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Digi-Key® Services 


Product Information 


PROGRAMMING: 


Digi-Key has the capability to program a wide variety of devices. For more information 
regarding programming, contact the Custom Department at 1-800-344-4539 (ext. 
5725) or email: custom.orders @ digikey.com. 


Equipment: ¢ BP Microsystems Models BP-2600 and BP-3710 MK II ¢ Capability to 
support over 21,000 devices ranging from something as small as a SOT23-6 up to a 
144-TQFP 


New Packaging and Feeding Options: Any of the following combinations available: 
e Tube-In, Tube-Out © Tray-In, Tray-Out * Tape-In, Tape-Out 


Labeling: Hover Davis Print-On-Demand Labeler and various labeling sizes available. 


PROGRAMMABLE OSCILLATORS: 


Digi-Key offers Programmable Oscillators from several manufacturers. There are 
several SMT and Thru-Hole options available to choose from. Frequencies ranging 
from 1.000Mhz ~ 200.000Mhz are available depending on the electrical characteristics 
that are chosen. 


DIGI-REEL®: Digi Reel” 
A Digi-Reel is a custom quantity reel of continuous cut-tape made from a manufacturer's 
reel. A 15-inch leader and trailer, complete with sprocket drive holes, are attached so 
that the sprocket holes are aligned enabling direct and flawless feeding into automated 
board assembly equipment. It is then rewound on a plastic reel according to Electronics 
Industries Alliance (EIA) standards. In most instances, we can assemble this item 
specifically for your order and ship it the same day. If you place this item on your order, it 
will show up backordered. We will contact you if we are unable to fulfill your order. 


A $7.00 “reeling fee” will be charged for each reel and will be included in the cost of 
your reel. 


Digi-Reels are a custom product and are non-cancelable and non-returnable. 


BATTERY PACKS: 


Digi-Key has the capability to assemble battery packs out of NIMH, NiCAD, and 
Alkaline batteries. We offer standard battery packs which are shown in the battery 
section of this catalog, and can accommodate many custom battery pack requirements. 
Digi-Key also offers single batteries with tabs for you to solder your wire leads to. 


CABLE ASSEMBLY SERVICES: 


Digi-Key offers several different types of ribbon cable assemblies in a number of 
standard lengths. We also provide assorted pre-terminated jumper wires in several 
different colors and lengths as standard products. 


We have the capabilities to offer ribbon cable assemblies in many different custom 
configurations and lengths as well as some jumper wires. We can also provide a 
limited number of discrete wire assemblies, depending on tooling and quantity. 


Additional Information 


STATIC PROTECTION: 


Protection of static sensitive parts is a MUST in today's semiconductor market. 


To ensure the quality that Digi-Key customers have come to expect, the Digi-Key 
Static Control Program includes proper static safety protection in the following areas: 
¢ Receiving, Incoming Inspection, and QC » Product Storage * Order Picking Final 
Inspection * Packaging and Shipping 


Shielded metallized bags are used in order picking and any time static sensitive 
product is being handled within the building. 100% recyclable paper packaging (low 
static generating) is used in packaging and shipping. 

As our program is continuously updated with the latest static control technology, you 
can be reassured that Digi-Key's static sensitive parts are quality safe, all the way to 
your door step! 


RoHS COMPLIANT PRODUCT: 


Digi-Key continues to work with its more than 350+ supplier partners to provide 
customers with RoHS compliant product. Symbols are used to identify compliant 


product in the catalog. When an entire page or series of product is compliant, a 
Ons symbol appears at the top of the page or section. In situations where a series 
of product is not all compliant, the compliant product is identified by a ® symbol 
beside the Digi-Key part number. Our Integrated Circuits section will identify compliant 
product with an asterisk (*) beside the part number description. Please note that due 
to inventory turns, fluctuations, and catalog cycle times, the most current and accurate 
information is available at www.digikey.com or by calling 1-800-344-4539. Product that 
is available in cut tape and/or full reels should be reviewed prior to ordering to ensure 
that you receive your preference. 


Department Information 


TECHNICAL SUPPORT: 


Among the more than 100 individuals who comprise Digi-Key’s technical support group 
are our Technical Support Specialists and Product Managers. These individuals field 
the hundreds of thousands of telephone calls and inquiries Digi-Key receives each 
year regarding product specifications and applications. Technical Support Specialists 
are available to answer questions and offer product suggestions from 6 p.m. CT 
Sunday through 6 a.m. CT Saturday via telephone, email, and live web chat. Digi-Key’s 
factory-trained Product Managers work directly with our supplier partners and provide 
expertise in specific product areas. 


DESIGN SUPPORT SERVICES: 


Design Support Services is the latest addition to Digi-Key’s three-tier technical support 
group. DSS is capable of providing engineering assistance at any given point within 
your product development cycle. Services provided by these engineers include: 


In-Depth Application Assistance: ¢ Assists with application questions on products 
from our 350+ manufacturers Provides development tool selection and support 
e Facilitates manufacturer’s support to provide solutions for unusually complex 
problems e Provides component recommendations for the functional blocks of your 
design concept 


Component Selection Advice: * Recommends components throughout your 
product development cycle ¢ Consolidates information on new products, end-of-life 
components, and product availability to one source 


Our Application Engineers are specialized to provide design assistance in (not limited 
to) the following product areas: Microcontrollers, ARM Processors, RF Modules 
— RFiD, Blue Tooth and Zigbee, FPGAs, DSPs, Audio, Power and Lighting designs. 


QUOTES: 


Digi-Key provides quotations regarding price and availability upon request. Staffed 
24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, Digi-Key’s Quote Department offers 
around-the-clock quotes in many different currencies. Digi-Key will provide you with 
a quotation that includes stock status, lead-time of product, pricing, RoHS status and 
substitute information for obsolete/discontinued parts if available. Although Digi-Key 
accepts different formats for quoting, using an excel spreadsheet with complete and 
detailed instructions will enhance and expedite your quote request. It is our goal to 
supply each customer with complete and accurate information in a timely manner. 
Quotes are accepted via email, fax, telephone, internet and mail for your convenience. 
More detailed and specific quoting instructions are available at www.digikey.com. 


PRODUCTION QUANTITY SERVICES: 


In addition to engineering and prototype support, Digi-Key provides production 
quantity support with full supply chain capabilities, MRP share, bonded inventory, 
scheduled orders, NPI support and spot orders. Digi-Key also provides competitive 
market pricing on production requirements. Services specific to production customers 
complement those enjoyed by all Digi-Key customers. These services include same- 
day shipping on orders received prior to 8 p.m. CT as well as 24-hour customer 
service and technical support from 6 p.m. CT on Sunday through 6 a.m. CT on 
Saturday. In addition, www.digikey.com not only provides 24-hour access to our 
vast inventory, but a wealth of information, including new product and manufacturer 
information, data sheets, product training modules, and more. If you are interested 
in learning more about Digi-Key production support, please inquire concerning our 
Volume Business Division. 


Conversion Table 


inch tomm....... inch x 25.4 mm to inch. 
inch tocm........ inch x 2.54 cm to inch.. 
feet to meters foot x .3048 meters to feet.. 


Voltage = Current x Resistance 


Watts = Volts x Amps 


aeons mm + 25.4 °C to °F (C x 1.8) + 32 
ataues cm x .3937 °F fo °C (F - 32) +1.8 
asians meter x 3.28084 ounce fo gram................... 0Z. X 28.349 


VA = Volts x Amps 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Accelerometers ... - 2652-2656 


.. See Hardware 


AC Line Cords, Power Cords 
aagnatvanducanbatacpaashalsticeadtoteshosaeamtanads 1617-1618 


AC Receptacles ............ 1618-1619, 1633 


Accessories/D-Sub. 


Adapters 


Auto Lighter Plug/Socket .. 


D-Sub.... 62-63 
Fiber Optic 335-337 
Gender Changers -63 
Keyboard .. «62 
Memory Car 525 
Modular.. 
IMGUSC ss scscteettis tatintt autteatadaclivies ie 62 
Phono. . 470, 481, 2446, 2448 
PLCC.. . 550, 552 
620-621, 


Programming/Prototyping . 
: 649, 665, 693, 728-729, 
800, 1452, 1455 


-447-451, 453, 458, 460, 
464, 466-467, 470-472, 
478-481 , 2446-2447 
a 65 
551 
. 551 
551 
- 552 
- 66 


SOIC to DIP.. 
SOJ to DIP. 
SSOP to DIP. 


Adhesives 
Clean Walk + 2391 
Hot Melt... ++ 2391 


2391 
2391 


Scotch-Seal™.. 
Scotch-Weld™. 


++ 2392 
Alarms... eee See Buzzers 
Alligator Clips...........0.000... 2450-2452 
Alternistors ................0.0.0.... 1315, 1408 
Antenna. 472, 560, 562, 


571-573, 587-589, 595, 
603, 612, 615, 618-619 


Hybrid Log 
Magnetic Mount 
Planar. 


Whip ... 560, 562, 588-589 


- 603, 618-619 


Audio Processors ......... See digikey.com 


Auto Accessories 


Cigarette Lighter Plugs/Socket. 2473 


Fuses and Fuseholders w+ 2134 
Backlight, EL Element.................. 2678 
Ballast, Lighting ........... See digikey.com 
|; F: | ||, [ieee ape ap eee se nee epee 594, 1585 
Batteries 

Alkaline .. - 2468-2469 


Camera.. 2464, 2468 
CaMbON ZING vcccaiscscscsscscteinteesescssescizses 2468 
Chargers 2456, 2460, 2471 
Coin Cell... 2463-2468 
Computer ++ 2464 


Contact Cleane 
Holders/Clips 
Lead Acid.. 
Lithium... 

Rechargeable 


2469 
- 2472-2475 
- 2469-2470 
- 2462-2468 
- 2462, 2465-2466 


Nickel-Cadmium 
Nickel-Metal Hydride 


Bushings 
Shoulder... 
Strain Relief 


Buzzers... --2360-2362, 2364-2369 


Cabinets .........00.000. See Enclosures 
Cable 
Solar (Photovoltaic) 0.0... 225 


Cable Assemblies 
AC Line Cords .. 


Audio ......... 

BNC, Molded . 

CAT 5 and CAT 5e Pate! .. 65-67 
CAT 6 Patch......... -65- 67, 331 
Computer, Molded . 61-62, 65-67 
DVI... . 72, 226, 470 
OCO/MALE™ oo. cseestscsensetseseeneneneenes 408 
Fiber Optic. 337-338 
Flat Flex Cable.. 73-75 


Flat Flex DF9. 
F Type (Televisio 
HDMI 
IDC. 
Card Edge .. 
DIP ... 
D-Sub .. 
PCB.. -36- 38, 46- 47 
Pin/Plug 33, 43-46, 53-54, 136 
Socket....... 32, 36-38, 43-46, 52, 54, 136 
IEEE 1284. 
IEEE 1394. 
Infiniband 
iPass™ 
Modular... 
Multi-Media 


Rataads 30-31, 34- 37, 41, 
- 43-47, 51-52, 54, 136 


Cable Clamps 
Cable/Cord Grips... 
Cable EMI Ferrite Cores.. 


Cable Splice Enclosures 
Cable Testers.....0..0.0..0.0. cee 67, 314 


Cable/Wire 
Bus Bar. 
Coaxial. 
Fiber Optic. 
Fire Alarm 
Flat Cable Jumpers.. 
Flat Flex Cable.. 

0.020” (0.5mm). 
0.040” (1mm). 
0.050” (1.27mm) 
0.100” (2.54mm) 


Hook-Up 
Instrumentation.. 2347 
Jumper Wires.. 2409 


Kits... 


LVDS. . 2670 
Microphone, Shielded.. - 2351 
Modular........... 311, 314 


Multiconductor 2344, 2346-2350 
Shielded 2344, 2346, 2349-2350 
Multi-Paired, Shielded.. 2347-2349 
PIQ@MUM Msi: sccscesesseceias sees 2344, 2346, 2351 
Ribbon 
0:040" (MIM) acacscteeseseczestengieacecse 
0.050” (1.27mm). 
0.080” (2mm) . See is he com 
0.100” (2.54mm) Pre-cut Flat.. ‘ 
High Flex .050” 


Round Jacketed/Shielded 

Twisted Pair . 
Sleeving... 
Speaker 
Stripping Tools..... 
Tinned Copper Flat Braid 
Wire Wrap 


Cable/Wire Ties.. 
2394-2399, 2402 
-2394, 2397-2399 
2352, 2398-2399 

cessed 2397-2399 
.2395, 2397-2399 


olders . 
Spiral Wrap . 
Tak Ties, Reusable 
Twist-Lok.. 


Wire Clamp. -2395, 2397-2399 

Wire Tie Wrap . «.. 2396, 2398-2399 
Camera 

Accessories 

Controller... 


Camera Modules 
CMOS Image Sensors. 
Evaluation Boards 
Lens Kits 


Capacitor Arrays ......... 1831-1832, 1863, 
863 .... 1880, 1902, 1917-1918, 2004 


Capacitor Networks ... .- 2004 


Capacitors 
Aluminum Electrolytic .....1636-1654, 1660, 
1663-1717, 1719-1741, 1786 


Flatpack 
Radial ... 


Screw Terminal .. 1660- 1663 
Snap-In .. 1663-1672, 
sitviceittateespicaseinst 1708-1710, 1739-1741 
Aluminum Organic 1773 


Bi-Polar... 
Ceramic... 
Axial... 
Chip 
Disc 


- 582-583, 1864-1866 
1817, 1819-1820, 1827-1828 
«1833, 1929, 1931 
«- 1818, 1825-1827, 
-. 1829-1833, 1879, 1919-1922 
1819-1822, 

deaaastteisater 1877-1878, 1880, 1892-1897 
Saban sie -1817, 1819-1822, 1824-1825, 
.. 1827-1829, 1880, 1923-1924 
1923-1924 


Soft Termination... 
Multilayer Chip (MLCC) 582-583, 
- 1831-1832, 1834-1852, 1856, 
.. 1859-1876, 1880-1891, 1898-1918, 
-1922, 1924-1929 


Low Profile 


Safety ... 

SMT iscscctesenssictacs cecserseassetacszsscents 1866 
Tip and Ring 1861-1862 
Trimmer «- 1930-1933 


CombiSuppressor. 
Computer Grade 
Dry Film AC....... 
Electric Double Layer (EDLC) “1654, 
1656-1659 
-1793-1794, 1863 
-1592-1593, 1599 
1790, 1795-1797, 1800, 
-1805, 1807-1809, 1811, 
- 1813-1815, 1823, 1933 
1656-1657 


EMI Suppression .. 
Feedthrough 
Film... 


Gold.. 
Hardware . 


1697, 1901, 2457 
1861-1863 


Low Inductance .. 
Metallized Polyester 

Astesesc 1794-1801, 1806, 1811, 1815, 1823 
Metallized Polypropylene. . 1792-1793, 


1796, 1801, 1808-1814 
1929-1930 
1841, 1856-1859 


MICA.. 
Microwave Chip .. 
Multilayer Chip (MLCC) 


Niobium Oxide. 
Polyester .. 1789-1791 
Polymer. 1697-1699, 
1735-1738, 1742, 1755 
Supercapacitor Aerogel ............cc 1655 
Tantalum - 1742-1758, 1760-1787 
PARAM sacccsvesdarscecvecechins ieaithaatatect 1761, 1779 


Radial 
Thin Film RF 
Trimmer... 
Ultracapacitors. 
Variable. 
Wet Tantalum 


1745-1746, 1760, 1778 
1858-1859, 1930 
1930-1931, 1933 


Card Racks. 
Backplanes.. 


Cell Phone Chargers. 
Chokes.. 


Circuit Breakers 
Accessories . 
DIN Rail... 
DIN Rail Mount... 2143, 2145-2146 
Hydraulic-Magnetic 2142, 2145 
Switch... 1619, 2141, 2143, 2147-2148 
Thermal -2143-2144, 2147-2148 
Thermal 


INKS... 


Clean Room Products 
Swabs and Applications..............005 2432 


Clips 
Alligator. 


Battery 

Fuse... 

Nano/Micro .. 
Clock/Timers.. . 804 
Coils/Inductors. . 1492-1502, 


- 1507-1512, 1514-1520, 1522-1541, 
. 1543-1551, 1560-1582, 1596-1597, 
1600-1601, 1604-1607, 2513 
.See also Transformers 


Air Core 
Axial... 
Bobbin 
Chip 


1507, 1531, 1557-1559, 
- 1572-1576, 1578, 1604-1605 
1572-1573 


Kits .... 
Chokes . 


1494, 1506, 1513, 1522-1530, 
1535, 1540-1541, 1547-1550, 
1582-1584, 1588-1590, 
. 1596-1597, 1604-1607 


CAN-BUS . 
Current Compensated .. .- 1605-1606 
Common Mode.............. 1494, 1499, 1506, 


- 1550, 1576, 1582, 1588, 
1590, 1596-1597, 


1604-1606, 2512 


Arrays 
Conformal Coated.. 
Drum Core 


-1501-1503, 1507-1508, 
-1530, 1534, 1536, 1544, 
1547-1549, 1577, 
1579-1584, 1604-1605 
- 1533-1534, 
..1543, 1560-1561, 
..1571, 1583-1584, 
1605-1606, 2512 
1536, 1544-1546, 1551, 
-. 1554, 1606, 2459, 2512 
... 1509-1510, 1604-1605 
1560-1561, 1572-1573 


High Current 


High Frequency .. 


Kits.. 


Monolithic . 
Multilayer Chip. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Power.. 1492-1497, 1499-1500, 
1504-1505, 1507-1508, 1522, 
... 1526-1528, 1530, 1532-1534, 
1536, 1543, 1547-1549, 1552-1557, 
1562-1570, 1574-1575, 1578-1579, 
- 1604-1606 
. 1504-1505 


Shielded. 1496-1499, 
1501-1502, 1507, 1532, 1536, 
4 1543-1549, 1560, 1564-1569 
Switchmode.. 
Thin Film 


Toroidal... 


1522, 1559 
1499, 1506, 
-1532-1534, 1548, 1571, 
-1579-1582, 1588, 
2507-2508, 2512 
1523 
1507, 1511-1520, 1531, 
«1536-1541, 1574-1575 


CompactPCl® Products. 507-508, 


Voltage Step-Up. 
Wirewound 


Computer Equipment 
Cable Assemblies 
Keyboards........ 
KVM Switches . 
Trackballs 


Concentric Scale Dials................. 


Connectorized 


Amplifier. 1474 

Regulator.. 1474 
Connectors 

0.2mm.... 


.89 
79-80, 82, 85, 89-90, 92 
, 84, 93-94, 119-120, 215 


0.25mm.. 
0.3mm. 
0.4mm. 
80A.. 
SlimStack™ .. 
0.5mm. 


. “215 
78-86, 90-91, 94-95, 
oh 9-120, 142, 215, 517 

80A.. 

SlimStack™ .. 
0.6mm. 
0.65mm.. 
0.8mm. .. 86, 97, 120-121, 142, 

—— 152, 227 271 
-78, 81-82, 86-88, 91-92, 
98, 101, 137, 142-143, 152-153, 
-156, 271, 276, 514, 517 


102-103, 137, 143-144, 


.. 156-157, 517 

betas 166-167 

1.5mm... 138-139, 144-145, 157 
Pico SPOX™ 

2mm 103-111, 138-141, 


«145-149, 158-165, 168-177, 
507-509, 511-512, 544 
-.509, 511-512 


Hard Metric 
Metral®.. 
Milli-Grid™. 
Millipacs®.. 
Mini-Clamp 
Minitek™.... 
Sherlock™ . 


2.5mm.... 

SPOX™ . 
3.3mm.... 
3.96mm.. 
4.2mm. 
5.0mm. 
5.08mm.. 
6.2mm. 
75mm. 
792mm... 
0.050” (1.27mm 

Picoflex™ .. 
0.062” . 
0.084”. 
0.093”. 
0.100” (2.54mm) .. 


58, 99- 100, 153, 
267-270, 543 


110, 177-178, 192, 
196-205, 249-253, 
«255, 257-259 
-115, 150-151, 
- 196, 206-209 


AC.... 

ATCA 

Audio ... 

Back Panel. 

Backplane .. 495, 505, 508 

Backshells . 48, 268, 284-285, 
wai 300-303, 306 

Ballast.. 2678 


Banana Plugs/Jacks 432, 
2448, 2450-2451 


Barrier 


eer 366 
Battery ....... . 519, 2475 
Binding Posts. - 432, 2409, 2448 
Blind Mate (BMI) 212, 220 
Board-to-Board . 8, 83, 93-102, 


107, 109-110, 119, 122-136, 142, 
144-145, 152-155, 159, 163-164, 
.. 168, 269-270, 272, 505, 513, 
516-517, 2709-2710 


.. 36, 43, ‘276, 
-500, 505, 513, 2412 


Centronics . 295, 303 
C-Grid®.. .. 197-201 
Champ®..... a 267, 274-275 
Circular 


8D/D38999 Aluminum and oma 
Series .. 

44 Series 

97 Series 


B51 Series 0... cetsseseseeeesseeeeeee 419 
Accessories 405-406, 438-439, 443 
Bayonet Lock. -422 
C091... - 409 


Coaxial. 


M8 and M12 Series . 
Medical 


Metal.... 401-406, 420-427, 432, 443, 445 
MIL-C-5015 .. .. 404-405, 444 
MIL-C-26482.. -401-403, 419 
MIL-C-38999....... cc ccsscstsceesssteneneee 418 
Miniature 422-423, 425-427, 

432, 434-436 
Mini-DIN . -445-446 
MS Series 402, 406 


Plastic 


-408, 411, 422, 427-428, 
-- 437-439, 442, 444-446 

seitnisactuastertaa 401-403 
- 419, 421, 426-428 


PT Series 
Push-Pull Lock 
RADSOK®. 
Screw Lock. 


408, 420-421, 423-427 
--.409-410, 437-438, 446 
-125” Powerband Contact -442 
Wire Entry Seal Kits -439 
Video 422-423 
Waterproof.. 407, 429-431, 433-434 
CompactPCI®. ..507-508 
CROWN CLIP... 
CROWN EDGE. 


496, 501-504, 
. 506, 514, 520, 536 
DisplayPort .......c cece 226, 514 
D-Sub ....30, 34, 41, 51, 277-308, 320, 356 

Accessories 284-285, 
287-289, 304-305 


Adapters 

Backshells ..........289, 300-303, 306-308 
Combination .. 289, 305 
Dual Port. 

Filtered , 
Gender Changers. 63, 300, 305 
Hardware... 

Hardware Kits .....283, 286-287, 289, 304 
High Density .. 282, 289-292, 


ances .. 294, 304, 307, 320 
VGA.. 
Hoods, D-Sub 
Interface Modules an 
Press Fit 
Water Resistant 
Dynamic.. 
Edgecard 
ELCON... 
Ethernet.. 
Eurocard. 
ExpressCai 
FFC/FPC (Flat Flex) 


See Connectors - Modular 
....501-504, 506 
.. 518, 524, 528 
- 76, 79-83, 85-92 


Fiber Optic.. 
Flexi-Block.. 
F Type... 
GBIC. 
Hard Metric. 


.. 335-338, 342 
366 
2446 
1. 530 
509, 511 


Hardware.... ..274, 276, 303 
HDI (High Density Interconnect).......... 272 
HDMI.... 226, 496, 514 
Headers 124, 167, 178-179, 227, 548 


2mm.. .. 111, 159-160, 


- 163-165, 168-171, 544 


Latching 
Shrouded.. 
0.0197” (0.5mm) 
0.031” (0.80mm) 
0.040” (1.00mm). 
0.050” (1.27mm). 


122 
122-123 
.. 123-124, 
.. 136, 167, 544 

(2. 125, 136 
0.100” (2.54mm)... 39, 47, 
a 53-54, 128-136, 178-180, 184-194, 
. 200-202, 204-205, 227, 253-256, 
542-543, 546 
. 194-195, 206, 209 
.. 124 
122 
122 
123-124, 167 
124-127, 136 
.. 127-132, 136, 
.179-184, 188, 192, 
..542-544, 546 


0.0197” (0.5mm) . 
0.031” (0.80mm) . 
0.050” (1.27mm).. 
0.0787” (2.00mm).. 
0.100” (2.54mm) . 


IDC 
IDC Dip.... 
Pin/Plug 
PrOteCled: 2. :<:eccavssssccvsctedeecestvstasdectasd 
Protected 
Shrouded 
Hoods, D-Sub. 


..284-285, 300-303 
529 


D-SUB scat cciccecsedt antics eceastecdacacitsteaveste 281 

Strip... v1. 228 
IDC Ribbon Cable. 1-43, 46 

2mm Socket 163, 165, 173-176 

Card Edge 

Delta.. 


DIP 
D-Sub 
Mini D (MDR).. 
PCB...... 
Pin/Plug 
Socket... 


.31, 35, 51, 54 
.30, 34, 41, 51 
56-57 
.36, 46-47 
.33, 42-43, 53-54 
... 32, 36, 52, 60, 
..163, 165, 173-176 
. 66, 70, 322, 328 


IEEE 1394 (Firewire). 

Waterproof......... 
Industrial Ethernet 
Interconnect Systems .. 
Interface Modules . 
Intra-Connector™ . 
VO caeisscceccecndans 57, 121, 227-230, 528, 531 
. See digikey.com 


71, 319, 366 
-. 260-264, 529 


Jones . See digikey.com 
Jumpers 
Jumpers.......... See Connectors - Shunts 
Jumper Wires.. 117-118 
SOCKC sites ascitic sanded 42 


Termination Jumpers 30-31, 34-37, 
41, 43-47, 51-52, 54 
8-29, 58, 70-71, 90, 
157-158, 160-162, 171, 194-195, 
.198, 200, 213-214, 218-224, 226-227, 

...374, 378, 413, 482, 531 
. 319, 333-334 


Kits. 


Light- N- Lok™ . 
LVDS. 
Mate-N-Lol 
Memory 
80A.... 
CardBus... 
Card Connectors 
Compact Flash .. 
DDR... 


PCMCIA Memory Card. 519-520, 
E - 522-523, 526 
STM oS secs Wiese arena aentesan tease 520 


Secure Digital .. 

SIM... 

TransFlash... 
MetPak™ 

2-FB... 

CP2 

HSHM 
Metrimate.. 
Mezzanine 
MicroCross™ DVI.. 


Micro- Match. 
Microphone.. 
Micro Ribbon 
MicroTCA.. 
Mictor.... 
Miniature Rectangular (MR). 
Mini D Ribbon (MDR)... 
Mini-Fit 


MiniSAS 
Modular. 


-510, 527, 532 
66, 71, 307, 309, 313, 
315-326, 328-334, 515 


Adapters, Filtered 
Adapters, IBM Equivalent . 
DSL Filter 
Ethernet. 


71, 307, 309, 
315-317, 319-324, 333-334 

peraae 317, 321-322 
-307, 309, 315-317, 
319-320, 323-324 
-71, 319, 326, 328, 331-332 
Modular Jacks, Filtered... 333 
Power Over Ethernet (PoE) 


Spring Loaded Contacts 
M-Series... 
MT .100”... 
MTA .100” and .156”, 
MTE .100”. 
MX150L .... 
Parallel Interface..... 
PCI Express.......0cc0 
PC Pins/Receptacles. 
PROMO asics csaiscscnauses 
Phono Jacks/Plugs 
Power. 


547-548 
486, 488, 494 
- 486-488, 494 
- 154, 209, 221-224, 227, 229-230, 
...366, 488-493, 504-505, 1621 


Power Edge™.. 
Power Supply... 
Protected Headers. 
QMA.. 
QSFP. 
Rack and Panel .. 
RADSOK®... 
RAPID LOCK 
Rectangular . 
Heavy Duty 
146E Series.. 
Retention Modules. 
Reverse Polarity SMA 


RES. 473 
Accessories .. 2446 
Adapters 458, 464, 466- 467, 

rar 480-481, 2446 
AMC ise 
Audio/Video .. 

BNC 


Board-to-Board 
Coaxial...... 
Decoupled 


452, 458, 468, 481 
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ain oatitatiand 461, 469- 470, 473, 3, 475. 477 
FAKRA (SMB). «454-455 
QMA (SMA) 
Waterproof. 


Terminator Plugs . 


TNC. - 452-453, 458, 469, 481 


Tools, 453, 455, 469 
TWinaXial 0... eee cece eee eeeeeeeeeeee 458 
UHF. 460, 468, 481 


"380- 381 


SCSI... 267-268, 510, 531 
SCSI Terminator 65, 282 
SDR....... + OT 
Serial ATA . -. 226 


“526-527, 
. 530, 532 
.111, 163, 165, 168, 170, 
. 180, 185, 191-192, 201, 209 
517-518 
518, 524, 532 


SFP (Small Frame Pluggable) . 


SIM Card 
Smart Card 


SMP....... 476 
Sockets, IC 
Soft Shell .062” and .093”............. 246-247 


Solar (Photovoltaic) 
Spring Loaded........ 
Spring Loaded Contacts 
Switch 
System 50. 
Telecom... 
Television, “F” Type. 
Terminal Blocks 


Accessories .. 

Barrier Blocks 

DIN Rail............. 356-357, 359-360, 2147 

DIN Rail Mounted.............. 353, 355-359 

Eurostyle®. .367-370, 373-374 

PINCHED scccs divsesssrtristiaticedi tiated 371 

PCB Mounted - 343-353, 
-361-370, 373-374 

PIUQGAD G sz: cscaverecsstesscsazarasecss 352-353 


Terminals/Splices 
Board-in-Crimp . 
Butt Splice .... 


376-377, 379-381, 
- 386-388, 398 
«381, 386 
194-195, 375-381, 
... 383-399, 440-441 


Closed End 
Crimp.. 


Disconnect. 
Faston.... 
Knife Disconnect.. 
PC Quick-Fit 


- 389-395, 399 
.. 386 
2403 
Quick Connect........... 375-376, 379-381, 
. 389, 399, 426-428, 432 


...376-377, 379-380, 


Ring Tongue . fs 
F 382-384, 387-388, 


See and Splice 
Snap Plug 
Spade Lugs .. 


376, 379-380, 382, 385, 
387-388, 398-399, 2403 


Spade Plug 
Spring Push.. 
Test Points. 
Wire Nut. 
Wire Pin. 
Wire Taps... 


2403, 2409 
«379-380 


Tip Jacks/Plugs - 432 
Toy Car Battery «197 
Trim Trio........ 

Accessories .. 

Circular Harsh Environment Bayonet 


«414-415 
«416-417 
«416-417 
- 416 


Circular Quick Mate 
Rectangular Panel/Cable 
RJ45... 
Screw Termination Contacts. 
UTS High Seal 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 


Ultra Hard Metric (UHM).........00 cee 510 
USB. .. 65-66, 68-72, 307-308, 
..319-320, 322, 326-327, 
333-334, 544 


Bluetooth® Adapters - 326 
USB/USCAR well 
Waterproof.. - 326-328 
VHDCI....... - 530 


Water Resistant/Waterproof.. 146, 150, 
et ..305, 307, 413, 422-425 


Converters, AC-DC 
See Power Supplies 


Converters, DC-DC 
secu aNddacipastastndauneasainisiecs See Power Supplies 


Counters 
Accessories 


- 1428-1441, 1446-1451, 
«1461-1465, 1470-1473, 
-. 1477-1481, 1483, 2459 
eases 1450-1451, 
- 1461-1462, 1470 


Crystals .. 


Cylinder Type . 


Kits 


2459 

Microprocessor . ». 1465 
Tuning Fork... 

Current Indicators.................0..00.. 2639 


DC BIOCK.......... cece eee 1474 
Delay Lines.............0.000. 1521 
Detectors 
co... . See digikey.com 
Comb . See digikey.com 
Refrigeration Leak........... See digikey.com 


Development Kits and Tools 
Accessories . 691, 728, 732, 
..734, 736, 742 


Adapters 620-621, 649, 665, 691, 

. 693, 728, 730, 800 
BASIC Stamp Kits . 667 
Configuration Devices. - 633 
Daughter Boards.......... 561, 576, 693, 783 
Debug Tools....691-692, 742, 769, 777, 779 


Demo Kits...........00000 561-562, 634, 645, 
e -.692, 732-733, 742-743, 
..-766, 768, 777 


... 561-562, 564, 566, 569-572, 
..591, 593, 601, 603, 608, 613, 
623, 625, 634, 637, 641, 
-646, 649-653, 655-656, 
.. 664, 666, 718, 732-734, 736, 
.. 755-757, 768, 774-775, 
778-779, 800, 2652 
.. 646, 649, 691, 693, 728, 

730, 732, 769, 783, 800 
693, 732 


Evaluation Boards and Kits .. -557-558, 
..560-561, 576, 589-591, 596-598, 
4 ..600-601, 603-608, 611, 613, 616, 
susdiaces 623, 625, 634, 640, 645-646, 649, 
... 664, 692, 732-733, 736-737, 741-743, 
. 750-751, 754-758, 760, 766, 768, 
...774-775, 777, 779-780, 782-784, 
- 800-810, 1243-1244, 2634, 
.2651-2654, 2667 
.. 751, 782-783 
..557-558, 560-561, 576, 
591, 596-598, 601, 603-607, 613 
2634, 2651, 
2653-2654, 2667 


Sensors 


FPGA/CPLD Kits .. .. 625, 635-636 
LED Discovery Kit. were 
Oscillator. 1452, 1455 
Programmers .......576, 591, 608, 620-621, 


623, 625, 634, 637, 641, 645-646, 
649, 667, 691, 693, 728, 730-731, 
733-734, 736, 742, 754, 757-758, 
.. 769, 774-775, 777, 782-783, 800 
Programming Cable.. -. 624, 634 
Reference Design Kits. 
Remote Control Design 
Software .. 


750-751, 777, 780, 800, 802 
C-Complier ............... 692, 733, 780, 800 


Library .. 
Module.. 
Speech Recognition Kit 
Programmable Interactive Module.... 
Voice Record/Playback 
Web Server Kit 


. See digikey.com 
. See digikey.com 


665 
666 
730 


Di aS... ccecceceeccceseceee 1277, 1315, 2097 


- 2041, 
047, 2050 


356-357, 359-360 


Diodes/Rectifiers 1236-1237, 1248, 
«. 1258-1260, 1262-1266, 1270-1277, 
1288, 1293-1298, 1306-1312, 
«1322-1328, 1330-1332, 1339-1356, 
-.1368-1370, 1375-1378, 1382-1389, 
- 1391-1395, 1405-1406, 
ve 1408, 1411-1414 

1356, 1386, 1406 
1295, 1345-1346, 
- 1370, 1385, 1387-1389, 1414 
ESD Protection 1273, 2093-2095 
FREDs/HexFREDs 


Dials, Concentric Scale. 


sess 1273, 1377, 2459 
1391, 1393-1394, 2338 


PIN (RF).. 
Schottky 


1262, 1272, 1288, 1395 
1236, 1259-1260, 
-1271, 1293-1295, 1306-1308, 
1326-1328, 1330, 1332, 
- 1347-1350, 1352, 1355-1356, 
ae 1376-1378, 1405, 1411-1414 
SUPOr BAMISE so cccccacsccissiczcctasseccdevacctsen 1350 
Switching . 


1270, 1328, 1330-1331, 
+. 13853-1354, 1375, 1377, 
1391-1392, 1406, 1411 
TVS.....See Transient Voltage Suppressors 
Varactors 


.. 577, 1248, 1272 
.. See Varistors 
1237, 1263-1266, 1272, 
- 1274-1275, 1322-1323, 1331, 
. 1839-1344, 1347, 1368-1370, 
- 1388-1389, 1395, 1406, 1411 
PolyZen Micro Assembly.. 


Diplexers 
Multilayer... cece cece 1587 


Displays 
Backlights ... 
Dot Matrix 
LCD.. 
LED... 
Vacuum Fluorescent. 


Duct Wiring.... . See digikey.com 


EMI Suppression 
Absorber Pads «.2..::c:csc:scsestescseccsstasareaes 557 
Arrays wo... 

Capacitors 
Common Mode Chokes 1604-1606 
Ferrite Cable Cores.......... 1551, 1608-1610 
Ferrite Chips -1598-1604, 1616 
Filter Capacitor Type . 


Filters. -. 1584-1585, 1592-1593, 
-- 1602, 1604-1613, 1620, 
1623-1626, 1632-1634 


-. 1603-1606 


High Current 


LC Combined Chip .. 1602, 1611 


Emulators. ..See Development Tools 


Enclosures/Boxes/Racks 
Accessories and Hardware....... 2374-2377, 
-2379, 2381, 2384-2385, 


peattatsel 2387-2388 

Cabinets ... «2378, 2382-2384 
COMGUCHIVE: .n2ccccescideecctetincscentenseess 2378 
Cases/Boxes . 2374-2382, 


2386-2390, 2446-2447 
.2374, 2380, 2382, 
2386-2390, 2446-2447 

oe 2375-2377 
. 2374-2379, 2381, 
2386-2390, 2446-2447 


SOft-SidOd 2. i204 siesdvsaca cette deartteeaesct 2389 
Nema. .- 2379-2381 
Racks. «2383-2385 
Watertight/Airtight Cases. - 2375-2378, 

Encoders 
Digital Contacting .. 
Magnetic 


Mechanical .. 

Modular. 

Optical 2273- 2274, 2277, 2607 

Rotary... 2273-2277 

Square/Sealed. eer OTe: 

Universal + 2178 
EPROM Eraser ...................c0e 2443 
ESD Products 

Suppression.............0+ 1332, 1612, 2063, 


ebeeesraeearisces 2082-2083, 2110, 2118, 2132 


Arrays «1612, 2082-2083, 2110 
Multilayer Chip. 
Surgectors See digikey.com 
TVS.....See Transient Voltage Suppressors 
Varistors/ZNRS ..........:0 2059-2063, 2069 
Fans/Blowers 
AC. eee 2490, 2492, 2497, 2499-2500 
ACCOSSOTIES ......ccscscsescsensseseenes 2490-2491 
Blowers. 2495, 2498-2502 
DC... 2488-2489, 2492-2502 
Axial .. 2493-2496, 2501 


2488-2489, 
sissnsterssadehisnatseseesstsenex 2496-2498, 2500 
Hydro-wave Bearing Laie 


Tachometer Output. 
Therma Pro-V.. 
Finger Guards.. 


- 2488-2489, 
sabe -2491-2495, 2501-2502 
Mini. - 2497 


Fastening Systems 


Hook and Loop wee 2393, 

Velcro® + 2394 
Ferrites 

Bead Cores.. ..1584, 1594, 1604-1605, 


1610-1611, 1616 
Chip Arrays ...1594, 1600-1601, 1604-1606 
Chips. .... -1591, 1598-1601, 1603-1605 
Clamp-On . 1590, 1608, 1610 
Common Mode Chokes .- 1604-1606 
Cylinder 1, 1609-1610 
Differential Mode. ..1604, 1606 
EMI Discs and Plates 
Flat Core... 
Flexible Ferrite Material 


1551, 


High Current 
High Frequency Cores.. 


: "4604 


Low Frequency 
Ribbon Cable 


Ring Core . 1608- 1610, 1616 
Split Cores... eee 1608, 1610 
Toroids.. 1607, 1609-1610 
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Ferrules 
Crimp.. 
Fiber Optic 
Split-Ring 
Wire 


- 283, 285 


Fiber Optic 
Accessories .. 
Adapters 


See digikey.com 
...335, 337-339, 341-342, 2651 
- 335-339, 342 


Receivers 
Sensors . 
Switches 
Terminators 
Test Equipment 
TOONS :.::20.0:.:.0: 
Transceivers.. 
Transmitters .. 


«336-338 
«339-340 
- 339, 342 


Transmitting/Receiving Modules....341-342 
Filters 
3-Terminal. 595-1596, 1602 
Bandpas: 594, 1490 
Ceramic . 1490 
Ceramic, FM. 1489 
Crystal, Monolithic .. 1483 
Digital............ -. 810 
Digital Noise . 612-1613 
Discriminator... 
DSL (CPE) 
1592 
1611 
Line..... 1542, 1613-1616, 1628-1632, 1634 
Mains Suppression ........0ccccceees 2561 
Noise Filter 


1611-1612 
1586-1587, 1628-1632 
- 593, 1484, 1487, 1490-1491 
565, 1487, 1522 


Common Mode. 
RF Line.. 
SAW... 
Thin Film 


isialiecdeanetlantaated 2098-2099, 2102, 
2106-2113, 2116-2139 
decteis 2122-2124, 

129, 2133-2134 
Alarm Indicating .2121, 2134 
Automotive... 2121, 2133 
2120-2121, 2129, 2133, 2137 
2121, 2130, 2133 
toasted 2138-2139 
2125-2127, 2133, 2138-2139 
- 2125-2126 
33-2134, 2138 


2121, 2124-2131, 
2133-2135, 2138-2139 
2125, 2133 

Clips 2125-2127, 2133-2135 
Kits......2118-2122, 2124, 2129-2131, 2457 
Metric.. 2120, 2122-2123, 2130-2131, 


Multi-Meter. 
Non-Resettable 
Radial . 
SMD 
Picofuse. 
Radial . 


- 2138-2139 
2139 
2138 
- 2120-2121 
.2121, 2129-2130, 
- 2133, 2137, 2139 
2102, 2107-2117, 2139 

2Pro Devices -2110 

PolyZen Micro Assembly. -2110 
SMD. 2114, 2116-2120, 2122, 2129, 
ipadessieeoriveauansaes 2131-2132, 2136-2139 
Telecom......2099, 2118, 2129, 2132, 2136 
Thermal Cutoffs ........ccecceeeeeneeees 2149 
Thin Film....... 2106, 2114, 2118-2119, 2131 


Resettabl 


Gaskets .. 
Bumpons 


Generators 
Function.. 


Graphite Sheets..........0.0.0.0000.0... 2479 
Grommets ............... 287, 2394-2395, 2404 
Gyroscopes ...........0. 2652-2654 


Hardware 
Bumpers... 
Bumpons ... 
Bushings 

Shoulder 
Strain Relief 


Cable Clamps... 

Cable Wall Brackets. 

Casters .........c00. ig 

D-Sub Connectors "276, 287, 289, 304 
Fuse Holders ......... 2124-2131, 2133-2135 
Grommet Edging .........ccccceeeseeeees 2398 
Grommets 287, 2394-2395, 2404 
Handles .. . See digikey.com 


Hex NUUS issccctisseecccactetscsssecatacstsderciccass 2408 
Insulators .. 552, 2396, 2399, 2738 
Kits... 2408, 2459 
Knobs, Instrumentatio 2049-2050 
LED Holders........ 2708, 2738 
Mounting Brackets 2404 
Nuts. 2408 


Rivets... 
Rivet Tool 
Screws 


Sheet Metal 
Spacers/Standoffs 
Support Posts... 
Tubing, Corrugated Loom.. 
Washers. 


-2404- 2407, 2738 
-2395, 2397-2398 
- 439, 2398 
-2407-2408 


Headers ........... See Connectors - Headers 
Heat Guns........0.0000000... 2352-2353, 2430 
Heat Shrink .. 2352, 2354-2357 


Wraparound Repair Sleeves. 


Heat Sinks -808, 2339-2340, 
-2476-2487, 2709 
.2479, 2481-2483 


LED.. 
LGA.. 
Circuit Board Retainers 
Graphite Sheets 
Grease........... 


2481, 2484-2486 


Tools ++ 2482 
IC Sockets ...........0..0.0... See also Sockets 

Adapters 
IC -551-552 


550, 552 


Collet 
Covers . 
DIP... 
Horizontal 
Lock Eject 


Machine Pin.......... 536, 540-541, 549, 553 
Miniature Spring 533-534 
Open Frame -534, 537, 540-541, 549 
Oscillator. 549 


PGA.. 551 
Pin Line. 550 
PLCC 534, 536-537, 550, 552-553 


535 
535 


Socket Carrier. 539, 556 

Solder Tail 535, 540-541, 550, 553 

Test... 535, 551-552 

Type ‘A’ LCC. 

Vertical. 

ZIF.... . 521, 551-552, 554-555 

ZIP DIP. 554-555 
IC Test Clips... 556 
Inclinometers ...................0... 2655-2656 
Inductors.................... See Coils/Inductors 
Inrush Current Limiters................ 2105 
Insulators 


Integrated Circuits/Semiconductors 
1-Wire 1207-1208 
8 Bit Microcontrollers 1051 
10/100 Ethernet. 1013-1014 
Accessories ....... 808, 810 
AC-DC Converters + 805 
A/D and D/A Converters, DAS..... 704-705, 

agssnagnessnisusaiessniaea iotige 802-804, 1126-1127 
Advanced Clock Generators.. 
Advanced Logic . 
Amplifiers. 


1051-1058 


8th 816, 841-842, 
04- 1106, 1127-1131, 
1180-1181, 1192-1193 


Comparators 
Differential 
Instrumentation.. 


Analog .. ...834, 1058, 1126, 1179 
Analog Computation Circuits . 
Analog/Digital Audio . 
Application Specific .. 


Audio Systems 
Audio/Video 


Audio Volume Control .. 
Automotive Standard Boot Block 


idcsiabediscaisieestentscstibiectaceiseredias 839-840 
701, 1014, 

seistagrenten - 1133, 1200-1201 
BICMOS i 3s itssccctisirpishscerstesitcdstvoasteets 1179 
Buffers .. 664, 963, 1219 
Bus Solutions.........cccecceeeeeee 882-884 


CCD.. 
Chopper 
Circuit Protection... 
Clock Distribution Products................ 


Code and Data Storage 


Codec ..608, 666, 801- 802 
Code Storage . 838-839 
Communication.. 1118, 1208 


Comparators 713, 884-886, 1014, 
1127-1131, 1192-1193 
Controllers (PCI/LAN/WAN/CAN) ........ 836 
Control/Power.... 1190-1191 
Counters/Timers 841 
Current Mirror/Monitors 
Darlington Sink Drivers 
Data Communication 


seiidtbiereste tached 886- 887, 1133- 1134 
Data Conversion ...........005 818-823, 842, 
887-899, 1107-1108, 
70-1175, 1193-1196 
See ICs - A/D and D/A Converters 


Data Transfer, USB to UART................ 663 
Data Transmission . See ICs - Interface 


DC-DC Controllers........ccceceeeees 1382 
DC-DC Converters. 696-697, 1179, 
+-2517-2526 


DC-DC Power Management..... 1034-1035 
Demodulation and Coding Product...... 837 
Demonstration Evaluation Boards 

.. 1059-1060 


Digital Audio Interface 
Digital Logic..........0.... 

74ABT/ABTE/ABTH/ABTR 
912-915, 1088 
-. 915-919, 
088- 1089, 1100 
- 846, 919-923 


T4AHC/AHCT/AHCU . 


TAAUBiss Sestedehed apsictsistteunen Gres 923 
7T4ALS 923-924, 1089 
T4ALV/ALVC.. -846, 924-927 
7T4AALVT/ALVTC/ALVTH........846, 927-928 
928-930, 1090 

«930 


-.846-847, 930-931 
847, 931-933, 1099 


-. 1090- 1091 


T4HC/HCT/HCU .......847-851, 1100-1101 
74HCTOO.. . 1091 
74HSTL.. «946 


74LC/LCX. 
7ALPT.... 


-. 1091, 1101 
1099 
946-947 
..851-854, 947-959 
. 854, 959-962, 1091 


7ALV/LVC .. 
TALVT/LVTH.. 


7AVHC/VHCT .. 
74VMEH 
95HS . 
4000 
7400... 


LVDS Data Transmission .. 
Microgate Family. 


ae 1102- 1103 
.. 1098-1099 


UEP 3 . 1099 
Digital Radio - 963 
Discrete Arrays . 1035 


Display and Video Converters 
Display Drivers 
Drivers 
LCD/LED Drivers 
DSP (Digital Signal Processor 
seacdsbidicdeantactodneteene 747-750, 776, 782-783 
Energy Measurement 
Ethernet Controllers 
Ethernet Repeaters ... 
Ethernet Transceivers/Receivers 


Evaluation and Demo Boards. 
Evaluation Boards . 


Fanout .. 
Fiber Optics ani 
Filters 
Hall Effect Sensors 


964, 1158-1159 
w. 1044-1045, 
o 1048- 1049, 2620 
Hardware onitors and Thermal Manage- 

IVIQMI cscs sissisvassvatvecssiaciv: csSsiiiacanstadaibace 824 
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1016-1019 
1036 


High Band-Width . 
High Frequency 
High Side Load Switches.. 
Hot-Swap Controllers. 
Industrial . 1060-1061 
Industry Standard Boot Block.. .. 839 
Integrated Power Switching Controllers 

. 1086-1088 


-1016 


Integrators. 
Interface. .- 824-825, 835, 964, 
- 1016, 1034, 1061-1062, 1175-1177, 
. 1184-1188, 1197-1200, 1208, 1220 


Adapters ... : 
ADSL Drivers . 899 
CAN... . 843 


Cards.. 


CML.... 1135- 1136 


Controllers . - 716, 1125-1126 
Display -1135 
ELT 3 . 900 
EPT. .. 900 
Ethernet. “899+ 900 
Ethernet Protocol. «716 
HVS .. 900 


: “900 
844, 900-901, 1135-1136 


Peripherals oda gu dasteeheasaastaeiaiadsias, 715-716 
PWM (Pulse Width Modulator)... 700-701 
RS232/422/423/485.......ccccceeee 844, 


Serializer/Deserializer 
Specialty... 
Transmitters/Receivers .. 663, 899, 


1034, 1113-1114 


UARTs 
\/O Controllers.. 
/O Expanders.. 


-855, 964-965 
. 1062-1063 


Latched Drivers 
LCD/LED Drivers. 1014, 1063-1064 
LDO Regulators...... 1021-1031, 1036-1037, 

. - 1045-1046, 1097, 
1182-1184, 1192 


LED Ballasts. 
LED Drivers/DC-to-DC. 
Light Applications. 
Lighting.. 
Linear.. 710-713, 1073-1079, 
1093-1097, 1104 
Linear Peripheral Drivers.............. 965-966 
Logic Translation . 855, 1123-1125 
Memory Products ... See Memory 
Microcontrollers 
8051 Architecture. 


648-649, 657-662, 
737-741, 778 
-640, 738-740, 755, 757, 805 


ARM®. 


Battery Management.. 


MCD geass esti ators teaatacatt 
Lighting and Motor Control 
BASIC Stamp 
BlueStreak. 


C166S V1 .. "778: 779 


C166S V2.. «178-779 
GAN scscccccecssssntevesacatst sptaccesseteadensiccese 647 
Extreme Low Power .. 689-690 


Flash ..647-649, 657-662, 672-688, 
719-728, 732, 734, 736-737, 
.. 143-744, 752-754, 760-768, 


774-775, 777, 783-800, 1136 


ARM9. 
Low Pin Count.. 
MCS® 51... 
MCS® 96 


-670-671, 719, 729- 730, 


.. 144-746, 759 
- 670-688, 692 


647, 658- 659, 735 


Micro-Integration.. 1037 Switching Regulators... -701, 2532 
Microprocessors ..653-656, 731, System Management 1014 
pentane 69-775, 835-836 Telecom... 37, 1125 
»--. 653-656 Telecommunications . .. 835 

.. 704-709, 732, TFT Displays ........ + 1223 


- 832-833, 1058 
. 597, 600, 1262 
Modem Chipsets, Controllers, DSPs, AFEs 
837 
- 1037-1040 


Thermal Management . »714- 715, 857, 
1012-1013, 1035-1036, 
1079-1080, 1152-1153, 1210 
Fan Controllers 
MICA Insulators 
Temperature Sensors .. 714-715, 857, 
1012-1013, 1079-1080 


MOS Logic. 
Motion/Motor . 825, 1040 
Motor Drivers/Controllers ... 1049-1050, 

stgaostpvasigesdsnvech bipsstcaraistes 1103-1104, 1136 
Multiplexers/Demultiplexers .......966, 1181, 
+ 1203-1204 


Thyristor Triac . 
Timekeeping 


804, 857, 1013, 1033, 1059, 
1107, 1119-1121, 1133 
. See digikey.com 
856 


-- 1040-1041 


: Tone Decoder . 
1032, 1097 


TOPFET .. 
TriCore™ . 


Op Amps. 
Optical Sensor.. 
Parameter and Data Storage 
PCI Bridge's. éscs.sssc00:3 
Peripheral Controllers . 
Peripheral Interface Products 
PFC/PWM Controllers .... 
Potentiometers, Digital 


-1097- 1098 
... 706-709, 
823-824, 1108-1110, 


USB/General Purpose Switches 


1033-1034 


oh 1196-1197, 1208, 1223 
Power Amps 807-808, 1066 
Power Control/Management........ 694-702, 

s -826-828, 834, 840, 856, 966-968, 

atsnes 1016, 1041-1042, 1046-1048, 
ss 1050-1051, 1066-1071, 1086, 1104, 
Siaseertizs 1114-1115, 1137-1150, 1159-1169, 
1178-1179, 1181-1182 


USB to Serial Converters. 
USB Transceivers . 
Video Communication . 
Video Switch Products. 
VIPOWEF 0... cece 
Voice Record/Playback 
Voltage Detectors . 
Voltage Monitors... 


696, 1224 
1202-1203, 1210 


Lighting 1137-1138 Voltage References .. 696, 1032, 
Linear/LDO. - 1138-1144 1117, 1241-1243 
PWM (Pulse Width Modulator) "697-700 


- 1144-1145 
1145 
1145 


1080-1086, 1088, 
Pe 1117, 1153-1154, 1179-1180, 
isehdi aus achisanet sts tuaascaaetia 1241-1242, 1576 


Sequencers 
Supervisors 


P eee ea . arene: Volt-to-Freq/Freq-to-Volt Converters .... 709 
Mer someon - Waveform Generators.........ccceeeee 829 
Power Linear..... 
Power Supply Products Interface Modules..................... 356, 374 
Suishia taitecatadietesa dette 968-1011, 1071- 1072 
Power Switches .. 1032 ‘Inverters 
CCFL and UV. 2676-2678 


Precision Ground Reference. 1011 
PFOC@SSOMS tncscssctsieccesstcciain 
Programmable Gate Arrays 
Programmable Logic 
CPLDs. .. 624, 631-633, 637, 734 


622, 624-625, 


EL Backlighting.. 


627-631, 638-639 Isolators................0....... See Optoisolators 
Protection J 
Radio Frequency . i 5 
Real Time Clocks. _.856-857, 1011, Jumper Wire Kits......0..0.00000000000. 2409 
sneseeriias 1073, 1115, 1209 
References 1150-1152, 1169-1170 
Regulators . - 1019-1021 
RelayS.....cccscsesssssssssssesssssceneenanseens 2324 
Reset Circuits Keyboards.. 2178-2179 
RF/IF 
RF Modules 1098 Keypads... 22177-2179 


RF Products... 


Kit: 
Sensor/Signal Conditioning .. 829, ren 
ob RE. - 470 
Ser lu BASIC Stamp Kits 


Signal Controllers/Processors...... 829, 857, 
1011-1012, 1073 


Bead Cores ia 
BUZZGNS ei viactisesaciassicesseenretettoreeasiecacanis 


Signal/Interface. 1042-1043 Capacitors 

Small Signal... + 1043 Aluminum Electrolytic ......0.0.00.00. 1642, 
Smart Power.. 1079 eestesiganstts 1644, 1653, 1697, 1699, 2457 
Smart Power Modules vee, 1098 Ceramic 1822, 1841, 1875, 2457 
Sound Modules. . See digikey.com Film ... 1790, 1806-1807, 


Specialized , 841, 857, 968, 1043, . 1823, 2457, 2459 
a 1098, 1115, 1177, 1182, Polyester. 1789, 1791, 2457 
1204-1206, 1223, 1243-1244 RF/Microwave. 1857 
Supervisors/Reset Circuits ..........694-695, CeraDiodes. 2067 
1032- 1033, 1106-1107, Chokes .... -. 1606 

1202-1203, 1209 Connector 28-29, 58, 70-71, 


Supervisory Circuits/Reset Generators 
. 829-830, 1043 
034, 1044, 1182 


-90, 157-158, 160-162, 171, 
194-195, 197-198, 200, 213-214, 
218-224, 226-227, 275, 374, 


4 sidtatavestnaareer 908-910, 378, 380, 413, 482, 531 

astien .. 1034, 1044, 1203-1204 Crimp Wire Ferrules.. we B54 
Arrays .. 1115-1116 Crystal .. 2459 
Power Distribution. 108-2109 Diodes .. .. 1343, 2459 
Switching 1043 Zener. -. 1343, 2459 
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EEPROM Kits 
EMI Components 
ESD tsssavcesstises ces 
Ferrite Cable Cores. 


Ferrite Chips Beads .. 1604 
Fiber Optic... 336-338 
Fuses. 18-2121, 

2123-2124, 2129- 2131, 2457 
Hardware .. 2408, 2459 


Heat Shrink Tubing 
Inductors 


2354-2357, 2459 

1536, 1544-1546, 
.. 1551, 2457, 2459, 2512 
Integrated Circuits.. 
LEDs.. 


. 2459, 2763 
Logic Devices .. - 2459 
PC Prototyping Boards . - 2417 
Potentiometers...........0... 2054, 2058, 2457 
Resistors......1934, 1936-1939, 1952-1956, 
1960-1961, 1995, 2458-2459 


Sensors 
eaten 
Switches .. 


- 2162, 2233, 2285, 2459 


Terminals, | 380-381 
Test Equipment - 2435 
Test Lead..... - 2450 
Thermistors.. . 2102, 2459, 2665 


Knobs. -. 2048-2050, 2260 


Labels 
Computer Printable 
Heat Shrink.. 
Safety 
Solar (Photovoltaic) 
Thermal Transfer. 
Wire Marker. 

Dispenser . 


Lamps 
Assemblies .. 
Bracket . 
Bulbs.. 
CCFL. 

Magnifiers . 


Laser 
ACCESSOLIES ..........scseceeeeee See digikey.com 
Diodes Modules 
Adjustable Focus 
Infrared .........0 - 2696 
Laser Line Generator. - 2696 
HE NE (Helium Neon)..... See digikey.com 
Receivers.. ... See digikey.com 
... See digikey.com 


- 2696 


7-Segment Displays 
Bezel Displays 
Character Display Modules . 


. 2673, 2680, 2697 
.2177 


Controller Boards and Accessories.... 
Dot Matrix Modules +++. 2680 
2671-2672, 


2672 


Graphic Display Modules. 
aepasststsligtaxigusctatarngastee 2674-2675, 2680 
Organic (OLED) Displays ................. 2669 


-. 2670-2672, 2675 
2671-2672 


- 2082 


- 2476, 2605-2606, 
613-2615, 2618-2619, 2624-2625, 
aiesets 2694, 2697-2709, 2711-2712, 
2719-2731, 2735-2737, 2739-2755, 


TFT Displays 
Development Kits 


LED Protector 
LEDs. 


«2735, 2740, 2765, 2773 
. 2721, 2729 
..2740, 2769 
2706, 2708, 
«2721-2722, 2729, 
abs .. 2735, 2763-2764 
Arrays/Light Engine 2721-2722, 2764 
Assemblies 2747, 2750 
Bar Graph Array....2713, 2739, 2765, 2776 
Based... 2708, 2723 
Bi-Color. - 2699-2703, 2706, 
31, 2736-2737, 2739, 
. 2741-2746, 2749, 2772-2773, 2776 


Accessories . 
Alphanumeric Displays. 
Arrays/Light Bars 
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Blue 2698, 2702-2705, 2721-2728, 
2730-2731, 2736-2737, 2741-2742, 


2744, 2751-2756, 2762-2763, 


Circuit Board Indicators . 
Cluster 
Connectors ... 
Design Kits ... 
Dot Matrix Display .. 


2706, 2708 
2708, 2710 
«2763 
2739 
2326, 2721, 2730 


-2700, 2706, 2747 
2476, 2709, 2721 
Hexadecimal Displays .. 2769 
High Brightness............ , 2730, 

sees 2733-2734, 2738, 2741- 2742, 2744, 
.+.2748, 2762-2763, 2770-2773, 2776 
High POWGP ocisictesscinaisscsestadectstacatsciess at 2744 
Holders/Mounts ............. 2404, 2708, 2738 


Flashing/Blinking 
Heat Sinks 


Incandescent Replacement. 
2723, 2732 
2711-2713 
. 2589, 2605-2606, 2613, 2616, 
-.. 2618-2619, 2624-2625, 2694 


2748, 2757, 2764, 2769 
ws 2776 


Lenses/Caps. 
Level Meters . 
Low Battery Indicators 
Modular.. 
Modules. 
Multi-Color 
Numeric DisplayS...........:::068 
Panel Mourt.... 
Power Supplies 
RGB (Red/Green/Blue).. 

bsamesuiesiesston 2721-2722, 2724, 2745, 2763 
Smart Displays 


Spacers .... 

Strip MQM ia. ssctesekedieatesscsceesteactzadie 2750 

Surface Mount . 2709, 2716-2718, 
F 2723, 2764 
Thermal Clad Boards ..........:c00 2709 

Through-Hole. - 2714-2715 


White .. 2698, 2723-2724, 
-2726, 2730-2731, 2737, 
2742-2744, 2748, 2751-2756, 


2762-2763, 2771-2773 


Wide Angle 2776 

XLamp® ... ate) 
Lighting 

Connectors 2678, 2710 


Light Pipes 2701, 2709, 


, 2738, 2748 

Lights 
Flashlights ++. 2468 
Worklights . 2454 
Line Conditioners.................0..0.... 2455 
Lockout .................005 See digikey.com 
Magnetic Card Readers................ 2400 
Magnets... 2283-2284 
Magnifiers |... 2453-2454 


838, 1225-1226 
1226 
1225 
1225 
1226 
- 1225-1226 


Compact Flash . 
Flash Disks 


Secure Digital 


UDOG ssccscacstinecesesatinatdtiescsebectvattnecs 1225 
DDR. -1211, 1226 
DDR2 -1211, 1226 
DDR3.. 

DiskOnChip 
EEPROM 


EEPROM, CMOS 

EEPROM, Parallel .. 834, 1114, 1221 

EEPROM, Serial.......0.0.00.0. 833-834, 837, 
errr 1188-1189, 1212-1217, 1220-1222 

Embedded 

EPROM. 


1064, 1221 
-.963-964, 1121-1122, 1219 
«., 834, 837, 1066, 1211, 1221-1223 
iButton®. 


INAND .... 
Interface.. 


4225- 1226 
-1066, 1208-1209 
PROM, Serial. 
PSRAM... 
RDIMM 
SDRAM... 
Serial Dataflash 
SMP Dual Ports 


MESFET S 4.c2cncsiac sn cianicoaiacks 566 
Meters... See Test Equipment 
Microcontrollers 

ota Saanicivsbaatiaatsnas See ICs - Microcontrollers 
Microphones 

Cable ... + 2351 


370-2371 
2370-2371 


Electret 
Holders... 


MaQMOlG .vcccccccectscactstscscsssscasstsoesczacens 2372 
Silicon.. 2370, 2373 
Microprocessors 
éoeidvnaivigvaadeiwns nies See ICs - Microprocessors 
Microscopes................0:ccee 2453 
Modules 
Magnetic 
LAN cased seseciscsceuazcevssteasateensct seevnrseads 1542 


MOSFET/MOSFET Drivers .............. 597, 
... 702, 1031-1032, 1237-1240, 

1251-1253, 1269, 1280-1287, 
9-1292, 1299-1302, 1316-1317, 
1333-1336, 1359-1366, 1371-1375, 
«1378-1381, 1385, 1393-1394, 
.-. 1396-1398, 1410, 1415-1424 


MOSFETs 

Power... «1377 
Motor Control 

Modular Boards ..........:cccceceeseeeeeeeee 719 
Motors 

Geared... 

Stepper... 1227 
OWS i oicccocacecisccetcscsteccscstecsoes See Varistors 


Nebulizer Units .........00.000000000.. 2649 


Optical Enhancement Films ....... 2668 
Optical Inspection ................0.0..... 2453 


Optoelectronics 
Ambient Light Sensor . 
Evaluation Kits..... 
Infrared Detectors 
Infrared Emitters 


“2605, 2608, 
, 2613, 2616, 
| 2618- 2619, 2624, 2694 
interrupter Modules 
IrDA Transceiver Modules.. 


“2624, 
pseehieecacaeteeaeiees 2694. 2695 
Lenses, Aspherical .. 
Light Detectors. 


Logic Detectors. 


Optical Sensors -. 2609, 2614, 
dizsteidenstecane 2616-2617, 2619, 2625, 2694 
Reflective... 2619-2620, 2625 

Orientation Sensor. 2613 

Photoconductive Cells .2610-2611 

Photo Detectors ... 2606-2608, 

--2610-2611, 2616, 2625 

Photo Diode@S..........c:ccceeceeeee 2589, 2605, 

2607-2612, 2618, 2624-2625 

Photo ICs 2612, 2625 

Photointerrupters . .. 2604, 
ssctatese st 619-2620, 2625 
Reflective 2604, 2625 


Photo Transistors ........00c00 2589, 2605, 
-2612, 2616, 2618-2619, 2624 
Reflec ive Interrupter .. 2613 
Reflective Sensor...... .. 2613 
Remote Control Receivers....... 2695, 2734 
Touch Screens --. 2669-2670 


Optoisolators/Photocouplers 

Digital :c.. 4 szcdecscc80 2593-2594, 2599, 2603 
2581, 2592, 
2600, 2602-2603 


IRED. 


Magnetic.. 
Optocouplers .. 
Photo-IC Output 
Photo-Transistor Outpu' .. 2580-2581, 
is .. 2585-2588, 2590, 2592, 
2595-2598, 2600 
-.. 1287, 2592 
SCR/Triac Output.. .2585, 2587-2588 
Thyristor Output... ... 2591, 2595-2596 


Oscillators ............00....... 1425-1428, 1434, 
-. 1441-1446, 1452-1461, 1465-1470, 
.. 1472, 1477-1478, 1480-1482 
.. 1425-1428, 1465-1467, 1482 
dsaiseatancsnsasctas 1428-1437, 
- 1457-1461, 1472, 1481 
Ovenized (OCXO)........:cceee 1469, 1473 
Programmable 1452-1456 
Kits cscé:sscceess 
Real Time Clock. 
SAW (Surface Acoustic Wave) 
Silicon... 
Sockets. 
Spread Spectrum.. 
Temperature Compensated (TCXO), 
(TCVCXO) ... 1427, 1455, 1467, 1469, 
+. 1472-1473, 1478, 1481 
Voltage Controlled SAW (VCSO)....... 1473 
Voltage Controlled (VCO) .......... 1475-1476 
— Controlled (VCXO), (VCTCXO) 
«1427, 1445-1446, 1459, 
... 1465, 1467, 1469, 1473 


Panel Meters 


Photovoltaic 


-1460-1461, 1467 
1477 


Paper 
Thermal Printer........0.cccccce cece 2401 
TOner Taniste ts... .iscsssscocstsececsessntsates 2416 


PC Board Prototyping 
Adapters, Application Specific 
Backplanes 
Etching Equipment 
Extender Cards 
Prototyping Accessories . 


2A15- 2416 
2411, 2413 
- 2391, 2404, 


waaseYsenaastaied 2410-2417, 2426, 2432, 2434 
2391, 2426, 2432 


Cleaners and Cloths... 
Etch Resist Pens 
PCB Drill Bits... 
Swabs and Brushes.. 


-2410, 2412-2417 
2414-2416 


Copper Clad Boards. 
Solderless Breadboards .. 


Terminal/Distribution Strips. 
Toner Transfer Paper 


Photocouplers ............. See Optoisolators 
Photo Detectors......See Optoelectronics 
Photodiodes ............. See Optoelectronics 
Phototransistors.....See Optoelectronics 
PLL (Phase Lock Loop) 


with Internal VCO.........c:cccceeeeeeeeeee 1476 
Potentiometers 

Angle Sensing/Positioning.......2024, 2052 

Audio .... 2051 


Carbon.. 


-. 2029, 2036, 2042-2043, 
-2046-2047, 2058 

-. 2056-2057 
-2015-2019, 2025-2028, 
2030-2041, 2045, 2052, 2058 


Conductive Plastic . 


Dig 
Digital Readout Dial 
Joystick Controller. : 
. 2054, 2058, 2457 


Panel Control .-2019, 2036, 2041 


Position Sensol..........cccceee 2041, 2053 
Rotary . 2024, 2041, 2052 
Slide... +. 2053 
Stock Pot™.. 
Thumbwheel 
Trimmer. 2015-2018, 2021-2030, 


--2032-2041, 2044-2045, 
-.2052, 2054-2058 


Two-Axis Controller 
Wirewound 
"2038- 2039, 2041, 
- 2043, 2045, 2047 


-- 63-64, 1617-1618 


Power Cords 


EMI Filters... 1608-1610 
Power Dividers...................0.00 1934 
Power Entry Modules. .......... 1622-1624, 

avawelvadinaseajupdsdustecasvarhtapiaevars 1627-1628, 1632 
Power Outlet... 1619 
Power Strips .............0..0000... 2455-2456 


Power Supplies 
AC Adapter s.........:cc:cee 2567-2568, 2579 
Accessories .. 2553-2554, 2566 
AC-DC Converters. . 2531, 2535-2536, 

...2542, 2550-2551, 2554, 2559-2563, 

ss1s1-2065-2566, 2569-2571, 2578-2579 

Configurable... 

DC-DC Converters. 


2543- 2548, “2555+ 2557, 
2561, 2564, 2572-2577 
Adjustable Output........0.ccceeee 2555 
Point of Load (POL).... 2533, 2555, 2572 
Programmable .... «2542, 2575-2577 
Desktop Switchers. ..2567-2569, 
seouasnaacbasahicsias -- 2578-2579 
DIN-Rail Mount 2561-2563 
Dual Output . , 2543-2544, 
'2556- 2557, 2570-2575 


Energy Star.. 
External ...... 
- 2553-2554, 2567-2569, 2578-2579 
. 2532, 2544 


asiuibians . 2552, 2558, 2566 
Medical Grade. 2549-2551, 2579 
Multiple Output ...... 2535-2537, 2556-2557, 
.. 2570-2571, 2574, 2579 
Power Modules............... 1382, 2537, 2556 
Power Over Ethernet (PoE) . + 2550 
Programmable .... . 2557 
Single Output........ -2544, 
Bien .2555-; 2557, 2570-2577 
Switching .. 2536, 2538-2542, 
2549-2551, 2553-2554, 2559-2563, 
2565-2575, 2578-2579 
Universal Input.....2536, 2538, 2550-2552, 

dsscizcnans<Pates 2554, 2565-2566, 2578-2579 
UPS Systems. 
Wall Transformers... 


Printers 
Accessories . 
Labels... 
Thermal 
Thermal Paper. 


Wire Marker. 2402 
Privacy Filters... 2668-2669 
Probes 

Accessories . .-2442, 2444-2445, 2450 

Clips... . 2445, 2450 

Differential we 2444 

Logic..... . 2442 


2444, 2447 
2442 
. 2660 
2445 


Programmers and Programming 
Tools ............00.5. See Development Tools 


Pulser 
Temperature 
Thermocouple . 


Prototyping..... See PC Board Prototyping 
Protractors, Digital.................0...... 2647 
Pump Bottles |... 2426 


8 (usz010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 


Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 


RF/Hybrid Wireless Networking Tools.. 
Directional Coupler. 1585-1586 WLA 
Power Dividers ZigBee™ Devices. 


Racks and Accessories 
tpidabineisiasawiisceasastets GesanssTeeis See Enclosures RFid 


RFI Suppression. 


-. 1603-1606, 


estes 542-544, 546, 550 
Test and Burn-in. wee 1441 
Transistor .. .. 539, 552 


Rectifiers................. See Diodes/Rectifiers RF/IF 1608-1610 

Reference Books. .......... See digikey.com Amplifiers : ; 90, 598, Ribbon Cable, Filters 

Relays 0 0 eee .. 600, 606, 609-610,617 RTDs (Resistance Temperature ei 
BGA ics ccte cease tsacptttacdeaagasiestscheseeettiadd 2282 Antennas ........471-472, 561-562, 565-566, Detectors) ......:.cccccccccccsssccssesseeeee 2660 ares * 
Control 568, 571, 579, 585-589, Connectors .. 225 
Current Sensing......ssssssssssssssessseseen 2640 5 602, 612-613, 615 Labels... 225 
High Frequency ... 2282, 2291, 2299 Attenuators. 2326 


/O Modules and Racks Baluns.. 
2322-2323, 2341 Bluetooth® Devices . 
2288-2290, 2292-2321 565-567, 575-576, 585,594, SCRs.. 
600, 604, 607, 611-613 


.. 1298, 1312, 1330, 1379, 1382, 
1408-1409, 2085 


Mechanical 
Power IC... 


470, 474, 576 Solar Cell Photovoltaic 
. 579-580 


326, 562, Solder/Desolder 


Accessories 
Desolder Braid. 


...2415, 2427-2434 
. 2415, 2432, 2434 


Desolder PUMP........:c:ccssssssseseens 2431 
Seas 566, eee Security Guards ..............0...0.00.. 2194 Flux Pens p 2415, 2432, 2434 
afety . , 611- nae . : , , 
Sockets and Accessories........2293, 2296, Serial Modem Adapter/Cord Seismic AMPS................00ccee 805 Sil Dispensers oid 
eestameassaeees 2298, 2305-2310, 2315, 2321 = . See digikey.com Semiconductors Pocket Dispensers... 9430 
.2322, 2324-2337, USB Adapters POEO oa saitiiaetiupietovaitas See Integrated Circuits Replacement Tips.........2427-2431, 2434 
iMihies - 2339-2340, 2603 Couplers .... - 581 Solders 2433-2434 
Time Delay ... 2688, 2690 DC Filters 1631 Sensors/Controllers Solvent Dispensers “ 2434 
DDCs... Accelerometer. .. 2372, 2633-2634, P 2 . 
Resistor/Capacitor Networks..... 2004 DDS 2 5BO ees 2652-2656 Sponges ...........-- » 2434 
eet ee ey Air Flow 2615, 2627 Thermal Tweezers .. - 2429 
Resistors Development Tools .. ‘Ambient Lich, : : Vacuum Pickup Tool .. . 2430 
Aluminum Housed... 1978, 1999 568-570, 576-577, 590-591, 603, Glories ef 2647 Equipment 2353, 2427-2431 
Anti-Sulfurated. See digikey.com i 607, 610-611, 613,617 Gant 3637, Cordless Solder Iron.. . 2353, 2431 
Arrays . 2002, 2004-2011 rsa z as ‘ 26 43 Fume/Smoke Absorbers 
PAUGIO 2 :25:c2sissizssicesessceszsternstsrtesatdeaedes 1968 Iplexers paren ; Rework/Repair.... 
i Digital 2642-2644 
Carbon Composition.. 1971, 1975 Multilayer hetero 6 SMD Removal Kits.. 
Carbon Film Encoders/Decoders: Electromechanical Con rols Solder Irons 
Gothen Fim ae elas Evaluation Kits and Modules. SoleNOIdS eee 
Ceramic Composition . 1977, 1979 Filters ia 2653-2654, 2667 
Ceramic Metal Plate .. we. 1962 FM/IF Systems.. Flow.. = Speakers 
Chassis Mount. . 1966-1968 FM Tuners Flow Switel Balanced Armature... 2373 
Current Sense . 972-1973, 1988 Frequency Down/Up Converters.. Fluid. General Purpose 2360 


Current Sensing... 1964-1965, 1968, Gain Blocks ............... Force 


: .. 1971, 1973, 1994, 1997-1998 | Gain Phase Detectors. Gas... . See digikey.com 
Foi 1935, 1988-1989 General Purpose . Gas Flow . .. 2615 
Heat Sink, Mountable 1974-1975, GPS woo eeessseeeesseeeeeseecesntecesnieeesnneennnneenss 562 Gear Tooth.. .. 2667 

Mase aha act .1992, 1994, 2001 Hardware . 573-574 Hall Effect .....2621-2622, 2624, 2641-2642 
High Voltage ......... 1963, 1969, 1971, 1975 IEC Inlet Line Filters 1632-1633 Programmable . 

High Voltage Chip ........sessscssesceeeeeeee 1996 IF Receivers . Humidity ..... 
Kit 1934, 1936-1939, 1952-1956, Inductors. Illumination . 

. . 1960-1961, 2458 Interface.. Image....... 

Metal Element..........cccssscesseosees 1965, 1973 Kits 618 Evaluation Kits 
Metal Film. 1935-1936, 1957-1959, Line Filters . 1628-1633 Inclinometer....... 
1961-1962, 1982-1988, Log Amps/Detectors .........ccccsseeene 586 Infrared Receivers 

. . 1991, 1997, 2000 Medical Grade Filters.. 1630-1631 Liquid Level. 

RAB ESU FOI so ccoessceccosccsecseecdscecs. dscceeconence 1998 Mixers/Multipliers .............:cecee 586, 599 ta .2631-2632, 2667 
Metal Oxide Film....1959-1961, 1979, 2000 Modems.........sces000 569, 592-593, 664-665 Load Cells... ssseseeeeceessess tsetse 2648 
Mounting Hardware 1980 Modulator/Demodulator.............. 558, 562, Magnetic... +2282, 2284, 2287, 


-. 2642-2643, 2667 


Corrib® 
Networks 


1980 


934, 2003-2004, 2008-2010, Vier 
DO1D-2014 9 wessttessetesetnsne 589-591, 603, 608, 611 lotion 


1974, 1976. ZigBee™ Modules 
978, 1988-1989 PC Board Mountable Filters.. 
1966-1971 PLL Synthesizers and VCOs. 


979-1981, 1986-1988, 1992, 0 rrereetesreeeerereeteeteteeteteeeeseee 
1994-1995, 1998-1999, 2001 —~Prescalers 
Power RF Terminators ......564, 1939, 1964 Reader Modules 
Precision Thick Film... 1995 RFid........ 


..562-563, 569-570, Magnetoresistive (MR)... 2622, 2643, 2667 
2626 
..2609, 2612, 2614, 
- 2616-2617, 2619, 2624 


Non-Inductive .. 


Oxygen 
ae Interface Boards 
Packard™ Harnesses.. 


Power.. 


572-573, 601, 616 


-601, 618-619, 1073 Position/Proximity . 


Precision Thin Film . 1995 Antenna ... 572-573 .. 2282, 2284-2285, 2609, 2613, 
Kits .. 1995 Base Station | 562, 616 7 2615, 2636, 2649, 2651 
Pulse... .1974, 1997 Development Kits . 591, 610, 617 Magnetic. 2282, 2284-2285 
Thick Film .. 1997 Kits Pressure .. .2626-2632, 2634-2637, 
Rheostats...... 1981 MOdUIOS .....sss+ss+ss0+10111/610, 615, 618-619 .2644-2649, 2655-2656 
Surge Capable. 1978 Readers o : 
Transmitters/Receivers 591, 600 Temperature 


Thermistors... 
Thick Film . 614-615 Thermal... 
-560, 566, 585-586, 602 Thermopile . 

: Touch 
Ultrasonic. 


Vacuum... 


.1940-1956, 1969, 1971, Transponders. 
1973-1975, 1978-1979, 1992 RF Modules... 
1994-1996, 1999, 2003, 2011 RMS Detectors. 
1934-1940, 1951, Shielding... 
..1964, 2009-2010 Splitter... 


. See digikey.com 
2636, 2651 


1976-1977, 1980-1981 Switches . Variable Reluctance Sensor (VRS).... 2623 

Wide Terminal... See digikey.com Synthesizers .. .. 594, 608, 613 MIDPALIOM  «. sscstscacceseisdzencevscceasted 2615, 2655 

A Terminators... w 1964 XBOCO 0c escsssssscseseesensetssenensseseeneseseenes 570 
Wire Element ..........cccscssssesersensees 1979 Test Equi 

Wirewound...........1960, 1963, 1965-1968, Test Equipment. PASE AACS oe cecevsvsvsvsnsnsnssesensennnicn 1408 


..564, 576-577, 596, 599 
...559, 561-562, Sidactors 


1970, 1973, 1976-1978, 1985, ‘Transistors 


: Transmitters/Receivers. 
1987, 1 -1991, 1993, 1 -2001 
Ba iee0: 188 8, 1998-200 * -568, 576, 578, 591-592, 


2098-2099 


Zerohm Jumper Wires ............. 1960, 2002 "603-604, 607, 613, Socket Modems. .. 592-593, 664-665 

Resonators is ...617-618, 716,835 Sockets. . See also IC Sockets 
Ceramic. 1483-1488, 1490 RX/TX Subsystems . Crystal Size iccnGsos cits tean satdeaty 
SAW.... 1484, 1487-1488, 1490 Wireless Modules .... DIMM.... 


Headset/Handset 
Hi-Fi 


Notebook .. 
Specialty... 


Static Control Products....... 2423-2426 
Stepper Motors... 1227 


Surface Mount Products 


dantestastaticeritsséasne See specific product listing 


2284, 2622, Surge Protection Components 


Surge Absorbers 
Arrays .. 2061 
Multilayer Chip. . 2061 
SiBar Thyristors .. 2109, 2111 
ZANPS ieicsezsecsceerisaiveacs 2059-2060, 2062 


2065, 2068, 
..2070-2071 
2076, 2082, 2084, 
3, 2455-2456, 2562 


Surge Suppressors 
2094, 


Arrays 


Multilayer Chip. --2069, 2113 


Swabs and Applicators ...... 2415, 2432 
. 2024, 2052, Switches 


ACCESSOTIES ........:ceeeeeeee 2161, 2168-2170, 

serves 2172-2175, 2182, 2185, 2187-2189, 
2192-2195, 2210-2214, 2218, 
sesseees 2226-2227, 2229-2232, 2247, 2253 
CAPS icsetcccccatesscsestezcscess 2161, 2175, 2188, 
2210-2214, 2218 
- 2210 
- 2182 
Splashproof Boots...... 2175, 2187, 2192, 
..2194, 2212, 2218 
2244-2245, 2248-2251 
CAPS wisces sesccscfedectncteectsdiecstedecsatee 2173-2174 


Detector 2156-2158, 2160 
DIP i eaivaiiicnwaiadinnans 2260-2272 
Door . 2243, 2245, 2257 
Electromagnetic............ceeeseeeeeeeees 2144 


Emergency Stop . - 2222-2223, 2226, 

deus pindhei pus dletet ings eivugdaatesnieteds 2228-2229 
Illuminated - 2160, 2167, 2193, 
-. 2206-2207, 2211, 2218, 
add 2226-2228, 2231-2232 
Interlocks .. 
Intra-Switch™ .. 
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Joysticks ... 2220-2221 
Keylock .......2203, 2223, 2226, 2239-2240 
Keypads. 2177-2179 

2165, 2167, 


Key Switch 

és 2171-2172, 2180, 2226-2227, 
- 2239-2240, 2263 
... 2233, 2459 
227-2228, 2260 


Knob Switches. 


OVO: scazs csctsasars ses nnatcetintieclocasraaceasnaers 2266 
Limit - 2244-2247 
Magnetic 86-2287, 2621 


Matrix Selector. See digikey.com 


MICOSWIGH 4: :c:0isscccsscctccsecnesszeestccncis 2256 
Navigation. .2163, 2165, 2170 
Paddle ... See Toggle 
Pilot Lights - 2226-2227 

.2150, 2213, 2326 


Pressure 2649 
Programmable . 2230 
Pushbutton.... .2150-2155, 2158, 
avseeae 2168, 2171-2172, 2175, 2177, 2188, 
: 2195, 2202, 2207-2226, 2228, 


2230-2232, 2243, 2266-2267 


Push/Pull 


2239 
Pushwheel 2180 
Reed... 2283, 2286-2287 
Rocker . 2175-2176, 2195-2200, 


2202-2207, 2224, 2230, 2266 
.. 2172, 2258-2261, 2263-2264, 
-2267, 2269, 2271, 2273 
-2260-2261, 2263-2264, 
2267, 2269 


Knobs and Dial Plates 
Sealed .. 2161-2162, 2164, 2190, 2193, 
eer 2218, 2252, 2269 


Selector . 2226-2227, 2229, 2263 
Slide.... 2150, 2232-2238, 2265-2266 
Snap Action .. -2158, 2164, 2241-2244, 


dssiaaetetise 2252-2257 
2159-2171, 2173-2174, 2176, 
2213, 2232, 2242 


Tact. 


Ki 


2162 

Thumbwheel. we 2181 

Tilt... 2604, 2615, 2655 

Toggle. 2203, 2266 

Toggle/Pa 2183-2195, 

eee - 2200-2201, 2207 
Kit 


Tachomete’s ................0.c eee 2623 


Tape 

Adhesive Transfer 
Duct... 
Electrical 


Foil Shielding 
Low Static... 


Polymide Film .. 

Safety/Warning 

Shrink .... 

Splicing.. 

Water Soluble .. 2391, 2393 

Wire Marker 2402 

Wire Marker Tape Dispensers............ 2393 
Telephone 

Adapters ... 319, 332 

Connectors .......See Connectors - Modular 

Modular Cables ...........:.:c8 309-311, 314 
Terminal Blocks............. See Connectors 
Terminal Lug .........0..0..0.. cee 381 
Terminals-Splices.......... See Connectors 
Test and Burn-in Sockets ............ 1441 


Test Equipment and Supplies 


Accessories 2435-2436, 2438-2439 
Battery Meters . «+. 2690 
Cable Tester.. -67, 314 
Calibrators .... w+. 2438 
Capacitance Meters - 2442-2443 
Clamp Meter.......... 2435-2436, 2438-2439 


CRT Restorer Analyzer.... See digikey.com 
Current Meters. 2682 
Data Logger.. 2610 


Distance Meters 


Frequency Counter .. A 
Hour Meters...... 2690-2691 
In-Circuit Testers 2442-2443 


Insulation Testers. 
Isolation Transformer .. 


LCR Testers 


Manometers, Digital. . See digikey.com 
Megohmmeter .. «2435, 2439 
Multimeters «2435, 2437, 


fe 2439, 2442-2444 
NTSC Generatoi 
Oscilloscopes 
Panel Meters.. 


«2438, 2441-2442, 2444 
2682-2685, 
-2687, 2690-2693 


Parts Testers.. 

Power Supplies. 
Patch Cords... 
PC Cable Tester 
Probes 


Logic Probes.. 
Oscilloscopes ... 
Pulser Probes 
Test Probes. 


2442, 2445-2446, 
2450-2451 


Thermocouple 2442, 2445 


Process Time Meters .. 2682, 2692 
Programmable Electronic Load.......... 2441 
Rate Meters... 
Relay Switch.. 
RF Generator. 
Test Leads . ... 2344, 2435-2436, 2439, 
--2442, 2445, 2447, 2450-2452 
TeSt POIMS .sccisccccccsceetcssccaseearet sentceccess 2409 
Thermometers/Temperature Testers 
2435, 2445 
Transistor Testers. . See digikey.com 


2610 


Voltage Detection. 
Volt/Ammeter . 
Voltmeters.. 
Wire Tracer. 


Thermal Cutoffs 


-2141-2142, 2149 


Thermal Management 
Fans/Blowers . .. See Fans/Blowers 
Heatsinks . See Heatsinks 


Kits + 2482 
Peltier Modules. 1228 
Thermal Clad Boards.. «2709 


Thermistors 
Inrush Current Limiters ....2100-2102, 2106 


-2100, 2657-2666 
-2100-2105, 2141 


Thermostats, Encapsulated 
2139-2141 


-1277, 1382, 1409, 2076, 
--2085, 2097, 2109, 2111 
SiBar Thyristor Surge Protectors 


svenstugrhngweusacsciguaeenariaeiee neds 2109, 2111 
Timers........... 2681-2682, 2686-2687, 2690 
Accessories... 2681, 2686-2687 


Programmable .. 2681-2682, 


-2686-2687, 2693 


Tools 
Air Nozzles ++ 2430 
Air Rework Station ++ 2430 
. See digikey.com 
Bench Press, IDC Assembly. ++ 2420 
Bit Holders . See digikey.com 
Bits and Bit Sets + 2421 
Cable Tie Gun... ++ 2396 
Chip Lifter 


Coax Cable Stripper 2342, 2422 


CHIMP voeeececccsecccoee 58, 60, 76, 101-104, 106, 
ee 108, 110, 114-116, 146-151, 156-158, 
... 165, 190, 194-195, 197, 199, 205-206, 
11.209, 214, 218-219, 221-224, 230-233, 

.235, 238-239, 242-243, 246-248, 

250-251, 253, 263-264, 266, 274, 

280-283, 286, 290, 295, 304-305, 

314, 318, 331, 354, 377-378, 380, 

ssssss1+ 384-386, 388, 396-398, 400, 403, 

...410, 417, 422, 425-428, 436, 442-443, 

453, 455, 460-461, 469, 474, 477, 

.. 504, 2342, 2418, 2604-2605 


Modular 


314, 318, 331 
Cutters and Pliers . 2419-2421 
Desoldering PUMP... 2431 


Excavators .. 
Fiber Optic.. 
Field Service Kits.. 
Fume/Smoke Absorbers . 


. See digikey.com 
336-338 

+ 2421 
«2431 


Hammers... . See digikey.com 
Heat Guns .. 2352-2353 
TOOK Se. secoitticsis atte tadetessthinsiatatias batts 2418 


Insertion/Extraction 58, 102, 
svcd statad 108, 114-115, 156-157, 160, 162, 
anf - 194-195, 199, 214, 219, 221-224, 

. 231, 233, 235, 238, 242-243, 

. 246-248, 251, 264, 266, 274, 

280-282, 286, 290, 295, 400, 403, 

410, 417, 422, 425-426, 428, 436, 

442, 504, 2342, 2418, 2422 

549, 553, 2342, 2422 

. See digikey.com 

. See digikey.com 


Magnetizer/Demagnetizer .. 
Multi-Purpose 
Nibbler 
Probe Pick .. 
Punch Down 
Reamers 
Screwdrivers... 
Tuning Tools 
Tweezers.. 
Vacuum Vise 


. See digikey.com 
2420-2421 
2018, 2342, 2422 
-2342, 2421-2422 


igsexiivertedatestans: 2420, 2429 
ripper .. .. 194-195, 197, 
«199, 214, 219, 221-224, 314, 
..318, 2342, 2418, 2422 


i ubieasscaccecehchstaact Sameadenedeted 2420 
Wire Dispensers 2411, 2418 
Wire Wrapping 2411, 2418 
Wrenches. 2420 

Transducers 

Audio ..........2360, 2363-2364, 2368, 2372 
Current.. 2638-2639 
Frequency 
Pressure .. . 2626, 2628, 2632, 


.-- 2644-2645, 2647 
Rotary Variable Inductance (RVIT) .... 2647 
WhtraSOMIG:s iitesscisehessceietssricsereeae. 2360 
MOMAQ Oeics: ssarscsestscteds aeteneregestihs 2638-2639 


Transformers .....See also Coils/Inductors 

PUIG vossticisxtetioesecisctsrieanteeeastse 1536, 2512 
.. 594, 1585-1586 
-. 2676, 2678 
0, 2514, 2516 


Chassis 

Control..... 
Converter. 
Current Sense ... 
Desktop Switcher.. 


2509 
1542, 2509, 2512, 2641 
2567, 2569, 2578 


Encapsulated... 2505-2506 
Isolation .. 1536, 2455, 2508 
Medical Grade 

PC Mount. 2503-2505, 2507, 


«2510-2512, 2514-2516 
.. 1495, 1553, 2503-2504, 


Pulse 

Switchmode 

Telecommunications......... 330, 1534-1535 
LAN Discrete Modules. 330, 1535 

Telephone Coupling..........:cccceeee 2505 

Toroidal . 2507-2508 

Variable AC ......ccccccceeeeee cesta 2502 


Wall Mount.. 2506, 2567, 2569, 2578 


Transient Voltage Suppressors 


(TVS) 
Arrays ... 1332, 2082-2084 
Diodes .-1370, 1376, 2073-2082, 


-. 2084, 2086-2097 
- 2084 
- 2059-2064, 2066, 
2068-2069, 2072-2073 


Transistors................. 564, 576, 596, 599, 
sieseciced 1229-1235, 1245-1251, 1253-1258, 
dead - 1267-1268, 1278-1292, 1303-1305, 

- 1318-1321, 1333-1338, 1357-1359, 

-1375-1376, 1378-1379, 1389-1390, 

1396-1404, 1410-1411, 2459 


Steering 
Varistors/ZNRs 


.. 1278-1279, 1292, 1367, 
..1375, 1379, 1382 


seuveinise 552 

-. 1267, 2459 

VHF, UHF, RF.. 576, 599 
Transponde’s.............0..ccee 614-615 
Triacs.. 1276-1277, 1313-1315, 1329, 


sess 1370, 1407-1408 
Quadrac® . 


Tubing 
Corrugated Loom «439, 2398-2399 
Heat Shrink. «2352, 2354-2357 
Kits 2354-2357, 2459 


UPS System... 2455 


WAGUUIMN.. i 2cicccecccccceccccectsccccciacecasttenescs 2409 
Varistors 
2Pro Devices. «2110 
Arrays ... . 2061, 2072 
Automotive . 2069, 2072 


- 2064-2065, 
..2070-2071 
- 2061, 2063-2064, 2069, 
2072-2073, 2113 
2066-2069 


w 2066 
Telecom - 2066 
Thermofuse . - 2067 
TVS. - 2063 
ZNRs. - 2059-2060, 2062 
Video Encoder ................0.0cee 806 
Video Processing.....................05 810 
Voltage Controlled Oscillators 
(VGO) iscsccccdsccisenc eh iactsceecncss 1475-1476 
Voltmeters ............0... ee 2682, 2691 
WIDGS....cc85c:cche retin eieei 2426, 2432 
Wire... See also Cable/Wire 
Holders/Ties «2394, 2396-2399 
Jumpers . 2409, 2450 
Markers. . 2391, 2402 
Tape Dispenser. . 2391, 2402 


.. 2395, 2398-2399 
Wireless Communication.....See RF/IF 


WLAN Frontend Modules ............... 572 


ONS | iscicsssccccceccccasnccscactszcsccis See Varistors 
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Altium Amprobe 


3M 
Adhesives 
Clean-Walk... 2 
1 


Command™ 
Hot Melt..... 
Scotch-Seal ™ . 
Scotch-Weld™ 


2391 


Tape........... Tape 
Breadboards . 2409 
Bumpons 


Cable 


High Flex 
Ribbon... 
Round Jackete 


Cable Assemblies 
D-Sub .. 


- 42-43, 46 


Termination Jumpers . 47 


Cable Splice Enclosures 381 
Cleaning Cloth . 2391 
Connector Hardware.. + 276 
Connectors 

172-177 


Mini-Clamp 177 


IDC... 
Intra-Connector™ 
Intra-Switch™ 
VO. 
Memory 
Compact Flash . 
microSD™ 
SD™.... 
MetPak™ 
2FP... 
CP2.. 
HSHM.. 
miniSAS.. 


47, 56 
536 
536 
57 


SCSI 
Termination Jumpers 
Ultra Hard Metric (UHM) 
EMI Suppression 
Absorber Pad: 


Headers... 
Heat Shrink Tubing . 
Hook and Loop Fasteners 


Dual Lock™.. 
Scotchmate™ 
IC Sockets 


PLCC Carrier 
Type ‘A’ LCC . 
ZIE és 


ZIP DIP 554-555 
IC Test Clip: 556 
Jumper Wire . . 2409 
Kits 

Heat Shrink Tubing . . 2354, 2459 

Insulated Terminals. ... 380 


Optical Enhancement Films. 
Optoelectronics 
Touch Screens 
Patch Cords.. 
Privacy Filters 
Probe-lt Clips... 
Shorting Jumpers ... 
Static Control Products . 
Tape 
Attachment 


Low Static 
Splicing... 
Water Soluble 
Terminal Connector: 
Terminal Strips 
Tools, Crimp 
Vacuum... 
Wire Marker Tape Dispensers. 


Abracon Corpora 


Altera 


Aavid Thermalloy 


Heat SINKS ....... eee eee 2476-2479 


Thermal Compound. 


Crystals 
Filters, SAW 
Oscillators 


Kits 
Resonators 
Ceramic 


Test and Burn-In Sockets . 


ACL Staticide, Inc. 


Cleaning Wipes... 


Static Control Equipment 
guseeliatanisetelasstonsvisWeortaiade See digikey.com 

2423, 2426 

. 2426 


Static Control Products 
Static Dissipative Soap.. 


Acme Electric/Amveco/Actown 


Transformers 
Current Sense 
Medical Grade 
Power.... 
Toroidal . 


ADI 


See Analog Devices, Inc. 


Advanced Photonix, Inc. 


Photo Diodes/Emitters ... 


Advanced Thermal Solutions, Inc. 
Heat Sinks 
BGA decries Riettinaaiie 2482-2484 


- 2484 
- 2484 
- 2482 
- 2482 
- 2482 


AlfaMag Electronics, LLC 
INGUCHONS 2s seacscaceatccacsstccssecteeasst coeszizcass 1571 


Allegro MicroSystems, Inc. 


Integrated Circuits 
Hall Effect Sensors 
Motor Drivers 
Power Management. 


All Sensors Corporation 


Pressure S@MSOMS .........ccsscsessseeees 2637 


Alpha & Omega Semiconductor, Inc. 


MOSFET/MOSFET Drivers... 1423-1424 
Power Management............:::cceeeee 1179 
Transient Voltage Suppressors 

(TVS) 


Alpha Wire Company 


Cable 
BUS Balsssicssnrccasnecatsisar cae: 2343 
Coaxial 
Ethernet 
Hook-Up .. 
Multiconductor 
Multi-paired. 
Sleeving... 
Spiral Wrap. 
Test Lead.... 
Tinned Copper Flat Braid 
Heat Guns... 
Test Leads.. 
Tubing 


Tefl 


Cables/Programming Hardware........... 633 
Development Kits and Tools . 
Evaluation Kits 
Integrated Circuits/Semiconductors 
CPLDs.. 
FPGAs.. 


Development/Starter Kits... 
Evaluation Boards and Kits 
FPGA/CPLD Kits 


American Electrical, Inc. 
Cable Grips 
Circuit Breakers, DIN Rail Mount. 
DIN Rail Mount 


Terminal Blocks 
ACCESSOMES ....:c:cccccsesssesavsaceestve 355-356 
DIN Rail Mount 
Tools, Crimp.... 
Wire Ferrules.. 


Ametherm 
Inrush Current Limiters 
Thermistors, NTC .... 


Amphenol Commercial Products 
Connectors 


Backshells 

Filtered 

High Density 
[| be aeerrrenmene 
Micro Ribbon 
Modular, Etherne' 
Protected Headers 
SAS ... 
SFP 
USB... 


Amphenol - Connex 
IRF Adapters’. tices evcviiccr ctl 447-453 
RF Connectors 


Tools, Crimp. 


Amphenol - Industrial 
Circular Connectors 

97 Series... 

Accessories . 


MS Series. 
PT Series.. 
RADSOK®... 
Waterproof 
Cord Grips... 


Amphenol - PCD 

Connectors .. 
IEEE 1394 

Modular, Ethernet (RJ11) 
Terminal Splices ... 

DIN Rail Mounted 

PCB Mounted... 

Pluggable 

ISB acsscsnsectsdcassscssssasusivscoonsevecrsisieeasss 322 


Amphenol - RF Di 
Adapters, RF Coaxial.............04 458, 460 
RF Connectors 

ANC.. 
BNC... 
MCX/MMCX 


Amphenol - Tuchel Electronics 
Cable Assemblies 


eco/mate™ .. .. 408 
Connectors 
Backshell Kit...........000.. See digikey.com 
Circular 
44 Series 


eco/mate™ 
Hand Tools 
Rectangular, Heavy Duty 
Smart Card 


Test Equipment 
Accessories .. 
Clamp Meters 
Kits 
Megohmmeter . 
Multimeters 
Relay Switch. 
Test Leads 
Wire Tracer ... 


.. 2439 
-. 2439 
.. 2439 
2439 
2439 
2439 
2439 
-. 2439 


AMP Tyco Electronics 


See Tyco Electronics AMP 


Amulet Technologies LLC 


Graphic LCD Tool Kits . -. 2672 


Amveco Magnetics 


See Acme Electric/Amveco/Actown 


Analog Devices, Inc. 


DSP Emulators/Programmers....... 782-783 


Gyroscopes 
ICs/Semiconductors . ... 829 
Amplifiers... 11-816 


Analog Computation Circuits . 
Analog/Digital Audio 
ATE and Time Domain 
Audio/Video 


Clock Generation and Distribution... 817 
Data Communication ..817-818 
Data Conversion . 818-823 
Digital Potentiometers................ 823-824 
Display and Video Converters - 824 
Evaluation Boards 


Fiber Optics and Networks............... 824 
Hardware Monitors and Thermal Man- 
agement . 824 
Interface... - 824-825 
Microcontrollers . 783-784 
MicroConverter® ... . 783-784 
Motion/Motor Control we 825 
Power Management.. . 826-828 
Sensor/Signal Conditioning . 829 
Specialized IC . 829 
Supervisory Circuits/Reset Generators 
. 829-830 
Switches . 830-832 
Waveform Generators. w. 829 
Isolators, Digital 2593-2594 
RF/IF Products. 57-560 
DDCs.. . 559 
DDSs.. . 560 
IF Receiver: . 559 
Sensors, Accelerometers . 2653-2654 
Evaluation Boards .... «2653-2654 
Antenova 
AMMGNMAS esa2:cs-sccc0seetceccts resect arecentaseesctan 560 


APEM Components, Inc. 


Indicators 
Security Guard 
Switches 


Pushbutton 
Rocker 
Rotary. 
Slide ... 
Toggle. 


API Delevan 


Bead Cores 
Cable EMI Ferrite Core: 
EMI Suppression Cable Cores . 
Ferrites, Flexible Material/Tubin 
Inductors 
Air Core . 
Chip . 
Coils. 
Common Mode Choke. 
Filter... 
Fixed... 
High Current. 
Kits wo. 
Power Choke 
Shielded 
Toroidal. 


1543 


1543-1551 
1543, 1546-1549 
1544-1546, 1551 
- 1547-1549 
w. 1543-1549 
See digikey.com 
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APM Hexseal 
Switch Seals... cece eens 2182 


Aptina Imaging 
CMOS Image Sensors 
Evaluation Kits 


781 
781 


Aries Electronics, Inc. 


Adapters 
DDI Seesssactr tenuis seucccenemettiaay 550-552 
IG SOCKCt.occiccscscisciescccstssesvicensect 551-552 
Headers 
COVED siccesisccitsssesetsiscavtatsesziscevscanccie 549 
DIP coz cdtnsscesssccvstscscusstetjesetscubaseetevactse 549 
IC Sockets 
Adapter... cece eee 550-552 
Collet 


Horizontal 
Lock Eject DIP 


Open Frame 549 
PGA........ 

Pin Line 550 
PLCC 50, 552 


QFP.. 
Strip Line 
Test... 
Vertical. 


Oscillator Sockets 
Tools 
DIP Extractor.... 
IC Straightener . 


Artaflex 
RF/IF 
RF Module ........cccccceceeeeeceeneeeee 560 


Artesyn Technologies 
DC-DC Converters........:ccce 2533-2534 


Asahi Rubber, Inc. 
Heat Sink Pads... cece 2486 


Assmann Electronics 

Adapters 
D-Sub 
Keyboard 
Mouse 
SCSI. 
USB.. 

Cable Assemblies 
CAT 5 and CAT 5e.. 
CAT 6 Patch ES 
Computer, Molded.............. 61-62, 65-67 
IDC 


Pin/Plug 
Socket. 
IEEE 1284. 
IEEE 1394. 
Multi-Media 


Power Cord 
SCSI. 
Termination Jumpers . 
USB Extension . 
VGA.. 
Cable Testers 
Computer Equipment 
Cable Assemblies 
Connectors 


.. 61-64, 66-67 
51-54, 66, 320 


Modular .. 


Headers 
0.100” (2.54mm).. 


IDG seeseces 
Protected 
Modular Cable Assemblies 
PLCC Sockets . 
Power Cords... 
Test Equipment and Supplies 
Cable Tester 
PC Cable Tester. 


Astec Power 
AC-DC Power Supplies. 
DC-DC Converters 


Astro Tool Corp. 
Crimp Tools 
Insertion/Extractiot 


ATM America 
See Brand 77 Tools 


400, 403, 417, 504 
«400, 403, 417, 504 


Development Tools and Kits 
8051 Architecture.. 
ARM® Thumb® 
AVR®.... 
CPLD 
FPGAs.. 
RF/Wireless 

AVR® Z-Link™ 
USB.. 

FPGAs. 

FPSLIC 

Integrated Circuits 
INN@MACE. <isc sec scacteccscctecstesseccescsacavs 1220 

Memory 
EEPROM, Parallel .............::ccccee 1221 
EEPROM, Serial 


waists 1221 


Serial Dataflash 
Microcontrollers 
ARM® Thumb® 


CAN... 
LCD... 641-642 
Lighting and Motor Control 642 
USB 641 
CAN. 647 
Flash. 647-648 
Sensors 
Evaluation Boards ... . 2651 


Fluid Level .. 


Wireless Communication 


Avago Technologies 


Diodes . 1288 
PIN... 
Encoders 
Optitalls.:.ics arch eokcawacnuiad 2607 
Fiber Optic 
Transmitting/Receiving Modules 
Ssitiscesarsoosiechsscducersctestarscssitieedts 339-340 
LEDs 
7-Segment Displays... 2765 
Bar Graph Arrays..... . 2765 
Hexadecimal Displays 
Lenses/Caps. 


Numeric Displays. 
Smart Displays . 
Surface Mount.. 
Optoelectronics 
Optoisolators . 


Solid State .. 
RF and Microwave Products. 
Sensors ......... 
Ambient Light 
Proximity 
Transistors 


Aven 

Blades 

De@DUFFING:eisssacsrcetiscrsacttesierss 2342, 2422 

Precision 2342, 2422 
Illumination Lamps - 2453 
Magnifiers ...... - 2453 
Microscopes .. - 2453 
PrObG@: SOs acs. cstestecedestatiscatecnseaeetencaes 2419 
SharpVue Precision Technology 

Oprical Inspection... cece 2453 
Tools 

(GRIM Piss se eseceezcccsdvzzae: Sass 


IC Insertion/Extraction 
Knives and Blades 


2342, 2422 
2342, 2422 


Tweezers . 2342, 2422 
Worklights... - 2453 
Replacement Bulbs . . 2453 


AVX Corporation 
0.5mm... 
1mm... 


1.25mm. is 
Board to Board. 16-517 
Buzzers. - 2369 
Capacitors 

Arrays... 


Ceramic, Axial. 
Ceramic Disc 


- 1825-1827, 1842-1852, 
.-. 1856, 1859-1863 


Ceramic, Multilayer............. 1827-1829, 
desciscegers 1842-1852, 1859, 1861-1863 
Low Profile ........ccceeceeeeeeeeeeee 1860 
Feed Through. 1599 
Kits . . See digikey.com 
Film... 814-1816 
Hi-Rel. 1755 


.- 1861-1863 
. 1856-1859 
-1856, 1860 


Low Inductance . 
Microwave Chip . 
Multilayer Chip (MLCC 
Niobium Oxide Chip . 
Polymer. 
Supercapacitors. 
Tantalum...... 
Thin Film, Chip 
Tip and Ring... 
Trimmer 


Battery .. 
DING tesciees 


Headers.... a 
0.100” (2.54mMM) ...cscscecsstecseesseeseese 227 
IDC Discrete 
Strip 


PCI Express. 
PCMCIA ... 
Rack and Panel . 
Secure Digital . 


Crystals. 
Filters. 1487 
SAW... 1487 


Filters, Thin Film 
Fuses, Thin Film 
Inductors, Thin Film 
Oscillators 
Resonators 
Ceramic is 
SAW... -. 1488 
TVS (Transient Voltage Suppressors) 
. 2072-2073 


Wet Tantalum 


B B Battery 
Batteries, Lead Acid. 


- 2470 


BCcomponents 
See Vishay 


BEAU 
See Molex 


Bel Fuse, Inc. 
CAT5e and CAT6 Jumpers. 
Connectors, Modular .. 


Telecom 
Resettable Devices 
Transformers......... 

LAN Descrete Modules. 

Telecommunications.... 


Bergquist 
Heat Sink Pads 
Thermal Clad Boards 
Touch Screens 


- 2484-2486 


2709 
+ 2670 


B&F Fastener Supply 
Hex Nuts ... 2408 
2408 


-- 2408 


+ 2408 
2408 
2408 
-- 2408 


BiCCGeneral 
See General Cable 


Bivar, Inc. 


Hardware 
Insulators .. 
Spacers .... 
LED 
Assemblies See digikey.com 
Clips ......... See digikey.com 
High Brightnes: .. 2738 
Modules... 2738 
Light Pipes... .. 2738 
B&K Precision 
Capacitance Meters.. 2442-2443 
Component Testers.........-.:eeeceeeeeeee 2442 
CRT Analyzer... See digikey.com 
EPROM Eraser 2443 
Generators 
Function... 2441-2442 
Arbitrary. .. 2442 
2443 


See digikey.com 


Insulation Testers 
Multimeters 
Bench Top. 


See digikey.com 


Hook-Up Cables . 
Probes 

High-Voltage . 
Logic/Pulser.. 


Thermocouple . 2442 


Programmers See digikey.com 
Test Leads... 2442 
Accessory Tips Ki 2442 


Transformer, Insulation 
Transistor, Testor. 


See digikey.com 
See digikey.com 


BlueRadios, Inc. 


RF/IF 
Bluetooth® Devices............ccccee 565 
BNS Solutions 
Development Kits and Tools ................ 800 


Bosch Sensortec 
Acceleration Sensors 
Pressure Sensors .. 


Bourns, Inc. 
Connectors 
Modular Contact 
TOAA... 
70AB 
7OAD .. 
Dials, Concentric Scale 
Encoders 
Digital Contacting .. 
Optical 
Rotary... 
Square/Sealed. 
Fuses 
Resettable. 
Telecom. 
Thin Film 
Inductors... 
Networks, Resistor 
Potentiometers 
Carbon... 
Cermet... 
Conductive Plastic. 
Panel Control 
Rotary Position Sensor. 
Trimmer .... ... 2029-2030, 2032-2041 


“2030-2041 
2036, 2040-2041 


Wirewound .. 2033, 2038-2039, 2041 
Resistors 

Current Sensing -. 1964 

Metal Element..... 1965 

Power RF Terminator: 1964 

Thin Film... 1964 

Wirewound 1965 
RF/IF 

Terminators .. 1964 

-- 2085 

Surge Protection 

Surge Arrestors (GDT) ... 2070-2071 


Surge Suppressors 
Multilayer Chip.... 


Switches 
Key Switches 
Rotary Selector 
Thyristors 
Transient Voltage Suppressors (TVS) 
Steering. a 
Varistors 
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Bud Industries, Inc. 
Enclosures/BoxeS ........0:00c 2379-2384 
Accessories and Hardwar 


- 2381, 2384 
-. 2382-2384 


Cabinets . 
Cases and Boxes 


Aluminum . 2380, 2382 


Nema... .. 2379-2381 
. 2379, 2381 
-. 2383-2384 
See digikey.com 
Bulgin 

Battery Holders... eeeeeseeseeeeeees 2475 

Connector 
CWCUIAL «. sescsccsie:ccsatsiatavietaesticceess 429-431 
Waterproof «429-431 


Ethernet..... 327-328 


327-328 


Bluetooth® Adapter 
Fuses 


Switches, Pushbutton 


Burr-Brown 
See Texas Instruments 


Bussmann 
See Cooper/Bussmann 


Caddock Electronics, Inc. 
Resistors 

Current Sensing, 

Heat Sink Mountable . 


Cantherm 
Bimetal Cutoffs 
Encapsulated Thermostat: 
Sensors, Thermal 
Temperature Regulators 
Thermal Links 
Thermistors, NTC... 
Thermistors, PTC ... 


Capital Advanced Technologies, 
Inc. 
Surfboards® . 

Adapters . 
Kits 


Cardinal Components 
Oscillators 
Programmable ..........:....2c::eceneseee 1455 
Temperature Compensated 
Voltage Controlled (TCVCXO)..... 1455 


Carling Technologies 


Circuit Breakers ...........ccccssssesseseee 2144 
Switches 
ACCESSOLIES .........0ccccesseeeereeeen 2188, 2195 
Pushbutton. ..2188, 2195 
Rocker . . 2195, 2204 


«2188, 2195 


Carol Brand 
See General Cable/Carol Brand 


Catalyst Semiconductor, Inc. 
Memory 
EEPROM, Parallel ............0::ccccceeee 834 
EEPROM, Serial 


Mixed Signal. 


CBM America Corporation 
Printers, Thermal ..........ccccccccccceseeeeeee 2401 


CDE 
See Cornell Dubilier Electronics 


CEL California Eastern Laboratories 
Optoisolators 
High Speed Digital 
Photo Transistor Output. 
Relays, Solid State 


RF and Microwave Products 


Amplifiers, Wideband .. 598 
Frequency Down/Up Converters. 597 
Prescalers «597 
Switches 597 
Transistors .. 596 
ZigBee™ Devices. 598 
Cherry 
Computer Keyboards... 2179 
Sensors 
Hall Effect 
Magnetic Position . 
Switches 
Key Switch.. 


Pushwhee 
- 2196 


Chipcon Products 
See Texas Instruments 


Chip Quik, Inc. 
SMD Removal Kits. 
Solder Paste 


- 2431 
- 2434 


Cll Technologies 
See Tyco Electronics Corcom 


Cinch Connectors 
Barrier Blocks... 
Jones Connectors 


Cirrus Logic, Inc. 


Clock/Timers 804 
Development Tools and Kits . 808-810 
Heat Sinks... 808 


Integrated Circuits 
A/D and D/A Converters 
Clock Management. 
Codecs .... 
Op Amps.. 

Power Amps 

Power Control/Management. 


Seismic Amps is 
Video Encode’ ......c.cceccsceenee eee 


Citizen Finetech Miyota Co., Ltd. 
Crystals... «1447-1451 
Oscillators... 446, 1454 

Programmable 


C&K Components 
Sensors, Magnetic...........eceeeeeeeeee 2282 
Switches 
Accessories -2168-2170, 2172, 
2185, 2210-2212 


2168-2170, 2210-2211 


Door Interloc’ 
Emergency Stop 


Illuminated 

Keylock . 2223, 2239 
Keyswitch....2166-2167, 2171-2172, 2239 
Navigation . 2170 
Pushbutton... 2158, 2166, 2168, 


teats 2171-2172, 2208-2212, 2222-2223 
Rocker .. - 2198-2199, 2224 
2172, 2261 


-.2237-2238 
2158, 2257 


LEDs 
Drivers 
Optocouplers . 
Relays, Solid State 
Switches, Power .. 


Clarostat 
See Honeywell Sensing and Control 
C-MAX 
Antennas ... 565 
RF Receivers/Evaluation Boards......... 566 


CML Innovative Technologies 

Lamp, Incandescent . See digikey.com 
2723, 2746-2750 
. 2747, 2750 
2723 
.2747 
2723 
.2748 


Assemblies 
Blue... 
Flashing 
Incandescent Replacement 
Lenses.. 
Strip Light . 
T1 Modular 
White .... 
Light Pipes 
Sockets; LAMP iisstescsrsaniersascnernn 2748 


Coiltronics (Div. of Cooper/ 
Bussmann) 
Inductors 


POWET......eeeeeeeeeeee 1495-1497, 1499-1503 
Shielded . 1496-1502 
Toroidal . 


- 1495, 1497-1498, 1503 
-- 2676 
«. 1503 


Power Over Ethernet (PoE) 


Comair Rotron 
. 2488-2490 


Comchip Technology 
Diode ArrayS ........seeeeeeseeneeees 1330-1331 
ESD Suppressors .. 1332 


Transient Voltage Suppressors . 1332 
Arrays... 1332 
Zener Diode: . 1331 
Conec 
Connectors 


DIN Rectangular 
D-Sub 
Accessories and Hardware. 
Backshells 
Combination 
Filtered 
Gendor Changer 
High Density... 
Waiter Resistan 
Industrial Ethernet 
Micro TCA 


connectBlue 
RF/IF 

Antennas 

Bluetooth® Device 

Modules... 

RF Modules . 


Conner-Winfield 
Crystals... 
Oscillators 

Ovenized (OCXO). 
Voltage Controlled (VCXO) 


1469 
-« 1469 


Conxall/Switchcraft, Inc. 
Circular Connectors .........c:cccee 411-412 


Cooper/Bussmann 
ESD... 
Fuses. 

1/4” Diameter AG 
Alarm Indicating. 
Automotive 


. 2132-2135 
2133 
2134 
+ 2133 
+ 2133 
2134 
+ 2134 


Telecom 
Holders... 


. 2133-2135 


Automotive 2133 
Clips ......... .2133, 2135 
Panel Mount . 2134-2135 


PC Mount . ». 2133 
Cooper Indust 
Solder/Desolder 
PIUNQGIS's.s::20.80stesieehe ii eases 2434 
Replacement Tips............:eeeeeeee 2434 


Cooper Tools 
See Crescent/Erem/Weller/Xcelite 


Copal Electronics 
Fans/Blowers 


.. 2498 

Brushless DC -. 2498 

Potentiometers, Cermet 2025-2028 
Switches 

DIP 2265-2266 


Copeland Communications, Inc. 
Development Kits, Modem.............00 665 


Corcom Tyco Electronics 
See Tyco Electronics Corcom 


Cornell Dubilier Electronics (CDE) 
Capacitors 

Aluminum Electrolytic 
Computer Grade. 
Flatpack. 
Radial... 
Screw Terminal 
Film, Axial . 
Hardware... 
Metallized Polypropylene . 
MICA... 
Radial . 


Coto Technology 


Switches, Magnetic Reed 


Cramer Company 
Geared Motors AC/DC. 
Hour Meters 


Cree 
Diodes 
LEDs... 

XLamp® 
MESFETs 


1332 


Crescent 
Tools 
Pliers, Wrenches. 
Screwdrivers . 
Wire Strippers... 


CR Magnetics, Inc. 
Current Indicators 
Current Sensors .... 
Relays 

Current Sensing. ........0:ccceeeeeeee 2640 
Transducer 

Current. 

Frequency. 

Voltage 


Crouzet 
Control Relays . 
Counters/Timers . 
/O Modules..... 
Relay Controllers 
Relays, Solid State 
Time Delay 


Crydom 


VO Modules .........:cccceeeeeeeeeeeee 2337, 2341 
Modules 


«2339-2340 


Attenuators... 1474 
Cable Assemblies 
1474 


1474 


Connectorized . 


Amplifier. 1474 

Regulator 1474 
Crystals.. 1473 
DC Block... 21474 
Oscillators 

Clock... .. 1473 

OCxO. 1473 

TCXO.. 1473 

VCXO.. 1473 


Voltage Controlled SAW (VCSO).... 1473 

Voltage Controlled (VCO) ....... 1475-1476 
PLL (Phase Lock Loop) 

with Internal VCO.........cccceeeeeeeee 1476 
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CSR Switches Digi International Electroswitch 
Bluetooth® Devices ...........ccccccceseeeeeee 567 Kits ... 2233, 2459 ANMONINAS sessccsasszesssozavessceststecscadestacecstec 568 Encoders, Magnetic .. 2258 
< . 2204 Development Kits Solenoids......... 1228 
C-Ton Industries . 2233 Programmable Boards. Switches, Rotary. .. 2258 
Digital Panel Meters... Interface Boards ... 
Cable Assemblies Cymbet Corporation RF/OEM Modules. : Elna America, Inc. 
Power Supplies... Batteries Sensors Capacitors 
cts i 010001 oa) [10 Peer eee ret er rre crete Perenvererar 2466 XBee® Electric Double-Layer (EDLC)........ 1658 
Crystals Cynergy3 Wireless Development Kits Elpac Power Systems 
Encoders, Mechanical Reed Relays Digi-Key See ICC/Elpac Power Systems 
Oscillators 1454, 1465-1467 Sensors, Liquid Level . 2667 Component Kits. 2457-2459 Evber 
TM . 
eo nWave™... . Cypress Semiconductor Evaluation Boards 692 RF Development Kits 
Potentiometers ap pei pigshethaasisehdies aes Digital View, Inc. ZigBee™ ICs... 
Carbon... ee Evaluation Boards See digikey.com ee eee Emerson Network Power 
ccessories rae 7 
Cermet.... Programmers. Connectivity Solutions 
Joystick aa ler Software Diodes, Inc. Adapters 
Stock Pot IC/Semiconductors Diodes/Rectifiers.... 1333-1336, 1339-1356 Banana Plugs/Jacks. 
Trimmer...... Bridge Rectifiers . 1345-1346 Binding Post 
Two-Axis Controller. Digg SA tray sci.2:1s:ecsssncecistedsniecgreacesis 1356 Cable, PF..... 
Wirewound........... Kits, Zener Diodes 1343, 2459 RF Attenuators. 
Resistor Arrays, Thick Film Chip Microcontrollers MOSFETs. 1335-1336, 1351 RE Connectors. 474-477, 480-481 
Resistor Networks ...........sss0 Mixed Signal. Schottky... , 1352, 1355-1356 Audio/Video .480 
iS ig 
Current Sensing... 1965 Memory ICs Super Barrier.. 1350 BNG.......... .480 
la FIFO bau ctarcaminnannasts 1219 Zener Diodes... 1339-1344, 1347 MCX/MMCX . 474, 477 
DIP 2270 Integrated Circuits Phono. . 480-481 
Rotary 2260 Hall Effect . 1044-1045 QMA... . 476 
peace i Transmitters/Receivers LDO Regulators. - 1045-1046 Reverse Polarity SMA. 477 
apacitors Wireless USB Power Managemen . 1046-1048 SMA/SMB . 475-476 
Ceramic Trimmer : Thyristor Surge Protection . SMK. -477 
Capacitors, Feed Through Transistors ... - 13833-1338 SMP. 476 
EMI FIIRETS...-esssssee sesbaas Pre-Biased - 1336-1338 UMC... . 480 
Terminal Blocks, Filtered TVS (Transient Voltage Buppiee er) baa Tip Jacks/Plugs 432 
je Components oo ... 4... gg pi nities fa TOONS; Crips. sasecicccccsctcevisseccstesesci 474, 477 
CTS Electronic Components Daburn Electronics & Cable Corp. , P 
(California), Inc. Cable Wire Diodes/Zetex Energizer Battery Company 
Circuit Board Retainer . 2487 Hook-Up . DiOd@S\icicscccscansesacasetins sesseseessene 1236-1237 Batteries 2460, 2462, 2468 
Heat Sinks... WBst Gade kts acces on Hyperabrupt Varactor Diodes ... 1236 Battery Charge: .. 2460 
CUI Inc Hardware, Standoffs......... See digikey.com \Cs/Semiconductors — Cell Phone Chargers 2468 
: i Heat Shrink Current Mirror/Monitors............000 1243 Flashlights 
Alligator Clips 2450 ; Specialized 4243-1244 7 
Buzzers ,. 2364-2365 Kits 2356, 2459 R : 
Shri MOSFET/MOSFET Drivers 237-1240 Enersys Energy Products, Inc. 
Connectors rink Tape. . 2356 ah é A 
: Tubi IRF‘Amplifiors) c:c.:tstectciactieeeciceas tl adaats 571 Batteries, Lead ACid...........0:ceeeeee 2470 
Audio ubing... - 2356 : 
a Transistors ... 1229-1235 Enfi 
Circular DIN Dale “H” Bridge . 1235  Enfis 
F (Television) See Vishay/Dale Voltage Reference 241-1243 LEDs 
Modular Adapters 332 7 Voltage Regulators 241-1243 Arrays 
Phono.. Dallas Semiconductor Voltage Supply Monitors 4240 Light Engine . 
Power... |C/Semiconductors . e . 
Current Sensors 4-Wire DLP Design, Inc. Enhanced Video Devices, Inc. 
Encoders ... Adapters .. USB Video Processing.........:.:sseeeceeeeeeteee 810 
Modular Communicatio! - 1208 Interface Modules ...........:ccceeeeeee 669 EPCOS, Inc. 
Optical . iButton®... . 1208 Capacitors 
Rotary... Interface . 1208 Aluminum Electrolytic ..........0s000++ 1663 
Microphones Memory ... 208-1209 Ceramic 
Electret Condenser... 2371 Bes aac : 1 137 Multilayer 1824-1825 
Power Supplies val ven its Eastek International/PREO Multilayer Chip (MLCC) 1929 
Linear .. 2566 MAXQ™ .. Ss , ; CombiSuppressor 1794 
aie Oscillators... ee Curtis Industries Bohs oe 
Switching - 2566 : EMI Suppression... 1793-1794 
Speakers ... Potentiometers, Digital Eastman Kodak Company Metallized Polyester Film....... 1794-1797 
Thermal Management Real Time Clock Camera Modules .. 781 Metallized Polypropylene Film 
Peltier Modules. CMOS Image Sensors. . 781 1792-1793, 1796 
Transducers, Audio . Lae sla Euston Boards ... . ey Screw Terminal 1663 
CUI Inc/V-Infinity Voltage Monito aaa ale “yates iia 
See V-Infinity ° all 
. 7 DeLorme Easy Braid Toroids 
Curtis Industries GPS Module ......cccscsescsseseeseseeseseeeseeee 568 Desoldering Braid. 2434 Filters, SAW. 1490-1491 
(Formerly Eastek International/ Solder Sponges 2434 Inductors/Chokes 1536-1542 
PREO) Delta Product Groups oe ee Filter Line.. 
Filters; Line sc assevisssrcscsssesstasseraisisseects 1634 BIOWETS «ossssssssesseseeeesessttenesteeeeee 2501-2502 ebm-papst, Inc. Wirewound 
. Fans Fans/BIOWEIS ........csceeeeceeeeeeeeeee 2499-2500 Inrush Current Limiters 
Curtis Instruments DC Axial ..2501-2502 2 Modules 
COUNES ....ssssecssessssssssesssseteetssessseee 2690 Finger Guards ..2501-2502 ECS, Inc. International Magnetic 
Test Equipment Filters; EM ossessesesssccsesssaassesantgcsetnesess 1623 Crystals. 1428-1897, 1483 Fan 
Battery Meters . Kits . + 2459 R SAW 
Timers Desco Filters SONALI, * 
Brushes 1483 Surge Arresters.........eseseeseeeeeeeeeee 
Custom Computer Services (CCS) Probes . 1484 Thermistors 
C-Compiler 692 Pump Bottles . Oscillators 1425-1428, 1434, 1452 NTC. 2663-2664 
Development Systems..... See digikey.com Static Control Products Programmable .. 1452 5 Aes + 2104-2105 
- Bags VC-TXO/VCXO .. w 1427 ransiormers 
sehen Base Cleaner. Resonators Current Sense .........cccceeeeeceneen 1542 
aed Heel Straps. Ceramic w. 1483 Varistors 
ee ge . Mats SAW .. 1483 Automotive .. 2069 
D-Sub Wash Bottle See digikey.com Block...... 2066 
Bon Wrist Straps... 2424-0405 EDAC CeraDiodes .. 2067 
” i Connectors Leaded .. .2067-2069 
Picks Dialight D-Sub ; Monolithic . 2066, 2069 
connectors LEDs High Density, VGA ........ eee 289 Strap...... 2066 
Arrays ct Edgecard cesses Thermofus 2067 
Drives ... IEEE 1394 (Firewire). ini 72 WLAN Frontend Modules 572 
Incandescent Replacemen Modular, RJ45... 
Panel Mount Rack and Panel . Epson Electronics America, Inc. - 
PC Mount Telecom _ Semiconductor Div. 
Surface Mount USB... we 72 ICs/Semiconductors . 1192 
Headers, Protected. Light Pipes Matrix Switches . . See digikey.com Application Specific 1192 
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Epson Toyocom Corporation SPOCialiZO” :. cc2.s2cd sssesteseasttetetndecs 1098 = Fluke Electronics General Cable/Carol Brand 
Crystals i TinyLogic®.. Test Equipment Cable/Wire 
Oscillators... 1456-1461 HS. Accessories. 2436, 2438 Coaxial... 


Calibrators ... 
Clamp Meters . 
Distance Meters. 


Hook-Up 
Instrumentation 
Microphone... 
Multiconductor . 


Programmable 
Real Time Clocks. 


2435, 2438 
++ 2436 
2437 


Equinox Technologies 2344, 2346-2348 


: 
< 
i 
ml 
a 
=) 
7) 


Banana Plugs/Jacks... 
Cable Wall Brackets... 
Coaxial Test Cables 


Ribbon Cable, Socket. 


Proximity 2636 


FTDI 


Integrated Circuits 


Programmes .......c.ccseeeeeeeeeeeeeeee 620-621 Integrated Circuits. Kits ....... (2435-2437 Multi-Paired, Shielded 2347-2348 
Erem MOSFETs... . 1359-1366 Multimeter. 2435 Plenum .. 
Hand Tools. Optoelectronics. , 2606, 2694 Oscilloscopes . + 2438 Shielded 
Cutters .... LEDs........ 2694 Test Leads... 2435, 2438 Speaker. 
‘Tweezers Infrared . . 2694 Thermometers . 2435-2436 Test Leads 
Optoisolators . 586-2588 Voltmeters. 2436 . 
E-Switch, Inc. SCR/Triac Output . 2587-2588 a ne 
Switches Transistor Outpul 586-2587 sitet y 
Photo Transistors 2606 Shieldin 575 GE Sensing 
Transient Voltage Suppressors .......... 1370 Diesserssiistasasarebasteenbisereiseetissie Fuses, PTC Resettable 2102 
saeietth Transistors ........cseceeeeteeeeeee 1857-1359 Fox Electronics Inrush Current Limiters 2102 
Electromagnetic 2144 ces CrystalSicesacudueniseadaese 1471-1472 Sensors .... 2649 
Illuminated 2205-2206, 2214 ' Oscillators Humidity .. 2649 
Keylock 2249 Cable Assemblies 1472 Thermistors 2102, 2664-2665 
Key Switch. . 2165 Fiber Optic... XPRESSO™ ” 4472 NTC. 2664-2665 
Momentary Tact 2161-2165 Infiniband.... PTC. 2102 
Kit 2162 Connectors Free2move 7 
0.3mm... RF/IF Grayhill 
0.5mm Bluetooth® Modules Sharia ies analiiechan on 
Pushbutton. 2213-2216 ple Development/Evaluation Kits. Vo Méduiocand Racks eenanica Babs 
Rocker . 2205-2206 omm ..... Freescale Semiconductor, Inc. Keypads . 2177 
ROLY... ssessssssssseesssssseecssssanetssnsnssscs 2261 4 Advanced Clock Generators . Switches 
Slide .... 2233-2234 Hard Metric. A 
: Metral®.... nalog .. DIP .. «+. 2268-2269 
Snap Action - 2164, 2256 Millipacs® Developm: KMODS fics A leeie ahidet Rescind 2260 
Minitek™ ... Development Kits ....... 576, 768, 774-775 Pushbutton 
AirMax DSP Emulators/Programmers........... 777 
E-T-A Back Panel . Evaluation me ae! 
Circuit Breakers, Thermal . BergStak..... * Gehed] 
Terminal Blocks ... Board-to-Boar: 152-154, 163-165 Programmers 769, 774-775, 777 any heen’ 
ETC ell ae egies 2 
See Molex oe ICs/Semiconductors Hamlin, Inc. 
shells Digital Signal Processors Magnets.... 2283 
Everspin Technologies, Inc. Backshells Microcontrollers Relays, Ree .. 2281 
Memory Combination Mi Sensors 
MRAM sissescasseessxescerestecescracteseearszats 1222 Hardware... Reeth ehereteteiie Hall Effect . .- 2621 
ExpressCard™ Eon Managemen Position.. 2285 
Excelsys FFC/FPC (Flat Flex) J ecommuniee none: Switches, Magnetic Ree “2283 
LEDs HDMI Interface as 
Power Suppli@S..........scesseeeo0- 2537-2538 Headers MicroproceSSOIs .........:::scessesseeseeeee Hammond Manufacturing 
Power Supplies Dina waaak seaman ra scuah tea-te5 AAFC Enclosures/Boxes... 2386-2390 
Configurable . 2537 0.100” (2.54mm) 186-190 Receivers/Transmitters ... Inductors/Chokes...... See digikey.com 
Power Modules. Female, 0.100” (2.54mm ‘ Transmitters/Receivers ... Racks and Accessories - 2385, 
ensors 
E-Z-Hook Accelerometers - 2633-2634 Transformers 
Alligator Clips Pressure, Temp. Comp. - 2634-2636 


Hirose Electric Co., Ltd. 


Cable Assemblies 
Modular . 


Patch Cords 452 ee ee 
Probes .... 2451 .2mm ... 
Test Leads 0.3mm ... 

. : 0.4mm... 79, 93-94 

PCMCIA Memory Card 526 es a . . 0.5mm 79-82, 93-95 

Micro TCA... 289 ~~ Fujitsu Microelectronics America, 0.6mm ae 

Inc. 0.65mm . 
ANAlOG ict teaches citer meaetiacs? 1126 0.8mm ... 

Fairchild Semiconductor eS 1.0mm. 81-82, 98, 101 


Bridge Rectifiers .. 1370 SAS (Serial Attach SCSI 513 1.25mm . 102-103 
Diodes SATA. 510 ewiPin' Count 758 1.27mm.. ... 99-100 
: SCA2 518 —LOwPin Count... ee 2.0mm 509 
ICs/Semiconductors Shunts .. 63, 165 Sensors/Controllers Hard Metric 509 
GmartCard coccccccccccccccccccccccccccecesceeeseee 518 MOU G ietscsss iis sastaga cevkasseccesstesstgszocaienss 2636 2.5mm... 
Terminal Blocks See digikey.com Future Designs, Inc. (FDI) 2.54mm . 
Development Tools and Kits pees 
Demo Boards and Kits...........00ccee 742 Bm : 
Programmer KitSz.cs.csecstestaiecesaciateacae 742 ett 
Sockets, DIMM .......ssssssccssssesccsssneesees 496 RE/IF 792mm... 
Tools, Crimp....... 60, 76, 163, 165, 189-190 Bluetooth® Devices ..........ccccccceeee 600 apeenbt Leek 422 
FEIG ELECTRONICS/OBID Microphone .425-426 
RFid Miniature... -422, 425, 427 
- 1091 Antena) sti: cunaticsaanueee Push-Pull Lock........419-421, 426, 428 
1091-1092 Hardware . Screwlock 420-421, 423-427 
wae Readers... GC Electronics Video .. 422-423 
7AaVHC/VHCT Finisar Corporation Etching Equipment 2. 2416 Coaxial... 484-486 
7 , Etch Resist Pens 2416 FFC/FPC .. 79-82 
95HS ... Fiber Optic i: High Density 272 
4000 . Transmitting/Receiving Modules.......341 Fish Paper-...... - See digikey.com . 399-230 
7400. Terminals, Spring Push...........:cs 366 . qa7Ai8 
EMS Flambeau, Inc. Test Lead Jumpers tis 
2 Conductive Cases and Cabinets ....... 2378 Tool, Nibbler. +2374 101 
Evaluation Boards 
LDO Regulators FlexiPanel Gems Sensors Compact Flash 
Linear ..... Microcontrollers Electromechanical Controls............... 2668 MicroSD™ . 
Op Amps. [i lO aeeeeerrepeccerecreree creer treet rerenrr secret 692 Sensors PC Card. 
PFC/PWM Controllers ... 1097-1098 RF/IF Conductive Switches -.. 2668 PCMCIA 
RF Power Amp Modules . 1098 Bluetooth® Devices . FlOW ssi: stacte55 2668 Secure Digital 
Smart Power Modules... . 1098 Zigbee™ Devices .... Flow Switches. .. 2668 SIM Card 
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115 
Rack and Panel 


231, 422, 426, 428 


IAR Systems Software, Inc. 


MCS® 51 Microcontrollers...........00006 836 
MCS® 96 Microcontrollers... - 
MCS® 251 Microprocessors. is 

Modem Chipsets, Controllers, DSPs, AFEs 


LDO Regulators/Switching Controllers 


Jennic, Ltd. 
Evaluation and Development Kits 
Wireless Microcontrollers. 
Wireless Modules 


. 578 
. 578 
.578 


~ 
= 
Uv 
U 
= Rectangular, DIN . eu! C-Compiler pe Jewell Instruments 
m RF, Miniature Evaluation Boards and Kits Dates Processor 030 P. | Met 2683-2684 
| USB ooseescsese : PCI Bridge............. . 837 inceagoats 
Water Resistant... ICC/Elpac Power Systems Peripheral Interface Products 837 Analog... 
I CFiber Optic AC Adapters..nccccccsssssssssssssssssssssssseen 2579 Strong Arm® Processors Digital POOE 204 
2 Adapters .... Power Supplies Telecom Broadband JKL Components Corporation 
Ts} Connectors External ... 2578-2579 Xscale™ Processors Inverters 
Ferrules .. Medical... Network CCFL and UV Lamps .. 2678 
w oo Open Frame Storage. EL Backlighting... 2678 
ols i 
: : IDT International Rectifier Lamps , 
cae i116, 290-284, 420, 426-428 1Cs/Semiconductors EAROIE OWE ccmemvntcinehd ee a ee 
Insertion/Extraction.....102, 108, 114-116, Clocks and Timers 1119-1121 1280-1287 .. 2678 


HOE! America, Inc. .1192 See digikey.com 
Adapters, RF... See digikey.com Lighting Ballas' . See digikey.com See digikey.com 
Cable Assemblies, RF ..... See digikey.com Optoelectronics Rela + 2324 . . 

See digikey.com Optoisolators/Photocouplers. «. 1287 be aee Dielectrics 
Photovoltaic .... 1287 ePpactor F 

Honeywell Microelectronics & Pre- Transistors, IGBT Multilayer Chip (MLCC) 1864-1866 
cision Sensors ‘ Safety, SMT .. 1866 
AMRONUELOIS ..cs;ciescsssidiesscrdecseets descbecctaete 577 ERC Intersil .. 1864 

i ICs/Semiconduct 
Stemi Board . See CTS Electronic Components (Cali- ania: a Johanson Technology 
witches .... fornia), Inc. Cl i Capacitor 

St sae Hla Multilayer Chip (MLCC) ... 582-584, 1866 

Digital Compass Industrial Fiber Optics CPU Supervisors REI ilayer Chip ( )... 582-584, 

Kits ...... Fiber Optic Data Conversion... ... 1107-1108 

Magnetic Accessories See digikey.com Drivers/Receivers 1110-1113 Antennas: cote 

. BMare sae ote ad c Interface 4113-1114 Balun..... . 579-580 
. Bare Fiber..................... See digikey.com = TNOUIAUG ss vvvenvnrees 

Honeywell Sensing and Control Cable Parallel EEPROMs .1114 Couplers . 581 
Inrush Current Limiters ............00cce0 2101 Connector Potentiometers, Digital. 108-1110 Diplexers, Multilaye: . 580 
Sensors Emitters/Detectors Power Management 4114-1115 Filters... . 579-581 

Current . 2622, 2639 Real Time Clocks.. 1115 Inductors 1 581 
Fiber Optic Detectors. 340 Specialized 
Hall Effect .. 622-2623 Switches, Array pate pal 
FUUMIGIY: sseiscacscisscetatsseastesaresderciesesis 2648 Video Communication . 1116 ee neustries 
Liquid Level 340, 2622 Voltage References .. JRC 
Magnetoresistiv -2622 Infineon Technologies Voltage Regulators ... See NJR 
Optical .... 2616 Development Kits/Tools F 
Oxygen... Bee canent Starter Kits 778-779 vO Interconnect : JST Sales America, Inc. 
Interface Boards .. ine: CC=<“«:‘“‘“‘< iC Ot Modular Cable Assemblies............ 309-311 Connectors 
Pressure . Kit s.esssssscccsssssssessesssssetsssssesseesnee IRTOUCH Systems Seta a 
Switch Schottky... Touch Screens pat 
Temperature Switching . 1.0mm... 
Ultrasonic... Variable Capacitance 1376 ISSI (Integrated Silicon Solutions, 1.2mm... we 143 
Switches Integrated Circuits/Semiconductors ° Inc.) teonm eee 
Pushbutton. BOOP cts stacletlnbectetictgsesnunts bard g4o-g41 Memory lCs PSM 3 eS 
Rocker . . 2200, 2202 Evaluation andi Demo Boards 844 EEPROM, Serial .. 1222 2.0mm ... . 145-149 
Toggle... 2200-2201 LED Ballasts: SDRAM 1222 2.5mm . 148-150 
Tachometers . 2623 SRAM... . 1222-1223 3.96mm . - 150-151 
Power Management. 50 150 
Thermal a 2142 Sensors ai ITW Chemtronics SST : 
Thermistors all Speciali Zed .....cccccccccssssesssssseeeeeeeeeeree 841 Desoldering Braid. 2432 eu = 151 
NTC.. 657 : Board-to-Board - 142-145 
Microcontrollers Flux Pens........... 2432 Water Resistant/W. f 147 150 
manedueer= BOS! ssiiss.tesiteazigacsitesdh-artieaccnutast Heat Sink Grease . 2479 ale l: Hesiekanu Watel Diol sis 5 
Pressure isda Sid aa gasksh sa sabi see auasestestaaee 2632 C116SV1.. Swabs and Applicators 2432 Terminals, Board-in Crim) 151, 2538, 
Variable Reluctance Sensor (VRS).... 2623 c116sv2 7 2432 ... 2604-2605 
Clarostat TriCore™ . 147-151, 2604-2605 
Encoder, Optical... +78 IXYS . 
P i RF/IF 437g  Judco Manufacturing 
otentiometers gs * 5 
Sensors Amplifiers 1378 Switches, Pushbutton .......0.ccseeee 2212 
Transducers Development Tools ICs/Semiconductors . 1378-1379 yw, Miller - A Bourns Company 
Hobbs Diodes IGBT Transistors Chokes 
Hour Meters.. 2691 Transistors a ; MOSFETs Common Mode 
Switches Transmitters/Receivers 578 SGP ies os i ircazeasestatsoertassceseiptassecctteate RE voces 1582-1584 
Keylock Transistors .. 1371-1377 . 

CYIOCK ... MOSFETs 1371-1375 Ferrite Bead Cores -. 1584 
Push/Pull. Tvs ™ * Filters, EMI .. 1584 
Vacuum .. Diod 1377 J Inductors 

Micra Switoh™ Limit Switches IODOS i csesss cts is sstisitesietaee eatitaamssii 1577-1579, 1582, 1584 
witches 


Accessories 


Injectorall Electronics 
Prototyping Boards and Accessories 


JAE Electronics 
Connectors 


1577, 1579, 1581-1582 
.. 1578-1579 


Breadboards.. 1579-1582 
PCB Drill Bits. Inverters, .. 2676 
SenSym ICT Transformers... .. 2676 
Sensors Intel 
Alt FLOW csssszsicasesesd caseecneedeeszinntceaacs 2627 Controllers (PCI/LAN/WAN/CAN) ........ 836 
Pressure Demodulation and Coding Product...... 837 


Transducers, Pressure 


Horn Industrial Co. Ltd. 


Embedded Intel Architecture Microproces- 


Ethernet Controllers. 


Kaltman Creations LLC 


Microphones, Electret Condenser ..... 2370 Ethernet Repeaters . RF/IF 
Huntington Electric, Inc. Ethernet TX/RX ... Express Card Test Equipment... 2454 
Resistors. Fiber Optic MicroSD™/Transflash.. i 
Audio ... Transmitting/Receiving Modules.......340 USB eee ie: ie: 
Current Sensing Shunts Flash Memory.......... 837 Waterproof : 
Lo-Ohm i960 Microprocessors.. 836 SOWIE cssacecossccsvAsciddcniptstedseta 433-434 Keil 
Metal Case Interface Adapters/Cards Fiber Optics C-Compiler 
Wirewound. \/O Processors Papers ....-cscseacssssncsestssantatanaseseredanie 335 Evaluation Boards ..........cccccceseees 780 
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KEMET 
Capacitors 
Aluminum Organic .........:ceeeeeees 1773 
Ceramic 


Metallized Paper.. 
Metallized Polyester 
Metallized Polypropelyne 
Kits 

Multilayer Ceramic Chip (MLCC) 
... 1867-1876 


Kester 
Flux Pens 
Solder 


Keystone Electronics Corp. 

See digikey.com 

2474-2475 
. 2404 


Banana Plugs 
Battery Clips/Holders . 
Board, Prepunched Insulating 
Cable Clamps..........0.5 
Circuit Board Accessories. 
Binding Posts 
Test Points.... 
Connector 
Hardware oo... cesses ceteeeeeee 
Enclosures... 
Fuse Holders 
Handles 
Hardware 
Bumpers 
Bushings, Shoulder 
Grommets.. 
Mounting Bracket: 
Screws, Metric..... 


Spacers/Standoffs .. he 

Washers, Flatisasdcciscssscatstcscssestac 2407 
Kits 

Spacers .. . 2404 


Standoffs 
Thermistors 
Knobs, Instrumentation. 


MICA Insulators ... 552 
Phono Jacks/Plugs . 481 
Phono(RCA)........ 


Sockets, Transistors 


Terminals 
PC Quick-Fit. ‘ 
Spade Lugs . 2403 
Test Points . . 2403, 2409 


Kilo International 
Dials, Concentric Scale 
Knobs, Aluminum 


Kingbright 
LEDs 
7-Segment Displays 
Bar Graph Array. 
Infrared 
Surface Mount.. 
Through Hole 


Knowles Acoustics 
Boom Assemblly.............4. See digikey.com 
Microphones 
Electret ... 
Magnetic. 
Sensors 
Accelerometer 
Ultrasonic 
Vibration .... 
Speakers, Headset/Handset 
Transducers 


Kodak 
See Eastman Kodak 


Laird Technologies 
RF/IF 
Antennas 
Bluetooth® Devices 
Modules.. 
RF Modules 


LEDdynamics, Inc. 
LEDs 

Accessories 

Drivers 


Ledil 
LEDs, Lenses... 


LEM USA, Inc. 
Current Transducers ... 
Voltage Transducers ... 


Lighting Science Group Corp. 
LED: AM fayS'ziciicc:iisncdesiveeensteecantecs 2721 
LED Plug and Play Evaluation Kit ..... 2721 


Lineage Power 
DC-DC Converters 
Dual Output ... 
Single Output. 
Triple Output.. 
DC Filter Module 


Linear Technology 
|Cs/Semiconductors 


Amplifiers 

Comparators 

Differential... 

Instrumentatio! 

Op Amps..... 
Data Conversion 1170-1176 
DC-DC Converters - 2525-2526 
Filters... .. 1158-1159 
Interface 1175-1177 
Oscillators... w 1470 
Power Management. 1159-1169 
References 1169-1170 
RF/High Frequency Products ... 586 
Specialized 

Surge Protection Components 

Surge Supressors 0... eee 2094 


Linx Technologies 
Antennas 
Broadband Amplifier: 
Connectors, RP-SMA.. 
Encoders/Decoders . 
Evaluation Kits..... 
RF/OEM Modules and Kits 
Tools, Crimp 


Linx Technologies/Antenna Factor 
AMNH@NMAS)..ccccicsccscctvectsccesstececcceesta 


7-Segment Displays. 
Alphanumeric ... 


High Brightness 
High Power.... 
Infrared 


Numeric Display: 
Round, Large. 
Optoelectronics 
IrDA Transceiver Module: 
Optoisolators 


Littelfuse 
2064, 2082-2083, 2116 
2124, 2126-2128 


Fuse Holders . 
Blocks 


Clips . 
Panel Mount «2124, 2126-2128 
PC Mount... 2124, 2126-2128 


FUSES isnzi2inzsei 2116-2124, 2126-2127, 2457 
1/4” Diameter AG 


PTC Resettable 
Telecom... 
Thin Film.. 
GDT Surge Arresters 


pavedvacsecdtecidacestexsedsstceited 2082 

.2063-2064, 2079-2083 

. 2063-2065 

Metal Oxide . . 2064-2065 

Multilayer . 2063-2064 
Littelfuse/Teccor 

Alternistors .. 1408 


2099 
1408 
. 1408-1409 
1408 
. 2098-2099 


Fuses, Telecommunication 
Rectifiers 


Triacs....... 407-1408 
Quadrac®. 1408 
Littelfuse/Wickmann 
Fuse Holders 
Panel Mount . 2130-2131 
PC Mourt.... . 2129-2131 


Surface Mount 
Fuses 

1/4” x 1-1/4” 

Axial... 


Blade. «2130 
Kits .... 2129-2131, 2457 
Metric. . 2130-2131 
Surface Mount 2129 
Telecom + 2129 
LMB Heeger 
ENClOSULES ........ cece tee ceteeeeeeeneeeeeeeeee 2374 
Logic 
Microcontroller Development Kits ........ 665 


Logical Systems 
Programming/Prototyping Adapters .....620 


Lumex Opto-Components, Inc. 
Laser Diodes .. 


LCDs........ 0, 2697 
7-Segment Display: 2680, 2697 
Dot Matrix Displays. --- 2680 


Graphic Modules 2680 
LEDs 
7-Segment Display: - 2697 


Array/Light Bars. 


Bi-Color. -2703, 2706 


Blue ... 2698, 2702-2705, 2707 
Cluster is 
DSP... 
Flashing 
High Brightness. 
High Powe: . 2704-2705 
Holders . 2708 
Infrared . 2619 
Light Engine 2705 
Low Battery Indicators . 2706 
Mega-Brite 2706 
Panel Moun -2708 
PC Mourt.... . 2700-2701 
RGB (Red/Green/Blue) 2699, 2705 
Surface Mount . 2702-2705 
Violet.. A 
White . 2698 
Light Pipes .2701 
i 2585 


Luminary Micro (Division of Texas 
Instruments) 
Microcontrollers 
ARM... 
Cortex 
Development Kits 
Motor Control 
Modular Boards . 


Luxo 
Illumination Lamps. 
Worklights 
Replacement Bulbs 


Magnasphere Corp. 
Switches, Magnetic............c cee 2621 


Mallory Sonalert Products, Inc. 
Buzzers. 
Kits .... 


Martel Electronics 

Panel Meters... 

Volt/Ammeter 
Voltmeter .. 


Master Appliance Co. 
Cordless Soldering Irons . 
Heat Guns 


Matrix Orbital 
Character LCD Displays... 
Graphic LCD Displays 


Maxim Integrated Products 
Amplifiers and Comparators ...... 1192-1193 
Data Conversion . «1193-1196 
Integrated Circuits 
Thermal Managemen 
Voltage References 
Interface... . 1197-1200 
Potentiometers, Digital. .... 1196-1197 
Power and Battery Management 
..1200-1201 
Specialized «-. 1204-1206 
Supervisors and Voltage Monitors 
... 1202-1203 
.. 1203-1204 


1206 
1206-1207 


Switches and Multiplexers 


Maxstream, Inc. 
See Digi International 


MCC 
(Micro Commercial Components) 
1382-1389, 2459 
.. 1385 


-. 2459 


-. 2459 
MOSFETs 1385 
Thyristors.. 2097 


4389-1390 
2097 
“1088 


Transistors 
TVS. 
Voltage Regulators 


Measurement Specialties, Inc. 
Accelerometers 
Boards, LVDT 


Clinometers . 

Magnets... 

Protractors, Digital . 

Sensors .... 
Load Cells. 2648 
Piezo...... - 2655 
Pressure 2644-2646 
VIDPAUION wiscccsccetcescsacts:tecatstecartaceesct 2655 


Transducers. 2644-2645, 2647 
Pressure ... ...2644-2645, 2647 
Rotary Variable Inductance (RVIT) 


Humirel 
Sensors 
Humidity .... 
Temperature . 


mec switches 
Switches 
Accessories +2173-2174 


-2173-2174 


+:2173-2174 


Meder electronic 
Sensors 

Level... 

Magnetic 


Melexis 
Integrated Circuits 
Specialized 
RF/RFid Transmitters/Receivers 
Sensors, Hall Effect .. 
Programmable 


MergeOptics 
Fiber Optic 
Transmitting/Receiving Modules... 


Meshnetics 
RF Development Kits..........0.:eeeeeee 591 
RF Transceiver Modules 
Zigbee Modules.............:ececeseeeeees 591 


Metcal 
(Division of OK International) 
See OK International - Metcal 


MG Chemicals 
Copper Clad Boards. 
Desolder Braid 
Etching Equipment 
Flux Pens 
Prototyping Accessories 
Swabs and Brushes 


« 2415 
2415 
+ 2415 
» 2415 
2415 
«2415 


: 
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Micrel, Inc. 
ICs/Semiconductors 
10/100 Ethernet... 
Battery Charger: 
Comparators 
Display Drivers 


1013-1014 


1034 


Evaluation Boards . 
Fanout sc.:..:c00003 1014-1015 
High Band-Width . 1016-1019 


High-Side Load Switches . 
Hot Swap Controllers. 
Interface............ 
Latched Drivers 
LDO Regulators 
MOSFET Drivers . 


Power Management 
Power Switches 
Regulators ........ 
RF Transmitters/Receivers 


USB Transceivers 
Voltage References 


Microchip Technology, Inc. 


Infrared ... 

LCD Drivers 

Serial Peripherals 
Linear 


Comparators 

Op Amps.... 

Programmable Gain Amplifiers ...... 713 
Mixed Signal. 703-709 

A/D Converters . 703-705 

D/A Converters... 704-705 

Digital Potentiometers. 706-709 


Energy Measurement. 
F/V and V/F Converters . 
Power Management... 


Battery Managemen waf Ol 
DC-to-DC Converters . 696-697 
MOSFET Drivers. 702-703 


PWM Controllers . 
Supervisors aes 
Switching Regulators .701 
Voltage Detectors ... 
Voltage Reference 
Voltage Regulators . 
Thermal Management 


714-715 


Fan Controllers ....... ase 15) 
Temperature Sensors . 714-715 
Development Tools . 92, 691-692 
Debuggers. 691 
Demo Kits.. 692 
Device Adapters. 691 
Emulators .. 691 
Processor Modules. 691 
Programmers .... 


Socket Modules 


Microcontrollers 
Application Specific 
CAN.. 


Extreme Low Powe?..........:0008 689-690 

PIC 
16-Bit... 
32-Bit... 
PIC10... 
PIC12 
PIC16 


682-684 
+ 684 
672 
672 
. 670-671, 673-676 


PIC18. . 671, 676-679 
Radio Freq 
ZIQb OOM scsi sss acasentsts aaaaeaatante 592 
microEngineering Labs, Inc. 
Compiler, PicBasic.......0.... cece 692 


Micron Technology, Inc. Memory Murata Electronics 
Memory ICs Compact Flash - 525 BUZZGIS sisscitevatesia wate tatasattstiais 2369 
DDR... DDR DIMM - 524 Capacitors 
Flash. DIMM........ 524 Arrays 1880 
PSRAM. ExpressCard™ 524 Ceramic, Trimmer 1932-1933 
SDRAM ... Secure Digital . -525 High Voltage . .. 1879 
Memory Module: SO DIMM.. 524 Monolithic Ceramic Chi 1877-1878, 
7 : THAMSFIASH 0. eessstessesssstessstessessseen 2D ac ccasecsnseenusecnsecenneeeee 1880, 1892-1897 
Microsemi Metric Multilayer Ceramic Chip (MLCC) 
Converters : 0.25mm. sta . 1880-1891 
0.3mm 89-90 SAICW sistiatctingeuinaeiiecaaiann 1878 
0.4mm 215 Tuning Too! 1932-1933 
0.5mm . 90-91, 215 Chokes 


1.00mm 
1.25mm.. 
1.50mm Pico SPOX™.. - 
2.0mm Cable-to-Board ATA 
2.0mm iGrid™ .......... 
Microsemi-IPG 2.0mm MicroBlade™ 
ICs/Semiconductors 2.0mm Micro-Latch™ 
Application Specific . 2.0mm Milli-Grid™. 
Light Application 2.0mm Sherlock™ . 
Protection 2.0mm Wire to Wire 
Voltage Regulators ........cs0e 2.5mm SPOX™. 
3.96mm SPOX™ 

Microsemi-PPG MicroCross™ DVI 


Diodes . 1391 Micro-Fit 3.0™ 
IGBTs . 1392 MicroTC. -215 
MOSFETs 393-1394 i 


Power Modules. , 1393-1394 Mini-Fit BMI™ .... .. 220 
. Mini-Fit HCS™ 3 
Mill-Max Mini-Fit Jr.™ ... 
Connectors . 37-538, 548 Mini-Fit SMC™ 
Headers... 548 Mini-Fit Sr.™ 
Spring Loaded.. -.- 587 Modular 
Spring Loaded Contacts . 538, 545 MX150L 
USB (Universal Serial Bus) .............. PanelMate™ 
Headers, Pin PCI Express... 
IC Sockets Pico Clasp™ 


Wirewound 


-1509-1510 


Monolithic . -1509-1510 

Wirewound . 1511-1512 
Connectors 

Coaxial 


DC-DC Converters. 
EMI Suppression 


2545-2548 


Arrays .. 1600-1602 
Ferrite Chip: 1600-1602 
Filter Capacitor Type. .. 1602 
Filters .. 1602 
Kits .. 1601 
LC Combined Chip .. 1602 


Filters 
BANDPASS) éicccc sect Sssecdsiteihr actuate. des 
Ceramic... 
Discriminator. 


SAW... . 593 
Potentiometers. 2021-2024 
Angle Sensing/Positioning.. -. 2024 


Resonators, Ceramic 

Sensors/Controllers 
Position/Proximity 

Thermistors.. 


2100-2101, 2658 


DIP Socket Carrier 539 
540-541 Inrush Current Limiters . .. 2100 
542-544, 546 NTC. 2100 
a 536-537 PTC. -2100-2101 
Solder Tail 37, 539-541 : Transformers, Balun.. . 593 
Strip... 542-544, 546 ae 4g2 Murata Power Solutions, Inc. 
Transistors .. 539 - : AC-DC Converters. . 2531 
USB Receptacles . 544 Converter..... 2509 
Wire Wrap Current Sense . -. 2509 
Zig-Zag... DC-DC Converters.... +.2527-2531 
Jumpers A Inductors 
PC Pins/Receptacles............:.08 547-548 Axial... 1504-1505 
Shunts .. See digikey.com 0.100”. 201 acl a bee 
Modutec 0.156”. 196 
SCSI... Common Mode .. 1506 
See Jewell Instruments See and Splice™ 1504-1505 
Molex Serial ATA . 1504-1505 
Adapters, Memory Card a SFP (Smal 1506 
Cable, 1mm Flat/Round Conductor ..... SlimStack™ ....... 4-2685 
Cable Assemblies Switch Connection 2684-2685 


Terminal Blocks .... 
Barrier Blocks . 
Toy Car Battery 


Nakagawa Manufacturing 


Paper, Thermal Printer. .. 2402 
Barrier Blocks -413 
Terminal Blocks . 377 National Semiconductor 
Blind Mate (BMI) -529 ICs/Semiconductors 
Board-to-Board . A/D and D/A Converters......... 1126-1127 
Mezzanine... Headers Amplifiers a 
Pi aa 0.100” (2.54mm) aay 
a [7M 0.156" (9.96mm) Clock Management 1133 
C-Grid II™ . C-Grid®.... 191-192, 200-201 Cancaioe joa tiaa 
Crimp Terminals -195, 197, KK® Serie: 191-192 igh aaa babaetiarege 


stpaiebsczss 199, 375-378 Interface Modules . 2374 
Disk Drive 219 Shunts/Jumpers.... . 162, 191-192 
DisplayPort® . + 226 Tools 
ETC Crimp.....58, 157-158, 162, 194-195, 197, 

Crimp Terminals. sessses 199, 213-214, 219-224, 377-378 

Wire Tape Insertion/Extraction...... 58, 157, 194-195, 
FRCIE PC ecco cork cocecde tae ecedBQ29D> - _.w tssdiscvstnsseass 199, 213-214, 219, 221-224 


Transistor Sockets .. 552 


530 
227° MPD (Memory Protection Devices) 
22 Automotive Power Plug/Socket.......... 2473 
529 Battery Holders 
214 

rf 

7 
529 


IEEE1386 (Mezzanine 
IEEE 1394 (Firewire) 
Industrial Ethernet 


Cigarette Lighter Plug 


Infiniband™ Alligator ClipS...........scccscecessteseeeeees 2450 
= a Insulators . aie 
Hing . Test Clips. 


160-161, 171, 194-195, 198, 200, ‘Test Leads and Kit 
-213-214, 218-224, 226-227, Multi-Tech Systems, Inc. 
374, 378, 413, 482,531 — Socket Modem .....scssssssesssesesseeeee 592-593 


Data Communication » 1133-1134 
Ethernet. 
Interface. 


CML.... 


- 1134-1136 
- 1135-1136 


- 1135-1136 
1136 


Serializer/Deserialize 
Microcontrollers .. 1136 
Motor Control 1136 
PLL/Frequency Synthesizers .....594-595 
Power Management 137-1150 


Lighting...... 1137-1138 
Linear/LDO we 1138-1144 
PWM (Pulse Width Modulator) 

. 1144-1145 
Sequencers 1145 


1145 
. 1145-1150 
- 1150-1152 
- 1152-1153 


Supervisors 
Switching 
Reference. 
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1477-1478 


Crystals 
Oscillators 


Nearson, Inc. 
Antennas ... 


595 


NEC 


See CEL California Eastern Laboratories 


Needhams Electronics 


RF Modules ...........::e See digikey.com 
Nesscap 

Pseudocapacitor.........ccccseeeeees 1654 

Ultracapacitor oo... cece 1654 


NetBurner, Inc. 
Development Kits 
Microprocessor Modules 


Newava Technology, Inc. 
Inductors 
Transformers. 


Newhaven Displays International, 
LLC 
Character Display Modules .... 
Displays, Vacuum Flourescen 


. 2675 
2674 


Graphic Display Module: 675 

TFT Displays . 2675 
Nichicon 

Capacitors 


Aluminum Electrolytic ............. 
Electric Double Layer (EDLC) 


NJR Corporation 
Integrated Circuits 
Amplifiers 
Drivers.... 
Multiplexers. 
Power Management 
Specialized 
SWItCHES oo. eeeeeeeeeeeneeeee 


NKK Switches 
KeyPadS i .:ci..cescsici aeescscneatseceeieseaniacis 2180 
Switches 
Accessories 


1180-1181 
1181 
«1181 
1181-1182 


- 2192-2193, 
218, 2230-2232 


Illuminated . 
Keylock... 
Pushbutton. 
Rocker.... 


-.2197, 2230 


NMB Technologies Corp. 


Fans/BIOWETS .........cceceeeeeees 2492-2495 
NorComp 
Backshells, D-Sub ...........ccceee 300-303 
Connectors 
2mm 111 
Centronics . 303 


536 
290-303 
300 
300 
303 
See digikey.com 
Parallel Interfac 303 


DIN Rectangula 
D-Sub 
Adapters 
Gender Changers 
Hardware 


Crimp 
Insertion/Extraction. 


Noritake 
Displays, Vacuum Fluorescent........... 2679 


Numonyx 
Integrated Circuits/Semiconductors 
Automotive Standard Boot Block 
839-840 


Code and Data Storage. 
Code Storage... eeseseeeeenees 
Industry Standard Boot Block. 
Parameter and Data Storage.. 


EEPROM, Serial 

Embedded Flash 838 
837 
838 


Nuvoton Technology Corporation of 


America 
Integrated Circuits 
Codec 
/O Controllers 
Potentiometers, Digital 
Text-to-Speech deg 
Voice Record/Playback ICs ..........:08 666 


NVE Corporation 


GMR Sensor Evaluation Kit.. 
Isolators, Digital and Analog . 
Sensors 
Gear Tooth and Encoder 
Magnetic 


NXP Semiconductors 


Development Tools and Kits 


- 601, 741-742 


Evaluation Boards/Kits 
Reader Modules 
Diacs. 
Diodes/Rectifier: 


601, 741-742 


- 1277 
. 1270-1275, 2459 


PIN (RF).. 

Schottky 1271-1272 

Variable. we 1272 

Zener 1274-1275 
ICs/Semiconductors 

Amplifiers 


Clock Managemen’ 
Data Communication... 
Data Conversion... 
Data Transmission 
Digital Logic 
74ABT... 
TAAHC.. 
7AAHCT 
74ALVC . 
74ALVT . 
74AUP... 
74AVCH... 
74AVCM... 


74HC/HCT/HCU 
TALV/LNC . 
74LVT. 
4000 .. 
/O Expanders 


Power Control/Management. 
Power Supply Products 
Radio Frequency .. 


Signal Controllers . 
Specialized 
Temperature Sensors . 


Microcontrollers 


MOSFETs... 1269 
Thyristors. . 1277 
Transistors 599, 1267-1268, 2459 

Kits ... . 1267, 2459 
Triacs... ..1276-1277 


Ohmite 


Resistors 

Aluminum Housed 
Carbon Composition 
Ceramic Composition . 
Corrib®.......cceeeee 

Mounting Hardware . 
Current Sense 
Current Sensing, -1971, 1973 
Heat Sink, Mountable . ..1974-1975, 
High Voltage .......... 1969, 1971, 1975 


972-1973 


Non-Inductive ..... 1973-1974, 1976, 1978 


Power. 970-1971, 1974, 1979-1981 
Pulse.. 1974 
Rheostats . 1981 
Surge Capable 1978 
Thick Film . .. 1971, 
: . 1973-1975, 1978-1979 
Vitreous Enamel . 1976-1977, 
. 1980-1981 


OK Industries (Div. of Jonard Ind. 


Corp.) 
Cable/Wire, Wire/Wrap. 
Desoldering Pump 
Fume Absorber.. 
Socket-Wrap I.D. 
Tools 
Alignment Tools . 
Crimp... 
Insertion/Extraction IC . 
Kits . 
Wire Strippers. 
Wire Wrapping 


«2418 


OK International - Metcal 


Solder/Desolder Systems .............000 2428 
Accessories Fe 


Omron Electronics, Inc. 


BUZZ6fS! sraenctnccnia. See digikey.com 
Connectors 
Board-to-Board 
FFC/FPC 
2 55 
Controllers, Temperature. ..2687-2688 
Counters/Timers - 2686-2687 


Control 
Fiber Optic 
Amplifiers 
Cable.... 
Switches 
Magnetic Card Reader: 
Photo Microsensor 
Power Supplies.. 
Relay Controller. 


. 2288-2298 
. 2332-2334 
pacedsaceatessotsccbatsseosictesneascecctisiesscted 601 
Sensors 
Capacitive Proximity . 
Fiber Optic 
Flow........5 
Inductive Proximity 
Optical 
Photoelectric + 2650 
2615 


Vibration + 2615 
Switches 

Accessories . . 2226-2227 

DIP... 

Door... 2243, 2245 

Emergency Stop ... 2226, 2228 

Illuminated ... . 2226-2228 

Key Switch 2226 

Knob Switch. 

Lever/Snap 

Limit...... 

Pilot Lights . 2226-2227 

Pushbutton 2226, 2228, 2243 

Rotary DIP + 2263 

Sealed .. 2269 

Selector . 2226-2227 

2159-2160, 2242 


«2181 
» 2615 


ON Semiconductor 


Diodes/Rectifiers . 13822-1328 
ESD Protection .........ccccceeeeees 2093 
Schottky... . 1326-1328 
Switching .. 1328 
Zener 


Integrated Circuits 
Analog Switches 
Clocks... 
Data Transmitter: 
DC-DC Power Management 

saicescustessiehdeettiasesaccectevecseieces 1034-1035 


+ 1034 
1034 
-- 1034 


Discrete ArrayS ..........:eeeeseeeeeeeeeee 1035 
Hardware Monitors/Thermal Manage- 
ment 1035-1036 


High Frequency 
LDO Regulators 
Micro-Integration.........:ceeeeeeeeees 1037 
MOS Logic.... . 1037-1040 
Motor Control... .. 1040 
Off Line Regulators/Controllers 

1040-1041 
. 1041 


Power Conversion 


Power Linear....... . 1041 
Power Managemen - 1041-1042 
Sensor/Signal Conditioning............ 1042 
Signal Interface 1042-1043 
Small Signal . .. 1043 


Specialized | -. 1043 
Supervisory Circuits/Reset Generators 
.. 1043 
.. 1043 
.. 1043 
Kits, Semiconductor.. .. 2459 
Memory 
SRAM. 1043 
MOSFETs. -1316-1317 


Transient Voltage Suppressor (TVS) 


2086, 2092-2093 
-1318-1321 


Transistors 
Triacs 


On-Shore Technology 


IC Sockets ... 
Pin Headers. 
Terminal Blocks 


343-347, 358 


Optrex America, Inc. 


Character LCD Modules 
Graphic LCD Modules . 2671 
TFT LCD Modules .. 2671 
TET TOOMKITIS™: «.csecssisssscssssisssessstcieses 2672 


.. 2671 


Osram Opto Semiconductors, Inc. 


Displays 
Dot Matrix. .. 2756 


-2756 


Optoelectronics 
Evaluation Kits... ccc 
Infrared Emitters . 
Light Sensor 
Orientation Sensor 
Photo Diodes 
Photo Transistors 
Proximity Sensor... 
Reflective Interrupter 
Reflective Sensor 


Paladin Tools 


Cable Testers ........ccccceesseeeeeeeeeee 314 
Connectors 
Desoldering Pump. 
Tools 
Cable/Wire Strippers 
Coaxial Cable Strippers 


2431 


Gri tess catectsctiecieteticvesice 314, 474, 2342 
Modular Cable Strippers .314 
Modular Crimp. .314 
Multi-purpose... 2342 
Panasonic 
AttenuatOrS.......0 cece ceeeees centre 2003 
Batteries 


Rechargeable 
Bead Cores 
Buzzers 
Capacitors 

Aluminum Electrolytic 


- 1639-1653, 


-.. 1664-1699 
1831-1832, 2004 
--.1639, 1677 
1830-1841 
«1818, 1833 


Ceramic . 
Ceramic Safety 
Computer Grade 
Electric Double Layer 1656-1657 

(lt erreprererreeeececaeerecreres 1790, 1798-1799, 
-1801-1810, 1816, 1823 
1656-1657 
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KitSivrescetectartsteerstuaactenss 1642, 1644, 1653, 
ss 1697, 1789-1791, 
er .. 1806-1807, 1823, 1841, 2457 
Microwave Chip... 1841 
Networks ... 
Polyester. 


1807-1810 
1664-1672 


Specialty Polymer 1697-1699 


Tantalum . 1745 
Coils, Choke . -1530 
Coils, Voltage Step-Up 1523 
DC-DC Converters 2564 
DC-DC Power Modules ..............000 2564 
Diodes .......... 1248, 1258-1260, 1262-1266 

SOMOUKY ts zesricscdsctetath den teeiiees 1259-1260 

Varistor ... 1266 

Zener 


Encoders 
Mechanical 


ESD Suppressors 
Arrays .. 
Fans/Blowers 
See NMB Technologies Corp. 
Ferrites 
Flat Core.... 
Ring Core .. 
Snap-On Core 
Filters 
Digital Noise 


1611-1613 


Noise Filter 
2-Mode... 1612 
Common Mode. 1611-1612 


SAW.. 
Fuses... 
Graphite Sheets 
ICs/Semiconductors 

Analog 

Audio/Video 

BI-CMOS... 

DC/DC Converters.. 

MMIC Switches 

Voltage Regulators . 
Inductors. 

Kits 


Numeric Displays. 
Wide Angle .......... 
Magnetic Card Readers 
Memory Cards 
Microcontrollers, Flash 
Microphone, Cartridges/Holders 
MOSFET S isssisistcesstscsoteatecesssusrsie 
Optoelectronics 
Infrared LED 
IrDA Transceiver Modules. 
Lenses, Aspherical . 
Optoisolators 
Photo Diodes 
Photo Interrupte 
Photo Sensors.. 
Photo Transistors . 
Potentiometers 


Audio ... . 2051 
Carbon. 

Ceramic.. Sa 

Cermet. 2052, 2058 
Kits ... . 2054, 2058, 2457 


Position Sensor 


. 2052 

Trimmer .. .. 2052, 2054-2058 

Resistor/Capacitor Networks............. 2004 
Resistors 

Anti-Sulfurated.............. See digikey.com 

Arrays . 2002, 2004 


1954-1956, 2458 
Metal Film 1957-1959 
Metal Oxide Film 
Networks 
Thick Film 
Wide Terminal 


Zerohm Jumper 


See digikey.com 
2002 


Resonators 
. 1486 
. 1487 
RF/Hybrid 
Attenuators . . 2003 
RF Modules... 


Semiconductors 
See |Cs/Semiconductors 


Sensors, Hall Effect ............c:cceeeeees 2621 
Speakers 
MICO sacs scscce sete denticcssctsccacstatete cence: 2358 


Surge Absorbers 
Switches 
Detector... 


Pushbutton.. 
Sealed .. 
Slide ..... 
Thermal Cutoffs 
Thermistors.... 


Tools, Power Screwdrive 2454 
Transducers 

Ultrasonic Ceramic... 2360 
Transistors .. 1245-1251, 1253-1258 
Varistors 1266, 2061 


Multilayer Chip 
Voltage Detectors «00.0... eects 
Zigbee™ Communication Modules ..... 
ZNAS ditt steeicievicieneiisece 2059-2060, 2062 


Panasonic Electric Works 
Connectors .... 
Counters/Timers 
Memory Card. 

Sockets 
Relays 
Mechanical . 
Solid State .. 
Sensors 
Light.. 
Motion 
Switches 


Panavise 
Bench Press, IDC Assembly . 
Circuit Board Holders. 
Vise Accessories 


Vise, Magnetic Base Adapter. 2420 
Panduit 
Cable Clamps ........:ececeeeereee 2398-2399 
Heat Shrink... 
Labels 
Heat Shrink 
Thermal Transfe 2402 
Wire Marker . 2402 
Lockouts ........ 
Printers, Wire Market 2402 
Raceway 


Terminal Lug 

Terminals/Splices 
Butt Splice .. 
Disconnect! 
Ferrules ...... 
Terminal Rings 

Wire Ties 


Parallax, Inc. 
BASIC Stamp 
ACCESSONIES oo. eeeeeecseceteeeeeeeeeeeees 667 


“Board of Education” Kit. 
BASIC Stamp 667 
Propeller .. 667 


Ubicom 5X Series 


Parlex Corporation 
Flat Flex Cable 
0:020” (O:5mim) ssis.ctsiesicnsaionecissacttany 
0.040” (1mm).... : 
0.050” (1.27mm) 
0.100” (2.54mm) 


ASSOMbIIOS, DFO! scsscssccszest exp cesasvszaresies 98 
Patco Electronics 
Battery Chargers..........cceeeseseeeees 2471 


Patco Services, Inc. 
Stripper, Thermal Wire........... cee 2342 


Pericom Semiconductor Corp. 
ICs/Semiconductors 
Clock Distribution Products 
Digital Logic 
74AVC 
74LPT 
Bus Switch Products. 
LAN Analog Switch Products. 
LVDS Data Transmission 
SOTiny™ 
Interface 
PCI Bridge 
Video Switch Products. 


Phoenix Contact 
Filter Surge Protection ........0..ccc 2562 
Power Supplies.. 
Terminal Blocks . 
Accessories... 
DIN Rail... 


Phoenix Passive Components 
See Vishay/Phoenix Passive Components 


Pomona Electronics 
Adapters 

Phono(RCA)... 

Cable Assemblies . 
Connectors 


2446, 2448 


MCX/MMCX 
SMA/SMB.... . 
RP Adapter Kits a .csciscacacciisueettces. 
Test Equipment 
Accessories 


Banana Plugs/Jacks . 

Patch Cords. 2449 
Probes...... - 2446-2447 
Test Boxes . 2446-2447 
TOSt CAMS |. .c0:: csc: ccsaiciesecteces 2446-2447 


Pontiac Coil, Inc. 
Solenoids 


Portescap Danaher 
Motion (Specialty Motors) 
Stepper Motors... 


Potter & Brumfield Tyco Electronics 
See Tyco Electronics/P&B 


Powerex, Inc. 
DC-DC Controllers 
Diodes 
Power Supplies 

Intelligent Power Modules.. 
SCRs....... 
Thyristors. 
Transistors 

IGBT Modules ...........:cscsssssseseseens 1382 


Power Integrations 
Integrated Power Switching Controllers 
ddsuuiadotsateisoisteciatsteiiprsdioxexsanarse 1086-1088 


Power-One 
DC-DC Converters 
Programmable 
Filter Modules .... 
Power Supplies 


. 2556-2557 
2557 


Linear ... 
Switching . 2559-2560 
PowerStor (Div. of Cooper/ 
Bussmann) 
Aerogel SuperCapacitors............0 1655 


Power Trends 
See Texas Instruments/Plug-In Power 
Solutions 


PRD Plastics 
BO ZG IS scsessis ses tartans tensievereasatirvearecatenss 2683 


Precision Electronic 
Components Ltd. 
Potentiometers 


Carbon 
Digital Readout Dia re 
Ten-Turn Wirewound.........:ccceeeee 2047 
Projects Unlimited 
Buzzers 2365-2368 
Microphone 
Electret Condenser +. 2370 
Silicon... 2370 
Speakers . 2358 


Pulsar 

PC Board Prototyping Products......... 2416 
Pulse 

Antennas 602 


Excelsus® DSL (CPE) Filters 


IMGUCHONS  cscci.ccccccacsesctaceescsssstseces 1531-1534 
Chip .. 1531 
Drum Core ». 1532 
Power. - 1531-1534 
Toroidal 1532-1534 


Encapsulated 
LAN Discrete Module 
Power.. 
Telecommunication 


Qimonda 

Memory 
Modules. -. 1226 
21212 


Quadravox, Inc. 
Programmer, Voice Record/Playback... 665 


Programming Adapters ...........:eee 665 

Prototyping Tools 

Sound Modules... See digikey.com 
Qualtek 


AC Receptacles.. ... 1618-1619 


Circuit Breakers 2144 
Cords 
AC Line.. ws 1617-1618 
Power.. - 1617-1618 
Fans, Accessorie ... 2490-2491 
Filters 
EMUlessctessszsexsntctce .. 1620 
Heat Shrink Tubing 2357 
Power Entry Modules 1619 
Quantum 
See Atmel 
Quarton, Inc. 
Laser Diode ModuleS.............:00000 2696 
Laser Line Generatot..........00c:ccc 2696 
Quatech/DPAC Technologies 
Development Kits........... ee eeeeeceeeeeeeees 571 
OEM Modulles.........cccececsseeeeeeeeee 571 


Quickfilter Technologies 
Filters; (Digital csccc.ci2iase eaten 810 


Rabbit Semiconductor 
Development Kits and Tools .. .651-653, 
. 655-656 


See digikey.com 


Reference Books 


Software See digikey.com 
TCPIIP... 
MicroproceSSOIs ........c:cccseeeeeeeeee 653-655 


Radial Magnet, Inc. 
MaQnets: sit cscevcdec iets cinder eae 2284 


Radios, Inc. 
Enclosures 


Raychem Tyco Electronics 
See Tyco Electronics Raychem 


Red Lion Controls 
Counters/Timers . 
Panel Meters... 


-2681-2682 
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Renesas Technology America Roman-Jones, Inc. Sensata Technologies, Airpax SMC WW 
Development Tools SPROM Programme's .........:.:eeeee 625 Circuit Breakers . 2144 Sensors/Controllers Q 
Accessories Roving Networks sane 1 2454 Flow Switch 2 
Adapters . BI h® Devi witches Pressure ... = 
Demo Kits Uetooth® Devices . — 229 oe - 
Emulators .. imetal Cutoffs .. 
Evaluation Kit Development Tools Encapsulated Thermostats ... 2139 Interface Controllers........c.cccccecceseeseeeee 1125 W 
Software disdeis . 800 RPM Systems Corporation Senstronics, Ltd. Soberton, Inc. = 
Diodes, Schottky .- See digikey.com = Programmers Universal Sensors, PreSSUrE -.sseseessseeeesssssseee 2648 Audio TransdUCers .....sscccsesesssseesseeee 2368 [| 
FETS ... See digikey.com In-System Programming ............00 621 a 
Microcontrollers/Microprocessors SenSym ICT . SofTec Microsystems SRL 
7 See Honeywell Sensing Development Tools a 
ies | US Serpac Electronic Enclosures = eateumnae eee = 
Application Specific - Enclosures Programming Adapters .... See digikey.com ~” 
CAN -eesssssssttesssseeceecees See digikey.com Sagrad, Inc. Plastic... . 2375-2378 Software Libraries............ See digikey.com 
... See digikey.com RE/IF Plastic E.M . 2375-2377 . ‘ 
See digikey.com WLAN... 607 Watertight/Airtigh .2375-2378 | Souriau Connection Technology 
See digikey.com - Connectors, Circular 
785-787 Samtec, Inc. Sfernice , 8D/D38999 Aluminum and Composite - 
.787-790 Cable Assemblies See Vishay/Sfernice Series 418 
... 790 sisson 136 Sharp Microelectronics 851/26842 Series -419 
791-793 Termination Jumpers .. + 136 Cable Wire .......cccccceeeeee See digikey.com Mil-C-26482 -419 
Connectors Fiber Optic Mil-C-3899 418 
Board-to-Board ....122-123, 155, 513-514 Cable .... : Trim Trio... 414-417 
Super H™ ... 798-800 Headers Receiver: -341 Accessories... .417 
Tiny... 785-786, 791-793, 795-797 0.031” (0.800mm) . Transmitters . 341 Circular Harsh Environment Bayonet 
MOSFET: ; eee oa ICs/Semiconductors 414-415 
SCRs : 27mm). Chopper Regulators . ‘ , : 
0.0787" (2mm)... [DO Regulators. Circular Quick Mate... 416-417 
RFM 0.100” (2.54mm) LED Drivers. Rectangular Panel/Cable........ 416-417 
RF Development Kits. Female.. 423 TFT Displays RJ45.....00. seeeeeseeeeeneeeeecee -416 
RF/IF Protected . 136 Laser Diodes ..... Screw Termination Contacts - 416 
Bluetooth® Devices RF, MMCX LCD Displays, TFT UTS High Seal . 416 
Ethernet LEDs 2745 Tools 
RF Transceiver Modules............... 604-605 Sockets Memory Crimp.. -417 
RFMD 1mm Card Edge ... Extractio -417 
: 0.031” (0.800mm) . Microcontrollers . 
Evaluation Boards 606 Optoelectronics Spectrol 
Modulators... 606 ; IrDA Transceiver Modules See Vishay/Spectrol 
RF Amplifiers 606 SanDisk IR Emitters... os 
2 Memory Cards Light Detectors Spectrum Digital, Inc. 
RF Solutions DiskOnChip Flash Disks Photocouplers 3592, 9595-2598 Development Kits and Tools 
PIC Emulators 693 Secure Digital Photodiodes.... : 2605 Evaluation Boards and Kits 751 
Adapters .... 693 : zi DSP... 751 
Sanyo Ener Photointerrupters 2604 
Daughter Board oe B: ‘4 i ay Phototransistors. 2605 
RF Transmitters/Receivers............0:+ 603 iat Reriote Control Rossivers, 2695  SPrague 
Richco, Inc. Relays, Solid State .. 2330 See Vishay/Sprague 
Bushing Insulators, Nylon. 2396 Sensors , Sprague-Goodman 
Bushings, Strain Relief Distance Measuring.....--ssssee 2605 Capacitors, Trimmer... 1930-1931 
Schaffner EMC, Inc. . . A 
Cable Clamps Coils/Inductors Sigma Designs, Inc. TUNING TOONS .2scsccccccecssctescsccsasnersttcenss 1931 
Cable Ties..... WOH, oe . IBDALIROG: .-issidstiesinctatslacsnscstnerendaret See digikey.com ‘ 
Cable Tie Gun ae a a ; igikey. ae icles 
Card GUIdES ooecccccccccccccccccccccccceceeeseeeee 2412.0 gOS ree ignal Transformer elays, Ree: 
Power Entry Modules . Chassis MOUNM......c.ccccscecseeseseeteseeee 2516 Sensors, Liquid Level 
Fuses, Covers Transformers 2513 i 
Grommets..... fy z International. .2514, 2516 Switches, Magnetic Reed ............00 2286 
Pulse. -2513 PC Mount. . 2514-2516 


Spacers, LED 
Ties 


Schurter Inc. 


SSI Technologies 


Beaded... Connectors see Level 2631 
Cable ae Packard™ Harnesses + 2645 
Hanking |SOmodem®... Pressure 2631-2632 
Holders Microcontrollers, . 
Wire ..... Prototyping Boards.......... See digikey.com §tackpole Electronics, Inc. 
Wire Saddle ae Resistors 
uners. .. 609 ‘| 
Riedon RF Synthesizers .. 608 Caner: Pile es ie 
Resistors Nonresettable 138-2139 Sensors/Controllers, Current -. 663 patel ats tact 7 
Current Sensing, i Radial ... USB to UART Bridge Current Sensing. .. 1997 
Heatsink Mountable 2001 ' | High Voltage Chip - 1996 
Power... Resettable, SMD 2139 | Singatron Enterprises Metal Film 1997, 2000 
Wirewound. Power Entry Connectors 622-1623 Connectors . Metal Foil - 1998 
ROnM Geatahadack Power Entry Module ... 622-1623 Circular DIN and Mini DIN...............++ 446 Metal Oxide Film. .. 2000 
Caan cae MCTOF. Switches, Pushbutton . Sirenza Microdevices, Inc. er. paste 1995, 1998-1999 
Seiko Instruments, Inc. RF Amplifiers Precision T nick Fills; = 1995 
Tantalum. : i VCOs Precision Thin Film 1995 
Diodes Batteries 1995 
Schottky... 1405 Lithium SkyeTek, Inc. “ 
Switching Rechargeable REF/IF = ee 


Capacitors 
Electric Double-Layer (EDLC)........ 1657 

Crystals 
Cylinder Type. 


Development Kits 
Modules 


SL Power Electronics 


1995-1996, 1999 
Wirewound.........cccceeeeeees 1998-2000 


Tuning Forks. Batteries Staco Energy Products Co. 
ICs/Semiconductors ... Chargers ; Variable Transformer, Toroidal............ 2502 
Power Management. near 2471 Stanley Electric 
Semtech Accessories... 2553-2554 LEDs ; 
Circuit Protection.. 1177-1178 Connector Kits . See digikey.com 7-Segment Displays 
Resistors Power Management. .. 1178-1179 DC/DC Converters........ See digikey.com Alphanumeric See digikey.com 
Arrays .. 2007 RF Products Energy Star.. + 2549 Bi-Color 2736-2737 
Thick Film High Powe: Light Bars . 
Sensors Linear ....... Surface Mount. 2736-2737 
Infrared ReCeiVEFS ..........cccceceeees 2694 Development Tools Medical Grade 
Optical .... GPS Modules Power over Ethernet. 2550 +Steinel America 
Transistors . RF Modules Rack Mount . . See digikey.com Cordless Soldering Irons . -- 2353 
TVS, ESD.. Transceivers... Switching .2549-2551, 2553-2554 Heat Guns 2353 
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EMI Components. 
Ferrite Cable Cores 
Ferrite Chip Beads.. 


1606-1608, 1610 
1607-1610 


Stewart Connector Systems 
See Bel Fuse, Inc. 


Susumu Co., Ltd. 
Attenuators. 
Choke Coils 
Delay Lines.... 


Multilayer Ceramic Arrays 
Multilayer Ceramic Chip (MLCC) 


Diplexers, Multilaye 
Ferrites 


” Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 
= Steward Sullins Connector Solutions Tamura Texas Instruments 
U CAN BUS ChoKeS..........cceeeeseeeeeee 1605 Connectors . 166-171, 497-500, 511 Connectors, Modular Jack Amplifiers 
U Coils/Inductors TIMI noses cessesseeeseeseeseesnensneeneennennecssees AOD a ccseesneeseseneeeeeneeseee See digikey.com Audio Volume Control 881 
| el 1.27mm Inductors Buffers ... . 963 
easy 2mm ie Common Mode Choke Bus Solution . 882-884 
m ea desietats Stettecesnishanertte See digikey.com Bus Termination Arrays and Networks 
= | ae aing, POWGD Ss cceceettseestiziessiceciss See digikey.com : . 882 
_ IDC . 4 Power Supplies, Switching. ... 2538 ccD . 884 
2 EMI Suppression IDC Dip. : Sensors, Current 2641 Comparators... . 884-886 
Filters... 1603-1610 PCI Express 500 Transformers Data Conversion ats . 889-899 
0 Ferrites Shorting Jumpers . Current Sense ... 2641 Data Transmission . : ..899-911 
| Bead Cores 1607 Headers Encapsulated.. 2505 Development Tools and Kits 
x Broad Band Cores... : Modem/Telecom 2505 Demo Board . See digikey.com 
Chip Arrays Female, 0.100 (2.54mm . 2503-2504 Evaluation Kits. 743, 750-751 
Chip Beads Male, 0.100” (2.54mm) .. Telephone Coupling «2505 Programmers... 
Clamp-On... "4608, 1610 SUNS 2258 stesso ndeencinadunians Wall Mount 2506 pat feet Interface 
Cylinder 1607, 1609-1610 Sumida Corporation . igital Logic 
Differential Nod a Chokes, Common Mode aga TEN Oeeperenion 74ABT/ABTE/ABTH/ABTR......... 912-915 
EMI Discs and Plates Inductors, Power Haiti a Bae 
High Current a : : 5 
High Frequency Cores 1610 paris ai Log 74ALB.... + 923 
Low Frequency Cores 608 Based... C ” 74ALS. - 923-924 
Ribbon Cable . 1608 Bi-Color. cl Ue ate : 7T4ALVC .924-927 
Ring Cores. 1608-1610 Cluster... Accessories . 612 74ALVTH 27-928 
Split Core 608, 1610 Incandescent Replacemen Controller 74AS . 928-930 
Toroids. . 1607 PolyLEDs™ 2708 Capacitors + 930 
Kits Ceramic Disc 74AUP.... . 930-931 


74GTL/GTLP/GTLPH 
7AHC/HCT/HCU . 


- 939-940 
- 940-946 


STMicroelectronics Filters, Thin Film 1522 7AHSTL.. 946 
1586-1587, 1595-1597 “946-948 

sare cane a. ee ore 

Sc eae Jie eee 1935 RF Line..... 1587 7ALVT/LVTHILVTZ . ue. 962 
Diacs 934-1936 Inductors/Coils....... 1560-1570, 1596-1597 7ALVU. 962 
Diodes .1934, 1936, 2458 Chip, Shielded.............. 1560, 1564-1567 7AS .. 962 
Gyroscopes Networks .... 1934 Common Mode Choke........... 1596-1597 74SST. 962-963 
Integrated Circuits Thin Film Chip 934-1939 . 1562-1570 4000 ... . 910-912 
8 Bit Microcontrollers . 1051 Kits . 1936-1939, 2459 Inverters, CCFL. 2676 Bus Switch 963 
Advanced Logic....... Speakers Nebulizer Units 2649 Bus Switch Products. . 933-937 
Analog and Mixed Signals PIO ZO resists cs seicts tosses ices aes 2369 Optoelectronics Microgate Family. 923 


Asics. 


Clocks and Timing Circuits 


Swanstrom Tools 
Cutters and Pliers .........ccceeee eee 2419 


Switchcraft, Inc. 


Photo Diodes ..........cc scenes 2609 
Resonators, Ceramic 
Sensors, Humidity 


- 963 


Demonstration Evaluation Boards Cc i Thermistors, Digital Radio . 963 
1059-1060 adie cle NTC Digital Signal Processors. ‘A7-750 
Industrial. Phone Jacks Transducers, Audio Evaluation Boards . » 1013 
Interface.. Phono Transformers FIFO Memory 963-964 
Power. B@lUIM siccsscecccseecscceretesecvetccceess 1585-1586: FiltefS secesscs, . 964 
Weathertight............seeescsseeeeee 410-411 Varistors... Integrators. - 964 
7 _ Interface w. 964 
Power Management Switchcraft, Inc./Conxall TDK-Lambda Americas, Inc. 964-965 
Power Supply See Conxall/Switchcraft, Inc. pe eal seiaeeu Linear Peripheral Drivers. “965-966 
Protection... Synapse ae Pia ig Oni ob AL Microcontrollers .........cccccccesceeeeee 743-746 
RE/IF beanie ala one MOSFETs 
Development Tools ...........::cccceeeees 611 Power Supplies Power. 1377 
OEM/RE Modules .ececcccccsessesseseeseeeseees 611 AC-DC ConverterS.........::cccceeeeeee 2542 Multiplexer: 966 
aaa Optical Sensors . 966 
ilters.... 
Power Control Management Products 

Temperature Sensors T Switching 2539-2542 9 966-968 

Thyristor Triac oc 8 8=6=Cftfti(<é‘<i‘éy#sC”CO#é*#dE:CO2O#O#O RAS SSIS SSIISA IIIA IIII ttt CCEDTECCEDTTECETTESCETESETED nus 
Vipower......... 1080 Teccor Power Supply Products ... 968-1011 


Voltage Regulators . 
Kits, Semiconductor... 


Tadiran Batteries 
Batteries, LithiUM..............ccccceeeeeeeee 2467 


See Littelfuse/Teccor 


Techcon Systems (Div. of OK Int’l) 


1011 
1011 


Precision Ground Reference.. 
Programmable Gate Arrays. 


Memory Taiyo Yuden Lahde papel Real Time Clocks... 1011 
Fluid DispensingTips .. RE Product: 612-613 
EEPROM Bluetooth® Modules .......sssssesseeseeseee 612 NOGUCS oars : 
Casas ere TechTools Transceivers/Transmitters - 612-613 
Arrays ... Emulator, ClearView.... . 693 Signal Controllers .. 


Transistors . 
Triacs 
TVS.. 


Ceramic 
Kits 
Multilayer Chip (| 

Ferrite Chip Beads 
Ferrites 

Flexible Ferrite Material . 
Inductors 


Emulator, EPROM/PIC 
Logic Analyzer... 
Programmer, PIC 
QuickWriter.. 


Telecom Semiconductor, Inc. 
See Microchip Technology 


Tensility International Corporation 


Specialized ICs 
Temperature Sensors 
NMOS tact eka Gicebideuaand 


Texas Instruments/Plug-In Power 
Solutions 
Integrated Circuits 
DC-DC Converters........ 2517-2524, 2526 


Wireless, Bluetooth® . 611 7 
Multilayer Chip : Cable Assemblies TI-RFid Systems 
Storm Interface Wound Chip... 1574-1576 Audio . 493 Antennas saasiceitcabta touionaredaaidageibasteadatacuae 615 
Inverters, CCFL . 2676 Power. 493 RFid ; ; 
. 1654 Evaluation Kits. 


Keypads.. 
LCDs, Bezel Displays 
Trackball 


«612 
-- 612 


Terasic Technologies, Inc. 
Development Kits and Tools 
FPGA/CPLD Kits .......0.ccccceeeeeeeee 636 


Modules. 
Readers. 
Transponders 


- 615-616 
- 614-615 
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... See digikey.com 
.. See digikey.com 


... See digikey.com 
.. See digikey.com 


Tripp Lite 
Battery Chargers 
Battery Packs.... 
Computer, KVM Switches.............0. 
Hospital Grade Products 
lsolation Transformers 
Line Conditioners. 


Medical. si: iccciccetstccasticacccscetvesssedeas 
Memory, DDR 


. 248 


Inductors Miniature Rectangle (MR) a 

Voltage Regulator ........scccscsscecseceeens 1576 debits Aveta Modular . . 315-318 

Integrated Circuits ‘ower Strips .. M-Series - 265-266 

DC-DC Converters. See digikey.com Power Supplies, DC Regulated MT (.100”) . 249-250 

Op Amp ........ soe See digikey.com Surge Suppressors MTA (.100” and .156”) - 202-209 

Video Line Driver.......... See digikey.com UPS Systems MTE (.100”) ...cesseeeeee 252-253, 257-258 

Post lee Eaten Electronic Com- TriQuint Semiconductor, Inc. Hiei Interface.......267-269, we 
ponents OWED sees ; 
Solar (Photovoltaic’ 225 
gases ball _ di Amplifiers. ent a Rectangular DIN. 
Palate ai and Starter Kits............... 736 Filters ehh i pe Retention Modules. 
iber Optic - ermina Z RE 
Transmitting/Receiving Modules....... 342 TT Electronics/Optek Technology Eurostyle®... 367-370 ScsI 
Integrated Circuits LEDs PCB Mounted. 367-370 Sealed 

Darlington Sink Drivers. a USB vesscssssste 319 oo : : 

Digital Logic. pth a pes VITA 44/VITA 46 508 Softshell (.062” and .093”) ......246-247 
74AC/ACT - : . Twin Beam. See digikey.com 
TAHC.... 1100-1101 High Brightness 762, 2764 XFP ... 527 
74LCX “1101 InGaN... 2763 2 EAC De ote Fiber Optic 

1101 Lenses.. 2764 Ope - 2048 Adapters... 
RGB (Red/Green/Blue ean pieavalal aoe Attenuators . 
Surface Mount oe (Photovoltaic)... ceeeeeeeeee Cable Aésamblies "337-338 
Optoisolators/Photocouplers. 2584 Heat Sink 709 Connectors 336-337 
Optocouplers . leat Sinks... 38 336-338 
. 1103 Photodiodes Lighting, Connectors 2678, 2710 : 
1104 lays Light Pipes 2709 39-40, 202-206, 

Motor Drivers/Controller: 1103-1104 y: Relays atsteseene 08-209, 253-257 

Power Management 1104 SOlid' Stale ess arch eet swacnuies 2331 Protected .. 39-40 

LCDs, TFT Displays 670 ‘Sensors PO Modules : ese 

LEDs’ - 3 Fluid Mechanica 311-2320 IC Sockets 
Surface Mount .........cccssesseeseseee 2723 Hall Effect Safety ... 

Memory ICs Optical Sockets and Accessories 
Floppy Disk Cards .. Solid State 
SRAM.. Tusonix a Subsidiary of CTS Solar 


Microcontroller, Electronic Components 
ARM ..... See CTS Connectors i 
MOSFETs.. . LLabelS asasisteseatedtasanihacadas 
Optoisolators. Twin Industries Switches 
Extender Cards.... reels ACCESSONIES ose eeeeeeeeeee 2175, 2187 Labels, Terminal Blocks 


Photovoltaic Coupler.. 


Prototyping Boards 


Rectifiers SMT Adapter Boards .. Keylock ie ae Pin and Socket aie ene 
Ee Solderless Breadboards ..........::+0::0+ 2413 Preset “309 
Varactors. 1411. TXC Technology, Inc. Pushbutton Socket Assemblies, Mod. II and IV ... 259 

Relays, Solid Stat 330-2331 Crystals.... Rocker.. Terminal Blocks .. 366 

Sensors, Illumination . Oscillators Terminals - Splices - 383-399 

Transistors Terminators, SCSI . . 282 


TPI (Test Products International) 
Adapters 
Phono(RCA 


Tyco Electronics 
Adapters 
MOGUIar ...ccctceccccctescscciasecestaccessincensti 319 


. 398 
-205-206, 209, 232-233, 235, 
as -.237, 239, 242-243, 246-248, 
«.. 250-251, 253, 266, 274, 280-282, 
.... 286, 318, 384-386, 388-389, 

..395-398, 436, 442-443, 461 


AMP Fiber Opticrsscscisessesacsssssscnscnsiss 336-338 
a Opti Insertion/Extraction............... 233, 235, 
Coax Adapter Connector Kit , Wet UPUC 11.239, 242-243, 246-248, 251, 266, 
Detectors oe s ssausiesesttseaneitcesaes 225 Flat Flex.... ; __ 274, 280-282, 286, 436, 442 
See digikey.com Cable Assemblie: ; 
igikey. Board-to-Board 2710 DIP Modular Crimp.... a 318 
ake PHGddeIetn eck ccc, PLCC Extractors. See digikey.com 
... See digikey.com eaders D-Sub Tubing. Corrunated 439 
Refrigeration Leak........ See digikey.com Shrouded. 2710 Pin and Socket C 9; Gepog res seaaceee an 
Manometers, Digital See digikey.com LEDs. 2709 Connectors/Contacts 247, jorcom. 
Multimeters ... .. 2444-2445 Connectors/Contacts Capacitors, Feed Through .............. 1592 
Oscilloscopes 2444 0.8mm .. Filters, Feed Through... 
Probes.... 444 4.0mm Modular Jacks, Filtered. 
oe . 444 4.25mm. Power Entry Modules - 1627-1628 
fone 470 ‘ RF Line Filters .. 1628-1633 
Attenuators 470 tomm 0.050" (1.27mm ELCON 
Test Clips... 445 2mm . 0.100” (2.54mm) 249-253, c esa 
Test Leads. 445 2.5mm .. 255, 257, 259 onnectors/Contacts 
Thermocouple Probes .. . 2445 Back Plane . Backshells, D-Sub..........268, 284-285 Backplane 505 
Thermometers/Temperature Ballast Battery... 1 2475 Board-to-Board - 505 
TSO): sisccsssiviestacadtersseseoncsesscantoeeis 2445 Barrier Blocks Card Edge 276, 500 ales 505 
s . Board-to-Board . . 267, 274-275 ar ge. . 505 
bc pert Circular CROWN CLI 505 
Common Mode DisplayPort ™ CROWN EDGE . 505 
High Frequency Dynamic 385-399, 440-442 ICCON... . 505 
Rod Core... 30-31, 277-287 Power . . 505 
Switchmode Industrial Ethernet Eurocard 502-504, 506 Rapid Lock. - 505 
Toroidal Interconnect Systems . Faston: 389-395 504 


Power Supplies Fiber Optic 35-338 P&B 
ACIDG Light-N-Lok™ FlGXi-BIOCK .sssscssscssssseseesseenssee 366 Circuit Breakers ......ccccceesee 2141-2143 
sisal e288 MetPak™ 2-FB. Hardware 274-275, 283, Raychem 
Audio : MINISAS 3 issisesssicccanaiaeniedieias 927% 9 9 99 seasiaiacas 285, 287, 442 ESD Products 2110 
Control Modular Hoods, D-Sub........:eeeeeee 284-285 Suppression, Arrays 2110 
Current Sense IDC. .. 31-33, 202-205, Fuses... 110-2111, 2126 
Power........+ wee . 207-208, 252-253, 281 Resettable........ eee 2108-2111 
Switchmode Mate-N-LOkK®..........:c cece 234-246 2108-2109, 2111 
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Wraparound Repair Sleeve 
PolyZen a 
Power Distribution Switches ...2107-2109 
Relays 

Timer Delay 
Resettable Devices. 2107-2109 
Surge Protectors, SiBar Thyristor 
2109-2111 


Varistors.. 
2 Pro Overcurrent/Overvoltage 
D@VICES ccs: csvscsccsesteceessentessaeacns 2110 


Unigen Corporation 
RFid. 
Kits 
Modules... 


United Chemi-Con 
Capacitors 
Electric Double Layer (EDLC) 
Capacitors, Aluminum Electrolyti 
syuaesiveaktrsatuaceatnns sts wieaassattasianate 1720-1741 
Capacitors, Ceramic Multilayer Chip 
(MECC) .secztivccsctssteesensteiacte. 1922-1923 


US-Lasers, Inc. 
Laser Diode Module 
Adjustable Focus ...........:sceeeees 2696 
Housing Kit : 
Infrared Red 
Power Supply. i 
Visible Red ..........ccccsssssseneneeeseee 2696 


US Relays & Technology, Inc. 
P6Cd RGlaySiiccicscieacsteeteersenaaiecs 2282 


U.S. Sensor 
Temperature Probes ........0..cccceeeee 2660 
Thermistors. : 


Varitronix 
7-Segment LCD Displays.. 
Character LCD Modules... 


Vector Electronics & Technology, 
Inc. 
Backplanes... 
Card Racks... 
Connectors, Edgeboard 
Extender Cards 
PC Board Prototyping 

Accessories 
Slit-N-Wrap Tool and Wires.. 


V-Infinity (Division of CUI Inc) 


AC-DC Converters... 2570-2571 
Batteries 
Chargers 
-Y- Co 9c] [0 2471 


Cable Assemblies 
AC Line Cords... 
DC-DC Converters.. 
LEDs 
DYiVeIS tituai ce assaseniese tenses 2721 
Power Supplies 
Desktop Switchers 
Switching 
Wall Transformers...........0:066 2567, 2569 


Vishay 
BCcomponents 
Capacitors 

Aluminum Electrolytic ......... 1636-1638 
1636-1638, 1817 
Ceramic ... 1817, 1829-1830 
Interference Suppression 
Metallized Polyester....... 
Metallized Polypropylene 
Resistors, Thin Film Chip 
See digikey.com 
1933 


Trimmer 


Potentiometers, Trimmer 
Resistors 
Metal Film 
Power Metal Film 
Wirewound.. 
Sensors, Humidity 
Thermistors........0:0008 


PCS Product 
Diodes/Recti 
Bridge... 
HEXFETS 
HexFred... 
Schottky Rectifiers 


Vishay/Beyschlag 
Fuses, Thin Film Chip... eee 2131 
Resistors 
Arrays, Thin Film... 
Sensors, Temperature. 
Vishay/Dale 
Coils/Inductors 


1507-1508 

a 1507 
1507-1508 
1507-1508 
. 1507 
. 1507 


Power 


Thick Film F 
Thin Film.. . 1939-1940 
Wirewound 987, 1990-1991, 1993 


- 2103 
- 2662 


Thermistors. 


- 2008 
- 1988 
. 1988-1989 


Arrays 


Networks . 
Non-Inductive 
Vishay/Semiconductor 
Diodes, ESD Protection. 
LEDs, High Brightness .. 
Optoelectronics 
Ambient Light Sensor................. 2620 
Infrared 
IrDA Transceiver Module: 
Optical Sensor Reflective ............ 2620 
Photo Diodes 
Photointerruptors 
Phototransistors. 
Remote Control Receivers. 
Optoisolators, Optocouplers 


Siu bbsctserooastucsecvsnctasctisiesecastiae 2582-2583 
Vishay/Sfernice 
Potentiometers... 2016-2019 
Cermet ..2016-2017 
Trimmer ... ..2016-2019 


Resistors 


Heat Sink Mountable . 1992 


. 1992 

Thick Film... . 1992 

Wirewound.. . 1992 
Vishay/Siliconix 


Integrated Circuits 
Analog Switches 
MOSFETs... 
Vishay/Spectrol 
Concentric Scale Dials ...............0. 2020 
Potentiometer 
Trimmer ... 
Wirewound 
Tools 
TUNING TOOMSsi-22%.tetssemiienessaets 2018 
Vishay/Sprague 
Capacitors 
Axial... 
Radial... 
Tantalum.. 
Wet Tantalu 


-1779, 1786, 1788 
. 1778 
778-1787 
.. 1787-1788 


Vishay/Thin Film 
Networks ...... cece cseeeneeeeeeeee 2008 
Resistors 
ANAS eo csaitcisietsd eacdet 2009-2010 
Networks... 2009-2010 
Thin Film... -1939, 2009-2010 
Vishay/Vitramon 
Capacitors 
Ceramic . 1923-1925 
Multilayer Chip . 1923-1925 


Soft Termination. 


Volgen (Division of Kaga Electron- 
ics USA) 
Power Supplies 


Switching . 2565-2566 


Universal Input . 2565-2566 
VTI Technologies 
Sensors 
Accelerometers.. . 2655-2656 


Inclinometers - 2655-2656 
PIOSSUIC ......ecccsseessssssesetseesersneeeens 2655 


Waka/Hoei America 
Cable Assemblies ...........0:cc:cseeeeee 469 


Wakefield Thermal Solutions 
Heat Sinks 
Grease.. 
Pads .. 


Weidmuller 
Circuit Breakers . 
Accessories... 
DC-DC Converters 
Power Supplies.. 
Terminal Blocks . 


2561 
348-351, 357 


Weller 
Air Station ... 2430 
Nozzles. 2430 


Calibration Uni 
Dispensers, Solven 
Smoke Absorber... 
Solder Irons and Tips 
Solder Stations..... 
Vacuum Pickup Tool 


2429 
2431 
2431 
- 2429-2431 

+ 2429 
2430 


Vise, Circuit Board w+. 2429 
Wickmann 
See Littelfuse/Wickmann 
Wiha 
Hand Tools 
Bit Holders . See digikey.com 
Bits and Bit Sets + 2421 
Chip Lifter . 2421 
Cutters .. 2421 
Driver Sets 2421 
Field Service Kits 2421 
Hammers........ . See digikey.com 


Inspection Mirror: 
L-Keys 
Pliers.. 
Probes 
Screwdrivers... 


. See digikey.com 
. See digikey.com 
2421 
. See digikey.com 

+. 2421 


Security Bits 2421 
Socket Sets .... . See digikey.com 
T-Handle... . See digikey.com 
Tweezers .. 


Wire Stripper. . See digikey.com 


Winbond Electronics Corp. America 


Wintec Industries 
Memory Cards, Compact Flash 
Memory Modules 


World Magnetics 


Sensors, Pressure Switches.............. 2649 
Wirth Electronics, Inc. 
Antenna 
GMD irs czcctecs iessais tercteassuastaratesstsacsia 619 
Chokes 


Current Compensated . 
Toroidal 


Ferrites 

21594 
1590 
. 1591 
1589-1590 
. 1557-1559 
1552-1557 


Cylinder . 
Filters, Line .. 
Inductors, Chip. 
Inductors, Power. 


Modular Jacks, Filtered...........c.ccce 334 
Transformers 


Xcelite 
Hand Tools 
Pliers/Cutters 
Screwdrivers. 


Xeltek 
Programmers, Universal 
Socket Adapters 


2419-2420 


. 621 


Xicor 
See Intersil 

Xilinx 
CPLDs... 
Development an 
FPGAs 
Programming Cable.. 
Serial PROMs 
Splitters 


XMOS 
Development Kits... 
Microprocessors . 


Yageo 
Capacitors. .. 1926-1929 
Ceramic . 1926-1929 


Multilayer Chip. 1926-1929 


X2Y® .. 1928-1929 
Resistors 


AWAY Sic sntactereitssetrastatetiesientats teats 2005 


Ceramic Metal Plate . 1962 
High Voltage . -. 1963 
Kits .. 1952-1953, 

. 1960-1961, 2458-2459 
Metal Film. -.. 1960-1962 
Metal Oxide ... 1960-1961 
Thick Film. -1951-1953 
UMA sissccscissseestocsesesctisinconiasdedes 1951 
Wirewound 1960, 1963 
Zerohm Jumper Wires .. .. 1960 


Zetex Semiconductors 
See Diodes/Zetex 


Zilog 
Counters/TiMers .......c.cccccceeeeseeeeeeee 
Development Tools 
Accessory Kits. 
Adapters ....... 
Development Kits 

Emulators . 


Programmers 
IrDA Transceiver Modules 
Microcontrollers/Microprocessors 


Application Specific 
Ethernet 
Motor Control 
Remote Control 

Crimzon™ ....... 

eZ80 Acclaim!™ . 

Z8 Encore!®.... 

Z8 Encore!® MC. 

Z8 Encore! XP®.... 

ZNEO™ 

Peripheral Controllers 
Serial Communication Controllers 


.719 
. 841 
. 841 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MAIL/FAX ORDER FORM #US2010 


Digi: Ko Ee fal Bos 


co.: Digi-Key Corporation Co.: 
CORPORATION dee ad 
Dept: Order Department Phone No: 
701 Brooks Ave. South 7 z s 
PO Box 677 Fax No: 218 681 3380 Fax No: 
Thief River Falls, MN 56701-0677 (Please Check One) 


Payment Method: O Credit Card OCOD OCheck or MO QO Open Acct. 


QO Personal Order O Company Order (Please Check One) Card Number: i i i 
shi to ee eee eee 
Customer Number (See back of card.) 


Customer Name Credit Card Holder's Name (Please Print Clearly) Mo: Yr. 
Company Name Phone ( ) 
Shipping Address Apartment/Suite 
City State Zip 
Bill to: 
P.O. No. Account No. 
Company Name Phone ( ) 
Billing Address Apartment/Suite 
City State Zip 
Quantity Digi-Key Part No. Description (brief) Price/Unit | Total Price 
Ship Via: 
1 
Are substitutions acceptable? 
2 OYes ONo 
3 backorders acceptable? 
; QYes ONo 
; Backordered for a period of days. 
Backorder shipping method: 
6 
Confirmation required? 
? OYes ONo 
8 Confirm VIA: 0 Phone QO FAX 
9 
10 SHIPPING INFORMATION 
11 We pay all shipping (our choice of method) 
and insurance to addresses in the USA 
12 and Canada when check or money order 
accompanies order. See “Ordering Informa- 
13 tion/Shipping Charges” for details on heavy/ 
oversize items. 
14 


1. Total of all items 


2. Sub Total 


3. Please remit any 


applicable taxes 


4. Total enclosed 
(Total of all lines ) (US Dollars) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digi-Key Terms and Conditions 


General Conditions of Order: 


Do Not Use Products Sold by Digi-Key as Critical Components in Life Support 
Devices or Systems: 


Products sold by Digi-Key are not authorized for use as critical components 
in life support devices or systems. A critical component is any component of 
a life support device or system whose failure to perform can be reasonably 
expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect 
its safety or effectiveness. Any attempt to purchase any Digi-Key product for 
that purpose is null and void and Digi-Key accepts no liability whatsoever 
in contract, tort or otherwise whether or not resulting from our or our 
employees’ negligence or failure to detect an improper purchase. 


All orders, regardless of how they are placed, submitted through a Digi-Key Web 
site or through its printed catalog, are specifically subject to all the terms and 
conditions contained herein. No change, alteration, deletion or modification of any 
of these terms and conditions is permitted. No person is authorized to accept, 
confirm or vary these terms and conditions including all representations and 
warranties unless they have been posted on Digi-Key’s Web site or in this catalog. 
All terms are specifically and exclusively subject to interpretation under the US 
Uniform Commercial Code and all claims or disputes shall be interpreted according 
to Minnesota law and subject to jurisdiction in Minnesota state or federal courts at 
the exclusion of any other choice of law or choice of jurisdiction, including the UN 
Convention on the International Sale of Goods (CISG). 


Orders placed on forms deviating from these terms and conditions will be accepted 
on the basis that Digi-Key Terms and Conditions will prevail. 


Technical Assistance and Design Support Services — 
Disclaimer of Warranties; Release of Claims: 

Digi-Key offers its Technical Assistance and Design Support Services as 
a convenience to Digi-Key customers. Digi-Key Technical Assistance and 
Design Support Services personnel strive to provide useful information 
regarding Digi-Key products. DIGI-KEY DOES NOT GUARANTEE THAT 
ANY INFORMATION OR RECOMMENDATION PROVIDED IS ACCURATE, 
COMPLETE, OR CORRECT, AND DIGI-KEY SHALL HAVE NO RESPONSIBILITY 
OR LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION WITH ANY INFORMATION 
OR RECOMMENDATION PROVIDED, OR THE CUSTOMER’S RELIANCE 
ON SUCH INFORMATION OR RECOMMENDATION. THE CUSTOMER 
IS SOLELY RESPONSIBLE FOR ANALYZING AND DETERMINING THE 
APPROPRIATENESS OF ANY INFORMATION OR RECOMMENDATION 
PROVIDED BY DIGI-KEY TECHNICAL ASSISTANCE AND DESIGN SUPPORT 
SERVICES PERSONNEL, AND ANY RELIANCE ON SUCH INFORMATION OR 


RECOMMENDATION IS AT THE CUSTOMER’S SOLE RISK AND DISCRETION. 
ACCORDINGLY, THE CUSTOMER SHALL RELEASE AND HOLD DIGI-KEY 
HARMLESS FROM AND AGAINST ANY AND ALL LOSS, LIABILITY, AND 
DAMAGE INCURRED BY THE CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY AS A 
RESULT OF ANY INFORMATION OR RECOMMENDATION PROVIDED TO THE 
CUSTOMER OR THE CUSTOMER’S RELIANCE ON SUCH INFORMATION OR 
RECOMMENDATION. 


General Disclaimer of Warranties; Limitation of Liability: 


DIGI-KEY MAKES NO WARRANTY, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED WITH 
RESPECT TO ANY PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL OTHER 
WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES FOR MERCHANTABILITY, NON- 
INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. DIGI- 
KEY'S SOLE OBLIGATION AND LIABILITY FOR PRODUCT DEFECTS SHALL 
BE, AT DIGI-KEY’S OPTION, TO REPLACE SUCH DEFECTIVE PRODUCT OR 
REFUND TO CUSTOMER THE AMOUNT PAID BY CUSTOMER THEREFORE. IN 
NO EVENT SHALL DIGI-KEY'S LIABILITY EXCEED THE BUYER'S PURCHASE 
PRICE. 


The foregoing remedy shall be subject to buyer’s written notification of defect 
and return of the defective product within ninety (90) days of purchase. The 
foregoing remedy does not apply to products that have been subjected to 
misuse (including without limitation static discharge), neglect, accident 
or modification, or to products that have been soldered or altered during 
assembly, or are otherwise not capable of being tested. 


IN NO EVENT SHALL DIGI-KEY BE LIABLE TO THE BUYER OR TO ANY THIRD 
PARTY FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, 
PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION 
LOST PROFITS, LOST SAVINGS, OR LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY) 
ARISING OUT OF OR RELATING TO ANY PRODUCT OR SERVICE PROVIDED 
OR TO BE PROVIDED BY DIGI-KEY, OR THE USE OR INABILITY TO USE THE 
SAME, EVEN IF DIGI-KEY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGES. 


Infringement Disclaimer: 

Notwithstanding section 2-312 of any applicable version of the Uniform Commercial 
Code or any other similar law, or any purchase order term, other contractual 
provision or the like from the buyer, Digi-Key: (i) expressly disclaims any and all 
warranties against third party claims for infringement or the like, and (ii) shall have 
no obligation of any kind to the buyer for claims brought by third parties against 
the buyer for infringement or the like arising out of or in any way related to product 
purchased by the buyer from Digi-Key. 


How To Order 


Cj By Telephone: 800-344-4539 (US & Canada) 
or 218-681-6674 


Our friendly sales representatives are ready to serve you 24 hours a day, 
7 days a week, 365 days a year. For most efficient service, please have 
ready a list of quantities and part numbers and, if paying by credit card, your 
MasterCard, VISA, American Express or Discover card. 


Note: Calls may be recorded or monitored for quality and training purposes. 


Cj By Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Fax lines can be accessed 24 hours a day, 7 days a week, 365 days 
a year. Depending on the shipping method; fax orders will be processed 
and shipped according to the “Orders entered by times” listed below under 
Shipment. Orders received after these cutoff times will be processed and 
shipped the next business day. Please include your daytime telephone number 
and/or email address in case we have any questions about your order. 


OC By Internet: www.digikey.com 


Order on-line 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Digi-Key’s 
Top Rated Web site receives hundreds-of-thousands of orders each year. 
Internet orders entered after normal business hours are promptly processed 
and shipped the next business day. 


OC By Mail: Simply Mail Your Order To: 


Digi-Key Corporation 

701 Brooks Avenue South 

PO Box 677 

Thief River Falls MN 56701-0677 


International customers please see “International Orders” for additional 
information. 


Ordering Information 


Prices/Quantities: 

Digi-Key Corporation purchases all product directly from its original manufacturer. 
Digi-Key makes every effort to present current and accurate pricing in its catalog 
and on its Web site. However, prices are subject to change without notice and 
quantities may be limited. All orders are subject to current pricing at time of 
acceptance by Digi-Key. Digi-Key country specific Web sites offer alternative 
currencies. No trade in other currencies will be accepted. 


Shipment: 

Digi-Key’s warehouse is open and staffed Monday through Friday, 7:30am-9:00pm 
Central Time (subject to holidays). Orders are shipped only on these business days. 
Orders and correspondence received on Saturday and Sunday will be addressed/ 
shipped on the following Monday and included in that day’s business. 


Digi-Key’s cut-off times for Same-Day Shipment Monday-Friday are as 
follows: 


* Orders entered by 6:00pm CT-All USPS Options (Express Mail delayed 1 day). 


* Orders entered by 7:00pm CT—FedEx ground. 3K 


* Orders entered by 8:00pm CT-All UPS air and surface Ups, 
options; All FedEx air options. 


ExPre” 


Shipping Charges: 


Shipping or freight charges and insurance will be paid by the customer*. All sales 
are made FOB point (as defined by the INCOTERMS 2000) in Thief River Falls, 
MN, USA. Shipping or freight charges from Digi-Key’s warehouse in Thief River 
Falls, MN are prepaid and added to the invoice, billed collect or billed to a 3rd party. 


* When a check or money order accompanies your order, Digi-Key pays all shipping 
and insurance (our choice for method of shipping) to all addresses in the USA and 
Canada. If excessive weight or unique circumstances require deviation from this 
charge, customers will be contacted prior to shipping order. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Sales Tax: 


Sales tax is charged on shipments in most states that have a sales tax, unless we 
have your resale certificate. Sales tax will be estimated at order submit time based 
on the subtotal of your order. The exact calculation will be applied to your invoice 
upon shipment, according to your State’s tax laws regarding handling and shipping 
fees. Fax your certificate and your customer number to 218-681-7931, Attention: 
Sales Tax. 


Payment: 
Digi-Key offers a number of convenient payment methods: 


For United States customers we offer check, money order, MasterCard, VISA, 
American Express, Discover, and C.O.D. as well as open account credit to qualified 
institutions and businesses. Payment must be made in the currency in which the 
order was placed. 


For Canadian customers we offer all of the above payment options except C.O.D. 
For International customers see “International Orders” below. 


To obtain a credit application for open account credit, contact any sales 
representative by calling 800-344-4539 (US & Canada) or 218-681-6674 or faxing 
your request to 218-681-3380. Or, you may go to www.digikey.com and click on 
“Contact Us”, which will bring you to the “Digi-Key Communications” page. Then 
click on “Net 30 Credit Application” in the “Accounting” box. Please allow sufficient 
time for the credit approval process. To avoid delay on your initial order you may 
elect an alternative payment method. 


Dishonored Check Policy: 


If a check you give us for payment is dishonored for any reason by the bank or 
other institution on which it is drawn, you agree to pay us $20.00 as a service 
charge (if the check cannot be redeposited) pursuant to Minnesota Statutes 
§ 604.113. In addition, you agree to pay any other reasonable charges imposed by 
any check verification company or collection agency that we may use for collection. 


Out-Of-Stock: 


On orders paid by check, money order or credit card, items not available for 
immediate shipment will be shipped as they become available. Items not 
available at the end of 30 days will be cancelled and refunded/credited in cases 
of prepayment. The number of backorder days may be extended beyond 30 days 
at the customer’s request. If a refund check is issued, the cancelled item can 
be re-entered without a handling charge if the check and cancellation notice are 
returned to us. 


On orders billed to customers with open account credit, items not available for 
immediate shipment will be shipped and billed as they become available. Items not 
available at the end of 90 days will be cancelled. The number of backorder days 
may be extended beyond 90 days at the customer's request. 


International Orders: 


In addition to the United States and its territories, Digi-Key accepts International 
orders. All orders of International origin are exported from the US in accordance 
with the Export Administration Regulations. Diversion contrary to US Law is 
prohibited. All duties and taxes will be the responsibility of the customer. 


Payment options for International customers: MasterCard, VISA, American 
Express, Discover, cashier's check in US funds, as well as open account credit to 
qualified institutions and businesses. We cannot accept personal checks or certified 
personal checks. Money orders can result in significant delays. Use of Letters of 
Credit must be approved in advance by Digi-Key’s Accounting Department. 


To obtain a credit application for open account credit, contact any sales 
representative by calling 218-681-7979 or faxing your request to 218-681-3380. Or, 
you may go to www.digikey.com and click on “Contact Us”, which will bring you to 
the “Digi-Key Communications” page. Then click on “Net 30 Credit Application” in 
the “Accounting” box. Please allow sufficient time for the credit approval process. 
To avoid delay on your initial order you may elect an alternative payment method. 


Customer Service: 
Voice: 800-858-3616 in (US & Canada) or 218-681-6674 
Fax: 218-681-3380 
Internet: www.digikey.com (click “Contact Us”) 


Mail: Digi-Key Corporation 
Attn: Customer Service 
PO Box 677 
Thief River Falls MN 56701-0677 


A friendly, competent staff of customer service representatives is available 24 hours 
a day, 7 days a week, 365 days a year to assist you. Please have your sales order 
or invoice number available when you call. 


Freight Damage: 


If you receive merchandise that has been damaged in transit, it is important to keep 
the shipping carton, packing material and parts intact. Please contact a Digi-Key 
Customer Service representative immediately to initiate a claim. See “Customer 
Service” above for contact information. 


Return Policy: 


Digi-Key accepts merchandise returns subject to the terms outlined below and will 

replace the product or refund your money at your option. 

To facilitate processing of returned merchandise: 

¢ Please contact a Customer Service Representative to obtain an RMA (Returned 
Merchandise Authorization) number prior to returning product. See “Customer 
Service” above for contact information. 

¢ All returns should be made within 30 days of date of invoice and be accompanied 
by the original invoice number and a brief explanation of the reason for the return. 

¢ Return freight charge must be prepaid. Sorry, C.O.D. returns cannot be accepted. 

¢ Returned merchandise must be in original packaging and resalable condition. 

¢ Parts returned due to customer error may be subject to a restocking charge. “Not- 
in Catalog Items” and parts specified as “Non-Cancelable/Non-Returnable” at time 
of quote or sale are not returnable. 

* Defective merchandise may be returned within 90 days of the original invoice date 
and need not be in original packaging. 


Duplicate Mailings: 

If you receive more than one catalog with the same name and address, please 
return the labels to Digi-Key and pass the catalog along to a friend. Also, if you 
do not require multiple copies to the same company address, contact a sales 
representative to verify your mailing information. A forms based communications 
method for catalog issues (Receive, Remove, Change of Address) can be accessed 
at www.digikey.com by clicking “Contact Us”, which brings you to the “Digi-Key 
Communications” page. Then click “Catalog Mailing List” and scroll to “Service Out 
Options” to note your preferences. Alternatively, you may mail, telephone or fax 
Digi-Key your request. 


Recycling And The Environment: 


Digi-Key is committed to the environment and you, our valued customer. We use 
Geami, a 100% recyclable packaging product. Both the outer and inner tissue can 
be put in your newspaper bin for recycling. This catalog was produced with paper 
containing 33% post consumer fiber and may be recycled through a paper board 
recycling program. 


Privacy Policy: 
Your privacy as a customer is very important to us. We want you to know how your 
customer information is used. 


Once you make a purchase, request a catalog or other information from Digi-Key, 
your name, shipping/mailing address, telephone number, email address and fax 
number are included in our customer file. 


This information is used to ensure a quick, efficient flow of products and services to 
you. This information may also be used for other purposes as outlined below. 


Postal Addresses: Digi-Key may use your mailing address to send the Digi-Key 
catalog to keep you updated on our most current products and services. 
Occasionally, Digi-Key may make the names and addresses of our customer list 
available to carefully screened companies that offer products and/or services that 
may be of interest to you. 


Email Addresses: Email addresses may be used to communicate information of 
interest to you about Digi-Key. This includes Order Shipment/Tracking Information, 
Obsolete Part Bulletins, Service Change Information or other Digi-Key promotional 
emails. 


Emails may be sent by Digi-Key or an authorized agent working for Digi-Key. All 
authorized agents operate with a confidentiality agreement. Information sent in this 
manner will always include “opt out” options. 


Email addresses are never rented, sold or traded to third parties. 


Opt Out: You may elect to opt out of any of the above uses of your customer 
information by completing the “Opt Out” form in our privacy statement on our Web 
site or by contacting us by telephone, fax or mail. 


Other Uses Of Customer Information: Digi-Key is under contract to provide 
point of sale information to many of its product suppliers for market research and 
payment of commission to the supplier's agents. 


If you have an open account with Digi-Key, credit and payment history will 
periodically be shared with credit reporting agencies. 


Customer information is also used for marketing and market research for Digi-Key 
Corporation. Digi-Key or an authorized agent working for Digi-Key may complete 
these activities. All customer information is kept confidential. 

Digi-Key will share customer information with government agencies if required by 
law. 


Note: We reserve the right to make changes to our privacy policy at any time 
without prior notification. 


ISO 9001:2000 Certified: 


Digi-Key’s operations from order entry through shipping have been fully ISO 
certified since March 17, 1994 and are recertified on an annual basis. A copy of 
Digi-Key Corporation’s ISO Certification is available at www.digikey.com or upon 
verbal or written request. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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molex NEW! Connector Kits 


Digi-Key Price | Molex 
Description Part No. Each Part No. 
-156 Pitch Receptacle and Terminals, 6 Circuit WM8381-ND. 3.41 | 76650-0098 
Pee Digh Key pales Molex .156 Pitch Receptacle and Terminals, 10 Circuit WM8438-ND 3.74 |76650-0099 
a e bomeclor is : Rartiilo 156 Pitch Receptacle without Ramp and Terminals, 2 Circuit WMg388-ND 2.70 |76650-0100 
IDT Board-In Right Angle Receptacle Header Kit WM8449-ND 14.53 |76650-0121 -156 Pitch Receptacle without Ramp and Terminals, 3 Circuit WM8391-ND 2.87 | 76650-0101 
Right Angle Header and IDT Receptacle Kit WM8450-ND. 42.24 |76650-0122 .156 Pitch Receptacle without Ramp and Terminals, 4 Circuit WM8392-ND 2.56 | 76650-0102 
SMT Vertical Header and IDT Receptacle Kit WM8451-ND. 43.18 | 76650-0123 .156 Pitch Receptacle without Ramp and Terminals, 5 Circuit WM8396-ND 2.87 | 76650-0103 
Deluxe SMT Vertical and Right Angle Header, Receptacle .156 Pitch Receptacle without Ramp and Terminals, 6 Circuit WM8387-ND. 3.41 | 76650-0104 
and IDT Board-In Receptacle Header Kit WM8452-ND 27.62 | 76650-0124 .156 Pitch Receptacle without Ramp and Terminals, 10 Circuit WM8385-ND 3.67 | 76650-0105 
Sealed RJ-45 Industrial Connector Kit In-Line, PCB and Panel Mount Vertical and Right Angle Header and Receptacle, 
Receptacle, Plug, Receptacle and Dust Cover WM8495-ND_|_111.96 | 76650-0174 with Extraction and Universal Crimp Tool WMg9804-ND 23.82 |76650-0008 
Sealed USB Industrial Connector and Cable Kit 156 Pitch Single Row Vertical and Right Angle Header 
Type A and B Shielded Panel Mount Plug, Receptacle and Cable, IP-67 WM8467-ND 101.88 | 76650-0142 and Receptacle, 2 Circuit WM8522-ND 2.86 |76650-0208 
Sealed USB and RJ-45 Industrial Connector and Cable Kit 156 Pitch Single Row Vertical and Right Angle Header 
Sealed Bayonet-Style Plug Receptacle and Cable WM8472-ND 91.32 | 76650-0149 and Receptacle, 3 Circuit WM8523-ND 4.06 |76650-0209 
FPC Connector Kit - 156 Pitch Single Row Vertical and Right Angle Header 
Ultra Low Profile SMT ZIF Right Angle Receptacle WM1045-ND 33.76 | 76650-0004 and Receptacle, 4 Circuit WM8524-ND 3.66 | 76650-0210 
FFC/FPC Connector Kit J 156 Pitch Single Row Vertical and Right Angle Header 
Ultra Low Profile SMT ZIF Right Angle Receptacle and Premo-Flex Cable | WM1046-ND 51.31 | 76650-0005 and Receptacle, 5 Circuit WM8525-ND 4.99 |76650-0211 
Wire Tap Connector Kit) = - .156 Pitch Single Row Vertical and Right Angle Header 
Nylon Tap-and-Run Splice Wire Tap and Nylon Insulated Male Quick and Receptacle, 6 Circuit WM8526-ND 2.86 | 76650-0212 
: Disconnect paldetlass Lefminals WM1051-ND 6.49 | 76650-0050 “156 Pitch Single Row Vertical and Right Angle Header 
ca panneetae iis ef Wiinicatna 546. 708800105 and Receptacle, 10 Circuit WM8527-ND 5.01 |76650-0213 
epee oes eNO anole i : ‘ 156 Pitch Single Row Vertical and Right Angle Header 
SMT Friction Lock Vertical Header and Receptacle WM8454-ND 39.87 | 76650-0126 and Receptacle without Ramp, 2 Circuit WM8528-ND 2.82 |76650-0214 
SMT Friction Lock Right Angle Header and Receptacle WM8455-ND 44.30 | 76650-0127 .156 Pitch Single Row Vertical and Right Angle Header 
SMT Friction Lock Vertical and Right Angle Header and Receptacle WMs8457-ND 66.24 | 76650-0129 and Receptacle without Ramp, 3 Circuit WM8529-ND 3.44 | 76650-0215 
Deluxe Friction Lock Plug, Receptacle and SMT Header WMs8456-ND 96.81 | 76650-0128 -156 Pitch Single Row Vertical and Right Angle Header 
7 7 and Receptacle without Ramp, 4 Circuit WM8530-ND. 3.06 | 76650-0216 
Pico-SPOX™ Connector Kit - - - - 
SMT Vertical and Right Angle Header and Receptacle wms431-ND 45.63 | 76650-0003 Tari single ow bec and Right Angle Header WuRee NG asa. \yeeangnt? 
Micro Miniature Application Kit Includes CLIK-Mate™, PanelMate™, a ees emmee sald ie 2 - z 
Sherlock", Pico-SPOX™ and MicroClasp™ Product Families WM8473-ND 47.23 | 76650-0150 .156 Pitch Single Row Vertical and Right Angle Header 
= and Receptacle without Ramp, 6 Circuit WM8532-ND 2.57 | 76650-0218 
PanelMate™ Connector Kit - - - - 
Ultra Low Profile SMT Right Angle Header and Receptacle WM8486-ND 49.18 | 76650-0165 .156 Pitch Single Row Vertical and Right Angle Header 
7 ; ; ; and Receptacle without Ramp, 10 Circuit WM8533-ND. 4.49 |76650-0219 
Sherlock™ Connector Kit Secure and Space Saving Vertical and Right Angle - - 
Header and Receptacle WM8479-ND 16.19 | 76650-0156 SL™ Signal Connector Kit ; 
Tan ; High Vibration Signal Vertical and Right Angle Header and Receptacle WM8491-ND. 32.61 | 76650-0170 
Milli-Grid™ Connector Kit - - 
Vertical and Right Angle Header, IDT Receptacle WM8496-ND 55.45 | 76650-0175 C-Grid II™ Connector Kits 
Shrouded Gold Vertical Header and Receptacle wmgso4-No | 16.36 |76650-0187 Single Row Vertical Header and Receptacle eum §629.49 |76650-0177 
Vertical Header and IDT Receptacle WMg505-ND 54.90 | 76650-0188 Dual Row panes Header and Receptacle WM8499-ND 40.04 | 76650-0178 
Deluxe Connector Kit; (Rectangle Free Hanging Header, Housing) WM8510-ND 71.04 | 76650-0195 _ _ Right Angle Header and Receptacle PEMES OUND 40.61_| 76650-0179 
Micro-Blade™ Connector Kits Micro-Fit 3.0™ Power Connector Kit 
Friction Lock Vertical and Right Angle Header and Receptacle wmss43-no | 34.40 76650-0106 —- a ae Receptacle WMS480;NDIN| 44.45 [76650-0159 
on F n : jeluxe Multi ind Mate Application Ki 
Friction Lock Right Angle Header and Receptacle WM8544-ND 35.44 | 76650-0108 Includes EBBI 50D, SPOX BMI", Micro-Fit 3.0 BMI™, Mini-Fit BMI™ 
Friction Lock Vertical Header and Receptacle WM8545-ND 35.37 | 76650-0109 Product Families WM8471-ND 64.61 | 76650-0146 
iGrid™ Connector Kits Plateau HS Mezz™ Connector Kit 
Positive Lock Vertical Header and Receptacle WM8513-ND 30.21 | 76650-0199 High Speed Mezzanine Gold Plug and Receptacle WM8458-ND 61.67 | 76650-0130 
Positive Lock Vertical Header and Receptacle WM8514-ND 45.35 | 76650-0200 Deluxe Multi Board Stacking Application Kit 
iti i 4 " Includes KK100®, HDM®, EBBI™ 50D, SEARAY™, Plateau HS Mezz™, 
re Lock Right Angle Header and Receptacle WM8515-ND 31.74 | 76650-0201 IEEE1386, Slim$tack™ Product Families wmes4e-nD 446.20 |76650-0192 
Positive Lock Right Angle Header and Receptacle WM8516-ND 46.11 | 76650-0202 TT 7 
- = - Mini-Fit Jr.™ Power Connector Kits 
bro Cat eonmaetor a er Pera jot «beeen tugs Free Hanging Plug and Receptacle, 3-9A, 250V WM1047-ND 26.88 | 76650-0017 
saci abncanataaea cigs ad : Plug and Receptacle, 2 Circuit wMs360-ND 1.75 | 76650-0074 
Friction Lock Vertical and Right Angle Header and Receptacle WM8442-ND 20.12 | 76650-0114 Plug and Receptacle. 4 Circuit wma3s9-ND 2.23 76650-0075 
Friction Lock Right Angle Header and Receptacle WM8441-ND 13.42 | 76650-0113 a 4 ee : 
= i Plug and Receptacle, 6 Circuit WM8369-ND. 2.71 | 76650-0076 
Mini-Lock™ Connector Kits fees 
Fully Shrouded Positive Lock Right Angle Header and Receptacle Wwms444-ND 17.02 76650-0116 Plug and Receptacle, 8 Circuit WM8377-ND 3.20 | 76650-0077 
Fully Shrouded Positive Lock Vertical Header and Recepacle Wms443-ND 17.51 |76650-0115 Plug and Receptacle, 10 Circuit WM8389-ND 3.98 | 76650-0078 
Deluxe Fully Shrouded Positive Lock Vertical and Right Angle Header Plug and Receptacle, 12 Circuit WM8393-ND 4.45  |76650-0079 
and Receptacle WM8445-ND 31.67 | 76650-0117 Plug and Receptacle, 14 Circuit WM8398-ND 5.34 |76650-0080 
Deluxe Fully Shrouded Positive Lock Vertical and Right Angle Header Plug and Receptacle, 16 Circuit WM8397-ND 6.07 | 76650-0081 
and Receptacle WM8459-ND 36.85 | 76650-0134 7 aaa cow ‘ 
Mini-SPOX™ Connector Kit Vertical Header and Receptacle, 2 Circuit WM8379-ND. 2.00 | 76650-0082 
Vertical and Right Angle Header and Receptacle Wms488-ND 36.74 | 76650-0167 Vertical Header and Receptacle, 4 Circuit WM8384-ND 2.55 | 76650-0083 
Mini-Latch™ Connector Kits Vertical Header and Receptacle, 6 Circuit WM8395-ND 3.29 | 76650-0084 
Friction Lock Vertical Header and Receptacle WM8539-ND 11.05 | 76650-0225 Vertical Header and Receptacle, 8 Circuit WM8399-ND. 3.80 |76650-0085 
Friction Lock Right Angle Header and Receptacle WM8540-ND 14.53 | 76650-0226 Vertical Header and Receptacle, 10 Circuit WM8401-ND 4.74 | 76650-0086 
Friction Lock Vertical and Right Angle Header and Receptacle WM8541-ND 25.96 | 76650-0227 Vertical Header and Receptacle, 12 Circuit WM8402-ND 5.06 |76650-0087 
KK .100™ Connector Kits Vertical Header and Receptacle, 14 Circuit - y 
-100 Pitch Receptacle and Terminals, 2 Circuit WM8364-ND 2.67 | 76650-0089 Right Angle Header and ca ocd eae cae Heh 
100 Pitch Receptacle and Terminals, 4 Circuit WM8363-ND 2.83 | 76650-0090 nthe . ennai a Co oe 
-100 Pitch Receptacle and Terminals, 6 Circuit WM8367-ND 3.31 | 76650-0091 Panel Mount Pl aR P asl WM418-ND 5696 76650-0014 
100 Pitch Receptacle and Terminals, 8 Circuit WM8373-ND 3.16 | 76650-0092 pe ie wes ssh in - PE ica |secsoncis 
100 Pitch Receptacle and Terminals, 10 Circuit WM8375-ND 3.49 | 76650-0093 oa ua 7 = — Tn — Sand ROSS ae aa caeaDoOTe 
100 Pitch Vertical and Right Angle Header and Receptacle, 2 Circuit WM8517-ND 2.88 | 76650-0203 ee eae ee ee ee H : 
A : f baa Mini-Fit Sr.™ Power Connector Kits 
-100 Pitch Vertical and Right Angle Header and Receptacle, 4 Circuit WM8518-ND 3.90 | 76650-0204 Gold Right Angle Header, Plug and Receptacle WM8534-ND 38.66 | 76650-0220 
-100 Pitch Vertical and Right Angle Header and Receptacle, 6 Circuit WM8519-ND 5.57 | 76650-0205 Fully Polarized Single Row Plug and Receptacle Wwms416-ND 27.62 |76650-0002 
-100 Pitch Vertical and Right Angle Header and Receptacle, 8 Circuit WM8520-ND 3.76 | 76650-0206 Mini-Fit BMI™ Connector Kit 
-100 Pitch Vertical and Right Angle Header and Receptacle, 10 Circuit WM8521-ND 4.32 | 76650-0207 Blind Mate Vertical and Right Angle Header, Vertical Receptacle Header, 
Vertical and Right Angle Header and Receptacle, with Extraction Plug and Receptacle WM8430-ND 48.18 | 76650-0158 
and Universal Crimp Tool WM9803-ND 25.20 | 76650-0007 Disk Drive Power Connector Kit 
Mar KK™ Power Connector Kit PCB Vertical Header and Receptacle WM8497-ND 20.91 | 76650-0176 
KK Breakaway Vertical and Right Angle Header and Receptacle Sabre™ Power Connector Kit 
with Universal Crimp Tool WM8511-ND 22.41 | 76650-0196 Free Hanging Plug and Receptacle WM8481-ND 30.78 | 76650-0160 
KK .156™ Connector Kits Standard .062” Power Connector Kits 
.156 Pitch Receptacle and Terminals, 2 Circuit WM8380-ND 2.67 | 76650-0094 Free Hanging Plug and Receptacle, 1 Circuit WM8370-ND. 3.90 | 76650-0062 
-156 Pitch Receptacle and Terminals, 3 Circuit WM8383-ND 3.13 | 76650-0095 Panel Mount Plug and Receptacle, 2 Circuit WM8352-ND. 3.92 | 76650-0063 
-156 Pitch Receptacle and Terminals, 4 Circuit WM8382-ND 2.56 | 76650-0096 Panel Mount Plug and Receptacle, 3 Circuit WM8356-ND 4.96 | 76650-0064 
.156 Pitch Receptacle and Terminals, 5 Circuit WM8390-ND 2.92 | 76650-0097 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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molex NEw! Connector Kits (Cont.) 


Digi-Key Price Molex Digi-Key Price | Molex 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
Panel Mount Plug and Receptacle, 4 Circuit WM8358-ND 4.51 | 76650-0065 PVC and Nylon Insulated Bullet Snap Plug and Receptacle, Insulated 
esich i . Double Bullet Snap Coupler and Non-Insulated Bullet Snap Plug 
Panel Mount Plug and Receptacle, 5 Clreutt WM8376-ND 5.09 | 76650-0066 and Receptacle WmMs478-ND 17.79 |76650-0155 
Panel Mount Plug and Receptacle, 6 Circuit WM8362-ND 5.52 | 76650-0067 Deluxe Insulated Ring, Spade, Butt Splice, Closed-End Solderless 
Panel Mount Plug and Receptacle, 9 Circuit WM8366-ND. 3.73 | 76650-0068 Terminal 187” and .250” Fully Insulated Female Quick Disconnect 
Panel Mount Plug and Receptacle, 12 Circuit WM8372-ND 4.25 | 76650-0069 with Univarsal Crimp Tool WMIOS2-NDIS| 103.11__(76650-0053 
Panel Mount Plug and Receptacle, 16 Circuit wnis376-ND 5.26 |76650-0070 | |MXtSOL™ Connector Kits 
9 P . sag i Dual Row Sealed Plug and Receptacle, IP-67 WM1044-ND 102.04 | 76650-0032 
Panel Mount tug and Heceptana, 2 Gircult MESES eas: /) (6500-0074 Dual Row Panel Mount Sealed Plug and Receptacle, IP-67 wMs475-ND | 86.17 |76650-0152 
Panel Mount Plug and Receptacle, 36 Circuit WMSSSHNDE| 13.37 _ | 76650-0073 Single Row Receptacle to Distributor with CPA wmssi2-no | 35.13 |76650-0197 
Panel Mount Plug and Receptacle, Mini Mi I Connector Kits 
with Extraction and Universal Crimp Tool, 5A, 250V WM9800-ND 33.67 _| 76650-0019 IDT Panel Mount Adaptor and Receptacle WMs461-ND 47.07 |76650-0136 
.084” MLX Power Connector Kit . 
Panel Mount Plug and Receptacle WM8429-ND 14.61 | 76650-0157 IDT SMT Vertical Header and Receptacle WM8462-ND 51.53 |76650-0137 
Standard .093” Power Connector Kits IDT Through Hole Vertical Header and Receptacle WM8463-ND 36.00 | 76650-0138 
Free Hanging Plug and Receptacle, 1 Circuit) = WM8368-ND 3.58 / 76650-0061 IDT SMT Right Angle Header and Receptacle WM8464-ND 38.19 | 76650-0139 
Single Row Panel Mount Plug and Receptacle, 2 Circuit WM8353-ND 4.19 | 76650-0060 Deluxe IDT Panel Mount Adaptor, Through Hole Vertical Header, 
Single Row Panel Mount Plug and Receptacle, 4 Circuit WM8354-ND 4.51 | 76650-0059 SMT Vertical and Right Angle Header and Receptacle WM8465-ND. 42.65 | 76650-0140 
Single Row Panel Mount Plug and Receptacle, 3 Circuit WM8355-ND 5.71 | 76650-0058 rare per bite ricaitaneiRictCAnala?| 
; a ual Positive Lock Vertical and Right Angle Plug 
Single Row Panel Mount Plug and Receptacle, 5 Circuit WM8374-ND 5.88 | 76650-0072 and Receptacle, 2.0mm (.079") Pitch WM8485-ND 40.79 |76650-0164 
Panel Mount Plug and Receptacle, 6 Circuit WM8357-ND 5.63 | 76650-0054 SMT Dual Positive Lock Vertical and Right Angle Receptacle 
Panel Mount Plug and Receptacle, 9 Circuit WM8361-ND 4.12  |76650-0055 and Plug, 1.25mm (.050") Pitch WM8502-ND 32.38 | 76650-0185 
Panel Mount Plug and Receptacle, 12 Circuit WM8365-ND 4.82 | 76650-0056 ea eunnee mit WMAISEND aa. |7ees0-0188 
Panel Mount Plug and Receptacle, 15 Circuit wg371-ND 6.75 76650-0057 | | eT eventacle z HENS TO 
Panel Mount Plug and Receptacle, with Extraction Tool BMI PCB Vertical Plug and Receptacle 2.79mm Tail Length wms494-ND | 98.86 |76650-0173 
and Universal Crimp Tool wmggot-No | 30.47 |76650-0018 eee 2 
Deluxe Audio Data Application Kit Me eoeeton ket 
Includes HDMI, HDMI to DVI-D, MicroCross DVI-D and DVI, DisplayPort, eee Matte Sealed Plug and Receptacle WM8503-ND. 33.24 | 76650-0186 
IEEE1394-1395, USB Type A and B, USB OTG (On-the-Go) mini-B, Micro MV-396™ Power Connector Kits 
USB-B Product Families. Pitches range: 0.05mm x 2.0mm (.002” x 079)” | WM8468-ND 46.09 | 76650-0143 Low Profile Pos Lock Interconnect Right Angle Header 
Serial ATA Signal Connector Kit and Receptacle, 7A, 250V WM8537-ND 9.91 | 76650-0223 
Signal Vertical and Right Angle Header and Receptacle WM8490-ND 16.87 | 76650-0169 Low Profile Pos Lock Interconnect Vertical Header 
7 = and Receptacle, 7A, 250V WM8538-ND 9.61 | 76650-0224 
Hantytink Gonnesior A Deluxe Low Profile Pos Lock Interconnect Vertical 
Cradle C tor, SMT Right Angle Receptacle, Wi id PCB 
Termination Plug IP-54Raing’ MINEcOAInIM 18.30. |7a850-0190 and Right Angle Header and Receptacle, 7A, 250V wmsase-No | 15.05 |76650-0141 
EuroStyle™ Barrier Strip Kits 2.0 Thin Connector Kit 
8.0mm Pitch Two Screw Terminal Strip with Standoffs WM1052-ND 10.85 | 76650-0020 Locking Plug and Receptacle WM8506-ND 18.66 | 76650-0189 
10.0mm Pitch Two Screw Terminal Strip with Standoff | ; - TOP® Connector Kit 
mee wee ee See ae oie) § 12.40 /76650-0021 §MT Right Angle Plug and Receptacle and Backshell Assemblies wmssos-ND | 78.60 |76650-0191 
12.0mm Pitch Two Screw Terminal Strip with Standoffs WM8433-ND 28.39 | 76650-0022 i 5 
- - DisplayPort™ Connector and Cable Kit 
EuroStyle™ Terminal Block Kits V/O Plug, Receptacle and Cable WM8509-ND 33.39 |76650-0194 
Pluggable PCB Vertical and Right Angle Header and Plug WM8434-ND 37.76 | 76650-0023 7 
- - = - = Nano-Change® Connector and Cable Kits 
High Power Fixed Mount PCB Single Row Vertical Terminal Block, M8 Field-Attachable 3 Pole Male and Female Panel Mount Receptacle, 
60A, 300V WM8501-ND 40.64 | 76650-0180 Straight Connector and Receptacle and 5M Single Ended Cable WM8535-ND | 107.75 |76650-0221 
EuroStyle™ Terminal Block Kits M8 Field-Attachable 3 Pole Male Panel Mount Receptacle, Straight and 
Pluggable PCB Vertical and Horizontal Header and Plug WM1053-ND 89.35 | 76650-0024 Right Angle Female Connector and Receptacle and 5M Single Ended Cable | WM8536-ND 92.24 | 76650-0222 
Fixed Mount PCB Vertical Terminal Block WM1054-ND 34.05 | 76650-0025 Micro-Change® Connector and Cable Kit 
Solderless Terminal Kits M12 Field-Attachable 4 Pole Male Panel Mount Receptacle, 
Assorted Insulated and PVC Insulated Quick Disconnect, Ring, Straight Male and Female Connector and 5M Single-Ended Cable WM8542-ND 123.00 | 76650-0228 
Spade and Butt Splice Terminals. Nylon Insulated Closed-End Perma-Seal™ All Weather Solderless Terminal Kit 
Terminals with Universal Crimping Tool WM8403-ND 32.36 | 76650-0031 Assorted Sealed Quick Disconnect, Ring and Butt Splice Terminals. 
Assorted Insulated and Non-Insulated and PVC Insulated Quick Includes Heat Shrink Tubing and Cable Ties with Universal Crimp Tool | WM1048-ND 130.09 | 76650-0026 
Disconnect, Ring, Spade and Butt Splice Terminals. Nylon Insulated Perma-Fit™ Heat Shrink Tubing Kit 
Closed-End Terminals with Universal Crimping Tool WM8414-ND 28.80 | 76650-0030 Thin Wall and Dual Wall Polyolefin Shrink Tubing WM8435-ND 12.37 |76650-0027 
Assorted PVC Insulated Quick Disconnect, Ring, Spade, Butt Splice Perma-Fit™ All Weather Solderless Terminal Kit 
and Multi-Lock Terminals. Nylon Fully Insulated Quick Disconnect Sealed Spade and Heat Shrink Tubing with Universal Crimp Tool WM8436-ND 33.56 | 76650-0033 
and Nylon Closed-End Terminals with Crimp Tool WM8406-ND 40.23 | 76650-0043 Multi-Lock Self-Tapping IDG Wire Splice Connector Kit 
Assorted PVC Insulated Quick Disconnect, Ring, Spade and Butt Self-Tapping Wire Splice, Tap-Splice, Pigtail Splice, Parallel Splice 
Splice Terminals. Nylon Insulated Closed-End Solderless Terminals and In-Line Splice Connectors WM1050-ND 2.91 | 76650-0049 
with Universal Crimping Hoa! _ ; : WM8422-ND 11.54 | 76650-0039 HCS-125 Power Connector Kit 
Assorted PVC Insulated Quick Disconnect, Ring, Spade and Butt Splice Single Row Plug and Receptacle with Universal Crimp Tool WM8404-ND 24.40 | 76650-0001 
Solderless Terminals with Universal Crimping Tool WM8423-ND 12.07 | 76650-0040 ‘Assorted Wire Nut Kit 
Assorted Non-Insulated Quick Disconnect, Ring, Spade and Butt Splice Assorted Wire Nuts, 22-14AWG, 22-10AWG and 22-8AWG WMs8407-ND 4.90 | 76650-0048 
Solderless Terminals with Universal Crimping Tool WM8410-ND 45.83 | 76650-0038 EXTreme ZPower™ Connector Kit 
Assorted Non-Insulated .250” Quick Disconnect Ring, Spade, Butt Splice Mezzanine PCB Connectors WM8493-ND 13.00 | 76650-0172 
and Terminal with Universal Crimp Tool WM8413-ND 14.65 | 76650-0036 Deluxe Splashproof Application Kit 
Assorted Non-Insulated .250” Quick Disconnect Ring, Spade, Butt Splice Includes USB Type A and B, RJ-45, MX150L™, MX150™, Mini-Splashproof 
and Hook Terminal with Universal Crimp Tool Wwms420-ND 12.67 | 76650-0035 Product Families. Pitches Range: 2.5mm x 5.84mm (.098” x .230”) wmMs474-ND 160.39 | 76650-0151 
Assorted Non-Insulated Quick Disconnect, Ring, Spade and Butt Splice Sealed Splashproof Connector Kit 
Solderless Terminals. Nylon Insulated Closed-End Solderless Sealed Plug and Receptacle, JIS D0203 $2 Waterproof Compliant WM8487-ND 39.77 | 76650-0166 
Terminals with Universal Crimping Tool WM8417-ND 23.93 | 76650-0029 ; = 
110”, 187” and .250" Tab Size Non-Insulated and PVC Insulated ale Frequency BNE Fonnector kat 
: ne : i PCB Mount BNC Vertical and Right Angle Receptacle WM8492-ND 17.47 | 76650-0171 
Quick Disconnect Solderless Terminals with Universal Crimp Tool WM8408-ND 21.78 | 76650-0028 7 5 9 9 E 
187” Tab Size PVC and Nylon Insulated Quick Disconnect iPass"? Gonnestorikt 
Solderless Terminals wwe42s-no | 968 [76650-0082 | — —- —-- uy somos KI MISSI) 69.88 | 76650-0006 
- seni elf-Contained Power Connector Ki 
-187” Tab Size Nylon Insulated and Fully Insulated Quick Disconnect Hi ‘i " 
Solderless Terminals wg427-ND 40.08 76650-0046 ———-- —- and Safety Cap WM8439-ND. 47.76 | 76650-0111 
o , ak Dj ‘onnector Kit 
-ZO0" Nab Size Nylon uly Insulated Quick Disconnect RRTTADTM| i908 | 76es0-0044 High Density Mezz Interconnect Plug and Receptacle wms446-no | 124.24 |76650-0118 
7 F Tak Di SEARAY™ Slim Connector Kit 
-250" Tab Size Nylon Fully Insulated Quick Disconnect f : 
Soldelass Terminals with Universal Crimp Tool ws426-ND | 34.20 {76650-0045 High Density: Mezz Interconnect Plug:and Receptacle MEAN $3.50 _ | 76650-0119 
a i 3 ick Di i E W Easy-On™ FFC/FPC Connector Kit 
-250" Tab oe Non-Insulated ue Disconnect Solderless ‘Terminals WM8421-ND 13.49 | 76650-0037 SMT Vertical Header, ZIF with Flip-Type Secure Actuator we44e-np 29.80 |76650-0120 
.250” Tab Size Non-Insulated Quick Disconnect Solderless Terminals WM8415-ND 7.21 | 76650-0034 ; = 
e . aor if MicroClasp™ Connector Kit 
.250" Tab Size PVC Insulated Quick Disconnect Solderless Terminals WM8424-ND 12.77 | 76650-0041 Positive Lock Through Hole Right Angle Header and Receptacle WM8460-ND 25.00 |76650-0135 
Nylon Insulated .250" Tab Size Quick Disconnect, XRC™ Circular Sealed Connector Kit 
Quick Disconnect Adaptor and Coupler WM8476-ND 13.32 | 76650-0153 Circular Sealed Plug and Receptacle, IP-67 WMs469-ND 78.57 | 76650-0144 
Nylon Insulated Butt Splice Solderless Terminals WM8405-ND 19.85 | 76650-0047 LFH™ Matrix 50 Connector Kit 
Nylon and PVC Insulated Wire Pin WM8412-ND 13.81 | 76650-0052 High Speed 1/0 Right Angle Plug, Receptacle and Hardware WM8470-ND 32.32 | 76650-0145 
Nylon Insulated Ring 3 and 4 Way Ring Splice and #5-6, #8, #10 SPOX™ BMI Connector Kit 
and 1/4” Stud Size Ring Terminal with Universal Crimp Tool ws477-ND 61.46 | 76650-0154 BMI Dual Row Panel Mount Vertical Plug and Receptacle WM8482-ND 13.91 _|76650-0161 
PVC Insulated Bullet Snap Plug and Receptacle, and Non-Insulated EXTreme PowerEdge™ Connector Kit 
Bullet Snap Plug and Receptacle WM8437-ND 13.75 | 76650-0051 End to End Stackable PCB, Through Hole and Press-Fit Connector, 40A, 250V | WM8483-ND. 51.82 | 76650-0162 
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AMP D-Subminiature Connectors 
WE 


Material and Finish: ¢ Plastic Shell: Housing, Cover and Cable Stabilizer — 
94V-0 rated thermoplastic, black * Metal Shell: Front Shell — Steel, tin plated 
Housing, Cover & Cable Stabilizer - 94V-0 rated thermoplastic, black » Con- 
tacts: Phosphor bronze, duplex plated 30” gold on mating end, tin-lead on 
termination end, with entire contact nickel underplated * Threaded Inserts: 
Brass, unplated * Mounting Holes: Standard — .120” (3.05mm) Diameter 


Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., 
File No. E28476 


Certified by Canadian Standards Association., File No. LR 46568 


No. of} Con- a 
Con- | tact | Dimension A | Digi-Key Pricing AMP 
tacts | Finish} Inch(mm) | Part No. 1 10 | Part No. 


Plastic Shell 
9 | Gold | .984 (24.99) | AMSO9B-ND 8.09 38.83 | 1658615-4 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | AMS15B-ND 9.42 45.22 | 1658615-3 
25 | Gold | 1.852 (47.04) |AMS25B-ND | 11.75 56.39 | 1658615-2 
37 | Gold | 2.500 (63.50) |AMS37B-ND | 16.07 77.14 | 1658615-1 
Plastic Shell With Threaded Inserts 
9 | Gold | .984 (24.99) |AMVO9B-ND | 10.42 50.00 | 1658611-4 
15 | Gold | 1.312 (33.32) |AMV15B-ND | 14.45 69.37 | 1658611-3 
25 | Gold | 1.852 (47.04) |AMV25B-ND | 20.64 99.05 | 1658611-2 
Metal Shell 
9 | Gold | .984 (24.99) | AMRO9B-ND 8.76 42.03 | 1658613-4 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | AMR15B-ND 9.97 47.88 | 1658613-3 
25 | Gold | 1.852 (47.04) |AMR25B-ND | 12.41 59.58 | 1658613-2 
37 | Gold | 2.500 (63.50) |AMR37B-ND | 16.62 79.80 | 1658613-1 
Metal Shell With Threaded Inserts 
9 | Gold | .984 (24.99) |AMLO9B-ND | 10.97 52.66 | 1658608-4 
15 | Gold | 1.312 (33.32) |AML15B-ND | 12.30 59.05 | 1658608-3 
25 | Gold | 1.852 (47.04) |AML25B-ND | 14.74 70.75 | 1658608-2 
37 | Gold | 2.500 (63.50) |AML37B-ND | 18.84 90.43 | 1658608-1 
50 | Gold | 2.406 (61.11) |AMR50B-ND | 14.98 71.90 | 1658607-1 
SaaS ee 
Plastic Shell 
9 | Gold | .984 (24.99) | AFSO9B-ND 8.24 39.10 | 1658614-4 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | AFS15B-ND 9.42 44.68 | 1658614-3 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AFS25B-ND 11.75 55.72 | 1658614-2 
37 | Gold | 2.500 (63.50) | AFS37B-ND 16.07 76.22 | 1658614-1 
Plastic Shell With Threaded Inserts 
9 | Gold | .984 (24.99) | AFVO9B-ND 10.62 50.35 | 1658609-4 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | AFV15B-ND 14.45 68.54 | 1658609-3 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AFV25B-ND 14.07 66.76 | 1658609-2 
37 | Gold | 2.500 (63.50) | AFV37B-ND 25.87 122.70 | 1658609-1 
Metal Shell 
9 | Gold | .984 (24.99) | AFRO9B-ND 8.92 42.32 | 1658612-4 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | AFR15B-ND 9.97 47.31 | 1658612-3 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AFR25B-ND 12.41 58.87 | 1658612-2 
37 | Gold | 2.500 (63.50) | AFR37B-ND 16.62 78.85 | 1658612-1 
50 | Gold | 2.406 (61.11) | AFR50B-ND 15.54 73.70 | 1658606-1 
Metal Shell With Threaded Inserts 
9 | Gold | .984 (24.99) | AFLO9B-ND 11.18 53.03 | 1658610-4 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | AFL15B-ND 12.30 58.35 | 1658610-3 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AFL25B-ND 14.74 69.91 | 1658610-2 
37 | Gold | 2.500 (63.50) | AFL37B-ND 18.84 89.36 | 1658610-1 
Cable Strain Relief/Stabilizer 


9 = _ ADSRO9-ND 49 2.40 | 747275-4 
15 = — ADSR15-ND 56 2.70 | 747275-3 
25 = _ ADSR25-ND 65 = 3.16 | 747275-2 
37 — = ADSR37-ND 74° 3.60 |747275-1 
50 = _— ADSR50-ND 1.54 7.50) 746785-1 


A - -ND 
Style 7 Ribbon Cable 
700 (D-SUB), M=Multi-color 
ee =Gray 
Conn. Finish 
Bis >15u Gold Length 
His < 15 Gold (Use “Feet” only.) 
S=Tin : 


_{No. Of Contacts 


AMP D-Subminiature 
Cable Assemblies 


Single Ended — Male 
* MC = Multi-Color, GR = Gray 


Plastic shell with strain relief shown 


No. of Length | Rib- ae 
Con- |Conn.| Feet | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. il 10 


Gold | 6 (1.83) | MC |A7MXB-0906M-ND 9.30 75.71 
Gold | 6 (1.83) | GR |A7MXB-0906G-ND 9.06 73.74 
Gold | 10 (3.05) | MC |A7MXB-0910M-ND 9.54 77.72 
Gold | 10 (3.05) | GR | A7MXB-0910G-ND 9.14 74.43 


Gold | 6 (1.83) | MC )A7MXB-1506M-ND | 11.01 89.63 
Gold | 6 (1.83) | GR |A7MXB-1506G-ND | 10.59 86.22 
Gold | 10 (3.05) | MC |A7MXB-1510M-ND | 11.43 93.07 
Gold | 10 (3.05) | GR |A7MXB-1510G-ND | 10.73 87.37 


Gold | 6 (1.83) | MC |A7MXB-2506M-ND) 13.96 113.69 
Gold | 6 (1.83) | GR |A7MXB-2506G-ND | 13.29 108.21 
Gold | 10 (3.05) | MC |A7MXB-2510M-ND | 14.67 119.49 
Gold | 10(3.05) | GR |A7MXB-2510G-ND | 13.55 110.36 


Gold | 6 (1.83) | MC |A7MXB-3706M-ND | 19.22 156.52 
Gold | 6 (1.83) | GR |A7MXB-3706G-ND | 18.01 146.66 
Gold | 10 (3.05) | MC |A7MXB-3710M-ND ) 20.38 165.96 
Gold | 10 (3.05) | GR |A7MXB-3710G-ND | 1836 149.52 


Also available in the following configuration: 


A7PX-COO0O-ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. 
Note: Also available with 50 contacts. 

A7VXB-QOILIOA-ND — Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 

A7NXB-QLIOU0-ND — Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
Note: Available with 9, 15 and 25 contacts. 


Call for complete part number and pricing! 


Single Ended — Female 
* MC = Multi-Color, GR = Gray 


Plastic shell with strain relief shown 


No. of Length | Rib- ee 
Con- |Conn.| Feet | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 


Gold | 6 (1.83) | MC |A7FXB-0906M-ND 9.46 77.02 
Gold | 6 (1.83) | GR | A7FXB-0906G-ND 9.22 75.04 
Gold | 10 (3.05) | MC | A7FXB-0910M-ND 9.70 79.03 
Gold | 10 (3.05) | GR_ | A7FXB-0910G-ND 9.30 75.74 


Gold | 6 (1.83) | MC | A7FXB-1506M-ND 11.01 89.63 
Gold | 6 (1.83) | GR | A7FXB-1506G-ND 10.59 86.22 


No. of Length | Rib- ae 
Con- | Conn.) Feet | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 


Gold | 6 (1.83) | MC |A7MMB-1506M-ND| 21.38 174.11 
Gold | 6 (1.83) | GR |A7MMB-1506G-ND) 20.96 170.70 


i Gold | 10 (3.05) | MC |A7MMB-1510M-ND) 21.80 177.55 
Gold | 10 (3.05) | GR |A7MMB-1510G-ND) 21.10 171.85 
Gold | 6 (1.83) | MC |A7MMB-2506M-ND) 26.85 218.67 
25 Gold | 6 (1.83) | GR |A7MMB-2506G-ND) 26.18 213.20 
Gold | 10 (3.05) | MC |A7MMB-2510M-ND) 27.57 224.47 
Gold | 10 (3.05) | GR |A7MMB-2510G-ND | 26.45 215.35 
Gold | 6 (1.83) | MC |A7MMB-3706M-ND) 36.70 298.88 
37 Gold | 6 (1.83) | GR |A7MMB-3706G-ND) 35.49 289.02 


Gold | 10 (3.05) | MC |A7MMB-3710M-ND) 37.86 308.32 
Gold | 10 (3.05) | GR |A7MMB-3710G-ND) 35.85 291.88 


Also available in the following configuration: 


A7PPL)-LIOINIO-ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. 
Note: Also available with 50 contacts. 


A7VVB-LODILIOA-ND — Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
A7NNB-OOIOOO-ND — Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
Call for complete part number and pricing! 


Female to Female 


* MC = Multi-Color, GR = Gray fi _——/ 
Plastic shell with strain relief shown = 7 7 
No. of Length | Rib- 
Con- |Conn.) Feet | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
Gold | 6 (1.83) | MC |A7FFB-O906M-ND 18.55 151.02 
9 Gold | 6 (1.83) | GR |A7FFB-0906G-ND 18.30 149.04 
Gold | 10 (3.05) | MC |A7FFB-0910M-ND 18.79 153.03 
Gold | 10 (3.05) | GR |A7FFB-0910G-ND 18.39 149.74 
Gold | 6 (1.83) | MC |A7FFB-1506M-ND 21.38 = 174.11 
15 Gold | 6 (1.83) | GR |A7FFB-1506G-ND 20.96 170.70 
Gold | 10 (3.05) | MC |A7FFB-1510M-ND 21.80 177.55 
Gold | 10 (3.05) | GR | A7FFB-1510G-ND 21.10 171.85 
Gold | 6 (1.83) | MC |A7FFB-2506M-ND 26.85 218.67 
o5 Gold | 6 (1.83) | GR |A7FFB-2506G-ND 26.18 213.20 
Gold | 10 (3.05) | MC |A7FFB-2510M-ND 27.57 = 224.47 
Gold | 10 (3.05) | GR |A7FFB-2510G-ND 26.45 = 215.35 
Gold | 6 (1.83) | MC |A7FFB-3706M-ND 36.70 298.88 
97 Gold | 6 (1.83) | GR |A7FFB-3706G-ND 35.49 289.02 
Gold | 10 (3.05) | MC |A7FFB-3710M-ND 37.86 308.32 
Gold | 10 (3.05) | GR |A7FFB-3710G-ND 35.85 291.88 


Also available in the following configuration: 


A7SSC-OOOOO-ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. 
Note: Also available with 50 contacts. 


A7WWB-LIOOIOIO-ND - Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
A700B-LIO01O-ND — Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
Call for complete part number and pricing! 


Male to Female 


- Wj 


Gold | 10 (3.05) | MC |A7FXB-1510M-ND | 11.43 93.07 * MC = Multi-Color, GR = Gray f 
Gold | 10 (3.05) | GR [A7FXB-1510G-ND | 10.73 87.37 Plastie: tell with'stean geliek shown’ <P> ‘ 
Gold | 6 (1.83) | MC [A7FXB-2506M-ND | 13.96 113.69 
Gold | 6 (1.83) | GR |A7FXB-2506G-ND | 13.29 108.21 No. of Length | Rib- 
Gold | 10 (3.05) | MC |A7FXB-2510M-ND ] 14.67 119.49 Con- |Conn.| Feet | bon* | Digi-Key Pricing 
Gold | 10 (3.05) | GR |A7EXB-2510G-ND | 13.55 110.36 tacts|| Finish || (Meters) /Cable\|Part No: i 10 
Gold | 6 (1.83) | MC |A7FXB-3706M-ND | 19.22 156.52 Gold ) 6 (1.83) | MC /A7MFB-O906M-ND | 18.39 149.71 
Gold | 6 (1.83) | GR |A7FXB-3706G-ND | 18.01 146.66 9 Gold | 6 (1.83) | GR |A7MFB-O906G-ND | 18.14 147.74 
Gold | 10 (3.05) | MC |A7FXB-3710M-ND | 20.38 165.96 Gold | 10 (3.05) MC |A7MFB-O910M-ND | 1863 151.72 
Gold | 10 (3.05) | GR [A7FXB-3710G-ND | 18.36 149.52 Gold | 10 (3.05)| GR |A7MFB-0910G-ND | 18.23 148.43 
Also available in the following configuration: Gold | 6 (1.88) | MC (RT Eaoer nog 21.38 174.11 
A7SXC-OOOCIO-ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. 45 | Gold | 61.83) | GR aM eraiag) 2096 170.70 
Note: Also available with 50 contacts. Gold | 10 (3.05)) MC |A7MFB-1510M-ND | 21.80 177.55 
A7WXB-CIDCICIC-ND - Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. Gold | 10 (3.05) | GR |A7MFB-1510G-ND 21.10 171.85 
A70XB-CILIDICIO-ND - Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. Gold | 6 (1.83) | MC |A7MFB-2506M-ND | 26.85 218.67 
Call for complete part number and pricing! 95 Gold | 6 (1.83) | GR |A7MFB-2506G-ND | 26.18 213.20 
Gold | 10 (3.05)| MC |A7MFB-2510M-ND | 27.57 224.47 
Male to Male Gold | 10 (3.05)| GR |A7MFB-2510G-ND | 26.45 215.35 
Gold | 6 (1.83) | MC |A7MFB-3706M-ND | 36.70 298.88 
* MC = Multi-Color, GR = Gray Gold | 6 (1.83) | GR |A7MFB-3706G-ND | 35.49 289.02 
Plastic shell with strain relief shown ar Gold | 10 (3.05) | MC |A7MFB-3710M-ND 37.86 308.32 
Gold | 10 (3.05)| GR |A7MFB-3710G-ND | 35.85 291.88 


No. of Length | Rib- 


Con- |Conn.| Feet | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 


Gold | 6 (1.83) | MC |A7MMB-0906M-ND| 18.23 148.41 
Gold | 6 (1.83) | GR /A7MMB-0906G-ND | 17.98 146.43 
Gold | 10 (3.05) | MC /A7MMB-0910M-ND| 1847 150.42 
Gold | 10(3.05)| GR /A7MMB-0910G-ND | 18.07 147.13 


Also available in the following configuration: 


A7PSO-COOIOIOO-ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. 
Note: Also available with 50 contacts. 


A7VWB-CJD00O-ND — Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
A7NOB-LIOOO-ND — Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 


30 (usz2010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= No. Rib- No. Rib- 
= i of |Conn.| Length | bon* | Digi-Key Pricing of |Conn.| Length | bon* | Digi-Key Pricing 
Tyco Electronics Cont. | Finish | Inch (mm) | Cable | Part No. 1 10 Cont. | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. if] 10 
Authorized Distributor Tin | 6 (15.24) | MC |A2MXS-4006M-ND | 6.17 50.26 Tin | 18 (45.72) | MC |A6MMS-6018M-ND | 19.25 156.74 
Tin | 6 (15.24) | GR |A2MXS-4006G-ND | 5.03 41.00 go | Tia | 18(45.72)| GR |ABMMS-6018G-ND | 14.06 114.51 
i j i ; i z r ! Tin | 36 (91.44) | MC |A6MMS-6036M-ND | 27.00 219.88 
AMP Ri n | Di Pl Tin | 18 (45.72)| MC |A2MXS-4018M-ND | 9.65 78.57 i 
bbo Cab e p ugs wd @ 40 Tin | 18 (45.72)| GR |A2MXS-4018G-ND 6.24 50.80 Tin | 36 (91.44) | GR | A6MMS-6036G-ND 16.63 135.44 
7 Tin [36 (91.44) | MC |A2MXS-4036M-ND | 14.87 121.05 Tin | 6(15.24) | MC |A6MMS-6406M-ND | 23.92 194.77 
Tin | 36 (91.44)| GR |A2MXS-4036G-ND 8.04 65.50 Tin | 6(15.24) | GR |A6MMS-6406G-ND | 22.11 180.03 
Tin | 6 (15.24) | MC |A2MXS-5006M-ND 732 59.59 64 Tin | 18 (45.72) | MC |A6MMS-6418M-ND | 29.39 239.31 
Tin | 6 (15.24) | GR | A2MXS-5006G-ND 5.80 47.27 Tin | 18 (45.72) | GR |AGMMS-6418G-ND | 23.96 195.10 
go | Tin | 18(45.72)) MC |A2MXS-5O18M-ND | 11.61 94.53 Tin_| 36 (91.44) | MC_JAGCMMS:c436M:NDEN) 37.59 306.12 
tin |18(45.72)| GR |A2MXS-SoteG-ND | 7.07 5757 Tin | 36 (91.44) | GR [A6MMS-6436G-ND | 26.73 217.70 
"156 =] 
(3.96) || “|[C019x.013) Tin [36 (91.44) | MC |A2MXS-5036M-ND | 18.05 146.95 
¢ Tin [36 (91.44)[ GR [A2MXS-5036G-ND | 8.97 73.03 
10 Double Ended — Style 8 
a kia 5a) Tin | 6(15.24) | MC |A2MXS-GOO6M-ND | 8.33 67.84 oy 
Tin | 6(15.24) | GR |A2MXS-6006G-ND | 6.60 53.77 * MC = Multi-Color 
go | Tin | 18(45.72)) MC |A2MXS-6018M-ND ] 13.50 109.94 GR = Gray 
Material and Finish: i w 4 
* Plastic Shell: Housing, Cover and Strain Relief — Black thermo- itn 1845.72) GR oa pee: ee 
plastic, UL 94V-0 rated »* Tin Finish: Contacts — Phosphor bronze Tin _| 36 (91.44) | MC_| A2MXS-6036M-ND 21.26 173.09 
* Centerline —.100 x .100 Tin | 36 (91.44)| GR [A2MXS-6036G-ND | 10.89 88.65 
Tin | 6 (15.24) | MC |A2MXS-6406M-ND | 13.33 108.52 
No. | Con- | Dimension Ba Tin | 6(15.24) | GR |A2MXS-6406G-ND | 11.52 93.78 No. Rib- a 
of | tact A Digi-Key icing AMP i by | of |Conn.| Length | bon* | Digi-Key rieing 
Cont.| Finish | Inch(mm) | Part No. ql 10 | Part No. 64 1 eee Bs eal enn et ie Cont. | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 
10 | Tin | .680(17.27) |ADM10S-ND | 1.79 8.51 |2-746610-1 7 : f : Tin | 6(15.24) | MC JA8MMS-1006M-ND | 4.01 32.69 
; in | 36 (91.44)| MC |A2MXS-6436M-ND | 27.00 219.87 ' 
14 | Tin | 880 (22.35) |ADM14S-ND | 2.05 9.73 |2-746610-2 : Tin | 6(15.24) | GR JA8MMS-1006G-ND | 3.73 30.37 
16 | Tin | .980 (24.89) |ADM16S-ND | 2.38 11.29 |1-746610-4 Tin_|36(91.44)| GR [RAMASMCCGINDES) 16.14 131.45 tin | 18(45.72)| mc |AsMMS-totam-ND | 487 39.65 
20 | Tin |1.180(29.97)|ADM20S-ND | 2.73 12.93 |1-746610-5 10 | si, 18.(45.72)| GR |A8MMS-1018G-ND | 4.01 32.69 
24 | Tin | 1.380 (35.05) |ADM24S-ND | 3.04 14.41 |2-746610-3 ‘ ‘ 3 
5g tie 17-480 437 55) EER z : Double Ended — Style 6 Tin | 36 (91.44) | MC [A8MMS-1036M-ND | 6.15 50.09 
in [1.480 (37.59) |ADM26S-ND | 3.28 15.57 |1-746610-6 , 
30 | Tin | 1.680 (42.67)/ADM30S-ND | 3.69 17.52 |1-746610-7 Tin_| 36 (91.44) | GR [ASMMSAUIGGGANOM) 4.44" 36.17 
34 | Tin [4.880 (47.75) |ADM34S-ND | 3.94 18.69 1-746610-8 Mogae Tin | 6(15.24) | MC eersperueg| 474 | 38.58 
40 | Tin | 2.180 (55.37)|ADM40S-ND | 4.43 21.03 1-746610-9 Tin | 6 (15.24) | GR ee pecceg) $430 = 95.05 
44 | Tin | 2.380 (60.45) |ADM44S-ND | 5.72 _ 27.12 |2-746610-6 qq | Un | 18(45.72) | MC [ASUIMSSISIEMENDS) 6.00 48.88 
50 | Tin |2.680(68.07)/ADM50S-ND | 5.17 24.53 |2-746610-0 wa Tin | 18 (45.72) | GR |A8MMS-1418G-ND | 4.70 38.31 
60 | Tin |3.180(80.77)|ADM6OS-ND | 4.71 22.36 |2-746610-4 Tin_ | 36 (91.44) | MC [A8MMS-1436M-ND | 7.90 64.34 
64 | Tin | 3.380 (85.85) |ADM64S-ND | 6.73 31.94 |2-746610-5 Tin | 36 (91.44) | GR [A8MMS-1436G-ND | 5.30 43.19 
Tin | 6(15.24) | MC JA8MMS-1606M-ND | 5.44 44.32 
Conn. | Length Digi-Key Pricing Tin | 6(15.24) | GR |A8MMS-1606G-ND | 4.99 40.63 
AMP Dip Plug . | Finish | Inch (cm) Part No. 1 10 ig | Tin | 18(45.72) | MC JA8MMS-1618M-ND | 6.81 55.42 
. Tin | 6 (15.24) AGMMS-1006M-ND | 4.01 32.69 Tin | 18 (45.72) | GR |A8MMS-1618G-ND | 5.45 44.34 
Cable Assemblies uy bree SoS earn ie a Tin | 36 (91.44) | MC |A8MMS-1636M-ND | 8.85 72.06 
: Tin. | 18 (45.72) AGMMS-1018G-ND | 4.01 32.69 Tin_{ 36 (91.44) |_GR_[BSMMSsIEeDet) 6.13 _ 49.90 
Single Ended — Style 2 Tin | 36 (91.44) AGMMS-1036M-ND | 6.15 50.09 Tin) 6 (15.24) | MC TRSMcoceN Ny) «68t  51.36 
<a S anita ales Tin | 36 (91.44) AGMMS-1036G-ND | 4.44 36.17 Tin | (15.24) | GR |ASMMS2006G:NDS) 5.78 = 47.03 
bees Tin) 6 (15.24) AGMMS-1406M-ND | 4743858 ao | Tin | 18(45.72) | MC |A8MMS-2018M-ND | 8.02 65.28 
Tin | 6 (15.24) A6MMS-1406G-ND 4.30 35.05 Ly eee . eae ce Pa pa 
Tin | 18 (45.72) AGMMS-1418M-ND | 6.00 48.88 in : : E d ; 
No. Rib- 
ara cam engi are Digi-Key Pricing Tin | 18 (45.72) AGMMS-1418G-ND | 4.70 38.31 Tin | 36 (91.44) | GR [A8MMS-2036G-ND | 7.39 60.18 
Cont. | Finish | Inch (mm) | Cable | Part No. 4 10 Tin | 36 (91.44) A6MMS-1436M-ND 7.90 64.34 Tin | 6 (15.24) | MC |A8MMS-2406M-ND 7.10 57.81 
Tin | 6 (15.24) | MC |A2MXS-1006M-ND | 2.22 18.08 Tin_| 36 (91.44) A6MMS-1436G-ND 5.30 43.19 Tin | 6 (15.24) | GR |A8MMS-2406G-ND | 6.38 51.94 
Tin | 6(15.24) | GR |A2MXS-1006G-ND | 1.94 15.77 Tin | 6 (15.24) AGMMS-1606M-ND | 5.44 44.32 oq | Tin | 18(48.72) | MC /ABMMS-2418M-ND | 9.15 74.51 
ao | Tin [18 (45.72)] MC |A2MxS-to1eM-ND | 3.08 26.04 Uy bre SoS ee aes Tin | 18 (45.72)| GR |A8MMS-2418G-ND | 699 56.89 
Tin |18(45.72)| GR |A2MXS-1018G-ND | 222 18.09 tin | 18(48,72) RCUMCTEGHIN 545 4424 Tin | 36 (91.44) | MC |A8MMS-2436M-ND | 12.23 99.55 
Tin [36 (91.44) | MC |A2MXS-1036M-ND | 4.36 35.48 : : : : Tin | 36 (91.44) | GR [A8MMS-2436G-ND | 7.90 64.31 
- Tin_| 36 (91.44) AGMMS-1636M-ND | 8.85 72.06 : 
Tin [36 (91.44)| GR [A2MXS-1036G-ND | 265 21.57 Tin 136 (91.44) AGMMS-1636G-ND 1613 49.90 Tin | 6(15.24) | MC JA8MMS-2606M-ND | 7.68 62.53 
Tin 6 (15.24) | MC ) A2MXS-1406M-ND 2.69 21.86 Tin | 6 (15.24) AGMMS-2006M-ND 631 51.36 Tin | 6 (15.24) | GR |A8MMS-2606G-ND | 697 56.72 
Tin | 6 (15.24) | GR | B2MXS=14066-ND) 2.25 18.34 Tin | 6 (15.24) A6MMS-2006G-ND 578 47.03 og | Tin | 18(45.72) | MC /ASMMS-2618M-ND | 9.90 80.64 
a4 | Tin )18(45.72)) MC PEM ASS ES SMANOR) 3.95 92.17 Tin | 18 (45.72) AGMMS-2018M-ND | 8.02 65.28 Tin | 18 (45.72) | GR |A8MMS-2618G-ND | 7.76 63.21 
Tin | 18 (45.72)] GR |A2MXS-1418G-ND | 2.65 21.59 Tin | 18 (45.72) AGMMS-2018G-ND | 6.42 52.29 Tin | 36 (91.44) | MC [A8MMS-2636M-ND | 13.24 107.81 
Tin |36 (91.44) | MC | A2MXS-1436M-ND | 5.85 47.63 Tin_| 36 (91.44) AGMMS-2036M-ND | 10.58 86.15 Tin | 36 (91.44) | GR [A8MMS-2636G-ND | 896 72.94 
Tin_[36 (97.44) | GR_[A2MXS-14366-ND_ [3.25 26.47 Tin_| 36 (91.44) AGMMS-2036G-ND | 7.39 60.18 Tin | 6(15.24) | MC [A8MMS-3406M-ND | 9.33 76.01 
Le ee he Se oat he a us aioe Se es ae Tin | 6(15.24) | GR |A8MMS-3406G-ND | 8.31 67.68 
in 5. - - in id i a yr i 7 
[ ; : , Tin | 18 (45.72) | MC |A8MMS-3418M-ND | 12.24 99.67 
Tin |18(45.72)| MC |A2MXS-1618M-ND | 4.42 36.03 Tin | 18 (45.72) AGMMS-2418M-ND | 9.15 74.51 34 | tin ana ca |A8MMS-3418G-ND | 917 74.69 
18 | tin |48 (45.72)! GR -1618G6- Tin | 18 (45.72) AGMMS-2418G-ND | 6.99 56.89 : : : : 
(45.72) PASSAIC) 3.06 24.95 : Tin_| 36 (91.44) | Mc |A8MMS-3436M-ND | 16.60 135.16 
Tin [36 (91.44) | MC |A2MXS-1636M-ND | 6.47 52.67 Tin_| 36 (91.44) ABMMS-2436M-ND_| 12.23 99.55 - 
u 7 Te Tin | 36 (91.44) | GR [A8MMS-3436G-ND | 10.46 85.20 
Rare Tin_| 36 (91.44) AGMMS-2436G-ND | 7.90 64.31 
Tin [36 (91.44)| GR [A2MXS-1636G-ND | 3.75 30.52 l - 
Tin] 6 (18.24) | MC /A2MxXS-2006M-ND 3.58 29.16 Tin | 6 (15.24) A6MMS-2606M-ND 7.68 62.53 Tin | 6 (15.24) | MC |A8MMS-4006M-ND | 10.60 86.35 
Tin | 6(15.24 ABMMS-26066-ND | 697 56.72 Tin | 6 (15.24) | GR |ABMMS-40066-ND | 9.47 77.10 
Tin | 6(15.24) | GR |A2MXS-2006G-ND | 3.05 24.83 
tin |18(4572)| wc [AMXS-201emeD | 529 4308 Tin | 18 (45.72) AGMMS-2618M-ND | 9.90 80.64 ag | Tit | 18 (45.72) | MC |A8MMS-4018M-ND | 14.08 114.67 
20 | 5, eee cr SOEECNBEN 370 3000 Tin | 18 (45.72) AGMMS-2618G-ND | 7.76 63.21 Tin | 18 (45.72) | GR |A8MMS-4018G-ND | 10.67 86.89 
aig Peis ie hea , : Tin_| 36 (91.44) AGMMS-2636M-ND | 13.24 107.81 Tin_ | 36 (91.44) | MC |A8MMS-4036M-ND | 19.30 157.15 
a (91.44) BOMSSZ0SCMANDM) 7.85 63.96 Tin | 36 (91.44) AGMMS-2636G-ND_| 8.96 72.94 Tin | 36 (91.44) | GR |A8MMS-4036G-ND | 12.48 101.59 
Tin _/36 (01.48) | GR _[RCMASZOSEeaND) 4.66 __ 37.98 Tin | 6 (15.24) COMM SSSSOON END) 9.33 76.01 Tin | 6(15.24) | MC |A8MMS-5006M-ND | 12.49 101.70 
Tin | 6 (15.24) | MC |A2MXS-2406M-ND | 4.06 33.08 Tin | 6 (15.24) A6MMS-3406G-ND 8.31 67.68 tin | 6 (15.24) cr |A8MMS-5006G-ND | 1098 89.38 
Tin | 6 (15.24) | GR | A2MXS-2406G-ND 3.34 27.21 Tin | 18 (45.72) A6MMS-3418M-ND | 12.24 99.67 tin | 18(45.72)| MC AMR 4679 496.65 
og | Tin |18(45.72)) MC )A2MXS-2418M-ND | 6.11 49.78 Tin | 18 (45.72) AGMMS-3418G-ND | 9.17 74.69 so | (48.72) : : 
Tin |18(45.72)| GR |A2MXS-2418G-ND | 3.95 32.15 Tin | 36 (91.44) AGMMS-3436M-ND | 16.60 135.16 Tin | 18 (45.72) | GR /RSMMSioOIeGaNDy| 12.24 99.68 
Tin [36 (91.44)| MC |A2MXS-2436M-ND | 9.19 74.82 Tin_| 36 (91.44) AGMMS-3436G-ND | 10.46 85.20 Tin_| 36(91.44) | MC TRGMIMSsO0SCWERDE) 23.22 189.06 
Tin | 36 (91.44)| GR | A2MXS-2436G-ND 4.86 39.58 Tin | 6 (15.24) AGMMS-4006M-ND | 10.60 86.35 Tin | 36 (91.44) | GR |A8MMS-5036G-ND | 14.14 115.15 
Tin | 6 (15.24) | MC |A2MXS-2606M-ND | 440 35.79 Tin | 6 (15.24) AGMMS-4006G-ND | 9.47 77.10 Tin | 6(15.24) | MC |A8MMS-6006M-ND | 14.08 114.64 
tin | 6(15.24) | GR |A2MxS-26066-ND | 368 29.98 Tin | 18 (45.72) AGMMS-4018M-ND | 14.08 114.67 Tin | 6(15.24) | GR |A8MMS-6006G-ND | 12.35 100.56 
Tin |18 (45.72)| MC | A2MXS-2618M-ND 6.62 53.91 Tin | 18 (45.72) A6MMS-4018G-ND | 10.67 86.89 go | Tin | 18(45.72) | MC /ABMMS-6018M-ND | 19.25 156.74 
26 | tin | 48(45.72)| GR | AZMXS-2618G-ND 448 36.47 Tin_| 36 (91.44) A6MMS-4036M-ND_| 19.30 157.15 Tin | 18 (45.72) | GR |A8MMS-6018G-ND | 14.06 114.51 
et) Tin_| 36 (91.44 AGMMS-4036G-ND | 12.48 101.59 
Tin |36(91.44)| mc |A2MxXS-2636M-ND | 996 81.07 in_| 36 (91.44) sADS0G: : ‘ Tin_| 36 (91.44) | MC |A8MMS-6036M-ND | 27.00 219.88 
Tin [36 (91.44)| GR [A2MXS-2636G-ND_| 5.67 46.20 Uoaea ey pens eNom) 1249 101-70 Tin_[ 36 (97.44) [_GR_[ABMNS-60366-ND | 1663 185.44 
Tin | 6 (15.24) | MC |A2MXS-3406M-ND | 5.39 43.92 Tn) 605.24) pe occa) 10.98 89.38 Tin | 6(15.24) | MC /A8MMS-G406M-ND | 23.92 194.77 
in | 6 (15. : : Tin. | 18 (45.72) AGMMS-5018M-ND | 16.78 136.65 : ; . : 
Tin] 6 (15.24) | GR JA2MXS-3406G-ND | 4.37 35.59 Tin | 18 (45.72) A6MMS-5018G-ND | 12.24 99.69 Tin | 6(15.24) | GR /BOMIMSSCSOCGRRDg) 22.11 180.03 
34 Tin | 18 (45.72) | MC | A2MXS-3418M-ND 8.30 67.58 Tin | 36 (91.44) A6MMS-5036M-ND | 23.22 189.06 64 Tin | 18 (45.72) | MC |A8MMS-6418M-ND | 29.39 239.31 
Tin | 18 (45.72) | GR | A2MXS-3418G-ND 5.23 42.60 Tin | 36 (91.44) AGMMS-5036G-ND 14.14 115.15 Tin | 18 (45.72) | GR |A8MMS-6418G-ND | 23.96 195.10 
Tin [36 (91.44) | MC |A2MXS-3436M-ND | 12.66 103.07 Tin | 6 (15.24) AGMMS-GOO6M-ND | 14.08 114.64 Tin_ | 36 (91.44) | MC_|A8MMS-6436M-ND | 37.59 306.12 
Tin [36 (91.44)| GR |A2MXS-3436G-ND | 652 53.11 Tin | 6 (15.24) AGMMS-6006G-ND | 12.35 100.56 Tin | 36 (91.44) | GR [A8MMS-6436G-ND | 2673 217.70 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= No. of] Cont. | Dimension rent Socket Connector to Socket Connector 
™ Tyco Electronics tacts | (AU) | inch (mm) [Panter | 410. [ Part, 
Authorized Distributor 26 | — |1.48(37.59)/ASSR26-ND | .40 1.89 |499252-3 eet 
30 | — |1.68(42.67)/ASSR30-ND | 40 1.89 | 1-499252-2 
AMP Socket Connectors 34 — |1.88 (47.75) | ASSR34-ND 40 1.89 |499252-6 Socket connector without strain relief shown. 
40 | — |218(55.37)/ASSR40-ND | 40 2.21 |499252-1 Geel Selviee ule fais a 
Socket Connector 7 - TCT on a a ey GES ATIF HC OE eee, L a 
wah Genial 60 | — |318(80.77)|ASSR60-ND | 45 2.84 |499252-7 ee = 
olarizing Key Gold | 6 (15.24) | GR |A3AAB-1006G-NDw | 3.89 31.70 
84 | — [3.38 (85.85) |ASSR64-ND | 55 3.47 |1-499252-3 4p | Gold |18(46.72)] MC |A3AAB-1018M-NDW) 5.03 40.98 
(For one UH GieoR risiloks Gold | 18 (45.72)| GR |A3AAB-1018G-NDw | 4.18 34.02 
10 | — ].44(11.18) |ASPS10-ND ] 31 1.48 |5088450-2 Gold |36 (91.44)} MC |A3AAB-1036M-NDw| 6.31 51.42 
Socket et 14 | — | 64 (16.26) |aspsi4-no | .27 1.30 |5088450-3 Gold |36 (91.44)} GR |A3AAB-1036G-NDw | 4.61 37.50 
‘ ZS 16 | — | 74 (1880) |aspste-no | 37 1.77 |s08e450-4 Gold ] 6 (15.24) | MC |A3AAB-1406M-NDw] 5.56 45.24 
LEE \6.10) 20 | — | 88 22.35) |aspszo-no | 37 4.78 |5088450-5 Gold | 6 (15.24) | GR |A3AAB-1406G-NDw | 5.12 41.71 
26 | — |118(2997)/aspsz6-no | 42 2.03 |soeeaso-7 14 | Sold |18(45.72)| MC |A3AAB-1418M-NDW] 6.82 55.54 
34) — [1.58 40.13) /aspsaa-no | 36174 [s088450-8 Gold |18 (45.72)} GR |A3AAB-1418G-NDw | 5.52 44.97 
Permanent Pull-Tabs To Be Used 40 | — |1.82(46.23)/ASPS40-ND | 40 1.92 |5088450-9 Gold /36 (91.44)) MC eeacoumubeg) 8.72 71.00 
With Strain Relief Version 50 | — |232(58.93)/ASPS50-ND | .63 3.02 |1-5088450-0 Gold [26 (91.44)| GR PASSASTSoesDwa) 6.12 49.85 
Material and Finish: * Plastic Shell: Housing, Cover and Strain Relief — Black 60 — 2.80 (71.12) | ASPS60-ND 93 4.48 | 1-5088450-1 Gold) 6(15.24) | MC ecco 88 47.54 
thermoplastic, 94V-0 rated * Gold Finish: Contacts — Phosphor bronze, Cont. Strip 120.0 ASKPO3-ND | 30.56 146.66 |5088450-1 Gold | 6(15.24) | GR eieecooeag) 529 | 43.85 
duplex 15” gold or 30y” gold on post/pin mating end, 100u"-200y” bright no positions | (3048.0) 16 Gold | 18 (45.72)| MC |A3AAB-1618M-NDw| 7.20 58.64 
tin-lead on termination end, with entire contact underplated 50” nickel Keying Plug For Socket Connectors Gold |18(45.72)] GR |A3AAB-1618G-NDw | 5.84 47.56 
No. of Cont. | Dimension Keying Plugs ASKPOI-ND | 17 1.53 ]499712-1 Gold |36 (91.44)} MC |A3AAB-1636M-NDw| 9.25 75.28 
Con- | Finish A Digi-Key Pricing AMP. Keying Plugs 10/Comb ASKP02-ND 1.26 11.35 |104072-1 Gold |36 (91.44)] GR |A3AAB-1636G-ND¥ | 6.52 53.13 
tacts | (AU) | Inch (mm) | Part No. 1 10_| Part No. Gold | 6 (15.24) | MC [A3AAB-2006M-NDY| 6.25 50.86 
Socket Connector Only (Strain Reliefs Sold Separately) Gold | 6 (15.24) | GR | A3AAB-2006G-NDw 5.71 46.53 
10 | 15u" | 68 (17.27) PESEIOTENER) 146 = 7.00 | 1658620-1 A -ND Gold | 18 (45.72)| MC |A3AAB-2018M-NDw| 7.96 64.78 
14 | 15y" | 8822.95) oCiabog| 213 10.22 | 1658620-2 Style 7 Ln 70 | Gold |18 (45.72)} GR |A3MAB-20186-NDv | 6.36 51.79 
16 | 15y” | .98 (24.89) |ASC16H-ND | 2.24 10.76 | 1658620-3 1 or 30 (Socket) | M=Multi-color Gold |36 (91.44)| MC |A3AAB-2036M-NDw| 10.52 85.66 
20 | 15” | 1.18 (29.97) |ASC20H-ND | 2.35 11.30 | 1658620-4 Gann. Finish 7 LU Length Gold | 36 (91.44)| GR |A3AAB-2036G-NDv | 7.33 59.68 
24 | 15” |1.38 (35.05) |ASC24H-ND | 2.91 13.99 |1658620-5 ues teh Sie (Use “Inches” only. ) Gold | 6 (15.24) | MC |A3AAB-2406M-NDw| 12.23 99.56 
26 | 15u" |1.48 (37.59)/ASC26H-ND | 2.91 13.99 |1658620-6 stn ['No. Of Contacts Gold | 6 (15.24) | GR |ASAAB-2406G-NDw | 11.51 93.68 
30 | 15u” | 1.68 (42.67)|ASC30H-ND | 3.74 17.95 | 1658620-7 oq | Gold |18 (45.72)] MC |A3AAB-2418M-NDW) 14.28 116.25 
34 | 15u” |1.88 (47.75)|ASC34H-ND | 3.25 15.61 | 1658620-8 Gold |18 (45.72)} GR |A3AAB-2418G-NDw | 12.11 98.63 
40 | 15y” | 2.18 (55.37)/ASC40H-ND | 3.59 17.22 | 1658620-9 AMP Socket Connector Gold |36 (91.44)| MC |A3AAB-2436M-NDw| 17.35 141.30 
50 | 15u” |2.68 (68.07)|ASC50H-ND | 4.37 20.74 | 1-1658620-0 Gold |36 (91.44)} GR |A3AAB-2436G-NDw | 13.02 106.05 
) 


64 | 15y” |3.38 (85.85) /ASC64H-ND | 4.67 29.25 |1-1658620-2 Cable Assemblies Gold | 6 (15.24) | MC |A3AAB-2606M-NDw| 10.89 88.72 
10 | 30n" | 68 (17.27) |ASC10B-ND | 1.88 9.00 |1658623-1 Socket Connector — Single Ended Gold | 6 (15.24) | GR |A3AAB-2606G-NDw | 10.18 82.90 
14 | 30n" | 88 (22.35) |ASC14B-ND | 2.46 11.81 |1658623-2 Gold | 18 (45.72)| MC |A3AAB-2618M-NDw| 13.12 106.83 


) 
* MC = Multi-Col 26 

16 | 30y” | 98 (24.89) |ASC16B-ND | 258 12.38 |1658623-3 GR = Gray ae Gold |18 (45.72)| GR |A3AAB-2618G-NDv | 10.98 89.39 
20 | 30” |1.18(29.97)/ASC20B-ND | 2.70 12.94 | 1658623-4 — fecsiatacinvelct ch Gold |36 (91.44) | MC |A3AAB-2636M-NDw] 16.46 133.99 
24 | 30” | 1.38 (35.05)/ASC24B-ND | 4.95 23.76 | 1658623-5 Seg ee eae ge Gold | 36 (91.44)| GR |ASAAB-2636G-NDv | 12.17 99.12 
26 | 30u" |1.48 (37.59) /ASC26B-ND | 3.05 14.63 | 1658623-6 No. of Rib- Gold | 6(15.24) | MG Pes eeoCCMin Cea) 12.74 103.75 
30 | 30” |1.68 (42.67)/ASC30B-ND | 3.52 16.88 | 1658623-7 Con- | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Ecicing Gold | 6 (15.24) | GR |A3AAB-3006G-NDw | 11.78 95.89 
34 | 30” | 1.88 (47.75)|ASC34B-ND | 3.87 18.57 |1658623-8 facts Finted neh (em}i {Gable Pant No: L 10 go | Gold |18(45.72)) MC |ASAABSSO1SMENDe”) 15.65 127.41 
40 | 30” |2.18(55.37)|ASC40B-ND | 4.57 21.94 | 1658623-9 Gold | 36 (81.44) MC eedpecmega 0) 315 Gold | 18 (45.72) GR |A3AAB-3018G-NDw | 12.75 103.82 
50 | 30u” [2.68 (68.07)|ASC50B-ND | 5.51 26.44 | 1-1658623-0 Gold 196 (9744) GR UE) 2.73 2228 Gold | 36 (91.44)| MC | A3AAB-3036M-NDv | 20.01 162.90 

PS Semarang sare apo Gold | 36 (91.44) | MC |ATAXB-1436M-NDW] 6.26 50.96 Gold [36 (91.44)| GR |A3AAB-30366-NDv | 1421 115.73 
10 | 15y” | 68 (17.27) [AKC1OH-ND | 1.68 7.95 ]1658621-1 tO ee Gold | 6(15.24) | MG Pose aucune) 13.87 112.04 
14 | tou" | 052225) MAI as t176 |tosne2t.2 Gold | 36 (91.44) | MC |A1AXB-1636M-NDW| 6.67 54.28 Gold | 6 (15.24) | GR |ASAAB-34086-NDw | 12.85 10461 
ba ee pees paren - aa: verges Gold | 36 (91.44) | GR |A1AXB-1636G-ND¥ | 3.95 32.13 a Gold |18 (45.72)| MC |A3AAB-3418M-NDw| 16.78 136.60 
20 | t5y" [1.18 (29.97)|aKcooH-no | 235 11.30 | t658621-4 Geld 128 (01.44) AC aeeeenangg, 887 Gold 18 (45.72)) GR eee emeema) 171 11162 
24 | 15y" |1.38(35.05)|AKC24H-ND | 2.91 13.99 |1658621-5 ot ee Se Gold 36 (91.44)) MC eeeeeeoumubeg) 21.13 172.08 
7 oa 1148 (37.59) mRGoetniniall 2.91 tase [ieseenie Gold | 36 (91.44) | MC )ATAXB-2436M-NDW| 11.75 95.69 Gold |36 (91.44)| GR |A3AAB-3436G-NDw | 15.00 122.13 
as st +68 567 ARREOEAD a jee 465R0 7 Gold | 36 (91.44) | GR |A1AXB-2436G-NDv | 7.42 60.45 Gold | 6 (15.24) | MC |A3AAB-4006M-NDY| 16.41 133.65 
94 ie aa AKC34H-ND 3.05 je6i ieseaetsa Gold | 36 (91.44) MC |A1AXB-2636M-NDv| 11.56 94.16 Gold | 6 (15.24) | GR |A3AAB-4006G-NDw | 15.28 124.39 
jis “e baa oan PP oc 4700 | tes601-0 Gold | 36 (91.44)| GR |A1AXB-2636G-NDw) 7.28 59.29 go. | Sold |18(48.72)] MC |ASAAB-4018M-NDw) 19.89 161.97 
‘i ne ote oe are ar ee Gold | 36 (91.44) | MC |A1AXB-3036M-NDW| 14.36 116.94 Gold |18 (45.72)| GR |A3AAB-4018G-NDv | 16.48 134.19 
a a — eee aa a pease Gold | 36 (91.44)| GR |A1AXB-3036G-NDY | 8.57 69.77 Gold 36 (91.44)| Mc |ASAAB-4036M-NDw| 25.11 204.44 
60 ne ried IRSUEND Bet ae SSSR Gold | 36 (91.44)| MC |A1AXB-3436M-NDw| 14.93 121.54 Gold | 36 (91.44)| GR |A3AAB-4036G-NDv | 18.28 148.89 

ele eor . ; Gold | 36 (91.44)| GR |A1AXB-3436G-ND¥| 8.79 71.58 Gold | 6 (15.24) | MC |A3AAB-5006M-NDw| 19.83 161.48 
64 | 15y” |3.38 (85.85) |AKC64H-ND | 617 29.60 | 1-1658621-2 senna 

Gold 136 (91.44)! MC IATAXB-4036M-NDw| 17.77 144.70 Gold | 6 (15.24) | GR |A3AAB-5006G-NDw | 18.32 149.16 

10 | 30y” | .68 (17.27) |AKC10B-ND | 1.88 9.00 | 1658622-1 " Gre) ; : 

in” | 68 (17.27) ; ; cold |26 (01.44) | cr IRRRtoanemineal| 10 a4 Gold |18 (45.72) | MC |A3AAB-6018M-NDw| 24.12 196.42 
14 | 30u" | 88 (22.35) |AKC14B-ND | 2.46 11.81 |1658622-2 old [80 (81:64) wa 10.95 89. 50 

| 88:2. 2 ; Gold | 36 (91.44)| MC |ATAXB-5036M-NDW| 21.72 176.84 Gold |18 (45.72)| GR |A3AAB-5018G-NDw | 19.58 159.46 
16 | 30y” | 98 (24.89) |AKC16B-ND | 258 12.38 |1658622-3 : ; : -5036M- 

cold |36 (01.44) | Ga |Ataxe-soaee-now | 1264 102.92 Gold |36 (91.44) | MC |A3AAB-5036M-NDw| 30.56 248.84 

20 | 30y” |1.18(29.97)/AKC20B-ND | 2.70 12.94 |1658622-4 ! ; ; Gold |36(91.44)| GR |ASAAB-5036G-NOw | 21.48 174.92 
24 | 30u" |1.38 (35.05)|AKC24B-ND | 3.05 14.63 | 1658622-5 v NEW! 7 NEW! 


26 | 30p” | 1.48 (37.59) 
30 | 30p” | 1.68 (42.67) 


( 

( 

( AKC26B-ND 3.05 14.63 | 1658622-6 Also available in the following versions: 
( 

34 | 30” | 1.88 (47.75 

( 

( 

( 

( 


AKC30B-ND 3.87 18.57 | 1658622-7 A1AXH-LIIDLIO-ND — Socket connector without strain relief 


AKC34B-ND 3.87 18.57 | 1658622-8 Note: Also available with 64 contacts. 
AKC40B-ND 457 21.94 |1658622-9 A1BXH-LIIOCIO-ND — Socket Connector with Strain Relief 


Note: Also available with 60 and 64 contacts. 


Also available in the following versions: 
A3AAH-LIIOOO0-ND — Socket connector without strain relief 
Note: Also available with 64 contacts. 


A3BBH-LIOOO-ND — Socket Connector with Strain Relief. 
Note: Also available with 60 contacts. 


40 | 30p” | 2.18 (55.37) 
44 | 30p” | 2.38 (60.45 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


AKC44B-ND 5.39 25.88 | 1-1658622-3 i ‘i 
50 | 30" |2.68 (68.07) | AKCSOB-ND 551 26.44 |1-1658622-0 AICXH-OIOIDIOIO-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key A3CCH-LIILICMILA-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 
be ye: ; i ! pe ids ¥ Note: Also available with 60 contacts. Note: Also available with 44 and 60 contacts. 
60 | 30" |3.18 (80.77) |AKC60B-ND | 6.80 32.63 | 1-1658622-1 ATDXH-CICIDIOIO-ND — Socket Connector with Strain Relief and Central A3DDH-CILILIDIA-ND — Socket Connector with Strain Relief and Central 
64 | 30y” [3.38 (85.85) AKC64B-ND | 7.50 36.01 | 1-1658622-2 te ae ci wit aaaud ey Sonsch Polarizing Key. 
- - ote: Also available wi and 60 contacts. Note: Also available with 44 and 60 contacts. 
strain Rehel For Socket Connectors A1BXB-CIIICIC-ND — NEW! Socket Connector with Strain Relief ASBBB-CICIDICIO-ND — NEW! Socket Connector with Strain Relief. 
10 | — | .68 (17.27) | ASSR10-ND 39° 1.62 | 499252-5 A1CXB-COOO-ND — NEW! Socket Connector with Central Polarizing Key A3CCB-CCIOCIO-ND — NEW! Socket Connector with Central Polarizing Key. 
14 — | .88 (22.35) | ASSR14-ND 39 1.62 |499252-9 Note: Also available with 44, 60 and 64 contacts. Note: Also available with 44, 60 and 64 contacts. 
16 — | .98 (24.89) | ASSR16-ND 39 1.62 |499252-8 A1DXB-CO00-ND — NEW! Socket Connector with Strain Relief and A3DDB-CIOOUL-ND — NEW! Socket Connector with Strain Relief and 
= a fe Central Polarizing Key Central Polarizing Key. 
20 1.18 (29.97) eSSEetuom) 29 = 1.62 )499252-2 Note: Also available with 44, 60 and 64 contacts. Note: Also available with 44, 60 and 64 contacts. 
24 | = [1.38 (85.05) | ASSR24-ND 332.09 | 1-499252-0 Call for complete part number and pricing! Call for complete part number and pricing! (Continued) 
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™ Tyco Electronics 
Authorized Distributor 

AMP Socket Connector Cable Assemblies (Cont.) 

Socket Connector to Pin Connector 


* MC = Multi-Color 
GR = Gray 


Socket connector without strain relief, plug connector without flange, 
without strain relief shown. 


No. of Rib- 
Con- | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. iu 10 
Gold | 6 (15.24) | MC |A3AKB-1006M-ND 8.95 72.90 
Gold | 6 (15.24) | GR |A3AKB-1006G-ND 8.67 70.58 
10 Gold | 18 (45.72) MC |A3AKB-1018M-ND 9.81 79.86 
Gold | 18 (45.72)| GR |A3AKB-1018G-ND 8.95 72.90 
Gold | 36 (91.44) | MC |A3AKB-1036M-ND 11.09 = 90.30 
Gold | 36 (91.44)| GR |A3AKB-1036G-ND 9.38 76.38 
Gold | 6 (15.24) | MC |A3AKB-1406M-ND 10.72 87.32 
Gold | 6 (15.24) | GR |A3AKB-1406G-ND 10.29 83.80 
14 Gold | 18 (45.72) | MC |A3AKB-1418M-ND 11.99 97.63 
Gold | 18 (45.72)| GR |A3AKB-1418G-ND 10.69 87.05 
Gold | 36 (91.44) | MC |A3AKB-1436M-ND 13.89 113.09 
Gold | 36 (91.44)| GR |A3AKB-1436G-ND 11.29 91.93 
Gold | 6 (15.24) | MC |A3AKB-1606M-ND 10.82 88.11 
Gold | 6 (15.24) | GR |A3AKB-1606G-ND 10.37 84.41 
16 Gold | 18 (45.72) | MC |A3AKB-1618M-ND 12.18 99.20 
Gold | 18 (45.72)| GR |A3AKB-1618G-ND 10.82 88.12 
Gold | 36 (91.44) MC |A3AKB-1636M-ND 14.23 115.84 
Gold | 36 (91.44)| GR |A3AKB-1636G-ND 11.51 = 93.69 
Gold | 6 (15.24) | MC |A3AKB-2006M-ND 11.67 95.03 
Gold | 6 (15.24) | GR |A3AKB-2006G-ND 11.14 90.70 
20 Gold | 18 (45.72) | MC |A3AKB-2018M-ND 13.38 108.95 
Gold | 18 (45.72)| GR |A3AKB-2018G-ND 11.78 95.96 
Gold | 36 (91.44) | MC |A3AKB-2036M-ND 15.94 129.83 
Gold | 36 (91.44)| GR |A3AKB-2036G-ND 12.75 103.85 
Gold | 6 (15.24) | MC |A3AKB-2606M-ND 21.30 173.43 
Gold | 6 (15.24) | GR |A3AKB-2606G-ND 20.58 167.62 
26 Gold | 18 (45.72) | MC |A3AKB-2618M-ND 23.52 191.54 
Gold | 18 (45.72)| GR |A3AKB-2618G-ND 21.38 174.11 
Gold | 36 (91.44) | MC |A3AKB-2636M-ND 26.86 218.71 
Gold | 36 (91.44)| GR |A3AKB-2636G-ND 22.58 183.84 
Gold | 6 (15.24) | MC |A3AKB-3006M-ND* | 23.23 189.17 
Gold | 6 (15.24) | GR |A3AKB-3006G-ND* | 22.27 181.31 
30 Gold | 18 (45.72) | MC |A3AKB-3018M-ND* | 26.14 212.84 
Gold | 18 (45.72) GR |A3AKB-3018G-NDe | 23.24 189.25 
Gold | 36 (91.44) | MC |A3AKB-3036M-NDe | 30.50 248.33 
Gold | 36 (91.44)| GR |A3AKB-3036G-ND* | 24.70 201.16 
Gold | 6 (15.24) | MC |A3AKB-3406M-NDe | 17.71 144.18 
Gold | 6 (15.24) | GR |A3AKB-3406G-ND* | 16.68 135.85 
a4 Gold | 18 (45.72) | MC |A3AKB-3418M-ND* | 20.61 167.84 
Gold | 18 (45.72) GR |A3AKB-3418G-ND* | 17.54 142.86 
Gold | 36 (91.44) | MC |A3AKB-3436M-ND* | 24.97 203.33 
Gold | 36 (91.44) GR |A3AKB-3436G-ND* | 18.83 153.37 
Gold | 6 (15.24) | MC |A3AKB-4006M-ND* | 27.42 223.25 
Gold | 6 (15.24) | GR |A3AKB-4006G-ND* | 26.28 213.99 
7 Gold | 18 (45.72) | MC |A3AKB-4018M-NDe | 30.89 251.56 
Gold | 18 (45.72)| GR |A3AKB-4018G-ND* | 27.48 223.79 
Gold | 36 (91.44) | MC |A3AKB-4036M-ND* | 36.11 294.04 
Gold | 36 (91.44)| GR |A3AKB-4036G-NDe | 29.29 238.48 
Gold | 6 (15.24) | MC |A3AKB-5006M-ND 27.23 221.71 
Gold | 6 (15.24) | GR |A3AKB-5006G-ND 25.72 209.39 
50 Gold | 18 (45.72) MC |A3AKB-5018M-ND 31.52 256.66 
Gold | 18 (45.72)| GR |A3AKB-5018G-ND 26.98 219.70 
Gold | 36 (91.44) MC |A3AKB-5036M-ND 37.96 309.08 
Gold | 36 (91.44)| GR |A3AKB-5036G-ND 28.88 235.16 


Also available in the following versions: 
A3BRB-LJIUOIO-ND — Socket Connector with Strain Relief. 
Note: Also available with 24 contacts. 
A3BKB-LIIDU0-ND — NEW! Socket connector without strain relief, plug 
connector without flange, without strain relief 
Note: Also available with 24 contacts. 
A3CKB-LILIXILIL-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 
Note: Also available with 64 contacts. 
A3DKB-LJIOOA-ND — Socket Connector with Strain Relief and Central 
Polarizing Key. 
Note: Also available with 24 and 64 contacts. 
Not available with Strain Relief 
Call for complete part number and pricing! 


AMP Pin Connectors Le Fe 
i ‘nish: © i 7 Con-|Conn.| Length | bon* | Digi-Key Pricing 
Bese He mapEete OVO Cour: tacts | Finish| Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 
Electrical Characteristics: * Contact Current 26 Gold | 36 (91.44) | MC | ATKXB-2636M-ND 21.97 178.88 
Rating: 1 Amp Dielectric Withstanding Gold | 36 (91.44) | GR | A1KXB-2636G-ND 17.69 144.01 
Voltage: Pin connectors 500 Volts, RMS 3p | Gold [36 (91.44) | MC )AIKXB-3036M-ND- | 24.85 202.37 
Contacts: Phosphor Bronze, 30y” AU pin Gold | 36 (91.44) | GR | A1KXB-3036G-ND= 19.06 155.20 
an aot) tol als Tormlation ne 3A Gold | 36 (91.44)] MC |A1KXB-3436M-ND» | 18.76 152.78 
entire contact underplated wi nickel. = _NDe 
Specifications: « Operating Temperature: Gold | 36 (91.44)| GR |A1KXB-3436G-ND» | 12.63 102.82 
“65°C ~ 105°C 4g | Gold | 36 (91.44) | MC JATKXB-4036M-ND* | 28.7 284.29 
Recognized under Component Program of Underwriters Laboratories Inc. File Gold | 36 (91.44) |_GR_ | A1KXB-4036G-NDs 21.95 178.74 
No. £28476. 50 | Gold | 36 (91.44) | MC JATKXB-5036M-ND ] 29.11 287.07 
Certified by Canadian Standards Association File No. LR16455. Gold | 36 (91.44) | GR_|A1KXB-5036G-ND 20.04 163.16 
gq | Gold ] 36 (91.44) | MC JATKXB-6436M-NDs | 40.52 329.99 
Le Lon: ances Gold | 36 (91.44)| GR |A1KXB-6436G-ND» | 29.67 241.56 
Con- | Finish A Digi-Key Pricing AMP Also available in the following version: 
tacts | (AU) | Inch (mm) | PartNo. 1 10__| Part No. AIRXB-C |-ND — Pin Connector with Strain Relief and Polarizing Key. 
Pin Connectors Note: Also available with 24 contacts. 
(Strain Reliefs Sold Separately) © Not available with Strain Relief 
16 ] 30y” 11.372 (34.85) |APK16A-ND | 6.47 58.21 [111446-3 Call for complete part number and pricing! 
26 | 30y” | 1.872 (47.55) | APK26A-ND | 15.57 140.11 | 111446-6 
Pin Connectors — RoHS Compliant 
(Strain Reliefs Sold Separately) Pin Connector to Pin Connector 
10 | 30” 11.072 (27.23) [APK10B-ND ] 6.65 31.92 | 1-111446-4 ; 
- * MC = Multi-Color 
14 | 30” |1.272 (32.31) |APK14B-ND | 7.63 36.62 | 1-111446-5 GR = Gray 
16 | 30” |1.372 (34.85) |APK16B-ND | 7.56 36.29 | 1-111446-6 
20 | 30u” | 1.572 (39.93)/APK20B-ND | 8.12 38.98 | 1-111446-8 
24 | 30y” | 1.772 (45.01) |APK24B-ND | 11.25 101.21 |1-111446-9 Pin connector, without strain relief shown. 
26 | 30u” | 1.872 (47.55)/APK26B-ND | 15.30 73.42 [2-111446-0 1G 
30 | 30y” | 2.072 (52.63)/APK30B-ND | 16.14 77.45 |2-111446-1 of Rib- 
34 | 30u” |2.272 (57.71)/APK34B-ND | 10.05 48.22 | 2-111446-2 Con-|Conn.| Length | bon* | Digi-Key Pricing 
40 | 30" | 2.572 (65.33) |APK40B-ND | 18.34 88.03 |2-111446-3 tacts | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. il 10 
50 | 30” |3.072 (78.03) |APK50B-ND | 14.88 71.40 |1-111446-7 Gold | 6 (15.24) | MC /A3KKB-1006M-ND | 13.73 111.78 
64 | 30” [3.772 (95.81) [APK64B-ND | 24.12 115.75 [2-111446-6 Gold | 6 (15.24) | GR /ABKKBHO06G-ND) 1344 109.46 
Strain Reliefs For Pin Connectors — jo | Gold |18(45.72)| MC ]A3KKB-1018M-ND | 14.58 118.74 
RoHS Compliant Gold | 18 (45.72)| GR |A3KKB-1018G-ND | 13.73 111.78 
410: | — p= APSR10-ND 7.30 65.69 | 111547-1 Gold | 36 (91.44) | MC |A3KKB-1036M-ND 15.86 129.18 
je | me = APSR14-ND| 6.64 59.73 |111547-2 Gold | 36 (91.44)| GR_|A3KKB-1036G-ND | 14.16 115.26 
ig | — _ APSRI6-ND| 5.73 51.54 /111547-3 Gold | 6 (15.24) | MC |A3KKB-1406M-ND | 15.89 129.41 
o | — _ apspoo-nn| 5.93 9.51 |111547-4 Gold | 6 (15.24) | GR |A3KKB-1406G-ND | 15.46 125.89 
50°) ce _ pect 491 4490 |414547-5 44 | Gold [18 (45.72)| MC ]A3KKB-1418M-ND | 17.16 139.72 
: : Gold | 18 (45.72)] GR |A3KKB-1418G-ND | 15.86 129.14 
26 | — — — JAPSR26-ND | 4.64 41.75 /111547-6 Gold |36(91.44)| MC |A3KKB-1436M-ND | 19.06 155.17 
30 | — a APSR30-ND ) 4.82 43.39 ]111547-7 Gold [36 (91.44)| GR |A3KKB-1436G-ND | 16.46 134.02 
oh.) = = APSR34-ND | 5.49 49.40 | 111547-8 Gold | 6 (15.24) | MC |A3KKB-1606M-ND | 15.80 128.67 
40) — - APSR40-ND| 5.14 46.22 | 111547-9 Gold | 6 (15.24) | GR |A3KKB-1606G-ND | 15.35 124.98 
50 | — - APSR50-ND | 5.43 48.88 | 1-111547-1 tg | Gold 18 (45.72)) MC JA3KKB-1618M-ND | 17.16 139.76 
Gold | 18 (45.72)| GR |A3KKB-1618G-ND | 15.80 128.69 
Digi-Key Pricing AMP Gold | 36 (91.44)| MC |A8KKB-1636M-ND | 19.21 156.41 
Description Part No. 1 10 —_| Part No. Gold |36(91.44)| GR |A3KKB-1636G-ND | 16.49 134.25 
. ‘ Gold | 6 (15.24) | MC ]A3KKB-2006M-ND | 17.09 139.20 
Snap-In Pol. — RoHS Compliant 
a ia aaa a Gold | 6 (15.24) | GR |A3KKB-2006G-ND | 16.56 134.87 
For Pin Connectors, op | Gold 18 (45.72)| MC |A3KKB-2018M-ND | 18.80 153.12 
Univ. Pin, Pinless Gold | 18 (45.72)| GR |ASKKB-2018G-ND | 17.21 140.13 
A24195-ND 2.13 19.20 |499991-2 
Headers and Low Gold |36 (91.44)} MC |A3KKB-2036M-ND ) 21.37 174.00 
Profile Pin Headers Gold |36(91.44)| GR |A3KKB-2036G-ND | 18.18 148.02 
Latch Ejector (2 Required per Connector) Gold | 6 (15.24) | MC |A3KKB-2606M-ND 31.70 = 258.15 
RoHS Compliant Gold | 6 (15.24) | GR |A8KKB-2606G-ND | 30.99 252.33 
Short (for Connectors ' . Gold | 18 (45.72)| MC |A3KKB-2618M-ND | 33.93 276.26 
without Strain Relief) |ALSNO2-ND ) 2.56/2 11.83/10 |111451-1 26 | Gold [18 (45.72)| GR |A3KKB-2618G-ND | 31.79 258.82 
Gold | 36 (91.44)| MC |A3KKB-2636M-ND | 37.26 303.42 
Long (for Connectors 
ng td Relief) |ALLNO2-ND 2.96/2 13.67/10 |111451-3 Gold |36 (91.44)| GR |ASKKB-2636G-ND | 32.98 268.55 
Gold | 6 (15.24) | MC ]A3KKB-3006M-ND- | 33.72 274.60 
Gold | 6 (15.24) | GR |ASKKB-3006G-ND=* | 32.76 266.74 
ND 3p | Gold | 18 (45.72)| MC |A3KKB-3018M-ND» | 36.63 298.26 
Style if Gold | 18 (45.72)| GR |ASKKB-3018G-ND* | 33.73 274.68 
jor30o0 Ribbon Cable Gold | 36 (91.44)| MC |A3KKB-3036M-ND= | 40.99 333.76 
(Pin Connector) | M=Mutti-color Gold | 36 (91.44) | GR_|A3KKB-3036G-ND+ | 35.19 286.58 
Conn. Finish J G-Gray Gold | 6 (15.24) | MC |A3KKB-3406M-ND= | 21.54 175.42 
His <15p Gold Length : Gold | 6 (15.24) | GR |ASKKB-3406G-ND= | 20.52 167.09 
Bis>15u Gold | (Use “Inches” only.) gq | Gold |18 (45.72)| MC )A3KKB-3418M-ND+ | 24.45 199.08 
al L_INo. Of Contacts Gold | 18 (45.72)| GR |ASKKB-3418G-ND* | 21.38 174.10 
Gold | 36 (91.44)| MC |A3KKB-3436M-ND+ | 28.81 234.58 
Gold | 36 (91.44) | GR_|A3KKB-3436G-ND+ | 22.67 _ 184.61 
: Gold | 6 (15.24) | MC |A3KKB-4006M-ND= | 38.42 312.84 
AMP Pin Connector Gold | 6 (15.24) | GR |A3KKB-4006G-ND= | 37.28 303.58 
j Gold | 18 (45.72)| MC |ASKKB-4018M-ND* | 41.90 341.15 
Cable Assemblies 40 | Goid |18 (45.72)| GR |A3KKB-4018G-ND* | 38.49 313.38 
Pin Connector — Single Ended Gold | 36 (91.44)| MC |A3KKB-4036M-ND= | 47.11 383.63 
on A Gold | 36 (91.44)| GR_|A3KKB-4036G-ND= | 40.29 328.08 
* MC = Multi-Color TG Gold | 6 (15.24) | MC ]A3KKB-SO06M-ND | 34.63 281.95 
GR = Gray SSSSSSSS— Gold | 6 (15.24) | GR |A3KKB-5006G-ND | 33.11 269.63 
a ; _ 50 | Gold | 18 (45.72)| MC |A3KKB-5018M-ND | 38.92 316.90 
in connector without flange, without strain relief shown. Gold |18(45.72)| GR |A3KKB-5018G-ND 34.38 279.94 
i Gold | 36 (91.44)] MC |A8KKB-5036M-ND | 45.35 369.31 
i Rib- Gold | 36 (91.44)| GR_|A3KKB-5036G-ND | 36.28 295.40 
Cong (Conn ea Lengthia {honed |Digh Key, Ericing Gold | 6 (15.24) | MC ]A3KKB-6406M-ND= | 50.96 415.00 
Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 10 Gold | 6 (15.24) | GR | A3KKB-6406G-ND= 49.16 400.26 
Gold 136 (91.44) MC [A1KXB-1036M-ND 021 75.03 gq | Gold | 18 (45.72)| MC |A3KKB-6418M-ND» | 56.43 459.54 
Gold 91.44)| GR. | A1KXB-10366-NO 751 6141 Gold | 18 (45.72)| GR |A3KKB-6418G-ND* | 51.01 415.33 
Gol 91.44)| MC |AIKxB-1436M-ND | 11.43 98.04 Gold | 36 (91.44)| MC |A3KKB-6436M-ND= | 64.64 526.35 
, : " Gold | 36 (91.44)| GR_|A3KKB-6436G-ND+ | 53.78 437.93 
Gold 91.44) | GR_[ATBABaTSeGsND abe Hes Also available in the following version: 
Gold AIEXBSIG36MNDS) 11.65 = 94.85 A3RRB- -NO — Pin Connector with Strain Relief & Polarizing Key. 
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Note: Also available with 24 contacts. 
© Not available with Strain Relief 


Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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No. | Con- | Length | Rib- No. | Cont.) Length | Rib- 
of | tact Feet bon | Digi-Key Pricing of | Fin- Feet bon | Digi-Key Pricing 
IN D U STR | E Ss Cont. | Finish | (Meters) | Cable* | Part No. 1 10 Cont.| ish | (Meters) | Cable* | Part No. fl 10 
Gold | 6 (1.83) | MC |C7MXG-2506M-ND | 17.67 135.45 37 | Sold [10 (6.05) GR /C7MMG-3710G-ND | 28.57 216.55 
ini Tin | 6 (1.83) | MC |C7MXS-2506M-ND | 16.91 128.16 Tin [10 (3.05)| GR |C7MMS-3710G-ND | 25.71 194.93 
D-Subminiature Connectors Gold | 6(1.83) | GR |C7MXG-2506G-ND | 10.72 81.25 rear n ei 
Tin | 6 (1.83) | GR |C7MXS-2506G-ND | 976 73.96 f : 
All Plastic Shell | All Plastic Shell | Metal Face Metal Face 25 | Gold | 10(3.05)| mc |C7MXG-2510M-ND | 25.44 192.84 Hae aregi ah Meta race Connector: 
Mal I Female. Tin |10(3.05)| MC |C7MXS-2510M-ND | 24.48 185.56 ail Tor complete part number ana pricing! 
Gold | 10 (3.05)] GR |C7MXG-2510G-ND | 13.52 102.51 
Tin_|10(3.05)|_GR_|C7MXS-2510G-ND | 1256 95.23 
Gold | 6 (1.83) | MC |C7MXG-3706M-ND | 28.09 212.94 Female to Female 
Tin | 6 (1.83) | MC |C7MXS-3706M-ND | 26.66 202.13 un ake 
Gold | 6 (1.83) | GR |C7MXG-3706G-ND | 15.22 115.36 nea Color, 
37 | Tin | 6(1.83) | GR |C7MXS-3706G-ND | 13.79 104.55 = arey 
Gold | 10 (3.05)|_MC_|C7MXG-3710M-ND | 40.41 306.34 No. | Con] Length) Rib- 
Specifications: * Contacts: phosphor bronze * Contact Plating: 10y inch Tin |10(3.05)| MC |C7MXS-3710M-ND | 38.98 295.53 of | tact Feet bon | Digi-Key Prici 
gold (in mating area) over 50p inch nickel or 100p inch tin-lead Insulator Gold | 10(3.05)) GR |C7MXG-3710G-ND | 18.96 143.70 Cont. | Finish | (Meters) | Cable* | Part No 1 cing 10 
material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic * Cover pull-off force Tin_|10 (3.05) | GR |C7MXS-3710G-ND 17.53 432.89 = = a = 
226.79 grams/contact minimum (force applied along contacts primary axis) ; ; : Sas Using Plastic Shell Connectors 
* Withdrawal force 56.70g — 226.79g/contact, typical * Color: blue * Operating Also available in the following configuration: Gold | 6 (1.83) | MC |C7FFG-O906M-ND | 12.37 93.76 
Temperature: -55°C ~ 125°C * Current 1A (maximum) per contact * Dielectric C7PXC-OOOOIO-ND — With Metal Face Connector. Tin | 6 (1.83) | MC |C7FFS-O906M-ND | 11.13 84.36 
Withstand Voltage: SOOVDC (sea level) © Insulation resistance: 5 x 10° Call for complete part number and pricing! Gold | 6(1.83) |) GR |C7FFG-0906G-ND | 9.79 74.23 
g | Tin | 6(1.83) | GR |C7FFS-O906G-ND ] 855 64.83 
No.of) Cont. | Dimension A | Digi-Key Pricing ; Gold_| 10 (3.05) | MC |C7FFG-O910M-ND | 14.99 113.65 
Cont.| Finish | Inch (mm) | Part No. 1 10 100 Single Ended — Female aly 10 3) NG CTE SSOe TONEND ee totes 
Male D-Subminiature Connectors, Plastic Shell * MC = Multi-Color, : Tin_|10(3.05) | GR_|C7FFS-0910G-ND | 946 71.70 
g | Gold | .984(24.99) |CMPO9G-ND®] 366 27.73 212.40 GR = Gray ‘ Gold | 6 (1.83) | MC |C7FFG-1506M-ND | 17.76 194.64 
: i ; Tin | 6 (1.83) | MC |C7FFS-1506M-ND | 16.09 121.95 
Tin | .984(24.99) |CMPO9S-ND® | 3.10 23.50 180.00 fai [ Langit Gold | 6(183) | GR |c7FFG-15066-ND | 1330 100.84 
0 Hl F I x ‘ i fail ici in i 7FFS-1506G- ‘ 15 
Gold ] 1.312(33.32) [CMP15G-ND® | 4.84 36.66 280.80 fact Ecetie |bonie (DigkKey, Pricing ts | Tin | 6(1.83) | GR |C7FFS-1506G-ND | 11.63 88.1 
15 | Tin | 1.312(33.32)|CMP15S-ND@ | 4.12 31.26 239.40 . | Finish Cable* | Part No. 1 10 Gold_| 10 (3.05) |_MC_|C7FFG-1510M-ND | 22.24 168.62 
Tin-Lead | 1.312(33.32) |CMP15T-ND | 4.12 31.26 239.40 Plastic Shell Connectors in 710 (8.05) | MC RESEND 2057 155.88 
: : : : 5 Goa ; MC CVEXG-OSDGM-ND | 841576180 Gold | 10 (3.05) GR |C7FFG-1510G-ND | 1481 112.30 
ns | Gold | 1.852(47.04) |CMP25G-ND@ | 6.51 49.35 378.00 Tin ; mc lc7exsog0em-nD | 753 5710 Tin | 10 (3.05) | GR |C7FFS-1510G-ND | 1314 99.61 
Tin | 1.852(47.04) |[CMP25S-ND@ | 5.55 42.07 322.20 Gold | 6 (1. GR |C7FXG-0906G-ND | 558 42.27 SSE TR eT as 
Gold | 2.500(63.50) |CMP37G-ND@ | 9.61 72.85 558.00 Tin ‘ GR |C7FXS-0906G-ND } 4.96 37.57 Gal (8) ; ; 
37 i i j f : Gold ‘ Mc \C7EXG-0910M-ND | 1078 81.69 old | 6 (1.83) | GR |C7FFG-2506G-ND | 19.21 145.64 
Tin | 2.500(63.50) |CMP37S-ND@ | 8.18 62.04 475.20 Tin MC | C7FXS-0910M-ND | 10.16 76.99 o5 | Tin | 6(1.83) | GR |C7FFS-2506G-ND | 16.98 128.72 
Female D-Subminiature Connectors, Plastic Shell Gold . GR | C7FXG-0910G-ND 6.48 49.14 Gold 1O(9:08) | MG: RRR tei 39.93 __-257.28 
ii ; Ga leeetoaGciinnl 586 44.44 in| 10 (3.05) | MC |G7FFS-2510M-ND | 31.70 240.31 
9 | Gold | 984(24.99) [CFPORG-ND® 7 422 31.96 244.80 Gold F MO C7EXG=1506MEND | 12:24-92.81 Gold |10(3.05)/ GR |C7FFG-2510G-ND | 22.02 166.90 
Tin | .984(24.99) |CFPO9S-ND@ | 3.60 27.26 208.80 Tin i Mc |C7FXS-1506M-ND | 11.41 86.46 2 in = ae aR ae fe a 
Gold | 1.312(33.32) |CFP15G-ND® | 5.52 41.83 320.40 Gold : GR /GAEXG-1506G-ND | 7.78 59.01 oe Tete ; i 
312(33.32) ; : ; Tin cr lee 60s 5267 Tin | 6 (1.83) | MC |C7FFS-3706M-ND | 37.33 282.97 
15 | Tin | 1.312(33.32)|CFP1S5S-ND@ | 4.68 35.49 271.80 Gold 7 Mc IC7EXG-4510M-ND | 4673 12679 Gold | 6 (1.83) | GR |C7FFG-3706G-ND | 27.80 210.77 
Tin-Lead| 1.312(83:32) | CFPIST-ND | 468 35.49 271.80 Tin [10 (8.05)| MIC [C7FXS-15TOM-ND | 15.89 120.45 37 | a | ee) eR a cae, ace 
Gold i GR |C7FXG-1510G-ND | 930 70.47 ol (3.05) ERGSS MAUMEE) _ 53. 21 
55 | Gold | 1.852(47.04) [CFP25G-ND® | 7.50 56.87 495.60 ah cr lomeeccaMl ase 6442 Tin | 10 (3.05) | MC |C7FFS-3710M-ND | 49.65 376.37 
Tin | 1.852(47.04) |CFP25S-ND@ | 6.39 48.41 370.80 Gold | 6 (1.83) | MC |C7FXG-2506M-ND | 18.86 142.97 Bo ee) OR eee oacg | shes 
Gold | 2.500(63.50) |CFP37G-ND@ | 11.10 84.13 644.40 Tin : MC |C7FXS-2506M-ND ) 17.74 134.51 So Sane : : 
37 é Gold i GR |C7FXG-2506G-ND | 11.71 88.77 Also available in the following configuration: 
Tin | 2.500(63.50) | CFP37S-ND® 9.42 71.44 547.20 Tin f GR | C7FXS-2506G-ND 10.59 80.31 C7SSC-COI010-ND — With Metal Face Connector. 
Male D-Subminiature Connectors, Metal Face Gold i MC__|C7FXG-2510M-ND | 26.43 200.36 Call for complete part number and pricing! 
z Tin X MC |G7FXS-2510M-ND | 25.31 191.90 
| Gold | 984(24.99) [CMMo9G-ND@] 4.00 30.32 232.20 a cr l@eceemeNEn i451 t1003 
Tin | .984(24.99) |CMMO9S-ND@| 3.41 25.85 198.00 Tin i GR |G7FXS-2510G-ND | 13.40 101.57 Male to Female 
Gold | 1.312(33.32) [CMM15G-ND@| 5.27 39.95 306.00 Gold : MC |C7FXG-3706M-ND 29.58 224.22 * MC = Multi-Color. 
15 | Th, |431093.30 ARMIES] 460 a40e 261.00 Tin ; MC |G7FXS-3706M-ND | 27.90 211.53 R= Ga : 
in _| 1.812(83.82) ale 4: s : Gold ; GR |C7FXG-3706G-ND | 16.71 126.64 ited 
55 | Gold | 1.852(47.04) [CMM25G-ND@] 7.16 5429 415.80 Tin ; GR |C7FXS-3706G-ND | 15.03 113.95 om] Coma Lana RIE 
; ‘ Gold i MC_|C7FXG-3710M-ND | 41.90 317.62 | wont: Pale Rs 
Tin | 1.852(47.04) |CMM25S-ND@| 6.08 46.06 352.80 ah : SETS Rar of | Fin- | Feet | bon Digi-Key Pricing 
Gold ] 2.500(63.50) |CMM37G-ND@| 10.60 80.37 615.60 Gold ; er |c7exe-3710G-No | 2044 154.98 Cont.| ish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
37 | Tin | 2.500(63.50) |CMM37S-ND@| 9.02 68.39 523.80 Tin_|10(3.05)| GR_|C7FXS-3710G-ND | 18.77 142.29 SO TOES) CMe MERRITT TTS 6053 
Tin-Lead | 2.500(63.50) | CMM37T-ND 9.02 68.39 523.80 CT a Ae Ocoee ‘ Tin | 6 (1.83) | MC |C7MFS-O906M-ND | 10.63 80.60 
Female D-Subminiature Connectors, Metal Face — Se ue OFMEGIOR, Gold | 6 (1.83) | GR | C7MFG-0906G-ND 9.23 70.00 
RoHS Compliant Call for complete part number and pricing! g | Tin | 6(1.83) | GR |C7MFS-0906G-ND 8.08 61.07 
9 | Gold | .984(24.99) |CFMO9G-ND ] 465 35.25 270.00 Gol % et we ee AE ee (peste 
Tin | .984(24.99) |CFMo9S-ND | 3.97 30.08 230.40 Male to Male 7 Gold |10(3.05)| GR |C7MFG-0910G-ND | 10.14 76.87 
15 | Gold | 1.12(83.92) |CFMISG-ND | 6.05 45.83 351.00 * MC = Multi-Color, tm, (use Gh iaatreesoe ile £9 tas 
. 01 R ‘a a id . 
Tin | 1.312(33.32) |CFM15S-ND | 5.15 39.01 298.80 GR = Gray Tin | 6 (1.83) | MG |C7MFS-1506M-ND | 1553 117,72 
ng | Gold | 1.852(47.04) |CFM25G-ND | 8.22 6228 477.00 SENSORS TG RE Gold | 6 (1.83) | GR |C7MFG-1506G-ND | 1262 95.67 
be (ol as | a Tin | 6 (1.83) | GR |C7MFS-1506G-ND | 11.07 83.92 
Tin | 1.852(47.04) |CFM25S-ND | 6.98 52.88 405.00 of | Fin- | Feet | bon | Digi-Key Frcing 18 | gol ina) mc \GPEGEIORNIOM] 2156 16345 
37 Gold | 2.500(63.50) |CFM37G-ND | 12.18 92.36 707.40 Cont. | ish | (Meters) | Cable* | Part No. 1 10 Tin |10(3.05)| MC |C7MFS-1510M-ND | 20.01 151.70 
Tin | 2.500(63.50) |CFM37S-ND | 10.35 78.49 601.20 Plastic Shell Connectors Gold | 10(3.05)] GR |C7MFG-1510G-ND | 14.13 107.13 
Gold | 6 (1. C7MMG-0906M-ND | 17.25 Tin [10 (3.05)| GR_|C7MFS-1510G-ND_| 1258 95.38 
RoHS Compliant Tin x C7MMS-0906M-ND 10.14 Gold | 6 (1.83) | MC |C7MFG-2506M-ND 25.37 192.32 
Gold i C7MMG-0906G-ND 8.68 Tin | 6 (1.83) | MC | C7MFS-2506M-ND 23.29 176.57 
Ses Tin ; c7mms-ogosc-no | 7.56 Gold | 6 (1.83) | GR |C7MFG-2506G-ND | 18.22 138.12 
D-Subminiature Cable cule ae lem taiae|_ aa | ae | enema | ge ee 
F Tin i C7MMS-0910M-ND | 12.76 old | 10 (8.05) eal : zs 
Assemblies Tin |10(3.05)| MC |C7MFS-2510M-ND | 30.86 233.97 
- 5 leit rane ve Gold | 10 (3.05)| GR |C7MFG-2510G-ND | 21.02 159.38 
i in A -09106- . Tin [10 (3.05)| GR |C7MFS-2510G-ND | 18.95 143.64 
Single Ended — Male Gold | 6 (1. C7MMG-1506M-ND | 16.40 Gold | 6 (1.83) | MC |C7MFG-3706M-ND | 39.19 297.07 
* MC = Multi-Color Tin : C7MMS-1506M-ND | 14.97 Tin | 6 (1.83) | MC |C7MFS-3706M-ND | 36.09 273.57 
GR = Gray Gold i C7MMG-1506G-ND 11.94 Gold | 6 (1.83) | GR | C7MFG-3706G-ND 26.32 199.49 
: Tin i C7MMS-1506G-ND 10.51 37 | tin | 6(1.83) | GR | C7MFS-3706G-ND 23.22 175.99 
No. | Con- | Length | Rib- ead C7MMG-1510M-ND | 2088 Gold | 10 (3.05) | _MC_|C7MFG-3710M-ND | 51.51 390.47 
of | tact | Feet | bon |Digi-Key Pricing - : aS RES Tin | 10 (3.05) | MC |C7MFS-3710M-ND | 48.41 366.97 
Cont. | Finish | (Meters) | Cable* | Part No. 1 1 ; : Gold | 10 (3.05)| GR |C7MFG-3710G-ND | 30.05 227.83 
Using Plastic Shell Connectors Gold ; C7MMG-1S10G-ND | 13.45 Tin |10(3.05)| GR [C7MFS-3710G-ND | 26.95 204.33 
Gold | 6 (1.83) | MC |C7MXG-O906M-ND] 7.59 57.57 Tin 5 C7MMS-1510G-ND | 12.02 fi fiagia ine rola naipione 
Tin | 6(1.83) | MC |C7MXS-0906M-ND | 7.04 53.34 Gold i C7MMG-2506M-ND | 24.38 C7Pacig eIniUie ND a WuthiMetal Face G 
Gold | 6 (1.83) | GR |C7MXG-0906G-ND | 5.02 38.04 Tin : C7MMS-2506M-ND | 22.46 re See oor iiniberan Moose ‘onnector. 
g | Tin | 6(1.83) | GR /C7MXS-0906G-ND | 446 33.81 Gold | 6 (1, C7MMG-2506G-ND | 17.23 at ee 
Gold | 10 (3.05) | MC |C7MXG-0910M-ND | 10.22 77.46 Tin : C7MMS-2506G-ND 15.31 
Tin |10(3.05)| MC |C7MXS-O910M-ND | 966. 73.23 Gold ' C7MMG-2510M-ND | 31.95 
Gold | 10(3.05)| GR |C7MXG-0910G-ND | 592 44.91 = 7 | Cc 7 -ND 
p Tin i C7MMS-2510M-ND | 30.03 : 
Tin [10 (3.05)|_GR_|C7MXS-0910G-ND |__5.37___40.68 Ribbon Cable 
Gold | 6 (1.83) | MC |C7MXG-1506M-ND | 11.56 67.64 Gold 5 C7MMG-2510G-ND | 20.03 Style ulti-color 
Tin | 6(1.83) | Mc |C7MXS-1506M-ND | 10.85 82.23 Tin ! C7MMS-2510G-ND | 18.11 TAGS), ray 
Gold | 6(1.83)| GR |C7MXG-1506c-ND | 7.10 53.84 Gold | 6 (1. C7MMG-3706M-ND | 37.70 at (IOAN gaat (ls OH and 
tg | Tin | 6(1.83) | GR /C7MXS-1506G-ND | 6.39 48.44 Tin i C7MMS-3706M-ND | 34.85 SaTin (ROHS) 
Gold | 10 (3.05) | MC |C7MXG-1510M-ND | 16.04 121.62 Gold : C7MMG-3706G-ND | 24.83 T=Tin-Lead ‘—[No. Of Contacts 
Tin | 10(3.05)| MC |C7MXS-1510M-ND | 15.33 116.22 Tin i C7MMS-3706G-ND | 21.98 ri ® ; . 
Gold | 10(3.05)| GR |C7MXG-1510G-ND | 8.61 65.30 Gold ' C7MMG-3710M-ND | 50.02 Digi-Key" Custom Cable Assemblies Available 
Tin |10(3.05)| GR |C7MXS-1510G-ND | 7.90 _ 59.89 Tin 05) C7MMS-3710M-ND | 47-17 Call Digi-Key 
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Single Ended Style 4 No. of] Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key Pricing 
* 2 j Cont. | Finish| In.(cm) | Cable* | Part No. 1 10 
MC = Multi Color, 
INDUSTRIES GR = Gray Tin |18(45.72)| GR |COPPS-2418G-ND | 5.83 44.19 
Dip connector without Gold | 36(91.44)| MC |C6PPG-2436M-ND | 11.65 88.30 
DIP Connectors strain relief shown. 24 | Tin |36(91.44)| mc |cePPs-2436M-ND | 10.47 79.37 
— Pin #1 on connector is Gold | 36(91.44)| GR |C6PPG-2436G-ND | 7.81 59.24 
No. of Dimensions - Inch (mm) connected to 2nd conductor on cable Tin | 36(91.44)| GR |cePPs-2436G-ND 664 50.31 
Pins A B C - a s 
14 | 42(10.67) | .754(19.15) | .300(7.62) No. of| Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key Pricing Gold | 6(15.24) | MC |C6PPG-4006M-ND | 10.47 79.35 
16 42,1087) 854(21.69) | .300(7.62) Cont. |Finish| In.(cm) | Cable* | Part No. 1 10 Tin | 6(15.24) | MC |C6PPS-4006M-ND | 8.73 66.19 
« B 24 | .72(18.29) | 1.264(32.21) | .600(15.24) Gold | 6(15.24) | MC |C4PXG-1406M-ND | 233 17.64 Gold | 6(15.24) | GR |C6PPG-4006G-ND | 946 71.72 
ee 40_| .72(18.29) | 2.067(52.50) | .600(15.24) Tin | 6(15.24) | MC |C4PXS-1406M-ND | 1.99 15.06 Tin | 6(15.24) | GR |C6PPS-4006G-ND | 7.72 58.56 
iiieatlaga: . ‘al: Gold | 6(15.24) | GR |C4PXG-1406G-ND | 1.94 14.74 Gold | 18(45.72)| MC |C6PPG-4018M-ND | 13.55 102.70 
Specifications: * Contacts: phosphor b * Insulator Material: UL 94V-0 : 
retardant glass-filed thermoplastic.» Strain Reliet Strap Materia: Tin-plated Tin | 6(15.24) | GR |CAPXS-14066-ND ] 160 12.15 go | Tm | 18(45.72)| MC |CePPS-401eM-ND | 11.81 89.54 
steel * Color: Blue » Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Current Gold 72)|_MC_|C4PXG-1418M-ND | 3.45 26.14 Gold | 18(45.72)| GR |C6PPG-4018G-ND | 10.53 79.80 
Rating: 1A (maximum) per contact Dielectric Withstand Voltage: Greater 14 ade ae th 4 ee et a a Tin | 18(45.72)| GR | C6PPS-4018G-ND 8.79 66.64 
than 500Vdc at sea level » Insulation Resistance: Greater than 5 x 10°O 0 5.7 IB H ‘ 7. y | 
* Mates with standard Dip socket with 100” x .300” or 100” x .600” (2.54mm Tin | 18(45.72)| GR |C4PXS-1418G-ND | 1.96 14.83 eo Hye a por ereaY ae ae 
x 7.62mm or 2.54mm x 15.24mm) contact spacing Gold | 36(91.44) | MC | C4PXG-1436M-ND 5.13 38.88 : “ : 
Tin | 3691.44) | wc |capxs-1436m-np | 479 36.30 Gold |36(91.44)| GR |C6PPG-4036G-ND | 1213 91.92 
No. of Contact | Digi-Key Pricing Gold | 36(91.44)| GR |C4PXG-14366-ND | 2.83 21.44 Tin |36(91.44)| GR |C6PPS-4036G-ND | 10.39 78.76 
Cont. | Finish | Part No. 1 10 100 1,000 Tin_| 36(91.44) | GR |C4PXS-1436G-ND | 2.49 18.86 Also available in the following version: 
DIP Connectors — .175"(4.44mm) Pin Length Gold | 6(15.24) | MC |C4PXG-1606M-ND | 249° 18.91 C6RRC-LILILILIL-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 
44 | Gold [CDP14G-ND@ 177. 13.40 102.60 741.00 Tin | 6(15.24) | MC |C4PXS-1606M-ND | 2.12 16.09 Call for complete part number and pricing! 
Tin |CDP14S-ND@ 1.43 10.81 82.80 598.00 Gold | 6(15.24) | GR |C4PXG-1606G-ND | 2.09 15.87 
Gold |CDP16G-ND® 189 1434 109.80 793.00 Tin | 6(15.24) | GR | C4PXS-1606G-ND 1.72 13.05 
16 | tin |copi6s-NDe 1.52 11.52 88.20 637.00 Gold | 18(45.72) | _MC_|C4PXG-1618M-ND | 3.70 _28.06 Double Ended styles 
Gold |CDP24G-ND® | 3.10 23.50 180.00 1300.00 1 | tin | 18(45.72)) MC TORRE BIEM END) 3.33 25.24 * MC = Multi Color, 
4 Gold | 18(45.72)| GR |C4PXG-1618G-ND | 2.50 18.93 GR - Gra 
24) Tin |CDP24S-ND@ 251 19.04 145.80 1053.00 ; y 
Tn-Lead (@DRSTS DE dads - 448 90° 40RLO0 Tin | 18(45.72)| GR |C4PXS-1618G-ND | 2.12 16.11 ; 
Insel a a ! 5: 58. Gold | 36(91.44)| MC |C4PXG-1636M-ND | 5.51 41.78 Dip connector without 
40 Gold |CDP40G-ND@ 4.46 33.84 259.20 1872.00 Tin_ | 36(91.44) | MC _|C4PXS-1636M-ND 5.14 38.96 strain relief shown. ; 
Tin | CDP40S-ND®@ 3.60 27.26 208.80 1508.00 Gold |36(91.44)| GR | C4PXG-1636G-ND 3.10 23.51 Pin #1 on connector is 
Strain Relief Straps For DIP Connectors — Tin aa 44)| GR | C4PXS-1636G-ND 273 20.69 connected to 2nd conductor on cable 
RoHS Compliant Gold | 6(15.24) | MC |C4PXG-2406M-ND | 4.01 30.38 sai 
B ‘ i igi- Pricin: 
14 | —  /CDSR14-ND 19° 1.41 10.80 78.00 Tin sean) MC |C4PXS-2406M-ND | 3.42 25.92 nasal eon mie albhon lot ney ji a 
16 | — _ |CDSR16-ND 22 1.65 12.60 91.00 Gold | 6(15.24) | GR |C4PXG-2406G-ND | 3.37 25.54 Gold 1 615-24) | MG caPPGa4oewanp | 4.09 31.04 
24 | —  |cDsRe4-ND 28 = 2.42 © 16.20 117.00 Tin | 6(15.24) | GR |C4PXS-2406G-ND | 2.78 21.07 a ton me (eanceetneintall 341 25.87 
40 | —  |cDsR40-no 31 2.35 18.00 130.00 Gold | 18(45.72) |_ MC | C4PXG-2418M-ND | 5.82 44.15 eas aoa cr (ERED) 371 onda 
; Tin | 18(45.72)| MC |C4PXS-2478M-ND | 5.23 39.68 old | 6(15.24) : ; 
@ RoHS Compliant 24 Tin | 6(15.24)| GR |C8PPS-1406G-ND | 3.03 22.96 
Gold | 18(45.72)| GR |C4PXG-2418G-ND | 3.91 29.62 co |1845.73)| Mc TERRE!) 5.00 3063 
Tin | 18(45.72)| GR |C4PXS-2418G-ND | 3.32 25.15 Ti Tai 3) mc ENCeCEEEENG eg 3g 
Gold | 36(91.44)| MC |C4PXG-2436M-ND | 855 64.80 1g | Tin | 1845.72) gen 5 ; 
DIP Cable Tin_|36(91.44) | MC |C4PXS-2436M-ND | 7.96 60.33 Gold /18(45.72)) GR |GBRRGRICG ND) 406 30.81 
. Gold | 36(91.44)| GR |C4PXG-2436G-ND | 4.71 35.74 Tin /18(45.72)) GR /GSRRSASISG:ND)) 3.38 = 25.64 
Assemblies Tin 266 44)| GR |capxs-2436¢-No | 4.13 31.27 Gold |36(91.44)} MC |C8PPG-1436M-ND| 6.90 52.28 
Gold | 6(1524) | MC |C4PXG-4006M-ND | 6.00 45.51 Tin |36(91.44)| MC |C8PPS-1436M-ND| 6.21 47.11 
' Tin | 6115.24) | MC \C4PXS-4006M-ND | 514 38.93 Gold |36(91.44)[ GR |C8PPG-1436G-ND | 4.60 34.84 
a a ad . Gold atl a GR |C4PXG-4006G-ND | 5.00 37.88 Tin_|36(91.44)|_GR__|C8PPS-1436G-ND | 3.91 29.67 
* MC = Multi Color, on Tin | 6(15.24) | GR |C4PXS-4006G-ND | 4.13 31.30 Gold | 6(15.24) | MC /C8PPG-1606M-ND) 4.39 33.24 
GR = Gray Gold | 18(45.72) | MC |C4PXG-4018M-ND | 9.08 68.86 Tin | 6(15.24) | MC |C8PPS-1606M-ND| 3.64 27.60 
: : 4g | Tin | 18(45.72) | WIC | C4PXS-4018M-ND | 8.22 62.28 Gold | 6(15.24) | GR /C8PPG-1606G-ND ) 3.98 30.20 
ip connector. witout Gold | 18(45.72)| GR |C4PXG-4018G-ND | 6.06 45.96 Tin | 6(15.24) | GR |C8PPS-1606G-ND | 3.24 24.56 
Pin Aan connactir ls Tin | 18(45.72)| GR |C4PXS-4018G-ND | 5.19 39.38 Gold | 18(45.72)| MC |C8PPG-1618M-ND| 5.59 42.39 
connected to Bad conductor on cable Gold | 36(91.44) | MC |C4PXG-4036M-ND | 13.70 103.89 yg | Tin | 18(45.72)) MC |C8PPS-1618M-ND | 4.85 36.75 
Tin_ | 36(91.44) |_MC_|C4PXS-4036M-ND | 12.84 97.31 “ pee a rari a etc a oe 
No.of |Cont. | Lengih | Ribbon |bigi-Ke Pricing Gold | 36(91.44) | GR |C4PXG-4036G-ND | 7.66 58.08 in 5.7; -1618G- i 7. 
Cont. | Finish ta(on) Cable” | Part Now 1 10 Tin | 36(91.44) |_GR_[C4PXS-4036G-ND_| 6.79 _51.50 Gold |36(91.44)/ MC |C8PPG-1636M-ND| 7.40 56.12 
Gold | 6(15.24) | MC | C2PXG-1406M-ND | 2.33 17.64 Also available in the following version: z a S000 4) Me Ee eseMe os 20.48 
Tin | 6(15.24) | MCG |C2PXS-1406M-ND | 1.99 15.06 C4RX_-OIOIOICIO-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. LY (91.44) 1636G- ; 4 
Gold | 6(15.24) | GR |C2PXG-1406G-ND | 1.94 14.74 Call for complete part number and pricing! Tin_ |36(91.44)|_ GR__|C8PPS-1636G-ND | 4.25 32.21 
Tin | 6(15.24) | GR |C2PXS-1406G-ND | 1.60 12.15 Gold | 6(15.24) | MC |C8PPG-2406M-ND| 7.11 53.88 
Gold | 18(45.72)|_MC_|C2PXG-1418M-ND | 3.45 26.14 Tin | 6(15.24) | MC |C8PPS-2406M-ND| 5.93 44.95 
Tin | 18(45.72)| MC |C2PXS-1418M-ND | 3.11 23.55 Gold | 6(15.24) | GR |C8PPG-2406G-ND| 6.47 49.04 
14 | Gold |18(45.72)| GR |c2Pxc-t418c-ND | 230 17.42 Double Ended Style 6 Tin | 6(15.24) | GR |C@PPS-2406G-ND | 5.29 40.11 
an, | 1057) BR ag] 28 14.83 * MC = Multi Color, Gold |18(45.72)| MC |C8PPG-2418M-ND| 8.92 67.65 
- eae a i Mc lGaeReRteMINAAL 47a 3630 GR = Gray og | Tin [18(45.72)| MC /C8PPS-2418M-ND | 7.75 58.72 
: : , , Gold |18(45.72)| GR |C8PPG-2418G-ND | 7.01 53.12 
Gold | 36(91.44)| GR |C2PXG-1436G-ND 2.83 21.44 Dip connector without Ti 48(45.72)| GR |C8PPS-2418G-ND 5.83 4419 
Tin_|36(91.44)|_ GR__[C2PXS-1436G-ND | 2.49 18.86 strain relief shown. in | 18(45.72) -24186- 5 - 
Gold | 6(15.24) | MC |C2PXG-1606M-ND | 2.49 18.97 Pin #1 on connector is Gold | 36(91.44)} MC /C8PPG-2436M-ND) 11.65 88.30 
Tin atts 24) MC |C2PXS-1606M-ND | 2.12 16.09 connected to 2nd conductor on cable Tin |36(91.44)| MC |C8PPS-2436M-ND | 10.47 79.37 
Gold | 6(15.24) | GR |C2PXG-1606G-ND | 2.09 15.87 _ Gold /36(91.44)| GR |C8PPG-2436G-ND | 7.81 59.24 
Tin | 6(15.24) | GR |C2PXS-1606G-ND | 1.72 13.05 No. of] Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key Pricing Tin |36(91.44)| GR |C8PPS-2436G-ND | 6.64 —_50.31 
Gold | 18(45.72)|_MC__|C2PXG-1618M-ND | 3.70 28.06 Cont. | Finish | In.(cm) * | Part No. 1 10 Gold | 6(15.24) | MC |C8PPG-4006M-ND| 10.47 79.35 
ig | tin | 18(45.72) | MC /C2PXS-1618M-ND | 3.33 25.24 Gold | 6(15.24) C6PPG-1406M-ND | 4.09 31.04 Tin | 6(15.24) | MC |C8PPS-4006M-ND| 8.73 66.19 
aolt ee 5) OFS eneHENM| ase tea Tin | 6(15.24) C6PPS-1406M-ND | 3.41 25.87 Gold | 6(15.24) | GR |C8PPG-4006G-ND | 946 71.72 
Gold |30(97.44)| Mc [copxe-tescw-ND | 551 4178 Gold | 6(15.24) C6PPG-1406G-ND | 3.71 28.13 Tin | 6(15.24)| GR |C8PPS-4006G-ND | 7.72 58.56 
Tin _[36(91-44)|_Mc_|C2PXS-1636M-ND | 514 38.96 Tin | 6(15.24) C6PPS-1406G-ND | 3.03 22.96 Gold |18(45.72)| MC |C8PPG-4018M-ND| 13.55 102.70 
Gold | 36(91.44)| GR |C2PXG-1G36G-ND | 3.10 23.51 Gold | 18(45.72) C6PPG-1418M-ND | 5.22 39.53 ag | tin [18(45.72) | MIC /C8PPS-4018M-ND | 17.81 89.54 
Tin | 36(91.44)| GR |C2PXS-1636G-ND | 273 20.69 Tin | 18(45.72) CEPPS-1418M-ND | 4.53 34.36 Gold |18(45.72)| GR |C8PPG-4018G-ND | 10.53 79.80 
Gold | 6(15.24) | MC |C2PXG-2406M-ND | 4.01 30.38 Gold | 18(45.72) C6PPG-1418G-ND | 4.06 30.81 Tin |18(45.72)| GR |C8PPS-4018G-ND | 879 66.64 
Tin | 6(15.24) | MC |C2PXS-2406M-ND | 3.42 25.92 Tin | 18(45.72) COPPS-1418G-ND | 3.38 25.64 Gold |36(91.44)| MC |C8PPG-4036M-ND| 18.17 137.73 
Gold | 6(15.24) | GR |C2PXG-2406G-ND | 3.37 25.54 Gold | 36(91.44) C6PPG-1436M-ND | 6.90 52.28 Tin |36(91.44)| MC |C8PPS-4036M-ND | 16.43 124.57 
Tin | 6(15.24) | GR |C2PXS-2406G-ND | 2.78 21.07 Tin | 36(91.44) C6PPS-1436M-ND | 6.21 47.11 Gold |36(91.44)| GR |C8PPG-4036G-ND | 1213 97.92 
Gol mae we OC SHEMNG nee ne Gold | 36(91.44) C6PPG-1436G-ND 460 34.84 Tin |36(91.44)| GR |C8PPS-4036G-ND | 10.39 78.76 
24 | Gola 18(4572)| GR |CoPxG-2418G-ND | 391 29.62 at ee eee ase a4 oer Also available in the following version: ; ae 
Tin | 18(45.72)| GR  |C2PXS-2418G-ND 3.32 2515 x 3 . y C8RRC-LOIOCIL-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 
Gold | 36(91.44)| MC |C2PXG-2436M-ND | 8.55 64.80 Tin | 6(15.24) C6PPS-1606M-ND 3.64 27.60 Call for complete part number and pricing! 
Tin | 36(91.44) | MC _|CoPXS-2436M-ND | 7.96 60.33 Gold | 6(15.24) C6PPG-1606G-ND | 3.98 30.20 (Continued) 
Gold | 36(91.44)| GR |C2PXG-2436G-ND | 4.71 35.74 Tin COPPS-1606G-ND | 3.24 24.56 
Tin_|36(91.44)|_ GR__[C2PXS-2436G-ND | 4.13 31.27 Gold C6PPG-1618M-ND_ | 5.59 42.39 
Gold | 6(15.24) | MC |C2PXG-4006M-ND | 6.00 45.51 Tin COPPS-1618M-ND | 4.85 36.75 Cc x -ND 
Tin | 6(15.24) | MC |C2PXS-4006M-ND | 5.14 38.93 Gold C6PPG-1618G-ND | 4.39 33.26 er 
Gold | 6(15.24) | GR |C2PXG-4006G-ND | 5.00 37.88 Tin C6PPS-1618G-ND | 364 27.62 Sor siadesEadea [ Ribbon Cable 
Tin | 6(15.24) | GR |C2PXS-4006G-ND | 4.13 31.30 Gold C6PPG-1636M-ND 740 56.12 4cU1cSingle- Ended M = Multi-Color 
Gold | 18(45.72)|_MC__|C2PXG-4018M-ND | 9.08 __68.86 Tin C6PPS-1636M-ND | 6.66 50.48 6(1L]=Double-Ended Lasciey 
ag | Tin. (1845.72) | MC |C2PXS-4018M-ND |~ 8.22 62.28 Gold CapPG-636G-ND | 4.99 37.85 @ccicDeuble-Ended “ ae 
Gold 1388 72)| GR |C2PXG-4018G-ND | 6.06 45.96 eee oer =Double-Ended [Length (Use “Inches” only.) 
y Tin C6PPS-1636G-ND | 4.25 32.21 
Tin |18(45.72)| GR |C2PXS-4018G-ND | 5.19 39.38 Gold ce ; 
Gold | 36(91.44)| MC |C2PXG-4036M-ND | 13.70 103.89 fl 5 H 711 93.88 Cont. Finish LY No. of Contacts 
Tin | 36(91.44)| MC |C2PXS-4036M-ND | 12.84 97.31 Tin C6PPS-2406M-ND ) 5.93 44.95 een 
Gold | 36(91.44)| GR |C2PXG-4036G-ND | 7.66 58.08 Gold C6PPG-2406G-ND | 6.47 49.04 pate 
Tin_|36(91.44)|__GR__[C2PXS-4036G-ND | 6.79 51.50 Tin COPPS-2406G-ND | 5.29 40.11 


Also available in the following version: 
C2RXC1-OO000-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 
Call for complete part number and pricing! 
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Digi-Key® Custom Cable Assemblies Available 


Call Digi-Key 
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No. AL 
CU woustaes of | Cont. Dim.A | Digi-Key Price Each PCB Connectors . @ 
7 2 Cont.| Finish Inch (mm) _| Part No. 1 10 100 SPECIFICATIONS: * Contacts: Phosphor bronze * Contact Plating: 263 
Dip Cable Assemblies (cont) ig | Gold | 97(24.82) [CSCIeG-ND® | 202 153° 1.17 a freee Lal ean (6.68) 
Double Ended Style 0 Tin 97(24.82) | CSC16S-ND@ 17130 99 ~ 125°C «Current Rating: 1A (maximum) per contact 4 
Gold 1.177(29.90) | CSC20G-ND@ 2.11 1.60 1.23 * Dielectric Withstand Voltage: Greater than SOOVDC im 
* MC = Multi Color, 20 Tin 1.177(29.90) | CSC20S-ND® 4.80 137 1.05 at sea level » Insulation Resistance: Greater 
GR=G : : : : : than 5 x 1090. G ll-off f ithout 
bee ng | Gold |1.477(87.52)[Csc2eG-ND® | 251 1.91 1.46 strain rele, 5.60k9, minimum (force slong 
Dip connector without Tin | 1.477(37.52)|CSC26S-ND@ | 214 163 1.25 contacts primary axis) ; 
strain relief shown. (12.7) 
Pin #1 on connector is Gold | 1.877(47.68) |CSC34G-ND@® | 310 235 1.80 — _ : 
connected to 2nd conductor on cable 34] Tin | 1.877(47.68)|CSC34S-ND® | 264 2.00 1.53 ai of Gants pa la Dialxey , pare rae He 
No. of] Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key Belcing te tee cesta = a a 10 | Tin | .700(17.78) |CPC10S-ND@ | 136 1.04 80 
Cont. | Finish | In.(cm) | Cable* | Part No. 1 10 40 0 -177(58.30) 5 . : 
Gold | 6(15.24) | MC |COPPG-1406M-ND 409 31.04 Tin | 2.177(55.30) |CSC40S-ND@ | 2.88 2.19 1.68 +20 Tin | 1.200(30.48) | CPC20S-ND@ 158 120 92 
Tin | 6(15.24) | MC |COPPS-1406M-ND 3.41 25.87 Gold |2.677(68.00)|CSC50G-ND® | 4.09 341 238 
Gold aieod GR |coppe-1406G-ND 371 2813 50 (68.00) 26 | Tin | 1.500(38.10) |CPC26S-ND® | 2.05 156 1.19 
Tin | 61224 | GR |GOPPS-14066.ND ange.) 22 aR Tin _ |2.677(68.00) |CSC50S-ND@ | 3.47 264 2.02 
Gold |18(45.72)| mc |COPPG-1418M-ND | 522 3953 Gold ]3.177(80.70) |CSC60G-ND® | 4.99 379 290 34 | Tin | 1.900(48.26) |CPC345-ND@ | 251 1.91 1.46 
Tin |18(45.72)| MC |COPPS-1418M-ND 453 34.36 60 Tin |3.177(80.70) |CSC6OS-ND® | 4.25 3.22 247 i 5 
"* | ens fisis.72)| Gk copre-1a1ge-ND | 496 3081 Tin-Lead |3177(80.70)|csceoT-ND | 425 322 247 ee | \nmnmon 
f -14186- i f 7 7 Tin-Lead | 2.200(55.88) | CPC40T-ND 285 217 1.66 
Gold |36(91.44)) MC |COPPG-1436M-ND | 690 52.28 Sooke! Connector Wil Strain Helier: ee) 
Tin [36(91.44)|_MC_ | COPPS-1436M-ND 621 4714 19 | S0ld | 877(17.20) JCSRIOG-ND® 7 1.52 1.16 89 50 | Tin | 2.700(68.58) |CPC50S-ND® | 357 271 207 
Gold [36(91.44)|_ GR |COPPG-1436G-ND 460 34.84 i 4 
Tin_[36(91.44)|_GR_|COPPS-1436G-ND 3.91 29.67 ae a ee = a Tin | 3.200(81.28) |CPC60S-ND@ | 4.09 311 2.38 
Gold | 6(15.24) | MC |COPPG-1606M-ND | 4.39 33.24 o 877(22.28) s : : 60 | 
Tin | 6(15.24) | MC  |COPPS-1606M-ND 3.64 27.60 14 Tin .877(22.28) |CSR14S-ND@ 171 1.30 99 Tin-Lead | 3.200(81.28) | CPC60T-ND 409 3.11 2.38 
Gold pea) oe Conn G0e AD a 2 Tin-Lead_| .877(22.28) | CSR14T-ND 17113099 * Full row version. (“Special Center” version shown above.) 
Gold |18(48.72)| mc [copPe-t6i8M-ND | 559 4230 ag | Gold | 977(24.82) |CSRIGG-ND® ] 223° 1.70 1.30 @ RoHS Compliant 
te | Jin. [18(45.72) | MIC | COPPS-1618M-ND 485 36.75 Tin__| .977(24.82) |CSRI6S-ND@ | 1.89 1.44 1.10 
aod 18(45.72) as ST 439 = np | Sold |4-177(29.90) |CSR20G-ND@ | 236479 1.37 re. d E d re. t 
in |18(45.72) -16186- k 7. i i 
Guu [scones | ne EMR «Sco See Tin _|1.177(29.90)|cspe0s-nD@ | 2.02 153 1.17 ar ge Connectors 
Tin |36(91.44)| MC_|COPPS-1636M-ND 6.66 50.48 Gold | 1.477(37.52) |CSR26G-ND@ | 2.73 2.07 1.59 SPECIFICATIONS: * Contacts: Phosphor bronze » Contact Plating: 10) 
Gold [36(91.44)| GR |COPPG-1636G-ND 499 37.85 26 Tin |1.477(37.52) |CSR26S-ND@® | 2.33 1.77 1.35 inch gold (in mating area) over 50p inch nickel or 100y 
Tin_|36(91.44)|_GR__| COPPS-1636G-ND 4.25 32.21 Tin-Lead | 1.477(37.52) |CSR26T-ND@ | 2.33 1.77 1.35 inch tin-lead * Insulator Material: UL 94V-0 ~~ (10°32) 
Gold ] 6(15.24) | MC | COPPG-2406M-ND 711 53.88 G flame-retardant thermoplastic » Color: Blue a 
Tin | 6(15.24) | MC |COPPS-2406M-ND | 5.93 44.95 34 | Gold | 1.877(47.68) |CSR34G-ND@® | 3.35 2.54 1.95 + Operational Temperature: -55°C ~ 125°C f 
Gold | 6(15.24) | GR | COPPG-2406G-ND 647 49.04 Tin |1.877(47.68) |CSR34S-ND@ | 2.85 217 1.66 + Current Rating: 1A (max.) per contact ave) 
aa eee Re Dee go | Sold [2.477(65.30) [CSRA0G-ND@® [363° 2:75 2.11 + Dielectric Withstand Voltage: Greater ~£° rb 
Tin [18(45.72) MC | COPPS-241 8MI-ND 775 BB 7D Tin _|2.177(55.30) |CSR40S-ND@ | 3.07 233 1.79 than 500Vdc at sea level » Insulation : 
24 ‘ : i Resistance: Greater than 5 x 1090 mia 
Gold |18(45.72)| GR | COPPG-2418G-ND 7.01 53.12 Gold |2.677(68.00)|CSRS50G-ND@ | 4.31 3.27 251 Cave lof falts 226 7an/ontacl 
aL veg a CoS e ID oe ale 50 | Tin |2.677(68.00)|CSRS0S-ND® | 3.66 278 213 min. (force along contacts primary axis) WG 
Tin_[36(91.44)|_Mc_|COPPS-2436M-ND | 10.47 79.37 Tin-Lead_ | 2.677(68.00) | CSR50T-ND 3.66 278 213 : 
Gold [36(91.44)| GR |COPPG-2436G-ND 781 59.24 Gold 3.177(80.70) |CSR60G-ND@ | 5.24 3.98 3.05 No. of] Cont. | Dimension A | Digi-Key Price Each 
Tin_|36(91.44)|_GR_| COPPS-2436G-ND 6.64 50.31 60 Tin |3.177(80.70) |CSR60S-ND® | 4.46 339 260 Cont. | Finish | Inch(mm) _| PartNo. 1 10100 
Gol een me Cone ore oa ne Tin-Lead |3.177(80.70) | CSR6OT-ND 446 339 260 Gold | .976(24.79) |CCETOG-ND® | 2.67 203° 1.55 
Gold | 6(15.24) | GR |COPPG-4006G-ND 946 71.72 Socket Connector With Polarizing Key 10) Tin | -976(24.79) eeu eee 172 1.32 
old | 6(15.24) Tin-Lead| .976(24.79) | CCE10T-ND 226 172 1.32 
Tin | 6(15.24) | GR | COPPS-4006G-ND 7.72 58.56 Gold | .677(17.20) |CKC10G-ND® | 1.24 94 72 - : : : ; 
Gold |18(45.72)|_MC_|COPPG-4018M-ND | 13.55 102.70 10 Tin 677(17.20) \cKcios-ND@ | 105 80 62 Gold | 1.476(37.49) |CCE20G-ND® | 3.57 271 2.07 
ag | Jin |18(45.72) | WIC |COPPS-4018M-ND [11.81 89.54 : : : : : 20 | Tin | 1.476(37.49) |CCE20S-ND@ | 3.04 2.31 1.77 
Gold |18(45.72)/ GR |COPPG-4018G-ND | 1053 79.80 14 | Sold | .877(22.28) Oe cuems) 4 1.82 1.01 Tin-Lead| 1.476(37.49) |CCE2OT-ND__ | 304 231 1.77 
Tin |18(45.72)| GR |COPPS-4018G-ND 8.79 66.64 Tin | .877(22.28) |CKC14S-ND@ | 1.49 113 87 Gold | 1.776(45.11) |CCE26G-ND® | 4253.22 247 
Sin. |seroi-44)| MC_[GOPPS40S6MND | 1643 _tzas7| | | 15 | CO | 977(2482) [CKOTeG-ND® | 202° 153° 1:17 % | tin_| +.776145.11 locezes-noe | 360 2.73 _ 209 
Gold |36(91.44)[ GR |COPPG-4036G-ND | 12.13 91.92 Tin _| .977(24.82) |CKC16S-ND@ | 1.71 1.30.99 Gold | 2.176(55.27) |CCE34G-ND® | 5.27 4.00 3.06 
Tin_|36(91.44)|_GR_|COPPS-4036G-ND | 10.39 78.76 og | Gold | 4-177(29.90)/CKC206-ND® | 211° 1.60 1.23 34 | Tin | 2.176(55.27) |CCE34S-ND@ | 450 341 261 
Also available in the following version: Tin 1.177(29.90) | CKC20S-ND® 1.80 1.37 1.05 Tin-Lead | 2.176(55.27) | CCE34T-ND 450 3.41 2.61 
CoRRC-LILIAIOLI-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. Gold 1.477(37.52) | CKC26G-ND@ 251 1.91 1.46 Gold | 2.476(62.89) |CCE40G-ND® | 6.17 468 3.59 
Call for complete part number and pricing! 28 | tin | 4.477(87.52)|CKC26S-ND@ | 214 1.63 1.25 40 | Tin | 2.476(62.89) |CCE40S-ND® | 5.24 3.98 3.05 
Gold | 1.877(47.68)|CKC34G-ND® | 310 235 1.80 Meet OrBITE 5% pears 2st aS 2 
7 01 e is iS . F A 
34 Tin | 1.877(47.68) |CKC34S-ND@ | 2.64 2.00 1.53 d 
Socket Con nectors WE Tin-Lead_| 1.877(47.68) | CKC34T-ND 264 200 1.53 50) _ Tin | 2.976(75.58) Rebel O82 447 342 
Tin-Lead| 2.976(75.59) | CCE50T-ND 589 447 3.42 
Sure ; Sonera cara Gold |2.177(55.30)|CKC40G-ND® | 341 259 1.98 - 
jocket Connector 5 Socket Sabet ker a 40 Tin 2.177(55.30) | CKC40S-ND® 288 219 168 ae Bocce CE aheas anes $.25/2 $.94/10 $7.20/100 
5 Tin-Lead_ | 2.177(55.30) | CKC40T-ND 288 219 1.68 7 
59 | Gold | 2:677(68.00)/CKC50G-ND@® | 409° 3.11 2.38 
Tin _|2.677(68.00) |CKC50S-ND@ | 3.47 2.64 2.02 i i 
go | S014 [8-177(80.70) |CKCB0G-ND® ] 499 3:79 290 Termination 
Tin |3.177(80.70) |CKC60S-ND@ | 4.25 3.22 247 Jumpers 
Socket Connector w/Polarizing Key and Strain Relief 
Socket’ Connector witiiSiraln’ | “Socket Gonnactar with 45 Gold .677(17.20) |CKR10G-ND@ | 152 1.16 89 Socket Connector — Single Ended 
Relief Strain Relief and Central Tin | .677(17.20) |CKR10S-ND@ | 130 99 76 * MC = Multi Color, 
Polarizing Key Gold | .877(22.28) |CKRI4G-ND® | 2.02 153 1.7 GR = Gray 
14 Tin | .877(22.28) |CKR14S-ND@® | 1.71 130 99 
Tin-Lead | .877(22.28) | CKR14T-ND 171 130 99 
16 Gold .977(24.82) |CKR16G-ND® | 2.23 1.70 1.30 Dip connector without strain relief shown. 
Tin | .977(24.82) |CKR16S-ND@ | 1.89 144 1.10 SisTenil(Gssi5 Es uaa RING PARSER 
a |__Gold__|4.177(29.90) [CKR206-ND@ | 2.36 1.79 1.37 Cont. |Finish| Inch(om) | Cable* | Part No. 1 10 
Tin__|1.177(29.90) |CKR20S-ND@ | 2.02 1.53 1.17 Gold | 3691.44) | MC |CTAXG-1036M-ND | 3.65 2.77 
Gold |1.477(37.52)|CKR26G-ND@ | 2.73 207 1.59 to | Tin. | 36(91.44) | MC | C1AXS-1036M-ND | 3.46 2.63 
ay ites . heres hos sae Babe ae ae 26 Tin 1.477(37.52)|CKR26S-ND® | 233 1.77 1.35 Gold | 36(91.44)} GR |C1AXG-1036G-ND 2.00 1.52 
gold (in mating area) over 50p inch nickel or inch tin-lead » Insulator ia 24 Tin | 36(91.44) | GR |C1AXS-1036G-ND 1.81 1.38 
Material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic » Strain Relief Strap Tin-Lead | 1.477(87.52) [CRBZGTEND) cc Continued, 
Material: Insulated stainless steel * Color: Blue * Operating Temperature: Gold | 1.877(47.68) |CKR34G-ND@ | 3.35 2.54 1.95 (Continued) 
-55°C ~ 125°C * Current Rating: 1A (max.) per contact Dielectric Withstand 34 Tin 1.877(47.68) | CKR34S-ND® 285 217 1.66 
Voltage: Greater than SOOVDC at sea level * Insulation Resistance: Greater Tin-Lead_| 1.877(47.68) | CKR34T-ND 2.85 217 1.66 
than 5 x 1090 * Withdrawal: force 56.7g — 226.79g/contact, typical * Cover Gold 2.177(55.30) |CKR40G-ND@ 363. 275. 211 c i} -ND 
pull-off force 226.79g/contact, min. (force along contacts primary axis) 40 ‘ : ‘ ; ; ; = Ribbon Cable 
Tin |2.177(55.30) |CKR40S-ND@ | 3.07 233 1.79 style MeMUNCaiee 
No. te) .677 (68.00) 50G-ND® , 27 5 4 at G=Gray 
, Gold | 2.677(68.00) |CKR50G-ND 431 3.27 251 ee eaieh 
of | Cont. Dim. A _ | Digi-Key Price Each 50 | Tin  |2.677(68.00)|CKRS50S-ND® | 3.66 278 213 Se | {Length (Use “Inches” only.) 
Cont.| Finish | Inch ST yi iy Tin-Lead | 2.677(68.00) |CKRSOT-ND | 366 278 213 S=Tin (ROHS) | [No. OF Contacts 
1p | God [B77CI7.20) |OSCIOGND® | 724 a4 72 go | Gold [3-177(80.70)/CKREOG-ND@® | 6.24 3.98 3.05 T=Tin-Lead 
f | Ti 3.177(80.70) [CKR60S-ND@ | 4.46 3.39 2.60 isi 7 . 
7 F i : i in eI 
Tin__| .677(17.20) (OSGIOS:NDSam| 1.05 __.80_.62 (60.70) Digi-Key® Custom Cable Assemblies Available 
14 Gold | .877(22.28) |CSC14G-ND® | 1.74 1.32 1.01 PK-1-ND Polarizing Key..............00..065 $.25/2 $.94/10 $7.20/100 es 
Tin | .877(22.28) |csc14s-ND@ | 1.49 1.13.87 RoHS Compliant Call Digi-Key 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ew No. of ] Cont. | Length | Ribbon] Digi-Key Price Each No. of] Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key Price Each 
INDUSTRIES Cont. | Finish| Inch(cm) | Cable* | Part No. 1 10 Cont. | Finish | Inch(cm) | Cable* | Part No. 1 10 
Termination Jumpers Gold | 36(91.44)] MC |C1EXG-4036M-ND | 15.41 11.69 Tin | 18(45.72)| GR | C3AAS-4018G-ND | 7.36 5.59 
‘ Gold | 36(91.44)| MC |C3AAG-4036M-ND ) 16.06 12.18 
: Tin | 36(91.44)| MC |C1EXS-4036M-ND | 14.48 10.98 ° 
Socket Connector — Single Ended (Cont.) 40 40 | Tin | 36(91.44)| MC |C3AAS-4036M-ND | 15.01 11.38 
Gold | 36(91.44)| GR | C1EXG-4036G-ND 937 7.10 Gold | 36(91.44)| GR |C3AAG-4036G-ND | 10.02 7.60 
No. of | Cont.) Length | Ribbon | Digi-Key Price Each Tin | 36(91.44)| GR | C1EXS-4036G-ND 8.44 6.40 Tin | 36(91.44) |_GR__|C3AAS-4036G-ND | 8.96 6.80 
Cont. | Finish| Inch(cm) | Cable* | Part No. 1 10 Gold | 36(91.44)| MC |C1EXG-5036M-ND | 1835 13.91 ea | ie ea 0 ie 
aa ep a Se SOUT a0 oe go | Th [86(91.44)| MG |CtEXS-sos6Mno | 17.29 13.11 Gold | 6(1824) | GR |C3AAG-soosG-ND | 874 663 
14 Gold | 36(91.44)| GR |C1AXG-1436G-ND 280 2413 Gold | 36(91.44)) GR | C1EXG-5036G-ND 10.31 7.82 Tin | 6(15.24) | GR | C3AAS-5006G-ND 7.50 5.69 
an at GR Se 2.56 1.94 Tin | 36(91.44)| GR |C1EXS-5036G-ND | 9.25 7.02 Gol ee we ate ne a 
a (97. : - 51 : 50 ‘ - : i K 
Tin | 36(91.44)| MC |C1AXS-1636M-ND ] 5.33 4.04 Gold | 18(45.72)| GR |C3AAG-5018G-ND | 9.87 7.48 
16 i -5018G- 
“Tin |36144)| GR |ctaxs-t6366-ND_| 292 221 | | Socket Connector to Socket Connector gots |(o1.4)|/ MC [C3AMG-SOQ6N-ND | 1959 1485 
Gold | 36(91.44)| MC |CTAXG-2036M-ND | 6.65 5.05 * MC = Multi-Color Tin_| 36(91.44) |_MC | C3AAS-5036M-ND | 18.35 13.91 
og | Tin |86(91.44)| MC |C1AXS-2036M-ND | 6.34 4.81 GR = Gray Gold | 36(91.44)[ GR |C3AAG-5036G-ND | 11.55 8.76 
Gold | 36(91.44)| GR |C1AXG-2036G-ND | 3.82 2.90 Tin | 36(91.44) |_GR__[C3AAS-5036G-ND | 10.31 7.82 
Tin_ | 36(91.44) | GR__|C1AXS-20366-ND | 351 2.67 Gold | 6(15.24) | MC |C3AAG-CO06M-ND | 12.27 9.31 
Gold | 36(91.44)| MC |CTAXG-2636M-ND | 842 6.39 Tin | 6(15.24) | MC |C3AAS-6006M-ND | 10.78 8.18 
og | Tin |36(91.44)| MC |C1AXS-2636M-ND | 8.05 6.11 ; Gold | 6(15.24) | GR |C3AAG-6006G-ND | 10.74 8.15 
Gold | 36(91.44)/ GR |C1AXG-2636G-ND | 4.63 3.51 Socket connector without strain relief shown. Tin | 6(15.24) | GR |C3AAS-6006G-ND | 9.25 7.02 
Tin | 36(91.44) | GR |C1AXS-2636G-ND_ | 4.26 3.23 Gold | 18(45.72) |_ MC _|C3AAG-6018M-ND | 16.85 12.78 
Gold | 36(91.44) | MC [C1AXG-3436M-ND [10.82 8.21 No. of| Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key Price Each go | Jin [18(45.72) “MIC |C3AAS-GOTEM-ND | 16.36 17.65 
34 | Tin | 36(91.44)) MC )C1AXS-3436M-ND | 10.36 7.86 Cont. | Finish | Inch(cm) Part No. al 10 Gold | 18(45.72)| GR /C3AAG-6018G-ND | 12.26 9.30 
Gold | 36(91.44)) GR |CIAXG-3436G-ND | 5.39 4.09 Gold | 6(15.24) C3AAG-1006M-ND | 2.88 2.19 Tin | 18(45.72)] GR |C3AAS-6018G-ND | 10.77 8.17 
Tin_| 36(91.44) | GR__| C1AXS-3436G-ND 4923.74 Tin ( C3AAS-1006M-ND 2.51 1.91 Gold | 36(91.44)| MC |C3AAG-6036M-ND | 23.72 17.99 
Gold | 36(91.44) | MC )CTAXG-4036M-ND / 12.65 9.59 Gold C3AAG-1006G-ND | 261 1.98 Tin | 36(91.44) | MC _|C3AAS-6036M-ND | 22.23 16.86 
4o | Tin | 96(91.44)) MC /C1AXS-4036M-ND | 1212 9.19 Tin C3AAS-1006G-ND | 223 170 Gold |36(91.44)| GR |C3AAG-6036G-ND | 14.53 11.02 
Gold | 36(91.44)] GR |C1AXG-4036G-ND | 6.61 5.01 ala ROEM) 368 280 Tin_|36(91.44)| GR |C3AAS-6036G-ND | 13.05 9.89 
Tin_| 36(91.44) | _GR__|C1AXS-4036G-ND | 6.08 4.61 : : : ar : - 
zB A Tin C3AAS-1018M-ND | 3.31 2.51 Also available in the following versions: 
Gold | 36(91.44) | MC |CTAXG-5036M-ND [15.50 11.75 
Tin | 36(91.44)| MC |C1AXS-5036M-ND | 14.88 11.28 Gold C3AAG-1018G-ND | 2.86 2.17 C3BBL -ND — Socket Connector with Strain Relief. 
50 ; ; + Tin C3AAS-1018G-ND 2.49 1.89 c3ccL -ND — Socket Connector with Central Polarizing Ke 
Gold | 36(91.44)| GR |C1AXG-5036G-ND | 7.45 5.66 it ral Polarizing Key. 
Tin_ | 36(91.44) | _GR_|C1AXS-5036G-ND 6.83 5.19 Gold C3AAG-1036M-ND 4.89 3.71 c3D00-000) ED packer eonnector witniotrals Relief and Central 
Gold | 36(91.44) | MC |/CTAXG-6036M-ND | 1873 14.20 Tin C3AAS-1036M-ND | 4.51 3.43 RraTZING REY 
60 Tin | 36(91.44)| MC |C1AXS-6036M-ND | 17.98 13.64 Gold C3AAG-1036G-ND 3.24 2.46 Call for complete part number and pricing! 
Gold | 36(91.44)| GR |C1AXG-6036G-ND | 9.54 7.24 a a = = 
Tin_ | 36(91.44) | GR__|C1AXS-60366-ND | 880 6.68 0 i H ; ; 
Also available in the following versions: Tin C3AAS-1406M-ND | 3.54 2.69 PCB Connector to PCB Connector 
: ‘api Gold C3AAG-1406G-ND | 3.65 277 
C1BX-OOOUIO-ND - Socket Connector with Strain Relief. - *MCe i 
C1CX-OOOOO-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. Tin C3AAS-1406G-ND | 3.15 2.39 ee a Color 
C1DXC-OOOOC-ND - Socket Connector with Strain Relief and Central Gold C3AAG-1418M-ND | 5.15 3.91 = orey 
Polarizing Key. Tin C3AAS-1418M-ND | 4.66 3.53 
Call for complete part number and pricing! Gold C3AAG-1418G-ND | 4.00 3.04 
Tin C3AAS-1418G-ND | 3.51 2.66 
Gold C3AAG-1436M-ND 6.83 5.19 PCB connector without strain relief shown. 
PCB Connector — Single Ended Tin C3AAS-1436M-ND | 6.34 4.81 : 
Gold C3AAG-1436G-ND | 453 3.44 No. of | Cont. | Length ]Ribbon | Digi-Key Price Each 
* MC = Multi-Color Tin C3AAS-1436G-ND | 4.04 3.07 Cont. | Finish | Inch(cm) | Cable* | Part No. 1 10 
GR = Gra , Gold C3AAG-1606M-ND | 463 3.52 Tin | 6(15.24) | MC |C3PPS-T006M-ND | 313 2.38 
Tin C3AAS-1606M-ND | 4.01 3.05 Tin | 6(15.24) | GR |C3PPS-1006G-ND | 2.85 2.17 
Gold C3AAG-1606G-ND | 4.23 3.21 to | Tin | 18(45.72)| MC |C3PPS-1018M-ND | 3.93 2.98 
Tin C3AAS-1606G-ND | 3.61 2.74 Tin | 18(45.72)| GR |C3PPS-1018G-ND | 311 2.36 
PCB connector without strain relief shown. Gold C3AAG-1618M-ND | 5.84 4.43 Tin 36(91.44) | MC__|C3PPS-1036M-ND 5.13 3.90 
rst 2 oa ral ae [edo — oa 
No. of | Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key rice Eac Gold C3AAG-1618G-ND 4.64 3.52 in i Ss | . i 
Cont. | Finish | Inch(cm) | Cable* | Part No. 1 10 Tin C3AAS-1618G-ND | 4.02 3.05 Tin | 6(15.24) | GR |C3PPS-2006G-ND | 3.45 2.62 
. = 7 ¢ : Tin | 18(45.72)| MC |C3PPS-2018M-ND | 543 4.12 
to | Tin [36(91.44)/ MC |C1PXS-1036M-ND | 3.77 2.86 Pa Seas SND as a 20 | tin |19(4872)) er |capps-zotec-no | 402 305 
Tin [36(91.44)| GR [C1PXS-1036G-ND | 212 1.61 _ See 608 538 Tin | 3691.44) | MC |C3PPS-2036M-ND | 7.70 5.84 
ng | Tin |36(91.44)/ MC |CIPXS-2036M-ND | 6.12 4.65 i Cece ae Tin_[36(91.44)|[_GR_|C3PPS-2036G-ND [| 4.88 3.70 
Tin _[36(91.44)| GR |C1PXS-2036G-ND | 3.30 2.50 7 - = Tin | 6(15.24) | MC | C3PPS-2606M-ND | 5.08 = 3.85 
: Gold C3AAG-2006M-ND | 4.97 3.77 i -2606G- 
Tin |36(91.44)| MC /C1PXS-2636M-ND | 7.96 6.04 D Tin | 6(15.24) | GR |C3PPS-2606G-ND | 4.44 3.37 
26 | 7, Iaeai44)| ca [CSReRCCRIMM 236 ate Tin C3AAS-2006M-ND | 4.35 3.30 og | Tin | 18(45.72)| MC |C3PPS-2618M-ND | 7.05 5.35 
in_|86(91,44) 263665 : E Gold C3AAG-2006G-ND | 4.50 3.42 Tin |18(45.72)| GR |C3PPS-2618G-ND | 5.15 3.91 
34 Tin |36(91.44)| MC |C1PXS-3436M-ND | 10.23 7.76 Tin C3AAS-2006G-ND 3.88 2.95 Tin | 36(91.44) |_MC_|C3PPS-2636M-ND | 10.00 7.59 
Tin [36(91.44)| GR [C1PXS-3436G-ND | 4.80 3.64 Gold C3AAG-2018M-ND | 6.49 4.92 Tin [36(91.44)|_GR_|C3PPS-2636G-ND [| 6.21 4.71 
a |e eee eee 8] | | |e Guess | so mo (aes) | Gs (eos | Soo 
: 0! E a i i in : “ iH . a‘ 
Tin_{36(27.44)| GR _[GHEXSSIOSCG:NDEN| 6.05 4.58 Tin C3AAS-2018G-ND | 4.45 3.38 34 | Tin | 18(45.72)| MC |C3PPS-3418M-ND | 888 6.74 
50 | Tin |36(91.44)/ MC |C1PXS-5036M-ND | 14.97 11.35 Gold C3AAG-2036M-ND | 876 664 Tin |18(45.72)| GR |C3PPS-3418G-ND | 617 4.68 
Tin [36(91.44)| GR |C1PXS-5036G-ND | 6.93 5.26 Tin C3AAS-2036M-ND | 8.14 6.17 Tin_ | 36(91.44) | MC _|C3PPS-3436M-ND | 12.74 9.66 
60 | Tn [86(91.44)| MC |C1PXS-6036M-ND | 17.83 13.52 Gold C3AAG-2036G-ND | 5.93 4.50 + eine = =e a aa 
i -6036G- Tin C3AAS-2036G-ND | 5.31 4.03 in ; : H : : 
Tin [36(91.44)| GR [C1PXS-6036G-ND | 8.64 6.56 an. a tin | 61824) | GR |capps400s@ND | G24 473 
: . ; ' Tin | 18(45.72)| MC |C3PPS-4018M-ND | 10.32 7.83 
Tin C3AAS-2606M-ND | 5.26 3.99 40 : 
3 aaaan Tin | 18(45.72)| GR |C3PPS-4018G-ND | 7.30 5.54 
Card Edge Connector — Single Ended Gold C3AAG-2606G-ND | 5.37 4.08 ‘ 
SeaReal Tin_[36(91.44)|_MC_|C3PPS-4036M-ND | 14.94 11.33 
Tin C3AAS-2606G-ND | 4.63 3.51 - 
* hes Mute Tin _[36(91.44)|_GR_[C3PPS-4036G-ND [ 8.90 6.75 
MC = Multi-Color, Gold C3AAG-2618M-ND | 7.98 6.05 Ti : 
GR-Gra : : in | 6(15.24) | MC |C3PPS-5006M-ND | 9.03 6.85 
: Tin C3AAS-2618M-ND | 7.23 5.49 Tin | 6(15.24) | GR |C3PPS-5006G-ND | 7.69 5.83 
Gold C3AAG-2618G-ND | 6.08 4.61 59 | Tin | 18(45.72)| MC |C3PPS-5018M-ND | 1283 9.73 
alt ee ce ene re fae Tin | 18(45.72)| GR |C3PPS-5018G-ND | 881 6.68 
ol } . . Tin | 36(91.44) |_MC_|C3PPS-5036M-ND | 18.53 14.05 
Tin C3AAS-2636M-ND | 10.19 7.73 Tin_[36(91.44)|_GR_[C3PPS-5036G-ND | 10.49 7.96 
Card Edge connector without strain relief shown. Gold C3AAG-2636G-ND 7.14 5.42 Tin | 6(15.24) | MC /C3PPS-6006M-ND | 10.47 7.94 
_ s _ Tin C3AAS-2636G-ND | 6.39 4.85 Tin | 6(15.24) | GR |C3PPS-6006G-ND | 894 6.78 
No. of | Cont. | Length Ribbon | Digi-Key Price Each Gold C3AAG-3406M-ND | 7.49 5.68 0 | Tin | 18(45.72)| MC |C3PPS-6018M-ND | 15.05 11.42 
Cont. | Finish | Inch(cm) | Cable* | Part No. 1 10 Tin C3AAS-3406M-ND | 6.56 4.98 Tin | 18(45.72)| GR |C3PPS-6018G-ND ) 1046 7.93 
Gold |36(91.44)| MC |CTEXG-1036M-ND | 5.07 3.85 Gold C3AAG-3406G-ND | 658 4.99 Tin | 36(91.44) |_MC_|C3PPS-6036M-ND | 21.92 16.62 
to | Tin |36(91.44)| MC |C1EXS-1036M-ND ) 4.67 3.54 Tin C3AAS-3406G-ND | 5.65 4.29 Tin_[36(91.44) | GR_[C3PPS-6036G-ND | 12.74 9.66 
Gold | 36(91.44)| GR |C1EXG-1036G-ND 3.42 2.60 Gold C3AAG-3418M-ND | 10.06 7.63 (Continued) 
Tin _|36(91.44) | GR_|C1EXS-1036G-ND 3.02. 2.29 Tin C3AAS-3418M-ND | 9.13 6.93 
Gold [36(91.44) | MC |C1EXG-2036M-ND | 8.11 6.15 Gold C3AAG-3418G-ND | 7.34 5.57 
Tin | 36(91.44) | MC |C1EXS-2036M-ND | 7.58 5.75 Tin Boe NDG) 641 4.87 c - -ND 
20 | gold | 36(91.44)| GR |CtEXG-2036G-ND | 5.28 4.01 aun ee ece Hai ee Ribbon Cable 
Tin | 36(91.44) | GR_|C1EXS-2036G-ND 475 3.61 n : siyie} M=Multi-color 
Gold C3AAG-3436G-ND | 849 6.44 G=G 
Gold [36(91.44)| MC |C1EXG-2636M-ND | 10.16 7.70 qi GRCeRCHION| 756 573 7 r ray . 
ng | Tin | 96(91.44)| MC |C1EXS-2636M-ND | 9.51 7.21 Gold | (15.24) oan eae eat cote : [Length (Use “Inches” only.) 
Gold | 36(91.44)| GR )C1EXG-26366-ND 6.36 4.83 Tin | 6(15.24) C3AAS-4006M-ND | 731 554 (OHS) [No. Of Contacts 
Tin_|36(91.44) | GR_|C1EXS-2636G-ND 571 4.34 Gold | 6(15.24) C3AAG-4006G-ND | 735 558 woTiilsad | 
a co _ eee oo ve Tin | 6(15.24) C3AAS-4006G-ND | 6.30 4.78 
in : : - ; 27 Gold | 18(45.72) C3AAG-4018M-ND 8.68 iai-Kev® i i 
34 | Gold | 36(91.44)| GR |C1EXG-3436G-ND 756 5.73 Tin | 18(45.72) C3AAS-4018M-ND 7.88 Digi-Key" Custom Cable aed Available 
Tin |36(91.44) | _GR_|C1EXS-3436G-ND 6.78 5.15 Gold | 18(45.72) C3AAG-4018G-ND | 842 6.39 Call Digi-Key 
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Cu No. of] Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key Price Each No. of] Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key Price Each 
INDUSTRIES Cont. | Finish| In.(cm) | Cable* | Part No. 1 10 Cont. | Finish | In.(cm) | Cable* | Part No. 1 10 
é : Tin | 6(15.24) | MC |C3APS-2006M-ND | 4.14 3.14 Gold | 18(45.72)| GR |C3AEG-3418G-ND | 9.51 7.22 
Termination Jumpers (cont) Tin | 6(15.24) | GR |C3APS-2006G-ND | 3.67 2.78 Tin | 18(45.72)| GR |C3AES-3418G-ND | 827 6.28 
Tin | 18(45.72)| MC |C3APS-2018M-ND | 5.65 4.29 aq | Gold |36(91.44) | MC | C3AEG-3436M-ND | 16.09 12.20 
Card Edge to Card Edge 20 | tin | 19(45.72)| GR |c3aps-2o1e6-ND | 4.24 3.22 Tin | 36(91.44) | MC |C3AES-3436M-ND | 14.85 11.26 
“Mo = Mutt-Golor tin | 36(91.44) | Mc |c3aps-2o36m-nD | 7.92 6.01 Gold | 36(91.44) | _GR_|C3AEG-34366-ND_| 10.66 8.08 
eae Tin | 36(91.44) | GR |C3APS-2036G-ND | 5.10 3.87 a nae ee ee 2e cu 
Tin | 6(15.24) | MC |C3APS-2606M-ND | 5.17 3.92 : : i i : : 
Tin | 6(15.24) | GR |C3APS-2606G-ND | 4.54 3.44 Tin | 6(15.24) | MC )GSRESpoeMNEm| 966 7.83 
d Gold | 6(15.24) | GR |C3AEG-4006G-ND | 10.11 7.67 
og | Tin | 18(45.72)| MC [GRRE CURE 7.14 5.42 Tin | (15.24) | GR |c3AeS-4o0eG-ND | 8.65 6.57 
Card Edge connector without strain relief shown. Tin) 1845.72) ) GR eae 524 = 398 Gold |18(45.72)| MC _|C3AEG-4018M-ND | 14.20 10.77 
: Tin | 36(91.44) | MC |C3APS-2636M-ND | 10.09 7.66 f = A 
No.of | Cont. | Length | Ribbon Digi-Key Price Each i ag | Tin | 1845.72) | MC /C3AES-4018M-ND | 12.74 9.66 
Cont. |Finish| In.(cm) | Cable* | Part No. 1 10 Tin_| 36(91.44) | _GR_|C3APS-2636G-ND | 6.30 4.78 Gold | 18(45.72)] GR |C3AEG-4018G-ND | 11.18 8.48 
Gold | 6(15.24) | MC |C3EEG-1006M-ND | 5734.35 Tin | 6(15.24) | MC |C3APS-3406M-ND | 6.43 4.88 Tin | 18(45.72)| GR |C3AES-4018G-ND | 9.72 7.37 
Tin | (1824) | mc |C3EES-toosm-ND | 493 374 Tin | 6(15.24) | GR |C3APS-3406G-ND | 5.53 4.19 Gold | 36(91.44)| MC |C3AEG-4036M-ND | 18.82 14.27 
Gold | 6(15.24) | GR |C3EEG-1006G-ND 5.46 414 34 Tin | 18(45.72) | MC | C3APS-3418M-ND 9.01 6.83 Tin | 36(91.44) | MC |C3AES-4036M-ND | 17.36 13.17 
Tin | 6(15.24)| GR |C3EES-1006G-ND | 4.65 3.53 Tin | 18(45.72)| GR |C3APS-3418G-ND | 629 4.77 Gold | 36(91.44)| GR |C3AEG-4036G-ND | 12.78 9.69 
Gold 18(45.72) | MC | C3EEG-1018M-ND 6.54 4.96 Tin | 36(91.44) | MC |C3APS-3436M-ND | 12.87 9.76 Tin | 36(91.44) | GR_ | C3AES-4036G-ND 11.32 8.59 
10 ain ee Me Sey a ee Tin | 36(91.44) | GR |C3APS-3436G-ND | 7.43 5.64 Gold | 6(15.24) | MC /C3AEG-5006M-ND ] 12.94 9.81 
0 ; -1018G- F . Tin | 6(15.24) | mc \c3aps-4o0em-No | 7285.52 Tin | 6(15.24) | MC |C3AES-5006M-ND | 11.26 8.54 
Tin | 18(45.72)| GR) C3EES-1018G-ND 490 3.72 ; 5-24) 2 : Gold | 6(15.24) | GR |C3AEG-5006G-ND | 11.60 8.80 
i Tin | 6(15.24) | GR |C3APS-4006G-ND | 6.27 4.76 ° 
Gold |36(91.44)| MC |C3EEG-1036M-ND | 7.74 5.87 \ Tin | (1524) | @R |C3AES-5006G-ND | 992 753 
Tin_|36(91.44)|_MC_|C3EES-1036M-ND | 6.93 __ 5.26 ag | Tin | 1845-72) | MC Eeeegeegeg) 1036 7-05 Gold | 18(45.72)| mc |c3aeG-s018M-ND | 16.74 12.69 
Gold |36(91.44)[ GR |C3EEG-1036G-ND | 6.09 4.62 Tin | 18(45.72)| GR |C3APS-4018G-ND | 7.33 5.56 Tin | 48(4872}) MCT C3AES-S0iEM-ND | 16.06 41.42 
Tin |36(91.44)| GR |C3EES-1036G-ND | 5.28 4.01 f K Hl : 4 ‘ 
-_ = ai GR _Aeeese eee 628-401 Tin_| 36(91.44) | _MC_|C3APS-4036M-ND | 14.98 11.36 50 | gold |40(45.72)| GR [C3AEG-S018G-ND | 1272 965 
Tin | 6(15.24) | MC |C3EES-2006M-ND 6.83 5.18 Tin_| 36(01.44) | _GR_{GSBRSSOSCGsNDE| 8.23 6.78 Tin | 18(45.72)| GR | C3AES-5018G-ND | 11.04 8.38 
Gold | 6(15.24)| GR |C3EEG-2006G-ND | 7.42 5.63 Tin | G(15.24) | MC /CSARS-SOCGM:ND)) 8.04 6.78 Gold | 36(91.44)| MC |C3AEG-5036M-ND | 22.44 17.01 
Tin | 6(15.24) | GR |C3EES-2006G-ND 6.36 4.83 Tin | 6(15.24) | GR /C3APS-5006G-ND | 7.60 5.76 Tin | 36(91.44)|_MC | C3AES-5036M-ND | 20.77 15.75 
Gold | 18(45.72)| MC | C3EEG-2018M-ND | 9.40 7.13 50 | lim | 1845.72) | MC JC3APS-5018M-ND | 12.74 9.66 Gold | 36(91.44)| GR |C3AEG-5036G-ND | 14.40 10.92 
og | Tin. [18(45.72)| MC ]C3EES-2018M-ND [8.35 6.33 Tin | 18(45.72) | GR |C3APS-5018G-ND | 8.72 6.61 Tin | 36(91.44)| GR |C3AES-5036G-ND | 12.72 9.65 
eon bse an Bree oe ee an i oe Tin_| 36(91.44) |_MC_|C3APS-5036M-ND | 18.44 13.98 Also available in the following versions: 
in 5 - | i i 7 : 
Gold |36(91.44)| MC |C3EEG-2036M-ND | 11.67 8.85 Tin_| 36(91.44) |_GR__|C3APS-5036G-ND | 10.40 7.89 C3BEC-OCICICICHND - Socket Connector with Strain Relief. 
Tin_|36(91.44) |_MC__|C3EES-2036M-ND 10.62 8.05 Tin | 6(15.24) MC |C3APS-6006M-ND | 10.63 8.06 C3CEL-OOOOG-ND - Socket Connector with Central Polarizing Key. 
Gold |36(91.44)| GR |C3EEG-2036G-ND 3.85 671 Tin | 6(15.24) GR |C3APS-6006G-ND 910 6.90 C3DED-OOOO0-ND - Sack Comneelon with Strain Relief and Central 
Tin |36(91.44)|_ GR_|C3EES-2036G-ND | 7.79 5.91 go | Tin | 1845.72) | MC C3APS-6018M-ND | 15.21 11.53 pSieeh aa 
Gold | 6(15.24) | MC |C3EEG-2606M-ND | 9.48 7.19 Tin | 19(45.72)| GR |C3APS-6018G-ND | 10.62 8.05 Gall for complete part number and pricing! 
an sree ue eee ee ie Tin | 36(91.44) | MC |C3APS-6036M-ND | 22.08 16.74 
Tin | 61524) | GR [C3EES-2606GND | 754 5.72 Tin | 36(91.44) | GR |C3APS-6036G-ND | 12.89 9.78 PCB Connector to Card Edge Connector 
Gold | 18(45.72)| MC | C3EEG-2618M-ND 11.45 8.68 Also available in the following versions: * MC = Multi-Color, 
og | tin [18(45.72)[ MC [CSEES-2618M-ND | 10.15 7.70 C3BPL-OOIDIID-ND - Socket Connector with Strain Relief. Cpe ca : 
Gold | 18(45.72)) GR | C3EEG-2618G-ND 9.55 7.25 C3CPL-OOO00-ND - Socket Connector with Central Polarizing Key. aay, 
Tin |18(45.72)| GR |C3EES-2618G-ND 8.25 6.26 C3DPO-OOOOO-ND - Socket Connector with Strain Relief and Central 
(45.72) an 
Gold |36(91.44)| MC |C3EEG-2636M-ND | 14.40 10.92 Polarizing Key. 
Tin |36(91.44)|_ MC | C3EES-2636M-ND 13.10 9.94 Call for complete part number and pricing! 
Gold |36(91.44)| GR |C3EEG-2636G-ND | 10.61 8.05 PCB and Card Ed F arr 
ge connectors are without strain relief. 
Tin |36(91.44)|_GR_|C3EES-2636G-ND_| 9.31 7.06 
Gold | 6(15.24) | MC |C3EEG-3406M-ND | 11.83 8.97 Socket Connector to Card Edge Connector 7 =r PACBIEACh 
Tin | 6(15.24) | MC |C3EES-3406M-ND | 10.28 7.80 ; Ne of} Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key peeinee 
* MC = Multi-Color. ‘ont. |Finish| In.(cm) | Cable* | Part No. 1 10 
Gold | 6(15.24) | GR |C3EEG-3406G-ND | 1092 8.28 : ; 
Tin | 6(15.24) | GR |C3EES-3406G-ND | 9.37 7.11 ” Sed ue Paee en ee a 
Gold |18(45.72)| MC |C3EEG-3418M-ND | 14.40 10.92 in . -10066- : i 
gq | Tin. [18(45.72)| MC ]CSEES-3418M-ND [12.85 9.75 to | [im | 18(45.72) | MC |C3PES-1018M-ND | 4.83 3.67 
Gold |18(45.72)| GR |C3EEG-3418G-ND | 11.68 8.86 Tin | 18(45.72) | GR |C3PES-1018G-ND | 4.01 3.04 
Tin |18(45.72)| GR |C3EES-3418G-ND | 10.13 7.69 Tin_| 36(91.44) | MC |C3PES-1036M-ND | 6.03 4.58 
pn sae ie Eee oD 18.26 13.85 sack “icsia'Es : vase Tin_| 36(91.44) | GR |C3PES-1036G-ND | 4.38 3.33 
in (91. = M-ND 16.71 12.67 ocket connector and Card Edge connectors without strain relief shown. i z q 
Gold |36(91.44)| GR |C3EEG-3436G-ND | 1283 9.73 _ ” arte Me See a ss 
Tin |36(91.44)| GR _|C3EES-3436G-ND | 11.28 8.55 No. of] Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key Price Each Tin | 184572) | Mc \GGRESCORANTEN| 6. : 
Gold | 6(15.24) [MC |C3EEG-4006M-ND | 13.88 10.52 Cont. | Finish | In.(cm) Part No. 1 10 ao | Tin | 18(45.72) ‘ x oe aes 
Tin | 6(15.24) | MC |C3EES-4006M-ND | 12.02 9.11 Gold | 6(15.24) C3AEG-1006M-ND | 4.31 3.27 Tin | 18(45.72) | GR /C3PES-2018G-ND | 5.48 4.16 
Gold | 6(15.24) | GR |C3EEG-4006G-ND | 1287 9.76 Tin | 6(15.24) C3AES-1006M-ND | 3.72 282 Tin_| 36(91.44) | MC _|C3PES-2036M-ND | 9.16 6.95 
Tin | 6(15.24) | GR_ | C3EES-4006G-ND 11.01 8.35 Gold | 6(15.24) C3AEG-1006G-ND 4.03 3.06 Tin_| 36(91.44) GR_|C3PES-20366-ND 6.34 4.81 
Gold |18(45.72)|_MC_|C3EEG-4018M-ND | 16.96 12.86 Tin | 6(15.24) C3AES-1006G-ND | 344 261 Tin | 6(15.24) | MC |C3PES-2606M-ND | 6.63 5.03 
Tin |18(45.72)) MC | C3EES-4018M-ND 15.10 9 11.45 i ij Tin | 6(15.24 GR |C3PES-2606G-ND 5.99 4.55 
40 Gold | 18(45.72) C3AEG-1018M-ND | 5.11 3.88 (15.24) 
Gold |18(45.72)| GR |C3EEG-4018G-ND | 13.94 10.57 Tin [18(45.72) C3AESA018M-ND } 4523.43 og | Tin | 18(45.72) | McC |caPEs-2618M-ND | 860 6.52 
on sear Aa Sot an vue re Gold | 18(45.72) C3AEG-1018G-ND | 428 3.25 Tin | 18(45.72) | GR |C3PES-2618G-ND | 6.70 5.08 
rin rash Hi H Mc (GEESEIGENTNEM io72 1495 Tin | 18(45.72) C3AES-1018G-ND | 3.70 281 Tin_| 36(91.44) | _ MC |C3PES-2636M-ND | 11.55 8.76 
Gold 136(aT 44y] GR C3EEG-AOIGG-ND 1554 A178 Gold | 36(91.44) C3AEG-1036M-ND | 6.31 4.79 Tin_| 36(91.44) | GR |C3PES-2636G-ND | 7.76 5.89 
Tin |36(91.44)| GR |C3EES-4036G-ND | 1368 10.37 Tin__| 36(91.44) C3AES-1036M-ND_| 5.72 4.34 Tin | 6(15.24) | MC |C3PES-3406M-ND | 8.29 6.29 
Gold | 6(15.24) | MC |C3EEG-S006M-ND | 15.79 11.97 Gold | 36(91.44) CSAEGSOSBGENDIG) 4.66 6 3.54 Tin | 6(15.24) | GR |C3PES-3406G-ND 7.39 5.60 
Tin | 6(15.24) | MC |C3EES-5006M-ND | 13.68 10.38 Tin_{ 36(91.44) C3AES-1036G-ND_| 4.07 __3.09 Tin | 18(45.72) | MC |C3PES-3418M-ND | 10.87 8.24 
Gold | 6(15.24) | GR |C3EEG-5006G-ND | 14.45 10.96 Gold |) 6(15.24) COREG OOOMAND | 6.43 4.88 34 | tin | 1945.72) | GR |caPEs-34tac-nD | 815 6.18 
Tin | 6(15.24) | GR |C3EES-5006G-ND | 1234 9.36 Tin | 6(15.24) C3AES-2006M-ND ) 5.59 4.24 Tin | 36(91.44) |_MC | C3PES-3436M-ND | 14.73 11.17 
Gold |18(45.72)| MC |C3EEG-5018M-ND | 19.59 14.85 Gold | 6(15.24) C3AEG-2006G-ND 5.96 4.52 Tin_| 36(91 “44) GR 1C3PES-3436G-ND 1929. 7.05 
50 | tin [18(45.72)| MC |C3EES-S0TEM-ND | 17.48 13.26 Tin | 6(15.24) C3AES-2006G-ND | 5.12 3.89 Tin | 6(15.24) | MC |C3PES-4o0eM-ND | 9637.31 
Gold | 18(45.72)| GR |C3EEG-5018G-ND | 15.57 11.81 Gold _| 18(45.72) C3AEG-2018M-ND_| 7.94 6.03 Ti fies, cr |capes-soo6c-no | 862 654 
Tin |18(45.72)| GR |C3EES-5018G-ND | 13.46 10.21 Tin | 18(45.72) C3AES-2018M-ND | 7.11 5.39 in | 6(15.24) ‘ : 
Gold |36(91.44)| MC |C3EEG-5036M-ND | 25.29 19.18 Gold | 18(45.72) C3AEG-2018G-ND | 653 4.96 40 - sauere hs eerie ee es 
Tin |36(91.44)|_MC_|C3EES-5036M-ND | 23.18 17.58 Tin |18(45.72) C3AES-2018G-ND | 5.69 4.32 in : -40186- ! : 
Gold |36(91.44)| GR |C3EEG-5036G-ND | 17.25 13.08 Gold | 36(91.44) C3AEG-2036M-ND | 10.21 7.75 Tin_| 36(91.44) |_MC__|C3PES-4036M-ND | 17.33 13.14 
Tin |36(91.44)| GR | C3EES-5036G-ND 15.14 11.48 Tin | 36(91.44) C3AES-2036M-ND 9.38 711 Tin | 36(91.44) GR | C3PES-4036G-ND | 11.29 8.56 
Gold [36(91.44) C3AEG-2036G-ND | 7.39 5.61 Tin | 6(15.24) | MC |C3PES-5006M-ND | 11.36 861 
Tin | 36(91.44) C3AES-2036G-ND | 6.55 4.97 Tin | 6(15.24) | GR /C3PES-5006G-ND | 10.02 7.60 
Socket Connector to PCB Connector Gold | 6(15.24) C3AEG-2606M-ND | 7.74. 5.87 50 | Tin | 1845.72) | MC )C3PES-5018M-ND | 15.16 11.49 
* MC = Multi-Color Tin | 6(15.24) C3AES-2606M-ND | 6.72 5.10 Tin | 18(45.72) | GR |C3PES-5018G-ND | 11.14 8.45 
GR = Gray Pin Gold | 6(15.24) C3AEG-2606G-ND | 7.11 5.39 Tin_| 36(91.44) | _MC |C3PES-5036M-ND | 20.86 15.82 
Tin | 6(15.24) C3AES-2606G-ND | 6.09 4.62 Tin_[ 36(91.44) [GR [C3PES-5036G-ND | 12.82 9.72 
Gold | 18(45.72) C3AEG-2618M-ND | 9.71 7.37 
Tin [18(45.72) C3AES-2618M-ND | 8.69 6.59 
Gold | 18(45.72) C3AEG-2618G-ND | 7.82 593 " 
F ie Tin | 18(45.72) C3AES-2618G-ND | 6.79 5.15 - -ND 
Socket connector and PCB Su wel strain relief shown. ; Gold | 36(91.44) C3AEG-2636M-ND 961 = Pigneaie 
No. of] Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key Price Each Tin | 36(91.44) C3AES-2636M-ND 8.83 Style M=Multi-color 
Cont. | Finish | In.(cm) | Cable* | Part No. 1 10 Gold | 36(91.44) C3AEG-2636G-ND | 887 6.73 Santaaien = _  |G=Gray 
Tin | 6(15.24) McC |C3APS-1006M-ND 2.82 214 Tin | 36(91.44) C3AES-2636G-ND 7.85 5.96 G=Gold 10Ay [Length (Use “Inches” only.) 
Tin | 6(15.24) | GR |C3APS-1006G-ND | 254 1.93 Gold se GSAEGES/OBMNG ae i S=Tin (RoHS) |__No. Of Contacts 
to | Tin | 1845.72) | MC |C3APS-to1aM-ND | 3.62 2.75 en ati 5 ‘ Gaon ee T=Tin-Lead 
Tin | 18(45.72) | GR |C3APS-1018G-ND | 280 2.12 Tin | 6(15.24) C3AES-34066-ND | 751 570 Digi-Key® C : : 
Tin_| 36(91.44) |_wic_|C3APS-1036M-ND | 4.82 3.66 Gold | 18(45.72) C3AEG-3418M-ND 928 igi-Key" Custom Cable Assemblies Available 
Tin | 36(91.44) | GR |C3APS-1036G-ND | 3.18 2.41 Tin | 18(45.72) C3AES-3418M-ND 8.34 Call Digi-Key 
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No. of Digi-Key Price Each No. of | Cont. Post ; 
Cont. | Description Part No. 1 10 100 1,000 Con- | Gold | Length | Digi-Key Price Each =| AMP 
INDUSTRIES ALG Straight-Lead ST" |cupeog-no | 5.44 413 3.16 2.29 lets Rats | lneh (rim) | Rart Ng: u EOIN Ra Nos 
(Shrouded) : : : : 34 | 30u” | 174 (4.42) [AHA34B-ND | 5.28 4.76 |1-1658694-1 
raignt-Lea 40 | 30u” | 174 (4.42) |AHA4OB-ND | 5.82 5.24 |1-1658694-3 
Pr t t H r. wwe CHC60G-ND | 5.44 413 316 2.29 Cake 42) b : 
otec ed eade Ss 60 | (Shrouded) 64 | 30u” | 174 (4.42) [AHA64B-ND | 8.85 7.97 |1658694-5 
7 Right-Angle ST* CHD60G-ND | 3.98 3.02 232 1.67 Pin Header with Short Latches 
Straight-Lead (Shrouded) 26 | 30u” | 155 (3.94) AHG26A-ND | 5.44 4.90 |499374-6 
Right-Angle WW* |oneeog-no | 5.44 4.13 3.16 2.29 ; , : 
No. of Dim.A (Shrouded) a i . 7 Pin Header with Short Latches — RoHS Compliant 
Pins In. (mm Lock Ejector Hooks-Short CLKSO1-ND 37/2 15” | .110 (2.79) | AHE1OH-ND 1.75 1.58 |5499910-1 
32.00 a pe cc! 10 | 30u” | 110 (2.79) |AHE1OB-ND | 1.85 1.67 |5499160-1 
Ock Ejector Hooks: Long - ” 7 ie 
with strain relief: cLKS02-ND 37/2 30u” | 155 (3.94) |AHG10B-ND | 212 1.92 |5499374-1 
(2 required per connector) 14 15” | .110 (2.79) | AHE14H-ND 2.40 2.16 |5499910-2 
* Lock ejector hooks included 30u” | .155 (3.94) | AHG14B-ND 4.57 4.12 |5499374-2 
jg | 15H" | -110(2.79) |AHEIGH-ND | 265 2.39 /5499910-3 
Lock Ejector Hooks, two required per 30u” | .110 (2.79) | AHE16B-ND 2.85 2.57 |5499160-3 
connector, sold separately —_ 15” | 110 (2.79) |AHE20H-ND | 3.24 2.92 |5499910-4 
; cE: 20 | 30u" | .110 (2.79) |AHE20B-ND | 6.60 5.94 |5499160-4 
= 7 
Right-Angle Tyco Electronics 30" | .155 (3.94) |AHG20B-ND | 6.13 5.52 |5499374-4 
Authorized Distributor oq | 15H" | 110 (2.79) [AHE24H-ND | 3.74 3.37 [5499910-5 
moi jpim.A @ 30u” | 155 (3.94) |AHG24B-ND | 4.09 3.69 |5499374-5 
ins n. (mm 15" 5 -( 
iu” | 110 (2.79) [AHE26H-ND | 3.99 3.60 [5499910-6 
ea AMP Protected Headers 26 | 30u” | 110 (2.79) |AHE26B-ND | 4.29 3.87 |5499160-6 
A’ 092 (2.34) SPECIFICATIONS: o~vL 30u” | 155 (3.94) |AHG26B-ND | 4.94 4.45 | 5499374-6 
Pin Length © Material and Finish: Housing and Latches — Black thermo-plastic, 94V-0 30 | 15y” | .110 (2.79) | AHE30H-ND. 7.08 6.37 |5499910-7 
rated © Contact Finish: 15, or 30 gold on post/pin mating end, 100y” tin on i | 
termination end, with entire contact underplated .000050 nickel * Connectors Tou 10 (2.78) OE See aalaiale 
Lock Ejector Hooks, two required per recognized under component program of Underwriters Laboratories Inc. File 34 | 30u” | 110 (2.79) |AHE34B-ND | 5.34 4.81 |5499160-8 
connector, sold separately No. £28476 * Connectors certified by Canadian Standards Association File No. 30u” | 155 (3.94) | AHG34B-ND 6.15 5.54 |5499374-8 
LR16455 © .025” (.64mm) Sq. Posts, .240” (6.10mm) Mating Post Length 15,” | .110 (2.79) | AHE40H-ND 5.67 5.11 |5499910-9 
. | 40 | 30u" | 110 (2.79) |AHE40B-ND | 6.18 5.57 |5499160-9 
Straight Lead Straight-Lead _ No. of 30u" | .155 (3.94) |AHG40B-ND | 951 8.56 |5499374-9 
Wire Wrap Pa Pins 15u" | 110 (2.79) [AHESOH-ND | 687 6.19 |1-5499910-0 
? 50 | 30u” | 110 (2.79) |AHESOB-ND | 7.47 6.73 |1-5499160-0 
Lock Ejector Hooks, 10 30u” | 155 (3.94) |AHG5SOB-ND | 7.47 6.73 | 1-5499374-0 
two required per connector, (15.494) Pin Header with Long Latches — RoHS Compliant 
sold separately Pin Length A110 (2.79) 15” | 110 (2.79) [AHK10H-ND | 239 2.16 ]5499922-1 
“ Pin Length tg | 300" | 110(2.79) |AHK1OB-ND | 1.75 1.58 /5499206-1 
ear 15” | 155 (3.94) |AHL10H-ND | 3.23 2.91 /5499923-1 
Lock Ejector Hooks, two required per 30u” | 155 (3.94) |AHL10B-ND | 1.85 1.67 [5102321-1 
. connector, sold separately 15y” | .110 (2.79) ) AHK14H-ND 2.40 2.16 |5499922-2 
Right Angle 14 | 30” | 110 (2.79) |AHK14B-ND ] 255 2.30 |5499206-2 
Wire Wrap No. of| Cont.| Post 30y” | .155 (3.94) |AHL14B-ND | 2.93 2.64 |5102321-2 
Son Sol eae Digi Rey Seer Cae 15u” | 110 (2.79) |AHKi6H-ND | 297 2.68 |5499922-3 
, : : : 30u” | 110 (2.79) |AHK16B-ND | 285 2.57 |5499206-3 
Lock Ejector Hooks, two Pin Header Without Latches — RoHS Compliant 16 He (272) 
required per connector, 15y" | 110 (2.79) [AHSTOH-ND 105 95 151001534 15” | .155 (3.94) | AHL16H-ND 2.64 2.38 |5499923-3 
Id tel : : ; : " H : 
sold separately aon" | 110 (2.79) |AHStOL-ND | 120 1.08 |s102154-1 30u" 155 (3.94) |AHL16B-ND_| 2.85 2.57 [5102321-3 
15y” | 155 (3.94) |AHJ1OH-ND | 1.20 1.08 |5102155-1 ty" | 110 (2.72) coum) 444 = 4.00 /5499022~4 
Pin Length 15” |.110 (2.79) |AHS14H-ND | 1.45 1.31 [5102153-2 99 | 30n” | 110 (2.79) |AHK20B-ND | 3.44 3.10 /5499206-4 
30u” | .110 (2.79) |AHS14L-ND | 1.55 1.40 [5102154-2 15” | .155 (3.94) |AHL20H-ND | 3.24 2.92 /5499923-4 
SPECIFICATIONS: 15u” | 110 (2.79) [AHS16H-ND | 1.65 1.49 [5102153-3 30u” | 155 (3.94) |AHL20B-ND | 3.44 3.10 |5102321-4 
* Contacts: Phosphor bronze, standard ¢ Contact Plating: 10) inch gold 30” | .110 (2.79) | AHS16L-ND 1.90 1.71 |5102154-3 15” | .110 (2.79) | AHK24H-ND 3.74 3.37 |5499922-5 
in mating alee) ever 20H ach eet petal Meta a Fea ee 15y” | 155 (3.94) |AHJI6H-ND | 1.90 1.71 |5102155-3 24 | 30u” | 110 (2.79) |AHK24B-ND | 4.09 3.69 |5499206-5 
retardan jermoplastic © Color: Blue © Operating Temperature: - °C ~ ” © ¥ y 4 | 
125°C Current Rating: 1A (maximum) per contact Dielectric Withstand 30p" | 155 (3.94) |AHJIGL-ND | 281 2.84 |5102156-3 30u" | 155 (3.94) |AHL24B-ND | 5.49 4.57 [5102321-5 
Voltage: greater than 500VDC at sea level « Insulation Resistance: greater 15y” | .110 (2.79) |AHS20H-ND | 2.05 1.85 |5102153-4 15y” | 110 (2.79) [AHK26H-ND | 3.99 3.60 ]5499922-6 
than 5 x 1090 * U.S. Defense Department Mil-C-83503/20, 21, approved 30” | .110 (2.79) | AHS20L-ND 2.25 2.03 |5102154-4 36 30u” | .110 (2.79) | AHK26B-ND 3.49 3.15 |5499206-6 
30u” | .155 (3.94) |AHJ20L-ND | 3.42 3.08 |5102156-4 ." 
No. of Digi-Key Price Each oh ce PACHEREM 3.40 Die ODS 15" | .155 (3.94) |AHL26H-ND | 4.59 4.14 |5499923-6 
Cont. | Description Part No. 1 10 100 1,000 gov" | 110079) MAREE! <o6s 230 lstoptsa 30u" | .155 (3.94) |AHL26B-ND | 4.29 3.87 |5102321-6 
Protected Headers - Gold Finish ai gare ning san eat z bapa 30u” | 110 (2.79) |AHK30B-ND | 4.84 4.36 |5499206-7 
Straight-Lead CHS10G-ND | 112 85 65 47 1” | 185 (3.94) - - 30 | 15u" | 155 (3.94) |AHL3OH-ND | 4.47 4.03 |5499923-7 
; 15," | 110 (2.79) |AHS26H-ND | 2.60 2.34 |5102153-6 . 
Right-Angle CHRIOG-ND ) 112 85 65 47 ’ 30u” | 155 (3.94) |AHL30B-ND | 4.84 4.36 [5102321-7 
10 ; 30u" | 110 (2.79) |AHS26L-ND | 2.75 2.48 |5102154-6 
Straight-Lead WW |CHW10G-ND| 2.29 1.74 1.34 97 a 15y” | 110 (2.79) | AHK34H-ND 5.55 5.00 |5499922-8 
Richt-Ancie ww VGMRRGERIML 920 174 134 97 15” | .155 (3.94) |AHJ26H-ND | 3.16 2.85 |5102155-6 . 
Bio eae SEE 30u" | 155 (3.94) |AHU26L-ND | 299 270 |5102156-6 gq | 30u" | 1102.79) |AHK34B-ND ] 5.34 4.81 /5499206-8 
i ci ie ern 445 109 83 60 15u" | 110 (2.79) |AHS30H-ND | 4.10 3.70 |5102153-7 15” | .155 (3.94) |AHL34H-ND | 5.76 5.19 | 5499923-8 
14 eat Sawin RUMANIA oo] 991 170 423 30u” | 110 (2.79) |AHS3OL-ND | 4.79 4.32 |5102154-7 30y” | .155 (3.94) |AHL34B-ND | 5.34 4.81 |5102321-8 
i ‘eda roww VCORMCRIM] oot 201 470 4193 15” | 110 (2.79) [AHS34H-ND | 4.12 3.71 |5102153-8 15u” | 110 (2.79) |AHK40H-ND | 5.67 5.11 [5499922-9 
cua : - - : 30u” | 110 (2.79) |AHS34L-ND | 3.39 3.06 |5102154-8 30u” | 110 (2.79) |AHK40B-ND | 618 5.57 |5499206-9 
Straight-Lead CHS16G-ND | 158 1.20 92 67 7 40 
. 15p” | .155 (3.94) | AHJ34H-ND 3.39 3.06 |5102155-8 15” | 155 (3.94) |AHL40H-ND | 5.70 5.13 |5499923-9 
Right-Angle CHRIGG-ND | 1.58 1.20 92 67 . 
16 ; 30p” | .155 (3.94) |AHJ34L-ND_ | 3.59 3.24 |5102156-8 30u” | 155 (3.94) |AHL40B-ND | 618 5.57 [5102321-9 
Straight-Lead WW |CHW16G-ND| 3.29 250 1.91 1.38 : 
‘ 15u” | 110 (2.79) [AHS40H-ND | 3.79 3.42 [5102153-9 15u” | 110 (2.79) |AHKSOH-ND | 7.71 694 |1-5499922-0 
Right-Angle WW |CHAI6G-ND | 3.29 250 1.91 1.38 gov" | 110(2.79) [AHS4oL-ND | 389 351 |stoz1s4-o salle . . ; 
Straight-Lead CHS20G-ND | 1.67 1.27. 98 71 sai fice ra PANN] 244 373 |siozis6-9 50 | 30H" | 110 (2.79) |AHKSOB-ND | 6.45 5.81 |1-5499206-0 
op | Right-Angle CHR20G-ND | 167 1.27 98 71 sai eT RUSEORSIDIN 4.49 4.05 11-51001530 15y” | .155 (3.94) |AHLSOH-ND | 6.96 6.27 | 1-5499923-0 
Straight-Lead WW |CHW20G-ND] 3.41 259 1.98 1.43 ae ia (278) RMT sq ia (151001840 30y” | .155 (3.94) |AHL50B-ND | 7.47 6.73 |1-5102321-0 
Right-Angle WW |CHA20G-ND | 3.41 259 1.98 1.43 n° ‘ : 15u" | 110 (2.79) |AHK6OH-ND | 810 7.29 | 1-5499922-1 
; 15" | .155 (3.94) |AHJS0H-ND | 5.28 4.76 |1-5102155-0 
Straight-Lead CHS26G-ND | 2.05 156 119 86 " 30u” | 110 (2.79) |AHK60B-ND | 882 7.94 | 1-5499206-1 
; 30u” | .155 (3.94) |AHJ5OL-ND | 5.01 4.51 | 1-5102156-0 60 
Right-Angle CHR26G-ND | 2.05 1.56 119 86 15" | .155 (3.94) |AHL6OH-ND | 13.68 12.32 | 1-5499923-1 
26 : 30u” | 110 (2.79) [AHS6OL-ND | 5.34 4.81 [1-5102154-1 
Straight-Lead WW [CNZOaiNby 4.09 3.11 2.38 1.72 30y” | 155 (3.94) [AHJGOL-ND | 6.42 5.78 |1-5102156-1 30u” | .155 (3.94) |AHLGOB-ND | 13.59 12.24 | 1-5102321-1 
part fnoe ues 0 a = ee Tu" | 110 (2.79) [AHS64H-ND | 5.91 5.32 [1-5102153-2 15u" | 110 (2.79) |AHK64H-ND ] 8.34 7.51 | 1-5499922-2 
7 na ewe O45 ies 143° 409 30” | 110 (2.79) |AHS64L-ND | 5.46 4.92 |1-5102154-2 gq | 30H" | 110 (2.79) |AHKG4B-ND | 13.71 12.34 /1-5499206-2 
34 aie Lae BARN on 372 288 206 15y” | 155 (3.94) |AHJ64H-ND | 843 7.59 |1-5102155-2 15y” | 155 (3.94) |AHL64H-ND | 14.13 12.72 |1-5499923-2 
Raita Wil POE 400 372 285 206 30u” | 155 (3.94) |AHJ64L-ND | 5.70 5.13 | 1-5102156-2 30u” | 155 (3.94) |AHL64B-ND | 912 8.21 | 1-5102321-2 
gn 9 Z a - Pin Header with ACTION PIN Contacts — Lock Ejector Hooks (2 Required per Connector) — 
Straight-Lead CHS40G-ND | 298 2.26 173 1.25 RoHS Compliant RoHS Compliant 
ag | Right-Angle CHR40G-ND | 298 2.26 173 1.25 30u” | .174 (4.42) [AHATOB-ND | 1.90 1.71 | 1658694-6 Short ALSNO1-ND 73/2 102312-1 
Straight-Lead WW |CHW40G-ND | 5.98 4.54 3.48 2.51 30u” | .174 (4.42) [AHAT4B-ND [| 2.60 2.34 | 1658694-7 Long w/out Push Tabs ALLNO1-ND 75/2 102320-1 
Right-Angle WW__|CHAAOG-ND | 5.98 4.54 3.48 2.51 S0u" | 174 (4.42) [AHATEB-ND |" 2.90 2.67 |7658694-8 Pin Header Mounting Kit | — RoHS Compliant 
Straight-Lead CHS50G-ND | 335 254 1.95 1.41 30u” [174 (4.42) [AHA20B-ND | 3.39 3.06 | 1658694-1 Bolt and Nut, 2eachvkit  [A26333-ND | 2.01 — 14021984 
59__|Right-Angle CHRS50G-ND | 3.35 254 1.95 1.41 30u” | .174 (4.42) [AHA24B-ND | 4.09 3.69 | 1658694-9 : : 
Straight-Lead WW |CHW50G-ND] 6.70 5.08 3.89 2.81 30u” | 174 (4.42) [AHA26B-ND 4.29 3.87 |1658694-2 t 2-56 bolts and nuts may be used to mount pin headers with 
Right-Angle WW |GHASOG-ND | 6.70 08 «389 °«(28t = and without latches. If latches are to be used, the bolts must be 
ight-Angle 50G- 70 5. : : 30u” | .174 (4.42) [AHAS0B-ND_ | 4.84 4.36 _| 1-1658694-0 positioned in the pin header before the latches are installed. (Continued) 
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= I a i No. of | Contact | Digi-Key Price Each | AMP 
Tyco Electronics AMP Protected AMP Low Profile - 4 Sided Contacts | Gold Plating | Part No. 1100. | Part No. 
Authorized Distributor Headers (Cont, Protected Headers teu” fA83182-ND | 144 82 [5103310-3 
16 30” | A33183-ND 1.68 1.21 [5103311-3 
Right-Anal .100 x .100 Centers 30u" _|a97480-NDt | 440 3.16 |2-1761605-6 
Ig ngie suaciieatinns: 15” |A33184-ND 1771.27 [5103310-5 
No. of Dim. A . pecifications: . 
ming lich tn : : ; ; 20 30” — |A97487-ND 2.67 1.92 |5103311-5 
0 4.26 (32.00) * 025” (.64mm) Square Posts, .240” (6.10mm) Mating Post Length. 30u" A97481-NDt 4.84 3.47. |2-1761605-7 
: i Material and Finish: Housing and Latches — Black thermo-plastic, 94V-0 15,” ‘(A33185-ND 219 1.57 |5103310-6 
rated. 26 30u" | A97488-ND 3.37 2.42 |5103311-6 
110 (2.79) * Contact Finish: 15 or 30 gold on post/pin mating end, 100y1-200p bright 30” A97482-NDt 5.50 3.95 |2-1761605-9 
Pin Length tin-lead on termination end, with entire contact underplated 50p! nickel. 15” A33186-ND 279 2.00 |5103310-7 
- 34 30” | A97489-ND 3.39 2.43 |5103311-7 
Straight-Lead 30u” _|ag7483-NDt | 10.14 7.27 |3-1761605-1 
‘sav Giaier cores ‘ai No.of  Dim.A 15” | A33187-ND 312 2.24 |5103310-8 
ta lt tt ce lad Pins In. (mm) _ 40 30u” — /A33188-ND 3.27 2.35 |5103311-8 
connector, sold separately. <A 
td #0 rd 360 Ko iy 30” [A97484-NDt | 28.35 20.32 |3-1761605-3 
1a ASB nga hj u sou” [A98553-ND | 3.87 2.78 [5103311-9 
Natar cand Mpa 20 130 (33! ~ 154” |A33189-ND 3.43 2.46 |1-5103310-0 
Con- | Gold | Length | Digi-Key Price Each | amP 244: : - 30u” | A97485-NDt 9.28 6.65 |3-1761605-5 
tacts | Plat. | Inch (mm) | Part No. il 10 | Part No. 26 Hl H + Blue 
Right-Angle Pin Headers without Latches 34 . ! c 
34_| 30u” |.155 (3.94) [AHZ34K-ND | 6.25 5.63 |102162-8 40 . = = 
Right-Angle Pin Headers without Latches — 50 Right-Angle with Latches 
RoHS Compliant 60 3.30 (83.82) 
{5u” [110 (2.79) |AHRIOH-ND | 1.20 1.08 |5102159-1 : 
10 | sow" {110 (2.79) |AHR10L-ND_| 1.40 1.26 |5102160-1 PaETRSTE No.of Dim: A 
= : - - No. of Contact | Digi-Key rice Eac! AMP. Pins In. (mm) 
14 of ace Gan pee 1 ie oes Contacts | Gold Plating | Part No. 1 100 | Part No. 
_ 110 (2.79) |AHRIGH-ND | 1.90 1.71 [5102159-3 Shrouded with).130" (3.81mm) End Dimension 
16 | sow" | 110 (2.79) |AHRIGL-ND | 235 2.12 |5102160-3 {Double How/= Straight Post 
75u” [110 (2.79) |AHR20H-ND | 2.25 2.03 /5102159-4 40 15p) A26279-ND 3.19 2.29 | 103308-8 
20 | 30y” |.110 (2.79) |AHR20L-ND | 2.50 2.25 |5102160-4 Shrouded with .150” (3.81mm) End Dimension 
15” | .155 (3.94) |AHZ20H-ND 456 4.11 |5102161-4 Double Row - Straight Post — RoHS Compliant 
24 30” | .110 (2.79) | AHR24L-ND 2.90 2.61 |5102160-5 15" A33159-ND 141 80 |5103308-1 
far" 110 (279) AHRZOEND 2752485102108 10 |r ee ae | tozano 
2g | 15H" |-110(2.79) : : : : 30u" _[ag7470-NDt | 299 2.15 |2-1761603-3 ri | Gne 
30u” |110 (2.79) |AHR26L-ND | 2.99 2.70 |5102160-6 MSGS a6 Be 151033082 Fe ee 
15” |.110 (2.79) AHR3OH-ND | 3.09 2.79 [5102159-7 wa . : orl aaee =e ere Price Each 
A " 4 -! Con-| Gold Height | Digi-Key AMP 
30 | 15y” |.155 (3.94) |AHZ30H-ND | 4.09 3.69 /5102161-7 4 30u” | A33162-ND 147 1.06 |5103309-2 
1H” | 155 (3.94) . 7 ” tacts | Plating | Inch (mm) | Part No. 1 100 | Part No. 
30p” | 155 (8.94) [AHZ30IENDE| 4.19 3.78 |5102162-7 S0u”__{BSZEEND Ha 3.45 _ 2.48. [2-17616035 ‘Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 
15,1" | 110 (2.79) |AHR34H-ND | 3.39 3.06 |5102159-8 15u"  |A33163-ND 147 1.06 [5103308-3 capi Ei cL Eats - ight aes esc 
gq | 30h” | 110 (2.79) |AHRB4L-ND | 3.59 3.24 |5102160-8 16 30u” | A33164-ND 1.62 117 |5103309-3 7 aa . reas (4.9) TORaUeID a a at Mo4tg05 
15” | .155 (3.94) | AHZ34H-ND 4.54 4.09 |5102161-8 30u” A97472-NDt 3.67 2.64 |2-1761603-6 Wl: ~ <i ~ — 
” i . - Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 
30u” | 155 (3.94) |AHZ34L-ND | 4.65 4.19 [5102162-8 5 a a ; 
75u” |.110 (2.79) |AHR40H-ND 3.89 3.51 15102159-9 15 A33165-ND 2.88 2.07 |5103308-5 End Dimension Double Row - Right Angle Post — 
40 | gen ae . RHEL tis aca. leeotens 20 3ou" | A33166-ND 236 1.70 |5103309-5 RoHS Compliant 
4110 (2.79) = : 73 {5 Z 30u” _[ag7473-NDt | 410 2.94 |2-1761603-7 30u” | 585 (14.9) [A31176-ND | 3.64 2.61] 1761607-3 
154" | 110 (2.79) |AHRSOH-ND | 4.59 4.14 |1-5102159-0 : 10 : 
50 | 30u” |110 (2.79) AHRS0L-ND | 5.01 4.51 |1-5102160-0 16" |A38167-ND | 163 1.18 |5103308-6 30u_| 485 (11.0) TASHIEENER 3.75 2.60 | 1761609-3 
30y" |.155 (3.94) AHZ50L-ND | 5.55 5.00 |1-5102162-0 26 30u” —|A97474-NDt | 518 3.72 |2-1761603-9 14 | 30y" | 585 (14.9) (ASMIGNDR) 4.09 2.941 1761607-5 
T5u" [.110 (2.79) AHR6OH-ND [8.37 7.54 |1-5102159-1 30u"_[a97494-ND__ | 278 1.99 |5103309-6 16 | 30y" | 585 (14.9) (RGIMENGM 4.92 3.10 |1761607-6 
60 | 30u”|.110(2.79)|AHRGOL-ND | 5.55 5.00 |1-5102160-1 tou” [As168-ND | 2.13 1.53 |5103308-7 20 | 80y"_| 585 (14.9) ISM NGM| 9.85 _7.07 | 1761607+7 
30y” |.155 (3.94) |AHZ6OL-ND__| 7.44 6.70 |1-5102162-1 34 30u” | A33169-ND 3.19 2.29 |5103309-7 og | SOM" | £85 (14.9) POMC NO) 2:29 3.87 | 1761607-9 
1 if 
15y” |.110 (2.79) |AHRG4H-ND | 7.47 6.73 |1-5102159-2 » | : a 30y” | 435 (11.0) [A31193-ND__| 22.88 16.40 | 1761609-9 
30u" _[ag7475-NDt | 559 4.01 [3-1761603-1 - 
64 | 30u” |.110 (2.79) |AHRG4L-ND | 5.70 5.13 |1-5102160-2 7 ; 7 34 | 30y" | 585 (14.9) [A31181-ND [6.31 4.53 /1-1761607-1 
30u” | 155 (3.94) |AHZ64L-ND_ | 6.69 6.03 |1-5102162-2 tu" 247 1.78 /5108808-8 go | 30" | -585(14.9) [AS3190-ND | ~6.76 4.13 /1-1761607-3 
Headers with Short Latches — RoHS Compliant 40 30H" GeetPLD 3.39 2.43 /5108309-8 30u" | 435 (11.0) [A31194-ND_ | 30.06 21.55 | 1-1761609-3 
jo | 15H" |-110 (2.79) [AHBTOH-ND | 1.85 1.67 |5499913-1 30” |ASVATENDH| 6.24 4.48 |3-1761603-3 50 | SoM” | 585 (14.9) [AB1182-ND | 819 5.87 |1-1761607-6 
30u” |.110 (2.79) |AHB1OL-ND | 4.24 3.82 |5499345-1 15y" — |A33172-ND 3.33 2.39 | 1-5103308-0 30" | .435 (11.0) |A31195-ND | 33.01 23.66 | 1-1761609-5 
14_| 15y" |.110 (2.79) [AHBI4H-ND | 2.55 2.30 |5499913-2 50 30u” 1 A33173-ND 4.23 3.04 |1-5103309-0 
16 | 15y" |.110 (2.79) |AHBI6H-ND | 2.85 2.67 |5499913-3 30u" _[ag7477-NDt | 7.50 5.38 |3-1761603-5 ; ; 
20 | 15u” [110 (2.79) |AHB20H-ND | 5.19 4.68 (5499913-4 60 15y" | A33174-ND 5013.60 11-5103308-2 Straight-Lead with Latches 
24 ee aoe ReoENR ee ae See Shrouded with .150” (3.81mm) End Dimension No.of Dim.A 
romEETy OBS AHGOHEND [420 —SA7 [SAOSDI8 High Temperature Housing with! Board isan 
30_| 15y" |.170 (2.79) |AHB30H-ND | 8.62 7.76 |5499913-7 Hotention Features '— Rohs \Compliant 
34_| 15y" |.110 (2.79) |AHBS4H-ND | 5.34 4.81 [5499913-8 10 16u""_(BGSMZSSD 1471.06 _|5104338-1 
ao _| 15u" |-110 (2.79) /AHB40H-ND | 6.21 5.59 |5499913-9 14 15p) A97490-ND 1.97 1.42 _|5104338-2 
30u” |.110 (2.79) |AHB40L-ND | 6.72 6.05 |5499345-9 16 15" __|A97491-ND 1.92 1.38 |[5104338-3 
50_| 30u” |.110 (2.79) [AHBSOL-ND | 8.22 7.40 |1-5499345-0 20 15” __ [A33176-ND 2.20 1.58 |5104338-4 
60 | 15y” |.110 (2.79) |AHB6OH-ND | 13.59 12.24 |1-5499913-1 24 15" A97492-ND 2.58 1.85 [5104338-5 
Headers with Long Latches — RoHS Compliant 34 15" A33177-ND 3.36 2.41 |5104338-7 
10. | fu" 1102.79) [AHCTOH-ND [1.85 1.67 /5499786-1 m7 15y" ]A83178-ND 407 3.35 S10fa388 
30u” |.110 (2.79) |AHC10L-ND_| 2.05 1.85 [5499141-1 a0 750" eee Toro Ba s1088 38-9 a 
a4 | 15H" |-110(2.79)/AHCT4H-ND | 2.55 2.30 /5499786-2 H 3 : co lenecal meena 
30u” |.110 (2.79) |AHCI4L-ND | 2.80 2.52 |5499141-2 tT Blue Gray Con-| Gold | Height | Digi-Key Price Each | amp 
qe_| 30u" |-110 (2.79) /AHCTEL-ND |~3.09 2.79 /5499141-3 = tacts | Plating | Inch (mm) | Part No. 1 100 | Part No. 
30” |.155 (3.94) AHTIGL-ND | 4.65 4.19 [5102322-3 Right-Angle Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 
15" | 110 (2.79) | AHC20H-ND 3.44 3.10 /5499786-4 No.of  Dim.A End Dimension Double Row - Straight Post 
20 | 30n" |.110 (2.79) |AHC2OL-ND | 4.36 3.93 |5499141-4 Pins _In. (mm) 360 iit 20 [| 30u” [435 (11.0) [A26320-ND | 5.01 3.60 [104313-4 
30p” |.155 (3.94) |AHT20L-ND__| 6.32 _5.69 |5102322-4 “qo .800(20.32) ~—«(9-14) ie Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 
24 | 15y” | .110 (2.79) | AHC24H-ND 471 4.24 |5499786-5 N End Dimension Double Row - Straight Post — 
154” | 110 (2.79) |AHC26H-ND | 4.29 3.87 |5499786-6 RoHS Compliant 
26 | 30u”|.110 (2.79) |AHC26L-ND | 4.74 4.27 |5499141-6 qo | 30H” | 585 (148) [A31167-ND | 3.53 2.53 ]1761606-3 
30u” |.155 (3.94) |AHT26L-ND | 5.94 5.35 |5102322-6 30u”_| 435 (11.0) |A31183-ND | 3.59 2.58 |1761608-3 
30__| 30y” |.110 (2.79) [AHC30L-ND_| 12.63 11.37 [5499141-7 44 | 30u” [585(14.9) [ASTT6B-ND [3.94 2.83 ]1761606-5 
15u” | 110 (2.79) |AHC34H-ND | 5.34 4.81 [5499786-8 30u” | 435 (11.0) |A81184-ND_| 4.01 2.88 |1761608-5 
34 | 30u” |.110 (2.79) |AHC34L-ND | 5.82 5.24 |5499141-8 go | 30u" | 585(14.9) [ASTT69-ND [4.14 2.97 ]1761606-6 
30u” | 155 (3.94) |AHT34L-ND | 8.85 7.97 |[5102322-8 30u” | 435 (11.0) [A31185-ND | 4.22 3.03 |1761608-6 
151" | 110 (2.79) |AHC40H-ND | 6.18 5.57 |5499786-9 == Price Each 30u" | 585 (14.9) |A3T170-ND | 4.57 3.28 ]1761606-7 
40 i No.of | Contact | Digi-Key rice Eac AMP 20 " fr i 
30p” |.110 (2.79) |AHCAOL-ND_| 6.72 __ 6.05 | 5499141-9 Contacts | Gold Plating | Patt No. 5 fant learinet 30u"_| 435 (11.0) |A31186-ND | 4.65 3.34 |1761608-7 
| 15H" |-110 (2.79) |AHCSOH-ND | 7.47 6.73 |1-5499786-0 4 = = = 9g | 30u" | 585 (14.9) /A81I71-ND | 5.11 3.67 | 1761606-9 
50 | sou" | 110 (2.79) |AHC5OL-ND | 8.22 7.40 |1-5499141-0 Shrouded with .150” (3.81mm) End Dimension 30yu”_| 435 (11.0) |A31187-ND_| 5.26 3.78 |1761608-9 
15u” |.110 (2.79) |AHC60H-ND | 13.68 12.32 |1-5499786-1 Double Row - Right-Angle Post — RoHS Compliant 34 | 30H” | 585 (14.9) /AB1172-ND | 5.93 4.26 | 1-1761606-1 
50 | sou” |.110 (2.79) |AHC6OL-ND | 9.60 8.64 |1-5499141-1 15” )A33179-ND 105.76 |5103310-1 30u” | 435 (11.0) [A31188-ND | 6.05 4.34 |1-1761608-1 
g4__| 15u" |.110 (2.79) /AHCE4H-ND | 9.12 8.21 |1-5499786-2 10 30y" — |A33180-ND 114.82 |5103311-1 40 oe ne | erie ite io Aeon 
30u” [.110 (2.79) |AHC64L-ND_| 15.81 14.23 | 1-5499141-2 30u" | A97478-NDt 3.70 2.66 |2-1761605-3 "| 435 (11 a 854 “17 i 
Lock Ejector Hooks (2 Required per Connector) — a A33181-ND 1.35 97 15103310-2 50 30y” | 585 (14.9) |A31174-ND 7.72 5.54 |1-1761606-5 
RoHS Compliant vl ? : 30u” | 435 (11.0) |A31190-ND | 7.87 5.65 |1-1761608-5 
Short ALSNO1-ND 73/2 102312-1 14 30p A97486-ND 4.29 3.08 |5103311-2 60 | 30" |-585 (14.9) [A31175-ND | 8.72 6.26 |1-1761606-6 
Long w/o Push Tabs ALLNO1-ND 75/2 102320-1 30" [a97479-NDt | 4.18 3.00 |2-1761605-5 30u” | 435 (11.0) [A31191-ND | 8.89 6.38 |1-1761608-6 
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D-Subminiature 
Connectors 


RoHS) 


WE 


Plug Backshell 


Receptacle 


Wire Accommodation: 26 and 28AWG solid or stranded 
Order strain reliefs separately. 


Physical Specifications: 

* Contact Material: Beryllium copper plating 

* Underplate: 50” nickel, QQ-N-290, Class 2 

¢ Wiping Area: 30y” gold, MIL-G-45204, Type Il, Grade C 

* Shell Material: Steel 

¢ Plating: Tin 

* Strain Relief Material: Stainless steel, .016” (.41mm) thick 
* Marking: 3M logo and contact position number 


Electrical Specifications: 

* Current Rating: 1A 

¢ Insulation Resistance: >1x10°Q @ 500VDC 

¢ Withstanding Voltage: 1000VRMS @ sea level 
Environmental Specifications: 

* Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 

¢ UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971 


D-Sub Cable Assemblies 


Single Ended 
Male 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 


Metal shell with strain relief shown. OM 
No. 
of Length | Rib- aa 
Con-| Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
tacts| Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
Au 30u” | 6 (1.83) | MC |M7PXK-O906R-ND | 11.93 104.58 
g |Aus0u") 6 (1.83) | GR |M7PXK-O906J-ND | 10.45 91.66 
Au 30u” | 10 (3.05) | MC |M7PXK-0910R-ND | 14.18 124.34 
Au 30u” | 10 (3.05) | GR_|M7PXK-0910J-ND | 11.72 102.79 
Au 30u” | 6 (1.83) | MC |M7PXK-1506R-ND | 16.03 140.60 
45 |Aus0u"| 6 (1.83) | GR |M7PXK-1506J-ND | 13.38 117.34 
Au 30u” | 10 (3.05) | MC |M7PXK-1510R-ND | 19.64 172.20 
Au 30u” | 10 (3.05) | GR_|M7PXK-1510J-ND | 15.22 133.44 
Au 30u” | 6 (1.83) | MC |M7PXK-2506R-ND | 19.80 173.64 
p5 | AuS0u"| 6(1.83) | GR |M7PXK-2506J-ND | 15.49 135.85 
Au 30u” | 10 (3.05) | MC |M7PXK-2510R-ND | 25.66 225.00 
Au 30u” | 10 (3.05) | GR_|M7PXK-2510J-ND | 18.48 162.01 
Au 30u” | 6 (1.83) | MC |M7PXK-3706R-ND | 26.61 233.31 
37 |Ausou"| 6 (1.83) | GR |M7PXK-3706J-ND | 20.47 179.54 
Au 30” | 10 (3.05) | MC |M7PXK-3710R-ND | 34.94 306.38 
Au 30u” | 10 (3.05) | GR_|M7PXK-3710J-ND | 24.72 216.77 


Also available in the following configurations: 


Dimensions — Inch M7NXK-JDICOILIC-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert 
No. of (mm) Digi-Key Pricing =| 3M M7VXK-C0IO0IC-ND - Metal Shell Connector with Threaded Insert and 
Cont. A B Part No. 1 10 | Part No. Strain Relief 
Plugs with flange, thru-hole style, Male Call for complete part number and pricing! 
9 (24.89) .67 (17.02) | MMRO9K-ND | 5.22 43.93] 8209-6000 
1.31 1.00 A 
15 (33.27) (25.40) MMRI15K-ND | 5.93 49.88 | 8215-6000 nee Ended 
1.85 1.54 ‘emale 
25 (46.99) (39.12) MMR25K-ND | 6.72 56.53 | 8225-6000 
2.50 2.18 
37 (63.50) (55.37) MMR87K-ND | 8.69 73.15 | 8237-6000 
Plugs with 4-40 threaded insert, Male *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 
9 en .67 (17.02) | MMLO9K-ND | 5.41 45.50) 8209-6003 Metal shell with strain relief shown. 
1.31 1.00 
15 (33.27) (25.40) MML15K-ND | 7.09 59.68 | 8215-6003 No: Tena ne y 
25 | ce | gueh) |iuML2sK-ND | 7.65 64.40] 8225-6003 Con-| Conn. | Feet | bon* | Digi-Key GEE, 
( = ) | ¢ oa ) tacts| Finish | (Meters) | Cable | Part No. 4 10 
37 (63 50) (55 37) MML37K-ND | 9.51 79.98 | 8237-6003 Au 30u" | 6 (1.83) M7SXK-O906R-ND | 10.72 94.04 
740 1 3.674 Au 30y"| 6 (1.83) M7SXK-0906J-ND | 9.25 81.11 
50 | (60.96) | (52.68) |MMLSOK-ND |20.84 175.35 /8250-6005 Au 30u” | 10 (3.05) M7SXK-0910R-ND | 12.98 113.79 
A Au 30” M7SXK-0910J-ND | 10.52 92.25 
Receptacles with flange, thru-hole style, Female Au a0" M7SXK-1506R-ND | 14.73 129.20 
9 ie. 67 (17.02)|MFROSK-ND | 4.45 37.45/8309-6000 Au 30y” M7SXK-1506J-ND | 12.08 105.94 
B a ) Au 30” M7SXK-1510R-ND | 18.34 160.80 
15 | (gai77)_|-97 (24.64) |MFRI5K-ND | 5.10 42.88 /8315-6000 Au 30y” M7SXK-1510J-ND | 13.92 122.04 
785 57 Au 30” M7SXK-2506R-ND | 20.00 175.35 
25 (46. 99) (38 35) MFR25K-ND | 6.84 57.58 | 8325-6000 Au 30” M7SXK-2506J-ND | 15.69 137.56 
2.50 216 Au 30” M7SXK-2510R-ND | 25.85 226.71 
37 (63.50) | (54.86) MFR37K-ND | 8.82 74.20} 8337-6000 Au 30)” M7SXK-2510J-ND | 18.67 163.72 
“ = : Au 30” M7SXK-3706R-ND | 26.80 235.02 
Receptacles with 4-40 threaded insert, Female Au 30u” M7SXK-3706J-ND | 20.67 181.25 
37 , i 
98 Au 30” M7SXK-3710R-ND | 35.13 308.09 
9 .67 (17.02) | MFLO9K-ND | 5.53 46.55] 8309-6003 
(24.89) Ee) Au 30u” | 10 (3.05) M7SXK-3710J-ND | 24.91 218.48 
15 | (33.27) |-97 (24.64) [MFLISK-ND | 7.32 61.60/8315-6003 Also available in the following configurations: 
25 ate Jet MFL25K-ND | 7.76 65.28) 8325-6003 M70XK-CIDICIDIC-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert 
ie a = = M7WXK-OIDIOO-ND - Metal Shell Connector with Threaded Insert and 
37 | 350) | 486) |MFLS7K-ND | 9.51 79.98) 8337-6003 Strain Relief 
2.40 2.068 “ a Call for complete part number and pricing! 
50 (60.96) (52.53) MFL50K-ND | 20.84 175.35 | 8350-6005 plete pi pricing: 
Backshells 
9 = — — |mpsros-nD | 3.76 31.68)3485-2100F Male to Male 
15 _ - MDBF15-ND | 3.99 33.60 |3485-2200F 
25 _ - MDBF25-ND | 3.99 33.60 |3485-2300F 
37 _ _ MDBF37-ND | 4.66 39.20|3485-2400F 
50 _ _ MDBF50-ND | 3.70 31.15|3485-2500F *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 
Strain Relief Metal shell with strain relief shown. 3M 
9 _ _ MDSRO9-ND .25 2.10} 3448-8D09A No. 
of Length | Rib- pa 
15 _ _ MDSR15-ND 87 7.35} 3448-8D15A Con-| Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
05 _ -_ MosR25-No | .33  2.80/3448-8D25a facts| Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
Au 30u” | 6 (1.83) MC |M7PPK-0906R-ND | 20.47 179.54 
Sr | a — |MDSRSZNDS) 83 2.80/3448-8037A Au30u") 6(1.83) | GR |M7PPK-0906J-ND | 19.00 166.61 
50 = — MDSR50-ND 75 6.30} 3448-8D50A Au 30u” | 10 (3.05) | MC |M7PPK-0910R-ND | 22.73 199.29 
NEW! Tooling NEW! Au 30u” | 10(3.05) | GR |M7PPK-O910J-ND | 20.27 177.75 
Bench Press Assembly Tool )3M9426-ND | 451.13/1 |3640 Au30u" | 6(1.88) | MC (MZRERSISOORSUD A) 26.66 233.79 
Au 30u” | 6 (1.83) GR |M7PPK-1506J-ND | 24.01 210.54 
Cable Shear for 3640 3M9427-ND 1386.00/1 | 3320 Au 30y” | 10 (3.05) | Mc |M7PPK-1510R-ND | 30.26 265.39 
Locator Plate D-Sub 3M9429-ND 406.34/1 | 3443-106N Au 30u” | 10(3.05) | GR |M7PPK-1510J-ND | 25.84 226.63 
See on io * 3M9430-ND | 150.23/1 _|3442-39N Ausoyr) 6 (1.88) ) MC Rong) 3082 270.26 
Piter Subse and 37 ; Au30u" | 6 (1.83) | GR |M7PPK-2506J-ND | 26.51 232.47 
Position Plugs 3M9431-ND 150.23/1 3442-41N Au 30u” | 10 (3.05) | MC |M7PPK-2510R-ND | 36.68 321.61 
Tool Platen Assembly 3M9433-ND 96.75/1 3442-9 Au 30y” | 10 (3.05) GR |M7PPK-2510J-ND | 29.49 258.63 


No. 
of Length Rib- ma 
Con-| Conn. Feet | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts| Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
Au 30u” | 6 (1.83) MC |M7PPK-3706R-ND | 40.71 357.00 
37 Au 30u” | 6 (1.83) GR |M7PPK-3706J-ND | 34.58 303.23 
Au 30u” | 10 (3.05) | MC |M7PPK-3710R-ND | 49.04 430.07 
Au 30u” | 10 (3.05) | GR |M7PPK-3710J-ND | 38.82 340.46 


Also available in the following configurations: 


M7NNK-CJQ0000-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert 
M7VVK-CIIDA10-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert and 


Strain Relief 


Call for complete part number and pricing! 


Female to Female 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 


Metal shell with strain relief shown. 3M 
No. 
of Length | Rib- 
Con-| Conn. Feet | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts| Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
Au 30u” | 6 (1.83) | MC |M7SSK-0906R-ND | 18.07 158.45 
9 Au 30u” | 6 (1.83) | GR |M7SSK-O906J-ND | 16.59 145.52 
Au 30u” | 10 (3.05) | MC |M7SSK-0910R-ND | 20.32 178.20 
Au 30u” | 10 (3.05) | GR |M7SSK-0910J-ND | 17.86 156.66 
Au 30u” | 6 (1.83) | MC |M7SSK-1506R-ND | 24.06 210.99 
15 Au 30u” | 6 (1.83) | GR |M7SSK-1506J-ND | 21.41 187.74 
Au 30u” | 10 (3.05) | MC |M7SSK-1510R-ND | 27.66 242.59 
Au 30u” | 10 (3.05) | GR |M7SSK-1510J-ND | 23.24 203.83 
Au 30u” | 6 (1.83) | MC |M7SSK-2506R-ND | 31.21 273.68 
25 Au 30u” | 6 (1.83) | GR |M7SSK-2506J-ND | 26.90 235.89 
Au 30u” | 10 (3.05) | MC |M7SSK-2510R-ND | 37.07 325.03 
Au 30u” | 10 (3.05) | GR |M7SSK-2510J-ND | 29.88 262.05 
Au 30u” | 6 (1.83) | MC |M7SSK-3706R-ND | 41.10 360.42 
37 Au 30u” | 6 (1.83) | GR |M7SSK-3706J-ND | 34.97 306.65 
Au 30u” | 10 (3.05) | MC |M7SSK-3710R-ND | 49.43 433.49 
Au 30u” | 10 (3.05) | GR |M7SSK-3710J-ND | 39.21 343.88 


Also available in the following configurations: 
M700kK-CJI000-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert 
M7WWK-LIXILIOIO-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert and 


Strain Relief 


Call for complete part number and pricing! 


Male to Female 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 


\ 


Metal shell with strain relief shown. 3M 
No. of Length | Rib- 
Con- | Conn. Feet | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. ul 10 
Au 30u” | 6 (1.83) | MC |M7PSK-O906R-ND| 19.27 168.99 
9 Au 30u” | 6 (1.83) | GR |M7PSK-O906J-ND | 17.80 156.07 
Au 30u” | 10 (3.05) | MC |M7PSK-0910R-ND| 21.52 188.75 
Au 30y” | 10 (3.05) | GR |M7PSK-0910J-ND | 19.07 167.20 
Au 30u” | 6 (1.83) | MC |M7PSK-1506R-ND| 25.36 222.39 
15 Au 30u” | 6 (1.83) | GR |M7PSK-1506J-ND | 22.71 199.14 
Au 30u” | 10 (3.05) | MC |M7PSK-1510R-ND| 28.96 253.99 
Au 30y” | 10(3.05) | GR |M7PSK-1510J-ND | 24.54 215.23 
Au30u” | 6 (1.83) | MC |M7PSK-2506R-ND| 31.01 271.97 
25 Au 30y” | 6 (1.83) | GR |M7PSK-2506J-ND | 26.70 234.18 
Au 30u” | 10 (3.05) | MC |M7PSK-2510R-ND| 36.87 323.32 
Au 30u” | 10 (3.05) | GR |M7PSK-2510J-ND | 29.69 260.34 
Au 30u” | 6 (1.83) | MC |M7PSK-3706R-ND| 40.91 358.71 
37 Au30u" | 6 (1.83) | GR |M7PSK-3706J-ND | 34.77 304.94 
Au 30u” | 10 (3.05) | MC |M7PSK-3710R-ND| 49.24 431.78 
Au 30y” | 10 (3.05) | GR |M7PSK-3710J-ND | 39.02 342.17 


Also available in the following configurations: 
M7NOK-CJQ000-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert 
M7VWK-QODOIO-ND - Metal Shell Connector with Threaded Insert and 


Strain Relief 


Call for complete part number and pricing! 


- -ND 


Style 
710 (D-Sub) 


Conn. Finish 
G=Gold <15 


K = Gold >15u Gold- Copper 


beryllium pin plating 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Ribbon Cable 
R=Multi-color 
7 J=Gray 


[ Length (Use “Feet” only.) 


L__{No. Of Contacts 
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-100” x .100” aM pli zt ; a DighKy Pome am 
ontacts inch (mm ‘al 0. ‘al 0. 
(2.54mm x 2.54mm) 891 Series and D89 Series 26 1.48 (37.6)  |MKC26E-ND | 58 4.90|D89126-0131HK 
Socket Connectors .100” x .100”(2.54mm x 2.54mm) 30 1.68 (42.7)  |MKC30E-ND | .64 5.43|D89130-0131HK 
ay epee None eee Socket Connectors 34 1.88 (47.8) |MKC34E-ND | .73 6.13|D89134-0131HK 
jaterial: lass reiniorced polyester 
+ Flammability Rating: UL94V- eG Sei eumnte eH 40 2.18 (55.4) | MKC40E-ND | .85 7.18/D89140-0131HK 
Hae Gooner Alay. = Plating aie formance IDC sockets minimize 50 2.68 (68.1)  |MKC5OE-ND | 1.06 8.93]D89150-0131HK 
2 . +. lied bl ie ithout i in i 
gold _* Wire Accommodation: 26 and sacrificing reliabilty. These inter- BES Series Strain Beliere 
i an Marking: connects also offer the quality and 10 _ MESR10-ND | .19 1.58] 03448-89110 
, liabilit ‘d t from 3M. -_ fr : 
and orientation triangle Electrical Specifications: * Current Rating: They hate pach shaingered with a 4 MESR14-ND ) .19 1.58) 03448-89114 
1A Insulation Resistance: >1x10°Q @ 500VDC + Withstanding “systems” approach that has a positive impact on your process and 16 _ MESR16-ND | .19 1.58] D3448-89116 
Voltage: 1000VRMS @ sea level Environmental Specifications: product costs. Physical Specifications: ¢ Insulation Material: Glass 20 = MESR20-ND | .19 1.58] 03448-89120 
+ Temperature Rating: -55°C ~ 105°C * UL File No.: £68080; CSA reinforced polyester (PBT) * Flammability Rating: UL94V-0 * Marking: , : 
File No.: LR-40971 Molded Figures: 3M logo and orientation triangle »* Pins: Phosphor 24 — MESR24-ND | 19 1.58/ 03448-89124 
- — — bronze * Wire Accommodation: 26AWG and 28AWG stranded 26 — MESR26-ND | .19 1.58|D3448-89126 
No. of Dim. A Digi-Key Pricing 3M 891 Series * Color: Gray »* Contact Plating: Wipe Area: 30y” gold 
Contacts] Inch(mm) _| Part No. 110 [Part No. * Underplate: 50” nickel, QQ-N-290, Class 2 D89 Series * Color: 30 = MESR30-ND | .19  1.58/03448-89130 
Polarizing Slots (Open End) Black * Contact Plating: Wipe area: 10” gold » Underplate: 50)" 34 - MESR34-ND | .19 1.58) 03448-89134 
nickel Electrical Specifications: * Current Rating: 1A « Insulation 40 MESR40-ND | 19 1.58/03448-89140 
10 68 (17.27)  /MSC10K-ND | 2.00 16.80 | 3473-6000 Resistance: >1x10°Q @ 500VDC * Withstanding Voltage: 1000VRMS = 5 ? 4 i 
14 .88 (22.35) MSC14K-ND 2.41 20.30 |3385-6000 @ Sea Level Environmental Specifications: * Operating Temp- 50 —_— MESR50-ND | .19 1.58|D3448-89150 
erature: -55°C ~ 105°C * UL File No.: E68080 
16 .98 (24.89) |MSC16K-ND |2.64 22.23 |3452-6000 _ Keying Plug 
20 1.18 (29.97) |Msc20K-ND |2.91 24.50 |3421-6000 pusciotl aioe : Digt Key ee ant iat Keying Plug for Socket SM9123-ND | .09/1 _ |3435-0 
24 4.38 (35.05) |msc24K-no |3.49 29.40 | 3626-6000 7 = ; — NEW! Pull Tabs NEW! 
35 148 (37.58) |MSC26K-ND 13.76 31.60 13300-6000 891 Series, without Center Bump ~ 30p" Gold 10-20 Position D89 and 891 |3M9435-ND | 15 1.233490-89110 
eee ; ‘ 10 68(17.3) | MSC10A-ND |1.09 8.84/89110-0001 -36 Positi 7 
a6 1634267) ROMER 433 3640 |s4iesooo ( 24-36 Position Dad and 801 |3M9436-ND | 332.80 /s490-89124 
2 1204775) (Ree asi 41.90 |aet4-c000 14 88 (22.4) | MSC14A-ND |1.12 9.12)89114-0001 40-60 Position D89 and 891 |3M9437-ND | .23  1.93/3490-89140 
an bag seas riper aa re Sige 16 .98 (24.9)  |MSC16A-ND ]1.16 9.41] 89116-0001 NEW! Tooling NEW! 
18'(59:87) . : 20 1.18 (30.0) MSC20A-ND | 1.26 10.26/ 89120-0001 Bench Press Assembly Tool |3M9426-ND | 451.13/1 |3640 
50 2.68 (68.07) |MSC5OK-ND |7.20 60.55 |3425-6000 
: . Cable Shear for 3640 39427-ND | 1386.00/1 [3320 
Bi 3.18 (80.77) |MSC60K-ND 18.2 75,08 13334-6000 24 1.38 (35.1) | MSC24A-ND | 1.86 15.11|89124-0001 
a 26 1.48 (37.6) | MSC26A-ND |1.44 11.69| 89126-0001 Too! Platen Assembly EMSIEENDR) 96.75/1 [3442-9 
Center-Bumped Polarizing (Open End) Locator Plate Socket 
0 68 (1727) MKCIOKND [200 1680 [3473-6600 30 1.68 (42.7) | MSC30A-ND | 1.72 13.97|89130-0001 D89 and 891 3iM9434-ND_| 547.50/1_|3443-107N 
14 88 (22.35) |MKC14K-No |2.41 20.30 |3385-6600 34 1.88 (47.8) | MSC34A-ND | 1.61 13.11|/89134-0001 
16 98 (24.89) |MKC16K-ND |264 22.23 |3452-6600 40 2.18 (55.4) | MSC40A-ND | 2.17 17.67 | 89140-0001 3M .100” x .100” 
20 1.18 (29.97) |MKC20K-ND |2.91 24.50 |3421-6600 50 2.68 (68.1) | MSCSOA-ND | 2.35 19.10/ 89150-0001 (2.54mm x 2.54mm) 
24 1.38 (35.05) |MKC24K-ND [3.49 29.40 [3626-6600 60 3.18 (80.8) | MSC60A-ND | 2.42 19.67 / 89160-0001 Plug Connectors 
26 1.48 (37.59) MKC26K-ND. 3.76 31.68 | 3399-6600 891 Series, with Center Bump - 30p” Gold g 
30 1.68 (42.67) |MKC30K-ND |4.33 36.40 |3419-6600 10 68(17.3) | MKC10A-ND 1.09 8.84]89110-0101 
34 1.88 (47.75) |MKC34K-ND 4.91 41.30 | 3414-6600 14 88 (22.4) | MKC14A-ND |1.12 9.12)89114-0101 
40 2.18 (55.37) |MKC40K-ND 5.76 48.48 | 3417-6600 16 .98 (24.9)  |MKC16A-ND | 1.16 9.41/89116-0101 
50 2.68 (68.07) |MKC50K-ND_ | 7.20 60.55 | 3425-6600 20 1.18 (30.0)  |MKC20A-ND | 1.26 10.26] 89120-0101 
60 | 3.18 (60.77)  (RIRECOISNDI| 8.92 75.08 |3324-6600 24 1.38 (35.1) |MKC24A-ND |1.65 13.40] 89124-0101 
Center-Bumped Polarizing (Closed End) 26 1.48 (37.6) | MKC26A-ND |1.44 11.69] 89126-0101 
10 68 (17.27) |MSD10K-ND [2.12 17.85 [3473-7600 
14 88 (22.3 MSD14K-ND 2.66 22.40 13385-7600 30 1.68 (42.7) MKC3OA-ND |1.61 13.11 | 89130-0101 Physical Specifications: * Insulation Material: Glass reinforced 
BO (22.89) ; " ; ca 34 1.88 (47.8) | MKC34A-ND | 1.61 13.11/89134-0101 polyester (PBT) * Flammability Rating: UL94V-0 * Color: Gray 
16 .98 (24.89) MSD16K-ND 2.79 23.45 | 3452-7600 * Contact Material: Copper Alloy * Latch Eject Headers: Copper alloy 
40 2.18 (55.4 MKC40A-ND |2.17 17.67] 89140-0101 Plating: 30” gold * Wire A dation: 26 and 28AWG solid 
20 1.18 (29.97) |MSD20K-NO |3.06 25.73 [3421-7600 em) Sia ee ene 
24 1.38 (35.05) MSD24K-ND |3.66 30.80 | 3626-7600 50 2.68 (68.1) PIRGSOSSNDR 2.95" 19.10 | 89150-0101 Electrical Specifications: * Current Rating: 1A «¢ Insulation 
60 3.18 (80.8 MKC60A-ND | 2.42 19.67] 89160-0101 Resistance: >1x10°Q @ 500VDC » Withstanding Voltage: 1000VRMS 
26 1.48 (37.59) |MSD26K-ND |3.97 33.43 |3399-7600 (80.8) @ sea level oe 
ty . 891 Series Strain Reliefs Environmental Specifications: * Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 
30 1.68 (42.67) |MSD30K-ND | 4.56 38.33 |3419-7600 7 = TT TUL TIE Na“ esne0: CA Mie NG. doent 
34 1.88 (47.75) |MSD34K-ND |5.12 43.05 |3414-7600 See = _ 
40 2.18 (55.37) |MSD40K-ND |6.01 50.58 |3417-7600 14 = MKSR14-ND | 32 2.57) 3448-89114 Nos) of ane Tu iit Dlg Aey aoe Bl 4 
50 2.68 (68.07) |MSDSOK-ND |7.49 63.00 |3425-7600 16 = MKSRI6-ND | .32 2.57 | 3448-89116 With' Slotted Mounting Flanges 
7 7 20 = MKSR20-ND | 32 2.57|3448-89120 
60 S860) MSPOU a ae ETA: | Saeter6O0 . eT io 5.00|s449-00108 10 1.20 (30.48) | .90 (22.86) | MPL10K-ND| 2.95 24.85 | 4610-6050 
5 able ey oes rare = re 7 a a 14 | 1.40 (35.56) }1.10 (27.94) |MPL14K-ND) 4.10 34.48 | 4614-6000 
~ : oe ‘ “ 16 | 1.50 (38.10) | 1.20 (30.48) | MPL16K-ND | 4.64 39.03 | 4616-6000 
14 = MSSR14-ND | 25 2.10 |3448-3014 30 = MKSR30-ND | .49 3.99]3448-89130 
20 | 1.70 (43.18) |1.40 (35.56) |MPL20K-ND | 5.41 45.50 | 4620-6000 
16 a MSSR16-ND | 25 2.10 |3448-3016 34 = MKSR34-ND | 32 2.57/ 3448-89134 
24 | 1.90 (48.26) |1.60 (40.64) |MPL24K-ND | 5.95 50.05 | 4624-6000 
20 = MSSR20-ND | 25 2.10 |3448-3020 40 = MKSR40-ND | 32 2.57|3448-89140 >a 12.00 (50.80) 11.70 (4216) IIBIBEEND 66 51.0 |4e2e-e000 
= = eS ee a0 = BISSBEOED 52 _ 2.57 3448-09150 30 2.20 ea 4.90 a MPL30K-ND 876 56.88 4630-6000 
26 _ MSSR26-ND | .25 2.10 3448-3026 60 - MKSR60-ND | .46 3.71 | 3448-89160 Pdi hens ee 
34 | 2.40 (60.96) |2.10 (53.34) |MPL34K-ND | 7.63 64.23 | 4634-6000 
30 = MSSR30-ND 46 3.85 / 3448-3030 D89 Series, without Center Bump - 10y"”Gold 
36 | 2.50 (63.50) |2.20 (55.88) |MPL36K-ND | 8.07 67.90 | 4636-6000 
34 _ MSSBSEND) 25 2.10 | 3448-3034 10 68 (17.3)  |MSC10E-ND | 40 3.33|D89110-0031HK 
= ’ i 40 | 2.70 (68.58) | 2.40 (60.96) |MPL40K-ND | 8.47 71.23 | 4640-6000 
40 MSSR40-ND | 25 2.10 | 3448-2040 14 88 (22.4) |MSC14E-ND | .56 4.73] D89114-0031HK 
50 _ mssrso-no | 25 210 |9448-a060 50 | 3.20 (81.28) |2.90 (73.66) |MPL50K-ND | 9.17 77.18 | 4650-6000 
: : 16 98 (24.9)  |MSC16E-ND | .54 4.55/D89116-0031HK 
60 _ mssreo-np | 27 228 13448-3060 60 | 3.70 (93.98) | 3.40 (86.36) | MPL6OK-ND | 10.82 91.00 | 4660-6000 
; ; 20 1.18 (30.0) |MSC20E-ND | 56 4.73|D89120-0031HK 
Keying Plug saat) (REMEIMEML ss aco eoioa-aoatni 64 | 3.90 (99.06) |3.60 (91.44) |MPL64K-ND | 11.54 97.13 | 4664-6000 
38 (35. ND | 58 4, - ; : 
Keying Plug for Socket 3M9123-ND 09/1 3435-0 (85.1) Without Mounting Flanges 
NEW! Pull Tabs NEW! ad 1.48 (87.6) RSCZCENEA) 58 4.90/089126-0031HK 10 1.20 (30.48) | .90 (22.86) | MPK10K-ND| 2.95 24.85 | 4610-6051 
9, 10, 14, 15, 16 Pos. Socket [3M9438-ND | 21 1.75 |3490-1 30 1.68(42.7) SSDS) <4 5.43) D89130-0031HK 14 ]1.40 (35.56) |1.10 (27.94) |MPK14K-ND| 4.10 34.48 | 4614-6001 
20, 24, 25,26 Pos. Socket |3M9430-ND | 25 210 |3490-2 34 1:88 (47.8) ESSE NDR -73 6.13) DA9134-0031HK 46 | 1.50 (38.10) |1.20 (30.48) |MPK16K-ND| 4.64 39.03 | 4616-6001 
28, 34, 36 Position Socket [3M9440-ND | 29 2.45 |3490-3 40 2.18 (65.4) (MSGACESLE) -85 7.18 089140-0031HK 20 |4.70 (43.18) |1.40 (35.56) | MPK20K-ND| 5.41. 45.50 | 4620-6001 
36, 37, 40 Position Socket |3M9441-ND | 37 3.15 |3490-4 50 2.68 (68.1) [MSCSOE-NDI)1.06 8.93) 89150-0031Hk 24 |1.90 (48.26) | 1.60 (40.64) | MPK24K-ND| 5.95 50.05 | 4624-6001 
50 and 60 Position Socket. |3M9442-ND | .42 3.50 [3490-5 D89 Series, with Center Bump - 10” Gold 26 | 2.00 (50.80) | 1.70 (43.18) |MPK26K-ND| 6.16 51.80 | 4626-6001 
NEW! Tooling NEW! 10 68 (17.3) | MKC10E-ND | .40 3.33) D89110-0131HK 30 | 2.20 (55.88) | 1.90 (48.26) | MPK30K-ND| 6.76 56.88 | 4630-6001 
Bench Press Assembly Tool_[3M9426-ND | 451.13/1 _|3640 14 88 (22.4) |IKGISE NDR) 56 4.73 D89114-0131HK 34 | 2.40 (60.96) |2.10 (63.34) | MPK34K-ND | 7.63 64.23 | 4634-6001 
Cable Shear for 3640 3mo427-ND | 1386.00/1 |3320 16 98 (24.9)  |MKC16E-ND | 54 4.55/D89116-0131HK 36. | 250 (63.50) |2.20 (55.88) |MPK36K-ND| 8.07 67.90 | 4636-6001 
Tool Platen Assembly 3M9433-ND 96.75/1  |3442-9 20 1.18 (30.0) | MKC20E-ND | .56 4.73|D89120-0131HK 40. | 2-70 (68.58) }2.40 (60.96) |MPK4OK-ND| 8.47 71.23| 4640-6001 
Locator Plate Socket 3000 /3M9443-ND 616.67/1 | 3443-94 24 1.38 (35.1) | MKC24E-ND | 58 4.90/89124-0131HK (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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aM ee fhe Ne: Dimension - Inch (mm) _|pigi Pricini Nosot i Pricin 
(2.54mm x 2.54mm) rt eae ee ne aae eave ee ae ener Gy Ree mt 
Plug Connectors (Cont.) 5 
34 | 2.16 (54.86) |1.812 (46.02)/MCE34K-ND] 8.57 72.10] 3463-0001 Au 30u” | 36 (91.44) | GR |MtAXK-4036J-ND | 12.45 109.14 
None pee eae) RH yl Se 40 | 2.46 (62.48) |2.112 (53.64) |MCE40K-ND| 9.40 79.10) 3464-0001 a Au 15” | 36 (91.44) | GR |MIAXA-4036J-ND | 5.46 47.86 
50 |3.20 (61.28) 2:00,73.06) MUBREREME 9.17 77:18 | 4950-6001 50 | 2.96 (75.18) |2.612 (66.34)/MCESOK-ND| 11.67 98.18] 3415-0001 Au 30u” | 36 (91.44) | MC |MT1AXK-5036R-ND| 19.69 172.68 
60 | 3.46 (87.8) |3.112 (79.04)|MCE6OK-ND| 13.48 113.40] 3666-0001 Au 15y” | 36 (91.44) | MC |M1AXA-5036R-ND| 10.62 93.16 
60 | 3.70 (93.98) | 3.40 (86.36) | MPK6OK-ND | 10.82 91.00 | 4660-6001 50 
64 | 3.66 (92.96) |3.312 (84.12)|MCE64K-ND| 13.12 110.43] 3403-0001 Au 30u” | 36 (91.44) | GR |MIAXK-5036J-ND | 15.55 136.34 
88: | 8:9090.06) | 86010154) MERE ESE SEES SEO With Slotted Mounting Flanges Au 15y” | 36 (91.44) | GR |M1AXA-5036J-ND | 6.48 56.82 
eee eee 40 ] 1.30 (33.02) | .612 (15.54) [MCS10K-ND] 5.10 42.88] 3358-0002 Au 30u” | 36 (91.44) | MC |MIAXK-6036R-ND| 24.08 211.14 
cea ee — (ie) 8 4.80 )saae-aeto 16 | 1.60 40.64) | .912 (28.16) |mcst6k-no| 6.26 52.68) 3368-0002 Au 15y"| 36 (91.44) | MC |M1AXA-6o36R-ND| 1238 108.54 
cs 7 — (ae) 152 12.78 |24ae 4614 20 | 1.80 (45.72) |1.112 (28.24) |MCS20K-ND| 6.64 55.83] 3461-0002 °° | au soy") 3691.44) GR |urtaxk-eos6ND | 19.11 16754 
1 ~ — Ree) 87 7.88 9448-4616 26 | 2.10 (53.34) |1.412 (35.86)|MCS26K-ND] 8.05 67.73| 3462-0002 Au 15” | 36 (91.44) | GR_|MIAXA-G036J-ND | 7.41 64.94 
is 7 7 oe on incon 34 | 2.50 (63.50) |1.812 (46.02)|MCS34K-ND| 8.57 72.10|3463-0002 Also available inthe following configurations: == 
40 | 2.80 (71.12) |2.112 (53.64) |MCS40K-ND| 9.40 79.10] 3464-0002 M1BXC1-C1L136C1-ND ~ Standard Open End with Strain Relief 
@ | = [= [APeesto 7s faveae || | 5 Joan aoan fercesojamssmao|s16r seeloson| | MIRAE O-Sanddop Em oo 
60 | 3.80 (96.52) |3.112 (79.04)|MCS6OK-ND] 13.48 113.40| 3666-0002 M1TXK-CILI36L-ND — Standard Closed End with Polarizing Key 
34 a —  |MPSR34-ND| 94 7.88 |3448-4634 64 |4.00 (101.60)]3.312 (84.12) IMCs64K-ND| 13.12 110.43) 3403-0002 M1UXK-CICI36C/-ND — Std. Closed End with Polarizing Key and Strain Relief 
36 = —  |MPSR36-ND] 3.45 29.05 |3448-4636 Siswin Hellate Call for complete part number and pricing! 
40 — —  |MPSR40-ND| .96 8.05 |3448-4640 10 = —_  ]McsRionn) 243 204alaaaa-co 
50 = —  |mpsrso-no| .69 5.78 |3448-4650 16 _ — — Imesrienp! 281 23.63/3448-58 Single Ended Socket Connector 
60 — = MPSR60-ND) 1.56 13.13 | 3448-4660 20 _ = MCSR20-ND! 2.00 16.80/3448-54 *Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 3M 
64 = —___|MPSR64-ND| 1.02 8.58 (3448-4664 26 - — _|MCSR26-ND) 7.86 66.15/3448-55 No. of Rib- a 
Lock Eject. Hooks (Short) MDLKS1-ND| .29/2 1.23 /3505-16 34 - — — |wesrga-no) 1.46 12.25|3449-56 Con eon. ene on olay shh 
Lock Eject. Hooks (Long) MDLKS2-ND| .33/2 1.40 | 3505-17 40 = = MCSR40-ND| 2.64 22.23/3448-57 Au 30u"| 40 (101.60)| TW | M4AXK-1040K-ND 5.72 50.18 
NEW! Tooling NEW! 50 = — — |McsRs0-ND} 2.10 17.68/3448-58 uw Au 15u"| 40 (101.60)| TW |MAXA-1040K-ND | 3.61 31.66 
Bench Press Assembly Tool 3M9426-ND | 451.13/1 /3640 60 _ _ MCSR60-ND| 5.41 45.50/3448-31 7 Au 30y" | 40 (101.60) | TW | M1AXK-1440K-ND 7.41 65.01 
Cable Shear for 3640 3m9427-ND | 1386.00/1 /3320 64 — —  |Mcsr64-ND} 3.45 29.05]3448-59 Au 15y"| 40 (101.60)| TW |M1AXA-1440K-ND | 4.68 41.07 
Tool Platen Assembly 3M9433-ND| 96.75/1  /3442-9 ‘Au 30n” [40 (101.60) | TW |M1AXK-1640K-ND | 829 72.71 
Locator Plate 4600 Series 3m9432-ND| 622.07/1 3443-96 Termination Jumpers "6 Au 15u" |40 (101.60) | TW |M1AXA-1640K-ND | 5.24 45.92 
Siigla Ended St citar Cohnaeisl pp {Au 30H" |40.(101.60)] TW |NTAXK-2040K-ND | 9.76 85.55 
.100” (2.54mm) Asta 40 (101.60)| TW |M1AXA-2040K-ND | 6.38 55.91 
Card Edge Connectors ng. | 30H" | 40 (101.60)] TW |MIAXK-2640K-ND | 1265 110.93 
Au 15u” |40 (101.60) | TW |M1AXA-2640K-ND | 8.10 71.03 
Socket connector without strain relief shown. 34 Au 30y”) 40 (101.60) ) TW |MIAXK-3440K-ND | 16.52 144.85 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray Au 15u" | 40 (101.60)! TW |M1AXA-3440K-ND | 10.34 90.70 
: Wo. a ae Ri ee Faas ‘i Mio 40 (101.60)| TW |M1AXK-4040K-ND | 19.41 170.24 
cia) a tacts | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 se — TW ee 12:43 108.96 
Mounting Au 30n"| 36 (91.44) | MC [MTAXK-1036R-ND| 4.81 42.17 en JM") 40 (101.60) | TW |MIAXK-SO40K-ND | 24.26 212.72 
Flanges au tsy"| 36 (91.44) | mc |wiaxa-toser-no| 270 23.68 Au 15y” | 40 (101.60) | TW |M1AXA-5040K-ND ] 15.19 133.21 
ausqy| 2601.44 | Gk eteennne 407 3571 go | 30H" [40 (104.60)] TW J MTAXK-6040K-ND | 29.56 259.20 
cr MAREE 406 i719 Au 15u" |40 (101.60) | TW |M1AXA-6040K-ND | 17.86 156.60 


Slotted 
Mounting 
Flanges 


a4 
(11.18) 


Physical Specifications: ¢ Insulation Material: Glass reinforced 
polyester (PBT) * Flammability Rating: UL94V-0 »* Color: Gray 
* Contact Material: Beryllium copper ¢ Plating: 30y” gold »* Marking: 
3M logo and part identification number 

Electrical Specifications: * Current Rating: 1A * Insulation 
Resistance: >1x10°Q @ 500VDC * Withstanding Voltage: 1000VRMS. 
@ sea level 

Environmental Specifications: * Temperature Rating: -55°C ~ 
105°C «© UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971 »¢ Wire 
Accommodation: 26AWG solid or stranded, 28AWG solid or stranded, 
30AWG solid 

Order strain reliefs separately. 


Ho: Dimension -Inch(mm) _|Digi-Key Pricing 3M 
Cont. A B Part No. 1 10 {Part No. 
With Drilled Mounting Flanges 
10 | 1.40 (35.56) | .612 (15.54) |MCFIOK-ND| 5.10 42.88) 3358-0000 
16 | 1.70 (43.18) | 912 (23.16) |MCFI6K-ND| 6.26 52.68) 3368-0000 
20 | 1.90 (48.26) |1.112 (28.24) |MCF20K-ND| 6.64 55.83) 3461-0000 
26 | 2.20 (55.88) |1.412 (35.86) |MCF26K-ND| 8.05 67.73) 3462-0000 
34 | 2.60 (66.04) |1.812 (46.02) |MCF34K-ND| 8.57 72.10) 3463-0000 
40 | 2.90 (73.66) |2.112 (53.64)/MCF40K-ND | 9.40 79.10]3464-0000 
50 | 3.40 (86.36) |2.612 (66.34) |MCF50K-ND| 11.67 98.18) 3415-0000 
60 | 3.90 (99.06) |3.112 (79.04) |MCF60K-ND | 13.48 113.40) 3666-0000 
64 |4.10 (104.14) |3.312 (84.12) |MCF64K-ND | 13.12 110.43) 3403-0000 
Without Flanges 

10 | .96 (24.38) | 612 (15.54) |MCE10K-ND) 5.10 42.88) 3358-0001 
16 | 1.26 (32.00) | .912 (23.16) |MCE16K-ND) 6.26 52.68) 3368-0001 
20 | 1.46 (37.08) |1.112 (28.24) |MCE20K-ND) 6.64 55.83) 3461-0001 
26 | 1.76 (44.70) |1.412 (35.86) |MCE26K-ND) 8.05 67.73) 3462-0001 


Au 15” 


91.44) 


Au 30” 
Au 15” 
Au 30” 
Au 15” 


91.44) 
91.44) 
91.44) 
91.44) 


MC 
MC 
GR 
GR 


M1AXK-1436R-ND 
M1AXA-1436R-ND 
M1AXK-1436J-ND 
M1AXA-1436J-ND 


6.14 
3.41 
4.97 
2.24 


53.80 
29.86 
43.62 
19.68 


Au 30” 
Au 15” 
Au 30” 
Au 15” 


91.44) 
91.44) 
91.44) 
91.44) 


MC 
MC 
GR 
GR 


M1AXK-1636R-ND 
M1AXA-1636R-ND 
M1AXK-1636J-ND 
M1AXA-1636J-ND 


6.83 
3.78 
5.50 
2.45 


59.90 
33.11 
48.27 
21.48 


Au 30” 
Au 15” 
Au 30” 
Au 15” 


91.44) 
91.44) 
91.44) 
91.44) 


MC 
MC 
GR 
GR 


M1AXK-2036R-ND 
M1AXA-2036R-ND 
M1AXK-2036J-ND 
M1AXA-2036J-ND 


7.93 
4.55 
6.27 
2.89 


69.53 
39.89 
54.99 
25.35 


Au 30” 


Au 30” 
Au 15” 


91.44) 


91.44) 
91.44) 


MC 
MC 
GR 
GR 


M1AXK-2436R-ND 
M1AXA-2436R-ND 
M1AXK-2436J-ND 
M1AXA-2436J-ND 


9.51 
5.78 
7.53 
3.79 


83.43 
50.66 
65.99 
33.22 


Also available in the following configurations: 

M1BXC1-LIL140K-ND — Standard Open End with Strain Relief 
M1CXC1-CIL140K-ND — Standard Open End with Polarizing Key 
M1DXC1-LIL40K-ND — Std. Open End with Polarizing Key and Strain Relief 
M1TXK-CIL140K-ND — Standard Closed End with Polarizing Key 
M1UXK-LIL140K-ND — Std. Closed End with Polarizing Key and Strain Relief 


Call for complete part number and pricing! 


Plug Connector Single Ended 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 


Au 30” 
Au 15” 
Au 30” 
Au 15” 


91.44) 
91.44) 
91.44) 
91.44) 


MC 
MC 
GR 
GR 


M1AXK-2636R-ND 
M1AXA-2636R-ND 
M1AXK-2636J-ND 
M1AXA-2636J-ND 


10.27 
5.72 
8.12 
3.57 


90.10 
50.20 
71.20 
31.30 


Au 30” 
Au 15” 
Au 30” 
Au 15” 


91.44) 
91.44) 
91.44) 
91.44) 


MC 
MC 
GR 
GR 


M1AXK-3036R-ND 
M1AXA-3036R-ND 
M1AXK-3036J-ND 
M1AXA-3036J-ND 


12.50 
7.34 
9.69 
4.52 


109.65 
64.33 
84.94 
39.62 


Au 30” 
Au 15” 
Au 30” 
Au 15” 


91.44) 


91.44) 


91.44) 
91.44) 


MC 
MC 
GR 
GR 


M1AXK-3436R-ND 
M1AXA-3436R-ND 
M1AXK-3436J-ND 
M1AXA-3436J-ND 


13.41 
7.24 
10.60 
4.42 


117.63 
63.48 
92.92 
38.77 


Au 30” 
Au 15” 


36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 

Au 15" | 36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 


91.44) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(91.44) 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(91.44) 


MC 
MC 


M1AXK-4036R-ND 
M1AXA-4036R-ND 


15.76 
8.77 


138.20 
76.92 


Pin connector without flange, with polarizing key shown. 3M 
No. of Rib- 
Con- | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 
7 Au 30u”" | 36 (91.44) | MC |M1KXK-1036R-ND} 6.30 55.28 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M1KXK-1036J-ND 5.57 48.82 
14 Au 30u" | 36 (91.44) | MC |M1KXK-1436R-ND| 8.77 76.88 
Au 30p” | 36 (91.44) | GR | M1KXK-1436J-ND 7.61 66.71 
7 Au 30u" | 36 (91.44) | MC |M1KXK-1636R-ND} 9.95 87.26 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M1KXK-1636J-ND 8.62 75.63 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M1KXK-2036R-ND} 11.83 103.73 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR |M1KXK-2036J-ND | 10.17 89.19 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M1KXK-2436R-ND| 13.35 117.06 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M1KXK-2436J-ND | 11.36 99.62 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M1KXK-2636R-ND| 14.01 122.87 
a Au 30u" | 36 (91.44) | GR | M1KXK-2636J-ND | 11.86 103.98 
- Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M1KXK-3036R-ND} 16.31 142.99 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M1KXK-3036J-ND | 13.49 118.28 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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32M Termination Jumpers 
Plug Connector Single Ended (Cont.) 
No. of Rib- 
Con- | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 
ad Au 30” | 36 (91.44) | MC |M1KXK-3436R-ND| 17.67 154.96 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M1KXK-3436J-ND | 14.85 130.25 
Au 30” | 36 (91.44) | MC |M1KXK-3636R-ND} 18.86 165.39 
2 Au 30” | 36 (91.44) | GR |M1KXK-3636J-ND | 15.79 138.50 
Fe Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M1KXK-4036R-ND} 19.98 175.25 
Au 30” | 36 (91.44) | GR |M1KXK-4036J-ND | 16.67 146.19 
&0 Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M1KXK-5036R-ND} 22.78 199.75 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR |M1KXK-5036J-ND | 18.63 163.41 
Au 30” | 36 (91.44) | MC |M1KXK-6036R-ND} 27.04 237.08 
o Au 30u” | 36 (91.44) | GR |M1KXK-6036J-ND | 22.06 193.48 
a Au 30” | 36 (91.44) | MC |M1KXK-6436R-ND} 28.85 252.98 
Au 30” | 36 (91.44) | GR |M1KXK-6436J-ND | 23.54 206.47 


Also available in the following configurations: 

M1RXK-CIL136C1-ND — Pin Connector without Flange, with Polarizing Key 
and Strain Relief 

M1WXK-L1C136C1-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key 

M1YXK-(IL136L1-ND — Pin Connector with Polarizing Key and Strain Relief 


Call for complete part number and pricing! 


Plug Connector — Single Ended 


*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 3M 
No. of Rib- a 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 


10 | Au 30” | 40 (101.60 
14° | Au 30p” 101.60 
16 | Au 30p” 101.60 


)} TW | M1KXK-1040K-ND 7.22 63.29 
40 ( )| TW |M1KXK-1440K-ND | 10.05 88.09 
40 ( )| TW | MIKXK-1640K-ND | 11.41 100.07 
20 | Au 30u” | 40 (101.60)| TW |M1KXK-2040K-ND ) 13.66 119.75 
26 | Au 30u” | 40 (101.60)| TW |M1KXK-2640K-ND | 16.39 143.70 
34 | Au 30u” | 40 (101.60)| TW |M1KXK-3440K-ND ] 20.78 182.19 

40 ( ) 

40 ( ) 

40 ( ) 

40 ( ) 


40 | Au 30p” 101.60))| TW |M1KXK-4040K-ND | 23.64 207.29 
50 | Au 30y” 101.60)) TW |M1KXK-5040K-ND | 27.35 239.80 
60 | Au 30p” 101.60)) TW |M1KXK-6040K-ND | 32.52 285.14 
64 | Au 30p” 101.60)) TW |M1KXK-6440K-ND | 34.69 304.24 


Also available in the following configurations: 

M1RXK-CIL40K-ND — Standard Open End without Flange, with Polarizing Key 
and Strain Relief 

M1WXK-(JL140K-ND — Standard Open End with Flange, with Polarizing Key 

M1YXK-LILI40K-ND — Standard Open End with Flange, with Polarizing Key 
and Strain Relief 

Call for complete part number and pricing! 


Socket to Socket Connector 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 


Socket connector without strain relief shown. 3M 

No. of Rib- 

Con- | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 

tacts | Finish | Inch (cm) | Cable| Part No. 1 10 
Au 30u"| 6 (15.24) | MC |M3AAK-1006R-ND] 6.52 57.19 
Au 15u"| 6 (15.24) | MC |M3AAA-1006R-ND] 2.30 20.14 
Au 30u"| 6 (15.24) | GR | M8AAK-1006J-ND) 6.40 56.11 
Au 15y"| 6 (15.24) | GR |M3AAA-1006J-ND] 2.17 19.06 
Au 30" | 18 (45.72) | MC |MSAAK-1018R-ND] 7.08 62.13 

to Au 15y"| 18 (45.72) | MC |M3AAA-1018R-ND] 2.86 25.08 
Au 30u"| 18 (45.72) | GR | M3AAK-1018J-ND] 6.72 58.90 
Au 15y"| 18 (45.72) | GR | M3AAA-1018J-ND] 2.49 = 21.85 
Au 30u”| 36 (91.44) | MC |MSAAK-1036R-ND| 7.93 69.53 
Au 15y”| 36 (91.44) | MC |M3AAA-1036R-ND| 3.70 32.48 
Au 30u"| 36 (91.44) | GR | M3AAK-1036J-ND] 7.19 63.07 
Au 15y"| 36 (91.44) | GR | M3AAA-1036J-ND] 2.97 26.02 
Au 30u"| 6 (15.24) | MC |MSAAK-1406R-ND] 7.93 69.58 
Au 15y"| 6 (15.24) | MC |M3AAA-1406R-ND] 2.47 = 21.70 
Au 30u"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-1406J-ND] 7.74 67.88 

id Au 15y"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-1406J-ND] 2.28 20.00 
Au 30u"| 18 (45.72) | MC |M3AAK-1418R-ND| 872 76.49 
Au 15y"| 18 (45.72) | MC |M3AAA-1418R-ND| 3.26 28.61 
Au 30u"| 18 (45.72) | GR | M3AAK-1418J-ND] 8.14 71.40 
Au 15y"| 18 (45.72) | GR | M3AAA-1418J-ND] 2.68 23.52 


No. of Rib- No. of Rib- 
Con- | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing Con- | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. il 10 tacts | Finish | Inch (cm) | Cable| Part No. 1 10 
Au 30u”| 36 (91.44) | MC |MSAAK-1436R-ND| 9.91 86.86 Au 30u”| 6 (15.24) | MC |M3AAK-4006R-ND| 19.13 167.77 
14. /AU 15u"] 86 (91.44) | MC ]MSAAA-1436R-ND] 4.45 38.98 Au15y”| 6 (15.24) | MC |M3AAA-4006R-ND| 5.16 45.22 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR | M3AAK-1436/-ND| 874 76.68 Au 30u"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-4006J-ND| 18.58 162.92 
Au 15u"| 36 (91.44) | GR | M3AAA-1436J-ND|} 3.28 28.80 Au 15y") 6 (15.24) | GR | M3AAA-4006J-ND} 4.60 40.37 
Au 30y"} 6 (15.24) | MC | M3AAK-1606R-ND 8.71 76.34 Au 30u”| 18 (45.72) | MC |M8AAK-4018R-ND| 21.38 187.52 
Au 15y"| 6 (15.24) | MC |M3AAA-1606R-ND| 2.60 22.76 40 Au 15y"| 18 (45.72) | MC |MS3AAA-4018R-ND| 7.41 64.97 
Au30y"| 6 (15.24) | GR | MBAAK-1606J-ND| 8.48 74.40 Au 30u”| 18 (45.72) | GR | M3AAK-4018J-ND| 19.73 172.99 
Au 15y"| 6 (15.24) | GR |M3AAA-1606J-ND| 2.37 20.82 Au 15y”| 18 (45.72) | GR | M3AAA-4018J-ND} 5.75 50.44 
Au 30y"| 18 (45.72)| MC |M3AAK-1618R-ND| 9.61 84.24 Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M3AAK-4036R-ND| 24.76 217.14 
Au 15y"| 18 (45.72)| MC |MSAAA1618R-ND| 3.50 30.66 Au 15y”| 36 (91.44) | MC |M3AAA-4036R-ND| 10.79 94.59 
18 au soy" 18 (45.72) | GR |M3AAK-1618/-ND| 8.94 78.43 posi a are 7 opiate pe pe 
Au 15y"| 18 (45.72) | GR | M3AAA-1618/-ND| 283 24.85 el d faceted : : 
nen ne MC |M3AAK-1636R-ND| 10.96 96.09 eel nee : brciay aaa ae sae 
Au 15y”| 36 (91.44) | MC |MSAAA-1636R-ND| 4.85 42.51 ute : : : : , 
Au 30u"| 36 (91.44) | GR | MSAAK-1636J-ND| 9.63 84.46 ca ae - saree eel a eee 
oe a = ee — — Au soy" 18 (45.72) | MC |M3AAK-5018R-ND| 26.71 234.25 
Au 15u"| 6 (15.24) | MC |M3AAA-2006R-ND| 2.90 25.46 go. [AU 15a") 18(48.72) | MC ei ooo 7822 
; Au 30u”| 18 (45.72) | GR | M3AAK-5018J-ND| 24.64 216.08 
Au 30y") 6(15.24) | GR ae) oo fee Au 15y”| 18 (45.72) | GR | M3AAA-5018J-ND| 6.51 57.05 
Aus 6 (15.24) | GR ey) O32 2304 Au 30u” | 36 (91.44) | MC | MSAAK-5036R-ND| 30.94 271.29 
Au 20y"] 18 (45.72) | MC [MSRSRDIEEAND) 10.78 94.61 Au 15y”| 36 (91.44) | MC |M3AAA-5036R-ND| 12.80 112.26 
op [AH 18u"| 18:(45.72) | MC ecm) 403 (95.93 ‘Au 30,” | 36 (91.44) | GR | M3AAK-5036J-ND| 26.79 234.95 
Au 30u"| 18 (45.72) | GR | M3AAK-2018/-ND| 9.96 87.35 Au5u"| 36 (91.44) | GR |MSAAA-5O36J-ND| 8.66 75.92 
Au 15y"| 18 (45.72) | GR | M3AAA-2018J-ND | 3.20 28.07 ‘Au 30u"| 6 (15.24) | MC |MBAAK-6006R-ND| 29.57 259.34 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC |M3AAK-2036R-ND| 12.48 109.43 autu"| 6 (15.24) | Mc |MGAAA-6006R-ND| 6.17 54.14 
Au 15" | 36 (91.44) | MC_|MSAAA-2036R-ND| 5.72 50.15 Au 30u"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-6006J-ND| 28.75 252.08 
Au 30u”| 36 (91.44) | GR | M3AAK-2036J-ND| 10.82 94.89 Au 15u”| 6 (15.24) | GR | M3AAA-GO06J-ND| 5.35 46.88 
Au 15p" | 36 (91.44) | GR_| MBAAA-2036J-ND| 4.06 35.61 Au 30n” | 18 (45.72) | MC |M3AAK-6018R-ND| 32.95 288.97 
Au 30u"| 6 (15.24) | MC | MSAAK-2406R-ND| 11.60 101.69 Au 15u"| 18 (45.72) | MC |MAAA-GO18R-ND| 9.55 83.77 
Au 15u"} 6 (15.24) | MC |MSAAA-2406R-ND} 4.12 36.14 0 Au 30u”| 18 (45.72) | GR | M3AAK-6018J-ND| 30.47 267.17 
Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3AAK-2406J-ND | 11.26 98.78 Au 15y”| 18 (45.72) | GR | M3AAA-6018J-ND| 7.07 61.97 
Au 15u"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-2406J-ND| 3.79 33.23 Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M3AAK-6036R-ND| 38.02 333.41 
Au 30u” | 18 (45.72) | MC | MSAAK-2418R-ND| 12.95 113.54 Au 15y”| 36 (91.44) | MC |M3AAA-G036R-ND| 14.62 128.21 
oq [AU 15H" 18 (45.72) | MIC ]M3AAA-2418R-ND/ 5.47 47.99 Au 30u”| 36 (91.44) | GR | M3AAK-6036J-ND| 33.05 289.81 
Au 30u"| 18 (45.72) | GR | M3AAK-2418J-ND| 11.95 104.82 Au 15y”| 36 (91.44) | GR | M3AAA-6036J-ND| 9.65 84.61 
Au 15y") 18(45.72)) CR OE aa 448° S827 Also available in the following configurations: 
Au 30u") 36 (91.44) | MC IMSeseaoomane) 14.97 131.31 M3BBC-CICICICIC-ND - Standard Open End with Strain Relief 
Au 15” | 36 (91.44) | MC | M3AAA-2436R-ND 7.50 65.76 M3¢CL0-OOO0C-ND — Standard Open End with Polarizing Key 
Au 30n” | 36 (91.44) | GR | M3AAK-2436J-ND| 12.99 113.87 MSDDGHEEIEL ND =siaiward Open End with Polarizing Key and Strain 
Au 15” | 36 (91.44) | GR | M3AAA-2436J-ND 5.51 48.32 M83TTK-CIIDOIO-ND - Standard Closed End with Polarizing Key 
Au30u"| 6 (15.24) | MC |MSAAK-2606R-ND| 12.50 109.59 MSU EIEIEICEND =, Sarna Cased Eft with Polarizing Key and ovaln 
Au 15u”| 6 (15.24) | MC | M3AAA-2606R-ND 3.40 29.79 Call for complete part number and pricing! 
Au 30u"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-2606J-ND| 12.14 106.44 
Au 15y"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-2606J-ND| 3.04 26.64 Socket to Socket Connector 
Au 30u"| 18 (45.72) | MC [MBGRROIEND]) 13.96 122.43 *Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 3M 
og |Au 15H") 18 (45.72) | MC )M3AAA-2618R-ND) 4.86 42.63 : _ 
Au 30y"| 18 (45.72) | GR | M3AAK-2618J-ND| 12.88 112.98 hota | ae, tne lhe mee Pricing 
Au 15u”| 18 (45.72) | GR | M3AAA-2618J-ND| 3.78 33.18 tacts | Finish | Inch (cm) | Cable| Part No. 1 10 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |MSAAK-2636R-ND| 16.16 141.68 Au 30”) 20 (50.80) | TW ]MSAAK-1020K-ND | 7.54 66.13 
Au 15y”| 36 (91.44) | MC |MSAAA-2636R-ND| 7.06 61.88 Au 15y”| 20 (50.80) | TW |MAAA-1020K-ND | 3.32 29.08 
Au 30u”| 36 (91.44) | GR | M3AAK-2636J-ND| 14.00 122.79 4 [AU 30H" 40 (101.60)) TW |M3AAK-1040K-ND | 8.84 77.54 
Au 15y" | 36 (91.44) | GR | M3AAA-2636J-ND| 4.90 42.99 Au 15u” | 40 (101.60)| TW |M3AAA-1040K-ND | 4.62 40.49 
Au 30u"| 6 (15.24) | MC |M3AAK-3006R-ND| 14.48 126.95 Au 30u” | 60 (152.40) | TW |MSAAK-1060K-ND | 10.14 88.95 
Au15y"| 6 (15.24) | MC |M3AAA-3006R-ND| 4.14 36.32 Au 15y” | 60 (152.40)| TW |M3AAA-1060K-ND | 5.92 51.90 
Au 30u"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-3006J-ND| 14.01 122.84 Au 30”) 20 (50.80) | TW |M3AAK-1420K-ND | 9.36 82.09 
Au 15y"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-3006J-ND| 3.67 32.21 Au 15u”| 20 (50.80) | TW |M3AAA-1420K-ND | 3.90 34.21 
Au 30u”| 18 (45.72) | MC |MSAAK-3018R-ND| 16.39 143.74 Au 30u” | 40 (101.60) | TW |M3AAK-1440K-ND | 11.18 98.07 
go /bu 15H" | 18 (45.72) | MC |MSAAA-3018R-ND] 6.06 53.11 2 Au 15y” | 40 (101.60)| TW |M3AAA-1440K-ND | 5.72 50.19 
Au 30u"| 18 (45.72) | GR | M3AAK-3018J-ND| 14.98 131.39 Au 30u” | 60 (152.40) | TW |MAAK-1460K-ND | 13.01 114.04 
Au 15y"| 18 (45.72) | GR | M3AAA-3018/-ND| 4.65 40.76 Au 15y" | 60 (152.40) | TW |M3AAA-1460K-ND | 7.55 66.16 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M3AAK-3036R-ND| 19.26 168.93 Au 30u") 20 (50.80) | TW |M3AAK-1620K-ND | 10.34 90.65 
Au 15y” | 36 (91.44) | MC |MSAAA-3036R-ND| 8.93 78.30 Au 15u”| 20 (50.80) | TW |M3AAA-1620K-ND | 4.23 37.07 
Au 30u”| 36 (91.44) | GR | M3AAK-3036J-ND] 16.45 144.22 ag | AU 30H” |40(101.60)) TW JM3AAK-1640K-ND | 12.42 108.91 
Au 15y”| 36 (91.44) | GR | M3AAA-3036J-ND| 6.11 53.59 Au 15y” | 40 (101.60)| TW |M3AAA-1640K-ND | 6.31 55.33 
Au 30u”| 6 (15.24) | MC | MSAAK-3406R-ND| 16.30 142.91 Au 30u” | 60 (152.40) | TW |MSAAK-1660K-ND | 14.50 127.17 
Au 15y"| 6 (15.24) | MC |M3AAA-3406R-ND| 3.95 34.61 Au 15y” | 60 (152.40)| TW |M3AAA-1660K-ND | 8.39 73.59 
Au 30u”| 6 (15.24) | GR | M3AAK-3406J-ND| 15.83 138.80 Au 30u”) 20 (50.80) | TW |M3AAK-2020K-ND | 11.70 102.62 
Au 15p") 6 (15.24) | GR | M3AAA-3406J-ND| 3.48 30.50 Au 15p”| 20 (50.80) | TW |M3AAA-2020K-ND | 4.94 43.34 
Au 30” | 18 (45.72) | MC_|M3AAK-3418R-ND| 18.21 159.70 op |AU80u" |40(101.60) | TW /M3AAK-2040K-ND | 14.31 125.45 
gq |AU 15H") 18 (45.72) | MIC ]M3AAA-3418R-ND/ 5.86 51.40 Au 15u"| 40 (101.60)| TW |MSAAA-2040K-ND | 7.55 66.17 
Au 30u”| 18 (45.72) | GR | M3AAK-3418J-ND | 16.80 147.35 Au 30u” | 60 (152.40) | TW |MSAAK-2060K-ND | 16.91 148.27 
Au 15y”| 18 (45.72) | GR | M3AAA-3418J-ND | 4.45 39.05 Au 15y” | 60 (152.40)| TW |MBAAA-2060K-ND | 10.15 88.99 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |MSAAK-3436R-ND| 21.08 184.89 Au 30” 20 (50.80) | TW |MSAAK-2620K-ND | 15.15 132.84 
Au 15y” | 36 (91.44) | MC | MSAAA-3436R-ND| 8.73 76.59 26 | Au 15") 20 (50.80) | TW |M3AAA-2620K-ND ] 6.05 53.04 
Au 30u”| 36 (91.44) | GR | M3AAK-3436J-ND | 18.27 160.18 Au 30u” | 40 (101.60) | TW |M3AAK-2640K-ND | 18.53 162.51 
Au 15y”| 36 (91.44) | GR | M3AAA-3436J-ND| 5.92 51.88 (Continued) 
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3M Termination Jumpers (Cont.) hats No. of Rib- at Socket Connector to Plug Connector 
ue Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key 
Socket to Socket Connector tacts | Finish | inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 ? ry 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 3M Au 30u") 6 (15.24) | MC |M8KKK-2606R-ND | 19.97 175.14 
Hosa Rib: te Au 30") 6 (15.24) | GR |MSKKK-2606J-ND ] 19.61 171.99 
- * jigi-l ricins ” 
tats Finish incr) coe Petey 1 oe 26 Au 30u") 18 (45.72) | MC )MSKKK-2618R-ND | 21.44 187.98 Pin connector without flange, with polarizing key, and 
Au 15y"|40(101.60)| TW |M3AAA-2640K-ND 043. 8271 Au 30u”| 18 (45.72) | GR |M3KKK-2618J-ND 20.36 178.53 socket connector without strain relief shown. 
26 | Au 30y"|60(152.40)| TW |MBAAK-2660K-ND | 21.92 192.18 Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M8KKK-2636R-ND | 23.63 207.23 *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray OM 
Au 15u"|60 (152.40) TW |MGAAA-2660K-ND | 12.82 112.38 Au 30" | 36 (91.44) | GR |MSKKK-2636J-ND | 21.48 188.34 Roser Rib- as 
» 5 r - | Conn. | Length | bon* | Digi-K ricing 
‘Au 30," | 20 (50.80) | TW |MSAAK-3420K-ND | 19.76 173.32 Au 30u") 6 (15.24) | MC |MSKKK-3006R-ND] 22.08 193.64 Col Pea eRe) at ea al i 0 
Au 15u” | 20 (50.80) | TW |M3AAA-3420K-ND | 7.41 65.02 Au30y") 6 (15.24) | GR (MCRRSOe ECR) 21.61 189.63 Au30u"| 6 (15.24) | MC |MSAKK-1006R-ND| 802 70.30 
gq |AU30u" }40(101.60)| TW |M3AAK-3440K-ND | 2419 212.11 gq | Au 30H" | 18 (45.72) | MC |MKKK-3018R-ND ) 24.00 210.43 Au 30u"| 6 (15.24) | GR |M3AKK-1006J-ND | 7.89 69.22 
Au 15y” [40 (101.60) TW |M3AAA-3440K-ND | 11.84 103.81 Au 30u”| 18 (45.72) | GR |MSKKK-3018J-ND | 22.59 198.08 go /AuS0u") 18 (45.72) | MC /MSAKK-1018R-ND) 8.58 75.24 
Au 30y” |60 (152.40)| TW |MSAAK-3460K-ND | 28.61 250.91 Au 30” | 36 (91.44) | MC |MSKKK-3036R-ND | 26.87 235.62 Au S0u") 18 (45.72) | GR cane 86821 72.01 
Au 15y" |60 (152.40) | TW |M3AAA-3460K-ND | 16.26 142.61 Au 30y” | 36 (91.44) | GR |M3KKK-3036J-ND 24.05 210.91 Men ea pes Se ee i 
Au 30y” | 20 (50.80) | TW |MBAAK-4020K-ND | 23.21 203.54 Au 30u") 6 (15.24) | MC |MSKKK-3406R-ND) 24.81 217.58 Au 30u" 6 (15.24) MC TM3AKK-1606R-ND| 11.83 103.70 
Au 15y”| 20 (50.80) | TW |MSAAA-4020K-ND | 9.24 80.99 Au 30u”| 6 (15.24) | GR |MSKKK-3406J-ND ] 24.34 213.47 Au30u"| 6 (15.24) | GR |M3AKK-1606J-ND | 11.60 101.76 
40 Au 30u” |40 (101.60) | TW |M3AAK-4040K-ND | 28.42 249.18 a Au 30u” | 18 (45.72) | MC |M8KKK-3418R-ND | 26.73 234.37 16 Au 30u") 18 (45.72) | MC |M8AKK-1618R-ND| 12.73 111.60 
Au 15y" 40 (101.60)| TW |M3AAA-4040K-ND | 14.44 126.63 Au 30y"| 18 (45.72) | GR |M3KKK-3418J-ND | 25.32 222.02 pete ee carina ie Ha 
Au 30u” 60 (152.40)| TW |M3AAK-4060K-ND | 33.62 294.83 : , u 30) ’ : - i s 
ant6y"leo 16240] TW ERA i005 17228 Au 30u” | 36 (91.44) | MC |MSKKK-3436R-ND ) 29.60 259.56 Au30y"| 36 (91.44) | GR |MBAKK-1636J-ND | 1275 111.82 
: : : Au 30” | 36 (91.44) | GR |MSKKK-3436J-ND | 26.78 234.85 Au 30y"| 6 (15.24) | MC |MSAKK-2006R-ND| 13.56 118.94 
Au 30y” | 20 (50.80) | TW |MBAAK-5020K-ND | 29.00 254.28 7 - : : ; 
ay 15y°| 2060.80) | Tw ORME! 4oss 9505 Au 30u") 6 (15.24) | MC |MSKKK-3606R-ND | 26.26 230.29 Au 30u"| 6 (15.24) | GR |M3AKK-2006J-ND | 13.29 116.52 
an eee a sure SURED A660) ane Au 30u"| 6 (15.24) | GR |M3KKK-3606J-ND ] 25.75 225.81 gg [Au s0u") 18 (45.72) | MC | MSAKK-2018R-ND | 14.69 128.81 
cf “5040K- . : a Au 30u"| 18 (45.72) | GR |M3AKK-2018J-ND | 13.86 121.55 
50 Au 30” | 18 (45.72) | MC |MSKKK-3618R-ND ) 28.35 248.56 
Au 15y" |40 (101.60)| TW |M3AAA-5040K-ND | 17.37 152.30 36 : S72) Au 30") 36 (91.44) | MC |MBAKK-2036R-ND| 16.38 143.63 
Au 30)" |60 (182.40)] TW |MSAAK-S060K-ND | 42.01 368.39 AuShy”)18(4572) ) GR ee eaieg) OO! 285-12 Au 30y" | 36 (91.44) | @R_|MBAKK-2036,-ND | 14:72 _ 129.09 
Au 15u" [60 (152.40)| TW |M3AAA-5060K-ND | 23.87 209.36 Au 30p” | 36 (91.44) | MC /M3KKK-3636R-ND | 31.47 275.97 Au 30u"| 6 (15.24) | MC |M3AKK-2406R-ND| 15.43 135.32 
‘Au 30u"| 20 (60.80) | TW |MGAAK-6020K-ND | 35.69 313.00 Au 30” | 36 (91.44) | GR |M3KKK-3636J-ND | 28.40 249.08 Au30u"| 6 (15.24) | GR |M3AKK-2406J-ND | 15.10 132.41 
. : : a Au 30u"| 18 (45.72) | MC |M3AKK-2418R-ND| 16.78 147.17 
Au 15y”| 20 (50.80) | TW |M3AAA-6020K-ND | 12.29 107.80 Au 30u") 6 (15.24) | MC )MSKKK-4006R-ND | 27.58 241.87 24 rene eee CR ACRE) i579 19545 
gq. | AU 30H" |40(101.60)| TW )MBAAK-6040K-ND | 43.60 381.47 Au 30u”| 6 (15.24) | GR |MSKKK-4006J-ND ) 27.03 237.02 Au30u"| 36 (91.44) Mc |M3AKK-2436R-ND| 18.81 164.94 
Au 15” |40 (101.60)] TW |M3AAA-6040K-ND | 20.10 176.27 ap [hu S0u"| 18.(45.72) | MC (MRR Ney) 29.83 261.62 Au 30y"| 36 (91.44) | GR |MSAKK-2436J-ND | 16.82 147.50 
Au 30u” 60 (152.40)| TW |MBAAK-6060K-ND | 51.31 449.94 Au 30”) 18 (45.72) | GR |M3KKK-4018J-ND ) 28.18 247.09 Au 30u"| 6 (15.24) | MC |M3AKK-2606R-ND| 16.23 142.36 
Au 15y" |60 (152.40)| TW |M3AAA-6060K-ND | 27.91 244.74 Au 30y” | 36 (91.44) | MC |MS3KKK-4036R-ND ) 33.21 291.24 Au 30u”| 6 (15.24) | GR |MSAKK-2606J-ND | 15.88 139.21 
akin ate Au 30u" | 36 (91.44) | GR |MSKKK-4036J-ND | 29.90 262.18 gg |AuS0u") 1845.72) | MC TREES CeeIRE ND) 17.70 155.20 
Also available in the following configurations: = Au 30u") 18 (45.72) | GR |MSAKK-2618J-ND | 16.62 145.75 
M3BBC)-CIOIOIDIK-ND - Standard Open End with Strain Relief Au 30u"| 6 (15.24) | MC |M3KKK-5006R-ND ) 30.07 263.71 Au 30y"| 36 (91.44) | MC |M3AKK-2636R-ND) 19.89 174.46 
MSDDCLEICLEIKND - Standard Open End wih Plrng Key and Sn Maou") 6526) | GR ee 788 2786 Au 30u"| 3691.44) | GR_|MGAKK-2636J-ND| 17.74 165.56 
Relief go [AU 30H"| 18 (45.72) | MC |MSKKK-S018R-ND | 32.89 286.40 Au 30u"| 6 (15.24) | MC |M3AKK-3006R-ND| 18.28 160.30 
M8TTK-CICICIDIK-ND — Standard Closed End with Polarizing Key Au 30u" | 18 (45.72) | GR /M8KKK-5018J-ND | 30.82 270.23 Au 30y"| 6 (15.24) | GR |M3AKK-3006J-ND | 17.81 156.18 
M3UUK-CILICICIK-ND — Std. Closed End with Polarizing Key and Strain Relief ‘a Au 30u"| 18 (45.72) | MC |M8AKK-3018R-ND| 20.19 177.09 
a Au 30u” | 36 (91.44) | MC |MSKKK-5036R-ND ) 37.11 325.44 
Call for complete part number and pricing! ‘a (91.44) 7 Au 30u"| 18 (45.72) | GR | M3AKK-3018J-ND | 18.79 164.73 
Au 30y"| 36 (91.44) | GR |MBKKKSSOSBJ:ND]| 82.97 289.10 Au 30u"| 36 (91.44) | MC |M3AKK-3036R-ND| 23.07 202.27 
Plug Connector to Plug Connector Au 30p"| 6 (15.24) | MC /M3KKK-6006R-ND | 35.49 311.21 Au 30" | 36 (91.44) | GR [| M3AKK-3036J-ND | 20.25 177.56 
7 Au 30u”) 6 (15.24) | GR |MSKKK-6006J-ND 34.66 303.95 Au 30u"| 6 (15.24) | MC |MBAKK-3406R-ND| 20.55 180.25 
Ss 4 Au 30u” | 18 (45.72) | MC |MSKKK-6018R-ND | 38.87 340.84 Au30y"| 6 (15.24) | GR |M3AKK-3406J-ND | 20.09 176.13 
; 4 Au 30u"| 18 (45.72) | MC |MBAKK-3418R-ND| 22.47 197.04 
Au 30” | 18 (45.72) | GR |MSKKK-6018J-ND | 36.38 319.04 
in i r (5-72) 4 Au 30u"| 18 (45.72) | GR |M3AKK-3418J-ND | 21.06 184.68 
: ; Au 30u” | 36 (91.44) | MC )M3KKK-6036R-ND | 43.94 385.28 Au 30u"| 36 (91.44) | MC |M3AKK-3436R-ND) 25.34 222.22 
woe id asecabink ot eae Au 30y”| 36 (91.44) | GR |MSKKK-6036J-ND | 38.96 341.68 Au 30" | 36 (91.44) | GR_|M3AKK-3436J-ND | 22.52 197.51 
in connector without flange, with polarizing key snown. a = F in 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 3M Au 30") 6 (15.24) | MC |MSKKK-6406R-ND | 37.88 332.15 Au 30q" 6 (15.24) MC |MSAKKCADOBR:ND! 23.36 204.82 
Wa-at Hi avaty"| @cie2n | GR SR) 2600 24-0 iuany| 184572) | MC |MOAKKADIeR-ND| 2561 20487 
0. of hes ae * , 7 u 30p” R - H H - 
Gon. Conn. iLenath bon Digi-Key seen ‘a pi 18 (45.72) | MC |MSKKK-6418R-ND) 41.48 363.75 40 Au 30x"! 18(46.72) | GR | MaaKk-aoigu-no | 23.95 210.04 
as Abinishp ial (cm) _| Cable | Part No. Au 30y”| 18 (45.72) | GR |MSKKK-6418J-ND 38.83 340.50 Au 30u"| 36 (91.44) | MC |M3AKK-4036R-ND| 28.99 254.19 
Ausou" 6 (15.24) | MC |MSKKK-1006R-ND} 9.51 83.41 Au 30u”| 36 (91.44) | MC |MSKKK-6436R-ND) 46.89 411.15 Au 30u"| 36 (91.44) | GR _|M3AKK-4036J-ND | 25.67 225.13 
Aua0u") 6 (15.24) | GR PRCRRSLODD NDR) §=9.99 82.83 Au 30u"| 36 (91.44) | GR |MSKKK-6436J-ND | 41.58 364.64 Au 30u”| 6 (15.24) | MC |MSAKK-5006R-ND| 26.99 236.64 
is fae 18 (45.72) | MC |MSKKK-1018R-ND | 10.07 88.35 vp) [Au sou") 20 (60.80) | TW MaKKK-TO2OK-ND | 1058 92.35 ped be . oa ie ped 
u 30u” | 18 (45.72) | GR |M3KKK-1018J-ND | 9.71 85.12 au aoy"|40 (101.60)| Tw |MakkK-to40K-ND | 11.83 109.76 59 /AwS0q") 18 (45.72) f ‘ 
Au 30u" | 36 (91.44) | MG |M3KKK-1036R-ND | 10.92 95.75 - Au 30") 18 (45.72) | GR /MSAKK-5018J-ND | 27.73 243.16 
Au 30y"| 36 (91.44) | GR |MBKKK-to36J-ND | 1018 99.29 7 Au 30” | 20 (50.80) | TW |M3KKK-1420K-ND ) 14.63 128.26 Au 30y”| 36 (91.44) | MC |M3AKK-5036R-ND| 34.02 298.36 
Anu" 6 115.20) we ISKCON ce ; TEE Au 30u” | 40 (101.60) | TW |MSKKK-1440K-ND | 16.45 144.24 Au 30u"| 36 (91.44) | GR_|M3AKK-5036J-ND | 29.88 262.02 
ee ce Me ae vg [AE s0H") 20 (60.80) | TW | MaKIE-TeROKND | 1658 145.37 Au 30u"] 6 (15.24) | MC | MISAKK-6006R-ND | 32.53 286.28 
" : i Au 30y” | 40 (101.60)| TW |M3KKK-1640K-ND ] 18.66 163.63 Aus0u") 6 (15.24) | GR eooonaeg 31.70 278.01 
44 [Au 80" | 18 (45.72) | MC IMSKKIIAIBR-ND)) 13.99 122.66 - gq [Au 30u"| 18 (45.72) | MC |MBAKK-6018R-ND| 35.91 314.90 
Au 30u” | 18 (45.72) | GR |MSKKK-1418J-ND | 13.41 117.57 op |AU Sou") 20(80.80) | TW Rete) 19.50 171.02 Au 30u”| 18 (45.72) | GR |MSAKK-6018J-ND | 33.42 293.10 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M3KKK-1436R-ND | 15.17 133.03 Au 30” | 40 (101.60) | TW |M3KKK-2040K-ND | 22.11 193.85 Au 30y”| 36 (91.44) | MC |MS3AKK-6036R-ND| 40.98 359.34 
Au 30y” | 36 (91.44) | GR |MS3KKK-1436J-ND | 14.01 122.85 7 Au 30u” | 20 (50.80) | TW |M3KKK-2620K-ND | 22.62 198.39 Au 30u"| 36 (91.44) | GR_ | M3AKK-6036J-ND | 36.01 315.74 
‘Au 30u"| 6 (15.24) | MC |M3KKK-1606R-ND | 14.95 131.06 Au 30u” | 40 (101.60) | TW |MSKKK-2640K-ND ) 26.01 228.06 Also available in the following configurations: 
Au 30u") 6 (15.24) | GR |MSKKK-1606J-ND | 14.72 129.12 gq. |AU 30u"| 20 (50.80) | TW |MSKKK-3420K-ND | 28.28 247.99 M3AWK-CICICICICEND — Socket Connector Standard: Pin Connector with 
jg {AU 30H" | 18 (45.72) | MC |MKKK-1618R-ND ) 15.85 138.96 Au 30u” | 40 (101.60) | TW |MSKKK-3440K-ND ] 32.70 286.78 Flange, with Polarizing Key 
Au 30” | 18 (45.72) | GR |M3KKK-1618J-ND | 15.18 133.15 46 Au 30u” | 20 (50.80) | TW |M3KKK-4020K-ND | 31.66 277.64 IRE i See Le ee 
Au 30y" | 36 (91.44) | MC |MSKKK-1636R-ND | 17.20 150.81 " -A040K-| ange, with Polarizing Key and Strain Relie 
pave a | GR |M3KKK-1636J-ND 15.87 139.18 Au 30u" | 40 (101.60) | TW _[AZRAiSReD Se 36.87 923.28 M3BYK-LILILICIC-ND — Socket Connector with Strain Relief; Pin Connector 
lt (91, : : 50 Au 30p” | 20 (50.80) | TW /M3KKK-5020K-ND | 35.17 308.43 with Flange, with Polarizing Key and Strain Relief 
Au 30p"| 6 (15.24) | MC |M3KKK-2006R-ND | 17.46 153.14 Au 30y” | 40 (101.60)| TW |MSKKK-5040K-ND ) 41.68 365.48 M3CKK-LIILILIC-ND ~ Socket Connector Open with Polarizing Key 
wre | se femecean| ste] | fw Pm Sem m Pome car tr | MORE ny 
U SOU i mi a : A = , 
20 Au 30u” | 18 (45.72) | GR | M8KKK-2018J-ND 17.76 155.75 Au 30” |40 (101.60) | TW |MSKKK-6040K-ND | 49.42 433.34 M3DRK-LILILILILA-ND — Socket Connector with Polarizing Key and SR; Pin 
- , ‘ : Au 30u”") 20 (50.80) | TW |M3KKK-6420K-ND | 44.40 389.38 Connector without Flange, with PK and SR 
nek ca . tal _ 64 Au 30y” | 40 (101.60) | TW |MSKKK-6440K-ND | 52.73 462.41 M3DYK-LIAIMIOIO-ND — Socket Connector with Polarizing Key and SR; Pin 
u 30y” : 2 - . -29 - - - Connector with Flange, with Polarizing Key and SR 
Au 30u" | 6 (15.24) | MC |M8KKK-2406R-ND | 19.27 168.95 Also available in the following configurations: M8TKK-LIAILICID-ND — Socket Connector Closed with Polarizing Key ' 
Au 30y" | 6 (15.24) | GR |MSKKK-2406J-ND | 18.93 166.04) } MgRRK-CCIOCIC-ND - Pin Connector without Flange, with Polarizing Key a Ua eee ln 
Au 30u" | 18 (45.72) | MC |MSKKK-2418R-ND | 20.62 180.80 and Strain Relief 7 oe Seid = 
x Au 30y”| 18 (45.72) | GR |MSKKK-2418J-ND | 19.62 172.08 M3WWK-LIOIDIOIL-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key MSE BIEISEIENG Spoket Gonnactor, bloged End witheks ang st ln 
I! 3 MBYYK. ND —Pin ci ith Fl ith Polarizing K d Connector with Flange, with PK and Strain Relief 
Au 30y" | 36 (91.44) | MC |M3KKK-2436R-ND | 22.64 198.57 “OIOOINIC-ND - Pin Connector with Flange, with Polarizing Key an _ 
s Strain Relief Call for complete part number and pricing! 
Au 30n” | 36 (91.44) | GR_|MSKKK-2436J-ND | 20.66 181.13 Call for complete part number and pricing! (Continued) 
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inat RokS No.of] Dim.-Inch(mm) _| Digi-Key Pricing = |3m No. of] Length | Ribbon* | Digi-Key Pricing 
3M Termination Jumpers (Cont.) [Spers] Cont. A B _|Part No. 1 10 | PartNo. Cont. | Inch (cm) | Cable |Part No. 1 10 100 
Socket Connector to Plug Connector 2.17 (55.12) | 1.84 (46.74) | MDA24K-ND | 6.47 54.43] 3548-1000 6 (15.24) | MC |M2MXH-1406R-ND| 4.00 35.09 258.57 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 3M 24 | 2.00 (50.80) | 1.63 (41.40) | MDC24K-ND | 6.12 51.45) 3548-1001 6 (15.24) GR = |M2MXH-1406J-ND} 3.81 33.40 246.07 
—_ - 2.17 (55.12) | 1.84 (46.74) | MDB24K-ND | 7.92 66.68 | 3548-1002 14 18 (45.72)| MC |M2MXH-1418R-ND} 4.79 42.00 309.51 
0-10 ee a 2.68 (68.07) | 2.35 (59.69) | MDA36K-ND | 8.15 68.60 3366-1000 Ki a 
Coneél (conn! elLenminie | {ion |DigkKey Rant (68.07) | 2.35 (59.69) 18(45.72)| GR |M2MXH-1418J-ND| 4.21 36.92 272.02 
tacts | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 36 | 2.52 (64.01) | 2.14 (54.36) |MDC36K-ND | 7.49 63.00) 3366-1001 36 (91.44) MC |M2MXH-1436R-ND| 5.97 52.37 385.92 
Au 30u” | 20 (50.80) | TW |M3AKK-1020K-ND 9.04 79.24 2.68 (68.07) | 2.35 (59.69) | MDB36K-ND | 7.68 64.58 | 3366-1002 36(91.44)| GR | M2MXH-1436J-ND| 4.81 42.20 310.95 
10 | Au30y"| 40 (101.60)| TW |M3AKK-1040K-ND | 10.34 90.65 3.27 (83.06) | 2.95 (74.93) |MDASOK-ND | 8.94 75.25] 3564-1000 6 (15.24) | MC |MOMXH-160eR-ND| 412 36.16 266.41 
Au 30u” | 60 (152.40) | TW |M3AKK-1060K-ND | 11.64 102.06 50 |3.11 (78.99) | 2.73 (69.34) | MDC50K-ND | 9.51 79.98) 3564-1001 6 (15.24) GR |M2MxXH-1606J-ND! 3.90 34.22 252.13 
Au 30u”) 20 (50.80) | TW |MSAKK-1620K-ND | 13.46 118.01 3.27 (83.06) | 2.95 (74.93) | MDBSOK-ND | 9.42 79.28 | 3564-1002 . : : ' 
16 | Au30u")40 (101.60)| TW |M3AKK-1640K-ND | 15.54 136.27 Sockets 16 : pa 7 Har - ats ee Rar 
Au 30u” | 60 (152.40) | TW |MSAKK-1660K-ND | 17.62 154.53 1.75 (44.45) | 1.42 (36.07) |MDD14K-ND | 7.40 62.30] 3573-1000 - es vc Rees Aa ae Prec 
Au 30u") 20 (50.80) | TW [Res Geoeonueg) 15.60 196.82 14 |4.58 (40.13) | 1.20 (30.48) |MDF14K-ND | 5.12 43.05|3573-1001 (91.44) : : : 
20 a on ; on _ Sees be ca 4.75 (44.45) | 1.42 (36.07) |MDE14K-ND | 7.88 66.33] 3573-1002 oe = aaron a a ae 
Au 30u"| 20 (50.80) | TW |MSAKK-2620K-ND | 18.80 165.62 2.17 (55.12) | 1.84 (46.74) | MDD24K-ND | 5.82 49.00} 3549-1000 6 (16.24) cr [Neeser ne ih 5eaa 
26 | Au30u"| 40 (101.60) TW |M3AKK-2640K-ND | 22.27 195.29 24 | 2.00 (50.80) | 1.63 (41.40) | MDF24K-ND | 6.07 51.10) 3549-1001 
; j ‘ 2.17 (55.12) | 1.84 (46.74) |MDE24K-ND | 6.18 51.98 | 3549-1002 18 (45.72)| MC |MZMXE201SRND| 5.33 46.73 344.35 
Au 30” | 60 (152.40)| TW |MSAKK-2660K-ND | 25.65 224.96 17 (55.12) [1.84 (46.74) : : 20 | 19572) cr FMMEN aso 3047 29081 
Au 30u"| 20 (50.80) | TW |MSAKK-3420K-ND | 24.02 210.65 2.68 (68.07) | 2.35 (59.69) | MDD36K-ND | 7.13 60.03] 3367-1000 (45.72) -20184- ; , ; 
34 | Au30u”| 40 (101.60)) TW |MSAKK-3440K-ND | 28.45 249.45 36 | 2.52 (64.01) |2.14 (54.36) |MDF36K-ND | 8.01 67.38]3367-1001 36 (91.44)) MC |M2MXH-2036R-ND) 7.02 61.55 453.50 
Au 30” | 60 (152.40) | TW |M3AKK-3460K-ND | 32.87 288.25 2.68 (68.07) | 2.35 (59.69) | MDES6K-ND | 8.49 71.40/ 3367-1002 36 (91.44)| GR |M2MXH-2036J-ND | 5.36 47.01 346.42 
Au 30u”) 20 (50.80) | TW |M3AKK-4020K-ND | 27.44 240.59 50 3.27 (83.06) | 2.95 (74.93) |MDD50K-ND | 8.51 71.58/ 3565-1000 6 (15.24) MC |M2MXH-2606R-ND| 5.25 46.03 339.20 
40 | Au 30” | 40 (101.60); TW |MSAKK-4040K-ND | 32.64 286.23 3.27 (83.06) | 2.95 (74.93) |MDESOK-ND | 9.42 79.28] 3565-1002 6 (15.24) | GR |M2MXH-2606J-ND] 4.89 42.88 315.99 
Au 30p” | 60 (152.40)| TW |M3AKK-4060K-ND | 37.85 331.88 Backshells og |18(45-72)] MC |M2MXH-2618R-ND| 6.71 58.87 433.80 
. ‘4 sc Ps a oo an ae ae 50. — —__|MDBFS50-ND | 3.70 31.15|3485-2500 18(45.72)| GR |M2MXH-2618J-ND| 5.64 49.42 364.18 
u 30u” | 40 (101.60) : : Metal Strain Reliefs 36 (91.44) MC |M2MXH-2636R-ND| 8.91 78.13 575.69 
Au 30” | 60 (152.40) | TW |M3AKK-5060K-ND | 45.10 395.47 14 _ = MDSF14-ND 44.03) 3448-60 
‘Au 30u” | 20 (50.80) | TW |MSAKK-6020K-ND | 38.65 338.93 sa Beee a5 aoa| sani 36 (91.44)| GR |M2MXH-2636J-ND | 6.75 59.23 436.46 
60 | Au30u"|40 (101.60) TW |M3AKK-G040K-ND | 46.46 407.40 = nd ‘ ; : ‘ 6 (15.24) | MC |M2MXH-3406R-ND) 5.80 50.86 374.75 
Au 30u" | 60 (152.40)| TW |M3AKK-6060K-ND | 54.27 475.87 - — = eee “i a ihe 6 (15.24) | GR |M2MXH-3406J-ND) 5.33 46.74 344.41 
5 — - 50- : ; -( : 
Also available in the following configurations: 34 18 (45.72) MC |MZNXEGSSISRND) (7.71 67.65 498.46 
M3AWK-CILILIDIK-ND — Socket Connector/Pin Connector w/ Flange w/ PK. 18(45.72)) GR elem) OS' 95.29 407.49 
M3BRK-CJ-ICIOIK-ND — Socket Connector with SR, Pin Connector without 32M -100” x .100” PCB RoHS 36 (61.44) MC eebeecaieg| (°° 9283 684.01 
Flange with PK and SR. ue 36 (91.44)| GR  |M2MXH-3436J-ND| 7.77 68.12 501.96 
M3BYK-CIDIDIUIK-ND — Socket Connector with SR, Pin Connector with Flange Connectors 6 (1524) | MC |MOMXH-4008R-ND| 6886082 4aaa7 
with PK and SR. . : : 
M83CKK-LJLILIDIK-ND — Socket Connector with PK, Pin Connector without a A———_ |---| -276 (7.0) 6 (15.24) GR /M2MXH-4006J-ND | 6.33 55.48 408.78 
Flange with PK. er t ag |18(45.72)] MC |M2MXH-401R-ND) 9.13 80.07 590.00 
M3CWK-LJLICIDK-ND — Socket Connector with PK, Pin Connector with Z 5 f (4 
Flange with PK. After men q 18 (45.72)| GR  |M2MXH-4018J-ND| 7.47 65.54 482.93 
M3DRK-LILILDIMIK-ND — Socket Connector with PK and SR, Pin Connector .018 (.46) 149 (3.8)¢ 4-014 (36 36 (91.44)| MC /M2MXH-4036R-ND| 12.51 109.70 808.29 
without Flange with PK and SR. -100 (2.54) +] f 7 wu 014 (.36) 36 (91.44)] GR  |M2MXH-4036J-ND| 9.20 80.64 594.15 
M3DYK-LIDIXIUIK-ND — Socket Connector with PK and SR, Pin Connector B +1 [+100 (2.54) 6 (15.24) Mc. |M2MXH-5006R-ND| 817 71.62 527.76 
with Flange with PK and SR. . A P . “ 7 : ° . 
M3TKK-LICICIDIK-ND — Closed End Socket Connector with PK, Pin Connector eelee ees lds low See ee ee eccmen concent (IDC) 6 (15.24) | GR |M2MXH-5SO06J-ND | 7.48 65.57 483.13 
without Flange with PK. eRe ie Oia A la hg an eee aba eet ; 18 (45.72)| MC |M2MXH-5018R-ND| 10.98 96.31 709.67 
M3URK-CICIDIOIK-ND ~ Closed End Socket Connector with PK and SR, Pin See Te, SHR Se ert oneuae ay ceeenesvon OF 50 | +3(45.72)| GR |MoMXH-s018J-ND| 891 7814 575.80 
Connector without Flange with PK and SR. ranged, ome. i . . ° 
M3UYK-CICICICIK-ND — Closed End Socket Connector with PK and SR, Pin Physical Specifications: _ 2 ; 36 (91.44); MC /M2MXH-5036R-ND| 15.21 133.35 982.55 
Connector with Flange with PK and SR. * Insulation Material: Glass filled Polyester * Flammability Rating: 36 (91.44)) GR  |M2MXH-5036J-ND | 11.06 97.01 714.80 
Call for complete part number and pricing! UL94V-0 * Color: Gray 6(15.24)| MC |M2MXH-6006R-ND| 910 79.79 587.95 
Electrical Specifications: * Current Rating: 1.0A * Withstandin i : . : 
ie} 9 
Voltage: 1000VAC for 1 minute 6 (15.24) GR |M2MXH-6006J-ND} 8.27 72.53 534.40 
M = -ND Environmental Specifications: * Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 60 18 (45.72)| MC |M2MXH-6018R-ND| 12.48 109.42 806.24 
Style - Aincan Gable aad __ 18 (45.72)} GR  |M2MXH-6018J-ND| 9.99 87.62 645.61 
110 Single Ended 1 R=Multi-col No. of| Dimensions - Inch (mm) | Digi-Key Pricing |3M 3 
310 Double Ended | Y Gay Cont. ry B Part No. 1 10 |PartNo. 36 (91.44)} MC |M2MXH-G036R-ND| 17.55 153.86 1133.69 
Conn. Finish 4 K=Twisted Pair Gold Flash 36 (91.44)] GR  |M2MXH-6036J-ND | 12.57 110.26 812.43 
G= Gold <15p HY Length (Use “Inches” only.) 
K = Gold 121 Gold- Copper oe aaa 10 ]0.685 (17.4)]0.402 (10.2)/MDM10H-ND] 3.47 28.22]7810-0006-PR 
beryllium pin plating J ( . 14  |0.886 (22.5)]0.599 (15.2) | MDM14H-ND) 3.89 31.64/7814-0006-PR Double Ended — Style 6 
16 | 0.985 (25) |0.701 (17.8)/MDM16H-ND| 3.96 32.21|7816-0006-PR 
Delta Flat Ribbon 20 |1.185 (30.1)}0.901 (22.9) |MDM20H-ND| 3.92 31.92/7820-0006-PR 
26 |1.484 (37.7)|1.200 (30.5) |MDM26H-ND| 4.87 39.62|7826-0006-PR Connector Finish: Tin 
Cable Connectors 30 |1.685 (42.8)|1.401 (35.6) |MDM30H-ND| 5.25 42.75|7830-0006-PR 
34 |1.886 (47.9)|1.599 (40.6)/MDM34H-ND] 5.22 42.47/7834-0006-PR *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 2 3M 
40 |2.185 (55.5)|1.901 (48.3) /|MDM40H-ND| 6.20 50.45|7840-0006-PR TEC eEe Is aT Pricing 
7 mane lo. 0 engt ibbon* | Digi-Key 
50 |2.685 (68.2)| 2.401 (61) |MDM50H-ND| 7.28 59.28)7850-0006-PR Cont. | inch (cm) | Gable | Part No. 1 10 100 
60 |3.185 (80.9)|2.901 (73.7)|MDM60H-ND| 7.98 64.98)7860-0006-PR 6 (15.24) Mc. |MeMMH-1006R-ND| 6.72 58.90 433.99 
NEW! Tooling NEW! 6 (15.24) | GR |M6MMH-1006U-ND | 6.59 57.82 426.05 
Bench Press Assembly Tool 3M9426-ND | 451.13/1 |3640 ‘5 18 (45.72)] MC |M6MMH-1018R-ND| 7.28 63.84 470.38 
"60 (15.24) Cable Shear for 3640 3M9427-ND | 1386.00/1 |3320 18 (45.72) GR |M6MMH-1018J-ND | 6.91 60.61 446.57 
Tool Platen Assembly 3M9433-ND 96.75/1 |3442-9 36 (91.44)| MC |M6MMH-1036R-ND| 8.12 71.24 524.96 
Physical Specifications: + Insulation Material: Glass reinforced polyester Rocaton Flats 16XK SHS SMSASENOR) 194.931 [8443-71 36 (91.44)| GR = |M6MMH-1036J-ND | 7.39 64.78 477.33 
(PBT) «Flammability Rating: UL94V-0 * Color: Gray »* Contact Material: e | 
Flat Cable Connectors: Beryllium copper Latch Eject Headers: Copper alloy See - att me . Hels rae 
Plating: 30” gold Electrical Specifications: * Current Rating: 1A « Insula- . E e A . . . 
tion Resistance: >1x109 0 @ S500VDC * Withstanding Voltage: 1000VRMS @ 3M PCB Cable Assemblies (S) Rolts 18 (45.72)| MC |M6MMH-1418R-ND| 8.40 73.64 542.61 
sea level Environmental Specifications: * Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 14 
* UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971. 3 mounting designs available. Single Ended — Style 2 18 (45.72)| GR = |M6MMH-1418J-ND | 7.82 68.55 505.12 
Those with Prefix MDA on Digi-Key part number: combination mount, which 36 (91.44) MC |M6MMH-1436R-ND| 9.58 84.01 619.02 
is a universal mount type that accepts both bail and screw mount hardware. nish: Ti 
Prefix MDC: bail mount, which can be used as a standard 1/0 connector for Connector rinishelin 36 (91.44) GR |M6MMH-1436J-ND | 8.42 73.83 544.05 
various electronic applications; positive latching and easy disconnect. Prefix +*MC RH is Ea 6 (15.24 MC |M6MMH-1606R-ND} 7.80 68.36 503.71 
MDB: screw mount, which have #4-40 threaded insert that simplifies mounting MC = 3M Multi-Color, GR = 9M Gray ) 
ic : 6 (15.24) GR |M6MMH-1606J-ND | 7.57 66.42 489.43 
when a more permanent connection is desired. No. of] Length | Ribbon* [Digi-Key Pricing 
Wire Accommodation: 26-30AWG stranded Cont. | Inch (cm) | Cable |Part No. 10 400 16 ie ] ene es a leas a 
No. of | Dim. —Inch (mm) [Digi-Key Pricing [3M 6 (15.24) | MC |M2MXH-1006R-ND 30.68 226.09 (45.72) HIS oe 
Cont. A B Part No. 1 10 |PartNo. 6(15.24)| GR | M2MXH-1006J-ND 29.61 218.15 36 (91.44)| MC |MGMMH-1636R-ND| 10.05 88.11 649.24 
Plugs 18(45.72)| MC |M2MXH-1018R-ND 35.62 262.48 36 (91.44)| GR |M6MMH-1636J-ND | 8.72 76.48 563.56 
1.75 (44.45) | 1.42 (36.07) |MDA14K-ND | 5.55 46.73 |3572-1000 18 (45.72)| GR |M2MXH-1018J-ND 32.39 238.67 op | (15-24) | MC [MGMMITZOOCRSND) 7.84 68.78 506.78 
14 | 1.58 (40.13) | 1.20 (30.48) |MDC14K-ND | 6.41 53.90) 3572-1001 36 (91.44)| MC |M2MXH-1036R-ND 43.03 317.06 6 (15.24) GR |M6MMH-2006J-ND | 7.57 66.36 488.94 
1.75 (44.45) | 1.42 (36.07) | MDB14K-ND | 5.97 50.23 | 3572-1002 36 (91.44)|_ GR | M2MXH-1036J-ND 36.57 269.43 (Continued) 
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PCB Cable Assemblies No. of] Length |Ribbon* | Digi-Key Pricing No. of] Length |Ribbon* | Digi-Key Pricing 
Double Ended — Style 6 (Cont.) Cont. | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 100 Cont. | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 100 
= 6 (15.24) | MC |M6MMH-GO06R-ND| 16.51 144.77 1066.75 6 (15.24) | MC |MBMMH-2006R-ND| 7.84 68.78 506.78 
No. of] Length |Ribbon* | Digi-Key Pricing 6(15.24) | GR |M@MMH-6006J-ND | 15.68 137.51 1013.20 6(15.24)} GR |MSMMH-2006J-ND| 7.57 66.36 488.94 

Cont. | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 100 : ‘ : : ! | 

184572) MC IMGMNEEOTEaNID) 897 7865 579.55 gq |*848:72)] MC. |MGMMH-6018R-ND | 19.89 174.40 1285.04 20 pie Me Seca a ees bee 
np |18(45.72)| GR |MEMMH-2018-ND | 8.14 71.39 526.0 18 (45.72)) GR |MOMMH-6018J-ND | 17.40 152.60 1124.41 36 (91.44)| MC |M8MMH-2036R-ND| 10.66 93.47 688.70 
36 (91.44)| MC |MGMMH-2036R-ND| 10.66 93.47 688.70 36 (91.44)] MC |M6MMH-6036R-ND | 24.96 218.84 1612.49 36 (91.44)} GR |M8MMH-2036J-ND | 9.00 78.93 581.62 
36 (01.44)| GR |MeMMH-2036J-ND | 9.00 78.93 581.62 36 (91.44)| GR | M6MMH-6036J-ND | 19.98 175.24 1291.23 6 (15.24) | MC |MBMMH-2606R-ND| 9.77 85.65 631.10 
Te Eee 6(15.24)} GR |MSMMH-2606J-ND| 9.41 82.50 607.89 
j ; ; ; 18 (45.72)| Mc |M8MMH-2618R-ND| 11.23 98.49 725.70 
6 (15.24) | GR  |MG6MMH-2606J-ND | 9.41 82.50 607.89 Double Ended — Style 8 26 18 (45.72)| GR |M8MMH-2618J-ND | 10.15 89.04 656.08 
ng |18(45:72)] MG |MEMMH-2618R-ND| 11.23 9849 725.70 36 (91.44)| MC |M8MMH-2636R-ND| 13.43 117.74 867.59 
18(45.72)| GR |MeMMH-2618J-ND | 10.15 89.04 656.08) | Connector Finish: Tin 36 (91.44)| GR | MBMMH-2636J-ND | 11.27 98.85 728.36 
36 (91.44)| MC | MGMMH-2636R-ND| 13.43 117.74 867.59 ae BS tee veon es ore she | 
amen pen , 2 wa t -3406J- f f F 
—— = ae Nien a ae — MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M gq |18(45.72)| MC |MBMIMH-3418R-ND| 12.56 110.11 811.36 
(15.24) 5 ; ; No. of] Length | Ribbon* [Digi-Key Frei 18 (45.72)| GR |MBMMH-3418J-ND | 11.15 97.76 720.33 
6 (15.24) | GR | M6MMH-3406J-ND | 10.17 89.21 657.31 Cont. | Inch (cm) | Cable | Part No. 36 (91.44)| MC  |M8MMH-3436R-ND| 15.43 135.30 996.91 
gq |18(45:72)] MO |MEMMH-S418R-ND | 12.56 110.11 811.36 6 (15.24) | MC |M8MMH-1006R-ND| 6. f i 36 (91.44)| GR |M8MMH-3496J-ND | 12.61 110.59 814.86 
18(45.72)| GR |M6MMH-3418/-ND | 11.15 97.76 720.33 6 (15.24) | GR | MBMIMH-1006J-ND | 6. ; ; 6 (15.24) | MC Meee) 12.63 110.77 816.17 
36 (91.44)| MC | M6MMH-3436R-ND| 15.43 135.30 996.91 18 (45.72)| MC |M8MMH-1018R-ND 6 (15.24) | OR RE egeed| 1208 105.92 780.48 
36 (91.44)| GR |M6MMH-3436J-ND | 12.61 110.59 814.86 18(45.72)/ GR ee °- : 10 ee ee OO es crce cas 
Se ae ee ao 36 (91.44) MC |MBMMH-1036R-ND| 8. 18 (45.72)| GR | M8MMH-4018J-ND | 13.23 115.99 854.63 
(15.24) ; ! . 36(91.44)| GR |MaMM-toa6u-nD | 7: 36 (91.44)| MC | M8MMH-4036R-ND| 18.26 160.14 1179.99 
6(15.24) | GR  |M6MMH-4006J-ND | 12.08 105.92 780.48 6 (15.24) | MC [MBMMH-1406R-ND 36 (91.44)| GR |M8MMH-4036J-ND | 14.95 131.08 965.85 
gq |18(45-72)] MG |MBMMH-4018R-ND | 14.88 130.52 961.70 6(15.24)| GR |M8MMH-1406J-ND | 7. f i 6 (15.24) | MC /M8MMH-5006R-ND| 14.93 130.90 964.56 
18 (45.72)| GR |M6MMH-4018U-ND | 13.23 115.99 854.63 18(45.72)| MC | M8MMH-1418R-ND bes : epee aie ten Pee 
36 (91.44)| MC |MGMMH-4036R-ND| 18.26 160.14 1179.99 18 (45.72)} GR |M8MMH-1418J-ND | 7. : i 50 ea ck MEMGEORANG 1567 19742 101260 
36 (91.44)| GR  |M6MMH-4036J-ND | 14.95 131.08 965.85 36 (91.44)| MC |M8IMMH-1436R-ND] 9. / f 36(91.44)| MC |MBMMH-5036R-ND| 21.97 192.63 1419.35 
6 (15.24) | MC |M6MMH-5006R-ND| 14.93 130.90 964.56 36 (91.44) | GR__ | M8MMH-1436J-ND | _8. : : 36 (91.44)| GR  |M8MMH-5036J-ND | 17.82 156.29 1151.60 
6 (15.24) | GR  |MG6MMH-5006J-ND | 14.24 124.85 919.93 ea ee : : : 6 (15.24) | MC |M8MMH-6006R-ND} 16.51 144.77 1066.75 
en) MC |M6MMH-5018R-ND | 17.74 155.59 1146.47 : : ; ; 6 (15.24) | GR |MSMMU-G005J:ND)) 15.68 137.51 1013.20 
50 18 (45.72)| | MC |M8MMH-1618R-ND| 8. . : 18 (45.72)| MC  |M8MMH-6018R-ND| 19.89 174.40 1285.04 
18 (45.72)| GR |M6MMH-5018J-ND | 15.67 137.42 1012.60 8(45.72)| GR [MBMMH-1618J-ND 60 |ig06.72)| cr \eMMeeeMG|| 17.40 150.60 1124.41 
36 (91.44) MC |M6MMH-SO36R-ND | 21.97 192.63 1419.35 36 (91.44)| MC |M8MMH-1636R-ND] 10. } i 36 (91.44)| MC |M8MMH-6036R-ND| 24.96 218.84 1612.49 
36 (91.44)|_ GR | MGMMH-5036J-ND | 17.82 156.29 1151.60 36 (91.44)|_ GR |M8MMH-1636J-ND | 8. : : 36 (91.44)| GR | M8MMH-6036U-ND | 19.98 175.24 1291.23 


3M Latch / Eject Headers No. of Dimension A _ | Digi-Key Pricing 3M 
Contacts Inches (mm) __| Part No. 1 100 500 Part No. 
-100” x .100” (2.54mm x 2.54mm) 30 2.26 (57.40) _ | MHR3OL-ND 272 206.98 936.65 | N3440-5002RB 
Features: ¢ Optional ejector latches (sold separately) * High temperature insulator option for “no lead” a4 2.46 (62.48) ils 3.06 292.26° 1057.05. | N3431-5002RB 
soldering operations Electrical Specifications: * Current Rating: 2A » Insulation Resistance: >1 x 1090 at 40 2.76 (70.10) MHR40L-ND 3.62 274.92 1244.10 |N3432-5002RB 
500VDC »* Withstanding Voltage: 1000VRAms at Sea Level Environmental Specifications: * Temperature 50 3.26 (82.80) MHR50L-ND 4.51 342.86 1551.55 )N3433-5002RB 
Rating: -55°C ~ "Ce ing: i i i ion: si i 
Se ce es ee oe | sa | ie 541298 rns [nora 
Non-compliant Physical Specifications: + Insulator Material: Glass-filled polyester (PBT) »* Underplating: Straight, Black PCT - 104” Gold — RoHS Compliant 
nickel » Solder Tails: 200y” Tin-lead over nickel 10 1.26 (32.1) MHS10E-ND AL 58.46 264.55 |D3793-6002-AR 
RoHS Compliant Physical Specifications: * Insulator Material: High Temperature glass filled polyester 14 1.46 (37.2) MHS14E-ND 1.08 82.16 371.80 |D3314-6002-AR 
(PCT) se Solder, Tails. 40'=a1 20nr- Mate tin 16 0.56 (39.7) | MHS16E-ND 125 94.80 429.00 |D3408-6002-AR 
: 20 1.76 (44.8) | MHS20E-ND 1.56 118.50 536.25 |D3428-6002-AR 
Right Angle Headers 24 1.96 (49.8) _ | MHS24E-ND 1.87 142.20 643.50 |D3627-6002-AR 
26 2.06 (52.4) | MHS26E-ND 2.06 156.42 707.85 |D3429-6002-AR 
30 2.26 (57.4) | MHS30E-ND 2.08 158.00 715.00 |D3440-6002-AR 
34 2.46 (62.6) | MHS34E-ND 212 161.16 729.30 |D3431-6002-AR 
40 2.76 (70.2) | MHS40E-ND 2.52 191.18 865.15 |D3432-6002-AR 
50 3.26 (82.9) _| MHS50E-ND 3.14 238.58 1079.65 |D3433-6002-AR 
Straight, Gray PBT - 30p” Gold 
10 1.26 (32.00) MHS10K-ND 1.39 105.86 479.05 [3793-6002 
Seah binned Wik iag 5a 14 1.46 (37.08) | MHS14K-ND 1.91 145.36 657.80 |3314-6002 
0. 0 imension igi-Key 16 1.56 (39.62) | MHS16K-ND 2.20 167.48 757.90 |3408-6002 
ontaetsia| mam nettesi( (rin) aaa arte: = i uy ey zai: 20 1.76 (44.70) | MHS20K-ND 2.72 206.98 936.65 | 3428-6002 
Right Angle, Black PCT - 10n” Gold — RoHS Compliant 24 1.96 (49.78) _| MHS24K-ND 3.27 248.06 1122.55 | 3627-6002 
10 1.26 (32.1) MUIRIOESND) 7 58.46 264.55. | D3783-5002-AR 26 2.06 (52.32) | MHS26K-ND 3.62 267.02 1208.35 | 3429-6002 
14 1.46 (37.2) MURISESND) 1.08 82.16 371.80 | D3314-5002-AR 30 2.26 (57.40) | MHS30K-ND 3.27 248.06 ~—-1122.55 | 3440-6002 
16 1.56 (39.7) MURIGE-ND) 1.25 94.80 429.00 | D3408-5002-AR 34 2.46 (62.48) | MHS34K-ND 3.68 279.66 + 1265.55 | 3431-6002 
20 1.76 (44.8) | MHR20E-ND 1.56 118.50 536.25 |D3428-5002-AR 7 2.76 (70.10) | MHS40K-NO 4s. ¢-soagi. <44g7 0c adaseeanD 
24 1.96 (49.8) | MHR24E-ND 1.87 142.20 643.50 | D3627-5002-AR 7 3.26 (82.80) | MHSSOK-NO sag 410.48; jaee.4a: |344a-e000 
26 2.06 (52.4) | MHR26E-ND 2.06 156.42 707.85 |D3429-5002-AR a 3:76 (95.50) MAS6OK-ND Say doe) 204s 10 13372-6000 
30 2.26 (57.4) | MHR30E-ND 2.08 158.00 715.00 |D3440-5002-AR Straight, Black PCT - 30” Gold — RoHS Compliant 
34 2.46 (62.6) | MHR34E-ND 212 161.16 729.30 | D3431-5002-AR 10 1.26 (32.00) | MHS10L-ND 7.16 88.48 400.40 [N3793-6002RB 
40 2.76 (70.2) | MHR40E-ND 2.52 191.18 865.15 | D3432-5002-AR 14 1.46 (37.08) | MHS14L-ND 1.60 121.66 550.55 |N3314-6002RB 
50 3.26 (82.9) _ | MHR50E-ND 3.14 238.58 1079.65 _| 03433-5002-AR 16 1.56 (39.62) | MHS16L-ND 1.83 139.04 629.20 |N3408-6002RB 
Right Angle, Gray PBT - 30” Gold 20 1.76 (44.70) | MHS20L-ND 227 172.22 779.35 |N3428-6002RB 
10 1.26 (32.00) | MHR10K-ND 141 107.44 486.20 3793-5002 24 1.96 (49.78) _ | MHS24L-ND 2.72 206.98 936.65 |N3627-6002RB 
14 1.46 (37.08) | MHR14K-ND 1.96 148.52 672.10 3314-5002 26 2.06 (52.32) | MHS26L-ND 293 222.78 1008.15 |N3429-6002RB 
16 1.56 (39.62) | MHR16K-ND 2.25 170.64 = 772.20 | 3408-5002 30 2.26 (57.40) | MHS30L-ND 2.72 206.98 936.65 |N3440-6002RB 
20 1.76 (44.70) | MHR20K-ND 277 210.14 950.95 | 3428-5002 34 2.46 (62.48) | MHS4L-ND 3.04 280.68 © 1043.90 |N3431-6002RB 
24 1.96 (49.78) | MHR24K-ND 3.33 252.80 1144.00 | 3627-5002 40 2.76 (70.10) | MHS40L-ND 3.62 274.92 1244.10 )N3432-6002RB 
26 2.06 (52.32) | MHR26K-ND 3.60 273.34 1236.95 | 3429-5002 50 3.26 (82.80) _ | MHS50L-ND 4.51 342.86 1551.55 |N3433-6002RB 
40 2.76 (70.10) | MHR40K-ND 443 336.54 1522.95 | 3432-5002 60 3.76 (95.50) _ | MHS60L-ND 5.43 412.38 1866.15 |N3372-6002RB 
50 3.26 (82.80) | MHR50K-ND 5.53 420.28 1901.90 | 3433-5002 Optional Ejector Latches for Connectors — RoHS Compliant 
Right Angle, Black PCT - 304” Gold — RoHS Compliant Short —Black with roll pins | MLKS03-NDO 21/2 7.90 35.75 [N3505-2B 
10 1.26 (32.00) | MHR10L-ND 1.16 88.48 400.40 | N3793-5002RB Short — Gray with roll pins MLKS01-NDO 21/2 7.90 35.75 [3505-2 
14 1.46 (37.08) | MHR14L-ND 1.60 = 121.66 = 550.55 | N3314-5002RB Short — Black Snap-in MLKS05-NDO 46/2 17.38 78.65 |N3505-30B 
16 1.56 (39.62) | MHR16L-ND 1.85 140.62 636.35 |N3408-5002RB Long — Black with roll pins MLKS04-NDt 21/2 7.90 35.75 |N3505-3B 
20 1.76 (44.70) | MHR20L-ND 2.27 172.22 779.35 _|N3428-5002RB Long — Gray with roll pins MLKS02-NDt 21/2 7.90 35.75 | 3505-3 
24 1.96 (49.78) | MHR24L-ND 2.72 206.98 936.65 _|N3627-5002RB Long — Black Snap-in MLKSO6-NDt 21/2 7.90 35.75 |N3505-31B 
26 2.06 (52.32) _ | MHR26L-ND 2.93 222.78 1008.15 |N3429-5002RB 0 Use without strain reliet + Use with strain reliet 
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Low Profi le Headers W A No. of Dimension A Digi-Key Pricing 3M 
Contacts Inches (mm) Part No. 1 100 500 Part No. 
(Protected Headers) D @PReel° 26 1.588 (40.34) MHE26K-ND 1.93 146.94 664.95 | N2526-5002-RB 
PHYSICAL: 30 1.788 (45.42) MHE30K-ND 2.62 199.08 900.90 N2530-5002-RB 
+ Flammability: UL 94V-0 * Marking: 3M logo, Part Identification Number and Orientation Triangle ELECTRICAL: 34 1.988 (50.50) MHE34K-ND 2.31 175.38 793.65 N2534-5002-RB 
* Current Rating: 2A * Insulation Resistance: >1x10°0 @ 500VDC * Withstanding Voltage: 1000VRMS at Sea Level 40 2.288 (58.12) MHE40K-ND 250 189.60 858.00 N2540-5002-RB 
ENVIRONMENTAL = , aes 50 2.788 (70.82) MHE50K-ND 3.08 233.84 1058.20 | _N2550-5002-RB 
* Temperature Rating: -55°C ~ 105°C + UL File No.: £68080 60 3.288 (83.52) MHEGOK-ND 370 281.24 1272.70 | N2560-5002-RB 
2500 Series Non-Compliant Specifications: 64 3.488 (88.60) MHE64K-ND 3.95 300.20 1358.50 N2564-5002-RB 
Insulation: * Material: Glass filled Polyester (PBT) * Color: Gray » Contact Material: Phosphor Bronze (C510) Plating: 
¢ Underplating: 100” Nickel-QQ-N-290, Class 2 * Wiping Area: Gold-MIL-G-45204, Type II, Grade C * Solder Tails: 
200” 60/40 Tin Lead-MIL-P-81728 * CSA File No.: LR 40971 sevens Bevaeseaniell hectey rae ue i. a 
2500 Series ROHS Compliant Specifications: x z 
Process Rating: © sere Siigle pass (profile per J-STD-020C) Insulation: * Material: Glass Filled Polyester (PBT), Glass Contacts | Inches (mm) Part No. 1 100 200 Part No. 
Filled Polyester (PCT) High Temperature option » Contact Material: Copper Alloy Plating: « Underplating: 100” (2.54um) Straight, Black PCT, SMT - 30” Gold— RoHS Compliant 
Nee ee Gold * Solder Tails: 200” (5.08ym) Tin Lead or Matte Tin 10 788 (20.02) MSH10KCT-ND 1.58 120.08 228.00 | N2510-6V0C-RB-WD 
eres spect|calons: 7 P or , 14 .988 (25.10) MSH14KCT-ND 1.62 123.24 234.00 | N2514-6V0C-RB-WD 
Process Rating: * 260°C Single pass (profile per J-STD-020C) Insulation: * Material: High Temperature Glass Filled 
Polyester (PCT) © Color: Black . See Mee Brass pai: * Underplating: 50 ~ 00," Nickel c Wiping Area: 10” 16 1.088 (27.64) MSH16KCT-ND 1.79 135.88 258.00 | N2516-6VOC-RB-WE 
(0.25m) Gold * Solder Tails: 40 ~ 120y” (1 ~ 3m) Matte Tin 20 1.288 (32.72) MSH20KCT-ND 1.85 140.62 267.00 | N2520-6VOC-RB-WE 
24 1.488 (37.80) MSH24KCT-ND 1.96 148.52 282.00 | N2524-6VOC-RB-WE 
Straight Header Right Angle Header Straight Header — SMT 26 1.588 (40.34) | MSH26KCT-ND 198 150.10 285.00 | N2526-6V0C-RB-WF 
30 1.788 (45.42) MSHS30KCT-ND 2.25 170.64 324.00 | N2530-6VOC-RB-WF 
34 1.988 (50.50) MSH34KCT-ND. 2.33 176.96 336.00 | N2534-6VOC-RB-WF 
40 2.288 (58.12) MSH40KCT-ND 2.48 188.02 357.00 | N2540-6VOC-RB-WG 
50 2.788 (70.82) MSH50KCT-ND_ 3.02 229.10 435.00 | N2550-6VOC-RB-WG 
60 3.288 (83.52) MSH60KCT-ND 3.58 271.76 516.00 | N2560-6VOC-RB-WH 
64 3.488 (88.60) MSH64KCT-ND 3.79 287.56 546.00 | N2564-6VOC-RB-WH 
Straight, Black PCT, SMT - 10” Gold — RoHS Compliant 
10 -788 (20.02) MSH10ECT-ND 1.04 79.00 150.00 | D2510-6VOC-AR-WD 
14 -988 (25.10) MSH14ECT-ND 1.23 93.22 177.00 | D2514-6VOC-AR-WD 
16 1.088 (27.64) MSH16ECT-ND 1.35 102.70 195.00 | D2516-6VOC-AR-WE 
= , = =a 20 1.288 (32.72) MSH20ECT-ND 1.39 105.86 201.00 | D2520-6VOC-AR-WE 
No. of | Dimension A Digi-Key Pricing 3m 24 1.488 (37.80) _| _MSH24ECT-ND 148 112.18 213.00 | 02524-6V0C-AR-WE 
Conte cis mm elias; (mam) BariNos i 100 oun marino 26 1.588 (40.34) | MSH26ECT-ND 148 -*112.18 213.00 | D2526-6V0C-AR-WF 
Straight Solder Tail, Gray PBT 30 1.788 (45.42) MSHS0ECT-ND 1.68 127.98 243.00 | D2530-6VOC-AR-WF 
10 0.788 (20.02) MHB10K-ND 1.66 126.40 572.00 2510-6002UB 34 1.988 (50.50) MSH34ECT-ND 1.75 132.72 252.00 | D2534-6VOC-AR-WF 
14 0.988 (25.10) MHB14K-ND 1.73 131.14 593.45 2514-6002UB 40 2.288 (58.12) MSH40ECT-ND 1.85 140.62 267.00 | D2540-6VOC-AR-WH 
16 1.088 (27.64) MHB16K-ND 1.91 145.36 657.80 2516-6002UB 50 2.788 (70.82) MSH50ECT-ND 2.27 172.22 327.00 | D2550-6V0C-AR-WG 
20 1.288 (32.72 MHB20K-ND 2.00 151.68 686.40 2520-6002UB 
24 1.488 ray MHB24K-ND 210 15958 722.15 | _2524-6002UB + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
26 1.588 (40.34) MHB26K-ND 2.14 162.74 736.45 2526-6002UB 
30 1.788 (45.42) MHB30K-ND 2.48 188.02 850.85 2530-6002UB . 
34 1.988 a MHB34K-ND 256 19434 879.45 | 2534-6002UB Polarized Boardmount Socket 
40 2.288 (58.12 MHB40K-ND 2.75 208.56 943.80 2540-6002UB ” ” . 
50 2.788 ee MHB50K-ND 3.41 259.12 1172.60 2550-6002UB ms 00 x -100 (2.54mm x 2.54mm) = 8500 Series 
60 3.288 (83.52) MHB60K-ND 4.08 309.68 1401.40 2560-6002UB FEATURES: ¢ Centerbump polarization * Mates with low profile 
Straight Solder Tail, Black PCT - 10” Gold — RoHS Compliant shrouded headers 
r 5 iy PHYSICAL: « Insulation Material: Glass Filled Polyester (PBT) »* Flam- 
‘4 ne a TCE ane aoe ie ey rahn mability: UL 94V-0 * Color: Gray * Contact Material: Copper Alloy 
16 1.088 (27.64) MHC16E-ND 119 90.06 407.55 D2516-6002-AR * Plating — Underplating and U-slot: 2um (79u”) Nickel * Wiping Area: 
7 f : % é 0.3m (12y”) Gold * Solder Tails: Gold Flash * Marking: 3M logo, Part 
20 1.288 (32.72) MHC20E-ND 1.23 93.22 421.85 | D2520-6002-AR Identification Number and Orientation Triangle 
24 1.488 (37.80) MHG24E-ND 1.31 99.54 450.45 D2524-6002-AR ELECTRICAL: ¢ Current Rating: 1A * Insulation Resistance: >1 x 1090 
26 1.588 (40.34) MHC26E-ND 1.33 101.12 457.60 D2526-6002-AR @ 500VDC 
30 1.788 (45.42) MHC30E-ND 1.54 116.92 529.10 D2530-6002-AR ENVIRONMENTAL: ¢ Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 
34 1.988 (50.50) MHC34E-ND 1.60 121.66 550.55 D2534-6002-AR 
40 2.288 (58.12) MHC40E-ND 1.71 129.56 586.30 D2540-6002-AR No. of Dimension A Digi-Key Pricing 3M 
50 2.788 (70.82) MHCS50E-ND 2.10 159.58 722.15 D2550-6002-AR Contacts Inches (mm) Part No. 1 100 500 Part No. 
Straight Solder Tail, Black PCT - 30p” Gold — RoHS Compliant 10 0.68 (17.3) MSPV10-ND 220 167.48 757.90 | 8510-4500PL 
10 0.788 (20.02) MHC10K-ND 1.37 104.28 471.90 N2510-6002-RB 16 0.98 (25.9) MSPV16-ND 2.85 216.46 979.55 8516-4500PL 
14 0.988 (25.10) MHC14K-ND 141 107.44 486.20 | N2514-6002-RB 56 PH oe SE eeu rH pee fe ae eee cane 
16 1.088 (27.64 MHC16K-ND 1.58 120.08 543.40 N2516-6002-RB : ; a : ; e 
20 4.288 ee MHC20K-ND 4.64 12482 564.85 | N2520-6002-RB 34 1.88 (47.7) MSPV34-ND 4.70 357.08 1615.90 | _ 8534-4500PL 
24 1.488 (37.80) MHC24K-ND 1.75 132.72 600.60 N2524-6002-RB 40 2.18 (55.4) MSPV40-ND 5.26 399.74 1808.95 8540-4500PL 
26 1.588 (40.34) MHC26K-ND 177 134.30 607.75 | _N2526-6002-RB Ht Be ! | head Oey aecae . “aeepee/|| ceenaestor 
30 1.788 (45.42) MHC30K-ND 2.04 154.84 700.70 N2530-6002-RB 64 33 (85.8) MSPV64-ND 768 583.02 2638.35 8564-4500PL 
34 1.988 (50.50) MHC34K-ND 2.12 161.16 729.30 N2534-6002-RB : é 4 
40 2.288 (58.12) MHC40K-ND 2.27 172.22 779.35 N2540-6002-RB 
50 2.788 (70.82) MHC50K-ND 2.81 213.30 965.25 N2550-6002-RB 
60 3.288 (83.52) MHC60K-ND 3.37 255.96 1158.30 N2560-6002-RB 
64 3.488 (88.60) MHC64K-ND 3.58 271.76 1229.80 N2564-6002-RB Round Conductor Flat Cable 
Right Angle Solder Tail, Gray PBT - 30” Gold 3365 Series Gisbig Nae Dives 
10 0.788 (20.02) MHD10K-ND 1.83 139.04 629.20 | 2510-5002UB feainacoeotniey: , Si Dakil ‘ AWM Style No.: 2651 
14 0.988 (25.10) MHD14K-ND 189 143.78 «650.65 | 2514-5002UB (PUG) = Color G La Rad Sine on wi alan nls 7 
16 1.088 (27.64) MHD16K-ND 2.10 159.58 722.15 2516-5002UB 105C 300V VW1 * Conductors: 28 AWG, 7 x 36 Tinned Stranded 
20 1.288 (32.72) MHD20K-ND 2.23 169.06 765.05 | 2520-5002UB Copper go8 A 
24 1.488 (37.80) MHD24K-ND 2.31 175.38 793.65 2524-5002UB Eldetrigal: *'Voliagé ‘Ratiig: 200V. « lasulation Rasistangée si (0.64)>] | B moan) | 
26 1.588 (40.34) MHD26K-ND 233 176.96 800.80 | 2526-5002UB aguenoigee NS UNANOM: ESISTAN GC eh 035 [++1.050(1.27) 
30 1.788 (45.42) MHD30K-ND 3.18 241.74 1093.95 | 2530-5002UB MOO OOCOOOE 
34 1.988 (50.50) MHD34K-ND 2.79 211.72 958.10 2534-5002UB Environmental: * Temperature Rating: -20°C ~ 105°C * Flam- 
40 2.288 (58.12) MHD40K-ND 3.02 229.10 1036.75 2540-5002UB mability Rating: VW-1 
50 2.788 (70.82) MHD50K-ND 3.72 282.82 1279.85 2550-5002UB : - = 
Right Angle Solder Tail, Black PCT - 104” Gold — RoHS Compliant ‘iat rae nae Note: X in Digi-Key ee aaa No. of Feet 
10 .788 (20.02) MHE10E-ND 1.02 7742 350.35 D2510-5002-AR Contacts A B Part No. 5ft.* 10ft* 25ft.* 50ft.* 100ft.* 300ft.* 
4) jseecni | Mien 116 S848 goa | Dast4stn2-AR SOI oe 
20 41988 (32.72) MHE2OE-ND 137 10408 ~—=«471.90 | 2520-5009-AR 10 | 0.50 (12.70) | 0.45 (11.43) | MC10G-X-ND 171 317 7.08 «1221 21.98 58.60 
4 1488 (37.80) MHE24E-ND 144 ~~ 10902 «= 493.35 | © «D2504-5002-AR 14 | 0.70 (17.78) | 0.65 (16.51) | MC14G-X-ND 216 4.02 8.96 15.45 27.80 74.14 
%6 7.588 (40.34) MHE26E-ND 146 10.60 500.50 1 p2506-5002-AR 16 | 0.80 (20.32) | 0.75 (19.05) | MC16G-X-ND 247 4.59 10.24 «17.65 31.77 84.72 
30 1788 (45.42) MHE3OE-ND 198 15010 ~—«679.25 | 2530-5002-AR 20 | 1.00 (25.40) | 0.95 (24.13) | MC20G-X-ND 3.09 5.74 12.80 22.07 39.72 105.92 
34 1.988 (50.50) MHE34E-ND 1.73 131.14 593.45 D2534-5002-AR 24 1.20 (30.48) | 1.15 (29.21) | MC24G-X-ND 3.71 6.88 15.36 2648 47.66 127.10 
40 2.288 (58.12) MHE40E-ND 1.87 142.20 643.50 D2540-5002-AR 26 1.30 (33.02) | 1.25 (31.75) | MC26G-X-ND 4.02 746 16.64 2868 51.63 137.68 
50 2.788 (70.82) MHESOE-ND 2.31 175.38 793.65 D2550-5002-AR 34 1.70 (43.18) | 1.65 (41.91) | MC34G-X-ND §.25 9.75 21.76 37.51 67.52 180.06 
Right Angle Solder Tail, Black PCT - 30 Gold — RoHS Compliant 37 1.85 (46.99) | 1.80 (45.72) | MC37G-X-ND 5.72 10.61 23.68 40.83 73.49 195.96 
10 0.788 (20.02) MHE10K-ND 152 115.34 521.95 N2510-5002-RB 40 2.00 (50.80) | 1.95 (49.53) | MC40G-X-ND 618 11.48 2560 44.14 79.45 211.86 
14 0.988 (25.10) MHE14K-ND 1.56 118.50 536.25 N2514-5002-RB 50 2.50 (63.50) | 2.45 (62.23) | MC50G-X-ND 7.72 1434 31.99 5516 99.29 264.76 
16 1.088 (27.64) MHE16K-ND 1.75 132.72 600.60 N2516-5002-RB 60 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) | MC60G-X-ND 927 17.21 3839 66.20 119.15 317.74 
20 1.288 (32.72) MHE20K-ND. 1.83 139.04 629.20 N2520-5002-RB 64 3.20 (81.28) | 3.15 (80.01) | MC64G-X-ND 988 18.36 40.95 70.60 127.09 338.90 
1.488 (37.80) MHE24K-ND 1.91 145.36 657.80 | _N2524-5002-RB 5S Gable avallabie onsdoctootTall 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Color Coded Flat Cable 
3302 Series ; 


Physical: * 050” pitch * Insulation Material: Polyvinyl Chloride 
(PVC) *Color: 10 Color Repeat, Clear Carrier * AWM 20462 
105C 300V VW1 * Conductors: 28AWG, 7 x 36 Tinned Stranded 
Copper A 


Electrical: * Voltage Rating: 300V | . | 
1090/10 feet 


Environmental: * Temperature Rating: 
bility Rating: VW-1 


UL File No.: E42769 
AWM Style No.: 20462 


«Insulation Resistance: >1 x 


-+|.050 (1.27) L 
042 
@@Y LOOOO i (107) 


-20°C ~ 105°C * Flamma- 


Round Conductor Flat Cable 
FEP — 3601 Series 


Features: * Excellent abrasion and chemical resistance » Excel- 
lent mechanical durability * Nonflammable * UL Recognized at 
200°C 

Physical Specifications: * Insulation Material: Fluorinated Ethyl- 
ene Propylene (FEP) * Insulation Color: Blue 

Electrical Specifications: * Voltage Rating: 300V (USA); <50V 
(EU) + Insulation Resistance: >1 x 10190 / 10ft (3 meters) * Con- 
ductors: 28AWG, 7 x 36 AWG (7xo0.127) Silver plated stranded 
copper * Temperature Rating: -55°C ~ 200°C © Flammability 
Rating: VW-1 


UL File No.: E42769 
AWM Style No.: 20424 


B 
025 (0.64) 950 (1.27) 


No. of Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
Con- Inch (mm) Digi-Key Pricing 
tacts A B Part No. Sftw  10ftW 25 ftw% SO ft-~ 100 ft.% 300 ft. 
10 | 0.50 (12.70) 0.45 (11.43) | MC10M-X-ND 3.03 5.63 12.56 21.66 38.99 103.96 
14 | 0.70 (17.78) 0.65 (16.51) | MC14M-X-ND 4.24 7.88 17.59 30.32 54.58 145.54 
16 | 0.80 (20.32) 0.75 (19.05) | MC16M-X-ND 4.85 9.01 20.10 34.65 62.37 166.32 
20 if 00 (25.40) 0.95 (24.13) | MC20M-X-ND 6.06 11.26 25.12 43.31 77.96 207.90 
24 -20 (30.48) 1.15 (29.21) | MC24M-X-ND 7.28 13.51 30.15 51.98 93.56 249.48 
26 -30 (33.02) 1.25 (31.75) | MC26M-X-ND 7.88 14.64 32.66 56.31 101.36 270.28 
34 -70 (43.18) 1.65 (41.91) | MC34M-X-ND 10.31 19.14 42.71 73.63 132.54 353.44 
37 -85 (46.99) 1.80 (45.72) | MC37M-X-ND 11.22 20.83 46.47 80.13 144.23 384.62 
40 2 00 (50.80) 1.95 (49.53) | MC40M-X-ND 12.13 22.52 50.24 86.63 155.93 415.80 
50 | 2.50 (63.50) 2.45 (62.23) | MC50M-X-ND 15.16 28.15 62.80 108.28 194.91 519.76 
60 | 3.00 (76.20) 2.95 (74.93) | MC60M-X-ND 18.19 33.78 75.36 129.94 233.89 623.70 
64 | 3.20 (81.28) 3.15 (80.01) | MC64M-X-ND 19.40 36.04 80.39 138.60 249.48 665.28 
* Cable available on xxx foot roll 
High Flex Life Cable ols 


3319 Series 


19 strands of high strength copper alloy provide the longest flex 
life available for dynamic applications. Flex life of 100 million 
cycles at 1 3/4 inch diameter. 

Physical: * 050” pitch * Insulation Material: Polyvinyl Chloride 
(PVC) * Color: Black with Red Stripe on wire #1 * AWM 2651 
105C 300V VW1 * Conductors: 28AWG, 19 x 40 Silver Plated 
Stranded Copper Alloy 

Electrical: * Voltage Rating: 300V 
1010/10 feet 

Environmental: * Temperature Rating: -20°C ~ 105°C »* Flamma- 
bility Rating: VW-1 


«Insulation Resistance: >1 x 


~ UL File No.: E42769 
AWM Style No.: 2651 


No. of Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 

Con- Inch (mm) Digi-Key Pricing 

tacts A B Part No. 5 ft. WOft~” 25 ft~% SOft% 100 ft.*« 
10 | 0.50(12.70) 0.45 (11.43) | MB10C-X-ND 21.66 40.22 89.72 154.69 247.50 
15 | 0.75 (19.05) 0.70 (17.78) | MB15C-X-ND 32.49 60.33 134.58 232.04 371.26 
16 | 0.80 (20.32) 0.75 (19.05) | MB16C-X-ND 34.65 64.35 143.55 247.50 396.00 
20 | 1.00 (25.40) 0.95 (24.13) | MB20C-X-ND. 43.31 80.44 179.44 309.38 495.00 
25 | 1.25 (31.75) 1.20 (30.48) | MB25C-X-ND 54.14 100.55 224.30 386.73 618.76 
26 | 1.30 (33.02) 1.25 (31.75) | MB26C-X-ND. 56.31 104.57 233.27 402.19 643.50 
30 | 1.50 (38.10) 1.45 (36.83) | MB30C-X-ND 64.97 120.66 269.16 464.06 742.50 
34 | 1.70 (43.18) 1.65 (41.91) | MB34C-X-ND 73.63 136.74 305.04 525.94 841.50 
40 | 2.00 (50.80) 1.95 (49.53) | MB40C-X-ND 86.63 160.88 358.88 618.75 990.00 
50 | 2.50 (63.50) 2.45 (62.23) | MB50C-X-ND 108.28 201.09 448.59 773.44 1237.50 
60 | 3.00(76.20) 2.95 (74.93) | MB60C-X-ND 129.94 241.31 538.31 928.13 1485.00 


* Cable available on xxx foot roll 


Twisted Pair Flat Cable 
1700 Series 


Provides reduced crosstalk in balanced drive applications. Standard 
product has alternating 18” twisted sections and 2” flat sections. 


Physical: * .050” pitch Insulation Material: Polyvinyl Chloride 
(PVC) *Color: 10 Color Repeat with Tan Common »* AWM 
20462 105C 300V VW1 * Conductors: 28AWG, 7 x 36 Tinned 
Stranded Copper 


Electrical: * Voltage Rating: 300V 
1090/10 feet 


Environmental: * Temperature Rating: -20°C ~ 105°C » Flamma- 
bility Rating: VW-1 


«Insulation Resistance: >1 x 


" UL File No.: E42769 
AWM Style No.: 20462 


No. of Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 

Con- Inch (mm) Digi-Key Pricing 

tacts A B Part No. 5 ft. WOftw~ 25ft*% SOft~ 100 ft*« 
10 | 0.50 (12.70) 0.45 (11.43) | MC10F-X-ND 3.23 6.01 13.40 23.10 36.96 
14 | 0.70(17.78) 0.65 (16.51) | MC14F-X-ND 4.53 8.41 18.76 32.34 51.74 
16 | 0.80 (20.32) 0.75 (19.05) | MC16F-X-ND 5.17 9.61 21.44 36.96 59.14 
20 | 1.00 (25.40) 0.95 (24.13) | MC20F-X-ND 6.47 12.01 26.80 46.20 73.92 
26 | 1.30 (33.02) 1.25 (31.75) | MC26F-X-ND 8.41 15.62 34.84 60.06 96.10 
34 | 1.70 (43.18) 1.65 (41.91) | MC34F-X-ND 11.00 20.42 45.55 78.54 125.66 
36 | 1.80 (45.72) 1.75 (44.45) | MC36F-X-ND 11.64 21.62 48.23 83.16 133.06 
40 | 2.00 (50.80) 1.95 (49.53) ) MC40F-X-ND 12.94 24.02 53.59 92.40 147.84 
50 | 2.50 (63.50) 2.45 (62.23) | MC50F-X-ND 16.17 30.03 66.99 115.50 184.80 
60 | 3.00(76.20) 2.95 (74.93) | MC60F-X-ND 19.40 36.04 80.39 138.60 221.76 
64 | 3.20 (81.28) 3.15 (80.01) | MC64F-X-ND 20.70 38.44 85.75 147.84 236.54 


No. of Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
Con- Inch (mm) Digi-Key Pricing 
tacts A B Part No. 5 ft. 10 ft~ 25 ftw%  S0ft~ 100 ft.*« 
10 | 0.50 (12.70) 0.45 (11.43) | MC10H-X-ND 19.94 37.03 82.60 142.41 227.86 
14 | 0.70(17.78) 0.65 (16.51) | MC14H-X-ND 27.91 51.84 115.64 199.38 319.00 
16 | 0.80 (20.32) 0.75 (19.05) | MC16H-X-ND 31.90 59.24 132.15 227.85 364.56 
20 1.00 (25.40) 0.95 (24.13) | MC20H-X-ND 39.87 74.05 165.19 284.81 455.70 
24 1.20 (30.48) 1.15 (29.21) | MC24H-X-ND 47.85 88.86 198.23 341.78 546.84 
26 1.30 (33.02) 1.25 (31.75) | MC26H-X-ND 51.84 96.27 214.75 370.26 592.42 
34 1.70 (43.18) 1.65 (41.91) | MC34H-X-ND 67.79 125.89 280.83 484.19 774.70 
37 1.85 (46.99) 1.80 (45.72) |MC37H-X-ND 73.77 136.99 305.60 526.90 843.04 
40 | 2.00(50.80) 1.95 (49.53) | MC40H-X-ND 79.75 148.10 330.38 569.63 911.40 
50 | 2.50 (63.50) 2.45 (62.23) | MC50H-X-ND 99.69 185.13 412.98 712.04 1139.26 
60 | 3.00(76.20) 2.95 (74.93) | MC60H-X-ND 119.62 222.15 495.57 854.44 1367.10 
64 | 3.20 (81.28) 3.15 (80.01) | MC64H-X-ND 127.59 236.96 528.60 911.38 1458.20 
* Cable available on xxx foot roll 
Gray Cable Clamps with Adhesive RoHS 


3484 Series: Cable clamps organize cable routing by clamping and retaining up to six layers of flat cable. 
3484-1000-ND Cable Clamps with Adhesive ............0...0. cece cece eee cence eeee eee cate ee eten este eeeenee $14.00/100 


Round Conductor Flat Cable 
2010 Series — Halogen Free ‘ 


Advantages of this halogen free insulation are low smoke 
(BSS 7238) and low toxicity of combustion gasses (NES 713). 


Physical: * 050” pitch * Insulation Material: Halogen Free Poly- 
olefin (PO) » Color: Off-White with Blue Stripe on wire #1 * Con- 
ductors: 28 AWG, 7 x 36 Tinned Stranded Copper 


Electrical: * Voltage Rating: 30V * Insulation Resistance: >1 x 
10100/10 feet 


Environmental: * Temperature Rating: -20°C ~ 105°C * Flamma- 
bility Rating: UL: Horizontal IEC 332-1, -2, & -3 


a 


UL File No.: £42769 
AWM Style No.: 20930 


* Cable available on xxx foot roll 


Shielded/Jacketed Flat Cable 
3517 Series 


360° expanded copper shielding provide 20 db average shielding 


effectiveness. 


Physical: * .050” pitch »* Jacket Material: Polyvinyl Chloride A 
(PVC) * Jacket Color: Black * Insulation Material: Polyvinyl 
Chloride (PVC) * Insulation Color: Gray with Red Stripe on wire 


UL File No.: E118773 
AWM Style No.: 20879 


B ——+| 


#1 »* AWM 20879 75C 28AWG * Conductors: 28AWG, 7 x 36 -050 (1.27) 
Tinned Stranded Copper * Shielding Material: Expanded Copper "1 
Electrical: * Voltage Rating: 300V «Insulation Resistance: >1 x (2.8) | 


10100/10 feet 


Environmental: * Temperature Rating: -20°C ~ 80°C * Flamma- 
bility Rating: N.E.C 725, CL2 


.005 (0.13) 


No. of Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Dimensions Note: Xin Digi-Key Part No. Represents No. of Feet Con- Inch (mm) Digi-Key Pricing 
cae Inch (mm) Digi-Key Pricing tacts A B Part No. Site 10 ftw 25 ft 50 ft 100 fh. 
tacts A B Part No. 5 tt 10 ft% 225fte S50ft% 100 ft.«. 9 0.58 (14.70) 0.40 (10.16) | MBO9H-X-ND 13.47 25.01 55.79 96.19 153.90 
9 | 045 (11.43) 040 (10.16) |MBOSR-X-ND 312 579 12.92 29.98 35.64 10 | 0.63 (16.00) 0.45 (11.43) | MB10H-X-ND 15.83 2940 6558 113.06 180.90 
10 | 0.50(12.70) 0.45 (11.43) |MB10R-X-ND 3.46 643 14.35 2474 39.58 14 |0.83 (21.10) 0.65 (16.51) | MB14H-X-ND 16.69 31.00 6916 119.24 190.78 
44 | 0.70(17.78) 0.65 (16.51) | MB14R-X-ND 4.85 9.01 20.09 34.64 55.42 15 0.88 (22.40) 0.70 (17.78) | MB15H-X-ND 1873 3478 7760 133.79 214.06 
15 | 0.75(19.05) 0.70 (17.78) | MB15R-X-ND 545 1013 22.60 38.96 62.34 16 | 0.93 (23.60) _0.75 (19.05) _| MB16H-X-ND 19.98 87.11 82.77 —142.71_—-228.34 
16 | 0.80 (20.32) _ 0.75 (19.05) | MB16R-X-ND 554 10.29 22.95 39.58 63.32 20 [7.13 (28.70) 0.95 (24.13) | MB20H-X-ND 24.97 4638 10346 178.39 285.42 
20] 1.00 (25.40) 0.95 (24.13) [MB20R-X-ND 693° 1286 28.70 49.48 79.16 24 | 1.33 (33.80) 1.15 (29.21) |MB24H-X-ND 29.97 55.65 12415 214.05 342.48 
24 |) 1.20 (30.48) 1.15 (29.21) | MB24R-X-ND 8.31 15.43 34.43 59.36 94.98 25 | 1.38 (35.00) 1.20 (30.48) | MB25H-X-ND 31.22 57.97 129.33 222.98 356.76 
25 | 1.25 (31.75) 1.20 (30.48) | MB25R-X-ND 8.66 16.08 = 35.87 61.84 98.94 26 | 1.43 (36.30) 1.25 (31.75) | MB26H-X-ND 32.46 60.29 13449 231.89 371.02 
26 | 1.30 (33.02) 1.25 (31.75) | MB26R-X-ND 9.00 16.72 37.30 64.31 102.90 30 | 1.63 (41.40) 1.45 (36.83) _| MB30H-X-ND 31.92 59.28 132.24 228.00 364.80 
30_| 1.50 (38.10) 1.45 (36.83) _|MB30R-X-ND 10.39 19.30 43.04 74.21 118,74 == 
34 | 1.83 (46.50) 1.65 (41.91) |MB34H-X-ND 30.16 5601 12494 215.41 344.66 
34 | 1.70 (43.18) 1.65 (41.91) |MB34R-X-ND 11.77 21.87 «48.78 84.10 134.56 
36 | 1.93 (49.00) 1.75 (44.45) | MB36H-X-ND 44.95 83.48 186.23 321.09 513.74 
36 | 1.80 (45.72) 1.75 (44.45) |MB36R-X-ND 12.47 23.15 51.65 89.05 142.48 
37 | 1.85 (46.99) 1.80 (45.72) |MB37R-X-ND 42.81 2380 53.08 9153 146.44 37 | 1.98 (50.30) 1.80 (45.72) |MB37H-X-ND 46.32 86.02 19189 33084 529.34 
40 | 2.00 (50.80) 1.95 (49.53) | MB40R-X-ND 13.85 25.73 57.39 98.95 158.32 40) 2.13 (54.10) 1.95 (49.53) | MB40H-X-ND 49.95 92.76 206.92 356.76 = 570.82 
50 | 2.50 (63.50) 2.45 (62.23) | MB5S0R-X-ND 17.32 32.16 71.74 123.69 197.90 50 _| 2.63 (66.80) 2.45 (62.23) _| MBS0H-X-ND 6243 115.95 258.66 445.96 713.54 
60 | 3.00(76.20) 2.95 (74.93) |MB6OR-X-ND 20.78 3859 86.09 14843 237.48 60] 3.13 (79.50) 2.95 (74.93) | MB6OH-X-ND 80.17 148.88 33212 572.61 916.18 
64_| 3.20 (81.28) 3.15 (80.01) |MB64R-X-ND 22.17 44.16 91.83 158.33 253.32 64 [3.38 (85.90) 3.15 (80.01) _|MB64H-X-ND 85.51 158.81 354.26 —«610.80_—977.28 
I 


* Cable available on xxx foot roll 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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3M Shielded/Jacketed Flat A \ @ RoHS No. a pares eh Note: X in Digi-Key Beene No. of Feet 
Cable — 1785 Series UL File No.: £11873 2) tacts A B Part No. Sf. 10f* 25ft* —50ft* 100 ft.* 
a AWM Style No.: 2912 15 0.27 (6.9) 0.70 (17.8) |MB15A-X-ND 1035 19.23 4289 73.95 118.32 
acl cn ae arate ares 16 0.27 (6.9) 0.75 (19.1) | MB16A-X-ND 1075 19.96 44.54 7679 122.86 
rial: Polyvinyl Chloride (PVG) » Jacket 20 0.30 (7.6) 0.95 (24.1) | MB20A-X-ND 11.15 20.71 «46.19 79.64 ~—«*127.42 
Color: Black » Primary Material: PVC 
+ Primary Color: 10 Color Repeat with 24 0.33(84) 1.15 (29.2) | MB24A-X-ND 11.95 2218 49.49 85.33 136.52 
Tan Common « Shielding: Expanded SR 25 0.33 (8.4) 1.20 (30.5) _ | MB25A-X-ND 12.32 22.88 51.04 88.00 140.80 
Copper 20.0 (608) — 26 0.33 (84) 1.25 (31.8) | MB26A-X-ND 1274 ©2367 «5279 «91.03 145.64 
ELECTRICAL: « Voltage Rating: USA: -050 (1.27) 30 0.37 (9.4) 1.45 (36.8) | MB30A-X-ND 12.68 23.56 52.55 90.60 144.96 
N.E.C. 725, CL2 or AWM 150V; Canada: 3 an oh 34 0.37 (9.4) 1.65 (41.9) | MB34A-X-ND 14.34 26.62 59.39 102.40 163.84 
150V; EU: >50V_ * Insulation Resis- , — 36 0.39(9.9) 1.75 (44.5) | MB36A-X-ND 14.73 27.38 = 61.04 105.24 168.38 
tance: >1 x 1090/10 feet 00S Expanded 28 AWG. 7 X36 Tinned 37 | 0.39(9.9) 1.80 (45.7) _| MB37A-X-ND 15.13 28.10 62.68 108.08 _—-172.92 
ENVIRONMENTAL: Temperature Copper —_ Stranded Copper Conductors 40 0.39(99) 1.95 (49.5) | MB40A-X-ND 1553 2884 6434 11093 177.48 
Rating: -20°C ~ 80°C 50 | 0.44(11.2) 2.45 (62.2) | MB50A-X-ND 1792 33.28 74.23 127.99 204.78 
Natal DinenelOne Note: Xin Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 60 | 0.47 (11.9) 2.95 (74.9) | MB60A-X-ND 20.09 ©=37.31 = 83.22 143.49 «229.58 
Con- Inch (mm) Digi-Key Pricing 64_| 0.50 (12.7) __ 3.15 (80.0) _| MB64A-X-ND 2140 39.19 87.43 :150.74__-241.18 
tacts A B Part No. 10 ft.* 25 ft.* 50 ft.* 100 ft.* * Cable available on xxx foot roll 
76 | 0.93(23.60)  0.75(19.05) |MB16F-x-ND 35.89 80.06 138.04 220.86 
20 | 1.13(28.70) 0.95 (24.13) | MB20F-X-ND 4147 92.51 159.50 255.20 
26 | 1.43(36.30) 1.25 (31.75) | MB26F-X-ND 53.91 120.26 207.34 = 331.74 ” _ . 
34 | 1.83(46.50) 1.65 (41.91) | MB34F-X-ND 70.50 157.27 271.15 433.84 025 Gray Flat Cable — 3754 Series W 
36 | 1.93 (49.00) 1.75 (44.45) _| MB36F-X-ND 74.65 166.52 287.10 459.36 
40 | 2.13(64.10) 1.95 (49.53) | MB40F-X-ND 88.52 197.48 340.48 «544.76 PHYSICAL: * PVC Insulation * 30 AWG 
50 | 2.63(66.80) 2.45 (62.23) |MB5OF-X-ND 103.68 231.28 398.75 638.00 Stranded on .025” spacing 
60 | 3.13(79.50) 2.95 (74.93) | MBGOF-X-ND 124.41 277.52 478.49 765.58 
64 | 3.38 (85.90) _3.15 (80.01) _| MB64F-X-ND 141.63 315.95 544.74 871.58 ELECTRICAL: « Voltage Rating: 30V L013 (0.38) 
* Cable available on xxx foot roll ¢ Flammability Rating: USA: VW-1 BYR‘ RY 
Canada: FT1 
. ag a ; 30 AWG 7 x 38 (7 x 0.102) Tinned . 
Round Jacketed/Shielded A \ a). '84) ‘Stranded Copper Conductors —_‘Inslaton 
a ing: -20°C ~ 105° 
= i UL File No.: £11873 
Flat Cable 3659 Series AWM Style No.: 20267 ® No. of Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
PHYSICAL: * .050" pitch * Jacket Mate- Con- Ima ( ua) Digi-Key Bucy 
rial: Polyvinyl Chloride (PVC) + Jacket tacts A B Part No. 5Ft* 10Ft* 25Ft.* SOFt* 100Ft.* 300Ft.* 


Color: Black * Primary Material: PVC 20 | 0.500 (12.70) 0.475 (12.07) | MB20G-X-ND 3.65 6.77 15.10 26.04 46.87 125.00 


Cover 


0 i ) 
* Primary Color: Gray * Conductors: 28 | Shielding latch Screw i 26 | 0.650 (16.51) 0.625 (15.88) |MB26G-X-ND 474 880 1963 33.85 60.93 162.48 
een Ale = aynad snanded vonier Cover (B) hole lock / 40) any 30 | 0.750 (19.05) 0.725 (18.42) |MB30G-X-ND 5.47 10.16 2265 39.06 70.31 187.48 
iaain/Povester F (08mm) Thick Alum- a Oe ogePaper Alum./Poly. 40 | 1.000 (25.40) 0.975 (24.77) |MB40G-X-ND 729 1354 30.21 5208 93.74 249.98 
lyester Film Foil and 90% Cover: A eet Film Foil 
age Tinned Copper Braid 2 : a bia 50 | 1.250 (31.75) 1.225 (31.12) |MB50G-X-ND 9.11 16.93 37.76 65.10 117.18 312.48 
: erry 60 | 1.500 (38.10) 1.475 (37.47) |MBGOG-X-ND | 10.94 20.31 45.31 78.12 140.62 374.98 
ELECTRICAL: * Voltage Rating: USA: Gover nut 
NEG. 725, CL2 or AWM 300V: Canada: : ae 68 | 1.700 (43.18) 1.675 (42.55) |MB68G-X-ND | 12.40 2302 51.35 88.54 15937 424.98 
300V, EU: >50V * Insulation Resistance: $5 wire winding tab 80 | 2.000 (50.80) 1.975 (50.17) |MB80G-X-ND | 14.58 27.08 60.41 104.16 187.49 499.96 
>1x 10100/10 feet shishing CO“2! Faten 100 | 2.500 (63.50) 2.475 (62.87) |MB100G-X-ND | 18.23 33.85 75.52 130.20 234.36 624.96 
pe iat * Temperature Rating: cover (A) * Cable available on xxx foot roll 
No. of Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet UL File No.: £42769 
Con- Jha, Digi-Key Efteling Round Conductor Flat AWM Style No.: 20930 
tacts A B Part No. Sit.*  10f.* 257" —50f* 10011." : 
9 0.27 (6.9) 0.40 (10.2) _|MCO9R-X-ND 70.24 1902 4243 7315 117.04 Cable — 2049 Series 
10 0.27 (6.9) 0.45 (11.4) |MC1OR-X-ND 10.72 1991 4442 7659 122.54 Stead ; a i a 
14 0.31 (7.9)  0.65(16.5) | MC14R-X-ND 1165 21.64 4827 83.23 133.16 PHYSICAL: *.025" pitch «Insulation Material: Halogen fag : 025 (0.64) 
15 0.31(7.9)  0.70(17.8) |MC15R-X-ND 1212 2251 50.21 86.56 138.50 Free Polyolefin (PO) * Color: Off-White coe ae 
16 0.31 (7.9) 0.75 (19.1) _|MC16R-X-ND 1258 23.36 52.11 89.85 143.76 : ink onan 
20 0.34 (8.6) 0.95 (24.1) | MC20R-X-ND 73.05 24.24 54.06 93.21 149.14 ELECTRICAL: « Voltage Rating: USA: 30V; EU: <50V ® 
24 0.37 (9.4) 1.15 (29.2) | MC24R-X-ND 13.98 25.96 57.92 99.86 159.78 « Insulation Resistance: >1 x 10190/10 feet 30 AWG Tinned Solid Halogen Free 
25 0.37(9.4) — 1.20(30.5) | MC25R-X-ND 1442 26.78 5973 10299 164.78 . on : Copper Conductors PO Insulation 
26 | 037(9.4) 1.25 (31.8) | MC26R-X-ND 1491 27.70 61.78 10653 «170.44 ENVIRONMENTAL: » Temperature Rating: ~40°C ~ 105°C 
36043 10g) 1.75 ads) -JMC3oR-RND—] Irae 3003 Trad taste orcs] | | No of en ' Note: Xin Digr-Ney Part Wa. Represents No.of Fea 
37 | 0.43(109) 1.80 (45.7) | MC37R-X-ND 1771 3289 7337 126.50 202.40 Son, Ln fit) j Digi Key eae eae Saaaa sane acne 
40 0.43 (10.9) 1.95 (49.5) | MC40R-X-ND 18.18 3376 75.31 12984 207.74 ects Egil b : E 2 E 
50 0.48 (12.2) 2.45 (62.2) | MC50R-X-ND 20.97 38.95 86.88 149.80 239.68 20 | 0.500 ne 70) 0.475 (12.07) |MB20K-X-ND 623 11.56 = 25.80 44.48 71.16 
60 | 051(13.0) 2.95 (74.9) _| MC6OR-X-ND. 23.51 43.66 97.40 167.94 268.70 40 | 1.000 (25.40) 0.975 (24.77) |MB40K-X-ND 13.13 2438 54.38 93.75 150.00 
64 | 054 (13.7) 3.15 (80.0) | MC64R-X-ND 24.70 45.87 102.33 176.44 282.30 50 | 1.250 (31.75) 1.225 (31.12) | MB50K-X-ND 15.65 2907 64.85 111.81 178.90 
* Cable available on xxx foot roll 60 | 1.500 (38.10) 1.475 (20.47) | MBGOK-X-ND 1868 3469 7739 13343 213.48 
= = 68 | 1.700 (43.18) 1.675 (42.55) | MB68K-X-ND 2117 39.32 87.70 151.21 241.94 
No. of | Digi-Key Ericlng 3M 80 | 2.000 (60.80) 1.975 (50.17) | MB80K-X-ND 24.91 46.25 10318 177.90 284.64 
Contacts) |Rart No: i 00 500 1 OOD RartiNa: 100 | 2.500 (63.50) 2.475 (62.87) | MB100K-X-ND 31.13 57.81 128.97 222.36 355.78 
peSubiBacksheris * Cable available on xxx foot roll 
9 MDBS09-ND 416 316.00 1430.00 2600.00 |3357-9209 
15 |MDBS15-ND 462 350.76 1587.30 2886.00 | 3357-9215 
25 | MDBS25-ND 5.26 399.74 «1808.95 3289.00 | 3357-9225 UL File No.: £42769 
37 | MDBS37-ND 7.70 584.60 2645.50 4810.00 | 3357-9237 Round Conductor Flat A \ @® awn Style No.: 2651 
50 __ | MDBS50-ND 12.08 917.98 4154.15 7553.00 |3957-9250 . 
Thumbscrew Kit (2 Thumbscrews and 2 Retainers) Cable 3625 Series A 
- MDTSO07-ND 4.33 328.64 1487.20 2704.00 | 3341-7 KIT PHYSICAL: « 1.0mm pitch Insulation Material: _—— —_-| 
Polyvinyl Chloride (PVC) » Color: Gray RoHS) 1.00 (.039) 
ean. ELECTRICAL: + Voltage Rating: USA: 300V: : 
UL File No.: £118773 : ; 
Round/Jacketed Flat AM @ AWM Style No.: 20267 See tnHGnet * Insulation Resis- i 
tance: >1 x eet PVC 
a H 28 AWG 7 X 36 Tinned 
Cable — 3759 Series "oon Bente ENVIRONMENTAL: + Temperature Rating: Stranded Copper Conductors \ Insulation 
PHYSICAL: + .050" pitch + Jacket Material: — ee) al baad “20°C ~ 105°C 
i ‘| 4 .050 (1.27) Pitch aper 
Polyvinyl! Chloride (PVC) * Jacket Color: Black ; No. of Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Meters 
Primary Material: PVC Con- Inch (mm) Digi-Key Pricing 
ELECTRICAL: « Voltage Rating: USA: N.E.C. 725, 026 (0.66) Polyester Film tacts A B Part No. SM* 10M" 25M* —50M* 100 M* 
CL2 or AWM 300V: Canada: 300V: EU: <50V Min. PVC 8 | 0.315 (8.00) 0.276 (7.00) |MCOBL-X-ND 596 1107 2469 4256 68.10 
< insilation Resistanés:'s{ x 1010010 feet Jacket V4 eye Biee aus 14 | 0.551 (14.00) 0.512 (13.00) |MC14L-X-ND 11.47 21.31 4753 81.95 131.12 
: sale ; 16 | 0.630 (16.00) 0.591 (15.00) | MC16L-x-ND 13.11 2435 5432 9365 149.84 
ENVIRONMENTAL: «: Temperature: ating: -20° Sianielcsne Comune 20 | 0.787 (20.00) 0.748 (19.00) | MC20L-X-ND 14.90 27.67 61.73 106.43 170.28 
~ 80°C 22 _| 0.866 (22.00) 0.827 (21.00) |MC22L-x-ND 18.03 33.48 74.69 _~—*:128.78 206.04 
Thar TIWTGNSTORE Note: Kn Digh-Key Part No. Represents No.of Feat 24 | 0.945 (24.00) 0.906 (23.00) |MC24L-x-ND 19.67 36.53 6148 140.49 204.78 
Cae fichi(am) Digi-Key Bricing 26 | 1.024 (26.00) 0.984 (25.00) | MC26L-X-ND 21.30 3957 8826 15218 243.48 
tacts A B Part No. 5 ft.* 10ft.* 25ft.* 50ft.* 100ft.* 30 | 1.181 (30.00) 1.142 (29.00) | MC30L-X-ND 24.58 45.65 101.84 175.59 280.94 
= 34 | 1.339 (34.00) 1.299 (33.00) | MC34L-X-ND 27.86 ©5174 «115.43 199.01 318.42 
: 0.26 (6.8) 0.40(10.2) Eee Bo TBA sabe: -Oe6U 10000 36 _| 1.417 (36.00) 1.378 (35.00) | MC36L-X-ND 29.50 54.79 122.21 240.71 337.14 
10 0.26 (6.6) 0.45 (11.4) | MB10A-X-ND 916 17.01 37.95 65.43 104.68 40 _| 1.575 (40.00) 1.535 (39.00) | MC40L-X-ND 32.78 60.88 135.80 234.14 374.62 
14 0.27 (6.9) (0.65 (16.5) | MB14A-X-ND 995 1849 4124 7140 113.76 * Cala aaah Ie Gh GE MRle Fol 
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ASSIVANN 


Electronics 


D-Subminiature Connectors 


Dimensions 


No. a inch 


com. | (™) 


1.213 


9 | (30.81) 


1.541 


15. | (39.44) 


2.088 (12.55), fp 
25 | (63.04) ; 


2.729 ASSN 8 


37 | 69.32) 7.38) 


Specifications: « Insulators: PBT, glass filled, UL94V-0 « Insulation resistance: 
1000MQ @ 500V DC «Dielectric Voltage: 1000V 1 minute (Low Profile 
Version); 500V 1 minute (Plastic Version) » Current Rating: 5A (Low Profile 
Version); 1A (Plastic Version) * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 


No. of | Contact | Digi-Key Price Each | Assmann 
Cont. | Finish | Part No. 1 10 | Part No. 


Female D-Sub Low Profile, Metal Shell 


9 Gold | HFMO9H-ND 4.38 3.33 | A-DFFO9LPXX-III-R 
15 Gold | HFM1SH-ND 5.01 3.80 | A-DFFISLPXX-III-R 
25 Gold | HFM25H-ND 5.48 4.16 | A-DFF25LPXX-III-R 
37 Gold |HFM37H-ND | 10.17 7.72_| A-DFF37LPXX-III-R 


Male D-Sub Low Profile, Metal Shell 


9 Gold |HMMO9H-ND | 4.38 3.33 /A-DSFO9LPXX-III-R 
15 Gold |HMM15H-ND | 5.01 3.80 )A-DSF15LPXX-III-R 
25 Gold |HMM25H-ND | 5.48 4.16 )A-DSF25LPXX-III-R 
37 Gold _|HMM37H-ND | 10.17 7.72 [A-DSF37LPXX-III-R 


Female D-Sub, Full Plastic Version 


9 Gold | HFPO9H-ND 4.35 3.30 | A-DFFOQLPIII/FP-R 
15 Gold | HFP15H-ND 5.47 4.15 | A-DFFISLPIII/FP-R 
25 Gold | HFP25H-ND 5.47 4.15 | A-DFF25LPIII/FP-R 
37 Gold |HFP37H-ND | 11.48 8.70 |A-DFF37LPIII/FP-R 


Male D-Sub, Full Plastic Version 


9 Gold |HMPOSH-ND | 4.35 3.30 |A-DSFOQLPIII/FP-R 
15 Gold |HMP15H-ND | 5.47 4.15 |A-DSF15LPIII/FP-R 
25 Gold |HMP25H-ND | 5.47 4.15 |A-DSF25LPIII/FP-R 
37 Gold |HMP37H-ND | 11.48 8.70 |A-DSF37LPIII/FP-R 


Female D-Sub Low Profile with UNC Thread, Metal Shell 


9 Gold | HFUO9H-ND 5.05 3.84 | A-DFFO9LPIII/Z-UNC-R 
15 Gold | HFU1SH-ND 5.67 4.30 | A-DFF15LPIII/Z-UNC-R 
25 Gold | HFU25H-ND 6.13 4.65 | A-DFF25LPIII/Z-UNC-R 
37 Gold |HFU37H-ND | 10.72 8.13 | A-DFF37LPIII/Z-UNC-R 


Male D-Sub Low Profile with UNC Thread, Metal Shell 


9 Gold |HMUOSH-ND | 5.05 3.84 )A-DSFO9LPIII/Z-UNC-R 
15 Gold |HMU1SH-ND | 5.67 4.30 )A-DSF15LPIII/Z-UNC-R 
25 Gold |HMU25H-ND | 6.13 4.65 )A-DSF25LPIII/Z-UNC-R 
37 Gold | HMU37H-ND | 10.72 8.13 | A-DSF37LPIII/Z-UNC-R 
H f -ND 
Style Ribbon Cable 
7LUSingle Ended — — M=Multi-Color 
G=Gray 
Contact Finish |_Length 
H = Gold (Use “Feet” only.) 
No. of Contacts 


D-Sub Cable 
Assemblies 


Single Ended — Male 


*MC=Multi-Color, GR=Gray 
Plastic with Strain Relief Shown 


Single Ended — Female 


*MC=Multi-Color, GR=Gray 
Plastic with Strain Relief Shown 


No. of Length | Rib- Z 
Con- |Contact) Feet | bon* | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
Gold | 6 (1.83) | MC )H7FXH-0906M-ND 4.67 3.55 
9 Gold | 6 (1.83) | GR |H7FXH-0906G-ND 446 3.39 
Gold | 10 (3.05) ] MC )H7FXH-0910M-ND 489 3.71 
Gold | 10 (3.05) | GR _|H7FXH-0910G-ND 454 3.44 
Gold | 6 (1.83) | MC )H7FXH-1506M-ND 6.03 4.57 
15 Gold | 6 (1.83) | GR |H7FXH-1506G-ND 5.66 4.29 
Gold | 10 (3.05) ) MC )H7FXH-1510M-ND 6.40 4.86 
Gold | 10 (3.05) |_ GR_|H7FXH-1510G-ND 6.78 4.39 
Gold | 6 (1.83) | MC /H7FXH-2506M-ND 6.41 4.87 
25 Gold | 6 (1.83) | GR |H7FXH-2506G-ND 5.82 4.42 
Gold | 10 (3.05) ] MC )H7FXH-2510M-ND 7.05 5.35 
Gold | 10 (3.05) | GR__|H7FXH-2510G-ND 6.05 4.59 
Gold | 6 (1.83) | MC )H7FXH-3706M-ND 13.02 9.87 
37 Gold | 6 (1.83) | GR |H7FXH-3706G-ND 11.94 9.06 
Gold | 10 (3.05) ] MC )H7FXH-3710M-ND 14.04 10.65 
Gold | 10 (3.05) |_ GR_|H7FXH-3710G-ND 12.26 9.29 


Also available in the following configuration: 

H7SXH-LCIOOU-ND - Metal with Strain Relief 
H7WXH-LIIOLIO-ND - Metal with Strain Relief and Threaded Insert 
Call for complete part number and pricing 


Male to Female 


*MC=Multi-Color, 
GR=Gray 


Plastic with Strain Relief Shown 


No. of Length | Rib- fe 
Con- |Contact} Feet | bon* | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
Gold | 6 (1.83) | MC |H7MFH-0906M-ND 9.02 6.84 
9 Gold | 6 (1.83) | GR |H7MFH-0906G-ND 8.81 6.68 
Gold | 10 (3.05) | MC |H7MFH-0910M-ND 9.24 7.01 
Gold | 10 (3.05) | GR_|H7MFH-0910G-ND 8.88 6.74 
Gold | 6 (1.83) | MC |H7MFH-1506M-ND 11.50 8.72 
15 Gold | 6 (1.83) | GR |H7MFH-1506G-ND 11.13 8.44 
Gold | 10 (3.05) | MC |H7MFH-1510M-ND. 11.87 9.00 
Gold | 10 (3.05) | GR_|H7MFH-1510G-ND 11.25 8.53 
Gold | 6 (1.83) | MC |H7MFH-2506M-ND 11.88 9.01 
05 Gold | 6 (1.83) | GR |H7MFH-2506G-ND 11.29 8.56 
Gold | 10 (3.05) | MC |H7MFH-2510M-ND. 12.51 9.49 
Gold | 10 (3.05) | GR_|H7MFH-2510G-ND 11.52 8.74 
Gold | 6 (1.83) | MC |H7MFH-3706M-ND 24.49 18.57 
37 Gold | 6 (1.83) | GR |H7MFH-3706G-ND 23.42 17.76 
Gold | 10 (3.05) | MC |H7MFH-3710M-ND 25.52 19.35 
Gold | 10 (3.05) | GR_|H7MFH-3710G-ND 23.73 17.99 


Also available in the following configuration: 

H7PSH-CIOLIO-ND - Metal with Strain Relief 
H7VWH-LIDIOIOO-ND - Metal with Strain Relief and Threaded Insert 
Call for complete part number and pricing 


Dip Plug Connectors 


Male to Male fainciite: 
Specifications: C 
Current Rating: 1.0A ¢ Voltage a 
Rating: 250VAC/DC * Withstanding 
Voltage: 500VAC/DC —» Contact 
Resistance: 20m Maximum *In- 
sulation Resistance: 1000MQ Min- y 4 es 
imum * Operation Temperature: 
-40°C ~ 105°C AV 
*MC=Multi-Color, GR=Gray 
Plastic with Strain Relief Shown No. of Dimensions 
Con- Inch (mm) Digi-Key Price Each 
No. of Length 
Con: | Contact| Feet Digi-Key Price Each acts aA ois Plug, aay ae: ui 
(EB || Latsio | (ar)) bartiNicy if 1D TO] 42(10.60)| .707(17.95) | 30(7.62) [HDPTOSND | 3.25247 
Gold | 6 (1.83) H7MMH-0906M-ND | 9.02 6.84 14 |.42(10.60)| .907(23.05) | .30(7.62) |HDP14S-ND | 3.71 2.82 
Gold | 6 (1.83) H7MMH-0906G-ND | 8.81 6.68 16 | .42(10.60) | 1.007(25.50) | .30(7.62) |HDP16S-ND ] 3.71 2.82 
Gold | 10 (3.05) H7MMH-0910M-ND ) 9.24 7.01 20 | .42(10.60) | 1.207(30.68) | .30(7.62) |HDP20S-ND | 4.42 3.36 
Gold | 10 (3.05) H7MMH-0910G-ND 8.88 6.74 24 | .72(18.20) | 1.407(35.73) |.60(15.24) |HDP24S-ND | 4.65 3.53 
Gold | 6 (1.83) H7MMH-1506M-ND |] 11.50 8.72 40__ | .72(18.20) | 2.207(56.20) | .60(15.24) |HDP40S-ND | 5.82 4.41 
Gold | 6 (1.83) H7MMH-1506G-ND | 11.13 8.44 Dip Plug, Gray — Gold 
Gold | 10 (3.05) H7MMH-1510M-ND | 11.87 9.00 10 | .42(10.60) | .707(17.95) | .30(7.62) |HDP10H-ND | 3.25 2.47 
coca} at Liman | ai eee| | | s/s) a | es (oats | 3 
en Sipe A cer oeeae ie Ae 20 | .42(10.60) | 1.207(30.68) | .30(7.62) | HDP20H-ND | 4.42 3.36 
Cold” [dora ge HEMET i251 9.29 24 | .72(18.20) | 1.407(35.73) |.60(15.24) |HDP24H-ND | 4.65 3.53 
a (3.05) : 5 40_|.72(18.20) | 2.207(56.20) |.60(15.24) [HDP40H-ND | 5.82 4.41 


Gold _| 10 (3.05) H7MMH-2510G-ND | 11.52 8.74 


Gold | 6 (1.83) 
Gold | 6 (1.83) 
Gold | 10 (3.05) 
Gold | 10 (3.05) 


H7MMH-3706M-ND | 24.49 18.57 
H7MMH-3706G-ND | 23.42 17.76 
H7MMH-3710M-ND | 25.52 19.35 
H7MMH-3710G-ND_| 23.73 17.99 


37 


Also available in the following configuration: 

H7PPH-LIILOOU-ND - Metal with Strain Relief 
H7VVH-CDIOOO-ND - Metal with Strain Relief and Threaded Insert 
Call for complete part number and pricing 


Female to Female 


*MC=Multi-Color, GR=Gray 
Plastic with Strain Relief Shown 


Also available in the following configuration: 

H7PXH-CIIOOIO-ND - Metal with Strain Relief 
H7VXH-COOLIO-ND - Metal with Strain Relief and Threaded Insert 
Call for complete part number and pricing 


No. of Length | Rib- ; No. of Length ae A 
Con- |Contact} Feet | bon* | Digi-Key Price Each Con- |Contact) Feet Digi-Key Price Each 
tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 tacts | Finish | (Meters) Part No. 1 10 
Gold | 6 (1.83) | MC |H7MXH-0906M-ND 467 3.55 Gold | 6 (1.83) H7FFH-0906M-ND 9.02 6.84 
9 | Gold | 6(1.83) | GR |H7MXH-0906G-ND 4.46 3.39 Gold | 6 (1.83) H7FFH-0906G-ND | 881 6.68 
Gold | 10 (3.05)} MC |H7MXH-0910M-ND 489 3,71 Gold | 10 (3.05) H7FFH-O910M-ND | 9.24 = 7.01 
Gold _|10(3.05)| GR_|H7MXH-0910G-ND 454 3.44 Gold _| 10 (3.05) H7FFH-0910G-ND 8.88 6.74 
Gold | 6 (1.83) | MC [H7MXH-1506M-ND 6.03 4.57 Gold | 6 (1.83) H7FFH-1506M-ND | 11.50 8.72 
45 | Gold | 6(1.83) | GR )H7MXH-1506G-ND 5.66 4.29 Gold | 6 (1.83) H7FFH-1506G-ND | 1113 8.44 
Gold | 10 (3.05) | MC |H7MXH-1510M-ND 640 4.86 Gold | 10 (3.05) H7FFH-1510M-ND | 11.87 9.00 
Gold | 10 (3.05) | GR_|H7MXH-1510G-ND 578 4.39 Gold _| 10 (3.05) H7FFH-1510G-ND | 11.25 8.53 
Gold | 6 (1.83) | MC [H7MXH-2506M-ND 641 4.87 Gold | 6 (1.83) H7FFH-2506M-ND | 11.88 9.01 
o5 | Gold | 6 (1.83) | GR |H7MXH-25066-ND 5.82 4.42 Gold | 6 (1.83) H7FFH-2506G-ND | 11.29 8.56 
Gold | 10 (3.05)| MC |H7MXH-2510M-ND 7.05 5.35 Gold | 10 (3.05) H7FFH-2510M-ND | 12.51 9.49 
Gold _|10(3.05)|_ GR_|H7MXH-2510G-ND 6.05 4.59 Gold_| 10 (3.05) H7FFH-2510G-ND_| 11.52 8.74 
Gold ] 6 (1.83) | MC |H7MXH-3706M-ND | 13.02 9.87 Gold | 6 (1.83) H7FFH-3706M-ND | 24.49 18.57 
37 | Gold | 6 (1.83) | GR |H7MXH-3706G-ND | 11.94 9.06 37 _| Gold | 8 (1.83) H7FFH-3706G-ND | 23.42 17.76 
Gold |10(3.05)} MC |H7MXH-3710M-ND | 14.04 10.65 Gold | 10 (3.05) H7FFH-3710M-ND | 25.52 19.35 
Gold _|10(3.05)| GR_|H7MXH-3710G-ND_| 12.26 9.29 Gold | 10 (3.05) H7FFH-3710G-ND_ | 23.73 17.99 


Also available in the following configuration: 

H7SSH-LIDIOO-ND - Metal with Strain Relief 
H7WWH-LJDIDILILND - Metal with Strain Relief and Threaded Insert 
Call for complete part number and pricing 


Dip Plug Connector Cable 
Assemblies 


Single Ended Style 2 
*MC=Multi-Color, 
GR=Gray 


Standard length for single-ended assembly is 36” 
Dip Connector without Strain Relief Shown 
Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 


Double Ended Style 6 


*MC=Multi-Color, 
GR=Gray 


Standard length for double-ended assemblies are 6”, 18”, and 36” 
Dip Connector without Strain Relief Shown 
Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 


Double Ended Style 8 


*MC=Multi-Color, 
GR=Gray 


Standard length for double-ended assemblies are 6”, 18”, and 36” 
Dip Connector without Strain Relief Shown 
Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 


H S -ND 
Style Ribbon Cable 
2PX=Single Ended ‘—— M=Multi-Color 
6PP=Double Ended G=Gray 
8PP=Double Ended 
—— Length 
(Use “Inches” only.) 


No. of Contacts 


Contact Finish 
H = Gold 
S=Tin 


Call for complete part number and pricing 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ASSIVANN H - -ND No. of Length | Rib- oan 
Styl i Con- |Contact} Inch | bon* | Digi-Key rice Eac! 
HH J Ribbon Cable tacts | Finish | (cm) | Gable | Part No. 1 10 


1 |=Single Ended ——_ M=Multi- 
Electronics SCCLDowe Ended ay a Tin 36 (91.44)| MC |H3AAS-1436M-ND | 5.87 4.45 
| fsntti 14 | Gold /36(91.44)| GR |HSAAH-1436G-ND | 357 271 
Socket Connectors Contact Finish ___| (Use “inches” only. ) Tin [36 (91.44) | GR _|H3AAS-1436G-ND | 3.57 2.71 
&-dcincanioiie: <(ineea fc ines HOA-s Caiack Resieiancs: Sak Ma H = Gold Gold | 6(15.24) | MC |H3AAH-1606M-ND | 3.11 2.36 
pecii ications: urrent Rating: 1. ontact Resistance: 20m: aximum MC. |H3AAS-1606M-ND 344 2.36 


* Operation Temperature: -40°C ~ 105°C Gold | 6 (15.24) | GR | H3AAH-1606G-ND 271 2.06 


( 
+ Withstand Voltage: SOOVAC/DC Insulation Resistance: 1000MQ Minimum S=Tin No. of Contacts Tin | 6 ihe 
Tin | 6 (15.24) | GR _[H3AAS-1606G-ND | 271 2.06 


Single Ended Socket Gold [18 (45.72)| MC |H3AAH-1618M-ND | 6.13 4.65 
Socket Assemblies d te | Tin |18(45.72)) MC |H3AAS-1618M-ND | 6.13 4.65 

; Gold | 18 (45.72)) GR JH3AAH-1618G-ND | 3.72 282 
*MC=Multi-Color, : Tin 


8 (45.72) |_GR_| H3AAS-1618G-ND 3.72 2.82 


GR=Gray 


Tin 6 (91.44) | MC |H3AAS-1636M-ND | 6.13 4.65 
Gold | 36 (91.44)} GR | H3AAH-1636G-ND 3.72 2.82 
Tin 6 (91.44) |_GR_ | H3AAS-1636G-ND 3.72 2.82 


With Polarizing Key 


( 
( 
( 
Gold | 36 (91.44)| MC |H3AAH-1636M-ND | 613 4.65 
( 
( 
( 


No. of Dim. A Con- Without Polarizing Key without Strain Relief Shown Gold 


6 (15.24) | MC |H3AAH-2006M-ND | 3.26 2.48 
Con- Inch tact |Digi-Key | Price Each | Assmann Tin ea MC |H3AAS-2006M-ND | 3.26 2.48 
tacts (mm) Finish | Part No. 1 10 | Part No. No. of Length | Rib- , Gold | 6 (15.24) | GR |H3AAH-2006G-ND 279 = 2.12 
Socket Connector without Polarizing Key Con- |Contact} Inch | bon* | Digi-Key Price Each Tin | 6 (15.24) | GR |H3AAS-2006G-ND | 2.79 2.12 
10 | .678 (17.26) | Gold [HSC1OH-ND| 1.05 80 | AWP10-8240-T-R tacts | Finish | (cm) _ | Cable | Part No. 1 10 Gold 18 (45.72)| MC |H3AAH-2018M-ND | 7.05 5.35 
10 | .678 (17.26) | Tin |HSC10S-ND| 1.05 —.80 | AWP10-8540-T-R Gold | 36 (91.44)) MC |H1AXH-1036M-ND ) 3.45 2.62 Tin | 18 (45.72)| MC |H3AAS-2018M-ND | 7.05 5.35 
14 | 878 (22.34) | Gold |HSC14H-ND| 1.25 95 | AWP14-8240-T-R Tin |36(91.44)| MC |HIAXS-1036M-ND | 345 2.62 20 |) Gold | 18 (45.72)! GR |H3AAH-2018G-ND | 422 320 
14 | 878 (22.34) | Tin |HSC14S-ND| 1.25 95 | AWP14-8540-T-R Gold |36(91.44)| GR |H1AXH-1036G-ND | 1481 1.37 Tin |18 (45.72)| GR |H3AAS-20186-ND | 422 3.20 
16 | 978 (24.88) | Gold |HSC16H-ND| 1.25.95 | AWP16-8240-T-R Tin [36 (91.44)|_ GR_ | H1AXS-1036G-ND 1.81 1.37 Gold |36(91.44)| MC |H3AAH-2036M-ND | 7.05 5.35 
16 | 978 (24.88) | Tin |HSC16S-ND| 1.25 .95 | AWP16-8540-T-R Gold | 36 (91.44)| MC |H1AXH-1436M-ND 4.61 3.50 Tin | 36 (91.44)| MC |H3AAS-2036M-ND 7.05 5.35 
20 | 1.177 (29.96) | Gold | HSC20H-ND| 1.25 .95 | AWP20-8240-T-R Tin |36(91.44)| MC |HIAXS-1436M-ND ] 4.61 3.50 Gold |36(91.44)| GR |H3AAH-2036G-ND | 4.22 3.20 
24 | 1.377 (35.04) Gold | HSC24H-ND| 1.67 1.27 | AWP24-8240-T-R Gold |36(91.44)| GR |HIAXH-1436G-ND | 231 1.76 Tin |36(91.44)| GR |H3AAS-2036G-ND | 422 3.20 
26 | 1.477 (37.58)| Gold | HSC26H-ND| 1.25 .95 | AWP26-8240-T-R Tin |36(91.44)| GR |H1AXS-1436G-ND 231 1.76 Gold | 6 (15.24) | MC |H3AAH-2406M-ND 426. 3.23 
26 | 1.477 (37.58)|_Tin_|HSC26S-ND | 1.25.95 | AWP26-8540-T-R Gold ]36(91.44)| MC [HIAXH-1636M-ND | 4.87 3.70 Gold | 6 (15.24) | GR _|H3AAH-2406G-ND | 3.62 2.75 
30 | 1.677 (42.66) | Gold | HSC30H-ND | 1.67 1.27 | AWP30-8240-T-R Tin /36(91.44)) MC |H1AXS-1636M-ND | 4.87 3.70 Gold | 18 (45.72)| MC |HSAAH-2418M-ND | 880 6.67 
34 | 1.876 (47.74) | Gold | HSC34H-ND | 1.25.95 | AWP34-8240-T-R Gold |36(91.44)| GR |H1AXH-1636G-ND | 2.46 1.87 24 | Gold | 18 (45.72)| GR |H3AAH-2418G-ND | 4.96 3.77 
34 | 1.876 (47.74) | Tin | HSC34S-ND | 1.25.95 | AWP34-8540-T-R Tin |36(91.44)| GR |H1AXS-1636G-ND | 246 1.87 Gold |36(91.44)| MC |H3AAH-2436M-ND | 8.80 6.67 
40 /2.176 (35.96) Gold |HSCAOH:ND) 1.46 1.11 | AWP40-8240-T-R Gold |36 (91.44) MC |HIAXH-2036M-ND | 5.79 4.40 Gold |36(91.44)| GR |HSAAH-24366-ND | 4.96 3.77 
40 [2.176 (55.36)| _Tin_[RISGROSHNDY 1.46 _ 1.11 | AWP40-8540-T-R Tin )36(91.44)| MC |H1AXS-2036M-ND | 5.79 4.40 Gold | 6(15.24) | MC |H3AAH-2606M-ND | 3.49 2.65 
50 |2.675 (68.06) | Gold |PSGCOnANa 1.88 1.43 | AWP50-8240-T-R Gold |36(91.44)| GR |HIAXH-2036G-ND | 297 2.25 Tin | 6(15.24) | MC |H3AAS-2606M-ND | 3.49 2.65 
Bi_[3373 6502)| Gold | HSCBAH-ND | 585 44s | AWPGAL8240-7-8 Tin__|96,91.44)| GR |H1Axs-20066-ND_| 297 __2.25 Gold | 8(1524)| ck eg 288 217 
SS SEGKat Cohmecion with Strain Hollok Gold |36 (91.44) MC |HIAXH-2436M-ND | 742 5.40 Tin__| 6 (15.24) | GR_|H3AAS-2606G-ND | 286 2.17 
‘and without Polarizing Key Gold sie 44)| GR |H1AXH-2436G-ND | 3.29 2.50 Gold /18 (45.72)] MC /H3AAH-2618M-ND | 8.41 6.38 
10 | 678 (17.26) | Gold [HSRI0H-ND| 1.05  .80 |AWP10-6241-T-R Gold | 36 (91.44)| MC |HYAXH-2636M-ND | 7.16 5.43 a6 | Tin |18(45.72)) MC )H3AAS-2618M-ND | 8.41 6.38 
10 | .678 (17.26) | Tin |HSR10S-ND| 1.05 80 | AWP10-8541-T-R Tin |36(91.44)) MC |H1AXS-2636M-ND | 7.16 5.43 Gold) 18 (45.72)) GR [RGRAUOISG UD 462 3.51 
14 | .878 (22.34) | Gold |HSR14H-ND| 1.46 1.11 | AWP14-8241-T-R Gold |36(91.44)| GR |H1AXH-2636G-ND | 3.37 2.56 Tin__|18(45.72)| GR |HBAAS-2618G-ND | 4.62 3.51 
16 | .978 (24.88) | Gold |HSRIGH-ND| 1.46 1.11 | AWP16-8241-T-R Tin |36(91.44)| GR_|H1AXS-2636G-ND | 3.37 2.56 Gold | 36 (01.44) / MC |HGRAHS2636M:ND§) 8.41 6.38 
20 |1.177 (29.96)| Gold [HSR20H-ND| 1.46 1.11 | AWP20-8241-T-R Gold 36 (91.44)| MC |HIAXH-3036M-ND [ 9.40 7.13 Tin | 36 (91.44)| MC |H3AAS-2636M-ND | 8.41 6.38 
24 [1.377 (35.04)| Gold |HSR24H-ND| 1.88 1.43 [AWP24-8241-T-R Gold |36(91.44)| GR |H1AXH-3036G-ND | 4.26 3.24 Gold | 36 (91.44)) GR |HGAAHS2636G-ND)| 462 3.51 
26 |1.477 (37.58)| Gold HSR26H-ND| 1.46 1.11 | AWP26-8241-T-R Gold |36(91.44)| MC |HIAXH-3436M-ND | 8.97 6.81 Tin__|36 (91.44) | GR_[HSAAS2636G:NDE| 462 3.51 
26 | 1.477 (37.58)} Tin |HSR26S-ND| 1.46 1.11 | AWP26-8541-T-R Tin |36(91.44)| MC |HIAXS-3436M-ND | 8.97 6.81 Gold ) 6 (15.24) | MC |H3AAH-3006M-ND | 4.63 3.52 
30 1.677 (42.66)| Gold |HSR30H-ND| 1.88 1.43 | AWP30-8241-T-R Gold |36(91.44)| GR |H1AXH-3436G-ND | 3.54 2.69 Gold_| 6 (15.24) | GR _|H3AAH-3006G-ND | 3.78 2.87 
30 _| 1.677 (42.66)| Tin |HSR30S-ND| 1.88 1.43 | AWP30-8541-T-R Tin |36(91.44)| GR |H1AXS-3436G-ND | 3.54 2.69 39 | Gold | 18 (45.72) | MC | H3AAH-3018M-ND | 11.07 8.40 
34 | 1.876 (47.74)| Gold [HSR34H-ND| 1.56 1.18 | AWP34-8241-T-R Gold |36 (91.44) MC |HIAXH-4036M-ND | 10.70 8.12 Gold | 18 (45.72) | GR_|H3AAH-3018G-ND | 5.94 4.51 
40 | 2.176 (55.36) | Gold |HSR40H-ND| 1.67 1.27 | AWP40-8241-T-R Tin |36(91.44)| MC |H1AXS-403eM-ND | 10.70 8.12 Gold | 36 (91.44) | MC |H3AAH-3036M-ND | 11.07 8.40 
40 | 2.176 (55.36)} Tin |HSR40S-ND| 1.67 1.27 | AWP40-8541-T-R Gold |36(91.44)| GR |H1AXH-4o366-ND | 466 3.54 ald 36 Ot) ea See aa et 
50 | 2.675 (68.06) Gold |HSR50H-ND| 2.23 1.69 | AWP50-8241-T-R Tin |36(91-44)| GR |HAAXS-4036G-ND | 466 3.54 0 (15.24) -3406M- ; ; 
64 _|3.373 (85.82) | Gold |HSRG4H-ND| 7.11 5.39 | AWP64-8241-T-R an Tin | 6 (15.24) | MC |H3AAS-3406M-ND | 3.79 2.88 
i izii 59 | Gold /36(91.44)) MC TTAAHSSOSOM ENR) 13.28 10.07 Gold | 6(15.24) | GR |H3AAH-3406G-ND | 2.89 2.19 
iO] -B7B 1725) | Gad RCTORND] 10860 [ANPIO-TOAOTA ee ee Tin_| 6 (15.24) | @R_|H3AAs-34086-ND | 289 2.19 
10 | .678 (17.26) | Tin |HKC10S-ND| 1.05 80 | AWPtO-7540-T-R © | God lscoian| or Mn eat Tes soo Gold 18 (45.72)| MC |HSAAH-3478N-ND | 10.23 7.76 
14 | 878 (22.34) | Gold |HKC14H-ND| 1.25 95 | AWP14-7240-T-R Gold |36 (01-44) MG] IAKH-GA36MFND | 2039 —Te.a6 34 | Tin | 18(45.72)| MC |H3AAS-3418M-ND | 10.23 7.76 
14 | 878 (22.34) | Tin |HKC14S-ND) 1.25 95 | AWP14-7540-T-R 64 | Go |36 (g144)| GR |HIAXH-G436G-ND | 1016 771 Gold | 18 (45.72) GR /H3AAH-3418G-ND ) 4.79 3.64 
16 | .978 (24.88) | Gold |HKC16H-ND| 1.25 95 | AWP16-7240-T-R 2 : Tin |18(45.72)| GR |H3AAS-3418G-ND | 4.79 3.64 
16 | .978 (24.88) | Tin |HKC16S-ND] 1.25 95 | AWP16-7540-T-R Also available in the following configuration: Gold | 36 (91.44) | MC | H3AAH-3436M-ND |] 10.23 7.76 
20 | 1.177 (29.96)|} Gold | HKC20H-ND| 1.25 .95 | AWP20-7240-T-R H1BXC-CIDIOCIO-ND - Without polarizing key, With Strain Relief Tin | 36 (91.44) | MC |H3AAS-3436M-ND | 10.23 7.76 
20 | 1.177 (29.96)| Tin |HKC20S-ND| 1.25 95 | AWP20-7540-T-R H1CXC-CICICICICND - With polarizing key, Without Strain Relief Gold |36(91.44)| GR |H3AAH-3436G-ND | 4.79 3.64 
24 | 1.377 (35.04) Gold | HKC24H-ND| 1.67 1.27 | AWP24-7240-T-R H1DXC-OICIOCIG-ND - With polarizing key, With Strain Relief Tin__|36 (91.44)| GR |H3AAS-3436G-ND | 4.79 3.64 
24 | 1.377 (35.04) | Tin _|HKC24S-ND | 1.67 1.27 | AWP24-7540-T-R Call for complete part number and pricing Gold | 6 (15.24) | MC |H3AAH-4006M-ND | 4.47 3.39 
26 | 1.477 (37.58) | Gold |HKC26H-ND| 1.25.95 | AWP26-7240-T-R Tin | 6 (15.24) | MC |H3AAS-4006M-ND | 4.47 3.39 
26 | 1.477 (37.58)| Tin |HKC26S-ND| 1.25.95 | AWP26-7540-T-R Gold | 6 (15.24) | GR |H3AAH-4006G-ND | 346 263 
30 | 1.677 (42.66)| Gold | HKC3OH-ND| 1.67 1.27 | AWP30-7240-T-R Double Ended Socket Tin | 6 (15.24) | GR |H3AAS-4006G-ND | 3.46 2.63 


34 | 1.876 (47.74) | Gold | HKC34H-ND| 1.25 — .95 | AWP34-7240-T-R 
34 | 1.876 (47.74) | Tin |HKC34S-ND| 1.25.95 | AWP34-7540-T-R 


Gold | 18 (45.72)| MC |H3AAH-4018M-ND | 12.17 9.23 


*MC=Multi-Color, Tin | 18 (45.72)| MC |H8AAS-4018M-ND | 12.17 9.23 


GR=Gray 40 


) ( 
40 | 2.176 (55.36) | Gold | HKC40H-ND| 1.46 1.11 | AWP40-7240-T-R Gold | 18 (45.72)} GR | H3AAH-4018G-ND 612 4.65 
40 | 2.176 (55.36)| Tin |HKC40S-ND| 1.46 1.11 | AWP40-7540-T-R Tin__| 18 (45.72) | GR_|H3AAS-4018G-ND 6.12 4.65 
50 | 2.675 (68.06) | Gold | HKC5OH-ND| 1.88 1.43 | AWP50-7240-T-R Gold | 36 (91.44) | MC |H3AAH-4036M-ND | 12.17 9.23 
50 | 2.675 (68.06)| Tin |HKC50S-ND| 1.88 1.43 | AWP50-7540-T-R Tin 6 (91.44) | MC |H3AAS-4036M-ND | 12.17 9.23 
60 | 3.174 (80.74) | Gold | HKC60H-ND| 3.34 2.54 | AWP60-7240-T-R Gold | 36 (91.44)} GR )H3AAH-4036G-ND 612 4.65 


Without Polarizing Key without Strain Relief Shown 


60 | 3.174 (80.74)| Tin |HKC60S-ND| 3.34 2.54 | AWP60-7540-T-R Tin | 36 (91.44) | GR_|H3AAS-4036G-ND 612 4.65 


64 | 3.373 (85.82)| Gold |HKC64H-ND| 5.86 4.45 | AWP64-7240-T-R No.of Length Rib- Gold | 6 (15.24) | MC |H3AAH-5006M-ND | 5.66 4.29 
64 [3.373 (85.82)|_Tin_|HKC64S-ND | 5.86 4.45 | AWP64-7540-T-R Con- |Contact) Inch | bon* | Digi-Key Price Each Gold | 6 (15.24) | GR_|H3AAH-5006G-ND | 4.32 3.28 
Socket Connector with Strain Relief and Polarizing Key tacts | Finish (cm) Cable | Part No. 1 10 0 Gold | 18 (45.72)| MC |H3AAH-5018M-ND | 15.16 11.50 
10 | 678 (17.26) | Gold |HKR10H-ND) 1.05 — .80 | AWP10-7241-T-R Gold | 6 (15.24) H3AAH-1006M-ND | 2.50 1.90 5 Gold | 18 (45.72)| GR |H3AAH-5018G-ND | 7.12 5.40 
10 | .678 (17.26) | Tin /HKR10S-ND| 1.05 — .80 | AWP10-7541-T-R Tin | 6 (15.24) H3AAS-1006M-ND 2.50 1.90 Gold | 36 (91.44) | MC |H3AAH-5036M-ND | 15.16 11.50 
14 | .878 (22.34) | Gold |HKRI4H-ND) 1.46 1.11 | AWP14-7241-T-R Gold | 6 (15.24) H3AAH-1006G-ND ] 2.22 1.69 Gold [36 (91.44) | GR |H3AAH-5036G-ND | 7.12 5.40 
14° | .878 (22.34) | Tin |HKR14S-ND) 1.46 1.11 | AWP14-7541-T-R Tin | 6 (15.24) H3AAS-1006G-ND | 2.22 1.69 Gold | 6 (15.24) | MC |H3AAH-6006M-ND | 8.97 6.81 
16_| .978 (24.88) | Gold |HKRIGH-ND| 1.46 1.11 | AWP16-7241-T-R Gold | 18 (45.72) H3AAH-1018M-ND | 4.50 3.42 Gold | 6 (15.24) | GR |HSAAH-6006G-ND | 7.44 5.65 
16 | .978 (24.88) | Tin |HKR16S-ND) 1.46 1.11 | AWP16-7541-T-R Tin | 18 (45.72 H3AAS-1018M-ND | 4.50 3.42 Gold | 18 (45.72)| MC |H3AAH-6018M-ND | 20.42 15.48 
20 | 1.177 (29.96)] Gold |HKR20H-ND| 1.46 1.11 ) AWP20-7241-T-R Gold | 18 (45.72 H3AAH-1018G-ND | 2.85 2.17 60 | Gold 18 (45.72) | GR_|H3AAH-6018G-ND | 11.24 8.52 
20 | 1.177 (29.96)} Tin |HKR20S-ND| 1.46 1.11 | AWP20-7541-T-R Tin i H3AAS-1018G-ND | 2.85 2.17 Gold | 36 (91.44)| MC |HSAAH-6036M-ND | 2042 15.48 
24 | 1.377 (35.04)| Gold |HKR24H-ND| 1.88 1.43 | AWP24-7241-T-R Gold i H3AAH-1036M-ND | 4.50 3.42 Gold | 36 (91.44) | GR |H3AAH-6036G-ND | 11.24 8.52 
24 | 14.377 (35.04)| Tin |HKR24S-ND| 1.88 1.43 | AWP24-7541-T-R Tin / H3AAS-1036M-ND ] 4.50 3.42 Gold | 6 (15.24) | MC |H3AAH-6406M-ND | 14.14 10.72 
26 | 1.477 (37.58)| Gold | HKR2GH-ND| 1.46 1.11 | AWP26-7241-T-R Gold P H3AAH-1036G-ND 2.85 217 Gold | 6 (15.24) | GR |H3AAH-6406G-ND | 12.44 9.43 
30 | 1.677 (42.66) | Gold |HKR30H-ND| 1.88 1.43 | AWP30-7241-T-R Tin ! H3AAS-1036G-ND 2.85 2.17 Gold | 18 (45.72)| MC |H3AAH-6418M-ND | 26.25 19.91 
34 | 1.876 (47.74)| Gold |HKR34H-ND| 1.46 1.11 | AWP34-7241-T-R Gold ; H3AAH-1406M-ND | 3.07 2.33 64 | Gold | 18 (45.72)| GR |H3AAH-6418G-ND | 16.02 1215 
34 | 1.876 (47.74)| Tin |HKR34S-ND]| 1.46 1.11 | AWP34-7541-T-R Tin i H3AAS-1406M-ND 3.07 2.33 Gold |36 (91.44)| MC |H3AAH-6436M-ND | 26.25 19.91 
40 | 2.176 (55.36) | Gold | HKR40H-ND| 1.67 1.27 | AWP40-7241-T-R Gold H3AAH-1406G-ND 2.68 2.04 Gold |36(91.44)| GR |H3AAH-6436G-ND | 16.02 12.15 
40 2.176 (55.36); Tin |HKR40S-ND| 1.67 1.27 |AWP40-7541-T-R Tin f H3AAS-1406G-ND | 2.68 2.04 

50 | 2.675 (68.06) Gold |HKR50H-ND| 2.09 1.59 | AWP50-7241-T-R Gold i H3AAH-1418M-ND | 5.87 4.45 Also available in the following configuration: 

60 | 3.174 (80.74)| Gold |HKR6OH-ND| 3.98 3.02 | AWP60-7241-T-R Tin , H3AAS-1418M-ND | 5.87 4.45 H3BBC-CICIOICIO-ND - Without polarizing key, With Strain Relief 

60 |3.174 (80.74)) Tin |HKR6OS-ND| 3.98 3.02 | AWP60-7541-T-R Gold : H3AAH-1418G-ND | 3.57 2.71 H3CCL-CICICICIC-ND - With polarizing key, Without Strain Relief 

64 | 3.373 (85.82) | Gold |HKR64H-ND| 7.11 5.39 | AWP64-7241-T-R Tin . H3AAS-1418G-ND | 3.57 2.71 H3DDC/-CICICICIC-ND - With polarizing key, With Strain Relief 

64_ [3.373 (85.82)| Tin |HKR64S-ND| 7.11 5.39 |AWP64-7541-T-R Gold [36 (91.44) H3AAH-1436M-ND | 5.87 4.45 Call for complete part number and pricing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ASSIVANN 


Electronics 


Headers 


Specifications: 

¢Current Rating: 3A  »* Withstand 
Voltage: 1000V AC/minute » Contact 
Resistance: 20m Maximum « Contact 
Material: Copper Alloy * Underplate: 
Nickel * Contact Area: Selective Gold 
«Insulation Resistance: 5000MQ 


Right Angle-Lead 


Low Profile Headers 


Specifications: * Current Rating: 3A * Withstand Voltage: 1000V AC/DC 
«Contact Resistance: 20mQ Maximum Contact Material: Copper Alloy 
© Underplate: Nickel »* Contact Area: Selective Gold Insulation Resis- 
tance: 5000MQ Minimum « Solder Tails Area: 100)” Matte Tin » Operating 


Temperature: -40°C ~ 105°C 


Vertical 


Minimum « Solder Tails Area: 100,” 
Matte Tin * Operating Temperature: 
-40°C ~ 105°C 
Straight-Lead No. of] Contact | Dim. A 
Con- | Finish Inch Digi-Key Price Each 
facts | Gold (mm) __| Part No. 1 10.2550 
Pin Header Right Angle 
70 | 30n” | 8(20.2) |HLUTOH-ND 2.09 1.84 1.65 149 
40 | Flash | .8 (20.2) |HLN1OH-ND 89 78 70 64 
14 | 30y” | 1 (25.28) |HLU14H-ND 279 246 2.20 199 
14 | Flash | 1 (25.28) |HLN14H-ND 110 97 87 79 
16 | 30y”_|4.1 (27.82) [HLU16H-ND 3.09 2.72 2.44 2.20 
16 | Flash 1.1 (27.82) | HLNT6H-ND 1171.04 93.84 
20 | 30p” | 1.3 (32.9) |HLU20H-ND 3.78 3.33 298 2.70 
20 | Flash | 1.3 (32.9) |HLN20H-ND 139 1.23 1.10 99 
No. of] Post Dim. A : 24 | 30p” |1.5 (37.98) | HLU24H-ND 451 397 3.56 3.22 
Con- | Length Inch —_| Digi-Key Price Each 24 | Flash_|1.5 (37.98) | HLN24H-ND 1.64 1.45 1.30 1.17 
tacts |Inch(mm)| (mm) _ | Part No. 1 10 25 50 2 soy eed MES pe 48 378 343 
5 r 7 lash | 1.6 (40.52) E 72 152 136 1. 
Straight Pin Header without Latches 30 | 30u" | 1.8 (45.6) [HLU30H-ND 559 4.92 441 3.99 
10.138 (3.5)] 1.26 (31.9) [HVNTOH-ND [1.40 1.24 1.11 1.00 30 | Flash | 1.8 (45.6) |HLN3OH-ND 205 181 162 146 
14 | 138 (3.5)|1.46 (36.98) HVN14H-ND | 1.60 1.41 1.26 1.14 34_| 30u" | 2 (50.68) |HLU34H-ND 612 538 483 4.36 
16 138 (3.5)|1.56 (39.52) |HVNIGH-ND | 1.68 1.48 1.33 1.20 34 | Flash | 2 (50.68) [HLN34H-ND 2.07 1.82 1.64 148 
20 | 138 (3.5)| 1.76 (44.6) |HVN20H-ND | 1.88 1.66 1.49 1.34 40) 30p" | 2.3 (58.3) | HLU4OH-ND 691 6.08 5.45 4.93 
7 ion euean RUNSIHRIGN| 9.44 945 493 1.74 40 | Flash | 2.3 (58.3) | HLN40H-ND 216 190 1.71 154 
stseit9:0) EON! i d : : 50 | 30y” | 2.8(71.0) |HLUSOH-ND 820 7.21 6.46 5.84 
26 | .138 (3.5) | 2.05 (52.15) |HVN26H-ND | 2.25 1.98 1.78 1.61 50 | Flash_| 2.8 (74.0) | HLNS50H-ND 268 2.36 211 1.91 
30.138 (3.5)| 2.26 (57.4) |HVN3OH-ND | 2.64 2.33 209 1.89 60 | 30p” | 3.3(83.7) |HLUGOH-ND 952 837 7.50 6.78 
34 | 138 (3.5) | 2.46 (62.38) |HVN34H-ND | 2.79 2.45 2.20 1.99 60 | Flash | 3.3 (83.7) | HLNGOH-ND 3.60 3.17 2.84 2.57 
40 |.138 (3.5)| 2.76 (70) }HVN40H-ND | 3.03 267 239 2.16 64) 30p" |3.5 (88.78) /HLUG4H-ND = 10.67 9.38 8.41 7.60 
1 | 138 03)| 336 02.7) RCNEORRTEM] 420 370 332 300 64_| Flash {3.5 (88.78) | HLN64H-ND 3.64 3.20 2.87 2.60 
5 : (3.5) | 3.26 (82.7) SOH- 7 7 7 : Pin Header Surface Mount 
60 |.138(3.5)| 3.76 (95.6) [HVNGOH-ND | 5.03 4.43 397 359 10 | Flash | .8 (20.2) |HSLTOH-ND 156 1.38 1.24 1.12 
64 _|.138 (3.5) |3.96 (100.7) HVN64H-ND | 5.25 4.62 414 3.74 14 | Flash | 1 (25.28) |HSL14H-ND 1.77 1.56 1.40 1.27 
Straight Pin Header with Short Latches 16 | Flash |1.1 (27.82) |HSL1GH-ND 1.98 1.74 1.56 1.41 
10 ].138 (3.5)| 1.26 (37.9) |HVSTOH-ND [160 141 126 1414 tee iene Teter Sa Fan Feaetta 
14 | 138 (3.5)|1.46 (36.98) |HVS14H-ND | 1.73 1.52 1.37 1.24 34] Flash | 2 (50.68) [HSL34H-ND 307-200-179 1 62 
16 138 (3.5)| 1.56 (39.52) |HVS16H-ND | 1.81 1.59 1.43 1.29 40 | Flash_| 2.3 (58.3) | HSL40H-ND 264 2.32 2.08 1.88 
20 | .138 (3.5) | 1.76 (44.6) |HVS20H-ND | 2.03 1.79 1.60 1.45 ——— 5 Oo SRS bead EE 
4 IM f E -| . : R R 
24 19895) 1.95 an fivseanino | 2s7_2a6 20a 1e4] | | 7 7 MG | 8000) lumpia | lee las ae lar 
-138 (3.5) | 2.05 (52.15) H 360208 1.86 1. 14 | 30u” | 1 (25.28) |HRU14H-ND 237 2.09 1.87 1.69 
30 | .138 (3.5) | 2.26 (57.4) |HVS30H-ND | 2.74 2.41 216 1.96 14 Flash | 1 (25.28) | HRP14H-ND 73 65 58 52 
34 | 138 (3.5) | 2.46 (62.38) |HVS34H-ND | 2.90 2.56 2.29 207 16 | 30y"_|4.1 (27.82) |[HRU1GH-ND. 268 2.36 2.12 1.91 
40 | .138(3.5)| 2.76 (70) |HVS40H-ND | 3.16 2.79 250 2.26 16 | Flash |1.1 (27.82) /HRP16H-ND Bt 71 6458 
50__|.138 (3.5) | 3.26 (82.7) |HVS5OH-ND | 4.35 3.82 3.43 3.10 oH ao bepey He UeO ND ae et a ae 
64 _|.138 (3.5) [3.96 (100.7) |HVS64H-ND | 5.39 4.74 425 3.84 24 | 30y” |1.5 (37.98) | HRU24H-ND 379 334 299 271 
Straight Pin Header with Long Latches 24 Flash [1.5 (37.98) | HRP24H-ND 1.02.90 81 73 
10.138 (3.5)] 1.26 (31.9) [HVLIOH-ND [1.60 1.41 1.26 1.14 26 gu Hes HIRUEATTD 340 -_ -_ 
| las. A # 5 i . 2 f| 
16 | 198(09)|198,0052) HMLioHND | 1a1 150 143 120| | | 20 | Sou" | 18456) [HRUBOHND | 459 aoe 32 2s 
-138 (3.5) | 1.56 (39.52) I 81 1.59 143° 1. 30 | Flash | 1.8 (45.6) | HRP3OH-ND 117 104 93 84 
20 | .138 (3.5) | 1.76 (44.6) |HVL20H-ND | 2.03 1.79 1.60 1.45 34 30y” | 2 (50.68) | HRU34H-ND 5.06 445 3.99 3.61 
26 |.138 (3.5) | 2.05 (52.15) |HVL26H-ND | 2.36 2.08 1.86 1.69 34 | Flash | 2 (50.68) |HRP34H-ND 110 97 87 79 
34 | 138 (3.5) | 2.46 (62.38) HVL34H-ND [2.90 256 2.29 207 40 | 30” | 2.3 (58.3) | HRU4OH-ND 5.84 5.14 4.61 4.17 
40 |.138(3.5)| 2.76 (70) |HVL40H-ND | 316 279 250 226 a aay Dato) | eee 
50 |.138 (3.5)| 3.26 (82.7) |HVL5OH-ND | 4.35 3.82 343 3.10 50 | Flash | 2.8 (71.0) [HRPSOH-ND 453 135 121 140 
64 |.138 (3.5) |3.96 (100.7) |HVL64H-ND | 5.39 4.74 4.25 3.84 60 | 30u” | 3.3 (83.7) |HRU6OH-ND 916 8.05 7.22 653 
Right Angle Pin Header without Latches a Hast 33 (878) ape an ae 1 aa 
10 |.169 (4.3)| 1.26 (31.9) [HRN1OH-ND | 1.86 1.64 147 1.33 "13.5 (88.7 z ; 51 7.63 6. 
44 | 169 (4.3) |1.46 (36.98) HRNW4H-ND | 2.03 1.79 1.60 1.45 G4 | Flash [3.5 (88.78) (SREGSEEND ME) 211 1.86 1.67 1.51 
16 169 (4.3) |1.56 (39.52) |HRN16H-ND | 2.11 1.86 1.67 1.51 
20 | 169 (4.3)| 1.76 (44.6) |HRN2OH-ND | 2.38 2.10 1.88 1.70 . 
24 | 169 (4.3) | 1.96 (49.68) |HRN24H-ND | 2.95 2.60 2.33 2.11 Pin Connectors 
26 | 169 (4.3) | 2.05 (52.15) [HRN26H-ND | 2.95 260 2.33 211 Specifications: 
30 | 169 (4.3)| 2.26 (57.4) |HRNSOH-ND | 3.28 2.89 259 2.34 + Current Rating: 3A * Withstand Voltage: 
34 | 169 (4.3) | 2.46 (62.38) |HRNS4H-ND | 3.46 3.04 2.73 247 1000V AC/DC — * Contact Resistance: 
40 |.169(4.3)| 2.76 (70) |HRN4OH-ND | 4.12 3.63 3.25 2.94 COME AIOe Wnidecalaiee Nickel ten 
A “Nickel « Con- 
50 _|.169 (4.3) | 3.26 (82.7) [HRNSOH-ND | 5.05 4.44 3.98 3.60 fact ArgaeSelactive Gold «insulation 
60 | .169 (4.3) | 3.76 (95.6) |HRN6GOH-ND | 5.48 482 4.32 3.91 Resistance: 5000MQ Minimum « Solder 
64 _|.169 (4.3) |3.96 (100.7) |HRNG4H-ND | 5.88 5.17 4.64 4.19 Tails Area: 100)” Matte Tin * Operating | Without 
Right Angle Pin Header with Short Latches Temperature: -40°C ~ 105°C Flange 
10 169 (4.3)] 1.26 (31.9) JHRSTOH-ND | 1.98 1.74 156 141 
14 | 169 (4.3)|1.46 (36.98) |HRS14H-ND | 2.16 1.90 1.71 1.54 
16 | 169 (4.3) |1.56 (39.52) |HRSIGH-ND | 2.24 1.97 1.77 1.60 
30 | 169 (4.3)| 2.26 (57.4) |HRS3OH-ND | 3.43 3.01 270 244 
64 |.169 (4.3)|3.96 (100.7) |HRS64H-ND | 6.04 5.31 4.76 4.30 
Right Angle Pin Header with Long Latches S 
10 169 (4.3)] 1.26 (31.9) [HRL1OH-ND [1.98 1.74 156 1.41 With Flange 
14 | 169 (4.3) | 1.46 (36.98) |HRLI4H-ND | 2.16 1.90 1.71 1.54 and Latches 
16 | 169 (4.3) |1.56 (39.52) |HRL16H-ND | 2.24 1.97 1.77 1.60 
20 | 169 (4.3)| 1.76 (44.6) |HRL2OH-ND | 2.52 2.22 1.99 1.80 a ee saree (eee 
26 |.169 (4.3) | 2.05 (52.15) |HRL26H-ND | 3.07 2.70 242 2.19 a_i NT eee 
30 | 169 (4.3)| 2.26 (57.4) [HRL30H-ND | 3.43 3.01 270 244 Pin Connector without Flange 
34 | 169 (4.3) | 2.46 (62.38) |HRL34H-ND | 3.58 3.15 2.82 2.55 1.26 (31.96) JHPKIOH-ND | 8.82 6.69 | AWH10G-0202-IDC-R 
64 _|.169 (4.3) | 3.96 (100.7) |HRL64H-ND | 6.04 5.31 4.76 4.30 1.46 (37.1) |HPK14H-ND | 9.19 6.97 | AWH14G-0202-IDC-R 
Lock Ejector Hooks (2 Required per Connector) 1.56 (39.62) /HPK16H-ND ) 9.19 6.97 | AWH16G-0202-IDC-R 
= Hooks-Long  JAE1491-ND | 22 20 18 16 1.76 (44.74) |HPK20H-ND | 9.19 6.97 | AWH20G-0202-IDC-R 
= Hooks - Short __}AE1492-ND | 22 20 18 16 1.96 (49.82) |HPK24H-ND | 9.19 6.97 |AWH24G-0202-IDC-R 


No. of Dim. A 
Con- Inch Digi-Key Price Each | Assmann 
tacts (mm) Part No. 1 10 | Part No. 


HPK26H-ND | 9.71 7.36 | AWH26G-0202-IDC-R 
HPK30H-ND | 9.71 7.36 | AWH30G-0202-IDC-R 


26 | 2.06 (52.22) 
30 | 2.26 (57.46) 


34 | 2.46 (62.52) | HPK34H-ND | 10.08 7.65 | AWH34G-0202-IDC-R 
40 | 2.76 (70.18) | HPK40H-ND | 10.67 8.09 | AWH40G-0202-IDC-R 
50_| 3.26 (82.74) |HPKSOH-ND | 11.49 8.71 | AWHS50G-0202-IDC-R 
60 | 3.77 (95.68) | HPK6OH-ND | 12.60 9.55 | AWH60G-0202-IDC-R 
64 | 3.96 (100.7) |HPK64H-ND | 13.34 10.12 | AWH64G-0202-IDC-R 


Pin Connector with Short Latch without Flange 


10 | 1.26 (31.96) |HPA1OH-ND | 4.85 4.27 | AWH10G-0222-IDC-R 
14 | 1.46 (37.1) |HPAI4H-ND | 5.05 4.44 | AWH14G-0222-IDC-R 
16 | 1.56 (39.62) |HPAIGH-ND | 5.05 4.44 | AWH16G-0222-IDC-R 
26 | 2.06 (52.22) |HPA26H-ND | 5.29 4.65 | AWH26G-0222-IDC-R 
34 | 2.46 (62.52) |HPA34H-ND | 5.72 5.03 | AWH34G-0222-IDC-R 


Pin Connector with Long Latch without Flange 


10 | 1.26 (31.96) |HPB1OH-ND | 5.07 4.46 |) AWH10G-0232-IDC-R 


16 | 1.56 (39.62) |HPB16H-ND | 5.27 4.64 | AWH16G-0232-IDC-R 

34 | 2.46 (62.52) |HPB34H-ND | 5.97 5.25 | AWH34G-0232-IDC-R 

64 | 3.96 (100.7) |HPB64H-ND | 7.00 6.16 | AWH64G-0232-IDC-R 
Pin Connector with Flange 


10 | 1.846 (46.96) |HPL10H-ND | 8.29 6.29 | AWH10G-E202-IDC-R 
14 | 2.048 (52.1) |HPL14H-ND | 8.64 6.55 | AWH14G-E202-IDC-R 
16 | 2.147 (54.62) |HPLIGH-ND | 8.64 6.55 | AWH16G-E202-IDC-R 
20 | 2.348 (59.74) | HPL20H-ND | 8.64 6.55 | AWH20G-E202-IDC-R 
24 | 2.547 (64.82) |HPL24H-ND | 9.15 6.94 | AWH24G-E202-IDC-R 


) 

26 | 2.642 (67.22) |HPL26H-ND | 9.71 7.36 | AWH26G-E202-IDC-R 
30 | 2.848 (72.46) | HPL3OH-ND | 9.71 7.36 | AWH30G-E202-IDC-R 
34 | 3.047 (77.52) | HPL34H-ND | 10.08 7.65 | AWH34G-E202-IDC-R 
40 | 3.348 (85.18) | HPL40H-ND | 10.67 8.09 | AWH40G-E202-IDC-R 
50__| 3.841 (97.74) |HPLSOH-ND | 12.00 9.10 | AWHS50G-E202-IDC-R 


60 | 4.35 (10.68) | HPL60H-ND | 12.60 9.55 | AWH60G-E202-IDC-R 
64 | 4.547 (115.7) | HPL64H-ND_| 13.93 10.57 | AWH64G-E202-IDC-R 


Pin Connector with Short Latch and Flange 


10 | 1.846 (46.96) |HPP1OH-ND | 4.56 4.01 | AWH10G-E222-IDC-R 
20 | 2.348 (59.74) |HPP20H-ND | 4.75 4.17 | AWH20G-E222-IDC-R 
40__| 3.348 (85.18) | HPP40H-ND | 5.92 5.20 | AWH40G-E222-IDC-R 


Pin Connector with Long Latch and Flange 


10 | 1.846 (46.96) |HPT1OH-ND | 4.56 4.01 ) AWH10G-E232-IDC-R 
26 | 2.642 (67.22) |HPT26H-ND | 5.29 4.65 | AWH26G-E232-IDC-R 
34 | 3.047 (77.52) |HPT34H-ND | 5.72 5.03 | AWH34G-E232-IDC-R 
40 | 3.348 (85.18) |HPT40H-ND | 5.92 5.20 | AWH40G-E232-IDC-R 
50__| 3.841 (97.74) |HPTSOH-ND_| 6.51 5.73 | AWH50G-E232-IDC-R 
64 [4.547 (115.7) [HPT64H-ND | 7.00 6.16 |AWH64G-E232-IDC-R 


Pin Connector Cable Assemblies 
Single Ended Style 1 


*MC=Multi-Color 
GR=Gray 


Standard length for single ended assembly is 36” 
Pin Connector without flange, without strain relief shown 


Double Ended Style 3 


*MC=Multi-Color 
GR=Gray 


Standard length for double ended assemblies are 6”, 18”, and 36” 
Pin Connector without Strain Relief Shown 


H .| -ND 
Style ] Ribbon Cable 
1KX=Single Ended —— M=Multi-Color 
3KK=Double Ended G=Gray 
L_Length 
Contact Finish —— (Use “Inches” only.) 
H = Gold 


No. of Contacts 
Call for complete part number and pricing 


Socket Connector to Pin Connector 
Cable Assemblies 


*MC=Multi-Color 
GR=Gray 


Socket Connector without Strain Relief or Polarizing Key Shown 
Pin Connector without Strain Relief or Flange Shown 


No. of] Con- Length Rib- 

Con- | tact Inch bon* | Digi-Key Price Each 

tacts | Finish (cm) Cable | Part No. if 10 
Gold | 6 (15.24) | MC |H3AKH-1006M-ND 10.27 7.79 


Gold | 6 (15.24) | GR |H3AKH-1006G-ND 9.99 7.58 


40 Gold | 18 (45.72) | MC |H3AKH-1018M-ND | 11.07 8.39 

Gold | 18 (45.72) | GR | H3AKH-1018G-ND 10.24 7.77 

Gold | 36 (91.44) | MC |H3AKH-1036M-ND | 12.27 9.31 

Gold | 36 (91.44) | GR_|H3AKH-1036G-ND 10.62 8.06 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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No. of} Con- Length Rib- No. of] Con- Dim. A 
Con- | tact Inch bon* | Digi-Key Price Each Con- | tact Inch Digi-Key Price Each ) Assmann 
Electronics tacts | Finish (cm) Cable | Part No. 1 10 tacts | Finish (mm) Part No. 1 10 | Part No. 
go | Sold | 36 (91.44) | MC |H3AKH-6036M-ND ] 29.68 22.50 24 | Tin |1.41 (35.86)/HDM24S-ND | 2.72 2.06 | AWLP-24/3.2-T-R 
Socket Connector to Pin Connector Gold | 36 (91.44) | GR |H3AKH-6036G-ND | 20.49 15.54 26 | Tin | 1.51 (38.4) |HDM26S-ND | 2.30 1.75 | AWLP-26/3.2-T-R 
Cable Assemblies (Cont.) Gold | 6 (15.24) | MC ]H3AKH-6406M-ND | 21.62 16.40 30 | Tin | 1.71 (43.5) |HDM30S-ND | 2.72 2.06 | AWLP-30/3.2-T-R 
Tay Gee | Lenn Walle Gold ) 6 (15.24) | GR |HBAKH-6406G-ND | 19.92 15.10 34 | Tin |1.91 (48.58) |HDM34S-ND | 2.72 2.06 | AWLP-34/3.2-T-R 
Con- | tact | Inch | bon* | Digi-Key Price Each gq | Sold | 18(45.72)) MC Ee aeunom| 26.47 20.07 40 | Tin | 2.21 (56.2) |HDM40S-ND | 3.56 2.70 | AWLP-40/3.2-T-R 
tacts |Finish| (cm) _| Cable | Part No. 1 10 Gold | 18 (45.72) | GR |H3AKH-6418G-ND | 21.35 16.19 50 | tin | 270 (600) IEEREOSTSY| 3.50 2.70 |AWLP-50a2TR 
eueah o feaieeie Gold | 36 (91.44) | MC_|H3AKH-6436M-ND | 33.74 25.58 see — : 
01 id ad ig. i a 
Gold | 36 (91.44) | GR |H3AKH-6436G-ND | 23.51 17.82 
aq | Gold | 18(45.72) | MC )HSAKH-1418M-ND | 1212 9.19 ° Gi) 
H ” ” 
oH Hs a ae feats me | Also available in the following configuration: Dip Plugs Pe lg | 
0! li = H K . i A fl ii 7 
H3BKH-(J-IICIL-ND — Socket Connector with Strain Relief, w/o Polarizing le A mbli 
Gold _| 36 (91.44) | GR_|H3AKH-1436G-ND | 11.50 8.72 Key; Pin Connector w/o Strain Relief or Flange Cable Assemblies 
Gold | 6(15.24) | MC [H3AKH-1606M-ND | 11.04 8.38 eae ‘ 
H3CKH-LIILILILI-ND — Socket Connector w/o Strain Relief, with Polarizing A 
oS en o Ae oats oe se Key; Pin Connector w/o Strain Relief or Flange Single Ended Style 2 
01 s - al > fe F * . 44, 
16 | Gold | 18(45.72) | GR |HSAKH-t618G-ND | 11.05 8.38 ich hiram sy ce int host a *MC=Multi-Color 
Gold | 36 (91.44) | MC _|H3AKH-1636M-ND | 14.06 10.66 i ; GR=Gray 
Gold | 36 (91.44) | GR |H3AKH-1636G-ND 11.65 8.84 H3AWH-TICIDIOIC-ND — Socket Connector w/o Strain Relief or Polarizing 
Gold | 6 (15.24) MC |H3AKH-2006M-ND 11.20 8.49 Key; Pin Connector w/o Strain Relief, with Flange 
Gold | 6 (15.24) | GR |H3AKH-2006G-ND | 10.73 8.14 H3BWH-CILIIOIA-ND — Socket Connector with Strain Relief, w/o Polarizing Standard length for single ended assembly is 36” 
7 Gold | 18 (45.72) | MC |H3AKH-2018M-ND 12.71 9.64 Key; Pin Connector w/o Strain Relief with Flange Dip Connector without Strain Relief Shown 
Gold | 18 (45.72) | GR |HSAKH-2018G-ND | 11.30 8.57 H3CWH-CICICICIC-ND — Socket Connector w/o Strain Relief, with Polarizing | Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 
Gold | 36 (91.44) | MC |H3AKH-2036M-ND 14.98 11.36 Key; Pin Connector w/o Strain Relief with Flange 
Gold | 36 (91.44) | GR_|H3AKH-2036G-ND | 12.16 9.22 H3DWH-CICILICIA-ND — Socket Connector with Strain Relief, with Polarizing Double Ended Style 6 4 fit! 
Gold | 6 (15.24) | MC |H3AKH-2606M-ND 11.95 9.06 Key; Pin Connector w/o Strain Relief with Flange Ng 
ra 
Gold | 6(15.24) | GR |H3AKH-2606G-ND | 11.31 8.58 Call for complete part number and pricing 
og | Gold | 18(45.72) | MC |H3AKH-2618M-ND | 13.92 10.55 *MC=Multi-Color . 
Gold | 18 (45.72) | GR |H3AKH-2618G-ND | 12.02 9.12 GR=Gray 
Gold | 36 (91.44) | MC |H3AKH-2636M-ND | 16.87 12.79 Dip Plugs .1” x .1” >a ff0 
Gold | 36 (91.44) | GR [H3AKH-2636G-ND | 13.08 9.92 we 
Gold | 6(15.24) | MC |H3AKH-3006M-ND | 12.67 9.61 a ly 
Gold | 6(15.24) | GR /H3AKH-3006G-ND | 11.81 8.96 Specifications: i » 4g " 
Ve) (15.24) 5 5 Ane Standard length for double ended assemblies are 6”, 18”, and 36 
go | Gold | 18(45.72) | MC |H3AKH-3018M-ND | 15.24 11.56 + Current Rating: 3A Dip Connector without Strain Relief Shown 
Gold | 18 (45.72) | GR /H8AKH-3018G-ND | 1268 9.62 * Voltage Rating: S00VAC/DC Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 
Gold | 36 (91.44) | MC _|H3AKH-3036M-ND | 19.10 14.49 = WitnstanalVallaye: S00VAGDG 
Gold | 36 (91.44) | GR_|H3AKH-3036G-ND | 13.97 10.60 * Contact Resistance: 20m® Maximum ' | DoubIe Endeateivies 
Gold | 6 (15.24) | MC |H3AKH-3406M-ND | 12.62 9.57 + Insulation Resistance: 1000MO ; b ty 
Gold | 6 (15.24) | GR |H3AKH-3406G-ND | 11.71 8.88 on . nice ae Lee 
gq | Gold | 18(45.72) | MC |H3AKH-3418M-ND | 15.19 11.52 PerONen HenIREranIrEL ays *MC=Multi-Color 
Gold | 18 (45.72) | GR |H3AKH-3418G-ND | 1248 9.46 Nawot Rcanca MDA GR=Gray 
Gold | 36 (91.44) | MC | H3AKH-3436M-ND 19.05 14.46 Con- | tact Inch Digi-Key Price Each | Assmann 
Gold | 36 (91.44) | GR |H3AKH-3436G-ND | 13.62 10.33 tacts | Finish | (mm) _| Part No. 1__10 | Part No. eae 
Gold | 6 (15.24) | MC | H3AKH-4006M-ND 13.67 10.37 10 | Gold | 0.71 (18.1) |HDM10H-ND | 1.88 1.43 | AWLP-10/3.2-G-R Connector Finish: Tin 
Gold | 6(15.24) | GR |H3AKH-4006G-ND | 12.67 9.61 14 | Gold |0.91 (23.05) |HDM14H-ND | 1.88 1.43 | AWLP-14/3.2-G-R fae uses ieacuiise dutlesanden fiaceie ehigandans 
4p | Gold | 18 (45.72) | MC |H3AKH-4018M-ND | 16.75 12.70 16 | Gold |1.01 (25.64) |HDMHGH-ND | 1.88 1.43 /AWLP-16/3.2-6-R| | Dip Connector without Strain Relief Shown 
a : ne | sep oyis ee | 20 | Gold | 1.21 (30.78) |HDM20H-ND | 2.09 1.59 | AWLP-20/3.2-G-R Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 
01 . - a ‘ . 
Gola] a6 (a14d) [GR [HBAKH-AOSEGND T1533 11.63 24 | Gold | 1.41 (35.86) |HDM24H-ND | 2.72 2.06 | AWLP-24/3.2-G-R 
Gold | 6 (15.24) | MC |HSAKH-SO06M-ND | 1527 11.58 26 | Gold | 1.51 (38.4) [HDM26H-ND | 2.09 1.59 | AWLP-26/3.2-G-R H _ -ND 
Gold | 6(15.24) | GR |H3AKH-50066-ND | 13.93 10.56 30 | Gold | 1.71 (43.5) [HDM30H-ND | 2.72 2.06 | AWLP-30/3.2-G-R 
Gold | 18 (45.72) | MC |H3AKH-5018M-ND | 19.07 14.46 34 | Gold | 1.91 (48.58) HDM34H-ND | 2.72 2.06 | AWLP-34/3.2-G-R _ove | Ribbon Cable 
50 2MX=Single Ended M=Multi-Color 
Gold | 18 (45.72) | GR |H3AKH-5018G-ND | 15.05 11.41 40 | Gold | 2.21 (56.2) |HDM40H-ND | 2.72 2.06 | AWLP-40/3.2-G-R 6MM=Double Ended GeGra 
Gold | 36 (91.44) | MC _|H3AKH-5036M-ND | 24.77 18.78 50 | Gold | 2.72 (69.0) |HDMSOH-ND | 3.56 2.70 | AWLP-50/3.2-6-R 8MM=Double Ended — ey 
Gold _{'36 (91.44) | GR _ISARESOSRSNDEN| 16:73 12.69 10 | Tin | 0.71 (18.4) [HDMI0S-ND | 1.88 1.43 |AWLP-10/3.2-T-R Contact Finish ~ (Use “inches” only) 
Gold | 6(15.24) | MC Tecate) 1823 13.82 14 | Tin |0.91 (23.05)|HDM14S-ND | 1.88 1.43 | AWLP-14/3.2-T-R H = Gold " 
Gold | 6(15.24) | GR |H3AKH-6006G-ND | 16.70 12.66 in| igri (28.05) cages ; S=Tin 
60 | gold | 18(45.72)| MC |H3AKH-6018M-ND | 22.81 17.30 16 | Tin | 1.01 (25.64)|HDM16S-ND | 1.88 1.43 | AWLP-16/3.2-T-R No. of Contacts 
Gold | 18 (45.72) | GR |H3AKH-6018G-ND | 18.22 13.81 20 | Tin |1.21 (30.78) |HDM20S-ND | 2.09 1.59 | AWLP-20/3.2-T-R Call for complete part number and pricing 
No. of Dimension A Digi-Key Price Each No. of Dimension A Digi-Key Price Each 
Ss ULLI N Ss Contacts Inch (mm) Part No. 1 10 Contacts Inch (mm) Part No. il 10 
~ 2 Without Strain Relief, Without Polarizing Key 30 1.680 (42.66) $9324-ND 1.26 1.13 
10 0.680 (17.26) | $9296-ND A 37 34 1.880 (47.74) | $9325-ND 147 1.06 
” 14 0.880 (22.34) )$9297-ND 57 82 40 2.180 (55.36) | $9326-ND 1.37 1.23 
NEW! .1” IDC Socket RoHS; 16 0.980 (24.88)  |$9298-ND 61 55 5 Be a a Sonar ina 131 
Cc t (2) 20 1.180 (29.96)  |$9299-ND 66 60 : : : : 
onnectors 24 1.380 (35.04) _ |$9300-ND 97 88 
‘ ict 26 1.480 (37.58) |S9301-ND ot 82 
Features: Insulator Material: PBT 30% Glass 7 ” 
Fiber * Contact Material: Phosphor Bronze - Hee ian ee a . NEW! Pi IDC 
* Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * UL i . =I z F . 
Flammability Rating: 94V-0 * Current Rating: 40 2.180 (55.36) — |$9304-ND 1.07 97 Dip Plugs 
1Amp « Insulation Resistance: 3,000MQ 50 2.680 (68.06) $9305-ND 4.31 1.18 Feat lagulstonAtateriak PAT 30%. Gi 
minimum ¢ Contact Resistance: 30mQ = 7 - = a eatures: * Insulator Material: % Glass 
maximum « Dielectric Withstanding: 500 VAC With Strain Relief, With Polarizing Key Fiber * Contact Material: Phosphor Bronze 
¢ Mates with SBH11 Series * For 1.27mm 10 0.680 (17.26) $9306-ND 48 A4 * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 
Pitch Flat Ribbon Cable * Plating: Gold Flash 14 0.880 (22.34) | $9307-ND 68 61 * UL Flammability Rating: 94V-0 * Current 
16 0.980 (24.88) $9308-ND 73 66 Rating: 1Amp + Insulation Resistance: 
No. of Dimension A Digi-Key Price Each 20 1.180 (29.96) §$9309-ND 82 73 5,000MQ minimum « Contact Resistance: 
Contacts : Inch in) Eat Hom = 1 10 24 1.380 (35.04) _|$9310-ND 1.15 1.04 30mQ maximum» Dielectric Withstanding: 
Without Strain Relief, With Polarizing Key 26 7.480 (37.58)  |$9311-ND 111 99 tee hed Males ee A aera 
10 0.680 (17.26) |$9286-ND A 37 30 1.680 (42.66)  |$9312-ND 1.26 1413 Bold Eich a 
14 0.880 (22.34) | $9287-ND 57 50 34 1.880 (47.74)  |$9313-ND 147 1.06 
40 2.180 (55.36)  /$9314-ND 1.37 1.23 No. of Dimension A | Digi-Key 
16 0.980 (24.88) | $9288-ND 61 55 50 2.680 (68.08) _ |$9315-ND 1.69 151 Contacts Inch (mm) Part No. 
20 1.180 (29.96) | $9289-ND 66 60 60 3.179 (80.74) |S9316-ND 2.35 2.10 10 0.713 (18.10) [$9328-ND 78 70 
24 1.380 (35.04) | $9290-ND 97 88 64 3.379 (85.82) _[S9317-ND 3.12 2.80 14 0.907 (23.05) $9329-ND 88 79 
With Strain Relief, Without Polarizing Key 16 1.009 (25.64) $9330-ND 90 81 
26 1.480 (37.58) | $9291-ND a 82 10 0.680 (17.26)  |$S9318-ND 48 44 20 1.212 (30.78) | $9331-ND 97 87 
30 1.680 (42.66) | $9292-ND 1.03 93 14 0.880 (22.34) —|$9319-ND 68 61 26 1.512 (38.40) _|$9332-ND 1.32 118 
34 1.880 (47.74) | s9293-ND 92 83 16 0.980 (24.88) — /$9320-ND 73 66 30 1713 (43.50) |$9333-ND 152 137 
: 20 1.180 (29.96)  |$9321-ND 82 73 34 1.913 (48.58) | $9334-ND 1.41 1.26 
- 2.180 (55.36) See 1.07 a7 24 1.380 (35.04) _ |$9322-ND 1151.04 40 2.213 (56.20)  |$9335-ND 1481.33 
50 2.680 (68.06) | $9295-ND 1.31 1.18 26 1.480 (37.58) _|$9323-ND 111 99 50 2.717 (69.00) _|$9336-ND 1.81 1.62 
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OMROM. NEW! XG5 Discrete and XG4 IDC Connectors 


XG5: Discrete Wire Connectors 


Omrons’s XGS5 discrete wire termination connectors are trouble free IDC connectors that XG5 Discrete Wire Connectors 
accommodate individual wires with a quick and reliable IDC connection. Press fitting Fig. 1 — Double Row Wire Sockets Fig. 2— Cover Fig. 3 — Crimp Tool 
connections (IDC) are faster than crimping and more reliable thus reducing man-hours and DB é} 

z 


improving yield. The contacts are built into the connectors thereby reducing required parts 
count, storage and have a large current rating (3A). By using the simple unique lock-lever 
system, these connectors can be locked to the XG4A Locking Header or the XG4C Low 
Profile Box Headers. 


Features: * MIL Plugs discrete wiring capability »* Adaptable to a variety of covers for 
space-saving and discrete wire termination * Conforms to UL standards (file no. E 103202) 
and CSA standards (file no. LR 62678) 


Specifications: * Rated Current: 3A * Rated Voltage: 300VAC » Contact Resistance: 
20mQ maximum *» Insulation Resistance: 1,000MQ minimum =» Dielectric Strength: 
650VAC for 1 minute ¢ Insertion Durability: 50 times * Ambient Temperature (Operating): 
-55°C ~ 85°C 


XG4: Ribbon Cable Connectors 

Omron’s Industry standard ribbon cable connectors conform to MIL standards (MIL-C- 
83503) and offer cable connections for both female socket connectors and male header 
connections. Unique locking latch options ensure reliable connector mating in high 
vibration or hard to access area's. Protected headers are available in Vertical PCB, Right ZB ig. DB Snap-On Strain Fig. 11 — Locking Lever 
Angle PCB and an IDC cable mounted version. Box-type headers are intended for low | Right Angle 4 ail: Relief with Locks | for Box Headers 

profile applications and space saving requirements. All XG4 connectors have a polarizing Box Header I 

slot thereby preventing connectors from being plugged in either direction. 

Features: ¢ UL recognition (File No. E103202) 

Specifications: * Rated Current: XG4M and XG4E: 1A; XG4A and XG4C: 3A (rated 
current will depend on the socket you are using) * Rated Voltage: XG4M and XG4E: 
250VAC; XG4A and XG4C: 300VAC * Contact Resistance: 20mQ maximum » Insulation IDC Socket ‘Q 
Resistance: 1,000MQ minimum * Ambient Temperature (Operating): -55°C ~ 105°C 


No. of Digi-Key Price Each Omron No. of Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Contacts | Description Part No. 1 25 50 | Part No. Fig. | Contacts | Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
XG5 Discrete Wire Connectors 10 Box-Type Header Plug, R/A PCB Terminal OR897-ND 78 71 -63 | XG4C-1034 
10 Double Row Discrete Wire Sockets, 24AWG OR937-ND 2.51 2.26 2.01 | XG5M-1032-N 14 Box-Type Header Plug, R/A PCB Terminal OR985-ND 93 84 .75 | XG4C-1434 
16 — | Double Row Discrete Wire Sockets, 24AWG OR938-ND | 3.54 319 2.84] XG5M-1632-N 16 | Box-Type Header Plug, R/A PCB Terminal OR957-ND 96 87.78) XG4C-1634 
30 | Double Row Discrete Wire Sockets, 24AWG OR993-ND | 3.66 3.29 2.93/XG5M-3032-N 20 | Box-Type Header Plug, R/A PCB Terminal ORQ00-ND | 1.07 97  .86)XG4C-2034 
1 34 | Double Row Discrete Wire Sockets, 24AWG OR981-ND | 4.11 3.70 3.29/XG5M-3432-N 26 __| Box-Type Header Plug, R/A PCB Terminal ORQ02-ND | 1.22 1.10  .98|XG4C-2634 
40 | Double Row Discrete Wire Sockets, 244WG OR939-ND | 5.39 4.85 4.31|xG5M-4032-N| | 8 | 30 | Box-Type Header Plug, R/A PCB Terminal ORO95S-ND | 1.33 1.20 1.07)XG4C-3034 
50  |Double Row Discrete Wire Sockets, 244WG OR982-ND | 7.58 682  6.07|XG5M-5032-N 34 | Box-Type Header Plug, R/A PCB Terminal ORSO3-ND | 1.49 1.34 1.20/XG4C-3434 
60 _ | Double Row Discrete Wire Sockets, 24AWG oRg83-ND | 6.39 5.76 5.12|XG5M-6032-N pn oe oe a. as oe a eis oe i i eee 
XGS5 Accessories - y 4 e i ‘ g i 
2x5 | Compact Semi-Cover for XG5 (2 Required/Conn.) [ORO40-ND | 29. 26  .23/XG5S-0501 60__[Box:Type Header Plug, R/A PCB Terminal OBIGENO) 2.25 2.03 1.80) XG46-6034 
‘ : 64 Box-Type Header Plug, R/A PCB Terminal OR971-ND 2.59 2.34 — 2.08| XG4C-6434 
2x8 | Compact Semi-Cover for XG5 (2 Required/Conn.) |OR941-ND 30 0.27 .24| XG5S-0801 70 IDC Cable Mount Header Plug, with Long Lock OR999-ND 356 3.21 2.86|XG4E-1031 
‘i A 1g, with Long Locks i A Hi 
2x15 | Compact Semi-Cover for XG5 (2 Required/Conn.) |OR942-ND 33 «30 .27 | XG5S-1501 14 IDC Cable Mount Header Plug, with Long Locks | OR997-ND 376 339 3.01/XG4E-1431 
2 2x17 |Compact Semi-Cover for XG5 (2 Required/Conn.) | OR943-ND 29 = 26 .23 | XG5S-1701 16 IDC Cable Mount Header Plug, with Long Locks | OR998-ND 4.03 3.63  3.23|XG4E-1631 
2x20 |Campact Semi-Gover for XG5 (2 Required/Conn.) TOBSESNDE| 87 __.34'_.80| XG5S-2001 20 | IDC Cable Mount Header Plug, with Long Locks |OR991-ND | 419 3.78 3.36/XG4E-2031 
2x 25) Compact Semi-Cover for XG5 (2Required/Conn.) (ORAUANDg| = .87 8480) XG5S-2601 26 _| IDC Cable Mount Header Plug, with Long Locks _|OR972-ND | 5.62 5.06 _4.50|XG4E-2631 
2x 30_| Compact Semi-Cover for XG5 (2 Required/Conn.) | OR946-ND 343127 XG5S-3001 9 30 IDC Cable Mount Header Plug, with Long Locks [OR905-ND | 6.03 5.43  4.83|XG4E-3031 
3] —_|Handheld IDC Crimp Tool OR947-ND [129.96 —__——_ XY2B-7006 34 IDC Cable Mount Header Plug, with Long Locks |OR906-ND | 4.78 4.30 3.83|XG4E-3431 
40 | IDC Cable Mount Header Plug, with Long Locks |OR973-ND | 6.74 6.07 5.39|XG4E-4031 
10 Header Plug with Long Lock, Straight PCB Term. /OR880-ND 9.08 8.18 7.27) XG4A-1031 50 IDC Cable Mount Header Plug, with Long Locks | OR907-ND 5.59 5.04 4.48) XG4E-5031 
14 Header Plug with Long Lock, Straight PCB Term. /OR881-ND 1.04.94 -83 | XG4A-1431 60 IDC Cable Mount Header Plug, with Long Locks | OR974-ND 6.60 5.95 5.29|XG4E-6031 
16 Header Plug with Long Lock, Straight PCB Term. /OR884-ND 1.07 97 .86 | XG4A-1631 64 IDC Cable Mount Header Plug, with Long Locks _| OR975-ND 6.30 5.68 5.05] XG4E-6431 
20 Header Plug with Long Lock, Straight PCB Term. /OR885-ND 1.19 1.08 -96 | XG4A-2031 10 IDC Socket, One Polarizing Guide OR908-ND 75 68 -61 | XG4M-1030 
26 Header Plug with Long Lock, Straight PCB Term. |OR887-ND 1.35 1.22 1.09] XG4A-2631 10 IDC Socket with Strain Relief Set OR909-ND 94 85 .76 | XG4M-1030-T 
4 | 30 [Header Plug with Long Lock, Straight PCB Term. |OR888-ND | 148 1.34 1.19/XG4A-3031 10__|1DC Socket with Strain Relief and Locks ORQ10-ND | 1.38 1.24 1.11|XG4M-1030-U 
34 |Header Plug with Long Lock, Straight PCB Term. |OR890-ND | 1.65 1.49 1.33/XG4A-3431 14 | IDC Socket, One Polarizing Guide OR911-ND 76 69° 61|XG4M-1430 
40 | Header Plug with Long Lock, Straight PCB Term. |OR892-ND | 1.86 1.68 1.49) XG4A-4031 14 | IDC Socket with Strain Relief Set OR912-ND | 1.09 .99 88) XG4M-1430-T 
50 |Header Plug with Long Lock, Straight PCB Term. |OR894-ND | 2.21 199  1.77/XG4A-5031 14 _| IDC Socket with Strain Relief and Locks ORG13-ND | 1.61 145 1.29/XG4M-1430-U 
60 _|Header Plug with Long Lock, Straight PCB Term. |ORQ63-ND | 2.50 2.25 2.00/XG4A-6031 16 | IDC Socket, One Polarizing Guide OR914-ND 91 83 .74/ XG4M-1630 
16 | IDC Socket with Strain Relief Set ORO76-ND | 1.44 1.03  .91/XG4M-1630-T 


64 Header Plug with Long Lock, Straight PCB Term. | OR965-ND 2.88 2.60 2.31] XG4A-6431 


10 [Header Plug with Long Lock, R/A PCB Terminal |OR1001-ND| 91 82 .73|XG4A-1034 my ne socket with Strain Relief and Locks eee ‘a ier 14 xo eau 
14 Header Plug with Long Lock, R/A PCB Terminal | OR882-ND 1.04.94 -83 | XG4A-1434 ine : 9 7 i 5 
4 : 20 | IDC Socket with Strain Relief Set ORS17-ND | 1.18 1.07  .95|XG4M-2030-T 
16 | Header Plug with Long Lock, R/APCB Terminal [ORSUQ NER) 1.07 87 86) XG4A-1634 20 _ IDC Socket with Strain Relief and Locks ORO49-ND | 1.99 1.79 1.59/XG4M-2030-U 
20 Header Plug with Long Lock, R/A PCB Terminal OR886-ND 1.19 1.08 -96 | XG4A-2034 6 IDC Socket, One Polarizing Guide 0R918-ND 1.22 1.10 98 |XG4M-2630 
26 Header Plug with Long Lock, R/A PCB Terminal OR961-ND 1.35 1.22 1.09] XG4A-2634 26 IDC Socket with Strain Relief Set 0R919-ND 1.52 137  1.22|XG4M-2630-T 
5 30 | Header Plug with Long Lock, R/A PCB Terminal /OR889-ND 1.48 1.34 1.19) XG4A-3034 26 | IDC Socket with Strain Relief and Locks OR920-ND 234 241  1.88)XG4M-2630-U 
34 | Header Plug with Long Lock, R/A PCB Terminal | OR891-ND 1.65 1.49 1.33) XG4A-3434 30 | IDC Socket, One Polarizing Guide 0R921-ND 1.34 1.21 1.081XG4M-3030 
40 Header Plug with Long Lock, R/A PCB Terminal | OR893-ND 1.86 1.68 1.49} XG4A-4034 30 IDC Socket with Strain Relief Set OR992-ND 1.67 1.51 1.34|XG4M-3030-T 
50 Header Plug with Long Lock, R/APCB Terminal |OR962-ND | 2.21 1.99  1.77|XG4A-5034 30 _ | IDC Socket with Strain Relief and Locks OR996-ND | 2.59 2.34 2.08 /XG4M-3030-U 
60 Header Plug with Long Lock, R/A PCB Terminal | OR964-ND 2.50 2.25 2.00] XG4A-6034 34 IDC Socket with Strain Relief Set OR977-ND 1.99 1.79 1.59] XG4M-3430-T 
64 [Header Plug with Long Lock, R/APCB Terminal |OR966-ND | 288 260 2.31|XG4A-6434 34 _| IDC Socket with Strain Relief and Locks OR922-ND | 2.83 2.55 _2.27|XG4M-3430-U 
{0x2 |Dual Header Plug with Long Lock, R/APCB Term. [OR1000-ND| 3.90 352 3.13/XG4A-1039-A | | 10 / 40  |IDC Socket, One Polarizing Guide OR923-ND | 1.55 1.40 1.24/XG4M-4030 
14x 2. |Dual Header Plug with Long Lock, R/A PCB Term. |OR883-ND | 4.34 3.91 3.47/XG4A-1439-A 40 | 1DC Socket with Strain Relief Set OR924-ND | 1.93 1.75  1.55|XG4M-4030-T 
16x2 | Dual Header Plug with Long Lock, R/A PCB Term. | OR879-ND 4.77 4.30 3.82] XG4A-1639-A 40 IDC Socket with Strain Relief and Locks OR948-ND 3.20 2.89 _2.57| XG4M-4030-U 
20x 2 | Dual Header Plug with Long Lock, R/A PCB Term. |OR989-ND | 5.64 5.08 4.51|/XG4A-2039-A 50 | IDC Socket, One Polarizing Guide OR925-ND 1.89 1.70  1.52)XG4M-5030 
26x 2_ | Dual Header Plug with Long Lock, R/APCB Term. |OR953-ND | 6.51 5.86 _5.21|XG4A-2639-A 50 | IDC Socket with Strain Relief Set OR987-ND | 2.36 213 1.89) XG4M-5030-T 
6 | 30x2 |Dual Header Plug with Long Lock, R/APCB Term. |OR954-ND | 6.94 6.25  5.56|XG4A-3039-A 50__| IDC Socket with Strain Relief and Locks OR988-ND | 3.82 3.44 3.06 XG4M-5030-U 
34x 2. | Dual Header Plug with Long Lock, R/APCB Term. |OR959-ND | 7.81 7.03 6.25] XG4A-3439-A 60 | IDC Socket with Strain Relief Set ORS78-ND | 260 234  2.08/XG4M-6030-T 
40x 2 Dual Header Plug with Long Lock, R/APCB Term. |OR960-ND | 9.40 8.46  7.52|XG4A-4039-A 60__| IDC Socket with Strain Relief and Locks ORQ79-ND | 4.42 3.98 _ 3.54 | XG4M-6030-U 
50x 2 | Dual Header Plug with Long Lock, R/A PCB Term. |OR955-ND | 10.41 9.37 8.33|XG4A-5039-A 64 | !DC Socket with Strain Relief Set OR9B0-ND | 2.99 2.69 2.40) XG4M-6430-T 
60x2_ |Dual Header Plug with Long Lock, R/A PCB Term. |OR956-ND | 12.14 10.93 9.72|XG4A-6039-A 64__| IDG Socket with Strain Relief and Locks ORGZE:NDE| 5.45 4.91 4.36 | XG4M-6430-U 
64x2_|Dual Header Plug with Long Look, R/A PCB Term. [ORG95-ND | 13.93 12.54 11.15| XG4A-6439-A 4 tae eae ee Ce Eaters 
10° | Box-Type Header Plug, Straight PCB Terminal — }ORCGGND| = 827466) XG40-1031 16 | Snap-On Strain Relief with Locks (Optional) ORG29-ND | 51 46  .41/xG4S-1604 
14 |Box-Type Header Plug, Straight PCB Terminal = /OR898-ND)) =.93 8475) XG4C-1431 20 | Snap-On Strain Relief with Locks (Optional) oR930-ND | 51 46 41 |XG4S-2004 
16 | Box-Type Header Plug, Straight PCB Terminal — (ORSBENDR) «= 9687.78) XG4C-1631 26 _| Snap-On Strain Relief with Locks (Optional) OR931-ND | 54 _.49__—.44/XG4S-2604 
20 | Box-Type Header Plug, Straight PCB Terminal = ORSON) 1.07 97.86) XG40-2031 30 | Snap-On Strain Relief with Locks (Optional) ORG32-ND | 51 46 41 /XG4S-3004 
26 | Box-Type Header Plug, Straight PCB Terminal OR901-ND 1.22 1.10 .98|XG4C-2631 34 | Snap-On Strain Relief with Locks (Optional) OR933-ND 51.46 41) XG48-3404 
7 30 | Box-Type Header Plug, Straight PCB Terminal ORO94-ND | 1.33 1.20 1.07) XG4C-3031 40 | Snap-On Strain Relief with Locks (Optional) OR952-ND 50 46 — .41/XG4S-4004 
34 | Box-Type Header Plug, Straight PCB Terminal OR984-ND | 1.49 1.34 1.20)XG4C-3431 50 | Snap-On Strain Relief with Locks (Optional) OR951-ND 61 55  .49|XG4S-5004 
40 |Box-Type Header Plug, Straight PCB Terminal © |OR950-ND | 1.68 1.51  1.35|XG4C-4031 60 _ | Snap-On Strain Relief with Locks (Optional) OR934-ND | 56 51 __—.45|X@4S-6004 
50 | Box-Type Header Plug, Straight PCB Terminal + |OR986-ND | 1.99 1.79 1.59)XG4C-5031 64 __ | Snap-On Strain Relief with Locks (Optional) OR935-ND [61.55 49 |/XG4S-6404 
60 Box-Type Header Plug, Straight PCB Terminal OR968-ND 2.25 2.03 1.80] XG4C-6031 XG4 Accessories 
64 Box-Type Header Plug, Straight PCB Terminal OR970-ND 2.59 2.34 2.08] XG4C-6431 1 = Lock Lever II for XG4C Box Headers OR936-ND 39.35 -31 | XG4Z-0002 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SIMI Mini D Ribbon (MDR) Connectors 


Fig. 1 — IDC Wiremount 


* Glass Reinforced Polyester (PBT) * UL 94V-0 
© Wiping Area: 30” minimum Gold * Wire 
Accommodation: Gray: 26AWG Solid, Black: 
28AWG Stranded, 30AWG Solid * IEEE 1284C 
Interface as a 36 Contact Connector 


Fig. 6 — Boardmount Thru- 
Hole Vertical 


* Glass Reinforced Polyester (PBT) * UL 94V-0 
¢ Wiping Area: 30” minimum Gold * IEEE 
1284C Interface as a 36 Contact Connector 
* Interface latch 


Fig. 11 — Plastic Solder Junction 
Shell, Non-Shielded 


Glass Reinforced Polyester (PBT) * UL 94V-0 
* Quick release metal latching mechanism 


Fig. 2— Solder Connector 50 


Glass Reinforced Polyester (PCT) 
* UL 94V-0 © Wiping Area: 20y” minimum 
Gold * Solder Area: Tin-Lead * Wire Accom- 
modation: 24, 26, 28 and 30AWG 

Note: Use only unshielded backshell 
103xx-52F0-008 or 103xx-52A0-008 


Fig. 7 — Surface Mount Right Angle 


*Glass Reinforced Polyester (PCT) 
© UL 94V-0 © Wiping Area: 20y” minimum 
Gold * Interface latch 


Fig. 12 — Metal Junction Shell 
for Round Cable 


Fig. 3 — Boardmount Thru-Hole Right 
Angle 


¢Glass Reinforced Polyester (PCT) 
*UL 94V-0 * Wiping Area: 30y” minimum 
Gold * IEEE 1284C Interface as a 36 Contact 
Connector 


Fig. 8 — Surface Mount Right Angle 


¢Glass Reinforced Polyester (PCT) 
© UL 94V-0 © Wiping Area: 20y” minimum 
Gold ¢ Interface latch 


Fig. 13 — 60° Metal Junction Shell for 
Round Cable 


Fig. 4 — IDC Wiremount Panelmount 


* Glass Reinforced Polyester (PBT) * UL 94V-0 
¢ Wiping Area: 30y” minimum Gold * Wire 
Accommodation: 28AWG Stranded, 30AWG 
Solid * IEEE 1284C Interface as a 36 Contact 
Connector Interface latch 


Fig. 9 — Boardmount Compliant Pin 


*Glass Reinforced Polyester (PBT) 
¢ UL 94V-0 © Wiping Area: 30” minimum 
Gold * Tails: Gold Flash 


Fig. 14 — MDR Cable Assembly Plug 


Dimension A = Length 
(from Strain Relief to Strain Relief) 


Fig. 5 — Boardmount Thru-Hole Right 


¢Glass Reinforced Polyester (PBT) 
© UL 94V-0 © Wiping Area: 30y” minimum 
Gold ¢ Interface latch 


Fig. 10 — Plastic Shielded Junction 
Shell for Round Cable 


* Outer Shell Material: ABS * UL 94V-0 
Inner Shell Material: Steel, 020” * Plating: 
Nickel 


Fig. 15 — Rugged Thumb-screw 
Retention and EMI Shielded 
Junction Shell 


Dimension A = Length 
(from Strain Relief to Strain Relief) 


Fig. 16 — Rugged Thumbscrew Retention and EMI 
Shielded Junction Shell 


Fig. 17 — /O Mounting Hardware Fig. 18 — Board Lock and Panel Mounting Screws 


jp—A—+|"" Cam 
C4 3341-10) . 3M # A 
B 3341-16| . 3344-26 | M2.6 x 8mm 
3341-17 | . 3344-3. | M2.5 x 6mm 
@ .16 (4.0) 3341-13} . 3344-38 | M2.5 x 8mm 
TZ 3341-25) . 3344-4 | #4-40 x 1/4 
3341-31 | . 3344-44 | #4-40 x 3/8 
D 3341-32 | 
Dimension A = Length 
(from Strain Relief to Strain Relief) * Material: Stainless Steel « Plating: Passivated 
No. of| Dim. A | Digi-Key Price Each 3M No. of| Dim. A | Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | Color | Pos. | In. (mm) | PartNo. il 10 100 250 | Part No. Fig. | Color | Pos. | In. (mm) | PartNo. 1 10 100 250 | Part No. 
Plugs — Shielded, .050” Black | 40 | 1.81 (46.1) [3M1825-ND 530 447 4.03 3.83 |10240-6212PC 
Black | 14 | .72 (18.2) [MPB14A-ND 487 440 370 351) 10114-6000EC Black | 50 | 2.06 (52.4) |3M1827-ND 562 473 4.27 4.05 |10250-6212PC 
Black | 20 | .87 (22.0) |MPB20A-ND 5.03 4.24 3.83 3.63 | 10120-6000EC 6 | Black | 68 | 2.51 (63.8) |3M1829-ND 6.57 5.53 5.00 4.74 | 10268-6212PC 
Black | 26 | 1.02 (25.8) | MPB26A-ND 5.20 438 3.95 3.75 | 10126-6000EC Black | 80 | 2.81 (71.5) |3M1830-ND 886 7.46 674 — 6.39|10280-6212PC 
Black | 36 | 1.27 (32.2) | MPB36A-ND 624 525 4.74 4.50 | 10136-6000EC Black | 100 | 3.31 (84.2) |3M1831-ND 948 7.98 7.24 6.84 | 102A0-6212PC 
4 | Black |_40_| 1.37 (34.7) | MPB40A-ND 8.45 5.43 4.90 __4.65 | 10140-6000EC Beige | 14 | 1.16 (29.5) |3M1810-ND 757 6.37 «5.76 5.46 | 10214-1210PE 
Black | 50 | 1.62 (41.1) /MPBSOA-ND 8.88 5.80 5.23 4.97) 10150-6000EC Beige | 20 | 1.32 (33.4) |3M1813-ND 7.74 651 5.88 5.58 | 10220-1210PE 
Black | 68 | 2.07 (52.5) |MPBBBA:ND) 707 5.95 5.38 5.10) 10168-6000EC 7 | Beige | 26 | 1.50 (38.2) |3M1817-ND 8.05 678 612 5.81 /10226-1210PE 
Black | 80 | 2.37 (60.1) | MPB80A-ND 859 7.23 653 6.20) 10180-6000EC Beige | 40. | 1.85 (47-1) |3M1823-ND 930 783 707 671 /10240-1210PE 
Black | 100. | 2.87 (72.8) | MPB100A-ND 10.21 860 7.76 7.37 | 101A0-6000EC : : : 
Beige | 50 | 2.06 (52.4) |3M1826-ND 973 819 7.40 _7.02 | 10250-1210PE 
Gray |_ 68 | 2.07 (52.5) |MPA68A-ND. 649 5.46 «4.93 4.68 | 10168-6010EC 7 
Beige | 14 | 1.16 (29.5) [3M6469-ND 809 681 615 5.04|10214-1STOPE 
Black | 14 | .72 (18.2) [3M1767-ND 641 539 487 4.62/10114-3000PE : 
Beige | 20 | 1.31 (33.3) |3M6470-ND 826 695 6.28 — 5.96 |10220-1S10PE 
Black | 20 | .87 (22.0) |3M1768-ND 697 587 5.30 — 5.03] 10120-3000PE a | Beige | 28. |1.46 <37.2) MRReaNE mee’. “Veg: ese «690 110096 1S10EE 
» | Black | 26 | 1.02 (25.8) |3M1769-ND 778 655 591 — 5.61| 10126-3000PE eige 46 (37.2) ' : : ; 
Black | 36 | 1.27 (32.2) |3M1770-ND 826 695 6.28 5.96|10136-3000PE Beige | 40 | 1.81 (46.1) }3M6472-ND 992 8.35 7.54 7.16 | 10240-1S10PE 
Black | 40 [41.37 (34.7) [3M1771-ND 865 728 658 624/10140-3000PE Beige | 50 | 2.06 (52.4) | 3M6473-ND 10.40 8.75 7.90 __7.50 |10250-1S10PE 
Black | 50 _| 1.62 (41.1) |SMt772-ND 9.347.860 7.10 6.74 | 10150-3000PE Black | 14° | 1.16 (29.5) ) 3M1734-ND 869 7.32 6.61 6.27 | 10214-R21TS 
Black | 20 | 1.31 (33.3) |3M1806-ND 73.64. 11.48 ~+10.37 9.84 | 10120-52B2PC Black | 36 | 1.71 (43.5) |3M1735-ND 919 7.74 6.99 6.63 | 10236-R21TS 
3 | Black | 26 | 1.46 (37.2) /3M1807-ND 1414. 1190 10.75 10.20) 10126-52B2PC 9 | Black | 40 | 1.81 (46.1) |3M1736-ND 9.36 7.88 71 6.75 | 10240-R21TS 
Black | 36 | 1.71 (43.5) |3M1808-ND 14.66 12.34 11.14 — 10.58 | 10136-52B2PC Black | 68 | 2.51 (63.8) | 3M1737-ND 10.90 9.17 8.28 7.86 | 10268-R21TS. 
Black | 50 | 2.06 (52.4) |3M1809-ND 15.31 12.88 11.63 _11.04 | 10150-52B2PC Black | _80_| 2.81 (71.5) |3M1738-ND 14.85 12.50 11.29 10.71 |10280-R21TS. 
Receptacles — Shielded, .050” Connector Junction Shells — .050” 
Black | 20 11.31 (33.4) [MRB20A-ND 888 748 675 6.41) 10220-0210EC Beige | 14 | 1.02 (25.9) ]3M1739-ND 468 3.94 356 3.38) 10314-3210-000 
Black | 26 | 1.46 (37.2) | MRB26A-ND 961 809 7.30 6.93) 10226-0210EC Beige | 20 | 1.17 (29.7) |3M1740-ND 4.06 342 3.09 2.93 |10320-3210-000 
4 | Black | 36 | 1.71 (43.5) | MRB36A-ND 10.77 9.07 += 8.19 _—«7.77 | 10236-0210EC Beige | 26 | 1.32 (33.5) |3M1741-ND 414 3.49 3.15 2.99 | 10326-3210-000 
Black | 40 | 1.81 (46.1) | MRB40A-ND 11.32 9.52 8.60 8.16 | 10240-0210EC 10 | Beige | 36 | 1.57 (39.8) |3M1742-ND 422 356 3.21 3.05 | 10336-3210-000 
Black | 50 _| 2.06 (52.4) | MRBSOA-ND. 12.52 10.54 9.52___9.08 | 10250-0210EC Beige | 40 _| 1.67 (42.4) |3M1765-ND 478 4.03 —_—-3.64_—_-3.45 | 10340-3210-000 
Black 68 | 2.51 (63.8) | MRB68A-ND 14.62 12.31 11.11 10.55 | 10268-0210EC Beige | 50 | 1.92 (48.7) |3M1743-ND 4.35 3.66 3.31 3.14 | 10350-3210-000 
Beige | 14 | 1.16 (29.6) |3M1811-ND 4.200 354 3.20 3.03) 10214-55G3PC Beige | 68 | 2.37 (60.1) |3M1744-ND 445 375 3.39 ~—-3.21 | 10368-3210-000 
Belge | 20 | 1.81 (33.4) (OMI813-ND 3.72 3.14 2.83 2.69) 10220-5563PC Black | 14 | 1.16 (29.5) |3M1745-ND 6.99 5.88 5.31 5.04 |10314-52F0-008 
Beige) 20. / 1.81 (33.4) eae War <GO8:) sede, 315) 10020 Sonake Black | 20 | 1.31 (33.3) |3M1746-ND 720 6.06 5.47 5.19 | 10320-52F0-008 
Belge | 26 | 1.46 (37.2) [SMIgieeND 4.04 340 3.07, 2.81) 10226-5563PC 41 | Black | 26 | 1.46 (37.2) |3M1747-ND 740 623 563 534 |10326-52F0-008 
5 [Beige | 36 | 1.71 (43.5) |3M1820-ND 443 3.73 _3.37__—_—-3.20 | 10236-55G3PC Black | 36 | 4.71 (435) |3Mi748-ND 749 630 569  540|10996-59F0-008 
Beige | 36 | 1.71 (43.5) |3M1821-ND 443. 373 3.37  3.20/ 10236-55H3PC Black | 50 |2.06 (524) | 3M1749-ND Suh. eda amas _ ass |4OsspROEasiGe 
Beige | 40 | 1.81 (46.1) |3M1824-ND 549 462 418 3.96] 10240-55G3PC 3 : : - : - 
a — | 14 /1.01 (25.8) [3M1750-ND 1140 959 866  8.22]10314-A200-00 
ige | 50 | 2.06 (52.4) |3M1766-ND 520 438 395 3.75) 10250-55H3PC 
Beige | 68 | 2.51 (63.8) |3M1828-ND 6.76 5.69 514 4.88|10268-5SH3PC — | 20 | 1.17 (29.7) )3M1751-ND 1015 854 7.72 7.82 | 10320-A200-00 
— | 26 | 1.32 (33.5) |3M1752-ND 10.92 919 830 7.88 |10326-A200-00 
Black | 68 | 2.51 (63.8) |3M1832-ND 10.82 9.10 8.22 _~—7.80 | 10268-5JBEPC. 12 
Black | 14 | 1.16 (29.5) |SM1812-ND 453. 3.82. 345. 3.27 | 10214-6212PC — | 36 | 1.57 (39.8) | 3M1753-ND 11.54 9.72 8.77 8.33) 10336-A200-00 
g | Black | 20 | 1.31 (33.4) /3M1816-ND 4.76 4.01 3.62 3.44 | 10220-6212PC — | 40 | 1.67 (42.4) | 3IM1754-ND 12.38 10.42 9.41 8.93 | 10340-A200-00 
Black | 26 | 1.46 (37.2) |3M1819-ND 4.93 415 3.75 3.56 | 10226-6212PC — [50 | 1.92 (48.7) |3M1755-ND 12.90 10.85 9.80 9.30 [10350-A200-00 
Black | _36__| 1.71 (43.5) |3M1822-ND 5.08 4.27 3.86 3.66 | 10236-6212PC + Over-molded 4-40 thumbscrew A Discrete 4-40 thumbscrew shell kit (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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3M ini Ribbon (MDR) Connectors (com) [OES 


SATA Connectors 


* Quantity of 10 equals 10 pairs 


SDR Connectors 
and Cable Assemblies 


RoHS 


commuae? 


No. of| Dim. A | Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | Color | Pos. | In. (mm) | Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
wl 68 | 2.37 (60.1) |3M1756-ND 13.52 11.38 10.27 9.75 | 10368-A200-00 
= 100 | 3.16 (80.2) |3M1757-ND 15.08 12.69 11.46 10.88 | 103A0-A200-00 
— 14 | 1.02 (25.8) |3M1758-ND 9.94 8.37 7.56 7.17 | 10314-A500-00 
_ 26 | 1.32 (33.5) | 3M1759-ND 11.59 9.75 8.81 8.36 | 10326-A500-00 
| °— 36 | 1.57 (39.8) | 3M1760-ND 11.79 9.93 8.96 8.51 | 10336-A500-00 
- 40 | 1.67 (42.4) |3M1761-ND 14.04 11.82 10.67 10.13 | 10340-A500-00 
= 50 | 1.92 (48.7) | 3M1762-ND 13.10 11.03 9.96 9.45 | 10350-A500-00 
= 68 | 2.37 (60.1) |3M1763-ND 14.00 11.78 10.64 10.10 | 10368-A500-00 
MDR Cable Assemblies 
Beige | 26 | .5 meters | MCA106-.5-ND 54.03 47.28 44.92 42.22 | 14526-EZ5B-050-02C 
Beige | 26 1 meter |MCA107-1-ND 60.22 52.70 50.07 47.05 | 14526-EZ5B-100-02C 
Beige | 26 2meters |MCA108-2-ND 72.61 63.54 60.36 56.73 | 14526-EZ5B-200-02C 
Beige | 26 3 meters |MCA109-3-ND 84.99 74.37 70.65 66.40 | 14526-EZ5B-300-02C LB 
Beige | 36 1 meter _|MCA116-1-ND$ 71.41 62.49 59.36 55.79 | 14T36-SZ6B-100-0HC L 
Beige | 36 2meters |MCA117-2-ND$ 81.63 71.43 67.86 63.78 | 14T36-SZ6B-200-0HC 
14 | Beige | 36 5S meters |MCA118-5-ND$ | 116.99 102.37 97.25 91.40 | 14736-SZ6B-500-0HC Straight to Right Angle Shown 
Beige | 50 1 meter |MCA110-1-ND$ | 103.71 90.75 86.22 81.03 | 14T50-SZWB-100-ONC 
Beige | 50 2meters |MCA111-2-ND$ | 120.74 105.65 100.37 94.33 | 14T50-SZWB-200-0NC 
Beige | 50 5 meters |MCA112-5-ND$ | 177.62 155.42 147.65 138.77 | 14T50-SZWB-500-0NC. Dimensions — mm | No. of | Digi-Key Price Each 3M 
Beige | 50 1 meter |MCA113-1-NDA | 106.10 92.84 88.20 82.89 | 14B50-SZWB-100-ONC Fig. | Description A B c Pos. | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Beige | 50 | 2meters /MCA114-2-NDA) 124.43 108.88 103.44 —_ 97.22 | 14B50-SZWB-200-0NC SATA Plugs 
Beige | 50 | Smeters |MCA115:5-NDA | 180.59 158.02 150.12 _ 141.09 | 14B50-SZWB-500-0NC | [RASMTGoldFash 1746 1750 400] 7 |aMS56TND | 60 45 32 /5607-4200-SH 
Sa ee Pisital Camera fable TEES PIERRE ESTER en Vertical, PCB Gold Flash| 16.78 8.40 5.70 | 7 |3M5562-ND | 57.43.31 |5607-5102-SH 
15 | Gray | 26 | Smeters |MCA123-5-ND | 7330 6414 60.93 57.27] 14B26-SZ3B-500-03C 2 Sa coe al qe ae ren 53 Sree aa tee oe oe oh 
Gray | 26 | 10 meters |MCA122-10-ND | 106.88 93.52 88.85 83.50 | 14B26-SZ3B-A00-03C : - : SATA Receptacles : ~ - 
High-Flex Digital Camera Cable 7 7 Eon 
Black] 26] Qmelers |MCATS1-2-ND | 79.71 69.75 66.27 62.28 | 14826-SZ3B-200-04C 3 RA SMT Oe ay ee oasis Be 1S ee 
15 | Black) 26 5 meters |MCA130-5-ND 109.94 96.20 91.39 85.89 | 14B26-SZ3B-500-04C 4 Vertical, PCB SOK 42.73 5.00 14.15 29 |3M5558-ND 0.43 133 130 5622-2103-ML 
Black | 26 | 10 meters |MCA129-10-ND | 160.32 140.28 133.27 125.25 | 14B26-SZ3B-A00-04C seat a 4s : : i : : : 
High Speed Digital CameraLink™ Cable, Right Angle Vertical, Pressfit, 30y” [42.73 10.00 14.15 22 3M5559-ND | 2.52 1.89 1.35 |5622-2603-ML 
te | Beige/] 26 | 2meters [MCAT26-2-ND ] 116.91 10230 97.19 91.34 | 14H26-SZLM-200-0LC SATA Signal Cables 
Black | 26 | Smeters |MCA125-5-ND | 161.25 141.10 134.04 125.98 | 14H26-SZLM-500-OLC R/A to RVA, L= 1M 125 125 — | 7 /3MSS64-ND | 3.09 2.32 1.65 |5602-11-0000-000 
Right Angle Digital Camera Cable R/A to R/A, L= 0.5M 125. 125 — 7  |3M5565-ND | 2.76 2.07 1.48 |5602-11-0000-500 
te | Sta] 26 | 2meters J MCA128-2-ND 99.38 86.96 82.61 77.64 | 14H26-SZ3M-200-03C 5 [STR to R/A, L= 1M 15.5 125 — 7 |3M5566-ND | 3.09 232 1.65 |5602-21-0000-000 
Black | 26 | Smeters |MCA127-5-ND | 137.06 119.93 113.93 _ 107.08 | 14H26-SZ3M-500-03C STRtoR/A,L=0.5M | 15.5 125 — | 7 |3MSS67-ND | 2.76 2.07 1.48 |5602-21-0000-500 
Right Angle, High-Flex Digital Camera Cable STR to STR, L= 1M 165 155 — 7__|3M5568-ND | 3.09 2.32 1.65 | 5602-22-0000-000 
46 | Black] 26 ] 2meters JMCA133-2-ND | 122.77 107.43 102.06 95.92 | 14H26-SZ3MI-200-04C STRto STR, L=0.5M | 15.5 15.5 — | 7 |3M5743-ND | 2.76 2.07 1.48 | 5602-22-0000-500 
Black | 26 5S meters |MCA132-5-ND 169.31 148.15 140.75 132.28 | 14H26-SZ3M-500-04C Power Cable 
NEW! Tooling NEW! 6 |“Y" Configuration - - _ 15 |3M5563-ND | 4.68 3.51 2.50 | 5601-22-127-200 
Crimp Tool Kit for IDC Plug 3M3820-ND__| 1897.50 = = — 3829 § With mounting flange 
+ Over-molded 4-40 thumbscrew _A Discrete 4-40 thumbscrew shell kit 
Digi-Key Pricing 3M H H 
Fig. | Description Part No. 1 100 500 1,000 | Part No. Shielded Compact Ribbon (SCR) 
Jack Sockets, .050” 
M2.5/M2.5 MDVS10-ND 2.16 164.32 743.60 1352.00 |3341-10BULK Connectors 
akan BOS ND 1 eH eres iene eee Features: * Robust ribbon style contact for reliable, repetitive plugging »* 360° shielding for excellent EMI 
47 |M2.5/#4-40 MDVS13-ND 1.56 118.50 536.25 975.00 3341-13BULK protection * 10 contacts can carry signal or power (up to 1A per pin) ¢ Polarized to provide proper cable 
M2.5/M2 MDVS25-ND 3.00 297.52 1029.60 1872.00 3341-25 insertion * Vibration resistant Specifications: ¢ Insulation Material: Glass-filled LCP or Glass-filled Nylon 
M2.5/#4-40 MDVS31-ND 1.73 731.14 593.45 7079.00 3341-31BULK ¢ Flammability: UL 94V-0 * Color: Black * Contact Material: Phosphor Bronze or Copper Alloy » Shroud 
M2.5/#4-40 MDVS32-ND 200 151.68 686.40 1248.00 |3341-32BULK Material: Steel * Current Rating: 1A * Voltage Rating: 150VAC/200VDC » Temperature Rating: -55°C ~ 
85°C Dimensions in mm 
Digi-Key Pricing 3m 
Fig. | Description Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 
Screws (Steel with Zinc Plating), .050” 
Board Lock Screw, M2.6 x 8mm MDVT26-ND* 3.60 25.20 105.00 192.00 |3344-26 
Board Lock Screw, M2.5 x 6.0mm MDVT03-ND* 11.40 79.80 332.50 608.00 | 3344-3 
18 | Panel Mount Screw, M2.5x 8.0mm | MDVT38-ND* 3.60 25.20 105.00 192.00 |3344-38 
Board Lock Screw, #4-40 x 1/4” MDVT04-ND* 11.10 77.70 323.75 592.00 | 3344-4 
Panel Mount Screw, #4-40 x 3/8” MDVT44-ND* 12.60 88.20 367.50 672.00 | 3344-44 


Digi Key Price Each 3M 
Fig. | Description Part No. if 10 100 | Part No. 
{ Receptacle, Wiremount 3M6453-ND 3.64 3.07 2.77 |36210-0100FD 
Receptacle, Wiremount 3M6459-ND 3.74 3.15 2.85 | 36210-0100PL 
2 | Plug, SMT 3M6456-ND 6.78 5.71 6.16 |36110-1110PL 
3 | Plug, Right Angle, Thru-Hole 3M6457-ND 5.84 4.92 4.44 | 36110-2220PE 
4 _|Plug, Solder 3M6458-ND 5.49 4.62 4.18 |36110-3000FD 
Accessories 
___ |Backshell for Receptacle 3M6454-ND 7.38 6.22 5.61 | 36310-3200-008 
Backshell for Plug 3M6455-ND 8.22 6.92 6.25 | 36310-F200-008 


NEW! |/O Interconnect System 
2.0mm for IEEE 1394 


Features: * Robust ribbon style contact for reliable, repetitive plugging » Six contacts can carry signal or power (up 
to 1A per pin) © Polarized to provide proper cable insertion » Vibration resistant Specifications: « Insulation Material: 
Glass Reinforced Polyester (PBT) * Flammability: UL 94V-0 * Color: Black * Contact Material: Copper Alloy » Plating: 
Underplating: Nickel; Wiping Area: 201” minimum Gold * Wire Accomodation: 18AWG maximum * Current Rating: 1A 
Voltage Rating: 150VAC/200VDC * Insulation Resistance: >5x108 Q at SOOVDC » Withstanding Voltage: 500VRms for 1 
minute * Temperature Rating: -55°C ~ 85°C 


Dimensions in mm 


No. E 
of | Dim.A Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | Description Pos.| In. (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
{_|MDR Recept.- SDR Plug | 26 —___|MCAT00-5-ND [219.95 192.46 171.84 [1MF26-[560-00C-500 
> |RIASDR Plug- MOR Plug] 26 —~|MCAT01-2-ND 192.00 168.00 150.00 |1MF26-[576-00C-200 
RV/A MDR Plug - SDR Plug | 26 —___|MCA102-5-ND|249.36 218.19 194.82 | 1MF26-L586-00C-500 
3_[MDR Recept.-SDR Plug | 26 —~_[MCA103-2-ND [197.60 172.90 154.38 [1MG26-LFW0-00C-200 
4, | SDR Plug - SDR Plug 26 —~|MCA104-5-ND [324.37 283.83 253.42 |1SF26-L120-00C-500 TG Price Each an 
PVA SDR Plug - SDR Plug | 26 — ___|MCA105-2-ND| 297.25 260.10 232.23 | 1SF26-L136-00C-200 : a gt Ney 
Header — SMT, R/A 14 | .79(20) |MSDS14-ND | 951 8.00 7.23 |12214-8250-00FR Higa Description Banting! t 2 PORE Batting: 
5 | Header — SMT. B/A 26 | 98 (24.8) |MSDS26-ND | 10.50 884 7.98 |12226-8250-00FR 1 |Plug, R/A, Upright, Thru-Hole, Straight Tabs [39422-ND 288 269 250 |3E106-2220KV 
Header—Thru-Hole, R/A | 14 | .79(20) |MSDR14-ND | 7.92 6.67 6.02 |12214-5150-OOFR Plug, R/A, Upright, Thru-Hole, Kinked Tabs _|3M9423-ND 2.95 2.76 2.56 _|3E106-2230KV 
6 |Header—Thru-Hole, R/A | 26 | 98 (24.8) |MSDR26-ND | 892 7.51 6.78 | 12226-5150-O0FR 2__| Plug, Right Angle, Thru-Hole, Horizontal 3M9424-ND. 2.88 2.69 2.50_| 3E106-0220KV 
Header —Thru-Hole, R/A_| 50 | 1.35 (34.4) |MSDRS50-ND | 11.88 10.00 _9.03 | 12250-5150-00FR 3_| Receptacle, Wiremount 3M9420-ND 5.54 5.17 4.80 _ | 3E206-0100KV 
7 |Header—Thru-Hole, Vert. | 14 | .79(20) [MSDV14-ND | 7.53 6.34 5.72 |12214-1150-O0FR Accessories 
Header—Thru-Hole, Vert. | 26 | .98 (24.8) [MSDV26-ND | 8.53 7.18 6.48 | 12226-1150-O0FR — |Shell Kit for Receptacle 3M9421-ND 1017950 882 [3E306-3200-008 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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e Contact | No. of | Dimension A i-Key Price Each Molex 
Mm oO ex Picoflex™ PF-50 Fig.| Finish | Pos. | Inch(mm) _ | Part No. 1 10 100 _| Part No. 
Gold 4 0.349 (8.86) |WM19284-ND 1.06 98 .78 | 90814-3804 
Gold 6 0.449 (11.40) |WM19285-ND 1.05 97 .77 |90814-3806 
PHYSICAL: « Pitch/Center Spacing: .050 Inch (1.27mm) * Cable Pitch: .050 Inch (1.27mm) * Wire Size Gold 8 0.549 (13.94) |WM19286-ND 1.42 1.31 1.05 | 90814-3808 
(AWG): 26, 28 * Wire Type: Ribbon Cable »* Termination Method: Insulation Displacement (IDT) * Housing Gold 10 0.649 (16.48) | WM19287-ND 1.60 1.47 1.17 | 90814-3810 
Material: Receptacle: Polyester; Header: Nylon Glass-Filled * Flammability Rating: UL 94V-0 * Contact: 4 Gold 12 0.749 (19.02) _|WM19288-ND 1.92 1.76 1.41 [90814-3812 
Receptacle: Phosphor Bronze (CuSn); Header: Brass * Minimum Durability (mating cycles): 30 cycles-Tin Gold 14 | 0.849 (21.56) |WM19289-ND 2.17 1.99 1.60 | 90814-3814 
(Sn), 100 cycles-Gold (Au) * UL File: E29179 Gold 16 0.949 (24.10) | WM19290-ND 2.03 1.87 1.49 | 90814-3816 
+ ; ‘ ete Gold 18 1.049 (26.64) |WM19291-ND 2.27 2.09 1.67 | 90814-3818 
ELECTRICAL: * Maximum Current: 2.4A * Maximum Voltage Rating: 250V Gold 20 1.149 (29.18) |WM19292-ND 252 232 1.85 |90814-3820 
ENVIRONMENTAL: « Temperature Range: -40°C ~ 105°C Gold 26 | 1.449 (36.80) _|WM19293-ND 3.22 2.96 2.37 | 90814-3826 
Tools 
Hand Tool for Picoflex WM19270-ND 1073.25 = — |69008-1090 
Extraction Tool for Picoflex WM9991-ND 10.15 = — |69008-1070 
NEW! Kits 
WM8449-ND (76650-0121) Picoflex Connector Kit; 
(IDT Board-In Right Angle Receptacle Header Kit).................0.c0ceceeeeeee eee $14.53 
WM8450-ND (76650-0122) Picoflex Connector Kit; 
(Right Angle Header and IDT Receptacle Kit) ...................ccceseceeeeeeeeee eens $12.24 
WM8451-ND (76650-0123) Picoflex Connector Kit; 
(SMT Vertical Header and IDT Receptacle Kit)...................c ccs cece eee eee $13.18 


WM8452-ND (76650-0124) Picoflex Deluxe Connector Kit; (SMT Vertical and 
Right Angle Header, Receptacle and IDT Board-In Receptacle Header Kit) ......... 


ASSMANN  Fiet cabie 


Features: 


Dim A 28 AWG 7/36 
* Operating Voltage: 300Vrms Stranded conductor 


Dim B i 
. ; Tin coated copper 
Test Voltage: 2000Vrms UL Style 2651 


Contact | No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each Molex * Current Capacity: 1A .025(.64) 105°C 300V 
Fig.| Finish | Pos. Inch (mm) _ | Part No. 1 10 100 | Part No. , ; [<.050 (1.27) 
Receptacles * Insulation Resistance: >20GOQ/m = 86 
Tin 4 0.299 (7.59) |WM19220-ND 58 54 43 [90327-0304 * Capacity: 45pF/m = (86) 
Tin 6 | 0.399 (10.13) |wM19221-ND 82 75 .60 | 90327-0306 
Tin 8 | 0.499 (12.67) |wM19222-ND 97 90 .72 |90327-0308 * Conductor Resistance: 7 = 
Tin 10 | 0.599 (15.21) |WM19223-ND 147 1.07 .86 |90327-0310 >2300/km Con- |_ Dimensions - Inch (mm) Con- |_ Dimensions - Inch (mm) 
Tin 12__| 0.699 (17.75) |WM19224-ND 1.31 1.21 .97 |90327-0312 + Impedance: 1040 tacts A B tacts A B 
Tin 14 | 0.799 (20.29) ]WM19225-ND 1.43 1.31 1.05 |90327-0314 9 | 0.45 (11.43) | .400 (10.16) 26 _| 1.30 (33.02) | 1.250 (31.75) 
Tin 16 0.899 (22.83) |WM19226-ND 1.56 1.43 1.15 |90327-0316 * Temperature Range: 10 | 0.50 (12.70) | .450 (11.43) 30 | 1.50 (38.10) | 1.450 (36.83) 
Tin 18 | 0.999 (25.37) |WM19227-ND 1.66 1.53 1.22 | 90327-0318 -30°C ~ 105°C 14 | 0.70 (17.78) | .650 (16.51) 34 | 1.70 (43.18) | 1.650 (41.91) 
Tin 20 | 1.099 (27.91) |WM19228-ND 1.85 1.70 1.36 |90327-0320 * Color: Gray, red coded 15 _| 0.75 (19.05) | .700 (17.78) 37__| 1.85 (46.99) | 1.800 (45.72) 
j Tin 26 | 1.399 (35.53) |WM19229-ND 2.28 2.09 1.67 |90327-0326 16 | 0.80 (20.32) | .750 (19.05) 40_| 2.00 (50.80) | 1.950 (49.53) 
Gold 4 0.299 (7.59) |WM19230-ND 76 70 -56 | 90327-3304 * Multi-Color Sequence: Brown, 20 | 1.00 (25.40) | .950 (24.13) 50 | 2.50 (63.50) | 2.450 (62.23) 
Gold 6 | 0.399 (10.13) |WwM19231-ND 1.06 98 .78 |90327-3306 Red, Orange, Yellow, Green, 24 | 1.20 (30.48) [1.150 (29.21) 60_| 3.00 (76.20) [2.950 (74.93) 
Gold 8 | 0.499 (12.67) |WM19232-ND 1.26 1.16 .93 | 90327-3308 Blue, Violet, Gray, White, Black 25 | 1.25 (31.75) [1.200 (30.48) 64 | 3.20 (81.28) | 3.150 (80.01) 
Gold | 10 | 0.599 (15.21) |wM19233-ND 1.52 1.39 1.12 |90327-3310 
Gold 12 | 0.699 (17.75) _|WM19234-ND 1.71 1.57 1.26 |90327-3312 Multi-Color Ribbon Cabled 
Gold | 14 | 0.799 (20.29) |WM19235-ND 1.86 171 1.37 [90327-3314 _ 
Gold | 16 | 0.899 (22.83) |WM19236-ND 202 186 1.49 |90327-3316 With: Standard 10: Color Repeat Sequence 
Gold 18 0.999 (25.37) |WM19237-ND 2.16 1.99 1.59 | 90327-3318 (Note: “X” in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet) 
Gold | 20 | 1.099 (27.91) |wM19238-ND 2.40 2.21 1.77 |90327-3320 No.of | Digi-Key Pricing 
Gold | 26 | 1.399 (35.53) |WM19239-ND 2.96 2.72 2.17 [90327-3326 Contacts [Part No. 5 10 25 50 100 
Tin 4 0.299 (7.59) |WM19240-ND 58 54 43 [90584-1304 9 AEO9M-X-ND 3.44 6.14 74.81 28.57 52.90 
Tin 6 | 0.399 (10.13) |WM19241-ND 82 75 .60 | 90584-1306 10 AE10M-X-ND 3.97 7.08 17.09 32.97 61.05 
Tin 8 | 0.499 (12.67) |wM19242-ND 97 .90 .72 |90584-1308 14 AE14M-X-ND 5.88 10.49 25.34 48.81 90.39 
Tin 10 | 0.599 (15.21) |WM19243-ND 1a7 1.07 .86 |90584-1310 15 AE15M-X-ND 5.88 10.49 2531 48.81 90.39 
> |_Tin 12 | 0.699 (17.75) |WM19244-ND 1.31 1.21 .97 [90584-1312 16 AE16M-X-ND 6.33 41.29 27.25 52.56 97.33 
Tin 14 | 0.799 (20.29) |WM19245-ND 1.43 1.31 1.05 [90584-1314 20 AE2OM-X-ND 7.94 14.16 34.19 65.93 122.10 
Tin 16 | 0.899 (22.83) |WM19246-ND 1.56 1.43 1.15 |90584-1316 24 AE24M-X-ND 952 16.99 41.01 79.08 146.45 
Tin 18 | 0.999 (25.37) |WM19247-ND 1.66 1.53 1.22 |90584-1318 25 AE25M-X-ND 992 171 42.74 92.43 152.65 
Tin 20 | 1.099 (27.91) |wM19248-ND 1.85 1.70 1.36 |90584-1320 26 AE26M-X-ND 10.33 18.43 44.48 85.79 158.87 
Tin 26 | 1.399 (35.53) |WM19249-ND 2.28 2.09 1.67 |90584-1326 30 AE3OM-X-ND 13.49 pre aap 443.08 B07 se 
Headers — Through Hole 
Tir] oaervaaay hanissiond tes 60 a cao od -..))lUlLMO ee 
in | & | 0467 (11.86) (ea eke 65 spe | a0S29 2008 40 AE40M-X-ND 16.15 28.81 69.55 13413 248.39 
Tin 8 | 0.567 (14.40) |wM19212-ND 83 76 .61 |90325-9008 50 ASSO 45 03 a Beas a6 53 anes 
Tin 10 | 0.667 (16.94) |WM19213-ND 95 87 .70 |90325-9010 50 ANE VSEND) yee aeiad 506 10 jog.44 aeons 
Tin 12__| 0.767 (19.48) |WM19214-ND 1.05 97 .78 [90325-9012 a AFSANSEND OB a0 a 705.40 510188 20070 
Tin 14 | 0.867 (22.02) |WM19215-ND 1.13 1.04 83 [90325-9014 : : : : : 
Tin 16 0.967 (24.56) |WM19216-ND 1.44 1.33 1.06 |90325-9016 4 Cable available in 300 foot reel. Please call for pricing. 
Tin 18 | 1.067 (27.10) |WM19217-ND 2.27 2.09 1.67 |90325-9018 : 
Tin 20 | 1.167 (29.64) |wM19218-ND 1.75 1.60 1.28 |90325-9020 Gray Ribbon Cable) 
6 Tin 26 | 1.467 (37.26) |WM19219-ND 2.50 2.30 1.84 |90325-9026 With Single Edge Red Strip For Pin One Orientation 
Gold 4 0.367 (9.32) |WM19200-ND 112 1.04 83 [90325-7004 a 
Gold | 6 | 0.467 hie WM19201-ND 1.54 1.42 1.14 |90325-7006 Hee ee ee eee reser oor) 
Gold 8 | 0.567 (14.40) |WM19202-ND 1.92 1.76 1.41 |90325-7008 coke FP a ear a Aon 
Gold | 10 | 0.667 (16.94) |wM19203-ND 2.38 2.19 1.75 |90325-7010 
Gold | 12 | 0.767 (19.48) |WM19204-ND 287 2.63 _2.44 [90325-7012 2 AROSE AND 119) 22 5.12 9.87 18.27 
Gold | 14 | 0.867 (22.02) |WM19205-ND 3.20 2.93 2.35 [90325-7014 10 BELOC ND, 1.42 2.36 5.70 10.99 20.36 
Gold | 16 | 0.967 (24.56) |wM19206-ND 3.57 3.28 2.62 |90325-7016 ig AE Veeee NLD) 1.86 3.31 7.99 1541 28.54 
Gold | 18 | 1.067 (27.10) |WM19207-ND 4.01 3.68 2.95 |90325-7018 18 GEISER GYD) 1.98 3.53 8.53 16.45 30.47 
Gold | 20 | 1.167 (29.64) |wM19208-ND 3.30 3.03 2.42 |90325-7020 16 AE16G-X-ND 2.12 3.78 9.11 17.58 32.55 
Gold | 26 | 1.467 (37.26) |WM19209-ND 5.34 4.90 3.92 |90325-7026 20 AE20G-X-ND 3.00 5.35 12.92 24.91 46.14 
Headers — SMD 24 AE24G-X-ND 2.82 5.03 12.15 23.44 43.40 
Tin 4 0.349 (8.86) |WM19274-ND 76 70 56 [90814-0804 25 AE25G-X-ND 3.68 6.56 15.84 30.54 56.56 
Tin 6 | 0.449 (11.40) |WM19275-ND 86 79 .64 |90814-0806 26 AE26G-X-ND 3.70 6.60 15.93 30.73 56.91 
Tin 8 0.549 (13.94) |WM19276-ND 93 86 .69 | 90814-0808 30 AE30G-X-ND 4.53 8.08 20.19 34.90 69.63 
Tin 10 | 0.649 (16.48) |WM19277-ND 96 88 .71 |90814-0810 34 AE34G-X-ND 4.00 TAB 17.21 33.19 61.47 
4 Tin 12 | 0.749 (19.02) |WM19278-ND 1.02 94 .76 | 90814-0812 37 AE37G-X-ND 4.90 8.74 21.11 40.70 75.38 
Tin 14 | 0.849 (21.56) |WM19279-ND 1.18 1.08 87 (90814-0814 40 AE40G-X-ND 5.59 9.97 24.07 46.42 85.96 
Tin 16 | 0.949 (24.10) |WM19280-ND 1.32 1.21 .97 |90814-0816 50 AES50G-X-ND 5.88 10.49 25.31 48.82 90.40 
Tin 18 | 1.049 (26.64) |WM19281-ND 1.46 1.34 1.08 |90814-0818 60 AE60G-X-ND 7.95 14.20 34.27 66.09 122.38 
Tin 20 | 1.149 (29.18) |wM19282-ND 1.62 1.49 1.20 |90814-0820 64 AE64G-X-ND 8.59 15.33 37.00 71.36 132.15 
Tin 26 1.449 (36.80)_|WM19283-ND 1.78 1.64 1.31 |90814-0826 % Cable available in 300 foot reel. Please call for pricing. 
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FC) Quickie™ Headers and Connectors 


= 
Eject Latch Headers Low Profile Headers 
Specifications: * Contact Plating: 30u” (0.76 ym) Gold » Current Rating: 1 Amp * Temperature Range: Specifications: * Contact Plating: 30” (0.76 um) Gold * Current Rating: 1 Amps »* Temperature Range: 
-65°C ~ 125°C * Housing Material: Glass Filled, Thermoplastic: UL94V-0, Color: Gray » Pin Material: -65°C ~ 125°C *Housing Material: Glass Filled, Thermoplastic: UL94V-0, Color: Blue * Pin Material: 
Phosphor Bronze * 40N minimum Latch Retention Force at First Extraction Phosphor Bronze * SMT/PIP Compatible with wave, vapor-phase and IR reflow soldering processes ¢ PIP: 


Pin in Paste 


Vertical A Right Angle 


Vertical i Low Profile Vertical NEW! 


No. of Dimension A Digi-Key Pricing FCI Vertical PiP ; Right Angle 
Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. F 
Vertical Header with Standard Latch 
6 1.060 (26.92) 609-2843-ND 1.37 18.93 |71918-106LF 
8 1.160 (29.46) 609-3531-ND NEW! 1.44 19.90 |71918-108LF 
10 1.260 (32.00) 609-1753-ND 1.53 21.36 |71918-110LF 
14 1.460 (37.08) 609-3525-ND NEW! 1.88 27.70 |71918-114LF 
16 1.560 (39.62) 609-1754-ND 1.77 24.64 |71918-116LF 
20 1.760 (44.70) 609-1755-ND 1.91 27.28 |71918-120LF 
26 2.060 (52.32) 609-1756-ND 2.14 30.64 |71918-126LF 
34 2.460 (62.48) 609-1757-ND 2.40 36.03 |71918-134LF 
40 2.760 (70.10) 609-1758-ND 3.12 48.15 |71918-140LF 
50 3.260 (82.80) 609-1759-ND 3.15 48.30 |71918-150LF 
60 3.760 (95.50) 609-3528-ND NEW! 3.52 54.30 |71918-160LF 
64 3.960 (100.58) 609-3529-ND NEW! 3.59 55.75 |71918-164LF tha) eiceeA Wea Pricing =a 
Right Angle Header with Standard Latch Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
6 1.060 (26.92) 609-2844-ND 1.37 18.93 |71922-106LF Vertical Headers 
10 1.260 (32.00) 609-1760-ND 1.53 21.36 |71922-110LF 4 0.484 (12.29) | 609-3527-ND NEW! 81 9.92 |75869-130LF 
16 1.560 (39.62) 609-1761-ND 2.37 35.62 |71922-116LF 6 0.584 (14.83) | 609-2845-ND 88 11.21 |75869-131LF 
20 1.760 (44.70) 609-1762-ND 1.96 27.96 |71922-120LF 8 0.684 (17.37)  |609-3530-ND NEW! 92 11.81 |75869-132LF 
26 2.060 (52.32) 609-1763-ND 2.14 30.64 |71922-126LF 10 0.784 (19.91)  |609-1774-ND 1.68 23.34 |75869-101LF 
34 2.460 (62.48) 609-1764-ND 2.34 35.15 |71922-134LF 16 1.084 (27.53) | 609-1775-ND 1.66 22.38 | 75869-103LF 
40 2.760 (70.10) 609-1765-ND 2.66 39.52 |71922-140LF 20 1.284 (32.61)  |609-1776-ND 1.50 20.99 |75869-104LF 
50 3.260 (82.80) 609-1766-ND 3.15 48.30 |71922-150LF 26 1.584 (40.23) | 609-1777-ND 1.81 25.88 |75869-105LF 
NEW! Right Angle Header with Low Profile Latch NEW! 34 1.984 (50.39) — |609-1778-ND 2.33 34.48 |75869-106LF 
20 1.760 (44.70) 609-3526-ND 1.90 27.96 |71922-220LF 40 2.284 (58.01) | 609-1779-ND 2.63 39.49 |75869-107LF 
50 2.784 (70.71) _ |609-1780-ND 3.22 49.30 | 75869-108LF 
Shrouded Headers NEW! Low Profile Vertical Header NEW! 
— ; 10 0.79 (20.07) — |609-3592-NDt 1.32 17.75 |52601-S10-4LF 
een eerended Latching Shrouded 10 0.79 (20.07) | 609-3593-NDt+ 2.16 31.95 |52601-S10-8LF 
10 0.79 (20.07) | 609-3596-ND 4.10 63.65 |52601-G10-8LF 
-320 ¢ 16 1.09 (27.69) 609-3474-NDt 1.64 22.72 |52601-S16-4LF 
ieee 5. e 20 1.29 (32.77) | 609-3594-NDt 1.91 28.15 |52601-S20-4LF 
ea) t SN 20 1.29 (32.77) | 609-3595-NDt 2.58 38.69 |52601-S20-8LF 
30 1.79 (45.47) _ | 609-3475-NDt 2.91 44.65 _|52601-S30-4LF 
Cm aia) Vertical PiP Headers 
: : 10 0.791 (20.10)  |609-3014-ND 1.60 21.60 |10056844-110LF 
* 625 (15.88) for 65863-085LF 14 0.991 (25.18) | 609-3015-ND 1.62 21.88 | 10056844-114LF 
16 1.091 (27.72)  |609-3016-ND 1.87 25.92 | 10056844-116LF 
The spring-tension, “Eye-of-Needle” compliant section reduces insertion force during connector installation. 20 1.291 (32.87) 609-3017-ND 2.05 30.21 40056844-120LF 
The press-fit headers are offered in low-profile, slimline versions or versions equipped with end latches. 
These dual-row headers utilize 0.64mm (0.025”) square pins spaced on 2.54mm (0.100") x 2.54mm (0.100”) 26 1.591 (40.42) | 609-3018-ND 2.49 37.38 | 10056844-126LF 
pitch. 34 1.991 (50.54) — |609-3020-ND 3.21 49.25 | 10056844-134LF 
NoNDI Denslonvala [DIatKCey) Pricing =a 40 2.291 (58.20) | 609-3021-ND 3.24 49.69 | 10056844-140LF 
Pos. Inch (mm) Part No. 1 25) Part No. Right Angle Headers 
Slimline Shrouded Headers 4 0.483 (12.29) | 609-3077-ND 1.01 13.22 |75867-130LF 
10 0.780 (19.81) 609-3084-ND 3.25 50.36 /10073456-001LF 6 0.584 (14.83) | 609-2846-ND -93 11.93 |75867-131LF 
10 0.780 (19.81) | 609-3639-ND NEW! 1.50 20.31 |66506-001LF 8 0.684 (17.37) | 609-3078-ND -98 12.77 |75867-132LF 
14 0.980 (24.9) 609-3640-ND NEW! 2.09 29.92 |66506-038LF 10 0.784 (19.91) | 609-1767-ND 1.15 15.80 |75867-101LF 
16 1.080 (27.4) | 609-3641-ND NEW! 1.55 20.90 |66506-043LF Us 0.984 (24.99) (BOECO72E ND) Met AZO. [2S867-1020F 
20 1.28 (35.51) | 609-3085-ND 3.99 62.35 _|10073456-019LF 16 1.084 (27.53) ,E0S SGN 1.75 24.31 |75867-103LF 
20 1.280 (32.5) | 609-3642-ND NEW! 2.35 35.20 |66506-008LF - 1.284 (32.61) Ora Bee ee aee, |e Or 
24 1.48 (37.59) | 609-3086-ND 4.34 67.89 | 10073456-025LF se 1.684 (40.23) Oe WE > ete) nee oer 
30 1.78 (45.21) | 609-3087-ND 5.16 82.08 |10073456-038LF is 1-984 (60.39) aaa a passin npeiaoeel 
40 2.284 (58.01) | 609-1772-ND 2.55 38.31 _|75867-107LF 
40 2.28 (57.91) 609-3088-ND 5.60 93.21 | 10073456-049LF 
- 50 2.784 (70.71) _ |609-1773-ND 3.65 56.58 |75867-108LF 
Latching Shrouded Headers Right Angle PiP Headers 
10 1.26 (32.00) 609-3089-ND 3.76 60.42 | 10080054-007LF iz 0.991 @5.18) ]608-3023-ND oer 016° | 100seR4Ba14Le 
14 1.46 (37.08) 609-3090-ND 4.05 63.21 | 10080054-043LF 20 4.291 (32.87) | 609-3025-ND pied aig): THORERAS SOLE: 
16 1.56 (39.62) 609-3091-ND 3.97 61.97 | 10080054-061LF 26 4.591 (40.42) | 609-3026-ND 2.87 42.98 |10056845-126LF 
20 1.76 (44.70) 609-3092-ND 6.41 95.42 | 10080054-079LF 40 2.291 (58.20) | 609-3029-ND 4.04 62.64 |10056845-140LF 
24 1.96 (49.78) 609-3095-ND 4.50 71.66 | 10080054-524LF SMT Headers 
26 2.060 (52.32) | 609-3093-ND 5.27 87.59 |10080054-115LF 10 0.790 (20.07) _|609-3075-ND 2.36 35.44 172454-010LF 
26 2.060 (52.32) 609-3590-ND¢ NEW! 5.01 79.77 |53611-S26-4LF 14 0.99 (25.2) 609-3011-ND 2.35 35.21 72454-014LF 
26 2.060 (52.32) | 609-3473-ND¢ NEW! | 3.72 57.69 |53611-S26-6LF 16 1.090 (27.69) | 609-3012-ND 2.13 30.58 |72454-016LF 
40 2.830 (71.88)  |609-3638-ND§4 NEW!) 3.17 48.85 |65863-085LF 20 1.290 (32.77)  |609-3076-ND 2.42 36.23 |72454-020LF 
40 2.76 (70.10) 609-3094-ND 5.78 96.08 | 10080054-169LF 40 2.290 (58.17) _ | 609-3013-ND$ 5.50 93.50 |72454-040LF 
t Tail Length: .120 (3.05) — $ Tail Length: .150 (3.81) — § Tail Length: .105 (2.68) | & Solder (not press fit) + Contact Plating: 100y” (3.05y) Tin + Contact Plating: 15” (0.384m) Gold (Continued) 
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FC) Quickie™ Headers and Connectors (cont) 


= 

-100” x .100” (2.54 mm x 2.54 mm) No. of ies ea mn] nity Fi Peete 

Socket Connectors 16 | 0.980 (24.89) | 0.235 (5.97) | 0.540 (13.70) |609-3647-ND NEW! | 3.55 55.02 |66900-216LF 

Use .050” (1.27 mm) Pitch Ribbon Cable 
20 | 1.172 (29.78) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-1741-ND 1.35 18.19 |71600-020LF 

Center Key PC Board Mount 20 | 1.180 (29.97) | 0.235 (5.97) | 0.540 (13.70) |609-3648-ND NEW! | 2.93 44.92 |66900-220LF 
24 | 1.376 (34.95) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) |609-3564-ND NEW! | 1.87 26.71 |71600-024LF 
26 | 1.476 (37.49) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-1742-ND 2.05 30.16 |71600-026LF 
26 | 1.480 (37.59) | 0.235 (5.97) | 0.540 (13.70) |609-3650-ND NEW! | 2.80 42.87 |66900-226LF 
34 | 1.876 (47.65) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-1743-ND 2.35 34.72 |71600-034LF 
34 | 1.880 (47.75) | 0.235 (5.97) | 0.540 (13.70) |609-3651-ND NEW! | 3.12 48.14 |66900-234LF 
40 | 2.176 (55.27) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-1744-ND 1.92 27.46 |71600-040LF 
40 | 2.180 (55.37) | 0.235 (5.97) | 0.540 (13.70) |609-3652-ND NEW! | 3.54 54.57 |66900-240LF 
50 | 2.676 (67.97) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-1745-ND 271 40.17 |71600-050LF 

Shown without 50 | 2.680 (68.07) | 0.235 (5.97) | 0.540 (13.70) |609-3653-ND NEW! | 4.75 74.21 |66900-250LF 

strain relief 60 | 3.176 (80.67) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) |609-3565-ND NEW! | 3.59 55.42 |71600-060LF 

( 


64 | 3.376 (85.75) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-3566-ND NEW! 2.53 38.01 |71600-064LF 
With Center Key with Latching Strain Relief 


Specifications: * Contact Plating: 30y” (0.76 um) Gold * Current Rating: 1 Amp Continuous * Temperature 
Range: -65°C ~ 125°C »* Plastic Material: Glass Filled High Temperature, Thermoplastic: UL94V-0, Color: 


Gray * Pin Material: Phosphor Bronze 6 | 0.476 (12.09) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-3067-ND 1.07 14.70 ]71600-606LF 
Tama DinERIRE ESTA) VER FT a 10 | 0.672 (17.07) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-3068-ND 1.05 14.46 |71600-610LF 
Pos. A B C Part No. 1 25 _| Part No. 14 | 0.876 (22.25) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) |609-3563-ND NEW! | 1.32 17.76 |71600-614LF 
With Center Key without Strain Reliet 16 | 0.976 (24.79) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-3069-ND 1.38 19.03 |71600-616LF 
6 | 0.476 (12.09) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) |609-2842-ND 1.05 14.45 | 71600-106LF 20 ‘| 1.172 (29.78) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-3070-ND 1.58 21.29 |71600-620LF 
10 | 0.672 (17.07) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-1746-ND 121 17.43 |71600-110LF 26 | 1.476 (37.49) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-3071-ND 1.71 23.77 |71600-626LF 
10 | 0.680 (17.27) | 0.235 (5.97) | 0.540 (13.70) |609-3645-ND NEW! | 1.64 22.75 | 66900-310LF 34 | 1.876 (47.65) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-3072-ND 1.96 28.80 |71600-634LF 
16 | 0.976 (24.79) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) |609-1747-ND 1.80 24.98 |71600-116LF 40 | 2.176 (55.27) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-3073-ND 2.15 31.74 |71600-640LF 
20 | 1.172 (29.78) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) |609-1748-ND 141 19.52 |71600-120LF 50__| 2.676.(67.97) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) eee are CODE sae 00 A DUDSOO LE 
26 | 1.476 (37.49) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-1749-ND 1.52 20.49 |71600-126LF NEW! Without Center Key without Strain Rellef NEW! 
34 | 1.876 (47.65) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-1750-ND 2.60 39.02 |71600-134LF 10 | 0.680 (17.27) | 0.285 (6.97) | 0.540 (18.70) [BDESeasaNly Tes 2a] BOBOO- HOLE 
NEW! Without Center Key with Strain Relief NEW! 
40 | 2.176 (55.27) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) |609-1751-ND 2.32 34.87 |71600-140LF act Ac ie 
6 | 0.476 (12.09) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-3567-ND 1.91 27.27 ]71600-306LF 
50 | 2.676 (67.97) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-1752-ND 3.02 46.33 |71600-150LF 
8 | 0.576 (14.63) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-3570-ND 1.39 19.22 |71600-308LF 
With Center Key with Strain Relief 
10 | 0.676 (17.17) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-3561-ND 1.45 20.32 |71600-310LF 
& | 0476 (12.08) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) PET RRS 1988), |AGOD OOBTE 26 | 1.48 (37.59) | 0.235 (5.97) | 0.540 (13.70) | 609-3649-ND 3.12 48.08 |66900-026LF 
8 | 0.576 (14.63) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) |609-3568-ND NEW! | 1.09 15.05 |71600-008LF pe Hoard Mount 
10 | 0.672 (17.07) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-1739-ND 1.32 17.74 | 71600-010LF 6] 0475 (1208) = —  Seaeasonnn “i; 4058. |608a0Q0BLE 
10 | 0.680 (17.27) | 0.235 (5.97) | 0.540 (13.70) |609-3644-ND NEW! | 216 30.96 | 66900-210LF 8 | 0575 (14.62) = — — |609-3083-ND 1.02 14.00 |69830-008LE 
14 | 0.876 (22.25) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) |609-3562-ND NEW! 1.07 14.65 | 71600-014LF 20 | 1.176 (29.86) = = 609-3523-ND NEW! 1.64 22.81 |69830-020LF 
14 | 0.880 (22.35) | 0.235 (5.97) | 0.540 (13.70) |609-3646-ND NEW! | 290 44.36 |66900-214LF Crimp Tool 
16 | 0.976 (24.79) | 0.240 (6.10) | 0.512 (13.00) | 609-1740-ND 1.64 22.22 |71600-016LF Hand Press 609-1781-ND 3438.24/1 — |107484-002 


molex 


-100” (2.54mm) Round Conductor Flat Cable in Precut Lengths 
26 AWG (7 x 34) Stranded, Topcoat 


Features: 


Dim.S | Dim. W (Ref) 
* Gray PVC insulation inch ‘gaat inch aa 
+ UL Temperature Rating: -20°C ~ 105°C Dior Key i ae L 050 ie 4 | .300 (7.62) | .400 (10.16) 
artNos nch(mm) | (57) 041 400 (10.16) | 500 (12.7) 
* UL Voltage: 300V maximum XXXX-02A-ND | 2 (50.80) “ |.100 (2.54) (1.04) 500 (12.70) | .600 (15.24) 
XXXX-04A-ND | 4 (101.6) : F : : 

UL FI bility Rating: VW-1 -O6A- EO=<-O>-O=<6=-O=<O3 .600 (15.24) | .700 (17.78) 
. jammability Rating XXXX-06A-ND | 6 (152.4) =(6)= =(6)= =(0)= =(6)= =(0)= =(0)= "700 (17.78) | 800 (20°32) 
* UL Style No. 2651 800 (20.32) | .900 (22.86) 

.900 (22.86) | 1.000 (25.40) 


¢ UL Recognized (File #E61522) 
* CSA Certification (File #LL61126) 


No. of Digi-Key Pricing Molex No. of Digi-Key Pricing Molex 
Pos. Part No. 1 10 Part No. Pos. Part No. 1 10 Part No. 
WMO03-02A-ND 44 3.89 25001-0302 WM07-02A-ND 65 5.77 25001-0702 
3 WMO03-04A-ND 53 4.70 25001-0304 7 WM07-04A-ND 85 7.54 25001-0704 
WMO03-06A-ND 63 5.53 25001-0306 WM07-06A-ND 1.09 9.60 25001-0706 
WM04-02A-ND 60 5.29 25001-0402 WM08-02A-ND 68 5.96 25001-0802 
4 WM04-04A-ND 74 6.56 25001-0404 8 WM08-04A-ND -90 7.90 25001-0804 
WM04-06A-ND 92 8.15 25001-0406 WM08-06A-ND 1.15 10.15 25001-0806 
WM05-02A-ND 62 5.47 25001-0502 WM09-02A-ND -70 6.14 25001-0902 
5 WMO05-04A-ND 78 6.87 25001-0504 9 WM09-04A-ND 93 8.21 25001-0904 
WMO05-06A-ND 98 8.63 25001-0506 WMO09-06A-ND 1.21 10.64 25001-0906 
WMO06-02A-ND 64 5.65 25001-0602 WM10-02A-ND 2 6.32 25001-1002 
6 WMO06-04A-ND 81 TAZ 25001-0604 10 WM10-04A-ND 98 8.63 25001-1004 
WMO06-06A-ND 1.03 9.12 25001-0606 WM10-06A-ND 1.27 11.24 25001-1006 
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Fig. 1 — Parallel Extension 


Fig. 6 — IEEE 1284 Bi-Directional Printer 


Fig. 2 — Parallel Printer (Snap Hood) 
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Fig. 10 — 25-Pin Interface Extension 
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Computer Cable Assemblies 


Fig. 7 — IEEE 1284 Bi-Directional Connection 


Fig. 11 — 9-Pin Interface Extension 


Fig. 3 — Parallel Printer (Molded Hood) 
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Fig. 8 — IEEE 1284 Bi-Directional Extension 
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Fig. 4 — Right Angle Parallel Printer 


Fig. 12 — VGA Monitor Extension 


Fig. 5 


Serial/Parallel 


(ll 


— Serial Printer (Snap Hoods) 


Fig. 9 — Connection Cable, 25-Pin Interface 


| 


Fig. 13 — Premium VGA Monitor Extension 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines |Description Part No. ul 10 25 Part No. 
Molded Extension for 36-Pin Centronics Interfaces 
6.56 (2) 36 =| 2x Centronics 36-Pin Male to Male AE1362-ND 14.92 13.12 11.76 AK138-2-R 
1 9.84 (3) 36 = | 2x Centronics 36-Pin Male to Male AE1363-ND 20.35 17.89 16.04 AK426-3-R 
6.56 (2) 36 2x Centronics 36-Pin Male to Female AE1364-ND 15.67 13.77 12.35 AK140-2-R 
Parallel Printer Cable, IBM PC and Compatibles 
5.90 (1.8) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Snap-Hoods AE1366-ND 9.78 8.60 7.71 AK101-1.8-R 
2 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Snap-Hoods AE1367-ND 12.42 10.92 9.79 AK102-3-R 
22.96 (7) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Snap-Hoods AE9853-ND 16.18 14.22 12.75 AK104-7-R 
6.56 (2) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Molded Hoods AE9858-ND 9.34 8.21 7.36 AK108-2-R 
3 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Molded Hoods AE1368-ND 9.14 8.04 7.21 AK127-3-R 
22.96 (7) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Molded Hoods AE9859-ND 14.51 12.75 11.43 AK159-7-R 
4 6.56 (2) 25 D-Sub 25-Pin Male to Right Angle Centronics 36-Pin Male AE9860-ND 10.94 9.62 8.62 AK525-2-R 
Serial Printer Cable, IBM PC and Compatibles 
5 9.84 (3) 8 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male, Snap-Hoods AE1370-ND 7.45 6.55 5.88 AK150-3-R 
IEEE 1284 Bi-Directional Cable - Molded Hoods 
6 5.90 (1.8) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Printer AE1371-ND 16.13 14.18 12.71 AK711-1.8-R 
16.40 (5) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Printer AE1373-ND 31.61 27.78 24.91 AK713-5-R 
5.90 (1.8) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Female, Connection AE9861-ND 17.17 15.09 13.53 AK733-1.8-R 
£ 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Female, Connection AE1374-ND 24.15 21.22 19.03 AK734-3-R 
16.40 (5) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Female, Connection AE1375-ND 31.61 27.78 24.91 AK735-5-R 
5.90 (1.8) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male, Extension AE9862-ND 18.31 16.10 14.43 AK736-1.8-R 
8 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male, Extension AE1376-ND 24.15 21.22 19.03 AK737-3-R 
16.40 (5) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male, Extension AE1377-ND 31.61 27.78 24.91 AK738-5-R. 
Snap-Hood Connection for 25-Pin Interface 
9 6.56 (2) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male, Snap-Hoods AE9863-ND 7.60 6.68 5.99 AK401-2-R 
Molded Extension for 25-Pin Interfaces 
6.56 (2) 25 | 2x D-Sub 25-Pin Male to Male AE1378-ND 10.01 8.80 7.89 AK137-2-R 
9.84 (3) 25 | 2x D-Sub 25-Pin Male to Male AE9864-ND 13.39 11.77 10.55 AK162-3-R 
10 6.56 (2) 25 | 2x D-Sub 25-Pin Male to Female AE9865-ND 11.44 10.06 9.02 AK135-2-R 
9.84 (3) 25 | 2x D-Sub 25-Pin Male to Female AE9866-ND 11.03 9.70 8.70 AK166-3-R 
6.56 (2) 25 |2x D-Sub 25-Pin Female to Female AE9867-ND 9.64 8.48 7.60 AK133-2-R 
9.84 (3) 25 | 2x D-Sub 25-Pin Female to Female AE9868-ND 12.93 11.37 10.19 AK170-3-R 
Molded Extension for 9-Pin Interfaces 
6.56 (2) 9 2x D-Sub 9-Pin Male to Male AE9869-ND 7.37 6.48 5.81 AK129-2-R 
9.84 (3) 9 2x D-Sub 9-Pin Male to Male AE9870-ND 8.14 7.16 6.42 AK174-3-R 
"4 6.56 (2) 9 2x D-Sub 9-Pin Male to Female AE1379-ND 6.18 5.44 4.87 AK131-2-R 
9.84 (3) 9 2x D-Sub 9-Pin Male to Female AE9871-ND 7.73 6.79 6.09 AK178-3-R 
6.56 (2) 9 2x D-Sub 9-Pin Female to Female AE9872-ND 7.65 6.73 6.03 AK152-2-R 
9.84 (3) 9 2x D-Sub 9-Pin Female to Female AE9873-ND 8.06 7.08 6.35 AK182-3-R 
VGA Monitor Extension Cable - IBM PS/2 
12 6.56 (2) —  |2x HD D-Sub 15-Pin Male to Female AE1380-ND 8.53 7.50 6.72 AK322-2-R 
VGA Monitor Cable - IBM PS/2 
= 6.56 (2) — _|2x HD D-Sub 15 Pin Male to Male AE10183-ND 8.35 7.34 6.58 AK532-2-R 
Molded VGA to 5 x BNC, Monitor Cable 
= 6.56 (2) _— HD D-Sub 15-Pin Male to 5 x BNC Male AE1381-ND 25.31 22.24 19.94 AK553-2-R 
Molded Premium VGA Monitor Extension Cable 
13 5.90 (1.8) = HD D-Sub 15-Pin Male to HD D-Sub 15-Pin Female AE9874-ND 13.81 12.14 10.89 AK3220-1.8-R 
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Fig. 14— PC/XT/AT Keyboard Extension Fig. 15 — PS/2 Keyboard Extension - Spiral Fig. 16 — PS/2 Keyboard Extension — Straight 
i on Eri i 


Fig. 19 — Null Modem Cross-Over Cable 
AE1382-ND & AE9877-ND: 


el 
1) 
1-8, 2-3, 3-2, 4-20, 5-7, 6-6, 7-4, 8-5, 9-22, shell-shell 


AE9878-ND & AE1383-ND: AE9879-ND & AE9880-ND: 
1-8, 2-2, 3-3, 4-6, 5-7, 6-20, 7-5, 8-4, 9-22, shell-shell 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9, shell-shell 


Fig. 20 — Null Modem Serial Cable Fig. 21 — PS/2 Keyboard Adapter Fig. 22 — D-Sub Adapter 


| o.-—a) : - 
8 Ye = 2) Adapter to assist in the 


installation of interface 
systems, using standard 
cables. 


AE1384-ND: 
; 5-4; 7-7; 8-20; 15,17-8, 24-15 


2-15, 3-13, 4-12, 5-10, 6-11, 10-5, 11-6, 12-4, 13-3, 15-2, 25-25 
AE1386-ND: 


Fig. 24 — Jumper Box Fig. 26 — Gender Changer 


Adapter for special matching of 
RS 232 interfaces. The link wires 
included give an easy economical 
way of permanently re-configuring 
pin functions without rewiring cable 
assemblies. 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines |Description Part No. 1 10 25 Part No. 
IBM PC-XT/AT Keyboard Extension 
14 16.40 (5) 5 5-Pin Standard DIN Male to Female AE10261-ND 12.84 11.29 10.12 AK307-5-R 
Molded PS/2 Keyboard Extension 
15 6.56 (2) 6 6-Pin MiniDIN Male to Female, Spiral AE10177-ND 7.79 6.85 6.14 AK323-2-R 
16 6.56 (2) 6 MiniDIN 6-Pin Male to MiniDIN 6-Pin Female, Straight AE9875-ND 4.12 3.62 3.25 AK323G-2-R 
PS/2 Keyboard Cable - Straight 
17 6.56 (2) 6 MiniDIN 6-Pin Male to MiniDIN 6-Pin Male, Molded AE9876-ND 4.58 4.03 3.61 AK678-2-R 
PC Modem (AT Adapter Cable) 
18 -82 (.25) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE1382-ND 3.85 3.39 3.04 AK128-.25-R 
6.56 (2) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE9877-ND 6.07 5.34 4.79 AK125-2-R 
Modem Cables 
i@ 9.84 (3) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE9878-ND 8.15 TAT 6.43 AK149-3-R 
9.84 (3) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1383-ND 8.11 7.13 6.40 AK124-3-R 
Null Modem, Cross-Cables 
ig 9.84 (3) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 9-Pin Female AE9879-ND 8.34 7.33 6.58 AK143-3-R 
9.84 (3) 9 D-Sub 9-Pin Male to D-Sub 9-Pin Female AE9880-ND 8.07 7.09 6.36 AK142-3-R 
Null Modem, Serial Cables 
9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1384-ND 7.55 6.64 5.96 AK144-3-R 
20 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male AE1385-ND 10.57 9.29 8.33 AK250-3-R. 
9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1386-ND 7.60 6.68 5.99 AK251-3-R 
PS/2 Keyboard Adapters 
21 = = 1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x DIN 5-Pin Male AE1387-ND 4.03 3.55 3.18 AB961-R 
D-Sub Adapters 
= = 9-Pin Male to 25-Pin Male AE1389-ND 5.01 4.40 3.95 AB913-R 
22 = = 9-Pin Female to 25-Pin Male AE9881-ND 4.49 3.95 3.55 AB914-R 
= = 9-Pin Male to 25-Pin Female AE9882-ND 3.95 3.47 3.11 AB914-F-R 
PS/2 Mouse-Cable Adapters 
23 5 (.15) = 1x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1393-ND 3.20 2.81 2.52 AB450K-R 
Jumper Box 
24 = = 1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Plastic AE10180-ND 12.11 10.65 9.55 AB972-R 
= _ 1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Metallized AE10182-ND 12.77 11.23 10.07 AB973-R 
D-Sub/RS 232 Adapters 
= = D-Sub 9-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male AE10291-ND 5.93 5.22 4.68 AB467-R 
25 = = D-Sub 9-Pin Male to D-Sub 25-Pin Female AE10292-ND 5.19 4.57 4.09 AB468-R 
= = D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE10293-ND 5.19 4.57 4.09 AB469-R 
_ = D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE10294-ND 4.82 4.24 3.80 AB470-R 
Gender Changers 
= = D-Sub 9 Position Male to Male AE10295-ND 4.08 3.59 3.22 AB410-R 
_ —_ |D-Sub 9 Position Female to Female AE10296-ND 4.08 3.59 3.22 AB411-R 
= = D-Sub 15 Position Male to Male AE10297-ND 4.08 3.59 3.22 AB412-R 
26 = —  |D-Sub 15 Position Female to Female AE10298-ND 4.26 3.75 3.36 AB413-R 
= = D-Sub 25 Position Male to Male AE10299-ND 4.26 3.75 3.36 AB414-R 
= —_ |D-Sub 25 Position Female to Female AE10300-ND 4.45 3.91 3.51 AB415-R 
= = D-Sub HD 15 Position Male to Male AE10301-ND 5.19 4.57 4.09 AB418-R 
= —__ |D-Sub HD 15 Position Female to Female AE10302-ND 5.19 4.57 4.09 AB420-R 
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Fig. 28 — CD-ROM Audio Cable Fig. 29 — CD-ROM Audio Cable 
D-Sub/RJ 
Adapter 


Fig. 30 — Internal S/P - DIF Audio Cable 


a ‘l= 


Fig. 34 — Power Cord, Straight/Straight Fig. 36 — Power Cord Single Ended, Straight 
50.8 | 
= Ml 0 LoBlack 
N=White 
Fig. 38 — Power Cord Single Ended, Angled Fig. 39 — Power Cord Single Ended, Straight Fig. 41 — Power Cord Extension 
[i 38 
15.9 +1 n 
Flij=— 7) re Elin 
Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines |Description Part No. 1 10 25) Part No. 
D-Sub/RJ Adapters (Beige) 
= = 9 Position Male RJ12 Jack AE10307-ND 5.38 4.73 4.24 AT-23064-R 
= a 9 Position Female RJ12 Jack AE10308-ND 5.38 4.73 4.24 AT-23065-R 
= = 9 Position Male RJ45 Jack AE10309-ND 5.38 4.73 4.24 AT-23066-R 
= = 9 Position Female RJ45 Jack AE10310-ND 5.38 4.73 4.24 AT-23067-R 
oe = —  |25 Position Male RJ12 Jack AE10303-ND 5.75 5.06 4.53 AT-23052-R 
= —  |25 Position Female RJ12 Jack AE10304-ND 5.75 5.06 4.53 AT-23053-R 
= — _ |25 Position Male RJ45 Jack AE10305-ND 5.75 5.06 4.53 AT-23054-R 
= — _ |25 Position Female RJ45 Jack AE10306-ND 5.75 5.06 4.53 AT-23055-R 
Power Splitter Cables 
28 1.64 (0.5) —_ |Audio CD-ROM 4 Position 3 Wire AE1396-ND 1.85 1.63 1.46 AK2525-R 
29 1.64 (0.5) —_ |Audio CD-ROM 4 Position 3 Wire AE1397-ND 1.65 1.45 1.30 AK2524-R 
30 1.64 (0.5) _ Internal Cable 2-Pin Housing/Housing AE9884-ND 2.32 2.04 1.83 AK2526DVD-R 
-66 (.2) 4 Power Cable for 2 - 5 1/4” Drives AE9885-ND 2.55 2.24 2.01 AK319-.2-R 
31 .66 (.2) 4 Power Cable for 2 - 3 1/2” Drives AE1398-ND 2.93 2.58 2.31 AK520-.2-R 
.66 (.2) 4 Power Cable for 3 1/2” and 5 1/4” Drives AE1399-ND 2.94 2.59 2.32 AK521-.2-R 
Y-Power Cord 
32 6.56 (2) a 1 x Power Plug to 2 x Straight Connector, 10A, 125V AE9886-ND 19.07 16.77 15.03 AK500/Y-U-R 
Power Cords 
33 6.56 (2) = Power Plug, Straight to IEC Connector, Angled, 10A, 125V AE9887-ND 8.84 7.78 6.97 AK500/U-1-R 
34 6.56 (2) = Power Plug, Straight to IEC Connector, Straight, 10A, 125V AE9888-ND 8.91 7.83 7.02 AK500/U-2-R 
6.56 (2) = Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9889-ND 8.51 7.49 6.71 AK500-OE-5-2-R 
9.84 (3) = Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9890-ND 11.81 10.39 9.31 AK500-OE-5-3-R 
35 6.56 (2) _ Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE9891-ND 8.78 7.72 6.92 AK500-OE-6-2-R 
9.84 (3) = Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE9892-ND 12.34 10.85 9.73 AK500-OE-6-3-R 
6.56 (2) = Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9893-ND 8.35 7.34 6.58 AK500-OE-7-2-R 
6.56 (2) _ Cord SJT 18AWG 8 Cond Shielded AE9895-ND 8.81 7.75 6.95 AK500-OE-9-2-R 
a 9.84 (3) = Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE9896-ND 13.99 12.30 11.03 AK500-OE-9-3-R 
37 6.56 (2) _— Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE9897-ND 8.75 7.69 6.89 AK500-RA-5-2-R 
38 6.56 (2) = Cord SVT 18AWG 3 Cond AE9899-ND 6.86 6.04 5.41 AK500-RA-6-2-R 
6.56 (2) = Cord SJT 18AWG 3 Cond AE9900-ND 7.82 6.88 6.17 AK500-RA-7-2-R 
6 (1.83) = Cord SPT-1 18AWG 2 Cond AE9902-ND 5.54 4.88 4.37 AK500-OE-12-6F-R 
39 8.99 (2.74) = Cord SPT-1 18AWG 2 Cond AE9903-ND 7.85 6.91 6.19 AK500-OE-12-9F-R 
6 (1.83) = Cord SPT-2 18AWG 2 Cond AE9904-ND 5.74 5.05 4.53 AK500-OE-13-6F-R 
40 6.56 (2) —_ |Power Plug, Straight to Figure 8 Device Connector, Straight AE9906-ND 7.00 6.15 5.52 AK500/U-3-R 
Power Cord Extension 
6.56 (2) = IEC Plug, Straight to IEC Socket, Straight, 10A, 125V AE9854-ND 11.02 9.69 8.69 AKS500/U-4-R 
3.28 (1) = Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE9908-ND 10.56 9.28 8.32 AK500-JC-5-1-R 
3.28 (1) = Cord SJT 18AWG 3 Cond AE9909-ND 9.57 8.41 7.54 AK500-JC-6-1-R 
a 1.64 (.5) = Cord SVT 18AWG 3 Cond AE9910-ND 4.88 4.30 3.85 AK500-OE-11-.5-R 
3.28 (1) = Cord SVT 18AWG 3 Cond AE9911-ND 8.28 7.28 6.53 AK500-OE-11-1-R 
4.92 (1.5) = Cord SVT 18AWG 3 Cond AE9912-ND 8.38 7.37 6.61 AK500-OE-11-1.5-R 
6.56 (2) = Cord SVT 18AWG 3 Cond AE9913-ND 9.47 8.33 7.47 AK500-OE-11-2-R 
8.20 (2.5) _ Cord SVT 18AWG 3 Cond AE9914-ND 9.60 8.44 7.57 AK500-OE-11-2.5-R 
(Continued) 
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ASSIVANN : 
Computer Cable Assemblies (cont) 


Fig. 42 — RCA Male to Male 


Fig. 43 — RCA Male to Female Fig. 44 — RCA Male to Male 
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Fig. 49 — RCA Male to Male, High Quality 


Fig. 53 — Stereo 3.5mm Male to RCA Female 
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Fig. 55 — Stereo 3.5mm Male to Female 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines |Description Part No. il 10 25 Part No. 
Multi-Media Cables 
4.92 (1.5) _— RCA Male to Male AE1400-ND 3.11 2.74 2.46 AK-AV200-R, 
42 6.56 (2) = RCA Male to Male AE1401-ND 3.57 3.14 2.82 AK302-2-R 
8.20 (2.5) _ RCA Male to Male AE1402-ND 3.38 2.98 2.67 AK-AV201-R. 
43 8.20 (2.5) = RCA Male to Female AE1403-ND 3.57 3.14 2.82 AK-AV202-R 
4.92 (1.5) — _|2RCA Male to Male AE1404-ND 4.49 3.95 3.55 AKCHMM-015-R 
6.56 (2) — _|2RCA Male to Male AE1405-ND 5.42 4.77 4.28 AK-CHMM-R 
i 8.20 (2.5) — _|2RCA Male to Male AE1406-ND 6.30 5.54 4.97 AKCHMM-025-R 
16.40 (5) — _|2RCA Male to Male AE1407-ND 9.64 8.48 7.60 AKCHMM-050-R 
4.92 (1.5) — __|2RCA Male to Female (Red and White) AE1408-ND 4.45 3.91 3.51 AKCHMF-015-R 
6.56 (2) — ___|2RCA Male to Female (Red and White) AE1409-ND 4.54 3.99 3.58 AKCHMF-2-R 
2 8.20 (2.5) — ___|2RCA Male to Female (Red and White) AE1411-ND 5.61 4.93 4.42 AKCHMF-025-R 
16.40 (5) — __|2RCA Male to Female (Red and White) AE1412-ND 7.69 6.76 6.07 AKCHMF-050-R 
4.92 (1.5) —__ |Audio RCA High Quality, Male to Male AE1413-ND 20.60 18.11 16.23 AK-AV500-R. 
16.40 (5) —__ |Audio RCA High Quality, Male to Male AE1414-ND 32.96 28.97 25.97 AK-AV501-R. 
47 4.92 (1.5) —__ |Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1415-ND 32.55 28.61 25.65 AK-AV504-R, 
16.40 (5) —__ | Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1416-ND 51.09 44.90 40.26 AK-AV505-R. 
48 4.92 (1.5) —__ |Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1417-ND 32.14 28.24 25.32 AK-AV510-R. 
16.40 (5) —__ |Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1418-ND 59.90 52.65 47.20 AK-AV511-R 
4.92 (1.5) —__ |Audio RCA High Quality, Male to Male AE1419-ND 11.45 10.07 9.03 AK-AV502-R, 
ae 16.40 (5) —__ |Audio RCA High Quality, Male to Male AE1420-ND 15.66 13.76 12.34 AK-AV503-R, 
50 4.92 (1.5) —__ |Video S-VHS High Quality, Male to Male AE10074-ND 11.95 10.50 9.42 AK-AV506-R. 
16.40 (5) — |Video S-VHS High Quality, Male to Male AE1422-ND 22.74 19.99 17.92 AK-AV507-R, 
51 4.92 (1.5) — |Video S-VHS High Quality, Male to Female AE9915-ND 14.34 12.61 11.30 AK-AV508-R, 
16.40 (5) — _ |Video S-VHS High Quality, Male to Female AE1423-ND 23.57 20.71 18.57 AK-AV509-R, 
4.92 (1.5) = 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE9916-ND 4.40 3.87 3.47 AK243-015-R 
6.56 (2) = 3.5mm Stereo Cable, 2 Phono Male AE9917-ND 5.14 4.53 4.06 AK243-2-R 
52 8.20 (2.5) _ 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1424-ND 5.79 5.10 4.57 AK243-025-R 
16.40 (5) _ 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1425-ND 8.11 713 6.40 AK243-050-R 
32.8 (10) — 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1426-ND 8.16 7A7 6.43 AK243-10-R 
53 6.56 (2) _ 3.5mm Stereo Male to 2RCA Female AE1427-ND 5.05 4.44 3.99 AK244-R 
54 6.56 (2) = 3.5mm Stereo Male to Male AE9918-ND 3.76 3.30 2.96 AK203/MM-R 
55 8.20 (2.5) = 3.5mm Stereo Male to Female AE9919-ND 5.10 4.49 4.02 AK203-2.5-R 
NEW! Computer Acessories NEW! 
56 | Digital USB Microscope 10x ~ 200x AE10324-ND 109.28 _— _— DA-70350 
57 USB 2.0 Multi Card Reader (Stick Type) AE10322-ND 8.41 = = DA-70310 
USB 2.0 Multi Card Reader (Stick Type) AE10330-ND 8.41 — _— DA-70310-1 
58 | “Twister” Notebook USB 2.0 Hub, 4-Port, Type A AE10319-ND 7.54 = = DA-70213-1 
USB 2.0 Hub, 4-Port, Type A AE10320-ND 12.51 = _— DA-70224 
a USB 2.0 Hub, 7-Port, Type A AE10321-ND 19.69 = = DA-70227 
Bluetooth Version 2.1 EDR Tiny USB Adaptor, Class 2+ AE10328-ND 19.25 _ _ DN-3021 
Card Reader USB 2.0 56in1 + Hub AE10323-ND 23.50 = _— DA-70312 
— _|USB Pocket KVM Switch, 2-Port AE10325-ND 39.29 = = DC-11402 
USB-PS/2-KVM Switch, 4-Port (Cables for 2 included) AE10326-ND 88.00 = _— DC-12202-1 
USB Mini Hub 2.0, 4-Port AE10329-ND 8.68 = = DA-70132-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 


64 (usz2010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SCSI, Serial ATA, USB, CAT5e and CAT6 
Sram Computer Cable Assemblies 


Fig. 1 — SCSI 2 to SCSI 2 Round Cable Fig. 2 — SCSI-3 Extension Cable 


HP = Half Pitch 
Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Meters | Lines | Description Part No. 1 10 25 Part No. 
FAST SCSI 2 to SCSI 2 Cable, Shielded, UL 2919 — RoHS Compliant - - 
1 0.90 | 50 |HP D-sub 50, HP D-sub, Male AE1428-ND 27.44 24.12 21.62 | AK579/F-1-R (] | 
2.0 50 Clip to HP D-sub 50, HP D-sub, Male, Clip AE1429-ND 29.66 26.97 24.28 | AK579/F-2-R s 
SCSI-3 Series, Round Cable — RoHS Compliant 
2 | 0.91 68 |HP D-sub 68 Male x 2, A Cable AE1430-ND 28.29 25.72 23.15 | AK-Y1301-R 
SCSI-3 Series, Flat Cable — RoHS Compliant 
3 | 0.45 | 68 |.635mm HP D-sub 68 Male x 2, P Cable AE1489-ND 17.47 15.35 13.77. | AK-Y2301-R Fig. 3 — SCSI-3 Internal Flat Cable Fig. 4 — 40 Pin Socket Connectors 
Hard Drive Cable for 2 x IDE / AT Bus Hard Drives — RoHS Compliant 
4 0.5 40 | (3) 40 Pin Socket Connectors AE10263-ND 4.75 4.18 3.75 | AK5430-.5-R 
Ultra ATA Flat Cable — RoHS Compliant 
5 | 0.46 | 40 | Ultra ATA HDD 100Mbps AE10184-ND 5.54 4.88 4.37 | AK-ATA-100-R 
Serial ATA Cables — RoHS Compliant 
0.3 7 | Serial ATA Cable AE10077-ND 3.54 3.12 2.80 | AK-SATA-030-R 
6 0.5 7 |Serial ATA Cable AE10079-ND 3.42 3.01 2.70 | AK-SATA-050-R 
0.75 7 | Serial ATA Cable AE10081-ND 4.12 3.62 3.25 | AK-SATA-075-R 
1.0 7 Serial ATA Cable _ AE10083-ND 414 3.65 3.27 | AK-SATA-100-R Fig. 5 — Ultra ATA Flat Cable Fig. 6 — Serial ATA Cable 
0.3 7 |Serial ATA Cable Right Angle AE10078-ND 3.54 3.12 2.80 | AK-SATA-030DL-R 
7 0.5 7 | Serial ATA Cable Right Angle AE10080-ND 3.42 3.01 2.70 | AK-SATA-050DL-R 
0.75 7 _|Serial ATA Cable Right Angle AE10082-ND 4.12 3.62 3.25 | AK-SATA-075DL-R Blue Red stripe Black Gray 
8 0.5 7 | Serial ATA Cable 4-Pos. Power Connector AE10084-ND 6.59 5.79 5.19 | AK-SATA-SP-050-R i * 
0.75 | 7 | Serial ATA Cable 4-Pos. Power Connector AE10085-ND 7.02 6.18 5.54 | AK-SATA-SP-075-R | a ICS IN ‘BS 
9 | 0.15 4 | Power Supply Cable 15-Pos. - 4-Pos. AE10087-ND 2.97 2.61 2.34 | AK-SATA-PC-015-R i “ 
HDMI / DVI Cables and Adapters — RoHS Compliant 
2.0 — |HDMI-A Male to HDMI-A Male Cable AE10256-ND 22.40 19.69 17.65 | AK627-2-R - 
10 | 3.0 — _ |HDMI-A Male to HDMI-A Male Cable AE10257-ND 25.55 23.23 20.91 | AK627-3-R 
5.0 | —_ |HDMI-A Male to HDMI-A Male Cable AE10246-ND 30.26 27.93 25.98 _| AK627-5-R Fig. 7 — Serial ATA Cable Right Angle — | Fig. 8 — Serial ATA Cable 
20 | — |HDMI-A Male to DVI-D Cable ‘AE{0258-ND 2213 19.45 17.44 [AK639-2-R with Power Connector 
an 3.0 — _ |HDMI-A Male to DVI-D Cable AE10259-ND 24.06 21.88 19.69 | AK639-3-R ‘ 
5.0 —_ |HDMI-A Male to DVI-D Cable AE10260-ND 30.45 28.10 26.14 | AK639-5-R IS 
_ — _ |HDMI-A Male to DVI-D 24+1, Female Adapter | AE10249-ND 16.46 14.47 12.98 |AB556-R 
_ — _ |HDMI-A Female to DVI-D 24+1, Female Adapter | AE10254-ND 18.13 15.94 14.29 | ABS66-R 
_ — _ |HDMI-A Female to DVI-D 24+1, Male Adapter | AE10255-ND 16.46 14.47 12.98 |AB567-R 
~] — |HDMI-A Female to HDMI-A, Female Adapter AE10251-ND 16.46 14.47 12.98 |ABS60-R 
= —_|HDMI-A Male to HDMI-A, Female Adapter AE10252-ND 18.13 15.94 14.29 | AB561-R 
_ —_|HDMI-A Male to HDMI-A, Male Adapter AE10253-ND 16.46 14.47 12.98 | AB562-R 
IEEE 1394 Cable Double Shielded 
1.8 6 | 6-Pin Male to 6-Pin Male AE1432-ND® 15.09 13.27 11.90 | AK-1394-18-R 
12 | 3.0 6 |6-Pin Male to 6-Pin Male AE1433-ND® 18.67 16.41 14.72 | AK-1394-30-R 
5.0 6 |6-Pin Male to 6-Pin Male AE1434-ND® 23.04 21.26 19.78 | AK-1394-50-R 
1.8 5 | 6-Pin Male to 4-Pin Male AE1435-ND® 13.96 12.27 11.00 | AK-1394-184-R 
13 | 3.0 4 |6-Pin Male to 4-Pin Male AE1436-ND® 14.98 13.62 12.26 | AK-1394-304-R 
5.0 4 |6-Pin Male to 4-Pin Male AE1437-ND® 21.04 19.41 18.06 | AK-1394-504-R 
14 1.8 4 | 4-Pin Male to 4-Pin Male AE1127-ND 23.38 21.25 19.13 | AK-1394-1844 
1.8 4 |4-Pin Male to 4-Pin Male AE1438-ND® 11.92 10.84 9.76 | AK-1394-1844-R 
IEEE 1394 and USB Connectors — RoHS Compliant Fig. 10: = HDMA Fig.l —— HDMLA 
- Male to HDMI-A Male Male to DVI-D 
15 - —_ | IEEE 1394 Recept Horizontal SMT AE9920-ND 2.84 2.50 2.24 | A-IE-S-SMT-R 
16] — —_ | IEEE 1394 Recept Horizontal PCB AE9921-ND 2.72 2.39 2.15 | A-IE-S-DIP-R 
7] — —_ | IEEE 1394 Recept Vertical PCB AE9922-ND 2.72 2.39 2.15 | A-IE-E-DIP-R : 
18 =_ 4 |USB 4P Recept Thru-hole, Type A AE9923-ND 85 15 .68 | AU-Y1005-R 
_ 4 _|USB 4P Recept SMT, Type A AE9924-ND 1.00 88 79 | AU-Y1006-R 
19} — 4 | USB 4P Recept Thru-hole, Type B AE9925-ND 1.08 95 .85 | AU-Y1007-R 
20} — 4 _|USB 4P Recept Dual Port, Type A AE9926-ND 1.52 1.34 1.20 | AU-Y1008-R 
USB Plugs and Hoods — RoHS Compliant 
_ — _ |USB A-Male, Solder Version AE10091-ND A5 40 .36 | A-USBPA-R Fig. 12 — IEEE 1394 Cable 
a4 _ — _ |Hood for USB A Male AE10090-ND AL 36 .33 | A-USBPA-HOOD-R 
= — _ |Hood for USB B Male AE1441-ND AL 36 .33 | A-USBPB-HOOD-R 
- —_ |USB B-Male, Solder Version AE10178-ND A5 40 .36 | A-USBPB-R 7 = 
USB Cables ec wT 
1.0 4 | Cable Mini USB 4-Pin Male AE1442-ND® 4.60 4.05 3.63 | AK670M-1-R 
2.0 4 | Cable Mini USB 4-Pin Male AE1443-ND® 5.64 4.96 4.45 | AK670M-2-R 
22 1.0 4 | Cable Mini USB 2.0, 4-Pin Male AE1444-ND® 5.18 4.55 4.08 | AK670M/2-1-R 
2.0 4 | Cable Mini USB 2.0, 4-Pin Male AE1445-ND® 6.23 5.48 4.91 | AK670M/2-2-R 
3.0 4 | Cable Mini USB 2.0, 4-Pin Male AE1446-ND® 7.67 6.74 6.05 | AK670M/2-3-R Fig. 14 — IEEE 1394 Cable 
5.0 4 | Cable Mini USB 2.0, 4-Pin Male AE1447-ND® 10.78 9.48 8.50 | AK670M/2-5-R 
1.0 4 | Cable Mini USB 5-Pin Male AE1448-ND® 5.97 §.25 4.71 | AK672M-1-R 
2.0 4 | Cable Mini USB 5-Pin Male AE9927-ND® 6.47 5.69 5.10 | AK672M-2-R 
3.0 4 | Cable Mini USB 5-Pin Male AE9928-ND® 6.60 5.80 5.20 | AK672M-3-R 
23 5.0 4 | Cable Mini USB 5-Pin Male AE1449-ND® 9.37 8.23 7.38 | AK672M-5-R 
1.0 4 | Cable Mini USB 2.0, 5-Pin Male AE1450-ND@ 3.43 2.45 2.33 | AK672M/2-1-R 
2.0 4 | Cable Mini USB 2.0, 5-Pin Male AE9929-ND® 4.94 3.53 3.36 | AK672M/2-2-R 
3.0 4 | Cable Mini USB 2.0, 5-Pin Male AE1451-ND® 5.99 4.29 4.07 | AK672M/2-3-R 
5.0 4 | Cable Mini USB 2.0, 5-Pin Male AE1452-ND® 8.70 7.65 6.86 | AK672M/2-5-R - - - 
54 | 19 | 4 [Cable Mini USB, 5-Pin Female to §-Pin Male )AE10311-ND@ 548 4.82 4.32 [AK669M-1-R Fig. 16 — IEEE 1394 Fig. 17 — IEEE 1394 Fig. 18 — USB 4P Female 
2.0 | 4 |Cable Mini USB, 5-Pin Female to 5-Pin Male | AE10312-ND@ 8.09 7.11 6.37 | AKG69M-2-R Receptacle Rocoptacla Right Angle Connector 
25 | 2.0 —_ | Cable USB A Male, Open End AE9855-ND® 4.03 2.88 2.74 | AK670-OE-R 
2.0 4 | Cable USB A-A Male AE9930-ND® 6.33 5.56 4.99 | AK670/2-R 
5.0 4 | Cable USB A-A Male AE1453-ND® 11.50 10.11 9.07 | AK670-5-R 
26 | 1.0 4 | Cable USB 2.0, A-A Male AE1454-ND® 471 4.14 3.71 | AK670/2-1-R 
3.0 4 | Cable USB 2.0, A-A Male AE1455-ND® 8.09 7.11 6.38 | AK670/2-3-R 
5.0 4 | Cable USB 2.0, A-A Male AE1456-ND® 11.65 10.24 9.18 | AK670/2-5-R 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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SCSI, Serial ATA, USB, CAT5e and CAT6 Computer Cable Assemblies (cont, 


Length Digi-Key TEDEE Assmann Fig. 19 — USB 4P Female | Fig. 20 — USB 4P Female | Fig. 21 — USB Plugs 
Fig. | Meters | Lines | Description Part No. 1 10 25 Part No. Right Angle Connector Dual Port Right Angle and Hoods 
2.0 4 | Cable USB B-B Male AE1151-ND 4.95 4.35 3.90 | AK673-2 Thru-Hole Connector 
2.0 4 | Cable USB B-B Male AE1457-ND® 7.13 6.27 5.63 | AK673-2-R 
27 | 1.0 4 | Cable USB 2.0, B-B Male AE1458-ND® 471 4.14 3.71 | AK673/2-1-R 
2.0 4 | Cable USB 2.0, B-B Male AE1459-ND® 5.97 5.25 4.71 | AK673/2-2-R 
5.0 4 | Cable USB 2.0, B-B Male AE1460-ND®@ 11.53 10.14 9.09 | AK673/2-5-R 
15 4 | Cable USB A-B Male AE9931-ND® 5.88 5.18 4.64 | AU-Y1002A-R 
2.0 4 | Cable USB A-B Male AE9932-ND® 5.05 4.44 3.98 | AK672-2-R 
5.0 4 | Cable USB A-B Male AE1461-ND® 10.25 9.01 8.08 | AK672-5-R 
1.0 — | Cable USB 2.0, A-B Male AE1462-ND® 2.77 1.98 1.88 | AK672/2-1-R 
2.0 —_| Cable USB 2.0, A-B Male AE1493-ND® 3.95 2.83 2.69 | AK672/2-2-R 
28 | 3.0 — |Cable USB 2.0, A-B Male AE1463-ND® 5.53 3.96 3.76 | AK672/2-3-R 
5.0 — | Cable USB 2.0, A-B Male AE9933-ND® 8.35 7.34 6.58 | AK672/2-5-R 
2.0 4 | Cable USB A-B Male, iMac Blue AE1361-ND® 7.48 6.58 5.90 | AK672MB-R 
2.0 4 | Cable USB A-B Male, iMac Purple AE1464-ND® 7.48 6.58 5.90 | AK672MG-R 
2.0 4 | Cable USB A-B Male, iMac Green AE1465-ND® 7.48 6.58 5.90 | AK672ML-R 
2.0 4 | Cable USB A-B Male, iMac Red AE1466-ND® 7.48 6.58 5.90 | AK672MS-R 
18 4 |USBA Male to USB A Female, Double Shield | AE9934-ND® 6.44 5.66 5.07 | AK669-18-R 
29 | 3.0 4 |USBA Male to USB A Female, Double Shield | AE9935-ND® 7.33 6.44 5.78 | AK669-30-R 
5.0 4 |USBA Male to USB A Female, Double Shield | AE1468-ND@ 11.39 10.01 8.97 | AK669-50-R 
30 | 2.0 4 |USBB to Open End AE1470-ND@ 5.39 4.74 4.25 | AK673-OE-R 
USB Adapters — RoHS Compliant 
31 = —_|USB 1.1 to PS/2 (2) AE10287-ND 17.80 15.64 14.03 | DA-70118 
30 | — — | USB 1.1 to Serial Male/DB-9 AE10288-ND 24.72 22.48 20.23 | DA-70145 
= —_|USB 2.0 to Serial Male/DB-9 AE10289-ND 30.90 28.09 25.29 | DA-70146 
33. | — —_|USB 2.0 Repeater 5 Meters AE10290-ND 27.81 25.28 22.76 | DA-70130 
USB Adapters — Internal/External on Slot Bracket, Double Shielded — RoHS Compliant 
2 x USB-A Female to 2 x 5-Pin, 7 F 
34) 0.25 | — 2.54mm Socket Conn. AE10179-ND 7:10 6.24 5.59 | AK674-R 
USB Adapters — Molded 
_ 4 | USB-A Male to USB-B Female AE1472-ND@ 6.38 5.61 5.03 | A-USB-3-R 
35 | 4 | USB-A Female to USB-B Female AE1318-ND 4.95 4.35 3.90 |A-USB-1 
_ 4 |USB-A Female to USB-B Female AE1473-ND® 6.38 5.61 5.03 | A-USB-1-R 
ad 4 _|USB-A Female to USB-A Female AE1474-ND@ 6.38 5.61 5.03 | A-USB-4-R 
36 | 1.83 | — | Adapter USB Serial DB9/25 Male AE1488-ND® 32.61 30.09 27.99 |DA-70119-R 
Modular Plugs — RoHS Compliant 
— |] — |4P4C, Unshielded, for Flat Cable AE1475-ND 25 23 21 [A-MO-4/4-SF-R ig. 26 — USB Cable, A-A Male 
_— — _ |6P4C, Unshielded, for Flat Cable AE1476-ND 21 19 17 | A-MO-6/4-SF-R 
_— — _ | 6P6C, Unshielded, for Flat Cable AE1477-ND 39 35 31 | A-MO-6/6-SF-R q q 
: : | 
_ — _ |8P8C, Unshielded, for Flat Cable AE1478-ND 51 AG 41 | A-MO-8/8-SF-R el HE 
37 | —_|8P8C, Shielded, for Flat Cable, CATS AE1479-ND 89 79 -71_| A-MO-8/8-SFS-R 
= — _ |6P4C, Unshielded, for Round Cable AE1481-ND 25 23 -21 | A-MO-6/4-SR-R ig. 27 — USB Cable, B-B Male 
_— — _ |6P6C, Unshielded, for Round Cable AE1482-ND 39 35 .31 | A-MO-6/6-SR-R 
_— — _ |8P8C, Unshielded, for Round Cable AE1483-ND 51 AG 41 | A-MO-8/8-SR-R D 
=_ —_ | 8P8C, Shielded, for Round Cable, CATS AE1484-ND 89 719 -71_ | A-MO-8/8-SRS-R 
Keystone Jacks — RoHS Compliant ig. 28 — USB Cable, A-B Male 
38. | — | RJ45 Jack-Jack CATSE AE10093-ND 8.20 7.21 6.47 |A-TA3534-R = 
—_| — |Ru45 Jack-Jack CAT AE10094-ND 9.37 8.24 7.39 | A-TA3535-R HE = | & 
@ RoHS Compliant 
Unshielded Version (UTP) Shielded Version (FTP) Fig. 29 — USB Extension Cable 
Length Digi-Key Price Each Assmann Digi-Key Price Each Assmann : 
Fig. | Meters | Description Part No. il 10 25 ‘| Part No. Part No. 1 10 25 = ‘| Part No. 
PVC Cable Assembly CAT5(e), RJ45 - Molded — RoHS Compliant 
1.0 | CAT 5e, Patch Cable, Gray | AE9936-ND 3.96 3.48 3.12 | A-MCUP-80010-R AE9961-ND 5.23 4.60 4.12 |A-MCSP-80010-R 
2.0 |CAT Se, Patch Cable, Gray | AE9937-ND 5.62 4.94 4.43 | A-MCUP-80020-R AE9962-ND 6.24 5.49 4.92 | A-MCSP-80020-R 
3.0 |CAT Se, Patch Cable, Gray | AE9938-ND 7.44 6.54 5.87 | A-MCUP-80030-R AE9963-ND 7.76 6.82 6.11 | A-MCSP-80030-R 
5.0 |CAT Se, Patch Cable, Gray | AE9939-ND 10.84 9.53 8.55 | A-MCUP-80050-R AE9964-ND 10.75 9.45 8.48 | A-MCSP-80050-R Fig. 30 — USB Cable, B to Open End 
10.0 |CAT Se, Patch Cable, Gray | AE9940-ND 19.73 17.34 15.55 |A-MCUP-80100-R AE9965-ND 20.59 18.09 16.22 |A-MCSP-80100-R 
1.0 |CAT5e, Patch Cable, Red | AE9941-ND 3.96 3.48 3.12 | A-MCUP-80010/R-R | AE9966-ND 5.23 4.60 4.12 | A-MCSP-80010/R-R 
2.0 |CAT Se, Patch Cable, Red | AE9942-ND 5.62 4.94 4.43 | A-MCUP-80020/R-R_ | AE9967-ND 6.24 5.49 4.92 | A-MCSP-80020/R-R 
3.0 | CAT Se, Patch Cable, Red | AE9943-ND 7.44 6.54 5.87 | A-MCUP-80030/R-R | AE9968-ND 7.76 6.82 6.11 | A-MCSP-80030/R-R 
5.0 |CAT Se, Patch Cable, Red | AE9944-ND 10.84 9.53 8.55 |A-MCUP-80050/R-R | AE9969-ND 10.75 9.45 8.48 | A-MCSP-80050/R-R 
10.0 |CAT5e, Patch Cable, Red | AE9945-ND 19.73 17.34 15.55 |A-MCUP-80100/R-R_ | AE9970-ND 20.59 18.09 16.22 | A-MCSP-80100/R-R Fig. 31 — USB to PS/2 Adapter 
1.0 |CAT5e, Patch Cable, Blue | AE9946-ND 3.96 3.48 3.12 | A-MCUP-80010/B-R_ | AE9971-ND 5.23 4.60 4.12 | A-MCSP-80010/B-R \<————n 
39 PURPLE (1801) 
2.0 |CAT Se, Patch Cable, Blue | AE9947-ND 5.62 4.94 4.43 | A-MCUP-80020/B-R_ | AE9972-ND 6.24 5.49 4.92 | A-MCSP-80020/B-R I 
GREEN (1601) 
3.0 |CAT Se, Patch Cable, Blue | AE9948-ND 7.44 6.54 5.87 | A-MCUP-80030/B-R_ | AE9973-ND 7.76 6.82 6.11 | A-MCSP-80030/B-R 
5.0 |CAT Se, Patch Cable, Blue | AE9949-ND 10.84 9.53 8.55 |A-MCUP-80050/B-R_ | AE9974-ND 10.75 9.45 8.48 | A-MCSP-80050/B-R 
10.0 |CAT Se, Patch Cable, Blue | AE9950-ND 19.73 17.34 15.55 |A-MCUP-80100/B-R | AE9975-ND 20.59 18.09 16.22 |A-MCSP-80100/B-R 
1.0 | CAT 5e, Patch Cable, Yellow | AE9951-ND 3.96 3.48 3.12 | A-MCUP-80010/Y-R_ | AE9976-ND 5.23 4.60 4.12 | A-MCSP-80010/Y-R 
2.0 |CAT Se, Patch Cable, Yellow | AE9952-ND 5.62 4.94 4.43 | A-MCUP-80020/Y-R_ | AE9977-ND 6.24 5.49 4.92 | A-MCSP-80020/Y-R 
3.0 | CAT Se, Patch Cable, Yellow | AE9953-ND 7.44 6.54 5.87 | A-MCUP-80030/Y-R_ | AE9978-ND 7.76 6.82 6.11 | A-MCSP-80030/Y-R 
5.0 |CAT Se, Patch Cable, Yellow | AE9954-ND 10.84 9.53 8.55 |A-MCUP-80050/Y-R_ | AE9979-ND 10.75 9.45 8.48 | A-MCSP-80050/Y-R 
10.0 | CAT Se, Patch Cable, Yellow | AE9955-ND 19.73 17.34 15.55 |A-MCUP-80100/Y-R | AE9980-ND 20.59 18.09 16.22 |A-MCSP-80100/Y-R 
1.0 | CAT 5e, Patch Cable, Green | AE9956-ND 3.96 3.48 3.12 | A-MCUP-80010/G-R | AE9981-ND 5.23 4.60 4.12 |A-MCSP-80010/G-R 
2.0 |CAT Se, Patch Cable, Green | AE9957-ND 5.62 4.94 4.43 | A-MCUP-80020/G-R_ | AE9982-ND 6.24 5.49 4.92 | A-MCSP-80020/G-R 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
66 (US2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SCSI, Serial ATA, USB, CAT5e and CAT6 Computer Cable Assemblies (cont. 


Fig. 34 — USB Adapter on Slot Bracket 


Unshielded Version (UTP) Shielded Version (FTP) 
Length Digi-Key Price Each Assmann Digi-Key Price Each Assmann 

Fig. | Meters | Description Part No. i] 10 25 ‘| Part No. Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
3.0 | CAT Se, Patch Cable, Green | AE9958-ND 7.44 6.54 5.87 | A-MCUP-80030/G-R | AE9983-ND 7.76 6.82 6.11 | A-MCSP-80030/G-R 

39 | 5.0 |CAT 5e, Patch Cable, Green | AE9959-ND 10.84 9.53 8.55 |A-MCUP-80050/G-R | AE9984-ND 10.75 9.45 8.48 | A-MCSP-80050/G-R 
10.0 | CAT 5e, Patch Cable, Green | AE9960-ND 19.73 17.34 15.55 |A-MCUP-80100/G-R_ | AE9985-ND 20.59 18.09 16.22 | A-MCSP-80100/G-R 

PVC Cable Assembly CAT6, RJ45 - Molded — RoHS Compliant 

0.5 | CAT6, Patch Cable, Gray AE10219-ND 5.02 4.41 3.96 | A-MCU60005-R AE10189-ND 6.56 5.77 5.17 | A-MCSSP60005-R 
1.0 | CAT6, Patch Cable, Gray — — _ -—|- AE10194-ND 8.03 7.06 6.33 | A-MCSSP60010-R 
2.0 | CAT6, Patch Cable, Gray AE10229-ND 8.73 7.68 6.88 | A-MCU60020-R AE10199-ND 11.95 10.51 9.42 | A-MCSSP60020-R 
3.0 | CAT6, Patch Cable, Gray — _ _ —|- AE10204-ND 15.46 13.59 12.19 |A-MCSSP60030-R 
5.0 | CAT6, Patch Cable, Gray AE10239-ND 16.90 14.86 13.32 |A-MCU60050-R AE10209-ND 22.04 19.38 17.37 |A-MCSSP60050-R 
10.0 | CAT6, Patch Cable, Gray AE10244-ND 25.69 23.36 21.02 | A-MCU60100-R AE10214-ND 32.76 29.79 26.81 | A-MCSSP60100-R 
0.5 | CAT6, Patch Cable, Red — _— _ —|- AE10187-ND 6.56 5.77 5.17 | A-MCSSP60005/R-R 
1.0 | CAT6, Patch Cable, Red — _ _ -—|- AE10192-ND 8.03 7.06 6.33 | A-MCSSP60010/R-R 
2.0 | CAT6, Patch Cable, Red AE10227-ND 8.73 7.68 6.88 | A-MCU60020/R-R AE10197-ND 11.95 10.51 9.42 | A-MCSSP60020/R-R 
5.0 | CAT6, Patch Cable, Red — _ — —|- AE10207-ND 22.04 19.38 17.37 | A-MCSSP60050/R-R 
10.0 | CAT6, Patch Cable, Red — _ _ —|-— AE10212-ND 32.76 29.79 26.81 | A-MCSSP60100/R-R 
0.5 | CAT6, Patch Cable, Blue AE10215-ND 5.02 4.41 3.96 | A-MCU60005/B-R AE10185-ND 6.56 5.77 5.17 | A-MCSSP60005/B-R = 

39 1.0 | CAT6, Patch Cable, Blue AE10220-ND 6.11 5.38 4.82 | A-MCU60010/B-R AE10190-ND 8.03 7.06 6.33 | A-MCSSP60010/B-R sinisloc ing 
2.0 | CAT6, Patch Cable, Blue AE10225-ND 8.73 7.68 6.88 | A-MCU60020/B-R AE10195-ND 11.95 10.51 9.42 | A-MCSSP60020/B-R 
3.0 | CAT6, Patch Cable, Blue AE10230-ND 11.57 10.17 9.12 | A-MCU60030/B-R AE10200-ND 15.46 13.59 12.19 |A-MCSSP60030/B-R 
5.0 | CAT6, Patch Cable, Blue AE10235-ND 16.90 14.86 13.32 |A-MCU60050/B-R AE10205-ND 22.04 19.38 17.37 | A-MCSSP60050/B-R 
10.0 | CAT6, Patch Cable, Blue AE10240-ND 25.69 23.36 21.02 | A-MCU60100/B-R AE10210-ND 32.76 29.79 26.81 | A-MCSSP60100/B-R 
0.5 |CAT6, Patch Cable, Yellow | AE10218-ND 5.02 4.41 3.96 | A-MCU60005/Y-R AE10188-ND 6.56 5.77 5.17 | A-MCSSP60005/Y-R 
1.0 |CAT6, Patch Cable, Yellow |— _ _ —|- AE10193-ND 8.03 7.06 6.33 | A-MCSSP60010/Y-R 

Fig. 39 — CAT5(e) / CATG Patch Cable 

2.0 |CAT6, Patch Cable, Yellow | AE10228-ND 8.73 7.68 6.88 | A-MCU60020/Y-R AE10198-ND 11.95 10.51 9.42 | A-MCSSP60020/Y-R 
10.0 |CAT6, Patch Cable, Yellow |— _ _ -—|- AE10213-ND 32.76 29.79 26.81 | A-MCSSP60100/Y-R 
0.5 |CAT6, Patch Cable, Green | AE10216-ND 5.02 4.41 3.96 | A-MCU60005/G-R AE10186-ND 6.56 5.77 5.17 | A-MCSSP60005/G-R 
1.0 |CAT6, Patch Cable, Green = |— — _ —|- AE10191-ND 8.03 7.06 6.33 | A-MCSSP60010/G-R 
2.0 |CAT6, Patch Cable, Green | AE10226-ND 8.73 7.68 6.88 | A-MCU60020/G-R AE10196-ND 11.95 10.51 9.42 | A-MCSSP60020/G-R 
5.0 |CAT6, Patch Cable, Green = |— _ _ —|- AE10206-ND 22.04 19.38 17.37 |A-MCSSP60050/G-R 
10.0 |CAT6, Patch Cable, Green |— _ _ —|- AE10211-ND 32.76 29.79 26.81 | A-MCSSP60100/G-R 


Cable Testers 


PC Cable Tester, Standalone 


All suitable PC cable can be tested with this 
tester. 


* Checks: connection, pin allocation and shield- 
ing ¢ Pin allocation shown by LEDs: transmit (25), 
receive (36), battery (1), shielding (2), number of 
wires (4) ¢ 4 Buttons: Test, auto/manual, speed, on/ 
off * Automatic and manual test run * Connectors: 
D-Sub-9 M/F, D-Sub-15 M/F, D-Sub-15 HD M/F, 
D-Sub-25 M/F Centronics 36 female, BNC male, RJ45 female, USB A+B female, IEEE 
1394 female, SATA Cable » Power supply by 9V block battery, 9V/150mA external power 
supply optional * Dimensions (W x D x H): 250mm x 130mm x 35mm 


AE10092-ND PC Cable Tester, Standalone (ACT-PC-SO) .............:.:02000 0 $231.46 


leather bag 


Network Cable Tester 


RJ45, BNC 


* Cable tester for shielded and unshielded CATS 
cable with RJ45 plug as well as for BNC-coax cable 
¢ Test function for cable with RJ45 UTP/STP and 
BNC plug, patch panels and modular wall plates 
* Fast test function by auto-scanning °¢ Tests: 
connection, allocation, pairs according to EIA/TIA 
356A, 568A, 568B, Token Ring * Main device with 
one RJ45 and one BNC female, remote unit with one RJ45 female »* With remote unit 
for testing of installed cable » LEDs for status display * Operation with 9V block battery 
¢ Includes artificial leather bag 


Flat Cable Tester 


AE1206-ND Network Cable Tester (ACT-MN-R)............0.00000ceeeeeeee eens $120.33 


Technoogy 10 inspire lnnowation 
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JAE Mini USB Connectors 


Modular Cable Tester RJ45 / RJ11 / RJ12 


* Modular cable tester for cable with RJ45, RJ12 and RJ11 plug » Fast test function by 
auto-scanning ¢ Test: connection, allocation and pairs * Main device with two RJ45 
female; remote unit with one RJ45 female « Installed cable can be tested with remote 
unit ¢ LEDs for status display * Operation with 9V block battery « Includes artificial 


AE1204-ND Modular Cable Tester (ACT-MM-R) ..............00.00c0ceeee eee $120.33 


Premium Network Cable Tester RJ45, BNC 


* Total of 18 LEDs (for each wire and for shielding) show the allocation and give a 
fast, exact test result * Operation with 9V block battery » Test function for cable with 
RJ45/11 UTP/STP & BNC plugs, patch panels and modular wall plates * Includes BNC 
cable adapter for coax cable test * Manual or automatic test run * Tests: connection, 
allocation, pairs according to EIA/TIA 356A, 568A, 568B, Token Ring * Main device with 
two RJ45 female, remote unit with one RJ45 female » Installed cable can be tested with 
remote unit ¢ Includes artificial leather bag 


¢ Input: IDC50 male, IDC40 male, IDC34 male, IDC26 male, IDC10 male, DB15 male 
and DB9 female * Output: IDC50 male, IDC40 male, IDC34 male, IDC16 male, IDC10 
male, DB25 male and DB25 female * Control Switches: Read, Test, Up and Down 
* Display: Liquid crystal display with backlight » Extension Ports: 2 x 40 pins IDC male 
connectors * Power: 9VDC Battery or 110/220V to 9VDC 150mA 2.50 power jack 
* Size: (L x W x H) 250mm x 134mm x 35mm 


AE10313-ND Flat Cable Tester (ACT-FLAT-R) 


Specifications: * Contact Resistance: 50mQ maximum (initial) * Dielectric Withstanding Voltage: AC 100Vr.m.s per minute Insulation Resistance: 100MO 
minimum (initial) * Rated Current: 1.0A »* Rated Voltage: AC 30Vr.m.s * Operating Temperature: -20°C ~ 60°C Materials: * Terminal: Copper Alloy « Plating: 


Gold plating over Nickel on contact area, Tin Copper in tail area over nickel * Insulator: Glass filled Nylon Shell: Copper Alloy, Tin plating over Nickel 


Cut Tape Tape & Reel 
No. of | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | JAE 
Fig. | Description Contacts | Part No. ‘] 25 100 | Part No. 700 Part No. 
1 | Type “B” Right Angle 5 670-1190-1-ND 1.29 69 57 | 670-1190-2-ND 340.48) DX2ROOSHN2E700 
2 | Type “AB” Right Angle 5 670-1523-1-ND 4.40 2.72 2.50 | 670-1523-2-ND 1489.98 | DX3ROO5HN2E700 


AE1205-ND Premium Network Cable Tester (ACT-LAN-R) ........... 0.0 0c0ceceeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeneneeee 
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HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


Hirose Electric Co. Limited has completed the development of the next generation USB Mirco interface. The connectors 
meet all requirements of the USB 2.0 standard. HRS Electric’s established expertise in the development and manufacturing 
of precision high-density connectors were recognized by approval of our proposal as a standard interface. Cooperative 
efforts by all members of USB group were led by HRS and culminated in the development of the standard. As compared 
with Mini-interface, the previous smallest standard, Micro, is smaller and thinner and has better electrical and mechanical 


performance. 


Materials; Plugs: ¢ Insulator: Synthetic Resin Type-A: White, Type-B: Black, UL94V-0 » Metal Shell: Stainless steel, 


Micro-USB (USB 2.0) Connectors 


Nickel plated » Contact: Copper alloy » Contact area: Gold plated over nickel under plating * Termination area: Tin plated 
over nickel under plating * Lock metal: Stainless steel * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Materials; Receptacles: 
«Insulator: LCP Type-B: Black, Type-AB: Gray, UL94V-0 * Contact: Copper alloy, Gold plated over nickel under plating 
* Metal shell: Stainless steel, Tin alloy plated * Operating Temperature: 0°C ~ 50°C Performance Characteristics; Plugs 
and Receptacles: * Rated Voltage: 30V AC * Current Capacity: (1) Signal line: 1A pin (No. 1 to 5); (2) 2-line for power: 1.8A 


Digi@Reel’” 


pin (No. 1 and 5); 0.5A pin (No. 2 to 4) * Insulation Resistance: 100MQ minimum at DC 500V « Contact Resistance: 30m. 


Fig.4 NEW! 


maximum at 100mA  Withstanding Voltage: AC 100V for 1 minute * Durability: 10,000 cycles 


Dimensions in mm 


Fig.5 NEW! 


Digi-Key Tape and Reelt Hirose 
ig. |Description Part No. Pricing Part No. 
1 | Type ‘B’ Plug, PCB Assembly Type H11497-ND = ZX20-B-5S-UNIT 
2 | Type ‘B’ Plug, Hand-solder Assembly Type H11502-ND — ZX40-B-5S-UNIT(12) 
3 | Type ‘A’ Plug, Hand-solder Assembly Type H11571-ND : * A _ ZX40-A-5S-UNIT 
4 |Micro ‘B’ Plug, Right Angle PCB H11673CT-NDt NEW! 1.10 .80 66 1,500 385.70/M ZX10-B-5S-UNIT(12) 
5__|Type ‘B’ Plug, PCB Assembly Type H11613-ND NEW! 1.41 1.02 84 = = ZX64-B-5S-UNIT(14) 
6 | Type ‘B’ Plug, PCB Assembly Type H11612-ND NEW! 1.76 1.35 1.08 axe _ ZX80-B-5SA 
7 |Shielding Plate for ZX20 Plug H11496CT-NDt 46 .22 7 4,000 88.00/M ZX20-B-SLDC 
8 |Shielding Plate Top for ZX40 Plug, Type ‘B’ H11500CT-NDt 52 25 19 4,000 100.00/M ZX40-B-SLDA 
9 | Shielding Plate Top for ZX40 Plug, Type ‘A’ H11572CT-NDt 52 25 19 4,000 100.00/M ZX40-A-SLDA 
9 [Shielding Plate Top for ZX10 Plugs, Type Micro ‘B’ H11674CT-NDt NEW! 52 25 19 4,500 99.90/M ZX10-B-SLDA 
10 | Shielding Plate Bottom for ZX40 Plugs H11501CT-NDt A6 .22 7 4,000 88.00/M ZX40-SLDB 
10 | Shielding Plate Bottom for ZX40 Plugs H11573CT-NDt 46 22 7 4,000 88.00/M ZX40-SLDB(3.3) 
11. | Shielding Plate Bottom for ZX10 Plugs, Type Micro ‘B’ H11675CT-ND+ NEW! 34 7 13 4,500 66.16/M ZX10-SLDB(3.3)(01) 
12 | Shielding Plate for ZX64 Plug H11498CT-NDt 40 .20 AS 4,000 77.00/M ZX64-B-SLDA 
13__| Shielding Plate for ZX64 Plug H11608CT-NDt NEW! AL .20 15 4,000 79.65/M ZX64-SLDB 
14 | Shielding Plate for ZX64 Plug H11575CT-NDt AL 25 20 4,000 108.00/M ZX64-B-SLDC 
15 |Cable Micro ‘B’ to Standard ‘A’, 0.5 Meters H11503-ND 14.67 13.42 12.09 = = ZX40-B-5S-500-STDA 
15 |Cable Micro ‘B’ to Standard ‘A’, 1.0 Meters H11489-ND 15.30 14.28 13.26 = _— ZX40-B-5S-1000-STDA 
15 |Cable Micro ‘B’ to Standard ‘A’, 1.0 Meters H11609-ND NEW! 11.18 9.24 7.78 = = ZX64-B-5S-1000-STDA 
15 |Cable Micro ‘B’ to Standard ‘A’, 1.5 Meters H11504-ND 16.16 15.08 14.01 = = ZX40-B-5S-1500-STDA 
16 | Cable Micro ‘A’ to Standard ‘A’, 0.075 Meters H11576-ND 9.38 7.76 6.53 _— _— ZX40-A-5S-75-STDAJ 
17 | Micro ‘AB’ Standard Mount SMD, Right Angle H11635CT-NDt+ NEW! 1.14 83 68 3,500 390.00/M ZX62-AB-5PA(11) 
17 | Type ‘B’ SMD, Right Angle H11579CT-NDt 1.33 97 79 — =< ZX62-B-5PA 
17 |Micro ‘B’ Standard Mount SMD, Through Hole Shell H11610CT-NDt NEW! 1.33 97 79 2,000 455.00/M ZX62D-B-5P8 
17_|Micro ‘B’ Standard Mount SMD, Right Angle H11634CT-NDt NEW! 1.06 77 63 3,500 364.00/M ZX62-B-5PA(11) 
18 | Type ‘AB’ SMD Right Angle, Through Hole Shell H11494CT-NDt 1.44 1.05 86 2,000 494.00/M ZX62D-AB-5P8 
19 | Type ‘B’ MID Mount H11493CT-NDt 1.67 1.21 .99 — — ZX62M-B-5P 
20 | Micro ‘B’ Reverse Mount SMD H11574CT-NDt 1.56 1.13 93 2,000 533.00/M ZX62R-B-5P 
21 | Micro ‘AB’ Reverse Mount SMD, Through Hole Shell H11611CT-NDt NEW! 1.41 1.02 84 2,000 481.00/M ZX62RD-AB-5P8 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


+ Cut Tape 


USB 2.0 Cable Assemblies and Connectors 


Features: * Tested and certified by USB Association approved laboratory the connectors will perform at transmission speeds up to 480Mbps. Thin design of the plug assembly and the overmold section allows use in small 
spaces. The plug also incorporates a build-in snap-lock feature, providing tactile verification of the full and secure mating of plug and receptacle. Applications: * Personal and mobile computer peripheral equipment, data 


terminals, digital cameras, MP3 players, PDA's, GPS and other devices utilizing standard USB protocols. Specifications: * Current Rating: 1A * Voltage Rating: 5VAC * Operating Temperature Range: -30°C ~ 75°C * Contact 


Resistance: 50mQ maximum * Insulation Resistance: 100MQ minimum « Dielectric Withstanding Voltage: No Flashover or insulation break down; 100VAC/one minute. Materials; Receptacles: Insulator: Synthetic resin 
¢ Finish Color: Black * Contacts: Copper alloy * Contact Area: Gold plating * Termination Area: Tin alloy plating * Metal Shield: Copper alloy Finish: Tin alloy plating. Materials; Plugs: « Insulator: Synthetic resin * Finish 
Color: Black * Contacts: Copper Alloy » Finish Contact Area: Gold plating * Termination Area: Tin alloy plating * Metal Shield: Steel * Finish: Tin alloy plating * Over-mold compound: PVC « Finish: Black 


Digi@Reel” 


Dimensions in mm 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Hirose 
Fig. | Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Right Angle Receptacle, SMT Metal Shield Type with Positioning Post 
1_|H2959CT-ND 1.18 86 10 [H2959TR-ND 1,000 412.00 [UX60-MB-5ST 
Right Angle Receptacle, SMT DIP Metal Shield Type with Positioning Post 
2_[H2960CT-ND_ 1.18 86 70 [H2960TR-ND 1,000 412.00 [UX60-MB-5S8 
Right Angle Receptacle, SMT Metal Shield Type without Positioning Post 
1_|H2961CT-ND 1.18 86 70 [H2961TR-ND 1,000 412.00 [UX60A-MB-5ST 
Plug, Cable Mount Type 
3 |H2955-ND 1.25 a] Bb = = — |UX40-MB-5P 
H2958-ND. 1.25 1 15 i= - — |UX40A-MB-5P 
NEW! Mini USB Receptacle, SMT, Reverse Mount NEW! 
4 | H11586CT-ND 1.48 1.08 88 /H11586TR-ND 900 514.22 | UX60RA-MB-5ST 
H11587CT-ND 1.48 1.08 88 |H11587TR-ND 900 514.22 | UX60R-MB-5ST 
NEW! Mini USB Receptacle Standard, SMT NEW! 
5 )H11588CT-NDF 1.37 99 81 H11588TR-NDt 1,000 478.80 | UX60SA-MB-5ST 
H11671CT-ND 1.14 83 68 |H116717R-ND 1,500_| 399.00/M | UX60SC-MB-5ST(80) 
NEW! Mini USB Receptacle Standard, Through Hole Shell NEW! 
6 _[H11589CT-ND 1.29 94 7 __{H11589TR-ND 1,000 452.20 [UX60SC-MB-5S8 
NEW! Mini USB Receptacle, Mid Mount NEW! 
7_[H11672CT-ND 1.33 97 79 _[H11672TR-ND 1,000 465.50 | UX60SD-MB-5S55 
t With Interface Entry Angle 
Length | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Description (mm) Part No. 1 25 100 =| Part No. 
8 | USB Mini-B to Mini-B 500 H2956-ND 18.60 17.36 16.12 | UX40-MB-5PP-500-1002 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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= 


The USB interconnect system is designed to combine all personal computing interface ports into one connector. This system is plug-and-play, 
hot pluggable and can handle data rates up to 12Mbps. Specifications: * Meets USB Standard ¢ Durability: 1,500 Cycles »* Withstanding 


FC y) USB Interconnect System 


Voltage: 30RMS *¢ Current Rating: 1A Contact * Low Level Contact Resistance: 30mQ maximum 


Dimensions in Inches (mm) 


Digi-Key Price Each FCI 
Fig. |Description Part No. 1 25 100 Part No. 

1 | Type ‘A’ Single, Right Angle 609-1045-ND 95 48 AL 87520-0010BLF 
Type ‘A’ Single, Up-Right 609-1041-ND 1.06 56 48 |73725-0110BLF 
Type ‘A’ Dual, Right Angle 609-1040-ND 1.65 92 81 72309-8034BLF 
Type ‘B’ Single, Right Angle 609-1039-ND 1.12 59 51 61729-0010BLF 
Type ‘B’ Single, Right Angle 609-3655-ND NEW! 1.50 81 71 61729-0011BLF 

? Type ‘B’ Single, Right Angle 609-3656-ND NEW! 1.26 69 59 |61729-1010BLF 
Type ‘B’ Single, Right Angle 609-3657-ND NEW! 1.01 54 6 |61729-1011BLF 

5  |USB + Power Receptacle, Right Angle 609-1038-ND 5.65 3.60 3.29 |55917-501LF 
USB + Power Plug, Cable OD= 5.80 mm 609-1042-ND 10.69 7.58 6.97 | 74233-100LF 

8 USB + Power Plug, Cable OD= 6.60 mm 609-1044-ND 10.69 7.58 6.97 | 74233-102LF 


molex USB Connectors 


USB Standard Features: ¢ Broad industry support from computer and telecom leaders * 12 Mbit/sec low- 
cost data transfer rates »* Provides PC/telephone integration and digital connectivity * Standard serial port 
connector for all devices * Supports daisy chaining and up to 127 devices * Windows ‘95 Operating Driver 
support Applications: * Desktop and Notebook PCs Peripherals * Keyboard, Mouse »* Telephony, ISDN, 


Molex Dimensions (mm) 
Part No. A B c 

54819-0572 | 9.9 | 9.0 | 3.95 
67503-1020 7 9.0 | 3.95 
51387-0578 ‘ 6.7 | 3.95 
47153-1002 A 9.0 | 3.80 
56579-0576 H . 3.95 
67803-8020 i .! 4.00 


MINI AB 


PBX'’s, Handsets 


USB Connectors: Electrical: * Voltage: 30V * Current: Up to 1.5A * Contact Resistance: 30mQ maximum 
* Dielectric Withstanding Voltage: 750VAC * Insulation Resistance: 1000MQ minimum « Housing: Glass fiber- 


filled polyester, UL94V-0 « Plating: Gold 


Dimensions in mm 


MINI AB 


USB On-the-Go (OTG) Connectors: * Approximately 1/8th the size of standard USB-B connectors * Fully 
compliant with current USB 2.0 specifications * Compact and lightweight design meets various portable and 
mobile equipment needs * Operates at speeds up to 480Mbps » Rugged durability up to 5,000 cycles 

Micro-USB Connectors: The interconnect solutions for the Molex Micro-USB system include OTG 


compatible, Micro-B and Micro AB receptacles. Features and Benefits: * Stainless steel shell * Multi-snap 


Video Cameras 


shield design * Pick and place area 
Applications: * Mobile Phone * MP3 Players * Portable Digital Video Players * Digital Still Cameras « Digital 


Operating y 
Temperature | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel _| Molex 

Fig. | Description Range Part No. iJ 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
4 Type “A” Upright, Right Angle Receptacle, Gold Flash o°c ~ 40°C | WM17112-ND 2.31 2.04 1.36 |— _ — |89485-8000 
Type “A” Upright, Right Angle Receptacle, 30 micro-inch, Gold o°c ~ 40°C | WM17138-ND 2.49 2.00 1.34 |— —= — |89485-8001 
° Type “A” Dual Stacked, Right Angle Receptacle, White o°c ~ 50°C | WM17130-ND 2.39 2.11 1.44 |— = — |67298-4090 
Type “A” Dual Stacked, Right Angle Receptacle, Black, 30 micro-inch, Gold} 0°C ~ 50°C |WM17150-ND NEW! 2.71 2.39 1.60 |— —_ — |67298-3091 
3 | Type “A” 4 Stacked, Right Angle Receptacle, Black o°c ~ 40°C | WM17111-ND 713 6.29 4.20 |— = — |67857-0011 
Type “B” Single, Right Angle Receptacle, Black, Gold Flash o°c ~ 50°C | WM17113-ND 2.00 1.77 1.148 [= _ — |67068-8000 
4 | Type “B” Single, Right Angle Receptacle, Black, 30 micro-inch, Gold orc ~ 50°C 1 }|WM17123-ND 2.69 2.37 1.59 |— — — |67068-8001 
Type “B” Single, Right Angle Receptacle, White o°c ~ 50°C |WM17131-ND 2.00 A777 1.18 |— = — |67068-9000 
5A | Type “Mini-B” OTG, Right Angle Receptacle, PCB Mount o°c ~ 50°C | WM17115-ND 2.19 1.75 117 [= = — |54819-0519 
5B | Type “Mini-AB” OTG, Right Angle Receptacle, 5-Position, PCB Mount orc ~ 50°C 1 }|WM17121-ND 3.79 3.35 2.23 |— — — |56579-0519 
6 | Type “A” Single, Right Angle Plug, PCB Mount -20°C ~ 85°C |WM17117-ND 2.22 1.96 1.310 |— = — |48037-0001 
7 | Type “A” Single, Right Angle Plug, SMD -20°C ~ 85°C _|WM17118-ND 2.22 1.96 1.310 |— = — |48037-1000 
8 | Type “A” Single, Right Angle Receptacle, SMD, Reverse Type -20°C ~ 85°C | WM17531CT-NDt 211 1.69 1.41 |WM17531TR-ND 300 253.50 | 47504-0001 
9 | Type “A” Single, Upright Right Angle Receptacle, PCB Mount -55°C ~ 85°C |WM17136-ND 2.21 1.95 1.30 |— —= — |67329-8000 

t Cut Tape (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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molex uss Connectors (com, bigi@ Reel 


Operating 2 
Temperature | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel_| Molex 
Fig. | Description Range Part No. il 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Type “A” Single, Upright Right Angle Receptacle, sensi " ‘i bey _ = tf 
9 30 micro-inch, Gold, PCB Mount ‘55°C ~ 85°C |WM17151-ND NEW! 2.34 2.07 1.38 67329-8001 
jo: | Wee Single, Upright ight Angle: Receptacle, -55°C ~ 85°C. | WM17532-ND 216 191 1.27 J— = — | 48204-0001 
PCB Mount, Reverse Type 
4 Type “Mini-B” USB OTG, Vertical Receptacle, 5-Position, PCB Mount o°c ~ 50°C | WM17120-ND 7.23 6.38 4.26 |— = — |500075-0517 
Type “Mini-B” USB OTG, Vertical Receptacle, 5-Position, PCB Mount o°c ~ 50°C |WM2072-ND 7.23 6.39 4.26 |— = — |500075-1517 
Type “Mini-B” USB OTG, Right Angle Receptacle, 5-Position, SMD o°c ~ 50°C |WM17116CT-NDt 1.76 1.41 .94 |WM17116TR-ND 800 563.20 | 54819-0572 
Type “Mini-B” USB OTG, Right Angle Receptacle, 5-Position, or. BN | 7 rr 
SMD, SMD Shield o°c ~ 50°C | WM5461CT-NDt 1.46 1.17 -98 |WM5461TR-ND 500 291.50 | 67503-1020 
12A | Type “Mini-B” USB OTG, R/A Recept., 5-Position, SMD, e . 
Through Hole Shield, Short Body o°C ~ 50°C | WM5462CT-NDt 2.10 1.68 1.41 |WM5462TR-ND 1,000 840.00 | 51387-0578 
Come Theis He a ee Angle Receptacle, 5-Position, -20°C ~ 85°C | WM17139CT-NDt 1.05 97 79 |— ae — | 47153-1002 
128 Type “Mini-AB” USB OTG, Right Angle Receptacle, SMD, with Cover Tape | -40°C ~ 85°C |WM17122CT-NDt 3.22 2.58 2.15 }WM17122TR-ND 800 1030.40 | 56579-0576 
Type “Mini-AB” USB OTG, Right Angle Receptacle, SMD, with Cover Tape | 0°C ~ 50°C |WM17148CT-NDt NEW! 2.33 2.14 1.76 |WM17148TR-ND NEW! | 2,500 | 1167.00/M | 67803-8020 
13 | Type “Mini-B” USB Receptacle, SMD, Bottom Mount -20°C ~ 85°C |WM17141CT-NDt 1.14 1.05 -86 |WM17141TR-ND 2,000 | 668.00/M | 48242-0001 
14 | Type “Micro-B” USB Receptacle, SMD, Mid Mount -20°C ~ 85°C |WM17142CT-NDt 1.29 1.19 97 |WM17142TR-ND 1,200 | 754.00/M | 47491-0001 
15 | Type “Micro-AB” USB Receptacle, SMD, Bottom Mount -20°C ~ 85°C | WM17143CT-NDt .88 81 .67  |WM17143TR-ND 1,500 | 514.00/M | 47589-0001 
16 | Type “Micro-AB” USB Receptacle, SMD, Top Mount -20°C ~ 85°C |WM17144CT-NDt 88 81 -67  |WM17144TR-ND 1,500 | 514.00/M | 47590-0001 
t+ Cut Tape 
Firewire 1394 I/O Connectors Fig. 2— Right Angle Upright Header 


Specifications: Headers are offered in high temperature plastic for true SMT processing. Full metal shielding 
design supports ESD protection. Rugged gold plated leaf contacts withstands up to 1500 cycles. 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Part No. 1 10 100 Part No. 
1 |WM17302-ND 4.48 3.95 2.64 53462-0629 
2 |WM17303-ND 4.83 4.27 2.85 53460-0629 


USB Cable Assemblies and Connectors 


Fig. 1 and Fig. 2: 

Features: ¢ Fully-shielded and polarized plugs » Friction grip on over-molded body facil- 
itates easy mating and unmating 

Electrical: * Voltage: 30V * Current: 1.0A * Contact Resistance: 30mQ max. Dielectric 
Withstanding Voltage: 750VAC = Insulation Resistance: 1000MQ min. 


Mechanical: + Mating Force: 35N max. * Withdrawal Force: 10N min. * Durability: 1500 
cycles min. 

Fig. 3: 

Features: ¢ Fully compliant with current USB 2.0 specifications 

Electrical: * Voltage: 30V * Current: 1.0A * Insulation Resistance: 100MQ min. 

Fig. 4: 

Features: * Contact: Copper (Cu) Alloy » Plating Contact: 0.76ym (30y”) Gold (Au) 
* Color: White 

Electrical: Current: 1.0A max. * Voltage: 30V max. * Dielectronic Strength: 500VDC_ | Fig.5 NEW! 
* Insulation Resistance: 100MQ 

Fig. 5: 

Features: * Contact: Copper (Cu) Alloy » Plating Contact: Gold (Au) * Color: Black 
* Wire Size: 28 AWG 

Electrical: Current: 1.8A, 1A max. * Voltage: 30VAC max. * Impedance: 900 


Dimensions A Digi-Key Price Each Molex 
Fig. (mm) Description Part No. 1 10 25 Part No. 
2080 USB Type “A-to-Pigtail” Full-Rated — White WM17104-ND. 4.58 3.67 3.06 88728-3400 
; 2080 USB Type “A-to-Pigtail” Sub-Channel — White WM17105-ND 3.22 2.58 2.15 88738-8200 
820 USB Type “A-to-B” Full-Rated — White WM17133-ND 4.11 3.29 2.74 88732-9000 
820 USB Type “A-to-B” — Black WM17533-ND 3.02 2.42 2.02 88732-9002 
2 2090 USB Type “A-to-B” Full-Rated — White WM17103-ND 5.17 4.14 3.45 88732-9200 
2090 USB Type “A-to-B” — Black WM17534-ND. 6.81 5.45 4.54 88732-9202 
5010 USB Type “A-to-B” Full-Rated — White WM17134-ND 11.78 9.43 7.86 88732-9400 
1000 USB Type “A to Mini-B” — White WM17492-ND 4.25 3.41 2.84 88732-8600 
1000 USB Type “A to Mini-B” — Black WM17493-ND. 4.25 3.41 2.84 88732-8602 
3 2000 USB Type “A to Mini-B” — White WM17132-ND 6.41 5.13 4.28 88732-8900 
2000 USB Type “A to Mini-B” — Black WM17137-ND 6.25 5.01 4.17 88732-8902 
1000 USB Type “Mini-A to Mini-B” — White WM17494-ND. 4.08 3.27 2.73 88753-8200 
- 1800 USB Type “Mini-A to Mini-B” — White WM17135-ND 6.36 5.09 4.24 88753-8500 
1000 USB Type “A to Micro-USB Type B” — Black WM17145-ND NEW! 6.62 5.30 4.42 68784-0001 
5 1500 USB Type “A to Micro-USB Type B” — Black WM17146-ND NEW! 7.47 5.98 4.99 68784-0002 
2000 USB Type “A to Micro-USB Type B” — Black WM17147-ND NEW! 8.35 6.68 5.57 68784-0003 
NEW! Kits 
WM8467-ND (76650-0142) Sealed USB Industrial Connector and Cable Kit; (Type A and B Shielded Panel Mount Plug, Receptacle and Cable, IP-67) ............ 2.20. cccccesecc ese e es ee eee ee ees ee teens eeeeeeesenee $101.88 


WM8468-ND (76650-0143) Deluxe Audio Data Application Kit; (Includes HDMI, HDMI to DVI-D, MicroCross DVI-D and DVI-I, DisplayPort, IEEE1394-1395, USB Type A and B, 
USB OTG (On-the-Go) mini-B, Micro USB-B Product Families) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
70 (US2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


molex NEW! HS AutoLink Interconnect System (USCAR USB) 


HSAutoLink (alternatively referenced as USCAR USB) is the emerging high-speed data bus for vehicles. The _ Differential Signaling (LVDS), IEEE1394b (Firewire™), FlexRay, eMOST and Ethernet. HSAutoLink connectors 
data bus encompasses technologies used in other markets such as Universal Serial Bus (USB 2.0), Low Voltage and cables will bring USB and other technologies into the information and entertainment systems in vehicles. 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Description Polarization Part No. 1 10 100 Part No. 
1__|Header USCAR Type USB A, Right Angle, Black A WM17535-ND 3.18 2.87 2.55 49616-0711 
2 |Header USCAR Type USB B, Right Angle, Gray B WM17536-ND 3.18 2.87 2.55 49616-0715 
3 Cable USCAR Type USB B, Black, 500mm B WM17537-ND 12.37 11.13 9.90 111014-5000 
Cable USCAR Type USB B, Gray, 500mm B WM17538-ND 12.37 11.13 9.90 111014-5001 


Industrial Ethernet Plugs and Jacks, Category 5E and USB 


Specifications: Category 5E: * Contact: Phosphor Bronze (CuSn) «¢ Plating Contact: 1.27um (50u”) Resistance: 20mQ maximum «Insulation Resistance: 500MQ minimum USB: « Voltage: 30V_ ¢ Current: 
Gold (Au) » Under Plating: Nickel (Ni) * Housing Material: PA Polyamide (Nylon), PBT Polyester, TPE 1.0A * Receptacle Housing: PBT, Black * Overmolding: PVC, Black »* Contact: Copper Alloy * Plating: 
Thermo Plastic Elastomer ¢ Color: Black * Flammability: UL 94V-0 » Durability (mating cycles): 500 cycles Contact Area — 0.75um (30u”) Gold (Au) * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Flammability: UL 94V-0 
minimum ¢ Current: 1.5A maximum * Voltage: 125V maximum * Withstanding Voltage: 1000VAC *Contact »* Performance: USB 2.0 * Industrial Seal Rating: NEMA 6p and IP67 


e3/4-14 NPT 
Snap fit with 
Receptacle 


Circuits/ Cable Length A Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Contacts (Inch) Description Part No. 1 10 100 Part No. 
8/8 _ Receptacle, Panel Mount WM17486-ND 30.22 27.20 24.18 84702-0006-P 
1 8/8 —_ Receptacle, Panel Mount, Fully Potted WM17487-ND 35.80 32.22 28.64 84702-0008-P. 
8/8 = Receptacle, Panel Mount, PCB WM17491-ND 8.59 7.73 6.87 84702-0005 
2 8/8 = Receptacle, Bulkhead WM17488-ND 35.43 31.89 28.35 84700-0001 
3 8/8 = Plug WM17489-ND 20.46 18.42 16.37 84700-0002 
4 _ - Universal Dust Cover for Ethernet Receptacle WM17490-ND 9.30 8.37 7.44 84700-0003 
5 4 = Receptacle, Panel Mount, USB B WM17514-ND 11.94 10.75 9.56 84730-0001 
4 = Receptacle, Panel Mount, USB A, PCB WM17495-ND 11.84 10.66 9.47 84729-0009 
6 4 59.06 Plug, USB B, Shielded Pigtail WM17515-ND. 25.83 23.25 20.67 84728-1002 
4 118.11 Plug, USB B, Shielded Pigtail WM17516-ND 27.74 24.97 22.19 84728-1003 
7 4 59.06 Dual Plug, USB A and B, Shielded Cable WM17517-ND 24.73 22.26 19.79 84732-0002 
4 118.11 Dual Plug, USB A and B, Shielded Cable WM17518-ND 26.15 23.54 20.92 84732-0004 
8 4 = Receptacle, Panel Mount, USB A, Pigtail WM17519-ND 12.30 11.07 9.84 84729-0001 
9 4 59.06 Plug, USB A, Shielded Pigtail WM17520-ND 25.83 23.25 20.67 84727-1002 
4 118.11 Plug, USB A, Shielded Pigtail WM17521-ND 27.74 24.97 22.19 84727-1003 
40 4 31.88 USB A Cord Assembly Plug and Receptacle WM17496-ND. 13.74 12.37 11.00 84729-0004 
4 81.89 USB A Cord Assembly Plug and Receptacle WM17497-ND 16.32 14.70 13.06 84729-0006 
Crimp Tool for Ethernet Plug, 8-8 WM18998-ND. 33.84 = = 64016-0044 
NEW! Kits: 
WM8472-ND (76650-0149) Sealed USB and RJ-45 Indusirial Connector and Cable Kit; (Sealed Bayonet-Style Plug, Receptacle and Cable) ... $91.32 
WM8495-ND (76650-0174) Sealed RJ-45 Industrial Connector Kit; (In-Line, PCB and Panel Mount Receptacle, Plug, Receptacle and Dust Cover} . $111.96 


= Tyco Electronics AMP USB Connectors DigiReel® 


Authorized Distributor 


Features: Fig. 1, Fig. 2 and Fig. 4: * Shell and Contacts: Copper Alloy * Housing: UL 94V-0 rated, thermoplastic * Contacts: 0.076 ym minimum 
Gold over 0.76 ym minimum Palladium-Nickel on mating area Fig. 3: « Housing: High temperature thermoplastic UL 94V-0 » Contacts: Phosphor 
Bronze, 30 pm minimum Gold plated in contact area * Shell: Phosphor Bronze Fig. 5: * Contact Pin: Copper alloy * Contact Plating: Selectively 
gold plated over Ni-Pd over nickel * Shell: Stainless steel, tin over nickel plated 


Digi-Key Price Each Tape and Reelt | amp 
Fig. |Description Color | Part No. i 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
1 USB Receptacle Type B, Right Angle Black |A31725-ND 1.62 1.47 1.04 = — |292304-1 
USB Receptacle Type B, Right Angle Natural | A98573-ND 1.99 1.80 1.28 = — |292304-2 
2_|USB Receptacle Type A, Right Angle Black |A31726-ND 1.26 1.14 81 _- — | 292303-1 
3 _|Mini USB Receptacle Type B, Right Angle SMD Gold _|A31727CT-ND#|_1.94 = AA: 3,500 | 665.50/M | 1734035-2 
4 |Receptacle, Type A, Right Angle, 4 over 4 Position | Black |A31728-ND 1.86 1.69 1.20 —_ — |5787617-1 
5 Micro USB Receptacle Type AB, Right Angle, SMD | Gray |A97799CT-ND4) 1.55 1.30 1.04 1,000 775.52 | 1981584-1 
Micro USB Receptacle Type B, Right Angle, SMD. Black |A97800CT-ND¥|_ 1.62 1.36 1.09 1,000 810.77 | 1981568-1 
$CutTape +t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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| ¢ ( H] He = USB and Firewire Connectors 


EDAC series 690 USB (Universal Serial Bus) and series 693 (IEEE 1394) connectors are industry-standard data transfer Specifications: * USB 1.1 or USB 2.0 available * Minimum Mating Cycles: 1500 per EIA 364-09 * Insulator Housing: UL 
devices used to eee computers to peripheral devices such as scanners and printers. A wide variety of unique right +94V-0 thermoplastic * Contact Material: P Bronze (USB), Copper Alloy (1394) » Contact Plating: Gold Flash or Gold Plate 
angle vertical that minimizes board space. USB products are compatible with asynchronous and isochronous data transfer over nickel * Contact Resistance: 30mQ maximum ® Insulation Resistance: 100MQ minimum ¢ Current Rating: 1A maximum 
methods up to 1.2 Mbps and utilize plug and play technology. EDAC manufactures both USB and IEEE 1394 connectors in under 30°C » Voltage Rating: 30VAC rms maximum * DW Voltage: 750VAC @ 0 at sea level (USB), DC500 (1394) » Shield 


through-hole or SMT board styles as well as molded cable assemblies for USB A, B, mini-USB and IEEE variations. Housing: Copper alloy * Mate/Unmate: 35/10 Newtons per EIA 364-13 » Temperature Range: -55°C ~ 85°C 
Dimension (mm) _| Digi-Key Price Each EDAC 
Fig. | Description A B C | Part No. 1 10 100 | Part No. 

30p” Gold 
1 | Type “A” Single, Horizontal Rt. Ang. | 14.00} 6.99 | 13.10 | 151-1080-ND 81 712 -58 |690-004-621-013 
2 | Type “B” Single, Horizontal Rt. Ang. | 16.00 | 10.62 | 12.04 | 151-1081-ND 1.02 91 -73 | 690-004-621-023 
3 | Type “A” Single, Vertical Straight 7.62 | 15.00 | 14.50 | 151-1082-ND 1.24 = 1.10 -88 | 690-004-660-013 
4 |Type “B” Single, Vertical Straight 12.04 | 16.00 | 11.30 | 151-1083-ND 1.30 1.16 -93 | 690-004-660-023 
5 | Type “A” Single, Vertical Rt. Angle | 14.10 | 13.15 | 7.56 |151-1084-ND 1.33 1.19 -95 | 690-004-661-013 

Type “A” Dual Stacked, 

6 Wi eiisorital Right Angle 16.96 | 15.49 | 13.10 | 151-1085-ND 146 1.30 1.04 |690-008-621-013 

Gold Flash 
1 | Type “A” Single, Horizontal Rt. Ang. | 14.00] 6.99 | 13.10 | 151-1123-ND 18 69 55 |690-004-221-013 
2 | Type “B” Single, Horizontal Rt. Ang. | 16.00 | 10.62 | 12.04 | 151-1121-ND 93 83 -66 | 690-004-221-023 
3. | Type “A” Single, Vertical Straight 7.62 | 15.00 | 14.50 | 151-1114-ND 81 M2: .58 |690-004-260-013 
5 | Type “A” Single, Vertical Rt. Angle | 14.10 | 13.15 | 7.56 |151-1116-ND 1.24 1.10 -88 |690-004-261-013 
6 UR iconiat RAR And 46.96) 15.49) 13.10 /151-1122-ND | 1.15 1.02 82 |690-008-221-013 

1800.00 USB Cable Assembly 

9 |USB Type “A’/M to USB Type ‘B/M | — | — — _|151-1079-ND 499 443 3.55 {628-000-943 


Firewire Connectors 
7 ‘| IEEE 1394A Single, Horiz. Rt. Ang. | 16.25] 8.70 | 13.50 | 151-1086-ND 1.55 1.38 1.10 |693-006-620-003 
8 | IEEE 13944 Single, Vert. Rt. Ang. | 18.00 | 13.50 | 5.30 | 151-1087-ND 1.52 1.35 1.08 | 693-006-621-003 


Features: * Transfer rates up to 480 Mbps depending on USB version »* Make plug and play connections for such devices as 
keyboards, mice, modems, printers and other USB peripherals * Connects a USB peripheral to a USB Hub or USB port on PC/MAC 
* Compatible with USB specifications 1.0, 1.1 and 2.0 


Dim. L Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. | Description Wire (ft.) N.W. G.W. | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Nickel — Black 

1 [AB 28/28 3 9 11 | Q361-ND 252 1.80 1.50 |3021001-03 

2 |A-miniB 28/28 3 8.3 10.3 | Q362-ND 3.30 2.36 1.96 |3021003-03 

3__|A-Blunt 28/28 3 8.4 10.1 | Q363-ND 1.85 1.32 1.10 |3021005-03 

1 [AB 26/28 6 5.6 7.1 |Q364-ND 3.75 268 2.23 |3021007-06 

2 |A-miniB 26/28 6 5.3 6.8 | Q365-ND 442 316 2.63 |3021009-06 

3__|A-Blunt 26/28 6 5.2 6.7 | Q366-ND 3.14 2.24 1.86 | 3021011-06 

1 |A-B 26/28 10 8.3 9.7 |Q367-ND 5.10 3.64 3.03 |3021013-010 

2 |A-miniB 26/28 10 8 9.4 |Q368-ND 5.74 410 3.41 |3021015-010 

3 |A-Blunt 26/28 10 79 9.3 | Q369-ND 4.51 3.22 2.68 |3021017-010 

Gold — Black 

1 [AB 24/26 16 6.2 7.3 |Q370-ND 913 652 5.42 |3021019-16 

2 |A-miniB 24/26 16 6 7.1 |Q371-ND 977 698 5.80 |3021021-16 

3__|A-Blunt 24/26 16 5.9 7___|Q372-ND 8.54 6.10 5.07 _|3021023-16 

1 AB 20/26 16 10 11.2 | Q373-ND 913 652 5.42 |3021025-16 

2 |A-miniB 20/26 16 9 10.2 | Q374-ND 10.50 7.50 6.23 |3021027-16 

3__|A-Blunt 20/26 16 8.8 10 | Q375-ND 854 6.10 5.07 |3021029-16 

i Wire | Dim.L Digi-Ke' Price Each Qualtek 

DVI Cable Assembl les Fig. | Description (AWG) | (ft.) N.W. | G.W. Pat No. a 10 100 | Part No. 
Features: Nickel — Black 
¢ Tri-shielded with dual Mylar® foil and braid shield reduces interference * Supports hot plugging of 1 |12+5-HD15P 28 3 6.3 7.5 |0376-ND 42.15 8.68 7.21 |1321001-03 
DVI display devices *PC and MAC compatible * Compatible with flat panel displays, digital CRT 2 |1844 - 1844 28 3 58 7 Q377-ND 14.36 10.26 8.52 |1321003-03 
displays*s'Meels DVIIDDWG Standard 2 |2dst- 2401 28 3 73 | 85 |0379-ND 1649 11.78 9.78 |1321007-03 

2 | 2445 - 2445 28 3 84 9.3 |Q380-ND 19.57 13.98 11.61 | 1321009-03 

1 |12+5 - HD15P 28 6 9.2 10.4 |Q381-ND 16.86 12.04 10.00 | 1321011-06 

2 |18+1 - 18+1 28 6 8.2 9.4 |Q382-ND 18.59 13.28 11.03 | 1321013-06 

2 |18+5 - 18+5 28 6 11.5 12.7 |Q383-ND 25.87 18.48 15.34 |1321015-06 

2 | 2441 - 2441 28 6 11.3 12.5 | 0Q384-ND 21.64 15.46 12.84 |1321017-06 

2 | 2445 - 2445 28 6 13.3 14.6 | Q385-ND 27.16 19.40 16.11 |1321019-06 

2 | 18+1 - 18+1 28 10 5.7 6.7 | Q387-ND 24.30 17.36 14.41 | 1321023-10 

2 [2441 - 2441 28 10 8.4 9.4 |Q389-ND 28.56 20.40 16.94 | 1321027-10 

Gold — Black 

2 |18+1 - 18+1 26 16 8.2 9.3 |Q392-ND 39.73 28.38 ~=—-23.56 | 1321033-16 

2 |18+5 - 1845 26 16 10.4 11.5 | Q393-ND 54.68 39.06 32.42 |1321035-16 

2 | 2441 - 2441 26 16 10.1 11.2 |Q394-ND 44.27 = 31.62 = 26.25 | 1321037-16 

2 | 2445 - 2445 26 16 12.2 13.4 |Q395-ND 61.66 44.04 36.56 | 1321039-16 


Features: * Broadcast quality digital video, digital audio and inter component control signals all in one compact, high performance 
connection * Three layers of shielding: two 80% + OFC copper braids and one 100% over lapped Mylar® foil provide complete 
immunity to environmental EMI and RFI * Nitrogen-injected dielectric and meticulous construction make this interconnect the perfect 
choice for the most demanding home cinema installations 


Wire | Dim. L Digi-Key Price Each Qualiek 
Fig. | Description (AWG) | (ft.) | N.W. | G.W. | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Nickel — Black 

1 | Type A- Type A 28 3 75 8.7 | Q396-ND 18.00 12.86 10.68 | 1721001-03 
1 | Type A- Type A 28 6 61 7.2 |Q398-ND 22.82 16.30 13.53 | 1721005-06 
2 | Type A - DVI(18+1) 28 6 7 8.1 |Q399-ND 22.82 16.30 13.53 |1721007-06 
1 | Type A- Type A 28 10 9.4 10.6 | Q400-ND 29.29 20.92 17.37 |1721009-10 
1 | Type A-TypeA 26 16 7.3 8.3 | Q402-ND 49.25 35.18 29.20 |1721013-16 
1 | Type A- Type A 26 30 10.2 11.3 | Q404-ND 88.26 63.04 52.33 | 1721017-30 
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= No. of | Length | Digi-Key Pricing No.of} Length | Digi-Key Pricing 
H Contacts | Inch (mm) | Part No. 1 10 100 Cont. | Inch(mm) | Part No. il 10 100 
co Electronics 
y ; 2 (50.80) | A9BAA-0502E-ND 449 34.41 251.37 2 (50.80) | ASCAA-1002E-ND 429 34.97 257.67 
Authevieeg Est ipuror 3 (76.20) | A9BAA-0503E-ND 433 35.28 259.98 3 (76.20) | A9CAA-1003E-ND 446 36.28 267.33 
. 5 | 4(101.60) | ASBAA-0504E-ND 448 36.45 268.59 10 Seah cee ro ee _ 
AMP .050” (1.27mm) Flat 5 (127.00) | AQBAA-0505E-ND 4.62 37.62 277.20 iain Fat RAC ROSEN isk abot Soa 
Flex Cable Assemblies 6 (152.40) | ASBAA-0506E-ND 4.76 38.79 285.81 8 20820) AQCAA-1008E-ND 5.26 42.84 315.63 
. ; 8 (203.20) | A9BAA-0508E-ND 5.05 41.13 303.03 2 (50.80) | A9CAA-1202E-ND 4.89 39.81 293.37 
-050 (1.27mm) Flat Flex Cable Material: « Insulation: Flame retardant 
polyester film Performance Characteristics: * Current Rating: 1.5 amperes 2 (50.80) | A9BAA-0602E-ND 5.54 45.09 332.22 3 (76.20) | A9CAA-1203E-ND 5.06 41.21 303.66 
(30AWG equivalent) * Voltage Rating: 300 volts * Temperature Rating: -20°C ~ 3 (76.20) | A9BAA-0603E-ND 5.68 46.28 341.04 42 4 (101.60) | A9CAA-1204E-ND 5.23 42.61 313.95 
105°C * Insulation Flammability: Polyester, self-extinguishing per UL Flame Test 4 (101.60) | ABAA-0604E-ND 5.83 47.48 349.86 5 (127.00) | A9CAA-1205E-ND 5.40 44.00 324.24 
VW-1 « Dielectric Strength: 2500V/MIL 6 vavee) : : , 6 (152.40) | ASCAA-1206E-ND 558 45.40 334.53 
5 (127.00) | AQBAA-OGO5E-ND 5.98 48.68 358.68 
Solder Tab to Solder Tab oat AQCAA-1208E-ND 592 48.19 355.11 
6 (152.40) | A9BAA-OGO6E-ND 613 49.88 367.50 2 (60.80) |A9CAA-1 702E-ND 9287553 556.50 
8 (203.20) | A9BAA-0608E-ND 6.42 52.27 385.14 3 (76.20) | A9CAA-1703E-ND 9.48 77.21 568.89 
2 (50.80) | A9BAA-0702E-ND 416 33.89 249.69 17 | 4(101.60) |ASCAA-1704E-ND 969 78.89 581.28 
~ - 3 (76.20) | A9BAA-0703E-ND 431 35.11. 258.72 5 (127.00) | A9CAA-1705E-ND 9.89 80.57 593.67 
__ 6 (152.40) |ASCAA-1706E-ND | 10.10 8225 606.06 
a 4 (101.60) | A9BAA-0704E-ND 446 36.34 267.75 
No. of | Length | Digi-Key Edelng 7 ( ) aia) AQCAA-1708E-ND | 10.51 85.61 630.84 
Contacts | Inch (mm) | Part No. 1 10 100 5 (127.00) | A9BAA-0705E-ND 461 37.56 276.78 7 (50:80) “[ADGAA-2002E-ND 7386413 472.50 
2 (50.80) | AQAAT-0402E-ND 88 7.18 52.92 6 (152.40) | AQBAA-0706E-ND 476 38.79 285.81 3(76.20) | A9CAA-2003E-ND 811 66.06 486.78 
3 (76.20) |AQAAT-0403E-ND | 1.02 832 61.32 : ’ : ; 
4 (101.60) |AQAAT-0404E-ND | 1.16 946 69.72 8 (203.20) | ASBAA-0708E-ND 5.06 41.24 303.87 nq | 4 (101.60) | ASCAA-2004E-ND 835 68.00 501.06 
4 5 (127.00) | AQAAT-0405E-ND 1.30 10.60 78.12 2 (50.80) | A9BAA-0802E-ND 4.75 38.70 285.18 5 (127.00) | A9CAA-2005E-ND 8.59 69.94 515.34 
6 (152.40) | AQAAT-0406E-ND 144 11.74 86.52 3 (76.20) | A9BAA-0803E-ND 4.91 39.96 294.42 6 (152.40) | A9CAA-2006E-ND 883 71.88 529.62 
8 (203.20) |AQAAT-O408E-ND | 1.72 14.02 103.32 4 (101.60) | AOBAA-O804E-ND 506 4121 303.66 a i820) A9CAA-2008E-ND 930 75.75 558.18 
2 (50.80) |AQAAT-0502E-ND | 1.04. 846 62.37 8 ee Fenian Eh ina saat o0 2 (50.80) [AQCAA-2202E-ND | 11.30 92.03 678.09 
3(76.20) |AQAAT-O503E-ND | 118 963 70.98 (127.00) : ; . 3(76.20) |ASCAA-2203E-ND | 1156 9414 693.63 
5 | 4(101.60) |ASAAT-O504E-ND ] 1.33 1080 79.59 6 (152.40) | ASBAA-0806E-ND 5.37 43.72 322.14 np | 4(101.60) |ASCAR-22046-ND | 1182 96.24 70917 
ee Ape a sete on 8 (203.20) | ASBAA-0808E-ND 5.68 46.23 340.62 5 (127.00) |AQCAA-2205E-ND | 1208 9835 724.71 
8 (203.20) [AQAAT-O508E-ND | 190 1548 114.03 2 (50.80) | A9BAA-1002E-ND 5.38 43.83 322.98 6 (152.40) |ASCAA-2206E-ND | 12.34 100.46 740.25 
2 (50.80) |AQAAT-O602E-ND | 1.20. 9.75 71.82 3 (76.20) | A9BAA-1003E-ND 5.54 45.14 332.64 sce) AQCAA-2208E-ND | 12.86 104.68 771.33 
aor.) [AGAAT-O604END | 149 1214 8940 9 [408 ey ST! 48 290 317620) |ascancoanaenD | 1204 o801 72219 
5 (127.00) | A9AAT-O605E-ND 164 13.34 98.28 5 (127.00) TE aera BOO: AUT “38108 95 | 4 (101.60) | ASCAA-2504E-ND 1234 100.46 740.25 
6 (152.40) |AQAAT-O606E-ND | 1.79 14.54 107.10 6 (152.40) | ASBAA-1006E-ND 6.03 49.08 361.62 5 (127.00) |AQCAA-2505E-ND | 1264 10291 758.31 
CGN SRT on 18-8 aa 8 (203.20) | AQBAA-1008E-ND 6.35 51.70 380.94 6 (152.40) |AQCAA-2506E-ND | 1294 105.36 776.37 
3 (7620) |AQAAT-0703E-ND | 150 1223 90.09 2 (50.80) |AQBAA-1702E-ND | 11.71 9539 702.87 8 (203.20) |ASCAA-2508E-ND | 13.54 110.27 812.49 
7 |4(101.60) |ASAAT-O704E-ND | 1.65 1345 99.12 3(76.20) |AQBAA-1703E-ND | 11.92 97.07 715.26 
5 (127.00) | A9AAT-0705E-ND 180 1468 = 108.15 17__ | 4(701.60) | A9BAA-1704E-ND 1213 98.75 727.65 Fecaptacie Housing te Recéptacieitiousin 
ter feet] ye. ieee tay 5 (127.00) |AQBAA-1705E-ND | 1233 100.43 740.04 P 9 P 9 
2 (50.80) |AQAAT-O802E-ND | 151 12.28 90.51 6 (152.40) |AQBAA-1706E-ND | 12.54 10212 752.43 . 
3 (76.20) | AQAAT-0803E-ND 166 13.54 99.75 8 (203.20) | ABAA-1708E-ND. 12.95 105.48 777.21 Pin 1 E 
8 aes ee ee 2 (60.80) |AQBAA-2002E-ND | 9.67 7877 580.44 / 
6 (152.40) |AQAAT-O806E-ND | 212 17.30 127.47 3 (76.20) | ASBAA-2003E-ND 9.91 80.71 594.72 
8 (203.20) |AQAAT-O808E-ND | 243 1981 145.95 -2004E- 
D0 oy AQAAT-1002E-ND 782. 1485 109.47 20 nee i oe : - sa Plain Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame retardant, 94V-0 
3 (76.20) | AQAAT-1003E-ND 1.98 16.16 119.07 n A 2 4 : rated. Duplex plated contacts. 30) gold on mating area. 
10 4 ted) AQAAT-1004E-ND 215 17.47 128.73 6 (152.40) | A9BAA-2006E-ND 10.63 86.53 637.56 = Priat 
5 (127.00) |AQAAT-1005E-ND | 231 1878 138.39 8 (203.20) |AQBAA-2008E-ND | 11.10 90.40 666.12 pues eee iol Key j aan = 
a one ah Sinesis a oor be 2 (50.00) Coie (700 «(97.73 720.09 2 (50.80) AOBBA-0402E-ND 471 38.33 282.45 
2 (60.80) |ASAAT-1202E-ND [2.15 17.47 — 128.73 3 (76.20) eee (220 100-18 | 738.15 3 (76.20) | ASBBA-0403E-ND 485 39.47 290.85 
Fi ue aD an iat tsa.02 p5 | 4 (101.60) |ASBAA-2504E-ND | 1260 102.63 756.21 4 | 4(101.60) | A986A-o404e-ND 499 4061 299.25 
12 | § (427'00) | AQAAT-1205E-ND 266 «(2166 159.60 5 (127.00) | A9BAA-2505E-ND 12.90 105.08 774.27 5 (127.00) | A9BBA-0405E-ND 5.13 41.75 307.65 
6 (152.40) | AQAAT-1206E-ND 283 23.06 169.89 6 (152.40) | A9BAA-2506E-ND 13.21 107.53 792.33 6 (152.40) | A9BBA-0406E-ND 5.27. 42.89 316.05 
8 (203.20) |AQAAT-1208E-ND | 3.17 25.85 190.47 8 (203.20) |AQBAA-2508E-ND | 13.81 112.43 828.45 8 (203.20) | ASBBA-0408E-ND 5.55 45.17 332.85 
2 (50.80) | A9AAT-1702E-ND 2.97 24.17 178.08 2 (50.80) | A9BBA-0502E-ND 7.34 59.79 440.58 
3 (76.20) |AQAAT-1703E-ND | 3.17 25.85 190.47 3 (76.20) | A9BBA-0503E-ND 7.49 60.96 449.19 
17 eer Reape aes a ane eee Receptacle Housing with Latch to Solder Tab 4 (101.60) | ASBBA-0504E-ND 763 6213 457.80 
6 (152.40) |AQAAT-1706E-ND | 3.79 30.89 227.64 L 5 (127.00) | A9BBA-O505E-ND 777 63.30 466.41 
8 (203.20) |AQAAT-1708E-ND | 4.21 34.26 252.42 Pin 7 6 (152.40) | ASBBA-0506E-ND 792 64.47 475.02 
ean eat os ra pee 8 (203.20) | A9BBA-0508E-ND 820 66.80 492.24 
59 | 4(101.60) |AQAAT-2004E-ND | 3.96 32.21 287.30 2(50.80) eee O88) 80.48 1882.60 
5 (127.00) | AQAAT-2005E-ND 419 34.14 251.58 3 (76.20) | A9BBA-0603E-ND 10.02 = 81.62 601.44 
6 (152.40) | A9AAT-2006E-ND 443 36.08 265.86 Housing Contacts — Material and Finish: Phosphor bronze; plated gold 4 (101.60) | A9BBA-0604E-ND 10.17 82.82 610.26 
8 (203.20) | A9AAT-2008E-ND 491 39.96 294.42 duplex or bright tin-lead overall. Duplex plated 30y gold on mating area. 6 5 (127.00) | A9BBA-0605E-ND 10.32 84.02 619.08 
2 (60.80) |AQAAT-2202E-ND | 382 31.12 229.32 __ ara 
3(76.20) |AQAAT-2203E-ND | 4.08 33.23 244.86 No.of] Length | Digi-Key Pricing = eset pa Hae hoe sy oe 
n9 | 4 (101.60) |AAAT-2204E-ND | 4.34 35.34 260.40 Cont. | Inch (mm) | Part No. 10 100 (203.20) 06 08E- 7 7. 5.5) 
ee eee | ie oe Gs) |) yrange [ie ne we) || (em eee | ie oo ote 
: ea : : ‘ 3 (76.20) | A9CAA-0403E-ND 22.17 163.38 BUMS : ; ; 
8 (203.20) |AQAAT-2208E-ND | 5.38 43.78 322.56 { 4 (101.60) | A9BBA-0704E-ND 7.27 59.22 436.38 
2 (50.80) | AQAAT-2502E-ND 436 35.48 261.45 4 (101.60) | ASCAA-0404E-ND 23.31 171.78 TV (427.00) | AQBBA-0705E-ND mao, <G04E. dds A 
3(76.20) |AQAAT-2503E-ND | 4.66 37.93 279.51 5 (127.00) | A9CAA-0405E-ND 24.45 180.18 ; ; : 
ng | 4(101.60) [AQAAT-2504E-ND | 496 40.38 297.57 6 (152.40) | ASCAA-0406E-ND apa” aac 6 (152.40) | A9BBA-0706E-ND 757 61.67 454.44 
5 (127.00) |AQAAT-2505E-ND | 5.26 42.84 315.63 8 (208.20) | AQCAA-O408E-ND oy a <E 8 (203.20) | ASBBA-0708E-ND 788 64.13 472.50 
6 (152.40) |AQAAT-2506E-ND | 556 45.29 333.69 2 (60.80) “)SURASTE COE 53g 17250 2 (50.80) | A9BBA-0802E-ND 799 65.09 479.64 
8 (203.20) |AQAAT-2508E-ND | 616 50.19 369.81 ee acer ere oe 3(76.20) | ASBBA-O803E-ND 815 66.35 488.88 
He eH eraateaietn aeei Aen | 4(101.60) | ASBBA-0804E-ND 8.30 67.60 498.12 
F ; eee ; : 5 (127.00) | A9BBA-0805E-ND 846 68.86 507.36 
Receptacle Housing to Solder Tab e = 
P 9 5 (127.00) | AICAA-0505E-ND 26.88 — 198.03 6 (152.40) | ASBBA-080GE-ND 8.61 70.11 516.60 
> uj 6 (152.40) | AICAA-OS06E-ND 28.04 206.64 8 (203.20) | ASBBA-0808E-ND 8.92 72.62 535.08 
Pin 1 8 (203.20) | AICAA-0508E-ND 30.38 223.86 2 (50.80) |A9BBA-1002E-ND 894 72.82 536.55 
2(50.80) | A9CAA-0602E-ND 25.65 189.00 3.76.20) | A9BBA-1003E-ND 910 7443 546.21 
3 (76.20) | A9CAA-0603E-ND 26.85 197.82 tg | 4 (101.60) | A9BBA-1004E-ND 9.26 75.44 555.87 
Housing Contacts — Material and Finish: Phosphor bronze; plated gold 4( A9CAA-0604E-ND 28.04 206.64 5 (127.00) | A9BBA-1005E-ND 9.43 76.75 565.53 
duplex or bright tin-lead overall. Duplex plated 30) gold on mating area. 5 (127.0) ASCAA-O605E-ND 29.24 215.46 6 (152.40) | A9BBA-1006E-ND 9.59 78.06 575.19 
_ 8 (152.40) | ASCAA-O606E-ND 30.44 224.28 8 (203.20) | A9BBA-1008E-ND 9.91 80.68 594.51 
No.of | Length Digi-Key Pricing 8 (203.20) | A9CAA-0608E-ND 32.83 241.92 2 (50.80) |AQBBA-1702E-ND | 20.46 166.64 1227.87 
Contacts | Inch (mm) | Part No. u Le 00 2 (60.80) | ASCAA-0802E-ND 30.24 222.81 3 (76.20) |AQBBA-1703E-ND | 20.67 168.32 1240.26 
eer Revere oe Be ees ie A9CAA-0803E-ND 31.49 232.05 47_|4(101.60) |ASBBA-1704E-ND | 20.88 170.00 1252.65 
baie AGATE Aor “oe BAe 4(101.60) | A9CAA-0804E-ND 32.75 241.29 5 (127.00) |AQBBA-1705E-ND | 21.08 171.68 1265.04 
4 | 5 (127.00) | ASBAA-0405E-ND 321 2616 192.78 127.00) | A9CAA-0805E-ND 34.00 250.53 6 (152.40) |AQBBA-1706E-ND | 21.29 173.37 1277.43 
6 (152,40) | A9BAA-0406E-ND 335 27.30 201.18 152.40) | A9CAA-0806E-ND 35.25 259.77 8 (203.20) |ASBBA-1708E-ND | 21.70 176.73 1302.21 
8 (203.20) | ASBAA-0408E-ND 3.63 29.58 217.98 203.20) | A9CAA-0808E-ND 37.76 278.25 (Continued) 
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AMP .100” (2.54mm) Flat 
Flex Cable Assemblies 


100 (2.54mm) Flat Flex Cable Material: * Conductors: Un-plated copper per 
QQ-C-502 « Insulation: Flame retardant polyester film Performance Charac- 


AMP .050” (1.27mm) Flat Flex 
( : ) teristics: * Current Rating: 2 amperes (28AWG equivalent) * Voltage Rating: 
Cable Assemblies (Cont.) 300 volts * Tem perature Rating: -20°C ~ 105°C Insulation Resistance: 5000 
. i. megohms (min.) * Insulation Flammability: Polyester, 
Receptacle Housing to Receptacle Housing self-extinguishing per UL Flame Test VW-1 
145 
No. of | Length | Digi-Key Pricing Solder Tab to Solder Tab (3.68) > ia 
Contacts | Inch (mm) | Part No. 1 10 100 x (8.53) 
2 (50.80) | ASBBA-2002E-ND 15.87 129.19 951.93 _ 
3(76.20) | A9BBA-2003E-ND 16.10 131.13 966.21 (66) ; 
ng _ | 4 (101.60) ] ABBA-2004E-ND 16.34 133.07 980.49 Solder Tab pin 
5 (127.00) | A9BBA-2005E-ND 16.58 135.00 994.77 No.of | Length [Digi-Key Pricing 
6 (152.40) | A9BBA-2006E-ND 16.82 136.94 1009.05 Contacts | Inch (mm) | Part No. 1 10 100 
8 (203.20) | A9BBA-2008E-ND 17.29 140.82 1037.61 2 (50.80) | AQAAT-0202F-ND TT 6.24 45.99 
2 (50.80) | ASBBA-2502E-ND 1965 159.97 1178.73 3 (76.20) | ASAAT-0203F-ND 88 715 52.74 
3(76.20) | A9BBA-2503E-ND 19.95 162.42 1196.79 9 | 4 (101.60) | AAAT-0204F-ND 99 8.09 59.64 
og | 4(101.60) | ABBA-2504E-ND 20.25 164.87 1214.85 é tte240} OMA Ae OSE ND ot ae Seo 
5 (127.00) | ABBA-2505E-ND 20.55 167.32 1232.91 8 (203-20) |AQAAT-0208F-ND 146 «1186 «~—«B7 36 
6 (152.40) | A9BBA-2506E-ND 20.85 169.77 1250.97 2 (50.80) ASAAT-0302F-ND 1.00 8.18 60.27 
8 (203.20) | ABBA-2508E-ND 21.45 174.68 1287.09 3 (76.20) | ASAAT-0303F-ND 1.13 918 67.62 
3 | 4 (101.60) | A9AAT-0304F-ND 1.25 1015 74.76 
5 (127.00) | AQAAT-0305F-ND 1.3700 1144-82-11 
Receptacle Housing with Latch to 6 (152.40) | ASAAT-0306F-ND 149 12.14 89.46 
Fecopiscis neesleg with Latch 8 (203.20) | AQAAT-0308F-ND 1.73 14.41 103.95 
} 2 (60.80) | ASAAT-0402F-ND 7.22 992 73.08 
3 (76.20) | ASAAT-0403F-ND 1.34 1094 80.64 
Pin 1 7 E 4 |4(101.60) | AQAAT-0404F-ND 1.47 11.97 88.20 
/ 5 (127.00) | AQAAT-0405F-ND 1.60 13.00 95.76 
6 (152.40) | ASAAT-0406F-ND 1.72 14.02 103.32 
8 (203.20) | AQAAT-0408F-ND 1.97 16.07__118.44 
Latch Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame retardant, 94V-0 2 (50.80) | A9AAT-0502F-ND. 1.41 11.46 84.42 
rated. Duplex plated contacts. 30) gold on mating area. 3 (76.20) | A9AAT-0503F-ND. 1.54 12.54 92.40 
5 | 4(101.60) | AQAAT-0504F-ND 1.67 1359 100.17 
No.of | Length | Digi-Key Pricing 5 (127.00) | ASAAT-0505F-ND 1.80 14.65 107.94 
sea eee aie ciao | i ee ie 
2 (50.80) |AICCA-0402E-ND 429° 34.91 257.25 3 (60.80) TAQAAT-0602F-ND 6013.02 95.57 
3 (76.20) | A9CCA-0403E-ND 4.43 36.05 265.65 3 (76.20) | ASAAT-0603F-ND 1.75 14.22 104.79 
4 | 4 (101.60) | A9CCA-0404E-ND 457 37.19 274.05 g | 4(101.60) | A9AAT-0604F-ND 1.89 15.42 113.61 
5 (127.00) | A9CCA-0405E-ND 471 38.33 282.45 5 (127.00) | A9AAT-O605F-ND 2.04 16.62 122.43 
6 (152.40) | ASCCA-0406E-ND 4.85 39.47 290.85 Hea PONT ese NS oe Sona tea 
8 (203.20) | A9CCA-0408E-ND. 513 41.75 307.65 AGES AGAAT-OROZEND 502 1649 120.96 
2 (50.80) | A9CCA-0502E-ND 470 38.28 282.03 376.20) | AQAAT-0803F-ND 219 17.87 131.67 
3 (76.20) | A9CCA-0503E-ND 484 39.44 290.64 g | 4 (101.60) | A9AAT-0804F-ND 237 19.32 142.38 
5 | 4 (101.60) | A9CCA-0504E-ND 499 40.61 299.25 5 (127.00) | A9AAT-O805F-ND 2.56 20.81 153.30 
5 (127.00) |AQCCA-O505E-ND | 513 41.78 307.86 Hirer eee cy Shee lett 
6 (152.40) | A9CCA-0506E-ND 5.27 42.95 316.47 ACH AQAAT-OS0DEND 399 4R7 13314 
8 (203.20) | A9CCA-0508E-ND 5.56 45.29 333.69 3.76.20) | AQAAT-0903F-ND 2.44 19.86 146.37 
2 (50.80) | AICCA-0602E-ND 5410 41.55 306.18 g | 4(101.60) | ASAAT-0904F-ND 266 21.69 159.81 
3 (76.20) | A9CCA-0603E-ND 5.25 42.75 315.00 5 (127.00) | A9AAT-O905F-ND 2.89 = 23.51 173.25 
5 | too [isockasowno | San as eam Hoel IB 
5 (127.00) | A9CCA-0605E-ND 554 45.14 332.64 7 (50.80) |AQAAT-1002F-ND 33048-92139, 44 
6 (152.40) | A9CCA-0606E-ND 5.69 46.34 341.46 3 (76.20) | AQAAT-1003F-ND 256 20.81 153.30 
8 (203.20) | A9CCA-0608E-ND. 5.99 48.74 359.10 to | 4 (101.60) | ASAAT-1004F-ND 278 22.66 166.95 
2 (50.80) |A9CCA-0802E-ND 5.92 4819 355.11 5 (127.00) | ASAAT-1005F-ND 3.01 24.51 180.60 
3762 |ascowoamaeno | Gor 4245 se fe | Re 
g | 4 (101.60) | A9CCA-0804E-ND 6.23 50.70 373.59 2 (60.80) TAQAAT-1102F-ND 343 19.78 145 74 
5 (127.00) | A9CCA-0805E-ND 638 51.96 382.83 3 (76.20) | ASAAT-1103F-ND 266 21.66 159.60 
6 (152.40) | A9CCA-0806E-ND 653 53.21 392.07 41 | 4(101.60) | ASAAT-1104F-ND 289 2357 173.67 
8 (203.20) | A9CCA-0808E-ND 6.84 55.72 410.55 eer SoA OE ND ai ae wa 
2 (60.80) |ASCGASTO02END) 6.76 55.06 405.72 Bien AQAAT-1108F-ND | 383 31.15 229.53 
3 (76.20) | A9CCA-1003E-ND 6.92 56.37 415.38 2 (60.80) | ASAAT-1202F-ND 277 22.54 166.11 
4 (101.60) | AICCA-1004E-ND 7.08 57.68 425.04 3 (76.20) | ASAAT-1203F-ND 3.08 25.08 +~—- 184.80 
10 
5 (127.00) | A9CCA-1005E-ND 7.25 59.00 434.70 42 | 4 (101.60) | AQAAT-1204F-ND 3.40 27.65 + 203.70 
6 (152.40) |AQCCA-1006E-ND | 7.41 60.31 444.36 e tte40} Pee eer 
8 (203.20) | ASCCA-1008E-ND 773 62.93 463.68 8 (203.20) |AQAAT-1208F-ND | 4.65 37.85 278.88 
2. (50.80) | A9CCA-1202E-ND 7.63 62.16 458.01 2 (50.80) | AQAAT-1302F-ND 2.95 24.05 177.24 
3(76.20) | A9CCA-1203E-ND 7.81 63.56 468.30 3 (76.20) | ASAAT-1303F-ND 3.27 26.65 = 196.35 
to | 4 (101.60) | A9CCA-1204E-ND 7.98 64.95 478.59 13 ae eee a mare sae 
5 (127.00) | ASCGA-1205E-ND 8.15 66.35 488.88 a hieoan RGR] os Auk oagieR 
6 (152.40) ec oeyecceomm| §=68.22 6 67.74 409.17 8 (203.20) |ASAAT-1308F-ND | 4.87 39.62 _291.90 
8 (203.20) | A9CCA-1208E-ND 8.66 70.54 519.75 2 (50.80) | AQAAT-1402F-ND 3.14 25.59 —-*188.58 
2 (50.80) |AQCCA-1702E-ND | 15.59 126.91 935.13 3 (76.20) | ASAAT-1403F-ND 347 28.22 ~—-207.90 
376.20) | A9CCA-1703E-ND 15.79 128.59 947.52 44 | 4 (101.60) | ASAAT-1404F-ND 3.79 30.84 227.22 
17 |4 (101.60) |ASCCA-1704E-ND / 16.00 130.27 959.91 eye te ee 
5 (127.00) |A9CCA-1705E-ND | 16.21 131.96 972.30 8 (203.20) | ASAAT-1408F-ND 508 4135 «(30474 
6 (152.40) |A9CCA-1706E-ND | 16.41 133.64 984.69 2 (50.80) | ASAAT-1502F-ND 3.34. 27.16 200.13 
8 (203.20) |AQCCA-1708E-ND | 16.82 137.00 1009.47 3 (76.20) | ASAAT-1503F-ND 3.66 29.84 219.87 
2 (50.80) | A9CCA-2002E-ND 1227 99.92 736.26 15 ere) OAT OE ND a3 ae soe! 
3(76.20) |AQCCA-2003E-ND | 12.51 101.86 750.54 2 tiee40} RRS CENEM fee Sten ope 
99 | 4(101.60) |A9CCA-2004E-ND 12.75 103.80 764.82 8 (203.20) |AQAAT-1508F-ND | 5.31 43.23 318.57 
5 (127.00) |A9CCA-2005E-ND | 12.99 10574 779.10 2 (50.80) | ASAAT-1602F-ND 352 28.67 211.26 
6 (152.40) |ACCA-2006E-ND | 13.22 107.67 793.38 rte ee re a ae 
8 (203.20) |AQCCA-2008E-ND | 13.70 111.55 821.94 / ~1604F- : : 91.37 
{ ) 16 | 5 (127.00) | ASAAT-1605F-ND 452 36.82 271.32 
2 (50.80) |AQCCA-2202E-ND | 18.78 152.93 1126.86 6 (152-40) | ASAAT-1606F-ND 426 «39.56 291.48 
3 (76.20) | A9CCA-2203E-ND 19.04 155.04 1142.40 8 (203.20) | AAAT-1608F-ND 5.53 45.00 331.59 
np | 4(101.60) |ASCCA-2204E-ND | 19.90 187.15 1157.94 2 (50.80) | ASAAT-1802F-ND 434 35.37 260.61 
5 (127.00) |AQCCA-2205E-ND | 19.56 159.26 1173.48 3 (76.20) | ASAAT-1803F-ND 491 39.99 294.63 
6 (152.40) |AQCCA-2206E-ND | 19.82 161.37 1189.02 1a 3 eee oe eS 
8 (203.20) |AQCCA-2208E-ND | 20.34 165.59 1220.10 a ttee40} AQAAT-(806F-ND 661 5384 39669 
2 (50.80) | A9CCA-2502E-ND 1942 155.67 1147.02 8 (203.20) | AQAAT-1808F-ND 7.75 63.07 464.73 
3(76.20) |A9CCA-2503E-ND | 19.42 158.12 1165.08 2 (50.80) | ASAAT-2002F-ND 473 38.48 283.50 
5 _ | 4 (101.60) | A9CCA-2504E-ND 19.72 160.57 1183.14 3 (76.20) | AQAAT-2003F-ND 5.30 43.18 = 318.15 
5 (127.00) |AQCCA-2505E-ND | 20.02 163.02 1201.20 20. | 4 (101.60) oR EAOnrenomy) «65.88 647.88 = 352.80 
5 (127.00) | A9AAT-2005F-ND 6.46 52.58 387.45 
6 (152.40) |A9CCA-2506E-ND | 20.32 165.47 1219.26 6 (152.40) | ASAAT-2006F-ND 704 5729 ~—«422-40 
8 (203.20) |AQCCA-2508E-ND | 20.92 170.37 1255.38 8 (203.20) | AIAAT-2008F-ND 819 66.72 491.61 


74 (usz010) 


Receptacle Housing to Solder Tab 
Mates with single row .025 (.64mm) square pin, .100 (2.54mm) headers. 


Housing Contacts — Material and Finish: Phosphor bronze; plated gold 


duplex or bright tin-lead overall. Duplex plated. 


No.of | Length | Digi-Key Pricing 
Contacts | Inch (mm) | Part No. 1 10 100 
2 (50.80) | A9BAG-0202F-ND 2.25 18.35 = 135.24 
3 (76.20) | A9BAG-0203F-ND 2.37 19.29 142.17 
2 4 (101.60) | A9BAG-0204F-ND 2.49 20.24 = =149.10 
5 (127.00) | ASBAG-0205F-ND 2.60 21.18 156.03 
6 (152.40) | ASBAG-0206F-ND 2.72 22.12 162.96 
8 (203.20) | AQBAG-0208F-ND 2.94 23.97 176.61 
2 (50.80) | A9BAG-0302F-ND 1.96 15.96 117.60 
3 (76.20) | A9BAG-0303F-ND 2.08 16.96 124.95 
3 4 (101.60) | A9BAG-0304F-ND 2.20 17.93 132.09 
5 (127.00) | ASBAG-0305F-ND 2.32 18.92 139.44 
6 (152.40) | ASBAG-0306F-ND 2.45 19.92 146.79 
8 (203.20) | A9BAG-0308F-ND 2.69 21.89 161.28 
2 (50.80) | A9BAG-0402F-ND 2.84 23.09 170.10 
3 (76.20) | A9BAG-0403F-ND 2.96 24.11 177.66 
r 4 (101.60) | A9BAG-0404F-ND 3.09 25.14 = 185.22 
5 (127.00) | ASBAG-0405F-ND 3.21 26.16 192.78 
6 (152.40) | ASBAG-0406F-ND 3.34 27.19 200.34 
8 (203.20) | A9BAG-0408F-ND 3.59 29.24 215.46 
2 (50.80) | A9BAG-0502F-ND 3.10 25.25 186.06 
3 (76.20) | A9BAG-0503F-ND 3.23 26.33 194.04 
5 4 (101.60) | A9BAG-0504F-ND 3.36 27.39 201.81 
5 (127.00) | ASBAG-0505F-ND 3.50 28.47 209.79 
6 (152.40) | ASBAG-0506F-ND 3.63 29.53 217.56 
8 (203.20) | A9BAG-0508F-ND 3.89 31.66 233.31 
2 (50.80) | A9BAG-0602F-ND 3.38 27.53 202.86 
3 (76.20) | A9BAG-0603F-ND 3.53 28.73 211.68 
6 4 (101.60) | A9BAG-0604F-ND 3.68 29.93 220.50 
5 (127.00) | ASBAG-0605F-ND 3.82 31.12 229.32 
6 (152.40) | ASBAG-0606F-ND 3.97 32.29 237.93 
8 (203.20) | A9BAG-0608F-ND 4.26 34.68 255.57 
2 (50.80) | A9BAG-0802F-ND 3.96 32.26 = 237.72 
3 (76.20) | A9BAG-0803F-ND 4.14 33.72 248.43 
8 4 (101.60) | A9BAG-0804F-ND 4.32 35.17 259.14 
5 (127.00) | ASBAG-0805F-ND 4.50 36.65 270.06 
6 (152.40) | ASBAG-0806F-ND 4.68 38.10 280.77 
8 (203.20) | A9BAG-0808F-ND 5.04 41.01 302.19 
2 (50.80) | A9BAG-0902F-ND 4.29 34.94 257.46 
3 (76.20) | A9BAG-0903F-ND 4.52 36.77 270.90 
9 4 (101.60) | A9BAG-0904F-ND 4.74 38.59 284.34 
5 (127.00) | ASBAG-0905F-ND 4.96 40.41 297.78 
6 (152.40) | ASBAG-O906F-ND 5.19 42.24 311.22 
8 (203.20) | ASBAG-0908F-ND 5.64 45.89 338.10 
2 (50.80) | A9BAG-1002F-ND 4.52 36.79 271.11 
3 (76.20) | A9BAG-1003F-ND 4.75 38.65 284.76 
40 4 (101.60) | A9BAG-1004F-ND 4.98 40.53 298.62 
5 (127.00) | ASBAG-1005F-ND 5.20 42.38 312.27 
6 (152.40) | A9BAG-1006F-ND 5.43 44.23 325.92 
8 (203.20) | A9BAG-1008F-ND 5.89 47.97 353.43 
2 (50.80) | A9BAG-1102F-ND 4.75 38.65 284.76 
3 (76.20) | A9BAG-1103F-ND 4.98 40.53 298.62 
4 4 (101.60) | A9BAG-1104F-ND 5.21 42.44 312.69 
5 (127.00) | ASBAG-1105F-ND 5.45 44.35 326.76 
6 (152.40) | ABBAG-1106F-ND 5.68 46.23 340.62 
8 (203.20) | AIBAG-1108F-ND 6.14 50.02 368.55 
2 (50.80) | A9BAG-1202F-ND 4.46 36.31 267.54 
3 (76.20) | A9BAG-1203F-ND 4.77 38.85 286.23 
12 4 (101.60) | A9BAG-1204F-ND 5.09 41.41 305.13 
5 (127.00) | ASBAG-1205F-ND 5.40 43.95 323.82 
6 (152.40) | ABAG-1206F-ND 5.71 46.51 342.72 
8 (203.20) | A9BAG-1208F-ND 6.34 51.61 380.31 
2 (50.80) | A9BAG-1302F-ND 5.46 44.49 327.81 
3 (76.20) | A9BAG-1303F-ND 5.78 47.08 346.92 
13 4 (101.60) | A9BAG-1304F-ND 6.10 49.68 366.03 
5 (127.00) | AQBAG-1305F-ND 6.42 52.27 385.14 
6 (152.40) | A9BAG-1306F-ND 6.74 54.86 404.25 
8 (203.20) | A9BAG-1308F-ND 7.37 60.05 442.47 
2 (50.80) | A9BAG-1402F-ND 5.73 46.68 343.98 
3 (76.20) | A9BAG-1403F-ND 6.06 49.31 363.30 
14 4 (101.60) | A9BAG-1404F-ND 6.38 51.93 382.62 
5 (127.00) | ASBAG-1405F-ND 6.70 54.58 402.15 
6 (152.40) | A9BAG-1406F-ND 7.02 57.20 421.47 
8 (203.20) | A9BAG-1408F-ND 7.67 62.44 460.11 
2 (50.80) | A9BAG-1502F-ND 6.76 55.03 405.51 
3 (76.20) | A9BAG-1503F-ND 7.09 67.71 425.25 
45 4 (101.60) | A9BAG-1504F-ND 7.42 60.39 444.99 
5 (127.00) | ASBAG-1505F-ND 7.78 63.07 464.73 
6 (152.40) | ASBAG-1506F-ND 8.07 65.75 484.47 
8 (203.20) | A9BAG-1508F-ND 8.73 71.11 523.95 
2 (50.80) | A9BAG-1602F-ND 6.64 54.09 398.58 
3 (76.20) | A9BAG-1603F-ND 6.98 56.80 418.53 
16 4 (101.60) | A9BAG-1604F-ND 7.31 59.51 438.48 
5 (127.00) | ASBAG-1605F-ND 7.64 62.24 458.64 
6 (152.40) | ASBAG-1606F-ND 7.98 64.95 478.59 
8 (203.20) | A9BAG-1608F-ND 8.65 70.40 518.70 
2 (50.80) | A9BAG-1802F-ND 8.39 68.31 503.37 
3 (76.20) | A9BAG-1803F-ND 8.96 72.93 537.39 
18 4 (101.60) | A9BAG-1804F-ND 9.52 77.55 571.41 
5 (127.00) | ASBAG-1805F-ND 10.09 82.17 605.43 
6 (152.40) | A9BAG-1806F-ND 10.66 86.78 639.45 
8 (203.20) | A9BAG-1808F-ND 11.79 96.02 707.49 
2 (50.80) | A9BAG-2002F-ND 8.56 69.68 513.45 
3 (76.20) | A9BAG-2003F-ND 9.14 74.39 548.10 
20 4 (101.60) | A9BAG-2004F-ND 9.72 79.12 582.96 
5 (127.00) | ASBAG-2005F-ND 10.29 83.82 617.61 
6 (152.40) | ASBAG-2006F-ND 10.87 88.52 652.26 
8 (203.20) | A9BAG-2008F-ND 12.03 97.93 721.56 
AQBAG-LILIXICIF-ND = 15 gold or 30 gold on mating area; 
AQBAA-CICICICIF-ND = 30) gold 
Call for complete part number and pricing. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= AMP .100” (2.54mm) Receptacle Housing with Latch to Solder Tab Receptacle Housing with Latch to 


* Tyco Electronics Flat Flex Cable eae Receptacle Housing with Latch 
Authorized Distributor Assemblies (Cont.) Pin 1]. £ pin’ = 
= HI I 
Receptacle Housing to Receptacle Housing * F : 
Mates with single row .025 (.64mm) square pin, .100 (2.54mm) headers. 
i RoHS rated. Duplex plated contacts. Latch Style Housing — Material: Black Latch Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame retardant, 94V-0 
Pin 1 : : teens? thermoplastic, flame retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. 
: : No.of | Length | Digi-Key Pricing No. of | Length [Digi-Key Pricing 
Contacts | Inch Part No. 1 10 100 
Plain Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame retardant, 94V-0 snes a SET 05 16.73 103.97 Contacts | Inch (mm) | Part No. 1 10 100 
rated. Duplex plated contacts. : O80) oe ie eat. apr a6 2 (50.80) |A9CCG-0202F-ND 334 27.22 200.55 
ano a Race chocieNn ae es 13633 3 (76.20) | A9CCG-0203F-ND 3.46 28.16 207.48 
Woot) Length Gio Pricing 2 : pa ; ; ; 4 (101.60) | A9CCG-0204F-ND 3.57 29.07 214.20 
Contact| Inch earn) | Bart Now 4 a. to 5 (127.00) |AQCAG-0205F-ND | 240 19.62 143.85 2 |5 (127.00) |agccG-0205F-ND | 369 3001 221.13 
2 (60.80) |AOBBG-0202F-ND 3753050 224.70 aa Peete a bah Bae 1 6 (152.40) | ASCCG-0206F-ND 3.80 30.95 228.06 
3 (76.20) |A9BBG-0203F-ND 386 (31.44 23163 aoa oe a a 8 (203.20) | A9CCG-0208F-ND 4.03 32.83 241.92 
9 _ | 4(101.60) | ASBBG-0204F-ND 3.98 32.38 238.56 3 (76.20) |ASCAG-0303F-ND | 258 2098 15456 2 (50.80) | A9CCG-0302F-ND 3.91 31.81 234.36 
5 (127.00) | A9BBG-0205F-ND 4.09 33.32 245.49 4 (101.60) | ASCAG-0304F-ND 270 2197 16191 3 (76.20) | ASCCG-0303F-ND 4.03 32.80 241.71 
6 (152.40) | A9BBG-0206F-ND 420 34.23 252.21 3 (101, : : : 3 | 4(101.60) | A9CCG-0304F-ND 415 33.77 248.85 
8 (203.20) |ASBBG-O208F-ND | 4.43 36.11 266.07 5 (127.00) eceegegreg) §=2:62 22.07 169.26 5 (127.00) /A9CCG-0305F-ND | 4.27 34.7 256.20 
( ) 
2 (50.80) | A9BBG-0302F-ND 292 2374 174.93 6 (152.40) |AQCAG-O306F-ND } 2.94 23.94 176.40 6 (152.40) | ACCG-0306F-ND 439 35.77 263.55 
3 (76.20) | A9BBG-0303F-ND 3.04 24.74 182.28 8 (203.20) |A9CAG-O308F-ND | 3.19 25.94 191.10 8 (203.20) | ASCCG-0308F-ND 4.63 37.73 __278.04 
3 | 4(101.60) | A9BBG-0304F-ND 3.16 25.71 189.42 2 (50.80) |ASCAG-0402F-ND | 2.84 = 23.14 170.52 2 (60.80) |A9CCG-0402F-ND 447 ——36.39~—«268.17 
5 (127.00) | A9BBG-0305F-ND 3.28 26.70 196.77 3 (76.20) | AICAG-0403F-ND 2.97 24.17 178.08 3 (76.20) | A9CCG-0403F-ND 4.60 37.42 275.73 
6 (152.40) | A9BBG-0306F-ND 340 27.70 204.12 4 4 (101.60) | A9CAG-0404F-ND 3.09 25.19 185.64 4 [4 (101.60) |ASCCG-0404F-ND 4.72 38.45 283.29 
8 (203.20) | A9BBG-0308F-ND 3.64 29.67 218.61 5 (127.00) |A9CAG-O405F-ND } 3.22 = 26.22 193.20 5 (127.00) | ASCCG-0405F-ND 4.85 39.47 290.85 
2 (50.80) | A9BBG-0402F-ND 445 36.25 267.12 6 (152.40) |AQCAG-O406F-ND | 3.35 27.25 200.76 6 (152.40) | A9CCG-0406F-ND 497 4050 298.41 
3 (76.20) | A9BBG-0403F-ND 458 37.28 274.68 8 (203.20) [ASCAG-0408F-ND | 3.60 20.30 215.88 8 (203.20) | A9CCG-0408F-ND 523. «4255 313.53 
4 seron Aaa ae aoe a 2 (50.80) | A9CAG-0502F-ND 3.22 26.25 193.41 2 (50.80) | A9CCG-0502F-ND 5.04 41.01. 302.19 
5 (127.00) H : i . i 3 (76.20) | A9CAG-0503F-ND 3.35 27.30 201.18 3 (76.20) | A9CCG-0503F-ND 517 42.07 309.96 
6 (152.40) | AIBBG-0406F-ND 4.96 40.36 297.36 4 (101.60) |ASCAG-O504F-ND | 3.48 28.36 + 208.95 4 ie aH A9CCG-0504F-ND 530 43412 317.73 
8 (203.20) | A9BBG-0408F-ND 5.21 42.41 312.48 5 127.00) | A9CAG-0505F-ND 3.62 29.44 216.93 5 (101.60) f : 
> (50.80) | AOBBG-0502F-ND 4°80 39.0787 91 5 (127.00) -0505F- 5 . : 5 (127.00) | A9CCG-0505F-ND 543 44.20 325.71 
3 78.20) ASBBG-0503F.ND 493 4013 29568 6 (152.40) |AQCAG-O506F-ND | 3.75 = 30.50 224.70 6 (152.40) | ACCG-0506F-ND 5.56 45.26 + 333.48 
4 (101.60) |ASBBG-0304F-ND 506 | 41.18 303.45 8 (203.20) | ASCAG-0508F-ND. 4.01 32.63 240.45 8 (203.20) | AICCG-0508F-ND 5.82 47.40 349.23 
5 | 5 (127.00) | ABBG-0505F-ND 519 4227 311.43 ee Pea Sane ao ae ae Se eee aoe eek sae 
-0506F- F -0603F- . . : 76, -0603F- 57 x 5.87 
sao) GRR] fe 44g seco 5 | 4 (101.60) |AgCAG-0604F-ND | 3.90 31.78 284.15 - djore0)|ascce-obaend | Sor 48th 354s 
2 (50.80) |A9BBG-0602F-ND 516 42.04 309.75 5 (127.00) |AQCAG-O605F-ND } 4.05 = 32.97 242.97 5 (127.00) | A9CCG-0605F-ND 6.06 49.31 363.30 
3 (76.20) | A9BBG-0603F-ND 531 4323 318.57 6 (152.40) |AQCAG-O606F-ND } 4.19 34.14 251.58 6 (152.40) | ASCCG-0606F-ND 6.20 50.50 372.12 
4 (101.60) | A9BBG-0604F-ND 545 4440 32748 8 (203.20) | ASCAG-0608F-ND 449 36.54 269.22 8 (203.20) | AICCG-0608F-ND 6.50 52.90 389.76 
6 ( ) 2 (60.80) |ASCAG-0802F-ND | 5.16 42.04 309.75 
5 (127.00) | A9BBG-O605F-ND 5.60 45.60 336.00 (50.60) : : ; 2 (80.80) |A9CCG-0802F-ND 8.31 67.66 498.54 
6 (152.40) | A9BBG-O606F-ND 575 46.80 344.82 3 (76.20) |ASCAG-0803F-ND | 5.34 43.49 320.46 3 (76.20) | A9CCG-0803F-ND 8.49 69.14 509.46 
8 (203.20) | A9BBG-0608F-ND 6.04 49.19 362.46 8 4 (101.60) | ASCAG-0804F-ND 5.52 44.97 331.38 3 [4 (101.60) | ASCCG-0804F-ND 8.67 70.59 520.17 
2 (50.80) | A9BBG-0802F-ND 5.91 48.11 354.48 5 (127.00) | ASCAG-0805F-ND 5.70 46.43 342.09 5 (127.00) | AICCG-0805F-ND 8.85 72.05 530.88 
3(76.20) | A9BBG-0803F-ND 6.09 49.56 365.19 6 (152.40) | ASCAG-0806F-ND 5.88 47.88 352.80 6 (152.40) | AICCG-0806F-ND 9.03 73.53 541.80 
8 4 (101.60) | A9BBG-0804F-ND 6.27 51.02 375.90 8 (203.20) | A9CAG-0808F-ND 6.24 50.82 374.43 8 (203.20) | A9CCG-0808F-ND 9.39 76.44 563.22 
5 (127.00) | A9BBG-0805F-ND 644 52.47 386.61 2 (50.80) |ASCAG-0902F-ND | 4.84 39.39 290.22 2 (50.80) [AICCG-0902F-ND 746 60.71 447.30 
6 (152.40) | A9BBG-0806F-ND 6.63 53.95 397.53 3 (76.20) | A9CAG-0903F-ND 5.06 41.18 303.45 3 (76.20) | A9CCG-0903F-ND 7.68 62.53 460.74 
(76.20) 
8 (203.20) | AYBBG-0808F-ND 6.98 56.86 418.95 9 4 (101.60) | A9CAG-0904F-ND 5.28 43.01 316.89 9 4 (101.60) | A9CCG-0904F-ND 7.90 64.32 473.97 
aceon Hopi Oo02E ND oar ae oa 5 (127.00) |A9CAG-O905F-ND } 5.51 44.83 330.33 5 (127.00) | A9CCG-0905F-ND 812 66.15 487.41 
; poet or : : ; 6 (152.40) |AQCAG-O906F-ND | 5.73 46.65 343.77 6 (152.40) | A9CCG-0906F-ND 8.35 67.97 500.85 
9 itd Ape END ae a het 8 (203.20) |AQCAG-0908F-ND | 6.18 50.30 __ 370.65 8 (203.20) | ASCCG-0908F-ND 8.80 71.62 527.73 
: i : : ; : 2 (50.80) | A9CAG-1002F-ND 5.17 42.09 310.17 2 (50.80) |A9CCG-1002F-ND 8.02 65.27 480.90 
6 (152.40) /ASBBG-O806F-ND 7-260 50.11 435.54 3(76.20) |AQCAG-1003F-ND | 5.40 43.98 324.03 Aen A9CCG-1003F-ND 8.25 6715 494.76 
moat eee ete Au o8 ee to | 4(101.60) |ASCAG-1004F-ND | 5.63 45.83 337.68 tg |4 (101.60) |Agcce-1004F-ND 847 69.00 508.41 
3 (76.20) |A9BBG-1003F-ND 694 5652 416.43 Beet ASCAG: LNOSEND on ee er 5 (127.00) | A9CCG-1005F-ND 870 70.85 522.06 
Fj Apuar: ; : ‘ : -1006F- ‘ : : 6 (152.40) | ASCCG-1006F-ND 8.93 72.70 535.71 
10 rat SE) re 8 (203.20) |AQCAG-1008F-ND | 6.54 53.27 392.49 Sinan) AgccG-1008F-NO | 939 7644 56322 
6 (152.40) | A9BBG-1006F-ND 7.63 62.10 457.59 2 (50.80) )ASCAG-1102F-ND | 6.77 55.09 405.93 2 (60.80) [ASCCG-1102F-ND | 11.11 90.43 666.33 
8 (203.20) | A9BBG-1008F-ND 8.08 6581 484.89 3 (76.20) | ASCAG-1103F-ND 7.00 57.00 420.00 3 (76.20) | A9CCG-1103F-ND 11.34 92.34 680.40 
2 (50.80) |A9BBG-1102F-ND 7.06 57.51 423.78 4 (101.60) | A9CAG-1104F-ND 7.23 58.91 434.07 4 (101.60) | A9CCG-1104F-ND 11.57 94.22 694.26 
(50.80) G 11 11 
3 (76.20) | A9BBG-1103F-ND 7.29 59.39 437.64 5 (127.00) | ASCAG-1105F-ND 747 60.79 447.93 5 (127.00) | A9CCG-1105F-ND 11.81 96.13 708.33 
41 | 4(101.60) | AQBBG-1104F-ND 753 61.30 451.71 6 (152.40) | ASCAG-1106F-ND 7.70 62.70 462.00 6 (152.40) | ASCCG-1106F-ND 12.04 98.01 722.19 
5 (127.00) | A9BBG-1105F-ND 776 63.21 465.78 8 (203.20) |AQCAG-1108F-ND_| 8.17 66.49 489.93 8 (203.20) | A9CCG-1108F-ND 12.51 101.83 750.33 
6 (152.40) | A9BBG-1106F-ND 7.99 65.09 479.64 2 (50.80) |ASCAG-1202F-ND | 6.05 49.28 363.09 2 (50.80) | A9CCG-1202F-ND 9.33 76.01 560.07 
8 (203.20) | A9BBG-1108F-ND. 8.46 68.88 507.57 3 (76.20) | A9CAG-1203F-ND 6.36 51.81 381.78 3 (76.20) | A9CCG-1203F-ND 9.65 78.55 578.76 
2 (50.80) | A9BBG-1202F-ND 615 50.07 368.97 tg | 4(101.60) |ASCAG-1204F-ND | 6.68 54.38 400.68 42 |4 (101.60) |Agcce-1204F-ND 996 81.11 597.66 
oan ALE aan ee 5 (127.00) |AQCAG-1205F-ND | 6.99 56.91 419.37 5 (127.00) | A9CCG-1205F-ND 10.27 83.65 616.35 
i - ~ i i 6 (152.40) | ASCAG-1206F-ND 7.30 59.48 438.27 6 (152.40) | A9CCG-1206F-ND 10.59 86.21 635.25 
12 | 5 (127.00) | A9BBG-1205F-ND 7.09 57.71 425.25 8 (203.20) |A9CAG-1208F-ND | 7.93 64.58 475.86 8 (203.20) | A9CCG-1208F-ND 14.21 91.31 672.84 
eee oes us Cae it 2 (50.80) |AQCAG-1302F-ND | 7.76 63.21 465.78 2 (60.80) | A9CCG-1302F-ND 1257 102.37 754.32 
: -1 208F- i i . 3 (76.20) |ASCAG-1303F-ND | 8.08 65.81 484.89 3 (76.20) | A9CCG-1303F-ND 12.89 104.97 773.43 
2 (50.80) | AQBBG-1302F-ND 7.98 64.95 478.59 4 (101.60) |ASCAG-1304F-ND | 8.40 68.40 504.00 4 (101.60) | A9CCG-1304F-ND 13.21 107.56 792.54 
3 (76.20) | ASBBG-1303F-ND 829 67.52 497.49 13 | 5 (127,00) |AQCAG-1305F-ND | 8.72 70.99 523.11 3 Baron AQCCG-1305F-ND | 13.53 110.15 811.65 
13 sHoron poebe SENG fel Te peo oe oo 6 (152.40) |AQCCG-1306F-ND | 1385 11275 830.76 
: : : ‘ . -1308F- .67 78.77 __—580: 8 (203.20) | A9CCG-1308F-ND 14.48 117.93 868.98 
6 (152.40) | A9BBG-1306F-ND 925 75.30 554.82 2 (60.80) [AQCAG-1402F-ND | 6805540 408.24 a 
Pa i -1402F- ; ; : 50.80) |A9CCG-1402F-ND 10.47 85.22 627.90 
aoa) Pee a 285 Boag 3(76.20) |ASCAG-1403F-ND | 7.13 58.03 427.56 3(76.20) |ASCCG-1403F-ND | 10.79 87.84 647.22 
3 (76.20) |A9BBG-1403F-ND 365 7040 518.70 14 | 4(101.60) |ASCAG-1404F-ND | 7.45 60.65 446.88 14 |4(101.60) | ASCCG-1404F-ND 11.11 90.46 666.54 
4 (101.60) | ASBBG-1404F-ND 397 7302 538.02 5 (127.00) |AQCAG-1405F-ND | 7.77 63.30 466.41 5 (127.00) | ASCCG-1405F-ND 11.43 93.11 686.07 
14 | 5 (127.00) | ASBBG-1405F-ND 929 7567 55755 6 (152.40) |AQCAG-1406F-ND | 8.10 65.92 485.73 6 (152.40) | ASCCG-1406F-ND 11.76 95.73 705.39 
6 (152.40) | A9BBG-1406F-ND 9.61 78.29 576.87 8 (203.20) |A9CAG-1408F-ND. 8.74 71.16 524.37 8 (203.20) | A9CCG-1408F-ND 12.40 100.98 744.03 
8 (203.20) | ABBG-1408F-ND 10.26 83.53 615.51 2 (50.80) |AQCAG-1502F-ND 8.95 72.85 536.76 2 (50.80) | A9CCG-1502F-ND 14.56 118.56 873.60 
2 (50.80) | A9BBG-1502F-ND 10.19 82.94 611.10 3 (76.20) | A9CAG-1503F-ND 9.28 75.53 556.50 3 (76.20) | AICCG-1503F-ND 14.89 121.24 893.34 
3 (76.20) | A9BBG-1503F-ND 1051 85.61 630.84 15 | 4 (101.60) |ASCAG-1504F-ND | 9.60 78.20 576.24 15 | 4(101.60) | A9CCG-1504F-ND 15.22 123.92 913.08 
15 | 4(101.60) | A9BBG-1504F-ND 10.84 88.29 650.58 5 (127.00) |AQCAG-1505F-ND | 9.93 80.88 595.98 5 (127.00) | A9CCG-1505F-ND 15.55 126.60 932.82 
5 (127.00) | A9BBG-1505F-ND 11.17 90.97 670.32 6 (152.40) |AQCAG-1506F-ND | 10.26 83.56 615.72 6 (152.40) | A9CCG-1506F-ND 15.88 129.28 952.56 
6 (152.40) | A9BBG-1506F-ND 1150 93.65 690.06 8 (203.20) |AQCAG-1508F-ND | 10.92 88.92 655.20 8 (203.20) | A9CCG-1508F-ND 16.53 134.63 992.04 
8 (203.20) | A9BBG-1508F-ND 12.16 99.01__729.54 2 (60.80) |ASCAG-1602F-ND | 7.82 63.67 469.14 2 (50.80) | A9CCG-1602F-ND 12.12 98.67 727.02 
2 (50.80) )A9BBG-1602F-ND 976 79.49 585.69 3(76.20) |AQCAG-1603F-ND | 8.15 66.38 489.09 3 (76.20) | A9CCG-1603F-ND 12.45 101.37 746.97 
3 (76.20) | A9BBG-1603F-ND 10.10 82.22 605.85 tg | 4(101.60) | ASCAG-1604F-ND 8.49 69.11 509.25 tg [4 (101.60) | A9CCG-1604F-ND 12.78 104.08 766.92 
16 are) Freel ne ee cieee 5 (127.00) | ASCAG-1605F-ND 8.82 71.82 529.20 5 (127.00) | A9CCG-1605F-ND 13.12 106.82 787.08 
(127.00) 1 605F- . : . 6 (152.40) |AQCAG-1606F-ND | 9.15 74.53 549.15 6 (152.40) | ASCCG-1606F-ND 13.45 109.53 807.03 
ee peat OED ae ae ores 8 (203.20) |AQCAG-1608F-ND | 9.82 79.97 589.26 8 (203.20) |ACCG-1608F-ND | 14.12 114.97 847.14 
ETN Foca eee 144 a en 2 (60.80) |A9CAG-1802F-ND | 10.84 88.29 650.58 2 (50.80) |AQCCG-1802F-ND | 17.34 141.19 1040.34 
3 7820) /CEHESRIBEAD ison s10ia, | 7aO4s 3(76.20) |AQCAG-1803F-ND | 11.41 92.91 684.60 3 (76.20) | A9CCG-1803F-ND 17.91 145.81 1074.36 
4,(101 60) | ASBBG-1804F-ND ‘a7 11949" 81447 tg | 4(101.60) |ASCAG-1804F-ND | 11.98 97.53 718.62 tg | 4(101.60) | ASCCG-1804F-ND 18.47 150.42 1108.38 
18 | § (127.00) |A9BBG-1805F-ND 1414 11541 848-19 5 (127.00) |AQCAG-1805F-ND | 12.54 102.14 752.64 5 (127.00) | A9CCG-1805F-ND 19.04 155.04 1142.40 
6 (152.40) | ASBBG-1806F-ND 1470 11973 882.21 6 (152.40) |AQCAG-1806F-ND | 13.11 106.73 786.45 6 (152.40) | A9CCG-1806F-ND 19.61 159.66 1176.42 
: ABnBE: ; , : 8 (203.20) |AQCAG-1808F-ND | 14.24 115.97 854.49 8 (203.20) | A9CCG-1808F-ND 20.74 168.89 1244.46 
8 (203.20) | A9BBG-1808F-ND 15.84 128.96 950.25 
2 (50.80) |ASBBG-2002F-ND 12.39 100 92743: 61 2 (60.80) |ASCAG-2002F-ND | 10.05 81.82 602.91 2 (50.80) | A9CCG-2002F-ND 15.37 125.17 922.32 
3 (76.20) | ASBBG-2003F-ND 4297 10562 77826 3(76.20) |ASCAG-2003F-ND ] 10.63 86.53 637.56 3 (76.20) | A9CCG-2003F-ND 15.95 129.87 956.97 
4 (101.60) | A9BBG-2004F-ND 13.55 110.32 812.91 4 (101.60) | A9CAG-2004F-ND 11.20 91.23 672.21 4 (101.60) | A9CCG-2004F-ND 16.53 134.61 991.83 
20 ( ) 20 20 
5 (127.00) | A9BBG-2005F-ND 4413 115.03 847.56 5 (127.00) |AQCAG-2005F-ND | 11.78 95.96 707.07 5 (127.00) | A9CCG-2005F-ND 17.11 139.31 1026.48 
6 (152.40) | A9BBG-2006F-ND 1470 119.73 982.21 6 (152.40) |AQCAG-2006F-ND | 12.36 100.66 741.72 6 (152.40) | ASCCG-2006F-ND 17.69 144.01 1061.13 
8 (203.20) | A9BBG-2008F-ND 15.86 12016 951.72 8 (203.20) |AQCAG-2008F-ND | 13.52 110.07 811.02 8 (203.20) | A9CCG-2008F-ND 18.84 153.42 1130.43 
AQBBG-CICICIDIF-ND = 151 gold; A9BBA-CICIDICIF-ND = 30y gold AQCAG-CIDICICIF-ND = 151 gold; ASCAA-CICICICIF-ND = 30y gold A9CCG-CICIDICIF-ND = 151 gold; ASCCA-CICICICIF-ND = 304 gold 
Call for complete part number and pricing. Call for complete part number and pricing. Call for complete part number and pricing. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 75 


FCj 


Clincher™ 


SF Connector System for Flexible Circuitry - 0.100” (2.54 mm) Pitch 


Clincher is a two piece, pin and receptacle connector system with 


wo: asiPIN Acie ‘ No of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
features to optimize reliability at the termination and disconnectable Fig. | Positions A B Part No. 1 25 100 Part No. 
interface. Receptacles 
Use 0.100” (2.54mm) Flat Flex Cable 2 0.100 (2.54) 0.390 (9.91) 609-2158-ND 1.94 1.02 88 65801-002LF 
Features: 2 0.100 (2.54) 0.390 (9.91) 609-3519-ND NEW! 1.82 1.04 -90 65801-063LF 
‘Clincher’ Cable termination provides four gas-tight, 3 0.200 (5.08) 0.490 (12.45) 609-2159-ND 1.14 63 53 65801-003LF 
contamination-free contact points to each conductor High a 0.300 (7.62) 0.590 (14.99) (tole lel ND) 4 fale 65 55 65801-004LF 
reliability receptacle design features FCI Mini PV™ dual-metal, 4 0.300 (7.62) 0.590 (14.99) 609-3512-ND NEW! 2.09 1.20 1.07 65801-033LF 
mating contacts * Contacts are pre-loaded to connector housings 5 0.400 (10.16) 0.690 (17.53) 609-2161-ND ' 1.33 72 62 65801-O0SLF 
enabling mass termination to unprepared cable; Fast production 5 0.400 (10.16) 0.690 (17.53) | 609-3513-ND NEW! 1.51 82 72 |65801-034LF 
speed reduces costs. 6 0.500 (12.70) 0.790 (20.07) | 609-2162-ND 1.46 79 .68 — |65801-006LF 
, 7 0.600 (15.24) 0.890 (22.61) 609-2163-ND 1.66 -90 79 65801-007LF 
Material: 7 0.600 (15.24) 0.890 (22.61) 609-3514-ND NEW! 2.59 1.56 1.36 65801-036LF 
Housings: Polypropylene UL 94 V-0 Blue 8 0.700 (17.78) 0.990 (25.15) |609-2164-ND 1.58 86 75 65801-008LF 
Electrical Performance: 8 0.700 (17.78) 0.990 (25.15) | 609-3515-ND NEW! 2.74 1.69 1.51 |65801-037LF 
* Contact Resistance (LLCR) Main Contacts: 10mQ maximum: 9 0.800 (20.32) 1.090 (27.69) 609-2165-ND 1.70 95 83 65801-009LF 
20mQ maximum after environmental exposure «Insulation | 1 9 0.800 (20.32) 1.090 (27.69) | 609-3516-ND NEW! 2.80 1.72 1.50 |65801-038LF 
Resistance: 5000MQ minimum * Withstanding Voltage: 1000 VAC 10 0.900 (22.86) 1.190 (30.23) _ | 609-2166-ND 1.94 1.12 .97 _|65801-010LF 
RMS © Current Rating: 2.0 amp continuous per contact 10 0.900 (22.86) 1.190 (30.23) |609-3517-ND NEW! 3.16 1.96 1.72 |65801-039LF 
11 1.000 (25.40) 1.290 (32.77) 609-2167-ND 1.99 1.17 1.02 65801-011LF 
12 1.100 (27.94) 1.390 (35.31) 609-2168-ND 2.02 1.20 1.03 65801-012LF 
12 1.100 (27.94) 1.390 (35.31) 609-3518-ND NEW! 3.50 2.18 1.97 65801-041LF 
13 1.200 (30.48) 1.490 (37.85) 609-2169-ND 2.46 1.48 1.29 65801-013LF 
14 1.300 (33.02) 1.590 (40.39) 609-2170-ND 2.23 1.28 1.14 65801-014LF 
15 1.400 (35.56) 1.690 (42.93) 609-2171-ND 2.69 1.62 1.41 65801-015LF 
16 1.500 (38.10) 1.790 (45.47) 609-2172-ND 2.68 1.61 1.41 65801-016LF 
17 1.600 (40.64) 1.890 (48.01) 609-2173-ND 3.19 1.96 1.70 65801-017LF 
18 1.700 (43.18) 1.990 (50.55) 609-2174-ND 3.16 1.96 1.72 65801-018LF 
20 1.900 (48.26) 2.190 (55.63) 609-2175-ND 3.20 1.97 1.71 65801-020LF 
24 2.300 (58.42) 2.590 (65.79) 609-3511-ND NEW! 4.66 2.92 2.67 65801-024LF 
Receptacle With Latch 
6 0.500 (12.70) 0.790 (20.07) 609-2194-ND 1.78 94 81 10022753-006LF 
8 0.700 (17.78) 0.990 (25.15) 609-2196-ND 1.86 1.00 86 10022753-008LF 
9 0.800 (20.32) 1.090 (27.69) 609-2197-ND 1.43 79 68 10022753-009LF 
2 12 1.100 (27.94) 1.390 (35.31) 609-2200-ND 2.12 1.18 1.03 10022753-012LF 
14 1.300 (33.02) 1.590 (40.39) 609-2202-ND 2.17 1.28 1.11 10022753-014LF 
15 1.400 (35.56) 1.690 (42.93) 609-2203-ND 2.26 1.30 1.16 10022753-015LF 
16 1.500 (38.10) 1.790 (45.47) 609-2204-ND 2.99 1.84 1.60 10022753-016LF 
Pin Connectors 
2 0.100 (2.54) 0.390 (9.91) 609-2176-ND 1.74 97 85 66226-002LF 
3 0.200 (5.08) 0.490 (12.45) 609-2177-ND 93 46 39 66226-003LF 
4 0.300 (7.62) 0.590 (14.99) 609-2178-ND 1.54 84 73 66226-004LF 
5 0.400 (10.16) 0.690 (17.53) 609-2179-ND 1.78 1.02 89 66226-005LF 
6 0.500 (12.70) 0.790 (20.07) 609-2180-ND 2.07 1.15 1.01 66226-006LF 
7 0.600 (15.24) 0.890 (22.61) 609-2181-ND 1.99 1.17 1.02 66226-007LF 
8 0.700 (17.78) 0.990 (25.15) 609-2182-ND 1.94 1.15 99 66226-008LF 
9 0.800 (20.32) 1.090 (27.69) 609-2183-ND 2.24 1.29 1.15 66226-009LF 
3 10 0.900 (22.86) 1.190 (30.23) 609-2184-ND 2.47 1.49 1.30 66226-010LF 
11 1.000 (25.40) 1.290 (32.77) 609-2185-ND 2.56 1.53 1.37 66226-011LF 
12 1.100 (27.94) 1.390 (35.31) 609-2186-ND 2.68 1.64 1.47 66226-012LF 
13 1.200 (30.48) 1.490 (37.85) 609-2187-ND 2.87 1.76 1.53 66226-013LF 
14 1.300 (33.02) 1.590 (40.39) 609-2188-ND 3.10 1.90 1.65 66226-014LF 
15 1.400 (35.56) 1.690 (42.93) 609-2189-ND 3.24 2.01 1.77 66226-015LF 
16 1.500 (38.10) 1.790 (45.47) 609-2190-ND 3.37 2.08 1.84 66226-016LF 
17 1.600 (40.64) 1.890 (48.01) 609-2191-ND 3.10 1.90 1.65 66226-017LF 
20 1.800 (45.72) 2.090 (53.09) 609-2193-ND 4.10 2.55 2.31 66226-020LF 
Tool 
Crimp Tool for Clincher Connectors 609-2214-ND 1600.56 = = HT270 


.050” (1.27mm) 


@Plax Fiat Flex Cable 


CORPORATION 
Material: 


* Insulation: Flame retardant polyester film 


Performance Characteristics: 


¢ Current Rating: 1.5 amperes (30AWG equivalent) 
* Voltage Rating: 300V * Temperature Rating: -55°C 
~ 105°C «Insulation Flammability: Polyester, self- 
extinguishing per UL Flame Test VW-1 » Dielectric 
Strength: 2500V/MIL 


Typical Electrical Values: 


¢ Resistance: 1100/1000 feet (304.8 meters) maximum 
* Capacitance: 13.8 pf/ft (maximum) * Impedance: 1130. 
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|. A (Span) - | 
B (Cable Width) 


Dimensions 

No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. 500 Ft. 
4 -150 (3.81) .250 (6.35) AE04-500-ND 300.00 

5 -200 (5.08) -300 (7.62) AE05-500-ND 307.50 

6 -250 (6.35) -350 (8.89) AE06-500-ND 315.00 

£ -300 (7.62) -400 (10.16) AE07-500-ND 322.50 

8 -350 (8.89) -450 (11.43) AE08-500-ND 330.00 
10 -450 (11.43) -550 (13.97) AE10-500-ND 345.00 
12 -550 (13.97) -650 (16.51) AE12-500-ND 367.50 
17 -800 (20.32) -900 (22.86) AE17-500-ND 472.50 
20 -950 (24.13) 1.050 (26.67) AE20-500-ND 510.00 
22 1.050 (26.67) 1.150 (29.21) AE22-500-ND 637.50 
25 1.200 (30.48) 1.300 (33.02) AE25-500-ND 682.50 


-100” (2.54mm) 
Flat Flex Cable 


Material: 


* Conductors: Unplated copper per QQ-C502 
¢ Insulation: Flame retardant polyester film 


Performance Characteristics: 

* Current Rating: 2 amperes (28AWG equivalent) 
* Voltage Rating: 300V * Temperature Rating: -55°C 
~ 105°C «Insulation Resistance: 5000MQ (minimum) 
¢ Insulation Flammability: Polyester, self-extinguishing 
per UL Flame Test VW-1 ¢ UL Style 2643 


Typical Electrical Values: 
* Resistance: 550/1000 feet (304.8 meters) maximum 
* Capacitance: 10.8 pf/ft (maximum) * Impedance: 1280. 


Dimensions 

No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. 500 Ft. 
2 -100 (2.54) -300 (7.62) AF02-500-ND 247.50 

3 -200 (5.08) -400 (10.16) AF03-500-ND 270.00 

4 -300 (7.62) -500 (12.70) AF04-500-ND 285.00 

5 -400 (10.16) -600 (15.24) AFO05-500-ND 292.50 

6 -500 (12.70) -700 (17.78) AF06-500-ND 315.00 

8 -700 (17.78) -900 (22.86) AF08-500-ND 352.50 

9 -800 (20.32) 1.000 (25.40) | AFO9-500-ND 405.00 
10 -900 (22.86) 1.100 (27.94) | AF10-500-ND 420.00 
bi 1.000 (25.40) 1.200 (30.48) | AF11-500-ND 435.00 
12 1.100 (27.94) 1.300 (33.02) _ | AF12-500-ND 450.00 
13 1.200 (30.48) 1.400 (35.56) | AF13-500-ND 465.00 
14 1.300 (33.02) 1.500 (38.10) | AF14-500-ND 480.00 
15 1.400 (35.56) 1.600 (40.64) | AF15-500-ND 495.00 
16 1.500 (38.10) 1.700 (43.18) | AF16-500-ND 540.00 
18 1.700 (43.18) 1.900 (48.26) | AF18-500-ND 622.50 
20 1.900 (48.26) 2.100 (53.34) | AF20-500-ND 712.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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CORPORATION 


0.5mm and 1mm Flat Flex Cable 


Parlex custom jumper cables are available with flat conductors of desired 
length, stripped at both ends. The insulation has been stripped from one side 
only, exposing one surface of the conductors. Conductors have been pre- 
tinned for direct insertion into connectors. 

Features: 

* Superior Mechanical and Shielding Performance * Meets FCC, CIS PR/VDE 
effectivity requirements for inter connects * High flexibility rating of 10 million 


flex cycles on a .6” (15.24mm) radius with optimum design layout * Superior 
mechanical and abrasion resistance 

Cable Characteristics: 

* Conductors: Cu., tin/lead plated * Current Rating: 0.5A (0.5mm); 1.50A 
(1mm) »* Voltage Rating: 90 volts » Insulation: polyester * Temperature 
Rating: -55°C ~ 105°C « Dielectric Strength: 2500 volts/mil * U.L. Flame 
Rating: VW-1 ° ULL. Styles: 20890 & 20566 


0.5mm Flat Flex Cable 


No. | Dim = No. | Dim = No. | Dim aH 
of | A |Digi-Key Pricing Parlex of | A | Digi-Key Pricing Parlex of | A |Digi-Key Pricing Parlex 
Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 Part No. Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 Part No. Pos. | (mm) | Part No. al 10 100 | Part No. 
2” (5.08cm) Flat Flex Cable 22 | 11.5 |HFF-22U-03-ND | 446 37.13 272.25 |05022-76B 0 | 55 |HFF-10U-05-ND | 5.45 45.38 332.75 /05010-1278 
4 | 25 |HFF-04U-02-ND | 3.96 33.00  242.00]05004-51B 24 | 12.5 |HFF-24U-03-ND | 4.46 37.13 272.25 |05024-76B 12] 65 |HFF-12U-05-ND | 5.45 45.38» 332.75 |05012-1278 
5 | 3.0 |HFF-05U-02-ND | 3.96 33.00 242.00 |05005-51B 26 | 13.5 |HFF-26U-03-ND | 446 37.13 272.25 |05026-76B 13 | 7.0 |HFF-13U-05-ND | 5.45 45.38 332.75 05013-1278 
6 | 3.5 |HFF-O6U-02-ND | 3.96 33.00 242.00 |05006-51B 30 | 15.5 |HFF-30U-03-ND | 446 37.13 272.25 |05030-76B 15 | 8 |HFF-15U-05-ND | 5.45 45.38 332.75 | 05015-127B 
7 | 4.0 |HFF-07U-02-ND | 3.96 33.00 242.00 |05007-51B 36 | 18.5 |HFF-36U-03-ND | 4.46 37.13 _272.25 |05036-76B 18 | 85 |HFF-18U-05-ND | 5.45 45.38 332.75 [05018-1278 
8 | 4.5 |HFF-08U-02-ND 3.96 33.00 _ 242.00 |05008-51B 40 | 20.5 |HFF-40U-03-ND 446 37.13 272.25 |05040-76B 20 | 10.5 | HFF-20U-05-ND 5.45 45.38 332.75 05020-1278 
10 | 55 |HFF-10U-02-ND | 3.96 33.00 242.00 [05010-51B 50 | 25.5 |HFF-50U-03-ND | 4.46 37.13 272.25 |05050-76B 21) 11 |HFF-21U-05-ND | 5.45 45.38 332.75 | 05021-127B 
12 | 6.5 |HFF-12U-02-ND | 396 33.00 242.00 )05012-51B 4” (10.16cm) Flat Flex Cable 22) 11.5 |HFF-22U-05-ND | 5.45 45.38 332.75 | 05022-127B 
13 | 7.0 |HFF-13U-02-ND | 3.96 33.00 242.00 |05013-51B 4] 25 |HFF-04U-04-ND | 446 37.13  272.25]05004-1028 | | 24 | 12.5 /HFF-24U-05-ND | 545 = 45.38 332.75 | 05024-127B 
15 | 8.0 |HFF-15U-02-ND | 396 33.00 242.00 |05015-51B 5 | 3.0 |HFF-05U-04-ND | 4.46 37.13 272.25 |05005-1028 | | 26 | 13.5 |HFF-26U-05-ND | 5.45 45.38 332.75 | 05026-1278 
18 | 8.5 |HFF-18U-02-ND | 3.96 33.00 _242.00 |05018-51B 6 | 35 |HFF-O6U-04-ND | 4.46 37.13 272.25 |05006-102B | | 30 | 15.5 /HFF-30U-05-ND | 5.45 45.38 332.75 | 05030-1278 
20 | 10.5 [HFF-20U-02-ND | 410 34.13 250.25 |05020-51B 7 | 4.0 |HFF-07U-04-ND | 4.46 37.13 272.25 [05007-1028 | | 36 | 18.5 )HEF-36U-05-ND | 5.45 45.38 $32.75 | 05036-1278 
21 | 11 JHFF-21U-02-ND | 410 34.13 250.25 |05021-51B 8 | 45 |HFF-08U-04-ND | 4.46 37.13 272.25 (05008-1028 | | 40 | 20.5 |HFF-40U-05-ND | 5.45 45.38 332.75 | 05040-1278 
22 | 41.5 |HF-22U-02-ND | 410 3413 250.25 /05022-51B 10 | 55 [HFF-10U-04.ND | 446 37.13 272.25 |os0i0-1028 | |50 | 25.5 |HFF-50U-05-ND | 5.45 _45.38 _332.75 [05050-1278 
24 | 12.5 |HEF-24U-02-ND | 4.14 34.50 253.00 |05024-51B 12 | 65 |HFF-12U-04-ND | 473 39.38 288.75 Jos012-1028 | | , 6” (45.24em) Flat Flex Cable —____ 
26 | 13.5 |HFF-26U-02-ND | 4.10 34.13 250.25 |05026-51B 13 | 7.0 |HFF-13U-04-ND | 4.73 39.38 288.75 05013-1028 ; a Peaaeiinan oe tee sone Penna teot 
30 | 15.5 |HFF-30U-02-ND | 4.23 35.25 258.50 /05030-51B 15 | 8.0 |HFF-15U-04-ND | 4.73 39.38 288.75 |05015-102B 6 | 35 (Mee 545 4538 33975 los00e-189R 
36 | 18.5 |HFF-36U-02-ND | 4.28 35.63 261.25 |05036-51B 18 | 85 |HFF-18U-04-ND | 4.73 39.38 _ 288.75 |05018-102B 7 | 40 |HFEO7U-CeND | 545 4538 339.75 |05007-1508 
40 | 20.5 |HFF-40U-02-ND | 4.32 36.00 264.00 |05040-518 20 | 10.5 |HFF-20U-04-ND | 4.73 39.38 288.75 [05020-1028 3 | 45 \HFF-O@U-O6-ND | 545 4538 33275 |05008-159B 
50 | 25.5 |HFF-50U-02-ND | 446 37.13 _ 272.25 |05050-51B 21 | 11 |HFF-21U-04-ND | 4.73 39.38 288.75 /05021-1028 | |-—4o-1-5.5 THFE-t0U-08-ND 1545-45. 38 332-75 105010-1508 
3” (7.62cm) Flat Flex Cable 22 | 11.5 | HFF-22U-04-ND 4.73 39.38 288.75 | 05022-102B 42 | 65 |HFF-12U-06-ND 545 45.38 332.75 05012-1528 
4 | 25 |AFF-O4U-03-ND | 446 37.13 272.25 |05004-76B 24 | 125 |HFF-24U-04-ND | 4.82 40.13 294.25 /05024-1028 | | 43 | 79 |wpe-tau-oe-nD | 545 4538 33275 (05013-1598 
5 | 3.0 |HFF-O5U-03-ND | 4.46 37.13 272.25 |05005-76B 26 | 13.5 |HFF-26U-04-ND | 4.82 40.13 294.25 05026-1028 | | 45 | go |HFF-15U-06-ND | 545 4538 33275 /05015-1528 
6 | 3.5 |HFF-06U-03-ND | 4.46 37.13 272.25 | 05006-76B 30 [15.5 |HFF-30U-04-ND | 4.95 41.25 302.50 [05030-1028 | | yg | gs \uer-1au-o¢-No | 545 4538 33275 /05018-1528 
7 | 4.0 |HFF-07U-03-ND | 4.46 37.13 272.25 | 05007-76B 36 | 18.5 |HFF-36U-04-ND | 5.09 42.38 310.75 05036-1028 | [99-1405 |HFF-20U-06-ND 15.45 -45.38 332.75 105020-152B 
8 | 4.5 |HFF-O8U-03-ND | 4.46 37.13 _272.25 |05008-76B 40 | 20.5 |HFF-40U-04-ND | 5.22 43.50 319.00 [05040-1028 | | 51 | 44 |Hrr-o1u-o6-No | 545 4538 33275 /05021-1528 
10 | 5.5 | HFF-10U-03-ND 4.46 37.13 272.25 |05010-76B 50 | 25.5 | HFF-50U-04-ND 5.45 45.38 332.75 |05050-102B 22 | 11.5 | HFF-22U-06-ND 5.45 45.38 332.75 | 05022-1528 
12 | 6.5 |HFF-12U-03-ND | 4.46 37.13 272.25 |05012-76B 5” (12.70cm) Flat Flex Cable 24 | 12.5 |HFF-24U-06-ND | 5.72 47.63 349.25 05024-1528 
13 | 7.0 |HFF-13U-03-ND | 4.46 37.13 272.25 |05013-76B 4 | 25 [HFF-04U-05-ND | 545 45.38 332.75]05004-127B | | 26 | 13.5 |HFF-26U-06-ND | 5.72 47.63 _ 349.25 |05026-152B 
15 | 8.0 |HFF-15U-03-ND | 4.46 37.13 272.25 |05015-76B 5 | 3.0 |HFF-05U-05-ND | 5.45 45.38 332.75 |05005-127B | [30 | 15.5 |HFF-30U-06-ND | 5.94 49.50 363.00 |05030-152B 
18 | 8.5 |HFF-18U-03-ND | 4.46 37.13 272.25 |05018-76B 6 | 3.5 |HFF-O6U-05-ND | 5.45 45.38 332.75 05006-1278 | | 36 | 18.5 |HFF-36U-06-ND | 6.08 50.63 371.25 [05036-1528 
20 | 10.5 |HFF-20U-03-ND | 446 37.13 272.25 |05020-76B 7 | 4.0 |HFF-07U-05-ND | 5.45 45.38 332.75 05007-1278 | | 40 | 20.5 |HFF-40U-06-ND | 6.21 51.75 379.50 [05040-1528 
21 | 11 |HFF-21U-03-ND | 4.46 37.13 272.25 |05021-76B 8 | 45 |HFF-08U-05-ND | 5.45 45.38 _332.75|05008-127B | | 50 | 25.5 |HFF-50U-06-ND | 6.44 53.63 393.25 [05050-1528 
1mm Flat Flex Cable 
No. | Dim. en No. | Dim. ee No. | Dim. Re 
of | A |Digi-Key Pricing Parlex of | A | Digi-Key Pricing Parlex of | A |Digi-Key Pricing Parlex 
Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Pos. | (mm) | Part No. il 10 100 | Part No. Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
2” (5.08cm) Flat Flex Cable 5” (12.70cm) Flat Flex Cable 10” (25.40cm) Flat Flex Cable 
5 | 6.15 |HFO5U-02-ND 2.25 18.75 137.50] 10005-51B 5 | 615 | HFOSU-05-ND 2.93 24.38 178.75 | 10005-1278 5 | 615 |HFOSU-10-ND 4.05 33.75 247.50 ] 10005-2548 
6 | 7.15 |HFO6U-02-ND 2.25 18.75 137.50 | 10006-51B 6 | 7.15 |HFO6U-05-ND 2.93 24.38 178.75 | 10006-1278 6 | 7.15 |HFO6U-10-ND 4.05 33.75 247.50 | 10006-2548 
7 | 8.15 |HFO7U-02-ND 2.25 18.75 137.50 | 10007-51B 7 | 8.15 | HFO7U-05-ND 293 24.38 178.75 | 10007-1278 7 | 845 |HFO7U-10-ND 4.05 33.75 247.50 | 10007-2548 
8 | 9.15 |HFOBU-02-ND 248 20.63 151.25 | 10008-51B 8 | 9.15 | HFO8U-05-ND 315 26.25 192.50 | 10008-1278 8 | 9.15 |HFOBU-10-ND 4.28 36.63 261.25 | 10008-2548 
410 | 11.15 | HF10U-02-ND 2.70 22.50 165.00 | 10010-51B 410 | 11.15 | HF10U-05-ND 3.38 28.13 206.25 | 10010-1278 410 [41.15 |HF10U-10-ND 4.50 37.50 _ 275.00 | 10010-2548 
42 [13.15 | HF12U-02-ND 293 24.38 178.75 |10012-51B 12 [13.15 | HF12U-05-ND 3.60 30.00 220.00 | 10012-1278 12 [13.15 | HF12U-10-ND 473 39.38 288.75 |10012-254B 
44 | 15.15 | HF14U-02-ND 315 26.25 192.50 | 10014-51B 44 | 15.15 | HF14U-05-ND 3.83 31.88 233.75 | 10014-1278 14 | 15.15 | HF14U-10-ND 495 41.25 302.50 | 10014-2548 
15 | 16.15 | HF15U-02-ND 315 26.25 192.50 | 10015-51B 15 | 16.15 | HF15U-05-ND 3.83 31.88 233.75 | 10015-1278 15 | 16.15 |HF15U-10-ND 495 41.25 302.50 | 10015-2548 
16 | 17.15 | HF16U-02-ND 3.38 28.13 206.25 | 10016-51B 16 | 17.15 | HF16U-05-ND 4.05 33.75 247.50 | 10016-1278 16 | 17.15 |HF16U-10-ND 518 43.13 316.25 | 10016-2548 
17_|18.15 | HF17U-02-ND 3.38 28.13 206.25 | 10017-51B 17_|18.15 | HF17U-05-ND 4.05 33.75 247.50 | 10017-1278 47 | 18.15 | HF17U-10-ND 5.18 43.13 316.25 [10017-2548 
18 | 19.15 | HF18U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 10018-51B 18 [19.15 | HF18U-05-ND 428 35.63 261.25 | 10018-1278 18 [19.15 | HF18U-10-ND 5.40 45.00 330.00 |10018-2548 
20 | 21.15 |HF20U-02-ND 3.83 31.88 233.75 | 10020-51B 20 | 21.15) HF20U-05-ND 450 37.50 275.00 | 10020-1278 20 | 21.15 | HF20U-10-ND 5.63 46.88 343.75 |10020-254B 
22 | 23.15 |HF22U-02-ND 405 33.75 247.50 | 10022-51B 22 | 23.15 | HF22U-05-ND 473 39.38 288.75 | 10022-1278 22 | 23.15 | HF22U-10-ND 5.85 48.75 357.50 | 10022-2548 
24 | 25.15 |HF24U-02-ND 4.28 35.63 261.25 | 10024-51B 24 | 25.15 | HF24U-05-ND 495 41.25 — 302.50 | 10024-1278 24 | 25.15 | HF24U-10-ND 6.08 50.63 371.25 | 10024-2548 
26 | 27.15 | HF26U-02-ND 450 37.50 275.00 | 10026-51B 26 | 27.15 | HF26U-05-ND 518 43.13 316.25 | 10026-1278 26 | 27.15 | HF26U-10-ND 6.30 52.50 385.00 | 10026-2548 
28 | 29.15 |HF28U-02-ND 473 39.38 288.75 | 10028-51B 28 | 29.15 | HF28U-05-ND 5.40 45.00 330.00 | 10028-1278 28 | 29.15 | HF28U-10-ND 6.53 54.38 398.75 | 10028-2548 
30_| 31.15 |HF30U-02-ND 495 41.25 302.50 | 10030-51B 30_| 31.15 | HF30U-05-ND 5.63 46.88 _ 343.75 | 10030-1278 30 [31.15 |HF30U-10-ND 6.75 56.25 —_ 412.50 | 10030-2548 
3” (7.62cm) Flat Flex Cable 6” (15.24cm) Flat Flex Cable 12” (30.48cm) Flat Flex Cable 
5 | 6.15 |HFO5U-03-ND 2.48 20.63 151.25 | 10005-76B 5 | 6.15 | HFOSU-06-ND 3.15 26.25 192.50 | 10005-1528 5 | 6.15 |HFO5U-12-ND 450 37.50 275.00 [10005-3058 
6 | 7.15 |HFO6U-03-ND 248 20.63 151.25 | 10006-76B 6 | 7.15 | HFO6U-06-ND 315 26.25 192.50 | 10006-1528 6 | 7.15 |HFO6U-12-ND 450 37.50 275.00 | 10006-3058 
7 | 815 |HFO7U-03-ND 248 20.63 = 151.25 | 10007-76B 7 | 8.15 |HFO7U-06-ND 315 26.25 192.50 | 10007-1528 7 | 8.15 |HFO7U-12-ND 450 37.50 275.00 | 10007-3058 
8 | 9.15 |HFO8U-03-ND 270 22.50 165.00 | 10008-76B 8 | 9.15 | HFO8U-06-ND 3.38 28.13 206.25 | 10008-1528 8 | 9.15 |HFOBU-12-ND 473 39.38 288.75 | 10008-305B 
410 | 11.15 | HF10U-03-ND 2.93 24.38 178.75 | 10010-76B 410 | 11.15 | HF10U-06-ND 3.60 30.00 220.00 | 10010-1528 410 | 11.15 | HF10U-12-ND 4.95 41.25 302.50 | 10010-3058 
72 [13.15 | HF12U-03-ND 315 26.25 192.50] 10012-76B 12 [13.15 | HF12U-06-ND 3.83 31.88 233.75 | 10012-1528 12 [13.15 |HF12U-12-ND 5.18 43.13 316.25 [10012-3058 
14 | 15.15 | HF14U-03-ND 3.38 28.13 206.25 | 10014-76B 14 | 15.15 | HF14U-06-ND 405 33.75 247.50 | 10014-1528 44 | 15.15 | HF14U-12-ND 5.40 45.00 330.00 | 10014-3058 
15 | 16.15 | HF15U-03-ND 3.38 28.13 206.25 | 10015-76B 15 | 16.15 | HF15U-06-ND 4.05 33.75 247.50 | 10015-1528 15 | 16.15 | HF15U-12-ND 5.40 45.00 330.00 | 10015-3058 
16 | 17.15 |HF16U-03-ND 3.60 30.00 220.00 | 10016-76B 16 | 17.15 | HF16U-06-ND 4.28 36.63 261.25 | 10016-1528 16 | 17.15 |HF16U-12-ND 5.63 46.88 343.75 | 10016-3058 
17_| 18.15 | HF17U-03-ND 3.60 30.00 _ 220.00 | 10017-76B 17_| 18.15 | HF17U-06-ND 4.28 36.63 261.25 | 10017-1528 17 | 18.15 |HF17U-12-ND 5.63 46.88 343.75 |10017-305B 
18 19.15 | HF18U-03-ND 3.83 31.88 233.75 | 10018-76B 18 | 19.15 | HF18U-06-ND 450 37.50 275.00 | 10018-1528 18 19.15 | HF18U-12-ND 5.85 48.75 357.50 |10018-305B 
20 | 21.15 |HF20U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 10020-76B 20 | 21.15 | HF20U-06-ND 4.73 39.38 288.75 | 10020-1528 20 | 21.15 | HF20U-12-ND 6.08 50.63 371.25 |10020-305B 
22 | 23.15 |HF22U-03-ND 4.28 35.63 261.25 | 10022-76B 22 | 23.15 | HF22U-06-ND 495 41.25 302.50 | 10022-1528 22 | 23.15 | HF22U-12-ND 6.30 52.50 385.00 | 10022-3058 
24 | 25.15 |HF24U-03-ND 450 37.50 275.00 | 10024-76B 24 | 25.15 | HF24U-06-ND 518 43.13 316.25 | 10024-1528 24 | 25.15 | HF24U-12-ND 6.53 54.38 398.75 | 10024-3058 
26 | 27.15 | HF26U-03-ND 4.73 39.38 288.75 | 10026-76B 26 | 27.15 | HF26U-06-ND 5.40 45.00 330.00 | 10026-1528 26 | 27.15 | HF26U-12-ND 6.75 56.25 412.50 | 10026-3058 
28 | 29.15 |HF28U-03-ND 495 41.25 302.50 | 10028-76B 28 [29.15 | HF28U-06-ND 5.63 46.88 343.75 | 10028-1528 28 | 29.15 | HF28U-12-ND 6.98 58.13 426.25 |10028-305B 
30_| 31.15 |HF30U-03-ND 518 43.13 316.25 | 10030-76B 30_| 31.15 |HF30U-06-ND 5.85 48.75 357.50 | 10030-1528 30_| 31.15 |HF30U-12-ND 7.20 60.00 _ 440.00 | 10030-3058 
4” (10.16cm) Flat Flex Cable 8” (20.32cm) Flat Flex Cable 18” (45.72cm) Flat Flex Cable 
5 | 6.15 |HFO5U-04-ND 270 22.50 165.00 | 10005-1028 5 | 6.15 | HFOSU-08-ND 3.60 30.00 220.00 | 10005-2038 5] 6.15 |HFO5U-18-ND 5.85 48.75 357.50 | 10005-4578 
6 | 7.15 |HFO6U-04-ND 2.70 22.50 165.00 | 10006-1028 6 | 7.15 | HFO6U-08-ND 3.60 30.00 220.00 | 10006-2038 6 | 7.15 |HFO6U-18-ND 5.85 48.75 357.50 | 10006-4578 
7 | 8.15 |HFO7U-04-ND 2.70 22.50 165.00 | 10007-1028 7 | 8.15 |HFO7U-08-ND 3.60 30.00 220.00 | 10007-2038 7 | 8.15 |HFO7U-18-ND 5.85 48.75 357.50 | 10007-4578 
8 | 9.15 |HFO8U-04-ND 293 24.38 178.75 | 10008-102B 8 | 9.15 |HFO8U-08-ND 3.83 31.88 233.75 | 10008-2038 8 | 9.15 |HFOBU-18-ND 6.08 50.63 371.25 | 10008-4578 
410 | 11.15 | HF10U-04-ND 3.15 26.25 192.50 | 10010-1028 410 | 11.15 | HF10U-08-ND 4.05 33.75 _ 247.50 | 10010-2038 10 [11.15 |HF10U-18-ND 6.30 52.50 385.00 [10010-4578 
12 /13.15 | HF12U-04-ND 3.38 28.13 206.25 | 10012-1028 12 [13.15 | HF12U-08-ND 4.28 35.63 261.25 | 10012-2038 72 [13.15 | HF12U-18-ND 6.53 54.38 398.75 |10012-457B 
14 | 15.15 | HF14U-04-ND 3.60 30.00 220.00 | 10014-1028 14 | 15.15 | HF14U-08-ND 450 37.50 275.00 | 10014-2038 14 | 15.15 | HF14U-18-ND 6.75 56.25 412.50 | 10014-4578 
15 | 16.15 | HF15U-04-ND 3.60 30.00 220.00 | 10015-1028 15 | 16.15 | HF15U-08-ND 450 37.50 275.00 | 10015-2038 15 | 16.15 |HF15U-18-ND 6.75 56.25 412.50 | 10015-4578 
16 | 17.15 | HF16U-04-ND 3.83 31.88 233.75 | 10016-1028 16 | 17.15 | HF16U-08-ND 473 39.38 288.75 | 10016-2038 16 | 17.15 |HF16U-18-ND 6.98 5813 426.25 |10016-457B 
17_|18.15 | HF17U-04-ND 3.83 31.88 233.75 | 10017-102B 47 | 18.15 | HF17U-08-ND 4.73 39.38 288.75 | 10017-2038 17 | 18.15 |HF17U-18-ND 5.63 46.88 343.75 |10017-305B 
18 19.15 | HF18U-04-ND 405 33.75 247.50 | 10018-1028 78 | 19.15 | HF18U-08-ND 495 41.25 302.50 | 10018-2038 18 [19.15 | HF18U-18-ND 7.20 60.00 440.00 |10018-457B 
20 | 21.15 |HF20U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 10020-1028 20 | 21.15) HF20U-08-ND 518 43.13 316.25 | 10020-2038 20 | 21.15 | HF20U-18-ND 7.43 61.88 453.75 |10020-457B 
22 | 23.15 | HF22U-04-ND 450 37.50 275.00 | 10022-1028 22 |23.15 | HF22U-08-ND 5.40 45.00 330.00 | 10022-2038 22 | 23.15 | HF22U-18-ND 7.65 63.75 467.50 | 10022-4578 
24 | 25.15 |HF24U-04-ND 473 39.38 288.75 | 10024-1028 24 | 25.15 | HF24U-08-ND 5.63 46.88 343.75 | 10024-2038 24 | 25.15 | HF24U-18-ND 7.88 65.63 481.25 | 10024-4578 
26_| 27.15 | HF26U-04-ND 4.95 41.25 302.50 | 10026-1028 26 | 27.15 | HF26U-08-ND 5.85 48.75 357.50 | 10026-2038 26 | 27.15 | HF26U-18-ND 8.10 67.50 495.00 | 10026-4578 
28 [29.15 | HF28U-04-ND 518 43.13 316.25 | 10028-1028 28 [29.15 | HF28U-08-ND 6.08 50.63 371.25 | 10028-2038 28 | 29.15 | HF28U-18-ND 8.33 69.38 508.75 | 10028-457B 
30_| 31.15 |HF30U-04-ND 5.40 45.00 330.00 | 10030-1028 30_| 31.15 | HF30U-08-ND 6.30 52.50 385.00 | 10030-2038 30_| 31.15 |HF30U-18-ND 8.55 71.25 522.50 [10030-4578 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FLZ Series 0.5mm FFC/FPC Connectors -A\ @ Digi@Reel’ 


This extremely small 0.5mm (.020”) pitch connector with a height of only 2.0mm (.079”) above the PCB surface allows normal or reverse configurations; the FFC/FPC is positioned with its mating surfaces facing upward for the normal 
interconnection in extremely small spaces and is an example of JST’s leading edge technology. Features: * Zero insertion configured connector, while the reverse configuration requires that the FFC/FPC be positioned with its mating surfaces 
force mechanism increases wear resistance and extends the connector’s mating life * Heat resistant design suitable for facing down giving the engineer greater freedom in designing the circuitry. Specifications: « Current Rating: 0.54 AC/DC 
surface mounting to allow for reflow soldering In-line surface mount tails for easy inspection * Two types of connections: _* Voltage Rating: 50V AC/DC » Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Withstanding Voltage: 200V AC/minute 


Tae Cut Tape Tape & Reelt 
Dimensions - (mm) | Digi-Key Pricing Pricing JST 
Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 2,000 Part No. 
Normal Type 

6 25 8.9 | 455-1960-1-ND 7.82 65.14 260.55 432.52/M | O6FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
7 3.0 9.4 | 455-1962-1-ND 8.08 67.36 269.43 447.26/M | 07FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
8 3.5 9.9 | 455-1964-1-ND 8.36 69.64 278.57 462.43/M | O8FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
9 40 10.4 |455-1966-1-ND 9.68 80.63 322.53 535.40/M | O9FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
12 5.5 11.9  |455-1968-1-ND 10.56 88.04 352.16 584.59/M_|12FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
14 65 12.9 |455-1970-1-ND 10.98 91.50 366.00 607.56/M | 14FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 

1 16 75 13.9 |455-1972-1-ND 11.83 98.60 394.40 654.71/M | 16FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
20 95 15.9  |455-1974-1-ND 12.43 103.58 414.33 687.79/M | 20FLZ-SM2-TB(LF)(SN)(P) 
24 11.5 17.9 |455-1977-1-ND 14.32 119.34 477.37 792.44/M | 24FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
26 12.5 18.9  |455-1979-1-ND 14.87 123.91 495.65 822.78/M_| 26FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
27 13.0 19.4 |455-1981-1-ND 15.13 126.07 504.29 837.12/M | 27FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
28 13.5 19.9 | 455-1983-1-ND 15.23 126.95 507.78 842.92/M | 28FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
33 16.0 22.4 |455-1986-1-ND 16.68 138.96 555.84 922.70/M_|33FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 

Reverse Type 

6 25 8.9 | 455-1959-1-ND 7.78 64.83 259.32 430.47/M | O6FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
7 3.0 9.4 | 455-1961-1-ND 7.98 66.49 265.94 441.46/M | 07FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
8 3.5 9.9 | 455-1963-1-ND 8.31 69.21 276.84 459.56/M | 08FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
9 4.0 10.4 |455-1965-1-ND 9.64 80.30 321.18 533.16/M | O9FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
12 5.5 11.9  |455-1967-1-ND 10.50 87.49 349.94 580.90/M_|12FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
14 6.5 12.9 | 455-1969-1-ND 10.93 91.07 364.27 604.69/M | 14FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 

9 16 75 13.9 |455-1971-1-ND 11.61 96.79 387.16 642.69/M | 16FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
20 95 15.9 | 455-1973-1-ND 12.28 102.33 409.30 679.44/M | 20FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
22 10.5 16.9 | 455-1975-1-ND 12.94 107.86 431.45 716.21/M | 22FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
24 11.5 17.9 _|455-1976-1-ND 14.26 118.79 475.17 788.78/M_| 24FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
26 12.5 18.9 | 455-1978-1-ND 14.79 123.23 492.93 818.27/M | 26FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
27 13.0 19.4 |455-1980-1-ND 15.05 125.39 501.57 832.61/M | 27FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
28 13.5 19.9 | 455-1982-1-ND 15.16 126.32 505.28 838.77/M | 28FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
30 14.5 20.9 | 455-1984-1-ND 16.06 133.85 535.41 888.78/M_|30FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 

Inner-Lock Reverse Type 

3 34 16.5 23.6 | 455-1987-1-ND 18.23 151.88 607.51 1008.47/M | 34FLZ-RSM2-R-TB(LF)(SN) 

40 19.5 26.6 | 455-1988-1-ND 20.09 167.44 669.75 1111.79/M_| 40FLZ-RSM2-R-TB(LF)(SN) 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
FMN Series 1.0mm FFC/FPC Connectors -A\G Digi®Reel® 


Features: * Height: 3.0mm (.118”) side-entry type; 5.1mm (.201”) top-entry type * There are no slides or levers to operate have heat-resistant housings so solder reflow is possible. They also have solder tabs for extra strength. Specifications: 
on the reduced insertion force connector. It requires 1/2 the insertion force of JST’s conventional FFC connector, but * Current Rating: 0.5A DC * Voltage Rating: 50V DC » Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable PC Board Thickness: 
retains stable contact performance when subjected to environmental and mechanical stresses. *SMT type connectors 1.6mm (.063) 


Dimensions (mm) _| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel$ =| JsT 
Fig. | Circuits} A B C | Part No. 10 100 500 Qty. Pricing —_| Part No. 
Top Entry — Single Row 
4 3.0 | 6.0 | 5.0 /455-2194-1-ND 3.53 29.41 117.65 | 1,000 195.30 | 04FMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
8 7.0 | 10.0 | 9.0 /455-1925-1-ND 477 39.79 159.15 | 1,000 264.19 | O8FMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
10 9.0 | 12.0 | 11.0 )455-1930-1-ND 5.33 44.44 177.62 | 1,000 294.85 | 10FMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
1A 12 11.0 | 14.0 | 13.0 |455-1935-1-ND 6.04 50.33 201.32 | 1,000 334.19 | 12FMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
18 17.0 | 20.0 | 19.0 |455-1946-1-ND 7.87 65.61 262.43 | 1,000 435.63 _|18FMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
22 21.0 | 24.0 | 23.0 |455-1952-1-ND 9.53 79.40 317.59 | 1,000 527.20 |22FMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
30 29.0 | 32.0 | 31.0 [455-1957-1-ND 11.92 99.35 397.39 | 1,000 659.67 _|30FMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
Top Entry — Single Row (Reverse) 
1B 10 9.0 | 12.0 ] 11.0 |455-1931-1-ND 5.33 44.44 177.62 | 1,000 294.85 | 10FMN-BMTR-A-TB(LF)(SN) 
18 17.0 | 20.0 | 19.0 |455-1947-1-ND 7.87 65.61 262.43 | 1,000 435.63 _| 18FMN-BMTR-A-TB(LF)(SN) 
Top Entry — Staggered 
4 3.0 | 6.0 |] 5.0 /455-1918-1-ND 3.53 29.41 117.65 | 1,000 195.30 | 04FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
5 40 | 7.0 | 6.0 /455-1920-1-ND 3.81 31.75 127.00 | 1,000 210.82 | OSFMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
6 5.0 | 80 | 7.0 /455-1922-1-ND 4.08 34.03 136.11 1,000 225.94 | O6FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
8 7.0 | 10.0 | 9.0 /455-1926-1-ND 477 39.79 159.15 | 1,000 264.19 | O8FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
9 8.0 | 11.0 | 10.0 [455-1928-1-ND 5.05 42.07 168.26 | 1,000 279.31_| O9FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
4c 10 9.0 | 12.0 | 11.0 |455-1932-1-ND 5.33 44.44 177.62 | 1,000 294.85 | 10FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
13 12.0 | 15.0 | 14.0 |455-1938-1-ND 6.28 52.36 209.42 | 1,000 347.64 | 13FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
14 13.0 | 16.0 | 15.0 |455-1940-1-ND 6.53 54.38 217.51 1,000 361.07 | 14FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
15 14.0 | 17.0 | 16.0 |455-1943-1-ND 6.88 57.34 229.36 | 1,000 380.74 | 15FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
20 19.0 | 22.0 | 21.0 | 455-1949-1-ND 8.66 72.16 288.65 | 1,000 479.16 _| 20FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
25 24.0 | 27.0 | 26.0 |455-1954-1-ND 10.03 83.55 334.18 | 1,000 554.74 | 25FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
40 39.0 | 42.0 | 41.0 [455-1958-1-ND 14.57 121.41 485.63 | 1,000 806.15 | 40FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
Top Entry — Staggered (Reverse) 
10 9.0 | 12.0 ] 11.0 |455-1933-1-ND 5.33 44.44 177.62 | 1,000 294.85 | 10FMN-BMTTR-A-TB(LF)(SN) 
12 11.0 | 14.0 | 13.0 |455-1936-1-ND 6.04 50.33 201.32 | 1,000 334.19 | 12FMN-BMTTR-A-TB(LF)(SN) 
1D 14 13.0 | 16.0 | 15.0 |455-1941-1-ND 6.53 54.38 217.51 1,000 361.07 | 14FMN-BMTTR-A-TB(LF)(SN) 
16 15.0 | 18.0 | 17.0 |455-1944-1-ND 7.31 60.93 243.73 | 2,000 | 404.59/M | 16FMN-BMTTR-A-TB(LF)(SN) 
18 17.0 | 20.0 | 19.0 |455-1948-1-ND 7.87 65.61 262.43 | 2,000 | 435.64/M_| 18FMN-BMTTR-A-TB(LF)(SN) 
20 19.0 | 22.0 | 21.0 |455-1950-1-ND 8.66 72.16 288.65 | 1,000 479.16 _|20FMN-BMTTR-A-TB(LF)(SN) 
Side Entry 
4 3.0 | 7.0 | 5.0 /455-1919-1-ND 3.53 29.41 117.65 | 2,000 | 195.30/M |04FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
5 40 | 80 | 6.0 /455-1921-1-ND 3.81 31.75 127.00 |) 2,000 | 210.82/M | O5FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
6 5.0 | 9.0 | 7.0 /455-1923-1-ND 4.08 34.03 136.11 2,000 | 225.95/M | O6FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
7 6.0 | 10.0 | 8.0 /455-1924-1-ND 4.36 36.37 145.47 | 2,000 | 241.48/M |07FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
8 7.0 | 11.0 | 9.0 [455-1927-1-ND 477 39.79 159.15 | 2,000 | 264.19/M_| O8FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
9 8.0 | 12.0 | 10.0 |455-1929-1-ND 5.05 42.07 168.26 | 2,000 | 279.31/M |O9FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
10 9.0 | 13.0 | 11.0 )455-1934-1-ND 5.33 44.44 177.62 | 2,000 | 294.85/M | 10FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
2 12 11.0 | 15.0 | 13.0 |455-1937-1-ND 6.04 50.33 201.32 | 2,000 | 334.19/M | 12FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
13 12.0 | 16.0 | 14.0 |455-1939-1-ND 6.28 52.36 209.42 | 2,000 | 347.64/M | 13FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
14 13.0 | 17.0 | 15.0 | 455-1942-1-ND 6.53 54.38 217.51 | 2,000 | 361.07/M_|14FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
16 15.0 | 19.0 | 17.0 |455-1945-1-ND 7.31 60.93 243.73 | 2,000 | 404.59/M | 16FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
20 19.0 | 23.0 | 21.0 |455-1951-1-ND 8.66 72.16 288.65 | 2,000 | 479.16/M | 20FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
24 23.0 | 27.0 | 25.0 | 455-1953-1-ND 10.25 85.39 341.54 |) 2,000 | 566.96/M | 24FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
26 25.0 | 29.0 | 27.0 |455-1955-1-ND 10.81 90.06 360.23 | 2,000 | 597.98/M | 26FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
28 27.0 | 31.0 | 29.0 [455-1956-1-ND 11.42 95.16 380.64 | 2,000 | 631.86/M_|28FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi®Ree! ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


High Density FFC/FPC Connectors 


FH29 Series (0.2mm Pitch) Dim. Cut Tape Tape & Reel¢ 
. : : No. of} A | Digi-Key Price Each Pricing ‘| Hirose 
Features: ¢ Space saving 0.2mm of contact spacing FPC connectors Pos. | (mm) | Part No. 1 25 100 250 2.500 Part No 
* Easy mounting in double-sided lead design: 0.4mm mounting lead = = = = 
pitch * FPC alignment mechanism enables high connection reliability 33 | 12.4 [HFQ533CT-NDt® 3.09 238 190 158 | 1211.00/M_|FH23-33S-0.3SHAW(05) 
* Suitable for FPC with mating area thickness of 0.2mm * The flip-lock 39 14.2 | HFQ39CT-ND 2.76 213 1.70 1.42 1084.00/M | FH23-39S-0.3SHAW(51) 
(one-touch rotating system) Zero Insertion Force (ZIF) structure allows 14.2 | HFQ539CT-NDt® 3.02 2.34 1.88 1.51 1326.00/M | FH23-39S-0.3SHAW(05) 
easy and reliable FPC connection 45 | 16.0 | HFO545CT-NDt@ 3.31 2.57 2.06 1.66 1454.00/M__| FH23-45S-0.3SHAW(05) 
Applications: * Mobile phones, LCDs, Digital video cameras (DVC), 51 | 17.8 [HFQ551CT-NDt® 345 2.43 (1.94 1.62 | 1237.00/M_|FH23-51S-0.3SHAW(06) 
alec ahaelice ray Portable terminals (PDA), Camera modules, 61_| 20.8 |HFQ561CT-NDte 409 3.18 254 2.05 | 1798.00/M_|FH23-61S-0.3SHAW(05) 
onavie equipmen 2 6 Lead Type Termination 
Seg eg oes soberanng Lemperelute: 15 | 7 [HFOS1SCT-NDTe iif 160 108 107 | OU FH23-158-0.35HW(05) 
sea a7 | 76 [HFQTI7CT-ND 792 148 1.18 98 | 752.00/M |FH23-17S-0.3SHW(51) 
Dim Cut Tape Tape & Reel 7.6_|HFQ417CT-NDte 224 1.73 1.38 1.15 | _880.00/M_|FH23-17S-0.3SHW(05) 
No. of A | Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 21 | 8.8 |HFQ221CT-NDte 250 1.93 154 1.28 | 982.00/M_|FH23-21S-0.3SHW(05) 
Pos. (mm) _| Part No. 1 25 100 5,000 ‘| Part No. pg | 10.0 [HFOT25CT-ND 221 170 136 1.13 |  867.00/M_|FH23-25S-0.3SHW(51) 
ee”.0lU!U!®6 6»hlm6wE =| eect) 08 [HROTOTCEND [228475 tad 147-893. 00NF FHDS-27S0 3SHWST) 
at 1062 aN eee 818 ee | | EHZO AAS 0.2SHW(05) 27 | 40.6 |[HFa427cT-NDte 273 210 168 1.40 | 1071.00/M_|FH23-27S-0.3SHW(05) 
50 11.82 | HFDOSOCT-ND 3.45 2.68 2.15 1488.00/M__| FH29-50S-0.2SHW(05) 31_| 11.8 [HFQ131CT-ND 241 185 148 1.23 944.00/M_|FH23-31S-0.3SHW(51) 
70 15.82 | HFDO70CT-ND 403 343 9 2.51 — | FH29-70S-0.2SHW(05) 33. | 124 [HFOTS3CT-ND 250 1.93 154 1.28 | 982.00/M _|FH23-33S-0.3SHW(51) 
80 17.82 | HFDO8OCT-ND 421 327 2.61 1813.00/M_| FH29-80S-0.2SHW(05) ua wicca Ui 30 a is is ones FyOE-305-0 3S 
: z 7 : 7 E z -398-0. 5 
a0 ecm eae ot see eae =| /HNCO* 208; O.2SHWKtS): 39 | 442 [HFO439cT-NDte 3.02 2.34 «1.88 ‘1.51 _| 1326.00/M_|FH23-39S-0.3SHW(05) 
120 25.82 | HFD120CT-ND 5.66 4.39 3.51 —_| FH29-1208-0.2SHW(05) 45 | 16 |HFQ645CT-NDte 3.31 257 2.06 1.66 | 1454.00/M_|FH23-45S-0.3SHW(05) 
$ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 51 | 17.8 [HFQ651CT-NDt® 345 243 1.94 1.62 | 1237.00/M_|FH23-51S-0.3SHW(06) 
61 | 20.8 |HFQ461CT-NDt® 409 318 254 2.05 | 1798.00/M_|FH23-61S-0.3SHW(05) 
t Gold Plating RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


FH16, FH16H, FH16M 
and FH16P Series 
(0.3mm/0.4mm/0.5mm Pitch) 


Features: The FH16 Series is a fine pitch, Zero Insertion Force (ZIF), 
right angle, bottom contact connector compatible with Flat Flex Cables 
(FFC) or flexible printed circuits (FPC) with a pitch of 0.3mm, 0.4mm 
and 0.5mm. A recommended thickness of 0.295mm for single-sided 
or 0.306mm for double-sided. The flip-lock (one-touch rotating type) 
ZIF structure secures the FFC/FPC connection with a single and light 
force. This design helps simplify assembly and repair work. When 
locking the FFC/FPC, the audible click will assure of a steady FFC/ 
FPC connection resulting in improved customer service. Embossed 
tape packaging allows for automatic placement onto the PCB. 

Applications: * Notebook computers, printers, PDAs, digital cameras 


Digi@Reel” 


FH18 Series (0.3mm Pitch) Flex Connectors Low Profile 


Features: * Contact spacin itch) 0.3mm A i® @ 
* Flexible Printed Circuits cect: ae contact Digi Reel 
spacing of 0.8mm are used with increased 

frequency (These connectors occupy less board space and are 
lighter than comparable connectors with contacts spaced at 0.5mm) 
Applications: * Consumer electronics, portable equipment, cameras, 
PDAs and other devices where board space and component 
packaging requires ultra small interconnection. 

Specifications: * Current Rating: 0.15A »* Temperature Range: 
-40°C ~ 70°C * Voltage Rating: 30VAC 

Materials: « Insulators: LCP, Body - Beige; Latch - Black; UL94V-0 


“él 
ACTUATOR 


and other compact devices for interconnecting the main circuit board _| Ratings: poets: Pnospncr bronze, tin-lead plated; Metal Fitting: Bronze, (Lead is included) 
with the LCD, PDP (Plasma Display), HDD or other device Pitch 0.4mm 04mm] 05mm injead|plare' 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 70°C «Insulation = : Z minensione Cut Tape 
Resistance: 500MQ minimum * Contact Resistance: 150mQ maximum | Current | g 45, | o.3n | 0.40 ae Price Each Tape & Reelf) 
(including FFC/FPC conductor resistance) Rating No. of (mm) Digi-Key rice Eacl Pricing —_| Hirose 
Materials: + Insulators: Polyamide and LCP - Beige, PPS - Deep | Voltage | 30 50 60 Pos. | A B | Part No. 1 25 100 250 2,500 Part No. 
Brown; UL94V-0 ¢ Contacts: Phosphor Bronze - Solder plating Rating VAC. VAC. VAC 17 76 4.8 |HFM17CT-ND 1.69 1.30 1.04 87 663.00/M |FH18-17S-0.3SHW 
7.6 | 4.8 |HFM117CT-ND@ | 1.89 1.45 1.16.97 | _740.00/M_|FH18-17S-0.3SHW(55) 
; Cut Tape 8.8 | 6.0 |HFM21CT-ND 172 133 1.06 88 | 676.00/M |FH18-21S-0.3SHW 
vce Cee | A orres, Price Each aceon aie 21 | 38 | 60 [HFMI2ICT-NDe® | 198 153 1.22 1.02 | _778.00/M_|FH18-218-0 3SHW(S5) 
ares | (a) || (amp lath 1 10 100 1,000 | Part No 95 | 10.0 | 7.2 |HFM25CT-ND 792 148 1.18 98 | 752.00/M | FH18-25S-0.3SHW 
. : ; - 10.0 | 7.2 _|HFM125CT-ND@ | 2.21 1.70 1.36 1.13 | 867.00/M_|FH18-25S-0.3SHW(55) 
60 | 03 | 21.9 [HFPI6OCT-NDt® | 647 5.36 4.02 | 2899.00 | FH16-60S-0.3SHW(05) - —— 
27_| 10.6 | 7.8 [HEM127CT-ND@® | 2.24 1.73 1.38 1.15 | 880.00/M_|FH18-27S-0.3SHW(55) 
go | 03 | 27.9 |HFPO8OCT-ND 6.82 564 4.23 | 3055.00 | FH16-80S-0.3SHW 39_| 14.2 | 11.4 [HFMI39CT-ND@ | 2.67 2.05 1.64 1.37 | 1046.00/M | FH18-39S-0.3SHW/(55) 
a8 ae pepe ts ast a3 42 a8 ee ae oe) 51 | 17.8 | 15.0 [HFMIS1CT-ND@ | 3.09 2.38 1.90 1.58 | 1211.00/M_|FH18-51S-0.3SHW(55) 
90 | 03 | 30.9 |HFPI90CT-NDte | 7.02 5.94 4.46 | 3443.00 _| FH16-90S-0.9SHWN(05) RoHS Compliant For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
50 | 05 | 294 |HFPOSOCT-ND 467 3.87 290 | 2093.00 | FH16H-50S-0.5SHW 
0.5 | 29.4 |HFPISOCT-NDt® | 6.03 5.00 3.75 | 2704.00 __| FH16H-50S-0.5SHW(05) . . . — 
gs | o4 | 425. [HFPOSECT-ND 7.08 5.86 440 | 3172.00 | FHT6M-96S-0.4SHW FH26 Series (0.3mm Pitch) Flexible DigiReel°” 
0.4 | 425 |HFPI96CT-NDt® | 7.25 6.14 4.61 3557.00 _ | FH16M-96S-0.4SHW/(05) Printed Circuit ZIF Connectors 
ga | 05 | 360 |HFPOGACT-ND 597 495 3.71 2678.00 _ | FH16P-64S-0.5SHW ‘ ; eo 
0.5 | 36.0 |HFPI64CT-NDt® | 6.61 5.48 4.11 2964.00 _ | FH16P-64S-0.5SHW(05) fee * Space saving [estan connector height : .Omm and the Gepth 
t Gold Plating RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. FPG ® MetallEDO insevion geld eee teeey @ aecn ear insertion 9 


FH23 Series (0.3mm Pitch) Flexible 
Printed Circuit Connectors 


Features: ¢ Provided with a flexible printed circuit (FPC) temporary 
hold mechanism, thus preventing the shift of the FPC and connector 


Applications: ¢ Mobile phone, LCD application, digital video camera, digital 


camera, PDA, camera module, compact electronic equipment 


Specifications: * Current Rating: 0.2A * Voltage Rating: 30VAC * Oper- 


ating Temperature: -55°C ~ 85°C 


Materials: ¢ Insulator: Polyamide, LCP, black, UL94V-0 » Actuator PA, dark 
brown, UL94V-0 * Contacts: Phosphor bronze, gold plated » Metal fitting: 


Phosphor bronze, tin plated (lead free) 


after FPC insertion » Only slight force is required to lock the flip-lock = 
i A Di Cut Tape Tape & Reelt 
(one-touch rotating system) Low Insertion Force (LIF) structure im in Price Each ape & Reel 7 
Applications: * Mobile phones, LCD, digital video camera (DVC), No. of} A | Digi-Key Pricing | Hirose 
Coane Ch: Rorenle:Fenninale EDA) camera: medics: i wr wragtact ND oH : a 5 a5 Sra HOTS 0.3SHW(05) 
portable equipment a z . : . -TO0-U.. 
Specifications: * Current Rating: 0.3A DC * Voltage Rating: 30VAC : a ees eeatn aa a ia io say ea we 
¢ Operating Temperature: -55°C ~ 85°C * Insulation Resistance: 7 i : ! 85 i 5.00/ 178-0. 5 
50MQ minimum @ 100VDC * Contact Resistance: 100mQ maximum 21 7.8 | HFQ321CT-ND 254 1.95 1.56 1.30 975.00/M | FH26-21S-0.3SHW(05) 
@ 90VAC/one minute (Including FPC/FFC conductor resistance) 23 8.4 | HFQ323CT-ND 2.63 2.03 1.62 1.35 | 1013.00/M_|FH26-235-0.3SHW(05) 
Materials: + Insulators: LCP, Beige; LCP, black; UL94V-0 * Contacts: 25 9.0 | HFQ325CT-ND 2.70 2.08 1.66 1.38 1038.00/M | FH26-25S-0.3SHW(05) 
Phosphor bronze, tin plating 27 9.6 |HFQ327CT-ND 276 213 1.70 1.42 | 1063.00/M | FH26-27S-0.3SHW(05) 
29 10.2 | HFQ329CT-ND 289 223 1.78 1.48 | 1113.00/M |FH26-29S-0.3SHW(05) 
Dim. Cut Tape Tape & Reelf 31 10.8 | HFQ331CT-ND 2.93 2.25 1.80 1.50 | 1125.00/M |FH26-31S-0.3SHW(05) 
No. of} A_ | Digi-Key Price Each Pricing —_| Hirose 33 11.4_ | HFQ333CT-ND 299 230 1.84 1.53 | 1150.00/M_|FH26-33S-0.3SHW(05) 
Pos. | (mm) | Part No. 1 25 100 250 2,500 Part No. 35 12.0 | HFQ335CT-ND 3.12 240 1.92 1.60 | 1200.00/M |FH26-35S-0.3SHW(05) 
Leadless Type Termination 37 12.6 |HFQ337CT-ND NEW!) 3.19 245 1.96 1.63 | 1225.00/M |FH26-37S-0.3SHW(05) 
rs 7.0 |HFQI5CT-ND 779. 138 +4140 "92 701.00/M [FH23-158-0.3SHAW(51) 39 13.2 | HFQ339CT-ND 2.90 2.25 1.80 1.45 | 1250.00/M |FH26-39S-0.3SHW(05) 
3 45S. 4 13.8 | HFQ341CT-ND 299 232 1.86 1.50 | 1288.00/M |FH26-41S-0.3SHW(05) 
7.0 |HFQ515CT-NDt@ 218 168 134 1.12 854.00/M | FH23-15S-0.3SHAW(05) 
c if d (08) 45 15.0 | HFQ345CT-ND 3.10 2.41 1.93 1.56 | 1338.00/M_|FH26-45S-0.3SHW(05) 
17 | 7.6 |HFQ517CT-NDte 2.24 1.738 1.38 1.15 880.00/M__|FH23-17S-0.3SHAW(05) Bt 16.8 |HFO351CT-ND 336 261 209 1.69 | 1450.00/M | FH26-515-0.3SHW(05) 
21 | 8.8 |HFOQ621CT-NDTo 250 1.93 1.54 1.28 | _982.00/M_| FH23-218-0.3SHAW(05) 55 | 18.0 |HFOS55CT-ND NEW!| 3.60 279 2.24 1.80 | 1550.00/M |FH26-55S-0.3SHW(05) 
25 | 10 |HFQ625CT-NDt@ 267 2.05 1.64 1.37 | 1046.00/M_|FH23-25S-0.3SHAW(05) 57 18.6 | HFQ357CT-ND 3.65 284 2.27 1.83 | 1575.00/M | FH26-57S-0.3SHW/(05) 
o7_| 10.6 | HFO27CT-ND 2.28 1.75 1.40 1.17 | 893.00/M | FH23-27S-0.3SHAW(51) 61 | 19.8 |HFQ361CT-ND 3.74 291 233 1.88 | 1613.00/M | FH26-61S-0.3SHW(05) 
10.6 _|HFQ527CT-NDt@ 273 2.10 1.68 1.40 | 1071.00/M_|FH23-27S-0.3SHAW(05) 67 21.6 |HFQ367CT-ND NEW!) 3.77 2.93 2.34 1.89 | 1625.00/M_| FH26G-67S-0.3SHBW/(05) 
31 11.8 |HFQ31CT-ND 241 1.85 148 = 1.23 944.00/M | FH23-31S-0.3SHAW(51) “1 22.8 | HFQ371CT-ND 4123.20 2.56 2.06 | 1775.00/M_[FH26-71S-0.3SHW/(05) 
11.8 |HFQ531CT-NDt@ 286 2.20 176 1.47 | 1122.00/M_|FH23-31S-0.3SHAW(05) + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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HS 


at tS High Density FFC/FPC Connectors (cont, 


NEW! FH35 Series (0.3mm Pitch) — és 
Flexible Printed Circuit ZIF Connectors DigiqReel 


Features: 

* Low Profile * Unique Back-Flip rotating actuator (the rotating actuator opens from the back of the connector, 
assuring reliable electrical and mechanical connection »* Entry chamfers at all sides of the FPC insertion 
slot assure correct insertion and positioning of the FPC * Conductive traces on the PCB can run under the 


Part Material Finish Remarks connector 
Insulator LCP Color: Beige | UL94V-0 Specifications: 
Actuator PA Color: Beige | UL94V-0 * Current Rating: 0.2A (when passing the current through all of the contacts, use 70% of the rated current) 
Phosphor . * Voltage Rating: 30Vrms AC »* Operating Temperature: -55 ~ 85°C (includes temperature rise caused by 
Contacts Bronze Gold Plating = current flow) * Insulation Resistance: 50MQ minimum @ 100VDC » Withstanding Voltage: No Flashover 
Metal Phosphor Pure Tin -_ or insulation breakdown @ 90Vrms AC per minute ¢ Contact Resistance: 100mQ maximum @ 1mA AC 
Fittings Bronze reflow plating * Durability: 10 cycles * Recommended FPC: Thickness: 0.2+0.03 Gold plated 
No. of Dimension A Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing | Hirose 
Positions (mm) Part No. 1 25) 100 250 Part No. 5,000 Part No. 
19 7.3 FHIO19CT-ND 1.95 1.50 1.20 1.00 FHIO19TR-ND 750.00/M FH35-19S-0.3SHW(50) 
25 9.1 FHIO25CT-ND 2.15 1.65 1.32 1.10 FHIO25TR-ND 825.00/M FH35-25S-0.3SHW(50) 
33 11.5 FHIO33CT-ND 2.41 1.85 1.48 1.23 FHIO33TR-ND 925.00/M FH35-33S-0.3SHW(50) 
35 12.1 FHIO35CT-ND 2.47 1.90 1.52 1,27 FHIO35TR-ND 950.00/M FH35-35S-0.3SHW(50) 
45 15.1 FHIO45CT-ND. 2.76 2.13 1.70 1.42 FHIO045TR-ND 1062.50/M FH35-45S-0.3SHW(50) 
51 16.9 FHIO51CT-ND 3.02 2.33 1.86 1.55 FHIO51TR-ND 1162.50/M FH35-51S-0.3SHW(50) 
FH19(C) and FH19S(C) Series Flex Connectors No. of | Dim. A | Digi-Key Cut Tape Price Each T&R Pricing | Hirose 
. . . . . Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 250 5,000 Part No. 
0.5mm Pitch) Flat Flex Cable and Flexible Printed Circuit 
( ») : 21 12.5 |HFN421CT-NDt 208 1.73 1.28 1.07 800.00/M | FH19C-21S-0.5SH(05) 
Features: « Conductive traces-on: the: PGB  can’be:designed. to: run. under tne Reel® | 2 | 140 |Hrwaz4cr-not 221 184 1.36 1.13 | 850.00/M | FH19C-248-0.5SH(05) 
connector. The bottom surface of the connector is solid, without any exposure of 
the contact * Accepts 0.2mm and 0.3mm thick FPC and FFC, easily inserted in 27 15.5) HFN427CT-NDt 2.34 1.95 1.44 1.20 900.00/M | FH19C-27S-0.5SH(05) 
the connector * The connector will also terminate successfully with 0.2mm thick 30 17.0 | HFN430CT-NDt 2.47 2.06 1.52 1.27 950.00/M | FH19C-30S-0.5SH(05) 
Flat Flexible Cable (FFC) Applications: * Notebook PC’s, PDAs, digital cameras 4 4.0 |HFN504CT-NDt 156 1.28 93 78 523.00/M | FH19SC-4S-0.5SH(05) 
and other compact devices requiring interconnection of the main circuit board with 
the LCD, plasma display (PDP), HDD or other devices 5 4.5 |HFNS505CT-NDt 1.63 1.34 97 82 548.00/M | FH19SC-5S-0.5SH(05) 
Specifications: * Current Rating: 0.54 DC * Voltage Rating: 50VAC 6 5.0 |HFNSO6CT-NDt 1.67 = 1.37 99 84 561.00/M | FH19SC-6S-0.5SH(05) 
¢ Operating Temperature: -55°C ~ 85°C * Operating Humidity Range: Relative 8 6.0 | HFNSO8CT-NDt 1.79 1.46 1.06 90 599.00/M | FH19SC-8S-0.5SH(05) 
humidity 90% maximum (No condensation) »* Insulation Resistance: 500MQ 9 6.5 | HFNS509CT-NDt 1.82 1.49 4.08 92 612.00/M_ | FH19SC-9S-0.5SH(05) 
minimum @ 100VDC * Contact Resistance: 100mQ maximum @1mA (Including 
FPC/FFC conductor resistance) * FH19(C) Series: Thickness: 0.2 +0.03mm tin or 10 7.0 |BENSHOCTENDS 1.86 1.52 1.4 4 625.00/M_ | FH198C-108-0.5SH(05) 
gold plating* * FH19S(C) Series: Thickness: 0.3 +0.03mm tin or gold plating* 12 8.0 | HFNS12CT-NDt 1.69 1.41 1.04 87 650.00/M | FH19SC-12S-0.5SH(05) 
Materials: Insulators: LCP: beige; PPS: FH19(C) Series: dark brown, FH19S(C) 13 8.5 | HFNS13CT-NDf 1.76 1.46 1.08 90 675.00/M | FH19SC-13S-0.5SH(05) 
Series: black; all UL94V-0 * Contacts: Phosphor bronze, gold flash or tin plating* 14 9.0 |HFN514CT-NDt 1.76 1.46 1.08 90 675.00/M | FH19SC-14S-0.5SH(05) 
* Metal fittings: Phosphor bronze, pure tin reflow plating 15 | 9.5 |HFNS15CT-NDt 1.82 152 142 93 | 700.00/M |FH19SC-15S-0.5SH(05) 
x : ‘ 
Note: When FPC is gold plated, connector contacts should also be gold plated 16 10.0 | HFN516CT-NDt 185 154 144 95 713.00/M | FH19SC-168-0.5SH(05) 
No. of | Dim. A | Digi-Key Cut Tape Price Each T&R Pricing | Hirose 17 | 10.5  /HFNS17CT-NDt 189° 1.57 1.16 97 | 725.00/M | FH19SC-17S-0.5SH(05) 
Pos. | (mm) |Part No. 1 10100250 5,000 | Part No. 18 | 11.0 |HFN518CT-NDt 1.95 162 1.20 1.00 | 750.00/M | FH19SC-18S-0.5SH(05) 
24 | 14.0 (RRNESCTENES 218) UBT 184, 12 —_[FH195-248-0.5SH(61) 20 | 12.0 |HFNS20CT-NDt 2.02 168 1.24 1.03 | 775.00/M | FH19SC-20S-0.5SH(05) 
Improved Actuator Design — RoHS Compliant 21 | 125 |HFNS21CT-NDt 2.08 173 128 1.07 | 800.00/M |FH19SC-21S-0.5SH(05) 
sae eee Seah 1.66 1.28 983-78 | 528.00/M | FH19¢-48-0.58H(05) 22 | 13.0 |HFN522CT-NDt 241 176 1.30 1.08 | 813.00/M |FH19SC-22S-0.5SH(05) 
6) oO er Th NSD 280 UB |; SB LOOM FHLSC-BS-0-5511(08) 24 | 14.0 | HFNS24CT-NDt 221 184 1.36 1.13 | 850.00/M | FH19SC-24S-0.5SH(05) 
7 | 55 GENeTCNCT 1.75 1.43 1.04.88) 567,00/M_| FHI9C-78-0.58H(05) 26 | 15.0 |HFNS26CT-NDt 231 1.92 142 148 | 888.00/M |FH19SC-26S-0.5SH(05) 
° 60 1 Tae. 10 on B98 /00/M | Fel] 90-88-0-58H(05) 27 15.5 |HFN527CT-NDt 234 195 144 1.20 900.00/M | FH19SC-27S-0.5SH(05) 
: 65 (ARREST pies eae oe B 12.00/11 86:85°0/58H(05) 28 16.0 |HFN528CT-NDt 237 198 146 1.22 913.00/M | FH19SC-28S-0.5SH(05) 
is - ae en a i ey . a sh leet at 30 17.0 |HFNS30CT-NDt 247 206 152 1.27 950.00/M | FH19SC-30S-0.5SH(05) 
re . ie i 7 ag aa ‘A . av ussieeeenet 32 18.0 |HFN532CT-NDt 254 211 156 1.30 975.00/M | FH19SC-32S-0.5SH(05) 
7 ie wet ee ‘ 4185 aap 93 sees Gitoed ae 40 22.0 |HFN540CT-NDt 3.09 257 1.90 1.58 | 1188.00/M | FH19SC-40S-0.5SH(05) 
a7 7 5 ene se ne Pe ae a aOR Onl see beset 45 24.5 | HFN545CT-NDt 296 245 1.84 1.48 | 1275.00/M | FH19SC-45S-0.5SH(05) 
- t - - - - - ESH(05) 50 27 | HFNS50CT-NDt 313 260 1.95 1.57 | 1350.00/M | FH19SC-50S-0.5SH(05) 
20 12.0 |HFN420CT-NDt 202 168 1.24 1.03 775.00/M_ | FH19C-20S-0.5SH(05) 
t+ Gold Plating + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


0.5mm FFC/FPC Connectors 


FH33 Series — Single-sided Lead, Bottom Contact 


Digi@Reel’ 


Cut Tape 


Specifications: * Current Rating: 0.5A maximum *PBC Mount Type: SMT » Contact Dim. Tape and Reel 
Mating Area Plating: Gold * Terminal Pitch: 0.5mm » Contact Spacing: 0.5mm No. of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
Pos. | (mm) | PartNo. 1 10 100 250 Part No. 5,000 Part No. 

6 5.0 | HFSO6CT-ND 1.56 1.28 93 78 | HFSO6TR-ND 523.00/M — | FH33-6S-0.5SH(10) 
9 6.5 | HFSO9CT-ND 1.63 1.34 a7 82 | HFSO9TR-ND 548.00/M — | FH33-9S-0.5SH(10) 
10 7.0 |HFS10CT-ND 1.67 1.37 99 84 | HFS10TR-ND 561.00/M — | FH33-10S-0.5SH(10) 
12 8.0 |HFS12CT-ND 1.75 1.43 1.04 88 | HFS12TR-ND 587.00/M | FH33-12S-0.5SH(10) 
14 9.0 _|HFS14CT-ND 1.79 1.46 1.06 90 _|HFS14TR-ND 599.00/M__| FH33-14S-0.5SH(10) 
26 15.0 |HFS26CT-ND 1.82 1.52 1.12 93 |HFS26TR-ND 700.00/M — | FH33-26S-0.5SH(10) 
28 16.0 | HFS28CT-ND 1.89 1.57 1.16 97 _|HFS28TR-ND 725.00/M__| FH33-28S-0.5SH(10) 


0.5mm FFC/FPC Connectors FH34 Series — Top Contact Version of FH19S(C) 


Features: * Low profile and space saving 1.0mm of height and 3.8mm of mounting depth top contact 
connectors * Increased FPC/FFC retention force »* Unique back flip ZIF structure enables user-friendly and 
reliable connection * Smooth FPC/FFC insertion with tapers at housing opening * Smooth FPC/FFC insertion 
with actuator delivered in open position 


DigiDReel® | Cs) fos 


Applications: * Mobile phones »¢ Digital cameras « Digital video cameras * Portable terminals * DVD 
*CD-R/W * Notebook PC * Game machines 

Specifications: * Current Rating: 0.5A maximum * PCB Mount Type: SMT »* Contact Mating Area Plating: 
Gold * Terminal Pitch: 0.5mm ¢ Contact Spacing: 0.5mm * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 


Dim. Cut Tape 
No. of A Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. (mm) Part No. ul 10 100 250 Part No. 
4 4.0 HFTO4CT-ND 3.00 2.50 1.85 1.54 FH34S-4S-0.5SH(10) 
8 6.0 HFTO8CT-ND 2.93 2.43 1.82 1.47 FH34S-8S-0.5SH(10) 
30 17.0 HFT30CT-ND 4.21 3.48 2.61 2.11 FH34S-30S-0.5SH(10) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Hes 0.5mm and 1.0mm FFC/FPC Connectors FH12, FH12A, FH12F and 
urosee.ecraeco,.. FH12S Series — “Flip-Lock” SMT/ZIF Type Flexible Printed Circuit Board Connectors 


The FH12 Series of miniature connectors for FPC/FFC use brings form to the newly developed “flip- 
lock” concept and can be used with Surface Mount Technology (SMT) to eliminate the problems of 
the contemporary slide-lock system. These connectors have a contact spacing of 0.5mm, are suited 
to high density mounting, and are based on a single-action Zero Insertion Force (ZIF) structure for 
easy connections. Types with top or bottom contacts, and vertical mounting are available to suit your 


applications. 
Materials/Finish: ¢ Insulation: Polyamide Resin, beige; PPS Resin, dark brown (UL94V-0) * Contacts: 40 iJ 36 
Phosphor Bronze, solder plating Electrical: * Rated Current: 0.4A ¢ Insulation Resistance: 500MQ a nat 
or greater at 100VDC » Withstanding Voltage: 150VAC for one minute * Contact Resistance: (3.8. 
50m0O or less (Note: When all conductors are to continuously carry the rated current, set the current 4 (Fitting Dim.) 
to 70% of the rated current value.) 
No. of | Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Hirose 
Fig. | Pos. A B Part No. il 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 
«5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type 
1 6.07 9.6 HFJ11CT-ND 1.84 1.42 1.14 94 HFJ11TR-ND 2,000 722.00/M FH12-11S-0.5SH 
12 6.57 10.1 HFJ12CT-ND 1.84 1.42 1.14 94 HFJ12TR-ND 2,000 722.00/M FH12-12S-0.5SH 
14 7.57 Wa HFJ14CT-ND 1.93 1.49 1.19 99 HFJ14TR-ND 2,000 759.00/M FH12-14S-0.5SH 
16 8.57 12.41 HFJ16CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFJ16TR-ND 2,000 778.00/M FH12-16S-0.5SH 
1 17 9.07 12.6 HFJ17CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFJ17TR-ND 2,000 815.00/M FH12-17S-0.5SH 
19 10.07 13.6 HFJ19CT-ND 2.12 1.64 1.31 1.09 HFJ19TR-ND 2,000 833.00/M FH12-19S-0.5SH 
22 11.57 15.1 HFJ22CT-ND 2.27 1.75 1.40 1.16 HFJ22TR-ND 2,000 889.00/M FH12-22S-0.5SH 
45 23.07 26.6 HFJ45CT-ND 2.99 2.32 1.86 1.50 = = =— FH12-45S-0.5SH 
53 27.07 30.6 HFJ53CT-ND 3.28 2.55 2.04 1.64 HFJ53TR-ND 2,000 1441.00/M FH12-53S-0.5SH 
.-5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type — RoHS Compliant 
6 3.57 7A HFJ106CT-ND 1.79 1.38 1.10 92 HFJ106TR-ND 2,000 701.00/M FH12-6S-0.5SH(55) 
10 5.57 9.1 HFJ110CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFJ110TR-ND 2,000 778.00/M FH12-10S-0.5SH(55) 
1 6.07 9.6 HFJ111CT-ND 2.02 1.55 1.24 1.03 HFJ111TR-ND 2,000 791.00/M FH12-11S-0.5SH(55) 
12 6.57 10.1 HFJ112CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFJ112TR-ND 2,000 816.00/M FH12-12S-0.5SH(55) 
14 7.07 4 HFJ114CT-ND 2.18 1.68 1.34 1.12 HFJ114TR-ND 2,000 854.00/M FH12-14S-0.5SH(55) 
15 8.07 11.6 HFJ115CT-ND 2.28 1.75 1.40 1.17 HFJ115TR-ND 2,000 893.00/M FH12-15S-0.5SH(55) 
16 8.57 12.41 HFJ116CT-ND 2.31 1.78 1.42 1.18 HFJ116TR-ND 2,000 905.00/M FH12-16S-0.5SH(55) 
18 9.57 13.1 HFJ118CT-ND 2.47 1.90 1.52 1.27 HFJ118TR-ND 2,000 969.00/M FH12-18S-0.5SH(55) 
20 10.57 14.1 HFJ120CT-ND 2.57 1.98 1.58 1.32 HFJ120TR-ND 2,000 1007.00/M FH12-20S-0.5SH(55) 
1 22 11.57 15.1 HFJ122CT-ND 2.67 2.05 1.64 1.37 HFJ122TR-ND 2,000 1046.00/M FH12-22S-0.5SH(55) 
24 12.57 16.1 HFJ124CT-ND 2.80 2.15 1.72 1.43 HFJ124TR-ND 2,000 1097.00/M FH12-24S-0.5SH(55) 
26 13.57 171 HFJ126CT-ND 2.96 2.28 1.82 1.52 HFJ126TR-ND 2,000 1160.00/M FH12-26S-0.5SH(55) 
30 15.57 19.1 HFJ130CT-ND 3.09 2.38 1.90 1.58 HFJ130TR-ND 2,000 1211.00/M FH12-30S-0.5SH(55) 
32 16.57 20.1 HFJ132CT-ND 2.99 2.32 1.86 1.50 HFJ132TR-ND 2,000 1313.00/M FH12-32S-0.5SH(55) 
33 17.07 20.6 HFJ133CT-ND 3.07 2.39 1.91 1.54 HFJ133TR-ND 2,000 1352.00/M FH12-33S-0.5SH(55) 
34 17.57 21.1 HFJ134CT-ND 3.07 2.39 1.91 1.54 HFJ134TR-ND 2,000 1352.00/M FH12-34S-0.5SH(55) 
36 18.57 22.1 HFJ136CT-ND 3.16 2.46 1.97 1.59 HFJ136TR-ND 2,000 1390.00/M FH12-36S-0.5SH(55) 
40 20.57 24.1 HFJ140CT-ND 3.48 2.70 2.16 1.74 HFJ140TR-ND 2,000 1530.00/M FH12-40S-0.5SH(55) 
45 23.07 26.6 HFJ145CT-ND 3.86 3.00 2.40 1.93 HFJ145TR-ND 2,000 1696.00/M FH12-45S-0.5SH(55) 
50 25.57 29.1 HFJ150CT-ND 4.18 3.24 2.60 2.09 HFJ150TR-ND 2,000 1836.00/M FH12-50S-0.5SH(55) 
.5mm Horizontal Mount — Top Contact Type 
12 6.57 10.5 HFK12CT-ND 1.66 1.20 99 83 HFK12TR-ND 2,000 567.00/M FH12A-12S-0.5SH 
2 29 15.07 19.0 HFK29CT-ND 2AF 1.67 1.34 1.11 HFK29TR-ND 2,000 852.00/M FH12A-29S-0.5SH 
34 17.57 21.5 HFK34CT-ND 2.41 1.86 1.49 1.23 = = = FH12A-34S-0.5SH 
.5mm Horizontal Mount — Top Contact Type — RoHS Compliant 
10 5.57 9.5 HFK110CT-ND 1.86 1.35 1.11 94 HFK110TR-ND 2,000 637.00/M FH12A-10S-0.5SH(55) 
12 6.57 10.5 HFK112CT-ND 1.69 1.30 1.04 87 HFK112TR-ND 2,000 663.00/M FH12A-12S-0.5SH(55) 
16 8.57 12.5 HFK116CT-ND 1.92 1.48 1.18 98 HFK116TR-ND 2,000 752.00/M FH12A-16S-0.5SH(55) 
18 9.57 13.5 HFK118CT-ND 2.02 1.55 1.24 1.03 HFK118TR-ND 2,000 791.00/M FH12A-18S-0.5SH(55) 
20 10.57 14.5 HFK120CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFK120TR-ND 2,000 778.00/M FH12A-20S-0.5SH(55) 
2 24 12.57 16.5 HFK124CT-ND 2.31 1.78 1.42 1.18 HFK124TR-ND 2,000 905.00/M FH12A-24S-0.5SH(55) 
30 15.57 19.5 HFK130CT-ND 2.76 2.13 1.70 1.42 HFK130TR-ND 2,000 1084.00/M FH12A-30S-0.5SH(55) 
32 16.57 20.5 HFK132CT-ND 2.86 2.20 1.76 1.47 HFK132TR-ND 2,000 1122.00/M FH12A-32S-0.5SH(55) 
33 17.07 21.0 HFK133CT-ND 2.96 2.28 1.82 1.52 HFK133TR-ND 2,000 1160.00/M FH12A-33S-0.5SH(55) 
36 18.57 22.5 HFK136CT-ND 3.15 2.43 1.94 1.62 HFK136TR-ND 2,000 1237.00/M FH12A-36S-0.5SH(55) 
40 20.57 24.5 HFK140CT-ND 3.07 2.39 1.91 1.54 HFK140TR-ND 2,000 1352.00/M FH12A-40S-0.5SH(55) 
50 25.57 29.5 HFK150CT-ND 3.80 2.95 2.36 1.90 HFK150TR-ND 2,000 1670.00/M FH12A-50S-0.5SH(55) 
.5mm Vertical Mount 
3 49 26.0 27.9 HFL49CT-ND 3.21 2.47 1.98 1.64 HFL49TR-ND 1,000 1313.00 FH12-49S-0.5SV 
-5mm Vertical Mount — RoHS Compliant 
10 6.5 8.4 HFL110CT-ND 1.72 1.33 1.06 88 HFL110TR-ND 1,000 705.00 FH12-10S-0.5SV(55) 
12 75 9.4 HFL112CT-ND 1.92 1.48 1.18 98 HFL112TR-ND 1,000 785.00 FH12-12S-0.5SV(55) 
15 9.0 10.9 HFL115CT-ND 2.18 1.68 1.34 1.12 HFL115TR-ND 1,000 891.00 FH12-15S-0.5SV(55) 
16 9.5 11.4 HFL116CT-ND 2.21 1.70 1.36 1.13 HFL116TR-ND 1,000 904.00 FH12-16S-0.5SV(55) 
18 10.5 12.4 HFL118CT-ND 2.37 1.83 1.46 1.22 HFL118TR-ND 1,000 971.00 FH12-18S-0.5SV(55) 
20 WAS: 13.4 HFL120CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 HFL120TR-ND 1,000 1024.00 FH12-20S-0.5SV(55) 
22 12.5 14.4 HFL122CT-ND 2.67 2.05 1.64 1.37 HFL122TR-ND 1,000 1091.00 FH12-22S-0.5SV(55) 
3 24 13.5 15.4 HFL124CT-ND 2.86 2.20 1.76 1.47 HFL124TR-ND 1,000 1170.00 FH12-24S-0.5SV(55) 
26 14.5 16.4 HFL126CT-ND 2.96 2.28 1.82 1.52 HFL126TR-ND 1,000 1210.00 FH12-26S-0.5SV(55) 
30 16.5 18.4 HFL130CT-ND 2.90 2.25 1.80 1.45 HFL130TR-ND 1,000 1300.00 FH12-30S-0.5SV(55) 
33 18.0 19.9 HFL133CT-ND 3.16 2.46 1.97 1.59 HFL133TR-ND 1,000 1417.00 FH12-33S-0.5SV(55) 
36 19.5 21.4 HFL136CT-ND 3.51 2.73 2.18 1.76 HFL136TR-ND 1,000 1573.00 FH12-36S-0.5SV(55) 
40 21.5 23.4 HFL140CT-ND 3.80 2.95 2.36 1.90 HFL140TR-ND 1,000 1703.00 FH12-40S-0.5SV(55) 
45 24.0 25.9 HFL145CT-ND 4.06 3.15 2.52 2.03 HFL145TR-ND 1,000 1820.00 FH12-45S-0.5SV(55) 
50 26.5 28.4 HFL150CT-ND 4.35 3.38 2.70 2.18 HFL150TR-ND 1,000 1950.00 FH12-50S-0.5SV(55) 
60 31.5 33.4 HFL160CT-ND NEW! 4.84 3.76 3.01 2.43 HFL160TR-ND NEW! 1,000 2171.00 FH12-60S-0.5SV(55) 
* Note: The 1.0mm version of FH12 is constructed by loading every other contact into the 0.5mm housing (Continued) 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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0.5mm and 1.0mm FFC/FPC Connectors FH12, FH12A, FH12F and FH12S Series — 


® 
rmoseacermece.m. “Flip-Lock” SMT/ZIF Type Flexible Printed Circuit Board Connectors (Cont.) fieel 
No. of | Dimensions (mm) |Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Hirose 
Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 
.5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type with 0.18mm FPC End Thickness 
12 6.57 10.1 HFR12CT-ND 1.84 1.42 1.14 94 HFR12TR-ND 2,000 722.00/M FH12F-12S-0.5SH 
13 7.07 10.6 HFR13CT-ND 1.89 1.46 1.17 197 HFR13TR-ND 2,000 741.00/M FH12F-13S-0.5SH 
14 7.57 1141 HFR14CT-ND 1.93 1.49 1.19 99 HFR14TR-ND 2,000 759.00/M FH12F-14S-0.5SH 
15 8.07 11.6 HFR15CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFR15TR-ND 2,000 778.00/M FH12F-15S-0.5SH 
16 8.57 12.1 HFR16CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFR16TR-ND 2,000 815.00/M FH12F-16S-0.5SH 
1 18 9.57 13.1 HFR18CT-ND 2.12 1.64 1.31 1.09 HFR18TR-ND 2,000 833.00/M FH12F-18S-0.5SH 
22 11.57 15.1 HFR22CT-ND 2.27 1.75 1.40 1.16 HFR22TR-ND 2,000 889.00/M FH12F-22S-0.5SH 
24 12.57 16.1 HFR24CT-ND 2.36 1.82 1.46 1.21 HFR24TR-ND 2,000 926.00/M FH12F-24S-0.5SH 
26 13.57 171 HFR26CT-ND 2.41 1.86 1.49 1.23 HFR26TR-ND 2,000 945.00/M FH12F-26S-0.5SH 
28 14.57 18.1 HFR28CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 HFR28TR-ND 2,000 982.00/M FH12F-28S-0.5SH 
34 17.57 2141 HFR34CT-ND 2.74 2.11 1.69 1.40 HFR34TR-ND 2,000 1074.00/M FH12F-34S-0.5SH 
36 18.57 22.1 HFR36CT-ND 2.97 2.29 1.83 1:62 HFR36TR-ND 2,000 1167.00/M FH12F-36S-0.5SH 
-5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type with Strengthened Lock Lever 
1 53 27.07 30.6 HFAS53CT-ND 3.28 2.55 2.04 1.64 HFA53TR-ND 2,000 1441.00/M FH12S-53S-0.5SH 
.5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type with Strengthened Lock Lever — RoHS Compliant 
30 15.57 19.1 HFA130CT-ND 3.09 2.38 1.90 1.58 HFA130TR-ND 2,000 1211.00/M FH12S-30S-0.5SH(55) 
1 40 20.57 24.1 HFA140CT-ND 3.39 2.64 2.11 1.70 HFA140TR-ND 2,000 1492.00/M FH12S-40S-0.5SH(55) 
45 23.07 26.6 HFA145CT-ND 3.86 3.00 2.40 1.93 HFA145TR-ND 2,000 1696.00/M FH12S-45S-0.5SH(55) 
50 25.57 29.1 HFA150CT-ND 4.18 3.24 2.60 2.09 HFA150TR-ND 2,000 1836.00/M FH12S-50S-0.5SH(55) 
1.0mm Horizontal Mount* — Bottom Contact Type 
1 7 8.07 11.6 HFBO7CT-ND 1.33 .96 79 67 HFBO7TR-ND 2,000 454.00/M FH12-7S-1SH 
11 12.07 15.6 HFB11CT-ND 1.60 1.16 95 -80 HFB11TR-ND 2,000 547.00/M FH12-11S-1SH 
1.0mm Horizontal Mount* — Bottom Contact Type — RoHS Compliant 
5 6.07 9.6 HFB105CT-ND 1.52 1.10 90 76 HFB105TR-ND 2,000 520.00/M FH12-5S-1SH(55) 
6 7.07 10.6 HFB106CT-ND 1.56 1.13 93 .78 HFB106TR-ND 2,000 533.00/M FH12-6S-1SH(55) 
£ 8.07 11.6 HFB107CT-ND 1.63 1.19 97 82 HFB107TR-ND 2,000 559.00/M FH12-7S-1SH(55) 
8 9.07 12.6 HFB108CT-ND 1.67 1.21 99 84 HFB108TR-ND 2,000 572.00/M FH12-8S-1SH(55) 
1 9 10.07 13.6 HFB109CT-ND 1.66 1.20 99 83 HFB109TR-ND 2,000 598.00/M FH12-9S-1SH(55) 
11 12.07 15.6 HFB111CT-ND 1.63 1.25 1.00 83 HFB111TR-ND 2,000 638.00/M FH12-11S-1SH(55) 
16 17.07 20.6 HFB116CT-ND 1.89 1.45 1.16 197 HFB116TR-ND 2,000 740.00/M FH12-16S-1SH(55) 
22 23.07 26.6 HFB122CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFB122TR-ND 2,000 816.00/M FH12-22S-1SH(55) 
26 27.07 30.6 HFB126CT-ND 2.28 1.75 1.40 1.17 HFB126TR-ND 2,000 893.00/M FH12-26S-1SH(55) 
1.0mm Vertical Mount* — RoHS Compliant 
6 5 9.9 HFC106CT-ND 1.63 1.25 1.00 83 HFC106TR-ND 1,000 665.00 FH12-6S-1SV(55) 
8 7 11.9 HFC108CT-ND 1.72 1.33 1.06 88 HFC108TR-ND 1,000 705.00 FH12-8S-1SV(55) 
3 16 15 19.9 HFC116CT-ND 2.21 1.70 1.36 1.13 HFC116TR-ND 1,000 904.00 FH12-16S-1SV(55) 
20 19 23.9 HFC120CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 HFC120TR-ND 1,000 1024.00 FH12-20S-1SV(55) 
24 23 27.9 HFC124CT-ND 2.86 2.20 1.76 1.47 HFC124TR-ND 1,000 1170.00 FH12-24S-1SV(55) 
* Note: The 1.0mm version of FH12 is constructed by loading every other contact into the 0.5mm housing 
OMRON [Ors] 
® 


0.3mm-Pitch Rotary Backlock FPC Connector - XF2B, XF3A, XF3B and XF3C _—siDisi@Reel” 


SPECIFICATIONS: Rated Current: 0.2A AC/DC » Rated Voltage: 50V AC/DC « Insertion Tolerance: 20 times » Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
MATERIALS/FINISH: * Housing: LCP resin (UL94V-0)/natural © Slider: LCP resin (UL94V-0)/black (XF3B = LCP resin (UL94V-0)/brown) * Contact: Spring copper alloy/nickel 
substrate (2m), gold-plated contacts (0.15m) 


No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel =| Qmron 
Fig. Pos. A B Part No. 1 25 50 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
7 42 4.8 | ORG94CT-ND 1680151135 [— —]XF2B-1745-31A 
2 54 6.0 | OR857CT-ND 1.74 157 1.40 |OR857TR-ND 4,500 | 870.76/M| XF2B-2145-31A 
23 6.0 6.6 | ORG95CT-ND 2.01 1.82 1.61 | OR69STR-ND 1,500 | 1005.88/M | XF2B-2345-31A 
25 6.6 7.2 |OR858CT-ND 1.93 1.74 1.55 |OR858TR-ND 1,500 | 963.00/M| XF2B-2545-31A 
27 7.2 7.8 |OR773CT-ND 2.00 1.80. 1.60_|OR773TR-ND 1,500 | 997.50/M| XF2B-2745-31A Fig. 2 NEW! 
1 31 84 9.0 | ORG96CT-ND 248 «223 ©6199 |— - —]XF2B-3145-31A 
33 9.0 9.6 | OR697CT-ND 260 2.34 2.08 |OR697TR-ND 1,500 | 1298.00/M| XF2B-3345-31A 
35 9.6 10.2 |OR859CT-ND 253 2.28 2.03 | OR859TR-ND 1,500 | 1264.50/M | XF2B-3545-31A 
45 12.6 13.2 |OR8G0CT-ND 291 262 2.33 | OR860TR-ND 1,500 | 1452.76/M| XF2B-4545-31A A 03 
51 14.4 15.0 _|OR772CT-ND 3.22 2.90 2.58 _| OR772TR-ND 1,500 | 1609.13/M| XF2B-5145-31A [oo ak n 
61 174 18.0 _|OR776CT-ND 359 3.24 2.88 |OR776TR-ND 1,500 | 1795.50/M| XF2B-6155-31A | 
8 = —  |OR784CT-ND NEW! | 1.03 93 83 |OR784TR-ND NEW! | 4,000 | 515.75/M|XF3A-0855-41A 5.4 1 
12 = — _ |OR785CT-ND NEW! | 114 1.03 .92 |OR785TR-ND NEW! | 4,000 | 571.25/M|XF3A-1255-41A 0.75 i 
7 35 96 102 |OR786CT-ND NEW! | 1.68 152 1.35 |OR786TR-ND NEW! | 2,000 | 841.00/M|XF3B-2545-31A HLL LLL 
67 19.2 19.8 |OR787CT-ND NEW! | 288 2.60 2.31 |OR787TR-ND NEW! | 1,500 | 1439.26/M| XF3B-6745-31AE 
35 8.0 85  |OR788CT-NDt NEW!| 179 1.62 1.44 |OR788TR-ND¢ NEW!| 2,000 | 895.75/M|XF3C-3545-41A SRSA Shown 
51 12.0 125 |OR789CT-NDt NEW!| 232 2.09 1.86 |OR78QTR-ND+ NEW!| 2,000 | 1158.25/M| XF3C-5145-41A 


t 0.25mm Pitch 


0.5mm-Pitch Rotary Backlock FPC Connector - XF2W 


FEATURES: ¢ Double-sided contacts reduce the number of parts * Wire molding wall on the rear bottom of the connector allows greater freedom in board design * Applicable 
FPC thickness of 0.3mm SPECIFICATIONS: Rated Current: 0.5A AC/DC » Rated Voltage: 50V AC/DC = Insertion Tolerance: 20 times * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
MATERIALS/FINISH: ¢ Housing: LCP resin (UL94V-0)/natural Slider: LCP resin (UL94V-0)/brown * Contact: Spring copper alloy/nickel substrate (2um), gold-plated contacts 
(0.15ym) * Hold-down: Spring copper alloy/fused-tin plating (2um) 


No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing |Omron 

Pos. A B Part No. 1 25 50 | Part No. 2,000 Part No. 
16 75 94 OR875CT-ND 83 15 .67 | OR875TR-ND 414.00/M XF2W-1615-1A 
20 9.5 W4 OR876CT-ND 1.09 98 87 | OR876TR-ND 542.63/M XF2W-2015-1A 
24 115 13.1 OR877CT-ND 1.30 1.18 1.05 |OR877TR-ND 651.00/M XF2W-2415-1A 
64 31.5 33.1 OR878CT-ND 2.97 2.68 2.38 | OR878TR-ND 1487.25/M XF2W-6415-1AE 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. 


0.4mm Board-to- 
Board Connector 


SPECIFICATIONS: * Rated Current: 0.3A * Rated 
Voltage: 50V AC/DC * Withstand Voltage: 250VAC for 
1 minute Insertion Tolerance: 50 times FEATURES: 
* Ultra-low profile connector with a stacking height of 
0.9mm which provides a firm tactile “click” and a high 
removal force * Twist-resistant design allows removal 
inall directions * Easy Insertion through self-alignment 
* Double contacts ensure highly reliable contact 
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No. | Dimensions Cut Tape 
of mm Digi-Key Price Each | Digi-Key 
Fig. |Pos.| A | B C | Part No. 1 25 50 | Part No. 


T&R 
Pricing 
3,000 


Omron 
Part No. 


24) 61) 34) 44 
1 | 40 | 7.6 | 9.3 | 7.6 


OR790CT-ND NEW!/ 59 53  .48/OR790TR-ND NEW!) 294.25/M|XB4A-2435-D 
OR768CT-ND 74 67 .60)OR768TR-ND 


370.38/M|XB4A-4035-D 


0.5mm-Pitch Vertical Slide-Lock DigiReel” 
FPC Connector - XF2J 


SPECIFICATIONS: * Rated Current: 0.5A AC/DC «Rated Voltage: 50V AC/DC » Withstand 


Voltage: 250VAC for 1 minute Insertion Tolerance: 30 times FEATURES: « Enlarged surface A 
area on slide bar makes automatic assembly easier « Vertical slide mechanism locks flex circuit 
securely in place * Low-profile, measures only 4.15mm above the circuit board * Hold-down ads 
terminal improves connection stability during soldering * Connectors supplied on tape reels for ie 
automatic insertion 3.4% 
No. | Dimension Cut Tape Tape & Reel 
of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Omron 
Pos. mm Part No. ll 25 50 | Part No. 1,000 Part No. 
22 15.5 OR667CT-ND 1.05 95 84 |— — | XF2U-2224-11 
RoHS Compliant 
6 75 OR733CT-ND 64 58 .52 |OR733TR-ND 320.25 = | XF2J-0624-11A 
8 8.5 OR734CT-ND 76 69 61 |OR734TR-ND 380.25 = | XF2J-0824-11A 
10 9.5 OR735CT-ND 87 78 .70 |OR735TR-ND 432.75 | XF2J-1024-11A 
12 10.5 OR736CT-ND 97 87 .78 | OR736TR-ND 483.38 | XF2J-1224-11A 
14 11.5 OR737CT-ND 1.07 97 .86 |OR737TR-ND 535.50 | XF2J-1424-11A 
16 12.5 OR738CT-ND 1.28 115 1.02 |OR738TR-ND 637.00 | XF2J-1624-11A 
18 13.5 OR739CT-ND 1.28 115 1.03 |OR739TR-ND 638.63 = | XF2J-1824-11A 
20 14.5 OR740CT-ND 1.76 1.59 1.42 |OR740TR-ND 881.63 | XF2J-2024-11A 
22 15.5 OR741CT-ND 149 1.34 1.19 |OR741TR-ND 743.25 | XF2J-2224-11A 
24 16.5 OR742CT-ND 1.59 1.43 1.28 |OR742TR-ND 793.88 | XF2J-2424-11A 
26 17.5 OR743CT-ND 1.69 1.53 1.36 |OR743TR-ND 846.38 = | XF2J-2624-11A 
28 18.5 OR744CT-ND 1.80 1.62 1.44 |OR744TR-ND 898.88 = | XF2J-2824-11A 
30 19.5 OR745CT-ND 1.90 1.72 1.53 |OR745TR-ND 951.00 | XF2J-3024-11A 


0.5mm-Pitch Rotary Backlock 
FPC Connector - XF2M 


Digi@Reel° 


80 | 15.6 | 17.3 | 15.6 | OR769CT-ND 1.26 1.13 1.01 | OR769TR-ND 627.75/M|XB4A-8035-D 
24 | 7.2 | 44 | 4.4 |OR791CT-ND NEW!| 59 .53  .48/0R791TR-ND NEW! | 294.25/M]XB4B-2435-D 
2 | 40 | 7.6 |10.4| 7.6 |OR770CT-ND 75 68 .60)OR770TR-ND 374.63/M| XB4B-4035-D 
80 | 15.6 | 18.4 | 15.6 | OR771CT-ND 1.28 1.16 1.03/OR771TR-ND 641.75/M|XB4B-8035-D 
. . = ® 
0.5mm-Pitch Slide- Digi@Reel” AE 
eo = 
Lock FPC Connector - XF2L iia Z 
SPECIFICATIONS: * Rated Current: 0.54 * Rated Voltage: 50VDC + Withstand Se a 
Voltage: 250VAC for 1 minute Insertion Tolerance: 30 times FEATURES: * Low ° 44 2 
profile, measures 1.2mm maximum above the board * Top and bottom contact styles XF2L-xx35 i 
have identical dimensions, utilize the same PCB layout for board design *Hold-down Lower: pa 
terminal improves connection stability during soldering »* Slide mechanism locks A 
securely * Connectors supplied on tape reels for automatic insertion; color coded 
slide identifies top and bottom contact versions to avoid mix-ups during production 3.45 
No. | Dimension Cut Tape Tape & Reel 
of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing = | Omron 
Pos. mm Part No. 1 25 50 | Part No. 3,000 Part No. 
7 8.4 OR678CT-ND 83 5 66 = — | XF2L-0725-1 
7 8.4 OR679CT-ND 88 80 A lS — | XF2L-0735-1 
13 11.4 OR685CT-ND 1.03 93 82 |= — _ |XF2L-1335-1 
21 15.4 OR689CT-ND 1.30001.17 1.04 [— —_| XF2L-2125-1 
RoHS Compliant 
4 6.9 OR746CT-ND 53 AQ 43 |OR746TR-ND 267.00/M | XF2L-0425-1A 
] 7A OR747CT-ND 56 51 45 |OR747TR-ND 280.88/M | XF2L-0535-1A 
6 79 OR748CT-ND 59 53 47 |OR748TR-ND 293.25/M | XF2L-0625-1A 
6 79 OR749CT-ND 55 50 44 |OR749TR-ND 272.63/M | XF2L-0635-1A 
7 8.4 OR750CT-ND 67 60 54 | OR750TR-ND 332.75/M_| XF2L-0725-1A 
8 8.9 OR751CT-ND 64 58 52 |OR751TR-ND 321.00/M | XF2L-0825-1A 
10 9.9 OR752CT-ND 70 63 56 |OR752TR-ND 349.13/M | XF2L-1025-1A 
12 10.9 OR753CT-ND 75 68 61 |OR753TR-ND 377.25/M | XF2L-1225-1A 
13 11.4 OR756CT-ND 12 65 58 |OR756TR-ND 357.75/M | XF2L-1325-1A 
13 11.4 OR757CT-ND 2 65 58 |OR757TR-ND 357.75/M__| XF2L-1335-1A 
15 12.4 OR758CT-ND oe 10 62 |OR758TR-ND 384.00/M | XF2L-1535-1A. 
18 13.9 OR759CT-ND 85 wie 68 |OR759TR-ND 423.00/M | XF2L-1825-1A 
18 13.9 OR754CT-ND 92 84 74 |OR754TR-ND 461.63/M | XF2L-1835-1A 
19 14.4 OR760CT-ND 87 79 70 |OR760TR-ND 436.13/M | XF2L-1935-1A 
20 14.9 OR761CT-ND 89 81 .72_|OR761TR-ND 447.38/M_| XF2L-2035-1A 
21 15.4 OR762CT-ND 92 83 74 |OR762TR-ND 460.50/M | XF2L-2125-1A 
22 15.9 OR763CT-ND 95 86 76 |OR763TR-ND 473.63/M | XF2L-2235-1A 
24 16.9 OR764CT-ND 1.00 90 80 |OR764TR-ND 499.88/M | XF2L-2435-1A 
26 17.9 OR765CT-ND 1.05 95 84 |OR765TR-ND 524.25/M | XF2L-2625-1A 
30 19.9 OR766CT-ND 1.15 1.04 92 |OR766TR-ND 574.88/M__| XF2L-3025-1A 
30 19.9 OR767CT-ND 1.15 1.04 92 |OR767TR-ND 574.88/M__| XF2L-3035-1A 


0.5mm-Pitch Rotary-Lock 
FPC Connector - XF2H 


SPECIFICATIONS: « Rated Current: 0.54 * Rated Voltage: 50VDC » Withstand Voltage: 250VAC 
for 1 minute «Insertion Tolerance: 20 times FEATURES: ¢ Rotary-lock at rear instead of front 
simplifies assembly, provides secure connection even if cable flexes upward *FPC housing design ensures reliable 
alignment of circuits during assembly, unaffected by rotary-lock * Double-sided contacts can be used wherever top or 
bottom connection is needed, reducing part numbers on bill of materials * Low profile, measures only 2mm maximum 
above the circuit board Note: “Not for New Design” — Currently this Series is being replaced by XF2M Series 


Dimension Cut Tape 
No. of A Digi-Key Price Each Omron 
Pos. mm Part No. dl 25 50 Part No. 
14 1141 0C642CT-ND 1.03 93 82 XF2H-1415-1LW. 
22 15.1 OC646CT-ND 89 80 ral XF2H-2215-1LW. 
26 17.1 OC648CT-ND 1.33 1.20 1.06 XF2H-2615-1LW. 


0.5mm-Pitch FPC Digi@Reel” 
Connector - XF2U . 


SPECIFICATIONS: © Contact Type: Vertical * Rated Current: 0.5A AC/DC + Rated Voltage: 50V 
AC/DC » Withstand Voltage: 250V AC for 1 minute ¢ Insertion Tolerance: 20 times » Housing: 
LCP resin (UL94V-0)/natural FEATURES: * A miniature connector with a rotary backlock 
mechanism: On-board profile: 0.9mm; Depth Dimension: 3.5mm _ Connections can be made 
from above or below thanks to the backlock mechanism « Gold plated with an applicable FPC 
thickness of 0.2mm 


No. Dimensions Cut Tape Tape & Reel 

of mm Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Omron 

Pos.| A B C | Part No. 1 25 50 | Part No. 3,000 Part No. 

14 | 8.1 | 8.9 | 6.8 |OR862CT-ND 1.14 1.03 91 |OR862TR-ND 568.13/M | XF2U-1415-3A 
20 | 11.1} 11.9] 9.8 )OR863CT-ND 1.37 1.24 1.10 |OR863TR-ND 684.00/M | XF2U-2015-3A 
24 | 13.1 | 13.9 | 11.8 | OR864CT-ND 1.46 1.32 1.18 )OR864TR-ND 732.00/M | XF2U-2415-3A 
30 | 16.1 | 16.9 | 14.8 ) OR865CT-ND 1.62 1.47 1.30 | OR865TR-ND 811.50/M_ | XF2U-3015-3A 
40 | 21.1 | 21.9 | 19.8 | OR866CT-ND 2.03 1.83 1.63 | OR866TR-ND 1013.63/M_|XF2U-4015-3A 


SPECIFICATIONS: » Rated Current: 0.5A AC/DC + Rated 
Voltage: 50V AC/DC * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
MATERIALS/FINISH: * Housing: LCP resin (UL94V-0)/natural 
Slider: LCP resin (UL94V-0)/black »* Contact: Spring copper 
alloy/nickel substrate (2um), Au plating (0.15ym) * Hold-down: 
Spring copper alloy/fused-tin plating (1.5m) 


No. | Dimensions Cut Tape T&R 
of mm Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing | Omron 
Pos.| A B C |Part No. 1 25 50 |Part No. 1,500 | Part No. 
34 | 18.1 | 21.5| 16.5 | OR701CT-ND 1.41 1.27 1.13}O0R701TR-ND 703.63/M | XF2M34151L 
RoHS Compliant 
10 | 6.1 | 9.5 | 4.5 |OR717CT-ND 98 .89 .79/0R717TR-ND 490.13/M | XF2M-1015-1A 
12 | 7.1 |10.5} 5.5 |OR861CT-ND 1.07 .97 .86/OR861TR-ND 536.26/M | XF2M-1215-1A 
18 | 10.1} 13.5} 8.5 |OR718CT-ND 1.20 1.08 .96/0R718TR-ND 597.76/M | XF2M-1815-1A 
20 | 11.1) 14.5] 9.5 |OR719CT-ND 1.25 1.13 1.01}OR719TR-ND 625.50/M | XF2M-2015-1A 
22 | 12.1| 15.5 | 10.5 | OR720CT-ND 1.30 1.18 1.05 |OR720TR-ND 651.00/M | XF2M-2215-1A 
24 | 13.1) 16.5] 11.5 |OR721CT-ND 1.36 1.23 1.09/0R721TR-ND 678.38/M | XF2M-2415-1A 
26 | 14.1) 17.5| 12.5 | OR722CT-ND 1.42 1.28 1.14/0R722TR-ND 708.00/M | XF2M-2615-1A 
30 | 16.1) 19.5] 14.5 | OR723CT-ND 1.52 1.37 1.22}0R723TR-ND 758.63/M | XF2M-3015-1A 
32 | 17.1) 20.5 | 15.5 | OR724CT-ND 1.63 1.47 1.31|0R724TR-ND 815.63/M | XF2M-3215-1A 
33 | 17.6 | 21.0| 16.0 | OR725CT-ND 1.67 1.51 1.34|OR725TR-ND 834.00/M | XF2M-3315-1A 
34 | 18.1) 21.5| 16.5 | OR726CT-ND 1.70 1.54 1.37|OR726TR-ND 850.13/M | XF2M-3415-1A 
35 | 18.6 | 22.0| 17.0 |OR727CT-ND 1.87 1.69 1.50}0R727TR-ND 937.13/M | XF2M-3515-1A 
36 | 19.1 | 22.5 | 17.5 | OR728CT-ND 1.77 1.60 1.42}OR728TR-ND 886.88/M | XF2M-3615-1A 
40 | 21.1) 24.5) 19.5 | OR729CT-ND 1.92 1.73 1.54/OR729TR-ND 957.76/M | XF2M-4015-1A 
42 | 22.1 | 25.5| 20.5 | OR730CT-ND 2.24 2.02 1.80|/0R730TR-ND 1119.26/M | XF2M-4215-1A 


45 | 23.6 | 27.0 | 22.0 |OR731CT-ND 241 1.91 
50 | 26.1 | 29.5 | 24.5 | OR732CT-ND 2.27 2.05 
60 | 31.1 | 34.5| 29.5 |OR777CT-ND NEW!| 2.59 2.34 


1.70} OR731TR-ND 1056.38/M | XF2M-4515-1A 
1.82] OR732TR-ND 1134.00/M | XF2M-5015-1A 
2.08 |OR777TR-ND NEW!) 1295.00/M | XF2M-6015-1AH 


0.5mm-Pitch Rotary Backlock 
FPC Connector - XF2N, XF2R 


SPECIFICATIONS: Rated Current: 0.3A AC/DC Rated Voltage: 50V AC/DC Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
MATERIALS/FINISH: Housing: LCP resin (UL94V-0)/natural Slider: LCP resin (UL 94V-0)/black Contact: Spring copper 
alloy/nickel substrate (1.5m) gold-plated contacts (0.15ym) Hold-down: Spring copper alloy/fused-tin plating (1.5um) 


_\ Pattern 
prohibited Area 
No. Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
of mm Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Omron 
Fig. | Pos.| A B C |Part No. 1 25 50 | Part No. 3,000 Part No. 
1 | 21 [13.8] 11.8} — |OR705CT-ND | 1.79 1.61 1.44 | OR705TR-ND 894.13/M | XF2N21153 
6 | 6.1 | 41 | 2.5 |OR706CT-ND | 1.41 1.27 1.13 |— — |XF2R06154A 
9 | 7.6 | 5.6 | 4.0 |OR707CT-ND | 1.57 1.42 1.26 |OR707TR-ND 786.50/M | XF2R09154A 
2 18 | 12.1} 10.1] 8.5 )OR708CT-ND | 2.06 1.86 1.65 }OR708TR-ND | 1030.25/M | XF2R18154A 
24 | 15.1} 13.1] 11.5 |OR709CT-ND | 2.38 2.15 1.91 |OR709TR-ND | 1192.38/M | XF2R24154A 
34 | 20.1 | 18.1 | 16.5 |OR710CT-ND | 4.50 4.05 3.60 |— —_|XF2R34154A 
40 | 23.1] 21.1] 19.5 |OR711CT-ND | 3.25 2.93 2.61 |OR711TR-ND | 1626.63/M_ | XF2R40154A 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic yew: Connectors 


Panasonic Electric Works 


Constructed for high reliability in various environments, these six connector series will make mobile devices tougher than 
ever. The F4, F4S, P4, P4S, P5K, P5KS, and P5KF employ our unique “TOUGH CONTACT” which has significant ability to 
withstand foreign particles and is highly resistant to shock, making them indispensable to all compact mobile devices. 
Developing products can be more confident by using our Tough Contact connector series. Applications include Compact 
portable devices, Cellular phones, DVC, Digital cameras, or anywhere that board-to-board or board-to-FPC cables are 
required. F4 Series: The lowest profile class among two-piece connectors in the world. Two-piece connectors achieve both 
a 0.4mm pitch and an ultra low profile of 0.9mm high when mated, contributing to further thickness reduction of products. 
Strong resistance to adverse environments. Uitilizes “TOUGH CONTACT” construction for high contact reliability. The 
bellows-type double contact structure provides a high resistance to twisting and shock, ensuring a high contact reliability. 
Ideal for board-to-FPC connection. F4S Series: Space-saving (3.6mm widthwise). The required space is smaller than the 
F4 series (40-contact type): Header - 38% smaller, Socket - 27% smaller. Clips for preventing the solder joints from being 
removed. Highly reliable “TOUGH CONTACT” has strong resistance to adverse environments. The original bellows contact 
has high resistance to drop impact and twisting forces. P4 Series: Narrow pitch connectors for board-to-board and board- 


Fig. 1 — F4 Series (0.4mm rier) 
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Fig. 3 — P4 Series (0.4mm Pitch) 
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Fig. 5 — P5K Series (0.5mm Pitch) 


TOUGH CONTACT 


Highly reliable “TOUGH CONTACT” has 
strong resistance to adverse environments. 


Contacts are formed by bending a thin 
metal sheet. This provides the contact 
parts with adequate spring characteristics 
ensuring greater resistance to twisting forces and drop impacts. 


to-FPC connection. The connector is constructed 
with impact dispersion keys inside the body to 
disperse shocks when dropped. A high level of shock 
resistance is ensured by dispersing impact over the 
four locations where the socket indentations and 
header protrusions are mated together. P4S Series: Space saving when compared to the P4 series with retention fitting: 
Header - 34% smaller, Socket - 38% smaller. This will contribute to the weight and size savings in devices. (Comparison 
made with 30 contacts) P5K and P5KS Series: Narrow pitch connectors for board-to-board connection. Even with the low 
profile, the effective mating length has been extended to ensure that there is some latitude in the mating. Contacts are highly 
resistant to shock caused by dropping and employ the original bellows contact construction. P5KF Series: The header and 
socket have the same dropping shock and torsion resistant construction as the bellows-type contact. The connector is a 
two-piece structure with 0.5mm pitch. Strong resistance to adverse environments. Utilizes construction for high contact 
reliability. Simple locking structure. Superior mating operation with click feel to indicate that mating is complete. 


Fig. 2— F4S Series (0.4mm Pitch) 
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Fig. 4 — P4S Series (0.4mm Pitch) 
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Fig. 7 — P5KF Series (0.5mm Pitch) 


Header Socket Header cai Socket 
Bir | 
2.00 
i 6.00 
i pt" 
1290.75 1250.75 
No. Mated | Dimensions Cut Tape T&Rt No. Mated | Dimensions Cut Tape T&Rt 
of | Height (mm) _| Digi-Key Price Each Pricing | Panasonic of | Height (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Panasonic 
Form |Pos.| (mm) A B | Part No. al 25 100 1,000 | Part No. Form |Pos.| (mm) A B_ | Part No. 1 25 100 1,000 | Part No. 
Fig. 1 — F4 Series Fig. 5 — P5K Series 
10 0.9 4.0 1.6 |255-2526-1-ND| 1.05 .97 74| 623.50 | AXK8L10125BG 30 3.0 10.70} 7.00 |255-2556-1-ND| 3.16 2.91 2.20] 1870.50 | AXK630347YG 
Header 12 0.9 4.4 | 2.0 |255-2525-1-ND) 1.25 1.15 -87) 739.50 | AXK8L12125BG Header 40 3.0 13.20} 9.50 4.21 3.87 2.93] 2494.00 | AXK640347YG 
20 0.9 6.0 | 3.6 |255-2524-1-ND) 2.11 1.94 1.47] 1247.00 | AXK8L20125BG 50 3.0 15.70 | 12.00 4.53 4.17 3.15) 2682.50 | AXK650347YG 
30 0.9 8.0 | 5.6 |255-2523-1-ND| 3.16 2.91 2.20] 1870.50 | AXK8L30125BG 60 3.0 18.20 | 14.50 5.41 4.98  3.76| 3204.50 | AXK660347YG 
10 0.9 4.4 | 1.6 |[255-2532-1-ND| 1.05 97 74| 623.50 | AXK7L10227G 30 3.0 10.70) 7.00 3.16 2.91 2.20] 1870.50 | AXK530147YG 
Socket | 12 0.9 4.8 | 2.0 |255-2531-1-ND} 1.25 1.15 .87| 739.50 |AXK7L12227G Socket | 4° 3.0 13.20 | 9.50 4.21 3.87 2.93) 2494.00 | AXK540147YG 
20 0.9 6.4 | 3.6 |255-2530-1-ND} 2.11 1.94 1.47] 1247.00 | AXK7L20227G 50 3.0 15.70 | 12.00 4.53 4.17 3.15] 2682.50 | AXK550147YG 
30 0.9 8.4 | 5.6 |255-2529-1-ND| 316 291 2.20] 1870.50 | AXK7L30227G 60 3.0 | 18.20] 14.50|255-2571-1-ND| 5.41 4.98 3.76] 3204.50 | AXK560147YG 
Fig. 2 — F4S Series Fig. 6 — P5KS Series 
70 TO 38] 1.6 1255-24064-ND] 147 1.35 1.02] 870.00 |AXT610124 30 ] 4.0 or 7.0 ] 10.70] 7.00 ]255-2547-1-ND] 3.16 291 2.20] 1870.50 |AXK6S30447YG 
12 10 42 | 20 |255-2405-1-ND| 1.74 160 1.21| 1029.50 |AXT612124 30 | 5.0 or 8.0 | 10.70] 7.00 3.16 2.91 2.20] 1870.50 | AXK6S30547YG 
16) 10 50 | 28 |255-2404-1-ND| 221 203 153) 1305.00|AxT616124 30 | 6.0 or 9.0 | 10.70] 7.00 3.16 2.91 2.20] 1870.50 | AXK6S30647YG 
‘i i é : ; ‘ : 40 | 4.0 or 7.0 | 13.20] 9.50 4.21 3.87 2.93] 2494.00 | AXK6S40447YG 
20 1.0 5.8 | 3.6 |255-2403-1-ND| 2.74 2.52 1.91] 1624.00 | AXT620124 40 | 50o0r80 |13.20| 9.50 421 387 293) 2494.00 | AXK6S40547YG 
Header| 24 1.0 6.6 | 4.4 |255-2402-1-ND| 2.99 2.75 2.08] 1769.00 | AXT624124 sors ~ 7 + ; 5 = 
40 | 6.0 0r9.0 | 13.20] 9.50 4.21 3.87 2.93] 2494.00 | AXK6S40647YG 
30 1.0 7.8 | 5.6 |255-2401-1-ND] 3.36 3.09 2.33] 1986.50 | AXT630124 Header 
50 | 4.0 or 7.0 | 15.70] 12.00 4.53 417 3.15] 2682.50 | AXK6S50447YG 
40 1.0 9.8 | 7.6 |255-2400-1-ND| 4.07 3.74 2.83] 2407.00 | AXT640124 
50 | 5.0 or 8.0 | 15.70] 12.00 |255-2540-1-ND) 4.53 4.17 3.15] 2682.50 | AXK6S50547YG 
50 1.0 11.8 | 9.6 |255-2399-1-ND| 5.07 4.66 3.52} 3001.50 | AXT650124 
50 | 6.0 or 9.0 | 15.70] 12.00 |255-2539-1-ND) 4.53 4.17 3.15] 2682.50 | AXK6S50647YG 
60 1.0 13.8 | 11.6 |255-2398-1-ND|_ 6.00 5.52  4.17| 3552.50 | AXT660124 
60 | 4.0 or 7.0 | 18.20 | 14.50 5.41 4.98 3.76 | 3204.50 | AXK6S60447YG 
10 1.0 45 | 16 |2eseisaEND) 1.47 1.35 1.02) 870.00 /AXT510124 60 | 5.0 or 8.0 [18.20] 14.50 5.41 4.98 3.76] 3204.50 |AXK6S60547YG 
42 1.0 49 | 2.0 Boseiiegne) 1.74 1.60 1.21) 1029.50 /AXT512124 60_| 6.0 or 9.0 | 18.20| 14.50 5.41 4.98 _3.76| 3204.50 | AXK6S60647YG 
16 1.0 5.7 | 28 |2Bee2AIGAEND) 2.21 2.03 1.53) 1305.00 | AXT516124 30 |4.0/5.0/6.0|10.70| 7.00 3.16 2.91 2.20] 1870.50 |AXK5S30047YG 
20 1.0 6.5 | 3.6 )255-24121-ND| 2.74 2.52 1.91) 1624.00 | AXT520124 30 |7.0/8.0/9.0| 10.70| 7.00 3.16 2.91 2.20] 1870.50 | AXK5S30347YG 
Socket | 24 1.0 7.3 | 4.4 |255-2411-1-ND| 2.99 2.75 2.08] 1769.00 | AXT524124 40 | 4.0/5.0/6.0 | 13.20| 9.50 4.21 3.87  2.93| 2494.00 | AXK5S40047YG 
30 1.0 8.5 | 5.6 |255-2410-1-ND/ 3.36 3.09 2.33) 1986.50 | AXTS30124 Socket | 40 | 7-9/8.0/9.0 | 13.20] 9.50 4.21 3.87 2.93] 2494.00 | AXK5S40347YG 
40 1.0 10.5 | 7.6 |255-2409-1-ND) 4.07 3.74 2.83] 2407.00 | AXT540124 50_| 4.0/5.0/6.0 | 15.70| 12.00 |255-2560-1-ND| 4.53 4.17 3.15| 2682.50 | AXK5S50047YG 
50 1.0 12.5 | 9.6 |255-2408-1-ND] 5.07 4.66 3.52 3001.50 | AXT550124 50 |7.0/8.0/9.0 | 15.70 | 12.00 |255-2559-1-ND| 4.53 4.17 3.15] 2682.50 | AXK5S50347YG 
60 1.0 14.5 | 11.6 |255-2407-1-ND| 6.00 5.52 __ 4.17] 3552.50 | AXT560124 60 | 4.0/5.0/6.0 | 18.20] 14.50 |255-2558-1-ND/ 5.41 4.98 3.76| 3204.50 | AXK5S60047YG 
Fig. 3 — P4 Series 60_|7.0/8.0/9.0 | 18.20 | 14.50 |255-2557-1-ND| 5.41 4.98 3.76 | 3204.50 | AXK5S60347YG 
24 15 5.9 | 4.4 |255-2528-1-ND| 2.52 2.32 1.76] 1493.50 | AXK824145WG Fig. 7 — P5KF Series 
Header) 40 15 9.1 7.6 |255-2527-1-ND| 4.21 3.87 2.93] 2494.00 | AXK840145WG 24 | 1.5 0r2.0 | 9.00 | 5.50 |255-2552-1-ND| 2.52 2.32 1.76] 1493.50 | AXK6F24347YG 
50 15 11.1 | 9.6 |255-2522-1-ND|_ 4.53 4.17 3.15 | 2682.50 | AXK850145WG 24 2.5 9.00 | 5.50 2.52 2.32 1.76] 1493.50 | AXK6F24547YG 
24 15 7A 4.4 |255-2535-1-ND| 2.52 2.32 1.76| 1493.50 | AXK724147G Header] 30 | 1.5 or 2.0 | 10.50] 7.00 3.16 2.91 2.20] 1870.50 | AXK6F30347YG 
Socket} 40 15 10.3 | 7.6 |255-2534-1-ND| 4.21 3.87 2.93] 2494.00 | AXK740147G 30 2.5 10.50} 7.00 3.16 2.91 2.20] 1870.50 | AXK6F30547YG 
50 45 12.3 | 9.6 |255-2533-1-ND| 4.53 4.17 3.15| 2682.50 | AXK750147G 40 | 1.5 or 2.0 | 13.00| 9.50 4.21 3.87 2.93] 2494.00 | AXK6F40347YG 
Fig. 4 — P4S Series 24 15 9.00 | 5.50 2.52 2.32 1.76] 1493.50 | AXK5F24347YG 
10 15 3.9 1.6 |255-2518-1-ND|] 1.05 97 74] 623.50 | AXT410124 24 | 2.00r2.5 | 9.00 | 5.50 2.52 2.32 1.76] 1493.50 | AXK5F24547YG 
Header| 16 15 5.1 | 2.8 )255-2517-1-ND| 1.69 1.56 1.18] 1000.50 | AXT416124 Socket | 3° 1.5 10.50) 7.00 3.16 2.91 2.20] 1870.50 | AXK5F30347YG 
20 1.5 5.9 | 3.6 |255-2516-1-ND| 2.11 1.94  1.47| 1247.00 | AXT420124 30 | 2.0 0r2.5 | 10.50] 7.00 |255-2567-1-ND| 3.16 2.91 2.20) 1870.50 | AXK5F30547YG 
10 15 4.7 | 1.6 1255-2521-1-ND|1.59.1.471.11) 942.50 AXT310124 40 1.5 | 13.00] 9.50 |255-2566-1-ND| 4.21 3.87 2.93| 2494.00 | AXK5F40347YG 
Socket| 16 15 5.9 | 28 |255-2520-1-ND| 2.38 219 1.65| 1406.50 |AXT316124 40_| 2.0 or 2.5 [13.00] 9.50 [255-2565-1-ND| 4.21 3.87 _ 2.93] 2494.00 [AXK5F40547YG 
20 1.5 6.7 | 3.6 [255-2519-1-ND| 2.89 2.66 2.01| 1711.00 |AXT320124 + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
v Features: * Superior EMI resistance and terminal coplanarity achieved by the double- contact: Copper alloy; Contact portion: Ni plating on base, PdNi plating + Au flash 
NEW! Sockets for SD RoHS) sided metal shell * The structures of the card detection and write protection switches _ plating; Soldering portion: Ni plating on base, Au plating on surface « Retention solder 
prevent the card thickness from affecting the detection accuracy * Equipped with the tab material: Stainless 
Memory Card (R Type) 2) card jump-out prevention function existence Specifications: * Insertion and removal _ steel; Soldering portion: Ni 0 
life: 10,000 times » Ambient Temperature: -25°C ~ 90°C Material: * Detection _ strike, partial Au plating SDIO ground tab 
contact supported 
7 rts SDIO 
Mounting Standoff _| Digi-Key Cut Tape Price Each Panasonic (supports ) 
Eject Type Type Height (mm) | Part No. 1 25 100 Part No. IN 
Standard 0 255-2576-ND 6.03 5.54 4.19 AXA2R73061T Card detection as 
Bicepusk Standard 1.5 255-2575-ND 6.03, 5.54 4.19 AXA2R73361T and wire protect 
Reverse 0 255-2578-ND 6.03 5.54 4.19 AXA2R63031T switches 
Reverse 1.5 255-2577-ND 6.03 5.54 4.19 AXA2R63361T. 


Digi@Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Di 


eel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


~Z SFYL-U and SFY Series 


The SFY and SFYL-U Series are 0.30 mm (0.012 in) pitch cable to board connectors 
with ultra low profiles. The series adopt the Surface Mount Technology (SMT) and 
Zero Insertion Force (ZIF) or Low Insertion Force (LIF) mechanism, which enables 
easier cable insertion. These are suitable for high density design of consumer 
equipment, especially CD-ROM Drive, Digital Still Camera (DSC), Digital Video 
Camera (DVC) and Mobile Phone. 

Features: 

* Ultra low profile design provides a body height of 0.047 in. (1.2mm) for SFYL-U 
Series and 0.079 in. (2.0mm) for SFY Series * Easy handling cable insertion 


0.30mm (0.012”) FFC-FPC Connectors 


by actuator driven » High cable retention force » Design against solder and flux 


wicking 
Materials: 


¢ Housing/Actuator: Glass reinforced high temperature thermoplastic (UL 94V-0) 
¢ Color: Housing: White; Actuator: Black * Contact: Copper Alloy 


Mechanical and Electrical Performance: 
© Durability (Actuator Operation): 10 cycle maximum 


AC 200V ¢ Current Rating: AC/DC 0.2A 


* Temperature Range: 
-25°C ~ 85°C * Insulation Resistance: 50MQ minimum ¢ Withstanding Voltage: 


No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Pos. A B Cc D Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
SFYL-U Series — Upper Contact Location 
39 0.146 (3.70) | 0.425 (10.80) | 0.551 (14.00) | 0.047 (1.2) |609-1230-1-ND 1.64 -89 .78 = = — |10017251-392240ELF 
NEW! SFY Series — ZIF Connector NEW! 
67 0.205 (5.2) 0.780 (19.8) 0.890 (22.6) 0.079 (2.0) |609-3440-1-ND 4.97 4.01 2.65 609-3440-2-ND 2,000 2245.18/M | 62789-671111ALF 


0.50mm (0.020”) FFC-FPC Connectors 


SMT/ZIF Type 


The Gas-Tight, High Pressure (GTH) contact system ensures a 
low cost connection with reliability equal to gold plating. The Zero 
Insertion Force (ZIF) connection allows an increased number of 
mating cycles with minimal wear. The ZIF pre-holding process 
provides a stable and reliable mating operation. The slider ensures 
maximum cable retention with a minimum size. Fork shaped 
contacts mean stable and low contact resistance. The cable lock 
option provides cable strain relief as well as full retention of cable. 


62674 Series: 


62684 Series: 


* Current Rating: 0.5A AC/DC * Voltage Rating: 50V AC/DC 


* Housing: Resin, Glass Reinforced, UL 94V-0, Black 
Resin, Glass Reinforced, UL 94V-0, Brown * Contact: Phosphor 
Bronze. Tin Alloy Plated 


* Housing: Glass Filled Thermoplastic, UL 94V-0, Beige * Slider: 
Glass Filled Thermoplastic, UL 94V-0, Black * Contact: Phosphor 


Bronze, Tin Alloy Plated 


Specifications: * Contact Resistance: 30mQ maximum; 50mQ 
maximum for 10085901-6015ELF » Insulation Resistance: 100MQ 
minimum; 50MQ minimum for 10085901-6015ELF Durability 
(Mating Cycles): 20 Cycles * Temperature Range: -55°C ~ 85°C 


SFV Series: 


* Housing: Polyamide Resin, Glass Reinforced, UL 94V-0, Black 
* Slider: PPS Resin, Glass Reinforced, UL 94V-0, Brown (with 
cable-lock: Black) * Contact: Phosphor Bronze, Tin Alloy Plated 


* Slider: 


No. of | Contact Dimension - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Fig.| Pos. |Location A B c D Part No. i 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
SFV-S Series — Top Entry without Cable Lock (Gold Plated) 
8 — 0.335 (8.50) | 0.138 (3.50) = = 609-1204-1-ND -90 45 -38 | 609-1204-2-ND 1,000 310.00 | 62674-081121ALF 
12 = 0.413 (10.50) | 0.217 (5.50) = = 609-1205-1-ND 97 51 -43 |609-1205-2-ND 1,000 349.99 | 62674-121121ALF 
20 _ 0.571 (14.50) | 0.374 (9.50) = = 609-1207-1-ND 411 61 -52 |609-1207-2-ND 1,000 423.50 |62674-201121ALF 
21 = 0.591 (15.00) | 0.394 (10.00) = = 609-1208-1-ND 1.11 61 -52 |609-1208-2-ND 1,000 423.05 |62674-211121ALF 
1 24 = 0.650 (16.50) | 0.453 (11.50) _ _ 609-1210-1-ND 1.36 -70 -59 | 609-1210-2-ND 1,000 483.52 | 62674-241121ALF 
25 = 0.669 (17.0) | 0.472 (12.0) = = 609-1211-1-ND NEW! 1.07 54 46 |609-1211-2-ND NEW! 1,000 475.08 | 62674-251121ALF 
26 = 0.689 (17.50) | 0.492 (12.50) = = 609-1212-1-ND 1.38 71 .60 |609-1212-2-ND 1,000 472.05 | 62674-261121ALF 
30 = 0.768 (19.50) | 0.571 (14.50) = _ 609-1213-1-ND 1.56 80 .68 | 609-1213-2-ND 1,000 549.63 | 62674-301121ALF 
32 = 0.807 (20.50) | 0.610 (15.50) = = 609-1214-1-ND 1.66 87 .74 |609-1214-2-ND 1,000 598.92 |62674-321121ALF 
33 = 0.827 (21.00) | 0.630 (16.00) = = 609-1215-1-ND 1.65 88 -74  |609-1215-2-ND 1,000 580.80 | 62674-331121ALF 
OPU Series — Side Entry without Cable Lock (Gold Plated) 
40 Lower | 0.957 (24.30) | 0.768 (19.50) | 0.079 (2.00) | 0.197 (5.00) |609-1195-1-ND 1.14 57 49 |609-1195-2-ND 2,000 379.80/M |62684-401100ALF 
45 Lower | 1.055 (26.80) | 0.866 (22.00) | 0.079 (2.00) | 0.197 (5.00) |609-1196-1-ND 1.27 -70 -59 | 609-1196-2-ND 2,000 460.23/M |62684-451100ALF 
50 Lower | 0.957 (24.30) | 0.965 (24.50) | 0.079 (2.00) | 0.197 (5.00) |609-1197-1-ND 1.19 64 .54 |609-1197-2-ND 2,000 420.30/M | 62684-501100ALF 
32 Upper | 0.799 (20.30) | 0.610 (15.50) | 0.079 (2.00) | 0.197 (5.00) |609-1198-1-ND 95 48 40 |609-1198-2-ND 2,000 315.15/M | 62684-322100ALF 
2 34 Upper | 0.839 (21.30) | 0.650 (16.50) | 0.079 (2.00) | 0.197 (5.00) |609-1199-1-ND .99 51 44 |609-1199-2-ND 2,000 331.35/M |62684-342100ALF 
40 Upper | 0.957 (24.30) | 0.768 (19.50) | 0.079 (2.00) | 0.197 (5.00) |609-1200-1-ND 1.24 69 -58 | 609-1200-2-ND 2,000 450.08/M | 62684-402100ALF 
45 Upper | 1.055 (26.80) | 1.055 (26.80) | 0.079 (2.00) | 0.197 (5.00) |609-1201-1-ND 1.09 56 .48 | 609-1201-2-ND 2,000 372.45/M | 62684-452100ALF 
50 Upper 1.154 (29.3) | 0.965 (24.50) | 0.079 (2.00) | 0.197 (5.00) |609-1202-1-ND 1.43 79 .67 | 609-1202-2-ND 2,000 519.39/M |62684-502100ALF 
55 Upper 1.252 (31.8) | 1.063 (27.00) | 0.079 (2.00) | 0.197 (5.00) |609-2840-1-ND 97 52 .47 |609-2840-2-ND 2,000 324.05/M | 62684-5521NOALF 
SFV-R Series — Side Entry, Lower Contact Location without Cable Lock 
4 Lower 0.295 (7.50) | 0.059 (1.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1846-1-ND 91 A7 .40 | 609-1846-2-ND 3,000 214.60/M | SFV4R-1STE1LF 
5 Lower 0.315 (8.00) | 0.079 (2.00) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1848-1-ND 97 50 .43 |609-1848-2-ND NEW! 3,000 302.82/M | SFV5R-1STE1LF 
6 Lower 0.335 (8.50) | 0.098 (2.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1850-1-ND 1.20 67 -56 |609-1850-2-ND NEW! 3,000 420.98/M | SFV6R-1STE1LF 
10 Lower | 0.413 (10.50) | 0.177 (4.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1856-1-ND 1.38 75 .64 | 609-1856-2-ND 3,000 494.34/M | SFV10R-1STE1LF 
12 Lower | 0.453 (11.50) | 0.217 (5.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1858-1-ND 1.03 57 -48 | 609-1858-2-ND NEW! 3,000 360.08/M | SFV12R-1STE1LF 
14 Lower | 0.492 (12.50) | 0.256 (6.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1860-1-ND 1.07 59 -50 | 609-1860-2-ND 3,000 380.76/M | SFV14R-1STE1LF 
2 15 Lower | 0.512 (13.00) | 0.276 (7.00) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1862-1-ND 1.09 60 51 609-1862-2-ND 3,000 386.75/M | SFV15R-1STE1LF 
16 Lower | 0.531 (13.50) | 0.295 (7.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1864-1-ND 1.08 -60 -50 | 609-1864-2-ND 3,000 384.18/M | SFV16R-1STE1LF 
18 Lower | 0.571 (14.50) | 0.335 (8.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1866-1-ND 1.65 -90 -79 |609-1866-2-ND NEW! 3,000 602.24/M | SFV18R-1STE1LF 
20 Lower | 0.610 (15.50) | 0.374 (9.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1868-1-ND 1.81 1.01 .89 | 609-1868-2-ND NEW! 3,000 679.32/M | SFV20R-1STE1LF 
24 Lower | 0.689 (17.50) | 0.453 (11.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1875-1-ND 1.80 1.01 .88 | 609-1875-2-ND NEW! 3,000 676.62/M | SFV24R-1STE1LF 
26 Lower | 0.728 (18.50) | 0.492 (12.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1877-1-ND 83 A6 -39 | 609-1877-2-ND 3,000 295.69/M | SFV26R-1STE1LF 
28 Lower | 0.768 (19.50) | 0.531 (13.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1879-1-ND 1.41 78 .67 | 609-1879-2-ND 3,000 518.42/M | SFV28R-1STE1LF 
30 Lower | 0.807 (20.50) | 0.571 (14.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1881-1-ND 1.47 81 .69 | 609-1881-2-ND 6,000 524.12/M | SFV30R-1STE1LF 
SFV-R Series — Side Entry, Upper Contact Location without Cable Lock 
4 Upper 0.295 (7.50) | 0.059 (1.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1847-1-ND 91 47 -40 | 609-1847-2-ND 3,000 214.60/M | SFV4R-2STE1LF 
5 Upper 0.315 (8.00) | 0.079 (2.00) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1849-1-ND 1.07 -60 -50 | 609-1849-2-ND 3,000 382.33/M | SFV5R-2STE1LF 
6 Upper 0.335 (8.50) | 0.098 (2.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1851-1-ND 1.47 83 71 609-1851-2-ND 3,000 547.40/M | SFV6R-2STE1LF 
8 Upper 0.374 (9.50) | 0.138 (3.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1855-1-ND 86 43 -36 | 609-1855-2-ND 3,000 264.92/M | SFV8R-2STE1LF 
2 10 Upper | 0.413 (10.50) | 0.177 (4.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1857-1-ND 77 40 -34 | 609-1857-2-ND 3,000 253.75/M | SFV10R-2STE1LF 
12 Upper | 0.453 (11.50) | 0.217 (5.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1859-1-ND 1.03 57 -48 | 609-1859-2-ND NEW! 3,000 360.08/M | SFV12R-2STE1LF 
14 Upper | 0.492 (12.50) | 0.256 (6.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1861-1-ND 1.07 59 -50 |609-1861-2-ND NEW! 3,000 374.08/M | SFV14R-2STE1LF 
15 Upper | 0.512 (13.00) | 0.276 (7.00) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1863-1-ND 1.28 69 -59 | 609-1863-2-ND 3,000 466.98/M | SFV15R-2STE1LF 
18 Upper | 0.571 (14.50) | 0.335 (8.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1867-1-ND 1.14 63 .53 |609-1867-2-ND 3,000 404.85/M | SFV18R-2STE1LF 
(Continued) 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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FC}, 0.50mm (0.020”) FFC-FPC Connectors 


Reel” 


~Z — SMT/ZIF Type (Cont) 
No. of | Contact Dimension - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Fig.| Pos. |Location A B c D Part No. i] 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 

20 Upper | 0.610 (15.50) | 0.374 (9.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1869-1-ND 1.53 86 .74  |609-1869-2-ND 3,000 570.64/M | SFV20R-2STE1LF 
22 Upper | 0.650 (16.50) | 0.413 (10.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1874-1-ND 1.38 77 .66 | 609-1874-2-ND 3,000 517.30/M | SFV22R-2STE1LF 

2 24 Upper | 0.689 (17.50) | 0.453 (11.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1876-1-ND 1.41 77 .66 |609-1876-2-ND NEW! 3,000 497.75/M | SFV24R-2STE1LF 
26 Upper | 0.728 (18.50) | 0.492 (12.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1878-1-ND 1.33 74 .62 |609-1878-2-ND 3,000 473.25/M | SFV26R-2STE1LF 
28 Upper | 0.768 (19.50) | 0.531 (13.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1880-1-ND 1.41 .78 .66 | 609-1880-2-ND NEW! 3,000 484.69/M | SFV28R-2STE1LF 
30 Upper | 0.807 (20.50) | 0.571 (14.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1882-1-ND 2.02 1:19 1.03 | 609-1882-2-ND NEW! 3,000 788.11/M | SFV30R-2STE1LF 

SFV Series — Side Entry with Cable-Lock 
2 20 Upper | 0.610 (15.50) | 0.374 (9.50) | 0.071 (1.80) | 0.165 (4.20) |609-1870-1-ND 1.23 68 .58 | 609-1870-2-ND 3,000 439.76/M | SFV20R-4STE1LF 
Side Entry 

10 Lower 0.295 (7.50) | 0.177 (4.50) | 0.047 (1.20) | 0.134 (3.40) |609-1234-1-ND 1.04 52 44 |609-1234-2-ND 4,500 320.63/M | 10051922-1010ELF 
12 Lower 0.335 (8.50) | 0.217 (5.50) | 0.047 (1.20) | 0.134 (3.40) |609-1236-1-ND 86 45 .38 | 609-1236-2-ND 4,500 273.60/M | 10051922-1210ELF 
14 Lower 0.374 (9.50) | 0.256 (6.50) | 0.047 (1.20) | 0.134 (3.40) |609-1237-1-ND 88 45 .39 | 609-1237-2-ND 4,500 277.88/M | 10051922-1410ELF 

2 15 Lower | 0.394 (10.00) | 0.276 (7.00) | 0.047 (1.20) | 0.134 (3.40) |609-1238-1-ND .95 48 40 |609-1238-2-ND 4,500 299.26/M | 10051922-1510ELF 
24 Lower | 0.571 (14.50) | 0.453 (11.50) | 0.047 (1.20) | 0.134 (3.40) |609-1241-1-ND 1.16 62 52 |609-1241-2-ND 4,500 380.80/M | 10051922-2410ELF 
30 Lower | 0.689 (17.50) | 0.571 (14.50) | 0.047 (1.20) | 0.134 (3.40) |609-1244-1-ND 1.30 72 61 609-1244-2-ND 4,500 455.00/M | 10051922-3010ELF 
57 Lower | 1.220 (31.00) | 1.102 (28.00) | 0.047 (1.20) | 0.134 (3.40) |609-1233-1-ND 2.79 1.51 1.32 [= = — | 10042867-57MB10ELF 
60 Lower 1.346 (34.2) | 1.161 (29.5) 0.091 (2.3) 0.177 (4.5) |609-3439-1-ND NEW! 1.61 87 -76 | 609-3439-2-ND NEW! 3,000 607.60/M | 10085901-6015ELF 


0.80mm (0.031”) FFC-FPC Connectors 
SMT/ZIF Type 


The Gas-Tight, High Pressure (GTH) contact system ensures a low cost connection with reliability equal to gold plating. The Zero Insertion Force (ZIF) connection allows an increased 
number of mating cycles with minimal wear. The ZIF pre-holding process provides a stable and reliable mating operation. The slider ensures maximum cable retention with a minimum 
size. Fork shaped contacts mean stable and low contact resistance. The cable lock option provides cable strain relief as well as full retention of cable. 


Specifications: * Housing Material: Glass Reinforced PPS, UL 94V-0 ¢ Contact Material: Phosphor Bronze, Matte pure Tin plated * Contact Resistance: 30MQ maximum » Insulation 
Resistance: 500MQ minimum » Durability (Mating Cycles): 20 Cycles * Temperature Range: -55°C ~ 85°C * Current Rating: 0.5A AC/DC * Voltage Rating: 100V AC/DC 


Digi@Reel’” 


Cut Tape Tape and Reel 
No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing FCI 
Positions A B Part No. 1 25 100 Part No. 2,000 Part No. 
6 0.402 (10.20) 0.157 (4.00) 609-1171-1-ND 1.04 58 49 609-1171-2-ND 377.58/M SFR6R-1STE1LF 
8 0.465 (11.80) 0.220 (5.60) 609-1172-1-ND 1.09 -60 51 609-1172-2-ND 395.27/M SFR8R-1STE1LF 
10 0.528 (13.40) 0.283 (7.20) 609-1173-1-ND 117 65 55 609-1173-2-ND 423.55/M SFR10R-1STE1LF 
12 0.591(15.00) 0.346 (8.80) 609-1174-1-ND 1.22 69 57 609-1174-2-ND 453.56/M SFR12R-1STE1LF 
24 0.969 (24.60) 0.724 (18.40) 609-1180-1-ND 1.64 89 78 609-1180-2-ND 631.42/M SFR24R-1STE1LF 
28 1.094 (27.80) 0.850 (21.60) 609-1182-1-ND 1.76 -98 .86 609-1182-2-ND 695.97/M SFR28R-1STE1LF 
30 1.157 (29.40) 0.913 (23.20) 609-1183-1-ND 1.97 1.06 91 609-1183-2-ND 731.38/M SFR30R-1STE1LF 


1.00mm (0.039”) FFC-FPC Connectors 


The Gas-Tight, High pressure (GTH) contact system ensures a low cost connection with reliability equal to 
gold plating. The Zero Insertion Force connection allows an increased number of mating cycles with minimal 
wear. The ZIF pre-holding process allows a stable and reliable mating operation. The Low Insertion Force 
(LIF) contacts positioning provides a reliable and easy mating operation. The slider ensures maximum cable 
retention with a minimum size. Fork shaped contacts mean stable and low contact resistance. Kinked solder 
tails provide added PCB retention. 

Specifications: * Current Rating: 1A AC/DC * Voltage Rating: 100V AC/DC »* Contact Resistance: 30mQ 
maximum »* Insulation Resistance: 500MQ minimum » Durability (Mating Cycles): ZIF - 20 cycles, LIF - 30 
cycles * Temperature Range: -55°C ~ 85°C. 


Digi@Reel” 


SLW Series: * Housing: Nylon, Glass Reinforced, UL94V-0, Black »* Slider: Nylon, Glass Reinforced, UL94V-0, 
Black * Contact: Phosphor Bronze, Tin Alloy Plated 

HLW Series: * Housing: PBT, Glass Reinforced, UL94V-0, Black * Contact: Phosphor Bronze, Tin Alloy Plated 
HFW Series: * Housing: Polyamide 6T, Glass Reinforced, UL94V-0, Black * Contact: Phosphor Bronze, Tin 
Alloy Plated 

SFW Series: * Housing: For Right Angle Version: PPS, Glass Reinforced, UL94V-0 For FPC/FCC: Housing 
Color: Brown (with cable-lock: Black) Slider Color: Black (with cable-lock: Brown) For Vertical Version: Heat- 
Resisting Resin, Glass Reinforced, UL94V-0 Housing Color: Brown Slider Color: Black * Contact: Phosphor 
Bronze, Tin Alloy Plated 


No. of Dimension - Inch (mm). Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel FCI 
Fig. Positions A B Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
SLW Series — Top Entry PC Mount ZIF 

4 0.402 (10.20) 0.205 (5.20) 609-1929-NDt 55 6.69 21.42 = = — |SLW4S-1C7LF 
5 0.441 (11.20) 0.244 (6.20) 609-1931-NDt 83 8.52 27.26 = = — |SLW5S-1C7LF 
6 0.480 (12.20) 0.283 (7.20) 609-1933-NDt 68 7.03 22.50 = _ — |SLW6S-1C7LF 
8 0.559 (14.20) 0.362 (9.20) 609-1935-NDt 58 7.06 22.58 = _ — |SLW8S-1C7LF 

1 10 0.638 (16.20) 0.441 (11.20) 609-1937-NDt 63 7.81 25.00 = — —_|SLW10S-1C7LF 
12 0.717 (18.20) 0.520 (13.20) 609-1939-NDt 1.19 16.34 54.95 = = — |SLW12S-1C7LF 
14 0.795 (20.20) 0.598 (15.20) 609-1941-NDt 72 8.77 29.24 = = — |SLW14S-1C7LF 
15 0.835 (21.20) 0.638 (16.20) 609-1943-NDt 1.35 18.13 62.15 = = — |SLW15S-1C7LF 
16 0.874 (22.20) 0.677 (17.20) 609-1945-NDt 1.33 17.87 61.25 = = — |SLW16S-1C7LF 
18 0.953 (24.20) 0.756 (19.20) 609-1947-NDt 1.01 10.38 35.20 = = —_ |SLW18S-1C7LF 

+ Bulk (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FCi, 1.00mm (0.039”) FFC-FPC Connectors (cont, DaiDree’ (Os | 


—— 
No. of Dimension - Inch (mm). Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel FCI 
Fig. Positions A B Part No. a 25 100 Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
20 1.031 (26.20) 0.835 (21.20) 609-1949-NDt 1.02 13.38 45.18 = = — |SLW20S-1C7LF 
22 1.110 (28.20) 0.913 (23.20) 609-1951-NDt 78 9.78 31.79 = — — |SLW22S-1C7LF 
1 24 1.189 (30.20) 0.992 (25.20) 609-1953-NDt 2.16 21.58 73.98 = = — |SLW24S-1C7LF 
26 1.268 (32.20) 1.071 (27.20) 609-1955-NDt 87 10.21 33.19 = a — |SLW26S-1C7LF 
28 1.346 (34.20) 1.150 (29.20) 609-1957-NDt 64 7.97 25.50 = = —_|SLW28S-1C7LF 
30 1.425 (36.20) 1.228 (31.20) 609-1959-NDt 1.10 15.16 51.00 = = —_|SLW30S-1C7LF 
HLW Series — Top Entry PC Mount LIF 
4 0.260 (6.60) 0.118 (3.00) 609-1815-NDt 23 2.54 7.83 = a — |HLW4S-2C7LF 
5 0.300 (7.60) 0.157 (4.00) 609-1817-NDt 25 2.71 8.40 = = — |HLW5S-2C7LF 
6 0.339 (8.60) 0.197 (5.00) 609-1819-NDt 26 2.81 8.71 = = — |HLW6S-2C7LF 
8 0.417 (10.60) 0.276 (7.00) 609-1821-NDt -30 3.29 10.07 = = — |HLW8S-2C7LF 
10 0.496 (12.60) 0.354 (9.00) 609-1823-NDt 27 2.91 9.00 = = —_|HLW10S-2C7LF 
12 0.575 (14.60) 0.433 (11.00) 609-1825-NDt 46 5.49 17.89 = a — |HLW12S-2C7LF 
14 0.654 (16.60) 0.512 (13.00) 609-1827-NDt 29 3.38 10.35 = = — |HLW14S-2C7LF 
2 15 0.693 (17.60) 0.551 (14.00) 609-1829-NDt 34 3.94 12.67 = = — |HLW15S-2C7LF 
16 0.732 (18.60) 0.591 (15.00) 609-1831-NDt 35 4.03 12.94 = = — |HLW16S-2C7LF 
18 0.811 (20.60) 0.670 (17.00) 609-1833-NDt 37 4.29 13.49 = = —_|HLW18S-2C7LF 
20 0.890 (22.60) 0.748 (19.00) 609-1835-NDt 38 4.38 13.75 = = — |HLW20S-2C7LF 
22 0.969 (24.60) 0.827 (21.00) 609-1837-NDt 38 4.55 14.30 = = — |HLW22S-2C7LF 
24 1.047 (26.60) 0.906 (23.00) 609-1839-NDt 39 4.64 14.59 = = — |HLW24S-2C7LF 
26 1.126 (28.60) 0.984 (25.00) 609-1841-NDt At 4.90 15.69 = _ — |HLW26S-2C7LF 
28 1.205 (30.60) 1.063 (27.00) 609-1843-NDt 42 5.07 16.24 = = —_|HLW28S-2C7LF 
30 1.283 (32.60) 1.142 (29.00) 609-1845-NDt 42 5.07 16.24 = = —_|HLW30S-2C7LF 
SLW Series — Side Entry PC Mount ZIF 
4 0.402 (10.20) 0.205 (5.20) 609-1928-NDt 52 6.10 19.70 = = — |SLW4R-1C7LF 
5 0.441 (11.20) 0.244 (6.20) 609-1930-NDt At 4.90 15.69 = a — |SLW5R-1C7LF 
6 0.480 (12.20) 0.283 (7.20) 609-1932-NDt At 4.90 15.69 = = — |SLW6R-1C7LF 
8 0.559 (14.20) 0.362 (9.20) 609-1934-NDt 55 6.72 21.50 = = — |SLW8R-1C7LF 
10 0.638 (16.20) 0.441 (11.20) 609-1936-NDt 61 7.45 23.84 = = —_|SLW10R-1C7LF 
12 0.717 (18.20) 0.520 (13.20) 609-1938-NDt 1.20 16.46 55.35 = _ — |SLW12R-1C7LF 
14 0.795 (20.20) 0.598 (15.20) 609-1940-NDt 82 10.07 34.16 = = — |SLW14R-1C7LF 
3 15 0.835 (21.20) 0.638 (16.20) 609-1942-NDt 71 8.52 28.40 = = — |SLW15R-1C7LF 
16 0.874 (22.20) 0.677 (17.20) 609-1944-NDt 74 9.02 30.06 = = — |SLW16R-1C7LF 
18 0.953 (24.20) 0.756 (19.20) 609-1946-NDt 83 10.18 34.53 = = —_|SLW18R-1C7LF 
20 1.031 (26.20) 0.835 (21.20) 609-1948-NDt 78 9.76 31.73 = = — |SLW20R-1C7LF 
22 1.110 (28.20) 0.913 (23.20) 609-1950-NDt 84 10.64 34.57 = = — |SLW22R-1C7LF 
24 1.189 (30.20) 0.992 (25.20) 609-1952-NDt 85 10.43 35.37 = — — |SLW24R-1C7LF 
26 1.268 (32.20) 1.071 (27.20) 609-1954-NDt 87 10.93 37.07 = = — |SLW26R-1C7LF 
28 1.346 (34.20) 1.150 (29.20) 609-1956-NDt -69 8.25 27.50 = = —_|SLW28R-1C7LF 
30 1.425 (36.20) 1.228 (31.20) 609-1958-NDt 1.05 13.69 47.29 = = —_|SLW30R-1C7LF 
NEW! SLW-R Series — Side Entry CIC ZIF NEW! 
3 5 0.441 (11.20) 0.244 (6.20) 609-3451-NDt At 4.90 15.69 = — — |SLW5R-5C7LF 
8 0.559 (14.20) 0.362 (9.20) 609-3453-NDt 43 5.15 16.79 = = —_|SLW8R-5C7LF 
NEW! SLW-S Series — Top Entry CIC ZIF NEW! 
3 5 0.441 (11.20) 0.244 (6.20) 609-3452-NDt 44 5.23 17.05 = = — |SLW5S-5C7LF 
8 0.559 (14.20) 0.362 (9.20) 609-3454-NDt 51 6.34 20.48 = = —_|SLW8S-5C7LF 
HLW Series — Side Entry PC Mount LIF 
4 0.260 (6.60) 0.118 (3.00) 609-1814-NDt 20 2.27 6.88 = = — |HLW4R-2C7LF 
5 0.300 (7.60) 0.157 (4.00) 609-1816-NDt 25 2.70 8.11 = = — |HLW5R-2C7LF 
6 0.339 (8.60) 0.197 (5.00) 609-1818-NDt 25 2.71 8.40 = i — |HLW6R-2C7LF 
8 0.417 (10.60) 0.276 (7.00) 609-1820-NDt .27 3.00 9.60 = = — |HLW8R-2C7LF 
10 0.496 (12.60) 0.354 (9.00) 609-1822-NDt 27 2.91 9.00 = = —_|HLW10R-2C7LF 
12 0.575 (14.60) 0.433 (11.00) 609-1824-NDt 30 3.24 10.65 = = — |HLW12R-2C7LF 
14 0.654 (16.60) 0.512 (13.00) 609-1826-NDt 31 3.50 11.25 = — — |HLW14R-2C7LF 
4 15 0.693 (17.60) 0.551 (14.00) 609-1828-NDt 57 7.01 22.42 = = — |HLW15R-2C7LF 
16 0.732 (18.60) 0.591 (15.00) 609-1830-NDt 34 3.85 12.38 = rt — |HLW16R-2C7LF 
18 0.811 (20.60) 0.670 (17.00) 609-1832-NDt 35 4.03 12.94 = = —_|HLW18R-2C7LF 
20 0.890 (22.60) 0.748 (19.00) 609-1834-NDt 37 4.29 13.49 = = — |HLW20R-2C7LF 
22 0.969 (24.60) 0.827 (21.00) 609-1836-NDt 38 4.47 14.04 = = — |HLW22R-2C7LF 
24 1.047 (26.60) 0.906 (23.00) 609-1838-NDt 38 4.55 14.30 = _— — |HLW24R-2C7LF 
26 1.126 (28.60) 0.984 (25.00) 609-1840-NDt At 4.82 15.14 = = — |HLW26R-2C7LF 
28 1.205 (30.60) 1.063 (27.00) 609-1842-NDt At 4.90 15.69 = = —_ |HLW28R-2C7LF 
30 1.283 (32.60) 1.142 (29.00) 609-1844-NDt 42 4.98 15.95 = = —_|HLW30R-2C7LF 
HFW Series — Top Entry SMT Non-ZIF 
4 0.276 (7.00) 0.118 (3.00) 609-1105-1-ND 42 5.25 16.97 609-1105-2-ND 1,000 133.32 |HFW4S-2STE1LF 
5 0.315 (8.00) 0.157 (4.00) 609-1106-1-ND -70 8.80 28.16 609-1106-2-ND 1,000 232.32 |HFW5S-2STE1LF 
6 0.354 (9.00) 0.197 (5.00) 609-1107-1-ND 42 5.25 16.97 609-1107-2-ND 1,000 169.68 |HFW6S-2STE1LF 
7 0.394 (10.00) 0.236 (6.00) 609-1108-1-ND 58 7.07 22.62 609-1108-2-ND 1,000 184.35 |HFW7S-2STE1LF 
9 0.472 (12.00) 0.315 (8.00) 609-1110-1-ND 38 4.71 15.08 609-1110-2-ND 1,000 122.90 |HFW9S-2STE1LF 
10 0.512 (13.00) 0.354 (9.00) 609-1111-1-ND 79 9.99 32.47 609-1111-2-ND 1,000 266.40 |HFW10S-2STE1LF 
1 0.551 (14.00) 0.394 (10.00) 609-1112-1-ND 68 8.33 26.64 = = — |HFW11S-2STE1LF 
12 0.591 (15.00) 0.433 (11.00) 609-1113-1-ND 83 10.16 34.46 609-1113-2-ND 1,000 282.72 |HFW12S-2STE1LF 
5 13 0.630 (16.00) 0.472 (12.00) 609-1114-1-ND 60 7.41 23.70 609-1114-2-ND 1,000 193.16 |HFW13S-2STE1LF 
14 0.670 (17.00) 0.512 (13.00) 609-1115-1-ND 86 10.75 34.40 609-1115-2-ND 1,000 280.36 | HFW14S-2STE1LF 
16 0.748 (19.00) 0.591 (15.00) 609-1117-1-ND 1.01 12.07 40.24 609-1117-2-ND 2,000 327.96/M_ |HFW16S-2STE1LF 
18 0.827 (21.00) 0.670 (17.00) 609-1119-1-ND 89 11.11 37.69 609-1119-2-ND 1,000 309.28 |HFW18S-2STE1LF 
19 0.866 (22.00) 0.709 (18.00) 609-1120-1-ND 69 8.41 28.02 609-1120-2-ND 1,000 228.36 |HFW19S-2STE1LF 
23 1.024 (26.00) 0.866 (22.00) 609-1124-1-ND 84 10.54 33.74 = = — |HFW23S-2STE1LF 
24 1.063 (27.00) 0.906 (23.00) 609-1125-1-ND 79 9.70 32.32 609-1125-2-ND 1,000 258.56 _| HFW24S-2STE1LF 
26 1.142 (29.00) 0.984 (25.00) 609-1127-1-ND 95 11.86 38.55 609-1127-2-ND 1,000 316.32 | HFW26S-2STE1LF 
27 1.181 (30.00) 1.024 (26.00) 609-1128-1-ND 89 11.12 36.13 609-1128-2-ND 1,000 296.48 | HFW27S-2STE1LF 
28 1.220 (31.00) 1.063 (27.00) 609-1129-1-ND 1.04 14.26 47.95 609-1129-2-ND 1,000 414.72 | HFW28S-2STE1LF 
SFW Series — Top Entry SMT ZIF (without Mounting Plate) 
4 0.409 (10.40) 0.118 (3.00) 609-1132-1-ND 94 11.82 38.42 609-1132-2-ND 1,000 315.20 |SFW4S-2STE1LF 
5 0.449 (11.40) 0.157 (4.00) 609-1134-1-ND 72 9.05 29.41 609-1134-2-ND 1,000 303.04 |SFW5S-2STE1LF 
6 0.488 (12.40) 0.197 (5.00) 609-1136-1-ND 94 11.52 39.08 609-1136-2-ND 1,000 320.64 |SFW6S-2STE1LF 
6 8 0.567 (14.40) 0.276 (7.00) 609-1139-1-ND 1.01 12.64 41.07 609-1139-2-ND 1,000 336.96 |SFW8S-2STE1LF 
10 0.646 (16.40) 0.354 (9.00) 609-1140-1-ND 83 10.19 34.57 609-1140-2-ND 2,000 348.96/M_|SFW10S-2STE1LF 
11 0.685 (17.40) 0.394 (10.00) 609-1142-1-ND 85 10.65 36.13 609-1142-2-ND 1,000 296.48 |SFW11S-2STE1LF 
12 0.724 (18.40) 0.433 (11.00) 609-1144-1-ND 86 10.97 37.19 609-1144-2-ND 1,000 305.12 |SFW12S-2STE1LF 
t Bulk (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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FCI, 1.00mm (0.039”) FFC-FPC Connectors (cont, DaiDreer’ (Om! 


— 
No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel FCI 
Fig. Positions A B Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
15 0.843 (21.40) 0.551 (14.00) 609-1148-1-ND 1.01 12.91 43.80 609-1148-2-ND 1,000 359.36 |SFW15S-2STE1LF 
16 0.882 (22.40) 0.591 (15.00) 609-1150-1-ND 1.12 14.34 48.63 609-1150-2-ND 1,000 399.04 |SFW16S-2STE1LF 
18 0.961 (24.40) 0.670 (17.00) 609-1154-1-ND 1.09 13.87 47.03 609-1154-2-ND 1,000 373.86 |SFW18S-2STE1LF 
6 20 1.040 (26.40) 0.748 (19.00) 609-1156-1-ND 1.29 15.53 51.76 609-1156-2-ND 1,000 421.84 |SFW20S-2STE1LF 
24 1.197 (30.40) 0.906 (23.00) 609-1162-1-ND 1.42 19.55 65.77 609-1162-2-ND 1,000 543.92 |SFW24S-2STE1LF 
26 1.276 (32.40) 0.984 (25.00) 609-1164-1-ND 1.19 15.53 52.44 609-1164-2-ND 1,000 427.80 |SFW26S-2STE1LF 
28 1.354 (34.40) 1.063 (27.00) 609-1166-1-ND 1.40 19.78 64.73 609-1166-2-ND 1,000 539.40 |SFW28S-2STE1LF 
30 1.433 (36.40) 1.142 (29.00) 609-1168-1-ND 1.29 16.85 58.22 609-1168-2-ND 1,000 474.92 |SFW30S-2STE1LF 
SFW Series — Top Entry SMT ZIF with Mounting Plate 
4 0.409 (10.40) 0.118 (3.00) 609-1133-1-ND 92 11.52 39.08 609-1133-2-ND 1,000 320.64 |SFW4S-2STME1LF 
5 0.449 (11.40) 0.157 (4.00) 609-1135-1-ND 93 11.42 38.73 609-1135-2-ND 1,000 317.76 | SFW5S-2STME1LF 
8 0.567 (14.40) 0.276 (7.00) 609-1138-1-ND 1.07 13.14 44.58 609-1138-2-ND 1,000 365.76 | SFW8S-2STME1LF 
10 0.646 (16.40) 0.354 (9.00) 609-1141-1-ND 85 10.34 35.08 609-1141-2-ND 1,000 377.76 |SFW10S-2STME1LF 
6 11 0.685 (17.40) 0.394 (10.00) 609-1143-1-ND -90 11.22 37.89 609-1143-2-ND 1,000 309.07 _|SFW11S-2STME1LF 
12 0.724 (18.40) 0.433 (11.00) 609-1145-1-ND 87 11.15 37.68 609-1145-2-ND 1,000 307.37 | SFW12S-2STME1LF 
20 1.040 (26.40) 0.748 (19.00) 609-1157-1-ND 1.26 16.46 55.59 609-1157-2-ND 1,000 453.53 | SFW20S-2STME1LF 
24 1.197 (30.40) 0.906 (23.00) 609-1163-1-ND 92 12.12 40.95 609-1163-2-ND 1,000 334.03 | SFW24S-2STME1LF 
30 1.433 (36.40) 1.142 (29.00) 609-1169-1-ND 1.48 20.36 68.47 609-1169-2-ND 1,000 566.25 |SFW30S-2STME1LF 
HFW Series — Side Entry SMT LIF, Lower Contact Type 
4 0.260 (6.60) 0.118 (3.00) 609-1782-1-ND 68 8.48 27.12 609-1782-2-ND 2,000 207.47/M_ |HFW4R-1STE1LF 
5 0.300 (7.60) 0.157 (4.00) 609-1784-1-ND -50 5.85 18.90 609-1784-2-ND 2,000 144.00/M_ |HFW5R-1STE1LF 
6 0.339 (8.60) 0.197 (5.00) 609-1786-1-ND 35 4.23 13.65 609-1786-2-ND 4,000 104.00/M_ |HFW6R-1STE1LF 
8 0.417 (10.60) 0.276 (7.00) 609-1788-1-ND 78 9.91 32.19 609-1788-2-ND NEW! 2,000 244.18/M_ |HFW8R-1STE1LF 
vs 10 0.496 (12.60) 0.354 (9.00) 609-1790-1-ND 79 9.99 32.47 609-1790-2-ND 2,000 249.75/M_|HFW10R-1STE1LF 
12 0.575 (14.60) 0.433 (11.00) 609-1792-1-ND 50 6.18 19.76 609-1792-2-ND 2,000 153.14/M | HFW12R-1STE1LF 
14 0.654 (16.60) 0.512 (13.00) 609-1794-1-ND 89 11.41 38.69 609-1794-2-ND 2,000 297.60/M_ |HFW14R-1STE1LF 
18 0.811 (20.60) 0.670 (17.00) 609-1800-1-ND 89 11.11 37.69 609-1800-2-ND 2,000 289.95/M_ |HFW18R-1STE1LF 
20 0.890 (22.60) 0.748 (19.00) 609-1802-1-ND 58 6.94 23.12 609-1802-2-ND 2,000 176.87/M_|HFW20R-1STE1LF 
HFW Series — Side Entry SMT LIF, Upper Contact Type 
4 0.260 (6.60) 0.118 (3.00) 609-1783-1-ND SLE 9.61 31.22 609-1783-2-ND 2,000 240.15/M |HFW4R-2STE1LF 
5 0.300 (7.60) 0.157 (4.00) 609-1785-1-ND 51 6.14 19.85 609-1785-2-ND 2,000 151.20/M_ |HFW5R-2STE1LF 
6 0.339 (8.60) 0.197 (5.00) 609-1787-1-ND 35 4.23 13.65 609-1787-2-ND NEW! 2,000 99.45/M_ | HFW6R-2STE1LF 
8 0.417 (10.60) 0.276 (7.00) 609-1789-1-ND 99 12.22 39.48 609-1789-2-ND NEW! 2,000 267.90/M |HFW8R-2STE1LF 
7 10 0.496 (12.60) 0.354 (9.00) 609-1791-1-ND 73 9.19 29.85 609-1791-2-ND 2,000 229.65/M_|HFW10R-2STE1LF 
12 0.575 (14.60) 0.433 (11.00) 609-1793-1-ND 92 11.26 36.02 609-1793-2-ND NEW! 2,000 261.15/M_ |HFW12R-2STE1LF 
16 0.732 (18.60) 0.591 (15.00) 609-1799-1-ND 53 6.44 20.62 609-1799-2-ND 2,000 159.81/M_ |HFW16R-2STE1LF 
20 0.890 (22.60) 0.748 (19.00) 609-1803-1-ND 1.31 15.76 52.52 609-1803-2-ND 2,000 401.78/M_ |HFW20R-2STE1LF 
22 0.969 (24.60) 0.827 (21.00) 609-1805-1-ND 68 8.53 27.28 609-1805-2-ND 2,000 208.69/M_ |HFW22R-2STE1LF 
24 1.047 (26.60) 0.906 (23.00) 609-1807-1-ND 1.19 14.60 48.66 609-1807-2-ND 2,000 372.25/M_|HFW24R-2STE1LF 
SFW Series — Side Entry SMT ZIF, Lower Contact Type 
4 0.386 (9.80) 0.118 (3.00) 609-1883-1-ND 91 11.36 38.53 609-1883-2-ND 2,000 296.40/M_ |SFW4R-1STE1LF 
5 0.425 (10.80) 0.157 (4.00) 609-1887-1-ND 91 11.59 39.31 609-1887-2-ND 2,000 302.40/M_ |SFW5R-1STE1LF 
6 0.465 (11.80) 0.197 (5.00) 609-1889-1-ND 1.24 15.26 48.82 609-1889-2-ND 2,000 378.36/M_ |SFW6R-1STE1LF 
8 0.543 (13.80) 0.276 (7.00) 609-1893-1-ND Pri?) 9.97 32.41 609-1893-2-ND 2,000 249.30/M_ |SFW8R-1STE1LF 
10 0.622 (15.80) 0.354 (9.00) 609-1897-1-ND 1.00 13.13 44.35 609-1897-2-ND 2,000 350.10/M_|SFW10R-1STE1LF 
12 0.701 (17.80) 0.433 (11.00) 609-1900-1-ND 89 14.11 37.67 609-1900-2-ND 2,000 289.80/M_ |SFW12R-1STE1LF 
14 0.780 (19.80) 0.512 (13.00) 609-1902-1-ND -90 11.52 39.08 609-1902-2-ND 2,000 300.60/M |SFW14R-1STE1LF 
8 15 0.819 (20.80) 0.551 (14.00) 609-1905-1-ND 97 12.35 41.71 609-1905-2-ND NEW! 2,000 312.79/M_ |SFW15R-1STE1LF 
16 0.858 (21.80) 0.591 (15.00) 609-1907-1-ND 1.15 15.75 52.98 609-1907-2-ND NEW! 2,000 400.96/M |SFW16R-1STE1LF 
18 0.937 (23.80) 0.670 (17.00) 609-1911-1-ND 97 12.71 42.92 609-1911-2-ND 2,000 338.85/M_|SFW18R-1STE1LF 
20 1.016 (25.80) 0.748 (19.00) 609-1913-1-ND 1.41 19.46 66.73 609-1913-2-ND 2,000 537.52/M_ |SFW20R-1STE1LF 
22 1.094 (27.80) 0.827 (21.00) 609-1916-1-ND 1.03 13.48 46.55 609-1916-2-ND 2,000 367.50/M_ |SFW22R-1STE1LF 
24 1.173 (29.80) 0.906 (23.00) 609-1919-1-ND 1.03 14.14 47.56 609-1919-2-ND 2,000 372.80/M_ |SFW24R-1STE1LF 
26 1.252 (31.80) 0.984 (25.00) 609-1921-1-ND 1.54 20.82 72.85 609-1921-2-ND 2,000 593.23/M_ |SFW26R-1STE1LF 
28 1.331 (33.80) 1.063 (27.00) 609-1924-1-ND -90 11.25 38.00 609-1924-2-ND 2,000 420.00/M_|SFW28R-1STE1LF 
30 1.409 (35.80) 1.142 (29.00) 609-1926-1-ND 1.25 17.68 57.85 609-1926-2-ND 2,000 466.03/M_|SFW30R-1STE1LF 
SFW Series — Side Entry SMT ZIF, Upper Contact Type 
4 0.386 (9.80) 0.118 (3.00) 609-1884-1-ND 88 10.98 37.23 609-1884-2-ND 2,000 286.35/M_ |SFW4R-2STE1LF 
5 0.425 (10.80) 0.157 (4.00) 609-1888-1-ND 88 10.98 37.23 609-1888-2-ND 2,000 286.35/M_ |SFW5R-2STE1LF 
6 0.465 (11.80) 0.197 (5.00) 609-1890-1-ND 1.02 13.47 45.49 609-1890-2-ND 2,000 359.10/M_ |SFW6R-2STE1LF 
8 0.543 (13.80) 0.276 (7.00) 609-1894-1-ND 78 9.74 31.65 609-1894-2-ND 2,000 243.45/M_ |SFW8R-2STE1LF 
10 0.622 (15.80) 0.354 (9.00) 609-1898-1-ND 1.19 14.88 47.60 609-1898-2-ND 2,000 364.14/M_|SFW10R-2STE1LF 
12 0.701 (17.80) 0.433 (11.00) 609-1901-1-ND 1.06 14.59 49.06 609-1901-2-ND 2,000 384.54/M |SFW12R-2STE1LF 
14 0.780 (19.80) 0.512 (13.00) 609-1903-1-ND 1.19 16.35 55.00 609-1903-2-ND 2,000 431.09/M |SFW14R-2STE1LF 
8 15 0.819 (20.80) 0.551 (14.00) 609-1906-1-ND 93 11.59 39.14 609-1906-2-ND NEW! 2,000 293.55/M_ |SFW15R-2STE1LF 
16 0.858 (21.80) 0.591 (15.00) 609-1908-1-ND 95 11.94 40.32 609-1908-2-ND NEW! 2,000 302.39/M |SFW16R-2STE1LF 
18 0.937 (23.80) 0.670 (17.00) 609-1912-1-ND 1.19 16.34 54.95 609-1912-2-ND 4,000 430.65/M_|SFW18R-2STE1LF 
20 1.016 (25.80) 0.748 (19.00) 609-1914-1-ND 1.07 14.00 48.37 609-1914-2-ND 2,000 381.90/M |SFW20R-2STE1LF 
22 1.094 (27.80) 0.827 (21.00) 609-1917-1-ND 1.03 13.52 46.70 609-1917-2-ND 2,000 368.70/M_ |SFW22R-2STE1LF 
24 1.173 (29.80) 0.906 (23.00) 609-1920-1-ND 1.46 20.43 70.04 609-1920-2-ND 2,000 554.47/M_ |SFW24R-2STE1LF 
26 1.252 (31.80) 0.984 (25.00) 609-1922-1-ND 1.34 18.04 61.87 609-1922-2-ND 2,000 498.37/M |SFW26R-2STE1LF 
30 1.409 (35.80) 1.142 (29.00) 609-1927-1-ND 1.64 22.13 77.44 609-1927-2-ND 2,000 630.57/M_|SFW30R-2STE1LF 
SFW Series — Side Entry SMT ZIF, Lower Contact Type with Cable Lock Mechanism 
4 0.386 (9.80) 0.118 (3.00) 609-1885-1-ND 87 10.64 36.08 609-1885-2-ND 2,000 277.50/M_ |SFW4R-3STE1LF 
6 0.465 (11.80) 0.197 (5.00) 609-1891-1-ND -76 9.55 31.02 609-1891-2-ND 2,000 238.65/M_ |SFW6R-3STE1LF 
8 8 0.543 (13.80) 0.276 (7.00) 609-1895-1-ND 95 11.82 39.92 609-1895-2-ND NEW! 2,000 299.40/M_ |SFW8R-3STE1LF 
14 0.780 (19.80) 0.512 (13.00) 609-1904-1-ND 1.15 15.86 53.35 609-1904-2-ND NEW! 2,000 403.76/M_ |SFW14R-3STE1LF 
16 0.858 (21.80) 0.591 (15.00) 609-1909-1-ND 1.13 13.87 46.22 609-1909-2-ND 2,000 353.59/M_|SFW16R-3STE1LF 
26 1.252 (31.80) 0.984 (25.00) 609-1923-1-ND 1.12 15.35 51.62 609-1923-2-ND NEW! 2,000 390.60/M_ |SFW26R-3STE1LF 
SFW Series — Side Entry SMT ZIF, Upper Contact Type with Cable Lock Mechanism 
4 0.386 (9.80) 0.118 (3.00) 609-1886-1-ND 80 9.78 31.30 609-1886-2-ND 2,000 242.58/M_ |SFW4R-4STE1LF 
6 0.465 (11.80) 0.197 (5.00) 609-1892-1-ND ari?) 9.94 32.31 609-1892-2-ND NEW! 2,000 240.27/M_ |SFW6R-4STE1LF 
8 8 0.543 (13.80) 0.276 (7.00) 609-1896-1-ND 84 10.23 34.69 609-1896-2-ND NEW! 2,000 257.96/M_ |SFW8R-4STE1LF 
10 0.622 (15.80) 0.354 (9.00) 609-1899-1-ND 87 10.93 37.05 609-1899-2-ND 2,000 285.00/M |SFW10R-4STE1LF 
16 0.858 (21.80) 0.591 (15.00) 609-1910-1-ND 1.13 13.87 46.22 609-1910-2-ND NEW! 2,000 329.32/M_|SFW16R-4STE1LF 
20 1.016 (25.80) 0.748 (19.00) 609-1915-1-ND 1.03 13.04 42.39 609-1915-2-ND NEW! 2,000 309.80/M_ |SFW20R-4STE1LF 
+ Bulk 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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NEW! 0.25mm FPC Easy-On™ 
Connectors 


Specifications: 

Electrical: * Voltage: 50V » Current: 0.2A » Contact Resistance: 
Odd terminals: 80mQ maximum; Even terminals: 50mQ maximum 
¢ Insulation Resistance: 50MOQ minimum « Dielectric Strength: 
150VAC 

Physical: * Flammability: UL94V-0 » Materials: Housing: Glass- 
filled heat resistant plastic (Beige); Actuator: Glass-filled heat resistant 
plastic (Black); Terminal: Copper Alloy, Gold over nickel plating; 
Fitting Nail: Copper Alloy, Tin over nickel plating 


molex 


0.5mm Pitch Standard Length 
Jumper — unshielded Flat Flex Cable 


Specifications: 
Electrical: * Voltage: 30V * Current: 0.54 


Physical: Strip Length: 4.0mm (.157") »* Reinforcement 
Length: 6.00mm (.236”) * Conductor Width: 0.30mm (.012”) 


* Conductor Thickness: 0.10 mm (.004") + End Thickness: Nower Dim.A | Digi-Ke Price Each Molex 
0.39 2f1.06mm (012 4.002”) * Temperature Range: -40°C peaks May Gain) BSHiNee “ Fa an aay (eat 
Reference Information: * UL Style No. 2896 * Mates with any Right Angle, SMT — Bottom Contact Style 
0.50mm (.020”) Pitch Molex FFC/FPC Connector 21 7 WM2229-ND 3.15 2.42 1.94 1.75 |502078-2110-C 
ao CT WRIEES EE 7 25 8 WM2230-ND 3.59 2.77 2.22 2.00 |502078-2510-C 
10. O1 im. jigi-Ke" iolex 
ates (ain) Bean ji “1 a pea Rae 39 11.5 |WM2231-ND 4.19 3.23 2.59 2.33 | 502078-3910-C 
1.18” (30mm) 
6 35 WM14311-ND 465 389 285 2.42 121020-0051 
10 55 WM14313-ND 4.66 3.89 2.86 2.42 | 21020-0095 
20 10.5 WM14317-ND 5.70 4.75 3.49 2.95 | 21020-0205 
24 12.5 WM14318-ND 445 3.71 2.72 2.31 |21020-0249 
30 15.5 WM14319-ND 5.70 4.75 3.48 2.96 | 21020-0315 
36 18.5 WM14325-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 | 21020-0381 
40 20.5 WM14321-ND 5.70 4.75 3.48 2.96 | 21020-0425 
50 25.5 WM14323-ND 6.04 5.04 3.69 3.14 [21020-3050 
2.00” (51mm) 
6 3.5 WM10200-ND 4.14 3.45 254 2.14 ]21020-0053 
10 55 WM10201-ND 414 3.46 253 2.15 | 21020-0097 
20 10.5 WM10202-ND 430 3.59 2.63 2.23 | 21020-0207 
24 12.5 WM10203-ND 435 3.63 2.66 2.25 | 21020-0251 
30 15.5 WM10204-ND 440 3.67 2.69 2.28 | 21020-0317 
36 18.5 WM10205-ND 446 3.72 2.73 2.30 | 21020-0383 
40 20.5 WM10206-ND 450 3.75 2.76 2.33 | 21020-0427 
50 25.5 WM10207-ND. 493 4.12 3.01 2.56 |21020-0543 
3.00” (76mm) 
6 35 WM10224-ND 466 3.88 2.85 2.41 | 21020-0055 
8 45 WM10248-ND 466 3.88 2.85 2.42 |21020-0077 
10 55 WM10225-ND 3.73 3.11 2.29 1.94 |21020-0099 
12 65 WM10249-ND 4.65 3.88 2.85 2.41 |21020-0121 
14 75 WM10250-ND 4.66 3.88 2.85 2.42 | 21020-0143 
16 85 WM10251-ND 466 3.89 2.86 2.42 |21020-0165 
20 10.5 WM10226-ND 465 3.88 2.85 2.41 | 21020-0209 
24 12.5 WM10227-ND 4.65 3.88 2.85 2.41 |21020-0253 
30 15.5 WM10228-ND 465 3.89 2.85 2.42 |21020-0319 
36 18.5 WM10229-ND 472 3.94 2.88 2.46 | 21020-0385 
40 20.5 WM10230-ND 466 3.88 2.84 2.41 [21020-0429 Specifications: 
50 25.5 WM10231-ND 4.94 4.12 3.03 2.56 |21020-7650 Electrical: * Voltage: SOVAC (RMS)/DC Maximum » Contact Resistance: 80m0 maximum  Withstanding Voltage: 250V 
4.00” (102mm) ACI Minute . Insulation Resistance: 50MQ minimum as ; 
6 35 WM10208-ND 465 3.89 285 241 121020-0057 Physical: * Housing Material: Liquid Crystal Polymer » Flammability: UL94V-0 * Actuator: PA Polyamide (Nylon) 4/6 
* Temperature Range: -20°C ~ 85°C * Contact: Phosphor Bronze « Contact Position: Bottom 
10 55 WM10209-ND 3.47 2.90 2.13 1.80 | 21020-0101 
20 10.5 WM10210-ND 492 4.10 3.00 2.55 |21020-0211 No. of | Maximum | Dim. A | Digi-Key Price Each Molex 
24 12.5 WM10211-ND 5.02 4.18 3.08 2.60 |21020-0255 Positions | Current (A) | (mm) | Part No. 1 10 100 250_‘| Part No. 
30 15.5 WM10212-ND 5.18 4.32 3.17 2.68 _|21020-0321 Fig. 1 — ZIF, Bottom Contact Style, Tin/Bismuth 
36 18.8 WM10213-ND 5.76 4.81 3.53 2.99 |21020-0387 ah 0.3 5.8 |WM1512-ND 1.76 1.36 1.09 -98 |54809-1198-C 
40 20.5 | WM10214-ND 543 4.54 3.33 2.81 [21020-0431 - oe iS era ae ee i ic Pee ace 
oo 25.5 __|WIMNO2 1S :ND) CE a A el at 0.3 8.8 |WM1515-ND 3.35 258 207 1.86 |54809-2198-C 
5.00” (127mm) 25 0.3 10.0_|WM1516-ND 3.48 2.68 2.15 1.93 |54809-2598-C 
6 3.5 WM10232-ND 5.69 4.74 3.48 2.96 | 21020-0059 27 0.3 10.6 |WM1517-ND 3.73 2.88 2.30 2.07 |54809-2798-C 
10 55 WM10233-ND 5.69 4.75 3.48 2.96 | 21020-0103 31 0.3 11.8 |WM1518-ND 4.28 330 2.64 2.38 |54809-3198-C 
20 10.5 WM10234-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 |21020-0213 33 0.3 12.4 |WM1519-ND 4.45 3.43 2.74 2.47 |54809-3398-C 
a | 125 |mmiozmno | sco 7 40 ass [riomoasr ||| | 98 | 142 |umuemoup | see 381 281s [senate 
80 15.5 |WMIL0286NB) BOS Be ee 210200828 51 0.3 17.8 |WM1522-ND 7.03 5.41 4.33 3.90 |54809-5198-C 
36 18.8 WM10237-ND 5.70 4.74 3.48 2.96 | 21020-0389 NEW! Fig. 2— Dual Contact Style, Gold NEW! 
40 20.5 WM10238-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 | 21020-0433 17 0.2 6.9 ]WM2232-ND 2.43 1.87 1.50 1.35 |[502250-1791-C 
50 25.5 WM10239-ND 6.04 5.05 4.88 ~—4.16_ | 21020-2750 21 0.2 8.1 |WM2233-ND 3.00 231 1.85 1.67 |502250-2191-C 
6.00” (152mm) 23 0.2 8.7 |WM2234-ND 3.29 253 2.03 1.82 |502250-2391-C 
c | 3s woareno | ses a7 oan ome ypromaonr | || 2 | t2 | 33 lmmuenp | gee aera o1s |seamoazer< 
10 pe) eee Beg TE eae. 20881) 21020-0102 35 0.2 12.3 | WM2237-ND 5.01 386 3.09 2.78 |502250-3591-C 
20 105 RC Ne 5.69 4.74 3.49 2.95 21020-0215 39 0.2 13.5 |WM2238-ND 558 4.30 3.44 3.10 |502250-3991-C 
24 12.5 WM10219-ND 5.96 4.96 3.65 3.09 | 21020-0259 41 0.2 14.1_|WM2239-ND 5.87 452 3.62 _—-3.25_|502250-4191-C 
30 15.5 WM10220-ND 6.20 5.19 3.79 3.22 | 21020-0325 NEW! Fig. 3 — Bottom Contact Style, Gold NEW! 
36 18.5 WM10221-ND 6.37 5.31 3.90 3.30 | 21020-0391 21 0.2 8.4 |WM2183-ND 3.51 2.70 2.16 1.95 |501628-2191-C 
| mos |nmcazeno 759 so ses sae [acaomss | | | 2 | 82 | 10s liens as tt ae ees [mans 
oo 25.5 MIMILOZeS:N PAZ — “505. 4.95" 18:70" | 21020°0546 35 02 12.6 |WM2186-ND 5.32 410 328 295 |501628-3591-C 
8.00” (203mm) 39 0.2 13.8_|WM2187-ND 577444 3.56 3.20 |501628-3991-C 
6 3.5 WM10240-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 | 21020-0065 45 0.2 15.6 ]WM2188-ND 6.66 5.12 4.10 3.69 |501628-4591-C 
10 55 WM10241-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 | 21020-0109 51 0.2 17.4_|WM2189-ND 7.54 5.80 4.65 4.18 _|501628-5191-C 
20 10.5 WM10242-ND 5.70 4.74 3.49 2.96 | 21020-0219 NEW! Fig. 4 — Bottom Contact Style, Gold NEW! 
| 12s fumoorsn | sas ss see ane lominoms || [7 7 8 | 8 MeN 1 ie ie 1% Beene 
80 15.5 AVBITO2EENE) Brey) ile S80) ~ Sei [21020 0829) 23 02 9.0 |WM2192-ND 210 162 1.30 1.17 |500797-2394-C 
36 1350 Be 6.37 5.90 3.00 -3.29 / 21020-0395 25 0.2 9.6 |WM2193-ND 236 1.82 1.46 1.31 |500797-2594-C 
40 20.5 WM10246-ND 6.48 5.39 3.97 3.36 | 21020-0439 27 0.2 10.2 _|WM2194-ND 2.42 1.86 1.49 1.34 |500797-2794-C 
50 25.5 WM10247-ND 7.13 5.95 4.36 —_—-3.70_|21020-0574 31 0.2 11.4 |WM2195-ND 253 1.95 1.56 1.40 |500797-3194-C 
33 0.2 12.0 |WM2196-ND 264 2.03 1.63 1.46 |500797-3394-C 
NEW! Kit 35 02 12.6 |WM2197-ND 269 2.07 1.66 1.50 |500797-3594-C 
WM1046-ND (76650-0005) FFC/FPC Connector Kit; 41 0.2 14.4_|WM2198-ND 291 2.24 1.80 1.62 _|500797-4194-C 
(Ultra Low Profile SMT ZIF Right Angle Receptacle and Premo-Flex Cable) .......... “ (Continued) 
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a Dimensions Cut Tape 
molex 0.3mm FPC SMT Connectors (Cont.) RoHS No. of (mm) Digi-Key Price ea Tape and Reelt | Molex 
Fig. | Pos. A B C | Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing | Part No. 
No.of | Maximum | Dim. A [Digi-Key Price Each rary 42 [1210] 59 | 43 |WM2t57CT-NDv | 270 231 1.80] 1,000] 1048.00 [52746-1270 
Positions | Current (A) | (mm) | Part No. 1 10 100 250 |Part No. 14/1340] 59 | 43 |wM2tsecT-NDw | 3.06 262 204] 1,000) 1188.00 |52746-1470 
NEW! Fig. 5 — Top Contact Style, ZIF, Gold NEW! 16/1410) 59 | 43 |wmetsocT-NDw | 3.27 280 218] 1,000) 1272.00 |52746-1670 
19 02 7.6 WM2199-ND 195 150 1.20 1.08 [501616-1975-C 18 | 1510] 59 | 43 |wet6ocT-NDv | 348 298 232] 1,000) 1352.00 |52746-1870 
25 0.2 9.4 MiMe2O ro 225 1.73 1.39 1.25 |501616-2575-C 20 | 1610] 59 | 4.3 |wM7702cT-ND 3.75 3.21 2.50 | 1,000 | 1457.05 |52746-2070 
er oe 10.0 MeeOe Ne Bel eee 1S; Se: | OLR eae 1 oTa760] 61 | 45 |WMate9CT-ND7 | 4.20 3.59 2.80 | 1,000) 1632.00 [52437-2070 
29 0.2 10.6 |WM2203-ND 255 1.96 1.57 1.42 |501616-2975-C : ; : ; ; 80 | 1 : 
35 0.2 12.4 |WM2204-ND 3.35 258 2.06 1.86 |501616-3585-C 30 | 21.60} 6.1 4.5 |WM7704CT-ND 156 1.34 1.04} — — |52437-3072 
39 0.2 13.6 |WM2205-ND 3.59 2.77 2.22 2.00 |501616-3985-C 36 | 23.50] 6.55 | 5.0 |WM7705SCT-ND 3.44 2.94 2.30 | 1,500 | 1336.00/M |54132-3697 
a“ 0.2 14.2 |WM2206-ND 3.69 2.85 2.28 2.05 |501616-4185-C 40 | 25.50| 6.55 | 5.0 |WM7706CT-ND 4.32 3.70 2.88 | 1,500 | 1678.00/M |54132-4097 
fo We joo ReneeeeetS Sig, aes aie. ea lepinieerace 50 | 30.50] 6.55 | 5.0 |WM7707CT-ND | 513 440 3.43 | 1,500 | 1997.00/M |54132-5097 
NEW! Fig. 6 — Bottom Contact Style, Easy On™, Gold NEW! NEW! Gold Plated Aemative NEW! 
Ts 0.2 6.6 ]|WM2209-ND 126 98 78  .70 |501912-1590-C 6 | 940] 59 | 43 |WM7977CT-ND 98 84 66] 1,000] 380.00 |52746-0671 
21 0.2 8.4 |wM2210-ND 160 123 99 89 |501912-2190-C 40 | 1140] 59 | 4.3 |wm7g7ecT-ND 3415 270 240] 1,000| 1225.00 |52746-1071 
Be We ae Ce is oT 138 ee Beenie 1 | 20 | 16.10] 5.9 | 4.3 |WM7979CT-ND 487 417 3.25] 1,000] 1894.00 /52746-2071 
4a to2 (aeretnnl Sar der ah 4 3t. lEbloidere0G 24 | 18.60] 64 | 4.5 |WM7g98ocT-ND 469 4.02 343] 1,000| 1825.00 52437-2471 
33 02 12.0 |WM2214-ND 375 212 169 1:53 1601912-3390-C 30 | 21.60] 64 | 4.5 |wM7g98iCT-ND 5.52 473 3.69 | 1,000 | 2147.00 |52437-3071 
a | 02 | tae |wweeisnn | 2o1 224 10 162 [soistaaso-c 
37 0.2 13.2 |WM2216-ND 3.08 2.37 1.90 1.71 |501912-3790-C Tin Plated Alternative 
“ aS a tides ale ve 5 at a Senta 4 | 810] 57 | 43 |WM2161CT-NDY ] 80 69  54]1,000] 312.00 [52745-0496 
5 02 15.6 |WM2219-ND 3.77 2.90 2.32 2.09 |501912-4590-C 6 |) 9.10 | 5.7 ) 4.3 | WM7708CT-ND 10600 1 7t) — — |52745-0696 
47 0.2 16.2 _|WM2220-ND 3.94 3.04 2.43 2.19 |501912-4790-C 8 1010} 57 | 4.3 |WM2162CT-NDw | 148 1.27 99) — — |52745-0896 
NEW! Fig. 7 — Bottom Contact Style, Easy On™, ZIF, Gold NEW! 40 |4140] 57 | 4.3 |wm77o9cT-ND 1.69 145 113] 1,000) — 656.60 |52745-1096 
17 0.2 7.6 ]WM2221-ND 2250-173 1.89 1.25 [54393-1781-C 16 |1410| 57 | 43 |wet6scT-Now | 2.25 1.93 1.50 | 1,000| 874.00 |52745-1696 
21 02 8.8 | WMe2ee:ND 278 214 171 1.54 |154993-2181-C 78 [1510] 57 | 43 |WM2te4cT-NDY | 249 243 1.66 1,000| 967.00 [52745-1896 
23 0.2 9.4 |wM2223-ND 3.05 2.35 1.88 1.69 |54393-2381-C »| oo l4eto| 57 | 43. RINGarnoeD B56 deh 4B =| povaeiogae 
27 0.2 10.6 |WM2224-ND 315 242 1.94 1.75 |54393-2781-C ; : : ; ; ; 
33 0.2 12.4 |WM2225-ND 3.83 2.95 2.36 2.13 |54393-3381-C 22 | 17.60) 5.9 4.5 |WM2170CT-NDY 3.33 2.85 2.22 | 1,000 1295.00 | 52435-2272 
39 0.2 14.2 |WM2226-ND 4.03 3.11 249 2.24 |54393-3981-C 24/1860) 59 | 4.5 |WM7711CT-ND 3.55 3.04 237] 1,000] 1381.63 |52435-2472 
45 0.2 16.0 |WM2227-ND 484 3.73 2.98 2.68 |54393-4581-C 28 | 2060| 59 | 45 |wm2i7icT-NDOw | 3.85 3.30 2.57 | 1,000| 1497.00 52435-2872 
al ue 17.8 [NMeeeesN Sil 8.06) 8 17 2: 85'| 54998-5181 30 | 2160; 59 | 45 |WM7712cT-ND | 400 343 267 |1,000| 1556.80 |52435-3072 
NEW! Kit 40 | 25.50] 6.55 | 5.0 |WM7713CT-ND 4.40 3.77 2.94 | 1,500 | 1713.00/M |54104-4096 
WM1045-ND (76650-0004) FPC Connector Kit; (Uitra Low Profile 50 | 30.50 | 6.55 | 5.0 |WM7714CT-ND 4.80 4.12 3.21 | 1,500 | 1868.00/M [54104-5096 
SMT ZIF Right Angle Receptacle) ..........0....cccccccceeesteeeseeteeeeteeteeeeeeeee $33.76 NEW! Gold Plated Alternative NEW! 


6 910 | 5.7 | 4.3 |WM7972CT-ND 1.38 1.19 -93 | 1,000 537.00 | 52745-0697 
10 | 11.10} 5.7 | 4.3 | WM7973CT-ND 2.39 2.05 1.60 | 1,000 928.00 |52745-1097 
2 | 20 | 16.10} 5.7 | 4.3 |WM7974CT-ND 2.93 2.51 1.96 | 1,000 1140.00 | 52745-2097 
24 | 18.60} 5.9 | 4.5 |WM7975CT-ND 3.73 3.19 2.49 | 1,000 1449.00 | 52435-2471 
30 | 21.60} 5.9 | 4.5 |WM7976CT-ND 4.20 3.60 2.80 | 1,000 1632.00 | 52435-3071 
Tin Plated Alternative 
6 8.70 | 5.30 | 3.90 |WM7715CT-ND 1.76 1.51 1.18 | 1,000 686.35 | 52559-0672 
8 9.70 | 5.30 | 3.90 |WM2165CT-NDY | 2.28 1.95 1.52 | 1,000 886.00 | 52559-0870 
10 | 10.70} 5.30 | 3.90 | WM7716CT-ND 218 1.87 1.46 | 1,000 848.93 | 52559-1072 
18 | 14.70} 5.30 | 3.90 |WM2166CT-ND¥ | 3.63 3.11 2.42 | 1,000 1410.00 | 52559-1870 
20 | 15.70 | 5.30 | 3.90 | WM7717CT-ND 3.64 3.12 2.43 | 1,000 1416.98 | 52559-2072 
3 | 22 |16.70| 5.30 | 3.90 |WM2167CT-NDY | 2.61 2.24 1.74 | 1,000 1014.00 | 52559-2270 
24 | 17.70} 5.30 | 3.90 | WM7718CT-ND 397 340 265) — — |52559-2472 
25 | 18.20} 5.30 | 3.90 |WM2168CT-ND¥ | 4.20 359 2.80 | 1,000 1632.00 | 52559-2570 
30 | 20.70 | 5.30 | 3.90 | WM7719CT-ND 5.30 4.54 3.54 | 1,000 2062.03 | 52559-3072 
36 | 23.70 | 5.30 | 3.90 | WM7720CT-ND 5.83 4.99 3.89 | 1,000 2267.83 | 52559-3672 
40 | 25.70 | 5.30 | 3.90 |WM7721CT-ND 542 464 3.62 | — — |52559-4072 
NEW! Gold Plated Alternative NEW! 
6 8.70 | 5.30 | 3.90 | WM7982CT-ND 1.85 1.58 1.24 | 1,000 718.00 | 52559-0652 
10 | 10.70} 5.30 | 3.90 | WM7983CT-ND 2.39 2.05 1.60 | 1,000 928.00 | 52559-1052 
12 | 11.70} 5.30 | 3.90 | WM7984CT-ND 276 2.37 1.85 | 1,000 1075.00 | 52559-1252 
20 | 15.70} 5.30 | 3.90 | WM7985CT-ND 459 3.93 3.06 | 1,000 1785.00 | 52559-2052 


0.5mm FFC/FPC Connectors 


Specifications: 

Electrical: * Voltage: 50V Insulation Resistance: 50MQ minimum « Flammability: 
UL94V-0 © Actuator: Polyphenylene Sulfide 

Note: Please see Digi-Key’s website for data sheets. 


Za 


Open actuator 

Open actuator 
Locked actuator 
'2.00 


Locked actuator 


3.00 Open 3 | 24 | 4770| 5.30 | 3.90 |wM79s6cT-ND 4.80 4.11 3.20 | 1,000 | 1866.00 [52559-2452 
—f actuator 30 | 20.70] 5.30 | 3.90 |WM7987CT-ND 573 4.91 383] 1,000] 2230.00 |52559-3052 
36 | 23.70 | 5.30 | 3.90 | WM7988CT-ND 6.93 5.94 4.63] 1,000] 2696.00 /52559-3652 
40 | 25.70 | 5.30 | 3.90 | WM7989CT-ND 7.86 6.73 5.24 | 1,000 | 3056.00 (52559-4052 
NE ight Angle, SMT, ZIF NEW! 
5 | 30 | 196 | — | — [WM1533CT-ND 3.10 2.66 2.07 | 1,000 | — 1206.00 [52892-3095 
t+ For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. ww NEW! 
NEW! Kit 
WM1051-ND (76650-0050) Wire Tap Connector Kit; (Nylon Tap-and-Run Splice Wire Tap 
and Nylon Insulated Male Quick Disconnect Solderless Terminals) .................... $6.49 
Open actuator No. of Dimensions(mm) _| Digi-Key Price Each Molex 
Locked actuator Fig. | Pos. A B Cc Part No. 1 10 100 | Part No. 
Vertical, SMT, ZIF 
24] 154] — — |WM2073-NDw 176 1.36 ~—-1.09 _]501951-2400-C 
30 | 181) — —  |WM2074-NDw 198 1.53 1.22 |501951-3000-C 
40 | 234) — —  |WM2075-NDw 2.20 1.69 1.36 |501951-4000-C 
45 | 256) — —  |WM2076-NDw 247 1.91 1.53 |501951-4500-C 
4 | 50 | 21 | — —__|WM2077-NDw 275 212 1.69 |501951-5000-C 
60 | 331 | — — |WM2078-NDw 3.30 2.54 2.03 ]501951-6000-C 
Open actuator 10 78 | — —  |WM1649-ND 2.04 1.57 1.26 |51374-1073-P 
Locked actuator 15 | 103 | — — |wm1651-No 270 2.09 1.67 |51374-1573-P 
33 | 193 | — — _|WM1655-ND 3.01 2.32 1.86 |51374-3373-P 
Right Angle, SMT, ZIF — Bottom Contact Style 
— a 8 86 | — — |WM1523-ND 1.09 84 .67 |52892-0895-C 
ae (Gaal Digi-Key Pach Tartan Hoclial (Maier 10 96 | — — |WM1524-ND 1.09 84 .67 | 52892-1095-C 
Fig.| Pos. | A | B C_ (Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 5 | 12 | 106 | — | — |RS2esNe 1.10 85 68 | 52892-1295-C 
Bottom Contact Style 14°) 16 | — — |WM1526-ND 1.28 99 .79 |52892-1495-C 
[RIOT BB] AS WMO 12a 15 1000 | — a7a78 SoBe we) 26 | — | eee 
1] 8 |1o10] 59 | 43 |weetsect-Now | 202 1.74 1.35 | 1,000) 787.00 |52746-0870 16 | 136 | — | — eee i en a aa 
10 | 11.10] 5.9 | 4.3 |WM7701CT-ND 2.42 2.08 1.62 | 1,000 941.85 | 52746-1070 v NEW! (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
90 (US2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


molex 0.5mm FFC/FPC Connectors (con) [QRS] ie Darcie neat eres aa ae 


Fig.| Pos. | Inch(mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 Part No. 
No. of [Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Face 9 | 602 (15.30) |WM7970CT-NDW | 1.79 153 1.20 |WM7970TR-NDw | 694.00 52207-0985 
oa i aed eee 
2) 46) — | — [Bele (aes > Ds = Ss | Bee eee 12 | 720(1830) |WM7679CT-ND | 229 1.97 1.53 | WM7679TR-ND 892.15 |52207-1285 
5 | 4 | 16 | — | — | RMISSO NE 208° 1.61 1.29 /52892-2495-6 14 | .799 (20.30) |WM7680CT-ND__| 2.61 2.24 1.74 |WM7680TR-ND_| 1014.13 [52207-1485 
26 | 176 | — | — |WM1531-ND 224 1.73 1.38 |52892-2695-C 16 | 877 (22.30) |WM7681CT-ND | 290 248 1.94 |WM7681TR-ND 1126.00 [52207-1685 
28 | 186 | — | — | wmts32-nD 238 183 147 |52892-2895-C 1 | 18 | .956 (24.30) |WM7682CT-ND | 2.15 1.84 1.44 |WM7682TR-ND 1235.50 |52207-1885 
6 8.2 34 4.55 |WM1544-ND 1.49 1.15 92 |54548-0670-C 20 | 1.035 (26.30) | WM7683CT-ND 3.43 2.94 2.29 | WM7683TR-ND 1335.08 | 52207-2085 
8 92 | a4 | 455 |WMts4s-nD 175 135 ~—-1.08 |54548-0a70-c 22 |1.114 (28.30) |WM7684CT-ND | 3.67 3.15 2.45 |WM7684TR-ND 1428.88 |52207-2285 
fo | 2 | as | ase fimnstea | 200 ter ta0 [seesomos 7A ee 
120) 11.2 | 34 | 4.55 )WM1547-ND 233 1.79 1.44 |54548-1270-C 28 |1.350 (34.30) |WM7687CT-ND | 4.29 3.68 2.87 | WM7687TR-ND 1669.00 |52207-2885 
6 | 16 | 132 | 34 | 4.55 |WM1548-ND 282 218 1.74 |54548-1670-C 30 [1.430 (36.30) | WM7688CT-ND | 4.50 3.85 3.01 |WM7688TR-ND 1750.18 [52207-3085 

18 14.2 3.4 4.55 |WM1549-ND 3.00 2.31 1.85 |54548-1870-C SMT ZIF, Gold-Copper — Bottom Entry Style — RoHS Compliant 

20 15.2 3.4 4.55 |WM1550-ND 3.23 2.49 4.99 |54548-2070-C 4 | .354 (9.00) | WM7937CT-ND 1.82 1.56 1.22 |WM7937TR-ND 707.00 |52271-0469 
o4 | 472| a4 | 455 [Reeenetn ago. Od zoant |Rasdabarn.c 7 | 472 (12.00) | WM7938CT-ND 80 69 54 |WM7938TR-ND 310.00 |52271-0769 
93 | ia2 | a4 | 455 (Reon Wot S48. oe |Easinsernc 8 | .512(13.00) |WM7939CT-ND | 1.07 92  .72 |WM7939TR-ND 416.00 |52271-0869 
5 331 | — IWNSeamn p06 —AeTAs SLADE: [SIaAA=BgSC: 10 | 591 (15.00) |WM7940CT-ND | 1.36 1.17 91 |WM7940TR-ND 531.00 |52271-1069 
8 63 | — | — |weiss4-np 249 186 «~=—«149:«(|51441-0899-C 12 | 669 (17.00) |WM7941CT-ND | 1.15 99 _.77 | WM7941TR-ND 449.00 |52271-1269 
to | 73. | — | — |wwisss-np 075 242 ~—«*1.70 |51441-1098-C 14 | 748 (19.00) |WM7942CT-ND | 1.21 1.04 81 | WM7942TR-ND 471.00 [52271-1469 
12 | 83 | — | — |wwsse-np 298 46229 ~——«1.84 (/51441-1298-C 9 | 15 | .787 (20.00) |WM7943CT-ND | 1.42 1.22 95 |WM7943TR-ND 552.00 52271-1569 
7 16 10.3 _— — |WM1557-ND. 3.01 2.32 4.85 |51441-1693-C 16 | .827 (21.00) | WM7944CT-ND 1.25 1.07 84 | WM7944TR-ND 484.00 | 52271-1669 
18 11.3 = —  [WM1558-ND 3.53 272 247 |51441-1893-C 18 | .906 (23.00) | WM7945CT-ND 1.33 1.14 — .89 |WM7945TR-ND 517.00 |52271-1869 
20 | 123 | — | — |wniss9-no 338 261 2.09 |51441-2093-c 20 | .984 (25.00) | WM7946CT-ND | 154 1.32 1.03 |WM7946TR-ND 600.00 52271-2069 
22 | 133 | — | — |wmts6o-no 340 262 240 |51441-2293-c 22 {1.063 (27.00) |WM7947CT-ND | 1.60 1.37 1.07 |WM7947TR-ND 620.00 [52271-2269 
24 | 143 | — | — | wnis61-no 3.73 287 2.30 |51441-2493-C 28 |1.299 (33.00) |WM7950CT-ND | 1.80 1.55 1.21 | WM7950TR-ND 702.00 |52271-2869 
Right Angle, SMT, ZIF — Top Contact Style 30 |1.378 (35.00) |WM7951CT-ND | 2.08 1.78 1.39 |WM7951TR-ND 809.00 |52271-3069 

6 8.2 3.4 4.55 |WM1534-ND 1.49 1.15 92 | 54550-0694-C NEW! SMT ZIF, Tin-Bismuth — Bottom Entry Style — RoHS Compliant NEW! 
8 9.2 | 34 | 4.55 |WM1535-ND 1.75 1.85 1.08 | 54550-0894-C 4 | 445 (11.30) [WM7954CT-ND [1.45 1.24 97 |WM7954TR-ND 563.00 [52271-0479 
10 | 10.2 | 34 | 4.55 |WM1536-ND 2.09 161 1.29 |54550-1094-C 6 | 524 (13.30) |WM7955CT-ND | 1.55 133 1.04 |WM7955TR-ND 604.00 |52271-0679 
12° | 11.2 | 34 | 4.55 |WM1537-ND 2.29 176 1.41 |54550-1294-C 7 | 563 (14.30) |WM7956CT-ND | 1.61 1.38 1.08 |WM7956TR-ND 625.00 |52271-0779 
8 14 122 | 34 | 4.55 |WM1538-ND 2.64 2.03 1.63 | 54550-1494-C 8 | 602 (15.30) |WM7957CT-ND | 1.76 1.51 1.18 |WM7957TR-ND 683.00 |52271-0879 
16 | 132 | 34 | 4.55 )WM1539-ND 283 218 1.74 )54550-1694-C 9 | .642 (16.30) |WM7958CT-ND | 1.92 1.64 1.28 | WM7958TR-ND 745.00 |52271-0979 
18) 14.2 | 34 | 4.55 )WM1540-ND 3.00 2.32 1.85. |54550-1894-C 10 | 681 (17.30) |WM7959CT-ND | 2.04 1.75 1.36 | WM7959TR-ND 793.00 {52271-1079 
20 | 15.2 | 34 | 4.55 )WM1541-ND 3.24 2.49 2.00 |54550-2094-C 42 | .762(19.35) |WM7960CT-ND | 2.23 1.91 1.49 |WM7960TR-ND 868.00 [52271-1279 
24 | 17.2 | 34 | 4.55 )WM1542-ND 3.82 2.94 2.35, )54550-2494-C 2 | 44 | 840 (21.35) |wa7a6icr-no | 2.41 2.07 1.61 |WM7961TR-ND 937.00 |52271-1479 
26 | 182 | 34 | 455 Sse 413 3.18255 [54550-26046 16 | .919(23.35) |ww7ge2cT-No | 261 224 1.75 |ww7ge2TR-ND | 1016.00 |52271-1679 
18 | 998 (25.35) |WM7963CT-ND | 2.77 2.37 1.85 | WM7963TR-ND 1077.00 |52271-1879 
20 |4.077 (27.35) |WM7964CT-ND | 2.94 252 1.96 |WM7964TR-ND 1143.00 [52271-2079 
— ? 24 |1.234 (31.35) |WM7965CT-ND | 3.33 286 2.23 |WM7965TR-ND 1297.00 52271-2479 
imm FFC/ FPC Connectors DigiqReel* 28 |1.392 (35.35) |WM7966CT-ND | 3.70 3.17 2.47 |WM7966TR-ND 1438.00 |52271-2879 
Features: 30 |1.470 (37.35) |WM7967CT-ND | 3.77 3.23 2.52 |WM7967TR-ND 1466.00 |52271-3079 


SMT ZIF — RoHS Compliant 
6 | .496 (12.60) | WM7633CT-ND 2.34 2.00 1.56 |WM7633TR-ND 909.00 52610-0671 
8 | .575 (14.60) | WM7634CT-ND 2.80 2.40 1.87 |WM7634TR-ND 1087.00 |52610-0871 
10 | .654 (16.60) | WM7635CT-ND 3.22 2.76 2.15 | WM7635TR-ND 1251.00 |52610-1071 
12 | .732 (18.60) | WM7636CT-ND 3.68 3.15 2.46 | WM7636TR-ND 1432.00 |52610-1271 
(20.60) 
( 
( 


Right Angle: For 0.30mm thick FFC/FPC. Metal solder tabs provide PCB hold-down and strain relief for SMT tails. 
Material: 4/6 nylon, UL94V-0 * Actuator: PPS, UL94V-0 » Contact: Phosphor Bronze »* Tabs: Phosphor Bronze, Tin 
Plating »* Contact Resistance: 20mQ maximum 


Vertical: For use with 0.30mm thick FFC/FPC. Tuning fork contacts assure stable, low contact resistance. Optional cable 
retention barbs provide cable strain relief and assure full retention of cable. Optional polarizing peg assures proper 
orientation to PCB and kinked outer solder tails offer PCB retention. SMT compatible. * Material: Housing 4/6 nylon, 
UL94V-0 © Actuator: LCP, UL94V-0 © Contact: Phosphor Bronze Alloy » Plating: Tin/Lead, 90/10 »* Temperature: -20°C 
~ 80°C * Electrical: Voltage: 125V © Current: 1.0A * Contact Resistance: 20m maximum « Dielectric Withstanding 
Voltage: 500VAC per minute » Insulation Resistance: 100MQ minimum 


14 | .811 (20.60) | WM7637CT-ND 4.09 3.51 2.73 |WM7637TR-ND 1592.00 | 52610-1471 
16 | .890 (22.60) | WM7638CT-ND 4.45 3.81 2.97 |WM7638TR-ND 1729.00 | 52610-1671 
3 | 18 | .969 (24.60) | WM7639CT-ND 4.75 4.07 3.17 |WM7639TR-ND 1848.00 | 52610-1871 
20 | 1.047 (26.60) | WM7640CT-ND 5.02 4.30 3.35 |WM7640TR-ND 1952.00 52610-2071 
22 | 1.126 (28.60) | WM7641CT-ND 5.40 4.62 3.60 |WM7641TR-ND 2099.00 | 52610-2271 
24 | 1.205 (30.60) | WM7642CT-ND 5.75 4.93 3.84 | WM7642TR-ND 2237.00 [52610-2471 
26 | 1.283 (32.60) | WM7643CT-ND 412 3.53 2.75 |WM7643TR-ND 1600.00 52610-2671 

(34.60) 

(36.60) 


28 | 1.362 (34.60) | WM7644CT-ND 6.27 5.37 4.19 |WM7644TR-ND 2439.00 | 52610-2871 


30 | 1.441 (36.60) |WM7645CT-ND | 6.42 5.49 4.28 |WM7645TR-ND | 2496.00 |52610-3071 
Opened ZIF — No Pegs 
p— 6-90 —— actuator 
4 | .366 (9.30) |WMS5300-ND® | 1.88 1.53 1.18 |— — [71226-0425 
5.60—/— Locked Actuator 6 | 445 (11.30) |WMS301-ND@® | 2.25 1.83 1.41 |— — |71226-0625 
2% 8 | 524 (13.30) |WMS5302-ND® | 262 213 1.64 |— — |71226-0825 
a 10 | .602 (15.30) |WM5303-ND® | 299 243 1.87 |— — |71226-1025 
12 | .681 (17.30) |WM5304-ND® =| 3.38 2.75 212 |— — [71226-1225 
14 | 760 (19.30) |WM5305-ND® | 3.74 3.05 234 |— — [71226-1425 
4 | 18 | 83921.30) Jwaisso6-nDe | 4.11 3.35 2.58 | — — |71226-1625 
18 | .917 (23.30) |WM5307-ND® | 449 365 281 |— — 71226-1825 
20 | .996 (25.30) |WM5308-ND@ | 486 396 3.04 |— — |71226-2025 
Opened 22 | 1.075 (27.30)|WM5309-ND@ | 523 426 3.28 |— —_|71226-2295 
Actuator 36 24/1154 (29.30) | WM5310-ND 560 456 3.51 |— — [71226-2425 
' 26 | 1.232 (31.30)|WM5311-ND@ | 598 486 374 |— — |71226-2625 
725 | F 28 | 1.311 (33.30)|WM5312-ND@ | 636 5.17 398 |— — |71226-2825 
| 5.75 | 30 | 1.390 (35.30)|WM5313-ND@ | 674 5.48 422 |— —_|71226-3025 
| a NEW! Kinked Tails, Non-ZIF DIP — RoHS Compliant NEW! 

Locked Actuator 4 | .276 (7.00) |WM5316-ND 23 «1915 — 52806-0410 
5 | .315(8.00) |wM5325-ND A 34 26 /— — [52806-0510 
— 6 | .354(9.00) |WwM5317-ND 34 28 22 |— — [52806-0610 
oe eee DiuiKey Prive Eeeh Digickey eee Molex 7 | 394 (10.00) | WM5318-ND 44 37 28 |— — [52806-0710 
Fig.|Pos. | Inch(mm) |Part No. 1 10 100 |Part No. 1,000 | Part No. 9 | 472 (12.00) | WM5319-ND 84 69 53 |— —_|52806-0910 
Right Angle 4 40 [512 (13.00) |wiisaz0-ND 46.38.29 |— — [52806-1010 
3 | .366 (9.30) aR 118 a 78 ERE 452.00 [52207-0385 "1 851 (14.00) (ala ee ie See 
4 | 405 (10.30) |WM7e75CT-ND | 1.44 4.24 97 |wM7e75TR-ND | 561.58 |52207-0485 12 | 591 (15.00) ae 40 41 2 = j/Beate-te16 
1 | 5 | 445 (11.30) |WM7969CT-NDv | 1.52 1.30 1.02 |WM7969TR-NDOw | 589.00 /52207-0585 13 | 630 (16.00) /WM5S23-ND) 1.08 8868 ie — |52806-1310 
6 | 484 (12.30) |WM7676CT-ND | 1.22 1.05 82 |WM7676TR-ND 474.78 | 52207-0685 14 | .669 (17.00) | WM5324-ND 635140 |— —_|52806-1410 

8 | 562 (14.30) |WM7677CT-ND | 1.60 1.37 1.07 |WM7677TR-ND 621.08 |52207-0885 @ RoHS Compliant v NEW! 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 91 


molex i.omm (.039”) Pitch Standard Length Jumpers 


Features and Specifications: Molex introduces a complete line of 1.00 (.039”) pitch Flat Flex Cable jumpers. These jumpers are used to connect 2 PC boards and terminate to either ZIF 
or Non-ZIF FFC Connectors Reference Information: UL Style No.: 2896. Mates with: Any 1.00mm (.039”) Pitch Molex FFC/FPC Connector. Designed in: Millimeters Electrical: 
Voltage: 30V, Current: 1.3A Physical: Strip Length: 4.0mm (.157"). Reinforcement Length: 8.00mm (.315”). Conductor Width: 0.70mm (.028”). Conductor Thickness: 0.10mm (.004"). 
End Thickness: 0.30+0.05mm (.012+.002”). Temperature: -40°C ~ 80°C * Contacts on same side 


No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Molex No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Molex 
Positions (mm) Part No. 1 10 100 250 | Part No. Positions (mm) Part No. fl 10 100 250 | Part No. 
2” (5.08cm) Unshielded Flat Flex Cable 6” (15.24cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 715 WM10000-ND® 3.00 2.51 1.84 1.56 | 21039-0203 6 7.15 WM10052-ND® 2.88 2.40 1.76 1.49 | 21039-0211 
8 9.15 WM10001-ND® 3.09 2.58 1.89 1.60 | 21039-0225 8 9.15 WM10053-ND@ 3.06 2.55 1.87 1.59 | 21039-0233 
10 11.15 —)|WM10002-ND 3.18 2.65 1.95 1.65 | 21039-0247 10 11.15  |WM10054-ND® 3.24 2.70 1.98 1.68 | 21039-0255 
12 13.15  |WM10003-ND® 3.28 2.74 2.01 1.70 | 21039-0269 12 13.15 |WM10055-ND® 3.45 2.88 242 1.79 | 21039-0277 
14 15.15 |WM10004-ND@ 3.36 2.81 2.06 1.75 [21039-0291 14 15.15 |WM10056-NDe 3.63 3.03 2.22 1.88 | 21039-0299 
16 17.15 |WM10005-ND® 3.46 2.89 2.12 1.80 | 21039-0313 16 17.15 | WM10057-NDe 3.83 3.419 2.34 1.99 | 21039-0324 
18 19.15  |WM10006-ND® 3.58 2.99 2.19 1.86 | 21039-0335 18 19.15 |WM10058-ND 4.08 3.40 2.50 241 |21039-0343 
20 21.15 |WM10007-ND@ 3.72 3.11 2.28 1.93 | 21039-0357 20 21.15 |WM10059-NDe 4.40 3.67 2.69 2.28 |21039-0365 
22 23.15 | WM10008-ND 3.76 3.14 2.30 1.95 | 21039-0379 29 93.15 |WM10060-ND 4.46 3.72 273 2.32 |21039-0387 
24 25.15 | WM10009-ND@ 3.97 3.31 2.43 2.06 |21039-0401 24 95.15 |WM10061-NDe 491 4.10 3.01 255 |21039-0409 
26 27.15 |WM10010-ND@ 4.00 3.34 2.45 2.08 | 21039-0423 ; = - - : 
28 29.15 |WM10063-ND@ 5.04 4.21 3.09 2.62 | 21039-0453 
28 29.15 |WM10011-ND® 4.03 3.36 2.47 2.09 | 21039-0445 
30 31.15 | WM10064-ND@ 5.11 4.26 3.13 2.65 | 21039-0475 
30 31.15 | WM10012-ND@ 4.06 3.39 2.49 2.11 |21039-0467 m = 
3” 7 8” (20.32cm) Unshielded Flat Flex Cable 
(7.62cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 715 Wiv10013-NDe 2.94 2.45 1.80 152 121039-0205 6 715 WM10065-ND@ 3.05 2.54 1.87 1.58 | 21039-0215 
8 915 WM10014-NDe 3.05 255 1.87 1.59 |21039-0227 8 9.15 WM10066-ND 3.28 2.73 2.01 1.70 | 21039-0237 
10 41.15 |WM10015-ND@ 317 265 1.94 1.65 |21039-0249 10 11.15 |WM10067-ND® 3.49 2.91 2.14 1.81 | 21039-0259 
12 13.15 |WM10016-ND 3.31 276 2.03 4.72 }21039-0271 12 13.15  |WM10068-ND® 3.78 3.15 2.32 1.96 | 21039-0281 
14 15.15 |WM10017-NDe 3.44 2.85 2.09 1.77 |21039-0293 14 15.15 | WM10069-ND® 4.00 3.33 2.45 2.07 | 21039-0303 
16 17.15. |WM10018-NDe 353 2.95 216 1.83 |21039-0315 16 17.15 |WM10070-ND@ 4.25 3.55 2.60 2.21 | 21039-0325 
18 19.15 |WM10019-ND 3.69 3.08 2.26 1.91 |21039-0337 20 21.15 |WM10072-ND@ 4.98 4.15 3.05 2.58 | 21039-0369 
20 21.15  |WM10020-ND@ 3.89 3.24 2.38 2.02 |21039-0359 22 23.15 |WM10073-ND@ 5.06 4.23 3.10 2.63 | 21039-0391 
24 25.15 |WM10022-ND@ 4.21 3.51 2.58 2.18 |21039-0403 24 25.15 | WM10074-ND 5.65 471 3.46 2.93 | 21039-0413 
26 27.15 | WM10023-ND 4.25 3.55 2.60 2.21 {21039-0425 26 27.15 _|WM10075-ND 5.72 4.77 3.50 2.97 | 21039-0435 
30 31.15 | WM10025-ND@ 4.33 3.61 2.65 2.25 |21039-0469 28 29.15 | WM10076-ND 5.80 4.84 3.55 3.01 | 21039-0457 
4” (10.16cm) Unshielded Flat Flex Cable 10” (25.40cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 7.15 WM10026-ND® 2.82 2.35 1.73 1.46 | 21039-0207 6 7.15 WM10078-ND® 3.24 Peal 1.99 1.68 | 21039-0219 
8 9.15 WM10027-ND@ 2.96 2.47 1.81 1.54 | 21039-0229 8 9.15 WM10079-ND@ 3.52 2.94 2.16 1.83 | 21039-0241 
10 11.15  |WM10028-ND® 3.09 2.58 1.89 1.61 | 21039-0251 10 11.15 |WM10080-ND 3.79 3.16 2.32 1.97 | 21039-0263 
12 13.15  |WM10029-ND® 3.25 271 1.99 1.69 | 21039-0273 12 13.15 |WM10081-ND 4.13 3.44 2.53 2.14 | 21039-0285 
14 15.15 |WM10030-ND@ 3.39 2.83 2.08 1.76 _|21039-0295 14 15.15 _|WM10082-ND@ 440 3.67 2.69 2.28 | 21039-0307 
16 17.15  |WM10031-ND® 3.53 2.95 2.16 1.83 | 21039-0317 16 17.15  |WM10083-NDe 4.70 3.93 2.88 2.44 | 21039-0329 
18 19.15 |WM10032-NDe 3.72 340 2.28 1.93 |21039-0339 48 49.15 |wMto0g4-ND 508 4424 «341. ~—-2.64-|21039-0351 
20 21.15 | WIM10033-ND® 3.95 3.30 242 205 |21039-0361 20 91.15 | WM10085-ND 559 4466 «40342 ~«-2:90 21039-0373 
22 23.15 |WM10034-ND@ 4.00 3.33 2.45 2.07 | 21039-0383 29 93.15 |WM10086-ND 5.69 474 3.48 2.95 | 21039-0395 
24 25.15 | WM10035-ND@ 4.33 3.61 2.65 2.25 [21039-0405 4 95.15 | WM10087-ND 6.40 5.34 3.99 3.32 |21039-0417 
26 27.15 |WM10036-ND 4.38 3.65 2.68 2.27 | 21039-0427 : ; ; ; : 
26 27.15 |WM10088-ND 6.50 5.42 3.98 3.37 | 21039-0439 
28 29.15 | WM10037-ND 4.43 3.70 271 2.30 |21039-0449 
28 29.15 | WM10089-ND 6.59 5.50 4.03 3.42 | 21039-0461 
30 31.15 | WM10038-ND@ 447 3.73 2.74 2.32 _|21039-0471 
7 7 30 31.15 | WM10090-ND 6.69 5.58 4.09 3.47 | 21039-0483 
5” (12.70cm) Unshielded Flat Flex Cable 7 
12” (30.48cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 7A5 WM10039-ND® 2.80 2.34 1.72 1.46 | 21039-0209 7 745 WM 10091-ND 3.45 288 xR 179 121039-0001 
8 9.15 WM10040-ND® 2.96 2.47 1.81 1.54 |21039-0231 : “ube ” : : : 4 
10 11.15 | WM10041-ND@ 311 260 «1.91 1.62 |21039-0253 8 pata BEEK BAO = oBt8 230) « “ide: | 2108-0288 
12 13.15 | WM10042-ND@ 3.30 275 2.02 1.71 |21039-0275 10 11.15 MLO083sND 408 340) 2.50 2.41 21039-0265 
14 15.15 |WM10043-ND@ 3.45 288 212 1.79 [21039-0297 12 13.15 | WM10094-ND@ 447 3.73 2.74 2.32 21039-0287 
16 17.15 |WM10044-ND® 3.62 3.02 2.22 1.88 |21039-0319 14 15.15 _|WM10095-ND@ 4.80 4.00 2.94 2.49 |21039-0309 
18 19.15 | WM10045-ND® 383 320 235 199 |21039-0341 16 17.15 | WM10096-ND@ 516 4.30 3.16 2.68 21039-0331 
20 21.15  |WM10046-ND@ 411 343 252 = -2.13 |21039-0363 18 19.15 | WM10097-ND@ 5.61 468 344 2.91 /21039-0353 
22 23.15 |WM10047-ND® 417 3.48 = =.2.55 = 2.16 |21039-0385 20 21.15 /WM10098-ND 6.20 518 380 3.22 /21039-0375 
24 25.15 | WM10048-ND 4.56 3.80 2.79 2.37 | 21039-0407 24 25.15 | WM10100-ND 7A7 5.98 4.39 3.72 | 21039-0419 
26 27.15 —|WM10049-ND 4.61 3.85 2.82 2.39 |21039-0429 28 29.15 | WM10102-ND 7.38 6.16 4.52 3.83 | 21039-0463 
28 29.15 |WM10050-ND® 4.67 3.90 2.86 2.42 |21039-0451 30 31.15 | WM10103-ND@ 7.50 6.26 4.59 3.89 | 21039-0485 
30 31.15 | WM10051-ND 4723.94 2.89 2.45 [21039-0473 RoHS Compliant 


Technotogy 10 Inspire lnnowation 


«JAE 0.3mm Pitch One-Touch FFC/FPC Connectors 


Features: 0.3mm pitch low profile connector for FPC, compatible to most advanced information communication devices 
light in weight and small in size such as mobile PC, PDA, Liquid Crystal Display and mobile phones. 

FB3 Series: Specifications: * Contact Resistance: 20mQ maximum » Withstanding Voltage: AC250Vr.m.s. per 1 minute 
© Operating Temperature: -40°C ~ 85°C » Rated Voltage: AC, DC 50V per terminal * Rated Current: AC, DC 0.35A per 
terminal * Insulation Resistance: 100MQ minimum » Applicable FPC: 0.3mm pitch zigzag thickness 0.2 ~ +/-0.03 with 
lining Materials: ¢ Actuator: Synthetic resin, UL 94V-0 © Base Insulator: Synthetic resin, UL 94V-0 * Contact: Copper 
Alloy, Gold plating over Nickel on contact area 

FB6 Series: Specifications: * Contact Resistance: 20mQ maximum « Dielectric Withstanding Voltage: 250VDC per minute 
© Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Rated Current: 0.35A per position » Rated Voltage: AC, DC 50V per position 
Insulation Resistance: 100MQ minimum « Applicable FPC: 0.3mm pitch thickness 0.15+0.03 with lining Materials: 
Actuator: Synthetic resin, UL 94V-0 * Base Insulator: Synthetic resin, UL 94V-0 » Contact: Copper Alloy, Gold plating on 
contact area 

FB8 Series: Specifications: * Contact Resistance: 20mQ maximum « Dielectric Withstanding Voltage: 250VDC per minute 
© Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Rated Current: 0.35A per position * Rated Voltage: AC, DC 50V per position 
«Insulation Resistance: 100MQ minimum = Applicable FPC: 0.3mm pitch thickness 0.2+0.03 with lining Materials: 
Actuator: Synthetic resin, UL 94V-0 Base Insulator: Synthetic resin, UL 94V-0 * Contact: Copper Alloy, Gold plating on 
contact area 


No.of | Dim. A | Digi-Key Price Each JAE No.of | Dim.A | Digi-Key Price Each JAE 
Fig. | Positions | (mm) | PartNo. 1 25 100 Part No. Fig. | Positions | (mm) | PartNo. 1 25 100 Part No. 
FB3 Series 39 14.1 670-1492-ND 11.63 7.68 6.98 FB6S039JA1 
25 10.5  |670-1482-ND 10.00 6.60 6.00 FB3S025011 45 15.9 | 670-1493-ND 4.18 2.74 2.44 FB6S045JA1 
1 45 16.5  |670-1483-ND 13.14 9.35 8.47 FB3S045011 2 51 17.7 |670-1494-ND 4.57 2.99 2.66 FB6S051JA1 
61 21.3 |670-1484-ND 21.08 15.57 14.56 FB3S061C11 53 18.3 /670-1495-ND 4.54 2.97 2.64 FB6S053JA1 
FB6 Series 57 19.5 |670-1496-ND 13.39 9.52 8.63 FB6S057JA1 
15 6.9 670-1485-ND 2.94 1.82 1.67 FB6S015JA1 59 20.1 670-1497-ND 4.62 3.03 2.69 FB6S059JA1 
17 75 670-1486-ND 3.12 1.93 1.77 FB6S017JA1 FB8 Series 
21 87 670-1487-ND 2.97 1.95 1.73 FB6S021JA1 23 8.2 670-1498-ND 3.36 2.20 1.96 FB8S023JA1 
2 25 9.9 670-1488-ND 3.16 2.07 1.84 FB6S025JA1 29 10.0 /670-1499-ND 10.73 7.08 6.44 FB8S029JA1 
27 10.5 |670-1489-ND 3.36 2.20 1.96 FB6S027JA1 3 31 10.6 /670-1500-ND 4.26 2.79 2.48 FB8S031JA1 
29 WA 670-1490-ND 3.47 2.27 2.02 FB6S029JA1 33 11.2 670-1501-ND 4.48 2.94 2.61 FB8S033JA1 
33 12.3 |670-1491-ND 3.82 2.51 2.23 FB6S033JA1 39 13.0 |670-1502-ND 5.39 3.53 3.14 FB8S039JA1 
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HS 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


FX12 Connectors with 


Dual Shields - 0.4mm Pitch 


Specifications: 


¢ Current Rating: 0.3A 


* Voltage Rating: 30VAC 
¢ Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 
¢ Insulation Resistance: 50MQ @ 100VDC 


¢ Withstanding Voltage: No flashover or insulation 


breakdown @ 100VAC one minute 


* Contact Resistance: 100mQ Maximum @ 100mA 


Materials: 


¢ Insulator: Polyamide, Black Finish, UL94V-0 
* Contacts: Phosphor Bronze, Gold Plated Finish 
¢ Ground Plates: Phosphor Bronze, Gold Plated 


¢ Metal Fittings: Phosphor Bronze, Tin-Copper 


Receptacle 


Digi@Reel® 


plated 
Dimensions Cut Tape T&RA 
No. of inmm Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
Contacts A B Part No. if] 10 50 3,000 Part No. 
Plugs 
24 10.6 | 4.4 |H11405CT-ND 1.67 1.37 1.10 572.00/M_ |FX12B-24P-0.4SV 
40 13.8 | 7.6 |H11407CT-ND 1.72 1.44 1.20 676.00/M |FX12B-40P-0.4SV 
60 17.79 | 11.6 [H11409CT-ND 2.34 1.95 1.62 918.00/M_|FX12B-60P-0.4SV 
Receptacles 

24 8.1 4.4 |H11406CT-ND 1.67 1.37 1.10 572.00/M _ |FX12B-24S-0.4SV 
40 11.3 | 7.6 |H11408CT-ND 1.72 1.44 1.20 676.00/M _ |FX12B-40S-0.4SV 
60 15.34 | 11.6 [H11410CT-ND 2.24 1.87 1.56 880.00/M_|FX12B-60S-0.4SV 


4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


DF12 Surface Mount 
Connectors - 0.5mm Pitch 


Features: 


¢ Connectors furnished with reinforcement 
fittings to prevent peeling of the solder 
joints (due to mechanical stress) are also 
available and these can be mounted to 
FPC with confidence «A specification with 
convenient guide posts for manual work 
is available as well as one without guide 


posts for automatic mounting 


Specifications: 


* Current Capacity: 0.3A * Rated Voltage: 
50VAC Insulation Resistance: 100VDC, 
500MQ minimum » Withstand Voltage: 1 
minute at rated value, 150VAC * Contact 
Resistance: 100mA DC, 50mQ maximum 


Material (receptacle/header): 


¢ Insulation: Polyamide, beige (natural), 
UL94V-0 * Contacts: Phosphor copper 
with gold plating » Fittings: Brass finish 


with tin-lead plating 


Digi@Reel” 


No. of Dimension Cut Tape T&RA 
Con- | Descrip- | inmm | pigi-Key Price Each Pricing | Hirose 
Fig. | tacts tion A B | Part No. 1 25 100 1,000 | Part No. 
Receptacles 
3.0mm Stacking Height — RoHS Compliant 
32 10.1} 7.5 |H5202CT-ND 1.98 1.53 1.22 —| DF12A(3.0)-32DS-0.5V(81) 
, | vi 14.6| 12.0 | H2736-ND 241 1.63 1.30 —| DF12A(3.0)-50DS-0.5V(80) 
50 Posts | 14-6] 12.0 | H5203CT-ND 2.80 2.15 1.72) 1144.00} DF12A(3.0)-50DS-0.5V(81) 
60 17.1 | 14.5 | H5204CT-ND 2.90 2.25 1.80] 1300.00 | DF12A(3.0)-60DS-0.5V(81) 
3.0mm Stacking Height 
32 With 11.0} 7.5 |H5205CT-ND® 1.52 1.10 .90| 532.00 | DF12(3.0)-32DS-0.5V(86) 
50 Guide | 15.5) 12.0 | H1509-ND 2.11 1.63 1.30 —| DF12(3.0)-50DS-0.5V(80) 
3 50 | Posts and | 15.5 | 12.0 | H5206CT-ND® 1.92 148 1.18] 785.00] DF12(3.0)-50DS-0.5V(86) 
60 uae 18.0) 14.5 |HS5207CT-ND@ | 2.11 1.63 1.30| 865.00] DF12(3.0)-60DS-0.5V(86) 
80 23.0 | 19.5 | H5208CT-ND® 2.96 2.28 1.82) 1210.00 | DF12(3.0)-80DS-0.5V(86) 
3.5 ~ 5.0mm Stacking Height — RoHS Compliant 
20 7.1) 4.5 |H5209CT-ND 1.71 1.24 1.02} 599.00] DF12A-20DS-0.5V(81) 
1 30 a 9.6 | 7.0 )H5210CT-ND 1.92 148 1.18] 785.00) DF12A-30DS-0.5V(81) 
36 Posts | 11.1] 8.5 |H5211CT-ND 2.21 1.70 1.36) 904.00 | DF12A-36DS-0.5V(81) 
40 12.1] 9.5 |H5212CT-ND 2.28 1.75 1.40) 931.00|DF12A-40DS-0.5V(81) 
20 8.0 ) 4.5 )H5214CT-ND 1.06 17 .63| 372.00 | DF12-20DS-0.5V(86) 
30 With 10.5} 7.0 |H5215CT-ND 1.44 1.05 .86| 505.00 | DF12-30DS-0.5V(86) 
3 36 Pe 12.0| 8.5 |H5216CT-ND 1.86 1.35 1.11] 652.00) DF12-36DS-0.5V(86) 
40 | Reinforced | 13:0} 9.5 |HS217CT-ND | 1.71 1.24 1.02} 599.00] DF12-40DS-0.5V(86) 
50 Fittings | 15.5) 12.0 |H5218CT-ND 1.92 148 1.18] 785.00) DF12-50DS-0.5V(86) 
60 18.0 | 14.5 | H5001CT-ND 2.11 1.63 1.30] 865.00} DF12-60DS-0.5V(86) 
3.0mm Stacking Height 
> | 32 ] wiuide 1102] 7.5 JHS219CT-ND 2.02 1.55 1.24] 825.00] DF12D(3.0)-32DP-0.5V(81) 
50 Posts | 14.7] 12.0 | H5220CT-ND 2.86 2.20 1.76) 1170.00 | DF12D(3.0)-50DP-0.5V(81) 


No. of Dimension Cut Tape T&RA 
Con- | Descrip- | inmm _| Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
Fig. | tacts tion A B | Part No. 1 25 100 1,000 | Part No. 
> | 60 | wiuide 17.2] 14.5 ]H6221CT-ND 2.99 232 1.86] 1339.00] DF12D(3.0)-60DP-0.5V(81) 
80 | Posts [22.2] 195 |H11581CT-ND | 3.12 2.40 1.92] 1277.00| DF12D(3.0)-80DP-0.5V(81) 
32 With /41.0| 7.5 |H5222CT-ND 152 110  .90] 532.00] DF12(3.0)-32DP-0.5v(86) 
4 | 50 Praee 4 | 155| 12.0 |H52230T-ND 1.92 1.48 1.18] 785.00 | DF12(3.0)-50DP-0.5V(86) 
60 | Reinforced | 18-0| 14.5 | H5224CT-ND 2.05 158 1.26] 838.00] DF12(3.0)-60DP-0.5V(86) 
80 | Fittings | 23.0] 19.5 | H5225CT-ND 2.93 2.25 1.80] 1197.00] DF12(3.0)-80DP-0.5V(86) 
3.5mm Stacking Height 
20 ; 7.2 | 45 |H5226CT-ND 156 1.13 93] 545.00] DF12D(3.5)-20DP-0.5V(81) 
> | 36 oa 14.2] 8.5 |H5227CT-ND 2.21 1.70 1.36] 904.00] DF12(3.5)-36DP-0.5V(81) 
40 | Posts |12.2| 9.5 |H5228CT-ND 2.28 1.75 1.40) 931.00] DF12D(3.5)-40DP-0.5V(81) 
50 14,7 | 12.0 | H5229CT-ND 2.83 2418 1.74] 1157.00] DF12D(3.5)-50DP-0.5V(81) 
20 | With | 8.0 | 4.5 |H5230CT-ND 118 86 70] + 412.00/ DF12(3.5)-20DP-0.5v(86) 
4 | 36 one 12.0] 8.5 |H5231CT-ND 1.63 1.25 1.00] 665.00] DF12(3.5)-36DP-0.5V(86) 
40 | Reinforced| 13.0) 9.5 |H5232CT-ND 1.79 1.30 1.06] 625.00] DF12(3.5)-40DP-0.5V(86) 
50 | Fittings | 15.5] 12.0 |H5233CT-ND 1.98 1.53 1.22] 811.00| DF12(3.5)-50DP-0.5V(86) 
4.0mm Stacking Height 
30 97 | 7.0 |H2764-ND 182 1.32 1.08 —]DF12D(4.0)-30DP-0.5V(80) 
30 | with | 97) 7.0 |H5234cT-ND 1.92 1.48 1.18] 785.00 | DF12D(4.0)-30DP-0.5V(81) 
2 | 36 | Guide [11.2] 8.5 )H5235CT-ND 221 1.70 1.36 —] DF12D(4.0)-36DP-0.5V(81) 
40 | Posts /42.2| 9.5 |H5236CT-ND 2.28 1.75 1.40) 931.00] DF12D(4.0)-40DP-0.5V(81) 
50 14,7 | 12.0 | H5237CT-ND 2.83 2418 1.74] 1157.00] DF12D(4.0)-50DP-0.5V(81) 
30°] with | 10.5] 7.0 [HS238CT-ND 1.92 1.48 1.18] 785.00 | DF12(4.0)-30DP-0.5V(86) 
36 | Guide | 12.0) 8.5 |H5239CT-ND 1.92 1.48 1.18] 785.00 | DF12(4.0)-36DP-0.5V(86) 
4 | 40 | Posts and |13.0] 9.5 |H5240CT-ND 2.02 155 1.24) 825.00) DF12(4.0)-40DP-0.5V(86) 
50 | Reinforced) 45.5) 12.0 | H5241CT-ND 231 1.78 1.42] 944.00] DF12(4.0)-50DP-0.5V(86) 
60 | Fitings J4g.0| 14.5 |HsoozcT-No | 273 210 1.68] 1117.00| DF12(4.0)-60DP-0.5V(6) 
5.0mm Stacking Height 
> | 20 | wiGuide | 7.2 | 4.5 ]H5242CT-ND 1.79 1.30 1.06] 625.00] DF12D(5.0)-20DP-0.5V(81) 
50 | Posts |14,7| 12.0 |H5243CT-ND 2.96 2.28 1.82] 1210.00] DF12D(5.0)-50DP-0.5V(81) 
20 | w&uide | 8.0 | 4.5 |H5244CT-ND 1144.83.68] 399.00| DF12(5.0)-20DP-0.5v(86) 
4 | 50 Fosis an 15.5| 12.0 | H5245CT-ND 2.08 1.60 1.28] 851.00) DF12(5.0)-50DP-0.5V(86) 
60 | Fittings | 17.2] 14.5 | HS006CT-ND 234 180 1.44) 958.00] DF12(5.0)-60DP-0.5V(86) 
@ RoHS Compliant A For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


DF30 Surface Mount 
Connectors - 0.4mm Pitch 


Applications: ¢ Cellular Phones *PDAs * Mobile Computers Digital Cameras » Digital Video Cameras 
* Devices demanding high reliability connections in extremely limited spaces 
Specifications: * Operating Temperature Range: -35°C ~ 85°C * Voltage Rating: 30VAC »* Current Rating: 


0.3A 


Digi@Reel” 


Electrical Characteristics: * Contact Resistance: 100m maximum ¢ Insulation Resistance: 50MQ 


minimum 


Mechanical Characteristics: * Mechanical Operation: 50 times insertions and extractions 
Materials: ¢ Insulator: LCP, Black Finish, UL94V-0 * Contacts: Phosphor Bronze, Gold Plated Finish 
¢ Metal Fittings: Phosphor Bronze, Tin-Copper plated Finish 


Header 


No. of inmm _| Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
Contacts| A B_ | Part No. il 10 50 1,000 | Part No. 
Receptacles 
20 6.22 | 3.6 |H11591CT-ND NEW! 1.67 1.37 1.10 — _ |DF80FB-20DS-0.4V(82) 
24 7.02 | 4.4 |H11593CT-ND NEW! 1.75 1.43 1.15 | 611.80 | DF30FB-24DS-0.4V(82) 
30 8.22 | 5.6 |H11595CT-ND NEW! 1.86 1.52 1.23 | 651.70 | DF30FB-30DS-0.4V(82) 
34 9.02 | 64 |H11597CT-ND NEW! 1.69 1.41 1.17 | 691.60 | DF30FB-34DS-0.4V(82) 
40 10.22 | 7.6 |H11599CT-ND NEW! 1.89 1.57 1.31 | 771.40 | DF30FB-40DS-0.4V(82) 
44 11.02 | 8.4 |H11601CT-ND NEW! 1.44 1.18 95 | 505.40 | DF30FB-44DS-0.4V(82) 
50 12.22 | 9.6 |H11603CT-ND NEW! 2.21 1.84 1.53 | 904.40 | DF30FB-50DS-0.4V(82) 
60 14.22 | 11.6 |H11605CT-ND NEW! 2.50 2.08 1.74 | 1024.10 | DF30FB-60DS-0.4V(82) 
20 6.22 | 3.6 |H3859CT-ND 1.63 1.34 1.08 | 572.00 | DF30FC-20DS-0.4V(82) 
24 7.02 | 4.4 |H3860CT-ND 1.67 1.37 1.10 | 585.00 | DF30FC-24DS-0.4V(82) 
30 8.22 | 5.6 |H3861CT-ND 1.82 1.49 1.20 | 638.00 | DF30FC-30DS-0.4V(82) 
34 9.02 | 64 |H3862CT-ND 1.63 1.35 1.13 | 665.00 | DF30FC-34DS-0.4V(82) 
40 10.22 | 7.6 |H3855CT-ND 1.85 1.54 1.29 | 758.00 | DF30FC-40DS-0.4V(82) 
50 12.22 | 9.6 |H3863CT-ND 2.18 1.81 1.51 | 891.00 | DF30FC-50DS-0.4V(82) 
60 14.22 | 11.6 |H3857CT-ND 2.44 2.03 1.69 | 998.00 | DF30FC-60DS-0.4V(82) 
Headers 
20 5.14 | 3.6 |H3864CT-ND. 1.75 1.43 1.15 | 612.00 | DF30FC-20DP-0.4V(82) 
24 5.94 | 4.4 |H3865CT-ND. 1.86 1.52 1.23 | 652.00 | DF30FC-24DP-0.4V(82) 
30 7.14 | 5.6 |H3866CT-ND 1.72 1.44 1.20 | 705.00 | DF30FC-30DP-0.4V(82) 
34 7.94 | 6.4 |H3867CT-ND 1.82 1.52 1.26 | 745.00 | DF30FC-34DP-0.4V(82) 
40 9.14 | 7.6 |H3856CT-ND 1.95 1.62 1.35 | 798.00 | DF30FC-40DP-0.4V(82) 
50 11.14} 9.6 |H3868CT-ND 2.34 1.95 1.62 | 958.00 | DF30FC-50DP-0.4V(82) 
60 13.14 | 11.6 |H3858CT-ND 2.57 2.14 1.78 | 1051.00 | DF30FC-60DP-0.4V(82) 
20 5.14 | 3.6 |H11590CT-ND NEW! 76 62 50 | 266.00 | DF30RB-20DP-0.4V(82) 
24 5.94 | 4.4 |H11592CT-ND NEW! 91 75 60 | 319.20 | DF30RB-24DP-0.4V(82) 
30 7.14 | 5.6 |H11594CT-ND NEW! 1.06 87 70 | 372.40 | DF30RB-30DP-0.4V(82) 
34 7.94 | 64 |H11596CT-ND NEW! 1.06 87 10 | 372.40 | DF30RB-34DP-0.4V(82) 
40 9.14 | 7.6 |H11598CT-ND NEW! 1.22 1.00 80 | 425.60 | DF30RB-40DP-0.4V(82) 
44 9.94 | 84 |H11600CT-ND NEW! 1.41 1.15 93 | 492.10 | DF30RB-44DP-0.4V(82) 
50 11.14} 9.6 |H11602CT-ND NEW! 1.67 1.37 1.10 | 585.20 | DF30RB-50DP-0.4V(82) 
60 13.14 | 11.6 |H11604CT-ND NEW! 1.63 1.35 1.13 | 665.00 |DF30RB-60DP-0.4V(82) 


4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Dimensions Cut Tape T&RO 
No. of (mm) —_| Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
Contacts} A B_ | Part No. 1 25 100 1,000 | Part No. 
HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 
50 17.5 12.0 |H11606CT-ND NEW! 2.21 1.70 1.36 | 904.40 | DF17A(3.0)-50DS-0.5V(57) 
NEW! DF40 Surface Mount Connectors 60 | 20.0 14.5 |H2358CT-ND 3.09 2.38 1.90 |1264.00 | DF17A(3.0)-60DS-0.5V(51) 
‘ 6mm, 8mm Stacking Height - With Guide Posts, Without Reinforced Fittings 
0.4mm Pitch 
20 10.0 4.5 |H11121CT-ND@ 1.66 1.28 1.02 | 678.00 | DF17A(4.0)-20DS-0.5V(57) 
Applications: Cellular phones, digital video cameras, digital still cameras, portable devices and other small 30 125 7.0 |H11122CT-NDe 1.92 1.48 1.18 | 785.00 | DF17A(4.0)-30DS-0.5V(57) 
applications requiring reliable board-to-board or FPC-to-board connections. : : ‘ : . . 
40 15.0 9.5 |H2363CT-ND 213 1.64 1.31 — |DF17A(4.0)-40DS-0.5V(51) 
Specifications: * Current Rating: 0.3A * Rated Voltage: 30V AC, DC * Temperature Range: -35°C ~ 85°C 7 
¢ Insulation Resistance: 50MOQ minimum, 100V DC »* Contact Resistance: 90mQ maximum, 1mA, 20mV 7 penage | Orbe aa 1.70 1.36 | 904.00 | DF17A(4.0)-4008-0.5V(57) 
AC, 1kHz * Withstanding Voltage: No flashover or insulation breakdown, 100V AC/one minute » Durability 50 17.5 12.0 |H11124CT-ND@ 2.44 1.88 1.50_| 998.00 _| DF17A(4.0)-50DS-0.5V(57) 
(insertion/withdrawal): 30 cycles 60 20.0 14.5 |H11125CT-ND® 273 210 1.68 |1117.00 | DF17A(4.0)-60DS-0.5V(57) 
Material (receptacle/header): * Insulator: LCP, black, UL94V-0 * Contacts: Phosphor bronze, gold 70 22.5 17.0 |H2303CT-ND 3.13 241 1.93 — | DF17A(4.0)-70DS-0.5V(51) 
latin, 70 22.5 17.0 |H11126CT-ND® 3.02 2.33 1.86 | 1237.00 | DF17A(4.0)-70DS-0.5V(57) 
Plating 
80 25.0 19.5 |H11127CT-ND® 3.68 286 2.29 | 1651.00 | DF17A(4.0)-80DS-0.5V(57) 
Receptacle Header 5mm, 7mm Stacking Height - With Guide Posts, With Reinforced Fittings 
20 10.0 4.5 |H11107CT-ND@ 1.63 1.25 1.00 | 665.00 | DF17(3.0)-20DS-0.5V(57) 
30 12.5 7.0 |H2368CT-ND 193 149 1.19 — | DF17(3.0)-30DS-0.5V(51) 
30 12.5 7.0 |H11108CT-ND@ 1.79 1.38 1.10 | 732.00 | DF17(3.0)-30DS-0.5V(57) 
40 15.0 9.5 |H11109CT-ND@ 2.02 1.55 1.24 | 825.00 |DF17(3.0)-40DS-0.5V(57) 
50 17.5 12.0 |H2370CT-ND 265 2.04 1.63 — | DF17(3.0)-50DS-0.5V(51) 
50 17.5 12.0 }H11110CT-ND@ 2.28 1.75 1.40 | 931.00 | DF17(3.0)-50DS-0.5V(57) 
60 20.0 14.5 |H2371CT-ND 3.00 231 1.85 — | DF17(3.0)-60DS-0.5V(51) 
Cat Tape TOLD 60 20.0 14.5 |H11111CT-ND® 247 1.90 1.52 |1011.00 | DF17(3.0)-60DS-0.5V(57) 
No. of (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 70 22.5 17.0 |H11112CT-ND® 273 210 1.68 |1117.00 | DF17(3.0)-70DS-0.5V(57) 
Contacts} A B_ | Part No. 1 25 100 5,000 | Part No. 80 25.0 19.5 |H2373CT-ND 3.34 259 2.07 — _|DF17(3.0)-80DS-0.5V(51) 
Receptacles 80 25.0 19.5 |H11113CT-ND® 299 230 1.84 |1224.00 | DF17(3.0)-80DS-0.5V(57) 
10 4.6 1.6 |H11617CT-ND 64 39 31 163.00/M | DF40C-10DS-0.4V(51) 6mm, 8mm Stacking Height - With Guide Posts, 
20 6.6 3.6 |H11619CT-ND 65 8 .39 | 219.00/M | DF40C-20DS-0.4V(51) With Reinforced Fittings — RoHS Compliant 
24 74 44 |H11621CT-ND 72 53 43 | 242.00/M | DF40C-24DS-0.4V(51) 20 10.0 4.5 |H11114CT-ND 1.76 1.35 1.08 | 718.00 | DF17(4.0)-20DS-0.5V(57) 
30 8.6 5.6 | H11623CT-ND 84 61 50 | 281.00/M | DF40C-30DS-0.4V(51) 30 12.5 7.0 |H11115CT-ND 1.98 153 1.22 | 811.00 |DF17(4.0)-30DS-0.5V(57) 
s ue a Bee 2 2 < a Pore 40 | 15.0 9.5 |H11116CT-ND 2.28 1.75 1.40 | 931.00 | DF17(4.0)-40DS-0.5V(57) 
60 146 11.6 |H11629CT-ND 141 1.02 '84 | 472.00/M | DF40C-60D8-0.4V(51) 50 17.5 12.0 }H11117CT-ND 254 1.95 1.56 | 1037.00 | DF17(4.0)-50DS-0.5V(57) 
70 | 166 13.6 }H11631CT-ND 1.44 1.05 86 | 485.00/M | DF40C-70DS-0.4V(51) 60 | 20.0 14.5 |H11118CT-ND 280 215 1.72 | 1144.00 | DF17(4.0)-60DS-0.5V(57) 
80 18.6 15.6 |H11633CT-ND 1.82 1.32 1.08 | 612.00/M |DF40C-80DS-0.4V(51) 70 22.5 17.0 |H11119CT-ND 3.12 240 1.92 | 1277.00 | DF17(4.0)-70DS-0.5V(57) 
100__| 22.6 19.6 | H11615CT-ND 1.92 1.48 1.18 | 738.00/M_| DF40C-100DS-0.4V(51) 80 | 25.0 19.5 |H11120CT-ND 3.68 2.86 2.29 | 1651.00 | DF17(4.0)-80DS-0.5V(57) 
Headers Headers 
10 3.52 1.6 |H11616CT-ND We. 53 43 | 242.00/M | DF40C-10DP-0.4V(51) ‘4mm Stackin F 7 . 
g Height - With Guide Posts, 
20 5.52 3.6 |H11618CT-ND 80 58 48 | 268.00/M | DF40C-20DP-0.4V(51) Without Reinforced Fittings — RoHS Compliant 
a fe os a oe o 2 = ae eC steec ven 30. | 125 7.0 JH11577CT-ND 172 1.33 1.06 | 705.00 | DF17A(1.0H)-30DP-0.5V(57) 
40 | 9.52 7.6 |H11624CT-ND 1.06 77 ___.63 | _357.00/M_|DF40C-40DP-0.4V(51) Fe OT enc Rctaionced Fittingsy fn 
a 3 ae a ii aa a rapt eRe erat 20 | 10.0 4.5 JHI1135CT-NDe 2.02 1.55 1.24 | 825.00 ]DF17A(2.0)-20DP-0.5V(57) 
70 | 45.52 136 |H11630CT-ND 160 116 ‘95 | 536.00/M_ | DF40C-700P-0.4V(51) 30 12.5 7.0 |H11136CT-ND@ 250 1.93 1.54 | 1024.00 | DF17A(2.0)-30DP-0.5V(57) 
80 117.52 15.6 |H11632CT-ND 1.71 1.24 1.02 | 574.00/M | DF40C-80DP-0.4V(51) 40 15.0 9.5 |H11137CT-ND@ 296 2.28 1.82 | 1210.00 | DF17A(2.0)-40DP-0.5V(57) 
100 [21.52 19.6 |H11614CT-ND 1.72 1.33 1.06 | 663.00/M_|DF40C-100DP-0.4V(51) 50 17.5 12.0 |H2383CT-ND 278 214 1.74 — | DF17A(2.0)-50DP-0.5V(51) 
4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 50 17.5 12.0 |H11138CT-ND® 3.07 2.39 1.91 | 1378.00 | DF17A(2.0)-50DP-0.5V(57) 
60 20.0 14.5 |H2384CT-ND 316 243 1.95 — | DF17A(2.0)-60DP-0.5V(51) 
—~ 60 20.0 14.5 |H11139CT-ND® 3.51 2.73 2.18 | 1573.00 | DF17A(2.0)-60DP-0.5V(57) 
® 
DF17 Surface Mount Connectors Digi Reel 70 | 225 17.0 |H2385CT-ND 3.16 246 1.97 — | DF17A(2.0)-70DP-0.5V(51) 
0.5mm Pitch 70 | 225 17.0 |H11140CT-ND® 3.94 3.06 2.45 | 1768.00 | DF17A(2.0)-70DP-0.5V(57) 
Features: * Developed for portable electronic and mobile telecommunications equipment » Designed 80 25.0 19.5 | H2386CT-ND 3.51 2.73 2.18 — | DF17A(2.0)-80DP-0.5V(51) 
specifically for mobile electronic devices, these connectors withstand the shock and resist breakage and 80 25.0 19.5 |H11141CT-ND@ 5.70 4.43 3.55 | 2557.00 | DF17A(2.0)-80DP-0.5V(57) 
disconnection that can occur when subjected to drop impact. 7mm, 8mm Stacking Height - With Guide Posts, 
vr E : 2 , seal ; bo Without Reinforced Fittings 
Applications: Suited to a wide variety of mobile applications such as LCD-related equipment, miniature 20 100 45 |H2387CT-ND 1.69 1.30 1.04 —]DFI7A(4.0)-200P-0.5V(51) 
portable remote terminals, as well as portable telephones. . i ; . , 
Spactticat Reteae ie O:aA. Haida Volk a AGseT uve aasG.= BC 20 10.0 4.5 |H11149CT-ND@ 2.24 1.73 1.38 | 918.00 | DF17A(4.0)-20DP-0.5V(57) 
pecifications: * Rated Current: 0.3A * Rated Voltage: * Temperature Range: -35°C ~ 85° 3} - 4 
* Storage Temperature: -10°C ~ 60°C * Humidity Range: 40% ~ 80% * Storage Humidity: 40% ~ 70% 30 bm eelearatlak 276 213 1.70 | 1131.00 ) DF17A(4.0)-30DP-0.6V(57) 
«Insulation Resistance: 500MOQ or more ¢ Contact Resistance: 60mQ or less _ * Vibration Resistance: No 40 15.0 9.5 | H2389CT-ND 2.48 1.91 1.53 — |DF17A(4.0)-40DP-0.5V(51) 
instantaneous electric disconnection of 1yS or more * Humidity Resistance: 60mO or less for Contact, 40 15.0 9.5 |H11151CT-ND® 3.71 2.88 2.31 | 1664.00 | DF17A(4.0)-40DP-0.5V(57) 
250M0Q or more for Insulation * Temperature Cycle: 60m0 or less for Contact Resistance, 500MQ or more 50 17.5 12.0 |H2390CT-ND 2.89 2.22 1.78 — | DF17A(4.0)-50DP-0.5V(51) 
for Insulation Resistance * Duration Against Plugging/Unplugging: Contact resistance 60m0 or less * Heat sy i . 
Resistance of Soldering: No fusion of resin section affecting performance 50 17.5 12.0 [MTS2CTE ND, 3.48 2.70 2.16 | 1560.00 | DF17A(4.0)-50DP-0.5V(57) 
Material ( taclefhesdar): *'ineutetar: Potyatnial ini ilies NLBAUEO o Gonlacla phason 60 20.0 14.5 |H2391CT-ND 293 228 1.82 — | DF17A(4.0)-60DP-0.5V(51) 
jaterial (receptacle/header): ¢ Insulator: Polyamide resin, white, -0 * Contacts: Phosphor copper, 
gold plating * Metal Fittings: Phosphor copper, Tin-lead plating 60 20.0 14.5 |H11153CT-ND® 3.92 3.04 2.43 | 1755.00 | DF17A(4.0)-60DP-0.5V(57) 
70 22.5 17.0 |H2392CT-ND 3.34 259 2.07 — | DF17A(4.0)-70DP-0.5V(51) 
Receptacle — Shown Header — Shown 70 22.5 17.0 |H11154CT-ND® 447 3.47 — 2.78 | 2002.00 | DF17A(4.0)-70DP-0.5V(57) 
with reinforced fittings with reinforced fittings 80 25.0 19.5 |H11155CT-ND® 5.68 4.41 3.53 | 2548.00 | DF17A(4.0)-80DP-0.5V(57) 
5mm, 6mm Stacking Height - With Guide Posts, 
With Reinforced Fittings — RoHS Compliant 
20 10.0 4.5 |H11128CT-ND 211 1.63 1.30 | 865.00 | DF17(2.0)-20DP-0.5V(57) 
30 12.5 7.0 |H11129CT-ND 2.60 2.00 1.60 | 1064.00 | DF17(2.0)-30DP-0.5V(57) 
40 15.0 9.5 |H11130CT-ND 3.06 2.35 1.88 | 1250.00 | DF17(2.0)-40DP-0.5V(57) 
50 17.5 12.0 }H11131CT-ND 3.16 2.46 1.97 | 1417.00 | DF17(2.0)-50DP-0.5V(57) 
60 20.0 14.5 }H11387CT-ND 3.60 2.79 2.24 | 1612.00 | DF17(2.0)-60DP-0.5V(57) 
DIMENSIONS Cut Tape T&RO 70 22.5 17.0 }H11133CT-ND 4.06 3.15 2.52 | 1820.00 | DF17(2.0)-70DP-0.5V(57) 
No. of (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 80 25.0 19.5 }H11134CT-ND 5.25 4.08 3.26 | 2353.00 | DF17(2.0)-80DP-0.5V(57) 
Contacts| A B_ | Part No. 1 25 100 1,000 | Part No. 7mm, 8mm Stacking Height - With Guide Posts, 
Receptacles With Reinforced Fittings — RoHS Compliant 
‘4mm Stacking Height - With Guide Posts, 20 10.0 4.5 |H11142CT-ND 2.31 1.78 1.42 | 944.00 | DF17(4.0)-20DP-0.5V(57) 
Without Reinforced Fittings — RoHS Compliant 30 12.5 7.0 |H11143CT-ND 2.86 2.20 1.76 | 1170.00 | DF17(4.0)-30DP-0.5V(57) 
30 | 12.5 7.0 |H11578CT-ND 1.79 1.38 1.10 | 732.00 | DF17A(3.0H)-30DS-0.5V(57) 40 | 15.0 9.5 |H11144CT-ND 3.05 2.37 1.89 | 1365.00 | DF17(4.0)-40DP-0.5V(57) 
pi ee Stacking Height = With Guide eins 50 17.5 12.0 }H11145CT-ND 3.60 2.79 2.24 | 1612.00 | DF17(4.0)-50DP-0.5V(57) 
=a eT RT SaATG einforce ; = oe se wipanl ee 60 | 200 14.5 |H11446CT-ND 4.03 3.13 2.51 | 1807.00 | DF17(4.0)-60DP-0.5V(57) 
‘ ; : : . . (0) pall 70 22.5 17.0 |H11147CT-ND 4.55 3.54 2.83 | 2041.00 | DF17(4.0)-70DP-0.5V(57) 
30 | 12.5 7.0 | H2355CT-ND 1.98 153 1.22 — | DF17A(3.0)-30DS-0.5V(51) 80 | 25.0 19.5 |H11148CT-ND 5.80 4.50 3.60 | 2600.00 | DF17(4.0)-80DP-0.5V(57) 
40 15.0 9.5 |H11607CT-ND NEW! 1.98 153 1.22 | 811.30 | DF17A(3.0)-40DS-0.5V(57) RoHS Compliant For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


FX10A Series - Surface Mount 


0.5mm Conn. with Ground Plate for Board-to-Board 
Connections 


Features: Materials: Insulator: LCP resin, Beige, UL94V-O0 * Contacts: Phosphor bronze * Header Engagement 
Transmission characteristics have been improved through a design that fixes ground plates to both sides of Area: Gold plating of 0.1m » Termination Area: Solder plating * Receptacle Engagement Area: Gold plating 
the header and receptacle. of 0.1m * Termination Area: Flash plating Ground plate: Phosphor bronze, solder plating * Reinforced fitting: 


Signal and ground are arranged in a ratio of 10:1 with the ground plate SMT connected to the board. The — Phosphor bronze, Tin plating 
ground stability achieved serves to reduce noise. Suited to high-density applications. The signal contact pitch _—_ Electrical: * Rated current: 0.3A * Operating temperature range: -55 ~ 85°C * Rated voltage: S0VAC * Oper- 


of 0.5mm produces a smaller connector utilizing less board area for mounting. ating humidity range: Relative humidity 95% or less (No condensation) 
Board-to-Board dimensions of 4mm and 5mm are available. Note: The thickness of the solder paste is not included in the stack height. 
Mounting No. of Contacts | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Hirose Digi-Key Tape & Reel Pricing | Hirose 
Fig. Height Signal Ground A B Part No. 1 25 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. 
Headers 
With Guideposts 
4mm 80 8 314 23.5 )H11240-ND® 5.71 4.44 3.55 | FX10A-80P/8-SV(71) H11240TR-ND® 2379.00 FX10A-80P/8-SV(91) 
4mm 100 10 37.4 29.5 )H11241-ND® 6.38 4.95 3.96 | FX10A-100P/10-SV(71) H11241TR-ND® 2652.00 FX10A-100P/10-SV(91) 
4mm 120 12 43.4 35.5 )H11242-ND@ 6.93 5.38 4.31 | FX10A-120P/12-SV(71) H11243TR-ND® 2886.00 FX10A-120P/12-SV(91) 
4mm 140 14 49.1 41.5  )H11244-ND® 6.84 5.53 4.34 | FX10A-140P/14-SV(71) H11244TR-ND® 3172.00 FX10A-140P/14-SV(91) 
1 5mm 80 8 314 23.5 |H11245-ND® 5.71 4.44 3.55 | FX10A-80P/8-SV1(71) H11245TR-ND® 2366.00 FX10A-80P/8-SV1(91) 
5mm 100 10 37.4 29.5 )H11246-ND@ 6.32 4.91 3.93 | FX10A-100P/10-SV1(71) H11246TR-ND® 2626.00 FX10A-100P/10-SV1(91) 
5mm 120 12 43.4 35.5 | H2486-ND 6.44 5.00 4.00 | FX10A-120P/12-SV1 - - =- 
5mm 120 12 43.4 35.5 )H11247-ND® 6.90 5.36 4.29 | FX10A-120P/12-SV1(71) H11247TR-ND® 2873.00 FX10A-120P/12-SV1(91) 
5mm 140 14 49.1 41.5 |H11248-ND@ 6.79 5.49 4.31 | FX10A-140P/14-SV1(71) H11248TR-ND® 3146.00 FX10A-140P/14-SV1(91) 
Without Guideposts — RoHS Compliant 
4mm 80 8 314 23.5 | H2480-ND 5.31 4.12 3.30 | FX10B- 80P/8-SV = - - 
4mm 80 8 314 23.5 )H11249-ND 5.71 4.44 3.55 | FX10B-80P/SV(71) H11249TR-ND 2379.00 FX10B-80P/8-SV(91) 
4mm 100 10 37.1 29.5 )H11225-ND 6.38 4.95 3.96 | FX10B-100P/10-SV(71) H11225TR-ND 2652.00 FX10B-100P/10-SV(91) 
4mm 120 12 43.4 35.5 | H11226-ND 6.93 5.38 4.31 | FX10B-120P/12-SV(71) H11226TR-ND 2886.00 FX10B-120P/12-SV(91) 
1 4mm 140 14 49.1 41.5 |H11227-ND 6.84 5.53 4.34 | FX10B-140P/14-SV(71) H11227TR-ND 3172.00 FX10B-140P/14-SV(91) 
5mm 80 8 314 23.5 )H11228-ND 5.71 4.44 3.55 | FX10B-80P/8-SV1(71) H11228TR-ND 2366.00 FX10B-80P/8-SV1(91) 
5mm 100 10 37.1 29.5 | H11229-ND 6.32 4.91 3.93 | FX10B-100P/8-SV1(71) H11229TR-ND 2626.00 FX10B-100P/10-SV1(91) 
5mm 120 12 43.1 35.5 )H11230-ND 6.90 5.36 4.29 | FX10B-120P/12-SV1(71) H11230TR-ND 2873.00 FX10B-120P/12-SV1(91) 
5mm 140 14 49.1 41.5 —[H11231-ND 6.79 5.49 4.31 | FX10B-140P/14-SV1(71) H11231TR-ND 3146.00 FX10B-140P/14-SV1(91) 
Receptacles — RoHS Compliant 
With Guideposts 
_ 80 8 314 23.5 | H11232-ND 5.77 4.48 3.59 | FX10A-80S/8-SV(71) H11232TR-ND 2405.00 FX10A-80S/8-SV(91) 
9 _ 100 10 37.1 29.5 | H11233-ND 6.47 5.02 4.02 | FX10A-100S/10-SV(71) H11233TR-ND 2678.00 FX10A-100S/10-SV(91) 
_ 120 12 43.4 35.5 )H11234-ND 7.22 5.61 4.49 | FX10A-120S/12-SV(71) H11234TR-ND 3003.00 FX10A-120S/12-SV(91) 
_ 140 14 49.1 41.5 [H11235-ND 7.18 5.80 4.56 | FX10A-140S/14-SV(71) H11235TR-ND 3251.00 FX10A-140S/14-SV(91) 
Without Guideposts 
_ 80 8 314 23.5 | H11236-ND 5.77 4.48 3.59 | FX10B-80S/8-SV(71) H11236TR-ND 2405.00 FX10B-80S/8-SV(91) 
9 _ 100 10 37.1 29.5 )H11237-ND 6.47 5.02 4.02 | FX10B-100S/10-SV(71) H11237TR-ND 2678.00 FX10B-100S/10-SV(91) 
_ 120 12 43.4 35.5 )H11238-ND 7.22 5.61 4.49 | FX10B-120S/12-SV(71) H11238TR-ND 3003.00 FX10B-120S/12-SV(91) 
- 140 14 49.1 41.5 |H11239-ND 7.18 5.80 4.56 | FX10B-140S/14-SV(71) H11239TR-ND 3251.00 FX10B-140S/14-SV(91) 
RoHS Compliant 


FX11L Series - Surface Mount - 0.5mm Connectors with Ground Plate for 2mm Board-to-Board Connections 


Features: Low Profile Design. The board-to-board mating Applications: Notebook computers, PDA, and other miniature 
height of 2mm suits smaller, thinner case designs. Improved __ electronic equipment. 

transmission efficiency between boards. Transmission Material: * Insulator: LCP resin, Beige, UL94V-0 » Contacts: 
characteristics have been improved through a design that fixes Copper alloy * Header: Phosphor bronze »* Receptacle: Engage- 
ground plates to both sides of the header and receptacle. Signal ment area: Gold plating of 0.1 m Termination Area: Flash plating 
and ground are arranged in a ratio of 10:1 with the ground plate Ground plate: Phosphor bronze solder plating * Reinforced fitting/ 
SMT connected to the board. The ground stability achieved _ plate: Phosphor bronze, Tin plating 

serves to reduce noise. Suited to High-Density Applications. _ Electrical: * Rated current: 0.3 A * Operating temperature range: 
The signal contact pitch of 0.5mm produces a smaller connector -55 ~ 80°C * Rated voltage: S0VAC » Operating humidity range: 


utilizing less board area for mounting. Relative humidity 95% or less (No condensation) 
No. of Contacts | Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Hirose No. of Contacts | Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Signal Ground) A B | Part No. ul 25 100 | Part No. Fig. | Signal Ground) A B_ | Part No. 1 25 100 | Part No. 
With Ground Plate and Guideposts With Ground Plate and Guideposts 
60 6 25 17.5 |H10776-ND 484 3.76 3.01: | FX11LA-60S/6-SV(71) 60 6 | 226 17.5 |H10768-ND 467 3.63 2.90 | FX11LA-60P/6-SV(71) 
80 3 | 31 23.5 /H10777-ND 537 417 3.33.’|FX11LA-808/8-SV(71) >| 8 8 | 286 23.5 /H10769-ND 519 4.03 3.23: | FX11LA-80P/8-SV(71) 
1 
100 10 37 29.5 |H10778-ND 5.89 4.57 3.66 | FX11LB-100S/10-SV(71) 100 10 34.6 29.5 |H10770-ND 5.68 4.41 3.53 | FX11LA-100P/10-SV(71) 
420 12 43 35.5 |H10779-ND 641 4.98 3.98 | FLI1LA-1208/12-SV(71) 120 12 40.6 35.5 |H10771-ND 6.21 4.82 3.86 | FX11LA-120P/12-SV(71) 
With Ground Plate, Without Guideposts With Ground Plate; Without Guideposts 
60 6 22.6 17.5 |H10772-ND 4.67 3.63 2.90 |FX11LB-60P/6-SV(71) 
60 6 25 = 17.5 | H10780-ND 4.84 3.76 3.01 |FX11LB-60S/6-SV(71) 
80 8 28.6 23.5 |H10773-ND 5.19 4.03 3.23 | FX11LB-80P/8-SV(71) 
80 8 31 23.5 | H10781-ND 5.37 417 3.33 | FX11LB-80S/8-SV(71) 2 
1 100 10 34.6 29.5 |H10774-ND 5.68 4.41 3.53 | FX11LB-100P/10-SV(71) 
100 10 37 29.5 | H10782-ND 5.89 4.57 3.66 |FX11LB-100S/10-SV(71) 
120 12 40.6 35.5 |H10775-ND 6.21 4.82 3.86 | FX11LB-120P/12-SV(71) 
120 12 43 35.5 | H10783-ND 6.41 4.98 3.98 | FX11LB-120S/12-SV(71) Without Ground Plate, With Guideposts 
Without Ground Plate; With Guideposte | %&  — [226 165 |H2683-No 3.60 279 2.24 |FXTILA-68P-SV 
; |) ° — | 25 16.5 | H2541-ND 4.26 3.31 2.65 | FXTILA-68S-SV 440 — | 406 34.5 |H2536-ND 499 387 3.10 |FX11LA-140P-SV 
140 = — | 43 34.5 |H2544-ND 592 459 3.68 | FX11LA-140S-SV Without Ground Plate and Guideposts 
Without Ground Plate and Guideposts 68 _ 22.6 16.5 |H2537-ND 3.60 2.79 2.24 |FX11LB-68P-SV 
1 68 = 25° 16.5 | H2545-ND 4.26 3.31 2.65 | FX11LB-68S-SV 2 92 al 28.6 22.5 |H2538-ND 4.15 3.22 2.58 |FX11LB-92P-SV 
92 — 31 22.5 | H2546-ND 4.76 3.69 2.96 |FX11LB-92S-SV 140 — 40.6 34.5 |H2540-ND 4.99 3.87 3.10 | FX11LB-140P-SV 
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Hg _—sFX8 Series Connectors o.6mm Pitch - [5 | cite on ore a ee ee 
WRosEELEcTRi¢co,.m. Single Row (SMT) 100 | 36.60 5.45 |H11512-ND 5.25 408 3.26 | FX8C-100P-SV1(91) 
Features: * 3-16mm stacking height * The engagement portion is designed to 100 36.60 6.45 |H11513-ND 5.25 4.08 3.26 | FX8C-100P-SV2(91) 
prevent erroneous insertion and a bellows structure that is not susceptible to 100 36.60 8.45 H11514-ND 5.25 4.08 3.26 | FX8C-100P-SV4(91) 
fer ee Oren eis eiee gta en pam sao | 3660 | 104s funtszowo | 525 4083.5 |rxe-to svi 
for automatic mounting and affording excellent repair qualities * Connectors 120 42.60 2.45 H10689-ND 4.84 3.76 3.01 | FX8-120P-SV(91) 
i tee eee incorrect insertion ta 120 | 42.60 3.45 |H10695-ND 3.97 3.09 2.47 | FX8-120P-SV1(91) 
Electrical: * Current Capacity: 0.4A per pin * Rated Voltage: 100VAC * Insulation 120 42.60 445 SEVIS 6.21 482 3.86 / FX8C-120P-S¥(91) 
Resistance: 1000MOQ or greater at 250VDC * Withstand Voltage: 300VAC r.m.s. for 120 42.60 5.45 H11524-ND 5.80 4.50 3.60 | FX8C-120P-SV1(91) 
one minute at specified value * Contact Resistance: 45mQ or less at 100mA DC 1 420 42.60 6.45 H11525-ND 5.80 4.50 3.60 | FX8C-120P-SV2(91) 
pateearedeag ati ee ne ere and ate r20_| azo | 1045 _|rrisezao | s90__as0_a6n |rxac-s0psveon 
Phosphor bronze, gold-plated contacts and leads 140 48.60 2.45 — |H10690-ND 534 9 4.14 3.32 | FX8-140P-SV(91) 

— ATS ER eae Eh aT 140 48.60 3.45 — |H10696-ND 444 3.45 2.76 |FX8-140P-SV1(91) 
Fig. | Contacts K B Part No. 1 5 400 | Part No. 140 48.60 4.45 |H11521-ND 682 5.29 4.23. | FX8C-140P-SV(91) 
Vertical Pin Headers 140 48.60 5.45 |H11528-ND 641 4.98 3.98 | FX8C-140P-SV1(91) 
80 30.60 445 |H1222-ND 435. 338 270 | FX8C-80P-SV(21) 140 48.60 6.45 |H11529-ND 641 4.98 3.98 | FX8C-140P-SV2(91) 
1 140 48.60 5.45  |H1242-ND 595 4.62 3.69 | FX8C-140P-SV1(21) 140 48.60 8.45 |H11530-ND 641 4.98 3.98 | FX8C-140P-SV4(91) 
140 48.60 10.45 |H1245-ND 595 4.62 3.69 | FX8C-140P-SV6(21) 140 48.60 10.45 |H11531-ND 641 4.98 3.98 | FX8C-140P-SV6(91) 
Vertical Pin Headers — RoHS Compliant Receptacle 
40 18.60 2.45 H10685-ND 2.89 2.93 1.78 | FX8-40P-SV(91) 2 140 48.60 3.95 H1250-ND 6.15 477 3.82 | FX8C-140S-SV(21) 
60 24.60 2.45 — |H10686-ND 3.07 2.39 1.91 | FX8-60P-SV(91) Receptacles — RoHS Compliant 
60 24.60 3.45 | H10691-ND 2.96 2.28 1.82 | FX8-GOP-SV1(91) 40 18.60 2.25  |H1214-ND 3.19 2.45 1.96 | FX8-40S-SV(21) 
60 24.60 4.45 H10697-ND 4.38 3.40 2.72 | FX8C-60P-SV(91) 60 24.60 2.25 H1215-ND 3.45 2.68 2.15 | FX8-60S-SV(21) 
60 24.60 5.45 H11522-ND 415 3.22 2.58 | FX8C-60P-SV1(91) 80 30.60 2.25 H1216-ND 4.15 3.22 2.58 | FX8-80S-SV(21) 
60 24.60 6.45 H11505-ND 415 3.22 2.58 | FX8C-60P-SV2(91) 90 33.60 2.25 H1217-ND 4.26 3.31 2.65 | FX8-90S-SV(21) 
60 24.60 8.45 — |H11506-ND 415 3.22 2.58 | FX8C-60P-SV4(91) 100 36.60 2.25 |H1218-ND 479 3.72 2.97 | FX8-100S-SV(21) 
60 24.60 10.45 | H11507-ND 415 3.22 2.58 | FX8C-60P-SV6(91) 120 42.60 2.25  |H1219-ND 539 4.19 3.35 | FX8-1208-SV(21) 
80 30.60 2.45 — |H10687-ND 3.63 2.82 2.25 | FX8-80P-SV(91) 140 48.60 2.25 | H1220-ND 6.09 4.73 3.78 | FX8-1408-SV(21) 
1 80 30.60 3.45 |H10692-ND 3.07 2.39 1.91 | FX8-80P-SV1(91) 60 24.60 3.95 | H11532-ND 447 3.47 2.78 | FX8C-60S-SV(91) 
80 30.60 4.45 |H10698-ND 487 3.78 3.03 | FX8C-80P-SV(91) 2 60 24.60 8.95 |H11536-ND 447 3.47 2.78 |FX8C-60S-SV5(91) 
80 30.60 5.45 — |H11508-ND 467 3.63 2.90 | FX8C-80P-SV1(91) 80 30.60 3.95 |H11533-ND 510 3.96 3.17 | FX8C-80S-SV(91) 
80 30.60 6.45 — |H11509-ND 467 3.63 2.90 | FX8C-80P-SV2(91) 80 30.60 8.95  |H11537-ND 5.25 4.08 3.26 | FX8C-80S-SV5(91) 
80 30.60 8.45 — |H11510-ND 467 3.63 2.90 | FX8C-80P-SV4(91) 100 36.60 3.95 |H11534-ND 574 4.46 3.57 | FX8C-100S-SV(91) 
80 30.60 10.45 |H11511-ND 4.67 3.63 2.90 | FX8C-80P-SV6(91) 100 36.60 8.95  |H11538-ND 589 4.57 3.66 | FX8C-100S-SV5(91) 
90 33.60 3.45 — |H10693-ND 3342.59 2.07 | FX8-90P-SV1(91) 120 42.60 3.95 —|H11132-ND 6.44 5.00 4.00 | FX8C-120S-SV(91) 
100 36.60 2.45 — |H10688-ND 418 3.24 2.60 | FX8-100P-SV(91) 120 42.60 8.95 — |H10700-ND 661 5.13 4.11 | FX8C-120S-SV5(91) 
100 36.60 3.45 — |H10694-ND 354 2.75 2.20 | FX8-100P-SV1(91) 140 48.60 3.95 —|H11535-ND 713 (5.54 4.43 | FX8C-140S-SV(91) 
100 36.60 4.45 — |H10699-ND 557 4.32 3.46 | FX8C-100P-SV(91) 140 48.60 8.95 | H10701-ND 6.63 5.36 4.21 | FX8C-140S-SV5(91) 
DF15 Series - SMT Connectors Reel’ 


0.65mm Pitch - Board to Board 


The product is prepared to prevent solder peeling, considering the mounting on FPC (Note: The stacking height is determined 
by adding the header and receptacle to the figures followed by the product name DF15#. The stacking height doesn’t include the 


soldering paste thickness.) 
Applications: * Mobile phones * LCD (Liquid Crystal Display) * MO (Optical Disk) * Note PC 


Specifications: * Current Rating: 0.3A * Voltage Rating: SO0VAC * Operating Temperature: -35°C ~ 85°C * Operating Humidity: 40% 
~ 80% Insulation Resistance: 100VDC, 500MQ min. *Withstanding Voltage: 1 minute at rated value, 150VAC (no flashover or 


insulation breakdown) * Contact Resistance: 100mA DC, 50m maximum 


Material (receptacle/header): + Insulator: Polyamide, beige, UL94V-0 * Contacts: Phosphor copper with gold plating » Metal 


Fittings: Brass with tin-lead plating 


i Dim. Cut Tape T&RO 
Mtg. | No. | Dim. Cut Tape T&RO wullt || LD: ye ; res 
Hat, | of | (mm) — | pigi-key Price Each Pricing | Hirose | Hat. | of | (mm) _| Digi-Key Pio ED Pricing | Hirose 
Fig. | (mm) | Pins | A B |Part No. 1 25 100 | 1,000 |Part No. Fig. | (mm) | Pins| A B_ | Part No. 1 25 100 | 1,000 | PartNo. 
; 3.2 | 40 | 16.35] 12.35 |H10447CT-ND 1.95 150 1,20] 798.00 | DF15B(3.2)-40DP-0.65V(56) 
See etd ane Wan Ose 3.2 | 50 | 19.6] 15.6 |Ht044scT-ND | 228 1.75 1.40] 931.00 |DF15B(3.2)-50DP-0.65V(56) 
2] 62 | 20 ]985 | 5.85 ]H1740-NDE 171 1.24 1.02 — | DF15(6.2)-20DP-0.65V(50) 
ith Maal Fiiting ancl Wilh Goes = HGHS Comin 4.2 | 20 | 9.85 | 5.85 /H10461CT-ND | 1.52 1.10  .90| 532.00]DF15B(4.2)-20DP-0.65V(56) 
32 | 20 1985] 585 |HI0437CT-ND | 156 1.13 93] 545.00 |OF15(3.2)-20DP-0.65V(66) 4.2 | 40 |16.35/ 12.35 |H10463CT-ND | 1.92 1.48 1.18] 785.00 /DF15B(4.2)-40DP-0.65V(56) 
, | 32 | 90 | 131] 94 |Htoasecr-nD ] 1.68 1.25 1.00] 665.00 )F15(3.2)-300P-0.65¥(56) 4.2 | 50 | 19.6] 15.6 |H10464cT-ND | 224 1.73 1.38) 918.00 | DF15B(4.2)-50DP-0.65V(56) 
3.2 | 40 | 16.35 | 12.35 | H10439CT-ND 1.95 1.50 1.20) 798.00 | DF15(3.2)-40DP-0.65V(56) 2 | 4.2 | 20 | 9.85 | 5.85 |H10477CT-ND 1.52 1.10  .90| 532.00 | DF15B(6.2)-20DP-0.65V(56) 
32 | 50 | 196 | 15.6 [IROSSOCIND) 2.28 1.75 1.40/ 931.00 | DF15(3.2)-50DP-0.65V(56) 62 | 30) 134) 91 |Hio47scT-ND | 1.86 1.35 1.11] 652.00 |DF15B(6.2)-30DP-0.65V(56) 
42 | 20 | 9.85] 5.85 /Hio4sscT-nD | 1.52 110 90] 532.00]DF15(4.2)-20DP-0.65V(56) 
6.2 | 40 |16.35/ 12.35 |H10479CT-ND | 1.89 1.45 1.16] 771.00/DF15B(6.2)-40DP-0.65V(56) 
42 | 30 | 13.1] 94 |H10454cT-ND | 1.63 1.25 1.00] 665.00 | DF15(4.2)-30DP-0.65V(56) 
42 | 40 |1635| 1235 |Hto4sscT-ND | 1.92 148 1.18| 785.00 | DF15(4.2)-400P-o.68v(56) 6.2 | 50 | 19.6] 15.6 |H10480CT-ND | 221 1.70 1.36] 904.00|DF15B(6.2)-50DP-0.65V(56) 
> | 42 | 50 | 196 | 156 |HiossecT-nD |) 224 1.73 1.38] 918.00 /DF15(4.2)-500P-0.65V(56) Without Metal Fitting and With Boss 
42 | 20 | 9.85] 5.85 |H10469CT-ND | 152 140 90) 532.00 |DF15(6.2)-20DP-0.65V(56) , | 32 | 80] 134] 94 /Ht745-Nog 179 138 1.10 — | DF15A(3.2)-30DP-0.65V(50) 
62 | 30 | 131] 91 |Hto470cT-nD | 1.86 1.35 1.11] 652.00]DF15(6.2)-30DP-0.65V(56) 32 | 40 16.35] 12.35 |H1746-ND$ 228 175 140 — | pF154(3.2)-40DP-0.65V(50) 
62 | 40 |16.35] 12.95 |H10471CT-ND | 1.89 1.45 1.16] 771.00|DF15(6.2)-40DP-0.65V(56) 42 | 30 [196 | 160 arene cas Ga es — |prvsaa.2)-500P-0.650(60) 
62 | 50 | 19.6] 15.6 |H10472CT-ND | 221 1.70 1.36] 904.00 | DF15(6.2)-50DP-0.65V(56) 2 
- —_ - 6.2 | 20 | 9.85 | 5.85 |H1752-ND$ 167 121 99 — | DF15A(6.2)-20DP-0.65V(50) 
With Metal Fitting and Without Boss 
» | 42 | 20 | 985 ] 5.88 |H1760-ND# 171124 1.02 — ] DF15B(4.2)-20DP-0.65V(50) Without Metal Fitting and With Boss — RoHS Compliant 
62 | 40 |16.35| 12.35 | H1766-NDE 228 175 1.40 — | DF158(6.2)-40DP-0.65V(50) , | 32 | 20 | 985 | S85 |Hiowtcr-no | 1.52 1.10.90] 632.00 |DFt5A(8.2)-200P-0.65V(66) 
With Metal Fitting and Without Boss — RoHS Compliant 3.2 | 30 | 13.1} 91 |H10442CT-ND | 1.63 1.25 1.00] 665.00 | DF15A(3.2)-30DP-0.65V(56) 
1 [32 | 20 [985 | 5.85 [Htoasscr-no | 1.56 1.13 93] 545.00 [DF156(3.2)-200P-0.65V(56) | )F -Ta0¢ ang Reel pan number, change GT-ND to TR-ND. Tube ieaniiad) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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HS 


att  DF15 Series - SMT Connectors o.65mm Pitch - Board to Board (Cont.) Reel’ 
Mig. | No. Dim. Cut Tape T&RO Mig. | No. Dim. Cut Tape T&RO 
Hgt. | of (mm) _| Digi-Key Price Each Pricing | Hirose Hgt. | of (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
Fig. | (mm) | Pins | A B | Part No. 1 25 100 | 1,000 | PartNo. Fig. | (mm) | Pins| A B | Part No. 1 25 100 | 1,000 | Part No. 
, | 32 | 40 |16.35) 12.36 | Hio44scT-ND 1.92 1.48 1.18] 785.00 | DF15A(3.2)-40DP-0.65V(56) 08 | 30 | 134) 94 |H10422CT-ND 1.98 153 1.22) 811.00 |DF15(0.8)-30DS-0.65V(56) 
3.2 | 50 | 19.6) 15.6 |H10444CT-ND 2.24 1.73 1.38] 918.00 | DF15A(3.2)-50DP-0.65V(56) 0.8 | 40 | 16.35] 12.35 |H10423CT-ND 247 190 1.52] 1011.00 | DF15(0.8)-40DS-0.65V(56) 
4.2 | 20 | 9.85 | 5.85 )H10457CT-ND 1.48 1.08 — 88) 519.00 | DF15A(4.2)-20DP-0.65V(56) 0.8 | 50 | 19.6} 15.6 |H10424CT-ND 2.96 2.28 1.82| 1210.00 | DF15(0.8)-50DS-0.65V(56) 
4.2 | 30 | 13.1 | 9.1 | H10458CT-ND 1.86 1.35 1.11] 652.00 ) DF15A(4.2)-30DP-0.65V(56) 3 | 18 | 20 | 9.85 | 5.85 |H10429CT-ND 1.41 1.02 84] 492.00 | DF15(1.8)-20DS-0.65V(56) 
4.2 | 40 | 16.35) 12.35 |H10459CT-ND 1.89 1.45 1.16] 771.00 | DF15A(4.2)-40DP-0.65V(56) 48 | 30 | 43.1) 91. |H10430cT-ND 479 1.30 1.06] 625.00 | DF15(1.8)-30DS-0.65V(56) 
9 | 42 | 50 | 196 | 15.6 eeeeo om) 221 1.70 1.86) 904.00 | DFI5A(42)-50DP-0.65V(56) 1.8 | 40 |16.35| 12.35 |H10431CT-ND | 1.89 1.45 1.16] 771.00]DF15(1.8)-40DS-0.65V(56) 
4.2 | 20 | 9.85 | 5.85 |H10473CT-ND 1.48 1.08 .88] 519.00 | DF15A(6.2)-20DP-0.65V(56) 1a | 50 | 496) 156 |H10432CT-ND 2.24 1.73 1.38) 918.00 |DF15(1.8)-50D$-0.65V(56) 
62 | 30 | 131) 91 |H10474CT-ND 1.82 1.32 1.08] 638.00 | DF15A(6.2)-30DP-0.65V(56) With Metal Fitting and Without Boss 
6.2 | 40 | 16.35) 12.35 |H10475CT-ND 1.85 1.43 1.14] 758.00 | DF15A(6.2)-40DP-0.65V(56) a8 | 20 | 985] 508 |HITIONDE ear are —]pF158(0.8)-2008-0.65v(50) 
62 | 50 | 19.6) 15.6 |H10476CT-ND 2418 1.68 1.34] 891.00 | DF15A(6.2)-50DP-0.65V(56) oa | 40 [1625/1235 nents oi dee HEA — |pF158(0.8)-4008-0.68v(50) 
Without Metal Fitting and Without Boss 3 
32 | wo 1088 | cas RS cera ~ 06 re enn 1.8 | 20 | 9.85 | 5.85 |H1720-ND¢ 175 127 1.04 — | DF15B(1.8)-20DS-0.65V(50) 
1 : : : : : , (8.2) Hew 18 | 30 | 134 | 94 |H1721-ND¢ 1.98 153 1.22 — | DF15B(1.8)-30DS-0.65V(50) 
3.2 | 40 | 16.35) 12.35 |H1770-ND$ 228 1.75 1.40 — | DF15C(3.2)-40DP-0.65V(50) aah Miele * WIGHT ae Ganici 
itl ti itti it! t _ jant 
2 | 62 | 20 | 9.85 | 5.85 |Hi776-ND$ 1.67 1.21 99]  —|DF15C(6.2)-20DP-0.65V(50) iad aa a alk a 
Without Metal Fitting ‘snd Withoul Boos — RoHS Compliant 08 | 20 | 9.85) 5.85 |H10425CT-ND 1.75 127 1.04) 612.00 | DF15B(0.8)-20DS-0.65V(56) 
32 | 20 985) 585 |HI0449CT-ND | 152 110 90) 532.00 | DF15C(3.2)-20DP-0.65V(56) 08 | 80) 18.0) Ot ICRC 188 1.58 1.22) 811-00 | DFISB(0.2)-8008-0.65V(56) 
1 | a2 | a0 491 94 Weredeeerine 1163 1.25 1.00] 666.00 | petsc(a.2)-300P-0.65V(56) 0.8 | 40 | 16.35] 12.35 |H10427CT-ND 247 190 1.52] 1011.00 | DF15B(0.8)-40DS-0.65V(56) 
32 | 50 | 196 | 156 |H10452CT-ND 224 1.73 1.38| 918.00 | DF15C(3.2)-S0DP-0.65V(56) g | 08 | 50 | 19.6 | 15.6 |Hro4zecT-No 2.96 2.28 1.82] 1210.00 | DF15B(0.8)-50DS-0.65V(56) 
42 | 20 | 9.85 | 585 |Hi10465CT-ND 148 1.08 88) 519.00| DF18c(4.2)-20DP-0.65v(66) 1.8 | 20 | 9.85 | 5.85 |H10433CT-ND 1.41 1.02 84) 492.00 | DF15B(1.8)-20DS-0.65V(56) 
4.2 | 30 | 13.1) 9.1 |H10466CT-ND 1.86 1.35 1.11] 652.00 | DF15C(4.2)-30DP-0.65V(56) 1.8 | 30 ) 13.1 | 9.1 |H10434CT-ND 1.79 1.30 1.06) 625.00 | DF15B(1.8)-30DS-0.65V(56) 
4.2 | 40 | 16.35] 12.35 | H10467CT-ND 1.89 1.45 1.16] 771.00 | DF15C(4.2)-40DP-0.65V(56) 1.8 ) 40 | 16.35) 12.35 |H10435CT-ND 1.89 1.45 1.16] 771.00 | DF15B(1.8)-40DS-0.65V(56) 
2 | 4.2 | 50 | 19.6 | 15.6 |H10468CT-ND | 2.21 1.70 1.36] 904.00 | DF15C(4.2)-50DP-0.65V(56) 1.8 | 50 | 19.6 | 15.6 |H10436CT-ND 2.24 1.73 1.38] 918.00 /DF15B(1.8)-50DS-0.65V(56) 
62 | 30 | 131) 9.1 |H10482CT-ND 1.82 1.32 1.08] 638.00 | DF15C(6.2)-30DP-0.65V(56) Without Metal Fitting and With Boss — RoHS Compliant 
62 | 40 | 16.35) 12.35 |H10483CT-ND 1.85 143 1.14] 758.00 | DF15C(6.2)-40DP-0.65V(56) g | 18 | 20 | 985) 885 |HI712-NDg 175 127 1.04 — | DF15A(1.8)-20DS-0.65V(50) 
62 | 50 | 19.6) 15.6 |H10484cT-ND 218 1.68 1.34] 891.00 | DF15C(6.2)-50DP-0.65V(56) 1.8 | 40 | 16.35] 12.35 |H1714-ND$ 247 190 1.52 — | DF15A(1.8)-40DS-0.65V(50) 
Without Metal Fitting and Without Boss — RoHS Compliant 
With Metal Fitting and With Boss 08 | 20 | 9.85 | 5.85 |H1724-ND$ 175 127 1.04 — | DF15C(0.8)-20DS-0.65V(50) 
3 | 0.8 | 30 | 131 | 9.1 |H1701-ND$ 189 1.45 1.16 — | DF15(0.8)-30DS-0.65V(50) 3 | 08 | 30 | 13.41] 9.1 |H1725-NDt 192 1.48 1.18 — | DF15C(0.8)-30DS-0.65V(50) 
With Metal Fitting and With Boss — RoHS Compliant 1.8 | 50 | 19.6) 15.6 |H1731-ND¢ 2.93 225 1.80 — | DF15C(1.8)-50DS-0.65V(50) 
3 | 08 | 20 | 9.85 | 5.85 |H10421CT-ND 1.75 1.27 1.04] 612.00 | DF15(0.8)-20D$-0.65V(56) (For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. Tube 


FX6 Series - Surface Mount Vertical Connectors 0.8mm Pitch 


Features: Stacking height can be set from 5 ~ 9mm in 1mm steps. Though these are low profile type connectors, the effective length of engagement is long 


at 1.7mm, which affords a fit with leeway. 


Applications: Notebook computers, personal terminals and other office automation equipment. Equipment that calls for miniaturization and lighter weight. 
Material: ¢ Insulator: PPS resin, light brown, UL94V-0 » Header/Receptacle pins: Phosphor bronze * Contacts: Gold plating * Leads: Tin plating Electrical: 


* Current Capacity: 0.5A * Rated Voltage: 100VAC = Insulation Resistance: 250VDC, 100MQ or more » Withstand voltage for 1 minute at specified value 


300VAC * Contact Resistance: 100mA DC 40m0O or less 


Height | No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Hirose Height| No. of | Dimension(mm) |pigi-Key Price Each Hirose 
Fig. | (mm) | Pins A B Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. | (mm) | Pins A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
With Positioning Boss With Positioning Boss — RoHS Compliant 
1] 4 | 100 | 478 | 302 |H2a13-ND 4.90 3.81 3.05 |FX6-100P-0.8SV 4) 20 | ee ae BA AS a 31 56h FENG 20S CeSVi71) 
min Racing eas = nue omc 4 40 | 238 | 15.2 |H10804-ND 3.28 2.55 2.04 | FX6-40S-0.8SV(71) 
4 50 | 278 | 192 |H10805-ND 3.74 291 2.33 |FX6-50S-0.8SV(71) 
4 20 15.8 7.2 /H10784-ND 2.60 2.00 1.60 | FX6-20P-0.8SV(71) 4 60 | 318 | 23.2 |H10806-ND 4.23 3.29 2.63. | FX6-60S-0.8SV(71) 
4 40 23.8 15.2 |H10785-ND 3.42 2.66 2.13 | FX6-40P-0.8SV(71) 4 80 39.8 31.2 |H10807-ND 5.25 4.08 3.26 | FX6-80S-0.8SV(71) 
4 50 | 278 | 192 |H10786-ND 4.00 311 249 |FX6-50P-0.88V(71) >| 4 | 100 | 478 | 392° ]H10808-ND 6.18 4.80 3.84 |FX6-100S-0.8SV(71) 
4 so | 318 | 232 |H10787-ND 455 3.54 2.83 | FX6-60P-0.8SV(71) 6 20 | 15.8 | 7.2 |H10809-ND 3.54 275 2.20 | FX6-208-0.88V2(71) 
1) 4 so | 3908 | 312 |Hio7ee-nD 560 435 3.48. | FX6-80P-0.8SV(71) 6 40 | 238 | 15.2 |H10810-ND 452 3.51 2.81. | FX6-40S-0.88V2(71) 
4 | to | 478 | 392 |Hi0789-ND 667 5.18 4.14 |FX6-100P-0.8SV(71) 6) 80 | 278 | 2 5:08: Sok: S15: |G SDS CBSE 1) 
6 so | 318 | 232 |H10790-ND 4.73 3.67 2.94 | FX6-60P-0.8SV1(71) 8 60 | 318 | 232 (aisreND oe eee) 
6 so | 398 | 312 [H10813-ND 6.64 516 4.13 |FX6-80S-0.8SV2(71) 
6 | too | 478 | 392 |H10791-ND 6.55 5.09 4.07 | FX6-100P-0.88V2(71) s | to | 47a | 302 eeretenn 6.92 559 439 |FX6-1008-0.8sv2(71) 
Without Positioning Boss Without Positioning Boss 
4 60 | 318 | 232 |H2441-ND 3.36 261 2.09 |FXGA-60P-0.8SV 4 40 | 238 | 15.2 |H2457-ND 3.15 243 1.94 | FXGA-40S-0.8SV 
1] 5 20 | 158 | 7.2 |H2444-ND 273 210 1.68 |FXGA-20P-0.8SV1 4 50 | 27.8 | 19.2 |H2458-ND 3.25 2.52 2.02 | FX6A-50S-0.8SV 
6 | 60 | 31.8 | 23.2 |H2453-ND 415 3.22 2.58 | FX6A-GOP-0.8SV2 2) 4 | 80 | 318 | 232 BGS? 2208 reer EXER OOS-DESY 
awithadt Posiiioning Boss = RoHS Compliant 4 so | 398 | 31.2 |H2460-ND 4.52 3.51 2.81. | FXGA-80S-0.8SV 
6 40 | 238 | 15.2 |H2463-ND 3.97 3.09 2.47 | FX6A-40S-0.8SV2 
4 20 | 158 | 72 |H10792-ND 260 2.00 1.60 |FXGA-20P-0.8SV(71) Without Poaitioniig boss HONS Compliant 
4 4o | 238 | 15.2 |H10793-ND 3.42 266 2.43 |FXGA-40P-0.8SV(71) 7 1458 |) 72 GETS 254 4.95 1.56 | FXGA-208-0.88V(71) 
4 50 27.8 19.2 |H10794-ND 4.00 3.11 2.49 | FX6A-50P-0.8SV(71) 4 40 23.8 15.2 |H10816-ND 3.28 255 2.04 |FX6A-40S-0.8SV(71) 
4 so | 318 | 232 |H10795-ND 4.55 3.54 2.83 | FXGA-60P-0.8SV(71) 4 50 | 278 | 192 |H10817-ND 3.74 291 233 |FX6A-50S-0.8SV(71) 
4 80 39.8 31.2 )H10796-ND 5.60 4.35 3.48 | FX6A-80P-0.8SV(71) 4 60 31.8 23.2 )H10818-ND 4.23 3.29 2.63 | FX6A-60S-0.8SV(71) 
1 {| 4 | 100 | 478 | 39.2 |H10797-ND 6.73 5.22 4.18 | FX6A-100P-0.8SV(71) 4 | 80 | 398 | 91.2 (GIDRIBND B20) | 5A.00 18.26" | FXGAB0S-0.88V(71) 
‘ oo | tse | 72) eaneeeie 318 243 1.94 |rKeAcop-ossvi(7t) 2] 4 | to | 478 | 392 |H10820-ND 6.18 4.80 3.84 | FXGA-100S-0.8SV(71) 
6 40 | 238 | 15.2 |H10821-ND 4.55 3.54 2.83 | FXGA-40S-0.88V2(71) 
5 4o | 238 | 152 |H10799-ND 3.80 295 2.36 | FXGA-40P-0.8SV1(71) : 30 | 27a | too Meese 5.08 3.94 315 |FKGAS0S-0.88v2(71) 
5 so | 318 | 23.2 |H10800-ND 4.73 3.67 2.94. | FXGA-GOP-0.8SV1(71) 6 60 | 318 | 232 |Hio929-ND 563 437 3.50. |FX6A-60S-0.88V2(71) 
6 50 | 27.8 | 192 |H10801-ND 4.26 3.31 2.65 | FX6A-50P-0.8SV2(71) 6 so | 398 | 31.2 |H10824-ND 6.64 516 4.13 | FXGA-80S-0.88V2(71) 
6 so | 318 | 232 |H10802-ND 4.73 3.67 2.94 | FXGA-GOP-0.88V2(71) 6 | 100 | 478 | 39.2 |H10825-ND 6.92 5.59 4.39 | FXGA-100S-0.88V2(71) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


Features: * 4.3mm mated height between PCBs « Insulator is manufactured from 
polyimide to withstand the high temperatures resulting from VPS, IR, and heat 
blow soldering * PCB contact is a “Gull-Wing” type design to ensure reliable 
performance Designed to control and accept dimensional changes by thermo- 
elasticity * Reinforcement hardware is provided to eliminate mechanical stress to 
solder joints during mating and unmating cycles 

Electrical: * Rated Current: 0.5A »* Rated Voltage: 150VAC Insulation 


DF9 Series - Surface Mount Connectors 
1mm Pitch, Center Line Board-to-Board (With Reinforced Hardware) 


Resistance: Condition: 100VDC, Standard Value: Minimum 500MQ =» With- 
standing Voltage: No flashover or insulation breakdown; Condition: 250V AC/1 
minute * Contact Resistance: 50mQ max. @ 100mA * Operating Temperature 
Range: -45°C ~ 125°C 

Material and Finish: * Receptacle Header Insulator: Polyimide resin, beige 
(natural), UL94V-0 * Receptacle and Header Contacts: Phosphor copper, tin, or 
gold plating * Receptacle and Header Fitting: Brass, tin plating. 


No. | Dim. Cut Tape Tape & Reel No. | Dim. Cut Tape Tape & Reel 
of A Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Hirose of A Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Hirose 
Fig.| Pins | (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 1,000 | Part No.t Fig.| Pins | (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 1,000 ‘| Part No.t¢ 
Receptacles with Metal Fitting and Guideposts Headers with Metal Fitting and Guideposts 
9 8.30 |H10397CT-ND@ | 1.22 22.00 72.00 | H10397TR-ND® 426.00 | DF9-9S-1V(32) 9 8.30 |H10409CT-ND@ | 1.22 22.00 72.00 H10409TR-ND® 426.00 | DF9-9P-1V(32) 
11 | 930 |H10398CT-ND®@) 1.29 23.38 76.50 |H10398TR-ND® 452.00 | DF9-11S-1V(32) 41 | 930 |Hto41ocT-noe | 1.29 23.38 76.50 /H10410TR-ND@ 452.00 | DF9-11P-1¥(32) 
13 | 10.30 |H10399CT-ND®) 1.41 25.44 83.25 |H10399TR-ND® 492.00 | DF9-13S-1V(32) 13 | 10.30 |H2166-NDE 425 2269 74.25|— — | DF9-13P-1V(20) 
15 | 11.30 |HIO400CT-ND@ | 1.56 28.19 92.25 | H10400TR-ND® 545.00 | DF9-15S-1V(32) 13 | 10.30 |H10411CT-ND@ | 1.37 24.75 81.00/H10411TR-ND® 479.00 | DF9-13P-1V(32) 
17 | 12.30 | H2156-ND$ 1.56 28.19 92.25 |— — | DF9-178-1V(20) 15 | 11.30 |Hio412cT-ND@ | 156 2819 92.25 |H10412TR-ND® 545.00 | DF9-15P-1V(32) 
17 | 12.30 |H10401CT-ND®) 1.67 30.25 99.00 |H10401TR-ND® 585.00 | DF9-17S-1V(32) 47 | 1230 lHioaiact-npe | 167 3025 99.00 |H1041aTR-NDe 585.00 | DF9-17P-1V(82) 
19 | 13.30 [Beto yAND 1.60 28.88 94.50 |= — | DF9-198-1(20) 19 | 1330 |HioatacT-NDe | 4.71 30.94 101.25 |Hi0414TR-ND® 599.00 | DF9-19P-1V(32) 
; 19 | 13.30 |H10402CT-ND@) 1.71 30.94 101.25 |H10402TR-ND® 599.00 | DF9-19S-1V(32) 2 | ot | 1430 |Ho170-Np$ 467 3005. 99.00 | — | pF9-21P-1v(20) 
aT | AO Vth Se 10 a [PES RISINeD) 21 | 14.30 |H10415CT-ND@ | 1.79 32.31 105.75 |H10415TR-ND® 625.00 | DF9-21P-1V(32) 
21 | 14.30 |H10403CT-ND@ | 1.79 32.31 105.75 ]H10403TR-ND® 625.00 | DF9-21S-1V(32 
(82) 23 | 15.30 |H2171-ND$ 1.71 30.94 101.25 |— — | DF9-23P-1V(20) 
23 | 15.30 |H10404CT-ND@ | 1.76 33.75 108.00 |H10404TR-ND® 718.00 | DF9-23S-1V(32) 
23 | 15.30 |H10416CT-ND®@ | 1.79 32.31 105.75 |H10416TR-ND® 625.00 | DF9-23P-1V(32) 
25 | 16.30 |H2160-ND$ 1.86 33.69 110.25 |— — | DF9-25S-1V(20) 
25 | 16.30 |H10417CT-ND® | 1.69 32.50 104.00]H10417TR-ND® 692.00 | DF9-25P-1V(32) 
25 | 16.30 |HI0405CT-ND@ | 1.72 33.13 106.00/H10405TR-ND@ 705.00 | DF9-25S-1V(32) 
31 | 19.30 |H10418CT-ND@ | 1.95 37.50 120.00]H10418TR-ND® 798.00 | DF9-31P-1V(32) 
31 | 19.30 |H10406CT-ND@ | 1.98 38.13 122.00]H10406TR-ND® 811.00 | DF9-31S-1V(32) 
41 | 24.30 |H10419CT-ND@ | 2.31 44.38 142.00 |H10419TR-ND® 944.00 | DF9-41P-1V(32) 
41 | 24.30 |H10407CT-ND@ | 2.34 45.00 144.00 ]H10407TR-ND@ 958.00 | DF9-41S-1V(32) 
51 | 29.30 |H10420CT-ND@ | 3.39 65.81 210.60 )H10420TR-ND® 1521.00 | DF9-51P-1V(69) 
51 | 29.30 |H10408CT-ND@ | 3.16 61.31 196.20/H10408TR-ND® 1417.00 | DF9-51S-1V(69) 
Headers without Metal Fitting and with Guideposts 
Receptacles without Metal Fitting and with Guideposts — RoHS Compliant 
9 | 8.30 |H10357CT-ND@| 1.14 20.63 67.50 )H10357TR-ND® 399.00 | DF9A-9P-1V(22) 
9 | 8.30 |H10369CT-ND 1.14 20.63 67.50 |H10369TR-ND 399.00 | DF9A-9S-1V(22) 
11 | 9.30 |H10358CT-ND® ) 1.22 22.00 72.00 |H10358TR-ND® 426.00 | DF9A-11P-1V(22) 
11 | 930 |H10370CT-ND 1.22 22.00 72.00 |H10370TR-ND 426.00 | DF9A-11S-1V(22) (22) 
43 | 1030 [Meemernn 133 2408 73.75 (nnemneeein 466.00 | DF9A-138-1V(22) 13 | 10.30 |H10359CT-ND® | 1.33 24.06 78.75 |H10359TR-ND® 466.00 | DF9A-13P-1V(22) 
45 | 4130 ROneeRND 448 2681 97.75 (teroneen 519.00 | DF9A-158-1V(22) 15 | 11.30 |H10360CT-ND® | 1.48 26.81 87.75 |H10360TR-ND® 519.00 | DF9A-15P-1\/(22) 
a7. | 19.30 [teeraernD 4.61 29.08 95ta (Mhttareretntn 563.00 | DF9A-178-1V(22) 17 | 12.30 ]H10361CT-ND® | 1.60 28.88 94.50 |H10361TR-ND® 559.00 | DF9A-17P-1\/(22) 
19 | 1330 |Hi0a74cT-ND 167 30.25 99.00 |Hi0a74TR-ND 585.00 | DF9A-198-1V(22) 19 | 13.30 ]H10362CT-ND® | 1.67 30.25 99.00 |H10362TR-ND® 585.00 | DF9A-19P-1\/(22) 
1 | 21 | 1430 |H10375¢7-ND 1.75 31.63 103.50 | H10375TR-ND 612.00 | DF9A-218-1V(22) 2 | 21 | 14.30 |H10363CT-ND@ | 1.75 31.63 103.50 /H10363TR-ND@ 612.00 | DF9A-21P-1\(22) 
23 | 15.30 |H1644-ND¢ 160 28.88 94.50 |— —| pF9a-238-10(20) 23 | 15.30 |H1632-ND$ 1.56 28.19 92.25 |— — | DF9A-23P-1V(20) 
93 | 45.30 |H10376CT-ND 4.72 3343 106.00 | H10376TR-ND 705.00 | DF9A-238-1V(22) 23 | 15.30 |H10364CT-ND® | 2.05 37.13 121.50 )H10364TR-ND® 718.00 | DF9A-23P-1\/(22) 
95 | 1630 |H10377CT-ND 4.66 31.88 102.00 H10377TR-ND 678.00 | DF9A-25S-1V(22) 25 | 16.30 |H10365CT-ND® | 1.90 34.38 112.50)H10365TR-ND® 665.00 | DF9A-25P-1\/(22) 
31 | 19.30 |H10378CT-ND 1.92 36.88 118.00 |H10378TR-ND 785.00 | DF9A-31S-1V(22) 31 | 19.30 /H10366CT-ND® | 1.89 36.25 116.00 | H10366TR-ND® 771.00 | DF9A-31P-1\V(22) 
41 | 24.30 |H10379CT-ND 2.41 46.25 148.00 | H10379TR-ND 984.00 | DF9A-41S-1V(22) 41 | 24.30 |H10367CT-ND@ | 2.37 45.63 146.00 | H10367TR-ND® 971.00 | DF9A-41P-1V(22) 
51 99.30 |H10380CT-ND 3.16 61.31 196.20 |H10380TR-ND 1417.00 | DF9A-51S-1V(69) 51 29.30 |H10368CT-ND® 3.51 68.06 217.80 |H10368TR-ND@ 1573.00 | DF9A-51P-1V(69) 
Receptacles with Metal Fitting and without Guideposts Headers with Metal Fitting and without Guideposts 
11 | 930 |H10388CT-ND®) 1.29 23.38 76.50 |H10388TR-ND® 452.00 | DF9B-11S-1V(32) 11 | 930 |H1649-ND¢ 1.14 20.63 67.50 |— — | DF9B-11P-1V(20) 
13 | 10.30 |H1657-ND¢ 1.25 22.69 74.25 |— — | DF9B-13S-1V(20) 11 | 930 |H10381CT-ND®) 1.29 23.38 76.50 |H10381TR-ND® 452.00 | DF9B-11P-1V(32) 
13 | 10.30 |H10389CT-ND®@) 1.52 27.50 90.00 |H10389TR-ND® 532.00 | DF9B-13S-1V(32) 13 | 10.30 |H1650-ND¢ 1.22 22.00 72.00 |— — | DF9B-13P-1V(20) 
15 | 11.30 |H1658-ND¢ 1.44 2613 85.50 |— — | DF9B-15S-1V(20) 13 | 10.30 |H10382CT-ND® | 1.52 27.50 90.00 |— — | DF9B-13P-1V(32) 
15 | 11.30 |H10390CT-ND@) 1.56 2819 92.25 |H10390TR-ND® 545.00 | DF9B-15S-1V(32) 45 | 11.30 |H1651-NDE 1.44 26.13 85.50 |— — | DF9B-15P-1V(20) 
21 | 14.30 )H1659-ND¢ 1.71 30.94 101.25 |— — | DF9B-21S-1V(20) ; 15 | 11.30 |H10383CT-ND@ | 1.56 28.19 92.25 /H10383TR-ND® 545.00 | DF9B-15P-1V(32) 
1 21 14.30 |H10391CT-ND® 1.79 32.31 105.75 | H10391TR-ND® 625.00 | DF9B-21S-1V(32) Pa 14.30 |H1652-ND$ 1.67 30.25 99.00/— — | DF9B-21P-1V/(20) 
23 | 15.30 |H10392CT-ND@| 1.86 33.69 110.25/H10392TR-ND® 652.00 | DF9B-23S-1V(32) ot | 1430 |H1o3eacT-NDe | 1.69 32.50 104.00 H10384TR-NDe 692.00 | DF9B-21P-1V(32) 
25 | 16.30 |H1661-ND$ 1.86 33.69 110.25 |— — | DF9B-25S-1V(20) 25 | 16.30 |H1653-ND$ 1.82 33.00 108.00 |— — | DF9B-25P-1V(20) 
25 | 16.30 |H10393CT-ND@ | 1.72 33.13 106.00/H10393TR-ND® 705.00 | DF9B-25S-1V(32) o5 | 16.30 |Hi0385cT-ND@ | 1.86 33.69 110.25 /H10385TR-NDe 652.00 | DF9B-25P-1V(32) 
31 | 19.30 |H10394CT-ND@ | 1.98 38.13 122.00]H10394TR-ND@ 811.00 | DF9B-31S-1V(32) 31 | 1930 lHtossect-npe | 1.95 3750 12000 H10386TR-NDe 798.00 | DF9B-31P-1V(32) 
41 | 24.30 [EOSSOCT NBs) 2.34 45.00 144.00 Taine NDS 958.00 | DF9B-418-1V(32) 41 | 24.30 |H10387CT-ND@ | 231 44.38 142.00 /H10387TR-ND@ 944.00 | DF9B-41P-1V(32) 
51 | 29.30 [IGSSCGTENEg) 8.18 60.75 194.40 [IS eoT Enos 1404,00 | DF2B-518-1¥(69) RoHS Compliant + (20), (22) and (32) indicates tin plating; (54) and (69) indicates gold plating. + Tube 
No. of | Height | Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Parlex 
. Positions | (mm) A Part No. 4 10 100 Part No. 
DF9 Flex Assemblies 51 PS563AB0051S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AB-0051-S 
tandard Interface Connector Complyin 102 PS563AB0102S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AB-0102-S 
arlex (si G Complying a Par 152 PS563AB0152S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AB-0152-S 
with VESA FPDI-1) ; 203 PS563AB0203S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AB-0203-S 
CORPORATION 254 PS563AB0254S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AB-0254-S 
: ; 305 PS563AB0305S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AB-0305-S 
Features: These comply with the Standard Connector 51 PS564AB0051S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AB-0051-S 
Specifications selected by the U.S. Video Electronics 102 PS564AB0102S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AB-0102-S 
Standards Association as a Flat Panel Display 4 Boe 152 PS564AB0152S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AB-0152-S 
Interface. : 203 PS564AB0203S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AB-0203-S 
Applications: Liquid Crystal Displays, Portable 254 PS564AB0254S-ND 45.00 30.00 18.75 PS564-AB-0254-S 
Terminals and Personal Computers 305 PS564AB0305S-ND 45.00 30.00 18.75 _ | PS564-AB-0305-S 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Hes FX2 Series - Connectors 1.27mm Pitch 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


FX2 Series is a 1.27mm mil spacing, 2 piece connector for use in board-to-board application * High performance PPS resin insulator is compatible to VPS, IR and hot air reflow * Gull wing-shaped lead is used for 
ease of checking soldered connection ¢ Use of positioning boss for substrate packaging offers improved handling capability » Solder-fixing reinforcement bracket, which disperses inserting/extracting stress, is 
available for optional specification. 

Electrical: * Rated Current: 0.5A »* Rated Voltage: 125VAC = Insulation Resistance: More than 1000MQ at 250VDC » Withstanding Voltage: 300VAC »* Contact Resistance: Less than 45mQ at 100mA DC » Dur- 
ability: 500 times mating cycles. 

Insulator Material and Finish: * Dip Type: Black polyimide resin, UL94V-0 * SMT Type: Light Brown PPS resin, UL94V-0 * Socket: Black PBT resin and polyimide resin, UL94V-0. 

Contact Material and Finish: * Receptacle and Socket: Phosphor bronze with selective gold plating * Header: Phosphor bronze or brass with selective gold plating. 


No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Pins A B Part No. al 25 100 | Part No. Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
Straight Type Receptacle (SMT) 32 30.37 | 11.5 |H10602-ND 4.52 87.75 280.80 | FX2C2-32S-1.27DSA(71) 
1 100 | 73.55 — | H4324-ND 6.79 137.03 430.65 | FX2-100S-1.27SV 40 35.45 | 11.5 |H10603-ND 4.99 96.75 309.60 | FX2C2-40S-1.27DSA(71) 
RoHS Compliant 52 43.07 | 11.5 |H10604-ND 5.68 110.25 352.80 | FX2C2-52S-1.27DSA(71) 
20 22.75 —  }H10529-ND 4.15 80.44 257.40 | FX2-20S-1.27SV(71) 4 60 48.15 | 11.5 |H10605-ND 22.05 514.50 1911.00 | FX2C2-60S-1.27DSA(71) 
32 30.37 —  }H10530-ND 4.84 93.94 300.60 | FX2-32S-1.27SV(71) 68 53.23 | 11.5 |H10606-ND 6.50 126.00 403.20 | FX2C2-68S-1.27DSA(71) 
40 35.45 —  |H10531-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2-40S-1.27SV(71) 80 60.85 | 11.5 |H10607-ND 6.73 135.98 427.35 | FX2C2-80S-1.27DSA(71) 
52 43.07 —  |H10532-ND 5.97 115.88 370.80 | FX2-52S-1.27SV(71) 100 | 73.55) 11.5 |H10608-ND 7.62 153.83 483.45 | FX2C2-100S-1.27DSA(71) 
1 60 48.15 —  |H10533-ND 6.44 124.88 399.60 | FX2-60S-1.27SV(71) 120 | 86.25 | 11.5 |H10609-ND 8.37 169.05 531.30 | FX202-120S-1.27DSA(71) 
80 60.85 —  |H10535-ND 6.60 133.35 419.10 | FX2-80S-1.27SV(71) 4 20 22.75 | 11.5 |H4441-ND 3.89 75.38 241.20 | FX2CA2-20S-1.27DSA 
100 | 73.55 —  |H10536-ND 744 150.15 471.90 | FX2-100S-1.27SV(71) 32 30.37 | 11.5 |H4442-ND 4.35 84.38 270.00 | FX2CA2-32S-1.27DSA 
120 | 86.25 | — |H10537-ND 8.45 170.63 536.25 | FX2-120S-1.27SV(71) RoHS Compliant 
; 68 53.23 —  |H4319-ND 632 12263 392.40 |FX2-69P-1.27SV 32 30.37 | 9.5 |H10611-ND 3.86 74.81 239.40 | FX2CA-32S-1.27DSA(71) 
80 60.85 —  |H2257-ND 6.96 135.00 432.00 | Fx2-80P-1.27SV 40 35.45 | 9.5 |H10612-ND 4.26 82.69 264.60 | FX2CA-40S-1.27DSA(71) 
RoHS Compliant 52 43.07 | 9.5 |H10613-ND 5.02 97.31 311.40 | FX2CA-52S-1.27DSA(71) 
20 29.75 — 17H10520-ND 415 80.44 257.40 | FX2-20P-1.27SV(71) 60 48.15 | 9.5 |H10614-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2CA-60S-1.27DSA(71) 
32 30.37 —  |H10521-No 484 93.94 300.60 | Fx2-32P-1.278V(71) 68 53.23 | 9.5 |H10615-ND 5.86 113.63 363.60 | FX2CA-68S-1.27DSA(71) 
40 35.45 — | H10522-nD 531 102.94 329.40 | Fx2-40P-1.27SV(71) 80 60.85 | 9.5 |H10616-ND 6.84 132.75 424.80 | FX2CA-80S-1.27DSA(71) 
52 43.07 —  |H10523-np 597 115.88 370.80 | FX2-52P-1.278V(71) 100 | 73.55 | 9.5 |H10617-ND 7.05 142.28 447.15 | FX2CA-100S-1.27DSA(71) 
2 60 48.15 — — |H10524-nD 6.44 124.88 399.60. | FX2-60P-1.278V(71) F 120 | 86.25 | 9.5 |H10618-ND 7.83 158.03 496.65 | FX2CA-120S-1.27DSA(71) 
68 53.23 — 1H10525-ND 690 133.88 428.40 |FX2-68P-1.27SV(71) 20 22.75 | 11.5 |H10619-ND 4.03 78.19 250.20 | FX2CA2-20S-1.27DSA(71) 
80 60.85 — | H10526-ND 681 137.55 432.30 | Fx2-80P-1.27SV(71) 32 30.37 | 11.5 |H10620-ND 4.52 87.75 280.80 | FX2CA2-32S-1.27DSA(71) 
100 | 73.55 — — |H10527-ND 764 154.35 485.10 | Fx2-100P-1.27Sv(71) 40 35.45 | 11.5 |H10621-ND 4.99 96.75 309.60 | FX2CA2-40S-1.27DSA(71) 
120 | 86.25 — | ptose8-np 866 174.83 549.45. | FX2-120P-1.27SV(71) 52 43.07 | 11.5 |H10622-ND 5.68 110.25 352.80 | FX2CA2-52S-1.27DSA(71) 
™ 60 | 48.15 | 11.5 |H10623-ND 6.12 118.69 379.80 | FX2CA2-60S-1.27DSA(71) 
peor Orgies HOSE (SIT 68 3.23 | 11 H10624-ND 6.50 126.00 403.20 | FX2CA2-68S-1.27DSA(71 
3 | 52 | 4307] —  |H2245-ND 3.51 68.06 217.80 | FX2-52P-0.635SH ie = = SI : : Pees iDEA) 
= 80 60.85 | 11.5 |H10625-ND 6.73 135.98 427.35 | FX2CA2-80S-1.27DSA(71) 
RoHS Compliant 
100 | 73.55 | 11.5 |H10626-ND 7.62 153.83 483.45 | FX2CA2-100S-1.27DSA(71) 
20 22.75 — |H10646-ND 2.76 53.13 170.00 | FX2-20P-0.635SH(71) 
120 | 86.25 | 11.5 |H10627-ND 8.37 169.05 531.30 | FX2CA2-120S-1.27DSA(71) 
40 35.45 —  |H10647-ND 3.42 66.38 212.40 | FX2-40P-0.635SH(71) 
52 43.07 —  |H10648-ND 3.94 76.50 244.80 | FX2-52P-0.635SH(71) 
3 60 35.1 —  |H10517-ND 7.93 160.13 503.25 | FX2M6A-60S-1.27DSAL(71) 
60 48.15 —  |H10649-ND 4.35 84.38 270.00 | FX2-60P-0.635SH(71) 5 
60 19.1 — |H10519-ND 7.93 160.13 503.25 | FX2M6B-60S-1.27DSAL(71) 
80 60.85 — _|H10650-ND 5.19 100.69 322.20 | FX2-80P-0.635SH(71) 
100 | 73.55 — |H10651-ND 10.28 212.33 = 715.20 | FX2-100P-0.635SH(71) 
6 52 43.07 — | H4293-ND 4.96 96.19 307.80 | FX2-52S-1.27DS 
Straight Receptacle No Cleaning Type - RoHS Compliant . 
20 22.75 | 9.5 |H10592-ND 3.31 64.13 205.20 | FX2C-20S-1.27DSA(71) oe eee 
, : : ‘ : : 20 22.75 —  |H10637-ND 3.36 65.25 208.80 | FX2-20S-1.27DS(71) 
32 30.37 | 9.5 |H10593-ND 3.86 74.81 239.40 | FX2C-32S-1.27DSA(71) 32 30.37 — | rto6ge-ND 4.03 78.19 250.20 |Fx2-98-1.2708(71) 
40 35.45 | 9.5 |H10594-ND 4.26 82.69 264.60 | FX2C-40S-1.27DSA(71) 40 35.45 — | Ht0639-ND 4.44 86.06 275.40. | FX2-408-1.2708(71) 
52 43.07 | 9.5  |H10595-ND 5.02 97.31 311.40 | FX2C-52S-1.27DSA(71) 52 43.07 —  |Ht0640-no 5.28 10238 327.60 |FX2-52S-1.2708(71) 
“ 60 48.15 | 9.5 |H10596-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2C-60S-1.27DSA(71) 6 60 48.15 —  |it0641-no 5.77 111.94 368.20 | FX2-60S-1.27D8(71) 
68 53.23 | 9.5  |H10597-ND 5.86 113.63 363.60 | FX2C-68S-1.27DSA(71) 68 53.23 —_|H10642-ND 6.12 11869 379.80 | FX2-68S-1.27DS(71) 
80 60.85 | 9.5 |H10598-ND 6.84 132.75 424.80 | FX2C-80S-1.27DSA(71) 80 60.85 —  |H10643-No 7.22 140.06 448.20 | Fx2-808-1.27DS(71) 
100 | 73.55) 9.5 |H10599-ND 7.05 142.28 447.15 | FX2C-100S-1.27DSA(71) 400 | 73.55 —  |H10644-No 7.51 151.73 476.85 | FX2-1008-1.27DS(71) 
120 | 86.25) 9.5 |H10600-ND 7.83 158.03 496.65 | FX2C-120S-1.27DSA(71) 420 | 86.25 —  |Ht0645-No 874 176.40 554.40 | FX2-1208-1.27DS(71) 
20 22.75 | 11.5 |H10601-ND 4.03 78.19 250.20 | FX2C2-20S-1.27DSA(71) (Continued) 
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HS 


HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. 


FX2 Series - Connectors 1.27mm Pitch (cont) 


Straight Header No Cleaning Type 


No. of | Dimension (mm) | pigi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 (| Part No. 
Straight Header No Cleaning Lock Type 
7 80 68.43 —  |H4340-ND 5.42 105.19 336.60 |FX2B-80PA-1.27DSA 
RoHS Compliant 

20 30.33 —  |H10500-ND 3.65 70.88 226.80 | FX2B-20P-1.27DSA(71) 
32 37.95 —  |H10501-ND 4.26 82.69 264.60 | FX2B-32P-1.27DSA(71) 
40 43.03 —  |H10502-ND 476 92.25 295.20 | FX2B-40PA-1.27DSA(71) 

7 52 50.65 —  |H10503-ND 5.08 98.44 315.00 | FX2B-52PA-1.27DSA(71) 
60 55.73 —  |H10504-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2B-60PA-1.27DSA(71) 
68 60.81 —  |H10505-ND 5.66 109.69 351.00 | FX2B-68PA-1.27DSA(71) 
80 68.43 —  |H10506-ND 5.97 115.88 370.80 | FX2B-80PA-1.27DSA(71) 
100 | 81.13 —  |H10507-ND 6.53 126.56 405.00 | FX2B-100PA-1.27DSA(71) 

Straight Header Cleaning Lock Type - RoHS Compliant 

20 30.33 —  |H10508-ND 3.65 70.88 226.80 | FX2BA-20P-1.27DSA(71) 
32 37.95 —  |H10509-ND 4.26 82.69 264.60 | FX2BA-32P-1.27DSA(71) 
40 43.03 —  |H10510-ND 4.76 92.25 295.20 | FX2BA-40PA-1.27DSA(71) 

7 52 50.65 —  |H10511-ND 5.08 98.44 315.00 | FX2BA-52PA-1.27DSA(71) 
60 55.73 —  |H10512-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2BA-60PA-1.27DSA(71) 
68 60.81 —  |H10513-ND 5.68 110.25 352.80 | FX2BA-68PA-1.27DSA(71) 
80 68.43 —  |H10514-ND 5.97 115.88 370.80 |FX2BA-80PA-1.27DSA(71) 
100 | 81.13 —  |H10515-ND 6.53 126.56 405.00 | FX2BA-100PA-1.27DSA(71) 


Straight Hea 


ider Cleaning Type 


8 80 60.85 | 10.5 |H4394-ND 6.96 135.00 432.00 |FX2C2-80P-1.27DSA 
RoHS Compliant 

20 22.75 8.5 |H10538-ND 3.22 62.44 199.80 | FX2C-20P-1.27DSA(71) 
32 30.37 8.5 |H10539-ND 3.71 72.00 230.40 | FX2C-32P-1.27DSA(71) 
40 35.45 8.5 |H10540-ND 4.12 79.88 255.60 | FX2C-40P-1.27DSA(71) 
52 43.07 8.5 |H10541-ND 5.05 97.88 313.20 | FX2C-52P-1.27DSA(71) 
60 48.15 8.5 |H10542-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2C-60P-1.27DSA(71) 
68 53.23 8.5 )H10543-ND 5.63 109.13 349.20 | FX2C-68P-1.27DSA(71) 
80 60.85 8.5 |H10544-ND 6.58 127.69 408.60 | FX2C-80P-1.27DSA(71) 
100 | 73.55 8.5 )H10545-ND 6.73 135.98 427.35 | FX2C-100P-1.27DSA(71) 
120 | 86.25 8.5 |H10546-ND 7.44 150.15 471.90 | FX2C-120P-1.27DSA(71) 
20 22.75 9.5 |H10547-ND 3.86 74.81 239.40 | FX2C1-20P-1.27DSA(71) 
32 30.37 9.5  |H10548-ND 4.35 84.38 270.00 | FX2C1-32P-1.27DSA(71) 
40 35.45 9.5 |H10549-ND 476 92.25 295.20 | FX2C1-40P-1.27DSA(71) 
52 43.07 9.5 |H10550-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2C1-52P-1.27DSA(71) 

8 60 48.15 9.5  |H10551-ND 5.97 115.88 370.80 |FX2C1-60P-1.27DSA(71) 
68 53.23 9.5  |H10552-ND 6.26 121.50 388.80 | FX2C1-68P-1.27DSA(71) 
80 60.85 9.5  |H10553-ND 7.22 140.06 448.20 | FX2C1-80P-1.27DSA(71) 
100 | 73.55 9.5  |H10554-ND 7.33 148.05 465.30 | FX2C1-100P-1.27DSA(71) 
120 | 86.25 9.5 |H10555-ND 7.98 161.18 506.55 | FX2C1-120P-1.27DSA(71) 
20 22.75 | 10.5 |H10556-ND 3.86 74.81 239.40 | FX2C2-20P-1.27DSA(71) 
32 30.37 | 10.5 |H10557-ND 4.35 84.38 270.00 | FX2C2-32P-1.27DSA(71) 
40 35.45 | 10.5 |H10558-ND. 4.76 92.25 295.20 | FX2C2-40P-1.27DSA(71) 
52 43.07 | 10.5 |H10559-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2C2-52P-1.27DSA(71) 
60 48.15 | 10.5 |H10560-ND 5.97 115.88 370.80 |FX2C2-60P-1.27DSA(71) 
68 53.23 | 10.5 |H10561-ND 6.35 123.19 394.20 | FX2C2-68P-1.27DSA(71) 
80 60.85 | 10.5 |H10562-ND 7.22 140.06 448.20 | FX2C2-80P-1.27DSA(71) 
100 | 73.55) 10.5 |H10563-ND 7.33 148.05 465.30 | FX2C2-100P-1.27DSA(71) 
120 | 86.25) 10.5 |H10564-ND 8.03 162.23 509.85 | FX2C2-120P-1.27DSA(71) 


40 35.45 85 |H4408-ND 3.97 77.06 246.60 | FX2CA-40P-1.27DSA 
52 43.07 85 |H4409-ND 4.64 90.00 288.00 | FX2CA-52P-1.27DSA 
80 60.85 85 |H4412-ND 6.35 123.19 394.20 | FX2CA-80P-1.27DSA 
3 100 | 73.55 85 |H4413-ND 6.50 131.25 412.50 | FX2CA-100P-1.27DSA 
32 30.37 9.5 |H4416-ND 4.18 81.00 259.20 | FX2CA1-32P-1.27DSA 
120 | 86.25 9.5  |H4423-ND 7.70 155.40 488.40 | FX2CA1-120P-1.27DSA 
32 30.37 | 10.5 |H4433-ND 4.18 81.00 259.20 | FX2CA2-32P-1.27DSA 
40 35.45 | 10.5 |H4434-ND 4.58 88.88 284.40 | FX2CA2-40P-1.27DSA 
RoHS Compliant 
20 22.75 8.5 |H10565-ND 3.22 62.44 199.80 | FX2CA-20P-1.27DSA(71) 
32 30.37 8.5 |H10566-ND 3.71 72.00 230.40 | FX2CA-32P-1.27DSA(71) 
40 35.45 8.5 |H10567-ND 412 79.88 255.60 | FX2CA-40P-1.27DSA(71) 
8 52 43.07 8.5 |H10568-ND 4.81 93.38 298.80 | FX2CA-52P-1.27DSA(71) 
60 48.15 8.5 |H10569-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2CA-60P-1.27DSA(71) 
68 53.23 8.5 |H10570-ND 5.63 109.13 349.20 | FX2CA-68P-1.27DSA(71) 
80 60.85 8.5  /H10571-ND 6.58 127.69 408.60 | FX2CA-80P-1.27DSA(71) 


No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
100 | 73.55 8.5 |H10572-ND 6.73 135.98 427.35 | FX2CA-100P-1.27DSA(71) 
120 | 86.25 8.5 |H10573-ND 7.44 150.15 471.90 | FX2CA-120P-1.27DSA(71) 
20 22.75 9.5 |H10574-ND 3.86 74.81 239.40 | FX2CA1-20P-1.27DSA(71) 
32 30.37 9.5 |H10575-ND 4.35 84.38 270.00 | FX2CA1-32P-1.27DSA(71) 
40 35.45 9.5  |H10576-ND 4.76 92.25 295.20 | FX2CA1-40P-1.27DSA(71) 
52 43.07 9.5 |H10577-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2CA1-52P-1.27DSA(71) 
60 48.15 9.5 |H10578-ND 5.97 115.88 370.80 | FX2CA1-60P-1.27DSA(71) 
68 53.23 9.5 |H10579-ND 6.26 121.50 388.80 | FX2CA1-68P-1.27DSA(71) 
80 60.85 9.5 |H10580-ND 7.22 140.06 448.20 | FX2CA1-80P-1.27DSA(71) 
; 100 | 73.55 9.5 |H10581-ND 7.33 148.05 465.30 | FX2CA1-100P-1.27DSA(71) 
120 | 86.25 9.5 |H10582-ND 7.98 161.18 506.55 | FX2CA1-120P-1.27DSA(71) 
20 22.75 | 10.5 |H10583-ND. 3.86 74.81 239.40 | FX2CA2-20P-1.27DSA(71) 
32 30.37 | 10.5 )H10584-ND 4.35 84.38 270.00 | FX2CA2-32P-1.27DSA(71) 
40 35.45 | 10.5 |H10585-ND. 4.76 92.25 295.20 | FX2CA2-40P-1.27DSA(71) 
52 43.07 | 10.5 |H10586-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2CA2-52P-1.27DSA(71) 
60 48.15 | 10.5 |H10587-ND 5.97 115.88 370.80 | FX2CA2-60P-1.27DSA(71) 
68 53.23 | 10.5 |H10588-ND. 6.35 123.19 394.20 | FX2CA2-68P-1.27DSA(71) 
80 60.85 | 10.5 |H10589-ND 7.22 140.06 448.20 | FX2CA2-80P-1.27DSA(71) 
100 | 73.55) 10.5 |H10590-ND 7.33 148.05 465.30 | FX2CA2-100P-1.27DSA(71) 
120 | 86.25) 10.5 |H10591-ND 8.03 162.23 509.85 | FX2CA2-120P-1.27DSA(71) 
F 60 30.9 — _|H10516-ND 7.72 155.93 490.05 | FX2M6A-60P-1.27DSAL(71) 
60 24.9 —  |H10518-ND 7.75 156.45 491.70 | FX2M6B-60P-1.27DSAL(71) 
10 60 48.15 — _|H4308-ND 5.34 103.50 331.20 | FX2-60P-1.27DS 
RoHS Compliant 
20 22.75 — _|H10628-ND 3.28 63.56 203.40 | FX2-20P-1.27DS(71) 
32 30.37 — _|H10629-ND 3.80 73.69 235.80 | FX2-32P-1.27DS(71) 
40 35.45 —  |H10630-ND 4.23 82.13 262.80 | FX2-40P-1.27DS(71) 
52 43.07 — |H10631-ND 5.02 97.31 311.40 | FX2-52P-1.27DS(71) 
10 60 48.15 — |H10632-ND 5.54 107.44 343.80 | FX2-60P-1.27DS(71) 
68 53.23 — _|H10633-ND 5.92 114.75 367.20 | FX2-68P-1.27DS(71) 
80 60.85 — _|H10634-ND 6.96 135.00 432.00 | FX2-80P-1.27DS(71) 
100 | 73.55 — _|H10635-ND 710 143.33 450.45 | FX2-100P-1.27DS(71) 
120 | 86.25 — |H10636-ND 8.29 167.48 526.35 | FX2-120P-1.27DS(71) 
60 55.73 — _|H4330-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2B-60PA-1.27DS 
" 80 68.43 — | H4332-ND 5.89 114.19 365.40 | FX2B-80PA-1.27DS 
RoHS Compliant 
20 30.33 — |H10492-ND 3.89 75.38 241.20 | FX2B-20PA-1.27DS(71) 
32 37.95 — | H10493-ND 4.23 82.13 262.80 | FX2B-32PA-1.27DS(71) 
40 43.03 —  |H10494-ND 5.10 99.00 316.80 | FX2B-40PA-1.27DS(71) 
iy 52 50.65 — |H10495-ND 5.37 104.06 333.00 | FX2B-52PA-1.27DS(71) 
60 55.73 —  |H10496-ND 5.68 110.25 352.80 | FX2B-60PA-1.27DS(71) 
68 60.81 —  |H10497-ND 5.89 114.19 365.40 | FX2B-68PA-1.27DS(71) 
80 68.43 — |H10498-ND 6.29 122.06 390.60 | FX2B-80PA-1.27DS(71) 
100 | 81.13 —  |H10499-ND 6.87 133.31 426.60 | FX2B-100PA-1.27DS(71) 
Socket Lock Cable Type (4 pieces per part) - RoHS Compliant 
20 27.83 — | H4342-ND 7.38 149.10 468.60 | FX2B-20SA-1.27R 
32 35.45 — _|H4343-ND 7.90 159.60 501.60 | FX2B-32SA-1.27R 
40 40.53 — _|H4344-ND 8.81 177.98 559.35 | FX2B-40SA-1.27R 
52 48.15 — _|H4345-ND 9.07 183.23 575.85 | FX2B-52SA-1.27R 
- 60 53.23 — _|H4346-ND 8.63 178.13 600.00 | FX2B-60SA-1.27R 
68 58.31 — _|H4296-ND 8.92 184.30 620.80 | FX2B-68SA-1.27R 
80 65.93 — _|H4347-ND 9.22 190.48 641.60 | FX2B-80SA-1.27R 
100 | 78.63 — _|H4348-ND 9.82 202.83 683.20 | FX2B-100SA-1.27R 
Socket Unlock Cable Type - ROHS Compliant 
20 18.05 — _|H4349-ND 6.73 130.50 417.60 | FX2BA-20SA-1.27R 
32 25.67 — | H4350-ND 6.55 132.30 415.80 | FX2BA-32SA-1.27R 
40 30.75 — _|H4351-ND 746 150.68 473.55 | FX2BA-40SA-1.27R 
52 38.37 — _|H4352-ND 7.72 155.93 490.05 | FX2BA-52SA-1.27R 
" 60 43.45 — | H4353-ND 8.42 170.10 534.60 | FX2BA-60SA-1.27R 
68 48.53 — _|H4354-ND 8.74 176.40 554.40 | FX2BA-68SA-1.27R 
80 56.15 —  _|H4297-ND 9.02 182.18 572.55 | FX2BA-80SA-1.27R 
100 | 68.85 — _|H4355-ND 8.63 178.13 600.00 | FX2BA-100SA-1.27R 
Guide Plate H4356-ND 3770.00/1 FX2B(A)-GPA 
Connection Press H4357-ND 965.90/1 HIFLEX CONNECTING PRESS HHP502 


100 (usz2010) 
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Hy Cut Tape T&RO 
He5 FX1 5 Series Connectors _ | No. of | Dim. A | Digi-Key Pricing Pricing | Hirose 
taRosE ELECTRIC Go, LTD: 1mm Pitch Fig. | Pins (mm) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
pact x silranh fa acne Bole ick ae aalingd 4 30 33.50 |H3104-ND 84 6.82 49.50 —| DF19-30S-1C 
eatures: ¢ Small and space saving design. Double-row contact arrangement at mating face. 
Single-row SMT lead design. * Equal length transmission lines. * Enhanced grounding and robust design by metal shell 30 33.50 _|H10759-ND 1.66 13.77 _ 102.00 — |DF19G-30S-1C(05) 
Large guide posts facilitate mating operation * Side lock design enables user-friendly operation Applications: * LCD 
TV, LCD panel, PDP, digital devices Specifications: * Current Rating: 0.5A * Contact Mating Area: Gold plating * Contact 
Spacing: 1mm « Operating Temperature Range: -55°C ~ 80°C * UL94V-0 14 17.50 |H10760-ND 1.72 14.31 106.00 —| DF19G-14S-1F(05) 
5 | 20 | 2350 |H10761-ND 218 18.09 134.00 —|DF19G-20S-1F(05) 
30 33.50 |H10762-ND 2.67 22.14 164.00 —| DF19G-30S-1F(05) 
Single Row Socket Fine Coaxial Cable 
; : A ; 6 14 17.50 |H3115-ND 2.02 16.74 124.00 —|DF19G-14S-1SD 
Shown with Shown without Shown with = 
shields shields shields RoHS Compliant 
6 14 17.50 |H10763-ND 2.11 17.55 130.00 —|DF19G-14S-1SD(05) 
fut vane , ACEO 20 23.50 |H10764-ND 2.50 20.79 154.00 —| DF19G-20S-1SD(05) 
No. of | Dim. A | Digi-Key rice Fac! ape and Ree Hirose 7 ' 
Fig. | Pins (mm) |Part No. 1 25 400 Oly. Pricing | Part No. ¢ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Plug 
2 | 248 [HI1434-ND 4 6 so] — = TEXTSM-21P-C Ground Plates (OE 
31 29.8 |H11436-ND 99 72 59 _ — |FX15M-31P-C oH 
mH Pi = 
1 | 31 | a7 fHt1425-nt 244 188 «= 150 | — — |FX15-31P-C No fot) | Pla Kay P mae pty | Ulsoses 
31 27 ~~ -|H11428-NDt 2.37 1.83 1.46 _ — |FX15S-31P-C " 7 
a1 | 32 |artasonnt | 254 195 156] — — |Fxt5s-a1P-¢ 
51 37 | H11432-NDt 2.67 2.05 1.64 _ — |FX15S-51P-C 14 H10765-ND 72 5.89 42.75 DF19G-14S-1F-GND(05) 
Receptacle - Right Angle | -20S-1 F- 
21 22.4  |H11435CT-ND 1.86 1.35 1.11 | 1,000 652.00 | FX15M-21S-0.5SH ae ale we ee eu DitgG:20S"1F-GND(OS) 
31 27.4 |H11427CT-ND 1.92 148 1.18 | 1,000 785.00 | FX15M-31S-0.5SH 30 H10767-ND 76 6.20 45.00 _ | DF19G-30S-1F-GND(05) 
2 31 27.4 |H11429CT-NDt 2.57 1.98 1.58 | 1,000 1051.00 | FX15S-31S-0.5SH Ground Plate for Coaxial Type 
41 32.4. |H11431CT-NDT 2.86 2.20 1.76 | 1,000 1170.00 | FX15S-41S-0.5SH ¥ 4 ASAD) 
51 37.4 |H11433CT-NDt 3.19 2.45 1.96 | 1,000 1303.00 | FX15S-51S-0.5SH id CSNY Be ace 25.62 DeIgGr 120) ah) 
Receptacle - Vertical 20 H3118-ND 64 4.48 30.08 DF19G-20S-1SD-GND 
3 31 25.7 _|H11426CT-NDt 2.76 2.13 1.70 | 1,000 1131.00 [FX15-31S-0.5SV : 5 
Plug Crimp Contacts Socket Crimping Contacts 
30-32AWG Gold Plating |H11424CT-ND = - 07 | 20,000} —27.00/M | FX15-3032PCFA 
: . Cut Tape T&R 
For Tape and Reel part numbers, change CT-ND to TR-ND. + With shields Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Hirose 
Description Part No. 100 500 1,000 | Part No. 10,000 | Part No. 
. r ——a © DF19 Series - RoHS Compliant 
DF19 Series Connectors imm Pitch D @PReel 28-30AWG Gold Plating JH3151CT-ND | 7.13 24.15 36.80 [H3151TR-ND | 29.00/M |DF19-2830SCFA 
Features: ¢ Ultra Low Profile; FPC type: Maximum 1.7mm thick; Discrete wire and coaxial 1.5mm thick Applications: 30-S2AWG Gold Plating IBEIE2ETEND 7.13 BANG —ae.80 SEHEZUIHAD 29.00/M | DF19-3032SCFA 
*LCD’s, notebook personal computers, small OA machines, and small consumer products Specifications: * Current 7 7 
Rating: AWG#28: 1A, AWG#30: 0.9A, AWG#32: 0.8A, FPC: 0.5A * Voltage Rating: ACTOOV * Operating Temperature: -35°C Manual Crimper for DF19 Series H3131-ND 1696.50/1 HT302/DF19S 
~ 85°C * Operating Humidity Range: 20% ~ 80% * Insulation Resistance: 500MQ or more « Voltage Proof: No flashover Desk-Top Tool (for 14 core wires) H3122-ND 2414.10/1 DF19G-14S/PR-MD2 
or breakdown * Contact Resistance: 30m0 or less (50m0 or less for FPC) Material: ¢ Pin Header: Insulation: Polyamide Desk-Top Tool (for 20 core wires) H3123-ND 2815.80/1 DF19G-20S/PR-MD2 
resin, beige, UL94V-0; Terminal: Phosphor bronze, gold plated; Ground Plate: Phosphor bronze, tin-copper plated Desk-Top Tool (for 30 core wires) H3124-ND 2928.90/1 DF19G-30S/PR-MD2 


« Socket: Insulation: Polyamide resin, beige; Ground Plate: Stainless steel tin-copper plated * Crimp Contact: Terminal: 
Phosphor bronze, gold plated *FPC Socket: Insulation: Polyamide resin, beige, UL94V-0; Terminal: Phosphor bronze, 
gold plated * Ground Plate for FPC: Stainless steel, tin-copper plated »* Socket for micro-coaxial cables: \nsulation: LCP 
resin, beige, UL94V-0; Terminal: Phosphor bronze, gold plated; Ground Plate: Phosphor bronze, tin plated * Ground plate 
for micro-coaxial cables: Phosphor bronze, tin plated * Recommended Wire: UL1571  Tinning is Whisker free 


Cut Tape T&RO 
No. of | Dim. A | Digi-Key Pricing Pricing | Hirose 
Fig. | Pins (mm) | Part No. u 10 100 1,000 | Part No. 


Right Angle Pin Header SMT On-Board 


1 8 11.55 _|H3119CT-ND 4.21 34.80 261.00 1885.00 | DF19G-8P-1H(59) 
RoHS Compliant 

8 11.55 |H10745CT-ND 4.38 36.24 271.80 1963.00 | DF19G-8P-1H(56) 

1 14 17.55 |H10746CT-ND 4.64 38.40 288.00 2080.00 | DF19G-14P-1H(56) 

20 23.55 |H10747CT-ND 5.77 47.76 358.20 —|DF19G-20P-1H(56) 

30 33.55 | H10748CT-ND 6.79 56.16 421.20 3042.00 | DF19G-30P-1H(56) 

Right Angle Pin Header SMT Offset Type 

20 23.55 |H3125CT-ND 5.57 46.08 345.60 — | DF19K-20P-1H(59) 

2 30 33.55 |H3126CT-ND 6.55 54.24 406.80 — | DF19K-30P-1H(59) 

14 17.55 |H3153CT-ND 499 41.28 309.60 —|DF19L-14P-1H(59) 

30 33.55 _|H3130CT-ND 6.55 54.24 406.80 — |DF19L-30P-1H(59) 
RoHS Compliant 

20 23.55 |H10749CT-ND 5.77 47.76 358.20 —|DF19K-20P-1H(56) 

2 is 17.55 |H10751CT-ND 5.19 42.96 322.20 2327.00 | DF19L-14P-1H(56) 

23.55 |H10752CT-ND 5.77 47.76 358.20 —|DF19L-20P-1H(56) 


Right Angle Pin Header SMT Reverse Offset Type 


3 17.55 |H3127CT-ND 499 41.28 309.60 —|DF19KR-14P-1H(59) 

2 23.55 | H38128CT-ND 5.57 46.08 345.60 — |DF19KR-20P-1H(59) 
RoHS Compliant 

3 7 17.55 |H10754CT-ND 5.19 42.96 322.20 2327.00 | DF19KR-14P-1H(56) 

23.55 |H10755CT-ND 5.77 47.76 358.20 — | DF19KR-20P-1H(56) 


Single Row Socket Discrete Wire 


RoHS Compliant 


8 11.50 | H3101-ND 53 3.31 19.00 — | DF19-8S-1C 

8 11.50 | H10756-ND 9 7.44 54.00 — | DF19G-8S-1C(05) 
4 14 17.50 |H3102-ND 55 3.82 25.62 — | DF19-14S-1C 

14 17.50 )H10757-ND 1.18 9.61 69.75 — | DF19G-14S-1C(05) 

20 23.50 |H3103-ND 58 474 34.43 — | DF19-20S-1C 

20 23.50 | H10758-ND 1.48 12.09 87.75 — | DF19G-20S-1C(05) 


DF20 Series Connectors Digi@ Reel’ 


1mm Pitch 


Features: * Contact pitch: 1mm allows reliable solder and cable termination »* Low Profile: 
Total mating height above the board is 5.8mm for the straight type and 5.5mm for right 
angle type Applications: Notebook PC, small office automation equipment, small consumer 
devices, portable devices. Any application requiring low profile reliable board-to-cable 
connection with a AWG# 28, AWG# 30, AWG# 32 conductors Specifications: * Current 
Rating: AWG#28: 1A, AWG#30: 0.9A, AWG#32: 0.7A * Voltage Rating: AC100V * Operating 
85°C «Humidity Range: 20% ~ 80% * Insulation Resistance: 
500MOQ minimum Contact Resistance: 30mQ maximum » Mechanical Operation: Contact 
Resistance of 30m maximum Material: * Socket Insulator/Pin Header Insulator: Polyamide, 
beige, UL94V-0 »* Socket Contact/Pin Header Contact: Phosphor bronze, gold plated * Pin 
Header Metal Fitting: Brass * V Type: Solder plating * H Type: Tin copper plating (Pb free) 


Temperature: -35°C ~ 


T&RO 
No. of | Dim.A |Digi-Key Pricing Pricing | Hirose 
Fig. Pins (mm) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
Double Row Socket — RoHS Compliant 
10 7.20  |H3143-ND 42 2.91 19.51 — | DF20A-10DS-1C 
20 12.20 |H3144-ND 48 3.33 22.33 — | DF20A-20DS-1C 
1 30 17.20 |H3145-ND 54 3.75 25.15 — | DF20A-30DS-1C 
40 22.20 |H3146-ND 59 4.13 27.73 — | DF20A-40DS-1C 
50 27.20 |H3147-ND 64 4.45 29.85 — | DF20A-50DS-1C 
Double Row Straight Pin Header 
2 30 17.30 |H3140CT-ND*& 2.03 16.90 125.20 — | DF20G-30DP-1V(59) 
50 27.30 |H3142CT-ND* 2.88 23.95 177.40 — | DF20G-50DP-1V/(59) 
RoHS Compliant 
10 7.30 )H10726CT-NDt 1.56 12.71 92.25 545.00 | DF20F-10DP-1V/(56) 
20 12.30 |H10727CT-NDt 1.76 14.58 108.00 718.00 | DF20F-20DP-1V/(56) 
30 17.30 |H10728CT-NDt 2.21 18.36 136.00 904.00 | DF20F-30DP-1V(56) 
40 22.30 |H10729CT-NDt 2.73 22.68 168.00 1117.00 | DF20F-40DP-1V(56) 
2 50 27.30 |H10730CT-NDt 3.19 26.46 196.00 1303.00 | DF20F-50DP-1V(56) 
10 7.30 |H10731CT-ND*& 1.56 12.71 92.25 545.00 | DF20G-10DP-1V(56) 
20 12.30 |H10732CT-ND*& 1.76 14.58 108.00 718.00 | DF20G-20DP-1V(56) 
30 17.30 |H10733CT-ND*& 2.21 18.36 136.00 904.00 | DF20G-30DP-1V(56) 
40 22.30 |H10734CT-ND*& 2.73 22.68 168.00 1117.00 | DF20G-40DP-1V(56) 
50 27.30 |H10735CT-ND*& 3.19 26.46 196.00 1303.00 | DF20G-50DP-1V/(56) 
* With Boss + Without Boss 4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Socket Crimping Contacts 
Cut Tape T&R 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Hirose 
Description Part No. 100 500 1,000 | Part No. 10,000 | Part No. 
DF20 Series - RoHS Compliant 
28-30AWG Gold Plating | H3148CT-ND 5.58 18.90 28.80|H3148TR-ND 23.00/M | DF20F-2830SCFA 
30-32AWG Gold Plating | H3149CT-ND 5.58 18.90 8.80 H3149TR-ND 23.00/M | DF20F-3032SCFA 
Manual Crimper for DF20 Series H3150-ND. 1696.50/1 | HT302/DF20B-2830S 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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DF13 Series Connectors No. of |_Dimensions (mm) _| Digi-Key Balcing Hirose 
< Pins A B Part No. i 25 100 Part No. 
ee eh oe 1.25mm Pitch 3 | 640 | 250 |H2208-ND 69.90 31.02 | DFI3-3P-1.25V(20) 
eee 4 6.65 3.75 |H2209-ND 62 11.14 36.45 | DF13-4P-1.25V(20) 
DF13 Series is 1.25mm pitch, compact “PCB-to-Wire” Nylon Connectors best suited for high density 5 7.90 5.00 )H2210-ND 67 12.10 39.60 | DF13-5P-1.25V(20) 
applications requiring reduced cost production, and light-weight. Electrical Specifications: * Current 6 9.15 6.25 H2211-ND 12 13.06 42.75 | DF13-6P-1.25V(20) 
Capacity: 1A * Rated Voltage: AC150V * Insulation Resistance: Condition: DC100, Standard Value: 7 10.40 7.50 H2212-ND 80 14.44 47.25 | DF13-7P-1.25V(20) 
Min. 500MQ * Withstanding Voltage: Condition: At specified value, Standard Value: AC500V. * Contact 8 11.65 8.75 H2213-ND 95 17.19 56.25 | DF13-8P-1.25V(20) 
Resistance: Condition: At DC 0.1A, Standard Value: Maximum 30mQ. Material and Finish: * Pin Header 9 12.90 10.00 |H3335-ND .99 17.88 58.50 | DF13-9P-1.25V(20) 
Insulator: Polyimide resin, beige, UL94V-0. » Pin Header Contact: Brass, tin plating and gold plating. * Pin 10 14.15 11.25 |H2214-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13-10P-1.25V(20) 
Header Hardware: Brass, tin plating and gold plating. * Crimp Socket Insulator: Polyimide resin, beige, a 15.40 12.50 |H2215-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13-11P-1.25V(20) 
UL94V-0. * Crimp Socket Contact: Phosphor bronze, tin plating and gold plating. 12 16.65 13.75 | H2216-ND 1.18 21.31 69.75 | DF13-12P-1.25V/(20) 
14 19.15 16.25 |H2217-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13-14P-1.25V/(20) 
15 20.40 17.50 _|H2218-ND 1.44 26.13 85.50 _| DF13-15P-1.25V(20) 
Fig. 4 — Single Row, SMT with Guide Posts, Vertical Pin Header — 
Gold Plating — RoHS Compliant 
2 415 1.25 |H3336-ND 80 14.44 47.25 | DF13-2P-1.25V(50) 
3 5.40 2.50 |H3337-ND 95 17.19 56.25 | DF13-3P-1.25V(50) 
4 6.65 3.75 |H3338-ND 1.18 21.31 69.75 | DF13-4P-1.25V(50) 
5 7.90 5.00 /H3339-ND 1.29 23.38 76.50 | DF13-5P-1.25V(50) 
6 9.15 6.25 | H3340-ND 1.44 26.13 85.50_| DF13-6P-1.25V(50) 
7 10.40 7.50  1H3341-ND 1.52 27.50 90.00 | DF13-7P-1.25V(50) 
8 11.65 8.75  |H3342-ND 1.75 31.63 103.50 | DF13-8P-1.25V(50) 
9 12.90 10.00 |H3343-ND 1.63 31.25 100.00 | DF13-9P-1.25V(50) 
10 14.15 11.25 |H3344-ND 1.76 33.75 108.00 | DF13-10P-1.25\(50) 
i 15.40 12.50 _|H3345-ND 1.76 33.75 108.00 _| DF13-11P-1.25V(50) 
12 16.65 13.75 |H3346-ND 1.76 33.75 108.00 | DF13-12P-1.25V(50) 
14 19.15 16.25 |H3347-ND 2.15 41.25 132.00 | DF13-14P-1.25V(50) 
15 20.40 17.50 _|H3348-ND 2.24 43.13 138.00 | DF13-15P-1.25V(50) 
Fig. 5 — Single Row, SMT, Vertical Pin Header with Boss — 
Tin Plating — RoHS Compliant 
2 4.15 1.25 ]H3393-ND 59 8.78 27.50 |DF13B-2P-1.25V(20) 
3 5.40 2.50 |H3394-ND 66 9.90 31.02 | DF13B-3P-1.25V(20) 
ae 4 6.65 3.75 |H3395-ND 62 14.14 36.45 | DF13B-4P-1.25V(20) 
Guide Post 5 7.90 5.00 )H3396-ND 67 12.10 39.60 | DF13B-5P-1.25V(20) 
6 9.15 6.25 | H3397-ND 72 13.06 42.75 _| DF13B-6P-1.25V(20) 
. = 7 10.40 7.50  /H3398-ND 80 14.44 47.25 | DF13B-7P-1.25V(20) 
No. of | Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Hirose 8 11.65 8.75 |H3399-ND 95 17.19 56.25 | DF13B-8P-1.25V(20) 
Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 10 14.15 11.25 |H3401-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13B-10P-1.25V(20) 
Fig, 1 Sie ow in Ske — ois Comet ee ee 
2 4.15 1.25  |H2179-ND 29 3.00 7.44 | DF13-2S-1.25C . A it : : . -12P-1 
3 5.40 2.50  |H2180-ND 23 2.54 7.15 | DF13-3S-1.25C 14 19.15 16.25 |H3404-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13B-14P-1.25V(20) 
4 6.65 3.75 |H2181-ND 28 3.35 10.00 | DF13-4S-1.25C 15 20.40 17.50 _|H3405-ND 1.44 26.13 85.50 _| DF13B-15P-1.25V(20) 
5 7.90 5.00 |H2182-ND 29 3.52 10.50 | DF13-5S-1.25C Fig. 5 — ones edad beta on chirtan with Boss — 
6 9.15 6.25 _|H2183-ND 31 3.69 11.00_| DF13-6S-1.25C 0! lating — Rol ‘ompliant 
7 10.40 7.50  |H2184-ND 32 3.77 11.25 |DF13-7S-1.25C 2 415 1.25 |H3406-ND 80 14.44 47.25 | DF13B-2P-1.25V(50) 
8 11.65 8.75 |H2185-ND i) 5.86 17.50 |DF13-8S-1.25C 3 5.40 2.50  )H3407-ND 95 17.19 56.25 | DF13B-3P-1.25V(50) 
9 12.90 10.00 |H3300-ND At 6.08 19.04 | DF13-9S-1.25C 4 6.65 3.75 | H3408-ND 1.18 21.31 69.75 | DF13B-4P-1.25V(50) 
10 14.15 11.25 |H2186-ND 52 6.20 18.50 |DF13-10S-1.25C 5 7.90 5.00 /H3409-ND 1.29 23.38 76.50 | DF13B-5P-1.25V(50) 
1 15.40 12.50 _|H2187-ND 55 6.62 19.75 _|DF13-11S-1.25C 6 9.15 6.25 | H3410-ND 1.44 26.13 85.50_| DF13B-6P-1.25V(50) 
12 16.65 13.75 |H2188-ND Al 6.08 19.04 |DF13-12S-1.25C 7 10.40 7.50  /H3411-ND 1.52 27.50 90.00 | DF13B-7P-1.25V(50) 
13 17.90 15.00 |H3301-ND 55 6.62 19.75 |DF13-13S-1.25C 8 11.65 8.75 |H3412-ND 1.75 31.63 103.50 | DF13B-8P-1.25V(50) 
14 19.15 16.25 |H2189-ND AQ 7.35 23.03 | DF13-14S-1.25C 9 12.90 10.00 |H3413-ND 1.63 31.25 100.00 | DF13B-9P-1.25V(50) 
15 20.40 17.50 _|H2259-ND 53 6.37 19.00_|DF13-15S-1.25C 10 14.15 11.25 |H3414-ND 1.72 33.13 106.00 | DF13B-10P-1.25V(50) 
Fig. 2 — Single Row, Vertical Pin Header — Tin Plating — RoHS Compliant hl 15.40 12.50 _|H3415-ND 1.76 33.75 108.00 | DF13B-11P-1.25V(50) 
2 4.15 1.25 ]H2191-ND 50 5.95 17.75 ]DF13-2P-1.25DSA 12 16.65 13.75 |H3416-ND 1.92 36.88 118.00 | DF13B-12P-1.25V(50) 
3 5.40 2.50  |H2192-ND A3 6.38 19.98 | DF13-3P-1.25DSA 14 19.15 16.25 |H3417-ND 2.15 41.25 132.00 | DF13B-14P-1.25V(50) 
4 6.65 3.75 |H2193-ND 56 8.33 26.09 | DF13-4P-1.25DSA 15 20.40 17.50 _|H3418-ND 2.24 43.13 138.00 | DF13B-15P-1.25V(50) 
5 7.90 5.00 H2194-ND 63 9.45 29.61 | DF13-5P-1.25DSA Fig. 5 — Single Row, SMT, Vertical Pin Header without Boss — 
6 9.15 6.25 _|H2195-ND 7 10.58 33.14 _| DF13-6P-1.25DSA Tin Plating — RoHS Compliant 
i 10.40 7.50  |H2196-ND 59 10.73 35.10 ]DF13-7P-1.25DSA 2 4.15 1.25 1H3419-ND 59 8.78 27.50 | DF13C-2P-1.25V(20) 
8 11.65 8.75 |H2197-ND 16 13.75 45.00 | DF13-8P-1.25DSA 3 5.40 2.50 |H3420-ND 66 9.90 31.02 | DF13C-3P-1.25V(20) 
9 12.90 10.00 |H3302-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13-9P-1.25DSA(20) 4 6.65 3.75  |H3421-ND 62 11.14 36.45 | DF13C-4P-1.25V(20) 
10 14.15 11.25 |H2198-ND 87 15.81 51.75 | DF13-10P-1.25DSA 5 7.90 5.00 |H3422-ND 67 12.10 39.60 | DF13C-5P-1.25V(20) 
W 15.40 12.50 _|H3303-ND 1.22 22.00 72.00_| DF13-11P-1.25DSA(20) 6 9.15 6.25 | H3423-ND 72 13.06 42.75 | DF13C-6P-1.25V(20) 
12 16.65 13.75 —|H2320-ND 971 16.50 54.00 |DF13-12P-1.25DSA 7 10.40 7.50  |H3424-ND 80 14.44 47.25 | DF13C-7P-1.25V(20) 
13 17.90 15.00 |H3304-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13-13P-1.25DSA(20) 8 11.65 8.75 H3425-ND 95 17.19 56.25 | DF13C-8P-1.25V(20) 
14 19.15 16.25 |H2321-ND 1.03 18.56 60.75 |DF13-14P-1.25DSA 9 12.90 10.00 |H3426-ND 99 17.88 58.50 | DF13C-9P-1.25V(20) 
15_ | 20.40 | 17.50 _|H2322-ND 2 1.06 19.25 __63.00_| DF13-15P-1.25DSA 10 14.15 11.25 |H3427-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13C-10P-1.25V(20) 
Fig. 2 — Single Row, Vertical Pin Header — Gold Plating — RoHS Compliant u 15.40 12.50 _|H3428-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13C-11P-1.25V(20) 
A ae 125 SS0SeND or me 3646 pr oop. SEDSAeot 12 16.65 13.75 |H3429-ND 1.18 21.31 69.75 | DF13C-12P-1.25V(20) 
5 5 ft 5 . “OPT 14 19.15 16.25 |H3430-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13C-14P-1.25V(20) 
4 6.65 3.75 | H3307-ND 84 15.13 49.50 | DF13-4P-1.25DSA(50) 15 20.40 17.50 _|H3431-ND 1.44 26.13 85.50 | DF13C-15P-1.25V(20) 
5 7.90 5.00 |H3308-ND 95 17.19 56.25 | DF13-5P-1.25DSA(50) Fig. 5 — Single Row, SMT, Vertical Pin Header without Boss — 
6 9.15 6.25 _|H3309-ND 1.25 22.69 74.25 _|DF13-6P-1.25DSA(50) Gold Plating — RoHS Compliant 
7 10.40 7.50 | H3310-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13-7P-1.25DSA(50) 2 4.15 1.25 |H3432-ND 80 14.44 47.25 | DF13C-2P-1.25V(50) 
8 11.65 8.75 | H3311-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13-8P-1.25DSA(50) 3 5.40 250 |H3433-ND 95 17.19 56.25 | DF13C-3P-1.25V(50) 
9 12.90 10.00 | H3312-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13-9P-1.25DSA(50) 4 6.65 3.75  |H3434-ND 1.18 21.31 69.75 | DF13C-4P-1.25V(50) 
10 14.15 11.25 | H3313-ND 1.52 27.50 90.00 | DF13-10P-1.25DSA(50) 5 7.90 5.00 |H3435-ND 4.29 23.38 76.50 | DF13C-5P-1.25V(50) 
i ta iat SETHE = at = a ae SSA) 6 9.15 6.25 _|H3436-ND 1.44 26.13 85.50 _| DF13C-6P-1.25V(50) 
: : i : : fetal b 10.40 7.50  |H3437-ND 1.52 27.50 90.00 | DF13C-7P-1.25V(50 
14 19.15 16.25 |H3316-ND 1.79 32.31 105.75 | DF13-14P-1.25DSA(50) 8 11.65 8.75  |H3438-ND 1.75 31.63. 103.50 DE 1aG-aP-1 eve 
15 20.40 17.50 _|H3317-ND 1.63 31.25 100.00_| DF13-15P-1.25DSA(50) 9 12.90 10.00 |H3439-ND 1.63 31.25 100.00 | DF13C-9P-1.25V(50) 
Fig. 3 — Single Row, Right Angle Pin Header — Tin Plating — RoHS Compliant 10 14.15 41.25 |H3440-ND 176 33.75 108.00 | DF13C-10P-1.25V(50) 
2 415 1.25 |H2i99ND 52 7324.21 | DE1S-2P-1.2508(20) 11_| 15.40 | 12.50 _|H3441-ND 1.76 33.75 _108.00_| DF13C-11P-1.25V(50) 
3 5.40 2.50 P2CO ND) 60 9.00 28.20 | DF13-aP-1.2508(20) 12 | 16.65 | 13.75 _|H3442-ND 1.92 36.88 118.00 |DF13C-12P-1.25V(50) 
: 665 | 3.75 eeOrNe A TOS SBS: | DELS AE" 1:2508(20), 14 | 1915 | 16.25 |H3443-ND 215 41.25 182.00 | DF13C-14P-1.25V(50) 
5 7.90 5.00 |H2202-ND 67 12.10 39.60 | DF13-5P-1.25DS(20) u -15P- 
15 20.40 17.50 _|H3444-ND 2.24 43.13 138.00 | DF13C-15P-1.25V(50) 
6 9.15 6.25 |H2203-ND 12 13.06 42.75 _|DF13-6P-1.25DS(20) Fig. 6 — Single Row, SMT, Right Angle Pin Header with Boss — 
7 10.40 7.50 |H2204-ND 84 15.13 49.50 |DF13-7P-1.25DS(20) Tin Plating — RoHS Compli. 
pliant 
8 11.65 8.75 |H2205-ND 99 17.88 58.50 | DF13-8P-1.25DS(20) q ape 
2 4.15 1.25 |H2219-ND 59 8.85 27.73 | DF13-2P-1.25H(20) 
9 12.90 10.00 |H3318-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13-9P-1.25DS(20) 3 5,40 250  |H2220-ND 66 990 31.02 | DF13-3P-1.25H(20) 
10 14.15 11.25  |H2206-ND 1.18 21.31 69.75 |DF13-10P-1.25DS(20) 4 665 375  |H2291-ND ‘62 11.14 36.45 | DF13-4P-1.25H(20) 
i] 15.40 12.50 _|H3319-ND 1.56 28.19 92.25 _|DF13-11P-1.25DS(20) : iu i : : 5p.4 | 
5 7.90 5.00 )H2222-ND 68 12.38 40.50 | DF13-5P-1.25H(20) 
12 16.65 13.75 |H2323-ND 1.67 30.25 99.00 |DF13-12P-1.25DS(20) if -6P- 
6 9.15 6.25 |H2223-ND 72 13.06 42.75 _| DF13-6P-1.25H(20) 
14 19.15 16.25 |H2324-ND 141 25.44 83.25 | DF13-14P-1.25DS(20) a “ps 
7 10.40 7.50  |H2224-ND 84 15.13 49.50 | DF13-7P-1.25H(20) 
15 20.40 17.50 _|H2325-ND 1.72 33.13 106.00_| DF13-15P-1.25DS(20) i ap. 
Fi = 7 , = - 8 11.65 8.75  |H2225-ND 99 17.88 58.50 | DF13-8P-1.25H(20) 
‘ig. 3 — Single Row, Right Angle Pin Header — Gold Plating — RoHS Compliant 
9 12.90 10.00 |H3349-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13-9P-1.25H(20) 
2 4.15 1.25 1H3320-ND 66 9.90 31.02 |DF13-2P-1.25DS(50) a oe 
10 14.15 11.25 |H2226-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13-10P-1.25H(20) 
3 5.40 2.50 |H3321-ND 62 11.14 36.45 | DF13-3P-1.25DS(50) 
it AD. u 15.40 12.50 _|H2227-ND 1.18 21.31 69.75 | DF13-11P-1.25H(20) 
4 6.65 3.75  |H3322-ND 80 14.44 47.25 | DF13-4P-1.25DS(50) 
12 16.65 13.75 |H2228-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13-12P-1.25H(20) 
5 7.90 5.00 |H3323-ND a) 16.50 54.00 | DF13-5P-1.25DS(50) 
i BD 14 19.15 16.25 |H2229-ND 1.41 25.44 83.25 | DF13-14P-1.25H(20) 
6 9.15 6.25 |H3324-ND 99 17.88 58.50_| DF13-6P-1.25DS(50) 
zi 7p. 15 20.40 17.50 _|H2230-ND 1.44 26.13 85.50 _| DF13-15P-1.25H(20) 
7 10.40 7.50 |H3325-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13-7P-1.25DS(50) = = = ~ = 
i 2D Fig. 6 — Single Row, SMT, Right Angle Pin Header with Boss — 
8 11.65 8.75 |H3326-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13-8P-1.25DS(50) ; ; 
9 12.90 | 10.00 |H3327-ND 1.52 27.50 90.00 | DF13-9P-1.25DS(50) Gold Plating — RoHS Compliant 
. i i i ‘ f 40P-4 2 4.15 1.25 ]H3350-ND 80 14.44 47.25 | DF13-2P-1.25H(50) 
10 14.15 11.25  |H3328-ND 1.56 28.19 92.25 |DF13-10P-1.25DS(50) 
ir 44 P- 3 5.40 2.50  |H3351-ND 95 17.19 56.25 | DF13-3P-1.25H(50) 
1 15.40 12.50 _|H3329-ND 1.67 30.25 99.00_|DF13-11P-1.25DS(50) 
Fi pe 4 6.65 3.75 |H3352-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13-4P-1.25H(50) 
12 16.65 13.75 | H3330-ND 1.79 32.31 105.75 |DF13-12P-1.25DS(50) 
a _44P- 5 7.90 5.00 /H3353-ND 1.29 23.38 76.50 | DF13-5P-1.25H(50) 
14 19.15 16.25 |H3331-ND 1.76 33.75 108.00 | DF13-14P-1.25DS(50) 
6 9.15 6.25 |H3354-ND 1.44 26.13 85.50_| DF13-6P-1.25H(50) 
15 20.40 17.50 _|H3332-ND 1.86 33.69 110.25 | DF13-15P-1.25DS(50) 
Fig. 4 — Single Row, SMT, Vertical Pin Header with Guide Posts — 7 10.40 7.50 |H3355-ND 152 27.50 90.00 | DF13-7P-1.25H(50) 
Tin Plating — RoHS Compliant 8 11.65 8.75 | H3356-ND 1.75 31.63 103.50 _| DF13-8P-1.25H(50) 
2 4.15 4.25 | H2207-ND 59 8.78 27.50 | DF13-2P-1.25V(20) * With Boss t WithoutBoss +CutTape 0 Tape and Reel (Continued) 
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DF13 Series Connectors (cont) | No. of [Dimensions (mm) [Digi-Key Pricing Hirose 
eh de 1.25mm Pitch Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. 
—s = 15 20.70 | 17.50 |H1572-ND 57 8.48 26.56 |DF14-15S-1.25C 
pert poneelthe nun} DiatKey . pec am [Ree ; 20 26.95 | 23.75 |H1573-ND 63 9.45 29.61 | DF14-208-1.25¢ 
9 | 42.90 | 10.00 [H3357-ND 163. 31.25 100.00 | DF13-9P-1.25H(60) 25 33.20 | 30.00 [hNeya-ND) 70 1043 32.67 | DF14-258-1.256 
10 14.15 11.25 |H3358-ND 1.72 33.13 106.00 | DF13-10P-1.25H(50) 30 39.45 36.25 _|H1575-ND 62 11.14 36.45 _| DF14-30S-1.25C 
"1 15.40 12.50 |H3359-ND 1.76 33.75 108.00 | DF13-11P-1.25H(50) ht Angle Pin Headers (SMT) 
12 16.65 13.75 |H3360-ND 1.92 36.88 118.00 | DF13-12P-1.25H(50) Tin Plating, With Bose 
14 19.15 16.25 _|H8361-ND 2.15 41.25 132.00 | DF13-14P-1.25H(50) Bs 
15 20.40 17.50 _[H3362-ND 2.24 43.13 138.00 | DF13-15P-1.25H(50) 3 8.70 2.50 | H1512-ND 1.25 22.69 74.25 | DF14-3P-1.25H(20) 
Fig. 6 — Single Row, SMT, Right Angle Pin Header without Boss — 2 7 13.70 7.50  |H1516-ND 1.56 28.19 92.25 | DF14-7P-1.25H(20) 
Tin Plating — RoHS Compliant i ap. 
2] 415) 125 ]H8367-ND 59 «8.78 27.50 |DFIGA2P-1.25H(20) 8 14.95 | 8.75 _[RIBIEND H67 80-26; __ 94000) [DEA BPs 2520) 
3 5.40 2.50 | H3368-ND 66 9.90 31.02 | DF13A-3P-1.25H(20) Tin Plating, With Boss — RoHS Compliant 
4 Be ae Hee = " i Be Oi Teen 2 7.45 1.25 ]H10310-ND 1.33 24.06 = 78.75 | DF14-2P-1.25H(25) 
5 7: 5. 70- 67 ; r -5P-1.25 i aps 
. is a5 (ean 2 {308 12.75. |DF13A-6P-1.25H(20) 3 8.70 2.50 |H10314-ND 1.44 26.13 85.50 | DF14-3P-1.25H(25) 
7 10.40 7.50 |H3372-ND 80 14.44 47.25 | DF13A-7P-1.25H(20) 4 9.95 3.75 | H10316-ND 1.56 28.19 92.25 | DF14-4P-1.25H(25) 
in 8 an STEND ae ee 9 ne He oe es 5 11.20 5.00 |H10318-ND 1.60 28.88 += 94.50_ | DF14-5P-1.25H(25) 
k F - Ff .25 ; -9P-1.25H(20) ‘ ape 
jo | 1415 | 11.25 |H3375-ND 110 1994 65.25. | DF13A-10P-1.25H(20) : 1245 | 6.25: Meee GF 80-25) <99,000) | DR 4-GP+1-25h(25) 
i 15.40 12.50 _|H3376-ND 1.18 21.31 69.75 _| DF13A-11P-1.25H(20) 2 8 14.95 8.75 | H10324-ND 1.86 33.69 110.25 | DF14-8P-1.25H(25) 
i wee tea eosin ta an oe ae er eer 10 17.45 11.25 |H10302-ND 1.72 33.13 106.00 | DF14-10P-1.25H(25) 
.15 25 78- i 5. .25 “14P-1.25 i reps 
48 2040 4750 (fesvaiin a4 opis 85.50 | DFi3A-16P-1.25H(00) 15 23.70 | 17.50 |H10304-ND 2.28 43.75 = 140.00 | DF14-15P-1.25H(25) 
Fig. 6 — Single Row, SMT, Right Angle Pin Header without Boss — 20 29.95 23.75 |H10306-ND 2.63 50.63 162.00 | DF14-20P-1.25H(25) 
Ia ioe pepe Patio’ — BeMS Compliant os RED 25 | 3620 | 30.00 |H10308-ND | 3.06 58.75 188.00 | DF14-25P-1.25H(25) 
15 25 f : 7.25 -2P-1.25H(50) Fi EAnBE 
3 Bap aco (eaaartn 66 4749 56.25. | DF13A-3P-1 28H(50) 30 42.45 | 36.25 H10312 i) 2.86 57.38 183.60 |DF14-30P-1.25H(25) 
4 6.65 3.75 | H3382-ND 1.18 21.31 69.75 | DF13A-4P-1.25H(50) Tin Plating, Without Boss 
2 ae au) Het 178 _ ieep Ma aeeseciiee 6 12.45 6.25 |H1528-ND 148 26.81 87.75 | DF14A-6P-1.25H(20) 
.15 .25 : : : 5.51 -6P-1.25H(51 ul me 
ig 10.40 7.50 [H3385-ND 1.52 27.50 90.00 |DF13A-7P-1.25H(50) i 13,70 eae Meee HeBdR: Bese |DELAA TPT coe) 
8 11.65 8.75 |H3386-ND 1.75 31.63 103.50 | DF13A-8P-1.25H(50) 2 8 14.95 8.75 | H1530-ND 1.67 30.25 99.00 | DF14A-8P-1.25H(20) 
uf ‘ ; i 2 an te _ 106.00 hi cn ria 9 16.20 | 10.00 |H1531-ND 171 30.94 101.25 | DF14A-9P-1.25H(20) 
1 5. 5 F 7 75 f -11P-1.25H(5 
42 4665 qa7s fesoatin a9 36.88 118.00 | DF13A-12P-1.95H(50) 10 17.45 | 11.25 |H1532-ND 1.82 33.00 108.00_| DF14A-10P-1.25H(20) 
14 19.15 16.25 | H3391-ND 2.15 41.25 132.00 | DF13A-14P-1.25H(50) 25 36.20 | 30.00 | H1535-ND 2.70 51.88 166.00 | DF14A-25P-1.25H(20) 
Fig. 7 — Dual Row Crimp Sockets — RoHS Compliant Tin Plating, Without Boss — RoHS Compliant 
10 10.40 5.00 | H2231-ND 34 4.10 12.25 ]DF13-10DS-1.25C 
20 1665 i125 tessa rh dod jaze. |DRia20De4 260 2 7.45 1.25 ]H10336-ND 1.33 24.06 = 78.75 | DF14A-2P-1.25H(25) 
30 22.90 17.50 |H2233-ND 50 5.95 17.75 | DF13-30DS-1.25C 3 8.70 2.50 | H10340-ND 1.44 26.13 85.50 | DF14A-3P-1.25H(25) 
40 29.15 23.75 | H2234-ND AO 6.00 18.80_| DF13-40DS-1.25¢ 4 9.95 3.75 |H10342-ND 156 28.19 92.25 _ | DF14A-4P-1.25H(25) 
Fig. 8 — SMT Straight Pin Headers with Guide Posts — Tin Plating — RoHS Compliant iy “RD. 
10] 12.4 5.00 |H10155-ND* 1.06 1925 63.00 | DF13-10DP-1.25v(25) 5 1120 ) 5.00 Ee 1.60) 28.88 94:50 | DFI4A-5P-1.25H(25) 
20 18.35 11.25 |H10156-ND* 1.52 27.50 90.00 | DF13-20DP-1.25V(25) 2 6 12.45 6.25 _|H10346-ND 1.67 30.25 99.00 _| DF14A-6P-1.25H(25) 
: : aA _ ie et 108 : oe _ of ah 10DP 1 Sev) 10 17.45 | 11.25 |H10328-ND 1.72 33.13 106.00 | DF14A-10P-1.25H(25) 
35 1.25 58- 5 7.51 . -20DP-1.25V(25) aboy 
Fig. 8 — SMT Straight Pin Headers with Guide Posts — Gold Plating — RoHS Compliant 1S 23.70 17.50 Ne 2.28 43.75 140.00 | DF14A-15P*1.25H(25) 
10 12.10 5.00 | H10159-ND* 1.10 19.94 65.25 [DF13-10DP-1.25V(55) 20 29.95 | 23.75 |H10332-ND 2.63 50.63 162.00 | DF14A-20P-1.25H(25) 
a : ore i IEE NE 167 _ ae Me a ae 25 36.20 | 30.00 |H10334-ND 3.06 58.75 ~—-188.00_ | DF14A-25P-1.25H(25) 
i 75 -ND* i . ! -30DP-1.25V(55 i SAAD 
40 | 3085 | 2375 |H10162-ND* 241 4625 148.00 | DF13-40DP-1.25V(55) 30 4245 | 36.25 (MUDD 2-96 157.38 183.60] DF14A-20P-1.25H(25) 
Fig. 8 — SMT Straight Pin Headers without Guide Posts — Gold Plating, With Boss 
a — = Sold Platin - BoHs ompliant ar ORS 5 2 7.45 1.25 ]H1537-ND 1.22 22.00 72.00 | DF14-2P-1.25H(50) 
20 | 1835 | 11.25 |H10164-ND 467 30.25 99.00 | DF13A-20DP-1.25V(55) 3 8.70 2.50 |H1538-ND 133 24.08 78.75 | DF14-3P-1.25H(50) 
30 24.60 17.50 |H10165-ND 1.92 36.88 118.00 | DF13A-30DP-1.25V(55) Gold Plating, With Boss — RoHS Compliant 
40 30.85 23.75 | H10166-ND 241 46.25 148.00 | DF13A-40DP-1.25V/(55) 2 7.45 1.25 |H10311-ND 1.44 26.13 85.50 | DF14-2P-1.25H(55) 
Fig. 9 — Dual Row Receptacles — Gold Plating — RoHS Compliant a aD 
2] 1540 | 11.25 | H10167-ND 3.15 60.63 194.00 |DF13-20DS-1.25DSA(55) 3 8.70 2.50) H10315-ND 1.56 28.19 92.25. | DF14-3P-1.25H(55) 
40 27.90 23.75 _|H10168-ND 4.38 84.94 271.80 | DF13-40DS-1.25DSA(55) 4 9.95 3.75 | H10317-ND 1.63 29.56 = 96.75 | DF14-4P-1.25H(55) 
Fig. ee Contact — Fels Compliant. SNS 5 11.20 5.00 |H10319-ND 1.75 31.63 103.50 | DF14-5P-1.25H(55) 
Tin Plating AWG 26-30 H9999TR-NDO 140,00/10,000 iria-2ea0scr 6 12.45 6.25 |H10321-ND 1.82 33.00 108.00 _ | DF14-6P-1.25H(55) 
Gold Plating AWG 26-30 H9991CT-ND¥ 7.13/100 DF13-2630SCFA 2 9 16.20 | 10.00 |H10327-ND 1.82 35.00 112.00 | DF14-9P-1.25H(55) 
ST — ont tO DF13-2630SCFA 10 17.45 11.25 |H10303-ND 1.92 36.88 118.00 | DF14-10P-1.25H(55) 
jan rim ools an we Sets 
Tool with Non-Removable Die) H9994-ND 986.70/1 DF3-TB2630HC 15 23.70 | 17.50 peer 254 48.75 156,00 | DF14-15P-1.25H(55) 
Tool with Die Set H10889-ND 861.90/1 DF13-TB2630HC/US1 20 29.95 | 23.75 |H10307-ND 2.96 56.88 182.00 | DF14-20P-1.25H(55) 
Lees ee, Het elt SE iiGiUSi ne 25 36.20 30.00 |H10309-ND 3.05 59.06 189.00 | DF14-25P-1.25H(55) 
ié set without [ool a J = a 
Extraction:Foal 30 42.45 | 36.25 |H10313-ND 3.36 65.25 208.80 _| DF14-30P-1.25H(55) 
Crimp Pin and Socket H9996-ND. 3.1671 DF-C-PO(B) Gold Plating, Without Boss 
*WithBoss + WithoutBoss Cut Tape 0 Tape and Reel 5 9 16.20 | 10.00 |H1557-ND 1.86 33.69 = 110.25 | DF14A-9P-1.25H(50) 
10 17.45 | 11.25 |H1558-ND 1.66 31.88 102.00 | DF14A-10P-1.25H(50) 
‘< Gold Plating, Without Boss — RoHS Compliant 
DF14 Series Connectors 1.25mm Pitch 2 7.45 1.25 |H10337-ND 1.44 26.13 85.50 | DF14A-2P-1.25H(55) 
Features: * Board mounting height: 2.5mm 3 8.70 2.50 |H10341-ND 156 28.19 92.25 | DF14A-3P-1.25H(55) 
* Box suucture i proven pueng a 4 9.95 3.75 | H10343-ND 1.63 29.56 = 96.75 | DF14A-4P-1.25H(55) 
misinsertion ¢ Metal fe) iown Is attacner fo 
prevent the solder peel Applications: * LCD 5 11.20 5.00 |H10345-ND 1.75 31.63 103.50 | DF14A-5P-1.25H(55) 
* Notebook PC »* Mobile terminal small business 6 12.45 6.25  |H10347-ND 1.82 33.00 108.00 | DF14A-6P-1.25H(55) 
equipment ¢ Video camera Specifications: 5 "ap. 
Current Rating: 1A. « Voltage Rating: 150VAC 2 8 14.95 8.75 |H10351-ND 172 33.13 106.00 | DF14A-8P-1.25H(55) 
* Operating Temperature Range: -35°C ~ 10 17.45 11.25 | H10329-ND 1.92 36.88 118.00 | DF14A-10P-1.25H(55) 
ie apenas ee Hiuchat 40% SEG siniheanciae eu rar ee 15 23.70 17.50 |H10331-ND 2.54 48.75 156.00 | DF14A-15P-1.25H(55) 
* Insulation Resistance: minimum, « Withstanaing Voltage: 1 minute at rated value, 
(no flashover or insulation breakdown) ¢ Contact Resistance: 100mA, 30mQ maximum ¢ Operating Life: 20 29.95 23.75 |H10333-ND 2.96 56.88 182.00 | DF14A-20P-1.25H(55) 
Contact resistance of 30mQ maximum (tin plating: 30 cycles and gold plating: 50 cycles) Material (Socket/ 25 36.20 30.00 |H10335-ND 3.05 59.06 189.00 | DF14A-25P-1.25H(55) 
Header): ¢ Insulator: Polyamide, beige, UL94V-0 * Contacts: Socket: Phosphor copper with gold or tin a ~anp. 
plating; Header: Brass with gold or tin plating * Header Fittings: Phosphor copper with tin plating 30 42.45 36.25 _|H10339-ND 3.36 85.25 208.80 _ | DF14A-30P-1.25H(55) 
No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose Socket Crimping Contacts 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. TER 
Crimping Sockets - RoHS Compliant Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing | Hirose 
2 4.45 1.25 )H1563-ND 40 6.00 18.80 |DF14-2S-1.25C Description Part No. 10 50 100 | PartNo. 10,000 | Part No. 
3 5.70 2.50 |H1564-ND 42 6.23 19.51 | DF14-38-1.25C Tin Plating 26-28 AWG |H1576CT-ND@| 63 171 2.79 |H1576TR-ND® 11.00/M | DF14-2628SCF 
4 6.95 3.75 |H1565-ND 43 6.45 20.21. | DF14-48-1.25C Gold Plating 26-28 AWG |H1577CT-ND@ | 1.61 4.37 7.13 |H1577TR-ND@ | —29.00/M | DF14-2628SCFA 
5 8.20 5.00 |H1566-ND A5 675 21.15 | DF14-5S-1.25C Tin Plating 30-32 AWG |H1578CT-ND@ | .70 1.90 3.10 |H1578TR-ND® 13.00/M | DF14-3032SCF 
1 6 9.45 6.25 _|H1567-ND AZ 6.98 21.86 _| DF14-6S-1.25C Gold Plating 30-32 AWG |H1579CT-ND@ | 1.61 4.37 7.13 |H1579TR-ND@ | —_29.00/M | DF14-3032SCFA 
7 10.70 7.50 |H1568-ND 48 7.20. 22.56 |DF14-7S-1.25C Tools 
8 11.95 875 |H1569-ND 50 7.43 23.27 | DF14-8S-1.25C Manual Crimper for 26-28 AWG H9949-ND 1235.00/1 DF14-2628/CR-HT 
9 13.20 | 10.00 |H1570-ND 5 7.65 23.97 | DF14-9S-1.25C Manual Crimper for 30-32 AWG H9948-ND 1235.00/1 DF14-3032/CR-HT 
10 14.45 | 11.25 |H1571-ND 53 7.88 24.68 | DF14-10S-1.25C RoHS Compliant 
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Termination Plugs 
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DF4 Series Board-In Connectors 
2mm Pitch 


Applicable 
through hole 


Applicable through hole 
diameter: 0.8:°) , 


i “0340-1 
diameter: 0.8"'9 g 


No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Contacts A B Part No. u 25 100 Part No. 
Fuaunes: Straight DO 
¢ Extractable socket and board-in connector provided with the dual-sided harness eliminate one of the two 26 AWG 
headers required for a dual-sided socket harness, with the board separating function remaining unchanged 3 8.0 4.0 H2614-ND ‘AT 7.05 22.09 |DF4-3P-2R26 
; er ei 4 10.0 6.0 |H2615-ND 56 833 26.09 |DF4-4P-2R26 
Applications: 5 12.0 8.0  |H2616-ND 69 1028 32.20 |DF4-5P-2R26 
* Notebook computers, compact OA equipment 6 14.0 10.0 H2617-ND 59 10.73 35.10 | DF4-6P-2R26 
Specifications: = — — 7 16.0 12.0 |H2618-ND 65 11.76 38.48 | DF4-7P-2R26 
or Rie ete 26AWG: 2A, 28AWG: 1A. ID Termination - wire size 26/28AWG:1A 8 18.0 140 H2619-ND 71 12.93 42.30 |DF4-8P-2R26 
* Rated Voltage: Crimping - AC250V ID termination - AC100V u 2 20.0 | 16.0 eee eh CG0G: 2 D168): | DE abc eS 
Material: 10 22.0 18.0 |H2621-ND 84 15.19 49.73 |DF4-10P-2R26 
* Crimp Plug: Insulation, polyimide resin, black, UL94V-0 * Crimp Terminal for Plug: Terminal, brass, tin- 11 24.0 20.0 H2622-ND 1.00 18.01 58.95 |DF4-11P-2R26 
plated * ID Termination Plug: ¢ Insulation: Polyimide resin, black, UL94V-0 * Terminal: Phosphor bronze, 
tin-plated 12 26.0 22.0 |H2623-ND 1.06 19.11 62.55 | DF4-12P-2R26 
ere RSET IGE Tee on 13 28.0 24.0  |H2624-ND 112 20.35 66.60 | DF4-13P-2R26 
Fig.| Contacts| A B _|Part No. 1 25 400 | Part No. 14 30.0 26.0 |H2625-ND 119 21.45 70.20 | DF4-14P-2R26 
Single-Row Crimp Plug 15 32.0 28.0 |H2626-ND 1.25 22.55 73.80 | DF4-15P-2R26 
28 AWG 
2 45 2.0. [BZSez Nb) 31 3.32 9.35 |DF4-2P-2C 2 6.0 2.0  |H2627-ND 54 645 19.25 |DF4-2P-2R28 
2 a a0 |Reseeo a5 a So |BRASP Be 3 8.0 4.0 |H2628-ND 47-705 ~—-22.09 | DF4-3P-2R28 
4 10.0 6.0 |H2629-ND 56 833 26.09 |DF4-4P-2R28 
4 85 6.0 |H2584-ND 33 3.61 10.18 | DF44P-26 5 12.0 8.0 | H2630-ND 69 10.28 32.20 |DF4-5P-2R28 
_ 4oe PY 1505) fay 374 dois: |DEskbSG 6 14.0 10.0 |H2631-ND 59 1073 35.10 |DF4-6P-2R28 
7 16.0 12.0  |H2632-ND 65 11.76 38.48 |DF4-7P-2R28 
6 125 | 10.0 |H2586-ND 28 3.35 10.00 | DF4-6P-2C 8 18.0 14.0  |H2633-ND 71 12.93 42.30 | DF4-8P-2R28 
7 445 | 120 (eneemten an Rae 4600: |DELGPBE : 9 20.0 16.0 |H2634-ND 77 13.96 45.68 |DF4-9P-2R28 
10 22.0 18.0 |H2635-ND 84 15.19 49.73 |DF4-10P-2R28 
7 8 165 | 14.0 [BesesNp) 29 3.52 10.50 | DF4-8P-26 1" 24.0 20.0 | H2636-ND 1.00 18.01 58.95 |DF4-11P-2R28 
a ies | 160 (ReeeenD 55 co <Ge0:. (BRASEBe 12 26.0 22.0 |H2637-ND 1.06 19.11 62.55 |DF4-12P-2R28 
13 28.0 24.0 | H2638-ND 112 20.35 66.60 | DF4-13P-2R28 
" 22.5 | 20.0 |PessieND 32 3.77 11.25. | DF4-11P-2C 14 30.0 26.0 |H2639-ND 119 21.45 70.20 | DF4-14P-2R28 
iD 24s | 220 |MeeoenD “ap aes 4:86: | DEAdoRe 15 32.0 28.0 |H2640-ND 1.25 22.55 73.80 | DF4-15P-2R28 
Right-Angle ID 
13 26.5 | 24.0 |H2593-ND 34 4.02 12.00 |DF4-13P-2C 26 AWG 
14 28.5 | 26.0 |H2594-ND 34 4.10 12.25 |DF4-14P-2C . 6.0 2.0 Beee ENG $30 6.87 19.00 | DF4-2PA-2R26 
3 8.0 4.0  |H2642-ND 46 6.90 21.62 |DF4-3PA-2R26 
15 30.0 | 28.0 |H2595-ND 35 4.19 12.50 |DF4-15P-2C 4 4510 so (meen ‘ee 28146 « 3S | DRAAPADRBE 
Double-Row Crimp Plug 5 12.0 8.0  |H2644-ND 67 10.05 31.49: | DF4-SPA-2R26 
6 14.0 10.0 |H2645-ND 58 1045 34.20 |DF4-6PA-2R26 
4 48 2.0  |H2sge-ND 46 5.44 16.25 /DF4-4DP-2C 7 16.0 12.0 |H2646-ND 63 11.48 37.58 |DF4-7PA-2R26 
- a ao \mesenD a 561 iév6:. [DE eDR2e P 8 18.0 14.0 |H2647-ND 70 1258 41.18 |DF4-8PA-2R26 
9 20.0 16.0 |H2648-ND 75 1354 44.33 |DF4-9PA-2R26 
8 8.8 6.0 [BZ5Se ND aA: 5.70 17.00 | DF4- 8DP-2C 10 22.0 18.0 |H2649-ND 81 14.71 48.15 |DF4-10PA-2R26 
46 i56 ao \mesootn 48 256 4725: |DEAAODP26 1 24.0 20.0 |H2650-ND 97 17.53 57.38 |DF4-11PA-2R26 
12 26.0 22.0 |H2651-ND 1.03 18.63 60.98 |DF4-12PA-2R26 
12 128 | 10.0 [B2SCo:NB 50 5.95 17.78». |DF4-12DP-20 13 28.0 24.0 | H2652-ND 1.09 19.66 64.35 | DF4-13PA-2R26 
ia jas | 120 [een eh re 4508 IGELTADRDE 14 30.0 26.0 |H2653-ND 1.14 20.69 67.73 | DF4-14PA-2R26 
15 32.0 28.0 |H2654-ND 1.20 21.79 71.38. | DF4-15PA-2R26 
16 16.8 | 14.0 |H2602-ND 40 6.00 18.80 |DF4-16DP-2C 28 AWG 
2] 18 188 | 16.0 |H2603-ND A 6.08 19.04 |DF4-18DP-2C 8 ee 40 ee AG 18:80). 21,62) | DEESE W226 
5 12.0 8.0  |H2658-ND 67 10.05 31.49 _|DF4-SPA-2R28 
20 20.8 | 18.0 |H2604-ND AB 6.83 21.39 |DF4-20DP-2C A i400 100 fReceannt tea, glist . <64b0+ DRASEAORBA 
os aoa | 200 |ReGOoND 6 656 163° |DR&SODRDG 7 16.0 12.0 |H2660-ND 63 11.48 37.58 |DF4-7PA-2R28 
8 18.0 14.0 |H2661-ND 70 1258 41.18 |DF4-8PA-2R28 
24 24.8 | 22.0 |H2606-ND AT 7.05 22.09 |DF4-24DP-2C 5 200 10 Ieee SE a SA = 2a Ga | DEMO PACA 
36 26a | 240 |MeEGrND aa 55 Soe \pRasenpac 10 22.0 18.0 |H2663-ND 81 14.71 48.15 |DF4-10PA-2R28 
14 24.0 20.0 |H2664-ND 97 17.53 57.38 |DF4-11PA-2R28 
28 28.8 | 26.0 |H2608:ND 2 7.73 24.21 |DF4-28DP-2C 12 26.0 22.0 |H2665-ND 1.03 18.63 60.98 | DF4-12PA-2R28 
- 308 | 230 |mescetnD ea sae agi) [DELON ROG 13 28.0 24.0 | H2666-ND 1.09 19.66 64.35 | DF4-13PA-2R28 
14 30.0 26.0 |H2667-ND 1.06 19.25 63.00 |DF4-14PA-2R28 
32 32.8 | 30.0 [BZsionD 55 8.18 25.62 |DF4-32DP-2C 15 32.0 28.0 |H2668-ND 1.20 21.79 71.33 | DF4-15PA-2R28 
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i i No. of | Dimension (mm) | Digi-ke Pricing Hirose 
HeS D F3 Series Si n gle Row Fig. | Contacts A B Patt Noe i] 25 100 Part No. 
HIROSE ELECTRIC CO., LTD. Con nectors 2 mm P itch Gold Plating — RoHS Compliant 
. " 2 85 2 HR2058-ND 80 14.44 47.25 | DF3Z-2P-2V(50) 
(Interconnect wire available) 3 10.5 4 |HR2059-ND 91 16.50 54.00 | DF3Z-3P-2V(50) 
Specifications: * Maximum Current Capacity: 3A * Rated Voltage: 30VAC « Insulation Resistance: 4 12.5 6 HR2060-ND 99 17.88 58.50 | DF3Z-4P-2V(50) 
Minimum 1000MQ at 500VDC « Withstand Voltage: 650VAC * Contact Resistance: Maximum 30mQ at 5 14.5 8 HR2061-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3Z-5P-2V(50) 
PADS 6 165 | 10 _|HR2062-ND 4.22 22.00 _72.00_| DF3Z-6P-2v(50) 
7 18.5 12 |HR2063-ND 1.33 24.06 78.75 | DF3Z-7P-2V(50) 
2 8 20.5 14 | HR2064-ND 1.44 26.13 85.50 | DF3Z-8P-2V(50) 
9 22.5 16 | HR2065-ND 1.63 29.56 96.75 | DF3Z-9P-2V(50) 
10 24.5 18 |HR2066-ND 1.75 31.63 103.50 | DF3Z-10P-2V(50) 
12 28.5 22 | HR2068-ND 1.72 33.13 106.00 | DF3Z-12P-2V(50) 
13 30.5 24 | HR2069-ND 1.76 33.75 108.00 | DF3Z-13P-2V(50) 
14 32.5 26 | HR2070-ND 1.85 35.63 114.00 | DF3Z-14P-2V(50) 
15 34.5 28 |HR2071-ND 2.02 38.75 124.00 | DF3Z-15P-2V(50) 
Vertical Without Boss, Surface Mount 
Tin Plating — RoHS Compliant 
2 85 2 HR2072-ND 80 14.44 47.25 | DF3DZ-2P-2V(20) 
3 10.5 4 HR2073-ND 84 15.13 49.50 | DF3DZ-3P-2V(20) 
4 12.5 6 HR2074-ND 91 16.50 54.00 | DF3DZ-4P-2V(20) 
5 14.5 8 HR2075-ND 95 17.19 56.25 | DF3DZ-5P-2V(20) 
6 16.5 10 | HR2076-ND 99 17.88 58.50 | DF3DZ-6P-2V(20) 
7 18.5 12 |HR2077-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3DZ-7P-2V(20) 
2 8 20.5 14 |HR2078-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3DZ-8P-2V(20) 
9 22.5 16 |HR2079-ND 1.18 21.31 69.75 | DF3DZ-9P-2V(20) 
10 24.5 18 |HR2080-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3DZ-10P-2\/(20) 
11 26.5 20 | HR2081-ND 1.29 23.38 76.50 _| DF3DZ-11P-2V/(20) 
12 28.5 22 | HR2082-ND 1.33 24.06 78.75 | DF3DZ-12P-2\/(20) 
13 30.5 24 | HR2083-ND 1.41 25.44 83.25 | DF3DZ-13P-2V/(20) 
14 32.5 26 | HR2084-ND 1.44 26.13 85.50 | DF3DZ-14P-2\/(20) 
15 34.5 28 | HR2085-ND 1.52 27.50 90.00 | DF3DZ-15P-2V/(20) 
Gold Plating — RoHS Compliant 
2 85 2 HR2086-ND 80 14.44 47.25 | DF3DZ-2P-2V(50) 
3 10.5 4 HR2087-ND a] 16.50 54.00 | DF3DZ-3P-2V(50) 
A. Socket 4 12.5 6 HR2088-ND 99 17.88 58.50 | DF3DZ-4P-2V(50) 
5 14.5 8 HR2089-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3DZ-5P-2V(50) 
66 6 16.5 10 | HR2090-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3DZ-6P-2V(50) 
Fe a 7 18.5 12 |HR2091-ND 1.33 24.06 78.75 | DF3DZ-7P-2V(50) 
os th [asi 8 20.5 14 | HR2092-ND 1.44 26.13 85.50 | DF3DZ-8P-2V(50) 
9 4t 9 22.5 16 |HR2093-ND 1.63 29.56 96.75 | DF3DZ-9P-2V(50) 
10 24.5 18 |HR2094-ND 1.75 31.63 103.50 | DF3DZ-10P-2\/(50) 
rach Dimension (mm) | Digi-Key "aT Pe iu 26.5 20 | HR2095-ND 1.90 34.38 112.50 | DF3DZ-11P-2\/(50) 
Fig. Cantatis ry B Part No. 1 5 100 | Part No. 12 28.5 22 | HR2096-ND 1.72 33.13 106.00 | DF3DZ-12P-2\/(50) 
PIN HEADERS 13 30.5 24 | HR2097-ND 1.76 33.75 108.00 | DF3DZ-13P-2V/(50) 
Vertical 14 32.5 26 | HR2098-ND 1.85 35.63 114.00 | DF3DZ-14P-2\/(50) 
Tin Plating — RoHS Compliant 15 34.5 28 | HR2099-ND 2.02 38.75 124.00 | DF3DZ-15P-2V/(50) 
2 6 2 ]H2094-ND 313.32 9.35. ] DF3A-2P-208A 
3 8 4 H2095-ND 37 4.00 11.28 | DF3A-3P-2DSA Tin Plating (pre-plated contact) - RoHS Compliant 
4 10 6 H2096-ND 34 4.02 12.00 | DF3A-4P-2DSA 2 6 2 H3893-ND 34 3.71 10.45 | DF3A-2P-2DS 
5 12 8 H2097-ND A8 5.19 15.50 | DF3A-5P-2DSA 3 8 4 H3894-ND 33 3.94 11.75 | DF3A-3P-2DS 
6 14 10 |H2098-ND A8 5.70 17.00 | DF3A-6P-2DSA 4 10 6 H3895-ND 38 4.52 13.50 | DF3A-4P-2DS 
7 16 12 |H2099-ND At 6.08 19.04 | DF3A-7P-2DSA 5 12 8 H3896-ND 50 5.95 17.75 | DF3A-5P-2DS 
1 8 18 14 | H2147-ND A5 6.75 21.15 | DF3A-8P-2DSA 6 14 10 |H3897-ND 53 6.28 18.75 | DF3A-6P-2DS 
9 20 16 = H2101-ND AQ 7.35 23.03 | DF3A-9P-2DSA yi 16 12 |H3898-ND At 6.08 19.04 | DF3A-7P-2DS 
10 22 18 = /H2102-ND Jt 7.65 23.97 | DF3A-10P-2DSA 3 8 18 14 | H3899-ND 54 8.03 25.15 | DF3A-8P-2DS 
11 24 20 | H2103-ND 53 7.95 24.91 | DF3A-11P-2DSA 9 20 16 | H3900-ND 58 8.63 27.03 | DF3A-9P-2DS 
12 26 22 | H2104-ND 55 8.25 25.85 | DF3A-12P-2DSA 10 22 18 | H3901-ND 60 9.00 28.20 | DF3A-10P-2DS 
13 28 24 | HR2021-ND 57 8.55 26.79 | DF3A-13P-2DSA iu 24 20 | H3902-ND 63 9.38 29.38 | DF3A-11P-2DS 
14 30 26 | HR2022-ND 59 8.85 27.73 | DF3A-14P-2DSA 12 26 22 | H3903-ND 65 9.75 30.55 | DF3A-12P-2DS 
15 32 28 | HR2023-ND 62 9.23 28.91 | DF3A-15P-2DSA 14 30 26 | H3905-ND 70 10.43 32.67 | DF3A-14P-2DS 
Gold Plating - RoHS Compliant 15 32 28 | H3906-ND 12 10.80 33.84 | DF3A-15P-2DS 
2 6 2 H3921-ND 50 7.50 23.50 | DF3-2P-2DSA(01) Gold Plating - ROHS Compliant 
3 8 4 H3922-ND 65 9.68 30.32 | DF3-3P-2DSA(01) 2 6 2 H3907-ND 58 8.70 27.26 | DF3-2P-2DS(01) 
4 10 6 H3923-ND 58 10.45 34.20 | DF3-4P-2DSA(01) 3 8 4 H3908-ND 57 10.38 33.98 | DF3-3P-2DS(01) 
5 12 8 H3924-ND 72 13.06 42.75 | DF3-5P-2DSA(01) 4 10 6 H3909-ND 68 12.38 40.50 | DF3-4P-2DS(01) 
6 14 10 |H3925-ND 80 14.44 47.25 | DF3-6P-2DSA(01) 5 12 8 H3910-ND 84 15.13 49.50 | DF3-5P-2DS(01) 
7 16 12 |H3926-ND 87 15.81 51.75 | DF3-7P-2DSA(01) 6 14 10 |H3911-ND 95 17.19 56.25 | DF3-6P-2DS(01) 
1 8 18 14 |H3927-ND 99 17.88 58.50 | DF3-8P-2DSA(01) 7 16 12 |H3912-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3-7P-2DS(01) 
9 20 16 = H3928-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3-9P-2DSA(01) 3 8 18 14 | H3913-ND 1.18 21.31 69.75 | DF3-8P-2DS(01) 
10 22 18 | H3929-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3-10P-2DSA(01) 9 20 16 =| H3914-ND 1.33 24.06 78.75 | DF3-9P-2DS(01) 
11 24 20 | H3930-ND 1.37 24.75 81.00 | DF3-11P-2DSA(01) 10 22 18 | H3915-ND 1.44 26.13 85.50 | DF3-10P-2DS(01) 
12 26 22 | H3931-ND 1.44 26.13 85.50 | DF3-12P-2DSA(01) iu 24 20 | H3916-ND 1.63 29.56 96.75 | DF3-11P-2DS(01) 
13 28 24 | H3932-ND 1.56 28.19 92.25 | DF3-13P-2DSA(01) 12 26 22 | H3917-ND 1.75 31.63 103.50 |) DF3-12P-2DS(01) 
14 30 26 | H3933-ND 1.63 29.56 96.75 | DF3-14P-2DSA(01) 13 28 24 | H3918-ND 1.86 33.69 110.25 / DF3-13P-2DS(01) 
15 32 28 | H3934-ND 1.75 31.63 103.50 | DF3-15P-2DSA(01) 14 30 26 | H3919-ND 1.69 32.50 104.00 | DF3-14P-2DS(01) 
Vertical With Boss, Surface Mount 15 32 28 | H3920-ND 1.79 34.38 110.00 | DF3-15P-2DS(01) 
Tin Plating — RoHS Compliant Right Angle With Boss, Surface Mount 
2 85 2 HR2000-ND 80 14.44 47.25 | DF3Z-2P-2V(20) Tin Plating 
3 10.5 4 HR2001-ND 80 14.44 47.25 | DF3Z-3P-2V(20) 4 11 26.5 20 | H2136-ND 1.14 20.63 67.50 | DF3-11P-2H(20) 
4 12.5 6 HR2002-ND 84 15.13 49.50 | DF3Z-4P-2V(20) Tin Plating — RoHS Compliant 
5 14.5 8 HR2003-ND a) 16.50 54.00 | DF3Z-5P-2V(20) 2 85 2 HR2010-ND 80 14.44 47.25 | DF3Z-2P-2H(20) 
6 16.5 10 _|HR2019-ND 1 16.50 54.00 | DF3Z-6P-2V(20) 3 10.5 4 HR2011-ND 80 14.44 47.25 | DF3Z-3P-2H(20) 
7 18.5 12 |HR2004-ND 95 17.19 56.25 | DF3Z-7P-2V(20) 4 12.5 6 HR2012-ND 84 15.13 49.50 | DF3Z-4P-2H(20) 
2 8 20.5 14 | HR2005-ND 99 17.88 58.50 | DF3Z-8P-2V(20) 5 14.5 8 HR2013-ND 1 16.50 54.00 | DF3Z-5P-2H(20) 
9 22.5 16 |HR2006-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3Z-9P-2V(20) 4 6 16.5 10 |HR2014-ND 95 17.19 56.25 | DF3Z-6P-2H(20) 
10 24.5 18 |HR2007-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3Z-10P-2V(20) 7 18.5 12 |HR2020-ND 95 17.19 56.25 | DF3Z-7P-2H(20) 
11 26.5 20 | HR2008-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3Z-11P-2V(20) 8 20.5 14 |HR2015-ND 99 17.88 58.50 | DF3Z-8P-2H(20) 
13 30.5 24 | HR2024-ND 1.33 24.06 78.75 | DF3Z-13P-2V(20) 10 24.5 18 | HR2016-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3Z-10P-2H(20) 
14 32.5 26 | HR2025-ND 1.41 25.44 83.25 | DF3Z-14P-2V(20) 1 26.5 20 | HR2017-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3Z-11P-2H(20) 
15 34.5 28 | HR2026-ND 1.44 26.13 85.50 | DF3Z-15P-2V(20) (Continued) 
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DF3 Series Single Row Connectors (cont) | No. of [Dimension (mm) [Digi-Key Pricing Hirose 
7 . ‘ Fig. | Contacts A B Part No. al 25 100 Part No. 
tirose etecrricco,t. 2mm Pitch (Interconnect wire available) 
6 14 10 |H2087-ND 3t 3.32 9.35 | DF3-68-2C 
| No.of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 7 16 12 |H2088-ND 33 3.61 10.18 | DF3-7S-2¢ 
7 a ae 5 2 ae ND ; 25 on a = nat oP 2H(20) ¢ 18 4 ee ne Sees 10D Diente 26 
ri 13 30.5 24 |HR2027-ND 1.33 24.06 = 78.75 | DF8Z-13P-2H(20) : Pe Ka ea is ae 
14 32.5 26 | HR2028-ND 144 26.13 85.50. | DF3Z-14P-2H(20) 7 : : : 
15 34.5 28 |HR2029-ND 1.52 27.50 90.00 _| DF3Z-15P-2H(20) " 24 20 | H2092-ND 33 3.94 11.75 | DF3-118-2¢ 
Gold Plating — RoHS Compliant 12 26 22 |H2093-ND 34 410 12.25 | DF3-128-20 
2 85 2 |HR2100-ND 211 40.63 130.00 |DF3Z-2P-2H(50) 13 28 24 | H2290-ND 36 427 12.75 | DF3-13S-20 
3 10.5 4 |HR2101-ND 2.31 44.38 142.00 | DF3Z-3P-2H(50) 14 30 26 | H2291-ND 37 444 13.25 | DF3-14S-20 
4 12.5 6 HR2102-ND 2.54 48.75 156.00 | DF3Z-4P-2H(50) 15 32 28 H2292-ND 38 452 13.50 | DF3-15S-2C 
5 14.5 8 — |HR2103-ND 2.76 53.13 170.00 | DF3Z-5P-2H(50) Tin Plating — RoHS Compliant 
6 16.5 10 |HR2104-ND 2.96 56.88 182.00 | DF3Z-6P-2H(50) , é > IRRBCaanTn 80 1444.47.25 | DF3-25-2SA(25) 
2A > | 8 | 6 famman | ie sas [nasa 
4 9 22.5 16 |HR2107-ND 3.28 63.56 203.40 | DF3Z-9P-2H(50) 4 10 ee ee LOGS S188: PS OD Diese DAS) 
10 24.5 18 |HR2108-ND 3.51 68.06 217.80 | DF3Z-10P-2H(50) 5 2 8 eRe tssND 1.22 22.00 72.00 | DF3-58-2D8A(25) 
11 26.5 20 |HR2109-ND 3.65 70.88 226.80 _| DF3Z-11P-2H(50) 6 14 10__|HR2034-ND 1.33 24.06 78.75 _| DF3-6S-2DSA(25) 
12 28.5 22‘ |HR2110-ND 3.89 75.38 241.20 |DF3Z-12P-2H(50) 8 7 16 12 | HR2035-ND 1.44 26.13 85.50 | DF3-7S-2DSA(25) 
13 30.5 24 | HR2111-ND 4.06 78.75 252.00 | DF3Z-13P-2H(50) 9 20 16 | HR2037-ND 1.79 32.31 105.75 | DF3-98-2DSA(25) 
14 32.5 26 /HR2112-ND 4.26 82.69 264.60 | DF3Z-14P-2H(50) 10 22 18 |HR2038-ND 1.63 31.25 100.00 _| DF3-10S-2DSA(25) 
15 34.5 28 |HR2113-ND 447 86.63 277.20 | DF3-15P-2H(50). 11 24 20 | HR2039-ND 1.72 33.13 106.00 | DF3-11S-2DSA(25) 
12 26 | 22 _|HR2040-ND 1.85 35.63 114.00 | DF3-12S-2DSA(25) 
Tin Plating — RoHS Compliant 13 28 24 |HR2041-ND 1.95 37.50 120.00 |DF3-13S-2DSA(25) 
: , ellis pf pe 6 nah te 14 30 26 _|HR2042-ND 241 40.63 130.00. | DF3-14S-2DSA(25) 
4 12.5 6 /HR2116-ND 91 16.50 54.00 | DF3DZ-4P-2H(20) Gold Plating — ons Compliant 
5 14.5 8 |HR2117-ND 95 1719 56.25. | DF3DZ-5P-2H(20) 2 6 2 oe “95° W719" “86.25 | DF8-28-2D5A(55) 
6 16.5 10 |HR2118-ND 99 17.88 58.50. | DF3DZ-6P-2H(20) 3 8 4 |HR2045-ND 1.22 22.00 72.00 | DF3-3S-2DSA(55) 
7 18.5 12 |HR2119-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3DZ-7P-2H(20) 4 10 6 — |HR2046-ND 1.441 25.44 83.25 | DF3-4S-2DSA(55) 
F 8 20.5 14 |HR2120-ND 110 19.94 65.25 | DF8DZ-8P-2H(20) 5 12 8 | HR2047-ND 1.63 29.56 ~——96.75_| DF3-5S-2DSA(55) 
9 22.5 16 |HR2121-ND 118 21.31 69.75 | DF8DZ-9P-2H(20) 6 14 10 |HR2048-ND 1.82 33.00 108.00 | DF3-6S-2DSA(55) 
10 24.5 18 |HR2122-ND 1.22 22.00 72.00: | DF8D2Z-10P-2H(20) 7 16 12 |HR2049-ND 1.76 33.75 108.00 |DF3-7S-2DSA(55) 
11 26.5 20 |HR2123-ND 1.29 23.38 76.50_| DF3DZ-11P-2H(20) 8 9 20 16 | HR2051-ND 2.15 41.25 132.00 | DF3-9S-2DSA(55) 
12 28.5 22 |HR2124-ND 133 24.06 78.75 ‘| DF3DZ-12P-2H(20) 10 22 1g |HR2052-ND 234 45.00 144.00 | DF3-108-208A(55) 
13 30.5 24 | HR2125-ND 1.41 25.44 83.25: | DF8DZ-13P-2H(20) 44 5 op | Rnoneatin 254 4875 156.00 |DF3-118-208A(65) 
14 32.5 26 | HR2126-ND 144 26.13 85.50 | DF8DZ-14P-2H(20) fe oe oo enenes 273 8250 168.00 | DF3-125-20SA(65) 
18 ca 28 _|HR2127:ND. 2, = 2780) 9000. | DESDZTBRcHe0) 13 28 24 |HR2055-ND 2.93 56.25 180.00 |DF3-13S-2DSA(55) 
Gold Plating — RoHS Compliant 
7 a > ERRBEEND 241 40.63 130.00 )OF307-2P-2H(S0) 14 30 26 | HR2056-ND 312 60.00 192.00 | DF3-14S-2DSA(55) 
3 105 4 |HR2129-ND 231 4438 142.00. | DF3DZ-3P-2H(50) 15 32 28 | HR2057-ND 3.34 64.69 207.00 | DF3-15S-2DSA(55) 
5 14.5 8 — |HR2131-ND 2.76 53.13 170.00 | DF3DZ-5P-2H(50) 7 1 > IRATE Sa ADT AVAB IDESEP-OK 
Zn Mace Ceo a | @ | + Ga 7 1423 aa |ornccnon 
4 8 20.5 14 | HR2134-ND 3.02 58.50 187.20 | DF3DZ-8P-2H(50) 4 15 6 ee af ABAD 2B US, DES Eres 
9 22.5 16 |HR2135-ND 3.28 63.56 203.40. | DF3DZ-9P-2H(50) 5 Mt ae) eee $5 17-26 56.48 | DF3-SEP-2A 
11 26.5 20 |HR2137-ND 3.65 70.88 226.80 ‘| DF3DZ-11P-2H(50) 6 19 1o__|H4024-ND 1.05 19.04 62.33 | DF3-6EP-2A 
12 28.5 22 |HR2138-ND 3.89 75.38 241.20 | DF3DZ-12P-2H(50) 7 a 12 | H4025-ND 1.14 20.56 67.28 | DF3-7EP-2A 
13 30.5 24 |HR2139-ND 4.06 78.75 252.00 |DF3DZ-13P-2H(50) 4 8 23 14 |H4026-ND 1.21 21.93 71.78 | DF3-8EP-2A 
14 32.5 26 | HR2140-ND 4.26 82.69 264.60 | DF3DZ-14P-2H(50) 9 25 16 |H4027-ND 1.30 23.44 76.73: | DF3-9EP-2A 
15 34.5 28 |HR2141-ND 4.58 88.88 284.40 | DF3DZ-15P-2H(50) 10 27 1g |H4028-ND 1.38 25.03 81.90 | DF3-10EP-2a 
PINE EUG a omsacmn lane 11 29 20 | H4029-ND 147 26.54 86.85 _| DF3-11EP-2A 
(order contacts separately) 
2 6 2 JH4035-ND "39 469 14.00 |DF3-2EP-2C 12 31 22 |H4030-ND 156 28.19 92.25 |DF3-12EP-2A 
3 8 4 |H4036-ND 45 5.36 16.00 | DF3-3EP-2C 13 33 24 | H4031-ND 1.65 29.77 —-97.43._| DF3-13EP-2A 
4 10 6 | H4037-ND 49 5.86 17.50 | DF3-4EP-2C 14 35 26 | H4033-ND 1.73 31.21 102.15 | DF3-14EP-2A 
5 12 8 — | H4038-ND 53 6.37 19.00 | DF3-5EP-2C 15 37 28 | H4034-ND 1.81 32.73 107.10 _| DF3-15EP-2A 
6 14 10 _|H4039-ND At 6.15 19.27 | DF3-6EP-2C 
7 16 12 |H4040-ND aT 6.98 21.86 |DF3-7EP-2C Crimping Contacts 
5 8 18 14 |H4041-ND 50 7.50 23.50 | DF3-8EP-2C : 
9 20 16 |H4042-ND 52 7.80 24.44 | DF3-9EP-2C re aS oa ane vo | 
Digi-Key Pricing | Hirose rieing Pricing | Hirose 
10 22 18 |H4043-ND 57 8.48 26.56 | DF3-10EP-2C AWG | Part No. 100 | Part No. 100 500 10,000 _| Part No. 
1 24 20 H4045-ND 58 8.70 27.26 | DF3-11EP-2C Socket Contacts - Fig. 10A - RoHS Compliant 
12 26 22 |H4046-ND 63 9.45 29.61 | DF3-12EP-20 Tin Plating 
13 28 24 H4047-ND 66 9.90 31.02 | DF8-13EP-2C 22 ]H4066-ND 6.88 | DF3-22SC 7.98 27.55 | 18.00/M |DF3-22SCF 
de EL 26 OSaND g69) —10SGy SSeS [DRRAMER EG 24-28 |H1500-ND 7.44 | DF3-24288C 7.70 26.60 | 10.00/M_|DF3-2428SCF 
With Panel Lock Gold Plating 
F : ; ras 2 see his sidered 24-28 |H1501-ND 70.50 | DF3-24285CC 11.50 4140 | 36.00/M |DF3-2428SCFC 
‘ He MR can aa. ed. doa7’ \DaARAEPOC 
5 17 8 |H4054-ND 46 6.83 21.39 | DF8AA-SEP-2C Tin Plating 
5 a 10 | eee ‘19 dae anatase aehor 24-28 | H1502-ND 8.25 | DF3-EP2428PC 9.35 32.30 | 18.00/M |DF3-EP2428PCF 
7 a 12 [H4056-ND 53 7.88 24.68 | DF8AA-7EP-2C Gold Plating 
6 8 03 14 | H4057-ND 56 840 26.32 | DFAA-8EP-2C 24-28 | H1503-ND 20.92 | DF3-EP2428PCA 21.86 79.05 | 54.00/M |DF3-EP2428PCFA 
10 27 18 |H4059-ND 64 9.53 29.85 | DF3AA-10EP-2C * For Cut Tape, change -ND to CT-ND. 
1 29 20 | H4060-ND 68 10.13 31.73 | DF3AA-11EP-2C + For Tape and Reel, change -ND to TR-ND. 
12 31 22 |H4061-ND 7110.65 33.37 | DF8AA-12EP-20 
13 33 24 |H4062-ND 67-10.31_~—~—«33.75 ‘| DFSAA-13EP-20 Tools 
14 35 26 | H4063-ND 60 1079 35.33 | DF8AA-14EP-20 Digi-Key Pricouaa Hirose 
15 37 28 |H4065-ND 63 11.34 37.13 | DF3AA-15EP-2C AWG |Description Part No. Each _| Part No. 
22 | Hand Crimp Tool for Socket, with Non-Removeable Die )H4454-ND 887.90 | DF3-TA22-HC 
(order contacts separately) 24-28 | Hand Crimp Tool for Socket, with Non-Removeable Die |H9997-ND 865.80 | DF3-TA2428HC 
2 6 2 |H2083-ND 24 2.50 6.20 | DF3-28-20 24-28 | Hand Crimp Tool for Pin, with Non-Removeable Die H2308-ND 865.80 | DF3EP-TA2428HC 
7 3 8 4 |H2084-ND 26 2.75 6.82 | DF3-38-26 24-28 | Hand Crimp Tool with Die Set H9923-ND 593.18 | DF3-TA2428HC/US 
4 10 6 — | H2085-ND 28 2.88 7.13 |DF3-4S-26 — |Hand Tool without Die Set H9926-ND 344.47 | HRUS-HT-1 
5 12 8 |H2086-ND 29 3.12 8.80 |DF3-5S-26 24-28 | Die Set for H9926-ND H9927-ND 248.71 _| DF3-TA2428HC/US-DS 
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HeS No. Dimensions 
of (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
tiROSE ELECTRIC GO, LTD: Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
Vertical PCB Socket, Gold — RoHS Compliant 
DF11 Series Dual Row Connectors 6 | 80 | 40 [Hi0183-ND 160 28.88 94.50 | DF11-6DS-2DSA(06) 
. ‘ fi 8 10.0 6.0 | H10184-ND 4.63 31.25 100.00 | DF11-8DS-2DSA(06) 
2mm Pitch (Interconnect wire available) 10 | 120 8.0 | H10185-ND 1.85 35.63 114.00 | DF11-10DS-2DSA(06) 
Specifications: : , ; _ 12 14.0 10.0 |H10186-ND 211 40.63 130.00 | DF11-12DS-2DSA(06) 
* Current Capacity: 2A with 24AWG cable » Rated Voltage: 250VAC « Insulation Resistance: Minimum 
1000MQ at 500VDC * Withstand Voltage: 650VAC * Contact Resistance: Maximum 30m0 at 0.1ADC 14 16.0 12.0 | H10187-ND 2.37 45.63 146.00 | DF11-14DS-2DSA(06) 
16 | 18.0 14.0 |H10188-ND 2.67 51.25 164.00 | DF11-16DS-2DSA(06) 
Fig. 3 — Surface Mount > | 8 | 209 16.0 |H10189-ND 2.93 56.25 180.00 | DF11-18DS-2DSA(06) 
20 | 220 18.0 |H10190-ND 3.22 61.88 198.00 | DF11-20DS-2DSA(06) 
22 | 240 20.0 |H10191-ND 3.07 59.63 190.80 | DF11-22DS-2DSA(06) 
24 | 26.0 22.0 |H10192-ND 3.31 64.13 205.20 | DF11-24DS-2DSA(06) 
26 | 280 24.0 |H10193-ND 3.54 68.63 219.60 | DF11-26DS-2DSA(06) 
28 | 300 26.0 |H10194-ND 3.77 73.13 234.00 | DF11-28DS-2DSA(06) 
30 | 320 28.0 |H10195-ND 4.00 77.63 248.40 | DF11-30DS-2DSA(06) 
32 | 340 30.0 |H10196-ND 4.23 82.13 — 262.80 | DF11-32DS-2DSA(06) 
Surface Mount Vertical Socket, Tin 
; 125 6.0  [H2044-ND 4.48 26.81 87.75 | DF11-8DS-2V(20) 
18 | 225 16.0 |H2046-ND 1.89 36.25 116.00 | DF11-18DS-2V(20) 
Surface Mount Vertical Socket, Tin — RoHS Compliant 
4 85 2.0  [H10197-ND 4.08 19.25 63.00 | DF11Z-4DS-2V(20) 
6 10.5 4.0 |H10198-ND 4.18 21.31 69.75 | DF11Z-6DS-2V(20) 
8 12.5 6.0 |H10199-ND 1.25 22.69 74.25 | DF11Z-8DS-2V(20) 
10 | 145 8.0 |H10200-ND 1.41 25.44 83.25 | DF11Z-10D$-2V(20) 
12 | 165 10.0 |H10201-ND 1.56 28.19 92.25 | DF11Z-12D$-2V(20) 
14 | 185 12.0 |H10202-ND 1.67 30.25 99.00 | DF11Z-14DS-2v(20) 
3 | 1% | 205 14.0 |H10203-ND 1.86 33.69 110.25 | DF112-16DS-2V(20) 
- - 20 | 245 18.0 |H10205-ND 1.82 35.00 112.00 | DF112-20DS-2v(20) 
Fig. 11'—Pin 22 | 265 | 20.0 |H10206-ND 2.02 38.75 124.00 | pF11Z-220S-2(20) 
re 24 | 285 22.0 |H10207-ND 211 40.63 130.00 | DF11Z-24DS-2V(20) 
26 | 305 24.0 |H10208-ND 231 44.38 142.00 | DF11Z-26DS-2V(20) 
30 | 345 28.0 |H10210-ND 2.54 48.75 156.00 | DF11Z-30DS-2V(20) 
32 | 36.5 30.0 |H10211-ND 2.67 51.25 164.00 | DF11Z-32D$-2V(20) 
40 | 445 38.0 |H10212-ND 2.93 56.81 181.80 | DF11Z-40D$-2V(20) 
Surface Mount Vertical Socket, Gold 
4 85 2.0 [H2834-ND 1.44 26.13 85.50 | DF11-4DS-2V(50) 
3 | 22 | 265 20.0 |H2843-ND 3.10 60.19 192.60 | DF11-22D8-2v(50) 
28 | 325 26.0 |H2846-ND 3.83 74.25 237.60 | DF11-28DS-2V(50) 
Surface Mount Vertical Socket, Gold — RoHS Compliant 
No. Dimensions 4 85 2.0  [H10213-ND 1.63 29.56 96.75 | DF11Z-4DS-2V(50) 
of (mm) Digi-Key Pricing Hirose 6 10.5 4.0 |H10214-ND 1.63 31.25 100.00 | DF11Z-6DS-2V(50) 
bis || Gils A Bias [arto} i as OGRE HartiNo: 8 125 6.0  |H10215-ND 4.92 36.88 118.00 | DF11Z-8DS-2V(50) 
Dual. How Camp socket = Hels Compliant 10 145 8.0 |H10216-ND 215 41.25 132.00 | DF11Z-10DS-2V(50) 
4 6.0 2.0 | H2019:ND 29 843 10.25. | DFI1-4D8:26 12 | 165 | 100 |H10217-ND 244 46.88 150.00 | DF11Z-120S-2v(60) 
6 8.0 4.0 |H2021-ND 31 3.69 11.00 | DF11-6DS-2¢ 14 | 185 42.0 |H10218-ND 2.67 51.25 164.00 | DF11Z-14DS-2V(50) 
8 10.0 6.0 | H2022-ND 36 4.36 13.00 | DF11-8DS-26 16 20.5 14.0 |H10219-ND 2.96 56.88 182.00 | DF11Z-16DS-2V(50) 
10 | 12.0 8.0 |H2023-ND 36 = 4.36 = 13.00 |DF11-10DS-2¢ 3 | 18 | 225 16.0 |H10220-ND 3.25 62.50 200.00 | DF112-18DS-2V(50) 
12 | 14.0 10.0 |H2024-ND 39 469 14.00 | DF11-12DS-2¢ 20 | 245 18.0 |H10221-ND 3.10 60.19 192.60 | DF11Z-20DS-2V(50) 
14 | 16.0 12.0 ]H2140-ND 42 5.03 15.00 |DF11-14DS-2¢ 22 | 265 20.0 |H10222-ND 3.42 66.38 212.40 | DF11Z-22DS-2V(50) 
16 | 18.0 14.0 |H2025-ND 45 5.36 16.00 |DF11-16DS-2¢ 24 | 285 22.0 |H10223-ND 3.65 70.88 226.80 | DF11Z-24DS-2V(50) 
1 18 20.0 16.0 |H2026-ND AT 561 16.75 |DF11-18DS-2C 26 30.5 24.0  |H10224-ND 3.97 77.06 246.60 | DF11Z-26DS-2V(50) 
2 | 220 18.0  |H2027-ND 49 5.86 17.50 |DF11-2008-2¢ 28 | 325 26.0 |H10225-ND 418 81.00 259.20 | DF11Z-28DS-2V(50) 
oo | 240 20.0 |Ho028-ND 52620-1850 | DFI1-290$-20 30 | 345 28.0 |H10226-ND 452 87.75 280.80 | DF11Z-30DS-2V(50) 
oa | RO 59.0 (eoneetin a) aba? 160 DEAD ANE DE 32 | 36.5 30.0 |H10227-ND 473 91.69 293.40 | DF11Z-32DS-2V(50) 
26 | 280 | 24.0 |H2261-ND 41 6.48 19.27 |DF11-26Ds-2¢ eae ocenrenmnenuers a 
4] 24 | 260 22.0 ]H2060-ND 1.44 26.13 85.50 | DF11-24DP-2DSA(20) 
28 | 30.0 26.0 |H2262-ND 446.60 =: 20.68 | DF11-28DS-2¢ 
Vertical Protected Header, Tin — RoHS Compliant 
“0 ae 780 Ae EIB) — bees | DEM eOnS 2b 4 6.0 2.0 |H10229-ND 60 9.00 28.20 | DF11-4DP-2DSA(24) 
82 | 340 | 300 [e2osND) 537.95 24.91 |DFI1-32D8-26 6 8.0 4.0 |H10230-ND 66 9.90 31.02 |DF11-6DP-2D8A(24) 
Vertical PCB Socket, Tin — RoHS Compliant 8 10.0 6.0  |H10231-ND 57 10.31 33.75 ‘| DF11-8DP-2DSA(24) 
6 8.0 4.0 )H10169-ND 1.03 18.56 60.75 | DF11-6DS-2DSA(05) 10 12.0 8.0 |H10232-ND 65 11.69 38.25 | DF11-10DP-2DSA(24) 
8 10.0 6.0 | H10170-ND 1.10 19.94 65.25 | DF11-8DS-2DSA(05) 12 14.0 10.0 |H10233-ND 72 13.06 42.75 | DF11-12DP-2DSA(24) 
10 | 120 8.0 |H10171-ND 1.18 21.31 69.75 | DF11-10DS-2DSA(05) 14 | 16.0 12.0 |H10234-ND 84-1543 49.50 | DF11-14DP-2DSA(24) 
12 | 14.0 10.0 |H10172-ND 1.29 23.38 76.50 |DF11-12DS-2DSA(05) 16 | 18.0 14.0 |H10235-ND 87 © 15.81 51.75 | DF11-16DP-2DSA(24) 
14 | 16.0 12.0 |H10173-ND 1.37 2475 81.00 |DF11-14DS-2DSA(05) 4 | 18 | 200 16.0 |H10236-ND 95 1719 56.25 | DF11-18DP-2DSA(24) 
16 18.0 14.0 |H10174-ND 152 27.50 90.00 | DF11-16DS-2DSA(05) 20 22.0 18.0 |H10237-ND 110 19.94 65.25 | DF11-20DP-2DSA(24) 
18 20.0 16.0 |H10175-ND 1.60 28.88 94.50 |DF11-18DS-2DSA(05) 22 24.0 20.0 _|H10238-ND 118 21.31 69.75 | DF11-22DP-2DSA(24) 
=| og | oa tao \Horrenn) 175 31.63 103.50 |DF11-2008-208A(05) 24 | 260 22.0 |H10239-ND 4.22 22.00 72.00 | DF11-24DP-2DSA(24) 
22 | 240 | 200 |H10177-ND 186 3369 110.25 | DF11-2208-20SA(05) 26 | 28.0 | 24.0 eee 1.83 24.06 78.75 | DFI1-26DP-208A(24) 
24 | 26.0 22.0 |H10178-ND 1.66 31.88 102.00 |DF11-24DS-2DSA(05) Pee | (etd 760 ae BAUS 220082 E825 | Dielt 28D p eDeA 2a) 
26 | 28.0 24.0 |H10179-ND 176 33.75 108.00 |DF11-26DS-2DSA(05) at, | 320 eee TAR 2G 18 «BS50"/ DELL SODP2DeAte) 
32 | 340 30.0 |H10243-ND 1.52 27.50 90.00 | DF11-32DP-2DSA(24) 
28 | 30.0 26.0 |H10180-ND 1.85 36.63 114.00 |DF11-28DS-2DSA(05) Vehical Protected Headel: Gold —AGHS Caripliahi 
30 | 320 28.0 |H10181-ND 1.92 36.88 118.00 |DF11-30DS-2DSA(05) 7 a0 20 [ReREORIn 724308 4275 [DFI1-4DP-20SA0n 
32 | 34.0 30.0 |H10182-ND 2.02 38.75 124.00 | DF11-32DS-2DSA(05) a | % ae 40. ene 91 1650 54.00 |DF11-60P-208a(01) 
Vertical PCB Socket, Gold 8 10.0 6.0  |H2852-ND 114 20.63 67.50 | DF11-8DP-2DSA(01) 
2] 18 | 200 16.0 ]H2826-ND 2.88 55.31 177.00 | DF11-18DS-2DSA(01) (Continued) 
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DF11 Series Dual Row Connectors oF een ae ae ; 
ose eecraceo,tr.  2QMM Pitch (Interconnect wire available) (Cont.) Fig. ae K B Dib Key 1 oe 100 Hiroe 
a Dinversiona 30 | 345 28.0 | H2910-ND 4.38 84.94 271.80 |DF11G-30DP-2V(50) 
of (mm) Digi-Key Pricing Hirose 6 | 32 36.5 30.0 |H2911-ND 4.58 88.88 284.40 | DF11G-32DP-2V(50) 
Fig. | Pins | A B | Part No. 1 25 100__|Part No. 40 | 445 | 38.0 |H2912-ND 5.68 110.25 352.80 | DF11G-40DP-2V(50) 
to | 120 8.0 |H2853-ND 4.33 24.06 78.75 | DF11-10DP-2DSA(01) Connector Plug Hausing = RoHS Compliant 
12 | 140 10.0 |H2854-ND 1.56 28.19 92.25 | DF11-12DP-2DSA(01) 7 a 20 TEEaTaRIn ai. S7egs 58.67) EEANEROG 
14 | 16.0 12.0 |H2855-ND 4.75 31.63 103.50 | DF11-14DP-2DSA(01) A aah PR cm ey FEL. Gaol DRM ODER SE 
i | 200 | 120 PAM 15 oso vtamo [ortiinm-oosaoy a | 10 | co (a S825 ab /oeHenenee 
20 | 220 18.0 |H2858-ND 2.05 39.38 126.00 | DF11-200P-2DSA(01) wey ue 80 eee pe em uPA E yaad 
4 | 90 | 240 20.0 |H2859-ND 2.24 43.13 138.00 | DF11-22P-2DSA(01) : = ae aan S - a nese 
24 | 260 22.0 |H2860-ND 2.41 46.25 148.00 | DF11-24DP-2DSA(01) 
26 | 280 24.0 |H2861-ND 2.60 50.00 160.00 | DF11-26DP-2DSA(01) Is |) eee 40 ee BE BO 12008 DEN ISD EE et 
28 | 300 26.0 |H2862-ND 2.76 63.13 170.00 | DF11-28DP-2DSA(01) Ei), ME || 20 160 ee SR ae ball (yaa 
30) 320 | 28.0 |H2863-ND 293 66.25 180.00 |DF11-30DP-2DSA(01) 20) 270 | 180 ee a6 2D 81000 | DEUE cODER ee 
32 | 340 | 30.0 |H2864-nD 3.12 60.00 192.00 |DF11-320P-2DSA(01) 22 | 200 | 200 [Meseene Z0 ADB) 88518, | DEMIS 2eDER 26. 
Right Angie Protected Headers Tin 24 | 310 22.0 |H2923-ND 74 11.03 34.55 |DF11-24DEP-20 
5 | 26 | 280 | 240 |H2280-ND 144 26.13 85.50 |DF11-26DP-2D8(22) 26 | 98.0 | 24.0 [izgzeND 57 10.38 38.98 | DF11-26DEP-26 
Right Angle Protected Header, Tin — RoHS Compliant 28 | 350 26.0 |H2925-ND 59 10.66 34.88 | DF11-28DEP-2¢ 
ri 50 20  H10244-ND 66 9.90 31.02 |DF11-4DP-208(24) 30 | 370 28.0 | H2926-ND 60 10.93 35.78 | DF11-30DEP-2¢ 
6 80 40 | H10245-ND 62 11.14 36.45 | DF11-60P-208(24) 32 | 390 30.0 | H2927-ND 62 11.21 36.68 | DF11-32DEP-2¢ 
8 10.0 6.0 | H10246-ND 67 1210 39.60 |DF11-8DP-2DS(24) In-Line Adaptor — RoHS Compliant 
10 12.0 8.0 |H10247-ND 84 15.13 49.50 |DF11-10DP-2DS(24) 4 92 2.0 | H2928-ND 68 = 12.38 40.50 | DF11-4DEP-2A 
12 14.0 10.0 _|H10248-ND 95 1719 56.25 |DF11-12DP-20S(24) 6 12 4.0 | H2929-ND 76 13.75 45.00 | DF11-6DEP-2A 
14 | 16.0 12.0 |H10249-ND 1.06 19.25 63.00 | DF11-14DP-208(24) 8 13.2 6.0 | H2930-ND 87 15.81 51.75 | DF11-8DEP-2A 
16 | 18.0 14.0 |H10250-ND 1.33 24.06 78.75. | DF11-16DP-28(24) 10 | 15.2 8.0 | H2931-ND 95 17.19 86.25 | DF11-10DEP-2A 
5 | 18 | 200 16.0 |H10251-ND 1.33 24.06 78.75. | DF11-18DP-2S(24) 12 | 172 10.0 |H2932-ND 1.03 18.56 60.75 | DF11-12DEP-2A 
20 | 220 18.0 |H10252-ND 1.52 27.50 90.00 | DF11-20DP-2D8(24) 14] 19.2 12.0 |H2933-ND 118 21.31 69.75 | DF11-14DEP-2A 
22 | 240 20.0 | H10253-ND 1.63 29.56 96.75. | DF11-22DP-2D8(24) je | 24.2 14.0 |H2934-ND 1.25 22.69 74.25 | DF11-16DEP-2A 
24 | 260 22.0 | H10254-ND 1.82 33.00 108.00 | DF11-24DP-208(24) 8 | 18 | 232 16.0 |H2935-ND 1.33 24.08 78.75 | DF11-18DEP-2A 
26 | 280 24.0 |H10255-ND 1.63 31.25 100.00 | DF11-26DP-2DS(24) 20 | 252 18.0 |H2936-ND 1.48 26.81 87.75 | DF11-20DEP-2A 
28 | 300 26.0 |H10256-ND 1.72 33.13 106.00 | DF11-28DP-2D8(24) 22 | 272 20.0 | H2937-ND 1.56 28.19 92.25 | DF11-22DEP-2A 
30 | 320 28.0 |H10257-ND 1.82 35.00 112.00 | DF11-30DP-208(24) 24 | 292 22.0 | H2938-ND 1.67 30.25 99.00 | DF11-24DEP-2A 
32 | 340 30.0 |H10258-ND 1.95 37.50 120.00 | DF11-32DP-2D$(24) 26 | 312 24.0 |H2939-ND 1.75 31.63 103.50 | DF11-26DEP-24 
Right Angle Protected Header, Gold — RoHS Compliant 28 | 332 26.0 |H2940-ND 1.82 33.00 108.00 | DF11-28DEP-2A 
4 6.0 2.0 |H2865-ND 110 19.94 65.25 | DF11-4DP-2DS(52) 30 | 352 28.0 | H2941-ND 1.63 31.25 100.00 | DF11-30DEP-2A 
6 8.0 4.0 /H2866-ND 141 25.44 83.25 | DF11-6DP-2DS(52) 32 37.2 30.0 |H2942-ND 1.72 33.13 106.00 | DF11-32DEP-2A 
8 10.0 6.0 |H2867-ND 1.79 32.31 105.75 | DF11-8DP-2D8(52) Connector Shorting Jumpers — RoHS Compliant 
10 | 120 8.0 |H2868-ND 1.76 33.75 108.00 | DF11-10DP-2DS(52) rn 66 20 |H10275-ND 68 10.13 31.73 |DFIT-4DP-SPt1(05) 
12 | 14.0 10.0 _|H2869-ND 2.05 39.38 126.00 | DF11-12DP-2DS(52) a! 6 86 40 | H10276-ND 73 1095 3431 | DF11-epP-$P1(08) 
14 | 16.0 12.0 |H2870-ND 2.31 44.38 142.00 |DF11-14DP-2D8(52) 8 106 6.0 |Ht0277-ND 59 10.73 36.40 |DFt1-80P-SP4(05) 
: . ie oe oe ee rte Se Haina ai wl 8 86 4.0 | H10279-ND 80 14.44 47.25 | DF11-6DP-SP2(05) 
5 5 : ; : ; ~18DP-208(52) 8 10.6 6.0 | H10280-ND 87 15.81 51.75 | DF11-8DP-SP2(05) 
20 | 220 18.0 |H2873-ND 3.15 60.63 194.00 | DF11-200P-2D8(52) 
22 | 240 20.0 |H2874-ND 3.07 59.63 190.80 | DF11-22P-2D8(52) Crimping Contacts 
24 | 260 22.0 |H2875-ND 3.34 64.69 207.00 | DF11-24DP-2D8(52) : 
26 | 280 | 24.0 |H2876-ND 3.60 69.75 223.20 | DF11-26DP-208(52) atone re Digi-Key eT ee 
28 | 300 26.0 |H2877-ND 3.80 73.69 235.80 | DF11-28DP-2DS(52) Fig. | AWG | Part No. 100 | Part No. Part No. 10,000 | Part No. 
30 | 320 28.0 |H2878-ND 4.06 78.75 252.00 | DF11-30DP-2D$(52) 
32. | 340 30.0 |H2879-ND 4.26 82.69 264.60 | DF11-32DP-2DS(52) Tin Plating 
Surface Mount Protected Header, Tin — RoHS Compliant 22 |H2950-ND 7.98 | DF11-228¢ H2950TR-ND | 19.00/M ]DF11-22SCF 
4 8.5 2.0 |H10259-ND 1.22 22.00 72.00 | DF11G2-4DP-2V(20) 40 | 24-28 |H1504-ND 6.88 | DF11-2428SC HI504TR-ND | 11.00/M | DF11-2428SCF 
6 10.5 4.0 )H10260-ND 1.33 24.06 = 78.75 | DF11GZ-6DP-2V(20) 30 |H2954-ND 7.70 | DF11-30SC H2954TR-ND 19.00/M | DF11-30SCF 
8 125 6.0 |H10261-ND 1.44 26.13 85.50 | DF11GZ-8DP-2V(20) Gold Plating 
10 | 145 8.0 |H10262-ND 1.56 28.19 92.25 | DF11GZ-10DP-2V(20) 2 ]H2953-ND 72.25 |DF11-228CA = = ]= 
12 | 165 10.0 _ |H10263-ND 1.67 30.25 99.00_| DF11GZ-12DP-2V(20) 40 | 24-28 |H1505-ND 12.25 |pF11-2428ScA —-|H1505TR-ND | 45.00/M_ | DF11-2428SCFA 
14) 185) 120 1.79: 92.81. 105.75 ) DF11G2-14DP-2(20) 30 |H2951-ND 11.50 |DF11-30SCA H2951TR-ND | 46.00/M | DF11-30SCFA 
16 20.5 14.0 |H10265-ND 1.63 31.25 100.00 | DF11GZ-16DP-2V/(20) 
18 | 225 16.0 |H10266-ND 4.72 33.13 106.00 | DF11GZ-18DP-2V(20) . " 
6 Tin Plating 
20 | 245 18.0 |H10267-ND 1.82 35.00 112.00 | DF11GZ-20DP-2V(20) 
22 26.5 20.0 | H10268-ND 1.95 37.50 120.00 | DF11GZ-22DP-2V(20) eel. me, {|e eeealagaugy) § 2200/M/DFIT-EP22PCE 
Tae sa TATaESSINR 205 9938 19800 (DFITGZ-240P-2v(00) 24-28 |H1506-ND 9.35 | DF11-EP2428PC |H1506TR-ND | 20.00/M | DF11-EP2428PCF 
26 | 305 | 24.0 |H10270-ND 221 42.50 136.00 | DF11GZ-26DP-2V(20) Gold Plating 
28 | 325 | 260 |H10271-ND 234 45.00 144.00 | DF11G2-28DP-2V(20) 11 | 24-28 [EISOZNG) 12.75 |DFIT-EP2428PCA liad =o— 
30 | 345 28.0 |H10272-ND 2.44 46.88 150.00 | DF11GZ-30DP-2V(20) Tools 
32 | 36.5 30.0 |H10273-ND 2.54 48.75 156.00 | DF11GZ-32DP-2V(20) _ _ : 
40 | 445 | 38.0 [H10274-ND 3.06 58.75 188,00 |DF11GZ-40DP-2v(20) eserintion Dig Key Erloar pj | tliosele 
Surface Mount Protected Header, Gold — RoHS Compliant Hand Crimp Tools 
4 85 2.0 | H2897-ND 179 32.31 105.75 | DF11G-4DP-2V(50) Hand Tool without Die Set H9926-ND 344.47 | HRUS-HT-1 
6 10.5 4.0 | H2898-ND 1.72 33.13 106.00 | DF11G-6DP-2V(50) 22AWG Socket Die Set for #H9926-ND H10298-ND 385.70 | DF11-TA22HC/US-DS 
8 12.5 6.0 | H2899-ND 1.95 37.50 120.00 | DF11G-8DP-2V(50) 24-28AWG Socket Die Set for #19926-ND H9928-ND 248.71 | DF11-TA2428HC/US-DS 
10 14.5 8.0 | H2900-ND 2.21 42.50 136.00 | DF11G-10DP-2V(50) Hand Tool with 22AWG Socket Die Set H10297-ND 713.70 | DF11-TA22HC/US 
12 16.5 10.0 | H2901-ND 247 47.50 152.00 | DF11G-12DP-2V(50) Hand Tool with 24-28AWG Socket Die Set H9924-ND 593.18 | DF11-TA2428HC/US 
14 | 185 12.0 |H2902-ND 2.67 51.25 164.00 | DF11G-14DP-2V(50) 24-28AWG Pin Die Set for #H9926-ND H10490-ND 385.70 | DF11EP-TA2428HC/US-DS 
6 | 16 | 205 14.0 |H2903-ND 2.96 56.88 182.00 | DF11G-16DP-2V(50) Hand Tool with 24-28AWG Pin Die Set H10491-ND 713.70 | DF11EP-TA2428HC/US 
18 22.5 16.0 |H2904-ND 3.15 60.63 194.00 |DF11G-18DP-2V(50) 22AWG, for Socket with Non-Removeable Die H9954-ND 887.90 DF11-TA22HC 
20 24.5 18.0 |H2905-ND 3.02 58.50 187.20 |DF11G-20DP-2V(50) 24-28AWG, for Socket with Non-Removeable Die | H9995-ND 887.90 DF11-TA2428HC 
22 | 265 20.0 |H2906-ND 3.34 64.69 207.00 | DF11G-22DP-2V(50) 30AWG, for Socket with Non-Removeable Die H9955-ND 887.90 _ | DF11-TA30HC 
24 | 285 22.0 |H2907-ND 3.60 69.75 223.20 |DF11G-24DP-2V(50) 24-28AWG, for Pin with Non-Removeable Die H2304-ND 887.90 | DF11EP-TA2428HC 
26 | 305 24.0 |H2908-ND 3.92 75.94 243.00 | DF11G-26DP-2V(50) Extraction Tool 
28 | 325 26.0 _|H2909-ND 3.83 74.25 237.60 | DF11G-28DP-2V(50) Tool for DF11 Socket H9996-ND 3.16 | DF-C-PO(B) 
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i i No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
HeS A3 and A4 Series Crimp Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 ‘| Part No. 
HIROSE ELECTRIC CO., LTD. Con nector 2mm Pitch With Boss - Gold Plating 
Specifications: 14 14.0 12.0 |H1799-ND 1.66 31.88 102.00 | A3A-14PA-2SV 
* Current Rating: 1A * Voltage Rating: 200VAC * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C » Operating 2 
Moisture Range: 40% ~ 80% * Insulation Resistance: 1000MQ minimum at 500VDC_ + Withstanding 32 32.0 30.0 H1804-ND 2.96 57.38 183.60 | A3A-32PA-2SV 
rage: 650VAC/1 minute (no flashover or insulation breakdown) * Contact Resistance: 15mQ maximum With Boss - Gold Plating — RoHS Compliant 
Applications: 4 4.0 2.0 H10947-ND 1.44 26.13 85.50 | A3A-4PA-2SV(71) 
¢VTR ° Vehicle teleph ° Vari lectroni i It 
ae PE TE Honea S ANGUS Siero EAU et 6 6.0 4.0 |H10948-ND 1.63 29.56 ~—-96.75 | A3A-6PA-2SV(71) 
¢ Insulator Pin Header: black polyamide, UL 94V-0 « Insulator Receptacle: black PBT, UL 94V-0 « Insulator 8 8.0 6.0 H10949-ND 1.63 31.25 100.00 | A3A-8PA-2SV(71) 
Pin Header (SMT) and Receptacle (SMT): light brown PPS ° Insulator Crimping Socket: black PBT « Pin 
Header Contact: Brass with selective gold plating * Receptacle and Crimping Contact: Phosphor bronze 10 10.0 8.0 H10950-ND 1.72 33.13 106.00 | A3A-10PA-2SV/(71) 
with selective gold plating 12 120 | 100 |H10951-ND 1.95 37.50 120.00 |A3A-12PA-28V(71) 
14 14.0 12.0 )H10952-ND 2.05 39.38 126.00 | A3A-14PA-2SV(71) 
2 16 16.0 14.0 )H10953-ND 2.28 43.75 140.00 | A3A-16PA-2SV(71) 
20 20.0 18.0 )H10954-ND 2.60 50.00 160.00 | A3A-20PA-2SV(71) 
24 24.0 22.0 | H10955-ND 2.90 56.25 180.00 | A3A-24PA-2SV(71) 
28 28.0 26.0 | H10956-ND 3.34 64.69 207.00 ) A3A-28PA-2SV(71) 
32 32.0 30.0 | H10957-ND 3.63 70.31 225.00 | A3A-32PA-2SV(71) 
44 44.0 42.0 |H10958-ND 5.08 98.44 315.00 ) A3A-44PA-2SV(71) 
50 50.0 48.0 |H10959-ND 5.80 112.50 360.00 | A3A-50PA-2SV(71) 
Receptacle 
Without Boss - Gold Plating 
4 24 24.0 22.0 |H1835-ND 2.47 47.50 152.00 | A3-24DA-2SV 
28 28.0 26.0 |H1836-ND 2.89 55.63 178.00 | A3-28DA-2SV 
0.35 
| Without Boss - Gold Plating — RoHS Compliant 
r 4 4.0 2.0 H10960-ND 95 17.19 56.25 | A3-4DA-2SV(71) 
N 
mS 6 6.0 4.0 H10961-ND 1.10 19.94 65.25 | A3-6DA-2SV(71) 
8 8.0 6.0 H10962-ND 1.29 23.38 76.50 | A3-8DA-2SV(71) 
10 10.0 8.0 H10963-ND 1.48 26.81 87.75 | A3-10DA-2SV(71) 
12 12.0 10.0 )H10964-ND 1.63 29.56 96.75 | A3-12DA-2SV(71) 
No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose i -14DA- 
Fig Micuniacts K B Part No. 1 25 400 | Part No. 3 14 14.0 12.0 )H10965-ND 1.82 33.00 108.00 | A3-14DA-2SV(71) 
Low Profile - Gold Plating — RoHS Compliant 20 20.0 18.0 |H10967-ND 2.02 38.75 124.00 | A3-20DA-2SV(71) 
2 2.0 — H1807-ND 63 9.38 29.38 | A3C-2P-2DSA 24 24.0 22.0 |H10968-ND 241 46.25 148.00 | A3-24DA-2SV(71) 
4 4.0 2.0 H1808-ND 68 12.38 40.50 | A3C-4P-2DSA 28 28.0 26.0 | H10969-ND 2.80 53.75 172.00 | A3-28DA-2SV(71) 
6 6.0 4.0 H1809-ND 95 17.19 56.25 | A3C-6P-2DSA 32 32.0 30.0 | H10970-ND 2.99 57.94 185.40 | A3-32DA-2SV(71) 
8 8.0 6.0 H1810-ND 1.14 20.63 67.50 | A3C-8P-2DSA With Boss - Gold Plating 
10 10.0 8.0 H1811-ND 1.48 26.81 87.75 | A3C-10P-2DSA 3 4 4.0 20 H1838-ND 95 17.19 56.25 | A3A-4DA-2SV 
12 12.0 10.0 )H1812-ND 1.82 33.00 108.00 | A3C-12P-2DSA With Boss - Gold Plating — RoHS Compliant 
14 14.0 12.0 | H1813-ND 1.66 31.88 102.00 | A3C-14P-2DSA 4 4.0 20 H10971-ND 95 17.19 56.25 | A3A-4DA-28V(71) 
16 16.0 14.0 | H1814-ND 2.02 38.75 124.00 | A3C-16P-2DSA 6 6.0 40 H10972-ND 110 19.94 65.25 | A3A-6DA-2SV(71) 
j 18 18.0 16.0 |) H1815-ND 211 40.63 130.00 | A3C-18P-2DSA 8 8.0 60 H10973-ND 4.29 23.38 76.50 | A3A-8DA-2SV(71) 
2 ene 120 [ibIoe one — 182,00)] AsG:e0R.eD8A 10 10.0 8.0 H10974-ND 1.48 26.81 87.75 | A3A-10DA-2SV(71) 
22 22.0 20.0 | H1817-ND 2.80 53.75 172.00 | A3C-22P-2DSA 
12 12.0 10.0 )H10975-ND 1.63 29.56 96.75 | A3A-12DA-2SV(71) 
24 24.0 22.0  |H1818-ND 3.12 60.00 192.00 | A3C-24P-2DSA 3 
14 14.0 12.0 )H10976-ND 1.82 33.00 108.00 | A3A-14DA-2SV(71) 
26 26.0 24.0 |H1819-ND 3.19 61.25 196.00 | A3C-26P-2DSA 
16 16.0 14.0 )H10977-ND 1.69 32.50 104.00 | A3A-16DA-2SV(71) 
28 28.0 26.0 | H1820-ND 3.22 61.88 198.00 | A3C-28P-2DSA 
20 20.0 18.0 )H10978-ND 2.02 38.75 124.00 | A3A-20DA-2SV(71) 
32 32.0 30.0 | H1821-ND 4.58 88.88 284.40 | A3C-32P-2DSA 
24 24.0 22.0 |H10979-ND 241 46.25 148.00 | A3A-24DA-2SV(71 
44 44.0 42.0 |H1822-ND 4.58 88.88 284.40 | A3C-44P-2DSA ™) 
48 48.0 46.0 |H1823-ND 458 88.88 284.40 | A3C-48P-2DSA 32 32.0 30.0 | H10981-ND 2.99 57.94 185.40 | A3A-32DA-2SV(71) 
50 50.0 48.0 |H1824-ND 4.58 88.88 284.40 | A3C-50P-2DSA No. of Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing ieee 
Without Boss - Gold Plating Fig. | Contacts A B C | Part No. 1 25 100 | Part No. 
2 16 160 | 14.0 ]H1787-ND 1.82 35.00 112.00 [A3-16PA-28V Receptacle — Gold Plating 
Without Boss - Gold Plating — RoHS Compliant 4 4.0 | 2.0 | 3.0 |H1849-ND 1.86 33.69 110.25 | A3C-4DA-2DSA 
4 4.0 20 H10934-ND 141 25.44 83.25 | A3-4PA-2SV(71) 4 4.0 | 2.0 | 1.27 |H1878-ND 68 12.38 40.50 | A3D-4DA-2DSE 
6 6.0 4.0 H10935-ND 1.63 29.56 96.75 | A3-6PA-2SV(71) 6 6.0 | 4.0 | 3.0 |H1850-ND 1.76 33.75 108.00 | A3C-6DA-2DSA 
8 8.0 6.0 H10936-ND 1.63 31.25 100.00 | A3-8PA-2SV(71) 12 12.0 | 10.0 | 2.0 )H1866-ND 2.11 40.63 130.00 | A3C-12DA-2DSC 
10 10.0 8.0 H10937-ND 1.72 33.13 106.00 | A3-10PA-2SV(71) 14 14.0 | 12.0 | 3.0 |H1854-ND 2.21 42.50 136.00 | A3C-14DA-2DSA 
12 12.0 10.0  |H10938-ND 1.95 37.50 120.00 | A3-12PA-2SV(71) 18 18.0 | 16.0 | 3.0 |H1856-ND 2.44 46.88 150.00 | A3C-18DA-2DSA 
14 14.0 12.0 )H10939-ND 2.05 39.38 126.00 | A3-14PA-2SV(71) 4 18 18.0 | 16.0 ) 1.27 |H1885-ND 1.85 35.63 114.00 | A3D-18DA-2DSE 
2 16 16.0 14.0 )H10940-ND 2.28 43.75 140.00 | A3-16PA-2SV(71) 20 20.0 | 18.0 | 1.27 |H1886-ND 2.08 40.00 128.00 | A3D-20DA-2DSE 
20 20.0 18.0 )H10941-ND 2.60 50.00 160.00 | A3-20PA-2SV(71) 24 24.0 | 22.0 | 2.0 |H1871-ND 2.70 51.88 166.00 | A3C-24DA-2DSC 
24 24.0 22.0 | H10942-ND 3.15 60.63 194.00 | A3-24PA-2SV(71) 28 28.0 | 26.0 | 2.0 |H1872-ND 2.96 56.88 182.00 | A3C-28DA-2DSC 
28 28.0 26.0 | H10943-ND 3.25 63.00 201.60 | A3-28PA-2SV(71) 32 32.0 | 30.0 | 3.0 |H1860-ND 3.15 60.63 194.00 | ASC-32DA-2DSA 
32 32.0 30.0) H10944-ND 3.63 70.31 225.00 | A3-32PA-2SV(71) 50 50.0 | 48.0 | 3.0 |H1861-ND 479 92.81 297.00 |A3C-50DA-2DSA 
“ 440 42.0 [RNO8a5-ND) 5.08 98.44 315.00 | AS-44PA-28V(71) 50 | 50.0 | 48.0] 2.0 /H1874-ND 4.79 92.81 297.00 |A3C-50DA-2DSC 
50 50.0 48.0 |H10946-ND 5.80 112.50 360.00 )A3-50PA-2SV(71) ; 
(Continued) 
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HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. 


A3 and A4 Series Crimp Connector 
2mm Pitch (Cont.) 


A3E Series Crimp Connector 2mm Pitch 


Specifications: * Current Rating: 0.54 * Voltage 
Rating: 125VAC * Operating Temperature: -55°C ~ 


i No. of Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Hirose 85°C * Operating Moisture Range: 40% ~ 80% 
Fig. | Contacts [| A | B | C_ |PartNo. 1 25 100 | Part No. * Insulation Resistance: 1000MO min. at 250VDC 
Receptacle - Gold Plating — RoHS Compliant + Withstanding Voltage: 300VAC/1 minute (no 
flashover or insulation breakdown) * Contact 
4 4.0 | 20 | 2.0 |H10904-ND 1.66 31.88 102.00] A3C-4DA-2DSC(71) Resistance: 40m0 maximum @ 0.1 
Material: * Insulator Pin Header: black polyamide, 
6 6.0 4.0 2.0 |H10905-ND 1.82 35.00 112.00 | A3C-6DA-2DSC(71) UL 94V-0 « Insulator Socket: black PBT, UL 94V-0 
8 3.0 | 6.0 | 2.0 |H10906-ND 2.02 38.75 124.00 | A3C-8DA-2DSC(71) SaNG CeeLCOMEEE Rec ilin one. gold 
8 8.0 | 6.0 | 1.27 |H10922-ND 1.06 19.25 63.00 | A3D-8DA-2DSE(71) soe = 
No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
10 10.0 | 8.0 | 3.0 |H10894-ND 218 41.88 134.00 | A3C-10DA-2DSA(71) Fig.| Pins rN B_|Part No. 1 25 100 | Part No. 
10 10.0 | 8.0 | 2.0 )H10907-ND 218 41.88 134.00 | A3C-10DA-2DSC(71) Pin Header - Gold Plating 
zy 52.0 | 42.0 |H10932-ND® 415 80.44 257.40] A3E-44PA-2DSA(71) 
10 10.0 | 8.0 | 1.27 |H10923-ND 1.22 22.00 72.00 | A3D-10DA-2DSE(71) 1| 50 58.0 | 48.0 |H10933-ND@ 5.28 102.38 327.60 | A3E-50PA-2DSA(71) 
12 | 120 | 10.0) 3.0 |H10895-ND 2.21 42.50 136.00 | A3C-12DA-2DSA(71) 50] 58.0 | 48.0 |Riib2GaND) Socks §.02 97.31 _ 311.40 ASE-S0PA-2D8A 
12 12.0 | 10.0 | 2.0 |H10908-ND 2.21 42.50 136.00 | A3C-12DA-2DSC(71) >| #4 49.0 | 42.0 ]H1891-ND 8.01 161.70  508.20| A3E-44D-2R 
50 55.0 | 48.0 |H1892-ND 7.85 158.55 498.30 | A3E-50D-2R 
12 12.0 | 10.0 | 1.27 |H10924-ND 1.41 25.44 83.25 | A3D-12DA-2DSE(71) = Universal Guide Plate. | H9947-ND 1677.00 = —TA3E-GPA 
14 14.0 | 12.0 | 3.0 |H10896-ND 2.31 44.38 — 142.00 | A3C-14DA-2DSA(71) @ RoHS Compliant 
14 14.0 | 12.0) 2.0 |H10909-ND 2.31 44.38 142.00 | A3C-14DA-2DSC(71) 
14 | 14.0 | 12.0 | 1.27 |H10925-ND 163 2956 96.75 /asp-140a-208e(71)| | MIDF7 Series Bottom 
16 16.0 | 14.0 | 3.0 |H10897-ND 2.44 46.88 — 150.00 | A3C-16DA-2DSA(71) Entry Connector 2.54mm Pitch 
16 16.0 | 14.0 | 2.0 |H10910-ND 2.44 46.88 150.00 | A3C-16DA-2DSC(71) peatires: 
16 16.0 | 14.0 | 1.27 |H10926-ND 1.75 31.63 103.50 | A3D-16DA-2DSE(71) * Board-to-board distance can be freely set * Components sides of two boards can be arranged on the same side without 
18 18.0 | 16.0 | 3.0 |H10898-ND 2.54 48.75 156.00 |A3C-18DA-2DSA(71) facing each other 
Applications: 
4 18 18.0 | 16.0 | 2.0 |H10911-ND 2.54 48.75 156.00 | A3C-18DA-2DSC(71) * Telephones, internal connections of OA/FA equipment, connection of IPM and IGBT to boards 
Specifications: 
18 18.0 | 16.0 | 1.27 TED _ ed 110.00 | A3D-18DA-2DSE(71) * Rated Current: 3A * Rated Voltage: AC250V * Operating Temperature: -35°C ~ 85°C * Insulation Resistance: 1,000MQ 
20 20.0 | 18.0 | 3.0 |H10899-ND 2.63 50.63 162.00 | A3C-20DA-2DSA(71) or more * Contact Resistance: 30mQ or less ¢ Insertion and withdrawals force: Minimum 0.4N (40gf), Maximum 4.4N 
4500f 
20 20.0 | 18.0 | 2.0 |H10912-ND 2.63 50.63 162.00 | A3C-20DA-2DSC(71) on 
24 24.0 | 22.0 | 3.0 |H10900-ND 2.80 53.75 172.00 | A3C-24DA-2DSA(71) * Receptacle: Insulation; Polyamide resin, black, UL 94V-0 and Terminal; Phosphor bronze, gold or tin * Pin Header: 
Insulation; PBT resin, Main body — Black / Locator: Grey, UL 94V-0 
24 24.0 | 22.0 | 2.0 |H10913-ND 2.80 53.75 172.00 |A3C-24DA-2DSC(71) 
24 24.0 | 22.0 | 1.27 |H10917-ND 2.80 53.75 172.00 | A3C-24DA-2DSE(71) 
28 28.0 | 26.0 | 3.0 |H10901-ND 3.09 59.38 190.00 | A3C-28DA-2DSA(71) 
28 28.0 | 26.0 | 2.0 |H10914-ND 3.09 59.38 190.00 | A3C-28DA-2DSC(71) 
32 32.0 | 30.0 | 3.0 |H10902-ND 2.93 56.81 181.80 | A3C-32DA-2DSA(71) 
32 32.0 | 30.0 | 2.0 |H10915-ND 2.93 56.81 181.80 | A3C-32DA-2DSC(71) 
32 32.0 | 30.0 | 1.27 |H10918-ND 2.93 56.81 181.80 | A3C-32DA-2DSE(71) 
44 44.0 | 42.0 | 1.27 |H10930-ND 3.19 61.88 198.00 | A3D-44DA-2DSE(71) 
44 44.0 | 42.0 | 4.0 |H1890-ND 3.05 59.06 189.00 |A3D-44DA-2DSG — — : - 
No. of Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
50 50.0 | 48.0 | 3.0 |H10903-ND 4.96 96.19 307.80 | A3C-50DA-2DSA(71) Fig. | Contacts [A B___|Part No. 1 25 100_‘| Part No. 
50 | 50.0 | 48.0 | 2.0 |H10916-ND 4.96 96.19 307.80 |A3C-50DA-2DSC(71) Heceplaclel Ss tralgniDiy 
Single Row — Tin 
50 50.0 | 48.0 | 1.27 |H10919-ND 4.96 96.19 307.80 | A3C-50DA-2DSE(71 
(1) 7 17.78 | 15.24 ]H2552-ND 1.30 95 78 | MDF?- 78-2.54DSA 
62 62.0 | 60.0 | 1.27 |H10931-ND 4.84 93.94 300.60 | A3D-62DA-2DSE(71) 1 12 3048 | 2794 |H2557-ND 476 1.28 1.05 |MDF7-125-2. 54DSA 
= = 20 50.80 | 48.26 |H2565-ND 1.91 1.47 1.18 | MDF7-20S-2.54DSA 
_ | No. of Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Hirose ‘Single Row - Tin — RoHS Compliant 
aI Lili Al B HeLUUD. i zs IDO |attiNo 3 7.62 | 5.08 |H10653-ND 1.06 77 ~~ 63 |MDF7-3S-2.54DSA(55) 
Dual Row Crimp Socket - A3B Series — RoHS Compliant 5 12.70 | 10.16 )H10654-ND 1.22 88.72 | MDF7- 5S-2.54DSA(55) 
4 4.0 2.0 — |H2001-ND 50 7.50 23.50 | A3B-4D-2¢ 6 15.24 | 12.70 ]H10655-ND 1.29 94 77 | MDF7- 68-2.54DSA(55) 
6 6.0 40 | H2002-ND 50 750 23.50 |A3B-6D-2¢ 7 17.78 | 15.24 ]H10656-ND 1.37 .99 81 | MDF7- 7S-2.54DSA(55) 
8 20.32 | 17.78 |H10657-ND 144 1.05 .86 | MDF7- 8S-2.54DSA(55) 
8 8.0 60 sO ete,” C2890: Aer aD ee 9 22.86 | 20.32 /H10658-ND 1521.40.90 |MDF7-9S-2.54DSA(55) 
10 10.0 8.0  |H2004-ND 60 9.00 28.20 | A3B-10D-2C 10 25.40 | 22.86 |H10659-ND 1.71 4.24 1.02 | MDF7-10S-2.54DSA(55) 
12 12.0 10.0 H2005-ND 60 9.00 28.20 | A3B-12D-2C 11 27.94 | 25.40 |H10660-ND 1.79 1.30 1.06 | MDF7-11S-2.54DSA(55) 
5 12 30.48 | 27.94 |H10661-ND 1.86 1.35 1.11 |MDF7-12S-2.54DSA(55) 
4 ue ome ea LOS URED «2820. ASE AD ee F 13 33.02 | 30.48 |H10662-ND 1.86 1.35 1.11 |MDF7-13S-2.54DSA(55) 
18 18.0 16.0 |H2007-ND 57 10.31 33.75 | A3B-18D-20 16 40.64 | 3810 |H10665-ND 176 1.35 1.08 |MDF7-16S-2.54DSA(55) 
20 20.0 18.0  |H2008-ND 65 11.69 ~—«38.25 | A3B-20D-2¢ 17 43.18 | 40.64 |H10666-ND 1.79 1.38 1.40 | MDF7-17S-2.54DSA(55) 
oi 540 ooo Monnet ei Aa ap ey: laspeanoe: 18 45.72 | 43.18 |H10667-ND 1.92 1.48 1.18 |MDF7-18S-2.54DSA(55) 
19 48.26 | 45.72 |H10668-ND 1.95 1.50 1.20 | MDF7-19S-2.54DSA(55) 
28 28.0 26.0 |H2010-ND 76 13.75 45.00 | A3B-28D-2C 20 50.80 | 48.26 |H10669-ND 4.98 1.53 1.22 | MDF7-20S-2.54DSA(55) 
Single Row Crimp Socket - A4B Series — RoHS Compliant 21 53.34 50.80 |H10670-ND 2.11 1.63 1.30 | MDF7-21S-2.54DSA(55) 
2 40 20 |H2011-ND 50 750 23.50 JA4B-25-26 22 56.88 | 53.34 |H10671-ND 218 1.68 1.34 | MDF7-22S-2.54DSA(55) 
5 ain ao ne 4 5 ~ $3.60. | anasioc 23 58.42 | 55.88 |H10672-ND 2.24 4.73 1.38 | MDF7-23S-2.54DSA(55) 
; ; P 4 es | RAE SS: 24 | 60.96 | 58.42 |H10673-ND 231 1.78 1.42 | MDF7-248-2.54DSA(55) 
4 8.0 6.0 — |H2013-ND 50 7.50 23.50 | A4B-48-20 25 63.50 | 60.96 |H10674-ND 247 1.90 1.52 | MDF7-25S-2.54DSA(55) 
6 6 12.0 10.0  |H2015-ND 65 9.75 30.55 | A4B-6S-2C Double Row — Gold 
5 460 140 retain ay (Aas 28078 [dbase 2 12 15.24 | 12.70 [H2571-ND 293 226 1.81 [MDF7-120-2.54DSA 
Double Row - Gold — RoHS Compliant 
10 20.0 18.0 | H2017-ND 103 1856 60.75 | A4B-10S-2¢ 12 15.24 | 12.70 ]H10675-ND 3.06 2.35 1.88 |MDF7-12D-2.54DSA(56) 
12 24.0 22.0 — |H2018-ND 50 7.50 23.50 | A4B-128-20 14 17.78 | 15.24 |H10676-ND 3.07 2.39 1.91 | MDF7-14D-2.54DSA(56) 
Contacts and Crimp Tools — RoHS Compliant 16 20.32 | 17.78 |H10677-ND 3.31 2.57 2.06 | MDF7-16D-2.54DSA(56) 
- - 20 25.40 | 22.86 |H10678-ND 3.80 2.95 2.36 | MDF7-20D-2.54DSA(56) 
| otiae Keerninal toy ABBSAAB H9999-ND = —__ 9.08 | A3B-26308CC F 22 27.94 | 25.40 |H10679-ND 3.89 3.02 2.42 |MDF7-22D-2.54DSA(56) 
Crimp Tool for A3B-A4B H9998-ND 887.90 —_ — | A3B-TA2630HC 26 33.02 | 30.48 |H10680-ND 450 349 2.79 |MDF7-26D-2.54DSA(56) 
8 | Polarizing Key for Socket Connectors |H2000-ND 2.09/10 — 12.00 |A3-GPIN(A) 30 38.10 | 95.56 /B10681-ND §.05 9.92 3.14 ) MDF7-30D-2.54D8A(56) 
ean Tos aad DE Salona age 79th AanctioeSOuGUIS 34 43.18 | 40.64 |H10682-ND 5.80 4.50 3.60 | MDF7-34D-2.54DSA(56) 
fDi eweenee : = = 40 50.80 | 48.26 |H10683-ND 6.67 518 4.14 |MDF7-40D-2.54DSA(56) 
Die Set for A3B H10876-ND 385.70 _ — | A3B-TA2630HC/US-DS 46 58.42 | 55.88 |H10684-ND 6.81 5.51 4.33 | MDF7-46D-2.54DSA(56) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(aj NorComp 2mm Headers 


ADIVISIOM OF EDAC (AMERICA) UMITED 


Features: * 15 microinches selective gold plating ¢ Insulator is glass filled thermoplastic UL Rating 94V-0 
¢ Color: Black * Contact material: Non-RoHS parts are phosphor bronze; RoHS parts are copper alloy 


* “Post plated” contacts; no bare edges. 


Single Row — Straight Header 


2.794 13.00 


Single Row — Right Angle Header 


@.79%| 42.00 


Manufacturer's Full Length Headers 


-020 2.00 


“TERETE 00 +25 


71.25 2.00 


bE “", —! 


To Purchase A Custom 


Available in Multiple Pin Versions Pin Header... 

Dim. Ae STEP 1 STEP 2] STEP 3 
A | Digi-Key Bricing NorComp Digi-Key Base Pin 
(mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. Price | Adder 

Single Row Straight — 36 Pins 

70.0 |2663S-36-ND 3.27 21.80 177.67 | 26633601RP2 2663S-XX-ND | 1.37 06 
Single Row Right Angle — 36 Pins 

70.0 |2763R-36-ND 3.27 21.80 177.67 | 27633602RP2 2763R-XX-ND | 1.37 06 

Dual Row Straight — 72 Pins 

70.0 |2664S-36-ND 6.12 53.04 448.80 | 26647201RP2 2664S-XX-ND | 2.29 A2 
Dual Row, Right Angle — 72 Pins 

70.0 |2764R-36-ND 8.49 73.58 622.60 | 27647202RP2 2764R-XX-ND | 3.05 A7 


How to Order 2mm Headers — 4 Easy Steps 
Q. How dol order a 2663S single row header with 16 pins? 
A. Call Digi-Key where you’ll receive the price or determine 


the cost yourself. 

Step 1. 

Step 2. 

chart). 

Step 3. 
Number (refer to chart). 

Add Step 2 and Step 3 together for Final 


Step 4. 


Cost. 


2 - 


Base Part Number 


Select needed “Digi-Key Part Number” and number of pins desired. 
Begin with appropriate “Base Price” of your selected Part Number (refer to 


Multiply the number of pins per row you desire by “Pin Adder” of your selected Part 


-ND 


Number of Desired Pins Per Row 


OUR EXAMPLE 
2663S-16-ND 
1.37 
16 x .06 = .96 
Your Cost = $2.33 


Step 1. 
Step 2. 
Step 3. 
Step 4. 


YOUR DIGI-KEY PART NUMBER 


Step 1. 
Step 2. 
Step 3. 
Step 4. 


2 _- 


__*ND 


Your Cost = 


NOTE: For Quantities of 10 or More, Call Digi-Key. 


2mm Shunts 


Materials: 


¢ Housing Material: Glass filled thermoplastic, UL flammability rating 94V-0 * Color: Black 


Material: High Performance Copper Alloy 


kK 3.40 | 


* Contact 


1.0 
Low Profile Standard Profile 
Digi-Key Pricing NorComp 
Fig. | Finish | Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Tin |LP1-006E-ND 80 4.76 33.15 144.50 | 810-002-LP1R006 
q Gold* |LP1-001E-ND 98 5.98 43.70 187.45 | 810-002-LP1R001 
2 | Gold" |SP2-001E-ND 83 4.95 35.10 148.50 | 810-002-SP2L001 


* 30u” gold plated 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


2mm Receptacles 


Features: 


* Printed Circuit Board Mounted Receptacle * .079” (2mm) centers for real estate savings * Single and Dual 
Row Offerings * 15 microinches selective gold » Insulator, housing, material is glass filled thermoplastic, UL 
Rating 94V-0 * Color: Black * Contact material is phosphor bronze 


Single Row — Vertical Receptacle 


ooo 


1.00 


DeGeeH76 


76 elk 


+l Loo 


Dual Row - Vertical Receptacle 


ooo 
ooo 


EEE 


1.00 


76 let 


No. of | Digi-Key Price Each NorComp 
Positions | Part No. 1 10 100 Part No. 
Single Row Vertical — RoHS Compliant 
2 2563S-02-ND 1.79 1.15 89 25630201RP2 
3 2563S-03-ND 1.90 1.26 97 25630301RP2 
4 2563S-04-ND 2.07 1.35 1.06 25630401RP2 
5 2563S-05-ND 2.24 1.50 1.18 25630501RP2 
6 2563S-06-ND 2.37 1.61 1.25 25630601RP2 
7 2563S-07-ND 2.56 1.68 1.36 25630701RP2 
8 2563S-08-ND 2.70 1.83 1.48 25630801RP2 
9 2563S-09-ND 2.85 1.94 1.52 25630901RP2 
10 2563S-10-ND 3.07 2.08 1.64 25631001RP2 
11 2563S-11-ND 3.15 2.10 1.72 25631101RP2 
12 2563S-12-ND 3.33 2.22 1.81 25631201RP2 
14 2563S-14-ND 3.54 2.44 1.99 25631401RP2 
15 2563S-15-ND 3.74 2.58 2.11 25631501RP2 
20 2563S-20-ND 4.32 2.98 2.43 25632001RP2 
28 2563S-28-ND 5.41 3.96 3.23 25632801RP2 
36 2563S-36-ND 6.08 4.45 3.63 25633601RP2 
Dual Row Vertical 
18 2064S-09-ND 3.79 3.40 2.80 2064-18-01-P2 
Dual Row Vertical — RoHS Compliant 
4 2564S-02-ND 1.89 1.22 94 25640401RP2 
6 2564S-03-ND 2.41 1.63 1.26 25640601RP2 
8 2564S-04-ND 2.70 1.83 1.48 25640801RP2 
10 2564S-05-ND 3.07 2.08 1.64 25641001RP2 
12 2564S-06-ND 3.33 2.22 1.81 25641201RP2 
14 2564S-07-ND 3.60 2.48 2.03 25641401RP2 
16 2564S-08-ND 3.94 2.72 2.22 25641601RP2 
18 2564S-09-ND 4.32 2.98 2.43 25641801RP2 
20 2564S-10-ND 4.54 3.16 2.60 25642001RP2 
22 2564S-11-ND 4.87 3.40 2.79 25642201RP2 
24 2564S-12-ND 5.17 3.67 3.01 25642401RP2 
30 2564S-15-ND 5.27 3.81 3.12 25643001RP2 
50 2564S-25-ND 5.41 3.96 3.23 25645001RP2 
72 2564S-36-ND 10.86 8.26 7.08 25647201RP2 
Single Row Vertical SMT — RoHS Compliant 
4 2863S-04-ND 1.16 73 54 28630406RP2 
6 2863S-06-ND 1.37 87 65 28630606RP2 
8 2863S-08-ND 1.73 1.11 84 28630806RP2 
10 2863S-10-ND 1.89 1.22 94 28631006RP2 
12 2863S-12-ND 2.18 1.46 1.15 28631206RP2 
13 2863S-13-ND 2.50 1.70 1.31 28631306RP2 
15 2863S-15-ND 2.76 1.87 1.52 28631506RP2 
Dual Row Vertical SMT — RoHS Compliant 
8 2864S-08-ND 1.62 1.04 79 28640806RP2 
12 2864S-12-ND 1.94 1.29 -99 28641206RP2 
16 2864S-16-ND 2.44 1.65 1.28 28641606RP2 
20 2864S-20-ND 2.70 1.83 1.48 28642006RP2 
30 2864S-30-ND 3.97 2.74 2.24 28643006RP2 
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HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


DF1B Series Connectors for Discrete Wire Connection 2.5mm Pitch 


Features: Dimensions — (mm) | pigi- Pricin i 
«A single or double row contact arrangement is available to both PCB to cable and adapter series with tin or gold plating Fig Maal A 7 ) Diol Key 1 25 : 400 jue 
* A tall header supporting the potting processing of the PCB (with resin filled) for waterproof measures is available 
Applications: Copy machine, printer, office equipment Putt g 
Specifications: Tin Plating 
* UL: £52653 and CSA: LR95109 * Current Rating: 20-22AWG: 3A, 24-28AWG: 1A and 30AWG: 0.5A * Voltage Rating: 7 20 15 |H3522-ND 608.93 27.97 | DFIB-7P-2.5DS 
30VAC * Operating Temperature Range: -35°C ~ 85°C * Operating Moisture Range: 40% ~ 80% » Insulation Resistance: 2 10 27.5 22.5 | H3525-ND 62 11.14 36.45 | DFIB-10P-2.5DS 
500VDC, 1000MO minimum »* Withstanding Voltage: 1 minute at rated value, 650VAC (no flashover or insulation 13 35 30_|H3528-ND zal 12.79 41.85__| DF1B-13P-2.5DS 
breakdown) * Contact Resistance: 100mA, 30m maximum = = = Fin Plating — RoHS Gompliant SE SE 
Materials: : “ . “ : 5 eS 
* Insulator: Polyamide, white, UL94V-0 * Contacts: Socket/Plug: Phosphor copper with gold or tin plating, Header: Brass 3 a aa EN _ = ie Ba ae 
with gold or tin plating 5 5 2 / . . AP e 
5 15 10 |H11002-ND 50 7.50 23.50 |DF1BZ-5P-2.5DS 
6 17.5 12.5 _|H11003-ND. 58 8.63 27.03 _| DF1BZ-6P-2.5DS 
7 20 15 [H11004-ND 62 9.30 29.14 |DFIBZ-7P-2.5DS 
8 22.5 17.5 |H11005-ND 66 9.83 30.79 |DF1BZ-8P-2.5DS 
9 25 20 |H11006-ND 57 10.38 33.98 | DF1BZ-9P-2.5DS 
2 10 275 22.5 |H11007-ND 64 11.55 37.80 | DF1BZ-10P-2.5DS 
11 30 25 |H11008-ND 6712.10 39.60_|DF1BZ-11P-2.5DS 
2 32.5 27.5 |H11009-ND 70 12.72 41.63 |DF1BZ-12P-2.5DS 
13 35 30 |H11010-ND 76 13.75 45.00 | DF1BZ-13P-2.5DS 
14 375 32.5 |H11011-ND 80 14.44 47.25 | DF1BZ-14P-2.5DS 
15 40 35 H11012-ND 95 17.19 56.25 |DF1BZ-15P-2.5DS 
16 42.5 37.5 __|H11013-ND 99 17.88 58.50 _|DF1BZ-16P-2.5DS 
18 75 42.5 |H11014-ND 1.06 19.25 63.00 | DF1BZ-18P-2.5DS 
20 52.2 47.5 __|H11015-ND 1.10 19.94 65.25 | DF1BZ-20P-2.5DS 
Gold Plating — RoHS Compliant 
2 75 25 [H3632-ND 53 7.88 24.68 |DF1B-2P-2.5DS(01) 
3 10 5 |H8633-ND 69 10.35 32.43. | DF1B-3P-2.5DS(01) 
4 125 7.5 — |H3634-ND 63 11.48 37.58 | DF1B-4P-2.5DS(01) 
5 15 10 | H3635-ND 76 13.75 45.00 _ | DF1B-5P-2.5DS(01) 
6 17.5 12.5 _|H3636-ND 91 16.50 54.00_| DF1B-6P-2.5DS(01) 
7 20 15 |H3637-ND 7.03 18.56 60.75 |DF1B-7P-2.5DS(01) 
8 22.5 17.5 |H3638-ND 1.14 20.63 ~~ 67.50 | DF1B-8P-2.5DS(01) 
9 9 25 20 |H3639-ND 1.22 22.00 72.00 | DF1B-9P-2.5DS(01) 
10 275 22.5 |H3640-ND 1.41 25.44 83.25. | DF1B-10P-2.5DS(01) 
11 30 25 |H3641-ND 1.52 27.50 90.00 _| DF1B-11P-2.5DS(01) 
72 325 27.5 |H3642-ND 1.63 29.56 96.75 |DF1B-12P-2.5DS(01) 
13 35 30. |H3643-ND 1.67 30.25 ~—-99.00_ | DF1B-13P-2.5DS(01) 
14 37.5 32.5 |H3644-ND 1.86 33.69 110.25 | DF1B-14P-2.5DS(01) 
15 40 35 |H3645-ND 1.82 35.00 112.00 | DF1B-15P-2.5DS(01) 
16 42.5 37.5 __|H11097-ND 99 17.88 _58.50_|DF1BZ-16P-2.5DS(11) 
18 475 42.5 | H3647-ND 2.08 40.00 128.00 __| DF1B-18P-2.5DS(01 
Mates to full lock type Mates te Tull lock type Soe Patines ‘otting 
receptacles only pice seater tla 3 2 75 25 [H3534-ND "8016.09 52.65 [DFTBD-2P-2.5DSA 
Tin Plating — RoHS Compliant 
2 75 25 [H11016-ND 95 = «17.19 56.25 |DFIBD-2P-2 5DSA(05) 
3 10 5 |H11017-ND 99 17.88 58.50 |DF1BD-3P-2.5DSA(05) 
4 125 7.5 |H11018-ND 1.06 19.25 63.00 | DF1BD-4P-2.5DSA(05) 
5 15 10 | H11019-ND 1.10 19.94 65.25 | DF1BD-5P-2.5DSA(05) 
3 6 175 12.5 _|H11020-ND 118 21.31 69.75 _| DF1BD-6P-2.5DSA(05) 
7 20 15 [H11021-ND 1.25 22.69 74.25 | DF1BD-7P-2.5DSA(05) 
8 22.5 17.5 |H11022-ND 1.29 23.38 76.50 | DF1BD-8P-2.5DSA(05) 
9 25 20 |H11023-ND 1.37 24.75 81.00 _ | DF1BD-9P-2.5DSA(05, 
lipo pling only yee plugs only 10 275 | 225 _[H11024-ND a4 9643 _8550_| DFIBD-10P-2 5DSA(05 
Double Row 
Tin Plating 
No. of | Dimensions - (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 8 25 20 H3567-ND 92 1664 54.45 |DF1B-18DP-2.5DSA 
Fig. | Contacts [A B_|PartNo. 1 25 100 _| Part No. 4 20 275 22.5 |H3568-ND 1.01 18.29 59.85 | DF1B-20DP-2.5DSA 
36 47.5 42.5 _|H3575-ND 1.83 33.14 108.45 _ | DF1B-36DP-2.5DSA 
VERTICAL PIN HEADERS 
5 Tin Plating — RoHS Compliant 
nai enanaad q 75 55 [HTT049-ND 46 683 31.39 DFIBZADP-2.5DSA 
6 10 5 |H11043-ND 57 848 26.56 |DF1BZ-6DP-2.5DSA 
7 20 15 | H8505-ND 49 7:28 22.80 /DFIB-7P-2.5DSA 8 125 75 |H11044-ND ‘67 10.05 31.49 | DF1BZ-8DP-2.5DSA 
9 25 20 H8507-ND 608.93 27.97 | DFIB-9P-2.5DSA 10 15 10 |H11045-ND 6211.14 36.45 | DF1BZ-10DP-2.5DSA 
10 27.5 22.5 | H3508-ND 67 = 10.05 31.49 | DF1B-10P-2.5DSA 12 175 12.5 _|H11046-ND 701258 41.18 _|DF1BZ-12DP-2.5DSA 
1 30 25 | H3509-ND 72 10.73 33.61 | DFIB-11P-2.5DSA 14 20 15 [H11047-ND 80 14.44 47.25 | DFIBZ-14DP-2.5DSA 
1 13 35 30__|H3511-ND. 60 10.79 35.33 | DF1B-13P-2.5DSA 16 22.5 17.5 |H11048-ND 87 15.81 51.75 | DF1BZ-16DP-2.5DSA 
14 375 32.5 |H3512-ND 6311.34 37.13 [DF1B-14P-2.5DSA 18 25 20  |H11049-ND 99 17.88 58.50 |DF1BZ-18DP-2.5DSA 
15 40 35 |H3513-ND 78 14.09 46.13. | DF1B-15P-2.5DSA 4 20 275 22.5 |H11050-ND 1.06 19.25 63.00 | DF1BZ-20DP-2.5DSA 
16 42.5 37.5 |H3514-ND 81 14.64 47.93. | DF1B-16P-2.5DSA 22 30 25 |H11051-ND 1.22 22.00 72.00 _| DF1BZ-22DP-2.5DSA 
18 475 42.5 |H3515-ND 86 15.61 51.08 | DF1B-18P-2.5DSA 24 325 27.5 |H11052-ND 1.29 23.38 76.50 | DFIBZ-24DP-2.5DSA 
20 52.2 47.5 _|H3516-ND 92 1664 —_54.45_|DF1B-20P-2.5DSA 26 35 30 | H11053-ND 1.37 24.75 81.00 | DF1BZ-26DP-2.5DSA 
Tin Plating — RoHS Compliant 28 375 32.5 |H11054-ND 1.41 25.44 83.25. | DF1BZ-28DP-2.5DSA 
2 | 2)? oe a oe eee a | a | a0 | HIJO56-ND 73231 10575 |DFIB7-340P-2.5D8A 
3 10 5 |H10983-ND 43 511 15.25 |DF1BZ-3P-2.5DSA - . : . “SADP-2. 
36 75 42.5 |H11057-ND 1.63 31.25 100.00 |DFIBZ-36DP-2.5DSA 
: ie Beet oo a sae BEEe ee oped 40 52.5 47.5 _|H11058-ND 1.72 33.13 106.00 _| DF1BZ-40DP-2.5DSA 
6 175 | 125 |Hto986-ND ‘477.05 __ 22.09 _| DF1BZ-6P-2.5DSA Gold Plating — RoHS Compliant 
ia fai —]— st 75h — orate ; | |S fee | & Be SS reusuo| 
8 22.5 | 17.5 /H10988-ND 55 8.18 25.62 | DF1BZ-8P-2.5DSA 8 12.5 7.5 |H3668-ND ‘84.15.13 49.50 DFIE-SDP-2eDSA1 
9 25 20 /H10989-ND 62 9.30 29.14 | DF1BZ-9P-2.5DSA 10 15 10 |H3669-ND ‘99 17.88 58.50 | DF1B-10DP-2.5DSA(01) 
1 10 27.5 22.5 /H10990-ND 70 10.43 32.67 | DF1BZ-10P-2.5DSA 12 175 12.5 _|H3670-ND 114 20.63 _67.50_| DF1B-12DP-2.5DSA(01) 
1 30 25 __|H10991-ND 711.18 35.02 _| DF1BZ-11P-2.5DSA 4 20 15 |H3671-ND 129 23.38 76.50 |DF1B-14DP-2.5DSA(01) 
12 32.5 27.5 )H10992-ND 59° 10.73 35.10 [DF1BZ-12P-2.5DSA 16 22.5 17.5 |H8672-ND 1.44 26.13 85.50 | DF1B-16DP-2.5DSA(01) 
13 35 30 |H10993-ND 62 14.21 + 36.68. | DF1BZ-13P-2.5DSA 4 18 25 20  |H3673-ND 1.60 28.88 94.50 | DF1B-18DP-2.5DSA(01) 
14 375 32.5 |H10994-ND 65 11.76 38.48 |DF1BZ-14P-2.5DSA 20 275 22.5 |H3674-ND 1.75 31.63 103.50 | DF1B-20DP-2.5DSA(01) 
15 40 35 |H10995-ND 84 15.13 49.50 | DF1BZ-15P-2.5DSA 22 30 25 |H3675-ND. 1.72 33.13 106.00_| DF1B-22DP-2.5DSA(01) 
16 42.5 37.5 __|H10996-ND 87 15.81 51.75 _ | DF1BZ-16P-2.5DSA 24 32.5 27.5 |H3676-ND 7.85 35.63 114.00 | DF1B-24DP-2.5DSA(01) 
18 475 42.5 |H10997-ND 91 16.50 54.00 |DFIBZ-18P-2.5DSA 26 35 30. | H3677-ND 1.98 38.13 122.00 | DF1B-26DP-2.5DSA(01) 
20 52.2 47.5 |H10998-ND 99 17.88 58.50 |DF1BZ-20P-2.5DSA 28 37.5 32.5  |H3678-ND 2.11 40.63 130.00 | DF1B-28DP-2.5DSA(01) 
Gols ting — Rots compli eee ee eee 
2 75 25  |H3615-ND B 6.38 19.98 ]DF1B-2P-2.5DSA(01) é : : 2 5 d BOOP 23 
3 10 5 | H3616-ND 57 848 26.56 | DF1B-3P-2.5DSA(01) 40 525 75 oe 56.25 180.00 _|DF1B-40DP-2.5DSA(01) 
4 12.5 75 |H3617-ND 69 10.35 32.43. | DF1B-4P-2.5DSA(01) Tin Plating 
5 15 10 —|H3618-ND 63 11.48 37.58 | DF1B-5P-2.5DSA(01) 5 135 75 HSS a ao a7 DF -SOP-2-SS 
6 175 12.5 _|H3619-ND 76 13.75 _45.00_| DF1B-6P-2.5DSA(01) 14 0 15 |Ha548-ND 86 «1547 ~—«5063. |DFIB-14DP-2.5DS 
7 20 15 |H3620-ND 840 15.13 49.50 / DF1B-7P-2.5DSA(01) 5 20 275 | 225 |H3551-ND 117 21.24 69.53 | DF1B-20DP-2.5DS 
8 22.5 17.5 |H3621-ND 95 17.19 56.25 |DF1B-8P-2.5DSA(01) 29 30 96 — | H3552-ND 132 2386 78:08 | DF1B-22DP-2 5DS. 
1 9 25 20 | H8622-ND 1.06 19.25 63.00 | DF1B-9P-2.5DSA(01) 40 52.5, 47.5 _|H3559-ND 1.92 37.00 118.40 _| DF1B-40DP-2.5DS 
10 275 22.5  |H3623-ND 1.22 22.00 72.00 _| DF1B-10P-2.5DSA(01) Tin Plating — RoHS Compliant 
1 30 25: H3624-ND 1.22 22.00 72.00 | DF1B-11P-2.5DSA(01) 4 75 25 H11025-ND 52 7.80 24.44 |DFIBZ-4DP-2.5DS 
12 32.5 27.5 |H3625-ND 141 25.44 83.25 | DF1B-12P-2. 5DSA(01) 6 10 5 |H11026-ND 66 9.83 30.79 |DF1BZ-6DP-2.5DS. 
13 35 30 |H3626-ND 141 25.44 83.25 | DF1B-13P-2.5DSA(01) 5 8 12.5 7.5 |H11027-ND 59 © 10.59 34.65 | DF1BZ-8DP-2.5DS 
14 375 32.5 |H3627-ND 160 2888 94.50 |DF1B-14P-2.5DSA(01) 10 15 10 |H11028-ND 72 13.06 42.75 | DF1BZ-10DP-2.5DS 
15 40 35 |H3628-ND 182 33.00 108.00 | DF1B-15P-2.5DSA(01) 12 17.5 12.5 _|H11029-ND 84 15.13 49.50 _ | DF1BZ-12DP-2.5DS 
20 52.2 47.5 _|H3631-ND 195 37.50 120.00 _|DF1B-20P-2.5DSA(01) (Continued) 
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DF1B Series Connectors for Discrete No. of | Dimensions = (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
. . A Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
mmorenaemece.e. Wire Connection - 2.5mm Pitch (cont) 14 35 | 325 |H3793-ND 43 541 15.25 |DF1B-145-2.5R 
— - 15 37.5 35 | H3794-ND 53 6.37 19.00 | DF1B-15S-2.5R 
_ | _No. of | Dimensions - (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 1o| 16 40 37.5 |H3795-ND 55 = 6.53 -~—-19.50_ | DF1B-16S-2.5R 
Fig. | Contacts | A B | Part No. 1 25 100__| Part No. 18 45 42.5 | H3796-ND 57 6.87 20.50 | DF1B-18S-2.5R 
14 20 15 H11030-ND 91 16.50 54.00 | DF1BZ-14DP-2.5DS 20 50 47.5 |H3797-ND 43 6.38 19.98 | DF1B-20S-2.5R 
16 22.5 17.5 |H11031-ND 99 17.88 58.50 | DF1BZ-16DP-2.5DS Single Row - In-Line (full lock type) 
18 25 20 | H11032-ND 114 20.63 67.50 | DF1BZ-18DP-2.5DS 2 65 25  1H3798-ND 33 3.94 11.75 | DFIB-2ES-2.5RC 
22 30 25 |H11034-ND 1.37 24.75 81.00 | DF1BZ-22DP-2.5DS 3 9 5 |H3799-ND 39 461 1375 | DF1B-3ES-2. 5RC 
; 24 32.5 27.5 _|H11035-ND 1.48 26.81 87.75 _| DF1BZ-24DP-2.5DS 4 15 75  |H3800-ND 45 536 1600 |DFiB-4ES-2 SRC 
26 35 30 |H11036-ND 156 28.19 92.25 | DF1BZ-26DP-2.5DS 5 14 40 |H3801-ND 49 586 1750. | DF1B-5ES-2 5RC 
28 37.5 32.5 |H11037-ND 1.75 31.63 103.50 | DF1BZ-28DP-2.5DS 6 16.5 125 | Ha802-ND 53 637 19:00 | DF1B-6ES-2 5RC 
30 40 35 |H11038-ND 1.66 31.88 102.00 | DF1BZ-30DP-2.5DS 11 7 19 757 H3803-ND 28 750 29.56 1 DFIB-7ES-2 BAC 
34 45 40 | H11039-ND 1.79 34.38 110.00 | DF1BZ-34DP-2.5DS 8 215 475 | H3804-ND ‘5A 765 2397 | DF1B-8ES-2 SRC 
36 47.5 42.5 _|H11040-ND 1.92 36.88 118.00 _| DF1BZ-36DP-2.5DS 9 04 90 | H3805-ND 6A 810 25.38 ‘| DFIB-9ES-2 SAC 
Gold Plating — RoHS Compliant to 26.5 | 225 |H3806-ND ‘578.48 _26.56_| DF1B-10ES-2.5RC 
q 75 25  [H3649-ND 66 11.96 39.15 | DF1B-4DP-2.5DS(01) 70 ats 975 HaS0REND 3 9.45 00681 | DFI-IDESD RC 
6 10 5 |H3650-ND 91 16.50 54.00 | DF1B-6DP-2.5DS(01) : : A Double Row : : ctebee: 
i ae na eee hi a eas ne a SKE P Eoe 4 75 25  [H3810-ND 39 469 14.00 |DF1B-4DS-2.5RC 
: ji i (01) 
12 175 425 |H3653-ND 167 3025 99.00 6 10 5 | H3811-ND 43 519 15.50 |DF1B-6DS-2.5RC 
14 oT 15 TH3654-ND 166 31.88 102.00 8 12.5 75 — |H3812-ND A8 570 17.00 |DF1B-8DS-2.5RC 
16 205 475 |H3655-ND 185 3563 «114.00 10 15 10 | H3813-ND 5 6.11 18.25 | DF1B-10DS-2.5RC 
48 95 20 | H3656-ND 208 4000 12800 12 17.5 12.5 _|H3814-ND 55 6.62 19.75_| DF1B-12DS-2.5RC 
5 20 975 995 |H3657-ND 231 4438 ~«14200 4 20 15 |H3815-ND 42 630 19.74 |DF1B-14DS-2.5RC 
29 30 25 H3658-ND 257 49.38 158.00 16 22.5 17.5 | H3816-ND AS 6.75 21.15 | DF1B-16DS-2.5RC 
24 32.5 27.5  |H3659-ND 2.80 53.75. 172.00 18 25 20 H3817-ND. 48 7.13 22.33 | DF1B-18DS-2.5RC 
26 35 30 H3660-ND 2.99 57.50 184.00 12 20 27.5 22.5  |H3818-ND 52 7.73 24.21 | DF1B-20DS-2.5RC 
28 37.5 32.5 |H3661-ND 3.19 61.25 196.00 22 30 25 H3819-ND 54 8.10 25.38 _| DF1B-22DS-2.5RC 
30 40 35 |H3662-ND 192.60 24 32.5 27.5 | H3820-ND 58 8.70 27.26 | DF1B-24DS-2.5RC 
34 45 40 _|H3663-ND 26 35 30 | H3821-ND 61 915 28.67 |DF1B-26DS-2.5RC 
36 q75 42.5 |H3664-ND DF1B-36DP-2.5DS(01) 28 37.5 32.5 |H3822-ND 65 9.68 30.32 | DF1B-28DS-2.5RC 
40 52.5 47.5 _|H3665-ND DF1B-40DP-2.5DS(01) 30 40 35 | H3823-ND 68 10.13 31.73 | DF1B-30DS-2.5RC 
IN-LINE PLUGS — RoHS Compliant 34 45 40 H3824-ND 73 10.88 34.08 | DF1B-34DS-2.5RC 
(order contacts separately) 36 47.5 42.5 | H3825-ND 59 10.73 35.10 | DF1B-36DS-2.5RC 
Single Row (. 40 52.5 47.5 |H3826-ND 62 14.14 36.45 _ | DF1B-40DS-2.5RC 
2 7A —_]H3683-ND 13.75 | DF1BA-2EP-2.5RC Double Row - In-Line (full lock type) 
3 96 — — |H3684-ND : 15.25 | DF1BA-3EP-2.5RC 10 15 10 1H3754-ND 8715.81 51.75 | DFIB-10DES-2.5RC 
4 124 — — |H3685-ND 48 5.70 17.00 |DF1BA-4EP-2.5RC 12 175 12.5 |H3755-ND 91 16.50 54.00 | DF1B-12DES-2.5RC 
5 14.6 — | H3686-ND A4 6.53 20.45 | DF1BA-SEP-2.5RC 14 20 15 |H3756-ND 95 17.19 56.25 | DF1B-14DES-2.5RC 
6 7A —__|H8687-ND 46 6.83 21.39 _| DF1BA-GEP-2.5RC 16 22.5 17.5 |H3757-ND 99 17.88 58.50 | DF1B-16DES-2.5RC 
7 19.6 —_]H3688-ND 49 7.35 23.03 [DF1BA-7EP-2.5RC 18 25 20 _|H3758-ND 1.06 19.25 63.00_| DF1B-18DES-2.5RC 
6 8 22.4 — — |H3689-ND 52 7.73 24.21 | DF1BA-SEP-2.5RC 20 275 22.5 |H3759-ND 110 19.94 65.25 | DF1B-20DES-2.5RC 
9 24.6 — — |H3690-ND 73 10.95 34.31 | DF1BA-9EP-2.5RC 13 22 30 25 |H3760-ND 114 20.63 67.50 | DF1B-22DES-2.5RC 
10 74 — — |H3691-ND 59 10.73 35.10 | DF1BA-10EP-2.5RC 24 32.5 27.5 |H3761-ND 118 21.31 69.75 | DF1B-24DES-2.5RC 
i} 29.6 — ___|H3692-ND 61 11.07 36.23 | DFIBA-11EP-2.5RC 26 35 30 | H3762-ND 1.25 22.69 74.25 | DF1B-26DES-2.5RC 
12 32.1 — | H8693-ND 66 11.89 38.93 | DFIBA-12EP-2.5RC 28 37.5 32.5 _|H3763-ND 1.33 24.06 78.75 | DF1B-28DES-2.5RC 
13 34.6 — —_|H3694-ND 67 = 12.17 39.83 | DF1BA-13EP-2.5RC 30 40 35 | H3764-ND 137 24.75 81.00 |DF1B-30DES-2.5RC 
15 39.6 — ___|H3695-ND 84 15.13 49.50 _| DF1BA-15EP-2.5RC 32 42.5 37.5 |H3765-ND 1.41 25.44 83.25 | DF1B-32DES-2.5RC 
Single Row (full lock type) 34 45 40 _|H3766-ND 1.44 26.13 85.50 _| DF1B-34DES-2.5RC 
2 89 —_7H8733-ND 33 3.94 11.75 [DF1B-2EP-2 5RC 
3 114 — — |H8734-ND 39 4.61 13.75 | DF1B-3EP-2.5RC ae 
4 13.9 | — |H3735-ND ‘44° «5.28 ~~ 15.75 | DF1B-4EP-2.5RC Crimping Contacts 
5 16.4 — — |H8736-ND 48 5.78 17.25 | DF1B-5EP-2.5RC 
6 18.9 —__|H3737-ND 58 6.28 _18.75_| DF1B-6EP-2.5RC Loose Piece Cut Tapet T&Rt 
7 214 —~_7H3738-ND 47 6.98 21.86 |DF1B-7EP-2.5RC Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing | Hirose 
7 8 23.9 = H3739-ND 50 743 23.27 | DF1B-8EP-2.5RC AWG | Part No. il 25 100 | Part No. 1,000 3,000 10,000 | Part No. 
9 26.4 _ H3740-ND 53 7.88 24.68 | DF1B-9EP-2.5RC Plug Contacts — RoHS Compliant 
10 28.9 — | H8741-ND 56 8.33 26.09 _| DF1B-10EP-2.5RC Tin Plating 
14 31.4 —__|H8742-ND 59 8.78 27.50_|DF1B-11EP-2.5RC 20-22 |H3827-ND | 25 273 7.70 |DF1B-2022PC 48.00 44.80/M) 29.00/M [DF1B-2022PCF 
12 33.9 —~_]H3743-ND 62 9.23 28.91 |DF1B-12EP-2.5RC 24-28 |H3831-ND | .28 2.88 7.13 |DF1B-2428PC 40.50 37.80/M) 24.00/M | DF1B-2428PCF 
13 36.4 —__|H8744-ND 65 9.75 30.55 | DF1B-13EP-2.5RC 30_|H3847-ND | .23 2.54 7.15 |DF1B-30PC 45.00 __42.00/M| _26.00/M | DF1B-30PCF 
Double Row (simple lock type) Gold Plating 
q 86 —~ 7H3696-ND 47 7.05 22.09 [DFIBA-4DEP-2.5RC 20-22 |H3829-ND | .46 5.53 16.50 | DF1B-2022PCB 98.00  94.50/M) 71.00/M [DF1B-2022PCFB 
6 144 — | H3697-ND 52 7.80 24.44 | DF1BA-GDEP-2.5RC 24-28 |H3833-ND | .62 9.30 29.14|DF1-PD2428SCB | 172.80  170.24/M) 95.00/M | DF1-PD2428SCFB 
8 13.6 — — |H8698-ND 55 8.18 25.62 | DF1BA-8DEP-2.5RC 30_|H3849-ND | 50 5.95 17.75 | DF1B-30PCB 105.00 101.25/M|_76.00/M _| DF1B-30PCFB 
10 16.1 — — |H3699-ND 56 8.40 26.32 | DF1BA-10DEP-2.5RC Socket Contacts — RoHS Compliant 
12 18.6 —__|H8700-ND 59 8.78 _27.50_|DF1BA-12DEP-2.5RC Tin Plating 
14 214 — | H8701-ND 62 923 28.91 DFIBA-14DEP-2.5RC 20-22 |H3828-ND | 24 250 6.20 |/DF1B-2022SC 38.40 34.80/M) 20.00/M [DF1B-2022SCF 
16 23.6 — | H8702-ND 64 9.60 30.08 | DF1BA-16DEP-2.5RC 24-28 |H3832-ND | .24 2.50 6.20 |DF1B-2428SC 38.40  34.80/M) 20.00/M | DF1B-2428SCF 
8 18 26.1 — | H8703-ND 66 9.83 30.79 | DF1BA-18DEP-2.5RC 30_|H3848-ND | .24 2.50 6.20|DF1B-30SC 38.40 34.80/M — | DF1B-30SCF 
20 28.6 — — |H8704-ND 69 10.35 32.43. | DF1BA-20DEP-2.5RC Gold Plating 
22 314 — ___|H8705-ND 8014.44 47.25 _| DFIBA-22DEP-2.5RC 20-22 [H3830-ND | .35 4.19 12.50 /DF1B-2022SCA 75.60 72.90/M] 53.00/M ]DF1B-2022SCFA 
24 33.6 — —|H8706-ND 84 15.13 49.50 | DF1BA-24DEP-2.5RC 24-28 |H3834-ND | .30 3.60 10.75 | DF1B-2428SCA 65.80  63.45/M| 41.00/M | DF1B-2428SCFA 
26 36.1 — | H8707-ND 8415.13 49.50 | DFIBA-26DEP-2.5RC 30 |H3850-ND | .30 3.60 10.75 |DF1B-30SCA 65.80 _63.45/M|_41.00/M | DF1B-30SCFA 
He a _ pt et i ae De apEeaeee + For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. + For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. 
34 46.1 —__|H8710-ND .91 16.50 54.00 _| DF1BA-34DEP-2.5RC 
Double Row (full lock type) ID Contacts 
ciel on 2 Sees Loe Pe catanee Ta 
5 : 7 E ; igi-| Pricin i Pricin ici i 
is 222 — | ESaiseno 87 15.81 51.75 | DFIB-14DEP-2.5RC awa late. 125 100 [PartNo 1,000 3,000, 5,000 | 10.008 [Part No 
16 24.7 — — |H8714-ND 91 16.50 54.00 | DF1B-16DEP-2.5RC : = ; fehl iu : : 
18 27.2 —__|ns715-no 99 17.88 58.50 _| DF1B-18DEP-2.5RC EIUGIC ONC Ese ano sic ompiant 
20 29.7 —_[H3716-ND 1.03 18.56 60.75 | DF1B-20DEP-2.5RC Tin Plating 
9 29 309 — | H3717-ND 106 19.25 63.00 | DF1B-22DEP-2 5RC 24 ]H3835-ND ] 28 3.02 8.53 /DF1B-24PR 52.50 49.00/M 45.50/M] 33.00/M |DF1B-24PRF 
24 34.7 — — |H8718-ND 110 19.94 65.25 | DF1B-24DEP-2.5RC 26 |H3839-ND | 26 283 7.98 /DF1B-26PR 49.50  46.20/M 42.90/M | 29.00/M |DF1B-26PRF 
26 372 — jpegs 1.14 20.63 67.50 | DFIB-26DEP-2.5RC 28 |H3843-ND | 26 2.83 7.98 |DF1B-28PR 49.50 _ 46.20/M _42.90/M | 29.00/M |DF1B-28PRF 
28 39.7 — __|H8720-ND 1.22 22.00 72.00 _| DF1B-28DEP-2.5RC 
30 42.2 —_7H3721-ND 125 22.69 74.25 | DF1B-30DEP-2.5RC BOCK SHC OnscrS 
32 44.7 — — |H3722-ND 1.29 23.38 76.50 | DF1B-32DEP-2.5RC Tin Plating — RoHS Compliant 
34 47.2 —_|H3723-ND 1.33 24.06___78.75_| DF1B-34DEP-2.5RC 24 ]H3836-ND | 19 2.00 4.96 |DF1B-R24 32.00 29.00/M 27.00/M | 20.00/M /DF1B-R24F 
26 |H3840-ND | 19 2.00 4.96 |DF1B-R26 32.00 29.00/M 27.00/M| 18.00/M |DF18-R26r 
(order, a ey) 28 |H3844-ND | 19 2.00 4.96 |DF1B-R28 32.00 29.00/M _27.00/M| 18.00/M |DF1B-R28F 
2 5 25  |H3781-ND 23 2.44 6.88 [DF1B-2S-2.5R Gold Plating 
3 75 5 |H3782-ND 24 2.63 7.43 |DF1B-3S-2.5R 24 JH3838CT-ND] — — —J— 81.20 78.30/M 73.95/M — ]DF1B-R24FA 
4 10 7.5 |H8783-ND 25 2.73 7-70 DFIB-48-2.5R 26 |H3842-ND | 38 4.52 13.50 |DF1B-R26A 81.20 78.30/M 73.95/M — |DF1B-R26FA 
2 a ine Hea e oan he Pee oen 28 |H3846-ND | 38 4.52 13.50 |DF1B-R28A 81.20 78.30/M 73.95/M — |DF1B-R28FA 
40 7 175 15 | H3786-ND 29 3.43 10.25 | DFIB-7S-2.5R Gold Plating — RoHS Compliant 
: a ve paleGND - he 0 pre ee ar 24 JH11098-ND | 40 4.77 14.25 ]DF1B-R24A(06)| 85.40 82.35/M 77.78/M |] 65.00/M |DF1B-R24FA(06) 
io 38 205 \RERRORT - de aan : DeiBAnSoER 26 |H11099-ND | 40 4.77 14.25 |DF1B-R26A(06)} 85.40 82.35/M 77.78/M| 65.00/M |DF1B-R26FA(06) 
11 075 95 | H3790-ND 38 452 1350 |DF1B-118-25R 28 |H11100-ND | 40 4.77 14.25 |DF1B-R28A(06)| 85.40 _82.35/M_77.78/M | 65.00/M |DF1B-R28FA(06) 
12 30 27.5 |H3791-ND 39 469 14.00 | DF1B-12S-2.5R + For Cut Tape, add CT to the Digi-Key PartNo. + For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. 
13 32.5 30 [H3792-ND A 4.86 14.50_| DF1B-13S-2.5R (Continued) 
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Hes DF1B Series Connectors for Discrete No. of | Dimensions (mm) [Digi-Key Pricing Hirose 
wmosseecaeee,.. Wire Connection - 2.5mm Pitch (Cont) fi [antes AAA LC | ad Noa a 2 0 | ace, 
Vertical for Potting 
Tools 2 75 2.5 7.8 |H3605-ND 42 6.23 19.51 | DF1EG-2P-2.5DSA 
3 10.0 | 5.0 7.8 |H3606-ND 48 7.20 22.56 | DFIEG-3P-2.5DSA 
Digi-Key Pricing Hirose 3 zc 20.0 | 15.0 | 8.0 |H3610-ND 74 11.10 34.78 | DFIEG-7P-2.5DSA 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 1o | 27.5 | 225 | 8.0 |H3613-ND 7313.27 43.43 |DFIEG-10P-2.5DSA 
Manual ID Tools Vertical for Potting — RoHS Compliant 
24-28AWG, Plug H9934-ND 1107.60 _ — |DF1B-T2428HPR 2 15 25 7.8 |H11087-ND 73 10.95 34.31 | DF1EG-2P-2.5DSA(05) 
24-28AWG, Socket H9933-ND 873.60 _ — |DF1B-T2428HR 3 10.0 | 5.0 7.8 |H11088-ND 68 12.38 40.50 | DF1EG-3P-2.5DSA(05) 
Manual Crimping Tools 4 | 125) 7.5 | 7.8 |H11089-ND 84 15.13 49.50 | DF1EG-4P-2.5DSA(05) 
30-22AWE, Plug 119935-ND 865.80 = —TDFIB-TAD022PHC 5 | 15.0 | 10.0 | 8.0 |H11090-ND 1.03 18.56 60.75 | DF1EG-5P-2.5DSA(05) 
: $ = _ ? 6 | 175 | 125 | 8.0 |H11091-ND 1.14 20.63 67.50 | DF1EG-6P-2.5DSA(05) 
et eAWon ug Hoss Ne dla Dir LApaeee 8 7 20.0 | 15.0 | 8.0 |H11092-ND 1.25 22.69 74.25 | DFIEG-7P-2.5DSA(05) 
SOAWG, Plug no2e9iNO) 887.90 = =| DFIB-TASOPHE 8 22.5 | 17.5 | 8.0 |H11093-ND 1.41 25.44 83.25 | DF1EG-8P-2.5DSA(05) 
20-22AWG, Socket H9936-ND 865.80 ae — | DF1B-TA2022SHC 9 | 25.0 | 200 | 80 |H11094-ND 4.56 28.19 92.25 | DF1EG-9P-2.5DSA(05) 
24-28AWG, Socket H9938-ND 887.90 = — | DFIB-TA2428SHC 10 | 27.5 | 225 | 8.0 |H11095-ND 1.75 31.63 103.50 | DF1EG-10P-2.5DSA(05) 
30AWG, Socket H9940-ND 887.90 a —_|DFIB-TA30SHC 1 30.0 | 25.0 | 8.0 |H11096-ND 1.63 31.25 100.00 | DF1EG-11P-2.5DSA(05) 
Extraction Tools In-Line Plugs — RoHS Compliant 
ID Socket H9930-ND 3.16 61.31 196.20 | DF-C-PO(A) 2 8.0 25 — |H3724-ND 57 10.31 33.75 ‘| DF1EA-2EP-2.5C 
ID/Crimp Pin H9932-ND 12.46 = — _ |DF-C-PO(C) 3 10.5 | 5.0 — _ |H3725-ND 6111.00 36.00 | DF1EA-3EP-2.5C 
4 13.0 | 7.5 — |H8726-ND 65 = 11.83 38.70 | DF1EA-4EP-2.5C 
5 15.5 | 10.0 | — |H3727-ND 72 13.06 42.75 | DF1EA-5EP-2.5C 
H 4 6 18.0 | 125 | — |H3728-ND 76 13.75 45.00 | DF1EA-6EP-2.5C 
DF1 E Series Connectors 7 20.5 | 15.0 | — |H3729-ND 84 15.13 49.50 | DFIEA-7EP-2.5C 
H H 7 A 8 23.0 | 17.5 | — |H83730-ND 87 15.81 51.75 | DF1EA-8EP-2.5C 
2.5 Pitch for Full Lock and Discrete Wire Connection 3 | 255 | 200) — |eeeemiern ‘at 4a Eh BAe | DEIEASERO RE 
Features: 10 28.0 | 22.5 | — |H3732-ND 95 17.19 56.25 | DF1EA-10EP-2.5C 
* The inner lock system adopts a full lock mechanism. This mechanism prevents disengagement to occur due to an Panel Mount Lock Type 
unexpected external shock * The double lock is activated for the use method to give a stress to the cable, to increase 2 8.0 25 | 15.0 |H3745-ND 57.10.31. -33.75 | DFIE-2EP-2.50 
PEO heehee peepee trio ec lia alla 3 | ins 50 | 175 |paraeno 81 1100 3600 [ortesen-2sc 
ie p 4 | 130 | 75 | 200 |H3747-ND (65 11.83 38.70 | DFIE-4EP-2.5¢ 
+ Electronic equipment * Office machines * Industrial equipment * Consumer equipment 5 15.5 ) 10.0 ) 22.5 |H3748-ND 7213.08 42.75 | DFIE-SEP-2.5C 
Specifications: 5 6 18.0 | 12.5 | 25.0 |H3749-ND 76 13.75 45.00 | DF1E-6EP-2.5C 
* UL: £52653 * Current Rating: 20-22AWG: 3A, 24-28AWG: 1A and 30AWG: 0.5A * Voltage Rating: 30VAC + Operating 7 | 205 | 15.0 | 27.5 |BeReoaND BBA <-> 48-00 || DEIES/ED =e 96 
Temperature Range: -35°C ~ 85°C * Operating Moisture Range: 20% ~ 80% * Insulation Resistance: 500VDC, 1000MO 8 23.0 | 17.5 | 30.0 |H3751-ND 87 15.81 51.75 | DFIE-8EP-2.50 
minimum * Withstanding Voltage: 1 minute at rated value, 650VAC (no flashover or insulation breakdown) » Contact 9 25.5 | 20.0 | 32.5 |H3752-ND 91 16.50 54.00 | DF1E-9EP-2.5C 
Resistance: Measured at 20mV maximum and 1mA, 30mQ maximum 10 28.0 | 22.5 | 35.0 |H3753-ND 95 17.19 56.25 | DFIE-10EP-2.5C 
Materials: 
+ Insulator: Polyamide, white, UL94V-0 (header insulator: beige and retainer insulator: black) « Contacts: Crimping: 2 8.0 25 5.4 |H3767-ND 29 3.43 10.25 | DFIE-2S-2.5C 
Phosphor copper with tin plating * Header: Brass with solder plating 3 405 | 5.0 7.9 |H3768-ND 32 3.85 11.50 | DF1E-3S-2.5C 
4 13.0 | 7.5 | 10.4 |H3769-ND 35 419 12.50 | DF1E-4S-2.5C 
5 15.5 | 10.0 | 12.9 |H3770-ND 38 4.52 13.50 | DF1E-5S-2.5C 
6 18.0 | 12.5 | 15.4 |H3771-ND 55: 6.62 19.75 | DF1E-6S-2.5C 
7 20.5 | 15.0 | 17.9 |H3772-ND 43 6.38 19.98 | DF1E-7S-2.5C 
6 8 23.0 | 17.5 | 20.4 |H3773-ND 45 6.75 21.15 | DF1E-8S-2.5C 
9 25.5 | 20.0 | 22.9 |H3774-ND 50 7.43 23.27 | DF1E-9S-2.5C 
10 28.0 | 22.5 | 25.4 |H3775-ND 52 7.73 24.21 | DFIE-10S-2.5C 
11 30.5 | 25.0 | 27.9 |H3776-ND 70 (10.43 32.67 | DF1E-11S-2.5C 
12 33.0 | 27.5 | 30.4 |H3777-ND 71 10.58 = 33.14 | DF1E-12S-2.5C 
13 35.5 | 30.0 | 32.9 |H3778-ND 74 11.03 34.55 | DF1E-13S-2.5C 
14 38.0 | 32.5 | 35.4 |H3779-ND 58 10.52 34.43 | DFIE-14S-2.5C 
15 40.5 | 35.0 | 37.9 |H3780-ND -60 10.79 35.33 | DF1E-15S-2.5C 
No. of | Dimensions -(mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
2 8.0 25 H11614-ND 53 6.37 19.00 | DF1E-2RS/P-2.5 
3 10.5 5.0 H11615-ND AL 6.15 19.27 | DF1E-3RS/P-2.5 
4 13.0 75 H11616-ND A4 6.53 20.45 | DFIE-4RS/P-2.5 
E _ = 5 15.5 10.0 |H11617-ND A6 6.90 21.62 | DFIE-5RS/P-2.5 
No. of | Dimensions ~(mm) | Digi-Key Pricing Hirose 7| 6 18.0 12.5 _|H11618-ND 50 7.50 23.50 | DFIE-6RS/P-2.5 
Fig.|Contacts)_ A | B | C_ | PartNo. 1 25100 Part No. 7 205 15.0 |H11619-ND 52 7.80 24.44 | DFIE-7RS/P-2.5 
Pin Sere Plating) 8 23.0 17.5 |H11620-ND 55 8.18 25.62 | DFIE-8RS/P-2.5 
ertical 
= Pso [0] RB 5H TO OEOSPTSOSR 8 | 5 | mo Janeen | 38 962 7m Joreanar2s 
1] 5 | 200 | 150) — |isse6-nD 8) 800 2820 |DFIEGTP-2508A ) ais ) 
9 | 25.0 | 200 | — |H3598-ND 7110.65 33.37 | DF1EC-9P-2.5DSA Contacts 
Vertical — RoHS Compliant F 
2 75] 25.) — ]H11073-ND ‘80 14.44 47.25 | DFIEC-2P-2.5DSA(05) ae arenes hoe Cee ane = 
3 | 100) 5.0 | — |H11074-ND .91 16.50 54.00 | DF1EC-3P-2.5DSA(05) ave lee es ang lesen aor) aor | aaacn een 
4 125 | 7.5 — |H11075-ND 99 17.88 58.50 | DF1EC-4P-2.5DSA(05) : . a 2 : 
5 15.0 | 10.0 | — |H11076-ND 110 19.94 65.25 | DF1EC-5P-2.5DSA(05) Plug Contacts - Tin Plated (annealed copper wire) — RoHS Compliant 
8 1 - 125 - ee 125 22.69 74.28 ae eee 20-22 |H3851-ND 26 2.83 7.98] DF1E-2022PC 49.50  46.20/M] 24.00/M | DF1E-2022PCF 
Ff 8 995 | 175 | — |H11079-ND 148 26.81 87.75 | DF1EC-8P-2.50SA(05) 24-28 | H3853-ND 29° 3.12 8.80 | DF1E-2428PC 54.00 50.40/M | 24.00/M | DF1E-2428PCF 
9 | 250) 200 | — |H11080-ND 1.52 27.50 90.00 | DF1EC-9P-2.5DSA(05) 30_|H3854-ND 24 2.63 7.43 | DFIE-30PC = = =|= 
4 an a = ee te oo aren a Sse Socket Crimping Contacts - Tin Plated (annealed copper wire) — RoHS Compliant 
. 5. = - i .! . “11 P-2.5) 5) 
12 306 | 275 |< JH11083-ND +82 33.00 108.00 | DFIEC-12P-2.5DSA(05) 20-22 | H3852-ND 30 3.22 9.08 | DF1E-2022SC 55.50 51.80/M | 26.00/M | DF1E-2022SCF 
13 35.0 | 30.0 | — |H11084-ND 1.66 31.88 102.00 | DF1EC-13P-2.5DSA(05) 20-22 | H3828-ND 24 2.50 6.20 | DF1B-2022SC 38.40 34.80/M | 20.00/M | DF1B-2022SCF 
14 37.5 | 32.5 | — |H11085-ND 1.69 32.50 104.00 | DFIEC-14P-2.5DSA(05) 24-28 | H3832-ND 24 2.50 6.20 | DF1B-2428SC 38.40 34.80/M | 20.00/M | DF1B-2428SCF 
15 | 40.0 | 35.0 | — Ee Fight Angle $3.13 106.00 _|DFIEG~15P-2.5DSA(05) 30. | H3848-ND 24 2.50 6.20 | DF1B-30SC 38.40 34.80/M — | DF1B-30SCF 
2 75 26 — |H3577-ND 43 5.19 15.50 | DF1E-2P-2.5DS + For Cut Tape part number, change -ND to CT-ND. + For Tape and Reel part number, change -ND to TR-ND. 
2 12 32.5 | 27.5 | — |H3587-ND 86 15.47 50.63 | DF1E-12P-2.5DS 
14 37.5 | 32.5 | — |[H3589-ND 93 16.84 55.13 _| DF1E-14P-2.5DS Tools 
Right Angle — RoHS Compliant = 7 E 
2 75 2.5 — |H11059-ND 62 11.14 = 36.45 ‘| DF1E-2P-2.5DS(05) FR, Digi-Key Price Hirose 
3 | 100) 50 | — |H11060-ND 72 13.06 42.75 | DF1E-3P-2.5DS(05) Description Part No. Each Part No. 
4 12.5 | 7.5 — |H11061-ND 76 =13.75 = 45.00 ‘| DF1E-4P-2.5DS(05) Manual Crimping Tools 
5 15.0 | 10.0 | — |H11062-ND 84 15.13 49.50 | DF1E-5P-2.5DS(05) 20-22AWG, Pin H9942-ND 1103.70 HT102-DF1BE-2022P 
6 | 17.5 | 125 | — |H11063-ND 99 17.88 _ 58.50 _| DF1E-6P-2.5D8(05) 24-28AWG, Pin H9943-ND 1179.10 HT102/DF1BE-2028P 
7 20.0 | 15.0 | — |H11064-ND 1.06 19.25 63.00 | DF1E-7P-2.5DS(05) 30AWG. Pin H9944-ND 4164.80 HT102/DF1BE-30P 
9 8 22.5 | 17.5 | — |H11065-ND 110 19.94 65.25 | DF1E-8P-2.5DS(05) s 
9 250 | 20.0 | — |H11066-ND 148 21.31 69.75 | DF1E-9P-2.5DS(05) 20-22AWG, DFE Socket H9941-ND 1129.70 HT102/DF1E-2022S 
10 27.5 | 22.5 | — |H11067-ND 1.25 22.69 74.25 | DF1E-10P-2.5DS(05) 20-22AWG, DF1B Socket H9936-ND 865.80 DF1B-TA2022SHC 
2} 305-273 | = |Hf068-ND i828 198225 DFE-12P-2505(05) pater lap ee 
13 | 35.0 | 30.0 | — |H11070-ND ‘99 17.88 58.50 | DF1E-13P-2.5DS(05) SOAWE: Socket 090 NO e57-30) DEVE TAS0SHE 
14 | 375 | 325) — |H11071-ND 1.67 30.25 99.00 | DF1E-14P-2.5DS(05) Extraction Tool 
15 | 40.0 | 35.0 | — |H11072-ND 1.75 31.63 103.50 | DF1E-15P-2.5DS(05) Crimp Pin and Socket H9996-ND 3.16 DF-C-PO(B) 
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HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


DF7 Series Connectors 


3.96mm Pitch Miniature Connectors for Secondary 
Power Supplies (UL, C-UL and TUV Approved Items) 


Features: 

* Positive locking feature; a complete locking function utilizing an internal system is used in these connectors. 
This prevents release due to external shock. 

¢ Usable at maximum current capacity. A maximum current carrying capacity of 10A is permitted when 16AWG 
wire is used. 


Applications: 
* Secondary power supply circuits of a wide variety of electronic, office, industrial, and consumer equipment. 


Specifications: 

¢ Rated Current: 22AWG: 4A, 20AWG: 5A, 18AWG: 7A and 16AWG: 10A 

¢ Rated Voltage: C-UL; AC600V TUV; 7.92mm pitch - AC600V, 3.96mm pitch - AC300V 

¢ File No. C-UL: E52653 TUV: R9750437 « Contact Resistance: 10mQ or less (initial) 

¢ Insulation Resistance: 1,000MQ or greater 

* Single Unit Insertion and Withdrawal Life: 0.3 N minimum, 4.5 N maximum » Insertion/ Withdrawal Life: 
20m0O or less 


Materials: 
* Headers: Insulation, polyimide (glass strengthened product), natural (beige), UL94V-0 
* Contacts: copper alloy with tin or gold plating 


DF5 Series Connectors 
5mm Pitch Miniature Connectors for Secondary Power Supplies 


Features: * Capable of potting 9mm maximum ¢ Outer lock system employs full lock mechanism 

Applications: * Business machines, industrial equipment, consumer appliances (hot water supply, washing machines, 
refrigerator), etc. 

Specifications: * Insulation Resistance: 500VDC, 1000MQ minimum « Withstanding Voltage: 1 minute at rated value, 
1500VAC (no flashover or insulation breakdown) * Contact Resistance: Measured at 100mA, 30m maximum * Voltage 
Rating: 500VAC_ * Operating Temperature Range: -35°C ~ 85°C » Operating Moisture Range: 20% ~ 80% »* Storage 
Temperature Range: -10°C ~ 60°C * Storage Humidity Range: 40% ~ 70% 

Materials: * Crimping Socket Insulator: Polyamide, white, UL 94V-0 © Crimping Contact for Socket Contact: Phosphor 
bronze, tin plating » Pin Header Insulator: Polyamide, beige, UL94V-0 » Pin Header Contact: Brass, tin 


leading Dim. in mm 


¢ In-Line Plugs: Insulation, polyimide resin, natural (white), UL94V-0 No. of No. of AWG AWG AWG 
* Retainers: Insulation, polyimide resin, black, UL94V-0 Rows Contacts #18 #20 #22 
¢ Crimp Terminals: Contacts, copper alloy with tin or gold plating Single Row 2~10 BA 6A 5A 
Double Row 4 8A 6A 5A 
Fig. 2 Current Double Row 6 8A 6A 5A 
Rating Double Row 8 7A 6A 5A 
Polarity ID Double Row 10 7A 6A 5A 
eal Double Row 12 7A 6A 4A 
Yet ah 35 Double Row 14 7A 5A 4A 
P Double Row 16 7A 5A 4A 
yi [3s 
No. of Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
Single Row Socket — RoHS Compliant 
No. of Dimensions — (mm) Digi-Key Pricing Hirose 2 5.0 10.5 |H1900-ND A2 5.03 15.00 | DF5A-2S-5C 
Fig. |Contacts| A B C | PartNo. 1 25 100 | Part No. 3 10.0 15.5 |H1901-ND A5 6.75 21.15 | DF5A-3S-5C 
Vertical — Tin Plating 5 20.0 25.5 |H1903-ND 50 7.50 23.50 | DF5A-5S-5C 
1 | 6 | 2624] 1980 | — |H10831-ND 1.29 23.38 76.50 |DF7-6P-3.96DSA(25) 4 6 25.0 30.5 | EIGOS:ND 558.25 25.85 | DFSA-6S-5C 
Fight ante— Tn Pa al 
5. 5 | 57 F 75 ‘5A-8S-5! 
4 11.88 | 18.32 | 16.32 |H10858-ND 65 11.69 38.25 | DF7-4P-3.96DS(25) 
t 8 | 27.72 | 34.16 | 32.16 |H10862-ND 1.22 22.00 72.00 | DF7-8P-3.96DS(2! ‘ el oe a eee ee 
id : : z : : 72,00 | Dif-BP*8.2608(25) 10 45.0 50.5 _|H1908-ND 61 11.00 36.00 _| DFSA-10S-5C 
Crimp Tools Single Row Pin Header 
4 15.0 22.5  |H1911-ND 15 11.18 35.02 | DF5A-4P-5DSA 
ney Digi-Key Price Hirose 2 5 20.0 27.5  |H1912-ND 85 12.75 39.95 | DF5A-5P-5DSA 
Description Part No. Each Part No. 
- : 10 45.0 52.5 |H1917-ND 99 17.88 58.50 |DF5A-10P-5DSA 
Manual Crimper for DF7 Series 16-18AWG H9986-ND 1547.00 HT104/DF7-1618 Single Row Pin Header — RoHS Compliant 
Manual Crimper for DF7 Series 20-22AWG __| H9987-ND 1547.00 HT104/DF7-2022 2 5.0 12.5 |H10281-ND 50 7.50 23.50 | DF5A-2P-5DSA(05) 
3 10.0 17.5 |H10282-ND 70 10.50 32.90 | DF5A-3P-5DSA(05) 
4 15.0 22.5  |H10283-ND 61 11.00 36.00 | DF5A-4P-5DSA(05) 
Power Su pply Connectors — PX Series 5 20.0 27.5 | H10284-ND 72 13.06 42.75 | DF5A-5P-5DSA(05) 
2 6 25.0 32.5 |H10285-ND 84 15.13 49.50 | DF5A-6P-5DSA(05) 
Features: 
* Power supply connector for high-current withstands voltage of 2200V AC maximum and 10A/contact 4 30.0 87.5 (MO2e6-ND 1.03 18.56 60.75 | DFSA-7P-5DSA(05) 
(60A/6 contacts) of rated current. * Housing design prevents incorrect insertion; opening section is designed 8 35.0 42.5 |H10287-ND 1.14 20.63 67.50 | DF5A-8P-5DSA(05) 
to prevent reverse insertion and mating direction is easily checked. The opening section is keyed to prevent 9 40.0 47.5 |H10288-ND 1.29 23.38 76.50 | DF5A-9P-5DSA(05) 
misalignment of plugs in parallel applications. » Reliable contact structure; three point contact, gold plated : : " 4 : 
contacts (standard) with high-level environmental resistance, contact spring guard structure, structure 10 45.0 52.5 | H10289-ND 1.37 24.75 81.00 | DF5A-10P-5DSA(05) 
prevents retainer deformation. Double Row Socket — RoHS Compliant 
pa sachieeni BeeG: omens Val mean iee b10k- 1s Gonkack Reset doing 4 5.0 10.5 |H1918-ND 40 6.00 18.80 | DF5A-4DS-5C 
* Temperature Range: - ~ * Voltage: © Current: * Contact Resistance: 10m: 
maximum measured at 100mA * Insulation Resistance: 1000MQ minimum measured at DC 500V 6 10.0 15.5 | H1919-ND 45 6.75 21.15 |DF5A-6DS-5C 
Materials: 8 15.0 20.5 |H1920-ND 65 9.75 30.55 | DF5A-8DS-5C 
+ Contacts: Copper alloy, gold plating * Insulator: PBT resin (UL 94V-0) * Metal Fixture: Copper alloy, solder 3 10 20.0 25.5 |H1921-ND 70 10.50 32.90 | DF5A-10DS-5C 
Plating Dimensions in mm 12 25.0 30.5 _|H1922-ND 76 13.75 _-45.00_| DF5A-12DS-5C 
Fig. 1 - Receptacle Fig. 2 - Plug Fig. 3 - Plug Holder Cover 14 30.0 35.5 |H1923-ND 80 14.44 47.25 |DF5A-14DS-5C 
16 35.0 40.5 |H1924-ND 87 15.81 51.75 | DF5A-16DS-5C 
29.6 Double Row Pin Header 
Fi 10.0 17.5 |H1926-ND 61 11.00 36.00 | DF5A-6DP-5DSA 
15.9 10 20.0 27.5 |H1928-ND 95 17.19 56.25 |DF5A-10DP-5DSA 
Ba Double Row Pin Header — RoHS Compliant 
166 4 5.0 12.5 |H10290-ND 65 11.69 38.25 | DF5A-4DP-5DSA(05) 
Note: Two plugs are needed 6 10.0 17.5 |H10291-ND 84 15.13 49.50 | DF5A-6DP-5DSA(05) 
for each receptacle. Note: Cover holds two plugs. 
8 15.0 22.5  |H10292-ND 1.14 20.63 67.50 | DF5A-8DP-5DSA(05) 
No. of DighKey Price Each rose. 4 10 20.0 27.5 |H10293-ND 1.33 24.06 78.75 |DF5A-10DP-5DSA(05) 
Fig. Contacts Part No. ul 10 50 Part No. 12 25.0 32.5 |H10294-ND 171 30.94 101.25 | DF5A-12DP-5DSA(05) 
8 H11376-ND 5.68 4.71 3.92 | PX10-AD4WP(50) 14 30.0 37.5 |H10295-ND 1.63 31.25 100.00 | DF5A-14DP-5DSA(05) 
1 | = o 
40 H11375-ND 6:34 Bia 4.28 | PX10-AF6EWP(50) 16 35.0 42.5 |H10296-ND 1.79 34.38 110.00 | DF5A-16DP-5DSA(05) 
4 H10071-ND 1.98 1.65 1.38 |PX50-AD4S Crimp Tools 
2 
6 H10072-ND 2.47 2.06 1.71 PX50-AF6S Digi-Key Price Hirose 
3 6 H10074-ND 2.47 2.06 1.71 |PX-6WS-CV Heswanilon part: zal Fane: 
SCT SRCGTInc : : Crimp Tool UL1007 18-22AWG H9918-ND 1249.30 DF5-1822/CR-HT 
= oTe-18AWG_|H11377-ND 59 49 -39 | PX50-SC-131(50) Crimp Tool UL1015 18-22AWG H9919-ND 1249.30 | DF5A-1822/CR-HT 
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HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


DF22 Series Connectors 


Rated Current 


No. of 
7.92mm Pitch Connectors for Con. |12AWG|14AWG |16AWG 
High-Current Internal Power Supplies 2 | 20a | 18a | 415A 


. i 3 20A 18A 15A 
Features: * 20A maximum current capacity. The connector can carry a 
maximum current of 20A with 12AWG wire. * Secure latch mechanism: the 4 18A | 15A | 13A 
fully shrouded latch mechanism is resistant to accidental unlatching from 5 18A 15A 13A 
shock and vibration. 


Applications: Consumer-electronics and power supplies for electronic devices, business machines, and industrial 
machinery 

Specifications: « Operating Temperature Range: -35°C ~ 85°C * Contact Resistance: 5m0 or less (initial) * Insulation 
Resistance: 1,000MOQ or more 

Materials: * Crimp Socket: Insulation, polyimide resin, natural (white), UL94V-0 © Female Crimp Contact: Terminal, high 
conductivity copper alloy, tin (whiskers free) * Header Insulation: Polyimide resin (glass reinforced), natural (beige), 
UL94V-0 * Header Terminal: High-conductivity copper alloy, tin (whiskers free) 


Polarizing Options 


Style A — Standard Type Style C — L Type, Red 


= AF A 
i AWS iz T 1 
ax * 
No. of Dimension (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Cc Part No. il 25 100 | Part No. 
Headers 
Right Angle 
1A 3 27.72 | 22.92 | 15.84 |H2777-ND 97 17.60 57.60 | DF22-3P-7.92DS 
7 3 27.72 | 22.92 | 15.84 |H1616-ND 1.04 18.77 61.43 | DF22R-3P-7.92DS 
5 43.56 | 38.76 | 31.68 |H1622-ND 1.49 26.88 87.98 | DF22R-5P-7.92DS 
1C 5 43.56 | 38.76 | 31.68 |H1610-ND 1.49 26.88 87.98 | DF22L-5P-7.92DS 
Right Angle — RoHS Compliant 
2 19.80 | 15.00 7.92 |H10702-ND 90 16.36 53.55 | DF22-2P-7.92DS(05) 
th 3 27.72 | 22.92 | 15.84 |H10703-ND 1.28 23.24 76.05 | DF22-3P-7.92DS(05) 
4 35.64 | 30.84 | 23.76 |H10704-ND 1.55 27.98 91.58 | DF22-4P-7.92DS(05) 
5 43.56 | 38.76 | 31.68 |H10705-ND 1.85 33.55 109.80 | DF22-5P-7.92DS(05) 
2 19.80 | 15.00 7.92 |H10706-ND 1.09 19.80 64.80 | DF22R-2P-7.92DS(05) 
i 3 27.72 | 22.92 | 15.84 |H10707-ND 1.34 24.27 79.43 | DF22R-3P-7.92DS(05) 
4 35.64 | 30.84 | 23.76 |H10708-ND 1.61 29.15 95.40 | DF22R-4P-7.92DS(05) 
5 43.56 | 38.76 | 31.68 |H10709-ND 1.90 34.38 112.50 | DF22R-5P-7.92DS(05) 
2 19.80 | 15.00 7.92 |H10710-ND 1.09 19.80 64.80 | DF22L-2P-7.92DS(05) 
ie 3 27.72 | 22.92 | 15.84 |H10711-ND 1.34 24.27 79.43 | DF22L-3P-7.92DS(05) 
4 35.64 | 30.84 | 23.76 |H10712-ND 1.61 29.15 95.40 | DF22L-4P-7.92DS(05) 
5 43.56 | 38.76 | 31.68 |H10713-ND 1.90 34.38 112.50 | DF22L-5P-7.92DS(05) 
Vertical 
$5 4 33.06 | 23.76 — _|H1620-ND 1.27 22.89 74.93 | DF22R-4P-7.92DSA 
5 40.98 | 31.68 — | H1623-ND 1.49 26.95 88.20 | DF22R-5P-7.92DSA 
Vertical — RoHS Compliant 
2 17.22 7.92 —  |H10714-ND 1.06 19.11 62.55 | DF22-2P-7.92DSA(05) 
ar 3 25.14 | 15.84 —  |H10715-ND 1.52 27.43 89.78 | DF22-3P-7.92DSA(05) 
4 33.06 | 23.76 —  |H10716-ND 1.64 29.63 96.98 | DF22-4P-7.92DSA(05) 
5 40.98 | 31.68 —  |H10717-ND 1.88 34.10 111.60 | DF22-5P-7.92DSA(05) 
2 17.22 7.92 —  |H10718-ND 1.08 19.53 63.90 | DF22R-2P-7.92DSA(05) 
a8 3 25.14 | 15.84 —  |H10719-ND 1.40 25.30 82.80 | DF22R-3P-7.92DSA(05) 
4 33.06 | 23.76 —  |H10720-ND 1.64 29.63 96.98 | DF22R-4P-7.92DSA(05) 
5 40.98 | 31.68 —  |H10721-ND 1.88 34.10 111.60 | DF22R-5P-7.92DSA(05) 
2 17.22 7.92 —  |H10722-ND 1.10 19.94 65.25 | DF22L-2P-7.92DSA(05) 
56 3 25.14 | 15.84 —  |H10723-ND 1.40 25.30 82.80 | DF22L-3P-7.92DSA(05) 
4 33.06 | 23.76 —  |H10724-ND 1.64 29.63 96.98 | DF22L-4P-7.92DSA(05) 
5 40.98 | 31.68 —  |H10725-ND 1.88 34.10 111.60 | DF22L-5P-7.92DSA(05) 
Crimp Socket Housing — RoHS Compliant 
2 15.50 7.92 — _|H2784-ND A8 5.11 15.25 | DF22-2S-7.92C(28) 
3A 3 23.42 | 15.84 — _|H2785-ND 75 11.25 35.25 | DF22-3S-7.92C(28) 
4 31.34 | 23.76 — | H2786-ND 57 8.48 26.56 | DF22-4S-7.92C(28) 
5 39.26 | 31.68 — _|H2787-ND 66 9.83 30.79 | DF22-5S-7.92C(28) 


No. of Dimension (mm) Digi-Key Pricing Hirose 

Fig. | Contacts A B Cc Part No. 1 25 100 | Part No. 

2 15.50 7.92 —  |H1615-ND A5 5.36 16.00 | DF22R-2S-7.92C(28) 
3B 3 23.42 15.84 —  |H1618-ND 54 8.10 25.38 | DF22R-3S-7.92C(28) 

4 31.34 | 23.76 —  |H1621-ND 66 9.83 30.79 | DF22R-4S-7.92C(28) 

5 39.26 | 31.68 —  |H1624-ND 57 10.31 33.75 | DF22R-5S-7.92C(28) 

2 15.50 7.92 — _ |H1603-ND 53 6.37 19.00 | DF22L-2S-7.92C(28) 
3C 3 23.42 15.84 — _ |H1606-ND 54 8.10 25.38 | DF22L-3S-7.92C(28) 

4 31.34 | 23.76 —  |H1609-ND 67 = 10.05 31.49 | DF22L-4S-7.92C(28) 

§ 39.26 | 31.68 —  |H1612-ND 58 10.45 34.20 | DF22L-5S-7.92C(28) 
Contacts and Crimp Tools 

Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | Hirose 
UL Style | AWG | Part No. 1 10 50 100 Qty. Pricing | Part No. 
UL1430 | 14-16 |H2788CT-ND® — 253 7.36 12.65 | 2,500 | 64.00/M | DF22-1416SCF 
UL1015 | 14-16 |H2789CT-ND@ — 2.04 6.82 11.75 | 2,000 | 63.00/M | DF22A-1416SCF 
UL1015 | 10-12 |HR1173CT-ND® — 300 10.01 17.25 | 2,000 | 93.00/M | DF22A-1012SCF 
Tools 

UL1430 | 14-16 | HR1168-ND 1365.00 HT104/DF22-1416 
UL1015 | 14-16 |HR1169-ND 1365.00 HT104/DF22A-1416 
UL1015 ) 10-12 |HR1167-ND 1378.00 HT103/DF22A-1012 


@ RoHS Compliant 


NEW! DF33 Series Connectors 


3.3mm Pitch Connectors for Internal Power Supplies 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Features: » Interior lock protects mated connectors from accidental disconnection « Built-in posts assure correct 
connector placement and orientation on the board » Each contact is completely surrounded by the insulator housing 
electrically isolating it from adjacent contacts 


Applications: Office equipment, power supplies for industrial, medical and instrumentation applications, variety of 
consumer electronic, and electrical applications. 


Specifications: » Operating Temperature Range: -35°C ~ 85°C * Current Rating: 5A * Voltage Rating: AC/DC 500V 
* Contact Resistance 10m max. ¢ Insulation Resistance: 1,000MQ min. »* Withstanding voltage: No flashover or 
Insulator breakdown * Durability (mating/unmating): Contact resistance of 20mQ max., 30 cycles 

Materials: * Sockets: Insulator, polyamide, natural white, UL94V-0 » Crimp Contacts: Copper alloy, tin plated » Header 
Insulator: Polyamide (glass reinforced), natural beige, UL94V-0 »* Header Contacts: Copper alloy, tin plated * Retainer: 
PBT, black, UL94V-0 


No.of | Dimension(mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A Part No. 1 25 100 | Part No. 
Vertical Headers 
4 8.4 H11637-ND 57 = 10.31 33.75 | DF33-4DP-3.3DSA(24) 
6 11.7 H11638-ND 68 12.38 40.50 | DF33-6DP-3.3DSA(24) 
1 8 15.0 H11639-ND 84 15.13 49.50 | DF33-8DP-3.3DSA(24) 
10 18.3 H11640-ND 95 17.19 56.25 | DF33-10DP-3.3DSA(24) 
12 21.6 H11641-ND 1.10 19.94 65.25 | DF33-12DP-3.3DSA(24) 
2 8.4 H11652-ND 60 9.00 28.20 | DF33-2P-3.3DSA(24) 
3 11.7 H11653-ND 57 = 10.31 33.75 | DF33-3P-3.3DSA(24) 
2 4 15.0 H11654-ND 61 11.00 36.00 | DF33-4P-3.3DSA(24) 
5 18.3 H11655-ND 68 12.38 40.50 | DF33-5P-3.3DSA(24) 
6 21.6 H11656-ND 76 13.75 _ 45.00 | DF33-6P-3.3DSA(24) 
Crimp Socket Housings 
4 78 H11642-ND 50 5.95 17.75 | DF33-4DS-3.3C 
6 WW H11643-ND 55 6.53 19.50 | DF33-6DS-3.3C 
3 8 14.4 H11644-ND 43 6.38 19.98 | DF33-8DS-3.3C 
10 17.7 H11645-ND AT 6.98 21.86 | DF33-10DS-3.3C 
12 21.0 H11646-ND 50 7.50 23.50 | DF33-12DS-3.3C 
2 78 H11657-ND 46 5.53 16.50 | DF33-2S-3.3C 
3 WA H11658-ND 50 5.95 17.75 | DF33-3S-3.3C 
4 4 14.4 H11659-ND 53 6.28 18.75 | DF33-4S-3.3C 
5 17.7 H11660-ND 55 6.62 19.75 | DF33-5S-3.3C 
6 21.0 H11661-ND 42 6.30 19.74 | DF33-6S-3.3C 
Retainers 
4 =_ H11647-ND 40 477 14.25 |DF33-4RDS-3.3 
6 _ H11648-ND 42 5.03 15.00 | DF33-6RDS-3.3 
8 - H11649-ND 4 5.28 15.75 | DF33-8RDS-3.3 
10 _ H11650-ND 48 5.70 17.00 | DF33-10RDS-3.3 
12 =- H11651-ND 50 5.95 17.75 |DF33-12RDS-3.3 
2 _ H11662-ND 34 410 12.25 |DF33-2RS-3.3 
3 - H11663-ND 37 4.44 13.25 |DF33-3RS-3.3 
4 — H11664-ND 39 4.69 14.00 | DF33-4RS-3.3 
5 - H11665-ND At 4.94 14.75 |DF33-5RS-3.3 
6 _ H11666-ND A4 5.28 15.75 | DF33-6RS-3.3 
Crimp Sockets 
Tin, 20-22AWG H11667-ND 37 4.43 13.23 | DF33A-2022SC 
Tin, 20-22AWG H11667TR-NDt 312.50/10,000 DF33A-2022SCF 
Tools 
Extraction Tool for DF33 Sockets H11668-ND 34.50/1 DF33-C-PO 
Manual Crimp Tool for DF33 Sockets _[H11636-ND 1781.00/1 HT102/DF33-2022S 


t+ Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HS 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


CONTACT SPECIFICATIONS: « Rated Current: DF3: 24AWG: 


Safety Standards: UL: E52653 and CSA: LR95109 


DF3, DF11, DF13, DF22 Interconnect Wire (housing available) 


3A, 26 AWG: 2A, 28AWG: 1A DF11: 24-26 AWG: 2A, 28 AWG: 1A H -101 _ —ND 
* Operating Temperature: -30°C ~ 85°C * Rated Voltage: AC250V_ WIRE SPECIFICATIONS: « Stranded tinned copper conductor ss s, —— 
+ Insulation Resistance: 1000 MO or more * Contact Resistance: * Color coded PVC insulation * Flammability: Passes UL VW-1 | tL —_____ 
30 mQ or less * Insertion / Withdrawals Force: Minimum 0.3 N flame test * Wire is ordered per EIA-359-A color specifications WIRE GAGE 
(30gf), Maximum 4.4 N (450gf) * Material (crimp terminal for — which allows for some variation in shade » Operating Temper- Hirose SIZE 
socket): Phosphor bronze with tin or gold plating ature: -40°C ~ 90°C (CSA TR-64), -40°C ~ 80°C (UL AWM 1007) Cable 7=16AWG 
- - Assmbly 9=18AWG 
Fig. 1 Fig. 2 0=20AWG 
Socket to Socket Socket Single End [Sones FINISH 2=22 AWG 
T=Tin 4=24AWG 
2 = DFS Series G =Gold 6=26AWG 
3 = DF11 Series 8=28AWG 
4=DF13 Series LENGTH OF WIRE 1=30 AWG 
6 = DF22 Series FOR THE JUMPER 
02 = 2 Inches 
; =a 03 = 3 Inches COLOR OF WIRE 
Pin to Pin Pin to Socket Pin Single End CONTACTEND | O4a4 Inches A = Orange 
A= Male/Pin 05 =5 Inches B = Black 
B = Female/Socket 06 = 6 Inches G = Green 
X = Single Ended 08 = 8 Inches L=Blue 
as 10 = 10 Inches N= Brown 
12 = 12 Inches R= Red 
S = Gray 
V = Violet 
Available upon request Available upon request Available upon request y vane 
= Yellow 


* For] in Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: A=Orange B=Black G=Green L=Blue N=Brown R=Red S=Gray V=Violet W=White Y= Yellow 
igi-Key Pp! y' ig y 
Cable : Cable : Cable i 
Length | Digi-Key Price Each Length | Digi-Key Price Each Length | Digi-Key Price Each 
Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 
DF3 - TIN PLATED CONTACTS 2  |H2BXT-10102-8-ND | 58 43 37 28 AWG WIRE — RoHS Compliant 
24 AWG WIRE 3 |H2BXT-10103-Ki8-ND | 59 .44 38 2  |H2BBG-10102-H8-ND | .75 55 48 
2 |H2BBT-10102-04-ND@ | 65 48.41 4 |H2BXxT-10104-O8-ND | 60 .44 38 3  |H2BBG-10103-H8-ND | .76 56 49 
3  |H2BBT-10103-44-NDe | 66 49 42 escket 5  |H2BXT-10105-C8-ND | 61 .45  .39 4  |H2BBG-10104-H8-ND | .77 57 49 
4  |H2BBT-10104-44-NDe | 67 49.43 ange 6 |HeBxT-t0106-Ca-ND | 62 46 40 ae ato) © [M2BBG-Totos-Lie-ND | 78 58 50 
(s i 5 H2BBT-10105-(]4-ND@ | 68 50 .43 8 H2BXT-10108-(J8-ND 64 47 At Socket) 6 H2BBG-10106-(18-ND 79 58 51 
ocket to 
Socket) 6 |H2BBT-10106-4-ND@ | 69 51 44 10 [PSSRIOMOSeINDIN .c¢ 40 42 8  |H2BBG-10108-Lie-ND | 81 60 52 
8 |H2BBT-10108-4-ND@ | 71 52.45 12 [ESGRIOeER IDI ca 51.44 10 |H2BBG-10110-(i8-ND | 83 62 53 
10  |H2BBT-10110-C14-ND@ | .73 54.46 DF3 - 15 GOLD PLATED CONTACTS 12 |H2BBG-10112-(18-ND 85 63 55 
40112-014- 2  |H2BxG-10102-H8-ND | 63 .47 40 
12 |HOBBT-10112-14-ND@ | 75 55 48 o4AWG WIRE Oo 
40102-014- 3 |H2BXG-10103-H8-ND | 64 47° 41 
2  |H2BXT-10102-04-ND@ | 58 43.37 2 [SSGEOIG=MaEnOl 7s ss «a 
-10103-C14- 4  |H2BXG-10104-Hs-ND | 65 48 42 
3  |H2BXT-10103-44-NDe | 59 43.38 a |REnBCeOTOMEGTINe! 76 56 4s - 
-40104-014- 5  |H2BXG-10105-is-ND | 66 49 42 
5 4 |H2BXT-10104-44-ND@ | 60 44.38 a |eenenarterninell 77 57 9 ed .... = 
ipoaet 5 aoe) -o' 45-0 1 5  |H2BBG-10105-C4-ND@ | .78 58 50 End) a BERGA TISSTSEIND a 5 ai 
Ingle . -14- (Socket to - -18- , ‘ i 
End) 8 EEOC 62 46 «AO Socket) 6  |H2BBG-10106-C4-ND@ | .79 58 50 io (HpEkeaemanD ar eae ae 
8  |H2BXT-10108-L4-ND@ | 64 47.41 a IRBEREEGISSEENINGI c1 eo se -10110-L18- 1 53). 
jo \REGRIeTOnROGerINIem| cc 49.42 ae 12 |HOBXG-10112-Die-ND | 73 54 47 
12 |HEBXT-10112-14-ND@ | 68 50 43 : : : Din EE AED CONTACTS 
eaawarerae 12 |H2BBG-10112-Ci4-ND@ | 85 63 54 24 AWG WIRE — RoHS Compliant 
2  |H2BXG-10102-014-ND@ | 63 47.40 eras 
2 |H2BBT-10102-Kle-NDe | 65 48.41 ee 2 eee) 65 48.42 
-10103-14-ND@ | . a7 mainatent 
3 |H2BBT-10103-Lie-ND® | 66 49 42 ‘nooo, 5 Cea NOmg) 06 = 49.42 
4 |H2BBT-10104-Cle-NDe | 67 50 43 ° 4 ego) oF | 80 AS 
5 |H2BXG-10105-C4-ND@ | 66 49 42 1 -40105-(14- 
1 5 \|ReocImclesieettoell ce 50.44 coe Rotana 2 HSBBT-10105-Ci4-ND | 68 50 44 
(Socket to 6  |H2BXG-10106-C4-ND@ | 67 49.43 6  |H3BBT-10106-Cl4-ND | 69 51 44 
Socket) | 6  |H2BBT-10106-16-ND@ | 69 51 44 End) Socket) a 
8  |H2BXG-10108-C4-ND@ | 69 51 44 10108-(14- f ; ; 
8  |H2BBT-10108-Ll6-ND@ | 71 53 46 ee SORE a 
10 |H2BXG-10110-L14-ND@ | 71 52.45 10 |HSBBT-10110-C4-ND | 73 54 47 
10 |H2BBT-10110-Cl6-ND@ | 74 54 47 
12 |H2BXG-10112-C14-ND@ | 73 54.47 12 |HSBBT-10112-04-ND | 75 56 48 
12 |HOBBT-10112-16-ND@ | 76 56 48 
= i 2  |HSBXT-10102-04-ND | 58 43 37 
2 |HEBXT-10102-i6-NDe | 58 43 37 20 Be nan one conPuei 
10102-C6- 3 |HSBXT-10103-44-ND | 59 44 .38 
3 |H2BXT-10103-Cl6-NDe | 59 44.38 2 eee oa 75.55 8 
-40103-C16- 4 |HSBXT-10104-C4-ND | 60 44 38 
4 |HeBXT-10104-i6-NDe | 60 44.38 See ECHO SND 2 
ig 2 5 |ReoEmCcseen peal coi 45° 20 4  |H2BBG-10104-[16-ND | .77 57 49 (Socket 5  |H3BXT-10105-4-ND | 61 45.39 
bcket , : , Single 6 |H3BXT-10106-L4-ND | .62 46 40 
ane 6 |H2BXT-10106-Li6-ND@ | 62 46.40 (bcs tol ° pepeeete iO 78 5850 End) se aa 
8  |H2BXT-10108-K6-ND@ | 65 48.41 Socket) 6 |H2BBG-10106-H16-ND | .79 59 51 Me ee . : . 
10 |H2BXT-10110-LI6-ND | 67 49 43 8 Bee lo Nag 82 6052 Srideioae oe ee 
, , , 12 | H3BXT-10112-114-ND 68 50 44 
12 |H2BXT-10112-LJ6-ND@ | 69 51 44 10 |HEBBGAOIIOEIG-ND) | 84 62 54 
26 AWG WIRE 
28 AWG WIRE — RoHS Compliant 12 |H2BBG-10112-Cl6-ND | 86 64 55 
> WEERENGISTESOMN cs a7 a0 2  |HSBBT-10102-Cl6-NDe | 65 48 42 
2 |H2BBT-10102-/8-ND | 65 48 41 -10102-(16- : : : 
a ee at 3  |HSBBT-10103-Kl6é-ND@ | 66 49 42 
5 emg ee 49 ae 4  |HSBBT-10104-Cl6-ND@ | .68 50 43 
-10104-C18- 4  |H2BXG-10104-16-ND | 65 48 42 
4 aes) oF A AS 2 6 i 5  |HSBBT-10105-Ll6é-ND@ | 69 51 44 
1 -10105-L18- 5  |H2BXG-10105-Cl6-ND | 66 49 42 ‘ocket to 
i = =—S——ttt”:—“it«i oe Socket) | 6 |HSBBT-10106-L16-ND | 70 52 45 
-10106-L18- 6  |H2BXG-10106-Ll6-ND | 67 50 .43 
Socket) | 8 (EREBIRIOICGC NDE 69 51.44 End) ous 8 |HSBBT-10108-Lie-NDe | .72 53 46 
8 |H2BBT-10108-L18-ND | .71 52 45 8  |H2BXG-10108-Ll6-ND | .70 52 45 10 ROE 4 5547 
10 |H2BBT-10110-l8-ND | 73 54 47 10 |H2BXG-10110-KI6-ND | 72 53 46 12 [PEE 75 se ao 
12 |HOBBT-10112-18-ND | 75 56 48 12 |H2BXG-10112-K16-ND | 74 55 47 + fois Compliant (Cantisuiedy 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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H&S iF 3, DF11, DF13, DF22 Interconnect Wire (housing available) (Cont) 


HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. 


* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: A=Orange B=Black G=Green L=Blue N=Brown R=Red S=Gray V=Violet W=White Y= Yellow 


Cable 5 Cable A a 
Length | Digi-Key Price Each Length | Digi-Key Price Each Length | Digi-Key Price Each 
Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 ig. (inches) | Part No. O00 250; 
2 H3BXT-10102-L16-ND@ | .58 43 37 2 H3BXG-10102-L]6-ND@ | .65 48 42 DF13 - GOLD PLATED CONTACTS 
3 |HSBXT-10103-Li6-ND@ | 59 44.38 5 ec lba 66 49 2 RoHS Compliant 
4 |H3BXG-10104-Ll6-ND@ | 67 50 .43 
4 |H3BXT-10104-Li6-ND@ | 60 45.39 2 20 AWG WIRE 
2 5 ERROR co 45 ao (Socket | 5  |RSBACSTONOS ee Ney 68 St 2 |H4BBG-10102-C18-ND | 64 47 41 
(Socket oe Era) [2 SE as 3 |H4BBG-10103-L18-ND | 65 48 42 
Single is -L18- A A : 
Ena) 6  |HSBXT-10106-l6é-ND@ | 63 46 40 3 |ScerGhCicsmenGml 72 63.46 
4  |H4BBG-10104(s-ND | 66 49 42 
8  |HSBXT-10108-Kl6-ND@ | 65 48.41 10 |HSBXG-10110-KI6-ND | 74 55 47 
1 5 |H4BBG-10105-ie-ND | 67 50 43 
10 |H8BXT-10110-L16-ND@ | 67 50 43 12 |H3BXG-10112-L16-ND@ | .76 56.49 (Socket to 
_ ; Socket) 6 |H4BBG-10106-e-ND | 68 50 44 
12 |HBXT-10112-i6-ND@ | 69 51.44 20 AWG WIRE — Rolie Compliant 
2 |MaBBGHo1o2beND | 79 58 50 8 |H4BBG-10108-Le-ND | 70 52 45 
28 AWG WIRE — RoHS Compliant 
3  |H3BBG-10103-C8-ND | 80 .59 51 10 |H4BBG-10110-Ci8-ND | 72 54 46 
2 |HSBBT-10102-18-ND | 65 48 42 
a 4  |HS3BBG-10104-Cis-ND | 81 60 52 12 |H4BBG-10112-Ci8-ND | 75 55 48 
3  |HSBBT-10103-18-ND | 66 49 42 . ' 5 |HaBBG-to105-ce-nD | 82 61 52 > (SEEXGEOTCSEa"(RNN cc aa a7 
ocket to 
4  |HSBBT-10104-H8-ND | 67 50 .43 Socket) 6 |HSBBG-10106-Ci8-ND | 83 61 53 3 |REEXCEOIGSERINDEM! 50 49 37 
1 5  |H3BBT-10105-8-ND | 68 51 44 8 |H3BBG-10108-18-ND | 85 .63 54 4  |H4BxG-10104-Cle-ND | 60 .44 38 
(Socket to = 8-4 
Socket) 6 |HSBBT-10106-18-ND | 69 51 44 10 ee ec 87 64 56 s aici 5  |H4BXG-10105-Ci8-ND | 61 45 39 
12 |HSBBG-10112-Ci8-ND | 89 66 57 Aaa 
8 |HSBBT-10108-(8-ND | 72 53 46 a 6 |H4BXG-10106-l8-ND | 62 46 .39 
2 |H3BXG-10102-Ki8-ND | 65 48 42 nd) 
-40110-C18- 8 |H4BXG-10108-He-ND | 64 47° 41 
10 |HSBBT-10110-l8-ND | 74 54 47 a PREXCHOTOERINDIM| cc 49 42 
12  |H3BBT-10112-18-ND | 76 56 .48 4 |H@BxG-10104-C8-ND | 67 50. .43 10 |H4BXG-10110-L18-ND | 66 49.42 
2 10112-0184 
2  |H3BXT-10102-18-ND | 58 43 37 (Socket | 5 |HSBXG-10105-(i8-ND | 68 50.44 12 BEBO 8 5043 
Single 
3 |HSBXT-10103-K8-ND | 59 44 .38 End) 8 (RSBXGHOIOE Ee: NDT| 6951.44 50 AWG WIRE 
-10108-L18- : j ; 2 |H4BBG-10102-1-ND | 64 48 41 
4  |HSBXT-10104-H8-ND | 60 45 .38 a MOLE ea a 
5 10 |HSBXG-10110-KI8-ND | 73 54 47 3 |H4BBG-10103-1-ND | 65 48 42 
(Socket 5 |H9BXT-10105-18-ND | 61 45  .39 
Single 12 |HSBXG-10112-018-ND | 75 56 48 a |REEBCROIOMETENDIN! c7 49 43 
6 |HSBXT-10106-8-ND | 62 46 .40 
End) DF13 - TIN PLATED CONTACTS 4 5 |MIRECROTGSIRtENEEM co 50 49 
8  |HSBXT-10108-Kl8-ND | 64 48 .41 i (Socket to 
rons Complant Socket) 6 |H4BBG-10106-LI1-ND | 69 51 44 
10 |HSBXT-10110-Kl8-ND | 67 49 43 28 AWG WIRE 
8 |H4BBG-10108-(1-ND | 71 53 45 
eae 2  |H4BBT-10102-Ci8-ND | 57 42 37 
12 |HSBXT-10112-18-ND | 69 51 44 10. REERCROREOTTENGE] 74 5447 
a a cra 3 |H4BBT-10103-Ki8-ND | 58 43  .37 
-15p -40112-C11- 
Ae cscaeco |e 12 |H4BBG-10112-CI1-ND | 76 56 48 
24 AWG WIRE 
1 5 |H4BBT-10105-Ci8-ND | 60 45 .39 2 |ReSkeAOICZ END ag 58 43.87 
(Socket to 
2  |HSBBG-10102-4-ND@| 79 58 50 Socket) 6 |HaBBT-t0106-c8-ND | 61 45 39 3  |H4BXG-10103-1-ND | 59 44 38 
3  |HSBBG-10103-D4-ND@| 80 59 51 8 |H4BBT-10108-Ci8-ND | 64 47 41 4 |H4BXG-10104-O1-ND | 60 44 .38 
4 H3BBG-10104-[14-ND@ | 81 60.52 10 | H4BBT-10110-L18-ND 66 49 42 ae 5 H4BXG-10105-(]1-ND | 61 45 .39 
40142-018- Singl 
1 5  |H3BBG-10105-D4-ND@ | 82 61 52 12 EBEIIOMZe Nba 68 50.43 End). 6 |H4BXG-10106-C1-ND | 62 46 40 
(Socket to 2 H4BXT-10102-(18-ND 54 40 .35 
Socket) 6 |H3BBG-10106-114-ND@ | 83 61 53 8 |REBXCaTOTOS ND 65 48 AI 
3 GEEGeGEMnINS! cs casa 5 es) AT 8S 10 |H4BXG-to110-CiI-ND | 67 50.43 
‘ eee 8 12 |H4BXG-10112-CI1-ND | 69 51 44 
10 |HSBBG-10110-L4-ND@ | 87 64 56 eng 5 |M4aBxTtotoscenp | 57 42 37 : : : 
oes DF22 - TIN PLATED CONTACTS 
12 |HSBBG-10112-04-ND@ | 89 66 57 single 6  |H4BXT-10106-C8-ND | 58 43  .37 
nd) RoHS Compliant 
2 H3BXG-10102-14-ND@ | .65 48.41 8 H4BXT-10108-(18-ND 60 45 39 
16 AWG WIRE 
3 H3BXG-10103-L14-ND@ | 66 49 42 10 Se GS: er 0 
12 |H4BXT-10112-018-ND | 65 48 41 2 |ROeeCIO Saba 79 5850 
4 |HSBXG-10104-4-ND@ | 67 49.43 
30 AWG WIRE 3  |H6BBT-10103-7-ND | 80 59 51 
2 
(Socket | 5 |RBBAGgQIGC Rite) £8 50 43 2 |HaBBT-10102-C1-ND | 57 43.37 4 |HeBBT-10104-Di7-ND | 82 61 52 
Single 
End) eee 62 514 3 |H4BBT-10103-(11-ND | 69 43.37 1 5 |H6BBT-10105-Li7-ND | 84 62 54 
(Socket to 
8 |HSBXG-10108-H4-ND | 71 52 45 4  |H4BBT-10104-C1-ND | 60 44 38 Socket) 6 |HeBBT-to106-c7-ND | 26 63 55 
10 |H3BXG-10110-L4-ND@ | 73. 54.47 (coset aa 5 |HA4BBT-10105-C]1-ND | 61 45.39 8 |HeBBT-10108-Cl7-ND | .89 66 .57 
6 |H4BBT-10106-C1-ND | 62 .46 .40 
12 |HSBXG-10112-D4-ND@ | 75 55 48 Socket) a 10 |H6BBT-10110-C7-ND | 93 69 59 
8 |H4BBT-10108-C1-ND | 64 48 41 
26 AWG WIRE 12 |H6BBT-10112-017-ND | 96 71 61 
10 |H4BBT-10110-C1-ND | 67 49 43 
-40102-016- 2  |H6BXT-10102-07-ND | 66 48 42 
2  |HSBBG-10102-H6-ND@| 79 58 50 12 [GREEN] cost aa 
3 |H3BBG-10103-L16-ND@ | 80 59 51 2  |H4BxT-10102-C1-ND | 54 40 35 3 (REBXIRTOTOS SIND) -67 6.50.43 
4 |H3BBG-10104-K16-ND@ | 81 60 52 3 |H4BXT-10103-C1-ND | 55 41.35 4 |REBXSTOTOT END) 62 «514d 
2 
1 5 |H93BBG-10105-L16-ND@ | 82 61 .53 4 |H4BXT-10104-CO1-ND | 57.42.36 (Socket 5 Na 71 62 45 
(Socket to ie 5  |H4BXT-10105-CH1-ND | 58 43 .37 Single 6 |H6BXT-10106-D7-ND | 73 .54 46 
Socket) 6 H3BBG-10106-L16-ND@ | .83 62 53 (Socket o . : : End) 
single 6 H4BXT-10106-(11-ND 59 44 38 8 H6BXT-10108-(17-ND 76 56 49 
8  |HSBBG-10108-L6-ND@| 86 63 55 nd) 
8 = |H4BXT-10108-(11-ND | .61 45.39 10 |H6BXT-10110-L17-ND | 80 59 51 
10 |HSBBG-10110-Llé-ND@| 88 65 56 
10 ESN 64 47 12 |HeBXT-10112-07-ND | 83 61 53 
12 |HSBBG-10112-Ll6-ND@ | 90 67 57 40142-01- 
12 |H4BXT-10112-C1-ND | 66 49 42 ROHS Compliant 
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NEW! LVDS Cable Assembly 
Development Kits 


Features: * Predetermined length of 300mm «LCD connector side has a standard pin-out per the VESA specification, 
crimped contacts are inserted in the connector housing per the VESA specification in the Developmental Kits * Board 
connector side contacts are crimped on wire but not inserted into the housing. Customer populates the crimped contacts 
in the housing according to their requirements. Target Markets: * LCD Monitors * Projectors * Hand-held Units (GPS or 
Golfing accessories) * Test and Measurement Equipment * Gaming Industry * Music Industry 


No. of Digi-Key Price Each JAE 
Positions Series Part No. 1 25 100 Part No. 
20 FI-S 670-2150-ND 10.44 7.43 6.73 | Fl-S20S-KITASSY-300M 
30 FI-X 670-2151-ND 14.33 10.20 9.24 | FI-X30HL-KITASSY-300M 
41 FI-R 670-2152-ND 19.80 14.08 12.76 | FI-RE41HL-KITASSY-300M 
51 FI-R 670-2153-ND 23.22 16.52 14.97 | FI-RES51HL-KITASSY-300M 


FI-R and JF04 Digi@Reel® 
0.5mm Connectors 


FI-R Series: Specifications: * Rated Current: 0.8A maximum per pin « Dielectric Withstanding Voltage: AC 500 Vr.m.s 
per minute * Insulation Resistance: 100MQ minimum « Contact Resistance: 40m maximum « Operating Temperature: 
-40°C ~ 80°C Materials and Finishes: * Contact: Copper Alloy/Contact area Gold, SMT Terminal area Tin plating 
Insulator: Heat resistant plastic * Shell: Stainless steel JFO4 Series: High speed serial transmission such as LVDS, 
TMDS (HDMI), PCI express are beginning to be widely used, not only in the personal computer market but also in 
various markets such as TV, consumer devices, PPC and medical device markets. At the same time in the expanding 
markets including LCD TV, there are strong demands for reasonably priced high speed transmission cables. JF04 is 
the connector harness just to answer those demands. Features: * 1 m minimum transmission of serial signal of LVDS, 
TMDS etc. is possible * Matches with 1000 differential characteristic impedance » Ground of the cable area is reinforced 
by the ground layer. Specifications: * Rated Current: FI-R type: AC, DC each 0.3 A/terminal * Contact resistance: 40 
mQ maximum * Insulation resistance: 100MQ minimum » Dielectric withstanding voltage: 250VACr.m.s. (for 1 minute) 
* Operating temperature range: -40°C ~ 80°C * Impedance: Connector: 1000 +15%, FFC: 1009 +10% 


Dim. Tape & Reel 
No. of A | Digi-Key Price Each Pricing JAE 
Fig. | Positions | (mm) | Part No. 1 25 100 10,000 Part No. 
35 13.6 )670-1511-ND 3.71 2.43 2.16 — | Fl-J35S-VFI5N 
: 40 15.6 |670-1514-ND 3.80 2.49 2.21 —___|Fl-J40S-VFI5N 
20 13.7 |670-1504-ND 2.02 1.24 1.06 —_ | Fl-J20C¢5 
25 15.7 |670-1507-ND 2.08 1.28 1.09 — | Fl-Jd25C5 
q 35 19.7 |670-1510-ND 2.18 1.34 1.14 — | Fl-d35C5 
40 21.7 |670-1513-ND 2.24 1.38 1.18 —_ | Fl-J40C5 
Covers for Plugs 
20 — |670-1503-1-ND+ 22 14 12 87.08/M | Fl-J20C2-SH-D-10000 
25 — |670-1506-1-ND+ .22 14 12 87.55/M__| Fl-J25C2-SH-D-10000 
= 35 — |670-1509-1-ND+ 22 14 12 88.50/M__| Fl-J35C2-SH-D-10000 
40 — |670-1512-1-NDt 22 14 12 88.96/M | Fl-J40C2-SH-D-10000 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t+ Cut Tape 
Fl-X and FI-E Series DigiDreel® (Oiws 


1mm Connectors 


FI-X Series: Specifications: » Contact Spacing: 1mm «Applicable FPC: 0.14mm, Wire 30 ~ 40 AWG * Current Rating: 
1A per contact * Voltage Rating: 200AC/DC per contact » Dielectric Withstanding Voltage: AC 500 Vr.m.s per minute 
«Insulation Resistance: 100MQ minimum * Contact Resistance: 40mQ maximum » Operating Temperature: -40°C ~ 
80°C Materials and Finishes: * Contact: Copper alloy: Contact portion (connector mating part)/Gold plating over Nickel 
Terminal portion: SnPb plating over nickel * Insulator: Thermal plasticity resin (UL94V-0) » Shell: Copper Alloy/Tin 
plating FI-E Series: Features: * Connector optimal for LVDS Specifications: * Contact Resistance: 40mQ maximum 
* Withstanding Voltage: AC 500 Vr.m.s per minute * Operating Temperature: -40°C ~ 80°C » Rated Current: AC, DC each 
1A per 1 position * Rated Voltage: AC, DC each 200V per 1 position * Insulation Resistance: 100MQ minimum 


No. of | Dim. (mm) |Digi-Key Price Each JAE 
Fig. | Positions) A B | Part No. if 25 100 Part No. 
21 24.95 | 21.25 | 670-1196-ND 7A 4.20 3.96 FI-RE21HL 
1 31 29.95 | 26.25 | 670-1199-ND 7.86 4.46 4.20 FI-RESTHL 
4 34.95 | 31.25 | 670-1202-ND 7.00 4.76 4.20 FI-RE41HL 
51 39.95 | 36.25 | 670-1205-ND 7.38 5.02 4.43 FI-RESTHL 
24 20.35 | — |670-2154-1-NDt NEW! 2.58 1.59 1.35 FI-RE21S-VF-R1300 
21 20.35 | — |670-2154-2-ND¢ NEW! 1443.50/1,300 FI-RE21S-VF-R1300 
31 25.35 | — |670-1201-ND 5.76 3.36 3.08 FI-RES1S-VF 
2 41 30.35 | — |670-1204-ND 6.24 3.64 3.33 FI-RE41S-VF 
51 35.35 | — | 670-2149-1-NDt NEW! 5.66 3.21 3.03 FI-RE51S-VF-R1300 
51 35.35 | — |670-2149-2-ND¢ NEW! 3313.44/1,300 FI-RE51S-VF-R1300 
51 35.35 | — | 670-1207-ND TAT 4.24 3.99 FI-RE51S-VF 
21 22.85 | — |670-1197-1-NDt 2.47 1.41 1.32 FI-RE21S-HF 
21 22.85 | — |670-1197-2-ND$ 1668.17/1,500 FI-RE21S-HF 
3 31 27.85 | — |670-1200-ND 5.76 3.36 3.08 FI-RES1S-HF 
41 32.85 | — |670-1203-ND 6.24 3.64 3.33 FI-RE41S-HF 
51 37.85 | — | 670-1206-1-NDt 3.74 2.12 2.00 FI-RE51S-HF 
51 37.85 | —_ |670-1206-2-ND$ 2521.65/1,500 FI-RE51S-HF 
670-1194-1-NDt 30 15 13 [FI-RC3-1A-1E-15000 otc oimensionAy (OgtKen Price Each JAE 
Male, Crimp, Gold Plating | 670-1194-2-ND¥$ 1083.37/15,000 FI-RC3-1A-1E-15000 Fig. | Positions (mm) Part No. 1 25 100 | Part No. 
30 ~ 36 AWG 670-1195-1-NDt 30 5 13 FI-RC3-1B-1E-15000 
670-1195-2-ND¥ 1083.37/15,000 FI-RC3-1B-1E-15000 Coaxial Plug 
Flat Cable Assemblies 
4 — | — [670-1698-ND 1548 11.01 9.98 | JFO4RORO41025AA ! “0 38.05 _(EAGATZTSAND PSS AOE 2 EEN 
41 | — | — |670-1699-ND 17.42 1239 11.23. | JFO4RORO41035AA Cable Plug 
4 51 _ — |670-1700-ND 17.42 12.39 11.23 | JFO4RORO51025AA 2 30 33.3 670-1214-ND 3.61 2.06 1.76 | FI-X30H 
51 — | — |670-1701-ND 19.73 14.04 12.72 | JFO4ROROS1035AA FPC Plug 
41 | — | — |670-1702-1-not 3.11 1.91 1.66 _ | FI-RE41S-HF-R1500 30 96.45 16704 216-ND 770524462 TFLXGOM-NPB 
41 = —_ |670-1702-2-ND: 2108.13/1,500 FI-RE41S-HF-R1500 3 
i ih 30 36.45 670-1217-ND 7.70 5.24 4.62 | FI-X30MR-NPB 
TCutTape — Tape and Reel Cable Plug with Locking Levers 
F 30 = 670-1215-ND 270 154 1.31  ]FI-X30HL 
FI-J Series 0.4mm Connectors 30 — —__|670-1212-ND 3.08 1.76 1.50 _| FI-X30C2EL 
Specifications: * Rated Current: AC, DC = SMD Receptacle 
0.3A per position * Rated Voltage: AC, DC | Fig. 1 — Receptacle 30 40.05  |670-1219-ND 13.48 8.63 8.09 | FI-X30SSL-HF 
SOV per position; Dielectric Withstanding 5 30 40.05 |670-1219-1-ND¢ NEW! | 12.24 7.84 ~—7.35_| FI-X30SSL-HF-R2500 
Voltage: AC 250 Vr.m.s per minute 
«Insulation Resistance: 100MQ minimum 30 40.05 670-1219-2-ND$ NEW! 15912.00/2,500 FI-X30SSL-HF-R2500 
* Contact Resistance: 40mQ maximum 1. " 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ Crimp Pins 
85°C * Applicable Cable: AWG #42~44. Gold 30 ~ 36 AWG 670-1222-1-NDt .24 AW 09 | FI-XC3-1-15000 
Materials and Finishes: + (Receptacle) 
Contact/Hold Down: Copper Alloy, Gold Gold 30 ~ 36 AWG 670-1222-2-ND¢ 728.55/15,000 FI-XC3-1-15000 
plating over Nickel on contact area ¢ Insulator: Heat resistant plastic, UL94V-0 » Absorption Insulator: Heat resistant PE Series 
plastic, UL94V-0 » (Plug) Contact: Copper Alloy, Gold plating over Nickel on contact area ¢ Insulator: Heat resistant = Fi 
plastic, UL94V-0 * Shell: Stainless steel, Gold plating over Nickel Cable Plug with Locking Lever 
6 30 _ 670-1192-ND 6.60 4.49 3.96 | FI-E30HL 
Dim. Tape & Reel 
No. of A | Digi-Key Price Each Pricing$ JAE SMD Receptacle 
Fig. | Positions | (mm) | Part No. 1 25 100 10,000 —_| Part No. 7 30 38.2 |670-1193-ND 878 597 5.27 |FI-E30S 
P 20 7.6 |670-1505-ND 377 247° 2.20 —_ | FI-J20S-VF15N Tools 
25 9.6 |670-1508-ND 3.85 2.52 2.24 — | FI-d25S-VFISN Hand Tool for FI-X and FI-E Series | 670-1187-ND 991.37 _ —|CT150-4C-FIX 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t Cut Tape t+ Cut Tape + Tape and Reel 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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——— : KX14 and KX15 Series 
JAE AA03 Series 0.8mm Connectors 


mms 0.4mm Connectors 
Specifications: 


Features: * Drop impact * Contact Spacing: 0.8mm Current Rating: 0.5 Amps »* Dielectric Withstanding Voltage: 500 VACr.m.s 
and vibration-resistant per minute * Insulation Resistance: 100MQ minimum * Contact Resistance: 70mQ maximum * Operating 
connectors * Stacking height Temperature: -40°C ~ 85°C 

1.0mm, low profile connector. Materials and Finishes: 

Specifications: + Rated Current: * Insulator: KX14: Glass-filled LCP/Black, KX15 Straight: Glass-filled PPS/Black, KX15 Right Angle: Glass- 
AC, DC 0.4 Amps per position filled LCP/Black * Contact: Copper Alloy, Connecting Area: 0.1m min. Gold Plating over Nickel, Terminal 
* Rated Voltage: AC, DC SOV Area: Gold flash over Nickel or Tin-lead over Nickel * Hold Down: Copper Alloy/Tin-lead over Nickel * Hook 


* Dielectric Withstanding Voltage: aide a. ; 7 < ‘ 
AG 250 Vr.m.s per minute Pin: Copper Alloy/Tin Plating * Hexagon Nut: Brass/Nickel Plating 


¢ Insulation Resistance: 100MQ minimum « Contact Resistance: 70mQ maximum « Operating Temperature Range: -45°C 
~ 85°C. Materials and Finishes: * Contact: Copper Alloy/Gold plating » Insulator: Heat resistant plastic/(UL94V-0, Black) 
* Hold-down: Plug: Cooper Alloy/Gold plating (0.1um minimum) Receptacle: Copper Alloy/Tin type plating 


Fig. 2 — Receptacle 


Dimension Cut Tape Tape & Reel 
No. of A Digi-Key Price Each Pricingt | JAE 
Fig. | Positions (mm) _ |Part No. 1 25 100 6,000 Part No. 
20 5.3 670-1169-1-ND 1.05 64 57 455.77/M | AAQ3-P020VA2-R6000 
22 5.7 670-1170-1-ND 3.32 1.99 1.77 1436.84/M | AA03-P022VA2-R6000 
24 61 670-1171-1-ND 3.78 2.27 2.02 1635.94/M | AA03-P024VA2-R6000 
1 30 73 |670-1172-1-ND | 249 150 1.33 | 1078.07/M | AA03-PO30VA2-R6000 Receptacle Plug — Right Angle 
40 9.3 670-1173-1-ND 3.13 1.89 1.68 —_|AA03-P040VA2-R6000 
50 11.3 670-1174-1-ND 4.93 2.88 2.64 2138.10/M | AA03-PO50VA2-R6000 - - ~ 
80 17.3 |670-1175-1-ND | 5.45 3.18 2.91 | _2359.78/M_| AA03-PO80VA2-R6000 No. of | Dimensions(mm) | Digi-Key Ecce each JAE 
20 63 670-1176-1-ND 1.05 64 57 455.77/M | AAQ3-S020VA1-R6000 Fig. | Positions A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
22 67 670-1177-1-ND 3.80 2.29 2.03 1648.39/M | AAO3-S022VA1-R6000 KX14 Series 
24 al 670-1178-1-ND 3.85 2.31 2.06 1667.40/M | AA03-S024VA1-R6000 20 16 1.95 |670-1243-ND 3.01 1.72 1.47 |KX14-20K2DE 
2 30 8.3 670-1179-1-ND 2.49 1.46 1.33 1078.07/M | AA03-SO30VA1-R6000 20 16 4.95  |670-1244-ND 3.15 1.80 1.53 | KX14-20K5DE 
40 10.3 670-1180-1-ND 3.13 1.83 1.68 — _|AA03-S040VA1-R6000 20 16 7.95 |670-1245-ND 3.15 1.80 4.53 |KX14-20K8DE 
50 12.3 [670-1181-1-ND | 4.94 288 2.64 | 2138.52/M [AA03-SO50VA1-R6000 20 16 10.95 |670-1241-ND 301 172 ~~ 147. (KX44-20K11DE 
80 18.3 670-1182-1-ND 6.19 3.51 3.30 2680.49/M_| AA03-SO80VA1-R6000 30 20 4.95 |670-1247-ND 3.64 2.08 4.77 |KX14-30K2DE 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 30 20 4.95 |670-1248-ND 3.71 242 1.81 | KX14-30K5DE 
30 20 7.95 |670-1249-ND 3.51 2.11 1.88 | KX14-30K8DE 
Py 40 24 1.95 |670-1251-ND 3.90 2.34 2.08 | KX14-40K2D-RE 
WA6 Series 0.4mm Connectors 40 24 4.95 |670-1253-ND 3.99 2.33 2.13 |KX14-40K5D-RE 
_ c sibletQUEBEE SERGI 40 24 7.95 _|670-1254-ND 4.38 2.56 2.34 _|KX14-40K8DE 
Balures: *\LOMpatibie to landard, 50 28 1.95 |670-1257-ND 471 2.75 2.52 | KX14-50K2D-RE 
ieee Ce eae 50 28 4.95 |670-1259-ND 7.68 5.22 4.61 | KX14-50KSD-RE 
connector distortion even though 50 28 7.95 |670-1261-ND 5:25 3.07 2.80 | KX14-50K8DE 
the compact pitch is a high density 50 28 10.95 |670-1256-ND 480 2.80 2.56 |KX14-50K11DE 
Contacts for solder reinforcement are 60 32 1.95 _|670-1269-ND 6.00 3.50 3.20 _|KX14-60K2FR 
provided in each corner of the connector { 60 32 4.95 |670-1270-ND 5.82 3.40 3.11 |KX14-60K5DE 
Specifications: » Operating Temperature 60 32 10.95 |670-1267-ND 5.55 3.24 2.96 |KX14-60K11DE 
Range: -55°C ~ 85°C « Rated Current: 60 32 13.95 |670-1268-ND 615 359 3.28. |KX14-60K14DE 
Pega suna per Dla ier 70 36 1.95 |670-1273-ND 687 390 3.67 |KX14-70K2DE 
Withstanding Voltage: AC 500 Vr.m.s per minute « Insulation Resistance: 100MQ minimum Materials and Finishes: 70 sid 4.95 _{GAteI2GEND _ aa 36%. Ole /OKSDE 
* Contact: Copper alloy/Contact area: Gold, Terminal area: Gold flash * Insulator: Heat Resistant plastic 70 36 7.95 |670-1275-ND 6.33 3.70 3.38 | KX14-70K8DE 
80 40 1.95 |670-1283-ND 7.26 4.12 3.88 | KX14-80N2DE 
Cut Tape Tape and Reel 80 40 4.95 |670-1280-ND 786 4.46 4.20 |KX14-80K5DE 
No. of | Digi-Key Price Each Pricingt =| JAE 80 40 7.95 |670-1281-ND 786 4.46 4.20 |KX14-80K8DE 
Fig. | Positions | Part No. 1 25 100 500 Part No. 100 48 1.95 _|670-1228-ND 6.80 4.63 4.08 | KX14-100K2DE 
1 214 | 670-1161-1-ND 13.03 927 840 3850.00 | WA6214VA1TR500 100 48 10.95 |670-1226-ND 7.15 4.87 4.29 | KX14-100K11DE 
2 | 214 |670-1162-1-ND 13.03 9.27 8.40 3850.00 | WABM214VA1TR500 120 56 1.95 ee BAB: 1ST 009" | RX 120K2DE 
120 56 4.95 |670-1235-ND 8.08 5.50 4.85 |KX14-120K5DE 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 140 64 1.95 |670-1237-ND 9.78 6.65 5.87 | KX14-140K2DE 
140 64 4.95 _|670-1238-ND 9.80 6.67 5.88 _|KX14-140K5DE 
& 160 72 4.95 |670-1239-ND 10.68 6.84 6.41 | KX14-160K5DE 
WB3 Series 0.5mm Connectors 160 | 72 | 4.95 [670-1240-ND 10.15 6.50 __6.09_[KX14-160NSDE 
KX15 Series 
Features: 20 16 1.95 |670-1302-ND 3.01 1.72 1.47 | KX15-20K2DE 
Conforming to PCI Express Card Electrical Mechanical Specification 20 16 2.95 |670-1303-ND 2.77 1.58 1.35 | KX15-20K3DE 
Specifications: 20 16 3.95 |670-1305-ND 3.15 1.80 1.53 | KX15-20K4DE 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C » Rated Current: 0.5A (per pin) 30 20 1.95 | 670-1308-ND 3.64 2.08 1.77 | KX15-30K2DE 
* Contact Resistance: 50mQ maximum (initial), 60mQ maximum (after 30 20 3.95 | 670-1310-ND 3.51 2.11 1.88 | KX15-30K4DE 
various tests) * Dielectric Withstanding Voltage: 500 VACr.m.s per minute 40 24 1.95  |670-1313-ND 3.90 2.34 2.08 | KX15-40K2D-RE 
* Insulation Resistance: 100MQ minimum 40 24 2.95 |670-1315-ND 441 2.58 2.36 | KX15-40K3DE 
Materials and Finishes: 40 24 7.95  |670-1318-ND 7.98 4.53 4.26 | KX15-40K8DE 
* Contact: Copper Alloy/Contact: 0.76um min. Gold plating over Nickel, 50 28 1.95 1670-1323-ND 5.16 3.01 276 |KX15-50K2DE 
Terminal: Gold flash plating over Nickel Insulator: Thermoplastic resin UL 50 28 2.95 1|670-1325-ND 5.25 3.07 2.80 |KX15-50K3DE 
94V-0 black * Shell: Receptacle/Copper Alloy: Tin Plating, Plug/Stainless 50 28 3.95  |670-1326-ND 7.83 4.44 4.18 |KX15-50K4DE 
steel: Tin plating 60 32 1.95 |670-1332-ND 6.00 3.50 3.20 | KX15-60K2DE 
3 60 32 2.95 |670-1333-ND 6.12 3.57 3.27 | KX15-60K3DE 
No.of | Digi-Key Baelesch JAE 2 60 32 3.95 |670-1334-ND 612 357 3.27 | KX15-60K4DE 
LOS [eth i BS i) __Lth. 70 36 2.95 _|670-1337-ND 6.96 3.95 _3.72_ | KX15-70K3DE 
200 670-1164-ND 7.38 5.02 4.43 WB3F200VD1T 70 36 3.95 | 670-1338-ND 6.96 3.95 3.72 | KX15-70K4DE 
80 40 1.95 |670-1352-ND 6.99 3.97 3.73 | KX15-80N2DE 
80 40 2.95 |670-1346-ND 7.86 4.46 4.20 |KX15-80K3DE 
= 80 40 3.95 |670-1348-ND 7.86 4.46 4.20 |KX15-80K4DE 
WM2 Series 0.5mm Connectors too | 48 1.95 _|670-1284-ND 7.88 5.36 __4.73_|KX15-100K2DE 
oe ; 100 48 3.95 |670-1286-ND 7.55 5.14 4.53 |KX15-100K4DE 
a TEE Seon: Sth Fig. 1 — Receptacle Fig. 2—Plug 100 48 3.95 |670-1287-ND 718 4.88 4.31. | KX15-100N4DE 
shell compatible to EMI. The shells 120 56 1.95 |670-1290-ND 7.63 5.19 4.58 |KX15-120K2DE 
(ground portion) will connect first 120 56 3.95 | 670-1293-ND 7.68 §.22 4.61 |KX15-120K4DE 
when mating. Specifications: 140 64 2.95 _ |670-1295-ND 9.25 6.29 _5.55_| KX15-140K3DE 
= Comat Ree lta ee ng 140 6a 3.95 |670-1296-ND 8.00 5.44 4.80 |KX15-T40K4DE 
Voltage: AC250 per minute 160 72 2.95 _|670-1299-ND 10.00 6.80 __-6.00_|KX15-160K3DE 
+ Operating Temperature: -40°C 20 16 — _ |670-1306-ND 666. 3.89 356 |KX15-20KLDLE 
~ 85°C * Rated Current: 0.5A/ 40 24 = 670-1319-ND 4.32 2.52 2.31 |KX15-40KLDLE 
per pin Materials and Finishes: 50 28 =- 670-1329-ND 5.19 3.03 2.77 |KX15-50KLDLE 
Receplade ud. pontaer COPD 80 36.5 — — }670-1330-NDO 519 3.03 2.77 | KX15-50KLNL 
siinisee Steel Shell 3 60 32 _- 670-1335-ND 6.09 3.56 3.25 | KX15-60KLDLE 
70 36 _ 670-1339-ND 6.96 3.95 3.72 |KX15-70KLDLE 
No. of Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel [JAE 70 445 — — |670-1340-NDo 6.96 3.95 3.72 | KX15-70KLNL 
Fig. | Positions | Part No. 1 25 100 Pricingt Part No. 80 48.5 _ 670-1354-NDO 7.83 4.44 4.18 |KX15-80NLNL 
1 54 670-1167-1-ND 5.69 3.23 3.04 — |WM2F054WPAR300 140 72.5 — — |670-1298-NDO 11.00 7.04 6.60 /KX15-140KLNL 
2 54 670-1168-1-ND 7.09 4.82 4.26 2381.71/600 | WM2M054JPAR600 160 80.5 = 670-1301-NDO 12.48 7.99 7.49 _|KX15-160NLNL 


t+ For Tape and Reel Part Number, change 1-ND to 2-ND. Without hold down 
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JAE 


PM1 Series 
0.8mm Connectors 


Specifications: * Contact Resistance: 70mQ maximum * Dielectric Withstanding Voltage: AC 250Vr.m.s per 
minute * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C » Rated Current: 0.5A per contact ¢ Insulation Resistance: 
100MQ minimum « Rated Voltage: AC125Vr.m.s 

Materials and Finishes: ¢ Base Insulator: LCP filled with heat-resistant plastic glass, UL 94V-0, Black; 
* Contact: Copper Alloy/Contact area: Gold plating; Terminal area: Tin plating over Nickel * Reinforcement: 
Copper Alloy, Tin type plating 


Dim. in mm 


PCB Receptacle SMD Receptacle SMD Plug 
No. of | Digi-Key Price Each JAE 
Fig. | Positions | Part No. 1 25 100 Part No. 
1 50 670-1090-ND 3.84 2.24 2.05 PM1FO50N1AE 
2 50 670-1092-ND 6.80 4.63 4.08 PM1F050V1AE 
3 50 670-1094-ND 4.08 2.38 2.18 PM1MO50H1AE 


TX24 and TX25 Series 


1.27mm Connectors 


Specifications: * Rated Current: 1A * Dielectric Withstanding Voltage: 500VACr.m.s per minute Insulation Resistance: 
100MQ minimum * Contact Resistance: 40mQ maximum * Operating Temperature: -40°C ~ 80°C * Applicable PCB 
Thickness: 1.6 mm Materials and Finishes: « Insulator: Glass-filled PBT (UL 94V-0, Black) * Hook Pin: Copper Alloy/Tin 
Plating * Contact: Copper Alloy; Connection area: Gold plating, 0.1 ym minimum over Nickel * Terminal area: Tin plating 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each JAE 
Positions A B C_ | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Fig. 1 — Receptacle, Straight - Thru Hole 

17.78 | 31.7 2.8 |670-1375-NDO 1.72 97 76 |1X24-30R-6ST-H1E 
17.78 | 31.7 2.8 |670-1376-ND 1.64 93 72 | TX24-30R-6ST-NIE 

30 17.78 | 31.7 6.8 |670-1372-ND 1.64 93 72 |TX24-30R-10ST-N1E 
17.78 | 31.7 8.8 |670-1373-NDO 1.72 97 76 | TX24-30R-12ST-H1E 
17.78 | 31.7 8.8 |670-1374-ND 1.64 93 72 |TX24-30R-12ST-N1E 
24.13 | 38.0 2.8 |670-1384-NDO 1.96 1.12 .96 | TX24-40R-6ST-H1E 
24.13 | 38.0 2.8 |670-1385-ND 1.86 1.06 93 | TX24-40R-6ST-NIE 

" 24.13 | 38.0 6.8 |670-1380-NDO 1.96 1.12 96 | TX24-40R-10ST-H1E 
24.13 | 38.0 8.8 |670-1382-ND0 1.96 1.12 96 | TX24-40R-12ST-H1E 
30.48 | 44.4 2.8 |670-1392-ND0 2.38 1.36 1.16 | TX24-50R-6ST-H1E 

50 30.48 | 44.4 2.8 |670-1393-ND 2.28 1.30 1.11 | TX24-50R-6ST-N1E 
30.48 | 44.4 8.8 |670-1391-ND 2.28 1.30 1.11 |TX24-50R-12ST-N1E 
36.83 | 50.7 2.8 |670-1401-ND 2.59 1.48 1.26 | TX24-60R-6ST-E1E 
36.83 | 50.7 2.8 |670-1403-ND 2.52 1.44 1.23 | TX24-60R-6ST-NIE 
36.83 | 50.7 6.8 |670-1396-NDO 2.59 1.48 1.26 | TX24-60R-10ST-H1E 

= 36.83 | 50.7 6.8 |670-1397-ND 2.52 1.44 1.23 | TX24-60R-10ST-N1E 
36.83 | 50.7 8.8 |670-1398-ND 2.59 1.48 1.26 | TX24-60R-12ST-E1E 
36.83 | 50.7 8.8 |670-1400-ND 2.52 1.44 1.23 | TX24-60R-12ST-N1E 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 3 — Plug, Straight - Thru Hole 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each JAE 
Positions A B C_ | Part No. 1 25 100 | Part No. 

49.53 | 63.4 670-1413-ND 3.26 1.86 1.59 | TX24-80R-6ST-E1E 
49.53 | 63.4 2.8 |670-1414-NDO 3.26 1.86 1.59 | TX24-80R-6ST-H1E 
49.53 | 63.4 2.8 |670-1415-ND 3.12 1.78 1.52 | TX24-80R-6ST-N1E 
49.53 | 63.4 6.8 |670-1407-ND 3.01 1.72 1.47 | TX24-80R-10ST-E1E 

80 49.53 | 63.4 6.8 |670-1408-NDO 3.26 1.86 1.59 | TX24-80R-10ST-H1E 
49.53 | 63.4 6.8 |670-1409-ND 3.12 1.78 1.52 | TX24-80R-10ST-N1E 
49.53 | 63.4 8.8 |670-1410-ND 3.26 1.86 1.59 | TX24-80R-12ST-E1E 
49.53 | 63.4 8.8 |670-1411-NDO 3.26 1.86 1.59 | TX24-80R-12ST-H1E 
49.53 | 63.4 8.8 |670-1412-ND 3.12 1.78 1.52 | TX24-80R-12ST-N1E 
62.23 | 76.1 2.8 |670-1363-NDO 3.15 1.89 1.68 | TX24-100R-6ST-H1E 
62.23 | 76.1 2.8 |670-1364-ND 3.57 2.04 1.74 |TX24-100R-6ST-N1E 
62.23 | 76.1 6.8 |670-1356-ND 3.15 1.89 1.68 | TX24-100R-10ST-E1E 

100 62.23 | 76.1 6.8 |670-1357-NDO 3.15 1.89 1.68 | TX24-100R-10ST-H1E 
62.23 | 76.1 6.8 |670-1358-ND 3.57 2.04 1.74 |TX24-100R-10ST-N1E 
62.23 | 76.1 8.8 |670-1360-NDO 3.15 1.89 1.68 | TX24-100R-12ST-H1E 
62.23 | 76.1 8.8 |670-1361-ND 3.57 2.04 1.74 |TX24-100R-12ST-N1E 

120 74.93 | 88.8 2.8 |670-1367-ND 3.15 1.89 1.68 | 1X24-120R-6ST-E1E 
74.93 | 88.8 2.8 |670-1368-NDO 3.33 2.00 1.78 | TX24-120R-6ST-H1E 

Fig. 2 — Receptacle, Right Angle - Thru Hole 

30 17.78 | 31.7 — |670-1378-NDO 1.72 97 76 |TX24-30R-LT-H1E 
17.78 | 31.7 —_ |670-1379-ND 1.64 93 72 |TX24-30R-LT-NIE 

40 2413 | 38.0 — }|670-1386-NDO 1.96 1.12 96 | TX24-40R-LT-H1E 
2413 | 38.0 —_ |670-1387-ND 2.59 1.48 1.30 | TX24-40R-LT-N1E 

50 30.48 | 44.4 — |670-1394-NDO 2.38 1.36 1.16 | TX24-50R-LT-H1E 
30.48 | 44.4 —_ |670-1395-ND 2.28 1.30 1.11 | TX24-50R-LT-NIE 

60 36.83 | 50.7 — |670-1405-NDO 2.59 1.48 1.26 | TX24-60R-LT-H1E 
36.83 | 50.7 —_ |670-1406-ND 2.52 1.44 1.23 | TX24-60R-LT-NIE 

80 49.53 | 63.4 — |670-1416-NDO 3.26 1.86 1.59 | TX24-80R-LT-H1E 
49.53 | 63.4 — |670-1417-ND 3.12 1.78 1.52 | TX24-80R-LT-N1E 

100 62.23 | 76.1 —_|670-1365-NDO 3.15 1.89 1.68 | TX24-100R-LT-H1E 

120 74.93 | 88.8 —_|670-1369-NDO 4.08 2.38 2.18 |TX24-120R-LT-H1E 

140 90.17 | 104.04 | — |670-1370-NDO 6.66 3.78 3.56 | TX24-140R -LT-H1E 


17.78 | 31.7 9.2 |670-1434-NDO 1.72 97 76 | TX25-30P-6ST-H1E 
30 17.78 | 31.7 9.2 |670-1435-ND 1.64 93 72 | TX25-30P-6ST-NIE 
17.78 | 31.7 | 11.2 |670-1436-NDO 1.72 97 76 | TX25-30P-8ST-H1E 
17.78 | 31.7 | 15.2 |670-1433-ND 1.64 93 72 |TX25-30P-12ST-NIE 
2413 | 38.0 9.2 |670-1442-ND 1.96 1.12 .96 | TX25-40P-6ST-E1E 
2413 | 38.0 9.2 |670-1443-NDO 1.96 1.12 96 | TX25-40P-6ST-H1E 
2413 | 38.0 9.2 |670-1444-ND 1.86 1.06 .93 | TX25-40P-6ST-NIE 
40 2413 | 38.0 | 11.2 |670-1445-ND 1.96 1.12 .96 | TX25-40P-8ST-E1E 
2413 | 38.0 | 11.2 |670-1446-NDO 1.96 1.12 96 | TX25-40P-8ST-H1E 
2413 | 38.0 | 15.2 |670-1440-NDO 1.96 1.12 96 | TX25-40P-12ST-H1E 
2413 | 38.0 | 15.2 |670-1441-ND 1.86 1.06 93 | TX25-40P-12ST-NIE 
30.48 | 44.4 9.2 |670-1451-ND 2.38 1.36 1.16 | TX25-50P-6ST-E1E 
30.48 | 44.4 9.2 |670-1452-NDO 2.38 1.36 1.16 | TX25-50P-6ST-H1E 
50 30.48 | 44.4 9.2 |670-1453-ND 2.28 1.30 1.11 | TX25-50P-6ST-N1E 
30.48 | 44.4 | 11.2 |670-1670-ND 2.28 1.30 1.11. | TX25-50P-8ST-N1E 
30.48 | 44.4 | 15.2 |670-1450-ND 2.28 1.30 1.11 | TX25-50P-12ST-N1E 
36.83 | 50.7 9.2 |670-1459-ND 2.56 1.46 1.25 | TX25-60P-6ST-E1E 
36.83 | 50.7 9.2 |670-1461-ND 2.52 1.44 1.23 | TX25-60P-6ST-N1E 
60 36.83 | 50.7 | 11.2 |670-1463-NDO 2.56 1.46 1.25 | TX25-60P-8ST-H1E 
36.83 | 50.7 | 11.2 |670-1464-ND 2.52 1.44 1.23 | TX25-60P-8ST-N1E 
36.83 | 50.7 | 15.2 |670-1457-NDO 2.56 1.46 1.25 | TX25-60P-12ST-H1E 
49.53 | 63.4 9.2 |670-1470-ND 3.26 1.86 1.59 | TX25-80P-6ST-E1E 
49.53 | 63.4 9.2 |670-1471-ND 3.12 1.78 1.52 | TX25-80P-6ST-N1E 
80 49.53 | 63.4 | 11.2 |670-1472-ND 3.26 1.86 1.59 | TX25-80P-8ST-E1E 
49.53 | 63.4 | 11.2 |670-1473-ND 3.12 1.78 1.52 | TX25-80P-8ST-N1E 
49.53 | 63.4 | 15.2 |670-1467-ND 3.26 1.86 1.59 | TX25-80P-12ST-E1E 
49.53 | 63.4 | 15.2 |670-1469-ND 3.12 1.78 1.52 | TX25-80P-12ST-N1E 
62.23 | 76.1 9.2 |670-1420-ND 3.15 1.89 1.68 | TX25-100P-6ST-E1E 
62.23 | 76.1 9.2 |670-1421-NDO 3.15 1.89 1.68 | TX25-100P-6ST-H1E 
62.23 | 76.1 9.2 |670-1422-ND 3.57 2.04 1.74 |TX25-100P-6ST-N1E 
100 62.23 | 76.1 11.2 |670-1423-ND 3.15 1.89 1.68 | TX25-100P-8ST-E1E 
62.23 | 76.1 11.2 |670-1424-NDO 3.15 1.89 1.68 | TX25-100P-8ST-H1E 
62.23 | 76.1 11.2 |670-1425-ND 3.57 2.04 1.74 |TX25-100P-8ST-N1E 
62.23 | 76.1 15.2 |670-1418-NDO 3.15 1.89 1.68 | TX25-100P-12ST-H1E 
62.23 | 76.1 15.2 |670-1419-ND 3.57 2.04 1.74 | TX25-100P-12ST-N1E 
120 74.93 | 88.8 9.2 |670-1428-NDO 4.08 2.38 2.18 |TX25-120P-6ST-HIE 
Fig. 4 — Plug, Right Angle - Thru Hole 
30 17.78 | 31.7 —_ |670-1438-NDO 1.72 97 76 | TX25-30P-LT-H1E 
40 2413 | 38.0 —_ |670-1448-ND 1.86 1.06 93 | TX25-40P-LT-N1E 
50 30.48 | 44.4 —_ |670-1456-ND 2.28 1.30 1.11 | TX25-50P-LT-N1E 
60 36.83 | 50.7 —_ |670-1465-NDO 2.59 1.48 1.26 | TX25-60P-LT-H1E 
80 49.53 | 63.4 — |670-1474-NDO 3.26 1.86 1.59 | TX25-80P-LT-H1E 
49.53 | 63.4 —_ |670-1475-ND 3.12 1.78 1.52 | TX25-80P-LT-N1E 
100 62.23 | 76.1 — |670-1426-NDO 3.15 1.89 1.68 | TX25-100P-LT-H1E 
62.23 | 76.1 — |670-1427-ND 3.57 2.04 1.74 |TX25-100P-LT-N1E 
120 74.93 | 88.8 —_|670-1430-NDO 4.08 2.45 2.18 |TX25-120P-LT-H1E 
140 90.17 | 104.04 | — |670-1431-ND 6.66 3.78 3.56 | TX25-140P-LT-N1E 
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Samlec 


.0197” (0.50mm) High Speed 


Sockets and Headers 
QSH and OTH Series WE 


Specifications: (QSH Series) * Insulator Material: Liquid Crystal Polymer 
© Contact Material: Phosphor Bronze » Plating: Gold over 50y” (1.27um) 
Nickel * Current Rating: 1.0A @ 30°C Temperature Rise (contact); 7.8A @ 
30°C Temperature Rise (ground plane) * Operating Temperature: -55°C ~ 
125°C * Voltage Rating: 125VAC mated with QTH and 5mm Stack Height 
Mates with: QTH 

Specifications: (QTH Series) * Insulator Material: Liquid Crystal Polymer 
* Terminal Material: Phosphor Bronze » Plating: Gold over 50u” (1.27,m) 
Nickel ¢ Current Rating: 1.0A @ 30°C Temperature Rise (contact); 7.8A @ 
30°C Temperature Rise (ground plane) * Operating Temperature: -55°C ~ 
125°C * Voltage Rating: 125VAC mated with QSH and 5mm Stack Height 
* Mates with: QSH 


Socket 


Dimensions 
No. of (mm) Digi-Key Price Each 
Pos. A B_ | Part No. 1 10 100 
Sockets 
60 | 41.27 — | SAM8180-ND 8.86 6.65 5.54 
120 | 81.27 — | SAM8181-ND 9.71 7.39 6.33 
180 | 121.27} —  |SAM8182-ND 13.05 10.04 8.41 
240 | 161.27) — |SAM8183-ND 15.47 11.96 10.20 
300 | 201.27; — |SAM8184-ND 18.44 14.93 12.52 
Headers 

60 | 40.00 | 4.27 |SAM8185-ND 9.02 6.77 5.64 
60 | 40.00) 7.26 |SAM8186-ND 9.31 6.99 5.82 
60 | 40.00 | 10.27 |SAM8187-ND 13.66 10.75 9.01 
60 | 40.00 | 15.25 | SAM8188-ND 14.12 11.11 9.31 
120 | 80.00 | 4.27 |SAM8189-ND 9.89 7.53 6.45 
120 | 80.00 | 7.26 |SAM8190-ND 10.19 7.76 6.65 
120 | 80.00 | 10.27 |SAM8191-ND 15.62 12.07 10.30 
120 | 80.00 | 15.25 |SAM8192-ND 16.13 12.47 10.63 
180 | 120.00) 4.27 |SAM8193-ND 13.30 10.23 8.57 
180 | 120.00| 7.26 |SAM8194-ND 13.40 10.54 8.84 
180 | 120.00] 10.27 |SAM8195-ND 20.50 16.11 13.91 
180 | 120.00} 15.26 |SAM8196-ND 20.16 16.43 14.12 
240 | 160.00) 4.27 |SAM8197-ND 15.75 12.18 10.39 
240 | 160.00) 7.26 |SAM8198-ND 16.24 12.55 10.71 
240 | 160.00| 10.27 _|SAM8199-ND 23.64 19.27 16.55 
240 | 160.00) 15.26 | SAM8200-ND 24.44 19.92 17.11 
300 | 200.00) 4.27 |SAM8201-ND 18.80 15.22 12.76 
300 | 200.00) 7.26 |SAM8202-ND 19.36 15.22 13.14 
300 | 200.00) 10.27 | SAM8203-ND 29.56 24.10 20.70 
300 | 200.00| 15.26 |SAM8204-ND 29.78 24.44 21.38 


.0315” (0.80mm) High Speed 


Sockets and Headers 
QSE and OTE Series we 


Specifications: ¢ Insulator Material: Liquid Crystal Polymer ¢ Terminal 
Material: Phosphor Bronze « Plating: Gold over 50u” (1.27m) Nickel » Current 
Rating: Contacts: 2A @ 80°C, Ground Plane: 9.5A @ 80°C » Operating Temper- 
ature Range: -55°C ~ 125°C * Voltage Rating: (QSE) 225VAC mated with QSE 
and 5mm Stack Height »* Voltage Rating: (QTE) 225VAC mated with QTE and 
5mm Stack Height » QTE Series Mates with QSE » QSE Series Mates with QTE 


Dimensions 
No. of (mm) Digi-Key Price Each 
Pos. A B_ | Part No. 1 10 100 
Sockets 
40 ] 21.27] — |SAM8123-ND 640 4.68 3.82 
80 | 41.27 | — |SAM8124-ND 8.45 6.34 5.28 
120 | 61.27 | — |SAM8125-ND 9.71 7.39 6.33 
160 | 81.27 | — |SAM8126-ND 11.59 8.91 7.47 
200 | 101.27| — | SAM8127-ND 13.19 10.14 8.50 
Headers 
40 | 20.00 ] 4.27 |SAM8128-ND 6.28 4.65 3.85 
40 | 20.00 | 7.26 |SAM8129-ND 6.48 4.80 3.97 
40 | 20.00 | 10.27 |SAM8130-ND 7.83 5.64 4.70 
40 | 20.00 | 15.24 |SAM8131-ND 9.84 7.49 6.42 
80_| 40.00 | 4.27 |SAM8132-ND 859 6.45 5.37 
80 | 40.00 | 7.26 |SAM8133-ND 8.86 6.65 5.54 
80 | 40.00 | 10.27 |SAM8134-ND 10.28 = 7.83 6.71 
80 | 40.00 | 15.24 |SAM8135-ND 13.44 10.57 8.86 
120 | 60.00 | 4.27 |SAM8136-ND 989 7.53 6.45 
120 | 60.00 | 7.26 |SAM8137-ND 10.19 7.76 6.65 


Dimensions 

No. of (mm) Digi-Key Price Each 

Pos. A B_ [Part No. 10 100 
120 | 60.00 | 10.27 |SAM8138-ND 12.06 9.28 7.78 
120 | 60.00 ) 15.24 |SAM8139-ND 16.13 12.47 10.63 
160 | 80.00 | 4.27 |SAM8140-ND 11.81 9.09 7.62 
160 | 80.00 ) 7.26 |SAM8141-ND 12.17 9.36 7.85 
160 | 80.00 | 10.27 |SAM8142-ND 14.43 11.35 9.52 
160 | 80.00 | 15.24 |SAM8143-ND 18.82 15.24 12.77 
200 | 100.00 | 4.27 |SAM8144-ND 13.43 10.33 8.66 
200 | 100.00 | 7.26 |SAM8145-ND 13.53 10.64 8.92 
200 | 100.00 | 10.27 |SAM8146-ND 16.39 12.67 10.81 
200 | 100.00 | 15.24 |SAM8147-ND 20.36 16.60 14.26 


NEW! .0315” (0.80mm) Edge 
Rate™ Sockets and Headers ~e 
ERF8 and ERM8 Series 


Specifications: « Insulator Material: Black LCP « Plating: Gold or Tin over 50” 
(1.27ym) Nickel * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Socket 
Terminal Material: BeCu * Header Terminal Material: Phosphor Bronze 


Socket 


Digi@Reel” |S 


(mm) 


Dim. A 


Digi-Key 
Part No. 


Cut Tape Price Each 


10 


50 


Sockets 


20 
20 
40 
40 
60 


14 
14 
22 
22 
30 


SAM8618CT-ND 
SAM8618TR-ND§ 
SAM8619CT-ND 
SAM8619TR-ND§ 
SAM8620CT-ND 


453.26/125 
4.93 
498.75/125 
6.14 


3.87 
4.34 


5.46 


60 
80 
80 
100 
100 


30 
38 
38 
46 
46 


SAM8620TR-ND§ 
SAM8621CT-ND 
SAM8621TR-ND§ 
SAM8622CT-ND 
SAM8622TR-ND§ 


639.38/125 
6.81 
708.75/125 
7.16 
741.31/125 


6.05 
6.34 


120 
120 
140 
140 
150 


54 
54 
62 
62 
66 


SAM8623CT-ND 
SAM8623TR-ND§ 
SAM8624CT-ND 
SAM8624TR-ND§ 
SAM8625CT-ND 


7.91 
819.25/125 
8.46 
875.44/125 
8.65 


7.01 
7.49 


7.66 


150 


66 


SAM8625TR-ND§ 


895.38/125 


Headers 


20 
20 
40 
40 
60 


14 
14 
22 
22 
30 


SAM8610CT-ND 
SAM8610TR-ND§ 
SAM8611CT-ND 
SAM8611TR-ND§ 
SAM8612CT-ND 


4.51 
453.26/125 
4.93 
498.75/125 
6.14 


3.87 
4.34 


5.46 


60 
80 
80 
100 
100 


30 
38 
38 
46 
46 


SAM8612TR-ND§ 
SAM8613CT-ND 
SAM8613TR-ND§ 
SAM8614CT-ND 
SAM8614TR-ND§ 


639.38/125 
6.81 
708.75/125 
7.16 
741.31/125 


6.05 
6.34 


120 
120 
140 
140 
150 


54 
54 
62 
62 
66 


SAM8615CT-ND 
SAM8615TR-ND§ 
SAM8616CT-ND 
SAM8616TR-ND§ 
SAM8617CT-ND 


7.91 
819.25/125 
8.46 
875.44/125 
8.65 


7.01 
7.49 


7.66 


150 


66 


SAM8617TR-ND§ 


895.38/125 


§ Tape and Reel 


.0315” (0.80mm) Sockets 
CLE Series 


Specifications: * Insulator Material: 
Black Liquid Crystal Polymer » Contact 
Material: Beryllium Copper » Plating: 
Gold over 50u” (1.27um) Nickel 
© Current Rating: .75A @ 80°C ambient 
© Operating Temperature: -55°C ~ 
125°C» Contact Resistance: 15 mQ 
max. (initial) » Mates with: FTE Series 


No. of 
Pos. 


Digi-Key 
Part No.t 


u 


Price Each 
10 


SAM1142-01-ND 
SAM1142-02-ND 
SAM1142-03-ND 
SAM1142-04-ND 
SAM1142-05-ND 


7.88 
8.07 
8.26 
8.45 
8.64 


7.05 
7.22 
7.39 
7.56 
7.73 


5.81 
5.95 
6.09 
6.23 
6.37 


SAM1142-06-ND 
SAM1142-07-ND 
SAM1142-08-ND 
SAM1142-09-ND 


8.83 
9.02 
9.21 
9.40 


7.90 
8.07 
8.24 
8.41 


6.51 
6.65 
6.79 
6.93 


RoHS} 


commune 


.0315” (0.80mm) Headers 


FTE Series ~w 


Specifications: ¢ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal 
Material: Phosphor Bronze » Plating: Gold over 50u” (1.27um) Nickel 
¢ Current Rating: .75A @ 80°C ambient * Operating Temperature: -55°C 
~ 125°C « Mates with: CLE Series 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
Dual Row, Vertical 
2 0.8 |SAM1144-01-ND 8.42 7.54 6.21 
4 1.6 )SAM1144-02-ND 8.61 771 6.35 
6 2.4 |SAM1144-03-ND 8.80 7.88 6.49 
8 3.2 | SAM1144-04-ND 8.99 8.05 6.63 
10 4.0 _|SAM1144-05-ND 9.18 8.22 6.77 
12 4.8  |SAM1144-06-ND 9.37 8.39 6.91 
14 5.6 |SAM1144-07-ND 9.56 8.56 7.05 
16 6.4 |SAM1144-08-ND 9.75 8.73 7.19 
18 7.2 |SAM1144-09-ND 9.94 8.90 7.33 
20 8.0 | SAM1144-10-ND 10.13 9.07 747 
22 8.8 |SAM1144-11-ND 10.32 9.24 7.61 
24 9.6 | SAM1144-12-ND 10.51 9.41 7.15 
Dual Row, Right Angle 
2 0.8 |SAM1143-01-ND 10.92 9.78 8.05 
4 1.6 /SAM1143-02-ND 11.17 10.00 8.24 
6 2.4 | SAM1143-03-ND 11.42 10.22 8.42 
8 3.2 |SAM1143-04-ND 11.67 10.44 8.60 
10 4.0 | SAM1143-05-ND 11.91 10.66 8.78 
12 4.8  |SAM1143-06-ND 12.16 10.88 8.96 
14 5.6 |SAM1143-07-ND 12.41 11.11 9.15 
16 6.4 |SAM1143-08-ND 12.65 11.33 9.33 
18 7.2 |SAM1143-09-ND 12.90 11.55 9.51 
20 8.0 _|SAM1143-10-ND 13.15 11.77 9.69 
22 8.8 | SAM1143-11-ND 13.40 11.99 9.87 
24 9.6 |SAM1143-12-ND 13.64 12.21 10.06 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.040” (1.00mm) Low Profile 
Sockets CLM Series 


Specifications: « Insulator Material: 
Liquid Crystal Polymer * Contact 
Material: Phosphor Bronze »¢ Pla- 
ting: Pre-plated 10y” (0.25um) Gold 
on Contact, Tin-Lead on Tail »* Current 
Rating: 1.5A @ 80°C * Operating Tem- 
perature: -55°C ~ 125°C * Contact 
Resistance: 15mQ max. » Mates with: 
FTMH Series 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 

Pos. (mm) | Part No.t 1 10 100 
2 143 |SAM1129-01-ND 486 ««436~—«3.59 
4 2.43 |SAM1129-02-ND 507 454 3,74 
6 3.43 |SAM1129-03-ND 528 4.73 3.90 
8 4.43 |SAM1129-04-ND 549 4.92 4.05 
10 5.43 _|SAM1129-05-ND 570 510 4.20 
12 6.43 _|SAM1129-06-ND 591 5.29 4.36 
14 7.43 |SAM1129-07-ND 612 548 4.51 
16 8.43 |SAM1129-08-ND 633 5.67 4.67 
18 9.43 |SAM1129-09-ND 654 5.85 4.82 
20__| 10.43 [SAM1129-10-ND 675 6.04 4.97 
22 | 11.43 |SAM1129-11-ND 6.95 6.23 5.13 
24 | 12.43 [SAM1129-12-ND 716 6.41 5.28 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.040” (1.00mm) 
Micro Headers FTMH Series = -wa 


Specifications: « \nsulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal 
Material: Phosphor Bronze ¢ Current Rating: 1.54 @ 80°C ambient 
* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Mates with: CLM, MLE Series 


Dual Right Angle 


7.07 
7.21 
7.35 


SAM1142-10-ND 
SAM1142-11-ND 
SAM1142-12-ND 


9.59 
9.78 
9.97 


8.58 
8.75 
8.92 


ft More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
Dual Row, Vertical 
2 2 SAM1131-01-ND 5.67 5.08 4.18 
4 4 SAM1131-02-ND 5.83 §.22 4.30 
6 6 SAM1131-03-ND 5.99 5.37 4.42 
t More product available online. For pricing and 
availability, visit our website. (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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eee 40” (1.00mm) Micro No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 050” (1.27mm) Micro RoHS 
SEMPEG beaders rtm series (con) | eum lpatttet | ote 4 | : ® 
——— ‘ont. 7 i A 
No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 4 2a SAMTTSO2ND a0 Se 2.90 Headers FTSH Series AL g ® 
Pos. | (mm) [Part Not 1 100 3 | set |samiissoeny = | 425380 aaa | | Saeeifetons oc igu een 
8 3 SAM1131-04-ND 6.16 551 454 10 678 |SAM1153-5-ND 444 395 395 ¢ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer ¢ Terminal Material: 
10 40 |SAM1131-05-ND 632 566 466 : z Ms 5 Phosphor Bronze * Plating: 10) (.25ym) Gold on post, Matte Tin on Tail 
: ; : 12 8.05 | SAM1153-06-ND 4.57 4.09 3.37 Current Rating: 1.75A@ 80°C ambient * Operating Temperature: -55°C ~ 
ir a eae teens ae ss 1a 14 | 9.32 |SAM1153-07-ND 473 («4.24——O3.49 125°C * Mates with: FFSD, CLP, FLE Series 
07" : . . 16 | 10.59 | SAM1153-08-ND 489 438 361 
16 16__| SAM1131-08-ND 680 6.09 _—5.02 18 | 11.86 |SAM1153-09-ND 5.05 4.53 3.73 
18 18 | SAM1131-09-ND 696 6.230 5.14 20 | 13.13 |SAM1153-10-ND 5.22 4.67 3.85 
20 20 | SAM1131-10-ND 713 638 5.25 22 | 14.40 |SAM1153-11-ND 5.38 4.82 3.97 
22 22) SAM1131-11-ND 729° 65200 _5.37 24 | 15.67 |SAM1153-12-ND 5.54 4.96 4.09 
24 24 | SAM1131-12-ND 745 6.67 __—5.49 26 | 16.94 |SAM1153-13-ND 5.70 5.10 4.20 
Dual Row, Right Angle & F ea mae ae ; 
2 2 SANMA1130-01-ND 7.43 6.65 5.48 t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
4 4 SAM1130-02-ND 7.64 6.84 5.63 
6 6 SAM1130-03-ND 7.85 7.03 5.79 
8 8 —|SAM1130-04-ND 806 97.21 «5.94 .050 i xX .050 a (1 . 27mm XxX 
10 10 |SAM1130-05-ND 8.27 7.40 6.09 z . 
12 12 |SAM1130-06-ND 8.47 7.59 6.25 ) 
14 14 |SAM1130-07-ND 8.68 7.77 6.40 1 27mm Micro Strips 
16 16 |SAM1130-08-ND 8.89 7.96 6.56 i 
18 | 18  |SAM1130-09-ND 910 815 6.71 FTS Series oe 
20 20 |SAM1130-10-ND 9.31 8.33 6.86 Specifications: 
22 22 |SAM1130-11-ND 9.52 8.52 7.02 * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer » Terminal Material: Right Angle Mixed 
24 24 |SAM1130-12-ND 9.73 8.71 7A7 Phosphor Bronze ¢ Current Rating: 1.75A@ 80°C ambient » Operating Surface Mount Technology 
+ More prod ilable online. For orici availability, visi bsi Temperature: -55°C ~ 125°C » Plating: 10y” (.25ym) Gold on post, Tin on 
product available online. For pricing and availability, visit our website. Tail « Mates with: FFSD, CLP. FLE Series : = _ 
No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
040 ‘ (1 00m m) eee on : suunce moun - on a wl aace Mount : * im 
Z. : Rous ll as 4 2.54 |SAM1161-02-ND 3.78 3.39 2.79 
H 6 3.81 SAM1161-03-ND 3.92 3.52 2.90 
Standard Sockets MLE Series .w oe ee oe 
—* i2_| reo _|samiieraeno | 435300 321 
¢ Insulator Material: Black = ae s 2 z 
Liquid Crystal Polymer + Contact 14 8.89 | SAM1161-07-ND 449 4.03 3.32 
Material: Beryllium Copper 16 | 10.16 |SAM1161-08-ND 464 415 3.42 
* Operating Temperature: -55°C ~ 18 11.43 |SAM1161-09-ND 4.78 4.28 3.53 
125°C «Plating: Gold over 10” 20 12.70 |SAM1161-10-ND 4.92 4.41 3.63 
(0.25um) Nickel » Mates with: 22 13.97 _|SAM1161-11-ND 5.06 4.54 3.74 
FTMH Series 24 15.24 |SAM1161-12-ND 6.21 4.66 3.84 
26 16.51 _|SAM1161-13-ND 5.35 4.79 3.95 
No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each Right Angle Surface Mount 
Pos. | (mm) |PartNo.t 1 10 100 4 2.54 [SAM1160-02-ND 435. «3.90 3.21 
2 1.2 | SAM1132-01-ND 710 6.35 5.23 Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 6 3.81 |SAM1160-03-ND 4.52 4.05 3.34 
: se a : caveat ee a B | Part No.t 1 10 100 8 5.08 | SAM1160-04-ND 469 420 3.46 
} -03-| d f i Through Hole 10 6.35 |SAM1160-05-ND 486 436 3.59 
8 4.2 | SAM1132-04-ND 770 689 5.67 Mate OnIKOLP Series 12 7.62__|SAM1160-06-ND 5044.51 3.71 
10 5.2 |SAM1132-05-ND 7.89 7.07 5.82 SAM1158-02-ND 307 293 DAT 14 8.89 |SAM1160-07-ND 5.21 4.66 3.84 
72 | 62 /SAM1132-06-ND 809° 7.250 «5.97 SAM1158-03-ND 340 305 251 16 | 10.16 |SAM1160-08-ND 5.38 482 3.97 
14 7.2 |SAM1132-07-ND 8.29 7.43 6.12 SAM1158-04-ND 353 317 261 18 11.43 |SAM1160-09-ND 5.55 4.97 4.09 
< ae SE ih i on SAM1158-05-ND 367 329 271 2 ae SAM1160-10-ND 5.72 5.12 4.22 
. ; ; ; SANM1158-06-ND 380 340 280 .97__|SAM1160-11-ND 5.89 5.27 4.34 
20 10.2__|SAM1132-10-ND 8.89 7.96 6.56 SAM1158-07-ND 393.352 2.90 24 715.24 |SAM1160-12-ND 6.06 5.43 447 
22 11.2 | SAM1132-11-ND 9.09 8.14 6.70 SAM1158-08-ND 407 364 300 26 16.51 __|SAM1160-13-ND 6.23 5.58 4.60 
24 | 12.2 |SAM1132-12-ND 9.29 8.32 6.85 SINR ioe ae: LAa0 Mixed Technology 
t More product available online. For pricing and availability, visit our website. SAM1158-10-ND 433 388 3.20 4 2.54 |SAM1162-02-ND 4.35 3.90 3.21 
SAM1158-11-ND 4.47 4.00 3.29 6 3.81 SAM1162-03-ND 4.52 4.05 3.34 
. samnseran aso —ere sae] || | $m junior | sm a 24 
e ° : ” 35 05: i 5 
.050 (1 .27mm) Low 165 ESMASsaRse 273 Ad 3.48 12_| 7.62 _|SAM1162-06-ND 504 4513.71 
. Mates with FFSD Series 14 [8.89 | SAM1162-07-ND 521 4663.84 
Profile Sockets CLP Series Ai 305 |SAMTIS6-02ND | 327 203 2m 4 | 38 ea ate, See 
3.05 |SAM1156-03-ND 3.40 3.05 2.51 18 11.43 SAM1162-09-ND 555 497 4.09 
Specifications: 3.05 |SAM1156-04-ND 3.53 3.17 2.61 i ear : ‘ ‘i 
¢ Insulator Material: Black 3.05 | SAM1156-05-ND 3.67 3.29 271 ze 12.70 Re eee o Ble a2 on 
Liquid Crystal Polymer 3.05 SAM1156-06-ND 3.80 3.40 2.80 22 13.97 _|SAM1162-11-ND 5.89 5.27 4.34 
‘; Fale = “ = = 24 15.24 |SAM1162-12-ND 6.06 5.43 4.47 
Contact Material: Phosphor 3.05 |SAM1156-07-ND 3.93 3.52 2.90 
Bronze « Current Rating: aoe SANRHEe San Aa ana au 26 | 16.51 _|SAM1162-13-ND 6.23 5.58 4.60 
1.75A @ 80°C ambient * Oper- i -09- : : ; t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
ating Temperature: -55°C ~ 3.05 |SAM1156-09-ND 4.20 3.76 3.10 p pricing y, 
725°C “« Contact Resistance: 3.05 |SAM1156-10-ND 433 3.88 3.20 
10mO max. * Mates with: 3.05_|SAM1156-11-ND 447 4.00 3.29 ie 
FISH, FTS Series 3.05 | SAM1156-12-ND 460412 3.39 .050 (1 27m m) RoHS 
3.05 _|SAM1156-13-ND. 4.73 4.24 3.49 Pit h S k t Gg ® 
Not] in. [ia ey rire itch Sockets FLESeries .w 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 Mates with CLP Series . 
10” (0.25um) Gold Plating 1 oa i Sa as at Specifications: 
4 2.97 |SAM1154-02-ND 4.65 417 3.43 65 59-03- 5 5: / a jal: foil 
6 | 424 |saMtt54-o3-ND 44433387 1.65 |SAMI159-04-ND | 4.07 3.64 3.00 | | ee a atte 
8 | 5.51 |SAM1154-04-ND 5.02 449 3.70 1.65 | SAM1159-05-ND 421 377 3.11 Phosphor Bronze « Plating: 
10 6.78 |SAM1154-05-ND 5.20 4.65 3.83 1.65 _|SAM1159-06-ND 4.35 3.90 3.21 Gold over 50u” (1.27ym) Nickel 
12 8.05 |SAM1154-06-ND 5.38 4.82 3.97 1.65 |SAM1159-07-ND 4.49 4.03 3.32 * Current Rating: 1.754 @ 80°C 
14 | 932 |SAM1154-07-ND 556 498 4.10 1.65 | SAM1159-08-ND 464 415 3.42 ambient * Operating Temperature 
16 | 10.59 |SAM1154-08-ND 574 5144.23 1.65 | SAM1159-09-ND 478 428 3.53 Range: -55°C ~ 125°C * Contact 
18 | 11.86 |SAM1154-09-ND 5.92 5.30 4.37 1.65 |SAM1159-10-ND 492 441 3.63 Resistance: 15mQ max + Mates 
20 13.13 |SAM1154-10-ND 6.10 5.46 4.50 1.65 _|SAM1159-11-ND 5.06 4.54 3.74 with: FTSH, FTS Series 
22 14.40 _|SAM1154-11-ND 6.28 5.62 4.63 1.65 |SAM1159-12-ND 5.21 4.66 3.84 
24 15.67 |SAM1154-12-ND 6.46 5.78 4.76 1.65 |SAM1159-13-ND 5.35 4.79 3.95 No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
26 16.94 |SAM1154-13-ND 6.64 5.95 4.90 Mates with FFSD Series Pos. | (mm) | Part No.t if 10 100 
10p” (0.254m) Gold on Contact, Matte Tin on Tail 3.05 |SAM1157-02-ND 3.78 3.39 2.79 4 2.65 |SAM1226-02-ND 671 6.01 4.95 
4 2.97 |SAM1155-02-ND 4.29 3.85 3.417 3.81 | 3.05 |SAM1157-03-ND 3.92 3.52 2.90 6 3.92 |SAM1226-03-ND 6.87 6.15 5.07 
6 4.24 |SAM1155-03-ND 4.47 4.01 3.30 5.08 | 3.05 |SAM1157-04-ND 4.07 3.64 3.00 8 5.19 |SAM1226-04-ND 7.03 6.29 5.18 
8 5.51 |SAM1155-04-ND 4.65 417 3.43 6.35 | 3.05 )SAM1157-05-ND 4.21 3.77 3.11 10 6.46 |SAM1226-05-ND 7.19 6.44 5.30 
10 6.78 |SAM1155-05-ND 4.84 4.33 3.57 7.62 | 3.05 |SAM1157-06-ND 4.35 3.90 3.21 12 7.73 __|SAM1226-06-ND 7.35 6.58 5.42 
12 8.05 |SAM1155-06-ND 5.02 4.49 3.70 8.89 | 3.05 |SAM1157-07-ND 4.49 4.03 3.32 14 9.00 |SAM1226-07-ND 7.51 6.73 5.54 
14 9.32 |SAM1155-07-ND 5.20 4.65 3.83 10.16 | 3.05 |SAM1157-08-ND 4.64 415 3.42 16 10.27 |SAM1226-08-ND 7.68 6.87 5.66 
16 10.59 |SAM1155-08-ND 5.38 4.82 3.97 11.43 | 3.05 |SAM1157-09-ND 4.78 4.28 3.53 18 11.54 |SAM1226-09-ND 7.84 7.02 5.78 
18 11.86 |SAM1155-09-ND 5.56 4.98 4.10 12.70 | 3.05 |SAM1157-10-ND 4.92 441 3.63 20 12.81 |SAM1226-10-ND 8.00 7.16 5.90 
20 13.13 |SAM1155-10-ND 5.74 5.14 4.23 13.97 | 3.05 |SAM1157-11-ND 5.06 4.54 3.74 22 14.08 |SAM1226-11-ND 8.16 7.31 6.02 
22 14.40_|SAM1155-11-ND 5.92 5.30 4.37 15.24 | 3.05 |SAM1157-12-ND 5.21 4.66 3.84 24 15.35 |SAM1226-12-ND 8.32 7.45 6.14 
24 15.67 |SAM1155-12-ND 6.10 5.46 4.50 16.51 | 3.05 |SAM1157-13-ND 5.35 4.79 3.95 26 16.62_|SAM1226-13-ND. 8.48 7.60 6.26 
26 16.94 | SAM1155-13-ND 6.28 5.62 4.63 t More product available online. For pricing and availability, visit our website. t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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<==) —————=] No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Gs el mi = | 8H Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
Through Hole — Right Angle TFML 12 12 |SAM1164-06-ND 4.91 440 3.62 
Dt 
— 20 | 15.88 ]SAM8260-ND 426 297 244 14 | 14. | SAM1164-07-ND 508 455 3.75 
050 a (1 27mm) 30 | 22.23 | SAM8263-ND 5.21 3.77 3.09 16 16 | SAM1164-08-ND 5.25 4.70 3.88 
i : 40 | 28.58 |SAM8266-ND 645 4.78 3.95 18 18 | SAM1164-09-ND 542 486 4.00 
So Cc kets an d H @a d ers RNY 2| 50 | 34.93 |SAMe269-ND 8.05 580 4.83 20 | 20 |SAM1164-10-ND 560 501 4.13 
. 60 | 41.28 |SAM8272-ND 926 695 5.79 22 22 | SAM1164-11-ND 577 = 5.16 4.25 
SFML,TFML and TFM Series 90 | 60.33 |SAM8278-ND 11.86 912 7.65 24 24 | SAM1164-12-ND 5.94 5.32 4.38 
Specifications: + Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact 100 | 66.68 |SAM8281-ND 13.16 1013 8.49 26 26 | SAM1164-13-ND 6.11 5474.54 
Material: Phosphor Bronze * Plating: Gold over 50” (1.27m) Nickel > = = 
* Current Rating: 24 @ 80°C ambient + Voltage Rating: 350VAC * Operating Through Hole TFM with Weld Tabs Surface Mount — Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Socket Contact Resistance: 15mQ. 10 9.53 | SAM8698-ND 2.77 1.88 1.52 4 4 |SAM1166-02-ND 4.23 3.79 3.12 
max ¢ Socket Insertion Depth: .120” (3.05mm) to .160” (4.06mm) »* Socket 4 
Insertion Force: 2.502 (0.69N) average (single contact only) * Header Locking 20 Micneeam | eseeHtly avi ps pid 6 8 SAM1166-03-ND 4.40 3.94 3.25 
Features: 10 ~ 20 (one latch), 25 and 30 (two latches), 35 ~ 50 (three latches) 2 30 | 22.23 /SAM8700-ND 5.16 3.73 3.06 8 8 | SAM1166-04-ND 4.57 4.09 3.37 
* Socket Max Cycles: 100 with 10” (0.25um) Gold * SFML Series Mates 40 28.58 |SAM8701-ND 6.40 4.68 3.82 05:1 
with TFML Series * TFIML Series Mates with SFML Series 10 pa een aus poe ou 
50 | 34.93 |SAM8702-ND 755 5.44 4.53 12 12 | SAM1166-06-ND 4.91 440 3.62 
60 | 41.28 |SAM8703-ND 857 643 5.36 14 14 | SAM1166-07-ND 508 455 3.75 
Through Hole Surface Mount Surface Mount — TFML 16 16 | SAM1166-08-ND 5.25 4.70 3.88 
4.19 20 | 15.88 |SAM8261-ND 4.26 297 2.44 18 18 | SAM1166-09-ND 542 486 4.00 
| 9.58 30 | 22.23 | SAM8264-ND 521 3.77 3.09 20 20 | SAM1166-10-ND 5.60 5.01 4.13 
40 28.58 | SAM8267-ND 6.45 4.78 3.95 22 22 |SAM1166-11-ND 5.77 5.16 4.25 
2. 50 34.93 | SAM8270-ND 8.05 5.80 4.83 24 24 |SAM1166-12-ND 5.94 5.32 4.38 
| $3.05 60 | 41.28 |SAM8273-ND 926 695 5.79 26 26 |SAM1166-13-ND 6.11 5.47 451 
80 53.98 | SAM8276-ND 10.76 8.19 7.02 t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
90 | 60.33 |SAM8279-ND 1186 912 7.65 
Through Hole Weld Tab Surface Mount TFM with Weld Tabs 
bE) 
10 | 9.53 ]SAM8704-ND 2.98 2.02 1.59 .050 (1 .27mm) Socket 
20 | 15.88 |SAM8705-ND 473 330 2.71 
{075 2.35 L » | 30. | 22.28 |saMe706-ND 538 394 3.21 Cable Assemb ly 
7 40 | 28.58 |SAM8707-ND 670 496 4.11 SFSD Series 
, 50 | 34.93 |SAM8708-ND 790 5.93 4.94 ae F : 
Surface Mount Right Angle 60 | 41.28 1SAMA709-ND 9.36 7.02 5.85 Specifications: + Insulator Material: Black LCP » Contact Material: BeCu 
> 11.91 é : : : * Plating: Gold over 50” (1.27m) Nickel * Operating Temperature Range: 
t Contact Material: Beryllium Copper -55°C ~ 80°C + Mates with: TFM Series 
0.514] 5s 
1.27 
J .0787” (2.00mm) 
Low Profile Sockets Ww 
No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each : 
Fig.) Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 CLT Series 
Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact 
Through Hole — SFML Material: Phosphor Bronze « Plating: 10” Gold over 50y” (1.27\1m) Nickel 
20 16.64 |SAM8241-ND 442 2.84 2.32 + Current Rating: 2A @ 80°C ambient * Operating Temperature Range: -55°C 
30 22.99 |SAMg243-ND 4.95 354 2.88 ~ 125°C « Contact Resistance: 10m0 max * Mates with: TMM Series Siiiaviens 
40 | 29.34 |SAM8245-ND 621 455 3.71 eee eipiszeiihdunk 
1 | 50 | 35.69 |SAM8247-ND 748 554 4.58 
70 | 48.39 | SAM8251-ND 914 686 5.72 No. of | Cable | Digi-Key Price Each 
90 | 61.09 |SAM8255-ND 11.25 «856 7.34 A ss ||ia|Letee __ 1 10 100 
too | 67.44 |SaMs257-ND 12.24 942 7.89 sas Ke - eats eae, 
20 | 16.64 | SAM8710-NDt 487 346 2.84 S i . ene Pe a ae 
30 | 22.99 /SAM8711-NDt 585 4.28 3.49 10 30 | 5” |Saneee Aa 1718 1328 «11.43 
40 | 20e ee TBS ake 38 4o | 5° |SAMe665-ND 20.71 16.27 14.06 
50 | oe eT $08 6.74 5.61 - 50 | 5” |SAMs666-ND 23.62 19.25 16.54 
1 | 60 | 42.04 |SAM8714-NDt 1033 7.86 6.74 No. of | Dim. A ] Digi-Key Price Each 60 5” | SAMB667-ND 27.96 2279 19.68 
z Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 7 S : 
70 | 48.39 |SAM8715-NDt 10.95 833 7.14 = 40 | 10” |SaMmee6s-ND 40.17 174 663 
80 | 54.74 | SAM8716-NDt 12.24 942 7.89 THOUGH Hole — “Gold Plating. 20 | 10” |SAMs669-ND 1558 12.04 10.27 
90 | 61.09 |SAM8717-NDt 13.46 1059 8.88 4 4 | SAMIL63-02-ND 414 3713.06 30 | 10” |SaMse70-ND 2050 19.04 13.91 
100 | 67.44 |SAM8718-NDt 14.94 11.75 9.85 8 6 BAMILeS Oe ND) 432 3873.18 4o_| 10” | Samse71-nD 2492 20.31 17.45 
Surface Mount — SFML 8 8 /SAM1163-04-ND 4.50 4.03 3.32 50 | 10” |SAM8672-ND 2937 2410 21.09 
20 | 16.64 |SAM8242-ND 429° 296 242 10 10 | SAM1163-05-ND 468 419 3.46 60_| 10” |SAM8673-ND 34.87 28.61 25.04 
30 | 22.99 |samee44-no 517 3673.01 12 12 _|SAM1163-06-ND 486 436 3.59 Double End, Notch up, Straight 
40 | 29.34 |SaMs246-ND 625 463 3.83 14 14 |SAM1163-07-ND 5044.52 3.72 20 5” |SAM8674-ND 1968 © 15.47 13.36 
50 | 35.69 |SAMs248-ND 7.80 562 4.68 16 | 16 | SAM1163-08-ND 5.22 468 = 3.85 30) 8" Sue 2504 20.41 17.58 
1 | 60 | 42.04 |sams250-ND 9.00 675 5.63 18 | 18 |SAM1163-09-ND 541 484 3.99 40 Fane wUCr ee sees 
70 | 49.39 TSAMRSEOTIIG 363745 aR 20 20 | SAM1163-10-ND 559 5.00 442 20 | 10” |SAM8678-ND 21.34 1740 14.94 
: : ; : 30 | 10” |SAM8686-ND 28.94 23.59 20.26 
80 | 54.74 | SAM8254-ND 10.44 7.95 6.81 22 22 | SAM1163-11-ND 5775.16 4.25 = 
40 | 10” [SAM8694-ND 35.74 29.33 25.67 
90 | 61.09 |SAM8256-ND 1150 884 «(7.41 24 24 | SAM1163-12-ND 595 5.33 4.39 D. 7 
jouble End, Notch down, Straight 
100 | 67.44 |SAM8258-ND 12.76 9.81 8.23 26 | 26 | SAM1163-13-ND 6.13 5.49 4.52 20 | 5” | SAM8675-ND 7968 15471336 
20 | 16.64 |SAM8719-NDt 5.09 361 = 2.96 Surface’ Mount — Gold Plating 30 | 5° |SAMe683-ND 25.04 2041 «17.53 
30 | 22.99 |SAM8720-NDt 6.08 4.45 3.63 i pam nls oe At) 414 3713.08 40 | 5” |SAMs691-ND 30.67 25.17 22.08 
40 | 29.34 | SAM8721-NDt 780 562 4.68 8 8 | SAM1165-03-ND 4.32 3.87 3.19 20 | 10” |SAM8679-ND 2134 «1740 14.94 
50 | 35.69 |SAM8722-NDt 936 7.02 5.85 8 8 | SAM1165-04-ND 4.50 4.03 3.32 30 10” _|SAM8687-ND 28.94 23.59 20.26 
1 60 42.04 | SAM8723-NDt 10.76 8.19 7.02 10 10 |SAM1165-05-ND 4.68 4.19 3.46 40 10” |SAM8695-ND 35.74 29.33 25.67 
70 48.39 |SAM8724-NDt+ 11.41 8.68 7.44 12 12  |SAM1165-06-ND 4.86 4.36 3.59 Double End, Notch up, Crossed 
80 54.74 | SAM8725-NDt 12.76 9.81 8.23 14 14 | SAM1165-07-ND 5.04 4.52 3.72 20 5” |SAM8676-ND 19.68 15.47 13.36 
90 61.09 |SAM8726-ND+ 14.04 11.04 9.26 16 16 |SAM1165-08-ND 5.22 4.68 3.85 30 5 SAM8684-ND 25.04 20.41 17.53 
100 | 67.44 |SAM8727-NDt 15.60 12.06 10.29 18 18 |SAM1165-09-ND 5.41 4.84 3.99 40 5 : SAM8692-ND 30.67 25.17 22.03 
zo | 20. |sani6s-to-p sso san tz | | | 20 | 10 (ipso ae 
Through Hole — TFML 22 | 22 |SAMt1165-11-ND 577516 4.25 of ee ere = ae a2 
20 | 15.88 |SAM8259-ND 403 278 = 2.27 24 24 | SAM1165-12-ND 595 5.33 4.39 : : : : 
Double End, Notch down, Crossed 
30 | 22.23 | SAM8262-ND 484 344 2.82 26 26 | SAM1165-13-ND 613 5.49 4.52 0 a Ga ao6a” AgaT= Aaa 
50 34.93 | SAM8268-ND 7.33 5.43 4.49 Through Hole — Gold on Contact, Matte Tin on Tail 30 5” | SAM8685-ND 25.04 20.41 17.53 
2) 60 | 41.28 |SAM8271-ND 842 632 5.27 4 4 | SAM1164-02-ND 423 3.79 3.12 40 5" |SAMa693-ND 30.67 2517 22.03 
80 | 53.98 |SAM8274-ND 980 746 6.39 6 6 | SAM1164-03-ND 440 394 3.25 20 | 10° |samsesi-ND 2134 1740 14.94 
90 | 60.33 |SAM8277-ND 11.02 839 =—7.19 8 8 | SAM1164-04-ND 457 409 3.7 30 | 10” |SaMe6s9-ND 28.94 2359 20.26 
100 | 66.68 |SAM8280-ND 1197 9.21 7.72 10 10 _|SAM1164-05-ND 474 4.25 3.50 40 | 10” _|SAM8697-ND 35.74 29.33 25.67 
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Samiec 
.0787” (2.00mm) 
Surface Mount and Low Profile 


Through Hole Headers 
TMM Series Gow 


Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact 
Material: Phosphor Bronze * Current Rating: 3A @ 80°C ambient when 
mated with SQT Series, 2.4A @ 80°C ambient when mated with CLT Series 
© Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C with Gold, -55°C ~ 105°C with 
Tin * Mates with: SQT, SQW, TLE, SMM, MMS, TCSD, CLT Series 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 

Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
Fig. 1 — Single Row, Low Profile Through Hole 
20p” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail 


2 4 |SAM1174-02-ND 1.96 1.76 1.45 
3 6 —|SAM1174-03-ND 2.03 1.82 1.50 
4 8 | SAM1174-04-ND 241 1.89 1.56 
5 10 | SAM1174-05-ND 2.19 1.96 1.61 
6 12 _|SAM1174-06-ND 2.26 2.03 1.67 
7 14 |SAM1174-07-ND 2.34 2.10 1.73 
8 16 | SAM1174-08-ND 241 2.16 1.78 
9 18 | SAM1174-09-ND 2.49 2.23 1.84 
10 20 | SAM1174-10-ND 2.57 2.30 1.89 
in 22 _|SAM1174-11-ND 2.64 2.37 1.95 
12 24 |SAM1174-12-ND 2.72 2.44 2.01 
13 26 | SAM1174-13-ND 2.79 2.50 2.06 
30p” Gold on Contact Area, Matte Tin on Tail 
2 4 |SAM1176-02-ND 2.57 2.31 1.90 
3 6 | SAM1176-03-ND 2.67 2.39 1.97 
4 8 | SAM1176-04-ND 2.76 2.48 2.04 
5 10 | SAM1176-05-ND 2.86 2.56 241 
6 12 _|SAM1176-06-ND 2.95 2.65 2.18 
7 14 |SAM1176-07-ND 3.05 2.73 2.25 
8 16 | SAM1176-08-ND 3.14 2.82 2.32 
9 18 | SAM1176-09-ND 3.24 2.90 2.39 
10 20 | SAM1176-10-ND 3.33 2.99 2.46 
1 22 _|SAM1176-11-ND 3.43 3.07 2.53 
12 24 | SAM1176-12-ND 3.52 3.16 2.60 
13 26 | SAM1176-13-ND 3.62 3.24 2.67 
Matte Tin 
2 4 |SAM1178-02-ND 1.43 1.28 1.05 
3 6 —|SAM1178-03-ND 1.47 1.32 1.09 
4 8 | SAM1178-04-ND 1.52 1.36 1.12 
5 10 | SAM1178-05-ND 1.57 1.41 1.16 
6 12 _|SAM1178-06-ND 1.62 1.45 1.19 
7 14 |SAM1178-07-ND 1.66 1.49 1.23 
8 16 |SAM1178-08-ND 1.71 1.53 1.26 
9 18 | SAM1178-09-ND 1.76 1.58 1.30 
10 20 | SAM1178-10-ND 1.80 1.62 1.33 
in 22 _|SAM1178-11-ND 1.85 1.66 1.37 
12 24 | SAM1178-12-ND 1.90 1.70 1.40 
13 26 _|SAM1178-13-ND 1.95 1.75 1.44 


Fig. 2 — Dual Row, Low Profile Through Hole 


20p” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail 


4 4 |SAM1173-02-ND 3.17 2.84 2.34 
6 6 —|SAM1173-03-ND 3.31 2.96 2.44 
8 8 —|SAM1173-04-ND 3.44 3.08 2.54 
10 10 | SAM1173-05-ND 3.57 3.20 2.64 
12 12 | SAM1173-06-ND 371 3.32 2.73 
14 14 |SAM1173-07-ND 3.84 3.44 2.83 
16 16 |SAM1173-08-ND 3.97 3.56 2.93 
18 18 | SAM1173-09-ND 410 3.68 3.03 
20 20 | SAM1173-10-ND 4.24 3.80 3.13 
22 22 _|SAM1173-11-ND 4.37 3.91 3.22 
24 24 |SAM1173-12-ND 4.50 4.03 3.32 
26 26 | SAM1173-13-ND 4.64 4.15 3.42 
30p” Gold on Contact Area, Matte Tin on Tail 
4 4 |SAM1175-02-ND 3.92 3.52 2.90 
6 6 —|SAM1175-03-ND 4.09 3.67 3.02 
8 8 | SAM1175-04-ND 4.27 3.82 3.15 
10 10 | SAM1175-05-ND 4.44 3.97 3.27 
12 12 | SAM1175-06-ND 4.61 4.13 3.40 
14 14 | SAM1175-07-ND 4.78 4.28 3.53 
16 16 | SAM1175-08-ND 4.95 4.43 3.65 
18 18 | SAM1175-09-ND 5.12 4.59 3.78 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 

Pos. | (mm) | Part No.t¢ if 10 100 
20 20 |SAM1175-10-ND 5.29 4.74 3.90 
22 22 |SAM1175-11-ND 5.46 4.89 4.03 
24 24 |SAM1175-12-ND 5.63 5.05 4.16 
26 26 _|SAM1175-13-ND 5.80 5.20 4.28 

Matte Tin 

4 4 SAM1177-02-ND 2.20 1.98 1.63 
6 6 SAM1177-03-ND 2.29 2.05 1.69 
8 8 SAM1177-04-ND 2.37 2.13 1.75 
10 10 | SAM1177-05-ND 2.46 2.21 1.82 
12 12 | SAM1177-06-ND 2.55 2.28 1.88 
14 14 |SAM1177-07-ND 2.63 2.36 1.94 
16 16 | SAM1177-08-ND 2.72 2.44 2.01 
18 18 | SAM1177-09-ND 2.80 2.51 2.07 
20 20 |SAM1177-10-ND 2.89 2.59 2.13 
22 22 _|SAM1177-11-ND 2.97 2.66 2.20 
24 24 |SAM1177-12-ND 3.06 2.74 2.26 
26 26 |SAM1177-13-ND 3.14 2.82 2.32 


Fig. 3 — gle Row, Surface Mount 


20y” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail 


Fig. 4 — Dual Row, 
20y” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail 


Surface Mount 


2 4 |SAM1168-02-ND 2.19 1.96 1.61 
3 6 | SAM1168-03-ND 2.28 2.04 1.68 
4 8 | SAM1168-04-ND 2.37 2.13 1.75 
5 10 | SAM1168-05-ND 2.47 2.21 1.82 
6 12 _|SAM1168-06-ND 2.57 2.30 1.89 
7 14 |SAM1168-07-ND 2.66 2.38 1.96 
8 16 |SAM1168-08-ND 2.76 247 2.03 
9 18 | SAM1168-09-ND 2.85 2.55 2.10 
10 20 | SAM1168-10-ND 2.94 2.64 217 
1 22 | SAM1168-11-ND 3.04 2.72 2.24 
12 24 | SAM1168-12-ND 3.14 2.81 2.31 
13 26 | SAM1168-13-ND 3.23 2.89 2.38 
30p” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail 
2 4 |SAM1170-02-ND 3.04 2.72 2.24 
3 6 | SAM1170-03-ND 3.15 2.83 2.33 
4 8 | SAM1170-04-ND 3.27 2.93 2.41 
5 10 |SAM1170-05-ND 3.38 3.03 2.50 
6 12 _|SAM1170-06-ND 3.50 3.13 2.58 
7 14 |SAM1170-07-ND 3.61 3.23 2.66 
8 16 |SAM1170-08-ND 3.72 3.34 2.75 
9 18 |SAM1170-09-ND 3.84 3.44 2.83 
10 20 | SAM1170-10-ND 3.95 3.54 2.92 
1 22 | SAM1170-11-ND 4.07 3.64 3.00 
12 24 | SAM1170-12-ND 4.18 3.74 3.08 
13 26 | SAM1170-13-ND 4.29 3.85 3.17 
Matte Tin 
2 4 |SAM1172-02-ND 1.70 1.53 1.26 
3 6 | SAM1172-03-ND 1.76 1.58 1.30 
4 8 | SAM1172-04-ND 1.81 1.63 1.34 
5 10 |SAM1172-05-ND 1.87 1.68 1.38 
6 12 _|SAM1172-06-ND 1.93 1.73 1.43 
T 14 |SAM1172-07-ND 1.99 1.78 1.47 
8 16 |SAM1172-08-ND 2.04 1.83 1.51 
9 18 |SAM1172-09-ND 2.10 1.88 1.55 
10 20 | SAM1172-10-ND 2.16 1.93 1.59 
1 22 | SAM1172-11-ND 2.21 1.99 1.64 
12 24 | SAM1172-12-ND 2.27 2.04 1.68 
13 26 | SAM1172-13-ND 2.33 2.09 1.72 


4 4 |SAM1167-02-ND 3.74 3.35 2.76 
6 6 | SAM1167-03-ND 3.90 3.50 2.88 
8 8 | SAM1167-04-ND 4.07 3.64 3.00 
10 10 | SAM1167-05-ND 4.23 3.79 3.12 
12 12 _ | SAM1167-06-ND 4.39 3.93 3.24 
14 14 | SAM1167-07-ND 4.55 4.08 3.36 
16 16 | SAM1167-08-ND 4.71 4.22 3.48 
18 18 | SAM1167-09-ND 4.87 4.37 3.60 
20 20 | SAM1167-10-ND 5.04 4.51 3.71 
22 22 _|SAM1167-11-ND 5.20 4.65 3.83 
24 24 | SAM1167-12-ND 5.36 4.80 3.95 
26 26 | SAM1167-13-ND 5.52 4.94 4.07 


30y” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail 


4 4 |SAM1169-02-ND 4.98 4.46 3.67 
6 6 | SAM1169-03-ND 5.18 4.64 3.82 
8 8 | SAM1169-04-ND 5.38 4.82 3.97 
10 10 | SAM1169-05-ND 5.58 4.99 441 
12 12 _|SAM1169-06-ND 5.78 5.17 4.26 
14 14 |SAM1169-07-ND 5.98 5.35 441 
16 16 | SAM1169-08-ND 6.18 5.53 4.55 
18 18 | SAM1169-09-ND 6.37 5.71 4.70 
20 20 | SAM1169-10-ND 6.57 5.89 4.85 
22 22 _ | SAM1169-11-ND 6.77 6.07 5.00 
24 24 |SAM1169-12-ND 6.97 6.24 5.14 
26 26 | SAM1169-13-ND 717 6.42 5.29 
Matte Tin 
4 4 |SAM1171-02-ND 2.55 2.28 1.88 
6 6 | SAM1171-03-ND 2.65 2.38 1.96 
8 8 | SAM1171-04-ND 2.76 2.47 2.03 
10 10 |SAM1171-05-ND 2.86 2.56 2.11 
12 12 _|SAM1171-06-ND 2.96 2.66 2.19 
14 14 |SAM1171-07-ND 3.07 2.75 2.27 
16 16 |SAM1171-08-ND 3.17 2.84 2.34 
18 18 | SAM1171-09-ND 3.28 2.94 2.42 
20 20 | SAM1171-10-ND 3.38 3.03 2.50 
22 22 | SAM1171-11-ND 3.49 3.12 2.57 
24 24 | SAM1171-12-ND 3.59 3.22 2.65 
26 26 | SAM1171-13-ND 3.70 3.31 2.73 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.0787” (2.00mm) 
Box Sockets MMs Series G .w 


Specifications: + Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer ¢ Contact 
Material: Phosphor Bronze » Operating Temperature Range: -55°C ~ 
125°C with Gold, -55°C ~ 105°C with Tin * Contact Resistance: 10mQ max. 
¢ Current Rating: 2A @ 80°C ambient * Mates with: TMM, TCMD Series 


Dim. A | Digi-Key Price Each 

Part No.t¢ 1 10 100 
Fig. 1 — Single Row, Through Hole, Vertical 
10p” Gold Contact, Matte Tin on Tail 


2 4.254 | SAM1230-02-ND 3.23 2.89 2.38 
3 6.254 | SAM1230-03-ND 3.38 3.03 2.50 
4 8.254 | SAM1230-04-ND 3.53 3.17 2.61 
5 | 10.254 | SAM1230-05-ND 3.69 3.30 2.72 
6 | 12.254 | SAM1230-06-ND 3.84 3.44 2.83 
7 ~~ | 14.254 |SAM1230-07-ND 3.99 3.57 2.94 
8 | 16.254 | SAM1230-08-ND 4.14 3.71 3.06 
9 | 18.254 | SAM1230-09-ND 4.29 3.85 3.17 
10 | 20.254 | SAM1230-10-ND 4.45 3.98 3.28 
11 | 22.254 | SAM1230-11-ND 4.60 4.12 3.39 
12 | 24.254 | SAM1230-12-ND 4.75 4.25 3.50 
13 _| 26.254 | SAM1230-13-ND 4.90 4.39 3.62 
Matte Tin 
2 4.254 | SAM1234-02-ND 2.59 2.33 1.92 
3 6.254 | SAM1234-03-ND 2.72 2.44 2.01 
4 8.254 | SAM1234-04-ND 2.84 2.55 2.10 
5 | 10.254 | SAM1234-05-ND 2.96 2.66 2.19 
6 | 12.254 | SAM1234-06-ND 3.09 2.77 2.28 
7 | 14.254 |SAM1234-07-ND 3.21 2.88 2.37 
8 | 16.254 | SAM1234-08-ND 3.33 2.99 2.46 
9 | 18.254 | SAM1234-09-ND 3.46 3.10 2.55 
10 | 20.254 | SAM1234-10-ND 3.58 3.21 2.64 
11 | 22.254 | SAM1234-11-ND 3.71 3.32 2.73 
12° | 24.254 | SAM1234-12-ND 3.83 3.43 2.83 
13__| 26.254 |SAM1234-13-ND 3.95 3.54 2.92 


2 — Single Row, Through Hole, Horizontal 


10p” Gold Contact, Matte Tin on Tail 


2 4.254 |SAM1229-02-ND 3.76 3.37 2.78 
3 6.254 | SAM1229-03-ND 3.96 3.55 2.92 
4 8.254 | SAM1229-04-ND 4.16 3.73 3.07 
5 | 10.254 | SAM1229-05-ND 4.36 3.91 3.22 
6 | 12.254 | SAM1229-06-ND 4.56 4.08 3.36 
7 ~~ | 14.254 |SAM1229-07-ND 4.76 4.26 3.51 
8 | 16.254 | SAM1229-08-ND 4.96 4.44 3.66 
9 | 18.254 | SAM1229-09-ND 5.16 4.62 3.81 
10 | 20.254 | SAM1229-10-ND 5.36 4.80 3.95 
11__| 22.254 | SAM1229-11-ND 5.56 4.98 4.10 
12 | 24.254 | SAM1229-12-ND 5.76 5.16 4.25 
13 _| 26.254 | SAM1229-13-ND 5.96 5.33 4.39 
Matte Tin 
2 4.254 |SAM1233-02-ND 3.06 274 2.26 
3 6.254 | SAM1233-03-ND 3.22 2.89 2.38 
4 8.254 | SAM1233-04-ND 3.38 3.03 2.50 
5 | 10.254 | SAM1233-05-ND 3.54 3.17 2.62 
6 | 12.254 | SAM1233-06-ND 371 3.32 2.73 
7 ~~ | 14.254 |SAM1233-07-ND 3.87 3.46 2.85 
8 | 16.254 | SAM1233-08-ND 4.03 3.61 2.97 
9 | 18.254 | SAM1233-09-ND 4.19 3.75 3.09 
10 | 20.254 | SAM1233-10-ND 4.35 3.90 3.21 
11__| 22.254 | SAM1233-11-ND 4.51 4.04 3.33 
12 | 24.254 | SAM1233-12-ND 4.67 4.19 3.45 
13 _| 26.254 | SAM1233-13-ND 4.84 4.33 3.57 


Fig. 3 — Dual Row, Through Hole, Vertical 


10p” Gold Contact, Matte Tin on Tail 


4 4.559 |SAM1228-02-ND 4.05 3.63 2.99 
6 6.559 | SAM1228-03-ND 4.26 3.81 3.14 
8 8.559 | SAM1228-04-ND 4.47 4.00 3.29 
10 | 10.559 | SAM1228-05-ND 4.67 419 3.45 
12__| 12.559 |SAM1228-06-ND 4.88 4.37 3.60 
14° | 14.559 | SAM1228-07-ND 5.09 4.56 3.76 
16 | 16.559 | SAM1228-08-ND 5.30 4.75 3.91 
18 | 18.559 | SAM1228-09-ND 5.51 4.93 4.06 
20 | 20.559 | SAM1228-10-ND 5.72 5.12 4.22 
22 | 22.559 | SAM1228-11-ND 5.93 5.31 4.37 


t More product available online. 
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SS No. of Digi-Key Price Each No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
sam ec Pos. Part No.t 1 10 100 Pos. | (mm) |Part No.t 1 10 100 
— 16 SAM1236-08-ND 5.64 5.05 4.16 6 12 |SAM1244-06-ND 4.06 3.63 2.99 
18 SAM1236-09-ND 5.86 §.25 4.32 bs 14 |SAM1244-07-ND 4.23 3.79 3.12 
.0787” (2.00mm) Box Sockets RoHS 20 SAM1236-10-ND 6.08 544 448 8 | 16 |SAM1244-08-ND 440 3.94 3.25 
MMS Series (Cont 22 SAM1236-11-ND 6.30 5.64 4.65 9 18 |SAM1244-09-ND 4.57 4.09 3.37 
(Cont.) 24 SAM1236-12-ND 6.52 5.84 4.81 10 20 |SAM1244-10-ND 4.74 4.25 3.50 
7 26 SAM1236-13-ND 6.74 6.03 4.97 11 22 ~|SAM1244-11-ND 4.91 4.40 3.62 
No. of | Dim. A | Digi-Key Erice Each Matte Tin 12 | 24 |SAM1244-12-ND 508 9455 3.75 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 q SAWM1240-02-ND 341 3.06 2.52 13 | 26 |SAM1244-13-ND 5.25 470 3.88 
24 ~~ | 24.559 | SAM1228-12-ND 6.14 5.50 4.53 6 SAM1240-03-ND 3.59 3.22 2.65 Dual Row 
26 | 26.559 | SAM1228-13-ND 6.35 5.68 4.68 8 SAM1240-04-ND 3.77 3.38 2.78 4 4 SAM1243-02-ND 5.66 5.07 4.18 
Matte Tin 10 SAM1240-05-ND 3.95 3.54 2.92 6 6 | SAM1243-03-ND 5.96 5.33 4.39 
4 4.559 |SAM1232-02-ND 3.22 2.89 2.38 12 SAM1240-06-ND 413 3.70 3.05 8 8 |SAM1243-04-ND 6.25 5.60 461 
6 | 6.559 |SAM1232-03-ND 339 304 250 14 SAMi240-07-ND 431-386 3 18 to | 10 |SAM1243-05-ND 655 5.86 483 
8 | 8.559 )SAM1232-04-ND 356 9319 2.63 16 SAM1240-08-ND 449 «4033.32 12_|_ 12 _|SaM1243-06-ND 684 -6.12_——«5.04 
10 | 10.559 | SAM1232-05-ND 373 335 276 18 SAM1240-09-ND 467 «4193.45 14 [14 _|SAM1243-07-ND 713.639. ~~5.26 
12 | 12.559 |SAM1232-06-ND. 3.90 3.50 2.88 -10- 16 16 | SAM1243-08-ND 7.43 6.65 5.48 
14 [14.559 |SAM1232-07-ND 408 3.653.017 a Seon a 18 | 18 |SAM1243-09-ND 772 692-570 
16 | 16.559 )SAM1232-08-ND 4.25 3.13 -12- 20 20 |SAM1243-10-ND 8.02 7.18 5.91 
18 | 18.559 )SAM1232-09-ND 4.42 3.26 a Sea aeee a aor a8 oe a a TOAD a is a 
20 = | 20.559 | SAM1232-10-ND 4.59 3.39 7 a -12- . 3 i 
22_| 22.559 | SAM1232-11-ND 476 3.51 Flee SOT On Ht Cane Matte Te 26 | 26 |SAM1243-13-ND 890 797 6.56 
2 pee SAM ez er af 4] 4559 |SAM1235-02-ND 6.00 5.38 443 + More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
3 | esse |saviass-oeND © | Got 5a a8 
mM” Gol ontact, Matte Tin on Tail 5 -| 0 
—pesranseangee mene teen rat, || |p |oselamzeero | ee se 28 | | 0787” (2.00mm) 
6 6.559 )SAM1227-03-ND 6.12 5.48 451 141 14.559 |SAN1235-07-ND 7.52 6.74 555 = 
8 | 8.859 | SAMI2 27 OND es 16 | 16.559 | SAM1235-08-ND 783 49701 = 5.77 Square Ta il Sockets G ow 
10 | 10.559 )SAM1227-05-ND 6.69 5.99 4.93 18 18.559 SAM1235-09-ND 813 708 6.00 = 
12 | 12.559 |SAM1227-06-ND. 6.97 6.24 5.14 20 | 20.559 | SAM1235-10-ND 844 755 6.22 SOT Series 
14 | 14.559 |SAM1227-07-ND 7.26 6.50 5.35 29 99.559 SAM1235-11-ND 874 782 644 
16 | 16.559 | SAM1227-08-ND 754 8.75 5.56 24 ~~ | 24.559 | SAM1235-12-ND 9.04 8.10 6.67 Specifications: « Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer » Contact 
18 | 18.559 |SAMI227-08-ND) 7.83 7.01 577 26 | 26.559 | SAM1235-13-ND 9.35 8.37 6.89 Material: Phosphor Bronze « Plating: 10,1” Gold over 50,” Nickel » Operating 
20 | 20.559 | SAM1227-10-ND 8.11 7.26 5.98 Matte Tin Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Contact Resistance: 10mQ max. 
22 _| 22.559 |SAM1227-11-ND 40 7.52 «6.19 St = * Mates with: TMM Series 
24 =~ | 24.559 | SAM1227-12-ND 8.68 Take 6.40 6 6.559 SAM1239-03-ND 5.09 456 376 
26 | 26.559 | SAM1227-13-ND 8.97 8.03 6.61 8 8.559 SAM1239-04-ND 534 478 3.94 
Maite Tin : ‘ ‘ i 
4] 4559 |SAM1231-02-ND 447 401-330 amperes ieee ae ee, ale 
6 | 6.559 |SAM1231-03-ND 471 4223.48 a 0G 5. 5. ; 
8 8.559 |SAM1231-04-ND 4.95 4.43 365 14 | 14.559 | SAM1239-07-ND 6.08 5.44 4.48 
10 | 10.559 |SAM1231-05-ND 5.19 4.65 3.83 16 | 16.559 | SAM1239-08-ND 6.33 5.67 4.67 
42 | 12.559 |SAM1231-06-ND 5.42 4.86 4.00 18 | 18.559 | SAM1239-09-ND 6.57 5.89 4.85 
441 14.559 |SAM1231-07-ND 5.66 5.07 448 20 | 20.559 | SAM1239-10-ND 6.82 6.11 5.03 
46 | 16.559 |SAM1231-08-ND 5.90 5.28 4.35 22 | 22.559 |SAM1239-11-ND 7.07 6.33 6.21 
48 | 18.559 |SAM1231-09-ND 6.14 5.50 4.53 24 | 24.559 | SAM1239-12-ND 7.32 6.55 5.39 
20 | 20.559 | SAM1231-10-ND 6.37 5.71 4.70 26 | 26.559 |SAM1239-13-ND 7.56 6.77 5.58 
22 | 22.559 |SAM1231-11-ND 6.61 5.92 4.88 + More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
24 | 24.559 |SAM1231-12-ND 6.85 6.13 5.05 
26 | 26.559 | SAM1231-13-ND 7.09 6.35 5.23 i 
( ) 
10p” Gold Contact, Matte Tin on Tail - 0787 2 im 00m m 
2 4.254 |SAM1238-02-ND 3.33 2.98 2.45 
3 6.254 )SAM1238-03-ND 3.49 3.12 2.57 Standard Sockets 
4 8.254 )SAM1238-04-ND 3.65 3.27 2.69 < 
5 10.254 | SAM1238-05-ND 3.81 3.41 2.81 
6 12.254 |SAM1238-06-ND 3.97 3.56 2.93 TLE Series x - 
7 | 14.254 [SAM1238-07-ND 4.13 3.70 3.05 Specifications: + Insulator b im. A | Digi-Key Price Each 
8 | 16.254 | SAM1238-08-ND 4.29 3.85 3.17 Material: Black Liquid Crystal ' i Part No.¢ 1 10 100 
9 18.254 |SAM1238-09-ND 4.46 3.99 3.29 Polymer + Contact Material: 4 Fig. 1 — Single Row, Vertical 
10 | 20.254 )SAM1238-10-ND 4.62 4.14 3.41 Phosphor Bronze * Plating: 10” S > ; SAM1247-02-ND 3.08 2.76 2.27 
in 22.254 | SAM1238-11-ND 4.78 4.28 3.53 Gold over 50y” Nickel * Operating q ae i SAM1247-03-ND 3.20 2.87 2.36 
12 | 24.254 |SAM1238-12-ND 4.94 4.42 3.64 Temperature Range: -55°C ~ 125°C > . F SAM1247-04-ND 3.33 2.98 2.45 
13 | 26.254 |SAM1238-13-ND. 5.10 4.57 3.76 Mates with: TMM Series = 3 | SAM1247-05-ND 3.45 3.09 2.55 
Matte Tin - s - SAM1247-06-ND 3573.20 2.64 
2 | 4.254 /SAM1242-02-ND 2.63 2.36 194 No. of | Dim. A | Digi-Key EricelEach .3_ | SAM1247-07-ND 3.70 3.31 273 
3 6.254 )SAM1242-03-ND 2.76 2.48 2.04 Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 -3 | SAM1247-08-ND 3.82 3.42 2.82 
4 8.254 )SAM1242-04-ND 2.90 2.60 214 4 SAM1251-02-ND 4.64 4.15 3.42 .3 | SAM1247-09-ND 3.94 3.53 2.91 
5 10.254 | SAM1242-05-ND 3.03 2.72 2.24 6 SAM1251-03-ND 4.81 4.31 3.55 .3 | SAM1247-10-ND 4.07 3.64 3.00 
6 12.254 | SAM1242-06-ND 3.16 2.84 2.34 8 SAM1251-04-ND 4.98 4.46 3.67 .3 | SAM1247-11-ND 4.19 3.75 3.09 
7 14.254 |SAM1242-07-ND 3.30 2.95 2.43 10 10 | SAM1251-05-ND 5.15 4.61 3.80 .3 |SAM1247-12-ND 4.31 3.86 3.18 
8 16.254 |SAM1242-08-ND 3.43 3.07 2.53 12 12 | SAM1251-06-ND 5.32 4.76 3.92 3 | SAM1247-13-ND 4.44 3.97 3.27 
9 18.254 |SAM1242-09-ND 3.56 3.19 2.63 14 14 |SAM1251-07-ND 5.49 4.92 4.05 Fig. 2 — Dual Row, Vertical 
10 | 20.254 )SAM1242-10-ND 3.70 3.31 2.73 16 16 | SAM1251-08-ND 5.66 5.07 4.18 ‘ SAM1245-02-ND 5.31 4.76 3.92 
iL 22.254 | SAM1242-11-ND 3.83 3.43 2.83 18 18 | SAM1251-09-ND 5.83 5.22 4.30 f SAM1245-03-ND 5.52 4.94 4.07 
12 | 24.254 |SAM1242-12-ND 3.96 3.55 2.92 20 20 |SAM1251-10-ND 6.00 5.38 4.43 SAM1245-04-ND 5.73 5.13 4.23 
13 | 26.254 |SAM1242-13-ND 4.09 3.67 3.02 22 22 |SAM1251-11-ND 6.18 5.53 4.55 SAM1245-05-ND 5.94 §.32 4.38 
Fig. 6 — Single Row, Surface Mount, Horizontal 24 24 |SAM1251-12-ND. 6.35 5.68 4.68 SAM1245-06-ND 6.15 5.50 4.53 
10p” Gold Contact, Matte Tin on Tail 26 26 | SAM1251-13-ND 6.52 5.84 4.81 SAM1245-07-ND 6.36 5.69 4.69 
- eh SAO ND foe a0 Pee + More product available online. For pricing and availability, visit our website. SMD aee O88 Ent 
4 8.254 )SAM1237-04-ND 4.44 3.97 3.27 SAM1245-10-ND 6.98 6.25 5.15 
5 10.254 |SAM1237-05-ND 4.65 4.16 3.43 EP) SAM1245-11-ND 7.19 6.44 5.30 
6 12.254 [SAM1237-06-ND 4.85 4.35 3.58 . 0787 (2 .00mm) SAM1245-12-ND 7.40 6.63 5.46 
7 | 14.254 [SAM1237-07-ND 5.06 4.54 3.74 High Reliability Sockets ee 7st _8si__5. 
8 16.254 |SAM1237-08-ND 5.27 4.72 3.89 ‘ig. 3 — Single Row, Right Angle 
9 18.254 |SAM1237-09-ND 5.48 4.91 4.04 g y “AL 2 4.3 |SAM1248-02-ND 3.51 3.14 2.59 
10 | 20.254 )SAM1237-10-ND 5.69 5.10 4.20 SMM Series 3 6.3 |SAM1248-03-ND 3.64 3.26 2.69 
int 22.254 | SAM1237-11-ND 5.90 5.28 4.35 4 8.3 Shee OND aut oo oa 
12 | 24.254 | SAM1237-12-ND 6.11 5.47 4.51 Specifications: « Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact ss) 10.3 -05- - 5 : 
13__| 26.254 SAMies7-1s- = 6.32 5.66 4.66 Material: Beryllium Copper * Plating: 30” Gold on contact, Matte Tin on tail 2 ca SA anoecny 44 48 598 
latte Tin + Current Rating: 3A @ 80°C ambient + Operating Temperature Range: -55°C Pela 2 5 2 
ee SAMA D2 ND a aa ae ~ 125°C « Contact Resistance: 10mQ oar . Mawes wih: TMM, TCMD Series i ae Renee oon - ae 
4 8.254 )SAM1241-04-ND 3.53 3.17 2.61 Single Row 10 20.3 | SAM1248-10-ND 4.57 4.09 3.37 
5 10.254 |SAM1241-05-ND 3.71 3.32 2.73 9 WW 22.3 |SAM1248-11-ND 4.70 4.21 3.47 
6 12.254 |SAM1241-06-ND 3.88 3.47 2.86 12 24.3 | SAM1248-12-ND 4.84 4.33 3.57 
iL 14.254 |SAM1241-07-ND 4.05 3.63 2.99 13 26.3 SAMI 248-13-ND 4.97 4.45 3.67 
8 16.254 |SAM1241-08-ND 4.22 3.78 3.11 Fig. 4 — Dual Row, Right Angle 
9 18.254 |SAM1241-09-ND 4.39 3.93 3.24 4 4.3 |SAM1246-02-ND 5.48 4.91 4.04 
10 | 20.254 )SAM1241-10-ND 4.56 4.08 3.36 6 6.3 |SAM1246-03-ND 5.72 5.12 4.22 
bl 22.254 | SAM1241-11-ND 4.73 4.24 3.49 8 8.3 |SAM1246-04-ND 5.96 5.33 4.39 
12 | 24.254 |SAM1241-12-ND 4.90 4.39 3.62 10 10.3 |SAM1246-05-ND 6.19 5.55 4.57 
13 | 26.254 |SAM1241-13-ND 5.07 4.54 3.74 12 12.3 |SAM1246-06-ND 6.43 5.76 4.74 
Fig. 7 — Dual Row, Surface Mount, Vertical - — Pace Each 14 14.3 |SAM1246-07-ND 6.67 5.97 4.92 
10” Gold Contact, Matte Tin on Tail b - A | Digi-Key 16 | 16.3 |SAM1246-08-ND 691 618 5.09 
4 4.559 |SAM1236-02-ND 4.33 3.88 3.20 i Part No.t 1 10 18 18.3 |SAM1246-09-ND 7.14 6.40 5.27 
6 6.559 )SAM1236-03-ND 4.55 4.08 3.36 Single Row 20 20.3 | SAM1246-10-ND 7.38 6.61 5.44 
8 | 8.559 |SAM1236-04-ND 477 4.27 3.52 SAM1244-02-ND 3.37 3.02 22 | 22.3 |SAM1246-11-ND 7.62 6.82 5.62 
10 | 10.559 )SAM1236-05-ND 4.99 4.47 3.68 SAM1244-03-ND 3.54 3.17 24 24.3 |SAM1246-12-ND 7.86 7.03 5.79 
12 | 12.559 |SAM1236-06-ND 5.21 4.66 3.84 SAM1244-04-ND 3.71 3.33 26 26.3 |SAM1246-13-ND 8.09 7.25 5.97 
14__| 14.559 [SAM1236-07-ND 5.42 4.86 4.00 SAM1244-05-ND 3.89 3.48 + More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
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eT =a No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 Pos. | (mm) | Part No.t ‘ 10 100 
sam ec 5 | 12.70 |SAM1103-05-ND 267 230 1.90 8 | 20.32 |SAM1110-08-ND 179 —*1.61 132 
——EE eee 6 | 15.24 |SAM1103-06-ND 2.70 2.42 1.99 9 | 22.86 |SAM1110-09-ND 1.87 1.68 1.38 
” 7 | 17.78 |SAM1103-07-ND 283 254 209 10 | 25.40 | SAM1110-10-ND 1.95 1751.44 
.0787 (2.00mm) 8 | 20.32 |SAM1103-08-ND 296 265 2.19 11 | 27.94 | SAM1110-11-ND 2.03 1.82 1.50 
Ti Buy Socket € WwW 9 | 22.86 |SAM1103-09-ND 309 «277 ~Ss«2 2B 12_ | 30.48 |SAM1110-12-ND 211189 1.56 
iger uy oc e Ss 10 25.40 |SAM1103-10-ND 3.22 2.89 2.38 t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
é 11 | 27.94 |SAM1103-11-ND 335 300 247 ; 
SQW Series 12 | 30.48 |SAM1103-12-ND 348 3.12 2.57 SDL Series 
Fishes aa a Micro-Socket (Hollow Leg) No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer »* Contact 
Material: Phosphor Bronze « Plating: 10,” Gold on contact, Matte Tin on Tall 1 2.54 | SAM1104-01-ND 2.51 2.25 1.85 Eos) (Gar) betsy u 10 100 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C » Contact Resistance: 10mQ. : oe ease a eee oa 
ice regia 4 | 10.16 |SAM1104-04-ND 296 265 2.19 2 2.54 | SAM1133-01-ND 459 4.11 3.39 
Through Hole 5_| 12.70 |SAM1104-05-ND 311-279 2.30 : 0 eS ete oe ia a8 
6 | 15.24 |SAM1104-06-ND 326 292 241 3 | i046 (SaRRaaetontun Saf. Save> caod 
7 | 17.78 |SAMI1O4-07-ND 841 3.08 2.52 1o_| 12.70 |SAM1133-05-ND 5.55 497 4.09 
8 | 20.32 | SAM1104-08-ND 356 3.19 2.63 12 | 15.24 [SAM1133-06-ND 579 519 4.27 
9 | 22.86 |SAM1104-09-ND 3.71 3.32 2.74 14 17.78 |SAM1133-07-ND 6.03 5.40 4.45 
10 | 25.40 |SAM1104-10-ND 3.86 3462.85 16 | 20.32 |SAM1133-08-ND 627 561 4.62 
11_| 27.94 |SAM1104-17-ND 401 359 2.96 18 | 22.86 |SAM1133-09-ND 651 583 4.80 
12 | 30.48 |SAM1104-12-ND 4.16 3.73 3.07 20 | 25.40 _|SAM1133-10-ND 6.75 6.04 4.98 
2 es ce ees 
Fow Protile (Hollow Leg) Low Profile (Standard Mount) 
1 | 2.54 Ree ONE) hee 145.120 2) 254 ]SANT134-07-ND 489 ~«438~~«361 
No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 2 | 5.08 |SAM1105-02-ND 172 1541.27 4 5.08 | SAM4134-02-ND 514. 480 3.79 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 3 7.62 |SAM1105-03-ND 1.82 1.63 1.35 6 7.62 |SAM1134-03-ND 5.39 4.83 3.98 
4 | 43 |SAM1249-02-ND 391 3.51 2.89 4 | 10.16 |SAM1105-04-ND 192 -4.72 «1.42 8 | 10.16 |SAM1134-04-ND 5.64 5.05 4.16 
5 | 12.70 |SAM1105-05-ND 2.02 1.81 ——*1.49 io | 12.70 _|SAM1134-05-ND 589 5.27 4.34 
° eae can aoe oe a0 6 15.24 |SAM1105-06-ND 242 1.90 157 12 15.24 |SAM1134-06-ND 6.14 5.50 4.53 
8 8.3 | SAM1249-04-ND 4.22 3.78 3.14 7 17.78 |SAM1105-07-ND 2.29 1.99 1.64 14 17.78 |SAM1134-07-ND 6.39 5.72 471 
10 | 10.3 |SAM1249-05-ND 4373.91 3.22 3 | 20.32 |SAM1105-08-ND ary arr 16 | 20.32 |SAM1134-08-ND 664 595 4.90 
12 | 12.3 |SAM1249-06-ND 452 4.05 3.34 9 | 22.86 |SAM1105-09-ND 242 217 +179 18 | 22.86 eae a 
20 | 25.40 _|SAM1134-10-ND 7146.39 5.27 
14 | 14.3. |SAM1249-07-ND 467 4.19 3.45 2 ae aula ca aa is 22 | 27.94 _|SAM1134-11-ND 739 662 545 
16 | 168 Ee aoa _ aoe _ 42 | 30.48 |SAM1105-12-ND 2.72 2.44 2.01 24 | 2048 Snare auewer (Oui TeaT 884 588 
18 | 183 RNa oe 498 4463.67 Low Profile (Standard Mount) 2 2.54 | SAM1135-01-ND 5o7 0 499~SC«S 
20 | 20.3 |SAM1249-10-ND 513 4593.78 1 | 254 |SAM1106-01-ND 157141 s1.46 4 5.08 |SAM1135-02-ND 587 5.26 4.33 
22 | 22.3. |SAM1249-11-ND 5.28 4.73 3.90 2 | 5.08 |SAM1106-02-ND 168 0151 1.24 i jae Sap peea ae 2 Ae 
aa Mico eA ae ee =a : ee ee ae ee — te to_| 12.70_|SAM1135-05-ND 6776.08 _—4.99 
26 | 26.3 |SAM1249-13-ND 559 5.00 4.12 ; ; : : 72 | 15.24 |SAM1135-06-ND 707. 6.33. ~5.24 
5 | 12.70 [SaMialOes Doane) 2.01 1.80 “1.49 44 | 17.78 |SAM1135-07-ND 737 660 «= «5.44 
t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 6 15.24 |SAM1106-06-ND 2.12 1.90 1.57 16 20.32 |SAM1135-08-ND 7.67 6.87 5.66 
7 | 17.78 |SAM1106-07-ND 223 200 1.65 48 | 2286 |SAM1135-09-ND 797 714.—S«5 8B 
‘5 i 8 | 20.32 |SAM1106-08-ND 234 210 1.73 20 | 25.40 _|SAM1135-10-ND 8.27 7.40 6.10 
.100 (2.54mm) Low Profile 9 | 22.86 |SAM1106-09-ND 245 220 1.81 22 | 27.94 |SAM1135-11-ND 857 767 6.32 
a LAY 10 | 25.40 |SAM1106-10-ND 2.56 2.30 1.89 24 30.48 _|SAM1135-12-ND 8.87 7.94 6.54 
Socket Strips . 11 | 27.94 |SAMT106-17-ND 267 239° ~~«*1.97 
12 | 30.48 |SAM1106-12-ND 278 249 2.05 ow Profile (Hollow Leg, 
SL and SDL Series Micro-Socket (Hollow Leg) 2 2.54 |SAM1136-01-ND 393 352 290 
4 5.08 |SAM1136-02-ND 412 369 © 3.04 
ease : , 1] 254 |SAM1107-01-ND 241 789 «1.56 Saat 
Specifications: + Insulator Material: Black Glass Filled Polyester + Contact/ 9 5.08 |SAM1107-02-ND 298 200 165 6 7.62 | SAM1136-03-ND 4.31 3.86 3.18 
ee ec eal 3 | 7.62 |SAM1107-03-ND 2350211174 fe ele See eel fea aa on 
Resistance: 10m max. » Mates with: TS, 7D, BBS. BBL Series eee 4 |) 10.16 |SAM1107-04-ND 2.47 2.21 1.82 12 75.24 | SAM1136-06-ND 4.88 4.37 3.60 
5 | 12.70 |SAM1107-05-ND 259 232 1.91 14 | 17.78 |SAM1136-07-ND 5.07 454 3.74 
SL Series SDL Series 6 15.24 |SAM1107-06-ND 271 2.43 2.00 16 20.32 |SAM1136-08-ND 5.26 471 3.88 
7 | 17.78 |SAM1107-07-ND 283 254 2.09 18 | 22.86 | SAM1136-09-ND 5.45 4.88 4.02 
3 | 2032 |SAM1107-08-ND 295 «422842 1B 20 | 25.40 _|SAM1136-10-ND 5.64 5.05 4.16 
9 | 22.86 ReRtnnemsatn a0? <O75 ROT 22 | 27.94 |SAM1136-11-ND 5.83. 5.22 4.30 
24 | 30.48 |SAM1136-12-ND 6.02 5.39 4.44 
10 | 25.40 |SAM1107-10-ND 319-286 2.36 Low Profile (Standard Mount) 
11 | 27.94 |SAM1107-17-ND 331207. 2.44 3 764] SAM1137-01-ND 444. 371 306 
12 | 30.48 |SAM1107-12-ND 3433.07 2.53 4 5.08 |SAM1137-02-ND 4343.89 3.20 
6 | 7.62 |SAM1137-03-ND 484 407 3.38 
Low Profile (Hollow Leg) 8 10.16 |SAM1137-04-ND 4.74 4.25 3.50 
1 2.54 |SAM1108-01-ND 4.10 99 82 10 12.70 _|SAM1137-05-ND 4.94 4.42 3.64 
> | 508 |SAM1108-02-ND 116 104 ‘86 2 | 15.24 |SAM1137-06-ND 514. 460 3.79 
3 | 700 \SaNGRoeeten 499 440 a 44 | 17.78 |SAM1137-07-ND 534 478 3.94 
1 | tote Reeeetoaians ion. 2ae (08 16 | 20.32 |SAM1137-08-ND 554 496 4.09 
18 | 22.86 |SAM1137-09-ND 574 514 4.23 
Lead Style 5S__| 12.70 | SAM1108-05-ND 134 1.20 99 20 | 25.40 _|SAM1137-10-ND 5.94 5.32 4.38 
Low Profile (Hollow Leg 6 | 15.24 |SAM1108-06-ND 1.40 1.26 1.04 22 | 27.94 |SAM1137-11-ND 6.14 5.50 4.53 
Low Profile (Standard Mount) 7 | 17.78 |SAM1108-07-ND 146 «1311.08 24 | 30.48 |SAM1137-12-ND 6.34 5.68 4.68 
Micro-Socket (Hollow Leg) 8 20.32 | SAM1108-08-ND 1.52 1.36 1.12 Micro-Socket (Hollow Leg) 
9 | 22.86 |SAM1108-09-ND 158 142 4147 2 2.54 | SAM1138-01-ND 471 4223.48 
10 | 25.40 |SAM1108-10-ND 1.64 1471.21 2 Sea ath ae ee ae 
SL Series i ave ete eh Ae ie 8 | 10.16 |SAM1138-04-ND 543 4.86 4.01 
Nosof )Dim.A ]Dioi-Ke PricalEachi z s 2 : : io | 1270 |SAM1138-05-ND 567 5.08 4.18 
ey Low Profile (Standard Mount) 72 | 15.24 |SAM1138-06-ND 591529 4.36 
oe cara) Pant No i ue oe 1 | 2.54 )SAM1109-01-ND 98 88 8 14 | 17.78 |SAM1138-07-ND 615 551 4.54 
2 5.08 )SAM1109-02-ND 1.05 94 78 16 20.32 SAM1138-08-ND 6.39 572 471 
Low Profile (Hollow Leg) 3 | 7.62 |SAM1109-03-ND 112 1.04 83 18 | 22.86 |SAM1138-09-ND 663 594 489 
1 2.54 | SAM1102-01-ND 2.08 1.87 1.54 4 | 10.16 |SAM1109-04-ND 1.19 1.07 88 20 _| 25.40 |SAM1138-10-ND 687 615 _—_—5.07 
2 5.08 | SAM1102-02-ND 2.20 1.97 1.63 5 12.70 |SAM1109-05-ND 1.26 113 93 22 27.94 | SAM1138-11-ND 7H 6.37 5.24 
3 | 7.62 |SAM1102-03-ND 232 208 171 6) 15.24 1SAM1109-06-ND 1331.19 08 24 | 30.43 | SAM1138-12-ND 735 658 5.42 
4 | 10.16 |SAM1102-04-ND 244 219 1.80 7 | 47.78 |SAM1109-07-ND 140 126 © 1.04 
5__| 12.70 | SAM1102-05-ND 256 2.30 1.89 8 | 20.32 |SAM1109-08-ND 147 1321.09 ee rote (Hlottow beg) ____ 
6 | 15.24 | SAM1102-06-ND 268 = 2.40 1.98 9 | 22.86 |SAM1109-09-ND 1.54 1.38 144 4 5.08 |SAM4139-02-ND 259 «42232 ~=—«4 91 
7 | 17.78 | SAM1102-07-ND 2.80 2.51 2.07 10 | 25.40 |SAM1109-10-ND 1.61 1.45 1.19 6 7.62 |SAM1139-03-ND 271 2.43 2.00 
8 20.32 | SAM1102-08-ND 2.92 2.62 2.16 11 | 27.94 |SAM1109-11-ND 1.68 151 1.24 8 40.16 |SAM1139-04-ND 2.83 254 2.09 
9 | 22.86 | SAM1102-09-ND 3.042.720 2.24 12 | 30.48 |SAM1109-12-ND 1.75157 1.29 io | 1270 |SAM1139-05-ND 295 264 2.18 
10 | 25.40 |SAM1102-10-ND 316-283 2.38 Micro-Socket (Hollow Leg) 72 | 15.24 |SAM1139-06-ND 307.275 «227 
41 | 27.94 |SAM1102-11-ND 3.28 2.94 2.42 1 2.54 |SAM1110-01-ND 1.23 1 cl 14 | 17.78 | SAM1139-07-ND 3.19 2.86 2.36 
12 | 30.48 |SAM1102-12-ND 340 3.05 2.54 2 | 5.08 |SAM1110-02-ND 1.31 1.18 97 16 | 20.32 | SAM1139-08-ND 3.31 297 2.44 
Low Profile (Standard Mount) 3 | 7.62 |SaMi110-03-ND 1391.25 1.03 | eee leeneeeeen oe, sane ope 
1 | 254 |SAM1103-01-ND 205 «4184 ~=«1.52 4 | 10.16 |SAM1110-04-ND 147° 1321.09 59157941 SAM1139-11-ND 387 329271 
3 | 72 |samiosaen = | 231 zor 471 3 [ier | SAMTTO-OEND ——} 1.8) tas 43 24_| 2040 (SOMUGSSESIOES) 370 249 280 
7. -03-+ . 07 7 ; -06-| i rf ; : . 
4_| 10.16 |SAM1103-04-ND 244 249 1.80 7_| 17.78 |SAMt110-07-ND 171183 1.26 pe ee (Continued) 
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Samiec 


” Hi 
-100” (2.54mm) Low Profile 
Socket Strips SL and SDL Series (Cont.) 
No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Pos. (mm) | Part No.t 1 10 100 
Low Profile (Standard Mount) 
2 2.54 |SAM1140-01-ND 247 2.21 1.82 
4 5.08 /SAM1140-02-ND 2.60 2.33 1.92 
6 7.62 |SAM1140-03-ND 2.73 2.45 2.02 
8 10.16 |SAM1140-04-ND 2.86 2.56 2.11 
10 12.70_|SAM1140-05-ND 2.99 2.68 2.21 
12 15.24 |SAM1140-06-ND 3.12 2.80 2.30 
14 17.78 |SAM1140-07-ND 3.25 2.91 2.40 
16 20.32 | SAM1140-08-ND 3.38 3.03 2.50 
18 22.86 | SAM1140-09-ND 3.51 3.15 2.59 
20 25.40 [SAM1140-10-ND 3.64 3.26 2.69 
22 27.94 |SAM1140-11-ND 3.77 3.38 2.78 
24 30.48 | SAM1140-12-ND 3.90 3.49 2.88 
Micro-Socket (Hollow Leg) 
2 2.54 /SAM1141-01-ND 3.00 2.69 2.22 
4 5.08 |SAM1141-02-ND 3.15 2.82 2.33 
6 7.62 |SAM1141-03-ND 3.30 2.96 2.44 
8 10.16 |SAM1141-04-ND 3.45 3.09 2.55 
10 12.70_|SAM1141-05-ND 3.60 3.23 2.66 
12 15.24 |SAM1141-06-ND 3.75 3.36 2.77 
14 17.78 |SAM1141-07-ND 3.90 3.49 2.88 
16 20.32 | SAM1141-08-ND 4.05 3.63 2.99 
18 22.86 | SAM1141-09-ND 4.20 3.76 3.10 
20 25.40 | SAM1141-10-ND 4.35 3.90 3.21 
22 27.94 |SAM1141-11-ND 4.50 4.03 3.32 
24 30.48 | SAM1141-12-ND 4.65 4417 3.43 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.100” (2.54mm) Terminal 


~ 


.100” (2.54mm) 
Interconnect Strips 
BBS and BBL Series 


Specifications: ¢ Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Terminal 
Material: Brass or Phosphor Bronze * Operating Temperature Range: -55°C 
~ 125°C © Current Rating: 1A * Mates with: SS, SD, SL, SDL, ESS Series 


-~X 


.100” (2.54mm) 
Low Cost Socket Strips 
SSA and SSK Series 


~ 


Specifications: Insulator Material: Black PET Polyester * Contact Material: 
Phosphor Bronze * Flammability Rating: UL94V-0 Insulation Resistance: 
5000MQ min. »* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C with Gold 
-55°C ~ 105°C with Tin * Current Rating: 1A * Mates with: TS, BBS, BBL 
Series 


Strips Ts and TD Series 


Specifications: * Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Terminal 
Material: Brass (Gold plated are Phosphor Bronze) * Operating Temperature 
Range: -55°C ~ 125°C Gold, -55°C ~ 105°C Tin * Current Rating: 1A * Mates 
with: SS, SD, SL, SDL Series 


20p” (.511m”) Gold Plating 
1 2.54 |SAM1111-01-ND 1.93 1.73 1.43 
2 5.08 |SAM1111-02-ND 2.04 1.83 1.51 
3 7.62 | SAM1111-03-ND 2.15 1.93 1.59 
4 10.16 | SAM1111-04-ND 2.26 2.03 1.67 
5 12.70_|SAM1111-05-ND 2.37 2.13 1.75 
6 15.24 | SAM1111-06-ND 2.48 2.22 1.83 
7 17.78 | SAM1111-07-ND 2.59 2.32 1.91 
8 20.32 |SAM1111-08-ND 2.70 2.42 1.99 
9 22.86 |SAM1111-09-ND 2.81 2.52 2.08 
10 | 25.40 |SAM1111-10-ND 2.92 2.62 2.16 
1 27.94 |SAM1111-11-ND 3.03 2.72 2.24 
12 | 30.48 |SAM1111-12-ND 3.14 2.81 2.32 
Tin Platin 
1 2.54 |SAM1112-01-ND 1.31 1.18 97 
2 5.08 | SAM1112-02-ND 1.38 1.24 1.02 
3 7.62 |SAM1112-03-ND 1.45 1.30 1.07 
4 10.16 |SAM1112-04-ND 1.52 1.36 1.12 
5 12.70_|SAM1112-05-ND 1.59 1.43 1.18 
6 15.24 | SAM1112-06-ND 1.66 1.49 1.23 
7 17.78 | SAM1112-07-ND 1.73 1.55 1.28 
8 20.32 |SAM1112-08-ND 1.80 1.62 1.33 
9 22.86 |SAM1112-09-ND 1.87 1.68 1.38 
10__| 25.40 | SAM1112-10-ND 1.94 1.74 1.43 
11 27.94 |SAM1112-11-ND 2.01 1.80 1.49 
12__| 30.48 |SAM1112-12-ND 2.08 1.87 1.54 


Fig. 2 — Dual Row 


20p” (.514m”) Gold Plating 


2 2.54 |SAM1113-01-ND 4.10 3.67 3.03 
4 5.08 |SAM1113-02-ND 4.35 3.90 3.21 
6 7.62 |SAM1113-03-ND 4.60 412 3.39 
8 10.16 |SAM1113-04-ND 4.85 4.34 3.58 
10__| 12.70 | SAM1113-05-ND 5.10 4.57 3.76 
12° | 15.24 |SAM1113-06-ND 5.35 479 3.95 
14 | 17.78 |SAM1113-07-ND 5.60 5.02 4.13 
16 | 20.32 |SAM1113-08-ND 5.85 5.24 4.32 
18 | 22.86 |SAM1113-09-ND 6.10 5.46 4.50 
20 | 25.40 _|SAM1113-10-ND 6.35 5.69 4.68 
22) 27.94 |SAM1113-11-ND 6.60 5.91 4.87 
24 | 30.48 |SAM1113-12-ND 6.85 6.13 5.05 
Tin Platin 
2 2.54 |SAM1114-01-ND 2.76 2.47 2.04 
4 5.08 |SAM1114-02-ND 2.92 2.62 2.16 
6 7.62 | SAM1114-03-ND 3.08 2.76 2.27 
8 10.16 | SAM1114-04-ND 3.24 2.90 2.39 
10__| 12.70 | SAM1114-05-ND 3.40 3.05 2.51 
12° | 15.24 |SAM1114-06-ND 3.56 3.19 2.63 
14 | 17.78 |SAM1114-07-ND 3.72 3.33 2.75 
16 | 20.32 |SAM1114-08-ND 3.88 3.48 2.86 
18 | 22.86 |SAM1114-09-ND 4.04 3.62 2.98 
20 | 25.40 |SAM1114-10-ND 4.20 3.76 3.10 
22 | 27.94 |SAM1114-11-ND 4.36 3.91 3.22 
24 | 30.48 |SAM1114-12-ND 4.52 4.05 3.34 


A 
uk 3 b74 
1.78 
Aye : 
se 18 
Ts 2.16 
. N ‘ 
2.54 be SSA Series 
3.18 Y 7'2.54 
No. of | Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 
Pos. | A |B |PartNo.t 1 10 100 
UDG || WIG) |i Rey PilcelEach 
Pos. (mm) _| Part No.t 1 10 100 Fig. 1 — Vertical PC Mount 
Fig. 1 — Standard Single Row T | 254 | 3.84 |SAM1121-07-ND 732 1.19 98 
20y” (0.51m) Gold Plating 2 | 5.08 | 3.84 |SAM1121-02-ND 1.40 1.26 1.04 
1 2.54] SAM1004-01-ND 285 255 2.10 3 | 7.62 | 3.84 |SAM1121-03-ND 148 133 1.10 
2 5.08 | SAM1004-02-ND 3.02 271 2.23 4 | 10.16} 3.84 )SAM1121-04-ND 156 140 1.15 
3 7.62 | SAM1004-03-ND 319 286 2.36 5 | 12.70 | 3.84 |SAM1121-05-ND 1.64 1471.21 
4 10.16 | SAM1004-04-ND 336 3.01 2.48 6 | 15.24] 3.84 |SAM1121-06-ND 172 154 (1.27 
5 12.70 _ | SAM1004-05-ND 3.53 3.16 2.61 7 | 47.78 | 3.84 |SAM1121-07-ND 180 162 1.33 
6 15.24 | SAM1004-06-ND 3.70 3.32 2.78 8 | 20.32) 3.84 |SAM1121-08-ND 188 «61.69 «1.39 
7 |) 17.78 |SAMIOO OND 387 3.47 2.86 9 | 22.86] 3.84 |SAM1121-09-ND 196 1.76 1.45 
8 20.32 | SAM1004-08-ND 404 3.62 2.98 to | 2540! 3.84 |Sami121-10-ND 204 «183154 
9 22.86 | SAM1004-09-ND 421 3.773. 47-197.941 3.84 1SAMT1O1-11-ND 349 1901 87 
10__| 25.40 _|SAM1004-10-ND 438 3.92 3.28 to |a048| 384 (CARRE ee ere 
11 27.94 | SAM1004-11-ND 455. 408 3.36 : “Fig: {== Vertical Wire Wrae : 
12] 30.48 See ee ia 472 423 3.48 T | 254 ] 16.89 |SAM1123-01-ND 799 179 ~ «147 
7 754 SAMA005-01-ND cs 2 | 5.08 | 16.89 |SAM1123-02-ND 241 189 1.56 
2 5.08 | SAM1005-02-ND 166 0«149°~COt«1.23 3 | 7.62 | 16.89 |SAM1123-03-ND 223 2.00 1.65 
3 762 | SAM1005-03-ND 176 158 ©1430 4 | 10.16 | 16.89 |SAM1123-04-ND 235 211 1.74 
ij 40.16 | SAM1005-04-ND 186 167 1238 5 | 12.70 | 16.89 |SAM1123-05-ND 247 2.21 1.82 
5 42.70 |SAM1005-05-ND 1.96 1.76 1.45 6 | 15.24 | 16.89 | SAM1123-06-ND 2.59 2.32 1.91 
6 15.24 |SAM1005-06-ND 2.06 1.85 1.52 7 ‘| 17.78 | 16.89 |SAM1123-07-ND 2.71 2.43 2.00 
7 17.78 |SAM1005-07-ND 216 1.94 1.60 8 | 20.32 | 16.89 | SAM1123-08-ND 2.83 2.54 2.09 
8 20.32 | SAM1005-08-ND 296 203 167 9 | 22.86 | 16.89 |SAM1123-09-ND 295 264 2.18 
9 22.86 | SAM1005-09-ND 236 212 1.74 10 _| 25.40 | 16.89 |SAM1123-10-ND 3.07 275 2.27 
10 | 25.40 _|SAM1005-10-ND 246 2.21 1.82 11 | 27.94 | 16.89 |SAM1123-11-ND 319 286 2.36 
11 27.94 | SAM1005-11-ND 256 230 1.89 12_| 30.48 | 16.89 |SAM1123-12-ND 331 297 2.44 
12_| 30.48 _|SAM1005-12-ND 266 238 1.96 Fig. 2— Right Angle Wire Wrap 
1] 254] — SAM1124-01-ND 226 «203 «1.67 
20p” (0.51pm) Gold Plating 2 | 5.08 | — |SAM1124-02-ND 239 214 41.77 
il 2.54 SAM1000-01-ND 2.85 2.55 2.10 3 7.62 — |SAM1124-03-ND 2.52 2.26 1.86 
2 5.08 | SAM1000-02-ND 3.02 2712.23 4 | 10.16) — |SAM1124-04-ND 265 238 1.96 
3 7.62 | SAM1000-03-ND 3.19 2.86 2.36 5 |12.70|_—_ |SAM1124-05-ND 278 = 249 2.05 
4 10.16 |SAM1000-04-ND 3.36 3.01 2.48 6 15.24} — |SAM1124-06-ND 2.91 2.61 2.15 
5 12.70 _|SAM1000-05-ND 353 3.16 2.61 7 |47.78| — |SAM4124-07-ND 304. «2272 «2.24 
6 15.24 | SAM1000-06-ND 370 332 273 3 |2032| — |Samite4-oa-no 317 284.2 3d 
7 17.78 |SAM1000-07-ND 387 347 = 2.86 9 |2286) — |Sant124-09-ND 330 296 244 
8 | 20.32 | SAM1000-08-ND 404 3.62 2.98 10 | 25.40| — |SAM1124-10-ND 343 3.07 2.53 
9 22.86 | SAM1000-09-ND 421 3.77 3.1 4197.94) —1SAMATO4-14-ND 356319 288 
10 | 25.40 _|SAM1000-10-ND 438 3.92 3.28 12 |s048| — JeRMHeneOnin oa Ree 
11 27.94 | SAM1000-11-ND 455. 408 3.36 : : ’ : 
12__| 30.48 _|SAM1000-12-ND 472 423 3.48 Fig. 1 — Vertical PG Mount 
Tin Platin: - 
7 731 — EI 159 1s ae T | 254 ] 3.84 |SAM1122-01-ND 96 86 7A 
2 5.08 | SAM1002-02-ND 169 1521.25 2 | 5.08 | 3.84 |SAM1122-02-ND 1.01 xh 75 
3 | 7.62 | SAM1002-03-ND 1791.61 1.32 3 | 762 | 3.84 Cen LOGS ase: ele 
4 jo.16 |SAM1002-04-ND 489 = 170~=S 440 4 | 10.16) 3.84 |SAM1122-04-ND 111 1.00 82 
5 4270 | SAM1002-05-ND 499 179 #147 5 | 12.70 | 3.84 |SAM1122-05-ND 116 1.04 86 
6 15.24 |SAM1002-06-ND 2.09 1.87 1.54 6 | 15.24} 3.84 |SAM1122-06-ND 1.21 1.09 90 
7 17.78 |SAM1002-07-ND 219 1.96 1.62 7 | 17.78} 3.84 |SAM1122-07-ND 1.26 1.13 93 
8 20.32 |SAM1002-08-ND 9.29 2.05 1.69 8 | 20.32) 3.84 |SAM1122-08-ND 1.31 1.18 97 
9 29.86 | SAM1002-09-ND 239° «244 = «177 9 | 22.86] 3.84 |SAM1122-09-ND 1.36 122 1.01 
10 | 25.40 |SAM1002-10-ND 249 223 1.84 10 | 25.40 | 3.84 |SAM1122-10-ND 141127 (1.04 
11 27.94 | SAM1002-11-ND 259. 232 1.91 11 [27.94 | 3.84 |SAM1122-11-ND 746. 131 ~~ ~+1.08 
12_| 30.48 _|SAM1002-12-ND 269 2.41 1.99 12 | 30.48 | 3.84 |SAM1122-12-ND 151136 1.12 
Fig. 1 — Vertical Wire Wrap 
20p” (0.51pm) Gold Plating T | 254 | 16.89 |SAM1125-01-ND 111 1.00 B2 
i 2.54 ]SAM1001-01-ND 288 258 2.13 2 | 5.08 | 16.89 |SAM1125-02-ND 119 1.07 88 
2 5.08 | SAM1001-02-ND 3.06 274 2.26 3 | 7.62 | 16.89 |SAM1125-03-ND 1.27144 94 
3 7.62 | SAM1001-03-ND 3.24 2.90 2.39 4 | 10.16 | 16.89 SAM1125-04-ND 135 121 1.00 
4 10.16) SAM1001-04-ND 3.42 3.06 2.52 5 | 12.70 | 16.89 | SAM1125-05-ND 143 1.28 1.06 
5 12.70__|SAM1001-05-ND 3.60 3.23 2.66 6 | 15.24 | 16.89 |SAM1125-06-ND 751 136 1.12 
6 15.24 | SAM1001-06-ND 3.78 3.39 2.79 7 | 17.78 | 16.89 | SAM1125-07-ND 159 143 1.18 
7 17.78 | SAM1001-07-ND 396 3.55 2.92 8 | 20.32 | 16.89 | SAM1125-08-ND 4.67 150 © 1.24 
8 | 20.32 | SAM1001-08-ND 414 3.71 3.06 9 | 22.86] 16.89 | SAM1125-09-ND 175° «1571.29 
9 | 22.86 | SAMIO01-08-ND 432 3873.19 10 | 25.40 | 16.89 | SAM1125-10-ND 1831.64 1.35 
10__| 25.40 _|SAM1001-10-ND 450 4.03 3.32 +1 197:941 16.89 [SAMI125-11-ND ttn TAT 
11 27.94 | SAM1001-11-ND 468 419 3.45 12 | 3048 | 16.89 [SAM1125-12-ND 99 179 «147 
12 | 30.48 SAMO 4864.35 3.59 - ig. 2 — Right Angle Wire Wrap - 
‘in Plating 
7 254 | SANH003-01-ND T7154 «1.27 1 |) 254) — aM e ont 147 1821.08 
2 5.08 | SAM1003-02-ND 192 163 °~=(«1.35 2 | 5.08 | — |SAM1126-02-ND 155 139 9 1.15 
3 7.62 | SAM1003-03-ND 492 1.72142 3. | 7.62 | — |SAM1126-03-ND 16300 1460 1.21 
4 10.16 |SAM1003-04-ND 202 «181 149 4 | 10.16) — |SAM1126-04-ND 171-153 1.26 
5 4270 | SAM1003-05-ND 212 190 4157 5 |12.70| — |SAM1126-05-ND 1.79 161 1.32 
6 15.24 | SAM1003-06-ND 2.22 1.99 1.64 8 |) 15.24) — /SAM1126-06-ND 1.87 1.68 1.38 
7 17.78 |SAM1003-07-ND 232 208 171 7 | 17.78) — |SAM1126-07-ND 1.95 1.75 1.44 
8 20.32 | SAM1003-08-ND 2.42 2.17 1.79 8 | 20.32) — |SAM1126-08-ND 2.03 182 1.50 
9 22.86 | SAM1003-09-ND 2.52 2.26 1.86 9 | 22.86) — |SAM1126-09-ND 2.11 189 1.56 
10 25.40 _|SAM1003-10-ND 2.62 2.35 1.94 10 | 25.40; — |SAM1126-10-ND 2.19 1.96 1.62 
11 27.94 | SAM1003-11-ND 272 244 2.01 11 [ 27.94) — |SAM1126-11-ND 227. 204 1.68 
12__| 30.48 |SAM1003-12-ND 282 253 2.08 12 | 30.48 | — |SAM1126-12-ND 235 241 1.74 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
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Samlec 


.100” (2.54mm 
Single Row Socket Strips 
SS Series 


Specifications: + Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Contact/ 
Shell Material: Beryllium Copper/Brass ¢ Current Rating: 1A * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Contact Resistance: 10mQ max. 
¢ Mates with: TS, TD, BBS, BBL Series 


100” (2.54mm 
Low Profile Socket 
Strips SLW Series 


Specifications: * Insulator Material: Black Glass Filled Polyester » Contact 
Material: Phosphor Bronze * Current Rating: 3A * Operating Temperature 
Range: -55°C ~ 125°C Gold, -55°C ~ 105°C Tin » Contact Resistance: 10mQ 
max. * Mates with: TLW, TSW Series 


o~AL 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Pos. (mm) _| Part No.t i 10 100 
Matte Tin 

2 2.54 | SAM1092-01-ND 2.43 2.18 1.80 
4 5.08 | SAM1092-02-ND 2.54 2.28 1.88 
6 7.62 |SAM1092-03-ND 2.65 2.38 1.96 
8 10.16 |SAM1092-04-ND 2.76 2.47 2.04 
10 12.70 | SAM1092-05-ND 2.87 2.57 2.12 
12 15.24 | SAM1092-06-ND 2.98 2.67 2.20 
14 17.78 |SAM1092-07-ND 3.09 2.77 2.28 
16 20.32 | SAM1092-08-ND 3.20 2.87 2.36 
18 22.86 |SAM1092-09-ND 3.31 2.97 2.44 
20 25.40 |SAM1092-10-ND 3.42 3.06 2.52 
22 27.94 |SAM1092-11-ND 3.53 3.16 2.61 
24 30.48 |SAM1092-12-ND 3.64 3.26 2.69 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.100” (2.54mm) 
Low Profile Headers 


~AL 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each if 
Pos. | (mm) |PartNo.t 1 10 100 TLW Series 
No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each — Single Row ‘cette ast liculslieltdciseial Wecx ldauldl Ga/stal Pal “arial 
Pos. (mm) | Part No.t 1 10 100 ” specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Termina' 
30p” Gold Contact, 10u” Gold Shell 20p" Gold Contact, Gold Flash on Balance Material: Phosphor Bronze * Current Rating: 3A * Operating Temperature 
Fig. 1 — Standard 1 2.54 )SAM1089-01-ND 1.90 1.70 1.40 Range: -55°C ~ 125°C Gold, -55°C ~ 105°C Tin * Mates with: SLW, CES Series 
7 2.54 |SAM1115-01-ND 756. 140 1.15 2 5.08 | SAM1089-02-ND 197 1.77 1.46 
2 5.08 |SAM1115-02-ND 166 149 1.23 3 7.62 |SAM1089-03-ND 2.04 1.83 1.51 
‘ eer Se OeeNe te re ie 4 10.16 |SAM1089-04-ND 241 1.89 1.56 
5__|_12.70 |SAMi115-05-ND 196176 1.45 5 | 12.70 [SeMIeeS05.N0) Co a EL 
315 241 SAMAT15-06-ND 208 BST BD 6 15.24 |SAM1089-06-ND 225 202 1.66 
7 | 17.78 |SAM1115-07-ND 216 1.94 1.60 7 17.78 |SAM1089-07-ND 232 208 171 
8 | 20.32 | SAM1115-08-ND 2.26 2.03 1.67 8 20.32 | SAM1089-08-ND 239 214 «1.77 
9 | 22.86 |SAM1115-09-ND 236 212 9 1.74 
to | 25.40 |SAM1115-10-ND 246 221 1.82 9 | 22.86 ee eD a 
11 | 27.94 [SAM1115-17-ND 256 2.30 1.89 10_| 25.40 |SAM1089-10-ND 253 227 1.87 
12 | 30.48 |SAM1115-12-ND 266 2.38 ‘1.96 11 | 27.94 |SAM1089-11-ND 260 233 1.92 
; 54 fie. 2 = Non-Flush Sption ie Gas 12 | 30.48 |SAM1089-12-ND 267 239 197 
: Gale ‘ ‘ : 30” Gold Contact, Matte Tin Tail 
2 5.08 |SAM1116-02-ND 1.66 149 © 1.23 Ciena Ici Price Each 
3 7.62 |SAM1116-03-ND 1.76 1.58 1.30 1 2.54 |SAM1091-01-ND 1.90 1.70 1.40 No. of 2 Digi-Key 
4 | 10.16 |SAM1116-04-ND 186 «167 ~=—«1.38 2 | 5.08 |SAM1091-02-ND 197 «1771.48 i EEE ees aes U TOO 
5 | 12.70 _|SAM1116-05-ND 1.96176 1.45 “03+ ig. 1 — Single Row 
8 | 15.24 | SAM 116-06-ND 208 185 152 a) 2 eee See foe eee 10p” Gold Post, Gold Flash on Tail 
7 47.78 |SAM1116-07-ND 216 8691.94 1.60 4 10.16 )SAM1091-04-ND an 189 1.56 T | 254 ] 3.43 |SAM1100-07-ND 18 4166. ~«1.37 
8 20.32 |SAM1116-08-ND 2.26 2.03 1.67 5 12.70 |SAM1091-05-ND 2.18 1.96 1.61 1 2.54 | 4.32 |SAM1098-01-ND 1.85 1.66 1.37 
9 | 22.86 |SAM1116-09-ND 236 212 9 1.74 6 75.24 | SAM1091-06-ND 225. +202 166 2 | 5.08 | 3.43 |SAM1100-02-ND 195 175 1.44 
10__| 25.40 _|SAM1116-10-ND 246 2.21 1.82 2 | 5.08 | 4.32 |SAM1098-02-ND 195 1.75 (1.44 
7 17.78 |SAM1091-07-ND 232 208 171 
iD 27.94 )SAM1116-11-ND 2.56 2.30 1.89 8 20.32 |SAM1091-08-ND 239 214 17 3__| 7.62 | 3.43 |SAM1100-03-ND 2.05 184 ‘1.52 
1220.48 SAM IITOx12ND 2.66 2.38 196 . : ’ : 3 | 7.62 | 4.32 [SAM1098-03-ND 205 184 1.52 
9 | 22.86 |SAM1091-09-ND 2460 2.21 1.82 4 |10.16| 3.43 |SAM1100-04-ND 215 193 1.59 
; = ayy Fitts Standard — aim 10__| 25.40 _|SAM1091-10-ND 253 227 1.87 4 | 10.16] 4.32 |SAM1098-04-ND 215 193 1.59 
: : : ; 11 | 27.94 |SAM1091-11-ND 260 233 192 5 | 12.70] 3.43 |SAM1100-05-ND 225 2.02 1.66 
2 5.08 |SAM1117-02-ND 142 1.28 1.05 
3 7.62 |SAM1117-03-ND 149 134 ~»=«1410 12 | 30.48 |SAM1091-12-ND 267 239 197 5 | 12.70 | 4.32 |SAM1098-05-ND 2.25 2.02 1.66 
4 | 10.16 |SAM1117-04-ND 156 89140 «1.15 Matte Tin 8 | 15.24 | 3.43 | SAM1100-06-ND 235 0 241 1.74 
5 | 4270 |SAM1117-05-ND 163 «146 (121 : 254 SUERTE ee Tr 6 | 15.24] 4.32 |SAM1098-06-ND 235 241 174 
6 15.24 |SAM1117-06-ND 1.70 1.53 1.26 9 5.08 | SAM1093-02-ND 150 136 112 7 | 17.78] 3.43 |SAM1100-07-ND 2.45 2.20 1.81 
7 | 17.78 |SAM1117-07-ND 177 «1591.31 ; RY ‘ ‘ : 7 | 17.78) 4.32 |SAM1098-07-ND 245 220 1.81 
8 20.32 |SAM1117-08-ND 1.84 1.65 1.36 3 7.62 | SAM1093-03-ND 1.57 1.441 1.16 8 | 20.32 | 3.43 | SAM1100-08-ND 255 2.29 1.88 
9 | 22.86 |SAM1117-09-ND 1910 «1710141 4 10.16 |SAM1093-04-ND 162 145 1.20 8 | 20.32 | 4.32 [SAM1098-08-ND 255 229 1.88 
10 | 25.40 _|SAM1117-10-ND 1.98 178 ‘1.46 5 42.70 |SaM1093-05-ND 167 150 1.24 9 | 22.86 | 3.43 |SAM1100-09-ND 265 238 1.96 
11 | 27.94 |SAMI117-11-ND 2.05. 1.84. ~*1.52 9 | 22.86 | 4.32 |SAM1098-09-ND 265 238 1.96 
12 30.48 |SAM1117-12-ND 2.12 1.90 1.57 6 15.24 |SAM1093-06-ND 1.72 1.54 1.27 40 | 25.40 | 3.43 |SAM1100-10-ND 275 2A7 2.03 
ig. 2— ? 7 17.78 |SAM1093-07-ND 177-159-131 ; : . . ; 
7 254 SAMTTEOEND a T21 ‘1.00 8 | 20.32 |SAM1093-08-ND 182 163 1.35 ate ae foes 
; nus i i : : -08-| : A : 11 [27.94 | 3.43 [SAM1100-11-ND 285 255 2.40 
2 | 08 Sete wae aes ite 9 | 22.86 |SAM1093-09-ND 187 168 1.38 11. | 27.94] 4.32 | SAM1098-11-ND 2.85 255 240 
4 | 1016 |SAM1118-04.ND 156140445 10 | 25.40 |SAM1093-10-ND 192172 1.42 12 | 30.48 | 3.43 |SAM1100-12-ND 295 264 218 
5 12.70_|SAM1118-05-ND 1.63 1.46 1.21 "1 27.94 |SAM1093-11-ND 1.97 177 1.46 12_| 30.48 | 4.32 SAM OED 2.95 264 2.18 
6 | 15.24 /SAM1118-06-ND 170 ~—«1.53°——«1.26 12 | 30.48 |SAM1093-12-ND 2.02 1.81 1.49 oY SE 
| 22 oe je | | 254 | 432 [samosoornn | iar a2 109 
8 20.32 |SAM1118-08-ND 1.84 1.65 1.36 ig 1 2.54 | 4.32 )SAM1099-01-ND 1.47 1.32 1.09 
9 22.86 |SAM1118-09-ND 1.91 1.71 1.41 20p” Gold Contact, Gold Flash on Balance 2 | 5.08 | 3.43 |SAM1101-02-ND 154-138 (1.14 
10 | 25.40 _|SAM1118-10-ND 1.98 178 (1.46 2 2.54 ]SAM1088-01-ND 376 © 863.37—_2.78 2 | 5.08 | 4.32 |SAM1099-02-ND 154° 138 1.44 
11 | 27.94 |SAM1118-11-ND 2.05 1.84 1.52 4 5.08 |SAM1088-02-ND 390 349 288 3__| 7.62 | 3.43 |SAM1101-03-ND 161145 149 
12__| 30.48 |SAM1118-12-ND 212 4.90 157 6 7.62 | SAM1088-03-ND 404 «3622.98 3 | 7.62 | 4.32 |SAM1099-03-ND 16145 ~—«1:.19 
: ‘ ; , 4 | 10.16 | 3.43 |SAM1101-04-ND 468 151 = 1.24 
i 8 10.16 |SAM1088-04-ND 418 3.74 3.08 
Fig. 1 — Standard . : ; , 4 | 10.16} 4.32 |SAM1099-04-ND 168 9151 9 1.24 
1 2.54 |SAM1119-01-ND a7 60 50 10 | 12.70 |SAM1088-05-ND 432 387 3.19 5 |1270| 343 |SAM1101-05-ND 175 157 ~=«129 
2 | 5.08 )SAM1119-02-ND 2 65 54 12 | 15.24 ]SAM1088-06-ND 446 400 3.29 5 | 12.70 | 4.32 |SAM1099-05-ND 175 157 1.29 
3 | 782 BAe ae 14 | 17.78 |SAMt088-07-ND 460 412 3.39 6 | 15.24| 3.43 |SAM1101-06-ND 782 1631.35 
4 | 10.16 |SAM1119-04-ND 82 74 61 
5 4270 |SAM1119-05-ND ‘87 738 65 16 20.32 |SAM1088-08-ND 474 4.25 3.50 6 | 15.24] 4.32 |SAM1099-06-ND 1.82 1.63 1.35 
6 | 15.24 |SAM1119-06-ND 92 83 68 18 | 22.86 |SAM1088-09-ND 488 437 3.60 7 | 17.78 | 3.43 | SAM1101-07-ND 189° (1.70 1.40 
> | 4778 |sawiit9-07-ND ‘97 a7 29 7 | 17.78) 4.32 |SAM1099-07-ND 189 170 140 
20 | 25.40 _|SAM1088-10-ND 5.02 450 3.70 
8 20.32 |SAM1119-08-ND 1.02 92 16 8 | 20.32 | 3.43 |SAM1101-08-ND 1.96 1.76 1.45 
9 | 2286 |SAM1119-09-ND 107 ‘96 79 22) 27.94 /SAM1088-11-ND 516 462 3.81 8 | 20.32 | 4.32 |SAM1099-08-ND 196 176 1.45 
10__|_ 25.40 _|SAM1119-10-ND. 1.12 1.01 83 24 | 30.48 |SAM1088-12-ND 5.30 4.75 3.91 9 | 22.86 | 3.43 |SAM1101-09-ND 2.03 182 1.50 
11 | 27.94 |SAM1119-11-ND 117 ‘1.05 87 30” Gold Contact, Matte Tin Tail 9 | 22.86 | 4.32 |SAM1099-09-ND 2.03 182 150 
12__| 30.48 |SAM1119-12-ND 1.22 1.10 90 2 354 )SAM1090-01-ND 376 3.37. 2.78 10 | 25.40) 3.43 |SAM1101-10-ND 210 188 1.55 
Fig. 2 — Non-Flush Option 10 | 25.40 | 4.32 |SAM1099-10-ND 210 188 1.55 
7 255 EERIREEEN a7 20 = 4 5.08 |SAM1090-02-ND 390 349 288 a 
11 [27.94 | 3.43 [SAM1101-11-ND 247. +195 1.60 
2 | 5.08 |SAM1120-02-ND 72 85 54 GY) ee ee ate: “ee - 28 11 | 27.94] 432 |SAM1099-11-ND 217 195 1.60 
3 7.62 |SAM1120-03-ND 77 69 57 8 10.16 |SAM1090-04-ND 418 3.74 = 3.08 12-1 
3 | dois. feteenentoitin 7 ot q 42 | 30.48) 3.43 |SAM1101-12-ND 224 2.01 1.66 
4 | 10:16 Ueto o a 2 10 | 12.70 |SAM1090-05-ND 432 3.87 3.19 12 | 30.48 | 4.32 |SAM1099-12-ND 2.24 2.01 1.66 
6115: 24-1SAM1120-06-ND 7 33 38 12 | 15.24 |SAM1090-06-ND 446 400 3.29 Fig. 2— Dual Row 
7 | 17.78 |SAM1120-07-ND 97 87 72 14 | 17.78 |SAM1090-07-ND 460 412 3.9 10” Gold Post, Gold Flash on Tail 
3 | 2032 |samt120-08-ND 102 ‘92 76 1s | 2030 \CANinennattn age SAG: ap 2 | 254 | 3.43 |SAM1096-01-ND 323. 280 2.38 
9 22.86 |SAM1120-09-ND 1.07 96 79 18 22.86 |SAM1090-09-ND 4.88 437 3.60 2 2.54 | 4.32 |SAM1094-01-ND 3.23 2.89 2.38 
10 25.40 |SAM1120-10-ND 1.12 1.01 83 i 7 i 7 4 5.08 | 3.43 |SAM1096-02-ND 3.39 3.04 2.50 
11 | 27.94 |SAM1120-11-ND Ti7_1.05 87 20__| 25.40 _|SAM1090-10-ND 5.02450 3.70 4 | 5.08 | 4.32 |SAM1094-02-ND 3.39 3.04 2.50 
42 | 30.48 |SAM1120-12-ND 4.22 1.10 90 22 | 27.94 |SAM1090-11-ND 516 462 3.81 fore product avalahle online 
t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 24 30.48 _|SAM1090-12-ND 5.30 4.75 3.91 For pricing and availability, visit our website. (Continued) 
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——— No. of | Dim.(mm) _| Digi-Key Price Each No. of | Dim.(mm) _| Digi-Key Price Each 
Ssambg Pos. | A B | Part No.t 1 10 100 Pos. [| _A B_|Part No.t 1 10 100 
——Sss Ses 78.29 | 2.64 |SAM1180-07-ND 268 240 1.98 78.29 | 2.64 |SAM1179-07-ND 439 ~«3.93 «3.04 
a ‘ 7 | 18.29 | 4.93 |SAM1187-07-ND 286 256 2.11 14 | 18.29] 4.93 |SAM1185-07-ND 472 4.23 3.48 
100” (2.54mm) Low Profile Oe 18.29 | 10.00 |SAM1198-07-ND_ | 287 257 212 18.29 | 10.00 |SAM1196-07-ND__| 5.00 448 3.69 
Head : — 20.83 | 2.64 |SAM1180-08-ND 276 247 2.04 20.83 | 2.64 |SAM1179-08-ND 453. 4.06 3.34 
eaders TLW Series (Cont.) 8 | 20.83 | 4.93 |SAM1187-08-ND 294 264 2.17 16 | 20.83 | 4.93 |SAM1185-08-ND 486 4.35 3.59 
20.83 | 10.00 |SAM1198-08-ND 296 265 2.19 20.83 | 10.00 _|SAM1196-08-ND 515 4.61 3.80 
No. of Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 23.37 | 2.64 |SAM1180-09-ND 284 255 2.10 23.37 | 2.64 |SAM1179-09-ND 467 4.18 3.45 
Pos. | A |B |PartNo.t il 10 100 9 | 23.37 | 4.93. | SAM1187-09-ND 3.02 271 2.23 18 | 23.37 | 4.93 |SAM1185-09-ND 500 448 3.69 
6 7.62 | 3.43 |SAM1096-03-ND 3.55 3.18 2.62 23.37 | 10.00 |SAM1198-09-ND 3.05 2.73 2.25 23.37 | 10.00 |SAM1196-09-ND 530 4.75 3.91 
6 7.62 | 4.32 |SAM1094-03-ND 3.55 3.18 2.62 25.91 | 2.64 |SAM1180-10-ND 2.92 2.62 2.16 25.91 | 2.64 |SAM1179-10-ND 4.81 4.31 3.55 
8 | 10.16 | 3.43 |SAM1096-04-ND 371 332 274 10 | 25.91 | 4.93 |SAM1187-10-ND 310 278 2.29 20 | 25.91] 4.93 |SAM1185-10-ND 514 460 379 
8 | 10.16 | 4.32 |SAM1094-04-ND 371 332 274 25.91 | 10.00 |SAM1198-10-ND 314281 2.32 25.91 | 10.00 |SAM1196-10-ND 545 4.88 4.02 
10_| 12.70 | 3.43 |SAM1096-05-ND 3.87 3.47 2.86 28.45 | 2.64 |SAM1180-11-ND 3.00 269 2.22 28.45 | 2.64 |SAM1179-11-ND 495 443 3.65 
10 [12.70 | 4.32 |SAM1094-05-ND 387 347 2.86 11 | 28.45 | 4.93 |SAM1187-11-ND 318 862.85 «2.35 22 | 28.45] 4.93 |SAM1185-11-ND 528 473 3.90 
12 | 15.24 3.43 |SAM1096-06-ND 403 361 297 28.45 | 10.00 |SAM1198-11-ND 3.23 2.89 2.38 28.45 | 10.00 |SAM1196-11-ND 560 5.02 4.13 
12 | 15.24] 4.32 |SAM1094-06-ND 403 361 297 30.99 | 2.64 |SAM1180-12-ND 3.08 276 227 30.99 | 2.64 |SAM1179-12-ND 509 456 3.76 
14 | 17.78 | 3.43 |SAM1096-07-ND 419 375 3.09 12 | 30.99 | 4.93 |SAM1187-12-ND 3.26 292 241 24 | 30.99 | 4.93 |SAM1185-12-ND 542 485 4.00 
14_| 17.78 | 4.32 |SAM1094-07-ND 419 3.75 3.09 30.99 | 10.00 | SAM1198-12-ND 3.32 2.98 2.45 30.99 | 10.00 |SAM1196-12-ND 575 5.15 4.24 
16 | 20.32 | 3.43 |SAM1096-08-ND 4.35 3.90 3.21 30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 33.53 | 2.64 ]SAM1179-13-ND 5.23 468 3.86 
16 | 20.32 | 4.32 |SAM1094-08-ND 435 390 3.21 3.05 | 2.64 |SAM1182-01-ND 223 200 1.65 26 | 33.53 | 4.93 |SAM1185-13-ND 556 64.98 4.10 
18 | 22.86 | 3.43 | SAM1096-09-ND 451 4.04 3.33 1 | 3.05 | 4.93 |SAM1191-01-ND 193 173 1.43 33.53 | 10.00 |SAM1196-13-ND 5.90 5.28 4.35 
18 | 22.86 | 4.32 |SAM1094-09-ND 4.51 4.04 3.33 3.05 | 10.00 |SAM1202-01-ND 233 209 1.72 30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
20 | 25.40 | 3.43 | SAM1096-10-ND 467 448 3.45 5.59 | 2.64 |SAM1182-02-ND 231 207 ‘171 5.59 | 2.64 |SAM1181-02-ND 376 3.87 2.78 
20 | 25.40 | 4.32 )SAM1094-10-ND 467 4.18 3.45 2 | 5.59 | 4.93 |SAM1191-02-ND 202 181 1.49 4 | 559 | 4.93 |SAM1189-02-ND 361 3.23 2.66 
53 ie a Sein Pee i ee 5.59 | 10.00 |SAM1202-02-ND 242 247 1.79 5.59 | 10.00 |SAM1200-02-ND 3.84 3.44 2.83 
: : lay : : : 8.13 | 2.64 |SAM1182-03-ND 239° 244 «1.77 8.13 | 2.64 |SAM1181-03-ND 3.90 349 2.88 
24 | 30.48 | 3.43 | SAM1096-12-ND 499 447 3.68 3 | 813 | 4.93 |SAM1191-03-ND 211 189 (1.56 6 | 813 | 4.93 |SAM1189-03-ND 376 337 278 
Matte Ti ier | Det |saMieo-0eND | 247 2211.89 ior] 261 |samiietoeND | 02362298 
67 | 2. -04- AT 2. : 67 | 2. “04- c : x 
a | oe] 38 Beene ae ee 4 | 1067 | 493 |samii91-04-ND | 220 197 163 8 | 10.67 | 4.93 |SAM1189-04-ND | 391 350 2.89 
4 | S08 | 343 |SAM1097-02-ND O41 «18178 10.67 | 10.00 |SAM1202-04-ND 260 2.33 1.92 10.67 | 10.00 |SAM1200-04-ND 416 3.73 3.07 
4 | 508 | 432 |SAM1095-02-ND O42 (178 13.21 | 2.64 |SAM1182-05-ND 255 229 1.88 13.21 | 2.64 |SAM1181-05-ND 418 374 3.08 
6 | 762 | 343 |SAM1097-03-ND 253 «227 ~=«1:87 5 | 13.21 | 4.93 |SAM1191-05-ND 229 205 1.69 10 | 13.21 | 4.93 |SAM1189-05-ND 406 364 3.00 
61762-14321 SAM1095-03-ND 3539971 87 13.21 | 10.00 |SAM1202-05-ND 269 241 1.99 13.21 | 10.00 |SAM1200-05-ND 432 387 3.19 
8 | 40.16 343 |SAM1097-04-ND 268 46«238~—S«1.96 15.75 | 2.64 |SAM1182-06-ND 263. 236 1.94 15.75 | 2.64 |SAM1181-06-ND 432 387 3.19 
3 |4016| 4.32 |SAM1095-04-ND 265 4««238”~=SO«1:96 6 | 15.75 | 4.93 |SAM1191-06-ND 238 213 © 1.76 12 | 15.75 | 4.93 |SAM1189-06-ND 421 3.77 3.41 
jo | 4270] 3:43 |SaMto97-05-ND 277 «9248 ©2205 15.75 | 10.00 |SAM1202-06-ND 278 249 2.05 15.75 | 10.00 |SAM1200-06-ND 448 4.01 3.31 
10 | 12.70} 4.32 |SAM1095-05-ND 277 2.48 2.05 18.29 | 2.64 |SAM1182-07-ND 271 243° 2.00 18.29 | 2.64 |SAM1181-07-ND 446 400 3.29 
12 | 15.24 | 3.43 |SAM1097-06-ND 2.89 2.59 2.13 7 18.29 | 4.93 )SAM1191-07-ND 247 2.21 1.82 14 | 18.29 | 4.93 |SAM1189-07-ND 436 3.91 3.22 
12 | 15.24 4.32 |SAM1095-06-ND 2.89 2.59 213 18.29 | 10.00 |SAM1202-07-ND 2.87 2.57 2.12 18.29 | 10.00 _|SAM1200-07-ND 4.64 4.16 3.42 
14 | 17.78 | 3.43 |SAM1097-07-ND 3.01 270 2929 20.83 | 2.64 |SAM1182-08-ND 2.79 2.50 2.06 20.83 | 2.64 |SAM1181-08-ND 4.60 4.12 3.39 
14 | 17.78 | 432 |SAM1095-07-ND 301 270 229 8 | 20.83 | 4.93 |SAM1191-08-ND 256 230 1.89 16 | 20.83 | 4.93 |SAM1189-08-ND 451 4.04 3.33 
16 | 20.32 | 3.43 |SAM1097-08-ND 313.281 231 20.83 | 10.00 |SAM1202-08-ND 296 265 2.19 20.83 | 10.00 | SAM1200-08-ND 480 4.30 3.54 
16 | 20.32 | 4.32 |SAM1095-08-ND 313. 281 2.31 23.37 | 2.64 |SAM1182-09-ND 287 257 2.12 23.37 | 2.64 |SAM1181-09-ND 474 425. 3.50 
18 | 22.86 | 3.43 |SAM1097-09-ND 325 291 240 9 | 23.37 | 4.93. |SAM1191-09-ND 265 238 1.96 18 | 23.37 | 4.93 |SAM1189-09-ND 466 417 3.44 
18 | 22.86 | 4.32 |SAM1095-09-ND 3.25 291 240 23.37 | 10.00 |SAM1202-09-ND 3.05 273 2.25 23.37 | 10.00 |SAM1200-09-ND 496 444 3.66 
20 | 25.40 | 3.43 |SAM1097-10-ND 337 3.02 -2.49 25.91 | 2.64 |SAM1182-10-ND 295 264 2.18 25.91 | 2.64 |SAM1181-10-ND 488 437 3.60 
20 | 25.40 | 4.32 _|SAM1095-10-ND 3.37 3.02 2.49 10 | 25.91 | 4.93 |SAM1191-10-ND 274 246 2.02 20 | 25.91] 4.93 |SAM1189-10-ND 481 431 3.55 
22 | 27.94 | 3.43 |SAM1097-11-ND 349 3.43 2.58 25.91 | 10.00 |SAM1202-10-ND 314-281 2.32 25.91 | 10.00 |SAM1200-10-ND 512 459 3.78 
22 | 27.94] 4.32 |SAM1095-11-ND 349 3.13 2.58 28.45 | 2.64 |SAM1182-11-ND 3.03. 272 2.24 28.45 | 2.64 |SAM1181-11-ND 502 450 3.70 
24 | 30.48 | 3.43 )SAM1097-12-ND 3.61 3.23 = 2.66 11 | 28.45 | 4.93 |SAM1191-11-ND 283 254 2.09 22 | 28.45] 4.93 |SAM1189-11-ND 496 444 3.66 
24 | 30.48 | 4.32 | SAM1095-12-ND 3.61 3.23 2.66 28.45 | 10.00 |SAM1202-11-ND. 3.23 2.89 2.38 28.45 | 10.00 |SAM1200-11-ND 5.28 4.73 3.90 
t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 30.99 | 2.64) SAM1182-12-ND 3.11 279 2.30 30.99 | 2.64 )SAM1181-12-ND 9.16 4.62 3.81 
12 | 30.99 | 4.93 |SAM1191-12-ND 292 262 2.16 24 | 30.99 | 4.93 |SAM1189-12-ND 511 458 = 3.77 
30.99 | 10.00 |SAM1202-12-ND 3.32 2.98 2.45 30.99 | 10.00 | SAM1200-12-ND 544 487 4.01 
” Matte Tin 33.53 | 2.64 |SAM1181-13-ND 530 4.75 3.91 
-100 (2.54mm) @ .w 3.05 | 2.64 |SAM1184-01-ND 156 140 ~«‘1.15 26 | 33.53 | 4.93 |SAM1189-13-ND 526 4.71 3.88 
. 1 | 3.05 | 4.93 |SAM1194-01-ND 168 151 1.24 33.53 | 10.00 |SAM1200-13-ND 560 5.02 4.13 
Socket Strips 3.05 | 10.00 |SAM1206-01-ND 151136 1.12 Matte Tin 
? 5.59 | 2.64 |SAM1184-02-ND 162. 145 1.20 5.59 | 2.64 |SAM1183-02-ND 286 256 211 
$SQ and SSW Series 2 | 5.59 | 4.93 |SAM1194-02-ND 174 156 = (1.29 4 | 559 | 4.93 |SAM1193-02-ND 262 235 1.94 
aces al av : 5.59 | 10.00 |SAM1206-02-ND 158 142 (1.417 5.59 | 10.00 |SAM1204-02-ND 341 2.79 2.30 
Specifications: - Invalotor Matern: Black Ligud yet oumer Terminal 8.13 | 2.64 |SAM1184-03-ND 168 151 1.24 8.13 | 2.64 |SAM1183-03-ND 296 265 2.19 
cal i cseee sorte fine Panel Recislanes: 10M hee, Pusies cathe 3 | 813 | 4.93 |SAM1194-03-ND 180 162 1.33 6 | 813 | 4.93 |SAM1193-03-ND 273 245 2.02 
TSW Serlee ; : : 8.13 | 10.00 |SAM1206-03-ND 165 148 1.22 8.13 | 10.00 |SAM1204-03-ND 3.22 289 2.38 
10.67 | 2.64 |SAM1184-04-ND 174 156 1.29 10.67 | 2.64 |SAM1183-04-ND 3.06 274 2.26 
4 | 10.67 | 4.93 |SAM1194-04-ND 186 167 1.38 8 | 10.67 | 4.93 |SAM1193-04-ND 284 255 210 
10.67 | 10.00 |SAM1206-04-ND 1.72154 1.27 10.67 | 10.00 |SAM1204-04-ND 333 2.98 2.46 
13.21 | 2.64 |SAM1184-05-ND 180 162 1.33 73.21 | 2.64 |SAM1183-05-ND 316 2.83 2.33 
5 | 13.21 | 4.93 |SAM1194-05-ND 192 172 1.42 10 | 13.21 | 4.93 |SAM1193-05-ND 295 2.64 218 
13.21 | 10.00 |SAM1206-05-ND 1.79 161 1.32 13.21 | 10.00 |SAM1204-05-ND 344 3.08 2.54 
15.75 | 2.64 |SAM1184-06-ND 186 167 1.38 15.75 | 2.64 |SAM1183-06-ND 326 2.92 241 
6 | 15.75 | 4.93 |SAM1194-06-ND 198 178 1.46 12 | 15.75 | 4.93 |SAM1193-06-ND 3.06 2.74 = 2.26 
15.75 | 10.00 |SAM1206-06-ND 186 167 ‘1.38 15.75 | 10.00 |SAM1204-06-ND 355 3.18 2.62 
18.29 | 2.64 |SAM1184-07-ND 192 172 «1.42 18.29 | 2.64 |SAM1183-07-ND 336 3.01 2.48 
7 | 18.29 | 4.93 |SAM1194-07-ND 2.04 183 1.51 14 | 18.29] 4.93 |SAM1193-07-ND 347 2840 2.34 
18.29 | 10.00 |SAM1206-07-ND 193173 1.43 18.29 | 10.00 |SAM1204-07-ND 3.66 3.28 2.70 
20.83 | 2.64 |SAM1184-08-ND 198 178 1.46 20.83 | 2.64 |SAM1183-08-ND 346 3.10 2.55 
8 | 20.83 | 4.93 |SAM1194-08-ND 210 188 1.55 16 | 20.83 | 4.93 |SAM1193-08-ND 328 2.94 2.42 
20.83 | 10.00 | SAM1206-08-ND 2.00 179 1.48 20.83 | 10.00 |SAM1204-08-ND 377 3.38 2.78 
23.37 | 2.64 |SAM1184-09-ND 2.04 183 1.51 23.37 | 2.64 |SAM1183-09-ND 356. 3.19 2.63 
9 | 23.37 | 4.93 |SAM1194-09-ND 216 194 1.60 18 | 23.37 | 4.93 |SAM1193-09-ND 339 3.04 2.50 
23.37 | 10.00 |SAM1206-09-ND 2.07 186 1.53 23.37 | 10.00 |SAM1204-09-ND 388 3.48 2.86 
25.91 | 2.64 |SAM1184-10-ND 210 188 1.55 25.91 | 2.64 |SAM1183-10-ND 366. 3.28 270 
10 | 25.91 | 4.93 |SAM1194-10-ND 222 199 1.64 20 | 25.91] 4.93 |SAM1193-10-ND 350 314 2.58 
‘ r 25.91 | 10.00 |SAM1206-10-ND 214 192 1.58 25.91 | 10.00 |SAM1204-10-ND 3.99 3.57 2.94 
$SQ Series — Square Tail 28.45 | 2.64 |SAM1184-11-ND 216 1.94 1.60 28.45 | 2.64 | SANH183-11-ND 376 3372.78 
No. of |_Dim. (mm) _ | Digi-Key Price Each 11 | 28.45 SAM1194-11-ND 228 204 1.68 22 | 28.45] 4.93 |SAM1193-11-ND 361 3.23 2.66 
Pesala B | Part No.t 1 40 ©» 100 28.45 SAM1206-11-ND 221 198 1.63 28.45 | 10.00 |SAM1204-11-ND 410 3.67 3.03 
9 5 7 30.99 SAM1184-12-ND 222 199 1.64 30.99 | 2.64 |SAM1183-12-ND 386. 3.46 2.85 
Ou” ea 12 | 30.99 SAMI194-12-ND | 234 240 1.73 24 | 30.99 | 4.93 |SaMtt93-12-ND | 372 333 275 
305 1 264 1SAMT180-01 ND 350 1.57 168 30.99 SAM1206-12-ND 2.28 204 1.68 30.99 | 10.00 |SAM1204-12-ND 421 3.77 3.14 
+ | 305 | 493 |SAM1187-01-ND 038 «(213~—«176 2 — Dual Row, Vertical 33.53 | 2.64 |SAM1183-13-ND 3.96 3.55 2.92 
3.05 | 10.00 |SAM1198-01-ND 2.33 2.09 172 20p” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 26 33.53 | 4.93 |SAM1193-13-ND 3.83 3.43 2.83 
5.59 | 2.64 1SAM1180-02-ND 398204 168 5.59 | 2.64 |SAM1179-02-ND 369 331 272 33.53 | 10.00 |SAM1204-13-ND 432 387 3.19 
2 | 5.59 | 4.93 |SAM1187-02-ND 246 221 1.82 4 | 5.59 | 4.93 )SAM1185-02-ND 4.02 360 297 
5.59 | 10.00 |SAM1198-02-ND 942 247 1279 5.59 | 10.00 |SAM1196-02-ND 4.25 3.81 3.14 20y” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 
8.13 | 2.64 |SAM1180-03-ND 236. 2.12 1.74 8.13 | 2.64 /SAM1179-03-ND 3.83 3.43 2.83 1 3.05 | 2.54 |SAM1188-01-ND 254 2.28 1.88 
3 8.13 | 4.93 |SAM1187-03-ND 254 2.28 1.88 6 8.13 | 4.93 |SAM1185-03-ND 4.16 3.73 3.07 3.05 | 7.62 |SAM1199-01-ND 2.48 2.22 1.83 
8.13 | 10.00 |SAM1198-03-ND 251 2.95 1.85 8.13 | 10.00 |SAM1196-03-ND 4.40 3.94 3.25 2 5.59 | 2.54 |SAM1188-02-ND 2.63 2.36 1.94 
10.67 | 2.64 |SAM1180-04-ND 2.44 9.19 1.80 10.67 | 2.64 |SAM1179-04-ND 3.97 3.56 2.93 5.59 | 7.62 |SAM1199-02-ND 2.58 2.31 1.91 
4 10.67 | 4.93 |SAM1187-04-ND 262 9.35 1.94 8 10.67 | 4.93 |SAM1185-04-ND 4.30 3.85 3.17 3 8.13 | 2.54 |SAM1188-03-ND 2.72 2.44 2.01 
10.67 | 10.00 |SAM1198-04-ND 2.60 2.33 1.92 10.67 | 10.00 |SAM1196-04-ND 4.55 4.08 3.36 8.13 | 7.62 |SAM1199-03-ND 2.68 2.40 1.98 
73.21 | 2.64 |SAM1180-05-ND 952 226 1.86 13.21 | 2.64 |SAM1179-05-ND 411 3.68 3.03 4 | 10.67 | 254 [SAM1188-04-ND 281 252 2.08 
5 | 43.21 | 4.93 |SAM1187-05-ND 270 242 1.99 10 | 13.21 | 4.93 |SAM1185-05-ND 444 3.98 3.28 10.67 |_7.62_|SAM1199-04-ND 278 249 2.05 
13.21 | 10.00 |SAM1198-05-ND 269 241 1.99 13.21 | 10.00 |SAM1196-05-ND 470 4.21 3.47 5 | 1321 | 254 |SAMT188-05-ND 290 2.60 214 
15.75 | 2.64 |SAM1180-06-ND 260 233 1.92 15.75 | 2.64 |SAM1179-06-ND 425. 381 3.14 13.21 | 7.62_|SAM1199-05-ND 288 258 2.13 
6 | 15.75 | 4.93 |SAM1187-06-ND 278 249 2.05 12 | 15.75 | 4.93 |SAM1185-06-ND 458 410 3.38 + More product available online. For pricing and availability, 
15.75 | 10.00 | SAM1198-06-ND 2.78 249 2.05 15.75 | 10.00 | SAM1196-06-ND 485 434 3.58 visit our website. 0 Low Insertion Force (Continued) 
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eee | ())” (2.54mm) No. of |_ Dim. (mm) | Digi-Key Price Each No. of| Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 
Ssambg Socket Stri Pos. | A B_|Part No.t 1 10 100 Pos. | A B | Part No.t 1 10 100 
oe eee COCKE! OLfpsS jg | 20:83 | 2.54 |SAMT190-08-ND 5.16 462 3.81 3 | 2083 | 264 [SAMI21S-08-ND [197 177 1.46 
$SQ and SSW Series (Cont) 20.83 | 7.62_|SANM1201-08-ND 5.51 4.93 4.06 20.83 | 4.93 |SAM1222-08-ND | 1.67 1.50 ‘1.24 
: qa. | 23:37 | 254 |SAMT190-09-ND 5.32 476 3.92 g | 2837 | 2.64 [SAMI213-09-ND [2.02 181 1.49 
No. of | Dim. (mm) [Digi-Key Price Each 23.37 | 7.62_|SAM1201-09-ND 5.68 5.09 4.19 23.37 | 4.93 |SAM1222-09-ND | 1.73 1.55 1.28 
Pos. | A B__|Part No.t 1 10 100 op | 25:81 | 254 |SAMI190-10-ND 548. 4.91 4.04 to | 25:91 | 2.64 [SAMI213-10-ND [2.07 1.86 1.53 
g | 1575 | 254 |SANT188-06-ND 299 268 2.21 25.91 | 7.62_|SAM1201-10-ND 5.85 5.24 4.32 25.91 | 4.93 |SAM1222-10-ND | 1.79 1.61 1.32 
15.75 | 7.62_|SAM1199-06-ND 298 267 2.20 oo | 28:45 | 254 [SAMI190-11-ND 5.64 5.05 4.16 41 | 2845 | 2.64 [SAMIZ13-11-ND [212 190 1.57 
78.29 | 2.54 | SAM1188-07-ND 3.08 2.76 227 28.45 | 7.62_|SAM1201-11-ND 6.02 5.39 4.44 28.45 | 4.93 |SAM1222-11-ND | 1.85 1.66 1.37 
7 | 48.29 | 7.62 _|saw199-07-ND 3.08 276 227 94 | 30.99 | 2.54 [SAM1190-12-ND 5.80 5.19 4.28 qo | 3099 | 2.64 |SAMIZ18-12-ND | 217 1.95 1.60 
3 | 20.83 | 2.54 |SAMT188-08-ND 3.17 284 2.34 30.99 | 7.62_|SAM1201-12-ND 6.19 5.54 4.57 30.99 | 4.93 |SAM1222-12-ND [1.91 4.71 1.41 
20.83 | 7.62 |SAM1199-08-ND 3.18 2.85 2.35 96 | 33:53 | 254 [SAM1190-13-ND 5.96 5.34 4.40 Fig. 2 —Dual Row, Vertical 
9 23.37 | 2.54 |SAM1188-09-ND 3.26 2.92 241 33.53 | 7.62_|SAM1201-13-ND 6.36 5.70 4.69 20y” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 
23.37 | 7.62_|SAM1199-09-ND 3.28 2.94 2.42 Matte Tin 4 | 559 | 264 |SAMI208-02-ND | 320 287 2.36 
to | 2091 | 254 |SAMI188-10-ND 3.35. 3.00. 247 4 | 559 | 254 ]SAM1224-02-ND 297 «261 2.15 5.59 | 4.93 [SAM1214-02-ND | 353 3.16 2.61 
25.91 | 7.62 |SAM1199-10-ND 3.38 3.03 2.50 5.59 | 7.62_|SAM1205-02-ND 3.49 3.13 2.58 5 | 813 | 264 |SAMT208-03-ND [333 298 2.46 
41. | 28-45 | 2.54 | SAMI188-11-ND 3.44 3.08 2.54 g | 813 | 254 |SAM1224-03-ND 3.03 272 2.24 8.13 | 4.93 [SAM1214-03-ND | 366 3.28 2.70 
28.45 | 7.62_|SAM1199-11-ND 3.48 3.12 2.57 8.13 | 7.62_|SAM1205-03-ND 3.61 3.23 2.66. 3 | 10.67 | 2.64 |SAMI208-04-ND [346 3.10 2.55 
qo | 30.99 | 2.54 |SAMI188-12-ND 353. 3.16 2.61 3 | 10.67 | 2.54 |SAM1224-04-ND 3.15 282 2.33 10.67 | 4.93 |SAM1214-04-ND_| 3.79 3.40 2.80 
30.99 | 7.62 |SAM1199-12-ND 3.58 3.21 2.64 10.67 | _7.62_|SAM1205-04-ND 3.73 3.34 2.75 qo | 1321 | 2.64 |SAMI208-05-ND [359 3.22 2.65 
30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail jo | 13.21 | 254 |SAMT224-05-ND 3.27 2.93 2.41 13.21 | 4.93 |SAM1214-05-ND | 3.92 3.51 2.89 
7 | 3:05 | 254 |SAMT192-01-ND 257 2.30 1.90 13.21 | 7.62_|SAM1205-05-ND 3.85 3.45 2.84 qo | 1575 | 2.64 |SAMI208-06-ND [372 333 2.75 
3.05 | 7.62_|SAM1203-01-ND 251 2.25 1.85 qo | 15.75 | 2.54 |SAM1224-06-ND 3.39 3.04 2.50 15.75 | 4.93 |SAM1214-06-ND | 4.05 3.63 2.99 
5 | 559 | 2.54 |SAMH192-02-ND 2.66 2.38 1.96 15.75 | 7.62_|SAM1205-06-ND 3.97 3.56 2.93 44 | 1829 | 2.64 |SAMI208-07-ND [385 345 2.84 
5.59 | 7.62_|SAM1203-02-ND 2.61 2.34 1.93 44 | 18:29 | 2.54 |SAM1224-07-ND 351 3.15 2.59 18.29 | 4.93 |SAM1214-07-ND | 418 3.74 3.08 
3 | 813 | 254 |SAM1192-03-ND 275 247 2.03 18.29 | _7.62_|SAM1205-07-ND 4.09 3.66 3.02 qe | 2083 | 2.64 |SAMI208-08-ND | 398 357 2.94 
8.13 | 7.62_|SAM1203-03-ND 271243 2.00 je | 20-83 | 2.54 | SAM1224-08-ND 3.63. 3.25 2.68 20.83 | 4.93 |SAM1214-08-ND | 431 3.86 3.18 
4 | 10.67 | 2.54 /SAM1192-04-ND 2.84 255 2.10 20.83 | 7.62 |SAM1205-08-ND 4213.77 3.11 tg | 2837 | 2.64 |SAMI208-09-ND | 411 368 3.03 
10.67 | 7.62 _|SAM1203-04-ND 2.81 2.52 2.08 qa | 28:37 | 254 |SAM1224-09-ND 375. 336 277 23.37 | 4.93 |SAM1214-09-ND | 444 3.98 3.28 
5 | t32t | 254 | SAM1192-05-ND 293 2.63 2.16 23.37 | 7.62_|SAM1205-09-ND 4.33 3.88 3.20 op | 2591 | 2.64 |SAM1208-10-ND | 424 380 3.13 
13.21 | 7.62_|SAM1203-05-ND 291 2.61 2.15 op | 25:91 | 254 |SAM1224-10-ND 3.87 347 2.86 25.91 | 4.93 |SAM1214-10-ND | 457 4.09 3.37 
5 | 15:75 | 2.54 | SAMH192-06-ND 3.02271 2.23 25.91 | 7.62 |SAM1205-10-ND 4.45 3.99 3.28 oo | 2845 | 2.64 |SAMI208-11-ND | 437 391 3.22 
15.75 | 7.62_|SAM1203-06-ND 3.01 2.70 2.22 pp | 2645 | 2.54 | SAMT224-11-ND 3.99 357 2.94 28.45 | 4.93 |SAM1214-11-ND | 4.70 4.21 3.47 
7 | 18:29 | 2.54 )SAMT192-07-ND 317 2792.30 28.45 | 7.62_|SANM1205-11-ND 457 4.09 3.37 og | 30.99 | 2.64 |SAM1208-12-ND [450 403 3.32 
18.29 | 7.62 | SAM1203-07-ND 341 2.79 2.30 94 | 30.99 | 254 |SAM1224-12-ND 411368 3.03 30.99 | 4.93 | SAM1214-12-ND 483 433 3.56 
g | 20.83 | 2.54 )SAMT192-08-ND 3.20 2872.36 30.99 | 7.62_|SANM1205-12-ND 469 4.20 3.46 ng | 3353 | 2.64 |SAMI208-13-ND | 463° 415 3.42 
20.83 | 7.62 | SAM1203-08-ND 3.21 2.88 2.37 96 | 33:53 | 2.54 /SAM1224-13-ND 423° 3793.12 33.53 | 4.93 |SAM1214-13-ND 496 4.44 3.66 
g | 23.37 | 2.54 | SAM1192-09-ND 3.29 2.95 2.43 33.53 | 7.62 |SAM1205-13-ND 4.81 4.31 3.55 30)” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
23.37 | 7.62_|SAM1203-09-ND 3.31 2.97 2.44 ; : 559 | 264 |SAMI210-02-ND | 326. 292 241 
10 a a Serer OND om 20 oo SSW Series — Solder Tail 4 | 5.59 | 4.93 |SAM1217-02-ND | 356 319 263 
E : 10 5 5 : Dim. (mm) | pigidt Price Each 5.59 | 4.93 |SAM1223-02-NDO | 3.72 333 2.75 
ty | 2845 | 254 | SAMT192-11-ND 3473.11 2.56 No. of} _— ( z eh j aot arn 213-1264 1SAMIDT003-ND 17330 3 0d 50 
28.45 | 7.62 [SAMA203aiEND $51 3.15 2.59 : : = r 6 | 8.13 | 4.93 |SAM1217-03-ND | 369 3.31 272 
30.99 | 254 |SAM1192-12-ND 356 3.19 263 
12 3 , 8.13 | 4.93 [SAM1223-03-NDO | 3.86 3.46 2.85 
30.99 | 7.62_|SAM1203-12-ND 3.61 3.23 2.66 20” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 40.67 | 2.64 1SAM1210-04-ND 352 315 2.60 
Matte Tin 7 | 305 | 264 |SAMI209-01-ND | 211 189 156 a |doey | 403 ERRORS Sem aap D'g0 
3.05 | 2.54 ]SAM1195-01-ND 765. 148 1.22 3.05 | 4.93 | SAM1216-01-ND 1.81 162 1.34 ; : : ; ; 
1 | Soe | Se. lANeDSStENA tee 478 4a > | 859 | 2.64 |SANFT209-02:ND| 2.18 1.96 1.61 10.67 | 4.93 _|SAM1223-04-NDO | 4.00 3.58 2.95 
ee rea ita 559 | 493 ISAMioie-02-ND | 189 170 140 13.21 | 2.64 |SAM1210-05-ND | 3.65 3.27 2.69 
2 | 225 | Seo leatmnsisotnn ae me 3 | B13] 264 | SAMT209-03-ND | 225 2021.66 10 | 13.21 | 4.93 |SAM1217-05-ND | 3.95 354 292 
SEC TIE EERE 1 313 | 493 |SaMiote-03ND | 197 177 146 13.21 | 4.93 |SAM1223-05-NDO | 4.14 3.71 3.06 
a | 943 | -7eo (SaRepoeoatnn Dib. Von) “te 7 | 10.67 | 2.64 | SAMT209-04-ND | 2322.08 1.71 15.75 | 2.64 |SAM1210-06-ND | 378 3.39 279 
TS MELE Sc a ae tera toe7 | 493 |SAM1216-04-ND | 205 184 152 12 | 15.75 | 4.93 |SAM1217-06-ND | 4.08 366 3.01 
4 | doer | 7e2 (Satpooinahnn pigy -4ge Hae 5 | Waar | 264 |SAMTZ09-05-ND | 2392.14 1.77 15.75 | 4.93 |SAM1223-06-NDO | 4.28 3.83 3.16 
1321 | 2.54 |SAMI195-05-ND-] 193 1.73148 13.21 | 4.93 [SAMI216-05-ND_| 2.13 1.91 1.57 oe oe ae 
5 | 4301 | 760 [Saemponehnn bon. loa. 467 5) 15:75 | 2.64 | SANT209-06-ND | 2462.21 1.82 14 | 18.29 | 4.93 |SAM1217-07-ND | 4.21 377 3.11 
1575-12 5a | ERRRRCEICT ar 1575 | 493 |SAMi216-06-ND | 221 198 163 18.29 | 4.93 |SAM1223-07-NDO | 4.42 3.96 3.26 
@ | jeve | 7eo leaRmpo poet baa" 2308. 47 7 | 1829 | 2.64 |Sawiz09-o7-ND | 2532.27 1.87 20.83 | 2.64 |SAM1210-08-ND | 4.04 362 298 
HEM EEE Cee OT a 1829 | 493 |SaMi216-07-ND | 229 205 169 16 | 2083 | 4.93 |SAM1217-08-ND | 4.34 389 3.20 
7 | t09| 700 (eanRendoND odo). cote. tae 3 | 20-83 | 2.64 |SANi209-08-ND | 2.60 2.33 1.92 20.83 | 4.93 |SAM1223-08-NDO | 4.56 4.08 3.36 
20.83 | 2.54 |SAMI195-0END | 2.14 192 1.58 20.83 | 4.93 |SaMi216-08-ND | 237 243 1.75 20.37 | 2.64 AMICI OeNGmy 417 874 3.08 
8 | oo8a | 702 eattenaoein Dap “noi y aia 9 | 2337 | 2.68 [SAMI209-09-ND | 2.67 2.39 1.97 18 | 2337 | 4.93 |SAM1217-09-ND | 447 4.00 3.30 
93.37 1 354 EES ae eo 23.37 | 493 |samizi6-09-nD | 245 220 1281 23.37 | 4.93 |SAM1223-09-NDO | 4.70 4.21 3.47 
9 | 5337 | 760 (eantonmoaiNn eet 1p | 2591 | 2.64 |SANT209-10-ND [2.74 2.46 2.02 25.91 | 2.64 |SAMI210410-ND | 4.30 385 3.17 
35 O17 754 ERS 508 0d TB 2591 | 493 |SAMI216-10-ND | 253 227 187 20 | 25.91 | 4.93 /SAM1217-10-ND | 460 412 3.39 
10 | Se01 | 7.62 leaRCanetratha Ol 334. 1.98 +y | 2845 | 2.64 [SAMT209-11-ND [2.81 252 2.08 25.91 | 4.93 |SAM1223-10-NDO | 4.84 4.34 3.57 
28.45 | 254 |SAMMI95-1-ND | 235 2.11 1.74 28.45 | 4.93 [SAMI216-11-ND | 2.61 234 1.983 2845 | 2.6% (RAMEN A438 387 327 
11 | Sean | 7eo TSAR earn Seat 254) 1.08 Wp | 30.99 | 2.68 /SANTI209-T2-ND | 2.88 2.58 2.13 22 | 28.45 | 4.93 /SAMI217-11-ND | 4.73 4.24 3.49 
30.99 12.541 SAM1195412-ND 549317179 3099 | 493 |SAMi21612-ND | 269 241 199 28.45 | 4.93 |SAM1223-11-NDO | 4.98 4.46 3.67 
12 | 30.99 | 7.62 |SAM1207-12-ND 275 247 2.03 30u” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 30.99 | 2.64 [SAMIZIOSIZNDES) 4560 6 408 = 3.36 
1 | 305 | 264 |SAMI211-01-ND ] 166 149° 723 2A | 30.99 | 4.93 aMiegemg) 4860 495 388 
20” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 3.05 | 4.93 |SAM1219-01-ND 1.84 1.65 1.36 30.99 | 4.93 |SAM1223-12-NDO 5.12 4.59 3.78 
559 | 2.54 |SAM1186-02-ND 414. 371 3.06 A 5.59 | 2.64 |SAM1211-02-ND 1.74 1.56 7.29 33.53 | 2.64 |SAM1210-13-ND 4.69 4.20 3.46 
4 5.59 | 7.62 |SAM1197-02-ND 4.42 3.96 3.26 5.59 | 4.93 |SAM1219-02-ND 1.92 1.72 1.42 26 | 33.53 | 4.93 |SAM1217-13-ND 4.99 447 3.68 
5 | 813 | 254 SAMI186-03-ND [430 3.85 3.17 3 | 813 | 264 |SAMI211-03-ND [1.82 1.63 1.36 S858. ] 498 [SAMUS TEAM | $26 AT 3.8 
8.13 | _7.62_|SAM1197-03-ND 459 411 3.39 8.13 | 4.93 |SAM1219-03-ND 2.00 1.79 1.48 ae 
10.67 | 2.54 |SAM1186-04-ND 446 4.00 3.29 4 | 10.67 | 2.64 |SAMI211-04-ND [7.90 7.70 7.40 4 | 599 | 2.64 /SAMI212-02-ND / 260 233 1.92 
8 | 40.67 | 7.62 |SAMi197-04-ND 476 4.26 3.51 10.67 | 4.93 |SAM1219-04-ND__| 2.08 1.87 ‘14.54 5.59 | 4.93 |SAM1221-02-ND | 2.37 243 1.75 
13.21 | 254 |SAM1186-05-ND 462. 414 ~~ 3.44 5 | 13.21 | 2.64 |SAMI211-05-ND | 1.98 1.78 1.46 g | 813 | 2.64 )SAMI212-03-ND ) 269 241 1.99 
10 | 43:01 | 7.62. |SAM1197-05-ND 4.93 4.42 3.64 13.21 | 4.93 |SAM1219-05-ND 216 1.94 1.60 8.13 | 4.93 | SAM1221-03-ND 247 2.21 1.82 
t2 | 1575 | 2.54 |SAM1186-06-ND 478 4.28 (3.53 g | 15.75 | 2.64 |SAM1211-06-ND 206 1.85 1.52 g | 10.67 | 2.64 | SAM1212-04-ND 278 = 249° 2.05 
15.75 | 7.62_|SAM1197-06-ND 510 457 3.76 15.75 | 4.93 |SAM1219-06-ND_| 2.24 2.01 1.66 10.67 | 4.93 |SAM1221-04-ND_| 257 2.30 1.90 
18.29 | 2.54 |SAM1186-07-ND 4.94 4.42 3.64 7 | 18.29 | 2.64 )SAM1211-07-ND 214 1.92 158 yo | 13-21 | 2.64 | SAM1212-05-ND 287 257 2.12 
14 | 48.29 | 7.62_|SaMt197-07-ND 5.27472 3.89 18.29 | 4.93 |SAM1219-07-ND__| 232 2.08 1.71 13.21 | 4.93 |SAM1221-05-ND_| 267 2.39 1.97 
te | 20-83 | 2.54 | SAM1186-08-ND 5.10 457 3.76 g | 20.83 | 2.64 |SAMI211-08-ND [2.22 1.99 1.64 jo | 15.75 | 2.64 |SAMI212-06-ND | 296 265 2.19 
20.83 | 7.62_|SAM1197-08-ND 5.44 4.87 4.01 20.83 | 4.93 |SAM1219-08-ND | 240 215 1.77 15.75 | 4.93 |SAM1221-06-ND | 277 2.48 2.05 
te_| 28:37 | 2.54 [SAM1186-09-ND 5.26. 471 3.88 9 | 2337 | 264 |SAMI211-09-ND [230 206 1.70 qq | 18.29 | 2.64 |SAMI212-07-ND | 3.05 2.73 2.25 
23.37 | 7.62_|SAM1197-09-ND 5.61 5.02 4.44 23.37 | 4.93 |SAM1219-09-ND | 248 2.22 1.83 18.29 | 4.93 |SAM1221-07-ND_ | 287 2.57 2.12 
99 | 25:91 | 254 | SAM1186-10-ND 5.42 485 4.00 qo | 291 | 264 |SAMIZIT-OND | 238 2131.76 tg | 2083 | 2.64 |SAMI212-08-ND | 314 281 2.32 
25.91 | 7.62_|SAM1197-10-ND 5.78 5.18 4.26 25.91 | 4.93 |SAM1219-10-ND | 256 2.30 1.89 20.83 | 4.93 |SAM1221-08-ND_ | 297 2.66 2.19 
op | 2845 | 2.54 |SAMT186-11-ND 5.58 5.00 4.12 41 | 2845 | 264 [SAMT2TIAT-ND [246-221 1.82 te | 23:37 | 2.64 [SAM1212-09-ND [323 2.89 2.38 
28.45 | 7.62_|SAM1197-11-ND 5.95 5.33 4.39 28.45 | 4.93 |SAM1219-11-ND | 264 2.37 1.95 23.37 | 4.93 |SAM1221-09-ND_ | 3.07 2.75 2.27 
94 | 30.99 | 2.54 [SAM1186-12-ND 574. 5.14. 4.23 qo | 30:99 | 264 [SAMI21I-A2-ND [2.54 228 1.88 99 | 2091 | 2.64 [SAMIZ12-10-ND | ~3.32 2.98 2.45 
30.99 | 7.62_|SAM1197-12-ND 612 5.48 4.51 30.99 | 4.93 |SAM1219-12-ND | 2.72 2.44 2.01 25.91 | 4.93 |SAM1221-10-ND | 3.17 2.84 2.34 
96 | 33:53 | 254 | SAMT186-13-ND 5.90 5.28 4.35 Matte Tin o9 | 28.45 ) 2.64 | SAM1212-11-ND 3.41 3.06 2.52 
33.53 | 7.62_|SAM1197-13-ND 6.29 5.63 4.64 7 | 305 | 264 [SAMI213-01-ND [162 145 120 28.45 | 4.93 |SAM1221-11-ND | 3.27 2.93 2.41 
30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 3.05 | 4.93 |SAM1222-01-ND | 1.25 142 93 94 | 30.99 | 2.64 [SAMI212-12-ND [350 3.14 2.58 
4 | 559 ] 2.54 |SAMT190-02-ND 420 3.76 3.10 > | 559 | 264 |SAMI213-02-ND [1.67 1.50 1.24 30.99 | 4.93 |SAM1221-12-ND_ | 3.37 3.02_—-2.49 
5.59 | 7.62_|SAM1201-02-ND 449 4.02 3.31 5.59 | 4.93 |SAM1222-02-ND | 1.31 118 97 96 | 3353 | 2.64 [SAMI212-13-ND | 359 3.22 2.65 
| 813 | 254 |SAMI190-03-ND 436 391 3.22 3 | 813 | 264 |SAMI213-0-ND [1.72 1.54 1.27 33.53 | 4.93_|SAM1221-13-ND | 347 3.11 _2.56 
8.13 | 7.62_|SAM1201-03-ND 466 4.17 3.44 8.13 | 4.93 |SAM1222-03-ND | 1.37 1.23 1.01 Fig. 3 — Single Row, Right Angle 
| 10.67 | 2.54 |SAM1190-04-ND 452 4.05 3.34 4 | 10.67 | 264 |SAMI213-04-ND [1.77 1.59 (1.31 20p” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 
10.67 | 7.62_|SAM1201-04-ND 483 4.33 3.56 10.67 | 4.93 |SAM1222-04-ND_ | 143 1.28 1.06 T | 3.05 | 2.54 |SAM1225-01-ND | 238 213 1.76 
qo | 1321 | 254 |SAMT190-05-ND 468 4.19 3.45 5 | 1321 | 264 |SAMI213-05-ND [182 163° 1.35 2 | 5.59 | 2.54 /SAM1225-02-ND | 246 221 1.82 
13.21 | 7.62_|SAM1201-05-ND 5.00 4.48 3.69 13.21 | 4.93 |SAM1222-05-ND_ | 149 1.34 1.10 3 | 813 | 2.54 /SAM1225-03-ND | 254 228 1.88 
qo | 15:75 [ 2.54 [SAM1190-06-ND 484 4.34 357 | 15:75 | 264 |SAMT213-06-ND | 1.87 1.68 1:38 4 | 10.67 | 2.54 |SAM1225-04-ND | 262 235 1.94 
15.75 | _7.62_|SAM1201-06-ND 5.17 4.63 3.81 15.75 | 4.93 |SAM1222-06-ND__| 155 1.39 1.15 5 | 13.21 | 2.54 [SAM1225-05-ND | 2.70 242 1.99 
44 | 18:29 | 2.54 |SANT190-07-ND 5.00 448 3.69 7 | 1829 | 264 |SAMI213-07-ND [192 1.72 1.42 + More product available online. For pricing and availability, 
18.29 | _7.62_|SAM1201-07-ND 5.34 4.78 3.94 18.29 | 4.93 |SAM1222-07-ND_| 1.61 1.45 1.19 visteour website. Low Insertion Force (Continued) 
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Samlec Fi No. of | Dim. A | Digi-Key nue esell .100” (2.54mm) Box Connector 
‘ig.| Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 ft 
rarer mfze mene [ie 72 3 | | Strips BCs Series o 
.100” (2.54mm) 1 22 97.94 |SAM1145-11-ND 8.56 7.66 6.31 Specifications: + Insulator Material: Black Liquid Crystal 
A -19- Polymer » Contact Material: Phosphor Bronze » Plating: 
Socket Strips 5 ete Se peeane a ue a Gold or Tin over 50” (1.27pm) Nickel ° Operating Temneratii Range: 
S$SQ and SSW Series (Cont.) - — - - -55°C ~ 125°C Contact Resistance: toma max. * Plating Option: 10p” 
i oie —Pual Row, Vertical 159 _ (.25ym) Gold on contact, Matte Tin on tail « Mates with: TSW Series 
Novel = tke aoe i gelled ia 6 | 7.62 |SAM1146-03-ND 533 477 3.93 
2 : 8 | 10.16 |SAM1146-04-ND 553 495 4.08 
6 | 1575 | 254 |SAM1225-06-ND 278 249 2.05 40 | 12.70 (SRRRRRe iD Fr. 4a. Ad 
7 | 18.29 | 2.54 |SAM1225-07-ND 286 256 241 40 | 1504 (SRRRRRRt ei a ai da 
8 | 20.83 | 2.54 |SAM1225-08-ND 294 264 247 5: — = 5: a 
9 | 2337 | 254 |Sam1225-09-ND | 302 271 223 a | 14 | 17.78 eee iS Sib aa «abe 
to | 25.91 | 2.54 |SAM1225-10-ND | 310 278 2.29 16 | 20.32 (SAU TC Ogg iD 633 567467 
11 | 28.45 | 254 |SAM1225-11-ND | 318 285 2.35 18 | 22.86 AM ewe Ny 6538 5.85 4.82 
12 | 3099 | 254 |SAM1225-12-ND | 326 292 241 20 | 25.40 )SAM1146-10-ND 673 6.03 4.98 
30n” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 22 | 27.94 |SAM1146-11-ND 693 6.21 541 
1 | 305 | 254 /SAM1220-01-ND 193 173 ~~ 1.43 24 | 30.48 )SAM1146-12-ND 713 6.38 5.26 
2 | 559 | 2.54 |SAM1220-02-ND 202 181 1.49 26_| 33.02 | SAM1146-13-ND 733 656 5.41 
3 | 813 | 2.54 |SAM1220-03-ND 241 189 1.56 Single Row, Horizontal 
4 | 10.67 | 2.54 |SAM1220-04-ND 220 197 1.63 2] 5.08 ]SAM1147-02-ND 3813.41 2.81 
5 | 13.21 | 2.54 |SAM1220-05-ND 229 2.05 ‘1.69 3 | 7.62. | SAM1147-03-ND 395 3.54 2.92 
6 | 15.75 | 254 |SAM1220-06-ND 238 213 1.76 4 | 10.16 |SAM1147-04-ND 409 366 3.02 
7 | 18.29 | 2.54 |SAM1220-07-ND 247° 221 1.82 5 | 12.70 |SAM1147-05-ND 423 379 3.42 
8 | 20.83 | 2.54 |SAM1220-08-ND 256 230 1.89 6 | 15.24 |SAM1147-06-ND 437 3.91 3.22 
9 | 23.37 | 2.54 |SAM1220-09-ND 265 238 1.96 7 | 17.78 |SAM1147-07-ND 451 404 3.33 
10 | 25.91 | 2.54 |SAM1220-10-ND 274 2.46 2.02 3) 3 | 2032 |sami147-08-ND 465 417 3.43 
11 | 28.45 | 2.54 |SAM1220-11-ND 283 254 2.09 9 | 22.86 |SAM1147-09-ND 479 429 © 3.53 
12_ | 30.99 | 2.54 |SAM1220-12-ND 2.92 2622.16 10 | 25.40 |SAM1147-10-ND 4.93 4.42 3.64 No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
t1_| 27.94 |SAM1147-11-ND 5.07 454 3.74 Fig. | Pos. | (mm) |Part No.t 1 10100 
| Sat | 25 SENSE 200 358 Za P| es cee a es 2) 25 [SAMHOUEOTND | aod 362298 
6 | ai3 | 254 |sami2isoonD | 414 371 3.06 13 | 88.02 [SAMUI TMD Te AIS 888 4 | 508 |SaMto06-o2-ND | 420 376 310 
Single Row, Vertical 6 | 7.62 |SAM1006-03-ND | 436 391 3.22 
4 |e | 2 i ee | Sor patiesei® 318 rs ae | ite foward | te ihe 
12 | 4575 | 254 |SAM1215-06-ND 456 408 336 3 | 7.62 |SAM1148-03-ND 3.30 2.96 2.44 10_| 12.70_|SAM1006-05-ND 4684.19 3.45 
TREE oh Ee her 4 | 10.16 |SAM1148-04-ND 341 3.06 2.52 4 | 12 | 15.24 [SAM1006-06-ND 484. 434 ~—~«<3.57 
: ; : : : 5 | 12.70 |SAM1148-05-ND 352 315 2.60 14 | 17.78 |SAM1006-07-ND 5.00 448 3.69 
16 | 20.83 | 2.54 |SAM1215-08-ND | 484 434 357 3 | i524 (eReaRneicenn ae. NG: ee 16 | 20.32 |SAM1006-08-ND B16 «4623. 
18 | 23.37 | 2.54 |SAM1215-09-ND 4.98 4.46 3.67 7 1778 SAM1148-07-ND 374 3.35 076 18 | 22.86 |SAM1006-09-ND 5.32 4.76 3.92 
20 25.91 2.54 |SAM1215-10-ND 5.12 4.59 3.78 4 8 9032 SAM1148-08-ND 3.85 3.45 984 20 25.40 |SAM1006-10-ND 5.48 4.91 4.04 
22 | 28.45 | 2.54 |SAM1215-11-ND 5.26 471 3.88 : : : : 22 | 27.94 |SAM1006-11-ND 5646.05. 4.16 
24 | 30.99 | 254 |SAMI215-12-ND | 540 484 3.98 9 | 22.86 | SAM1148-09-ND 3.96 3.55 2.92 24 | 30.48 _|SAM1006-12-ND 5.80 519 4.28 
26 | 33.53 | 2.54 |SAM1215-13-ND | 554 4.96 4.09 10 | 25.40 | SAM1148-10-ND 407 3.65 3.00 Dual Row, Vertical 
30n” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 11_| 27.94 |SAM1148-11-ND 418 3.74 3.08 2 | 254 ]SAM1007-01-ND 373 334 275 
q 5.59 2.54 | SAM1218-02-ND 3.58 3.21 264 12 30.48 | SAM1148-12-ND 4.29 3.84 3.17 4 5.08 |SAM1007-02-ND 3.87 3.47 2.86 
6 | 813 | 254 |Sami218-03-ND | 373 334 275 13. | 33.02, | SAM1148-13-ND 4.40 3.94 3.25 8 | Te ecm Atl | S58 286 
8 | 1067 | 254 |SAM1218-04-ND | 388 348 286 to | 1270 (Sateton nein doe aah! 2347 
10 | 13.21 | 2.54 |SAM1218-05-ND 4.03 3.61 2.97 Dual Row, Horizontal 12 | 15.24 |SAM1007-06-ND 1.43 3.97 327 
12 | 15.75 | 2.54 |SAM1218-06-ND | 418 374 3.08 4 | 5.08 |SAM1149-02-ND 858 768 6.33 2 | 44 | 4778 |Samtoo7-07-ND 457. 409 «(3.37 
14 | 18.29 | 2.54 /SAM1218-07-ND 4.33 3.88 3.20 6 7.62 |SAM1149-03-ND 8.92 7.99 6.58 16 20.32 |SAM1007-08-ND 471 4.22 3.48 
16 | 20.83 | 2.54 |SAM1218-08-ND | 448 4.01 3.31 8 | 10.16 |SAM1149-04-ND 9.26 8.29 6.83 18 | 22.86 |SAM1007-09-ND 485 4.34 3.58 
18 | 23.37 | 2.54 |SAM1218-09-ND | 463 415 3.42 10 | 12.70 |SAM1149-05-ND 960 859 7.08 20 | 25.40 _|SAM1007-10-ND 499 4.47 3.68 
20 | 25.91 | 2.54 |SAM1218-10-ND 478 428 3.53 12 | 15.24 |SAM1149-06-ND 9.94 8.90 7.33 22 | 27.94 /SAM1007-11-ND 513 4.59 3.78 
22 | 28.45 | 2.54 |SAM1218-11-ND 493 442 3.64 1 | 14 | 17.78 | SAM1149-07-ND 70.28 9.20 7.58 24 | 30.48 _|SAM1007-12-ND 5.27 4.72 3.89 
24 | 30.99 | 254 |SAM1218-12-ND 5.08 455 3.75 16 | 20.32 |SAM1149-08-ND 10.62 951 7.83 5 Pua! Bow. Vertical — Top Entry 375 
26 | 33.53 | 2.54 |SAM1218-13-ND 5.23 4.68 3.86 18 | 22.86 |SAM1149-09-ND 10.96 9.81 8.08 4 5.08 |SAM1008-02-ND 387 3.47 286 
+ More product available online. For pricing and availability, visit our website. 20 | 25.40 |SAM1149-10-ND 14.30 10.12 8.33 6 7.62 |SAM1008-03-ND 4.01 3.59 2.96 
0 Low Insertion Force 22 | 27.94 |SAM1149-11-ND 11.64 1042 8.58 8 | 10.16 |SAM1008-04-ND 415 3.72 3.06 
24 | 30.48 |SAM1149-12-ND 1198 1072 883 10_| 12.70_|SAM1008-05-ND 4.29 3.84 3.17 
7 26 | 33.02 |SAM1149-13-ND 12.32 11.03 9.08 3 i ee SMT OOE DENG re ae ae 
.100 (2.54mm) G “AL 71-508 —Sugl Rov, Vereat <3 16 | 20.32 |SAM1008-08-ND 471 4223.48 
: : : : 18 | 22.86 |SAM1008-09-ND 485 434 3.58 
Surface Mount Sockets 6 | 7.62  |SAM1150-03-ND 734 6675.41 20 | 25.40 |SAM1008-10-ND_ | 499 447 3.68 
: 8 | 10.16 |SAM1150-04-ND 7.61 6.81 5.61 22 | 27.94 |SAM1008-11-ND 5.13 459 3.78 
SSM Series 40 | 12.70 |SAM1150-05-ND 788 «7.06 5.81 24 | 30.48 |SAM1008-12-ND 5274.72 3.89 
Specifications: « Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer »* Contact je 15.24 [SSBIViISO2O5So _ 30 oD. Single Row, Horizontal 
Hea ies steel ee : 14 | 17.78 |SAM1150-07-ND 342. 754 6.21 1] 2.54” 7SAM1009-01-ND 257 2301.90 
jaterial: Phosphor Bronze « Plating: Gold Palladium Nickel or Tin over 50 2 16 2032 |SAM1150-08-ND 8.69 778 6.41 2 5.08 |SAM1009-02-ND 2.66 2.38 1.96 
(1.27pm) Nickel * Current Rating: 4A @ 80°C ambient (-DH/-SH mated with 48 20.86 SAMA1150-09-ND 8.96 8.02 661 3 7.62 |SAM1009-03-ND 2.75 2.47 2.03 
TSW-D) * Voltage Rating: 475 VAG (-SV/-DV mated with TSW) * Operating : : : , 4 | 10.16 |SAM1009-04-ND 284 255 210 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C with Gold, -55°C ~ 105°C with Tin | onan eRreteReria ae eet S_| 1270 (AMMO OeMOEe| 263 263 2:16 
Contact Res\slance,-lOmmanmum s Males will:/1S¥/-Serles 24 | 30.48 | SAM1150-12-ND 977 875 7.20 4) 7 | 4778 |samtoog-o7-nn | 311 279 230 
26 | 33.02 |SAM1150-13-ND 10.04 8.99 7.40 ‘ ae Senin camp a ae ae 
Single Row, Horizontal ‘ US" ! ! i 
10_| 25.40 |SAM1009-10-ND 3.38 3.03 2.50 
; oes ee a ae — 11_| 27.94 |SAM1009-11-ND 347. 3.11 2.56 
; : : ? 12 | 30.48 |SAM1009-12-ND 356 3.19 2.63 
4 | 10.16 |SAM1151-04-ND 559 = 5.01 4.42 Single Row, Vertical 
5 12.70 |SAM1151-05-ND 5.78 5.18 4.26 1 2.54 |SAM1010-01-ND 2.30 2.06 1.70 
6 | 15.24 |SAM1151-06-ND 597 5.35 «4.40 2 | 5.08 |SAM1010-02-ND 238 213 1.76 
7 | 17.78 |SAM1151-07-ND 6.16 5.52 4.54 3 7.62 |SAM1010-03-ND 2.46 2.21 1.82 
3 8 20.32 |SAM1151-08-ND 6.35 5.69 4.68 4 10.16 |SAM1010-04-ND 2.54 2.28 1.88 
9 | 22.86 |SAM1151-09-ND 654 5.86 4.82 2} TEs Se 
10 | 25.40 |SAM1151-10-ND 673 603 4.96 5 | > | 4778 |SAMi010-07-ND 973 «249208 
41_| 27.94 |SAM1151-11-ND 692 6.20 5.10 3 | 20.32 |SAMi010-08-ND 2864256 
12 30.48 |SAM1151-12-ND 711 6.37 5.24 9 22.86 |SAM1010-09-ND 2.94 2.64 217 
13_| 33.02 |SAM1151-13-ND 730 6.54 5.38 10_| 25.40 |SAM1010-10-ND 3.02. 2712.23 
Single Row, Vertical 11 | 27.94 |SAM1010-11-ND 310 278 2.29 
2 | 5.08 |SAM1152-02-ND 384. 3442.83 12 aay SAMO eM ; oe io 2.35 
- 3 | 7.62 |SAM1152-03-ND 4.00 3.58 2.95 ingle Tow, Yertical — Top &ntry 
= No. of Ha Leah ; alee a 4 | 10.16 |SAM1152-04-ND 416 373 3.07 ae a ees 
- = ~ = = 5 12.70 |SAM1152-05-ND 4.32 3.87 3.19 3 7.62 |SAM1011-03-ND 2.46 2241 1.82 
10p” (0.25um) Gold on Contact, Matte Tin on Tail 6 15.24 |SAM1152-06-ND 4.48 4.01 3.31 4 10.16 |SAM1011-04-ND 254 08 138 
Dual Row, Horizontal 4 | 7 | 17.78 |SAM1152-07-ND 464. «416 ~—-3.42 5 | 12.70 |SAM1011-05-ND 262 2.35 1.94 
4 5.08 |SAM1145-02-ND 6.31 5.65 4.65 8 20.32 | SAM1152-08-ND 4.80 4.30 3.54 6 6 15.24 |SAM1011-06-ND 2.70 2.42 1.99 
6 7.62 | SAM1145-03-ND 6.56 5.87 4.84 9 22.86 |SAM1152-09-ND 4.96 4.44 3.66 7 17.78 |SAM1011-07-ND 2.78 2.49 2.05 
8 | 10.16 |SAM1145-04-ND 681 610 5.02 10 | 25.40 |SAM1152-10-ND 512 459 3.78 Boe one foes oe oat 
1 | 10 | 12.70 |SAM1145-05-ND 7.06 632 5.24 11_| 27.94 |SAM1152-11-ND 5.28 473 3.90 to | 2540 |SAMto14-10-ND 302 4271 «223 
12 | 15.24 |SAM1145-06-ND 7.31 6.55 5.39 2 | 30.48 |SAM1152-12-ND 544. 487 4.01 7} 27.94 TSAMI011-417-ND 340 7B 88 
14| 17.78 [SAM1145-07-ND 756 677 5.58 13__| 33.02_|SAM1152-13-ND 560 5.02 4.13 12_| 30.48 |SAM1011-12-ND 318 2.85 2.35 
16 | 20.32 |SAM1145-08-ND 7.81 6.99 5.76 + More product available online. For pricing and availability, visit our website. + More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
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Samilec 
.100” (2.54mm) 


Terminal Strips 
TSW Series 


Specifications: * Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Terminal 
Material: Phosphor Bronze ¢ Plating: Gold or Tin over 50” (1.27m) Nickel 
© Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C with Gold, -55°C ~ 105°C 
with Tin © Voltage Rating: 550 VAC mated with SSW; 500 VAC mated with 
BCS; 450 VAC (-RA mated with BCS) 

« Mates with: SSW, SSQ, BCS, CES, SLW Series 


No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each 
Pos. | A B C | Part No.¢ 1 10 100 
10p” (0.25um) Gold on Contact, Gold Flash on Balance 

Fig. 1 — Dual Row 
2.54 | 8.51 | 2.67 |SAM1012-01-ND 2.23 2.00 1.65 
2.54 | 7.62 | 2.67 |SAM1020-01-ND 2.23 2.00 1.65 
2.54 | 10.92 | 5.84 | SAM1028-01-ND 2.09 187 1.54 
2 2.54 | 13.46 | 5.84 | SAM1036-01-ND 220 197 1.63 
2.54 | 13.46 | 8.13 | SAM1052-01-ND 2.20. 1.97 1.63 
2.54 | 21.08 | 15.74 | SAM1060-01-ND 242 2417 1.79 
2.54 | 11.30 | 5.84 | SAM1068-01-ND 235 211 1.74 
2.54 | 11.58 | 5.84 | SAM1076-01-ND 2.79 2.50 2.06 
5.08 | 8.51 | 2.67 |SAM1012-02-ND 232 2.08 1.71 
5.08 | 7.62 | 2.67 |SAM1020-02-ND 2.32 2.08 1.71 
5.08 | 10.92 | 5.84 | SAM1028-02-ND 217 195 1.60 
4 5.08 | 13.46 | 5.84 | SAM1036-02-ND 2.28 2.04 1.68 
5.08 | 13.46 | 8.13 | SAM1052-02-ND 2.28 2.04 1.68 
5.08 | 21.08 | 15.74 | SAM1060-02-ND 252 2.26 1.86 
5.08 | 11.30 | 5.84 | SAM1068-02-ND 243 218 1.80 
5.08 | 11.58 | 5.84 | SAM1076-02-ND 291 261 2.15 
7.62 | 8.51 | 2.67 |SAM1012-03-ND 241 216 1.78 
7.62 | 7.62 | 2.67 |SAM1020-03-ND 241 216 1.78 
7.62 | 10.92 | 5.84 | SAM1028-03-ND 2.25 2.02 1.66 
6 7.62 | 13.46 | 5.84 | SAM1036-03-ND 236 212 1.74 
7.62_| 13.46 | 8.13 | SAM1052-03-ND 2.36 212 1.74 
7.62 | 21.08 | 15.74 | SAM1060-03-ND 262 235 1.94 
7.62 | 11.30 | 5.84 | SAM1068-03-ND 251 225 1.85 
7.62 _| 11.58 | 5.84 | SAM1076-03-ND 3.03 2.72 2.24 
10.16 | 8.51 | 2.67 |SAM1012-04-ND 250 2.24 1.85 
10.16 | 7.62 | 2.67 |SAM1020-04-ND 250 2.24 1.85 
10.16 | 10.92 | 5.84 | SAM1028-04-ND 2.33 2.09 1.72 
g | 10-16 | 13.46 | 5.84 | SAM1036-04-ND 244 219 1.80 
10.16 | 13.46 | 8.13 |SAM1052-04-ND 2.44 219 1.80 
10.16 | 21.08 | 15.74 | SAM1060-04-ND 2.72 244 2.01 
10.16 | 11.30 | 5.84 | SAM1068-04-ND 259 232 1.91 
10.16 | 11.58 | 5.84 |SAM1076-04-ND 3.15 2.82 2.33 
12.70 | 8.51 | 2.67 |SAM1012-05-ND 259 2.32 1.91 
12.70 | 7.62 | 2.67 |SAM1020-05-ND 259 232 1.91 
12.70 | 10.92 | 5.84 | SAM1028-05-ND 241 216 1.78 
jo | 12-70 | 13.46 | 5.84 | SAM1036-05-ND 252 226 1.86 
12.70 | 13.46 | 8.13 |SAM1052-05-ND 252 2.26 1.86 
12.70 | 21.08 | 15.74 | SAM1060-05-ND 282 253 2.08 
12.70 | 11.30 | 5.84 | SAM1068-05-ND 267 239 1.97 
12.70 | 11.58 | 5.84 |SAM1076-05-ND 3.27 2.93 2.41 
15.24| 8.51 | 2.67 |SAM1012-06-ND 268 240 1.98 
15.24 | 7.62 | 2.67 |SAM1020-06-ND 268 240 1.98 
15.24 | 10.92 | 5.84 | SAM1028-06-ND 249 223 1.84 
12 15.24 | 13.46 | 5.84 | SAM1036-06-ND 260 233 1.92 
15.24 | 13.46 | 8.13 |SAM1052-06-ND 2.60 2.33 1.92 
15.24 | 21.08 | 15.74 | SAM1060-06-ND 292 262 2.16 
15.24 | 11.30 | 5.84 | SAM1068-06-ND 275 247 2.03 
15.24 | 11.58 | 5.84 |SAM1076-06-ND 3.39 3.04 2.50 
17.78| 8.51 | 2.67 |SAM1012-07-ND 2.77 248 2.05 
17.78 | 7.62 | 2.67 |SAM1020-07-ND 2.77 248 2.05 
17.78 | 10.92 | 5.84 | SAM1028-07-ND 257 230 1.90 
14 17.78 | 13.46 | 5.84 | SAM1036-07-ND 268 240 1.98 
17.78 | 13.46 | 8.13 |SAM1052-07-ND 2.68 240 1.98 
17.78 | 21.08 | 15.74 | SAM1060-07-ND 3.02 271 2.23 
17.78 | 11.30 | 5.84 | SAM1068-07-ND 283 254 2.09 
17.78 | 11.58 | 5.84 |SAM1076-07-ND 3.51 3.15 2.59 
20.32 | 8.51 | 2.67 |SAM1012-08-ND 286 256 2.11 
20.32 | 7.62 | 2.67 |SAM1020-08-ND 286 256 2.11 
20.32 | 10.92 | 5.84 | SAM1028-08-ND 265 238 1.96 
16 20.32 | 13.46 | 5.84 | SAM1036-08-ND 2.76 247 2.04 
20.32 | 13.46 | 8.13 | SAM1052-08-ND 2.76 247 2.04 
20.32 | 21.08 | 15.74 | SAM1060-08-ND 3.12 280 2.30 
20.32 | 11.30 | 5.84 | SAM1068-08-ND 291 261 2.15 
20.32 | 11.58 | 5.84 | SAM1076-08-ND 3.63 3.25 2.68 
22.86 | 8.51 | 2.67 |SAM1012-09-ND 295 264 2.18 
18 | 22.86} 7.62 | 2.67 )SAM1020-09-ND 295 264 2.18 
22.86 | 10.92 | 5.84 |SAM1028-09-ND 2.73 245 2.02 


No. of| Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each No. of| Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each 
Pos. [| A | B | C |PartNo.t 1 10 100 Pos. | A | B | C |PartNo.t 1 10 100 
22.86 | 13.46 | 5.84 [SAM1036-09-ND | 2.84 255 2.10 20.32 | 21.08 | 15.74/SAM1061-08-ND | 158 142 1.17 
22.86 | 13.46 | 8.13 |SAM1052-09-ND | 2.84 255 2.10 8 | 20.32] 11.30 | 5.84 |SAM1069-08-ND | 148 1.33 110 
18 | 22.86 | 21.08 | 15.74]SAM1060-09-ND | 3.22 289 2.38 20.32 | 11.58 | 5.84 |SAM1077-08-ND | 1.83 1.64 1.35 
22.86 | 11.30 | 5.84 |SAM1068-09-ND | 2.99 268 2.21 22.86 | 8.51 | 2.67 |[SAMI013-09-ND | 130 117 96 
22.86 | 11.58 | 5.84 |SAM1076-09-ND | 3.75 3.36 2.77 22.86 | 7.62 | 2.67 |SAM1021-09-ND | 1.30 117 96 
25.40| 8.51 | 2.67 |SAM1012-10-ND | 3.04 272 2.24 22.86 | 10.92 | 5.84 |SAM1029-09-ND | 1.35 1.21 1.00 
25.40 | 7.62 | 2.67 |SAM1020-10-ND | 3.04 272 2.24 g | 22-86 | 13.46 | 5.84 |SAM1038-09-ND | 1.42 1.28 1.05 
25.40 | 10.92 | 5.84 |SAM1028-10-ND | 2.81 252 2.08 22.86 | 13.46 | 8.13 |SAM1053-09-ND | 1.42 1.28 1.05 
op | 25:40 13.46 | 5.84 |SAMI036-10-ND | 2.92 262 2.16 22.86 | 21.08 | 15.74|/SAM1061-09-ND | 1.63 146 1.21 
25.40 | 13.46 | 8.13 |SAM1052-10-ND | 2.92 262 2.16 22.86 | 11.30] 5.84 |SAM1069-09-ND | 152 1.36 1.12 
25.40 | 21.08 [15.74 |SAM1060-10-ND | 3.32 298 2.45 22.86 | 11.58 | 5.84 |SAM1077-09-ND | 1.89 1.70 1.40 
25.40 | 11.30 | 5.84 |SAM1068-10-ND | 3.07 275 2.27 25.40| 8.51 | 2.67 [SAMI013-10-ND | 1.35 1.21 1.00 
25.40 | 11.58 | 5.84 |SAM1076-10-ND_| 3.87 3.47 2.86 25.40 | 7.62 | 2.67 |SAM1021-10-ND | 1.35 1.21 1.00 
27.94] 8.51 | 267 |SAMI012-11-ND | 313° 281 2.31 25.40 | 10.92 | 5.84 |SAM1029-10-ND | 1.39 1.25 1.03 
27.94) 7.62 | 2.67 |SAM1020-11-ND | 3.13 281 2.31 jo | 25-40 13.46 | 5.84 /SAM1038-10-ND | 146 1.31 1.08 
27.94 | 10.92 | 5.84 |SAM1028-11-ND / 2.89 259 2.13 25.40 | 13.46 | 8.13 |SAM1053-10-ND | 1.46 1.31 1.08 
g9 | 27.94) 13.46 | 5.84 |SAM1036-11-ND | 3.00 269 2.22 25.40 | 21.08 | 15.74 /SAM1061-10-ND | 168 151 1.24 
27.94 | 13.46 | 8.13 |SAM1052-11-ND_| 3.00 269 2.22 25.40 | 11.30 | 5.84 |SAM1069-10-ND | 156 140 1.15 
27.94 | 21.08 | 15.74 | SAM1060-11-ND 3.42 3.06 2.52 95.40 | 11.58 | 5.84 |SAM1077-10-ND 1.95 1.75 1.44 
27.94 | 11.30 | 5.84 |SAM1068-11-ND | 3.15 282 2.33 27.94| 8.51 | 2.67 |SAM1013-11-ND | 140 1.26 1.04 
27.94 | 11.58 | 5.84 |SAM1076-11-ND 3.99 3.57 2.94 27.94| 7.62 | 2.67 |SAM1021-11-ND 140 1.26 1.04 
30.48 | 8.51 | 2.67 |SAM1012-12-ND | 3.22 289 2.38 27.94 | 10.92 | 5.84 |SAM1029-11-ND | 143 1.28 1.06 
30.48 | 7.62 | 2.67 |SAM1020-12-ND | 3.22 289 2.38 41 | 27-94] 13.46 | 5.84 |SAM1038-11-ND | 150 1.35 1.11 
30.48 | 10.92 | 5.84 |SAM1028-12-ND 2.97 266 2.19 27.94 | 13.46 | 8.13 |SAM1053-11-ND 150 135 1.11 
94 | 30.48 | 13.46 | 5.84 |SAM1036-12-ND | 3.08 276 2.27 27.94 | 21.08 [15.74 |/SAMI061-11-ND | 1.73 155 1.28 
30.48 | 13.46 | 8.13 [SAM1052-12-ND | 3.08 2.76 2.27 27.94 | 11.30 | 5.84 |SAM1069-11-ND | 1.60 1.44 1.18 
30.48 | 21.08 | 15.74 /SAM1060-12-ND | 3.52 3.15 2.60 27.94 | 11.58 | 5.84 |SAM1077-11-ND_| 2.01 1.80 1.49 
30.48 | 11.30 | 5.84 |SAM1068-12-ND 3.23 2.89 2.38 30.48 | 8.51 | 2.67 |SAM1013-12-ND 745. 1.30 1.07 
30.48 | 11.58 | 5.84 |SAM1076-12-ND_| 4.11 3.68 3.03 30.48 | 7.62 | 2.67 |SAM1021-12-ND | 1.45 1.30 1.07 
Fig. 2— Dual Row — Right Angle 30.48 | 10.92 | 5.84 |SAM1029-12-ND | 1.47 1.32 1.09 
2 | 254 | 2.29 | 5.84 [SAM1037-01-ND | 233 209 172 3048/1346 | 584 |SAM1038-12-ND | 154 138 144 
4 | 5.08 | 2.29 | 5.84 |SAM1037-02-ND | 2.42 217 1.79 12 |3948|1346| 8.13 \SAM105312-ND | 154 138 144 
6 | 7.62 | 2.20 | 5.84 |SAMIOS7Z-03:NDIS)| 251 225 1.85 30.48 | 21.08 | 15.74|SAMI061-12-ND | 1.78 1.60 1.32 
8 / 10.16 | 2.29 | 5.84 )SAM1037-04-ND | 2.60 233 1.92 30.48 | 11.30 | 5.84 |SAM1069-12-ND | 1.64 1.47 1.21 
10_|12.70| 2.29 | 5.84 [SAMAOSZ0S:NDES] 269 241 1.99 30.48 | 11.58 | 5.84 |SAM1077-12-ND_| 2.07 1.86 1.53 
ta |izza| 220 | sea |samiosr-oro | 2e7 257 212 a Ae LT 
: : ; ue : : : 1 | 254] 2.29 ] 5.84 | SAM1039-01-ND 9384S 
16 | 20.32] 2.29 | 5.84 |SAM1037-08-ND | 2.96 265 2.19 2 | 508 | 229 | 584 |Sam1o39-02-ND ‘8 2O88St«CB 
18 | 22.86] 2.29 | 5.84 |SAM1037-09-ND | 3.05 273 2.25 3 |762 | 229 | 584 /samtogo-o3-nn | 103 93 76 
20 | 25.40| 2.29 | 5.84 |SAM1037-10-ND | 3.14 281 2.32 4 |1016| 229 | 54 /samtogo-o4-nD | 108 97 80 
22 [27.94] 2.29 [5.84 |SAMI037-11-ND | 3.23 289 2.38 5 |1270/ 229 | 584 /SaMiogo-o5-ND | 113 102 84 
24 | 30.48 | 2.29 Fla arama 3.32 2.98 2.45 6 | 15.24] 2.29 | 5.84 |SAM1039-06-ND | 118 1.06 87 
ae 7 | 17.78} 2.29 | 5.84 |SAM1039-07-ND | 123 441 91 
254) 8.51 | 267 [SAMIOISOI-ND | 90 81 67 8 | 20.32| 2.29 | 5.84 |SAM1039-08-ND | 128 1.45 95 
2.54 | 7.62 | 2.67 |SAM1021-01-ND 90 81 67 oe 
9 | 22.86] 2.29 | 5.84 |SAM1039-09-ND | 133 1.19 98 
2.54 | 10.92 | 5.84 |SAM1029-01-ND | 1.03 93 76 to |2540| 229 | 594 [SAMM039-10-ND | 138 1024 102 
2.54 | 13.46 | 5.84 |SAM1038-01-ND | 1.10 99 82 : ; : Te : : : 
1 11 [27.94] 2.29 | 5.84 [SAM1039-11-ND | 1.43 1.28 1.06 
2.54 | 13.46 | 8.13 |SAM1053-01-ND | 1.10 99 82 
12 [30.48] 2.29 | 5.84 |SAM1039-12-ND | 1.48 1.33 1.10 
2.54 | 21.08 /15.74]/SAM1061-01-ND | 1.23. 141 91 AOE - 
vera yu” (0.25um) Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
2.54 | 11.30 | 5.84 |SAM1069-01-ND | 1.20 108 89 a ae 
2.54 | 11.58 | 5.84 |SAM1077-01-ND | 1.41 1.27 1.04 aT WEG 2.67 ERIE ay SE aD 
5.08 | 8.51 | 2.67 |SAM1013-02-ND 9% 85 70 264 | 762 | 267 ERRMGCRNGEM 217 195 460 
5.08 | 7.62 | 2.67 |SAM1021-02-ND 95 85 70 254 |10.92 | sad (GRRROSRONGINN 305 184 752 
5.08 | 10.92 | 5.84 }SAM1029-02-ND | 1.07 96 79 : f j : ; ‘ 
2.54 | 13.46) 5.84 |SAM1040-01-ND | 1.69 152 1.25 
2 | 5.08 | 13.46 | 5.84 |SAM1038-02-ND | 1.14 1.02 84 2 | 5541346] aia CRRMGEMORNAIM 169 152 125 
5.08 | 13.46 | 8.13 |SAM1053-02-ND | 1.14 1.02 84 954 191.08 115.74 ERG 2.99 — 2.05 1:60 
5.08 | 21.08 |15.74]/SAM1061-02-ND | 1.28 115 95 : : p : : : 
2.54 | 11.30) 5.84 |SAM1070-01-ND | 1.84 165 1.36 
5.08 | 11.30 | 5.84 |SAM1069-02-ND | 1.24 1411 92 
toe 2.54 | 11.58 | 5.84 |SAM1078-01-ND | 2.51 225 1.85 
5.08 | 11.58 | 5.84 |SAM1077-02-ND | 1.47 1.32 1.09 
762 | 851 | 267 GRVADIEROSENTINN 700 9074 5.08 | 851 | 2.67 |SAM1014-02-ND | 2.25 202 1.66 
762 | 7.62 | 267 (ERRROREOENE) 100 90 74 5.08 | 7.62 | 2.67 |SAM1022-02-ND | 2.25 202 1.66 
, ; : i : : ; 5.08 | 10.92 | 5.84 |SAM1030-02-ND ) 212 1.90 1.57 
7.62 | 10.92 | 5.84 }SAM1029-03-ND | 1.11 1.00 82 eos (1346 | 524 RRMOROOENGM 177 459 431 
| 7:62 | 13.46 | 5.84 |SAM1038-03-ND | 118 1.06 87 4 | eos | 1346 | ais ARMCROINOI 4. ‘eo 4a 
7.62 | 13.46 | 8.13 |SAM1053-03-ND | 1.18 1.06 87 5. AG | 8 Bena ci i: 
76512108 115-74 TSAM1067-03-ND-1-1.331.19 98 5.08 | 21.08 | 15.74|SAM1062-02-ND | 238 213 1.76 
72 | 11.30 | 5.84 |SAMt069-03-ND | 128 115 95 5.08 | 11.30] 5.84 |SAM1070-02-ND |] 1.92 1.72 1.42 
aa 5.08 | 11.58 | 5.84 |SAM1078-02-ND | 2.62 235 1.94 
7.62 | 11.58 | 5.84 |SAM1077-03-ND | 1.53 1.37 1.13 SEE Sn ac ea 
10.16] 8.51 | 2.67 |SAM1013-04-ND | 1.05. 94 78 / -O1 | 2.67 -03-| ; : a 
to.16| 762 | 267 |SAMio21-04-ND | 105 94 78 7.62 | 7.62 | 2.67 |SAM1022-03-ND | 2.33 209 1.72 
10.16 | 10.92 | 5.84 |SAM1029-04-ND | 115 1.03 85 ee toa | cos A Gee tee 
10.16 | 13.46 | 5.84 |SAM1038-04-ND | 1.22 1.10 90 e |2 ‘ : se : : : 
4 | 4016/1346 | 813 |Samiosa-o4-ND | 122 110 90 7.62 | 13.46 | 8.13 |SAM1054-03-ND | 1.85 166 1.37 
10.16 | 21.08 | 15.74 |SAM1061-04-ND | 1.38 1.24 1.02 7.62 | 21.08 | 15.74 |SAM1062-03-ND | 2.47 2.21 1.82 
4016/1130 | 5.84 |sawiog9-o4-npD | 132 119 98 7.62 | 11.30) 5.84 |SAM1070-03-ND | 2.00 179 1.48 
10.16 | 11.58 | 5.84 |SAM1077-04-ND | 159 143 1.18 7.62 | 11.58 | 5.84 |SAM1078-03-ND_| 2.73 2.45 2.02 
1270) 851 | 267 [SAMi013-05ND | 440 99 82 10.16 | 851 | 267 [SAM1014-04-ND | 247 216 178 
4270| 762 | 267 |saMioi-o5-ND | i110 99 2 10.16 | 7.62 | 2.67 |SAM1022-04-ND | 241 216 1.78 
12.70 | 10.92 | 5.84 }SAM1029-05-ND | 1.19 1.07 88 10.16 | 10.92 | 5.84 |SAM1030-04-ND | 2.26 2.03 1.67 
«| 1270] 13.46 | 5.84 |saio3s-o5-ND | 1.26 113 93 | 10.16 | 13.46 | 5.84 |SAM1040-04-ND | 1.93 1.73 1.43 
4270/1346 | 813 |SAM1053-05-ND | 126 113 93 10.16 | 13.46 | 8.13 |SAM1054-04-ND | 193 1.73 1.43 
12.70 | 21.08 | 15.74 | SAM1061-05-ND 1.43. 128 1.06 10.16 | 21.08 | 15.74 | SAM1062-04-ND 2.56 230 1.89 
4270/1130 | 5.84 |SAM1069-05-ND | 136 122 101 10.16 | 11.30 | 5.84 |SAM1070-04-ND | 2.08 1.87 1.54 
42.70 | 11.58 | 5.84 |SAM1077-05-ND 1.65 148 1.22 10.16 | 11.58 | 5.84 |SAM1078-04-ND 2.84 2.55 2.10 
15.24) 8.51 | 2.67 |SAM1013-06-ND 1.15 1.03 85 12.70) 8.51 | 2.67 |SAM1014-05-ND 2.49 2.23 1.84 
15.241 7.62 | 2.67 |SAM1021-06-ND 1.15 1.03 85 12.70 | 7.62 | 2.67 |SAM1022-05-ND 249 2.23 1.84 
15.241 10.92 | 5.84 |SAM1029-06-ND 1.23 111 91 12.70 | 10.92 | 5.84 |SAM1030-05-ND 2.33 2.09 1.72 
7 15.24] 13.46 | 5.84 |SAM1038-06-ND 1.30 1.17 96 10 12.70 | 13.46 | 5.84 |SAM1040-05-ND 2.01 1.80 1.49 
15.24 | 13.46 | 8.13 |SAM1053-06-ND | 1.30 1.17 96 12.70 | 13.46 | 8.13 |SAM1054-05-ND_| 2.01 1.80 1.49 
15.24 | 21.08 | 15.74 |SAM1061-06-ND 748 +133 #140 12.70 | 21.08 | 15.74 | SAM1062-05-ND 2.65 2.38 1.96 
15.24 | 11.30 | 5.84 |SAM1069-06-ND | 1.40 1.26 1.04 12.70 | 11.30 | 5.84 ]SAM1070-05-ND | 216 1.94 1.60 
15.24 | 11.58 | 5.84 |SAM1077-06-ND 1.71 153 1.26 12.70 | 11.58 | 5.84 |SAM1078-05-ND 2.95 264 2.18 
17.78 | 8.51 | 2.67 |SAM1013-07-ND 1.20. 1.08 89 15.24 | 8.51 | 2.67 |SAM1014-06-ND |] 257 230 1.90 
17.78 | 7.62 | 2.67 |SAM1021-07-ND 4.20 1.08 89 15.24 | 7.62 | 2.67 |SAM1022-06-ND 2.57 2.30 1.90 
17.78 | 10.92 | 5.84 |SAM1029-07-ND | 1.27 1.14 94 15.24 | 10.92 | 5.84 |SAM1030-06-ND | 240 215 1.77 
7 | 17.78 | 13.46 | 5.84 |SAM1038-07-ND | 1.34 1.20 99 42 | 15.24) 13.46 | 5.84 /SAM1040-06-ND | 2.09 1.87 1.54 
17.78 | 13.46 | 8.13 |SAM1053-07-ND | 134 1.20 99 15.24 | 13.46 | 8.13 |SAM1054-06-ND | 2.09 1.87 1.54 
17.78 | 21.08 | 15.74|SAM1061-07-ND | 153 1.37 1.13 15.24 | 21.08 | 15.74|SAM1062-06-ND | 274 246 2.02 
17.78 | 11.30 | 5.84 |SAM1069-07-ND | 1.44 1.29 1.07 15.24 | 11.30 | 5.84 |SAM1070-06-ND | 2.24 201 1.66 
17.78 | 11.58 | 5.84 |SAM1077-07-ND | 177 1.59 1.31 15.24 | 11.58 | 5.84 |SAM1078-06-ND | 3.06 2.74 2.26 
20.32 | 8.51 | 2.67 [SAM1013-08-ND | 1.25 112 93 17.78 | 851 | 267 [SAM1014-07-ND | 265 238 1.96 
20.32 | 7.62 | 2.67 |SAM1021-08-ND | 1.25 112 93 14 | 17.78] 7.62 | 2.67 |SAM1022-07-ND ) 2.65 238 1.96 
8 | 20.32 | 10.92 | 5.84 |SAM1029-08-ND | 131 118 97 17.78 | 10.92 | 5.84 |SAM1030-07-ND | 247 2.21 1.82 
20.32 | 13.46 | 5.84 |SAM1038-08-ND | 1.38 1.24 1.02 + More product available online. 
20.32 | 13.46 | 8.13 |SAM1053-08-ND 1.38 1.24 1.02 For pricing and availability, visit our website. (Continued) 
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SSS ET No. of| Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each No. of | Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each 
SsSaeambkg Pos. | A | B | C  |PartNo.t 1 10 100 Pos. | A | B | C |PartNo.t 1 10 100 
SS 15.24 | 8.51 | 2.67 )SAM1015-06-ND 1.270 1.14 94 12.70 | 8.51 | 2.67 |SAM1016-05-ND 3.50 3.14 258 
ay 15.24 | 7.62 | 2.67 |SAM1023-06-ND 1.270 1.14 94 12.70 | 7.62 | 2.67 |SAM1024-05-ND 3.50 3.14 258 
-100 (2.54mm) 15.24 | 10.92 | 5.84 )SAM1031-06-ND 97 .87 72 12.70 | 10.92 | 5.84 | SAM1032-05-ND 3.09 2.77 2.28 
Terminal Strips TSw Series (Cont.) 6 | 15.24| 13.46 | 5.84 |SAM1042-06-ND | 104 94 7 jo | 1270] 13.46 | 5.84 |SAM1044-05-ND | 3.27 293 2.41 
15.24 | 13.46 | 8.13 |SAM1055-06-ND 1.04 94 AT 12.70 | 13.46 | 8.13 | SAM1056-05-ND 3.27. 2.93 2.41 
No. of| Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each 15.24] 11.30| 5.84 [SAM1071-06-ND | 1.11 1.00 82 12.70 | 21.08 | 15.74 |SAM1064-05-ND | 346 3.10 255 
Pos. A B C | Part No.t ‘i 10 100 15.24 | 11.58 | 5.84 |SAM1079-06-ND 1.75 1.57 1.29 12.70 | 11.30 | 5.84 |SAM1072-05-ND 3.01 2.70 2.22 
17.78 | 13.46 | 5.84 |SAM1040-07-ND 217 1.95 1.60 17.78 | 8.51 | 2.67 )SAM1015-07-ND 1.31 1.18 97 12.70 | 11.58 | 5.84 |SAM1080-05-ND 421 377 3.11 
17.78 | 13.46 | 8.13 |SAM1054-07-ND 217 1.95 1.60 17.78 | 7.62 | 2.67 )SAM1023-07-ND 1.31 1.18 97 15.241 8.51 | 2.67 |SAM1016-06-ND 3.61 3.23 2.66 
14 | 17.78 | 21.08 | 15.74 | SAM1062-07-ND 2.83 2.54 2.09 17.78 | 10.92 | 5.84 |SAM1031-07-ND 1.01 91 15 15.24| 7.62 | 2.67 |SAM1024-06-ND 3.61 3.23 2.66 
17.78 | 11.30 | 5.84 |SAM1070-07-ND 2.32 2.08 1.71 7 | 17.78 | 13.46 | 5.84 |SAM1042-07-ND 1.08 97 80 15.241 10.92 | 5.84 |SAM1032-06-ND 319 286 2.36 
17.78 | 11.58 | 5.84 |SAM1078-07-ND 3.17 2.84 2.34 17.78 | 13.46 | 8.13 |SAM1055-07-ND 1.08 97 80 15.24] 13.46 | 5.84 |SAM1044-06-ND 337 3.02 2.49 
20.32 | 8.51 | 2.67 |SAM1014-08-ND 2.73 245 2.02 17.78 | 11.30 | 5.84 |SAM1071-07-ND 1.15 = 1.03 85 12 15.24] 13.46 | 8.13 |SAM1056-06-ND 3.37 3.02 2.49 
20.32 | 7.62 | 2.67 |SAM1022-08-ND 2.73 245 2.02 17.78 | 11.58 | 5.84 |SAM1079-07-ND 1.80 1.62 1.33 15.24 | 21.08 | 15.74 | SAM1064-06-ND 3.59 3.22 265 
20.32 | 10.92 | 5.84 |SAM1030-08-ND 2.54 2.28 1.88 20.32 | 8.51 | 2.67 |SAM1015-08-ND 1.35 1.21 1.00 45.24 | 11.30 | 5.84 |SAM1072-06-ND 312 280 2.30 
16 20.32 | 13.46 | 5.84 |SAM1040-08-ND 2.25 2.02 1.66 20.32 | 7.62 | 2.67 |SAM1023-08-ND 1.35 1.21 1.00 45.24| 11.58 | 5.84 |SAM1080-06-ND 436 3.91 3.22 
20.32 | 13.46 | 8.13 |SAM1054-08-ND 2.25 2.02 1.66 20.32 | 10.92 | 5.84 | SAM1031-08-ND 1.05 94 78 17.78| 851 | 2.67 |SAM1016-07-ND 3.72 333. 275 

20.32 | 21.08 | 15.74 | SAM1062-08-ND 2.92 262 2.16 8 | 20.32 | 13.46 | 5.84 |SAM1042-08-ND 112 1.01 83 


17.78 | 7.62 | 2.67 |SAM1024-07-ND 3.72 3.33 2.75 


20.32 | 11.30 | 5.84 |SAM1070-08-ND | 240 215 1.77 20.32 | 13.46 | 8.13 |SAM1055-08-ND | 112 1.01 83 lagi 
20.32 | 11.58 | 5.84 |SAM1078-08-ND | 3.28 294 242 20.32 | 11.30 | 5.84 |SAM1071-08-ND | 1.19 1.07.68 ee tae oe Sane ve am ae 
22.86 | 8.51 | 267 |SAM1014-09-ND | 281 252 208 20.32 | 11.58 | 5.84 |SAM1079-08-ND | 1.85 1.66 1.37 4 [ie aah , ; ; 
17.78 | 13.46 | 8.13 |SAM1056-07-ND | 347 311 256 
22.86 | 7.62 | 2.67 |SAM1022-09-ND 281 2.52 2.08 22.86 | 8.51 | 2.67 |SAM1015-09-ND 1.39 1.25 = 1.03 17:78 | 21.08 | 15.74 |SAM1064-07-ND 3723.33 275 
22.86 | 10.92 | 5.84 |SAM1030-09-ND | 261 234 1.93 22.86 | 7.62 | 2.67 |SAM1023-09-ND | 139 125 1.03 17781 1120 | 534 GRRMGSAIAN| 323 209 238 
1g. | 22-86] 13.46 | 5.84 /SAMt040-09-ND | 2.33 209 1.72 22.86 | 10.92 | 5.84 |SAM1031-09-ND | 1.09 98 81 4778/1158 | 584 CAMRDETORNEM) 451 404 2.33 
22.86 | 13.46 | 8.13 |SAM1054-09-ND_| 2.33 2.09 1.72 9 | 22.86] 13.46) 5.84 |SAM1042-09-ND | 1.16 1.04 86 : 20 | 2 : : : 
22.86 | 21.08 | 15.74 |SAM1062-09-ND [3.01 270 222 22.86 | 13.46 | 813 |SAM1055-09-ND | 116 1.04 86 20.82) 8.51 | 2.67 (SII Cea 383 343 2.88 
22.86 | 11.30 | 5.84 |SAM1070-09-ND | 2.48 2.22 1.83 22.86 | 11.30 | 5.84 |SAMI071-09-ND 1.23. 1.11.91 20.82 | 7.62 | 2.67 SAMIOZE OS NDE) 883 349 2.88 
22.86 | 11.58 | 5.84 |SAM1078-09-ND 3.39 3.04 2.50 22.86 | 11.58 | 5.84 |SAM1079-09-ND. 190 1.70 1.40 20.32 | 10.92 | 5.84 | SAM1032-08-ND 3.39 3.04 2.50 
25.40] 8.51 | 2.67 [SANMOT4-10-ND [2.89 259 213 25.40| 8.51 | 2.67 |SAMMO15-10-ND | 1.43 1.28 1.06 4g. | 2082) 13.46 | 5.88 eMac) 257 3.20 264 
25.40| 7.62 | 2.67 |SAM1022-10-ND 289 259 2.13 95.40| 7.62 | 2.67 |SAM1023-10-ND 143 128 1.06 20.32 | 13.46 | 8.13 | SAM1056-08-ND 3.57 3.20 2.64 
25.40 | 10.92 | 5.84 |SAM1030-10-ND 268 2.40 1.98 25.40 | 10.92 | 5.84 |SAM1031-10-ND 1413 1.02 84 20.32 | 21.08 | 15.74 | SAM1064-08-ND 3.85 345 2.84 
29 | 25-40 | 13.46 | 5.84 |SAM1040-10-ND | 241 216 1.78 10 | 25.40) 13.46 | 5.84 |SAM1042-10-ND | 1.20 1.08 89 20.32 | 11.20 | 5.64 |SAMICZZ SND) 9.34 299 247 
25.40 | 13.46 | 8.13 |SAM1054-10-ND | 241 216 1.78 95.40 | 13.46 | 813 |SAM1055-10-ND | 120 108 a9 20.32 | 11.58 | 5.84 |SAM1080-08-ND | 4.66 4.17 3.44 
25.40 | 21.08 | 15.74 |SAM1062-10-ND | 3.10 278 229 3540111201 684 ISERGOTAERDSINM 127 1-14 ad 22.86 | 8.51 | 2.67 |SAM1016-09-ND | 3.94 353 2.91 
25.40 | 11.30 | 5.84 |SAM1070-10-ND | 256 230 1.89 9540/1158 | 54 |SAM1079-10-ND | 195 175 144 22.86 | 7.62 | 2.67 |SAM1024-09-ND | 394 353 291 
25.40 | 11.58 | 5.84 |SAM1078-10-ND | 3.50 314 258 97.941 8.51 | 267 |SAMIOISAT-ND 147 1321.09 22.86 | 10.92 | 5.84 |SAM1032-09-ND | 349 313 258 
27.94| 8.51 | 267 |SAM1014-11-ND | 297 266 219 97.94| 7.62 | 267 |SAM1023-11-ND | 147 132 1.09 4g. |2286| 13.46 | 5.84 |SAM1044-09-ND | 367 3.29 271 
27.94| 7.62 | 2.67 |SAM1022-11-ND | 297 266 219 97.941 10.92 | 5e4 |SAM1031-11-ND | 117 105 87 22.86 | 13.46 | 8.13 |SAM1056-09-ND | 3.67 3.29 271 
27.94 | 10.92 | 5.84 |SAM1030-11-ND | 2.75 247 203 41 |9794) 13461 584 samtogo-tt-no | 124 111 92 22.86 | 21.08 | 15.74 |SAM1064-09-ND | 3.98 357 294 
20 27.94 | 13.46 | 5.84 |SAM1040-11-ND 249 2.23 1.84 27.94 | 13.46 | 8.13 |SAM1055-11-ND 1424 441 92 22.86 | 11.30 | 5.84 |SAM1072-09-ND 3.45 3.09 2.55 
27.94 | 13.46 | 8.13 |SAM1054-11-ND 2.49 2.23 1.84 27.94 | 11.30 | 5.84 |SAM1071-11-ND 131 #118 97 22.86 | 11.58 | 5.84 | SAM1080-09-ND 4814.31 3.55 
27.94 | 21.08 | 15.74 | SAM1062-11-ND 3.19 286 2.36 97.941 11.58 | 5.84 | SAM1079-11-ND 200 179 148 25.401 8.51 | 2.67 |SAM1016-10-ND 4.05 3.63 2.99 
27.94 | 11.30 | 5.84 |SAM1070-11-ND 2.64 2.37 1.95 30.481 8.51 | 2.67 |SAM1015-12-ND 151. 136 142 25.401 7.62 | 2.67 |SAM1024-10-ND 405 3.63 2.99 
27.94 | 11.58 | 5.84 |SAM1078-11-ND | 3.61 3.23 2.66 30.48 | 7.62 | 2.67 |SAM1023-12-ND | 151 1.36 1.2 25.40 | 10.92 | 5.84 |SAM1032-10-ND | 359 3.22 2.65 
30.48) 8.51 | 2.67 |SAMI014-12-ND | 3.05 2.73 2.25 30.48 | 10.92 | 5.84 |SAM1031-12-ND | 121 1.09 90 np | 25-40] 13.46 | 5.84 |SAMI044-10-ND | 3.77 3.38 2.78 
30.48 | 7.62 | 267 (SAMIO2Z ND) 3.05 2.73 225 12 | 30.48) 13.46 | 5.84 |SAM1042-12-ND | 1.28 1.15 95 25.40 | 13.46 | 8.13 |SAM1056-10-ND | 3.77 3.38 2.78 
30.48 | 10.92 | 5.84 |SAM1030-12-ND / 2.82 2.53 2.08 30.48 | 13.46 | 8.13 |SAM1055-12-ND_| 1.28 1.15 95 25.40 | 21.08 [15.74 [SAM1064-10-ND | 411 3.68 3.03 
24 | 30.48 | 19.46 | 5.84 |SAMIOQUSI 2D) 257 230 1.90 30.48 | 11.30 | 5.84 |SAM071-12-ND | 1.35 1.21 1.00 25.40 | 11.30 | 5.84 |SAM1072-10-ND | 356 319 263 
30.48 | 13.46 | 8.13 [SAMAOSEAIZND ES) 2.67 2.80 1.90 30.48 | 11.58 | 5.84 |SAM1079-12-ND | 2.05 1.84 1.52 25.40 | 11.58 | 5.84 |SAM1080-10-ND | 4.96 4.44 3.66 
ee ites ae SEN ao eat oa 43 3302/1130 | 6.84 |SAMIO7I-1ZND | 1.39 1.25 1.08 27.94] 8.51 | 2.67 |[SAMI016-11-ND | 4.16 3.73 3.07 
Smad 4438 a cen ee 33.02 | 11.58 | 5.84 |SAM1079-13-ND | 210 1.88 1.55 27.94| 7.62 | 2.67 |SAMM024-11-ND | 416 373 3.07 
268 EB [9s ! : ; : Fig. 4 — Single Row — Right Angle 27.94 | 10.92 | 5.84 |SAM1032-11-ND | 369 331 272 
5 SE Fig. 2 — Dual Row — Right Angie sii tz T [254] 229 | 5.84 ]SANI043-01-ND ] 1.13 1.02 64 no [2794] 13.46 | 5.84 |SAMTO44-11-ND | 387 3.47 2.86 
4 | 5.08 | 229 | 584 /SAMMO41-02-ND | 231 207 1.71 2 | 5.08 | 2.29 | 5.84 |SAM1043-02-ND ] 147 1.05 87 27.94 | 13.46 | 8.13 |SAM1056-11-ND | 3.87 347 2.86 
6 | 7.62 | 229 | 5.84 |SAM1041-03-ND | 239 214 1.77 3 | 7.62 | 2.29 | 5.84 |SAM1043-03-ND |) 1.21 1.09  .90 27.94 | 21.08 | 15.74 |SAM1064-11-ND | 4.24 380 3.13 
, ; ‘ ’ f : 4 | 10.16} 2.29 | 5.84 |SAM1043-04-ND 1.25 142 98 27.94 | 11.30 | 5.84 | SAM1072-11-ND 367 3.29 271 
8 | 10.16] 2.29 | 5.84 |SAM1041-04-ND | 247 221 1.82 
05+ 5 |12.70| 2.29 | 5.84 |SAM1043-05-ND_ | 1.29 1.16 96 27.94 | 11.58 | 5.84 |SAM1080-11-ND_ | 511 4.58 3.77 
10 | 12.70] 2.29 | 5.84 |SAM1041-05-ND | 255 229 1.88 
064 6 | 15.24) 2.29 | 5.84 )SAM1043-06-ND | 133 1.19  .98 30.48] 8.51 | 2.67 |SAM1016-12-ND | 427 383 3.15 
12 | 15.24] 2.29 | 5.84 |SAM1041-06-ND | 263 236 1.94 
-07- 7 | 17.78) 2.29 ) 5.84 )SAM1043-07-ND | 1.37 1.23 1.01 30.48 | 7.62 | 2.67 |SAM1024-12-ND | 4.27 3.83 3.15 
14 | 17.78] 2.29 | 5.84 |SAM1041-07-ND | 271 243 200 
16 |20.32| 2.29 | 5.84 |SAM1o41-08-ND | 279 250 206 8 | 20.32) 2.29 | 5.84 eee) i 127 1.04 30.48 | 10.92 | 5.84 |SAM1032-12-ND ] 3.79 340 2.80 
-09- 9 | 22.86 | 2.29 | 5.84 |SAM1043-09-ND | 1.45 1.30 1.07 30.48 | 13.46 | 5.84 |SAM1044-12-ND | 397 356 2.93 
18 | 22.86) 2.29 | 5.84 |SAM1041-09-ND | 287 257 212 oi 
oo |2540| 290 | sad RRMA 905 964 48 10 | 25.40| 2.29 | 5.84 |SAM1043-10-ND | 149 1.34 1.10 30.48 | 13.46 | 813 |SaMiose-12-ND | 397 356 293 
22 | 27.94] 2.29 | 5.84 |SAM1041-11-ND | 3.03 2.72 2.24 11 | 27.94) 2.29 | 5.84 |SAMI043-11-ND ] 1.53 1.37 1.13 30.48 | 21.08 | 15.74 |SAM1064-12-ND | 4.37 391 3.22 
24_| 30.48 | 2.29 | 6.84 |sami041-12-ND_| 3.11 2.79 2.30 Re Se) 30.48 | 11.30 | 5.84 |SAM1072-12-ND | 3.78 339 2.79 
Fig. 3 — Single Row ia Oop) LGOldOnIC Ontacty Mattel Ti onan 30.48 | 11.58 | 5.84 |SAM1080-12-ND | 5.26 4.71 3.88 
2.54] 851 | 2.67 |SAMI015-01-ND | 1.07. 96.79 Fig. 1 — Dual Row Fig. 2— Dual Row — Right Angle 


2.54 | 8.51 | 2.67 |SAM1016-01-ND 3.06 2.74 2.26 


2.54 | 7.62 | 2.67 |SAM1023-01-ND | 1.07 96 79 2 | 254] 2.29 | 6.84 [SAM1045-01-ND | 270 242 1.99 
1 | 254 | 10.92 | 5.84 |Samtost-o1-nD | 77 69 57 2.54 | 7.62 | 2.67 (AMOS Noa 306 2.74 2.26 4 | 5.08 | 2.29 | 5.84 |SAM1045-02-ND | 282 253 208 
2.54 | 13.46 | 5.84 /SAM1042-01-ND | 84 76 62 2.54 | 10.92 | 5.64 Mceeueomg) 269 241 1.99 6 | 7.62 | 2.29 | 5.84 |SAMi045-03-ND | 294 264 217 
2.54 | 13.46 | 8.13 [SAM1055-01-ND | 84 76.62 a | 254 | 13.46) 5.04 eae) 287 257 2.12 8 | 1016] 2.29 | 5.84 |SAMi045-04-ND | 3.06 274 2.26 
5.08 | 8.51 | 267 |SAMT015-02-ND | 1.11 1.00 82 2.54 | 13.46 | 6.13 [SAMADSGMINDEE) 2.87 257 2.12 to |12.70| 229 | 5.84 |samio45-05-ND | 318 285 235 
5.08 | 7.62 | 2.67 |SAM1023-02-ND | 1.11 1.00.82 5c, ie =e Seat En ie So ae 12 | 15.24] 2.29 | 5.84 |SAM1045-06-ND | 330 296 244 
6.08 | 10.92 | 5.84 (SEMIS OND 6-81 7360 254 |1158| 504 RMIGeRIAM] 361 223 266 14 | 17.78) 2.29 | 5.84 |SAM1045-07-ND | 3.42 3.06 2.52 
2 | 5.08 | 13.46 | 5.84 | SAM1042-02-ND 88 7985 ; aT ; ; : 16 | 20.32] 2.29 | 5.84 |SAM1045-08-ND | 354 317 261 
5.08 |1346 | 813 |SAM1055-02-ND 88 «4 79~Ct«OS 5.08 | 8.51 | 2.67 |SAM1016-02-ND | 317 284 234 
5 46 | 8. : . : 18 |22.86| 2.29 | 5.84 |SAM1045-09-ND | 366 3.28 270 
5.08 | 11.30 | 5.84 |SAM1071-02-ND 05 85 70 5.08 | 7.62 | 2.67 |SAM1024-02-ND 3.17 2.84 © 2.34 
; na: ; ; ; 20 |25.40| 2.29 | 5.84 |SAM1045-10-ND | 3.78 3.39 279 
5.08 |1158| 584 |SAM1079-02-ND | 155 139 145 5.08 | 10.92] 5.84 |SAM1032-02-ND | 279 250 2.06 
; 58 | 5. : é : 22 |27.94| 2.29 | 5.84 |SAM1045-11-ND | 390 349 288 
7.62 | 8.51 | 2.67 |SAM1015-03-ND 115 1.03 85 5.08 | 13.46 | 5.84 |SAM1044-02-ND 2.97 2.66 2.19 
; : : : : ; 4 24 |30.48| 2.29 | 5.84 |SAM1045-12-ND | 402 3.60 297 
7.62 | 7.62 | 2.67 |SAM1023-03-ND 115. 1.03 85 5.08 | 13.46 | 8.13 |SAM1056-02-ND 2.97 2.66 2.19 = = 
762 | 10.92) 584 |SAM1031-03-ND ‘850 77Sts«OB 5.08 | 21.08 | 15.74 |SAM1064-02-ND | 3.07 275 2.27 Fig. 3 — Single Row 
3 | 762 | 13.46 | 5.84 |SAM1042-03-ND ‘92 83—~Cté«‘W 5.08 | 11.30) 5.84 |SAM1072-02-ND | 268 2.40 1.98 2.54 | 8.51 | 2.67 |SAMI017-01-ND | 1.29 1.16 — .96 
762 | 13.46 | 813 |SAM1055-03-ND ‘9 «= 83té«‘ 5.08 | 11.58 | 5.84 |SAM1080-02-ND | 3.76 337 2.78 2.54 | 7.62 | 2.67 |SAM1025-01-ND | 1.29 1.16 96 
ST MELETNESTM Sa =a 762 1 851 | 267 [SAMI016-03ND | 3282.94 2.49 2.54 | 10.92] 5.84 |SAM1033-01-ND | 1.34 1.20 99 
7.62 | 11.58 | 5.84 |SAM1079-03-ND | 1.60 144 1.18 7.62 | 7.62 | 2.67 |SAM1024-03-ND | 3.28 2.94 2.42 1 | 254 | 1846 | 5.84 RIS) 144 129 1.07 
70.16 851 | 267 |SAM1015-04-ND | 1.19 1.07.88 7.62 | 10.92) 5.84 |SAM1032-03-ND | 289 259 2413 2.54 | 13.46 | 8.13 |SAM1057-01-ND | 1.44 1.29 1.07 
10.16] 7.62 | 2.67 |SAM1023-04-ND 1419 1.07 88 5 7.62 | 13.46 | 5.84 |SAM1044-03-ND 3.07 2.75 2.27 2.54 | 21.08 | 15.74 | SAM1065-01-ND hal 1.53 1.26 
40.16 | 10.92 | 5.84 |SAM1031-04-ND 89 80 66 7.62 | 13.46 | 8.13 |SAM1056-03-ND 3.07 2.75 227 2.54 | 11.30 | 5.84 |SAM1073-01-ND 1.53 137 1.13 
4 | 10.16 | 13.46 | 5.84 )SAM1042-04-ND 96 4648671 7.62 | 21.08 | 15.74 |SAM1064-03-ND | 320 287 236 2.54 | 11.58 | 5.84 |SAM1081-01-ND_ | 2.05 1.84 1.52 
10.16 | 13.46 | 8.13 |SAM1055-04-ND 98 8671 7.62 | 11.30) 5.84 |SAM1072-03-ND | 279 250 2.06 5.08 | 8.51 | 2.67 |SAM1017-02-ND | 1.35 1.21 1.00 
10.16 | 11.30 | 5.84 [SAM1071-04-ND [1.03 93 76 7.62 | 11.58 | 5.84 |SAM1080-03-ND | 3.91 3.50 2.89 5.08 | 7.62 | 2.67 |SAM1025-02-ND | 1.35 1.21 1.00 
10.16 | 11.58 | 5.84 |SAM1079-04-ND | 1.65 1.48 1.22 10.16] 8.51 | 2.67 |SAM1016-04-ND | 339 3.04 250 5.08 | 10.92) 5.84 |SAM1033-02-ND | 1.39 1.25 1.03 
42.70] 8.51 | 2.67 [SAM1015-05-ND [1.23 1.41 91 10.16] 7.62 | 2.67 |SAM1024-04-ND | 3.39 3.04 250 » | 5.08 | 13.46 | 5.84 |SAM1046-02-ND | 149 1.34 1.10 
42.70 | 7.62 | 2.67 |SAM1023-05-ND | 1.23 4.41 91 10.16 | 10.92 | 5.84 |SAM1032-04-ND | 299 268 2.21 5.08 | 13.46 | 8.13 |SAM1057-02-ND | 149 1.34 1.40 
42.70 | 10.92 | 5.84 |SAM1031-05-ND 93 8469 g | 10:16] 13.46 | 5.84 |SAMI044-04-ND ] 3.17 2.84 2.34 5.08 | 21.08 | 15.74 |SAM1065-02-ND | 1.77 159 1.31 
5 | 12.70] 13.46 | 5.84 |SAM1042-05-ND | 1.00 90 74 10.16 | 13.46 | 8.13 |SAM1056-04-ND | 317 284 2.34 5.08 | 11.30) 5.84 |SAM1073-02-ND | 158 142 1.47 
12.70 | 13.46 | 8.13 |SAM1055-05-ND | 1.00 90 74 10.16 | 21.08 | 15.74 |SAM1064-04-ND | 3.33 2.98 2.46 5.08 | 11.58 | 5.84 |SAM1081-02-ND | 212 190 1.57 
42.70 | 11.30 | 5.84 [SAM1071-05-ND [1.07 96 79 10.16 | 11.30 | 5.84 |SAM1072-04-ND | 290 260 2.14 + More product available online. 
42.70 | 11.58 | 5.84 |SAM1079-05-ND | 1.70 1.53 1.26 10.16 | 11.58 | 5.84 |SAM1080-04-ND | 4.06 3.64 3.00 For pricing and availability, visit our website. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
134 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= No. of |_ Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each No. of| Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each 
Ssaeambg Pos. | A | B | C  |PartNo.t 1 10 100 Pos. | A | B | C |PartNo.t il 10 100 
== == | sCMatteTin 16 |20.32] 220 | 5.64 |SAM1049-06-ND | 2.03 1.82 1.50 
Fig. 1 — Dual Row 18 | 22.86 | 2.29 | 5.84 |SAM1049-09-ND | 210 188 1.55 
-100” (2.54mm) 254] 851 | 267 |SANMO18-O1-ND | 147 182 1.09 20 | 25.40] 2.29 | 5.84 |SAM1049-10-ND | 217 1.95 1.60 
A "| : — 2.54 | 7.62 | 2.67 |SAM1026-01-ND | 1.47 132 1.09 22 | 27.94] 2.29 | 5.84 |SAM1049-11-ND | 2.24 201 1.66 
Terminal Strips Tsw Series (cont.) 254 | 10.92 | 5.84 /SAM1034-01-ND | 1.47 132 1.09 24 | 30.48 | 2.29 | 5.84 |SAM1049-12-ND | 231 207 1.71 
TES = ; 2.54 | 13.46 | 5.84 |SAM1048-01-ND | 1.56 140 1.15 Fig. 3 — Single Row 
Mail esa el Reet 5 baal ‘an 2 | 954 [13.46 | 813 |SAMM058-01-ND | 1.56 140 1.15 254 | 851 | 267 |SAMI019-0I-ND | 97 87 72 
: : 2.54 | 21.08 | 15.74 |SAM1066-01-ND | 196 1.76 1.45 2.54 | 7.62 | 2.67 |SAM1027-01-ND 97 8687) 
7.62 | 8.51 | 2.67 |SAM1017-03-ND |) 1.41 1.27 1.04 2.54 | 11.30) 5.84 |SAM1074-01-ND | 168 151 1.24 2.54 | 10.92) 5.84 | SAM1035-01-ND 72 65 54 
7.62 | 7.62 | 2.67 |SAM1025-03-ND | 1.41 1.27 1.04 2.54 | 11.58 | 5.84 |SAM1082-01-ND | 193 1.73 1.43 1 | 2.54 | 13.46 | 5.84 | SAM1050-01-ND 78 70 58 
7.62 | 10.92 | 5.84 |SAM1033-03-ND | 1.44 1.29 1.07 5.08 | 851 | 2.67 |SAM1018-02-ND | 1.54 138 1.14 2.54 | 13.46 | 8.13 | SAM1059-01-ND 78.70 58 
3 | 7:62 | 13.46 | 5.84 |SAM1046-03-ND ) 154 1.38 1.14 5.08 | 7.62 | 2.67 |SAM1026-02-ND | 154 138 1.14 2.54 | 21.08 | 15.74 | SAM1067-01-ND 73 66. 54 
7.62 | 13.46 | 8.13 |SAM1057-03-ND | 1.54 1.38 1.14 5.08 | 10.92) 5.84 |SAM1034-02-ND | 153 137 143 2.54 | 11.30 | 5.84 |SAM1075-01-ND 837562 
7.62 | 21.08 [15.74 /SAM1065-03-ND | 183 1.64 1.35 4 | 5:08 | 13.46 | 5.84 |SAM1048-02-ND | 162 1.45 1.20 5.08 | 8.51 | 267 |SAM1019-02-ND | 1.00 90 74 
7.62 | 11.30 | 5.84 |SAM1073-03-ND | 163 146 1.21 5.08 | 13.46 | 8.13 |SAM1058-02-ND | 162 145 1.20 5.08 | 7.62 | 2.67 |SAM1027-02-ND | 100 90 74 
7.62 | 11.58 | 5.84 |SAM1081-03-ND | 219 196 1.62 5.08 | 21.08 | 15.74 |SAM1066-02-ND | 203 1.82 1.50 5.08 | 10.92 | 5.84 | SAM1035-02-ND 75 68 56 
10.16| 8.51 | 2.67 |SAM1017-04-ND | 1.47 1.32 1.09 5.08 | 11.30) 5.84 |SAM1074-02-ND | 1.74 156 1.29 2 | 5.08 | 13.46 | 5.84 |SAM1050-02-ND 81.7360 
40.16| 7.62 | 2.67 |SAM1025-04-ND | 147 132 1.09 5.08 | 11.58 | 5.84 |SAM1082-02-ND | 2.02 1.81 1.49 5.08 | 13.46 | 8.13 | SAM1059-02-ND 817360 
10.16 | 10.92 | 5.84 |SAM1033-04-ND | 1.49 1.34 1.10 7.62 | 8.51 | 2.67 |SAM1018-03-ND | 1.61 145 1.19 5.08 | 21.08 | 15.74 | SAM1067-02-ND 7 69 57 
4 | 1016] 1346 | 584 |santo4s-o4.no | 159 143° 1.18 7.62 | 7.62 | 2.67 |SAM1026-03-ND | 161 145 1.19 5.08 | 11.30 | 5.84 |SAM1075-02-ND 86.7764 
we 7.62 | 10.92) 5.84 |SAM1034-03-ND | 159 143 1.18 7.62 | 851 | 2.67 |SAM1019-03-ND | 1.03 93 76 
io} 2t08 {1678 [SaMiDes04ND | ta —t70 tao | | ¢ | 782 | 1846] 594 [Samoveas-no ) 168 151 124 762 | 762 | 267 |saioz7-03-n | 103 9376 
10.16 | 11.30 | 5.84 |SAM1073-04-ND | 1.68 1.51 1.24 7.62 | 13:46 | 8.13 EMMDSSARe 168 1.61 1-24 7.62 | 10.92 ) 5.84 |SAM1035-08-ND | .78 70 58 
10.16 | 11.58 | 5.84 |SAMi081-04-ND | 226 203 1.67 7.62 | 21.08 | 15.74 (SAMMDGGSOO NOR) 2-10 1.88 1.65 3 | 7.62 | 13.46 | 5.84 |SAM1050-03-ND | 84 76 62 
1270-851 3.67 SERRE 53-137 118 7.62 | 11.30) 5.84 |SAM1074-03-ND | 180 162 1.33 7.62 | 13.46 | 8.13 |SAM1059-03-ND 84.76 C62 
: : : - 7.62 | 11.58 | 5.84 |SAM1082-03-ND 2.11 1.89 1.56 7.62 | 21.08 | 15.74 | SAM1067-03-ND 81 73 60 
12.70 | 7.62 | 2.67 |SAM1025-05-ND | 1.53 1.37 1.13 T0461 B51 12.67 1SAMIO1B-O4-ND 11.68 1511 a 760 |1130| sad Pektaroretoatin sag a0". 6 
12.70 | 10.92 | 5.84 |SAM1033-05-ND | 1.54 1.38 1.14 40.16| 762 | 267 [SAM1026-04-ND | 168 451 124 10161 B51 | 267 REMNGE 106° 95°79 
5 12.70 | 13.46 | 5.84 | SAM1046-05-ND 164 #147 1.21 10.16 | 10.92 | 5.84 |SAM1034-04-ND 165 148 1.22 10.16 | 7.62 | 267 |SAM1027-04-ND 1.06 ‘95 79 
12.70 | 13.46 | 8.13 |SAM1057-05-ND 1.64 147 1.21 8 10.16 | 13.46 | 5.84 |SAM1048-04-ND 1.74 156 1.29 10.16 | 10.92 | 5.84 | SAM1035-04-ND 81 2B 60 
12.70 | 21.08 | 15.74 | SAM1065-05-ND 1.95 1.75 1.44 10.16 | 13.46 | 8.13 | SAM1058-04-ND 1.74 1.56 1.29 4 10.16 | 13.46 | 5.84 |SAM1050-04-ND 87 78 65 
12.70 | 11.30 | 5.84 | SAM1073-05-ND 1.73 1.55 1.28 10.16 | 21.08 | 15.74 | SAM1066-04-ND 217° 1.95 1.60 10.16 | 13.46 | 8.13 |SAM1059-04-ND 87 78 65 
12.70 | 11.58 | 5.84 |SAM1081-05-ND 2.33 2.09 1.72 10.16 | 11.30 | 5.84 |SAM1074-04-ND 186 167 1.38 10.16 | 21.08 | 15.74 | SAM1067-04-ND 85 71 63 
15.24 | 8.51 | 2.67 |SAM1017-06-ND 159 143 1.18 10.16 | 11.58 | 5.84 |SAM1082-04-ND 2.20 1.97 1.63 10.16 | 11.30 | 5.84 |SAM1075-04-ND 92 83 68 
15.24 | 7.62 | 2.67 |SAM1025-06-ND | 1.59 143 1.18 12.70] 8.51 | 2.67 |SAM1018-05-ND | 1.75 1.57 1.29 {2.70| 8.51 | 2.67 |SAM1019-05-ND | 7.09 98 81 
15.24 | 10.92 | 5.84 |SAM1033-06-ND | 1.59 1.43 1.18 12.70) 7.62 | 2.67 |SAM1026-05-ND | 1.75 157 1.29 12.70 | 7.62 | 2.67 |SAM1027-05-ND | 1.09 98 81 
g | 15.24 | 13.46 | 5.84 |SAM1046-06-ND | 1.69 1.62 1.25 12.70 | 10.92 | 5.84 |SAM1034-05-ND ) 1.71 1.53 1.26 12.70 | 10.92 | 5.84 | SAM1035-05-ND 84 76 62 
15.24 | 13.46 | 8.13 |SAM1057-06-ND | 1.69 1.52 1.25 10 ve a on tered ton ce ie 5 | 12.70 | 13.46 | 5.84 | SAM1050-05-ND 90 81 67 
15.24 | 21.08 |15.74|SAM1065-06-ND | 201 1.80 1.49 : 46 | 8. -05- E 5 : 12.70 | 13.46 | 8.13 |SAM1059-05-ND 90 8167 
1524/1190 | 5.4 |SAMto7a-06-ND | 178 160 132 12.70 | 21.08 | 15.74 |SAM1066-05-ND | 224 201 1.66 42.70) 21.08 115.74 | SAM1067-05-ND 398066 
15.24 | 11.58 | 5.84 |SAM081-06-ND | 240 215 1.77 12.70) 11.90) 5.64 ieee 192 (1.72 142 12.70 | 11.30 | 5.84 |SAM1075-05-ND_| 95 85 70 
47731 851 12.67 ISENHONOTAOMM “7.65 1481.22 12.70 | 11.58 | 5.84 |SAM1082-05-ND | 2.29 205 1.69 15.24) 851 | 267 |SAMI019-06-ND | 41210183 
17.78 | 7.62 | 2.67 |SAM1025-07-ND | 1.65 148 1.22 1524) 8.51 | 2.67 (AMIE NOR 82 163 1.36 15.24) 7.62 | 2.67 /SAM1027-06-ND | 1.12 1.01.88 
15.24| 7.62 | 2.67 |SAM1026-06-ND | 1.82 1.63 1.35 
17.78 | 10.92 | 5.84 |SAM1033-07-ND | 164 147 1.21 15.24 | 10.92 | 5.84 | SAM1035-06-ND 87 7865 
i7al ian | cea AMOUNT case 4130 15.24 | 10.92 | 5.84 |SAM1034-06-ND | 1.77 1.59 1.31 6 | 4524/1346 | 5.84 |Samios0-06-ND ‘93. « 84S 
7 [eel asae | ais EARUEEONMM| ica doe doe to | 15.24] 13.46 | 5.84 |SAM1048-06-ND | 1.86 167 1.38 45.24|13.46| 813 | SAM4059-06-ND ‘93°«OB4SCGO 
. AG | 8. . E . 15.24 | 13.46 | 8.13 |SAM1058-06-ND | 1.86 1.67 1.38 “341 21.08 | 15:74 | SAM1067-06-ND 93° 8469 
17.78 | 21.08 | 15.74 | SAM1065-07-ND 2.07 1.86 1.53 15.24 | 21.08 | 15.74 | SAM1066-06-ND 231 207 171 15 
15.24 | 11.30 | 5.84 | SAM1075-06-ND 98 88 73 
17.78 | 11.30 | 5.84 |SAM1073-07-ND 1.83 1.64 1.35 15.24 | 11.30 | 5.84 |SAM1074-06-ND 1.98 1.78 1.46 17.78 | 851 2.67 |SAM1019-07-ND 115 1.03 85 
17.78 | 11.58 | 5.84 |SAM1081-07-ND | 2.47 2.21 1.82 15.24 | 11.58 | 5.84 |SAM1082-06-ND | 238 213 1.76 1778| 762 | 267 |SAMi027-07-ND | 115 103 85 
20.32] 8.51 | 2.67 |SAM1017-08-ND | 1.71 153 1.26 17.78| 8.51 | 2.67 |SAM1018-07-ND | 1.89 1.70 1.40 1778 | 10.92 | 584 | SAM1035-07-ND ‘00~CO 81st 
20.32 | 7.62 | 2.67 |SAM1025-08-ND | 1.71 1.53 1.26 17.78| 7.62 | 2.67 |SAM1026-07-ND | 1.89 1.70 1.40 7 14778 13.46 | 584 |SAM1050-07-ND ‘6 0OC«G tC 
20.32 | 10.92 | 5.84 |SAM1033-08-ND | 169 1.52 1.25 17.78 | 10.92 | 5.84 |SAM1034-07-ND | 1.83 1.64 1.35 1778 | 13.46 | 813 |SAM1059-07-ND ‘6 OCC 
20.32 | 13.46 | 5.84 |SAM1046-08-ND | 1.79 161 1.32 17.78 | 13.46 | 5.84 |SAM1048-07-ND | 1.92 1.72 1.42 “071 
8 20.32 | 13.46 | 8.13 | SAM1057-08-ND 179 161 1.32 14 | 47:78 | 13.46 | 8.13 |SAM1058-07-ND 1.92 1.72 1.42 ee ited Bu SA O87 vf ia re ev o 
20.32 | 21.08 | 15.74 |SAM1065-08-ND | 213 1.91 1.57 17.78 | 24.08 ] 15.74 /SAM1066-07-ND | 238 213 1.76 20.32] 851 | 267 |SANT019-08-ND | 1.18 1.06 87 
20.32 | 11.30 | 5.84 |SAM1073-08-ND | 1.88 1.69 1.39 17.78) 11.30 | 5.64 ARO arome) 204 1.83 1.51 20.32 | 7.62 | 2.67 |SAM1027-08-ND | 118 1.06 87 
20.32 | 11.58 | 5.84 |SAM1081-08-ND | 254 228 1.88 17.78 | 11.58 | 5.84 |SAM1082-07-ND_| 2.47 2.21 1.82 20.32 | 10.92 | 5.84 | SAM1035-08-ND 93 «84.69 
22.86 | 8.51 | 2.67 |SAM1017-09-ND | 1.77 1.59 1.31 oe on ae Sea ie i a 8 | 20.32 | 13.46 | 5.84 |SAM1050-08-ND 99 «#489 «73 
22.86 | 7.62 | 2.67 |SAM1025-09-ND | 1.77 159 1.31 — fee aa Sincounam es ig tan 20.32 | 13.46 | 8.13 | SAM1059-08-ND 99 89 73 
22.86 | 10.92 | 5.84 |SAM1033-09-ND | 1.74 1.56 1.29 2032| 13.45 | 584 ARMOR (98 478 146 20.32 | 21.08 | 15.74 |SAM1067-08-ND | 1.01 91 75 
g | 22:86 | 13.46 | 5.84 | SAM1046-09-ND 184 165 1.36 16 | 5932/4346 | 813 |SAM1058-08-ND 498 178 146 20.32 | 11.30 | 5.84 | SAM1075-08-ND 1.049477 
22.86 | 13.46 | 8.13 |SAM1057-09-ND | 1.84 1.65 1.36 90.32) 21.08 11574 /SAM1066-08-ND | 245220 1.81 22.86 | 8.51 | 2.67 /SAM1019-09-ND / 1.21 1.09  .90 
22.86 | 21.08 |15.74|SAM1065-09-ND | 219 1.96 1.62 2032/1130 | 5.84 [SAM4074-08-ND | 210 188 155 22.86 | 7.62 | 2.67 |SAM1027-09-ND | 1.21 1.09 90 
22.86 | 11.30 | 5.84 | SAM1073-09-ND 1.93 1.73 1.43 20.32 | 11.58 | 5.84 | SAM1082-08-ND 256 2.30 1.89 22.86 | 10.92 | 5.84 | SAM1035-09-ND 96 86 a 
22.86 | 11.58 | 5.84 |SAM1081-09-ND | 261 234 1.93 22.86 | 8.51 | 2.67 |SAM1018-09-ND | 2.03182 1.50 9 | 22.86 | 13.46 | 5.84 |SAM1050-09-ND | 1.02 92 76 
25.40] 8.51 | 2.67 |SAMIO17-10-ND | 1.83 1.64 1.35 22.86 | 7.62 | 2.67 |SAM1026-09-ND | 203 1.82 1.50 aoe sa46 oT ae ae ae 6 
25.40 | 7.62 | 2.67 |SAM1025-10-ND | 183 1.64 1.35 22.86 | 10.92 | 5.84 |SAM1034-09-ND | 1.95 1.75 1.44 20.36 |1130| £34 SEROTONIN 107 96 79 
25.40 | 10.92 | 5.84 |SAM1033-10-ND | 1.79 161 1.32 jg | 22.86] 13.46 | 5.84 |SAM1048-09-ND | 2.04 1.83 1.51 AG Se ca ee et 
to | 25:40] 13.46 | 5.84 |SAM1046-10-ND | 1.89 1.70 1.40 22.86 | 13.46 | 8.13 |SAM1058-09-ND_| 2.04 1.83 1.51 on40| 762 | 267 (SROOSONIGIN] 104 14192 
25.40 | 13.46 | 8.13 | SAM1057-10-ND 1.89 1.70 1.40 22.86 | 21.08 | 15.74 | SAM1066-09-ND 252 226 1.86 . : . . . ‘ 
25.40 | 21.08 |15.74/SAM1065-10-ND | 225 202 1.66 22.86 | 11.30 ) 5.84 |SAM1074-09-ND | 216 1.94 1.60 40 oa ie ae Saptari ia ms a 
25.40 | 11.30 | 5.84 |SAM1073-10-ND | 1.98 1.78 1.46 22.86 | 11.58 | 5.84 |SAM1082-09-ND_| 2.65 2.38 1.96 : , : -10- 4 i : 
La ea) ee 25.40 | 13.46 | 8.13 |SAM1059-10-ND | 1.05 94 78 
25.40 | 11.58 | 5.84 | SAM1081-10-ND 2.68 240 1.98 2540 762 267 SAM1026-10-ND 210 188 155 25.40 | 21.08 | 15.74 | SAM1067-10-ND 1.09 98 81 
27.94 | 8.51 | 2.67 |SAM1017-11-ND 1.89 1.70 1.40 25.40 10.92 5.84 SAM1034-10-ND 201 180 149 25.40 | 11.30 | 5.84 | SAM1075-10-ND 4.10 99 82 
27.94 | 7.62 | 2.67 |SAM1025-11-ND | 189 1.70 1.40 7540 | 1346 | 534 ROOM O10 188 158 97.94] 851 | 267 |SAMIO19-11-ND | 127.114. .94 
27.94 | 10.92 | 5.84 |SAM1033-11-ND | 1.84 1.65 1.36 20 | 5 40| 1246 | 213 (GERHOCEENDIM 240 188 165 27.94| 7.62 | 2.67 |SAM1027-11-ND | 1.27 114 94 
41 | 27-94) 13.46 | 5.84 |SAM1046-11-ND | 1.94 1.74 1.43 55.401 21:08 11574 IARC ROI 2.502321. 27.94 | 10.92 | 5.84 |SAM1035-11-ND | 102 92 76 
27.94 | 13.46 | 8.13 |SAM1057-11-ND | 1.94 1.74 1.43 9540/1130 | 684 [SAM1074-10-ND | 292 199 164 11 | 27.94] 13.46 | 5.84 |SAM1050-11-ND | 1.08 97 80 
27.94 [21.08 [15.74 |SAMT065-1T-ND | 231 207 ‘1.71 9540/1458 | 584 (SAM{0B2-10-ND | 274 246 202 27.94 | 13.46 | 8.13 |SAM1059-11-ND | 1.08 97 _.80 
27.94 | 11.30 | 5.84 |SAM1073-11-ND 2.03 1.82 1.50 27.941 8.51 | 2.67 |SAM1018-11-ND 2147 1.95 1.60 27.94 | 21.08 | 15.74 | SAM1067-11-ND 113 1.02 84 
27.94 | 11.58 | 5.84 | SAM1081-11-ND 2.75 247 2.03 27.94| 7.62 | 2.67 |SAM1026-11-ND 217 195 1.60 27.94 | 11.30 | 5.84 | SAM1075-11-ND 143 1.02 84 
30.48] 8.51 | 2.67 |SAMI017-12-ND | 195 175 1.44 27.94 | 10.92 | 5.84 |SAM1034-11-ND | 207 186 1.53 30.48) 8.51 | 267 |SAMIOIGA2NDIQ) 120 117 96 
30.48 | 7.62 | 267 |SAM1025-12-ND | 195 1.75 1.44 27.94 | 13.46 | 5.84 |SAM1048-11-ND | 216 194 1.60 30.48 | 7.62 | 267 |(SAMOeeomy) 120 (1.17 86 
30.48 | 10.92 | 5.84 |SAM1033-12-ND | 1.89 1.70 1.40 22 | 57.94 | 13.46 | 813 |SAM1058-11-ND | 216 1.94 1.60 30.48 | 10.92 | 5.84 |SAM1035-12-ND | 1.05 94 78 
42 | 30-48 | 13.46 | 5.84 |SAMI046-12-ND | 1.99 1.79 1.47 27.94 | 21.08 | 15.74 |SAM1066-11-ND | 266 2.38 1.96 12 sets fae ir Seca 1 Vat o 
30.48 | 13.46 | 8.13 |SAM1057-12-ND | 199 1.79 1.47 27.94 | 11.30 | 5.84 |SAM1074-11-ND | 2.28 204 1.68 b 46 | 8. : E ‘ 
304412108 11574 ISEMIGEREDINGM 0 87 2.13 1.75 2794/1158 | 584 |SAM1082-11-ND | 283 254 209 30.48 [21.08 | 15.74 SAMT067-12-ND | 1.17 1.05 87 
30.48 | 11.30 | 5.84 |SAMI073412-ND | 208 1.87 1.54 30.48 8.51 | 2.67 [SAMMO18-12-ND [224 201 1.66 90.48 111.30 | 5.84 [SEMIDASIZ:NOME| 1.16 _1.04 _.86 
30.48 | 11.58 | 5.84 |SAM1081-12-ND | 282 253 2.08 30.48 | 7.62 | 2.67 |SAM1026-12-ND | 2.24 2.01 1.66 Fig. 4 — Single Row — Right Angle 
7 7 7 30.48 | 10.92 | 5.84 |SAM1034-12-ND | 213 1.91 1.57 1 | 2.54 | 2.29 | 5.84 |SAM1051-01-ND | 1.00 90.74 
Fig. 4 — Single Row — Right Angle 30.48 | 1346 | 5e4 |SAMio4-12-ND | 222 199 164 2 | 5.08 | 2.29 | 5.84 |SAM1051-02-ND | 1.03 93 76 
T [254] 2.29 7584 |SAM1047-01-ND | 1.35 1.21 1.00 24 | ao asliaae | aig EASED 350 eo (ed 3 |762 | 229) 584 /samiost-o3-no | 108 95 79 
2 | 5.08 | 2.29 | 5.84 |SAM1047-02-ND | 141 1.27 1.04 ad de {OG LAE 72 ROPES 3 732 aE 0D 4 |1016/ 229 | 5.84 \samiosi-o4-nD | 109 98 81 
3 7.62 | 2.29 | 5.84 |SAM1047-03-ND 147 1.32 1.09 30.48 1130 5 84 SAM1074-12-ND 234 210 173 5 |12.70] 2.29 | 5.84 |SAM1051-05-ND 412 1.01 83 
4 | 10.16) 2.29 | 5.84 |SAM1047-04-ND 153 1.37 1.13 30.48 11.58 5 84 SAM1082-12-ND 2.99 262 216 6 | 15.24] 2.29 | 5.84 |SAM1051-06-ND 415 1.03 85 
5 | 12.70 | 2.29 | 5.84 |SAM1047-05-ND | 159 143 1.18 Fig. 2— Dual Row — Right Angle 7 |47.78| 229 | 5.84 |SAMt051-07-ND | 118 1.06 87 
6 | 15.24; 2.29 | 5.84 |SAM1047-06-ND | 1.65 148 1.22 DT 35] 225) 584 [SAMI049-01-ND | 154 7387144 8 | 20.32] 2.29 | 5.84 |SAM1051-08-ND | 121 1.09 90 
7 | 17.78] 2.29 | 5.84 |SAM1047-07-ND | 1.71 153 1.26 4 | 508 | 229 | 584 |Samiodo-o-nn | 161 145 149 9 | 22.86] 2.29 | 5.84 |SAM1051-09-ND / 1.24 111 92 
8 | 20.32 | 2.29 | 5.84 | SAM1047-08-ND 1.77) 1.59 1.31 6 7.62 | 2.29 | 5.84 |SAM1049-03-ND 1.68 1.51 1.24 10 | 25.40 | 2.29 | 5.84 |SAM1051-10-ND 1.27 1.14 94 
9 | 22.86 | 2.29 | 5.84 |SAM1047-09-ND | 183 1.64 1.35 8 |1016| 229 | 5.4 |SaMio49-o4-ND | 175 157 129 11 [27.94] 2.29 | 5.84 |SAMI051-11-ND | 130 147 96 
10 | 25.40 | 2.29 | 5.84 |SAM1047-10-ND | 1.89 1.70 1.40 10 | 12.70| 2.29 | 5.84 |SAM1049-05-ND_| 1.82 1.63 1.35 12_| 30.48] 2.29 | 5.84 |SAM1051-12-ND_| 1.33 119 98 
11 [27.94] 2.29 [5.84 |SAM1047-11-ND | 1.95 1.75 1.44 12 | 15.24] 2.29 | 5.84 |SAM1049-06-ND | 1.89 1.70 1.40 More product available online. 
12 |30.48| 2.29 | 5.84 |SAM1047-12-ND | 2.01 180 1.49 14 |17.78| 2.29 | 5.84 |SAM1049-07-ND | 1.96 176 1.45 For pricing and availability, visit our website. 
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Samlec 


-100” (2.54mm) Low Profile 
Socket Strips 
CES Series 


Specifications: 


¢ Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Contact Material: 
Phosphor Bronze » Plating: Gold or Tin over 50y” (1.27um) Nickel * Current 
Rating: 1A * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C with Gold; -55°C 
~ 105°C with Tin » Contact Resistance: 10mQ maximum 


¢ Mates with: TLW, TSW, Series 


Gow 


No. of 
Pos. 


Dim. A 
(mm) 


Digi-Key 
Part No.t 


1 


Price Each 


10 100 


30p” (0.764m) Gold on Contact, Matte Tin on Tai 


.050” (1.27mm) 
Ejector Headers 
EHF Series 


Specifications: 

Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer 
* Terminal Material: Phosphor Bronze 

* Plating: Tin or Gold over 50! (1.27um) Nickel 

© Current Rating: 1.75A @ 80°C Ambient 

¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
* Mates with: FFSD series 


Through 
Hole 


.0787” (2mm) 
Ejector Headers 
EHT Series 


Specifications: 


Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer 
¢ Terminal Material: Phosphor Bronze 


* Plating: Tin or Gold over 50p” (1.27pm) Nickel 


¢ Current Rating: 3A @ 80°C ambient 


© Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


¢ Mates with: TCSD 


aa 
2.90 
r 


Through Hole 
Vertical 


Through Hole 
Right Angle 


Fig. 1 — Dual Ri 


jow 


(1.27pm) Nickel on balance * Wire: 30 AWG « Current Rating: 1A * Operating 
Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Lead Size Accepted: 0.41mm (0.16") 
Square ¢ Contact Resistance: 10mQ maximum « Insertion Depth: 2.64mm 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
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Insulator Material: Black Glass Filled Polyester 
Contact Material: Beryllium Copper 


Plating: Gold or Tin over 50y” (1.27pm) Nickel 


Fig. 1 — Dual Row Dinionglon No. of Pimensian Digi-Key Price Each 
2 2.54 |SAM1084-01-ND 3.86 3.46 2.85 No. of A Digi-Key Price Each Positions| (mm) | PartNo. 4 10 100 
4 5.08 |SAM1084-02-ND 4.02 3.60 297 Positions | (mm) __| Part No. 1 10 100 Through Hole —Vertical 
6 7.62 | SAM1084-03-ND 418 3.74 3.08 Through Hole 10 23.79 | SAM8554-ND 535. 387 3.47 
8 | 10.16 |SAM1084-04-ND 434 389 3.20 10 20.83 SAEZ CeNe S18) te 8 20 93.79 | SaMes57-ND 595 436 355 
10 | 12.70 |SAM1084-05-ND 450 403 3.32 a cla |e o60) 28s. 208 40 53.79 | SAM8560-ND 998 728 624 
40 39.88 | SAM8211-ND 5.06 359 295 : s : ; 

12 | 15.24 | SAM1084-06-ND 4660 «4173.44 if 1623 RN Pag hae a 7 63.79 femnneeenin ‘gn: hoe ek 
7 Hee ae signe pee — sted Right Angle Through Hole — Right Angle 

: : . ; 10 20.83 | SAM8206-ND 400 276 = 2.25 10 23.79 | SAM8555-ND 567 415 3.38 
18 | 22.86 |SAM1084-09-ND 514 460 3.79 20 9718 | SAM@209-ND 454 346 265 55 370 Chen ar 
20 25.40 |SAM1084-10-ND 5.30 4.75 3.91 40 39.88 |SAM8212-ND 6.21 4.55 3.71 Z : : ; 
22 | 27.94 |SAM1084-11-ND 5.46 4.89 4.03 50 46.23 |SAM8215-ND 748 554 458 40 53.79) SAM8561-ND 1053 8.02 6.87 
24 | 30.48 |SAM1084-12-ND 5.62 5.03 4.15 Surface Mount 50 63.79 | SAM8564-ND 1287 9:90 8.40 

Fig. 2— Single Row 10 20.83 |SAM8207-ND 368 254 2.08 Surface Mount 

rl 2.54 |SAM1085-01-ND 244. +249 1.80 20 27.18 | SAM8210-ND 432 298 243 10 23.79 ] SAM8556-ND 693 5.13 4.24 
2 5.08 |SAM1085-02-ND 253 227 1.87 40 39.88 SAM8213-ND 575 4.20 3.43 20 33.79 | SAM8559-ND 793 5.71 4.76 
3 | 7.62 |SAM1085-03-ND 262 235 1.94 50 46.23, (SEMEAIGAND) es 40 | 53.79 |SAMe562-ND 1260 969 8.12 
4 10.16 |SAM1085-04-ND 271 2.43 2.00 50 63.79 | SAM8565-ND 15.29 12.03 10.08 
5 12.70 |SAM1085-05-ND 280 251 207 ” 
6 15.24 ]SAM1085-06-ND 289 259 213 -050 (1 .27mm) | DC 
7 | 17.78 |SAM1085-07-ND 298 267 2.20 Cable Assemblies .0787” (2m m) IDC 
8 20.32 |SAM1085-08-ND 3.07 275 = 2.27 : . 
9 22.86 |SAM1085-09-ND 316 283 2.33 FFSD Series Cable Assem blies 
10 | 25.40 |SAM1085-10-ND 3.25 2.91 2.40 Specifications: ; 
"1 27.94 |SAM1085-11-ND 3.34 2.99 247 * Insulator Material: PBT »* Contact: Beryllium Copper » Plating: 10” TCSD Series 
12 30.48 | SAM1085-12-ND 3.43 3.07 253 (0.25um) Gold over 50p” (1.27m) Nickel on contact area; Tin over 50y” Specifications: 


© Wire: 28AWG 7/36 Stranded, Tinned, Copper with Gray PVC Insulator 
© Current Rating: 1A 


¢ Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C 


+ Lead Size Accepted: .019” (0.48mm) ~ .021” (0.53mm) 
+ Contact Resistance: 10m max. 
Insertion Depth: .113” (2.87mm) ~ .125” (3.17mm) 

* Insertion Force: 20z (0.56N) average (single contact only) 
© Withdrawal Force: 1.402 (0.39N) average (single contact only) 
* Mates with: TMM, EHT 


2 2.54 |SAM1086-01-ND 2.36 212 1.74 (.104") ~ 3.17mm (.125”) * Insertion Force (Single contact only): 50z 

«) S08 founosazno | 24s zat | | 000 ta gemrra ca San fe eins (00 

6 7.62 |SAM1086-03-ND 2.56 2.30 1.89 

8 10.16 |SAM1086-04-ND 2.66 2.38 1.96 

10 12.70 |SAM1086-05-ND 2.76 247 2.04 

12 15.24 |SAM1086-06-ND 2.86 2.56 2.11 

14 17.78 |SAM1086-07-ND 2.96 2.65 2.19 

16 20.32 | SAM1086-08-ND 3.06 2.74 2.26 

18 22.86 |SAM1086-09-ND 3.16 2.83 2.33 

20 25.40 |SAM1086-10-ND 3.26 2.92 2.41 

22 27.94 |SAM1086-11-ND 3.36 3.01 2.48 

24 | 30.48 |SAM1086-12-ND 3463.10 2.55 naa Digi-Key Price Each 
Fig. 2 — Single Row Positions Part No. 1 10 

1 2.54 |SAM1087-01-ND 1.32 1.19 98 uble End — Female/Female 

2 5.08 |SAM1087-02-ND 1.38 1.24 1.02 SAM8217-ND 9.24 6.93 

3 7.62 |SAM1087-03-ND 1.44 1.29 1.07 SAM8218-ND 10.06 7.34 

4 10.16 |SAM1087-04-ND 1.50 1.35 1.11 SAM8219-ND 10.83 8.25 

5 12.70 |SAM1087-05-ND 1.56 1.40 1.15 SAM8223-ND 10.76 8.19 

6 15.24 | SAM1087-06-ND 1.62 1.45 1.20 SAM8224-ND 11.32 8.71 

7 17.78 |SAM1087-07-ND 1.68 1.51 1.24 SAM8225-ND 12.47 9.59 

8 20.32 |SAM1087-08-ND 1.74 1.56 1.29 SAM8229-ND 16.06 12.41 

9 22.86 |SAM1087-09-ND 1.80 1.62 1.33 SAM8230-ND 17.36 13.42 

10 25.40 |SAM1087-10-ND 1.86 1.67 1.38 SAM8231-ND 18.40 14.90 

fal 27.94 |SAM1087-11-ND 1.92 1.72 1.42 SAM8235-ND 18.12 14.68 

12 | 30.48 |SAM1087-12-ND 198 178 1.46 SAM8236-ND 19.36 15.22 


SAM8237-ND 20.20 16.47 


No. of | Length | Digi-Key Price Each 
Positions | (Inch) | Part No. 1 10 100 
Double End — Female/Female 
2 SAM8542-ND 13.75 10.82 9.07 
40 6 SAM8543-ND 15.05 11.84 9.92 
12 SAM8544-ND 16.98 13.13 11.01 
2 SAM8548-ND 16.26 12.57 10.72 
50 6 SAM8549-ND 17.53 13.55 11.36 
12 SAM8550-ND 18.59 15.05 12.62 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


NEW! 1.00mm HPI Connectors 


Features: ¢ Standard terminal design compatible with general market discrete wire to board products * Small 


pitch discrete wire interconnect * 22 ~ 32 AWG Applications: * Business equipment «¢ Industrial machines 
* Wire-to-board applications * Plasma display panels * LCD monitor * LED equipment * Small electronics 


equipment * Anywhere where signals or power are routed 


Digi@Reel” 


No. of | Dim. A | Digi-Key Pricing Tape and Reelt AMP 
Fig. | Positions} (mm) | Part No. 1 25 50 Qty. Pricing Part No. 
Right Angle SMT, Header 
2 4.30 | A99955CT-ND 65 14.73 26.18 1,500 370.91/M | 1734709-2 
3 5.30 | A99956CT-ND 95 21.39 38.03 1,500 538.74/M | 1734709-3 
4 6.30 | A99957CT-ND 1.20 27.04 48.07 1,500 681.02/M |) 1734709-4 
5 7.30 | A99958CT-ND 1.31 2944 52.34 1,500 741.54/M | 1734709-5 
6 8.30 | A99959CT-ND 1.41 31.81 56.54 1,500 801.04/M_|1734709-6 
{ 7 9.30 | A99960CT-ND 1.06 23.83 42.37 1,500 600.20/M | 1734709-7 
8 10.30 | A99961CT-ND 146 32.93 58.55 1,500 829.44/M | 1734709-8 
9 11.30 | A99962CT-ND 148 33.33 59.26 1,500 839.46/M | 1734709-9 
10 12.30 | A99963CT-ND 1.26 28.36 50.41 1,500 714.14/M_ | 1-1734709-0 
12 14.30 | A99964CT-ND 146 32.89 58.48 1,500 828.43/M_| 1-1734709-2 
14 16.30 | A99965CT-ND 1.96 44.02 78.25 1,500 1108.58/M | 1-1734709-4 
15 17.30 _| A99966CT-ND 2.06 46.26 82.25 1,500 1165.18/M_| 1-1734709-5 
Vertical SMT, Header 
2 4.3 | A99943CT-ND 90 20.25 36.00 1,000 510.00 |1734595-2 
3 5.3 | A99944CT-ND 1.29 29.03 51.60 1,000 731.00 | 1734595-3 
4 6.3 | A99945CT-ND 1.02 22.95 40.80 1,000 578.00 |1734595-4 
5 7.3 | A99946CT-ND 1.20 27.00 48.00 1,000 680.00 | 1734595-5 
6 8.3 | A99947CT-ND 1.71 38.48 68.40 1,000 969.00 | 1734595-6 
2 va 9.3 |A99948CT-ND 1.50 33.75 60.00 1,000 850.00 |1734595-7 
8 10.3 | A99949CT-ND 186 41.85 74.40 1,000 1054.00 /1734595-8 
9 11.3 | A99950CT-ND 198 4455 79.20 1,000 1122.00 /1734595-9 
10 12.3 | A99951CT-ND 2.04 45.90 81.60 1,000 1156.00 | 1-1734595-0 
12 14.3 | A99952CT-ND 2.16 48.60 86.40 1,000 1224.00 _| 1-1734595-2 
14 16.3 /A99953CT-ND 2.34 52.65 93.60 1,000 1326.00 | 1-1734595-4 
15 17.3 | A99954CT-ND 2.34 52.65 93.60 1,000 1326.00 _| 1-1734595-5 
Receptacle, Housing 
2 5.00 | A99931-ND 14 3.09 5.15 - — |1470364-2 
3 6.00 | A99932-ND 29 660 11.00 - — |1470364-3 
4 7.00 | A99933-ND 35 7.87 13.11 - — |1470364-4 
5 8.00 | A99934-ND 45 10.18 16.97 - — |1470364-5 
6 9.00 | A99935-ND 5312.07 20.11 - — _|1470364-6 
3 7 10.00 /A99936-ND 63 14.22 23.70 = — |1470364-7 
8 11.00 )A99937-ND 72 16.37 © 27.29 - — |1470364-8 
9 12.00 )A99938-ND 75 17.02 28.36 =- — |1470364-9 
10 13.00 /A99939-ND 80 18.00 30.00 - — |1-1470364-0 
12 15.00 _|A99940-ND 93 21.00 35.00 - —_|1-1470364-2 
14 17.00 )A99941-ND 1.14 25.80 43.00 - — |1-1470364-4 
15 18.00 | A99942-ND 1.22 27.60 46.00 - —_|1-1470364-5 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
ae Tape and Reelt 
Digi-Key Pricing Pricing AMP 
Description Wire Range | Part No. 100 500 1,000 15,000 Part No. 
1mm HPI Contact 
Receptacle 28 ~ 32 AWG | A99930CT-ND 5.06 23.18 42.15 22.77/M 1734597-1 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
ann ® 
AMP HPI 1.25mm Connectors jigi@peer’ (Oz 


Features: * High performance and high reliability * Inter- 
changeable with competitors » Header and COSI connec- 
tors (crimp on snap in) « Polarized ¢ Positive latching with 
audible click feedback when mating * Different colors 


Fig.4 NEW! 


Applications: * Business equipment ¢ Industrial machines 
« Anywhere where there is a routing signal or power * Wire- 
to-Board applications * Plasma display panels * LCD moni- 
tors * Small electronics equipment 


No. of | Dimensions -mm | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Color | Positions A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Receptacle Housing 
Natural 2 4.25 1.25 | A98722-ND 06 1.37 3.89 | 440146-2 
1 Natural 3 5.50 2.50 | A98723-ND 10 2.28 6.47 | 440146-3 
Natural 4 6.75 3.75 | A98724-ND 14 3.16 8.94 | 440146-4 


No. of | Dimensions -mm | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Color | Positions A B Part No. al 25 100 Part No. 
Natural 5 8.00 5.00 )A98725-ND A7 3.94 11.18 | 440146-5 
Natural 6 9.25 6.25 )A98726-ND 21 4.73 13.41 | 440146-6 
Natural Yi 10.50 7.50 | A98727-ND .24 5.52 15.65 | 440146-7 
Natural 8 11.75 8.75 | A98728-ND 33 7.57 21.46 | 440146-8 
Natural 9 13.00 10.00 |A98729-ND 38 8.52 24.14 | 440146-9 
1 Natural 10 14.25 11.25 | A98730-ND 42 9.47 26.82 | 1-440146-0 
Natural an 15.50 12.50 |A98731-ND AG 10.41 29.51 | 1-440146-1 
Natural 12 16.75 13.75 |A98732-ND 50 11.36 32.18 | 1-440146-2 
Natural 13 18.00 15.00 |A98733-ND 54 12.31 34.87 | 1-440146-3 
Natural 14 19.25 16.25 |A98734-ND 59 13.25 37.55 | 1-440146-4 
Natural 15 20.50 17.50 |A98735-ND 63 14.20 40.24 | 1-440146-5 
F Cut Tape Tape and Reelt 
No. of | Dim.-mm_| Digi-Key Pricing Pricing AMP 
Fig. |Positions| A B | Part No. if] 25 50 1,000 Part No. 
Vertical, SMT 
2 1.25 | 7.79 |A98736CT-ND 80 18.01 32.01 453.48 1734260-2 
3 2.50 | 9.04 |A98737CT-ND 91 20.48 36.40 515.71 1734260-3 
4 3.75 | 10.29 | A98738CT-ND 1.20 27.11 48.19 682.67 1734260-4 
5 5.00 | 11.54 | A98739CT-ND 1.33 30.03 53.38 756.19 1734260-5 
6 6.25 | 12.79 | A98740CT-ND 1.68 37.79 67.19 951.83 1734260-6 
7 7.50 | 14.04 | A98741CT-ND 1.71 38.37 68.22 966.47 1734260-7 
2 8 8.75 | 15.29 | A98742CT-ND 1.69 37.95 67.47 955.76 1734260-8 
9 10.00 | 16.54 | A98743CT-ND 1.94 43.73 77.74 1101.35 1734260-9 
10 11.25 | 17.79 | A98744CT-ND 2.04 45.96 81.71 1157.51 1-1734260-0 
11 12.50 | 19.04 | A98745CT-ND 2.18 49.08 87.26 1236.17 1-1734260-1 
12 13.75 | 20.29 | A98746CT-ND 2.28 51.31 91.23 1292.37 1-1734260-2 
13 15.00 | 21.54 | A98747CT-ND 2.85 64.23 114.19 1617.70 1-1734260-3 
14 16.25 | 22.79 | A98748CT-ND 3.02 67.92 120.74 1710.47 1-1734260-4 
15 17.50 | 24.04 | A98749CT-ND 3.14 70.55 125.42 1776.77 1-1734260-5 
Right Angle, SMT 
2 1.25 | 7.79 | A98750CT-ND 86 19.26 34.25 485.18 1734261-2 
3 2.50 | 9.04 |A98751CT-ND 97 21.91 38.95 551.79 1734261-3 
4 3.75 | 10.29 | A98809CT-ND 1.29 29.00 51.56 730.46 1734261-4 
5 5.00 | 11.54 | A98752CT-ND 1.43 32.13 $7.12 809.15 1734261-5 
6 6.25 | 12.79 | A98753CT-ND 1.53 34.36 61.08 865.30 1734261-6 
7 7.50 | 14.04 | A98754CT-ND 171 38.37 68.22 966.45 1734261-7 
3 8 8.75 | 15.29 | A98755CT-ND 1.80 40.61 72.19 1022.67 1734261-8 
9 10.00 | 16.54 | A98756CT-ND 1.94 43.73 77.74 1101.33 1734261-9 
10 11.25 | 17.79 | A98757CT-ND 2.04 45.96 81.71 1157.51 1-1734261-0 
11 12.50 | 19.04 | A98758CT-ND 2.18 49.08 87.26 1236.17 1-1734261-1 
12 13.75 | 20.29 | A98759CT-ND 2.28 $1.31 91.23 1292.37 1-1734261-2 
13 15.00 | 21.54 | A98760CT-ND 2.85 64.23 114.19 1617.64 1-1734261-3 
14 16.25 | 22.79 | A98761CT-ND 3.02 67.92 120.74 1710.47 1-1734261-4 
15 17.50 | 24.04 | A98762CT-ND 3.14 70.55 125.42 1776.77 1-1734261-5 
NEW! Vertical, Through Hole NEW! 
2 4.25 | — |A99914-ND 56 12.54 22.29 _ 1734598-2 
3 5.50 | — |A99915-ND 65 14.63 26.01 _ 1734598-3 
4 6.75 | — |A99916-ND 62 13.88 24.68 _ 1734598-4 
5 8.00 | — |A99917-ND 85 19.18 34.10 _ 1734598-5 
6 9.25 | — |A99918-ND 96 21.50 38.23 _ 1734598-6 
7 10.50 | — |A99919-ND 1.05 23.66 42.07 _ 1734598-7 
4 8 11.75 | — |A99920-ND 82 18.48 32.85 _ 1734598-8 
9 13.00 | — |A99921-ND 1.30 29.26 52.02 _ 1734598-9 
10 14.25 | — |A99922-ND 1.41 31.77 56.49 _ 1-1734598-0 
an 15.50 | — |A99923-ND 1.54 34.59 61.49 _ 1-1734598-1 
12 16.75 | — |A99924-ND 1.63 36.72 65.28 _ 1-1734598-2 
13 18.00 | — |A99925-ND 1.69 37.92 67.41 _ 1-1734598-3 
14 19.25 | — |A99926-ND 1.73 38.99 69.31 _ 1-1734598-4 
15 20.50 | — |A99927-ND 1.93 43.37 77.10 _ 1-1734598-5 
NEW! Right Angle, Through Hole NEW! 
2 4.25 | — |A99900-ND AT 10.61 18.86 _ 1734829-2 
3 5.50 | — |A99901-ND 55 12.37 22.00 _ 1734829-3 
4 6.75 | — |A99902-ND 67 15.08 26.82 _ 1734829-4 
5 8.00 | — |A99903-ND 54 12.23 21,75 _ 1734829-5 
6 9.25 | — |A99904-ND 84 18.80 33.42 _ 1734829-6 
7 10.50 | — |A99905-ND 93 21.03 37.39 _ 1734829-7 
5 8 11.75 | — |A99906-ND 73 16.41 29.18 _ 1734829-8 
9 13.00 | — |A99907-ND 1.09 24.60 43.74 _ 1734829-9 
10 14.25 | — |A99908-ND 1.21 27.27 48.48 _ 1-1734829-0 
an 15.50 | — |A99909-ND 1.29 29.08 51.69 _ 1-1734829-1 
12 16.75 | — |A99910-ND 1.37 30.88 54.90 _ 1-1734829-2 
13 18.00 | — |A99911-ND 1.47 33.12 58.88 _ 1-1734829-3 
14 19.25 | — |A99912-ND 1.55 34.88 62.01 _ 1-1734829-4 
15 20.50 | — |A99913-ND 1.65 37.12 65.99 — 1-1734829-5 
Tape and Reelt 
Digi-Key Cut Tape Pricing Pricing AMP 
Description Part No. 100 500 1,000 20,000 Part No. 
Terminal, 28 ~ 32 AWG | A98721CT-ND 11.63 53.28 96.88 §2.32/M 1734193-1 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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- No. of Dimensions - mm Digi-Key Pricing AMP 
<= Tyco Electronics Fig. | Positions A B Part No. 1 25 50 Part No. 
‘Aueiérisaa Bistiibuter 6 7h 9.6 A98685-ND 37 8.34 14.82 | 292207-6 
7 9.0 W4 A98686-ND 38 8.65 15.37 |292207-7 
ir 8 10.5 12.6 A98687-ND A4 9.98 17.75 | 292207-8 
AM P M In I CT 1.5m m Con necto rs 9 12.0 144 A98688-ND .39 8.87 15.76 | 292207-9 
Features: design and can be used on paper-base phenolic boards 10 13.5 15.6 A98689-ND 49 10.98 19.52 | 1-292207-0 
* Super-miniature wire to board and wire to wire connects * !0C (Insulation Displacement Contacts) »* AWG: 28-24 1 15.0 174 ‘A98690-ND 50 11.24 19.98 | 1-292207-1 
*Can be used to produce a variety of harness styles by fully Pitch: 1.6mm 42 16.5 186 A98691-ND 46 10.44 48.56 |1-292207-2 
automatic high speed assembling machines * 1 row and Applications: 
2 row types © Small-size, yet productivity-oriented * Post * Business equipment « Industrial machines * Anywhere 3 13 18.0 20.1 A98692-ND 47 10.57 18.79 | 1-292207-3 
header construction resists scooping of contacts at mating/ there is a routing signal or power » Wire-to-Board appli- 14 19.5 21.6 A98693-ND 48 10.89 19.36 | 1-292207-4 
unmating * DIP-type post headers feature a staggered tine cations 15 21.0 23.1 A98694-ND 56 12.50 22.21 1-292207-5 
16 22.5 24.6 A99777-ND NEW! 58 13.03 23.16 | 1-292207-6 
17 24.0 26.1 A99778-ND NEW! 55 12.34 21.94 | 1-292207-7 
18 25.5 27.6 A99779-ND NEW! 55 12.47 22.17 | 1-292207-8 
19 27.0 29.1 A99780-ND NEW! 59 13.17 23.41 | 1-292207-9 
20 28.5 30.6 A99781-ND NEW! 54 12.18 21.65 | 2-292207-0 
Right Angle, Through Hole 
2 1.5 3.6 A98667-ND 28 6.25 11.11 |292206-2 
3 3.0 51 A98668-ND 29 6.58 11.70 | 292206-3 
4 4.5 6.6 A98669-ND 32 7A7 12.75 | 292206-4 
5 6.0 8.1 A98670-ND 36 8.01 14.24 | 292206-5 
6 75 9.6 A98671-ND 38 8.48 15.08 | 292206-6 
Fig. 7 NEW! Fig.9 NEW! va 9.0 14 A98672-ND 39 8.84 15.71 |292206-7 
14.3 2c see “a 8 10.5 12.6 A98673-ND 53 11.98 21.29 | 292206-8 
iy > ge. S 9 12.0 144 A98674-ND A6 10.32 18.34 | 292206-9 
Z =>) / 10 13.5 15.6 A98675-ND 50 11.17 19.86 | 1-292206-0 
4 an 15.0 171 A98676-ND 51 11.54 20.51 | 1-292206-1 
No.of [Dimensions = mm |pigiKey Pricing TD 12 16.5 18.6 A98677-ND 50 11.28 20.06 | 1-292206-2 
Fig. | Color Posiilone! A B Part No. 1 25 400 Part No. 13 18.0 20.1 A98678-ND 56 12.57 22.35 | 1-292206-3 
IDC Receptacle Assembly, 28 ~ 26 AWG 14 19.5 21.6 | A98679-ND 58 13.02 23.15 |1-292206-4 
Grey | 2 1s 1 45 JAQ8640-ND 74 37 $97 1359093. 15 21.0 23.1 | A98680-ND 58 13.07 23,24 _‘|1-292206-5 
grey | 3 30 | 60 |Ag641-ND 19 423 41.99 |353293-3 16 22.5 24.60 |A99772-NDNEW!| 64 — 14.38 ~—-25.56_|1-292206-6 
Grey | 4 45 | 75 |A98642-ND 19 419 11.87 |353293-4 17 24.0 26.1 [A99773-NDNEW!| 65 14.54 25.86 |1-292206-7 
Grey | 5 6.0 9.0 | A98643-ND of an 13.33 |353293-5 18 255 27.6 |A99774-NDNEW!| 65 1464 26.02 |1-292206-8 
Gry | 6 75 | 405 |a9se44-ND 24 5.39 15.27 |953293-6 19 27.0 201  |A99775-NDNEW!| 65 14.73 26.18 |1-292206-9 
Grey 7 9.0 12.0 |A98645-ND 26 5.90 16.72 |353293-7 20 28.5 30.6 A99776-ND NEW! 66 14.88 26.45 | 2-292206-0 
Grey | 8 10.5 | 13.5 | A98808-ND 3t 7.06 20.01 | 353293-8 - __ 
Grey 9 12.0 | 15.0 |A98646-ND 31 6.93 19.64 |353293-9 Fig. Fare ati Diol Key 1 ue be ides 50 pe ae Pea No. 
Grey 10 13.5 16.5 | A98647-ND 37 8.35 23.66 | 1-353293-0 Single Row Post Header Assemb 
1 Grey an 15.0 18.0 |A98648-ND 36 8.11 22.97 | 1-353293-1 Vertical SMT with Boss 
ae : ae be ae : ao pes beens 3] 30 ] 7.0 |A98708CT-ND 61 13.80 24.53 | 500 | 173.77 [2922303 
Grey 14 195 22.5 | a98651-ND ‘43 977 97.69 | 1-353299-4 4 4.5 | 8.5 |A98709CT-ND 62 13.96 24.81 | 500 | 175.75 | 292230-4 
Grey 15 210 24.0 | A98652-ND 45 10.28 29.13 |1-353293-5 5 6.0 | 10.0 |A98710CT-ND 65 14.73 26.18 | 500 | 185.47 | 292230-5 
Grey 16 925 245 |A99738-ND NEW! 48 10.80 30.60 | 1-353293-6 6 7.5 | 11.5 |A98711CT-ND 67 15.03 26.73 | 500 | 189.30 | 292230-6 
Grey 7 24.0 26.0 |A99739-ND NEW! 51 11.47 32.51 11-3532037 7 9.0 | 13.0 |A98712CT-ND 69 15.48 27.52 | 500 | 194.95 | 292230-7 
Grey 18 25.5 97.5 |A99740-ND NEW! 53 11.99 33.98 |1-353293-8 8 10.5 | 14.5 |A98713CT-ND ral 15.93 28.32 | 500 | 200.63 | 292230-8 
Grey 19 27.0 29.0 |A99741-ND NEW! 55 42.51 35.44 | 1-353293-9 9 12.0 | 16.0 |A98714CT-ND 72 16.10 28.62 | 500 | 202.70 | 292230-9 
Grey 20 28.5 30.5 |A99742-ND NEW! 58 43.02 36.89 | 1-353293-0 10 13.5 | 17.5 |A98715CT-ND 76 17.07 30.35 | 500 | 214.95 | 1-292230-0 
an 15.0 | 19.0 |A98716CT-ND 81 18.14 32.25 | 500 | 228.42 | 1-292230-1 
No. of | Dimensions - mm | Digi-Key Pricing AMP 12 16.5 | 20.5 |A98717CT-ND 83 18.57 33.02 | 500 | 233.86 | 1-292230-2 
Hig (Colon [Eositions; aaa Boa HartiNo i es OOS Ratt No: 13 | 180 | 220 [ags7tecT-NO 841900 33.78 | 500 | 239.81 |1-292230-3 
: Crimp Receptacle Housing, 24 ~ 28 AWG 14 | 195 | 23.5 |ags7t9cT-No 86 19.43 34.54 | 500 | 244.66 | 1-292230-4 
White 2 a 45 Mt L0G 30:16", |958808-2 15 21.0 | 25.0 |A98720CT-ND 90 20.23 35.97 | 500 | 254.75 | 1-292230-5 
ue 3 3.0 60 ea ah a 30.16 /353908-3 16 20.2 | 26.9 |A99787CT-ND NEW! 93 21.03 37.39 | 500 | 264.87 | 1-292230-6 
Hi : 7 on poe I i es pele 17 20.2 | 28.4 |A99788CT-ND NEW! 94 21.18 37.65 | 500 | 266.69 | 1-292230-7 
White 6 75 40.5 | A98657-ND 49 41.19 31.70 |353908-6 18 20.2 | 29.9 |A99789CT-ND NEW! 95 21.32 37.91 | 500 | 268.53 | 1-292230-8 
White 7 9.0 12.0 |A98658-ND 23 974 27.59 1353908-7 19 20.2 | 31.4 |A99790CT-ND NEW! 96 21.62 38.43 | 500 | 272.20 | 1-292230-9 
White 8 105 13.5 |A98659-ND 58 43.09 37.09 |353908-8 20 20.2 | 32.9 |A99791CT-ND NEW! 97 21.78 38.71 | 500 | 274.23 | 2-292230-0 
White} 9 42.0 | 15.0 |Ags660-ND 5311.92 33.77 |353908-9 Right Angle SMT with Boss 
White 10 13.5 16.5 |A98661-ND AT 10.74 30.43 |1-353908-0 2 1.5 | 7.5 |A98695CT-ND 66 14.80 26.31 | 700 | 260.96 | 292227-2 
> |whitel 14 150 | 180 |Agse62-ND 481079 ~—«30.57._ (| 1-353908-1 3 | 3.0 | 9.0 |A98696CT-ND 67 15.01 26.68 | 700 | 264.62 |292227-3 
White| 12 165 1195 1A98663-ND 48 1085.30.74 11-383908-2 4 | 45 | 10.5 |A98697CT-ND 68 15.28 27.17 | 700 | 269.45 |292227-4 
White 13 18.0 21.0 |A98664-ND 62 43.97 39.59 | 1-353908-3 5 6.0 | 12.0 )A98698CT-ND 70 15.67 = 27.86 | 700 | 276.25 |292227-5 
White 14 19.5 22.5 |A98665-ND 55 12.55 35.55 |1-353908-4 6 7.5 | 13.5 |A98699CT-ND 14 16.75 29.78 | 700 | 295.35 | 292227-6 
White 15 21.0 24.0 | A98666-ND 57 12.83 36.35 |1-353908-5 7 9.0 | 15.0 |A98700CT-ND 15 16.84 29.93 | 700 | 296.83 | 292227-7 
White] 16 22.5 24.5 | A99792-ND NEW! 58 13.21 37.42 | 1-353908-6 8 10.5 | 16.5 )A98701CT-ND 78 = 17.62 31.32 | 700 | 310.59 |292227-8 
White 17 24.0 26.0 |A99793-ND NEW! 60 13.47 38.18 | 1-353908-7 9 12.0 | 18.0 |A98702CT-ND 82 18.40 32.71 | 700 | 324.35 | 292227-9 
White 18 25.5 27.5 |A99794-ND NEW! 61 13.74 38.93 | 1-353908-8 6 10 13.5 | 19.5 |A98703CT-ND 90 20.34 36.17 | 700 | 358.64 | 1-292227-0 
White 19 27.0 29.0 |A99795-ND NEW! 62 14.01 39.69 | 1-353908-9 1 15.0 | 21.0 |A98704CT-ND 95 21.39 38.03 | 700 | 377.12 | 1-292227-1 
White 20 28.5 30.5 |A99796-ND NEW! 63 14.27 40.44 | 2-353908-0 12 16.5 | 22.5 |A98705CT-ND 97 21.76 38.69 | 700 | 383.66 | 1-292227-2 
= - __ 14 19.5 | 25.5 |A98706CT-ND 1.03 23.07 41.01 | 700 | 406.72 | 1-292227-4 
fin. pals SESS lg: Key ? ues a AME 15 | 21.0 | 27.0 |A98707CT-ND 1.07 24.09 42.83 | 700 | 424.71 |1-292227-5 
16 20.2 | 31.1 |A99782CT-ND NEW!| 1.12 25.11 44.64 | 700 | 442.68 | 1-292227-6 
Vertical, Through Hole with Boss 17 | 20.2 | 32.6 |A99783CT-ND NEW!| 1.05 23.53 41.82 | 700 | 414.74 |1-292227-7 
2 15 3.6 A98681-ND 29 6.58 11.70 | 292207-2 18 20.2 | 34.1 |A99784CT-ND NEW!| 1.09 24.45 43.47 | 700 | 431.08 | 1-292227-8 
3 3 3.0 51 A98682-ND 28 6.28 11417 | 292207-3 19 26.2 | 35.6 |A99785CT-ND NEW!| 1.12 25.17 44.75 | 700 | 443.79 | 1-292227-9 
4 45 6.6 A98683-ND 34 7.55 13.41 | 292207-4 20 26.2 | 37.1 |A99786CT-ND NEW!| 1.29 29.09 51.71 | 700 | 512.77 | 2-292227-0 
5 6.0 S| RSS BE AND) a 88 15.81 edeaii-2 t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Note: Two receptacle connectors are applied per holder. Note: Two receptacle connectors are applied per holder. (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
138 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= RoHS) Dim. oe 
= H res No. of| (A) | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | AMP 
Tyco Electronics @) Fig.| Pos. |_mm_|Part No. 1 25 50 | Qty. | Pricing |Part No. 
Authorized Distributor 9 15.00 | A99989CT-ND 1.15 25.84 45.94 800 520.64 |5-1775443-9 
10 16.50 | A99990CT-ND 1.37 30.75 54.66 800 619.48 |6-1775443-0 
ini 11 18.00 | A99991CT-ND 1.54 34.54 61.40 800 695.91 |6-1775443-1 
AMP Mini CT 1.5mm Connectors (Cont.) 2 12 19.50 | A99992CT-ND 1.63 36.58 65.03 800 736.98 |6-1775443-2 
mesa aH Cit TanePrcin 13 | 21.00 | A99993CT-ND 1.84 41.32 73.46 | 800 | 832.59 |6-1775443-3 
Fae eesiicte ek opis Key 1 canes | Nene 14 | 22.50 |A99994CT-ND | 1.93 43.36 77.09 | 800 | 873.66 |6-1775443-4 
NEW! Single Row Post Header Assemblies, Panel Mount NEW! 15_| 24.00 |A99995CT-ND 2.02 45.40 __80.71 800 914.74. |6-1775443°5 
2 15 3.6 [A99743-ND 34 7.55 13.42 | 292215-2 Right Angle, SMT Header 
3 3.0 54 A99744-ND 35 7.88 14.00 |292215-3 2 4.50 |A99996CT-ND .27 6.07 10.79 | 1,000) 152.81 |5-1775444-2 
4 45 6.6 A99745-ND 37 8.22 14.61 999215-4 3 6.00 |A99997CT-ND .34 7.61 13.53 | 1,000 | 191.64 |5-1775444-3 
5 6.0 81 A99746-ND 39 8.78 15.61 292215-5 4 7.50 |A99998CT-ND AL 9.22 16.40 1,000 | 232.27 |5-1775444-4 
6 TS 9.6 A99747-ND AL 9.12 16.21 292215-6 5 9.00 |A99999CT-ND 49 10.93 19.44 1,000 | 275.33 |5-1775444-5 
i, 9.0 114 A99748-ND 42 9.52 16.93 292215-7 6 10.50 | A100000CT-ND 58 13.05 23.20 1,000 | 328.68 |5-1775444-6 
8 10.5 12.6 A99749-ND 48 10.87 19.32 292215-8 7 12.00 | A100001CT-ND 67 15.10 26.84 1,000 | 380.24 |5-1775444-7 
9 12.0 14.1 |A99750-ND 51 11.52 20.49 | 292215-9 3 | 8 | 13.50 ]A100002CT-ND 73 16.42 29.19 | 1,000] 413.59 |5-1775444-8 
10 13.5 15.6 /A99751-ND 55 12.34 21.94) 1-292215-0 9 | 15.00 |A100003CT-ND 79 17.72 31.51 | 1,000] 446.34 |5-1775444-9 
TM 15.0 17.1__|A99752-ND 56 12.68 22.55 | 1-202215-1 10 | 16.50 |A100004CT-ND 94 21.13 37.57 | 1,000 | 532.20 |6-1775444-0 
1 133 Be peste Ne a ne Pt tooeie 11_| 18.00 |A100005CT-ND | 1.16 26.10 46.39 | 1,000 | 657.22 |6-1775444-1 
14 19.5 4 6 A99755-ND ‘61 13.80 24:53 4.099015-4 12 19.50 | A100006CT-ND 1.12 25.13 44.67 1,000 | 632.81 |6-1775444-2 
15 21.0 23.1 A99756-ND ‘63 14.16 25.18 4-292915-5 13 21.00 |A100007CT-ND 1.26 28.44 50.56 1,000 | 716.33 |6-1775444-3 
16 205 246 |A99757-ND 74 4587 28.20 | 1-299015-6 14 | 22.50 |A100008CT-ND | 1.33 29.82 53.02 | 1,000] 751.15 |6-1775444-4 
17 74.0 361 | A99758-ND 75 16.26 38.90 | 1-290915-7 15 | 24.00 |A100009CT-ND | 1.39 31.18 55.43 | 1,000 | _785.32_|6-1775444-5 
18 25.5 27.6 | A99759-ND 74 16.66 29.61 | 1-292215-8 = 
19 27.0 29.1 | A99760-ND 76 17.08 30.37 |1-292215-9 Digi-Key Pricing Tape and Reelt [AMP 
20 28.5 30.6 A99761-ND 18 17.56 31.22 2-292215-0 Description Wire Range | Part No. 100 500 1,000 | Qty. | Pricing | PartNo. 
NEW! Receptacle Connector Mounting Holders NEW! 1.5mm HPI Contact 
a any 7. Agee ND s ae Bee ee Receptacle 24~30AWG|A99967CT-ND | 1.80 826 15.03 | 2,000 | 8.12/M |1775442-1 
26 18.0 24 3 A99764-ND 40 9.03 25.58 9-353294.6 t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
28 19.5 22.8 | A99765-ND 32 747 20.32 | 2-353294-8 
30 21.0 24.3 | A99766-ND 36 8.09 22.93 3-353294-0 
8 [32] 225 | 25.8 [A99767-ND 32 7.25~~« 20.54 3-853294-2 AMP CT 2.0mm Reel° 
34 24.0 27.3. |A99768-ND 42 9.56 27.08 3-353294-4 Co n n ecto rs 
36 25.5 28.8 | A99769-ND 43 9.68 27.44 3-353294-6 
38 27.0 30.3 |A99770-ND A5 10.12 28.68 3-353294-8 
40 28.5 31.8 |A99771-ND 44 10.04 28.44 4-353294-0 Features: * Ensures substantial labor saving as well as improved quality and stability in harness assembly * Both MT 
NEW! Double Row Post Header Assemblies, Vertical Mount Through Hole NEW! receptacle connectors and crimp-type receptacle connectors can share the same post headers when mated « 1-row and 
22 15.0 20.6 |A99728-ND 99 22.17 39.42 2-292208-2 2-row types * Discrete wire interconnect * IDC receptacle contacts in MT (Mass Termination) housings »* AWG: 30 ~ 22 
24 16.5 22.1 A99729-ND 1.06 23.92 42.52 2-292208-4 * Pitch: 2.0mm 
26 18.0 23.6 | A99730-ND 1.14 25.69 45.68 | 2-292208-6 Applications: * Business equipment ¢ Industrial machines * Anywhere where routing signals or power are present * Wire- 
28 19.5 25.1 |A99731-ND 1.25 28.13 50.00 | 2-292208-8 to-Board applications 
30 21.0 26.6 | A99732-ND 1.42 31.84 56.61 3-292208-0 
9 32 22.0 28.1 A99733-ND 1.31 29.42 62.30 — | 3-292208-2 
34 24.0 29.6 | A99734-ND 1.39 31.27 55.59 — | 3-292208-4 
36 25.5 31.4 A99735-ND 1.48 33.36 59.30 | 3-292208-6 
38 27.0 32.6 | A99736-ND 1.53 34.47 61.28 3-292208-8 
40 28.5 34.1 A99737-ND £71 38.49 68.43 4-292208-0 
ae Tape and Reelt 
Digi-Key Cut Tape Pricing Pricing | AMP 
Description Part No. 100 500 1,000 15,000 Part No. 
Crimp Receptacle Contact 
Receptacle Contact, 24 ~ 28AWG A99378CT-ND 446 2045 37.18 20.08/M 353907-1 
Tools 
Pistol Grip for Mini CT IDC Connectors | A98810-ND 3580.50/1 _- 937317-1 
Short Handle for Mini CT Crimp rf _ : 
Connectors A99879-ND NEW! 1516.80/1 1729069-1 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


NEW! 1.5mm HPI Connectors 


Features: * Standard terminal design compatible with general market discrete wire to board 


products * Small pitch discrete wire interconnect 


Applications: * Business equipment « Industrial machines * Wire-to-board applications 


Digi@Reel” 


¢ Plasma display panels * LCD monitor * LED equipment * Small electronics equipment 
* Anywhere where signals or power are routed 


Dim. 
No. of| (A) Pricing Tape and Reelt | amp 
Fig.| Pos. | mm 1 25 50 Qty. | Pricing | Part No. 
Receptacle Housing 

2 4.10 |A99968-ND .09 2.00 3.34 = — |1775441-2 
3 5.60 |A99969-ND 10 2.21 3.68 = — |1775441-3 
4 7.10 |A99970-ND 12 2.81 4.69 = — |1775441-4 
5 8.60 |A99971-ND 13 2.95 4.91 = — |1775441-5 
6 10.10 |A99972-ND 15 3.46 5.77 _ — _|1775441-6 
Fd 11.60 |A99973-ND 18 4.11 6.85 = — |1775441-7 

1 8 13.10 |A99974-ND 18 4.12 6.87 = — |1775441-8 
9 14.60 |A99975-ND 18 4.14 6.90 = — |1775441-9 
10 16.10 |A99976-ND 22 4.88 8.14 = — |1-1775441-0 
ila 17.60_|A99977-ND 23 5.15 8.58 = — _|1-1775441-1 
12 19.10 |A99978-ND 24 5.45 9.08 _ — |1-1775441-2 
13 20.60 |A99979-ND 30 6.83 11.39 = — |1-1775441-3 
14 22.10 |A99980-ND 30 6.85 11.42 = — |1-1775441-4 
15 23.60 |A99981-ND 30 6.86 11.44 = —_ |1-1775441-5 

Verticle, SMT Header 

2 4.50 |A99982CT-ND 39 8.74 15.53 800 176.04 /5-1775443-2 
3 6.00 |A99983CT-ND 49 11.03 19.61 800 222.26 |5-1775443-3 
4 7.50 |A99984CT-ND 62 13.95 24.80 800 281.07 |5-1775443-4 

2 5 9.00 |A99985CT-ND 74 16.55 29.42 800 333.47 |5-1775443-5 
6 10.50 | A99986CT-ND 84 18.99 33.76 800 382.66 _|5-1775443-6 
ra 12.00 |A99987CT-ND 98 21.96 39.04 800 442.48 |5-1775443-7 
8 13.50 _|A99988CT-ND 1.11 24.91 44.29 800 501.98 |5-1775443-8 


No. of [Dimensions - mm | pigi-Key Pricing AMP 
Fig. | Color | Positions A B Part No. 1 25 100 Part No 
IDC Receptacle Assembly, 28-26 AWG 

Natural 2 2.0 6.0 | A98800-ND Av 3.82 10.83 | 173977-2 
Natural 3 4.0 8.0 | A98801-ND 29 6.52 18.47 | 173977-3 
Natural 4 6.0 10.0 | A98802-ND 35 7.85 22.23 |173977-4 
Natural 5 8.0 12.0 | A98803-ND 64 14.48 41.02 |173977-5 
Natural 6 10.0 14.0 _|A98804-ND 92 20.90 59.22 | 173977-6 
Natural 7 12.0 16.0 | A98805-ND 79 17.92 50.77 |173977-7 

1 Natural 8 14.0 18.0 | A98616-ND 17 17.53 49.67 |173977-8 
Natural 9 16.0 20.0 | A98617-ND 85 19.27 54.59 |173977-9 
Natural 10 18.0 22.0 | A98618-ND 85 19.16 54.28 | 1-173977-0 
Natural 11 20.0 24.0 | A98806-ND 1.07 24.24 68.68 | 1-173977-1 
Natural 12 22.0 26.0 | A98807-ND 1.15 25.92 73.45 |1-173977-2 
Natural 13 24.0 28.0 | A98619-ND 1.28 29.04 82.27 | 1-173977-3 
Natural 14 26.0 30.0 | A98620-ND 1.35 30.64 86.82 | 1-173977-4 
Natural 15 28.0 32.0 _|A98621-ND 1.40 31.72 89.88 | 1-173977-5 

Crimp Type II Single Row Receptacle Housing Contact 

Natural 2 2.0 6.0 | A98602-ND 09 1.99 5.63 | 179228-2 
Natural 3 4.0 8.0 | A98603-ND 15 3.35 9.49 | 179228-3 
Natural 4 6.0 10.0 | A98604-ND 16 3.71 10.50 | 179228-4 
Natural 5 8.0 12.0 | A98605-ND 23 5.11 14.47 |179228-5 
Natural 6 10.0 14.0 | A98606-ND 22 5.07 14.37 | 179228-6 
Natural 7 12.0 16.0 | A98607-ND 25 5.64 15.98 | 179228-7 

2 Natural 8 14.0 18.0 | A98608-ND 26 5.81 16.46 | 179228-8 
Natural 9 16.0 20.0 | A98609-ND 28 6.27 17.78 | 179228-9 
Natural 10 18.0 22.0 | A98610-ND 42 9.55 27.06 | 1-179228-0 
Natural 1 20.0 24.0 | A98611-ND 38 8.63 24.46 | 1-179228-1 
Natural 12 22.0 26.0 | A98612-ND 37 8.42 23.85 | 1-179228-2 
Natural 13 24.0 28.0 | A98613-ND 40 9.12 25.84 | 1-179228-3 
Natural 14 26.0 30.0 | A98614-ND 42 9.43 26.72 | 1-179228-4 
Natural 15 28.0 32.0 _|A98615-ND A4 10.03 28.42 | 1-179228-5 

(Continued) 


Digi®Reel ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 139 


a No.of Dim.-mm_|Digi-Key Pricing Tape and Reelt | amp 
<= Tyco Electronics Fig. | Positions} A B_ | Part No. 1 25 50 Qty. | Pricing |Part No. 
is ahaa iatriSuko Digi Reel” 7 | 120] 16.0 Ja98796-nD 96 862152 © 38.26 | — — }2g2171-7 
5 8 | 14.0] 18.0 |A98797-ND 1.03 23.24 41.32 | — — }292171-8 
AMP CT 2.0mm Connectors (cont) 9 | 16.0 | 20.0 |A98798-ND 117-2642 46.97 | — — |292171-9 
No. of | Dimensions = mm |pigi-key Pricing TD 2 20 | 58 |A98632CT-ND 1.03 23.21 = 41.26 | 700 | 409.12 |292174-2 
Fig. | Color |Positions | __A B_|Part No. 1 25 100 _ | Part No. 3 4.0 | 7.8 |A98633CT-ND 113 25.41 45.18 | 700 | 448.00 |292174-3 
Post Header Assemblies 4 6.0 | 9.8 |A98634CT-ND 118 26.52.» 47.14 | 700 | 467.49 |292174-4 
Vertical Through Hole, Standard Type 5 8.0 | 11.8 |A98635CT-ND 1.24 27.92 ~—49.63 | 700 | 492.14 }292174-5 
Natural] 2 2.0 5.8  |A98588-ND 26 5.76 18.34 | 292161-2 6 
Neca: 38 io 7; ones pe bea. igner Sasieia 6 | 10.0) 13.8 |A98636CT-ND 134 30.21 »—53.71 | 700 | 532.67 |292174-6 
Natural | 4 6.0 9.8 |A98590-ND At 917 29.22 | 2921614 7 | 120 15.8 |A98637CT-ND 142 31.94 56.78 | 700 | 563.04 |292174-7 
Natural] 5 8.0 11.8 |A98591-ND 48 10.88 34.67 /292161-5 8 | 14.0) 17.8 /A98638CT-ND 1.66 37.34 © 66.38 | 700 | 658.25 |292174-8 
Natural | 6 10.0 | 13.8 [A98592-ND 32 714 22.63 |292161-6 9 | 16.0) 19.8 |A9s639cT-ND 2.06 46.28 82.28 | 700 | 815.96 }292174-9 
Natural] 7 12.0 | 15.8 | A98593-ND 66 14.91 47.49 |292161-7 Right Angle SMT with Boss and Tail, Box Type 
g | Mawal) 8) 0 | 8 ieee wg° Te feed. eve 2 | 20] — Jassezactno | 123 27.66 49.18 | 500 | 348.36 |292173-2 
Natural] 9 16.0 | 19.8 |A98595-ND AG 10.31 32.84 |292161-9 
Natural] 10 | 18.0 | 21.8 |A98596-ND 46 = 10.30 ©—-32.80_|1-292161-0 3 | 40) — jBgeceserNimmm 1-82 = 20.67 52.75 | 500 | 978.65 /292173-3 
Natural | 14 20.0 | 23.8 |A98597-ND 114 25.07 79.86 | 1-292161-1 4 6.0 | — ]A98626CT-ND 144 32.37 57.55 | 500 | 407.62 )292173-4 
Natural | 12 22.0 | 25.8 | A98598-ND 70 1577 50.22 | 1-292161-2 5 8.0 | — |A98627CT-ND 1.44 32.32 57.46 | 500 | 407.01 |292173-5 
Natural 13 24.0 27.8 |A98599-ND 69 15.53 49.46 | 1-292161-3 7 6 10.0 —  |A98628CT-ND 1.57 35.37 62.87 | 500 | 445.34 |292173-6 
Natural} 14 26.0 | 29.8 |A98600-ND 74 16.72 53.27 | 1-292161-4 7 |a20) — Weeessgecin 460 eae. éaee"| “Soo | adsense. lsentray 
Natural} 15 28.0 | 31.8 |A98601-ND 80 17.92 57.07 _| 1-292161-5 
Right Angle: Through Hole, Standard Tipe 8 | 140 | — |Ags630CcT-ND 159 3573 63.53 | 500 | 449.99 |292173-8 
Naa) 2 20 58  A98574:ND 28 623. 1983 2900532 9 | 160) — |A9s631cT-ND 146 32.95 58.58 | 500 | 414.95 |292173-9 
Natural] 3 4.0 7.8 |A98575-ND 20 456 14.51 | 292253-3 
Natural| 4 6.0 | 98 |A98576-ND 45 10.11 32.20 |292253-4 TiforTapevand Reel partnumber, change @T-ND tov TH-ND: 
Natural 5 8.0 11.8 |A98577-ND 59 13.26 42.23 | 292253-5 No. of Dim. - mm Digi-Key Pricing AMP 
Natural] 6 10.0 13.8 |A98578-ND 70 15.75 50.18 | 292253-6 Fig. | Positions] A B__| Part No. 1 25 50 Part No. 
Nawal] 7} 180] 188 laaesrN | a7 ear 065 | o000se7 
4 Natural 8 14.0 17.8 | A98580-ND 65 14.61 46.54 | 292253-8 Vertical Through Hole with Boss 
Natural! 9 16.0 | 19.8 |A98581-ND 1.12 2513 80.06 | 292253-9 46. | 2191] 14 |A99720-ND ‘87 19.61 34.85 |1-292141-6 
Natural} 10 18.0 | 21.8 |A98582-ND 1.18 26.61 84.75 |1-292253-0 ta |39| 76 [Reon - n0i96 soda ‘log iaie 
Natural] 44 20.0 | 23.8 | A98583-ND 1.01 2272 72.35 | 1-292253-1 
Natural] 12 | 22.0 | 258 |AQ8584-ND 78 1756 55.93 | 1-292253-2 20 | 259) 18 eae te a BhAeee | Beer 
Natural} 13 24.0 | 27.8 |A98585-ND 76 17.21 54.81 |1-292253-3 3 220 | 27.9 | 20 /A99723-ND 1.19 26.70 47.47 )2-292141-2 
Natural} 14 26.0 | 29.8 |A98586-ND a 15.89 50.62 | 1-292253-4 24 | 299] 22 A99724-ND 4.22 27.49 48.87 | 2-292141-4 
Natural 15 28.0 31.8 )A98587-ND 1.55 34.77 110.75 — | 1-292253-5 26 31.9 24 | A99725-ND 1.26 28.45 50.58 | 2-292141-6 
nT Dimensions = mim | bight key Pricing ane 28 =| 339] 26 )A99726-ND 1.29 29.04 51.63 |2-292141-8 
Fig. | Positions A B Part No. 1 25 50 _| Part No. 30 | 35.9} 28 |A99727-ND 1.33 29.94 53.23 |3-292141-0 
Vertical, Through: Hole Box Type ie | 219| 14 |A99712-ND 1.31 29.44 52.33 |1-292138-6 
20 58 eae Be Bos. ~ 16.GN | Balser 18 | 239] 16 /A99713-ND 1.36 30.59 54.38 | 1-292138-8 
3 4.0 7.8 — |A98778-ND Ad 995 17.68 |292132-3 
7 6a os ements i ais “sqraor (oan a6ua 20 | 259] 18 )A99714-ND 1.40 31.59 56.16 | 2-292138-0 
5 8.0 118 |A98780-ND 49 1142 19.76 |299139-5 ‘ 22 | 279] 20 A99715-ND 1.45 32.69 58.12 | 2-292138-2 
6 10.0 13.8 A98781-ND 57 12.87 22.88 |292132-6 24 29.9 22 |A99716-ND 1.50 33.79 60.07 2-292138-4 
7 12.0 15.8 | A98782-ND 63 14.25 25.34 |292132-7 26 | 319] 24 |A99717-ND 4.55 34.91 62.07 | 2-292138-6 
4 8 14.0 17.8 |A98783-ND 13 16.43 29.20 |292132-8 28 | 339] 26 |A99718-ND 1.60 36.02 64.04 | 2-292138-8 
9 16.0 19.8 |A98784-ND 69 15.61 27.75 |292132-9 30 | 35.9] 28 |A99719-ND 1.65 37.14 66.03  |3-292138-0 
10 18.0 21.8 |A98785-ND 80 17.92 31.85 | 1-292132-0 Wianelation Asseiabiy (Panol Mounting S1d6) 
“1 20.0 23.8 | A98786-ND 97 21.88 38.90 |1-292132-1 
12 22.0 25.8 |A98787-ND 2-20.69 ~«36.78 |1-292132-2 2 | 20) 78 ee 29 _ sil aie baewaea 
13 24.0 27.8 | A98788-ND 1.03 2311 41.08 |1-292132-3 3 4.0 | 9.8 |A99699-ND ca 9.13 16.23 )292254-3 
14 26.0 29.8 | A98789-ND 94 2117 37.63 |1-292132-4 4 6.0 | 11.8 |A99700-ND 46 10.45 18.57 | 292254-4 
15 28.0 31.8 |A98790-ND 1.05 23.63 42.02 _ | 1-292132-5 5 8.0 | 13.8 |A99701-ND 52 11.60 20.62 — |292254-5 
Right Angle, Through Hole Box Type 6 10.0 | 15.8 /A99702-ND 7 15.87 28.22 | 292254-6 
2 2.0 58 |BeereeeNe aT 10.58 18.81 | 292250-2 7 | 420] 17.8 |a99703-ND 82 18.52 32.92 | 292254-7 
7 is 78 eae oe Wee eee eens 8 | 14.0 | 19.8 |A99704-ND 94 21.16 37.62 | 292254-8 
4 6.0 98 — |A98765-ND 53 11.90 21.16 |292250-4 10 
5 a0 i419 Renee ep figs onins:|ngnosns 9 | 16.0 | 21.8 |A99705-ND 1.06 23.81 42.33 |292254-9 
6 10.0 13.8  |agg767-ND 59 43.22 23.51 |292250-6 10 | 180 | 23.8 )A99706-ND 1.18 26.46 47.03 — |1-292254-0 
7 12.0 15.8 | A98768-ND 72 16.10 2863 |292250-7 11 | 20.0 | 25.8 |A99707-ND 1.52 34.12 60.66 | 1-292254-1 
je 8 14.0 17.8 | A98769-ND 65 14.67 26.09 |292250-8 12 | 220 | 27.8 |A99708-ND 1.65 37.22 66.17 | 1-292254-2 
9 16.0 19.8 )A98770-ND 73 17.80 31.64 | 292250-9 13 | 24.0 | 29.8 |A99709-ND 1.79 40.32 71.69 — | 1-292254-3 
10 Le 218 ee AU BOL. ceeaes |) esen0 14 | 26.0 | 31.8 |Ag9710-ND 1.92 43.15 76.71 | 1-292254-4 
11 20.0 23.8 | A98772-ND 1.01 22.68 40.32 |1-292250-1 
2 _ 758 TRGeaEANTE 108 5359 aT 93 11-0000502 15 | 280 | 33.8 )A99711-ND 2.04 45.95 81.69 | 1-292254-5 
13 24.0 27.8 |A98774-ND 1.06 23.89 42.47 |1-292250-3 Digi-Key Pricing TERDCREMUN) Wa 
14 26.0 29.8 A98775-ND 79 17.79 31.62 | 1-292250-4 Description Wire Range | Part No. 100 500 1,000 | Qty. | Pricing | Part No. 
15 28.0 31.8 |A98776-ND 80 18.01 32.02 | 1-292250-5 Crimp Type II Receptacle Contacts 
- __ Receptacle Contact 30 ~ 26 AWG ]A98622CT-ND | 3.68 16.86 30.65 | 10,000] 16.56/m | 179609-1 
No.of Dim.-mm_| Digi-Key Pricing Tape and Reelt | AMP. 
Fig. |Posifians eral B | Part No. 1 25 50. atv Pricing | Part No: Receptacle Contact 26 ~ 22 AWG|A98623CT-ND | 5.00 22.91 41.65 | 10,000) 22.50/m | 179227-1 
Vertical SMT with Boss and Tail, Standard Type Crimp Tools 
2 20 | 60 1A98791-ND 7) 048. 168] — — ]o92171-2 Crimp Tool for 179609-1 | 30 ~ 26 AWG | A99843-NDw 1492.47/1 = — [234169-1 
3 40 | 8.0 |Ags79e-ND 65 4a ot | — — |p90171-3 Crimp Tool for 179227-1 | 26 ~ 22 AWG | A99844-NDw 570.00/1 — — |91572-1 
Pistol Grip for Metal and 
5 4 6.0 | 10.0 |A98793-ND 59 13.340 23.71 | — — }292171-4 Plastic Shell Connectors = A2031-ND 67.50/1 = — |58074-1 
5 8.0 | 12.0 |A98794-ND 81 1816 3229 | — — |292171-5 eee = Fa aaNE adiad S =| are 
6 10.0 14.0 |A98795-ND 87 19.54 34.74 = = [282171-6 v NEW! _ ¢ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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= : NEW! AMP 2.0mm Mini- | |,,, |,8°.%, /bistkev Presta ieee maar Ge 
Tyco Electronics Fig. | Positions | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
Mfiaeca mini ieuiee Drawer Con nectors 10 [A100135-ND 16 3.66 10.37 = —  |1-1470201-0 
11 |A100136-ND 18 4.03 11.41 —_ —_ |1-1470201-1 
ees 12 [A100137-ND 19 4.39 12.44 = — | 1-1470201-2 
Mini-Drawer Connectors mate with Mini Drawer con- 3 13 A100138-ND 2A 4.76 13.48 7 — |4-1470201-3 
nectors at the front end and accept CT receptacle 14 A100139-ND 23 5.13 14.54 _ — |41-1470201-4 
connectors at the rear end. 15 [A100140-ND 24 5.50 15.57 = —_/4-1470201-5 
Material and Finish: 16 |A100141-ND .26 5.86 16.61 —_ —_[1-1470201-6 
* Housing: Glass filed PBT, Black + Contact: Copper alloy Gold plated 
on contact area, Tin plated on post area, with entire contact under- Right Angle SMT 
plated Nickel Voltage Rating: 125V AC Max. Current Rating: 1A 2 A100080CT-ND ‘47 10.60 33.78 600 160.24. |1775469-2 
Max. (When ambient temperature is below 60°C) Operating Tem- 3 A100081CT-ND 5A 11.38 © 36.25 600 171.97 |1775469-3 
perature: -20° ~ +120°C 4 A100082CT-ND 53 11.96 38.10 600 180.74 |1775469-4 
— _ 5 A100083CT-ND 56 12.55 39.97 600 189.62 |1775469-5 
No. of Dimensions | Digi-Key Pricing AMP 6 A100084CT-ND 6013.59 43.30 600 205.43 | 1775469-6 
Positions A B | Part No. 1 25 100 [Part No. 7 |A100085CT-ND| 67. ~«+15.01 +~+~—«<47.82 600 226.85 | 1775469-7 
14 19.0 | 41.0 [A99696-ND 3.76 85.20 241.40 | 5-292177-1 A 8 A100086CT-ND 68 15.26 48.61 600 230.62 | 1775469-8 
22 27.0 | 49.0 |a99697-ND 8.59 194.40 550.80 |5-292178-1 9 A100087CT-ND 69 615.62 49.75 600 236.03 | 1775469-9 
10 |A100088CT-ND 80 1811 57.68 600 273.67 | 1-1775469-0 
11 |A100089CT-ND 90 20.19 64.31 600 305.08 _| 1-1775469-1 
igi ® 12. JA100090CT-ND| 1.20 26.92 85.74 600 406.78 | 1-1775469-2 
NEW! 2.0m m H Pl Con nectors Digi Reel 13. JA100091CT-ND|} 1.21 27.20 86.62 600 410.96 | 1-1775469-3 
Features: * Standard terminal design compatible with general market discrete wire to board af AMDB TEND lee palotl 87.51 600 S151 «| Anti 1SA0o4. 
products * 22 ~ 32 AWG « Latching solution Applications: * Business equipment ¢ Indus- pay 15 A100093CT-ND 1.23 27.72 88.30 600 418.91 1-1775469-5 
trial machines * Wire-to-board applications * Plasma display panels * LCD monitor * LED Vertical SMT 
equipment * Small electronics equipment * Anywhere where signals or power are routed 2 A100052CT-ND 64 14.29 45.51 500 179.94 |1775470-2 
3 A100053CT-ND 67 15.01 47.81 500 189.01 |1775470-3 
4 A100054CT-ND 69 15.56 49.57 500 195.98 |1775470-4 
5 A100055CT-ND 72 16.12 51.34 500 202.95 | 1775470-5 
6 A100056CT-ND 76 17.11 ‘54.51 500 215.51 _|1775470-6 
i A100057CT-ND 82 1850 58.92 500 232.94 |1775470-7 
7 8 A100058CT-ND 83 18.72 59.63 500 235.73 | 1775470-8 
9 A100059CT-ND 85 19.05 60.68 500 239.91 | 1775470-9 
10  |A100060CT-ND 96 21.49 68.45 500 270.61 | 1-1775470-0 
11 [A100061CT-ND| 1.05 23.54 74.97 500 296.41 | 1-1775470-1 
12. JA100062CT-ND| 1.34 30.21 96.23 500 380.45 |1-1775470-2 
13 |A100063CT-ND|} 1.35 30.46 97.03 500 383.59 | 1-1775470-3 
14. |A100064CT-ND| 1.36 30.71 97.82 500 386.73 |1-1775470-4 
15 _|A100065CT-ND| 1.37 30.93__—98.53 500 389.52 _|1-1775470-5 
Vertical SMT, Latching 
4 A100094CT-ND 95 21.43 68.26 500 269.88 | 2041061-4 
No. of | Digi-Key Pricing Tape and Reelt AMP 5 £ A100095CT-ND 1.31 29.57 94.19 500 372.39 | 2041061-7 
Fig. | Positions | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing _| Part No. 8 A100096CT-ND| 1.37 30.87__—98.32 500 388.71 _|2041061-8 
Housing Assemblies Right Angle Through Hole 
Receptacle 2 A100043-ND .09 2.01 6.41 = — ~ ]440055-2 
2 A100011-ND 04 94 2.66 = — |440129-2 3 A100044-ND 7 3.74 11.93 _ — |440055-3 
3 A100012-ND 07 1.58 4.48 = — |440129-3 4 A100045-ND 22 4.99 15.90 _— — |440055-4 
4 A100013-ND 09 241 5.97 — — |440129-4 5 A100046-ND 25 5.53 17.61 _— — |440055-5 
5 A100014-ND 12 2.64 7.48 - — |440129-5 6 A100047-ND .30 6.64 21.14 - —__|440055-6 
6 A100015-ND 14 3.17 8.97 - —_ |440129-6 7 A100049-ND 39 873 27.81 = —  |440055-7 
7 A100016-ND 16 3.69 10.46 = — |440129-7 8 A100050-ND A4 9.98 31.79 - — |440055-8 
8 A100017-ND 15 3.40 9.63 - — |440129-8 6 9 A100051-ND 50 11.23 © 35.76 - — |440055-9 
1 9 A100018-ND 19 4.21 11.93 - — |440129-9 10 |A100154-ND 55 12.48 39.74 - — |1-440055-0 
10 |A100019-ND 21 468 13.25 - — |1-440129-0 11 |A100155-ND 61 13.72 43.71 - —_ |1-440055-1 
11 |A100142-ND 23 5.14 14.58 - —__|1-440129-1 12 [A100156-ND 67 «14.97 47.67 = —  |1-440055-2 
72 [A100143-ND 25 5.62 15.91 = —  |1-440129-2 13 |A100157-ND 84 18.83 59.97 - — |1-440055-3 
13 |A100144-ND 27 6.08 17.23 - — |1-440129-3 14 |A100158-ND 78 17.45 55.58 - — |1-440055-4 
14 |A100145-ND .29 655 18.55 - — |1-440129-4 15 |A100159-ND 83 18.71 59.59 - — |1-440055-5 
15 |A100146-ND 31 7.02 19.89 _ — |1-440129-5 16 _|A100160-ND 89 19.96 63.57 - —__|1-440055-6 
16 _|A100147-ND .33 749 21.21 = —_ |1-440129-6 Vertical Through Hole 
Receptacle, Latching 2 A100034-ND 10 2.15 6.86 = — ]440054-2 
3 A100020-ND 03 67 7.90 = — 11735447-3 3 A100035-ND 14 3.23 10.29 - — |440054-3 
4 A100021-ND .04 89 2.51 - — |1735447-4 4 A100036-ND .20 4.41 14.06 - — |440054-4 
5 A100022-ND .05 1.15 3.25 - — |1735447-5 5 A100037-ND 27 6.06 19.31 - — |440054-5 
6 A100023-ND .06 1.28 3.63 - — |1735447-6 6 A100038-ND .33 7.42 23.65 —_ —_ |440054-6 
7 A100024-ND .07 1.50 4.25 = —_ _|1735447-7 7 A100039-ND 30 685 21.81 = — |440054-7 
8 A100025-ND .06 1.39 3.94 = — |1735447-8 8 A100040-ND 39 8.82 28.10 - — |440054-8 
1 9 A100026-ND .07 1.58 4.48 = — |1735447-9 7 9 A100041-ND 44 9.93 31.62 - — |440054-9 
10 A100027-ND .08 1.85 5.24 = —  |1-1735447-0 10 A100042-ND 49 11.03 35.13 — — |1-440054-0 
1 A100028-ND .09 2.04 5.78 = —  |1-1735447-1 ia A100148-ND 54 12.13 38.65 — —  |1-440054-1 
12 A100029-ND -10 2.22 6.29 = —__|1-1735447-2 12 A100149-ND 59 13.23 42.14 = — |1-440054-2 
13 |A100030-ND 1 241 6.82 = — |1-1735447-3 13 |A100150-ND 64 14.33 45.66 — — | 1-440054-3 
14 |A100031-ND WM 2.59 7.34 = — |1-1735447-4 14 |A100151-ND 69 15.44 4917 _ — |1-440054-4 
15 |A100032-ND 12 2.78 7.86 = — |1-1735447-5 15 |A100152-ND 74 16.54 52.69 _ — | 1-440054-5 
16___|A100033-ND 14 3.25 9.21 = —__|1-1735447-6 16 |A100153-ND 78 17.65 56.20 - —__|1-440054-6 
Board-In, Right Angle Receptacle Vertical Through Hole, Latching 
2 A100112-ND .04 93 2.64 oz — |1470199-2 3 A100097-ND cr 2.44 7.76 = — 11735446-3 
3 A100113-ND 04 1 2.58 = — |1470199-3 4 A100098-ND 14 3.21 10.23 _ — |1735446-4 
4 A100114-ND 07 1.66 471 =~ — |1470199-4 5 A100099-ND 18 4.04 12.88 - — |1735446-5 
5 A100115-ND 09 2.08 5.90 = —  |1470199-5 6 A100100-ND 15 3.27 10.40 - — |1735446-6 
6 A100116-ND aul 2.50 7.07 = —_|1470199-6 7 A100101-ND 23 5.25 16.72 - —_ |1735446-7 
7 A100117-ND 13 2.92 8.26 = — |1470199-7 8 A100102-ND 19 4.36 13.87 = —  |1735446-8 
2 8 Aeon SND) 15 3.33 9.44 = — |1470199-8 9 |A100103-ND 30 6.74 = 21.47 - — |1735446-9 
9 AtooHS-ND ‘7 3.74 10.61 = — |1470199-9 7 10 |A100104-ND 33 7.46 23.76 - — |1-1735446-0 
10 ALC T2Z0-ND) 1B 4.16 11.80 iz — | 1-1470199-0 11 |100105-ND 87 8.24 = 26.23 _ — |1-1735446-1 
11__7AORTARENE) 220/458" 12.97, = = 87019941 12__|A100106-ND 408.95 28.51 — —_|1-1735446-2 
2 Boe ee ee se ay = VArO182 13 |A100107-ND 31 7.08 22.54 — — |1-1735446-3 
13 Bice 2400 541 15.93 = =) | Fl4701 993 14 |A100108-ND 347.62 24.28 - — |1-1735446-4 
4 Be ee BES GSK 7 = [ierores 15 |A100109-ND 50 11.19 35.65 - — |1-1735446-5 
15 __JSL00 125-60) a8 — 6.28118 _ —=_11-1470199°5 16 |A100110-ND 5712.74 40.59 = —_|1-1735446-6 
Board-In, Vertical Receptacle 
2 A100127-ND 04 93 2.64 = — 11470201-2 Digi-Key Pricing Tape and Reelt AMP 
: eae cae. as = ay pete Description Wire Range [Part No. 100-500 1,000 | Oty. | Pricing | Part No. 
7 . i 2mm HPI Contact 
3 5 Biber ND 08 1835.19 _ — | 1470201-5 Receptacle 24~30AWG [ATOOOTOCT-ND | 3.98 18.26 33.20 | 10,000 |_17.93/M | 440132-1 
6 A100131-ND 10 2.20 6.22 - —_ _|1470201-6 2mm HPI, Board-In Contact 
7 A100132-ND a 2.56 7.26 — — |1470201-7 Receptacle, R/A | 24~30AWG |AT00111CT-ND 3.06 14.03 25.50 | 10,000 | 13.77/M]1470200-1 
8 A100133-ND 13 2.93 8.30 - — |1470201-8 Receptacle, Vert. | 24~30 AWG [A100126CT-ND 2.67 12.24 22.25 | 10,000 | 12.02/M|1470202-1 
9___|A100134-ND 15 3.29 9.33 = —_|1470201-9 + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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J Ay JMD Series Digi@>Reel’ SHandSR Series Wé€ Digi@Reel® 


0.5mm Connectors WG 1.0mm Connectors 


Feat #* Smooth tion: The bell t tact ting i th * Distortion P: ti SH Series Features: * The World’s First 1.0mm (.039”) Pitch Crimp Style Connector » Ultra Compact, Low Profile Design 

ite ures: *“Smootn connection: The Dellows type: contacts, Mating 1s Very’ SMoOon). “sa Istorion * revention with a mounting height of 2.95mm (.116”) for side entry type Specifications: * Current Rating: 1.0A AC, DC * Voltage 
onstruction: Box shaped plug housing has guide ribs on both ends which prevents distortion * Wide Range | Rating: 50V AC, DC » Temperature Range: -25°C ~ 85°C « Applicable Wire: AWG #32 to #28 » Color: Natural (white) 

of Circuits: Number ot elrculls available are: 20 t0°100, Sey 10 circuits é 3 SR Series Features: * 1.0mm (0.39") pitch and 3.0mm (.118”) high (side entry type) IDC * Header designed for vacuum 

Specifications: « Current Rating: 0.5A AC/DC * Voltage Rating: SOV AC/DC » Temperature Range: -25°C ~ 85°C pick and place robotics » Twin U-slot insulation displacement section *3 point grip construction Specifications: 


* Withstanding Voltage: 100V AC/minute * Contacts: Gold Plated * Current Rating: 0.7A DC * Voltage Rating: 50V DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 30 AWG 


‘ Cut Tape aaa u 
Cir- | Dim. - mm | pigi-Key Pricing Pricing | JST 
Fig.| cuits} A B_ | Part No. 10 100 500 1,500 | Part No. 
Top Entry Plug 
4.5mm Stacking Height = = = 
20 | 4.5] 9.1 [455-1874-1-ND [11.22 9353 374.10] 652.07/M | 20P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) ; ___|_ Dimensions mm _| Digi-Key Pricing JST 
40 | 9.5 | 14.1 |455-1875-1-ND ] 13.61 113.45 453.79] 753.30/M | 40P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) Fig. | Circuits A B__| Part No. 10 100 500__| Part No. 
50 | 12.0] 16.6 }455-1876-1-ND | 16.18 134.81 539.25] 895.16/M|50P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) Crimp With Pootrusions 
1 | 60 | 14.5] 19.1 ]455-1877-1-ND | 21.69 180.71 722.84] 1199.92/M/ 60P-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) 5 ar a ean ey ro 1587 SHRGOVSE 
70 | 17.0| 21.6 |455-1878-1-ND | 23.93 199.42 797.69 1324.17/M | 70P-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) 3 20 60 | 455-1378-ND 62 547 20.67 | SHR-03V-S-B(P) 
80 | 19.5 | 24.1 |455-1879-1-ND | 28.42 236.81 947.23] 1572.40/M | 80P-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) 4 3.0 7.0 455-1379-ND. 73) 6.06 24.23 | SHR-04V-S-B 
100 | 24.5 | 29.1 |455-1880-1-ND | 34.27 285.56 1142.25] 1896.14/M | 100P-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) 5 4.0 8.0 | 455-1380-ND 85 7.07 28.27 | SHR-05V-S-B 
5.0mm Stacking Height 6 5.0 9.0 |455-1381-ND 93 715 31.01 | SHR-O6V-S-B 
1 | 30 | 7.0 | 11.6 [455-1881-1-ND | 12.88 107.36 429.45] 712.89/M|30P5.0-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) 7 6.0 10.0 )455-1382-ND 1.05 8.76 35.05 | SHR-07V-S-B 
Gomi Stacking Hela 1] 3 | ah | as fei | 1S oh BS [ena 
50 | 12.0] 16.6 [455-1883-1-ND ] 18.86 157.20 628.79] 1043.80/M | 50P6.0-JMDSS-G-1-TF(S)(LF) (SN) 10 9.0 13.0 |455-1385-ND 136 1130 45.20 | SHR-10V-S-B(P) 
1 | 60 | 14.5 | 19.1 |455-1884-1-ND | 21.78 181.49 725.94] 1205.06/M | 60P6.0-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 1 10.0 14.0 |455-1386-ND 1.46 42.15 48.59 |SHR-11V-S-B 
70 | 17.0| 21.6 |455-1885-1-ND | 25.31 210.90 843.58 | 1400.34/M | 70P6.0-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) 12 11.0 15.0 |455-1387-ND 156 13.00 51.99 | SHR-12V-S-B 
Side Entry Plug 13 12.0 16.0 | 455-1388-ND 1.66 13.84 55.37 | SHR-13V-S-B 
20 | 4.5] 9.1 [455-1886-1-ND | 9.22 76.83 307.32] 510.16/M|20PS-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) 14 13.0 17.0 )455-1389-ND 1.76 14.69 58.75 | SHR-14V-S-B 
30 | 7.0 | 11.6 }455-1887-1-ND | 11.49 95.78 383.13] 636.00/M| 30PS-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) eT ee | aoe ieee gee eee Syon> leanne 
40 | 9.5 | 14.1 |455-1888-1-ND | 14.98 124.81 499.24] 828.74/M| 40PS-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) Crimp Without Protrusions 
» | 50 |12.0| 16.6 |455-1889-1-ND | 18.56 154.68 618.71) 1027.06/M| 5OPS-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) 2 To 3.0 )455-1392-ND BI 722 16.87) SHR02V-S 
60 | 14.5| 19.1 |455-1890-1-ND | 20.62 171.85 687.41 | 1141.10/M | 60PS-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) 3 2.0 4.0  |455-1393-ND 62 517 20.67 | SHR-03V-S(P) 
70 | 17.0] 21.6 [455-1891-1-ND | 24.01 200.11 800.43] 1328.72/M | 70PS-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) 4 3.0 5.0  |455-1394-ND 23 6.06 24.23 | SHR-O4V-S 
80 |19.5| 24.1 }455-1892-1-ND | 34.25 285.39 1141.55) 1894.98/M/ 80PS-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) ; Ea oH peered a ae ar eeieve 
100 | 24.5 | 29.1 |455-1893-1-ND | 45.73 ae 2530.44/M | 100PS-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) : ; = a 0g ne S505 SHOR S 
8 7.0 9.0 | 455-1398-ND 115 9.61 38.43 | SHR-O8V-S 
20 | 4.5] 9.1 [455-1894-1-ND ] 13.11 109.24 436.96] 725.36/M | 20R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 9 80 40.0  |455-1399-ND 405 40.46 41.82 | SHR-O9V-S 
30 | 7.0 | 11.6 |455-1895-1-ND | 14.46 120.48 481.91} 799.98/M | 30R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 10 9.0 41.0 | 455-1400-ND 1.36 41.30 45.20 |SHR-10V-S 
40 | 9.5 | 14.1 |455-1896-1-ND | 18.17 151.44 605.75] 1005.55/M | 40R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 1 10.0 12.0 |455-1401-ND 1.46 12.15 48.59 _|SHR-11V-S 
| 50 | 12.0] 16.6 )455-1807-1-ND / 21.65 180.44 721.75] 1198.11/M|50R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 12 11.0 13.0 |455-1402-ND 1.56 13.00 51.99 | SHR-12V-S 
60 | 14.5| 19.1 }455-1898-1-ND | 2411 200.93 803.72| 1334.18/M | 60R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 14 13.0 15.0__]455-1404-ND _1.76 14.69 58.75 _| SHR-14V-S 
70 |17.0| 21.6 |455-1899-1-ND | 26.57 221.39 885.57] 1470.05/M|70R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 3 10 30 aes Housing - 1576 6302 T005R-35 
80 | 19.5] 24.1 }455-1900-1-ND | 27.53 229.38 917.52] 1523.08/M | 80R-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) 3 20 40 |[455-2184-ND 209 19.12 7646 |03SR-38 
100 | 24.5 | 29.1 |455-1901-1-ND | 37.86 315.48 1261.90} 2094.76/M | 100R-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) 4 3.0 5.0 | 455-2185-ND 2.70 22.48 89.90 |04SR-3S 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 5 4.0 6.0 | 455-2186-ND 3.12 26.03 104.12 | 05SR-3S 
6 5.0 7.0 |455-2187-ND 3.53 29.39 117.55 _|06SR-3S 
3 7 6.0 8.0 |455-2188-ND 424 35.37 141.47 |07SR-3S 
. 8 7.0 9.0 | 455-2189-ND 4.66 38.87 155.48 | 08SR-3S 
SUR Series 0.8mm IDC Connectors W @ RoHS 9 80 | 10.0 |455-2190-ND 508 4233 «169.31 | 09SR-3S. 

a es : aay . . 10 9.0 11.0 |455-2191-ND 5.48 45.69 182.75 | 10SR-3S 
cee ee a eee meer ; | soo | vo lespaiseup | 590 aois__to68_[ nists 
Specifications: * Current Ratings: 0.5A ACIDG (32 AWG) * Voltage Rating: 30V DC Digi Reel 12 1.90 | 13.0 ame on! 65.69 262.77 "| 126R-95 
“Temperature Hange::26°G'=85:0"9 Applicable: Wire. 22, 36 AWG Head Adapter SR Series 455-2301-ND 72109571 IDHSR20 

Pistol Grip Crimp Tool 455-1372-ND 151.40/1 1DB-12 
Cir- | Dim. - mm | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt JST 
Fig. | cuits] A B | Part No. 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
Top Entry Type 
2) 10] 4.0 [455-1788-1-ND | 339 2822] 1,500 | 187.35/M |BMO02B-SRSS-TB(LF)(SN) 
3 | 2.0 | 5.0 |455-1789-1-ND | 3.98 33.46] 1,500 | 220.15/M | BMO3B-SRSS-TB(LF)(SN) 
4 | 3.0 | 6.0 |455-1790-1-ND | 4.67 38.90] 1,500 | 258.28/M | BMO4B-SRSS-TB(LF)(SN) 
5 | 4.0 | 7.0 |455-1791-1-ND | 5.66 47.17 | 1,500 | 313.23/M | BMO5B-SRSS-TB(LF)(SN) 
TPIT Pricing ra 6 | 5.0 | 8.0 |455-1792-1-ND | 6.23 51.92 | 1,500 | 344.77/M |BMO6B-SRSS-TB(LF)(SN) 
. iS gi-Key 7 | 60 | 9.0 |455-1793-1-ND | 681 5674] 1,500 | 376.76/M |BMO7B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Fig. | cuits| A B Part No. 10 100 500__| Part No. 4 | 8 | 70 | 10.0 ]455-1794-1-ND | 7.55 62.91 | 1,500 | 417.74/M | BMO8B-SRSS-TB(LF)(SN) 
9 | 8.0 | 11.0 |455-1795-1-ND | 811 67.61 | 1,500 | 448.90/M | BMO9B-SRSS-TB(LF)(SN) 
2 0.8 2.4 455-2176-ND 4.38 36.52 146.07 | 02SUR-328 10 | 9.0 | 12.0 |455-1796-1-ND | 8.71 72.55 | 1,500 | 481.70/M |BM10B-SRSS-TB(LF)(SN) 
8 5.6 7.2 |455-2177-ND 9.76 81.33 325.33 | OBSUR-32S 11 | 10.0| 13.0 |455-1797-1-ND | 9.30 77.49 | 1,500 | 514.50/M |BM11B-SRSS-TB(LF)(SN) 
12 8.8 10.4 | 455-2178-ND 12.37 108.12 412.47 | 12SUR-328 2 [41.0] 14.0 [455-1798-1-ND | 9.79 81.57] 1,500 | 541.63/M |BM12B-SRSS-TB(LF)(SN) 
1} 14) 104 12.0 | 455-2179-ND 1411 117.56 470.22 | 14SUR-32S 13 | 12.0) 15.0 |455-1799-1-ND | 10.48 87.30] 1,500 | 579.69/M | BM13B-SRSS-TB(LF)(SN) 
15 | 112 12.8 | 455-2180-ND 14.60 121.71 486.83 | 15SUR-32S 14 | 13.0) 16.0 |455-1800-1-ND | 11.49 95.79 1,500 | 636.03/M |BM14B-SRSS-TB(LF)(SN) 
16 | 120 73.6 | 455-2181-ND 15.38 128.20 512.81 | 16SUR-32S 15 | 14.0| 17.0 |455-1801-1-ND | 11.93 99.43 | 1,500 | 660.22/M | BM15B-SRSS-TB(LF)(SN) 
20 | 15.2 16.8 | 455-2182-ND 17.19 143.23 572.92 | 20SUR-32S Side Entry Type 
2 | 10] 4.0 |455-1802-1-ND | 3.27 27.29] 3,000 | 181.21/M | SM02B-SRSS-TB(LF)(SN)(P) 
Cir- | Dim. = mm | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt |Jst 3 | 2.0 | 5.0 |455-1803-1-ND | 3.90 32.48] 3,000 | 215.64/M | SMO3B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Fig. | cuit} A B | Part No. 10 100 500 Qty. Pricing | Part No. 4 | 3.0 | 6.0 |455-1804-1-ND 4.48 37.36 | 3,000 248.04/M | SM04B-SRSS-TB(LF)(SN) 
5 | 4.0 | 7.0 |455-1805-1-ND 5.56 46.37 | 3,000 | 307.87/M | SM05B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Top Entry (Shrouded) 6 | 5.0 | 8.0 |455-1806-1-ND | 6.16 51.37 | 3,000 | 341.08/M | SMO6B-SRSS-TB(LF)(SN) 
2 [20 [15.2 | 18.2 [455-2030-1-ND [14.16 118.00 472.01 | 2,500 | 783.54/M [BM20B-SURS-TF(LF)(SN) 5 | 7 | 60] 9.0 ]455-1807-1-ND | 6.76 56.31 | 3,000 | 373.89/M | SMO7B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Side Entry (Shrouded) 8 | 7.0 | 10.0 |455-1808-1-ND | 7.35 61.25 | 3,000 | 406.69/M | SMO8B-SRSS-TB(LF)(SN) 
2] 08] 3.8 )455-2030-1-ND | 498 41.51 166.05] 3,500] 275.65/M | SM02B-SURS-TF(LF)(SN) 9 | 8.0 | 11.0 ]455-1809-1-ND | 8.03 66.93 | 3,000 | 444.40/M | SMO9B-SRSS-TB(LF)(SN) 
8 | 5.6 | 8.6 |455-2040-1-ND | 9.77 81.41 325.64) 3,500] 540.57/M | SMO8B-SURS-TF(LF)(SN) 10 } 9.0 | 12.0 |455-1810-1-ND | 8.64 71.99] 3,000 | 478.00/M |SM10B-SRSS-TB(LF)(SN) 
3 | 10] 7.2 | 10.2 ]455-2041-1-ND | 10.63 88.60 354.41 | 3,500 | 588.32/M | SM10B-SURS-TF(LF)(SN) 11 | 10.0| 13.0 |455-1811-1-ND | 9.26 77.18 | 3,000 | 512.45/M | SM11B-SRSS-TB(LF)(SN) 
15 | 11.2 | 14.2 ]455-2042-1-ND | 13.95 116.21 464.85 | 3,500 | 771.66/M | SM15B-SURS-TF(LF)(SN) 2 [11.0] 14.0 [455-1812-1-ND | 9.74 81.17] 3,000 | 538.99/M |SM12B-SRSS-TB(LF)(SN) 
16 | 12.0 | 15.0 |455-2043-1-ND | 14.91 124.24 496.95 | 3,500 | 824.94/M_|SM16B-SURS-TF(LF)(SN) 13 [12.0] 15.0 |455-1813-1-ND | 10.48 87.30 | 3,000 | 579.69/M | SM13B-SRSS-TB(LF)(SN) 
t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SH and SR Series 


1.0mm Connectors (Cont.) 


Digi@Reel° 


Tape and Reelt | JsT 


JST 


Cir- | Dim. - mm | pigi-Key 


Cut Tape Pricing 


Fig. | cuits] A B_ | Part No. 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
14 | 13.0| 16.0 |455-1814-1-ND | 10.65 88.74] 3,000 589.24/M | SM14B-SRSS-TB(LF)(SN) 
5 | 15 | 14.0] 17.0 |455-1815-1-ND | 11.09 92.45} 3,000 613.87/M | SM15B-SRSS-TB(LF)(SN) 
20 | 19.0 | 22.0 |455-1816-1-ND | 13.83 115.24 | 3,000 765.16/M | SM20B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Contacts - Tin Plated 
32 ~ 28 AWG 455-1561-1-ND 4.63/100 23,000 24.64/M | SSH-003T-P0.2 
32 ~ 28 AWG 455-1912-1-ND | 2.10 17.53 1,000 116.37 | MINI-SSH-003T-P0.2 
Crimp Tool 
32 ~ 28 AWG 455-1376-ND 1016.24/1 = — [WC-SH2832 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SHD Series 1.0mm Connectors Digi@Reel° [@aois 


Features: ¢ Ultra compact double row design * Low Profile with a mounting height of 6.3mm ° @ 
(.248”) for top entry type and 5.5mm (.217”) for side entry type, and a width of 5.0mm (.197”) AW 
for top entry type and 5.1mm (.201”) for side entry type * Reliable Contact: The same 


contact can be used for the single row SH connectors * Anti-Misinsertion Feature: Ribs and grooves on the 
header and receptacle prevent misinsertion and distortion during mating and unmating. 

Specifications: * Current Rating: 1.0A AC, DC * Voltage Rating: 50V AC/DC »* Temperature Range: -25°C ~ 
85°C «Applicable Wire: 32 ~ 28 AWG »* Color: Natural (White) 


Cir- | Dim. - mm| Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reelt |JsT 
Fig. |cuits| A B |Part No. 10 100 500 | Qty. | Pricing |Part No. 
2 3 | 2.4 | 5.4 |455-2203-1-ND | 5.05 42.12 168.48] 4,500 |279.68/M |BMO3B-ACHSS-GAN-TF(LF)(SN) 
4 | 3.6 | 6.6 |455-2204-1-ND | 6.07 50.60 202.39] 4,500 |335.97/M|BM04B-ACHSS-A-GAN-TF(LF)(SN) 
Contacts — Gold Plated 
30 ~ 28 AWG 455-2195-1-ND 63 5.23 20.91]30,000) 27.82/M|SACH-003G-P0.2 
30 ~ 28 AWG 455-2196-1-ND 57 4.73 18.92}30,000) 25.17/M|SACHP-003G-P0.2 
30 ~ 28 AWG 455-2206-2-ND&| — _ —|1,000 | 215.32/MINI-SACH-003G-P0.2 
30 ~ 28 AWG 455-2207-2-ND&|  — = —|1,000 | 215.32 /MINI-SACHP-003G-P0.2 
Crimp Tools 
30 ~ 28 AWG 455-2205-ND 1039.82/1 — —|YRS-1190 
Mini ACH Reel 455-2208-ND 1560.87/1 <= —|WC-ACH2830 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Bulk A Tape and Reel (not available in Cut Tape) 


GH Series 1.25mm Connectors Digi@Reel® 


Developed for plasma display panels, LCD monitors, notebook PCs, PDAs, mobile phones and other small 
electronic equipment. 


Features: The innovative housing lock design achieves a locking device which is easy to handle as well as 
secure. The header is fully shrouded and this protects the receptacle from damage that could be caused by 
mating the connector at an angle. 

Specifications: * Current Rating: 1.0A AC/DC (26 AWG) * Voltage Rating: 50V AC/DC » Temperature 
Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: Conductor Size 30 ~ 26 AWG 


Cir- | Dimensions - mm | pigi-Key Pricing JST 
Fig. | cuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 
2 | 125 | 3.75 |455-1592-ND 65 5.45 21.78 |GHR-02V-S 
_ _ 3 | 250 | 5.00 |455-1593-ND 69 574 22.97 | GHR-03V-S 
Cir- |Dim. — mm | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | jst 4 3.75 | 6.25 |455-1594-ND 73 6.05 24.18 | GHR-04V-S 
Fig.|cuits| A | B [Part No. 10100 ~~ 500_| Qty. | Pricing [Part No. 5 | 5.00 | 7.50 |455-1595-ND 147 974 38.94 | GHR-05V-S 
6 | 625 | 875 |455-1596-ND 119 9.92 39.67 _| GHR-06V-S 
20 | 9.0 | 13.0 455-1436-ND$ ] 1.53 12.71 50.85] — —|SHDR-20V-S-B 7 7.50 | 10.00 /455-1597-ND 1.22 10.16 40.62 | GHR-07V-S 
1 30 | 14.0] 18.0 |455-1437-ND$ | 2.15 17.96 71.82} — —|SHDR-30V-S-B 8 8.75 11.25 |455-1598-ND 1.23 10.25 41.00 | GHR-08V-S 
40 | 19.0} 23.0 |455-1438-ND$ | 2.18 1818 72.73) — —)SHDR-40V-S-B(P) 1} 9 | 40.00 | 12:50 |455-1599-ND 1.23 10.29 41.16 | GHR-09V-S 
50 | 24.0 | 28.0 |455-1439-ND$ | 2.26 18.81 75.23 | — —|SHDR-50V-S-B(P 10 11.25 13.75 |455-1600-ND 4.25 140.40 41.59 |GHR-10V-S 
eae ee 41_| 12.50 | 15.00 |455-1601-ND 1.28 10.70 42.80_| GHR-11V-S 
op Entry Type 72 | 13.75 | 16.25 |455-1602-ND 131 10.88 43.52 |GHR-12V-S 
20 | 9.0 | 12.3 /455-1862-1-ND) 16.21 135.08 540.31] 1,500 | 896.92/M)BM20B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 13 | 4500 | 1750 |455-1603-ND 134 1113 4450 |GHR-13V-S 
9 | 30 | 14.0] 17.3 ]455-1863-1-ND| 21.17 176.45 705.79) 1,500 |1171.62/M/BM30B~ eee el ea 14 | 4625 | 1875 |455-1604-ND 136 1131 45.22 \GHR-14V-S 
40 | 19.0} 22.3 |455-1864-1-ND) 26.60 221.64 886.57] 1,500 |1471.71/M|BM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 1s | 1750 | 2000 |455-1605-ND 139 11155 46.18 | GHR-1V-S 
50_| 24.0 | 27.3 [455-1865-1-ND| 32.02 266.84 1067.35 | 1,500 |1771.80/M|BM50B-SRDS-G-TF(LF)(SN) - - - - - 
Side Entry Type = ss — — 
20 | 9.0 | 13.1 455-1860-1-ND] 17.80 148.33 593.31 1,250 | 984.90/M/SM20B- Spee TED = Cir- an a Dial Key Be ager oe ae 
3 | 30 | 14.0) 18.1 |455-1867-1-ND| 20.26 168.82 675.29 1,250 |1120.99/M|SM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN) ig. | cuits ariNo: Qty. | Pricing [Part No. 
40 | 19.0] 23.1 |455-1868-1-ND| 25.67 213.94 855.74] 1,250 |1420.53/M|SM40B- sefeaeltil on 
50 | 24.0 | 28.1 |455-1869-1-ND| 30.19 251.62 1006.48 | 1,250 |1670.76/M|SM50B-SRDS-G-TF(LF)(SN) Top Entry 
90 | 80 119.3 (SSASTOTAND Top Entry Type with 2085 iat BMOOR-SRDS-A-CTFLFVSN) 2 | 1.25 | 5.75 |455-1578-1-ND | 2.68 22.31 89.25] 2,500 | 148.16/M | BM02B-GHS-TBT(LF)(SN)(N) 
4 | 30 14.0] 17.3 [455-1871-1-ND| 21.18 176.47  705.89| 1.250 |1171.78/M|BM30B-SRDS-A-G-TF(LF)(SN) : Sa ee eee a ae Be ine ate aIDe TTL 
40 | 19.0 | 22.3 |455-1872-1-ND| 26.60 221.67 886.67| 1,250 |1471.88/M|BM40B-SRDS-A-G-TF(LF)(SN) 75 | 8.25 oogloeOals 08 25. -76) 2,500 | 170.58/ -GHS-TBT(LF)(SN) 
50 | 24.0 | 27.3 |455-1873-1-ND| 32.02 266.86 1067.45 | 1,250 |1771.97/M|BMS50B-SRDS-A-G-TF(LF)(SN) 5 | 5.00 ) 9.50 |455-1581-1-ND | 3.23 26.90 107.59) 2,500 | 178.60/M ) BMOSB-GHS-TBT(LF)(SN)(N 
Contact - Gold Plated 6 | 6.25 | 10.75|455-1582-1-ND | 3.92 32.65 130.59] 2,500 | 216.78/M | BMO6B-GHS-TBT(LF)(SN) 
32 ~ 28 AWG 455-1435-1-ND| 72 800 pa 23,000] 32.03/M|SSH-003GA-P0.2 » | 7 | 7-50 ]12.00/455-1583-1-ND | 4.10 34.16 136.63] 2,500 | 226.81/M/ BMO7B-GHS-TBT(LF)(SN)(N) 
rimp Too! 8 | 8.75 | 13.25 |455-1584-1-ND | 4.24 35.37 141.46] 2,500 | 234.83/M | BMO8B-GHS-TBT(LF)(SN)(N) 
22~28 AWG _JHS6S1S76-ND 116-24 — —[W6-SH2882 9 | 10.00) 14.50] 455-1585-1-ND | 4.43 36.94 147.76] 2,500 | 245.28/M| BMO9B-GHS-TBT(LF)(SN) 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Bulk 10 | 11.25] 15.75 | 455-1586-1-ND | 4.72 39.30 157.20] 2,500 | 260.96/M Pear eee 
12 | 13.75| 18.25 |455-1588-1-ND [5.13 42.74 170.96| 2,500 | 283.80/M | BM12B-GHS-TBT(LF)(SN) 
H WwW oe ® 14 | 16.25] 20.75 |455-1590-1-ND | 5.48 45.70 182.81| 2,500 | 303.47/M | BM14B-GHS-TBT(LI ar 
ACH Series D Ree RoHS 15 | 17.50| 22.00 |455-1591-1-ND | 5.67 47.28 189.11] 2,500 | 313.93/M | BM15B-GHS-TBT(LF)(SN) 


1.20mm Connectors 


Features: * Disconnectable crimp style * Compact, Low Profile with height of 1.4mm (.055”), width of 4.3mm (.169”), 
and 1.2mm (.047”) pitch wire-to-board connector Top entry, side feed Specifications: * Current Rating: 2A AC/DC (28 
AWG) ° Voltage Rating: 50V AC/DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 30 ~ 28 AWG 


Side Entry 
2 | 1.25 | 5.75 |455-1564-1-ND | 2.81 23.40 93.58] 2,500 | 155.35/M | SM02B-GHS-TB(LF)(SN) 
3 | 2.50 | 7.00 |455-1565-1-ND | 2.98 24.85 99.38] 2,500 | 164.98/M | SM03B-GHS-TB(LF) = 
4 | 3.75 | 8.25 |455-1566-1-ND | 3.16 26.36 105.42) 2,500 | 175.00/M |) SM04B-GHS-TB 
5 | 5.00 | 9.50 |455-1567-1-ND | 3.33 27.74 110.97] 2,500 | 184.22/M | SMOSB-GHS-TB 
6 
7 
8 


6.25 | 10.75 |455-1568-1-ND | 4.07 33.91 135.65] 2,500 | 225.18/M | SMO6B-GHS-TB(LF) a 


) 
) 
) 
) 
) 
7.50 | 12.00 }455-1569-1-ND | 4.23 35.25 140.98] 2500 | 234.03/M | SM07B-GHS-TB(LF)(SN) 
8.75 | 13.25 |455-1570-1-ND | 4.53 37.79 151.14] 2,500 | 250.90/M | SMO8B-GHS-TB(LF) 
9 | 10.00 | 14.50 }455-1571-1-ND | 4.83 40.26 161.03] 2,500 | 267.31/M | SMO9B-GHS-TB(LF) 
10 | 11.25 | 15.75 |455-1572-1-ND | 4.99 41.59 166.36] 2,500 | 276.16/M | SM10B-GHS-TB(LF)(SN. 
11 | 12.50 | 17.00 |455-1573-1-ND | 5.21 43.41 173.62] 2,500 | 288.21/M | SM11B-GHS-TB(LF) = 
12 | 13.75 | 18.25 |455-1574-1-ND | 5.40 45.04 180.15] 2,500 | 299.05/M | SM12B-GHS-TB(LF) 
13 | 15.00] 19.50 }455-1575-1-ND | 5.57 46.43 185.70} 2,500 | 308.27/M | SM13B-GHS-TB(LF) 
14 | 16.25 | 20.75 |455-1576-1-ND | 5.73 47.76 191.04] 2,500 | 317.13/M | SM14B-GHS-TB(LF) aH 
15 | 17.50 | 22.00 |455-1577-1-ND | 5.90 49.15 196.59] 2,500 | 326.34/M | SM15B-GHS-TB(LF)(SN. 
Contacts - Tin Plated 


30 ~ 26 AWG 455-1606-2-ND$}) — — —| 23,000} 24.64/M | SSHL-002T-P0.2 
30 ~ 26 AWG 455-1607-1-ND | 2.20 18.31 73.22] 1,000 | 146.44 | MINI-SSHL-002T-P0.2 
Crimp Tools 
26 ~ 30 AWG 455-1609-ND 1039.82/1 _— —|YRS-1140 
Mini Reel 455-1608-ND 1489.95/1 ad —|WC-GH2630 


Cir- |Dim. - mm| Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reelt | jst 
Fig. |cuits| A B |Part No. 10 100 500 | Qty. | Pricing |Part No. 

2 | 1.2 | 2.6 |455-2197-ND$ 82 6.86 27.43) — —|ACHR-02V-S 

2 | 1.2 | 3.2 |455-2200-ND$ | 1.28 10.67 42.67) — —|ACHTP-02V-S 
1 | 2 | 1.2 | 3.2 ]455-2201-ND$ | 1.20 10.00 39.98] — —|ACHTR-02V-S 

3 | 2.4 | 3.8 |455-2198-ND$ 84 7.04 28.16} — —|ACHR-03V-S 

4 | 3.6 | 5.0 |455-2199-ND$ 92 7.66 30.65} — —|ACHR-04V-A-S 

Shrouded Header 
Top Entry — Side Feed Type 

2 | 2 | 1.2 | 4.2 |455-2202-1-ND | 4.33 36.08 144.30] 4,500 |239.54/M|BM02B-ACHSS-GAN-TF(LF)(SN) 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Tape and Reel (not available in Cut Tape) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ZH Series 1.5mm Connectors Digi®Reel” 


Features: * This connector requires only about 45% of the installation space required by the standard JST 
2.0mm connector * Contact retention lances allow visual confirmation of contact lock-in * The dimple at the 


J Ay GHD Series Digi Reel’ 


1.25mm Connectors 


This connector is designed to be the double-row type of the GH connector series. center of the contact ensures positive contact and low contact resistance at all times, even when the connector 
Features: * Secure locking device * Low insertion force * Prevention of contact deformation * Suction area for picking is subjected to vibration or distortion. gt ‘cake 

up Specifications: * Current Rating: 1.0A AC/DC (26AWG) « Voltage Rating: SOVAC/DC * Temperature Range: -25°C ~ Specifications: + Current Rating: 1.0A AC/DC + Voltage Rating: SOV AC/DC * Temperature Range: -25°C ~ 
85°C * Applicable Wire: Conductor size 30 ~ 26AWG 85°C * Applicable Wire: 36 ~ 32AWG 


Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt =| JsT 
Fig. | Circuits | Part No. 10 100 500 Qty. Pricing | Part No. 
1 20 | 455-1913-ND¥ 2.42 20.20 80.79 | — —_|GHDR-(20)V-S 
Header 
Top Entry 
2 20 | 455-1916-1-ND | 11.77 98.10 392.40 | 1,250 | 651.39/M | BM(20)B-GHDS-G-TF(LF)(SN) 
Contacts 
30 ~26AWG |455-1914-1-ND|] 48 400 16.00 [20,000] 21.28/M |SGHD-002GA-P0.2 Dimensions (mm) [Digi-Key Pricing st 
30 ~ 26AWG | 455-1915-1-ND 3.44 28.66 114.63 | 1,000 190.29 | MINI-SGHD-002GA-P0.2 Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 
t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Bulk Housing — Color: Natural White 
2 15 4.5 |455-1366-ND 39 3.27 13.08 | ZHR-2 
3 3.0 6.0 | 455-1160-ND AL 3.40 13.59 | ZHR-3 
ZE Series Diet@heel” (mm) || |: | ss eae | 2 ieee ee 
6 78 10.5 |455-1129-ND 84 6.98 27.91 | ZHR-6 
1.5mm Connectors 1 7 9.0 12.0 |455-1200-ND 99 8.26 33.04 |ZHR-7 
The ZE Series wire-to-board crimp style connector was designed with a secure locking device to ensure connector mating 8 10.5 13.5 |455-1199-ND 1.04 8.70 34.78 |ZHR-8 
integrity even under adverse conditions. These SMT connectors are polarized and have a positive locking feature when 9 12.0 15.0 |455-1196-ND 1.14 9.51 38.04 |ZHR-9 
mating to headers as well as an audible click/tactile feedback when mated. 10 13.5 16.5  |455-1197-ND 1.16 9.63 38.52 | ZHR-10 
Specifications: * Current Rating: 2.0A (AC/DC) * Voltage Rating: 100V (AC/DC) * Temperature Range: 25°C ~ 85°C * Hous- if 15.0 18.0 |455-1191-ND 1.61 13.40 53.59 _|ZHR-11 
ing: UL 94V-0 rated » Contacts: Phosphor bronze, tin plated 12 16.5 19.5  |455-1195-ND 1.63 13.56 54.25 | ZHR-12 
13 18.0 21.0 | 455-1194-ND 1.66 13.83 55.32 _|ZHR-13 
Top Entry Thru-hole (Shrouded) 
2 5: 4.5 |455-1657-ND 90 747 29.88 |B2B-ZR(LF)(SN) 
3 3.0 6.0 | 455-1658-ND 1.16 9.70 38.78 | B3B-ZR(LF)(SN) 
4 45 7.5  |455-1659-ND 1.40 11.67 46.68 | B4B-ZR(LF)(SN) 
5 6.0 9.0 | 455-1660-ND 1.66 13.83 55.32 | BSB-ZR(LF)(SN) 
6 75 10.5 | 455-1661-ND 1.95 16.24 64.95 | BGB-ZR(LF)(SN) 
2 7 9.0 12.0 | 455-1662-ND 2.42 20.19 80.76 |B7B-ZR(LF)(SN) 
= 8 10.5 13.5 |455-1663-ND 2.59 21.61 86.44 | B8B-ZR(LF)(SN) 
|__| Dim. B | Digi-Key Pricing Tape & Reelt | Js 9 12.0 | 15.0 |455-1664-ND 3.00 25.01 100.02 | B9B-ZR(LF)(SN) 
Fig. | Circuits | (mm) | Part No. 1 10 100 500 {Qty.| Pricing | Part No. 10 13.5 16.5 |455-1665-ND 3.20 26.67 106.69 |B10B-ZR(LF)(SN) 
Receptacle Housing - Color: Natural — RoHS Compliant 1 15.0 18.0 | 455-1666-ND 4.15 34.58 138.30 _|B11B-ZR(LF)(SN) 
2 5.0 | 455-2411-ND _ 14 6.18 24.73 | — — |ZER-02V-S 12 16.5 19.5 |455-1667-ND 4.39 36.61 146.44 | B12B-ZR(LF)(SN) 
3 6.3 | 455-2412-ND _ 76 6.30 25.20 | — — |ZER-03V-S 13 18.0 21.0 | 455-1668-ND 4.45 37.07 148.29 | B13B-ZR(LF)(SN) 
4 7.8 | 455-2413-ND _ 82 6.86 27.43 | — — |ZER-04V-S Side Entry Thru-hole (Shrouded) 
5 9.3 | 455-2414-ND — 91 7.60 30.40 | — — |ZER-05V-S 2 15 45 | 455-1669-ND 98 8.15 32.60 | S2B-ZR(LF)(SN) 
6 10.8 | 455-2415-ND — 1.09 9.11 36.44 | — — |ZER-06V-S 3 3.0 6.0 |455-1670-ND 1.27 10.62 42.48 | S3B-ZR(LF)(SN) 
7 12.3 | 455-2416-ND — 1.24 10.30 41.21 | — — |ZER-07V-S 4 45 7.5  |455-1671-ND 1.58 13.15 52.61 | S4B-ZR(LF)(SN) 
8 13.8 | 455-2417-ND — 126 1048 41.93 | — — |ZER-08V-S 5 6.0 9.0 | 455-1672-ND 1.89 15.75 62.98 | S5B-ZR(LF)(SN) 
1 “a tog Peele a i tear ae _ oxi ae 6 75 10.5 _|455-1673-ND 2.28 19.02 76.06 _|S6B-ZR(LF)(SN) 
: x a = y g = cm Fieh vi 9.0 12.0 | 455-1674-ND 2.76 22.97 91.88 |S7B-ZR(LF)(SN 
1 18.4 | 455-2420-ND _ 1.33. 11.09 44.35 | — — |ZER-11V-S 3 . x e (LH(SN) 
8 10.5 13.5 |455-1675-ND 2.99 24.95 99.78 | S8B-ZR(LF)(SN) 
12 19.8 |455-2421-ND — 1.52 12.68 50.70 | — — |ZER-12V-S vs ‘4 E 
9 12.0 15.0 | 455-1676-ND 3.36 27.97 111.87 | S9B-ZR(LF)(SN) 
13° | 243° /455-2422-ND — 159 13.24 52.96 | — — |ZER-13V-S 10 435 | 165 |455-1677-ND 3.70 30.81 123.24 |S10B-ZR(LF)(SN) 
14 | 228 |455-2423-ND — 165 13.72 54.88 | — — |ZER-14V-S ; ; ; : : 
u 15.0 18.0 | 455-1678-ND 4.05 33.77 135.09 | S11B-ZR(LF)(SN) 
15 24.3 | 455-2424-ND _ 1.75 14.55 58.20 | — — |ZER-15V-S 
12 16.5 19.5 |455-1679-ND 4.37 36.43 145.71 |S12B-ZR(LF)(SN) 
16 25.8 | 455-2425-ND = 1.84 15.37 61.47 | — — |ZER-16V-S 43 180 oto 4 
Receptacle Contacts k i 55-1680-ND 4.70 39.15 156.58 _|S13B-ZR(LF)(SN) 
28 ~ 24AWG 455-2410-1-ND$ [30 2.74 22.84 — [500] 91.35 [MINI-SZE-002T-P0.3 : = 
Crimp Tools Cir- | Dim. (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | JsT 
Mini Reel ZE Hand Tool | 455-2426-ND 1665.92/1 = — |WC-2E2426 Fig. |cuits) A B_ | Part No. 10 100 500 Qty. | Pricing | Part No. 
Cir- | Dim. (mm) | Digi-Key Cut Tape Price Each =| Tape and Reelt | JST Top Entry SMT (Shrouded) 
ee. a 3 |30| 75 |destoa2tND | as 4063 16280| 1000 | 26875 /aaB-2R-SMe-THLA\SN}(F) 
Vorioal SMT 4 | 45 | 9.0 ]455-1683-1-ND | 5.28 44.02 176.09] 1,000 | 292.31 )B4B-ZR-SM4-TF(LF)(SN)(P) 
I T4S | 7S [SSRN] AT ~43~——36 | 800) 909.33 | BMO2B-ZESS-TET(LAV(SN) 5 | 6.0 |10.5|/455-1684-1-ND | 5.85 48.72 194.86 | 1,000 | 323.47 | BSB-ZR-SM4-TF(LF)(SN)(P) 
3 | 30 | 90 /455-2381-1-No | 53 49 41 | goo | 259.98 |BMo3B-ZESS-TBT(LF)(SN) 6 | 7.5 | 12.0|455-1685-1-ND | 6.43 53.59 214.36 | 1,000 | 355.84 | B6B-ZR-SM4-TF(LF)(SN)(P) 
4 | 45 | 105 |455-2382-1-ND | (62 58 48 | 800 | 30517 |BMO4B-2ESS-TBT(LF)(SN) 4 | 2 | 9.0 [13.5 [455-1686-1-ND [6.85 57.05 228.20] 1,000 | 378.81 |B7B-ZR-SMA-TF(LF)(SN)(P) 
5 | 60 | 120 |455-2383-1-ND | (68 63 53 | 800 | 33621 |BMOSB-ZESS-TBT(LF)(SN) 8 | 10.5] 15.0/455-1687-1-ND | 7.21 60.07 240.29] 1,000 | 398.88 /B8B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
6 | 75 [135 |455-2384-1-nD_| 77 7159 | g00 | 37710 |BMOGB-ZESS-TBT(LF\(SN) 9 | 12.0] 16.5 ]455-1688-1-ND | 7.62 63.47 253.87] 1,000 | 421.42 |BOB-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
7 | 9.0 | 15.0 }455-2385-1-ND | 837764 | 800 | 409.20 |BMO7B-ZESS-TBT(LF)(SN) 10 |13.5| 18.0 |455-1689-1-ND | 8.37 69.77 279.07] 1,000 | 463.26 |B10B-2R-SM4-TF(LF)(SN)(P) 
8 | 105) 165 |455-2386-1-nD | .89 83 69 | 800 | 440.24 |BMO8B-ZESS-TBT(LF)(SN) 11_|15.0| 19.5 |455-1690-1-ND_| 8.94 74.52 298.08| 1,000 | 494.81 |B11B-2R-SM4-TF(LF)(SN) 
2 | 9 | 12.0 | 18.0 |455-2387-1-ND 95 88 .74 | 800 | 467.95 | BMO9B-ZESS-TBT(LF)(SN) 12 | 16.5 | 21.0 |455-1691-1-ND | 9.31 77.55 310.18) 1,000 | 514.90 )B12B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
10 | 13.5 | 19.5 | 455-2388-1-ND 4.02 94 .79 | 800 | 500.78 | BM10B-ZESS-TBT(LF)(SN) 13 | 18.0 | 22.5 |455-1692-1-ND_| 9.78 81.48 _ 325.91 | 1,000 | 541.01 |B13B-2R-SM4-TF(LF)(SN) 
11_| 15.0 | 21.0 [455-2389-1-ND__| 1.08 1.00 _.83 | 800 | 529.63 |BM11B-ZESS-TBT(LF)(SN) Side Entry SMT (Shrouded) 
2 [16.5 | 22.5 |455-2300-1-ND | 1.15 1.07.89 | 800 | 566.19 |BM12B-ZESS-TBT(LF)(SN) 2] 1.5 | 6.0 [455-1693-1-ND | 4.17 34.76 139.04] 1,000 | 230.81 | S2B-2R-SM4A-TF(LF)(SN)(P) 
13 | 18.0 | 24.0 |455-2391-1-ND | 1.21 1.12  .94 | 800 | 597.18 |BM13B-ZESS-TBT(LF)(SN) 3 | 3.0 | 7.5 [455-1694-1-ND | 4.87 40.57 162.26 | 1,000 | 269.35 | S3B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN)(P) 
14 | 19.5 | 25.5 |455-2392-1-ND | 1.28 118 99 | 800 | 627.84|BM14B-ZESS-TBT(LF)(SN) 4 | 4.5 | 9.0 |455-1695-1-ND | 5.27 43.90 175.58] 1,000 | 291.46 |S4B-2R-SM4A-TF(LF)(SN)(P) 
15 | 21.0 | 27.0 |455-2393-1-ND | 137 1.27 1.06 | 800 | 675.92|BM15B-ZESS-TBT(LF)(SN) 5 | 6.0 | 9.0 |455-1696-1-ND | 5.68 47.29 189.17] 1,000 | 314.02 |S5B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
16 | 22.5 | 28.5 |455-2394-1-ND | 144 1.33 1.41 | 800 | 707.79 |BM16B-ZESS-TBT(LF)(SN) : = ue ae we a ae it = SEIT CMO IEGM 
Right Angle SMT 5 . 5 ig el 5 5 . : : “Zh - 
2 | 15 | 7.5 |455-2395-1-ND 4 ry -34 | 1,000 ] 223.69 [SM02B-ZESS-TB(LF)(SN) 8 |10.5| 15.0 |455-1698-1-ND | 7.54 62.85 251.40] 1,000 | 417.32 |S8B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN)(P) 
3 | 3.0 | 9.0 |455-2396-1-ND A7 A4 .37 | 1,000 | 239.09 | SMO3B-ZESS-TB(LF)(SN) 9 | 12.0 | 16.5 |455-1699-1-ND | 7.97 66.43 265.72] 1,000 | 441.10 |S9B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN)(P) 
4 | 4.5 | 10.5 |455-2397-1-ND 56 52 44 | 1,000 | 285.69 | SM04B-ZESS-TB(LF)(SN) 10 | 13.5 | 18.0 |455-1700-1-ND | 8.25 68.72 274.87] 1,000 | 456.28 |S10B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
5 | 6.0 | 12.0 |455-2398-1-ND 60 55 46 | 1,000 | 304.59 | SMO5B-ZESS-TB(LF)(SN) 11 | 15.0 | 19.5 |455-1701-1-ND | 8.64 71.99 287.95| 1,000 | 478.00 |S11B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
6 | 7.5 | 13.5 |455-2399-1-ND 67 62 52 | 1,000 | 342.94 | SMO6B-ZESS-TB(LF)(SN) 12 | 16.5| 21.0 |455-1702-1-ND | 8.76 72.98 291.91] 1,000 | 484.57 |S12B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
7 | 9.0 | 15.0 |455-2400-1-ND 76 Wal -59 | 1,000 | 388.24 | SMO7B-ZESS-TB(LF)(SN) 13 | 18.0 | 22.5 |455-1703-1-ND | 8.84 73.71 294.83] 1,000 | 489.42 |S13B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
8 | 10.5 | 16.5 )455-2401-1-ND 77 72 60 | 1,000 | 395.81 | SMO8B-ZESS-TB(LF)(SN) Contacts - Tin Plated 
3 9 | 12.0 | 18.0 )455-2402-1-ND 82 th 64 | 1,000 | 421.11 | SMO9B-ZESS-TB(LF)(SN) 28 ~ 26AWG 455-1130-1-ND — 1.42 5.68 | 13,000] 7.56/M |SZH-002T-P0.5 
10 | 13.5 | 19.5 )455-2403-1-ND 92 85 -71 | 1,000 | 469.15 | SM10B-ZESS-TB(LF)(SN) 32 ~ 28AWG 455-1281-1-ND — 1.42 5.68 | 16,000 | 7.56/M |SZH-003T-P0.5 
11_| 15.0 | 21.0 | 455-2404-1-ND 94 87 __.73 | 1,000 | 478.61 | SM11B-ZESS-TB(LF)(SN) 28 ~ 26AWG 455-2275-2-ND¢] — — —| 500 | 44.34 | MINI-SZH-002T-PO.5 
12 | 16.5 | 22.5 | 455-2405-1-ND 1.04 96 -80 | 1,000 | 528.69 | SM12B-ZESS-TB(LF)(SN) 32 ~ 28AWG 455-2276-2-ND$ | — — = —| 500 88.02 | MINI-SZH-003T-P0.5 
13 | 18.0 | 24.0 | 455-2406-1-ND 1.04 96 -80 | 1,000 | 529.56 | SM13B-ZESS-TB(LF)(SN) Crimp Tools 
14 | 19.5 | 25.5 | 455-2407-1-ND 1.09 1.01 -84 | 1,000 | 555.22 | SM14B-ZESS-TB(LF)(SN) 28 ~ 26AWG 455-1131-ND 440.15/1 — — |WC-491 
15 | 21.0 | 27.0 | 455-2408-1-ND 114 1.05 -88 | 1,000 | 580.87 | SM15B-ZESS-TB(LF)(SN) 32 ~ 28AWG 455-1259-ND 440.15/1 —_ — |WC-490 
16 | 22.5 | 28.5 | 455-2409-1-ND 119 1.10 -92 | 1,000 | 606.96 | SM16B-ZESS-TB(LF)(SN) Mini ZH Reel 455-2274-ND 1584.54/1 — — | WC-2H2632 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Cut Tape 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Tape and Reel (not available in Cut Tape) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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4 Dimensions - mm | Digi-Key Pricing JST 
ZR Series -\¥ A Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 
1.5mm Connectors 6 10.0 | 14.0 |455-1490-ND 1.11 9.26 37.03 | PAP-06V-S 
Mates with ZH Series Headers 7 12.0 16.0 | 455-1491-ND 1.11 9.27 37.08 | PAP-07V-S 
Fi 5 8 14.0 18.0 | 455-1492-ND 1.13 9.42 37.66 | PAP-08V-S 
‘eatures: 
¢ Twin U-slot insulation displacement section » 3-point grip construction 1 9 16.0 20.0 | 455-1493-ND 1.14 9.49 37.94 |PAP-09V-S 
* Distortion resistant construction * Compatible with the ZH crimp style 10 18.0 22.0 |455-1494-ND 117 977 39.06 | PAP-10V-S 
connector = = = = z 
err 12 22.0 26.0 | 455-1496-ND 1.23 10.22 40.88 | PAP-12V-S 
Specifications: 
* Current Rating: 0.7A AC, DC (AWG #28) »* Voltage Rating: 50V AC, 14 26.0 30.0 | 455-1498-ND 1.31 10.91 43.64 | PAP-14V-S 
DC * Temp. Range: -25°C ~ 85°C «Insulation Resistance: 500MQ. Headers 
minimum »¢ Withstanding Voltage: 500V AC/minute * Applicable PC Board 
Thickness: 0.6 ~ 1.2mm (.024” ~ .047”) Top Entry without Boss (Shrouded) 
Dimensions = mm _| Digi-Key Pricing Jst 2 2.0 6.0 | 455-1817-ND 1.60 13.32 53.29 | BO2B-PASK(LF)(SN)(P) 
Circuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 3 4.0 8.0 | 455-1818-ND 1.99 16.55 66.18 | BO3B-PASK(LF)(SN) 
30 AWG 
7) 15 45 )455-0278-ND 3.01 5.10 70039 027R-3H-P 4 6.0 10.0 | 455-1819-ND 2.37 19.78 79.11 | BO4B-PASK(LF)(SN) 
3 3.0 6.0 | 455-2279-ND 3.28 27.32 109.28 | 03ZR-3H-P 5 8.0 12.0 | 455-1820-ND 2.92 24.35 97.40 | BO5B-PASK(LF)(SN) 
4 45 7.5 | 455-2280-ND 3.61 30.10 120.39 | 04ZR-3H-P 
5 60 90 | 455-2281-ND 3,92 32.69 430.77 | 05ZR-3H-P F 6 10.0 14.0 | 455-1821-ND 3.30 27.46 109.84 | BO6B-PASK(LF)(SN) 
6 75 10.5 | 455-2282-ND 4.27 35.56 142.24 | 06ZR-3H-P 7 12.0 16.0 | 455-1822-ND 3.72 31.04 124.16 | BO7B-PASK(LF)(SN) 
7 9.0 12.0 | 455-2283-ND 4.65 38.71 154.84 |07ZR-3H-P 
8 405 135 | 455-2284-ND 5417 43.06 47225 | 082R-3H-P 8 14.0 18.0 | 455-1823-ND 4.10 34.21 136.83 | BO8B-PASK(LF)(SN) 
9 12.0 15.0 | 455-2285-ND 5.23 43.62 174.48 | 09ZR-3H-P(P) 9 16.0 20.0 | 455-1824-ND 4.47 37.26 149.03 | BO9B-PASK(LF)(SN) 
10 13.5 16.5 | 455-2286-ND 5.88 48.99 195.96 | 10ZR-3H-P 4 806 7 
12 16.5 195 | 455-2087-ND 6.57 54,74 218.94 |127R-3H-P 10 18.0 22.0 | 455-1825-ND 5.53 46.06 184.23 | B10B-PASK(LF)(SN) 
13 18.0 21.0 [455-2288-ND 7.19 59.92 239.67 [13ZR-3H-P 14 26.0 30.0 | 455-1829-ND 6.99 58.27 233.06 | B14B-PASK(LF)(SN) 
28 AWG Top Entry with Boss (Shrouded) 
2 15 45 455-2289-ND 3.03 25.29 101.14 |02ZR-8M-P 
3 3.0 6.0 455-2290-ND 3.30 27.51 110.02 |03ZR-8M-P 2 2.0 6.0 | 455-1832-ND 1.60 13.32 53.29 | BO2B-PASK-1(LF)(SN) 
a 45 75 Bopezei Nb 3.63 30.28 121-13", |) O4ZR-BMEP 3 4.0 | 80 |455-1833-ND 1.99 16.55 66.18 | BO3B-PASK-1(LF)(SN) 
5 6.0 9.0 455-2292-ND 3.96 32.97 131.88 | 05ZR-8M-P 
6 75 10.5 | 455-2293-ND 4.30 35.84 143.36 | 06ZR-8M-P 4 6.0 10.0 | 455-1834-ND 2.37 19.78 79.11 | BO4B-PASK-1(LF)(SN) 
7 9.0 12.0 | 455-2294-ND 4.68 38.99 155.96 | 07ZR-8M-P 5 8.0 | 12.0 |455-1835-ND 2.92 24.35 97.40 | BO5B-PASK-1(LF)(SN) 
8 10.5 13.5 | 455-2295-ND 5.21 43.43 173.73 | 08ZR-8M-P 
9 42.0 15.0 | 455-2296-ND 5.27 43.90 475.58 | 09ZR-8M-P 2 6 10.0 14.0 | 455-1836-ND 3.30 27.46 109.84 / BO6B-PASK-1(LF)(SN) 
10 13.5 16.5 | 455-2297-ND 5.93 49.45 197.81) 102R-8M-P 7 12.0 16.0 | 455-1837-ND 3.72 31.04 124.16 | BO7B-PASK-1(LF)(SN) 
W 15.0 18.0 _ | 455-2298-ND 6.49 54.08 216.33 [11ZR-8M-P 
12 16.5 19.5 1455-2299-ND 6.62 55.20 920.78 1 12ZR-8M-P 8 14.0 18.0 | 455-1838-ND 410 34.21 136.83) BO8B-PASK-1(LF)(SN) 
13 18.0 21.0 | 455-2300-ND 7.25 60.38 241.52 | 13ZR-8M-P 10 18.0 22.0 |455-1840-ND 5.53 46.06 184.23) B10B-PASK-1(LF)(SN) 
Crimp Tools 
Head Adapter 755-1375-ND 73727 IDAZA()20 16 30.0 34.0 | 455-1846-ND 7.87 65.59 262.37 | B16B-PASK-1(LF)(SN) 
Pistol Grip Crimp Tool 455-1372-ND 151.40/1 IDB-12 Side Entry (Shrouded) 
2 2.0 6.0 | 455-1847-ND 2.12 17.66 70.63 | S02B-PASK-2(LF)(SN)(P) 
i 3 4.0 8.0 | 455-1848-ND 3.13 26.05 104.20 / SO3B-PASK-2(LF)(SN 
PA and PAL Series 2.0mm Connectors bie 
4 6.0 10.0 | 455-1849-ND 3.46 28.81 115.23) S04B-PASK-2(LF)(SN) 
PA Series: WwW @ 
Features: 5 8.0 12.0 | 455-1850-ND 3.87 32.27 129.09 / SO5B-PASK-2(LF)(SN) 
¢ Standard type * Highly Reliable Contact: The contact supplies stable performance even under conditions 3 6 10.0 14.0 |455-1851-ND 4.03 33.56 134.23 | SO6B-PASK-2(LF)(SN) 
of vibration, distortion, low voltage or low current ¢ Insertion Guide Mechanism: The Header has housing 
insertion guides for easy and secure insertion * Flanged press pin 7 12.0 16.0 | 455-1852-ND 470 39.20 156.78) S07B-PASK-2(LF)(SN) 
Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC (AWG 22) «Voltage Rating: 250V AC/DC »¢ Temperature 8 14.0 18.0 | 455-1853-ND 511 42.60 170.38 | S08B-PASK-2(LF)(SN)(P) 
Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 28 ~ 22 AWG » Applicable PC Board Thickness: 1.6mm (.063”) 
‘ 10 18.0 22.0 |455-1855-ND 5.97 49.72 198.86 /S10B-PASK-2(LF)(SN) 
PAL Series: 
Features: 14 26.0 30.0 | 455-1859-ND 7.46 62.19 248.77 | S14B-PASK-2(LF)(SN) 
¢ The industry’s first wire to wire 2.0mm (.078”) pitch retainer mountable type connector. 
Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC (22 AWG) * Voltage Rating: 100V AC/DC « Temperature Digi-Key Cut Tape Pricing T&R Pricingt | JST 
Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 28 ~ 22 AWG ®* Applicable Panel Thickness: 0.5 ~ 2.0mm Description Part No. 100 500 8,000 Part No. 
(op0r=.078!) Contacts for PA Series 
26 ~ 22 AWG, Tin-Plated 455-1325-1-ND 2.32 9.26 13.89/M | SPHD-001T-P0.5 
28 ~ 24 AWG, Tin-Plated 455-1313-1-ND 2.32 9.26 13.89/M | SPHD-002T-P0.5 
Crimp Tools for PA Series 
Sy 5.3 
- B LS 26 ~ 22 AWG Contact 455-1238-ND 440.15/1 — |WC-610 
-_ | 5.9 28 ~ 24 AWG Contact 455-1237-ND 873.26/1 — |YRS-620 
a 
(Shown Dimensions - mm Digi-Key Pricing JST 
without Fig. |Circuits| A] B | © | D | © |PartNo. 10 100 500 | PartNo. 
Lem _-bOSS) PAL SERIES 
Housing 
Without Panel Locks 
2 20 | 94 | — | — | — ]|455-1548-ND 64 5.36 21.45 | PALR-02VF 
3 40 | 114) — | — | — ]|455-1549-ND 69 5.73 22.90 | PALR-03VF 
4 4 6.0 | 134) — | — | — ]|455-1550-ND 82 6.81 27.24 | PALR-04VF 
5 8.0 | 154) — | — | — ]|455-1551-ND 85 7.08 28.32 | PALR-O5VF 
6 10.0] 17.4} — ) — | — |455-1552-ND 89 7.41 29.63 | PALR-O6VF 
With Panel Locks 
2 2.0 | 94 | 98 | 13.4] 4.6 |455-1555-ND 67 5.60 22.41 |PALR-02V 
5 3 4.0 | 11.4 | 11.8] 154] 4.6 |455-1556-ND 70 5.84 23.37 | PALR-03V 
4 6.0 | 13.4 | 13.8 | 17.4 | 4.6 |455-1557-ND 84 7.01 28.05 |PALR-04V 
Digi-Key Cut Tape Pricing T&R Pricingt | JST 
Di - — — Description Part No. 10 100 500 10,000 Part No. 
imensions — mm | Digi-Key Pricing JST L - 
Fig. | Circuits | A B |Part No. 10 100 500 | Part No. Contacts - Tin Plated for PAL Series 
PA SERIES 22 ~ 26 AWG 455-1546-1-ND 25 2.05 8.20 10.91/M | SPAL-001T-P0.5 
Housing . = 4 3 7 
7 2.0 60 | 455-1486-ND “30 6.85 27.41 | PAP-O2V-S(P) 24 ~ 28 AWG 455-1547-1 ih 25 2.05 : 8.20 10.91/M | SPAL-002T-P0.5 
F 3 4.0 8.0 | 455-1487-ND 86 714 28.57 | PAP-03V-S(P) Crimp Tool for PAL Series 
4 6.0 10.0 |455-1488-ND 88 7.37 29.47 | PAP-04V-S 24 ~ 28 AWG, Contact only | 455-1906-ND 453.65/1 — _ |YC-610R 
5 8.0 12.0 | 455-1489-ND 1.09 9.11 36.45 _| PAP-05V-S + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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| i No. of | Dimension A | Digi-Key Pricing JST 
Ay PAD Series Fig. | Circuits (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. 
34 36.0 455-2318-ND 2.60 21.64 86.54 | PNDP-34V-Z 
2.0mm Connectors 1 36 38.0 455-2319-ND 2.66 22.18 88.71 | PNDP-36V-Z 
Features: ¢ Dual row construction allows high density mounting * Housing has a locking device to securely 38 40.0 455-2320-ND 2.72 22.66 90.65 | PNDP-38V-2 
hold the header, preventing accidental disconnection due to external forces resulting from the routing of 40 42.0 455-2321-ND 2.92 24.36 97.42 | PNDP-40V-Z 
wires during assembly or due to vibration * Contact has long dimples near the center that ensure continuity Shrouded Headers 
of low voltage and low current circuits at all times, even under conditions of vibration and abusive prying 8 10.0 455-2322-ND 2.96 24.63 98.51 | BO8B-PNDZS-1(T)(LF)(SN) 
¢ Header has housing insertion guides for easy and secure insertion 10 12.0 455-2323-ND 3.30 27.51 110.04 /B10B-PNDZS-1(T)(LF)(SN) 
Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC (AWG #22) * Voltage Rating: 250V AC/DC + Temperature 12 14.0 455-2324-ND 3.91 32.60 130.39 / B12B-PNDZS-1(T)(LF)(SN) 
Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 28 ~ 22 AWG 14 16.0 455-2325-ND 441 36.78 147.12 | B14B-PNDZS-1(F)(LF)(SN) 
16 18.0 455-2326-ND 4.59 38.26 153.02 _| B16B-PNDZS-1(T)(LF)(SN) 
18 20.0 455-2327-ND 5.39 44.91 179.62 | B18B-PNDZS-1(T)(LF)(SN) 
20 22.0 455-2328-ND 5.91 49.26 197.02 | B20B-PNDZS-1(T)(LF)(SN) 
22 24.0 455-2329-ND 6.66 55.51 222.03 | B22B-PNDZS-1(T)(LF)(SN) 
2 24 26.0 455-2330-ND 7.16 59.63 238.51 | B24B-PNDZS-1(T)(LF)(SN) 
26 28.0 455-2331-ND 7.28 60.69 242.77 | B26B-PNDZS-1(T)(LF)(SN) 
18.2 28 30.0 455-2332-ND 7.58 63.14 252.56 | B28B-PNDZS-1(T)(LF)(SN) 
+ 3.0 30 32.0 455-2333-ND 8.23 68.56 274.22 | B30B-PNDZS-1(T)(LF)(SN) 
(Shown > 32 34.0 455-2334-ND 9.13 76.06 304.22 | B32B-PNDZS-1(T)(LF)(SN) 
without boss) 34 36.0 455-2335-ND 9.98 83.20 332.78 | B34B-PNDZS-1(T)(LF)(SN) 
36 38.0 455-2336-ND 9.98 83.16 332.62 | B36B-PNDZS-1(T)(LF)(SN) 
38 40.0 455-2337-ND 10.80 90.04 360.15 | B38B-PNDZS-1(T)(LF)(SN) 
= Pricin 40 42.0 455-2338-ND 12.68 105.63 422.50 | B40B-PNDZS-1(T)(LF)(SN) 
Digi-Key 9 JST Retainers (Not UL and CSA approved) 
Harinos iv 00 RartNoy 20 = 455-2339-ND 145 12.06 48.23] PNDS-20V-Z 
24 — 455-2340-ND 1.48 12.30 49.21 | PNDS-24V-Z 
10 8.0 12.0 | 455-2140-ND 2.18 18.13 72.53 | PADP-10V-1-S ~~ 34 = 455-2341-ND 1.61 13.39 53.55 | PNDS-34V-Z 
12 10.0 14.0 |455-2141-ND 2.21 18.44 73.77 | PADP-12V-1-S 40 _ 455-2342-ND 2.13 17.75 71.00 _| PNDS-40V-Z 
14 12.0 16.0 | 455-2142-ND 2.27 18.92 75.68 | PADP-14V-1-S 
1 16 14.0 18.0 | 455-2143-ND 2.38 19.81 79.22 | PADP-16V-1-S Digi-Key Pricing Tape & Reel | JST 
20 18.0 22.0 |455-2144-ND 2.43 20.24 80.94 | PADP-20V-1-S Description Part No. 10. 100 500 | Pricing 8,000 | Part No. 
22 20.0 24.0 /455-2145-ND 2.46 20.51 82.04 | PADP-22V-1-S Contacts 
24 22.0 26.0 _|455-2146-ND 2.49 20.78 83.13 _| PADP-24V-1-S Crimp Terminal, 26 ~ 22AWG 455-2303-1-ND 27 2.25 8.99 13.49/M | SPND-001T-C0.5 
Headers Crimp Terminal, 28 ~ 24AWG 455-2304-1-ND 27 2.25 8.99 13.49/M_| SPND-002T-C0.5 
Top Entry With Boss (Shrouded) Tools 
10 8.0 12.0 | 455-2001-ND 4.08 33.97 135.89 |B10B-PADSS-1(LF)(SN) Crimp Tool for PND Series, 22 ~ 26AWG | 455-2345-ND 502.28/1 — |WC-1091 
12 10.0 14.0 |455-2004-ND 4.40 36.64 146.54 | B12B-PADSS-1(LF)(SN) Crimp Tool for PND Series, 24 ~ 28AWG | 455-2346-ND 527.39/1 — |WC-1090 
14 120 | 16.0 |455-2007-ND 5.19 43.25 173.00 | B14B-PADSS-1(LF)(SN) Hand Crimp Tool for SPND-001T Gee ell 1094.88/1 — |YRS-1091 
2] 16 | 140 | 180 |455-2010-ND | 7.29 60.78 + 243.13. | B16B-PADSS-1(LF)(SN) Hand Crimp Tool for SPND-002T eet) 1031.94 — |YRS-1090 
20 18.0 22.0 | 455-2013-ND 7.89 65.78 263.11 _| B20B-PADSS-1(LF)(SN) + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
22 20.0 24.0 | 455-2016-ND 8.84 73.63 294.50 | B22B-PADSS-1(LF)(SN) 
24 22.0 26.0 _|455-2018-ND 9.78 81.51 326.05 | B24B-PADSS-1(LF)(SN) a 
Top Entry Without Boss (Shrouded) JWPF Series - 2.0mm Waterproof 
10 8.0 12.0 | 455-2000-ND 4.08 33.97 135.89 | B10B-PADSS(LF)(SN)(F) a i RoHS 
12 | 100 | 14.0 |455-2003-ND | 440 36.64 ~—-146.54._| B12B-PADSS(LF)(SN) Wire-to-Wire Connectors WG [Sess | 
4 12.0 16.0 | 455-2006-ND 5.19 43.25 173.00 | B14B-PADSS(LF)(SN) Features: * Developed specifically for extreme moisture or submersion applications » Seal ring is applied 
2 16 14.0 18.0 | 455-2009-ND 7.29 60.78 243.13 | B16B-PADSS(LF)(SN) for complete sealing at mating side that is contained in the tab housing which protects from dust, moisture, 
20 18.0 22.0 |455-2012-ND 7.83 65.28 261.12 | B20B-PADSS(LF)(SN) etc. * Solid rubber seal is used for wire side sealing that makes the size compact. » The inter-housing lock 
22 20.0 24.0 |455-2015-ND 8.84 73.63 294.50 | B22B-PADSS(LF)(SN) secures the plug to the receptacles and prevents accidental disconnection. 
Ea) 22.0 26.0 Beas 0IaND 9.78 81.51 326.05 _|B24B-PADSS(LF)(SN) Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC * Voltage Rating: 100V AC/DC » Temperature Range: -40°C ~ 
Side Entry (Shrouded) 85°C * Applicable Wire: 26 ~ 22 AWG 
10 8.0 12.0 | 455-2032-ND 4.69 39.07 156.28 | S10B-PADSS-1(LF)(SN) 2 ‘a(ahoe . . p ; . 
3 16 14.0 18.0 | 455-2037-ND 6.11 50.91 203.64 | S16B-PADSS-1(LF)(SN) brelalesy ane aE et Contact: Brass, tin-plated »* Receptacle Contact: Copper alloy, tin-plated 
20 18.0 | 22.0 |455-2038-ND 7.64 63.67 _-254.68 ‘| S20B-PADSS-1(LF)(SN) using Colors Natural (nite) 
Digi-Key Cut Tape Pricing T&R Pricing¢ | JST 
Description Part No. 10 100 500 8,000 Part No. 
Contacts 
26 ~ 22 AWG, Tin Plated] 455-2147-1-ND 26 2.13 8.53 12.80/M |SPH-001T-PO.5L 
28 ~ 24 AWG, Tin Plated | 455-2148-1-ND 26 2.13 8.53 12.80/M_| SPH-002T-PO.5L 
Crimp Tools 
22 ~ 26 AWG 455-2048-ND 906.20/1 — ]YRS-245 
24 ~ 28 AWG 455-2047-ND 1376.46/1 — |YRS-241 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
PND Series 
2.0mm Connectors W GE 


Features: * Excellent workability * Low insertion force * Rounded edges provide easy insertion, releasing 
and extraction * Secure locking device prevents accidental disconnection * Mating key prevents incorrect 


insertion * Headers with polarizing bosses prevent incorrect assembling to PC board Cir- [Dimensions - mm | pigi-Key Pricing JST 
Specifications: * Current Rating: 3A * Voltage Rating: 250V * Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Contact Fig. | cuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 
Resistance: Initial value / 10mQ maximum « Applicable wire: 2BAWG ~ 22AWG Tab Housing 
2 7.0 8.1 |455-1166-ND 12.18 101.47 405.89 | 02T-JWPF-VSLE-S 
1 3 9.0 8.1 |455-1188-ND 13.52 112.65 450.59 | 03T-JWPF-VSLE-S 
4 11.0 8.1 |455-1170-ND 14.05 117.06 468.24 | 04T-JWPF-VSLE-S 
8 11.0 12.1 |455-1193-ND 18.14 151.17 604.67 | 08T-JWPF-VSLE-D 
2 5 = —__|455-1190-NDt 27.02 225.13 900.53 _[05T-JWPF-HHLE-D 
Receptacle Housing 
2 67 5.5 |455-1205-ND 5.84 48.66 194.62 | 02R-JWPF-VSLE-S 
3 3 87 5.5 |455-1198-ND 6.74 56.17 224.66 |) 03R-JWPF-VSLE-S 
4 10.7 5.5 |455-1203-ND 6.83 56.92 227.68 | 04R-JWPF-VSLE-S 
8 10.7 9.5 |455-1150-ND 9.17 76.43 305.70 _|08R-JWPF-VSLE-D 
4 5 = —___|455-1192-NDt 14.92 124.36 497.43 _[05R-JWPF-HHLE-D 
No. of | Dimension A | Digi-Key Pricing JST Headers 
Fig. | Circuits (mm) Part No. 10 100 500 | Part No 2 7.0 8.1 |455-1991-ND 15.61 130.04 520.17 | BO2B-JWPF-SK-R(LF)(SN) 
Housings 5 3 9.0 8.4 | 455-1992-ND 16.15 134.59 538.37 | BO3B-JWPF-SK-R(LF)(SN) 
8 10.0 455-2305-ND 1.56 12.97 51.87 | PNDP-08V-Z 4 11.0 8.4 | 455-1993-ND 19.13 159.41 637.65 _| B04B-JWPF-SK-R(LF)(SN) 
10 12.0 455-2306-ND 1.58 13.21 52.83 | PNDP-10V-Z + Housing Color: Gray 
12 14.0 455-2307-ND 1.61 13.45 53.80 | PNDP-12V-Z 
14 16.0 455-2308-ND 1.68 14.01 56.04 | PNDP-14V-Z Digi-Key Pricing Tape & Reel} | JST 
16 18.0 455-2309-ND 1.78 14.81 59.22 _| PNDP-16V-Z Description Part No. 10 (100 500 | Pricing 8,200 | Part No. 
18 20.0 455-2310-ND 1.75 14.57 58.29 | PNDP-18V-Z Contacts 
1 20 22.0 455-2311-ND 1.87 15.55 62.18 | PNDP-20V-Z 26 ~ 22 AWG, Tab Contact 455-1320-1-ND 48 3.98 15.90 23.85/M | SWPT-001T-025 
22 24.0 455-2312-ND 1.81 15.11 60.45 | PNDP-22V-Z 26 ~ 22 AWG, Receptacle Contact 455-1321-1-ND 58 4.86 19.44 29.16/M_| SWPR-001T-P025 
24 26.0 455-2313-ND 1.95 16.22 64.89 | PNDP-24V-Z Tools 
26 28.0 455-2314-ND 2.07 17.21 68.84 | PNDP-26V-Z Production Crimp Tool 455-1370-ND 1064.96/1 — | YRS-980 
28 30.0 455-2315-ND 2.16 17.97 71.89 | PNDP-28V-z Crimp Tool for 26 ~ 22 AWG Contacts | 455-1371-ND 440.15/1 — |WC-JWPF 
30 32.0 | 455-2316-ND 2.23 18.60 74.39. | PNDP-30V-Z Extraction Tool Bb sse2 END 182.42 =| BISIWPR 
32 34.0 455-2317-ND 2.54 21.15 84.59 | PNDP-32V-Z + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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s HT ® Dimensions Cut Tape T&RO 
hy PH Series D Reel cir-| (mm) _| pigi-key Pricing Pricing | JST 
. Fig. |cuits| A B_ | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 
2.0mm Connectors A g 5 | 80 | 13.9 [455-1752-1-ND | 612 50.97 203.89 | 338.46 | S5B-PH-SM4-TB(LF)(SN)(P) 
Features: * Contact has long dimples near the center to ensure a good connection at all times * Square 6 | 10.0 | 15.9 |455-1753-1-ND 7.31 60.90 243.60 | 404.38 | S6B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
post is copper-undercoated and tin/lead-plated for superior solderability and for whisker prevention ¢ This 7 | 12.0 | 17.9 |455-1754-1-ND 7.40 61.64 246.56 | 409.29 | S7B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
connector is also available in a surface mount configuration. Its housing is made of heat resistant resin so 8 | 14.0 | 19.9 |455-1755-1-ND 7.93 66.09 264.35 | 438.82 |S8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
that it is not adversely affected during reflow soldering. 5 9 | 16.0 | 21.9 | 455-1756-1-ND 9.09 75.72 302.87 | 502.76 | S9B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
Specifications: * Current Rating: 2A AC/DC * Voltage Rating: 100V AC/DC * Temperature Range: -25°C ~ 10 | 18.0 | 23.9 |455-1757-1-ND | 10.48 87.35 349.41 580.02 |S10B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
85°C * Applicable Wire: 32 ~ 24 AWG * Color: Natural (White) 12 | 22.0 | 27.9 |455-1758-1-ND | 11.49 95.72 382.88 | 635.58 | S12B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
13 | 24.0 | 29.9 /455-1759-1-ND | 12.00 100.02 400.07 | 664.12 |$13B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
14 | 26.0 | 31.9 /455-1760-1-ND | 12.30 102.47 409.86 | 680.37 |S14B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
15 | 28.0 | 33.9 |455-1761-1-ND | 12.59 104.91 419.63 | 696.59 |S15B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
( For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel) | JsT 
Description Part No. 1 100 500 Qty. Pricing | Part No. 
Contacts-Tin Plated 
30~ 24 AWG = ]455-1127-1-ND =— 2.22 8.88] 8,000 | 13.32/M]SPH-002T-P0.5S 
32~28 AWG | 455-1318-1-ND _ 2.13 8.53] 10,000 _| 11.35/M | SPH-004T-P0.5S 
Crimp Tools 
30~ 24 AWG | 455-1128-ND 440.15 WC-240 
32~ 28 AWG | 455-1236-ND 873.26 YRS-243 


0 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


PHD Series 
. RoHS 
2.0mm Connectors WE [Seer | 
Dimensions Cut Tape T&RO Features: * This compact design meets the demand for high-density connection * The box contact supplies 
Cir- (mm) Digi-Key Pricing Pricing | JST stable contact performance 
Fig. |cuits| A B_ | PartNo. 10 100 500 1,000 | Part No. Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC « Voltage Rating: 250V AC/DC * Temperature Range: -25°C ~ 
Receptacle Housing 85°C * Applicable Wire: 28 ~ 22 AWG 
2 | 20 ] 5.8 [455-1165-ND 46 3.80 15.19 — |PHR-2 
3 | 4.0 | 7.8 |455-1126-ND AT 3.89 15.56 — |PHR-3 
4 | 6.0 | 9.8 |455-1164-ND 57 473 18.90 — |PHR-4 
5 | 8.0 | 11.8 |455-1163-ND 59 4.91 19.64 — |PHR-5 
6 | 10.0 | 13.8 |455-1162-ND 64 5.37 21.48 — |PHR-6 
7 [12.0 | 15.8 |455-1161-ND 82 6.85. 2741 —|PHR-7 
8 | 14.0 | 17.8 |455-1189-ND 86 713 28.52 — |PHR-8 
1 | 9 | 16.0 | 19.8 }455-1159-ND 87 7.23 28.90 — |PHR-9 
10 | 18.0 | 21.8 }455-1151-ND 93 7.78 9 31.41 — |PHR-10 
11 | 20.0 | 23.8 |455-1157-ND 1.67 13.89 ‘55.57 — |PHR-11 
{2 | 22.0 | 25.8 |455-1156-ND 781 15.10 60.39 — |PHR-12 
13 | 24.0 | 27.8 |455-1155-ND 1.92 16.02 64.09 — |PHR-13 
14 | 26.0 | 29.8 |455-1154-ND 214° 17.87 71.49 — |PHR-14 
15 | 28.0 | 31.8 |455-1153-ND 2.22 1852 74.09 — |PHR-15 Digi-Key Pricing 
16 | 30.0 | 33.8 }455-1152-ND 297 24.73 98.91 — |PHR-16 Part No. 10 100 500 | Part No. 
Housing — Color: Natural White 
Top:Entry Thru-hole (Shrouded) 8] 60 9.9 TED 2.27 1896 75.82 |PHDR-O8VS 
2 | 20 | 59 |465-1704-ND 90 749 29.94 — ]B2B-PH-K-S(LF)(SN) ; j i ; ; 
3 | 4.0 | 7.9 |455-1705-ND 1.26 1052 42.08 — |B3B-PH-K-S(LF)(SN) 10} 80 11.9 /455-1158-ND 2.36 19.70 78.78 | PHDR-10VS 
4 | 60 | 9.9 |455-1706-ND 157 13.12 52.46 — |B4B-PH-K-S(LF)(SN) 12 | 10.0 13.9 |455-1204-ND 241 20.07 80.26 | PHDR-12VS 
5 | 8.0 | 11.9 }455-1707-ND 2.04 16.97 67.87 — |B5B-PH-K-S(LF)(SN) 14 12.0 15.9 |455-1172-ND 244 = 20.32 81.26 | PHDR-14VS 
6 | 10.0 | 13.9 |455-1708-ND 233 19.41 77.65 — |B6B-PH-K-S(LF)(SN) 16 | 14.0 17.9 _|455-1173-ND 2.61 21.73 86.93 | PHDR-16VS 
7 | 12.0 | 15.9 )455-1709-ND 2.75 22.89 91.57 — |B7B-PH-K-S(LF)(SN) 18 | 16.0 19.9 455-1905-ND 2.64 21.98 87.92 |PHDR-18VS 
8 | 14.0 | 17.9 |455-1710-ND 3.00 25.04 100.16 — | B8B-PH-K-S(LF)(SN) oo | 180 919 |455-1174-ND 267 9229 ~~ 98.90 |PHDR-20VS 
2 | 9 | 16.0 | 19.9 }455-1711-ND 340 28.30 113.20 — | B9B-PH-K-S(LF)(SN) 1 
10 | 18.0 | 21.9 |455-1712-ND 371 3089 123.57 — |B10B-PH-K-S(LF)(SN) 2) 20.0 | 23.9 eee 4162) 88.53 184-11. | PHDR-22V8. 
11 | 20.0 | 23.9 }455-1713-ND 4.00 33.34 133.36 — |B11B-PH-K-S(LF)(SN) 24 | 22.0 25.9 |455-1177-ND 4.66 38.84 155.35 | PHDR-24VS 
12 | 22.0 | 25.9 |455-1714-ND 431 35.93 143.73 — |B12B-PH-K-S(LF)(SN) 26 24.0 27.9 |455-1178-ND 4.71 39.27 157.06 _|PHDR-26VS 
13 | 24.0 | 27.9 |455-1715-ND 476 39.64 158.55 — |B13B-PH-K-S(LF)(SN)(P) 28 | 26.0 29.9 |455-1171-ND 475 39.58 158.30 |PHDR-28VS 
14 | 26.0 | 29.9 }455-1716-ND 513 42.75 171.00 — |B14B-PH-K-S(LF)(SN) 30 | 28.0 31.9 | 455-1180-ND 4.81 40.07 160.28 | PHDR-30VS 
15 | 28.0 ) 31.9 |455-1717-ND 547 45.57 182.26 — |B15B-PH-K-S(LF)(SN) 32 | 30.0 33.9 /455-1179-ND 4.85 40.44 161.76 |PHDR-32VS 
16 | 30.0 | 33.9 |455-1718-ND 621 51.79 207.14 — |B16B-PH-K-S(LF)(SN) 34] 920 35.9 |455-1189-ND 490 4081 16323 |PHDR-34vS 
ee es 
2 | 20 | 5.9 ]455-1719-ND 89 7A 29.63 — 782B-PH-K-S(LF)(SN) eacers TOT SSL Ures EVOrY: 
3 | 4.0 | 7.9 |455-1720-ND 147 9.78 39.11 — | S3B-PH-K-S(LF)(SN) Top Entry (Shrouded) 
4 6.0 | 9.9 |455-1721-ND 1.44 12.01 48.02 — |S4B-PH-K-S(LF)(SN) 8 6.0 9.9 455-2230-ND 3.08 25.70 102.81 | B8B-PHDSS(LF)(SN)(P) 
5 | 8.0 | 11.9 |455-1722-ND 177 14.74 «8.97 — | S5B-PH-K-S(LF)(SN) 10} 80 11.9 |455-1762-ND 3.33 27.76 111.04 | B10B-PHDSS(LF)(SN)(P) 
6 | 10.0 | 13.9 |455-1723-ND 2412 17.63 70.53 — |S6B-PH-K-S(LF)(SN) 12] 10.0 13.9 |455-1763-ND 3.89 32.43 129.73 |B12B-PHDSS(LF)(SN) 
7 | 12.0 | 15.9 (Besaieaene 236 1963 78.53 — |87B-PH-K-S(LF)(SN) 14] 120 | 15.9 |455-1764-ND 4.61 38.42 153.67 |B14B-PHDSS(LF)(SN)(P) 
; : 100 \ een ae seas Fae = ora oe Sine te | 140 | 179 |455-1765-ND 4.98 41.48 165.90 |B16B-PHDSS(LF)(SN) 
10 | 180 | 21.9 Meee at 2R4s 4148-80 — | $10B-PH-K-S(LF)(SN) 18 | 16.0 19.9 |455-1766-ND 5.23 43.61 174.42 |B18B-PHDSS(LF)(SN) 
41 | 20.0 | 23.9 |455-1728-ND 369 30.75 12299 — |$11B-PH-K-S(LF)(SN) 2| 20) 180 21.9 |455-1767-ND 5.68 47.37 189.46 |B20B-PHDSS(LF)(SN) 
72 | 22.0 | 25.9 |455-1729-ND 423. 35.27 141.07 — |$12B-PH-K-S(LF)(SN) 22 20.0 23.9 |455-1768-ND 7.24 60.36 = 241.45 | B22B-PHDSS(LF)(SN) 
13 | 24.0 | 27.9 |455-1730-ND 450 37.52 150.08 — |S13B-PH-K-S(LF)(SN) 24} 220 25.9 |455-1769-ND 7.86 65.49 261.96 |B24B-PHDSS(LF)(SN) 
14 | 26.0 | 29.9 | 455-1731-ND 472 39.34 157.36 — |S14B-PH-K-S(LF)(SN) 26 | 24.0 27.9 |455-1770-ND 8.19 68.23 272.92 | B26B-PHDSS(LF)(SN) 
18 | 28.0 | 31.9 [ooaiisaNe 5.01 41.75 166.99 — |8158-PH-K-S(LF)(SN) 30 | 28.0 | 31.9 |455-1772-ND 8.95 74.55 298.21 |B30B-PHDSS(LF) (SN) 
16 | 30.0 | 33.9 [BS SaIisSeNB = Entry SMT (Shrowdoa) — | S16B-PH-K-S(LFYSN) 32 | 300 | 33.9 |455-1773-ND 9.32 77.63 310.53 |B32B-PHDSS(LF)(SN) 
2] 20 | 7.95 |455-1734-1-ND | 4.10 3416 136.63 | 226.61 |B2B-PH-SM4-TB(LF)(SN)(P) 34 |__ 32.0 35.9 _|455-1774-ND 9.62 80.15 _ 320.61 _ | B34B-PHDSS(LF)(SN) 
3 | 4.0 | 9.95 |455-1735-1-ND | 4.69 39.05 156.18 | 259.26 |B3B-PH-SM4-TB(LF)(SN)(P) Side Entry (Shrouded) 
4 | 6.0 |11.95}455-1736-1-ND | 5.91 49.27 197.07 | 327.14 | B4B-PH-SIM4-TB(LF)(SN)(P) 8 6.0 9.9 |455-2256-ND 3.06 25.51 102.05 | S8B-PHDSS(LF)(SN)(P) 
5 | 8.0 |13.95]455-1737-1-ND | 6.38 53.20 212.78 | 353.21 | BSB-PH-SM4-TB(LF)(SN) 10} 80 11.9 |455-1775-ND 3.63 30.27: 121.07 | S10B-PHDSS(LF)(SN)(P) 
6 | 10.0 | 15.95 | 455-1738-1-ND 6.93 57.72 230.86 _| 383.23 | B6B-PH-SM4-TB(LF)SN) 42 10.0 43.9 |455-1776-ND 4.25 35.45 141.81 |$12B-PHDSS(LF)(SN)(P) 
7 | 12.0 |17.95]455-1739-1-ND | 7.67 63.94 255.75 | 424.55 |B7B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 141 120 15.9 |455-1777-ND 5.03 41.95 167.80 |$148-PHDSS(LE)(SN)(P) 
8 | 14.0 |19.95]455-1740-1-ND | 819 68.24 272.94 | 453.08 | B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) jee | Aa 479 eeaheeattn 521 4338 17350 |S16B-PHDSS(LF)(SN) 
4 | 9 | 16.0 |21.95]455-1741-1-ND | 879 73.27 293.09 | 486.53 | B9B-PH-SM4-TB(LF)(SN) : : : : : 
10 | 18.0 | 23.95 |455-1742-1-ND | 10.46 87.13 348.52 | 578.54 Se eee 18 | 16.0 19.9 |455-1779-ND 5.77 48.05 192.20 | S18B-PHDSS(LF)(SN) 
11 | 20.0 |25.95|455-1743-1-ND | 1112 92.68 _ 370.73 _| 615.41 |B11B-PH-SM4-TB(LF)(SN 3 | 20 18.0 21.9 |455-1780-ND 6.28 52.33 209.30 | S20B-PHDSS(LF)(SN) 
{2 | 22.0 [27.95 |455-1744-1-ND | 11.62 96.83 387.33 | 642.97 Sa 22 | 200 23.9 |455-1781-ND 7.89 65.78 263.11 |S22B-PHDSS(LF)(SN) 
13 | 24.0 |29.95}455-1745-1-ND | 11.99 99.95 399.78 | 663.63 |B13B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 24 | 220 25.9 |455-1782-ND 8.57 71.42 285.68 |S24B-PHDSS(LF)(SN) 
14 | 26.0 |31.95/455-1746-1-ND | 12.37 103.06 412.23 | 684.30 ence 26 24.0 27.9 |455-1783-ND 8.97 74.78 299.13 |S26B-PHDSS(LF)(SN) 
15 | 28.0 |33.95}455-1747-1-ND | 12.74 106.17 424.67 | 704.95 |B15B-PH-SM4-TB(LF)(SN ra ECT 70.9 ESHTEaIND 9.267718 308.71 |8288-PHOSS(LF)(SN) 
16 | 30.0 |35.95 ]455-1748-1-ND | 1341 109.28 437.12 | 725.62 Sree 
Side Entry SMT (Shrouded) 30 | 28.0 31.9 |455-1785-ND 9.82 81.80 327.18 }S30B-PHDSS(LF)(SN) 
2) 20] 79 [455-1749-1-ND | 431 35.93 143.73 | 238.59 | S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 32] 30.0 33.9 | 455-1786-ND 10.23 85.27 341.08 |S32B-PHDSS(LF)(SN) 
5 | 3 | 4.0 | 99 |455-1750-1-ND | 5.07 42.23 168.92 | 280.41 |S3B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 34 32.0 35.9 |455-1787-ND 10.62 88.52 354.07 _|$34B-PHDSS(LF)(SN) 
4 | 6.0 | 11.9 [455-1751-1-ND | 5.85 48.75 195.00 | 323.70 |S4B-PH-SM4-TB(LF)(SN) (Continued) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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| ST eulany Tape & Reel 
H RoHS Digi-Key ricing Pricing) =| JST 
PHD Series 2.0mm Connectors (Cont. i Description Part No. 100 500 8,000 _| Part No. 
Contacts-Tin Plated 
Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Pricing Pricing) | JST 26 ~ 22 AWG 455-2518-1-ND 2.55 10.20 15.30/M | SPUD-001T-P0.5 
Description Part No. 100 500 8,000 Part No. 28 ~ 24 AWG 455-2519-1-ND 2.55 10.20 15.30/M | SPUD-002T-P0.5 
Contacts-Tin Plated Crimp Tools 
26 ~ 22 AWG 455-1325-1-ND 2.32 9.26 13.89/M | SPHD-001T-P0.5 Hand Tool for SPUD-001T-PO.5 | 455-2516-ND 1077.86/1 — |WwC-PUD1 
28 ~ 24 AWG 455-1313-1-ND 2.32 9.26 13.89/M | SPHD-002T-P0.5 Hand Tool for SPUD-002T-PO.5 | 455-2517-ND 1077.86/1 —_ |WC-PUD2 
Crimp Tools For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
26 ~22 AWG Contacts | 455-1238-ND 440.15/1 — |WwcC-610 
28 ~24 AWG Contacts | 455-1237-ND 873.26/1 — |YRS-620 


EH Series 


2.5mm Connectors 


Features: * Compact and Slim: This connector is designed to be compact and unusually thin. It measures 
only 8.1mm (.319") high after mounting and is just 3.8mm (.150") wide. »* Highly Reliable Contact: The 
contact has long dimples near the center that ensure continuity of low voltage and low current circuits at all 
times, even under conditions of vibration and abusive prying. * Polarizing Guides: The header and housing 
have guides to prevent improper mating. * Whisker Prevention: The contact material is treated with a reflow 
Process, and the square post is copper-undercoated and tin/lead-plated for whisker prevention. * Easy 
and Effective Crimping: Although the contact is compact, it has a long wire strip length, 2.6 +0.4mm (.102” 
+.016”). This long length is very useful for automatic crimping and when crimping shielded wires. 
Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC (22 AWG) Voltage Rating: 250V AC/DC * Temperature Range: 
-25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 32 ~ 22 AWG 

Material and Finish: * Contact: Phosphor bronze, tin-plated * Housing: Nylon 66, UL94V-0, natural (white) 
* Posts for Headers: Brass, copper-undercoated, tin/lead plated » Wafer: Nylon 66, UL94V-0, natural (white) 


Applicable PC Board Thickness: 0.8mm ~ 1.6mm (.031” ~ .063”) 


( For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NEW! PUD Series 
2.0mm Connectors [Sais 


The PUD Series offers compact size and provides stable contact performance under high vibration, distortion, 
and unexpected external forces. The leaf spring structure of the contact is designed to help prevent deforma- 
tion due to unexpected forces. The housing receptacles are keyed to prevent accidental reverse mating or 
mating to a header without the same number of circuits. The header is designed with a secure locking device 
for applications that require high reliability under adverse conditions. An audible click is heard when mating 
the receptacle housing with the header. 

Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC * Voltage Rating: 250V AC/DC » Temperature Range: -25°C 
~ 85°C * Applicable Wire: 26 ~ 22 AWG (001 Type) 28 ~ 24 AWG (002 Type) « Insulation Diameter: 1.0 ~ 
1.5mm (001 Type) 60.8 ~ 1.5mm (002 Type) 

Material and Finish: * Contact: Copper alloy, tin-plated * Housing: Nylon 66, UL94V-0 


Dimension A | Digi-Key Pricing JST 
Fig. | Circuits (mm) Part No. i 10 100 Part No. - _ = — —_ 
Heceptaciel Housing) Fig. ae preaaaie ; a pained 10 Len 500 a No 
8 10.0 455-2468-ND 31 2.82 23.51 |PUDP-(08)V-S z s =a : 2 
10 12.0 455-2469-ND 32 2.92 24.35 | PUDP-(10)V-S Disconnectable Crimp Style Female Receptacle Housing 
12 14.0 | 455-2470-ND 333.01 25.11. | PUDP-(12)V-S ; - ea at rH oe on ne 
14 16.0 455-2471-ND 34 3.41 25.95 | PUDP-(14)V-S 5. 5 55-1001- ‘ 85 5. 
16 18.0 455-2472-ND 35 3.27 27.25 | PUDP-(16)V-S 4 75 12.0 |455-1002-ND AT 3.93 15.71 | EHR-4 
18 20.0 455-2473-ND 36 3.31 27.57 |PUDP-(18)V-S 5 10.0 14.5 |455-1003-ND 52 4.37 17.48 | EHR-5 
20 22.0 455-2474-ND 38 3.51 29.24 | PUDP-(20)V-S 6 12.5 17.0 |455-1004-ND 57 4.74 18.96 | EHR-6 
22 24.0 455-2475-ND 39 3.63 30.29. | PUDP-(22)V-S 7 15.0 19.5 |455-1005-ND 66 5.48 21.92 |EHR-7 
1 = ses poe a re cS setae | 8 175 22.0 |455-1006-ND 68 Ewa 22.83 | EHR-8 
a | oo ee me sa7e [Puoreas io | 2s 270 fasetooeno | tas 80038 lento 
x 55-2479- . i : -(30)V- : . ; : : 
30 340 455-2480-ND 5 415 3455. | PUDP-(32)V-8 11 25.0 29.5 | 455-1009-ND 1.28 10.67 42.68 | EHR-11 
34 36.0 455-2481-ND 46 423 35.25 | PUDP-(34)V-S 12 275 32.0 | 455-1010-ND 1.55 12.89 51.57 |EHR-12 
36 38.0 455-2482-ND AT 4.37 36.45 | PUDP-(36)V-S 13 30.0 34.5 |455-1011-ND 1.64 13.63 54.53 | EHR-13 
38 40.0 455-2483-ND 49 4.48 37.33 | PUDP-(38)V-S 14 32.5 37.0 455-1012-ND 2.08 17.34 69.35 | EHR-14 
40 42.0 455-2484-ND 50 4.61 38.38 _|PUDP-(40)V-S 15 35.0 39.5 |455-1013-ND 2.14 17.86 71.42 | EHR-15 
Top Entry Shrouded Board-Mount Headers 
Side Entry (Use with EH and HR Series Female Housing - Not TUV approved) 
8 10.0 455-2485-ND 38 3.48 29.04 [S(08)B-PUDSS-1(LF)(SN) 2 25 75 |455-1611-ND 73 6.05 24.20 | B2B-EH-A(LF)(SN) 
10 12.0 455-2486-ND 48 4.39 36.61 |S(10)B-PUDSS-1(LF)(SN) 3 5.0 10.0 |455-1612-ND 99 8.21 32.84 | B3B-EH-A(LF)(SN) 
12 14.0 455-2487-ND 58 5.31 44.25 |S(12)B-PUDSS-1(LF)(SN) 4 75 12.5 |455-1613-ND 1.30 10.81 43.22 | B4B-EH-A(LF)(SN) 
14 16.0 455-2488-ND 66 6.06 50.52 |S(14)B-PUDSS-1(LF)(SN) 5 10.0 15.0  |455-1614-ND 1.55 12.91 51.62 | B5B-EH-A(LF)(SN) 
16 18.0 455-2489-ND 68 6.31 52.62 _| S(16)B-PUDSS-1(LF)(SN) 6 12.5 17.5 |455-1615-ND 1.86 15.50 61.98 | B6B-EH-A(LF)(SN) 
18 20.0 455-2490-ND 72 6.64 55.32 | $(18)B-PUDSS-1 (LF)(SN) 7 15.0 20.0 | 455-1616-ND 211 17.60 70.38 | B7B-EH-A(LF)(SN) 
9 | 20 22.0 455-2491-ND ae) 8.96 57.99 | S(20)B-PUDSS-1 (LF)(SN) 8 175 225  |455-1617-ND 2.39 19.94 79.77 | B8B-EH-A(LF)(SN) 
2 24.0 eoezeo2 ND 81 7.43 61.93 | §(22)B-PUDSS-1(LF)(SN) a |g 20.0 25.0 | 455-1618-ND 2.66 22.17 ~—-88.66_| BOB-EH-A(LF)(SN) 
24 26.0 455-2493-ND 85 7.88 65.67 |S(24)B-PUDSS-1(LF)(SN) 10 ae 77.5 eRe a4 2581 103.23 | BIOB-EH-A(LF)(SN) 
26 28.0 455-2494-ND 90 8.33 69.41_ | S(26)B-PUDSS-1 (LF)(SN) : : : ° : 
78 30.0 455-2495-ND “96 8.89 74.11 | $(28)B-PUDSS-1(LF)(SN) 11 25.0 30.0 | 455-1620-ND 3.42 28.46 113.84 _ | B11B-EH-A(LF)(SN) 
30 32.0 455-2496-ND 415 10.58 88.19. |$(30)B-PUDSS-1(LF)(SN) 12 275 32.5 | 455-1621-ND 3.56 29.64 118.55 | B12B-EH-A(LF)(SN) 
36 38.0 455-2497-ND 1.21 1149 93.25 |S(36)B-PUDSS-1(LF)(SN) 13 30.0 35.0 455-1622-ND 4.22 35.13 140.52 / B13B-EH-A(LF)(SN) 
40 42.0 455-2498-ND 1.35 12.43 103.62 |$(40)B-PUDSS-1(LF)(SN) 14 32.5 37.5 | 455-1623-ND 4.56 38.03 152.12 | B14B-EH-A(LF)(SN) 
Top Entry With Boss 15 35.0 40.0 | 455-1624-ND 4.82 40.13 160.52 _| B15B-EH-A(LF)(SN) 
8 10.0 455-2499-ND 34 3.17 26.45 | B(08)B-PUDSS-1(LF)(SN) Side Entry Shrouded Board-Mount Headers 
10 12.0 455-2500-ND 37 3.46 28.83 |B(10)B-PUDSS-1(LF)(SN) (Use with EH and HR Series Female Housing) 
12 14.0 455-2501-ND 45 4.16 34.68 |B(12)B-PUDSS-1(LF)(SN) 2 25 75 |455-1625-ND 87 7.23 28.90 | S2B-EH(LF)(SN) 
14 16.0 455-2502-ND 54 5.01 41.72 | B(14)B-PUDSS-1 (LF)(SN) 3 5.0 10.0 |455-1626-ND 1.04 8.65 34.58 | S3B-EH(LF)(SN) 
16 18.0 455-2503-ND 59 5.41 45.06 _|B(16)B-PUDSS-1(LF)(SN) 4 75 12.5  |455-1627-ND 1.23 10.25 40.99 | S4B-EH(LF)(SN) 
18 20.0 455-2504-ND 65 5.99 49.95 |B(18)B-PUDSS-1(LF)(SN) 5 10.0 15.0 |455-1628-ND 1.61 13.40 53.59 | S5B-EH(LF)(SN) 
20 22.0 455-2505-ND 72 6.67 55.55 | B(20)B-PUDSS-1 (LF)(SN) 6 12.5 17.5 | 455-1629-ND 2.00 16.67 66.68 | S6B-EH(LF)(SN) 
22 24.0 455-2506-ND 81 7.50 62.48 | B(22)B-PUDSS-1(LF)(SN) 7 15.0 20.0  |455-1630-ND 237 19.76 79.02 | S7B-EH(LF)(SN) 
3 a A Poe . so eu anes ey 3 | 8 175 225  |455-1631-ND 278 23.15 92.61 | S8B-EH(LF)(SN) 
28 30.0 455-2509-ND 1.01 9.32 77.65 |B(28)B-PUDSS-1(LF)(SN) 2 20.0 250 ene 2.96 aai0 98.78 | S8B-EH(LF)(SN) 
7 a6 AGRSEDD 108 974 81.16 |B(30)B-PUDSS-1(LF)(SN) 10 22.5 27.5 | 455-1633-ND 3.65 30.44 121.75 | S10B-EH(LF)(SN) 
30 340 455-2511-ND 110 1015 84.59 |B(32)B-PUDSS-1(LF)(SN) 11 25.0 30.0 | 455-1634-ND 4.05 33.71 134.84 | S11B-EH(LF)(SN) 
34 36.0 455-2512-ND 1.16 10.74 89.50 | B(34)B-PUDSS-1 (LF) (SN) 12 27.5 32.5 |455-1635-ND 4.28 35.69 142.74 | $12B-EH(LF)(SN) 
36 38.0 455-2513-ND 118 10.93 91.12 _| B(36)B-PUDSS-1(LF)(SN) 14 32.5 37.5 |455-1637-ND 5.62 46.80 187.19 | $14B-EH(LF)(SN) 
38 40.0 455-2514-ND 1.20. 11.10 92.47 | B(38)B-PUDSS-1(LF)(SN) 15 35.0 40.0 | 455-1638-ND 6.05 50.38 201.52 _ | S15B-EH(LF)(SN) 
40 42.0 455-2515-ND 1.21 11.18 _ 93.17_| B(40)B-PUDSS-1(LF)(SN) (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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iST Dimension -mm_ Digi-Key Pricing JST 
H R Fig. | Circuits | A B C | Part No. 10 100 500 | Part No. 
EH Series 2 Onin Gennestors (Cont.) [Gms] 6 12.5 17.4 — |455-2236-ND 2.73 22.78 91.13 | S6B-XH-A(LF)(SN) 
Digi-Key Cut Tape Pricing | Ta PricingO | JST 7 | 15.0 199 — |455-2240-ND 3415 26.24 104.96 | S7B-XH-A(LF)(SN) 
Description Part No. 100 500 9,000 Part No. 8 17.5 22.4 — |455-2225-ND 3.36 27.97 111.87 | S8B-XH-A(LF)(SN) 
Contact 9 20.0 24.9 — |455-2224-ND 4.01 33.40 133.60 | S9B-XH-A(LF)(SN) 
30 ~ 22 AWG 455-1042-1-ND 2.04 8.15 12.23/M_|SEH-001T-P0.6 10 22.5 27.4 — |455-2228-ND 4.21 35.07 140.27 | S10B-XH-A(LF)(SN) 
Crimp Tool 3 1 25.0 29.9 — |455-2226-ND 5.03 41.93 167.70 |S11B-XH-A(LF)(SN) 
30 ~ 22 AWG Contacts 455-1043-ND 454.14/1 —_|WC-260 12 | 27.5 324 — |455-2221-ND 5.50 45.81 183.25 | $12B-XH-A(LF)(SN) 
4 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 13 30.0 34.9 — |455-2223-ND 5.93 49.45 197.81 | S13B-XH-A(LF)(SN) 
14 32.5 37.4 — |455-2222-ND 6.05 50.44 = 201.77 | S14B-XH-A(LF)(SN) 
. 15 35.0 39.9 — |455-2272-ND 7A1 61.74 246.96 | S15B-XH-A(LF)(SN) 
XH Series 16 | 375 424 — |455-2229-ND 8.35 60.61 278.42 |$16B-XH-A(LF)(SN) 
ani ® RoHS 
2.5mm Connectors gA Digi Ree [@pes | Dimension - Cut Tape Tape & Reeld 
i abil ili ‘ Cir- mm Digi-Key rieing Pricing JST 
selene ee of the NH series connectors. 1 | Fig |euits| AB | PartNo. 140100 | 500 | PartNo. 
Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC (AWG #22) * Voltage Rating: 250V AC/DC. + Temperature 
Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 30 ~ 22 AWG »* Applicable PC Board Thickness: 1.6mm (.063”) SMT Entry (Shrouded) 
3 | 5.0 12.5 |455-2263-1-ND 59 5.48 45.69 182.75 S3B-XH-SM4-TB(LF)(SN) 
4 4 | 7.5 15.0 | 455-2262-1-ND 67 6.20 51.68 206.70 S4B-XH-SM4-TB(LF)(SN) 
6 | 12.5 20.0 |455-2264-1-ND 89 8.23 68.59 274.37 S6B-XH-SM4-TB(LF)(SN) 
0 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Pricing Pricing) | JST 
Description Part No. 100 500 8,000 Part No. 
Contacts 
30 ~ 26 AWG 455-2261-1-ND 2.59 10.37 15.56/M | SXH-002T-P0.6 
28 ~ 22 AWG 455-1135-1-ND 2.59 10.37 15.56/M | SXH-001T-P0.6 
Tools 
Crimp Tool for 30 ~ 26 AWG =| 455-2245-ND 873.26/1 — _ |YRS-480 
Crimp Tool for 28 ~ 22 AWG =| 455-1136-ND 440.15/1 — |Wwe-110 
Extraction Tool 455-2246-ND 48.88/1 — |XJ-06 
4 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
XA Series 
RoHS 
Dimension-mm_ Digi-Key Pricing JST 2.5mm Connectors AW € A [Sass 
Fig. | Circuits | A B C_ | Part No. 10 100 500 | Part No. Features: 
* Locking device to prevent accidental disconnection » Header wafer made of glass filled PA66 nylon, 
1 — 32 48 |455-2220-ND 1.96 16.31 65.25 | XHP-1 effective against solder crack * Low insertion force ¢ Insertion guide mechanism 
2 25 57 7.3 |455-2266-ND 51 4.26 17.04 | XHP-2 Specifications: 
3 5.0 8.2 9.8 |455-2219-ND 57 4.73 18.90 | XHP-3 * Current Rating: 3A AC/DC (AWG 20) * Voltage Rating: 250V AC/DC »* Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
4 | 75 10.7 12.3 |455-2267-ND 57 4.73 18.90 | XHP-4 * Applicable Wire: AWG 28 ~ 20 
5 10.0 13.2 14.8 |455-2268-ND 63 5.28 21.12 | XHP-5 
6 12.5 15.7 17.3 |455-2218-ND 74 6.21 24.82 | XHP-6 
7 15.0 18.2 19.8 |455-2269-ND 78 6.49 25.94 | XHP-7 
8 17.5 20.7 22.3 |455-1902-ND 86 7.13 28.52 | XHP-8 
1 9 20.0 23.2 24.8 |455-2217-ND 1.20 10.00 40.01 | XHP-9 
10 22.5 25.7 27.3 |455-2210-ND 1.21 10.09 40.37 | XHP-10 
1 25.0 28.2 29.8 |455-2216-ND 1.58 13.15 52.61 | XHP-11 
12 27.5 30.7 32.3 |455-2215-ND 1.67 13.89 55.57 | XHP-12 
13 30.0 33.2 34.8 |455-2214-ND 1.91 15.93 63.71 | XHP-13 
14 32.5 35.7 37.3 |455-2213-ND 2.47 20.56 82.24 | XHP-14 
15 35.0 38.2 39.8 | 455-2212-ND 2.52 21.02 84.08 | XHP-15 
16 37.5 40.7 42.3 |455-2209-ND 4.37 36.40 145.58 | XHP-16 
20 47.5 50.7 52.3 |455-2211-ND 5.98 49.83 199.30 | XHP-20 
Headers 
Top Entry (Shrouded) 
2 25 74 — |455-2247-ND 78 6.49 25.94 | B2B-XH-A(LF)(SN)(P) 
3 5.0 99 — |455-2248-ND 1.00 8.34 33.34 | B3B-XH-A(LF)(SN)(P) 
4 7.5 12.4 — |455-2249-ND 1.35 11.24 44.95 | B4B-XH-A(LF)(SN) 
§ 10.0 14.9 — |455-2270-ND 1.64 13.71 54.83 | B5B-XH-A(LF)(SN) 
6 12.5 17.4 — |455-2271-ND 1.92 15.99 63.97 | B6B-XH-A(LF)(SN) Cie | Dimensions -mm | pigi-ke Pricing Th 
7 | 15.0 19.9  — |455-2252-ND 229 19.08 76.31 | B7B-XH-A(LF)(SN)(P) glen la 5 Batic wn a ea eur 
8 17.5 224 — |455-2251-ND 2.53 21.12 84.46 | B8B-XH-A(LF)(SN)(P) 
2] 9 [moe - ea 28 See [OAC en 
: : : ; : 4 75 12.3 | 455-2150-ND 83 6.90 27.58 | XAP-04V-1 
11 [25.0 299 — |455-2255-ND 3.49 29.08 116.32 |B11B-XH-A(LF)(SN) 5 | 400 148 |455-2151-ND ‘ed 701 28.05 | XAP-O5V-1 
12 27.5 32.4 — |455-2259-ND 4.03 33.59 134.35 | B12B-XH-A(LF)(SN) 6 12.5 17.3 | 455-2152-ND 1.08 9.01 36.02 XAP-06V-1 
13 30.0 34.9 — |455-2260-ND 4.29 35.75 143.00 | B13B-XH-A(LF)(SN) 7 15.0 19.8 | 455-2153-ND 1.11 9.24 36.94 | XAP-07V-1 
14 32.5 37.4 — |455-2258-ND 4.64 38.65 154.59 | B14B-XH-A(LF)(SN) 8 17.6 22.3 |455-2154-ND 1.75 14.59 58.37 | XAP-08V-1 
15 | 35.0 399 — |455-2254-ND 499 41.62 166.46 | B15B-XH-A(LF)(SN) 1| 9 20.0 24.8 | 455-2155-ND 1.77 14.76 59.05 | XAP-O9V-1 
ie | 37.5 424 — |455-2241-ND 5.27 43.96 _ 175.83 | B16B-XH-A(LF)(SN) 10 | 225 27.3 |455-2156-ND 2.00 16.65 66.58 | XAP-10V-1 
Top Entry (Shrouded) With Boss a 25.0 29.8 | 455-2157-ND 2.02 16.87 67.48 — | XAP-11V-1 
7 oe 173 1441 57.62 | B1B-KHAMILF)(SN) 12 | 27.5 32.3 |455-2158-ND 2.06 17.16 68.63 _|XAP-12V-1 
> |os 74 — Weebeeaans 87-728 ~—-2890 |BOB-KH-AM(LF)'SN) 13 | 30.0 34.8 |455-2159-ND 2.09 17.44 69.76 |XAP-13V-1 
: ; i i a 14 32.5 37.3 | 455-2160-ND 2.15 17.90 71.60 — | XAP-14V-1 
3 | 50 99 — ]455-2231-ND 1 9.26 37.04 | B3B-XH-AM(LF)(SN) 15 | 35.0 39.8 _| 455-2161-ND 2.18 18.13 72.50 _| XAP-15V-1 
4 | 75 124 — |485-2287-ND 144 12.04 48.15. | B4B-XH-AMILF)(SN)(P 
2 § 10.0 14.9 — |455-2239-ND 1.69 14.08 56.30 | B5B-XH-AM(LF)(SN) Top Entry - Through Hole (Shrouded) Without Boss 
6 12.5 174 — |455-2238-ND 2.10 17.47 69.89 | B6B-XH-AM(LF)(SN) 2 25 7.5 | 455-1989-ND 1.25 10.43 41.70 B02B-XASK-1(LF)(SN) 
7 15.0 199 — |455-2235-ND 239 © 19.91 79.62 | B7B-XH-AM(LF)(SN) 3 5.0 10.0 | 455-1990-ND 1.64 13.71 54.83 | BO3B-XASK-1(LF)(SN) 
8 17.5 22.4 — |455-2232-ND 2.63 21.92 87.66 | B8B-XH-AM(LF)(SN); 4 75 12.5 | 455-1994-ND 2.04 17.04 68.16 BO4B-XASK-1(LF)(SN) 
10 | 225 27.4 — |455-2234-ND 3.37 28.08 + —-112.33 | B10B-XH-AM(LF)(SN) 2 | 5 | 10.0 15.0 | 455-1995-ND 2.59 21.59 86.37 | BOSB-XASK-1(LF)(SN) 
12 [275 324 — |455-2233-ND 443 34.44 137.74 |B12B-XH-AM(LF)(SN) a 18 us peteent ae uae ae aE 
2 3 j 1998+ : r ; -XASK-1(LF)(SN) 
Side Entry (Shrouded) 9 | 200 25.0 |455-1999-ND 4.41 36.78 147.12 | BO9B-XASK-1 (LF)(SN) 
2 2.5 7.4 — |455-2257-ND 1.13 9.39 37.54 | S2B-XH-A(LF)(SN) 12 27.5 32.5 | 455-2005-ND 6.15 51.23 204.91 | B12B-XASK-1(LF)(SN) 
3 3 5.0 9.9 — |455-2250-ND 1.42 11.79 47.17 | S3B-XH-A(LF)(SN) Side Entry - Through Hole (Shrouded) 
4 7.5 12.4 — |455-2243-ND 1.79 14.88 59.51 | S4B-XH-A(LF)(SN) 3 2 2.5 7.5 |455-2044-ND 3.58 29.80 119.19 | S0B2-XASS-1(LF)(SN) 
5 [10.0 14.9 — |455-2242-ND 2.14 17.85 71.38 | S5B-XH-A(LF)(SN) (Continued) 
Digi@Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Ree!®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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JST XA Series 2.5mm Connectors (Cont,) 


VH Series 


Rolls : 
3.96mm Connectors WE 
, A , an Cut Tape Tape & Reel) Features: « Reliable VH connector can be used in a wide variety of applications * Mounting height of 
Cir- Dimensions - mm | Digi-Key Pricing Pricing JST 16.5mm * Lock mechanism prevents the connector from coming loose and prevents mis-insertion 
Figs cults i E RartiNo} uw) 00 00 Rating) Specifications: ¢ Current Rating: 10A maximum AC/DC «* Voltage Rating: 250V AC/DC * Temperature 
Range: -25°C ~ 85°C + Applicable Wire: 22 - 16 AWG + Color: Natural (White) 
SMT Type (Shrouded) 
2 25 10.0 | 455-2022-1-ND 6.37 53.07 212.27 BM02B-XASS-TF(LF)(SN) 
3 5.0 12.5 | 455-2023-1-ND 7.94 66.20 264.80 BM03B-XASS-TF(LF)(SN) 
5 10.0 17.5 | 455-2024-1-ND 917 76.44 305.76 BMO5B-XASS-TF(LF)(SN) 
4 6 12.5 20.0 | 455-2025-1-ND 9.97 83.12 332.46 BMO6B-XASS-TF(LF)(SN) 
7 15.0 22.5 | 455-2026-1-ND 11.96 99.69 398.76 BM07B-XASS-TF(LF)(SN) 
8 17.5 25.0 | 455-2027-1-ND 12.42 103.49 413.96 BM08B-XASS-TF(LF)(SN) 
9 20.0 27.5 | 455-2028-1-ND 12.88 107.34 429.37 BMO9B-XASS-TF(LF)(SN) 
13 30.0 37.5 | 455-2029-1-ND 16.39 136.61 546.42 BM13B-XASS-TF(LF)(SN) 
F ¥ Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing JST 
For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Fig.) Circuits A B Part No. 10 100 500 Part No 
Cut Tape Tape & Reeld 
Digi-Key Pricing Pricing JST 2 3.96 7.86 | 455-1183-ND 65 5.44 21.74 | VHR-2N 
Description Part No. 10 100 500 8,000 Part No. 3 7.92 11.82 | 455-1184-ND 716 6.30 25.19 | VHR-3N 
Detastes th Pisted 5 | ised | tor lasstiseno | tar toe daa [yun 
26 ~ 22 AWG 455-2050-1-ND 24 1.98 7.91 11.87/M | SXA-001T-P0.6L(N) 1 6 49.80 93.70 |455-1187-ND 137 11.42 45.69 | VHR-6N 
24 ~ 20 AWG 455-2051-1-ND 24 1.98 7.91 11.87/M | SXA-01T-P0.6 7. 23.76 27.66 | 455-1181-ND 1.76 14.63 58.53 |VHR-7N 
Hand Crimp Tools 8 27.72 31.62 | 455-1168-ND 1.82 15.13 60.50 | VHR-8N 
9 31.68 35.58 | 455-1169-ND 211 17.60 70.38 | VHR-9N 
22 ~ 26 AWG 455-2045-ND 440.15/1 — |Wwc-691 
10 35.64 39.54 | 455-1167-ND 2.42 20.13 80.50 _|VHR-10N 
20 ~ 24 AWG 455-2046-ND 534.47/1 —  |wc-700M iHaadars 
20 ~ 24 AWG 455-2049-ND 1201.73/1 — __ |YRS-692 Top Entry (locking) 
0 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 2 3.96 7.86 | 455-1639-ND 1.24 10.37 41.49 | B2P-VH(LF)(SN) 
3 7.92 11.82 | 455-1640-ND 1.58 13.13 52.50 | B3P-VH(LF)(SN) 
4 11.88 15.78 | 455-1641-ND 2.02 16.83 67.32 | B4P-VH(LF)(SN) 
XAD Ss H § 15.84 19.74 | 455-1642-ND 2.48 20.69 82.76 | BSP-VH(LF)(SN) 
eries [Sms] 2 6 19.80 | 23.70 |455-1643-ND 2.83 23.60 _94.41_| B6P-VH(LF)(SN) 
L \ RoHS 7 23.76 27.66 | 455-1644-ND 3.28 27.31 109.22 | B7P-VH(LF)(SN) 
2.5mm Connectors G& ©! = 8 2772 | 31.62 |455-1645-ND 3.91 32.60 130.39 | B8P-VH(LF)(SN) 
a i i i A i A 5 : 9 31.68 35.58 | 455-1646-ND 4.34 36.15 144.59 | BOP-VH(LF)(SN) 
Features: * Locking device prevents accidental disconnection * Solder crack preventive material »* Mis- 
insertion preventative design 10 35.64 39.54 aaa wh is j 39.43 157.70 _| B10P-VH(LF)(SN) 
See eae fre. 7 roe 3 ide Entry (locking, 
ae ee ee Lane Wie 28.Gawe Voltage: Hating: 260V.AGIDC:-s Temperature 2 3.96 7:86 [455-1648-ND 147 12.238. 48.90 | B2PS-VH(LF)(SN) 
. . 3 7.92 11.82 | 455-1649-ND 1.84 15.35 61.38 | B3PS-VH(LF)(SN) 
4 11.88 15.78 | 455-1650-ND 2.45 20.43 81.71 | B4PS-VH(LF)(SN) 
5 15.84 19.74 | 455-1651-ND 3.02 25.14 100.55 | BSPS-VH(LF)(SN) 
3 6 19.80 23.70 | 455-1652-ND 3.56 29.69 118.76 _| BGPS-VH(LF)(SN) 
7 23.76 27.66 | 455-1653-ND 4.01 33.45 133.78 | B7PS-VH(LF)(SN) 
8 27.72 31.62 | 455-1654-ND 4.78 39.85 159.40 | B8PS-VH(LF)(SN) 
9 31.68 35.58 | 455-1655-ND 5.26 43.82 175.28 | BOPS-VH(LF)(SN) 
10 35.64 39.54 | 455-1656-ND 5.79 48.21 192.84 | B1OPSVH(LF)(SN) 
Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reeld | jst 
Description Part No. 10 100 500 Qty. Pricing | Part No. 
Contacts — Tin Plated 
20~16AWG  [455-1319-1-ND 58 4.87 19.46 | 3,500 | 32.31/M ]SVH-41T-P1.1 
Dimensions 22~18 AWG — |455-1133-1-ND _ 4.45 17.79 | 4,500 | 29.54/M_[SVH-21T-P1.1 
ir- mm igi-| Pricin Crimp Tools 
Fig sel ie cm Ce eaey “ Fa onan (noun 20-16 AWG  [455-1911-ND 440.1571 = =] WC-930 
- - - 22~18 AWG — |455-1134-ND 440.15/1 - — |WC-160 
( For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
8 75 14.7 |455-2162-ND - 2.18 18.13 | XADRP-08V 
10 10.0 17.2 |455-2163-ND _ 2.22 18.50 |XADRP-10V : 
12 | 125 19.7 |455-2164-ND _ 2.26 18.86 | XADRP-12V NEW! WPJ Series OHS 
14 15.0 22.2 | 455-2165-ND _ 2.31 19.25 |XADRP-14V F . . z 
ie | 475 247 ore — 238 19.64. | XADRP-16v(P) Wire-to-Wire and Wire-to-Board Crimp Style Connectors 
18 20.0 27.2 |455-2167-ND _ 2.40 20.00 |XADRP-18V The new WP Series Wire-to-Wire and Wire-to-Board crimp style connector was designed for both extreme 
Y 14 = e moisture and non-submersion applications. Major uses include automotive, appliance, underwater cameras or 
1 20 22.5 29.7 BeeezICB ND ai 20.96: | XADAP-20V non-water resistance applications. Three different control key patterns prevent miss-mating while their unique 
22 25.0 32.2 )455-2169-ND — 2.49 20.73 |XADRP-22V terminal structure has been designed to withstand mating mistakes while maintaining the contact reliability. 
24 275 34.7 |455-2170-ND a3 253 21.09 |XADRP-24V An inner lock housing feature prevents accidental disconnection to ensure connector mating integrity even 
under adverse conditions. 
26 30.0 37.2 |455-2171-ND _ 2.59 21.59 | XADRP-26V Specifications: * Current Rating: 7A AC/DC « Voltage Rating: 300V AC/DC * Temperature Range: -25°C ~ 
y G _ 7 85°C + Applicable Wire: 22 ~ 18 AWG » Insulation Resistance: 1,000MQ minimum = Dielectric Voltage: AC 
26 32.5 307 ED 2.62 21,87" /XADRP28V 1,500/one minute * Insulation Diameter: 2.4 ~ 2.8mm _* Water-proof Grade: IP:X7 * Pitch: 5.0mm 
30 35.0 42.2 |455-2174-ND = 2.68 22.31 | XADRP-30V(P) Material: * Contacts: Copper alloy, tin-plated * Housings: PBT (Glass-filled) * Flammability: UL94V-0 
34 40.0 47.2 |455-2173-ND - 2.75 22.95 | XADRP-34V 
40 475 54.7 | 455-2175-ND - 2.89 24.10 |XADRP-40V 


Top Entry (Shrouded) 


8 75 15.0 |455-1997-ND _ 4.38 36.50 | BO8B-XADSS-N(LF)(SN) 
10 10.0 17.5 |455-2002-ND - 4.96 41.29 | B10B-XADSS-N(LF)(SN) 
14 15.0 22.5 | 455-2008-ND - 5.79 48.25 |B14B-XADSS-N(LF)(SN) 
9 18 20.0 27.5 | 455-2011-ND _ 6.93 57.77 |B18B-XADSS-N(LF)(SN) 
20 22.5 30.0 | 455-2014-ND - 7.24 60.12 | B20B-XADSS-N(LF)(SN) 
26 30.0 37.5 | 455-2019-ND - 9.29 77.40 |B26B-XADSS-N(LF)(SN) 
36 42.5 50.0 | 455-2020-ND _ 13.32 110.96 | B36B-XADSS-N(LF)(SN) 
40 475 55.0 | 455-2021-ND - 15.17 126.44 | B40B-XADSS-N(LF)(SN) 
Side Entry (Shrouded) 
8 75 15.0 | 455-2031-ND 1.48 13.63 113.54 | SO8B-XADSS-N(LF)(SN) 
12 12.5 20.0 | 455-2033-ND 1.60 14.74 122.86 |S12B-XADSS-N(LF)(SN) 
3 14 15.0 22.5 | 455-2034-ND 177 16.33 136.05 |S14B-XADSS-N(LF)(SN) 
20 22.5 30.0 | 455-2035-ND 2.24 20.68 172.31 |S20B-XADSS-N(LF)(SN) 
26 30.0 37.5 | 455-2036-ND 3.67 33.84 282.03 |S26B-XADSS-N(LF)(SN) 


Cir- | Dim. A | Key Pattern/| Digi-Key Pricing JST 
Fig. | cuits | (mm) Color* | Part No. 1 10 100 Part No. 
Receptacle Housings 
Waterproof Type for Standard Wire 
2 12.1 | 1/Natural | 455-2427-ND 1.41 13.04 108.71 | (02)R-WPJV-1-SMM(NN) 
1 2 12.1 2/Red | 455-2428-ND 1.41 13.04 108.71 | (02)R-WPJV-2-RMM(NN) 
2 124 3/Blue | 455-2429-ND 1.41 13.04 108.71 | (02)R-WPJV-3-EMM(NN) 


* Key Patterns/Colors do not intermate. (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 
NEW! WPJ Series (Cont.) RokS Fig. | Circuits A B c Part No. 10 100 500 Part No. 
Cir- | Dim. A | Key Pattern/| Digi-Key Pricing JST Receptacle Housing 
Fig. | cuits | (mm) Color* | Part No. Al 10 100 Part No. 2 20.2 29.5 11.2 | 455-2355-ND 2.25 18.75 75.01 |VLR-02V 
3 | 17.1 | Natural |455-2430-ND 1.74 16.04 133.67 | (03)R-WPJV-1-SMM(NN) 3 264 | 295 | 41.2 |455-2356-ND 345 2628 105.11 | VLR-o3v 
1 3 171 2/Red 455-2431-ND 1.74 16.04 133.67 | (03)R-WPJV-2-RMM(NN) 
4 20.2 29.5 18.0 | 455-2357-ND 3.80 31.69 126.77 | VLR-04V 
3 171 3/Blue —_|455-2432-ND 1.74 16.04 133.67 | (03)R-WPJV-3-EMM(N) 2 
Waterproof Type for Thin Wire 6 26.4 29.5 18.0 | 455-2358-ND 5.53 46.11 184.45 | VLR-O6V 
2 | 121 | 1/Natural [455-2433-ND 1.34 12.39 103.29 | (02)R-WPJV-1-SM(NN) 8 32.6 | 295 | 18.0 |455-2359-ND 6.38 53.18 212.72 | VLR-08V 
2 12.1 2/Red 455-2434-ND 1.34 12.39 103.29 | (02)R-WPJV-2-RM(NN) 12 39.6 29.5 18.0 | 455-2360-ND 11.46 95.53 382.13 | VLR-12V 
1] 5 [art | metre fassaaseno | 14s 1323 11027 | oo-wy- SMM Pisa ie taeee uiea Lae 
: jatural -2436- : : ! a -4- 
3 17.1 2/Red 455-2437-ND 1.57 14.53 121.08 | (03)R-WPJV-2-RM(NN) 2 Ise ae 12 ee Ze 15:8 63:86) | VEP-O2V 
3 | 174 3/Blue | 455-2438-ND 1.57 14.53 121.08 | (03)R-WPJV-3-EM(NN) 3 19.6 ) 24.0 | 11.2 | 455-2350-ND 253 21.09 84.37 | VLP-03V 
Non-Waterproof Type for Standard and Thin Wire 3 4 13.4 24.0 18.2 | 455-2351-ND 3.14 26.16 104.65 |VLP-04V 
2 | 12.1 | 1/Natural |455-2439-ND 22 1.99 16.61 | WPJR-(02)V-1-S(NN) 6 196 | 24.0 | 18.2 |455-2352-ND 4.74 39.50 158.00 | VLP-06V 
2 | 121 | 2/Red  |455-2440-ND 24 218 18.14 | WPJR-(02)V-2-R(NN) 8 | 258 | 240 | 18.2 |455-2353-ND 5.49 45.77 183.08 | VLP-08V 
1 2 12.1 3/Blue | 455-2441-ND .24 2.18 18.14 | WPJR-(02)V-3-E(NN) 
3 | 174 | ‘/Natural |455-2442-ND 25 2.27 18.91. | WPJR-(03)V-1-S(NN) 12 | 382 | 240 | 182 |495-2354-ND 9.99 83.28 333.10 | VLP-12V 
3 171 2/Red 455-2443-ND 31 2.82 23.49 | WPJR-(03)V-2-R(NN) DigiKey Cut Tape Pricing Tape and Reel) |yst 
3 17.1 3/Blue | 455-2444-ND 31 2.82 23.49 | WPJR-(03)V-3-E(NN) Description Part No. 10 100 500 Oly. Pricing | Part No. 
Tab Housings Contact: Tin Plated 
Waterproof Type for Standard Wire See a ene 
2 14.2 7/Natural )455-2455-ND 1.00 9.26 77.19 | (02)T-WPJV-1-SM Socket, 22~16 AWG | 455-2347-1-ND 64 5.36 21.43 | 2,000 | 35.58/M | SVF-42T-P2.0 
2 14.2 2/Red 455-2456-ND 1.18 10.92 91.04 | (02)T-WPJV-2-RM Socket, 20 ~ 14 AWG 455-2376-1-ND 64 5.36 21.43 | 2,000 | 35.58/M | SVF-61T-P2.0 
a | 2 | 142 | 9/Blue  |455-2457-ND 1.18 10.92 91.04 | (02)T-WPJV-3-EM Socket, 12 AWG 455-2377-1-ND 65 5.42 21.66 | 2,000 | 35.96/M | SVF-81T-P2.0 
3) 192°) (Natural eee eaeane Te 1084 = 86.20) |) (08)T-WRIV-12SM Pin,22~16AWG | 455-2348-1-ND 70 5.87 23.49 | 2,000 | 39.00/M |SVM-42T-P2.0 
3 19.2 2/Red 455-2459-ND 1.45 13.40 111.68 | (03)T-WPJV-2-RM 
3 192 3/Blue | 455-2460-ND 1.45 13.40 111.68 | (03)T-WPJV-3-EM Pin, 20 ~ 14 AWG 455-2379-1-ND 70 5.87 23.49 | 2,000 | 39.00/M | SVM-61T-P2.0 
Non-Waterproof Type for Thin Wire Pin, 12 AWG 455-2349-1-ND 72 5.99 23.94 | 2,000 | 39.74/M |SVM-81T-P2.0 
9 3 19.2 2/Red 455-2461-ND 97 8.91 74.26 | WPJT-03V-2-R Crimp Tools 
3 | 19.2 | 3/Blue _|455-2462-ND 97 8.91 74.26 | WPJT-03V-3-E 22-26 AWG 455-2369-ND 487.471 _ — we-592 
Headers 
2 | 14.2 | 1/Natural |455-2445-ND 28 2.57 21.46 |B02B-WPJSS-1(LF)(SN) eco NG AEA) sot dart = = WG ree 
2 | 142 | 2/Red  |455-2446-ND 31 2.82 23.47 | B02B-WPJRS-2(LF)(SN) 12 AWG 455-2368-ND 443.84/1 = — |WC-591 
3 2 14.2 3/Blue | 455-2447-ND 31 2.82 23.47 | BO2B-WPJES-3(LF)(SN) Extraction Tool 455-2370-ND 110.58/1 _ — |VLJ-20 
3 | 192 | 1/Natural |455-2448-ND 37 3.41 28.43 | BO3B-WPJSS-1(LF)(SN) 0 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
3 19.2 2/Red 455-2449-ND 39 3.58 29.81 | BO3B-WPJRS-2(LF)(SN) 
3 19.2 3/Blue —|455-2450-ND 39 3.58 29.81 | BO3B-WPJES-3(LF)(SN) 
* Key Patterns/Colors do not intermate. SIN Series 
= — . F , RoHS 
Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel? | jst Ee SR ps 
Description Part No. ‘il 10 100 Qty. Pricing | Part No. Board In Crimp Terminals A g 
Contacts for Standard Wire — Tin Plated Features: * Compliant board retention feature insures secure mounting before and during soldering * Wires 
Recept., 22~ 18 AWG |455-2451-1-ND 06 58 4.81 4,500 | 31.96/M |SWPJR-21T-M0.5 can be machine-secured to terminals * Strain relief minimizes wires 
Tab, 22 ~ 18 AWG 455-2453-1-ND 07 64 5.33 6,000 | 32.00/M |SWPJT-21T-PO.5 Specifications: * Current Rating: Depends on applicable wires * Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
Contacts for Thin Wire — Tin Plated ¢ Applicable Wire: 30 ~ 12 AWG « Applicable PC Board Thickness: 1.6mm (.063”) Material: * Tin Plated 
Recept., 22~18 AWG | 455-2452-1-ND .06 57 4.79 | 4,500 | 31.79/M |SWPJR-21T-M0.5A 
Tab, 22 ~ 18 AWG 455-2454-1-ND 07 64 5.33 | 9,000 | 32.00/M | SWPJT-21T-P0.5A 
Waterproof Seal Plates 
For 2 Position Thin Wire | 455-2463-ND 35 3.20 26.68 _- — |WPJS-(02)N 
For 3 Position Thin Wire | 455-2464-ND 50 4.57 38.10 - — |WPJS-(03)N 
Crimp Tools 
Crimp Tool for Std. Wire | 455-2465-ND 497.48/1 _ — |WC-WPJM 
Crimp Tool for Thin Wire | 455-2466-ND 497.48/1 = — |WC-WPy (A) 
Extraction Tool 455-2467-ND 177.22/1 = — |EJ-WPJ 


4 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


VL Series 
6.2mm Connectors we A 


Features: * Since the contact retention lances are part of the housing rather than protruding from the 
contact, they cannot be damaged by handling. They allow the contact to be easily inserted and securely 
locked into the housing. * Since these contacts have large cross-sectional areas and high contact pressure, 
they can accommodate circuits requiring high power * Unique space-saving panel lock is designed to 
prevent tangling with wires or breaking in cold or dry weather 


Specifications: * Current Rating: 20A maximum AC/DC * Voltage Rating: 600V AC/DC * Tem- 
perature Range: -25°C ~ 90°C «Contact Resistance: Inital value/7mQ maximum. After environmental 
testing/10mQ maximum ¢ Insulation Resistance: 1,000MOQ minimum »¢ Withstanding Voltage: 2,000V 
AC/minute 


Digi-Key Pricing 
Fig. | Circuits A B Cc Part No. 10 100 500 Part No 
Vertical He: 
2 13.4 16.4 11.2 | 455-2361-ND 5.29 44.10 176.38 | BO2P-VL 
3 19.6 16.4 11.2 | 455-2362-ND 8.60 71.65 286.60 | BO3P-VL 
1 4 13.4 16.4 18.0 | 455-2363-ND 10.96 91.31 365.24 | BO4P-VL 
6 19.6 16.4 18.0 | 455-2364-ND 15.48 128.99 515.96 | BO6P-VL 
8 26.2 16.4 18.0 | 455-2365-ND 16.00 133.30 533.18 | BO8P-VL 
12 38.6 16.4 18.0 | 455-2366-ND 16.76 139.69 558.77 |B12P-VL 


Dim. PCB (mm) 


Wire | (mm) _|Thick- | Hole | Digi-Key Pricing Tape and Reeld | jst 
Fig.| AWG# | A | B | ness | Dia. | PartNo. 10 100 500 | Qty. | Pricing | PartNo. 
1 |28~26/ 58) 3.1] 1.6 | 1.0 |455-1452-1-ND 21°°61.71 684) — —J SIN-002T-1.0 


2 |22~18)12.6) 3.6 | 1.6 | 1.80 )455-1453-1-ND 42 3.53 14.13 | 3,000 
22 ~18) 7.6 | 4.1 | 1.6 | 1.80 | 455-1454-1-ND 31 2.62 10.49 | 4,500 


23.46/M | SIN-21T-1.8 
17.42/M | SIN-21T-1.8S 


3 14 | 83/43] 1.6 | 2.5 |455-1456-1-ND 38 0 3.14 12.54) — —| SIN-61T-2.6S 
12) |92)4.5 |) 1.6 | 3.55 |455-1457-1-ND 48 4.04 16.14) — —| SIN-81T-3.6S 


0 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Miscellaneous Crimp Tools 


Digi-Key Price JST 
Description Part No. Each Part No. 
Crimp Tools 
Head Adapter KR Series 455-1374-ND 321.56 IDH-KR12 
Pistol Grip Crimp Tool 455-1372-ND 151.40 IDB-12 


“~* Crimping Tool 
AVEN for Micro Connectors 


* Quality general-purpose crimp tool 


¢ Capable of crimping 1.25 ~ 2.5mm (AWG 32-20) pitch connector 
pins 


AV4999-ND (10140)... 0. ..5ccc ccc cc esse eeeeasenaseneeeersesennae $59.95 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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FCI 


Bergstak® 0.03” (0.8 mm) Pitch Reel” 


= Mezzanine Connector System Mate (Stack) Height Guide — mm 
Plug Receptacle Code 
Features: * Extremely versatile high density mezzanine connector system. Surface mount attachment Code 1 2 3 
* Blade-on-beam contacts allow “peeling” and prevent “stubbing” »* Face polarization prevents mis-mating 1 5.0 9.0 13.0 
¢ PCB polarization prevents PCB assembly errors 2 6.0 10.0 14.0 
Plug: * Housing: G.F.LCP UL 94V-0 Terminal: Brass Receptacle: * Housing: G.FLCP UL 94V-0 3 70 11.0 15.0 
¢ Terminal: Beryllium Copper * Mating Cycles: 100 * Voltage Rating: 100VAC »* Current Rating: 6.5A 
* Temperature Range: -40°C ~ 85°C. 4 8.0 12.0 16.0 
No. of Dimensions - Inch (mm) Mate Height | Polari- | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Positions A B c Code zation | Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 1 — Plugs 
0.185 (4.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) ll Yes 609-1667-1-ND 3.88 2.40 2:11 609-1667-2-ND 900 1678.82 |61083-041402LF 
0.224 (5.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1669-1-ND 3.64 2.25 1.98 609-1669-2-ND 800 1423.75 |61083-042402LF 
40 0.264 (6.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1671-1-ND 3.94 2.43 2.14 609-1671-2-ND 700 1348.82 |61083-043402LF 
0.303 (7.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1673-1-ND 4.06 2.52 2.29 609-1673-2-ND 600 1232.48 |61083-044402LF 
0.303 (7.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 4 No 609-1674-1-ND 4.03 2.50 2.27 609-1674-2-ND 600 1223.08 | 61083-044422LF 
0.185 (4.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) oT Yes 609-1675-1-ND 4.06 2.52 2.28 609-1675-2-ND 900 1814.90 |61083-061402LF 
0.224 (5.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1677-1-ND 3.81 2.37 2.14 609-1677-2-ND 800 1660.06 /61083-062402LF 
60 0.264 (6.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1679-1-ND 4.09 2.54 2.30 609-1679-2-ND 700 1494.30 |61083-063402LF 
0.303 (7.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 4 Yes -ND 5.32 3.31 3.00 609-1681-2-ND 600 1569.78 |61083-064402LF 
0.303 (7.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 4 No -ND 4.46 2.87 2.55 609-1682-2-ND 600 1402.29 |61083-064422LF 
0.185 (4.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 1 No -ND 4.78 3.08 2.74 609-1683-2-ND 900 2217.85 |61083-081402LF 
80 0.224 (5.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1685-1-ND 4.86 3.13 2.78 609-1685-2-ND 800 2002.78 |61083-082402LF 
0.264 (6.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1687-1-ND 5.16 3.21 2.91 609-1687-2-ND 700 1797.52 |61083-083402LF 
0.303 (7.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 5.29 3.29 2.98 609-1689-2-ND 400 1090.63 | 61083-084402LF 
0.185 (4.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 5.08 3.23 2.96 609-1691-2-ND 650 1730.00 |61083-101402LF 
400 0.224 (5.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 5.48 3.50 3.20 609-1693-2-ND 550 1581.81 |61083-102402LF 
0.264 (6.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1695-1-ND 5.27 3.42 3.13 609-1695-2-ND 450 1290.26 |61083-103402LF 
0.303 (7.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1697-1-ND 5.65 3.67 3.35 609-1697-2-ND 400 1229.15 |61083-104402LF 
0.185 (4.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 5.91 3.77 3.45 609-1699-2-ND 650 2015.56 |61083-121402LF 
420 0.224 (5.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 5.83 3.88 3.48 = = — |61083-122402LF 
0.264 (6.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 5.67 3.78 3.39 609-1703-2-ND 450 1441.59 |61083-123402LF 
0.303 (7.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1705-1-ND 6.63 4.42 3.96 609-1705-2-ND 400 1453.50 | 61083-124402LF 
0.185 (4.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) il Yes 609-1707-1-ND 6.11 4.07 3.65 609-1707-2-ND 650 2201.65 |61083-141402LF 
140 0.224 (5.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1709-1-ND 6.32 4.21 3.77 609-1709-2-ND 550 1927.62 |61083-142402LF 
0.264 (6.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1711-1-ND 6.05 4.19 3.70 609-1711-2-ND 450 1523.34 |61083-143402LF 
0.303 (7.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1713-1-ND 5.11 3.26 2.98 609-1713-2-ND 400 1464.85 | 61083-144402LF 
160 0.303 (7.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1721-1-ND 6.76 4.68 4.14 609-1721-2-ND 400 1560.27 | 61083-164402LF 
180 0.303 (7.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1729-1-ND 7.30 4.97 4.47 609-1729-2-ND 400 1684.65 |61083-184402LF 
200 0.224 (5.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1733-1-ND 10.38 7.14 6.49 = — — _|61083-202402LF 
Fig. 2— Receptacles 
0.145 (3.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) ‘dl Yes 609-1613-1-ND 3.94 2.45 2.22 609-1613-2-ND 800 1566.66 |61082-041402LF 
0.145 (3.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1614-1-ND 4.06 2.52 2.29 609-1614-2-ND 800 1615.04 |61082-041422LF 
40 0.303 (7.70) 0.858 (21.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1615-1-ND 4.07 2.53 2.29 609-1615-2-ND 500 1047.84 |61082-042402LF 
0.303 (7.70) 0.858 (21.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1616-1-ND 4.33 2.68 2.36 609-1616-2-ND 500 1078.87 |61082-042422LF 
0.461 (11.70) | 0.858 (21.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1617-1-ND 4.25 2.62 2.31 609-1617-2-ND 300 656.15 |61082-043402LF 
0.461 (11.70) | 0.858 (21.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-3557-ND NEW! 3.76 2.34 2.12 = = —_|61082-043400LF 
0.145 (3.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1619-1-ND 4.52 2.91 2.59 609-1619-2-ND 800 1860.32 |61082-061402LF 
60 0.303 (7.70) 1.173 (29.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1621-1-ND 4.98 3.20 2.85 609-1621-2-ND 500 1304.45 |61082-062402LF 
0.303 (7.70) 1.173 (29.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1622-1-ND 4.64 2.90 2.66 609-1622-2-ND 500 1216.10 |61082-062422LF 
0.461 (11.70) | 1.173 (29.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1623-1-ND 4.53 2.91 2.59 609-1623-2-ND 300 749.34 |61082-063402LF 
80 0.145 (3.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) it Yes 5.36 3.33 3.02 609-1625-2-ND 800 2131.92 |61082-081402LF 
0.461 (11.70) | 1.488 (37.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 5.45 3.47 3.17 609-1629-2-ND 300 887.31 |61082-083402LF 
0.145 (3.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 5.77 3.74 3.42 609-1631-2-ND 800 2464.11 |61082-101402LF 
100 0.303 (7.70) 1.803 (45.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1633-1-ND 5.70 3.80 3.40 609-1633-2-ND 400 1287.23 |61082-102402LF 
0.461 (11.70) | 1.803 (45.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1635-1-ND 5.79 3.86 3.46 609-1635-2-ND 300 997.41 |61082-103402LF 
0.145 (3.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 5.93 3.95 3.54 609-1637-2-ND 800 2629.54 |61082-121402LF 
120 0.303 (7.70) 2.118 (53.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 6.89 4.44 3.94 609-1639-2-ND 400 1470.42 |61082-122402LF 
0.461 (11.70) | 2.118 (53.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 6.22 4.14 3.71 609-1641-2-ND 300 1072.06 |61082-123402LF 
140 0.145 (3.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) il Yes 609-1643-1-ND 6.57 4.38 3.92 609-1643-2-ND 700 2551.14 |61082-141402LF 
0.461 (11.70) | 2.433 (61.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1647-1-ND 6.60 4.57 4.05 = = — _|61082-143402LF 
160 0.145 (3.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1649-1-ND 7.19 4.98 4.41 609-1649-2-ND 700 2904.33 |61082-161402LF 
180 0.145 (3.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) il Yes 609-1655-1-ND 6.16 4.37 4.02 609-1655-2-ND 700 2531.94 |61082-181402LF 
200 0.145 (3.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) | Yes 609-1661-1-ND 6.63 4.70 4.33 609-1661-2-ND 700 2722.55 |61082-201402LF 


Conan® High Density, Low Profile 
0.04” (1.00mm) Pitch Mezzanine Connector System 


The Conan 1.0mm mezzanine connector system provides a rugged, mechanically secure, high density electrical interface between 
parallel printed circuit boards. 

Features: ¢ “Snap” engagement contacts assure secure mating with an audible “click” * Connector housings feature “lead-in” angles 
to assist in mating * Mating polarization prevents backward connections 

Applications: * Portable and mobile electronic equipment * Medical and Instrumentation * Office Equipment * Communications 
and Networking Equipment Mechanical Performance: * Mating Force: 125g per contact maximum ¢ Unmating Force: 45g per 
contact minimum «¢ Durability: 30 mating cycles Electrical Performance: « Insulation Resistance: 1,000MQ minimum ¢ Contact 
Resistance: 30mQ maximum »¢ Withstanding Voltage: 5S00VAC, RMS at 60Hz »* Current Rating: 1.0A continuous (per contact, all 
contacts powered) 


Overall Mated i = 
No. of Height With Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Tape and Reel§ FCI 
Positions Receptacle (mm) A B c Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — Plugs 
9 0.366 (9.30) 0.157 (4.00) 0.118 (3.00) 609-1570-ND 2.07 1.22 1.06 _ = 91910-21109LF 
abl 0.406 (10.30) 0.197 (5.00) 0.157 (4.00) 609-1571-ND 2.12 1.22 1.08 = = 91910-21111LF 
15 -163 (4.15) 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) 0.236 (6.00) 609-1572-ND 2.48 1.47 1.31 = = 91910-21115LF 
21 0.602 (15.30) 0.394 (10.00) 0.354 (9.00) 609-1573-ND 2.75 1.65 1.44 _ = 91910-21121LF 
25 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) 0.433 (11.00) | 609-1574-ND 2.97 177 1.58 _ = 91910-21125LF 
31 0.799 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) |609-1575-ND 3.37 2.07 1.80 — = 91910-21131LF 
41 163 (4.15) 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00) |609-1576-ND 3.99 2.48 2.25 _ = 91910-21141LF 
51 : : 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) |609-1577-ND 4.70 2.92 2.65 = = 91910-21151LF 
69 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) 1.299 (33.00) | 609-1578-ND 5.32 3.33 3.04 = = 91910-21169LF 
9 0.366 (9.30) 0.157 (4.00) 0.118 (3.00) 609-1579-ND NEW! 2.82 1.73 1.51 _ = 91910-21509LF 
15 276 (7.00) 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) 0.236 (6.00) 609-1581-ND 2.48 1.47 1.31 = = 91910-21515LF 
25 7 . 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) 0.433 (11.00) |609-1583-ND 2.66 1.58 1.42 = = 91910-21525LF 
31 0.799 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) | 609-1584-ND 3.37 2.07 1.80 — = 91910-21531LF 
+ Cut Tape § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FC) Conan® High Density, Low Profile 0.04” (1.00mm) Pitch Mezzanine Connector System (Cont.) 


No. of FS awn Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Tape and Reel§ FCI 
Positions Receptacle (mm) A B c Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
4 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00) | 609-1585-ND 3.99 2.48 2.25 = _— 91910-21541LF 
51 .276 (7.00) 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) | 609-1586-ND 4.70 2.92 2.65 = _ 91910-21551LF 
69 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) 1.299 (33.00) | 609-1587-ND 5.51 3.33 3.04 = = 91910-21569LF 
Fig 1 — Plugs, with Pick and Place Cap 
69 -163 (4.15) 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) 1.299 (33.00) _ | 609-3413-1-ND+ 3.07 1.89 1.64 500 743.10 91911-31169LF 
9 0.366 (9.30) 0.157 (4.00) 0.118 (3.00) 609-3414-1-ND$ 1.71 -96 84 800 570.12 91911-31209LF 
1 0.406 (10.30) 0.197 (5.00) 0.157 (4.00) 609-3415-1-ND$ 2.44 1.55 1.35 800 953.06 91911-31211LF 
15 177 (4.50) 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) 0.236 (6.00) 609-3416-1-ND$ 1.81 1.04 90 800 622.08 91911-31215LF 
21 0.602 (15.30) 0.394 (10.00) 0.354 (9.00) 609-341 1-1-ND$ 1.76 -98 86 800 585.00 91911-31221LF 
25 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) 0.433 (11.00) | 609-3417-1-ND$ 2.31 1.37 1.21 800 810.38 91911-31225LF 
31 0.800 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) | 609-3418-1-ND$ 2.50 1.51 1.31 800 893.20 91911-31231LF 
4 177 (4.50) 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00) | 609-3412-1-ND# 2.96 1.82 1.58 500 716.10 91911-31241LF 
51 7 , 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) | 609-3419-1-ND$ 2.95 1.81 1.57 500 712.58 91911-31251LF 
69 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) 1.299 (33.00) _ | 609-3420-1-ND¥ 3.05 1.89 1.66 500 737.83 91911-31269LF 
| 0.366 (9.30) 0.157 (4.00) 0.118 (3.00) 609-3421-1-ND$ 2.02 1.28 1.11 800 787.18 91911-31309LF 
1 0.406 (10.30) 0.197 (5.00) 0.157 (4.00) 609-3422-1-ND$ 217 1.38 1.20 800 846.22 91911-31311LF 
15 197 (5.00) 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) 0.236 (6.00) 609-3423-1-ND$ 1.65 92 81 800 550.80 91911-31315LF 
21 0.602 (15.30) 0.394 (10.00) 0.354 (9.00) 609-3424-1-ND$ 2.73 1.73 1.51 500 689.40 91911-31321LF 
25 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) 0.433 (11.00) _ | 609-3425-1-ND$ 2.89 1.83 1.59 800 1108.76 91911-31325LF 
31 0.800 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) | 609-3426-1-ND$ 3.67 2.33 2.03 500 896.68 91911-31331LF 
4 197 (5.00) 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00) | 609-3427-1-ND$ 4.30 2.73 2.37 500 1049.37 91911-31341LF 
51 7 . 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) | 609-3428-1-ND$ 4.60 2.92 2.54 500 1103.59 91911-31351LF 
69 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) 1.299 (33.00) _ | 609-3429-1-ND¥ 5.66 3.59 3.12 500 1358.88 91911-31369LF 
9 0.366 (9.30) 0.157 (4.00) 0.118 (3.00) 609-3430-1-ND$ 1.76 98 86 500 378.98 91911-31409LF 
1 0.406 (10.30) 0.197 (5.00) 0.157 (4.00) 609-3431-1-ND$ 1.91 1.10 95 500 418.07 91911-31411LF 
15 .236 (6.00) 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) 0.236 (6.00) 609-3432-1-ND$ 2.62 1.66 1.44 500 660.83 91911-31415LF 
21 0.602 (15.30) 0.394 (10.00) 0.354 (9.00) 609-3433-1-ND$ 1.93 1.14 99 500 433.76 91911-31421LF 
25 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) 0.433 (11.00) | 609-3434-1-ND$ 2.94 1.87 1.62 500 742.50 91911-31425LF 
31 0.800 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) | 609-3435-1-ND$ 3.46 2.19 1.91 500 843.61 91911-31431LF 
4 236 (6.00) 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00) | 609-3436-1-ND$ 3.90 2.47 2.15 500 951.93 91911-31441LF 
51 6 ‘ 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) | 609-3437-1-ND$ 3.33 2.06 1.81 500 803.66 91911-31451LF 
69 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) 1.299 (33.00) _ | 609-3438-1-ND¥ 5.37 3.40 2.96 500 1287.27 91911-31469LF 
Fig. 2 — Receptacles 
i] 0.366 (9.30) 0.157 (4.00) 0.118 (3.00) 609-1588-ND 2.36 1.36 1.21 = = 91930-21109LF 
1 0.406 (10.30) 0.197 (5.00) 0.157 (4.00) 609-1589-ND 2.45 1.45 1.29 _— _ 91930-21111LF 
15 _— 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) 0.236 (6.00) 609-1590-ND 2.68 1.61 1.41 _ = 91930-21115LF 
21 0.602 (15.30) 0.394 (10.00) 0.345 (9.00) 609-1591-ND 3.02 1.80 1.61 = = 91930-21121LF 
25 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) 0.433 (11.00) | 609-1592-ND 3.33 2.05 1.78 = = 91930-21125LF 
31 0.799 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) | 609-1593-ND 3.57 2.21 1.95 _— _— 91930-21131LF 
4 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00) | 609-1594-ND 4.34 2.70 2.45 _— _— 91930-21141LF 
51 ~ 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) | 609-1595-ND 5.21 3.26 2.98 = = 91930-21151LF 
69 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) 1.299 (33.00) _ | 609-1596-ND 5.78 3.85 3.45 = = 91930-21169LF 
NEW! Fig. 2— Receptacle with Pegs and Cap NEW! 
21 163 (4.15) -602 (15.30) 0.394 (10.00) 0.354 (9.00) 609-3520-1-ND$ 3.19 1.86 1.74 800 1210.68 91931-31121LF 
69 : : 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) 1.299 (33.00) | 609-3522-1-ND¥ 5.81 3.60 3.17 500 1478.68 91931-31169LF 
NEW! Fig. 2— Receptacle without Pegs and with Cap NEW! 
25 -163 (4.15) 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) 0.433 (11.00) | 609-3521-1-ND$ 3.41 1.99 1.86 800 1296.07 91921-31125LF 


+ Cut Tape § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Rib-Cage™ High Density, .050” x .050” (1.27mm x 1.27mm) Pitch, 
Tolerant Board-to-Board Connector System 


Rib-Cage is a versatile family of two-piece, two-row pin-and-socket connectors for right Nowat Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
oe connections between printed circuit boards (PCB) or flexible printed Baeitinne A B Ct Part No. 1 25 100 Part No. 
circuii ; 
Features: * Exclusive Rib-Cage multi-point, gold plated receptacle contacts provide Fig. 1 — Vertical SMT Plugs 
optimal reliability in high vibration and shock-prone applications * High density .050” 10 0.275 (6.99) 0.372 (9.45) 0.221 (5.63) | 609-3654-ND NEW! 2.20 1.30 1.16 /87407-105LF 
(1.27mm) x .050” (1.27mm) double row contact grid occupies only 20% of the volume of 10 0.275 (6.99) 0.372 (9.45) 0.226 (5.74) | 609-3175-ND 1.52 83 Ae: 87409-105LF 
comparable 0.100” pitch systems * Polarization prevents mis-mating 20 0.525 (13.34) | 0.622(15.80) | 0.226 (5.74) |609-1553-ND 1.92 1.04 91 |87409-110LF 
Applications: * Shock resistant and vibration-prone electronic applications» Handheld 30 0.775 (19.68) | 0.872 (22.15) | 0.226(5.74) |609-1554-ND 2.43 1.40 1.24 |87409-115LF 
test ae gs aU mei FectT ani ub assemble set eonlunctan atta tan 40 1.025 (26.03)_| 1.122 (28.50) | 0.226(5.74) _|609-1565-ND 3.03 1.80 1.61 |87409-120LF 
Materials: Contact Plating: 30y (0.76um) gold over Nickel in Contact area; lead-free pure 50 1.275 (32.38) | 1.372 (34.85) 0.226 (5.74) | 609-3176-ND 4.35 2.80 2.49 |87409-125LF 
tin over Nickel on solder tails 60 1.525 (38.74) 1.622 (41.20) 0.226 (5.74) | 609-3177-ND 3.74 2.33 211 87409-130LF 
Electrical Performance: 1.0A DC per contact with all contacts energized * Insulation 70 1.775 (45.08) 1.872 (47.55) 0.226 (5.74) |609-3178-ND 5.46 3.54 3.24 87409-135LF 
Resistance: 50,000MQ minimum initial * Withstanding Voltage: 800VAC, RMS at 60Hz 80 2.025 (51.43) 2.122 (53.90) 0.226 (5.74) |609-3179-ND 6.01 4.00 3.59 87409-140LF 
90 2.275 (57.78) 2.372 (60.25) 0.226 (5.74) _|609-3180-ND 7.27 4.95 4.45 87409-145LF 
100 2.525 (64.14) 2.622 (66.60) 0.226 (5.74) | 609-3181-ND. 7.22 4.91 442 87409-150LF 
Fig. 2 — Vertical SMT Receptacles 
10 0.370 (9.4) 0.266 (6.76) 0.187 (4.75) | 609-3157-ND 1.68 94 82 87024-605LF 
20 0.620 (15.75) 0.516 (13.11) 0.187 (4.75) | 609-1550-ND 2.27 1.34 1.16 87024-610LF 
30 0.870 (22.10) 0.766 (19.46) 0.187 (4.75) | 609-1551-ND 3.11 1.87 1.63 87024-615LF 
40 1.120 (28.45) 1.016 (25.81) 0.187 (4.75) | 609-1552-ND 3.38 2.07 1.80 87024-620LF 
50 1.37 (34.8) 1.266 (32.16) 0.187 (4.75) | 609-3158-ND. 4.47 2.88 2.56 87024-625LF 
60 1.62 (41.15) 1.516 (38.51) 0.187 (4.75) | 609-3159-ND 4.69 2.94 2.69 87024-630LF 
70 1.87 (47.5) 1.766 (44.86) 0.187 (4.75) | 609-3160-ND 5.71 3.80 3.41 87024-635LF 
80 2.12 (53.85) 2.016 (51.21) 0.187 (4.75) | 609-3161-ND 5.76 3.84 3.44 87024-640LF 
90 2.37 (60.2) 2.266 (57.56) 0.187 (4.75) | 609-3162-ND 7.06 4.89 4.32 87024-645LF 
100 2.62 (66.55) 2.516 (63.91) 0.187 (4.75) _ | 609-3163-ND. 6.81 471 4A7 87024-650LF 
Fig. 3 — Right Angle PCB Plugs 
10 0.635 (16.13) 0.485 (12.32) 0.201 (5.11) | 609-3164-ND 5.97 3.98 3.57 87402-105LF 
20 0.885 (22.48) 0.735 (18.67) 0.201 (5.11) | 609-3165-ND 8.07 5.49 4.85 87402-110LF 
30 1.135 (28.83) 0.985 (25.02) 0.201 (5.11) | 609-3166-ND 9.98 6.79 6.25 87402-115LF 
30 1.135 (28.83) 0.985 (25.02) 0.201 (5.11) | 609-3174-ND 9.08 6.25 5.68 87402-515LF 
40 1.385 (35.18) 1.235 (31.37) 0.201 (5.11) _|609-3167-ND. 9.99 6.79 6.25 87402-120LF 
50 1.635 (41.52) 1.485 (37.72) 0.201 (5.11) | 609-3168-ND 10.98 7.79 7A7 87402-125LF 
60 1.885 (47.88) 1.735 (44.07) 0.201 (5.11) | 609-3169-ND 11.34 8.04 7.40 87402-130LF 
70 2.135 (54.23) 1.985 (50.42) 0.201 (5.11) | 609-3170-ND 10.01 7.10 6.53 87402-135LF 
80 2.385 (60.58) 2.235 (56.77) 0.201 (5.11) | 609-3171-ND 12.32 8.93 7.95 87402-140LF 
90 2.635 (66.93) 2.485 (63.12) 0.201 (5.11) _|609-3172-ND 11.50 8.34 742 87402-145LF 
100 2.885 (73.28) 2.735 (69.47) 0.201 (5.11) _|609-3173-ND 11.35 8.05 7A1 87402-150LF 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Fig.3 NEW! 


FC) MEG-Array® 
= High Speed Mezzanine Connectors _ Digi@Reel” 


Features: « Utilized in high-density, high-speed mezzanine applications at data rates up to 1.0Gb/s »* MEG-Array connectors 
support stack heights in the range of 4mm ~ 14mm with options for 81 ~ 528 contact positions »FCl’s patented BGA 


technology, ensuring reliable attach, easy placement and routing and good electrical performance » Meet Telcordida GR- 

1217-CORE Applications: * Device-to-Board: Optical Transponders and Transceivers, Add/Drop Multiplexers, Control Units, 

Processor Cards, Displays, Medical Diagnostic Equipment (CT scan, Eye scan etc.) * Board-to-Board: Servers, Base Stations, 

Memory Cards, Mobile Broadcast Equipment 

Stacking 
No. of Height Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Positions Inch (mm) A B c Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 1 — Plugs 
200 0.000 (0.00) 1.236 (31.40) 0.683 (17.34) 0.132 (3.35) | 609-1090-1-ND 12.01 8.71 7.75 |609-1090-2-ND 250 2055.24 | 84516-102LF 
300 0.000 (0.00) 1.736 (44.10) 0.683 (17.34) 0.132 (3.35) | 609-1095-1-ND 13.73 9.73 8.58 |609-1095-2-ND 250 2037.75 | 84500-102LF 
300 0.000 (0.00) 1.736 (44.10) 0.683 (17.34) 0.132 (3.35) |609-3598-1-ND NEW! 8.65 5.19 5.12 |609-3598-2-ND NEW! 250 1231.95 |84500-002LF 
300 0.000 (0.00) 1.736 (44.10) 0.683 (17.34) 0.132 (3.35) |609-3599-1-ND NEW! 21.83 16.38 15.28 |609-3599-2-ND NEW! 250 3683.31 |84500-202LF 
300 0.236 (6.00) 1.756 (44.60) 0.683 (17.34) 0.368 (9.35) | 609-1096-1-ND 18.70 13.80 12.69 | 609-1096-2-ND. 150 2056.55 _| 84578-102LF 
400 0.000 (0.00) 2.236 (56.80) 0.683 (17.34) 0.132 (3.35) | 609-1100-1-ND 18.80 13.88 12.76 |609-1100-2-ND. 250 3385.42 | 84740-102LF 
400 0.000 (0.00) 2.236 (56.80) 0.683 (17.34) 0.132 (3.35) |609-3600-1-ND NEW! 17.62 11.75 11.12 |609-3600-2-ND NEW! 250 2740.12 | 84740-002LF 
400 0.236 (6.00) 2.256 (57.30) 0.683 (17.34) 0.368 (9.35) | 609-1101-1-ND 21.51 15.88 14.60 | 609-1101-2-ND. 150 2151.01 |84520-102LF 
Fig. 2 — Receptacles 
200 0.157 (4.00) 1.165 (29.60) 0.647 (16.44) 0.132 (3.35) | 609-1091-1-ND 14.71 10.66 9.49 |609-1091-2-ND 250 2288.69 | 84517-101LF 
200 0.236 (6.00) 1.165 (29.60) 0.647 (16.44) 0.211 (5.35) | 609-1092-1-ND 15.37 11.18 10.14 | 609-1092-2-ND. 200 2112.91 |55724-101LF 
200 0.315 (8.00) 1.165 (29.60) 0.647 (16.44) 0.289 (7.35) |609-1093-1-ND 13.92 10.12 9.18 |609-1093-2-ND 150 1460.13 |84535-101LF 
200 0.315 (8.00) 1.165 (29.60) 0.647 (16.44) 0.289 (7.35) |609-1094-1-ND 21.62 16.55 15.14 |609-1094-2-ND. 150 2452.11 | 84535-201LF 
300 0.157 (4.00) 1.665 (42.30) 0.645 (16.38) 0.132 (3.35) | 609-1097-1-ND 19.90 14.69 13.51 |609-1097-2-ND. 250 3517.18 |84501-101LF 
300 0.217 (5.50) 1.665 (42.30) 0.645 (16.38) 0.191 (4.85) | 609-1098-1-ND 24.58 18.81 17.21 |609-1098-2-ND 200 3379.72 |84502-101LF 
300 0.315 (8.00) 1.665 (42.30) 0.647 (16.44) 0.289 (7.35) | 609-1099-1-ND 22.14 16.94 15.50 |609-1099-2-ND. 150 2510.36 | 84553-101LF 
400 0.157 (4.00) 2.165 (55.00) 0.647 (16.44) 0.132 (3.35) | 609-1102-1-ND 19.72 14.56 13.39 | 609-1102-2-ND. 250 3487.07 | 74221-101LF 
400 0.157 (4.00) 2.165 (55.00) 0.647 (16.44) 0.132 (3.35) |609-3601-1-ND NEW! 17.94 11.96 11.32 |609-3601-2-ND NEW! 250 2790.13 | 74221-001LF 
400 0.236 (6.00) 2.165 (55.00) 0.647 (16.44) 0.211 (5.35) | 609-1103-1-ND 23.19 17.75 16.24 | 609-1103-2-ND 250 4226.65 | 74388-101LF 
400 0.315 (8.00) 2.165 (55.00) 0.647 (16.44) 0.289 (7.35) | 609-1104-1-ND 22.00 16.84 15.41 |609-1104-2-ND. 200 3267.30 _|74390-101LF 
NEW! Fig. 3— Plug NEW! 

100 0.000 (0.00) 0.736 (18.7) 0.683 (17.34) 0.132 (3.35) | 609-3597-1-ND 14.63 10.73 9.50 | 609-3597-2-ND 250 2275.39 | 84512-102LF 


GIG-Array® 


High Speed Mezzanine Connectors 


Features: * Designed to meet the needs of up to 10Gb/s applications * Stack heights available from 15mm ~ 40mm provide mezzanine design 
flexibility * Connector sizes of 200 and 296 signals providing 62 signal contacts per linear cm (158 signal contacts per linear inch) allow for 
optimization of board space and signal requirements * Very low cross-talk (VLC) design of less than 1% allows for required signal integrity 
performance Applications: * Communications: Transmission, Access, Switching, Optics and Networking » Data: Servers and Storage 


No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Positions A B c Part No. 1 25 100 Part No. 
Fig. 1 — Plugs 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.46 (11.64) 609-2865-ND® 52.70 40.54 37.84 10026804-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.50 (12.64) 609-3441-ND NEW! 30.79 23.69 22.11 10030626-001 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.50 (12.64) 609-3591-ND@ NEW! 30.79 23.69 22.11 10030626-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.97 (24.64) 609-2866-ND® 30.32 23.33 21.77 10054783-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.50 (12.64) 609-2868-ND® 29.21 23.69 22.11 10060910-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.50 (12.64) 609-2869-ND® 39.52 30.16 28.60 1006091 1-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.58 (14.64) 609-2872-ND® 50.32 39.44 36.72 55700-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.38 (9.64) 609-2874-ND® 38.74 29.57 28.04 55720-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.77 (19.64) 609-2875-ND® 50.88 39.88 37.13 55727-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.38 (9.64) 609-2877-ND® 30.05 23.12 21.58 55737-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.58 (14.64) 609-2878-ND® 38.43 29.33 27.81 55738-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.77 (19.64) 609-2879-ND® 38.90 29.69 28.16 55739-001LF 
Fig. 2 — Receptacles 

200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.57 (14.51) 609-2870-ND® 30.42 23.40 21.84 10060912-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.57 (14.51) 609-2871-ND® 39.19 29.91 28.36 10060913-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.18 (4.51) 609-2873-ND® 38.95 29.97 27.97 55701-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.57 (14.51) 609-2876-ND® 39.19 29.91 28.36 55733-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.42 (10.64) 609-3442-ND NEW! 29.90 22.43 20.93 55740-001 

200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.18 (4.51) 609-2880-ND® 29.90 22.43 20.93 55740-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.57 (14.51) 609-2881-ND® 30.42 23.40 21.84 55741-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.655 (16.64) 609-3125-ND 29.00 21.75 20.30 10081496-001 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.655 (16.64) 609-3126-ND® 29.00 21.75 20.30 10081496-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.655 (16.64) 609-3127-ND 38.43 29.33 27.82 10081497-001 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.655 (16.64) 609-3128-ND® 38.43 29.33 27.82 10081497-001LF 

RoHS Compliant 


PwrBlade™ Power Distribution 
Connector System 


PwrBlade Power Distribution Connector System consists of pow- 
er and signal contacts. This system is designed to economically 
satisfy the demanding requirements of server applications. The 
connectors are configured to satisfy the specific requirements of 
Industry SSI design standards. 
Materials: Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
¢ Housing: Glass filled high temperature nylon * Color: Black Fig. | Configuration | Termination A B c Part No. 1 25 100 | Part No. 
*Contacteca Fi Contasis: Bervtiuns * Signal Pins: Headers — Vertical 
Ce eee Ces, || ae | cea PCB 0.500 (12.70) | 1.925 (48.90) | 0.574 (14.58) |609-2086-ND 645. 4.04 3.69 51952-001LF 
Phosphor-bronze » Signal Contacts: Beryllium-copper 1P,24S,1P | Pressfit | 0.500(12.70) | 1.925 (48.90) | 0.574 (14.58) |609-2087-ND 10.93 7.75 7.13_|51952-002LF 
* Plating: * All contacts: 0.761m (30p in.) Gold over 1.27um Headers — Right Angle 
(50 in.) Nickel TP, 24S, 1P PCB 0.574 (14.58) | 1.925(48.90) | 0.930 (23.62) |609-2077-ND 643 428 3.84 |51415-O01LF 
2 | 6p, 24S, 5P PCB 0.574 (14.58) 4.350 (110.49) 0.930 (23.62) | 609-2079-ND 8.66 6.14 5.42 | 51624-XX001LF 
Electrical and Mechanical Performance: 6p, 24S PCB 0.574 (14.58) 2.75 (69.85) 0.930 (23.62) | 609-3634-ND NEW!| 6.44 4.46 3.95 | 51721-10002406AALF 
Receptacles — Vertical 
* Insulation Resistance: 20MQ minimum 1P, 24S, 1P Pressfit 0.500 (12.70) 1.925 (48.90) 0.470 (11.94) | 609-2081-ND 5.13 3.27 2.99 | 51666-001LF 
Wi i . 3 | 6P, 24S, 5P Pressfit 0.500 (12.70 4.350 (110.49) 0.470 (11.94) | 609-2082-ND 8.55 6.06 5.35 | 51667-XX001LF 
Withstanaing: ¥eltage::1 ,P00Vi RMS: 6p, 24S Pressfit | 0.500 ioe) 275 (age 0.470 nian 609-3637-ND NEW!| 659 4.56 4.04 _|51741-10002406CCLF 
* Current Rating: 48A for single-powered contact; derated to 30 Receptacles — Right Angle 
for 12-powered contact 1P, 24S, 1P PCB 0.470 (11.94) 1.925 (48.90) 0.820 (20.83) | 609-2078-ND 5.71 3.64 3.33 |51416-001LF 
: : : 6P, 24S, 5P PCB 0.470 (11.94 4.350 (110.49) 0.820 (20.83) | 609-2080-ND 11.28 8.00 7.36 | 51625-XX001LF 
“Contact Resistance: 0-5m0:maximumabratedipower 4 | 6P.248,5P | Presstit | 0.470 ti1.94) 4.350 {i048} 0.865 bt 7 609-2085-ND 18.21 1345 1236 |51866-008LF 
*Mating Force: 12 pounds typical for 11 power, 24 signal 6p, 20S PCB 0.470 (11.94) 2.65 (67.31) 0.820 (20.83) |609-3635-ND NEW!| 7.77 5.29 4.67 |51762-10602000AALF 
configuration 6p, 24S PCB 0.470 (11.94) 8.00 (203.2) 0.820 (20.83) | 609-3636-ND NEW!| 8.03 5.56 4.92 |51761-10002406AALF 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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r, v es No. of Dim. A | Height | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
+= Tyco Electronics NEW! STEP Z Positionst (mm) (mm) _ | Part No. 25 100 Part No. 
a aeantaboes Interconnection System a 53.75 5 [A99348-ND 7786 70.52 49.95 |5-1761617-5 
53.75 15 A99351-ND 80.53 72.94 51.67 | 6-1761617-5 
STEP-Z connector is a grid array mezzanine connector specifically designed for high speed and density Fig. 2 — Plugs 
applications up to 10+ gigabit per second data rates. Pin out patterns for either differential pair or single ended 
provide excellent isolation of high speed signals. Ground connections in close proximity to signal connections 22.60 10 A99352-ND 41.47 37.56 26.61 |6-1761612-0 
enable proper electrical coupling through the entire interconnect dramatically reducing crosstalk. Plating: Gold. a 22.60 13 A99355-ND 43.96 39.82 28.21 |6-1761612-3 
22.60 15 A99358-ND 45.18 40.92 28.99 | 6-1761612-5 
22.60 20 A99361-ND 47.25 42.80 30.32 | 7-1761612-0 
38.20 10 A99353-ND 66.44 60.17 42.62 | 6-1761614-0 
38.20 13 A99356-ND 70.41 63.77 45.17 | 6-1761614-3 
200 38.20 15 A99359-ND 72.42 65.60 46.47 | 6-1761614-5 
38.20 20 A99362-ND 75.71 68.57 48.57 | 7-1761614-0 
No. of Dim. A Height | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 38.20 25 A99364-ND 54.06 48.96 34.68 | 7-1761614-5 
Positi Part No. 1 25 100 Part No. 
estos eS (om) et ram art uu! 53.75 10 | A99354-ND 8848 8014 56.77 |6-1761616-0 
Fig. 1 — Receptacles 
53.75 13 A99357-ND 93.78 84.94 60.17 | 6-1761616-3 
22.60 5 A99346-ND 36.49 33.05 23.41 |5-1761613-5 
104 296 53.75 15 A99360-ND 96.46 87.36 61.88 | 6-1761616-5 
22.60 15 A99349-ND 37.71 34.16 24.20 |6-1761613-5 
53.75 20 A99363-ND 100.89 91.37 64.72 | 7-1761616-0 
200 ee ° Ree rAtD abo es SL61) |/G-A01015-9 53.75 25 | A99365-ND 71.74 64.95 46.01 |7-1761616-5 
98.20 18 SEED 60.45 Bn TS 88:78 |6-1761615-5 t Signal contacts only, ground contacts not included = * Stack Height = Receptacle Height plus Plug Height 
Sears Sa Pins/Row T& RE 
S&S el mi e G S EAF and x Dimensions - mm _|Digi-Key Price Each Pricing |Samtec 
1 No. of Rows| A B C_ {Part No. 1 10 125 |Part No. 
40x8 56.62 | 10.69 | 5.05 /SAM8008-ND 28.46 23.20 — |SEAF-40-05.0-S-08-2-A 
Specifications: 
¢ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact Material: Copper Alloy * Current Rating: 2.7A * Operating 40x8 56.62 | 10.69 | 5.05 /SAM8008CT-NDt | 25.04 20.41 | 2191.00 |SEAF-40-05.0-S-08-2-A-K-TR 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Plating: Au over 50” (1.27m) Ni * Contact Resistance: 5.5m * Working 
Voltage: 240VAC « Mated Cycles: 100 40x10 | 56.62 | 13.23] 5.05 |SAM8009CT-NDtwv | 28.44 23.18 | 2488.50 |SEAF-40-05.0-S-10-2-A-K-TR 
40x8 56.62 | 10.69} 6.55 /SAM8010-ND 26.72 © 21.78 — |SEAF-40-06.5-S-08-2-A 
50x10 | 69.32 | 13.23) 5.05 |SAM8013-ND 35.82 29.40 — |SEAF-50-05.0-S-10-2-A 
50x10 | 69.32 | 13.23 | 5.05 |SAM8013CT-NDtw | 31.51 25.86 | 2777.50 |SEAF-50-05.0-S-10-2-A-K-TR 
Fig. 2 — Headers 
20x10 | 30.38 | 14.68} 4.6 |SAM8017CT-NDtw | 20.32 16.57 | 1778.00 |SEAM-20-02.0-S-10-2-A-K-TR 
20x8 30.38 | 12.14] 6.1 /SAM8018-ND 21.56 17.58 — |SEAM-20-03.5-S-08-2-A 
30x10 | 43.08 | 14.68] 4.6 |SAM8021CT-NDtw~ | 24.16 19.69 | 2114.00 |SEAM-30-02.0-S-10-2-A-K-TR 
40x8 55.78 | 12.14] 4.6 /SAM8024-ND 30.07 24.68 — |SEAM-40-02.0-S-08-2-A 
Pins /Row T& RE 
x Dimensions - mm__|Digi-Key Price Each Pricing |Samtec 40x8 55.78 | 12.14} 4.6 |SAM8024CT-NDt¥ | 27.12 22.11 | 2373.00 |SEAM-40-02.0-S-08-2-A-K-TR 
No. ofRows| A B C_ [Part No. 1 10 125__|Part No. 

Fig. 1 — Receptacles 40x10 | 55.78 | 14.68] 4.6 |SAMB025CT-NDtv | 30.05 24.66 | 2696.75 |SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR 
20x10 | 31.22 | 13.23 | 5.05 |SAM8001CT-NDtw | 19.70 15.48 | 1641.50 |SEAF-20-05.0-S-10-2-A-K-TR 40x10 | 55.78 | 14.68] 6.1 |SAM8027-ND 36.25 29.75 — |SEAM-40-03.5-S-10-2-A 
20x10 | 31.22 | 13.23 | 6.55 |SAM8003-ND 22.72 18.52 — |SEAF-20-06.5-S-10-2-A 50x10 |68.48/ 14.68] 4.6 |SAM8029-ND 34.14 28.02 — |SEAM-50-02.0-S-10-2-A 
30x 10° | 49.92) 13.23) 5.05 ebay 26.46) 21.57 — |SEAF-30-05.0-8-10-2-A 50x10 | 68.48 | 14.68] 4.6 |SAMB029CT-NDt~| 34.14 28.02 | 3009.53 |SEAM-50-02.0-S-10-2-A-K-TR 
30x10 | 43.92 | 13.23 | 5.05 |SAM8005CT-NDtw | 22.30 18.18 | 1951.25 |SEAF-30-05.0-S-10-2-A-K-TR + Cut Tape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. v NEW! 


HDAM and HDAF Arrays 


Specifications: 

¢ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer ¢ Contact Material: Copper Alloy »* Current Rating: 2.3A @ 80°C 
Ambient * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Plating: Gold or Tin over 50” (1.27m) Nickel » Contact 
Resistance: 19mQ maximum © Working Voltage: 200VAC + Mated Cycles: 100 


Pairs perRow | Dimensions-mm_ | Digi-Key Price Each Samtec 
and No. of Rows A B Part No. 1 10 Part No. 
Fig. 1 — HDAF Arrays 

11x13 39.92 10.51 |SAM8650-ND 20.14 16.42 | HDAF-11-08.0-S-13-1 
11x13 39.92 20.51 |SAM8656-ND 20.74 16.91 | HDAF-11-18.0-S-13-1 
15x 13 47.92 10.51 |SAM8652-ND 25.18 20.53 | HDAF-15-08.0-S-13-1 
15x 13 47.92 20.51 |SAM8658-ND 25.92 21.13 | HDAF-15-18.0-S-13-1 
23x13 63.92 10.51 |SAM8654-ND 34.22 28.08 | HDAF-23-08.0-S-13-1 
23x13 63.92 20.51 |SAM8660-ND 35.22 28.90 | HDAF-23-18.0-S-13-1 


Pairs per Row Dimensions -mm_| Digi-Key Price Each Samtec 
and No. of Rows A B Part No. 1 10 Part No. 
Fig. 1 — HDAF Arrays — RoHS Compliant 
11x13 39.92 10.51 | SAM8651-ND 20.14 16.42 | HDAF-11-08.0-S-13-2 
11x13 39.92 20.51 |SAM8657-ND 20.74 16.91 | HDAF-11-18.0-S-13-2 
15x13 47.92 10.51 | SAM8653-ND 25.18 20.53 | HDAF-15-08.0-S-13-2 
15x13 47.92 20.51 | SAM8659-ND 25.92 21.13 | HDAF-15-18.0-S-13-2 
23 x13 63.92 10.51 | SAM8655-ND 34.22 28.08 | HDAF-23-08.0-S-13-2 
23 x13 63.92 20.51 | SAM8661-ND 35.22 28.90 | HDAF-23-18.0-S-13-2 
Fig. 2— HDAM Arrays 
11x13 38.06 14.41 | SAM8638-ND 20.54 16.74 | HDAM-11-12.0-S-13-1 
11x13 38.06 19.41 |SAM8644-ND 20.98 17.10 | HDAM-11-17.0-S-13-1 
15x13 46.06 14.41 | SAM8640-ND 25.68 20.93 | HDAM-15-12.0-S-13-1 
15x13 46.06 19.41 |SAM8646-ND 26.22 21.37 | HDAM-15-17.0-S-13-1 
23 x13 62.06 14.41 | SAM8642-ND 34.89 28.63 | HDAM-23-12.0-S-13-1 
23 x13 62.06 19.41 | SAM8648-ND 35.65 29.25 |HDAM-23-17.0-S-13-1 
Fig. 2— HDAM Arrays — RoHS Compliant 
11x13 38.06 14.41 | SAM8639-ND 20.54 16.74 | HDAM-11-12.0-S-13-2 
11x13 38.06 19.41 |SAM8645-ND 20.98 17.10 | HDAM-11-17.0-S-13-2 
15x13 46.06 14.41 | SAM8641-ND 25.68 20.93 | HDAM-15-12.0-S-13-2 
15x13 46.06 19.41 |SAM8647-ND 26.22 21.37 | HDAM-15-17.0-S-13-2 
23 x13 62.06 14.41 |SAM8643-ND 34.89 28.63 | HDAM-23-12.0-S-13-2 
23 x13 62.06 19.41 | SAM8649-ND 35.65 29.25 |HDAM-23-17.0-S-13-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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molex 


1.00mm Pitch Pico-Clasp™ 
Wire-to-Board Connectors 


The Pico-Clasp connector system from Molex was developed for various connections in Flat Panel Displays 
(FPD). The compact, small circuit size features of this system also make it ideal for other applications such 
as Notebook PC’s and other compact devices. 

Features: 

* Provides space saving for mounting other components ¢ Prevents wire hooking » Latch protection and 
secure mating retention »* Strong mating retention and clear click feeling * Easy connector insertion and 
extraction 

Physical Specifications: 

Headers: ¢ Color: Natural Resin » Durability: 30 cycles per minute »* Contact: Phosphor Bronze Tin plated 
(501331 and 501568); Phosphor Bronze Gold plated (501190 and 501571) * Housing: High Temperature 
Thermoplastic Resin * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 

Receptacles: * Color: White Resin * Housing: Nylon Resin * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
Electrical Specifications: 

Headers: * Current Rating: 1.00A maximum * Voltage: 50V maximum 

Receptacles: ¢ Current Rating: 1.00A maximum 


@Reel” 


PicoBlade™ 1.25mm Connectors Digi®Reel’ 


1.25mm Connectors: Physical Specifications: * Housing: PBTP, UL94V-0 » Temperature: -40°C ~ 85°C 
¢ UL File No.: E29179 CSA File-No.: LR19980 

1.25mm Crimp Terminal: Electrical Specifications: * Voltage: 125V * Current: 1.0A (0.8A for 32AWG) 
* Contact Resistance: 20mQ maximum » Dielectric Withstanding Voltage: 250VAC/1 minute »* Insulation 
Resistance: 100MQ minimum Physical Specifications: * Contact: Phosphor Bronze * Plating: Tin * Wire 
Range: 26 ~ 32AWG * Insulation Range: 1.00mm diameter maximum »° Strip Length: 1.40mm ~ 1.90mm 


ia 


Fig. 1 — 1.25mm Receptacle Housing Fig. 2 — 1.25mm Straight Header 


Fig. 3 — 1.25mm Right Angle Header 
1.25 @0.5 


: =| 


|Connector| 
Position _| 


Supplied on Strip 


Cir- | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| cuits| A B___|Part No. 1 10 100 500 _|Part No. 
Receptacle Housing — RoHS Compliant 
2 4.25 1.25 |WM1720-ND 32. 27 +20 16 ]51021-0200 
3 5.50 2.50 |WM1721-ND 34 28 = 20 ~——.16_|51021-0300 
No. Dimension Cut Tape 4 6.75 3.75 |WM1722-ND 46 (AI 27-22 _|51021-0400 
cf A Digi-Key Price Each Molex 5 8.00 5.00 |WM1723-ND 53 47 Bt 25 |51021-0500 
Fig. |Positions| (mm) _|Part No. 1 10 100 _|Part No. 6 9.25 6.25 _|WM1724-ND 59.49.35 —.28_ [51021-0600 
7 : 7 | 10.50 7.50 | WM1725-ND ‘64. 54. ~.38~~«.31 [51021-0700 
Verticals, Single Row SMD. Headers: + | 8 | 11.75 8.75 |wMt726-ND 70 63 42 34 [51021-0800 
2 4.0 WM7879CT-ND 1.05 93 62 |501331-0207 9 | 13.00 10.00 |WM1727-ND 76 68 45 36 |51021-0900 
4 6.0 WM7881CT-ND 115 1.02 68 |501331-0407 10 | 14.25 11.25 |WM1728-ND 82 68 49 39 |51021-1000 
5 7.0 WM7882CT-ND 1.35 1.20 80 |501331-0507 afl 15.50 12.50 _|WM1729-ND .88 73 52 42 [51021-1100 
12 | 16.75 13.75 |WM1730-ND 94. 78 56 45 [51021-1200 
ig 9.0 WANSTEAD ToS UAE 18: /BO 1S 10707 13 | 18.00 15.00 |WM17000-ND 100 (89 59 48. [51021-1300 
1 8 10.0 W788 SC TEND) 163 144 96 (501331-0807 14 | 19.25 16.25 |WM17001-ND 106 94 63  .50 |51021-1400 
9 11.0 WM7886CT-ND 148 1.31 ‘87 |501331-0907 15 | 20.50 17.50 |WM17002-ND 1.11 98 66 ——53_|51021-1500 
10 12.0 WM7887CT-ND 1.83 1.62 1.08 |501331-1007 . = 7 aeeyaiaht Headers = floHs. Sompliant = SSS 
4 ee RECTAN Tat ASG AO || S018 11107 3 | 550 2.50 |WM1732-ND 66 © .59-—.39-——«.31._ | 53047-0310 
14 16.0 WM7891CT-ND 241 213 1.42 |501331-1407 4 6.75 3.75 _|WM1733-ND 78 69 46 37 |53047-0410 
15 17.0 WM7892CT-ND 250 2.21 1.48 |501331-1507 5 8.00 5.00 |WM1734-ND 91 75 54 43 |53047-0510 
, " 6 9.25 6.25 _|WM1735-ND. 1.04.86 ~—.62_——.49._-|53047-0610 
Right Angle, Single'Row SMD Headers 7 | 10.50 7.50 |WM1736-ND 117.97. .69 56 |53047-0710 
2 4.0 WM7893CT-ND 1.07 94 “63 /501568-0207 | 8 11.75 8.75 |WM1737-ND 1.30 1.08 77 .62 |53047-0810 
3 5.0 WM7894CT-ND 1.10 98 65 |501568-0307 9 | 13.00 10.00 |WM1738-ND 143 1.27 85 ~—-«.68_|53047-0910 
5 70 WM7896CT-ND 146 1.30 87 |501568-0507 10 | 14.25 11.25 |WM1739-ND 156 1.39 93 .74 |53047-1010 
11 | 15.50 12.50 |WM1740-ND 170 1.51 1.01 ‘81 [53047-1110 
6 BO VALUER TSACAEND) Ape: Stee 202" 201808 0607 12 | 16.75 13.75 |WM1741-ND 7821.61 1.08 86 /53047-1210 
7 9.0 WM7898CT-ND 1.38 1.23.82 [501568-0707 13 | 18.00 15.00 |WM17003-ND 195 1.73 1.15 92 |53047-1310 
5 8 10.0 WM7899CT-ND 1.68 1.48 99 |501568-0807 14 | 19.25 16.25 |WM17004-ND 2.07 1.84 1.23 98 |53047-1410 
15 | 20.50 17.50 |WM17005-ND 221 1.95 1.30 1.04 _|53047-1510 
9 11.0 WM7900CT-ND 149 1.32 88 |501568-0907 
Right Angle Headers — RoHS Compliant 
10 12.0 WM7901CT-ND 1.82 1.61 1.08 |501568-1007 3 45 125  TWM1742-ND 6 BR «S50 55048-0310 
14 13.0 WM7902CT-ND 1.67 1.48 99 |501568-1107 3 5.50 2.50 |WM1743-ND 75 67 45 36 |53048-0310 
12 14.0 WM7903CT-ND 2.09 1.85 1.23 |501568-1207 4 oe ae Me orate At os 25 a Siete 
5 . 5. 5- : : i 48 |53048-05 
14 100 ENE 2,98 2:08". “89° | 5O1S6R-1407 6 | 925 6.25 _|WM1746-ND 1141101 _68_——_.54_ {53048-0610 
15 17.0 WM7906CT-ND 247 218 1.46 |501568-1507 7 10.50 7.50 |WM1747-ND 1.28 (1.13 76 .61 [53048-0710 
Vertical, Dual Row SMD Headers 3 | 8 | 11.75 8.75 |WM1748-ND 141 1.25 83 67 |53048-0810 
40 223 WM7909CT-ND 519 458 3.06 1501190-4017 9 | 13.00 10.00 |WM1749-ND 154 136 91 .73 |53048-0910 
3 j : ¢ ; 10 | 14.25 11.25 |WM1750-ND 167 1.48 99  .79 |53048-1010 
50 27.3 MZSIOCTEND GS —16:57" _1S.fil | 50180-5017) 11_| 15.50 __12.50_|WM1751-ND 1.81 1.60 1.07 __.86_ {53048-1110 
Right Angle, Dual Row SMD Headers 12 16.75 13.75 |WM1752-ND 1.94 1.72 1.15 92 ]53048-1210 
20 13.0 WM7911CT-ND 3.27 2.89 1.93 |501571-2007 13 18.00 15.00 |WM17006-ND 2.07 1.84 1.23 -98 |53048-1310 
14 | 19.25 16.25 |WM17007-ND 2.22 1.96 1.31 1.05 |53048-1410 
4 30 130 a NS: = 1SCH i 249: S187 13007 15 | 2050 17.50 _|WM17008-ND 236 209 140 1.12 [53048-1510 
40 23.0 WM7913CT-ND 7.43 656 4.37 |501571-4007 ‘SMT Straight Headers — RoHS Compliant 
50 28.0 WM7914CT-ND 5.89 5.20 3.47 |501571-5007 2 7.65 1.25 _|WM7606CT-NDt 137 ‘1.21 Bt “65 [53398-0271 
‘Single Row Receptacle Housing 2 7.65 1.25 | WM7606TR-ND$ 536.00/1,000 53398-0271 
3 8.90 2.50 |WM7607CT-NDt 166 1.47 98  .79 |53398-0371 
2 3.7 WMO ND 52 46 31-1 501330-0200 3 | 8.90 2.50 |WM7607TR-ND+ 648.00/1,000 53398-0371 
3 47 WM7916-ND 52 46 -31 |501330-0300 4 10.15 3.75 _|WM7608CT-NDt 1.84 1.63 1.09 87 |53398-0471 
7 87 WM7920-ND 59 52.35 |501330-0700 4 | 10.15 3.75 |WM7608TR-ND¢ 719.00/1,000 53398-0471 
5 | 11.40 5.00 |WM7609CT-ND¢ | 2.04 1.81 1.21 .97_|53398-0571 
8 97 WM7921-ND 51 45 30 |501330-0800 
5 4} 5 | 1140 5.00 |WM7609TR-ND¢ 797.00/1,000 53398-0571 
9 10.7 WM7922-ND 57 1 -34_|501330-0900 6 12.65 6.25 |WM7610CT-NDt+ 220 1.95 1.30 1.04 [53398-0671 
10 117 WM7923-ND 57 1 .34 |501330-1000 6 | 1265 6.25 _|WM7610TR-ND$ 860.00/1,000 53398-0671 
14 15.7 WM7927-ND .70 62 .42 |501330-1400 7 13.90 7.50 |WM7611CT-NDt 2.38 2.11 1.41 1.13 |53398-0771 
: 7 | 1390 7.50 |WM7611TR-ND$ 930.00/1,000 53398-0771 
16 16.7 Ange aE OS a SOUS) 8 | 15.15 8.75 |WM7612CT-ND¢ | 252 223 1.49 1.19 |53398-0871 
Dual Row Receptacle Housing 8 15.15 8.75 | WM7612TR-ND$ 986.00/1,000 53398-0871 
6 30 16.7 WM7930-ND 81 72.48 [501189-3010 +CutTape Tape and Reel (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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] @ PicoBlade™ 1 25mm — 6 Cir- | Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 
m Oo ex Cc Digi@pReel Fig. | cuits A Part No. 1 10 100 | Part No. 
onnectors (Cont) 7 13.90 7.50 |WM7604CT-NDt 3.23 2.86 7.91 53780-0770 
7 13.90 7.50 |WM7604TR-ND§ 1894.50/1,500 53780-0770 
Cir- | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Molex 2 9 16.40 10.00 | WM7605CT-NDt 2.39 2.12 1.41 |53780-0970 
Fig. | cuits A B___|Part No. 1 10 100 500 _|Part No. 9 16.40 10.00 | WM7605TR-ND§ 2071.50/1,500 53780-0970 
9 16.40 10.00 |WM7613CT-NDt 2.73 242 1.61 1.29 |53398-0971 14 22.65 16.25 | WM7661CT-NDt 4.36 3.86 2.57 | 53780-1470 
9 16.40 10.00 |WM7613TR-ND¥ 1068.00/1,000 53398-0971 : 14 | 22.65 16.25 _|WM7661TR-ND§ 2557.50/1,500 53780-1470 
10 17.65 11.25 |WM7614CT-NDt 2.90 256 1.71 1.37 |53398-1071 Crimp Terminal 28~30AWG WM5506-ND 59 53 35 [50641-8141 
10 17.65 11.25 |WM7614TR-ND¥ 1133.00/1,000 53398-1071 Crimp Terminal 28~30AWG WM5506TR-ND§ 1600.00/25,000 50641-8041 
1 18.90 12.50 _|WM7615CT-NDt 3.08 2.72 1.82 1.45 |53398-1171 Hand Crimper 28~32AWG WM9805-ND NEW! 321.98/1 63811-7900 
1 18.90 12.50 |WM7615TR-ND$ 7203.00/1,000 53398-1171 +CutTape  § Tape and Reel 
4 | 12 | 2015 13.75 |WM7616CT-NDt 3.26 288 192 1.54 [53398-1271 
12 | 20.15 13.75 |WM7616TR-ND¢ 1274.00/1,000 53398-1271 
13 | 21.40 15.00 |WM7617CT-ND+ 3.17 281 1.87 1.50 [53398-1371 — 
14 | 2265 1625 |WM761sCT-NDt | 363 321 214 1.71 [53398-1471 1.5mm PICO SPOX™ Connectors DigiReel” 
14 | 22.65 16.25 |WM7618TR-ND¢ 1417.00/1,000 53398-1471 
15 23.90 17.50 |WM7619CT-ND+ 3.72 3.28 219 1.75 |53398-1571 Features: * 2-15 circuits * Standard with center polarizing ramp * Lead in chamfer facilitates mating 
15 23.90 17.50 _|WM7619TR-ND$ 1451.00/1,000 53398-1571 Electrical: * Voltage: 350V, 50V (87439) * Current: 3.0A * Contact Resistance: 40mQ maximum =» Dielectric 
SMT Right Angle Headers — RoHS Compliant Withstanding Voltage: 500V ¢ Insulation Resistance: 1000MO minimum 
2 7.65 1.25 |WM7620CT-NDt 1.44 1.28 “85 68 |53261-0271 Physical: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C » Housing: Glass filled 6/6 nylon, UL 94V-0 » Headers: 
2 7.65 1.25 WM7620TR-ND+ 564.00/1,000 53261-0271 Color beige glass filled 4/6 nylon, UL 94V-0 * Contact: Brass Alloy « Plating: Tin over 1.27um minimum 
3 8.90 2.50 |WM7621CT-NDt 1.75 1.55 1.04 83 |53261-0371 Nickel 
3 8.90 2.50 |WM7621TR-ND¢ 685.00/1,000 53261-0371 
4 10.15 3.75 _|WM7622CT-NDt¢ 1.92 1.70 1.13 .91_|53261-0471 
4 10.15 3.75 | WM7622TR-ND¥¢ 750.00/1,000 53261-0471 
5 11.40 5.00 |WM7623CT-NDt+ 241 187 1.25 1.00 [53261-0571 
5 11.40 5.00 |WM7623TR-ND$ 826.00/1,000 53261-0571 
6 12.65 6.25 |WM7624CT-NDt¢ 227 2.01 1.34 1.07 |53261-0671 
6 12.65 6.25 _|WM7624TR-ND$¢ 888.00/1,000 53261-0671 
7 13.90 7.50 _|WM7625CT-NDt 245 216 144 1.16 [53261-0771 
7 13.90 7.50 |WM7625TR-ND¢ 955.00/1,000 53261-0771 
5 | 8 15.15 8.75 |WM7626CT-NDt+ 260 230 153 1.23 [53261-0871 
8 15.15 8.75 |WM7626TR-ND¢ 1014.00/1,000 53261-0871 
9 16.40 10.00_|WM7627CT-NDt+ 281 248 1.66 1.33 [53261-0971 DINENSTONE Tape & Reel 
2 | ee fe eae 1096.00/1,000 poco 0U7! cir-| (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Molex 
: ; pStee| 297) 263 =61.75 = 1.40 (89261-1071 cuits) AB |PartNo 1 10 100. | Part No 4,000 | Part No 
10 | 17.65 11.25 |WM7628TR-ND¢ 1161.00/1,000 53261-1071 : Fig. 1 — Vertical Headers : : 
i: et eee PH ECoRaee 815 (aes ool one 148 ott a 5 | 880 6.00 )WMI8584CT-NDT] 1.44 1.27 ‘85 |WM18584TR-ND 591.00 | 87437-0543 
12 | 20.15 13.75 |WM7630CT-NDt 333. 295 1.97 1.57 [53261-1271 8 | 10.30 7.50 |WM2038CT-NDt | 1.43 1.26 84 )— — 87437-0633 
12 | 20.15 13.75 |WM7630TR-ND$ 1302.00/1,000 53261-1271 7 | 11.80 9.00 |WM2039CT-NDt | 1.56 1.38 92 |— — | 87437-0733 
14 | 22.65 16.25 |WM7631CT-NDt+ 370 327 218 1.75 |53261-1471 8 | 13.30 10.50 |WM2040CT-NDF | 1.71 1.51 = 1.01 |— — | 87437-0833 
14 | 22.65 16.25 |WM7631TR-ND$ 1446.00/1,000 53261-1471 9 | 14.80 12.00 |WM2041CT-NDt | 1.83 1.62 1.08 |— —_| 87437-0933 
15 | 23.90 17.50 _|WM7632CT-NDt¢ 3.86 341 2.28 1.82 |53261-1571 11 | 17.80 15.00 |WM2043CT-NDt | 2.07 1.83 1.22 |— — |87437-1133 
15 [23.90 17.50__|WM7632TR-ND+ 1508.00/1,000 53261-1571 12 | 19.30 16.50|WM2044CT-ND¢ | 2.19 194 1.29 |— — |87437-1233 
Crimp Term., 28 ~ 32AWG |WM1775-ND = 06 “05 04 |50058-8000 13 | 20.80 18.00 | WM2045CT-NDt 2.33 2.06 1.38 |— — | 87437-1333 
Crimp Term., 28 ~ 32AWG |WM1775TR-ND$ 650.00/25,000 50058-8000 14 | 22.30 19.50 |WM2046CT-NDt | 243 215 1.43 |— — |87437-1433 
6 |Crimp Term., 26 ~ 28AWG |WM1142CT-NDt — .08 06 .05 | 50079-8000 15 | 23.80 21.00 |WM2047CT-NDt | 2.55 2.26 1.51 |— = —_| 87437-1533 
Crimp Term., 26 ~ 28AWG_ |WM1142TR-ND¥ 650.00/25,000 50079-8000 Fig. 1 — Vertical Headers — RoHS Compliant 
Crimp Term., 26 ~ 28AWG_|WM2023-ND = 22 18 15 |50079-8100 2 | 4.30 1.50 |WM7662CT-NDt 97 86 58 |WM7662TR-ND 401.00 | 87437-0243 
Tool (Molex) 3 | 5.80 3.00 /WM7663CT-NDt | 1.13 1.00 .67 | WM7623TR-ND 826.00 | 87437-0343 
Production Crimp WM9932-ND 601.02/1 63811-0000 4 | 7.30 4.50 |WM7664CT-NDt 1.28 1.14 76 |WM7664TR-ND 528.85 | 87437-0443 
6 | 10.30 7.50 |WM7665CT-ND¢ | 1.59 1.41 .94 | WM7665TR-ND 656.60 | 87437-0643 
TCutTape —$ Tape and Reel 7_|11.80 9.00 |WM7666CT-NDt¢ | 118 1.05 _.70_|WM7666TR-ND 719.00 _|87437-0743 
NEW! Kits 8 [13.30 10.50/WM7667CT-ND¢ | 1.91 1.69 1.13 |WM7667TR-ND 787.00 [87437-0843 
, is 9 | 14.80 12.00/WM7668CT-ND¢ | 2.04 1.81 1.21 |WM7668TR-ND 841.00 | 87437-0943 
WM8453-ND@ er eeS0 N28) joe iae Connector Kit; 10 | 16.30 13.50|WM766gcT-NDt | 218 1.93 1.29 |WM7669TR-ND 897.00 | 87437-1043 
(Friction Leck Plug and Receptacle) .... 11 | 17.80 15.00|WM7670CT-ND¢ | 2.10 186 1.24 |— — |87437-1143 
WM8454-ND@ (76650-0126) PicoBlade Connector Kit; 12 [19.30 16.50|WM7671CT-ND¢ | 2.45 216 1.44 |WM76717TR-ND | 1007.00 [87437-1243 
(SMT Friction Lock Vertical Header and Receptacle) ..................0eeceeeee ee ee $39.87 13 | 20.80 18.00 |WM7672CT-ND+ 2.34 2.07 7.38 |— — 17437-1343 
WM8455-ND@ (76650-0127) PicoBlade Connector Kit; 14 | 22.30 19.50|WM7673CT-NDt | 2.71 2.40 1.60 |WM7673TR-ND 1117.00 |87437-1443 
(SMT Friction Lock Right Angle Header and Receptacle)....................eeee $44.30 15 | 23.80 21.00 |WM7674CT-NDt | 2.85 252 1.68 |WM7674TR-ND 1174.00 {87437-1543 
WM8456-ND® (76650-0128) PicoBlade Deluxe Connector Kit; Fig. 2 — Right Angle Headers — RoHS Compliant 
(Friction Lock Plug, Receptacle and SMT Header...............0.0ceecseceeeee eee $96.81 2 | 430 1.50 |WM7646CT-NDt 95 84 56 |WM7646TR-ND_ 389.00 | 87438-0243 
WM8457-ND® (76650-0129) PicoBlade Connector Kit; 3 | 5.80 3.00 |WM7647CT-NDt 1.19 1.06 71 |WM7647TR-ND 490.00 | 87438-0343 
(SMT Friction Lock Vertical and Right Angle Header and Receptacle)............. $66.24 4 |] 730 4.50 |WM7648CT-NDt | 1.33 1.18 79 |WM7648TR-ND 550.00 | 87438-0443 
RoHS Compliant 5 | 8.80 6.00 |WM7649CT-NDt¢ | 1.36 1.21 .81_|WM7649TR-ND 562.00 | 87438-0543 
6 | 10.30 7.50 |WM7650CT-NDt | 1.57 1.39 .93_|WM7650TR-ND 645.00 | 87438-0643 
7 [11.80 9.00 [WM7651CT-ND¢ [1.85 1.63 1.09 |WM7651TR-ND 761.00 [87438-0743 
8 | 13.30 10.50/WM7652CT-ND¢ | 1.98 1.76 1.17 |WM7652TR-ND 817.00 | 87438-0843 
Pa n el M ate 1 25m m Co nn ecto rs 9 | 14.80 12.00/WM7653CT-NDt | 2.03 1.79 1.20 |WM7653TR-ND 835.00 | 87438-0943 
. 10 | 16.30 13.50|WM7654CT-NDt¢ | 2.20 1.95 1.30 |WM7654TR-ND 906.00 | 87438-1043 
Ultra Low Profile 11 [17.80 15.00 |WM7655CT-NDt | 2.37 210 1.40 _|WM7655TR-ND 977.00 | 87438-1143 
12 [19.30 16.50|WM7656CT-ND¢ | 2.55 2.25 1.50 |WM7656TR-ND 1049.00 87438-1243 
13 | 20.80 18.00|WM7657CT-NDt | 2.47 219 1.46 |— — |87438-1343 
14 | 22.30 19.50|WM7658CT-ND¢ | 2.89 256 1.71 |WM7658TR-ND 1191.00 |87438-1443 
15 | 23.80 21.00 |WM7659CT-ND¢ | 2.79 2.46 1.64 |— —_|87438-1543 
Fig. 3 — Housing — RoHS Compliant 
2 7410 1.50 ]WM2086-ND 23 21 4 = — 87439-0200 
3 | 5.60 3.00 /WM2087-ND 26 24 16 |— — |87439-0300 
4 | 740 4.50 |WM2088-ND 27 24 16 |— — |87439-0400 
5 | 8.60 6.00 /WM2089-ND 31 28 19 |— — |87439-0500 
6 | 10.10 7.50 |WM2090-ND 34 30 20 |= —_|87439-0600 
Physical Specifications: * Housing: PBTP, UL 94V-0 » Temperature: -40°C ~ 85°C * Contact: Phosphor 7 11.60 9.00 |WM2091-ND 38 34 23 — _ |87439-0700 
Bronze * Plating: Gold (Tin on SMT tails) * Solder Tabs: Phosphor Bronze, Tin plating 8 | 13.10 10.50 |WM2092-ND 40 35 24 |— — _ |87439-0800 
Electrical Specifications: * Voltage: 125V * Current: 1.0A * Contact Resistance: 20mQ maximum 9 | 14.60 12.00 | WM2093-ND At 37 25 |e — |87439-0900 
* Dielectric Withstanding Voltage: 250VAC »* Insulation Resistance: 100MQ min. 10 | 16.10 13.50 |WM2094-ND 42 37 2 |= — | 87439-1000 
11 | 17.60 15.00 |WM2095-ND 43 39 26 |— — (87439-1100 
Cir- | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Molex 14 | 22.10 19.50 ]WM2098-ND 48 43 2 |= — | 87439-1400 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 15 | 23.60 21.00 |WM2099-ND 50 A5 30 |— —_ |87439-1500 
Receptacle Housing - Ultra Low Profile t Cut Tape 
2 5.72 7.25 |WM5400-ND 38 34 23 [51146-0200 
3 6.97 2.50 | WM5401-ND 52 46 .31 |51146-0300 Digi-Key Pricing Molex 
4 8.22 3.75 | WM5402-ND 65 57 .38 |51146-0400 Description Part No. 10 100 Part No. 
5 9.47 5.00 | WM5403-ND 75 67 .45  |51146-0500 7 7 
"16 | 1072 6.25 |wmisaoa.no a6 _77__s1_(51146-0600 | | [fengcrimptool WIMBO13-ND oso  eapit 8400 
cf 11.97 7.50 BMS soot 1.06 94 63 /51146-0700 Manual Wire Stripper WM9969-ND 84.59/1 63817-0000 
9 | 1447 10.00 eI vee Sale res Bua 00 Blade Replacement Straight WM9970-ND 37.22/1 63817-0070 
14_| 20.72 _16.25 [MIMes7a a ea 1.15 _|51146-1400 Blade Replacement “V" w9971-ND 33.84/1 63817-0071 
Right Angle, SMT : 
2 7.65 1.25 |WM7600CT-NDt 1.80 1.60 1.07 |53780-0270 RoHS Compliant 
2 7.65 1.25 | WM7600TR-ND§ 1057.50/1,500 53780-0270 NEW! Ki 
3 8.90 2.50 | WM7601CT-NDt 2.09 1.85 1.24 |53780-0370 ? Kits 
3 8.90 2.50 |WM7601TR-ND§ 1225.50/1,500 53780-0370 WM8431-ND® (76650-0003) Pico-Spox Connector Kit; 
4 10.15 3.75 _|WM7660CT-ND+¢ 2.52 2.23 1.49 |53780-0470 (SMT Vertical and Right Angle Header and Receptacle)....................:00e00ee $45.63 
2.4 10.15 3.75 | WM7660TR-ND§ 1479.00/1,500 53780-0470 WM8473-ND@ (76650-0150) Micro Miniature Application Kit; (Includes CLIK-Mate™, 
5 11.40 5.00 |WM7602CT-NDt 2.76 2.44 1.63  |53780-0570 PanelMate™, Sherlock™, Pico-Spox and MicroClasp™ Product Families)........ $47.23 
5 11.40 5.00 | WM7602TR-ND§ 1618.50/1,500 53780-0570 WM8486-ND@ (76650-0165) PanelMate™ Connector Kit; 
6 12.65 6.25 | WM7603CT-NDt 2.92 2.58 1.72 |53780-0670 (Ultra Low Profile SMT Right Angle Header and Receptacle).................006684 $49.18 
6 12.65 6.25 _|WM7603TR-ND§ 1711.50/1,500 53780-0670 @ RoHS Compliant 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 157 


molex 2.0mm Pitch Mi II™ Wire-to-Board Connectors 


Specifications: 
* Color: Natural Resin * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 


Receptacle Housing: 
Physical: * Contact: Polyester Resin »* Flammability: 94V-0 Electrical: 
* CSA File No.: LR19980 * UL File No.: E29179 


SMD Headers: 

Physical: * Contact: Phosphor Bronze Tin Plated » Material: High 
Temperature Thermoplastic Resin Electrical: * Current: 1.50A maximum 
* Voltage: 125V maximum 


Vertical and Right Angle Headers: 

Physical: * Contact: Brass Tin Plated »¢ Material: Nylon Resin 
¢ Flammability: 94V-O0 Electrical: * Current: 2A maximum »¢ Voltage: 125V 
maximum * CSA File No.: LR19980 ¢ UL File No.: E29179 


Dimension A | Digi-Key Pricing Molex Dimension A | Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | Circuits (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | Circuits (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
Receptacle Housing Vertical Headers 

2 69 WM8287-ND 25 224 14.70 [51090-0200 2 73 WM8312-ND 53 4.65 30.98 | 53324-0260 
3 8.9 Wwms288-ND .29 2.54 16.93 |51090-0300 3 9.3 WM8313-ND 61 5.35 35.65 | 53324-0360 
4 10.9 wms289-ND 33 2.87 19.15  |51090-0400 4 11.3 WM8314-ND 76 6.68 44.55  |53324-0460 
5 12.9 Wm8290-ND 37 3.27 21.83 |51090-0500 5 13.3 WM8315-ND 91 8.03 53.50 |53324-0560 
6 14.9 Wwms8291-ND A 3.61 24.05 [51090-0600 6 15.3 WM8316-ND 1.06 9.36 62.40 [53324-0660 
7 16.9 WM8292-ND 45 3.95 26.30 [51090-0700 7 17.3 WM8317-ND 1.21 10.70 71.30 |53324-0760 

‘ 8 18.9 WM8293-ND 48 4.28 28.53 | 51090-0800 5 8 19.3 WM8318-ND 1.36 12.03 80.23 | 53324-0860 
9 20.9 WM8294-ND 52 4.61 30.75  |51090-0900 9 21.3 WM8319-ND 1.44 12.67 84.45 |53324-0960 
10 22.9 Wm8295-ND 57 5.01 33.43 |51090-1000 10 23.3 WM8320-ND 1.52 13.37 89.15 |53324-1060 
ih 24.9 WM8296-ND 61 5.35 35.65 __|51090-1100 1 25.3 WM8321-ND 1.59 14.01 93.38 [53324-1160 
12 26.9 WM™8297-ND 65 5.75 38.35 [51090-1200 12 27.3 WM8322-ND 1.67 14.71 98.05 [53324-1260 
13 28.9 Wms8298-ND 69 6.09 40.58 | 51090-1300 13 29.3 WM8323-ND 1.74 15.35 102.30 | 53324-1360 
14 30.9 wms299-ND 73 6.48 43.23 |51090-1400 14 31.3 WM8324-ND 1.82 16.04 106.95 |53324-1460 
15 32.9 WM8300-ND 79 6.95 46.35 [51090-1500 15 33.3 WM8325-ND 1.89 16.68 111.20 [53324-1560 

SMD Headers Right Angle Headers 

2 84 WM8301CT-ND* 72 6.36 42.43 |55460-0272 2 73 WM8326-ND 73 6.43 42.85 [53325-0260 
2 8.1 WM8301TR-ND§ 253.80/900 55460-0272 3 9.3 WM8327-ND 88 7.76 51.75 | 53325-0360 
3 10.1 WMs8302CT-ND* 1.05 9.26 61.73 | 55460-0372 4 11.3 WM8328-ND 1.03 9.11 60.70 |53325-0460 
3 10.4 WM8302TR-ND§ 369.00/900 55460-0372 5 13.3 WM8329-ND 1.18 10.38 69.20 | 53325-0560 
4 12.4 WM8303CT-ND* 1.18 10.42 69.45 [55460-0472 6 15.3 WM8330-ND 1.33 11.72 78.10 _ |53325-0660 
4 12.1 WM8303TR-ND§ 414.90/900 55460-0472 7 17.3 WM8331-ND 1.48 13.05 87.03 |53325-0760 
5 14.4 WM8304CT-ND* 1.38 12.15 81.00 | 55460-0572 8 19.3 WM8332-ND 1.63 14.39 95.93 | 53325-0860 
5 14.4 WM8304TR-ND§ 484.20/900 55460-0572 bs 9 21.3 WM8333-ND 1.77 15.66 104.40 |53325-0960 
6 16.1 WM8305CT-ND* 1.57 13.89 92.63 | 55460-0672 10 23.3 WM8334-ND 1.93 17.00 113.33 [53325-1060 
6 16.1 WM8305TR-ND§ 553.50/900 55460-0672 14 25.3 WM8335-ND 2.07 18.27 121.80 _ [53325-1160 

P 7 18.1 WM8306CT-ND* 1.84 16.21 108.05 {55460-0772 12 27.3 WMs8336-ND 2.22 19.61 130.73 (53325-1260 
7 18.4 WM8306TR-ND§ 645.30/900 55460-0772 13 29.3 WM8337-ND 2.37 20.88 139.20 |53325-1360 
8 20.1 WM8307CT-ND* 1.97 17.36 115.75 |55460-0872 14 31.3 WM8338-ND 2.52 22.22 148.10 |53325-1460 
8 20.1 WM8307TR-ND§ 692.10/900 55460-0872 15 33.3 WM8339-ND 2.67 23.55 157.03 [53325-1560 
10 24.1 WM8308CT-ND* 2.49 21.99 146.63 _|55460-1072 Crimp Contacts and Tools 
10 24.1 WM8308TR-ND§ 876.60/900 55460-1072 Crimp Terminal, 24 ~ 30AWG 
12 28.1 WM8309CT-ND* 2.95 26.04 = 173.63 | 55460-1272 Contact: Phosphor Bronze WM6050-ND _ 2.91 23.28 |50212-8100 
12 28.1 WM8309TR-ND§ 1037.70/900 55460-1272 Plating: Tin 

= 
is a Sneesaee BOE aca ney on _ leeaneteee_ || (Same Tool, 24 ~ S0AWG WM9027-ND 321.98 = — 63819-0500 
15 344 WM8311CT-ND* 3.61 31.89 212.60 55460-1572 Extraction Hand Tool WM8340-ND 95.16 = = 57105-6000 
15 34.1 WM8311TR-ND§ 1270.80/900 55460-1572 *CutTape § Tape and Reel 
2.0mm Sherlock™ 
. 
Connectors 


Features: ¢ Positive locking provides secure mating retention » Four-wall 
shroud with guide plate protects pins and facilitates mating * Compact low- 
profile design for space savings ¢ Polarizing end walls prevent mismating 


Electrical: « Voltage: 125V »* Current: 2.0A * Contact Resistance: 20mQ 


maximum ° Dielectric Withstanding Voltage: 500V « Insulation Resistance: 

1000MO minimum 

Physical: * Housing: Polyamide, UL 94V-0 * Housing Contact: Brass 

¢ Plating: Tin * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C « UL File No.: 

E29179 * CSA File No.: LR19980 

Dimension A _| Digi-Key Pricing Molex Dimension A | Digi-Key Pricing Molex 
Fig. Circuits (mm) Part No. il 10 100 | Part No. Fig. Circuits (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
Vertical Headers Crimp Housing 
2 7.70 WM18920-ND .38 3.33 22.23 |35362-0250 2 7.20 WM5981-ND .20 AT. 11.80 |35507-0200 
3 9.70 WM18921-ND. 6 4.08 27.23 |35362-0350 3 9.20 WM5982-ND 23 2.04 13.60 |35507-0300 
4 10.30 WM18922-ND 53 4.70 31.30 | 35362-0450 4 10.30 WM5983-ND 26 2.31 15.43 | 35507-0400 
§ 12.30 WM18923-ND 65 5.71 38.08 | 35362-0550 5 12.30 WM5984-ND .29 2.59 17.25 |35507-0500 
6 14.30 WM18924-ND 71 6.26 41.75 |35362-0650 6 14.30 WM5985-ND 32 2.79 18.58 |35507-0600 
1 7 16.30 WM18925-ND. 79 7.01 46.75 | 35362-0750 3 7 16.30 WM5986-ND 35 3.06 20.40 | 35507-0700 
8 18.30 WM18926-ND. 93 8.16 54.43 | 35362-0850 8 18.30 WM5987-ND 38 3.33 22.23 | 35507-0800 
9 20.30 WM18927-ND 1.00 8.85 58.98 | 35362-0950 9 20.30 WM5988-ND 39 3.47 23.13 |35507-0900 
10 22.30 WM18928-ND 1.10 9.73 64.88 | 35362-1050 10 22.30 WM5989-ND AN 3.60 24.03 | 35507-1000 
11 24.30 WM18929-ND. 1.16 10.20 68.03 | 35362-1150 14 24.30 WM5990-ND 42 3.75 24.98 | 35507-1100 
12 26.30 WM18930-ND 1.22 10.75 71.65 |35362-1250 12 26.30 WM5991-ND A5 3.95 26.33 | 35507-1200 
Right Angle Headers Crimp Contacts and Tools 
2 7.70 WM18931-ND 49° «4.36 29.05 35363-0260 Crimp Terminal, 24 ~30AWG, 
3 9.70 WM18932-ND 55 4.83 32.20 /35363-0360 4 | Contact: Phosphor Bronze, |WM6050-ND = 2.91 23.28 |50212-8100 
4 10.30 WM18933-ND. 59 5.24 34.95 | 35363-0460 Plating: Tin 
5 12.30 WM18934-ND a 6.26 41.75 |) 35363-0560 Crimp Tool, 24 ~ 30AWG Wm™9027-ND 321.98 = — |63819-0500 
& 14.30 WMS 98 oaNtD) 76 6.73 44.80 |95963-0660 ~ [Extraction Hand Tool WM8340-ND 2.67 23.55 157.03 _|53325-1560 
2 7 16.30 WM18936-ND. 87 7.69 51.25 |35363-0760 

8 18.30 WM18937-ND. 99 8.71 58.06 | 35363-0860 NEW! Kits 
2 20.80 Eee HOS” a2 Be.1b |geces sen WM8441-ND (76650-0113) Micro-Latch™ Connector Kit; 
10 22.30 WM18939-ND 1.16 10.20 68.03 / 35363-1060 (Friction Lock Right Angle Header and Receptacle)......................0e cece cece eee $13.42 
11 24.30 WM18940-ND. 1.23 10.89 72.58 |35363-1160 WMB8479-ND (76650-0156) Sherlock Connector Kit; 
12 26.30 WM18941-ND 1.29 11.36 75.73 |35363-1260 (Secure and Space Saving Vertical and Right Angle Header and Receptacle) ........ $16.19 

Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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molex 2mm Milli-Grid™ Connectors 


Headers: Electrical: * Current: 2.0A Dielectric Withstanding Voltage: 500V (Shrouded Vertical, SMT, and Right Angle: Black LCP, UL 94V-0, Side Entry and Side Entry SMT: Black nylon, UL 94V-0) * Contact: Phosphor Bronze « Plating: 15” 
1000V) * Insulation Resistance: 1000MQ minimum Physical: * Housing: 4/6 nylon, UL 94V-0 (Right Angle: Black glass- Select Gold » Temperature: -55°C ~ 105°C 

filled polyester, UL 94V-0) * Contact: Phosphor Bronze « Plating: 15y" Select Gold » Temperature: -55°C ~ 105°C Crimp Terminal: Electrical: * Voltage: 125V * Current: 26AWG: 1.5A, 28AWG: 1.0A, and 30AWG: 0.5A Contact 
Receptacle: Electrical: » Voltage: 125V » Current: 1.0A * Contact Resistance: 25mQ maximum (Side Entry, Side Entry Resistance: 40m maximum Physical: * Contact: Phosphor Bronze » Plating: 15” Select Gold » Temperature: 
SMT, and Top/Bottom Entry: 15mQ maximum) » Dielectric Withstanding Voltage: 500VAC (Top/Bottom Entry: 1000V) -40°C ~ 105°C * Wire Range: 24-30AWG « Insulation Range: 1.40mm diameter maximum 

* Insulation Resistance: 1000MQ minimum Physical: » Housing: Black glass-filled polyester, UL 94V-0 (Top/Bottom Entry: Crimp Housing: Physical: * Housing: Black glass-filled polyester, UL 94V-0 » Temperature: -55°C ~ 105°C 


Fig. 1 - Vertical Fig. 2 - Right Angl 
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Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Molex Dimensions (mm) __| Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | Circuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | Circuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
Vertical Headers 26 26.00 24.00 |WM18623-ND 2.61 23.04 153.60 | 87760-2616 
4 3.90 2.00 WM18833-ND 67 5.95 39.65 | 87758-0416 30 30.00 28.00 |WM18625-ND 3.01 26.58 177.20 | 87760-3016 
6 5.90 4.00 WM18834-ND 91 7.99 53.28 | 87758-0616 32 32.00 30.00 |WM18626-ND 3.12 27.57 183.78 | 87760-3216 
8 7.90 6.00 WM18835-ND 1.05 9.25 61.65 | 87758-0816 2 34 34.00 32.00 |WM18627-ND 3.20 28.22 188.15 | 87760-3416 
10 9.90 8.00 WM18836-ND 1.18 10.37 69.15 | 87758-1016 36 36.00 34.00 | WM18628-ND 3.27 28.88 192.53 |87760-3616 
12 11.90 10.00 _|WM18837-ND 1.41 12.48 83.23 | 87758-1216 40 40.00 38.00 |WM18630-ND 3.42 30.19 201.28 | 87760-4016 
14 13.90 12.00 |WM18838-ND 1.47 12.95 86.30 | 87758-1416 44 44.00 42.00 |WM18632-ND 3.57 31.50 210.03 | 87760-4416 
16 15.90 14.00 |WM18839-ND 1.57 13.87 92.48 | 87758-1616 50 50.00 48.00 | WM18635-ND 3.35 29.54 196.93 | 87760-5016 
18 17.90 16.00 |WM18840-ND 1.77 15.65 104.35 | 87758-1816 Shrouded Vertical Headers 
20 19.90 18.00 |WM18841-ND 2.10 18.56 123.75 | 87758-2016 4 6.65 2.00 WM18557-ND 1.15 10.18 67.85 | 87831-0420 
22 21.90 20.00 _|WM18842-ND 2.31 20.41 136.08 | 87758-2216 6 8.65 4.00 WM18558-ND 1.26 11.16 74.38 | 87831-0620 
24 23.90 22.00 |WM18843-ND 2.38 21.00 140.03 | 87758-2416 8 10.65 6.00 WM18559-ND 1.09 9.65 64.33 | 87831-0820 
1 26 25.90 24.00 |WM18844-ND 2.73 24.05 160.30 | 87758-2616 10 12.65 8.00 WM18560-ND 1.35 11.88 79.18 | 87831-1020 
28 27.90 26.00 |WM18845-ND 2.93 25.89 172.63 | 87758-2816 12 14.65 10.00 _|WM18561-ND 1.61 14.24 94.95 | 87831-1220 
30 29.90 28.00 |WM18846-ND 2.99 26.42 176.13 |87758-3016 14 16.65 12.00 |WM17469-ND 1.89 16.67 111.13 |87831-1420 
32 31.90 30.00 _|WM18847-ND 3.07 27.08 180.55 | 87758-3216 16 18.65 14.00 |WM18562-ND 2.03 17.92 119.45 |87831-1620 
34 33.90 32.00 |WM18848-ND 3.12 27.54 183.63 |87758-3416 3 18 20.65 16.00 |WM18563-ND 2.83 24.95 166.30 | 87831-1820 
36 35.90 34.00 |WM18849-ND 3.30 29.13 194.23 |87758-3616 20 22.65 18.00 |WM18564-ND 2.69 23.76 158.40 | 87831-2020 
40 39.90 38.00 |WM18851-ND 3.67 32.37 215.78 |87758-4016 22 24.65 20.00 | WM18586-ND 2.97 26.19 174.58 |87831-2220 
42 41.90 40.00 |WM18852-ND 3.86 34.02 226.78 |87758-4216 24 26.65 22.00 |WM17470-ND 3.24 28.55 190.35 |87831-2420 
44 43.90 42.00 _|WM18853-ND 4.03 35.60 237.35 |87758-4416 30 32.65 28.00 |WM18565-ND 4.04 35.64 237.58 | 87831-3020 
46 45.90 44.00 |WM18854-ND 4.22 37.25 248.35 |87758-4616 40 42.65 38.00 |WM18566-ND 5.39 47.58 317.23 | 87831-4020 
48 47.90 46.00 |WM18855-ND 4.40 38.84 258.93 |87758-4816 44 46.65 42.00 |WM18567-ND 5.93 52.31 348.75 |87831-4420 
50 49.90 48.00 _|WM18856-ND 412 36.33 242.18 |87758-5016 50 52.65 48.00 | WM18568-ND 6.73 59.40 396.00 |87831-5020 
Right Angle Headers Shrouded Right Angle Headers 
4 4.00 2.00 WM18612-ND 76 6.71 44.70 |87760-0416 4 6.65 2.00 WM18858-ND 1.32 11.62 77.45 | 87833-0420 
6 6.00 4.00 WM18613-ND 74 6.56 43.75 |87760-0616 4 6 8.65 4.00 WM18859-ND 1.41 12.47 83.13 | 87833-0620 
8 8.00 6.00 WM18614-ND 1.03 9.13 60.88 | 87760-0816 8 10.65 6.00 WM18860-ND 1.45 12.80 85.33 _ | 87833-0820 
10 10.00 8.00 /WM18615-ND 146 1284 85.60 |87760-1016 Shrouded Right Angle Headers 
12 12.00 10.00 |WM18616-ND 1.57 13.85 92.30 | 87760-1216 10 12.65 8.00 WM18861-ND 1.50 13.19 87.95 | 87833-1020 
2 14 14.00 12.00 |WM18617-ND 1.66 14.63 97.53 | 87760-1416 12 14.65 10.00 |WM18862-ND 1.79 15.82 105.45 | 87833-1220 
16 16.00 14.00 |WM18618-ND 1.75 15.41 102.75 |87760-1616 ri 14 16.65 12.00 |WM18863-ND 2.10 18.51 123.38 | 87833-1420 
18 18.00 16.00 |WM18619-ND 1.96 17.34 115.58 |87760-1816 16 18.65 14.00 |WM18864-ND 2.40 21.14 140.90 | 87833-1620 
20 20.00 18.00 |WM18620-ND 2.18 19.26 128.43 |87760-2016 18 20.65 16.00 _|WM18865-ND 2.69 23.76 158.40 | 87833-1820 
22 22.00 20.00 |WM18621-ND 2.21 19.49 129.95 |87760-2216 20 22.65 18.00 | WM18866-ND 2.99 26.38 175.88 | 87833-2020 
24 24.00 22.00 __[WM18622-ND 2.19 19.30 128.65 [87760-2416 fleaded *CutTape + Tape and Reel (Continued) 
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2 SOT ze Dimensions (mm) _| Digi-Ke Pricing Molex 
molex 2mm Milli-Grid" Connectors (cont.) Fig. |Circuits| A B |Part No. 1 10 100 | Part No. 
10 10.19 8.00 WM18700-ND 2.72 24.00 160.03 | 79109-1004 
Dimensions (mm) __| Digi-Key Pricing Molex 12 12.19 10.00 |WM18701-ND 2.99 26.37 175.83 | 79109-1005 
Fig. | Circuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 14 14.19 12.00 |WM18702-ND 3.18 28.08 187.18 | 79109-1006 
22 24.65 20.00 |WM18867-ND 3.30 29.08 193.85 |87833-2220 16 16.19 14.00 |WM18703-ND 3.46 30.51 203.40 | 79109-1007 
24 26.65 22.00 |WM18868-ND 3.59 31.70 211.35 |87833-2420 18 18.19 16.00 | WM18704-ND 3.73 32.88 219.18 | 79109-1008 
“ 30 32.65 28.00 |WM18869-ND. 4.49 39.57 263.83 |87833-3020 44 20 20.19 18.00 |WM18705-ND 3.90 34.46 229.70 |79109-1009 
40 42.65 38.00 |WM18870-ND 5.99 52.84 352.25 |87833-4020 22 22.19 20.00 |WM18706-ND 4.08 36.03 240.23 |79109-1010 
44 46.65 42.00 |WM18871-ND 6.58 58.08 387.23 |87833-4420 24 24.19 22.00 |WM18707-ND 4.46 39.32 262.15 |79109-1011 
50 52.65 48.00 |WM18872-ND 7.48 66.03 440.20 |87833-5020 30 30.19 28.00 |WM18708-ND 5.57 49.16 327.75 |79109-1014 
Shrouded SMT Headers 40 40.19 38.00 _|WM18709-ND 743 65.57 437.15 |79109-1019 
4 6.65 2.00 WM18636-ND 1.43 12.64 84.28 |87832-0420 44 44.19 42.00 |WM18710-ND 8.18 72.14 480.90 |79109-1021 
6 8.65 4.00 WM18637-ND 1.79 15.80 105.35 |87832-0620 50 50.19 48.00 | WM18711-ND 9.28 81.92 546.10 |79109-1024 
8 10.65 6.00 /WM18638-ND 1.96 17.25 115.03 |87832-0820 Crimp Housing — Standard 
10 12.65 8.00 |WM18639-ND 2.00 17.62 117.48 87832-1020 4 4.20 2.00 | WM18030-ND 29 2.52 16.78 [51110-0450 
12 14.65 10.00 _|WM18640-ND 2.23 19.69 131.25 [87832-1220 6 6.20 4.00 | WM18031-ND A 3.60 24.03 51110-0650 
14 16.65 12.00 |WM18641-ND 241 21.27 141.80 [87832-1420 8 8.20 6.00 | WM18032-ND AS 3.95 26.33 /51110-0850 
16 18.65 14.00 |WM18642-ND 2.64 23.34 155.58 |87832-1620 10 10.20 8.00 WM18033-ND 48 4.22 28.13 |51110-1050 
18 20.65 16.00 |WM18643-ND 3.13 27.65 184.33 |87832-1820 12 12.20 10.00 _|WM18034-ND -50 4.42 29.48 [51110-1250 
5 20 22.65 18.00 |WM18644-ND 3.03 26.74 178.28 |87832-2020 14 14.20 12.00 | WMi8035-ND 59 5.17 34.45 /51110-1450 
22 24.65 20.00 |WM18645-ND 3.66 32.33 215.53 |87832-2220 12 16 16.20 14.00 |WM18036-ND 69 6.12 40.80 |51110-1650 
24 26.65 22.00 |WM18646-ND 3.72 32.82 218.78 | 87832-2420 18 18.20 16.00 |WM18037-ND 76 6.67 44.48 |51110-1850 
26 28.65 24.00 |WM18718-ND 3.94 34.76 231.75 |87832-2620 20 20.20 18.00 |WM18038-ND 84 7.42 49.45 |51110-2050 
30 32.65 28.00 |WM18647-ND 4.44 39.20 261.33 |87832-3020 22 22.20 20.00 _|WM18039-ND 93 8.16 54.43 [51110-2250 
34 36.65 32.00 |WM18719-ND 4.92 43.39 289.28 |87832-3420 24 24.20 22.00 |WM18040-ND 1.01 8.91 59.43 |51110-2450 
40 42.65 38.00 |WM18648-ND 5.54 48.92 326.13 |87832-4020 26 26.20 24.00 |WM18041-ND 1.09 9.59 63.95 |51110-2650 
44 46.65 42.00 |WM18649-ND 6.09 53.78 358.53 |87832-4420 28 28.20 26.00 |WM18042-ND 1.17 10.34 68.93 |51110-2850 
50 52.65 48.00 |WM18650-ND 6.93 61.14 407.58 |87832-5020 30 30.20 28.00 WM18043-ND 1.26 11.09 73.93 |51110-3050 
Vertical SMT Headers Crimp Housing with Polarization Keys 
4 3.90 2.00 WM18712-ND “906 8.51 56.70 87759-0414 4 4.20 2.00 WM18576-ND .30 2.67 17.83 |51110-0460 
6 5.90 4.00 WM18713-ND 1.39 12.27 81.83 | 87759-0614 6 6.20 4.00 WM18577-ND 43 3.83 25.53 |51110-0660 
8 7.90 6.00 WM18651-ND 2.32 20.49 136.63 |87759-0850 8 8.20 6.00 WM18044-ND 45 3.95 26.33 /51110-0851 
10 9.90 8.00 WM18652-ND 1.77 15.63 104.18 |87759-1050 10 10.20 8.00 WM18045-ND 48 4.22 28.13 /51110-1051 
12 11.90 40.00 |WM18653-ND 2.07 18.23 121.55 |87759-1250 12 12.20 10.00 _|WM18046-ND 50 4.42 29.48 [51110-1251 
14 13.90 42.00 |WM18654-ND 2.20 19.57. 130.45 187759-1450 14 14.20 12.00 |WM18047-ND 59 5.17 34.45 /51110-1451 
16 15.90 44.00 |WM18655-ND 2.42 21.39 142.60 |87759-1650 12 16 16.20 14.00 |WM18048-ND 69 6.12 40.80 |/51110-1651 
18 17.90 46.00 |WM18656-ND 2.60 22.97 153.15 |87759-1850 18 18.20 16.00 |WM18049-ND 76 6.67 44.48 |51110-1851 
20 19.90 48.00 |WM18657-ND 2.75 24.31 162.05 |87759-2050 20 20.20 18.00 |WM18050-ND 84 7.42 49.45 51110-2051 
22 21.90 20.00 |WM18658-ND 3.03 26.74 178.28 |87759-2250 22 22.20 20.00 | WM18051-ND 93 8.16 54.43 [51110-2251 
D4 33.90 22.00 |WM18659-ND 3.15 27.78 185.20 |87759-2450 24 24.20 22.00 |WM18052-ND 1.01 8.91 59.43 /51110-2451 
6 26 25.90 24.00 |WM18660-ND 3.58 31.60 210.65 |87759-2650 26 26.20 24.00 |WM18053-ND 1.09 9.59 63.95 |51110-2651 
28 27.90 26.00 |WM18661-NDt 3.86 34.03 226.88 |87759-2850 28 28.20 26.00 |WM18054-ND 1.17 10.34 68.93 |/51110-2851 
30 29.90 28.00 |WM18662-ND 3.93 34.64 230.95 |87759-3050 30 30.20 28.00 | WM18055-ND 1.26 11.09 73.93 [51110-3051 
32 31.90 30.00 |WM18663-ND 4.19 36.95 246.33 |87759-3250 Crimp Terminal (24 ~ 30AWG) |WM1128-ND = 1.50 12.00 |50394-8100 
* 
34 33.90 32.00 |WM18664-ND 4.45. 39.26 261.73 |87759-3450 Crimp Terminal (24 ~30AWG) Rye — =. em || Seed BOR! 
36 35.90 34.00 |WM18665-ND 471 41.57 277.10 |87759-3650 13 Crimp Terminal (24 ~ 30AWG) =| WM1128TR-ND¥ 500.00/10,000 50394-8051 
Crimp Terminal (24 ~ 30AWG) | WM2139-ND. = 1.77 14.16 |50394-8200 
38 37.90 36.00 |WM18666-ND 4.96 43.76 291.70 |87759-3850 4 
Crimp Terminal (24 ~ 30AWG) _ | WM2139TR-ND¥ 630.00/10,000 50394-8052 
40 39.90 38.00 |WM18667-ND 10.72 94.56 630.38 |87759-4050 ; : 
Housing Extraction WM9934-ND 301.34 = — | 11-03-0045 
44 43.90 42.00 | WM18669-ND 5.45 48.13 320.85 |87759-4450 = _|erimp Socket (24 ~ 30AWG) Wmg020-ND 321.98 — |63819-0100 
46 45.90 44.00 /WM18670-ND 4.45 39.26 261.73 |87759-4650 = 
48 47.90 46.00 /WM18671-ND 4.71 41.57 277.10 |87759-4850 t+ Leaded * Cut Tape + Tape and Reel 
50 49.90 48.00 _|WM18672-ND 6.20 54.69 364.63 | 87759-5050 er ; 
Board-to-Board Receptacle Vertical, Dual Row Through-Hole NEW! Kits 
4 4.19 2.00 WM18673-ND 1.75 15.44 102.90 |79107-7001 WM8496-ND (76650-0175) Milli-Grid Connector Kit; 
6 6.19 4.00 WM18674-ND 1.99 17.57 117.10 |79107-7002 (Vertical and Right Angle Header, IDT Receptacle) ...................2ssccceeeeeeeee es $55.45 
8 8.19 6.00 WM18675-ND 2.23 19.69 131.25 |79107-7003 WM8504-ND (76650-0187) Milli-Grid Connector Kit; 
10 10.19 8.00 WM18676-ND 2.47 21.81 145.43 |79107-7004 (Shrouded Gold Vertical Header and Receptacle)...................c0cseeeeeeeeeeee es $16.36 
12 12.19 10.00 _|WM18677-ND 2.71 23.94 159.63 |79107-7005 WM8505-ND (76650-0188) Milli-Grid Connector Ki 
14 14.19 12.00 |WM18678-ND 2.89 25.52 170.15 |79107-7006 (Vertical Header and IDT Receptacle) .................0.ccce ec ee ee ee eect eee eee een es $54.90 
16 16.19 14.00 |WM18679-ND 3.15 27.77 185.15 |79107-7007 WM8510-ND (76650-0195) Milli-Grid Deluxe Connector Ki 
7 18 18.19 46.00 |WM18680-ND 3.39 29.90 199.30 |79107-7008 (Rectangle Free Hanging Header and Housing).................:.ceceeseeeeeeeeee een es $71.04 
20 20.19 18.00 |WM18681-ND 3.55 31.36 209.05 |79107-7009 
22 22.19 20.00 _|WM18682-ND 3.71 32.75 218.35 |79107-7010 . 
24 24.19 22.00 |WM18683-ND 4.05 35.73 238.20 |79107-7011 M icroB lade™ 2.0mm 
30 30.19 28.00 |WM18684-ND 5.06 44.67 297.78 |79107-7014 
40 40.19 38.00 | WM18685-ND 6.76 59.61 397.43 |79107-7019 Connectors 
44 44.19 42.00 |WM18686-ND 7.43 65.57 437.15 |79107-7021 
50 50.19 48.00 |WM18687-ND 8.44 74.51 496.70 |79107-7024 Header Specifications: Electrical: * Voltage: 125V * Current: 2.0A » Contact Resistance: 20mQ maximum 
Receptacle — Side Entry * Dielectric Withstanding Voltage: 500VAC/1 min. * Insulation Resistance: 1000MQ minimum Physical: 
8 8.20 6.00 WM19036-ND 2.59 22.84. 152.25 |87264-0852 * Housing: Glass filled 6/6 nylon, UL 94V-0 » Contact: Tin plated phosphor bronze 
10 10.20 8.00 WM19037-ND 2.83 25.01 4166.70 | 87264-1052 * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C * UL File No. E29179 * CSA File No. LR19980 
12 12.20 10.00 |WM19038-ND 3.09 27.24 181.58 | 87264-1252 Receptacle Specifications: Physical: Housing: PBTP, UL94V-0 * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 
14 14.20 12.00 |WM19039-ND 3.33 29.40 196.03 |87264-1452 ¢ UL File No. E29179 * CSA File No. LR19980 
16 16.20 14.00 _|WM19040-ND 3.59 31.64 210.93 |87264-1652 
8 18 18.20 16.00 |WM19041-ND 3.83 33.80 225.33 |87264-1852 
20 20.20 18.00 |WM19042-ND 4.08 36.03 240.20 | 87264-2052 
26 26.20 24.00 |WM19045-ND 5.11 45.09 300.60 | 87264-2652 
32 32.20 30.00 |WM19048-ND 5.85 51.66 344.38 | 87264-3252 
44 44.20 42.00 _|WM19054-ND 7.35 64.85 432.30 | 87264-4452 
50 50.20 48.00 _|WM19057-ND 8.09 71.41 476.05 | 87264-5052 
Receptacle — Side Entry SMT 
10 10.20 8.00 WM19058-ND 4.06 35.85 239.03 | 87368-1024 
14 14.20 12.00 |WM19060-ND 5.14 45.33 302.23 | 87368-1424 
16 16.20 14.00 |WM19061-ND 5.37 47.40 316.03 | 87368-1624 
9 18 18.20 16.00 |WM19062-ND 5.68 50.13 334.23 | 87368-1824 
20 20.20 18.00 _|WM19063-ND 5.82 51.35 342.35 |87368-2024 
40 40.20 38.00 |WM19073-ND 9.64 85.08 567.18 | 87368-4024 
44 44.20 42.00 _|WM19075-ND 11.02 97.23 648.23 |87368-4424 
Receptacle — Top/Bottom Entry SMT (VLPR2) 
4 4.00 2.00 WM18688-ND 1.20 10.58 70.50 | 87340-0424 
6 6.00 4.00 WM18689-ND 1.70 14.99 99.95 | 87340-0624 
8 8.00 6.00 WM18690-ND. 2.36 20.81 138.73 | 87340-0824 
10 10.00 8.00 WM18691-ND. 2.62 23.09 153.95 |87340-1024 = = — 
10 | 12 12.00 10.00 _|WM18692-ND 3.13 27.65 184.33 |87340-1224 No. of | Dimensions (mm) _ Digi-Key Edelig Molex 
14 14.00 12.00 |WM18693-ND 4.25 37.50 249.98 [87340-1424 Bos: A B ESrENo: a 19 MOORES [EaruNG: 
16 16.00 14.00 |WM18694-ND 4.75 41.93 279.55 |87340-1624 Fig. 1 — Vertical Headers 
18 18.00 16.00 |WM18695-ND 5.17 45.58 303.88 |87340-1824 7 2 6 AOS Oo ND) 53 4.68 $1.20 /53014-0210 
20 20.00 18.00 _|WM18696-ND 5.51 48.62 324.13 |87340-2024 3 4 8 WIM16 26 72ND et 5.35 35.65 /53014-0310 
Board-to-Board Receptacle Vertical, Dual Row Top/Bottom Entry SMT 4 6 10 WM18994-ND 68 6.02 40.10 |53014-0410 
4 4.19 2.00 |WM18697-ND 1.93 17.02 113.45 [79109-1001 5 8 12 WM18968-ND 76 6.68 44.55 |53014-0510 
1 6 6.19 4.00 |WM18698-ND 219 19.32 128.83 | 79109-1002 6 10 14 WM18969-ND 91 8.03 53.50 _|53014-0610 
8 8.19 6.00 _|WM18699-ND 245 21.64 144.25 [79109-1003 +CutTape Tape and Reel (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
160 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


] bs MicroBlade™ 2.0mm Connectors ® No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each Molex 
ig. ‘os. mm) art No. art No. 
m x (Cont) : Fig P Part N 1 10 100 |PartN 
| Right Angle Headers 
No. of | Dimensions (mm) | igi-Key Pricing Molex 10 12 WM6086-ND 1.44 1.28 85 |501876-1040 
Pos. A B Part No. 1 10 100 _| Part No. 12 14 WM6087-ND 1.58 1.40 94 |501876-1240 
7 12 16 WM18970-ND 1.06 9.36 62.40 |53014-0710 14 16 WM6088-ND 1.71 1.51 1.01 |501876-1440 
8 14 18 WM18971-ND 1.21 10.70 71.30 |53014-0810 2 16 18 WM6089-ND 1.86 1.64 1.10 /501876-1640 
9 16 20 WM18972-ND 1.36 12.03 80.23 |53014-0910 24 26 WM6090-ND 2.61 2.31 1.54 |501876-2440 
10 18 22 WM18973-ND 1.52 13.37 89.15 |53014-1010 26 28 WM6091-ND 3.51 3.11 2.07 |501876-2640 
"1 20 24 WM18974-ND 1.67 14.71 98.05 [53014-1110 34 36 WM6092-ND 4.94 4.36 2.91 |501876-3440 
12 22 26 WM18975-ND 1.82 16.04 106.95 53014-1210 36 38 WM6093-ND 5.13 4.53 3.03 |501876-3640 
13 24 28 WM18976-ND 1.97 17.38 115.85 |53014-1310 Receptacles 
14 26 30 WM18977-ND 2.12 18.72 124.80 |53014-1410 10 12 WM6058-ND 2.38 2.10 1.40 |501646-1000 
15 28 32 |WM18978-ND 2.27 20.06 183.70 _|53014-1510 12 14 WM6059-ND 2.58 2.28 1.52 /501646-1200 
Fig. 2 — Right Angle Headers 14 16 WM6060-ND 1.16 1.03 69 |501646-1400 
2 2 6 WI18979-ND 53 7.68 31.20 1530150210 16 18 WM6061-ND 1.32 1.17 .78  |501646-1600 
3 4 8 WM18980-ND ‘61 5.35 35.65 |53015-0310 18 20 WM6062-ND 2.87 2.54 1.70 _|501646-1800 
4 6 10 |WM18981-ND 68 6.02 40.10 |53015-0410 a a eens aa ee as a eens 
5 8 12 WM18982-ND 76 6.68 44.55 | 53015-0510 3 ; ‘ : : é 
24 26 WM6065-ND 1.80 1.60 1.07 |501646-2400 
6 10 14 WM18983-ND 91 8.03 53.50 [53015-0610 
26 28 WM6066-ND 3.13 277 1.85 |501646-2600 
7 12 16 WM18984-ND 1.06 9.36 62.40 [53015-0710 28 30 TOSS AND) —_ —_ 490. |eo1648:3800 
8 14 18 WM18995-ND 1.21 10.70 71.30 |53015-0810 50 =D WM6068-ND 3.38 OB 7.99" |s016462a000 
9 16 20 WM18985-ND 1.36 12.03 80.23 [53015-0910 32 34 WM6069-ND 355 314 210 |501646-3200 
10 18 22 WM18986-ND 1.52 13.37 89.15 [53015-1010 44 36 WM6070-ND 369 3.26 218 |501646-3400 
"1 20 24 WM18987-ND 1.67 14.71 98.05 [53015-1110 36 38 WwM6071-ND 562 4.97 331 |501646-3600 
12 22 26 WM18988-ND 1.82 16.04 = 106.95 53015-1210 Female Terminal, (22 ~ 26AWG) |WM6057CT-NDt = a 09 |501647-1000 
13 24 28 WM18989-ND 1.97 17.38 115.85 /53015-1310 Female Terminal, (22 ~ 26AWG) |WM6057TR-ND+ 688.00/16,000 501647-1000 
14 26 30 WM18990-ND 2.12 18.72 124.80 |53015-1410 Hand Crimp Tool, (22 ~ 26AWG) |WM9997-ND 1667.66/1 578021-5300 
15 28 32 WM18991-ND 2.27 20.06 133.70 [53015-1510 
Fig. 3 — Receptacles t+ Cut Tape + Tape and Reel 
2 2 49 WM18951-ND 39 3.48 23.20 |51004-0200 NEW! Kits 
3 4 6.9 | WM18952-ND 46 4.08 27.18 /51004-0300 WM8513-ND (76650-0199) iGrid Connector Kit; 
4 6 8.9 WM18953-ND. 55 4.88 32.55 [51004-0400 (Positive Lock Vertical Header and Receptacle, 10 ~ 18 pin)..................cce eee 
5 8 10.9 |WM18954-ND 62 5.48 36.55 | 51004-0500 WM8514-ND (76650-0200) iGrid Connector Kit; 
6 10 12.9 WM18955-ND .70 6.22 41.45 |51004-0600 (Positive Lock Vertical Header and Receptacle, 20 ~ 28 pin)....................000085 
7 12 14.9 |WM18956-ND 79 6.95 46.35 [51004-0700 WMB8515-ND (76650-0201) iGrid Connector Kit; 
8 14 16.9 WM18957-ND 86 7.62 50.80 |51004-0800 (Positive ae Right Angle Header and Receptacle, 10 ~ 18 pin) ....................5 
WM8516-ND (76650-0202) iGrid Connector Kit; 
9 16 18.9 /WM18958-ND 95 8.36 55.73 |51004-0900 fe : : F 
10 18 20.9 WM18959-ND 1.01 8.96 59.70 |51004-1000 (Positive Lock Right Angle Header and Receptacle, 20 ~ 28 pin) .. 
1 20 22.9 _|WM18960-ND 1.10 9.69 64.63 [51004-1100 
12 22 24.9 |WM18961-ND 1.18 10.43 69.53 |51004-1200 NEw! Mi . L t h ™ 2 0 
13 24 26.9  |WM18962-ND 1.26 114.10 74.00 |51004-1300 = cro-Latc ‘Umm 
14 26 28.9 |WM18963-ND 1.33 11.77 78.45 |51004-1400 Con necto rs 
15 28 30.9 _|WM18964-ND 1.41 12.44 82.90 [51004-1500 
Contacts Electrical Performance: * Contact Resistance: 20mQ maximum « Insulation Resistance: 1,000MQ 
Crimp Socket — Tin (24 ~ 30AWG) ]WM18992-ND 45 4.01 26.75 50011-8100 minimum 
Crimp Socket — Tin (24 ~ 30AWG) | WM18965CT-NDT 15 1.35 9.00 |50011-8000 Header Specifications: * Material: Tin plated Brass * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * Maximum 
Crimp Socket — Tin (24 ~ 30AWG) |WM18965TR-ND¢ 540.00/10,000 50011-8000 Current: 2.0A * Maximum Voltage: 125V 
Crimp Socket (24 ~ 30AWG) WM9020-ND 321.98/1 63819-0100 Receptacle Specifications: * Color: Natural * Material: Nylon * Operating Temperature Range: -40°C ~ 
t+ Cut Tape + Tape and Reel 1G 
NEW! Kits 
WM8543-ND (76650-0106) Micro-Blade Connector Kit; 
(Friction Lock Vertical and Right Angle Header and Receptacle).....................5 $34.40 
WM8544-ND (76650-0108) Micro-Blade Connector Kit; 
(Friction Lock Right Angle Header and Receptacle)..................0:c0ceceeeeeeeee ee $35.44 


WM8545-ND (76650-0109) Micro-Blade Connector Kit; 
(Friction Lock Vertical Header and Receptacle) . 


iGrid™ 2.0mm Connectors 


Header Specifications: * Color: Natural ¢ Material: Tin plated Brass * Operating 
Temperature: -25°C ~ 85°C * Maximum Current: 2.0A * Maximum Voltage: 250V 


Receptacle Specifications: * Color: Beige * Material: Nylon * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Pos. (mm) Part No. a 10 100 Part No. 
Vertical Headers 
10 12 WM6072-ND 1.20 1.07 fal 501645-1020 
12 14 WM6073-ND 2.09 1.85 1.23 |501645-1220 
14 16 WM6074-ND 1.34 1.19 .79 |501645-1420 
16 18 WM6075-ND 1.49 1.32 .88 |501645-1620 
18 20 WM6076-ND 1.54 1.36 91 501645-1820 
20 22 WM6077-ND 3.13 2:77 1.85 |501645-2020 
1 22 24 WM6078-ND 1.78 1.57 1.05 |501645-2220 
24 26 WM6079-ND 1.97 1.74 1.16 |501645-2420 
26 28 WM6080-ND 3.51 3.10 2.07 |501645-2620 
28 30 WM6081-ND 4.02 3.55 2.37 |501645-2820 
30 32 WM6082-ND 4.18 3.69 2.46 |501645-3020 
32 34 WM6083-ND 4.35 3.85 2.57 |501645-3220 
34 36 WM6084-ND 4.51 3.99 2.66 |501645-3420 
36 38 WM6085-ND 5.11 4.52 3.01 501645-3620 


No. of Dimension A __| Digi-Key Pricing Molex 
Fig. Pos. (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
Right Angle Headers 
2 6.0 WM18999-ND 27 2.37 15.83 |53254-0270 
3 8.0 WM19000-ND 32 2.80 18.65 |53254-0370 
at 4 10.0 WM19001-ND. 37 3.23 21.50 |53254-0470 
5 12.0 WM19002-ND. Al 3.65 24.30 |53254-0570 
6 14.0 WM19003-ND. 46 4.08 27.18 |53254-0670 
Vertical Headers 
2 6.0 WM19004-ND. 21 1.82 12.16 |53253-0270 
3 8.0 WM19005-ND. 24 2.13 14.20 | 53253-0370 
2 4 10.0 WM19006-ND .29 2.56 17.04 |53253-0470 
5 12.0 WM19007-ND 34 2.98 19.85 |53253-0570 
6 14.0 WM19008-ND 39 3.47 23.11 53253-0670 
Receptacles 
2 5.8 WM19009-ND. WW 98 6.50 |51065-0200 
3 7.8 WM19010-ND. 14 1.21 8.08 | 51065-0300 
3 4 9.8 WM19011-ND 16 1.40 9.33 |51065-0400 
5 11.8 WM19012-ND 19 1.64 10.95 |51065-0500 
6 13.8 WM19013-ND 21 1.83 12.18 |51065-0600 
Crimp Contacts and Tools 
Crimp Terminal, (24 ~ 30AWG) Contact: 

Prephe noe Plating S) WM6050-ND = 2.91 23.28 |50212-8100 
Crimp Tool (24 ~ 30AWG) WM9027-ND 321.98 _ —  |63819-0500 
Extraction Hand Tool WM8340-ND 95.16 — — _|57105-6000 
NEW! Kits 
WM8440-ND (76650-0112) Micro-Latch Connector Kit; 

(Friction Lock Vertical Header and Receptacle) .................:0c cece cece cece $13.61 
WM8442-ND (76650-0114) Micro-Latch Connector Kit; 

(Friction Lock Vertical and Right Angle Header and Receptacle).....................5 $20.12 
WM8444-ND (76650-0116) Mini-Lock™ Connector Kit; 

(Fully Shrouded Positive Lock Right Angle Header and Receptacle).................. $17.02 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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molex NEW! 2.0mm Wire to Wire Connectors 


FEATURES: ¢ Sizes 2 ~ 5 circuits * Very thin design 
ELECTRICAL: Voltage: 125V » Current: 2A maximum ¢ Contact Resistance: 20mQ maximum » Dielectric 
Withstanding Voltage: 500VAC/1 minute ¢ Insulation Resistance: 1000MQ minimum 
SPECIFICATIONS: * Housing: PBTP, UL 94V-0 » Operating Temperature: -40°C ~ 105°C » UL File No.: 
E29179 * CSA File No.: LR19980 


2.50mm and 


3.96mm SPOX™ 


Connectors 


FEATURES: 


* Sizes 2 ~ 15 circuits * Very low profile * Molded-in pull 


tabs ¢ Friction lock 
ELECTRICAL: 


* Voltage: 250V * Current: 3A maximum « Contact Resist- 
ance: 20mQ maximum -» Dielectric Withstanding Voltage: 
1000VAC/1 minute »* Insulation Resistance: 1000MO 


minimum 
SPECIFICATIONS: 


* Housing: 6/6 nylon, UL 94V-0 ¢ Operating Temperature: 


Dimension A _| Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| Circuits (mm) Part No. i 10 100 Part No. 
Plu: 
2 8 WM8347-ND 43 3.83 25.53 | 51006-0200 
1 3 10 WM8341-ND 53 4.68 31.20 | 51006-0300 
4 12 WM8342-ND 61 5.41 36.04 | 51006-0400 
5 14 WM8343-ND 68 6.02 40.10 | 51006-0500 
Receptacle 
2 6.6 WM8348-ND 42 3.70 24.70 |51005-0200 
2 3 8.6 WM8349-ND 48 4.19 27.95 |51005-0300 
4 10.6 WM8350-ND 56 4.92 32.83 | 51005-0400 
5 12.6 WM8351-ND. 61 5.41 36.04 |51005-0500 
Tools and Terminals 

Crimp Hand Tool, 24 ~ 28AWG WM8346-ND 321.98 — — |63811-7800 
Male Terminal, 24 ~ 28AWG WM8344-ND .36 3.16 21.08 | 50012-8100 
Female Terminal, 24 ~ 28AWG WM8345-ND_ 36 3.16 21.08 | 50013-8100 


-40°C ~ 105°C * UL File No.: E29179 * CSA File No.: 
LR19980 
Cir- Dimension (mm) _| Digi-Key Pricing Molex Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig.| cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Receptacle Housing 2.50mm (Mates with Fig. 2 & 3) 12 29.50 | 27.50 |WM18795-ND 2.91 25.67 171.10 (22-04-1121 
2 5.80 2.50 |WM18873-ND 34 3.00 19.98 |50-37-5023 _ 13 32.00 | 30.00 |WM18796-ND 3.05 26.94 179.60 | 22-04-1131 
3 8.30 5.00 |WM18874-ND 42 3.75 24.98 50-37-5033 14 34.50 | 32.50 |WM18797-ND 3.44 30.35 202.33 | 22-04-1141 
4 10.80 7.50 |WM17405-ND 51 4.49 29.95 |50-37-5043 15 37.00 | 35.00 _|WM18798-ND 3.61 31.82 212.13 [22-04-1151 
5 13.30 | 10.00 |WM18875-ND 59 5.24 34.93 | 50-37-5053 Headers 2.50mm Right Angle Tin 
6 15.80 | 12.50 |WM18876-ND 68 5.99 39.90 _|50-37-5063 2 4.50 2.50  |WM18799-ND 1.52 13.37 89.15 [22-05-1022 
7 18.30 | 15.00 |WM18877-ND 76 6.74 44.90 [50-37-5073 3 7.00 5.00 |WM18800-ND 1.74 15.38 102.50 | 22-05-1032 
1 8 20.80 | 17.50 |WM18878-ND 85 7.48 49.88 50-37-5083 4 9.50 7.50 |WM18801-ND 2.02 17.85 119.00 | 22-05-1042 
9 23.30 | 20.00 |WM18879-ND 93 8.23 54.85 | 50-37-5093 5 12.00 | 10.00 |WM18802-ND 2.20 19.39 129.25 | 22-05-1052 
10 25.80 | 22.50 |WM18880-ND 1.02 8.99 59.90 | 50-37-5103 6 14.50 _| 12.50 _|WM18803-ND 2.47 21.80 145.30 | 22-05-1062 
if 28.30 | 25.00 |WM18881-ND 1.10 9.73 64.88 _|50-37-5113 7 17.00 | 15.00 /WM18804-ND 2.70 23.80 158.65 |22-05-1072 
12 30.80 27.50 |WM18882-ND 1.19 10.48 69.85 [50-37-5123 6 8 19.50 17.50 | WM18805-ND 2.96 26.14 174.28 | 22-05-1082 
14 35.80 32.50 |WM18884-ND 1.31 11.60 77.33 |50-37-5143 9 22.00 20.00 |WM18806-ND 3.20 28.21 188.08 | 22-05-1092 
15 38.30 35.00 _|WM18885-ND 1.36 11.97 79.83 _|50-37-5153 10 24.50 22.50 |WM18807-ND 3.36 29.62 197.45 | 22-05-1102 
Vertical Headers Fully Shrouded 2.50mm 14 27.00 | 25.00 _|WM18808-ND. 3.70 32.62 217.48 | 22-05-1112 
2 7.40 2.50 |WM18886-ND 73 6.48 43.23 [22-03-5025 12 29.50 27.50 |WM18809-ND 3.89 34.36 229.08 | 22-05-1122 
3 9.90 5.00 |WM18887-ND ‘89 7.89 52.58 | 22-03-5035 13 32.00 | 30.00 |WM18810-ND 4.07 35.90 239.33 | 22-05-1132 
4 12.40 7.50 |WM18888-ND 1.05 9.29 61.93 |22-03-5045 14 34.50 32.50 |WM18811-ND 4.48 39.51 263.38 | 22-05-1142 
5 14.90 10.00 |WM18889-ND 1.20 10.56 70.40 |22-03-5055 15 37.00 35.00 _|WM18812-ND 4.68 41.31 275.43 | 22-05-1152 
6 17.40 12.50 _|WM18890-ND 1.35 11.90 79.33 | 22-03-5065 Receptacle Housing 3.96mm (Mates with Fig. 8) 
2 7 19.90 15.00 |WM18891-ND 1.50 13.23 88.23 | 22-03-5075 2 9.06 3.96 | WM18813-ND 73 6.48 43.23 |09-50-1021 
8 22.40 17.50 |WM18892-ND 1.66 14.64 97.60 | 22-03-5085 3 13.02 7.92 |WM18814-ND 85 7.49 49.93 | 09-50-1031 
9 24.90 | 20.00 |WM18893-ND 1.82 16.04 106.95 |22-03-5095 4 16.98 ) 11.88 | WM18815-ND 98 8.62 57.48 | 09-50-1041 
10 27.40 22.50 |WM18894-ND 1.98 17.45 116.30 | 22-03-5105 7 5 20.94 15.84 | WM18816-ND 1.15 10.16 67.73 | 09-50-1051 
if 29.90 | 25.00 _|WM18895-ND 2.13 18.78 125.23 |22-03-5115 6 24.90 | 19.80 _|WM18817-ND. 1.27 11.23 74.88 | 09-50-1061 
14 37.40 | 32.50 |WM18898-ND 2.58 22.80 151.98 22-03-5145 7 28.86 | 23.76 |WM18818-ND 1.42 12.57 83.78 | 09-50-1071 
15 39.90 | 35.00 |WM18899-ND 2.75 24.26 161.75 |22-03-5155 8 32.82 | 27.72 _|WM18819-ND 1.57 13.84 92.25 | 09-50-1081 
Right Angle Fully Shrouded 2.50mm Headers 3.96mm 
2B 740 250 |WM18900-ND "78 6.87 45.80 23-05-7025 2 7.16 3.96 |WM18823-ND 62 5.47 36.48 [09-65-2028 
3 990 500 |WM18901-ND ‘90 7.96 53.08 |22-05-7035 3 11.12 7.92 |WM18824-ND 80 7.05 46.98 | 09-65-2038 
4 12.40 750 |WwM18902-ND 105 924 6158 |22-05-7045 4 15.08 | 11.88 |WM18825-ND 1.07 9.48 63.20 | 09-65-2048 
5 14.90 | 10.00 |WM18903-ND 118 1045 69.68 | 22-05-7055 8 5 19.04 | 15.84 | MiESeND 1.31 11.55 76.98 | 09-65-2058 
6 17.40_| 12.50_|WM18904-ND 1.32 11.61__77.38_|22-05-7065 § 23.00 | 19.60 _[NNMILSB272ND 1.59 _14.04_93.60_| 09-65-2068 
3 7 19.90 | 15.00 |WM18905-ND 146 12.88 85.88 [22-05-7075 7 26.96 / 23.76 | WM18828-ND 1.87 16.47 109.80 | 09-65-2078 
8 22.40 | 17.50 |WM18906-ND 1.60 14.10 94.00 |22-05-7085 8 90.92 | 27.72 WWMITEE2S:ND) 214 18.84 _125.60 _| 09-65-2088 
9 24.90 | 20.00 |WM18907-ND 1.73 15.25 101.68 |22-05-7095 
10 27.40 | 22.50 |WM18908-ND 1.87 16.47 109.80 | 22-05-7105 Digi-Key Pricing Molex 
1 29.90 | 25.00 _|WM18909-ND 2.01 17.75 118.30 _|22-05-7115 Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
12 32.40 27.50 _|WM18910-ND 2.14 18.90 126.00 | 22-05-7125 Tools and Terminals for SPOX 2.50mm 
Receptacle Housing 2.50mm ( Mates with Fig. 5 & 6) Crimp Terminal, 22 ~ 28AWG WM17406-ND — 2.51 20.10 ]08-70-1040 
2 6.00 2.50 ]WM18769-ND 30 2.61 17.40 ]22-01-1024 Crimp Terminal, 22 ~ 28AWG WM18889CT-NDt - = 6.83 | 08-70-1039 
3 8.50 5.00 |WM18770-ND 36 3.16 21.08 22-01-1034 Crimp Terminal, 22 ~ 28AWG WM18889TR-ND+ 340.00/10,000 08-70-1039 
4 11.00 7.50 |WM18771-ND 42 3.71 24.70 |22-01-1044 Tools and Terminals for SPOX 3.96mm 
5 13.50 | 10.00 |WM18772-ND AT 4.13 27.55 |22-01-1054 Crimp Hand Tool, 18~ 24AWG | WM18715-ND 243.27 = — [63811-6500 
6 16.00 | 12.50 |WM18773-ND 52 4.62 30.78 _|22-01-1064 Female Terminal, 18 ~ 24AWG | WM18820CT-NDt = - 7.80 | 08-70-1031 
7 78.50 | 15.00 |WM18774-ND 58 5.10 34.03 [22-01-1074 Female Terminal, 18 ~ 24AWG | WM18820TR-ND$ 210.00/5,000 08-70-1031 
rl 8 21.00 | 17.50 |WM18775-ND 63 5.59 37.28 |22-01-1084 Female Terminal, 18 ~ 24AWG | WM18820-ND - 2.67 21.39 |08-70-1030 
9 23.50 | 20.00 |WM18776-ND 70 6.14 40.93 |22-01-1094 Female Terminal, 18 ~ 24AWG _|WM18821TR-ND 370.00/5,000 39-00-0021 
10 26.00 | 22.50 |WM18777-ND 74 6.56 43.75 |22-01-1104 Female Terminal, 18 ~ 24AWG | WM18821-ND 45 3.95 26.33 [39-00-0022 
if 28.50 | 25.00 _|WM18778-ND 81 7.44 47.40_|22-01-1114 Female Terminal, 22 ~ 28AWG__|WM2141-ND —_ 2.61 20.88 |08-70-1028 
12 31.00 | 27.50 |WM18779-ND 85 7.54 50.25 [22-01-1124 Tools and Terminals for Mini SPOX 
13 33.50 | 30.00 |WM18780-ND .90 7.96 53.08 | 22-01-1134 Crimp Hand Tool, 22~28AWG | WM18830-ND 243.27 = — [63811-5200 
14 36.00 | 32.50 |WM18781-ND 97 8.57 57.13 |22-01-1144 Female Terminal, 22 ~ 28AWG __|WM18783-ND 15 1.36 9.09 | 08-70-0057 
15 38.50 | 35.00 _|WM18782-ND 1.03 9.12 60.78 _|22-01-1154 
Vertical Headers 2.50mm Tin TGut Tape’. “+ Tape and: Heel 
2 450 2.50  |WM18785-ND 92 8.09 53.93 [22-04-1027 NEW! Kits 
S/ Fab | $92 liege | 132268 S888 (zeor 0s | oteoND 756500167 Min-SPOX Connector i 
5 12.00 | 10.00 |wM18788-ND 149 13.17 87.80 [22-04-1051 (Vertical and Right Angle Header and Receptacle). 
5 6 14.50 | 12.50 |WM18789-ND 1.70 14.97 99.83 _|22-04-1061 WM8539-ND (76650-0225) Mini-Latch™ Connector Kit; 
7 17.00 15.00 |WM18790-ND 1.73 15.31 102.05 | 22-04-1071 (Friction Lock Vertical Header and Receptacle) .................00ccc ce eceee esses eee ee eee 
8 19.50 | 17.50 |WM18791-ND 2.14 18.86 125.70 |22-04-1081 WM8540-ND (76650-0226) Mini-Latch Connector Kit; 
9 22.00 20.00 |WM18792-ND 2.33 20.52 136.83 | 22-04-1091 (Friction Lock Right Angle Header and Receptacle).................:00c0seeeeeee essen eee $14.53 
10 24.50 22.50 |WM18793-ND 2.45 21.59 143.95 |22-04-1101 WM8541-ND (76650-0227) Mini-Latch Deluxe Connector Kit; 
an 27.00 25.00 _|WM18794-ND 2.76 24.33 162.20 [22-04-1111 (Friction Lock Vertical and Right Angle Header and Receptacle)..............6..::20665 $25.96 
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No. of | Dim.(mm) _| Digi-Key Pricing FCI No. of |__Dim.(mm) __|Digi-Key Pricing FCI 
Fig. | Pos. A B Part No. 1 25) 100 |Part No. Fig. | Pos. A B Part No. il 25 100 | Part No. 
Dual Row Unshrouded Vertical Headers, Through Hole 36 | 36.00 | 34.00 |609-2902-ND§ 3.68 57.10 206.81 | 10075024-G01-18ULF 
4 4.00 | 2.00 |609-2591-ND 98 12.50 42.22/57102-G06-02LF 40 | 40.00 | 38.00 |609-2904-ND§ 3.99 61.93 224.34] 10075024-G01-20ULF 
6 6.00 | 4.00 /609-2583-ND 90 11.47  38.90|57102-G06-03LF 42 | 42.00 | 40.00 |609-2905-ND§ 4.21 65.32 236.61 | 10075024-G01-21ULF 
8 8.00 | 6.00 |609-2602-ND 1.06 14.63 49.21)57102-G06-04LF 1 44 | 44.00 | 42.00 |609-2906-ND§ 4.40 68.22 247.12] 10075024-G01-22ULF 
10 | 10.00 | 8.00 (ees Dy USI reece! 26.28 art 0ea0e Ole: 46 | 46.00 | 44.00 |609-2907-ND§ 4.46 71.61 254.62|10075024-G01-23ULF 
12 | 12.00 | 10.00 [G09;2595:NE) 1.93 26.70 91.53/57102-G06-06LF 48 | 48.00 | 46.00 |609-2908-ND§ 4.64 74.52 264.94|10075024-G01-24ULF 
14 | 14.00 | 12:00 EO ea Pe1B) 90,06" '109:08/ 7 102-G06-07LF 50 | 50.00 | 48.00 |609-2909-ND§ 4.64 72.45 264.95 | 10075024-G01-25ULF 
16 | 16.00 | 14.00 |609-2597-ND 2.30 31.08 108.78|57102-G06-O8LF Dual Row Shrouded Vertical Headers, Through Hole 
20 | 20.00 | 18.00 |609-2593-ND 1.48 20.00 70.00|57102-G06-10LF 
6 8.00 | 4.00 |609-3628-ND NEW! 94 12.04 40.66]98414-GO6-06LF 
1 22 | 22.00 | 20.00 |609-2594-ND 2.95 40.79 139.84|57102-G06-11LF 
6 8.00 | 4.00 |609-3103-ND 1.35 18.71 64.15|98414-G06-O6ULF 
26 | 26.00 | 24.00 |609-2599-ND 3.03 44.76 158.85|57102-G06-13LF 
8 | 10.00 | 6.00 |609-3104-ND 1.10 15.10 50.78] 98414-G06-O8ULF 
30 | 30.00 | 28.00 |609-2603-ND NEW! 3.18 49.00 172.70|57102-G06-15LF 
10 | 12.00 | 8.00 |609-2580-ND 1.63 22.57 79.00|98414-GO6-10LF 
32 | 32.00 | 30.00 |609-2604-ND 3.62 53.68 192.12|57102-G06-16LF 
34 | 34.00 | 32.00 (ereeeeeine 40 57.08 30d.49|6P10BGOBATLE 10 | 12.00 | 8.00 |609-3105-ND 1.27 17.15 58.81/98414-GO6-10ULF 
26 | 36.00 | 34.00 lenaooeontn a 4} “60 '45.-50078 | B7AGDEOR ISLE 12 | 14.00 | 10.00 }609-2581-ND 1.95 27.09 94.80|98414-G06-12LF 
40 | 40.00 | 38.00 |609-25e9-ND gett vee60 207.4] e7102:G08-00LE 12 | 14.00 | 10.00 }609-3106-ND 1.52 20.59 72.05/98414-GO6-12ULF 
44 | 44.00 | 42.00 |609-2608-ND 390 60.48 219.06|57102-Go0e-22LF 14 | 16.00 | 12.00 }609-2576-ND 2.09 28.97 101.38|98414-G06-14LF 
50 | 50.00 | 48.00 |609-2624-ND 261 38.80 138.86157102-G06-25LF 2 16 | 18.00 | 14.00 }609-2577-ND 1.65 22.29 78.00|98414-G06-16LF 
Dual Row Unshrouded Vertical Headers, Through Hole, Pin-in-Paste 16 18.00 | 14.00 |609-3107-ND 1.92 27.45 94.96] 98414-G06-16ULF 
8 8.00 | 6.00 |609-2888-ND§ 1.67 22.50 78.75|10075024-G01-04ULF 20 | 22.00 | 18.00 |609-2582-ND 1.95 27.86 96.38|98414-G06-20LF 
10 | 10.00 | 8.00 |609-2889-ND§ 1.12 15.59 54.57]10075024-GO1-O5ULF 20 | 22.00 | 18.00 |609-3108-ND 2.26 33.45 118.70/98414-G06-20ULF 
12 | 12.00 | 10.00 |609-2890-ND§ 1.43 20.11 65.81]10075024-G01-O6ULF 22 | 24.00 | 20.00 |609-2585-ND 2.69 40.35 140.69|98414-G06-22LF 
F 20 | 20.00 | 18.00 |609-2894-ND§ 2.20 32.50 115.33] 10075024-G01-10ULF 26 | 28.00 | 24.00 |609-2607-ND 3.03 46.46 166.28|98414-G06-26LF 
22 | 22.00 | 20.00 | 609-2895-ND§ 2.73 40.89 142.58] 10075024-G01-11ULF 34 36.00 | 32.00 |609-2588-ND 3.84 59.15 208.48 |98414-G06-34LF 
26 | 26.00 | 24.00 /609-2897-ND§ 3.10 47.50 165.00] 10075024-G01-13ULF 44 | 46.00 | 42.00 |609-2606-ND 4.17 67.04 238.35 |98414-G06-44LF 
32 | 32.00 | 30.00 | 609-2900-ND§ 3.55 54.70 192.80] 10075024-G01-16ULF 50 | 52.00 | 48.00 |609-2584-ND 4.74 74.06 270.86 |98414-G06-50LF 
34 | 34.00 | 32.00 |609-2901-ND§ 3.68 56.69 199.81] 10075024-G01-17ULF | 4 CutTape & Tape & Reel § Pin Length is 2.0mm (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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FC}, 2mm Minitek™ Connectors (Cont.) 


@Reel® 


ym 
No. of | Dim.(mm) _| Digi-Key Pricing FCI No. of | Dim.(mm) _|Digi-Key Pricing FCI 
Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
Dual Row Shrouded Vertical Headers, Through Hole, Pin-in-Paste 8 8.00 6.00 |609-2635-ND a 9.40 31.32)58102-G61-04LF 
6 | 14.00 | 10.00 |609-2935-ND§ 1.82 25.27 88.45] 10075025-G01-06LF 10 | 10.00 | 8.00 |609-2513-ND 1.97 24.58 83.34|58102-G61-05LF 
10 | 22.00 | 18.00 |609-2937-ND§ 1.20 16.69 58.40) 10075025-G01-10ULF 12 12.00 | 10.00 }609-2514-ND 97 12.71 42.94|58102-G61-06LF 
12 | 26.00 | 22.00 |609-2938-ND§ 1.53 20.54 70.42 10075025-G01-12ULF 14 | 14.00 | 12.00 |609-2509-ND 1.26 17.31  58.22|58102-G61-07LF 
14 | 30.00 | 26.00 |609-2939-ND§ 1.73 24.16 82.84 10075025-G01-14ULF 16 | 16.00 | 14.00 |609-2515-ND 1.30 17.91 60.24/58102-G61-08LF 
2 16 | 34.00 | 30.00 |609-2940-ND§ 2.32 32.22 112.75] 10075025-G01-16ULF 20 | 20.00 | 18.00 |609-2518-ND 1.43 19.77 67.79|58102-G61-10LF 
20 | 42.00 | 38.00 [60g-2032NDS 2.62 99.26 196.92/ 10075025-G01-20ULF 22 | 22.00 | 20.00 |609-2519-ND 1.28 17.27 60.45/58102-G61-11LF 
26 | 54.00 | 50.00 /609-2945-ND§ 3.82 50.83 176.55) 10075025-G01-26ULF 24 | 24.00 | 22.00 |609-2512-ND 1.67 22.60 79.08|58102-G61-12LF 
40 | 82.00 | 78.00 /609-2052-ND§ 427 66.27 240.05) 10075025-G01-40ULF 5 | 26 | 26.00 | 24.00 |609-2520-ND 3.99 55.45 194.08 /58102-G61-13LF 
50 | 102.00 | 98.00 | 609-2957-ND§ 5.19 82.55 301.90) 10075025-GO1-50ULF 23 | 28.00 | 26.00 \erneenente aa: Bae idias seibeeeiaaie 
Dual: Row Unehrouded Vertical Headors/:SM0 32 | 32.00 | 30.00 |609-2541-ND 1.46 21.49 74.36)58102-G61-16LF 
4 | 400 | 200 mei nee AE OU SAU 2 | Riaoe reece 34 | 34.00 | 32.00 |609-2540-ND 1.77 25.32 89.86 ]58102-G61-17LF 
6 | 6.00 | 4.00 |609-2615-ND 1.91 26.28 88.39|57202-G52-03LF 
36 | 36.00 | 34.00 |609-2559-ND 2.33 34.37 121.97|58102-G61-18LF 
8 | 8.00 | 6.00 |609-2623-ND 74 9.21 29.93]57202-G52-04LF 
38 | 38.00 | 36.00 |609-2561-ND 1.62 24.26 84.59|58102-G61-19LF 
10 | 10.00 | 8.00 |609-2610-ND 86 10.78 36.54|57202-G52-05LF 
40 | 40.00 | 38.00 |609-2562-ND 2.45 36.71 128.01 |58102-G61-20LF 
12 | 12.00 | 10.00 |609-2618-ND 97 12.66 42.75|57202-G52-06LF 
44 | 44.00 | 42.00 |609-2510-ND 2.26 33.54 120.04|58102-G61-22LF 
14 | 14.00 | 12.00 |609-2619-ND 1.05 14.43 48.54|57202-G52-07LF 
48 | 48.00 | 46.00 |609-2522-ND 1.95 29.95 107.20|58102-G61-24LF 
16 | 16.00 | 14.00 |609-2620-ND 1.20 16.50 55.50|57202-G52-08LF 
3 | 20 | 2000 | 18.00 eneeneee ide. Goes 1676 [erbOmBerOLE 50 | 50.00 | 48.00 |609-2527-ND 3.03 46.47 161.42|58102-G61-25LF 
22 | 22.00 | 20.00 |609-2616-ND 3.03 45.41 158.34]57202-G52-11LF Qual Row Shrouded Hight Angle Headers, Through Hole 
30 | 30.00 | 28.00 |609-2628-ND 3.93 59.02 205.80|57202-G52-15LF 4 | 6.00 | 2.00 Cea TOP ABB: 49-88) 26404 81-04Er 
a2 | 32.00 | 30.00 leGeeeenin 5 pa, “50100: 10878 | S7a0RGEDELE 6 | 8.00 | 4.00 |609-2548-ND 2.90 34.75 115.84|98464-G61-06LF 
36 | 36.00 | 94.00 lennornetney Fee or eee er een 8 | 10.00 | 6.00 |609-2547-ND 2.24 31.15 109.03|98464-G61-08LF 
40 | 40.00 | 38.00 |609-2692-ND 430 69.05 245.521 57202-G52-20LF 10 | 12.00 | 8.00 |609-2555-ND 2.44 35.05 124.39|98464-G61-10LF 
44 | 44.00 | 42.00 |609-2627-ND 427 68.69 244.24/57200-G50-29LF 10 | 12.00 | 8.00 |609-3626-ND NEW! 1.80 25.74 89.04|98464-G61-10ULF 
50 | 50.00 | 48.00 |609-2638-ND 4.86 75.86 277.44|57202-G52-25LF 12 | 14.00 | 10.00 |609-2551-ND 2.93 42.06 149.26 |98464-G61-12LF 
Dual Row Shrouded Vertical Headers, SMD 7 | 14 | 1600 | 12.00 |609-2899-ND 1.80 25.75 91.38) 98464-G61-14ULF 
4 | 10.00 | 6.00 |609-2993-1-NDA 1.25 17.56 57.47] 98424-G52-04ALF 16 | 18.00 | 14.00 |609-2556-ND 3.43 51.41 179.27|98464-G61-16LF 
4 | 10.00 | 6.00 |609-2993-2-ND* 371.19/750 98424-G52-04ALF 20 | 22.00 | 18.00 |609-2568-ND 3.71 56.92 203.71|98464-G61-20LF 
6 | 14.00 | 10.00 |609-3629-ND NEW! | 1.26 16.93 58.05/98424-G52-06LF 22 | 24.00 | 20.00 |609-2569-ND 3.95 60.96 214.83|98464-G61-22LF 
6 | 14.00 | 10.00 |609-2994-1-NDA 85 10.67 36.17|98424-G52-06ALF 26 | 28.00 | 24.00 |609-3096-ND 2.97 45.53 158.15 |98464-G61-26ULF 
6 | 14.00 | 10.00 |609-2994-2-ND& 226.77/750 98424-G52-06ALF 34 | 36.00 | 32.00 |609-2557-ND 5.02 80.63 286.69 | 98464-G61-34LF 
8 | 18.00 | 14.00 |609-2995-1-NDA 1.01 13.24 45.75|98424-G52-08ALF 40 | 42.00 | 38.00 |609-2517-ND 5.93 94.36 345.10|98464-G61-40LF 
8 18.00 | 14.00 |609-2995-2-ND* 288.96/750 98424-G52-08ALF 50 | 52.00 | 48.00 |609-2836-ND 2.80 46.49 166.63 |98464-G61-50ULF 
10 | 12.00 | 8.00 |609-2648-1-NDA 1.10 15.16 51.00) 98424-G52-10ALF Dual Row Shrouded Right Angle Headers, Through Hole, Pin-in-Paste 
10 | 12.00 | 8.00 |609-2648-2-NDx 264.67/600 98424-G52-10ALF 10 | 22.00 | 18.00 }609-2961-ND 94 18.85 65.22 10072354-G01-10ULF 
10 | 11.40 | 8:00 |GOSSC27GNDANEWZ| 1.83 26.10 90.31/98424-F52-10ALF 7 | 12 | 26.00 | 22.00 |609-2962-ND 1.68 23.21 79.56) 10072354-GO1-12ULF 
10 | 11.40 | 8.00 CeCe DINE WE 469.80/600 98424-F52-10ALF 26 | 54.00 | 50.00 |609-2969-ND 3.35 51.71 182.25|10072354-G01-26ULF 
12 | 14.00 | 10.00 |609-2642-1-NDA 1.22 16.75 56.35] 98424-G52-12ALF Dual Row Eject Latch Vertical Headers, Low Profile, TMT 
12 | 14.00 | 10.00 Ce aainianal 292.42(000, | 88424-G52+12ALF 6 | 20.00 ] 4.00 |609-3143-ND 5.16 83.56 305.60] 10078991-G22-06ULF 
14 | 16.00 | 12.00 CaaS TA NSIC (68.13 | 264246 2r14ALE a | & | 2200] 600 |609-3144.ND 5.37 87.08 318.40| 10078991-G22-08ULF 
14 | 16.00 | 12.00 |eeeeaces beceeeteely ileal 10 | 24.00 | 8.00 |609-3145-ND 5.43 90.39 323.95 | 10078991-G22-10ULF 
4 | 18 | 18.00 | 14.00 eins a ie tic (anal acai 12 | 26.00 | 10.00 |609-3146-ND 5.59 92.99 333.25 | 10078991-G22-12ULF 
16 | 18.00 | 14.00 |609-2652-2-NDx 379.53/600 98424-G52-16ALF ; . : 
Dual Row Eject Latch Vertical Headers, Low Profile, SMD 
20 | 22.00 | 18.00 |609-2644-1-NDA 1.79 24.81 86.84] 98424-G52-20ALF 
6 | 20.00 | 4.00 |609-3147-ND 5.32 86.19 315.20| 10078995-G02-06ULF 
20 | 22.00 | 18.00 |609-2644-2-ND& 455.51/600 98424-G52-20ALF 
8 | 22.00 | 6.00 |609-3148-ND 5.31 88.27 316.36] 10078995-G02-08ULF 
22 | 24.00 | 20.00 |609-2645-1-NDA 3.59 52.87 182.91/98424-G52-22ALF 9 
10 | 24.00 | 8.00 |609-3149-ND 5.59 92.99 333.25] 10078995-G02-10ULF 
22 | 24.00 | 20.00 951.57/600 98424-G52-22ALF 
12 | 26.00 | 10.00 |609-3150-ND 5.75 95.58 342.55] 10078995-G02-12ULF 
26 | 28.00 | 24.00 2.14 30.64 108.73] 98424-G52-26ALF 
26 | 28.00 | 24.00 |609-2640-2-NDx 565.65/600 98424-G52-26ALF Dual How Vertical Receptacies;:Through Hole 
28 | 30.00 | 26.00 |609-2647-1-NDA 4.35 64.27 228.08) 98424-G52-28ALF 4 | 480 | 2.00 eee ecu 8 ABA “92.02 /63488"108LF 
28 | 30.00 | 26.00 |609-2647-2-NDx 1186.56/600 —‘| 98424-G52-28ALF 8 | 680 | 4.00 (eeecoe ND el eae 
34 | 36.00 | 32.00 |609-2641-1-NDA 2.62 39.24 136.85] 98424-G52-34ALF 8 | 8.80 | 6.00 |609:2750:ND 1.36 18.26 62.60/63453-108LF 
34 | 36.00 | 32.00 |609-2641-2-NDx 724.50/600 98424-G52-34ALF 10) 10.60 | 8.00 |e0e2657-Nby 1.55 20.92 79.22) 63453-110LF 
40 | 42.00 | 38.00 |609-2651-1-NDA 2.91 44.53 154.67|98424-G52-40ALF 12 | 12.80 | 10.00 |609-2658-ND 1.88 26.09 91.32/63453-112LF 
40 | 42.00 | 38.00 |609-2651-2-ND* 4087.38/800 98424-G52-40ALF 14 | 14.80 | 12.00 |609-2659-ND 1.99 29.29 101.33]63453-114LF 
44 | 46.00 | 42.00 |609-2650-1-NDA 3.08 47.43 167.16] 98424-G52-44ALF 16 | 16.80 | 14.00 |609-2660-ND 2.30 33.91 120.34/63453-116LF 
44 46.00 | 42.00 |609-2650-2-ND* 1169.07/800 98424-G52-44ALF 18 18.80 | 16.00 |609-2663-ND 2.45 36.71 128.01|63453-118LF 
Dual Row Unshrouded Right Angle Headers, Through Hole 10 | 20 | 20.80 | 18.00 |609-2661-ND 2.68 39.75 142.26|/63453-120LF 
4 | 4.00 | 200 |609-2528-ND NEW! 1.63 22.68 79.38|98423-G61-02LF 22 | 22.80 | 20.00 |609-2662-ND 2.85 43.72 151.87|63453-122LF 
6 | 6.00 | 4.00 |609-2529-ND 99 12.43 39.76] 98423-G61-03LF 24 | 24.80 | 22.00 |609-2664-ND 3.11 47.70 165.69|63453-124LF 
8 | 8.00 | 6.00 |609-2574-ND 2.06 27.83 97.39] 98423-G61-04LF 26 | 26.80 | 24.00 |609-2665-ND 3.39 52.28 184.26 |63453-126LF 
10 | 10.00 | 8.00 |609-2531-ND 2.01 29.54 102.21] 98423-G61-05LF 28 | 28.80 | 26.00 |609-2666-ND 3.51 54.18 190.95 |63453-128LF 
5 | 12 | 12.00 | 10.00 |609-2526-ND NEW! | 2.47 36.60 131.00/98423-G61-06LF 30 | 30.80 | 28.00 |609-2667-ND 3.64 56.48 204.58/63453-130LF 
16 | 16.00 | 14.00 |609-2573-ND 3.20 47.10 162.95] 98423-G61-08LF 32 | 32.80 | 30.00 |609-2668-ND 3.88 60.25 218.24|63453-132LF 
20 | 20.00 | 18.00 |609-2536-ND 3.48 52.18 181.95) 98423-G61-10LF 34 | 34.80 | 32.00 |609-2655-ND 4.13 64.01 231.87|63453-134LF 
34 | 34.00 | 32.00 |609-2563-ND 5.28 81.87 296.56] 98423-G61-17LF 36 | 36.80 | 34.00 |609-2687-ND 4.37 67.77 245.49|63453-136LF 
40 | 40.00 | 38.00 |609-2554-ND 5.59 86.69 314.02/98423-G61-20LF ACutTape # Tape & Reel § Pin Length is 2.0mm (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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FCI, 2mm Minitek™ Connectors (Cont.) 
— 


Z 


Reel® 


No. of | Dim.(mm) _| Digi-Key Pricing FCI No. of | Dim.(mm) _| Digi-Key Pricing FCI 
Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
38 38.80 | 36.00 |609-2681-ND 445 71.54 254.37|63453-138LF Dual Row Housings with Polarization Key and Latching 
40 | 40.80 | 38.00 |609-2679-ND 4.87 76.09 278.26|63453-140LF 4 4.40 | 2.00 |609-2776-ND 1.01 13.33  45.03/90311-004LF 
42 | 42.80 | 40.00 |609-2686-ND 4.92 76.88 281.15|63453-142LF 6 6.40 | 4.00 |609-2777-ND 88 11.21 38.01]90311-006LF 
10 | 44 | 44.80 | 42.00 |609-2691-ND 5.74 88.48 311.84|63453-144LF 8 8.40 | 6.00 |609-2778-ND 95 12.40 41.90/90311-008LF 
46 | 46.80 | 44.00 |609-2725-ND 5.29 84.19 307.90|63453-146LF 10 | 10.40 | 8.00 |609-2772-ND 1.01 13.39 45.24|90311-010LF 
48 | 48.80 | 46.00 |609-2674-ND 5.42 87.85 321.30|63453-148LF 12 | 12.40 | 10.00 |609-2797-ND 114 15.68 52.73|90311-012LF 
50 50.80 | 48.00 /609-2675-ND 5.44 90.47 324.24) 63453-150LF 14 14.40 | 12.00 |609-2743-ND 1.23 17.33 56.70|90311-014LF 
Dual Row Vertical Receptacles, Top Entry, Low Profile, SMD 16 | 16.40 | 14.00 |609-2798-ND 1.33 18.38 63.00/90311-016LF 
6 5.92 | 4.00 |609-2703-ND 1.57 21.27 74.45 | 55508-106LF 18 | 18.40 | 16.00 |609-2789-ND 1.43 20.08 68.85|90311-018LF 
8 | 7.92 | 6.00 |609-2704-ND 1.99 29.20 101.03) 55508-108LF 20 | 20.40 | 18.00 |609-2796-ND 1.53 20.63 72.19|90311-020LF 
10 | 9.92 | 8.00 |609-2705-ND 2.31 34.05 120.84) 55508-110LF 22 | 22.40 | 20.00 |609-2764-ND 1.63 22.00 77.00|90311-022LF 
1 12 | 11.92 | 10.00 |609-2706-ND 2.14 30.72 109.02|55508-112LF 1s | 24 | 2440 | 22.00 |609-2763-ND 1.67 2325  61.38|90311-024LF 
20 | 19.92 | 18.00 |609-2710-ND 2.36 34.79 123.47|55508-120LF 26 | 26.40 | 24.00 |609-2783-ND 1.76 24.38 85.31/90311-026LF 
24 | 23.92 | 22.00 |609-2709-ND 2.74 40.68 145.61|55508-124LF 28 | 28.40 | 26.00 |609-2785-ND 1.78 2538 97.80/90311-028LF 
30 | 29.92 | 28.00 |609-2713-ND 3.34 51.46 181.35/55508-130LF 30 | 30.40 | 28.00 feoctersenn (ge “eames: 8608 |00811-050LE 
6 | 5.92 | 4.00 pore UG? lien epiat |jee 07) 00Lr 32 | 32.40 | 30.00 |609-2787-ND 2.05 28.35 97.20|90311-032LF 
8 | 792 | 600 eae TAS. BOB. “86.82 SoS 107108UF 34 | 34.40 | 32.00 |609-2746-ND 1.88 27.63 95.58|90311-034LF 
10 | 9.92 | 8.00 Cacia 200 eee IDL78 | BOO: T1OLE 38 | 38.40 | 36.00 |609-2790-ND 2.18 29.45 103.08|90311-038LF 
12 | 11.82 | 10.00 (OOo re yy TOS” 12225. 17.88) Soe1012LF 40 | 40.40 | 38.00 |609-2784-ND 2.13 30.47 108.13/90311-040LF 
14 | 13.92 | 12.00 (BOB2oouNE TRO! Seeeele -E8S POST LALh 42 | 42.40 | 40.00 |609-2791-ND 2.32 32.29 113.02|90311-042LF 
16 | 15.92 | 14.00 |609-2682-ND 1.94 28.55 98.77|55510-116LF 
44 | 44.40 | 42.00 |609-2793-ND 2.18 32.18 114.18]90311-044LF 
18 | 17.92 | 16.00 |609-2683-ND 248 31.31 111.12]55510-118LF 
50 | 50.40 | 48.00 |609-2799-ND 2.34 35.04 122.20/90311-050LF 
20 | 19.92 | 18.00 |609-2684-ND 2.36 34.79 123.47|55510-120LF 
6 6.54 | 4.00 |609-3097-ND 91 12.51 42.09] 10073599-006LF 
22 | 21.92 | 20.00 |609-2685-ND 2.55 38.27 133.47|55510-122LF 
8 8.54 | 6.00 |609-3098-ND 91 12.51 42.09] 10073599-008LF 
12 | 24 | 23.92 | 22.00 |609-2669-ND 2.74 40.68 145.61|55510-124LF 
10 | 10.54 | 8.00 |609-3099-ND 84 10.97 37.05] 10073599-010LF 
26 | 25.92 | 24.00 |609-2671-ND 2.99 45.79 159.08]55510-126LF 16 
12 | 12.54 | 10.00 |609-3100-ND 91 12.51 42.09] 10073599-012LF 
28 | 27.92 | 26.00 |609-2672-ND 3.10 47.46 164.87|55510-128LF 
16 | 16.54 | 14.00 |609-3101-ND 1.08 14.51 49.73] 10073599-016LF 
30 | 29.92 | 28.00 |609-2688-ND 3.21 49.52 174.51|55510-130LF 
20 | 20.54 | 18.00 |609-3102-ND 1.24 17.06 58.50| 10073599-020LF 
32 | 31.92 | 30.00 |609-2700-ND 3.43 52.82 186.15|55510-132LF 
NEW! Single Row CTW Housing, with Polarization and with Latch NEW! 
34 | 33.92 | 32.00 |609-2693-ND 3.64 56.12 197.78|55510-134LF 
4 8.40 | 6.00 |609-3623-ND 95 12.16 41.06 |90312-004LF 
38 | 37.92 | 36.00 |609-2695-ND 3.93 61.02 221.03]55510-138LF 17 o 
40 | 39.92 | 38.00 |609-2696-ND 414 64.23 232.67|55510-140LF 8 | 16.40 | 14.00 [BOR SeeeNe, TOE MET SOAP" 20812 O08EE: 
48 47.92 | 46.00 |609-2692-ND 4.80 74.94 274.06/55510-148LF IDC Sockets with Central Key and Friction Latch Bump, Gold 
50 | 49.92 | 48.00 |609-2701-ND 5.19 81.13 296.69|55510-150LF & | 10.60°| 4.00 eee Beg 16.08, "68-88 /69361>708Er: 
Dual Row Vertical Receptacles, Bottom Entry, Low Profile, SMD 8 10.60 4.00 [COreeo a NE NEM 1.34 18.06 61.92) 89947-706LF 
a 392 | 200 [Ssamesomia qda= doar iene a iEGe 1OdLe 18 8 | 12.60 | 6.00 |609-3140-ND 1.65 22.30 78.05|89361-708LF 
6 5.92 | 4.00 |609-2726-ND 4.da° 48.64) 264.84 1596+ 08LE 10 | 14.60 | 8.00 |609-3141-ND 1.46 20.47 70.18|89361-710LF 
8 792 | 6.00 |609-2765-ND 1.70 23.62 92.67|91596-108LF 12 | 16.60 | 10.00 |609-3142-ND 1.52 20.58 72.01/89361-712LF 
40 9.92 8.00 |609-2760-ND 201 29.54 102.19/91596-110LF IDC Sockets with Polarization Key and Latching, Gold 
ag [14 | 13.92 | 12.00 |609-2779-ND 2.65 39.28 140.59/91596-114LF 10 | 14.60 | 8.00 |609:2729-ND. 1.36 18.32 62.82) 89947-710LF 
16 | 15.92 | 14.00 |609-2737-ND 2.93 44.89 155.93/91596-116LF 12 | 16.60 | 10.00 |609-2736-ND 1.34 18.01 61.74) 89947-712LF 
18 | 17.92 | 16.00 |609-2744-ND 3.19 49.17 173.29|91596-118LF 14 | 18.60 | 12.00 |609-2738-ND 1.55 21.01 73.54)89947-714LF 
20 | 19.92 | 18.00 |609-2730-ND 3.54 54.64 192.55] 91596-120LF 46 16 | 20.60 | 14.00 |609-2739-ND 1.73 24.01 84.04| 89947-716LF 
24 | 23.92 | 22.00 |609-2732-ND 4.11 63.79 231.07/91596-124LF 20 | 24.60 | 18.00 |609-2740-ND 2.30 34.03 120.77 | 89947-720LF 
30 | 29.92 | 28.00 |609-2733-ND 4.96 77.52 283.50|91596-130LF 22 | 26.60 | 20.00 |609-2741-ND 2.49 37.35 130.25] 89947-722LF 
Dual Row Housings without Polarization Key 26 | 30.60 | 24.00 |609-2735-ND 2.54 38.04 132.67|89947-726LF 
4 4.39 2.01 |609-2751-ND 1.01 13.33 45.03]69307-004LF 30 34.60 | 28.00 |609-2759-ND 2.79 42.77 153.09] 89947-730LF 
6 6.40 | 3.99 |609-2752-ND 96 12.22 41.44] 69307-006LF IDC Sockets with Polarization Key, Gold 
8 8.41 | 5.99 |609-2753-ND 95 12.40 41.90|69307-008LF 34 | 32.00 | 38.60 |609-2855-ND 3.23 49.78 175.44] 89947-334LF 
10 | 10.39 | 8.00 |609-2747-ND 1.01 13.39 45.24] 69307-010LF a3 40 | 38.00 | 44.60 |609-2856-ND 3.80 58.56 206.39] 89947-340LF 
12 | 12.40 | 10.00 |609-2754-ND 1.14 15.68 52.73|69307-012LF 44 | 42.00 | 48.60 |609-2857-ND 4.04 62.68 227.03|89947-344LF 
14 | 14.40 | 11.99 |609-2750-ND 1.23 17.33  56.70|69307-014LF 50 | 48.00 | 54.6 |609-2858-ND 4.59 71.22 257.98|89947-350LF 
18 | 18.39 | 16.00 |609-2757-ND 1.43 20.08 68.85| 69307-018LF Strain Relief 
20 | 20.40 | 18.01 |609-2758-ND 1.53 20.63 72.19|69307-020LF 14 = —  |609-2984-ND 93 11.15 37.16] 10073978-014LF 
22 | 22.40 | 19.99 |609-2742-ND 1.63 22.00 77.00|69307-022LF 20 = —  |609-2986-ND 1.07 12.91 43.80|10073978-020LF 
24 | 24.41 | 22.00 |609-2745-ND 1.72 23.25 81.38|69307-024LF — | 34 = —  |609-2989-ND 1.24 15.55 52.54| 10073978-034LF 
14 26 26.39 | 24.00 |609-2762-ND 1.76 24.38 85.31]69307-026LF 44 — = 609-2991-ND 1.30 17.01 57.46] 10073978-044LF 
30 30.40 | 27.99 |609-2774-ND 1.84 26.25 90.83] 69307-030LF 50 = = 609-2992-ND 1.36 18.65 62.73) 10073978-050LF 
32 | 32.41 | 30.00 |609-2781-ND 2.11 28.35 97.20|69307-032LF Shunts 
34 | 34.40 | 32.00 |609-2767-ND 1.88 27.63 95.58|69307-034LF a 2 Gold 609-3625-ND NEW! 37. 4.35 13.66/86730-001LF 
36 | 36.40 | 34.01 |609-2768-ND 1.96 28.80 99.65|69307-036LF 2 Gold 609-2637-ND ‘43° 4.77 14.63/86730-101LF 
38 | 38.40 | 35.99 |609-2769-ND 2.21 30.92 106.02|69307-038LF Female Crimp Terminal 
40 | 40.41 | 38.00 |609-2770-ND 2.13 30.47 108.13] 69307-040LF 26-30AWG 609-2653-1-NDA 33. «3.92 12.15177138-101LF 
42 | 42.39 | 40.01 |609-2782-ND 2.39 32.29 113.02|69307-042LF 26-30AWG 609-2653-2-ND& 4512.00/20,000 _|77138-101LF 
44 | 44.40 | 42.01 |609-2771-ND 2.18 32.18 114.18]69307-044LF Hand Crimp Tool 
48 | 48.41 | 46.00 |609-2773-ND 2.53 35.10 122.85|69307-048LF -_ 26-30AWG 609-2508.ND O45 7i/4 HTABi 
50 | 50.39 | 48.01 |609-2775-ND 2.34 35.04 122.20|69307-050LF ACutTape Tape & Reel § Pin Length is 2.0mm 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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= SULLINS 1.27mm Connectors 


SPECIFICATIONS: ¢ Current Rating: 1A * Contact Resistance: 20mQ maximum * Dielectric Withstanding: 5S00VAC * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C » Contact Material: Headers: Brass, Receptacles: Phosphor 
Bronze ¢ Insulator Material: L.C.P., Nylon 9T * Contact Finish: Gold Flash overall 
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Cir- Dimension -mm_| Digi-Key Price Each Sullins Cir- Dimension -mm_| Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits A B Part No. il 10 100 | Part No. 
Female Header, Single Row, SMT, No Post 4 | 100 | 62.23 | 63.88 [S9009E-50-ND 5.04 4.51 _3.72_ | LPPB502CFFN-RC 
3 2.54 4.19 |S9005E-03-ND 89 -80 .66 |LPPBO31NFSC-RC Female Header, Single Row, Right Angle Thru Hole 
4 3.81 5.46 | S9005E-04-ND 91 82 .67 |LPPBO41NFSC-RC 3 254 4.19 ]S9010E-03-ND 71 64 “53 |LPPBO31NGCN-RG 
5 5.08 6.73 |S9005E-05-ND 1.01 91 .75 |LPPBOS1NFSC-RC 4 3.81 5.46 |S9010E-04-ND 80 72 .59 |LPPBO41NGCN-RC 
6 6.35 8.00 |S9005E-06-ND 1.29 1.16 .96 |LPPBO61NFSC-RC 5 5.08 6.73 |S9010E-05-ND 194 85 .70 |LPPBOS1NGCN-RC 
7 7.62 9.27 _|S9005E-07-ND 1.33. 1.19 .98_|LPPBO71NFSC-RC 6 6.35 8.00 |S9010E-06-ND 1.08 97 .80 |LPPBO61NGCN-RC 
1 8 8.89 10.54 | S9005E-08-ND 1.37. 1.23 1.01 |LPPBO8iNFSC-RC 7 7.62 9.27 _|S9010E-07-ND 116 1.04 .86_|LPPBO71NGCN-RC 
9 10.16 | 11.81 |S9005E-09-ND 1.40 1.26 1.04 |LPPBO91NFSC-RC 8 8.89 10.54 |S$9010E-08-ND 124. 1.12 "92 |LPPBO81NGCN-RC 
10 11.43 | 13.08 |S9005E-10-ND 1.45 1.31 1.08 |LPPB101NFSC-RC 5 9 10.16 | 11.81 |S9010E-09-ND 129 145 :95 |LPPBO91NGCN-RC 
1 12.70 14.35 | S9005E-11-ND 1.48 1.33 1.10 |LPPB111NFSC-RC 10 11.43 13.08 |S9010E-10-ND 1.32 1.18 .98 |LPPB101NGCN-RC 
12 13.97 15.62 | S9005E-12-ND 1.52 1.36 1.12 _|LPPB121NFSC-RC 1 12.70 14.35 |S9010E-11-ND 1.36 1.22 1.01 |LPPB111NGCN-RC 
13 15.24 16.89 | S9005E-13-ND 1.55 1.39 1.15 |LPPB131NFSC-RC 12 13.97 15.62_|S9010E-12-ND 1.40 1.26 1.04 _|LPPB121NGCN-RC 
50 62.23 63.88 __|S9005E-50-ND 4.20 _3.76 _3.10_|LPPB501NFSC-RC 13 15.24 16.89 |S9010E-13-ND 1.48 1.33 4.10 |LPPB13i1NGCN-RC 
Female Header, Dual Row, SMT, No Post 50 62.23 63.88 |S9010E-50-ND 4.45 3.99 3.28 _|LPPB501NGCN-RC 
4 1.27 2.92 ]S9006E-02-ND 1.43 128 1.06 |LPPBO22NFSS-RC Male Header, Single Row, SMT, No Post 
6 2.54 4.19 |S9006E-03-ND 1.78 1.60 1.32 | LPPBO32NFSS-RC 3 2.54 3.81 $9011E-03-ND 70 63 52 |GRPBO31VWTC-RC 
8 3.81 5.46 |S9006E-04-ND 1.81 1.63 1.34 |LPPBO42NFSS-RC 4 3.81 5.08 |S9011E-04-ND ‘74 ‘66 55 |GRPBO41VWTC-RC 
10 5.08 6.73 |S9006E-05-ND 2.03 1.82 1.50 |LPPBOS2NFSS-RC 5 5.08 635 |S9011E-05-ND 84 76 ‘62 |GRPBOS1VWTC-RC 
12 6.35, 8.00 _|S9006E-06-ND 2.58 2.32 _1.91_|LPPBO62NFSS-RC 6 6.35 7.62 |S9011E-06-ND "94 85 "70 |GRPBO61VWTC-RC 
14 7.62 9.27 | S9006E-07-ND 2.65 2.38 1.96 |LPPBO72NFSS-RC 7 762 3.89 |S9011E-07-ND 104 “94 77 |GRPBO71VWTC-RC 
2 16 8.89 10.54 |S9006E-08-ND 2.74 2.45 2.02 |LPPBO82NFSS-RC 3 B89 70.16 189011E-08-ND 718 1.06 “88 |GRPBO81VWTC-RG 
18 10.16 | 11.81 |S9006E-09-ND 2.80 2.51 2.07 _|LPPBO92NFSS-RC 6 9 10.16 | 1143 |S9011E-09-ND 133° «41.19 ‘98 |GRPBOS1VWTC-RC 
20 11.43 | 13.08 |S9006E-10-ND 290 2.60 2.14 |LPPB102NFSS-RC Pint i 
ze | 1270 | 1495 |soo06E-11-ND | 2.97 2.65 2.20 |LPPBI12NFSS-RC ii | 1270 | 1397 |sooteitnD | 147 132 too |anPBItivwrc-RC 
24) 13.97 | 15.62 [eeoceeeom 304 272 2.24 /LPPBIZ2NFSS-RC 12_| 13.97 | 15.24 |S9011E-12ND | 1.60 143 1.18 |GRPB121VWTC-RC 
26 | 15.24 | 16.89 [S2006RRIG NDR 311 2.78 229 /LPPBIS2NFSS-RC 13 | 15.24 | 16.51 |S9O11E-13-ND | 1.73. 1.55 1.28 |GRPB131VWTC-RC 
ooo ee NO A ee Sr ST 2 AP PBSOANFSS-RC 50_| 62.23 | 63.50 |S9011E-50-ND | 6.46 5.78 _4.76_|GRPBSO1VWTC-RC 
2 rs 1 
6 | 254 | 419 |S9007E-03-ND | 1.78 1.0 1.32 |LPPBO32NFSP-RC 5 pag) 7 Mile Besser, Pual Row, SMT, No Post apap isvWOS-RC 
8 3.81 5.46 |S9007E-04-ND 1.81 163 1.34 |LPPBO42NFSP-RC 4 1.27 254 |$9012E-02-ND ‘87 78 65 |GRPBO22VWOS-RC 
10 5.08 6.73 |S9007E-05-ND 2.03 1.82 1.50 |LPPBOS2NFSP-RC 6 254 381  |$9012E-03-ND 107 ‘97 °30 |GRPBO32VWOS-RC 
12 6.35 8.00 |S9007E-06-ND 258 2.32 1.91 |LPPBO62NFSP-RC : ; ; ; ' 
14 7.62 9.27 _|S9007E-07-ND 2.65 2.38 1.96 |LPPBO72NFSP-RC . 381 5.08 |S80PE Ne gee Ne Se eee aoe 
: z : : : 10 5.08 6.35 _|S9012E-05-ND 1.44 1.29 1.06 _|GRPBO52VWQS-RC 


16 8.89 10.54 |S9007E-08-ND 2.74 2.45 2.02 |LPPBO82NFSP-RC 


2 | 48 | 10.16 | 11.81 |S9007E-09-ND | 280 251 2.07 |LPPBO92NFSP-RC 2 | oS | ee eo se | Grenoeavwas Re 
20 | 11.43 | 13.08 |S9007E-10-ND 290 2.60 2.14 |LPPB102NFSP-RC 7 46 — joie (eeometoaiin ies 164 «1.35. |GRPBoR2VWOs-RC 
22 12.70 | 14.35 |S9007E-11-ND 2.97 2.66 2.20 |LPPB112NFSP-RC is | i016 | 1143 (SeensEtooten 2103-482’ 1.60: GRPBOSSVWOS-AC 
24 | 13.97 | 15.62 |S9007E-12-ND 3.04 2.72 2.24 _ | LPPB122NFSP-RC : : ‘ ‘ : 

361 15.241 16.89 1S$9007E13-ND 344 2782 29 |LPPB132NFSP-RC 20 | 11.43 | 12.70 |S9012E-10-ND 2.07 1.86 _1.53_| GRPB102VWQS-RC 
too | 62.23 | 63.88 |S9007E-50-ND | 840 7.52 6.19 |LPPB502NFSP-RC 22 | 12:70 | 13.07 [SegPeNome 2.19 1.97 1.62 | GRPBTT2VWOS-RC 
Female Header, Single Row, Straight Thru Hole 24 | 13.97 | 15.24 |S9012E-12-ND 2.27 2.04 ~—-1.68_ |GRPB122VWQs-RC 
3 B54 419 | S9008E-03-ND 7A 64 "63 | LPPBO3INFFN-AC 26 | 15.24 | 16.51 |S9012E-13-ND 2.39 215 1.77 |GRPB132VWQS-RC 
4 381 5.46 |S9008E-04-ND 76 68 56. | LPPBO41NFFN-RC 100 | 62.23 | 63.50 |S9012E-50-ND 5.32 4.76 __3.92_ | GRPB502VWQS-RC 
i 05+ 5 F 7 7 Male Header, Dual Row, SMT, Post 
6 | 635 | 800 |seoose0eND | 96 26 71 |LPPBOSINEFN-RO 6] 254 | 381 |SvO1sEOSND | 107 ‘97 80 [GRPBOSAVWOP-AC 
7 762 927 |S9008E-07-ND 106 “05 73 | LPPBO7iNFFN-RC 8 3.81 5.08 |S9013E-04-ND 125 142 .93 | GRPBO42VWaP-RC 
8 889 10.54 |S9008E-08-ND 117 105 “86 | LPPBOS1NEEN-RC 10 5.08 6.35 |S9013E-05-ND 1.44 1.29 1.06 |GRPBO52VWQP-RC 
$ 9 10.16 | 11.81 |S9008E-09-ND 125 1.42 .93 |LPPBO91NFFN-RC 12 6.35 7.62 |S9013E-06-ND 160 1.43 1.18 | GRPBO62VWQP-RC 
10 | 11.43 | 13.08 |S9008E-10-ND 1.33 1.19 .98 |LPPB101NFFN-RC 14 7.62 8.89 __|S9013E-07-ND 1.76 1.58 __1.30_| GRPBO72VWQP-RC 
41 | 12.70 | 14.35 |S$9008E-11-ND 1.40 1.26 1.04 |LPPB111NFFN-RC s | 16 8.89 | 10.16 |S9013E-08-ND 1.83 1.64 1.35 | GRPBO82VWQP-RC 
12 13.97 | 15.62 |S9008E-12-ND 448 133 1.09 |LPPB121NFFN-RC 18 10.16 | 11.43 |S9013E-09-ND 2.03 1.82 1.50 |GRPBO92VWQP-RC 
13.1 15.24 | 16.89 | S9008E-13-ND 750 1.35 1-11 | LPPB13iNFEN-RC 20 | 11.43 | 12.70 |S9013E-10-ND 2.07 1.86 1.53 |GRPB102VWQP-RC 
50 | 62.23 | 63.88 |S9008E-50-ND 432 387 349 |LPPBSO1NFFN-RC 22 12.70 | 13.97 |S9013E-11-ND 219 1.97 1.62 |GRPB112VWaP-RC 
Female Header, Dual Row, Straight Thru Hole 24 | 13.97 | 15.24 |S9013E-12-ND 2.27 2.04 _1.68_| GRPB122VWQP-RC 
a 127 2.92 |S9009E-02-ND “91 82 “67 | LPPBO22CFEFN-RCO 26 15.24 | 16.51 |S9013E-13-ND 2.39 2.15 1.77 |GRPB132VWOP-RC 
6 2.54 4.19 |S9009E-03-ND 1.10 99 .82 |LPPBO32CFFN-RC 100 62.23 63.50 _|S9013E-50-ND 5.32 4.76 3.92 | GRPB502VWQP-RC 
8 3.81 5.46 |S9009E-04-ND 1.18 1.06 .88 |LPPBO42CFFN-RC Male Header, Single Row, Straight Thru Hole 
10 5.08 6.73 |S9009E-05-ND 1.36 1.22 1.01 |LPPBOS2CFFN-RC 2 1.27 2.54 |S9014E-02-ND 62 56 46 |GRPBO21VWVN-RC 
12 6.35 8.00 _| S9009E-06-ND 1.51 1.36 1.12 |LPPBO62CFFN-RC 3 2.54 3.81 |S9014E-03-ND 64 58 48 /GRPBO31VWVN-RC 

4 14 7.62 9.27 | S9009E-07-ND 1.66 1.49 1.23 |LPPBO72CFFN-RC 4 3.81 5.08 |S9014E-04-ND 68 61 51 | GRPBO41VWVN-RC 
16 8.89 10.54 |S9009E-08-ND 1.74 1.56 1.29 |LPPBO82CFFN-RC 9 5 5.08 6.35 | $9014E-05-ND 77 69 .57 | GRPBO51VWVN-RC 
18 | 10.16 | 11.81 |S9009E-09-ND 1.92 1.73 1.42 |LPPBO92CFFN-RC 6 6.35 7.62 __|S9014E-06-ND 86 77 .64_|GRPBO61VWVN-RC 
20 | 11.43 | 13.08 |S9009E-10-ND 1.96 1.76 1.45 |LPPB102CFFN-RC 7 7.62 8.89 |S9014E-07-ND 95 86 -71_|GRPBO71VWVN-RC 
22 12.70 14.35 | S9009E-11-ND 2.07 1.86 1.53 _|LPPB112CFFN-RC 8 8.89 10.16 | S9014E-08-ND 1.05 94 -78 |GRPBO81VWVN-RC 
24 | 13.97 | 15.62 |S9009E-12-ND 2.16 1.93 1.59 |LPPB122CFFN-RC 9 10.16 | 11.43 |$9014E-09-ND 1131.01 .83_| GRPBO91VWVN-RC 
26 15.24 | 16.89 |S9009E-13-ND 2.27 2.03 _1.67_ | LPPB132CFFN-RC (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= SULLINS) 1.27mm Connectors (cont) 


Cir- Dimension -mm_| Digi-Key Price Each Sullins Cir- Dimension -mm_| Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
70 | 11.43 | 12.70 |S9014E-10-ND 119 ~*1.07 88 |GRPB101VWVN-RC 6 6.35 7.62 |S9016E-06-ND 99 89 .74_|GRPBO61VWCN-RC 
"1 12.70 | 13.97 |S9014E-11-ND 1.26 113 94 |GRPB111VWVN-RC 7 7.62 8.89 |S9016E-07-ND 1.09 98 .81 | GRPBO71VWCN-RC 
9 12 | 13.97 | 15.24 |S9014E-12-ND 1.33 1.20 .99 |GRPB121VWVN-RC 8 8.89 10.16 |S9016E-08-ND 1.21 1.09 .90 |GRPBO81VWCN-RC 
13 15.24 16.51 |S9014E-13-ND 1.35 1.22 1.00 |GRPB131VWVN-RC 9 10.16 11.43 |S9016E-09-ND 1.29 1.16 .96 |GRPBO91VWCN-RC 
50_| 62.23 | 63.50 _|S9014E-50-ND 3.89 __ 3.49 _2.87_| GRPB501VWVN-RC 1 1o_| 11.43 | 12.70 _|S9016E-10-ND 1371.23 1.02 _|GRPB101VWCN-RC 
Male Header, Dual Row, Straight Thru Hole 11 12.70 13.97 |S9016E-11-ND 1.45 5 1.30 1.07 [GRPB111VWCN-RC 
2 0.00 1.27 |S9015E-01-ND 60 55 45 | GRPBO12VWVN-RC 12 13.97 | 15.24 |S9016E-12-ND 1.53 1387 143 |GRPB121VWCN-RC 
4 1.27 2.54 |§9015E-02-ND 68 61 ‘51 | GRPBO22VWVN-RC 13 | 15.24 | 16.51 |S9016E-13-ND 1.56 140 1.15 |GRPB131VWCN-RC 
6 2.54 3.81 |S9015E-03-ND 86 78 ‘64 | GRPBO32VWVN-RC 50 | 62.23 | 63.50 |S9016E-50-ND 4.47 4.01___3.30_| GRPB501VWCN-RC 
8 3.81 5.08 |S9015E-04-ND 1.05 94 .78 | GRPBO42VWVN-RC 
Male Header, Dual Row, Right Angle Thru Hole 
10 5.08 6.35 _|S9015E-05-ND 1111.00 .82_|GRPBOS2VWVN-RC 
2 0.00 1.27 [S9017E-01-ND 42 38 -31_|GRPBOT2MWCN-RC 
12 6.35 7.62 |S9015E-06-ND 1.24 ~*1.12 92 |GRPBO62VWVN-RC 
4 1.27 2.54 |S9017E-02-ND A4 39 .33 | GRPBO22MWCN-RC 
to | 14 7.62 8.89 |S9015E-07-ND 1.29 145 .95 |GRPBO72VWVN-RC 
6 2.54 3.81 |S9017E-03-ND 48 43 .36 | GRPBO32MWCN-RC 
16 8.89 10.16 |S9015E-08-ND 1.32 1.18 .98 |GRPBO82VWVN-RC 
18 | 10.16 | 11.43 |S9015E-09-ND | 1.40 1.26 1.04 |GRPBO92VWVN-RC 8 3.81 5.08 |SaciZE OND a 42 | GRPBO42MWCN-AC 
20 | 11.43 | 12.70 |S9015E-10-ND | 1.50 1.35 1.11 _|GRPB102VWVN-RC 10] oe oe ee 60 _54 _.44_ |GRPBOS2MWCN-AG 
22 | 12.70 | 13.97 |SQ015E-11-ND | 1.62 1.46 1.20 |GRPB112VWVN-RC 2) 695 | 7.62 [OE OND 72 65 54 | GRPBOG2MWCN-RC 
24 | 13.97 | 15.24 |S9015E-12-ND 174 1.56 1.29 |GRPB122VWVN-RC yo | 14 | 7.62 8.89 | S9017E-07-ND 84 76 62 | GRPBO72MWCN-RC 
26 15.24 | 16.51 |S9015E-13-ND 1.92 1.73 1.42 | GRPB132VWVN-RC 16 8.89 10.16 | S9017E-08-ND 96 86 -71_ | GRPBO82MWCN-RC 
100 | 62.23 | 63.50 _|S9015E-50-ND 7.81 6.99 5.76 _|GRPB502VWVN-RC 18 10.16 11.43 | S9017E-09-ND 1.08 97 -80 | GRPBO92MWCN-RC 
Male Header, Single Row, Right Angle Thru Hole 20 | 11.43 | 12.70 |S9017E-10-ND 1.20 1.08 .89_|GRPB102MWCN-RC 
2 127 2.54 |S9016E-02-ND 72 64 53 | GRPBO2TVWCN-RC 22 | 12.70 | 13.97 |S9017E-11-ND 1.32 +1.18 98 |GRPB112MWCN-RC 
Pe 3 2.54 3.81 |S9016E-03-ND 74 66 .55 |GRPBO31VWCN-RC 24 | 13.97 | 15.24 |$9017E-12-ND 1.44 1.29 1.06 |GRPB122MWCN-RC 
4 3.81 5.08 |S9016E-04-ND 78 .70 .58 |GRPBO41VWCN-RC 26 | 15.24 | 16.51 |$9017E-13-ND 1.56 140 1.16 |GRPB132MWCN-RC 
5 5.08 6.35 __|S9016E-05-ND 89 80 .66_| GRPBO51VWCN-RC 100 | 62.23 | 63.50 |S9017E-50-ND 5.99 5.37 4.42_ | GRPB502MWCN-RC 


NEW! 1.27mm Shrouded Headers and Receptacles 


Shrouded Headers: ¢ Insulator Material: Nylon 6T * Contact Material: Brass » Plating: Gold Flash * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Processing Temp: 230°C for 60 seconds maximum (260°C, 10 seconds) * UL Flam- 
mability Rating: 94V-0 * Voltage Rating: 20MQ maximum ¢ Current Rating: 1A per Contact » Voltage Drop: AC 500V * Insulation Resistance: 1000MQ Receptacles: « Insulator Materials: PBT » Contact Matrials: Phosphor 
Bronze * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * UL Flammability Rating: 94V-0 *Current Rating: 1A per contact Dielectric Withstanding: 500V AC R.M.S. for one minute * Contact Resistance: 30mQ maximum 


ul 


4 


Seed bee eeeeeeeeeeeeeeees 
a ——_ 
Cir- Dimension - mm _|Digi-Key Price Each Sullins Cir- Dimension -mm_| Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits A B Part No. ul 25 100 | Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
1.27mm x 1.27mm 26 | 15.24 | 24.54 |89125-ND 170 1.54 1.09 |SBH41-NBPB-D13-ST-BK 
Male Header, Straight Thru Hole 34 | 20.32 | 29.62 |$9126-ND 1.85 1.68 1.19 |SBH41-NBPB-D17-ST-BK 
10 5.08 9.35 ]S$9085-ND 70 .64 46 |SBH31-NBPB-D05-ST-BK 5 | 40 | 2413 | 33.43 |S9127-ND 2.06 1.87 1.33 |SBH41-NBPB-D20-ST-BK 
14 7.62 11.89 |S9086-ND 98  .90  .64 |SBH31-NBPB-D07-ST-BK 50 | 30.48 | 39.78 |$9128-ND 217 1.97 1.40 |SBH41-NBPB-D25-ST-BK 
16 8.89 13.16 |S9087-ND 1413 1.02 73 |SBH31-NBPB-D08-ST-BK 68 | 41.91 | 51.21 |S9129-ND 2.28 2.07 1.47 |SBH41-NBPB-D34-ST-BK 
20 | 11.43 | 15.70 |$9088-ND 1.27 1416  .82 |SBH31-NBPB-D10-ST-BK 80 | 49.53 | 58.83 |S9130-ND 2.55 2.31 1.64 _|SBH41-NBPB-D40-ST-BK 
1 26 | 15.24 | 19.51 |S9089-ND 1.73 1.57 1.11_|SBH31-NBPB-D13-ST-BK Male Header, SMT 
34 | 20.32 | 24.59 |[S9090-ND 2.26 2.05 1.45 |SBH31-NBPB-D17-ST-BK 10 5.08 | 14.38 /S9131-ND 187 1.70 1.20 | SBH41-NBPB-D05-SM-BK 
40 | 24.13 | 28.40 |S9091-ND 2.53 2.29 1.63 |SBH31-NBPB-D20-ST-BK 14 7.62 | 16.92 |$9132-ND 213 1.93 1.37 | SBH41-NBPB-D07-SM-BK 
44 26.67 30.94 |S9092-ND 2.58 2.34 1.66 |SBH31-NBPB-D22-ST-BK 16 8.89 18.19 |S9133-ND 217 1.97 1.40 | SBH41-NBPB-D08-SM-BK 
50 30.48 34.75 |S9093-ND 2.93 2.66 1.89 |SBH31-NBPB-D25-ST-BK 20 11.43 20.73 |S9134-ND 2.26 2.05 1.45 | SBH41-NBPB-D10-SM-BK 
Sa c HE Tete eos 1s re 
14 | 762 | 1189 |so09sND | 129 11279. | SBH3Y-NBPB.DO7-SM-BK ao | 2413 | 343 |sets7ND | 295 2.67 1.90 | SBHAT-NBPB-D20-SM-BK 
16 889 1316 |S9096-ND 441 128 91 |SBH31-NBPB-D08-SM-BK 50 | 30.48 | 39.78 |S$9138-ND 3.12 2.83 2.00 |SBH41-NBPB-D25-SM-BK 
20 11.43 | 15.70 |S9097-ND 1.59 144 1.02 |SBH31-NBPB-D10-SM-BK 68 | 41.91 | 51.21 |S9139-ND 3.17 2.88 2.04 | SBH41-NBPB-D34-SM-BK 
2 26 | 15.24 | 19.51 |S9098-ND 2.03 1.85 1.31 |SBH31-NBPB-D13-SM-BK 80_| 49.53 | 58.83 |$9140-ND 3.23 __2.93 __2.08_| SBH41-NBPB-D40-SM-BK 
34 | 20.32 | 24.59 |[S9099-ND 2.66 2.41 1.71 |SBH31-NBPB-D17-SM-BK = Se gfiale Header, SMT, Post +90 /SSHAT NSPS DOS RP BK 
aa | 2067 | so04 |sotorND | 310 281 1.99 | SBHSI-NBPB.D22.SM.BK 14 | 762 | 1692 |Sor42ND | 2.13 1.99 1.97 | SBH41-NBPB-DO7-SP-BK 
50 | 30.48 | 34.75 |S9102-ND 3.52 3.19 2.26 _|SBH31-NBPB-D25-SM-BK a he sete Ses ane oon Den : oo pie NEORBIRe OBI 
Male Header, SMT, Post 26_| 15.24 | 24.54 |S9145-ND 2.39 2.16 1.53 _|SBH41-NBPB-D13-SP-BK 
9 | 508 | 38 eae Eee ae age eet serene 7 | 4] 20.32 [29.62 |S9146-ND 2.67 2.42 1.72 | SBH41-NBPB-D17-SP-BK 
2 ee tae SoBe ve i 7 B aL ENEDEIBoE CPi 40 | 2413 | 33.43 |$9147-ND 295 267 1.90 |SBH41-NBPB-D20-SP-BK 
29 | 11.43 | 1570 (etcetnin ee: (qiad  “405:'| SBHGT:NBPED10-cP-BK 50 | 30.48 | 39.78 |$9148-ND 3.12 2.83 2.00 |SBH41-NBPB-D25-SP-BK 
3 | 26 | 4524 | 1967 \eetoaiND ban digs? aot Seta -NABESD1aSe-5K 68 | 41.91 | 51.21 |S9149-ND 3.17 2.88 2.04 | SBH41-NBPB-D34-SP-BK 
: : : : : 80_ | 49.53 | 58.83 |S9150-ND 3.23 2.93 2.08 _|SBH41-NBPB-D40-SP-BK 
34 | 20.32 | 24.59 /S9108-ND 2.66 2.41 1.71 |SBH31-NBPB-D17-SP-BK Cable Receptacle with Strain Relief 
| pee | anes leone Bre) Sar --£o6 leone NEbE bee ce 10 ] 508 | 835 |S9151-ND 2.55 2.32 1.64 | SFH413-PPPB-D05-ID-BK 
: : ; : : 16 8.89 | 12.16 |$9152-ND 2.66 2.41 1.71 |SFH413-PPPB-D08-ID-BK 
50_|_ 30-48 | 84.78 30111 ND oa der, SMT, $10 2.26 _|SBHS1-NBPE-D26-SP-BK 20 | 11.43 | 14.70 |$9153-ND 2.73 248 1.76 |SFH413-PPPB-D10-ID-BK 
7 i 5 -D13-ID- 
TO | S08 [680 [S9112ND 8848 |SFHOTNPPEDOSSPBK | | g | 24 | 2092 | pas0 [setssnd | S08 279 198 |sruata-pppp-DI7ID-BK 
: : ‘ ‘ eD07-SP- 40 | 24.13 | 27.40 |S9156-ND 3.18 2.88 2.04 |SFH413-PPPB-D20-ID-BK 
16 8.89 | 10.61 |S9114-ND 1.08.77 | SFH31-NPPB-D08-SP-BK 50 | 30.48 | 33.75 |S9157-ND 3.28 2.98 2.11 |SFH413-PPPB-D25-ID-BK 
20 |) 11.43) 13.15 |S9115-ND 1.28.91 | SFH31-NPPB-D10-SP-BK 68 | 41.91 | 45.18 |S9158-ND 3.65 3.31 2.35 | SFH413-PPPB-D34-ID-BK 
4 26 | 15.24 | 16.96 _|S9116-ND 1.54 1.09 _|SFH31-NPPB-D13-SP-BK so | 49.53 | 52.80 |S9159-ND 3.83 3.47 2.46 | SFH413-PPPB-D40-ID-BK 
34 | 20.32 | 22.04 |S9117-ND 1.93 1.37 |SFH31-NPPB-D17-SP-BK Cabie Receptacle 
40 | 24.13 | 25.85 |S9118-ND 2.18 1.55 |SFH31-NPPB-D20-SP-BK 10 5.08 8.35 |S9160-ND 2.33 2.11 1.50 | SFH41-PPPB-D05-ID-BK 
44 26.67 | 28.39 |S9119-ND 2.40 1.70 |SFH31-NPPB-D22-SP-BK 16 8.89 12.16 |S9161-ND 243 2.21 1.56 |SFH41-PPPB-D08-ID-BK 
50 30.48 | 32.20 _|S9120-ND 2.66 1.88 | SFH31-NPPB-D25-SP-BK 20 11.43 | 14.70 |$9162-ND 251 2.28 1.61 |SFH41-PPPB-D10-ID-BK 
1.27mm x 2.54mm 26 15.24 18.51 |S9163-ND 2.69 2.44 1.73 |SFH41-PPPB-D13-ID-BK 
Male Header, Straight Thru Hole 8 34 20.32 23.59 _|S9164-ND 2.85 2.58 _1.83_| SFH41-PPPB-D17-ID-BK 
10 5.08 14.38 ]S9121-ND 1.47 1.34.95 SBH41-NBPB-D05-ST-BK 40 | 24.13 | 27.40 |S9165-ND 2.95 2.68 1.90 |SFH41-PPPB-D20-ID-BK 
5 14 7.62 16.92 |S9122-ND 1.56 1.42 1.00 |SBH41-NBPB-D07-ST-BK 50 30.48 33.75 |S9166-ND 3.05 2.77 1.96 |SFH41-PPPB-D25-ID-BK 
16 8.89 18.19 |S9123-ND 1.59 1.44 1.02 |SBH41-NBPB-D08-ST-BK 68 41.91 45.18 |S9167-ND 3.42 3.10 2.20 |SFH41-PPPB-D34-ID-BK 
20 | 11.43 | 20.73 |$9124-ND 1.64 1.49 1.06 |SBH41-NBPB-D10-ST-BK 80_ | 49.53 | 52.80 |S9168-ND 3.60 3.27 2.32 | SFH41-PPPB-D40-ID-BK 
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SPECIFICATIONS: ¢ Current Rating: 1A * Contact Resistance: 20mQ maximum ° Dielectric Withstanding: 500VAC »* Operating 


- SULLI NS 2mm Con nectors Temperature: -40°C ~ 105°C » Contact Material: Headers: Brass, Receptacles: Phosphor Bronze » Insulator Material: Polyester 


or Nylon, UL 94V-0 * Contact Finish: Selective Plating, Gold/Tin 


i 
4.60 
0.70] 


4 
400 lt 


4.00 
14 


oss 


6.50120 


Fig. 11 2.80 |=4.20>| 


415| 36 
5.80 +! 


BGGGGGGGaR 
SOe88e8ean 
BOGBBe8e8eaR 
Bo5Beeee08 


[712.00 , __.| 
Dimensions - mm | Digi-Key Price Each Sullins Dimensions - mm | Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | Circuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Circuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
Single Row Headers, Straight — RoHS Compliant Single Row Headers, Right Angle — RoHS Compliant 
2 2.00 4.00 _]$5800-02-ND 39.34. 29 |PRPNO21PAEN-RC 2 2.00 4.00 ]$5802-02-ND 33.29 ~~~«.25 |PRPNO21PARN-RC 
3 4.00 6.00 _|$5800-03-ND 41.36 31 | PRPNO31PAEN-RC 3 4.00 6.00 |$5802-03-ND 36 32. .27 |PRPNO31PARN-RC 
4 6.00 8.00 |$5800-04-ND 43.38 32 |PRPNO41PAEN-RC 4 6.00 8.00 |$5802-04-ND 39 34.29 |PRPNO41PARN-RC 
5 8.00 10.00 |$5800-05-ND 45.39.33. | PRPNOS1PAEN-RC 5 8.00 10.00 |$5802-05-ND 42.37.31. | PRPNOS1PARN-RC 
6 10.00 12.00 |S5800-06-ND 47 41 .35 | PRPNO61PAEN-RC. 6 10.00 12.00 | S5802-06-ND 45 239 -33 | PRPNO61PARN-RC 
7 12.00 14.00 | S$5800-07-ND 49 43 .36 | PRPNO71PAEN-RC ci 12.00 14.00 | S5802-07-ND 48 42 -36 | PRPNO71PARN-RC 
8 14.00 16.00 | S5800-08-ND 51 45 .88 | PRPNO81PAEN-RC 8 14.00 16.00 | S5802-08-ND 51 45 -38 | PRPNO81PARN-RC 
9 16.00 18.00 | S5800-09-ND 53 46 .39 | PRPNO91PAEN-RC 9 16.00 18.00 | S5802-09-ND 54 AT -40 | PRPNO91PARN-RC 
10 18.00 20.00 |$5800-10-ND 65 48 — .41 |PRPN101PAEN-RC 10 18.00 20.00 | $5802-10-ND 57 50.42. | PRPN101PARN-RC 
14 20.00 22.00 _|$5800-11-ND 57.50.42 | PRPN111PAEN-RC u 20.00 22.00 __ | $5802-11-ND 605244 | PRPN111PARN-RC 
12. | 22.00 24.00 |$5800-12-ND “60, 260: 44: |BRENIO1PAENAG 12 | 22.00 24.00 |S5802-12-ND 63 55.47 |PRPN121PARN-RC 
13 | 24.00 26.00 | $5800-13-ND 61.53.45 |PRPN131PAEN-RC 18 | 24.00 26.00 nO)? age) 84 PAREN ISIPARNERC 
14 | 26.00 28.00 | $5800-14-ND 63.55.47 |PRPN141PAEN-RC 14 | 26.00 28.00 Eee aaane 269) 60°51" PRENIATRARNERG 
15 | 28.00 30.00 |S5800-15-ND 65 57.48 |PRPN151PAEN-RC 15 | 28.00 = 30.00 S5802-15-ND 72 63 53 | PRPN151PARN-RC 
16 | 30.00 32.00 _|$5800-16-ND 67.59 50 |PRPN161PAEN-RC 16 | 30.00 82.00 | So802516:ND 75.65 _.55 | PRPN161PARN-AC 
17 | 32.00 34.00 |85800-17-ND ‘69.60 51 |PRPN171PAEN-RC 17 | $2.00 34.00 |S oc0 an 78 68° .58'/ PRPNI71PARN-AC 
18 | 34.00 36.00 |S$5800-18-ND 71 62 53 |PRPN181PAEN-RC 18 | 34.00, 36.00 Ee iin ey il 280) PRE SIn en Re 
19 | 36.00 38.00 _|$5800-19-ND 73.64.54 |PRPN191PAEN-RC 19° | 36.00 98.00 eee ee eS? Ge BRENIG IPARIE RC 
20 | 38.00 40.00 |$5800-20-ND 75.65 55 |PRPN201PAEN-RC 20 | 38.00 40.00 eee cone St TG. G4 | PRPN2OTPARN-AG, 
1 | 21 | 4000 4200 _|sso021-No 77 __e7__s7|prewaiipaewnc_| | * | — 85800 22ND a or 
22 | 42.00 44.00 |S5800-22-ND 79.69 58 |PRPN221PAEN-RC oa | ag0o 4e00 eens wes “teh “24, [GUBNScpACKERG 
23. | 44.00 46.00 |$5800-23-ND 81.71.60 |PRPN231PAEN-RC 
o | 4600 2800 ene ae oe “at (PRENBAIDAENCG 24 | 46.00 48.00 |$5802-24-ND 99 86 .73 |PRPN241PARN-RC 
25 | 48.00 50.00 |$5802-25-ND 1.02 .89  .75 |PRPN251PARN-RC 
28 48:00 ene to eN = aA g631) EBEN2S AEN HS 26 50.00 52.00 |S5802-26-ND 1.05 91 .77 | PRPN261PARN-RC 
26 | 50.00 62.00 [eeedb eon eB7 = 286), — 268: |ERENZSIRAENSRG: 27 | 52.00 54.00 | S5802-27-ND 1.08.94 80 |PRPN271PARN-RC 
27 | 52.00 54.00 ee eane ee: 138, 66" PARNE7IPAEN EG 28 | 54.00 56.00 |S5802-28-ND 1.11.97 82 |PRPN281PARN-RC 
28 | 54.00 56.00 Eee euaane ON af, 262" PRPNZBIPAEN-AC 29 | 56.00 58.00 |S5802-29-ND 1.14 99 84 | PRPN291PARN-RC 
29 | 56.00 = 58.00 [eacao eo ND 930.8169 |PRPN291PAEN-RC 30 | 58.00 60.00 |$5802-30-ND 117 1.02.86 | PRPN301PARN-RC 
30) 58:00 60.00. eee Ne 95) 89> 70 | FRPNS01PAEN-RC 31 | 60.00 62.00 _|$5802-31-ND 1.20 1.04 _.88 | PRPN311PARN-RC 
31__| 60.00 62.00 [Bae00SENG QF 385) — 72) | FRPNSTIPAEN:RC 32 | 62.00 64.00 |S5802-32-ND 1.23 1.07.91 | PRPN321PARN-RC 
32 | 62.00 64.00 | $5800-32-ND 99.86.73 | PRPN321PAEN-RC 33. | 64.00 66.00 |$5802-33-ND 1.26 1410  .93 |PRPN331PARN-RC 
33° | 64.00 66.00 | $5800-33-ND 1.01 88.75 |PRPN331PAEN-RC 34 | 66.00 68.00 |$5802-34-ND 129. 1412 95 |PRPN341PARN-RC 
34 | 66.00 = 68.00 | $5800-34-ND 1.03 90.76 | PRPN341PAEN-RC 35 | 68.00 70.00 |$5802-35-ND 1.32 1415  .97 |PRPN351PARN-RC 
35 68.00 70.00 | S5800-35-ND 105 91 -77 |PRPN351PAEN-RC 36 70.00 72.00 |$5802-36-ND 1.35 1417.99 |PRPN361PARN-RC 
36 70.00 72.00 __| S5800-36-ND 1.07 93-79 | PRPN361PAEN-RC 37 72.00 74.00 |S5802-37-ND 1.38 1.20 1.02 |PRPN371PARN-RC 
37 72.00 74.00 | S5800-37-ND 1.09 95 80 | PRPN371PAEN-RC 38 74.00 76.00 |S5802-38-ND 1.41 1.23 1.04 | PRPN381PARN-RC 
38 74.00 76.00 | S5800-38-ND 1.11 97 -82 | PRPN381PAEN-RC 39 76.00 78.00 |$5802-39-ND 1.44. 1.25 1.06 | PRPN391PARN-RC 
39 76.00 78.00 | S5800-39-ND 1.13 -98 -83 | PRPN391PAEN-RC 40 78.00 80.00 |S5802-40-ND 1.83. 1.59 1.35 | PRPN401PARN-RC 
40 | 78.00 80.00 |$5800-40-ND 1.26 1.10 93 |PRPN401PAEN-RC (Continued) 
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= SULLINS 2mm Connectors (cont) 


Dimensions - mm | Digi-Key Price Each Sullins Dimensions - mm | Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | Circuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Circuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
Single Row Receptacles, Straight — RoHS Compliant 36 34.00 36.00 |S5801-18-ND 1.39 1.21 1.02 | PRPN182PAEN-RC 
3 4.00 6.50 $5751-03-ND 67 56 .36 | PPPNO31BFCN-RC 38 36.00 38.00 |S5801-19-ND 1.43 1.24 1.05 | PRPN192PAEN-RC 
4 6.00 8.50 $5751-04-ND 76 64 .41 | PPPN041BFCN-RC 40 38.00 40.00 |S5801-20-ND 1.47 1.28 1.08 | PRPN202PAEN-RC 
5 8.00 10.50 |S5751-05-ND 85 yf | .45 |PPPNO51BFCN-RC 42 40.00 42.00 |S5801-21-ND 1.51 1.31 1.11 | PRPN212PAEN-RC 
6 10.00 12.50 | S5751-06-ND 89 74 .47 |PPPNO61BFCN-RC 44 42.00 44.00 |S5801-22-ND 1.55 1.35 1.14 | PRPN222PAEN-RC 
7 12.00 14.50 |S5751-07-ND 96 80 .51 |PPPNO71BFCN-RC 6 46 44.00 46.00 |S5801-23-ND 1.59 1.38 1.17 | PRPN232PAEN-RC 
8 14.00 16.50 |S5751-08-ND 97 81 .52 |PPPNO81BFCN-RC 48 46.00 48.00 |S5801-24-ND 1.63 1.42 1.20 | PRPN242PAEN-RC 
9 16.00 18.50 | S5751-09-ND 1.10 92 .59 | PPPNO91BFCN-RC 50 48.00 50.00 |S5801-25-ND 1.67 1.45 1.23 | PRPN252PAEN-RC 
10 18.00 20.50 |S5751-10-ND 1.05 87 .56 | PPPN101BFCN-RC 60 58.00 60.00 |S5801-30-ND 1.87 1.63 1.38 | PRPN302PAEN-RC 
3 1 20.00 22.50 |S5751-11-ND 1.21 1.01 .64 | PPPN111BFCN-RC 72 70.00 72.00 _|S5801-36-ND 2.11 1.83 1.55 | PRPN362PAEN-RC 
12 22.00 24.50 |S5751-12-ND 1.25 1.04 .67 |PPPN121BFCN-RC 80 78.00 80.00 |S5801-40-ND 2.67 2.32 1.96 | PRPN402PAEN-RC. 
15 28.00 30.50 |S5751-15-ND 1.57 1.30 .83 | PPPN151BFCN-RC Dual Row Headers, SMT, with Locating Peg — RoHS Compliant 
18 34.00 36.50 |S5751-18-ND 1.87 1.56 -99 |PPPN181BFCN-RC 4 2.00 4.00 $6008-02-ND 75 62 -40 | NRPNO22MAMP-RC 
22 42.00 44.50 |S5751-22-ND 2.41 2.00 1.28 | PPPN221BFCN-RC 6 4.00 6.00 $6008-03-ND a2 94 -60 | NRPNO32MAMP-RC 
25 48.00 50.50 |S5751-25-ND 2.74 2.28 1.46 | PPPN251BFCN-RC 8 6.00 8.00 $6008-04-ND 1.50 1.25 -80 | NRPNO42MAMP-RC 
30 58.00 60.50 |S5751-30-ND 3.29 2.73 1.74 | PPPN301BFCN-RC 10 8.00 10.00 |S6008-05-ND 1.68 1.40 -89 | NRPNOS2MAMP-RC 
36 70.00 72.50 |S5751-36-ND 3.95 3.28 2.09 | PPPN361BFCN-RC 12 10.00 12.00 |S6008-06-ND 2.03 1.68 1.08 | NRPNO62MAMP-RC 
40 78.00 80.50 |S5751-40-ND 4.38 3.64 2.32 |PPPN401BFCN-RC 14 12.00 14.00 | S6008-07-ND 2.15 1.78 1.14 | NRPNO72MAMP-RC 
Single Row Receptacles, Right Angle — RoHS Compliant 7 16 14.00 16.00 |S6008-08-ND 2.37 1.96 1.26 | NRPNO82MAMP-RC 
3 4.00 6.50 $5752-03-ND 1.00 84 .54 | PPPNO31FGGN-RC 18 16.00 18.00 |S6008-09-ND 2.53 2.10 1.34 | NRPNO92MAMP-RC 
4 6.00 8.50 $5752-04-ND 1.24 1.03 .66 | PPPNO41FGGN-RC 20 18.00 20.00 |S6008-10-ND 2.63 2.19 1.40 | NRPN102MAMP-RC 
5 8.00 10.50 | S5752-05-ND 1.29 1.07 .69 | PPPNO51FGGN-RC 24 22.00 24.00 |S6008-12-ND 3.38 2.80 1.79 | NRPN122MAMP-RC 
6 10.00 12.50 | S5752-06-ND 1.38 1.15 .74 | PPPNO61FGGN-RC 30 28.00 30.00 |S6008-15-ND 4.22 3.50 2.23 | NRPN152MAMP-RC 
7 12.00 14.50 | S5752-07-ND 1.44 1.19 -76 |PPPNO71FGGN-RC 36 34.00 36.00 |S6008-18-ND 4.75 3.94 2.52 | NRPN182MAMP-RC 
4 8 14.00 16.50 | S5752-08-ND 1.65 1.37 .88 | PPPNO81FGGN-RC 44 42.00 44.00 |S6008-22-ND 5.80 4.81 3.07 | NRPN222MAMP-RC 
9 16.00 18.50 |S5752-09-ND 1.85 1.54 -98 | PPPNO91FGGN-RC 50 48.00 50.00 |S6008-25-ND 6.59 5.47 3.49 | NRPN252MAMP-RC 
10 18.00 20.50 |S5752-10-ND 1.73 1.44 -92 |PPPN101FGGN-RC Dual Row Headers, SMT, without Locating Peg 
12 22.00 24.50 |S5752-12-ND 2.08 1.73 1.10 | PPPN121FGGN-RC 18 16.00 18.00 |S2209-09-ND 1.86 1.54 -99 | PRPNO92MAMS 
15 28.00 30.50 |S5752-15-ND 2.60 2.16 1.38 | PPPN151FGGN-RC 28 26.00 28.00 |S2209-14-ND 2.73 2.27 1.45 | PRPN142MAMS 
17 32.00 34.50 |S5752-17-ND 2.95 2.45 1.56 | PPPN171FGGN-RC 32 30.00 32.00 |S2209-16-ND 3.12 2.59 1.65 | PRPN162MAMS 
Single Row Receptacles, SMT Contacts (Pin 1 on Left Hand Side) 7 36 34.00 36.00 |S2209-18-ND 3.50 2.90 1.85 | PRPN182MAMS 
5A 25 48.00 50.50 |S2101-25-ND 2.80 2.32 1.48 | PPPN251BFLC 38 36.00 38.00 _|S2209-19-ND 3.71 3.08 1.97 | PRPN192MAMS 
Single Row Receptacles, SMT Contacts (Pin 1 on Left Hand Side) — RoHS Compliant 42 40.00 42.00 |S2209-21-ND 4.10 3.40 2.17 | PRPN212MAMS 
3 4.00 6.50 $5901-03-ND 79 66 .42 | NPPNO31BFLC-RC 48 46.00 48.00 |S2209-24-ND 4.69 3.89 2.48 | PRPN242MAMS 
4 6.00 8.50 $5901-04-ND 1.01 84 .54 | NPPN0O41BFLC-RC Dual Row Headers, SMT, without Locating Peg — RoHS Compliant 
5 8.00 10.50 | S5901-05-ND 1.19 .99 .63 | NPPNO51BFLC-RC. 4 2.00 4.00 $6009-02-ND 76 63 -40 | NRPNO22MAMS-RC 
6 10.00 12.50 | S5901-06-ND 1.33 1.11 .71 |NPPNO61BFLC-RC 6 4.00 6.00 $6009-03-ND 1.12 94 -60 | NRPNO32MAMS-RC 
7 12.00 14.50 | S5901-07-ND 1.54 1.28 .82 | NPPNO71BFLC-RC. 8 6.00 8.00 $6009-04-ND 1.10 92 -59 | NRPNO42MAMS-RC 
8 14.00 16.50 | S5901-08-ND 1.67 1.38 .89 | NPPNO81BFLC-RC. 10 8.00 10.00 |S6009-05-ND 1.68 1.40 -89 | NRPNOS2MAMS-RC 
5A 9 16.00 18.50 | S5901-09-ND 1.67 1.38 .89 | NPPNO91BFLC-RC. 12 10.00 12.00 |S6009-06-ND 2.03 1.68 1.08 | NRPNO62MAMS-RC 
10 18.00 20.50 |S5901-10-ND 1.67 1.38 .89 | NPPN101BFLC-RC. 14 12.00 14.00 |S6009-07-ND 2.15 1.78 1.14 | NRPNO72MAMS-RC 
12 22.00 24.50 |S5901-12-ND 1.80 1.50 -96 | NPPN121BFLC-RC 16 14.00 16.00 |S6009-08-ND 2.37 1.96 1.26 | NRPNO82MAMS-RC 
15 28.00 30.50 |S5901-15-ND 2.25 1.87 1.19 | NPPN151BFLC-RC 18 16.00 18.00 |S6009-09-ND 2.53 2.10 1.34 | NRPNO92MAMS-RC 
18 34.00 36.50 |S5901-18-ND 2.70 2.24 1.43 | NPPN181BFLC-RC 20 18.00 20.00 |S6009-10-ND 2.64 2.19 1.40 | NRPN102MAMS-RC 
20 38.00 40.50 |S5901-20-ND 3.00 2.49 1.59 | NPPN201BFLC-RC 22 20.00 22.00 |S6009-11-ND 3.09 2.57 1.64 | NRPN112MAMS-RC 
22 42.00 44.50 |S5901-22-ND 3.16 2.63 1.68 | NPPN221BFLC-RC 24 22.00 24.00 |S6009-12-ND 3.38 2.80 1.79 | NRPN122MAMS-RC 
25 48.00 50.50 |S5901-25-ND 3.59 2.98 1.90 | NPPN251BFLC-RC 7 26 24.00 26.00 |S6009-13-ND 3.65 3.03 1.94 | NRPN132MAMS-RC 
Single Row Receptacles, SMT Contacts (Pin 1 on Right Hand Side) 28 26.00 28.00 |S6009-14-ND 3.94 3.27 2.09 | NRPN142MAMS-RC 
7 12.00 14.50 |S2102-07-ND 91 76 .49 |PPPNO71BFLD 30 28.00 30.00 |S6009-15-ND 4.22 3.50 2.23 | NRPN152MAMS-RC 
5B 13 24.00 26.50 |S2102-13-ND 1.47 1.22 .78 |PPPN131BFLD 32 30.00 32.00 |S6009-16-ND 4.50 3.73 2.38 | NRPN162MAMS-RC 
15 28.00 30.50 |S2102-15-ND 1.68 1.40 .89 |PPPN151BFLD 34 32.00 34.00 |S6009-17-ND 4.78 3.96 2.53 | NRPN172MAMS-RC 
25 48.00 50.50 |S2102-25-ND 2.80 2.32 1.48 | PPPN251BFLD 36 34.00 36.00 |S6009-18-ND 4.75 3.94 2.52 | NRPN182MAMS-RC 
Single Row Receptacles, SMT Contacts (Pin 1 on Right Hand Side) — RoHS Compliant 38 36.00 38.00 |S6009-19-ND 5.35 4.44 2.83 | NRPN192MAMS-RC 
3 4.00 6.50 $5902-03-ND 79 66 .42 |NPPNO31BFLD-RC. 40 38.00 40.00 |S6009-20-ND 5.27 4.37 2.79 | NRPN202MAMS-RC. 
4 6.00 8.50 $5902-04-ND 1.01 84 .54 | NPPNO41BFLD-RC. 42 40.00 42.00 |S6009-21-ND 5.91 4.90 3.13 | NRPN212MAMS-RC 
5 8.00 10.50 | S5902-05-ND 1.19 .99 .63 | NPPNO51BFLD-RC. 44 42.00 44.00 |S6009-22-ND 5.80 4.81 3.07 | NRPN222MAMS-RC 
6 10.00 12.50 | S5902-06-ND 1.33 tA1 .71 |NPPNO61BFLD-RC 46 44.00 46.00 |S6009-23-ND 6.47 5.37 3.43 | NRPN232MAMS-RC 
t 12.00 14.50 | S5902-07-ND 1.54 1.28 .82 | NPPNO71BFLD-RC. 48 46.00 48.00 |S6009-24-ND 6.75 5.60 3.57 | NRPN242MAMS-RC 
8 14.00 16.50 | S5902-08-ND 1.67 1.38 .89 | NPPNO81BFLD-RC. 50 48.00 50.00 |S6009-25-ND 6.59 5.47 3.49 | NRPN252MAMS-RC 
9 16.00 18.50 | S5902-09-ND 1.67 1.38 -89 | NPPNO91BFLD-RC Dual Row Headers, Right Angle — RoHS Compliant 
5B 10 18.00 20.50 |S5902-10-ND 1.67 1.38 .89 | NPPN101BFLD-RC 4 2.00 4.00 $5803-02-ND 1.15 1.00 -85 | PRPNO22PARN-RC 
12 22.00 24.50 |S5902-12-ND 1.80 1.50 -96 | NPPN121BFLD-RC 6 4.00 6.00 $5803-03-ND 1:21 1.05 -89 | PRPNO32PARN-RC 
13 24.00 26.50 | S5902-13-ND 1.95 1.62 1.04 | NPPN131BFLD-RC 8 6.00 8.00 $5803-04-ND 1.27 seal -94 | PRPNO42PARN-RC 
15 28.00 30.50 |S5902-15-ND 2.25 1.87 1.19 | NPPN151BFLD-RC 10 8.00 10.00 |S5803-05-ND 1.33 1.16 -98 | PRPNO52PARN-RC 
18 34.00 36.50 |S5902-18-ND 2.70 2.24 1.43 | NPPN181BFLD-RC 12 10.00 12.00 |S5803-06-ND 1.39 1.21 1.02 | PRPNO62PARN-RC 
20 38.00 40.50 |S5902-20-ND 3.00 2.49 1.59 | NPPN201BFLD-RC 14 12.00 14.00 |S5803-07-ND 1.45 1.26 1.07 | PRPNO72PARN-RC 
22 42.00 44.50 |S5902-22-ND 3.16 2.63 1.68 | NPPN221BFLD-RC 16 14.00 16.00 |S5803-08-ND 1.51 1.31 1.11 | PRPNO82PARN-RC 
25 48.00 50.50 | S5902-25-ND 3.59 2.98 1.90 | NPPN251BFLD-RC 18 16.00 18.00 |S5803-09-ND 1.57 1.37 1.16 | PRPNO92PARN-RC 
Dual Row Headers, Straight — RoHS Compliant 20 18.00 20.00 |S5803-10-ND 1.63 1.42 1.20 | PRPN102PARN-RC 
4 2.00 4.00 $5801-02-ND 75 65 .55 | PRPNO22PAEN-RC. 22 20.00 22.00 |S5803-11-ND 1.69 1.47 1.24 | PRPN112PARN-RC 
6 4.00 6.00 $5801-03-ND 79 69 .58 | PRPNO32PAEN-RC. 24 22.00 24.00 |S5803-12-ND 1.75 1.52 1.29 | PRPN122PARN-RC 
8 6.00 8.00 $5801-04-ND .83 72 .61 | PRPNO42PAEN-RC. 8 26 24.00 26.00 |S5803-13-ND 1.81 1.57 1.33 | PRPN132PARN-RC 
10 8.00 10.00 |S5801-05-ND 87 76 .64 | PRPNO52PAEN-RC. 28 26.00 28.00 |S5803-14-ND 1.87 1.63 1.38 | PRPN142PARN-RC 
12 10.00 12.00 | S5801-06-ND 91 79 .67 | PRPNO62PAEN-RC. 30 28.00 30.00 |S5803-15-ND 1.93 1.68 1.42 | PRPN152PARN-RC 
14 12.00 14.00 | S5801-07-ND 95 83 -70 | PRPNO72PAEN-RC. 32 30.00 32.00 |S5803-16-ND 1.99 1.73 1.46 | PRPN162PARN-RC 
16 14.00 16.00 |S5801-08-ND 99 86 .73 | PRPNO82PAEN-RC. 34 32.00 34.00 |S5803-17-ND 2.05 1.78 1.51 | PRPN172PARN-RC 
6 18 16.00 18.00 | S5801-09-ND 1.03 -90 -76 | PRPNO92PAEN-RC. 36 34.00 36.00 |S5803-18-ND 2.11 1.83 1.55 | PRPN182PARN-RC 
20 18.00 20.00 |S5801-10-ND 1.07 93 .79 | PRPN102PAEN-RC. 38 36.00 38.00 |S5803-19-ND 2.17 1.89 1.60 | PRPN192PARN-RC 
22 20.00 22.00 |S5801-11-ND 1.14 97 .82 |PRPN112PAEN-RC. 40 38.00 40.00 |S5803-20-ND 2.23 1.94 1.64 | PRPN202PARN-RC 
24 22.00 24.00 |S5801-12-ND 1.15 1.00 .85 | PRPN122PAEN-RC. 42 40.00 42.00 |S5803-21-ND 2.29 1.99 1.68 | PRPN212PARN-RC 
26 24.00 26.00 |S5801-13-ND 1.19 1.04 .88 | PRPN132PAEN-RC. 44 42.00 44.00 |S5803-22-ND 2.35 2.04 1.73 | PRPN222PARN-RC 
28 26.00 28.00 |S5801-14-ND 1.23 1.07 -91 | PRPN142PAEN-RC. 46 44.00 46.00 |S5803-23-ND 2.41 2.09 1.77 | PRPN232PARN-RC 
30 28.00 30.00 |S5801-15-ND 1.27 TAT .94 | PRPN152PAEN-RC. 48 46.00 48.00 |S5803-24-ND 2.47 2.15 1.82 | PRPN242PARN-RC 
32 30.00 32.00 |S5801-16-ND 1.31 1.14 -97 |PRPN162PAEN-RC. 
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= SULLINS 2mm Connectors (cont) 


Dimensions - mm Digi-Key Price Each Sullins Dimensions - mm Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | Circuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Circuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
50 48.00 50.00 |S5803-25-ND 253 2.20 1.86 |PRPN252PARN-RC 24 22.00 24.00 |S6013-12-ND 3.82 3.17 2.02 |NPPN122GFNP-RC 
8 60 58.00 60.00 |S$5803-30-ND 2.83 2.46 2.08 |PRPN302PARN-RC 30 28.00 30.00 |S6013-15-ND 4.78 3.96 2.53 |NPPN152GFNP-RC 
80 78.00 80.00 |S5803-40-ND 4.00 3.47 _2.94 |PRPN402PARN-RC 36 34.00 36.00 |S$6013-18-ND 5.54 4.60 2.93 |NPPN182GFNP-RC 
Dual Row Receptacles, Straight w| 4 42.00 44.00 |S6013-22-ND 6.80 5.64 3.60 |NPPN222GFNP-RC 
9 12 10.00 12.50 | $2201-06-ND 1.26 1.05.67 [PPPNO62AFCN 56 54.00 56.00 _ | S6013-28-ND 8.48 7.03 4.49 |NPPN282GFNP-RC 
Dual Row Receptacles, Straight — RoHS Compliant 60 58.00 60.00 |S6013-30-ND 9.09 7.54 4.81 | NPPN302GFNP-RC 
4 2.00 4.50  ]$5750-02-ND 1.01 84.54 |PPPNO22AFCN-RC 70 68.00 70.00 |S6013-35-ND 10.83 897 5.73 |NPPN352GFNP-RC 
6 4.00 6.50 $5750-03-ND 1.10 91 .58 | PPPNO32AFCN-RC 80 78.00 80.00 |S6013-40-ND 12.13 10.05 6.42 |NPPN402GFNP-RC 
8 6.00 8.50 §5750-04-ND 1.44 1.19 .76 |PPPNO42AFCN-RC Dual Row Receptacles (Top Entry Low Profile), SMT, without Locating Peg 
10 8.00 10.50 | S5750-05-ND 1.51 1.25 .80 | PPPNOS2AFCN-RC 18 16.00 18.00 | S2207-09-ND 256 212 1.36 /PPPNO92GFNS 
12 10.00 12.50 | S5750-06-ND 1.62 1.35 .86 | PPPNO62AFCN-RC 30 28.00 30.00 | S2207-15-ND 3.89 3.22 2.06 /PPPN152GFNS 
14 12.00. 14.50 |85750-07-ND 180. 149.95 |PPPNO72AFCN-RC 12| 44 42.00 44.00 |S2207-22-ND 5.71 4.73 3.02 |PPPN222GFNS 
16 14.00 16.50 |$5750-08-ND 1.98 1.64 1.05 |PPPNO82AFCN-RC 56 54.00 56.00 | $2207-28-ND 7.11 5.89 3.76 | PPPN282GFNS 
18 16.00 18.50 |S5750-09-ND 2.01. 1.67 1.07 |PPPNO92AFCN-RC 60 _| 58.00 __60.00_/S2207:80:ND) 7636.33 __4.04 | PPPN302GFNS 
20 18.00 20.50 |$5750-10-ND 2.02 1.68 1.07 | PPPN102AFCN-RC Dual Row Receptacles (Top Entty Low Profile), SMT, without Locating Peg 
9 22 20.00 22.50 _|S5750-11-ND 2.36 1.96 1.25 |PPPN112AFCN-RC 3 00 3.00 SanTeoaIND aaa er 15 "96 INPPNO42GENS-RCO 
240) 22.000 24.50 eee ol Salers tee: PE CiieeabeN ne 10 8.00 10.00 |$6014-05-ND 2.28 1.89 1.21 |NPPNO52GFNS-RC 
26 | 24.00 = 26.50 [Se70s1 eNO 2.78 231 1.48 |PPPN1S2AFCN-RG 12 10.00 12.00 | S6014-06-ND 2.56 212 1.36 |NPPNO62GFNS-RC 
30 28.00 = 30.50 | S5750-15-ND 2.96 2.46 1.57 | PPPN152AFCN-RC 14 12.00 14.00 |$6014-07-ND 2.94 2.44 1.56 |NPPNO72GFNS-RC 
34 32.00 34.50 | S5750-17-ND 3.48 2.88 1.84 /PPPN172AFCN-RC 16 14.00 16.00 _|S6014-08-ND 2.99 2.48 1.58 |NPPNO82GFNS-RC 
40 38.00 40.50 _|S5750-20-ND 3.77 3.13 2.00 | PPPN202AFCN-RC 18 16.00 18.00 |S6014-09-ND 3.06 2.54 1.62 |NPPNO92GFNS-RC 
44 42.00 44.50 | S5750-22-ND 4.28 3.55 2.27 |PPPN222AFCN-RC 12 20 18.00 20.00 |S6014-10-ND 3.19 264 1.69 |NPPN102GFNS-RC 
50 48.00 50.50 | S5750-25-ND 4.87 4.04 2.58 | PPPN252AFCN-RC 24 22.00 24.00 |S6014-12-ND 3.82 317 2.02 |NPPN122GFNS-RC 
60 58.00 60.50 | S5750-30-ND 5.84 4.84 3.09 | PPPN302AFCN-RC 30 28.00 30.00 |S6014-15-ND 4.78 3.96 2.53 |NPPN152GFNS-RC 
80 78.00 80.50 _|S5750-40-ND 7.59 6.29 4.02 |PPPN402AFCN-RC 36 34.00 36.00 _|$6014-18-ND 5.54 4.60 _2.93 |NPPN182GFNS-RC 
Dual Row Receptacles, SMT, without Locating Peg — RoHS Compliant 44 42.00 44.00 |S6014-22-ND 6.80 5.64 3.60 | NPPN222GFNS-RC 
4 2.00 4.00 ]S6010-02-ND 89.74 48 |NPPNO22FFKS-RC 56 54.00 56.00 |S$6014-28-ND 8.48 7.03 4.49 |NPPN282GFNS-RC 
6 4.00 6.00 |S6010-03-ND 1.34 142 .72 |NPPNO32FFKS-RC 60 58.00 60.00 |$6014-30-ND 9.09 7.54 4.81 |NPPN302GFNS-RC 
8 6.00 8.00 |S6010-04-ND 1.57. 1.30. .83 |NPPNO42FFKS-RC 80 78.00 80.00 _|$6014-40-ND 12.13 10.05 6.42 |NPPN402GFNS-RC 
10 8.00 10.00 |S6010-05-ND 1.68 1.40 .89 |NPPNOS2FFKS-RC Dual Row Receptacles, Right Angle 
12 10.00 12.00 | $6010-06-ND 1.83 1.52.97 |NPPNO62FFKS-RC 22 20.00 22.50 |S2204-11-ND 179 1.48 .95 ]PPPN112FJFN 
14 12.00 14.00 |S$6010-07-ND 214 1.77. 1.13 |NPPNO72FFKS-RC 26 24.00 26.50 | S2204-13-ND 210 1.74 1.11 |PPPN132FJUFN 
16 14.00 16.00 |S$6010-08-ND 2.44 2.03 1.30 | NPPNO82FFKS-RC 13 | 28 26.00 28.50 | S2204-14-ND 2.28 1.89 1.21 |PPPN142FJFN 
ie 18 16.00 18.00 |S6010-09-ND 2.75 2.28 1.46 |NPPNO92FFKS-RC 34 32.00 34.50 | S2204-17-ND 256 2.12 1.36 |PPPN172FJFN 
20 18.00 20.00 |$6010-10-ND 2.89 2.40 1.53 |NPPN102FFKS-RC 38 36.00 38.50 | S2204-19-ND 2.84 2.35 1.50 | PPPN192FJFN 
24 22.00 24.00 _|$6010-12-ND 3.35 2.78 _ 1.78 |NPPN122FFKS-RC Dual Row Receptacles, Right Angle — RoHS Compliant 
26 | 24.00 26.00 |S6010-13-ND 3.64 3.02 1.93 NPPN132FFKS-RC 8 4.00 6.50 | $5753-03-ND B82 HAO.” ~ 2201) PRPNOS2RIENRG 
30 | 28.00 30.00 |$6010-15-ND 419 3.48 2.22 |NPPN152FFKS-RC 8 6.00 8.50 |$5753-04-ND 1.68 1.40.89 | PPPNO42FJFN-RC 
40 | 38.00 40.00 | $6010-20-ND 5.59 4.64 2.96 |NPPN202FFKS-RC 12 8.00 10.50 ee 201 SCE: | 200%) (RE ENOeEIEN AG 
44 | 42.00 44.00 | $6010-22-ND 615 5.10 3.26 |NPPN222FFKS-RC 12 | 10.00 12.50 [Sayoc0eND) 241 2.00 1.28: | PPPNO62FJFN-RC 
50__| 48.00 50.00 _|$6010-25-ND 6.99 5.80 3.70 |NPPN252FFKS-RC 14 | 12.00 14.50 _[SSa58:072N2 eee BS: 18: PRENO7ARIEN SRE: 
60 | 58.00 60.00 |S6010-30-ND 8.38 6.95 4.44 |NPPN302FFKS-RC 16 | 14.00 16.50 [So793-08:ND 2.92 2.42) 1.55 | PRPNOB2FJFN-AC 
Dual Row Receptacles, SMT, with Locating Peg — RoHS Compliant as ee bape ee nt — ee i esa 
4 2.00 4.00 ]S6011-02-ND 89.74 48 |[NPPNO22FFKP-RC ; : . : : 
22 20.00 22.50 |S5753-11-ND 3.67 3.04 —- 1.94 |PPPN112FJFN-RC 
: ne en pales i ee 2 ae 24 22.00 24.50 | S5753-12-ND 3.43 2.85 1.82 | PPPN122FJFN-RC 
‘a ae 10.00 (GHOTPReINE (680 7416) aac NPPNGEPEEKELRC 26 24.00 26.50 |S5753-13-ND 4.33 3.59 2.30 |PPPN132FJFN-RC 
iz_| rom 200 |eworiosno | iss_ts2 sy |uermecrmennc | | ro] 2 | 2500 2850 [svsgreno | 67 sar 2 prewar 
4 12.00 14.00 Sean ele ee TG NEE Nore heey 32 30.00 32.50 |S5753-16-ND 4.98 4.13 2.64 |PPPN162FJFN-RC 
10| 16 14.00 16.00 |$6011-08-ND 2.44 2.03 1.30 |NPPNO82FFKP-RC a 3200 3450 (Coreen B5g. «4.661.080 | PPPNITOEIFLEE 
18 | 16.00 18.00 eae BTS. (228. 11.48 | NPFNOS2FEKE-RC 36 | 34.00 36.50 |S5753-18-ND 5.60 4.64 2.96 |PPPN182FJFN-RC 
24 | 200 2h 0 CO SOR eke” ore: NEN EEE ne 38 | 36.00 38.50 |S5753-19-ND 5.92 4.91 3.13 |PPPN192FJFN-RC 
30__| 26.00 30.00 _ [S60 Ries gil OMe 2222 |NBENI Serr KE Re 40 | 38.00 40.50 |$5753-20-ND 6.22 5.16 3.29 |PPPN202FJFN-RC 
44 | 42.00 44.00 (eco eae 6.15 5.10 3.26 | NPPN222FFKP-RC 42 | 40.00 42.50 |$5753-21-ND 6.54 5.42 3.46 |PPPN212FJFN-RC 
50 | 48.00 50.00 [een taoND 6.99 5.80 9.70 | NPPN252FFKP-RC 44 | 42.00 44.50 |$5753-22-ND 6.84 5.67 _ 3.62 [PPPN222FJFN-RC 
60_| 8.00 _60.00 _[IS60MIES0.NI) B88 16.95, 4:44 | NEPNSO2ERRERC 46 | 44.00 46.50 |S5753-23-ND 716 5.94 3.79 |PPPN232FJFN-RC 
Dual Row Receptacles (Bottom Entry), SMT, with Locating Peg 48 | 46.00 48.50 /$5753-24-ND 747 6.19 3.95 |PPPN242FJFN-RC 
18 16.00 18.00 / $2205-09-ND 2.56 2.12 — 1.36 | PPPNO92GHNP 50 | 48.00 50.50 |S5753-25-ND 8.56 7.10 4.53 | PPPN252FJFN-RC 
11) 56 | 54.00 56.00 [52205-28-ND 7.11 5.89 8.76 |PPPN282GHNP 60 | 58.00 _60.50_|$5753-30-ND 8.40 6.96 4.44 | PPPN302FJFN-RC 
60 58.00 60.00 _|$2205-30-ND 7.63 6.33 4.04 |PPPN302GHNP Quad Row Headers, Straight — RoHS Compliant 
Dual Row Receptacles (Bottom Entry), SMT, with Locating Peg — RoHS Compliant 24 10.00 12.00 |S5804-06-ND 8.14 7.06 5.97 |PRPNO64RCCN-RC 
10 8.00 10.00 | S6012-05-ND 2.28 1.89 1.21 | NPPNO52GHNP-RC 40 18.00 20.00 |$5804-10-ND 9.26 8.03 6.80 |PRPN104RCCN-RC 
12 10.00 12.00 | S6012-06-ND 256 2.12 1.36 |NPPNO62GHNP-RC 48 22.00 24.00 |S5804-12-ND 9.82 852 7.21 |PRPN124RCCN-RC 
14 12.00 14.00 | S6012-07-ND 2.94 2.44 1.56 | NPPNO72GHNP-RC 44 60 28.00 30.00 |S5804-15-ND 10.66 9.24 7.82 |PRPN154RCCN-RC 
16 14.00 16.00 | $6012-08-ND 2.99 2.48 1.58 |NPPNO82GHNP-RC 72 34.00 36.00 _|$5804-18-ND 11.50 9.97 _ 8.44 | PRPN184RCCN-RC 
18 16.00 18.00 _| $6012-09-ND 3.06 2.54 _ 1.62 |NPPNO92GHNP-RC 84 40.00 42.00 |S5804-21-ND 12.34 10.70 9.05 |PRPN214RCCN-RC 
20 18.00 20.00 |S6012-10-ND 3.19 2.64 1.69 |NPPN102GHNP-RC 96 46.00 48.00 |S5804-24-ND 13.18 11.43 9.67 |PRPN244RCCN-RC 
11] 24 22.00 24.00 |S6012-12-ND 3.82 3.17 2.02 |NPPN122GHNP-RC 120 | 58.00 60.00 _|$5804-30-ND 14.46 12.54 10.61 | PRPN304RCCN-RC 
26 24.00 26.00 |S6012-13-ND 414 3.44 2.19 |NPPN132GHNP-RC Quad Row Receptacles, Straight 
30 28.00 30.00 |S6012-15-ND 4.77 3.96 2.53 |NPPN152GHNP-RC 48 22.00 24.40 | S$2402-12-ND 5.46 4.53 2.89 |PPRN124EFCN 
36 34.00 36.00 |S6012-18-ND 5.54 4.60 2.93 |NPPN182GHNP-RC 60 28.00 30.40 |$2402-15-ND 6.83 5.66 3.61 |PPRN154EFCN 
44 42.00 44.00 |S6012-22-ND 6.79 5.63 3.59 |NPPN222GHNP-RC 15| 72 34.00 36.40 |S2402-18-ND 8.19 6.79 4.33 |PPRN184EFCN 
56 54.00 56.00 |S6012-28-ND 8.48 7.03 4.49 |NPPN282GHNP-RC 84 40.00 42.40 |S2402-21-ND 9.56 7.92 5.06 |PPRN214EFCN 
60 58.00 60.00 |S6012-30-ND 9.08 7.53 4.81 |NPPN302GHNP-RC 96 46.00 48.40 |S2402-24-ND 10.92 9.05 5.78 | PPRN244EFCN 
Dual Row Receptacles (Top Entry Low Profile), SMT, with Locating Peg Quad Row Receptacles, Straight — RoHS Compliant 
18 16.00 18.00 |S2206-09-ND 2.56 2.12 1.36 | PPPNO92GFNP 24 10.00 12.40 |S6015-06-ND 5.37 4.45 2.84 | PPRNO64EFCN-RC 
12| 56 54.00 56.00 |S2206-28-ND 7.11 5.89 3.76 |PPPN282GFNP 40 18.00 20.40 | S6015-10-ND 8.76 7.26 4.64 | PPRN104EFCN-RC 
80 78.00 80.00 |$2206-40-ND 10.15 8.41 5.37 |PPPN402GFNP 48 22.00 24.40 |S6015-12-ND 10.93 9.06 5.78 |PPRN124EFCN-RC 
Dual Row Receptacles (Top Entry Low Profile), SMT, with Locating Peg — 15 60 28.00 30.40 |S6015-15-ND 13.42 11.12 7.10 |PPRN154EFCN-RC 
RoHS Compliant 72 34.00 36.40_|S6015-18-ND 14.79 12.26 7.82 |PPRN184EFCN-RC 
10 8.00 10.00 /S6013-05-ND 2.28 1.89 1.21 |NPPNO52GFNP-RC 84 40.00 42.40 |S6015-21-ND 15.37 12.74 8.13 |PPRN214EFCN-RC 
12 10.00 12.00 | S6013-06-ND 256 2.12 1.36 |NPPNO62GFNP-RC 96 46.00 48.40 |S6015-24-ND 14.80 12.27 7.83 |PPRN244EFCN-RC 
w| 14 12.00 14.00 |$6013-07-ND 2.94 2.44 1.56 |NPPNO72GFNP-RC 120 | 58.00 _60.40_|$6015-30-ND 17.50 14.50 9.25 |PPRN304EFCN-RC 
16 14.00 16.00 |$6013-08-ND 2.99 2.48 1.58 |NPPNO82GFNP-RC Shunts, Open Top — RoHS Compliant 
18 16.00 18.00 _| $6013-09-ND 3.06 2.54 _1.62 |NPPNO92GFNP-RC 16 2 Tin $3405-ND — 27.22 |STNO2SYBN-RC 
20 18.00 20.00 |S6013-10-ND 3.19 2.64 1.69 [NPPN102GFNP-RC 2 Gold $3404-ND -—- 27 .22 | SPNO2SYBN-RC 
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= SULLINS 


Specifications: 
Headers: ¢ Current Rating: 2A ¢ Insulation Resistance: 1,000MQ » Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°C * Contact Material: Brass ¢ Insulator Material: Nylon 6T ¢ Plating: Gold Flash 
Overall * Processing Temperature: 230°C for 60 Seconds Max. (260°C, 10 Sec.) * UL Flammability 
Rating: 94V-0 * Voltage Rating: 20mQ Max. * Voltage Drop: 500VAC 


NEW! 2mm Shrouded 
Headers and Receptacles 


RoHS 


cemrvaet 


m ol ex 2mm Cable-to- 


Board Receptacle 


UL2651, UL2678 UL File No: E29179 CSA File No: LR19980 Mates With: Milli-Grid 
2.00mm Headers Electrical: * Voltage: 125VDC *Current: 1.0A * Contact Resistance: 
30mQ maximum * Dielectric Withstanding Voltage: 500VAC « Insulation Resistance: 
5000MQ minimum Physical: * Housing: High Thermoplastic, UL 94V-0 * Contact: Copper 
Alloy » Plating Contact Area: (15u") Gold * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C » Cable: 
1.00mm Flat Cable, 7 Strands, 28AWG 


Receptacles: * Current Rating: 1A ° Insulation Resistance: 1,000 MQ * Operating Temperature: -45°C No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 
~ 85°C * Contact Material: Phosphor Bronze « Insulator Material: PBT 30% Glass Fiber ¢ Plating: Gold Pos. A B Part No. 1 10 25 Part No. 
Flash Overall * UL Flammability Rating: 94V-0 » Dielectric Withstanding: 500VAC Dual Row, IDT without Polarization and Locking Ramp 
10 16.65 8.00 WM14210-ND® 2.61 2.09 1.75 |87568-1063 
12 18.65 10.00 WM14212-ND® 2.90 2.32 1.94 |87568-1263 
14 20.65 12.00 WM14214-ND® 3.34 2.68 2.23 |87568-1463 
16 22.65 14.00 WM14216-ND® 3.58 2.87 2.39 | 87568-1663 
20 26.65 18.00 WM14220-ND@ 3.73 2.99 2.49 |87568-2063 
22 28.65 20.00 WM14222-ND 4.10 3.29 2.74 |87568-2263 
24 30.65 22.00 WM14224-ND® 4.47 3.58 2.99 |87568-2463 
26 32.65 24.00 WM14226-ND® 4.56 3.65 3.04 | 87568-2663 
30 36.65 28.00 WM14230-ND® 4.81 3.85 3.21 |87568-3063 
34 40.65 32.00 WM14234-ND. 5.07 4.06 3.39 | 87568-3463 
40 46.65 38.00 WM14240-ND® 5.52 4.42 3.68 | 87568-4063 
44 50.65 42.00 WM14244-ND® 5.74 4.60 3.83 | 87568-4463 
50 56.65 48.00 WM14250-ND@ 6.34 5.08 4.23 |87568-5063 
Dual Row, IDT with Single Locking Ramp — RoHS Compliant 
10 16.65 8.00 WM14310-ND. 2.61 2.09 1.75 |87568-1073 
12 18.65 10.00 WM14312-ND. 2.90 2.32 1.94 |87568-1273 
Dual Row, IDT with Polarization and Locking Ramp 
14 20.65 12.00 WM14314-ND@ 3.34 2.68 2.23 |87568-1493 
16 22.65 14.00 WM14316-ND® 3.58 2.87 2.39 | 87568-1693 
20 26.65 18.00 WM14320-ND® 3.73 2.99 2.49 |87568-2093 
(Polarizing Key Shown) 22 28.65 20.00 WM14322-ND® 4.10 3.29 2.74 | 87568-2293 
24 30.65 22.00 WM14324-ND@ 4.47 3.58 2.99 |87568-2493 
26 32.65 24.00 WM14326-ND® 4.56 3.65 3.04 | 87568-2693 
30 36.65 28.00 WM14330-ND® 4.81 3.85 3.21 | 87568-3093 
No. of | Dim.L | Digi-Key Price Each Sullins 34 40.65 32.00 |WM14334-ND 5.07 4.06 3.39 /87568-3493 
Circuits | (mm) _| Part No. 1 25 100 | Part No. 40 46.65 38.00 WM14340-ND® 5.52 4.42 3.68 | 87568-4093 
Fig. 1 — Dual Row Headers, Straight 44 50.65 42.00 _|WM14344-ND@ 5.74 4.60 3.83 | 87568-4493 
10 17.30 |S9018-ND 69 63 ‘45 |SBH21-NBPN-D05-ST-BK 50 56.65 48.00 WM14350-ND® 6.34 5.08 4.23 [87568-5093 
i< bang See ee oe a SEO ENEBIE DRS CE WM8510-ND® NEW! (76650-0195) (Milli-Grid™ Deluxe Connector Kit; 
20 27.30 |$9021-ND 78 wal ‘51 |SBH21-NBPN-D10-ST-BK (Rectangle Free Hanging Header, Housing) .................2.0cseseeses eens eens eee $71.04 
26 33.30 _|$9022-ND 94 85 .61_|SBH21-NBPN-D13-ST-BK RoHS Compliant 
34 41.30 |S9023-ND 98 89 .63 | SBH21-NBPN-D17-ST-BK 
40 47.30 |S9024-ND 1.02 93 .66 | SBH21-NBPN-D20-ST-BK 
44 51.30 |$9025-ND 1.02 93 .66 | SBH21-NBPN-D22-ST-BK 1 mm Rou n d Con d u cto r 
50 57.30 | S9026-ND 1.08 98 -70_|SBH21-NBPN-D25-ST-BK 
Fig. 2 — Dual Row Headers, Right Angle F | at Cc a b le 
10 17.30 |S9027-ND 88 80 .57 | SBH21-NBPN-D05-RA-BK 
14 21.30 |S9028-ND 1.02 93 .66 | SBH21-NBPN-D07-RA-BK UL File No: £61522, UL Style No. 2678 CSA File No: LL61126 Electrical: 
16 23.30 |S9029-ND 1.02 93 -66 | SBH21-NBPN-D08-RA-BK © Voltage: 150V Physical: « Flammability: VW-1 » Operating Temperature: -20°C 
20 27.30 |S9030-ND 1.05 96 .68 | SBH21-NBPN-D10-RA-BK ~ 105°C « Insulation: Gray PVC » Edge Mark: Black, 28AWG Stranded, Tinned 
26 33.30 | S9031-ND 1.13 1.03 .73_|SBH21-NBPN-D13-RA-BK 
34 41.30 |$9032-ND 1.22 1.11 .79 | SBH21-NBPN-D17-RA-BK Dimensions (NOTE: "X" in Part No. Represents No. of Feet) 
40 47.30 |$9033-ND 1.36 1.24 .88 | SBH21-NBPN-D20-RA-BK No. of (Get) Digi-Key Brice Pennock 
44 51.30 |S9034-ND 1.36 1.24 .88 |SBH21-NBPN-D22-RA-BK Circuits A B Part No. 5 10 25 50 100 
50 57.30 | S9035-ND 1.47 1.34 .95 |SBH21-NBPN-D25-RA-BK 10 10.00 9.00 WM11-X-ND 6.78 12.76 27.92 47.86 79.77 
Fig. 3 — Dual Row Headers, SMT 20 20.00 19.00 |WM12-X-ND 12.39 23.33 51.04 87.49 145.82 
10 17.30 |S9036-ND 94 85 61. |SBH21-NBPN-D05-SM-BK 24 24.00 23.00 |WM13-X-ND 14.76 27.78 60.76 104.16 173.61 
14 21.30 |$9037-ND 1.08 98 ‘70 | SBH21-NBPN-DO7-SM-BK 40 40.00 39.00 |WM14-X-ND 23.64 44.51 97.36 166.90 260.78 
16 23.30 |$9038-ND 1.08 ‘98 ‘70 | SBH21-NBPN-D08-SM-BK 44 44.00 43.00 _|WM15-X-ND 28.25 53.17 116.32 199.40 __311.57 
20 2730 |$9039-ND 4140~« 101 ‘71 |SBH21-NBPN-D10-SM-BK 50 50.00 49.00 _|WM16-X-ND. 27.68 52.10 113.98 195.39 305.31 
26 33.30 _|S9040-ND 1.13 1.03 -73_|SBH21-NBPN-D13-SM-BK 
34 41.30 |S9041-ND 1.25 1.13 .80 | SBH21-NBPN-D17-SM-BK 
40 47.30 |S9042-ND 1.42 1.29 .91 | SBH21-NBPN-D20-SM-BK 4 
44 | 51.30 |$9043-ND 1.42 1.29 91 | SBH21-NBPN-D22-SM-BK : AMP 2mm Ribbon RoHS 
50 57.30 _|$9044-ND 1.56 1.42 _1.00_|SBH21-NBPN-D25-SM-BK Tyco Electronics & 
Fig. 4 — Dual Row Receptacles, with Polarizing Key Authorized Distributor Con nectors 
10 15.25 |S9045-ND 78 71 .51 | SFH213-PPPN-DO5-ID-BK 
14 19.25 |S9046-ND 82 75 .53 | SFH213-PPPN-D07-ID-BK The new 2.0mm (.079") AMP-LATCH® receptacle 
16 21.25 |S9047-ND 82 75 .53 | SFH213-PPPN-D08-ID-BK connector family features contacts on a true 2.0mm 
20 25.25 |S9048-ND 85 78 .55 |SFH213-PPPN-D10-ID-BK x 2.0mm (.079” x .079") mating grid for 1.0mm 
26 31.25 | S9049-ND 88 -80 57 _| SFH213-PPPN-D13-ID-BK (.039”) pitch ribbon. These receptacles feature 
34 39.25 |S9050-ND 92 84 60 | SFH213-PPPN-D17-ID-BK insulation displacement contacts (IDC) with a top/ al 
40 45.25 |S9051-ND 96 88 62. | SFH213-PPPN-D20-ID-BK bottom single beam contact orientation. Contacts “4.0 iA 
44 | 49.25 |$9052-ND 88 80 —-.57_ | SFH213-PPPN-D22-ID-BK are beryllium copper, duplex plated 80u” gold in iz 
50 55.25 |S9054-ND 1.05 95 .68_|SFH213-PPPN-D25-ID-BK ihe mating ond al oier eg rinel ieee fig ia Ca aac 
OSS END TET SI [SEHDISPPPN DOSID RANTS ponact: meting ates sits mnt CO) Jaron the 
i ; : ’ face of the housing and they accept 0.50mm (.0197”) round or square posts Product Facts: * True hard metric 2.0mm x 
14 19.25 | $9056-ND 82 75 53 | SFH213-PPPN-DO07-ID-BK-M181 2.0mm mating grid for 1.0mm pitch ribbon cable * IDC, beryllium copper contacts, duplex plated gold-over-nickel * UL 
16 21.25 /$9057-ND 82 1 53 | SFH213-PPPN-D08-ID-BK-M181 94V-0 rated thermoplastic components Performance Data: « Durability: 150 cycles * Termination Resistance: 25m0. 
20 25.25 | S9058-ND 85 78 ‘55 | SFH213-PPPN-D10-ID-BK-M181 maximum * Mating Force: 1.67N maximum * Unmating Force: 0.14N min. * Operating Temperature: -65°C ~ 105°C 
26 31.25 |S9060-ND 88 80 .57_|SFH213-PPPN-D13-ID-BK-M181 
34 39.25 |S9061-ND 92 84 60 | SFH213-PPPN-D17-ID-BK-M181 No. of Dimensions (mm) Price Each AMP 
40 45.25 |S9062-ND .96 88 .62 | SFH213-PPPN-D20-ID-BK-M181 Positions A B 1 25 Part No. 
44 49.25 |S9063-ND 88 80 .57_ | SFH213-PPPN-D22-ID-BK-M181 Receptacle — Feed Thru Cover Polarized 
50 55.25 |S9064-ND 1.05 95 .68 _|SFH213-PPPN-D25-ID-BK-M181 10 15.16 10.41 AKA10L-ND 3.27 2.05 1-111623-8 
Fig. 5 — Dual Row Receptacles, with Polarizing Key 14 19.18 14.40  |AKA14L-ND 3.38 2.12 |1-111623-9 
10 15.25 |S9066-ND 69 63 45 | SFH21-PPPN-DO5-ID-BK 16 21.18 16.41 AKA16L-ND 3.94 2.47 2-111623-0 
14 19.25 |S9067-ND 73 66 47 | SFH21-PPPN-D07-ID-BK 20 25.17 20.40 |AKA20L-ND 3.52 2.21 2-111623-1 
16 21.25 |S9068-ND 73 66 47 | SFH21-PPPN-D08-ID-BK 24 29.18 24.41 AKA24L-ND 6.04 3.79 2-111623-7 
20 25.25 |S9069-ND 74 68 48 | SFH21-PPPN-D10-ID-BK 26 31.17 26.42 AKA26L-ND 4.10 2.57 2-111623-2 
26 31.25 [S9070-ND 78 71 51_|SFH21-PPPN-D13-ID-BK 30 35.18 30.40 | AKA3OL-ND 4.16 2.61 | 2-111623-3 
34 39.25 |S9071-ND 82 75 53 | SFH21-PPPN-D17-ID-BK 40 45.19 40.14 | AKA40L-ND 5.12 3.21 |2-111623-4 
40 45.25 |S9072-ND 86 78 .56_ | SFH21-PPPN-D20-ID-BK 44 49.17 44.40 | AKA44L-ND 5.12 3.21 |2-111623-5 
44 49.25 |S9073-ND 78 71 .51 | SFH21-PPPN-D22-ID-BK 50 55.17 50.39 __| AKASOL-ND. 5.43 3.41 _|2-111623-6 
50__| 55.25 |s9074-ND 94 .86__.61_| SFH21-PPPN-D25-ID-BK Receptacle — Feed Thru Cover Non-Polarized 
Fig. 5 — Dual Row Receptacles, without Polarizing Key 8 13.18 8.41 ASAOBL-ND 3.76 2.36 /2-111626-4 
10 | 1525 ]S9075-ND 69 63 45 | SFH21-PPPN-D05-1D-BK-M181 My 15:16 10.41 Beane — eee (it eee” 
14 19.18 14.40 |ASA14L-ND 3.81 2.39 1-111626-8 
14 19.25 |S9076-ND 73 66 47 | SFH21-PPPN-DO7-ID-BK-M181 16 21.18 16.41 ASA16L-ND 3.97 2.49 2-111626-5 
16 21.25 |S9077-ND 73 66 47 | SFH21-PPPN-D08-ID-BK-M181 20 254 7 20.40 ASA20L-ND 3.52 204 1-111626-9 
20 25.25 |S9078-ND 74 68 48 |SFH21-PPPN-D10-ID-BK-M181 34 3918 34.41 ASAD4L-ND 461 389 12-111626-6 
26 31.25 _|S9079-ND 78 71 .51_|SFH21-PPPN-D13-ID-BK-M181 26 31417 26.42 |ASA26L-ND 6417 387 |2-111626-7 
34 39.25 |S9080-ND 82 75 53 | SFH21-PPPN-D17-ID-BK-M181 34 39.17 34.42 | ASA34L-ND 4.99 313 |2-111626-0 
40 45.25 |S9082-ND 86 78 .56_ | SFH21-PPPN-D20-ID-BK-M181 40 45.19 40.41 |ASA4OL-ND 5.12 3.21 |2-111626-1 
44 49.25 |S9083-ND 78 71 .51 | SFH21-PPPN-D22-ID-BK-M181 44 49.17 44.40 | ASA44L-ND 5.12 3.21 2-111626-2 
50 55.25 |S9084-ND 94 86 .61__|SFH21-PPPN-D25-ID-BK-M181 50 55.17 50.39 | ASA50L-ND 5.43 3.41 2-111626-3 
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NEW! 2mm Pin Strip Le Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 
. Pos. A B c Part No. a 100 500 | Part No. 
Single Row Headers 15 | 1.181 (30.0) | .175 (4.45) | .169 (4.30) | 3M9362CT-NDt 2.25 170.64 — |951115-4620-AR-PR 
Physical Specifications: + Insulation: + Material: High Temperat Th lasti Fi bilit 15 | 1.181 (30.0) | .175 (4.45) | .169 (4.30) | 3M9362TR-NDO 772.20/500 951115-4620-AR-PR 
se a's B rature Thermoplastic * Flammability: 4 a = _AR- 
UL94V-0 * Color: Black * Contact: * Material: Copper Alloy » Plating: * Underplating: 1.25m ~ 2 Sun 18 | 1.418 (86.0) | .175 (4.45) | .169 (4.20) eRe ea ee, slee08 SL ee cae 
(100u") Nickel * Wiping Area: 0.25um (10u") Gold * Solder Tail Area: 1um ~ 3m (40y" ~ 118") Matte 18 | 1.418 (36.0) | .175 (4.45) | .169 (4.30) | 3M9363TR-NDO 900.90/500 951118-4620-AR-PR 
Tin Electrical Specifications: * Current Rating: 1A * Insulation Resistance: > 5 x 108 Q at 100VDC 20 | 1.575 (40.0) | .175 (4.45) | .169 (4.30) | 3M9364CT-NDt 2.85 216.46 —= _|951120-4620-AR-PR 
* Withstanding Voltage: * 1000VDC Environmental Specifications: * Temperature Range: -40° ~ 105°C 20 | 1.575 (40.0) | .175 (4.45) | .169 (4.30) | 3M9364TR-NDO 979.55/500 951120-4620-AR-PR 
22 | 1.733 (44.0) | 175 (4.45) | .169 (4.30) | 3M9365CT-ND+ 3.12 237.00 — | 951122-4620-AR-PR 
22 | 1.733 (44.0) | .175 (4.45) | .169 (4.30) | 3M9365TR-NDO 1072.50/500 951122-4620-AR-PR 
Shunts 
2mm Gold Flash Shunt 3M9414-ND 21 15.80 71.50 | 959102-0000-DA 
t+ Cut Tape Tape and Reel 
NEW! 2mm Single Row 
No. 
of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M Boardmount Sockets 
Pos. A B Cc Part No. 1 100 500 | Part No. Physical Specifications: * Insulation: * Material: High Temperature Thermoplastic * Flammability: 
Fig. 1 — Vertical, Thru-Hole (Black) — 10” Gold UL94V-0 *Color: Black * Contact: » Material: Copper Alloy » Plating: * Underplating: 1.25um ~ 2.5um 
2 -158 (4.0) 173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9321-ND 10 7.90 35.75 |951102-8622-AR (100u") Nickel * Wiping Area: 0.25m (10p”) Gold * Solder Tail Area: 1pm ~ 3pm (40y” ~ 118") Matte 
3 .237 (6.0) 173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9322-ND 10 7.90 35.75 |951103-8622-AR Tin Electrical Specifications: * Current Rating: 1Amp Insulation Resistance: * > 5 x 108 Q at 100VDC 
4 .315 (8.0) 173 (4.4) | 110 (2.8) |3M9323-ND 15 11.06 50.05 | 951104-8622-AR + Withstanding Voltage: * 1000VDC_ Environmental Specifications: * Temperature Range: -40° ~ 105°C 
5 | .394(10.0) | .173(4.4) | .110 (2.8) |3M9324-ND 17 12.64 57.20 |951105-8622-AR * Processing Temperature: 260°C maximum (Profile per J-STD-020C) 
6 473 (12.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9325-ND 21 15.80 71.50 | 951106-8622-AR 
7 551 (14.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9326-ND 23 17.38 = 78.65 | 951107-8622-AR 
8 .630 (16.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9327-ND 27 20.54 = 92.95 | 951108-8622-AR 
9 .709 (18.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9328-ND 31 23.70 107.25 |951109-8622-AR 
10 | .788 (20.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9329-ND 33 25.28 114.40 |951110-8622-AR 
12 | .945 (24.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9330-ND 42 31.60 143.00 | 951112-8622-AR 
14 | 1.103 (28.0) | .173 (4.4) ] .110 (2.8) |3M9331-ND AB 36.34 164.45 |951114-8622-AR 
15 | 1.181 (30.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9332-ND 50 37.92 171.60 |951115-8622-AR 
18 | 1.418 (36.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9333-ND 60 45.82 207.35 |951118-8622-AR 
20 | 1.575 (40.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9334-ND 69 52.14 235.95 |951120-8622-AR 
22 | 1.733 (44.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9335-ND 15 56.88 257.40 | 951122-8622-AR 
36 | 2.835 (72.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9336-ND 1.23 93.22 421.85 |951136-8622-AR No. ‘ A oe 
40 | 3.150 (80.0) | 173 (4.4) | 110 (2.8) |3M9337-ND 1.35 102.70 464.75 |951140-8622-AR of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Figure 2 — Right Angle, Thru-Hole (Black) — 10” Gold Pos. A B c Part No. 1 100 500 | Part No. 
2 | 158 (40) | 173 (44) | 110 (2.8) |3M9304-ND 107.90 35.75 [951102-7622-AR Fig. 1 — Vertical, Thru-Hole (Black) — 10p” Gold 
3 .237 (6.0) -173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9305-ND 15 11.06 50.05 | 951103-7622-AR 2 177 (4.5) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9397-ND 54 41.08 185.90 | 950502-6102-AR 
4 -315 (8.0) -173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9306-ND 21 15.80 71.50 | 951104-7622-AR 3 .256 (6.5) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9398-ND 67 50.56 228.80 | 950503-6102-AR 
5 -394 (10.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9307-ND 25 18.96 85.80 | 951105-7622-AR 4 335 (8.5) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9399-ND 83 63.20 286.00 | 950504-6102-AR 
6 473 (12.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9308-ND 31 23.70 107.25 | 951106-7622-AR 5 414 (10.5) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9400-ND 94 71.10 321.75 |950505-6102-AR 
7 551 (14.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9309-ND 235 26.86 121.55 |951107-7622-AR 6 -A92 (12.5) | .169 (4.30) | .095 (2.40) |3M9401-ND 1.04 79.00 357.50 |950506-6102-AR 
8 -630 (16.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9310-ND 42 31.60 143.00 | 951108-7622-AR ri 571 (14.5) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9402-ND 1.14 86.90 393.25 | 950507-6102-AR 
9 .709 (18.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9311-ND AB 34.76 157.30 |951109-7622-AR 8 .650 (16.5) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9403-ND 1.19 90.06 407.55 | 950508-6102-AR 
10 | .788 (20.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9312-ND 52 39.50 178.75 |951110-7622-AR 9 .729 (18.5) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9404-ND 1.27 96.38 436.15 |950509-6102-AR 
12 | .945 (24.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9313-ND 62 47.40 214.50 | 951112-7622-AR 10 | .807 (20.5) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9405-ND 1.25 94.80 429.00 |950510-6102-AR 
14 | 1.103 (28.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9314-ND 13 55.30 250.25 |951114-7622-AR 12_| .965 (24.5) | .169 (4.30) | .095 (2.40) |3M9406-ND 1.50 113.76 514.80 |950512-6102-AR 
15 | 1.181 (30.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9315-ND at 58.46 264.55 |951115-7622-AR 14 | 1.122 (28.5) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9407-ND 1.75 132.72 600.60 |950514-6102-AR 
18 | 1.418 (36.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9316-ND 94 71.10 321.75 |951118-7622-AR 15 | 1.201 (30.5) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9408-ND 1.87 142.20 643.50 | 950515-6102-AR 
20 | 1.575 (40.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9317-ND 1.04 79.00 357.50 |951120-7622-AR 18 | 1.437 (36.5) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9409-ND 2.25 170.64 772.20 |950518-6102-AR 
22 | 1.733 (44.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9318-ND 1.14 86.90 393.25 | 951122-7622-AR 20 | 1.595 (40.5) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9410-ND 2.50 189.60 858.00 |950520-6102-AR 
36 | 2.835 (72.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9319-ND 1.85 140.62 636.35 | 951136-7622-AR 22_| 1.752 (44.5) | .169 (4.30) | _.095 (2.40) | 3M9411-ND 2.68 203.82 922.35 | 950522-6102-AR 
40 | 3.150 (80.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9320-ND 2.06 156.42 707.85 | 951140-7622-AR 36 | 2.855 (72.5) | .169 (4.30) | .095 (2.40) |3M9412-ND 4.39 333.38 1508.65 | 950536-6102-AR 
Fig. 3 — SMT Vertical (Black) — 10p” Gold 40 | 3.170 (80.5) | .169 (4.30) | .095 (2.40) |3M9413-ND 4.89 371.30 1680.25 | 950540-6102-AR 
4 .237 (6.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) | 3M9338CT-NDt 13 55.30 — |951104-2530-AR-PR Fig. 2 — Right Angle, Thru-Hole (Black) — 10” Gold 
4 .237 (6.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) | 3M9338TR-NDO 250.25/500 951104-2530-AR-PR 3 .256 (6.5) | .110 (2.80) | .169 (4.30) | 3M9366-ND 56 42.66 193.05 | 950503-5002-AR 
5 -315 (8.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) | 3M9339CT-NDt 83 63.20 — | 951105-2530-AR-PR 4 -335 (8.5) | .110 (2.80) | .169 (4.30) | 3M9367-ND 67 50.56 228.80 | 950504-5002-AR 
5 -315 (8.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) | 3M9339TR-NDO 286.00/500 951105-2530-AR-PR 5 -414 (10.5) | .110 (2.80) | .169 (4.30) | 3M9368-ND 83 63.20 286.00 | 950505-5002-AR 
6 -394 (10.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) | 3M9340CT-NDt 92 69.52 —_|951106-2530-AR-PR 6 A492 (12.5) | .110 (2.80) | .169 (4.30) | 3M9369-ND 1.02 77.42 350.35 | 950506-5002-AR 
6 -394 (10.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) | 3M9340TR-NDO 314.60/500 951106-2530-AR-PR vd 571 (14.5) _| .110 (2.80) | .169 (4.30) |3M9370-ND 1.10 83.74 378.95 | 950507-5002-AR 
7 -473 (12.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) | 3M9341CT-NDt 1.02 77.42 — |951107-2530-AR-PR 8 650 (16.5) | .110 (2.80) | .169 (4.30) | 3M9371-ND 1.21 91.64 414.70 | 950508-5002-AR 
7 -473 (12.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) )3M9341TR-NDO 350.35/500 951107-2530-AR-PR 9 729 (18.5) | .110 (2.80) | .169 (4.30) | 3M9372-ND 1.31 99.54 450.45 | 950509-5002-AR 
8 -551 (14.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) | 3M9342CT-NDt 1.10 83.74 — | 951108-2530-AR-PR 10 | .807 (20.5) | .110 (2.80) | .169 (4.30) | 3M9373-ND 1.39 105.86 479.05 |950510-5002-AR 
8 551 (14.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) [3M9342TR-NDO 378.95/500 951108-2530-AR-PR 12 | .965 (24.5) | .110 (2.80) | .169 (4.30) | 3M9374-ND 1.60 121.66 550.55 |950512-5020-AR 
9 -630 (16.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) | 3M9343CT-NDt 1.21 91.64 — |951109-2530-AR-PR 14 | 1.122 (28.5) | .110 (2.80) | .169 (4.30) |3M9375-ND 1.85 140.62 636.35 | 950514-5002-AR 
9 | .630 (16.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) | 3M9343TR-NDO 414.70/500 951 109-2530-AR-PR 15 | 1.201 (30.5) | .110 (2.80) | .169 (4.30) | 3M9376-ND 2.00 151.68 — 686.40 /950515-5002-AR 
10 | .709(18.0) | .158 (4.00) | 102 (2.60) |3M9344CT-ND+ | 1.29 97.96 — |951110-2530-AR-PR 18 | 1.437 (36.5) | .110 (2.80) | 169 (4.30) |3M9377-ND 2.39 181.70 822.25 /950518-5002-AR 
10 | .709(18.0) | .158 (4.00) | 102 (2.60) | 3M9344TR-NDO 443.30/500 951110-2530-AR-PR 20 | 1.595 (40.5) | .110 (2.80) | .169 (4.30) | 3M9378-ND 2.66 202.24 915.20 | 950520-5002-AR 
12 | .866 (22.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) | 3M9345CT-NDt 1.48 112.18 —_|951112-2530-AR-PR 22 | 1.752 (44.5) | .110 (2.80) | .169 (4.30) |3M9379-ND 2.91 221.20 1001.00 |950522-5002-AR 
12 | .866 (22.0) | .158 (4.00) | 102 (2.60) [3M9345TR-NDO 507.65/500 951112-2530-AR-PR 36_| 2.855 (72.5) | .110 (2.80) | 169 (4.30) |3M9380-ND 478 363.40 1644.50 |950536-5002-AR 
14 | 1.024 (26.0) | .158 (4.00) | 102 (2.60) |3M9346CT-ND¢ | 1.66 126.40 — |951114-2530-AR-PR 40_[ 3.170 (80.5) | .110 (2.80) [169 (4.30) [3M9381-ND 5.30 402.90 1823.25 | 950540-5002-AR 
14 | 1.024 (26.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) | 3M9346TR-NDO 572.00/500 951114-2530-AR-PR Fig. 3 — SMT Vertical (Black) — 10” Gold 
15 | 1.103 (28.0) | .158 (4.00) | 102 (2.60) |3M9347CT-ND¢ | 1.77 134.30 — |951115-2530-AR-PR 4] 315 (8.0) ] 169 (4.30) ] .095 (2.40) |3M9382CT-NDt ] 1.21 91.64 — ]953104-2000-AR-PR 
15 | 1.103 (28.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) |3M9347TR-NDO 607.75/500 951115-2530-AR-PR 4 | .315 (8.0) | .169 (4.30) } .095 (2.40) | 3M9382TR-NDO 829.40/1,000 953104-2000-AR-PR 
18 | 1.339 (34.0) | .158 (4.00) | 102 (2.60) |3M9348CT-NDt | 2.06 156.42 — /951118-2530-AR-PR 5 | .394 (10.0) } .169 (4.30) | .095 (2.40) |3M9383CT-NDt | 1.35 102.70 — |953105-2000-AR-PR 
18 | 1.339 (34.0) | .158 (4.00) | 102 (2.60) | 3M9348TR-NDO 707.85/500 951118-2530-AR-PR 5 | .394 (10.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9383TR-NDO 929.50/1,000 953105-2000-AR-PR 
20 | 1.496 (38.0) | .158 (4.00) | 102 (2.60) |3M9349CT-ND+ | 2.23 169.06 — |951120-2530-AR-PR 6 | .473 (12.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) |3M9384CT-NDt | 1.50 113.76 — |953106-2000-AR-PR 
20 | 1.496 (38.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) | 3M9349TR-NDO 765.05/500 951120-2530-AR-PR 6 | .473 (12.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9384TR-NDO 1029.60/1,000 953106-2000-AR-PR 
22 | 1.654 (42.0) | .158 (4.00) | 102 (2.60) |SM9350CT-ND+ | 2.43 184.86 — _|951122-2530-AR-PR 7 | .551 (14.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) |3M9385CT-NDt | 1.62 123.24 — |953107-2000-AR-PR 
22 | 1.654 (42.0) | .158 (4.00) | 102 (2.60) | 3M9350TR-NDO 836.55/500 951122-2530-AR-PR 7 | .551 (14.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9385TR-NDO 1115.40/1,000 953107-2000-AR-PR 
36 | 2.756 (70.0) | .158 (4.00) | 102 (2.60) |3M9351CT-NDt | 3.74 284.40 — |951136-2530-AR-PR 8 | .630 (16.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) |3M9386CT-NDt | 1.71 129.56 — |953108-2000-AR-PR 
36 | 2.756 (70.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) | 3M9351TR-NDO 1287.00/500 951136-2530-AR-PR 8 | .630 (16.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) |3M9386TR-NDO 1172.60/1,000 953108-2000-AR-PR 
40 | 3.071 (78.0) | .158 (4.00) | 102 (2.60) |3M9352CT-NDt | 4.14 314.42 — |951140-2350-AR-PR 9] .709 (18.0) ] .169 (4.30) | .095 (2.40) |3M9387CT-NDt | 1.73 131.14 — | 953109-2000-AR-PR 
40_| 3.074 (78.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) |3M9352TR-NDO 1422.85/500 951140-2350-AR-PR 9 | .709(18.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9387TR-NDO 1186.90/1,000 953109-2000-AR-PR 
Fig. 4 — SMT Right Angle (Black) - 10p” Gold 10 | .788 (20.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) |83M9388CT-NDt | 1.73 131.14 — |953110-2000-AR-PR 
4 -315 (8.0) | .175 (4.45) | .169 (4.30) | 3M9353CT-NDt 87 66.36 — 1951104-4620-AR-PR 10 | .788 (20.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9388TR-NDO 1186.90/1,000 953110-2000-AR-PR 
4 -315 (8.0) | .175 (4.45) | .169 (4.30) | 3M9353TR-NDO 300.30/500 951104-4620-AR-PR 12 | .945 (24.0) | .169 (4.30) | 095 (2.40) |3M9389CT-NDt | 2.00 ___ 151.68 — |953112-2000-AR-PR 
5 | .394 (10.0) | .175 (4.45) | .169 (4.30) |3M9354CT-NDt¢ | 1.02 77.42 — |951105-4620-AR-PR 12 | .945 (24.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9389TR-NDO 1372.80/1,000 953112-2000-AR-PR 
5 | .394 (10.0) | .175 (4.45) | .169 (4.30) | 3M9354TR-NDO 350.35/500 951105-4620-AR-PR 14 | 1.103 (28.0) | .169 (4.30) | 095 (2.40) |3M9390CT-NDt | 2.29 173.80 — |953114-2000-AR-PR 
6 473 (12.0) | .175 (4.45) | .169 (4.30) |3M9355CT-NDt¢ 1.19 90.06 — |951106-4620-AR-PR 14 | 1.103 (28.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9390TR-NDO 1573.00/1,000 953114-2000-AR-PR 
6 | .473 (12.0) | .175 (4.45) | .169 (4.30) | 3M9355TR-NDO 407.55/500 951106-4620-AR-PR 15 | 1.181 (30.0) | 169 (4.30) | 095 (2.40) |3M9391CT-NDt | 243 184.86 — |953115-2000-AR-PR 
7 | .551 (14.0) | .175 (4.45) | 169 (4.30) |3M9356CT-NDt | 1.33 101.12 — |951107-4620-AR-PR 15_| 1.181 (30.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) |3M9391TR-NDO 1673.10/1,000 953115-2000-AR-PR 
7 | .551 (14.0) | .175 (4.45) | 169 (4.30) | 3M9356TR-NDO 457.60/500 951107-4620-AR-PR 18 | 1.418 (36.0) | .169 (4.30) | 095 (2.40) |3M9392CT-NDt | 2.85 216.46 — |953118-2000-AR-PR 
8 | .630 (16.0) | .175 (4.45) | 169 (4.30) |3M9357CT-NDt | 1.46 110.60 — |951108-4620-AR-PR 18 | 1.418 (36.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9392TR-NDO 1959.10/1,000 953118-2000-AR-PR 
8 | .630(16.0) | .175 (4.45) | 169 (4.30) | 3M9357TR-NDO 500.50/500 951108-4620-AR-PR 20 | 1.575 (40.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) |3M9393CT-NDt | 3.14 238.58 — |953120-2000-AR-PR 
9 | .709 (18.0) | .175 (4.45) | .169 (4.30) |3M9358CT-NDt | 1.58 120.08 — |951109-4620-AR-PR 20 | 1.575 (40.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9393TR-NDO 2159.30/1,000 953120-2000-AR-PR 
9 | .709 (18.0) | .175 (4.45) | .169 (4.30) | 3M9358TR-NDO 543.40/500 951109-4620-AR-PR 22 | 1.733 (44.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) |3M9394CT-NDf | 3.41 _ 259.12 — |953122-2000-AR-PR 
10 | .788 (20.0) | .175 (4.45) | 169 (4.30) |3M9359CT-ND¢ | 1.66 126.40 — |951110-4620-AR-PR 22 | 1.733 (44.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) )3M9394TR-NDO 2345.20/1,000 953122-2000-AR-PR 
10 | .788 (20.0) | .175 (4.45) | .169 (4.30) | 3M9359TR-NDO 572.00/500 951110-4620-AR-PR 36 | 2.835 (72.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) |3M9395CT-NDt | 5.39 409.22 — |953136-2000-AR-PR 
12 | .945 (24.0) | .175 (4.45) | .169 (4.30) |3M9360CT-NDt | 1.87 142.20 —_|951112-4620-AR-PR 36 | 2.835 (72.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9395TR-NDO 3703.70/1,000 953136-2000-AR-PR 
{2 | .945 (24.0) | 175 (4.45) | 169 (4.30) [3M9360TR-NDO 643.50/500 951112-4620-AR-PR 40 | 3.150 (80.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9396CT-NDt | 5.95 451.88 — |953140-2000-AR-PR 
14 | 1.103 (28.0) | .175 (4.45) | .169 (4.30) |3M9361CT-ND¢ | 2.10 159.58 — |951114-4620-AR-PR 40_| 3.150 (80.0) | .169 (4.30) | .095 (2.40) | 3M9396TR-NDO 4089.80/1,000 953140-2000-AR-PR 
14 | 1.103 (28.0) | .175 (4.45) | .169 (4.30) | 3M9361TR-NDO 722.15/500 951114-4620-AR-PR + CutTape 0 Tape and Reel 
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No. 
aM Reel @ of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Pos. A B Cc Part No. 1 100 500 | Part No. 
. : ; 20 | 768 (19.5) | 152 (3.86) | 118 (3.0) |3M1520-ND {12 85.32 386.10 151220-7422-RB 
FAX 24 | .925 (23.5) | 152 (3.86) | .118 (3.0) |3M1524-ND 1.44 109.02 493.35] 151224-7422-RB 
2mm x 2mm Pin Strip Headers heals 26 | 1.005 (25.5) | 152 (3.86) | .118 (3.0) |3M5369-ND 1.56 118.50 536.25] 151226-7422-RB 
Features: * Industry standard compatible * High temperature dielectric * IR, vapor and wave solder compatible 3 rE Sano iG ea) Sue 13 ea ei ee be tain 
er ea . ae ie of PC'board space: * Mates wwithiboardmaunt.andswiremaunt: products: * End 36 | 1.398 (35.5) | 130(3.0) | .118 (3.0) |3M5372-ND 1.64 124.82 564.85| 151236-7322-RB 
SlaGhau ie featllre “so ide stacnale seats ; : ; ; 40 | 1.556 (39.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) |3M1540-ND 2.08 158.00 715.00] 151240-7422-RB 
Physical Specifications: * Contact Plating: * Solder Tails: 200” Tin Lead (ROHS Compliant: Matte Tin) »* Underplate: 44 | 1.714 (43.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) |3IM1544-ND 1.89 143.78 650.65] 151244-7422-RB 
100” Nickel * Contact Material: Copper Alloy * Insulator Material: High Temperature Thermoplastic (PCT or LCP) 44 | 1.714 (43.5) | .152 (3.86) | .059 (1.5) |3M5374-ND 2.70 205.40 929.50) 151244-7421-RB 
* Flammability: UL 94V-0 50 | 1.950 (49.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) |3M1550-ND 2.08 158.00 715.00 | 151250-7422-RB 
Electrical Specifications: * Current Rating: 1.5A * Insulation Resistance: >1 x 1090 @ 250VDC « Withstanding Voltage: WEWT Be 3 oe = fone sat nS Conon MEM 
500VDC @ Sea level 4 | .158(4.0) | 173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9156-ND ‘37.28.44 128.70] 951204-7622-AR 
« Environmental Specifications: + Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 6 .237 (6.0) 173 (4.4) | .110 (2.8) | 3M9157-ND 48 36.34 164.45 | 951206-7622-AR 
8 | .315(8.0) | .173(4.4) | .110 (2.8) |3M9158-ND 50 37.92 171.60) 951208-7622-AR 
Fig. 3 NEW! 10 | .394(10.0) | .173(4.4) | 110 (2.8) |3M9159-ND 60 45.82 207.35) 951210-7622-AR 
. i. 12 | .473(12.0) | 173 (4.4) | 110 (2.8) |3M9160-ND 69 52.14 235.95 | 951212-7622-AR 
14 | 551 (14.0) | .173(4.4) | 110 (2.8) [3M9161-ND 77 58.46 264.55|951214-7622-AR 
20 | .788 (20.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9162-ND 98 74.26 336.05) 951220-7622-AR 
22 | 866 (22.0) | .173(4.4) | .110 (2.8) |3M9163-ND 1.06 80.58 364.65 | 951222-7622-AR 
24 | .945 (24.0) | .173(4.4) | .110 (2.8) |3M9164-ND 1.14 86.90 393.25] 951224-7622-AR 
30_| 1.181 (30.0) | .173 (4.4) |_.110 (2.8) |3M9165-ND 1.33 101.12 457.60 | 951230-7622-AR 
34 | 1.339 (34.0) | 173 (4.4) | .110 (2.8) [3M9166-ND 1.52 115.34 521.95 | 951234-7622-AR 
40 | 1.575 (40.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9167-ND 1.68 127.98 579.15] 951240-7622-AR 
44 | 1.733 (44.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9168-ND 1.73 131.14 593.45 | 951244-7622-AR 
50 | 1.969 (50.0) | .173(4.4) | .110 (2.8) |3M9169-ND 1.98 150.10 679.25] 951250-7622-AR 
: 60_| 2.363 (60.0) | .173 (4.4) |_.110 (2.8) |3M9170-ND 2.37 180.12 815.10 | 951260-7622-AR 
Fig. 5 NEW! 80 | 3.15 (80.0) | .173 (4.4) |_.110 (2.8) [3M9t71-ND 3.16 240.16 1086.80 |951280-7622-AR 
Fig. 4 SMT (Black) — 30” Gold — RoHS Compliant 
4 | .139(35) | 130 (3.0) | .263 (6.68) |3M5350-ND ‘67 50.56 228.80) 151204-2320-RB 
8 | .295(7.5) | 130(3.0) | 263 (6.68) |3M5351CT-NDt| 1.83 139.04 —] 151208-2320-RB-WB 
8 | .295(7.5) |.152 (3.86) | .263 (6.68) |3M5352CT-NDt| 1.93 146.94 —] 151208-2420-RB-WB 
8 | .295(7.5) |.152 (3.86) | .263 (6.68) | 3M5352TR-NDO 332.48/250 151208-2420-RB-WB 
10 | .374(9.5) | .152 (3.86) | .263 (6.68) |3M5354CT-NDf | 2.02 153.26 —|151210-2420-RB-WB 
10 | .374(9.5) | .152 (3.86) | .263 (6.68) |3M5354TR-NDO 346.78/250 151210-2420-RB-WB 
16 | 611 (15.5) | .130 (3.0) | .263 (6.68) | 3M5359-ND 1.33 10142  457.60| 151216-2320-RB 
16 | 611 (15.5) | .152 (3.86) | .263 (6.68) | 3M5360-ND 1.33 101.42  457.60|151216-2420-RB 
16 | 611 (15.5) | .152 (3.86) | .263 (6.68) |3M5360CT-NDt) 212 161.16 —|151216-2420-RB-WC 
16 | .611 (15.5) | .152 (3.86) | .263 (6.68) | 3M5360TR-NDO 364.65/250 151216-2420-RB-WC. 
No. 20 | .768 (19.5) | 152 (3.86) | .263 (6.68) | 3M5364-ND 748 112.18 —507.65|151220-2420-RB 
of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 22 | .847 (21.5) | 152 (3.86) | .263 (6.68) | 3M5367-ND 1.37 104.28 471.90] 151222-2420-RB 
Pos. A B Ct Part No. 1 100 500 | PartNo. 26 | 1.005 (25.5) | 152 (3.86) | .263 (6.68) |3M5368CT-NDt | 2.31 175.38 —|151226-2420-RB-WD 
Fig. 1 — Vertical, Thru-Hole (Natural) — 30y” Gold 26 | 1.005 (25.5) | 152 (3.86) | .263 (6.68) | 3M5368TR-NDO 396.83/250 | 151226-2420-RB-WO 
1 ian 50_| 1.949 (49.5) | 152 (3.86) | .263 (6.68) |3M5376CT-NDt | 3.29 249.64 151250-2420-RB-WF 
8 | .295(7.5) |.152(3.86)| .118 (3.0) [3M1108-ND 1.12 85.32 386.10] 151208-8422-TB 
é aoa: 50 | 1.949 (49.5) | 152 (3.86) | .263 (6.68) | 3M5376TR-NDO 1129.70/500 151250-2420-RB-WF 
10 | .374(9.5) | 152 (3.86) | .118 (3.0) |3M1110-ND 1.81 137.46 622.05] 151210-8422-TB 
‘ does 60 | 2.344 (59.5) | .130 (3.0) | .263 (6.68) |3M5378-ND 3.20 243.32 1101.10] 151260-2320-RB 
12 | 453 (11.5) | 152 (3.86) | .118 (3.0) |3M1112-ND 1.35 102.70 464.75] 151212-8422-TB 
60_| 2.344 (59.5) | 152 (3.86) | .263 (6.68) | 3M5379-ND 3.20 243.32 1101.10] 151260-2420-RB 
20 | .768(19.5) | 152 (3.86) | .118(3.0) |3M1120-ND 1.81 137.46 622.05] 151220-8422-TB NEW! Fig. 4 SMT (Black) — 10u” Gold — RoHS Compliant NEW! 
24 | .925 (23.5) | 152 (3.86) |_.118 (3.0) |3M1124-ND 2.08 158.00 715.00 | 151224-8422-TB g- _ 7 Soa 
8 | .315(8.0) |.158(4.00)] 102 (2.60) |SMO189CT-NDt] 96 72.68 —]951208-2520-AR-PR 
40 | 1.556 (39.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) |3M1140-ND 2.85 216.46 979.55] 151240-8422-1B : Eh AR. 
8 | .315(8.0) |.158 (4.00) | 102 (2.60) |3M9189TR-NDO 328.90/500 951208-2520-AR-PR 
44 | 1.714 (43.5) | 152 (3.86) | .118 (3.0) |3M1144-ND 3.06 232.26 1051.05] 151244-8422-TB al EAD AE. 
10 | .394(10.0) | .158 (4.00) | 102 (2.60) |3M9190CT-ND+) 1.08 82.16 951210-2520-AR-PR 
50 | 1.950 (49.5) | 152 (3.86) | .118 (3.0) |3M1150-ND 3.37 255.96 1158.30] 151250-8422-TB i SEND KEL 
10 | .394(10.0) | .158 (4.00) | 102 (2.60) |3M9190TR-NDO 371.80/500 951210-2520-AR-PR 
60_| 2.344 508 162 (3.86) Te Hole (Block) Sit asia none Comsllant 12 | .473(12.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) |3M9191CT-NDt| 1.23 93.22 —|[951212-2520-AR-PR 
ad D iS = = 12 | 473 (12.0) |.158 (4.00) | 102 (2.60) [3M9191TR-NDO 721.85/500 951212-2520-AR-PR 
8 |] .295(7.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) ]3M1408-ND 92 69.52 314.60) 151208-8422-RB 14 | 551 Hany 158 (4.00) | .102 a 3M9192CT-NDt| 1.35 102.70 —| 951214-2520-AR-PR 
8 295 (7.5) | .152 (3.86) | .059(1.5) |3M5353-ND 1.66 126.40 572.00) 151208-8421-RB 14 | 551 (14.0) |.158 (4.00) | 102 (2.60) |3M9192TR-NDO 464.75/500 951214-2520-AR-PR 
10 | .374 (9.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) |3M1410-ND 1.00 75.84 343.20) 151210-8422-RB 20 | .788 (20.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) |3M9193CT-ND+| 1.58 120.08 —| 951220-2520-AR-PR 
10 | .374 (9.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5356-ND 1.00 75.84 343.20| 151210-8322-RB 20 | .788 (20.0) |.158 (4.00) | .102 (2. i 3M9193TR-NDO 543.40/500 951220-2520-AR-PR 
12 | 453 (11.5) _| 152 (3.86) |_.118 (3.0)_|3M1412-ND 110 83.74 378.95 | 151212-8422-RB 22 | .866 (22.0) | 158 (4.00) | .102 (2.60) [3M9T94CT-ND+| 1.73 131.14 —/951222-2520-AR-PR 
14 | 531 (13.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) )3M5358-ND 1.21 91.64 414.70|151214-8422-RB 22 | .866 (22.0) | .158 (4.00) | .102 (2.6 3M9194TR-NDO 593.45/500 951222-2520-AR-PR 
16 | .611 (15.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M5362-ND 1.33 101.12 457.60} 151216-8422-RB 24 | .945 (24.0) | .158 (4.00) | 102 (2.60) |3M9195CT-ND¢) 1.87 142.20 —)951224-2520-AR-PR 
20 | .768 (19.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) |3M1420-ND 1.48 = 112.18 507.65 | 151220-8422-RB 24 | .945 (24.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) |3M9195TR-NDO 643.50/500 951224-2520-AR-PR 
20 | .768(19.5) |.130(3.30)| .059(1.5) |3M5365-ND 2.27 172.22 779.35) 151220-8321-RB 26 | 1.024 (26.0) | 158 (4.00) | .102 eo 3M9196CT-NDT| 2.00 151.68 —|951226-2520-AR-PR 
20 | .768 (19.5) | .130 (3.30) |_.118 (3.0) |3M5366-ND 1.48 112.18 507.65| 151220-8322-RB 26 | 1.024 (26.0) | 158 (4.00) | .102 (2.60) | 3M9T96TR-NDO 686.40/500 951226-2520-AR-PR 
24 | 925 (23.5) | 152 (3.86) | .118(3.0) |3M1424-ND 171 129.56 586.30] 151224-8422-RB 30 | 1.181 (30.0) | 158 (4.00) | .102 (2.60) |3M9197CT-NDt| 2.20 167.48 —] 951230-2520-AR-PR 
26 | 1.005 (25.5) | 130 (3.30) | .118 (3.0) |3M5370-ND 1.79 135.88 614.90 | 151226-8322-RB 30 | 1.181 (30.0) | 158 (4.00) | .102 (2.60) |3M9197TR-NDO 757.90/500 951230-2520-AR-PR 
30 | 1.162 (29.5) | 152 (3.86) | .118 (3.0) |3M1430-ND 1.96 148.52 672.10| 151230-8422-RB 34 | 1.339 (34.0) | 158 (4.00) | .102 eal 3M9198CT-NDt| 2.50 189.60 —]951234-2520-AR-PR 
40 | 1.556 (39.5 | 152 (3.86) | .118 (3.0) |3M1440-ND 2.33 176.96 800.80] 151240-8422-RB 34_| 1.339 (34.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) |3M9198TR-NDO 858.00/500 951234-2520-AR-PR 
40 | 1.556 (39.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) |3M5373-ND 2.33 176.96 _800.80| 151240-8322-RB 40_| 1.575 (40.0) |-158 (4.00) | 102 (2.60) [3M9T99CT-NDt| 2.93 222.78 —951240-2520-AR-PR 
44 | 1.714 (43.5) | 152 (3.86) | .118 (3.0) [3M1444-ND 252 191.18  865.15|151244-8422-RB 40 | 1.575 (40.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) | 3M9199TR-NDO 1008.15/500 951240-2520-AR-PR 
44 | 1.714 (43.5) | 130 (3.30) | .118 (3.0) |3M5375-ND 2.52 191.18 865.15] 151244-8322-RB 44 | 1.733 (44.0) | 158 (4.00) | .102 (2.60) |3M9200CT-NDt | 3.20 243.32 — | 951244-2520-AR-PR 
50 | 1.950 (49.5) | 152 (3.86) | .118(3.0) |3M1450-ND 277 210.14 950.95] 151250-8422-RB 44 | 1.733 (44.0) | 158 (4.00) | .102 (2.60) | 3M9200TR-NDO 1101.10/500 951244-2520-AR-PR 
50 | 1.950 (49.5) |.130 (3.30) } .118 (3.0) |3M5377-ND 277 210.14 950.95] 151250-8322-RB 50 _| 1.969 (50.0) | 158 (4.00) | .102 (2.60) |3M9201CT-NDf| 3.62 _ 274.92 —|951250-2520-AR-PR 
60 | 2.344 (59.5) |.152 (3.86) | .118 (3.0) |3M5381-ND 3.20 243.32 1101.10| 151260-8422-RB 50 | 1.969 (50.0) | .158 (4.00) | .102 (2.60) | 3M9201TR-NDO 1244.10/500 951250-2520-AR-PR 
NEW! Fig. 1 — Vertical, Thru-Hole (Black) — 10u” Gold — RoHS Compliant NEW! 60 | 2.363 (60.0) | 158 (4.00) | .102 (2.60) |3M9202CT-ND+| 4.33 328.64 —] 951260-2520-AR-PR 
4 | .315(8.0) | .173(44) | .110(28) |3M9172-ND 4712.64 57.20] 951204-8622-AR a ieotadn} Fe penn 1 ( eo} Tae Age ee Se taey aah Aen 
6 | .473 (12.0) | 173 (4.4) | .110(2.8) |3M9173-ND 25 18.96 85.80 951206-8622-AR 0) | - 00) | - 5 : : = -2520-AR- 
3 | ‘630 tisoh 473 thay ane 3M9174-ND 33-2528 114.40 | 951208-8622-AR 80_| 3.150 (80.0) | 158 (4.00) | .102 (2.60) | 3M9203TR-NDO 1966.25/500 951280-2520-AR-PR 
4 " 5 NEW! Fig. 5 SMT Right Angle (Black) — 10” Gold — RoHS Compliant NEW! 
10 | .788 (20.0) | .173 (4.4) | .110(2.8) |3M9175-ND 42 31.60 143.00) 951210-8622-AR 
; RRND. 8 | .315(8.0) |.175 (4.45) | 327 (8.30) [SM9204CT-NDt] 1.91 145.36 —]951208-4620-AR-PR 
12 | .945 (24.0) | .173 (4.4) |_.110 (2.8) |3M9176-ND 50 37.92 __171.60/951212-8622-AR 
5 REND 8 | .315(8.0) |.175 (4.45) | .327 (8.30) |3M9204TR-NDO 657.80/500 951208-4620-AR-PR 
14 | 1.103 (28.0) | 173 (4.4) | .110 (2.8) [3M9t77-ND 58 44.24 200.20/951214-8622-AR 
js Bae. 40 | .394(10.0) | .175 (4.45) | .327 (8.30) |3M9205CT-ND+) 2.18 165.90 —]951210-4620-AR-PR 
20 | 1.575 (40.0) | .173 (4.4) | .110(2.8) |3M9178-ND 83 63.20 286.00) 951220-8622-AR 
; Boo, 40 | .394(10.0) | .175 (4.45) | .327 (8.30) | 3M9205TR-NDO 750.75/500 951210-4620-AR-PR 
22 | 1.733 (44.0) | 173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9179-ND 92 69.52 314.60) 951222-8622-AR 
12 | .473 (12.0) |.175 (4.45) | 327 (8.30) |3M9206CT-NDF| 2.56 194.34 —|951212-4620-AR-PR 
24 | 1.890 (48.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9180-ND 1.00 75.84 343.20/ 951224-8622-AR 
2 | 473 (12.0) |.175 (4.45) | 327 (8.30) [3M9206TR-NDO 879.45/500 951212-4620-AR-PR 
26 | 2.048 (52.0) | .173 (4.4) |_.110 (2.8) |3M9181-ND 1.08 82.16 371.80 | 951226-8622-AR 44 | 1851(140) | 175(445) | 327 (8.30) |aM9207CT-NDt| 2.93 22278 —| 951014.4690-AR-PR 
30 | 2.363 (60.0) | 173 (4.4) | 110 (2.8) |3M9182-ND 1.27 96.38 436.15|951230-8622-AR 14 | 551 (140) | 175 (4.45) | 327 (830) |3M9207TR-NDO| 1008. 15/500 951214-4620-AR-PR 
34 | 2.677 (68.0) | .173 (4.4) | .110(2.8) |3M9183-ND 1.44 109.02 493.35 | 951234-8622-AR 20 | 788 (20.0) | 175 (4.45) | 327 (8.30) |sMaz0gcT-NOt| 3.45 262.28 — | 951220-4620-AR-PR 
40 | 3.150 (80.0) | .173 (4.4) | 110 (2.8) | 3M9184-ND 1.68 127.98 579.15 | 951240-8622-AR 20 | .788 (20.0) |.175 (4.45) | .327 (8.30) |3M9208TR-NDO 1186.90/500 951220-4620-AR-PR 
44 | 3.465 (88.0) | 173 (4.4) | .110 (2.8) |3M9185-ND 1.83 139.04 629.20| 951244-8622-AR 22} B66 (22.0) | 175 (4.45) ) 327 (8.30) | SMOOSCT-NDF] 3.72 282.82 —1951909-4620-AR-PR 
50 | 3.937 (100.0) | .173 (4.4) |_.110 (2.8) |3M9186-ND 2.08 158.00 715.00 | 951250-8622-AR 22 | 866 (22.0) | 175 (4.45) | 327 (8.30) | 3M9209TR-NDO 4279 85/500 95122-4620-AR-PR 
60 | 4.725 (120.0) | .173 (4.4) | .110 (2.8) [3M9187-ND 2.50 189.60 858.00/951260-8622-AR 24 | 945 (24.0) | 175 (4.45) | 327 (8.30) |SM9210CT-ND¢| 3.91 297.04 | 951204-4620-AR-PR 
80_| 6.300 (160.0) | .173 (4.4) |_.110 (2.8) _]3M9188-ND 3.35 _ 254.38 1151.18 951280-8622-AR 24 | .945 (24.0) |.175 (4.45) | .327 (8.30) | 3M9210TR-NDO 1344.20/500 951224-4620-AR-PR 
Fig. 2 — Right Angle, Thru-Hole (Natural) — 30p” Gold 26 | 1.024 (26.0) |.175 (4.45) | .327 (8.30) |3M9211CT-NDt| 4.16 316.00 —|951226-4620-AR-PR 
8 .295 (7.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) |3M1208-ND 7355.30 250.25 | 151208-7422-TB 26 | 1.024 (26.0) |.175 (4.45) | .327 (8.30) |3M9211TR-NDO 1430.00/500 951226-4620-AR-PR 
10 | .374 (9.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1210-ND 810 61.62 278.85] 151210-7422-TB 30 | 1.181 (30.0) | .175 (4.45) | 327 (8.30) |3M9212CT-ND¢) 4.45 338.12 —|951230-4620-AR-PR 
12 | .453(11.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) |3M1212-ND 89 67.94 307.45) 151212-7422-TB 30 | 1.181 (30.0) | 175 (4.45) | .327 (8.30) |3M9212TR-NDO 1530.10/500 951230-4620-AR-PR 
20 | .768 (19.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1220-ND 1.23 93.22 421.85] 151220-7422-TB 34 | 1.339 (34.0) |.175 (4.45) | .327 (8.30) |3M9213CT-NDt] 4.68 — 355.50 —| 951234-4620-AR-PR 
24 | .925 (23.5) | 152 (3.86) |_.118 (3.0) |3M1224-ND 1.39 105.86 479.05 | 151224-7422-1B 34_| 1.339 (34.0) |.175 (4.45) | .327 (8.30) |3M9213TR-NDO 1608.75/500 951234-4620-AR-PR 
30_| 1.162 (29.5) [152 (3.86) [_.118 (3.0) [3M1230-ND 1.62 123.24 _557.70|151230-7422-1B 40 | 1.575 (40.0) | .175 (4.45) | .327 (8.30) [3M9214CT-NDt| 5.64 428.18 —)951240-4620-AR-PR 
Fig. 2 — Right Angle, Thru-Hole (Black) — 30” Gold — RoHS Compliant 40 | 1.575 (40.0) | 175 (4.45) | .327 (8.30) |3M9214TR-NDO 1937.65/500 951240-4620-AR-PR 
8 | .295 (7.5) |.152 (3.86)| .118 (3.0) |3M1508-ND 64 48.98 221.65) 151208-7422-RB 44 | 1.733 (44.0) | 175 (4.45) | .327 (8.30) |3M9215CT-NDt| 6.14 466.10 —| 951244-4620-AR-PR 
374 (9.5) | 15 ) i 510- 7 53.7; 10 | 151210-7422- an 175 (4.45) | .327 (8.30) STR- .25/5 51244-4620-AR- 
10 | 374 (9 152 (3.86) | .118 (3.0) |3M1510-ND 1 3.72 243.10} 151210-7422-RB 44 | 1.733 (44.0) | 175 (4.45) | .327 (8.30) |3M9215TR-NDO 2109.25/500 951244-4620-AR-PR 
10 | .374(9.5) | 130 (3.30)| .118 (3.0) |3M5355-ND 1.00 75.84 343.20/ 151210-7322-RB 50_| 1.969 (50.0) | .175 (4.45) | .327 (8.30) |3M9216CT-NDt| 6.88 522.98 —|[951250-4620-AR-PR 
12 | .453(11.5) | 152 (3.86) | .118 (3.0) |3M1512-ND 79 60.04 271.70) 151212-7422-RB 50 | 1.969 (50.0) [175 (4.45) | .327 (8.30) [3M92T6TR-NDO 2366.65/500 951250-4620-AR-PR 
12 | .453 (11.5) | 130 (3.30) |_.118 (3.0) |3M5357-ND 81 61.62 278.85| 151212-7322-RB NEW! Shunts NEW! 
16 | 611 (15.5) | 152 (3.86) | .118(3.0) /3M5367-ND 87 66.36 300.30/ 151216-7422-RB 2mm Gold Flash Shunt 3M9414-ND 2115.80 71.50] 959102-0000-DA 
18 | 689 (17.5) | 130 (3.30) | .118 (3.0) |3M5363-ND 1.04 79.00 357.50 | 151218-7322-RB + Cut Tape 0 Tape and Reel 
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SIMI = 2mm x 2mm Boardmount Sockets ‘Wi; Digi@Reel” 


Features: * High temperature dielectric * Reflow solder compatible * Industry standard compatible * Minimizes PC board stacking heights » End stackable feature * Side stackable feature Physical Specifications: * Insulator Material: Glass Filled 
Polyester (PCT) * Marking: Orientation delta and 3M Logo » Contact Material: Beryllium copper or Copper alloy * Contact Plating: * Wiping area: 30u” gold » Solder Tails: 2001” Tin/Lead (ROHS Compliant: 300” Matte Tin) * Underplate: 50u ~ 150” 
Nickel overall Electrical Specifications: ¢ Current Rating: 1A « Insulation Resistance: 1 x 109MO @ 250VDC « Withstanding Voltage: 500VDC @ Sea level Environmental Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 


Fig.2 NEW! ig. Fig.4 NEW! Fig.5 NEW! 


Fig.8 NEW! Fig.9 NEW! 


CAN 
< A 


No. No. 

Dimensions - Inch (mm) anil Price Each ¥ Dimensions - Inch (mm) init Price Each 

of Digi-Key 3M of Digi-Key 3M 
Pos. A B c Part No. 1 100 500 | Part No. Pos. A B Cc Part No. 1 100 500 | Part No. 

Fig. 1 — Vertical , Thru-Hole (Natural) — 30” Gold Fig. 3 — Right Angle, Thru-Hole (Black) — 301" Gold — RoHS Compliant 
i anne pre ae ct ee oo i ie Terese rn 16 ] .625 (16.0) | .015 (0.38) | .310 (7.87) |3M5310-ND 5.08 3.86 3.49 |150216-5002-RB 
20 | .782(20.0) | 177 (4.50) | 151 (3.84) [3M1020-ND 2.70 2.06 1.86 |150220-6002-1B 24 | 940 (24.0) | .015 (0.38) | .210 (7.87) ee ae Biles 24 ay, ae | eueee Ue ne 
24 | 940 (240) | 477 (450) | 151 (3.84) |auto24-ND ar 949° 4.99. |450994:6000-18. 26 | 1.019 (26.0) | .015 (0.38) | .310 (7.87) |3M5320-ND 5.53 4.21 3.81 | 150226-5002-RB 
30. | 1.176 (30.0) | .177 (4.50) | 151 (3.84) |3M1030-ND 310 2.36 2.14 | 150230-6002-TB 34 | 1.334 (34.0) | .015 (0.38) } .310 (7.87) |3M5327-ND 5.76 4.38 3.97 |150234-5002-RB 
40 | 1.570 (40.0) | .177 (4.50) | .157 (3.84) [3M1040-ND 349 266 2.41 |150240-6002-TB 36 | 1.412 (36.0) | .015 (0.38) | .310 (7.87) |3M5329-ND 5.93 451 4.08 |150236-5002-RB 
44 | 1.727 (44.0) | .177 (4.50) | .151 (3.84) |3M1044-ND 3.68 2.80 2.54 | 150244-6002-TB 40 | 1.570 (40.0) | .015 (0.38) | .310 (7.87) |3M5332-ND 612 465 4.21 |150240-5002-RB 
50 et ee ThraHele (Black). a on er 44 | 1.727 (44.0) | .015 (0.38) | .310 (7.87) |3M5334-ND 6.22 473 4.28 |150244-5002-RB 
a} [456 (40) 177 (450) 151 (384) |3MB301-ND Fea 447-2108 1150004-6002:8 44 | 1.727 (44.0) | .028 (0.71) | .310 (7.87) |3M5337-ND 6.22 4.73 4.28 | 150244-5202-RB 
6 | .231(6.0) | .177 (4.50) | .151 (3.84) |3M5303-ND 1.64 1.25 1.13 |150206-6001-RB 50 | 1.964 (50.0) | .015 (0.38) | .310 (7.87) )3M5341-ND 6.49 4.93 4.47 | 150250-5002-RB 
6 | .231 (6.0) | .177 (4.50) | .151 (3.84) |3IM5304-ND 1.62 1.24 1.12 | 150206-6002-RB 50 | 1.964 (50.0) | .053 (1.35) | .310 (7.87) |3M5343-ND 6.49 4.93 4.47 | 150250-5102-RB 
A poe een oe on era a ee a beet 50 | 1.964 (50.0) | .028 (0.71) | .310 (7.87) |3M5345-ND 6.49 493 4.47 |150250-5202-RB 
ie Pat re 3 ay Sato ND {op tae ae 60 | 2.357 (60.0) | .015 (0.38) | .310 (7.87) |3M5349-ND 6.91 5.25 4.75 | 150260-5002-RB 
44 | .546 (14.0) | .177 (4.50) | .154 (3.84) |3M5308-ND 4.83 1.40 1.26 | 150214-6002-RB Fig. 3 — Right Angle, with Board Locator Post (Black) — 30" Gold — RoHS Compliant 
16 | .625 (16.0) | .177 (4.50) | .151 (3.84) }3M5311-ND 1.87 1.43 1.29 | 150216-6002-RB 20 | .782 (20.0) | .015 (0.38) | .310 (7.87) |3M5314-ND 5.30 4.03 3.65 | 150220-5022-RB 
18 | 704 (18.0) | .177 (4.50) | 151 (3.84) ]3M5312-ND 1.93 147 1.33 | 150218-6002-RB 24 | .940 (24.0) | .015 (0.38) | .310 (7.87) |3M5318-ND 5.74 437 3.95 | 150224-5022-RB 
20 | .782 (20.0) | .177 (4.50) | .151 (3.84) |3M1320-ND 2.02 1.54 1.39 | 150220-6002-RB 44 | 1.727 (44.0) | .015 (0.38) | .310 (7.87) |3M5335-ND 6.22 4.73 4.28 |150244-5022-RB 
- cae peas 13 eh ee ae rs — beeeieie 44 | 1.727 (44.0) | .053 (1.35) | .310 (7.87) |3M5336-ND 6.22 473 4.28 |150244-5122-RB 
28 | 1.097 (28.0) | .177 (4.50) | 154 (3.84) |3m5322-ND 218 1.66 1.51 |150228-6002-RB 44 | 1.727 (44.0) | .028 (0.71) | 310 (7.87) |SMS388-ND 6.22479. 4.28 | 150244-5222°R8 
30 | 1.176 (30.0) | .177 (4.50) | .151 (3.84) |3M1330-ND 2.31 1.76 1.59 |150230-6002-RB 50 | 1.964 (50.0) | .015 (0.38) | .310 (7.87) | 3M5342-ND 649 4.93 4.47 | 150250-5022-RB 
32_ | 1.255 (32.0) | .177 (4.50) | 151 (3.84) |3M5325-ND 2.37 1.81 1.64 | 150232-6002-RB 50 | 1.964 (50.0) | .053 (1.35) | .310 (7.87) |3M5344-ND 649 4.93 4.47 | 150250-5122-RB 
34] 1.334 (34.0) | .177 (4.50) | 151 (3.84) [3M5328-ND 243° 1.85 1.68 |150234-6002-RB 60 _| 1.964 (60.0) | .028 (0.71) | 310 (7.87) | aN6346-ND 6.36 4.84 4.38 | 150250-5222-RB 
@ fominn mits se gue 1S Ye eames | | | NEW Fa 4 Fight ant, Thtoe (ick) 1" Gatd— RoW Compliant HEW 
50 | 1.964 (50.0) | .177 (4.50) | .154 (3.84) | 3M1350-ND 293 223 2.02 |150250-6002-RB 6 | 244 (6.2) | -193-(4.90) | -197 (5.00) (oe e eee 1.85 1.03° 98 | 950406-7208-AR 
60_| 2.357 (60.0) | .177 (4.50) | .151 (3.84) |3M1360-ND 3.24 2.47 2.24 | 150260-6002-RB 8 | .823(8.2) | -193 (4.90) | .197 (5.00) |SM@235-ND 1.66 1.27 1.15 |950408-7203-AR 
NEW! Fig. 1 — Vertical, Thru-Hole (Black) — 10” Gold — RoHS Compliant NEW! 10 | .402 (10.2) | 193 (4.90) | .197 (5.00) |3M9236-ND 1.98 151 1.36 |950410-7203-AR 
4 | 177 (45) | 181 (4.60) | 169 (4.30) [3M9739-ND 1.25.95 «86 | 950404-6102-AR 42 | .481 (12.2) | 193 (4.90) | .197 (6.00) |3M9237-ND 2.06 1.57 1.42 |950412-7203-AR 
ae en af ee jeatan Sane va tai os SINR EIOLAG 14 | .559 (14.2) | .193 (4.90) | .197 (5.00) |3M9238-ND 231 1.76 1.59 |950414-7203-AR 
10 ray 181 es eres 3M9142-ND 150 1.14 1.03 |950410-6102-AR 20 | 795 (20.2) | .198 (4.90) | .187 (6.00) (ee ae SOd 1291 = 108-1 2b 0dete70SAR 
12_| .492 (12.5) | .181 (4.60) | .169 (4.30) |3M9143-ND 1.58 1.21 1.09 | 950412-6102-AR 22 | 874 (22.2) | .193 (4.90) | .197 (5.00) |3M9240-ND 3.37 256 2.32 | 950422-7203-AR 
14 | 571 (14.5) | 181 (4.60) | .169 (4.30) |3IM9144-ND 166 1.27 1.15 |950414-6102-AR 24 | .953 (24.2) | .193 (4.90) | .197 (5.00) )3M9241-ND 3.68 280 2.54 | 950424-7203-AR 
20 | .807 (20.5) | .181 (4.60) | .169 (4.30) |3M9145-ND 1.89 1.44 1.31. |950420-6102-AR 26 | 1.032 (26.2) | 193 (4.90) | .197 (5.00) |3M9242-ND 3.87 2.94 2.66 |950426-7203-AR 
a pare ae ae Ten See ay ee vi arpa eae 30 | 1.189 (30.2) | .193 (4.90) | .197 (5.00) |3M9243-ND 447 3.40 3.08 |950430-7203-AR 
26 | 1.048 (265) | 181 (460) | 169 (4.90) |aMONAesRD Fai ae. as. eanade AiOman 34 | 1.347 (34.2) | 193 (4.90) | 197 (5.00) |3M9244-ND 4.85 3.69 3.34 | 950434-7203-AR 
30 | 1.201 (30.5) | .181 (4.60) | .169 (4.30) |3M9149-ND 2.27 1.73 1.56 | 950430-6102-AR 40 | 1.583 (40.2) | .193 (4.90) | .197 (5.00) | 3M9245-ND 5.70 4.33 3.92. | 950440-7203-AR 
34 | 1.358 (34.5) | .181 (4.60) | 169 (4.30) |3M9150-ND 241 1.84 1.66 |950434-6102-AR 44 | 1.740 (44.2) | .193 (4.90) | .197 (5.00) }3M9246-ND 6.09 4.63 4.19 |950444-7203-AR 
40 | 1.595 (40.5) | .181 (4.60) | .169 (4.30) |3M9151-ND 2.54 1.93 1.75 |950440-6102-AR 50 | 1.976 (50.2) | 193 (4.90) | .197 (5.00) |3m9247-ND 6.93 5.27 4.77 |950450-7203-AR 
a fees ate te be pee ‘aD ee oon oe in OLDE NEW! Fig. 5 — Right Angle, Thru-Hole (Black) — 104" Gold — RoHS Compliant NEW! 
60 | 2.382 (60.5) | 181 (4.60) | 169 (4.30) |3M9154-ND 3.31 252 2.28 |950460-6102-AR 4 | 335 (8.5) | -110 (2.80) | -169 (4.30) OE TA oe te | aU 
80 | 3.170 (80.5) | .181 (4.60) | .169 (4.30) |3M9155-ND 4.99 3.80 3.44 |950480-6102-AR 8 | .492 (12.5) | .110 (2.80) | .169 (4.30) | 3M9249-ND 1.52 1.16 1.05 | 950406-5002-AR 
NEW! Fig. 2— Vertical, Thru-Hole Dual-Entry (Black) — 8 | .650 (16.5) | .110 (2.80) | .169 (4.30) |3M9250-ND 1.87 143 1.29 |950408-5002-AR 

7 ICO 40ur Gold —_ Rens Compliant NEW G5 SSSTOESEOE-AR 10 | .807 (20.5) | .110 (2.80) | .169 (4.30) |3IM9251-ND 2.06 157 1.42 |950410-5002-AR 
6 De poaven 181 ae 3M9218-ND 166 1.27 1.15 |953406-6602-AR 12 | 965 (24.5) | .110 (2.80) | 169 (4.80) [SMZ2R2a00 Set T= ed ele 
a | 335(85) | 169(430) | 181 (4.60) |3m9219-ND 199 144 131 |959408-6602-AR 14 | 1.122 (28.5) | 410 (2.80) | 169 (4.30) |39253-ND 241 1.84 1.66 | 950414-5002-AR 
40 | .414(10.5) | 169 (4.30) | 181 (4.60) |3M9220-ND 210 1.60 1.45 |953410-6602-AR 20 | 1.595 (40.5) | .110 (2.80) } .169 (4.30) |3M9254-ND 285 217 1.96 |950420-5002-AR 
12 | 492 (12.5) | 169 (4.30) | 181 (4.60) |3M9221-ND 2.31 176 1.59 |953412-6602-AR 22 | 1.752 (44.5) | 110 (2.80) | .169 (4.30) |3M9255-ND 3.02 230 2.08 |950422-5002-AR 
i See ee ae an aaa ae ae i Meant 24 | 1.909 (48.5) | .110 (2.80) | .169 (4.30) |3M9256-ND 3.41 2.60 2.35 |950424-5020-AR 
oi ere pee ee Va aan maa: Pag’ coes.|esadao R603 A 26 | 2.067 (52.5) | 110 (2.80) | .169 (4.30) |3M9257-ND 3.70 2.82 2.55 |950426-5002-AR 
>4 | 965 (245) | 169 (430) | 181 (4.60) |3M9225-ND 399 304 275 |959404-6602-AR 30 | 2.382 (60.5) | 110 (2.80) | 169 (4.30) |39258-ND 4.26 3.24 2.94 | 950430-5002-AR 
26 | 1.043 (26.5) | 169 (4.30) | 181 (4.60) |3M9226-ND 4.28 3.26 2.95 |953426-6602-AR 34 | 2.697 (68.5) | .110 (2.80) } .169 (4.30) | 3M9259-ND 4.85 3.69 3.34 |950434-5002-AR 
30 | 1.201 (30.5) | 169 (4.30) | 181 (4.60) |3M9227-ND 495 3.77 3.41 [953430-6602-AR 40 | 3.170 (80.5) | .110 (2.80) | .169 (4.30) |3M9260-ND 5.70 4.33 3.92 |950440-5002-AR 
34 | 1.358 (34.5) | .169 (4.30) | .181 (4.60) )3IM9228-ND 5.60 4.26 3.85 | 953434-6602-AR 44 | 3.485 (88.5) | .110 (2.80) | .169 (4.30) |3IM9261-ND 6.26 4.76 4.31 |950444-5002-AR 
40 | 1.595 (40.5) | .169 (4.30) | .181 (4.60) |3M9229-ND 6.59 5.01 4.54 | 953440-6602-AR 

+f ee, Hae a ee oan Bo ee Pend iceae ie 50 | 3.957 (100.5) | 110 (2.80) | .169 (4.30) |3M9262-ND 6.16 468 4.24 |950450-5002-AR 
50_| 4.988 (50.5) | 169 (4.30) | 181 (4.60) |3Mgo31-ND 834 G26 567 |OSS4S0-REDD-AR 60 | 4.744 (120.5) | 110 (2.80) | 169 (4.30) |3M9263-ND 713 542 4.91 [950460-5002-AR 
60 | 2.382 (60.5) | 169 (4.30) | .181 (4.60) /3IM9232-ND 988 7.51 6.80 |953460-6602-AR 80 | 6.319 (160.5) | .110 (2.80) | .169 (4.30) |3M9264-ND 9.38 7.13 6.45 | 950480-5002-AR 
80 | 3.170 (80.5) | 169 (4.30) | 181 (4.60) |3M9233-ND 13.19 10.02 9.07 |953480-6602-AR + Cut Tape Tape and Reel (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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3M 2mm x 2mm Boardmount Sockets (cont) cds 


Noe Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each 3M Ne: Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each 3M 
Pos. A B c Part No. ‘il 100 500 | Part No. Pos. A B c Part No. 1 100 500 | Part No. 
Fig. 6 — SMT Vertical (Black) — 30" Gold — RoHS Compliant 26 | 1.032 (26.2) | .193(4.9) | .197 (5.0) [3M9286CT-NDt | 4.04 3.07 | — [950426-8200-AR-TR 
4 | 0.156 (4.0) | .183 (4.65) | .151 (3.84) [3M5300-ND 1.08 83 75 | 150204-2000-RB 26 | 1.032 (26.2) | .193 (4.9) | .197 (5.0) |3M9286TR-NDO 1387.10/500 950426-8200-AR-TR 
6 | 0.231 (6.0) | .183 (4.65) | 151 (3.84) |3M5302CT-NDt | 1.29 98 | — |150206-2000-RB-WB 30 | 1.189 (30.2) | .193(4.9) | .197 (5.0) |3M9287CT-NDt | 4.66 3.54 = — |950430-8200-AR-TR 
6 | 0.231 (6.0 | .183 (4.65) | 151 (3.84) |3IM5302TR-NDO 709.28/800 150206-2000-RB-WB 30 | 1.189 (30.2) | .193 (4.9) | .197 (5.0) |3M9287TR-NDO 1601.60/500 950430-8200-AR-TR 
8 | 0.310 (8.0) | 183 (4.65) | 151 (3.84) |3IM5305-ND 1.35 1.03 93. | 150208-2000-RB 34 | 1.347 (34.2) | .193(4.9) | .197 (5.0) |3M9288CT-NDt | 5.28 4.02  — |950434-8200-AR-TR 
10 | 0.389 (10.0) | .183 (4.65) | .151 (3.84) |3M5306CT-NDt | 1.64 1.25 — |150210-2000-RB-WB 34 | 1.347 (34.2) | .193 (4.9) | .197 (5.0) |3M9288TR-NDO 1816.10/500 950434-8200-AR-TR 
10 | 0.389 (10.0) | .183 (4.65) | .151 (3.84) | 3M5306TR-NDO 734.31/650 150210-2000-RB-WB 40 | 1.583 (40.2) | .193 (4.9) | .197 (5.0) |3M9289CT-NDt | 6.20 4.71 — |950440-8200-AR-TR 
20 | 0.782 (20.0) | .183 (4.65) | .151 (3.84) |3M5313-ND 2.00 1.52 1.38 | 150220-2000-RB 40 | 1.583 (40.2) | .193 (4.9) | .197 (5.0) |3M9289TR-NDO 2130.70/500 950440-8200-AR-TR 
24 | 0.940 (24.0) | .183 (4.65) | .151 (3.84) |8MS315CT-NDt | 2.54 1.93 = — | 150224-2000-RB-WD 44 | 1.740 (44.2) | .193 (4.9) | .197 (5.0) |3M9290CT-NDt | 6.80 517 | — |950444-8200-AR-TR 
24 | 0.940 (24.0) | .183 (4.65) | .151 (3.84) )3M5315TR-NDO 1133.99/650 150224-2000-RB-WD 44 | 1.740 (44.2) | 193 (4.9) | .197 (6.0) |3M9290TR-NDO 2338.05/500 950444-8200-AR-TR 
24 | 1.984 (34.0) | .183 (4.65) | .151 (8.64) (BUSEY BGI i19S NB" [1 S0ES 2000-8 50 | 1.976 (50.2) | .193(4.9) | .197 (5.0) |aMg291CT-NDt | 7.72 587  — |950450-8200-AR-TR 
40 | 1.570 (40.0) | .183 (4.65) | .151 (3.84) |3M5330-ND 2.77 2.11 1.91 /150240-2000-RB 50 | 1.976 (60.2) | .193 (4.9) | .197 (5.0) |3M9291TR-NDO 2652.65/500 950450-8200-AR-TR 
50 | 1.964 (50.0) | .183 (4.65) | .151 (3.84) |3M5339-ND 3.58 272 2.46 |150250-2000-RB NEW! Fig. 9 — SMT Vertical Bottom/Dual-Entry (Black) — 
Fig. 6 — SMT, Vertical with Board Locator Post (Black) — 10" Gold — RoHS Compliant NEW! 
30u" Gold — RoHS Compliant 10 ] .236 (6.0) | .102 (2.80) 165 (4.20) SMaoG0CT NDE | 1.58 121  — [956210-2000-AR-PR 
12 | 0.467 (12.0) | 183 (4.65) | .151 (2.64) eee ae PBS. AON 26" | 180212-2020-R6 40 | .236 (6.0) | 102 (2.80) | .165 (4.20) |3M9292TR-NDO 978.12/900 956210-2000-AR-PR 
16 | 0.625 (16.0) | .183 (4.65) | 151 (3.84) |3MS309CT-NDt | 1.71 1.30  — |150216-2020-RB-WB 12 | 315 (8.0) | 102/280) | 165 (4.20) lamazcsct-np+ | 4.77 1.35  — |ose012-2000-AR-PR 
16 | 0.625 (16.0) | .183 (4.65) | .151 (3.84) |3M5309TR-NDO 820.82/700 150216-2020-RB-WB 12 | 318(@0) | 102(2.80) | 165 420) \amgogaTR-NDO {pes 65/000 aces amie AER 
24 | 0.940 (24.0) | .183 (4.65) | .151 (3.84) |SM5316CT-NDt | 2.54 1.93  — |150224-2020-RB-WD 
24 | 0.940 (24.0) | .183 (4.65) | .151 (3.84) |3M5316TR-NDO 1221.22/700 150224-2020-RB-WD 14 | 304 (10-0) | -102 (2.80) | “165 (4.20) GMPC 2.00 1.62 _—_[956214-2000-AR-PR 
6 | 1.019 (260) | 183 (4.65) | 151 (2.84) [SMBSI9CT-NDF | 258 1.96 — |150206-2000-RB-WD 14 ] .394(10.0) | 102 (2.80) | .165 (4.20) | 3M9294TR-NDO 1235.52/900 956214-2000-AR-PR 
26 | 1.019 (26.0) | .183 (4.65) | 151 (3.84) |3M5319TR-NDO 1152.58/650 150226-2020-RB-WD 20 | 625 (16.0) | -102 (2.80) | .165 (4.20) (enema) 275 2.09 == — /956220-2000-AR-PR 
30 | 1.176 (30.0) | 183465) | 151 (3.84) [awsa23-ND Sa) chk ares: [asian oo ne 20 | .625 (16.0) | .102 (2.80) | .165 (4.20) |3M9295TR-NDO 1698.84/900 956220-2000-AR-PR 
32 | 1.255 (32.0) | 183 (4.65) | .151 (3.84) |3m5324-ND 258 1.96 1.78 |150232-2020-RB 22 | .704 (18.0) | .102 (2.80) | .165 (4.20) )3M9296CT-NDt | 318 242  — |956222-2000-AR-PR 
40 | 1.570 (40.0) | .183 (4.65) | 151 (3.84) |3M5331-ND oot 2.92 2.01 |150240-2020-RB 22 | .704 (18.0) | .102 (2.80) | .165 (4.20) |3M9296TR-NDO 1969.11/900 956222-2000-AR-PR 
44 | 1.727 (44.0) | .183 (4.65) | .151 (3.84) [3M5333-ND 3.08 234 2412 |150244-2020-RB 24 | .782 (20.0) | .102 (2.80) | .165 (4.20) |3M9297CT-NDt | 3.39 2.58 — — |956224-2000-AR-PR 
50 | 1.964 (50.0) | 183 (4.68) | 151 (3.84) [3M5340-ND 358 272 2.46 |150250-2020-RB 24 | .782 (20.0) | .102 (2.80) | .165 (4.20) |3M9297TR-NDO 2097.81/900 956224-2000-AR-PR 
50 | 1.964 (50.0) | .183 (4.65) | .151 (3.84) |3M5340CT-NDt | 3.49 2.66 — |150250-2020-RB-WF 26 | 866 (22.0) | .102 (2.80) | .165 (4.20) |3M9298CT-NDt | 3.70 2.82 — |956226-2000-AR-PR 
50 | 1.964 (50.0) | .183 (4.65) | .151 (3.84) |3M5340TR-NDO 1561.56/650 150250-2020-RB-WF 26 | .866 (22.0) | .102 (2.80) | .165 (4.20) | 3M9298TR-NDO 2290.86/900 956226-2000-AR-PR 
60 | 2.357 (60.0) | .183 (4.65) | .151 (3.84) |3M5348-ND 4.20 3.20 2.89 |150260-2020-RB 30 | 1.024 (26.0) | .102 (2.80) | .165 (4.20) |3M9299CT-NDt | 4.24 3.23 — _|956230-2000-AR-PR 
NEW! Fig. 7 — SMT Vertical Dual-Entry (Black) — 10" Gold — RoHS Compliant NEW! 30 | 1.024 (26.0) | .102 (2.80) | .165 (4.20) | 3M9299TR-NDO 2625.48/900 956230-2000-AR-PR 
10 ] .394 (10.0) | .169 (4.30) ] 158 (4.00) |3M9265CT-NDt ] 2.18 1.66 | — |953210-2000-AR-PR 34 | 1.181 (30.0) | .102 (2.80) | 165 (4.20) |3M9300CT-NDt | 4.80 3.65  — |956234-2000-AR-PR 
10 | .394 (10.0) | .169 (4.30) | .158 (4.00) |3M9265TR-NDO 750.75/500 953210-2000-AR-PR 34 | 1.181 (30.0) | .102 (2.80) | .165 (4.20) |3M9300TR-NDO 2972.97/900 956234-2000-AR-PR 
12 | .472 (12.0) | .169 (4.30) | 158 (4.00) |SM9266CT-NDt | 1.96 1.49  — |953212-2000-AR-PR 40 | 1.418 (36.0) | 102 (2.80) | .165 (4.20) |S3M9301CT-NDF | 5.45 414 = — |956240-2000-AR-PR 
12 | 472 (12.0) | .169 (4.30) | .158 (4.00) |3M9266TR-NDO 672.10/500 953212-2000-AR-PR 40 | 1.418 (36.0) | 102 (2.80) | .165 (4.20) |3M9301TR-NDO 3371.94/900 956240-2000-AR-PR 
14 | .551 (14.0) | .169 (4.30) | 158 (4.00) |3M9267CT-NDt | 2.08 1.58 — _|953214-2000-AR-PR 44 | 1.575 (40.0) | .102 (2.80) | .165 (4.20) |3M9302CT-NDt | 5.99 4.56 — |956244-2000-AR-PR 
14 | 551 (14.0) | .169 (4.30) | .158 (4.00) | 3M9267TR-NDO 715.00/500 953214-2000-AR-PR 44 | 1.575 (40.0) | .102 (2.80) | .165 (4.20) |3M9302TR-NDO 3706.56/900 956244-2000-AR-PR 
20 | .787 (20.0) | .169 (4.30) | .158 (4.00) |3M9268CT-NDt | 2.25 1.71 — — |953220-2000-AR-PR 50 | 1.812 (46.0) | .102 (2.80) | .165 (4.20) |3M9303CT-NDt | 6.74 5.12 | — |956250-2000-AR-PR 
20) -787 (20.0) | .169 (4.30) | .158 (4.00) oe eee Y) 772.20/500 959220-2000-AR-PR 50 | 1.812 (46.0) | .102 (2.80) | .165 (4.20) |3M9303TR-NDO 4169.88/900 __|956250-2000-AR-PR 
22 | .866 (22.0) | .169 (4.30) | .158 (4.00) |SM9269CT-NDt | 2.68 2.04  — |953222-2000-AR-PR + Cut Taps  Tape'and Reet 
22 | .866 (22.0) | .169 (4.30) | .158 (4.00) |3M9269TR-NDO 922.35/500 953222-2000-AR-PR 
24 | 945 (24.0) | .169 (4.30) | 158 (4.00) [3M9270CT-NDt | 2.87 2.19 | — |953224-2000-AR-PR 
24 | .945 (24.0) | .169 (4.30) | .158 (4.00) |3M9270TR-NDO 986.70/500 953224-2000-AR-PR 2mm Surface Mount 
26 | 1.024 (26.0) | .169 (4.30) | .158 (4.00) |3M9271CT-NDt | 3.06 2.33  — |953226-2000-AR-PR 
26 | 1.024 (26.0) | .169 (4.30) | .158 (4.00) |3M9271TR-NDO 1051.05/500 953226-2000-AR-PR Thru-Board Sockets 
so_| 1.1610) | totam | tec40m faverzcrog | 22 25 _— [osazaoznoonn-en_| | Fn alo str omg Ent ada asec Sese ne 
30 | 1.181 (30.0) | .169 (4.30) | 158 (4.00) |3M9272TR-NDO 1108.25/500 953230-2000-AR-PR material: Copper Alloy * Underplating: 50 ~ 150p” Nickel * Wiping area: 30y” gold 
34 | 1.339 (34.0) | .169 (4.30) | .158 (4.00) |3M9273CT-NDt¢ | 3.62 2.75 © — |953234-2000-AR-PR poner alle Suectienionss eae Stee ‘urrent Rating: 1 Amp 
34 | 1.339 (34.0) | .169 (4.30) | .158 (4.00) |3M9273TR-NDO 1244.10/500 953234-2000-AR-PR 
40 | 1.574 (40.0) | .169 (4.30) | .158 (4.00) |3M9274CT-NDt | 4.18 318 | — |953240-2000-AR-PR No.of] Dim. A | Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape and Reelt |3m 
40 | 1.574 (40.0) | .169 (4.30) | .158 (4.00) |3M9274TR-NDO 1437.15/500 _|953240-2000-AR-PR ities || Uuen(tiia) etal YG) 6) Pie eae et 
44 | 1.732 (44.0) | 169 (4.30) | .158 (4.00) |aMo275cT-NDt | 4.83 367  — |953244-2000-AR-PR : spine ae ee a 92 i eo baie ee ae 
44 | 1.732 (44.0) | .169 (4.30) | 158 (4.00) |3M9275TR-ND: 1658.80/500 953244-2000-AR-PR oe : ; ; 
50 an ei pees ie 5.45 4.14  — |953250-2000-AR-PR 8 | 0281 6.87) EEE 166. Ter = 0/200 | Sibel | 1eseve rE WA 
14 | 0.546 (13.87) |3M5414CT-ND 1.96 149 —| 800 | 1075.36 |153214-2000-RB-WB 
50 | 1.969 (50.0) | .169 (4.30) | .158 (4.00) |3M9276TR-NDO 1873.30/500 953250-2000-AR-PR 46. | 0.625 (15.88) |am5416CT-ND ne Ai caes|agot | 4b9680° |deapiR- OOD REWI 
60 | 2.363 (60.0) | .169 (4.30) | .158 (4.00) |3M9277CT-NDt | 6.28 4.78 | — |953260-2000-AR-PR 24 10.940 (23.88) | 3M5420CT-ND 3541.93 | ano 11395. 68 1153004-2000-RB-WD 
60 | 2.363 (60.0) | .169 (4.30) | .158 (4.00) [3M9277TR-NDO 2159.30/500 953260-2000-AR-PR 26 | 1.019 (25.88) |3M5422CT-ND 279 212  —/| goo | 1532.96 |153226-2000-RB-WD 
NEW! Fig. 8 — SMT Right Angle (Black) — 104" Gold — RoHS Compliant NEW! 46 | 1.806 (45.87) |3M5430CT-ND 4.04 3.07 - — _|153246-2000-RB-WF 
6 |] .244(62) | 193 (49) | 197(5.0) ]3M9278CT-NDt ] 1.75 1.33 | — ]950406-8200-AR-TR Thru-Board Sockets with Board Locator Post 
6 | .244(6.2) | .193(4.9) | 197 (5.0) |3IM9278TR-NDO 600.60/500 950406-8200-AR-TR 8 | 0.310 (7.87) ]3M5412-NDO 739 «106 «#36496 | — — ]153208-2020-RB 
8 | .323(8.2) | 193 (4.9) | 197(5.0) |3M9279CT-NDt | 2.10 1.60  — |950408-8200-AR-TR 10 | 0.389 (9.88) |3M5413-NDO 154 147 1.06 | — — |153210-2020-RB 
8 | .323(8.2) | .193(4.9) | 197 (5.0) |3IM9279TR-NDO 722.15/500 950408-8200-AR-TR 14 | 0.546 (13.87) |3M5415-NDO 177-135 1.22) — — |153214-2020-RB 
10 | .402(10.2) | .193 (4.9) | .197 (5.0) |3M9280CT-NDt | 2.37 1.81  — |950410-8200-AR-TR 16 | 0.625 (15.88) |3M5417CT-ND 1.96 149 — | 800 | 1075.36 |153216-2020-RB-WB 
10 | .402 (10.2) | .193 (4.9) | .197 (5.0) [3M9280TR-NDO 815.10/500 950410-8200-AR-TR 20 _| 0.782 (19.86) | 3M5418CT-ND 2.39 1.82 — | 800 | 1315.60 | 153220-2020-RB-WC 
12 | 481 (122) | 193(4.9) | .197 (6.0) |amgzetcT-NDt | 258 1.96  — |950412-8200-AR-TR 22 | 0.864 (21.87) |3M5419CT-ND 239 1.82 —J 800 | 1315.60 |153222-2020-RB-WD 
12 | .481 (12.2) | 193(4.9) | 197 (6.0) |3M9281TR-NDO 886.60/500 950412-8200-AR-TR 24° | 0.940 (23.88) |3M5421-NDO 225 1 155) — — |188224-2020-RB 
14 | .559(14.2) | 1934.9) | .197(5.0) |amgzg2cT-Not | 287 219  — |950414-8200-AR-TR 26 | 1.019 (25.88) aE ee ONE 279 212 — | B00 | 1582.98 | 158226-2020-RB-WD 
14 | 559(14.2) | .193 (4.9) | 197 (5.0) |3M9282TR-NDO 986.70/500 950414-8200-AR-TR : oe ee ao ae a _ 7 ee 
20 | .795 (20.2) | .193 (4.9) ] .197 (5.0) [3M9283CT-NDt | 3.14 2.39 | — [950420-8200-AR-TR 4-570 (29-88) |aMSAD7-NDO ag Tigea (990'| <= —1989540-5000-RE 
20 | .795 (20.2) | .193 (4.9) | .197 (5.0) |3M9283TR-NDO 1079.65/500 950420-8200-AR-TR a4 [4.727 (43.87) |3m5429-NDO any Daas “OARs| =. | jesranrne 
22 | 874 (22.2) | .193(4.9) | .197 (5.0) |3M9284CT-NDt | 3.35 2.55  — |950422-8200-AR-TR 50 | 1.964 (49.89) |3M5431CT-ND 395 301  —\| 700 | 1901.90 |153950-2000-RB-WE 
22 | 874 (22.2) | .193 (4.9) | .197 (5.0) |3M9284TR-NDO 1151.15/500 950422-8200-AR-TR 56 | 2.200 (55.88) |3M5432-NDO 462 351 318) — — |453256-2020-RB 
24 | 953 (24.2) | .193(4.9) | .197 (5.0) |3M9285CT-NDt | 3.74 2.85  — |950424-8200-AR-TR 60. | 2.357 (59.87) |9M15433-NDO 491 373 338) — — |453260-2020-RB 
24 | .953 (24.2) | .193 (4.9) | .197 (5.0) |3M9285TR-NDO 4287.00/500 950424-8200-AR-TR + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 Bulk 


Di i@DRe ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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. ° No. of Dim. A Digi-Key Price Each 3M 
3M 2mm Wiremount Sockets ‘Wes Pos. | _Inch(mm) _ | PartNo. 1 100 —_500_| PartNo. 

20 1.07 (27.2) 3M6483-ND 2.16 1.65 1.49 957220-5002-AR 
2mm Wiremount Socket - 1mm Pitch Cable: Features: + Industry 0.37 (9.4) 26 1.31 (33.2) |3M6484-ND 2.58 1.96 1.78  |957226-5002-AR 
standard compatible * Mates with 2.0mm x 2.0mm grid pin strips *Low profile |, Height ‘with 40 1.86 (47.2) | 3M6485-ND 3.95 3.01 272 | 957240-5002-AR 
+ Preassembled:covers © Available with and:without strain reliet (Physical. (4.4) strain relief 44 2.02 (51.2) |3M6486-ND 4.35 3.31 2.99 | 957244-5002-AR 
Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polyester (PBT), Flammability: 50 2.25(57.2) 3M6487-ND 4.93 3.75 3.39 957250-5002-AR 
UL94 V-0 * Color: Gray * Contact Material: Copper Alloy » Contact Plating: : - 7 _ : 

% Mi An a Fig. 3 — Vertical Surface Mount 
+ Underplate and U-slot: 50-150" Nickel, QQ-N-290, Class 2. Wiping area: Gold SX we T0 06771172) 3M6488-ND 2-06 157 142 ]957210-2000-AR-1P 
Mil-G-45204, Type Il, Grade C Electrical Specifications: * Current Rating: 1 Amp LA) .29 67 (17.2) : B : 
* Insulation Resistance: >1x109Q at 500VDC » Withstanding Voltage: 1000Vrms at (7.4) 12 0.756 (19.2) | 3M6489-ND 2.10 1.60 1.45 957212-2000-AR-TP 
Sea Level Environmental Specifications: » Operating Temperature Rating: -55°C ~ 20 1.07 (27.2) | 3M6490-ND 2.37 1.81 1.64 | 957220-2000-AR-TP 
105°C Rating: UL File No. E68080 26 1.31 (33.2) 3M6491-ND. 2.81 2.14 1.94 957226-2000-AR-TP 
1.0mm Round Conductor Flat Cable - 28AWG Stranded, PVC: Physical Specifications: + Insulation Material: 40 1.86 (47.2) 3M6492-ND 4.31 3.28 2.97 957240-2000-AR-TP 
Polyvinyl Chloride (PVC) *Color: Gray * Marking: Red Edge * Conductors: 28AWG, 7 x 36 Tinned Stranded Copper 44 2.02 (51.2) 3M6493-ND 4.74 3.61 3.27 957244-2000-AR-TP 
Electrical Specifications: * Voltage Rating: 300V Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating -20°C ~ 50 2.25 (57.2) 3M6494-ND 5.39 4.10 3.71 957250-2000-AR-TP 
105°C * Flammability Rating: UL: VW-1, CSA: FT1 Rating: UL File No. E42769, Style 2651 CSA File No. LL 53649 (optional) 
No. of DimensionA _| Digi-Key Pricing 3M . 
Pos. Inch (mm) Part No. d 100 500 | Part No. 2m m Latch / Eject Headers NY Rol 
IDC Sockets Gold 
10 -59 (15.0) MSA10A-ND 2.97 225.94 1001.00) 152210-0100-GB Features: * Latch/Eject mechanism maintains a secure connection « Roll pins retain latches to body in shipping and high 
12 67 (17.0) MSA12A-ND 3.02 229.10 1036.75 | 152212-0100-GB vibration environments * Ejector helps make removal of assemblies easy * Latch design helps resist breakage during 
20 -99 (25.1) MSA20A-ND 4.16 316.00 1400.00 | 152220-0100-GB eject * High temperature insulators suitable for lead free processing and meet JEDEC J-STD-020C 
26 1.22 (31.0) MSA26A-ND 3.97 301.78 1337.00 | 152226-0100-GB Specifications: + Insulator Material: Glass filled Polyester (PCT) * Flammability: UL94V-0 * Contact Material: Copper 
40 1.77 (45.0) MSA40A-ND 4.16 316.00 1400.00 | 152240-0100-GB Alloy * Underplating: 50” (1.27um) Nickel * Wiping area: 304” (0.76um) Gold * Solder Tails: 200” (5.0m) Matte Tin 
44 1.93 (49.0) MSA44A-ND 4.26 323.90 1465.75 | 152244-0100-GB Color: Black * Current Rating: 1 Amp * Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 4 iste 
50 2.17 (55.0) _ |MSASOA-ND 4.35 330.22 1494.35 _|152250-0100-GB Dimensions in Inches (mm) 
IDC Sockets Gold with Strain Relief 
10 -59 (15.0) MSE10A-ND 3.45 262.28 =1186.90 | 152210-0103-GB 
12 .67 (17.0) MSE12A-ND 3.64 276.50 1251.25 | 152212-0103-GB 
20 .99 (25.1) MSE20A-ND 3.60 273.34 = 1211.00 | 152220-0103-GB 
26 1.22 (31.0) MSE26A-ND 4.49 341.28 = 1512.00 | 152226-0103-GB 
40 1.77 (45.0) MSE40A-ND 4.58 347.60 1540.00 | 122240-0103-GB 
44 1.93 (49.0) MSE44A-ND 4.80 364.98 1651.65 | 152244-0103-GB 
50 2.17 (55.0) MSE50A-ND 4.89 371.30 1680.25 | 152250-0103-GB 
IDC Sockets Gold, with Center Polarizing Bump 
10 -59 (15.0) MTA10A-ND 2.97 225.94 1001.00 | 152210-0110-GB 
12 67 (17.0) MTA12A-ND 3.02 229.10 1015.00 | 152212-0110-GB 
20 -99 (25.1) MTA20A-ND 3.31 251.22 = 1113.00 | 152220-0110-GB 
26 1.22 (31.0) MTA26A-ND 3.97 301.78 1337.00 | 152226-0110-GB No. : P Solder Py . 
40 1.77 (45.0) MTA40A-ND 4.08 309.68 _ 1372.00 _|152240-0110-GB of | Dimension A| Tail Length | Digi-Key Price Each 3m 
44 1.93 (49.0) | MTA44A-ND 4.26 323.90 1435.00 | 152244-0110-GB Contacts | Inch(mm) | Inch (mm) |Part No. 1 100 500 _| Part No 
50 2.17 (55.0) MTAS0OA-ND 4.35 330.22 1463.00 | 152250-0110-GB Fig. 1 — Vertical Thru-Hole 
IDC Sockets Gold, with Center Polarizing Bump, with Strain Relief 10 83 (21.1) .112 (2.84) ]3M5082-ND 4.60 3.50 3.17 |155210-6302-RB 
10 -59 (15.0) MTE10A-ND 3.45 262.28 1162.00 | 152210-0113-GB 10 83 (21.1) | .155 (3.94) |3M5083-ND 4.60 3.50 3.17 |155210-6303-RB 
- 67 (17.0) Ee se eiOa- ieee 0D. jibeei2 0119 Ge 12 | 91 (23.1) | 112 (2.84) /3M5087-ND 387 294.266. | 155212-6302-RB 
20 -99 (25.1) MTE20A-ND 5.10 387.10 1715.00 | 152220-0113-GB 
26 1.22 (31.0) MTE26A-ND 4.49 34128 151200 | 152226-0113-GB 12 91 (23.1) | .155 (3.94) |3M5088-ND 3.87 2.94 2.66 | 155212-6303-RB 
40 17 (45.0) _ | MTE40A-ND 597 45346 2009.00 | 152240-0113-¢B 20 | 1.22 (31.09) |_.112 (2.84) |3M5092-ND 5.32 4.05 ——_3.67_| 155220-6302-RB 
44 1.93 (49.0) | MTE44A-ND 480 364.98 1617.00 |152244-0113-GB 20 | 1.22 (31.09) | .155 (3.94) | 3M5093-ND 5.32 4.05 3.67 | 155220-6303-RB 
50 2.17 (55.0) MTE50A-ND 489 371.30 _ 1645.00 _|152250-0113-GB 26 1.46 (37.1) | .112 (2.84) |3M5097-ND 6.28 4.78 4.32 | 155226-6302-RB 
Strain Reliefs 26 1.46 (37.1) | .155 (3.94) | 3M5098-ND 6.28 4.78 4.32 | 155226-6303-RB 
10 = MMMR10-ND 83 63.20 286.00 | 3448-152210 40 2.01 (51.1) | .112 (2.84) | 3M5102-ND 9.65 7.34 6.64 | 155240-6302-RB 
12 = MMMR12-ND 83 63.20 286.00 )3448-152212 40 | 2.01 (51.1) | .155 (3.94) |3M5103-ND 9.65 7.34 6.64 _|155240-6303-RB 
20 = MMIMB2O-ND) 1.08 82.16 371.80 | 3448-152020 44 | 2.17 (65.09) | .112 (2.84) |3M5107-ND 70.61 8.06 7.30 | 155244-6302-RB 
26 = MMIMB26-n0) 1.02 7-42 350.35 | 3448-152026 44 | 2.17 (65.09) | .155 (3.94) |3M5108-ND 10.61 8.08 7.30 | 155244-6303-RB 
40 = MMMR40-ND 94 71.10 321.75 | 3448-152240 ° : : - : . 
14 — MMMR44-ND 7.02 77 AD 350.35 13448-152244 50 2.41 (61.09) | .112 (2.84) |3M5112-ND 12.06 9.17 8.30 | 155250-6302-RB 
50 _ MMMRS50-ND 4.08 82.16 371.80 |3448-152250 50 2.41 (61.09) | .155 (3.94) |3M5113-ND 12.06 9.17 8.30 | 155250-6303-RB 
Keying plug (Strip of 10) __ | MMMRO1-ND 2.08 158.00 715.00 [3435-152200 Fig. 2 — Right Angle 
NEW! Tooling NEW! 10 83 (21.1) | .112 (2.84) |3M5080-ND 5.05 3.84 3.48 | 155210-5302-RB 
Bench Press Assembly Tool 3M9426-ND 451.13 = —_ [3640 10 83 (21.1) | .155 (3.94) |3M5081-ND 5.05 3.84 3.48 | 155210-5303-RB 
Cable Shear for 3640 3M9427-ND 1386.00 = — [3320 12 91 (23.1) | .112 (2.84) |3M5085-ND 444 3.15 2.85 |155212-5302-RB 
Tool Platen Assembly _ 3M9433-ND 96.75 = — {3442-9 12 91 (23.1) | .155 (3.94) |3M5086-ND 444 3.15 2.85 | 155212-5303-RB 
Locator Plate 1522 Series Beano 152.76 = —_13443-118 20 | 1.22 (81.09) | .112 (2.84) _|3M5090-ND 5874.46 4.04_| 155220-5302-RB 
— 20 1.22 (31.09) | .155 (3.94) | 3M5091-ND 5.87 4.46 4.04 | 155220-5303-RB 
fos rag Cee Fart Mo: Represents tb GLE) i 26 | 1.46 (37.1) | 112 (2.84) |3M5095-ND 693 527 4.77 | 155226-5302-RB 
ee 5 “f) oa a ACO parinen 26 | 1.46 (37.1) | .155 (3.94) |3M5096-ND 6.93 5.27 4.77 |155226-5303-RB 
7 7 40 2.01 (51.1) | .112 (2.84) | 3M5100-ND 10.65 8.09 7.33 | 155240-5302-RB 
70 RE NF EE 40_| 2.01 (51.1) | .155 (3.94) |3M5101-ND 10.65 8.09__—_7.33._| 155240-5303-RB 
42 |Mct2L-X-ND 9.34 17.35 38.70 6673 106.76 | 3625/12 100M 44 [2.17 (65.09) | .112 (2.84) [3M5105-ND 1718.90 8.06 | 155244-5302-RB 
44 | MC44L-X-ND 34.25 63.61 141.90 244.66 391.46 | 3625/44 100M 44 | 2.17 (55.09) | .155 (3.94) | 3M5106-ND 1174 8.90 8.06 | 155244-5303-RB 
50__| MCS5OL-X-ND 38.92 72.29 161.25 278.03 444.84 |3625/50 100M 50 | 2.41 (61.09) | .112 (2.84) |3M5110-ND 13.31 10.12 9.16 | 155250-5302-RB 
100m reel quantity may contain splices. Splice position will be marked on the reel. at 2.41 (61.08) | .155 (8.94) J SMOIIENE 18.31 10,12 9:16 _|155250-5308-RB 
: 7 Fig. 3 — Vertical Surface Mount 

10 83 (21.1) _ 3M5079-ND 5.97 4.54 4.141 |155210-2300-RB 

12 91 (23.1) al 3M5084-ND 4.91 3.73 3.38 | 155212-2300-RB 
2mm Headers RoHS 20 | 1.22(31.02)} + — — |3Ms089-ND 691 5.25 4.75. | 155220-2300-RB 
Physical Specifications: * Insulation Material: High Temperature Thermoplastic * Flammability: UL 94V-0 Color: Black . Paaa _ oun ot oe heal Bee aerate 
+ Underplating: 1.25-2.5um (100u") Nickel * Wiping Area: 0.25um (10y") Gold « Solder Tail Area: 1-3ym (40-118y”) Matte a 5a (51 a = ete ees as se See 
Tin Electrical Specifications: * Current Rating: 1 Amp * Withstanding Voltage: 1000VDC Environmental Specifications: 17 (55.09) 5 : 5 5 55: 

50 2.41 (61.09) = 3M5109-ND 15.70 11.93 10.80 | 155250-2300-RB 


* Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Processing Temperature: Max. 260°C (Profile per J-STD-020C) 
Dimensions in mm 


NEW! Shielded Controlled 
Impedance Cable Assembly 2mm 
Latch/Eject Development Kit 


Development Kit Components: * SCI 2mm differential and single-ended cable assemblies (coax and twinax) »* 2x25 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each 3M SMT or through-hole 2mm latch/eject headers » 2x25 carrier to bundle the SCI cable assemblies * Optional PCB with 
Pos. Inch (mm) Part No. 1 100 500 Part No. SMAs for testing * CD-ROM containing technical application note, test instruction sheet and product technical data 
Fig. 1 — Vertical Thru-Hole sheets Features: * 1Gbps single-ended, 5Gbps differential or mix and match cable-to-board solution * Robust latching 
10 0.677 (17.2) | 3M6474-ND 171 7.30 1.18 957210-6002-AR for mechanically challenging environments * Low crosstalk and skew » Upgrade to higher speed and better crosstalk for 
12 0.756 (19.2) |3M6475-ND 1.75 1.33 1.24 957212-6002-AR molded and (oC cable assemblies * High density-2mm pitch-upgrade from 0.100” Applications: . Embedded computing 
20 4.07 (27.2) 3M6476-ND 1.98 151 136 957220-6002-AR systems » Military and avionics test systems * Bench top analytical tools (data acquisition) * Medical imaging systems 
26 1.31 (33.2) |3M6477-ND 2.35 1.79 1.62  |957226-6002-AR = Fibpalied onal systems = Machine vision sysieine 
40 1.86 (47.2) 3M6478-ND 3.60 2.74 2.48 957240-6002-AR Digi-Key 3M 
44 2.02 (51.2) | 3M6479-ND 3.95 3.01 272  |957244-6002-AR Description Part No. Price Each Part No. 
50 2.25 (57.2) 3M6480-ND 4.49 3.42 3.09 957250-6002-AR Kit with SMT Header, without PCB 3M9416-ND 89.99 9401 
Fig. 2 — Right Angle Thru-Hole Kit with SMT Header, with PCB 3M9417-ND 269.99 9402 
10 0.677 (17.2) | 3M6481-ND 1.87 1.43 1.29 957210-5002-AR Kit with Through-hole Header, without PCB 3M9418-ND 89.99 9403 
12 0.756 (19.2) | 3M6482-ND 1.93 1.47 1.33 957212-5002-AR Kit with Through-hole Header, with PCB 3M9419-ND 269.99 9404 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ini- ° No. of Wire Insul.| Cover | Digi-Key Price Each 3M 
aM 2mm Mini Clamp Plugs WANs Fig. | Pos. | AWG | Dia.-mm | Color | PartNo. 1 25 50 | Part No. 
and Sockets gl * = = — |smoget2-ND NEW! | 2.25 210 1.95 |37204-1AE0-004 PL 
af — = — |3M99813-ND NEW! | 2.52 2.36 2.19 |37204-1BE0-004 PL 


Features: * Easy, labor saving and reliable IDC termination » Easy field termination with no special wire 
preparation - no stripping, tinning, or special tooling * Mating latches provide a reliable interconnection in 4x2 _— - —  |3M5716-ND$§ 3.42 3.20 2.97 |37208-62A3-004PL 
demanding applications * High number of mating cycles (300) Physical Specifications: * Body Material: 


thermoplastic or nylon * Flammability: UL 94V-0 »* Underplating: 100y” (2.54um) nickel * Wiping area: 8y” 5 || ox4 _ ~ — ene 2:95 2.76 2.56 /87212-62M3-003PL 
(0.2um) minimum gold with lubricant Electrical Specifications: * Current Rating: 3A * Voltage Rating: 32V 4x4 _ _ —  |3M5718-ND$ 2.95 2.76 2.56 |37216-62M3-004PL 
Temperature Rating::20°:= 85°C 6 | 20-22] 1.0-1.2 | Green |3M99814-ND NEW! | 4.01 3.74 3.48 137106-2124-0W0 FL 


20~ 22] 1.2~1.6 | Blue |3M99815-ND NEW! | 4.01 3.74 3.48 |37106-2165-0W0 FL 
20~ 22] 1.6~2.0 | Gray |3M99816-ND NEW! | 3.13 2.92 2.72 |37106-2206-0W0 FL 
24~26| 0.8~1.0 | Red |3M99817-ND NEW! | 4.01 3.74 3.48 |37106-3101-OW0 FL 
24~26 | 1.0~1.2 | Yellow |3M99818-ND NEW! | 4.01 3.74 3.48 |37106-3122-0W0 FL 
24~26 | 1.2~1.6 | Orange |3M99819-ND NEW! | 4.01 3.74 3.48 |37106-3163-0W0 FL 
20~ 22} 1.0~1.2 | Green |3M99820-ND NEW! | 4.77 4.46 4.14 )37108-2124-0W0 FL 
20~ 22] 1.2~1.6 | Blue |3M99821-ND NEW! | 4.77 4.46 4.14 |37108-2165-0WO0 FL 
20~ 22] 1.6~2.0 | Gray |3M99822-ND NEW! | 5.27 4.92 4.57 |37108-2206-0W0 FL 
24~26| 0.8~1.0 | Red |3M99823-ND NEW! | 4.77 4.46 4.14 /37108-3101-0W0 FL 
24~26 | 1.0~1.2 | Yellow |3M99824-ND NEW! | 4.77 4.46 4.14 |37108-3122-0W0 FL 
24~26 | 1.2~1.6 | Orange |3M99825-ND NEW! | 4.77 4.46 4.14 |37108-3163-0W0 FL 
20 ~ 22 | 1.0~ 1.62 | Green |3M99826-ND NEW! | 4.28 3.99 3.71 /37306-2124-OW0 FL 
20~ 22] 1.2~1.6 | Blue |3M99827-ND NEW! | 4.28 3.99 3.71 |37306-2165-0WO0 FL 
20~ 22] 1.6~2.0 | Gray |3M99828-ND NEW! | 3.15 2.94 2.73 |37306-2206-0W0 FL 
24~26| 0.8~1.0 | Red |3M99829-ND NEW! | 4.28 3.99 3.71 |37306-3101-OW0 FL 
24 ~ 26 | 1.0 ~ 1.62 | Yellow |3M99830-ND NEW! | 4.28 3.99 3.71 |37306-3122-OW0 FL 
24~ 26 | 1.2~1.6 | Orange |3M99831-ND NEW! | 4.28 3.99 3.71 /37306-3163-0W0 FL 


Fig. 1 — Wiremount Plug Fig. 2 — Wiremount Socket 


No. of 
15.6 Zs Pos. 

S : 3 (with latch) 
3 (w/o latch) 
4 (w/o latch) 
4 (with latch) i 6 


Fig. 3 - Boardmount Fig. 4 — Boardmount Socket, Fig. 5 — Boardmount Plug, 
Plug, Single Row Single Row NEW! Multiple Row 


7 
20 ~ 22 | 1.0~ 1.62 | Green |3M99832-ND NEW! | 515 4.81 4.47 |37308-2124-0WO FL 
No. of | Dim. A 
Pos. mm 20~22| 1.2~1.6 | Blue |3M99833-ND NEW! | 5.15 4.81 4.47 |37308-2165-0W0 FL 
: ers we 20~22| 1.6~2.0 | Gray |3M99834-ND NEW! | 5.15 4.81 4.47 |37308-2206-0W0 FL 
x s 
24~26| 0.8~1.0 | Red |3M99835-ND MEW! | 515 4.81 4.47 |37308-3101-0W0 FL 
24 ~ 26 | 1.0 ~ 1.62 | Yellow |3M99836-ND MEW! | 5.15 4.81 4.47 |37308-3122-0W0 FL 
. = " 8 | 24~26| 1.2~1.6 | Orange |3M99837-ND NEW! | 5.15 4.81 4.47 |37308-3163-OW0 FL 
No. of Wire Insul.| Cover | Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | Pos. | AWG | Dia.-mm | Color | Part No. 1 25 50 | Part No. + With Latch + See Digi-Key website for PCB footprint type 
3 | 20~24] 1.0~1.2 | Green |3M9003-ND 2.21 2.06 1.92 |37103-A124-00E MB 
3 | 20~24] 1.2~1.6 | Blue |3M9004-ND 2.21 2.06 1.92 |37103-A165-00E MB 
H Lid 
3 |20-24| 16-20 | Gray |3M9005-ND 2.21 2.06 1.92 |37103-A206-00E MB CHG Series .100 
3 | 24~26| 08~1.0 | Red |3M9006-ND 2.21 2.06 1.92 )37103-B101-00E MB H 
3 | 24~26| 1.0~1.2 | Yellow |3M9007-ND 2.21 2.06 1.92 |37103-B122-00E MB Wi remou nt Sockets 
3 24~26| 1.2~1.6 | Orange |3M9008-ND 2.21 2.06 1.92 |37103-B163-00E MB Features: ¢ Twin slot IDC provides four points of contact » Exclusive L/H 4-wipe contact * 3435-0 keying plug 
1 4 20~241 1.0~1.2 | Green |3IM9009-ND 263 246 2.29 |37104-A124-00E MB is optional » Accepts discrete wire or notched ribbon cable Single Row Eeotures: * One row, side-to-side 
4 20-24] 12-16 Blue |3M9010-ND 263 2.46 2.29 |37104-A165-00E MB stackable ¢ Mates to 3M one row pin strip headers Double Row Features: ¢ Military/DIN 41612 compatibility 
* Two row, polarized body * Mates to 3M long latch/eject headers and plugs 
4 20~24) 162.0 | Gray /SMeiEND 263 246 2.29 |37104-A206-00E MB Specifications: Physical Specifications: « Insulation Material: Glass Filled Polyester (PBT) Insulation 
4 24 ~ 26 | 08~1.0 Red_|3M9012-ND 263 246 2.29 |37104-B101-00E MB Flammability: UL 94V-0 Insulation Color: Gray * Contact Material: Copper Alloy » Plating Wipe Area: 30,” 
4 | 24~26) 1.0~1.2 | Yellow |3M9013-ND 263 246 2.29 |37104-B122-00E MB (0.76um) Gold * Underplating and U-Slot: 100y” (2.54um) Nickel Electrical Specifications: ¢ Current Rating: 
4 24~26 |} 1.2~1.6 | Orange |3M9014-ND 2.63 2.46 2.29 |37104-B163-00E MB 22-24 AWG: 2A; 26-28 AWG: 1.5A ¢ Insulation Resistance: >1x109Q at 500VDC »* Withstanding Voltage: 1000 
3 20~241 1.0~1.2 | Green |3IM9015-ND 236 2.21 2.05 |37303-A124-00E MB VRMS at Sea Level Environmental Specifications: * Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 
3 | 20~24] 1.0~1.2 | Green |3M9016-NDt 248 2.31 2.15 |37303-A124-0PE MB 
3 | 20~24] 1.2~1.6 | Blue |3M9017-ND 2.36 2.21 2.05 |37303-A165-00E MB 
3 | 20~24] 1.2~1.6 | Blue |3M9018-NDt 248 2.31 2.15 |37303-A165-OPE MB 
3 | 20~24| 16~2.0 | Gray |3M9019-ND 2.36 2.21 2.05 |37303-A206-00E MB 
3 | 20~24] 16~2.0 | Gray |3M9020-NDt 248 2.31 2.15 |37303-A206-OPE MB 
3 | 24~26| 08~1.0 | Red |3M9021-ND 2.36 2.21 2.05 |37303-B101-00E MB 
3 | 24~26] 08~1.0 | Red |3M9022-NDt 248 2.31 2.15 |37303-B101-OPE MB 
3 | 24~26| 1.0~1.2 | Yellow |3M9023-ND 2.36 2.21 2.05 |37303-B122-00E MB 
3 | 24~26} 1.0~1.2 | Yellow |3M9024-NDt 248 2.31 2.15 |37303-B122-OPE MB 
3 | 24~26| 1.2~1.6 | Orange |3M9025-ND 2.36 2.21 2.05 |37303-B163-00E MB 
9 3 | 24~26] 1.2~1.6 | Orange |3M9026-NDt 248 2.31 2.15 |37303-B163-OPE MB RHESEaEH 
| M e No. of Dim. A Digi-Key 3M 
4 | 20~24] 1.0~1.2 | Green |3M9027-ND 2.84 265 2.46 |37304-A124-00E MB Fig. | Positions (mm) Awe _ | Part No. 1 25 50 | Part No. 
4 | 20~24] 1.0~1.2 | Green |3M9028-NDt 2.95 276 2.56 |37304-A124-0PE MB Single Row 
4 | 20~24| 1.2~1.6 | Blue |3M9029-ND 2.84 265 2.46 |37304-A165-00E MB 
4 [20-24] 12~1.6 | Blue |3IM9030-NDt 2.95 276 2.56 |37304-A165-OPE MB es 78 Oe ae see aaaiia tell ecb a inate 
4 |20~24| 16~2.0 | Gray 3M9031-ND 2.84 2.65 2.46 |37304-A206-00E MB 2 5.72 22~ 24 | 3M9065-ND 92 87.80 | CHG-1002-001010-KEP 
4 |20~24) 16~2.0 | Gray |3M9032-NDt 2.95 2.76 2.56 |37304-A206-OPE MB 3 8.26 26 ~ 28 /3M9066-ND 1.96 1.83 1.70 | CHG-1003-001010-KCP 
4 | 24~26| 08~1.0 | Red |3M9033-ND 2.84 265 2.46 /37304-B101-00E MB 3 8.26 22~24 |3M9067-ND 214 2.00 1.86 | CHG-1003-001010-KEP 
4 | 24~26| 08~1.0 | Red |3M9034-NDt 2.95 276 2.56 |37304-B101-OPE MB 4 10.80 26 ~28 |3IM9068-ND 242 1.98 1.84 |CHG-1004-001010-KCP 
4 | 24~26| 1.0~1.2 | Yellow |3M9035-ND 2.84 265 2.46 /37304-B122-00E MB 4 10.80 22-24 |3M9069-ND 1914.79 1.66 |CHG-1004-001010-KEP 
4 | 24~26} 1.0~1.2 | Yellow |3M9036-NDt 2.95 276 2.56 |37304-B122-0PE MB 
4 |24~26| 1.2~1.6 | Orange |3IM9037-ND 2.84 265 2.46 |37304-B163-00E MB j 5 18.34 | 26-28 |BMS070:ND 2.66 248 2.31 /CHG-1005-001010-KCP 
4 | 24~26] 12~1.6 | Orange |3M9038-NDt 295 276 2.56 |37304-B163-0PE MB 5 13.34 22~ 24 |3M9071-ND 3.06 2.86 2.66 | CHG-1005-001010-KEP 
3 _ - —  |3M5700-ND¥ 149 1.39 1.29 |37203-62A3-003PL 6 15.88 26 ~ 28 |3M9072-ND 3.17 2.97 2.75 | CHG-1006-001010-KCP 
3 | 3 = = —  |8MS701-ND$ 1.49 1.39 1.29 /37203-62B3-003PL 6 15.88 22~24 |3IM9073-ND 2.97 2.78 — 2.58 |CHG-1006-001010-KEP 
4s\|| > — — Ee TGQ TSB: UAE S704 GAS OSE. 7 1042 | 26-28 |amoo74-nD | 369 3.45 3.20 |CHG-1007-001010-KCP 
4 _ - — _ |3M5703-ND$ 1.69 1.58 1.47 |37204-62B3-004PL 
3 — _ —]3m99808-ND NEW! | 1.98 1.85 1.72 137203-12E0-003 PL 7 18.42 22~ 24 |3M9075-ND 3.69 3.45 3.20 | CHG-1007-001010-KEP 
3 = = — |3M99809-ND NEW! | 1.98 1.85 1.72 |37203-1AE0-003 PL 8 20.96 26 ~ 28 |3M9076-ND 4.23 3.95 3.67 | CHG-1008-001010-KCP 
4 3 ad - — |3M99810-ND NEW! | 1.98 1.85 1.72 |37203-1BE0-003 PL 8 20.96 22 ~ 24 |3M9077-ND 4.23 3.95 3.67 | CHG-1008-001010-KEP 
4 - - — |3M99811-ND MEW! | 2.25 210 1.95 |37204-12E0-004 PL ‘A Center Polarizing Bump (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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CHG Series .100” 
Wiremount Sockets (cont) 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | Positions (mm) AWG _|Part No. 1 25 50 | Part No. 
9 23.50 26 ~ 28 |3M9078-ND 3.76 3.51 3.26 | CHG-1009-001010-KCP 
9 23.50 22 ~ 24 |3M9079-ND 416 3.89 3.61 | CHG-1009-001010-KEP 
10 26.04 26 ~ 28 |3M9080-ND 3.53 3.30 3.07 | CHG-1010-001010-KCP 
' 10 26.04 22 ~ 24 |3M9081-ND 3.89 3.64 3.38 | CHG-1010-001010-KEP 
14 36.20 26 ~ 28 | 3M9082-ND 4.03 3.76 3.50 | CHG-1014-001010-KCP 
14 36.20 22 ~ 24 |3M9083-ND 4.03 3.76 3.50 | CHG-1014-001010-KEP 
Double Row 
6 12.19 26 ~ 28 |3M9057-ND 3.56 3.32 3.09 | CHG-2006-001010-KCP 
6 12.19 22 ~24 |3M9084-ND 3.17 2.97 2.75 | CHG-2006-001010-KEP 
10 17.27 26 ~ 28 |3M9085-ND 3.53 3.30 3.07 | CHG-2010-001010-KCP 
10 17.27 22 ~ 24 |3M9086-ND 3.53 3.30 3.07 | CHG-2010-001010-KEP 
10 17.27 26 ~ 28 |3M9087-NDA& 3.53 3.30 3.07 | CHG-2010-J01010-KCP 
10 17.27 22 ~24 |3M9088-NDA 3.53 3.30 3.07 | CHG-2010-J01010-KEP 
14 22.35 26 ~ 28 | 3M9089-ND 6.37 5.95 5.52 | CHG-2014-001010-KCP 
14 22.35 22 ~ 24 |3M9090-ND 4.93 460 4.28 | CHG-2014-001010-KEP 
14 22.35 26 ~ 28 |3M9091-NDA 4.93 460 4.28 | CHG-2014-J01010-KCP 
14 22.35 22 ~ 24 |3M9092-NDA 4.93 460 4.28 | CHG-2014-J01010-KEP 
16 24.89 26 ~ 28 | 3M9058-ND 482 450 4.18 | CHG-2016-001010-KCP 
16 24.89 22 ~24 |3M9093-ND 4.57 4.27 3.96 | CHG-2016-001010-KEP 
16 24.89 26 ~ 28 |3M9094-NDA 4.57 4.27 3.96 | CHG-2016-J01010-KCP 
16 24.89 22 ~ 24 |3M9095-NDA 4.57 4.27 3.96 | CHG-2016-J01010-KEP 
20 29.97 26 ~ 28 | 3M9096-ND 5.29. 4.94 4.59 | CHG-2020-001010-KCP 
20 29.97 22 ~ 24 |3M9097-ND 5.29 4.94 4.59 | CHG-2020-001010-KEP 
20 29.97 26 ~ 28 |3M9098-NDA 5.29. 4.94 4.59 | CHG-2020-J01010-KCP 
20 29.97 22 ~24 |3M9099-NDA 5.29 4.94 4.59 | CHG-2020-J01010-KEP 
24 35.05 26 ~ 28 |3M9059-NDA 648 6.05 5.62 | CHG-2024-J01010-KCP 
24 35.05 22 ~ 24 |3M9100-NDA 6.35 5.93 5.50 | CHG-2024-J01010-KEP 
26 37.59 26 ~ 28 |3M9101-ND 6.89 643 5.97 |CHG-2026-001010-KCP 
26 37.59 22 ~24 |3M9102-ND 6.89 643 5.97 | CHG-2026-001010-KEP 
26 37.59 26 ~ 28 |3M9103-NDA 6.89 643 5.97 | CHG-2026-J01010-KCP 
. 26 37.59 22 ~24 |3M9104-NDA 6.89 643 5.97 | CHG-2026-J01010-KEP 
30 42.68 26 ~ 28 |3M9105-ND 6.62 618 5.74 | CHG-2030-001010-KCP 
30 42.68 22 ~24 |3M9106-ND 6.62 618 5.74 | CHG-2030-001010-KEP 
30 42.68 26 ~ 28 |3M9107-NDA 6.62 6.18 5.74 | CHG-2030-J01010-KCP 
30 42.68 22 ~24 |3M9108-NDA 6.62 618 5.74 | CHG-2030-J01010-KEP 
34 47.75 26 ~ 28 |3M9109-ND 6.77 6.33 5.87 | CHG-2034-001010-KCP 
34 47.75 22 ~24 |3M9110-ND 749 7.00 6.50 | CHG-2034-001010-KEP 
34 47.75 26 ~ 28 |3M9111-NDA 749 7.00 6.50 | CHG-2034-J01010-KCP 
34 47.75 22 ~24 |3M9112-NDA 749 7.00 6.50 | CHG-2034-J01010-KEP 
40 55.37 26 ~ 28 |3M9113-ND 7.99 7.46 6.93 | CHG-2040-001010-KCP 
40 55.37 22 ~ 24 |3M9114-ND 7.92 7.40 6.87 | CHG-2040-001010-KEP 
40 55.37 26 ~ 28 |3M9115-NDA 7.92 740 6.87 | CHG-2040-J01010-KCP 
40 55.37 22 ~24 |3M9116-NDA 7.92 7.40 6.87 | CHG-2040-J01010-KEP 
50 68.07 26 ~ 28 |3M9060-ND 9.27 8.66 8.04 | CHG-2050-001010-KCP 
50 68.07 22 ~ 24 |3M9117-ND 8.80 8.22 7.63 | CHG-2050-001010-KEP 
50 68.07 26 ~ 28 |3M9118-NDA 8.80 8.22 7.63 | CHG-2050-J01010-KCP 
50 68.07 22 ~24 |3M9119-NDA 8.80 8.22 7.63 | CHG-2050-J01010-KEP 
60 80.77 26 ~ 28 |3M9120-ND& | 10.58 9.87 9.17 |CHG-2060-J01010-KCP 
60 80.77 22~24 |3M9121-ND& | 10.58 9.87 9.17 | CHG-2060-J01010-KEP 
64 85.85 26 ~ 28 |3M9061-ND 18.16 16.95 15.74 | CHG-2064-001010-KCP 
64 85.85 22 ~24 |3M9062-ND 11.30 10.55 9.79 | CHG-2064-001010-KEP 
64 85.85 26 ~ 28 |3M9063-ND& | 10.94 10.21 9.48 | CHG-2064-J01010-KCP 
64 85.85 22 ~24 |3M9122-ND& | 11.30 10.55 9.79 | CHG-2064-J01010-KEP 
4 Center Polarizing Bump 
Tools 
Digi-Key Price |3M 
Description Part No. Each | Part No. 
3435-0 Keying Plug 3M9123-ND 09 |3435-0 
Universal Pistol Grip 3M9124-ND 127.50 | 3586-12 
Assembly Head, AWG 22 ~ 28, 1 and 2 Row 3M9126-ND 860.76 | 3624-41 
Assembly Head, AWG 22 ~ 28, 2 Row 3M9125-ND 859.37 [3624-42 


NEW! Stacking Header Connectors 
-100" (2.54mm) — 96x Series D 


3M Board-to-Board Stacking Connector, 96X Series provides a high quality, .100° (2.54mm) economical solution that 
utilizes a ten micro inch gold wiping area. The specifications and package make them ideal for usage in high volume ap- 
plications with less stringent requirements for the number of mating cycles and medium length life span. The product range 
is qualified in accordance with European requirements for IEC performance, class three. 

Meets EU RoHS compliance and is labeled pursuant to China RoHS marking standard SJ/T 11364-2006. 

Specifications: Physical: * Material: High temperature thermoplastic * Flammability: UL 94V-0 * Color: Black * Contact 
Material: Copper Alloy Plating: * Underplating: 1.25 ~ 2.5 jim (50 ~ 100 u") Nickel * Wiping Area: 0.25 ym (10) Gold 
Solder Tail Area: 1 ~ 3 pm (40 ~ 118 p'') Matte Tin Electrical: * Current Rating: 2A * Insulation Resistance: >5 x 10° @ 
100VDC Environmental: * Temperature Range: -25°C ~ 105°C * Processing Temperature: maximum 260°C (Profile per 
J-STD-020C) 


No. of Dim. A Digi-Key Pricing 3M 
Fig. | Positions Inches (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Single Row, Straight, Thru-Hole 
2 0.2 (5.08) — |3M9447-ND 09 WT 6.30 | 961102-6404-AR 
3 0.3 (7.62) |3M9448-ND 14 1.28 10.50 | 961103-6404-AR 
4 0.4 (10.16) |3M9449-ND A7 1.53 12.60 |961104-6404-AR 
5 0.5(12.7)  |3M9450-ND 23 2.04 16.80 |961105-6404-AR 
6 0.6 (15.24) |3M9451-ND 26 2.30 18.90 |961106-6404-AR 
1 8 0.8 (20.32) —|3M9452-ND 37 3.32 27.30 |961108-6404-AR 
14 1.4 (35.56) | 3M9453-ND 63 5.61 46.20 |961114-6404-AR 
16 1.6 (40.64) |3M9454-ND val 6.38 52.50 |961116-6404-AR 
20 2.0 (50.80) —|3M9455-ND 88 7.91 65.10 |961120-6404-AR 
25 2.5 (63.50) _|3M9456-ND 1.12 10.03 82.61 |961125-6404-AR 
36 3.6 (91.44) _ |3M9457-ND 1.62 14.54 119.70 |961136-6404-AR 
Dual Row, Straight, Thru-Hole 
4 0.4 (10.16) —|3M9458-ND Az 1.53 12.60 |961204-6404-AR 
6 0.6 (15.24) |3M9459-ND 26 2.30 18.90 |961206-6404-AR 
10 1.0 (25.4) — |3M9460-ND A6 4.08 33.60 |961210-6404-AR 
16 1.6 (40.64) |3M9461-ND val 6.38 52.50 |961216-6404-AR 
2 18 1.8 (45.72) _ |3M9462-ND 80 7.14 58.80 |961218-6404-AR 
24 2.4 (60.96) |3M9463-ND 1.08 9.69 79.80 |961224-6404-AR 
30 3.0(76.2)  |3M9464-ND 1.34 11.99 98.70 |961230-6404-AR 
40 4.0 (101.6) |3M9465-ND 1.80 16.07 132.30 |961240-6404-AR 
72 7.2 (182.88) _|3M9466-ND 3.22 28.82 237.30 |961272-6404-AR 
Single Row, Right Angle, Thru-Hole 
2 0.2 (5.08)  |3M9467-ND AW 1.02 8.40 |961102-5604-AR 
3 0.3 (7.62) |3M9468-ND Az 1.53 12.60 |961103-5604-AR 
4 0.4 (10.16) |3M9469-ND 20 1.79 14.70 |961104-5604-AR 
5 0.5(12.7) |3M9470-ND 26 2.30 18.90 |961105-5604-AR 
6 0.6 (15.24) |3M9471-ND 31 2.81 23.10 |961106-5604-AR 
3 8 0.8 (20.32) —|3M9472-ND 43 3.83 31.50 |961108-5604-AR 
14 1.4 (35.56) | 3M9473-ND 74 6.63 54.60 |961114-5604-AR 
16 1.6 (40.64) |3M9474-ND 83 7.40 60.90 |961116-5604-AR 
20 2.0 (50.80) —|3M9475-ND 1.05 9.44 77.70 |961120-5604-AR 
25 2.5 (63.50) _|3M9476-ND 1.31 11.73 96.60 |961125-5604-AR 
36 3.6 (91.44) _ |8M9477-ND 1.88 16.83 138.60 |961136-5604-AR 
Dual Row, Right Angle, Thru-Hole 
4 0.4 (10.16) |3M9478-ND 20 1.79 14.70 |961204-5604-AR 
6 0.6 (15.24) |3M9479-ND 31 2.81 23.10 |961206-5604-AR 
10 1.0 (25.4) — |3M9480-ND 51 459 37.80 |961210-5604-AR 
16 1.6 (40.64) |3M9481-ND 83 740 60.90 |961216-5604-AR 
4 18 1.8 (45.72) _ |3M9482-ND 94 8.42 69.30 |961218-5604-AR 
24 2.4 (60.96) |3M9483-ND 1.25 11.22 92.40 |961224-5604-AR 
30 3.0(76.2) |3M9484-ND 1.57 14.03 115.50 |961230-5604-AR 
40 4.0 (101.6) |3M9485-ND 2.08 18.62 153.30 | 961240-5604-AR 
72 7.2 (182.88) _|3M9486-ND 3.76 33.66 277.20 |961272-5604-AR 
Single Row, Straight, Surface Mount 
5 0.5(12.7) — |3M9487CT-ND 1.23 10.97 90.30 |961105-6300-AR-PR 
5 0.5(12.7) |3M9487TR-ND 249.83/350 961105-6300-AR-PR 
6 0.6 (15.24) | 3M9488CT-ND 1.34 11.99 98.70 |961106-6300-AR-PR 
6 0.6 (15.24) |3M9488TR-ND 273.07/350 961106-6300-AR-PR 
8 0.8 (20.32) | 3M9489CT-ND 1.60 14.28 117.60 |961108-6300-AR-PR 
8 0.8 (20.32) | 3M9489TR-ND 325.36/350 961108-6300-AR-PR 
5 14 1.4 (35.56) | 3M9490CT-ND 2.34 20.91 172.20 |961114-6300-AR-PR 
14 1.4 (35.56) | 3M9490TR-ND 476.42/350 961114-6300-AR-PR 
16 1.6 (40.64) | 3M9491CT-ND 259 23.21 191.10 |961116-6300-AR-PR 
16 1.6 (40.64) _|3M9491TR-ND 528.71/350 961116-6300-AR-PR 
20 2.0 (50.80) — |3M9492CT-ND 3.11 27.80 228.90 | 961120-6300-AR-PR 
20 2.0 (50.80) |3M9492TR-ND 633.29/350 961120-6300-AR-PR 
25 2.5 (63.50) —|3M9493CT-ND 3.62 32.39 266.70 | 961125-6300-AR-PR 
25 2.5 (63.50) _|3M9493TR-ND 737.87/350 961125-6300-AR-PR 


Note: Universal Pistol Grip and Assembly Head to be used together. 


(Continued) 
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3M NEW! Stacking Header Connectors [@mss] | [| 8.0 Dim. A [Digi-Key Price Each 73m 
" ‘ Fig. | Positions Inches (mm) Part No. al 10 100 | Part No. 
-100 (2.54m m) — 96X Series (cont) Digi®Reel” 8 0.8 (20.32) | 3M9561CT-ND 241 1.89 1.56 |963108-2000-AR-PR 
— re or: nr a 8 0.8 (20.32) | 3M9561TR-ND 737.04/600 963108-2000-AR-PR 
. eae Wits HOR ney 14 1.4 (35.56) — | 3M9562CT-ND 3.02 2.71 2.23 |963114-2000-AR-PR 
fig Bhositionsy [inches (men) _ —_ een — — LOO arkiNo} 14 1.4(35.56) | 3M9562TR-ND 1055.76/600 963114-2000-AR-PR 
Zi fs 
10 1.0(25.4) | 3M9494CT-ND 1.88 1683 138.60 |961210-6300-AR-PR 1 16 1.6 (40.64) _ [SMSSSSGIEND Sd 22.81 22.61) [BOST16-2000-AR PA 
15 10 (254) | 3Mo494TR-ND ag MarN ais iesoo ane 16 1.6 (40.64) | 3M9563TR-ND 1095.60/600 963116-2000-AR-PR 
16 1.6 (40.64) | 3M9495CT-ND 2.59 23.21 191.10 | 961216-6300-AR-PR a0 2.0 (50.20) eee nD SHG SMD: 2180) Des 20 2000-AR PR 
is 116 (40.64) | 3M94957R-ND 528717350 961916-6300-AR-PR 20 2.0 (50.80) | 3M9564TR-ND 1324.68/600 963120-2000-AR-PR 
18 1.8 (45.72) _ | 3M9496CT-ND 2.85 25.50 210.00 | 961218-6300-AR-PR e 2.5 (63.50) aay B00: ANU 898) / B08 12o- SOAR PR 
7 18 (48.72) | 3MB4967R-ND Ue 961218 6300-AR-PR 25 2.5 (63.50) _| 3M9565TR-ND 1603.56/600 963125-2000-AR-PR 
. 24 2.4.(60.96) | 3M9497CT-ND 3.62 32.39 266.70 | 961224-6300-AR-PR 7 ae spi Rom Surface mount aCe 
24 2.4 (60.96) | 3M9497TR-ND 737.87/350 961224-6300-AR-PR a thee ‘ CA RGSATIP  eegaascy ' |\esa0(@:D000:AR-eR 
30 3.0 (76.2) | 3M9498CT-ND 4.39 39.27 323.40 | 961230-6300-AR-PR sae : 
a 3.0(762) | 3M9498TR-ND 04.74/350 961230-6300-AR-PR 16 1.6 (40.64)  |3M9567CT-ND 3.76 3.37 2.78 |963216-2000-AR-PR 
40 4.0 (107.6) | 3M9499CT-ND 547 48.96 403.20 | 961240-6300-AR-PR 16 1.6 (40.64) BMC TEND 76.92/50 969216-2000-AR-PR 
a5 4.0 (101.6) | 3M9499TR-ND 4115.59/350 461240-6300-AR-PR 18 1.8 (45.72) __|3M9568CT-ND 416 3.73 3.07 |963218-2000-AR-PR 
‘Single Row, Right Angle, Surface Mount 5 18 1.8 (45.72) |3M9568TR-ND 848.26/350 963218-2000-AR-PR 
5 05 (12.7) | 3MQ500CT-ND 165 1479 121.80 1961105-5500-AR-PR a 2.4 (60.96) | SMes68C7-ND 442 3.96 3.26 |963224-2000-AR-PR 
5 05 (12.7) | 3M9500TR-ND 866.52/900 961105-5500-AR-PR 24 2.4 (60.96) | 3M9569TR-ND 900.55/350 963224-2000-AR-PR 
6 0.6 (15.24) | 3M9501CT-ND 1.80 16.07 132.30 | 961106-5500-AR-PR 30 3.0 (76.2) | 8M9570CT-ND 5.36 4.80 3.95 )963230-2000-AR-PR 
6 0.6 (15.24) | 3M@501TR-ND 941.22/900 961106-5500-AR-PR 30 3.0 (76.2) __ | 3M9570TR-ND 1092.28/350 963230-2000-AR-PR 
8 0.8 (20.32) _ | 3M9502CT-ND 2.08 18.62 153.30 | 961108-5500-AR-PR 40 4.0 (101.6) Meccan 6.98 6.25 5.15 /963240-2000-AR-PR 
3 0.8 (20.32) | 3M9502TR-ND 7090.62/900 961108-5500-AR-PR 40 4.0 (101.6) _|3M9571TR-ND___ 1423.45/350 963240-2000-AR-PR 
14 1.4 (35.56) | 3M9503CT-ND 2.85 25.50 210.00 | 961114-5500-AR-PR Dual Row, Low Profile, Surface Mount 
7 14 4.4 (35.56) | 3M9503TR-ND 1494.00/900 961114-5500-AR-PR 4 0.4(10.16) | 8M9572CT-ND 140 1.25 1.03 [966204-2000-AR-PR 
16 1.6 (40.64) | 3M9504CT-ND 3.14 28.05 231.00 | 961116-5500-AR-PR 4 0.4 (10.16) | 3M9572TR-ND 528.71/650 966204-2000-AR-PR 
16 1.6 (40.64) | 3M9504TR-ND 4643.40/900 961116-5500-AR-PR 6 0.6 (15.24) | 3M9573CT-ND 180 1.61 1.33 |966206-2000-AR-PR 
20 2.0 (50.80) | 3M9505CT-ND 3.71 33.15 273.00 |961120-5500-AR-PR 6 0.6 (15.24) | 3M9573TR-ND 679.77/650 966206-2000-AR-PR 
20 2.0 (50.80) | 3M9505TR-ND 4942.20/900 961120-5500-AR-PR 10 1.0(25.4) __|3M9574CT-ND 2.39 215 1.77 |966210-2000-AR-PR 
25 2.5 (63.50) | 3M9506CT-ND 4.42 39.53 325.50 | 961125-5500-AR-PR 10 1.0(25.4) | 3M9574TR-ND 906.36/650 966210-2000-AR-PR 
25 2.5 (63.50) _ | 3M9506TR-ND 9315 .70/900 961125-5500-AR-PR 16 1.6 (40.64)  |3M9575CT-ND 3.51 314 2.59 |966216-2000-AR-PR 
Dual Row, Right Angle, Surface Mount 3 16 1.6 (40.64) — |3M9575TR-ND 1327.17/650 966216-2000-AR-PR 
10 1.0 (25.4) | 3M9507CT-ND 2.82 25.25 207.90 | 961210-5500-AR-PR 18 1.8 (45.72) | 3M9576CT-ND 3.88 3.47 — 2.86 /966218-2000-AR-PR 
40 1.0(25.4) _ |3M9507TR-ND 903.87/550 961210-5500-AR-PR 18 1.8 (45.72) __|3M9576TR-ND 1467.44/650 966218-2000-AR-PR 
16 1.6 (40.64) | 3M9508CT-ND 3.96 35.45 291.90 | 961216-5500-AR-PR 24 2.4 (60.96) | 3M9577CT-ND 4.96 4.44 — 3.66 | 966224-2000-AR-PR 
16 1.6 (40.64) | 3M9508TR-ND 1269.07/550 961216-5500-AR-PR 24 2.4 (60.96) | 3M9577TR-ND 1877.46/650 966224-2000-AR-PR 
18 1.8 (45.72) _ | 3M9509CT-ND 4.33 38.76 319.20 | 961218-5500-AR-PR 30 3.0 (76.2) 3M9578CT-ND 6.07 5.44 4.48 | 966230-2000-AR-PR 
7 18 1.8 (45.72) | 3M9509TR-ND 1387.76/550 961218-5500-AR-PR 30 3.0 (76.2) 3M9578TR-ND 2298.27/650 966230-2000-AR-PR 
24 2.4 (60.96) | 3M9510CT-ND 5.39 48.20 396.90 | 961224-5500-AR-PR 40 4.0 (101.6) | 3M9579CT-ND 7.52 6.74 5.55 | 966240-2000-AR-PR 
24 2.4 (60.96) | 3M9510TR-ND 1725.57/550 961224-5500-AR-PR 40 4.0 (101.6) | 3M9579TR-ND 2848.56/650 966240-2000-AR-PR 
30 3.0 (76.2) | 3M9511CT-ND 6.53 58.40 480.90 | 961230-5500-AR-PR Single Row, Straight, Thru-Hole 
30 3.0 (76.2) _|3M9511TR-ND 2090.77/550 961230-5500-AR-PR 2 0.2 (5.08) 3M9513-ND AB A 34 | 960102-6202-AR 
40 4.0 (101.6) | 3M9512CT-ND 8.41 75.23 619.50 |961240-5500-AR-PR 3 0.3 (7.62) 3M9514-ND 57ST 42 )960103-6202-AR 
40 4.0 (101.6) | 3M9512TR-ND 2693.35/550 961240-5500-AR-PR 4 0.4(10.16) | 3M9515-ND 74 67 55 | 960104-6202-AR 
Shunt 5 0.5(12.7) — |3M9516-ND 94 85 70 |960105-6202-AR 
Shunt Jumper .1" 3M9580-ND 06 51 4.20 [969102-0000-DA 6 0.6 (15.24) | 3M9517-ND 1.08 97 80 | 960106-6202-AR 
4 8 0.8 (20.32) | 8M9518-ND 145 1.31 1.08 |960108-6202-AR 
: ‘ 14 1.4 (35.56)  |3M9519-ND 239 215 1.77 |960114-6202-AR 
16 1.6 (40.64)  |3M9520-ND 2.45 2.20 1.81 |960116-6202-AR 
N. EW! Stacking Socket Connectors 20 2.0(50.80) | 3M9521-ND 3.08 2.76 2.27 |960120-6202-AR 
.100 (2.54mm) — 96X Series 25 2.5 (63.50) |3M9522-ND 3.85 3.45 2.84 |960125-6202-AR 
36 3.6 (91.44) _[3M9523-ND 553 495 4.08 [960136-6202-AR 
3M Board-to-Board Stacking Connector, 96X Series provides a high quality, economical solution that utilizes a ten micro Dual Row, Straight, Thru-Hole 
inch gold wiping area. The specifications and package make them ideal for usage in high volume applications with less 4 0.4 (10.16) 3M9524-ND ot 82 68 | 960204-6202-AR 
ec ee 6 | nstis24 fswesasno | 14 1.02 at ates an 
accor hs i 
Meets EU RoHS compliance and is labeled DuFSLEnE to China RoHS marking standard SJ/T 11364-2006. 10 1.0 (25.4) 3M9526-ND 1.80 1.61 1.33] 960210-6202-AR 
Specifications: Physical: * Material: High temperature thermoplastic * Flammability: UL 94V-0 © Color: Black * Contact 16 1.6 (40.64) 3M9527-ND 2.74 2.45 2.02 |960216-6202-AR 
Material: Copper Alloy Plating: * Underplating: 1.25 ~ 2.5 um (50 ~ 100 y') Nickel * Wiping Area: 0.25 um (10y") Gold 5 18 1.8 (45.72) 3M9528-ND 3.25 2.91 2.40 | 960218-6202-AR 
Solder Tail Area: 1 ~ 3 um (40 ~ 118 uy") Matte Tin Electrical: * Current Rating: 2A * Insulation Resistance: >5 x 1080 @ 24 2.4 (60.96) 3M9529-ND 3.71 3.32 2.73 |960224-6202-AR 
100VDC Environmental: * Temperature Range: -25°C ~ 105°C * Processing Temperature: maximum 260°C (Profile per 30 3.0 (76.2) 3M9530-ND 462 414 3.41 |960230-6202-AR 
J-STD-0206) 40 4.0 (101.6)  |3M9531-ND 616 5.51 4.54 |960240-6202-AR 
72 7.2 (182.8) | 3M9532-ND 11.09 9.92 8.17 |960272-6202-AR 
Single Row, Right Angle, Thru-Hole 
4 0.4(10.16) | 3M9533-ND 86.77 ~~—~«.63_|960104-7102-AR 
5 0.5(12.7) — |3M9534-ND 105 95 78 |960105-7102-AR 
6 0.6 (15.24) | 3M9535-ND 1.28 115 95 |960106-7102-AR 
8 0.8 (20.32) | 3M9536-ND 168 1.51 1.24 |960108-7102-AR 
6 14 1.4 (35.56) _|3M9537-ND 2.65 2.38 1.96 |960114-7102-AR 
16 1.6 (40.64) |3M9538-ND 3.02 2.71 2.23 |960116-7102-AR 
20 2.0 (50.80) — | 3M9539-ND 3.79 3.40 2.80 |960120-7102-AR 
25 2.5 (63.50) — | 3M9540-ND 4.22 3.78 3.11 |960125-7102-AR 
36 3.6 (91.44) _| 3IM9541-ND 6.07 5.44 4.48 |960136-7102-AR 
Dual Row, Right Angle, Thru-Hole 
10 1.0(25.4) — ]3IM9542-ND 239 215 1.77 |960210-7102-AR 
16 1.6 (40.68)  |3M9543-ND 3.45 3.09 2.55 |960216-7102-AR 
18 1.8 (45.72)  |3M9544-ND 3.65 3.27 2.69 |960218-7102-AR 
7 24 2.4 (60.96) | 3M9545-ND 442 3.96 3.26 |960224-7102-AR 
30 3.0 (76.2) _|3M9546-ND 553 4.95 4.08 |960230-7102-AR 
40 4.0(101.6) | 8M9547-ND 710 6.35 5.23 |960240-7102-AR 
72 7.2 (182.8) | 3M9548-ND 11.80 10.56 8.70 |960272-7102-AR 
Dual Row, Straight, Thru-Hole 
| No. of Dim. A Digi-Key Price Each 3M 4 04 (10.16) |3M9549-ND = 7467 55 ]966204-6702-AR 
Elga|BEositions — a ual Eau _ - -_ RartiNo 6 0.6 (15.24) | 3M9550-ND 141 1.00 82 |966206-6702-AR 
sng OW, Sua SOY urraGe Moun 10 1.0 (25.4 3M9551-ND 1.77 1.59 1.31 |966210-6702-AR 
4 0.4(10.16) | 3M9558CT-ND 143° 1.28 1.05 [963104-2000-AR-PR 16 16 vey 3M9550-ND 271 243 2.00 |966216-6702-AR 
4 0.4(10.16) | 3M9558TR-ND 498.00/600 963104-2000-AR-PR 8 18 1.8 (45.72) | 3M9553-ND 291 261 215 |966218-6702-AR 
; 5 0.5(12.7) — |3M9559CT-ND 1.65 1.48 1.22 |963105-2000-AR-PR 2A 2.4 (60.96) | 3M9554-ND 383 3472.86 1966224-6702-AR 
5 0.5(12.7) — |3M9559TR-ND 577.68/600 963105-2000-AR-PR 30 3.0(76.2) | 3Mi9555-ND 459 441 3.39 |966230-6702-AR 
6 0.6 (15.24) 3M9560CT-ND 1.88 1.69 1.39 |963106-2000-AR-PR 40 4.0 (101.6) 3M9556-ND 613 5.49 4.52 |966240-6702-AR 
6 0.6 (15.24) 3M9560TR-ND 657.36/600 963106-2000-AR-PR 72 7.2 (182.8) 3M9557-ND 11.00 9.85 8.11 |966272-6702-AR 


Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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929 Series: ¢ Material: Glass filled polyester (PBT) * Flammability: 94V-0 * Color: Black * Contact Material: 


oN Board Mou nt Interconnect Products Copper Alloy * Withstanding Voltage: 1500Vrms * Temperature Rating: -40°C ~ 105°C « UL File No. 


E68080 Plating Options: »* 10” gold, 200,” matte tin or 100y” tin-lead 


Fig. 1 — Straight, Single Row Male Fig. 2— Straight, Dual Row Male Fig. 3-— Right Angle, Single Row Male Fig. 4 — Right Angle, Dual Row Male 
(.1” x .1” Matrix) (.1” x .1” Matrix) 
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Fig. 5 — Right Angle, Single Row Polarized Fig. 6 — Straight, Single Row Female Fig. 7 — Straight, Dual Row Female 
Male (36 Positions) (.1” x .1” Matrix) 
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1-35 Pin Headers 


No. Dimensions Step 1 Step 2 Step 3 
of (Inch) Digi-Key Price Each Digi-Key Base Pin 
Fig. | Plating |Pins| L A(ref)| B C D | Part No. 1 10 100 Part No.* Price Adder 
Straight, Single Row Male Straight, Single Row Male . 
Solder | 36 | 235] 545) 210) — | — |929834-02-36-ND 2.08 1.87 154 S284 DR OCNDE a io HOW TO ORDER: 
Tin | 36 | .235 | 545 | .210) — | — |929834E-02-36-ND@ | 1.80 1.61 1.33 -02-XX-ND@ 5 ‘ 
Solder | 36 | .235 | 745 | 410} — | — |929834-03-36-ND 251 2.25 1.85 929834-03-XX-ND a 05 4 EASY STEP s 
Tin | 36 | .235 | .745 | 410] — | — ]929834E-03-36-ND@ | 217 194 1.60 Se peers Pe i 
Solder | 36 | .235 | .845 | 510 | — | — |929834-04-36-ND 279 250 2.06 -04-XX- E i - i 
Tin) 36] 235} 843} S107 — | — T920834E-04-36-ND® | 239215 177) |929834E-04-XKND®| 78 05 HOW ae Tandon a eaoae- Os singe TON 
Solder | 36 | .235 | 945 | 610} — | — |929834-05-36-ND 2.82 253 2.08 | |929834-05-XX-ND 89 06 header with 16 pins? 
Tin | 36 | .235 | 945 | 610) — | — |929834E-05-36-ND@ | 2.42 217 1.79 See Oe NDS < ie 
Solder | 36 | 235 |1.245) 910} — | — |929834-07-36-ND 3.28 2.94 2.42 -07-XX- i 07 igi- ici 
1 | “Gold | 36 | 235 | 480 | 145| — | — |929647-09-36-no@ | 3.82 342 2.82 | |929647-09-XX-ND@ 1.25 08 Call’ DighKey for pHeing; 
Gold | 36 | .235 | 545 | .210 | — | — [929647-02-36-ND® | 4.96 444 3.66 | |929647-02-xX-ND@ 1.76 10 or determine the cost yourself 
Gold | 36 | 235 | .745 | 410] — | — |929647-03-36-ND@ | 6.33 567 4.67 | |929647-03-XX-ND@ 2.16 13 . 
Gold | 36 | 235 | 45 | 510| — | — |920647-04-36-ND@ | 787 7.04 5.80 | |929647-04-XX-ND® | 2.74 16 following the steps below. 
Gold | 36 | 235 | .945 | 610] — | — |929647-05-36-ND® | 7.67 686 5.65 | |929647-05-XX-ND@ 253 16 
Gold | 36 | 235 |1.245| 910| — | — |929647-07-36-ND@ | 9.86 8.83 7.27 | |929647-07-XX-ND@ | 3.45 20 929 . - -ND 
Solder | 36 | .295 | 535 | .130 | — | — |929400-01-36-ND 2.08 1.87 1.54 | |929400-01-XX-ND 80 04 
Tin | 36 | .295 | 535 | 130) — | — |929400E-01-36-ND®@ | 1.80 1.61 1.33 | |929400E-01-XX-ND@ 51 04 
Gold | 36 | 295 | 535 | 130] — | — |929450-01-36-ND@ | 4.85 434 3.57 | |929450-01-XX-ND@ | 1.64 10 Base Part | ae 
Straight, Dual Row Male Straight, Dual Row Male Number seit ms 
Solder | 72 | 235] 480] 145 | — | — |929836-09-36-ND 405 363 299 | |929836-09-XX-ND 1.49 08 Pee 
Tin | 72 | .235 | 480 | 145) — | — |929836E-09-36-ND@ | 3.39 3.04 2.50 | |929836E-09-XX-ND@] 1.49 06 
Tin | 72 | .235 | 545 | 210) — | — |929836E-02-36-ND@ | 2.94 263 2.17 | |929836E-02-XX-ND@) 1.37 05 Step 1. Select needed Digi-Key Part Number 
Solder | 72 | .235 | 645 | 310} — | — |929836-08-36-ND 519 4.65 3.83 | |929836-08-XX-ND 2.00 10 : : 
Tin | 72 | .235 | 645 | 310 | — | — |929836E-08-36-ND@ | 3.79 340 2.80 929836E-08-XX-ND@| 1.57 07 and number of pins desired. 
Tin | 72 | .235| 745 | .410| — | — /920836E-03-36-ND® | 3.51 3.14 259 | |929836E-03-XX-ND@] = 1.27 07 : ; . ; 
Tin | 72 | .235 | 845 | 510] — | — |929836E-04-36-ND@ | 3.88 347 2.86 | |92983GE-04-XX-ND@| 1.66 07 Step 2. Begin with the appropriate “Base 
Solder | 72 | .235 | 945 | 610 | — | — |929836-05-36-ND 513 4.59 3.78 | |929836-05-XX-ND 1.94 10 «aaah 
Tin | 72 | 235 | 945 | 610| — | — |929836E-05-36-ND@ | 368 329 271 | |929836E-05-XXND@) 1.45 07 Price” of your selected part number 
» | Gold_| 72 | 236 | 480 | 145 | — | — |929665-09-36-ND@ | 8.78 7.86 6.47 | | 929665-09-XX-ND@ 3.36 a7 (refer to chart). 
Gold | 72 | 235 | 545 [210] — | — |929665-02-36-ND® | 9.66 865 7.12 | |929665-02-XX-ND® 3.59 19 
Gold | 72 | 235 | .645 | 310) — | — |929665-08-36-ND@ | 10.72 959 7.90 | |929665-08-XX-ND@ 4.01 2 i i 
Goid | 72 | 235 | 745 | 410) — | — |929666-03-36-ND@ | 1231 1102 9.08 | |929665-03-Xx-ND® | 465 4 melee: MARIE ENUMDET OF BINS REC TOW. 
Gold | 72 | .235 | .845 | 510 | — | — |929665-04-36-ND® | 15.28 13.67 11.26 | |929665-04-XX-ND@ 5.70 30 you desire by the “Pin Adder” of your 
Gold | 72 | 235 | .945 | 610 | — | — |929665-05-36-ND@ | 19.12 1712 14.10 | | 929665-05-XX-ND@ 6.97 38 
Solder | 72 | 318 | 593) .175| — | — |929710-10-36-ND 425 3.80 313 | |929710-10-XX-ND 171 08 selected part number (refer to chart). 
Tin | 72 | 318) 593 | 175) — | — |929710E-10-36-ND® | 3.08 276 2.27 | |929710E-10-XX-ND@] 1.16 06 
tin | 72 | 318) 828 | 410| — | — |929710E-03-36-ND@ | 4.39 393 324 | |929710E-03-XX-ND@) 1.85 ‘08 Step 4. Add Step 2 and Step 3 together for 
Gold | 72 | 318] 593 | 175] — | — |929715-10-36-ND@ | 9.09 814 670) |929715-10-XX-ND@ 3.34 18 final cost! 
Gold _| 72 | 318 | .828 | 410 | — | — |929715-03-36-ND@ | 13.65 12.22 10.06 | |929715-03-XX-ND@ 5.02 27 
Right Angle, Single Row Male Right Angle, Single Row Male 
Solder | 36 | 235 | 185 | 110] .070 ] .075 | 929835-01-36-ND 241 1.89 156 | |929835-01-XX-ND 84 04 E 
3 | “tin | 36 | 235 | 185 | 110 | .070 | 075 |929835E-01-36-ND@ | 1.82 1.64 1.35 | | 929835E-01-XX-ND@ 53 04 Our Example: 
Right Angle, Dual Row Male Right Angle, Dual Row Male 
Solder | 72 ] .235 | .220 | 145 ] .070 | .075 | 929838-04-36-ND 516 462 3.81 929838-04-XX-ND 1.97 10 Step 1. 929834-02-16-ND 
Tin | 72 | .235 | 220 | .145 | .070 | .075 |929838E-04-36-ND@ | 3.76 3.37 2.78 | |929838E-04-XX-ND@] 1.54 07 Step 2. 80 
4 | Solder | 72 | .236 | 480 | .405 | .070 | .075 | 929838-02-36-ND 530 4.75 3.91 929838-02-XX-ND 212 10 
Tin | 72 | .235 | .480 | 405 | .070 | .075 |929838E-02-36-ND® | 3.79 340 2.80 929838E-02-XX-ND® 1.57 07 Step 3. 16 x .04 = .64 
Gold | 72 | 235 | .220 | 145 | .070 | .075 |929667-04-36-ND@ | 12.65 11.33 9.33 | | 929667-04-XX-ND@ 4.66 25 
Gold [72 | .235 [480 [405 [070 | .075 [929667-02-36-ND@ [15.85 1418 11.68 | |929667-02-XX-ND@ 5.60 32 Step 4. Your Cost = $1.44 
Right Angle, Single Row Polarized Male Right Angle, Single Row Polarized Male 
Solder | 36 | 295 [3.600] — | — | — |929500-01-36-ND 231 207 171 929500-01-XX-ND 70 05 a 
5 | Tin | 36 | .295 3.600] — | — | — ]929500E-01-36-ND® | 2.00 1.79 1.47 | | 929500E-01-XX-ND@ 72 04 Your Digi-Key Part Number: 
Gold | 36 | 295 |3.600/ — | — | — ]|929550-01-36-ND 6.07 5.44 4.48 | |929550-01-XX-ND 2.23 12 
Gold | 36 | .295 |3.600| — | — | — |929550E-01-36-ND@ | 3.96 3.55 2.92 | |929550E-01-XX-ND@| 1.40 08 Step 1. 929 -LIL- 
Straight, Single Row Female Straight, Single Row Female 
Solder] 36] — | — | 125] — | — |929974-01-36-ND 2.82 253 2.08 | |929974-01-XX-ND 89 06 Step 2. 
g | Tin | 36] — | — | 125| — | — |9299746-01-36-ND® | 2.57 230 1.89 | | 929974E-01-XX-NDe 97 05 Step 3. x = 
Gold | 36 | — | — | 125] — | — ]929850-01-36-ND 3.65 3.27 2.69 |929850-01-XX-ND 1.42 07 a: 
Gold | 36 | — | — | 125 | — | — |929850E-01-36-ND@ | 3.31 2.96 2.44 | [929850E-O1-XX-ND@| 1.06 07 Step 4. Your Cost = $ 
Straight, Dual Row Female Straight, Dual Row Female 
Solder] 72] — | — |] — | — | — |929975-01-36-ND 490 439 3.62 | |929975-01-XX-ND 2.04 09 
7 | Tin | 72) — | — | — | — | — ]929975E-01-36-ND@ | 4.45 3.98 3.28 | | 929975E-01-XX-ND@] 1.57 09 
Gold | 72} — | — | — | — | — ]929852-01-36-ND 6.95 6.23 513 | |929852-01-XX-ND 247 14 NOTE: For quantities of 10 or more, 
Gold | 72 | — | — | — | — | — |929852E-01-36-ND@ | 6.33 5.67 4.67 | [929852E-01-XX-ND@| 2.51 12 
Shorting Jumpers — RoHS Compliant ; a : call DIGI-KEY. 
Solder Plated 929950-00-ND 2.29/10 * Replace XX inthe Digi-Key part number with 
8 | 10 Gold Plated 929955-06-ND 2.70/10 your desired inumber-of pins per row: 
30, Gold Plated 929957-08-ND 3.12/10 
@ RoHS Compliant 
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* Contact Resistance: 20mQ maximum 
* Contact Material: Phosphor Bronze 
* Plating: Tin or Gold 


Specifications: 
* Current Rating: 3 Amps 
¢ Insulator Resistance: 5S000MO minimum 


= SULLINS _ .1” (2.54mm) Female Headers 


0.60 X 0.4 


¢ Insulator Material: PBT, UL 94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 1000V 
* Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 


¢ Insulator Material: Polyester PBT, UL 94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 500V 
* Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 


¢ Insulator Material: Nylon 6T, UL 94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 500V 
* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


¢ Insulator Material: PBT, UL 94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 1000V 


¢ Insulator Material: Polyester PBT, UL 94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 500V 


¢ Insulator Material: Nylon 6T, UL 94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 500V 


¢ Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 
No. Dimensions No. Dimensions 
Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
Finish | Contacts A B Part No. il 10 100 | Part No. Finish | Contacts A B Part No. rf 10 100 | Part No. 
Fig. 1 — Single Row Female Headers 1 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) |S4346-ND 82 679 43.29 |PPTCITILGBN 
Tin 8 700 (17.78) | .820 (20.82) |S4008-ND 61 5.08 32.8 |PPTCOSILFBN 13 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) |$4348-ND 7 8.03 51.25 |PPTC131LGBN 
9 800 (20.32) | .920 (23.36) |S4009-ND 70 5.80 37.00 | PPTCO91LFBN 15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) |S4350-ND 1 9.22 58.83 |PPTC151LGBN 
Gold 8 700 (17.78) | .820 (20.82) |S4108-ND 61 5.08 32.38 |PPPCOSTLFBN 16 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) |S4351-ND 1.10 9.14 58.28 |PPTC161LGBN 
9 800 (20.32) | .920 (23.36) |$4109-ND. 70 5.80 37.00 | PPPCO91LFBN 17 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) |$4352-ND. 1.18 974 62.16 |PPTC171LGBN 
Fig. 1 — Single Row Female Headers - RoHS Compliant 18 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) |S4353-ND 1.25 10.32 65.86 |PPTC181LGBN 
2 100 (2.54) | .220 (5.58) |S7000-ND 28 229 14.62 | PPTCO21LFBN-RC 19 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) |S4354-ND 1.32 10.93 69.75 | PPTC191LGBN 
3 .200 (5.08) | .320 (8.12) |S7001-ND 37 3.05 19.43 | PPTCO31LFBN-RC 24 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) |S4356-ND 145 12.04 76.78 _|PPTC211LGBN 
4 300 (7.62) | .420 (10.66) |$7002-ND 6 3.83 24.42 | PPTCO41LFBN-RC 22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) |S4357-ND 152 12.62 80.48 |PPTC221LGBN 
5 400 (10.16) | .520 (13.20) |S6103-ND 46 3.83 24.42 | PPTCOS1LFBN-RC 23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) |$4358-ND 1.60 13.22 _84.36_| PPTC231LGBN 
6 500 (12.70) | .620 (15.74) |S7004-ND. 55 4.58 29.23 | PPTCO61LFBN-RC 24 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) [S4359-ND 1.67 13.80 88.06 |PPTC241LGBN 
7 600 (15.24) | .720 (18.28) |S7005-ND 64 5.34 34.04 | PPTCO71LFBN-RC 25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) |S4360-ND 1.73 14.30 91.21 | PPTC251LGBN 
8 700 (17.78) | .820 (20.82) |S7006-ND 74 6.09 38.85 | PPTCO81LFBN-RC 26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) |S4361-ND 1.80 14.91 95.09 | PPTC261LGBN 
9 .800 (20.32) | .920 (23.36) |S7007-ND 83 6.87 43.85 | PPTCO91LFBN-RC Tin 27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) |S4362-ND 187 15.49 98.79 | PPTC271LGBN 
10 .900 (22.86) | 1.02 (25.90) |S7008-ND 55 4.58 29.23 | PPTC101LFBN-RC 28 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) |$4363-ND 1.94 16.10 102.68 | PPTC281LGBN 
11 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) |$7009-ND. 64 5.34 34.04 | PPTC111LFBN-RC 29 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) |S4364-ND 2.00 16.59 105.82 |PPTC291LGBN 
12 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) |S6100-ND 64 5.34 34.04 |PPTC121LFBN-RC 30 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) |S4365-ND 2.08 17.20 109.71 | PPTC301LGBN 
13 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) |$7011-ND 74 6.09 38.85 | PPTC131LFBN-RC 31 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) |$4366-ND 215 17.78 113.41 | PPTC311LGBN 
14 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) |$7012-ND 74 6.09 38.85 | PPTC141LFBN-RC 32 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | $4367-ND 2.25 18.62 118.77 |PPTC321LGBN 
15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) |$7013-ND 83 6.87 43.85 | PPTC151LFBN-RC 33 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) |$4368-ND 2.25 18.62 118.77_| PPTC331LGBN 
16 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) |S7014-ND. 92 7.63 48.66_| PPTC161LFBN-RC 4 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) [S4369-ND 2.35 19.49 124.32 |PPTC341LGBN 
17 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) |S7015-ND 92 7.63 48.66 |PPTC171LFBN-RC 35 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) |S4370-ND 2.45 20.33 += 129.69 | PPTC351LGBN 
18 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) |S7016-ND 1.01 8.38 53.47 | PPTC181LFBN-RC 36 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) |$4371-ND 2.49 20.65 += 131.72 | PPTC361LGBN 
Tin 19 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) |$7017-ND 1 9.16 58.46 | PPTC191LFBN-RC 7 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) |S4372-ND 257 21.26 135.61 | PPTC371LGBN 
20 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) |$7018-ND 1.01 8.38 53.47 | PPTC201LFBN-RC 38 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) |S4373-ND 2.63 21.75 138.75 |PPTC381LGBN 
24 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) |$7019-ND 1.01 8.38 53.47_| PPTC211LFBN-RC 39 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) [S4374-ND 2.70 22.36 142.64 |PPTC391LGBN 
22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) [S7020-ND 1H 9.16 58.46 |PPTC221LFBN-RC 40 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | $4375-ND 2.77 22.94 146.34 | PPTC401LGBN 
23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) |$7021-ND 1 9.16 58.46 | PPTC231LFBN-RC 2 100 (2.54) | .224 (5.58) |S4376-ND 26 2412 13.51 |PPPCO2ILGBN 
24 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) |S7022-ND 1.20 9.92 63.27 | PPTC241LFBN-RC 7 600 (15.24) | .724 (18.28) |$4381-ND 54 450 28.68 |PPPCO71LGBN 
25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) |S7023-ND 1.20 9.92 63.27 | PPTC251LFBN-RC 9 800 (20.32) | .924 (23.36) |$4383-ND 61 5.08 32.38 |PPPCO91LGBN 
26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) |S7024-ND 1.29 10.67 _ 68.08 _| PPTC261LFBN-RC 10 -900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $4384-ND 64 5.31 33.86 | PPPC101LGBN 
27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) [S7025-ND 1.29 10.67 68.08 | PPTC271LFBN-RC 12 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) |$4386-ND. 90 7.45 47.55 _|PPPC121LGBN 
28 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) |S7026-ND 1.38 11.46 73.08 | PPTC281LFBN-RC 13 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) |S4387-ND 97 8.03 51.25 |PPPCI31LGBN 
29 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) |S7027-ND 138 11.46 73.08 | PPTC291LFBN-RC 15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S4389-ND 114 9.22 58.83 | PPPC151LGBN 
30 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) |$7028-ND 1.47 12.21 77.89 | PPTC301LFBN-RC 16 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) |$4390-ND 1.10 914 58.28 |PPPC161LGBN 
31 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) |$7029-ND 156 12.96 _ 82.70 _ | PPTC311LFBN-RC 7 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) |$4391-ND 1.18 9.74 62.16 | PPPC171LGBN 
32 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) [S6102-ND 156 12.96 82.70 |PPTC321LFBN-RC 19 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) |$4393-ND 1.32 10.93 69.75_| PPPC191LGBN 
33 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) |S7031-ND 1.43 11.83 75.48 | PPTC331LFBN-RC 21 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) [S4395-ND 145 12.04 76.78 |PPPC2T1LGBN 
34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) |S7032-ND 1.66 13.72 87.51 | PPTC341LFBN-RC 22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | $4396-ND 1.52 12.62 80.48 | PPPC221LGBN 
35 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) |S7033-ND 1.75 14.50 92.50 | PPTC351LFBN-RC 23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) |$4397-ND 1.60 = 13.22 84.36 | PPPC231LGBN 
36 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) |$7034-ND 1.75 14.50 _92.50_| PPTC361LFBN-RC 24 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S4398-ND 1.67 13.80 88.06 | PPPC241LGBN 
2 100 (2.54) | .220 (5.58) |S7035-ND 28 2.29 14.62 | PPPCO2TLFBN-RC Gold 25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | $4399-ND 1.73 14.30 91.21_| PPPC251LGBN 
3 .200 (5.08) | .320(8.12) |S7036-ND 37 3.05 19.43 | PPPCO31LFBN-RC 26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) |S4400-ND 180 14.91 95.09 | PPPC261LGBN 
4 .300 (7.62) | .420 (10.66) |S7037-ND AG 3.83 24.42 | PPPCO41LFBN-RC 27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) |4401-ND 1.87 15.49 98.79 | PPPC271LGBN 
5 400 (10.16) | .520 (13.20) |$7038-ND AG 3.83 24.42 | PPPCOS1LFBN-RC 28 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) |$4402-ND 1.94 16.10 102.68 | PPPC281LGBN 
6 500 (12.70) | .620 (15.74) |$7039-ND. 55 4.58 29.23 | PPPCO61LFBN-RC 29 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) |$4403-ND 2.00 16.59 105.82 | PPPC291LGBN 
7 600 (15.24) | .720 (18.28) |S7040-ND 64 5.34 34.04 | PPPCO71LFBN-RC 30 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) |$4404-ND 2.08 17.20 109.71_| PPPC301LGBN 
8 700 (17.78) | .820 (20.82) |$7041-ND 74 6.09 38.85 | PPPCO81LFBN-RC 31 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) [S4405-ND 215 17.78 113.41 |PPPC311LGBN 
9 oOo 920 (23.36) |$7042-ND 83 6.87 43.85 | PPPCO91LFBN-RC 33 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) |S4407-ND 2.25 18.62 118.77 | PPPC331LGBN 
10 900 (22.86) | 1.02 (25.90) |S7043-ND 55 458 29.23 | PPPC101LFBN-RC 34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) |S4408-ND 235 19.49 124.32 | PPPC341LGBN 
11 4.00 (25.40) 1.12 (28.44) |S7044-ND 64 5.34 34.04 | PPPC111LFBN-RC 35 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S4409-ND 2.45 20.33 129.69 | PPPC351LGBN 
12 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) |S7045-ND 64 5.34 34.04 | PPPC121LFBN-RC 36 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) |S4410-ND. 2.49 20.65 131.72 _| PPPC361LGBN 
13 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) |S7046-ND 74 6.09 38.85 | PPPC131LFBN-RC 37 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) ]S4411-ND 2.57 21.26 135.61 | PPPC371LGBN 
14 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) |$7047-ND 77 6.35 40.52 | PPPC141LFBN-RC 38 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) ]$4412-ND 2.63 21.75 138.75 | PPPC381LGBN 
15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) |$7048-ND 83 6.87 43.85 | PPPC151LFBN-RC 39 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) |$4413-ND 2.70 22.36 142.64 | PPPC391LGBN 
16 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) |S7049-ND 92 7.63 48.66_| PPPC161LFBN-RC 40 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) |$4414-ND 2.77 22.94 _ 146.34 _| PPPC401LGBN 
17 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) |S7050-ND 92 7.63 48.66 |PPPC171LFBN-RC Fig. 2 — Single Row Female Headers, Right Angle - ROHS Compliant 
18 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) |$7051-ND 1.01 8.38 53.47 | PPPC181LFBN-RC 2 100 (2.54) ] .220 (5.58) [$5438-ND 37 3.05 19.43 | PPTCO21LGBN-RC 
Gold 19 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) |S7052-ND 114 9.16 58.46 | PPPC191LFBN-RC 3 -200 (5.08) | .320 (8.12) | $5439-ND AB 3.83 24.42 | PPTCO31LGBN-RC 
20 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) |$7053-ND 1.01 8.38 53.47 | PPPC201LFBN-RC 4 300 (7.62) | .420 (10.66) | $5440-ND 55 4.58 29.23 | PPTCO41LGBN-RC 
21 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) |$7054-ND 1.01 8.38 53.47_| PPPC211LFBN-RC 5 400 (10.16) | 520 (13.20) |$5441-ND 64 5.34 34.04 | PPTCOS1LGBN-RC 
22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) |S7055-ND 11 9.16 58.46 | PPPC2271LFBN-RC 6 -500 (12.70) | 620 (15.74) |$5442-ND 74 6.09 _38.85_| PPTCO61LGBN-RC 
23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) |S7056-ND 1 9.16 58.46 | PPPC231LFBN-RC 7 600 (15.24) | .720 (18.28) |S5443-ND 83 6.87 43.85 | PPTCO71LGBN-RC 
24 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) |S7057-ND 1.20 9.92 63.27 | PPPC241LFBN-RC 8 700 (17.78) | .820 (20.82) |S5444-ND 83 6.87 43.85 | PPTCO81LGBN-RC 
25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) |$7058-ND 1.20 9.92 63.27 | PPPC251LFBN-RC 9 Progra 920 (23.36) | $5445-ND 83 6.87 43.85 | PPTCO91LGBN-RC 
26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) |S7059-ND 1.29 10.67 _ 68.08 _| PPPC261LFBN-RC 10 900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $5446-ND 83 6.87 43.85 | PPTC101LGBN-RC 
27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) [S7060-ND 1.29 10.67 68.08 | PPPC271LFBN-RC ; i 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) |$5447-ND 83 6.87 43.85 _| PPTC111LGBN-RC 
28 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) |S7061-ND 138 11.46 73.08 | PPPC281LFBN-RC Tin 12 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) |$5448-ND 92 763° 48.66 /PPTC121LGBN-RC 
29 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) |S7062-ND 138 11.46 73.08 | PPPC291LFBN-RC 13 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) |$5449-ND 1.01 8.38 53.47 | PPTC131LGBN-RC 
30 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) |S7063-ND 147 12.21 77.89 | PPPC301LFBN-RC 14 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $5450-ND 114 9.16 58.46 | PPTC141LGBN-RC 
31 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) |S7064-ND 156 12.96 _82.70_| PPPC311LFBN-RC 15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $5451-ND 1.20 9.92 63.27 | PPTC151LGBN-RC 
32 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) [S7065-ND 156 12.96 82.70 |PPPC321LFBN-RC 16 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) |$5452-ND 1.29 10.67 __68.08_| PPTC161LGBN-RC 
33 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) |S7066-ND 166 13.72 87.51 | PPPC331LFBN-RC 7 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) |S5453-ND 1.29 10.67 68.08 | PPTC171LGBN-RC 
34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) |S7067-ND 1.66 13.72 87.51 | PPPC341LFBN-RC 18 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $5454-ND 1.38 11.46 73.08 | PPTC181LGBN-RC 
35 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) |S7068-ND 1.75 14.50 92.50 | PPPC351LFBN-RC 19 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S5455-ND 1470 12.21 77.89 | PPTC191LGBN-RC 
36 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) |S7069-ND 1.75 14.50 92.50_| PPPC361LFBN-RC 20 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | S5456-ND 1.56 12.96 82.70 _ | PPTC201LGBN-RC 
Fig. 2— Single Row Female Headers, Right Angle 24 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) |$5457-ND 1.66 13.72 87.51_| PPTC211LGBN-RC 
Tin 7 600 (15.24) | .724 (18.28) ]$4342-ND 54 4.50 28.68 |PPTCO71LGBN 22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) |$5458-ND 175 14.50 92.50_| PPTC221LGBN-RC 
9 800 (20.32) | .924 (23.36) |$4344-ND 61 5.08 32.38 | PPTCO91LGBN (Continued) 
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= No. Dimensions 
= SULLINS .1 (2.54mm) Female Headers (Cont) Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
Finish | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. 

No. Dimensions 28 | 2.70 (68.58) | 2.80 (71.12) |S4558-ND | 4.17 34.54 220.34 | PPPC2B1KFXC 
Contact act Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 29 ‘| 2.80 (71.12) | 2.90 (73.66) |S4559-ND | 4.32 35.82 228.48 | PPPC291KFXC 
Finish | Contacts ry B Part No. 1 10 100 | Part No. 30 ares te eee S4560-ND | 4.48 37.09 236.62 | PPPC301KFXC. 

23 | 2.20 (55.88) | 2.32 (68.92) |S5459-ND | 1.75 1450 92.50 |PPTC23TLGBN-RC -00:(76.20) | 3.10 (78.74) ESBGIAND) «462 38.28 244.20 | PPPCSTIKEXC 

24 | 2.30 (58.42) 2.2 (61) $5460-ND | 1.84 15.25 97.31 | PPTC241LGBN-RC 32 __| 3.10 (78.74) | 3.20 (61.28) [SSSG2NDI) 4.77 _39.56__252.84 | PPECSZIKFXC 

25 | 2.40 (80.96) | 2.52 (64.00) |S5461-ND ] 193 16.01 102.12 | PPTC251LGBN-RC 33 | 3:20 (81-28) | 3.90 (03.82) ASSN) 4.02 40.75 259.95 | PPPCSSIKEXC 

26 | 2.50 (63.50) | 262 (6654) |ss462-ND | 203 1679 107.12 | PPTC2eILGBN-AC Gold 34 | 3.30 (83.82) | 3.40 (86.36) |S4564-ND | 5.07 41.99 267.88 | PPPC341KFXC 

27__| 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) |S5463-ND_|__2.12 17.55 111.93 | PPTC271LGBN-RC 35 | 3.40 (86.26) | 3:50 (68.00) RSE NOR) 5:21 43.18 275.47 | PPPCSSIKEXC 

28 | 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) |S6464-ND | 2.21 18.30 116.74 |PPTC2BiLGBN-RC 36 | 3:50 (88.20) | 3.60 (91.44) eSSa Om) 5.37 = 4446 283.61 | PPPCSBIKEXC 

29 | 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) |SB465-ND | 2.21 1830 116.74 | PPTC291LGBN-RC 37__| 3.60 (91.44) | 3.70 (93.98) |S4567-ND_| 5.52 __45.73_291.75_| PPPCS71KEXG 

30 | 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) |S5466-ND | 2.30 19.08 121.73 | PPTC301LGBN-RC 38 | 3:70 (83.98) | 3.80 (96.52) ASSEN) 5.666 46.02 209.93 | PPPCSBIKEXC 
aif 31 | 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) |$5467-ND | 239 1984 126.54 | PPTC311LGBN-RC 39 | 9.80.(96.52) | 3.90 (99.06) (SCORN) 5.81 48.17 307.29 | PPPCASIKFXC 

32__| 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) |S5468-ND | 2.49 20.59 131.36 | PPTC321LGBN-RC 40____| 3.90 (99.06) | 4.00 (101.60) |S4570-ND_| __5.96 _49.36__314.87_| PPPCAOIKFXG 

33 | 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) |S5469-ND | 258 21.34 136.16 |PPTC331LGBN-RC Fig. 3 — Single Row Female Headers, SMT - RoHS Compliant 

34 | 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) |S5470-ND | 2.67 22.13 141.16 | PPTC341LGBN-RC 2 100 (2.54) | .200(6.08) (BSSOMNOM = SG 464 29.60 | NPTCOZTKEXC-RG 

35 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) |S5471-ND | 276 2288 145.97 | PPTC351LGBN-RC 3 | -200(5.08) | .300 (7.62) (SSerOm =-76 6.32 40.33 | NPTCOSIKEXC-RC 

36 | 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) |S5472-ND | 2.76 22.88 145.97 | PPTC361LGBN-RC a -300 (7.62) | .400 (10.16) | $5596-ND 8607.16 45.70 | NPTCO41KFXC-RC 

37__ | 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) |$5473-ND | 2.85 23.64 _150.78 | PPTC371LGBN-RC 5 | -400:(10.16) | .500 (12.70) (SSSSnO = 9207.63 48.66 | NPTCOSIKEXC-RC 

38 | 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) |S5474-ND | 2.95 24.42 155.77 | PPTC3B1LGBN-RC & __| .500 (12.70) | .600 (15.24) (SSS9R:NDM| 1.19 _9.83 _62.72_ |NPTCOG1KFXC-RC 

39 | 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) |S5475-ND | 3.04 25.17 160.58 | PPTC391LGBN-RC 7 | 600 (15.24) | .700 (17.78) )S5599-ND | 1.38 11.46 73.08 | NPTCO7TKEXC-RC 

40__| 3.90 (99.06) |4.02 (102.10)|$5476-ND_| 3.13 25.93 165.39 | PPTC401LGBN-RC Bee ey | 200 C082) NEI hoy joe | eet METEOR TENG RC 

7] “500 (2.54) } 200 (5.88) |88477-ND 373.05 19-431 PPPCODTLGBN-RC 10 900 (22.86) | 1.00 (25.40) |S5602-ND | 189 1563 99.72 |NPTC101KFXC-RC 

3 “200 (5.08) | 320(812) |$5478-ND 46 ««-383.~—«-24.42. | PPPCOSTLGBN-RC 11 | 1.00 (25.40) | 1.10 (27.94) |$5603-ND | 1.79 14.79 94.35 |NPTC111KFXC-RC 

4 "300 (7.62) | -420 (410.68) |$5479-ND 554458 ~—«-29.29. | PPPCO4ILGBN-RC 12___| 4.40 (27.94) | 1.20 (30.48) |$5604-ND | 1.90 15.72 ___100.27_| NPTC121KFXC-RC 

5 400 (10.16) | ‘520 (13.20) |$5480-ND G4 ~«—««#534 «34.04 | PPPCOSTLGBN-RC 13 | 1.20 (30.48) | 1.30 (33.02) |S5605-ND | 2.05 16.99 108.41 |NPTC131KFXC-RC 

8 “500 (12-70) | 620 (15.74) |85481-ND 74 ~=«B09.~—S«38.85 | PPPCOBILGBN-RC 14 | 1.30 (33.02) | 1.40 (35.56) |S5606-ND | 215 17.78 113.41. | NPTC141KFXC-RC 

7 “G00 (15:24) | 720 (18.28) |S5482-ND "336 87 43 BST PPPCOTILGBN-RC 15 | 1.40 (35.56) | 1.50 (38.10) |S5607-ND | 245 20.30 129.50 |NPTC151KFXC-RC 

3 "700 (17.78) | 820 (20.82) |$5483-ND ‘83. «687 ~—«43.88. | PPPCOB1LGBN-RC 16 | 1.50 (38.10) | 1.60 (40.64) |S5608-ND | 257 21.29 135.79 |NPTC161KFXC-RC 

9 “300 (20.32) | (920 (23.36) |$5484-ND 83 «=«687.~—s«43.85. | PPPCOSTLGBN-RC 17__| 4.60 (40.64) | 1.70 (43.18) |S5609-ND | 2.72 22.56 143.93 | NPTC171KFXC-RC 

40 | ‘900 (22°86) | 1.02 (25:90) | $5485-ND 83 «687 ~—«43.85. | PPPCIOILGBN-RC 18 | 1.70 (43.18) | 1.80 (45.72) |S5610-ND | 2.89 23.95 152.81 |NPTC181KFXC-RC 

41 | 4.00 (25:40) | 1.12 (28.44) |85486-ND ‘83 «687. ~—«43.88. | PPPC111LGBN-RC 19 | 1.80 (45.72) | 1.90 (48.26) |S5611-ND | 3.05 25.26 161.14 | NPTC191KFXC-RC 

12] 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | 85487-ND 976348 ET PPPCTPALGEN-RC 20 ‘| 1.90 (48.26) | 2.00 (50.80) |S5612-ND | 321 26.62 169.83 |NPTC201KFXC-RC 

13 | 1120 (30.48) | 1132 (33°52) |$5488-ND | 1.01 838 53.47 | PPPC131LGBN-RC 21 ‘| 2.00 (50.80) | 2.10 (53.34) |S5613-ND | 3.22 26.71 — 170.39 |NPTC211KFXC-RC 

14 | 1130 (83.02) | 1142 (36.06) |S5480-ND | 1.11 9.16 58.46 | PPPC141LGBN-RC Tin 22 _| 2.10 (53.34) | 2.20 (55.88) |S5614-ND_| 3.38 27.99 _178.53_ | NPTC221KFXC-RC 

15 | 1140 (35.56) | 1152 (38.60) |$5490-ND | 1.20 9.92 63.27 | PPPC151LGBN-RC 23 | 2.20 (55.88) | 2.30 (58.42) |S5615-ND | 3.52 29.20 186.30 |NPTC231KFXC-RC 

16 | 1150 (38:10) | 1162 (41.14) [S5491-ND | 1.29 10.67 __68.08 | PPPC161LGBN-RC 24 ‘| 2.30 (58.42) | 2.40 (60.96) |S5616-ND | 368 30.51 194.62 |NPTC241KFXC-RC 

47} 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) |S5492-ND | 1.2910.67 68.08 | PPPCT71LGBN-RC 25 | 2.40 (60.96) | 2.50 (63.50) |S5617-ND | 3.84 31.81 202.95 | NPTC251KFXC-RC 

18 | 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) |S5493-ND | 138 1146 73.08 | PPPC181LGBN-RC 26 —_| 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) |S5618-ND | 3.99 33.03 210.72 |NPTC261KFXC-RC 

49 | 1180 (45.72) | 1192 (48.76) |$5494-ND | 147 1221 77.89 | PPPC191LGBN-RC 27 _| 2.60 (66.04) | 2.70 (68.58) |S5619-ND | 4.14 34.34 219.04 | NPTC271KFXC-RC 
Gold 20 | 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) |S5495-ND | 1.56 12.96 82.70 | PPPC201LGBN-RC 28 | 2.70 (68.58) | 2.80 (71.12) |S5620-ND | 4.30 35.61 227.18) NPTC281KFXC-RC 

21 | 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) |S5496-ND | 166 1372 87.51 | PPPC211LGBN-RC 29 ‘| 2.80 (71.12) | 2.90 (73.66) |S5621-ND | 4.45 36.83. 234.95 | NPTC291KFXC-RC 

22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) [S5497-ND 175 14.50 92.50 | PPPC221LGBN-RC 30 2.90 (73.66) | 3.00 (76.20) |S5622-ND | 4.60 38.14 243.28 | NPTC301KFXC-RC 

23 | 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) |S54ge-nD | 1.75 1450 92.50 | PPPC231LGBN-RC 31 | 3.00 (76.20) | 3.10 (78.74) |$5623-ND | 4.61 38.22 243.83 |NPTC311KFXC-RC 

24 | 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) |S54go-ND | 184 1525 97.31 | PPPCO41L@BN-RC 32__| 3.10 (78.74) | 3.20 (81.28) |$5624-ND_| 4.76 39.44 _—_-251.60_ | NPTC321KFXC-RC 

26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) |S5501-ND | 2.03 16.79 107.12 | PPPC261LGBN-RC 33 3.20 (81.28) | 3.30 (83.82) ]S5625-ND | 4.91 40.66 259.37 | NPTC331KFXC-RC 

27 __| 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) |$5502-ND | 2.12 17.55 111.93 | PPPC271LGBN-RC 34 | 3.30 (83.82) | 3.40 (86.36) |S5626-ND | 5.05 41.88 267.14 | NPTC341KFXC-RC 

28) 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) |S5503-ND | 2.21 18.30 116.74 | PPPC2BTLGBN-AC 35 | 3.40 (86.36) | 3.50 (88.90) |S5627-ND | 5.20 43.09 274.91 |NPTC351KFXC-RC 

29 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) ]S5504-ND | 2.21 18.30 116.74 | PPPC291LGBN-RC 36 3.50 (88.90) | 3.60 (91.44) | $5628-ND 5.36 44.40 283.24 | NPTC361KFXC-RC 

30 | 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) |$5505-ND | 230 19.08 121.73 | PPPC3O1LGBN-RC 37__| 3.60 (91.44) | 3.70 (93.98) |$5629-ND_| 5.51 45.62_—-291.01_ | NPTC371KFXC-RC 

31 | 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) |s5506-ND | 239 1984 12654 | PPPC311LGBN-AC 38 | 3.70 (93.98) | 3.80 (96.52) |S5630-ND | 5.65 46.84 298.78 |NPTC38TKFXC-RC 

32 | 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) |$5507-ND | 249 2059 131.35 | PPPC321LGBN-RC 39 | 3.80 (96.52) | 3.90 (99.06) |S5631-ND | 5.80 48.05 306.55 | NPTC391KFXC-RC 

331 3.20 (81.28) | 3.32 (8432) 1$5508-ND | 2.58 21.34 13616 | PPPC331LGBN-RC 40___| 3.90 (99.06) | 4.00(101.60)|$5632-ND_| 5.95 _49.27__314.32_ | NPTC401KFXC-RC 

34 | 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) |S5509-ND | 2.67 22.13 141.16 | PPPC341LGBN-RC 2 100 (2.54) / .200 (5.08) | S5633-ND 934.35 27.75 | NPPCO2TKFXC-RC 

35 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) |S5510-ND | 2.76 22.88 145.97 | PPPC351LGBN-RC 3 -200 (5.08) | .300 (7.62) | S5634-ND 73 6.03 38.48 | NPPCO31KFXC-RC 

37 | 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) |S5512-ND | 2.85 23.64 + 150.78 | PPPC371LGBN-RC 4 -300 (7.62) | .400 (10.16) | S5635-ND 82 6.82 43.48. | NPPCO41KFXC-RC 

38__| 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) |$5513-ND | 2.95 24.42 _155.77_| PPPC381LGBN-RC 5 | 400 (10.16) | .500 (12.70) | $5636-ND 92 7.63 48.66 | NPPCOS1KFXC-RC 

39 | 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) |S5514-ND | 3.04 25.17 160.58 |PPPC39TLGBN-RC 6 500 (12.70) | .600 (15.24) |$5637-ND_| 1.19 __9.83_62.72_| NPPCO61KFXG-RC 

40___| 3.90 (99.06) |4.02 (102.10) |S5515-ND | 3.13 25.93 __165.39_| PPPC401LGBN-RC 7 | 600 (15.24) | .700 (17.78) )S5638-ND | 1.38 = 11.46 73.08 | NPPCO71KFXC-RC 

Fig. 3 — Single Row Female Headers, SMT 8 .700 (17.78) | .800 (20.32) |$5639-ND | 1.44 11.89 75.85 |NPPCO81KFXC-RC 

3 200 (5.08) | .300 (7.62) [S4494-ND 70 577 36.82 |PPTCOSTKFXC 9 ar -900 (22.86) | $5640-ND 1.60 13.28 = 84.73. | NPPC091KFXC-RC 

4 "300 (7.62) | .400 (10.16) |$4495-ND ‘ot 754~—s 48-10 | PPTCOA1KRXC 10 900 (22.86) | 1.00 (25.40) |S5641-ND | 189 15.63 99.72 |NPPC101KFXC-RC 

5 400 (10.16) | '500 (12.70) |$4496-ND ‘06 «=O 795 ~—=—«5069. | PPTCOS1KFXC 12__| 1.10 (27.94) | 1.20 (30.48) |$5643-ND | 1.90 15.72 100.27_[NPPC121KFXC-RC 

8 700 (17.78) | .800 (20.32) |$4499-ND 1.53 12.70 81.03 | PPTCO81KFXC 13 1.20 (30.48) | 1.30 (33.02) | S5644-ND 2.05 16.99 108.41 | NPPC131KFXC-RC 

9 “a0 (20.32) | 900 (22.86) |$4500-ND | 1.73 1430 91.21 | PPTCOOIKEXC 14 | 1.30 (33.02) | 1.40 (35.56) |S5645-ND | 215 17.78 113.41. |NPPC141KFXC-RC 

11 7.00 (25.40) [1.10 (27.94) |S4502-ND | 1.76 14.56 92.87 |PPTCTT1KFXC 15 | 1.40 (35.56) | 1.50 (38.10) |S5646-ND | 2.45 = 20.30 129.50 | NPPC151KFXC-RC 

12 1.10 (27.94) | 1.20 (30.48) |$4503-ND 1.92 15.92 101.57 | PPTC121KFXC 16 1.50 (38.10) | 1.60 (40.64) | S5647-ND 2.57 21.29 135.79 _ | NPPC161KFXC-RC 

15 | 1.40 (35.56) | 1.50 (38.10) |S4506-ND | 239 19.81 126.36 | PPTC151KFXC 17 __| 1.60 (40.64) | 1.70 (43.18) |S5648-ND_| 2.72 22.56 __143.93_| NPPC171KFXC-RC 

16 | 1.50 (38.10) | 1.60 (40.64) |S4507-ND | 256 21.17 135.05 | PPTC161KFXC 18 | 1.70 (43.18) ] 1.80 (45.72) |S5649-ND 2.89 23.95 152.81 | NPPC181KFXC-RC 

17 1.60 (40.64) | 1.70 (43.18) |S4508-ND | 2.72 22.53 143.75 | PPTC171KFXC 19 1.80 (45.72) | 1.90 (48.26) | S5650-ND 3.05 25.26 161.14 | NPPC191KFXC-RC 

18 | 1.70 (43.18) | 1.80 (45.72) |S4509-ND | 2.87 23.81 151.89 | PPTC181KFXC 20 | 1.90 (48.26) | 2.00 (50.80) |S5651-ND | 3.21 = 26.62 169.83 | NPPC201KFXC-RC 

49 | 1.80 (45.72) | 1.90 (48.26) |S45t0-ND | 3.03 2514 160.40 | PPTC191KFXC Gold 21 ‘| 2.00 (50.80) | 2.10 (53.34) |$5652-ND | 3.22 26.71 170.39 |NPPC211KFXC-RC 

20 | 1.90 (48.26) | 2.00 (50.80) |S4511-ND | 3.20 26.51 169.09 | PPTC201KFXC 22 _| 2.10 (53.34) | 2.20 (55.88) |S5653-ND | 3.38 __ 27.99 _178.53_| NPPC221KFXC-RC 

2 2.00 (50.80) | 2.10 (53.34) |$4512-ND 3.13 25.93 165.39 | PPTC211KFXC 23 2.20 (55.88) | 2.30 (58.42) | S5654-ND 3.52 29.20 186.30 | NPPC231KFXC-RC 

22 | 2.10 (53.34) | 2.20 (55.88) |S4513-ND | 3.28 27.17 _173.35_| PPTC221KFXC 24 | 2.30 (58.42) | 2.40 (60.96) |S5655-ND | 3.68 = 30.51 194.62 | NPPC241KFXC-RC 

23 | 2.20 (55.88) | 2.30 (58.42) |S4514-ND | 3.42 28.36 180.93 |PPTC231KFXC 25 | 2.40 (60.96) | 2.50 (63.50) |S5656-ND | 3.84 = 31.81 202.95 | NPPC251KFXC-RC 
Tin 24 2.30 (58.42) | 2.40 (60.96) |$4515-ND 3.58 29.64 189.07 | PPTC241KFXC 26 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) | S5657-ND 3.99 33.03 210.72 | NPPC261KFXC-RC 

25 | 2.40 (60.96) | 2.50 (63.50) |S4516-ND | 3.73 30.91 197.21 | PPTC251KFXC 27 ___| 2.60 (66.04) | 2.70 (68.58) |S5658-ND | 4.14 34.34 219.04 _| NPPC271KFXC-RC 

26 —_| 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) |S4517-ND | 3.87 32.10 204.80 | PPTC261KFXC 28 | 2.70 (68.58) | 2.80 (71.12) |S5659-ND | 4.30 35.61 227.18 | NPPC2B1KFXC-RC 

27 2.60 (66.04) | 2.70 (68.58) |$4518-ND 4.03 33.35 212.75 | PPTC271KFXC 29 2.80 (71.12) | 2.90 (73.66) | S5660-ND 445 36.83 234.95 | NPPC291KFXC-RC 

28 | 2.70 (68.58) | 2.80 (71.12) |S4519-ND | 4.17 34.54 220.34 | PPTC2B1KFXC 30 | 2.90 (73.66) | 3.00 (76.20) |S5661-ND | 4.60 38.14 243.28 | NPPC3OTKFXC-RC 

29 | 2.80 (71.12) | 2.90 (73.66) |S4520-ND | 4.32 35.82 228.48 | PPTC291KFXC 31 3.00 (76.20) | 3.10 (78.74) |S5662-ND ) 4.61 38.22 243.83 | NPPC311KFXC-RC 

30 2.90 (73.66) | 3.00 (76.20) |$4521-ND 4.48 37.09 236.62 | PPTC301KFXC 32 3.10 (78.74) | 3.20 (81.28) | $5663-ND 4.76 39.44 251.60 _| NPPC321KFXC-RC 

31 3.00 (76.20) | 3.10 (78.74) |S4522-ND | 4.62 38.28 + 244.20 | PPTC311KFXC 33] 3.20 (81.28) | 3.30 (83.82) |S5664-ND | 4.91 = 40.66 259.37 | NPPC33TKFXC-RC 

32__| 3.10 (78.74) | 3.20 (81.28) |S4523-ND | 4.77 39.56__—252.34_| PPTC321KFXC 34 | 3.30 (83.82) | 3.40 (86.36) |S5665-ND | 5.05 41.88 267.14 | NPPC341KFXC-RC 

33 3.20 (81.28) | 3.30 (83.82) |$4524-ND 4.92 40.75 259.93 | PPTC331KFXC 35 3.40 (86.36) | 3.50 (88.90) | S5666-ND 5.20 43.09 274.91 | NPPC351KFXC-RC 

34 | 3.30 (83.82) | 3.40 (86.36) |S4525-ND | 5.07 41.99 267.88 | PPTC341KFXC 36 | 3.50 (88.90) | 3.60 (91.44) |S5667-ND | 5.36 44.40 283.24 | NPPC361KFXC-RC 

35 | 3.40 (86.36) | 3.50 (88.90) |S4526-ND | 5.21 43.18 275.47 | PPTC351KFXC 37__| 3.60 (91.44) | 3.70 (93.98) |S5668-ND | 5.51 _45.62_291.01_| NPPC371KFXC-RC 

36 3.50 (88.90) | 3.60 (91.44) |$4527-ND 5.37 44.46 — 283.61 | PPTC361KFXC 39 3.80 (96.52) | 3.90 (99.06) |S5670-ND 5.80 48.05 306.55 NPPC391KFXC-RC 

37__| 3.60 (91.44) | 3.70 (93.98) |S4528-ND | 5.52 45.73_—-291.75_| PPTC371KFXC 40___| 3.90 (99.06) |4.00 (101.60) |S5671-ND_| 5.95 __49.27__314.32_ | NPPC401KFXC-RC 

38 | 3.70 (93.98) | 3.80 (96.52) |S4529-ND | 5.66 46.92 209.33 |PPTC381KFXC Fig. 4 — Dual Row Female Headers 

39 3.80 (96.52) | 3.90 (99.06) |$4530-ND 5.81 48.17 307.29 | PPTC391KFXC Tin 62 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) |$4231-ND 2.56 21.17 135.05 _[PPTC312LFBN 

40 3.90 (99.06) | 4.00 (101.60) |S4531-ND_| 5.96 49.36 _—_—-314.87_| PPTC401KFXC. Fig. 4 — Dual Row Female Headers - RoHS Compliant 

2 100 (2.54) | .200 (5.08) |S4532-ND 45 371 23.68 | PPPCO21KFXC 4 100 (2.54) | .220 (5.58) /S7070-ND 55 458 29.23 | PPTCO22LFBN-RC 

3 .200 (5.08) | .300 (7.62) |$4533-ND 70 5.77 36.82 | PPPCO31KFXC 6 -200 (5.08) | .320 (8.12) )$7071-ND 74 6.09 38.85 | PPTCO32LFBN-RC 

6 500 (12.70) | .600 (15.24) |S4536-ND | 1.16 9.57 61.05. | PPPCOB1KFXC 8 -300 (7.62) | .420 (10.66) |S7072-ND 92 7.63 48.66 | PPTCO42LFBN-RC 

7 600 (15.24) | .700 (17.78) |$4537-ND 13400 14.11 70.86 | PPPCO71KFXC 10 400 (10.16) | .520 (13.20) | S6105-ND 92 7.63 48.66 | PPTCO52LFBN-RC 

8 00 (1278) 800 (20.32) |S4538-ND | 1.53 12.70 _ 81.03 | PPPCO81KFXC 12___| 500 (12.70) | .620 (15.74) |S7074-ND | 1.20 _—9.92__—63.27_| PPTCO62LFBN-RC. 

9 800 (20.32) | .900 (22.86) 1$4539-ND | 1.73. 1430 91.21 | PPPCOOTKFXC 14 | 600 (15.24) | .720 (18.28) |S7075-ND | 1.29 10.67 68.08 |PPTCO72LFBN-RC 

11 1.00 (25.40) | 1.10 (27.94) |$4541-ND 1.76 14.56 92.87 | PPPC111KFXC 16 -700 (17.78) | .820 (20.82) | S7076-ND 1.56 12.96 82.70 _ | PPTCO82LFBN-RC 

12 1.10 (27.94) | 1.20 (30.48) |$4542-ND 1.92 15.92 101.57 | PPPC121KFXC 18 peer -920 (23.36) | $7077-ND 175 14.50 92.50 _ | PPTCO92LFBN-RC 

13 1.20 (30.48) | 1.30 (33.02) |$4543-ND 2.08 17.20 109.71 | PPPC131KFXC Tin 20 900 (22.86) | 1.02 (25.90) |$7078-ND 111 9.16 58.46 | PPTC102LFBN-RC 
Gold 15 1.40 (35.56) | 1.50 (38.10) |$4545-ND 2.39 19.81 126.36_| PPPC151KFXC 22 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) |S7079-ND 1.20 9.92 63.27_| PPTC112LFBN-RC 

17 1.60 (40.64) | 1.70 (43.18) |S4547-ND 2.72 22.53 143.75 | PPPC171KFXC 24 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | S7080-ND 1.29 10.67 68.08 | PPTC122LFBN-RC 

19 1.80 (45.72) | 1.90 (48.26) |S4549-ND 3.03 25.14 160.40 | PPPC191KFXC 26 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) |$7081-ND 1.38 11.46 = 73.08 | PPTC132LFBN-RC 

21 2.00 (50.80) | 2.10 (53.34) |$4551-ND 3.13 25.93 165.39 | PPPC211KFXC 28 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $7082-ND 156 = 12.96 82.70 _ | PPTC142LFBN-RC 

22 2.10 (53.34) | 2.20 (55.88) | $4552-ND 3.28. 27.17 ~—- 173.35. | PPPC221KFXC 30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $7083-ND 1.66 = 13.72 87.51 | PPTC152LFBN-RC 

23 2.20 (55.88) | 2.30 (58.42) |$4553-ND 3.42 28.36 180.93 _| PPPC231KFXC 32 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) |$7084-ND 1.84 15.25 _97.31_ | PPTC162LFBN-RC 

24 2.30 (58.42) | 2.40 (60.96) |$4554-ND 3.58 29.64 189.07 | PPPC241KFXC 34 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S7085-ND 1.93 16.01 = 102.12 | PPTC172LFBN-RC 

25 2.40 (60.96) | 2.50 (63.50) | $4555-ND 3.73 30.91 197.21 | PPPC251KFXC 36 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $7086-ND 2.03 16.79 107.12 | PPTC182LFBN-RC 

26 —_| 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) |S4556-ND | 3.87 32.10 204.80 | PPPC261KFXC 38__| 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) |S7087-ND | 2.12 17.55 _111.93 | PPTC192LFBN-RC 

27 __| 2.60 (66.04) | 2.70 (68.58) |S4557-ND | 4.03 33.35 212.75 | PPPC271KFXC (Continued) 
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a No. Dimensions 
= SULLINS'~ .1” (2.54mm) Female Headers (cont) Contact| of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
Finish | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. 

No. Dimensions 50 BAD (98) 2.52 (64.00) [S5578-ND | 312 25.87 165.02 |PPPC252LJBN-RC 
Contact| of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 52 | 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) |S5579-ND | 3.24 2685 171.31 | PPPC262LJBN-RC 
Finish | Contacts i B Part No. 1 10 100 | Part No. 56 —_| 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) |S5581-ND | 3.49 28.91 184.45 | PPPC282LUBN-RC 

40 | 1.90 (48.26) | 2.02 (61.30) |S6104-ND | 2.12 1755 111.93 | PPTCZO2LFBN-RC BB) 280(71-12) | 2-92 (74.16) BRO AE, §362 29.99 101.29 | PPPC2S2LIBN-RG 

42 | 2.00 (50.80) | 212(53.84) |S7ogo-ND | 212 1785 111.93 | ppTcot2LFBN-RC 60 _| 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) |$5583-ND | 374 30.97 _197.58 | PPPC302LJBN-RC 

pee : : : : : 62 | 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) |S5584-ND | 3.87 32.05 204.43 |PPPC312LJBN-RC 

44 eee 2.22 (56.38) |S7090-ND | 221 18.30 116.74 |PPTC222LFBN-RC 

z : Gold 66 —_| 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) |S5586-ND | 4.12 3410 217.56 |PPPC332LJBN-RC 

46 pania.eh) 2.32 (58.92) |S7091-ND | 230 19.08 121.73 | PPTC232LFBN-RC 

48 30 68 —_| 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) |S5587-ND | 4.24 35.09 223.85 | PPPC342LUBN-RC 

(58.42) | 2.42 (61.46) |S7092-ND | 2.39 19.84 126.54 | PPTC242LFBN-RC : 7 
70 — | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) |S5588-ND | 4.36 36.16 230.70 | PPPC352LJBN-RC 

50 EGG 2.52 (64.00) |S7093-ND | 249 20.59 131.35 |PPTC252LFBN-RC : i 

74__| 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) |S5590-ND_ | 4.61 38.22 243.83 | PPPC372LUBN-RC 

52 | 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) |S7094-ND | 2.58 21.34 136.16 | PPTC262LFBN-RC : = 

76 | 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) [S5591-ND | 4.74 39.27 250.49 |PPPC382LJBN-RC 
; 54 | 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) |S7095-ND | 2.76 2288 145.97 | PPTC272LFBN-RC : : 
Tin 78 — | 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) |S5592-ND | 4.86 40.28 256.97 |PPPC392LJBN-RC 

56 —_| 2.70 (68.58) | 2.82(71.62) |S7096-ND | 2.85 23.64 150.78 | PPTC282LFBN-RC i i 

80__| 3.90 (99.06) |4.02 (102.10) |S5593-ND | 4.99 41.33 263.63_| PPPC402LUBN-RC 

58 _| 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) |S7097-ND | 2.95 24.42‘ 155.77_| PPTC292LFBN-RC Fig. 6 — Dual Row Female Headers, SMT 

ig. 2 

60 | 2.80 (73.66) | 3.02 (76.70) |S7098-NDH) 3.04 25.17 160.58 | PPTCA02LFBN-RC 16 | .700 (17.78) | 820 (20.82) |S4577-ND | 289 23.95 152.81 |PPTCOS2KFMS 

64 | 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) |S7100-ND | 3.22 26.71 170.39 | PPTC322LFBN-RC 48 800 (20.32) | 1920 (23.36) |$4578-ND | 326 27.00 172.24 | PPTCO92KFMS 

66 | 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) |S7101-ND | 3.31 2746 175.20 | PPTC332LFBN-RC 30 | 1.40 (35.56) | 1.52 (3860) |$4584-ND | 463 3837 244.76 | PPTC152KFMS 

68 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) |S7102-ND | 3.41 = 28.22 180.01 | PPTC342LFBN-RC 32 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) |S4585-ND | 4.94 40.89 260.85 | PPTC162KFMS 

70 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | $7103-ND 3.50 28.97 184.82_| PPTC352LFBN-RC 34 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) |S4586-ND 5.25 43.53 277.69 _|PPTC172KFMS 

72 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) |$7104-ND 3.59 29.75 189.81 _| PPTC362LFBN-RC 38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) |S4588-ND 5.87 48.60 310.06 |PPTC192KFMS 

4 -100 (2.54) | .220 (5.58) |S7105-ND 55 4.58 29.23 | PPPCO22LFBN-RC 42 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) |$4590-ND 6.27 51.91 331.15 | PPTC212KFMS 

6 -200 (5.08) | .320 (8.12) )$7106-ND 74 6.09 38.85 | PPPCO32LFBN-RC 44 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | $4591-ND 6.56 54.38 346.88 | PPTC222KFMS 

8 300 (7.62) | .420 (10.66) |$7107-ND 92 7.63 48.66 | PPPCO42LFBN-RC 46 | 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) |S4592-ND | 6.86 56.81 362.42 |PPTC232KFMS 

10 | .400 (10.16) | 520 (13.20) |S7108-ND 92 7.63 48.66 | PPPCOS2LFBN-RC 50 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) |S4594-ND | 7.45 61.74 _393.87_| PPTC252KFMS 

12___| 500 (12.70) | 620 (15.74) |S7109-ND | 1.20 9.92 _—63.27_ | PPPCO62LFBN-RC 52 | 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) |S4595-ND | 7.75 64.18 409.41 |PPTC262KFMS 

14 | 600 (15.24) | 720 (18.28) |S7110-ND | 1.29 10.67 68.08 | PPPCO72LFBN-RC 54 | 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) |S4596-ND | 8.05 66.73 425.69 |PPTC272KFMS 

16 | .700 (17.78) | 820 (20.82) |S7111-ND | 156 12.96 82.70 | PPPCO82LFBN-RC Tin 56 | 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) |S4597-ND | 835 6919 441.41 |PPTC282KFMS 

18 | .800 (20.32) | 920 (23.36) |S7112-ND | 1.75 14.50 92.50 | PPPCO92LFBN-RC 58 | 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) |S4598-ND | 865 71.63 456.95 |PPTC292KFMS 

20 | .900 (22.86) | 1.02 (25.90) |S6106-ND ) 1.11 916 58.46 | PPPC102LFBN-RC 60__| 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) |S4599-ND | 894 74.10 _472.68_| PPTC302KFMS 

22 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) |$7114-ND 1.20 9.92 63.27_| PPPC112LFBN-RC 62 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | $4600-ND 5.74 47.56 303.40 | PPTC312KFMS 

24 | 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) [S7115-ND | 1.29 10.67 68.08 |PPPC122LFBN-RC 64 | 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) |S4601-ND | 9.53 79.00 503.94 | PPTC322KFMS 

26 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) |$7116-ND 1.38 11.46 73.08 | PPPC132LFBN-RC . Sela eel eee Sead Te ares a eee ae 

28 ‘| 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) |S7117-ND | 1.56 1296 82.70 | PPPC142LFBN-RC eS er 3 eee ee Sg) 1-14 S01 985-95 | PPTCMCKEMS 

30 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) |S7118-ND | 1.66 13.72 87.51 | PPPC152LFBN-RC 7 3.40 (86.36) 3.52 (89 40) pene 1043. “66.45_S51-49. |PPTCASZKEMS 

32___| 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) |S7119-ND | 1.84 15.25 _97.31_| PPPC162LFBN-RC a eooiee 90) Ser ere) em 1073 86.91 567.21 | PETCSROKEMS 

3 | 1704s) | 1224622) [sriztnp | 203 1879 10742 |prPcTaZLFBN AG 7 | aro(onae| 342 (ora [saeurn | 1132  saeo sane [pproagonrus 
Gold 38 jongeae qo lae zat $7i22-ND | 212 1755 11193 |PPPC192LFBN-RC 78 — | 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) |S4608-ND | 11.63 96.37 614.76 |PPTC392KFMS 

0 ( ) | 1.92 (48.76) : id i ¢ 

40 | 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) |$7123-ND | 212 1755 111.93 | PPPC2O2LFBN-RC 80 _| 3.90 (99.06) |4.02 (102.10) |S4609-ND | 11.93 98.83 630.48 _|PPTC402KFMS 

42 _| 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) |S7124-ND | 242 17.55 _ 111.93 | PPPC212LFBN-RC 4 -100 (2.54) ] .220 (6.58) | S4610-ND 91 7.54 48.10) PPPCO22KFMS 

4a] 3.10 (53.34) | 2.22 (56.38) |S7T25-ND | 2.21 183011674 | PPPC220L FAN-RC 14 600 (15.24) | .720 (18.28) |S4615-ND | 253 21.00 133.94 | PPPCO72KFMS 

aD ea ; : : 24 | 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) |S4620-ND | 3.71 30.74 196.10 |PPPC122KFMS 

46 peneaae) 2.32 (58.92) |S7126-ND | 230 19.08 121.73 | PPPC232LFBN-RC 

48 20 58 49) | 2.49 (61.46 ‘ ‘ 26 ‘| 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) |S4621-ND | 4.02 33.29 212.38 | PPPC132KFMS 

(58.42) | 2.42 (61.46) |S7127-ND | 2.39 1984 126.54 | PPPC242LFBN-RC ‘ 

50 | 2.40 (60.96) | 252 (6400) |sziza-no | 249 2059 131.35 | PPPC2SOLFBN-RC 28 | 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) |S4622-ND | 4.32 35.82: 228.48 | PPPC142KFMS 

52 | 2.50 (63.50) | 2.69 (66.54) [S7i29-ND | 258 21.34 136-16 | PPPC262LFBN-RC 30 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) [S4623-ND | 4.63 38.37 244.76 |PPPC152KFMS 

we : : ; 32 | 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) |S4624-ND | 4.94 40.89 260.85 | PPPC162KFMS 

54 | 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) |S7130-ND | 2.76 2288 145.97 |PPPC272LFBN-RC 36 | 170 (43.18) | 1182 (46.22) |Sa626-ND | 556 4605 293,78 |PPPCteoKFMS 

= pap nae seo veate Sree oan oo pe S epeoreaW ae 38 | 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) |S4627-ND | 5.87 48.60 310.06 | PPPC192KFMS 

2 Stic A006 70 Baa Sin pe qe SCECSROLEEN-UG 40 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) |$4628-ND | 6.17 51.16 _326.34_| PPPC202KFMS 

.02 (76. : : ; ‘ 42 | 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) [S4629-ND | 6.27 51.91 331.15 |PPPC212KFMS 

62 _| 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) [S7ISEND | 3.13 __25.93 _165.39_| PPPC312LFBN-RC 44 | 2.10 (53.34) 2 20 (5638) $4630-ND | 656 54.38 346.88 | PPPC222KFMS. 

64] 8.10 (78.74) | 3.22 (81.78) |S7135-ND | 3.22 26.71 170.39 | PPPC322LFBN-RC 46 | 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) |S4631-ND | 6.86 56.81 362.42 |PPPC232KFMS 

66 | 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) |S7136-ND | 3.31 27.46 175.20 | PPPC332LFBN-RC Gold 52 | 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) |S4634-ND | 7.75 64.18 409.41 | PPPC262KFMS 

68 —_| 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) |S7137-ND | 3.41 28.22 180.01 | PPPC342LFBN-RC 54 | 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) |S4635-ND | 8.05 66.73: 425.69_| PPPC272KFMS 

70 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) |$7138-ND 3.50 28.97 184.82 | PPPC352LFBN-RC 56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) |S4636-ND 8.35 69.19 441.41 |PPPC282KFMS 

72___| 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) |S7139-ND | 3.59 29.75 _189.81_ | PPPC362LFBN-RC 58 | 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) |S4637-ND | 8.65 71.63 456.95 | PPPC292KFMS 

Fig. 5 — Dual Row Female Headers, Right Angle - ROHS Compliant 60 —_| 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) |S4638-ND | 894 7410 472.68 |PPPC302KFMS 

4 100 (2.54) ] .220 (5.58) ]S5516-ND 54 4.44 28.31 | PPTCO22LIBN-RC 62 | 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) |S4639-ND | 5.74 47.56 303.40 | PPPC312KFMS 

6 200 (5.08) | .320(8.12) |$5517-ND 72 5.95 37.93 | PPTCO32LUBN-RC 66__| 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) |S4641-ND | 9.84 81.55 520.22 | PPPC332KFMS 

8 300 (7.62) | .420 (10.66) |$5518-ND 96 7.95 50.69 | PPTCO42LJBN-RC 68 | 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) |S4642-ND | 10.14 84.01 535.95 |PPPC342KFMS 

10 | .400 (10.16) | 520 (13.20) |S5519-ND | 1.00 8.32 53.10 | PPTCOS2LUBN-RC 70 — | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) |S4643-ND | 10.43 86.45 551.49 | PPPC352KFMS 

12___| 500 (12.70) | 620 (15.74) |S5520-ND | 115 9.54 __——-60.87_| PPTCO62LJBN-RC 72 | 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) |S4644-ND | 10.73 88.91 567.21 | PPPC362KFMS 

14 | 600 (15.24) | .720(18.28) |S5521-ND | 1.14 9.45 60.31 | PPTCO72LJBN-RC 74 ‘| 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) |S4645-ND | 11.03 91.38 582.94 |PPPC372KFMS 

16 | .700 (17.78) | .820 (20.82) |S5522-ND | 115 9.54 60.87 | PPTCO82LUBN-RC 76 __ | 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) |S4646-ND_| 11.32 93.82 598.48 | PPPC382KFMS. 

18 | .800 (20.32) | 920 (23.36) |S5523-ND | 130 10.76 68.64 | PPTCO92LUBN-RC 78 | 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) |S4647-ND | 11.63 96.37 614.76 |PPPC3Q2KFMS 

20 ‘| .900 (22.86) | 1.02 (25.90) |S5524-ND | 1.34 1114 71.04 | PPTC102LJBN-RC 80___| 3.90 (99.06) |4.02 (102.10) |$4648-ND_| 11.93 98.83 _630.48_| PPPC402KFMS 

22 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) |S5525-ND 1.47 12.21 77.89 _| PPTC112LUBN-RC Fig. 6 — Dual Row Female Headers, SMT - RoHS Compliant 

24 | 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) [S5526-ND | 1.61 13.34 85.10 |PPTC122LJBN-RC q 100 (2.54) | .220 (6.58) ]S5672-ND 90-748 «47.73 [NPTCO22KFMS-RC 

26 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $5527-ND 1.75 14.50 92.50 | PPTC132LJBN-RC 6 -200 (5.08) | .320 (8.12) | $5673-ND 1.32 10.90 69.56 _ | NPTCO32KFMS-RC 

28 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $5528-ND 1.88 15.57 99.35 | PPTC142LJBN-RC 8 -300 (7.62) | 420 (10.66) | S5674-ND 147 12.21 77.89 | NPTCO42KFMS-RC 

30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $5529-ND 2.02 16.70 106.56 | PPTC152LJBN-RC a not) ann (leo) S875 Ve ue ‘aot al eae 

32___| 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) |S5530-ND | 2.00 16.56 105.64 | PPTC162LJBN-RC. 12 500 (12.70) 620 (15.74) pei 2-11 17.46. - 411.37 (NPTCOB2KEMS-AG 
Ti 40 | 190 4826 | 202 (6130) [ssssenD | 250 2088 131.91 |ppTCAOoLIBNAG ¥ | rop(irre)| s20(20.2) |sse7eND | 272 2250 140.50 |NPTCOSORFS-Ro 

in 4 ly | # i p | ? 7 x _ be 

42 peur S13 aaah 5535-ND | 261 2166 13820 |PPTC212LJBN-RC 18 oe 920 (23.36) |S5679-ND | 3.06 25.32 161.51 | NPTCO92KFMS-RC 

44 | 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) |S5536-ND | 274 22.74 145.04 | PPTC222LJBN-RC 20 900 (22.86) | 1.02 (25.90) |S5680-ND | 3.58 29.67 189.26 | NPTC102KFMS-RC 

48 230 (658.42) 2.4 (61.46) |S5538-ND | 299 2480 168.18 | PPTC249LJBN-RC 22 _| 1.00 (25.40) | 4.12 (28.44) |S5681-ND | 3.32 27.52 _175.57_|NPTC112KFMS-RC 

50 240 (60 38) 9.59 (64.00) [S5539-ND | 3122587 16502 | PPTCOS2LIBI-RC 24 1.10 (27.94) | 7.22 (30.98) |S5682-ND | 3.63 30.04 191.66 |NPTC122KFMS-RC 

52 250 (6 30) 2.62 (66.54) |Ss540-ND | 324 2685 17131 | PPTC262LJBN-RC 26 ‘| 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) |S5683-ND | 3.93 32.57 207.76 |NPTC132KFMS-RC 

Barat ‘ ' : : i 28 ‘| 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) |S5684-ND | 4.22 35.00 223.30 | NPTC142KFMS-RC 

56 .70 (68.58) | 2.82 

(68.58) | 2.82 (71.62) |S5542-ND | 3.49 2891 184.45 | PPTC282LJBN-RC i 

a aati 3.92 (7416) |Sse43-ND | 362 2999 191.09 |PPTC292LJBN-RC 30 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) |S5685-ND | 4.53 37.53 239.39 | NPTC152KFMS-RC 

60 | 2.90 (73.68) | 3.09 (7670) |Sss44-ND | 374 3097 19758 | PPTC3O9LJBN-RC 32___| 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) |S5686-ND | 4.75 39.35 251.05 | NPTC162KFMS-RC. 

62 | 3.00 (76.20) | 3.12(79.24) |S5545-ND | 3.87 32.05 204.43 |PPTC312LJBN-RC a reer 1 82 eT Ea ae eee 

66 | 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) |S5547-ND | 4.12 34.10 217.56 | PPTC332LJBN-RC 40 | 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) |S5690-ND | 5.94 49.18 313.76 |NPTC202KFMS-RC 

68 —_| 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) |S5548-ND | 4.24 35.09 223.85 | PPTC342LJBN-RC ; 42 | 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) |S5691-ND | 603 4997 318.76 |NPTC212KFMS-RG 

70 | 3.40(86.96) | 3.52 (89.40) (SoCRTNDR 9496 36.16 230.70 | PPTC352LIBN-RC Min 44 | 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) |S5692-ND | 6.31 52.32 _333.74_| NPTC222KFMS-RC 

74__| 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) [SS551-ND | 4.61 _98.22_243.83 | PPTC372LJBN-RC 46 | 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) |S5693-ND | 6.60 54.69 348.91 |NPTC232KFMS-RC 

76 | 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) |S5552-ND | 4.74 39.27 250.49 | PPTC3B2LJBN-RC 48 | 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) |S5694-ND | 6.88 57.04 363.90 |NPTC242KFMS-RC 

78 | 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) |S5553-ND | 4.86 40.28 256.97 | PPTC392LJBN-RC 50 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) |S5695-ND | 7.18 59.48 379.44 |NPTC252KFMS-RC 

80___| 3.90 (99.06) |4.02 (102.10) |S5554-ND_| 4.99 41.33 __-263.63_| PPTC402LJBN-RC. 52 | 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) |S5696-ND | 7.47 61.86 394.61 |NPTC262KFMS-RC 

4 100 (2.54) | .220 (5.58) /S5555-ND 54 444 28.31 | PPPC022LJBN-RC 54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) |S5697-ND 7.75 64.21 409.59 | NPTC272KFMS-RC 

6 -200 (5.08) | .320 (8.12) | S5556-ND 72 5.95 37.93 | PPPCO32LJBN-RC 56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) |S5698-ND 8.04 66.58 424.76 | NPTC282KFMS-RC 

8 -300 (7.62) | .420 (10.66) | $5557-ND 96 7.95 50.69 | PPPCO42LJBN-RC 58 | 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) |S5699-ND | 8.32 6896 439.93 |NPTC292KFMS-RC 

10 400 (10.16) | .520 (13.20) | $5558-ND 1.00 8.32 53.10 | PPPCOS2LJBN-RC 60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) |S5700-ND 8.61 71.31 454.92 | NPTC302KFMS-RC 

12 500 (12.70) | .620(15.74) |S5559-ND | 1.15 _—9.54___—60.87_| PPPCO62LJBN-RC. 62 | 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) |S5701-ND | 8.90 73.75 470.46 |NPTC312KFMS-RC 

14 600 (15.24) | .720 (18.28) [S5560-ND | 1.14 945 60.31 |PPPCO72LJBN-RC 64__| 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) |S5702-ND | 9.19 76.13 485.63 | NPTC322KFMS-RC 

16 700 (17.78) | .820 (20.82) |S5561-ND | 1.15 9.54 60.87 | PPPCO82LJBN-RC 66 | 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) |S5703-ND | 947 7847 500.61 |NPTC332KFMS-RC 

18 800 (20.32) | .920 (23.36) |S5562-ND | 1.30 10.76 68.64 | PPPCO92LJBN-RC 68 —_| 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) |S5704-ND | 9.76 80.85 515.78 |NPTC342KFMS-RC 

20 900 (22.86) | 1.02 (25.90) |S5563-ND | 1.34 11.14 71.04 |PPPC102LJBN-RC 70 — | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) |S5705-ND ] 10.04 83.20 530.77 |NPTC352KFMS-RC 
Balu 24 | 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) |S5565-ND | 1.61 13.34 85.10_| PPPC122LJBN-RC 72 | 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) |S5706-ND ] 10.34 85.64 546.31 | NPTC362KFMS-RC 

26 | 4.20 (30.48) | 1.32 (33.52) |S5566-ND | 1.75 14.50 92.50 |PPPC132LJBN-RC 74__| 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) |S5707-ND | 10.62 88.02__561.48_ | NPTC372KFMS-RC 

28 ‘| 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) |S5567-ND | 1.88 1557 99.35 | PPPC142LJBN-RC 76 | 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) |S5708-ND | 10.91 90.39 576.65 |NPTC382KFMS-RC 

30 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) |S5568-ND | 2.02 16.70 106.56 | PPPC152LJBN-RC 78 | 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) |S5709-ND | 11.19 92,74 591.63 |NPTC392KFMS-RC 

32 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) |$5569-ND 2.00 16.56 105.64 | PPPC162LJBN-RC 80 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) |$5710-ND_| 11.48 95.12 606.80_| NPTC402KFMS-RC 

34___| 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) |S5570-ND | 2.12 17.55 111.93 | PPPC172LJBN-RC 4 100 (2.54) ] .220 (6.58) | S5711-ND 90° 7.48 47.73 |NPPCO22KFMS-RC 

38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) |$5572-ND 2.37 19.60 125.06 | PPPC192LJBN-RC 6 -200 (5.08) | .320 (8.12) )$5712-ND 1.25 10.38 = 66.23 | NPPCO32KFMS-RC 

40 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) |$5573-ND 2.50 20.68 131.91 | PPPC202LJBN-RC Gold 8 300 (7.62) | 420 (10.66) | S5713-ND 147 12.21 77.89 | NPPCO42KFMS-RC 

42 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) S5574-ND | 2.61 21.66 + 138.20 | PPPC212LJBN-RC 10 400 (10.16) } .520 (13.20) | $5714-ND 1.75 14.50 92.50 | NPPCO52KFMS-RC 

44 | 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) |S5575-ND | 274 2274 145.04 | PPPC222LJBN-RC 12__| 500 (12.70) | .620(15.74) [$5715-ND | 2.11 17.46 _111.37_[NPPCOB2KFMS-RC 

48 | 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) |S5577-ND | 2.99 24.80 158.18 | PPPC242LJBN-RC (Continued) 
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” No. Dimensions 
= SULLINS~ .1” (2.54mm) Female Headers (Cont) eremll Inch (mm) Digi-key Pricing Sullins 
Finish | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
No. Dimensions 46 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) [S5732-ND | 6.60 54.69 348.91 |NPPC232KFMS-RC 
Contact| of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 48 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) |S5733-ND | 6.88 57.04 363.90 |NPPC242KFMS-RC 
Finish | Contacts ry B Part No. 1 10 100 _| Part No. 50 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) |$5734-ND | 7.18 59.48 379.44 | NPPC252KFMS-RC 
4 600 (15.24) | .720 (18.28) |S5716-ND 238 19.72 125.80 | NPPCO72KFMS-RC 52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) |$5735-ND 7.47 ~— 61.86 = 394.61 | NPPC262KFMS-RC 
16 700 (17.78) | 820 (20.82) |S5717-ND | 272 22.50 143.56 | NPPCO82KFMS-RC 54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) |S5736-ND | 7.75 64.21: 409.59_|NPPC272KFMS-RC 
18 800 (20.32) | 920 (23.36) |S5718-ND | 2.91 24.07 153.55 | NPPCO92KFMS-RC 56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) [S5737-ND | 8.04 66.58 424.76 |NPPC282KFMS-RC 
20 900 (22.86) | 1.02 (25.90) |S5719-ND | 358 29.67 189.26 | NPPC102KFMS-RC 58 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) |S5738-ND | 8.32 68.96 439.93 |NPPC292KFMS-RC 
22 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) |$5720-ND | 3.32 27.52 _175.57_| NPPC112KFMS-RC. 60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) |$5739-ND | 8.61 71.31 454.92 |NPPC302KFMS-RC 
‘apne ia apa Soe se oe 88 Neporaokeneee Gold 62 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) |$5740-ND 8.90 73.75 470.46 |NPPC312KFMS-RC 
Gold 28 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) |$5723-ND | 4.22 35.00 223.30 | NPPC142KFMS-RC a SID To, a ena eae ai Be Hees Ce ere 
30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) |S5724-ND | 4.53 37.53 239.39 | NPPC152KFMS-RC ; : : : : : ; 
32 4/50 (38-10) | 1.62 (41.14) |85725-ND | 475 39°35 251.05 | NPPC162KFMS-RC 68 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) |S5743-ND | 9.76 80.85 515.78 |NPPC342KFMS-RC 
34 +60 (40.64) 11.79 (43.68) |S5726-ND | 504 41.79 26659 | NPPCT7OKFMS-RC 70 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) |S5744-ND | 10.04 83.20 530.77 |NPPC352KFMS-RC 
36 4:70 (43.18) | 1.82 (46.22) |$5727-ND | 5.35 4431 282.68 | NPPC182KFMS-RC 72 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) |S5745-ND | 10.34 85.64 546.31 | NPPC362KFMS-RC 
38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) |S5728-ND | 5.64 46.75 298.22 | NPPC192KFMS-RC Ei 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) |S5746-ND_| 10.62 _—88.02__—561.48_ | NPPC372KFMS-RC 
40 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) |$5729-ND 5.94 4918 313.76 | NPPC202KFMS-RC 76 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) |S5747-ND ) 10.91 90.39 576.65 | NPPC382KFMS-RC 
42___| 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) |S5730-ND_| 6.03 49.97_—-318.76_| NPPC212KFMS-RC 78 | 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) |S5748-ND ) 11.19 92.74 591.63 | NPPC392KFMS-RC 
44 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) [S5731-ND | 6.31 52.32 333.74 _[NPPC222KFMS-RC 80 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) |$5749-ND | 11.48 95.12 606.80 _|NPPC402KFMS-RC 


HOW TO ORDER: 
4 EASY STEPS 


How do | order an S1013E single row header 


P- A =| B . : 

F | _ | with 16 pins? 

$ b Call Digi-Key for pricing, 

25. ea 160 7 determine the cost If 

(3.56) (1.27) 41 ke (4.06) or determine the cost yourse 

4) 5 following the steps below. 
Single Straight Single Right Angle Dual Straight s - -ND 
<< || ——.. Number of 

Features: ¢ .025” (.64mm) square pins ¢ Available in 36-pin version or 1 ~ 35 size to meet your application * Temperature Range: -65°C ~ 125°C Base Part Desired Pins 
* UL Flammability Rating: 94V-0 * Current Rating: 3 amperes Number — per Row 


Materials: ¢ Insulator Materi 


lack thermoplastic polyester * Contact Material: CA510, phosphor bronze * Contact Plating: Head: GEC — .00010” Step 1. Select needed Digi-Key Part Number 


Tin; GBC — 000010" Gold; Tail: .00010” Tin and number of pins desired. 
TO PURCHASE A TO PURCHASE A Step 2. Begin with the appropriate “Base Price” 
36 PIN HEADER... CUSTOM PIN HEADER... of your selected part number (refer to 
Dimensions STEP 1 STEP 2 STEP 3 chart). 
Contact Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Digi-Key Base Pin 7 i 
Finish A B Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. Price Adder Step 3. ae us oe eet row 
Single Row Straight SMT (36 Pins, Single Row Straight (36 Pins; you desire by tne ue er of your 
gi ig ( ) ig) ight (. ) 
Tin] 0230 (584) | 0.320 (8.13) [SI0I3E-36-ND | 3.90 3494 287-70 | GEC3OSABN-MG0 ST013E-XX-ND 157 ‘07 selected part number (refer to chart). 
0.318 (8.08) | 0.300 (7.62) |$1023E-36-ND 4.33 38.76 _ 319.20 | GEC36SFBN-M30 $1023E-XX-ND 1.67 .08 Step 4. Add Step 2 and Step 3 together for 
Goid | 0:230 (5.84) | 0.320 (8.13) | $1033E-36-ND 442 39.53 325.50 | GBC36SABN-M30 $1033E-XX-ND 174 08 final cost! 
0.318 (8.08) | 0.300 (7.62) |$1043E-36-ND 5.04 45.14 371.70 |GBC36SFBN-M30 $1043E-XX-ND 2.01 09 
Single Row Right-Angle SMT (36 Pins) Single Row Right-Angle (36 Pins) | Our Example: 
Tin | 0-280 (6.84) 7 0.180 (4.57) ]S1113E-36-ND 333 2984 245.70 |GEC36SBSN-M89 ST113E-XX-ND 1.28 06 Step 1. S1013E-16-ND 
0.318 (8.08) | 0.180 (4.57) |$1123E-36-ND 3.53 31.62 260.40 | GEC36SGSN-M89 $1123E-XX-ND 1.46 06 
Gold | 0-280 (5.84) | 0.180 (4.57) ]S1133E-36-ND 473 42.33 348.60 | GBC36SBSN-M89 S1133E-XX-ND 1.62 “09 Step 2. 1.57 
0.318 (8.08) | 0.180 (4.57) |S1143E-36-ND 3.93 35.19 289.80 |GBC36SGSN-M89 $1143E-XX-ND 1.50 07 Step 3. 16 x .07 = 1.12 
Dual Row Straight SMT (72 Pins, Dual Row Straight (72 Pins, 
Tin | 0280 (SBA) [0.420 (10.69) ee a ee cy Step 4. Your Cost = $2.69 
0.318 (8.08) | 0.400 (10.16) | $2341E-36-ND. 6.50 58.14 478.80 | GEC36DFBN-M30 $2341 E-XX-ND 2.45 12 NOTE: For quantities of 10 or more, 
Gord | 0:230 (5.84) [0.420 (10.69) | $2357E-36-ND 6.27 56.10 462.00 |GBC36DABN-M30 S235TE-XX-ND 2.20 12 call DIGI-KEY. 
0.318 (8.08) | 0.400 (10.16) | S2361E-36-ND 7.84 70.13 577.50 |GBC36DFBN-M30 $2361E-XX-ND 2.75 15 
” Contact | No. of Dimension A | Digi-Key Pricing Sullins 
NEW! .1 (2.54mm) Headers Finish | Contacts|  Inch(mm) | Part No. 1 25 100_‘| Part No. 
‘ 20 7.294 (32.88) _[S9172-ND 37 840 23.80 |SBH11-PBPC-D10-ST-BK 
Male Shrouded Box Headers: Specifications: * Operating 26 1.594 (40.50) |$9173-ND 45 10.20 28.90 | SBH11-PBPC-D13-ST-BK 
Dele oie ronnie Sak Hreoce ie pela Gold 34 1.996 (50.70) |$9174-ND 51 11.52 32.64 | SBH11-PBPC-D17-ST-BK 
pala ; is aie 40 2.295 (58.30) | $9175-ND 55 12.42 35.19 | SBH11-PBPC-D20-ST-BK 
eile * seconds) peed Acct aee paring: ave 50 2.797 (71.05) _|$9176-ND 76 17.22 __48.79 | SBH11-PBPC-D25-ST-BK 
eoitact za Voltage Drop: ! SOOVAG . iigulation Hesistaroe: Fig. 2 — Dual Row Male Headers, Right Angle 
000MO : : 10 0.793 (20.14) | $9177-ND 4B 972 27.54 | SBH11-PBPC-D05-RA-BK 
Female Shrouded Box Headers: Specifications: + Operating 14 0.993 (25.22) | $9178-ND 53 11.94 33.83 | SBH11-PBPC-D07-RA-BK 
Temperature: -40° - 105°C * Processing Temperature: 16 1.094 (27.80) | $9179-ND 55 12.36 35.02 | SBH11-PBPC-D08-RA-BK 
230°C for 60 seconds maximum (260°C, 10 seconds) * UL eal 20 1.294 (32.88) | $9180-ND 63 14.16 40.12 | SBH11-PBPC-D10-RA-BK 
Flammability Rating: 94V-0 * Voltage Rating: 20mQ maximum 26 1.594 (40.50) | $9181-ND 72 16.38 46.41_| SBH11-PBPC-D13-RA-BK 
* Current Rating: 3A per contact * Dielectric Withstanding: 34 7.996 (50.70) _|$9182-ND ‘90 20.34 57.63 | SBH11-PBPC-D17-RA-BK 
500VAC « Insulation Resistance: 1000MO 40 2.295 (58.30) | $9183-ND 1.02 23.10 65.45 | SBH11-PBPC-D20-RA-BK 
50 2.797 (71.05) _|$9184-ND 1.25 28.20 79.90 _| SBH11-PBPC-D25-RA-BK 
Fig. 3 — Dual Row Male Headers, SMT 
10 0.793 (20.14) [S9185-ND 78 17.70 50.15 | SBH11-NBPC-D05-SM-BK 
14 0.993 (25.22) | $9186-ND 88 19.86 56.27 | SBH11-NBPC-D07-SM-BK 
16 1.094 (27.80) | $9187-ND 88 19.86 56.27 | SBH11-NBPC-D08-SM-BK 
20 1.294 (32.88) | $9188-ND 94 21.30 60.35 | SBH11-NBPC-D10-SM-BK 
Gold 24 1.509 (38.32) _ | $9189-ND 1.08 24.36 69.02 _| SBH11-NBPC-D12-SM-BK 
26 1.594 (40.50) _[S9190-ND 1.08 24.36 69.02 |SBH11-NBPC-D13-SM-BK 
34 1.996 (50.70) | $9191-ND 117 26.52 75.14 | SBH11-NBPC-D17-SM-BK 
40 2.295 (58.30) | $9192-ND 1.36 30.78 —-87.21._ | SBH11-NBPC-D20-SM-BK 
50 2.797 (71.05) _|$9193-ND 1.56 35.28 _99.96_| SBH11-NBPC-D25-SM-BK 
Fig. 4 — Dual Row Female Headers, Straight 
10 0.700 (17.78) | S9194-ND 49 11.16 31.62 | SFH11-PBPC-D05-ST-BK 
14 0.900 (22.86) | $9195-ND 69 15.54 44.03 | SFH11-PBPC-D07-ST-BK 
16 1.000 (25.40) | $9196-ND 78 17.70 50.15 | SFH11-PBPC-D08-ST-BK 
Gold 20 1.200 (30.48) | $9197-ND 86 19.50 55.25. | SFH11-PBPC-D10-ST-BK 
26 1.500 (38.10) _|$9198-ND 112 25.38 _71.91_| SFH11-PBPC-D13-ST-BK 
34 7.900 (48.26) _[S9199-ND 1.46 33.06 93.67 |SFH11-PBPC-D17-ST-BK 
40 2.200 (55.88) | $9200-ND 1.56 35.40 100.30 | SFH11-PBPC-D20-ST-BK 
50 2.700 (68.58) _ | $9201-ND 1.95 44.22 125.29 | SFH11-PBPC-D25-ST-BK 
Fig. 5 — Dual Row Female Headers, Right Angle 
70 0.700 (17.78) | $9202-ND 59 13.32 37.74 | SFH11-PBPC-D05-RA-BK 
= 14 0.900 (22.86) | $9203-ND 82 18.60 52.70 | SFH11-PBPC-D07-RA-BK 
Contact |_No. of Dimension A —_| Digi-Key Pricing Sullins 16 1.000 (25.40) | $9204-ND 94 21.48 60.01 | SFH11-PBPC-D08-RA-BK 
Finish _| Contacts Inch (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. bia 20 1.200 (30.48) | $9205-ND 1.11 25.02 70.89. | SFH11-PBPC-D10-RA-BK 
Fig. 1 — Dual Row Male Headers, Straight 26 1.500 (38.10) _|$9206-ND 1.42 32.22 91.29 | SFH11-PBPC-D13-RA-BK 
10 0.793 (20.14) _|$9169-ND 25 5.76 16.32 | SBH11-PBPC-D05-ST-BK 34 7.900 (48.26) [$9207-ND 1.87 42.30 119.85 |SFH11-PBPC-D17-RA-BK 
Gold 14 0.993 (25.22) | $9170-ND 28 6.30 17.85 | SBH11-PBPC-D07-ST-BK 40 2.200 (55.88) | $9208-ND 2.07 46.92 132.94 | SFH11-PBPC-D20-RA-BK 
16 1.094 (27.80) _|$9171-ND 29 6.48 18.36 | SBH11-PBPC-D08-ST-BK 50 2.700 (68.58) _ | $9209-ND 2.44 55.26 156.57 | SFH11-PBPC-D25-RA-BK 


More Product Available Online: www.digikey.com 
184 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= SULLINS'.1” (2.54mm) Male Headers 


Features: ¢ .025” (.64mm) square pins ¢ Available in 36-pin version or 1 ~ 35 size to meet your application * Temperature: -65°C ~ 
125°C * UL Flammability Rating: 94V-0 * Current Rating: 3 amperes Materials: ¢ Insulator Material: Black thermoplastic polyester 


* Contact Material: CA510, phosphor bronze * Contact Plating: Head: PEC — .00010” Tin; PBC — .000010”; Tail: .00010” Tin We Al ie [h > aie 
ae oe Availaloke in 
TO PURCHASE A TO PURCHASE A Di atin 
36 PIN HEADER... CUSTOM PIN HEADER... 4 Uo) KO 
Dimensions STEP 1 STEP 2 | STEP3 [D)Ar V ATI@IVA in 
Contact Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Digi-Key Base Pin Pin arsions! 
Finish A B Part No. 1 10 100 | Part No. Part No.t Price Adder 
Single Row Straight Single Row Straight 
(36 Pins) — RoHS Compliant (36 Pins) — RoHS Compliant 
230 (6.84) | .120 (3.05) /S1012E-36-ND 1.25 11.22 92.40 |PEC36SAAN | |S1012E-XX-ND 57 02 
.230 (5.84) | .230 (5.84) |S1022E-36-ND 247 19.38 159.60 |PEC36SABN | /$1022E-XX-ND a 04 —_ 
.230 (5.84) | .320 (8.13) |$1032E-36-ND 234 20.91 172.20 |PEC36SACN | /$1032E-XX-ND 95 04 How To Order 4 Easy Step s 
.230 (5.84) | .420 (10.67) |S1042E-36-ND 251 22.44 184.80 |PEC36SADN | /$1042E-XX-ND 1.13 04 : : : 
230 (5.84) | .520 (13.21) |$1052E-36-ND 2.74 24.48 201.60 |PEC36SAEN | |S1052E-XX-ND 1.00 05 How do | order an S$1012E single row header with 16 pins? 
“230 (5.84) | .620 (15.75) | S1062E-36-ND 3.39 30.35 249.90 |PEC36SAFN | |S1062E-XX-ND 131 06 
Tin | .230 (5.84) | .720 (18.29) |S1072E-36-ND 3.56 31.88 262.50 |PEC36SAGN | |$1072E-XX-ND 1.49 06 Call Digi-Key where you’ll receive the price. 
.230 (5.84) | .820 (20.83) |S1082E-36-ND 3.76 33.66 277.20 |PEC36SAHN | /$1082E-XX-ND 1.36 07 
318 (8.08) | .120 (3.05) |$1212E-36-ND 1.60 14.28 117.60 |PEC36SFAN | |S1212E-XX-ND 55 03 or 
318 (8.08) | .220 (5.59) |S1222E-36-ND 2.54 22.70 186.90 |PEC36SFBN | |$1222E-XX-ND 1.17 04 
“318 (8.08) | .320 (8.13) |S1232E-36-ND 2.79 24.99 205.80 |PEC36SFCN | |S1232E-XX-ND 1.06 05 ‘ 
318 (8.08) | .420 (10.67) |$1242E-36-ND 2.99 26.78 220.50 |PEC36SFDN | |$1242E-XX-ND 1.27 05 Determine the cost yourself 
318 (8.08) | .520 (13.21) |$1252E-36-ND 4.05 36.21 298.20 |PEC36SFEN | |S1252E-XX-ND 1.63 07 
“230 (5.84) | 120 (3.05) |S1011E-36-ND 7.60 14.28 117.60 |PBC36SAAN | |S1077E-XX-ND 55 03 Ss E- -ND 
.230 (5.84) | .230 (5.84) |S1021E-36-ND 2.59 23.21 191.10 |PBC36SABN | /$1021E-XX-ND 88 05 
.230 (5.84) | .320 (8.13) |S1031E-36-ND 2.82 25.25 207.90 |PBC36SACN | /$1031E-XX-ND 1.09 05 
.230 (5.84) | .420 (10.67) |$1041E-36-ND 2.99 26.78 220.50 |PBC36SADN | /S1041E-XX-ND 1.27 05 Base Part Number —! L_ Number of 
.230 (5.84) | .520 (13.21) |S1051E-36-ND 3.16 28.31 233.10 |PBC36SAEN | |$1051E-XX-ND 1.10 .06 Desired Pins 
-230 (5.84) | .620 (15.75) |ST061E-36-ND 3.85 34.43 283.50 [PBC36SAFN | |S1061E-XX-ND 1.45 07 
Gold | .230 (5.84) | .720 (18.29) |S1071E-36-ND 410 36.72 302.40 |PBC36SAGN | /S1071E-XX-ND 1.68 07 per row 
.230 (5.84) | 820 (20.83) |$1081E-36-ND 4.28 38.25 315.00 |PBC36SAHN | /S1081E-XX-ND 1.52 08 
318 (8.08) | .120 (3.05) |S1211E-36-ND 1.97 17.60 144.90 |PBC36SFAN | |S1211E-XX-ND 94 03 
S18 808 | 220818) |STSIEGEND —| E30 A036 —DeUGD [PBCBESEEN | SIOSIEXND—| 131 | ts] | SteP 1. Select needed “Digi-Key Part Number” and 
(318 (8.08) | .320 (8. “36+ k 35 , =XXeI f { ; 
318 (8.08) | .420 (10.67) |$1241E-36-ND 3.56 31.88 262.50 |PBC36SFDN | |$1241E-XX-ND 1.49 06 number of pins desired. 
318 (8.08) | .520 (13.21) |S1251E-36-ND 4.70 42.08 346.50 | PBC36SFEN | |$1251E-XX-ND 1.59 09 eee ae os 
Single Row Right-Angle Single Row Right-Angle Step 2. Begin with appropriate “Base Price” of your 
(36 Pins) (36 Pins) 
230 (6.84) | 100 (2.54) |STTI2E-36-ND@ | 1.82 16.32 13440 |PECSOSBAN | Si112EXXND® | 79 | 08 selected Part Number (refer to chart). 
230 (5.84) | .200 (5.08) |S1122E-36-ND®@ | 2.37 21.17 174.30 |PEC36SBBN | |$1122E-XX-ND@ 99 04 Step 3. Multiply th b £ pi 
230 (5.84) | .300 (7.62) |S1132E-36-ND® | 3.42 30.60 252.00 |PEC36SBCN | |S$1132E-XX-ND@ 1.35 06 ep 3. ultiply the number of pins per row you 
tin | -230 (5.84) | .400 (10.16) |S1142E-36-ND@ | 4.59 41.06 338.10 |PEC36SBDN | |S1142E-XX-ND® | 1.82 08 desire by “Pin Adder” of your selected Part 
230 (5.84) | .500 (12.70) [S1152E-36-ND@ | 4.87 43.61 359.10 |PEC36SBEN | |S1152E-XX-ND@ | 1.78 09 
318 (8.08) | .100 (2.54) |S1312E-36-ND@ | 2.37 21.17 174.30 |PEC3GSGAN | |S1312E-XX-ND@ 99} 04 Number (refer to chart). 
318 (8.08) | .200 (5.08) |S1322E-36-ND®@ | 4.22 37.74 310.80 |PEC36SGBN | |$1322E-XX-ND@ | 1.46 .08 7 
318 (8.08) | .200 (5.08) |$1322-36-ND 3.48 31.11 256.20 |PTC36SGBN | |$1322-XX-ND 1.24 07 Step 4. Add Step 2 and Step 3 together for Final 
230 (5.84) | 100 (2.54) [ST111E-36-ND® | 2.22 19.89 163.80 |PBC3GSBAN | [ST111E-XX-ND@ 84 04 Cost 
230 (5.84) | .200 (5.08) |S1121E-36-ND@ | 279 24.99 205.80 /PBC36SBBN | |S1121E-XX-ND@ | 1.06 05 
230 (5.84) | .300 (7.62) |S1131E-36-ND@ | 3.93 35.19 289.80 /PBC36SBCN | |S1131E-XX-ND® | 1.50 07 
Gold | .230 (5.84) |.400 (10.16) |S1141E-36-ND®@ | 5.19 46.41 382.20 |PBC36SBDN | |S1141E-XX-ND@ | 1.73 10 ra 
230 a 500 ‘om S1151E-36-ND@ | 5.47 48.96 403.20 [PBC36SBEN | |S1151E-Xx-ND@ | 2.03 40 Our Example Your Digi-Key Part Number 
318 (8.08) | 100 (2.54) [S1311E-36-ND@ | 2.85 25.50 210.00 |/PBC3GSGAN | |S1S11E-XX-ND® | 1.12 05 
318 (8.08) | .200 (5.08) |S1321E-36-ND@ | 4.87 43.61 359.10 |PBC36SGBN | |S1321E-XX-ND@ 1.78 .09 Step 1. S1012E-16-ND S_5..E= = ND 
Dual Row Straight Dual Row Straight 
(72 Pins) — RoHS Compliant (72 Pins) — RoHS Compliant Step 2 57 
230 (5.84) | 120 (3.05) [S2012E-36-ND 2.28 20.40 168.00 /PEC36DAAN | |S2012E-XX-ND 90 “04 pe. . a 
230 (5.84) | .2305.84) |$2022E-36-ND 3.39 30.35 249.90 |PEC36DABN | /S2022E-XX-ND 1.31 06 
.230 (5.84) | .320 (8.13) |$2032E-36-ND 4.82 43.10 354.90 |PEC36DACN | /$2032E-XX-ND 1.72 09 Step 3. 16x .02 = .32 x = 
.230 (5.84) | .420 (10.67) |$2042E-36-ND 5.24 46.92 386.40 |PEC36DADN | /$2042E-XX-ND 1.79 10 ——" 
230 (5.84) | 520 (13.21) | $2052E-36-ND 5.61 50.24 413.70 |PEC36DAEN | |S2052E-XX-ND 2.18 10 Siep4s “Youre Your C 
230 (5.84) | .620 (15.75) |S2062E-36-ND 7.24 64.77 533.40 |PEC36DAFN | |S2062E-XX-ND 2.76 13 tep 4. Your Cost = $.89 our Cost =___ 
Tin | .230 (5.84) | .720 (18.29) | $2072E-36-ND 7.70 68.85 567.00 |PEC36DAGN | /S2072E-XX-ND 2.86 14 
.230 (5.84) | .820 (20.83) | $2082E-36-ND 8.18 73.19 602.70 |PEC36DAHN | |S2082E-XX-ND 3.00 15 
318 (8.08) | .120 (3.05) |$2212E-36-ND 2.85 25.50 210.00 |PEC36DFAN | /S2212E-XX-ND 1.12 05 . a 
318 (8.08) | .220 (5.59) |$2222E-36-ND 4.42 39.53 325.50 |PEC36DFBN | |S2222E-XX-ND 1.67 08 NOTE: For quantities of 10 or more, 
318 (8.08) | .320 (8.13) |S2232E-36-ND 485 43.35 357.00 [PEC36DFCN | |S2232E-XX-ND 175 09 a 
318 (8.08) | .420 (10.67) |S2242E-36-ND 5.27 4718 388.50 |PEC36DFON | /$2242E-XX-ND 1.82 10 call DIGI-KEY. 
318 (8.08) | .520 (13.21) |$2252E-36-ND 6.78 60.69 499.80 |PEC36DFEN | |S2252E-XX-ND 2.31 13 
230 (5.84) | .120 (3.05) |S20171E-36-ND 2.88 25.76 212.10 |PBC36DAAN | /S2011E-XX-ND 1.15 05 
230 (5.84) | .230 (5.84) |S2021E-36-ND 4.22 37.74 310.80 |PBC36DABN | /$2021E-XX-ND 1.46 08 
230 (5.84) | .320 (8.13) |S2031E-36-ND 5.87 52.53 432.60 |PBC36DACN | /$2031E-XX-ND 2.08 1 
230 (5.84) | 420 (10.67) |$2041E-36-ND 6.24 55.85 459.90 |PBC36DADN | /S2041E-XX-ND 2.12 12 
230 (5.84) | .520 (13.21) |$2051E-36-ND 6.67 59.67 491.40 |PBC36DAEN | |S2051E-XX-ND 2.54 12 
-230 (5.84) |.620 (15.75) |S2061E-36-ND 8.38 74.97 617.40 |PBC36DAFN | |S2061E-XX-ND 2.86 16 
Gold | .230 (5.84) | .720 (18.29) |$2071E-36-ND 8.86 79.31 653.10 |PBC36DAGN | /$2071E-XX-ND 3.00 a7 
230 (5.84) | .820 (20.83) | $2081E-36-ND 9.35 83.64 688.80 |PBC36DAHN | /S2081E-XX-ND 3.12 18 
318 (8.08) | 120 (3.05) |$2211E-36-ND 3.68 32.90 270.90 |PBC36DFAN | /S2211E-XX-ND 1.27 07 
318 (8.08) | .220 (5.59) |S2221E-36-ND 5.59 49.98 411.60 |PBC36DFBN | |$2221E-XX-ND 2.15 10 100 54) “0d'(2.54) 100 (2.54) 
318 (8.08) | .320 (8.13) |S2237E-36-ND 6.01 53.81 443.10 |PBC36DFCN | |$2231E-XX-ND 2.22 cl Oe ¥ (89) 2 
318 (8.08) | .420 (10.67) |$2241E-36-ND 647 57.89 476.70 |PBC36DFDN | )S2241E-XX-ND 2.33 12 Gch : — 
318 (8.08) | .520 (13.21) |S2251E-36-ND 8.12 72.68 598.50 |PBC36DFEN | |$2251E-XX-ND 2.93 15 . ——*" 060 iB esa) | 
Dual Row Right-Angle Dual Row Right-Angle G _ ail LB 
(72 Pins) — RoHS Compliant (72 Pins) — RoHS Compliant Tail *| 
230 (5.84) | .100 (2.54) [S2112E-36-ND 3.42 30.60 252.00 /PEC36DBAN | /S2112E-XX-ND 1.35 06 
.230 (5.84) | .200 (5.08) |$2122E-36-ND 490 43.86 361.20 |PEC36DBBN | /$2122E-XX-ND 1.80 09 ; i 
230 (5.84) | .300 (7.62) |$2132E-36-ND 7.38 66.05 543.90 |PEC36DBCN | |$2132E-XX-ND 2.56 A4 gingle Ri Su ce Sion: Ri Dual \ 
Tin | .230 (5.84) | 400 (10.16) |$2142E-36-ND 8.18 7319 602.70 |PEC36DBDN | |$2142E-Xx-ND 3.00 15 ralg ight Angle ralg ight Angle 
.230 (5.84) | .500 (12.70) |$2152E-36-ND 8.89 79.56 655.20 |PEC36DBEN | |S2152E-XX-ND 3.02 a7 
“318 (8.08) | 100 (2.54) |S2372E-36-ND 650 5814 478.80 [PEC36DGAN | |S2312E-XX-ND 2.35 12 
318 (8.08) | .200 (5.08) |$2322E-36-ND 7.98 71.40 588.00 |PEC36DGBN | |$2322E-XX-ND 2.82 15 050 (1.27) Typ. 025 (0.64) Sa. 
230 (5.84) | .100 (2.54) [S21171E-36-ND 416 37.23 306.60 [PBC36DBAN | |S2111E-XX-ND 1.40 08 
.230 (5.84) | .200 (5.08) |$2121E-36-ND 5.84 52.28 430.50 |PBC36DBBN | /S2121E-XX-ND 2.04 an 
.230 (5.84) | .300 (7.62) |$2131E-36-ND 858 76.76 632.10 |PBC36DBCN | /$2131E-XX-ND 3.07 16 
Gold | .230 (5.84) | .400 (10.16) |S2141E-36-ND 9.32 83.39 686.70 |PBC36DBDN | /$2141E-XX-ND 3.44 47 Single Row 
.230 (5.84) | .500 (12.70) |S2151E-36-ND | 10.03 89.76 739.20 |PBC36DBEN | |S2151E-XX-ND 3.47 19 
318 (8.08) | .100 (2.54) |S2311E-36-ND 7.67 68.60 564.90 |PBC36DGAN | /S2311E-XX-ND 2.84 14 
318 (8.08) | .200 (5.08) |$2321E-36-ND 9.35 83.64 688.80 |PBC36DGBN | |$2321E-XX-ND 3.12 18 Il I 
: Shorting Jumpers + Replace XX in the Digi-Key part number | | | | | 
Tin 100 $9000-ND @ 87 — | STCO2SYAN with your desired number of pins per row. lJ l lJ 
Auflash) Lo $9001-ND _ 87 — | SPCO2SYAN a u 
Gold ‘Open End | $9002-ND — 131 — [SSCO2SYAN Dual Row 100 eee i 
@ RoHS Compliant 
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No. of Dimensions - Inches (mm) | Digi-Key Pricing FCI No. of Dimensions - Inches (mm) _| Digi-Key Pricing FCI 
Fig. | Positions | Plating A B Part No. 1 25 =| Part No. Fig. | Positions | Plating A B Part No. 1 25 | Part No. 
Straight Single Row 10 | 15y" Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3279-ND 60 7.53] 68001-210HLF 
1 30u” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3460-ND NEW! 19 2.14] 68000-101HLF 12 | 15y" Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3280-ND 72 9.02|68001-212HLF 
2 | 30u” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) ]609-3500-ND NEW! | 1.02  14.07/68000-102HLF 16 | 15" Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3281-ND 90 11.28] 68001-216HLF 
3 | 30y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3461-ND NEW! 20 2.21|68000-103HLF 20 | 15y" Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3282-ND 1.00 13.79] 68001-220HLF 
4 | 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3248-ND 30 3.35] 68000-104HLF 26 | 15y" Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3283-ND 1.13 15.49} 68001-226HLF 
5 | 30u” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3462-ND NEW! 44 §.22|68000-105HLF 36 | 15y" Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-2223-ND 1.45 20.36 |68001-236HLF 
6 | 30y" Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3249-ND 50 6.05] 68000-106HLF 2 | 100y" Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3507-ND NEW! | 1.17 — 16.56|68001-402HLF 
8 | 30u" Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3400-ND 2.49 — 37.32|68000-108HLF 3 | 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3471-ND NEW! 26 2.93] 68001-403HLF 
9 — | 30y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3463-ND NEW! 71 8.65] 68000-109HLF 4 | 100y" Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3404-ND 1.93 28.42] 68001-404HLF 
10 | 30u" Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3250-ND 49 5.77|68000-110HLF 6 | 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3284-ND 43 5.04] 68001-406HLF 
12 | 30u" Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3251-ND .79 10.04] 68000-112HLF 8 — | 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3405-ND 2.50 37.44] 68001-408HLF 
16 | 30u” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3252-ND 1.04 14.29] 68000-116HLF 10 | 100y" Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3285-ND 53 6.53|68001-410HLF 
20 | 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3253-ND 1.10 15.07] 68000-120HLF 12 | 100y" Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3286-ND 63 7.84 68001-412HLF 
26 | 30u" Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3254-ND 1.38  19.12|68000-126HLF 16 | 100" Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3287-ND 79 10.03] 68001-416HLF 
36 | 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3501-ND NEW! | 1.65  22.91|68000-136HLF 20 | 100y" Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3288-ND 94 11.76] 68001-420HLF 
2 | 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3502-ND NEW! 82 3.72|68000-202HLF 26 | 100u" Tin] 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3289-ND 1.13 15.49] 68001-426HLF 
3 | 15y" Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3464-ND NEW! .20 2.24) 68000-203HLF 36 | 100" Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-2224-ND 1.14 15.61 |68001-436HLF 
4 | 15y" Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3255-ND 31 3.68] 68000-204HLF 4 | 30y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3290-ND 36 4.26 | 68002-104HLF 
6 | 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3256-ND 43 5.21 68000-206HLF 6 | 30u” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3291-ND 49 5.71|68002-106HLF 
8 | 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3257-ND 51 6.27|68000-208HLF 8 | 30y" Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3292-ND 69 8.45 |68002-108HLF 
10 | 15" Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3258-ND .65 8.09] 68000-210HLF 10 | 30u" Gold] 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3293-ND 82 10.03] 68002-110HLF 
12 | 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3259-ND 72 9.02 68000-212HLF ; 12 | 30" Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3294-ND 75 9.39|68002-112HLF 
16 | 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3260-ND .91 11.37] 68000-216HLF 16 | 30" Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3295-ND 97 12.35] 68002-116HLF 
26 | 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3261-ND 1.28 17.25] 68000-226HLF 20 | 30u" Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3296-ND 1.04 14.34] 68002-120HLF 
36 | 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3465-ND NEW! | 1.01  13.25|68000-236HLF 26 | 30u" Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3297-ND 1.32 17.80} 68002-126HLF 
1 100y" Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3466-ND NEW! 12 1.54] 68000-401HLF 4 | 15y” Gold] 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3298-ND 32 3.76|68002-204HLF 
2 | 100y" Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) ]609-3503-ND NEW! | 2.07  29.68]68000-402HLF 6 | 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3299-ND 45 5.31|68002-206HLF 
F 3 | 100y" Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) ]609-3504-ND NEW! | 2.22  32.78]68000-403HLF 8 | 15" Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3300-ND 51 6.10|68002-208HLF 
4 100p” Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) )609-3262-ND 31 3.53 | 68000-404HLF 10 | 15y” Gold } 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3301-ND 60 7.34 | 68002-210HLF 
6 | 100y" Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3263-ND 32 3.78] 68000-406HLF 12 | 15y" Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3302-ND 73 8.98|68002-212HLF 
8 | 100y" Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3264-ND 38 4.45] 68000-408HLF 16 | 15" Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3303-ND 90 11.28] 68002-216HLF 
10 | 100” Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3265-ND 53 6.53) 68000-410HLF 26 | 15" Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3304-ND 1.26 17.02] 68002-226HLF 
12 100p” Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) )609-3266-ND 63 7.84) 68000-412HLF 36 | 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3508-ND NEW! | 1.78  25.45)68002-236HLF 
16 | 100" Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3267-ND .80 9.68] 68000-416HLF 4 | 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3305-ND 28 3.13] 68002-404HLF 
18 | 100p" Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3268-ND .87 10.89] 68000-418HLF 6 | 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3306-ND 43 5.14] 68002-406HLF 
20 | 100" Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3269-ND 94 11.76 | 68000-420HLF 8 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3406-ND 39 — 4.65|68002-408HLF 
26 | 100" Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3270-ND 1.09  14.94]68000-426HLF 10 | 100" Tin} 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) | 609-3307-ND 53 6.53 | 68002-410HLF 
36 | 100" Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) )609-3505-ND NEW! .96 12.29) 68000-436HLF 12 | 100” Tin | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) )609-3308-ND 63 7.84)68002-412HLF 
1 30u” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3467-ND NEW! 18 2.07|68001-101HLF 16 | 100" Tin | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) | 609-3309-ND 86 10.80 68002-416HLF 
2 | 30y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) /609-3506-ND NEW! | 1.35 — 18.19)68001-102HLF 20 | 100y" Tin | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3310-ND 94 11.76 | 68002-420HLF 
3 | 30u” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3468-ND NEW! 333.95] 68001-103HLF 26 | 100y" Tin | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3311-ND 1.26 17.02|68002-426HLF 
4 | 30u" Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3271-ND 41 4.82] 68001-104HLF 36 | 30y" Gold | 0.230 (5.84) | 0.195 (4.95) |609-3509-ND NEW! | 2.57  38.49|68003-136HLF 
6 30u” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3272-ND 44 5.18 68001-106HLF 36 | 100y” Tin | 0.500 (12.70) | 0.120 (3.05) |609-3490-ND NEW! | 1.77  25.32|/69152-436HLF 
8 — | 30y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3273-ND 71 8.74) 68001-108HLF 36 | 100y" Tin | 0.318 (8.08) | 0.120 (3.05) |609-3510-ND NEW! | 1.43  19.95|78511-436HLF 
10 | 30u" Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3274-ND .80 9.65] 68001-110HLF Right Angle Single Row 
12 | 30u" Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3275-ND 53 6.51|68001-112HLF 36 | 30y" Gold | 0.230 (5.84) | 0.090 (2.29) |609-3497-ND NEW! | 1.99  29.24]68015-136HLF 
16 | 30" Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3276-ND 1.09 14.94 | 68001-116HLF 36 | 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.090 (2.29) |609-3498-ND NEW! | 1.87  27.51|68015-436HLF 
20 | 30u" Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3401-ND 1.01 13.95] 68001-120HLF 4 | 30y” Gold) 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3312-ND 475.60 | 68016-104HLF 
26 — | 30" Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3277-ND 1.32 17.71|68001-126HLF 6 | 30y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3313-ND 39 4.54] 68016-106HLF 
36 | 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) )609-2222-ND 1.51 21.65] 68001-136HLF 2 8 — | 30y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3314-ND 1.00  13.17|68016-108HLF 
2 _| 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3469-ND NEW! 24 2.62|68001-202HLF 10 | 30" Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3315-ND 82 10.18] 68016-110HLF 
3 | 15y" Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3470-ND NEW! 29 3.17) 68001-203HLF 12 | 30" Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3316-ND 1.28 17.22|68016-112HLF 
4 | 15u" Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3402-ND 45 5.23) 68001-204HLF 16 | 30" Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3317-ND 85 10.34] 68016-116HLF 
6 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3403-ND 55 6.78 | 68001-206HLF 26 | 30u” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3318-ND 2.16 31.96 |68016-126HLF 
8 | 15y" Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3278-ND .80 9.84] 68001-208HLF (Continued) 
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BergStik™ .100” (2.54mm) Headers (cont, 


No. of Dimensions - Inches (mm) | Digi-Key Pricing FCI 
Fig. | Positions | Plating A B Part No. 1 25 =| Part No. 
36 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-2225-ND 2.37 32.00) 68016-136HLF 
4 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3319-ND 27: 3.03 | 68016-204HLF 
6 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3320-ND 82 10.08] 68016-206HLF 
8 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3321-ND AG 5.38 | 68016-208HLF 
10 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3322-ND 93 11.67] 68016-210HLF 
12 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3323-ND 96 12.30] 68016-212HLF 
16 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3324-ND 1.34 18.51 | 68016-216HLF 
20 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3325-ND 1.55 20.97 | 68016-220HLF 
26 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3326-ND 1.95 28.65 | 68016-226HLF 
2 36 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-2226-ND 1.87 25.96 | 68016-236HLF 
4 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3407-ND 1.69  23.50| 68016-404HLF 
6 100” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3327-ND 74 9.23 | 68016-406HLF 
8 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3328-ND 87 10.89] 68016-408HLF 
10 100” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3329-ND 97 12.67 | 68016-410HLF 
12 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3330-ND 42 5.04 | 68016-412HLF 
16 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3331-ND 1.29 17.42} 68016-416HLF 
20 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3408-ND 1.49 20.16 | 68016-420HLF 
26 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3332-ND 1.79 25.51} 68016-426HLF 
36 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-2227-ND 1.35 18.17 | 68016-436HLF 
Straight Dual Row 
4 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3201-ND 38 4.43 | 67996-104HLF 
6 30y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3202-ND A8 5.68 | 67996-1 06HLF 
8 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3203-ND 3.32 52.99] 67996-108HLF 
10 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3387-ND 69 8.79 | 67996-110HLF 
12 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3204-ND 84 10.22] 67996-112HLF 
14 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3491-ND NEW! 92 11.45] 67996-114HLF 
16 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3205-ND 1.07 14.69 67996-116HLF 
20 30y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3206-ND 1.13 15.48] 67996-120HLF 
24 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3207-ND 1.34 18.05 | 67996-124HLF 
26 30y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3388-ND 4.80 76.34] 67996-126HLF 
30 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3456-ND NEW! 1.56 21.08] 67996-130HLF 
32 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3208-ND 1.65 22.89] 67996-132HLF 
72 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3492-ND NEW! 2.84  43.47|67996-172HLF 
4 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3209-ND 32 3.75 | 67996-204HLF 
6 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3210-ND 40 4.79 | 67996-206HLF 
8 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3211-ND 1.11 15.31 | 67996-208HLF 
10 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3212-ND 81 9.88 | 67996-210HLF 
12 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3213-ND 68 8.14 | 67996-212HLF 
16 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3389-ND 4.77 74.60) 67996-216HLF 
20 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3214-ND 98 12.83] 67996-220HLF 
24 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3215-ND 1.15 15.87 |67996-224HLF 
26 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3216-ND 4.82 75.36 |67996-226HLF 
32 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3217-ND 1.39 19.15] 67996-232HLF 
72 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3493-ND NEW! 2.31 34.59) 67996-272HLF 
4 100” Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3390-ND 31 3.45 | 67996-404HLF 
6 100” Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3218-ND 37 4.33 | 67996-406HLF 
8 100” Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3391-ND A3 5.15 | 67996-408HLF 
3 10 100” Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3392-ND 2.45 36.70) 67996-410HLF 
12 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3219-ND 51 6.12 | 67996-41 2HLF 
16 100” Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3220-ND 72 9.05 | 67996-416HLF 
20 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3221-ND 84 10.31] 67996-420HLF 
24 100” Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3222-ND 97 12.66 | 67996-424HLF 
26 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3223-ND 1.02 13.46 | 67996-426HLF 
32 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) | 609-3224-ND 1.20 16.43] 67996-432HLF 
72 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3494-ND NEW! 1.68 23.31 |67996-472HLF 
4 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3225-ND 39 4.59 | 67997-104HLF 
6 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3393-ND 2.25 32.19} 67997-106HLF 
8 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3226-ND 60 7.54 | 67997-108HLF 
10 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3394-ND 2.64 40.50) 67997-110HLF 
12 30y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3227-ND 81 9.90 | 67997-112HLF 
14 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3457-ND NEW! 94 11.96 | 67997-114HLF 
16 30y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3228-ND 1.01 13.21] 67997-116HLF 
20 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3229-ND 4.73 73.85) 67997-120HLF 
24 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3230-ND 3.24 45.41) 67997-124HLF 
26 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3231-ND 1.58 21.32] 67997-126HLF 
32 30y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3232-ND 1.50 20.33] 67997-132HLF 
72 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-2219-ND 2.77 41.14) 67997-172HLF 
4 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3233-ND 1.64 22.78] 67997-204HLF 
6 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3234-ND 42 4.98 | 67997-206HLF 
8 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3235-ND AB 5.20 | 67997-208HLF 
10 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3236-ND 52 6.47 | 67997-210HLF 
12 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3237-ND 93 11.64] 67997-212HLF 
16 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3238-ND 91 11.42|67997-216HLF 
20 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3239-ND 1.37 18.93] 67997-220HLF 
24 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3395-ND 1.01 13.85 | 67997-224HLF 
26 15y” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3240-ND 1.13 15.52 |67997-226HLF 


No. of Dimensions - Inches (mm) | Digi-Key Pricing FCI 
Fig. | Positions | Plating A B Part No. tl 25 | Part No. 
32 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3241-ND 1.39 19.15 |67997-232HLF 
72 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-2220-ND 2.39 35.26 | 67997-272HLF 
4 100” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) )609-3242-ND 27 3.00 | 67997-404HLF 
6 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3396-ND 1.07 14.72 | 67997-406HLF 
8 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3397-ND 2.63 39.01 |67997-408HLF 
10 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) )609-3243-ND 35 4.16 | 67997-410HLF 
12 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3244-ND 58 7.12 |67997-412HLF 
16 100” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3398-ND 5.22 86.82 | 67997-416HLF 
20 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) )609-3399-ND 97 12.36 | 67997-420HLF 
24 100” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3245-ND 98 12.81 |67997-424HLF 
26 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) )|609-3246-ND 1.04 13.57 |67997-426HLF 
32 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3247-ND 1.18 16.70) 67997-432HLF 
72 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) )609-2221-ND 1.23 16.69) 67997-472HLF 
4 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3361-ND 1.24 17.44 | 68602-104HLF 
8 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3362-ND 2 4.99 | 68602-108HLF 
10 30u” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3458-ND NEW! A4 5.17 | 68602-110HLF 
12 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3363-ND AQ 5.90 | 68602-112HLF 
16 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3364-ND 62 7.73 | 68602-116HLF 
20 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3365-ND 1.05 13.73 | 68602-120HLF 
24 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) | 609-3366-ND 1.20 16.47 | 68602-124HLF 
26 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3367-ND 1.20 16.96 | 68602-126HLF 
3 32 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3368-ND 1.34 18.10 | 68602-132HLF 
72 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3495-ND NEW! 2.68 41.10) 68602-172HLF 
4 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3369-ND 31 3.51 | 68602-204HLF 
6 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3370-ND 42 4.98 | 68602-206HLF 
8 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3371-ND 9 5.93 | 68602-208HLF 
10 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3372-ND 60 7.38 | 68602-210HLF 
12 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3373-ND yal 8.71 | 68602-212HLF 
16 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3374-ND 92 11.56 | 68602-216HLF 
20 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3375-ND 1.03 14.13 | 68602-220HLF 
24 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3376-ND 1.16 15.96 | 68602-224HLF 
26 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3377-ND 1.35 18.15 | 68602-226HLF 
32 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3378-ND 1.45 20.31 | 68602-232HLF 
4 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) )609-3379-ND 31 3.51 | 68602-404HLF 
8 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) )609-3380-ND 52 6.43 | 68602-408HLF 
12 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3381-ND 01 8.71 | 68602-412HLF 
16 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3382-ND 73 9.12 | 68602-416HLF 
20 100” Tin | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3383-ND 1.03 14.13 | 68602-420HLF 
24 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3384-ND 1.16 15.96 | 68602-424HLF 
26 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3385-ND 1.04 13.58 | 68602-426HLF 
32 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) |609-3386-ND 1.18 16.71 |68602-432HLF 
72 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.150 (3.81) )609-3496-ND NEW! 2.01 29.56 | 68602-472HLF 
72 30” Gold | 0.318 (8.08) | 0.120 (3.05) |609-3488-ND NEW! 2.67 39.59 | 68691-172HLF 
72 100” Tin | 0.318 (8.08) | 0.120 (3.05) )609-3489-ND NEW! 1.53 20.63 | 68691-472HLF 
Right Angle Dual Row 
72. 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) |609-3499-ND NEW! 3.66 56.73) 68020-172HLF 
72 100” Tin | 0.230 (5.84) | 0.095 (2.41) )609-3459-ND NEW! 1.50 20.95 | 68020-472HLF 
4 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3333-ND 30 3.43 | 68021-104HLF 
6 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3334-ND Al 4.87 | 68021-106HLF 
8 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3335-ND 76 9.65 | 68021-108HLF 
10 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3409-ND 1.54 20.78 | 68021-110HLF 
12 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3336-ND 1.54 20.79) 68021-112HLF 
16 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3337-ND 79 10.00 | 68021-116HLF 
20 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3338-ND 98 12.94] 68021-120HLF 
24 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3339-ND 117 16.13 | 68021-124HLF 
26 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3340-ND 1.12 15.42 |68021-126HLF 
32 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3341-ND 1.24 17.51) 68021-132HLF 
72 30” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-2228-ND 3.51 54.08 | 68021-172HLF 
4 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3342-ND 30 3.46 | 68021-204HLF 
6 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3343-ND A 4.83 | 68021-206HLF 
8 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3344-ND 8 5.69 | 68021-208HLF 
10 151” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3410-ND 9 5.74 | 68021-210HLF 
4 12 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3345-ND 80 12.48] 68021-212HLF 
16 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3346-ND 88 11.24] 68021-216HLF 
20 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3347-ND 98 — 12.94] 68021-220HLF 
24 151” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3348-ND 117 16.13 | 68021-224HLF 
26 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3349-ND 99 13.15 | 68021-226HLF 
32 151” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-3350-ND 1.47 20.52 | 68021-232HLF 
72 15” Gold | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) | 609-2229-ND 2.90 44.44 | 68021-272HLF 
4 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) )609-3351-ND 30 3.46 | 68021-404HLF 
6 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) )609-3352-ND A 4.83 | 68021-406HLF 
8 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3353-ND 62 7.76 | 68021-408HLF 
10 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3354-ND 33 3.83 | 68021-410HLF 
12 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) )609-3355-ND 87 11.17] 68021-412HLF 
16 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) )609-3356-ND 1.04 14.25 | 68021-416HLF 
20 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) )609-3357-ND 1.26 17.00 | 68021-420HLF 
24 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) )609-3358-ND 1.46 = 20.41 |68021-424HLF 
26 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) |609-3359-ND 1.56 21.05 |68021-426HLF 
32 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) )609-3360-ND 1.47 20.52 | 68021-432HLF 
72 100y” Tin | 0.230 (5.84) | 0.120 (3.05) )609-2230-ND 3.49 51.36 | 68021-472HLF 
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FC) BergStik™ .100” (2.54mm) Headers (cont) 


No. of Dimensions - Inches (mm) | Digi-Key Pricing FCI 
Fig. | Positions | Plating A B Part No. 1 25 =| Part No. 
Straight Dual Row SMT 
40 30” Gold | 0.230 (5.84) - 609-2231-ND 1.29 20.09) 95157-140LF 
40 151” Gold | 0.230 (5.84) - 609-2232-ND 1.31 20.33) 95157-240LF 
40 Tin 0.230 (5.84) - 609-3124-ND 1.02 15.75) 95157-440LF 
10 30” Gold | 0.230 (5.84) - 609-3483-1-ND NEW!) 1.38 19.45) 95278-101A10LF 
10 30” Gold | 0.230 (5.84) = 609-3483-2-ND NEW!) 169.10/300 | 95278-101A10LF 
12 30” Gold | 0.230 (5.84) - 609-3484-1-ND MEW!) 1.30 18.28) 95278-101A12LF 
5 12 30” Gold | 0.230 (5.84) - 609-3484-2-ND NEW!) 160.83/300 | 95278-101A12LF 
14 30” Gold | 0.230 (5.84) - 609-3485-1-ND NEW!) 1.49 18.57) 95278-101A14LF 
14 30” Gold | 0.230 (5.84) - 609-3485-2-ND NEW!) 181.61/300 | 95278-101A14LF 
16 30” Gold | 0.230 (5.84) - 609-3486-1-ND NEW!) 1.37 19.29] 95278-101A16LF 
16 30” Gold | 0.230 (5.84) - 609-3486-2-ND NEW!) 167.73/300 | 95278-101A16LF 
06 30” Gold | 0.230 (5.84) - 609-3487-1-ND NEW!) 1.19 16.80) 95278-101A06LF 
06 30” Gold | 0.230 (5.84) - 609-3487-2-ND NEW!) 170.35/350 | 95278-101A06LF 
NEW! Single Row Housing With Polarization Plug NEW! 
2 _ 0.273 (6.93) | 0.200 (5.08) | 609-3605-ND 1.04 14.27) 67954-001LF 
6 3 _ 0.373 (9.47) | 0.300 (7.62) | 609-3606-ND 1.20 16.86) 67954-002LF 
4 - 0.473 (12.01) | 0.400 (10.16) | 609-3607-ND 1.34 18.57) 67954-003LF 
NEW! Vertical Single Row Receptacle, Through Hole NEW! 
6 30u” Gold | 0.597 (15.16) | 0.500 (12.70) | 609-3558-ND 1.07 14.77) 75915-306LF 
7 8 30u” Gold | 0.797 (20.24) | 0.700 (17.78) | 609-3559-ND 1.35 18.24) 75915-308LF 
10 30u” Gold | 0.997 (25.32) | 0.900 (22.86) | 609-3550-ND 1.56 21.06) 75915-310LF 
12 30” Gold | 1.197 (30.4) | 1.100 (27.94) | 609-3553-ND 1.77 25.26) 75915-312LF 
6 30u” Gold | 0.617 (15.67) - 609-3588-ND 2.49 — 37.42|68685-306LF 
‘ 8 30u” Gold | 0.817 (20.75) - 609-3589-ND 2.78  42.66|68685-308LF 
10 30y” Gold | 1.017 (25.83) _ 609-3584-ND 3.49 53.78] 68685-310LF 
14 30u” Gold | 1.417 (35.99) - 609-3585-ND 3.83 59.40| 68685-314LF 


-100” (2.54mm) PCB Mounted Receptacles 


.240 (6.10) 
“ 


No. of Dimensions - Inches (mm) | Digi-Key Pricing FCI 
Fig. | Positions | Plating A B Part No. 1 25 | Part No. 
8 16 30y” Gold | 1.617 (41.07) _ 609-3586-ND 4.23 65.66 | 68685-316LF 
20 30u” Gold | 2.017 (51.23) _ 609-3587-ND 4.53 70.84 |68685-320LF 
NEW! Vertical Dual Row Receptacle, Through Hole NEW! 
16 30u” Gold | 0.797 (20.24) | 0.700 (17.78) | 609-3554-ND 2.29 33.87 | 87606-308LF 
9 20 30u” Gold | 0.997 (25.32) | 0.900 (22.86) | 609-3555-ND 2.69 40.00 | 87606-310LF 
40 30u” Gold | 1.997 (50.72) | 1.900 (48.26) | 609-3556-ND 6.87 118.91 | 87606-320LF 
6 30” Gold | 0.317 (8.05) _ 609-3582-ND 1.89 27.86 | 68683-303LF 
8 30” Gold | 0.417 (10.59) _ 609-3583-ND 2.15 31.73) 68683-304LF 
10 30u” Gold | 0.517 (13.13) =— 609-3573-ND 1.65 22.29) 68683-305LF 
14 30u” Gold | 0.717 (18.21) _ 609-3574-ND 2.13 30.50 | 68683-307LF 
40 16 30u” Gold | 0.817 (20.75) _ 609-3575-ND 2.34 35.15 | 68683-308LF 
26 30u” Gold | 1.317 (33.45) _ 609-3577-ND 3.55 54.68 | 68683-313LF 
36 30u” Gold | 1.817 (46.15) _ 609-3578-ND 4.69 73.27 |68683-318LF 
40 30u” Gold | 2.017 (51.23) =— 609-3579-ND 5.13 81.65 | 68683-320LF 
50 30u” Gold | 2.517 (63.93) _ 609-3580-ND 5.89 97.94 | 68683-325LF 
64 30u” Gold | 3.217 (81.71) = 609-3581-ND 8.77 150.73 | 68683-332LF 
Housing Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Pricing | Fc} 
Fig.| Color | Plating A B C Part No. 1 25 | Part No. 
Shunts 
White | 30y” Gold} 0.236 (6.0) | 0.199 (5.05) | 0.098 (2.49) | 609-2997-ND 21 2.31 |63429-202LF 
Blue Tin 0.385 (9.78) | 0.205 (5.21) | 0.100 (2.54) | 609-2215-ND 33 3.87 |65474-002LF 
Blue | 30” Gold | 0.385 (9.78) | 0.205 (5.21) | 0.100 (2.54) | 609-3608-ND NEW!| .77 9.75 |65474-004LF 
Blue | 30” Gold | 0.385 (9.78) | 0.205 (5.21) | 0.100 (2.54) | 609-2216-ND 53 6.26 |65474-010LF 
1" Blue | 40” Gold | 0.385 (9.78) | 0.205 (5.21) | 0.100 (2.54) | 609-2835-ND 61 7.53 |65474-001LF 
Black | 15y” Gold | 0.200 (5.08) | 0.198 (5.03) | 0.098 (2.49) | 609-3121-ND 21 2.29 |68786-102LF 
Black | 30y” Gold | 0.200 (5.08) | 0.198 (5.03) | 0.098 (2.49) | 609-2217-ND 27 2.99 | 68786-202LF 
Black Tin 0.200 (5.08) | 0.198 (5.03) | 0.098 (2.49) | 609-2218-ND 28 3.11 |68786-302LF 
Black | 15,” Gold | 0.360 (9.15) | 0.198 (5.03) | 0.098 (2.49) | 609-2462-ND 29 3.19 | 71363-102LF 
Black | 30” Gold | 0.360 (9.15) | 0.198 (5.03) | 0.098 (2.49) | 609-2463-ND 32 3.50 | 71363-202LF 
Rolls 


Dimension | Price Each Dimension | __ Price Each 
No. of A Digi-Key FCI No. of A Digi-Key FCI 
Fig. Positions Inch(mm) | Part No. 1 25 100 Part No. Fig. Positions Inch (mm) | Part No. 1 25 100 Part No. 
Vertical Single Row 28 1.40 (35.56) | 609-2278-ND 4.61 2.86 2.59 | 66953-014LF 
3 0.30 (7.62) | 609-2233-ND 1.80 93 79 |66951-003LF 30 1.50 (38.10) | 609-2279-ND 4.86 3.02 2.74 | 66953-015LF 
4 0.40 (10.16) | 609-2234-ND 2.45 1.26 1.06 | 66951-004LF 32 1.60 (40.64) | 609-2280-ND 4.90 3.07 2.80 | 66953-016LF 
5 0.50 (12.70) | 609-2235-ND 2.28 1.31 1.13 | 66951-005LF 2 34 1.70 (43.18) | 609-2281-ND 6.38 3.96 3.59 | 66953-017LF 
6 0.60 (15.24) | 609-2236-ND 2.48 1.40 1.20 | 66951-006LF 40 2.00 (50.80) | 609-2284-ND 7.04 4.48 4.10  |66953-020LF 
7 0.70 (17.78) | 609-2237-ND 2.33 1.29 1.08 | 66951-007LF 50 2.50 (63.50) | 609-2289-ND 6.50 4.33 3.88 | 66953-025LF 
8 0.80 (20.32) | 609-2238-ND 2.55 1.42 1.24 | 66951-008LF 60 3.00 (76.20) | 609-2294-ND 5.88 3.92 3.51 |66953-030LF 
9 0.90 (22.86) | 609-2239-ND 5.07 3.00 2.67 | 66951-009LF 64 3.20 (81.28) | 609-2296-ND 12.46 8.48 7.63 | 66953-032LF 
10 1.00 (25.40) | 609-2240-ND 2.14 1.26 1.09 | 66951-010LF Vertical Dual Row - Dual Entry 

12 1.20 (30.48) | 609-2242-ND 4.09 2.42 2.15 | 66951-012LF 10 0.497 (12.62) |609-2998-ND 1.87 1.11 96 |71991-305LF 
1 13 1.30 (33.02) | 609-2243-ND 3.19 1.92 1.67 | 66951-013LF 12 0.597 (15.16) |609-3035-ND 2.15 1.28 1.13 |71991-306LF 
14 1.40 (35.56) | 609-2244-ND 3.48 2.09 1.83 | 66951-014LF 16 0.797 (20.24) |609-3037-ND 2.70 1.61 1.44 |71991-308LF 
15 1.50 (38.10) | 609-2245-ND 8.25 4.90 4.39 | 66951-015LF 20 0.997 (25.32) |609-3000-ND 3.16 1.95 1.72 |71991-310LF 
16 1.60 (40.64) | 609-2246-ND 4.18 2.57 2.30 | 66951-016LF 3 22 1.097 (27.86) |609-3001-ND 3.37 2.09 1.84 |71991-311LF 
17 1.70 (43.18) | 609-2247-ND 5.40 3.32 2.88 | 66951-017LF 24 1.197 (30.4) |609-3002-ND 3.56 2.21 2.00 |71991-312LF 
18 1.80 (45.72) | 609-2248-ND 3.98 2.46 217 | 66951-018LF 26 1.297 (32.94) |609-3003-ND 3.85 2.40 217 |71991-313LF 
20 2.00 (50.80) | 609-2250-ND 5.09 3.14 2.77 |66951-020LF 30 1.497 (38.02) |609-3005-ND 4.29 2.77 2.46 |71991-315LF 
26 2.60 (66.04) | 609-2256-ND 3.62 2.25 2.04 | 66951-026LF 32 1.597 (40.56) |609-3006-ND 4.58 2.87 2.62 |71991-316LF 
32 3.20 (81.28) | 609-2262-ND NEW! 6.61 4.58 4.05 | 66951-032LF 40 1.997 (50.72) |609-3010-ND 5.32 3.54 3.17 |71991-320LF 

35 3.50 (88.90) | 609-2265-ND 9.54 6.35 5.69 | 66951-035LF Vertical Dual Row - Dual Entry SMD 
36 3.60 (91.44) | 609-2266-ND 8.27 5.27 4.82 | 66951-036LF 4 0.197 (5.0) | 609-3038-ND 1.04 55 48 | 89898-302LF 
Vertical Dual Row 6 0.297 (7.54) | 609-3039-ND 1.34 73 62 | 89898-303LF 
6 0.30 (7.62) | 609-2267-ND 1.75 98 86 | 66953-003LF 8 0.397 (10.08) |609-3040-ND 1.87 111 96 | 89898-304LF 
8 0.40 (10.16) | 609-2268-ND 4.86 2.69 2.31 | 66953-004LF 10 0.497 (12.62) |609-3041-ND 2.29 1.36 1.20 |89898-305LF 
10 0.50 (12.70) | 609-2269-ND 2.92 1.63 1.42 |66953-005LF 12 0.597 (15.16) |609-3042-ND 1.95 1.15 1.00 | 89898-306LF 
12 0.60 (15.24) | 609-2270-ND 4.32 2.55 2.20 | 66953-006LF 4 16 0.797 (20.24) |609-3043-ND 2.48 1.49 1.30 |89898-308LF 
9 14 0.70 (17.78) | 609-2271-ND 3.72 2.20 1.95 | 66953-007LF 20 0.997 (25.32) |609-3044-ND 3.59 2.23 2.02 | 89898-310LF 
16 0.80 (20.32) | 609-2272-ND 2.63 1.58 1.38 | 66953-008LF 28 1.397 (35.48) | 609-3048-ND 3.87 241 2.18 | 89898-314LF 
18 0.90 (22.86) | 609-2273-ND 2.91 1.73 1.55 | 66953-009LF 30 1.497 (38.02) |609-3049-ND 4.89 3.12 2.85 | 89898-315LF 
20 1.00 (25.40) | 609-2274-ND 3.75 2.30 2.00 | 66953-010LF 32 1.597 (40.56) |609-3050-ND 4.28 2.75 2.45 | 89898-316LF 
24 1.20 (30.48) | 609-2276-ND 5.10 3.15 2.78 | 66953-012LF 34 1.697 (43.1) | 609-3051-ND 5.23 3.49 3.13 | 89898-317LF 
26 1.30 (33.02) | 609-2277-ND 5.19 3.23 2.92 | 66953-013LF 40 1.997 (50.72) |609-3054-ND 5.15 3.35 3.06 | 89898-320LF 
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(13.84) 
Shown without Polarizing Key 
T&R T&R 
No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each Pricingt | FCI No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each Pricingt | FCI 
Fig. | Positions Inch (mm) | Part No. 1 25 100 10,000 | Part No. Fig. | Positions Inch(mm) | Part No. id 25 100 10,000 | Part No. 
Vertical Single Row Header 2 0.60 (15.24) |609-2373-ND 4929 24 —)65043-031LF 
3 0.30 (7.62) |609-2410-ND 76 37 31 —]69167-103HLF 14 0.70 (17.78) | 609-2372-ND 221 130 143 —]65043-030LF 
4 0.40 (10.16) |609-2411-ND 94 47 40 —|69167-104HLF 16 0.80 (20.32) | 609-2371-ND 2.04 1414 1.00 —)65043-029LF 
5 0.50 (12.70) |609-2412-ND 108 58 AQ —|69167-105HLF 18 0.90 (22.86) | 609-2370-ND 245 141 1.25 —} 65043-028LF 
6 0.60 (15.24) )609-2413-ND 112 62 53 —|69167-106HLF 20 1.00 (25.40) | 609-2369-ND 260 1.57 1.37 —|65043-027LF 
7 0.70 (17.78) _|609-2414-ND 13272 62 —|69167-107HLF 22 1.10 (27.94) |609-2368-ND 287 173 151 —65043-026LF 
{ 8 0.80 (20.32) | 609-2415-ND 1.42 a7 66 — | 69167-108HLF 24 1.20 (30.48) | 609-2367-ND 2.94 1.75 1.57 —| 65043-025LF 
9 0.90 (22.86) | 609-2416-ND 1.47 82 70 — | 69167-109HLF 26 1.30 (33.02) | 609-2366-ND 3.00 184 1.65 —)65043-024LF 
10 1.00 (25.40) | 609-2417-ND 1.68 91 80 — | 69167-110HLF 28 1.40 (35.56) | 609-2365-ND 314 193 1.73 —)65043-023LF 
an 1.10 (27.94) | 609-2418-ND 1.87 1.07 94 — | 69167-1141 HLF 30 1.50 (38.10) | 609-2364-ND 3.40 2.09 1.81 —|65043-022LF 
12 1.20 (30.48) | 609-2419-ND 1.54 86 15 — |69167-112HLF 5 32 7.60 (40.64) |609-2363-ND 296 182 1.58 —|65043-021LF 
14 1.40 (35.56) |609-2421-ND 166.96 83 —]69167-114HLF 34 1.70 (43.18) | 609-2362-ND 297 183 1.59 —|65043-020LF 
15 1.50 (38.10) eT sme 208 us 98 —|69167-115HLF 36 1.80 (45.72) | 609-2361-ND 3.05 1.87 1.63 —|65043-019LF 
ight Angle Single Row Header 40 2.00 (50.80) | 609-2359-ND 336 207 = 1.83 —)65043-017LF 
7 0.30(7.62) (eo eaeND) 10h See =e =| 282081 OBHEe 44__|_ 2.20 (55.88 609-2357-ND 354219 1.93 —|65043-015LF 
z 0.40,(10.16) (Epa eo ND oo 00 de =| f8208  OAHLE 46 | 2.30 (58.24) |609-2356-ND 3.65. 2.25 1.99 —]65043-014LF 
5 0.50 (12.70) |609-2451-ND 112 «595 —|78208-105HLF ioaee = : 
48 2.40 (60.96) | 609-2355-ND 3.63 2.26 = 2.05 65043-013LF 
6 0.60 (15.24) |609-2452-ND 122 68 57 —|78208-106HLF 50 2.50 (63.50) | 609-2354-ND 357 201 194 — | 65043-012LF 
7 0.70 (17.78) _|609-2453-ND 139 75 65 —|78208-107HLF : i cea : : : - ‘ 
2 54 2.70 (68.58) | 609-2352-ND 4.09 254 230 65043-010LF 
8 0.80 (20.32) /609-2454-ND 155. 86 74 —]78208-108HLF es = : 
58 2.90 (73.66) | 609-2350-ND 433 269 2.44 65043-008LF 
9 0.90 (22.86) | 609-2455-ND 310 168 1.47 —|78208-109HLF ma 3:00 (81-28) ]609-2347-ND 445287 355 —e5043-O05LF 
10 1.00 (25.40) |609-2456-ND 183 1.02 90 —|78208-110HLF : : : 
72 3.60 (91.44) | 609-2343-ND 4342.70 2.44 —|[65043-001LF 
12 1.20 (30.48) | 609-2458-ND 158 8986075 —|78208-112HLF : ; = 
Dual Row Housing With Center Polarizing Key 
15 1.50 (38.10) |609-2461-ND 211 1.22 1.08 —|78208-115HLF z 7305 oa) IEGeaararin Te = os EOE 
Vertical Dual Row Header 6 0.30 a 609-2380-ND 175.9583 —|69176-006LE 
6 0.30 (7.62) | 609-2423-ND 11865 55 —69168-106HLF 7 a a Foateretn are 3 Dee janie 
8 0.40 (10.16) |609-2424-ND 155 86 74 —|69168-108HLF -40 (10.16) -2381- : : 97 —| 89176- 
40 0.50 (12.70) |609-2425-ND 13198 “86 — | 69168-110HLF 10 0.50 (12.70) | 609-2382-ND 215 1.23 © 1.07 —]69176-010LF 
12 0.60 (15.24) | 609-2426-ND 460 90 78 — | 69168-112HLE 12 0.60 (15.24) | 609-2383-ND 237 1.36 1.21 —|69176-012LF 
14 0.70 (17.78) |609-2427-ND 1.80 1.00 88 —|69168-114HLF i 0.70 (17.78) /609-2384-ND 257 152 1.35 —/89176-014LF 
16 0.80 (20.32) /609-2428-ND 2.00 1.15 99 —]69168-116HLF 16 0.80 (20.32) | 609-2385-ND 268 1.61 1.41 —)69176-016LF 
3 18 0.90 (22.86) | 609-2429-ND 218 129 1.12 —|69168-118HLF 18 0.90 (22.86) | 609-2386-ND 284 171 1.49 —|69176-018LF 
20 1.00 (25.40) |609-2430-ND 235° 140 1.24 —|69168-120HLF 20 1.00 (25.40) | 609-2387-ND 3.00 1.84 1.65 —|69176-020LF 
22 1.10 (27.94) |609-2431-ND 243 146 1.28 —|69168-122HLF 22 1.10 (27.94) | 609-2388-ND 3.22 1.98 1.72 —| 69176-022LF 
24 1.20 (30.48) | 609-2432-ND 278 167 (1.46 —|69168-124HLF 24 1.20 (30.48) | 609-2389-ND 3.36 2.07 1.80 —|69176-024LF 
26 7.30 (33.02) |609-2433-ND 283 168 1.51 —)69168-126HLF 26 1.30 (33.02) | 609-2390-ND 3.51 2.16 1.87 —)69176-026LF 
28 1.40 (35.56) | 609-2434-ND 310 1.90 1.65 —|69168-128HLF 28 1.40 (35.56) | 609-2391-ND 3.68 2.27 2.00 —)69176-028LF 
30 1.50 (38.10) |609-2435-ND 3.32. 204 1.77 —|69168-130HLF 30 1.50 (38.10) | 609-2392-ND 3.82 2.36 2.08 —| 69176-030LF 
Right Angle Dual Row Header 6 0.300 (7.62) | 609-3547-ND NEW! 1.71 95 83 —|65846-015LF 
6 0.30 (7.62) |609-2436-ND 12871 60 —]78207-106HLF 6 8 0.400 (10.16) |609-3548-ND NEW! 175.98 86 —/65846-016LF 
8 0.40 (10.16) |609-2437-ND 153 8674 —|78207-108HLF 10 0.500 (12.70) |609-3532-ND NEW! 1.94 145 99 —]65846-010LF 
10 0.50 (12.70) }609-2438-ND 11765 55 —|78207-110HLF 12 0.600 (15.24) |609-3533-ND NEW! 211 1.21 1.08 —|65846-017LF 
12 0.60 (15.24) ]609-2439-ND 166 90 79 —|78207-112HLF 14 0.700 (17.78) | 609-3534-ND NEW! 229 138 1.20 —)65846-007LF 
14 0.70 (17.78) _|609-2440-ND 180 1.00 88 —|78207-114HLF 16 0.800 (20.32) | 609-3535-ND NEW! 253 152 1.33 —|65846-011LF 
4 16 0.80 (20.32) |609-2441-ND 210 1.20 1.04 —]78207-116HLF 18 0.900 (22.86) |609-3536-ND NEW! 249° 150 1.31 —/65846-008LF 
20 1.00 (25.40) | 609-2443-ND 235 140 1.24 —|78207-120HLF 20 1.000 (25.40) | 609-3537-ND NEW! 268 1.60 143 —) 65846-006LF 
24 1.20 (30.48) | 609-2445-ND 274 163 1.46 —|78207-124HLF 24 1.200 (30.48) | 609-3538-ND NEW! 3.09 1.90 1.65 —)65846-001LF 
26 1.30 (33.02) | 609-2446-ND 571 3.50 3.14 —|78207-126HLF 26 1.300 (33.02) |609-3539-ND NEW! 342 212 187 —]65846-019LF 
30 1.50 (38.10) _|609-2448-ND 3.32 1.98 (1.75 —|78207-130HLF 30 1.500 (38.10) |609-3540-ND NEW! 3.39 210 1.85 —|65846-002LF 
F 3 TC) BERGE Without Center Polarizing Key S5050-056LF 34 1.700 (43.18) |609-3541-ND NEW! 3.77 2.35 2.13 —|65846-022LF 
.10 (2.5 -2342- 7 : —] 65039- 38 1.900 (48.26) | 609-3542-ND NEW! 406 252 228 —]65846-003LF 
2 0.20 (5.08) | 609-2341-ND 83 A0 34 — 65039-035LF 40 2.000 (50.80) | 609-3543-ND NEW! 436 281 2.50 —| 65846-024LF 
3 0.30 (7.62) | 609-2340-ND 90 46 (87 — | 65039-034LF 44 2.200 (55.88) | 609-3544-ND NEW! 3.95 246 2.22 —]65846-004LF 
4 0.40 (10.16) }609-2339-ND 94 47 AO — | 65039-033LF 54 2.700 (68.58) | 609-3545-ND NEW! 5.30 3.44 3.14 —|65846-005LF 
5 0.50 (12.70) _|609-2338-ND 1.06 54 AS —| 65039-032LF 50 | 2.500 (63.50) [609-3546-ND NEW! 495 3.15 2.88 —|65846-012LF 
6 0.60 (15.24) |609-2337-ND 11561 52 —)65039-031LF Polarizing Plug for Receptacle Housing 
i 0.70 (17.78) | 608:2836-ND) V5 628 — | 65039-030LF | [Polarizing Plug 609-2378-ND 18 0907 —[65307-007LF 
ee ee ee ee ering Gott eeepc Rosina 
-2334- : : : - Z z 7 BRE 7 = 5 
a 1100 (25-40)_|609-2389-ND [a —|es030-o071F | | CoN. Socket 18-20AWG Gold Crimp | 609-3609-ND NEW! 46 «22 18 —] 48283-000LE 
Conn. Socket 22-26AWG Gold Crimp | 609-2305-ND 45 2t a7 48235-000LF 
"1 1.10 (27.94) | 609-2332-ND 138.7864 —|65039-026LF | | Conn, Socket 22-26AWG Gold Crimp | 609-2851-ND 1.00 48 39 —| 48234-000LF 
5 ie 1.20 (80.48) |C00 233 1eND) 143 8168 —|85089-025LF |) | conn. Socket 22-26AWG Gold Crimp | 609-2852-ND 50.2420 —| 48236-000LF 
13 1.30 (33.02) | 609-2330-ND 148 81 nA —|65039-024LF : me : : : 
a 110 (35.56) [epateaeainn 469, 88 7 | es039-o2aL¢ | (Conn. Socket 22-26AWG Gold Crimp | 609-3610-ND NEW! 45.22 18 —|48251-000LF 
4 isoeae ‘ Ee rooaoatNn 47. “al04 “91 | g5039-020L¢ | | Conn. Socket 22-26AWG Gold Crimp |609-3611-ND NEW! rT] 47 —/48254-000LF 
16 60 (40.64) }609-2307-ND 200 A 37 —ee039-007LF-) | Conn. Socket 22-26AWG Gold Crimp | 609-3612-ND NEW! 44 2t a7 —) 48257-000LF 
17 4:70 (43.18) |609-2326-ND 204 114~—«1'00 —|¢5039-020LF | |Conn. Socket 22-26AWG Gold Crimp |609-3615-1-NDt NEW!| 44 21 16 | 106.72/M/ 48046-000LF 
18 480 (45.72) |609-2325-ND 202 «46116 ~=«100 —|g6039-019LF | |Conn. Socket 22-26AWG Gold Crimp |609-3616-1-NDt NEW!| 34 18 13 | 82.36/M/| 48049-000LF 
20 2/00 (50.80) |609-2323-ND 219 «129~=«112 —|65039-017LF | Conn. Socket 22-26AWG Gold Crimp |609-3617-1-NDt NEW!| 4421 16 | 106.72/M | 48051-000LF 
m1 2.10 (53.34) |609-2322-ND 228 «135°~=(«1.20 —|5039-016LE | | Conn. Socket 22-26AWG Gold Crimp |609-3618-1-NDt NEW!| 30.15 12 | 72.50/M|48242-000LF 
0D 220 65. 88) [609-2321-ND 207 119 106 —=165030-015LF | | Conn. Socket 22-26AWG Gold Crimp | 609-3619-1-NDt NEW!| 31.16 12 | 73.95/M/| 48245-000LF 
25 2.50 (63.50) |609-2318-ND 259 «4156 ~|«(«136 —|@5039-012LF | | Conn. Socket 22-26AWG Gold Crimp |609-3620-1-NDt NEW!| 31.14 10 | 67.20/M/ 48248-000LF 
30 3.20 (81.28) |609-2311-ND 296 «46182 ~=—«1.58 —|65039-005LF | | Conn. Socket 28-32AWG Gold Crimp | 609-2306-ND 4402 a7 —| 48238-000LF 
_ 3 Conn. Socket 28-32AWG Gold Crimp | 609-2853-ND 50.24 20 —|48237-000LF 
36 3.60 (91.44) |609-2307-ND 297 1.83 1.59 65039-001LF 
‘Single Row Housing With Center Polarizing Key Conn. Socket 28-32AWG Gold Crimp | 609-2854-ND 50.25 20 —/48239-000LF 
3 0.30 (7.62) 609-2395-ND 96 50 42 —178211-003LF Conn. Socket 28-32AWG Gold Crimp | 609-3621-ND NEW! 43 21 A7 —| 48252-000LF 
4 0.40 Go, 16) |609-2396-ND 112 62 52 —|78211-004LF Conn. Socket 28-32AWG Gold Crimp 609-3622-1-ND¢ NEW! 37 18 14 | 90.34/M | 48045-000LF 
5 0.50 (12.70) |609-2397-ND 1.33 72 62 —|78211-005LF Conn. Socket 22-26AWG Tin Crimp | 609-2301-ND 37 18 14 —| 47747-000LF 
6 0.60 (15.24) | 609-2398-ND 1.48 81 Wal —|78211-006LE Conn. Socket 22-26AWG Tin Crimp _| 609-2848-ND -50 24 20 —|47715-000LF 
z 0.70 (17.78) _|609-2399-ND 157 8675 —|78211-007LF | Conn. Socket 22-26AWG Tin Crimp | 609-2849-ND 3818 14 —)47750-000LF 
5 8 0.80 (20.32) |609-2400-ND 141 79 68 —178211-008LF | |Conn. Socket 22-26AWG Tin Crimp |609-3613-1-NDt NEW!| 20 09 07 | 39.17/M| 47217-000LF 
9 0.90 (22.86) |609-2401-ND 191 1.13 98 —|78211-009LF | |Conn. Socket 22-26AWG Tin Crimp |609-3614-1-ND¢ NEW!| 20  —.09 07 | 38.25/M| 47649-000LF 
10 1.00 (25.40) |609-2402-ND 139 7766 —|78211-010LF | |Conn. Socket 28-32AWG Tin Crimp | 609-2302-ND A728 18 —|47748-000LF 
12 1.20 (30.48) | 609-2404-ND 183 1.05 1 —|78211-012LF | |Conn. Socket 28-32AWG Tin Crimp _|609-2850-ND 50.25 24 —[47714-000LF 
14 1.40 (35.56) | 609-2406-ND. 271166 1.49 —|78211-014LF_| [Conn. Socket 28-32AWG Tin Crimp _[609-2847-ND 46.22 18 —|47751-000LF 
15 1.50 (38.10) [609-2407-ND 252 145 1.29 —]78211-015LF Crimp Tools 
Dual Row Housing Without Center Polarizing Key Crimp Tool for oy aru =o 
a 0.20 (5.08) ]609-2377-ND 119 +~63.~—~=COA —]65043-035LF atk crimp contacts 22-32 Aw | 809-2408-ND 1077.78 945.43 926.52 HT-0095 
6 0.30 (7.62) |609-2376-ND 1145 61 52 —|65043-034LF timp Tool for 2409+ —l ar 
7 8 0.40 (10.16) | 609-2375-ND 13273 62 —|65043-033LF Pin Crimp contacts 22-32 awa _|08-2408-ND Sona “Booth: relat Haw 
10 0.50 (12.70) | 609-2374-ND 1.70 92 81 —|65043-032LF t Cut Tape + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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FC) DUBOX™ Versatile 0.100” (2.54 mm) Modular System 


Features: ¢ Body Material: Glass filled Thermoplastic or Glass filled Polyester * Color: Right Angle Header: Blue; Vertical Header: 
Black; Housing: Blue * Flame Retardant: Per UL-94 VO ¢ Contact Material: Phosphor Bronze 


No. Dim. A No. Dim. A 
of Inch (mm) _ | Digi-Key Pricing FCI of Inch (mm) __| Digi-Key Pricing FCI 
Fig.| Pos. (Typical) Part No. il 2a) 100 Part No. Fig.| Pos. (Typical) Part No. il 25 100 Part No. 
Vertical Single Row Header — Gold 22 | 1.061 (26.94) |609-1356-ND 2.80 41.94 146.25 |76385-411LF 
2 0.161 (4.08) |609-1304-ND 64 7.99 25.58 | 76384-302LF 3 | 24 | 1.161 (29.48) |609-1357-ND 271 40.22 143.96 |76385-412LF 
3 0.261 (6.62) | 609-1305-ND 77 9.66 31.40 |76384-303LF 26 | 1.261 (32.02) |609-1358-ND 2.84 43.57 155.94 _|76385-413LF 
4 0.361 (9.16) |609-1306-ND 87 10.88 36.91 | 76384-304LF Right Angle Dual Row Header — Gold 
5 | 0.461 (11.70) |609-1307-ND 92 11.55 39.03 | 76384-305LF 4 0.193 (4.90) |609-1364-ND 1.26 17.70 57.94 ]76383-302LF 
6 _| 0.561 (14.24) |609-1308-ND 1.06 14.58 49.04 | 76384-306LF 6 0.283 (7.44) |609-1365-ND 1.27 17.86 58.45 |76383-303LF 
7 | 0.661 (16.78) |609-1309-ND 1417 16.14 54.30 |76384-307LF 8 0.393 (9.98) | 609-1366-ND 1.79 25.57 88.45 | 76383-304LF 
7 8 | 0.761 (19.32) |609-1310-ND 1.34 18.10 62.05 |76384-308LF 10 | 0.493 (12.52) |609-1367-ND 2.06 30.30 104.84 )76383-305LF 
9 0.861 (21.86) |609-1311-ND 1.42 19.65 67.36 |76384-309LF 12 0.593 (15.06) |609-1368-ND 2.31 34.15 121.20 |76383-306LF 
10 | 0.961 (24.40) |609-1312-ND 1.49 20.88 71.59 |76384-310LF 14 | 0.693 (17.60) |609-1369-ND 2.66 39.84 138.92 ]76383-307LF 
1 1.061 (26.94) |609-1313-ND 1.68 22.64 79.24 |76384-311LF 4 18 0.893 (22.68) |609-1371-ND 2.64 39.56 137.96 |76383-309LF 
12 1.161 (29.48) |609-1314-ND 1.74 24.13 84.46 |76384-312LF 20 0.993 (25.22) |609-1372-ND 3.18 49.04 172.85 |76383-310LF 
13 | 1.261 (32.02) |609-1315-ND 1.72 23.90 83.63 |76384-313LF 26 | 1.293 (32.84) |609-1375-ND 3.52 54.21 191.05 /76383-313LF 
14 1.361 (34.56) | 609-1316-ND 1.93 27.57 95.39 |76384-314LF 28 1.393 (35.38) |609-1376-ND 4.31 66.90 242.33 | 76383-314LF 
16 __| 1.561 (39.64) |609-3064-ND 1.91 27.34 94.58 | 76384-316LF 30 | 1.493 (37.92) |609-1377-ND 3.92 60.86 220.46 | 76383-315LF 
Vertical Single Row Header — Tin 32 | 1.593 (40.46) |609-1378-ND 4.18 64.93 235.18 |76383-316LF 
2 0.161 (4.08) [609-1317-ND 60 7.38 23.62 176384402 LF 34 | 1.693 (43.00) |609-1379-ND 4.72 73.73 269.63 |76383-317LF 
3 0.261 (6.62) |609-1318-ND 66 7.96 26.52 |76384-403LF Right Angle Dual Row Header — Tin 
4 0.361 (9.16) |609-1319-ND 80 10.04 32.64 |76384-404LF 4 0.193 (4.90) |609-1381-ND 88 17.20 37.99 ]76383-402LF 
5 | 0.461 (11.70) |609-1320-ND ‘97 12.17 41.12 |76384-405LF 6 0.283 (7.44) |609-1382-ND 1.47 16.07 54.04 |76383-403LF 
1 | 8 _| 0.561 (14.24) |609-1321-ND 1.06 13.97 _47.20_|76384-406LF 8 | 0.999 (9.98) [60951983-ND 1:46 20.45 70.13 | 76383-404LF 
8 | 0.761 (19.32) |609-1323-ND 1.20 16.56 55.70 176384-408LF 10 | 0.493 (12.52) |609-1384-ND 1.82 26.04 90.08 |76383-405LF 
9 | 0.861 (21.86) |609-1324-ND 1.32 18.63 60.97 |76384-409LF 4 {_12__| 0.593 (15.06) [609-1385-ND 1.87 26.78 92.66 | 76383-406LF 
to | 0.961 (24.40) |609-1325-ND 1.38 18.61 63.79 |76384-410LF 14 | 0.693 (17.60) |609-1386-ND 242 30.46 108.11 |76383-407LF 
12 | 1.461 (29.48) |609-1327-ND iat 21.72 76.00. |7ea84-412LE 20 | 0.993 (25.22) |609-1389-ND 2.64 39.56 137.96 |76383-410LF 
15 | 1.461 (37.10) |609-3065-ND ep 5545 93:67: ||76894-415LE 26 | 1.293 (32.84) |609-1392-ND 3.16 48.78 171.93 |76383-413LF 
Right Angle Single Row Header — Gold 32 | 1.593 (40.46) |609-1395-ND 5.35 83.04 300.80 | 76383-416LF 
D 0.193 (4.90) ]609-1278-ND Ti 350 gag) 7es60S02E 36_| 1.798 (45.54) |609-1997-ND 424 65.73 298.08 |76383-418LF 
3 | 0.293(7.44) |609-1279-ND 87 10.88 36.91 |76382-303LF Single Row Housing 
4 | 0.393(9.98) |609-1280-ND 98 1279 43.19 |76382-304LF 2 | 0:197°(5.00) (epee Nt a oot 108.) Goeto oer 
5 | 0.493 (12.52) |609-1281-ND 114 15.71 52.84 |76382-305LE 3 | 0.207:(7.54) (eee gecemn a #26)" = “18.21, | |05240-003Lr" 
6 _| 0.593 (15.06) |609-1282-ND 1.31 18.41 60.26 _|76382-306LF 4 | 0997 (10.08) (Ope ecasee “ oe NES. | Bpet0 Coa 
2 | 7 | 0.693 (17.60) |609-1283-ND 139 +1870 64.10 |76382-307LF 5 | 0.497 (12.62) (Eee georaae he cee eens /oern tele 
8 | 0.793 (20.14) |609-1284-ND 1.46 20.20 © 69.25 |76382-308LF S| 0.597 (15.16) Pega oeae 58 7.08 _22.64 _165240-006LF 
9 | 0.893 (22.68) |609-1285-ND 174 23.14 80.99 | 76382-309LF 7 | 0.697 (17.70) (eee oae 66 eee 26:42. || 65240-0078 
8 | 0.797 (20.24) |609-1268-ND 7 8.54 28.48 | 65240-008LF 
10 | 0.993 (25.22) |609-1286-ND 1.81 25.11 87.87 | 76382-310LF Z 9 | 0897 e278) lecetiecentel ‘at 1048 ai. \e5540-600L 
12__| 1.193 (30.30) |609-1288-ND 1.94 27.74 95.98 | 76382-312LF 10 | 0.997 (25.30) [eoseeeatntn 7a i6oh BiGi |eeoue OIGLE 
ASE I NZSS (S24) Right Angie Slnaie ee Sen ee 19609" | 76s82:518°r 11__| 1.097 (27.86) |609-1271-ND 93 11.94 40.50 | 65240-011LF 
2 0.193 (4.90) |609-1291-ND 1.01 12.68 40.58 ]76382-402LF 4 tee ee See ee ees Hee Seite 
3 | 0.298 (7.44) eee eosae at S08. rN. | Pogee ere 14 | 1.397 an 609-1274-ND 1.05 1371 47.35 |65240-014LF 
4 | 9.893 (0.08) (eee 0 ATE? ESB: | (882808 16 | 1.597 (40.56) |609-3060-ND 1.14 15.66 2.67 |65240-016LF 
2 7 nen ae ap aed en ed Kee Lenepet en 20 _| 1.997 (50.72) |609-3062-ND 1.36 18.37 62.98 _|65240-020LF 
7 | 0.693 (17.60) |609-1296-ND 1.25 17.63 57.71 |76382-407LF Temi uses 
4 0.197 (5.00) |609-1245-ND 48 5.63 18.19 |65239-002LF 
8 | 0.793 (20.14) |609-1297-ND 1.35 18.18 62.32 | 76382-408LF é 0.297 (7.54) |609-1246-ND 8b 740 as'6a| | |45890-008LE 
9 _ | 0.893 (22.68) |609-1298-ND 1.44 19.88 68.17 |76382-409LF 3 | 0.397 (10.08) |609-1247-ND eas S160 Seen e090. 004LE 
Vertical 'DualiRow Header— Gold 10 | 0.497 (12.62) |609-1248-ND 89 10.83 36.72 |65239-005LF 
4 | 9.161 (4.08) |609-1380-ND 1.01 13.31 44.95 |76385-302LF 12 | 0.597 (15.16) |609-1249-ND 94 11.99 40.51 [65239-006LF 
6 | 0261 (6.62) een 1 een ed ae (cae et 14 | 0.697 (17.70) |609-1250-ND 1.07 14.11 «47.67 | 65239-007LF 
8 | 0.861 (9.16) eee TAG) 220.88 282,86) | F6sbe:c04Er 16 | 0.797 (20.24) |609-1251-ND 1.15 15.77 53.04 |65239-008LF 
10 | 0.461 (11.70) (eee poe ete, A9: || 10882 S00LE 6 | 18 | 0.897 (22.78) |609-1252-ND 1.26 17.74 58.07 |65239-009LF 
12 _| 0.561 (14.24) [GO9sSSaeNb) 1.86 26.51 91.72 _|76385-306LF 20 | 0.997 (25.32) | 609-1253-ND 1.43 19.76 67.75 |65239-010LF 
14 | 0.661 (16.78) | 609-1335-ND 1.88 26.06 91.21 |76385-307LF 22 | 1.097 (27.86) |609-1254-ND 1.46 20.51 70.31 |65239-011LF 
16 | 0.761 (19.92) |608=1336-ND) 1.87 26.67 92.26 |76385-308LF 24 | 1.197 (30.40) |609-1255-ND 1.59 21.51 75.27 |65239-012LF 
3 | 18 | 0.861 (21.86) |609-1337-ND 2.12 31.19 107.92 | 76385-309LF 26 | 1.297 (32.94) |609-1256-ND 1.72 23.30 81.55 |65239-013LF 
20 | 0.961 (24.40) | 609-1338-ND 2.62 39.23 136.82 | 76385-310LF 32 | 1.597 (40.56) |609-1259-ND 1.89 27.06 93.61 |65239-016LF 
22 1.061 (26.94) | 609-1339-ND 2.48 37.17 129.61 _|76385-311LF 34 1.697 (43.10) |609-1260-ND 2.18 31.19 110.69 |65239-017LF 
26 | 1.261 (32.02) | 609-1341-ND 2.88 42.80 153.17 | 76385-313LF 36 | 1.797 (45.64) |609-1261-ND 2.19 31.46 111.64 | 65239-018LF 
28 | 1.361 (34.56) |609-1342-ND 2.89 44.32 153.95 |76385-314LF Crimp Contacts for Receptacle Housings 
30 1.461 (37.10) |609-1343-ND 3.10 47.49 164.95 | 76385-315LF 22-30 AWG, Gold 609-3055-1-ND+ 25 2.73 8.45 |76347-301LF 
32 1.561 (39.64) | 609-1344-ND 3.81 58.75 207.04 | 76385-316LF 22-30 AWG, Gold 609-3055-2-ND§ 765.60/15,000 76347-301LF 
36 1.761 (44.72) |609-1346-ND 4.07 63.15 228.75 | 76385-318LF 20-22 AWG, Gold 609-3058-1-ND+ 28 3.05 9.43 |76347-311LF 
Vertical Dual Row Header — Tin 20-22 AWG, Gold 609-3058-2-ND§ 854.78/15,000 76347-311LF 
4 0.161 (4.08) | 609-1347-ND -80 10.16 33.03 | 76385-402LF 22-30 AWG, Gold 609-3056-1-ND+£0 .28 3.07 9.82 |76347-302LF 
6 0.261 (6.62) |609-1348-ND 1.44 15.71 52.84 |76385-403LF 22-30 AWG, Gold 609-3056-2-ND§0 889.58/15,000 76347-302LF 
8 0.361 (9.16) |609-1349-ND 1.37 18.49 63.38 | 76385-404LF 22-30 AWG, Gold 609-3057-1-ND$0 43 5.14 16.35 |76347-303LF 
10 | 0.461 (11.70) |609-1350-ND 1.52 21.30 73.04 |76385-405LF 22-30 AWG, Gold 609-3057-2-ND§0 66.87/500 76347-303LF 
3 | 12 | 0.561 (14.24) |609-1351-ND 1.68 23.28 81.48 |76385-406LF 22-30 AWG, Gold 609-1275-NDt 38 4.51 14.00 |76357-301LF 
14 | 0.661 (16.78) |609-1352-ND 1.90 27.17 94.01 |76385-407LF 22-30 AWG, Tin 609-1276-NDt 34 3.47 10.63 |76357-401LF 
16 | 0.761 (19.32) |609-1353-ND 1.77 24.62 86.15 | 76385-408LF Tool 
18 | 0.861 (21.86) |609-1354-ND 2.16 30.96 109.86 | 76385-409LF Crimp Tool for Crimp Contact [609-1277-ND 940.09 = —_[RCY21234 
20 0.961 (24.40) |609-1355-ND 2.33 34.39 122.05 _|76385-410LF $CutTape § Tape and Reel t Loose piece 4 Reeled for Left-to-Right Feed Application Machines 
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molex’ _.100” Kk? and .100” C-Grid® Breakaway Headers 


Fig. 1 — KK® Breakaway Header — Right Angle 


Features: 


* 250V *4.0A * Contact Resistance: 20 mQ maximum «* Dielectric 
Withstanding Voltage: 1500V » Insulation Resistance: 1000 MQ minimum * Housing: 
Glass-filled nylon, UL 94V-0 »* Contact: Phosphor Bronze, 0.64mm (.025”) square 
* Temperature Range: 0°C ~ 75°C * UL File No.: E29179 * CSA File No.: LR19980 


Fig. 2— KK® Breakaway Header — Vertical 


Mating End 
M (Inch) 


Molex 
Part No. 


244 


22-28-8xx0 
22-28-8xx2 


324 


22-28-8xx1 
22-28-8xx3 


Fig. 4— C-Grid® Breakaway Header — Dual Row, 
Vertical 


Features: *250V *3.0A * Contact Resistance: 15mQ maximum 
* Dielectric Withstanding Voltage: 1500V « Insulation Resistance: 
1000 MQ minimum » Housing: Thermoplastic, High Temperature, 
UL 94V-0 © Contact: Phosphor Bronze * Temperature Range: 
-40°C ~ 120°C, 0°C ~ 75°C (75102) * UL File No.: E29179 (G) * CSA 
File No.: LR19980A 

Note: Compliant Pin, Press Fit PC Tail, Available 


Fig. 5 — C-Grid® Breakaway Header - Low 
Profile, Dual Row, Right Angle 


Features: » 250V 
15mQ maximum 
600V 


°2.5A 


Features: © 250V * 4.0A «Contact Resistance: 20mQ maximum * Dielectric Withstanding 
Voltage: 1500V » Insulation Resistance: 1000 MQ minimum « Housing: Glass-filled 
nylon, UL 94V-0 * Contact: Phosphor Bronze, 0.64mm (.025”) square * Temperature 
Range: 0°C ~ 75°C * UL File No.: £29179 * CSA File No.: LR19980 


Mating End 
M (Inch) 


PC Tail 
P (Inch) 


Molex 
Part No. 


22-28-4xx0 


.240 125 


22-28-4xx3 


* Contact Resistance: 
¢ Dielectric Withstanding Voltage: 
* Insulation Resistance: 1,000 MO minimum 


* Housing: Thermoplastic, High Temperature, UL 
94V-0 * Contact: Copper Alloy * Temperature Range: -40°C 
~ 120°C * UL File No.: E29179 (H) 


22-28-4xx1 


_ 22-28-4xx4 


120 


Fig. 6 — C-Grid® Header — Dual Row, SMT, 
Vertical 


Features: *250V *3.0A * Contact Resistance: 
15mQ maximum « Dielectric Withstanding Voltage: 
600V * Insulation Resistance: 1,000 MQ minimum 
* Housing: High temperature thermoplastic, UL 94\V- 
0 *Contact: Phosphor Bronze * Operating Temper- 
ature: -40°C ~ 120°C * UL File No.: E29179 (H) 
* CSA File No.: LR19980A 


Fig. 3 — .100” KK° Breakaway Header - Single 
Row, Unshrouded, SMT, Vertical 
Features: *250V *3.0A »* Contact Resistance: 
30mQ maximum « Withstanding Voltage: 1500VAC 
«Insulation Resistance: 1000 MQ minimum » Housing: 
PA Polyamide (Nylon), High Temperature * Contact: 
Phosphor Bronze * Temperature Range: -55°C ~ 105°C 
* UL 94V-0 

2098, 


Fig. 7 — C-Grid°2.54mm Pitch 
Shunt/Jumper 


Features: *250V *5.0A * Contact Resistance: 
15mQ maximum » Dielectric Withstanding Voltage: 
1000V Insulation Resistance: 100K MQ minimum 
* Housing: Glass-filled polyester, UL 94V-0 * Contact: 
Phosphor Bronze * Temperature Range: -40°C ~ 105°C 
* Closed Top * UL File No.: E29179 (H) * CSA File No.: 
LR19980A 


| PC Tail | Molex pee - ae 77> <™.200 
0.25 P (Inch) | Part No. = 
| 10-89-7xx2 
090 107 | 10-89-7xx1 
Tas 70280-04xx 
c 187 [75102-Oxxx 
Cir- [_Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each Molex Cir- | Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each Molex Cir- | Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each Molex 
cuits A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. cuits A B_ {Part No. 1 10 100 | Part No. cuits A B | Part No. 1 10 100 | Part No. 
KK® Breakaway Header — RoHS Compliant 14 (| 1.400 | 1.300 | WM6214-ND 1.22 1.08 .72 | 22-28-8141 Fig. 2 — Single Row, Vertical - 15 Select Gold 
Fig. 1 — Single Row, Right Angle - Tin 16 | 1.600 | 1.500 |WM6216-ND | 1.37 1.21 81 | 22-28-8161 2 | 200 | 100 |WMe502-ND 33.29 «20 [22-28-4023 
100 |WM6002-ND 36.32.21 [22-28-8020 18 | 1.800 | 1.700 |wM6218-ND | 151 1.34 89 |22-28-8181 3 | 300 | 200 |wme503-ND 38 © 34.23 | 22-28-4033 
.200 | WM6003-ND 43.38.26 | 22-28-8030 20 | 2.000) 1.900 |wm6220-ND | 1.66 147 98 | 22-28-8201 4 | 400 | 300 |wMm6504-ND 44-39-26 | 22-28-4043 
300 | WM6004-ND 50.45.30 | 22-28-8040 22 | 2.200 | 2.100 |wM6222-ND | 1.80 1.59 1.06 [22-28-8221 5 | 500 | .400 | WM6505-ND 50.44 ~—-.30 | 22-28-4053 
400 | WM6005-ND 57 51.34 | 22-28-8050 24 | 2.400] 2.300 /WM6224-ND | 1.95 1.72 1.15 |22-28-8241 6 | .600 | 500 | WM6506-ND 55.49 _.33 | 22-28-4063 
500_| WM6006-ND 65 57 _.38 | 22-28-8060 26 | 2.600 | 2.500 |WM6226-ND | 2.09 185 1.23 |22-28-8261 7 [700 | 600 |WMe6507-ND 154.36 [22-28-4073 
600 | WM6007-ND 72.64.43 ]22-28-8070 28 | 2.800 | 2.700 |WM6228-ND | 2.24 198 1.32 |22-28-8281 8 | .800 | 700 | wMe508-ND 66 59 40 | 22-28-4083 
700 | WM6008-ND 79.70 47 22-28-8080 30 | 3.000 | 2.900 |wM6230-ND | 2.38 210 1.40 |22-28-8301 9 | 900 | 800 | wme6509-ND 72 64 43 | 22-28-4093 
: 800 | WM6009-ND 86.77 51] 22-28-8090 32_ | 3.200 | 3.100 |wM6232-ND | 252 2.23 1.49 |22-28-8321 40 | 1.000) .900 | wMe510-ND 78 69 46 | 22-28-4103 
1.000 | .900 /WM6010-ND 93 83.55 | 22-28-8100 34 [3.400 | 3.300 |WM6234-ND | 267 236 1.57 |22-28-8341 11 | 1.100 | 1.000 | WM6511-ND 83.74 50 | 22-28-4113 
1.100 | 1.000 | WM6011-ND 1.01 89 __—60 | 22-28-8110 36 | 3.600 | 3.500 |WM6236-ND | 2.92 258 1.72 |22-28-8361 12 | 1.200 | 1.100 | WM6512-ND 89.79 ~—«53 | 22-28-4123 
1.200 | 1.100 |WM6012-ND | 1.08 96.64 | 22-28-8120 Fig. 1 — Single Row, Right Angle - 15 Select Gold 14 | 1.400] 1.300 |WM6514-ND | 1.00 .89 60 | 22-28-4143 
1.400 | 1.300 |WM6014-ND | 1.22 1.08 72 | 22-28-8140 2 | 200 | 100 /WM6302-ND 39° «3524 | 22-28-8023 16 | 1.600] 1500)WM6516-ND | 1.12 99 66 | 22-28-4163 
1.600 | 1.500 |WM6016-ND | 1.37 1.21.81 | 22-28-8160 3 | 300 | .200 |wM6303-ND 48 43.29 | 22-28-8033 18 | 1.800] 1.700]WM6518-ND | 1.23 1.09 73 | 22-28-4183 
1.800 | 1.700 | WM6018-ND | 1.51 1.34 89 | 22-28-8180 4 | 400 | 300 |WM6304-ND 57 51.34 | 22-28-8043 20 | 2.000 | 1.900 |WM6520-ND | 1.34 119 80 [22-28-4203 
2.000 | 1.900 |WM6020-ND__| 1.66 1.47 _.98 | 22-28-8200 5 | .500 | .400 |WM6305-ND 66 59  .39 | 22-28-8053 22 | 2.200/ 2.100 |WM6522-ND | 1.46 1.29 86 |22-28-4223 
2.200 | 2.100 | WM6022-ND | 1.80 1.59 1.06 | 22-28-8220 6 | .600 | 500 |WM6306-ND 75.67 _.45 | 22-28-8063 24 | 2.400 | 2.300 |WM6524-ND | 1.57 1.39 93 |22-28-4243 
2.400 | 2.300 | WM6024-ND | 1.95 1.72 1.15 | 22-28-8240 7 | .700 | 600 |WM6307-ND 4..75—~50 [22-28-8073 26 | 2.600 | 2.500/WM6526-ND | 1.68 149 99 |22-28-4263 
2.600 | 2.500 | WM6026-ND | 2.09 1.85 1.23 | 22-28-8260 8 | 800 | 700 |wi6308-ND 93 83 55 | 22-28-8083 28 | 2.800 | 2.700/WM6528-ND | 1.80 1.59 1.06 |22-28-4283 
2.800 | 2.700 | WM6028-ND | 2.24 1.98 1.32 | 22-28-8280 9 | 900 | 800 |wmeso9-ND | 1.02 91 61 |22-28-8093 30 | 3.000 | 2.900 |WM6530-ND | 1.91 1.69 1.13 |22-28-4303 
3.000 | 2.900 |WM6030-ND__| 2.38 210 1.40 |22-28-8300 10 | 1.000) 900 |WM6310-ND | 1.11 .98 66 |22-28-8103 32 |3.200|3.100 |WM6532-ND | 202 1.79 1.19 |22-28-4323 
3.200 | 3.100 (WMGOS2NDIgg) 2.52 2.23 1.49 /22-28-8320 11_| 1.100 | 1.000 |wme311-ND | 1.20 1.06 71 [22-28-8113 34 |3.400|3.300|WMes34-ND | 213 1.89 1.26 [22-28-4343 
3.400 | 3.300 PURER oom) 287 2.36 1.57 | 22-28-8340 12 | 1.200} 1.100/WMe312-ND | 1.29 1.14.76 | 22-28-8123 36 | 3.600 |3.500|WMe536-ND | 2.33 206 1.37 [22-28-4363 
3.600 | 3.500 |WM6036-ND_| 2.92 2.58 __1.72 | 22-28-8360 14 | 4.400| 1.300 |wme314-ND | 1.47 1.30 87 |22-28-8143 Fig. 2— Single Row, Vertical - Tin 
9-4 — Single Row, Right Andie - 15x Select Gold. 16 | 1.600 | 1.500 |wmest6-ND | 1.65 146 98 |22-28-8163 2 7.200] 100 )WM6602-ND | 33 29 20 20-28-4021 
: ‘ooo Meteroatns a ° Peper 18 | 1.800] 1.700 |WM6318-ND | 1.83 1.62 1.08 | 22-28-8183 3 | 300 | 200 |wMe6603-ND 38 © 34.23 | 22-28-4031 
"300 Retenaatnn Gy cai aa-looon ands 20 | 2.000 | 1.900 |wme320-ND | 201 1.78 1.19 |22-28-8203 4 | 400 | 300 |wM6604-ND 44 39.26 | 22-28-4041 
“100 RMRRTORNT eer marta pacers 22 | 2200/2100 |WM6322-ND | 219 194 1.29 |22-28-8223 5 | 500 | .400 | WM6605-ND 50.44.30 | 22-28-4051 
S00 NMReTCeNT te. sg7 as, (50. SeAORD 24 | 2.400 | 2.300 |WM6324-ND | 2.37 2.09 1.40 |22-28-8243 6 | .600 | 500 | wMe606-ND 55.49 —_.33 [22-28-4061 
am eae 3475 5 1 59-08-8077 26 | 2.600 | 2.500 |WM6326-ND | 255 2.25 1.50 |22-28-8263 7 | 700 | 600 |WMG6607-ND 6154.36 | 22-28-4071 
S00 (aineanannn saa: . ipa’ , ae. |oa oa anee 28 | 2.800 | 2.700 |WM6328-ND | 2.73 241 1.61 |22-28-8283 8 | .800 | 700 | wMe608-ND 66 59 40 | 22-28-4081 
9 | 900 | 200 WMERCGNIEMN] 402 91 1 |oo-08-8090 30 | 3.000 | 2.900 |wm6330-ND | 2.91 257 1.71 |22-28-8303 9 | .900 | 800 |wMe6609-ND 72 64 43 | 22-28-4091 
40 |1000| 900 FHRERTIGM 411 98 66 |22-208-8100 32 | 3.200/ 3.100 /WM6332-ND | 3.09 273 1.62 |22-28-8323 40 | 1.000) .900 | wM6610-ND 78 69 46 | 22-28-4101 
41. 14400 | 1.000 RARIRIRHENT 1:50 1.06 71 |2o28-8119 34 | 3.400 | 3.300 |WM6334-ND | 3.27 289 1.93 |22-28-8343 41 | 4.400 | 1.000 | wme611-ND 83.74 50 [22-28-4111 
4317200711100 IMMGHTOENDMM 1-59 1.1476 12028-8120 36 | 3.600 | 3.500 |WM6336-ND | 358 3.16 2.11 [22-28-8363 12 | 4.200 | 1.100 | WM6612-ND 89.79 53 | 22-28-4121 
44 |4400|1'300 \wMeii4nn | 147 130 87 | 99-08-8149 Fig. 2 — Single Row, Vertical - Tin 14 | 1.400] 1.300|WMe614-ND | 1.00 89 60 |22-28-4141 
16 |1600|1500 |WMeiieND | 165 146 98 92-08-8162 2 | 200 | 100 |WMe402-ND 29.26 «18 ] 22-28-4020 18 | 1.800] 1.700|WMe618-ND | 1.23 1.09 73 |22-28-4181 
1a |400|1700 WMeiie-ND | 483 1.62 1.08 |99-28-8189 3 | .300 | .200 |wMe6403-ND 34.30.20 | 22-28-4030 20 | 2.000) 1.900 |WM6620-ND | 1.34 119 80 |22-28-4201 
20 |2.000/4900|wme1z0-ND | 201 178 1.19 [29-28-8202 4 | 400 | 300 |wMe6404-ND 38 ©3423 | 22-28-4040 22 | 2.200 | 2.100 |WM6622-ND | 1.46 1.29 86 |22-28-4221 
912.200 12-100 WMGI22-ND 12.19 1.94129 19-08-8000 5 | .500 | .400 |WM6405-ND 42 37.25 | 22-28-4050 24 [2400/2300 |WM6624-ND | 1.57 1.39 93 |22-28-4241 
o4 | 240012300 \wme124-no | 237 209 140 |20-28-8042 6 | _.600 | 500 |WM6406-ND AG 41.27 | 22-28-4060 26 | 2.600 | 2.500 |WM6626-ND | 1.68 149 99 |22-28-4261 
6 | 260012500 |wme126-ND | 255 225 150 |2-28-8062 7 | 700 | 600 |WM6407-ND ‘50.44 30 [22-28-4070 28 | 2.800 | 2.700 |WM6628-ND | 1.80 1.59 1.06 |22-28-4281 
93 | 280012700 |wmei2e-NoD | 273 241 161 |22-28-8089 8 | 800 | .700 |WM6408-ND 54.48 32 | 22-28-4080 30 | 3.000 | 2.900 |WM6630-ND | 1.91 169 1.13 |22-28-4301 
30 |3000)2900|wmei30-nD | 291 257 4171 |22-28-8302 9 | .900 | 800 |wMé6409-ND 58 52 3 [22-28-4090 32_ | 3.200 | 3.100 |WM6632-ND | 2.02 1.79 1.19 [22-28-4321 
32 13.20013100 WM6132-ND 1 3092.73 1 82 [22-08-8329 10 | 4.000] .900 |wi6410-ND 62 55 37 | 22-28-4100 34 [3.400 / 3.300 |WM6634-ND | 213 189 1.26 |22-28-4341 
34 | 3400/3300 |wmei34-nn | 327 289 193 |22-28-8342 41_| 4.100 | 1.000 | wmi6411-ND 66 59 _.39 | 22-28-4110 36 | 3.600 | 3.500 |WM6636-ND | 2.33 2.06 1.37 [22-28-4361 
36 | 3.600 | 3.500 | WM6136-ND 3.58 3.16 2.11 | 22-28-8362 12 | 1.200 | 1.100 | WM6412-ND 70 = 6242 | 22-28-4120 Fig. 2 — Single Row, Vertical - 15y Select Gold 
Fig. 1 — Single Row, Right Angle - Tin 14 | 4.400 | 1.300 | wM6414-ND 78 70 47 | 22-28-4140 2 | 200 | 100 )WMG6702-ND 3532.24 122-28-4024 
2 200 | 100 /WM6202-ND 36.32 21 [22-28-8021 16 | 1.600 | 1.500 )WM6416-ND 87 =«.77 ~——B1 | 22-28-4160 3 -300 | .200 | WM6703-ND 2 38 .25 | 22-28-4034 
3 300 | .200 | WM6203-ND 43 38 26 | 22-28-8031 18 | 1.800 | 1.700 | WM6418-ND 95 84 56 | 22-28-4180 4 400 | .300 |WM6704-ND AQ A4 .30 | 22-28-4044 
4 400 | .300 | WM6204-ND 50 45 30 | 22-28-8041 20 | 2.000 | 1.900 | WM6420-ND 1.03 91 .61 | 22-28-4200 5 500 | .400 | WM6705-ND 56 50 .34 | 22-28-4054 
5 | 500 | .400 |wMe205-ND ‘57 Bt .34 | 22-28-8051 22 | 2200/2100 |WM6422-ND | 1.11 98 66 |22-28-4220 6 | .600 | 500 |wM6706-ND 63 56 _.38 | 22-28-4064 
6 | .600 | 500 | wMe6206-ND 65 57.38 | 22-28-8061 24 | 2.400 | 2.300 |WM6424-ND | 1.19 1.06 71 |22-28-4240 7 | 700 | 600 |WM6707-ND 70 63 42 [22-28-4074 
7 | 700 | 600 |WM6207-ND 72.64.43 (22-28-8071 26 | 2.600) 2.500 |wM6426-ND | 1.27 113 75 |22-28-4260 8 | .800 | .700 |wM6708-ND 77 69 46 | 22-28-4084 
8 | .800 | .700 | wM6208-ND 79.70 47 | 22-28-8081 28 | 2.800 | 2.700 |WM6428-ND | 1.36 1.20 80 |22-28-4280 9 | .900 | 800 |wM6709-ND 84.75 50 | 22-28-4094 
9 | .900 | 800 |wmez09-ND 86.77 «51 | 22-28-8091 30 | 3.000 | 2.900 |WM6430-ND | 1.44 1.27 _.85 | 22-28-4300 40 | 1.000) .900 | wM6710-ND 91 81 54 | 22-28-4104 
10 | 1.000] .900 | wim6210-ND 93.83 55 | 22-28-8101 32 | 3.200/ 3.100 /WM6432-ND | 152 135 90 |22-28-4320 41_| 4.400 | 1.000 | wm6711-ND 98 87 58 | 22-28-4114 
11 | 4.100 | 1.000 |wme2t1-ND | 1.01 89 _.60 | 22-28-8111 34 | 3.400 | 3.300 |WM6434-ND | 1.60 142 95 |22-28-4340 72 _[4.200|[1.100|WM6712-ND [1.05 93 63 [22-28-4104 
2 _[4.200|[ 7.100 |WMe212-ND [1.08 96 64 [22-28-8121 36__| 3.600 | 3.500 |WM6436-ND__| 1.74 1.54 1.03 |22-28-4360 | RoHS Compliant (Continued) 
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48 | 2.400 | 2.300 |WM26848-ND | 4.41 3.90 2.60 | 10-89-7482 
50 | 2.500 | 2.400 |WM26850-ND | 4.59 4.05 2.70 | 10-89-7502 
52__| 2.600 | 2.500 |WM26852-ND | 4.76 4.21 2.81 [10-89-7522 
54 | 2.700 | 2.600 |WM26854-ND | 4.94 4.36 2.91 | 10-89-7542 
56 | 2.800 | 2.700 |WM26856-ND | 5.11 4.52 3.01 | 10-89-7562 
58 | 2.900 | 2.800 |WM26858-ND | 5.29 4.67 3.12 | 10-89-7582 
60 | 3.000 | 2.900 |WM26860-ND | 5.46 4.83 3.22 | 10-89-7602 
62__| 3.100 | 3.000 |WM26862-ND | 5.64 4.98 3.32 | 10-89-7622 
64 | 3.200 | 3.100 | WM26864-ND | 5.81 5.13 3.42 | 10-89-7642 
66 | 3.300 | 3.200 |WM26866-ND | 5.99 5.29 3.53 | 10-89-7662 
68 | 3.400 | 3.300 |WM26868-ND | 6.16 5.44 3.63 | 10-89-7682 
70 | 3.500 | 3.400 |WM26870-ND | 6.34 5.60 3.73 | 10-89-7702 
72__| 3.600 | 3.500 |WM26872-ND | 6.51 5.75 3.84 | 10-89-7722 
74 | 3.700 | 3.600 |WM26874-ND | 6.69 5.91 3.94 | 10-89-7742 
76 | 3.800 | 3.700 |WM26876-ND | 6.86 6.06 4.04 | 10-89-7762 
78 | 3.900 | 3.800 |WM26878-ND | 7.04 6.22 4.15 | 10-89-7782 
80 | 4.000 | 3.900 | WM26880-ND | 7.21 6.37 4.25 | 10-89-7802 
100 | 5.000 | 4.900 |WM268100-ND | 9.66 8.53 5.69 | 70280-0458 
Fig. 4 — Dual Row, Vertical, Compliant Press Fit Tail - 
15u min. Select Gold — RoHS Compliant 
4 -190 | .100 | WM7504-ND 91.81.54 | 75102-0040 
6 .290 | .200 | WM7506-ND 1.26 112  .75 |75102-0041 
8 -390 | .300 | WM7508-ND 1.61 143 95 | 75102-0042 
10 | .490 | .400 |WM7510-ND 1.96 1.74 1.16 | 75102-0043 
12_ | 590 | 500 |WM7512-ND 2.31 2.05 1.37 | 75102-0044 
14 | 690 | .600 |WM7514-ND 2.66 2.35 1.57 | 75102-0045 
16 | .790 | .700 |WM7516-ND 3.01 2.66 1.78 | 75102-0046 
18 | .890 | .800 |WM7518-ND 3.36 2.97 1.98 | 75102-0047 
20 | .990 | .900 |WM7520-ND 3.71 3.28 2.19 | 75102-0048 
22 | 1.090 | 1.000 | WM7522-ND 4.06 3.59 2.40 | 75102-0049 
24 | 1.190 | 1.100 | WM7524-ND 4.41 3.90 2.60 | 75102-0050 
26 | 1.290 | 1.200 | WM7526-ND 476 4.21 2.81 | 75102-0051 
28 | 1.390 | 1.300 | WM7528-ND 5.11 4.52 3.01 | 75102-0052 
30 | 1.490 | 1.400 | WM7530-ND 5.46 4.83 3.22 | 75102-0053 
32__| 1.590 | 1.500 | WM7532-ND 5.82 5.14 3.43 | 75102-0054 
34 | 1.690 | 1.600 | WM7534-ND 6.17 5.44 3.63 | 75102-0055 
36 | 1.790 | 1.700 | WM7536-ND 6.52 5.75 3.84 | 75102-0056 
38 | 1.890 | 1.800 | WM7538-ND 6.87 6.06 4.04 | 75102-0057 
40 | 1.990 | 1.900 | WM7540-ND 7.22 6.37 4.25 | 75102-0058 
42__| 2.090 | 2.000 | WM7542-ND 7.57 6.68 4.46 | 75102-0059 
44 | 2.190 | 2.100 |WM7544-ND 7.92 6.99 4.66 | 75102-0060 
46 | 2.290 | 2.200 | WM7546-ND 8.27 7.30 4.87 | 75102-0061 
48 | 2.390 | 2.300 | WM7548-ND 8.62 7.61 5.07 | 75102-0062 
50 | 2.490 | 2.400 | WM7550-ND 8.97 7.92 5.28 | 75102-0063 
52__| 2.590 | 2.500 | WM7552-ND 9.32 8.23 5.49 | 75102-0064 


Fig. 4 — Dual R 


jow, Vertical, 


Compliant Press 


Fit Tail - 


150p Tin/Lead, Nickel Overall — RoHS Compliant 


4 190 | .100 )WM7404-ND 72 64 43 | 75102-0079 
6 .290 | .200 | WM7406-ND 97 86 58 | 75102-0080 
8 .390 | .300 )WM7408-ND 1.23 1.09 73 | 75102-0081 
10 | .490 | .400 )WM7410-ND 148 1.31 88 | 75102-0082 
12_ | 590 | 500 [WM7412-ND 1.74 1.54 1.03 [75102-0083 
14 | .690 | .600 )WM7414-ND 1.99 1.76 1.18 |75102-0084 
16 | .790 | .700 )WM7416-ND 2.24 1.98 1.33 | 75102-0085 
18 | .890 | .800 )WM7418-ND 2.50 2.21 1.47 | 75102-0086 
20 | .990 | .900 )WM7420-ND 275 2.43 1.62 | 75102-0087 
22__| 1.090 | 1.000 |WM7422-ND 3.01 2.66 1.77 | 75102-0088 
24 | 1.190 | 1.100 )WM7424-ND 3.26 2.88 1.92 | 75102-0089 
26 | 1.290 | 1.200 | WM7426-ND 3.51 3.10 2.07 | 75102-0090 
28 | 1.390 | 1.300 ) WM7428-ND 3.77 3.33 2.22 | 75102-0091 
30 | 1.490 | 1.400 | WM7430-ND 4.02 3.55 2.37 |75102-0092 
32_ | 1.590 | 1.500 | WM7432-ND 4.28 3.78 2.52 | 75102-0093 
34 | 1.690 | 1.600 ) WM7434-ND 4.53 4.00 2.67 | 75102-0094 
36 | 1.790 | 1.700 | WM7436-ND 478 4.23 2.82 |75102-0095 
38 | 1.890 | 1.800 ) WM7438-ND 5.04 4.45 2.97 |75102-0096 
40 | 1.990 | 1.900 | WM7440-ND 5.29 4.67 3.12 | 75102-0097 
42 | 2.090 | 2.000 | WM7442-ND 5.55 4.90 3.27 | 75102-0098 
44 | 2.190 | 2.100 | WM7444-ND 5.80 5.12 3.42 | 75102-0099 
46 | 2.290 | 2.200 | WM7446-ND 6.05 5.35 3.57 |75102-0100 
48 | 2.390 | 2.300 | WM7448-ND 6.31 5.57 3.72 |75102-0101 
50 | 2.490 | 2.400 | WM7450-ND 6.56 5.79 3.86 |75102-0102 
52__| 2.590 | 2.500 | WM7452-ND 6.82 6.02 4.01 | 75102-0103 
54 | 2.690 | 2.600 ) WM7454-ND 7.07 6.24 4.16 |75102-0104 
56 | 2.790 | 2.700 | WM7456-ND 7.32 6.47 4.31 |75102-0105 
58 | 2.890 | 2.800 ) WM7458-ND 7.58 6.69 4.46 | 75102-0106 
60 | 2.990 | 2.900 | WM7460-ND 7.83 6.91 4.61 | 75102-0107 
62_ | 3.090 | 3.000 | WM7462-ND 8.08 7.14 4.76 | 75102-0108 
64 | 3.190 | 3.100 ) WM7464-ND 8.34 7.36 4.91 | 75102-0109 
66 | 3.290 | 3.200 | WM7466-ND 8.59 7.59 5.06 | 75102-0110 
68 | 3.390 | 3.300 | WM7468-ND 8.85 7.81 5.21 |75102-0111 
70 | 3.490 | 3.400 | WM7470-ND 910 8.03 5.36 |75102-0112 
72__| 3.590 | 3.500 |WM7472-ND 9.35 8.26 5.51 | 75102-0113 
74 | 3.690 | 3.600 | WM7474-ND 9.61 8.48 5.66 | 75102-0114 
76 | 3.790 | 3.700 | WM7476-ND 9.86 8.71 5.81 | 75102-0115 
78 | 3.890 | 3.800 | WM7478-ND 10.12 8.93 5.96 | 75102-0116 
80__| 3.990 | 3.900 | WM7480-ND 10.37 9.15 6.11 | 75102-0117 


Fig. 5 — Dual Row, Low 
15p min. Select Gold 


Profile, Right Angle - 


— RoHS Compliant 


4 .200 | .100 
6 .300 | .200 
8 400 | .300 


WM27004-ND 
WM27006-ND 
WM27008-ND 


60 53 35 
79 70 A7 
98 8758 


71764-0104 
71764-0106 
71764-0108 


Cir- [_Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each Molex Cir- | Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each Molex Cir- | Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each Molex 
cuits A B | Part No. 1 10 100 | Part No. cuits A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. cuits A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. 
14 | 1.400] 1.300 |[WM6714-ND | 1.19 1.06 71 | 22-28-4144 54 | 2.690 | 2.600 |/WM7554-ND | 967 853 5.69 [75102-0065 10 | 500 | 400 [WM27010-ND [1.17 1.04 69 [71764-0170 
16 | 1.600] 1.500 |WM6716-ND | 1.34 1.18 79 | 22-28-4164 56 | 2.790 | 2.700 |WM7556-ND 10.02 8.84 5.90 |75102-0066 12 | 600 | 500 ]wM27012-ND | 1.36 1.20 80 [71764-0112 
18 | 1.800] 1.700 |WM6718-ND | 1.48 1.31 87 | 22-28-4184 58 | 2.890 | 2.800 |WM7558-ND |10.37 9.15 6.10 |75102-0067 14 | 700 | .600 |wm27014-ND | 1.55 1.37 92 [71764-0114 
20 | 2.000 | 1.900 |WM6720-ND | 1.62 1.43  .96 |22-28-4204 60 | 2.990 | 2.900 |WM7560-ND 10.72 9.46 6.31 |75102-0068 16 | .800 | .700 |wM27016-ND | 1.74 1.54 1.03 |71764-0116 
22 | 2.200 | 2.100 |WM6722-ND | 1.76 1.55 1.04 | 22-28-4224 62_ | 3.090 | 3.000 |WM7562-ND [11.07 9.77 6.52 |75102-0069 18 | 900 | .800 |wM27018-ND | 1.93 1.71 1.14 [71764-0118 
24 | 2.400 | 2.300 |WM6724-ND | 1.90 1.68 1.12 /22-28-4244 64 [3.190 | 3.100 |/WM7564-ND 11.42 10.08 6.72 |75102-0070 20 | 1.000] 900 |WM27020-ND | 213 1.88 1.25 |71764-0120 
26 | 2.600 | 2.500 |WM6726-ND | 2.04 1.80 1.20 |22-28-4264 66 | 3.290 | 3.200 |WM7566-ND 11.77 10.39 6.93 |75102-0071 22 | 4.100 | 1.000 |WM27022-ND | 232 205 1.37 |71764-0122 
28 | 2.800 | 2.700 )WM6728-ND 218 1.93 1.29 | 22-28-4284 68 | 3.390 | 3.300 | WM7568-ND 12.12 10.70 7.13 |75102-0072 24 | 1.200] 1.100 |WM27024-ND | 2.51 2.22 1.48 |71764-0124 
30 | 3.000 | 2.900 | WM6730-ND 2.32 2.05 1.37 | 22-28-4304 70 | 3.490 | 3.400 |WM7570-ND | 12.47 11.01 7.34 | 75102-0073 26 | 1.300 | 1.200 |WM27026-ND | 2.70 2.39 1.59 |71764-0126 
32__| 3.200 | 3.100 | WM6732-ND 2.46 2.17 1.45 | 22-28-4324 72_ | 3.590 | 3.500 |WM7572-ND__| 12.82 11.31 7.55 |75102-0074 28 | 1.400 | 1.300 |WM27028-ND | 2.89 2.55 1.70 |71764-0128 
34 [3.400 | 3.300 |WM6734-ND | 260 2.30 1.53 /22-28-4344 74 | 3.690 | 3.600 ]WM7574-ND [13.17 11.62 7.75 [75102-0075 30 11.500 | 1.400 |WM27030-ND | 4.56 4.03 2.69 171764-0130 
36 | 3.600 | 3.500 | WM6736-ND 2.84 2.51 1.67 | 22-28-4364 76 | 3.790 | 3.700 |WM7576-ND_ [13.52 11.93 7.96 | 75102-0076 Fig. 5 — Dual Row, Low Profile, Right Angle - 
Fig. 3 — Single Row, Vertical - Tin Fig. 4 — Dual Row, Vertical - Tin — RoHS Compliant 150p Tin/Lead, Nickel Overall — RoHS Compliant 
2 | 200 | 100 [WM17435-ND | 59 53 35 [68301-1054 4 | .200 | 100 | WM26904-ND 61 54 36 | 10-89-7041 4 | 200 | 100 |WM27104-ND | 50 45 30 |71764-0004 
3 | 300 | 200 |wm17436-ND | 47 42 28 |68301-1014 6 | .300 | .200 | WM26906-ND 81 72 48 | 10-89-7061 6 | 300 | .200 |WM27106-ND | 64 57 38 |71764-0006 
4 400 | .300 |WM17437-ND 57. 5 34 | 68301-1015 8 400 | .300 | WM26908-ND 1.01 89 60 | 10-89-7081 8 400 | .300 |WM27108-ND 79.70 47 | 71764-0008 
5 500 | .400 |WM17438-ND 72 64 43 | 68301-1016 10 | .500 | .400 | WM26910-ND 1.21 1.07 71 | 10-89-7101 10 | .500 | .400 |WM27110-ND 93.82 55 | 71764-0010 
6 600 | 500 |WM17439-ND 85 76 51 |68301-1017 12 | .600 | .500 | WM26912-ND 1.40 1.24 83 [10-89-7121 12 | .600 | 500 |WM27112-ND | 1.07.95 64 | 71764-0012 
7 700 | 600 |WM17440-ND | 1.07 90 60 | 68301-1018 14 | .700 | .600 | WM26914-ND 1.60 1.42 95 | 10-89-7141 14 | .700 | .600 |WM27114-ND | 1.22 1.08 72 |71764-0014 
8 | .800 | .700 |WM17441-ND | 1.17 1.04 _.69 [68301-1019 16 | .800 | .700 |WM26916-ND | 1.80 1.59 1.06 | 10-89-7161 16 | .800 | .700 |WM27116-ND | 1.36 1.20 80 |71764-0016 
Fig. 3 — Single Row, Vertical - 15p Select Gold 18 | .900 | .800 |WM26918-ND |) 2.00 1.77 1.18 | 10-89-7181 18 | .900 | .800 |WM27118-ND | 1.50 1.33 89 |71764-0018 
2 | .200 | 100 |WM17442-ND | 43 39 26 /68301-1055 20 | 1.000 | 900 |WM26920-ND | 2.20 1.94 1.30 | 10-89-7201 20 | 1.000} .900 |WM27120-ND | 1.65 1.46 97 |71764-0020 
3 | .300 | .200 |WM17443-ND | .56 49 — .33 )68301-1009 22 | 1.100 | 1.000 |WM26922-ND_| 240 212 1.42 | 10-89-7221 22_| 1.100 | 1.000 |WM27122-ND | 1.79 1.58 1.06 {71764-0022 
4 | 400 | 300 |WM17444-ND | 68 61 41 68301-1010 24 | 1.200 | 1.100 |WM26924-ND / 2.60 2.30 1.53 ] 10-89-7241 24 [1.200] 1.100 |WM27124-ND | 1.93 1.71 1.14 [71764-0024 
5 | 500 | 400 |WM17445-ND | 87 77 51 |68301-1006 26 | 1.300 | 1.200 |WM26926-ND |) 2.79 2.47 1.65 | 10-89-7261 26 | 1.300 | 1.200 |WM27126-ND | 2.08 1.84 1.23 |71764-0026 
6 | 600 | 500 |WM17446-ND | 97 86 _58 |68301-1011 28 | 1.400 | 1.300 |WM26928-ND / 2.99 265 1.77 } 10-89-7281 28 | 1.400 | 1.300 |WM27128-ND | 2.22 1.96 1.31 |71764-0028 
7 | 700 | 600 [WM17447-ND [147 1.04 69 [68301-1012 30 | 1.500 | 1.400 | WM26930-ND / 3.19 2.82 1.88 | 10-89-7301 30_ | 1.500 | 1.400 |WM27130-ND | 3.25 2.87 1.92 |71764-0030 
8 | 800 | 700 |WM17448-ND | 1.33 118 —.79 [68301-1013 32_| 1.600 | 1.500 |WM26932-ND | 3.39 3.00 2.00 | 10-89-7321 Fig. 6 — Dual Row, Vertical - Tin 
34 | 1-700 | 1-600 (em) 259° 317 2.12 10-89-7341 6 ] 300 ] .200 JWM17449-ND@] 68 60.40 /15-91-2060 
Fig. 4 — Dual Row, Vertical - 15p min. 36 | 1.800 | 1.700 | WM26936-ND | 3.79 3.35 2.23 / 10-89-7361 8 | 400 | 300 |WM17450-ND@] 91 80 54 | 15-91-2080 
Select Gold — RoHS Compliant 38 | 1.900 | 1.800 |WM26938-ND | 3.99 3.52 2.35 | 10-89-7381 jo | 500 | 4oo |wMi7451-ND@| 101 90 60 | 45-91-2100 
4 | 200 | 100 [WM26804-ND | 56 50 34 | 10-89-7042 40 | 2.000 | 1.900 | WM26940-ND | 4.19 3.70 2.47 |10-89-7401 é aie 
6 | 300 | 200 |wM26s06-ND | .74 66 44 | 10-89-7062 42_|2100| 2000 |wwzeo42-no_| 438 387 258 |10-89-7401 || 4 | Soo | ‘0 [WMIPASGND| 142 105 a4 |teotoia0 
8 400 | .300 |WM26808-ND 91 81 54 | 10-89-7082 44 | 2.200 | 2.100 | WM26944-ND 458 4.05 2.70 | 10-89-7441 16 "800 | .700 |WM17454-ND@| 1.62 1.43 96 | 15-91-2160 
io | 500 | 400 |wm26si0-ND | 1.09  .96 64 | 10-89-7102 46 | 2.300 | 2.200 |WM26946-ND | 4.78 4.22 2.82 | 10-89-7461 ‘ Bi 
18 | 900 | .800 |WM17455-ND | 1.82 1.61 1.08 | 15-91-2180 
12 600 | 500 |WM26812-ND 1.26 112 75 | 10-89-7122 48 | 2.400 | 2.300 | WM26948-ND 4.98 440 2.93 / 10-89-7481 
20 | 1.000 | 900 |WM17456-ND@| 1.96 1.73 1.16 | 15-91-2200 
14 700 | .600 |WM26814-ND 144 127 85 | 10-89-7142 50 | 2.500 | 2.400 | WM26950-ND 5.18 4.57 3.05 | 10-89-7501 Fi = 
‘ig. 6 — Dual Row, Vertical - 15 Select Gold 
16 | .800 | .700 |WM26816-ND | 1.61 1.43 95 | 10-89-7162 52_| 2.600 | 2.500 |WM26952-ND_ | 5.38 4.75 3.17 | 10-89-7521 7 “914 
6 | 300 | 200 |WM17457-ND®] .77 68 46 | 15-91-0060 
18 | .900 | .800 |WM26818-ND | 1.79 158 1.06 | 10-89-7182 54 | 2.700 | 2.600 | WM26954-ND |) 5.58 4.92 3.28 | 10-89-7541 7 -94- 
8 | 400 | 300 |WM17458-ND@] 1.03 91 61 | 15-91-0080 
20 | 1.000} .900 /WM26820-ND | 1.96 1.74 1.16 | 10-89-7202 56 | 2.800 | 2.700 |WM26956-ND | 5.77 5.10 3.40 | 10-89-7561 ¢ a 
10 | 500 | 400 |WM17459-ND@| 1.15 1.02 68 | 15-91-0100 
22 | 1.100] 1.000 |WM26822-ND | 2.14 1.89 1.26 | 10-89-7222 58 | 2.900 | 2.800 | WM26958-ND 5.97 5.27 3.52 | 10-89-7581 i oe 
12 | 600 | 500 |WM17460-ND@| 1.38 1.22 81 | 15-91-0120 
24 | 1.200 | 1.100 [WM26824-ND | 2.31 205 1.37 | 10-89-7242 60 | 3.000 | 2.900 | WM26960-ND | 6.17 5.45 3.64 | 10-89-7601 i oi 
14_| 700 | .600 |WM17461-ND@| 1.61 1.42 _.95 | 15-91-0140 
26 | 1.300 | 1.200 /WM26826-ND | 2.49 2.20 1.47 | 10-89-7262 62_| 3.100 | 3.000 |WM26962-ND_| 6.37 5.63 3.75 | 10-89-7621 q Te 
6413.00 13.100 |WMo6964-ND 16 ate 16 | 800 | .700 |WM17462-ND@| 1.83 1.62 1.08 [15-91-0160 
28 | 1.400 | 1.300 |WM26828-ND | 2.66 2.35 1.57 | 10-89-7282 ; ; 57 5.80 3.87 | 10-89-7641 18 | 900 | 800 |watz4ea-nn | 206 183 122 |15-91-0180 
30 | 1.500 | 1.400 |wM26830-ND | 2.84 2.51 1.67 | 10-89-7302 66 | 3.300 | 3.200 |WM26966-ND | 6.77 5.98 3.99 | 10-89-7661 50;-'| 4008 | 2600 WeicaetaD Ae ome seattooR 
32__| 1.600 | 1.500 |WM26832-ND | 3.01 2.66 1.78 | 10-89-7322 68 | 3.400 | 3.300 |WM26968-ND | 6.97 6.15 4.10 | 10-89-7681 i EaRENUS| 2. 71.31 [15-91 
34 | 1.700 | 1.600 |[WM26834-ND | 3.19 2.82 1.88 | 10-89-7342 70 | 3.500 | 3.400 |WM26970-ND |) 7.17 6.33 4.22 | 10-89-7701 @ RoHS Compliant 
36 | 1.800 | 1.700 |WM26836-ND | 3.36 2.97 1.98 | 10-89-7362 72__| 3.600 | 3.500 |WM26972-ND | 7.36 6.50 4.34 | 10-89-7721 Digi-Key Price Each Molex 
38 | 1.900 | 1.800 |wm2ee38-ND | 354 3413 209 | 10-89-7382 74 | 3.700 | 3.600 |WM26974-ND | 756 668 4.45 /10-89-7741 : 
Plating | Part No. 1 10 100 | Part No. 
40 | 2.000 | 1.900 |WM26840-ND | 3.71 3.28 2.19 | 10-89-7402 76 | 3.800 | 3.700 |WM26976-ND | 7.76 6.85 4.57 | 10-89-7761 . : 
42 | 2.100 | 2.000 |wm26842-ND | 3.89 3.44 2.29 | 10-89-7422 78 | 3.900 | 3.800 |WM26978-ND | 7.96 7.03 4.69 |10-89-7781 Fige7 —_ShuntJjumpor'— Ron’ compliant 
441220012100 lwMi2eed4-ND | 406359240 [10-89-7442 80 | 4.000 | 3.900 |WM26980-ND | 8.16 7.20 4.80 | 10-89-7801 Gold WM23943-ND At 37 25 15-29-1025 
46 | 2300/2200 |wmeesde-ND | 424 374 250 |10-89-7462 100 | 5.000 | 4.900 |WM269100-ND | 7.95 7.02 4.68 |70280-0448 Tin |WM23944-ND 38 34 23 |15-38-1026 


-100” KK® PC Board 
Receptacles, Top and 
Bottom Entry, Low Profile 


Material: 


* Housing: High temperature nylon, 
Glass-filled, UL 94V, Color: Black 

* Terminal: Modified Tin/Brass alloy 

Finish: 

¢ Tin: 200p Minimum 

© Select Gold: 15y Minimum 


Cir- Dim.A | Digi-Key Price Each Molex 
cuits | Inch(mm) | PartNo. 1 10 100 | PartNo 
Tin 
2 .230 (5.84) |WM18590-ND® 36 33 .22 | 44812-0002 
3 .330 (8.38) |WM18591-ND® 52 AZ .31 | 44812-0003 
4 -430 (10.92) | WM18592-ND® 13 65 43 | 44812-0004 
5 -530 (13.46) |WM18593-ND@ 92 81 54 | 44812-0005 
6 -630 (16.00) |WM18594-ND® | 1.10 98 65 | 44812-0006 
8 -830 (21.08) | WM18596-ND 147 1.30 .87 | 44812-0008 
9 -930 (23.62) |WM18597-ND@ | 1.64 1.46 .97 | 44812-0009 
12 (| 1.230 (31.24) |WM18600-ND® | 2.19 1.94 1.30 | 44812-0012 
Select Gold 
3 -330 (8.38) |WM18602-ND® | 1.06 94 63 | 44812-0021 
4 -430 (10.92) |WM18603-ND® | 1.41 1.25 84 | 44812-0022 
5 -530 (13.46) | WM18604-ND 1.77 1.57 1.05 | 44812-0023 
6 -630 (16.00) |WM18605-ND® | 212 1.87 1.25 | 44812-0024 
7 -730 (18.54) | WM18606-ND 248 219 1.46 | 44812-0025 
10 | 1.030 (26.16) | WM18609-ND® | 3.53 3.12 2.08 | 44812-0028 
11 | 1.130 (28.70) | WM18610-ND 3.89 3.44 2.29 | 44812-0029 
12 (| 1.230 (31.24) |WM18611-ND@ | 4.24 3.75 2.50 | 44812-0030 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
192 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


molex’ .:00” (2.54mm) Center Headers 
.025” (.64mm) Square Pins 


The Molex KK® Concept utilizes a double cantilever contact design in mating with P.C. Board pins. UL Recognized (File 


#29179), CSA Recognized (File 19980) 


Fig. 1 - Straight Header 


Fig. 4 - Right Angle - Friction Lock Header 
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Fig. 2 - Right Angle Header 
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* Voltage Rating: 250VAC maximum « Current Rating: Up to 4 Amps (with 22AWG wire) » Resistance: 20m0 maximum 
¢ Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC for 60 seconds * Storage Temperature: -40°C ~ 105°C » Material: 94V-0 
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Fig. 3 - Straight - Friction Lock Header 
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Fig. 6 - Center Crimp Terminal Housing 


(Contacts sold separately) 


Bl, -054 (1.37) 
fence} fatty Samn| (1-02) 


ey 


-040 


250 (6.35 ; 
; Min Been Depth ocking Feature 
hf Buu e k= 
pail 100 (2.54) 142 (3.61) -19 (4.88) 
(.64) -050 (1.27) -+| |= Polarizing 
+—— A Ref. { Dimension B Locking Rib 
01 (.25) X2 _ Ramp 
(008 (.20) X2 for Stackable valing 
Cir-| Dim. A [Digi-Key Pricing Molex Cir-| Dim. A [Digi-Key Pricing Molex Cir-| Dim. A |Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits) Inch (mm) |Part No. 1 10 100 |Part No. Fig. | cuits} Inch (mm) |Part No. 1 10 100 |Part No. Fig. | cuits} Inch (mm) |Part No. 1 10 100 |Part No. 
.100” (2.54mm) Center Header - Tin 4 | .390 (9.91) ])WM2724-ND 1.12 9.90 66.00 |22-10-2041 Straight - Friction Lock Header - Gold 
2 | .190(4.83) WM4000-ND | 19 1.70 11.33 |22-03-2021 5 | 490 (12.45) |WM2725-ND | 1.40 12.98 82.55 22-10-2051 2 | .200(6.08) |WM2744-ND | .68 6.02 40.10 [22-29-2021 
3. | .290 (7.37) |WM4001-ND 35 3.05 20.30 22-03-2031 6 | 590 (14.99) |WM2726-ND 1.68 14.78 98.55 |22-10-2061 3 | .300 (7.62) |WM2745-ND 1.11 9.77 65.10 |22-29-2031 
4 | .390 (9.91) |WM4002-ND 46 4.04 26.90 22-03-2041 4 | 7 | 890 (17.53) |WM2727-ND 1.87 16.49 109.93 )22-10-2071 4 | .400 (10.16) |WM2746-ND. 1.15 10.12 67.45 |22-29-2041 
5 |.490 (12.45) wm4o03-ND 57 5.03 33.50 |22-03-2051 ; ‘mouoEy aeopene ae ae is en 5 | .500 (12.70) |WM2747-ND 1.63 14.36 95.75 |22-29-2051 
8 | 500 (14-99) FADS, 68 6.02 40.10 [22-08-2061 10 even wwa730-no | 2.67 23.56 167.08 [22-10-2101 5 : ine aonaan = on ae 
1 | 7 |.690(17.53)|wma005-nD | 80 7.08 47.20/22-03-2071 -700 (17.78) : ; ; 
3 | zen cacn Mien rae ate 12 | 1.19 (30.28) |wim2732-ND | 3.21 28.30 188.65 |22-10-2121 8 | 800 (20.32) (wme750-ND | 2.18 19.25 12833 |20-29-0081 
790 (20.07) Y : i eee 2 | .190 (4.83) [WM2733-ND | .59 5.24 34.93 [22-12-2021 : 50 
a | 960.2261) WR ai) “Gas wadigs ISenaaN: 9. | 900 (22.86) |WM2751-ND | 2.46 21.72 144.80 |22-29-2091 
-890 (22.61) is 907.93 52.85 ]22-03- 3 | .290(7.37) |wM2734-ND 86 7.62 50.78 |22-12-2031 : ae 
10 | 900 (2516) (meee ai 380. 63.58 [95-00-5101 10 | 1.00 (25.40) |wM2752-ND | 2.73 24.05 160.35 |22-29-2101 
1 110900760) ATER +100 8.96 saga lezsna-o111 4 | 300 (0.91) |M275:ND)) 1.11 9.80 65.30 22-12-2041 11 | 4.10 (27.94) |w2753-ND | 3.01 26.54 176.90 [22-29-2111 
08 (27-69) rere 3 5 | 490 (12.45) (iui) 1-39 12.25 81.65 |22-12-2051 42 [1.20 (30.48) |WM2754-ND | 3.27 28.86 192.43 [20-09-2121 
12 [1.19 (80.28) [wmaoi0-nD [4.10 9.69 64.63 |22-03-2121| | | | 6 |.590(14.99) jWM2737-ND | 1.67 14.76 98.40 [22-12-2061 {bbe TS Banta) Corton Crna Veecsinal Haieil 
2 | .190(4.83) |WM4100-ND | .25 218 14.63 |22-05-2021 7 | 690 (17.53) |WM2738-ND | 1.95 17.21 114.75 [22-12-2071 . (Contacts Sold Separately Below) 7 
3 | 290(7.37) |wm4tot-nD | .36 3.20 21.30 |22-05-2031 8 | 790 (20.07) |wM2739-ND | 2.23 19.66 131.08 |22-12-2081 With Locking Ramp and Polarizing Ribs 
4 | 390(991) wm4toz-no | 49 429 28.58 |29-05-2041 9. | 890 (22.61) |WM2740-ND | 2.51 22.18 147.85 |22-12-2091 2 | .222(5.64) |WM2000-ND | 15 1.36 908 |22-01-3027 
5 | 490 (1245) (wM4tos-ND | 61 537 35.83 |22-05-2051 10 | .990 (25.15) |WM2741-ND | 2.78 24.56 163.73 |22-12-2101 3 | 322 (8.18) [WM2001-ND | .22 1.98 13.18 |22-01-3037 
6 | .590 (14.99) (WM4to4-ND 73 646 43.08 |22-05-2061 2 oe ae NE on aS ae ae 4 | .422 (10.72) |WM2002-ND 30 2.65 17.68 |22-01-3047 
2 | 7 |.690 (17.53) [wm4105-ND ‘85 7.48 49.88 [22-05-2071 rae ee a bye - ae panies 5 | 522 (13.26) | WM2003-ND 38 3.33 22.23 |22-01-3057 
8 |.790(20.07)|WM4i06-ND | 98 8.64 57.58 |22-05-2081 pan aes : G | .622 (15.8) TUMZOURINOMN) 464.02 26.78 | 22-01-8067 
9 | 9000961) MIR TNCRN 4.40 9:73 @4.e8 (29-06-2001 4 | 400 (10.16) |WM2702-ND |) 1.05 9.25 61.68 22-11-2042) | § | 7 | 722 (18.34) |(WM2005-ND 53 4.70 31.30 ]22-01-3077 
bl = eae 5 | 500 (12.70) |WM2703-ND | 1.49 13.13 87.53 |22-11-2052 8 |.s22 (20.88) |wMzo0e-No | .60 5.30 35.35 |20-01-3087 
11 {1090769 MMMM 4.08 102 72.10 22-05-2141 6 | .600 (15.24) (NMEACSNDEE) 1.64 14.49 96.60 [22-11-2062 9 | .922 (23.42) |WM2007-ND | .68 5.99 39.90 /22-01-3097 
oie ae STH e170 7a00 loaeai21 3 | 7 |.700 (17.78) |WM2705-ND | 1.91 16.88 112.50 )22-11-2072 10 |1.022 (25.96) |wm2008-ND 76 6.67 44.48 |22-01-3107 
19 (30.23) : ; ; 8 | 800 (20.32) |wM2706-ND | 2.00 17.62 117.48 |22-11-2082 11 | 4.122285) |wezo09-no | 83 7.35 48.98|o0-01-3117 
2 | .200(5.08) |WM4200-ND | .25 218 14.63 (22-23-2021 9 |.900 (22.86) |wm2707-ND | 2.25 19.86 192.43 22-11-2092 72 11.202 (31.04) WMz010-ND | 90 7.96 53.08 [20-01-3127 
3 | .300(7.62) (WM4201-ND | .35 3.06 20.40 |22-23-2031 10 | 1.00 (25.40) |wiM2708-ND | 2.50 22.04 146.95 |22-11-2102 WIHGOE Locking! any Gr Polarieing Ribs 
4 | .400 (10.16) )WiM4202-ND 44° 3.88 25.88 |22-23-2041 11. | 1.10 (27.94) |WM2709-ND 2.75 24.29 161.90 |22-11-2112 2 | 222 (6.64) |WN1575-ND 424.04 6.90 22-01-2001 
5 |.500 (12.70) (wm4203-NoD | 52 4.63 30.85 |20-23-2051 12 [1.20 (30.48) |WM2710-ND | 3.00 26.46 176.40 [22-11-2122 a | 20:05) ORME 18 158 1059(20-01-2001 
6 | 600 (15.24) |WM4204-ND__| 60 5.30 _ 35.35 |22-28-2061 2 | 2006.08) aaa) 12 047 69.80 22-12-2024 4 | 422 (10.72) |wnis77-No | 23 2.07 13.78 |22-01-2041 
3 | 7 |.700 (17.78) |WM4205-ND 71 6.26 41.75 )22-23-2071 3 | 300 (7-62) (OMNDiag) 152 15.44 89.69 22-12-2004 5 | 522 (13.26) |WM1578-ND 30 261 17.40|22-01-2051 
e | 800 2032) (elias Go. Sob Jane Pon 4 | 400 (10.16) |wM2713-ND | 1.80 15.92 106.10 |22-12-2044 5; | eons eu omen rapt 
9 | 900 22.86) |wavaz07-no | 92 8.10 53.98 [20-29-2001 5 | 500 (12.70) (bdaiemmmy 2° 17-54 11695 22-12-2084) | 7/722 eH WHET80-ND a1 3.65 24.30 D-20T 
900 (22-80) : : ‘ 6 | 600 (15.24) |WM2715-ND | 2.16 19.10 127.35 |22-12-2064 eats) 3 : ; bial abo 
10 |1.00 (25.40) ]wwaz0g-no | 93 8.16 54.43 /22-23-2101] | 4 >—P>99 (47-78) |WMarteND | 2.36 20.80 198.68 [20-12-0074 8. | 822 (20.88) |WM1581-ND ] 49 4.36 29.08 |22-01-2081 
41 | 1.10 (27.94) |wm4209-nD | 1.02 8.99 59.90 |22-29-2111 8 | 800 (20.32) wwa7i7-no | 246 21.72 14480 |29-12-2084 9. | 922 (23.42) |WM1582-ND ] .53 4.68 31.20 |22-01-2091 
42 | 1.20 (30.48) |wm42t0-ND | 1411 9.80 65.30 [22-23-2121 9 | 900 (22.86) (wMe718-ND | 2.77 24.41 162.70 |22-12-2094 10 |1.022 (25.96) |WM1583-ND | .59 5.23 34.85 |22-01-2101 
2 | .200(5.08) |WM4300-ND / .50 4.38 29.23 |22-05-3021 10 | 1.00 (25.40) |WM2719-ND | 3.08 27.17 181.10 |22-12-2104 11 | 1.122 (28.5) INMIESEENDIE) 65 5.71 38.08 |22-01-2111 
3. | .300(7.62) |WM4301-ND | .68 6.02 40.10 |22-05-031 44_|1.10 (27.94) |WM2720-ND__| 3.38 29.85 199.03 [22-12-2114 12 11.202 (91.04) RURUSESNDMMN) 716.26 41.75 12-01-2121 
4. | 400 (10.16) |WM4302-ND 87 7.71 51.40 |22-05-3041 12 | 1.20 (30.48) |WM2721-ND | 3.70 32.61 217.40 [22-12-2124 With Locking Ramp 
5 | 500 (12.70) |WM4303-ND | .95 8.42 56.13 /22-05-3051 Straight - Friction Lock Header - Tin 2 | 220(6.58) Com) 13 116 7.70 /22-01-2027 
6 |.600 (15.24) |wm4304-No | 4.07 9.41 62.73 |22-05-3061 2 | .200(6.08) JWM4111-ND | 35 3.12 20.78 |22-27-2021 : na bel Hae es . rae pated 
4 | 7 |-700(17.78)|wM4305-ND | 1.24 10.96 73.08 [22-05-3071 3 | 300 (7.62) |WM4112-ND 53° 4.67 31.15 |22-27-2031 i pea eae Rae day Sones 
8. |.800 (20.32) |\WM4306-ND | 1.30 11.46 76.43 |22-05-3081 4/400 (10.16) (Cay) 8 «5.10 33.98 /22-27-2041 s820(15-21) ar ; 
o | 900 (22.86) (wmazo7-no | 1.5 11.88 79.23 22-05-3091 5 | 500 (12.70) |WM4114-ND | .73 6.44 42.90 |22-27-2051 6 | 620 (15.75) |WM2015-ND | .39 3.47 23.13 |22-01-2067 
40 [1.00 25.40) RREROOM| 1.38 12.03 a018 (29-08-3101 6 |.600 (15.24) |wM4115-ND | .77 6.80 45.30 |22-27-2061] | 6 | 7 |.720(18.29)/WM2016-ND | 46 4.08 27.23/22-01-2077 
-00 (25.40) x ; ; eel ace 5 | 7 |.700(17.78) |wmatt6-ND | .80 7.08 47.20 [22-27-2071 8. | 820 (20.83) |WM2017-ND | .53 4.70 31.30 |22-01-2087 
41 | 4-10 (27.94) TAMESDE Dm 1-50 19.23 88.20 [22-05-9171 8 | 800 (20.32) |wmatt7-nD | 91 8.07 53.80 |22-27-2081 9 | 920 (23.37)|wM2018-ND | .59 5.24 34.93|22-01-2097 
12 [1.20 (30.48) FEMSSLCANDRME| 1-54 13.59 90.58 [22-05-3121 9 |.900 (22.86) |WM4118-ND | 1.03 9.06 60.38 |22-27-2091 10 | 1.02 (25.91) |WM2019-ND | 66 5.85 39.00 [22-01-2107 
-100” (2.54mm) Center Header - Gold 10 | 1.00 (25.40) |w4119-ND | 1.04 9.20 61.30 |22-27-2101 11 |1.12 (28.45) |wm2020-ND | 73 6.40 42.65 [22-01-2117 
, 2 | .190 (4.83) )WM2722-ND 58 5.10 33.98 22-10-2021 11 | 1.10 (27.94) |WM4120-ND 115 1012 67.45 [22-27-2111 12 | 1.22 (30.99) |WM2021-ND 79 7.01 46.73 [22-01-2127 
3 | .290(7.37) |WM2723-ND | .84 7.43 49.53 |22-10-2031 12 [7.20 (80.48) [WMai21-ND [1.24 10.96 73.08 [22-27-2121] cuttape + Tape and Reel (Continued) 
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molex -100” (2.54mm) Center Headers 025” (.64mm) Square Pins (Cont, 


Cir-] Dim. A [Digi-Key Pricing Molex Cir-] Dim. A [Digi-Key Pricing Molex NEW! Kits 
Fig. | cuits | Inch (mm) |Part No. al 10 100 |Part No. Fig. |cuits| Inch (mm) |Part No. 1 10 100 |Part No. WM8364-ND (76650-0089) KK .100™ Connector Kit; ix. 
Locking Ramp or Polarizing Ribs, Stackable 10 [1.018 (25.86) |WM2620-ND 827.27 48.45 [22-01-2105 eee i oa lg 2 Circuit).......... $2.67 
6 | 11 |1.118 (28.40) |WM2621-ND 87 7.71 51.40 [22-01-2115 - Fl .100 Connector Kit; 
2 | .218 (5.54) |WM2613-ND 41 3.60 24.03 /22-01-2025 42. |1.218 (30.94) |wM2622-ND (95 8.41 56,05 22-01-2125 (100 Pitch Receptacle and Terminals, 4 Circuit) .......... $2.83 
3 | .318 (8.08) |WM2626-ND AT 447 27.80 ]22-01-2035| Polarizing Key for 7 ag WM8367-ND (76650-0091) KK .100 Connector Kit; 
4 | .418 (10.62) |WM2614-ND. AQ 4.36 29.08 |22-01-2045 -100” Housings. UATE) 1.06/10 15-04-9208 (.100 Pitch Receptacle and Terminals, 6 Circuit) .......... $3.31 
Crimp Contact for Stackable Housi it 
5 |.518 (13.16) |wM2615-ND | 53 468 31.18 |22-01-2055) fooapRWe eet WM8373-ND (76650-0092) KK .100 Connector Kit; 
6 ae WM2624-ND — 297 23.79 |08-55-0111 (.100 Pitch Receptacle and Terminals, 8 Circuit) . 
6 | .618 (15.70) |WM2616-ND 59 5.25 34.98 |22-01-2065) |_Selective Gold WMs375-ND (76650-0093) KK .100 Ci tor Kit: 
7 |.718 (18.24) |ww2617-ND 65 5.75 38.35 [22-01-2075] [22"30AWG. Tin cen — = 1.01 8.10 /08-50-0031 : OD Pact acapinclsand Torabats 10 Circuit) $3.49 
: ‘ ; d : 22-30AWG, Tin WM2625TR-NDt| _378.00/7,000 _|08-50-0031 : er nena ohne eC : 
8 | .818 (20.78) |WM2618-ND 72 6.32 42.15 22-01-2085] foo-30qwG. Tin WM2623-ND 745 1761 108-50-0032) WM9803-ND (76650-0007) KK .100 Connector Kit; 
9 |.918 (23.32) WM2619-ND 76 6.70 44.65 |22-01-2095 : - - (Vertical and Right Angle Header and Receptacle, 
18 (23.32) : - $CutTape —_ t Tape and Reel with Extraction and Universal Crimp Tool) ............. $25.20 


Crimp Terminals For 
-100” (2.54mm) 
Center Housings 


-100” (2.54mm) High Pressure 


Terminal Housings 


* Standard with locking ramp *94V-0 material » Mates with .025” (0.64mm) Pins 
¢Up to 425 grams normal force * Multiple contacting points » Patented double 


a Conductor Insulation 


A Crimp Area Crimp Area 


Wire | insulation = Digi-Key Pricing Tape and Reelt Molex cantilever with box shroud * Accepts #22 to 30AWG wire, .062” insulation dia. wate 
Size | Dia. (Inch) Bole Part No. 10 100 500 Qty. Pricing | Part No. Diana Digi Key Pricing Molex eo Fy Vin 
.062 Max. | Selective Gold | WM2312-ND 2.68 21.42 89.25) — — | 08-55-0102 Circuits) Inch(mm) | Part No. 1 40 100 |Part No. (as) 44 (11.2)— 
22-30 | .062 Max. | Selective Gold | WM2312CT-ND¢] — 10.69 44.53 | 10,000) 74.00/M | 08-55-0101 1 120 (3.05) |WM2600-ND 21 172 12.28] 10-11-2013 , 
: 2 220 (5.59) | WM2601-ND 14 1.28 — 8.50 ]10-11-2023 
062 Max. | Selective Gold|WM2140CT-ND¢| — 13.14 54.75 | 10,000 | 66.00/M | 08-65-0815 3 "320 (8.13) | WM2602-ND ‘599 «4179. 12.75 [40-11-2088 
062 Max. Gold | WM1129-ND 8.66 69.27 288.63] — — ] 08-56-0110 4 420 (10.67) | WM2603-ND 30. 2.61 17.43 |10-11-2043 81 me 
: — oe 5 520 (13.21) _|WM2604-ND 373.26 21.70 |10-11-2053 
79-90 | “062 Max Gold — | WM1129CT-ND$ 39.86 166.06 | 10,000 | 276.00/M |08-56-0109 3 “600 (15:75) | WM2605-ND aa 3.96 5 05 OT 20e 
062 Max. Gold | WM2757-ND 8.97 71.76 299.00] — — | 08-65-0814 7 .720 (18.29) | WM2606-ND 51 4.53 30.18 ]10-11-2073 
: = we 8 .820 (20.83) | WM2607-ND 59 5.17 34.45 |10-11-2083 
062 Max. Gold WM2757CT-ND$ 46.17 192.39 | 10,000 | 320.00/M | 08-65-0813 9 “900 (23,37) | WM2608.ND Sea siet, cae 7019149088 ‘ 
062 Max. Tin WM1114-ND 1.24 993 41.38} — — | 08-50-0114 10__| 1.020 (25.91) |WM2609-ND 746.51 43.38 | 10-11-2103 Ts) “t00 (2.94) 
‘ ‘ as 50+ 11 | 1.120 (28.45) |WM2610-ND ‘817.44 47.63 [10-11-2113 1 
062 Max. Tin WM1114CT-ND¥ 3.90 16.26 | 10,000] 27.00/M |08-50-0113 12. | 11220 (30.98) | WM2611-ND eee. “eye etae (Oddo f hice 
Oe 062 Max. Tin WM2756-ND 120 963 40.13 | — — | 08-65-0805 13 | 1.322 (33.58) | WM2685-ND 85 7.52 50.15 | 10-11-2133 -04 ! ( 
062 Max. Ti WM2756CT-ND: — 488 20.31 | 10,000) 34.00/M | 08-65-0804 14 | 1.422 (36.12) | WM2686-ND 92 8.09 53.93 | 10-11-2143 
sects a econ + ae al ! peta 15 | 1.522 (38.66) | WM2687-ND (98 8.66 57.75 | 10-11-2153 
| aX. n a ‘ : . — — [08-9e- Crimp Terminal, 24 ~ 30 
, yo > | WM2612-ND — 1.86 14.85 | 08-50-0005 
062 Max. Tin WM2759CT-ND¢] — 5.58 23.25 | 10,000) 37.00/M [08-52-0101 Tin/Copper Plating 
Universal Crimp Tool WM9999-ND 50.75/1 — — | 63811-1000 oa 22 ~ 30, | wao3941-ND — 5.25 41.97 | 08-55-0129 08 (1.93) 
Hand Crimp Tool Wg019-ND 321.98/1 - — | 63811-8200 Terminal, 24 ~ 30, WWM2755CT-NDE 1.08 8.61 [08-50-0004 
' = — leans Tin Plating WM2755TR-NDt | 285.00/5,000 _|08-50-0004 
Saracton [ooh WM9927-ND. 6.7/1 11-03-0022 Terminal, 22 ~30, WM23941CT-NDE — — "35.69 08-55-0124 58 (1°53) — tT 
Manual Wire Stripper WM9969-ND 84.59/1 = — | 63817-0000 Gold Plating WM23941TR-NDt 875.00/5,000 | 08-55-0124 T 


+CutTape — ¢ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape t Tape and Reel 


.156” Center Headers .045” 


Dimensions in Inches 


* Voltage Rating: 250VAC Maximum ig. 1 - i ah Fig. 2 - apie Angle Header Fig. 3 - Straight-Friction Lock Header for use 
* Current Rating: Up to 7 Amps (with 18AWG wire) of < 2 with Locking Ramp only 
¢ Resistance: 20m0 maximum > 
* Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC for : ang 
60 seconds 
* Operating Temperature: 0°C ~ 75°C a 


* Storage Temperature: -40°C ~ 105°C 
¢ Material: 94V-0 


Fig. 4 - Right Angle-Friction Lock Header for Fig. 5 - Straight Friction Lock Header for use ig. 6 - Ri icti Fig. 7 - Center Crimp Terminal Housing 
use with Locking Ramp only AA with Locking Ramp & Polarizing Ribs i izi i (contacts sold separately) 
100+) + il 
—s . “ in. 
A + .075 Z i 
ee = >> 4 SES 
Polarizing 
4 . 7 eS 
j+ 045 : .203 Shown with Term. 
Cht.#1 tT Locked into Housing 
1394 bea 156 
Cir- | Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir- | Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir- | Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex 
Fig.) cuits} A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.) cuits} A B_ | Part No. ‘l 10 100 | Part No. Fig.) cuits} A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Straight Header - Tin Right Angle Header - Tin — RoHS Compliant Straight Header with Friction Lock - Tin — RoHS Compliant 
2 | .267 — |WM4400-ND@) .35 3.13 20.87) 26-48-1021 2 | .267 — |WM4500-ND 36 3.18 = 21.21 | 26-48-1022 2 | 310 — |WM4600-ND 38 3.39 22.59] 26-48-1025 
3 | 428 — |WM4401-ND@) 43 3.76 25.05 /26-48-1031 3 | 423 — |WM4501-ND | .43 3.83 25.56]26-48-1032 3 | 466 = — |WM4601-ND | .47 4.14 27.63) 26-48-1035 
4 | 579 — |WM4402-ND@| .50 4.39 29.24)26-48-1041 4 | 579 — |WM4502-ND | 51 4.49 29.91]26-48-1042 4 | 622 — |WM4602-ND ) .56 4.90 32.67)26-48-1045 
5 | .735 — |WM4403-ND@| .57 5.01 33.42/26-48-1051 5 | .735 — |WN4503-ND | .58 5.14 34.26|26-48-1052 5/78 — [MIeOe Om) 64 5.66 97.71 (26-48-1055 
6 | 891 — |WM4404-ND@| .64 5.64 37.60|26-48-1061 6 | 891 — |wm4s04-no_| 66 5.79 38.61/26-48-1062 | | , |S. S34 — _WMMGHLND | 73 641 42-75 26 4g-4008 
1 7 11.047 — |WM4405-ND 1 6.27 41.79 | 26-48-1071 2 7 1.047 — |WM4505-ND 73° 6.44 42.96 | 26-48-1072 8 1.246 — |w46o6-No 90 793 52 84 26-48-1085 
8 |1.203 — |WM4406-ND@| .78 6.90 45.97/26-48-1081 8 |1.203 — |WM4506-ND | .80 7.10 47.32|26-48-1082 9 |1402 — |wmaeo7-No | 98 868 5788/26-48-1095 
9 |1.359 — |WM4407-ND@| .85 7.52 50.16] 26-48-1091 9 | 1.359 — )WM4507-ND 88 7.75 51.67) 26-48-1092 40 11.558 — |WM4608-ND | 1.07 9.44 62.92/26-48-1105 
10 |1.515 — |WM4408-ND@} .92 8.15 54.34] 26-48-1101 10 | 1.515 — |WM4508-ND 95 8.40 56.02) 26-48-1102 41.11.714 — |WM4609-ND | 1.16 10.19 67.96|26-48-1115 
11_| 1.671 — |WM4409-ND@| .99 8.78 58.52 | 26-48-1111 11_| 1.671, — |WM4509-ND | 1.03 9.06 60.37 | 26-48-1112 12 [1.870 — |WM4610-ND | 1.24 10.95 73.01 /26-48-1125 
12 [1.827 — |WM4410-ND@| 1.07 9.41 62.71 | 26-48-1121 12 {1.827 — |WM4510-ND | 1.10 9.71 64.72| 26-48-1122 Straight Header with Friction Lock 
Straight Header - Gold — RoHS Compliant Right Angle Header - Gold - Gold — RoHS Compliant 
2 | .267 + — |WMS5002-ND 95 8.36 55.75 | 26-48-2021 2 | 267 — |WM5102-ND@| 1.10 9.75 64.98} 26-48-2022 2 | 310 WM5200-ND 97 8.59 57.25 | 26-48-2025 
3 | 423  — |WMS5003-ND | 1.32 11.61 77.38] 26-48-2031 3 | 423 — |WMS5103-ND | 1.55 13.68 91.22|26-48-2032 ; ne = = | waseor up 133 ee ito eae ohae 
¢ [ar = mem ee Seana) | | oo Peg cee weeetseoe! | | a | oe = Pema 2 sam wel eseaes 
; . ‘ 4 4 ¥ 4 i 6 | 934 — |WMS5204-ND_ | 2.49 22.01 146.74 | 26-48-2065 
6 | .891 — |WMS5006-ND | 2.42 21.34 142.26 | 26-48-2061 6 | 891  — |WM5106-ND@| 2.89 25.49 169.94 | 26-48-2062 3 714.090 — TWM5205-ND 1 2.87 2537 169 11126-48-2075 
1 [7 [1.047 =" JWM5007-ND [2.79 24.58 163.89/26-48-2071 | | 2 | 7 |1.047 — |WMS107-ND@| 3.33 29.43 196.18) 26-48-2072 8 |\1246 — |wMs0e-ND | 326 2872 191.48 | 96-48-2085 
8 |1.203 — |WMS008-ND | 3.15 27.83 185.51 /26-48-2081 8 | 1.203 — |WM5108-ND@| 3.78 33.36 222.42| 26-48-2082 9 |1402 — |wms207-No | 364 3208 213.85 | 26-48-2095 
9 /1.359 — |WMS5009-ND | 3.52 31.07 207.14 | 26-48-2091 9 |1.359 — |WM5109-ND@| 4.23 37.30 248.65 | 26-48-2092 10 |1.558 — |WM5208-ND | 4.02 35.43 236.23] 26-48-2105 
10 |1.515 — |WM5010-ND | 3.89 34.31 228.76 | 26-48-2101 10 |1.515 — |WM5110-ND@| 4.67 41.23 274.89 | 26-48-2102 11. {1.714 — |WM5209-ND | 4.40 38.79 258.60 | 26-48-2115 
11_{ 1.671, — |WM5011-ND | 4.26 37.56 250.39 | 26-48-2111 11=| 1.671. = — |WM5111-ND@| 5.12 45.17 301.13 | 26-48-2112 12_|1.870 — |WM5210-ND | 4.78 42.15 280.97 | 26-48-2125 
12 [1.827 — |WM5012-ND_ | 4.62 40.80 272.02 | 26-48-2121 12_[1.827 = [WMST12-ND@| 5.57 49.11 327.37[26-48-2122 | ¢ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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molex 156” center Headers .045” Square Pins (Cont.) 


Cir- | Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir- | Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir- | Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex 
Fig.) cuits} A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| cuits} A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits} A B_ | Part No. i 10 100 | Part No. 
Right Angle Header with Friction Right Angle Header with Friction Lock 6 | 970 — |WM2115-ND 53 4.70 31.30} 09-50-8063 
Lock - Tin — RoHS Compliant for Polarizing Ribs — Gold 7 11120 — |WM2116-ND 62 5.51 36.75] 09-50-8073 
2 | 310 — |WM4700-ND | 41 3.62 24.16 /26-48-1026 2 | 156 306 WM4640-ND@] .24 2412  14.15]26-60-5020 8 |1.280 — |WM2117-ND | .70 6.19 41.25)09-50-8083 
3 | 466 — |WMA701-ND | .51 4.50 29.98 | 26-48-1036 3 | 312 462 |WM4641-ND@] .36 3.18 21.23|26-60-5030 7 | 9 |1.430 — |WM2118-ND | .79 7.01 46.73/09-50-8093 
4 | 622 — |WM4702-ND | .61 5.37 35.81 )/26-48-1046 4 | 468 .618 |WM4642-ND@| .48 4.25 28,33|26-60-5040 10 |1.600 — |WM2119-ND | .88 7.76 51.70 | 09-50-8103 
5 | .778 — |WM4703-ND | .71 6.25 41.64) 26-48-1056 5 | 624 .774 WM4643-ND@| .60 5.30 35.35] 26-60-5050 7/1750 — |WM2120-ND | 97 857 57.15 |09-50-8113 
6 | 034 _ _— [IMSAOS NOE) 81 7.12 _ 47.46 126-486-1066 6 | 780.930 |WM4644-ND@| .81 7.14 47.63] 26-60-5060 12 [1.900 — |WM2t21-ND | 1.06 9.39 62.58 [09-05-8123 
4) 7 ]1.080 — |WMA705-ND 91 7.99 53.29/26-48-1076 | | § [7 936 1.086 |WM4645-ND@| .84 7.43 49.53] 26-60-5070 With Locking Ramp - Polyester — RoHS Compliant 
ee eT Ty oer boas leeanctoee 8 | 1.092 1.242|WM4646-ND@| 96 8.49 56.60| 26-60-5080 2 | 340 — JWM2122-ND | 16 143 9.55 ]09-50-8021 
ty ison WARGO on ago cacrelseapaivoe 9 |1.248 1.398|WM4647-ND@| 1.08 9.55 63.68) 26-60-5090 3 | 500 — |WM2123-ND | .25 2.24 14.95 |09-50-8031 
tt la714 — WQRERCGRTOMM 130 1149 7660 | 26-48-1116 10 | 1.404 1.554) WM4648-ND@) 1.20 10.61 70.75] 26-60-5100 4 | 650 — |WM2124-ND | .33 2.93 19.50) 09-50-8041 
4a 141.870— WMAqORIGI 40 42 36 80.43 loG-a8-4106 11 [1.560 1.710|wM4649-ND | 1.32 11.67 77.83| 26-60-5110 2 on = vibe i ee nee peed 
Right Angle Header with Friction Lock — Gold 12 [1.716 1.866 |WM4650-ND@| 1.44 12.74 84.90/26-60-5120 Te ee been an 
2 | 310 — |WMS212-ND@] 1.25 11.01 73.42] 26-48-2026 Right Angle Header with Friction Lock lee lagen i pe eae cee lancer eng 
3 466 — |WM5913-NDe| 177 15.58 103.88 | 96-48-2036 for Polarizing Ribs - Gold — RoHS Compliant 8 |1.280 — |WM2128-ND -66 5.85 39.00} 09-50-8081 
1 | 622 — WOMRERINTI 228 20415 13434|96-4e-2086 2 | 156 306 |WM5235-ND | 1.19 10.47 69.80| 26-61-5020 9 | 1.430 — |WM2129-ND | .75 6.60 44.00| 09-50-8091 
5 | 778 — WOORETENDN 9.90 2475 16400| 96-49-2056 3 | 312 462 |WM5236-ND | 1.78 15.71 104.70| 26-61-5030 10 |1.600 — |WM2130-ND | .82 7.28 48.53/09-50-8101 
6 | 934 — |WMs21e-NDe| 332 2929 195.26| 96-48-0066 4 | 468 .618 |WM5237-ND | 2.31 20.37 135.83) 26-61-5040 11 (1.750 — |WM2131-ND_| 91 8.03 53.50 09-50-8111 
4 7-090 — IWMBat7-NDe | 3.84 33.86 255 79 26-48-0076 5 | 624 .774 |WMS5238-ND | 2.88 25.40 169.33] 26-61-5050 | 12 11.900 — |WM2132-ND | 99 877 58.48 |09-50-8121 
3/1246 — WOMEONRIRGl 436 3843 25618|26-48-2086 6 | .780 .930 |WM5239-ND_| 3.46 30.56 203.73| 26-61-5060 ae Hsin wme4oa-nn | 16 1.43  —]|15-04-0297 
9 1.402 — |wws2t9-noe| 4.87 43.00 266.64)26-48-2006 | | § | 7 | 936 1.086/ww5240-ND | 403 35.58 297.28)26-61-5070) PE 
jo [1558 — |wmse20-nne| 539 4757 317.10126-48-2106 8 | 1.092 1.242|WM5241-ND | 4.60 40.61 270.73| 26-61-5080 (OHS Complian 
41 -|1.714 — |WM5221-ND | 5.91 52.13 347.56| 26-48-2116 7 a wee ieee sted ae eu ae Sine NEW! Kits 
12 [1.870 — |WM5222-ND@| 6.43 56.70 378.02 | 26-48-2126 ; 55 5243- 5.76 50, 65 | 26-61-5 , 
Straight Header with Friction Lock 11 | 1.560 1.710|WMs5244-ND_| 6.33 55.89 372.63|26-61-5110 | WM8511-ND@ (76650-0196) Mar KK™ Power Connector Kit; 
for Polarizing Ribs - Tin — RoHS Compliant 12_|1.716 1.866 |[WM5245-ND_| 6.91 60.99 406.58 | 26-61-6120 (KK Breakaway Vertical and Right Angle Header 
> | 156 306 |WM4620-ND 29 1.98 13.231 26-60-4020 Terminal Housing (Contacts Sold Separately Below) and Receptacle with Universal Crimp Tool) ........... $22.41 
3 | 312 .462 | WM4621-ND 34 2.97 19.83) 26-60-4030 with Locking Ramp - 94V-2 Nylon — RoHS Compliant WM8380-ND@ (76650-0094) KK .156™ Connector Kit; 
4 | 468 .618 |WM4622-ND | .45 3.96 26.43) 26-60-4040 2 | .310 — |[WM2100-ND | .15 1.36  9.08]09-50-3021 (.156 Pitch Receptacle and Terminals, 2 Circuit)........ $2.67 
5 | 624 .774 |WM4623-ND | .56 4.95 33.03) 26-60-4050 3 | 460 — |WM2101-ND | .23 2.04 13.60|09-50-3031 | WIM8383-ND@ (76650-0095) KK .156 Connector Kit; 
6 | .780 .930 | WM4624-ND 67 5.95 39.65] 26-60-4060 4 | 620 — |WM2102-ND 31° 2.72 18.15] 09-50-3041 (.156 Pitch Receptacle and Terminals, 3 Circuit)........ $3.13 
5 7 | 936 1.086 | WM4625-ND 19 6.94 46.25 | 26-60-4070 5 | .780 — |WM2103-ND 39 3.40 22.65| 09-50-3051 WM8382-ND@ (76650-0096) KK .156 Connector Kit: 
fa6 ia eet cat ie ae Seer ingy 6 | .930 — |WM2104-ND A6 4.08 27.23] 09-50-3061 (156 Pitch Receptacle and Terminals, 4 Circuit)........ $2.56 
: ; : : : Ea 7 | 7 71.090 — |WM2105-ND | .54 4.77 31.78/09-50-3071 | wm8390-ND@ (76650-0097) KK .156 Connector Kit; 
10 1.404 1.554 Picea) '-12 9.20 66.00)26-60-4100 8 |1.240 — ]WM2106-ND | .62 5.44 36.28)09-50-3081 U7Ca56 Pte Recepace and Terminals, 5 Cru) Le $2.92 
11_|1.560 1.710 |wM4629-ND | 1.23 10.89 72.60| 26-60-4110 9 |1400 — |wmato7-no | .69 612 40.80/09-50-3091 | wamgget-ND i 
12_[1.716 1.866 |WM4630-ND_| 1.35 11.88 79.23 [26-60-4120 *ND@ (76650-0098) KK .156 Connector Kit 
40 |1.560 — |WM2i08-ND | 77 681 45.38/09-50-3101 i i ircui 
= = — (.156 Pitch Receptacle and Terminals, 6 Circuit)........ $3.41 
Straight Header with Friction Lock 11 [1.710 — |wmeto9-nD | .85 7.48 49.88| 09-50-3111 : 
for Polarizing Ribs - Gold — RoHS Compliant - ~ - - WM8438-ND@ (76650-0099) KK .156 Connector Kit; 
2 | .156 306 WM5224-ND | 1.04 9.20 61.30] 26-61-4020 12 1 ikiout Conia Rana oy Pole ee 09-50-3121 (.156 Pitch Receptacle and Terminals, 10 Circuit).......$3.74 
ae Pepe eit Role Somint mar ee crea 
5 | .624 774 |wMs227-nD | 2.49 22.01 146.70) 26-61-4050 2 | 38 ea ret 8.08 08 50 702 DCWCUM) nnn er $2.70 
6 | 780 930 |wM5228-ND | 2.99 26.39 175.93| 26-61-4060 3) 464 — Soba 21 1.83 12.18 09-50-7081 Deion oo j 
5 [7 | 936 1.086 /WM5229-ND | 3.50 30.85 205.65|26-61-4070 4 | 620 — |WMT1566-ND ) .28 2.43 16.23/09-50-7041 | WMIBSST-ND@ (oat ie or cand Terminal 
8 |1.092 1.242]WM5230-ND | 3.99 35.16 234.43| 26-61-4080 5) 76 — |AMMSGR NOR of 3.04 20.25) 09-50-7051 ony Seis ula etal Sauer or 
6 | 090 — RORMERRIIMI 44-65 odaplooco-rost | = RG HFCU) wean escesssvcsssncccarsecnnnecesssencenseestes ; 
9 | 1.248 1.398] WN5231-ND | 4.48 39.55. 263.65) 26-61-4090 | | | oe TN ee WMa392-NDe (76650-0102) KK 186 Connector Kit 
10 |1.404 1.554/WMS5232-ND | 4.99 44.00 293.35 | 26-61-4100 (4186 Pitch Receptacle without Ramp and Terminals 
11 | 1.560 1.710 |WM5233-ND | 5.48 48.39 322.58 | 26-61-4110 8 | 1.244 — )WM1570-ND | .55 4.86 32.40) 09-50-7081 4 Circuit) "92.56 
ee ee 9 |1400 — [ORME co 547 aeaslooco-7oo1 | A HFCU) wc eaneseecsesecseseconnee seerseestnerneie i 
NEW! Right Angle Header with Friction Lock 10 |1.556 — |WM1572-ND | .69 6.08 40.53]09-50-7101 | WM8396-ND@ (76650-0103) KK .156 Connector Kit; 
for Polarizing Ribs - Tin — RoHS Compliant NEW! 14 [1.712 — |wmts73-no | 76 6.68 44.55| 09-50-7111 (.156 Pitch Receptacle without Ramp and Terminals, 
2 | 156 .306 |WM4651-ND | .21 186 12.38]26-64-4020 12 |1.868 — |WM1574-ND | 83 7.29 48.63/09-50-7121 amen ee seetteeeee tenets $2.87 
3 | 312 .462 | WM4652-ND 32 2.78 18.55 | 26-64-4030 Polarizing Key for 7-ND® (76650- ) -156 Connector Kit; 
4 | 468 ‘ete |waaesa-no | 42 371 2473|26-64-4040 | | 156" Housings oe) 18 163) | —| 15-04-0219 (.156 Pitch Receptacle without Ramp and Terminals, : 
5 | 624 .774 |WM4654-ND 52 463 30.88| 26-64-4050 Polarizing Peg for : cage BiGICUIE) esis cers Senodatinihenns tatbiedy ont ovaleiideu eran 3.41 
6 | 780 .930 |wM4655-ND | 63 5.56 37.08|26-64-4060 | | .156” Housings MN2SOS NDE) 18 1.68 15-04-0220 | wae385-ND@ (76650-0105) KK .156 Connector Kit; 
5 | 7 | 936 1.086 |WM4656-ND 74 649 43.25 | 26-64-4070 With Locking Ramp (.156 Pitch Receptacle without Ramp and Terminals, 
8 | 1.092 1.242/wM4657-ND | .84 7.41 49.43) 26-64-4080 5 fiibe - Polyester — Aolis Compliant — VOCIRCUI):. gacyshcnsseesituccatcteccrvansévacdinencecoes $3.67 
9 | 1.248 1.398/WM4658-ND | .95 8.34 55.63) 26-64-4090 : a 4 18 1! 45] 09-50- i it 
10 |404 11554 |wwasse-no | 1108 927 61.80|26-6¢-4100| | , | 3 | 500 — |ww2i2Nd | 27 238 15.88/09-50-20%3 | WMOSI4ND® (7iSOiCH) An teh Konneeton te tacl, 
11_| 1.560 1.710|WM4660-ND_| 1.16 10.20 67.98 | 26-64-4110 4 | 650 — |WM2113-ND 35 3.13 20.88 / 09-50-8043 with Extraction and Universal Crimp Tool) ............ $23.82 
12 [1.716 1.866 |WM4661-ND | 1.26 11.13 74.18|26-64-4120 5 | 810 — |wMet14-ND | 45 3.95 26.33] 09-50-8053} pots Compliant 
H H Ed Insulation amt Tape and Reel 
Crimp Terminals for wl 56 RoHS Wire | Diameter Digi-Key Pricing Pricing Molex 
4 Material | Size (Inch) Finish | Part No. 10 100 500 7,000 Part No. 
Center Housings ) Fig. 
ein diah hes at 7 ; 18-24] 110 Tin J WM2300-ND§ 82 6.57 27.38 — 08-50-0706 
Plating: 1 00" tin plating or:20)":of Selective Gold 18-24| 110 | Tin |WM2300CT-ND§¢ = 4.05 16.88 27.00/M | 08-50-0105 
18-24| 110 | Gold /WM2305-ND§ 7.70 6156 256.50 —  |08-56-0106 
Brass | 1824] 110 | Gold | wm2soscT-NDg¢ a 4952 206.34 | 364.00/M 08-56-0105 
Gontact_ 22-26 | _.065 Tin _|WM2301-NDt 82 6.57 27.38 —__|08-50-0108 
22-26 | 065 Tin | WM2301TR-NDT = a = 27.00/M | 08-50-0107 
Contact_/ 22-26 | 065 | Gold |WM2306-NDt 7.70 6156 256.50 —  |08-56-0108 
; 9 22-26 | 065 | Gold | WM2306CT-NDtt a 4952 206.34_| 364.00/M [08-56-0107 
Trifurcon 18-24] 110 Tin | WM2302-ND§ 82 6.57 27.38 —  |08-52-0072 
18-24] 110 Tin |WM2302CT-ND§¢ a 3.90 16.26 27.00/M | 08-52-0071 
Bronze | 18-24; 110 | Gold |wM2i35-Npg 2.40 19.20 80.00 — |08-65-0115 
22-26 | 065 Tin | WM2303-NDt 82 6.57 27.38 — |08-50-0134 
22-26 | _.065 Tin _|WM2303TR-NDt = = = 27.00/M {08-50-0133 
22-26 | _.065 | Gold | WM2307-NDt 770 61.56 256.50 — [08-58-0126 
Phosphor/| 18-24 | .110 | Gold |WM2304-ND§ 7.70 61.56 256.50 — |08-58-0122 
Bronze | 18-24| 110 _| Gold | WM2304CT-ND§$ = 5249 218.71 364.00/M _|08-58-0121 
Fig. 2 
A Brass | 120] 110 Tin |WM17403-ND§ 90 TAT 29.88 — [08-50-0789 
Conductor Insulation \ 18-20 | 110 Tin _|WM17403CT-NDS§¢ = 5.34 22.26 37.00/M__|08-50-0187 
Crimp Area Crimp Area 18-20| 110 | Gold |WM23942-ND§ 6.74 53.88 224.50 —  |08-58-0189 
18-20) 110 | Gold |WM23942TR-ND§ - a — | 317.00/M 08-58-0187 
18-20| 110 | Gold |WM2778-ND§ 5.63 45.00 187.50 — |08-58-0111 
Digi-Key Price | Mfg. 18-20) 062 Tin | WM2760CT-ND§$ 70 5.58 23.25 37.00/M | 08-52-0112 
Description Part No. Each Part No. Phosphor/| 18-20 | _.110 Tin _|WM2313-ND§ 90 7A7 29.88 —__|08-52-0113 
Hand Tool (Waldom) WMg9903-ND 15.31 |W-HT-1919 Bronze | 22-26 | .065 Tin |WM2314-NDt 90 TAT 29.88 — |08-52-0125 
Universal Crimp Tool (Molex) WMg999-ND 50.75 |63811-1000 22-26 | .065 Tin | WM2314TR-NDt ox = 4 37.00/M 08-52-0124 
Extraction Tool (Molex) WMg928-ND 16.92  |11-03-0016 pee tee: Al ead Ween Te eS || Seaisian lacceator 
Production Tool (Molex) 18~24AWG | WM9010-ND 243.27 63811-7500 22-26 | 065 | Gold |WM2138-NDt 6.07 4857 202.38 | 08-65-0122 
Production Tool (Molex) 22~ 26AWG | WM9011-ND 243.27 63811-7400 Cut Tape 0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Manual Wire Stripper (Molex) WM9969-ND 84.59 [63817-0000 § For use with WM9010-ND crimp tool + For use with WM9011-ND crimp tool 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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aa ol ex .100 (2.54mm) Connectors: 94V-O Material, Mates with .025” (.64mm) square pins, end-to-end stackable 
P.C. Board Con necto rs -156 (3.96mm) Connectors: 94V-2 Nylon Housing. Mates with .045” (1.14mm) pins 
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Dim. A Digi-Key Pricing Molex Dim. A Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | Circuits | Inch(mm) | Part No. i] 10 100 Part No. Fig. | Circuits | Inch(mm)_|Part No. J 10 100 Part No. 
«100 (2.54mm) P.C. Board Connectors «156 (3.96mm) P.C. Board Connectors — RoHS Compliant 
2 -196 (4.98) | WM3000-ND® 31 2.76 18.40 | 22-15-2026 2 -308 (7.82) /WM13299-ND .33 2.91 19.40 | 09-48-1024 
3 .296 (7.52) |WM3001-ND® 42 3.67 24.45 | 22-15-2036 3 -46 (11.68) /WM13300-ND 49 4.36 29.08 | 09-48-1034 
4 -396 (10.06) |WM3002-ND@ 63 5.52 36.78 | 22-15-2046 4 2 (15.75) |WM13301-ND 66 5.82 38.78 | 09-48-1044 
5 -496 (12.60) |WM3003-ND@ -70 6.14 40.90 |22-15-2056 5 8 (19.81) |WM13302-ND 82 L.27 48.45 | 09-48-1054 
6 -596 (15.14) |WM3004-ND@ 84 7.40 49.30 | 22-15-2066 6 -93 (23.62) _|WM13303-ND 99 8.73 58.18 | 09-48-1064 
1 t -696 (17.68) | WM3005-ND@ 97 8.60 57.33 | 22-15-2076 4 7 1.09 (27.69) |WM13304-ND 1.32 11.63 77.53 | 09-48-1074 
8 .796 (20.22) | WM3006-ND® 1.12 9.86 65.73 | 22-15-2086 8 1.24 (31.50) |WM13305-ND 1.45 12.77 85.13 | 09-48-1084 
9 -896 (22.76) | WM3007-ND 1.25 11.06 73.75 | 22-15-2096 9 1.40 (35.56) |WM13306-ND 1.48 13.08 87.20 |09-48-1094 
10 -996 (25.30) | WM3008-ND@ 1.40 12.32 82.15 |22-15-2106 10 1.56 (39.62) |WM13307-ND 1.65 14.54 96.90 | 09-48-1104 
11 1.096 (27.84) | WM3009-ND@ 1.72 15.14 100.95 | 22-15-2116 an 1.71 (43.43) |WM13308-ND 1.81 15.99 106.60 | 09-48-1114 
12 1.196 (30.38) | WM3010-ND@ 1.68 14.79 98.58 | 22-15-2126 12 1.87 (47.50) _|WM13309-ND 1.98 17.44 116.28 | 09-48-1124 
2 -196 (4.98) |WM3100-ND® .33 2.90 19.35 | 22-14-2024 2 -308 (7.82) /WM13399-ND 40 3.54 23.60 | 09-48-4029 
3 296 (7.52) |WM3101-ND® 44 3.85 25.68 | 22-14-2034 3 -46 (11.68) |WM13400-ND 52 4.55 30.35 | 09-48-4039 
4 -396 (10.06) |WM3102-ND 66 5.81 38.70 | 22-14-2044 4 2 (15.75) | WM13401-ND .70 6.14 40.90 |09-48-4049 
5 -496 (12.60) |WM3103-ND@ 82 7.22 48.10 |22-14-2054 5 -78 (19.81) |WM13402-ND 1.37 12.07 80.48 | 09-48-4059 
6 -596 (15.14) |WM3104-ND@ 99 8.70 58.03 | 22-14-2064 5 ra 1.09 (27.69) | WM13404-ND 1.21 10.68 71.20 | 09-48-4079 
2 7 -696 (17.68) |WM3105-ND 1.15 10.12 67.45 | 22-14-2074 8 1.24 (31.50) |WM13405-ND 2.06 18.14 120.93 | 09-48-4089 
8 -796 (20.22) | WM3106-ND ey id 10.37 69.10 |22-14-2084 9 1.40 (35.56) |WM13406-ND 1.55 13.72 91.45 |09-48-4099 
9 -896 (22.76) |WM3107-ND@ 1.48 13.02 86.80 | 22-14-2094 10 1.56 (39.62) |WM13407-ND 1.73 15.30 101.98 | 09-48-4109 
10 -996 (25.30) | WM3108-ND 1.47 12.96 86.40 | 22-14-2104 an 1.71 (43.43) |WM13408-ND 1.91 16.81 112.08 | 09-48-4119 
1 1.096 (27.84) | WM3109-ND 1.61 14.22 94.80 | 22-14-2114 12 1.87 (47.50) _|WM13409-ND 2.08 18.33 122.20 | 09-48-4129 
12 1.196 (30.38) | WM3110-ND@ 1.76 15.55 103.68 [22-14-2124 2 -308 (7.82) |WM13499-ND 33 2.91 19.40 | 09-48-4028 
2 -196 (4.98) | WM3200-ND .28 2.46 16.43 | 22-02-2025 3 -46 (11.68) |WM13500-ND 49 4.36 29.08 | 09-48-4038 
3 .296 (7.52) |WM3201-ND® 42 3.67 24.45 | 22-02-2035 4 .62 (15.75) |WM13501-ND 66 5.82 38.78 | 09-48-4048 
4 -396 (10.06) | WM3202-ND 56 4.93 32.85 | 22-02-2045 5 8 (19.81) |WM13502-ND 1.11 9.80 65.30 | 09-48-4058 
5 -496 (12.60) |WM3203-ND@ .70 6.14 40.90 |22-02-2055 6 -93 (23.62) _|WM13503-ND 99 8.73 58.18 | 09-48-4068 
6 -596 (15.14) |WM3204-ND@ -84 7.40 49.30 | 22-02-2065 6 z 1.09 (27.69) |WM13504-ND 1.32 11.63 77.53 | 09-48-4078 
3 7 -696 (17.68) |WM3205-ND@ 97 8.60 57.33 | 22-02-2075 8 1.24 (31.50) |WM13505-ND 1.45 12.77 85.13 | 09-48-4088 
8 -796 (20.22) | WM3206-ND@ a2 9.86 65.73 | 22-02-2085 9 1.40 (35.56) |WM13506-ND 1.48 13.08 87.20 |09-48-4098 
9 -896 (22.76) | WM3207-ND 1.25 11.06 73.75 | 22-02-2095 10 1.56 (39.62) |WM13507-ND 1.65 14.54 96.90 |09-48-4108 
10 -996 (25.30) | WM3208-ND 1.40 12.32 82.15 |22-02-2105 11 1.71 (43.43) |WM13508-ND 1.81 15.99 106.60 | 09-48-4118 
1 1.096 (27.84) | WM3209-ND 1.53 13.53 90.18 | 22-02-2115 12 1.87 (47.50) _|WM13509-ND 1.98 17.44 116.28 | 09-48-4128 
12 1.196 (30.38) | WM3210-ND@ 1.68 14.79 98.58 | 22-02-2125 -156 (3.96mm) P.C. Board Connectors - Gold — RoHS Compliant 
«100 (2.54mm) P.C. Board Connectors - Gold 2 -308 (7.82) |WM13540-ND 52 4.55 30.35 | 09-48-3025 
2 -196 (4.98) |WM3211-ND® .39 3.47 23.10 | 22-16-2020 3 -46 (11.68) /WM13510-ND 82 7.21 48.05 | 09-48-3035 
3 .296 (7.52) |WM3212-ND® 52 4.62 30.78 | 22-16-2030 4 2 (15.75) | WM13511-ND 1.10 9.67 64.48 | 09-48-3045 
4 -396 (10.06) |WM3213-ND@ .78 6.87 45.78 | 22-16-2040 5 -78 (19.81) |WM13512-ND 1.37 12.07 80.48 | 09-48-3055 
5 -496 (12.60) | WM3214-ND@ 97 8.56 57.08 | 22-16-2050 4 6 -93 (23.62) _|WM13513-ND 1.64 14.47 96.48 | 09-48-3065 
6 -596 (15.14) |WM3215-ND@ 1.05 9.23 61.50 | 22-16-2060 7 1.09 (27.69) |WM13514-ND 1.91 16.88 112.50 | 09-48-3075 
1 7 -696 (17.68) |WM3216-ND 1.36 12.03 80.18 | 22-16-2070 8 1.24 (31.50) |WM13515-ND 2.18 19.28 128.50 | 09-48-3085 
8 -796 (20.22) | WM3217-ND 1.39 12.26 81.75 | 22-16-2080 10 1.56 (39.62) |WM13517-ND 2.73 24.08 160.50 | 09-48-3105 
9 896 (22.76) | WM3218-ND® 1.75 15.43 102.85 | 22-16-2090 am 1.71 (43.43) |WM13518-ND 3.01 26.54 176.95 | 09-48-3115 
10 -996 (25.30) | WM3219-ND 1.95 17.19 114.63 | 22-16-2100 12 1.87 (47.50) _|WM13519-ND 3.28 28.95 193.00 | 09-48-3125 
11 1.096 (27.84) | WM3220-ND@ 2.14 18.89 125.93 | 22-16-2110 2 -308 (7.82) |WM13541-ND 54 4.78 31.88 | 09-48-3024 
12 1.196 (30.38) | WM3221-ND@ 2.08 18.39 122.63 | 22-16-2120 3 -46 (11.68) |WM13520-ND 86 7.58 50.55 | 09-48-3034 
2 -196 (4.98) |WM3222-ND Al 3.60 24.03 | 22-17-3022 4 2 (15.75) | WM13521-ND 1.15 10.11 67.43 | 09-48-3044 
3 .296 (7.52) |WM3223-ND 61 5.37 35.83 | 22-17-3032 5 8 (19.81) | WM13522-ND 1.43 12.64 84.28 | 09-48-3054 
4 -396 (10.06) | WM3224-ND 82 7.22 48.10 |22-17-3042 5 6 -93 (23.62) _|WM13523-ND 1.72 15.17 101.13 | 09-48-3064 
5 .496 (12.60) | WM3225-ND@ 1.02 8.99 59.90 |22-17-3052 7 1.09 (27.69) | WM13524-ND 2.01 17.70 117.98 | 09-48-3074 
2 6 -596 (15.14) | WM3226-ND@ 1.10 9.67 64.48 | 22-17-3062 9 1.40 (35.56) | WM13526-ND 2.58 22.75 151.68 | 09-48-3094 
7 -696 (17.68) |WM3227-ND@ 1.28 11.25 75.03 | 22-17-3072 10 1.56 (39.62) |WM13527-ND 2.87 25.28 168.55 | 09-48-3104 
8 -796 (20.22) |WM3228-ND@ 1.64 14.43 96.23 | 22-17-3082 1 1.71 (43.43) |WM13528-ND 3.15 27.81 185.40 / 09-48-3114 
10 -996 (25.30) | WM3230-ND 2.04 18.04 120.28 | 22-17-3102 12 1.87 (47.50) _|WM13529-ND 3.45 30.40 202.68 | 09-48-3124 
12 1.196 (30.38) | WM3232-ND@ 2.45 21.65 144.33 | 22-17-3122 2 -308 (7.82) |WM13542-ND 52 4.55 42.49 | 09-48-3026 
2 -196 (4.98) |WM3233-ND 35 3.10 20.65 |22-18-2021 3 -46 (11.68) | WM13530-ND. 82 7.21 48.05 | 09-48-3036 
3 .296 (7.52) |WM3234-ND 52 4.62 30.78 | 22-18-2031 6 -93 (23.62) |WM13533-ND 1.64 14.47 96.48 | 09-48-3066 
4 -396 (10.06) |WM3235-ND@ .70 6.14 40.90 |22-18-2041 7 1.09 (27.69) | WM13534-ND 1.91 16.88 112.50 | 09-48-3076 
5 -496 (12.60) | WM3236-ND@ 97 8.56 57.08 | 22-18-2051 6 8 1.24 (31.50) |WM13535-ND 2.18 19.28 128.50 _| 09-48-3086 
3 6 -596 (15.14) |WM3237-ND@ 1.05 9.23 61.50 | 22-18-2061 9 1.40 (35.56) | WM13536-ND 2.46 21.68 144.50 | 09-48-3096 
8 -796 (20.22) | WM3239-ND@ 1.39 12.26 81.75 | 22-18-2081 10 1.56 (39.62) | WM13537-ND 2.73 24.08 160.50 | 09-48-3106 
9 -896 (22.76) | WM3240-ND@ 1.56 13.78 91.88 | 22-18-2091 1 1.71 (43.43) |WM13538-ND 3.01 26.54 176.95 | 09-48-3116 
10 -996 (25.30) | WM3241-ND 1.74 15.36 102.40 | 22-18-2101 12 1.87 (47.50) _|WM13539-ND 3.28 28.95 193.00 | 09-48-3126 
12__| 1.196 (30.38) |WM3243-ND¢ 2.08 18.39 122.63 [22-18-2121 RoHS Compliant 
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Crimp Terminal 
Connector Kits 


molex “Toy Car” Battery Connector 


Fig. 1 - Plug ; 713.2 f Fig. 2 — Socket Fig. 3 — Receptacle ig. i Wm™9983 | w9981 
natty, OE st : wen —_| wn. | no. 
1.3712 x a a rimp Terminal Housings 

nai [le i a <(e Straight Headers 18 24 
re oe . & Right Angle Headers 18 24 

Shunts 10 _ 
Crimp Terminal (22 ~ 30AWG) | 100 =— 
Crimp Terminal (18 ~ 24AWG) _— 100 
Features: — Crimping Tool 63811-1000 1 1 
Digi Key Extractor Tool HT-1884 1 1 
¢ 15 Amp current rating per circuit Part No. Part No. 
“00 vtage tg 2) — DiKey | Bree ao 
* 14 ~ 20AWG wire range 3 |wi2309-ND ‘39 340 15.86 22.65 |35141-0201 BSscubuoly Batic? ESchiaas REINS! 
* Nylon 6/6 housing 94V-2 4 WM2310-ND -10 .93 4.32 6.18 | 35727-0201 KK Series Connector Kit WM9983-ND 51.55 76650-0009 
. | i i : - 
controled oy cars WMBS68-ND Manual Wie Sripper (Walon. ‘ganse | [StSericoComnectort SEAN 47-48 | 7es00-0010 


C-Grid® SL™ 1 00 Material: ¢ Pins: .025”square, phosphor bronze * Insulator: UL 94V-0 glass filled PCT, black; Vapor phase and infrared process compatible * Plating: 15y” minimum gold 
= or 150” minimum tin/lead Electrical: * Current Rating: 3 amps ¢ Insulation Resistance: 1,000MQ * Dielectric Strength: 600VAC r.m.s for 1 minute Environmental: 
¢ Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * UL Listed and CSA Certified 


Fig. 1 —- “G” Version, End-to-End Stackable Fig. 2-“A” Version Fig. 3 — Panel Mount Fig. 4 — Straight Header 
(Use C-Grid (Use C-Grid Crimp Terminals (Use C-Grid Crimp Terminals 
Crimp Terminals sold separately) sold separately) sold separately) 


.050 
(1.27) Typ. 


Cir. No. 1 
Identification -075 (1.91) 450 (11.43) 
Arrow «-B— t y f i 
ae IT 515 [E ies : —— .350 (8.89)Re F—-.015 (.38) Typ. 


N iS 
(13.08) . .260 (6.60)Ref. 
“wo . ‘ D. : | (6.00) eons .050 (1.27) 


150 Joood s I+-.100 (2.54) -100 (2.54) + | Measure Point Gold 
(3.81) ae leg : Measure Point Gold ‘549 ~.130 
(6.10) (3:30) 


Fig. 5 — Right Angle Header Fig. 8 — Vertical with Pegs 


.535 (13.59) Ref. 
.350 (8.89)Ref. 
240 (6.10) rl | 494 (2.54) 

.275 +h Measure point Gold 


(6.99) 
Ref. Sh 30 (3.30) 


.050 (1.27) 
Measure Point Tin/Lead 


120 
3.05)Ref. 


* 015 
(.38)Typ.Ret.” "100 (2.54) 


Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- Dimension - Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. ‘J 10 100 500 | Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
Receptacle Housing (Contact Sold Separately) 1 24 | 2.30 (58.42) | 2.399 (60.93) | WM2922-ND@ 2.20 17.58 146.50 586.00|50-57-9424 
2 | .100(2.54) | .199 (5.05) |WM2900-ND@ 44 3.56 = 29.65 118.60 | 50-57-9402 25 | 2.40 (60.96) | 2.499 (63.47) | WM2923-ND® 2.26 18.11 150.89 603.56 | 50-57-9425 
3 -200 (5.08) -299 (7.59) |WM2901-ND@ 31 2.46 20.48 81.90} 50-57-9403 Pin Housing (Contact Sold Separately) — RoHS Compliant 
4 | .300(7.62) | .399 (10.13) | WM2902-ND@ AZ 3.46 = 28.80 115.20 | 50-57-9404 2 | .100(2.54) | .220(5.59) |WM2533-ND 99 7.90 65.85 263.40] 70107-0001 
5 | 400 (10.16) | .499 (12.67) | WM2903-ND@ 56 4.45 37.08 148.30] 50-57-9405 3 | .200(5.08) | .320(8.13) |wm2534-ND 93 740 61.68 246.70) 70107-0002 
6 | 500 (12.70) | 599 (15.21) | WM2904-ND@ 65 5.24 43.63 174.50] 50-57-9406 4 | 300(7.62) | .420(10.67) |ww25a5-nD 4.03 8.24 68.66 274.65|70107-0003 
7 | 600(15.24) | 699 (17.75) | WM2905-ND® 75 6.02 50.18 200.70) 50-57-9407 5 | .400 (10.16) | 520 (13.21) |wMm2536-ND 119 9.53 79.42 317.68/70107-0004 
8 | -700 (17.78) | .799 (20.29) | WM2906-ND@ 82 6.54 54.50 218.00 | 50-57-9408 6 | .500 (12.70) | .620 (15.75) | WM2537-ND 1.58 1261 105.10 420.40|70107-0005 
‘i peace pe es mene a oe a eee aa 2 | 7 | .600 (15.24) | .720(18.29) | WIM2538-ND 1.60 12.78 106.50 426.00/70107-0006 
900 (22.86) | 999 (26.37) : : : . 8 | .700(17.78) | .820 (20.83) | WM2539-ND 1.64 1312 109.33 437.30/70107-0007 
11 | 1.00 (25.40) | 1.099 (27.91) |WM2909-ND® 94 7.49 62.38 249.50] 50-57-9411 
1 [92-410 (27.94) J 1-199 (60.48) |WM29I0-ND® AD TiG4ay “a5a.Ra, 29 1ais0 |S0ST-AdIo 9 | .800 (20.32) | .920 (23.37) | WM2540-ND 1.67 13.40 111.65 446.60/ 70107-0008 
13 | 4.20 (3048) | 1.299 (32.99) | wi29t1-NDe 16. 998° 7748-30870 [soce7 adie 10 | .900 (22.86) | 1.020 (25.91) |WM2541-ND 1.74 13.96 116.33 465.30/70107-0009 
14 | 1.30 (33.02) | 1.399 (35.53) | WM2912-ND@ 126 1010 8418 336.70|50-57-9414 11 | 1.00 (25.40) | 1.18 (29.97) [WM25s3sN0) 172) 18.77) 144.78. 45910 70107-0010 
15 | 1.40 (35.56) | 1.499 (38.07) | WM2913-ND® 132 10.57 88.08 + 352.30| 50-57-9415 12 | 1.10 (27.94) | 1.28 (82.51) [MESA a 
16 | 1.50 (38.10) | 1.599 (40.61) |WM2914-ND@ 1.39 11.14 92.85 371.40|50-57-9416 Panel Mount Pin Housing (Contact Sold Separately) — RoHS Compliant 
17 | 1.60 (40.64) | 1.699 (43.15) ]WM2915-ND® 1.45 11.57 96.38 385.50/50-57-9417 2 | 650 (16.51) | 100 (2.54) | WM2574-ND 1.50 12.02 100.15 400.60 | 70107-0036 
18 | 1.70 (43.18) | 1.799 (45.69) | WM2916-ND® 1.52 12.19 101.60 406.40] 50-57-9418 3 | .750 (19.05) | .200 (5.08) | WM2575-ND 1.52 12.17 101.43 405.70| 70107-0037 
19 | 1.80 (45.72) | 1.899 (48.23) |WM2917-ND 1.88 15.02 125.13 500.50) 50-57-9419 3} 4 | .850(21.59) | .300(7.62) | WM2576-ND 156 12.52 104.33 417.30 70107-0038 
20 | 1.90 (48.26) | 1.999 (50.77) | WM2918-ND@ 1.95 15.59 129.95 519.80/50-57-9420 5 | .950 (24.13) | .400 (10.16) | WM2577-ND 157 12.57 104.73 418.90] 70107-0039 
21 | 2.00 (50.80) | 2.099 (53.31) | WM2919-ND® 2.01 16.07 133.88 535.50 | 50-57-9421 6 | 1.050 (26.67) | .500 (12.70) | WM2578-ND 1.62 12.97 108.10 432.40 70107-0040 
22 | 2.10 (53.34) | 2.199 (55.85) |WM2920-NDe 2.07 16.54 137.80 _551.20/ 50-57-9422 @ RoHS Compliant (Continued) 
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molex® c-arid® SL™ .100 (con) 


Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. a 10 100 500 | Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
15p” Minimum Gold — RoHS Compliant 5 | .650(16.51) | .400 (10.16) | WM1343-ND@ 3.81 30.49 254.05 1016.20] 15-91-2055 
2 | .100(2.54) | .290(7.37) |WM4800-ND 114 916 76.30 305.20) 70543-0001 6 | .750 (19.05) | .500 (12.70) |WM1344-ND@ 3.88 31.04 258.68 1034.70] 15-91-2065 
3 | .200(5.08) | .400 (10.17) |wM4801-ND 114 940 75.80 303.20) 70543-0002 7 | .850 (21.59) | .600 (15.24) | WM1345-ND® 3.96 31.66 263.80 1055.20] 15-91-2075-P 
4 | .300(7.62) | .500 (12.71) |WM4802-ND 1.23 982 81.80 327.20) 70543-0003 g | 8 | -950(24.13) | .700 (17.78) |WMi1346-ND@ 4.03 32.21 268.45 1073.80] 15-91-2085 
5 | .400 (10.16) | .600 (15.25) | WM4803-ND 1.41 11.30 94.15 376.60) 70543-0004 9 | 1.050 (26.67) | .800 (20.32) | WM1347-ND® 410 32.77 _ 273.05 1092.20 | 15-91-2095 
6 | .500 (12.70) | .700 (17.79) |WM4804-ND 1.43 11.41 95.10 380.40| 70543-0005 10 | 1.150 (29.21) | 900 (22.86) |WM1348-ND® 4.20 33.57 279.75 1119.00] 15-91-2105 
7 | .600 (15.24) | .800 (20.33) | WM4805-ND 1.76 14.06 117.15 468.60) 70543-0006 11 | 1.250 (31.75) | 1.00 (25.40) | WM1349-ND 4.93 39.44 328.63 1314.50] 15-91-2115 
8 | .700(17.78) | .900 (22.87) | WM4806-ND 1.88 15.05 125.43 501.70) 70543-0007 12_| 1.350 (34.29) | 1.10 (27.94) |WM1350-ND® 5.72 45.73 381.10 1524.40 | 15-91-2125 
9 | .800 (20.32) | 1.000 (25.41) | WM4807-ND 2.01 16.04 133.70 534.80| 70543-0008 Right Angle Tin — Through Hole — RoHS Compliant 
10 | .900 (22.86) | 1.100 (27.95) | WM4808-ND 243 17.03 141.95 567.80| 70543-0009 2 | 100(2.54) | .210(5.33) |WM4164-ND 7.04. 832 69.35 27740] 70555-0001 
11] 1.00 (25.40) | 1.200 (30.49) | WM4809-ND 2.24 17.92 149.33 597.30 | 70543-0010 3 | .200(5.08) | .320(8.13) |WM4165-ND 111 887 73.95 295.80) 70555-0002 
4 | 42 | 1.10 (27.94) | 1.300 (33.03) | WM4810-ND 2.37 18.97 158.05 632.20| 70543-0011 4 | .300(7.62) | .420 (10.67) | WM4166-ND 419 954 79.48 317.90) 70555-0003 
13 | 1.20 (30.48) | 1.400 (35.57) | WM4811-ND 2.49 19.91 165.88 663.50 | 70543-0012 5 | .400(10.16) | .520 (13.21) | WM4167-ND 1.25 10.04 83.63 334.50) 70555-0004 
14 | 1.30 (33.02) | 1.500 (38.11) | WM4812-ND 2.62 20.95 174.58 698.30] 70543-0013 6 -500 (12.70) | .620 (15.75) | WM4168-ND 1.33 10.64 88.65 354.60 70555-0005 
15 | 1.40 (35.56) | 1.600 (40.65) | WM4813-ND 2.74 21.94 182.85 731.40 | 70543-0014 6 | 7 | .600 (15.24) | 720 (18.29) ]WM4169-ND 140 11.19 93.28 373.10| 70555-0006 
16 | 1.50 (38.10) _| 1.700 (43.19) | WM4814-ND 2.87 22.94 191.13 764.50 | 70543-0015 8 | .700(17.78) | .820 (20.83) | WM4170-ND 1.45 11.64 96.98 387.90] 70555-0007 
17 | 1.60 (40.64) | 1.800 (45.73) | WM4815-ND 2.97 23.76 +=198.00 792.00| 70543-0016 9 | .800 (20.32) | .920 (23.37) |WM4171-ND 1.52 1219 101.55 406.20| 70555-0008 
18 | 1.70 (43.18) | 1.900 (48.27) | WM4816-ND 3.09 24.75 206.28 825.10 | 70543-0017 10 | .900 (22.86) | 1.020 (25.91) | WM4172-ND 1.61 12.85 107.05 428.20) 70555-0009 
20 | 1.90 (48.26) | 2.100 (53.35) | WM4818-ND 3.33 26.63 221.88 887.50 70543-0019 14 | 1.000 (25.40) | 1.120 (28.45) | WM4173-ND 1.67 13.34 111.20 _444.80| 70555-0010 
22 | 2.10 (53.34) | 2.300 (58.43) | WM4820-ND 3.56 28.50 237.53 950.10 | 70543-0021 12 | 1.100 (27.94) | 1.220 (30.99) [WM4174-ND 1.73 13.84 115.33 461.30| 70555-0011 
24 | 2.30 (58.42) | 2.500 (63.51) | WM4822-ND 3.81 30.49 254.05 1016.20 | 70543-0023 Right Angle 15n” Gold — Through Hole — RoHS Compliant 
25 | 2.40 (60.96) | 2.600 (66.05) | WM4823-ND 3.96 31.70 264.18 1056.70| 70543-0024 2 | 400(2.54) | .210(5.33) ]WM4175-ND 714. 916 76.30 305.201 70555-0036 
30p” Gold — RoHS Compliant 3 | .200(5.08) | .320(8.13) )WM4176-ND 1.26 10.09 84.08 336.30] 70555-0037 
2 | .100(2.54) | .210 (5.33) |WM4122-ND 1.23 9.82 81.80 327.20) 70543-0106 4 | .300(7.62) | .420(10.67) |WM4177-ND 1.41 11.25 93.73 374.90) 70555-0038 
3 | .200(5.08) | .320 (8.13) | WM4123-ND 1.34 10.75 89.60 358.40 | 70543-0107 5 | .400 (10.16) | 520 (13.21) | WM4178-ND 1.52 12.13 101.10 404.40) 70555-0039 
4 | .300(7.62) | .420 (10.67) | WM4124-ND 1.57 12.57 104.75 419.00 | 70543-0108 6 | .500 (12.70) | .620 (15.75) | WM4179-ND 1.56 12.52 104.30 417.20| 70555-0040 
: ee pees Matas He ea aes pre hoteles 6 | 7 | .600(15.24) | 720 (18.29) |WM4180-ND 1.76 14.06 117.15 468.60 | 70555-0041 
she SA eoe ae we ie eu ee ae Dae 8 | .700(17.78) | .820 (20.83) | WM4181-ND 1.88 15.05 125.43 501.70) 70555-0042 
; : ; : ; j ; 9 | .800 (20.32) | .920 (23.37) | WM4182-ND 2.01 16.04 133.70 534.80| 70555-0043 
8 | .700 (17.78) | .820 (20.83) | WM4128-ND 1.69 13.51 112.58 450.30) 70543-0112 10 | 900 (22.86) | 1.020 (25.91) | wMm4183-ND 213 17.03 141.95 567.80| 70555-0044 
9 | .800 (20.32) | .920 (23.37) )WM4129-ND 2.38 19.02 158.50 634.00 | 70543-0113 11. | 1.000 (25.40) | 1.120 (28.45) | wM4184-ND 2.24 17.92 149.33 597.30| 70555-0045 
10 | .900 (22.86) | 1.020 (25.91) | WM4130-ND 2.21 17.64 147.03 588.10) 70543-0114 12 [4.100 (27.94) | 1.220 (30.99) [WM4185-ND 2.37 18.97 158.05 _632.20/ 70555-0046 
114_| 1.000 (25.40) | 1.120 (28.45) |WM4131-ND 2.70 24.61 180.10 720.40 | 70543-0115 NEW! Right Angle SMT Tin — RoHS Compliant NEW! 
12_| 1.100 (27.94) se es SOu” Tin RoHS Compliant 191.58 766.30 | 70543-0116 2 | 340 (8.64) | .100(254) |WMA1375-ND 145 11.64 96.98 387.90] 15-91-3024 
2 | .100(2.54) | .290(7.37) |WM4824-ND 1.04 832 69.35 277.40] 70543-0036 ; pale e205 08) WMS 76ND gue Peat Uae ED Lae 
550 (13.97) | .300 (7.62) |WM1377-ND 3.25 26.02 216.85 867.40] 15-91-3044 
3 | 200 (5.08) / .400 (10.17) | WM4825:ND 141 8.87 73.95 295.80 | 70543-0037 5 | .650(16.51) | 400 (10.16) | WM1378-ND 3.31 26.52 220.98 883.90| 15-91-3054 
4 | .300(7.62) | .500 (12.71) |WM4826-ND 119 954 79.48 317.90) 70543-0038 6 | 750 (19.05) | 500 (1270) |WMi379-ND 449. 9712-99603; 904101 45-01-3064 
5 | .400 (10.16) | .600 (15.25) |WM4827-ND 1.25 10.04 83.63 334.50) 70543-0039 5 - - - - - - - - 
7 | .850 (21.59) | .600 (15.24) | WM1380-ND 3.45 27.62 230.15 920.60| 15-91-3074 
6 | .500 (12.70) | .700 (17.79) |WM4828-ND 110 882 73.48 293.90| 70543-0040 a | 950 (2413) | 700 (47-78) |WMi381-ND asi 941) oad:on, 037-10 |1:91-a0ed 
4 | 7 | .600(15.24) | .800 (20.33) | WM4829-ND 140 11.49 93.28 373.10] 70543-0041 ee: : : . é : . 
9 | 1.050 (26.67) | .800 (20.32) | WM1382-ND 3.58 28.67 238.90 955.60 15-91-3094 
8 | .700(17.78) | .900 (22.87) | WM4830-ND 1.45 11.64 96.98 387.90) 70543-0042 40 | 4.150 29.21) | 900 (22.86) | wai1383-ND a “soni 2848 70, anced |isttsi04 
9 | .800 (20.32) | 1.000 (25.41) | WM4831-ND 1.52 12.19 101.55 406.20) 70543-0043 : . : : : : : , 
10 | 900 (22.86) | 1.100 (27.95) | wm4ga2-ND 161 1285 107.05 428.20| 70543-0044 41 _{ 1.250 (31.75) | 1.000 (25.40) [WMI86#-ND 3.78 30.21 _ 251.75 1007.00 | 15-91-3114 
12_| 1.350 (34.29) | 1.100 (27.94) [WM1385-ND 3.83 30.65 255.43 1021.70| 15-91-3124 
11] 1.00 (25.40) | 1.200 (30.49) | WM4833-ND 1.67 13.34 111.20 444.80 | 70543-0045 Vertnal SMT 415i" Gard 
1s] 1102794) aT a” Mininum Gold = RoHS Compliant #61190 | 70548-0046 3 ] .320(8.13) ] .200(5.08) |WM7203-ND} 1.92 1537 128.08 512.30) 74099-1003 
2 | 100 (@54) | 290 (737) |WM4900-ND 067.72 +6433 95750 70555-0001 4 | .420 (10.67) | .300(7.62) |WM7204-ND@ 2.05 16.43 136.93 547.70/74099-1004 
3 | .200(5.08) | .400 (10.17) |wM4g01-ND 1.26 10.09 © 84.08 336.30) 70553-0002 : ae pid Sea a ae pe ae eae 
4 | .300(7.62) | .500 (12.71) |WM4902-ND 1.31 10.48 87.33 349.30) 70553-0003 : : : : i ; : : : 
5 | 400 Hee ne WM4903-ND 152 1213 10110 40440 | 70553-0004 7 |_7_|_.720 (18.29) | .600 (15.24) | WM7207-ND@ 2.25 18.02 150.18 600.70 | 74099-1007 
6_|_.500 (12.70) | .700 (17.79) |wM4904-ND 1.52 12.13 101.10 404.40 /70553-0005 B | 820 (20.88) | .700 (17.78) eee ee ee) sABIOBS “S800. 7636.00 [710991008 
7 | 600 (15.24) | 800 (20.33) | WM4905-ND 176 14.08 11715 468 60170553-0006 10 | 1.020 (25.91) | .900 (22.86) | WM7210-ND 2.68 21.44 178.63 714.50/74099-1010 
8 | 700 (17.78) | 900 (22.87) | wM4g06-ND 1188 15.05 12543 50170) 70553-0007 11 | 1.120 (28.45) | 1.000 (25.40) | WM7211-ND® 3.29 26.29 219.10 876.40| 74099-1011 
9 | 800 (20.32) | 1.000 (25.41) | WM4g07-ND 201 16.04 13370 534.80/70553-0008 42 | 1.220 (80.99) | 1.100 (27.94) | WM7212-ND@ 3.86 30.91 _257.58_ 1030.30] 74099-1012 
10 | .900 (22.86) | 1.100 (27.95) | WM4908-ND 213 17.03 141.95 567.80| 70553-0009 NEW! ‘Vertical SMT Tin — RoHS ‘Compliant “NEW! 
11 |_ 1.00 (25.40) _| 1.200 (30.49) | WM4909-ND 2.24 17.92 149.33 597.30 | 70553-0010 3 | 320 (8.13) } .200 (5.08) ) WM7213-ND 1.84 14.73 122.78 491.10) 74099-0003 
5 | 12 | 1.10 (27.94) | 1.300 (33.03) | WM4910-ND 2.37 18.97 158.05 632.20| 70553-0011 4 | .420 (10.67) | .300(7.62) | WM7214-ND 1.92 15.37 128.08 512.30) 74099-0004 
13 | 1.20 (30.48) | 1.400 (35.57) | WM4911-ND 2.49 19.91 165.88 663.50] 70553-0012 5 | .520(13.21) | .400 (10.16) )WM7215-ND 1.99 15.90 132.50 530.00) 74099-0005 
14 | 1.30 (33.02) | 1.500 (38.11) |WM4912-ND 2.62 20.95 174.58 698.30] 70553-0013 8 | .620(15.75) | .500 (12.70) | WM7216-ND 2.05 16.43 136.93 547.70 74099-0006 
15 | 1.40 (35.56) | 1.600 (40.65) | WiM4913-ND 2.74 21.94 182.85 731.40] 70553-0014 7 | 4 [720 (18.29) | .600 (15.24) | WM7217-ND 212 16.96 141.33 565.30 | 74099-0007 
16 | 1.50 (38.10) | 1.700 (43.19) | WM4914-ND 2.87 22.94 191.13 764.50 | 70553-0015 8 | .820 (20.83) | .700 (17.78) | WM7218-ND 2.20 17.60 146.63 586.50 | 74099-0008 
18 | 1.70 (43.18) | 1.900 (48.27) WM4916-ND 3.09 24.75 206.28 825.10] 70553-0017 9 | .920 (23.37) | .800 (20.32) | WM7219-ND 2.25 18.02 150.18 600.70 74099-0009 
20 | 1.90 (48.26) | 2.100 (53.35) | WM4918-ND 3.33 26.63 221.88 887.50| 70553-0019 10 | 1.020 (25.91) | .900 (22.86) | WM7220-ND 2.36 18.86 157.18 628.70/ 74099-0010 
22 | 2.10 (53.34) | 2.300 (58.43) | WM4920-ND 3.56 28.50 237.53 950.10] 70553-0021 11 | 1.120 (28.45) | 1.000 (25.40) | WM7221-ND 2.93 23.46 195.50 782.00| 74099-0011 
23 | 2.20 (55.88) | 2.400 (60.97) | WM4921-ND 3.71 29.66 247.18 988.70 | 70553-0022 12_| 1.220 (30.99) | 1.100 (27.94) | WM7222-ND 348 27.82 231.83 927.30 | 74099-0012 
24 | 2.30 (58.42) | 2.500 (63.51) | WM4922-ND 3.81 30.49 254.05 1016.20 | 70553-0023 Vertical Tin — RoHS Compliant 
25 | 2.40 (60.96) | 2.600 (66.05) [WM4923-ND 3.96 31.70 264.18 1056.70 | 70553-0024 2 | 100 (2.54) | .210 (5.33) | WM4133-ND 1.01 8.05 67.08 268.30 | 70545-0001 
Right Angle 30u” Gold — Through Hole — RoHS Compliant 3 | .200(5.08) | .320(8.13) |WM4134-ND 111 887 = 73.95 295.80) 70545-0002 
2 | .100(254) | .210(5.33) |WM4153-ND 123 9.82 81.80 327.20] 70553-0106 4 | .300(7.62) | .420 (10.67) |WM4186-ND 1.01 8.05 = 67.08 268.30) 70545-0003 
3 | .200(5.08) | .320(8.13) |WM4154-ND 1.39 1144 92.83 371.30) 70553-0107 5 | .400 (10.16) | .520 (13.21) | WM4135-ND 1.24 992 82.70 330.80) 70545-0004 
4 | .300(7.62) | .420(10.67) | WM4155-ND 1.57 12.57 104.75 419.00) 70553-0108 6 | .500 (12.70) | .620 (15.75) |WM4136-ND 1.21965 80.43 321.70| 70545-0005 
5 | 400 (10.16) | .520 (13.21) | WM4156-ND 1.73 13.84 115.33 461.30) 70553-0109 8 | 7 | .600(15.24) | 720 (18.29) | WM4137-ND 740 1149 93.28 373.10) 70545-0006 
6 | .500(12.70) | .620 (15.75) |WM4157-ND 1.89 15.11 125.90 503.60 | 70553-0110 8 | .700(17.78) | .820 (20.83) | WM4138-ND 1.45 11.64 96.98 387.90) 70545-0007 
5 | 7 | .600(15.24) | .720 (18.29) |WM4158-ND 2.05 16.43 136.93 547.70| 70553-0111 9 | .800 (20.32) | .920 (23.37) | WM4139-ND 1.52 12.19 101.55 406.20) 70545-0008 
8 | .700(17.78) | .820 (20.83) | WM4159-ND 2.21 17.70 147.48 589.90] 70553-0112 10 | .900 (22.86) | 1.020 (25.91) | WM4187-ND 1.61 12.85 107.05 428.20) 70545-0009 
9 | .800 (20.32) | .920 (23.37) |WM4160-ND 2.38 19.02 158.50 634.00] 70553-0113 14 _| 1.000 (25.40) | 1.120 (28.45) | WM4140-ND 1.67 13.34 111.20 444.80 | 70545-0010 
10 | .900 (22.86) | 1.020 (25.91) |WM4161-ND 2.55 20.40 170.00 680.00] 70553-0114 12_| 1.100 (27.94) | 1.220 (30.99) [WM4141-ND 1.73 13.84 115.33 461.30/ 70545-0011 
11_| 1.000 (25.40) | 1.120 (28.45) |WM4162-ND 3.72 29.77 248.08 992.30 | 70553-0115 Vertical 15” Gold — RoHS Compliant 
12_| 1.100 (27.94) | 1.220 (30.99) [WM4163-ND 2.87 22.99 191.58 766.30| 70553-0116 2 | .100(2.54) | .210(5.33) |WM4142-ND 96 7.72 64.33 257.30] 70545-0036 
150p” Tin — RoHS Compliant 3 | .200(5.08) | .320(8.13) |WM4143-ND 114 916 76.30 305.20) 70545-0037 
2 | .100(2.54) | .290(7.37) |WM4924-ND 1.04 832 69.35 277.40| 70553-0036 4 | .300(7.62) | .420(10.67) |WM4144-ND 117-938 = 78.13 312.50) 70545-0038 
3 | .200(5.08) | .400 (10.17) |WM4925-ND 111 887 73.95 295.80) 70553-0037 5 | .400 (10.16) | 520 (13.21) |WM4145-ND 1.34 10.75 89.60 358.40) 70545-0039 
4 | .300(7.62) ) 500 (12.71) | WM4926-ND 1.00 7.99 66.60 266.40 | 70553-0038 6 | .500(12.70) | .620 (15.75) | WM4146-ND 1.31 10.48 87.33 349.30| 70545-0040 
5 | .400 (10.16) | .600 (15.25) | WM4927-ND 1.25 10.04 83.63 334.50) 70553-0039 8 | 7 | .600 (15.24) | 720(18.29) ]WM4147-ND 158 12.65 105.45 421.80|70545-0041 
6 | .500 (12.70) | .700 (17.79) | WM4928-ND 1.33 10.64 88.65 354.60 / 70553-0040 8 | .700(17.78) | .820 (20.83) | WM4148-ND 1.88 15.05 125.43 501.70) 70545-0042 
5 | 7 | .600(15.24) | .800 (20.33) | WM4929-ND 1.40 11.19 93.28 373.10) 70553-0041 9 | .800 (20.32) | .920 (23.37) | WM4149-ND 1.82 14.56 121.30 485.20) 70545-0043 
8 | .700 (17.78) | .900 (22.87) | WM4930-ND 1.45 11.64 96.98 387.90) 70553-0042 10 | .900 (22.86) | 1.020 (25.91) | WM4150-ND 2.00 15.99 133.25 533.00| 70545-0044 
9 | .800 (20.32) | 1.00 (25.41) | WM4931-ND 1.52 12.19 101.55 406.20) 70553-0043 11_| 1.000 (25.40) | 1.120 (28.45) | WM4151-ND. 2.24 17.92 149.33 597.30 | 70545-0045 
10 | .900 (22.86) | 1.10 (27.95) | WM4932-ND 1.61 12.85 107.05 428.20) 70553-0044 12 | 1.100 (27.94) | 1.220 (30.99) | WM4152-ND 2.37 18.97 158.05 —632.20| 70545-0046 
11 | 1.00 (25.40) | 1.20 (30.49) |WM4933-ND 1.67 13.34 111.20 444.80 | 70553-0045 @ RoHS Compliant 
12 | 1.10 (27.94) | 1.30 (33.03) [WM4934-ND 1.73 13.84 115.33 461.30 [70553-0046 
15p” Gold — SMD NEW! Kit 
2 | .340(8.63) | .100(254) |WM1340-NDe 2.76 22.04 183.68 734.70] 15-91-2025 WM8491-ND@ (76650-0170) SL Signal Connector Kit; 
6 | 3 | .450(11.43) | .200 (5.08) /WM1341-ND® 2.86 22.92 190.98 763.90] 15-91-2035 (High Vibration Signal Vertical and Right Angle Header and Receptacle)........... $32.61 
4_|_.550 (13.97) | .300 (7.62) |WM1342-ND@ 3.53 28.21 235.10 940.40 | 15-91-2045 RoHS Compliant 
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molex § caria 


-100” Crimp Connector Housings 


{Be ESHESHEE 
| 099 (2.51) Max Ref. 


Cir- Dimension -Inch(mm) _ | Digi-Key Pricing Molex Cir- Dimension -Inch (mm) | Digi-Key Pricing Molex 
Fig. cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part No. Fig. cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
2 100 (2.54) — .199 (5.05) | WM2800-ND 55 4.84 32.28 129.10 |50-57-9002 12 -500 (12.70) .599 (15.21) | WM2523-ND 2.66 23.51 156.75 627.00 | 22-55-2121 
3 200 (5.08) — .299 (7.59) | WM2801-ND 71 6.28 41.85 167.40 [50-57-9003 14 600 (15.24) .699 (17.75) |WM2524-ND 2.78 24.53 163.50 654.00 | 22-55-2141 
4 300 (7.62)  .399 (10.13) | WM2802-ND 74 6.54 43.63 174.50 )50-57-9004 16 .700 (17.78) .799 (20.29) | WM2525-ND 2.88 25.40 169.33 677.30 | 22-55-2161 
' 2 eed = ee webs ND a oe jae ae ee apie 18 800 (20.32) .899 (22.83) |WM2526-ND 2.99 26.34 175.63 702.50 | 22-55-2181 
7 SONS 2 599 (1775) WM2805-ND 38 772 5148 205.90 50-57-9007 20 -900 (22.86) .999 (25.37) | WM2527-ND 3.10 27.36 182.38 729.50 | 22-55-2201 
8 "700 (17.78) 799 (20.28) | wm2806-NO ‘93 818 5450 218.00 |50-57-9008 2 22 1.000 (25.40) 1.099 (27.91) | WM2528-ND 3.21 28.29 188.63 754.50 | 22-55-2221 
9 "800 (20.32) .899 (22.83) | WM2807-ND ‘99 876 5840 233.60 |50-57-9009 24 1.100 (27.95) 1.199 (30.45) | WM2529-ND 3.32 29.31 195.38 781.50 | 22-55-2241 
10 “900 (22.86) 999 (25.37) | WI2808-ND 105 923 61.50 246.00 /50-57-9010 30 | 1.400 (35.56) 1.499 (38.07) | WM2530-ND 3.61 31.86 212.43 849.70| 22-55-2301 
7 100 (2.54) 199 (6.05) | WM2519-ND 2994961 130.73 522.90 | 22-55-2041 34 1.600 (40.64) 1.699 (43.15) | WM2542-ND 3.45 30.45 203.03 812.10 | 22-55-2341 
2 6 .200 (5.08) 299 (7.59) |WM2520-ND 1.91 16.84 112.28 449.10 | 22-55-2061 40 1.900 (48.26) 1.999 (50.77) | WM2531-ND 419 36.98 246.55 986.20 | 22-55-2401 
8 .300 (7.62) .399 (10.13) | WM2521-ND 244 21.56 143.73 574.90 | 22-55-2081 50 2.400 (60.96) 2.499 (63.47) | WM2532-ND 4.73 41.77 278.49 1113.95 | 22-55-2501 
10 400 (10.16) .499 (12.67) | WM2522-ND 2.56 22.57 150.48 601.90 | 22-55-2101 Polarization Key, Black WM1033-ND A4 3.89 25.95 103.80 | 15-04-0292 


C-Grid® Box Crimp | 


Terminals 


.842 (21.39) 
: ; -507 (12.88) 507 (12.88) 1 o93 (toe cin — 
Terminal Material: Phosphor Bronze U, == pm (0.08) lm 
Current Rating: ria : a astb08 Tin Plate 
3.0Amps (24AWG) 30°C Rise Over Ambient 1,003 (0.08) ree 
UL Listed and CSA Certified 
Wire | Insul. Dia. Digi-Key Pricing Molex Wire | Insul. Dia. Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | Range | Inch(mm) | Plating | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. Fig. | Range | Inch(mm) | Plating | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 
22 ~ 24 | .064 (1.63) | Tin$ |WM2510-ND 92 7.68 30.70 50.96 | 16-02-0102 3 24 ~30 | .060 (1.52) | Goldt | WM2516-ND 1.56 12.98 51.90 86.15 | 16-02-0109 
22 ~ 24 | .064 (1.63) | Tin$ |WM2510CT-NDA _ 8.54 37.35 64.02 | 16-02-0086 24 ~ 30 | .060 (1.52) | Goldtt | WM2566-ND 1.96 16.35 65.40 108.56 | 16-02-0110 
22~ 24) .064 (1.63) | Ting | WM2510TR-NDO 920.00/20,000 16-02-0086 22~24| .064 (1.63) | Ting |WM2569-NDA 1.22 1018 40.70 67.56 | 16-02-1114 
22~ 24) .064 (1.63) | Goldt |WM2512-ND 144 12.03 48.10 79.85 | 16-02-0103 22~24 | .064 (1.63) | Tint |WM2569CT-NDA& 7.67 30.67 50.91 | 16-02-1110 
22 ~ 24 | .064 (1.63) | Goldt |WM2512CT-ND& = 859 34.34 57.00 | 16-02-0087 22~ 24} .064 (1.63) | Tint |WM2569TR-NDO 1220.00/20,000 16-02-1110 
22~ 24 | .064 (1.63) | Goldt | WM2572TR-NDO 1480.00/20,000 16-02-0087 22~24| .064 (1.63) | Goldt | WM2573CT-NDA& — 1243 49.73 82.55 |16-02-1124 
1 | 22~24 | .064 (1.63) | Goldtt )WM2564-ND 1.64 13.70 54.80 90.97 | 16-02-0104 22~24| .064 (1.63) | Goldt |WM2573TR-NDAO 2100.00/20,000 16-02-1124 
22~ 24 | .064 (1.63) | Goldtt | WM2564CT-ND&a — 1.06 44.23 73.42 | 16-02-0088 22~24| .064 (1.63) | Goldt |WM2573-NDA 2.00 16.65 66.60 110.56 | 16-02-1125 
22-24) .064 (1.63) | Goldtt WIM Zaes ENDS 1920.00/20,000 16-02-0088 22~24| .064 (1.63) |Goldtt |WM2570CT-NDA& — 1648 64.73 107.45 |16-02-1111 
24 ~ 30 | .060 (1.52) | Tin$ |WM2562-ND 92 7.68 30.70 50.96 | 16-02-0096 22 ~24| .064 (1.63) | Goldtt |WM2570TR-NDAO 2600.00/20,000 16-02-1111 
24 ~ 30} .060 (1.52) | Tin$ |WM2562CT-ND&A _- 4.91 19.64 32.60 | 16-02-0069 2 i : : 
24~30 | .060 (1.52) | Tint |WM2562TR-NDO 40.00/20,000 46-02-0069 22 ~ 24 | .064 (1.63) Goldtt WM2570-NDA 2.20 18.30 73.20 121.51 | 16-02-1115 
24~30 | .060 (1.52) | Goldt |WM2513-ND 144 12.03 48.10 79.85 |16-02-0097 24 ~ 30 | .060 (1.52) | Ting |MIM2SMEND A 122 10.18 40.70 __ 67.56 _| 16-02-1116 
> | 24~30 | .060 (1.52) | Goldt |WM2568CT-ND& — 14.76 65.88 105.40 | 16-02-0119 24~ 30) .060 (1.52) | Ting )WM2571CT-NDA& — 767 30.67 50.91 | 16-02-1112 
24~30| .060(1.52 | Goldt | WM2568TR-NDO 2100.00/20,000 16-02-0119 24~30| .060(1.52) ) Tin# |WM2571TR-NDAO 1220.00/20,000 16-02-1112 
22~24 | .064 (1.63) | Tint |WM2517-ND 92 7.68 30.70 50.96 | 16-02-0114 24 ~30 | .060 (1.52) | Goldt /WM2555-NDA 2.00 16.65 66.60 110.56 | 16-02-1109 
22~24| .064 (1.63) Tint |WM2517CT-NDA = 5.75 23.00 38.18 | 16-02-0107 24 ~30 | .060 (1.52) | Goldtt |WM2572CT-NDA& 16.18 64.73 107.45 | 16-02-1113 
22~24| .064 (1.63) Tint |WM2517TR-NDO 920.00/20,000 16-02-0107 24 ~30 | .060 (1.52) | Goldtt | WM2572TR-NDAQ 2600.00/20,000 16-02-1113 
22 ~ 24 | .064 (1.63) | Goldt | WM2515-ND 1.56 12.98 51.90 86.15 | 16-02-0115 24~ 30 | .060 (1.52) | Goldtt | WM2572-NDA 2.20 18.30 73.20 121.51 | 16-02-1117 
22 ~ 24 | .064 (1.63) | Goldt |WM2515CT-ND& = 8.20 32.79 54.43 | 16-02-0081 Universal Crimp Tool WMg999-ND 50.75/1 63811-1000 
22 ~24 | .064 (1.63) | Goldt |WM2515TR-NDO 1420.00/20,000 16-02-0081 C-Grid Hand Crimper 22~24/32~36AWG | WM9017-ND 321.98/1 63811-8700 
3 22 ~ 24 | .064 (1.63) | Goldtt | WM2567-ND 1.96 16.35 65.40 108.56 | 16-02-0117 C-Grid Hand Crimper 24~30AWG WMg9998-ND NEW! 336.66/1 63811-8800 
22 ~ 24 | .064 (1.63) | Goldtt | WM2567CT-ND&A — 12.26 49.05 81.42 | 16-02-0116 Insertion Tool Wmg911-ND 20.14/1 11-02-0022 
22 ~24 | .064 (1.63) | Goldtt | WM2567TR-NDO 2120.00/20,000 16-02-0116 Extraction Tool WM1032-ND. 16.92/1 11-03-0036 
24~ 30 | .060 (1.52) | Tint |WM2565-ND 92 7.68 30.70 50.96 _| 16-02-0108 Manual Wire Stripper WM9969-ND 84.59/1 63817-0000 
of a0 | 00 (1.82) Ting MILPREEIT REY > Bei oes, sone! |G 02010) A High pressure type for low pin count +150” tin/lead over 50” nickel overall 
St 7 7 te ee ale Heyer 1.59 toh a 70.38 aero t 15y” minimum gold in select area over 501” minimum nickel overall with 75y” minimum tin in select area 
i ‘4 : i tt 30” minimum gold in select area over 50u” minimum nickel overall with 75,” minimum tin/lead in select area 
24 ~ 30 | .060 (1.52) | Goldt |WM2563TR-NDO 1700.00/20,000 16-02-0077_| a CutTape Tape and Reel 


C-Grid IlI™ 2.54mm (.100”) 


Modular Crimp Connector Housing 


Specifications: 
Electrical: * Voltage: 350V « Insulation Resistance: 1,000MQ 
minimum ¢ Current Rating: 3.0A »* Contact Resistance: 20mQ 


Pitch 


Fig. 1 — Single Row 
Polarization: Use 2 
button version only 
with single row 


Fig. 2 — Single Row Fig. 3 — Dual Row Fig. 4 — Dual Row 


maximum adapter 

Physical: * Housing: Black Polyphenylene Oxide * UL94V-1 

* Operating Temperature: -55°C ~ 105°C. 

Note: C-Grid III does not mate to C-Grid® 

Dimension A | Digi-Key Pricing Molex DimensionA | Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 | Part No. Fig. | Circuits Inch (mm) Part No. i 10 100 500 | Part No. 
2 .200 (5.08) WM8000-ND 25 2.21 14.73 58.90 | 90123-0102 18 1.800 (45.72) | WM8012-ND 1.96 17.34 115.58 462.30 | 90123-0118 
3 .300 (7.62) WM8001-ND 37 3.23 21.50 86.00 | 90123-0103 1 20 2.000 (50.80) /WM8014-ND 2.15 18.96 126.38 505.50 | 90123-0120 
4 -400 (10.16) WM8002-ND AB 4.23 28.23 112.90 | 90123-0104 25 2.500 (63.50) | WM8016-ND 2.69 23.70 158.03 632.10 | 90123-0125 
5 500 (12.70) WM8003-ND 59 5.25 34.98 139.90 | 90123-0105 2 .242 (6.14) WM8017-ND 26 2.34 15.58 62.30 | 90156-0142 
1 6 600 (15.24) WM8004-ND 70 6.20 41.33 165.30 | 90123-0106 3 .342 (8.68) WM8018-ND 34 3.03 20.23 80.90 | 90156-0143 

7 .700 (17.78) WM8005-ND 48 3.80 25.30 101.20 | 90123-0107 2 4 442 (11.22) WM8019-ND AT 417 27.80 111.20 | 90156-0144 
8 .800 (20.32) WM8006-ND 93 8.24 54.90 219.60 | 90123-0108 5 542 (13.76) WM8020-ND 56 4.93 32.85 131.40 | 90156-0145 
9 900 (22.86) | WM8007-ND 97 8.54 56.90 227.60 | 90123-0109 6 642 (16.30) _ | WM8021-ND 67 5.88 39.20 156.80 | 90156-0146 
10 1.000 (25.40) | WM8008-ND 1.10 9.73 64.88 259.50 | 90123-0110 7 742 (18.84) | WM8022-ND 77 683 45.50 182.00 |90156-0147 
15 1.500 (38.10) | WM8011-ND 1.61 14.22 94.80 379.20 | 90123-0115 (Continued) 
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molex C-Grid III™ 2.54mm (.100”) Pitch 


Modular Crimp Connector Housing (Cont.) [ais] 
Dimension A | Digi-Key Pricing Molex Dimension A _ | Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | Circuits Inch (mm) Part No. i 10 100 500 | Part No. Fig. | Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
8 842 (21.38) | WM8023-ND 88 7.77 «51.83 207.30 [90156-0148 3 44 2.206 (56.03) | WM8051-ND 4.15 36.57 243.83 975.30 90142-0044 
9 942 (23.92) | WM8024-ND 97 8.54 56.90 227.60 | 90156-0149 50 2.506 (63.65) _ | WM8052-ND 4.75 41.93 279.55 1118.20 |90142-0050 
10 1.042 (26.46) | WM8025-ND 1.05 9.28 61.93 247.70 | 90156-0150 4 200 (5.08) | WM8056-ND 433.80 25.30 101.20 |90143-0004 
P 12 1.242 (31.54) | WM8026-ND 1.25 11.00 73.33 293.30 |90156-0152 6 300 (7.62) — |wMgo57-ND 62 5.50 36.68 146.70 | 90143-0006 
14 1.442 (36.62) _ | WM8028-ND 1.43 12.64 84.28 337.10 |90156-0154 8 400 (10.16) | WM8058-ND 83 7.33 ~— 48.88 195.50 |90143-0008 
15 1.542 (39.16) | WM8029-ND 1.53 13.46 89.75 359.00 ]90156-0155 10 500 (12.70) | WM8059-ND 1.03 9.10 60.65 242.60 |90143-0010 
16 1.642 (41.70) | WM8030-ND 1.70 15.04 = 100.28 401.10 | 90156-0156 12 600 (15.24) | WIM8060-ND 1.21 10.68 71.20 284.80 |90143-0012 
20 2.042 (51.86) | WM8032-ND 2.02 17.82 118.80 475.20 | 90156-0160 14 .700 (17.78) WM8061-ND 1.40 12.39 82.58 330.30 |90143-0014 
6 306 (7.77) | WM8035-ND 66 = 5.84 38.90 155.60 | 90142-0006 16 800 (20.32) | WM8062-ND 1.59 14.03 93.53 374.10 | 90143-0016 
8 406 (10.31) | WM8036-ND 88 7.78 51.85 207.40 | 90142-0008 4 20 1.000 (25.40) | WM8064-ND 217 1915 127.65 510.60 |90143-0020 
10 506 (12.85) | WM8037-ND 1.09 9.60 64.03 256.10 | 90142-0010 26 1.300 (33.02) | WM8065-ND 2.79 24.65 164.33 657.30 |90143-0026 
12 -606 (15.39) | WM8038-ND 127 11.24 74.95 299.80 | 90142-0012 34 1.700 (43.18) | WM8066-ND 3.18 28.07 187.10 748.40 |90143-0034 
“4 -706 (17.93) __ | WM8039-ND 1.36 12.03 80.23 320.90 | 90142-0014 40 2.000 (50.80) | WM8068-ND 3.72 32.87 219.10 876.40 |90143-0040 
16 806 (20.47) Ee 167 14:77 = 98.45" 393.80 | 90142-0016 50 2.500 (63.50) | WM8069-ND 4.66 41.08 273.88 1095.50 | 90143-0050 
18 906 (23.01) | WM8041-ND 1.74 15.31 102.08 408.30 | 90142-0018 60 3.000 (76.20) |WM8070-ND 5.59 49.29 328.63 1314.50 |90143-0060 
3 20 1.006 (25.55) | WM8042-ND 1.81 15.98 106.55 426.20 |90142-0020 a4 3.200 (81.28) | WM8O71-ND & 74: cha 237-80) 4950.00.|90148-0064 
22 1.106 (28.09) | WM8043-ND 1.87 16.53 110.23 440.90 | 90142-0022 
24 1,206 (30.63) _|WM8044-ND 2.28 2012 134.10 536.40 [90142-0024 | NEW! Kits 
26 7.306 (33.17) | WM8045-ND 2.34 20.66 137.73 550.90 [90142-0026 | WMs498-ND (76650-0177) C-Grid III Connector Kit; 
30 1.506 (38.25) | WM8046-ND 267 23.52 156.78 627.10 | 90142-0030 (Single Row Vertical Header and Receptacle). .................0c0ceceeceeeeeeeeeeee ence $29.49 
34 1.706 (43.33) | WM8047-ND 2.98 26.25 175.00 700.00 90142-0034 | WM8499-ND (76850-0178) C-Grid Ill Connector Kit; 
36 1.806 (45.87) | WMgo48-ND 345 27.77 185.15 740.60 |90142-0036 (Dual How Vertical Header and Recepiacie) sddihaheonnden Ach sanadsrniapmaadbedaasenades: $40.04 
40 | 2.006 50.95) _|wgos0-No 3733294 219.60 678.40 |90142-0040 | WMSSO0-ND (rer Fiow Right Angle Header arid Receptacle)... o-ccceesesesessenseeeseee 540.61 
Female Crimp Terminals Wire DlAGaNe EeeaS Plating | Digi-Key Pricing Digi-Key py el Molex 
Specifications Range Inch (mm) Option | Part No. 10 100 500 Part No. 20,000 Part No. 


Electrical: + Voltage: 350V * Current Rating: 3.0A * Contact Resistance: [ 22~24 |.040/.058 (1.02/1.47)| A |WM2581CT-ND¢ NEW!| 1.60 14.92 60.63 | WM2581TR-ND NEW! 54.00/M — [90119-0109 
20mQ maximum Physical: + Contact: Phosphor Bronze * Wire Insulation | 29 ~24 | .040/.058 (1.02/1.47)| E— |WM2580CT-ND¢NEW!| 2.44 22.68 92.14 |WM2580TR-ND NEW! 82.00/M | 90119-0110 
Diameter: 1.70mm (.067") maximum 22 ~24 |.040/,058 (1.02/1.47)| € | WM2559-ND 2.09 17.40 69.60 |— —  |90119-2110 
Plating Options: 26 ~ 28 | .030/.048 (0.76/1.22)| A |WM2560-ND 1.36 11.35 45.40 |— —  }90119-2120 
A: {ym (.39y") minimum Hot Tin dip 26 ~ 28 | .030/.048 (0.76/1.22)| E _|WM2561-ND 2.09 17.40 69.60 |— —__|90119-2121 
E: 0.38um (15y") Selective Gold over Nickel and 4um (160) Tin/Lead Hand Crimp Tool for 22 ~ 28AWG WwM9028-ND 321.98/1 = — ___|63819-0200 
over Nickel + Cut Tape 
Headers Fig. 1 — Single Row, Vertical Fig. 2 — Single Row, Right Angle | Fig. 3 — Dual Row, Vertical Fig. 4 — Dual Row, Right Angle 
Specifications: @_-Contact a Contact Contact 
Electrical: * Voltage: 350V »* Current Rating: 3.0A »* Contact Resis- iN fl Reps af = Aa 
tance: 20mQ maximum » Insulation Resistance: 5,000 MOQ minimum fa f A F ail 
Physical: * Housing: Black glass-filled polyester * UL94V-0 © Oper- 7 ( i si : Pe 
ating Temperature: -55°C ~ 125°C * Contact: Copper Alloy, 0.64mm . & a . S A 
(.025”) square pin -142 (3.60) ~ 
Note: C-Grid Ill does not mate to C-Grid 
Dimension A _ | Digi-Key Pricing Molex Dimension A _ | Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 | Part No. Fig. | Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
Tin Contacts with Tin Tails 24 1.200 (30.48) | WM8130-ND 256 22.63 150.85 603.40 /90131-0132 
2 200 (5.08) — )WM8072-ND 24 1.83 12.18 48.70 |90120-0122 26 1.300 (33.02) | WM8131-ND 278 24.52 163.48 653.90 | 90131-0133 
3 300 (7.62) | WM8073-ND 31 273 18.23 72.90 |90120-0123 28 1.400 (35.56) | WM8132-ND 2.99 26.42 176.15 704.60 |90131-0134 
4 400 (10.16) | WM8074-ND A 3.65 24.30 97.20 [90120-0124 F 30 1.500 (38.10) | WM8133-ND 3.21 28.31 188.75 755.00 | 90131-0135 
5 500 (12.70) | WM8075-ND 52 456 30.40 121.60 |90120-0125 40 2.000 (50.80) | WM8134-ND 4.28 37.73 251.55 1006.20 | 90131-0140 
6 600 (15.24) | WM8076-ND 62 5.47 36.48 145.90 {90120-0126 50 2.500 (63.50) | WM8135-ND 5.34 47.15 314.33 1257.30 ]90131-0145 
, 7 700 (17.78) | WM8077-ND 72 638 4253 170.10 |90120-0127 60 3.000 (76.20) | WM8136-ND 642 56.63 377.50 1510.00 | 90131-0150 
8 800 (20.32) WMs8078-ND 82 7.23 48.23 192.90 |90120-0128 80 4.000 (101.60) |WM8137-ND 8.55 75.46 503.08 2012.30 | 90131-0160 
9 .900 (22.86) | WM8079-ND 92 815 54.30 217.20 }90120-0129 4 200 (5.08) | WM8157-ND 88 0 7.77 51.83 207.30 | 90122-0122 
10 1.000 (25.40) | WM8080-ND 1.03 9.05 60.35 241.40 |90120-0130 6 300 (7.62) | WM8158-ND 1.11 9.76 65.08 260.30 | 90122-0123 
i 1.100 (27.94) _|WM8081-ND 79 6.99 46.63 186.50 |90120-0131 8 400 (10.16) | WM8159-ND 119 10.49 69.95 279.80 | 90122-0124 
12 1.200 (30.48) | WM8082-ND 68 604 40.28 161.10 19012-0132 10 500 (12.70) | WM8160-ND 1.34 11.82 78.78 315.10 | 90122-0125 
40 4,000 (101.60) | WM8083-ND 441 36.28 241.88 967.50 [90120-0160 12 600 (15.24) | WM8161-ND 1.55 13.72 91.45 365.80 | 90122-0126 
r) "200 (6.08) | WM8096-ND 93 OA 1a5B 64.90 10127-0199 14 700 (17.78) | WM8162-ND 1.73 15.23 101.55 406.20 | 90122-0127 
3 “300 (7.62) | WM8097-ND ‘443.04. -—-20.05 81.00 |9o121-0198 i 16 800 (20.32) | WM8163-ND 1.91 16.88 112.50 450.00 | 90122-0128 
A 400 (10.16) | wigo9e-ND Me. Saige? Boao dow Ebe| anioisyid 18 .900 (22.86) | WM8164-ND 210 1852 123.48 493.90 | 90122-0129 
i ‘500 (1270) | wMigo99-No eo SB qd Voadea: Usd. lONIDLDISE 20 1.000 (25.40) | WM8165-ND 2.27 20.03 133.55 534.20 | 90122-0130 
6 600 (15.24) _ | WM8100-ND 66 5.84 38.90 155.60 |90121-0126 - a _ aUeleeN a seas aeae ee pee 
2 f 700 (17.78) OEE LB 1 BOE ASS TE LO ONAN 34 1.700 (43.18) WM8169-ND 368 32.48 216.55 866.20 | 90122-0137 
° oO) (20) ERED HBO EN BS. 18800 ane ee 40 2.000 (50.80) |WM8171-ND 4.47 39.44 262.90 1051.60 | 90122-0140 
y 900 (22.86) Ree ea EG 2808) oeleat euler Died 50 2.500 (63.50) | WM8173-ND 623 54.99 366.58 1466.30 | 90122-0145 
10 1.000 (25.40) | WM8104-ND 1.03 9.05 60.35 241.40 |90121-0130 Gald Contacts with Tin Tall 
11 1.100 (27.94) | WM8105-ND 113 9.96 66.43 265.70 |90121-0131 zs "200 (6.08) | Wim084-ND 32 2.86 19.05 76.20 19010-0762 
12 1.200 (30.48) | WM8106-ND 1.23 10.88 © 72.50 290.00 ]90121-0132 3 "300 (7.62) | WM8085-ND ‘49 ~«431~—=«28.75 115.00 | 90120-0763 
40 4,000 (101.60) | WM8107-ND 455 40.17 267.78 1071.10 |90121-0160 4 400 (10.16) | WMiso86-ND 65 O«5.77~—=«38.48—«183.90 | 90120-0764 
4 200 (5.08) | WM8120-ND 43 3.80 25.30 101.20 | 90131-0122 5 500 (12.70) | WM8087-ND 71 626 © 41.75 167.00 | 90120-0765, 
6 300 (7.62) | WM8121-ND 443.92 26.10 104.40 | 90131-0123 6 600 (15.24) | WM8088-ND 98 863 57.53 230.10 | 90120-0766. 
8 400 (10.16) | WM8122-ND 85 7.52 50.15 200.60 | 90131-0124 7 700 (17.78) | WM8089-ND 114 10.08 67.23 268.90 | 90120-0767 
10 500 (12.70) | WM8123-ND 1.07 942 62.78 = 251.10 90131-0125 ! 8 800 (20.32) | WM8090-ND 131 11.55 76.98 307.90 | 90120-0768 
3 12 -600 (15.24) | WM8124-ND 1.28 11.32 75.45 301.80 (90131-0126 9 .900 (22.86) | WM8091-ND 147 13.01 86.70 346.80 | 90120-0769 
14 -700 (17.78) | WM8125-ND 150 13.21 88.05 352.20 | 90131-0127 10 1.000 (25.40) | WM8092-ND 1.63 14.40 96.00 384.00 | 90120-0770 
16 -800 (20.32) | WM8126-ND 1.71 15.11 100.70 402.80 | 90131-0128 1 1.100 (27.94) _|WM8093-ND 180 15.84 105.60 422.40 |90120-0771 
18 .900 (22.86) | WM8127-ND 1.93 17.07 113.78 455.10 ]90131-0129 12 1.200 (30.48) | WM8094-ND 1.96 17.25 115.03 460.10 | 90120-0772 
20 1.000 (25.40) | WM8128-ND 215 18.96 126.38 505.50 /90131-0130 40 4.000 (101.60) | WM8095-ND 652 57.55 383.65 1534.60 | 90120-0800 
22 1.100 (27.94) | WM8129-ND 236 20.79 138.63 554.50 [90131-0131 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
200 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


molex ae een 


RoHS 
Headers (Cont.) [© pets | 
Dimension A _ | Digi-Key Pricing Molex Dimension A _ | Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 | Part No. Fig. | Circuits Inch (mm) Part No. fl 10 100 500 | Part No. 
2 200 (5.08) — | WM8108-ND 32 286 = 19.05 76.20 | 90121-0762 40 2.000 (50.80) | WM8152-ND 6.79 5991 399.43 1597.70 |90131-0780 
8 007) AO. ASU, 08 TS: » 145.00 00121-0763 3 50 2.500 (63.50) | WM8153-ND 8.48 74.83 498.88 1995.50 | 90131-0785 
4 cea Nalaggmm (OLD TY) 1B ANTS 107,00. [POEL ret 80 4.000 (101.60) | WM8156-ND 13.59 11989 799.28 3197.10 | 90131-0800 
5 500 (12.70) | WM8111-ND 89 7.84 «52.25 209.00 | 90121-0765 
6 600 (15.24) | wMgi12-ND 4.07 9.42 62.78 251.10 |90121-0766 4 -200 (5.08) | WM8175-ND 95 8.34 55.63 222.50 | 90122-0762 
2 7 700 (17.78) | WM8113-ND 1.25 11.00 73.33 293.30 |90121-0767 6 300 (7.62) | WM8176-ND 1.64 14.47 96.48 385.90 | 90122-0763 
8 800 (20.32) | WM8114-ND 142 1252 83.45 333.80 | 90121-0768 8 400 (10.16) | WM8177-ND 1.89 16.68 111.23 444.90 | 90122-0764 
9 -800(22.66) OD Bid 7 “EEO Be oa an. OIE ree 10 500 (12.70) | WM8178-ND 243 18.77 125.15 500.60 | 90122-0765 
10 1000 (0) ee BBR AE «D000 188800 [eon ore 12 600 (15.24) | w8179-ND 249 21.99 146.63 586.50 | 90122-0766 
12 1.200 (30.48) | WM8118-ND 213 18.78 125.18 500.70 |90121-0772 
40 4.000 (101.60) _| WM8119-ND 7.03 62.05 413.65 1654.60 |90121-0800 4 -700 (17.78) | WM8180-ND 2.94 25.98 173.18 692.70 | 90122-0767 
4 .200 (5.08) WM8138-ND 68 6.01 40.05 160.20 |90131-0762 16 -800 (20.32) WM8181-ND 3.09 27.24 181.60 726.40 | 90122-0768 
6 300 (7.62) | WM8139-ND 1.02 897 59.80 239.20 |90131-0763 4 20 1,000 (25.40) | WM8183-ND 3.71 32.74 218.25 873.00 | 90122-0770 
8 400(10.16) | Mega 1.36 12.01 80.05 320.20 | 90131-0764 24 1.200 (30.48) | WM8185-ND 4.45 39.24 261.63 1046.50 | 90122-0772 
18 500(12.70) EE eae BU OBR ON BD ANID [ANS are: 26 1.300 (33.02) | WM8186-ND 4.77 42.09 280.60 1122.40 | 90122-0773 
12 600 (15.24) _|WM8142-ND 2.03 17.95 119.68 478.70 |90131-0766 
7 700 (17.78) | WM8143-ND Fan: a aa Ago 90: see0 en [601s P076F 28 1.400 (35.56) )WM8187-ND 5.12 4514 300.95 1203.80 |90122-0774 
3 16 800 (20.32) | WM8144-ND 271 23.95 159.68 638.70 |90131-0768 40 2.000 (50.80) | WM8189-ND 7.14 63.01 420.08 1680.30 | 90122-0780 
18 900 (22.86) | WM8145-ND 3.74 32.99 219.95 879.80 |90131-0769 50 2.500 (63.50) | WM8190-ND 10.17 89.75 598.30 2393.20 | 90122-0785 
20 1.000 (25.40) | WM8146-ND 3.39 29.86 199.70 798.80 | 90131-0770 60 3.000 (76.20) | WM8191-ND 12.03 106.18 707.85 2831.40 | 90122-0790 
24 1.200 (30.48) MSE ND SOBs 2 S000 280-79) 28800: BOIS NU2 80 4.000 (101.60) | WM8192-ND 15.51 136.89 912.63 3650.50 | 90122-0800 
26 1.300 (33.02) | WM8149-ND 441 38.94 25958 1038.30 |90131-0773 
28 1.400 (35.56) | WM8150-ND 481 4247 288.13 1192.50 |90131-0774 a 
30 1.500 (38.10) | WM8151-ND 512 45.19 301.25 1205.00 |90131-0775 2 Position, .100 Tin WM1034-ND 29 2.53 16.85 67.40 | 90059-0007 


Shrouded Headers 


Specifications: 
Electrical: * Voltage: 350V » Current Rating: 3.0A * Contact Resistance: 
20m maximum «¢ Insulation Resistance: 1,000 MO minimum 

Physical: * Housing: Black glass-filled polyester * UL94V-0 * Operating 
Temperature: -55°C ~ 125°C »* Contact: Copper Alloy, 0.64mm (.025”) 
square pins 


Note: C-Grid Ill does not mate to C-Grid 


Fig. 1 — Single Row, Right Angle | Fig. 2 — Single Row, Vertical | Fig. 3— Dual Row, Vertical, Fig. 4 — Dual Row, Right Angle 
Fully Loaded Fully Loaded 


Dimension A | Digi-Key Pricing Molex Dimension A | Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 | Part No. Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
Tin Contacts with Tin Tails Gold Contacts with Tin Tails 
2 347 (8.81) | WM8193-ND 78 6.87 45.80 183.20 |90136-2102 2 347 (8.81) | WM8203-ND 91 803 53.50 214.00 | 90136-2202 
3 447 (11.35) | WM8194-ND 88 7.78 51.85 207.40 | 90136-2103 3 447 (11.35) | WM8204-ND 116 © 10.21 68.05 272.20 | 90136-2203 
4 547 (13.89) | WM8195-ND 114 10.03 66.85 267.40 | 90136-2104 4 547 (13.89) | WM8205-ND 148 13.07 87.10 348.40 | 90136-2204 
1 5 647 (16.43) | WM8196-ND 1.36 11.97 79.83 319.30 /90136-2105 ! 5 647 (16.43) | WM8206-ND 1.66 14.64 97.63 390.50 | 90136-2205 
6 TAT (18:97) (MIMERSTEND) Tad d= ISG <= 38079 2802/00" 20180-2106 6 .747 (18.97) _ | WMi8207-ND 1.73 15.25 101.68 406.70 |90136-2206 
8 847 (24.05) | MBIgeenD 207 18.29 121.93 487.70 90136-2108 8 (947 (24.05) | WM8209-ND 247 21.75 145.03 580.10 | 90136-2208 
9 1.047 (26.59) | WM8200-ND 87 7.68 ~=—51.08 + 204.30 | 90136-2109 7 “347 (8.81) |WM8223-ND re rma GET ETCTIE STi 
10 1.147 (28-13) _[PEMBZOEND e0T = S650 208.70) 206 60 fad lse-210 3 447 (11.35) | WM8224-ND 1.37 1210 80.65 322.60 | 90136-1203 
: ee beens a ee 7 peer 4 547 (13.89) | WM8225-ND 1.51 13.31 88.73 34.90 |90136-1204 
«| sarcsany finigtsno | 100 at 578 200 [ena c | arc ey tS fst sea leet 
5 5 647 (16.43) | WM8216-ND 1.11 9.78 65.23 260.90 | 90136-1105 2 ; oT aa sinus rE TTR CREECH RETCCRE TTT 
6 747 (18.97) _|WM8217-ND 1.27 11.18 74.55 298.20 | 90136-1106 ; ; : ; ; : 
A “947 (24.05) | WM219-ND er. -Sad7# 08 45° *oacainotleniaeioe, 8 947 (24.05) | WM8229-ND 239 21.09 140.58 562.30 | 90136-1208 
3 1.047 (26.59) | wwg220-No jap’ “aRed". “A406: <-4a9'90' 90taeNtgd 9 1.047 (26.59) | WM8230-ND 254 22.37 149.13 596.50 [90136-1209 
10 1.147 (29.13) |WM8221-ND 2.00 17.62 117.48 469.90 |90136-1110 10 1.147 (29.13) | WM8231-ND 2.69 23.70 158.03 632.10 / 90136-1210 
6 407 (10.34) |WM8233-ND 151 13.34 88.90 355.60 |90130-1106 12 1.347 (34.21) | WM8232-ND 3.22 28.41 189.40 757.60 | 90136-1212 
8 507 (12.88) | WM8234-ND 175 15.42 102.83 411.30 |90130-1108 6 407 (10.34) | WM8247-ND 1.91 16.81 112.08 = 448.30 | 90130-1206 
10 607 (15.42) |wM235-ND 1.97 17.38 115.85 463.40 |90130-1110 8 507 (12.88) | WM8248-ND 219 19.34 128.93 515.70 | 90130-1208 
12 707 (17.96) |WM8236-ND 221 1947 129.78 519.10 |90130-1112 10 607 (15.42) | WM8249-ND 248 21.87 145.78 583.10 | 90130-1210 
14 .807 (20.50) _|WM8237-ND 243 21.48 143.23 572.90 [90130-1114 12 .707 (17.96) | WM8250-ND 2.76 24.39 162.63 650.50 | 90130-1212 
16 (907 (23.04) [wMa238-ND 266 2351 156.75 627.00 [90130-1116 14 807 (20.50) | WM8251-ND 3.04 26.86 179.05 716.20 | 90130-1214 
3 18 1.007 (25.58) |WM8239-ND 3.23 28.50 190.03 760.10 | 90130-1118 16 (907 (23.04) | WM8252-ND 3.33 2939 195.93 783.70 [90130-1216 
20 1.107 (28.12) | WM8240-ND 3.76 33.18 = 221.20 884.80 / 90130-1120 18 1.007 (25.58) | WM8253-ND 4.06 35.84 238.90 955.60 | 90130-1218 
24 1.307 (33.20) | WM8241-ND 4.31 38.05 253.65 1014.60 | 90130-1124 : 20 4.107 (28.12) | WM8254-ND 4.37 38.55 257.03 1028.10 [90130-1220 
26 1.407 (35.74) | MIMB2825N0) 467 41.21 274.73 1088.90 [90130-1126 24 1.307 (33.20) | WM8255-ND 5.95 5252 360.13 1400.50 |90130-1224 
30 1.607 (40.82) | WM8243-ND 5.39 47.52 316.83 1267.30 | 90130-1130 26 1.407 (35.74) | WM8256-ND 587 51.76 345.05 1380.20 | 90130-1226 
34 1.807 (45.90) | WM8244-ND 6.00 52.96 353.08 1412.30 | 90130-1134 30 1.607 (40.82) | WM8257-ND 677 5973 398.18 1592.70 |90130-1230 
40 2.107 (53.52) | WMB245-ND 6.76 89.66 397.75 1891.00 (90130-1140 34 1.807 (45.90) | WM8258-ND 7.54 66.49 443.28 1773.10 |90130-1234 
20 2.607 (66.22) MUNSERGND PGE 168,20) SAL 8B 69 A, [O18 M80 40 2.107 (53.52) | WM8259-ND 847 74.77 498.45 1993.80 |90130-1240 
8 407 (10) EE eae UGS MEDD. SE 8 8020) Pleo s108 50 2.607 (66.22) |WM8260-ND 10.20 90.00 599.98 2399.90 | 90130-1250 
‘ 0 ee) EY eee ee eee 6 407 (10.34) | WM8275-ND 2.08 1839 122.63 490.50 [90130-3206 
10 607 (15.42) |WM263-ND 216 19.08 127.23 508.90 |90130-3110 
12 707 (17.96) |WM8264-ND 241 21.30 142.03 568.10 |90130-3112 : 507 (12.88) AE ee BAR elect TAY OD), “20640 B0Lsoa8 
ia ‘207 (20.50) | WM065-ND eal. salamat “eoaaollomaoaiia 10 607 (15.42) | WM8277-ND 2.74 2414 160.93 643.70 | 90130-3210 
F 16 “907 (23.04) | WM8266-ND 292 25.79 171.90 687.60 |90130-3116 12 707 (17.98) | WM8278-ND 3.07 27.05 180.33 721.30 | 90130-3212 
18 4.007 (25.58) |WM8267-ND 3.56 31.41 209.43 837.70 |90130-3118 4 14 807 (20.50) | WM8279-ND 3.39 29.89 199.28 797.10 | 90130-3214 
20 1.107 (28.12) }WM8268-ND 3.87 34.13 227.50 910.00 90130-3120 16 -907 (23.04) | WM8280-ND 3.72 32.80 218.68 874.70 | 90130-3216 
24 1.307 (33.20) | WM8269-ND 4.74 41.84 278.93 1115.70 |90130-3124 18 1.007 (25.58) | WM8281-ND 452 39.88 265.88 1063.50 | 90130-3218 
30 1.607 (40.82) }WM8271-ND 5.93 52.33 348.88 1395.50 / 90130-3130 20 1.107 (28.12) | WM8282-ND 4.98 43.93 292.85 1171.40 | 90130-3220 
34 1.807 (45.90) |WM8272-ND 6.75 59.54 396.90 1587.60 |90130-3134 24 1.307 (33.20) | WM8283-ND 5.97 52.65 350.98 + 1403.90 | 90130-3224 
40 2.107 (53.52) | WM8273-ND 8.22 72.49 483.28 1933.10 [90130-3140 40 2.107 (53.52) |WM8284-ND 9.33 82.35 549.00 2196.00 | 90130-3240 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= Tyco Electronics © AMP MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers ~w G 


Authorized Distributor Himension an 
Cir- "qn Digi-Key Pricing AMP 
IDC Receptacles: * Wire-to-post connectors preloaded with dual beam contacts * Connectors and headers are end-to-end _| Fig. | Description cuits} Inch(mm) | PartNo. al 25 Part No. 
stackable * Connectors preloaded with IDC contact * All contacts are slotted for insulation displacement (IDC) terminal Receptacles, .100” (2.54mm) Centers 
technique * Contacts are lubricated to prevent fretting corrosion » Meets the material requirements of Table 23.1 of 2 .200 (5.08) /A30994-ND 19 2.63 |3-640443-2 
UL1410 Standards for Television Receiver and Video Products (wire-to-post connectors only) » Recognized under the 3 .300 (7.62) | A30995-ND 19 3.20 |3-640443-3 
Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 »* Certified by Canadian Standards Association 4 | .400 (10.16) |A30996-ND .23 5.29 |3-640443-4 
Performance Data: Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 5A Low-Level Resistance: 6mQ initial Dielectric 5 | .500 (12.70) | A30997-ND 30 8.75 |3-640443-5 
Withstanding Voltage: 750VAC/1 minute Insulation Resistance: 5S000MQ minimum initial Operating Temperature: -55°C - 8_| .600 (15.24) | A30998-ND 32 7.21 |3-640443-6 
~ 105°C Material and Finish: Receptacles: UL94V-2 rated (unless otherwise noted), type 6/6 nylon (28AWG - Green; RoHS Compliant 7) 700 (17.78): Pepeeene 37 oe) eee 
2GAWG - Blue: 24AWG - White; 22AWG - Red) Contacts: plating is tin or 30,” gold 1 [Closed End with Lock, 8 | .800 (20.82) /AS1000-ND sae 9.59 | 3-640443-8 
; i without Polarizing Tabs, 9 | .900 (22.86) |A31001-ND 59 13.39 |3-640443-9 
Replacement IDC Contacts: Material and Finish: Copper alloy, post tin plated; 30” 28AWG Green, Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) | A30951-ND 53 12.05 | 4-640443-0 
CST - 100 Crimp Contacts and Housings: * High current rating * Mates with MTA and similar competitive notched headers 11_| 1.100 (27.94) | A30952-ND 72 16.37 |4-640443-1 
* Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. £28476 Certified by Canadian 12. | 1.200 (30.48) | A30953-ND 68 15.46 | 4-640443-2 
Standards Association, File No. LR7189 Performance Data: Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 4A maximum Low- 13 | 1.300 (33.02) | A30954-ND 85 19.35 | 4-640443-3 
Level Resistance: 6mQ maximum initial, 10mQ maximum final Insulation Resistance: 1000MO minimum initial, 100MO. 14 | 1.400 (35.56) | A30955-ND 92 20.83 | 4-640443-4 
minimum final Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Contact Finish: Selective gold, 30” gold over 127p” nickel or = a ci st —— ae 
brant tin-lead on enti contact Wire Range: ee 26AWG Meximam Ins. Diameter: .065 3 "300 (7.62) |a31032-NO ‘of 3.20 |3-643816-3 
Keying Plug with Carrier Strip (10 plugs per strip): Material: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon, natural color : 4 | 400 (10.16) |A31033-ND 23 5.29 |3-643816-4 
LED Connectors: Designed to mate with .36mm ~ .51mm diameter posts or square leads Material and Finish: Bons Compan 5 | .500 (12.70) |A31034-ND 30 6.75 |3-643816-5 
Receptacles: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon (28AWG - Green; 26AWG - Blue; 24AWG - White; 22AWG - Red) Contacts: | 1A | with Polarizing Tabs, 6 | .600 (15.24) |A31035-ND 32 7.21 |3-643816-6 
Phosphor bronze, post tin plated, 30” 28AWE, Green, Tin Plated 7 | 700 (17.78) |A31036-ND 37 8.42 [3-643816-7 
Replacement LED Contacts: Material and Finish: Copper alloy, post tin plated; 30y” 5 be ch preeaay = 1 ie He PS 
Post Headers: Material and Finish: Polyester UL94V-0 rated, natural or black Post Plating: tin or 30” gold 15 | 1.500 (38.10) | A30972-ND 1.12 25.35 | 4-643816-5 
2 .200 (5.08) |A30814-ND 20 4.52 |3-640623-2 
Fig. 1 — Receptacle Fig. 2— IDC and LED Contacts 3 -300 (7.62) | A30815-ND 22 5.01 |3-640623-3 
4 | 400 (10.16) |A30816-ND .23 5.29 |3-640623-4 
Discrete 5 | .500 (12.70) |A30817-ND 30 6.75 |3-640623-5 
Wire IDC .075 (1.91) 075 (1.91) y_ ills panbitant 6 | .600 (15.24) |A30818-ND 32 7.21 |3-640623-6 
—— >) ! 7 | .700 (17.78) | A30819-ND 37 8.42 |3-640623-7 
|=453 (11.51) =| 4 ; Se 8 | .800 (20.32) | A30820-ND 42 9.59 |3-640623-8 
28AWG Green 9 : 9 | .900 (22.86) | A30821-ND 59 13.39 | 3-640623-9 
Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) | A30802-ND 53 12.05 |4-640623-0 
11_| 1.100 (27.94) | A30803-ND 2 16.37 | 4-640623-1 
With Polarizing Tabs 12 | 1.200 (30.48) |A30804-ND 68 15.46 | 4-640623-2 
13. | 1.300 (33.02) | A30805-ND 85 19.35 | 4-640623-3 
14 | 1.400 (35.56) | A30806-ND 92 20.83 | 4-640623-4 
Fig. 3 — CST-100, Fig. 4 — CST-100, CST-100 Il Fig. 5 — Keying Plug 15 | 1.500 (38.10) | A30807-ND 1.12 25.35 | 4-640623-5 
CST-100 II Housing Crimp Contact 2 | .200(5.08) |A31045-ND 19 4.36 |3-644565-2 
3 -300 (7.62) |A31046-ND 21 4.83 |3-644565-3 
- Fes ta12.85 aon, | ; 4 | 400 (10.16) |A31047-ND 23 5.29 |3-644565-4 
260 >7+ + ia Iq 027 (69) sa RoHS Compliant 5 | 500 (12.70) |A31048-ND 30 6.75 |3-644565-5 
(6.60) 1201808) F i=) ix panel noun Tock 6 | .600 (15.24) |A31049-ND 32 7.21 |3-644565-6 
| (4 By c 1.38 DRAWe Cras 7 | .700 (17.78) |A31050-ND 37 8.42 |3-644565-7 
, —— 7 i 8 | .800 (20.32) |A31051-ND 42 9.59 |3-644565-8 
065 (1.65) Tne 10 | 1.000 (25.40) | A30975-ND 53 12.05 | 4-644565-0 
> > 12 | 1.200 (30.48) | A30976-ND 68 15.46 | 4-644565-2 
.077 (1.96) 15 | 1.500 (38.10) | A30977-ND 1.12 25.35 |4-644565-5 
2 .200 (5.08) |A30986-ND 19 2.63 |3-640442-2 
3 -300 (7.62) | A30987-ND 19 3.20 |3-640442-3 
4 | .400 (10.16) |A30988-ND .23 5.29 |3-640442-4 
: — : : —— 5 | .500 (12.70) |A30989-ND 30 6.75 |3-640442-5 
Fig. 6 — Strain Relief Cover Fig. 7 — Dust Cover Fig. 8 — Strain Relief Cover - 6 | .600 (15.24) |A30990-ND 32 7.21 |3-640442-6 
=IClosedEnd eer end Feed: thru RoHS Compliant 7 | 700 (17.78) [A30991-ND 37 8.42 |3-640442-7 
ae eEeckt see Closed End with Lock, 8 | .800 (20.32) | A30992-ND 42 9.59 |3-640442-8 
resin "Yeon Bue, | 40 | 000 540) |agno4s nD 531205 \totouog 
Tin Plated 44 | 1.100 (27.94) | A30946-ND 7 16.37 | 4-640442-1 
12 | 1.200 (30.48) | A30947-ND 68 15.46 | 4-640442-2 
13. | 1.300 (33.02) | A30948-ND 85 19.35 | 4-640442-3 
13. | 1.300 (33.02) | A30808-NDT 85 19.34 | 4-643828-3 
14 | 1.400 (35.56) | A30949-ND 92 20.83 | 4-640442-4 
. — zs 15 | 1.500 (38.10) | A30950-ND 1.12 25.35 | 4-640442-5 
fegthin 2 | .200(5.08) [A31024-ND 19 2.63 |3-643815-2 
3 -300 (7.62) | A31025-ND 19 3.20 |3-643815-3 
4 | .400 (10.16) |A31026-ND .23 5.29 |3-643815-4 
RoHS Compliant 5 | .500 (12.70) |A31027-ND 30 6.75 |3-643815-5 
Closed End with Lock, 6 | 600 (15.24) |A31028-ND 32 7.21 _|3-643815-6 
1A |with Polarizing Tabs, 7 =| .700 (17.78) |A31029-ND 37 8.42 |3-643815-7 
26AWG Blue, 8 | .800 (20.32) |A31030-ND 42 9.59 |3-643815-8 
Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) | A30967-ND 53 12.05 |4-643815-0 
12 | 1.200 (30.48) | A30968-ND 68 15.46 | 4-643815-2 
13 | 1.300 (33.02) | A30810-NDt 85 19.34 | 4-644313-3 
15 | 1.500 ( 38.10) | A30969-ND 1.12 25.35 |4-643815-5 
2 .300 (7.62) |A99621-ND NEW! 64 14.51 |3-647002-2 
3 | .400 (10.16) |A99622-ND NEW! 80 18.02 |3-647002-3 
RoHS Compliant 4 | 500 (12.70) |A99623-ND NEW! 93 21.15 |3-647002-4 
Closed End, without Lock 5 | .600 (15.24) |A99624-ND NEW! 1.07 24.26 | 3-647002-5 
1 and without Polarizing Tabs, 6 | .700 (17.78) |A99625-ND NEW! 1.19 26.92 |3-647002-6 
26AWG Blue, 7 | .800 (20.32) |A99626-ND NEW! 1.34 30.42 |3-647002-7 
Tin Plated 8 | .900 (22.86) |A99627-ND NEW! 151 34.08 |3-647002-8 
10 | 1.100 (27.94) | A99609-ND NEW! 1.69 38.28 | 4-647002-0 
100 (2.54) 12 | 1.300 (33.02) |A99610-ND NEW! 211 47.72. |4-647002-2 
2 .200 (5.08) |A31009-ND 20 4.53 |3-640622-2 
3 .300 (7.62) |A31010-ND 22 5.00 |3-640622-3 
4 | 400 (10.16) |A31011-ND .23 5.29 |3-640622-4 
5 | .500 (12.70) |A31012-ND 30 6.75 |3-640622-5 
6 | .600 (15.24) |A31013-ND 32 7.21 |3-640622-6 
Rear Bend RoHS Compliant 7 | 700 (17.78) |A31014-ND 37 8.42 |3-640622-7 
430 Feed-Thru with Lock, 8 | .800 (20.32) |A31015-ND 42 9.59 |3-640622-8 
SZ (3,30) 1 | without Polarizing Tabs, 9 | .900 (22.86) |A31016-ND 59 13.39 | 3-640622-9 
alle 26AWG Blue, 10 | 1.000 (25.40) | A30957-ND 66 14.88 | 4-640622-0 
‘ Tin Plated 11. | 4.100 (27.94) | A30958-ND Ae 16.37 |4-640622-1 
i 12 | 1.200 (30.48) | A30959-ND 68 15.46 | 4-640622-2 
| Front Bend 13. | 1.300 (33.02) | A30960-ND 85 19.35 | 4-640622-3 
025 JF lie 5 4.200 13° | 1.300 (33.02) | A30813-NDt 85 19.34 | 4-644577-3 
(0.64) 4 ia .092 / —tt (6.08) 14 | 1.400 (35.56) | A30961-ND 92 20.83 | 4-640622-4 
_ (2.34) 130 (3.30) 15 | 1.500 (38.10) | A30962-ND 112 25.35 |4-640622-5 
{2'o4} t UL94V-0 - Black Housing (Continued) 
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Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AMP MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers (cont) 


Dimension ee Dimension cs 
Cir- “ne Digi-Key Pricing AMP Cir- "a" Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description cuits) Inch(mm) | PartNo. 25 Part No. Fig. | Description cuits| Inch(mm) | Part No. a] 25 Part No. 
2 | .200(5.08) |A31038-ND 20 4.47 |3-644564-2 2 | .200(5.08) [A31088-ND 20 451 |3-640620-2 
3 | 300 (7.62) |a31039-ND 22 5.00 |3-644564-3 3 | .300(7.62) |A31089-ND 22 4.92 | 3-640620-3 
; 4 | 400 (10.16) |A31040-ND 23 5.29 |3-644564-4 : poten pati 6 33 Seas 
RoHS Compliant 5 | 500 (12.70) |A31041-ND 30 6.75 |3-644564-5 6 erate A31092-ND 32 721 |3-640620-6 
Feed-Thru with Lock, 6 | .600 (15.24) |A31042-ND 32 7.21 |3-644564-6 600 (15.24) : ; 
I iz 600 (15. : : RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) |A31093-ND a7 8.42 |3-640620-7 
1A | with Polarizing Tabs, i 
26AWG Blue, 7 ‘| .700 (17.78) )A31043-ND 37 8.42 | 3-644564-7 Feed -Thru with Lock, 8 | .800 (20.32) )A31094-ND 42 9.59 |3-640620-8 
Tin Plated 8 | .800 (20.32) |A31044-ND A2 9.59 |3-644564-8 1. | without Polarizing Tabs, 9 | .900 (22.86) |A31095-ND 59 13.39 |3-640620-9 
ae ede A a ee 
13 | 1.300 (33.02) | A30811-ND: 85 19.34 | 4-644497-3 as : E A . OT | 4 : 
(63.02) : t “ ; 12 | 1.200 (30.48) |A31060-ND 68 15.46 |4-640620-2 
15. | 1.500 (38.10) | A30974-ND 1.12 25.35 | 4-644564-5 
13 | 1.300 (33.02) | A31061-ND 85 19.35 | 4-640620-3 
2 | .200 (5.08) |A30978-ND 19 2.63 /3-640441-2 13 | 1.300 (33.02) | A30823-NDt 85 19.34 |4-644575-3 
3 | .300 (7.62) | A30979-ND 19 3.20 | 3-640441-3 14 | 1.400 (35.56) | A31062-ND 92 20.83 | 4-640620-4 
4 | 400 (10.16) |A30980-ND 19 3.23 |3-640441-4 15 | 1.500 (38.10) |A31063-ND 1.12 25.35 |4-640620-5 
5 | .500 (12.70) | A30981-ND 30 6.75 |3-640441-5 2] .200 (5.08) )A31120-ND 22 4.49 | 3-644540-2 
6 | .600 (15.24) | A30982-ND 32 7.21 | 3-640441-6 : Peace pea oe pes Mpoter 
j 7 | .700 (17.78) |A30983-ND 37 8.42 |3-640441-7 : : ; eee ‘ 
RoHS Compliant & lt a08 ie a Hoesen) 19 9.50 |acnaaddicd RoHS Compliant 5 | 500 (12.70) |A31123-ND 30 6.75 |3-644540-5 
Closed End with Lock, 800 (20.32) : . Feed -Thru with Lock, 6 | 600 (15.24) |A31124-ND 32 7.21 |3-644540-6 
1 / without Polarizing Tabs, 9 | .900 (22.86) | A30985-ND 59 13.39 | 3-640441-9 1A |with Polarizing Tabs, 7 | .700 (17.78) [A31125-ND 37 8.42 |3-644540-7 
24AWG White, 10 | 1.000 (25.40) | A30939-ND 53 12.05 | 4-640441-0 22AWG Red, 8 | .800 (20.32) |A31126-ND 42 9.59 |3-644540-8 
Tin Plated 11 | 1.100 (27.94) | 430940-ND nR 16.37 |4-640441-1 Tin Plated 40 | 1.000 (25.40) | A31074-ND 53 12.05 |4-644540-0 
12 | 1.200 (30.48) [A30941-ND 68 15.46 | 4-640441-2 12 | 1.200 (30.48 A31075-ND 68 15.46 |4-644540-2 
43. | 1.300 (33.02) | A80942-ND 85 19.35 | 4-640441-3 13 _| 1.300 (83.02) EOS ney 85 19.34 |4-644578-3 
15 [1.500 (38.10) [A31076-ND 1.12 25.35 |4-644540-5 
13 | 1.300 (33.02) | A30812-NDt 85 19.34 | 4-644574-3 Replacement IDC Contacts - RoHS Compliant 
14 | 1.400 (35.56) | A30943-ND 92 20.83 | 4-640441-4 Std. 28AWG, Tin Plated — = A31100-ND 1.63/25 2.31/50 1640630-2 
15_| 1.500 (38.10) | A30944-ND 1.12 25.35 |4-640441-5 » |Std. 26AWG, Tin Plated — - A31099-ND 1.84/25 2.60/50 |640638-3 
2 | .200(5.08) [A31017-ND 19 2.63 | 3-643814-2 Std. 24AWG, Tin Plated — - A31098-ND 1.84/25 2.60/50 |640637-3 
3 .300 (7.62) | A31018-ND 19 3.20 | 3-643814-3 Std. 22AWG, Tin Plated 5 = A31097-ND 1.84/25 2.60/50 |640636-3 
4 | .400 (10.16) )A31019-ND 23 5.29 |3-643814-4 CST-100 Crimp Housing (Contacts Sold Separately) - ROHS Compliant 
5 | .500 (12.70) |A31020-ND 30 6.75 |3-643814-5 B |220 Gas ARES a par ee 
: 6 | .600 (15.24) |A31021-ND 32 7.21 |3-643814-6 4 | 420 (10.67) |a19492-ND 18 3.55 |770602-4 
an deer 7 | 700 (17.78) [A31022-ND 37 8.42 |3-643814-7 5 | 520(13.21) |A19493-ND 48 4.18 |770602-5 
1A | with Polarizing Tabs, 8 | .800 (20.32) |A31023-ND 42 9.59 | 3-643814-8 6 | 620 (15.75) |A19494-ND 22 5.02 |770602-6 
D4AWG White, Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) | A30963-ND 53 12.05 | 4-643814-0 22-26AWG Natural 7 | .720 (18.29) ]A19495-ND 27 6.21 |770602-7 
. 12 | 1200 (90.48) (a Ae eee || Si ta oan 9 | $20 (2337) (ATO4a7 ND 35798 |77oe02.9 
a a — ee ee - ae peer Header) jo | 4.020 (25.91) | A19498-ND 39 8.87 |1-770602-0 
é : : : : ee i 11_| 1.120 (28.45) | A19499-ND 43 9.76 | 1-770602-1 
15 | 1.500 (38.10) | A30965-ND 142 25.35 | 4-643814-5 2 | 1.220 (30.99) [A19500-ND AT 10.64 |1-770602-2 
16 | 1.600 (40.64) | A30966-ND 1.12 25.28 | 4-643814-6 13 | 1.320 (33.53) | A19510-ND 63 14.36 |1-770602-3 
2 | .200(5.08) |A31002-ND 19 431 |3-640621-2 14 | 1.420 (36.07) |A19511-ND 68 15.46 |1-770602-4 
3 | .300 (7.62) )A31003-ND 24 4.81 |3-640621-3 sear esraseire a 1 ie S661 Meo nae ass 7 a 
| | = Ld rimp jousin: ontacts So! eparate! f+] ompliian 
4 | 400 (10.16) |A31004-ND 23 5.29 | 3-640621-4 Fee 0) |ASSTSND tof pliant New 
5 | .500 (12.70) |A31005-ND 30 6.75 | 3-640621-5 3 | 320(813) |Ag9614-ND 00 446 11375820-3 
6 | .600 (15.24) |A31006-ND 32 7.21 | 3-640621-6 4 | 420 (10.67) |a99615-ND 36 5.95 |1375820-4 
; 7 | .700 (17.78) |A31007-ND 37 8.42 /3-640621-7 White 5 | 520(13.21) |A99616-ND 33 7.43 |1375820-5 
fais compliant . 8 | .800 (20.32) |A31008-ND 42 9.59 | 3-640621-8 3. | (Not to be used with MTA 6_| 620 (15.75) |A99617-ND 39 8.83 |1375820-6 
1 weanout Pblaftig Tabe 9 | .900 (22.86) |A31096-ND AT 10.63 |3-640621-9 .100 Shrouded Header) 8 | .820 (20.83) /A99618-ND 52 11.77 | 1375820-8 
24AWG White, Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) | A31064-ND 53 12.05 | 4-640621-0 na goo gs8t peel aAD 8 a eo 
11_| 1.100 (27.94) | A31065-ND 72 16.37 | 4-640621-1 42: {4290 ae eaROn I 8 47.65. |44a75800-2 
12 | 1.200 (30.48) | A31066-ND 68 15.46 | 4-640621-2 CST-100 Crimp Contacts (26 ~ 22AWG) - RoHS Compliant — 
13 | 1.300 (33.02) | A31067-ND 85 19.35  4-640621-3 Tin Plated, Loose — — A19520-ND 2.32/25 4.13/50 |770666-1 
13 | 1.300 (33.02) | A30824-NDt 85 19.34 | 4-644576-3 4, | Gold Plated, Loose — = A23962-ND 13.85/25 24.62/50 |770666-2 
14 | 1.400 (35.56) | A31068-ND 92 20.83 | 4-640621-4 Gold Plated, Strip _ - A23962CT-ND 32.05/100 146.88/500 |770601-2 
15. | 1.500 (38.10) | A31069-ND 112 25.35 |4-640621-5 Gold Bited, Sire. $900 WOsing Conia (6 SAWGT A Pn eae NE 
7" 5 e fi a rimp Contacts ~ - Ro ompliani rv 
2 | 200 (6.08) Ran eiae os a eee 4 [Tin Plated, Loose = = A99620-ND 07 T.61 [1445336-1 
; Pere See = Be eee LED Receptacles (mate with .36-.51mm diameter posts), 
. 7 A . “ “ z ” (2.54mm) Centers - RoHS Compliant 
RoHS Compliant 5 | 500 (12.70) |A31130-ND 30 6.75 | 3-644563-5 Closed End with Lock, 2 | .200 (5.08) ]A30831-ND 19 2.74 |3-641537-2 
Feed-Thru with Lock, 6 | .600 (15.24) |A31131-ND 32 7.21 | 3-644563-6 without Polarizing Tabs, 3 | .300(7.62) |A30832-ND 49 3.20 |3-641537-3 
1A |with Polarizing Tabs, 7 | 700 (17.78) |A31132-ND 37 8.42 [3-644563-7 2RAWG Green, Tn Fale 
ee, 8 | .800 (20.32) | A31133-ND 42 9.59 |3-644563-8 without Polarizing Tabs, 8 | .800 (20.32) |A34823-ND 42 9.59 |3-641534-8 
10 | 1.000 (25.40) | A31077-ND 53 12.05 | 4-644563-0 22AWG Red, Tin Plated 
42 | 1.200 (30.48) | A31078-ND 68 15.46 | 4-644563-2 Feed-Thru with Lock, 2 | .200 (6.08) |A30835-ND 19 4.31 |3-641654-2 
13 | 1.300 (33.02) | A30826-NDt 85 19.34 | 4-644579-3 panoutoarzing Tass 3 | 300(7.62) |a30836-ND ot 4.81 |3-641654-3 
15 | 1.500 (38.10) [A31079-ND 1.12 25.35 |4-644563-5 a 
2 | 2006.08) WeefOanENn 7 oa Ts-40dag.0 Closed End with Lock, 2 | .200 (5.08) [A31101-ND 2 2.63 |3-641536-2 
“ (5.08) : : without Polarizing Tabs, 
3 | .300(7.62) )A31081-ND 19 3.20 | 3-640440-3 1) o6AWG Blue, Tin Plated 3 | 300 (7.62) |A31102-ND 2 3.20 /3-641536-3 
4 | 400 (10.16) | A31082-ND 23 5.29 |3-640440-4 ciccalcnannilaen 2 | .200(6.08) [A30829-ND 19 2.74 |3-641535-2 
5 | .500 (12.70) |A31083-ND 30 6.75 |3-640440-5 without Polarizing Tabs. 3 | .300(7.62) |A30830-ND 24 3.20 |3-641535-3 
6 | .600 (15.24) |A31084-ND 32 7.21 | 3-640440-6 24AWG White, Tin Plated 5 | 500 (12.70) )A34824-ND 30 6.75 |3-641535-5 
RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) |A31085-ND 37 8.42 |3-640440-7 aati warLock 8 | .600 (15.24) [AGA825:ND 32 721 |9-641535-6 
Closed End with Lock, 4 5 fe eed-Thru with Lock, 
1 | without Polarizing Tabs 8 | .800 (20.32) | A31086-ND 42 9.59 | 3-640440-8 without Polarizing Tabs, 8 | .800 (20.32) |A33191-ND 42 9.59 |3-641653-8 
DOAWG Red ; 9 | .900 (22.86) | A31087-ND 59 13.39 | 3-640440-9 22AWG Red, Tin Plated 
Tin Plated | 10 | 1.000 (25.40) | A31052-ND 53 12.05 | 4-640440-0 Feed-Thru with Lock, 2 | 200 (5.08) |A30837-ND 20 449 |3-641655-2 
11 | 1.100 (27.94) | A31053-ND 72 16.37 | 4-640440-1 without Polarizing Tabs, 3 | 300(7.62) |a30838-nD 2 5.00 |3-641655-3 
12 | 1.200 (30.48) | A31054-ND 68 15.46 |4-640440-2 CpAWG Bue. fin Pig } 
13, | 1.300 (33.02) )A31055-ND 85 19.35 | 4-640440-3 / | 4 |with Polarizing Tabs, | 2 | .200(5.08) |A30843-ND 24 2.63 |3-644795-2 
14 | 1.400 (35.56) | A31056-ND 92 20.83 | 4-640440-4 24AWG, White, Tin Plated 
15 | 1.500 (38.10) | A31057-ND 112 25.35 |4-640440-5 Feed-Thru with Lock, 2 | .200(5.08) [A30839-ND 19 4.35 |3-641656-2 
2 | 200 (6.08) A31107-ND 19 2.63 |3-643813-2 without Polarizing Tabs, 3 | .300(7.62) |as0840-ND a 4.81 |3-641656-3 
2 | .200(5.08) |A30841-NDt AT 3.92 | 3-644083-2 28AWG Green, Tin Plated ! 
3 | 300 '76) |Raneroltn 14 wen: [se440n44 Closed End with Lock, 2 | .200(6.08) [A30827-ND 19 2.74 |3-641534-2 
300 (7.62) -NDt x Z 5 1 | without Polarizing Tabs, 
: 4 | 400 (10.16) |A31108-ND 23 5.29 | 3-643813-4 22AWG Red, Tin Plated 3 | .300(7.62) |A30828-ND 19 3.20 /3-641534-3 
Fats Coreen 5 | .500 (12.70) |A31109-ND 30 6.75 | 3-643813-5 Feed-Thru with Lock, 2 | .200(5.08) [A30833-ND 20 4.50 |3-641653-2 
1A |with Polarizing Tabs, ae ee eee a | SAW Ree Bee 3 | .300(7.62) |A30834-ND 22 4.97 |3-641653-3 
22AWG Red, i ‘ , Replacement LED Contacts - RoHS Compliant 
Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) HSTOZOANC) 58 12.05 | 4-649813-0 2BAWG, Tin Plated = —_ [A31106-ND 2.07/25 3.67/50 |641646-1 
11 | 1.100 (27.94) )A31071-ND 57 12.99 | 4-643813-1 p 26AWG, Tin Plated — — A31105-ND 2.07/25 3.67/50 |641645-1 
12_| 1.200 (30.48) | A31072-ND 68 15.46 | 4-643813-2 24AWG, Tin Plated _— _ A31104-ND 2.07/25 3.67/50 |641644-1 
13 | 1.300 (33.02) | A30822-NDT 85 19.34 | 4-644083-3 22AWG, Tin Plated - - A31103-ND 2.07/25 3.67/50 |641643-1 
15. | 1.500 (38.10) |A31073-ND 112 25.35 |4-643813-5 | + UL94V-0 - Black Housing (Continued) 
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AMP MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers (cont, 


Dimension ae Dimension aA 
Cir- "A" Digi-Key Pricing AMP Cir- “a Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description cuits} Inch(mm) | PartNo. 1 25 Part No. Fig. | Description cuits] Inch(mm) | Part No. 1 2a Part No. 
Keying Plugs with ih Carrier Strip - RoHS Compliant 2 .188 (4.78) |A31112-ND 21 3.02 | 3-644456-2 
5 | 10 Plugs per Strip = A19310-ND 69 15.59 |641994-1 3 | .288 (7.32) |A31113-ND 22 3.72 |3-644456-3 
Accessories, .100 - RoHS Compliant 4 -388 (9.86) ]A31114-ND 22 4.96 |3-644456-4 
2 | .200 (6.08) ]A19230-ND 40 8.96 |643075-2 5 | .488 (12.40) |A31115-ND 27 6.20 |3-644456-5 
3 | .300(7.62) )A19231-ND 52 11.63 | 643075-3 RoHS Compliant 6 | 588 (14.94) [A31116-ND 30 6.76 |3-644456-6 
4 | 400 (10.16) | A19232-ND 43 9.74 | 643075-4 Straight Post, 7 | 688 (17.48) |A31117-ND 35 7.89 |3-644456-7 
5 | .500 (12.70) | A19233-ND 53 11.82 |643075-5 64 (.025) Square, 8 | .788 (20.02) |A31118-ND 40 9.02 | 3-644456-8 
6 | .600 (15.24) [A19234-ND AB 10.10 |643075-6 without Retentive Legs, 9 | .888 (22.56) |A31119-ND AS 10.15 |3-644456-9 
Siac 7 | .700 (17.78) [A19235-ND 53 12.01 ]643075-7 TiniPlatod to | .988 (25.10) |A30844-ND 56 12.68 |4-644456-0 
6 | Strain Relief Covers, 8 | .800 (20.32) | A19236-ND 54 12.10 | 643075-8 11_| 1.088 (27.64) | A30845-ND 62 13.95 |4-644456-1 
White , 9 | .900 (22.86) )A19237-ND 54 12.20 | 643075-9 12 | 1.188 (30.18) |A30846-ND 68 15.22 |4-644456-2 
10 | 1.000 (25.40) | A19238-ND 55 12.29 | 1-643075-0 43. | 4.288 (32.72) |A30847-ND 73 16.49 |4-644456-3 
41 | 4.100 (27.94) |A19239-ND 55 12.39 |1-643075-1 14 | 4.388 (35.26) |A30848-ND 79 1776 |4-644456-4 
12 | 1.200 (30.48) |A19240-ND 55 12.48 |1-643075-2 | | 10 >) 188 (4.78) [A30916-ND 7 3.73 |3-644605-2 
13. | 1.300 (33.02) |A19241-ND 56 12.57 | 1-643075-3 3 | 288(732) |asogt7-ND a 4.60 |9:644605-3 
14 | 1.400 (35.56) | A19242-ND 56 12.67 | 1-643075-4 4 | 388(9.86) |A30918-ND a7 aia |a64sgoRd 
15. | 1.500 (38.10) |A23892-ND 57 12.76 |1-643075-5 5 | .498 (12.40) |asogt-ND a 9 67.|4:edaeons 
zy fee fm amps | | Naseem = | ef cmtaan femenn | 3) aa re 
; — fens Fe Sa leaaeencd Straight Post, 7 | 688 (17.48) |A30921-ND 43 9.76 | 3-644695-7 
i ~ eee sa tae |@40ssns 64 (.025) Square, 8 | .788 (20.02) | A30922-ND 50 11.16 |3-644695-8 
: ° with Retentive Legs, 9 | .888 (22.56) |A30923-ND 56 12.55 |3-644695-9 
6 = A19254-ND 20 4.15 |640550-6 Tin Plated 
- — Geen m1 13 16408507 10 | 988 (25.10) |A30869-ND 62 13.95 | 4-644695-0 
, (ee S| = fines | eles to 
Natural y ~ Ngee 7 ND oe 5.69") 640580:9 43. | 4.288 (32.72) |A30872-ND 81 18.13 |4-644695-3 
10 = A19258-ND 27 6.07 | 1-640550-0 ; ; : 
7 7 AGEEOAID a geot ly eigen] 14. | 1.388 (35.26) | A30873-ND 87 19.53 |4-644695-4 
7) = ROPEDIND "ay 736 [16405502 2 | .188 (4.78) |A30884-ND 13 2.90 |3-644457-2 
13 = (CSL ‘3d aS! | isenpRROEs 3 | .288 (7.32) |A30885-ND 19 4.35 |3-644457-3 
14 _ A19262-ND 36 8.19 |1-640550-4 4 | .388 (9.86) |A30886-ND 26 5.80 |3-644457-4 
15 a 429893-ND 38 8.65 |1-640550-5 5 | 488 (12.40) |A30887-ND 32 7.25 |3-644457-5 
2 | 200 (6.08) |A19270-ND 03 5.07 1643077-2 inate camalian 6 | 588 (14.94) |A30888-ND 35 7.91 |3-644457-6 
3 | .300(7.62) |A19271-ND 23 5.09 |643077-3 Right Angle Post, 7 | 688 (17.48) | A30889-ND 33 7.43 )3-644457-7 
4 | 400 (10.16) |a19272-ND 30 6.79 |643077-4 64 (.025) Square, 8 | .788 (20.02) |A30890-ND AT 10.55 |3-644457-8 
5 | 500 (12.70) | A19273-ND 38 8.49 |643077-5 without Retentive Legs, 9 | .888 (22.56) |A30891-ND 53 11.87 |3-644457-9 
Tin Plated 
6 | .600 (15.24) [A19274-ND A 9.26 |643077-6 10 | .988 (25.10) }A30849-ND 59 13.19 | 4-644457-0 
7 | .700 (17.78) |A19275-ND 43 9.61 |643077-7 11 | 1.088 (27.64) | A30850-ND 64 14.51 | 4-644457-1 
‘ ee a esis 8 | .800 (20.32) |a19276-ND 49 10.98 |643077-8 12 | 1.188 (30.18) |A30851-ND 70 15.83 | 4-644457-2 
whi ; 9 | .900 (22.86) |A19277-ND at 9.19 |643077-9 13. | 1.288 (32.72) | A30852-ND 16 17.15 |4-644457-3 
10 | 1.000 (25.40) | A19278-ND 55 12.29 |1-643077-0 | | 4, 14 | 1,388 (35.26) |A30853-ND 82 18.46 |4-644457-4 
41. | 4.100 (27.94) |A19279-ND 55 12.39 | 1-643077-1 2 | .188 (4.78) |A30908-ND 14 3.19 |3-644694-2 
12 | 1.200 (30.48) |A19280-ND 55 12.48 |1-643077-2 3 | .288 (7.32) |A30909-ND 24 4.79 |3-644694-3 
13. | 1.300 (33.02) |A19281-ND 56 12.57 |1-643077-3 4 | .388 (9.86) |A30910-ND 28 6.38 |3-644694-4 
14 | 1.400 (35.56) | A19282-ND 56 12.67 |1-643077-4 5 | 488 (12.40) |A30911-ND 35 7.98 | 3-644694-5 
15. | 1.500 (38.10) |A23894-ND 57 12.76 |1-643077-5 : 6_| .588 (14.94) |A30912-ND 39 8.70 | 3-644694-6 
3 —__[A19291-ND 34 258 |640642-3 Bans Compliant 7 | 688 (1 7 - 5 
Right Angle Post, “688 (17.48) |A30913-ND 45 10.15 |3-644694-7 
4 _ A19292-ND 34 3.18 |640642-4 64 (.025) Square, 8 | .788 (20.02) |A30914-ND 52 11.61 |3-644694-8 
5 - A19293-ND 34 3.68 | 640642-5 with Retentive Legs, 9 | .888 (22.56) |A30915-ND 58 13.06 |3-644694-9 
6 —  |at9294-ND 20 4.15 |640642-6 Tinletod to | .988 (25.10) |A30864-ND 64 14.51 |4-644694-0 
us = A19295-ND 21 4.63 |640642-7 11 | 1.088 (27.64) | A30865-ND a” 15.96 | 4-644694-1 
Feed-Thru, 8 = A19296-ND 23 5.18 | 640642-8 42 | 1.188 (30.18) |A30866-ND 77 17.41 |4-644694-2 
9 | Dust Covers, 9 = A19297-ND 25 5.63 | 640642-9 13 | 1.288 (32.72) | A30867-ND 84 18.86 | 4-644694-3 
Natural 10 _ A19298-ND 27 6.07 | 1-640642-0 44 | 1.388 (35.26) | A30868-ND 90 20.31 |4-644694-4 
"1 a A19299-ND 29 6.52 /1-640642-1 Polarized Headers, .100” (2.54mm) Centers 
12 = A19300-ND 32 7.26 |1-640642-2 2 | .200(5.08) )A19423-ND 30 1.99 ]640454-2 
13 _ A19301-ND 34 7.62 | 1-640642-3 3 | .300(7.62) |A19430-ND 30 2.74 |640454-3 
14 = A19302-ND 36 8.19 | 1-640642-4 4 | .400 (10.16) |A19431-ND 31 3.65 |640454-4 
18 —_[besebesnt) ___-38 8.65 | 1-640642-5 5 | 500 (12.70) |A19432-ND 31 4.44 | 640454-5 
Post Headers, -100" (254mm rE Wide Base) ~ Rotts comptont 6 | .600 (15.24) |A19433-ND 32 5.02 |640454-6 
3 | .300(7.62) |A19330-ND 28 4.19 |640452-3 RoHS Compliant 7 | 700 (17.78) Ae 2 B70, | 6404S47 
4 | .400 (10.16) |A1912-ND 25 5.58 |640452-4 42a | Stalght Fost 8 | 800(20.92) ea 3 6.03 | 640454-8 
5 | 5001270) Jean a1 a7 |eigdeo Ce (025) quare, 9 | .900 (22.86) |A19436-ND 56 12.55 |640454-9 
Straight Post, 6 | 600 15.24) (atetetND aa Pet laine 10 | 1.000 (25.40) | A19437-ND 32 7.24 | 1-640454-0 
10 {64 (026) Square, 7 [700 (17:78) A19332-ND - 3.88 1640450-7 11_| 1.100 (27.94) |A19438-ND 68 15.34 | 1-640454-1 
a | 800 (20.32) |a1914-ND ae dora edoacoa 12. | 1.200 (30.48) [A19439-ND 49 10.96 |1-640454-2 
o | 900 (22.86) |a19333-ND 7 4a" plodeone 13. | 1.300 (33.02) |A19440-ND Bt 18.13 | 1-640454-3 
10 | 1.000 (26.40) | ai915-No 56 45:58: | 4:640469:6 14 | 1.400 (35.56) | A19441-ND 87 19.53 | 1-640454-4 
15 | 1.500 (38.10) |A24931-ND 1.06 23.78 |1-640452-5 15_| 1.500 (38.10) |A23929-ND 1.16 26.15 | 1-640454-5 
2 | 200 (5.08) [AI916-ND Hi 2.90 |640459-0 2 | .200 (6.08) |A30770-ND 42 9.45 |3-641213-2 
3 | 300(7.62) |A19340-ND 93 4.35 |640459-3 3. | .300 (7.62) |A30771-ND 70 15.75 |3-641213-3 
4 | 400 (10.16) |A1917-ND 06 5.80 |640453-4 4 | 400 (10.16) |A30772-ND 89 19.95 |3-641213-4 
5 | 500 (12.70) |atas41-ND 32 7.25 |640453-5 5 | .500(12.70) |A30773-ND 1.00 22.41 |3-641213-5 
Right Angle Post, 6 | 600 (15.24) |atgi8-no "35 7.91 |640453-6 6 | .600 (15.24) |A30774-ND 1.20 27.01 |3-641213-6 
11 | .64 (.025) Square, 7 | .700 (17.78) [A19342-ND At 9.23 |640453-7 RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) )A30775-ND 1.33 30.01 |3-641213-7 
Tin Plated 8 | .800 (20.32) |A1919-ND AT 10.55 |640453-8 40a | Straight Post, 8 | .800 (20.32) |A30776-ND 1.24 28.01 |3-641213-8 
9 | .900 (22.86) |A19343-ND 53 11.87 |640453-9 64 (.025) Square, 9 | .900 (22.86) |A30777-ND 1.68 37.81 |3-641213-9 
40 | 1.000 (25.40) | A1920-ND 59 13.19 |1-640453-0 30p Gold Plated 10 | 1.000 (25.40) | A30747-ND 1.82 40.96 |4-641213-0 
12 | 1.200 (30.48) | A23927-ND 70 15.83 | 1-640453-2 11 | 1.100 (27.94) |A30748-ND 2.01 45.16 | 4-641213-1 
15. | 1.500 (38.10) |A23896-ND 87 19.63 |1-640453-5 12. | 4.200 (30.48) |A30749-ND 2.10 47.26 |4-641213-2 
Narrow Base Post Headers, .100” (2.54mm) Centers (2.34mm Wide Base) 13 | 1.300 (33.02) | A30750-ND 2.29 51.45 | 4-641213-3 
Straight Post, 14 | 1.400 (35.56) | A30751-ND 257 57.76 |4-641213-4 
10 Ticltnenta Lege 6 | 588 (14.94) |A19354-ND 38 8.52 |644456-6 15 | 1.500 (38.10) |A30752-ND 2.52 56.68 |4-641213-5 
Tin Plated + UL94V-0 - Black Housing (Continued) 
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AMP MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers (cont) 


30p Gold Plated 


Dimension x Dimension ae 
Cir- "a" | Digi-Key Pricing AMP Cir- "a" | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description cuits) Inch(mm) | PartNo. 25 Part No. Fig. | Description cuits] Inch(mm) | Part No. 1 25 Part No. 
2 | .200(5.08) [A19450-ND 30 1.99 |640455-2 2 | .200(5.08) [A30794-ND 71 16.00 |3-641216-2 
3 | 300 (7.62) |aigasi-No 30 9.74 |640455-3 3 | .300(7.62) | A30795-ND 98 22.00 |3-641216-3 
4 | .400 (10.16) |A19452-ND 31 3.65 |640455-4 : pee lets ay pee 
5 | 500 (12.70) a 4.44 | 640455-5 6 | .600 (15.24) |A30798-ND 1.60 36.01 |3-641216-6 
8 | .600 (15.24) | A19454-ND 32 5.02 | 640455-6 RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) |A30799-ND 1.64 37.01 |3-641216-7 
RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) | A19455-ND 32 5.70 |640455-7 138 | Right Angle Post, 8 | .800 (20.32) | A30800-ND 1.24 28.01 |3-641216-8 
Right Angle Post, 8 | .800 (20.32) |A19456-ND 3t 6.03 |640455-8 64 (.025) Square, 9 | .900 (22.86) | A30801-ND 1.82 44.01 |3-641216-9 
-64 (.025) Square, 9 | 900 (22.86) |a19457-ND 56 42.55 |640455-9 30u Gold Plated 40 | 1.000 (25.40) | A30764-ND 1.91 43.01 |4-641216-0 
inte 10 | 1.000 (25.40) | 19458-ND 32 7.24 |1-640455-0 11 | 1.100 (96) EE Se 
; r 766- ; 51.76 [4 : 
M1} 1.100 (27-94) [EsPSesn 66 B.S | AeGAOISS T 13 | 1.300 ee A30767-ND 2.62 59.01 | 4-641216-3 
12 | 1.200 (30.48) | A19460-ND 49 10.96 | 1-640455-2 44 | 1.400 (35.56) |A30768-ND 271 61.01 |4-641216-4 
13 | 1.300 (33.02) | A19461-ND 81 18.13 | 1-640455-3 15 | 1.500 (38.10) |A30769-ND 2.75 61.92 |4-641216-5 
14 | 1.400 (35.56) | A19462-ND 87 19.53 | 1-640455-4 Shrouded Headers, .100” (2.54mm) 
Hea 15 | 1.500 (38.10) | A23932-ND 1.16 26.15 |1-640455-5 Sauer (025) ; _ Renee - sae aaaes 
2 | .200(5.08) |A30778-ND 75 16.80 |3-641214-2 Tin Plated ‘ ; ; 
3 | .300 (7.62) |A30779-ND 1.12 25.20 |3-641214-3 2 = A30892-NDt 52 11.61 |2-644486-2 
4 | 400 (10.16) |A30780-ND 1.31 29.41 |3-641214-4 3 - A30893-NDt 59 13.18 |2-644486-3 
5 | 500 (12.70) |A30781-ND 1.54 34.66 |3-641214-5 : = peel - ba Peete 
6 | .600 (15.24) |A30782-ND 1.73 38.86 |3-641214-6 : ; 
7 Se A30783-ND 1.87 42.01 |3-641214-7 R F iu — ASIBOENET a an cecal 
RoHS Compliant }oHS Compliant 7 = A30897-NDt 90 20.18 |2-644486-7 
Right Angle Post, 8 | .800 (20.32) | A30784-ND 1.24 28.01 |3-641214-8 Sra wath Boge (.025) 8 — — |a30898-NDt 81 18.24 |2-644486-8 
erent 9 | 900 (22.86) | A30785-ND 2.01 45.16 | 3-641214-9 Tin Plated : 9 _ A30899-NDt 98 92.04 |2-644486-9 
10 | 1.000 (25.40) | A30753-ND 2.08 46.73 | 4-641214-0 10 _ A30854-NDt 1.28 28.83 |3-644486-0 
11 | 1.100 (27.94) | A30754-ND 2.15 48.31 |4-641214-1 1 = A30855-NDt 141 31.71 [3-644486-1 
12. | 1.200 (30.48) |A30755-ND 2.33 52.51 |4-641214-2 Hs = peel i hen ern 
13. | 1.300 (33.02) | A30756-ND 2.66 59.86 |4-641214-3 | | 14 ia ~ Reece ‘a Mae. esaaees 
14 | 1.400 (35.56) | A30757-ND an 60.95 | 4-641214-4 7 = A30031-NDE 7 7373 12-644a612 
15 | 1.500 (38.10) | A30758-ND 2.75 61.92 | 4-641214-5 3 = A30932-NDt 87 19.61 |2-644861-3 
Post Headers, .100” (2.54mm) Centers, Friction Lock Header 4 _ A30933-NDt All 16.05 | 2-644861-4 
2 | .200(5.08) [A1921-ND 30 1.99 ]640456-2 5 — A30934-NDt 78 17.44 |2-644861-5 
3 | .300(7.62) |A19470-ND 30 2.74 | 640456-3 als tatalian : = —— # we ee 
4 | 400 (10.16) |A1922-ND 3t 3.65 |640456-4 Straight Post, 64 (.025) ‘ — reseed ‘ il peciaeta 
5 | 500 (12.70) |A19471-ND at 4.44 | 640456-5 Square without Peps, 7 = eure A ie alpina 
6 | 600 (15.24) |A1923-ND 32 5.02 |640456-6 10 _ A30879-NDt 128 98.83 |4-644861-0 
7 | 700 (17.78) |A19472-ND 32 5.70 |640456-7 1 = A30880-NDt 141 31.71 [3-644861-1 
8 | .800 (20.32) |A1924-ND 3t 6.03 | 640456-8 12 = A30881-NDt 154 34.60 |3-644861-2 
Ralls Compliant 9 | 900 (22.86) |A19473-ND 56 12.55 |640456-9 13 - A30882-NDt 1.67 37.48 |3-644861-3 
raight Post, 14 = A30883-ND 1.90 42.81 |3-644861-4 
(Sue, 1 [1imerog Aa ce 124 [renaset | | PREPS 
12 | 1.200 (30.48) |A19475-ND 49 10.96 |1-640456-2 Fron Berd without Pegs, 9 | 884 (24.08) ee ai ee 70 oe 
13 | 1.300 (33.02) | A19476-ND 81 18.13 |1-640456-3 Jn Plated 5) Bea (7a) 1ABOSOO-NDF - aa7 |z84adERD 
14 | 1.400 (35.56) | A19477-ND 87 19.53 | 1-640456-4 3 | 384(9.75) |a30901-NDt 39 8.71 |2-644488-3 
15 | 1.500 (38.10) | A24930-ND 1.16 26.15 |1-640456-5 4 | 484 (12.29) |A30902-NDt 52 11.62 |2-644488-4 
196 16 | 1.600 (40.64) | A29106-ND 1.24 27.90 |1-640456-6 5 | .584 (14.83) |A30903-NDt 65 14.52 |2-644488-5 
20 | 2.000 (50.80) | A29104-ND 1.55 34.87 |2-640456-0 | | 459 | RoHS Compliant 6 | .684 (17.37) |A30904-NDt 80 17.90 |2-644488-6 
24 | 2aon 6096) FS fae ais [agtonse | | Ranma a | ie (2nas) (aspen an asar [aquatens 
2 | 200 (5.08) [RSO7BGND) 3 9.69 |3-641215-2 Front Bend without Pegs, 9 | .984 (24.99) |A30907-NDt 1.19 26.85 | 2-644488-9 
3 | 300 (7.62) | A80787-ND nm 16.00 |3-641215-3 CniBlates 10 | 1.084 (27.53) | A30859-NDF 1.33 29.84 |3-644488-0 
4 | 400 (10.16) )A30788-ND 89 20.00 | 3-641215-4 11. | 1.184 (30.07) | A30860-NDt 1.46 32.82 |3-644488-1 
5 | 500 (12.70) |A30789-ND iat 25.00 |3-641215-5 12 | 4.284 (32.61) |A30861-NDt 1.59 35.81 |3-644488-2 
6 | .600 (15.24) |A30790-ND 1.24 28.01 |3-641215-6 13. | 1.384 (35.15) |A30862-NDt 1.72 38.79 | 3-644488-3 
RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) [A30791-ND 1.42 32.01 |3-641215-7 Right Angle Poa 14_| 1.484 (37.69) | A30863-NDt 1.87 41.98 |3-644488-4 
A (O25) Square, 8 | .800 (20.32) | A30792-ND 1.24 28.01 |3-641215-8 Rear Bend without Pegs, 14 | 1.484 (37.69) |A23891-ND 1.99 44.86 | 1-644803-4 
30y Gold Plated 9 | .900 (22.86) | A30793-ND 1.69 38.01 |3-641215-9 Tin Plated 
10 | 1.000 (25.40) | A30759-ND 4.82 41.01 |4-641215-0 : _ a ae mf yee pore 
11. | 4.100 (27.94) | A30760-ND 2.00 45.01 |4-641215-1 4 | 484 (12.29) (A90906-A04 fe ia ia: e4agn 4 
12. | 1.200 (30.48) |A30761-ND 2.09 47.01 |4-641215-2 5 | 584 (14.83) |a30927-NDF 3 4s Aa) ocnaaagae 
14 | 1.400 (35.56) | A30762-ND 2.58 58.01 |4-641215-4 | | 1... | RoHS Compliant 6 _| .684 (17.37) |A30928-NDt 80 17.90 |2-644803-6 
15 | 1.500 (38.10) | A30763-ND 2.76 62.01 |4-641215-5 Or coon) Square 7 | .784 (19.91) |A30929-NDt 1.01 22.81 |2-644803-7 
2 | .200(5.08) |A1926-ND 30 1.99 |640457-2 Rear Bend without Pegs, 9 | .984 (24.99) | A30830-NDT 21 3.20 |2-644803-9 
3 300 (7.62) |A19480-ND 30 2.74 |640457-3 Tin Plated 10 | 1.084 (27.53) | A30874-NDt 1.33 29.84 |3-644803-0 
4 | 400 (10.16) |a19o7-ND e aee:|agnes a 11 | 1.184 (30.07) |A30875-NDt 1.46 32.82 |3-644803-1 
12 | 1.284 (32.61) |A30876-NDt 1.59 35.81 |3-644803-2 
5 | 500 (12.70) (AISHe END) a 4.44 | 640457-5 13 | 1.384 (35.15) |A30877-NDt 172 38.79 |3-644803-3 
6 | .600 (15.24) |A1928-ND 32 5.02 |640457-6 14 | 1.484 (37.69) | A30878-NDt 1.87 41.98 | 3-644803-4 
RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) |A19482-ND 32 5.70 |640457-7 T-Handle Tool for MTA .100" (2.54mm) A9982-ND 19.20 — [59803-1 
Sigs, || sees eo | 1a onee | (ORO ee aT ww | erm — [aw 
13B |Tin Plated 9 | .900 (22.86) | A19483-ND 56 12.55 |640457-9 Crimp Die Tor MTA 400" (254mm) IDC Closed End 
10 | 1.000 (25.40) | A1930-ND 32 7.24 |1-640457-0 Receptacles (Must be used with handle A2031-ND) A1998-ND 142.50 — |59246-1 
11_| 1.100 (27.94) | A19484-ND 88 15.34 | 1-640457-1 Teal Peet Grp Handle for Metal and Al-Plastic Shell 
12 | 1.200 (30.48) | A19485-ND AQ 10.96 | 1-640457-2 weg (Must order crimp die separately) use A2031-ND 67.50 — |58074-1 
i. ie ean an . re sees Crimp Tool for CST-100 with Die A19530-ND 265.50 — |[58517-1 
Maye ne PSa 400 (35.56) : ; Die Set for CST-100 (use with A9996-ND) A19531-ND 223.50 — [5517-2 
64 (.025) Square, 5 | 500 (12.70) |A24946-ND 1.52 34.18 |641216-5 Crimp Tool Handle for CST-100 A9996-ND 48.00 — |354940-1 


t UL94V-0 - Black Housing 
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= Digi-Key Price AMP 
Tyco Electronics Description — Part No. Each Part No. 
Authorized Distributor Crimp Tool with Die for SL-156 Contacts 
.060”-.100” Insulation Diameter RSoreeanlp 570.00 |91597-1 
Crimp Tool with Die for SL-156 Contacts 
AM P MTA 1 56” (3.96m m) ~w g ‘043"-.078" Insulation Diameter RSOSARID 520,00)" 21 598>4 
T-Handle Tool Prototype Tool 
Receptacles and Post Headers for MTA .156" (3.96mm) IDC Connectors REE 19207 [Soeur 
Crimp Die for MTA .156” (3.96mm) IDC, Closed End 
IDC Connectors: ¢ Wire-to-post connectors preloaded with dual beam contacts »* Connectors and headers Raceplacies (Must be fee ati hance A2031-ND) ANRISEEND) 142.50 56247-1 
are end-to-end stackable »* Connectors preloaded with IDC contacts » All contacts are slotted for insulation Crimp Die for MTA .156” (3.96mm) IDC, Feed Thru 
displacement (IDC) terminal technique * Contacts are lubricated to prevent fretting corrosion * Meets the Receptacles (Must be used with handle A2031-ND) A30528-ND 540.00 | 58443-1 
material requirements of Table 23.1 of UL1410 Standards for Television Receiver and Video Products (wire-to- Manual Pistol Grip Tool IDG 
post connectors only) * Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. np. A2031-ND 67.50 58074-1 
E28476 * Certified by Canadian Standards Association, File No. LR7189 Performance Data: Voltage Rating: (Must order crimp die separately) 
250VAC Current Rating: 7A Low-Level Resistance: 3mQ maximum initial Dielectric Withstanding = 
Voltage: 1250VAC/1 minute Insulation Resistance: 5000MOQ min. initial Operating Temperature: -55°C Dimension A | Digi-Key Pricing AMP 
~ 105°C Material and Finish — Housing: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon (24AWG - White; 22AWG - Red; Fig. | Description Circuits Inch(mm) | Part No. 1 25 Part No. 
20AWG - Yellow; 18AWG - Orange) Contacts: Phosphor bronze, post tin plated, 30” Receptacles, .156” (3.96mm) Centers 
Replacement IDC Contacts: Material and Finish: Phosphor bronze, post tin plated; 30,” 2 312 (7.92) |A31216-ND 29 6.67 |3-640430-2 
SL-156 Crimp Contacts and Housings: ¢ High current rating * Mates with MTA and similar competitive 3 468 (11.89) | A31217-ND 21 3.80 | 3-640430-3 
notched headers * Rugged wire-to-board interconnection to mate with .045 square or round post headers 4 .624 (15.85) |A31218-ND 30 6.82 |3-640430-4 
* Housing made of flame retardant 6/6 nylon * Connectors are end-to-end stackable _* Wire-to-board system 5 780 (19.81) |A31219-ND AB 9.76 | 3-640430-5 
offers polarization with friction lock for positive mating | < Recognized under the Component Program of RoHS Compliant 6 936 (23.77) _|A31220-ND 39 8.93 |3-640430-6 
Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 «Certified by Canadian Standards Association, File No. Closed End with Lock ~ = - - 
LR7189 Performance Data: Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 10A maximum @ 250VAC Low- 1 | without Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) |A31221-ND 55 12.42 | 3-640430-7 
Level Resistance: 3.0mQ maximum initial Dielectric Withstanding Voltage: 2000VAC/1 minute Insulation 26AWG Blue. 8 1.248 (31.70) | A31222-ND 63 14.20 | 3-640430-8 
Resistance: 1000MQ minimum initial Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Material and Finish Tin Plated 9 1.404 (35.66) |A31223-ND a 15.97 | 3-640430-9 
(Contacts): Bright tin plated brass or phosphor bronze; .012 (0.3) pre-tin or 30 over nickel Wire Range: 10 1.560 (39.62) |A31224-ND 78 17.75 | 4-640430-0 
18-24AWG Maximum Insulation Diameter: .110 (2.79mm) ant 1.716 (43.59) |A31225-ND 86 19.53 | 4-640430-1 
Keying Plug with Carrier Strip (10 plugs per strip): Material: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon, natural color 12 1.872 (47.55) |A31226-ND 94 21.30 | 4-640430-2 
Post Headers: Material For Housing: Polyester 94V-0 rated, white Posts: Copper alloy 17 2.652 (67.36) |A31227-ND 89 20.22 | 4-640430-7 
2 .312 (7.92) |A31604-ND .27 6.18 |) 3-643821-2 
Fig. 1- g Fig. 2 3 468 (11.89) |A31605-ND 24 3.80 |) 3-643821-3 
Discrete Wire IDC 4 .624 (15.85) |A31606-ND 31 7.10 | 3-643821-4 
125 (3.18) 5 7 5 .780 (19.81) |A31607-ND 3 9.76 | 3-643821-5 
: RoHS Compliant 6 936 (23.77) |A31608-ND A 9.26 | 3-643821-6 
f—“ea7 | ‘ Closed Ed Wn Lok 7 | 4.092 (27.74) |A31609-ND 5512.42 | 3-643821-7 
(16.18) O6AWG Blue 9 2 8 1.248 (31.70) | A31610-ND 63 14.20 |3-643821-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31611-ND wal 15.97 |3-643821-9 
10 1.560 (39.62) | A31612-ND 18 17.75 | 4-643821-0 
eo 1 1.716 (43.59) | A31613-ND 86 19.53 | 4-643821-1 
12 1.872 (47.55) |A31614-ND 94 21.30 | 4-643821-2 
: : 17 2.652 (67.36) | A31615-ND 89 20.22 | 4-643821-7 
156 (3.96) Fig. 6 — High Force 2 .312 (7.92) | A31580-ND 23 4.29 | 3-640435-2 
T..076 (1.93) -115(2.92) 3 468 (11.89) |A31581-ND 24 3.80 |) 3-640435-3 
/ ¥¥ 037 LL 4 .624 (15.85) |A31582-ND 30 6.82 |) 3-640435-4 
fl egeers #(0.94) 2T7.115 ans Ganaliag 5 .780 (19.81) |A31583-ND 3 9.76 | 3-640435-5 
P L ty ogy 12. Bay (3.07/2.92) Ciaced SAL Lock 6 .936 (23.77) |A31584-ND 39 8.93 | 3-640435-6 
(2.46) 1 | without Polarizing Tabs 7 1.092 (27.74) | A31585-ND 55 12.42 |3-640435-7 
Fig. 7 — Low Force 2GAWG Blue ° 8 1.248 (31.70) | A31586-ND 63 14.20 |3-640435-8 
=, 9860 (660 5 660, .100 Tin Plated 9 — | 1.404 (35.66) |A31587-ND 71 15.97 |3-640435-9 
(16.76) i } }*(16.76)—>| (2.54) “_ p-180(4.57) in Plate i i x 
ra 5 L019 be 10 1.560 (39.62) | A31588-ND 18 17.75 | 4-640435-0 
35) (0.48) AM 1 1.716 (43.59) | A31589-ND 86 19.53 _| 4-640435-1 
D .131{3.33) 12 1.872 (47.55) | A31590-ND 94 21.30 | 4-640435-2 
17 2.652 (67.36) | A31591-ND 89 20.16 | 4-640435-7 
Fig. 9 — Strain Relief Cover, Fig. 10 — Dust Cover, 2 312 (7.92) | A31592-ND 23 4.29 | 3-640595-2 
Closed End Closed End 3 468 (11.89) |A31593-ND 28 6.45 | 3-640595-3 
4 .624 (15.85) |A31594-ND 33 7.36 | 3-640595-4 
ao ; 5 780 (19.81) |A31595-ND 43 9.76 |3-640595-5 
LC - , ta ; . | ds RoHS Compliant 6 936 (23.77) _|A31596-ND 39 8.93 | 3-640595-6 
145/140 2 ; . 2 Feed-Thru with Lock 7 | 4.092 (27.74) |A31597-ND 55 12.42 |3-640595-7 
(3.68/3.56) { 1 | without Polarizing Tabs : ‘ . i 
a B O6AWG Blue . 8 1.248 (31.70) | A31598-ND 63 14.20 |3-640595-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31599-ND 77 15.97 | 3-640595-9 
; ; ; a 10 1.560 (39.62) | A31600-ND 18 17.75 | 4-640595-0 
ee eee ee eee one coe 11 | 1.716 (43.59) |A31601-ND 86 1953 |4-640595-1 
oe NS Seon eee 12 | 1.872 (47.55) |A31602-ND ‘94 21.30 | 4-640595-2 
(625,-(11 947 300 (7.62) 17__| 2.652 (67.36) |A31603-ND 89 20.22 | 4-640595-7 
2 .312 (7.92) |A31240-ND 23 4.29 | 3-640429-2 
3 468 (11.89) |A31241-ND 24 3.80 /3-640429-3 
4 .624 (15.85) |A31242-ND 30 6.82 |) 3-640429-4 
5 .780 (19.81) |A31243-ND 40 9.09 )3-640429-5 
RoHS Compliant 6 936 (23.77) _|A31244-ND 39 8.93 |3-640429-6 
Closed End with Lock 7 | 4.092 (27.74) |A31245-ND 55 12.42 |3-640429-7 
1 | without Polarizing Tabs, . ‘ f q 
24AWG White 8 1.248 (31.70) | A31246-ND 55 12.48 |3-640429-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31247-ND wal 15.97 |3-640429-9 
10 1.560 (39.62) | A31248-ND 18 17.75 | 4-640429-0 
11 1.716 (43.59) | A31249-ND 86 19.53 | 4-640429-1 
12 1.872 (47.55) | A31250-ND 94 21.30 | 4-640429-2 
17 2.652 (67.36) | A31251-ND 89 20.16 | 4-640429-7 
2 .312 (7.92) |A31643-ND 36 6.18 | 3-643820-2 
3 468 (11.89) |A31644-ND 24 3.94 3-643820-3 
4 .624 (15.85) |A31645-ND 30 6.82 |) 3-643820-4 
7 5 .780 (19.81) |A31646-ND 3 9.76 | 3-643820-5 
RoHS Compliant 6 936 (23.77) _|A31647-ND 39 8.93 |3-643820-6 
Closed End with Lock 7 | 4.092 (27.74) |A31648-ND 55 12.42 |3-643820-7 
1 | with Polarizing Tabs, . F ‘ 
24AWG White 8 1.248 (31.70) | A31649-ND 63 14.20 | 3-643820-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31650-ND ral 15.97 | 3-643820-9 
10 1.560 (39.62) | A31651-ND 18 17.75 | 4-643820-0 
1 1.716 (43.59) | A31652-ND 86 19.53 | 4-643820-1 
12 1.872 (47.55) | A31653-ND 94 21.30 | 4-643820-2 
17 2.652 (67.36) | A31654-ND 89 20.16 | 4-643820-7 
2 .312 (7.92) |A31264-ND 34 4.29 | 3-640434-2 
3 468 (11.89) |A31265-ND 24 3.80 /3-640434-3 
4 .624 (15.85) |A31266-ND 30 6.82 |) 3-640434-4 
. 5 .780 (19.81) |A31267-ND 3 9.76 | 3-640434-5 
RoHS Compliant 6 936 (23.77) | A31268-ND 39 8.93 |3-640434-6 
Closed End without Lock 7 | 4.092 (27.74) |A31269-ND 47 10.73 |3-640434-7 
1 | without Polarizing Tabs, . ‘ : f 
24AWG White 8 1.248 (31.70) | A31270-ND 63 14.20 |3-640434-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31271-ND ral 15.97 |3-640434-9 
10 1.560 (39.62) | A31272-ND 18 17.75 | 4-640434-0 
| 11 1.716 (43.59) | A31273-ND 86 19.53 | 4-640434-1 
1288 ‘ay 12 1.872 (47.55) | A31274-ND 94 21.30 | 4-640434-2 
: : 17 2.652 (67.36) |A31275-ND 89 20.16 | 4-640434-7 
(Continued) 
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AMP MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (cont) 


Dimension A | Digi-Key Pricing AMP Dimension A | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) | Part No. 1 25 Part No. Fig. | Description Circuits Inch (mm) | Part No. if 25 Part No. 
2 312 (7.92) |A31628-ND 27 4.94 |3-640602-2 RoHS Compliant 9 | 1.404 (35.66) |A31370-ND 71 15.97 |3-643818-9 
3 468 (11.89) |A31629-ND 28 6.44 |3-640602-3 Closed End with Lock 10 | 1.560 (39.62) | A31671-ND 67 15.08 | 4-643818-0 
4 .624 (15.85) | A31630-ND 30 6.82 |3-640602-4 1 | with Polarizing Tabs. an 1.716 (43.59) | A33192-ND 86 19.53 | 4-643818-1 
5 "780 (19.81) | 431631-ND 43 976 |3-640602-5 20AWG Yellow, 42 | 1.872 (47.55) | A31371-ND 94 21.30 | 4-643818-2 
RoHS Compliant 6 936 (23.77)_|A31632-ND 39 8.93 |3-640602-6 Tin Plated 17__| 2.652 (67.36) | A33193-ND 115 26.13 | 4-643818-7 

7 Te LO 7 | 1.092 (27.74) }A31633-ND 55 12.42 |3-640602-7 2 312 (7.92) A31332-ND 30 6.72 /3-640432-2 
DaAWG'WH 8 | 1.248 (31.70) |a31634-ND 63 14.20 |3-640602-8 3 468 (11.89) | A31333-ND 2 3.80 | 3-640432-3 
; ite, 4 624 (15.85) | A31334-ND 30 6.82 |3-640432-4 
Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) |431635-ND 71 15.97 |3-640602-9 

£ i : ; 5 780 (19.81) | A31335-ND 43 9.76 |3-640432-5 
10 | 1.560 (39.62) |A31636-ND 78 17.75 |4-640602-0 RoHS Compliant 
, 6 936 (23.77) _|A31336-ND 39 8.93 |3-640432-6 
41 | 1.716 (43.59) |A31637-ND 86 19.53 _ | 4-640602-1 Closed End without Lock 74.090 (27-74) [A31397-ND 5512.40 13-640439-7 
bs ied ean pea oie ie 1 wou ging abs, 8 1.248 (31.70) | A31338-ND 63 14.20: |3-640432-8 
: : : H : . a : Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) | A31339-ND 71 15.97 |3-640432-9 
Closed End with Lock 10 | 1.560 (39.62) | A31340-ND 78 17.75 | 4-640432-0 
1 without Polarizing Tabs, 11 | 1.716 (43.59) |A19619-ND 92 20.85 | 1-640428-1 11 | 11716 (43.59) |a3taat-no sa > gaa. lazeananact 
: D FDS |AODEND 7 79013-54008 12 | 1.872 (47.55) | A31342-ND 9421.30 |4-640432-2 
3 ea 11.89) |agt200-ND i ag: acide 17 __| 2.652 (67.36) | A31343-ND Ot 20.61 |4-640432-7 
; ‘soa is-88) (RAEI ai ea. |anaadona 2 312 (7.92) | A31655-ND 30 6.72 |3-640600-2 
: 70 19.81) |e a eos teeibions 3 468 (11.89) | A31656-ND 29 6.50 |3-640600-3 
RoHS Compliant 6 (936 (23.77) |A31232-ND 39 8.93 |3-640428-6 : oe ee pay aoe Sane 
Closed End with Lock : : - : -780 (19.81) ; ; 

1 | without Polarizing Tabs 7 1.092 (27.74) | A31233-ND AQ 10.99) 3-640428-7 RoHS Compliant 6 .936 (23.77) | A31659-ND 39 8.93 _|3-640600-6 
DAWG Red : 8 — | 1.248 (31.70) |A31234-ND 63 14.20 |3-640428-8 Feed-Thru with Lock 7 | 1.092 (27.74) |A31660-ND 55 12.42 |3-640600-7 
Tin Plated | 9 | 1.404 (35.66) |A31235-ND 71 15.97 |3-640428-9 : Un oan Labs 8 — | 1.248 (31.70) |A31661-ND 63 14.20. |3-640600-8 

10 | 1.560 (39.62) |A31236-ND 78 17.75 |4-640428-0 TinPlated 9 | 1.404 (35.66) | A31662-ND 72 16.31 |3-640600-9 

11 | 1.716 (43.59) |A31237-ND 86 19.53 _ | 4-640428-1 10 | 1.560 (39.62) | A31663-ND 78 17.75 |4-640600-0 

12 | 1.872 (47.55) [A31238-ND 94 21.30 | 4-640428-2 11__| 1.716 (43.59) |A31664-ND 86 19.53 |4-640600-1 

17__| 2.652 (67.36) |A31239-ND 91 20.61 | 4-640428-7 12 | 1.872 (47.55) |A31665-ND 9421.30 |4-640600-2 

2 312 (7.92) |A31276-ND 27 4.94 |3-643819-2 17 2.652 (67.36) | A31666-ND AI 20.61 | 4-640600-7 

3 468 (11.89) |A31277-ND 24 3.80 |3-643819-3 2 312 (7.92) A31383-ND 33 6.18 /3-644466-2 

4 ‘624 (15.85) ]431278-ND 30 6.82 |3-643819-4 3 468 (11.89) | A31384-ND 29 6.50 |3-644466-3 

5 "70 (19.81) |a31279-ND “4 gig | aRinedOrs 4 624 (15.85) | A31385-ND 32 7.18 |3-644466-4 

RoHS Compliant 7 . " RoHS Compliant 5 .780 (19.81) | A31386-ND 43 9.76 |3-644466-5 
f 6 936 (23.77) | A31280-ND 39 8.93. |3-643819-6 y 

Closed End with Lock - - — Feed-Thru with Lock 6 936 (23.77) | A31387-ND 39 8.93 |3-644466-6 
, a 7 | 1.092 (27.74) |A31281-ND 6314.18 |3-643819-7 4 fe 

1 |with Polarizing Tabs, 8 4.248 (31.70) |A31282-ND 63 44.20 |3-643819-8 1 | with Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) | A31388-ND 55 12.42 |3-644466-7 
22aWa Red, olan cae pan eee oleae 2OAWG Yellow, 8 | 1.248 (31.70) | A31389-ND 63 14.20. |3-644466-8 
in Plate : ; H : ; 4 Z in Plate 9 | 1.404 (35.66) | A31390-ND 71 15.97 |3-644466-9 

10) 1.560 (39.62) /A31264-ND T8775 |4-643819-0 10 | 1.560 (39.62) |A31391-ND 78 17.75 |4-644466-0 
i 1.716 (43.59) | A31640-ND 86 19.53 | 4-643819-1 1 jie aes) A31392-ND 8619.53 | 4-644466-1 
12 1.872 (47.55) |A31641-ND 94 21.30) 4-643819-2 12 1.872 (47.55) |A31393-ND 9424.30 [4-644466-2 
17 2.652 (67.36) |A31642-ND. 1.66 37.63 | 4-643819-7 2 -312 (7.92) | A31296-ND 27 4.94 |3-640426-2 
2 312 (7.92) _[A31252-ND 27 4.94 |3-640433-2 3 468 (11.89) | A31297-ND 22 4.11 |3-640426-3 
3 468 (11.89) |A31253-ND 24 3.80 |3-640433-3 4 624 (15.85) | A31298-ND 30 6.82 |3-640426-4 
4 624 (15.85) |A31254-ND 30 6.82 |3-640433-4 : 5 780 (19.81) |A31299-ND 43 9.76 |3-640426-5 
5 780 (19.81) |A31255-ND 43 9.76 |3-640433-5 RoHS Compliant 6 936 (23.77) | A31300-ND 39 8.93 |3-640426-6 
RoHS Compliant 6 '936 (23.77) |A31256-ND 39 «=—«8.93. |3-640433-6 j Wut POletaing sebs 7} 1.092 (27.74) |A31301-ND 5512.42 +|3-640426-7 

i oiesec End Wamu Oe 7 | 4.092 (27.74) [A31257-ND 55 12.42 |3-640433-7 48AWG Orange, : 8 | 1.248 (31.70) | A31302-ND 63 14.20 |3-640426-8 
OMNGREA 8 — | 1.248 (31.70) }A31258-ND 56 12.78 |3-640433-8 Tin Plated § | 1.404 (35.66) Siocon 1; 15.97 | /3*640426-0 
TAPE 9 | 1.404 (35.66) |a31259-ND 44597 |3-640439-9 40 | 1.560 (39.62) | A31304-ND 78 17.75 |4-640426-0 

10 | 11560 (39.62) |a31260-No ee pesca 41 | 1.716 (43.59) | A31305-ND 86 19.53 _|4-640426-1 

é ‘ ‘ 12 | 1.872 (47.55) | A31306-ND 9421.30 |4-640426-2 

11 | 1.716 (43.59) |A31261-ND 86 19.53 _ | 4-640433-1 i7_| 2650 (67:36) [Asi307-ND ae Shoe ll aeinioe 

12) 1.872 47-58) /AST262-ND 801809 |4-640439-2 A Fi2 (799) ABTSOSND a B18 38438172 

17 __| 2.652 (67.36) |A31263-ND 1.48 33.60 |4-640433-7 3 468 (11.89) |A31356-ND 7 a60 lla Gaaat 7 

2 312 (7.92) | A31285-ND 336.18 /3-644463-2 4 | .624 (15.85) | A31357-ND 306.82. |3-643817-4 

3 468 (11.89) | A31286-ND 29 6.49 | 3-644463-3 5 mies A31358-ND 43 9.76 |3-643817-5 

4 624 (15.85) |A31287-ND 30 6.82 |3-644463-4 RoHS Compliant 6 "936 (23.77) | A31359-ND "39 goa |3-643817-6 

RoHS Compliant 5 780 (19.81) | A31288-ND 43° 9.76 |3-644463-5 1 ca eee 7 | 4.092 (27.74) |A31360-ND 6213.94 |3-643817-7 
Closed End without Lock 6 936 (23.77)_|A31289-ND 39 8.93 |3-644463-6 TBAWG Orange, 8 — | 1.248 (31.70) |A31361-ND 63 14.20 |3-643817-8 

1 | with Polarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) |A31290-ND 5512.42 +|3-644463-7 Tin Plated 9 1.404(35.56) | A31667-ND 71 15.97 |3-643817-9 
ZAG Red, 8 — | 1.248 (31.70) |431291-ND 63 14.20. |3-644463-8 10 | 1.560 (39.62) | A31668-ND 78 17.75 |4-643817-0 
in Plate 9 | 1.404 (35.66) |A31292-ND 71 15.97 |3-644463-9 11 | 1.716 (43.59) |A31362-ND 80 18.03 _ | 4-643817-1 

10 1.560 (39.62) |A31293-ND 78 17.75 |4-644463-0 12 1.872 (47.55) | A31669-ND 94 21.30 | 4-643817-2 
14 1.716 (43.59) |A31294-ND 86 19.53 | 4-644463-1 7 2.652 (67.36) |A31670-ND 166 37.63 |4-643817-7 
12 1.872 (47.55) [A31295-ND 9421.30 | 4-644463-2 2 312 (7.92) | A31320-ND a) 3.91 | 3-640431-2 
7) “312 (7.92) ]A31616-ND 30 B72 13-640601-2 3 468 (11.89) | A31321-ND 24 3.80 |3-640431-3 
3 | 468 (11.89) ]A31617-ND 28 6.44 |3-640601-3 4) 824 (15.85) ieee 00 «Bb. | esealaels 
i : ; ; 5 780 (19.81) | A31323-ND 43 9.76 |3-640431-5 
4 624 (15.85) |A31618-ND 3f 7.41 |3-640601-4 RoHS Compliant 
pli 6 936 (23.77) | A31324-ND 39 8.93 |3-640431-6 
; 5 780 (19.81) }A31619-ND 56 12.73 |3-640601-5 Closed End without Lock 7182 (67 74) [ASTSEND 5s a BADER 
RoHS Compliant 6 936 (23.77)_|A31620-ND 39 8.93 |3-640601-6 1 |without Polarizing Tabs, a | 4oag.3170) (eee ex “anon tl eniniare 
Feed-Thru with Lock 7 | 1.092 (27.74) |A31621-ND 55 12.42 +|3-640601-7 18AWG Orange, 248 (31.70) : : 

1 |without Polarizing Tabs, 3 | taaecan70) (eras ee agoae Seaiea te Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) | A31327-ND 71 15.97 |3-640431-9 
22AWG Red, : : 4 : ; ‘ ; 10 | 1.560 (39.62) | A31328-ND 78 17.75 |4-640431-0 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31623-ND 115.97 | 3-640601-9 11__| 1.716 (43.59) |A31329-ND 86 19.53 _|4-640431-1 

10 | 1.560 (39.62) |A31624-ND 76 17.25 | 4-640601-0 72 | 1.872 (47.55) |A31330-ND 9421.30 [4-640431-2 
11 1.716 (43.59) |A31625-ND 86 19.53 | 4-640601-1 17 2.652 (67.36) | A31331-ND 89 20.23 | 4-640431-7 
12 | 1.872 (47.55) [A31626-ND 94 21.30 |4-640601-2 2 312 (7.92) | A31344-ND 27 4.94 |3-640599-2 
17 __| 2.652 (67.36) |A31627-ND 91 20.61 | 4-640601-7 3 468 (11.89) | A31345-ND 28 6.44 |3-640599-3 
2 312 (7.92) _|A31308-ND 27 4.94 |3-640427-2 4 624 (15.85) | A31346-ND 3t 7.09 |3-640599-4 
3 468 (11.89) |A31309-ND 2 3.80 |3-640427-3 RoHS Compliant 5 .780 (19.81) | A31347-ND 43 9.76 |3-640599-5 
4 624 (15.85) |A31310-ND 30 6.82 |3-640427-4 Feed-Thru with Lock 6 936 (23.77) | A31348-ND 39 8.93 |3-640599-6 
5 .780 (19.81) ]A31311-ND A3 9.76 |3-640427-5 1 | without Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) | A31349-ND 62 13.94 |3-640599-7 
RoHS Compliant 6 ‘936 (2377) [A31312-ND “4 999 |3-640497-6 18AWG Orange, 8 — | 1.248 (31.70) |A31350-ND 63 14.20 |3-640599-8 

; Closed End with Lock 7} 4.092 (27,74) [A31313-ND 55 42.42 13-640497-7 Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) | A31351-ND 71 15.97 |3-640599-9 
without Polarizing Tabs, 8 | 1.248 (31.70) |aatat4-nD 3. 14.00. |a-ed0d07-8 10 | 1.560 (39.62) | A31352-ND 78 17.75 |4-640599-0 
¢ : a : : 11 | 1.716 (43.59) | A31353-ND 80 18.01 | 4-640599-1 
Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) |A31315-ND 60 13.63 |3-640427-9 

10 | 1.560 (39.62) }A31316-ND 78 17.75 |4-640427-0 = ee ao a a se 

: i : : 312 (7. H 4 f -644465- 

41 | 1.716 (43.59) |A31317-ND 86 19.53 _ | 4-640427-1 F 368 (11.89) (ReaeratNTS 28 aad |aceadages 

12 | 1.872 (47.55) [A31318-ND 94 24.30 |4-640427-2 4 ee aaah “at 709,.| (aeaaapee4 

17 __| 2.652 (67.36) |A31319-ND 91 20.61 | 4-640427-7 RoHS Compliant 5 "780 (19.81) |A31375-ND 3 9.76 |3-644465-5 

2 -312 (7.92) [A31363-ND 336.18 [3-643818-2 Feed: Thru withsLock 6 | 936 (23.77) |A31376-ND 398.93 |3-644465-6 

RoHS Compliant 3 | 468 (11.89) ]A31364-ND 21 3.80 |3-643818-3 1 [at aiaizing Tas, 7} 1.092 (27.74) | A31377-ND 5512.42 (3-644465-7 
Closed End with Lock 4 624 (15.85) | A31365-ND 30 6.82 | 3-643818-4 TinPindt 8 — | 1.248 (31.70) |A31378-ND 63 14.20. |3-644465-8 

1 |with Polarizing Tabs, 5 780 (19.81) }A31366-ND 43 9.76 |3-643818-5 9 | 1.404 (35.66) | A31379-ND 71 15.97 |3-644465-9 
20AWG Yellow, 6 936 (23.77)_|A31367-ND 39 8.93 |3-643818-6 10 | 1.560 (39.62) | A31380-ND 78 17.75 |4-644465-0 
Tin Plated 7 | 1.092 (27.74) |A31368-ND 5512.42 +|3-643818-7 11 | 1.716 (43.59) |A31381-ND 86 19.53 _ | 4-644465-1 

8 1.248 (31.7) _|A31369-ND 63 14.20 |3-643818-8 (Continued) 
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AMP MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (cont) 


Dimension A | Digi-Key Pricing AMP Dimension A | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description Circuits Inch(mm) _| Part No. 1 25 Part No. Fig. | Description Circuits Inch (mm) | Part No. 1 25 Part No. 
Replacement IDC Contacts, .156” (3.96mm) Centers — RoHS Compliant 7 1.092 (27.74) |A19785-ND 43 9.74 |643071-7 
Tin Plated, 18AWG = = A31672-ND 30 279 [640631-3 8 | 1.248 (31.70) |A19786-ND 55 12.33 |643071-8 
»_ | Tin Plated, 20AWG _ _ A31673-ND 30 2.79 |640632-3 foaai 9 | 1.404 (35.66) |A19787-ND 58 12.95 |643071-9 
Tin Plated, 22AWG — — A31674-ND 30 2.79 | 640633-3 44 Hed paieeg 10 | 1.560 (39.62) |A19788-ND 55 12.29 | 1-643071-0 
Tin Plated, 24AWG A31675-ND 30 2.79 |640634-3 Witsoe 11_| 1.716 (43.59) |A19789-ND 60 13.59 |1-643071-1 
SL-156 Crimp Housings (Contacts 5 a on Compliant —_ 12 | 1.872 (47.55) |AT9790-ND 55 12.35 | 1-643071-2 
15 | 2.340 (59.44) |A97459-ND 55 12.45 |1-643071-5 
3 465 (11.81) [ISO aNe 320 4.45 /640251-3 17_| 2.652 (67.36) | a26040-ND 6314.21 |1-643071-7 
4 620 (15.75) |A19972-ND 27 4.95 |640251-4 3 AT9801-ND a 370 1640643-3 
5 777 (19.74) |A19973-ND 27 619 |640251-5 4 a A19802-ND Pa 372 |640843-4 
6 933 (23.70) _[A19974-ND 37 7.49 _|640251-6 5 = mreavatn 3 433. |pd0B4a5 
Without Lock Ram 7 | 1.080 (27.69) TOO Tene 46 10.88" | 640251-7 6 — | Atg8o4-no '35 494 |640643-6 
3 Without Polarizing Tabs 7 1.246 (31.65) learn oe 186. [eho e Feed-Thru Dust Covers, 7 — A19805-ND 25 5.56 |640643-7 
UL94V-0 Natural B | 1402 (85.61) eat soe eee || bee 12 | Natural 8 = A19806-ND 376.16 [640643-8 
10 | 1.558 (39.57) |A19978-ND 65 14.82 |1-640251-0 : : 
11__| 4.715 (43.56) |A19979-ND 7216.30 _|1-640251-1 9 = A19807-ND 30 8.78 |640643-9 
12 1.871 (47.52) [A19980-ND 77 17.44 _|1-640251-2 10 <i A19808-ND 33 7.39 | 1-640643-0 
13 2.027 (51.49) |A24128-ND 85 19.27. | 1-640251-3 1 -_ A19809-ND 35 7.94 | 1-640643-1 
14 2.183 (55.45) |A24129-ND 92 20.75 | 1-640251-4 12 = A19810-ND 38 8.47 | 1-640643-2 
16 | 2.496 (63.40) |A24130-ND 1.05 23.72 _|1-640251-6 ross eae FS Keying Plugs — RoHS Compliant 
2 “308 (7.82) | A19950-ND 24 2.23 | 640250-2 ose Piece, Flus! _ = r : 
3 465 (11.81) |A19951-ND 37 3.18 |640250-3 “ Used with Keyed Headers nlgeAS ND #1? edb: Otero! 
4 620 (15.75) | A19952-ND 27 4.95 |640250-4 in Carrier Strip, Flus! _ = z 
5 Fr tiers A19953-ND 37 5.24 |640250-5 it Ho pet Stip RELY ie prot Oe lGeecs 
With Lock Ramp 6 933 (23.70) | A19954-ND 37 6.36 | 640250-6 ‘ong Nose a _ ' 
Without Polarizing Tabs, 7 }1.090 (27.69) | A19955-ND "386.48 | 640250-7 15 | Used with Staked Post CHEBEU LD gpa _- BAe [SAOERO- 
4 UL94V-0 Natural 8 1.246 (31.65) |A19956-ND 38 8.56 | 640250-8 Panel Mount End Caps — RoHS Compliant 
(Not to be used with 9 1.402 (35.61) |A19957-ND 59 = 13.34 | 640250-9 16_[Black Nylon 2 = A19860-ND 60 73.49_[641533-1 
Fear Dent een 10 | 1.558 (39.57) |A19958-ND 65 14.82 | 1-640250-0 17_[Black Nylon 3-24 = A19855-ND 83 18.67 [641440-1 
ock header’ ah 1.715 (43.56) |A19959-ND 72 16.30__| 1-640250-1 NEW! IDC Posted Connectors — RoHS Compliant NEW! 
12 1.871 (47.52) /A19960-ND 56 12.74 | 1-640250-2 Closed End, 20AWG Yellow 2 316 (8.03) A99629-ND 79 17.84 |3-641436-2 
13 2.027 (51.49) |A28761-ND 85 19.27 | 1-640250-3 with Lock, 3 472 (11.99) |A99630-ND 93 2117 |3-641436-3 
14 | 2.183 (55.45) )A24126-ND 92 20.75 | 1-640250-4 without Polarization 6 940 (23.88) |A99631-ND 1.40 31.64 [3-641436-6 
16 2.496 (63.40) |A24127-ND 1.05 23.72 _|1-640250-6 18 2 316 (8.03) |A99632-ND 79 17.84 |3-641437-2 
2 308 (7.82) A24111-ND 312.96 | 770849-2 Gonesihicenwartel 3 | .472(11.99) |A99633-ND 93.21.17 |3-641437-3 
3 465 (11.81) |A24112-ND 32 4.45 |770849-3 Wihout Palsrealbh 4 628 (15.95) ]A99634-ND 1.08 24.53 |3-641437-4 
: ee tera poate a 238 ee 6 (940 (23.88) | A99635-ND 1.40 31.64 [3-641437-6 
Wi . i . 7 : Flat Post Headers, .156” (3.96mm) Centers — RoHS Compliant 
ith Lock Ramp 6 933 (23.70) _|A24115-ND 39 8.89 | 770849-6 5 B12 (7.92) (AT96I-ND ia 383 603853 
With Polarizing Tabs, 7 7.090 (27.69) [A24116-ND 46 10.38 | 770849-7 A 468 (11.89) | A19870-ND “90 rican 
5 | UL94V-0 Natural 8 1.246 (31.65) |A24117-ND 52 11.86 |770849-8 ‘ #04115 85) (RISE 7 7oa:|leagonat 
(Not to be used with 9 1.402 (35.61) |A24118-ND ‘4410.05 | 770849-9 ; 624 (15.85) 25 5! 
Rear Bend Friction 10 | 1.558 (39.57) |A24119-ND 65 14.82 |1-770849-0 Straight Post 5 -780 (19.81) | A19871-ND 3 7.08 | 640383-5 
Lock header) 1 1.715 (43.56) [A24120-ND 72 16.30 _| 1-770849-1 045" (1.14mm) Square, 6 936 (23.77) | A1963-ND 34 7.73 _|640383-6 
12 1.871 (47.52) |A24121-ND 79 17.79 |1-770849-2 49 Standard UL94V-0, 7 1.092 (27.74) |A19872-ND 40 9.01 |640383-7 
13 2.027 (51.49) )A24122-ND 85 19.27. |1-770849-3 Tin Plated, 8 1.248 (31.70) |A1964-ND AG 10.30 |640383-8 
14 2.183 (55.45) |A24123-ND 92 20.75 | 1-770849-4 125" (3.18mm) Soldertail, 9 1.404 (35.66) | A19873-ND 52 11.59 | 640383-9 
16 | 2.496 (63.40) [A24124-ND 1.05 23.72 _[1-770849-6 Natural 7 Tees fsb De - ica6 ee 
Loose Piece Cut Strip 12 | 1.872 (47.55) |A19875-ND 69 15.45 | 1-640383-2 
Digi-Key Pricing AMP. Digi-Key Pricing AMP. 17 2.652 (67.36) |A26167-ND 1.22 27.36 | 1-640383-7 
Fig. | Description Part No. 1 25 |PartNo. |Part No. 100 500 |PartNo. 2 beveees pear 1s - reo 
SL-156 Crimp Contacts (24-18AWG e . ‘ % 
Brass, Tin Plated P : ATaSCTADS 6.16 28.34 Straight Post 4 624 (15.85) )A24152-ND 24 4.66 |640384-4 
65A ; A31396-ND@) .31 7.05 |3-640706-1 | ,34396TR.ND® | 216.41/7,000 |9040252-1 .045” (1.14mm) Round, 5 .780 (19.81) |A26170-ND 31 7.08 |640384-5 
6 | Brass. PreTin AIQOOICT.ND@® | 4.95 22.70 4g | Standard UL94V-0, 6 936 (23.77) _|A26171-ND 3t 6.99 |640384-6 
rangi | = se leores rae eee eee | | eres | sae ee fie eee, 
Brees ln Ele A31397-ND@) .35 6.94 |3-640707-1 peat NDe see aoie Ge 3-350980-1 Natural 9 1.404 (35.66) | A26173-ND AT 10.49 |640384-9 
Brass, Pre-Tin A2M4203CT-ND@ | 4.95 22.70 10 | 1.560 (39.62) |A24154-ND 52 11.65 | 1-640384-0 
7 |" Plated, 6.54 = eas | A24203TR-ND@ | 148.59/6,000 |2°0980-2 12 | 1.872 (47.55) |A26174-ND 6213.99 | 1-640384-2 
Brass, Gold Plated, ‘ -, [A24205CT-ND@ | 30.08 137.89 - 2 312 (7.92) _[A1966-ND 32 2.53 | 640385-2 
6.5A A2M205-ND@) .46 10.47 |770258-1 | ad4o05TR-ND@ | 902.52/6,000 |290980-3 3 | .468(11.89) |A19876-ND 33 3.17 | 640385-3 
eer ea [wesw [srr zon — sorimaeren | 2 | Satees far | 2 aS fe 
Phosphor Bronze, Tin |y25¢33.yp@| 35 6.99 |3-770522-1 |— = i Sender ULOAOL 6 936 (23.77) _|A1968-ND 33 6.80_|640385-6 
8 Pech Brae Th eee 55) aaa 20 |Tin Plated, 7 1.092 (27.74) |A19878-ND 32 7.25 |640385-7 
Tin |_ By eaails ; ; 14)3 7 70476-1 125" (318mm) Soldertal, 8 — | 1.248 (31.70) |A1969-ND 42 9.42 |640385-8 
Plated, Hooded, 10A A31398TR-ND@ | 186.86/5,500 jay 9 | 1.404 (35.66) |A19879-ND ‘69 45.45 |640385-9 
Phosphor Bronze, Gold ‘i e A24208CT-ND® | 21.17 97.05 * m q | 
Plated, Hooded, 10A |A24208-ND@) 37 8.87 |770522-2 |adaoogtR-NDe | 582.29/5,500 |//0476-2 4 iintaen Aan Fe att coupe 
RoHS Compliant 12__| 1.872 (47.55) [A19881-ND 57 12.72 _[1-640385-2 
_ 2 312 (7.92) [A24155-ND 32 2.53 |644751-2 
Dimension A | Digi-Key Pricing AMP , 3 468 (11.89) ]A24156-ND 14 3.17 |644751-3 
Fig. | Description Circuits | Inch(mm) | Part No. 1 25 ‘| Part No. Right Angle Post 4 624 (15.85) |A24157-ND 20 4.53 |644751-4 
‘SL-156 Keying Plugs and Pins — RoHS Compliant nn reed am Saale 5 780 (19.81) | A24158-ND 26 5.89 |644751-5 
—7Plug, Keying = = ‘A19994-ND 36 274 | 640254-1 20 | a Picted : 6 .936 (23.77) _|A24159-ND 30 6.80 |644751-6 
— [Pin, Keying = = A19995-ND 31 2.53 |640255-1 175" (4 45mm) Soldertal 7 | 4.092 (27.74) [A24160-ND 32 7.25 |644751-7 
Accessories, .156” (3.96mm) Centers — RoHS Compliant Natural. , 8 1.248 (31.70) |A24161-ND 42 9.42 )644751-8 
2 312 (7.92) ]A19740-ND 45 10.23 [643067-2 10 | 1.560 (39.62) |A24162-ND 48 10.71 |1-644751-0 
3 468 (11.89) | A19741-ND 57 12.76 |643067-3 12__| 1.872 (47.55) |A24163-ND 57 12.72_|1-644751-2 
4 -624 (15.85) |A19742-ND 57 12.87 | 643067-4 Straight Post Headers, .156” (3.96mm) Centers, 
5 .780 (19.81) |A19743-ND 58 12.97 |643067-5 Friction Lock Header — RoHS Compliant 
Closed End 6 936 (23.77) | A19744-ND 58 13.07_| 643067-6 2 “312 (7.92) A1971-ND 32 258 | 640445-2 
9 |Strain Relief Covers 7 | 1,092 (27.74) | A19745-ND 5913.18 | 643067-7 3 468 (11.89) )A19890-ND 32 3.17 |640445-3 
White J 8 1.248 (31.70) |A19746-ND 59 13.28 | 643067-8 4 624 (15.85) |A1972-ND 32 4.53 |640445-4 
10 1.560 (39.62) )A19748-ND 60 13.49 | 1-643067-0 Square Post 5 .780 (19.81) |A19891-ND 33 5.89 |640445-5 
a 1.716 (43.59) |A19749-ND 55 12.44 | 1-643067-1 ae (emi Saar 6 .936 (23.77) _| A1973-ND 33 6.80 |640445-6 
me aren aN ae je By. | ae 7 | 4.092 (27.74) |A19892-ND 32 7.25 |640445-7 
17__| 2.652 (67.36) |A24109-ND. 63 14.21 |1-643067-7 125” (318mm) Soldertail, : ee Race = ‘ag bes 
2 = ‘A19760-ND 20 2.49 | 640551-2 Natural ; ) ; : 
2 ai Reon 7 Sip | eabeei 10 | 1.560 (39.62) |A1975-ND 48 10.71 |1-640445-0 
i = een 1 fool edgeeick 11 | 1.716 (43.59) |A19894-ND 84 18.89 |1-640445-1 
5 a eat 7 ran: (eae 12__| 1.872 (47.55) [A19895-ND 57 12.72 _[1-640445-2 
; = EEE oo aod eanesiia 2 312 (7.92) [A24164-ND 14 3.09 |644752-2 
49. | Closed End Dust Covers, ; = PADReeNT OE 5561 640851:7 3 468 (11.89) ]A24165-ND 14 3.17 |644752-3 
Natural 3 i HNENGSLD a B16 |640851-8 Square Post 4 624 (15.85) |A24166-ND 20 4.53 |644752-4 
9 = A19767-ND 30 678 |640551-9 045" (1.14mm) Square, 5 .780 (19.81) |A24167-ND 26 5.89 |644752-5 
10 a A19768-ND 33 739. |1-640551-0 oy | Standard UL94V-0, 6 .936 (23.77) |A24168-ND 30 6.80 |644752-6 
11 = A19769-ND 35 794 |1-640551-1 Tin Plated, 7 | 4.092 (27.74) [A24169-ND 32 7.25 |644752-7 
2 = ‘M9770-ND 38 8.47 11-40561-2 175” (4.45mm) Soldertail, 8 — | 1.248 (31.70) |A24170-ND 42 9.42 |644752-8 
2 312 (7.92) [A19780-ND 33 515 1643071-2 Natural 9 1.404 (35.66) |A26175-ND 69 15.45 |644752-9 
44 Pr Pee 3 468 (11.89) | A19781-ND 37 610 |643071-3 10 | 1.560 (39.62) |A24171-ND 48 10.71 |1-644752-0 
White 4 624 (15.85) | A19782-ND 36 8.14 |643071-4 12 1.872 (47.55) |A24172-ND 57 12.72 | 1-644752-2 
6 936 (23.77)_[A19784-ND Ad 9.86 |643071-6 (Continued) 
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Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AMP MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (cont) 


Dimension A | Digi-Key Pricing AMP Dimension A | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) __| Part No. 1 25 Part No. Fig. | Description Circuits Inch (mm) __| Part No. if 25 Part No. 
2 312 (7.92) | A31676-ND 1.54 34.71 |3-641208-2 Right Angle Post Headers, .156” (3.96mm) Centers, 
3 468 (11.89) | A31677-ND 1.65 37.08 | 3-641208-3 Friction Lock Header — RoHS Compliant 
4 624 (15.85) | A31678-ND 2.15 48.32 |3-641208-4 2 .312 (7.92) | A1976-ND 25 5.66 /640389-2 
Square Post 5 .780 (19.81) | A31679-ND 2.75 61.81 | 3-641208-5 - 3 468 (11.89) | A19920-ND 38 8.50 /640389-3 
.045” (1.14mm) Square, 6 .936 (23.77) | A31680-ND 3.35 75.29 | 3-641208-6 Right Angle Post 4 624 (15.85) |A1977-ND 50 11.33 | 640389-4 
94 | Standard UL94V-0, 7 1.092 (27.74) |A31681-ND 3.80 85.40 |3-641208-7 045” (1.14mm) Square, 5 -780 (19.81) A19921-ND 63 14.17 | 640389-5 
30y” Gold Plated, 8 1.248 et 70) |A31682-ND 4.40 98.89 |3-641208-8 Front Bend, 6 936 (23.77) | A1978-ND 69 15.45 _|640389-6 
AE .18mm) Soldertail, 9 1.404 (35.66) | A31683-ND 4.94 111.25 |3-641208-9 22 Stanger uC ; foe tat 70) ARE ao 18.08 ese s 
atural 10 | 1.560 (39.62) |A31684-ND 5.44 122.49 |4-641208-0 in-Plated, F : . H , | 
11 | 4.716 (a3. 59) A31685-ND 5.99 134.85 |4-641208-1 Pcl een) Soldertal, . bee (35:66) AlsezeND : or ate baer 
12 1.872 (47.55) |A31686-ND 6.54 147.21 |4-641208-2 1 iaie isa} Aaa toe ee seapeaet 
7 | eet aoe ee oe eee 12__| 1.872 (47.55) |A19925-ND 1.37 30.90_[1-640380-2 
3 468 te 39) ‘A19901-ND 33 317 |640388-3 2 312 (7.92) |A31688-ND 144 32.33 |3-641210-2 
4 ‘624 (15.85) | A19902-ND 30 453 640388-4 Right Angle Post 3 -468 (11.89) | A31689-ND 1.90 42.70 |3-641210-3 
Round Post 5 780 (19.81) A19903-ND 33 5.89 640388-5 .045” (1.14mm) Square, 4 624 (15.85) | A31690-ND 2.45 55.07 |3-641210-4 
.045” (1.14mm) Square, 6 936 (23.77) (A19904-ND 33 680 640388-6 Front Bend, 5 -780 (19.81) )A31691-ND 2.95 66.30 |3-641210-5 
ot Standard UL94V-0, 7 7 092 7 74) 1A19905-ND 39 7.95 640388-7 22 | Standard UL94V-0, 6 .936 (23.77) _|A31692-ND 3.60 80.91 | 3-641210-6 
Tin Plated, 8 4048 wn M19906-ND 42 9.42 640388-8 30u” Gold Plated, 8 1.248 (31.70) |A31693-ND 4.59 103.38 | 3-641210-8 
.125” (3.18mm) Soldertail, 9 4404 e oO) A19907-ND ‘9 1 4 640388-9 -125” (3.18mm) Soldertail, 9 1.404 (35.66) |A31694-ND 5.09 114.62 |3-641210-9 
Natural 404 (35.66) el : 5.45 i Natural 10 | 1.560 (39.62) |A31695-ND. 3.40 76.41 |4-641210-0 
10 | 1.560 (39.62) /A19908-ND 4810.71" | 1-640388-0 12_| 1.872 (47.55) |A31696-NO 6.84 153.95 |4-641210-2 
11__| 1.716 (43.59)_|A19909-ND 6714.99 _|1-640388-1 2 A19930-ND 20 4.61 | 640387-2 
12__| 1.872 (47.55) [A19910-ND 5712.72 _|1-640388-2 3 = 19931-ND 38 8.50 |640387-3 
2 312 (7.92) | A24176-ND 32 2.53 |644753-2 Right Angle Post 4 - A19932-ND ‘5011.33. |640387-4 
Round Post 3 468 (11.89) | A24177-ND 14 3.17 /644753-3 045” (1.14mm) Square, 5 _ A19933-ND 63 14.17 |640387-5 
045” (1.14mm) Square 4 624 (15.85) | A24178-ND 20 4.53 |644753-4 Rear Bend, 6 = A19934-ND 69 15.45 |640387-6 
Standard UL94V-0. 5 780 (19.81) | A24179-ND 26 5.89 |644753-5 23 | Standard UL94V-0, 7 — ‘A19935-ND “80 18.03 |640387-7 
21 Tin Plated 7 6 .936 (23.77) |A24180-ND 30 6.80_|644753-6 Tin-Plated, 8 — A19936-ND 92 20.60 |640387-8 
175" (4 45mm) Soldertail 7 1.092 (27. Hy A24181-ND 32 7.25 |644753-7 -125” (3.18mm) Soldertail, 9 _— A19937-ND 1.03 23.18 |640387-9 
Natural : 8 1.248 tI) A24182-ND 42 9.42 | 644753-8 Natural 10 = A19938-ND 1.14 25.75 | 1-640387-0 
10 1.560 (39.62) )A24183-ND 48 10.71 |1-644753-0 1 _ A19939-ND 1.26 28.33 | 1-640387-1 
12 1.872 (47.55) |A24184-ND o7 12.72_|1-644753-2 12 = A19940-ND 1.37 30.90 | 1-640387-2 
AMP 2-Position, Low Profile Post Shunts | eee Housing [Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description Color | Part No. 10 50 | Part No. 
Material: ; ; Economy, .100 (2.54mm) Centerline 
S Cohtaer Baniliim cooeter Drosshcr norco. Strip, Gold Flash, (5u) over Nickel Black  )A26228-ND 118 4.70 (3828118 
¢ Finish: (50) nickel with gold plate in contact area or tin plate overall Strip, Gold Plate, (151) over Nickel Blue A26226-ND 6.98 27.93 | 382811-2 
1A Strip, Gold Plate, (15,1) over Nickel Black | A26227-ND 1.29 5.14 | 382811-6 
Strip, Gold Plate, (151) over Nickel Red A26230-ND 1.71 6.82 |382811-9 
Loose Piece, Gold Plate, (15!) over Nickel Black A26231-ND 5.20 20.79 | 1-382811-6 
Strip, Tin Plate, (100y) over Nickel Black | A31697-ND 1.25 4.99 | 2-382811-1 
EE Standard Housing, .200 (5.08mm) Centerline 
Sp? Strip, Gold Plate, (15y) over Nickel Black A26232-ND 7.24 28.97 |531230-2 
1B | Strip, Gold Plate, (30y) over Nickel Black | A26233-ND 8.30 33.19 |531230-3 
Fig. 2 200 Strip, Tin Plate, (100) over Nickel Black | A31698-ND 6.06 24.24 |531230-4 
(5.08) << ox 429 Handle, .100 (2.54mm) Centerline 
~~ (10.90) ? Open Top and Gold Plate, (30) over Nickel Black | A26242-ND 1.72 6.87 | 881545-2 
: Open Top and Tin Plate, (100!) over Nickel Black | A26853-ND 1.73 6.92 | 4-881545-2 
2mm Mini-Shunt, .079 (2.00mm) Centerline 
3 | Strip, Gold Plate, (15) over Nickel Black | A26244-ND 4.84 19.37 | 382575-2 
i = a Dimensions No. of Digi-Key Pricing AMP 
AM P Economy Power (E P) Wire to Board Fig. A B Positions | Part No. 1 25 Part No. 
Plug Housing (66 Nylon, UL94V-0, Natural) — RoHS Compliant 
Connector System 2 6.2 — 1 A30525-ND ‘i 51 11.58 1-1123823-1 
Features: * .156 (3.96) and .312 (7.92) centerlines Positive locking * Vertical headers are end-to-end 7.86 3.60 2 A30501-ND 30 2.75 1-1123722-2 
stackable * UL File No. E28476 *CSA File No. LR7189 * Use .156 (3.96) receptacles for .312 (7.92) te 70 : ASOS0eND as aoe baer 
headers i . A * s i; 3 
Specifications: ¢ Voltage Rating: 250VAC «Current Rating: 8 amp maximum (1 pos.); 7.5 amp maximum 19.74 7.50 5 A30504-ND 30 6.02 | 1-1123722-5 
(2 ~ 11 position) *22- 18AWG «Receptacle Contact: Phosphor Bronze/Tin * Post Contact: Tin Plated 3 23.70 7.50 6 A30505-ND 32 749 | 1-1123722-6 
* Durability: 50 mating and unmating cycles * Operating Temperature: -25°C ~ 105°C . eae 27.66 750 7 A30506-ND 37 8.35 | 1-1123722-7 
Dimensions in mm 31.62 7.50 8 A30507-ND 42 9.52 1-1123722-8 
35.58 7.50 9 A30508-ND AQ 11.07 1-1123722-9 
39.54 7.50 10 A30509-ND 56 12.66 1-1123722-0 
43.50 7.50 hl A30510-ND 67 15.11 1-1123722-1 
Headers (Glass Reinforced PBT, UL94V-0, Natural) 
4 6.2 = 1 A30708-ND@* 60 13.45 1-1123824-1 
7.86 — 2 A30511-ND® 4 3.09 1-1318300-2 
11.82 _ 3 A30512-ND® 9 4.38 1-1318300-3 
15.78 _ 4 A30513-ND® 26 5.94 1-1318300-4 
19.74 _ 5 A30514-ND® 29 6.48 1-1318300-5 
5 23.70 = 6 A30515-ND® 32 7.30 1-1318300-6 
27.66 — 7 A30516-ND® 716 17.16 1-1318300-7 
‘ 31.62 _ 8 A30517-ND® 39 8.79 1-1318300-8 
30 35.58 _ 9 A30518-ND AT 10.56 1-1318300-9 
; r 39.54 _ 10 A30519-ND® 57 12.90 1-1318300-0 
[Ee 43.50 = hl A30520-ND® 64 14.34 1-1318300-1 
Aim 11.82 — 2 A30521-ND 32 7.24 1-1318301-2 
+66 Nylon 6 19.74 _ 3 A30522-ND nae 6.13 1-1318301-3 
” 27.66 _ 4 A30523-ND® 33 7.37 1-1318301-4 
35.58 = 5 A30524-ND 33 7.37 1-1318301-5 
3.96 — 2 A99845-ND® NEW! 30 6.76 1877285-2 
7.92 - 3 A99846-ND@ NE! 34 7.74 1877285-3 
11.88 _ 4 A99847-ND® NE! 39 8.81 1877285-4 
15.84 _ 5 A99848-ND® NEW! 45 10.24 1877285-5 
19.80 = 6 A99849-ND@ NEW! -50 11.22 1877285-6 
7 23.76 — vA A99850-ND® NE! 55 12.41 1877285-7 
27.72 _ 8 A99851-ND® NE! 60 13.42 1877285-8 
31.68 _ 9 A99852-ND® NE! 80 18.06 1877285-9 
35.64 _ 10 A99853-ND® NEW! 85 19.04 1-1877285-0 
39.60 _ hl A99854-ND@ NE! 89 20.04 1-1877285-1 
Loose Pe. T&R 43.56 = 12 A99855-ND@® NEW! 93 21.02 1-1877285-2 
Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Pricing | AMP Tool 
Fig. |Description | Part No. 1 25 ‘| Part No. Part No. 4,000 | Part No. Hand Crimp Tool, EP A30527-ND 667.50 = 91579-1 
[Contact A30499-ND® 303.40 [1318912-1  [A30499TR-ND@ | 83.96/M [11237211 | ¢ RoHS Compliant 
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= TycoElectronics NEW! AMP Micro-Match Connectors 


Features: ¢ One of the smallest 1.27mm ribbon cable systems Tin plated contact design * Fretting corrosion proof due to unique 
Authorized Distributor contact design Specifications: * Housing: UL94V-0 Rated * Contacts: Tin-plated * Current Rating: 1.5A * Color: Red 


feo 


Shown with Shown with Shown with 
Locking Latches Locking Latches Locking Latches 


No. of Dim. A Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel¢ | amp. No. of Dim. A Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt [amp 
Positions (mm) Part No. 1 10 100 ty. Pricing | Part No. Positions (mm) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
Fig 1 — Female-On-Board, Top Entry Through-Hole, without Locking Latches 12 19.8 A99486CT-ND 3.75 3.06 2.26 | 2,500 | 1500.83/M | 1-338070-2 
4 a a99472CT-ND 1.06 86 64 | 250 128.27 | 7-215079-4 14 22.4 |A99487CT-ND 427 348 2.56 | 2,500 | 1706.63/M | 1-338070-4 
8 o7 | peeee ea EN Nee 0H 200 ABLES 78150798 16 24.9 |Ag9488CT-ND 428 349 2.57 | 2,600 | 1711.45/M |1-338070-6 
¢ 22 een ene Ven ||| eae genes teelsree 18 27.4 | A99489CT-ND 475 387 2.85 | 2,500 | 1898.06/M | 1-338070-8 
10 14.7 A99470CT-ND 212 1.73 1.28 | 250 257.84 | 8-215079-0 
40 173 (| Recheeerta a6 — d46- ~as9"l| 260 aot-97 |8:018079-2 20 30.0 | A99490CT-ND 4.85 3.95 2.91 | 2,500 | 1939.97/M |2-338070-0 
14 19.8 |A99468CT-ND 331 270 1.99 | 250 402.03 | 8-215079-4 Fig. 4 — Male-On-Board, Top Entry Through-Hole 
16 22.4 | A99467CT-ND 4.23 345 254 | 250 513.44 | 8-215079-6 4 8.2 a99447CT-ND 1.35 1.10 81 | 250 163.63 |7-215464-4 
18 24.9 | A99466CT-ND 4.89 399 294 | 250 594.07 | 8-215079-8 6 10.7 | A99446CT-ND 1.79 146 1.08 | 250 217.64 |7-215464-6 
20 27.4 | A99465CT-ND 441 3.60 265 | 250 535.89 | 9-215079-0 8 13.3 | A99445CT-ND 248 2.02 1.49 | 250 301.19 |7-215464-8 
Fig. 1 — Female-On-Board, Top Entry Through-Hole, with Locking Latches 10 15.8 A99444CT-ND 266 2417 1.60 250 323.37 | 8-215464-0 
4 97 peeeece ND 81 6649 | 2,500 | 328.28/M | 338068-4 12 18.3 |Ag9443CT-ND 3.23 263 1.94 | 250 392.11 |8-215464-2 
; ie an ee a a prc : nee 4 20.8 |A99442CT-ND 403.329 2.42 | 250 489,24 |8-215464-4 
10 17.3 | A99504CT-ND 1.32 1.08 79 | 2,500 | 526.56/M | 1-338068-0 iM mee ND eee AON EOE || aoe sua barman 
12 19.8 |Ag9503CT-ND 151 123 91 | 2,500 | 603.67/mM |1-338068-2 18 m2 ROALD 450 374 (2.76 | 250 507.24 /8-218464-8 
14 22.4 | A99502CT-ND 166 136 1.00 | 2,500 | 665.33/M|1-338068-4 20 28.4 |A99439CT-ND 5.23 426 3.14 | 250 634.63 | 9-215464-0 
16 24.9 A99501CT-ND 1.92 157 116 | 2,500 | 767.76/M | 1-338068-6 Fig. 5 — Male-On-Wire IDC Connectors 
18 27.4 | A99500CT-ND 2.05 167 1.23 | 2,500 | 819.96/M |1-338068-8 4 8.6 A99464CT-ND 184001510 411 250 223.79 | 7-215083-4 
20 30.0 A99499CT-ND 2.21 1.81 1.33 2,500 885.73/M | 2-338068-0 6 114 A99463CT-ND 218 1.78 1.31 250 265.03 | 7-215083-6 
Fig. 2 — Female-On-Board, Top Entry Surface Mount, without Locking Latches 8 13.6 A99462CT-ND 2.27 1.86 1.37 250 276.05 | 7-215083-8 
: A ee ei nae ne - icine lasses 10 162  |ag946icT-No 270 220 162 | 250 327.49 | 8-215083-0 
8 PP cracicstin Bey cage? a6. |'-900 Sonat | Pleao7s.b 12 18.7 | A99460CT-ND 410 334 246 | 250 497.66 | 8-215083-2 
10 147 A99476CT-ND 5.00 4.08 3.01 900 1865.93 | 8-188275-0 a _ Coen 400, 2S 2 oe 558.04 |G:21508-4 
12 17.3 |A99477CT-ND 731 596 4.39 | 900 | 2726.95 |8-188275-2 16 23.8 | A99458CT-ND 448 3.65 2.69 | 250 543.99 |8-215083-6 
14 19.8 ‘A99478CT-ND 7.23 5.90 4.35 900 2697.41 | 8-188275-4 18 26.3 A99457CT-ND 5.03 410 = 3.02 250 610.69 | 8-215083-8 
16 22.4 | A99479CT-ND 716 583 4.30 | 900 2668.88 | 8-188275-6 20 28.9 | A99456CT-ND 569 464 3.42 | 250 691.03 | 9-215083-0 
18 24.9 A99480CT-ND 9.35 7.62 5.62 900 3487.12 | 8-188275-8 Fig. 6 — Paddle Board, Through-Hole IDC Connectors 
20 27.5 | A99481CT-ND 880 7.17 5.28 | 900 3280.65 | 9-188275-0 ri 86 A99426CT-ND 798. 162 +4119 1) 250 240.65 |7-215570-4 
Fig. 2 — Female-On-Board, Top Entry Surface Mount, with Locking Latches 6 144 A99425CT-ND 2.33 1.90 14 250 283.40 | 7-215570-6 
4 97 A99435CT-ND 280 229 1.69 | 900 1044.56 | 7-338069-4 3 195 | Ree aie ~Dee- .000| SeEp 98403 |7bieevocR 
6 12.2 | A99434CT-ND 3.20 261 1.92 | 900 1192.39 | 7-338069-6 
3 147 |Ago4aacr-ND 331 270 199 | 900 4933.85 |7-338069-8 10 16.2 |A99423CT-ND 3.36 274 2.02 | 250 407.67 | 8-215570-0 
10 17.3 |A99432CT-ND 398 324 239 | 900 | 1483.09 |8-338069-0 12 16.7 (euseee TENG 406, Sal. 2.44: | “280 492.94 |8-215570-2 
12 19.8 | A99431CT-ND 456 3.72 274 | 900 1699.91 | 8-338069-2 14 21.3 )A99421CT-ND 455 3.71 2.73 | 250 552.08 |8-215570-4 
14 22.4 | A99430CT-ND 460 375 277 | 900 1716.58 | 8-338069-4 16 23.8 |A99420CT-ND 658 5.36 3.95 | 250 798.69 | 8-215570-6 
16 24.9 | A99429CT-ND 5.22 425 344 | 900 1946.19 | 8-338069-6 18 26.3 |A99419CT-ND 572 466 3.44 | 250 694.90 | 8-215570-8 
18 27.4 A99428CT-ND 4.70 3.83 2.82 900 1752.37 | 8-338069-8 20 28.9 A99418CT-ND 834 679 5.01 250 1012.39 | 9-215570-0 
20 30.0 | A99427CT-ND 5.44 443 3.27 | 900 2026.60 | 9-338069-0 Fig. 7 — Contact Housings — Discrete Wire 
Fig. 3 — Female-On-Board, Side Entry Through-Hole, without Locking Latches mI 84 A99417-ND§ 118 95 76 = —]338095-4 
4 74 A99455CT-ND 1.01 83 61 250 123.05 ] 7-215460-4 
6 9.7 | a80730CT-ND 147° 1.20 88 | 250 178.03 |7-215460-6 6 109 eee <o0 10 oe! |= 7 |e 
8 122 |agg4asacT-nD 1840151141 | 250 223.95 |7-215460-8 8 135 ans el —/Be808e-8 
10 14.7 |a99453CT-ND 222 181 134 | 250 269.91 | 8-215460-0 10 16.0 /Ags498-NDS 1.04 84 67 | — | 1-888095-0 
12 17.3 A99452CT-ND 2.92 238 1.76 250 354.38 | 8-215460-2 12 18.5 A99497-ND§ 1.16 93 74 = — |1-338095-2 
14 19.8 [A99451CT-ND 3.44 281 2.07 | 250 417.63 |8-215460-4 14 214 A99496-ND§ 1.23 99 79 = — |1-338095-4 
16 22.4 A99450CT-ND 3.38 2.76 2.03 250 410.60 | 8-215460-6 16 23.6 A99495-ND§ 89 Pal 57 _ — | 1-338095-6 
18 24.9 | A99449CT-ND 4.04 330 243 | 250 490.98 | 8-215460-8 18 26.2  |aso494-ND§ 141 89 7” = — | 4-338095-8 
20 27.4 | A99448CT-ND 511 4.16 3.07 | 250 620.19 | 9-215460-0 20 287 — |ago493-nog 141 89 2 = — | o-a98095-0 
Fig. 3 — Female-On-Board, Side Entry Through-Hole, with Locking Latches Contacts 
4 97 ‘A99482CT-ND 3.37. 2.75 2.02 | 1,500 | 1346.26/M |338070-4 - 
6 122  |Ago4eacr-ND 350 286 211 | 2500 |1401.14/M | 338070-6 24 ~ 28AWG Pre-Tin | A99492CT-ND At 34 25 | 750 128.73 | 1-338096-1 
8 147 |ag9484cT-ND 246 201 148 | 2500 | 983.94/m|338070-8 20 ~ 24AWG Pre-Tin | A99491CT-ND AB 37 28 | 750 140.16 | 1-338097-1 
10 17.3 |A99485CT-ND 3.52 287 2.12 | 2,600 | 1408.63/M |1-338070-0 | + For Tape and Reel part number, change CT-ND toTR-ND. _§ Bulk 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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molex Micro-Fit 3.0™ Connectors 


Digi@Reel° 
Features: * Fully isolated contacts ¢ Fully polarized to mating receptacle * Integral pull tabs for ease in Physical: Housing: UL94V-0 Brass Plating: Tin or Gold 
unmating Electrical: Series 43645, 43650, 43025 and 43045 are 600V; Series 43020 is 350V Current: 5.0A BMI Features and Benefits: Connectors float in panel cutout up to 1.27mm (.050") in any direction. Use 
maximum Contact Resistance: 10mQ maximum Dielectric Withstanding Voltage: Series 43645, 43650, standard Micro-Fit terminals. Innovative panel mounting design holds connectors firmly in place. Fully isolated 
43025 and 43045 are 2200VAC; Series 43020 is 1700VAC Insulation Resistance: 1,000MQ minimum contacts prevent terminal damage. Fully polarized to completely prevent mismating. 


Fig. 6 — Blind Mate 


c= 
Last Ckt. 
| 


- to J 
+ 15.40 
Cir- | Dimensions - mm Digi-Key Price Each Molex Cir- | Dimensions - mm Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Plating | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits A B Plating | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Plug Housing — Panel Mount (uses male terminal) — RoHS Compliant 4 9.65 3.00 Tin WM1802-ND 3.44 3.04 2.03 |43045-0418 
2 3.85 = = WM1777-ND A8 43 -29 |43020-0200 6 12.65 6.00 Tin WM1803-ND 3.90 3.44 2.30 | 43045-0618 
4 6.85 3.00 = WM1778-ND 56 50 -33 | 43020-0400 8 15.65 9.00 Tin WM1804-ND 4.47 3.95 2.63 | 43045-0818 
6 9.85 6.00 _ WM1779-ND 67 .60 -40 |43020-0600 10 18.65 12.00 Tin WM1805-ND 4.92 4.35 2.90 |43045-1018 
8 12.85 9.00 _— WM1780-ND eA 68 -46 |43020-0800 12 21.65 15.00 | Gold, 30y” | WM1806-ND 5.37 4.75 3.17 |43045-1218 
10 15.85 12.00 = WM1781-ND 89 79 -53 | 43020-1000 4B 2 6.65 = Gold, 30y” | WM1807-ND 3.67 3.24 2.16 |43045-0220 
1 12 18.85 15.00 = WM1782-ND 1.05 93 -62 |43020-1200 4 9.65 3.00 | Gold, 30u”|WM1808-ND 4.42 3.90 2.60 |43045-0420 
14 21.85 18.00 = WM2483-ND 1.24 1.10 -73 |43020-1400 6 12.65 6.00 | Gold, 30u”|WM1809-ND 5.15 4.55 3.03 | 43045-0620 
16 24.85 21.00 _— WM2484-ND 1.43 1.27 -85 |43020-1600 8 15.65 9.00 | Gold, 30y” | WM1810-ND 5.98 5.28 3.52 |43045-0820-P 
18 27.85 24.00 = WM2485-ND 1.61 1.42 -95 |43020-1800 10 18.65 12.00 | Gold, 30u” |WM1811-ND 6.71 5.92 3.95 | 43045-1020 
20 30.85 27.00 = WM2486-ND 1.79 1.58 1.06 | 43020-2000 12 21.65 15.00 | Gold, 30” |WM1812-ND 7.42 6.55 4.37 _|43045-1220 
22 33.85 30.00 _ WM2487-ND 1.96 1.74 1.16 | 43020-2200 Vertical Header — SMT with Fitting Nails — RoHS Compliant 
24 36.85 33.00 = WM2488-ND 2.15 1.90 1.27 _|43020-2400 2 6.65 = Gold, 15”) WM2660CT-ND4# | 2.92 2.58 1.72 | 43045-0219 
Plug Housing — Free Hanging (uses male terminal) — RoHS Compliant 2 6.65 = Gold, 15y” | WM2660TR-NDt 240.60/200 43045-0219 
2 3.86 = = WM2761-ND 43 38 -26 |43020-0201 4 9.65 3.00 | Gold, 15y”|WM2661CT-ND# | 3.45 3.05 2.03 | 43045-0419 
4 6.85 3.00 _— WM2772-ND 50 45 -30 |43020-0401 4 9.65 3.00 | Gold, 15y” | WM2661TR-NDt 284.20/200 43045-0419 
6 9.85 6.00 = WM2762-ND -60 54 -36 |43020-0601 6 12.65 6.00 | Gold, 15y” | WM2662CT-ND# | 3.97 3.51 2.34 |43045-0619 
8 12.85 9.00 = WM2763-ND 69 61 -41 |43020-0801 6 12.65 6.00 | Gold, 15y"| WM2662TR-NDt 326.80/200 43045-0619 
10 15.85 12.00 = WM2764-ND -80 71 -47_|43020-1001 8 15.65 9.00 | Gold, 15y"|WM2663CT-ND# | 4.58 4.04 2.70 | 43045-0819 
2 12 18.85 15.00 = WM2765-ND 94 84 -56 |43020-1201 8 15.65 9.00 | Gold, 15y”|WM2663TR-NDT 377.00/200 43045-0819 
14 21.85 18.00 = WM2766-ND 1.11 .98 -66 |43020-1401 10 18.65 12.00 | Gold, 15") WM2664CT-ND4# | 5.10 4.50 3.00 | 43045-1019 
16 24.85 21.00 = WM2767-ND 1.28 1.14 -76 |43020-1601 10 18.65 12.00 | Gold, 15” |WM2664TR-NDt 419.60/200 43045-1019 
18 27.85 24.00 = WM2768-ND 1.44 1.27 -85 |43020-1801 12 21.65 15.00 | Gold, 15”) WM2665CT-ND4 | 5.59 4.94 3.30 | 43045-1219 
20 30.85 27.00 — WM2769-ND 1.60 1.41 -94 [43020-2001 4B 12 21.65 15.00 | Gold, 15" | WM2665TR-NDt 460.80/200 43045-1219 
22 33.85 30.00 = WM2770-ND 1.75 1.55 1.04 | 43020-2201 14 24.65 18.00 | Gold, 15y”|WM2666CT-ND#F | 6.12 5.40 3.60 | 43045-1419 
24 36.85 33.00 _ WM2771-ND 1.92 1.70 1.13 |43020-2401 14 24.65 18.00 | Gold, 15y"| WM2666TR-NDt 503.80/200 43045-1419 
Receptacle Housing (uses female terminal) — RoHS Compliant 16 27.65 21.00 | Gold, 15y”|WM2667CT-ND¥ | 6.62 5.85 3.90 |43045-1619 
2 3.85 _— _ WM1783-ND A8 43 -29 |43025-0200 16 27.65 21.00 | Gold, 15y"|WM2667TR-NDt 545.40/200 43045-1619 
4 6.85 3.00 = WM1784-ND 56 50 -33 | 43025-0400 18 30.65 24.00 | Gold, 15y"|WM2668CT-ND# | 7.37 6.50 4.34 | 43045-1819 
6 9.85 6.00 = WM1785-ND 67 60 -40 |43025-0600 18 30.65 24.00 | Gold, 15y”) WM2668TR-NDt 606.60/200 43045-1819 
8 12.85 9.00 _ WM1786-ND ee 68 -46 |43025-0800 20 33.65 27.00 | Gold, 15") WM2669CT-ND4 | 7.99 7.06 4.71 |43045-2019 
10 15.85 12.00 = WM1787-ND 89 79 -53 | 43025-1000 20 33.65 27.00 | Gold, 15y”|WM2669TR-NDt 658.20/200 43045-2019 
3 12 18.85 15.00 _ WM1788-ND 1.05 93 -62 |43025-1200 22 36.65 30.00 | Gold, 15") WM2670CT-ND¥ | 8.61 7.60 5.07 | 43045-2219 
14 21.85 18.00 = WM2489-ND 1.24 1.10 -73 |43025-1400 22 36.65 30.00 | Gold, 15y"| WM2670TR-NDt 709.00/200 43045-2219 
16 24.85 21.00 _ WM2490-ND 1.43 1.27 .85 |43025-1600 24 39.65 33.00 | Gold, 15y”|WM2671CT-ND¥# | 9.24 8.16 5.44 |43045-2419 
18 27.85 24.00 _ WM2491-ND 1.61 1.42 -95 |43025-1800 24 39.65 33.00 | Gold, 15y"|WM2671TR-NDt 761.00/200 43045-2419 
20 30.85 27.00 = WM2492-ND 1.79 1.58 1.06 [43025-2000 Vertical Header — Through-Hole — RoHS Compliant 
22 33.85 30.00 = WM2493-ND 1.96 1.74 1.16 | 43025-2200 2 6.65 = Gold, 15y” | WM2648-ND 1.16 1.03 69 |43045-0213 
24 36.85 33.00 = WM2494-ND 2.15 1.90 1.27 |43025-2400 4 9.65 3.00 | Gold, 15y” | WM2649-ND 1.61 1.42 95 |43045-0413 
Vertical Header — Through-Hole with Offset Terminal Retention — RoHS Compliant 6 12.65 6.00 | Gold, 15u” | WM2650-ND 2.04 1.81 1.21 |43045-0613 
2 6.65 = Tin WM1789-ND 93 83 -55 |43045-0212 8 15.65 9.00 | Gold, 15y” | WM2651-ND 2.48 2.19 1.46 |43045-0813 
4 9.65 3.00 Tin WM1790-ND 1.29 1.14 -76 |43045-0412 10 18.65 12.00 | Gold, 15” | WM2652-ND 2.91 2.58 1.72 |43045-1013 
6 12.65 6.00 Tin WM1791-ND 1.63 1.45 -97 |43045-0612 4A 12 21.65 15.00 | Gold, 15y”|WM2653-ND 3.34 2.95 1.97 |43045-1213 
8 15.65 9.00 Tin WM1792-ND 1.98 1.76 1.17 |43045-0812 14 24.65 18.00 | Gold, 15y”|WM2654-ND 3.78 3.34 2.23 |43045-1413 
10 18.65 12.00 Tin WM1793-ND 2.32 2.06 1.37 |43045-1012 16 27.65 21.00 | Gold, 15y”) WM2655-ND 4.20 3.71 2.48 | 43045-1613 
12 21.65 15.00 Tin WM1794-ND 2.66 2.36 1.57 |43045-1212 18 30.65 24.00 | Gold, 15y") WM2656-ND 4.73 4.18 2.79 |43045-1813 
14 24.65 18.00 Tin WM4711-ND 3.02 2.67 1.78 | 43045-1412 20 33.65 27.00 | Gold, 15y” | WM2657-ND 5.25 4.64 3.09 | 43045-2013 
16 27.65 21.00 Tin WM4712-ND 3.36 2.97 1.98 |43045-1612 22 36.65 30.00 | Gold, 15y") WM2658-ND 5.78 5.10 3.40 | 43045-2213 
18 30.65 24.00 Tin WM4713-ND 3.78 3.34 2.23 |43045-1812 24 39.65 33.00 | Gold, 15y” | WM2659-ND 6.31 5.57 3.71 [43045-2413 
20 33.65 27.00 Tin WM4714-ND 4.20 3.71 2.48 | 43045-2012 Right Angle Header — Through-Hole with PCB Pegs — RoHS Compliant 
22 36.65 30.00 Tin WM4715-ND 4.62 4.08 2.72 | 43045-2212 2 6.65 = Tin WM1813-ND 1.27 1.12 -75 |43045-0200 
4a 24 39.65 33.00 Tin WM4716-ND 5.04 4.45 2.97 | 43045-2412 4 9.65 3.00 Tin WM1814-ND 1.56 1.38 -92 |43045-0400 
2 6.65 = Gold, 30y”]WM1795-ND 1.47 1.30 -87 | 43045-0214 6 12.65 6.00 Tin WM1815-ND 1.97 1.74 1.16 |43045-0600 
4 9.65 3.00 | Gold, 30”) WM1796-ND 2.03 1.79 1.20 | 43045-0414 8 15.65 9.00 Tin WM1816-ND 2.40 2.12 1.42 | 43045-0800 
6 12.65 6.00 | Gold, 30u”|WM1797-ND 2.58 2.28 1.52 | 43045-0614 10 18.65 12.00 Tin WM1817-ND 2.81 2.49 1.66 | 43045-1000 
8 15.65 9.00 | Gold, 30”) WM1798-ND 3.12 2.76 1.84 | 43045-0814 12 21.65 15.00 Tin WM1818-ND 3.23 2.85 1.91 |43045-1200 
10 18.65 12.00 | Gold, 30y”|WM1799-ND 3.67 3.24 2.16 |43045-1014 14 24.65 18.00 Tin WM4723-ND 3.65 3.22 2.15 |43045-1400 
12 21.65 15.00 Gold WM1800-ND 4.21 3.72 2.48 | 43045-1214 5A 16 27.65 21.00 Tin WM4724-ND 4.07 3.60 2.40 | 43045-1600 
14 24.65 18.00 Gold WM4717-ND 4.76 4.21 2.81 |43045-1414 18 30.65 24.00 Tin WM4725-ND 4.58 4.04 2.70 | 43045-1800 
16 27.65 21.00 Gold WM4718-ND 5.29 4.67 3.12 [43045-1614 20 33.65 27.00 Tin WM4726-ND 5.09 4.50 3.00 | 43045-2000 
18 30.65 24.00 Gold WM4719-ND 5.95 5.26 3.51 [43045-1814 22 36.65 30.00 Tin WM4727-ND 5.60 4.94 3.30 | 43045-2200 
20 33.65 27.00 Gold WM4720-ND 7.35 6.49 4.33 |43045-2014 24 39.65 33.00 Tin WM4728-ND 6.11 5.40 3.60 | 43045-2400 
22 36.65 30.00 Gold WM4721-ND 7.28 6.43 4.29 |43045-2214 2 6.65 _ Gold, 30u” |WM1819-ND 1.79 1.58 1.06 | 43045-0202 
24 39.65 33.00 Gold WM4722-ND 7.94 7.01 4.67 | 43045-2414 4 9.65 3.00 | Gold, 30y” | WM1820-ND 2.45 217 1.45 |43045-0402 
Vertical Header — SMT with Fitting Nails — RoHS Compliant 6 12.65 6.00 __| Gold, 30y” |WM1821-ND 3.10 2.74 1.83 |43045-0602 
4B 2 6.65 —_ Tin WM1801-ND 2.97 2.62 1.75 [43045-0218 $Cut Tape +t Tape and Reel @# RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 211 
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Circuit 1 


 -| 3.30 
B! U 
Molded Retention Peg 
Cir- | Dimensions - mm Digi-Key Price Each Molex Cir- | Dimensions - mm Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Plating | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits A B Plating | Part No. 1 10 100 | Part No. 
8 15.65 9.00 | Gold, 30y”|WM1822-ND 3.78 3.34 2.23 | 43045-0802 10 22.00 12.00 Gold WM1977-ND® 3.89 3.43 2.29 |44432-1002 
10 18.65 12.00 | Gold, 30y”|WM1823-ND 4.43 3.91 2.61 | 43045-1002 8 12 25.00 15.00 Gold WM1978-ND® 4.45 3.93 2.62 | 44432-1202 
12 21.65 15.00 | Gold, 30” |WM1824-ND 5.70 5.03 3.36 | 43045-1202 14 28.00 18.00 Gold WM1979-ND® 5.04 4.45 2.97 |44432-1402 
14 24.65 18.00 | Gold, 30” |WM4729-ND 5.75, 5.07 3.38 | 43045-1402 16 31.00 21.00 Gold WM1980-ND® 5.60 4.95 3.30 | 44432-1602 
5A 16 27.65 21.00 | Gold, 30u” | WM4730-ND 6.41 5.66 3.78 | 43045-1602 BMI Right Angle Header (Blind Mate) 
18 30.65 24.00 | Gold, 30u”|WM4731-ND 7.21 6.37 4.25 | 43045-1802 4 13.00 3.00 Tin WM1995-ND® 2.07 1.83 1.22 | 44428-0401 
20 33.65 27.00 | Gold, 30u”|WM4732-ND 8.02 7.08 4.72 | 43045-2002 6 16.00 6.00 Tin WM1996-ND® 2.62 2.32 1.55 | 44428-0601 
22 36.65 30.00 | Gold, 30u”|WM4733-ND 8.82 7.79 5.19 | 43045-2202 8 19.00 9.00 Tin WM1997-ND® 3.20 2.83 1.89 | 44428-0801 
24 39.65 33.00 | Gold, 30u”|WM4734-ND 9.63 8.50 5.67 | 43045-2402 10 22.00 12.00 Tin WM1998-ND® 3.75 3.31 2.21 |44428-1001 
Right Angle Header — Through-Hole with PCB Clips — RoHS Compliant 12 25.00 15.00 Tin WM1999-ND® 4.31 3.81 2.54 | 44428-1201 
2 6.65 _— Tin WM2672-ND 1.46 1.29 .86 | 43045-0221 14 28.00 18.00 Tin WM2025-ND® 4.86 4.30 2.87 |44428-1401 
4 9.65 3.00 Tin WM2673-ND 1.93 1.70 1.14 |43045-0421 9 16 31.00 21.00 Tin WM2026-ND® 5.43 4.79 3.20 | 44428-1601 
5A 6 12.65 6.00 Tin WM2674-ND 217 1.92 1.28 | 43045-0621 4 13.00 3.00 Gold WM2027-ND® 2.59 2.29 1.53 |44428-0402 
8 15.65 9.00 Tin WM2675-ND 2.60 2.30 1.53 | 43045-0821 6 16.00 6.00 Gold WM2028-ND® 3.28 2.90 1.94 | 44428-0602 
10 18.65 12.00 Tin WM2676-ND 3.32 2.94 1.96 | 43045-1021 8 19.00 9.00 Gold WM2029-ND® 4.01 3.54 2.36 | 44428-0802 
12 21.65 15.00 Tin WM2677-ND 3.79 3.35 2.23 | 43045-1221 10 22.00 12.00 Gold WM2030-ND® 4.69 4.14 2.76 |44428-1002 
Right Angle Header — SMT with Fitting Nails — ROHS Compliant 12 25.00 15.00 Gold WM2031-ND 5.38 4.76 3.17 |44428-1202 
2 6.65 — Tin WM1825-ND 3.01 2.66 1.78 | 43045-0209 14 28.00 18.00 Gold WM2032-ND® 6.08 5.37 3.58 | 44428-1402 
4 9.65 3.00 Tin WM1826-ND 3.65 3.22 2.15 | 43045-0409 16 31.00 21.00 Gold WM2033-ND@ 6.79 5.99 4.00 |44428-1602 
6 12.65 6.00 Tin WM1827-ND 4.23 3.73 2.49 | 43045-0609 Receptacle Housing — RoHS Compliant 
8 15.65 9.00 Tin WM1828-ND 4.95 4.37 2.92 | 43045-0809 2 6.85 3.00 _ WM1845-ND 48 43 -29 |43645-0200 
10 18.65 12.00 Tin WM1829-ND 5.54 4.89 3.26 | 43045-1009 3 9.85 6.00 = WM1846-ND 52 43 -31  |43645-0300 
5B 12 21.65 15.00 Tin WM1830-ND 6.11 5.39 3.60 | 43045-1209 4 12.85 9.00 = WM1847-ND 56 50 -33 [43645-0400 
2 6.65 _ Gold, 30y” | WM1831-ND 3.92 3.46 2.31 | 43045-0211 5 15.85 12.00 = WM1848-ND 62 55 37 |43645-0500 
4 9.65 3.00 | Gold, 30” |WM1832-ND 4.89 4.32 2.88 | 43045-0411 6 18.85 15.00 _ WM1849-ND 67 -60 40 |43645-0600 
6 12.65 6.00 | Gold, 30” |WM1833-ND 5.80 5.12 3.42 | 43045-0611 10 7 21.85 18.00 = WM2405-ND 72 64 43 |43645-0700 
8 15.65 9.00 | Gold, 30” |WM1834-ND 6.88 6.07 4.05 | 43045-0811 8 24.85 21.00 = WM2406-ND at 68 46 |43645-0800 
10 18.65 12.00 | Gold, 30y”|WM1835-ND 7.78 6.87 4.58 | 43045-1011 9 27.85 24.00 _ WM2407-ND 83 74 50 |43645-0900 
12 21.65 15.00 | Gold, 30” |WM1836-ND 8.70 7.68 5.12 | 43045-1211 10 30.85 27.00 = WM2408-ND 89 79 53 |43645-1000 
Right Angle Header — Through-Hole w/PCB Clips — RoHS Compliant ah 33.85 30.00 = WM2409-ND 97 86 58 |43645-1100 
2 6.65 = Gold, 15y” | WM2678-ND 1.62 1.43 -96 | 43045-0222 12 36.85 33.00 = WM2410-ND 1.05 93 -62 [43645-1200 
4 9.65 3.00 | Gold, 15y”|WM2679-ND 2.36 2.08 1.39 |43045-0422 Plug Housing without Panel Mounts — RoHS Compliant 
5A 6 12.65 6.00 | Gold, 15y”|WM2680-ND 2.93 2.59 1.73 | 43045-0622 2 6.85 3.00 _ WM1855-ND 48 43 .29 |43640-0201 
8 15.65 9.00 | Gold, 15y”|WM2681-ND 3.54 3.12 2.08 | 43045-0822 3 9.85 6.00 = WM1856-ND 52 46 31 |43640-0301 
10 18.65 12.00 | Gold, 15” | WM2682-ND 4.11 3.63 2.42 | 43045-1022 4 12.85 9.00 = WM1857-ND 56 50 -33 |43640-0401 
12 21.65 15.00 | Gold, 15” | WM2683-ND 4.69 4.14 2.76 | 43045-1222 1 5 15.85 12.00 _ WM1858-ND 62 55 -37  |43640-0501 
BMI Vertical Receptacle Header with Friction Pegs (Blind Mate) 6 18.85 15.00 = WM1859-ND 67 .60 40 [43640-0601 
4 12.00 3.00 Tin WM1953-ND 2.60 2.29 1.53 | 44769-0401 ra 21.85 18.00 — WM2417-ND 72 64 43 |43640-0701 
6 15.00 6.00 Tin WM1954-ND® 3.29 2.91 1.94 | 44769-0601 8 24.85 21.00 = WM2418-ND ae 68 46 |43640-0801 
8 18.00 9.00 Tin WM1955-ND® 4.00 3.53 2.36 | 44769-0801 10 30.85 27.00 = WM2420-ND 89 79 -53 _|43640-1001 
10 21.00 12.00 Tin WM1956-ND@ 4.69 4.14 2.76 | 44769-1001 Plug Housing with Panel Mounts — RoHS Compliant 
12 24.00 15.00 Tin WM1957-ND® 5.37 4.74 3.16 | 44769-1201 2 6.85 3.00 = WM1850-ND 48 43 .29 |43640-0200 
16 30.00 21.00 Tin WM1959-ND 6.78 5.98 3.99 | 44769-1601 3 9.85 6.00 _— WM1851-ND 52 AB -31  |43640-0300 
6 4 12.00 3.00 Gold WM1960-ND 3.24 2.87 1.91 |44769-0402 12 4 12.85 9.00 = WM1852-ND 56 50 -33 |43640-0400 
6 15.00 6.00 Gold WM1961-ND® 4.12 3.64 2.43 | 44769-0602 5 15.85 12.00 = WM1853-ND 62 55 37 |43640-0500 
8 18.00 9.00 Gold WM1962-ND® 5.00 4.42 2.95 | 44769-0802 6 18.85 15.00 = WM1854-ND 67 -60 40 _|43640-0600 
10 21.00 12.00 Gold WM1963-ND® 5.88 5.19 3.46 | 44769-1002 8 24.85 21.00 = WM2412-ND ra 68 46 _|43640-0800 
12 24.00 15.00 Gold WM1964-ND® 6.73 5.94 3.96 | 44769-1202 Right Angle Header — RoHS Compliant 
14 27.00 18.00 Gold WM1965-ND® 7.62 6.73 4.49 | 44769-1402 2 6.85 3.00 Tin WM1860-ND 1.13 1.00 -67 |43650-0200 
16 30.00 21.00 Gold WM1966-ND® 8.47 7.48 4.99 | 44769-1602 3 9.85 6.00 Tin WM1861-ND 1.35 1.19 -80 |43650-0300 
BMI Right Angle Receptacle Header with Friction Pegs (Blind Mate) 4 12.85 9.00 Tin WM1862-ND 1.56 1.38 -92 |43650-0400 
4 6.70 3.00 Tin WM1981-ND® 2.90 2.57 1.71 |44764-0401 5 15.85 12.00 Tin WM1863-ND 1.76 1.56 1.04 | 43650-0500 
6 9.70 6.00 Tin WM1982-ND® 3.67 3.24 2.16 |44764-0601 6 18.85 15.00 Tin WM1864-ND 1.97 1.74 1.16 |43650-0600 
10 15.70 12.00 Tin WM1984-ND® 5.25 4.64 3.09 | 44764-1001 7 21.85 18.00 Tin WM2423-ND 2.19 1.93 1.29 |43650-0700 
12 18.70 15.00 Tin WM1985-ND® 6.03 5.33 3.55 | 44764-1201 8 24.85 21.00 Tin WM2424-ND 2.40 2.12 1.42 |43650-0800 
7 14 21.70 18.00 Tin WM1986-ND 6.81 6.01 4.01 | 44764-1401 9 27.85 24.00 Tin WM2425-ND 2.61 2.31 1.54 |43650-0900 
16 24.70 21.00 Tin WM1987-ND 7.24 6.39 4.26 | 44764-1601 10 30.85 27.00 Tin WM2426-ND 2.81 2.49 1.66 | 43650-1000 
4 6.70 3.00 Gold WM1988-ND® 3.63 3.20 2.14 | 44764-0402 13 12 36.85 33.00 Tin WM2428-ND 3.23 2.85 1.91 |43650-1200 
6 9.70 6.00 Gold WM1989-ND 4.60 4.06 2.71 | 44764-0602 2 6.85 3.00 Gold WM1865-ND 1.42 1.26 .84 |43650-0201 
10 15.70 12.00 Gold WM1991-ND® 6.56 5.80 3.87 | 44764-1002 3 9.85 6.00 Gold WM1866-ND 1.68 1.49 .99 |43650-0301 
14 21.70 18.00 Gold WM1993-ND 8.51 7.51 5.01 | 44764-1402 4 12.85 9.00 Gold WM1867-ND 1.94 1.72 1.15 |43650-0401 
BMI Vertical Header with Polarizing Pegs (Blind Mate) 5 15.85 12.00 Gold WM1868-ND 2.21 1.95 1.30 |43650-0501 
4 13.00 3.00 Tin WM1967-ND 1:72 1.52 1.01 | 44432-0401 6 18.85 15.00 Gold WM1869-ND 2.46 2.18 1.45 |43650-0601 
6 16.00 6.00 Tin WM1968-ND® 2.18 1.93 1.29 | 44432-0601 7 21.85 18.00 Gold WM2429-ND 2.74 2.42 1.61 |43650-0701 
8 19.00 9.00 Tin WM1969-ND® 2.65 2.34 1.56 | 44432-0801 8 24.85 21.00 Gold WM2430-ND 3.00 2.66 1.77 |43650-0801 
8 10 22.00 12.00 Tin WM1970-ND® 3.10 2.74 1.83 | 44432-1001 10 30.85 27.00 Gold WM2432-ND 3.52 3.11 2.07 | 43650-1001 
12 25.00 15.00 Tin WM1971-ND® 3.55 3.14 2.09 | 44432-1201 12 36.85 33.00 Gold WM2434-ND 4.04 3.57 2.38 |43650-1201 
16 31.00 21.00 Tin WM1973-ND® 4.48 3.96 2.64 | 44432-1601 Right Angle Header with Retention Clips 
6 16.00 6.00 Gold WM1975-ND® 2.73 2.41 1.61 | 44432-0602 14 2 6.85 3.00 Tin WM1870-ND® 1.33 1.18 79 |43650-0203 
8 | 19.00 9.00 Gold _|WM1976-ND@ | 3.31 2.92 1.95 |44432-0802_| ¢utTape + Tape and Reel @ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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molex.  micro-Fit 3.0” Connectors (Cont) 


Cir- | Dimensions - mm Digi-Key Price Each Molex Cir- | Dimensions - mm Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Plating | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits A B Plating | Part No. 1 10 100 | Part No. 
3 | 985 6.00 Tin |WMie71-ND@ | 1.73 1.53 1.02 [43650-0303 Vertical Header — SMT — RoHS Compliant 
4 | 1285 9.00 Tin |wmie72-ND@ | 1.75 1.55 1.04. | 43650-0403 2 | 965 3.00 Tin |WM2627CT-ND$] 2.78 246 1.64 ]43650-0224 
5 | 15.85 12.00 Tin |wmis73-ND@ | 1.96 1.74. 1.16 |43650-0503 2 | 965 3.00 Tin |WM2627TR-NDt 229.20/200 43650-0224 
6 | 1885 15.00 Tin |wmie74-nD@ | 2.42 214 1.43 |43650-0603 3 | 1265 6.00 Tin |WM2628cT-ND¢| 3.01 266 1.77 |43650-0324 
8 | 2485 21.00 Tin _|wm2436-ND@ | 2.60 230 1.53 |43650-0803 3 | 1265 6.00 Tin | WM2628TR-NDt 247.60/200 43650-0324 
10 | 30.85 27.00 Tin | WM2438-ND 3.01 266 1.78 [43650-1003 4 | 15.65 9.00 Tin _|WM2629CT-ND$| 3.23 2.85 1.90 _|43650-0424 
11 | 33.85 30.00 Tin |WM2439-ND 3.22 285 1.90 |43650-1103 4 | 1565 9.00 Tin |WM2629TR-NDt 265.60/200 43650-0424 
2 | 685 3.00 Gold |wmts75-ND@ | 1.62 1.43 96 |43650-0204 5 | 1864 12.00 Tin |WM2630CT-ND$] 3.44 3.04 2.03 | 43650-0524 
4) 3 | 985 6.00 Gold |wmis76-ND@ | 1.88 1.66 1.11 |43650-0304 5 | 18.64 12.00 Tin |WM2630TR-NDt 283.60/200 43650-0524 
4 | 1285 9.00 Gold _|wmts77-ND@ | 214 1.89 1.26 |43650-0404 6 | 21.64 15.00 Tin |WM2631CT-ND¢| 3.66 3.23 2.16 |43650-0624 
5 | 1585 12.00 | Gold |wWMis7eND@ | 269 238 1.59 [43650-0504 6 | 21.64 15.00 Tin |WM2631TR-NDt 301.00/200 43650-0624 
6 | 1885 15.00 | Gold |wm1g79-NDe | 266 2.35 1.57 |43650-0604 7 | 24.64 18.00 Tin |WM2632CT-ND¢| 3.93 3.47 2.31 [43650-0724 
7 | 21.85 1800 | Gold |wMe441-ND@ | 3.24 286 1.91 |43650-0704 7 | 24.64 18.00 Tin |WM2632TR-NDt 323.40/200 43650-0724 
8 | 2485 21.00 | Gold |wMe442-nDe | 3.17 280 1.87 |43650-0804 8 | 27.64 21.00 Tin |WM2633CT-ND¢|] 4.19 3.70 2.47 | 43650-0824 
10 30.85 27.00 Gold _|WM2444-ND 3.67 3.25 2.17 |43650-1004 8 27.64 = 21.00 Tin WM2633TR-NDt 345.20/200 43650-0824 
12 36.85 33.00 Gold _|WM2446-ND 4.18 3.70 2.47 |43650-1204 9 30.63 24.00 Tin WM2634CT-ND# | 4.40 3.89 2.60 [43650-0924 
Right Angle Header — SMT with Retention Clips 9 | 3063 24.00 Tin | WM2634TR-NDt 362.80/200 43650-0924 
2 | 685 3.00 Tin |WMi880-ND@ | 2.86 253 1.69 43650-0209 10 | 33.66 27.00 Tin |WM2635CT-ND$| 4.62 4.08 2.72. | 43650-1024 
3 9.85 6.00 Tin WM1881-ND® 3.18 2.81 1.88 |43650-0309-P. 10 33.66 27.00 Tin WM2635TR-NDt 380.20/200 43650-1024 
4 12.85 9.00 Tin WM1882-ND@ 3.50 3.09 2.06 |43650-0409 1 36.65 30.00 Tin WM2636CT-ND4 | 4.83 4.26 2.84 |43650-1124 
5 15.85 12.00 Tin WM1883-ND 3.79 3.35 2.23 |43650-0509 al 36.65 30.00 Tin WM2636TR-NDt 397.60/200 43650-1124 
6 18.85 15.00 Tin WM1884-ND 4.08 3.60 2.40 |43650-0609 178 12 39.65 33.00 Tin WM2637CT-ND# | 5.04 4.45 2.97 |43650-1224 
7 21.85 18.00 Tin WM2447-ND® 3.65 3.22 2.15 |43650-0709 12 39.65 33.00 Tin WM2637TR-NDt 415.00/200 43650-1224 
8 24.85 21.00 Tin WM2448-ND® 3.21 2.84 1.89 | 43650-0809 2 9.65 3.00 | Gold, 15”) WM2638CT-ND¥} 3.54 3.13 2.09 / 43650-0225 
9 27.85 24.00 Tin WM2449-ND@ 4.30 380 2.53 | 43650-0909 2 9.65 3.00 | Gold, 15y”"] WM2638TR-NDt 291 .80/200 43650-0225 
15 12 36.85 33.00 Tin WM2452-ND 5.96 5.26 3.51 |43650-1209 3 12.65 6.00 | Gold, 15y”|WM2639CT-ND# | 3.75 3.32 2.21 _|43650-0325 
2 | 685 3.00 Gold |wmisss-npe | 326 288 1.92 |43650-0210-P 3 | 1265 6.00 |Gold, 15u”|WM2639TR-NDt 309.20/200 43650-0325 
3.19.85 6.00 Gold |wmiese-NDe 1 365.3.23 2.15 43650-0310 4 | 15.65 9.00 |Gold, 15u”|WM2640CT-ND¢| 3.62 3.20 2.14 |43650-0425 
4 12.85 9.00 Gold |WM1887-ND@ 4.04 3.57 2.38 |43650-0410-P 4 15.65 9.00 | Gold, 15") WM2640TR-NDt 298.40/200 43650-0425 
5 15.85 12.00 Gold WM1888-ND@ 4.40 3.89 2.60 |43650-0510 5 18.64 12.00 | Gold, 15y”|WM2641CT-NDF | 4.42 3.90 2.60 | 43650-0525 
6 | 1885 15.00 | Gold |wmigeso-NDe | 4.77 421 281 1|43650-0610 5 | 18.64 12.00 |Gold, 15u”|WM2641TR-NDt 363.80/200 43650-0525 
3 | 2485 21.00 | Gold |wmedsa-ND 396 350 233 |43650-0810 6 | 21.64 15.00 |Gold, 15y"|WM2642CT-ND¢| 4.17 3.68 2.46 [43650-0625 
10 1 30.85 27.00 1 Gold |wm2456-ND 635. 5613.74 143650-1010 6 | 21.64 15.00 |Gold, 15u”| WM2642TR-NDt 343.00/200 43650-0625 
Right Angle Header — SMT with Fitting Nails 7 | 24.64 18.00 |Gold, 15u”|WM2643CT-ND¢| 4.49 3.97 2.65 |43650-0725 
2] 6853.00 Tin. |WMA800,ND@ 1 3.01. 2.66 1.78 43050-0012 7 | 24.64 18.00 |Gold, 15u”| WM2643TR-NDt 369.80/200 43650-0725 
3 | 995 6.00 tin |wmieoi-npe | 333 294 196 |43650-0312 8 | 27.64 21.00 |Gold, 15y”|WM2644CT-ND$¢| 4.76 4.20 2.80 _|43650-0825 
4 | 1285 9.00 tin |wmiso-npe | 365 322 215 |43650-0412 8 | 27.64 21.00 |Gold, 15u”| WM2644TR-NDt 391.80/200 43650-0825 
Bs || Gages aoeG tin lwmises-npe | 394 348 292 |49650-0512 9 | 3063 24.00 |Gold, 15u”|WM2645CT-ND$| 5.01 4.42 2.95 |43650-0925 
a. | qaee 400 tn |RSS] 425 373 249. |4aes0-c612 9 | 3063 24.00 |Gold, 15u”| WM2645TR-NDt 412.40/200 43650-0925 
7 | 21.85 18.00 Tin |WM2459:NDe | 4594.05 2.70 43650-0712 10 | 33.66 27.00 |Gold, 15p"|WM2646CT-ND$| 5.35 4.73 3.15 | 43650-1025 
a> || oases. S460 tn \RMGIEORRMEM 495 497 292 |aaeso-cB12 10 | 33.66 27.00 |Gold, 15y”|WM2646TR-NDt 440.60/200 43650-1025 
6 |-e7ae° “3400 tin ROPERS] 505 464 3.09 |aae50-0912 12 | 39.65 33.00 |Gold, 15y"|WM2647CT-ND¢| 5.87 5.19 3.46 [43650-1225 
Oh || sagiee-* ~2700 tin MEMEMESI 554 489 9.26 |as6s0-1012 12 | 39.65 _ 33.00_| Gold, 15p" | WM2647TR-NDt 483.80/200 43650-1225 
16 11 33.85 30.00 Tin WM2463-ND 5.83 5.15 3.43 |43650-1112 BMI Receptacle — Panel-to-Panel (Blind Mate) — RoHS Compliant 
42 | 36.85 33.00 | Tin |WMa24ea-ND@ | 6.11 5.39 3.60 [43650-1212 S| 260! * 23.00 — (eae gOE 7 eB 80 aa 88 0000 
2 6.85 3.00 Gold |WM1895-ND@ | 3.41 3.01 2.01 [43650-0213 6 | 27.70 6.00 — __|WM8713-ND 80 a 48 |44133-0600 
3 | 985 600 | Gold |WM1896-ND@ | 380 3.36 2.24 [43650-0313 Br |) 20:70: 712.08 — (Rae a! 3B ude 13 0800) 
4 | 1285 9.00 | Gold |WM1897-ND@ | 419 3.70 2.47 |43650-0413-P 10 | 3360 1200) — (eee TOP) ee 88193-1000) 
5 | 15.85 12.00 | Gold |WM1898-ND@ | 4.55 4.02 2.68 |43650-0513 fa: | || 36:80: _ 15:00 — ___[WMSiale:Nb) HG SIelit! = 5605 [AAA S8=1200 
6 | 1885 15.00 | Gold |WMis99-NDe | 4.92 4.34 290 |43650-0613 16 | 42.90 21.00 — __|WM8718-ND 171 1.51 1.01 44133-1600 
8 | 2485 21.00 | Gold |wM2466-ND® | 5.80 5.12 3.42 |43650-0813 18 | 46.00 24.00 — __|WM8719-ND 191 1.69 1.13 |44133-1800 
10 | 30.85 27.00 | Gold |wm2des-NDe@ | 6.50 5.74 3.83 |43650-1013-P 20 | 49.00 27.00 — (Reezene 2.13 1.89 1.26 /44133-2000 
12 | 36.85 33.00 | Gold |wme2470-ND@ | 7.24 6.39 4.27: [43650-1213 22 | 51.80 30.00 — __|WM8721-ND 2.34 2.07 1.38) 44133-2200 
Vertical Header — Through-Hole, Wire-to-Board — RoHS Compliant 26 54.90 33.00 — MIMS 72 PANDY 2.56 2:27, 1-61 _|44199:2400 
2 | 965 3.00 Tin |WM1917-ND ‘93. +83 +55 43650-0215 EMI Plug — Panel-to-Panel (Blind Mate} 
3 | 1265 6.00 Tin |wMt918-ND 1.27 1413 75 43650-0315 Pdiliecces 200 — (eres gO TS coeds «2801149000200 
4 | 15.65 9.00 Tin |wMt919-ND 129 114  .76 | 43650-0415 S| | seer 16.00 — (Ree cn a elute 
5 | 1864 1200 | Tin  |wM1920-ND 148 129 86 |43650-0515 Be \irerce. fous —  (BMSS TONS dR ee hove at ce 
6 | 21.64 15.00 | __Tin _|WM1921-ND 163 145 97 _|43650-0615 10 | 31.64 1200 | — | Raeereree| 107 8663. | 44800-1000 
7 | 2464 1800 | Tin  |WM2471-ND 181 1.60 1.07 |43650-0715 12 | 34.64 15.00 | _— __MIMSST2 Nema) 1.26 1-11 _.75_ {44300-1200 
8 | 27.64 21.00 | Tin  |wWM2472-ND 198 1.76 1.17 |43650-0815 19) 14 | 97.84 18.00 | eee 148 1.81.87 | 44800-1400 
: 16 | 40.84 21.00 — — |wms614-ND 1.71. 1.51 1.01 [44300-1600 
9 | 3063 24.00 Tin |WM2473-ND 216 1.91 1.27 |43650-0915 
' 18 | 43.84 24.00 —  |ws61s-nD@ | 1.92 1.70 1.13 |44300-1800 
10 | 33.66 27.00 Tin |WM2474-ND 2.32 206 1.37 |43650-1015 
12_| 39.65 33.00 | Tin _|WM2476-ND 2.66 2.36 1.57 [43650-1215 20) 4664 27.00 | — eee) 21S 188 1.26 44900-2000 
17\ 3) “a65 3.00 | Ga, 15)" Ieee Ta 10a 914360016 22 | 49.84 30.00 —__[ws617-ND 2.34 2.07 1.38 |44300-2200 
3 | 1265 6.00 |Gold, 15y"| WM1923-ND 139 1.23.82: |43650-0316 24 | 52.84 33.00 | _—_TEMGGISNDSAE 256 2:27 1.51 _|44900-2400 
4 15.65 9.00 | Gold, 15y”| WM1924-ND 1.61 1.42 .95 |43650-0416 $#CutTape f Tape and Reel RoHS Compliant 
5 | 1864 12.00 |Gold, 15u”|WM1925-ND 1.83 162 1.08 |43650-0516 NEW! Kits 
S| 21.64 15.00 Gold, Gy" Meee 208 USI 2 48680.0018 WM8471-ND@ (76650-0146) Deluxe Multi BMI Blind Mate Application Kit; 
7 | 2464 18.00 | Gold |WM2477-ND 227 200 1.34 |43650-0716 (includes EBBISOD, SPOXBMI™. Micro-Fit.p BMI™ 
8 | 27.64 21.00 | Gold |wm2478-ND 248 219 1.46 |43650-0816 Mini-Fit BMI"™ Product Families) 
9 | 30.63 24.00) Gold Meee 2.70 2.38 1.59 |43650-0916 | wiig4s0-ND@ (76650-0159) Micro-Fit 3.0 Power Connector Kit; 
10 33.66 27.00 Gold Wwm2480-ND 2.91 2.58 1.72 [43650-1016 (3mm Pitch Single Row Free Hanging Plug and Receptacle).....................0505 $44.45 
12 | 39.65 33.00 | Gold _|wm2482-ND 3.35 2.96 1.98 |43650-1216_| RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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» Micro-Fit 3.0™ Wo. ot | pitwentiat | Dimensi in i 
Mm (@) ex ; No. of | Differential | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Molex 
Term i na | Ss Limca Fig. | Circuits Pairs A H Part No. 1 10 100 | Part No. 
24 12 32.83 9.25 |WM17205TR-NDt 2044.01/215 75005-0006 
Female 48 24 53.82 7.25 |WMI7206CT-ND¢ | 19.20 15.10 12.66 |75005-0104 
1 48 24 53.82 7.25 |WM17206TR-NDT 3300.00/275 75005-0104 
72 36 74.88 7.25 |WM17207CT-NDt 21.42 16.84 14.54 | 75005-0204 
72 36 74.88 7.25 |WM17207TR-NDt 3787.03/275 75005-0204 
48 24 51.52 8.25 |WM17214-ND 38.04 33.57 22.38 | 75003-0105 
2 48 24 51.52 13.25 |WM17215-ND 49.38 43.57 29.05 | 75003-0110 
72 36 72.58 8.25 |WM17216-ND 54.12 47.76 31.84 | 75003-0205 
oe Wire Size | Insul. Dia. | Digi-Key Pricing Molex $CutTape + Tape and Reel 
Description AWG (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. 
20-24 1.85 |WM1837-ND 1.52 9.53 38.10 |43030-0007 NEW! Kits 
Female-tin | 7024 bcm | IEMCIENEE SS, Seat. FeUO8) Beton 000 ees rion Speed Meena pak Dig aeineeniccieh baee at acatel jubeattem ince ata $61.67 
20-24 105 SDT 408.00/12,000 43030-0001 WM8546-ND (76650-0192) Deluxe Multi Board Stacking Application Kit; 
26-30 1.27 WM1838-ND 1.52 9.53 38.10 | 43030-0010 (Includes KK® -100, HDM®, EBBI™ 50D, SEARAY™, Plateau HS Mezz, 
20-24 1.85 WM1125CT-ND£ 1.16 9.24 38.50 | 43030-0002 IEEE1386, SlimStack™ Product Families)...................cccesecesseeeeeeeeeseeeaee $146.20 
Female-15y” | 20-24 1.85 |WM1125TR-NDt 552.00/12,000 43030-0002 
Gold 20-24 1.85 |WM2773-ND 1.68 11.23 44.90 |43030-0008 i ® 
26-30 1.27 WM2775-ND 1.68 11.23 44.90 | 43030-0011 M ezzan I ne I E E E D Reel 
20-24 1.85 |WM1839-ND 2.26 14.10 56.40 [43030-0009 1386 Connectors 
20-24 1.85 WM2776CT-ND$ 1.42 9.45 37.80 | 43030-0003 Specifications: 
Female-30u” 20-24 1.85 WM2776TR-NDt 720.00/12,000 43030-0003 Electrical: - - : ; : : 
Gold 26-30 127 WM1840-ND 226 14.10 56.40 |43030-0012 Se eter ante ones onee Lae Siam 30m maximum * Dielectric Withstanding Voltage: 
26-30 1.27 WM2779CT-ND$ 1.42 12.29 51.98 | 43030-0006 Mechanical: 
26-30 1.27 WM2779TR-NDt 912.00/12,000 43030-0006 * Contact Retention to Housing: 0.4kgf minimum * Mating Force: 50g maximum per contact * Unmating 
Force: 25g minimum per contact 
20-24 1.85 |WM1841-ND 1.52 9.53 38.10 |43031-0007 Physical: 
20-24 1.85 WM1841CT-ND£ _— 5:27. 21.06 | 43031-0001 * Housing: Glass-filled Thermoplastic, UL 94V-0 * Contact: Phosphor bronze ¢ Plating: 0.76m (30u”) Gold 
eet 20-24 1.85 |WM1841TR-NDt 408.00/12,000 43031-0001 minimum * Temperature: -55°C ~ 85°C 
26-30 1.27 WM1842-ND 1.52 9.53 38.10 |43031-0010 
26-30 1.27 WM2780CT-ND$ 84 7.91 31.65 | 43031-0004 
26-30 1.27 WM2780TR-NDt 504.00/12,000 43031-0004 
20-24 1.85 WM1127CT-ND¥ 1.26 10.08 42.00 | 43031-0002 
Male-15p” 20-24 1.85 |WM1127TR-NDt 600.00/12,000 43031-0002 
Gold 20-24 1.85 |WM2774-ND 1.79 11.90 47.60 |43031-0008 
26-30 1.27 WM2782-ND 1.90 11.90 47.60 |43031-0011 
20-24 1.85 WM1843-ND 2.56 16.00 64.00 | 43031-0009 
20-24 1.85 WM2777CT-ND¥ 1.69 11.24 44.94 | 43031-0003 
Male-30y” 20-24 1.85 |WM2777TR-NDt 864.00/12,000 43031-0003 ; ; ; ; 
Gold 26-30 127 WM1844-ND 256 16.00 64.00 |43031-0012 Receptacle, Dual Row, SMT, Vertical Stacking Plug, Dual Row, SMT, Vertical Stacking 
26-30 1.27 WM2781CT-ND$ 1.69 11.24 44.94 | 43031-0006 
26-30 1.27 |WM2781TR-NDt 4080.00/12,000 43031-0006 Mated Stack Height mm 
Universal Crimp Tool 14~24AWG AE eaaes 50.75/1 6261151000 Receptacles | 71436-0464 | 71436-0164 | 71436-1164 STraae-T46a | THABE-DaGa | THASEDI6a 
Crimp Tool 20 ~ 30AWG WmM9022-ND 321.98/1 63819-0000 71439-0464 8.0 8.0 9.0 9.0 10.0 10.0 
Extraction Tool WMg937-ND 16.92/1 11-03-0043 71439-0164 8.0 8.0 9.0 9.0 10.0 10.0 
Manual Wire Stripper 8 ~ 34AWG WMg9969-ND 84.59/1 63817-0000 71439-1164 = _ 11.0 71.0 12.0 120 
$CutTape t+ Tape and Reel 71439-2464 _ _— _ _ 13.0 13.0 
71439-2164 = = = = 13.0 13.0 
. SE @ 71439-3464 _ = 14.0 14.0 15.0 15.0 
Mezzanine Connectors Digi@Reel 71439-3164 = = 14.0 14.0 15.0 15.0 
Plateau HS Mezz™ = 
No. of Digi-Key Price Each Molex 
Features: Fig. Circuits Part No. 1 10 100 | Part No. 
* Unique Gold-plated-plastic integrated shielding system designed for high-speed differential signaling greater than 10Gbps Receptacles 
* Contacts on 1.20mm (.047”) pitch arranged in isolated differential pairs on 3.50mm (.138") pitch with SMT leads for 64 WM17201-ND 7.88 6.96 4.64 |71439-0164 
controlled impedance » Reflow Capable (SMT only) 64 WM17221-ND 8.24 7.27 4.85 |71439-1164 
Electrical: 
Voltage: 30V maximum » Current: 1.5A maximum » Withstanding Voltage: 500V/1 minute * Contact Resistance: 25m0. a A Teee ND oe ee er yor eee re 
maximum « Insulation Resistance: 1,000 MO minimum 64 WM17223-ND 8.60 7.59 5.06 | 71439-3164 
Physical: 64 WM17224CT-ND$ 7.75 6.30 4.85 |71439-0464 
* Housing: LCP Liquid Crystal Polymer, UL94V-O » Color: Natural » Contact: Brass (CuZn) » Plating Contact: Gold (Au) 64 WM17224TR-NDt 2131.80/550 71439-0464 
* Temperature Range: -20°C ~ 85°C ? ache)? 1 
Dimensions in mm 64 WM17225CT-ND$ 8.09 6.58 5.06 | 71439-3464 
Fig. 1 - Receptacle Fig. 2 - Plug 64 WM17225TR-NDt 2507.90/620 71439-3464 
64 WM17228CT-ND¢ NEW! 7.75 6.30 4.85 | 71439-1864 
64 WM17228TR-NDt NEW! 1627.92/420 71439-1864 
64 WM17229CT-ND¢ NEW! 7.42 6.03 4.64 | 71439-2464 
64 WM17229TR-NDt NEW! 1409.04/380 71439-2464 
Plugs 
64 WM17200-ND 8.60 7.59 5.06 | 71436-2164 
64 WM17200CT-ND¥ = = 8.09 | 71436-2464 
64 WM17200TR-NDt 1344.82/380 71436-2464 
No. of Faas = : 64 WM17219-ND 7.88 6.96 4.64 |71436-0164 
No. of | Differential | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Circuits Pairs A H Part No. 1 10 100 | Part No. 2 64 WM17220-ND 8.24 7.27 4.85 |71436-1164 
12 6 22.23 7.25 |WM17202CT-ND$ 19.46 17.18 11.45 | 75005-0304 64 WM17226CT-ND¢ NEW! 7.42 6.03 4.64 | 71436-0464 
12 6 22.23 7.25 |WM17202TR-NDt 2090.28/275 75005-0304 64 WM17226TR-NDt NEW! 1779.84/480 71436-0464 
1 12 6 22.30 9.25 |WM17203CT-ND$ 10.26 7.93 6.64 | 75005-0306 64 WM17227CT-ND$ NEW! 7.75 6.30 4.85 |71436-1464 
12 6 22.30 9.25 | WM17203TR-NDt 1384.78/216 75005-0306 64 WM17227TR-NDt NEW! 1627.92/420 71436-1464 
24 12 32.83 9.25 |WM17205CT-ND$ 24.34 21.48 14.32 | 75005-0006 + Cut Tape + Tape and Reel 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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e No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each Molex 
mo ex Fig. |Circuits| (mm) | Part No. 1 10 25 100_| Part No. 

1.30mm Stacking Height 

30 8.08 | WM24057-ND 3.17 2.54 242 1.69 |501531-0310-C 

. 40 10.06 |WM24058-ND 431 345 288 230 |501531-0410-C 

NEW! MicroTCA Edge f 50 12.06 |WM24059-ND 482 386 3.22 2.57 |501531-0510-C 

Dimensions iniin 90 20.06 _|WM24060-ND 7.60 6.09 5.07 __4.06_|501531-0910-C 
Card Connector 1.70mm Stacking Height 

ais 3) 0 10.06 [WM24051-ND 259 2.08. 1.78 1.89 [501639-0410-C 

Specifications: 60 14.06 _|WM24052-ND 3.63 291 242 1.94 |501639-0610-C 


Electrical: * Voltage: 250VAC Maximum « Current: 1.520A 
Maximum * CSA: LR19980 * UL: E29179 


Physical: * Housing: Glass-filled Thermoplastic, UL 94V- 
0, Black »* Terminals: Brass ¢ Durability (mating cycles): 
200 cycles minimum «Entry Angle: Vertical * Keying to 
Mating Part: None « Pitch: .75mm (.030 Inch) »* Operating 
Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Termination Interface 
Style: Through Hole 


.50mm Pitch Connectors 


No. of Digi-Key Price Each Molex 
Circuits Part No. 1 10 25 100 Part No. 
170 WM10252-ND 28.62 22.90 19.08 15.27 | 75594-0000 


.40mm and .50mm Pitch 
SlimStack™ Connectors 


Features: * 0.9mm ~ 4.00mm stacking heights » Metal friction lock provides secure mating » High tem- 


perature housing * Durable blade on beam contact interface  Anti-flux design Specifications: * Housing: No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each Molex 
Glass-filled LCP * Flammability: UL94V-0 * Contact Plating: Gold Fig. | Circuits} (mm) _|Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
. Receptacles 
40mm Pitch Connectors Dimensions in mm 1.50mm Stacking Height (without Solder Tabs) 
16 6.6 WM23965-ND 2.33 1.86 1.55 1.24 |54722-0168-C 
Fig. 2 NEW! 20 7.6 WM23966-ND 2.91 2.33 1.94 1.56 |54722-0207-C 
22 8.1 WM23967-ND 2.88 2.31 1.92 1.54 |54722-0228-C 
1 24 8.6 WM23968-ND 4.81 3.85 3.21 2.57 |54722-0248-C 
34 11.1 WM23970-ND 4.94 3.96 3.30 2.64 |54722-0348-C 
40 12.6 WM23971-ND 7.57 6.06 5.05 4.04 |54722-0408-C 
50 15.3 WM24033-ND 6.54 5.24 4.36 3.49 |54722-0507-C 
60 17.6 WM23973-ND 7.85 6.28 5.24 4.19 |54722-0607-C 
2.00mm and 3.00mm Stacking Height (with Solder Tabs) 
20 8.9 WM23983-ND 7.98 6.39 5.32 4.26 |54363-0278-C 
30 11.4 WM23984-ND 5.70 4.57 3.81 3.05 |54363-0378-C 
1 40 13.9 WM23985-ND 10.73 8.59 7.16 5.73 |54363-0478-C 
50 16.4 WM23986-ND 7.32 5.86 4.89 3.91 |54363-0578-C 
60 18.9 WM23987-ND 7.15 5.73 4.77 3.82 |54363-0678-C 
80 23.9 WM23988-ND 16.82 13.46 11.22 8.98 |54363-0878-C 
2.50mm Stacking Height 
20 7.6 WM23995-ND 3.82 3.06 2.55 2.04 |54102-0208-C 
30 10.1 WM23996-ND 5.49 4.39 3.66 2.93 |54102-0308-C 
2 40 12.6 WM23997-ND 6.15 4.92 4.10 3.28 |54102-0408-C 
50 15.1 WM23998-ND 6.66 5.33 4.44 3.55 |54102-0508-C 
60 17.6 WM23999-ND 7.99 6.40 5.33 4.27 |54102-0608-C 
80 23.96 _|WM24000-ND 6.34 5.07 4.23 3.38 |54150-0878-C 
3.00mm and 4.00mm Stacking Height 
20 8.8 WM24007-ND 2.18 1.75 1.46 1.17 |52991-0208-C 
30 11.3 WM24008-ND 2.44 1.96 1.63 1.31 |52991-0308-C 
3 40 13.8 WM24009-ND 4.86 3.90 3.25 2.60 |52991-0408-C 
70 21.3 WM24069-ND NEW! 9.40 7.52 6.27 5.02 |52991-0708-C 
80 23.8 WM24012-ND 11.07 8.86 7.39 5.91_|52991-0808-C 
Headers 
1.50mm Stacking Height 
16 5.45 WM23974-ND 1.45 1.16 97 .78 |55560-0168-C 
20 6.45 WM23975-ND 2.50 2.00 1.67 1.34 |55560-0207-C 
22 6.95 WM23976-ND 2.36 1.90 1.58 1.27 |55560-0227-C 
4 24 7.45 WM23977-ND 2.63 2.11 1.76 1.41 |55560-0247-C 
34 9.95 WM23979-ND 7.38 5.91 4.93 3.94 |55560-0347-C 
No. of | Dim. A. | Digi-Key Price Each Molex 40 11.45 |WM23980-ND 5.81 465 3.88 3.10 |55560-0407-C 
Fig. | Circuits| (mm) | Part No. 1 10 25 100 | Part No. 60 16.45 _|WM23982-ND. 7A1 5.93 4.95 3.96 |55560-0607-C 
Receptacles 2.00mm Stacking Height 
(0.90mm Stacking Height 20 7.75 |WM23989-ND 11.39 9.11 7.60 6.08 |55201-0278-C 
20 74 ]WM24041-ND 3.80 3.05. 254 2.03 1501591-2011-C 30 10.25 |WM23991-ND 243 195 1.62 1.30 |55650-0388-C 
30 9.1 |WM24042-ND 475 381 317 254 |501591-3011-C m 40 12.75 |WM23992-ND 385 3.08 257 2.06 |55650-0488-C 
1 40 11.1 |WM24043-ND 5.70 457 381 3.05 |501591-4011-C 50 15.25 | WM23993-ND 7.32 5.86 4.88 3.91 |55650-0588-C 
70 17.1 [WM24044-ND 887 7.10 5.92 4.74 [501591-7011-C 60 17.75 _|WM23994-ND 7.88 6.31 5.26 _ 4.21 |55650-0688-C 
NEW! 1.0mm Stacking Height NEW! 80 22.75 _|WM23990-ND 16.06 12.85 10.71 8.57 |55201-0878-C 
20 7.1 |WM24070-ND 190 153 1.27 1.02 [502426-2010-C 2.50mm Stacking Height 
26 8.3 |WM24071-ND 2.07 1.66 1.39 1.11 |502426-2610-C 20 6.45 | WM24001-ND 3.36 2.70 2.25 1.80 /53885-0208-C 
32 9.5 |WM24072-ND. 2.54 2.03 1.69 1.36 |502426-3210-C 30 8.95 |WM24002-ND 4.02 3.22 2.68 2.15 |53885-0308-C 
2 40 1441 WM24073-ND 2.82 2.26 1.89 1.51 |502426-4010-C 5 40 11.45 |WM24003-ND 4.96 3.97 3.31 2.65 |53885-0408-C 
50 13.1 WM24074-ND 3.46 2.77 2.31 1.85 |502426-5010-C 50 13.95 |WM24004-ND 5.94 4.75 3.96 3.17 |53885-0508-C 
60 15.1 WM24075-ND 3.74 3.00 2.50 2.00 |502426-6010-C 60 16.45 | WM24005-ND 6.79 5.43 4.53 3.62_|53885-0608-C 
64 15.9 |WM24076-ND 4.15 3.32 2.77 2.22 |502426-6410-C 80 22.75 _|WM24006-ND 8.10 6.49 5.41 4.33 |53949-0878-C 
80 19.1 WM24077-ND 5.07 4.06 3.38 2.71_|502426-8010-C 3.00mm Stacking Height 
1.30mm Stacking Height 20 8.8 WM24013-ND 3.28 2.63 2.19 1.75 |53748-0208-C 
30 9.1 WM24053-ND 3.80 3.05 2.54 2.03 |501527-0330-C 30 11.3 WM24014-ND 3.88 3.11 2.59 2.07 |53748-0308-C 
3 40 1441 WM24054-ND 5.01 4.01 3.34 2.67 |501527-0430-C 6 40 13.8 WM24015-ND 4.13 3.30 2.76 2.21 |53748-0408-C 
50 13.1 WM24055-ND 5.70 4.57 3.81 3.05 |501527-0530-C 70 21.3 WM24068-ND NEW! 9.47 7.58 6.32 5.06 |53748-0708-C 
90 21.1 WM24056-ND 8.68 6.95 5.79 4.64 |501527-0930-C 80 23.8 WM24018-ND 10.01 8.01 6.68 5.34 |53748-0808-C 
1.70mm Stacking Height 
4 40 1141 WM24049-ND 2.47 1.98 1.65 1.32 |501635-0410-C 
60 15.1 WM24050-ND 2.94 2.35 1.96 1.57_|501635-0610-C 
Headers AMC Connector - 0.75mm 
0.90mm Stacking Height . 
20 6.05 | WM24045-ND 361 389 Sat 1.83 [BOTGOLBOIT-C Advanced Mezzanine Card Connector (AMC) 
30 8.05 |WM24046-ND 4.56 3.65 3.05 2.44 |501594-3011-C Features: * B+ style * Reflow capable * Mates with AMC.0 Modules 
5 40 10.05 |WM24047-ND 5.45 4.36 3.64 2.91 |501594-4011-C « Press-fit technology for easy, reliable board termination * Meets PICMG 
70 16.05 _|WM24048-ND 8.24 6.60 5.50 4.40 |501594-7011-C AMC.0 Rev. 1 specification Electrical: » Contact Resistance: 60m max. 
NEW! 1.0mm Stacking Height NEW! * Insulation Resistance: 10MQ minimum Physical: * Housing Material: [> 13.14 
20 626 Nese 14200 11400 95.76 502430-2010-C LCP Liquid Crystal Polymer, Glass-filled * Color: Black * Flammability: 
26 7.46 MeN 1.8600 1.25 (1.05 84 | 502430-2610-C UL94V-0 * Contact: Copper (Cu) Alloy * Plating Contact: 0.76um (30y”) Ser 
32 8.66 WM24080-ND 1.73 1.39 1.16 .93 | 502430-3210-C Gold (Au) * Plating Tail: Tin (Sn) * Temperature Range: -40°C ~ 105°C Dimensions in mm 
5 40 10.26 |WM24081-ND 202 162 1.35 1.08 |502430-4010-C 9 Fal P ae 
80} 48-26] WMHO8S-ND St1—249 208 Tes Ts0aas0-807C] | | NO.OF | Current | Vollge | Withstanding [Digi-Key Price Each )Molex 
64 15.06 |WM24084-ND 351 2.92 235 188 |502430-6410-C Circuits | Max.(A) | Max. (V) Voltage Part No. 1 10 100 | Part No. 
80 18.26 | WM24085-ND 4.03 3.23 2.69 2.16 |502430-8010-C 170 1.0 250 300VAC WM17218-ND 58.51 48.76 43.08 | 75800-0001 
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molex Mini-Fit Jr.™ Connectors 


Positive Locking Hi-Density Power Connector 


Plugs, Receptacles and Headers: RoHS Temperature Capable (RTC) Headers: 

Specifications: * Material: Terminal: Brass; Plating: Tin; Housing: UL94V-2, UL94V-0 nylon 6/6 *Up to Specifications: 

9 Amperes/circuit * Contact Resistance: 10mQ maximum ¢ Insulation Resistance: 1,000MQ minimum « Material: Brass, high temperature thermoplastic resin, black * Current: 12.00A maximum ° Voltage: 
* Dielectric Strength: 1,500VAC 600VAC(RMS)/DC maximum ¢ Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C »* Process Temperature: 
Safety Approvals: * UL recognized * CSA certified * TUV licensed 260°C maximum 


Fig. 1 — Single Row Receptacle Fig. 2 — Single Row Plug - Panel Mount or Free Fig. 3 — Vertical Single Row with Pegs Fig. 4 — Right Angle Single Row 
(Female Contacts Sold Separately) Hanging (Male Contacts Sold Separately) with Pegs 


Fig. 5 — Dual Row Receptacle (Female Fig. 7 — Dual Row Plug - Panel Mount or Free 
Contacts Sold Separately) Hanging (Male Contacts Sold Separately) 


Fig. 9 — Vertical Dual Row Header Fig. 10 - RTC Vertical Dual Row Fig. 12 — Right Angle Dual Row 
with Pegs Header with PCB Pegs Header with Flange 


Cir- Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits | UL94 A B Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits | UL94 A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
Single Row Receptacle Dual Row Receptacle 
3 | v-2 | 543(13.80) | .331 (8.40) ]WM18434-ND*§ A4 40 27 ]39-01-4030 2 | v-2 | .213 (6.40) = WM3700-ND 37 33 22 [39-01-2020 
4 | V2 | .709 (18.01) | .496 (12.60) | WM18435-ND§ 54 48 32 139-01-4040 2 | v-2 | .291(7.39) | .134(3.40) |WM1021-ND A4 40 27 |39-01-3022 
1 | 5 | 2 | 874 (22.20) | 661 (16.80) | wart8436-NDg 59 52 35 |39-01-4050 4 | v2 | .378(9.60) | 165 (420) |wM3701-No 7 38 25 | 39-01-2040 
3 | V-0 | 543(13.80) | .331 (8.40) |WM23608-ND*§ 73 65 43 |39-01-4031 4 | v2 | 457 (11.60) | 165 (4.20) | wwrt022-no 52 4S a1 |a9-o1-9042 
4 | V-0 | .709 (18.01) | .496 (12.60) | wM23609-ND§ 81 72 48 39-01-4041 6 | v-2 | 543. (13.80) | 331 (8.40) | wag702-no 53 re a3; [a0°H1-9080 
5 | V-0 | .874 (22.20) | .661 (16.80) |WM23610-ND: 87 77 52 39-01-4051 
(e220) { 5 eo mn 8 | Vv-2 | .709(18.00) | .496 (12.60) | WM3703-ND 59 53 35 |39-01-2080 
ingie Row ue 
i ul 10 | V-2 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM3704-ND a 63 42 |39-01-2100 
3 | v-2 | 543(13.80) | .331 (8.40) ]WM18437-ND*t 50 Ad 30 39-01-4032 
3 | v2 | 543(1380) | 331 (8.40) |wnrieago-nosg 4s ‘ad 56. ls0coicanae 12 | V-2 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM3705-ND 80 wal 48 39-01-2120 
4 | v2 | 709 (aot) | 496 (12.60) | watie44o-nog ‘eq a a9 |40-04:4048 14 | V-2 | 1.205 (30.60) | 992 (25.20) | WM3706-ND 98 87 58 39-01-2140 
5 | v2 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WMi843e-NDt 56 50 34 |39-01-4052 16 | V-2 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM3707-ND 99 88 59 39-01-2160 
21 5 | ye 874 (22.20) | .661 (16.80) |WM18441-ND§ 56 50 34 |39-01-4056 18 | V-2 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM3708-ND 116 = 1.02 69 39-01-2180 
3 V-0 | .543 (13.80) | .331 (8.40) |WM23611-ND*t 77 68 AG | 39-01-4033 20 | V-2 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM3709-ND 1.27 1.05 75 |39-01-2200 
4 | v-0 | 709(18.01) | .496 (12.60) | WwM23612-ND§ 84 74 50 39-01-4047 5 | 22 | M2 | 1-886 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM3710-ND 1.71 151 1.01 |39-01-2220 
5 | V-O | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM23613-NDt 89 79 53 39-01-4053 24 | V-2 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM3711-ND 140 1.24 83 |39-01-2240 
Single Row Vertical Header — Tin 2 V-0 .213 (5.40) - WM23700-ND 61 54 36 |39-01-2025 
3 | V-2 | 543 (13.80) | .331 (8.40) | WM18442-ND 114 99 66 | 39-30-1039 4 | v-0 | .378(9.60) | .165 (4.20) |WM23701-ND 66 59 39 | 39-01-2045 
3 | V2 | .543(13.80) | .331 (8.40) /WM18443-ND 11 99 66 |39-30-2035 6 | V-0 | .543 (13.80) | .331 (8.40) |WM23702-ND 83 73 49 |39-01-2065 
4 | v-2 | .709 (18.01) | .496 (12.60) | WM18444-ND 182 161 1.08 39-30-2045 8 | v-o | .709 (18.00) | .496 (12.60) | WM23703-ND 39 79 53 |39-01-2085 
3} 5 | V-2 | 874 (22.20) | .661 (16.80) |WM18445-ND 198 176 1.7 |39-30-2056 10 | v-o | .874 (22.20) | .661 (16.80) |wmt23704-no 99 88 59 [99-01-2105 
3 | WO | 548(18.80) | 281 (8.40) (MEE AnD 1A TON) BA [808012030 12 | v-0 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) |ww23705-ND 118 1.05 = .70_ |39-01-2125 
4 | M0 | -708 (18.00) | 496 (1 oO) Eee iS) 28) 2 eesteoe 14 | v-0 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | wM23706-ND 127° 142.75 [39-01-2145 
5 | V-0 | .874 (22.20) | .661 (16.80) |WM24037-ND 1.77 157 1.05 |39-30-2050 
16 | V-0 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM23707-ND 153 1.35 .90 39-01-2165 
Sile ai oecel ester aod 18 | V-0 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM23708-ND 1.79 158 1.06 |39-01-2185 
3 | v-2 | 543(13.80) | .331 (8.40) ]WM23932-ND 222 197 1.31 [39-30-2037 280 182,00) 1 (1-808 089.80) . : ‘ 
3 | 4 | v2 | 7090180) | 496 (12.60) |waesess-No Dats “uit. eee agtaonodr: 20 | V-0 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM23709-ND 193. 171 1.14 39-01-2205 
5 | v2 | 874 2220) | 661 (16.80) |wa2s9a4-ND 362 320 243 |39-90-2068 22 | V-0 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM23710-ND 236 2.08 1.39 |39-01-2225 
Single Row Right Angle Header — Tin 24 | V-0 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM23711-ND 200 177 1.48 |39-01-2245 
3 | v-2 | 543(13.80) | .331 (8.40) ]WM18446-ND 135 1.20 .80 | 39-30-3035 Dual Row Free Hanging Plug 
4 | v-2 | .709 (18.01) | .496 (12.60) | WM18447-ND 1.60 1.42 95 |39-30-3045 2 | V-2 | .291 (7.40) = WM1030-ND§ A4 40 27 )39-01-3023 
4 | 5 | M2 | 874 (22.20) | 661 (16.80) jwate44s-ND 185 164 1.09 |39-30-3055 4 | V-2 | 457 (11.60) | .165 (4.20) |WM1018-ND§ Ad 40 27 |39-01-3043 
3 | V-0 | 543(13.80) | .331 (8.40) |wM24038-ND 144 1.28 85 |39-30-3036 6 | V-2 | 543(13.80) | .331 (8.40) |WM1031-ND§ 53 48 32 |39-01-3063 
4 | V-0 | .709 (18.00) | .496 (12.60) | WM24039-ND 1.72 152 1.02 |39-30-3046 6 | 8 | v-0 | .709(18.00) | .496 (12.60) | WM1019-ND§ 64 57 38 | 39-01-3083 
5 | V-0 | .874 (22.20) | .661 (16.80) |WM24040-ND 199 1.76 1.17 [39-30-3056 10 | V-0 | .874 (22.20) | .661 (16.80) |WM1020-ND§ wal 63 42 |39-01-3103 
Single Row Right Angle Header — Gold 12 | V-0 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM1056-ND§ 64 57 38 [39-01-3123 
V2 | .54(13.80) | 331 (8.40) | WM23935-ND 2.28 2.02 1.85 /39-30-3037 14 | v-0 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM1057-ND§ ot 80 54 |39-01-3143 
4] 4 | v-2 | .709(18.0) | .496 (12.60) | WwM23936-ND 272 240 1.60 39-30-3047 - - : 
+ Without drainholes +PanelMount  § Free-Hanging 
5 V-2_| 874 (22.20) | .661 (16.80) | WM23937-ND 3.15 2.78 1.86 [39-30-3057 * 3-circuit receptacle designed for first-mate/last-break applications (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
216 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Aare ri 
molex Mini-Fit Jr.™ Connectors 


Positive Locking Hi-Density Power Connector (Cont.) 


Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits | UL94 A B Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits | UL94 A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
16 | V-0 | 1.370 (34.80) | 1.157 (29.40) | WM1058-ND§ 118 1.04 70 39-01-3163 16 | V-2 | 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | WM3827-ND+ 10.26 9.06 6.04 |39-29-0163 
2 | V-0 | .291 (7.40) - WM24034-ND§ 69 61 41 |39-01-3029 18 | V-2 | 1.540 (39.00) | 1.320 (33.60) | WM3828-ND+ 1154 10.19 6.79 | 39-29-0183 
4 | V-0 | .496 (11.60) | 165 (4.20) |wi24061-ND 81 72 48 39-01-3049 20 | V-2 | 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | WM3829-ND$ 12.82 11.32 7.55 | 39-29-0203 
6 | 6 | V-0 | 543(13.80) | .331 (8.40) |wM24062-ND 94 83 56 |39-01-3069 22 | v-2 | 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) | WM3830-ND$ 14.11 12.45 8.30 | 39-29-0223 
8 | V-0 | .709(18.00) | .496 (12.60) |wM24063-ND 97 86 58 |39-01-3089 24 | V-2 | 2.030 (51.60) | 1.820 (46.20) | WM3831-ND$ 15.39 13.58 9.06 |39-29-0243 
10 | V-0 | 874 (22.20) | .661 (16.80) | WM24064-ND 1.05 93 62 [39-01-3109 2 | v-0 | .210(5.40) - WM23820-ND¢ 163° 1.44 .96 39-29-6028 
12 | V-0 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM24065-ND 1.10 97 65 |39-01-3129 4 | v-0 | .380(9.60) | .170 (4.20) |WM23821-ND¢ 273 242 1.61 |39-29-6048 
Dual Row Panel Mount Plug 6 | V-0 | 540 (13.80) | .330 (8.40) |WM23822-ND¢ 390 3.45 2.30 |39-29-6068 
2 | v-2 | .213 (5.40) _ WM3600-ND 46 A 28 39-01-2021 8 | 8 | V-0 | .710 (18.00) | .500 (12.60) | WM23823-ND$ 5.05 446 297 |39-29-6088 
4 | v-2 | .378(9.60) | .165 (4.20) |WM3601-ND 5 AG 31 |39-01-2041 10 | V-0 | .870 (22.20) | .660 (16.80) |WM23824-ND$ 6.20 547 3.65 |39-29-6108 
6 | v-2 | 543 (13.80) | .331 (8.40) |WM3602-ND 55 49 33 |39-01-2061 12 | V-0 | 1.040 (26.40) | .830 (21.00) | WM23825-ND¢ 728 643 4.29 |39-29-6128 
8 | v-2 | 709 (18.00) | .496 (12.60) |WMg603-ND 59 53 35 39-01-2081 14 | V-0 | 1.200 (30.60) | 990 (25.20) | WM23826-ND¢ 850 751 5.01 |39-29-6148 
10 | v-2 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM3604-ND n 63 42 |39-01-2101 16 | V-0 | 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | WM23827-ND¢ 952 840 5.60 |39-29-6168 
12 | V-2 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM3605-ND 73 65 43 | 39-01-2121 18 | V-0 | 1.540 (39.00) | 1.320 (33.60) | WM23828-ND$ 857 7.57 5.05 | 39-29-6188 
14 | v-2 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM3606-ND 4.02 90 60 39-01-2141 20 | V-0 | 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | WM23829-ND+ 11.89 10.50 7.00 | 39-29-6208 
16 | V-2 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM3607-ND 1.32 1.17 78 | 39-01-2161 22 | V-0 | 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) | WM23830-ND$ 13.09 11.55 7.70 | 39-29-6228 
18 | V-2 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.6) | WM1012-ND 1.32 117 78 |39-01-2181 24 | V-0 | 2.030 (51.60) | 1.820 (46.20) | WM23831-ND+ 12.13 10.71 7.14 | 39-29-6248 
7 | 20_| v2 | 1-701 (43.20) | 1.488 (87.8) | WM1028-ND 154 137 91 |39-01-2201 Dual Row Vertical Header with Pegs — Tin 
22 | V-2 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.0) |WM1013-ND 170 151 1.01 |39-01-2221 2 | V-2 | .210(5.40) | 370 (9.40) |WM7324-ND 16 68 AS 39-29-9022 
24 | V-2 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.2) |WM1029-ND 185 164 140 [39-01-2241 4 | V-2 | .380 (9.60) | .535 (13.60) | WM7325-ND 88 78 52 |39-29-9042 
2 V-0 | .213 (5.40) = WM23600-ND 69 61 41 |39-01-2026 6 V-2 | .540 (13.80) | .701 (17.80) |WM7326-ND 1.32 qe: 78 | 39-29-9062 
4 | v-0 | .378(9.60) | .165 (4.20) |WM23601-ND 79 ” 47 |39-01-2046 8 | V-2 | .710 (18.00) | .866 (22.00) | WM7327-ND 152 1.35 90 | 39-29-9082 
6 V-0 | .543 (13.80) .331 (8.40) )WM23602-ND 94 83 56 |39-01-2066 10 | V-2 | .870 (22.20) | 1.031 (26.20) | WM7328-ND 1.82 1.61 1.08 | 39-29-9102 
8 V-0 | .709 (18.00) | .496 (12.60) |WM23603-ND 99 88 59 |39-01-2086 12 | V-2 | 1.040 (26.40) | 1.197 (30.40) | WM7329-ND 241 2.13 1.42 | 39-29-9122 
10 | v-0 | .874 (22.20) | 661 (16.80) | WM23604-ND 4.05 93 62 |39-01-2106 14 | V-2 | 1.200 (30.60) | 1.362 (34.60) | WM7330-ND 258 228 1.52 |39-29-9142 
12 | V-0 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) |WM23605-ND 1.10 7 65 |39-01-2126 16 | V-2 | 1.370 (34.80) | 1.528 (38.80) | WM7331-ND 2.99 264 1.76 | 39-29-9162 
14 | v-0 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM23606-ND 430 146 77 |39-01-2146 18 | V-2 | 1.540 (39.00) | 1.693 (43.00) | WM7332-ND 3.36 297 1.98 |39-29-9182 
16 | v-o | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM23607-ND 460 141 94 |39-01-2166 20 | V-2 | 1.700 (43.20) | 1.858 (47.20) | WM7346-ND 2.07 183 1.22 |39-29-9202 
Dual Row Vertical Header — Tin 22 | v-2 | 1.870 (47.40) | 2.024 (51.40) | WM7333-ND 413 3.65 244 |39-29-9220 
2 | v2 | 210640) — WM3800-NDE 85 76 51 39-28-1023 24 | V-2 | 2.030 (51.60) | 2.189 (55.60) | WM7334-ND 332 293 1.96 |39-29-9242 
4 | v-2 | .380(9.60) | .170 (4.20) |WM3801-ND$ 111 99 66 |39-28-1043 2 | V-2 | .210(5.40) | .370 (9.40) )WM17745-ND 92 82 55 39-30-6027 
6 | v-2 | .540(13.80) | .330 (8.40) | WM3802-NDE 148 «131 a8. |39-28-1063 4 | V-2 | .380(9.60) | .535 (13.60) |WM17746-ND 126 © 142 75 |39-30-6047 
8 | v2 | 710 (18.00) | .500 (12.60) | wM3803-ND 171-151-101: {39-28-1083 6 | V-2 | 540 (13.80) | .701 (17.80) | WM17747-ND 138 = 1.22 .82 | 39-30-6067 
10 | v-2 | .870 (22.20) | .660 (16.80) |wm3804-ND¢ 2.22 1.97 1.81 |39-28-1103 8 | V-2 | .710 (18.00) | .866 (22.00) | WM17748-ND 152 1.35 90 | 39-30-6087 
12 | v2 | 1.040 (26.40) | 825 (20.96) | WMa805-NDE 215. 190 1.27 13928-1123 10 | V-2 | .870 (22.20) | 1.031 (26.20) | WM17749-ND 182 161 1.08 |39-30-6107 
14 | v2 | 1.200 (31.60) | .990 (25.20) | wMa806-NDE 289 256 1.71. (39-28-1143 12 | V-2 | 1.040 (26.40) | 1.197 (30.40) | WM17750-ND 241 243 1.42 |39-30-6127 
16 | v2 | 137013480) | 4.160 (29.40) | wMa8o7-NDE 322 284 1.90 |39-28-1163 14 | V-2 | 1.200 (30.60) | 1.362 (34.60) | WM17751-ND 258 228 1.52 |39-30-6147 
18 | v-2 | 1.540 (99.00) | 1.320 (33.60) | wMg808-ND¢ 362 320 243 |39-28-1183 16 | V-2 | 1.370 (34.80) | 1.528 (38.80) | WM17752-ND 299 264 1.76 |39-30-6167 
20 | v-2 | 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | Wwi3809-NDg 402 355 297 |39-28-1208 18 | V-2 | 1.540 (39.00) | 1.693 (43.00) | WM17753-ND 3.36 297 1.98 ]39-30-6187 
22 | v-2 | 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) | WM3810-NDE 442390 260 39-28-1203 20 | V-2 | 1.700 (43.20) | 1.858 (47.20) | WM17754-ND 415 3.67 2.45 |39-30-6207 
24 | v-2 | 2.030 (61.60) | 1.820 (46.20) | WMi3811-NDg 483 426 2.84 ‘| 39-28-1243 g | 22 | M2 | 1-870 (47.40) | 2.024 (61.40) | WM17755-ND 413 3.65 244 |39-30-6227 
2 | v2 | 210640) 2 WM3843:ND NEW! | 76 68 4s [39-29-2096 24 | V-2 | 2.030 (51.60) | 2.189 (55.60) | WM17756-ND 431 381 254 |39-30-6247 
4 | v-2 | .380(9.60) | 0.165 (4.20) |WM3844-ND NEW! | 99 88 59 |39-29-3046 2 | VO | .210(5.40) | .370(9.40) |WM3864-ND NEW! | 83.7349 | 39-29-9026 
6 | v-2 | 540 (13.80) | 0.331 (8.40) |WM3845-ND NEW! | 1.26 1.12 75 |39-29-3066 V-0 | .380(9.60) | .535 (13.60) |WMSBCS-NDINEWT)) 1.28 61.13 = 76 /39-29-0046 
8 | v-2 | 710 (18.00) | 0.496 (12.60) |WM3846-ND NEW! | 1.52 1.35 90 |39-29-3086 V-O" | 540 (18.80) | .701 (17.80) IRCECGRRINE Mg 1.67 861.48 99 | 39-20-0066 
3 | 12 | V2 | 870(22.20) | 0.661 (16.60) |WMSB47-ND NEW! | 1.99 1.76 1.17 [39-29-3106 7 ‘es ee pane el ase a et ae - mano 
12 | V-2 | 1.040 (26.40) | 0.827 (21.00) |WM3848-ND NEW! | 2.41 213 1.42 /39-29-3126 : ; 5 ‘ | ie ; . 
14 | v-2 |1.200(30.60) | 992 (25.20) |woisedo-no new? | 258 2.28 152 | 39-29-3146 12 | V-0 | 1.040 (26.40) | 1.197 (30.40) | WM3869-ND NEW! | 246 217 1.45 |39-29-9126 
16 | v-2 | 1.370(34.80) | 1.160 (29.40) |wuiseso-No mew? | 287 254 1.70. | 39-29-3166 14 | V-0 | 1.200 (30.60) | 1.362 (34.60) |WM3870-ND NEW! | 3.05 269 1.80 |39-29-9146 
20 | v-2 | 1.700 (43.20) | 1.488 (37.80) |WMI3851-ND NEW! | 359 317 212 |39-29-3006 16 | V-0 | 1.370 (34.80) | 1.528 (38.80) | WM3871-ND NEW! | 359 3.17 2.12 |39-29-9166 
22 | ve2 | 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) |WM3852-ND MEW! | 3.95 349 © 2.33_ [39-29-3226 18 | V-0 | 1.540 (89.00) | 1.693 (49.00) RSE 404 (3.57 2.88" /99-20-0186 
2 | vo | 210(640) _ WM23800-ND¢ 7 2 ae |40:58-6050 20 | V-0 | 1.700 (43.20) | 1.858 (47.20) | WM3873-ND NEW! | 3.86 3.41 2.27 |39-29-9206 
4 | v0 | 380/960) | 170 (420) | ww3eot-nog joo. 408 99 |99:08-8040 24 | V-0 | 2.030 (51.60) | 2.189 (55.60) |WM3874-ND NEW! | 4.13 3.65 244 39-29-9246 
6 | veo | 540(1380) | 3306.40) |wnaa¢o2-nog vee chan 99 | 39-28-8060 v-0 | .210(5.40) | .370(9.40) |WM3875-ND¢ NEW!) 83 2B 49 39-29-9027 
@ | veo | 710 (18.00) | 500 (12.60) | w23603-ND$ i ar acc aor V-0 | .380 (9.60) | 535 (13.60) |WM3876-ND¢ NEW!) 1.28 1.13 76 | 39-29-9047 
10 | vo | 870(2220) | 660 (16.80) | waese04-NDt gaat San dit aeoaei00 V-0 | .540 (13.80) | .701 (17.80) |WM3877-ND¢ NEW!) 167 1.48 .99 39-29-9067 
12 | V-0 | 1.040 (26.40) | .825 (20.96) | WM23805-ND¢ 265 234 1.56 |39-28-8120 8 | V0 | -710,(18.00) | 866 (22.00) Reem, 203 1.79 1.20 /39-29-9087 
14 | vo | 1.200 (31.60) | 990 (25.20) | wanese06-NDt ane ~iaeac- “~degs [anonenian 10 | V-0 | .870 (22.20) | 1.031 (26.20) | WM3879-ND¢ NEW!) 239 241 1.41 |39-29-9107 
6 |v | yocim| ene ar | 26a an [oom] | [2 [comme [a a ee ow sone 
18 | WO | 1.540 (89.00) | 1-320 (33-60) Eames a aia cabs 16 | V-0 | 1.370 (34.80) | 1.528 (38.80) |WM3882-ND¢ NEW!| 3.45 3.05 2.03 |39-29-9167 
aan bel betuasnamanaenel) oo S50 BBL. chet see ED 18 | V-0 | 1.540 (39.00) | 1.693 (43.00) |WM3883-ND¢ NEW!| 3.88 343 229 |39-29-9187 
BR) 30) 1.870 (47-40) | 1-650 2.00) SE BEY. eee een 20 | V-0 | 1.700 (43.20) | 1.858 (47.20) | WM3884-ND¢ NEW!) 4.31 3.81 2.54 | 39-29-9207 
24 | V-0 | 2.030 (51.60) | 1.820 (46.20) | WM23811-ND+ 518 457 3.05 |39-28-8240 
cal How Vartlest Header = acid 24 | V-0 | 2.030 (51.60) | 2.189 (55.60) | WM3885-ND¢ NEW!| 5.18 4.57 3.05 [39-29-9247 
Dual Row Vertical Header with Pegs — Gold 
2 | v-2 | .210 (5.40) = WM3820-ND 155 1.38 92 39-29-0023 
2 | v-2 | .210(5.40) | .370(9.40) )WM7335-ND 146 1.29 .86 39-29-9024 
4 | v-2 | .380(9.60) | .170 (4.20) |WM3821-ND$ 285 252 1.68 /39-29-0043 
4 | v-2 | .380(9.60) | .535 (13.60) | WM7336-ND 255 225 1.50 |39-29-9044 
6 | V-2 | 540(13.80) | .330 (8.40) |WM3822-ND¢ 410 362 2.42 |39-29-0063 
9 | 6 | V-2 | 540 (13.80) | .701 (17.80) | WM7337-ND 3.67 3.24 2.16 |39-29-9064 
8 | 8 | V-2 | .710(18.00) | .500 (12.60) |WM3823-ND¢ 533 471 3.14 |39-29-0083 
10 | V-2 | 870 (22.20) | .660 (16.80) | WM3824-ND¢ 649 573 3.82 |39-29-0103 8) V2) 710 (18.00) | 866 (22.00) OOS aos Al Bel |seeoee 
10 | V-2 | .870 (22.20) | 1.031 (26.20) | WM7339-ND 579 512 3.41 |39-29-9104 
12 | V-2 | 1.040 (26.40) | .830 (21.00) | WM3825-ND¢ 766 676 4.51 |39-29-0123 
14 | v-2 | 1.200 (30.60) | .990 (25.20) | w3826-ND¢ 9.02 7.96 5.31 |39-29-0143 | #Withoutdrain holes Panel Mount _ § Free-Hanging 
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molex 


Mini-Fit Jr.™ Connectors 
Positive Locking Hi-Density Power Connector (Cont.) 


Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits | UL94 A B Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits | UL94 A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
12 | v-2 | 1.040 (26.40) | 4.197 (30.40) ]WM7340-ND 6.84 6.04 4.03 |39-29-9124 18 | V-0 | 1.535 (39.00) ] 1.323 (33.60) |WM21371-ND 994 8.78 5.85 39-30-1182 
14 | v-2 | 1.200 (30.60) | 1.362 (34.60) | WM7341-ND 8.06 742 4.75 |39-29-9144] | 11) 20 | V-0 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM21372-ND 11.74 10.36 6.91 39-30-1202 
16 | v-2 | 1.370 (34.80) | 1.528 (38.80) | WM7342-ND 953 842 5.61 |39-29-9164 24 | V-0 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM21374-ND 1487 13.12 8.75 39-30-1242 
18 | V-2 | 1.540 (39.00) | 1.693 (43.00) | WM7343-ND 10.72 9.47 6.31 | 39-29-9184 Dual Row Right Angle Header with Flange — Tin 
20 | v-2 | 1.700 (43.20) | 1.858 (47.20) | WM7344-ND 11.91 10.52 7.01 /39-29-9204 2 | Vv-2 | .606 (15.40) - WM3900-ND 99 87 58 [39-29-1028 
22 | v-2 | 1.870 (47.40) | 2.024 (51.40) | WM7347-ND 13.14 11.60 7.73 |39-29-9224 4 | V-2 | .772(19.60) | .165 (4.20) | WM3901-ND 1.28 144 76 |39-29-1048 
24 | V-2 | 2.030 (51.60) | 2.189 (55.60) | WM7345-ND 14.30 1262 842 /39-29-9244 6 | V-2 | .937 (23.80) | .331 (23.80) |WM3902-ND 1.60 1.42 95 | 39-29-1068 
V-0 | .210(5.40) | .370 (9.40) |WM3832-ND 169 150 1.00 |39-28-9028 8 | V-2 | 1.102 (28.00) | .496 (12.60) | WiM3903-ND 195 173 1.15 |39-29-1088 
‘ V-0 | .380(9.60) | .535 (13.60) | WM3833-ND 3.83 338 2.26 |39-28-9048 10 | V-2 | 1.268 (32.20) | .661 (16.80) | WM3904-ND 234 2.07 1.38 | 39-29-1108 
V-0 | 540 (13.80) | .701 (17.80) |WM3834-ND 406 358 2.39 |39-28-9068 PP 12 | V-2 | 1.433 (36.40) | .827 (21.00) | WM3905-ND 276 244 = 1.63 |39-29-1128 
V-0 | .710(18.00) | .866 (22.00) |WM3835-ND 5.25 464 3.09 [39-28-9088 14 | V-2 | 1.598 (40.60) | .992 (25.20) | WM3906-ND 3.26 2.88 = 1.92 | 39-29-1148 
10 | V-0 | .870 (22.20) | 1.031 (26.20) | WM3836-ND 645 569 3.80 |39-28-9108 16 | V-2 | 1.764 (44.80) | 1.158 (29.40) | WM3907-ND 3.79 3.35 2.23 | 39-29-1168 
12 | V-0 | 1.040 (26.40) | 1.197 (30.40) | WM3837-ND 7.57 6.68 4.46 | 39-28-9128 18 | V-2 | 1.929 (49.00) | 1.323 (33.60) | WM3908-ND 440 3.88 2.59 39-29-1188 
14 | V-0 | 1.200 (30.60) | 1.362 (34.60) | WM3838-ND 758 669 446 |39-28-9148 20 | V-2 | 2.094 (53.20) | 1.488 (37.80) | WM3909-ND 5.26 4.64 = 3.10 | 39-29-1208 
16 | v-0 | 1.370 (34.80) | 1.528 (38.80) | WM3839-ND 990 874 5.83 |39-28-9168 22 | V-2 | 2.260 (57.40) | 1.654 (42.00) | WM3910-ND 572 5.05 3.37 39-29-1228 
18 | V-0 | 1.540 (39.00) | 1.693 (43.00) | WM3840-ND 11.14 983 6.56 | 39-28-9188 24 | V-2 | 2.425 (61.60) | 1.819 (46.20) | WM3911-ND 6.65 5.88 3.92 | 39-29-1248 
20 | v-0 | 1.700 (43.20) | 1.858 (47.20) | wM3e41-ND 12.37 10.92 7.28: | 39-28-9208 Dual Row Right Angle Header with Flange — Gold 
2 | v-2 | .606 (15.40) = WM3920-ND 2.08 1.84 1.23 [39-29-5023 
24 | V-0 | 2.030 (54.60) | 2.189 (55.60) | WM3842-ND 17.79 15.70 10.47 39-28-9248 
4 | v-2 | .772(19.60) | .165 (4.20) |WM3921-ND 257 227 1.51 |39-29-5043 
Dual Row Vertical Header, Reflow Capability — Gold 
6 | V-2 | .937 (23.80) | .331 (8.40) |WM3922-ND 3.20 283 1.89 39-29-5063 
4 | v-2 | 0.38(9.6) | 0.165 (4.20) |WM21375-ND 240 242 1.42 ]46207-0004 
8 | V-2 | 1.102 (28.00) | .496 (12.60) | WM3923-ND 391 345 2.30 39-29-5083 
6 | v-2 | 0.54(13.8) | 0.331 (8.40) |WM21376-ND 3.60 348 2412 |46207-0006 
s | ve | o7teen | o4osi2.60 igs Bae pe. lUeser bank 10 | v-2 | 1.268 (32.20) | .661 (16.80) | WM3924-ND 469 4.14 2.77 |39-29-5103 
10: aa | aro aa oe a at ee ie aaa an oF oa geoor-ooro| | 12| 12 | 2 | 1483 (68.40) | 827 (21.00) | wans925-no 554 4.89 3.26 |39-29-5123 
Palle sai - nee a Baten oa 2 a eee 14 | v-2 | 1.598 (40.60) | 992 (25.20) | WM3926-ND 653 5.77 3.85 39-29-5143 
7 = — —— Gena Saas rT a Te a 16 | V-2 | 1.764 (44.80) | 1.158 (29.40) |WM3927-ND 758 6.69 4.46 39-29-5163 
: : = a :: 7 , er a oye : — : E 18 | V-2 | 1.929 (49.00) | 1.323 (33.60) | WM3928-ND 879 7.76 5.18 39-29-5183 
= it = 
swt in sedis es nell — — ee 20 | v-2 | 2.094 (53.20) | 1.488 (37.80) |WM3929-ND 1011 893 5.95 | 39-29-5203 
pes | sees) 7 a : : ie 22 | v-2 | 2.260 (57.40) | 1.654 (42.00) ] WM3930-ND 11.42 10.08 6.72 [39-29-5223 
4 | v2 | 9781960) | 185 (420) ce eee ee eee 24 | V-2 | 2.425 (61.60) | 1.819 (46.20) | WM3931-ND 1279 11.29 7.53 [39-29-5243 
| v2 | aera | seston AMM 77 ts7 tos lepeosee Seanirsietines aise 
10 is pone 661 ee ees 218 188 (1.28 seam | ° |? ~ one a ees ee 
pe || BES (22:20); |) 061 (16160) i : : : = 8 | v-2 = = WMM13703-ND 2.42 = — |15-04-0343 
12 | v-2 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM1356-ND 252 223 1.49 |39-30-1120 : : . 
14 | v-2 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM1357-ND 297 262 1.75. |39-30-1140 | Withoutdrainholes {Panel Mount §Free-Hanging 
* 3-circuit receptacle designed for first-mate/last-break applications 
16 | v-2 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM1358-ND 3.45 3.05 2.03 |39-30-1160 ; 
NEW! Kits 
18 | v-2 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM1359-ND 4.00 353 236 39-30-1180 
WM1047-ND (76650-0017) Mini-Fit Jr. Power Connector Kit; 
20 | V-2 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM1360-ND 460 406 271 (39-30-1200 (Free Hanging Plug and Receptacle, 3-9A, 250V)..........ccccccsseeseeeeeesevsseseees $26.88 
22 | v-2 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM1361-ND 5.20 459 3.06 39-30-1220 | wrigse0-ND (76650-0074) Mini-Fit Jr. Power Connector Kit: 
ay | 24 | V2 | 2.031 (61.60) | 1.819 (46.20) | wat362-ND 5.82 514 3.43 |39-30-1240 (Plug and Receptacle, 2 Circuit)..........0..cccccccccsecscesseessesseeseesseessecsseseees $1.75 
2 V-0 | .213 (5.40) — WM21351-ND 1.04 92 62 |39-30-0020 WM8359-ND (76650-0075) Mini-Fit Jr. Power Connector Kit; 
4 v-0 .378 (9.60) 165 (4.20) | WM21352-ND 1.35 1.20 80 | 39-30-0040 (Plug and Receptacle, 4 Circuit)...............6..c ccc cc eee eee eee e et ee eee ee eee ee eee eee $2.23 
6 | V-0 | 543(13.80) | .331 (8.40) |WM21353-ND 169 149 1.00 |39-30-0060 | WM8369-ND (76650-0076) Mini-Fit Jr. Power Connector 
(Plug and Receptacle, 6 Circuit)..............:ccccccesscseaseseasenesseseaseneasereaneneas $2.71 
8 | v-o | 709(18.00) | .496 (12.60) |wMm21354-ND 2.06 1.82 1.22 |39-30-0080 
WM8377-ND (76650-0077) Mini-Fit Jr. Power Connector Kit; 
10 | v-0 | .874(22.20) | .661 (16.80) |WM21355-ND 248 249 1.46 |39-30-0100 (Plug and Receptacle, 8 Circuit) 
12 | v-0 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) |WM21356-ND 2.93 259 1.73 |39-30-0120 | wrigsga-ND (76650-0078) Mini-Fit Jr. Power Connector Kit: 
14 | v-0 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM21357-ND 3.45 3.05 2.03 39-30-0140 (Plug and Receptacle, 10 Circuit) 
16 | v-0 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM21358-ND 4.00 3.53 2.36 39-30-0160 | WM8393-ND (76650-0079) Mini-Fit Jr. Power Connector 
18 | v-0 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM21359-ND 464 410 2.74 |39-30-0180 (Plug and Receptacle, 12 Circuit) 
20 | v-0 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM21360-ND 534 471 3.14 |39-30-0200 | WM8398-ND (76650-0080) Mini-Fit Jr. Power Connector Kit; 
(Plug and Receptacle, 14 Circuit) ............... 0c cece cece eee cee eee eee ee eee ee eee eeeee 
22 | V-0 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM21361-ND 6.03 5.33 3.55 |39-30-0220 
WM8397-ND (76650-0081) Mini-Fit Jr. Power Connector Kit; 
24 | V-0 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM21362-ND 6.34 5.60 3.73 | 39-30-0240 (Plug and Receptacle, 16 Circuit) ...........cccccccccsccscessesseessseseesseeseeessesaeess $6.07 
Dual Row Right Angle Header with Pegs — Gold WM8379-ND (76650-0082) Mini-Fit Jr. Power Connector Kit; 
2 V-2 .213 (5.40) _ WM1363-ND 1.88 1.67 1.11 |39-30-1021 (Vertical Header and Receptacle, 2 Circuit) .............. 0... c cece eee e cent eee e ester eee $2.00 
4 | v-2 | .378(9.60) | .165 (4.20) |WM1364-ND 245 246 1.44 |39-30-1041 | WM8384-ND (76650-0083) Mini-Fit Jr. Power Connector Kit; 
6 v-2 | .543 (13.80) 331 (8.40) | WM1365-ND 3.06 271 1.81 | 39-30-1061 (Vertical Header and Receptacle, 4 Circuit) ............0..c ccc cece eee e cece nee eee eee $2.55 
8 | v-2 | 709(18.00) | .496 (12.60) | WM1366-ND 3.74 330 2.20 |39-30-1081 | WM8395-ND (76650-0084) Mini-Fit Jr. Power Connector Kit 
(Vertical Header and Receptacle, 6 Circuit) ..............cc cece cece cece ee eee eee $3.29 
10 | v-2 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM1367-ND 448 3.96 2.64 /39-30-1101 
WM8399-ND (76650-0085) Mini-Fit Jr. Power Connector Kit; 
12 | v-2 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | wM1368-ND 5.29 467 3.11 |39-30-1121 (Vertical Header and Receptacle, 8 Circuit) .. 
14 | v-2 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | wM1369-ND 6.24 5.51 3.68 |39-30-1141 | waagaot-ND (76650-0086) Mini-Fit Jr. Power Connector Kit: 
16 | v-2 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM1370-ND 7.24 639 4.26 |39-30-1161 (Vertical Header and Receptacle, 10 Circuit) ... 
18 | v-2 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM1371-ND 8.39 7.41 4.94 |39-30-1181 | WIM8402-ND (76650-0087) Mini-Fit Jr. Power Connector Kit; 
ay | 20_| v2 | 1.701 (48.20) | 1.488 (87.80) | wnt372-ND 9.65 852 5.68 |39-30-1201 (Vertical Header and Receptacle, 12 Circuit) ... 
22 | v-2 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM1373-ND 10.90 9.63 6.42 |39-30-1221 | WWM8400-ND (76650-0088) Mini-Fit Jr. Power Connector Kit; 
(Vertical Header and Receptacle, 14 Circuit) ..........0....0 ccc e cece eee $6.32 
24 | V-2 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM1374-ND 12.22 10.78 7.49 39-30-1241 
WM8428-ND (76650-0016) Mini-Fit Jr. Power Connector Kit; 
2 | v-0 | .213 (5.40) — WM21363-ND 2.29 203 1.35 |39-30-1022 (Right Angle Header and Receptacle) 
V-0 ) 978 (9.60) | .185 (4.20) ReaD 298 263 1.76 | 39-30-1042 | wiiga32-ND (76650-0013) Mini-Fit Jr. Deluxe Power Connector Ki 
V-0 | 543 (13.80) | .331 (8.40) |WM21365-ND 3.72 3.29 2.19 | 39-30-1062 (Vertical and Right Angle Header and Receptacle)... . 
v-0 | 709 (18.00) | .496 (12.60) |wm21366-ND 454 4.01 2.68 |39-30-1082 | WM8484-ND (76650-0163) Mini-Fit Jr. Power Connector Kit; 
10 | v-0 | .874(22.20) | .661 (16.80) | WM21367-ND 5.45 4.81 3.21 | 39-30-1102 (Vertical Header and Receptacle).................60ccceccec eee ec eee e ee ee eee ee eee en eens $33.28 
12 | v-0 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | wM21368-ND 643 568 3.79 |39-30-1122 | WM8418-ND (76650-0014) Mini-Fit Jr. Power Connector 
(Panel Mount Plug and Receptacle) ...............0.6.ccceceseccee ee cee eases ee eeeeeeeees $26.96 
14 | v-0 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM21369-ND 759 6.70 4.47 39-30-1142 
WM8409-ND (76650-0015) Mini-Fit Jr. Power Connector Kit; 
16 | v-0 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM21370-ND 880 7.77 5.18 |39-30-1162 (Vertical Header and Receptacle). 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


| e we . 7 ___| Wire | Material/| Insulation Dia. | Digi-Key Pricing Molex 
mo ex Mini-Fit Jr.™ Terminals Description| Size | Plating eRe Part No. 1 10 100 | Part No. 
Female | 18-24] B (4.52 3.05)_|WM18523-ND@ 1.04 8.54 60.98 | 44485-1212 
Contact Material/Plating Male | 18-24] D (051 ~.122 |WM3940-ND*® 34-277 19.75 ]30490-2012 
- . Male Male | 18-24] (1.30 ~ 3.10) |WM3942-ND@ NEW! 74 6.11 43.62 |39-00-0431 
A: Tin-plated copper alloy over nickel 
B: Gold-plated phosphor bronze over nickel }.661 (16.79) 4 = Female | 18-24] C ast 199 |WM5959-NDe 76 6.23 44.48 |39-00-0164 
C: Gold-plated brass over nickel Female |18~24] ¢ (4.30. 3.10) | WMS959TR-NDS@ 1060.00/4,000 39-00-0163 
D: Tin-plated brass over copper Male | 18-24] BB WM3941-ND*@ 99 819 58.48 |30490-1012 
E: Tin-plated phosphor bronze. Female | 18~24 E 051 ~.122 |WM1138CT-NDO® = 93 7.47 | 39-00-0059 
__ Female |18~24| (1.30 ~ 3.10) |WM1138TR-ND§@ 164.00/4,000 39-00-0059 
Wire | Material/| Insulation Dia. | Digi-Key Pricing Molex 051 ~ 122 
Description| Size | Plating | Inch(mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Female 18-24) E (1.30 ~ 3.10) |WM1015-NDe 26 2.29 15.25 | 39-00-0060 
Male 16 A 071 ~ 122 |WM1911-ND@t 33° 2.73 19.48 44478-3112 Male [18-24] E 051 ~.122 | WM1017-ND@ 26 © 2.29 15.25 |39-00-0062 
Female | 16 A (1.80 ~ 3.10) | WM1913-ND@t 33 2.73 19.48 | 44476-3112 Male | 18-24] E (1.30 ~ 3.10) |WM1017TR-ND§@ 276.00/4,000 39-00-0061 
Male 16 B 071 ~.122 | WM18520-ND@ 98 8.06 57.55 |39-00-0224 Female | 18-24] B WM1139-ND® 90 7.42 52.98 ]39-00-0154 
Female | 16 | B | (1.80~3.10) |wuiest7-ND@ 1.01 8.30 59.30 |39-00-0186 Female | 18-24] 8 30.23.10) WM1139CT-NDO® — 386 30.87 |39-00-0153 
Male 16 Cc 122 (3.10) |WM5963-ND@ 74 6.11 43.63 /39-00-0096 Female | 18-24; B WM1139TR-ND§® 684,00/4,000 39-00-0153 
Male 16 C 122 (3.10) |WM5963TR-ND§@ 1160.00/4,000 39-00-0095 Female | 18-24) D 051 ~ 122 |WM3116CT-NDO® — 87 «6.99 ]39-00-0207 
Female 16 C ‘071 ~.122 |WM5961-ND@ 76 623 44.48 [39-00-0168 Female | 18-24; D (1.30 ~ 3.10) |WM3116TR-ND§@ 188.00/4,000 39-00-0207 
Female | 16 c (1.80 ~ 3.10) | WM5961TR-ND§@ 1184,00/4,000 39-00-0167 Female 18-24] 051-122 |WM3117CT-NDO® — 1.81 14.50 139-00-0213 
Female | 16 D 122 (3.10) |WM3112CT-NDO® — 53 4.20 [39-00-0077 Female | 18~24| E (1.30 ~ 3.10) | WM3117TR-ND§@ 388.00/4,000 39-00-0213 
Female | 16 D 122 (3.10) |WM3112TR-ND§@ 112.00/4,000 39-00-0077 Female | 18-24) ¢ 051.102 eee ER 68 6.02 40.15 | 39-00-0429 
Female | 16 E 122 (3.10) |WM3113CT-NDO® — 1.29 10.30 ]39-00-0079 Female | 18-24) C (1.30~ 3.10) |WM1140CT-NDO@ NEW! | — 4.38 35.07 | 39-00-0428 
Female | 16 E 122 (3.10) |WM3113TR-ND§@ 276.00/4,000 39-00-0079 Female |18~24| WM1140TR-ND§@ NEW! 776.00/4,000 39-00-0428 
Male 16 D 122 (3.10) |WM1016-ND@ 17-153 10.18 | 39-00-0082 Male 18-24; C .051 ~.122 |WM3119CT-NDO® — 5.10 40.83 | 39-00-0430 
Male 16 D 122 (3.10) |WM1016TR-ND§@ 424,00/4,000 39-00-0081 Male [18-24] (1.30 ~ 3.10) | WM3119TR-ND§@ 1088.00/4,000 39-00-0430 
Male 16 E 122 (3.10) |WM3114CT-NDO@ — 1.52 12.18 ]39-00-0083 Male | 22-28] ¢ Heat} WM6094-ND@ NEW! 68 6.02 40.15 |39-00-0433 
Male 16 E 122 (3.10) |WM3114TR-ND§@ 324.00/4,000 39-00-0083 Mae 122228) D WM2502-\De <= Fa2 10.18 139-00-0049 
Female | 16 c 122 (3.10) |WM3115-ND@ 68 5.62 40.15 /39-00-0090 Male | 22-28) D 035-071 |WM2502TR-ND§@ 186.00/6,000 39-00-0048 
Female | 16 c 122 (3.10) |WM3115TR-ND§@ 936.00/4,000 39-00-0089 Female | 22-28] D (.90~ 1.80) |wme2s03-NDe — 437 9.75 | 39-00-0047 
Female | 16 B 122 (3.10) |WM3121-ND@ 90 7.42 52.98 [39-00-0158 Female | 22-28] D WM2503TR-NDS® 168.00/6,000 39-00-0046 
Female | 16 E 071~.122 |WM3118CT-NDO@ — 1.81 14.50 |39-00-0217 Male [22-28] B WM18522-ND@ 98 8.06 57.55 | 39-00-0222 
Female | 16 E | _(1.80~3.10) | wma118TR-NDg@ 388.00/4,000 39-00-0217 Female | 22-28] B (Aas ~ 07! | WMI18519-ND@ 1.01 830 59.30 |39-00-0184 
Male | 18-24) D ines WM2500-ND@ — 142 10.18 |39-00-0041 Female | 22~28| B asia WM18519TR-ND§@ 2058.00/6,000 39-00-0183 
Male | 18-24) =D (1.30 ~ 3.10) WM2500CT-NDO® — — 6.22 /39-00-0040 Female | 22-28] C 035 ~.071 |WM5960-ND@ 76 6.23 44.48 |39-00-0166 
Male 18~24 D WM2500TR-ND§® 124.00/4,000 39-00-0040 Female | 22~28 c (.90 ~ 1.80) | WM5960TR-ND§@ 1590.00/6,000 39-00-0165 
Female [18-24] D 051 — ig9_ | WM2501-NDe — 137 — 9.75 }39-00-0039 Female | 22-28] 035 ~.071 | WM3111CT-NDO@ — 1.29 10.30 ]39-00-0065 
Female | 18-24) D (4.30 ~ 3.10) | W/M2501CT-NDO® —  — 5.60 }39-00-0038 Female |22~28| (.90 ~ 1.80) | WM3111TR-ND§® 414.00/6,000 39-00-0065 
Female | 18~24 D WM2501TR-ND§@ 112.00/4,000 39-00-0038 Female | 22~28 B WM3120-ND® 90 7.42 52.98 | 39-00-0156 
Male |18-24|  B 051-122 |WM18521-NDe 98 8.06 57.55 |39-00-0220 Female | 22-28] B (ao tat) WM3120CT-NDO® —  — 5297 |39-00-0155 
Male | 18-24] B (1.30 ~3.10) | wm1g521TR-ND§@ 1584.00/4,000 39-00-0219 Female |22~28] B ; : WM3120TR-ND§@ 1590.00/6,000 39-00-0155 
Female | 18-24] B WM18518-ND@ 4.01 830 59.30 [39-00-0182 | | Universal Crimp Tool WM9999-ND 50.75/1 63811-1000 
Female | 18-24] B (1023.10) WM18518CT-NDO® —  — 42.86 |39-00-0181 Hand Crimp Tool, 16 ~ 24AWG Wwmg026-ND 243.27/1 63819-0900 
Female | 18-24] B WM18518TR-ND§® 1372.00/4,000 39-00-0181 Extraction Tool WMg9918-ND 18.13/1 11-03-0044 
Male | 18-20] A 051 ~ 122 | WM1912-ND@t 33° 2.73 19.48 [44478-1112 | | Polarizing Key WM2579-ND@ 52/1 15-04-0211 
Female |18-20) A (1.30 ~ 3.10) | WM1914-NDet 33273 19.48 |44476-1112 | * Grounding pin 0 Cut Tape § Tape and Reel + High Current 4 RoHS Compliant 
Mini-Fit, HCS™ Connectors 5.08mm Disk Drive 


Dual Row, Vertical, Without Pegs Power Connection System 


| f>.165 


= Bis 
jee (4.20) 
(4.20) "| [ L i 
EICUENENG beaten RC 
L © .055(1.40) #1 (5.50) 
LK— aA , , Digi-Key Price Each Molex 
PCB Thickness: .070"(1.78mm) Fig. | Circuits | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 4 Receptacle Housing WM6982-ND 82 13 49 | 15-24-4048 
= _ 2 4 Vertical Header WM6987-ND 2.33 2.06 1.37 | 15-24-4557 
Cir- Dimensions -Inch(mm) | Digi-Key Price Each Molex 3 4 Right Angle Header WM6988-ND. 2.00 177 1.18 [15-24-4441 
cuits | Amps A B Part No. sf 10 100 | Part No. . = 
2 | 12 | .210(5.40) = WM18449-ND 1.28 1.13 76 | 44472-0254 Power Connection Terminals 
4 | 11 | 380 (9.60) 170 (4.20) | WM18450-ND 1.99 1.76 147 | 44472-0454 Wactinsulation ao 
a 4 Wire Diameter Digi-Key rice Eact Molex 
6 | 11 | .540(13.80) | .330(8.40) /WM18451-ND 2.69 2.38 1.59 | 44472-0654 eseription ia tosh (aia) [Pete ‘| a Tih Ian 
8 | 10 | .710(18.00) } .500(12.60) )WM18452-ND 3.39 3.00 2.00 | 44472-0854 Female AWG 14-20 | _.133(3.39) | WM6983-ND 27 24 16 [02-08-1202 
10 | 10 | .870(22.20) | .660(16.80) |WM18453-ND 4.09 3.61 2.41 |44472-1054 Universal Crimp Tool (Molex) WM9999-ND 50.75/1 63811-1000 
Manual Wire Stripper (Molex) WM9969-ND 84.59/1 63817-0000 
12 | 9 | 1.04(26.40) | .830(21.00) |WM18454-ND 4.44 3.92 2.62 | 44472-1254 
14] 9 | 1.20(30.60) | .990(25.20) |WM18455-ND 549 485 3.23 |44472-1454 NEW! Kit 
WM8497-ND (76650-0176) Disk Drive Power Connector Kit; 
16 9 1.37 (34.80) 1.16 (29.40) _ | WIM18456-ND 6.18 5.46 3.64 [44472-1654 (PCB Vertical Header and Receptacle)..............2...02..sseceeeeesseeceeceeesaseeneeeeneereneees $20.91 
Mini-Fit, SMC™ Connectors ols | | Fig. 1- Right Angie 57 POB Thicknecs: 
* + .063"(1.601 
Surface Mount Compatible Headers, Dual Row (14-89) (1.60mm) 
Cir- Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B c Part No. 1 10 100 | Part No. 


4 | .740 (18.81) | 165 (4.20) | .653 (16.60) |WM18457-ND | 4.49 3.96 2.64 | 43810-0001 
1 | 6 | .906 (23.01) | .331 (8.40) | .819 (20.80) |WM18458-ND | 5.65 499 3.33 |43810-0002 
40 |1.237 (31.41) | .661 (16.80) | 1.15 (29.20) |wM18459-ND | 810 7.15 4.77 |43810-0004 
4 | .740 (18.81) | 165 (4.20) | .653 (16.60) |WM18460-ND | 4.04 357 2.38 |44068-0001 i 
2 | 6 | .906 (23.01) | .331 (8.40) | .819(20.80) |WM18461-ND | 5.09 4.49 3.00 | 44068-0002 an erent 
40 |1.237 (31.41) | .661 (16.80) | 1.15 (29.20) |wM18462-ND | 652 5.75 3.84 |44068-0004 


Fig. 2 — Vertical 
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molex Mini-Fit BMI™ Connectors 


Fig. 1 - Receptacle with Panel Mount Ears Fig. 2 - Plug with Panel Mount Ears Fig. 3 - Vertical Receptacle Header 


Dim. E aa8 
.587 (14.91) Circuits | Inches (mm) 
pt 508 (12.9) : : : (4.19) 
681 673 (17.1) * ’ He : a 7.378 
(17.30) 839 (21.3) wali? | (9.60) 


— 1.004 (25.5) hese aa 
hi 1.335 (33.9) : ; 


421 (10.69) 11665 (42:3) (11.51) (1.30) 
2.161 (54.9) poy 


i 292 1 ¥ a2 : Fae 7 e ne (3. 
= (5.89) (16.31) . jy (9. f ©~ 9.055 (1.40) (8.89) 
|__| B FP [ft 
= 7 | f sa 


% 165 (4.19) 


PCB Thicki 050 (1.27) PCB Thick 063 (1.60) PCB Thickness: .070 (1.78) 
ickness: . Z ickness: . i 5 i 
PCB Cutout -165 (4.19) PCB Cutout Layout: Component Side 


Fig. 4 - Vertical Header Fig. 5 - Right Angle Header Fig. 6 - Vertical Header with Pressfit Tail 


165 
(4.19) 


.555 (14.10) 
: .217 rea ses r 
—+{(14.10) (51) > "165 (4.19) 591 + 
— tage ~ 9.071 (1.80) (15.01) 

: 1__#-0-0-6 0 #1 
| (9.60) .287 (7.29) a 


| © — © = 0.118 (3.0) Bit 


(7.90) 


165 (4.19) 


PCB Thickness: .070 (1.78) E PGB Thickness: .070 (1.78) 
Layout: Component Side Layout: Component Side 


Features and Benefits: * Blind mating * Will mate with Mini-Fit, Jr. * Fully isolated terminals to protect Specifications: * Voltage: G600V + Current: 9.0A * Contact Resistance: 10mQ Maximum =» Dielectric 
contacts from damage ¢ Uses standard Mini-Fit series terminals * UL File No.: E29179 *CSA File No.: Withstanding Voltage: 2200V «Insulation Resistance: 1000MO minimum Physical: * Housing: 6/6 nylon 


LR19980 * TUV License No.: R75142 * Temperature: -40°C ~ 105°C 
Cir- Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
cuits A B C D Part No. 1 10 100 | Part No. cuits A B c D Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 1 — Receptacle with Panel Mount Ears, 94V-2 16 | 1.37 (34.8) | 1.157 (29.4) |1.528(38.8)| —  |WMt7730-ND | 548 4.84 3.23 [15-24-7161 
4 | 1.583 (40.2) 165 (4.2) | 1.150 (29.2) | .693(17.6) JWM17500-ND | .89  .79 53 15-06-0040 18 | 1.54 (39.0) | 1.923 (33.6) | 1.693 (43.02)} —  |wmt7740-ND | 6.09 5.38 3.59 15-24-7181 
6 | 1.748 (44.4) | .331 (8.4) | 1.915 (33.4) | .858 (21.8) |wMi7501-ND | .86 77 51 |15-06-0060 24 | 2.03 (51.6) | 1.819 (46.2) | 2.189(55.6)| = — —_|WM17741-ND | 812 7.17 4.78 [15-24-7241 
8 | 1.913 (48.6) | .496 (12.6) | 1.480 (37.6) | 1.024 (26.0) |wM17704-ND | 1.26 1.12 75 |15-06-0080 Fig. 4 — Vertical Tin Header, 94V-2 
10 | 2.078 (52.8) | .661 (16.8) | 1.645 (41.8) | 1.189 (30.2) |WM17502-ND | 1.37 1.21 81 |15-06-0100 4 ] 685 (174) | 170 (4.32) |.535(13.59)| —  [WMI7900-ND | 200 ‘77 1.18 ]15-24-6046-P 
14. | 2.409 (61.2) | .992 (25.2) | 1.976 (50.2) | 1.520 (38.6) |WM17503-ND | 1.86 1.64 1.10 [15-06-0140 6 | .850(21.6) | 330(8.4) | .701 (17.8) — — |WM1026-ND | 2.65 2.34 1.56 |15-24-6066 
18 | 2.740 (69.6) | 1.323 (33.6) | 2.307 (58.6) | 1.850 (47.0) |WM17705-ND | 2.28 2.02 1.35 |15-06-0180 10 | 1.181 (30.0) | .660 (16.76) |1.031(26.19)} —  |wWMt7g01-ND | 3.24 286 1.91 |15-24-6106 
24 | 3.236 (82.2) | 1.819 (46.2) | 2.803 (71.2) | 2.946 (59.6) |WM1023-ND | 3.39 3.00 2.00 [15-06-0240 14 | 1.512 (38.4) | 990 (25.15) |1.362(34.59)} —  |wWMt7902-ND | 4.20 3.71 2.48 |15-24-6146 
Fig. 1 — Receptacle with Panel Mount Ears, 94V-0 24 | 2.339 (59.4) | 1.82 (46.2) | 2.189 (55.6) = WM1027-ND 7.02 6.20 4.14 |15-24-6246 
4 ] 1.583 (40.2) | 165 (4.2) | 1.150 (29.2) | .693(17.6) JWM17706-ND | 1.24 1.40 73 [15-06-0041 Fig. 5 — Right Angle Tin Header, 94V-2 
6 | 1.748 (44.4) .331 (8.4) | 1.315 (33.4) | .858 (21.8) |wM17707-ND | 1.51 1.34 —.89 |15-06-0061 4 | 59(15.0) | 165 (4.2) a —  |WM17800-ND | 1.93 1.71 1.14 ]15-24-6040 
10 | 2.078 (52.8) | .661 (16.8) | 1.645 (41.8) | 1.189 (30.2) |WM17708-ND | 1.70 1.51 1.01 |15-06-0101 6 | .76(19.2) | .33(8.4) — — — |WM17801-ND | 2.75 2.43 1.62 |15-24-6060 
14 | 2.409 (61.2) | .992 (25.2) | 1.976 (50.2) | 1.520 (38.6) |WM17709-ND | 2.33 206 1.37 |15-06-0141 10 | 1.09 (27.6) | .661 (16.8) a — _|WM17802-ND | 392 346 2.31 |15-24-6100 
18 | 2.740 (69.6) | 1.323 (33.6) | 2.307 (58.6) | 1.850 (47.0) |WM17710-ND | 3.19 2.82 1.88 [15-06-0181 14 | 1.42 (36.0) | .992 (25.2) a — _|WM17803-ND | 4.53 4.00 2.67 |15-24-6140 
24 | 3.236 (82.2) | 1.819 (46.2) | 2.803 (71.2) | 2.346 (59.6) |WMI7711-ND | 426 3.76 251 [15-06-0241 18 | 1.75 (44.4) | 1.923 (33.6) | — — _|wi7720-ND | 5.70 5.03 3.36 [15-24-6180 
Fig. 2 — Plug with Panel Mount Ears, 94V-2 24 | 2.24 (57.0) | 1.819 (46.2)|  — —___|wui772t-ND [7.60 6.71 4.47 [15-24-6240 
4 ] 622 (15.8) | 165 (4.19) | 779 (19.79) | 642 (16.31) JWM17700-ND | 67 60 40 ]15-06-0045 Fig. 5 — Right Angle Tin Header, 94V-0 
6 | 54(13.8) | .33(8.4) | 945 (24.0) | .807 (20.5) |wmi77o1-ND | 78 69 46 |15-06-0065 4 | 59(15.0) | 165 (4.2) = — |WM17722-ND | 221 196 1.31 |15-24-9044 
8 | 71(18.0) | 50(12.6) | 1.110 (28.2) | .972 (24.7) |wmi7712-ND | .89 79 53 |15-06-0085 6 | .76(19.2) | .33(8.4) — — —_|WM17723-ND | 280 2.47 1.65 |15-24-9064 
10 | .87(22.2) | .66(16.8) | 1.276 (32.4) | 1.138 (28.9) |WM17702-ND | 93 83 55 |15-06-0105 10 | 1.09 (27.6) | .661 (16.8) — — — |WM17724-ND | 4.00 3.54 2.36 |15-24-9104 
14 | 1.20 (30.6) | .99 (25.2) | 1.606 (40.8) | 1.469 (37.3) |WM17703-ND | 1.31 1.16.78 [15-06-0145 14 | 1.42 (36.0) | .992 (25.2) a — — |WM17725-ND | 519 4.59 3.06 |15-24-9144 
18 | 1.54 (39.0) | 1.32 (83.6) | 1.937 (49.2) | 1.799 (45.7) |WM17719-ND | 1.93 1.71 1.14 |15-06-0185 16 | 1.58 (40.2) | 1.157(29.4) | — — _|wi7726-ND | 5.85 5.17 3.45 [15-24-9164 
24 | 2.03 (51.6) | 1.82 (46.2) | 2.499 (61.8) | 2.295 (58.3) |WM1024-ND | 2.56 2.26 1.51 [15-06-0245 18 | 1.75 (44.4) | 1.323(336); = |WM17727-ND | 652 5.75 3.84 |15-24-9184 
Fig. 2 — Plug with Panel Mount Ears, 94V-0 24 | 2.24 (57.0) | 1.819 (46.2) | — — — _|wmi7728-n | 8.69 7.67 5.11 [15-24-9244 
4 | 622 (15.80) | .165 (4.19) | 779 (19.79) | 642 (16.31) JWM17713-ND | .83 74 49 ]15-06-0046 Fig. 6 — Vertical Header with Pressfit Tail, 94V-0 
6 | .54(13.8) | .33(8.4) | .945 (24.0) | .807 (20.5) |wmi7714-ND | .94 84 56 |15-06-0066 4 | 740 (18.81) | .165 (4.2) = — |WM17804-ND | 517 456 3.04 |43879-0022 
10 | .87 (22.2) | .66(16.8) | 1.276 (32.4) | 1.138 (28.9) |WM17715-ND | 1.30 1.15 77 |15-06-0106 6 | .906 (23.01) | .331 (8.4) a — —_|WM17805-ND | 6.54 5.77 3.85 |43879-0028 
14 | 1.20 (30.6) | .99 (25.2) | 1.606 (40.8) | 1.469 (37.3) |WM17716-ND | 1.65 1.46 97 |15-06-0146 10 |1.237 (31.41)| .661 (16.8) = — _|WM17806-ND | 9.35 8.25 5.50 |43879-0025 
18 | 1.54 (39.0) | 1.32 (33.6) | 1.937 (49.2) | 1.799 (45.7) |WM17717-ND | 2.70 2.39 1.59 [15-06-0186 14 |1.567 (39.81)| .992 (25.2) — — — |WMt7807-ND |12.53 11.06 7.37 |43879-0027 
24 | 2.03 (51.6) | 1.82 (46.2) | 2.433 (61.8) | 2.295 (58.3) |WM17718-ND | 360 3.18 2.12 [15-06-0246 18 [1.898 (48.21)| 1.323 (33.6) | — —___|wmi7o8-no [15.33 13.53 9.02 |43879-0029 
Fig. 3 — Vertical Tin Receptacle Header, 94V-2 24 |2.394 (60.81)| 1.819 (46.2) _ _ WM17809-ND /|23.74 20.95 13.97 |43879-0032 
4 ] .38(96) | .165(4.2) | .535 (13.6) — |WM17600-ND | 206 1.82 1.22 |15-24-7040 
6 | 54(13.8) | .331(8.4) | .701 (17.8) — —_|WM17601-ND | 262 2.32 1.55 |15-24-7060 Wire Insulation 
10 | .87 (22.2) | .661 (16.8) | 1.031 (26.2)] —  |WM17602-ND | 3.33 294 1.96 |15-24-7100 | Size Material/ Diameter | Digi-Key Pricing Molex 
14 | 1.20 (30.6) | .992 (25.2) | 1.362 (34.6)/ —  |WM17603-ND | 3.84 3.40 2.27 |15-24-7140 Description | (AWG) Plating Inch (mm) _| Part No. 110100 | PartNo. 
16 | 1.37 (34.8) | 1.157 (29.4) | 1.528 (38.8) — __|wi7742-nD | 4.87 4.30 2.87 |15-24-7160 Male 16 WM1911-ND 33° 2.73 19.48 | 44478-3112 
18 | 1.54 (39.0) | 1.323 (33.6) | 1.693 (43.0)| —  |WM17744-ND | 6.06 5.35 3.57 |15-24-7180 Female | 16 | tin-Plated Copper | .o71~.122 |WM1913-ND 33 2.73 19.48 |44476-3112 
24 | 2.03 (51.6) | 1.819 (46.2) |2.189(55.6)| — —_|WM1025-ND_ | 7.19 6.35 4.24 [15-24-7240 Female | 16 | Alloy over Nickel | (1.80 ~ 3.10) |wmto1acT-No¢ — 19.96 |44476-3111 
4 | .38(96) | .165(42) eo — a 3 3.39 2.26 |15-24-7043 fame | a8 MMISISTSEDt ees 
6 | 54(13.8) | .331(8.4) | .701 (17.8) — _|WM17730-ND | 5.65 4.99 3.33 |15-24-7063 Male (eee Tin-Plated Copper | .051 ~ 122 eee eNO HS SES GEE: ULE 
to | .87 (22.2) | .661 (16.8) | 1.031 (26.2)) —  |WM17743-ND | 7.75 6.84 4.56 |15-24-7103 Male | 18-20 | lioy over Nickel | (1.30 ~ 3.10) | /M1912TR-NDt 448.00/4,000 44478-1111 
14 | 1.20 (30.6) | .992 (25.2) | 1.362 (34.6) —  _|WM17731-ND |11.78 10.40 6.93 |15-24-7143 Female | 18-20 WM1914-ND 332.73 19.48 | 44476-1112 
16 | 1.37 (34.8) | 1.157 (29.4) | 1.528 (38.8) | _ — _|WM17732-ND [13.36 11.79 7.86 [15-24-7163 Female | 18-24 | G0ld-plated Phosphor] .060 ~ 120 | warqe503-np 1.04 854 60.98 | 4aaas-t212 
18 | 1.54 (39.0) | 1.323 (33.6) | 1.693 (43.0)| —  |WM17733-ND 14.95 13.19 6.80 [15-24-7183 Bronze over Nickel _| (1.62 ~ 8.05) 
24 | 2.03 (51.6) | 1.819 (46.2) | 2.189 (55.6) — __|wmt7734-no | 19.97 17.63 11.75 [15-24-7243 | #CutTape Tape and Reel 
Fig. 3 — Vertical Tin Header, 94V-0 NEW! Kits 
4 | 3809.6) | .165 (4.2) | .885 (13.6) — BRE 2-20 2.02 1.35 15-24-7041 WM8471-ND (76650-0146) Deluxe Multi BMI Blind Mate Application Kit; (Includes EBBI 50D, 
6 | .54(13.8) | .331 (8.4) | .701 (17.8) — — |WM17736-ND } 2.62 2.32 1.55 /15-24-7061 SPOX BMI™, Micro-Fit 3.0 BMI™, Mini-Fit BMI Product Families) ..............s.essseseeeeeeees $64.61 
10 | 87 (22.2) | .661 (16.8) | 1.031 (26.2)) = — (ISN) 3.750 3.31 2.21 115-24-7101 WM8430-ND (76650-0158) Mini-Fit BMI Connector Kit; (Blind Mate Vertical and 
14 | 1.20 (30.6) | .992 (25.2) | 1.362 (34.6) ca WM17738-ND_ | 486 4.29 2.87 |15-24-7141 Right Angle Header, Vertical Receptacle Header, Plug and Receptacle) .................c0ccc0ee00ee $48.18 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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é ini-Fi ™ Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Mm ol ex Mini Fit, Sr. Fig. | Circuits | A B | Plating |Part No. 4 10 100 ‘PartNo. 
Connectors (50 Amps) >| 8 61.30 | 40.00 — | WMIT935-ND 254 2.05 1.50 [42818-0512 
6 71.30 50.00 = WM1936-ND 2.78 2.45 1.64 | 42818-0612 
Features: * High current up to 50 Amp » Fully polarized » Positive locks * Low engagement force * Wire-to-wire, wire-to- Header — Single Row — Vertical with Metal Clip Mount (Surface Mount Compatible) 
board Electrical: * Voltage: 600V * Current: 50A maximum Physical: « Housing: Polyester/HT Thermoplastic » Contact: 2 23.82 10.00 Tin WM1937-ND 3.64 3.22 2.15 | 42819-2212 
Copper alloy * Plating: Tin/lead over nickel »* Temperature: -40°C ~ 105°C Approvals: « UL File No.: E29179 » CSA File No.: 3 33.82 20.00 Tin WM1938-ND 473 418 2.79 | 42819-3212 
LR19980 * TUV License No.: R9751144/R9950481 3 4 43.82 30.00 Tin |WM1939-ND 5.43 4.80 3.20 | 42819-4212 
5 53.82 40.00 Tin =| WM1940-ND 6.95 6.14 410 | 42819-5212 
Fig. 2 6 63.82 50.00 Tin |WM1941-ND 8.23 7.27 4.85 | 42819-6212 
: Header — Single Row — Right Angle with Metal Clip Mount (Surface Mount Compatible) | 
Beaaa 2 23.82 70.00 Tin | WM1942-ND 492 4.35 2.90 | 42820-2212 
3 33.82 20.00 Tin =| WM1943-ND 6.65 587 3.92 | 42820-3212 
4 4 43.82 30.00 Tin =| WM1944-ND 7.99 7.05 4.70 | 42820-4212 
5 53.82 40.00 Tin =| WM1945-ND 9.28 8.20 5.47 | 42820-5212 
6 63.82 50.00 Tin | WM1946-ND 10.97 9.68 6.46 | 42820-6212 
NEW! Receptacle Housing — Dual Row NEW! 
6 45.70 20.00 WM2240-ND 5.21. 4.60 3.07 |43914-1101 
8 55.70 30.00 —  |WM2241-ND 5.88 5.19 3.46 |43914-1102 
§ 10 65.70 40.00 —  |WM2242-ND 6.51 5.75 3.83 | 43914-1103 
12 75.70 50.00 —  |WM2243-ND 6.91 6.11 4.07 | 43914-1104 
14 85.70 60.00 — ___|WM2244-ND 7.53 6.65 4.43 | 43914-1105 
NEW! Plug Housing — Dual Row — Panel Mount NEW! 
6 41.30 20.00 —  |WM2245-ND 5.21 4.60 3.07 | 43938-2101 
8 51.30 30.00 —  |WM2246-ND 5.88 5.19 3.46 | 43938-2102 
on 6 10 61.30 40.00 —  |WM2247-ND 6.51 5.75 3.83 | 43938-2103 
12 71.30 50.00 —  |WM2248-ND 6.91 6.11 4.07 | 43938-2104 
_ s = 14 81.30 60.00 — ___|WM2249-ND 7.53 6.65 4.43 | 43938-2105 
Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex NEW! Header — Dual Row — Vertical NEW! 
Fig. | Circuits A B Plating | Part No. 1 10 100 | Part No. 6 30.90 20.00 Tin |WM2250-ND 12.42 10.96 7.31 [43915-1101 
ing — Sii 8 40.90 30.00 Tin =| WM2251-ND 16.05 14.17 9.45 |43915-1102 
er a Pe 7 | 10 | 5090 | 4000 | Tin |wn2252-ND 19.63 17:32 11.55 |43915-1103 
3 33.50 20.00 — — |WM1928-ND 200 1.77 118 |42816-0312 12 60.90 50.00 Tin )WM2253-ND 23.25 20.52 13.68 | 43915-1104 
1 4 43.50 30.00 — — |wm1929-ND 292 197 1.31 |42816-0412 14 70.90 60.00 Tin | WM2254-ND 26.95 23.79 15.86 | 43915-1105 
5 53.50 40.00 —  |WM1930-ND 245 2.16 1.44 |42816-0512 aT 
6 63.50 | 50.00 —_|wn1931-np 2.67 2.36 _1.57 42816-0612 NEW! Kits 
Plug Housing — Single Row — Panel Mount WM8534-ND (76650-0220) Mini-Fit Sr. Power Connector Kit; 
2 31.30 10.00 —  |WM1932-ND 1.85 1.64 1.09 | 42818-0212 (Gold Right Angle Header, Plug and Receptacle)..............0...... cece cece cece eeeeeeeee etre ees $38.66 
2 3 41.30 20.00 — | WM1933-ND 2.08 1.84 1.23 | 42818-0312 WM8416-ND (76650-0002) Mini-Fit Sr. Power Connector Kit; 
4 51.30 30.00 —___|WM1934-ND 2.31 2.05 1.37 |42818-0412 (Fully Polarized Single Row Plug and Receptacle)................ccccscccscecseeceeesssecsseeeeeses $27.62 
ini-Fi ™ i Wire Size | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Mini Fit, Sr. Terminals Fig.| Description | AWG A B | Plating | Part No. il 10 100 ‘| Part No. 
Female 8 6.00 5.50 Tin |WM1915-ND Wal 63 42 42815-0031-C 
1 Female 8 6.00 5.50 Gold )WM1949-ND 1.12 1.00 67 42815-0032-C 
Female 10~12 5.90 6.60 Tin |WM1947-ND val 63 42 42815-0011-C 
Female 10 ~ 12 5.90 6.60 Gold _|WM1951-ND 1.12 1.00 67 42815-0012-C 
Male 8 6.00 5.50 Tin |WM1916-ND ral 63 42 42-817-0031 
9 Male 8 6.00 5.50 Gold )WM1950-ND 1.12 1.00 67 42-817-0032 
Male 10 ~ 12 5.90 6.60 Tin |WM1948-ND ral 63 42 42-817-0011 
Male 10 ~ 12 5.90 6.60 Gold _|WM1952-ND 1.12 1.00 67 42-817-0012 
Crimp Tool, 8AWG WM9960-ND 343.44 — — 63811-1500 
Crimp Tool, 10 ~ 12AWG WM9962-ND 343.44 — - 63811-1600 
Extraction Tool WM9961-ND 84.59 = = 63813-0400 
i ™ Cir- Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
7.50 Pitch Sabre Connectors Fig. | cuits A B Part No. i] 10 100 | Part No. 
Features and Benefits: Single Row Receptacle 
+ Patented new integral Terminal Position Assurance (TPA) on mated male and female terminal « Virtually eliminates terminal 2 .623 (15.82) .295 (7.49) ]WM18463-ND 95 84 56 | 44441-2002 
backout  Wire-to-wire and wire-to-board connector system Polarized housing assures proper mating * Terminals are fully 3 .918 (23.32) -590 (14.99) |WM18464-ND 1.13 1.00 67 | 44441-2003 
isolated in housing * Positive latch reduces accidental disengagement from plug Electrical: * Voltage: GOOVAC » Current: 1 4 1.213 (30.81) .885 (22.48) |WM18465-ND 1.30 1.16 17 |44441-2004 
18A * Contact Resistance: 10mQ maximum * Dielectric Withstanding Voltage: SOOOVAC, 1 minute * Insulation Resistance: 5 1.508 (38.30) | 1.180 (29.97) | WM18466-ND 1.59 1.40 94 | 44441-2005 
1000MQ minimum Mechanical: » Contact Insertion Force: 2 pounds maximum * Contact Retention to Housing: 20 pounds 6 1.803 (45.80) | 1.475 (37.47) [WM18467-ND 1.74 1.54 1.03 [44441-2006 
minimum ¢ Wire Pull-Out Force: 20 pounds minimum * Mating Force: 3 pounds maximum »* Unmating Force: 1 pound Single Row Plug 
minimum * Normal Force: 3 pounds nominal * Durability: 25 cycles Physical: * Housing: Nylon, 94V-0 * Temperature: -40°C 2 745 (18.92) .295 (7.49) | WM18468-ND 1.02 90 60 |43680-2002 
~ 75°C * Approvals: UL File No.: E29179 and Ul1950; CSA File No.: LR19980 3 1.040 (26.42) 590 (14.99) |WM18469-ND 417 1.04 69 | 43680-2003 
2 4 | 1.335 (33.91) | .885 (22.48) |WIM18470-ND 1.36 1.20 80 | 43680-2004 
Fig. 1 — Receptacle Fig. 2— Wire-to-Wire Plug 5 | 4.630 (41.40) | 1.180 (29.97) |WM18471-ND 1.60 141 94 | 43680-2005 
6 1.925 (48: anh 1.475 (37.47) |WM18472-ND 1.81 1.60 1.07 [43680-2006 
454 Vertical Header (Surface Mount Compatible) — Without Board Lock 
fisea] (11.53) 2 .830 (21.08) -295 (7.49) ]WM18473-ND 1.96 1.74 1.16 |43160-0102 
: 3 1.125 (28.58) | .590 (14.99) )WM18474-ND 2.74 2.42 1.62 | 43160-0103 
3 4 1.420 (36.07) | .885 (22.48) |WM18475-ND 2.88 2.55 1.70 | 43160-0104 
5 1.715 (43.56) | 1.180 (29.97) |WM18476-ND 3.35 2.96 1.98 | 43160-0105 
6 2.010 (51.05) | 1.475 (37.47) |WM18477-ND 3.80 3.36 2.24 [43160-0106 
Vertical Header (Surface Mount Compatible) — With Board Lock 
2 -830 (21.08) -295 (7.49) ]WM18478-ND 2.03 1.80 1.20 |43160-2102 
3 1.125 (28.58) | .590 (14.99) |WM18479-ND 2.45 2.17 1.45 | 43160-2103 
3 4 1.420 (36.07) | .885 (22.48) |WM18480-ND 3.26 2.88 1.92 | 43160-2104 
5 1.715 (43.56) | 1.180 (29.97) |WM18481-ND 3.35 2.96 1.98 | 43160-2105 
6 2.010 (51.05) | 1.475 (37.47) |WM18482-ND 3.77 3.34 2.23 [43160-2106 
Right Angle Header (Surface Mount Compatible) — Without Board Lock 
2 .830 (21.08) .295 (7.49) ]WM18483-ND 2.18 1.93 1.29 |43160-1102 
3 1.125 (28.58) | .590 (14.99) |WM18484-ND 2.68 2.37 1.58 | 43160-1103 
pean 4 4 1.420 (36.07) | .885 (22.48) |WM18485-ND 3.17 2.80 1.87 | 43160-1104 
Clip ° leas 5 1.715 (43.56) | 1.180 (29.97) |WM18486-ND 3.66 3.24 2.16 | 43160-1105 
(optionad FS! a 6 | 2.010 (51.05) | 1.475 (37.47) |WM18487-ND 415 3.67 2.45 | 43160-1106 
Right Angle Header (Surface Mount Compatible) — With Board Lock 
at “ge 7 2 830 (21.08) | .295 (7.49) |WM18488-ND 227 2.00 1.34 |43160-3102 
B B 3 1.125 (28.58) | .590 (14.99) |WM18489-ND 2.70 2.39 1.59 | 43160-3103 
= .295(7.49) 20807. 295(7.49) 4 4 1.420 (36.07) | .885 (22.48) |WM18490-ND 3.52 3.11 2.08 | 43160-3104 
, — . 5 | 1.715 (43.56) | 1.180 (29.97) |WM18491-ND 4.01 3.54 2.36 |43160-3105 
TWOOOOU! (its3) 6 | 2.010 (51.05) | 1.475 (37.47) |WM18492-ND 4.03 3.56 2.37 [43160-3106 
1 Ge 
.002” (.062mm) PCB thickness on headers with board lock NEW! Est 7 | 
WM8481-ND (76650-0160) Sabre Power Connector Kit; (Free Hanging Plug and Receptacle)................... $30.78 
7.50 Pitch RoHS Sabre™ Tools 
Sabre™ Terminals Digi-Key Price | Molex 
Female - Description Part No. Each | Part No. 
Wire Max. Insul.| , Tin Plating Crimp Tool for 14 ~ 18AWG - Female, T8AWG - Male | WM1618-ND§ 321.98 [63811-7200 
Size | Diameter | Digi-Key Price Each Molex Crimp Tool for 14 ~ 18AWG or (2) 18AWG - Female | WM1617-ND 321.98 | 63811-7300 
Desc. | AWG | Inch (mm) | Part No. 110 100 | Part No. Crimp Tool for 14 ~ 18 or (2) 18AWG - Male WM1562-ND 357.75 | 63811-2100 
Female] 14~ 18 | .130 (3.30) | WM18493-ND 14 = 13.09 | 483-375-0001 Extraction Tool for Male Contacts WMg9910-ND 85.86 | 63813-0800 
Male (1)18 130 (3.30) | WM18495-ND 17) = A611 :~| 438-178-1002 Extraction Tool for Female Contacts WM9899-ND NEW! | 55.51 | 63813-2700 
Female} 14~18 | 180 (4.57) |WM18494-ND | 14 13  .09 | 43-375-1001 Manual Wire Stripper (Molex) WM9969-ND 84.59 [63817-0000 
Male (2)18 180 (4.57) | WM18496-ND AZ AG .11_-'| 483-178-2002 § Will not crimp (2) 18AWG contacts. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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molex Power Connectors 


.062” Diameter Connectors 


Features: 
¢ UL File Number E-29179; CSA File Number LR-19980 * Up to 5 amperes per circuit * 250 Voltage rating Friction 
lock * Standard color is natural (Ratings are per circuit and based on fully loaded housings.) 


.062” Terminals 


Features: 
¢ Use with .062" housings * .008" stock 70/30 brass * Temperature Range: -40°C ~ 105°C » High Voltage Test: With- 
stands 1500V RMS for 60 seconds « Current Rating: Amperage rating 5A » Storage Temperature Range: -40°C ~ 
125°C » Plating: 200-300p Hot-Tin Dip tin plating 


Grid Patterns — (Contacts sold separately) 


Solder Tail 


Sica ary) Ce 


ZN ' 5 
8 .062 Conductor L Insulation “062 
1 2 3 


Crimp Area Crimp Area 
Female) ye Female 


oa > == 


Receptacle 


082 082 
Insulation TF 
Wire | Diameter | Digi-Key Pricing Molex 
Description Size (Inch) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
Male, Crimp Type 18 ~ 24 | .060/.120 )WM1000-ND 1.08 8.62 35.91 | 02-06-2103 
Female, Crimp Type 18 ~ 24 | .060/.120 )WM1001-ND 95 7.59 31.63 | 02-06-1103 
ane! Cutout 
Male, Crimp Type 24 ~ 30 | .040/.090 | WM1002-ND 1.00 7.98 33.25 | 02-06-2132 
Female, Crimp Type 24 ~ 30 | .040/.090 | WM1003-ND 95 7.56 31.50 | 02-06-1132 
Female, Crimp Type 24 ~ 30 | .040/.090 | WM1003TR-NDA 600.00/20,000 02-06-1131 
Grd Jena una Dimensions (Inch) DigiKey Pricing Molex Male, PCB Solder-Tail = — — |wmioo4-no 1.37 10.92 45.50 | 02-06-8103 
Space| No.| Type |(A) (V)| A | B | © | D | F (PartNo. 110100 _| Part No. Female, PCB Solder-Tail = — — |wMtoos-np 1.37 10.92 45.50 |02-06-7103 
Connector Housings — with Detent Only, Free Hanging Male, Crimp Type 18~24| .060/.120 | WM1006-NDt 6.03 48.24 201.00 | 02-06-6103 
1 Pl 5 250) — | — |.750) — | — |WM1201-ND 19° 1.53 10.93 ) 03-06-2011 
eo Male, Crimp Type 24 ~ 30 | .040/.090 | WM1007-NDt 6.03 48.24 201.00 | 02-06-6135 
1 |Recept.| 5 250} — | — ]|.780]} — | .183 |WM1200-ND 19° 1.53 10.93 ) 03-06-1011 
Female, Crimp Type 18 ~ 24 | .060/.120 | WM1008-NDt 6.03 48.24 201.00 | 02-06-5103 
2 | Plug | 5 250) .609 | .318} .780| .300} .440 | WM1220-ND 29 2.38 17.03 | 03-06-2023 prin Amt 1a-04| .eo/i20 ROMIGORTEnIE Ten 00/00 GRO 
2 |Recept.| 5 250 | .505 |.265|.810|.192| 340 |wmt230-nD| .29 238 17.03) 03-06-1023 Stee eae Bo oe NOT eee ore 
3 | pug | 5 250] 754 |.318|.750) 300] 590 | wat221-ND 36 2.99 21.36 | 03-06-2032 Female, Crimp Type 24 ~ 30 | .040/.090 | WM1009-NDt 6.03 48.24 201.00 | 02-06-5135 
3 |Recept.| 5 250 | .650 |.265|.780|.192| 484 |wi231-ND| 36 299 21.36 03-06-1032 Male, PCB _ — | WN1010-NDt 6.69 53.55 223.13 | 02-06-6122 
4 | Plug | 5 250] .965 |.312].750) .295| 730 |wM1222-ND| .51 4.21 30.10 | 03-06-2042 Female, PCB = — — | WM1011-NDt 6.69 53.55 223.13 | 02-06-7104 
4 |Recept.| 5 250 | .785 | .260].780}.192| .630 )WM1232-ND] .51 4.21 30.10 | 03-06-1042 Hand Crimp Tool (Waldom) 18 ~ 30 — | WMg9900-ND 15.31/1 W-HT-1921 
4a | Plug | 5 250) .615 | 465} .750) .442 | .442 |WM1223-ND 51 4.21 30.10 | 03-06-2044 Hand Extraction Tool (Waldom) | 18 ~ 30 _ WM1586-ND 20.95/1 W-HT-2023 
4a |Recept.) 5 250) .506 | 400] .750) .339| .339 | WM1233-ND 51 4.21 30.10 | 03-06-1044 Universal Crimp Tool _ _ WM9999-ND 50.75/1 63811-1000 
145"] 5 | Plug | 5 250 | 1.044] .318 | .750| .310| .890 )WM1224-ND 56 4.59 32.80 | 03-06-2055 Hand Crimp Tool 24 ~ 30 — WM9021-ND 321.98/1 63819-0800 
5 |Recept.) 5 250) .940 | .265| .780].192| .775 |WM1234-ND | .56 4.59 32.80 | 03-06-1056 Crimp Tool 18 ~24 = WM9025-ND 243.27/1 63819-1300 
6 | Plug | 5 250 .615 |.607|.750].600| .450 |wM1225-ND | 57 4.72 33.70 | 03-06-2061 Extraction Tool am — — |wmo9e9-no 16.92/1 41-03-0002 
6 |Recept.| 5 250) .552 | 505} .780| .494} .344 | WM1235-ND 57 4.72 33.70 | 03-06-1062 + 15” Select Gold Finish ‘A Tape and Reel 
9 | Plug | 5 250) .752 | .615}.750| 590} .590 | WM1226-ND 59 4.84 34.60 | 03-06-2092 Cable Connector Designer Kit 
9 |Recept.| 5 250) .650 | 552} .780| 494} .489 | WM1236-ND 59 4.84 34.60 | 03-06-1092 ee CENUSS res 
12 | Plug 5 250) 903 |.614| 750/590! 740 |wm1227-ND 60 4.97 35.51 | 03-06-2122 * Containsall parts needed to assemble male and female connectors; totals 86 connectors. 
* All have pin terminal size .062" diameter with crimping tool, pin terminal ejector and case. 
12 |Recept.| 5 250 | .795 | 563) .780| .494) .634 | WM1237-ND 60 4.97 35.51 | 03-06-1122 
15 | Plug | 5 250 | 1.042] 614] .750| 590) .880 | WM1228-ND 76 6.23 44.52 | 03-06-2152 WM9979-ND (76650-0012) 
15 |Recept.| 5 250 | .934 | 563) .780| 487] .776 |WM1238-ND 76 6.23 44.52 | 03-06-1152 NEW! Kits 
24 | Plug | 5 250) 1.182] .765 | .750) .740 | 1.040} WM1229-ND | 2.10 17.31 123.63 | 03-06-2242 
A 7 = WM8370-ND (76650-0062) Standard .062” Power Connector Kit; 
Connector Housings - with Mounting Ears and Detent, Panel Mount (Free Hanging Plug and Receptacle, 1 Circuit) ...............0ccceseeeeeeeeceeeeeeeeeeeseeeeseeeees $3.90 
2 | Plug | 5 250) .609 | 318} .780| .300} .440 | WM1203-ND 29 2.38 17.03 | 03-06-2024 
WM8352-ND (76650-0063) Standard .062” Power Connector Kit; 
2 |Recept.} 5 250 | .505 | .265 | 810} .192| .340 )WM1202-ND) .29 2.38 — 17.03 | 03-06-1022 (Panel Mount Plug and Receptacle, 2 Circuit) ............0..cccccscececcsseesseesseesstetseesseeeee $3.92 
3 | Plug | 5 250) .754 | .318}.750] .300} 590 )WM1205-ND 36 2.99 21.36 | 03-06-2033 WM8356-ND (76650-0064) Standard .062” Power Connector Kit 
3 |Recept.| 5 250) .650 | .265}.780| 192} .484 | WM1204-ND 36 2.99 21.36 | 03-06-1038 (Panel Mount Plug and Receptacle, 3 Circuit) . 
4 | Plug | 5 250) .865 | .312}.750| .295| .730 | WM1207-ND 53 4.38 31.30 | 03-06-2041 WM8358-ND (76650-0065) Standard .062” Power Connector Kit: 
4 |Recept.| 5 250) .785 | .260) .780} .192 | .630 | WM1206-ND 51 4.21 30.10 | 03-06-1041 (Panel Mount Plug and Receptacle, 4 Circuit) ..........00..00. occ eee cece e eee caer ee ee eee $4.51 
4a | Plug | 5 250) .615 | 465} .750) .442 | .442 | WM1209-ND 51 4.21 30.10 | 03-06-2043 WM8376-ND (76650-0066) Standard .062” Power Connector Kit: 
4a |Recept.| 5 250 | .506 | 400] .750| 339) .339 | WM1208-ND 51 4.21 30.10 | 03-06-1043 (Panel Mount Plug and Receptacle, 5 Circuit) ..........0...00. 0. ccee eee cece cence seer eee eee $5.09 
5 | Plug | 5 250 |1.044| 318) .750| 310] .890 |WM1240-ND| .56 4.59 32.80 | 03-06-2054 WM8362-ND (76650-0067) Standard .062” Power Connector Kit 
‘ie 5 |Recept.| 5 250 | .940 | 265) .780|.192| .775 |WM1241-ND 56 4.59 32.80 | 03-06-1055 (Panel Mount Plug and Receptacle, 6 Circuit) ...........0. 0... ee cece cece eee eee cere eee eeeeeeee $5.52 
: 6 | Plug | 5 250) .615 | .607}.750| .600} .450 | WM1211-ND 57° =4.72 33.70 | 03-06-2062 WM8366-ND (76650-0068) Standard .062” Power Connector Kit: 
6 |Recept.| 5 250 | 552 | .505| 780] 494] .344 |WM1210-ND 57 4.72 33.70 | 03-06-1061 (Panel Mount Plug and Receptacle, 9 Circuit) ......... 000.0... cece ee eee cece eee eee eee eee eeeeee $3.73 
9 | Plug | 5 250) .752 | .615}.750| 590} 590 )WM1213-ND 59 4.84 34.60 | 03-06-2091 WM8372-ND (76650-0069) Standard .062” Power Connector Kit: 
9 |Recept.| 5 250 | .650 |.552|.780|.494| .489 |wu1212-ND 62 510 36.45 | 03-06-1091 (Panel Mount Plug and Receptacle, 12 Circuit)..........0. 0.0... cece cece eee eee eee eee eee eeeeee $4.25 
12 | Plug | 5 250} .903 | .614] .750| .590) .740 |WM1215-ND 60 4.97 35.51 | 03-06-2121 WM8378-ND (76650-0070) Standard .062” Power Connector Kit; 
12 Recep} 5 250 | 795 | .563| 780| 494] 634 |wat214-No 60.497 3551103-06-1121 (Panel Mount Plug and Receptacle, 15 Circuit).........0.. 0... e eee ee eee eee eee eee ee serene $5.26 
15} Plug | 5 250) 1.042) .614].750| .590| 880 |WM1217-ND| .76 6.23 44.52 | 03-06-2151 WM8386-ND (76650-0071) Standard .062” Power Connector Kit; 
(Panel Mount Plug and Receptacle, 24 Circuit)............ 00... c ee ceee cece eee eeeeeeeee nese eee $9.86 
15 |Recept.| 5 250 | .930 | 569) .780| .530) .770 | WM1589-ND 75 6.60 44.03 | 03-06-6155 
24] Plug | 5 250) 1.182] 765] .750| 740] 1.040/WM1219-ND | 2.10 17.31 123.63 | 03-06-2241 WM8394-ND (76650-0073) Standard .062” Power Connector Kit 
(Panel Mount Plug and Receptacle, 36 Circuit).........00..... 0c ee ceee cece eee eee eeeeeeneeen eee $13.37 
24 |Recept.) 5 250 | 1.079] .715 | .750| .634 | .918 | WM1218-ND | 2.03 16.68 119.13 | 03-06-1241 
_ 7 ORS WM9800-ND (76650-0019) Standard .062” Power Connector Kit; 
165” 36 | Plug | 4 1.795) .825 | .780 | 1.02 | 1.622 (SEEN) 248 21.88 145.85 | 03-06-2861 (Panel Mount Plug and Receptacle, with Extraction and Universal Crimp Tool, 5A, 250V)......... $33.67 
36 |Recept.) 4 — | 1.677] .707 | .781 | .855 | 1.505} WM1587-ND | 2.41 21.27 141.80 | 03-06-1361 (Continued) 
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molex Power Connectors (cont) 
.084” Diameter MLX™ Connectors 


Features: 


¢ Intermateable, intermountable and interchangeable with industry standard versions * Cross tested to assure industry Split Pin (Male) Socket (Female) 
compatibility * UL recognized, CSA certified * Positive locks Fully isolated contacts » Circuit I.D. grooves to reduce 


.084” Terminals 


assembly errors * Anti-stress positioning tabs to reduce breakage 
Grid Patterns 


dol [gl 
0) (9) . 
Wire Size | Insulation 
3 4 AWG |_Dia. (Inch) _| pigi-Key Pricing Molex 

Description Tin Plated | Min. | Max. | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 

Fig. 1 - Plug Male Crimp 14~20 | .060 | 130 | WM1270-ND 66 5.31 22.13 35.40 [02-08-2004 
Female Crimp 14~20 | .060 | .130 )WM1271-ND 88 7.05 29.38 47.00 | 02-08-1002 
Female Crimp 14~20 | .060 | .130 | WM1271TR-ND$ 144.00/4,000 02-08-1001 
Extraction Tool 14 ~ 20 = —_ _|WM9921-ND 33.84/1 11-01-0168 
Manual Wire Stripper (Molex) WM9969-ND 84.59/1 63817-0000 
Crimp Tool for .084 Contacts WMg009-ND 243.27/1 63811-6800 
+ Tape and Reel 

Fig. 2 - Cap Cap Panel Cutout Digi-Key Dimensions (Inches) NEW! Kit 

KG Part No. cH] D TE] F | G WM8429-ND (76650-0157) .084” MLX Power Connector Kit; 
| | i WM1243-ND | .34 | .095 | .25| .53 | .565 (Panel Mount Plug and Receptacle) .......... 000. ...c cee cece eee cere eee ee ee eeee sete eeee este eeees $14.61 
—7 WM1245-ND | .34 | .095| .25 | .53 | .815 


-110 Chir WM1247-ND | .34 | .095 | .25 | .53 | 1.065 
co sy, 

re DF WM1249-ND | .34 | .275 | .25 | 1.03) .565 
Optional Le WM1251-ND | .48 | .275 | .25 | 1.03 | .815 
Polarizing Max. Panel |WM1253-ND | .48 | .275 | .35 | 1.03 | 1.065 


100 Tp; : 
Key Thickness: .090 | yivii255-ND | .48 | .275 | .35 | 1.03 | 1.315 


.093” Diameter Connectors 


Features: 
© UL File Number E-29179; CSA File Number LR-19980 * Up to 12 amperes per circuit, (ratings are per circuit and based 
on fully loaded housings) * 250 Voltage rating for 03-09 series; 600 Voltage rating for 19-09 series « Friction lock for 
03-09 series; Positive lock for 19-09 series 


A Circuit #1 location when using polarizing key option with 2, 3 and 4 circuit 
housing. 

@ Circuit #1 location when using polarizing key option with 6, 9, 12 and 15 circuit 
housing. 

} Cap housing should be installed into panel in the same direction as the panel 
cutout is punched 


Receptacle Header 
a 


Fig. 3 - Vertical Header 


2, 3 and 4 Position 6, 9, 12 and 15 
Vertical Header P.C. Board Position Header 
= B Layout Dimension Assemblies 
N A an 
.250 
5h Receptacle 
vo ) -250 
ry 
loom) 
0000 
0000 
9000, 
Panel Cutout .198” x .198” Grid .198” x .198” Grid 
Amperes/| Voltage | Dimension a) 
Posi- | Circuit | Rating (Inch) _| Digi-Key Pricing Molex : 
tions | (Max.)* | (Max.)*|~ A B_ | Part No. 1 10 100 500 | Part No. Grid Patterns — (Contacts sold separately) 
Z\ 
2 135 | 600 | 30 | .55 |wMt1242-ND 24 2.07 13.83 55.30 |50-84-1020 A Q 500 
3 135 | 600 | 30 | .80 |wmt1244-ND 28 2.49 16.58 66.30 |50-84-1030 1 re) Ol [Oo] [O00] 1000 
4 135 | 600 | .30 | 1.05 |wm1246-ND 32 2.84 18.90 75.60 |50-84-1040 ro) oO} 100} |O0d0!} |O00 
6 11.0 | 600 | .80 | .55 |wmt248-ND 37 3.23 21.55 86.20 |50-84-1060 © ol Io Oo] IOO} |JOOO| |JOOO 
9 110 | 600 | .80 | .80 |wmt250-ND 44 3.88 25.88 103.50 /50-84-1090 , s 4 4 45 
12 | 140 | 600 | .80 | 1.05 |wM1252-ND 66 5.85 39.00 156.00 |50-84-1120 3 a 5 6 9 
15 | 11.0 | 600 | .80 | 1.30 |wM1254-ND 7 6.52 43.45 173.80 |50-84-1150 Grid |Grid Max. Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing ales 
Space| No. | Type | Amps/V A B c D F | Part No. 1 10 100 | Part No. 
2 135 | 600 | 30 | .55 | WM1243-ND 29 259 17.25 69.00 |50-84-2020 5 _sranmestor Housings with Potent Only. Free Hanging Parent 
ug —- — ft “ _— -| R i |: -09- 
3 135 | 600 | .30 | .80 |wmt1245-ND 34 2.98 19.85 79.40 |50-84-2030 1 | reept, {12 250| — — 1000 234 — [ORERNOML 15 tat 3.76|02-09-1011 
4 135 | 600 | .30 | 1.05 |WM1247-ND 35 3.09 20.58 82.30 /50-84-2040 g | Plug [12 250] 933 375 970 340 770 |WMI325-ND | 38 3.33 22.23/03-09-2032 
6 11.0 | 600 | .80 | .55 |WM1249-ND 40 3.55 23.68 94.70 /50-84-2060 Recpt.|12 250] 840 .312 1.015 .236 .670 |WM1332-ND | 40 3.53 23.53| 03-09-1032 
9 11.0 | 600 | .80 | .80 |wmt251-ND bt 4.50 30.03 120.10 |50-84-2090 4 | Plug [12 2501.31 375 1.000 338 971 |WM1326-ND | 43 3.80 25.30/03-09-2042 
12 11.0 600 80 | 1.05 |WM1253-ND 80 7.08 47.23 188.90 | 50-84-2120 Recpt.| 12 250 | 1.038 .312 1.000 .236 .868 |WM1333-ND | .44 3.86  25.75/ 03-09-1042 
4s | 440 | 00 | 80 | 490 RMRReeeeN an oa. <soiaa: 944901 lesaboiso ja | Plug [12 250] 585 695 1.024 538 538 |WMi327-ND | 68 6.02 40.10/03-09-2049 
Fla do Vertieal Head Recpt.| 12 250] 500 .600 1.000 434 .434 |WM1334-ND | 66 5.82 38.80| 03-09-1049 
UES VATAEEUR EEL fone Plug |12 250; — — 969 .350 1.170|WM1315-NDA| 69 6.10 40.68] 03-09-2057 
Female ; 5 |Recpt.) 12 250] — — 1.000 .240 1.070|WM1314-NDA| .65 5.77 38.48/ 03-09-1057 
2 = — | 30 | 55 JWwM1263-ND 51 4.53 30.23 120.90 |10-84-4022 Recpt.| 11250 | 1.230 310 1.105 .240 1.070 |WM1592-ND | .57 5.01 _33.38| 03-09-1054 
4 ae — | 30 | 1.05 |wmt265-ND 83 7.31 48.75 195.00 | 10-84-4042 g | Plug | 9 250] .750 695 1.000 733.536 |WM1328-ND | S51 452 30.13] 03-09-2062 
6 = — | 80 | 55 |wmt266-nD 171 15.08 100.55 402.20 |10-84-4062 ave ; = ae os 7: ee oH a SSeN 2 bese a Aneta 
ug 50 | 937 660 970 730 77 H 65 5.73 38.23|03-09- 
9 = — | .80 | .80 |wmt267-ND 1.70 15.02 100.15 400.60 | 10-84-4092 
9 |pecot.| 9 250| 828 725 1.015 .625 .666 |WM1336-ND | 67 5.93 39.55|03-09-1094 
12 ia =| 80 | 1.05 |WM1268-ND | 242 21.33 142.23 568.90 | 10-84-4122 Plug 17.5 250|1.155 .760 1.000 .737 .770 |WM1330-ND | 73 6.41 42.70/03-09-2121 
15 = —__| 80 | 1.30 |WM1269-ND 271 23.92 159.45 637.80 | 10-84-4152 12 |Recpt.|7.5 250] 1.050 .655 1.015 633 .871 |WM1337-ND | 74 6.54 43.60) 03-09-1126 
Male Recpt.|9.5 250 [1.050 725 1.020 .690 .870 |WM1590-ND | 64 5.67 37.78] 03-09-1121 
2 = = 30 55 |WM1256-ND 60 5.30 35.33 141.30 |10-84-4020 aaa” | 2 Plug | 12 250} 800 .375 1.000 .352 .639 |WM1324-ND 32 2.81 18.73] 03-09-2022 
7 = — | ao | 30 fANRpeeND re Hay dees dado Hibcadaoao Recpt. . 250 ee 1.030 oe 536 RES = 2.61 17.43/03-09-1022 
_ = tf =e onnector Housings with Positive Lock, Free Hanging 
4 30 1 ae a BO, <0geS 7 20) eee oag’| 9 | Pug | 12 600] — — 1.031.359 .656 WNT401-ND ] 56 4.97 33.10/03-09-2028 
8 = — | 80 | 55 | WM1259-ND 1.35 11.95 79.68 318.70 | 10-84-4060 i Recpt.|12 600] — — 1.063 .265 .531 |WM1400-ND | 53 4.70 31.30/ 03-09-1028 
9 = =| 80 | 80 |WMI260-ND | 167 14.78 98.53 394.10 |10-84-4090| | § center spacing .248" (6.30mm) will accommodate: 14, 16 and 18AWG with 1/32” (.79mm) insulation - 16~18AWG 
12 = _ 80 | 1.05 )WM1261-ND 2.19 19.31 128.73 514.90 | 10-84-4120 (double crimp), each with 1/32” (.79mm) insulation - WM1400~WM1405 housing have positive locking rather than 
detent lock. 
15 — — | 80 | 1.30 |wmt262-No 278 2451 163.43 653.70 |10-84-4150 | Pe tive lack rather than detent lock. 


* Ratings are per circuit, based on fully loaded housings ¢ These Receptacles do not have mounting ears (Continued) 
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molex Power Connectors 


.093” Diameter Connectors (Cont.) .093” Terminals 
Grid [rid Wax. Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing iVanativis 1600 vch PRS or GU aeces INL ogling bodvean elles torminale« Gurren Pate: Agstegh 
Space| No. | Type | AmpsW | A BC  D_ F_|PartNo. 110 100 rating up to 12 amps on some sizes * Storage Temperature Range: -40°C ~ 125°C Plating: 200-300p Inch Hot-Tin Dip 
Connector Housings with Mounting Ears and Detent, Panel Mount tin plating 
Plug [12 250] 933 .375 .970 .340 .770 [WM1307-ND | 46 4.08 27.23]03-09-2031 
‘ Recpt.|12 250] 840 .312 1.015 .236 .670 |WM1338-ND | .42 3.72 24.83] 03-09-1081 Solder Tail 
4 | Plug | 12 250]4.131 375 969 338.971 [WMi309-ND | 46 4.06 27.05)03-09-2041 .093 Male 093 Male 
Recpt.|12 250 1.038 312 1.000 .236 .868 |WM1308-ND | 44 3.86 25.75| 03-09-1041 ei > 
ga | Pug [12 250] 585 695 969 538538 |WMIS1I-ND | 68 6.02 40.10/03-09-2040 ® T : . Solder Tail 
Recpt.| 12 250| .500 .600 1.000 434 .434 |WM1310-ND | 66 5.82 38.80| 03-09-1040 
g | Plug | 9 250] .750 695 .969 733.536 [WMI317-ND | 54 4.79  31.93]03-09-2061 430 Feciale 
198” Recpt.| 9 250] .718 .600 1.015 632 .434 |WM1316-ND | 54 4.79 31.93/03-09-1061 ies -120 Female 
g | Pug [9 250] 987 .660 970 730.770 |WMT319-ND | .67 5.93 39.65/03-09-2091 re) = SSE] 6 
Recpt.| 9 250| .828 .725 1.015 625 .666 |WM1318-ND | 67 5.93 39.55| 03-09-1091 T 
12 | Plug [75 250]7.155 760 969 737.975 |WMi321-ND | 73 6.41 42.70/03-09-2122 
Recpt.|7.5 250|1.050 665 1.015 633 .871 |WM1320-ND | .74 6.54 43.60 | 03-09-1125 TMCS SITE Pricing as 
Plug 95 250/1.343 0.76 .980 629 1.67 |WM1339-ND | 1.59 14.03 93.50/03-09-2159 Dererinien Size | Dia. (Inch) | PartNo. 10 100 500 | PartNo. 
15 |Recpt.|7.5 250) 1.240 .655 1.015 .632 1.066 |WM1322-ND | 1.07 9.44 62.95] 03-09-1154 14-20 | 065 «160 WORERMOOGTS Tab. GORE AMON: GODIN 
Recpt.|9.5 2501240 655 1.015 692 1.067 |WM1591-ND | 93 819 54.58/ 03-09-1151 
2ae"| 2g | Pua | 2 250800 375 968 352 699 |WMBO5ND [32 281 18.73/03-09-2021 14-20 | .065 ~.160 | WIMATOOCTENDT ©: — 5.08 21.20 | 02-08-2101 
Recpt.|12 250] .725 .312 1.000 .250 .536 |WM1304-ND | 30 2.61 17.43/ 03-09-1027 Male, Crimp Type 14~20 | .065~.160 /WM1100TR-ND$@ 238.00/7,000 02-09-2101 
g | Plug | 9 600 ]7.048 658 1.100 640 886 |WMI505-ND | 91 8.03 53.50|19-09-2061 14-20] .065~.160 /WM2133-ND® 10.33 82.65 344.38 | 02-09-6106 
250" Recpt.| 9 600} .946 .608 1.140 .540 .790 /WM1504-ND 91 8.03 53.50] 19-09-1061 14~201 .065 ~.160 |WM2134-ND@ 16.41 131.28 547.00 | 02-09-6110 
15 | Plug | 6 600] 7.652 910 1.100 890 1.988 |WMI511-ND | 2.49 21.98 146.55] 19-09-2153 J4-90 | 1065-160 WORRRTEENINS: {a0 1biees 4k 00; OROSATO 
Recpt.| 6 600|1.422 .850 1.140 .790 1.282 |WM1510-ND | 2.49 21.98 146.55 | 19-09-1151 : 
Holislng Positive Lock Panel Mount ULS4V:2 Female, Crimp Type 14~20 | .065 ~.160 |WM1101CT-NDt® — 5.00 20.84 )02-09-1102 
1 | Plug [12 600] 485 343.320 320 320 [WMHGOI-ND | 36 3.09 20.59/19-09-2018 14~20 | 065 ~ 160 |WM1101TR-ND$® 231.00/7,000 02-09-1102 
Recpt.|12 600] — — —_ .300 .400 |WM1600-ND* | .35 3.09 20.59) 19-09-1019 18 ~ 22 | .060~.120 |WM1102-ND® 140 11.19 46.63 | 02-09-2118 
9 Plug |} 12 600} .800 .365 .635 .320 .580 |WM1603-ND 56 4.98 33.20] 19-09-2028 Male, Crimp Type 18~22| .060~.120 |WM1102CT-NDt@ — 6.84 27.79 | 02-09-2116 
Recpt.|12 600] — — —  .300 .560 |WM1602-ND+ | 56 4.98 33.20| 19-09-1029 18~22| .080~.120 |wt1t02TR-NDg¢@ 238.00/7.000 02-09-2116 
Plug |11 600/1.022 .365 862 .320 .848 |WM1605-ND | 50 4.45 29.68/19-09-2038 
: Recpt.| 11 600) — — —  .300 .830 |WM1604-ND*) .53 4.65 31.03] 19-09-1039 18-22 | 060 ~ 120 EEE Teh, ky Deel 
Plug | 9 600|1.270 .365 1.109 .321 1.110|WMI607-ND | 1.44 12.74 84.90] 19-09-2048 Female, Crimp Type 18~ 22) .060~.120 |WM1103CT-NDt@ — 6.39 25.95 [02-09-1117 
: $ Recpt.| 9 600} — — — _ .300 1.090|WM1606-ND* | .63 5.53 36.86| 19-09-1049 18 ~ 22 | 060 ~.120 | WM1103TR-ND$® 224.00/7,000 02-09-1117 
ai g | Plug | 9 600]1.048 658 888 604.850 |WMi609-ND | 73 6.45 43.00) 19-09-2068 Male, Solder-Tail ae a WM1104-ND@ 1.71 13.68 57.00 | 02-09-2133 
Recpt.| 9 600; — — —_ 560 .830 |WM1608-ND- | 68 6.00 40.03 | 19-09-1069 Male, Solder-Tail - = WM1135-ND@ 1.58 12.60 52.50 | 02-09-2134 
g | Plug | 9 600 ]7.048 909.883.868.850 |WMIGTI-ND | 83 7.37 49.10] 19-09-2098 Female, Solder-Tail _ _ CROSS dye 4azh pou MopeeiTaA 
Recpt.| 9 600] — — — 560 .830 |WM1610-ND+ | 80 7.08 47.23] 19-09-1099 - - 
4 | Plug | 9 800 ]1.100 .910 1.140 668 1.112 /WMT613-ND [1.15 10.17 67.83] 19-09-2128 Mare Cin ype 1822 | DGD! 120 Helens 10.80: 86.97 950.88 | 02-09-6128 
Recpt.} 9 600] — — — _ .830 .900 |WM1612-ND* | 95 8.42 56.10) 19-09-1129 Female, Crimp Type 18 ~ 22 | .060 ~.120 |WM1107-ND*® 10.80 86.37 359.88 | 02-09-5142 
15 | Plug [9 600 ]7.552 910 1.392 868 1.380 /WMIGIS-ND | 7.38 12.20 81.35] 19-09-2158 Female, Crimp Type 18~ 22] .060~.120 |WM1107TR-ND$@ 3269.00/7,000 02-09-5143 
Recpt.| 9 600} — —  — __ .868 1.380 |WM1614-NDe | 1.38 12.20 81.35] 19-09-1159 Male, Crimp Type 24 ~ 30 | .030 ~ .060 |WM1108-ND*@ 11.23 89.85 374.38 | 02-09-6145 
ae __fteusina Festive ween rene pan oS Female, Crimp Type 24~30| .030~.060 |WM1109-ND* 11.23 89.85 374.38 | 02-09-5147 
u 3 . le ‘ . | . 5 a U9. e 
1 eb 12 600) — — 1.177 .300 .300 |WM1670-ND+| 43 3.83 25.53/19-09-1016 Male, Solder-Tail — - eee 1984; NO6:08.-at400) 02 00:6 182 
Plug |12 600/800 .365 119 .32 .59 |WMt1679-ND | .81 7.17 47.80| 19-09-2027 Female, Solder-Tail = > WM1111-ND*@ 14.30 114.36 476.50 [02-09-5132 
2 Recpt.|12 600] — — 1418 .30 .56 |WM1671-ND*| .81 7.17 47.80] 19-09-1026 Hand Crimp Tool (Waldom) | 14 ~ 26 = WM9903-ND 15.31/1 W-HT-1919 
3 | Plug | 11 600] 1.02 304 1.187 322.850 |WMI680-ND | 91 8.03 53.50] 19-09-2037 Extraction Tool (Waldom) | 18 ~ 30 - WM1593-ND 20.95/1 W-HT-2054 
Recpt.|11 600] — — 1.177 .300 .827 |WM1672-ND+ | 91 8.03 53.50| 19-09-1036 Universal Crimp Tool = _ WMg999-ND 50.75/1 63811-1000 
q | Pg) 2 800) — cerca) 26 851 58-70) 19-09-2087 Extraction Tool — — —__|wmg930-ND 16.92/1 11-03-0006 
‘vai Recpt.| 9 600] — — 1.177 .30 1.091 |WM1673-ND+ | 96 8.51 56.70] 19-09-1046 ceaateuiee situate _ 7 Maarcues a ea atonal 
g | Plug | 9 600 ]7.047 681 1.187 586.850 |WMi682-ND | 112 9.85 65.65) 19-09-2067 : 
Recpt.| 9 600] — — 1477 .563 .827 |WM1674-ND* | 1.12 9.85 65.65] 19-09-1066 Hand Crimp Tool 14~20 WM9023-ND 321.98/1 63819-1100 
g | Plug | 9 600 ]7.048 909 7.19 850 850 |WMi683-ND | 1.18 10.40 69.30] 19-09-2097 Hand Crimp Tool 16 ~ 22 = WMg9024-ND 321.98/1 63819-1200 
Recpt.| 9 600] — — 1.18 .83  .83 |WIM1675-ND+ | 1.18 10.40 69.30] 19-09-1096 + 45)" Select Gold Finish + Cut Tape Tape and Reel ROHS Compliant 
yo | Plug] 9 600] 13° 91 1.19 868 4.112 /WMi684-ND [1.33 11.73 78.20) 19-09-2127 : : 
Recpt.| 9 600] — — 1.18 .83 1.09 |WM1676-ND+ | 1.33 11.73 78.20] 19-09-1126 Cable Connector Designer Kit 
45 | Plug | 9 600]4.552 91 1.19 868 1.98 |WMI685-ND ] 1.69 14.95 99.68]19-09-2157] |. covers from single to 15 Circuit designs (250V and up to 12A/circut). 
Recpt.| 9 600) — — 1.18 .83 1.35 |WM1677-ND* | 1.69 14.95 99.68] 19-09-1156 * 90 complete connectors with .093" (2.36mm) diameter pin size. 
Housing Positive Lock UL94V-2 © Crimping tool, pin terminal ejector and case included. 
1] Plug ]12 600] 485 304 1187 250 321 |WMi686-ND | 30 267 17.83|19-09-2019 WM9982-ND@ (76650-0011) .......0...cccccccsscescessscsecsseesecesecssceseecsecsecssecestessesseenseeseees 
2 | Plug }12 600] .800 365 1.19 .32 59 |WM1687-ND | 49 4.31 28.75] 19-09-2029 NEW! Kits 
3 | Plug | 11 600] 1.02 .394 1.187 .322 .850 |WM1688-ND | 44 3.86 25.73] 19-09-2039 ; 
| 4 | Plug | 9 6oo) — — — — — |wmteas-no 56 498 33.20) 19-09-2049 WM8368-ND@ (76650-0061) Standard .093” Power Connector K 
264 (Free Hanging Plug and Receptacle, 1 Circuit) ... 
6 | Plug | 9 600|1.047 681 1.187 586 .850 |WM1690-ND | 63 5.59 37.28| 19-09-2069 
9 | Plug | 9 600/1.048 909 1.19 .850 .850 |WMi691-ND | 72 6.38 42.53] 19-09-2099 WM8353-ND@ (76650-0060) Standard .093” Power Connector Kit; 
12 | Plug | 9 600) 13 91 119 .868 1.112|WM1692-ND | 83 7.29 48.63]19-09-2129 {Sing ew Fanel Mount Fig ane Recep laclen 2 Neu) 5 
15| Plug) 9 600|1.552 .91 1.19 .868 1.38 |wMi693-ND | 1.20 10.58 70.50/ 19-09-2159) | WM8354-ND@ (76650-0059) Standard .093" Power Connector Kit; 
= (Single Row Panel Mount Plug and Receptacle, 4 Circuit) .... 
Shrouded Male Pin Header i. 7 
5 Fin = BO] To an ——— ‘Yics ea ean aaah eee] | MMOADH OI Sted eum i" 
4 |Header| 5 250] .970 330 — — — |WM1626-ND | 2.63 23.22 154.83] 10-18-1041 : : 
180] 6 jer) 520] 70 0 — — — ner | 220 217 suas osesn| | WMOEAD® CHO zD Sond PowComer gt i 
9 |Header| 5 250] .770 730 — —  — |WM1628-ND | 3.63 32.05 213.68] 10-18-1090 : 
12 |Header| 5 250 980 740 — — — |WM1629-ND | 5.34 47.10 313.98]10-18-1120] | WMBS57-ND® (76550-0068) Standard 083" Pawer Connector Kit ‘s 
> |Header| 12-600 | 587 374 EN 1.56 48.73” 9156|15-31-4008 (Panel Mount Plug and Receptacle, 6 Circuit) ..... settee Seale $5. 
3 |Header| 11 600| 850 374 — — — |wmto3e-nD | 1.72 15.20 101.30) 15-31-1036 | | /M8361-ND@ (76650-0055) Standard .093” Power Connector kit; 
(Panel Mount Plug and Receptacle, 9 Circuit) ........0. 0.0.0... cee eee ences eee ee eeeeeeeen ee $4.12 
264"| 4 |Header| 9 600/1.114 374 — — — |WM1042-ND | 1.92 16.95 112.98] 15-31-1046 : : 
c fied © sm] ac sxe — — — fannnonn |250 2.0 rsa issrsoe| | MMISEHO® (HONDO Sri A Po Comers “a 
9 |Header| 9 600] .850 901 — — — |WM1040-ND | 6.37 56.18 374.50] 15-31-1096 


§ Center spacing .248” (6.30mm) will accommodate: 14, 16 and 18AWG with 1/32” (.79mm) insulation - 16~18AWG 
(double crimp), each with 1/32” (.79mm) insulation - WM1400 ~ WM1405 housing have positive locking rather than 
detent lock. 

A Has positive lock rather than detent lock. 

© These Receptacles do not have mounting ears 


WM8371-ND@ (76650-0057) Standard .093” Power Connector Kit; 
(Panel Mount Plug and Receptacle, 15 Circuit) 


WM9801-ND® (76650-0018) Standard .093” Power Connector Kit; 
(Panel Mount Plug and Receptacle, with Extraction Tool and Universal Crimp Tool)............. $30.47 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


224 (usz010) 


Amphenol C-146 Series Rectangular Connector Kits 


i These kits have many applications, control or power. Hoods of Die-cast aluminum, inserts or polycarbonate with silver plated brass screw contacts. IP65 rated, CSA certified, 
Amphenol-Tuchel Electronics GmbH _UL recognized, VDE and SEV approved. Kits have high and low profile hoods. Available with or without spring covers, single or double latches. 


No. of Latch Kit Cable Cable Diameter Hood Spring Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Positions Style Type Entry Inch Profile Cover Part No. 1 10 50 Part No. 
Bulkhead Housing Kits with Female Inserts 
6+G Single Panel = = _ No 361-1150-ND 18.42 17.81 16.58 C146 10E006 940 1 
6+G Single Panel _— _ _— Yes 361-1151-ND 23.13 22.36 20.82 C146 10E006 942 1 
10+G Single Panel = = = No 361-1156-ND 23.70 22.91 21.33 C146 10E010 941 1 
10+G Single Panel = _ = Yes 361-1157-ND 28.31 27.37 25.48 C146 10E010 942 1 
16+G Single Panel = = = No 361-1162-ND 26.27 25.39 23.64 C146 10E016 941 1 
16+G Single Panel = = = Yes 361-1163-ND 31.02 29.99 27.92 C146 10E016 942 1 
24+G Single Panel — — = No 361-1166-ND 30.18 29.18 27.17 C146 10E024 941 1 
24+G Single Panel = = = Yes 361-1167-ND 36.05 34.77 32.84 C146 10E024 942 1 
24+G Double Panel = = = No 361-1176-ND 31.82 30.76 28.64 C146 10E024 940 1 
Mating Hood Kits with Male Inserts 

6+G Single Cable Side 0.315 ~ 0.630 Low = 361-1152-ND 19.41 18.77 17.47 C146 10E006 943 1 
6+G Single Cable Side 0.433 ~ 0.866 High = 361-1153-ND 21.48 20.77 19.34 C146 10E006 945 8 
6+G Single Cable Top 0.315 ~ 0.630 Low = 361-1154-ND 20.24 19.57 18.22 C146 10E006 944 1 
6+G Single Cable Top 0.433 ~ 0.866 High = 361-1155-ND 21.12 20.42 19.01 C146 10E006 946 8 
10+G Single Cable Side 0.315 ~ 0.630 Low = 361-1158-ND 24.23 23.42 21.81 C146 10E010 943 1 
10+G Single Cable Side 0.433 ~ 0.866 Low = 361-1159-ND 24.08 23.28 21.67 C146 10E010 946 1 
10+G Single Cable Top 0.315 ~ 0.630 Low = 361-1160-ND 23.99 23.19 21.59 C146 10E010 944 1 
10+G Single Cable Top 0.433 ~ 0.866 Low = 361-1161-ND 25.08 24.25 22.58 C146 10E010 945 1 
16+G Single Cable Side 0.433 ~ 0.866 Low = 361-1164-ND 28.07 27.13 25.26 C146 10E016 943 1 
16+G Single Cable Top 0.433 ~ 0.866 Low = 361-1165-ND 27.95 27.02 25.16 C146 10E016 944 1 
24+G Single Cable Side 0.433 ~ 0.866 Low = 361-1168-ND 33.71 32.59 30.34 C146 10E024 949 1 
24+G Single Cable Side 0.433 ~ 0.866 High = 361-1169-ND 33.44 32.33 30.10 C146 10E024 947 8 
24+G Single Cable Side 0.748 ~ 1.220 Low = 361-1170-ND 37.35 36.11 33.62 C146 10E024 955 1 
24+G Single Cable Side 0.748 ~ 1.220 High = 361-1171-ND 37.37 36.04 34.03 C146 10E024 956 8 
24+G Single Cable Top 0.433 ~ 0.866 Low = 361-1172-ND 33.83 32.70 30.45 C146 10E024 950 1 
24+G Single Cable Top 0.433 ~ 0.866 High = 361-1173-ND 33.44 32.33 30.10 C146 10E024 948 8 
24+G Single Cable Top 0.748 ~ 1.220 Low = 361-1174-ND 35.03 33.78 31.91 C146 10E024 958 1 
24+G Single Cable Top 0.748 ~ 1.220 High = 361-1175-ND 37.42 36.09 34.09 C146 10E024 957 8 
24+G Double Cable Side 0.433 ~ 0.866 Low _ 361-1177-ND 32.45 31.37 29.21 C146 10E024 945 1 
24+G Double Cable Side 0.433 ~ 0.866 High _ 361-1178-ND 31.97 30.90 28.77 C146 10E024 943 8 
24+G Double Cable Side 0.748 ~ 1.220 Low = 361-1179-ND 36.87 35.65 33.19 C146 10E024 953 1 
24+G Double Cable Side 0.748 ~ 1.220 High = 361-1180-ND 37.22 35.98 33.50 C146 10E024 951 8 
24+G Double Cable Top 0.433 ~ 0.866 Low = 361-1181-ND 33.29 32.18 29.96 C146 10E024 946 1 
24+G Double Cable Top 0.433 ~ 0.866 High = 361-1182-ND 31.59 30.54 28.44 C146 10E024 944 8 
24+G Double Cable Top 0.748 ~ 1.220 Low _ 361-1183-ND 35.79 34.60 32.22 C146 10E024 954 1 
24+G Double Cable Top 0.748 ~ 1.220 High — 361-1184-ND 37.22 35.98 33.50 C146 10E024 952 8 


=TycoElectronics | Solarlok Connector System 


Authorized Distributor 


Solarlok delivers a flexible system solution for easy and reliable interconnections from 
photovoltaic modules to the DC/AC converter. The entire system concept is based on cost 
effective and reliable processing of individual interconnection system components. This 


Solarlok Connectors, Sol Klip™ and Modules significantly reduces installation costs of solar energy systems. Mating safety is provided 
by polarity keyed housings, fully shrouded contacts, reliable high cycle life and squeeze 
Digi-Key Price Each Tyco to release connection system. In addition, a wide temperature range and fulfillment of 
Description Part No. 1 25 50 | Part No. worldwide standards for photovoltaic connection systems complement the robust product 
Photovoltaic Connector, Male, Plus Coupler, 12 AWG A98822-ND 3.90 3.61 3.16 |1394461-3 specification. SolKlip™ ground clips are designed for solar panel grounding applications 
Photovoltaic Connector, Male, Minus Coupler, 12 AWG A98823-ND 3.90 3.61 3.16 |1394461-4 using solid uninsulated copper 10 AWG and 12 AWG. This UV resistant cable can be used 
Photovoltaic Connector, Male, Unkeyed, 12 AWG A98824-ND 3.96 3.67 3.21 |6-1394461-2 in photovoltaic applications including: wire jumpers between solar panels, solar roof tiles 
Photovoltaic Connector, Male, Plus Coupler, 10 AWG A98825-ND 3.46 3.22 2.81 |6-1394461-5 and between panels and the AC/DC inverters. 
Photovoltaic Connector, Male, Minus Coupler, 10 AWG A98826-ND 3.46 3.22 2.81 |6-1394461-6 | Solar Panel Installation Identification Labels: Tyco Electronics introduces label solutions 
Photovoltaic Connector, Female, Plus Coupler, 12 AWG A98827-ND 4.14 3.84 3.36 / 13944623 for Solar Panel Installation per the National Electric Code (NEC) specification. Labels are 
Photovoltaic Connector, Female, Minus Coupler, 12 AWG A98828-ND 4.14 3.84 3.36 |1394462-4 


manufactured using ultraviolet (UV) resistant ink, permanent acrylic adhesive and base 


Photovoltaic Connector, Female, Plus Coupler, 10 AWG A98829-ND 3.69 3.42 2.99 |5-1394462-5 ‘ A i ; ; A 

Photovoltaic Connector, Female, Minus Coupler, 10 AWG A99561-ND 3.69 3.42 2.99 |5-1394462-6 So eee elements. A laminate is added to further add 
T-Branch Connector, Male to Male, Plus Keyed A98830-ND 9.37 8.69 7.59 |1534611-1 . 

T-Branch Connector, Male to Male, Minus Keyed A98831-ND 9.37 8.69 7.59 |1534611-2 

T-Branch Connector, Female to Male, Plus Keyed A98832-ND 20.30 18.81 16.44 |1740277-1 Photovoltaic Connectors 

T-Branch Connector, Female to Male, Minus Keyed A98833-ND 13.30 12.34 10.78 |1740277-2 

Receptacle for Inverted Converter, Male, Plus Keyed, 12 AWG A98834-ND 3.10 2.87 2.51 |1394738-3 Female, Minus Male, Plus Coupler, 
Receptacle for Inverted Converter, Male, Minus Keyed, 12 AWG_|A98835-ND 3.10 2.87 2.51 |1394738-4 i; Coupler, Shown 

Solar Grounding Clip Assembly, 10 ~ 12 AWG A97546-ND 5.23 4.85 4.24 |1954381-1 

Solarlok Module Box Assembly, 150mm x 150mm x 25mm A98821-ND 73.80 68.40 59.76 |2-1394723-4 

Solarlok Module Box Assembly, 185mm x 115mm x 22.5mm A99646-ND NEW! | 27.49 25.48 22.27 |1740699-1 

Solarlok Module Box with Cable Assembly, SL1010 Diodes A99647-ND NEW!| 45.35 42.03 36.72 |1986175-1 

Solarlok Module Box with Cable Assembly, SL1515 Diodes A99648-ND NEW! | 48.87 45.30 39.58 |1986175-3 


Solar Cables 


Digi-Key Price Each Tyco 
Description Part No. 4] 5 10 Part No. T-Branch Connector 
Solar Cable, 10 AWG, 100’ length A97543-100-ND 67.39 61.62 — |1986164-2 
Solar Cable, 10 AWG, 500’ length A97543-500-ND 308.08 269.57 — |1986164-2 
Solar Cable, 10 AWG, 1000’ length A97543-1000-ND 562.77 525.26 487.74 | 1986164-3 
Solar Cable, 12 AWG, 100’ length A97544-100-ND 44.58 40.76 — |1986165-2 
Solar Cable, 12 AWG, 500’ length A97544-500-ND 203.79 178.32 — |1986165-2 
Solar Cable, 12 AWG, 1500’ length A97544-1500-ND 565.54 527.84 490.14 | 1986165-3 
Solar Cable, 14 AWG, 100’ length A97545-100-ND 36.00 32.92 — |1986166-2 
Solar Cable, 14 AWG, 500’ length A97545-500-ND 164.59 144.02 — |1986166-2 
Solar Cable, 14 AWG, 2500’ length A97545-2500-ND 711.64 664.20 616.76 | 1986166-3 
Crimp Tools 

Digi-Key Tyco 
Description Part No. Price Each Part No. Solarlok Module Solarlok Module Box 
Hand Crimp Tool, 10 ~ 12 AWG ‘A98836-ND 264.00 4-1579004-2 Box Assembly Assembly with Cables NEW! 
Extraction Tool A98837-ND 88.50 1102855-3 
Solar Panel Installation Identification Labels 

Price Each Tyco 

Description il 10 100 Part No. 
2 Part, DC Disconnect Warning DCD1000-ND 2.10 1.82 1.61 SOL-DCD-104100-4-0.5 
Warning - Dual Power Source DPS1000-ND 75 65 58 |SOL-DPS-104019-4-0.5 
Warning - Electric Shock Hazard ESH1000-ND 75 65 -58 | SOL-ESH-104019-4-0.5 
2-Part, Solar Disconnect Label $D1000-ND 1.95 1.69 1.50 |SOL-SD-104076-4-0.5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 225 


MicroCross™ Digital Visual 
Interface (DVI) 
Connector System 


MicroCross DVI has been chosen by the DDWG as the standard 
digital interface for connecting a host device and display device 
to support high-resolution video applications. Supporting 
one or two digital channels driven by Transition Minimized 


molex 


360° Fully shielded 
RFI/EMI can : 
Cable crimp 


Differential Signaling (TMDS) and/or a high bandwidth analog  « uaa 
interface, the MicroCross was chosen for its size, performance Grounding cable 
diameters 


and cost. The innovative contact design provide the industry 
with a video interface design which supports over 1.65Gb/s Plug key 
per differential pair (for a total 9.9Gb/s over a dual link anes on 
implementation) and 2.5GHz support for the analog interface. bee prevents LFH 
This innovative approach addresses the problem of an industry —_ippering 
in transition. By providing a single high performance interface, 

precious board I/O space is saved and lower system costs are achieved. The interface provides added benefits of a high 
cycle life interface for mobile applications and the improved EMI performance needed for high speed links. The EMI 
performance is achieved through the 360° shielding of the MicroCross DVI cable and connector design. 


Positive retention 
jackscrews 


Dim. in mm 


SITTIN oe 
4-40 Thread (2X) 


4-40 Thread (2X) 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 | Part No. 

1 | DVI-Digital to DVI-Digital, Single Link WM18509-ND 21.70 19.90 18.09 | 88741-8000 
2 | DVI-Analog to DVI-Analog WM18510-ND 42.54 39.00 35.45 | 88741-8200 
3 | DVI-Analog to VGA WM18511-ND 34.73 31.84 28.94 | 88741-8300 
4 | DVI-Digital to DFP WM18512-ND 46.30 42.45 38.59 | 88741-8600 
5 | DVI-Analog Plug to VGA Receptacle WM18513-ND 10.94 10.03 9.12 | 88741-8700 
6 |DVI-I-Analog/Digital Receptacle to VGA Plug WM18515-ND 21.99 20.17 18.33 | 88741-9100 
7_|DVI-Digital Receptacle to DFP Plug WM18516-ND 25.75 23.61 21.47 | 88741-9300 

DVI-I Right Angle Receptacle, Gold Flash WM5600-ND 5.01 4.60 4.18 | 74320-1004 


8 | DVI-D Right Angle Receptacle, with Forklock 
DVI-D Right Angle Receptacle, with Forklock 


WM6096-ND NEW!) 5.25 4.82 4.38 | 74320-9010 
WM6097-ND MEW! 5.01 4.60 4.18 | 74320-9014 


DVI-D Right Angle Receptacle, Gold Flash WM5601-ND 4.76 4.37 3.98 | 74320-4004 
9 | DVI-D Right Angle Receptacle, Gold WM5718-ND 5.01 4.60 4.18 | 74320-4000 
DVI-D/ATX Right Angle Receptacle, with Forklock | WM6095-ND NEW!) 4.76 4.37 3.98 | 74320-9004 
10 DVI-I-Analog/Digital Receptacle, Gold WM5714-ND 4.81 4.42 4.02 | 74320-3000 
DVI-I-Analog/Digital Receptacle, Gold Flash WMS5715-ND 4.57 419 3.81 | 74320-3004 
1 DVI-D Digital Receptacle, Gold WM5716-ND 4.62 4.24 3.85 | 74320-5000 
DVI-D Digital Receptacle, Gold Flash WM5717-ND 4.38 4.02 3.65 | 74320-5004 


NEW! Kit 


WM8468-ND (76650-0143) Deluxe Audio Data Application Kit; 
(Includes HDMI, HDMI to DVI-D, MicroCross DVI-D and DVI-I, DisplayPort®, IEEE1394-1395, 
USB Type A and B, USB OTG (On-the-Go) mini-B, Micro USB-B Product Families)............ $46.09 


DisplayPort® 
Interconnect System 


The DisplayPort is designed for internal and external 
system solution for high bandwidth audio and video 
data transfer in the notebook and PC market. 

Cable Assembly Features: Physical: * Positions: 20 


Dim. in mm 


High Definition Multimedia (HDMI) 
Interface Connector System 


High Definition Multimedia Interface (HDMI) 
connectors and cable assemblies provide 
an uncompressed digital link between 
consumer electronics equipment such as 
DVD players, set-top boxes and audio/video 
monitors such as plasma display screens for 
high-definition televisions. HDMI is a small, 
user-friendly interconnect that provides up 
to 5 Gbps of bandwidth to support high- 
definition video plus multi-channel audio in 
a single cable. 

HDMI Receptacle 

Features: * Optional mounting flange offers 
screw panel mounting and grounding 
*Dimples provide additional impedance 
control * Wide solder tabs for PCB 
hold-down » Grounding fingers provide 
mechanical and electrical stability. 
Specifications: * Circuits/Positions: 19 
« Pitch/Center Spacing: 0.50mm (.020 in.) 
© Voltage: 40V maximum « Current: 0.5A 
maximum 

Cable Assembly 

Features: * Compact, user-friendly design 
meets consumer equipment needs * HDMI- 
DVI cables-DVI backward compatible * Mounting flange-protects solder joints; additional grounding » Signal layout-low 
impedance mismatch » Fully shielded-ESD protection 

Specifications: * Gender: Male-to-Male * Cable Length: 1.0m (3.28 feet) * Shielded » Wire Size: 283AWG 


Dim. in mm D 


0 Pin 19. 
Pin 1 
10.0 | 


Dim. A| Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Molex 

Fig. | Description (mm) | Part No. 1 25 50 Qty. | Pricing | Part No. 
, [HOMIto Dvi-Digital | 1,000 |wNii9082-ND | 14.76 1353 12.30] — —| 8768-3500 
Cable Assembly 2,000 |ww1g090-ND__| 1696 1555 14.14] — —| 88768-3510 
> [HDMI to HDMI 7,000 |WM19083-ND | 1340 1229 11.17) — —|88768-9800 
Cable Assembly 2,000 |wwigo91-No_| 15.60 1431 13.01] — —| 88768-9810 
— |WMt9084cT-NDt| 5.83 5.35 4.87] 500 | 1701.50|500254-1927 
3 SURAT Sue — |wwigogect-not} 238 219 1.99] 350| 486.15| 47151-0001 
: — |woigogect-not| 238 219 1.99| 350 | 486.15| 47151-1001 
Panel Mount HDMI 75 |WN19085-ND 5835.35. 4.87; — —]500254-1931 
4 |Receptacle, Right Angle | 9.5 | WM19087-ND 238 2.19 1.99] — —| 47151-0002 
with Screw Flange, SMT| 9.5 | w19089-ND 238 219 1.99] — —|47151-1002 


+ Cut Tape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


* Color-Resin: Black Material: » Metal: Brass ¢ Plating Nala Digi-Ke Pricing Molex 
Maing ao ee Jemperature jnermonaste Fig. | Pos. |Description Patt No” 1 10 100 _|Part No 
Sinus Impedance: 1000 5 Shielded Voltage: 1 7_| Through Hole WM19103-ND. 769 14.88 99.23 [67800-8005 
40V maximum Connector Features: Physical: 2 7 __|Header Vertical SMT WM19104-ND 1.15 10.12 67.45 | 67800-5005 
* Positions: 20 * Operating Temperature Range: 3 15 | Plug Latching IDT WM19024-ND 1.59 13.99 93.28 | 67926-0001 
-20°C ~ 85°C Material: * Housing: High Temperature _ 5 |IDT Feed Through Cover WM19025-ND 28 2.50 16.68 |67926-0041 
Thermal Plastic, Black, 30% Glass-filled, UL 94V-0 5 _|IDT Feed to Cover WM19026-ND 28 2.50 16.68 _|67926-0040 
* Terminal and Shell: Copper Alloy Plating: * Terminal: 4 7__|Cable Assembly WM19027-ND 3.18 28.09 187.28 |68561-0014 
Contact area 0.761, Gold plating and solder tail 1 ~ 3 5 15 | Cable Assembly WM19028-ND 1.63 14.43 96.18 | 68561-0019 
um, Tin Bismuth under plate 1 ~ 3pm, Nickel plating 22 | Backplane Receptacle WM19105-ND 5.73 50.60. 337.33 | 87678-1001 
overall * Shell: 1.27 ~ 2.54m solderable Nickel plating 6 22 | Backplane Recpt. Low Profile | WM2071-ND 3.53 32.34 264.58 | 87779-1001 
overall Electrical: * Current: 0.50A maximum « Shield 22 | Backplane Receptacle SMD __|WM2070-ND 3.53 32.34 264.58 | 87713-1001 
Type: Full Shield * Voltage: 40VAC maximum 7 22__| Plug Right Angle SMD WM19111-ND 5.25 46.30 308.68 | 87703-0001 
7__|Header Right Angle SMD WM19115-ND 1.06 9.37 62.45 | 67490-1220 
Digi-Key Price Each T & R Pricing$ | Molex 7 |Header Vertical PCB WM19106-ND 1.15 10.12 67.45 | 67491-1032 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 250 Part No. 7__| Header Vertical PCB WM19148-ND NEW! 1.35 11.91 79.38 | 67491-0020 
Cable Assembly to | 7 [R/AReceptacle with Latch — |WN1109-ND 131 11.58 77.18 |67489-0005 
With Latch, 2M WMM19272-ND 33.92 3110 20.27 — |68783-0007 7__| Receptacle Straight w/Latch_|WM19110-ND 1.31 11.58 77.18 | 67489-9005 
1 | Without Latch, 2M WM19273-ND 33.07 30.32 27.56 — |68783-0008 Pr 7 | Cable R/A Receptacle WM19107-ND 1.06 9.37 62.45 [67489-1005 
With Latch, 3M WM19298-ND NEW!) 53.60 42.02 40.57 —_|68783-0001 7 __| Cable Receptacle WM19108-ND 1.06 9.37 62.45 | 67489-8005 
2 HDMI F to DisplayPort M, 5” |WM19294-ND§ 39.05. 35.80 32.55 —  1|74766-0005 12 7 ‘| Plug Right Angle with Shroud | WM19112CT-NDf¢ q345 10.12 67.45 | 47080-4005 
HDMI F to DisplayPort M, 10” |WM19296-ND NEW!| 32.22 29.54 26.86 —__|74766-8005 7 _ [Plug Right Angle with Shroud | WM19112TR-ND$ 179.36/380 47080-4005 
DVI-D F to DisplayPort M, 5” | WM19295-ND§ 36.80 33.74 30.67 —  |74766-0006 
3 [DVI-D F to DisplayPort M. 10" |WIM19297-ND NEW!| 34.56 31.68 28.80 — _|74766-8006| | Out Tape + Tape and Reel 
Connector Receptacle Ki 
4 [Right Angle, SMT, 0.50mm_ | WM19271CT-NDt 7048 18.50 16.82 2942.75 | 47272-0001 silo i (76650-0169) Serial ATA Signal Connector Kit; 
+ Cut Tape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. —§ With Transient Voltage Suppression (Signal Vertical and Right Angle Header and Receptacle)..................0.0.c:ceeeeee eens $16.87 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


0.80mm (.031”) Pitch HandyLink™ 
I/O Interconnect System 


site Board 


Molex's 0.80mm (.031”) pitch 


5 i Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Molex 
HandyLink product family of con- | Fig. | Description Part No. 10 25 50 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
nectors offers a perfect solution 7 —rpiug 46 Positions, Right Angle, SMT Cradle | WM17129CT-NDT 6.74 5.95 = 3.97 3.18 |WM17129TR-ND 290 763.86 | 45560-0161 
to any hand-held device design or | 9 | plug. 16 Positions, Vertical, SMT Cradle WM17128CT-NDt 6.74 5.95 = 3.97 3.18 |WM17128TR-ND 290 763.86 | 45560-0160 
application. — a 3. |Receptacle, 16 Positions, Right Angle, SMT | WM17127CT-NDt 477 4.21 - 2.81 2.25 |WM17127TR-ND 1,000 | 1862.00 | 44828-1162 
The HandyLink family includes | 4 | Plug, 16 Positions, Vertical, PCB Termination |WM17126-ND 6.75 5.96 _ 3.98 318 |— _ — | 45593-1600 
a right-angle SMT receptacle, 5__|Cable Assembly, 16 Positions, Male - Male WM17124-ND 27.56 22.05 18.38 — 14.70 |— = —_|36697-0001 
PCB plug and perpendicular 6 [Cable Assembly, HandyLink to USB WM17125-ND 12.99 10.39 8.66 = 6.93 |— = —_ | 36697-0021 
and parallel mounted cradle + Cut Tape 
connectors for docking appli- 
cations. WM8507-ND (76650-0190) NEW! HandyLink Connector Kit; (Cradle Connector, SMT Right Angle Receptacle, Wire and PCB Termination Plug, IP-54 Rating).......................eseee eee eens $18.30 


Technology to Inspire lnnorarion 


«JAE DAT Series 0.6mm Connectors 


Low profile surface mount interface connectors for use in compact and slim mobile information terminal devices such as PDAs, 
HPCs, and notebook PCs. Specifications: * Current: Signal: 0.5A, Power 1.0A * Dielectric Withstanding Voltage: 250VACr.m.s. 
per minute * Insulation Resistance: 100MQ minimum Contact Resistance: 50mQ maximum * Operating Temperature: -25°C 
~ 75°C Applicable Wire Size: AWG #28 maximum Materials and Finishes: ¢ Insulator: Receptacle and Cradle: Plus Nylon 
(UL 94V-0, Black); Plug: Nylon * Contact: Copper Alloy, Gold plating over Lead-Nickel * Lead Contact: Tin » Shell: Steel, Nickel 


Plating - ith 
Dimensions in mm 


DD1 and DD2 Series 0.5mm Connectors 


DD1 Series: Specifications: * Rated Current: Signal: 0.05A, Power: 1.0A «Rated Voltage: 30VAC r.m.s. * Dielectric 
Withstanding Voltage: 500VDC per minute «Insulation Resistance: 1000MQ minimum (Initial) » Contact Resistance: 
50mQ maximum (Initial) * Operating Temperature: -25°C ~ 75°C Materials and Finishes: Contact: Copper Alloy/ 
Contact: Gold plating over Nickel; Terminal: Gold flash plating over Nickel « Insulator: Glass filled nylon resin * Shell: 
Stainless steel/Tin plating over Nickel DD2 Series: Specifications: * Rated Current: Signal: 0.05A, Power 1.0A * Rated 
Voltage: 30VAC r.m.s. * Dielectric Withstanding Voltage: 300VAC r.m.s. per minute « Insulation Resistance: 1000MQ 
minimum (Initial) * Contact Resistance: 50mQ maximum (Initial) * Operating Temperature: -25° ~ 75°C * Durability 
Mating Cycles: 10,000 times Materials and Finishes: » Contact: Copper Alloy/Contact: Gold plating over Nickel, Terminal: 
Tin plating over Nickel * Insulator: Glass filled nylon resin * Shell: Stainless Steel/Main frame: Nickel plating, Through- 
hole: Tin plating over Nickel 


Dimensions in mm 


, = No.of | Dim. A | Digi-Key Price Each JAE Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt — | Jae 
Fig. | Description Pos. | (mm) | Part No. i 25 100 | Part No. Fig. |Description | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing _ | Part No. 
Cradle, Right Angle with 2 2 DD1 Series — 30 Positions 
1 | “Hold Down 10 | tee oe aD M08, 288) (28 |DAIBOIOHOLE T JCradle 670-1020-1-ND | 527 308 282) — =] DDTBOSOHATR500 
Cable Pl 10 | 17.2 |670-1010-ND 7.05 4.00 3.76 |DA1PO10M94E 2 | Plug 670-1021-NDt 7650 5.2100 4.59 | — | DD1PO30MA1 
suka 3 [Receptacle _|670-1022-1-No_| 485 283 259 | 1,300 | 2261.04/M |DD1RO30HA1R1300 
2 |Cable Plug 10 | 172 |670-1011-ND 7.05 4.00 3.76 |DA1PO1OM95E DD2 Series — 40 Positions 
Cable Plug 26 | 27.0 |670-1014-ND 743 4.85 4.28 | DA1PO26M92E ‘ cle aay tee oa ae ee eae 
3, |Pecenlace Right Angle | 95 | 326 [ero-toteD Baa sags oa aM RReLNIE 6 [Receptacle _|670-1025-1-ND_| 699 476 4.20 | 1,000 | 3720.08 | DD2RO40HP2R1000 
without Hold Down + Bulk For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


RLO1 and RLO1S Series 0.8mm Connectors Dimensions in mm 
Specifications: * Current Rating: 0.5A * Dielectric Withstanding Voltage: 250VAC r.m.s. per minute * Insulation Resistance: 100MQ minimum 

* Contact Resistance: 50m maximum » Operating Temperature: -25°C ~ 75°C » Applicable PCB Thickness: 1.0mm * Applicable Wire Size: 25 ~ 30AWG (max.) 
Materials and Finishes: Receptacle: Shell: Stainless Steel * Contact: Copper Alloy; Connecting Area: Gold Plating over Palladium over Nickel; Terminal Area: 
Gold Flash PPS Insulator: (UL 94V-0) Black Plug: * Backshell: Stainless Steel * Contact: Copper Alloy; Connecting Area: Gold Plating over Palladium over 
Nickel; Terminal Area: Gold Flash PPS « Insulator: Glass-filled Nylon (UL 94V-0, Black) * Hood: Polycarbonate * Clamp Barrel: Copper Alloy Nickel Plated 


No. of Dimension A | Digi-Key Price Each JAE 
Fig. Positions (mm) Part No. q 25 100 Part No. 
RLO1 Series 
12 14.1 670-1099-ND 5.94 3.47 3.17 RLO1-P12S-C5E 
1 14 15.7 670-1100-ND 5.85 3.42 3.12 RLO1-P14S-C4E 
14 15.7 670-1101-ND 5.85 3.42 3.12 RLO1-P14S-C5E 
2 14 18.35 670-1103-ND 3.08 1.76 1.50 RLO1-R14PE 
RLO1S Series 
16 14 670-1104-ND 6.15 3.49 3.28 RLO1S-P16S-C36BE 
3 16 14 670-1105-ND 6.15 3.49 3.28 RLO1S-P16S-C36GE 
16 1.2 670-1106-ND 5.97 3.49 3.19 RLO1S-P16S-C4E 
16 1.2 670-1107-ND 5.97 3.49 3.19 RLO1S-P16S-C5E 
4 16 18.5 670-1108-ND 3.29 1.88 1.60 RLO1S-R16P-HE 
16 18.5 670-1109-ND 3.29 1.88 1.60 RLO1S-R16P-SE 


8383 Series High Temperature Box Headers 


Features: * Molded from high temperature UL94V-0 nylon * .100” (2.54mm) spacing * Mates with all IDC socket connectors 
* 1A current rating * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each AVX 
Positions L A Part No. 1 10 100 Part No. 
10 19.90 17.90 478-4878-ND 2.30 1.97 1.53 008383010000010 
14 24.98 22.98 478-4879-ND 2.61 2.24 1.74 008383014000010 
16 27.52 25.52 478-4880-ND 3.02 2.58 2.01 008383016000010 
20 32.60 30.60 478-4881-ND 3.02 2.58 2.01 008383020000010 
26 40.22 38.22 478-4882-ND 4.46 3.82 2.97 008383026000010 
34 50.38 48.38 478-4883-ND 4.46 3.82 2.97 008383034000010 
40 58.00 56.00 478-4884-ND 7.79 6.67 5.19 008383040000010 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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The 9157 series was specifically designed for portable equipment. AVX now offers this two-part system as a 
standard product. The fixed SMT socket is designed to be housed within the confined dimensional constraints 
of the portable device. The plug/cover connector has sprung contacts and is designed for termination to 


9157 Series I/O Connectors 


accessory equipment. There is an option to include a switching RF coax. 


Applications: * Mobile phones * PDA * Medical * Docking/Charging for any portable device 


Features: ¢ Metal latching area integral to socket which saves PCB real estate * Single sprung plug contact 
design gives 10,000 mating cycles and cleaning/wiping action 


Dim. in mm 


Dim. T | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Fig. | Description (mm) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1 Plug, 15 Position, without RF Connector 4.2 |478-4506-NDt 5.27 4.51 3.51 — = — |109157015000006 
Plug, 19 Position, without RF Connector 3.0 |478-4508-NDt 7.43 6.36 4.95 = = — _ |109157019000006 
2__| Plug, 15 Position, with RF Connector — ___|478-4507-NDt 28.89 24.72 19.26 = — — _|109157015001006 
3 Socket, 15 Position, without RF Connector —  |478-4509-1-ND 4.10 3.51 2.73 478-4509-2-ND 600 955.80 |209157015000006 
Socket, 15 Position, with RF Connector —__|478-4510-1-ND 5.90 5.05 3.93 478-4510-2-ND 600 1375.80 |209157015001006 
4 | Socket, 19 Position, without RF Connector — ___|478-4511-1-ND 8.96 7.67 5.97 478-4511-2-ND 600 2089.80 |209157019000006 
5 | Cover Kit for 15 Position Plug, Screw/Press Fit, 3.5 Dia. Cable a 478-4512-NDt 5.58 4.78 3.72 = — — _ |309157970000035 
+ Bulk 
Dim. in mm 


9257 Series I/O Connectors 


AVX offers this plug and socket reduced size system as a standard product. The fixed SMT socket is designed to be 


mounted on a PCB and housed within a portable device 


Features: * No latching is required due to the click design of the contacts * Compact size to optimize PCB real estate 


* Positive alignment and orientation of the plug and socket * 5,000 mating cycles and 1A rated 
Applications: * Cell Phones * Handheld Devices ¢ Industrial Modules * Medical Electronics 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | ayvx 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing |Part No. 
1 |Plug, 16 Pos. |478-4513-NDt 4.01 3.43 2.67 |— — — | 109257016001003 
2 | Socket, 16 Pos. |478-4514-1-ND 2.97 2.55 1.98 |478-4514-2-ND | 1,100] 1155.00/M | 209257016001013 
3 |Plug, 12 Pos. |478-5482-5-ND¢¥| 2.16 1.85 1.44|— = —|109257012101006 
4 | Socket, 12 Pos. |478-5479-1-ND¥ | 2.30 1.97 1.53 |478-5479-2-NDW | 1,200] 893.00/M |209257012101016 


v NEW! st Bulk 


9175/9176/9177 Series Wire-to-Board Strip IDC Connectors 


The 9175/9176/9177 series from AVX offers customers the ability of connecting individual wires to a single row 
of contacts using IDC technology. Available as a 2- or 3-pin connector, it is both low profile and has a small 
PCB footprint. The connector is SMT assembled to the PCB prior to assembly of the wire Features: * Small, 


+ Tube 


Fig. 2 , 


12.50 —y 


ZEEEEEEEN eal 


FRONT VIEW ! 


si EEEEEE] 
~~ 0.25 
REAR VIEW 


Fig. 4 NEW! 


= 
0.80-"[- 


3.90 
END VIEW 


+ 8.20 —+ 


qoonnoononoo 


single row IDC * For stranded wire (9175 series is for stranded or solid) * Insulators are end-to-end stackable 
for higher pin counts ¢ Uses simple hand tool for higher volume applications Applications: » PCB-to-PCB 
individual wire interconnect * High volume and high speed assembly * Device to PCB interconnect 


Dim. in mm 


i<— 18.00 —+| 


No. of Dim. L Wire Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 

Fig. Positions (mm) AWG Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
1A 2 5.0 26 478-4515-1-NDt 1.53 13.09 102.00 478-4515-2-NDt 2,000 595.00/M_|009175002001006 
1B 3 5: 28 478-4516-1-ND 1.71 14.63 114.00 478-4516-2-ND 2,000 665.00/M_|009175003001006 
2 8.0 18 478-4613-1-ND 1.80 15.20 120.00 478-4613-2-ND 1,000 700.00 |009176002001006 
aN 2 8.0 20 478-4614-1-ND 1.85 15.58 123.00 478-4614-2-ND 1,000 718.00 |009176002011006 
2 8.0 22 478-4615-1-ND 1.85 15.58 123.00 478-4615-2-ND 1,000 718.00 |009176002022006 
2 8.0 24 478-4616-1-NDt 1.85 15.58 123.00 478-4616-2-NDT 1,000 718.00 |009176002032006 
3 12.0 18 478-4617-1-ND 1.94 16.34 129.00 478-4617-2-ND 1,000 753.00 |009176003001006 
2B 3 12.0 20 478-4618-1-NDt 1.94 16.34 129.00 478-4618-2-NDt 1,000 753.00 |009176003011006 
3 12.0 22 478-4619-1-ND 1.94 16.34 129.00 478-4619-2-ND 1,000 753.00 |009176003022006 
3 12.0 24 478-4620-1-ND 1.94 16.34 129.00 478-4620-2-ND 1,000 753.00 _|009176003032006 
1 9.0 16 478-4898-1-ND 1.44 12.32 96.00 478-4898-2-ND 400 224.00 |009177001012006 
3A 1 9.0 18 478-4899-1-ND 1.44 12.32 96.00 478-4899-2-ND 400 224.00 |009177001022006 
1 9.0 20 478-4900-1-ND 1.44 12.32 96.00 478-4900-2-ND 400 224.00 |009177001033006 
2 18.0 14 478-4901-1-ND 2.03 17.33 135.00 478-4901-2-ND 400 315.20 |009177002001006 
3B 2 18.0 16 478-4902-1-ND 2.03 17.33 135.00 478-4902-2-ND 400 315.20 |009177002012006 
2 18.0 18 478-4903-1-ND 2.03 17.33 135.00 478-4903-2-ND 400 315.20 |009177002022006 
2 18.0 20 478-4904-1-ND 2.03 17.33 135.00 478-4904-2-ND 400 315.20 |009177002033006 
3 27.0 14 478-4905-1-ND 2.61 22.33 174.00 478-4905-2-ND 400 406.00 |009177003001006 
3C 3 27.0 16 478-4906-1-ND 2.61 22.33 174.00 478-4906-2-ND 400 406.00 |009177003012006 
3 27.0 18 478-4907-1-ND 2.61 22.33 174.00 478-4907-2-ND 400 406.00 |009177003022006 
3 27.0 20 478-4908-1-ND 2.61 22.33 174.00 478-4908-2-ND 400 406.00 |009177003033006 
4.25mm 478-4909-ND 1.17 = = = = — |069177701601001 
Insertion Tool for 9177 Series 1 Position 3.5mm 478-4910-ND 1.17 = = = = — |069177701602001 
2.75mm 478-4911-ND 1.17 = = = = — _|069177701603001 
4.25mm 478-4912-ND 1.62 = = = = — |069177701601002 
Insertion Tool for 9177 Series 2 Position 3.5mm 478-4913-ND 1.62 = = = = — |069177701602002 
2.75mm 478-4914-ND 1.62 = = = =. — |069177701603002 
4.25mm 478-4915-ND 2.03 = = = = — |069177701601003 
Insertion Tool for 9177 Series 3 Position 3.5mm 478-4916-ND 2.03 = = = =, — |069177701602003 
2.75mm 478-4917-ND 2.03 = = = = — |069177701603003 
Hand Tool for 9175 Series (bit sold separately) 478-4517-ND 7.61 _- _— _ _— —_|069175700401000 
Hand Tool for 9176 Series (bit sold separately) 478-4621-NDt 28.22 = = = = — _|067000773001000 
2.1mm Bit for 9176 Hand Tool 478-4622-NDt 9.38 = = = = — |069176701601000 
1.6mm Bit for 9176 Hand Tool 478-4623-NDt 9.38 = = = = — |069176701602000 


t+ 478-5059-ND 9175/9176 Series Kit Includes: Insertion Tools, Connectors, PCB Assembly and Universal Handle 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Has Miniature 1O and Power Connectors 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


ST Series 


Applications: * Hand-held terminals * PDA equipment * Notebook computers Temperature: -30°C ~ 80°C * Insulation resistance 100MQ @ 250VDC * Contact 
* Mobile communications equipment »* Office automation equipment * Measuring resistance: 60mQ maximum 

instruments Materials: * Insulator: Glass reinforced thermoplastic, black color, UL94V-0 
Specifications: * Rated Voltage: 100VAC »* Rated Current: 0.5A * Operating * Contacts: Copper alloy, selective gold plating * Shell: Stainless steel, solder plated 


Digi@ Reel” 


Dim. (mm) Digi-Key Price Each Tape and Reel? | Hirose 
Fig. | Description Pos.| X Y_ | Part No. al 10 25 50 100 | Qty. | Pricing | PartNo. 
Plug, Solder$ 10 7 25.5 |H11360-ND 2.90 2.40 _ 2.00 1:80: | = —|ST40-10S-CV(80) 
Plug, Shielded$ 10 d 25.5 |H11466-ND 3.54 2.93 => 2.44 2:20. | — —|ST40X-10S-CV(80) 

1 Plug, Shielded$ 18 7 25.5 |H11361-ND 5.02 4.16 _ 3.46 3.12 _ —|ST40X-18S-CV(80) 
Plug, Shielded$ 24 vs 25.5 |H11362-ND 4.79 3.96 = 3.30 2.97 | — —|ST40X-24S-CV(80) 
Plug, Shielded* 24 9 25.6 |H10354-ND 6.21 5.14 _— 4.28 3.86 | — —| ST40X-24S-CV1(80) 
Plug, Solder, Shielded& 26 | 11.4 | 35.7 |H11462-ND 5.63 4.66 3.50 ST40X-36S-CV(80) 
Cable Clamp for 6.8mm Cables | — = — |H11467-ND 40 28 => 22 ee —|ST40X-CM (6.8) 
Cable Clamp for 5.8mm Cables | — = — |H1952-ND 65 46 _ 36 31 = —|ST40X-CM(5.8) 

2 |Cable Clamp for 4.0mm Cables | — = — |H10355-ND 35 22 = 15 AS: | —|ST40X-CM(4.0) 
Cable Clamp for 4-5mm Cables | — = — |H11518-ND 57 A7 _ 38 34) — —|ST40X-CM(4.0-5.0) 
Cable Clamp for 6.8mm Cables |_ — = —_|H11519-ND 65 46 = 36 31 = —|ST40X-CM1(6.8) 
Cable Bushing 5.8mm = = — |H1953-ND 84 69 _ 55 50} — —|ST40X-BS(5.8) 

3 | Cable Bushing 6.8mm = = — |H11517-ND 84 69 = 55 50 | — —|ST40X-BS1(6.8) 
Cable Bushing 4.0mm = = —__|H11516-ND 57 AZ = 38 34 | — —|ST40X-BS(4.0) 
Receptacle, R/A SMD 10 | 10.5 | 11.5 }H1958CT-NDt 1.76 = 1.35 = 1.08 |1,500|} 718.00/M|ST60-10P 

4 Receptacle, R/A SMD 18 | 14.5 | 15.5 |H11363CT-NDt 2.08 = 1.60 _— 1.28 |1,500| 851.00/M|ST60-18P(50) 
Receptacle, R/A SMD 24 | 17.5 | 18.5 |H11364CT-NDt 2.70 = 2.08 = 1.66 | 1,500] 1104.00/M| ST60-24P(50) 
Receptacle, R/A SMD 36 25 26 |H11463CT-NDt 2.90 = 2.25 = 1.80 |1,500} 1300.00/M | ST60-36P. 

5 Plug, R/A Cradle 18 |13.78] 17 |H11465CT-NDt 3.89 _— 3.02 _ 2.42 | 900 1603.80 | ST60X-18S 
Plug, R/A Cradle 36 | 24.25] 27.5 |H11464CT-NDt 4.58 = 3.56 = 2.85 | 900 1890.90 | ST60X-36S 

6 Plug, Vert., Cradle, SMD 18 | 27.6 | — |H11365CT-NDt 4.44 = 3.45 = 2.76 | 400 887.60 | ST80X-18S(50) 
Plug, Vert., Cradle, SMD 24 | 29.9 | — |H10356CT-NDt 4.29 = 3.33 = 2.67 | 400 858.40 | ST80X-24S(50) 

7_|Plug, Vert., Cradle, SMD 10 = —__|H1957CT-NDt 3.07 = 2.39 = 1.91 | 400 614.80 | ST80X-10S 


+ Cut Tape $ Use with 4mm Max. Dia. Cables * Use with 5.8mm Max. Dia. Cables 4 Use with 7mm Max. Dia. Cables ( For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


LX Series @PhReel’ 


Applications: * Digital cameras (DSC) *PDA * Mobile phones »* Low-profile electronics devices Insulator and Covers: Synthetic resin, black color, UL94V-0 * Contacts: Copper Alloy, selective Gold plating 
Specifications: * Rated Voltage: 50VAC ¢ Rated Current: 0.5A * Operating Temperature: -40°C ~ » Metal shield: Stainless Steel Strain relief clamp: Copper Alloy * Self tapping screws: Steel, Trivalent black 
70°C »* Insulation resistance: 1000MQ @ 100VDC »* Contact resistance: 70mQ maximum @ 100mA DC chromate Receptacle Materials: « Insulator: Synthetic resin, black color, UL94V-0 * Contacts: Copper Alloy, 
¢ Withstanding Voltage: No flashover or insulation breakdown @ 250VAC/one minute Plug Materials: selective Gold plating * Shell: Stainless Steel, solder plated 


No. of Dim. (mm) _| Digi-Key Price Each T & R Pricing | Hirose Fig. 1 — Plug Fig. 2 — Receptacle 
Fig. Contacts A cE Part No. 1 10 25 50 100 2,0000 Part No. 
12 8 14.8 |H11399-ND 4.50 3.72 _ 3.10 2.79 — |LX40-12P 
1 16 8 16.8 |H11400-ND 4.90 4.06 = 3.38 3.05 — |LX40-16P 
20 8.4 18.8 |H11401-ND 5.37 4.44 = 3.70 3.33 —_|LX40-20P 
Cable Bushing, 4.0mm = — |H11676-ND¢ NEW! 59 48 = 39 35 — |LX40-12BS(4.0) 
Cable Bushing, 4.5mm. = — |H11677-ND¢ NEW! 59 48 a 39 35 — |LX40-16BS(4.5) 
Cable Bushing, 5.0mm = —__|H11678-ND¢ NEW! 59 48 = 39 35 —_|LX40-20BS(5.0) 
12 6.5 10.6 |H11402CT-NDt 2.37 _ 1.83 = 1.46 931.00/M |LX60-12S 
2 16 6.5 12.6 |H11403CT-NDt 2.54 = 1.95 = 1.56 995.00/M |LX60-16S 
20 6.5 14.6 |H11404CT-NDt 2.67 _ 2.05 = 1.64 1046.00/M_|LX60-20S 


t+ CutTape For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Bushing Diameter: (4.0) = 4.0mm, (4.5) = 4.5mm, (5.0) = 5.0mm 


MQ212 Series 


Applications: * Mobile phone * PDA * MP3 Player * Portable Audio Equipment and others 


Features: * Conforms to EIAJ RC-5240 mobile phone rectangular connector »* 5.6mm of 
depth helps reduction of PCB mounting area » Integral molding structure of receptacle 
prevents the damage from wrenching and scooping 


Specifications: * Rated Current: 0.3A * Contact mating area: Gold * Number of positions: 10 
* Contact spacing: 0.5mm ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * PCB Mount Type: SMT 


Top Mount Styl 
* Termination style: Soldering op Mount style 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Hirose 
Fig. |Description Part No. 1 10 25) 50 100 Part No. 1,500 Part No. 
1A_|Receptacle, Right Angle SMT with Positioning Post H11456CT-ND 1.22 = 88 = 72 H11456TR-ND 426.00/M MQ212-10PRT 
Receptacle, R/A Through Hole Shell with Positioning Post |H11455CT-ND 1.22 = 88 = 72 H11455TR-ND 426.00/M MQ212-10P 
1B |Receptacle, Right Angle SMT with Positioning Post H11457CT-ND 1.22 = 88 = 72 H11457TR-ND 426.00/M MQ212-10PT 
Receptacle, Right Angle Through Hole Shell H11459CT-ND 1.22 = 88 = 72 H11459TR-ND 426.00/M MQ212B-10P 
2 Plug Connector, Right Angle H11458-NDt 1.60 1.31 = 1.05 95 = _ MQ212-10S 


+ Bulk 


3200 Series SMT 


Applications: * Portable personal computers ¢ Electronic notebooks »* Various OA equipment 


* Portable mobile communication equipment Specifications: * Rated Current: 500mA * Rated No. of Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
Voltage: AC125V Insulation Voltage: 250MQ or more at DC100V_ * Withstanding Voltage: Fig. | Contacts A ic Part No. 1 410 50 Part No. 
At AC300V rms for 1 minute Materials: Receptacle: « Insulation: Synthetic resin, Black 
* Contacts: Copper alloy, Selective gold-plated * Shell: Stainless steel, Solder-plated Plug: 8 0.5 12.6 H11349-ND 3.10 2.57 2.14 |3260-851(55) 
¢ Insulation: Synthetic resin, Black »* Contacts: Copper alloy, Selective gold-plated » Shell: 8 1.0 12.6 |H11350-ND 4.44 3.68 3.06 |3260-8S2(55) 
Copper alloy, Solder-plated * Cover: Synthetic resin, Black 8 1.5 12.6 H11351-ND 3.10 2.57 2.14 |3260-8S3(55) 
1 10 0.5 14.2 H11346-ND 4.55 3.77 3.14 |3260-10S1(55) 
Fig. 1 — ig. 10 1.0 14.2 H11347-ND 4.55 3.77 3.14 | 3260-10S2(55) 
Receptacle z 10 1.5 14.2 H11348-ND 3.28 2.72 2.26 | 3260-10S3(55) 
12 1.5 14.2 H11461-ND 3.09 2.57 2.14 _|3260B-12S3(56) 
8 18 15.1 H11345-ND 4.81 3.99 3.32 | 3240-8P-C(50) 
2 10 21 16.7 H11343-ND 3.28 2.72 2.26 | 3240-10P-C(50) 
12 21 16.7 H11344-ND 5.51 4.56 3.80 | 3240-12P-TO-C(50) 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 229 


Has Miniature 1O and Power Connectors (cont) 


HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. 


3500 Series SMT Fig. 1 — Forward Fig. 2 — Reverse 


Applications: Hand-held terminals, PDA equipment, notebook computers, mobile communications equipment, office automation equipment, Receptacle Receptacle 
measuring instruments. 

Specifications: Rated Voltage: 125VAC. Rated Current: 1A. Operating Temperature: -40°C ~ 85°C. Insulation Resistance: 1,000MO or greater/ 
250VDC. Withstand Voltage: 350VAC for 1 minute. Contact Resistance: 40m0 or less. Insertion/Removal Life: 20,000 times. 

Materials: * Receptacles: Insulation: Synthetic resin, Black UL94V-0. Contacts: Copper alloy, Selective gold plating 0.2um over palladium plating. 
Shell: Stainless steel, Solder plating. * Plug: Insulation: Synthetic resin, Black color UL94V-0. Contacts: Copper alloy, Selective gold plating 
0.2um over palladium plating. Shell: Stainless steel. Lock Spring: Stainless steel. Cover: Synthetic resin, Black. 


No. of Dimension A Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Contacts (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
1 10 20.8 H11354-ND® 6.32 5.24 4.36 3560-10S(50) Fig. 4 — Plug 
16 25.6 H11357-ND@ 6.92 5.86 4.93 3560-16S(50) 
10 20.8 H10016-ND 6.00 4.97 4.14 3560-10SR. 
2 10 20.8 H11355-ND® 6.24 5.16 4.30 3560-10SR(50) 
16 25.6 H11358-ND@ 6.92 5.86 4.93 3560-16SR(50) 
16 25.6 H11359-ND® 6.97 5.90 4.96 3560-16SR1(50) 
3 16 _ H10017-ND 7.23 6.12 5.15 3560-16P-PG 
16 = H11356-ND@ 7.46 6.32 5.31 3560-16P-PG(50) 
4 10 95.3 H11352-ND® 8.63 7.50 6.75 3540-10P-CV(50) 
16 96.2 H11353-ND® 12.66 11.72 10.51 3540-16P-CV(50) 
@ RoHS Compliant 


MQ172 Series Micro-Miniature Interface Connectors for Power Supply/Signaling 


Features: Ultra Miniature/Low Profile Design. Dimensions: 3.9mm (H) x 6.4mm (W) 
x 6mm (D) for the 3 contact type, this series is ideal for today's miniature, lightweight 
electronic products. 


Applications: Portable remote terminals, portable telephones, PHS (personal handy 
phone system), Notebook PCs, Electronic measuring instruments 


Ratings: Rated Current: 3A (4-contact type, rated current is 2A, or 3A for optional 2 
terminals and 0.5A for other 2 terminals.) Temperature Range: -30°C ~ 75°C. Rated 
Volt: DC 30V or less AC 40V or less 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Contacts Description Part No. 1 10 50 100 Part No. 

1 3 Plug, Unshielded H10485-ND 2.83 2.35 1.96 1.74 MQ172-3SA-CV(50) 

2 4 Plug, Shielded H10486-ND 2.99 2.48 2.06 1.86 MQ172X-4SA-CV(50) 

3 3 Receptacle, Unshielded, Loose H10487-ND 3.10 2.57 2.14 1.93 MQ172-3PA(55) 

Loose Piece Cut Tape Tape and Reel 
No. of Digi-Key Price Each | Hirose Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. Contacts / Part No. 100 Part No. Part No. 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
Shielded — Receptacle 
4 4 H10488-ND 2.09 MQ172X-4PA(55) H10488CT-ND 2.88 2.40 2.16 H10488TR-ND 1560.00 MQ172X-4PA(66) 


RP34 Series Compact Plastic Connector for AC Adapter 


Straight Plug 


A compact, lightweight, 3-pole plastic connector specially designed for the AC adapter interface for notebook type personal computers. Plug is available in either 
straight type or right-angle type. Receptacle is very compact with a 10mm square mating surface and 11.3mm depth. Features: * Snap-lock locking and D-shaped 
mating section for easy insertion and disconnection * One of the three poles is designed for grounding terminal * Snap-fit assembling method for plug eliminates 
use of screws ¢ External appearance is simplified cubical shape and fits well to any equipment. Materials: * Main Frame and Insulator: Polycarbonate resin 
containing glass, and PBT resin UL94V-0, black * Male Terminal: Brass with silver plating * Female Terminal: Phosphor bronze with silver plating 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 

Contacts |Description Part No. 1 10 100 Part No. 
3 Plug with Socket, Straight HR1286-NDt 4.58 3.80 2.85 RP34-8SP-3SC(71) 
4 Plug with Socket, Straight HR1287-NDt 2.83 2.35 1.74 RP34-8SP-4SC(71) 
3 Plug with Socket, Right Angle HR1285-NDt 4.58 3.80 2.85 RP34-8P-3SC(71) 
3 Receptacle with Pin, PC Mount HR173-ND 2.28 1.89 1.40 RP34-8R-3PDL 
4 Receptacle with Pin, PC Mount HR174-ND 2.34 1.95 1.44 RP34-8R-4PDL 
_— Conn. Term Female, 18-22AWG, Tin HR175-ND 72 59 43 RP34-SC-112 
_ Hand Crimp Tool for RP34 Contact H9956-ND 1235.00 = _— RP34-1/CR-HT 
= Hand Crimp Tool for RP34 Ferrule H9945-ND 363.09 = = RP34-TC-01 


t+ Contact not included and must be ordered separately (Digi-Key Part No. HR175-ND) 


RP34L Series Connectors for Low Profile Power Supply 


Features: Low profile: These receptacles are designed with their installation heights to be shorter than those of conventional RP34 series, such as 6.1mm (for 2-core type) and 5mm (for 3-core type) 
Applications: Notebook PCs, portable remote terminals, AV equipment 


[22.47 1800] 


Bast: yet 


9.7 7 
7 


single-core 

shielded cable 

core conductor: AWG #18 

shielded cable: AWG #18-equivalent 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Positions |Description Part No. 1 25 100 Part No. 
1 2 Receptacle, Dip-Solder Male Terminal HR1289-ND® 3.07 2.39 1.91 RP34L-5R-2PD(71) 
2 3 Receptacle, Dip-Solder Male Terminal HR1290-ND@ 3.07 2.39 1.91 RP34L-5R-3PD(71) 
3 2 Cable-Integrated Forming Straight Plug to pig-tail HR1288-ND® 13.19 12.31 11.43 RP34L-5PA-2SC(1857)(71) 
4 3 Straight Plug HR1292-NDt@ 3.65 2.84 2.27 RP34L-5PA-3SC(71) 
5 3 Right Angle Plug HR1291-NDt@ 3.65 2.84 2.27 RP34L-5LP-3SC(71) 
_ = Crimp Terminal - AWG 18-22 H2353CT-ND§ 42 25 20 RP34L-SC1-212(01) 
= = Crimp Terminal - AWG 18-22 H2353TR-ND$ 848.00/8,000 RP34L-SC1-212(01) 
= = Hand Crimp Tool H9946-ND 1352.00 = = HT-102/RP34L-SC1-212 
+ Order Crimp terminals separately § Cut Tape + Tape and Reel @ RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HS 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


Features: * The selective plating unisex contact is used for both plug and 
receptacle housings. * Two pairs of contacts at both ends are sequenced 
for power circuits. They are longer than the others. The molding material 
is UL94V-0 glass-reinforced polyester. * The guide pin is made of steel 
nickel plated to be strong enough against accidental coupling shock. * The 
connectors have passed UL, CSA and TUV standards. 

Applications: * PPC, Data Communications, Vending machines, Instrument, 
Automatic equipment, etc. Specifications: * Operating Temperature 
Range: -10°C ~ 60°C » Contact Resistance: 10mQ or less at DC1A 
¢ Insulation Resistance: 5000M0O or less at DC 500V » Withstand Voltage (1 
minute): Power: AC 3000V; Signal: AC 1000V * Current Rating: Power. 13A 
maximum (AWG #14 use) Signal: 7A maximum (AWG #14 use) * Voltage 
Rating: Power. AC600V Signal: AC250V Material: « Insulator: PBT (UL94V-0), 
blue * Contact: Phosphor bronze, selective gold over nickel plating 


Connectors — QRIP Series 


Fig. 1— : 
Receptacle Pl 
Housing Y 


Housing 


Dimensions (mm) 


Price Each 


Digi-Key Price Each Hirose 
Description Part No. 1 10 50 | Part No. 
Hand Crimp Tool for H10088-ND H10125-ND 781.30 = — _ |TC-QR/P1-PC2B 
Hand Crimp Tool for H10087-ND H10124-ND 595.84 _- —_ |TC-QR/P1-PC2A 
Hand Crimp Tool for H10092-ND H10129-ND 781.30 - — |TC-QR/P1-SC2B 
Hand Crimp Tool for H10091-ND H10128-ND 595.84 = —_|TC-QR/P1-SC2A 


Connectors — QR/P4 and P6 Series 


QR/P4 series is a series of small connectors for rack and panel 
application. This is a smaller rectangular size version of the QR/P and 
QR/P1 series. Available in 8, 12, 16, 24, 32 and 40 contacts. Wires 
are connected to the connectors without solder for easier connection 
and higher reliability. QR/P6 series are miniaturized versions of the 
QR/P and QR/P1 series. Rectangular multi-contact rack and panel 
connectors for plug-in connection. Available in 6, 12, 16, and 24 


Fig. 1 - QR/P4 
Male Housing 
use with QR/P1 
Male Contacts 


3 No. of Digi-Key Hirose contacts for highly efficient and reliable crimp termination. Features: | Fig. 2 - QR/P4 
Fig. | Circuits A B C {Part No. 1 10 50 | Part No. * Offers smooth insertion/extraction and stable contact pressure | Female Housing 
1 16 70 = —__|H8243-ND 6.41 5.31 4.42 | QR/P-16S-C(01) through point-blade contact, and allows for the deviations in contact use with QR/P1 
RoHS Compliant length specific to plug-in connection * Miniaturized by separating Female Contacts 
[END | 577478 8a TOR PAS-CIEH | | power otc tom sural conarts «wine wg gute ps 
8 52 -% — |H10140-ND 5.97 4.95 4.12 )QR/P-8S-C(51) UL, CSA and TUV standards Applications: * PPC » Transmission, 
1 12 61 as —  |H10141-ND 641 5.31 4.42 | QR/P-128-C(51) automation, reception and data communication equipment | Fig. 3 - QR/P6 
16 70 — — |H10142-ND 650 5.50 4.63 |QR/P-16S-C(51) * Vending machines * Measuring instruments * Switch boards QR/ | Male Housing i 
24 86.5 = —__|H10143-ND 746 6.32 5.31 | QR/P-24S-C(51) P4 Specifications: * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C *Rated | use with QR/P1 35 << 
q A 5 18.5 |H3246-ND 534 442 3.68 |QR/P-4P-C(01) bree Power AC Relig perenn oy, tated a Bie Male Contacts 
>| leo: 2 Bee Oe ee lee een AC S00V. «Insulation Resistance: Minimum 5000MO at DC 500V 
5 5 5 5.97 95 i QR/P-12P-C(01) ¢ Contact Resistance: Power: Maximum 15mQ at DC1A; - 
16 70 5 18.5 | H3242-ND 6.82 5.64 4.70 | QR/P-16P-C(01) Signal: maximum 15mQ at DC1A « Material: /nsu/ator: PBT | Fig. 4 - QR/P6 
24 86.5 5.5 18 | H3244-ND 7.25 6.14 5.17 | QR/P-24P-C(01) resin (UL94V-0), Black; Contact: Phosphor bronze, Selective Female Housing 
gold plated over nickel QR/P6 Specifications: * Operating | Use with QR/P1 
PaoselR lace Cut Tape* Temperature: -10°C ~ 60°C Rated Voltage: AC 120V | Female Contacts 
Digi-Key Pricing Hirose Pricing Tape and Reelt | Hirose «Rated Current: Power Terminal: 10A; Signal Terminal: 1A 
AWG. PartNo. ____1___10__ fatto gaa ih fise_Parte. Unit AC B00V = Insulation Resistance: 000M or less at OG S00 
Unisex Crimp Contacts — RoHS Compliant * Contact Resistance: Power Terminal: 10m0 or less at DC1A: Signal Terminal: 15mQ or less at DC1A * Materials: 
14 ~ 16 | H3250-ND 1.33 10.82 /QR/P-XC-111(12) | 10.94 44.13 | 3,500 | 338.00/M ) QR/P-XC-211(12) Insulator: PBT resin (UL94V-0), Black; Terminal: Phosphor bronze, selective gold plating with nickel under plating 
18 ~ 24 | H3251-ND 1.33 10.82 | QR/P-XC-121(12) 10.94 44.13 | 5,000 | 332.00/M | QR/P-XC-221(12) 7 
No. of Dimension | Digi-Key Price Each Hirose 
* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (H3250CT-ND) Fig. Circuits L (mm) Part No. i 10 50 | Part No. 
t+ For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. (H3250TR-ND) QR/P4 Series 
Digi-Key Price Hirasa 8 34.68 J H10103-ND 3.71 3.08 2.56 ]OR/P4-8P-C(01) 
Description Part No. Each Part No. 12 39.8 H10093-ND 4.64 3.84 3.20 | QR/P4-12P-C(01) 
Tools 1 16 44.84 H10095-ND 5.60 4.64 3.86 | QR/P4-16P-C(01) 
Hand Crimp Tool, 14-16AWG H9913-ND 781.30 TC-2100-111 24 55 H10097-ND 6.06 5.02 4.18 | QR/P4-24P-C(01) 
Hand Crimp Tool, 18-24AWG H9914-ND 781.30 TC-2100-121 - oe Heer ee oe Gee ere at 
Extraction Tool H9915-ND 13.12 TC-2100-21 = = - - - — 
tracton soe 12 39.8 |H10094-ND 490 406 3.38 |QR/P4-12S-C(01) 
9 24 55 H10098-ND 6.99 5.79 4.82 | QR/P4-24S-C(01) 
i 7 32 677 H10100-ND 6.68 5.66 4.76 | QR/P4-32S-C(01) 
Connectors — QR/P1 Series a Plug 40 77.86 __|H10102-ND 741 6.27 5.28 | QR/P4-408-C(01) 
QR/P1 series connectors are small and compact high density versions QR/P6 Series 
of original OR/P series. Available in 8, 12, 16, 24 and 32 way. Crimps 6 32.67 H10111-ND 3.02 2.50 2.08) QR/P6-6P-C(01) 
terminals assure positive and reliable termination with minimum labor. 3 12 41.47 H10105-ND 3.42 2.84 2.36 | QR/P6-12P-C(01) 
Features: * The coupling mechanism assures stable and reliable 24 56.71 H10109-ND 3.86 3.20 2.66 | QR/P6-24P-C(01) 
contact pressure through point and blade contact, in addition to 6 32.67 H10112-ND 371 3.08 2.56 | QR/P6-68-C(01) 
smooth coupling that is sufficiently capable of dealing with variations 7 490. 
in the coupling length specific to the plug-in connection * One - 4 12 pte RCSD 4.06 3.36 2.80 | OR/P6-128-C(01) 
opposed pair (in 12 contacts), 2 pairs (in 8, 16, and 24 contacts), Fig. 2 — Socket 16 46.55 H10108-ND 5.02 4.16 3.46 | QR/P6-16S-C(01) 
and 3 pairs (in 32 contacts) can be used as power supply contacts. | Housing 24 56.71 H10110-ND 4.84 4.01 3.34 | QR/P6-24S-C(01) 
They are spaced further apart than the others so as to have enough Tools 
creeping distance to withstand a high voltage. Fire-retardant insulation Extraction Tool for QR/P4 Series H10130-ND 10.81 = — ]TC-QR/P4-21 
materials (UL94-0) are used. * The Guide Pin is made of steel nickel Extraction Tool for QR/P6 Series H10299-ND 38.22 — — |TC-aR/P6-21 


plated to be strong enough against accidental coupling shock. » The 
mount of a receptacle housing is done through floating bushes. 
Thus, they may to give more smooth coupling of connectors by self- 
adjusting function. Specifications: * Operating Temperature Range: 
-10°C ~ 60°C * Voltage: Power Terminal AC 250V; Signal Terminal: AC 125V * Current: Power Unit. 13A maximum 
(AWG 14 use); Signal Unit. 3A * Withstand Voltage: Power Terminal AC 1000V; Signal Terminal: AC 500V » Insulation 
Resistance: 5000MO higher at DC 500V «Contact Resistance: Power Unit: 10mQ or less at DC1A; Signal Unit: 
15mQ or less at DC1A * Material: /nsu/ator. Polyethylene terephthalate, black; Terminal Phosphor bronze, selective 
gold plating with nickel under plating 


Connectors — QR/P8 Series 


QR/P8 series is a series of small connectors for rack and panel application. 
This is a smaller rectangular size version of the QR/P and QR/P1 series. 
Electrodes available are 8, 12 and 20. Wires are connected to the connectors 
without solder for easier connection and higher reliability. Features: « The 


Fig. 1 - Male Housing 


No. of Dimension | Digi-Key Price Each Hirose connector of this series is about 20% smaller in length than that of the QR/ 
Fig. Circuits L (mm) Part No. 1 10 50 Part No. i series vty ins san number or eecrores ies a Ne rtd can 
connected with the two pairs of terminals on the two sides, while wires 
2 24 68.8 H10080-ND) 6.87 5.69 474 |QR/P1-248-C(01) of AWG 24-28 can be connected with the terminals for signals * The pins 
RoHS Compliant give stable contact pressure because of their point contact with the receptacle 
8 46.4 H10151-ND 5.34 4.42 3.68 | QR/P1-8P-C(51) blades, and have a larger allowance for the variation of connection length Fig. 2 - Female Housing 
1 be 76 ee oe ee = PPO Transmission, automation, reception end deta COMMURICENON Pusch 
24 68.8 H10149-ND 6.82 5.64 4.70 | QR/P1-24P-C(51) equipment »* Vending machines » tieasuring instruments »* Switchboards see Sb 
32 85.5 H10153-ND 9.18 777 6.54 | QR/P1-32P-C(51) Specifications: * Operating Temp.: -10°C ~ 60°C © Withstand Voltage 
8 46.4 H10152-ND 5.77 4.78 3.98 | QR/P1-8S-C(51) (for 1 minute): Power Supply. AC 2000V; Signal Unit: AC 500V « Insulation 
y -12S- Resistance: 1000MO or less at DC 500V * Contact Resistance: 30m0 or less 
2 : os Rete Pee - ee ‘ a at DC1A * Material: /nsu/ator: Polycarbonate resin UL94V-0, Black; Contact: 
y : p : Phosphor bronze, selective gold plated over nickel 
24 68.8 H10150-ND 7.45 6.17 5.14 | QR/P1-24S-C(51) 
No. of Dimension | Digi-Key Price Each Hirose 
Digi-Key Price Each Hirose Fig. Circuits L (mm) Part No. i 10 50 | Part No. 
Description Part No. 1 10 50 | Part No. 8 27 H10116-ND 3.15 2.62 2.19 | QR/P8-8P-C(01) 
Contacts — RoHS Compliant 1 12 31 H10002-ND 3.25 2.69 2.24 | QR/P8-12P-C(01) 
14-16AWG, Male H10086-ND = 1.05 85 | QR/P1-PC1B-121(12) 20 39 H10114-ND 3.89 3.22 2.68 | QR/P8-20P-C(01) 
14-16AWG, Female H10090-ND = 1.01 82 | QR/P1-SC1B-121(12) 8 27 H10117-ND 3.28 = 2.72 2.26 | QR/P8-8S-C(01) 
18-24AWG, Male H10085-ND _ 75 60 | QR/P1-PC1A-111(12) 2 12 31 H10113-ND 3.71 3.08 2.56 | QR/P8-12S-C(01) 
18-24AWG, Female H10089-ND ad ra 57 | QR/P1-SC1A-111(12) 20 39 H10115-ND 4.35 3.60 3.00 | QR/P8-20S-C(01) 
20-24AWG, Male H10088-ND _ 75 60 | QR/P1-PC2B-121(12) Contacts 
20-24AWG, Female H10092-ND _ 73 59 | QR/P1-SC2B-121(12) 20-24AWG, Male H10118-ND = 36 .28 | QR/P8-PC-111 
24-28AWG, Male H10087-ND _ 53 43 | QR/P1-PC2A-111(12) 20-24AWG, Female H10119-ND = 36 .28 | QR/P8-SC-111 
24-28AWG, Female H10091-ND = 52 42_ | QR/P1-SC2A-111(12) 24-28AWG, Male H10003-ND = 37 .29 | QR/P8-PC-121 
Tools 24-28AWG, Female H10120-ND = 37 .29 | QR/P8-SC-121 
Hand Crimp Tool for H10086-ND H10123-ND 781.30 _ — |TC-QR/P1-PC1B Tools 
Hand Crimp Tool for H10085-ND H10122-ND 752.70 _ — |TC-QR/P1-PC1A Hand Crimp Tool, 20-24AWG HR1170-ND 781.30 _— — |TC-QR/P8-111 
Hand Crimp Tool for H10090-ND H10127-ND 781.30 _ — |TC-QR/P1-SC1B Hand Crimp Tool, 24-28AWG HR1171-ND 781.30 = —_|TC-QR/P8-121 
Hand Crimp Tool for H10089-ND H10126-ND 752.70 = —_|TC-QR/P1-SC1A Extraction Tool HR1172-ND 10.92 = — _|TC-QR/P8-21 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= : No. of | Dimension A | Digi-Key Pricing AMP 
Tyco Electronics Fig.| Contacts} Inch(mm) | Part No. : 1 100 500 | Part No. 
Pin Header 
Authorized Distributor Vertical With Pegs 
2 21 (5.4) | A30668-ND 38 31.74 126.95 | 1586039-2 
AM P VA L- U- LO K Con nectors 4 .38 (9.6) | A80669-ND Al 33.76 135.02 | 1586039-4 
6 .54.(13.8) | A30670-ND 42 35.01 140.05 | 1586039-6 
Description: * Low cost, wire-to-wire and wire-to-board connectors with 4.2mm centerline 8 -71 (18.0) | A30671-ND 56 46.45 185.80 | 1586039-8 
ce tnntat ah enue an nomtoaie aueDURG omens: nema |r, s2__sisi_2060 {see0000 
Ratings: Voltage Rating: GOOVAC « Current Rating: 9 Amps Max. in 2-position applications * Dielectric 4 12 1.04 (26.4) ere el i a a cece 
Withstanding Voltage: 1500VAC minimum «¢ Component recognized by UL and Certified by CSA * UL 14 1.21 (30.6) | A30674-ND 87 72.62 290.49 | 1-1586039-4 
File No. E28476 and CSA File No. 208567 16 1.37 (34.8) |A30675-ND 93 77.69 310.75 | 1-1586039-6 
18 1.54 (39.0) |A30676-ND 98 81.91 327.65 | 1-1586039-8 
20 1.70 (43.2) _|A30677-ND 1.09 91.20 364.81 |2-1586039-0 
22 1.87 (47.4) | A30678-ND 1.16 96.27 385.07 |2-1586039-2 
24 2.03 (51.6) | A30679-ND 1.23 102.18 408.72 |2-1586039-4 
Vertical Without Pegs 
2 21 (5.4) | A30602-ND A4 36.68 146.70 | 1586037-2 
4 .38 (9.6) | A30603-ND 50 41.79 167.16 | 1586037-4 
6 .54.(13.8) | A80604-ND 52 43.66 174.63 | 1586037-6 
8 .71 (18.0) | A30605-ND 64 53.08 212.31 | 1586037-8 
10 .87 (22.2) _| A30606-ND 71 58.87 235.48 | 1-1586037-0 
4 12 1.04 (26.4) |A30607-ND 93 77.21 308.82 |1-1586037-2 
14 1.21 (30.6) |A30608-ND 1.00 83.00 331.99 | 1-1586037-4 
16 1.37 (34.8) |A30609-ND 1.07 88.79 355.15 | 1-1586037-6 
18 1.54 (39.0) |A30610-ND 1412 93.62 374.46 | 1-1586037-8 
20 1.70 (43.2) _|A30611-ND 1.25 104.23 416.93 |2-1586037-0 
22 1.87 (47.4) [A30612-ND 132 110.02 440.08 |2-1586037-2 
24 2.03 (51.6) _|A30613-ND 140 116.78 467.11 |2-1586037-4 
Right Angle Without Pegs 
2 21 (5.4) | A30614-ND 61 50.67 202.67 | 1586041-2 
4 .38 (9.6) | A80615-ND 67 55.74 222.94 | 1586041-4 
6 .54.(13.8) | A30616-ND 74 61.65 246.59 | 1586041-6 
8 .71 (18.0) | A30617-ND 81 67.56 270.23 | 1586041-8 
10 .87 (22.2) | A30618-ND 87 72.62 290.49 |1-1586041-0 
E 12 1.04 (26.4) |A30619-ND 1.08 90.36 361.43 |1-1586041-2 
(Dim. A is measured 14 1.21 (30.6) |A30620-ND 1.16 96.27 385.07 | 1-1586041-4 
from center to center : 16 1.37 (34.8) |A30621-ND 1.23 102.18 408.72 |1-1586041-6 
of screw hole) 2 18 1.54 (39.0) |A30622-ND 1.29 107.25 429.00 |1-1586041-8 
20 1.70 (43.2) _|A30623-ND 1.41 117.38 469.52 _|2-1586041-0 
Nolofil | Dimension/Al|DighKey Pricing AMP 22 1.87 (47.4) |A30624-ND 148 12329 493.16 |2-1586041-2 
Fig.| Contacts | Inch(mm) _| Part No. 1 100 500 | Part No. 24 2.03 (51.6) | A30625-ND 156 130.05 520.19 |2-1586041-4 
Right Angle With Flange 
Plugs - Panel Mount 2 “35 (9.0) | A80626-ND 60 50.12 200.46 | 1586043-2 
2 21 (64) )A30578-ND 20 7e2 33.61 17940532 4 52. (13.2) | A30627-ND 61 50.72 202.86 | 1586043-4 
3 54 (13.8) |A99263-ND§ NEW! 32 12.24 53.99 |1586101-3 6 -69 (17.4) | A30628-ND 62 51.83 207.30 | 1586043-6 
© | Seo fasmronn | 21 aa anos [roses S| 2co Se meee 
; ee i pee oo, ee ae piel ein 6 12 1.18 (30.0) | A30631-ND 1.32 109.72 438.88 |1-1586043-2 
: : : : : 14 1.35 (34.2) | A30632-ND 1.40 116.90 467.60 | 1-1586043-4 
8 “71 (18.0) BOSE TEND cau 10:14: 44-78: | 794853-8 16 1.51 (38.4) | A30633-ND 143 119.31 477.22 |1-1586043-6 
1 10 87 (22.2) | A30582-ND 21 11.15 49.19 | 1-794953-0 18 1.68 (42.6) |A30634-ND 144 120.21 480.82 | 1-1586043-8 
12 1.04 (26.4) | A30583-ND 22 12.27 54.12 | 1-794953-2 20 1.84 (46.8) | A30635-ND 1.45 120.61 482.42 |2-1586043-0 
14 1.21 (30.6) /A30584-ND 21 13.49 59.52 | 1-794953-4 22 2.01 (51.0) |A30636-ND 1.80 149.71 598.84 |2-1586043-2 
16 1.37 (34.8) | A30585-ND 23 14.84 65.47 | 1-794953-6 24 2.17 (55.2) | A30637-ND 1.89 157.92 631.66 |2-1586043-4 
18 1.54 (39.0) |A30586-ND 25 16.33 72.03 | 1-794953-8 § Single Row 
20 1.70 (43.2) | A30587-ND 28 17.96 79.24 |2-794953-0 
22 1.87 (47.4) |A30588-ND 31 19.75 87.14 |2-794953-2 Wire Size Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP 
24 2.03 (51.6) | A30589-ND 34 21.73 95.86 |2-794953-4 ANG) Barnes u LOO OOS [EacuNc: 
Plugs - Free Hanging a 
2 21 (5.4) | A30654-ND 20 7.62 33.61 | 1586000-2 Plug Contacts 
3 .54 (13.8) | A99264-ND§ NEW! 32 12.24 53.99 | 1586103-3 Brass, Pre-Tin | A30646-ND 17 251 11.09 /1586316-1 
4 38 (9.6) | A30655-ND 24 8.38 36.96 |1586000-4 Brass, Pre-Tin | A99268CT-ND¢ NEW! — 2.63 11.17 |794957-1 
4 .71 (18.0) |A99259-ND§ NEW! 35 13.13 57.95 |1586024-4 26-22 Brass, Pre-Tin A99268TR-ND¢ NEW! 63.98/5,000 794957-1 
5 .87 (22.2) | A99260-ND§ NEW! 43 16.36 72.18 | 1586024-5 Phos. Brz., Pre-Tin | A30648-ND 15 3.26 14.38 |1586316-3 
6 54(13.8) | A30656-ND 20 9.22 40.66 | 1586000-6 Brass, Gold A30647-ND 21 13.71 60.47 |1586316-2 
8 .71(18.0) | A30657-ND 24 10.14 44.73 |1586000-8 Phos. Brz., Gold _ | A30649-ND 23 14.62 «64.52 | 1586316-4 
2 10 .87 (22.2) | A30658-ND 21 11.15 49.19 | 1-1586000-0 Brass, Pre-Tin | A80650-ND. A7 2.51 11.09 |1586314-1 
12 1.04 (26.4) /A30659-ND 22 12.27 54.12 | 1-1586000-2 Brass, Pre-Tin A99266CT-NDt NEW! _ 2.55 10.83 |794955-1 
14 1.21 (30.6) | A30660-ND 21 13.49 59.52 | 1-1586000-4 Brass, Pre-Tin A99266TR-ND¢ NEW! 57.89/3,500 794955-1 
16 1.37 (34.8) | A30661-ND 23 14.84 65.47 | 1-1586000-6 22-18 | phos. Brz., Pre-Tin |A30652-ND 15 3.26 14.38 |1586314-3 
18 1.54 (99.0) [Becee2 ND) 25 16.33 72.03 | 1-1586000-8 Brass, Gold A30651-ND 21 13.71 60.47 |1586314-2 
20 1.70 (43.2) /ASO663-ND. 28 17.96 79.24 |2-1886000-0 Phos. Brz., Gold _ | A30653-ND 2314.62 64.52 |1586314-4 
22 1.87 (47.4) | A30664-ND 31 19.75 87.14 | 2-1586000-2 Receptacle Contacts 
24 | 2.03 (61.6) [Asse5,Nb) eS 2 Ist 98:86:. [SI SEBROO Brass, Pre-Tin | A30638-ND 47 251 11.09 | 1586317-1 
eee anaes. Brass, Pre-Tin | A99269CT-NDtNEW! | — 2.55 10.83 |794958-1 
2 23 (58) ee 20 TOR 188.6). Te4eb4'2 Brass, Pre-Tin | A99269TR-ND+ NEW! 62.03/5,000 794958-1 
3 .54(13.8) | A99265-ND§ NEW! 34 12.67 55.88 | 1586105-3 26 - 22 ; 
4 "39 (10.0) |ASRnatNES 31 348° 796.06: |Fodasa-4 Phos. Brz., Pre-Tin | A30640-ND 15 3.26 14.38 | 1586317-3 
4 71 (18.0) [A99261-ND§NEW! | 35 13.37 58.97 | 1586026-4 Brass, Gold AS0639-ND 3321.20 99.54 |1586317-2 
. '87 (22.2) |A99262-ND§ NEW! ae 44:06: 62.08 |4eacone-5 Phos. Brz., Gold | A30641-ND 37 23.75 104.78 |1586317-4 
6 “56 (14.2) |A30592-ND 20 922 40.66 17949546 Brass, Pre-Tin | A80642-ND. Ay 2.51 11.09 | 1586315-1 
8 72(18.4) |A30593-ND 24 10.14 44.73 |794954-8 Brass, Pre-Tin | A99267CT-NDt NEW! = 2.55 10.83 |794956-1 
3 10 89 (22.6) | A30594-ND 24 41.15 49.19 | 1-794954-0 soe 46 Brass, Pre-Tin | A99267TR-ND+ NEW! 57.89/3,500 794956-1 
12 1.06 (26.8) |A30595-ND 22 12.27 54.12 | 1-794954-2 Phos. Brz., Pre-Tin | A30644-ND 5 3.26 14.38 )1586315-3 
14 1.22 (31.0) |A30596-ND 21 13.49 59.52 | 1-794954-4 Brass, Gold A30643-ND 3321.20 93.54 | 1586315-2 
16 1.39 (35.2) |A30597-ND 23 14.84 65.47 | 1-794954-6 Phos. Brz., Gold _ | A30645-ND 87 23.75 104.78 |1586315-4 
18 1.55 (39.4) |A30598-ND 25 16.33 72.03 | 1-794954-8 Tools 
20 1.72 (43.6) |A30599-ND 28 17.96 79.24 |2-794954-0 Tool Crimp, 4.2mm PE, 22-26AWG | A30666-ND 265.50/1 91387-1 
22 1.88 (47.8) | A30600-ND 31 19.75 87.14 | 2-794954-2 Tool Crimp, 4.2mm PE, 18-22AWG | A30667-ND 265.50/1 91388-1 
24 2.05 (52.0) | A30601-ND 34 21.73 95.86 |2-794954-4 +CutTape Tape and Reel 
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= 1 1 No. of Dimensions Inch (mm) Digi-Ke Price Each | AMP 
= Tyco Electronics AMP Metrimate Pin and Fig. | Positions | Plating | Type A B Part No 1 100 | Part No. 
a Socket Connectors 9 Tin | Pin | 1.090 (27.69) 737 (18.72) [A33286-ND® 7.29 5.23 |207441-7 
Authorized Distributor 9 Gold | Pin | 1.090 (27.69)  .737 (18.72) |A30066-ND 11.73 8.41 |207441-3 
9 Gold | Pin | 1.090(27.69)  .737 (18.72) |A33287-ND@ | 11.73 8.41 |1-207441-0 
Broducilbectse nae oP inaanusiaid Labaiiioded incislie Nee E576 12 Tin | Pin | 1.280 (32.51) 737 (18.72) |A33288-ND@ 876 6.28 |207120-9 
: Certifed by Canadian Stangards Assoaation, File No. LR7189- CRORES RE UENO 12 Gold | Pin | 1.280(32.51) 737 (18.72) [A30068-ND 12.90 9.25 |207120-3 
* Tested to VDE requirements outlined in VDE Test Report No. 4751-1431-1029/A11 3544 12 Gold | Pin | 1.280(32.51) — .737 (18.72) |A33289-ND@ | 12.90 9.25 | 207120-8 
* Designed to meet IEC (440 V) requirements Polarized housings 6 18 Gold Pin 1.863 (47.32) 737 (18.72) | A30070-ND 21.78 15.61 |207444-3 
* Housings made of UL rated 94V-0 thermoplastic 18 Gold | Pin | 1.863 (47.32) .737 (18.72) |A38291-ND@ | 21.78 15.61 |207444-8 
24 Tin | Pin | 1.863 (47.32) — .941 (23.90) |A30071-ND 16.35 11.72 |206763-1 
24 Tin | Pin | 1.863 (47.32) _.941 (23.90) _[A33292-ND@ | 16.05 11.51 |1-206763-1 
24 Gold | Pin | 1.863 (47.32) 941 (23.90) |A33293-ND@ | 23.91 17.14 ]1-206763-3 
36 Tin | Pin | 2.453 (62.31)  .941 (23.90) |A30073-ND 24.27 17.40 |207121-1 
36 Gold | Pin | 2.453 (62.31) 941 (23.90) _[A33295-ND@ | 35.22 25.25 |207121-9 
4 Tin | Socket] .890 (22.61)  .610 (15.49) [A30075-ND 7.37 5.97 |207496-1 
4 Tin | Socket) .890 (22.61) 610 (15.49) | A33296-ND@ 7.37 5.97 |207496-7 
4 Gold | Socket] .890(22.61) 610 (15.49) | A30076-ND 14.71 6.41 |207496-3 
4 Gold | Socket] .890(22.61) 610 (15.49) _|A33297-ND@ | 11.71 6.41 |207496-9 
6 Tin | Socket | 1.090 (27.69) _.610 (15.49) _|A30077-ND 479 3.88 |207524-1 
6 Tin | Socket | 1.090 (27.69) .610 (15.49) [A33298-ND@ 468 3.80 |207524-7 
6 Gold | Socket] 1.090 (27.69) 610 (15.49) | A30078-ND 747 4.09 |207524-3 
6 Gold | Socket] 1.090 (27.69) 610 (15.49) | A33299-ND@ 7.26 3.98 |207524-9 
9 Tin | Socket) 1.090 (27.69)  .840 (21.34) | A30079-ND 5.90 4.78 |207526-1 
9 Tin _| Socket | 1.090 (27.69) _.840 (21.34) | A33300-ND@ 5.90 4.78 |207526-7 
9 Gold | Socket] 1.090 (27.69)  .840 (21.34) | A30080-ND 14.73 8.07 |207526-3 
9 Gold | Socket] 1.090 (27.69)  .840 (21.34) |A33301-ND@ | 14.73 8.07 |207526-9 
: 12 Tin | Socket) 1.280 (32.51)  .840 (21.34) | A30081-ND 6.66 5.39 |207528-1 
12 Tin | Socket) 1.280 (32.51) .840 (21.34) | A33302-ND@ 6.66 5.39 |207528-7 
12 Gold | Socket | 1.280 (32.51) _.840 (21.34) _[A30082-ND 12.14 6.65 |207528-3 
12 Gold | Socket | 1.280 (32.51)  .840 (21.34) [A33303-ND@ | 11.90 6.52 /207528-9 
18 Tin | Socket) 1.863 (47.32) .840 (21.34) | A30083-ND 9.58 7.76 |207530-1 
18 Tin | Socket) 1.863 (47.32) —.840 (21.34) | A33304-ND@ 9.39 7.60 |207530-7 
= eo ra Me re 18 Gold | Socket] 1.863 (47.32)  .840 (21.34) | A30084-ND 21.76 11.91 |207530-3 
Fig ree Ta i 5 Pea : aaa peas 18 Gold | Socket | 1.863 (47.32) .840 (21.34) [A33305-ND@ | 21.76 11.91 |207530-9 
: Square Grid Housiigs = RoHS Compliant : 24 Tin | Socket] 1.863 (47.32) 1.006 (25.55) |A30085-ND 12.16 9.85 |207532-1 
ri "629 (21.08) 703 (17.86) |A29192-ND 1379 e076 24 Tin | Socket} 1.863 (47.32) 1.006 (25.55) |A33306-ND@ | 11.93 9.66 |207532-8 
6 1.024 (26.01) 703 (17.86) |A29198-ND 438 89 | 207153-1 24 Gold | Socket] 1.863 (47.32) 1.006 (25.55) | A30086-ND 22.92 12.55 |207532-3 
9 .976 (24.79) 937 (23.80) |A29200-ND 4.78 1.14 | 207440-1 36 Tin | Socket | 2.453 (62.31) 1.006 (25.55) |A33308-ND® 17.60 14.25 |207534-8 
1 12 (Use prpcuntaawsy 1.173 (29.79)  .987 (23.80) |A29194-ND 2.25 1.45 | 207018-1 36 Gold | Socket | 2.453 (62.31) 1.006 (25.55) |A30088-ND 34.72 19.00 |207534-3 
18 1.592 (40.44) _.937 (23.80) |A29202-ND 2.52 1.62 | 207443-1 36 Gold | Socket | 2.453 (62.31) 1.006 (25.55) [A33309-ND@ [34.72 19.00 |1-207534-0 
24 1.592 (40.44) 1.096 (27.84) |A29204-ND 2.99 1.93 | 207305-1 In-Line Vertical Headers 
36 2.183 (55.45) 1.096 (27.84) |A29196-ND 3.79 2.44 | 207020-1 3 Tin Pin | 1.451 (36.86) = A30089-ND 5.13 3.68 |207365-1 
4 829 (21.06) —.708 (17.86) |A29191-ND 1.14 74 | 207015-1 3 Tin Pin | 1.451 (36.86) — A33310-ND@ 5.04 3.62 |207365-7 
6 1.024 (26.01)  .703 (17.86) |A29197-ND 1.27 82 | 207152-1 3 Gold | Pin | 1.451 (36.86) = A30090-ND 648 465 |207365-3 
9 Plug 981 (24.92) .937 (23.80) | A29199-ND 1.70 1.09 | 207439-1 3 Gold | Pin | 1.451 (36.86) = A33311-ND@ | 6.30 4.52 |207365-8 
2 12 (Use Socket | 1.173 (29.79)  .937 (23.80) |A29193-ND 2.23 1.43 | 207017-1 5 Tin | pin | 2.042 (61.87) _ HORAN ae aaa. [og7eesA 
18 Contacts) 1.592 (40.44) _.937 (23.80) |A29201-ND 2.49 1.60 | 207442-1 : 
24 7.592 (40.44) 1.096 (27.84) | A29203-ND 2.94 1.89 | 207304-1 8 | Gold | Pin | 2.042 (51.87) = Cee it 8.88 6.37 /207583-3 
36 2.183 (55.45) _ 1,096 (27.84) |A29195-ND 3.52 2.27 | 207019-1 8 6 Gold | Pin | 2.042 (51.87) - A33313-ND® 8.70 6.24 )207583-7 
In-Line Housings — RoHS Compliant 10 Tin | Pin | 2.829 (71.86) - A30093-ND 972 6.97 |207584-1 
3 1.033 (26.25) 485 (12.32) [A29206-ND 127 «82 | 207359-1 10 Gold | Pin | 2.829 (71.86) = A30094-ND 13.02 9.34 |207584-3 
3 6 Receptacle 1.625 (41.30) 485 (12.32) |A29208-ND 1.64 1.06 | 207376-1 10 Gold | Pin | 2.829 (71.86) - A33315-ND@ [12.75 9.14 |207584-8 
10 | (Use Pin Contacts)) 2.413 (61.30) 485 (12.32) |A29190-ND 3.79 2.44 | 207397-1 16 Tin | Pin | 4.041 (102.64) = A33316-ND@ [12.72 9.12 |207599-6 
16 3.413 (86.70) _.459 (11.65) _|A29211-ND 2.99 1.93 | 207543-1 16 Gold | Pin | 4.041 (102.64) - A30096-ND 18.51 13.27 |207599-3 
3 Plug .933 (23.70) = A29207-ND 1.25 80 |) 207360-1 16 Gold | Pin | 4.041 (102.64) = A33317-ND@ | 18.15 13.01 |207599-7 
4 6 (Use Socket | 1524 (38.70) = A29209-ND 1.93 1.25 | 207377-1 3 Tin | Socket | 1.439 (36.55) = 430097-ND 3.76 3.05 |207609-1 
10 Contacts) 2.311 (58.70) — (Beene 215 1.88 | 207396-1 Tin | Socket | 1.439 (36.55) = A33318-ND® | 368 2.98 |207609-6 
16 3.535 (89.79) - A29212-ND 2.39 1.53 | 207542-1 
Hermaphroditic Housing (Uses both Pin and Socket Contacts) — RoHS Compliant 3 Gold | Socket | 1.439 (36.55) ~~ Pus Hie 5.06 3.27 |207600-3 
5 7 729005-ND 738 89 | 2110764 3 Gold | Socket | 1.439 (36.55) _ A33319-ND® 5.86 3.21 |207609-7 
6 Tin | Socket | 2.031 (51.59) - A30099-ND 5.04 4.08 |207611-1 
No. of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each | amp 6 Tin | Socket | 2.031 (51.59) = A33320-ND® 4.94 4.00 |207611-6 
Fig. | Positions | Plating | Type A B Part No. 1 100 | Part No. 9 6 Gold | Socket | 2.031 (51.59) - A30100-ND 8.48 4.64 |207611-3 
Square Grid Vertical Headers 10 Tin | Socket | 2.819 (71.60) _ A33322-ND® 8.00 6.48 |207613-6 
4 Tin Pin ) .890(22.61) 500 (12.70) | A30061-ND 6.09 4.37 |207119-1 10 Gold | Socket | 2.819 (71.60) = A30101-ND 12.24 6.70 |207613-3 
i an a eyey ean ey a aa aa 10 Gold | Socket | 2.819 (71.60) = A33323-ND@ | 12.24 6.70 |207613-7 
6 | 4 | Gold | Pin | .890(22.61) 500 (12.70) [A33284-ND@ | 8.88 6.37 |1-207119-0 16° |) Tin. | Socket 4.007 (101:78) = poem) 15-90 12.87 )207615-1 
6 Tin | Pin | 1.090 (27.69) 500 (12.70) |A32543-ND@ | 5.49 3.94 |207158-7 16: || Gold: | Socket | 4-007. (101578) 7 peoguommmm 10.50 10.13 /207615-3 
6 Gold | Pin | 1.090(27.69)  .500(12.70) |A30064-ND 7.62 5.47 |207158-3 16 Gold _| Socket | 4.007 (101.78) = A33325-ND@ | 18.13 9.92 | 207615-7 
6 Gold | Pin | 1.090 (27.69) 500 (12.70) _|A33285-ND@ 7.62__5.47 |1-207158-0 @ RoHS Compliant 
Wire Insulation Loose Piece Cut Strip Strip 
Size Diameter Contact | Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | amp 
Desc. AWG Inch Finish | Part No. 10 100 |PartNo. | PartNo. 100 500 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Crimp — RoHS Compliant 
Pin | 26-24 -035-.055 A [A31991-ND 46 32 | 1-66107-1 [A31991CT-ND | 37.90 173.69 [A31991TR-ND | 4,000 | 189.48/M]1-66106-5 
Socket | 26-24 .035-.055 A |= - -—|- A31992CT-ND | 59.83 274.23 |A31992TR-ND | 4,000 | 299.16/M|1-66108-5 
Pin | 26-24 035-.055 B _|A1344-ND 95 .66 |66107-4 |A1344CT-ND | 66.09 302.93 |A1344TR-ND 4,000 | 330.47/M |66106-8 
Pin | 24-20 -040-.080 A [A31989-ND 45 32 |1-66103-8 |A31989CT-ND | 38.73 177.50 [A31989TR-ND | 4,000 | 193.64/M/2-66102-5 
Socket | 24-20 .040-.080 A |A31990-ND 55 .38 |1-66105-9 |A31990CT-ND | 51.42 235.66 |A31990TR-ND | 4,000 | 257.09/M/3-66104-0 
Pin | 24-20 .040-.080 B  |A1342-ND 99 .69 |66103-4 |A1342CT-ND | 64.82 297.08 |A1342TR-ND 4,000 | 324.09/M |66102-9 
Socket | 24-20 .040-.080 B _|A1343-ND 119 83 |66105-4 |A1343CT-ND_ | 77.87 356.92 |A1343TR-ND 4,000 | 389.37/M |66104-9 
Pin | 18-16 -080-.100 A [A31987-ND 45 32 | 1-66099-5 |A31987CT-ND | 39.47 180.92 [A31987TR-ND | 4,000 | 197.37/M|1-66098-8 
Socket | 18-16 .080-.100 A |A31988-ND 55 38 |1-66101-9 |A31988CT-ND | 42.15 193.19 |A31988TR-ND | 4,000 | 210.75/M/|1-66100-9 
Socket Pin | 18-16 .080-.100 B | A1340-ND 99 .70 |66099-4 A1340CT-ND | 69.80 319.89 |A1340TR-ND 4,000 | 348.98/M |66098-9 
Socket | 18-16 .080-.100 B___|A16080-ND 119 83 |66101-4 |A16080CT-ND | 77.25 354.06 |A16080TR-ND | 4,000 | 386.25/M|66100-9 
A Bright tin-lead on entire Tools 
contact Contact Extraction Tool A1329-ND 13.13/1 305183 
; : PRO-CRIMPER Tool with Die Set A9920-ND 138.00/1 58495-1 
eslece eters ou geld PRO-CRIMPER II/III Repair Kit A34584-ND 5040/1 679221-1 
area over 50! nickel on entire Certi-Crimp Tool, 26-24 AWG AQ951-ND 570.00/1 91515-1 
contact Certi-Crimp Tool, 24-20 AWG ‘A9839-ND 570.00/1 91523-1 
Crimp Tool, Ratcheting, 18-16 AWG A9841-ND 570.00/1 91505-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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= TycoElectronics AMP Commercial MATE-N-LOK® Connectors 


Authorized Distributor 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 2,3 & 4 Circuits, In Line 
Single Circuit 


aE | 2,3, ee Circuits, In Line Ce © 
_| r f—E F 
S _s | Pin Housing Detent Lock = f i 


at it 
. ; : (ec! 
Pin Housing (Cap) Ke) cofB) 4 | | ll og 


Pin Housing (Cap) Socket Housing (Plug) 


3 & 4 Circuits, In Line [sae t 930 | 


Mounting Holes 


6, 9, 12 & 15 Circuits, Matrix 


6, 8 & 10 Circuits, Dual Row 12 Circuits, 


pono : : i* 785 bk 930 - CS | Dual Row 
ia ei kD 
240 195 a aie 850 | 
Socket Housing 


(| j ' | a] Mate with Free Hanging Socket Connectors 


Housing Material: Natural nylon Pin Material: 
Copper alloy. Note: Use standard pin for .062" (1.57 


Socket Housing (Plug) Pin Housing (Cap) ae eh os naa. Use: lang :tail for 3125" {8.18 


+ + 360 


* Pin Housing (Cap) 


Pin Housing (Cap) Socket Housing (Plug) 


cc 


l : 
t 


|-— .930 —+| j— .850 —> iz 725 +] 


Mating parts include socket housings, a 
vertical PC Board socket header and the 
insulation displacement connectors (IDC) 
Specifications: * Pre-Tin Solder Tail: width 
052” (1.32mm) * Housing Material: Nylon, 
black »* Flammability Rating: UL94V-2 
* Contact: Phosphor bronze ¢ Pin Material: 
Copper alloy Recommended PC Board 
Layout: .061” (1.57mm) thick PC Board. 


No. of Dimensions - Inch Digi-Key Pricing AMP. No. of Dimension — Inch | Digi-Key Pricing AMP. 

Cir. Description A B Cc D IE F | Part No. 1 100 | PartNo. Circuits Description A B Part No. 1 100 Part No. 
Fig. 1 - Panel-Mount Rectangular Connectors (Contacts Sold Separately) — Fig. 3 - Printed Circuit Board Pin Header Assemblies - Mate Socket Housing 
— RoHS Compliant Pre-Tin with Detent Lock 515 — |A1208-ND@ 76 54.67 [350209-1 

g |PinHousing | 890.645 123128810 — JATA00-ND ] 38 24.24] 1-480305-0 Gold with Detent lack 15 | eetominte aia? anaa. |eneni8 
Socket Housing | 890 645 123 123 — 630 |A1401-ND | 44 28.14] 1-480304-0 Pre-Tin Positive Lock 515 «= «|A14364-ND@ 100 72.02 |350539-1 
4 [PinHousing [1.090 845 123123 1.010 — JAT402ND | 46 29.44) 1-480426-0 2 | Gold Positive Lock 515 — _|A82186-ND@ 1.74 124.7 _|1586530-2 
Socket Housing | 1.090 .845 1238 123 — 830 |A1403-ND | .47 — 30.22|1-480425-0 em wih Hostile 515 — |a14366-NDe 1.17 83.63 | 350540-1 
5 [Pin Housing | 850 575 138138655 = — |A1404-ND | 76 48.60/1-480276-0 Petition ae ers 7 Sua ea 
Socket Housing | 850 575 138 138 — 565 |A1405-ND | .59 — 38.00| 1-480273-0 Lock Long Tai ; — ue : ; : 
g [PinHousing 71.085 81813515905 — ATAOGND | 61 39.46/1-480277-0 Pela - = a eenée tes ees ns 
Socket Housing | 1.085 815 185135 — 805 |A1407-ND_| 69 _ 44.16|1~480274-0 | Pre-Tin Positive Lock 715. ia aa 76‘ |segbatct 
yp |Pin Housing [1.320 1.050.135 135 1.145 — |A1424.ND | 7347.04) 1-480278-0 Gald Positive Lock 715 — |aaoqe7-NDe 249 47a70 |1s96539-9 
Socket Housing | 1.320 1.050 135 135 — 1,045 |A1425-ND | .79 50.90] 1-480275-0 PreTin Detent ; 5. — Weeronips oi woe? as0aash 
jg. [Pin Housing 1.555 1.290 133 133 1.382 — |A1426-ND | 1.07 68.58] 1-480324-0 7 ai ca - Tk 7G ANS aT sae SERIA 
Socket Housing | 1.555 1.290 133 133° = — 1.280 |A1427-no_ | 1.20 77.13) 1-480323-0 cauiwinineit tack cis | :sCVereohne aie, basse. | Gasesie 
Fig. 2- Free-Hanging See eran Gombitant (Contacts Sold Separately) — Pre-Tin Positive Lock 915  — |A14371-NDe 2.20 157.72 |350543-1 
PinHousing | 300 1.200 — — —  — JAt204ND | .38  12.91]1-480350-0 4 Gold Poste Lock 15 IBSEN SENS 3.44 246.23 | 1586534-2 
Socket Housing | .300 1240 — — — — |A1408-ND 38 10.63] 1-480351-0 Lock Long Tail 915 — _ |A14373-ND@ 1.97 140.84 /350544-1 
1 |PositiveLock | — — — 260 870 — |A1409-ND | .38  10.63|1-480349-0 Pre-Tin fan 915. — | A14374-NDe 145 82.55  |350424-1 
a sO) the ae sacri . ea ae ae Gold Detent Lock Long Tail | 915 -— |AS2185-NDe 575 411.76 _ | 1586525-2 
tHousing) — — — | 995 5389-ND* | 57|1- E “Tin Posi 
oe Ere=TiniEosttive 705 =— |AI214-NDe 1.56 111.69  |1-380999-0 
Pin Housing 610 930 330 — — — |A1410-ND 38 — 13.51| 1-480319-0 Lock Dual Row aire a ree 
‘ ae = — a 7 i Gold Positive = i i A . -( 
| Socket Housing 530 860.295 |AI411-ND | 38 13.46] 1-480318-0 6 eeeciet Row 705 Peers las sei, | /acishesde.h 
Pin Housing | 610 930 330 — —  — |A25756-ND*| 44 28.53] 1-480498-1 Pre-Tin Poste 
Socket Housing| — — — 530 860.295 |A25757-ND*| 43 27.79] 1-480393-1 Lock Long Tail Dual Row | 705 —_|A14376-ND@ be Sele || sendene 
PinHousing | 810 930 325 — —  — |At400-ND | .38  24.24/1-480305-0 ee Fost 7 900 — |A1216-ND@ 1.81 129.64 |350212-1 
[Socket Housing | — — — 825850290 |At420-ND_ | 40 25.44] 1-480803-0 ; Fresin Poste, 0. ears ‘Ge tree | SBomBed 
Pin Housing | 810 930 325 — — — |A25414-ND*| 39 — 25.22|1-480387-0 ack Long Tal 
Socket Housing| —  —  — 825 850 290 |A25415-ND*| 43 27.52 1-480388-0 Lock Dual Row 900 = —_ | A82183-ND@ 4.27 305.81 | 1586518-2 
PinHousing | 1.010 930 330 — —  — |A1402-ND | 46  29.44|1-480426-0 Pre-in Positive 100s — | Meretinet aa 4api08 || \esa0gn 
[Socket Housing | — 1.030 850310 |ATASI-ND | 3924.79] 1-a80424-0 io | Gold ostve co TED 505 TAT Wi PEC EN 
Pin Housing | 1.010 930 330 — — — |A2s416-NDt| 2.25 144.52|794132-1 Lack Dual'Row. : (GERAIS mas A608. |atenesdaco 
Socket Housing —_— — — 1.030 .850 .310 |A25417-NDt} .65 41.58] 770827-1 Pret Poste: 1.095 —  |a14378-NDe 9.04 160.88 350219-1 
[Pin Housing | 705 AI412-ND | 52 33.27/1-480340-0 a fae one Jat a8 auaenae _ ee 
Socket Housing 610 AN413-ND_| 77 49,62) 1-480270-0 12 fetinpesie : — : 
PinHousing | 900 A1206-ND | 58 37.11/1-480345-0 Lock Long Tail 1200 — | BuBeoNeS 287 168.90 _:980220-1 
8 Socket Housing 805 A1207-ND 81 52.02 | 1-480283-0 ié Pre-Tin Positive Lock 1.680 —  |A14381-ND® 2.80 200.75 350214-1 
4p |PitHousing | 1.095 A1414-ND 66 42.56| 1-480339-0 ee Lond Tal 1.680 — |A14382-NDe 3.59 257.21 | 350427-1 
Socket Housing 1.00 AI415-ND | 75 47.89|1-480285-0 | + Uy Stable Black Color t Housing Material: UL94V-0 Rated + @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= Tyco Electronics AIP Commercial MATE-N-LOK® Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


No. of Dimension - Inch | pigi-Key Pricing AMP No. of Dimension - Inch | pigi-Key Pricing AMP 
Circuits Description A B Part No. 1 100 Part No. Circuits Description A B Part No. 1 100 Part No. 
Fig. 3 - PC Board Vertical Pin Header - Mate with Socket Housing - UL94V-2 — Fig. 7 - PC Board Surface Mount Pin Header — RoHS Compliant 
—_ RoHS Compliant 4 __ | Pin Header, In-Line = —_[A25424-ND 272 194.60 _ | 770829-1 
4 |Pre-Tin, with Detent Lock | gy, =n 5490-ND 4.24 89.22 |794236-1 Fig. 8 - Insulation Di = 7 
Housing Material UL94V-0 ‘ig. Insulation Displacement Connector (IDC, RoHS Compliant 
12 |Gold with Positive Lock 7290 — _|A32184-ND 6.49 464.91 _|1586520-2 | |Pre-Tin, 22AWG, Red, UL94V-2 — — — _[A14383-ND 69 55.62 | 770156-2 
Fig. 3 - PC Board Vertical Socket Header - Mate with Pin Housing - UL94V-2 — Pre-Tin, 22AWG, Red, UL94V-0 = —__|A25433-ND 98 79.42 | 794036-3 
Eas RoHS Compliant Pre-Tin, 20AWG, Yellow, UL94V-2 — —_[A14384-ND 69 55.62 | 770156-4 
4 ee 4.000  — |a25425-ND 1.66 134.13 |794287-1 Pre-Tin, 20AWG, Yellow, UL94V-0 = —__|A25434-ND 98 79.42 |794036-2 
5 | Pre-Tin, Matrix 7 eres os CEERI TE Pre-Tin, 18AWG, Orange, UL94V-2 — — _[A14385-ND 69 55.62 | 770156-3 
3 pietie Mcin ‘ooo «|ClU «Cee a rae. |senedsed Pre-Tin, 18AWG, Orange, UL94V-0 — = _|aes435-no 1.22 98.46 | 794036-1 
12 |Pre-Tin, Matrix 4.200 — |A25426-ND 3.06 247.90 |350643-1 Pre-Tin, 1GAWG, Blue, ULSAV-2 — — (Reece ry de 58.25 | 770156-5 
15 |Pre-Tin, Matrix 1440 —__|a25765-ND 3.74 303.01 |350644-1 Pre-Tin, 16AWG, Blue, Be Scere feniDG Bank aay Fonts compliant TSG 
5 Sacks one osttive sack Socket Housing oo Somplant aa [rasovag | [ForFeedTo Wiring, Polyester, White J —  — _ [A26438-ND 14 11.50] 7702821 
3 Socket Housing (Plug) ‘630 2. A14358-ND ‘79 50.95 4-480721-0 For Feed-Thru Wiring, Polyester, White —_— —  _|A25439-ND 5 11.91 770233-1 
4 Socket Housing (Plug) ‘390 — | 414359-ND "A 47.29 4-480722-0 Fig. 9 - Commoning Tabs - Use With Pin Housing — RoHS Compliant 
A : - a E : 2 Holes, Brass, Tin Plated 377.203‘ A25427-ND 06 5.04 | 60843-1 
—- 1fig./3 = Motor Mount:Housing [Foetive Lock) — Rel Compliant 3 Holes, Brass, Tin Plated 579.203 _[A25428-ND 7 552 |60842-1 
6 [Pin Housing (Cap) 705. — |A14361-ND 54 34.79 |1-480271-0 oan 
8 Socket Housing (Plug) — lt 49.62 /1-480270-0 | | CERTI-CRIMP™ Crimp Tool, 30-22AWG, .035” ~ 055" Insulation Diameter JAQQ51-ND | 570.001 |91515-1 
8 Pin Housing (Cap) 900 = — _|A25410-ND 90 57.85 |1-480284-0 | | ceRTi-cRIMP Crimp Tool, 24-18AWG, .043” ~ 100” Insulation Diameter.  |A9948-ND | 570.00/1 |91528-1 
10 /Pin Housing (Cap) 1.095 — eee 1.08 86.30 /1-480286-0 | | ceRTI-CRIMP Crimp Tool, 24-18AWG, .060” ~ 100” Insulation Diameter  |A9974-ND | 570.00/1 |91512-1 
12 __|Pin Housing (Cap) 1.200 — _ [Bese 1.09 70.13 |1-480288-0 | | cERTI-CRIMP Crimp Tool, 20-14AWG, 100” ~ 130” Insulation Diameter.  |A9908-ND | 570.00/1 |91504-1 
12 | Socket Housing (Plug) — 1.195 BeseieNe 79 50.90 /1-480287-0 | | pro-cRIMPER™ III Crimp Tool Without Dies Ag996-ND | 48.001 |354940-1 
16 | Pin Housing (Cap) 1.680 = — _|A14363-ND 1.02 65.38 | 1-480439-0 | /pRO-CRIMPER II/III Repair Kit A34584-ND | 5040/1 |679221-1 
16__|Socket Housing (Plug) _| — __1.585_| A14362-ND 1.21 77.61__|1-480438-0 | | pRo-cRIMPER III Crimp Tool, With Dies, 24-18AWG A25418-ND | 216.00/1 |90574-1 
RIE O Par etna er areneera eer Mare renee pee PRO-CRIMPER III Crimp Tool, With Dies, 20-14AWG A25419-ND | 216.00/1 |90575-1 
3 [ULS4V-2, Nylon, Natura 0 RES ie —= 00a vedio Die Set for PRO-CRIMPER Ill 24-18AWG Ago4o-ND | 174.00/1 | 90574-2 
3 TULSAV-0. Nylon 200 _ 14970 leaden Die Set for PRO-CRIMPER III 20-14AWG ag939-ND | 174.00/1 |90575-2 
UL9AV-2, Nylon, Natural 7.000 — _|A25430-ND 1.86 133.26 |641737-1 Contact Extraction Too! AI419-ND ) 13.89/1 | 465644-1 
4 |UL94V-2, Nylon, Natural, ano _ |eenn a a ee Contact Insertion Tool A9998-ND 1977/1 | 91002-1 
Surface Mount Compatible Contact Insertion Tool (Tweezer Type) A1444-ND 17.91/1 455830-1 
UL94V-0, Nylon 1.000 — RBS an 2.83 202.60 _|1-641737-1_| + Uv Stable Black Color t Housing Material: UL94V-0 Rated +@ RoHS Compliant 


AMP Contacts 


* Carries up to 15 amps maximum 


(based on 30°C temperature rise) For PC board with the following 


* Low insertion/extraction forces specifications: 
* UL recognized for 250 volts, AC/DC * Board Thickness: .062” (1.57mm) 
* CSA certified (J lr * Board Hole Size: .057” (1.45mm) 
Socket 
Insul. Dia. Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Description Range (Inch) Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 1- Crimp Contacts (Pins & Sockets) 
Pin, Brass, Pre-Tin 30-22AWG .040-.075 | A25547-ND 2.06 13.86 |61174-1 A25547CT-ND _ 91.58 | A25547TR-ND 8,000 54.95/M | 350079-1 
Socket, Brass, Pre-Tin 30-22AWG .040-.075 | A25548-ND 2.06 13.86 |61173-1 A25548CT-ND 50.37 91.58 | A25548TR-ND 6,500 54.95/M | 350078-1 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin 30-22AWG .040-.075  |— =_ -|/- A25549CT-ND 107.34 159.78 | A25549TR-ND 8,000 122.91/M | 350079-4 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin 30-22AWG .040-.075 | A25550-ND 3.27 21.97 |61173-4 A25550CT-ND 62.87 114.30 | A25550TR-ND 6,500 68.58/M | 350078-4 
Pin, Brass, Gold 30-22AWG .040-.075 | A25552-ND 16.15 108.63 |61174-5 A25552CT-ND - 815.85 | A25552TR-ND 8,000 489.51/M | 350079-5 
Socket, Brass, Gold 30-22AWG .040-.075 | A25767-ND 16.15 108.63 |61173-5 = - - |= =- —|- 
Pin, Brass, Pre-Tin 24-18AWG .060-.100 |A1422-ND 1.80 12.12 |60618-1 _ - - | - —|-— 
Socket, Brass, Pre-Tin 24-18AWG .060-.100 /A1423-ND 1.78 11.97 |60617-1 _ _ - -& - —|— 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin 24-18AWG .060-.100 | A25554-ND 3.04 20.46 | 60618-4 A25554CT-ND _ 114.30 | A25554TR-ND 8,000 68.58/M | 61116-4 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin 24-18AWG .060-.100 | A25555-ND 3.04 20.46 |60617-4 A25555CT-ND. - 110.43 | A25555TR-ND 7,000 66.26/M | 61314-4 
Pin, Brass, Gold 24-18AWG .060-.100 | A1432-ND 14.82 99.69 |60618-5 = - - |= - —|-— 
Socket, Brass, Gold 24-18AWG .060-.100 /A1433-ND 17.01 114.46 |60617-5 A1433CT-ND - 917.83 | A1433TR-ND 7,000 550.70/M |61314-5 
Pin, Phosphor Bronze, Select Gold 24-18AWG .060-.100 | A25558-ND 15.92 107.11 |60618-6 - - - |= - —|-— 
Socket, Phosphor Bronze, Select Gold 24-18AWG .060-.100 | A25559-ND 17.54 117.97 |60617-6 A25559CT-ND - 701.38 | A25559TR-ND 7,000 420.83/M | 61314-6 
Pin, Brass, Select Gold 24-18AWG .060-.100 |— _ -—|- A25560CT-ND 241.64 359.70 | A25560TR-ND 8,000 276.69/M | 61116-7 
Pin, Brass, Pre-Tin 20-14AWG .100-.130 /A1420-ND 1.78 11.97 |60620-1 A97887CT-ND 30.22 44.99 | A97887TR-ND 5,000 34.61/M |61118-1 
Socket, Brass, Pre-Tin 20-14AWG .100-.130 /A1421-ND 1.78 11.97 |60619-1 A97888CT-ND 30.22 44.99 | A97888TR-ND 5,000 34.61/M | 61117-1 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin 20-14AWG .100-.130 | A25561-ND 3.04 20.46 | 60620-4 - - - f= - —|-— 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin 20-14AWG .100-.130 |A25562-ND 3.04 20.46 |60619-4 — _— — |-— _— —|-— 
Pin, Brass, Gold 20-14AWG .100-.130 /A1434-ND 11.92 80.16 |60620-5 A1434CT-ND - 815.85 | A1434TR-ND 5,000 489.51/M |61118-5 
Socket, Brass, Gold 20-14AWG .100-.130 /A1435-ND 14.82 99.69 |60619-5 - _ - -& - —|-— 
Socket, Phosphor Bronze, Gold 20-14AWG .100-.130 | A25565-ND 15.13 101.81 |60619-7 A25565CT-ND _- 970.78 | A25565TR-ND 5,000 582.47/M |61117-6 
Pin, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Brass, Pre-Tin -115 Max.(stacked) A25568-ND 2.06 13.86 |350639-1 | A25568CT-ND _ 66.05 | A25568TR-ND 3,000 52.84/M | 350558-1 
Socket, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Brass, Pre-Tin .115 Max.(stacked) = |— _ -|- A25567CT-ND 34.61 51.52 | A25567TR-ND 3,000 52.84/M | 350557-1 
Pin, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Phos. Bronze, Pre-Tin -115 Max.(stacked) = |— _ -|- A25769CT-ND 64.74 96.37 | A25769TR-ND 3,000 98.84/M | 350558-4 
Socket, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Phos. Brz., Pre-Tin .115 Max.(stacked) A25570-ND 3.04 20.46 |350638-4 | A25570CT-ND - 123.55 | A25570TR-ND 3,000 98.84/M | 350557-4 
Fig. 2 - PC Board Contacts 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin _ A24727-ND 1.95 13.14 |61518-1 — _— — |-— — —|-— 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin — A24728-ND 2.06 13.86 | 61320-1 _— _— — |- — —|— 
Keying Plug 
Nylon, Natural UL94V-2 _ A16066-ND _ 15.99 |200821-1 |— - - | - —|- 


Gold Finish - Plated with .000030 minimum gold in mating area and inside wire barrel over .000050 minimum nickel Select Gold Finish - Plated with .000030 minimum gold in mating area over .000050 minimum nickel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 235 


= TycoElectronics AMP Micro MATE-N-LOK® Connectors 


Authorized Distributor 


Features: Characteristics: Approvals: 
° Wire-to-wire and wire-to-board pin and receptacle connector system * Voltage Rating: 250VAC * Current Rating: 5 Amp maximum on 20 * Underwriters Laboratories Inc. 
* Contacts are on 3mm (.118 inch) centerline spacing AWG wire ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 105°C ¢ File No. E28476 


553 
(14,04) 


A rcoi52 (086) 
0.236 (6.0) 364 (9.24) 


Pick up button Dt 


Fig. 14 
469 
(11.92) 2 
No. of} Dim. a No. of | Dim. F 
Cire | A Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | AMP Cir- | A Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | AMP 
Fig. | cuits | (mm) | Plating | Part No. 1 100 1,000 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. Fig. | cuits | (mm) | Plating | Part No. 1 100 1,000 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
Plug Housing — Single Row, Free Hanging - RoHS Compliant 5 22 | 33.85} — |A30279-ND 1.39 .90 70 |— - — |2-794616-2 
2 6.85 | — |A30236-ND 33 22 17 |= — — |1445049-2 24 | 36.85| —  |A30280-ND 1.49 96 75 |e = — |2-794616-4 
3 9.85 — | A30237-ND 39 25 20 |— _ — |1445049-3 Plug Housing — Dual Row, Panel Mount - RoHS Compliant 
4 |12.85| — |A30238-ND 44 .29 23 |= — — |1445049-4 2 3.85 | — |A30281-ND 33 22 17 |= _ — |794615-2 
5 |15.85} — |A30239-ND a) 32 25 |= _ — |1445049-5 4 6.85 | — |A30282-ND 4 29 23 |= _ — |794615-4 
6 | 18.85| — |A30240-ND 55 35 28 [= = — |1445049-6 6 9.85 | — |A30283-ND 55 235 28 |= _ — |794615-6 
1 7 | 21.85} — |A30241-ND 60 .39 30 |— _ — |1445049-7 8 | 12.85} — |A30284-ND 65 42 33 |= = — |794615-8 
8 | 24.85} — |A30242-ND 65 42 33: = — |1445049-8 10 | 15.85} — |A30285-ND 716 AQ 38 |— = — |1-794615-0 
9 | 27.85} — |A30243-ND 70 6 36 _ — |1445049-9 6 12 | 18.85} — |A30286-ND 86 56 44 |— = — |1-794615-2 
10 | 30.85) — |A30244-ND 76 9 38 |— — — | 1-1445049-0 14 | 21.85} — |A30287-ND 97 63 49 |— _ — |1-794615-4 
11 | 33.85| — |A30245-ND 81 52 A l= = — |1-1445049-1 16 | 24.85} — |A30288-ND 1.07 69 54 |= _ — |1-794615-6 
12. | 36.85] — |A30246-ND 86 56 A4 [= = — |1-1445049-2 18 | 27.85} — |A30289-ND 1.18 76 60 |= _ — |1-794615-8 
Plug Housing — Single Row, Panel Mount - RoHS Compliant 20 |30.85) — |A30290-ND 1.28 83 65 |— = — |2-794615-0 
2 6.85 | — |A30247-ND 33 22 7 |= = — |1445048-2 22 |33.85)/ — |A30291-ND 1.39 90 10 |= _ — |2-794615-2 
3 9.85 | — |A30248-ND 39 25 20 | = — |1445048-3 24 |36.85| — |A30292-ND 1.49 96 15 |= _ — |2-794615-4 
4 |12.85) — |A30249-ND 44 .29 23 ee as — |1445048-4 Receptacle Housing — Dual Row - RoHS Compliant 
5 | 15.85} — |A30250-ND AQ 32 25 |= _ — |1445048-5 2 4.00 | — |A30293-ND 32 21 VTE = — ]1794617-2 
6 | 18.85} — | A30251-ND 55 35 28 |= _ — |1445048-6 4 7.00 | — |A30294-ND 35 23 18 |— = — |794617-4 
2 7 | 21.85} — |A30252-ND 60 39 30 |= _ — |1445048-7 6 |10.00!} — |A30295-ND 39 26 20 |— = — |794617-6 
8 | 24.85} — |A30253-ND 65 42 33 |— _— — |1445048-8 8 | 13.00! — |A30296-ND AB 28 22 |— eet — |794617-8 
9 27.85) — /A30254-ND 70 46 36 |— = — ]1445048-9 1o | 16.00| — |A30297-ND AT 31.24 |— = — | 1-794617-0 
10 | 30.85) — |A30255-ND 76 9 38 |— — — |1-1445048-0 72 119.00! — |A30298-ND 52 34 27 | = — |4-794617-2 
11 | 33.85| — | A30256-ND 81 52 AL [— _ — |1-1445048-1 7 44 |22.00} — |A30299-ND 57 37 29 = = — |4-794617-4 
12 | 36.85] — |A30257-ND 86 56 44 [— — — |1-1445048-2 16 |25.00} —  |A30300-ND 63 A ca — = — }1-794617-6 
Receptacle Housing — Single Row - RoHS Compliant 18 | 28.00! — |A30301-ND 69 45 35 = — — |1-794617-8 
2 | 7.00) — [BebesssNay es = — |1445022-2 20 |31.00| — |A30302-ND 76.49 39 |— = — |2-794617-0 
3 / 10.00) — [Bebe g Ne 360 2410 — — |1445022-3 22 [34.00] — A30303-ND 84542 [— = — [2-794617-2 
4/1300) — [Bebeco NG Al 2721 = — |1445022-4 24 |37.00| — |A30304-ND $2 60.47 |— - — |2-794617-4 
5 |16.00} — |A30261-ND AG 30 24 |— _— — |1445022-5 Vertical Thru Hole Header — Single Row 
G |19.00| — [BenebcsNe S| 3326 sei Sees p44 02256 3 | 2 | 700] Gold 7A30325-ND 1057648 J— T= 74445093-2 
3) 7 /22.00) — fieoeeG 36 3620 ma | eased ose 10 |31.00| Tin [A30322-ND 262 1.88 1.18 |— — | — |4-1445050-0 
8 |) 25.00) — | A30264-ND 6 40 31 j— = — |1445022-8 Vertical Thru Hole Header — Single Row, RoHS Compliant 
9 | 28:00) — |e 66 43 Ot Feil) = elec 2 [7.00] Tin [A33194-ND 99 AS =] — [21445050-2 
10 31.00) — ae Ti 46 36 fa =} = yt1445022-0 2 | 7.00 | Gold |as4e33-ND 99 71 a5 |— —|  —|2-1445093-2 
uv a = i = 4 = = =| _= —_ 3 | 10.00] Tin |A33195-ND 1178453 |— —|  —|2-1445050-3 
7.00 | _— di = 52 __4i es = |_— ]1-1445022+ 3 | 10.00] Gold |A33198-ND 1178453 |— —|  —|2-1445093-3 
Receptacle Housing — Single Row, Low Profile - RoHS Compliant 4 |13.00| Tin |A34826-ND 1.35 97 61 |— = — |2-1445050-4 
2 | 7.0 | — |A99175-NDE 40 2919 J— =|]  — )2029047-2 : : : : 
4 | 13.00} Gold |A34834-ND 1.35 97 a = — — |2-1445093-4 
3 10.0 | — |A99176-ND$ AT 34 22 |= _ — | 2029047-3 ; 
5 |16.00) Tin |A33196-ND 153° 110 69 |— —|  — |2-1445050-5 
4 13.0 | — | A99177-ND$ 53 39 24 |= _ — |2029047-4 
4 5 | 16.00} Gold |A34835-ND 1.53 1.10 69 |— =_ — | 2-1445093-5 
2 7.0 — |A99178-NDO 40 .29 19 |= = — |2029102-2 § 
8 | 6 |19.00] Tin ]A33197-ND 172 123.78 |— —| — |2-1445050-6 
3 10.0 | — |A99179-NDO AT 34 22 |= = — | 2029102-3 
6 | 19.00} Gold |A34836-ND 1.72 1.23 78 [= = — | 2-1445093-6 
4 13.0 | — [A99180-NDO 53 39 24 [= = — | 2029102-4 = 
= : 7 7 [22.00] Tin [A34827-ND 190 137 86 |— =| — [21445050-7 
Plug Housing — Dual Row, Free Hanging - RoHS Compliant 
7 | 22.00} Gold |A34837-ND 1.90 1.37 86 |— _ — |2-1445093-7 
2 3.85 | — |A30269-ND 33 22 A? |= = — |794616-2 : 
8 | 25.00) Tin |A34828-ND 2.08 150 94 |— —| — |2-1445050-8 
4 6.85 | — |A30270-ND 44 29 23 |= _ — |794616-4 
— 3 i ~ ~ : 8 | 25.00] Gold |A34838-ND 2.08 150 94 |— — — | 2-1445093-8 
6 9.85 A30271-ND 55 35 28 794616-6 
~ = = = : 9 | 28.00] Gold |A34839-ND 2.26 163 1.02 |— _ — | 2-1445093-9 
8 | 12.85 A30272-ND 65 A2 .33 794616-8 = 
40 115.85) — |A30273-ND 6 49 38 |— = — }1-794616-0 10 | 31.00} Tin |A34840-ND 245° 1.76 1.11 |— _ — |3-1445050-0 
: 12/1885) — Beene #6 a6 “i = = [Pelee vatioargisians Moant Honter Sale Ale Tae Surface Mount ior 
14 | 21.85) — |A30275-ND 97 63 Ad |= — — |1-794616-4 — 2 
16 |24.85| — |A30276-ND 1.07 69 54 |— _ — |1-794616-6 9 2 | 10.00} Gold |A30347CT-NDt | 1.94 1.17 -- — — |1445096-2 
18 |27.85| — |A30277-ND 1.18 76 ‘60 |— = — |1-794616-8 3 | 13.00 | Gold |A30348CT-NDt | 2.30 1.39 -|= _ — |1445096-3 
20 | 30.85; — |A30278-ND 1.28 8365 |— = — |2-794616-0 | tCutTape Black © Natural (Continued) 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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= Tyco Electronics AMP Micro MATE-N-LOK® Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


No. of) Dim. No. of} Dim. 
Cir- | A Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | amp Cir | A Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | AMP 
Fig. | cuits | (mm) | Plating | Part No. 1 100 1,000 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. Fig. | cuits | (mm) | Plating | Part No. 1 100 1,000 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
Vertical Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns Vertical Surface Mount Header — Dual Row, with Surface Mount Holddowns 
RoHS Compliant RoHS Compliant 
2 | 10.00] Tin [A33199CT-NDt | 1.82 1.09 — JA33199TR-ND | 210] 185.16 ]2-1445053-2 2 | 7.00 | Gold [A34894CT-NDt | 227 137 — ]A34894TR-ND | 250] 276.04 |3-794638-2 
2 | 10.00) Gold |A33204CT-NDt | 182 1.09 —|— _ — |2-1445096-2 4 |10.00| Gold |A33245CT-NDt | 2.73 1.65  — |A33245TR-ND | 175 | 232.34 |3-794638-4 
3 | 13.00] Tin |A33200CT-NDt ] 215 1.30 — ]A33200TR-ND | 210 | 219.36 |2-1445053-3 6 | 13.00] Gold |A34895CT-NDt | 3.19 1.92  — |A34895TR-ND | 175 | 270.90 |3-794638-6 
3 | 13.00| Gold |A33205CT-NDt ) 2.15 1.30 — |A83205TR-ND | 210 | 219.36 |2-1445096-3 8 | 16.00) Gold |A33246CT-NDt | 3.19 1.92 — |A33246TR-ND | 175 | 270.90 | 3-794638-8 
4 |16.00| Tin |A83201CT-NDT | 249 1.50 |= — |A33201TR-ND | 210 | 253.54 | 2-1445053-4 10 | 19.00} Gold |A33247CT-NDt | 4.15 2.50 | — |A33247TR-ND | 175 | 353.11 | 4-794638-0 
4 | 16.00) Gold |A33206CT-ND¢ | 249 1.50 — /A33206TR-ND | 210 | 253.54 |2-1445096-4 | 13 [ 12 [22.00] Gold |A33248CT-NDt | 459 276 | — |A33248TR-ND | 175] 390.31 |4-794638-2 
9 | 5 | 19.00} Tin ]A34830CT-NDt | 282 1.70 — |A34830TR-ND | 210 | 287.74 |2-1445053-5 14 |25.00| Gold |aaa24ocT-not | 5.05 3.03  — |Asa249TR-ND | 175 | 428.97 | 4-794698-4 
5 19.00) Gold /A34853CT-NDt | 2.82 1.70 = — /A34853TR-ND | 210 | 287.74 |2-1445096-5 16 | 28.00] Gold |A33250CT-NDt | 5.49 3.30  — |A33250TR-ND | 175 | 466.39 | 4-794638-6 
6 / 2200) Tin /Ass202CT-NDT) 3.16 1.90 —— | ASS202TR NDI) 210 | 321.93 |2-1445053-6 18 |31.00] Gold |A34909cT-NDt | 6.12 3.68 | — |A34909TR-ND | 175 | 520.03 | 4-794638-8 
6 | 22.00) Gold (REABSAOIENB Ha) 3.16 1.00  — [ESRBSSTEGNOM) 210 | 221.93 |2-1445096-6 20 | 34.00] Gold |A34921CT-NDT | 6.66 4.00 _ — | A34921TR-ND | 175| 565.96 |4-794638-0 
8 28.00) Tin /A33203CT-NDT | 3.83 2.30 = — /A33203TR-ND | 210 | 390.32 |2-1445053-8 24 |40.00| Gold |A33251CT-NDt | 7.72 4.63 — |A33251TR-ND | 175| 655.87 |5-794038-4 
8 | 28.00] Gold |A34856CT-NDt | 3.83 230  — |A34B56TR-ND | 210 | 390.32 |2-1445096-8 Right Angle Thru Hole Header — Dual Row 
_| 12 |40.00| Tin_|As4g73cT-NDt | 5.17 3.11 _ — ]A34873TR-ND_| 210 | 527.09 |2-1445053-2| 44-7 —g T7990] Gold [ag0463-ND i” 123 72S = Troan 
Right Angle Thru Hole Header — Single Row, with Plastic Holddowns, RoHS Compliant Right Angle Thru Hole Header — Dual Row, RoHS Compliant 
2 | 40414] Tin [A33207-ND 99° A AB] = — ]2-1445055-2 - 
2 | 7.00] Tin [A33252-ND 7% 54 34]— = — ]3-794618-2 
2 |1014] Gold |A34858-ND 99 7 45 |— _ — |2-1445098-2 
3 13.14] Tin |a33208-ND 1178453 J— —|  —|2-1445055-3 2 | 7.00 | Gold eeaeeane 118 85S S|) eeileeeeooe 
3 |13.14| Gold |a34859-ND 1178453 J— —|  —|2-1445098-3 4 110.00) Tin ocean 102 4 AT =| 2 [peaele 
4 4614! Gold |Aa4a6o-ND 135 97 61 lee _ — |o-1445098-4 4 | 10.00) Gold | A34888-ND 162 116 73 |— - — |3-794620-4 
5 [19.14] Tin |A33210-ND 153. 140 69|— =] — )21445055-5 6__ (13.00 | _Tin_[ASs254:N0 130.9459 [Ee — | _ = [87846186 
to | 5 | 19.14] Gold |A34861-ND 153 110 69 |— —| = |2-1445098-5 6 | 18.00 Gold /A84889-ND 205 147 = 93 ie —} = — |8-794620-6 
6 |2014) Tin |a33214-ND 172 123 78 \— = — |2-1445055-6 8 | 16.00] Gold |A34890-ND 250 1.79 143 |— - — |3-794620-8 
7/2514] Tin |A34847-ND 190 137 86 |— —|  — |2-1445055-7 10 | 19.00) Tin /A88256:ND 186 104 4 —| — |4-794618-0 
7 | 25.14! Gold |A34863-ND 4.90 1.37 86 |— = — |2-1445098-7 10 | 19.00| Gold |A34897-ND 292 210 1.32 |— = — |4-794620-0 
8 | 2814] Gold |A34864-ND 208 150 94 |— = — [2-1445098-8] | 44 | 12 / 22.00) Tin |A33257-ND 213 1.53.96 |— = — |4-794618-2 
8 | 28.14] Tin |A34848-ND 2.08 150 94 |— _ — |2-1445055-8 12 | 22.00} Gold |A34898-ND 3.36 2.41 —- _ — |4-794620-2 
9 [31.14] Tin |A34849-ND 2.26 1.63 1.02 |— _ — |2-1445055-9 14 |) 25.00) Tin |A33258-ND 241 1.73 1.09 |— — — |4-794618-4 
Right Angle Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns 14 | 25.00] Gold |A34899-ND 3.79 2.72 1.71 |— _ — |4-794620-4 
_ RoHS Compliant 16 | 28.00] Tin |A33259-ND 269 193 1.21 |— - — |4-794618-6 
2 | 10.00] Tin [A33212CT-NDt | 144° 87 = — ]A33212TR-ND | 215] 150.39 ]2-1445057-2 16 128.001 Gold 1A34900-ND 423304191 = = —14-794620-6 
2 |ramn| eo escramy | raz soe —laseag Jz] vse sweoz! | | ap [an] tm fasion | soe zr iss || — lass 
2 in =, a i =_ I i = i - 
3 | 13.00] Gold |A33218CT-NDt | 215 1.30 — ]A33218TR-ND | 215 | 224.58 |2-1445100-3 20/3400) Tin eee i = eal pee 
4 [16.00] Tin [A33214CT-NDt | 2.77 1.67 — |A33214TR-ND | 215 | 289.41 |2-1445057-4 22 197.00) Tin cea B69 265 187 = =| ouetelee 
- 24 | 40.00] Tin |A33262-ND 4.03 2.89 1.82 |— - — [5-794618-4 
11 | 5 [19.00] Tin [A33215CT-NDt | 2.24 1.35 — |A33215TR-ND | 215 | 233.80 |2-1445057-5 
‘ 24 | 40.00| Gold [A33263-ND 635 456 2.86 |— = — |5-794620-4 
6 | 22.00) Tin [eesaIccr tor a5 1.51 ~ se — |2-1445067-6 Right Angle Surface Mount Header — Dual Row, with Surface Mount Holddowns 
6 | 22.00] Gold |A34868CT-NDt | 3.16 1.90 — |A34868TR-ND | 215 | 329.60 |2-1445100-6 RoHS Compliant 
7 | 25.00} Tin |A34850CT-NDt 277 1.67 — |A34850TR-ND | 215 | 289.41 |2-1445057-7 2 7.00 | Tin |A33264CT-NDT 177. 1.07 — ]A33264TR-ND | 1501 129.27 | 3-794627-2 
8 | 28.00] Gold |A34870CT-NDt | 383 2.30 — |A34870TR-ND | 215 | 399.61 |2-1445100-8 2 | 7.00 | Gold |asa273cT-Not | 231 1.39  — |asse7aTR-np | 150 | 168.54 |3-794629-2 
9 | 31.00 —_ a 416 a = as 215 | 434.61 |2-1445100-9 4 |10.00] Tin |A33265CT-NDt | 216 1.30  — [A33265TR-ND | 150 | 157.07 |3-794627-4 
spect gees apa Holditcnine. Low Profile eA HS Compliant 4 10.00} Gold |A33274CT-NDt | 2.89 1.74 — — JA33274TR-ND | 150) 210.23 |3-794629-4 
2 [13.25] Tin |AQQI81CT-NDT$] 1.23 89 | — [AQQTBITR-ND | 215] 176.93 |2029030-2 6 | 13.00) Tin [BSS20CTENDIE) 250 1.50  — |BSS26oTRENDIR| 150 | 181.85 |3-794627-6 
3 | 16.25] Tin |Ag9182CT-NDt$] 146 1.05  — |aggieeTr-no | 215 | 209.64 |2029030-3 6 [13.00] Gold |A33275CT-NDt | 342 2.05  — [A33275TR-ND | 150] 248.92 |3-794629-6 
a1 | 4 [19.25] Tin )Agoi83CT-NDt$] 238 1.71 — — |AQ9183TR-ND | 215 | 340.48 | 2029030-4 8 | 16.00) Tin |A83267CT-NDt | 2.91 1.75 = — |A33267TR-ND | 150] 212.37 |3-794627-8 
2 1413.25] Tin |A99184CT-NDTO| 1.23 89 — |A99184TR-ND | 215 | 176.93 |2029104-2 8 | 16.00} Gold |A34891CT-NDt | 4.05 2.44 — |A34891TR-ND | 150} 295.38 | 3-794629-8 
3 | 16.25] Tin |A99185CT-NDtO| 1.46 1.05 — |A99185TR-ND | 215 | 209.64 |2029104-3 15 10 |) 19.00) Tin |A33268CT-NDt | 3.26 1.96 — |A33268TR-ND | 150 | 237.64 / 4-794627-0 
4 | 19.25] Tin |A99186-NDO 238 171 107 |— = — /2029104-4 12 [22.00] Tin |A33269CT-NDt | 3.60 2.17 | — |A33269TR-ND | 150 | 262.53 | 4-794627-2 
Vertical Thru Hole Header — Dual Row 12 [22.00] Gold ]A33276CT-NDt | 5.13 3.08 | — |A33276TR-ND | 150 | 374.01 |4-794620-2 
12 | 4 [10.00] Gold [A30415-ND 1431.03.65 |— = — [794632-4 14 | 25.00] Gold |A33277CT-NDt | 5.67 3.41 | — |A33277TR-ND | 150 | 413.08 | 4-794629-4 
Vertical Thru Hole Header — Dual Row, RoHS Compliant 14 | 25.00] Tin )A34902CT-NDt 3.94 2.37 — |A34902TR-ND | 450 | 861.93 | 4-794627-4 
2 | 7.00] Tin |A33219-ND B81 59) 7 J— = — ]3-794630-2 16 | 28.00] Tin |A33270CT-NDt | 4.29 258 © — |A33270TR-ND | 150] 312.58 | 4-794627-6 
2 | 7.00] Gold |A33231-ND 97 70 44 |— _ — |3-794632-2 16 | 28.00] Gold |A34904CT-NDt | 6.22 3.73  — |A34904TR-ND | 150| 452.83 | 4-794629-6 
4 | 10.00) Tin | A33220-ND 85 61039 |= — — |3-794630-4 18 [31.00] Tin |A33271CT-NDt | 4.88 293 | — |A33271TR-ND | 150 | 355.73 |4-794627-8 
4 | 10.00) Gold | A34892-ND 1340 96 61 |— = — |8-794632-4 24 | 40.00) Tin |A33272CT-NDt | 614 3.69 — |A33272TR-ND | 150] 447.39 |5-794627-4 
6 | 13.00] Tin |A33221-ND 1.08.78 49 |— = — |8-794630-6 24 |40.00| Gold |A34916CT-NDt | 9.03 5.42 | — |A34916TR-ND | 150 | 658.01 |5-794629-4 
6 13.00] Gold |A34893-ND 170 122 77 |= = — [87946826 | tcuttape  $.lack 0 Natural 
8 | 16.00] Tin |A33222-ND 131 95 = 60 |— _ — |3-794630-8 
8 | 16.00] Gold )A32542-ND 2.06 1.48 93 |— — — |3-794632-8 Digi-Key Bulk Pricing Digi-Key Tape and Reel | amp 
10 | 19.00} Tin |A33223-ND 1.53 1.10 10 |— _ — |4-794630-0 Description Part No. 1 100 = 1,000 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
10 | 19.00| Gold |A33232-ND 242 174 1.40 |— - — |4-794632-0 Receptacle Contacts, Crimp, Snap-In 
12 | 12 | 22.00) Tin [A33224-ND 176 1.26 80 |— —| — |4-794630-2 |_| Tin, 20-24awG ie — _— __ — |AS0S0STR-NDe@s| 15,000) 30.26/M | 794606-1 
12 | 22.00] Gold |A33233-ND 278 199 1.25 |— — |  — |4-794632-2 |_| Tin, 20-24awG REINS DS 15 419 9281 fe = — |794610-1 
: Gold, 20-24AWG — | A30306-ND 16 7.62 59.64 |— - — |794610-3 
14 | 25.00) Tin eee 199 148.90 fe | = ]4784680-4 | | Gog, 20-24awe = |— —  — — — |A32523TR-ND@ | 15,000] 51.49/M |1-794606-2 
14 | 25.00 | Gold | A34906-ND 3.14 2.26 1.42 |— — — |4-794632-4 | | Gold, 20-24awG _| A32523-ND@ 45 7413 55.79 |— = — |1-794610-2 
16 | 28.00/ Tin | A33226-ND 2.22 159 1.00 |— = — |4-794630-6_| |Tin, 26-30AWG — — _— _— [A30309TR-ND@ | 15,000) 30.26/M |794607-1 
16 | 28.00} Gold |A33234-ND 3.49 2.51 1.58 |— _— — |4-794632-6 Tin, 26-30AWG A30309-ND@ 15 419 32.81 |— pa — |794611-1 
18 | 31.00] Tin |A33227-ND 249 179 143 |— _ — |4-794630-8 | |Gold,26-30AWG = |— —  — — — |A33279TR-ND@ | 15,000] 51.49/M | 1-794607-2 
20 | 34.00} Tin |Aa33228-ND 277 199 1.25 |— = — |5-794630-0 | |Gold,26-30AWG —_|A33279-ND@ 15 7.43 55.79 |— - — |1-794611-2 
20 | 34.00] Gold |A34917-ND 437° 3.43 1.97 |— — — |5-794632-0 Plug Contacts, Crimp Snap 
92 137.00! Tin |A33229-ND 305 219 138 |— _ — |5-794690-2 | | Tin, 20-24AWG = ——_— _— JA30307TR-ND@ 110,000] 30.26/M | 1-794608-0 
24 [40.00] Gold [A34919-ND 6.24 3.76 2.36 |— Sr ec | ae) 8 8281 em scco0| zosim \reaune 
Vertical Surface Mount — Dual Row, Mechanical Holddowns, RoHS Compliant Gold, 20-24aWG A30308-ND 16 7.62 59.64 |— a — |794612-3 
2 | 7.00] Tin JAS3235CT-NDt | 1.84 1.11 | — JA33235TR-ND | 250] 223.06 |3-794636-2 | |ooiq 20-24awg | — — _— ~ _ |aggegotr-noe | 10,000! 59.04/m | 1-794608-2 
4 |10.00| Tin |A33236CT-NDft | 2.13 1.28 — |A33236TR-ND | 175 | 180.98 |3-794636-4 Gold, 20-24AWG A33280-ND® 15. 7413 55.79 |— = — |4-794612-2 
6 | 13.00) Tin |A33237CT-NDt | 242 1.45 — |A33237TR-ND | 175 | 205.36 |3-794636-6 | | Tin, 26-30AWG = —  — — — |A33281TR-ND@ | 10,000) 30.26/m | 1-794609-0 
8 | 16.00] Tin |A33238CT-NDt | 2.77 1.67 — |A33238TR-ND | 175 | 235.52 /3-794636-8 | | Tin, 26-30AWG A33281-ND® 09 419 3281 |— — — |1-794613-0 
10 | 19.00| Tin |A33239CT-NDt | 3.05 1.83 | — |A33239TR-ND | 175 | 259.11 |4-794636-0 | |Gold,26-30AWG = |— — = — = JA30312TR-ND | 10,000) 70.11/M | 794609-3 
13 [| 12 [22.00] Tin [A33240CT-NDt | 3.33 2.00 | — |A33240TR-ND | 175 | 282.92 |4-794636-2 | |Gold,26-30AWG | — = = — |A83282TR-ND@ | 10,000| 59.04/M | 1-794609-2 
14 | 25.00] Tin as4o0acr-NDt | 3.62 2.18  —|A34908TR-ND 175 | 207.75 |4-7o4ea6-4 | [Bold 26-S0AWG __[ASS282ND@ | 15 7.15 56.78 |— = = |1-794615-2 
16 | 28.00) Tin |A33241CT-NDt | 3.90 2.34  — |A33241TR-ND | 175 | 331.34 |4-794636-6 SOIAWG | A80498-ND 570.00/1 = = — | 91501-1 
18 | 31.00] Tin |A33242CT-NDt | 4.33 2.60 | —|A33242TR-ND | 175 | 367.97 |4-794636-8 | [Gerti-Crimp I Tool, 
20 |34.00| tin |aage4acT-Not | 468 281  —|aagoaarr-no | 175 | 397.90 |5-79aeae-0 | | 26-30AW PEMETEAMD 570.00/1 = al =| 8150284 
24 [40.00| Tin [A33244CT-NDt | 5.37 3.28 | — |A33244TR-ND | 175 | 456.30 [5-794636-4 | RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Authorized Distributor 


Mini-Universal MATE-N-LOK: Features: * Compact ¢ Contacts are fully protected in the housings. Both pins and sockets 
can be used on the power supply wiring ¢ Fully polarized to provide proper plug-to-cap mating incorporating a positive 
locking mechanism to prevent accidental disengagement of mated connectors. Also facilitates panel mounting » Contacts 
accept wire size range 30-16AWG » .163” (4.14mm) centerline spacing * Recognized under the component program of 
UL, Inc File No. E28476 * Certified by Canadian Standards Association File No. LR 38721 * Passed test by VDE under 
their Registration Number 3476/Continuous Surveillance. Performance Characteristics: * Dielectric Withstanding Voltage: 
1.5KVAC between adjacent circuits * Insulation Resistance: 1000MQ minimum between adjacent circuits * Voltage Rating: 
600VAC or DC * Contact Retention: 8 pounds minimum per contact « Durability: 20 cycles, mating and unmating 


AMP Mini-Universal MATE-N-LOK® 
and Sealed Mini-Universal MATE-N-LOK® Connectors 


Sealed Mini-Universal MATE-N-LOK: Features: * Compact * Wire-to-Wire and Wire-to-Board connector system that 
provides the advantages of using a proven product technology in a splash-proof environment. * Mates with all standard 
Mini-Universal MATE-N-LOCK connector housings * Uses existing Mini-Universal MATE-N-LOK application toolings 
and contacts » Product has been tested to IP Level 5/7 for .040” ~ .083” [1.02 ~ 2.11mm] insulation diameter wire 
Performance Characteristics: * Dielectric Withstanding Voltage: 1.5KVAC Insulation Resistance: 1000MQ maximum 
between adjacent circuits * Voltage Rating: 6OOVAC or DC * Current: 11.2A maximum «Contact Retention: 8 pounds 
minimum per contact * Durability: 20 cycles, mating and unmating 


Fig. 1A 220 (5.59) aes 933 (23.70) 
988 (28.70) 169 4.197 ) (28.70) — A 163 (4.14) 
Ay 386 (9.80) 
CAP (Free Hanging) -163 (4.14) +1 
a (6.59) Fig. 1C PLUG 
140 [>| [+ 163 933 (23.70) ae 
_ ee 4) (4:14) —l 551 ¢ oo coco ooo ED) 
A 386 7 (13.99) [ND 
rms (9.80) 47 | a 
PLUG CAP (Panel Mount) 2169:(4-18) 163 (4.14) EES 
ani lini -N- No. of Dimension A | Digi-Key Price Each AMP 
Mini-Universal MATE-N LOK Connectors RoHS Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. 
7 1 2 Cap In-Line .386 (9.8) A97681-ND 25 Rid 172328-1 
No. of Dimension A | Digi-Key Price Each AMP 9 6 Plug Dual Row 551 (14) A97674-ND 42 28 = | 172339-1 
Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. 6 Cap Dual Row -551 (14) A97682-ND 40 26 172331-1 
-163 (4.14mm) Centerline Housing, UL 94V-0 White Nylon 
1 Plug In-Line _ A97680-ND 26 17 172164-1 ini- i -N- 
1A] 2 Plug In-Line 386 (9.80) | A25587-ND 54 35 = | 172165-1 Sealed Mini ‘Universal MATE N-LOK Connectors 
3 Plug In-Line 554 (14.00) _|A25588-ND 60 39 172166-1 Dimensions may vary slightly - see the Digi-Key® Website for manufacturer's drawings. 
if Cap In-Line _ A97679-ND 26 17 172156-1 - - — = 
1B) 2 Cap In-Line 386 (9.80) | A25652-ND 52 34 | 172233-1 ; No. of ie Dimension A | Digi-Key Price Each = | AMP 
3 Cap In-Line 551 (14.00) _ | A25653-ND 58 38 172234-1 Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. il 100 | Part No. 
icl 2 Cap In-Line -386 (9.80) A25697-ND 55 360 /172157-1 -163 (4.14mm) Centerline Housing, UL 94V-0 White Nylon 
3 Cap In-Line 551 (14.00) | A25698-ND 54 35 [172158-1 1A 2 Plug In-Line 386 (9.80) | A30709-ND 12 AB [794894-1 
4 Plug Dual Row 386 (9.80) | A25571-ND 55 36 | 172167-1 iC 2 Cap In-Line .386 (9.80) _ | A80714-ND 84 54 |794896-1 
2 4 Cap Dual Row .386 (9.80) A25572-ND 57 37 172159-1 4 Plug Dual Row 486 (12.34) | A30710-ND. Wal 46 | 794805-1 
6 Plug Dual Row 551 (14.00) | A25573-ND 70 45 |172168-1 4 Cap Dual Row 386 (9.80) _ | A30715-ND 88 57_|794939-1 
6 Cap Dual Row -551 (14.00) | A25574-ND. 716 AQ 172160-1 6 Plug Dual Row 651 (16.54) | A30711-ND 1.04 68 | 794895-1 
9 Plug Matrix -551 (14.00) | A25702-ND. 64 42 172169-1 6 Cap Dual Row -386 (9.80) A30716-ND 1.15 74_|794940-1 
9 Cap Matrix -551 (14.00) | A25699-ND. 84 55 172161-1 2 8 Plug Dual Row 814 (20.68) | A30712-ND 1.14 74 |794821-1 
3 12 Plug Matrix -716 (18.19) | A25703-ND. 92 59 172170-1 8 Cap Dual Row 714 (8.14) A30717-ND 1.27 82 |794941-1 
12 Cap Matrix -716 (18.19) | A25700-ND. 89 57 172162-1 10 Plug Dual Row 977 (24.82) | A30713-ND 1.24 80 | 794781-1 
15 Plug Matrix -882 (22.40) | A25704-ND. 1.19 AT 172171-1 10 Cap Dual Row .877 (22.28) | A30718-ND 1.39 90 | 794942-1 
15 Cap Matrix -882 (22.40) | A25701-ND. 1.13 13 172163-1 16 Plug Dual Row 1.466 (37.24) | A32587-ND 1.20 78 |794824-1 
8 Plug Dual Row 714 (18.14) | A25575-ND. 66 43 770579-1 2 Interface Seal — A30719-ND 58 39 | 794772-2 
10 Plug Dual Row .877 (22.28) | A25576-ND. 74 48 770580-1 4 Interface Seal _ A30720-ND 55 36 | 794772-4 
12 Plug Dual Row 1.040 (26.42) | A25577-ND 19 51 770581-1 _ 6 Interface Seal — A30721-ND 65 43 |794772-6 
14 Plug Dual Row 1.203 (30.56) | A25578-ND 1.31 85 770582-1 8 Interface Seal _ A30722-ND 69 6 | 794772-8 
4 16 Plug Dual Row 1.366 (34.70) | A25579-ND. 1.24 80 | 770583-1 10 Interface Seal = A30723-ND 73 48 | 1-794772-0 
18 Plug Dual Row 1.529 (38.84) | A25580-ND 1.39 90 | 770584-1 16 Interface Seal = A82580-ND 1.01 67 | 1-1586362-6 
20 Plug Dual Row 1.692 (42.98) | A25581-ND. 1.55 1.00 | 770585-1 = = Cavity Plug Seal = A30724-ND 31 21 |794995-1 
22 Plug Dual Row 1.855 (47.12) | A25582-ND. 1.70 1.10 | 770586-1 = = Cavity Wire Seal = A30725-ND 24 16 | 794758-1 
24 Plug Dual Row 2.018 (51.26) | A25583-ND 1.86 1.20 | 770587-1 2 Gang Seal =- A32581-ND 2.32 1.52 | 1586359-2 
UL 94V-2 Natural Nylon 4 Gang Seal _ A32582-ND 2.36 1.55 | 1586359-4 
1A 1 Plug In-Line = A97673-ND 17 Aa 172335-1 _ 6 Gang Seal _- A32583-ND 271 1.78 | 1586359-6 
2 Plug In-Line .386 (9.8) A97683-ND 28 18 172336-1 8 Gang Seal _ A32584-ND 3.06 2.01 | 1586359-8 
1B 1 Cap In-Line _— A97672-ND 13 09 172327-1 10 Gang Seal = A82585-ND 3.48 2.28 | 1-1586359-0 
2 Cap In-Line .386 (9.8) A97684-ND 29 19 172343-1 16 Gang Seal = A82586-ND 4.26 2.80 | 1-1586359-6 


Mini-Universal MATE-N-LOK® Contacts 


Specifications: * Material: Brass * Stock Thickness: .008” (.20mm) Contact Plating: A: Brass pre-tin plated B: Duplex 
Finish - Plated with .000030” (.000762mm) minimum gold in mating area and .000100” (.00254mm) minimum tin-lead in 
crimp area over .000050" (.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact 


Pin 


Connector 


Connector 


Wire Size | Insulation Diameter Dimension A | Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing | Digi-Key Strip Tape and Reel | amp 
(AWG) Inch (mm) Plating | Inch(mm) | Part No. 1 100 Part No. Part No. 500 1000 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Pin Contacts — Diameter .039” (0.99mm) 
32 | 055~ 050(889- 127) A] O70 (I?) ADSOST-ND® 32 10.95 |794059-1 A25667CT-ND@ — 66.65 [A256671R-ND® 70,000 | 36.00/M [770835-1 
035 ~ 050 (.889~1.27)| B | .670(17)_|A25671-ND 6139.38 |794059-3 eS = _ es = —|— 
‘047 ~ 069 (1.2~1.75) | A | .670(17) |A25675-ND® 31 10.62 |770985-1 A256750T-ND® — 66.65 |A256751R-ND® 7,000 | 39.99/M |770901-1 
og 99 | O47 ~069(1.2-1.75) | B | .670(17) |.A97676-ND® 1.04 35.42 |170363-3 = = _- = —|— 
1047 ~.069(1.2~1.75)| B | .70(t7) |— i =| AQ7675CT-ND@ 182.09 331.08 |A97675TR-ND® 6,000 | 192.03/M |170359-3 
‘047 ~ 069 (1.2~1.75) |_B | .670(17) _|A97685-ND@ 134.36 |170359-1 = a _ & B —|— 
wig | 059~ 095 (15-24) |B | 670 (17) | AS7677-ND@ 7.04 35.42 _[170364-3 = = —e = |= 
059~.095(1.5~2.4) | A | .670(17) [A97686-ND@NEW!| 10 —-6.39_|170364-1 AQT686CT-ND@ 35.23 64.05 | A97686TR-ND@ 4,000 | 37.15/M |170360-1 
ber eee a A | .670(17) |A25683-ND@ 32 10.95 |770987-1 A25683CT-ND@ 36.66 66.65 | A25683TR-ND® 4500 | 40.00/M |770903-1 
or 508) an on. A | .689(17.50) |A25691-ND@ 31 6.67 |171638-1 A25691CT-ND® — 59.88 |A25691TR-ND@ 4,000 | 35.93/M |171636-1 
16 “130 max. (3.3) A | 634 (16.10) |— = == A32599CT-ND@ 44.85 66.77 | A32500TR-ND@ 7,000 | 51.36/M [1586537-1 
Socket Contacts 
325 | 055~ 050(889- 127) A] 659 (16.75) [AZSO6E-ND® 20 6.64 1794058-1 A256680T-ND® — 66.65 [A256681R-ND® 70,000 | 36.00/M |770834-1 
035 ~ 050 (.889~1.27)| _B__| .659 (16.75) |A25672-ND 37 23.87 |794058-3 = = —_( = — |770834-3 
‘047 ~ .069 (1.2~1.75) | A | .659 (16.75) | A25676-ND@ 32 10.95 |770986-1 A25676CT-ND@ — 66.65 |A25676TR-ND® 7,000 | 39.99/M |770902-1 
og 9 | 047 ~069(1.2-1.75) | B | 659 (16.75) |A97678-ND® 4.04 35.42 |170365-1 a = _ = —|— 
‘047 ~.069(1.2~1.75) |B | .659(16.75) |— — ean [es AQ7687CT-ND@ 31.63 57.50 |A97687TR-ND® 6,000 | 33.35/M |170361-1 
047 ~.069(1.2~1.75) |B | .659 (16.75) |— = = |= AQ7688CT-ND@ 182.09 331.08 |A97688TR-ND@ 6,000 | 192.03/M |170361-3 
059 ~.110 or 133max.| A | .659 (16.75) |A25684-ND® 20 6.64 |770988-1 A25684CT-ND@ 36.66 66.65 |A256847R-ND® 4500 | 40.00/M |770904-1 
22-18 | .059~.095 or.134max.| B | .659(16.75) |A97690-ND@ 1.04 35.42 |170366-3 ae = _ = —|— 
059 ~.095 or 134max.| B | .659 (16.75) |— = ae |e AQ7689CT-ND@ 182.09 331.08 |A97689TR-ND@ 4,000 | 192.03/m |170362-3 
Le Wace A | .689(17.50) |A25692-ND@ 32-657 |171639-1 A25692CT-ND® — 60.33 |A25692TR-ND@ 4,000 | 36.20/M |171637-1 
16 130 max. (3.3) A_| 572 (14.53) [— = == A326010T-ND® 45.69 68.02 _|A326011R-ND@ 7,000 | 52.32/M [1586538-1 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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AMP Mini-Universal MATE-N-LOK® 


Authorized Distributor and Sealed Mini-Universal MATE-N-LOK® Connectors (cont) 
Tools for Mini-Universal MATE-N-LOK® 
Digi-Key Price | AMP Digi-Key Price |AMP 

Description Part No. Each | Part No. Description Part No. Each | Part No. 

Keying Plugs and Tools for Mini-Universal MATE-N-LOK PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 20 ~ 16 or 20(2)AWG A25586-ND 138.00 | 90760-1 
ee 2 oe , pace i ele PRO-CRIMPER II/III Repair Kit A34584-ND 50.40 |679221-1 

ontact Extraction Too! 5695- i 727 - - 

eee aati aan atlases die Set for PRO-CRIMPER III 30 ~ 26AWG A9956-ND 174,00 | 90870-2 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 30 ~ 26AWG A9819-ND 216.00 |90870-1 Die'Set for PRO-GRIMPER IIl-26.- 22AWG Celis) 94.50 /90758-2 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 26 ~ 22AWG A25584-ND 138.00 | 90758-1 Die Set for PRO-CRIMPER III 22 ~ 18AWG A30040-ND 94.50 |90759-2 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 22 ~ 18 or 22(2)AWG A25585-ND 138.00 | 90759-1 @ RoHS Compliant 


AMP Mini-Universal MATE-N-LOK2® Connectors 


Mini-Universal MATE-N-LOK2: Features: * Pins and sockets can be intermixed in the same housing Performance Characteristics: » Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC or DC between 
although they cannot be intermixed with standard Mini Universal Mate-N-Lok housings * Contacts accept adjacent circuits at sea level ¢ Insulation Resistance: 1,000MQ minimum between adjacent circuits 
wire size range 30-16AWG ¢ .163” (4.14mm) centerline spacing * Recognized under the component program _* Voltage Rating: 600VAC or DC »* Contact Retention: 20 pounds minimum per contact »* Dur- 


of UL Inc. File No. E28476 ability: 25 cycles, mating and unmating * Current Rating: Up to 10.5 amps per circuit: 2 position 
i-Universal MATE-N-LOK2 Connectors 
No. of Dimension A | Digi-Ke Price Each AMP 79 ; SST 
Fig. | Circuits Description Inch (mm) Patt No. 1 100 | Part No. I ( iene 2 Clreult (450): 2 Circuit 
«163 (4.14mm) Centerline Housing - Free Hanging, UL94V-0 White Nylon (21 -44): 3 Circuit .736 
2 Plug, In-Line — A25654-ND 63 AT (| 7941844 : <= ar j (18.69): 3 Circuit 
1 2 Cap, In-Line =— A25655-ND 69 45 = |794185-1 ; 
3 Plug, In-Line — A25656-ND 67 43 |794186-1 
3 Cap, In-Line - A25657-ND 77 50 | 794187-1 
4 Plug, Dual Row 571 (14.50) | A25658-ND 5 49 |794188-1 
2 4 Cap, Dual Row .571 (14.50) | A25659-ND 76 49 |794189-1 
6 Plug, Dual Row .736 (18.70) | A25660-ND 76 49 = |794190-1 
6 Cap, Dual Row .736 (18.70) _ | A25661-ND 1.40 90 | 794191-1 
8 Plug, Dual Row .899 (22.24) | A25662-ND 1.31 84 |794192-1 
8 Cap, Dual Row .899 (22.24) | A25705-ND 1.14 74 |794193-1 
10 Plug, Dual Row 1.062 (26.97) |A25663-ND 1.36 88 | 794196-1 
10 Cap, Dual Row 1.062 (26.97) |A25708-ND 1.77 1.14 |794197-1 
12 Plug, Dual Row 1.225 (31.12) |A25711-ND 1.17 75 _|794198-1 
12 Cap, Dual Row 1.225 (31.12) |A25712-ND 1.35 87 |794199-1 
14 Plug, Dual Row 1.388 (35.26) |A25664-ND 1.18 76 = |794202-1 
14 Cap, Dual Row 1.388 (35.26) |A25713-ND 1.16 75 = |794203-1 
3 16 Plug, Dual Row 1.551 (39.40) |A25716-ND 1.46 94 |794206-1 
16 Cap, Dual Row 1.551 (39.40) |A25717-ND 1.42 91 |794207-1 = 
18 Plug, Dual Row 1.714 (43.54) |A25718-ND 1.64 1.06 | 794208-1 o . 
18 | Cap, DualRow | 1.714 (43.54) |A25719-ND 190 1.23 |794209-1 Giclseclolsislolels| ; aeeaacearedl 
20 Plug, Dual Row | 1.877 (47.68) |A25720-ND 1.83 118 |794210-1 TTT 463 (4.14) UO | Car 163 (4.14) 
20 Cap, Dual Row 1.877 (47.68) |A25721-ND 2.12 1.36 |794211-1 ——— fh A —— 
22 Plug, Dual Row 2.040 (51.82) | A25722-ND. 2.01 1.30 | 794212-1 
22 Cap, Dual Row 2.040 (51.82) |A25723-ND. 2.33 1.50 | 794213-1 
24 Plug, Dual Row 2.203 (55.96) |A25724-ND 1.83 1.18 |794214-1 
24 Cap, Dual Row 2.203 (55.96) | A25725-ND. 2.54 1.63 | 794215-1 
9 Plug, Matrix .736 (18.69) | A25706-ND 1.49 96 |794194-1 
9 Cap, Matrix .736 (18.69) | A25707-ND 1.58 1.02 | 794195-1 
4 12 Plug, Matrix .901 (22.89) | A25709-ND 1.36 88 |794200-1 
12 Cap, Matrix .901 (22.89) | A25710-ND 1.64 1.06 | 794201-1 
15 Plug, Matrix 1.067 (27.10) |A25714-ND 2.84 1.83 | 794204-1 
15 Cap, Matrix 1.067 (27.10) |A25715-ND 1.67 1.08 | 794205-1 


Mini-Universal MATE-N-LOK2® Contacts 


Specifications: ¢ Material: Brass * Stock Thickness: .010” (.25mm) Contact Plating: A: Brass pre-tin plated B: Duplex Finish - Plated with .000030” (.000762mm) minimum gold in mating area and .000100” (.00254mm) 
minimum tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact 


Wire Size Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP 
(AWG) Inch (mm) Plating | Part No. 1 100 | Part No. Pin t— Lea ES) sii Socket -— 775 (19.69) —| 
Pin Contacts — Diameter .039” (0.99mm) Connector fA Connector tf 4 
go_96 | 038-050 (889 ~ 1.27) A ]A28800-ND@ 33 Tat [794224-1 
035 ~ .050 (.889 ~ 1.27) B _|A33326-ND® 58 37.38 |1-794224-0 case Pieae FrtRG 
7 S w % Wire Size Insulation Diameter Digi-Key AMP. 
“047 ~ .069 (1.19 ~ 1.75) A |A28802-ND@ 33 H111 1794226-1 (awe) ean ta) Plating | PartNo. a anid (ecine 
26~22 | .047 ~ .069 (1.19 ~ 1.75) B | A28803-ND 62 39.95 |794226-3 ‘047 ~ 069 (1.19 - 1.75) A ISSETONINS ra ALI 79495771 
sOAT ee 069-(1.19 178) B RASeezrDe, 58 BESB 220) 26-22 | 047 ~ 069 (1.19 ~ 1.75) 8 |A28811-ND 62 39.95 |794227-3 
20-18 | 089-110 (1.50 ~ 2.78) A |A28804-ND@ 20 6.74 1794228-1 047 ~ .089 (1.19 ~ 1.75) B _|A33328-NDe 58 37.38 | 1-794227-0 
059 ~ .110 (1.50 ~ 2.79) B _ |A32446-ND@ 58 37.38 |1-794228-0 "059 ~ 110 (1.50 ~2.79) A 1A28812-ND® 33 11.41 1794229-1 
079 ~ 126 (2.01 ~ 3.20) A lpeerone: a 1444 1794230-1 22~18 | 059 ~.110 (1.50 ~ 2.79) B | A28813-ND 62 39.95 | 794229-3 
20~16 | .079 ~ 126 (2.01 ~ 3.20) B  |A28807-ND 62 39.95) 794230-3 059 ~ .110 (1.50 ~ 2.79) B _|A33329-ND® 58 37.38_ | 1-794229-0 
.079 ~ .126 (2.01 ~ 3.20) B__ |A34924-ND@ 58 37.38 |1-794230-0 079 ~ 126 (2.01 ~ 3.20) A |A28814-ND@ 34 14.44 |794231-1 
Socket Contacts — RoHS Compliant 20-16 | .079~ .126 (2.01 ~ 3.20) B | A28815-ND 38 24.21 |794231-3 
go26 | 038-050 (889 ~ 1.27) A [A28808-ND 33 WaAt 1794225-1 079 ~ 126 (2.01 ~ 3.20) B _|A32447-ND@ 58 37.38 | 1-794231-0 
035 ~ .050 (.889 ~ 1.27) B _|A34923-ND 58 37.38 |1-794225-0 @ RoHS Compliant 
Tools for Mini-Universal MATE-N-LOK2® 
Digi-Key Price AMP Digi-Key Price AMP 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
PRO-CRIMPER III with Die Set, 30 ~ 26 AWG A9819-ND 216.00 | 90870-1 Straight Action Hand Tool, 20 ~ 16 AWG A32491-ND 570.00 |91594-1 
PRO-CRIMPER III with Die Set, 26 ~ 22 AWG A25584-ND 138.00 | 90758-1 Die Set, 30 ~ 24 AWG (use with A9996-ND) A9956-ND 174.00  |90870-2 
PRO-CRIMPER III with Die Set, 22 ~ 18 AWG A25585-ND 138.00 | 90759-1 Die Set, 26 ~ 22 AWG (use with A9996-ND) A30039-ND 94.50 | 90758-2 
PRO-CRIMPER III with Die Set, 20 ~ 16 AWG A30726-ND 334.50 |58707-1 Die Set, 22 ~ 18 AWG (use with A9996-ND) A30040-ND 94.50 | 90759-2 
Certi-Crimp Hand Tool, 22 ~ 18 AWG A9916-ND 570.00 |91522-1 PRO-CRIMPER III Hand Tool (without Die Set) A9996-ND 48.00 | 354940-1 
Straight Action Hand Tool, 26 ~ 22 AWG A32490-ND 570.00 |91529-1 PRO-CRIMPER I/II! Repair Kit A34584-ND 50.40 |679221-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= TycoElectronics AMP Mini-Universal MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK2® Headers 


Authorized Distributor 


Specifications: minimum nickel underplate on entire contact. B: Duplex Finish - Plated with .000030” (.000762mm) minimum 
* Contact Material: Brass * Solder Tail Diameter: .039" (1.00mm) »* Housing: UL94V-0 White Nylon Contact gold in mating area and .000100” (.00254mm) minimum tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) 
Plating: A: Tin-Lead Finish- Plated with .000150” (.00381mm) minimum tin-lead over .000050” (.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact 
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No. of Contact | Dimension A | Digi-Key Price Each AMP No. of Contact | Dimension A | Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Circuits Type Plating Inch(mm) | Part No. 1 100 | Part No. Fig. | Circuits Type Plating Inch (mm) | Part No. ‘] 100 | Part No. 
.163 (4.14) Centerline Vertical PC Board Pin Headers, w/Drain Holes (unless noted) 18 Dual Row A 1.528 (38.81) |A33338-ND® 2.76 1.98 | 1-794069-0 
2 In-Line A -387 (9.83) | A32448-ND® 1.02 65 | 1-770166-0 18 | Dual Row B 1.528 (38.81) | A25622-ND 7.70 5.52 | 794069-2 
2 In-Line A 387 (9.83) A25590-NDt 92 66 /770872-1 18 | Dual Row B 1.528 (38.81) | A33339-ND 7.21 5.17 |1-794069-1 
2 In-Line A 387 (9.83) ]A32449-NDt@ 86 55 /1-770872-0 20 | Dual Row A 1.691 (42.95) | A25623-ND 3.28 2.36 -|794070-1 
2 |) IneLine 387 (0.83) Ee Tee ek nO ee 20 | DualRow | B | 1.691 (42.95) |A33340-ND® 3.07 2.21 ‘| 4-794070-0 
2 tneLing 7 387 (2.83) (aeeeORO TY, Se LT 20 | Dual Row B | 1.691 (42.95) |A25624-ND 858 6.15 |794070-2 
1/3 In-Line A 550 (13.97) [A32451-ND® 1.04 66 |1-770170-0 
inane 7 '550(1397) |Ag0452-NDTS a ec eaiene 4 | 20 | Dual Row B 1.691 (42.95) | A33341-ND@ 8.03 5.76 | 1-794070-1 
3 incline fi "560 (13.97) |A25595-ND d4er aes. la7aite:3 22 | Dual Row A 1.854 (47.09) | A33342-ND@ 341 245 | 4-794071-0 
3 In-Line B 550 (13.97) |A33931-ND® 202 1.45. ‘(|4-770170-1 22 | Dual Row B 1.854 (47.09) | A25626-ND 10.46 7.50 |794071-2 
3 In-Line B 550 (13.97) |A25596-NDt 2417 1.56 |770873-2 22 Dual Row B 1.854 (47.09) | A33343-ND® 9.79 7.02 | 1-794071-1 
3 In-Line B 550 (13.97) [A33332-NDt© 203 1.46 ‘| 1-770873-1 24 | Dual Row A 2.017 (51.23) | A32470-ND 3.74 238 | 1-794072-0 
4 | Dual Row A 387 (9.83) |A32453-ND® 462 1.03 |4-770174-0 24 | Dual Row B 2.017 (51.23) | A25628-ND 11.55 8.28 |794072-2 
4 | Dual Row A 387 (9.83) ]A32454-NDt® 1.31 83 /1-770874-0 24 | Dual Row B 2.017 (51.23) | A33344-ND 10.81 7.75 | 1-794072-1 
4 | Dual Row B 387 (9.83) | A32455-ND® 1.99 1.27 )1-770174-1 .163 (4.14) Centerline PC Board Pin Headers, Right Angle with Board Lock 
4 | Dual Row B 387 (9.83) )A25601-NDt 2.65 1.90 |770874-2 2 In-Line A “388 (9.86) | A32471-ND® 1.03 65 | 1-770966-0 
a | Dali ROW |, 218 387 (9.83) (BSCSeNETY, PB TRS CORI 2 | Intine B 388 (9.86) |A32472-ND@ 214 136 |1-770966-1 
6 | Dual Row | A) 5800897) el pn eae 5 | 3 | In-Line A | 651 (14.00) |A32473-ND@ 1.49 95 |1-70967-0 
6 | Dual Row A 550 (13.97) |A32589-ND@ 4.65 1.19 |1-770875-0 ; 
6 | Dual Row B 550 (13.97) |A32457-ND@ 272 4.73 |4-770178-1 8 In-Line 7 -5511(14.00) eee ae Sa sel | aDSG Ie 
6 | Dual Row B 550 (13.97) |A32590-ND@ 353 2.53. ‘| 1-770875-1 8 In-Line 7 551 (14.00) /ASS845-NDe 3.532.563 |1-770967~1 
8 | Dual Row A 713 (18.11) |A32591-ND@ 2.01 1.44 |1-794073-0 4 | Dual Row A 388 (9.86) | A32474-ND@ 1.38 88 | 1-770968-0 
. 8 Dual Row B 713 (18.11) |A32592-ND@ 4.57 3.28 | 1-794073-1 4 Dual Row B .388 (9.86) | A25634-ND 4.35 3.13 |770968-2 
8 Dual Row A 713 (18.11) |A32458-ND@ 2.03 1.29 |1-794065-0 4 Dual Row B 388 (9.86) /A33346-ND@ 4.08 2.93 | 1-770968-1 
8 | Dual Row B 713 (18.11) |A32459-ND@ 352 2.24 |1-794065-1 6 | Dual Row A 551 (14.00) | A32475-ND@ 1.83 147 |1-770969-0 
10 Dual Row A 877 (22.28) | A32460-ND® 2.28 1.45 |1-770743-0 6 Dual Row B 551 (14.00) |A32476-ND® 4.89 3.10 | 1-770969-1 
10 | Dual Row A 877 (22.28) | A32593-ND@ 2.23 1.61 [1-770858-0 8 Dual Row A 714 (18.14) |A32477-ND@ 2.10 1.34 |1-770970-0 
10 | Dual Row B “877 (22.28) | A32461-ND 414 2.62 | 1-770743-1 a era ee B 714 (18.14) |A32478-ND@ 645 409. |1-770970-1 
10 | Dual Row B 877 (22.28) |AS2594-ND® 5.54 3.98 | 1-770858-1 10 | Dual Row A 877 (22.28) |A32479-ND@ 2.45 1.56 |1-770971-0 
12 | Dual Row A 1.039 (26.39) | A25610-ND 232 1.67 |794066-1 ee 7 ‘877 (22.08) |A25640-ND gee. wei leans 
12 | Dual Row A 1.039 (26.39) |A33334-ND@ 217 1.56 | 1-794066-0 Ha. |-bualer a7) aor apa aa0GrtA 
12 | Dual Row A 1.039 (26.39) |A32462-NDt}© 2.23 1.42 |4-770621-0 
49-1 DialiRaw 7 7.039 (2839) 1A25612:ND epee —taan | alee 12 | Dual Row A 1.040 (26.42) | A32480-ND 280 1.78 | 1-770972-0 
40° | -bualRow 3 4.039 (26.39) |433335-ND@ aor vee | |HezedonbAA 12 | Dual Row B 1.040 (26.42) | A32481-ND 9.24 5.86 | 1-770972-1 
9 Matrix A “551 (14.00) [A32463-ND@ 203 4.29 11-770182-0 14 | Dual Row A 1.203 (30.56) | A32482-ND 2.84 1.81 | 1-770973-0 
9 Matrix B 551 (14.00) |A32464-ND@ 5.09 3.23 |1-770182-1 14 Dual Row B 1.203 (30.56) |A32483-ND® 11.12 7.05 | 1-770973-1 
3 | 2 Matrix A 713 (18.11) |A32465-ND@ 250 1.59 |1-770186-0 16 | Dual Row A 1.366 (34.70) | A32484-ND 3.22 2.04 | 4-770974-0 
12 Matrix B 713 (18.11) |A32466-ND@ 6.59 4.18 |1-770186-1 16 | Dual Row B 1.366 (34.70) | A25646-ND 1355 9.71 |770974-2 
15 Matrix A 877 (22.28) |A32467-ND@ 3.00 1.91 | 1-770190-0 16 | Dual Row B 1.366 (34.70) |A33348-ND@ 12.68 9.09 | 1-770974-1 
15 | Matrix B 877 (22.28) | A88396:ND® 817 .86_|1-770190-1 18 | Dual Row A | 1.529 (38.84) |A32485-ND@ 4.65 2.95 | 1-794105-0 
14 | Dual Row A 1.202 (30.53) |A32468-ND® 221 141 ‘|4-794067-0 0) || cBiakRow * 4.692 (42.98) |A25648-ND aes cane: | Peatoes 
' bas ‘ bee ae eee se ye bis 7) 50 | Dual Row A | 1.692 (42.98) |A33349-ND@ 438 3.14 | 1-794106-0 
fall aaa 4 1200.20.53) Weare sym asi. |1od0eFa 20 | Dual Row B 1.692 (42.98) | A25649-ND 17.32 12.42 |794106-2 
4 14 | Dual Row B 4.202 (30.53) |A32598-ND® 754 6.41 ‘|4-794074-1 - = ~ . a aa penn — = a 
16 | Dual Row A 1.365 (34.67) |A32469-ND@ 246 1.56 | 1-794068-0 ‘ : ; ; 
16 | Dual Row A 1.365 (34.67) |A32595-NDe 312 2.24 |4-794075-0 24 | Dual Row A 2.018 (51.26) | A32486-ND® 6.21 3.94 | 1-794108-0 
16 Dual Row B 1.365 (34.67) |A25620-ND 6.78 4.87 |794068-2 24 Dual Row B 2.018 (51.26) |A25651-ND 20.79 14.90 | 794108-2 
16 | Dual Row B 1.365 (34.67) |A33337-ND@ 6.35 4.55 |1-794068-1 24 | Dual Row B 2.018 (51.26) | A33352-ND 19.45 13.95 | 1-794108-1 
16 Dual Row B 1.365 (34.67) |A32596-ND@ 8.54 6.13 [1-794075-1 t These part numbers are without drain holes. # RoHS Compliant 
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= TycoElectronics AMP Universal MATE-N-LOK® Connectors - Soft Shell 


Authorized Distributor 


Dim. in inch (mm) 


Pins and sockets can be intermixed in the same housing » Positive polarization » Pin or C 

socket contact can be hot ¢ Positive locking housings * Removable, crimp snap-in con- a 

tacts * Low contact mating force Dual locking lances provide optimum contact stability * Special flanged universal MATE- | * Sealed Bulkhead Connector 

+ Panel-mount or free-hanging * Harness to PC board capability using pin or socket | * Circular design allows the connector to pass through 7/8 | N-LOK cap housing Features: | Features: *Locknut: Metal * Housing: 
header assemblies Features: * Rated to 600V « Insulation capacity to .200" (5.08 mm) | inch knock-out holes in electrical fixtures and boxes Features: | + Voltage: 600V * Current: 15.5A Nylon, Flame Retardant, UL94-VO 
diameter * Contacts are on .250" (6.35 mm) centerline spacing © Voltage: BOOVAC or DC * Current: 20A maximum per UL-1977 maximum * O-Ring: Neoprene 


Fig. 5 — Test Connectors Fig. 6 


A— 2-5 Circuits B — 6 Circuits 


* Mating Connectors: Housings and PLUG PLUG * Economical splash proof and 


headers having the same number of a? -084 (2.13) Pin- immersible sealed connector Wire Seal 
circuits * Pins and sockets can be Mates with Universal’ system * One interface seal 


; - : ATE: - 
intermixed in the same housing * Test igh y Sockets 5 and two wire seals required 


connector housings are of the same g Y per mated assembly Interface Seal 
configuration as standard housings i Material: Silicone rubber R 

«Test probes have 5A max. current blue color : ; 

rating * 1,000,000 cycles ‘Wire Seal 


Connectors No. of Digi-Key Pricing AMP 
— Prici Fig. Circuits Description Part No. il 100 Part No. 
; No. of av Digi-Key an AMP 5 Plug In-Line A97515-ND 68 45.46 | 480763-2 
Fig. Circuits Description Part No. 1 100 Part No. 5 Cap In-Line A97514-ND 86 57.28 | 480764-2 
Universal MATE-N-LOK UL94V-2 Connectors 6 Plug Matrix A97537-ND 40 26.52 | 1-480704-2 
Nylon, Natural Color (Contacts Sold Separately) 6 Cap Matrix A97516-ND 38 25.28 | 4-480705-2 
i Plug In-Line ean oe B11) tes8e7 o 9 Plug Matrix __| A97518-ND 45 30.10 | 1-480706-2 
1 Cap In-Line A14271-ND 24 8.41 |770421-1 1 7 : z 
; 9 Cap Matrix A97517-ND At 27.09 | 1-480707-2 
2 Plug In-Line A1448-ND 25 14.26 | 1-480698-0 i ‘ . ‘ 
: 12 Plug Matrix A97538-ND 52 34.81 | 1-480708-2 
2 Cap In-Line A1449-ND 25 13.07 | 1-480699-0 12 Cap Matrix A97519-ND 46 30.69 |1-480709-2 
3 Plug In-Line A1450-ND 24 13.67 _ | 1-480700-0 ; : : 
= 15 Plug Matrix A97521-ND 76 50.52 | 1-480710-2 
3 Cap In-Line A1451-ND 25 14.33 |1-480701-0 f 
i 15 Cap Matrix A97520-ND 68 45.08 | 1-480711-2 
4 Plug In-Line A1452-ND 26 14.69 | 1-480702-0 Uni | MATE-N-LOK UL94V.2 6 7 
4 Cap In-Line A1453-ND 26 14.54 | 1-480703-0 unverse eave i connectors 
5 Plug In-Line A1454-ND 28 48.25 |1-480763-0 Nylon, Black Color (Contacts Sold Separately) 
5 Cap In-Line A1455-ND 32 20.52 |1-480764-0 2 Plug In-Line ‘A97539-ND 32 21.25 | 1-480698-9 
6 Plug Matrix | A1456-ND 28 17.79 |1-480704-0 2 Cap In-Line een 29 Tat (| b0Gea 2 
1 6 Cap Matrix M457-ND 06 4697 | 1-480705-0 3 Plug In-Line A97524-ND 32 21.57 | 1-480700-9 
6 Plug In-Line | A14272-ND 56 36.24 | 640585-1 3 Cap in-line = BarezesNy 82 2ui2r + | 1480701: 
6 Cap In-Line A14273-ND 96 61.89 |926307-1 4 Plug In-Line A97525-ND 33 21,90 | 1-480702-9 
8 Plug In-Line A14274-ND 69 44.21 |640586-1 4 Cap In-Line A97540-ND 33 21.67 | 1-480703-9 
8 Cap In-Line A14275-ND 1.60 102.68 | 926308-1 5 Plug In-Line A97527-ND 39 25.97) 480763-9 
9 Plug Matrix A1458-ND 31 20.20 | 1-480706-0 1 5 Cap In-Line A97526-ND 44 29.19 | 480764-9 
9 Cap Matrix A1459-ND 28 18.18 | 1-480707-0 6 Plug Matrix A97529-ND 40 26.52 | 1-480704-9 
12 Plug Matrix A1460-ND 36 23.36 | 1-480708-0 6 Cap Matrix A97528-ND 38 25.28 | 1-480705-9 
12 Cap Matrix A1461-ND 32 20.60 _ | 1-480709-0 9 Plug Matrix A97531-ND 45 30.10 | 1-480706-9 
15 Plug Matrix A1462-NDt 53 33.90 | 1-480710-0 9 Cap Matrix A97530-ND At 27.09 | 1-480707-9 
15 Cap Matrix A1463-ND AT 30.25 _|1-480711-0 12 Plug Matrix A97533-ND 52 34.81 | 1-480708-9 
5 6 Plug Circular ‘A30576-ND 54 39.04 | 794911-1 12 Cap Matrix A97532-ND AG 30.69 | 1-480709-9 
6 Cap Circular A30577-ND 54 39.04 |794912-1 15 Plug Matrix A97541-ND 76 50.52 _ | 1-480710-9 
Universal MATE-N-LOK UL94V-0 Connectors 16 Cap Matrix A97534-ND 68 45.08 | 1-480711-9 
Nylon, White Color (Contacts Sold Separately) Universal MATE-N-LOK UL94V-0 Flanged Cap Housings 
1 Plug In-Line A14276-ND 26 16.48 | 350865-1 Nylon, White Color (Contacts Sold Separately) 
1 Cap In-Line A14277-ND 26 16.48 | 350866-1 6 Matrix A30555-ND WZ 59.87 | 794760-1 
2 Plug In-Line A14278-ND At 26.39 | 350777-1 3 9 Matrix A30556-ND 89 72.25 | 794761-1 
2 Cap In-Line A14279-ND 8 30.55 /350778-1 12 Matrix A30557-ND 1.08 87.20 _|794762-1 
3 Plug In-Line A14280-ND AO 25.87 _ | 350766-1 Universal MATE-N-LOK UL94V-2 Flanged Cap Housings 
3 Cap In-Line A14281-ND AB 31.06 /350767-1 Nylon, Natural Color (Contacts Sold Separately) 
4 Plug In-Line A14282-ND 42 26.98 | 350779-1 6 Matrix A30558-ND 64 5D07 7947144 
4 Cap In-Line A14283-ND 53 34.03 | 350780-1 3 9 Matrix A30559-ND 78 6283 |794715-1 
5 Plug In-Line A14284-ND A 26.42 | 350809-1 i f i 
5 feat RV ERELO) 50 siioa-. /asqaio-t 12 Matrix A30560-ND 94 75.82 _|794716-1 
; Pa i tin ene 7 ao 15 TSO Universal MATE-N-LOK UL94V.2 Sealed Bulkhead Cap 
1 hie ne is : ~ Nylon, Natural Color (Contacts Sold Separately) 
6 Cap In-Line A14287-ND$ 24 135.34 | 926307-3 7 Cap inci ASO535-ND 314 173.40 16040564 
6 Plug Matrix A14288-ND ‘60 38.56 | 350715-1 apne i j : 
: 6 Cap Matrix A32536-ND 2.23 180.20 | 1604210-1 
6 Cap Matrix A14289-ND 53 34.11 |350781-1 4 : 
i 9 Cap Matrix A32537-ND 2.31 187.00 | 1604254-1 
8 Plug In-Line A14290-ND 75 47.98 | 640582-1 9 fas Mate TEBE aad sya | eodedt 
8 Cap In-Line A14291-NDE 2.42 755.36 | 926308-3 : ap Matrix 538- E 70. = 
9 Plug Matrix A14292-ND 50 33.45 | 350720-1 Keying Plug, UL94V-0 ‘A14305-ND 24 19.46 |1-640415-0 
9 Cap Matrix M14293-ND 65 4143 |350782-1 Keying Plug, UL94V-2 A14304-ND 24 16.81 [1-640415-1 
12 Plug Matrix A14294-ND 67 42.71 350735-1 Test Connectors (with spring loaded contacts) 
12 Cap Matrix M14295-ND ‘79 5075 | 350783-1 2 Plug In-Line ‘A25328-ND 61.82 3966.10 | 350848-2 
15 Plug Matrix A14296-ND 86 54.87 13507364 2 Cap In-Line A25331-ND 47.30 3034.50 | 350849-2 
15 Cap Matrix A14297-ND 1.07 68.44 | 350784-1 3 Plug In-Line A25731-ND 69.43 4454.00 | 350848-3 
Universal MATE-N-LOK UL94V-2 Connectors 5A 3 Cap In-Line A25732-ND 88.46 5674.60 | 350849-3 
Nylon, Red Color (Contacts Sold Separately) 4 Plug In-Line A25330-ND 114.80 7364.40 | 350848-4 
2 Plug In-Line ‘A97536-ND 32 21.25 | 1-480698-2 4 Cap In-Line A25329-ND 114.82 7366.10 | 350849-4 
2 Cap In-Line A97535-ND 29 19.47 | 1-480699-2 5 Plug In-Line A25733-ND 113.08 7253.90 | 350848-5 
1 3 Plug In-Line A97511-ND 32 21.57 | 1-480700-2 5 Cap In-Line A25734-ND 113.98 7311.70 _ |350849-5 
3 Cap In-Line A97510-ND 32 21.27 |1-480701-2 5B 6 Plug Matrix A25735-ND 136.93 8783.90 | 350848-6 
4 Plug In-Line A97513-ND 33 21.90 _ | 1-480702-2 6 Cap Matrix A25736-ND 136.98 8787.30 | 350849-6 
4 Cap In-Line A97512-ND 33 21.67 | 1-480703-2 + Black + Brick Red 
Splash Proof Seals 
Interface Seal i Wire Seal i 
No. of Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Circuits Part No. 1 100 Part No. Part No. i 100 Part No. 
2 A25390-ND 33 28 794269-1 A25397-ND 37 30 794270-1 
3 A25391-ND AB 39 794271-1 A25398-ND 51 AI 794272-1 
4 A25392-ND 46 37 794273-1 A25399-ND 68 56 794274-1 
6 6 A25393-ND 70 57 794275-1 A25400-ND 84 68 794276-1 
9 A25394-ND 1.14 93 794277-1 A25401-ND 1.30 1.06 794278-1 
12 A25395-ND 1.58 1.28 794279-1 ‘A25402-ND 1.70 1.38 794280-1 
15 A25396-ND 1.59 1.29 794281-1 A25403-ND 1.82 1.48 794282-1 
Keying Plug, Nylon, UL94V-0 ‘A25156-ND 442/10 7703771 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= Tyco Electronics AMP Universal MATE-N-LOK® Connectors - Soft Shell (Cont) 


Authorized Distributor 


Pin Contact Socket Contact 


Contacts 


Contact Plating: 
A: Phosphor Bronze pre-tin plated 


B: Brass pre-tin plated Split Pin Contact Programmable 
C: Gold Finish: Plated with .000030” (.000762mm) minimum gold in mating area and inside wire barrel over Contact 
.000050” (.00127mm) minimum nickel under-plate on entire contact — i (1.22) 
D: Select Gold Finish: Plated with .000030” (.000762mm) minimum gold in mating area over .000050” -805 (20.45) 
(.00127mm) minimum nickel under-plate on entire contact 
Wire Size | Ins. Dia. Plai-| Dim. A | Digi-Key Loose Piece Pricing |AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel [AMP 
(AWG) | Inch(mm) | Material | ing | Inch(mm) | PartNo. 10 100 Part No. Part No. 100 500 1,000 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Pin Contacts 
30-26 | .082-.087 | Brass | B | .790 (20.06) |A25405-ND 138 9.27 ][770872-1 A25405CT-ND = — 46.93 _]A25405TR-ND 8,000 | 28.16/M 1350924-1 
(.813-1.45) | Phos. Brz.|_C_| .790 (20.06) | A25353-ND 13.18 88.67 _|770672-6 |— = | 
Brass | B | .790 (20.06) |A14298-ND 1.20 8.09 3506901 |— = == 
oaig |040--100 | Brass | C | .790 (20.06) |A14299-ND 10.04 67.57 |350690-2 | A14299CT-ND = — 505.68 |A14299TR-ND 7,000 | 303.41/M |350561-2 
(1.02-2.54) | Brass | D | .790 (20.06) |A25359-ND 6.12 41.14 |350690-7 | A25359CT-ND = — 307.78 |A25359TR-ND 7,000 | 184.67/M |350561-7 
Phos. Brz.| A | .790 (20.06) |A25362-ND 1.45 9.78 |350890-3 |A25362CT-ND = — 68.28 |a25362TR-ND 7,000 | 40.97/M |350561-3 
Brass | B | .790 (20.06) |A14300-ND§ TA7 7.89 |350547-1_|A97892CT-ND 3.04 16.75. 24.94 |A97892TR-ND 5,000 | 19.19/M |350218-1 
Brass | C | .790 (20.06) |A14301-ND§ 8.64 58.13 |350547-2 |A14301CT-ND§ a — 505.68 |A14301TR-ND§ 5,000 | 303.41/M |350218-2 
(12-830) silver | D | .790 (20.06) |A25341-ND§ 641 41.08 |350547-7. |— ans i i 
Phos. Brz.| A. | .790 (20.06) |A25343-ND§ 1.45 9.78 |350547-3  |A97893CT-ND 8.93 37.96 56.51 |A97893TR-ND 5,000 | 43.47/M |350218-3 
sie Phos. Brz.| 0 | .790 (20.08) | A25346-ND§ 10.14 68.24 |350547-6 | A25346CT-ND§ = — 471.18 |a25346TR-ND§ 5,000 | 282.71/M |350218-6 
Brass | B | .810 (20.57) |A14303-ND 1.29 8.67 [3505521 |— = == 
Brass | C | .810 (20.57) |A25368-ND 8.33 56.01 |350552-2 | A25368CT-ND — 294.22 534.95 | A25368TR-ND 2,500 | 427.96/M |350538-2 
igavb0n Brass | D | .810 (20.57) |A25371-ND 6.36 42.79 |350552-7 |A25371CT-ND — 170.02 309.13 |A25371TR-ND 2,500 | 247.30/M |350538-7 
Phos. Brz.| A. | .810 (20.57) |A25374-ND 1.90 1279 |350552-3 | A25374CT-ND _ 54.92 90.13 |A25374TR-ND 2,500 | 83.84/M |350538-3 
Phos. Brz.| 0 | .810 (20.57) |A25408-ND 12.32 82.87 |350552-6 | A25408CT-ND — 272.07 494.68 _|A25408TR-ND 2,500 | 395.74/M |350538-6 
22-18 faboan} Brass | B | .634(16.10) |— = ele A32600CT-ND 10.55 44.85 66.77 [A32600TR-ND 7,000 | 51.36/m |794440-1 
yerq | 130-200] Brass |B | 810 (2057) |— = =a A25378CT-ND 5.63 23.95. 42.59 |A25378TR-ND 2,500 | 36.56/M |350873-1 
(3.30-5.08) | Phos. Brz.| A | .810 (20.57) |A25380-ND 1.78 11.95 |350918-3_ |— = i 
yoy | -200max. |Phos. Brz.| A | .810 (20.57) |A25362-NDA 2.64 17.77 [640309-3 |— = i 
(5.08) | Phos. Brz.|_D | .810 (20.57) |A25386-NDA 11.65 78.37 |640309-6 |A25386CT-NDA = — 652.13 |A25386TR-ND& 3,000 | 521.70/M |350922-6 
Socket Contacts 
30-26 tare) Brass | B | .760(19.30) |A25352-ND 1.42 9.54 |770873-1 |A25352CT-ND = — 44.13. |a25352TR-ND 8,000 | 26.48/M |350925-1 
Brass |B | .760(19.30) |— = =-|= AO7691CT-NDO 433 1641 27.40 | A97BOTTR-NDO 7500 | 21.08/M |350570-1 
Brass | B | .760(19.30) |A1437-NDO 1.01 6.80 |350689-1 | A97890CT-ND 4.42 18.81 28.00 |A97890TR-ND 7,500 | 21.54/M |350851-1 
Brass | C | .760(19.30) |A25357-ND 7.91 53.20 |640347-2 | A25357CT-ND — 283.69 515.80 _|A25357TR-ND 7,500 | 309.48/M |350851-2 
24-18 (102-8 54 Brass | C | .760 (19.30) |A1439-NDO 10.29 69.23 |350689-2 |A1439CT-NDO — 269.50 490.00 | A1439TR-NDO 7,500 | 294.00/M |350570-2 
Brass_| D | .760 (19.30) |A25360-NDO 6.20 41.70 |350689-7 | A25360CT-ND — 144.60 262.90 _|A25360TR-ND 7,500 | 157.74/M |350851-7 
Phos. Brz.| A | .760 (19.30) |A25363-NDO 1.58 70.60 /350689-3 A25363CT-NDO = 35.71 64.93 | A25363TR-NDO 7,500 | 38.96/M |350570-3 
Phos. Brz.| 0 | .760 (19.30) |— = = A25364CT-NDO 48.78 207.46 ~—-308.82_ | A25364TR-NDO 7,500 | 237.56/M |350570-6 
Brass | B | .760(19.30) |A1441-ND§ 112 7.56 |350550-1 A97889CT-ND 3.94 1675. 24.94 |A97889TR-ND 5,000 | 19.19/M |350536-1 
Brass | C | .760(19.30) |A1443-ND§ 871 58.57 |350550-2 |A1443CT-ND§ a — 593.63 |a1443TR-ND§ 5,000 | 356.18/M |350536-2 
(132-830) Brass | D | .760 (19.30) |A25342-ND§ 641 41.08 |350550-7. |— — ES 
Phos. Brz.| A. | .760 (19.30) |A25344-ND§ 1.51 10.19 |350550-3 |— _ rs 
‘sna Phos. Brz.| 0 | .760 (19.30) |A25347-ND§ 10.62 71.42 _[350550-6 |A25347CT-ND§ = — 497.30 _|a25347TR-ND§ 5,000 | 298.38/M [350536-6 
Brass | B | .780(19.81) |A14302-ND 1.32 8.91 3505511 |— = = 
Brass | C | .780 (19.81) |A25369-ND 871 58.60 |350551-2 | A25369CT-ND — 326.81 594.20 |A25369TR-ND 2,500 | 475.36/M )350537-2 
(3308 08) Brass | D | .780 (19.81) |A25372-ND 6.40 43.08 |350551-7 |A25372CT-ND — 191.47 348.13 |A25372TR-ND 2,500 | 278.50/M |350537-7 
Phos. Brz.| A. | .780 (19.81) |A25375-ND 1.90 12.79 |350551-3 | A25375CT-ND _ 51.19 84.02 | A25375TR-ND 2,500 | 78.16/M )350537-3 
Phos. Brz.| 0 | .780 (19.81) |A25409-ND 12.36 83.13 |350551-6 |A25409CT-ND — 255.05 463.73 | A25409TR-ND 2,500 | 370.98/M |350537-6 
22-18 aban) Brass | B | .572(14.53) |— = | A32602CT-ND 10.74 45.69 68.02 |A32602TR-ND 7,000 | 52.32/m |794831-1 
ye1q | 130-200] Brass |B | -780(19.81) |— = = A25379CT-ND 5.63 23.95 39.30 | A25379TR-ND 2,500 | 36.56/M |350874-1 
(3.30-5.08) | Phos. Brz.|_A | .780 (19.81) |A25381-ND 1.78 11.95 |350919-3 |— a ole 
yoy | -200max. |Phos. Brz.| A | 780 (19.81) |A25363-NDA 2.64 17.77 |640310-3 |— = = 
(5.08) _|Phos. Brz.|_D | .780 (19.81) |A25387-NDA 11.81 79.44 |640310-6 |A25387CT-NDA — 326.84 594.25 | A25387TR-NDA 2,500 | 475.40/M |350923-6 
Split Pin Contacts 
Brass | B | .790 (20.06) |A1436-ND 119 8.03 /350706-1 [— = == 
24-18 (102-354) Brass | C | .790 (20.06) |A1438-ND 716 52.20 |350706-2 |A1438CT-ND _ — 543.80 |a1438TR-ND 7,000 | 326.28/M |350699-2 
Brass_| D | .790 (20.06) |A25334-ND 5.61 37.72 |350708-7_|A25334CT-ND = — 324.03 |a25334TR-ND 7,000 | 194.42/M |350699-7 
Brass | B | .790 (20.06) |A1440-ND§ 1.01 6.80 3507051 |— = = 
(132-830) Brass | C | .790 (20.06) |A1442-ND§ 716 52.20 |350705-2 |— = fh 
Par Brass_| D_ | .790 (20.06) |A25336-ND§ 5.61 37.72_|350705-7_|A25336CT-ND§ = — 344,25 _|a25336TR-ND§ 5,000 | 206.55/M |350687-7 
Brass | B | .810 (20.57) |A25338-ND 7.50 10.07 [350707-1 |A25338CT-ND = 31.65. 57.55 |A25338TR-ND 2,500 | 46.04/M |350700-1 
iaavean Brass | C | .810 (20.57) |A25694-ND 7.99 53.76 |350707-2 |— = a) 
Brass_| D_ | .810 (20.57) |A25730-ND 6.76 45.49 |350707-7_ |— = —(|[- 
Grounding Pin 
20-14 ieee Brass | B — | a25339-ND§ 1.32 8.91 |350669-1 |— _ = 
Keying Plug 
Keying Plug, UL94V-0 Nylon A25156-ND 442 38.87 [7703771 [— = = 
Programmable Connector Contact 
Socket w/110 Series Special FASTON Tab, Brass - Pre-Tin | A25340-ND 1.44 9.71 |350877-1 |— _ -—|-— 


A There is no insulation barrel on this contact. Insulation maximum diameter is limited by the housing. Use of strain relief is recommended with these contacts. 
Socket Contact: .010in. (.254mm ) stock thickness § Can be used with Splash Proof Seals 


Tools and Die Sets 


A25206-ND (58382-1) Latch Disengaging Tool. . $65.81 A9947-ND (91510-1) CERTI-CRIMP™ Hand tool with Die for 24-18AWG . $570.00 
A9998-ND (91002-1) Contact Insertion Tool . . $19.77 A9945-ND (91508-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 20-18AWG.. . $570.00 
A9907-ND (91500-1) Universal Mate-N-Lok Crimp Tool for 20-14AWG ..............000cccc cece eee eee eeeeees $570.00 A9946-ND (91506-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 16-14AWG ........... 0.0... cce cece eee eeee cece $570.00 
A9996-ND (354940-1) | PRO-CRIMPER™ III Hand Tool without Dies. . $48.00 A28006-ND (69710-1 CERTI-CRIMP Hand Tool without Die . . $376.43 


) 
A34584-ND (679221-1) PRO-CRIMPER II/IIl Repair Kit . $50.40 A25349-ND (58380-1) | CERTI-CRIMP Die Set for 12AWG... . $691.43 
A9944-ND (90548-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 24-18AWG . $94.50 A25350-ND (58380-2) | CERTI-CRIMP Die Set for 10AWG . $553.11 
A9943-ND (90546-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 20-14AWG (.060"-.130" Insulation Diameter) . . $94.50 A25159-ND (90548-1) | PRO-CRIMPER with Die for 24-18AWG . $138.00 
A9924-ND (90547-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 20-14AWG (.130"-.200" Insulation Diameter) ............ $94.50 A25160-ND (90546-1) | PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.060”-.130" Insulation Diameter) ............. $138.00 
A9923-ND (58530-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 12-10AWG ....... 00... eee cece cece ee cece et eeeees $223.50 A25161-ND (90547-1) | PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.130"-.200” Insulation Diameter) ............. $138.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
242 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= TycoElectronics AMP Universal MATE-N-LOK II® Connectors - Soft Shell 


Authorized Distributor 


Housing Kits 


Product Facts: + Ultimate reliability * Pins and sockets can be intermixed in the same housing Available in 2 thru» Passed test by VDE under their Test Report No. 4751-1431-4016/A8E Performance Characteristics: * Dielectric With- 
15 Circuit sizes for free hanging or panel mount wire-to-wire connection « Polarized housings available in UL94V-0 standing Voltage: 5.0 KVAC or 10 KVDC between adjacent circuits * Insulation Resistance: 1,000MQ minimum between 
flammability rated material « Contacts are on .250” (6.35mm) centerline spacing * UL Recognized: E28476 * Certified CSA: adjacent circuits * Voltage Rating: 6OOVAC or DC * Contact Retention: 35 pounds minimum per contact » Durability: 50 
LR 16455-113 cycles, mating and unmating 


Plug (includes these 2 pieces) Plug (includes these 2 pieces) a 


L { 
S18] Ik (hn. | lis of 


I B45 | (Front) (Front) 
21.46) 


% 


| 580 ——n 
(14.73)~ .845 (21.46) 


905 
(22.99)————+ 


Cap (includes these 2 pieces) Cap (includes these 2 pieces) 
¥ 


t 
-800 
(Front) (eo) 


-550 
(13.97) 


(Front) 


1.080 
(27.43) 1.020 
(Front) (25.91) 
No. of | Descrip- | Dimension A | Digi-Key Price Each AMP No. of | Descrip- | Dimension A | Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Type Circuits tion Inch (mm) _ | Part No. 1 100 Part No. Fig. | Type Circuits tion Inch(mm) | Part No. 1 100 Part No. 
{ In-Line 2 Plug _ A14240-ND 83 54 770017-1 3 Matrix 6 Cap = A14250-ND 1.15 14 770027-1 
In-Line 2 Cap _ A14247-ND 84 55 770024-1 Matrix 9 Plug -800 (20.32) |A14244-ND 1.24 80 770021-1 
In-Line 3 Plug -800 (20.32) |A14241-ND 90 59 770018-1 Matrix 9 Cap -800 (20.32) )A14251-ND 1.23 19 770028-1 
In-Line 3 Cap -800 (20.32) |A14248-ND 1.00 65 770025-1 4 Matrix 12 Plug 1.050 (26.67) )A14245-ND 1.39 89 770022-1 
2 In-Line 4 Plug 1.050 (26.67) )A14242-ND 1.02 66 770019-1 Matrix 12 Cap 1.050 (26.67) )A14252-ND 1.34 86 770029-1 
In-Line 4 Cap 1.050 (26.67) | A14249-ND 1.09 70 770026-1 Matrix 16 Plug 1.300 (33.02) [A14246-ND 1.81 1.17 770023-1 
In-Line 5 Plug 1.300 (33.02) |A25155-ND 91 59 770016-1 Matrix 15 Cap 1.300 (33.02) [A14253-ND 1.72 1.11 770030-1 
3 Matrix 6 Plug — A14243-ND HAZ: 15 770020-1 Keying Plug, Nylon UL94V-0 A25156-ND 4.42/10 38.87/100 770377-1 
Contacts 
Pin Socket SRT) 
Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: Brass pre-tin plated C: Duplex Finish - Plated with .000030” Connector Connector 
(.000762mm) minimum gold in mating area and .000050” (.00127mm) minimum tin-lead in crimp area over .000050” lj A aoe 


(.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact 


Wire | Insulation Dimension Loose Piece Cut Strip 
Size Range 9 Plat- A Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
(AWG) | Inch (mm) Material | ing Inch(mm) | Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Split Pin Contacts — RoHS Compliant 
paig | 040-100] Brass | B | 1.005 (25.53) /ATA254-ND 2.30 15.46 |770252-1 | A14254CT-ND = = 62.48 |AI4254TR-ND | 5,000 | 3749/M |770009-1 
(1.02~2.54) | Brass_| | 1.005 (25.53) |A31707-ND 10.54 70.89 _|1-770252-0 |A31707CT-ND 56.95 242.22 462.25 [ASt707TR-ND | 5,000 | 277.35/M |1-770009-0 
n014 | 060-130 | Brass |B | 1.005 (25.53) /A14256-ND 2.30 15.46 (7702501 |— = == 
(1.52~3.30) | Brass_| ¢ | 1.005 (25.53) |A31706-ND 10.54 70.89 _|1-770250-0 | A31706CT-ND 5750 244.58 466.75 _[AS170BSTR-ND | 4,000 | 373.40 |1-770007-0 
Brass | B | .995 (25.27) |A14258-ND 3.03 20.36 |770248-1 | A14258CT-ND = 50.71 92.20 [A14258TR-ND | 2,500 | 73.76/M |770005-1 
20-14 (30. 5.08) Brass | C | .995 (25.27) | A31710-ND 12.78 85.94 |1-770248-0 | A31710CT-ND — 28117 514.28 Jaai7ioTR-ND | 2,500 | 408.98/m |1-770005-0 
Phos Brz. | C | .995 (25.27) |— Es -— i A31705CT-ND 81.60 347.08 «662.38 _|A31705TR-ND | 2,500 | 529.90/m |1-770005-1 
ity | 200max.¢ | Phos. Br. | A | 1.005 (25.53) [AT4260-ND 484 32.58 |770246-3 | A14260CT-ND — — 245.68 |A14260TR-ND | 3,000 | 196.54/M |770003-3 
(5.08 max.) | Phos. Brz. | C | 1.005 (25.53) |A31708-ND 22.98 154.59 | 1-770246-0 |— = aS 
Socket Contacts 
Phos. Brz. | A | 980 (24.90) |A14262-ND® 2.66 17.90 ]770253-3 [A142620T-ND® = = 93.78 |AI42627R-ND® | 5,000 | 56.27/M ]770010-3 
24-18 (102254) Phos. Brz.| C | .980 (24.90) |A14263-ND 17.57 118.19 |770253-4 | A14263CT-ND = — 731.55 |Aa14zeaTR-ND | 5,000 | 438.93/m |770010-4 
Phos. Brz.| C | .980 (24.90) |A33356-ND@ 16.44 110.61 _|1-770253-0 |A33356CT-ND@ = — 664.85 | A3a356TR-ND@ | 5,000 | 398.91/M |1-770010-0 
Phos. Brz.| A | .980 (24.90) |A14264-ND® 2.80 18.83 |770251-3 |— = =a = 
20-14 (12.330) Phos. Brz.| ¢ | .980 (24.90) |A14265-ND 1849 124.41.-|770251-4 | A14265CT-ND a — 750.55 |at4zestR-nD | 4,000 | 450.33/m |770008-4 
Phos. Brz. | C | .980 (24.90) |A33357-ND@ 17.31 116.42 |1-770251-0 |A33357CT-ND@ = — 68215 _|A33357TR-ND@ | 4,000 | 409,.29m_ |1-770008-0 
50-14 | 130-200 | Phos. Bre | A | 970 (24.64) |A14266-ND@ 3.66 24.63 |770249-3 _|A14266CT-ND@ a 90.96 165.38 |A14266TR-ND® | 2,500 | 132.30/M |770006-3 
(3.30 ~ 5.08) | Phos. Brz | C | .970 (24.64) |A31711-ND@ 2104 141.53 | 4-770249-0 |— = ell 
Phos. Brz.| A | .980 (24.90) |A14268-ND® 4.84 32.58 |770247-3 | A14268CT-ND® = — 245.68 |A14268TR-ND@ | 3,000 | 196.54/M |770004-3 
12-10 B08 met Phos. Brz.| ¢ | .980(24.90) |— — — t/— A14269CT-ND = — 110613 |— = — |770004-4 
Phos. Brz.| C | .980 (24.90) |A31704-ND@ 23.30 156.73 _|1-770247-0 |A31704CT-ND@ | 123.85 526.76 ‘1005.28 | A31704TR-ND® | 3,000 | so4.22/m |1-770004-0 
Grounding Pins (mate first, break last, not for interrupting current) 
50-14 | 060-130 ] Brass | 8 = A25186-ND® 3.50 23.57 |770254-1  [— = a a 
(152~3.30)| Brass | C = A31714-ND@ 20.98 —-140.97_‘|4-770254-0 |— = =e 
5014 | 130-200 | Brass |B - A25737-ND® 3.50 23.57 | 7702551 |— = == 
(3.30~5.08) | Brass | ¢ = A25738-ND 2239 150.65 _|770255-2  |— = —|- 


@ RoHS Compliant ft There is no insulation barrel on this contact. Insulation maximum diameter is limited by the housing. Use of strain relief is recommended with these contacts. 


Tools and Die Sets 


A25206-ND (58382-1) Latch Disengaging Tool.. 
A32539-ND (1804030-1) Contact Extraction Tool .. 
A1444-ND (455830-1) Contact Insertion Tool (Larger than .090” Insulation Diameter) 
A9998-ND (91002-1) Contact Insertion Tool (.090” max. Insulation Diameter) . 
A9996-ND (354940-1) PRO-CRIMPER III Hand Tool without Dies. 
A34584-ND (679221-1) PRO-CRIMPER II/III Repair Kit........... 


. $65.81 | A9947-ND (91510-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 24-18AWG .. 
. $37.17 | A9945-ND (91508-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 20-18AWG .. 
- $17.91 | qg946-ND (91506-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 16-14AWG .. 
- $19.77, | a28006-ND (69710-1) _ CERTI-CRIMP Hand Too! without Die 


; ona A25349-ND (58380-1) - CERTI-CRIMP Die Set for 12AWG 


. $570.00 
. $570.00 
. $570.00 
. $376.43 
. $691.43 


A9944-ND (90548-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 24-18AWG $94.50 | A28350-ND (58380-2) = CERTI-CRIMP Die Set for 10AWG .. - $553.11 
A9943-ND (90546-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 20-14AWG (.060"-.130” Insulation Diameter . $94.50 A25159-ND (90548-1) PRO-CRIMPER with Die for 24-18AWG . $138.00 
A9924-ND (90547-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 20-14AWG (.130"-.200” Insulation Diameter). . . $94.50 A25160-ND (90546-1) PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.060”-.130” Insulation Diameter) . $138.00 
A9923-ND (58530-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 12-10AWG...........0cccccceeeesteeeseseeeteeseeeee $223.50 | A25161-ND (90547-1) PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.130"-.200” Insulation Diameter)........... $138.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 243 


z= - ; AMP Strain Reliefs (For MATE-N-LOK® 
yco Electronics 


auiee icles and MATE-N-LOK II® Connectors) 


Strain Reliefs (Two strain reliefs required per housing) 


No. of Insert | Wire Bundle | Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Circuits | Description Supplied | Size (Inch) | Part No. 1 100 Part No. 
Enclosed Plug Housing UL94V-0 Strain Reliefs — Nylon, White Color 
2 In-Line Yes .040 ~.190 |A14338-ND 1.04 85 = |640713-1 
2 In-Line No .200 ~ 350 | A25162-ND 1.04 85 /640713-2 
3 In-Line Yes .040 ~ .190 )A14339-ND 1.07 87 |640714-1 
3 In-Line No .200 ~ .350 | A25163-ND 88 72 |641945-1 
4 In-Line Yes .040 ~ .190 |A14340-ND 96 78 _|641776-1 
4 In-Line No .200 ~ .350 |A25164-ND 1.01 82 1641776-2 
5 In-Line Yes .040 ~.190 |A14341-ND 2.05/2 83 | 643030-1 
1 5 In-Line No 200 ~ .350 | A25165-ND 2.05/2 (83 |643030-4 (Enclosed) 
6 In-Line Yes .040 ~.190 | A14342-NDt AAS 94 |643313-1 
6 In-Line No .200 ~ 350 [A25166-NDt 1.15 94 [643313-2 
8 In-Line Yes .040 ~ .190 |A14343-NDt 1.18 .96 |643314-1 2) #6x5/8 Lg Type B Pan Head 
6 Matrix ves | 120~.650 | A14344-ND 410 ‘90 |640715-1 ee , pecdantete (oot suinalied) 
9 Matrix Yes 120 ~ 650 | A14345-ND 1.15 93 |640716-1 PP 
12 Matrix Yes .150 ~ .750 | A14346-ND 1.17 95 |640717-1 
15 Matrix Yes .200 ~ 850 [A14347-ND 1.28 1.04 |640718-1 
Enclosed Plug Housing UL94V-2 Strain Reliefs — Nylon, Natural Color 
2 In-Line Yes .040 ~.190 |A14348-ND 98 78 = |1-640719-0 
2 In-Line No .200 ~ .350 | A25167-ND 78 64 |1-640719-1 
3 In-Line Yes .040 ~.190 |A14349-ND 95 78 | 1-640720-0 
3 In-Line No .200 ~ .350 | A14350-ND 1.03 84 |641763-1 
4 In-Line Yes .040 ~ 190 |A25168-ND 86 70 |641775-1 
4 In-Line No .200 ~ .350 |A14351-ND 2.22/2 91 1641775-2 
{ 5 In-Line Yes .040 ~.190 | A25169-ND 92 75 —|643030-3 « 
5 In-Line No | .200~.350 | A14352-ND 1.85/2 75 |643030-2 Cap Housing Adapters 
6 In-Line Yes .040 ~ .190 | A25324-NDt 1.04 84 | 643585-1 7 
6 In-Line No | .200~.350 | A25325-NDt 1.04 84 |643585-2 Digi-Key Price Each =) AMP 
6 Matrix’ Yes 120 ~ 650 | A14353-ND 1.08 86 |1-640721-0 Fig. | Description Part No. 10 100 | Part No. 
2 | Marie | Yes. | 1502-750 [atassend | 1055. | teMovas-0 Adapters for ULO4V-0 Strain Reliefs — White Color 
15 Matrix Yes -200 ~ 850 |A14356-ND 1.09 89 |1-640724-0 For All Positions Except 2, 6 and 8 Circuit Cap Housings A24724-ND 55 48 641778-1 
3 Adapter Without NIBS For All Positions 
Digi-Key Price Each AMP. Except 2, 6 and 8 Circuit Cap Housings A24725-ND 55 48 641778-2 
Fig. | Description Part No. 1 100 | Part No. 4 |For 2 In-Line and 6 Matrix Circuit Cap Housings Only A24726-ND 58 51 | 643182-2 
Open Plug Housing UL94V-0 Strain Reliefs — Nylon, White Color A 5 
x 2, 3, 4,5, 6 and 8, In-Line A14336-ND 58 “AT 3508114 Adapters for UL94V-2 Strain Reliefs — Natural Color 
6, 9, 12 and 15, Matrix A14337-ND 66 54 350812-1 3 |For All Positions Except 2, 6 and 8 Circuit Cap Housings A24903-ND AT AL )641777-1 
Open Plug Housing UL94V.2 Strain Reliefs — Nylon, Natural Color 7 are ; 
3 2, 3, 4,5, 6 and 8, In-Line A25326-ND 55 45 7-350589-0 4 |For 2 In-Line and 6 Matrix Circuit Cap Housings Only A24904-ND 65 .57 643182-1 
6, 9, 12 and 15, Matrix A25327-ND 63 51 1-350590-0 + Strain relief for 6 and 8 position in-line fits plug housings only. 
AMP Headers (For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors) 
Fig. 1 — Housing: 94\-2 rating, nylon natural color. 94V-0 rating, white unless noted | Fig. 2 — Housing: 94V-2 rated, natural nylon Contact: Phosphor bronze Fig. 3 — Housing: PBT, black Contact: Copper 
otherwise Contact: Phosphor bronze Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: | Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: .000030” (0.000762 mm) minimum | alloy, plated with tin-lead over nickel on entire 
.000030” (0.000762mm) minimum gold in mating area, matte tin-lead on solder tail end over | gold in mating area, matte tin-lead on solder tail end over .000050” (0.00127 mm) minimum | contact 
.000050” (0.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact nickel underplate on entire contact 200+) = 
Fig. 1A Fig. 1B (5.08) 
In-Line Circuits Multiple Row Circuits 
de+]f oh, 
0 
For MATE-N-LOK® Connectors 
No. of Contact Digi-Key Price Each AMP No. of Contact Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Circuits Plating Material | Part No. 1 100 Part No. Fig. | Circuits Plating Material | Part No. 1 100 Part No. 
Vertical Pin Headers — PCB Mount 3 A UL94V-2 | A25301-ND® 64 46 350583-1 
Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) — RoHS Compliant 3 B UL94V-2 | A25302-ND 2.38 WAAL 350583-2 
6 A UL94V-0 |A25287-ND 2.08 1.50 641831-1 3 B UL94V-2 | A31749-ND® 2.22 1.60 350583-4 
8 A UL94V-0 |A14321-ND 1.82 1.31 641828-1 1A 4 A UL94V-2 | A25303-ND® 81 59 350584-1 
2 A UL94V-2 | A1466-ND A4 32 350428-1 4 B UL94V-2_|A25304-ND 2.81 2.02 350584-2 
2 B ULS4V-2  [AS2500-ND 1.63 Vir )380428-4 4 B UL94V-2_[A31750-ND@ 2.63 1.89 | 350584-4 
3 A ULS4V-2_TAISEEEND) mle ae 8 A uLs4V-2__|A25307-ND@ 2.17 156 |770143-1 
1A 3 B UL94V-2  |A31742-ND 217 1.56 350429-4 6 A UL94V-2 |A25305-ND@ 1 05 76 35058541 
: A UL odo eae a ee es 6 B UL94V-2 | A25306-ND 443 318 | 350585-2 
4 B UL94V-2 | A31743-ND 2.85 2.05 350430-4 6 B uLoav-2 |A31 ‘ ‘ 
5 A uLoav-2 | A14317-ND 1.08 73 | 640466-1 : SIND S. Be coe || salae 
6 A uLo4v-2 |A14319-ND 2.49 179 641832-1 1B 9 A UL94V-2 | A25308-ND® 1.30 94 350586-1 
8 A UL94V-2 1A14320-ND 1.96 TAI 64182541 9 B UL94V-2 | A31752-ND@ 6.14 4.41 350586-4 
6 A UL94V-2|A1472-ND 68 50 350431-1 12 A UL94V-2 | A25310-ND@ 1.61 1.16 350587-1 
6 B UL94V-2 | A31744-ND 3.81 274 350431-4 15 A UL94V-2 | A25311-ND® 1.95 1.40 350588-1 
9 A uLoav-2 | A1474-ND 1.33 96 |350432-1 
1B 9 B UL94V-2  |A31745-ND 5.64 4.05 350432-4 Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) 
12 A UL94V-2 | A1476-ND 1.60 1.15 350433-1 2 A UL94V-2 | A1490-ND@ 34 28 350759-4 
12 B UL94V-2 |A31746-ND 7.32 5.25 350433-4 2 B UL94V-2 |A1491-ND 1.27 70 350759-3 
15 A UL94V-2  |A1478-ND 1.75 1.26 350434-1 2 B UL94V-2 | A31759-ND@ 1.19 66 350759-5 
15 B UL94V-2 | A31747-ND 9.06 6.50 350434-4 3 A UL94V-2 |A1492-ND@ 45 37 350760-4 
Standard Tail Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) — RoHS Compliant 1A 3 B UL94V-2 |A31760-ND@ 4.75 96 350760-5 
6 A UL94V-0 |A25293-ND 2.19 1.57 643408-1 4 A UL94V-2 |A1494-ND@ 46 38 350761-4 
8 A UL94V-0 | A25295-ND 2.57 1.85 /643410-1 4 B UL94V-2 |A31761-ND@ 2.23 1.23 |350761-5 
2 2 ULeav-2 BeaZee Ne i 44 1641963-1 5 A UL94V-2_|A25312-ND@ 1.31 94 |640467-1 
1A 3 A UL94V-2 | A25289-ND 63 46 |641965-1 5 A ULO4V-2TA1496-NDe 5 513507604 
4 A UL94V-2_|A25290-ND 84 61 641967-1 6 B UL94V-2 |A31762-ND@ 3.33 1.83 | 350762-5 
5 A UL94V-2 | A25291-ND 1.62 1.16 643405-1 9 A ULo4v-2 |A1498-NDe ‘87 "1 350763-4 
6 A UL94V-2 | A25292-ND 1.82 1.31 643407-1 1B : . 
6 A UL94V-2 1 A25204-ND 1.09 78 64196941 12 A UL94V-2 |A1200-ND® 1.26 1.02 350764-4 
9 A UL94V-2 |A25296-ND 134 ‘96 641971-1 12 B UL94V-2 | A31763-ND@ 6.20 3.40 350764-5 
7 12 A UL94v-2 |A25297-ND 1.57 113 |641973-1 15 _A _UL94V-2_[A1202-ND@ __1.62 1.31 350765-4 
15 A UL94V-2 | A25298-ND 242 1.53 641975-1 Standard Tail - Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) — RoHS Compliant 
Long Tail — (for .125” (3.18mm) thick PC board) 2 A UL94V-2 | A25313-ND 36 30 643411-1 
2 A UL94V-2 ]A25299-ND@ 58 42 350582-1 1A 3 A UL94V-2 | A25314-ND AQ 40 643413-1 
1A 2 B UL94V-2 | A25300-ND 1.59 1.14 350582-2 4 A UL94V-2 | A25315-ND 59 AQ 643415-1 
2 B UL94V-2_|A31748-ND@ 1.49 1.07 |350582-4 RoHS Compliant (Continued) 


D Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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AMP Headers (For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors) (Cont) 


-140” (3.56mm) Connector Housing Kits 


Product Facts: 

240 Center line spacing 

«Nylon, natural color and flammability rating 
UL94V-2 

* Recognized under the component program of UL 
File No. E28476. Certified by Canadian Standards 
Assoc. File No. LR 7189A-381 

Performance Characteristics: 

* Dielectric Withstanding Voltage: 3.0K VAC between 
adjacent circuits 

«Insulation Resistance: 1000MQ minimum initial 
between adjacent circuits 

* Voltage Rating: 250VAC or VDC 

Durability: 25 cycles, mating and unmating 

* Thermal Shock: -55°C ~ 85°C 

+ Wire Size: 20-10AWG 


ee 
(14.35) 


Pin Housing (Caj 


1.130(28.70) 
Pin Housing (Cap) 


(14,73)| [a 


530 --—t 7 


No. of Contact Digi-Key Price Each AMP No. of Contact Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Circuits Plating Material | Part No. 1 100 Part No. Fig. | Circuits Plating Material | Part No. 1 100 Part No. 
6 A UL94V-2 |A25316-ND 16 62 643423-1 Vertical Socket Headers — PCB Mount 
1B 9 A UL94V-2 |A25317-ND 1.01 82 643425-1 Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) 
15 A UL94V-2_ | A25318-ND 1.61 131 643429-1 1B 15 A UL94V-0 | A25252-ND@ 2.43 1.74 350738-1 
Long Tail (for .125” (3.18mm) thick PC board) — RoHS Compliant 15 8 ULS4v-0 FAeIZSTEN ES 9.96 714 __ }350738-4 
3 A UL94V-0 [A14328-ND® 59 48 350825-1 
2 A UL94V-2 JA25319-ND 43 35 350986-4 1A 
1A Pi a ulagvo (Roesaantn 60 i aegaaas 4 A UL94V-0_[A14329-ND® 80 65 350826-1 
= a : : - 6 A UL94V-0 [A14330-ND® 1.08 88 350827-1 
8 A UL94V-2 | A25321-ND 1.00 82 |350989-4 9 A UL94V-0 |A14331-ND® 1.20 97 350828-1 
1B 9 A UL94V-2 | A25322-ND 1.23 1.00 350990-4 12 A UL94V-0 |A14332-ND@ 1.60 1.30 350829-1 
15 A UL94V-2 _|A25323-ND 1.61 1.31 350992-4 1B 12 B UL94V-0 [A14333-ND 7.05 3.86 350829-2 
Right Angle Pin Header Assemblies — PCB Mount — RoHS Compliant 12 B UL94V-0 | A31767-ND® 6.59 3.61 350829-4 
6 A UL94V-0 [A14317-ND 3.48 2.50 640583-1 15 A UL94V-0 [A14334-ND® 1.94 1.58 350830-1 
6 B UL94V-0 |A31769-ND 6.36 456 640583-3 15 _B _ULO4V-0 _[REIGSSN De) ___8.05 4A1 350830-4 
2 8 A UL94V-0 |A14312-ND 3.73 2.68 640584-1 Standard Tail - Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) — RoHS Compliant 
8 B uL94v-0 |A31770-ND 9.32 6.68 | 640584-3 2 A UL94V-0 | A25262-ND 6 50 643412-1 
1A 3 A UL94V-0 | A25263-ND 70 57 643414-1 
4 A UL94V-0 _|A25210-ND 1.64 1.18 1-350948-0 4 A utoav-o |a25064-ND 80 65 643416-1 
Right Angle Socket Header Assemblies — PCB Mount — RoHS Compliant 6 A UL94V-0 1A25265-ND TH 90 6434244 
6 A UL94V-0 | A25220-ND 3.36 2.72 643234-1 6 B UL94V-0 | A31775-ND 4.75 2.61 643424-3 
2 6 B UL94V-0 | A31773-ND 7.26 3.98 3-643234-0 1B 9 A UL94V-0 | A25267-ND 4.32 1.08 643426-1 
8 A UL94V-0 |A25222-ND 3.84 3.12 643236-1 9 B UL94V-0 |A31776-ND 4.12 2.26 643426-3 
8 B UL94V-0 _|A31774-ND 10.65 5.83 3-643236-0 12 A UL94V-0__|A25269-ND 1.59 1.29 643428-1 
15 A UL94V-0 _[A25270-ND 1.99 1.62 643430-1 
For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors Long Tail (for .125” (3.18mm) thick PC board) — RoHS Compliant 
2 A UL94V-0 JA25271-ND 68 56 350831-1 
No. of | Contact Digi-Key Price Each AMP 3 A UL94V-0 |A25272-ND 15 61 350832-1 
Fig. | Circuits | Plating | Material | Part No. 1 100 Part No. 1A 3 B UL94V-0 | A31733-ND 2.38 1.31 350832-4 
A Dteaven eee io i [senee 
Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) — RoHS Compliant = a “ 2 = 
6 A UL94V-0 [A25276-ND 1.09 89 350834-1 
2 A UL94V-0 A14314-ND 73 53 350786-1 
6 B UL94V-0 |A31735-ND 4.04 2.21 350834-4 
3 A UL94V-0 | A14315-ND 89 64 350789-1 
1A 9 A UL94V-0 |A25278-ND 1.35 1.10 350835-1 
4 A UL94V-0 | A14316-ND 1.05 16 350792-1 
9 B UL94V-0 |A31736-ND 5.53 3.03 350835-4 
5 A UL94V-0 | A14318-ND 1.68 1.21 640900-1 1B 12 A uLo4v-0 | A25280-ND 162 131 350836-1 
8 A UL94V-0 A14322-ND 1.72 1.24 350711-1 12 B UL94V-0_[A31737-ND 718 3.94 350836-4 
6 B UL94V-0 | A31753-ND 4.92 3.53 350711-4 15 A UL94V-0 |A25282-ND 1.88 1.53 350837-1 
1B 9 A UL94V-0 | A14324-ND 161 1.16 350712-1 15 B UL94V-0 _|A31738-ND 8.85 4.85 350837-4 
12 A UL94V-0 )A14325-ND 1.94 1.40 350713-1 Right Angle Pin Header Assemblies — PCB Mount — RoHS Compliant 
12 B UL94V-0 _|A31754-ND 6.64 4.76 350713-4 2 A UL94V-0 |A14306-ND T.83 7.31 7-350942-0 
15 A UL94V-0_[A14327-ND 2.43 1.75 350714-1 2 B UL94V-0 |A31729-ND 3.19 2.29 3-350942-0 
Standard Tail Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) — RoHS Compliant 3 A UL94V-0 |A14307-ND 1.86 1.34 1-350943-0 
2 A UL94V-0 7A25230-ND 95 69 641964-1 3 B UL94V-0 |A31730-ND 3.92 2.82 3-350943-0 
1A 3 A UL94V-0 | A25231-ND 1.05 16 641966-1 2 4 A UL94V-0 _|A1484-ND 1.90 1.37 1-350944-0 
4 A UL94V-0 | A25232-ND 1.23 89 641968-1 4 B UL94V-0 [A31731-ND 4.84 347 3-350944-0 
5 A UL94V-0 [A25233-ND 1.69 1.22 643406-1 5 A UL94V-2 |A1486-ND 2.28 1.64 1-350945-0 
6 A UL94V-0 | A25234-ND 153 1.40 641970-1 5 B UL94V-2 |A31732-ND 5.00 3.59 3-350945-0 
6 B UL94V-0 | A31771-ND 5.19 3.73 641970-3 6 A UL94V-2_|A25212-ND 2.99 2.15 640587-1 
1B 9 A UL94V-0 | A25236-ND 2.44 1.73 641972-1 Right Angle Socket Header Assemblies — PCB Mount — RoHS Compliant 
9 B UL94V-0 | A31772-ND 7.36 5.28 641972-3 2 A UL94V-0 | A25213-ND 1.58 1.28 643226-1 
12 A UL94V-0 | A25238-ND 214 1.54 641974-1 3 A UL94V-0 | A25214-ND 1.93 1.57 643228-1 
Long Tail (for .125” (3.18mm) thick PC board) 3 B UL94V-0 |A31739-ND 3.92 2.15 3-643228-0 
5) x ULO4V-0 JA25240-ND@ 01 $6 3507874 2 4 A UL94V-0 |A25216-ND 2.38 1.93 643230-1 
3 ‘ 3 4 B UL94V-0 _[A31740-ND 5.25 2.88 3-643230-0 
2 B UL94V-0 | A25241-ND 2.22 1.59 350787-2 
i? i 7 5 A UL94V-0 [A25218-ND 2.92 2.37 643232-1 
2 B UL94V-0 | A31764-ND® 2.08 1.49 350787-3 3 is uleay-o (Ete 655 _ citer 
1A 3 A UL94V-0 | A25242-ND@ 1.00 73 350790-1 - - 
3 B UL94V-0 _[A31765-ND@ 2.66 1.91 350790-3 _N- @ 
4 A UL94V-0 | A25244-ND@ 719 ‘86 /350793-1 For MATE-N-LOK II® Connectors 
4 B UL94V-0 | A25245-ND 3.57 2.56 350793-2 * = j 
No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP 
: = Tea ete at = S503 Fig. | Circuits | Style Inch (mm) —_ | Part No. 1 100 | Part No. 
6 B UL94V-0 | A31755-ND® 465 33 4 350732-4 Vertical Pin Headers with ACTION PIN Contacts — PCB Mount — UL94V-0 
- 9 A UL94V-0 | A25248-ND® 1.74 1.25 350742-1 _ (install in PC Board with arbor press) 
9 B UL94V-0 | A31758-ND® 6.33 454 350742-4 7 3 In-Line 1.000 (25.40) A25208-ND 6.09 4.37 -1173925-1 
12 A UL94V-0 |A25250-ND® 207 1.49 350737-1 4 In-Line 1.250 (31.75) | A25209-ND® 7AL 5.32 173926-1 
12 B UL94V-0 _[A31756-ND® 8.13 5.83 350737-4 @ RoHS Compliant 
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Socket Housing (Plug) 


No. of Digi-Key Price Each AMP No. of Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Type Circuits | Description | Part No. 10 50 100 Part No. Fig. Type Circuits | Description | Part No. 10 50 100 Part No. 
Free-Hanging Housing Panel Mount Housing 

In-line 2 Cap A25468-ND 50 39 32 | 1-350345-0 
F Matrix 4 Cap A25464-ND 1.18 92 76 | 1-480512-0 3 In-line 2 Plug A25469-ND 50 39 32 | 1-350344-0 
. In-line 3 Cap A25470-ND 61 AT 39 | 1-350347-0 
Matrix 4 Plug | A25465-ND 1.26 98 81 |1-480510-0 filive 3 Plug | a2s471-ND 1 a “aa: - |-a6034620 
Matrix 9 Cap A25466-ND 1.36 4.05 .87 | 1-480586-0 ri Matrix 9 Cap A25472-ND 1.28 99 .82 | 1-480673-0 
2 Matrix 9 Plug A25473-ND 1.28 99 82 | 1-480672-0 

Matrix 9 Plug A25467-ND 1.36 1.06 .87 | 1-480585-0 : 

(Continued) 
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AMP Headers (For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors) (cont.) 


.995 (25.27) |. -795 (20.19) 
Pin Socket =| 
Contacts Connector Age Connector Ee tr) 
Specification: * Pin diameter: .140” (3.57mm) * Stock thickness: .014” (.357mm) 
Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: Brass pre-tin plated 
Wire Size] Ins. Dia. Digi-Key Loose Piece Pricing [AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel | AMP 
(AWG) | Inch (mm) Material _| Plating | Part No. 10 50 100 | Part No. Part No. 100 500 1,000 Part No. ty. Pricing | Part No. 
Pin Contacts 
-100 ~ .180 Brass B | A25460-ND 3.29 12.77 21.00 | 350391-1 | A25460CT-ND = 66.47 120.85 A25460TR-ND 2,500 96.68/M | 350201-1 
14-10 css ~ +) Phos. Br A A25751-ND 6.09 19.74 32.46 |350391-2 |A25751CT-ND = 98.63 179.33 A25751TR-ND 2,500 | 143.46/M | 350201-2 
.098 ~ 177 jos. Brz. 
(25~4.5) | Phos. Brz. A A99295-ND NEW! 712 27.63 45.44 |925662-2 |— — =—|-— 
-100 ~ 180 Brass B | A25454-ND 3.29 12.77 21.00 | 350389-1 | A25454CT-ND =. 68.46 124.48 A25454TR-ND 2,500 99.58/M | 61627-1 
(2.54 ~ 4.5) |__ Phos. Brz. A [= - = =-|- A25456CT-ND 22.09 93.97 139.87 A25456TR-ND 2,500 | 143.46/M | 61627-2 
20-14 Brass B | A99292-ND NEW! 5.59 21.69 35.67 |925660-1 |— _ —|-— 
.098 ~.177 | Phos. Brz. A |A99293-ND NEW! 8.71 33.77 55.54 |925660-2 |— — —|-— 
(2.5 ~ 4.5) Brass B |= _ _— — |— A99298CT-ND NEW! 14.69 62.47 119.23 A99298TR-ND NEW! | 2,500 95.38/M | 925715-1 
Phos. Brz. Bf _ = -—|- A99299CT-ND NEW! 21.08 89.66 133.46 AQ9299TR-ND NEW! | 2,500 | 136.88/M |925715-2 
Socket Contacts 
20-14 -100 ~ 180 Brass B | A25455-ND 2.92 11.34 18.64 |350388-1 | A25455CT-ND = 56.71 103.10 A25455TR-ND 2,500 82.48/M | 61626-1 
(2.54 ~ 4.5) |_ Phos. Brz. A |= = _ = i= A25457CT-ND 18.57 78.99 117.59 A25457TR-ND 2,500 | 120.60/M | 61626-2 
-100 ~ 180 Brass B | A25461-ND 2.92 11.34 18.64 |350390-1 |A25461CT-ND _ 53.60 97.45 A25461TR-ND 2,500 77.96/M | 350200-1 
1410 (2.54 ~ 4.5) | Phos. Brz. A |A25752-ND 452 17.52 28.81 |350390-2 |A25752CT-ND — 82.91 150.75 A25752TR-ND 2,500 | 120.60/M | 350200-2 
098 ~ 177 Brass B | A99296-ND NEW! 482 1869 30.74 |925663-1 }|— _— —|- 
(2.5 ~ 4.5) | Phos. Brz. A___|A99297-ND NEW! 6.11 23.72 39.00 _|925663-2  |— = =|- 
.098 ~ 177 Brass B 
20 ~ 14 (25 ~ 4.5) Brass B A99294-ND NEW! 7.93 30.78 50.61 |925661-2 |— _ -—|- 
Tools 
CERTI-CRIMP without Die Set for 14-10AWG A28006-ND 376.43/1 69710-1 = _ = |- 
CERTI-CRIMP Die Set for 14-12AWG A9915-ND 2398.34/1 58374-1 = _ -—|- 
CERTI-CRIMP Die Set for 10AWG A9914-ND 4980.00/1 58373-1 = _ -—|- 
Contact Extraction Tool A25474-ND 110.85/1 318845-1 |— _ =| 
Crimp Tool for 20-14AWG A98554-ND 2272.50/1 1901963-1_|— — Sle 


AMP .062” (1.57mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket Connectors 


Product Facts: 

Polarized * Cavity Identification * Low contact-mating force »* Detent and positive locking «Tin plating * Recognized 
under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 «Certified by Canadian Standards 
Association, File No. LR7189 * AMP .062” (1.57mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket connectors form a total system 
of economical commercial-grade connectors and offer compatibility with competitive soft shells. 


General Specifications: 

«Thermal Shock: -55°C ~ 105°C * Temperature-Humidity Cycling: 25°C ~ 65°C at 90 ~ 95% RH ®* Durability: 
50 mating cycles Dielectric Withstanding Voltage: 1.0kVAC «Insulation Resistance: 1000MQ minimum initial 
«Voltage Rating: 250VAC » Contact Rating: 24 ~ 30AWG: .5 ~ 1.5 Amps, 18 ~ 24AWG: 1.5 ~ 6 Amps * Contacts may be 
used in either plug or receptacle housings. 


7 aa 5 Dimension — Inch igi- Pricini 
Fig. 1 — 1 Circuit, In-line Aécepiacle Fig. qo Description i ope 1 Ba te 10 Ah ma No. 
Dm Receptacles 
1 1 Receptacle, with Detent, In-line — _— .785 |A14001-ND 1.24 4.79 |770277-1 
Me 2 Receptacle, with Detent, In-line | .340 | .199 | .820 |A14002-ND 2.34 6.71 |770342-1 
2 2 Receptacle, Positive, In-line 340 | .199 | .820 |A25484-ND 3.14 12.19 |770419-1 
Fig. 2— 2, 3 and 4 Circuit, In-line 3 Receptacle, with Detent, In-line | .490 | .199 | .785 )A14003-ND 2.78 10.79 | 770333-1 
4 Receptacle, with Detent, In-line | .635 | .199 | .785 |A14004-ND 5.56 21.58 |770274-1 
Receptacle Plug 4 |Receptacle, with Detent, Matrix | .345 | 345 | 878 |A14005-ND 294 11.41 |770442-1 
q Panel-Mount Panel-mount 3 6 Receptacle, with Detent, Matrix | .345 | .495 | .785 |A14006-ND 3.99 15.49 | 770356-1 
Flange = flange 9 | Receptacle, with Detent, Matrix | .490 | .495 | .790 |A14007-ND 3.03 11.76 |770429-1 
| Plugs 
oo A P > 
| 1 1 Plug, with Detent, In-line — — 750 |A14008-ND 1.43 5.55 |770278-1 
— |e 2 Plug, with Detent, In-line 440 | .300 | .780 |A14009-ND 1.76 5.04 | 770340-1 
4 le 2 3 Plug, with Detent, In-line 590 | .300 | .750 )A14010-ND 2.62 10.15 | 770331-1 
4 Plug, with Detent, In-line .733 | .300 | .750 |A14011-ND 5.60 21.74 |770275-1 
4 Plug, with Detent, Matrix 445 | 445 | .868 |A14012-ND 4.26 16.51 | 770433-1 
3 6 Plug, with Detent, Matrix 445 | .600 | .750 |A14013-ND 3.42 13.26 | 770355-1 
9 Plug, with Detent, Matrix 590 | .600 | .750 |A14014-ND 2.69 10.42 | 770428-1 
Panel Mount Housings; UL 94V-2 
Receptacles 
2 Receptacle, with Detent, In-line | .340 | .199 | .820 |A25485-ND 3.19 12.39 | 770343-1 
2 3 Receptacle, with Detent, In-line | .490 | .199 | .785 |A25486-ND 3.83 14.84 | 770326-1 
4 Receptacle, with Detent, In-line | .635 | .199 | .785 |A25487-ND 5.56 21.58 |770335-1 
Digi-Key Price AMP 4 Receptacle, with Detent, Matrix | .345 | .345 | .878 |A25488-ND 4.26 16.53 |770441-1 
Description Part No. Each Part No. 3 6 | Receptacle, with Detent, Matrix | .345 | .495 | .785 | A25489-ND 5.70 22.11 |770354-1 
Tools 9 Receptacle, with Detent, Matrix | .490 | .495 | .790 |A25758-ND 4.51 17.48 |770427-1 
Contact Insertion Tool A9998-ND 19.77 91002-1 Plugs 
Sonar EMtacton.I Oot Passe) 126.00 318831-1 2 | Plug, with Detent, In-line 440 | 300 | .780 [A25490-ND 290 11.27 |770341-1 
chin Loe oe sue Smile Peak 216.00 every! 2 | 3 |Plug, with Detent, In-line 590 | 300 | .750 |A25491-ND 2.62 10.15 |770332-1 
Crimp Tool 18-24AWG with Die A9820-ND 216.00 90869-1 : - 
PRO-CRIMPER III Hand Tool without Die A9996-ND 48.00 354940-1 4 Plug, with Detent, In-line .733 | .300 | .750 |A25759-ND 5.60 21.74 |770334-1 
PRO-CRIMPER II/II Repair Kit A34584-ND 50.40 6792014 4 | Plug, with Detent, Matrix 445 | 445 | .868 |A25492-ND 717 27.83 |770443-1 
PRO-CRIMPER III Die Set 18-24AWG, Use with A9996 | A9957-ND 174.00 90869-2 3 6 | Plug, with Detent, Matrix 445 | .600 | .750 |A25760-ND 5.72 22.20 |770353-1 
PRO-CRIMPER III Die Set 24-30AWG, Use with A9996 | A9956-ND 174.00 90870-2 9 Plug, with Detent, Matrix 590 | .600 | .750 |A25761-ND 3.97 15.39 | 770426-1 
Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Tape and Reel AMP 
Description Range Inch (mm) Part No. 100 500 Part No. Part No.t Qty. Pricing | Part No. 
.062” (1.57mm) Contacts 
Pin, 24-30AWG — Brass, Pre-tin 060 (1.524) A14016-ND 5.49 23.74 794018-1 A14016TR-ND 10,000 47.57/M |640391-1 
Socket, 24-30AWG — Brass, Pre-tin 060 (1.524) A14048-ND 5.49 23.74 794019-1 A14048TR-ND. 10,000 22.13/M_|640392-1 
Pin, 18-24AWG — Brass, Pre-tin .050 ~ .110 (1.27 ~ 2.794) | A14015-ND 5.49 23.74 794017-1 A14015TR-ND. 6,000 32.45/M |770983-1 
Socket, 18-24AWG — Brass, Pre-tin 050 ~ .110 (1.27 ~ 2.794) | A14049-ND 5.49 23.74 794016-1 A14049TR-ND. 6,500 24.59/M_|350628-1 
Socket, 18-24AWG — Phosphor Bronze, Pre-tin .050 ~ .110 (1.27 ~ 2.794) |— = = — A25480TR-ND. 6,500 31.31/M_|350628-2 
Pin, 18-24AWG — Brass, Select Gold .050 ~ .110 (1.27 ~ 2.794) |— — _ — A25481TR-ND. 6,000 182.60/M |350629-5 
Socket, 18-24AWG — Brass, Select Gold .050 ~ .110 (1.27 ~ 2.794) |— = = — A25482TR-ND 6,500 174.84/M_|350628-5 


t Tape and Reel (TR) is also available in Cut Tape. 


Digi®Ree! ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Ree!®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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z Tyco Electronics AMP .093” (2.36mm) Soft-Shell 
Authorized Distriouter Commercial Pin and Socket Connectors 


Product Facts: * Polarized » Cavity Identification * Low contact-mating force *Detent and positive locking *Tin General Specifications: * Thermal Shock: -55°C ~ 105°C »* Temperature-Humidity Cycling: 25°C ~ 65°C at 90-95% RH 
plating »Free-hanging styles » Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. * Durability: 50 mating cycles » Dielectric Withstanding Voltage: 1.0k VAC «Insulation Resistance: 1000 MQ minimum 


£28476 «Certified by Canadian Standards Association, File No. LR7189 initial * Voltage Rating: 250VAC * Contact Rating: 2.0-10.0 Amps, 14-24 AWG Housing Material: Nylon, natural color. 
AMP.093” (2.36mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket connectors form a total system of economical commercial- Flammability Rating: UL94V-2 Contacts: .010” (0.25mm) stock thickness. Select Gold is 30” minimum gold over nickel. 
grade connectors and offer compatibility with competitive soft shells. Phosphor bronze contact should be used in high-temperature/humidity cycling applications. 
i eeu i No. of Dimension A _| Digi-Ke Pricing AMP 
Mest Vereue in eine Fig. | Circuits | Description Inch (mm) Part No. 10 50 | Part No. 
Free Hanging Housing — .198” (5.03mm) Centerline Spacing 
prt 1 1 | Receptacle, with Detent _ A14050-ND 1.19 4.61 | 770063-1 
2 2 Receptacle, with Detent 540 (13.72) | A14051-NDO 2.15 6.16 |770065-1 
1.00 2 3 Receptacle, with Detent .670 (17.02) | A14052-ND. 3.09 11.99 |770070-1 
2 4 Receptacle, with Detent 870 (22.10) | A14053-ND 3.52 13.67 |770075-1 
Receptacle 4 4 __|Receptacle, Square with Detent 443 (11.25) | A14054-ND 7.02 27.23 |770843-1 
3 5 Receptacle, with Detent 1.070 (27.18) | A14055-ND 4.32 12.38 |770083-1 
Fig. 2— 2, 3, and = 4 6 Receptacle, with Detent 435 (11.05) | A14056-ND. 441 15.96 |770086-1 
4 Circuit, In-Line 4 6 | Receptacle, without Detents .435 (11.05) | A25538-ND. 411 15.96 |770088-1 
4 9 Receptacle, with Detent 670 (17.02) | A14057-ND 5.18 20.09 |770092-1 
4 12 | Receptacle, with Detents 870 (22.10) | A25528-ND 5.34 20.71_|770098-1 
el 4 15 | Receptacle, without Detents 1.070 (27.18) | A25529-ND 8.15 31.60 |770105-1 
c 4 1 1 Plug, without Mount Ears _ A14058-ND 1.53 5.92 |770064-1 
1.125 2 2 Plug, without Mount Ears .640 (16.26) | A14059-NDO 3.85 11.01 |770069-1 
240 Receptacle 2 3 Plug, without Mount Ears .770 (19.56) | A14060-ND 3.01 11.66 |770074-1 
2 4 Plug, without Mount Ears 970 (24.64) | A14061-ND. 3.35 12.98 | 770078-1 
4 4 Plug Square, without Mount Ears -540(13.71) A14062-ND 5.16 = 20.02 | 770842-1 
3 5 Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) )A14063-ND 3.32 9.51 |770084-1 
4 6 Plug, without Mount Ears 535 (13.59) | A14064-ND 4.65 18.03 |770090-1 
Ooo 4 9 Plug, without Mount Ears .770 (19.56) | A14065-ND 5.10 19.77 |770096-1 
4 12 | Plug, without Mount Ears 970 (24.64) _ | A25536-ND. 5.32 20.65 | 770102-1 
— 4 15 | Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) | A25537-ND 7.35 28.50 |770107-1 
1.00 Panel-Mount — .198” (5.03mm) Centerline Spacing 
3 Receptacle 2 2 Receptacle, with Detents .540 (13.72) | A14386-NDO 2.32 9.00 |770066-1 
2 3 Receptacle, with Detents 670 (17.02) | A14388-ND 3.25 12.62 |770071-1 
Fig. 4— 4, 6, 9, 12, and Bsteivinw Panebmount 2 | 4 | Receptacle, with Detents 870 (22.10) | A14389-ND 3.52 13.67 |770076-1 
15 Circuit, Matrix , tangs flange] 4 6 | Receptacle, with Detents 435 (11.05) | A25524-ND 8.29 32.16 |770087-1 
4 9 Receptacle, with Detents 670 (17.02) | A25525-ND. 5.44 21.11 |770093-1 
cm 4 12 | Receptacle, with Detents 870 (22.10) | A25526-ND 10.01 38.85 |770099-1 
4 15 | Receptacle, without Detents 1.070 (27.18) |A25527-ND 8.15 31.60 |770103-1 
rz} 2 2 Plug, without Mount Ears .640 (16.26) | A14387-NDO 4.52 17.54 |770068-1 
2 3 Plug, without Mount Ears .770 (19.56) | A25530-ND 3.19 12.37 | 770073-1 
Fiscspesel 2 4 Plug, without Mount Ears 970 (24.64) | A25531-ND 3.35 12.98 |770077-1 
4 6 Plug, without Mount Ears 535 (13.59) | A25532-ND 419 16.24 |770089-1 
Fig. 5 — 3 Circuit, In-Line 4 9 Plug, with Mount Ears at Wire End .770 (19.56) | A25533-ND. 10.29 39.90 |770095-1 
: : Panel-mount Panel-mount 4 12 | Plug, without Mount Ears .970 (24.64) | A25534-ND. 9.51 36.89 |770101-1 
F flange ( flanged] 4 15 |Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) _| A25535-ND 11.08 43.00 |770106-1 
250 7 Free Hanging Housing — .250” (6.35mm) Centerline Spacing 
-765 7 fp : 5 3 ]Receptacle, In-line — ‘A25771-ND 492 19.09 |770339-1 
6 4 Receptacle, In-line _ A25519-ND 7.11 27.57 |770337-1 
i 7 6 Receptacle, Matrix _ A25772-ND 8.43 32.70 |770360-1 
\ Se al 8 2 Receptacle, Positive Lock, In-line = A25513-ND 3.27 12.70 |770424-1 
255 Receptacle : 8 | 3 _ |Receptacle, Positive Lock, In-line = A25514-ND 514 19.94 |770785-1 
8 4 Receptacle, Positive Lock, In-line _— A25754-ND 9.44 36.63 | 770784-1 
Fane mount Fanel mount 5 3 Plug, In-line _ A25774-ND 3.71 14.39 |770276-1 
Fa. 9° 9] | ge 9] 6 4 | Plug, In-line — A25522-ND 6.91 26.81 |770336-1 
250 if 6 Plug, Matrix _— A25523-ND 4.99 19.36 |770361-1 
Or 8 2 Plug, Positive Lock, In-line _— A25515-ND 4.28 16.59 | 770425-1 
oI 8 3 Plug, Positive Lock, In-line _— A25516-ND 5.39 20.89 | 770783-1 
=] 8 4 Plug, Positive Lock, In-line = A25755-ND 11.96 46.41 _|770810-1 
soe Panel-Mount — .250” (6.35mm) Centerline Spacing 
.255 Receptacle 5 3 | Receptacle, In-line _— A25770-ND 3.63 14.08 | 770269-1 
6 4 Receptacle, In-line _— A25517-ND 7.11 27.57 |770329-1 
Panel-mount i Panel-mount 7 6 Receptacle, Matrix _ A25518-ND 6.15 23.85 | 770372-1 
flange flange ql 5 3 Plug, In-line _— A25773-ND 6.14 23.81 | 770338-1 
i 6 4 Plug, In-line = A25520-ND 6.91 26.81 |770330-1 
i =! -250|f 886 ft 7 6 Plug, Matrix — A25521-ND 6.18 20.11 _|770373-1 
— 7 : 4 2 position has centerline .248 
ile: 1.145 Digi-Key Price AMP 
-250 Receptacle Description Part No. Each Part No. 
Tools 
Crimp Tool with Die 14-20AWG A9818-ND 216.00 90871-1 
Crimp Tool with Die 18-24AWG A9817-ND 216.00 90872-1 
i PRO-CRIMPER Hand Tool without Die A9996-ND 48.00 354940-1 
F k PRO-CRIMPER II/III Repair Kit A34584-ND 50.40 675221-1 
il \A Die Set 14-20AWG use with A9996 A9953-ND 258.00 90871-2 
= HOTS Die Set 18-24AWG use with A996 A9952-ND 471.00 90872-2 
Receptacle Contact Insertion Tool A9998-ND 19.77 91002-1 
Contact Extraction Tool A9950-ND 44.66 318837-1 
Insulated Diameter | Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Tape and Reel | AMP 
Description Inches (mm) Part No. 100 500 Part No. Part No.t Qty. Pricing Part No. 
093” (2.36mm) Contacts — May be used in either plug or receptacle housings. 
Pin, 18-24AWG, Brass, Pre-tin 110 (2.79) A14098-ND 5.60 24.23 770147-1 = _ — | 
Socket, 18-24AWG, Brass, Pre-tin 3 : A14096-ND 5.60 24.23 770146-1 = _ -|- 
Pin, 18-24AWG, Brass, Select Gold 410 (2.79) A25775-ND 27.43 118.61 770147-5 _ — — |-— 
Socket, 18-24AWG, Brass, Select Gold ; ; A25776-ND 24.13 104.36 770146-5 = _ -|- 
Pin, 14-20AWG, Brass, Pre-tin 140 (3.56) A14099-ND 5.60 24.23 770145-1 A14099TR-ND 4,000 25.86/M |350416-1 
Socket, 14-20AWG, Brass, Pre-tin ; , A14097-ND 5.60 24.23 770144-1 A14097TR-ND 4,000 25.86/M | 350415-1 
Pin, 14-20AWG, Brass, Select Gold 140 (3.56) A25778-ND 27.43 118.61 770145-5 A25778TR-ND 4,000 253.24/M | 350416-5 
Socket, 14-20AWG, Brass, Select Gold ; ; A25779-ND 24.13 104.36 770144-5 A25779TR-ND 4,000 244.58/M | 350415-5 
Socket, 14-20AWG, Phosphor Bronze, Pre-tin -140 (3.56) = _ _ = A25509TR-ND 4,000 37.20/M_ | 350415-6 
Pin, 14-20AWG, Brass, Pre-tin 180 (4.57) = = _ —= A25510TR-ND§ 3,750 29.72/M |770530-1 
Socket, 14-20AWG, Brass, Pre-tin ; i = _ _ — A25511TR-ND§ 3,750 29.72/M_|770529-1 
Pin, 14-18 or (2)18AWG, Brass, Pre-tin 180 (4.57) = = _ = A25512TR-ND$ 1,200 77.16/M |770385-1 
Socket, 14-18 or (2)18AWG, Phosphor Bronze, Pre-tin ; : = = _ — A25780TR-ND$ 1,200 181.40/M | 770383-1 
+ Tape and Reel (TR) are also available in Cut Tape. § Contact length is .875. 0.013” (.33mm) stock thickness and accept two wires, each with maximum .180” insulation diameter 
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= Tyco Electronics | AMP (MR) Miniature Rectangular Connectors 


Authorized Distributor 


Product Facts: * Housings positively lock to prevent accidental Component Program of Underwriters Laboratories, Inc. File No. E28476 Performance Characteristics: 

disengagement » Either cap or plug housing can be mounted in same * Certified by Canadian Standards Association File No. LR 7189 *Comm- , pjelectric Withstanding Voltage: 2.5 KVAC between adjacent 
rectangular panel cutout without additional hardware «Brick red oning bars can be used to common adjacent pin contacts in any column Byes .: oi . te nner 

UL 94V-0 housings ¢ Plug and cap design includes molded-in polarizing or row. Maximum stack per pin is two. Use the mating socket housing circuits * Insulation Resistance: 1500MO minimum initial between 
feature to assure proper mating * High density achieved through to assemble the Commoning Bar unto the pins. Illustration is the proper @djacent circuits * Voltage Rating: 250VAC * Contact Rating: AWG 
-165” (4.19mm) contact centerline spacing * Recognized under the _ insertion of the Commoning Bar. 26-18 — Test Current 1-6 Amps 
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Coma) 
No. of Dimension A __| Digi-Key Pricing AMP No. of Dim. (Inch) Digi-Key Pricing AMP 
Fig. Pos. Type (Inch) Part No. 1 25 Part No. Fig. | Pos. Plating A B Part No. 1 25 Part No. 
In-Line Housing (Contacts Sold Separately) — RoHS Compliant 12 Tin 785 120 -|A14210-ND@ 4.41 99.30 |640502-1 
2 Cap 455 A14100-ND 61 13.75 | 1-640507-0 12 Gold 785 120 A14211-ND 15.97 359.32 | 640502-2 
1 3 Cap 620 A14101-ND 89 20.22 | 1-640508-0 10 12 Gold 785 120 |A33365-ND® 14.94 336.24 | 2-640502-2 
2 Plug 455 A14110-ND 72 16.37 | 1-640517-0 15 Tin .950 120 |A14212-ND@ 5.40 121.48 | 640503-1 
3 Plug 620 A14111-ND 88 19.93 | 1-640518-0 15 Gold -950 120 [A14213-ND 21.62 486.51 | 640503-2 
Matrix Housing (Contacts Sold Separately) — RoHS Compliant 15 Gold 950 120 |A33366-ND@ 20.23 455.27 [2-640503-2 
4 Cap 455 A14102-ND 96 21.83 | 1-640509-0 20 Tin 950 120 |A14214-ND@ 7.01 157.69 ]640504-1 
2 6 Cap 620 A14103-ND 1.09 24.69 | 1-640510-0 20 Gold .950 120 |A33367-ND® 19.90 447.69 | 2-640504-2 
4 Plug 455 A14112-ND 1.36 30.73 | 1-640519-0 24 Tin sabe) 120 |A14216-ND@ 7.80 175.52 |640505-1 
6 Plug 620 A14113-ND 1.18 26.72 | 1-640520-0 an 24 Gold 1.115 120 |A33368-ND® 22.08 496.88 | 2-640505-2 
9 Cap 620 A14104-ND 1.17 26.44 | 1-640511-0 36 Tin 1.610 120 |A14218-ND@ 12.64 284.33 | 640506-1 
12 Cap 785 A14105-ND 1.30 29.44 | 1-640512-0 36 Gold 1.610 120 A14219-ND 60.06 1351.42 |640506-2 
3 15 Cap 950 A14106-ND 1.43 32.41 | 1-640513-0 36 Gold 1.610 120 |A33369-ND@ 56.21 1264.63 | 2-640506-2 
9 Plug 620 A14114-ND 1.75 39.69 | 1-640521-0 PCB Board Vertical Headers, .120” (3.05mm) (Mate with Plugs) Board Thickness 
12 Plug 785 A14115-ND 1.29 29.29 | 1-640522-0 2 Tin 455 180 =| A14220-ND@ 1.85 41.53 |640497-3 
15 Plug 950 A14116-ND 1.39 31.42 | 1-640523-0 2 Gold 455 180 | A33370-ND@ 2.72 61.25 | 2-640497-4 
20 Cap 950 A14107-ND 2.26 51.23 | 1-640514-0 3 Tin 620 180 =| A14222-ND@ 1.95 43.82 |640498-3 
4 24 Cap 1.115 A14108-ND 241 54.48 | 1-640515-0 3 Gold 620 180 =| A14223-ND 4.31 97.01 |640498-4 
20 Plug 950 A14117-ND 2.26 51.28 | 1-640524-0 3 Gold 620 180 | A33371-ND@ 4.03 90.78 | 2-640498-4 
24 Plug 1.115 A14118-ND 2.41 54.63 | 1-640525-0 9 4 Tin 455 180 =| A14224-ND@ 2.42 54.44 |640499-3 
5 36 Cap = A14109-ND 3.02 68.27 | 1-640516-0 4 Gold 455 180 | A14225-ND 5.38 121.16 |640499-4 
36 Plug = A14119-ND 2.50 56.59 | 1-640526-0 4 Gold 455 180 =| A33372-ND® 5.04 113.38 | 2-640499-4 
6 Tin 620 180 | A14226-ND@ 2.64 59.49 | 640500-3 
Renal Dimension A [Digi-Key Pricing AMP 6 Gold 620 180 |A14227-ND 7.39 166.29 _|640500-4 
Fig. Positions (Inch) Part No. 1 25 Part No. 6 Gold 620 180 | A33373-ND@ 6.92 155.61 |2-640500-4 
7 Fs F 9 Tin 620 180 =| A14228-ND® 3.43 77.27 |640501-3 
Strain Reliel (Grommet - Sold Separately) — ReHS Compliant 9 Gold | 620 | 180 | A14229-ND 11.31 254.38 |640501-4 
9 420 A14121-ND 1.93 a ‘62 350522-1 9 Gold 620 180 | A33374-ND® 10.58 238.05 | 2-640501-4 
12 400 A14122-ND 243 5049 [3608744 12 Tin 785 | .180 |A14230-ND@ 441 99.30 |640502-3 
6 15 420 A14123-ND 370 59.75 |360503-4 to | 12 Gold 785_| 180 _|A14231-ND 13.30 299.15 |640502-4 
0 “560 AI4124-ND 383 p44 [4906844 12 Gold 785 | 180 A33375-ND@ 12.44 279.94 |2-640502-4 
24 560 A14125-ND 3.91 84.24 3505244 15 Tin 950 180 =| A14232-ND@ 5.40 121.48 | 640503-3 
36 “560 A14126-ND B14 i078 |490804-4 15 Gold 950 | 180 | 14233-ND 16.18 364.12 |640503-4 
Adapting Grommet (Flexible PVC - Black) — RoHS Compliant 3 Gol 950 180__|A33376-ND@ 15.14 340.73 _|2-640503-4 
6 156 A33358-ND 1.42 30.65 )2-350377-0 in 950 180 =| A14234-ND@ 7.01 157.69 | 640504-3 
6 718 A34028-ND 1'69 36.47 | 2-350376-0 20 Gold 950 | .180 |A33377-ND@ 19.90 447.69 |2-640504-4 
6 06 A33156-ND 136 39.09 |9-350375-0 24 Tin 1115 | 180 | A14236-ND@ 780 175.52 |640505-3 
9.12.15 ‘O18 A33359-ND 139 99.93 |2-350378-1 "4 24 Gold 1.115 180 A14237-ND 28.65 644.55 | 640505-4 
7 wre 24 Gold #5 180 | A33378-ND® 26.81 603.16 | 2-640505-4 
9, 12, 15 250 A33157-ND 1.38 29.72 | 2-350379-1 
) 9d 36 Tin 1.610 180 =| A14238-ND@ 12.64 284.33 | 640506-3 
30 Bee av Poa 185 Ce 36 Gold 1.610 | 180 | A14239-ND 60.06 1351.42 | 640506-4 
20.24, 36 "437 A32609-ND 151 32.58 |2-380935-0 36 Gold 1.610 180 |A33379-ND@ 56.21 1264.63 | 2-640506-4 
Fi Pricini Ins. Dia. | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description Length nt He 1 . 25 Al om Fig. nese Meta Pine (fer Carer ende EAE Te Sha, ee ois 2 a Part No. 
py = yy ontacts: Pins (for Caps} an ockets (for Plugs} — Ho! omplian 
ERI eenins Bar | Fels Compliant - 535000 12 |Live Split Pin, 24 ~ 26AWG, Phos. Brz.,Pre-tin | .025~.050 JA25440-ND | 6.04 19.83 ]640579-41 
a la Gireuit Brose Pretin ‘470 ~—«*| ADB450-ND 13 979 | 3500214 13 | Std. Socket, 24 ~ 26AWG, Phos. Brz., Pre-tin 025 ~.050 |A25441-ND | 7.72 19.04 |794001-1 
4 Circuit. Brass, Pre-tin 635 | A25451-ND 43 272 |350002-1 12 | Live Split Pin, 24 ~ 26AWG, Phos. Brz., Select Gold | .025~.050 |A25444-ND | 31.77 78.37 |640579-2 
‘ : 13 | Std. Socket, 24 ~ 26AWG, Phos. Brz., Select Gold .025 ~ .050 |A25445-ND 30.55 75.37 | 794001-2 
7 a ich 12 [Live Split Pin, 18 ~ 26AWG, Phos. Brz., Pre-tin 050 ~ 115 [A14199-ND 5.70 14.07 |640545-1 
| ee , Dim. (Inch) __| Digi-Key Prleing BLD? 13 [Std. Socket, 18 ~ 26AWG, Phos. Brz,, Pre-tin 050-115 [AT4T97-ND | 7.57 18.67 |641300-1 
bie || ii] A Bim (arin; Carel eg Geile 12 | Live Split Pin, 18 ~ 26AWG, Phos. Brz., Select Gold | .050~.115 |A14198-ND | 28.41 70.08 |640545-2 
Pep Board Vertical Headers, 062” 1.57mm) (Mate with Plugs) Board Thickness 13 | Std. Socket, 18 ~ 26AWG, Phos. Brz., Select Gold | .050~.115 |A14196-ND | 26.16 64.54 /641300-2 
In 5 : H : : =) 14 | Solder Tail Socket, Phos. Brz., Pre-tin — A25447-ND: 8.49 20.95 | 350838-1 
2 Gold A55 120 |A14201-ND 2.91 65.45 |640497-2 15 [Grounding Pin, Phos. Brz., Pre-tin 050 ~ 115 ath 8.04 19.83 |640580-1 
; aa eH a Rape aa ay Sane 15 | Grounding Pin, Phos. Brz., Select Gold 050 ~.115 |A25446-ND 32.14 79.28 | 640580-2 
in H . -ND® i ! a Keying Plug — RoHS Compliant 
3 Gold 620 120 |A14203-ND 4.31 97.01 | 640498-2 16 = A14195-ND — 58.23 [350591-1 
9 3 Gold 620 120 |A33361-ND® 4.03 90.78 | 2-640498-2 Tools 
4 Tin 455 120 -|A14204-ND® 2.42 54.44 | 640499-1 Die Set MR, Use with A9996 A9949-ND 174.00/1 58514-2 
4 Gold 455 120 | A33362-ND® 5.04 113.38 | 2-640499-2 PRO-CRIMPER III Hand Tool A9996-ND 48.00/1 354940-1 
6 Tin 620 120 |A14206-ND® 2.64 59.49 | 640500-1 PRO-CRIMPER II/III Repair Kit A34584-ND 50.40/1 679221-1 
6 Gold 620 120 [A14207-ND 7.39 166.29 | 640500-2 Extraction Tool A9954-ND 17.91/1 455822-2 
6 Gold 620 120 [A33363-ND® 6.92 155.61 | 2-640500-2 Certi-Crimp Tool MR A9938-ND. 570.00/1 91526-1 
9 Tin 620 120 A14208-ND@ 3.43 77.27 |640501-1 Contact Insertion Tool A1444-ND 17.91/1 455830-1 
10 9 Gold 620 120 |A14209-ND 40.25 230.68 | 640501-2 PRO-CRIMPER III Hand Tool/Die Set A25448-ND 216.00/1 58514-1 
9 Gold 620 120__|A33364-ND@ 9.59 215.86__|2-640501-2 $ Recommended for use with MR Socket Housings © ROHS Compliant 
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IDC CRIMP TYPE CONNECTOR/COVER FEATURES: Receptacle connectors .100" (2.54mm) centers * Housings preloaded with standard and high pressure contacts * Insulation Diameter: .050' (1.27mm) * Mating Post Length: .222” to .273" (5.64mm to 
6.94mm) maximum * Housing and Cover: Black thermoplastic, flame retardant * Contacts: Copper alloy or Phosphor Bronze RECEPTACLE HOUSING FEATURES: * Choice of three contact mating pressures * Receptacles mate with .025” (.64mm) square or round 
posts * Capable of connecting up to 100 wires simultaneously * Black thermoplastic or glass- filled nylon * Available in single and double row configurations in .100” (2.54mm) centerline spacing * Stamped: Cavity ID, AMP part number and date code stamped on housing 
where size permits. Unstamped: No marking on housing 


Use with IDC Crimp Type Housing - Fig 1 


Strain Relief Locator 


Detent 
> Latching 


No. of | Digi-Key Pricing AMP No. of | Digi-Key Pricing AMP No. of | Digi-Key Pricing AMP 
Positions | Part No. 1 25 Part No. Positions | Part No. fl 25 Part No. Positions | Part No. 1 25 Part No. 
IDC CRIMP TYPE — HOUSING AND COVERS Low Profile Non-Polarizing — Front Cover 30 A26981-ND 2.31 52.35 | 5-87499-8 
26-30 AWG Housing Fig. 2 (designed for shielded connectors) 
With Standard Contacts — Fig. 1 RoHS Compliant FIG. 5 (order contacts separately) 
: fea, | ie Se ees, ||: pow | ote focus | [haat er mma Tienes 
6 A33380-ND@ 2.52 57.00 | 5-102393-1 : ; ; , : ; P 
‘| e f 10 | A28721-ND 38 8.66 |102541-3 4 A26983-ND 46 10.47 | 102241-2 
8 A33381-ND® 3.13 70.80 | 5-102393-2 
40 | A25791-ND 3.90 33.20 | 102393-3 12 | A28722-ND 63 14.37 |102541-4 5 A26984-ND 51 14.63 | 102241-3 
10 _|A33382-NDe 3.68 83.40 _|5-102393-3 44__| A28723-ND 65 14.62 _|102541-5 8 eee sal. TeeD. bees 
12 _|A25793-ND 466 105.60 | 102393-4 6 eee - aa eae 7 pegeesnD 82 13.95 {1022415 
‘ : 18 | A28725-ND 1.34 30.33 | 102541-7 8 ‘A26987-ND 67 15.12 | 102241-6 
12 |A34929-ND@ 4.37 99.00 | 5-102393-4 9 A26988-ND 2 1629 | 102041-7 
‘ : 20 ‘| A28726-ND 1.49 33.70 | 102541-8 » , i 
-.:.lULUM Ue fe jan fiesta | | 19 (asppan @ st |toers 
5 : : i 26 | A28728-ND 111 25.04 [1-102541-1 12 A26990-ND 92 20.94 / 1-102241-0 
18 A25799-ND 9.86 223.20 | 102393-7 28 ‘A28729-ND 1.30 29.38 |1-102541-2 14 A26991-ND 1.03 23.27 | 1-102241-2 
18 |A34931-ND® 9.20 208.20 [5-102393-7 30 | A28730-ND ‘90 20.49 | 1-102541-3 15 |A26992-ND 1.18 26.76 | 1-102241-3 
20 A33384-ND® 7.18 162.60 | 5-102393-8 34 A28731-ND 1.13 25.64 |1-102541-5 16 A26993-ND 1.44 32.58 | 1-102241-4 
24 A34935-ND® 8.72 197.40 | 6-102393-0 40 A28732-ND 2.16 48.89 | 1-102541-8 18 A26994-ND 1.49 33.74 | 1-102241-6 
26 —- | A33385-ND® TAT 169.20 | 6-102393-1 50 _|A29145-ND 146 32.99 [2-102541-3 20 A26995-ND 1.48 33.60 / 1-102241-8 
30 |A28702-ND 11.61 262.80 _|1-102393-3 60 |A28733-ND 241 54.46 [2-102541-8 22 A26996-ND. 159 36.07 | 2-102241-0 
30 [A33386-ND} 10.89 246.60 |6-102393-3 64 __| A28734-ND 2.72 61.63 |3-102541-0 DOUBLE ROW HOUSING — NON-POLARIZED 
34 A34937-ND@ 12.24 277.20 | 6-102393-5 Shielding and Non-Shielding - Back Cover — Fig. 3 w/o Locator/Latches FIG. (order contacts separately) 
40 |A33387-NDe 1081 24480 | 6-102393-8 RoHS Compliant ae eg pec ok  ia 
50 | A28708-ND 13.97 316.20 | 2-102393-3 6 )A28735-ND 38 8.66] 102536-1 z AO GOGETN compliant 3374 15874560 
50 |A33418-ND@ 13.06 295.80 _ | 7-102393-3 rr poe 1 of ted es 6 | A26999-ND 154 3490 |87456-2 
22-26 AWG Housing With Standard Contacts — Fig. 1 an ae ‘a4 sree AG oe Ee jo |A3034-ND 164 3723 |87456-6 
6 A3047-ND 2.86 64.80 | 102398-1 14 A28739-ND 109 9461 102536-5 12 A3035-ND 1.75 39.56 |87456-8 
6 A33388-ND® 2.70 61.20 | 5-102398-1 16 A28740-ND 147 2645 102536-6 14 A3036-ND 1.80 40.72 | 1-87456-0 
8 A3048-ND 3.60 81.60 | 102398-2 18 |A28741-ND 109 24.58 |102536-7 16 |A3037-ND 1.90 43.05 | 1-87456-2 
8 A33389-ND@ 3.37 76.20 | 5-102398-2 af : : : 18 | A3038-ND 2.72 61.66 | 1-87456-4 
10 _|A3049-ND 3.90 88.20 | 102398-3 be poe a ieee Dae 20 | A3039-ND 2.26 51.19 | 1-87456-6 
10 /A33390-ND® 3.68 83.40 | 5-102398-3 28 | A28745-ND 130 99°36 |1-102536-2 24 | A3040-ND 2.93 66.32 | 2-87456-0 
12 /A3050-ND 466 105.60 | 102398-4 30 |A28746-ND 132 99.92 |1-102536-3 26 _TASDHEND caus oO SD eae 
12 | A33391-ND@ 4.37 99.00 |5-102398-4 34 ——-(| A28747-ND 138 31.25 |1-102536-5 a PSE NDE aa eae Set 
14 | A3051-ND 5.1 122.40 | 102398-5 40 | A28748-ND 1.99 45.16 | 1-102536-8 34 REGAN nee 2028 [aa7deeD 
14 __|A33392-ND® 5.06 114.60 _ | 5-102398-5 50 | A28749-ND 214 48.36 | 2-102536-3 f : : CoieR 
40 | A3044-ND 4.01 90.75 | 3-87456-6 
16 [A3052-ND 554 725.40 | 102398-6 60__|A28750-ND. 2.28 51.55 | 2-102536-8 5 ; : ioe 
50 | A3045-ND 4.83 109.36 | 4-87456-0 
16 | A33393-ND® 5.19 117.60 | 5-102398-6 64 [A28751-ND. 2.33 52.83 |[3-102536-0 601 A3046-ND 538 42180 15-8 7456-2 
18 A33394-ND® 5.33 120.60 | 5-102398-7 Standard Profile Covers — Fig. 4 i ight f. cE 
20 A3054-ND 7.63 172.80 | 102398-8 (2 required per connector) — RoHS Compliant Unstamped, Heustg Cobuliaad (15.24mm) 
20 A33395-ND® 6.97 157.80 | 5-102398-8 papery aap eee Pe 2 A26997-ND 92 30.94 |5-87456-3 
24 A3055-ND 9.33 211.20 | 1-102398-0 A - - 2 4 A3031-ND 1.28 29.09 | 4-87456-9 
24 | A33396-ND@ 8.72 197.40 | 6-102398-0 10 |A8064-ND 3.17/2 71.72/50 | 102396-3 6 | A3032-ND 1.39 31.41 |87456-1 
26 | A28698-ND 7.23 163.80 | 1-102398-1 i ei a te ee 8 |a3033-ND 1.49 33.74 | 87456-3 
26 | A33397-ND@ 6.57 148.80 | 6-102398-1 oo HRORONB i ae are ae eee a 10 _|A25804-ND 1.54 34.90 | 87456-5 
28 | A28701-ND 10.84 245.40 _ |1-102398-2 : : {2 A25806-ND 7.59 36.07 | 87456-7 
28 /A33398-ND® 10.12 229.20 [6-102398-2 pan ae? /A0BEGOD: 1111023000 14 | 25807-ND 1.64 37.23 |87456-9 
A28752-ND 3.46/2 8.30/50 |1-102396-1 
i é : 752: 46/2 78.30/50 | 1 3 16 | A25809-ND 1.70 38.39 |1-87456-1 
30 |A28703-ND 11.61 262.80 | 1-102398-3 A28753-ND 2565/2 5778/50 |1-102396-3 
30 |A33399-NDe 10.89 246.60 | 6-102398-3 i ; 18 /A25811-ND 247 55.84 | 1-87456-3 
: : A3072-ND 2.90/2 65.56/50 _|1-102396-5 , -87456- 
34 |a3057-ND 13.09 996.40 | 1-102398-5 20 |A25812-ND. 2.16 48.86 | 1-87456-5 
: i A3073-ND 3.40/2 77.04/50 | 1-102396-8 22 ‘A25814-ND 2.62 59.34 |1-87456-7 
a Asin Ne 224 Hees aes A3074-ND 6.03/2  136.58/50 | 2-102396-3 24 | a25815-ND 236 53.52 |1-87456-9 
i : : ‘ Keying Plug | A3077-ND 5/10 26 ‘| A25816-ND 2.52 57.01 | 2-87456-1 
50 | A3059-ND 13.97 316.20 | 2-102398-3 FIG. 5 (order contacts separately) 30 _|a25820-ND 3.19 72.13 |2-87456-5 
50 A33402-ND® 13.06 295.80 | 7-102398-3 Stamped ii 34 A25821-ND 3.13 70.97 | 2-87456-9 
60 _|A3060-ND 16.46 372.60 _ | 2-102398-8 2 AB011-ND 1.23 27.92 | 87499-3 38 | A25822-ND 3.60 81.44 |3-87456-3 
60 A33403-ND@ 15.42 349.20 | 7-102398-8 3 A3012-ND 87 19.78 |87499-5 40 A25823-ND 3.91 88.42 |3-87456-5 
64 | A3061-ND 24.70 559.20 |3-102398-0 4 A3013-ND it 17.45 |87499-7 50 | A25825-ND 478 108.20 | 3-87456-9 
64 _[A34939-ND@ 23.16 524.40 |8-102398-0 5 A3014-ND 62 13.96 |87499-9 54 __|A25826-ND 5.04 114.02 | 4-87456-5 
22-26 AWG Housing With High Pressure Contacts — Fig. 1 - SEAT = ve Sa ‘ Le feobe7 ND 530 ee a 
6 A28711-ND 2.86 64.80 | 102694-1 ‘4 : ; Ne eying Plug i : E - 
iy . e 8 A3017-ND 85 19.35 | 1-87499-3 Stamped, Housing Height is .645” (16.38mm) 
6 A33404-ND@ 2.70 61.20 | 5-102694-1 
8 A28712-ND 339 7680 |102604-9 9 A3018-ND 1.08 24.43 | 1-87499-5 RoHS Compliant 
3 /WeLGEIS 313 eoeO. |S1036042 10 | A3019-ND 98 22.10 | 1-87499-7 26 [A25817-ND 6.47 146.40 _[86177-4 
10 A28713-ND 466 405.60 402694-3 hl A3020-ND 2.31 62.35 | 1-87499-9 Unstamped, Housing Height is .645” (16.38mm) 
: ! 12 [A3021-ND 1.03 23.27 | 2-87499-1 RoHS Compliant 
10 [A33406-ND® 437 99.00 | 1-102694-0 
13 | A3022-ND 1.39 31.41 | 2-87499-3 6 A25802-ND 559 {26.60 | 1-86177-8 
120 |A28714-ND 4.66 105.60 | 102694-4 14 | A3023-ND 1.23 27.92 |2-87499-5 10 |A25805-ND 5.70 429.00 | 1-86177-2 
12 )A33407-ND® 437 99.00 /5-102694-4 15 | A3024-ND 1.28 29.09 | 2-87499-7 14 | A25808-ND 578 130.80 | 1-86177-4 
14 | A28715-ND 7.58 171.60 | 102694-5 16 | A3025-ND 1.34 30.25 _|2-87499-9 16 | A25810-ND 5.94 134.40 | 1-86177-5 
14__|A33408-ND® 7.13 161.40 _ | 5-102694-5 20 [A3029-ND 1.59 36.07 [3-87499-7 A25813-ND 6.07 137.40 _ | 86177-1 
20-22 AWG Housing With Standard Contacts — Fig. 1 Unstamped — RoHS Compliant A25824-ND 8.85 200.40 | 1-86177-1 
10 1A33409-ND® 3.68 83.40 |5-102448-3 7 7A26962-ND A 9.31 | 7-87409-2 Keying Plug | A25828-ND 7 6_|87077 
12. |A34932-ND@ 4.37 99.00 |5-102448-4 2 A26963-ND AG 10.47 |87499-4 
14 A33410-ND® 5.06 114.60 | 5-102448-5 3 A26964-ND 51 11.63 |87499-6 Fi order contacts separatel) 
16 | A25798-ND 6.23 141.00 | 102448-6 4 A26965-ND 57 12.80 |87499-8 ‘Stamped — RoHS Compliant 
18 A25800-ND 6.94 157.20 |102448-7 5 A26966-ND 62 13.96 | 1-87499-0 A25830-ND 1.39 31.41 |87977-1 
x : 2 6 A26967-ND 67 15.12 |1-87499-2 8 A25832-ND 1.59 36.07 | 8797-2 
18 [A33412-ND® 6.52 147.60 |5-102448-7 
iY " 7 A26968-ND 82 18.61 |87499-2 10 A25834-ND 1.70 38.39 | 87977-3 
20 | A25762-ND 7.63 172.80 | 102448-8 
20 —-|A33413-ND@ 748 162.60 | 5-102448-8 8 | A26969-ND 82 18.61 |1-87499-4 ee eo ne Popeemptaatas 
24 |A28696-ND 9.33 211.20 |1-102448-0 9 )A26970-ND 92 20.94 |1-87499-6 °) _earee ere $1.50 _{67977-8 
, : 10 _|A26971-ND 92 20.94 | 1-87499-8 24 A25843-ND 2.67 60.50 | 1-87977-0 
24 |A33414-ND@ 8.72 197.40 | 6-102448-0 71 Tageorenn 06 454 —|2RTA0R0 56 | A25845-ND 3:09 74.46 |1-87977-1 
26 |A28699-ND 8.00 181.20 | 1-102448-1 13 |Aoe974-ND 118 96.76 |2-87499-4 Unstamped — RoHS Compliant 
26 A33415-ND® 747 169.20 | 6-102448-1 14 A26975-ND 113 2560 |2-87499-6 6 A25831-ND 7.28 29.09  |2-87977-8 
30 |A28704-ND 11.61 262.80 | 1-102448-3 15 |a26976-ND 193 9792 |9-87499-8 8 A25833-ND 216 48.86 | 2-87977-9 
40 A33417-ND® 13.65 309.00 | 6-102448-8 16 A26977-ND 272 61.66 |3-87499-0 10 A25835-ND 2.26 51.19 | 3-87977-0 
50 __|A28709-ND 13.97 316.20 | 2-102448-3 13 1A3027-ND 7.39 3141 13-87499-4 12 | A25837-ND 2.36 53.52 |3-87977-1 
50 A33419-ND® 13.06 295.80 | 7-102448-3 20 ‘A26978-ND 1.49 33.74 |3-87499-8 14 A25838-ND 2.47 55.84 | 3-87977-2 
A2031-ND Manual Pistol Grip Tool - use with Head Assembly $67.50 22 A26979-ND 1.64 37.23 |4-87499-2 16 A25839-ND 2.52 57.01 |3-87977-3 
A2040-ND Head Assembly Tool for AMP MT Connector $378.00 26 A26980-ND 2.00 45.37 |5-87499-0 RoHS Compliant (Continued) 
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No. of | Digi-Key Pricing AMP No. of | Digi-Key Pricing AMP No. of | Digi-Key Pricing AMP 
Positions | Part No. il 25 Part No. Positions |Part No. 1 25 Part No. Positions | Part No. 1 25 Part No. 
78 |A25840-ND 257 56.17 |3-87977-4 10 |A25853-ND 54 34.90 |87631-5 26 | A25876-ND 467 105.64 |87733-4 
3 ren eH aay bp ces i AaDBSS ND ee ph aoe 2 30 |A25881-ND 5.46 123.60 |87733-6 
26 | A25846-ND 3.03 68.64 |3-87977-8 16 | A25862-ND 1.95 44.21 |1-87631-1 oe aie an pale 
40 |A25847-ND 3.70 83.77 |4-87977-5 1g |A25865-ND 191 43.16 |1-87631-3 5887- 5.57 i 7733+ 
Stamped with Detent Latching, without Strain Relief 20 A25868-ND 2.42 54.68 | 1-87631-5 40 A25890-ND 5.88 133.20 | 1-87733-1 
RoHS Compliant 22 | A25870-ND 262 5934 |4-87631-7 50 | A25894-ND 6.55 148.20 |1-87733-4 
6 |A25848-ND 1.49 33.74 [87631-2 04 | A25872-ND 267 60.50 |1-87631-9 60 _|A25897-ND 7.26 164.40 _|1-87733-7 
8 A25850-ND 1.59 36.07 | 87631-4 26 | A25875-ND 2.72 61.66 | 2-87631-1 A25899-ND Strain Relief, 10 thru 18 positions $.64 
io peepee tee mad beled 28 | A25878-ND 3.03 68.64 _| 2-87631-3 (25900-ND Strain Relief, >20 positions $1.63 
i i 3 : 30 A25880-ND 3.08 69.80 | 2-87631-5 Fig. 7 - Unstamped, Center Polarized - RoHS Compliant 
14 | A25858-ND 1.95 44.21 |1-87631-0 30 ‘| Ap5@83-ND 304 73.30 | 9-87631-7 
16-1 Aa5867-ND 216 48.36 17-8 7631-2 oe oe Ccama aedbects 10 [A25901-ND 175 39.56 ]102387-1 
18 | A25864-ND 2.31 52.35 |1-87631-4 0 ((eeeeetn 370 na77 . areas 14 |A25902-ND 1.85 41.88 /102387-2 
20 | A25867-ND 2.52 57.01 | 1-87631-6 44—((RRROTIND At on 7s. |acareas 16 | A25903-ND 2.16 48.86 | 102387-3 
24 | A25871-ND 2.88 65.15 |2-87631-0 ; : 20 | A25904-ND 247 55.84 |102387-4 
26 ROERREN 393 ee32 _|o-a7ea.2 50 [A25893-ND 432 97.80 _|4-87631-1 
38 1A25877-ND 313 7007 13-8 7631 60 | A25896-ND 5.57 126.00 | 5-87631-1 24 | A25905-ND 2.67 60.50 _ | 102387-5 
30 N25879-ND 3.29 74.46 | 2-87631-6 66 A25898-ND 5.86 132.60 _[5-87631-3 26 A25906-ND 2.72 61.66 | 102387-6 
32 A25882-ND 3.39 76.79 |2-87631-8 Stamped with Detent Latching and Strain Relief 30 A25907-ND 3.13 70.97 | 102387-7 
34 | A25885-ND 365 32.60 | 3-87631-0 RoHS Compliant 34 | A25908-ND 3.44 77.95 |102387-8 
40 _|A25888-ND. 4.01 90.75 _|3-87631-6 10) A25854-ND 3.28 74.30 | 87922-1 40 | A25909-ND 3.80 86.09 | 102387-9 
Bg ee 48 x ; ba sare! : Paar on pe pha 44 |A25910-ND 4.16 94.24 | 1-102387-3 
5895- 5.5! 5 5-87631- é : ‘ ‘ 50 [A25971-ND 4.68 105.87 |1-102387-0 
Unstamped with Detent Latching, without Strain Relief 16 A25863-ND 3.74 84.74 | 87922-4 60 A25912-ND 541 445.80  |1-102387-1 
RoHS Compliant 18 |A25866-ND 5.94 134.40 _|87922-5 : 5 
6 |A25849-ND 1.28 29.09 [87631-1 20 [A25869-ND 431 97.51 |87733-1 64 _|A25913-ND 5.70 129.00 _|1-102387-2 
8 | A25851-ND 1.49 33.74 [87631-3 24 |A25873-ND 4.61 104.48 |87733-3 @ RoHS Compliant 


AM P Cc t t SPECIFICATIONS: * Contact Current Rating: 3 amperes * Terminal Resistance: 12mQ maximum (beryllium copper) and 20mQ maximum (copper-tin-phosphor bronze) FEATURES: 
on ‘ac Ss Available in a variety of platings and contact pressures; Dual cantilever contact beam with built-in overstress assures reliable connection. Contact Plating: A: 30p gold on contact area, 

100p to 200) tin-lead on crimp area, with entire contact underplated 50p nickel B: 15y gold on contact area, 100p to 200p tin-lead in crimp end, with entire contact underplated 

AL G [pees | 50p nickel C: 30p gold on contact area, with gold flash over 50! nickel on entire contact D: 15y gold on contact area, with gold flash over 50p nickel on entire contact E: 100p to 
200y bright tin over 30p nickel on entire contact F: Gold flash over nickel, 15 gold on contact area G: Gold flash over nickel, 30p gold on contact area 


Insulation Dia. - Max. Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing | Digi-Key Strip Tape & Reel Pricing | AMP 
Fig. Inch (mm) Material | Plating | Part No. 10 100 ‘| Part No. Part No. 1,000 Part No. 10,000 Part No. 
Crimp Snap-in (No-strip) Receptacles 
F .055 (1.40) BeCu C | A25943-ND 6.84 45.99 |102348-2 |— _ _ = - 
.055 (1.40) BeCu E | A25944-ND 5.13 34.52 |102348-3 | A25944CT-ND 295.03 A25944TR-ND 159.32/M 87107-6 
Dim. | Wire Size | Max. Ins. Dia. Digi-Key Loose Piece Pricing | amp Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel | AMP 
Fig.| A (AWG) Inch (mm) Material | Plating | Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 1,000 | Part No. 12,500 Part No. 
Crimp Snap-in Pins with Insulation Support 
22-26 .061 (1.55) Ph Bz C  A25948-ND 5.99 40.27 |102107-2 A25948CT-ND =_ 182.22 331.30 [A25948TR-ND 178.91/M 102095-3 
9 | — | 22-26 .061 (1.55) Ph Bz D  |A25950-ND 5.08 34.18 |102107-1 A25950CT-ND - 163.63 297.50 |A25950TR-ND 160.66/M 102095-2 
22-26 .061 (1.55) Ph Bz E | A25952-ND 2.46 16.53 | 102107-3 _- _ _ — |= =_ _ 
22-26 .061 (1.55) Ph Bz E__|A33420-ND 2.33 15.64 | 5-102107-3 A33420CT-ND =_ 75.13 136.60 _|A33420TR-ND 73.77/M 5-102095-4 
Crimp Snap-In Receptacles with Insulation Support - Standard Pressure 
27-32 .040 (1.02) ] Cu-Sn-PhBz] A A25953-ND 4.25 28.61 | 1-102316-4 = =— — -- = =_ 
27-32 .040 (1.02) | Cu-Sn-PhBz) A |A33421-ND 4.02 27.07 | 6-102316-4 - - - — |= - -_ 
27-32 .040 (1.02) | Cu-Sn-PhBz) B  |A25955-ND 4.06 27.31 | 1-102316-3 _- _ - -|—- _ - 
27-32 .040 (1.02) | Cu-Sn-PhBz) B  |A33422-ND 3.84 25.83 | 6-102316-3 _ _ =- --= _ _ 
27-32 .040 (1.02) BeCu C | A25957-ND 6.13 41.26 | 102917-2 A25957CT-ND = 194.30 353.28 | A25957TR-ND 190.77/M 102917-1 
27-32 .040 (1.02) BeCu dD |= =— =—|- A25958CT-ND 37.90 161.20 239.95 |A25958TR-ND 166.12/M 102917-5 
27-32 .040 (1.02) | Cu-Sn-PhBz) E |— _ —|- A25959CT-ND 26.08 110.93 165.13 |A25959TR-ND 114.32/M 102316-5 
22-26 .061 (1.55) | Cu-Sn-PhBz) A |A25966-ND 4.25 28.61 | 1-87756-8 = - - — |= - - 
4ag| 22-26 .061 (1.55) | Cu-Sn-PhBz) A |A33423-ND 3.72 25.06 | 6-87756-8 — _ - — |= - - 
. 22-26 .061 (1.55) BeCu A___|A25973-ND 7.88 53.02 | 87667-1 = - - - |= - - 
22-26 .061 (1.55) | Cu-Sn-PhBz] B  A25968-ND 4.06 27.31 |1-87756-6 = = = — |= = = 
22-26 .061 (1.55) | Cu-Sn-PhBz) B  |A33424-ND 3.73 25.08 | 6-87756-6 - _ _ — |= - _ 
22-26 .061 (1.55) BeCu C  |A3001-ND 5.06 34.01 | 87667-2 - - - — |= - - 
3 22-26 .061 (1.55) BeCu D  |A25972-ND 4.60 30.95 | 87667-5 =- - - — |= - - 
22-26 .061 (1.55) | Cu-Sn-PhBz| E _|A25970-ND 3.47 23.37 _| 87756-7 _ _ =_ -|_= =_ _ 
22-26 .061 (1.55) BeCu E | A3000-ND 3.92 26.35 |87667-3 A3000CT-ND =- 137.02 249.13 | A3000TR-ND 134.53/M 87666-3 
22-26 .061 (1.55) | Cu-Sn-PhBz} F |A25969-ND 4.04 27.15 |87756-5 A25969CT-ND = 127.31 231.48 | A25969TR-ND 125.00/M 87756-4 
22-26 .061 (1.55) | Cu-Sn-PhBz] G_ |— _ —|— A25967CT-ND 32.93 140.08 208.51 _| A25967TR-ND 144.36/M 8756-2 
20-24 .069 (1.75) | Cu-Sn-PhBz) A |A25984-ND 4.25 28.61 | 1-87523-9 A25984CT-ND = 181.56 330.10 |A25984TR-ND 178.26/M 1-87523-8 
20-24 .069 (1.75) | Cu-Sn-PhBz) A |A33425-ND 4.02 27.07 | 6-87523-9 A33425CT-ND _ 171.78 312.33 |A33425TR-ND 168.66/M 6-87523-8 
20-24 .069 (1.75) | Cu-Sn-PhBz) B  |A25986-ND 4.06 27.31 | 1-87523-6 A25986CT-ND _ 179.36 326.10 |A25986TR-ND 176.10/M 1-87523-5 
20-24 .069 (1.75) | Cu-Sn-PhBz} B  |A33426-ND 3.84 25.83 | 2-87523-4 A33426CT-ND - 132.95 241.73 |A33426TR-ND 130.54/M 2-87523-3 
470 |-20-24 .069 (1.75) BeCu C__|A25988-ND 7.72 51.95 | 86016-1 = — _ -- =_ — 
. 20-24 .069 (1.75) BeCu D  |A25991-ND 5.53 37.23 |86016-5 A25991CT-ND — 203.27 369.58 |A25991TR-ND 199.58/M 85969-6 
20-24 .069 (1.75) | Cu-Sn-PhBz} D |— ad -—|- A25996CT-ND 28.52 121.29 180.55 |A25996TR-ND 125.00/M 87523-4 
20-24 .069 (1.75) | Cu-Sn-PhBz) E |A25993-ND 2.36 15.86 | 87523-6 A25993CT-ND _ 104.50 190.00 |A25993TR-ND 102.60/M 87523-5 
20-24 .069 (1.75) BeCu E | A25995-ND 3.92 26.35 | 86016-3 A25995CT-ND - 137.02 249.13 |A25995TR-ND 134.53/M 85969-9 
20-24 .069 (1.75) BeCu G__|A25989-ND 5.06 34.01 | 86016-2 = - _ - |= =_ - 
Crimp Snap-In Receptacles with Insulation Support - Intermediate Pressure 
27-32 .040 (1.02) ] Cu-Sn-PhBz] A  A25961-ND 4.25 28.61 | 102920-2 = = = -- = =_ 
27-32 .040 (1.02) | Cu-Sn-PhBz) A |A33427-ND 4.02 27.07 | 5-102920-2 = - - — |= =- _ 
27-32 .040 (1.02) BeCu C | A25963-ND 8.96 60.28 | 102918-2 A25963CT-ND _ 189.15 343.90 |A25963TR-ND 185.71/M 102918-1 
22-26 .061 (1.55) | Cu-Sn-PhBz} A |A25976-ND 4.25 28.61 | 103171-5 A25976CT-ND - 133.93 243.50 |A25976TR-ND 131.50/M 103171-4 
445 | 22-26 .061 (1.55) | Cu-Sn-PhBz{_A__|A33428-ND 4.02 27.07 | 5-103171-5 A33428CT-ND _ 126.71 230.38_|A33428TR-ND 124.41/M 5-103171-4 
22-26 .061 (1.55) | Cu-Sn-PhBz) Bo J— _ —|- A25977CT-ND 28.98 123.27 183.50 |A25977TR-ND 127.04/M 103171-1 
22-26 .061 (1.55) | Cu-Sn-PhBz) B  |— - -— |- A33429CT-ND - 116.60 173.57 |A33429TR-ND 120.17/M 5-103171-1 
22-26 .061 (1.55) BeCu C  |A25979-ND 6.14 41.28 | 102548-6 A25979CT-ND _ 194.30 353.28 |A25979TR-ND 190.77/M 102548-5 
3 22-26 .061 (1.55) BeCu D__|A25981-ND 4.97 33.41 | 102548-3 A25981CT-ND — 203.27 369.58 _|A25981TR-ND 199.58/M 102548-1 
20-24 .069 (1.75) | Cu-Sn-PhBz] A |A25998-ND 4.25 28.61 | 2-87195-1 A25998CT-ND = 181.60 330.18 |A25998TR-ND 178.30/M 2-87195-0 
20-24 .069 (1.75) | Cu-Sn-PhBz) A |— - —|- A33430CT-ND _ 171.77 = 312.30 |— - =_ 
20-24 .069 (1.75) | Cu-Sn-PhBz) B  |A28315-ND 4.06 27.31 | 1-87195-8 = _ _ --= - _ 
47o| 20-24 .069 (1.75) | Cu-Sn-PhBz) Bo |— - -—|- A33431CT-ND - 122.39 222.53 |A33431TR-ND 120.17/M 2-87195-4 
. 20-24 .069 (1.75) BeCu C__|A28319-ND 7.78 52.37 | 87046-2 A28319CT-ND — 246.32 447.85 |A28319TR-ND 241.84/M 86492-4 
20-24 .069 (1.75) BeCu D | A28317-ND 5.62 37.82 |87046-1 A28317CT-ND = 203.27 369.58 |A28317TR-ND 199.58/M 86492-2 
20-24 .069 (1.75) BeCu E | A3005-ND 4.68 31.49 | 87046-4 A3005CT-ND - 162.28 295.05 |A3005TR-ND 159.33/M 86492-9 
20-24 .069 (1.75) BeCu G__|A3006-ND 6.24 41.99 |87046-3 = _ _ - = _ — 
Crimp Snap-In Receptacles with Insulation Support - High Pressure 
27-32 .040 (1.02) Ph Bz C | A25965-ND 7.08 47.63 | 103455-2 A25965CT-ND =_ 191.44 348.08 |A25965TR-ND 187.97/M 103455-1 
445 | 22-26 .061 (1.55) Ph Bz C | A3004-ND 3.82 31.72 |102128-1 = _ _ — |= - _ 
3 22-26 .061 (1.55) Ph Bz E | A3003-ND 3.19 21.43 | 102128-2 A3003CT-ND - 81.79 148.70 _| A3003TR-ND 80.30/M 87809-2 
47o| 20-24 .069 (1.75) Ph Bz C  |A3008-ND 3.94 32.69 | 1-87309-4 = — _ - |= =_ =_ 
3 20-24 .069 (1.75) Ph Bz E__|A3007-ND 3.19 21.43 | 1-87309-3 a _ _ --= = _ 


A99114-ND (91541-1) Crimp Tool MT Connectors 27-32AWG.. 
A9840-ND (91516-1) Crimp Tool MT Connectors 20-24AW( 


. $570.00 A9903-ND (91517-1) — Crimp Tool MT Connectors 22-26AWG............. 
. $570.00 A3077-ND (86286-1) — Keying Plug for Standard or Intermediate Contacts 


.. $570.00 
$2.05/10 


More Product Available Online: www.digikey.com 
250 (US2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= Tyco Electronics © AMPMODU Locking Clip Contacts and Housings we 


Authorized Distributor 


FEATURES: ¢ Mates with .025” (.64mm) square posts PERFORMANCE CHARACTERISTICS: 
¢ Modular design permits end-to-end stacking * Contact Current Rating: 3 Amp. 
* Housing made of 94V-0 rated glass-filled polyester * Termination Resistance: 12mQ maximum (gold plated contacts) or 
¢ Stamped: cavity ID, Amp part number and date code stamped on 16mQ maximum (tin plated contacts) 
housing where size permits. Unstamped: no marking on housing MATERIAL: Glass-filled polyester, 94V-0 
No. of | Dimension A Digi-Key Price Each AMP No. of | Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Pos. Inch (mm) Description | Part No. d 25 Part No. Fig. | Pos. Inch (mm) Description | Part No. al 25 Part No. 
Single Row (order contacts separately) — RoHS Compliant an] 1.116 (28.35) Stamped A26936-ND 1.67 1.52 2-87175-3 
a -108 (2.74) Unstamped | A26920-ND 1.14 1.01 87175-2 12 1.216 (30.89) Unstamped | A26937-ND 3.21 2.91 2-87175-6 
2 -216 (5.49) Unstamped | A26921-ND 1.05 96 |87175-6 12 1.216 (30.89) Stamped A26938-ND 1.59 1.44 |2-87175-5 
3 -316 (8.03) Unstamped | A26922-ND 1.91 1.74 |87175-8 1 13 1.316 (33.43) Unstamped |A26939-ND 3.34 3.03 | 2-87175-8 
4 -416 (10.57) Unstamped | A26923-ND 1.42 1.29 |1-87175-0 14 1.416 (35.97) Unstamped _|A26940-ND 3.50 3.17 |3-87175-0 
5 516 (13.11) Unstamped _|A26924-ND 1.46 1.32 | 1-87175-2 15 1.516 (38.51) Unstamped | A26941-ND 3.15 2.86 |87175-4 
8 oe i 365) Vestamped ee Ne eH qos bd 15 | 1.516 (38.51) Stamped _|A26942-ND 2.12 1.92 _|87175-3 
7 ‘716 eer U eal @ |A26927-ND 249 206 |1-87175-6 Double Row (order contacts separately) — RoHS Compliant 
1 7 716 (18.19) pica ae ‘ : ; : " 2 116 (2.95) Unstamped ]A26943-ND 1.86 1.69 |87176-2 
F (18.19) Stamped A26928-ND 1.40 1.28 1-87175-5 
8 816 (20.73) Unstamped _|A26929-ND 2.86 2.60 _|1-87175-8 4 216 (5.49) Unstamped | A26944-ND 2.39 2.16 /87133-1 
8 “B16 (20.73) Stamped — |A26930-ND 143 130 /1-87175-7 6 .316 (8.03) Unstamped | A26945-ND 2.39 2.16 |87133-7 
9 .916 (23.27) Unstamped | A26931-ND 2.92 2.64 — |2-87175-0 2 6 -316 (8.03) Stamped | A26946-ND 1.38 1.25 /87133-8 
9 .916 (23.27) Stamped | A26932-ND 1.46 1.32 |1-87175-9 10 -516 (13.11) Unstamped _|A26947-ND 2.68 243 |87133-2 
10 1.016 (25.81) Unstamped | A26933-ND 2.86 2.60 | 2-87175-2 10 -516 (13.11) Stamped A26948-ND 1.48 1.35 |87133-5 
10 1.016 (25.81) Stamped A26934-ND 1.48 1.35 2-87175-1 12 -616 (15.65) Unstamped | A26949-ND 3.45 3.12 1-87133-1 
11 1.116 (28.35) Unstamped _|A26935-ND 4.74 4.30 2-87175-4 20 1.016 (25.81) Unstamped | A26950-ND 3.90 3.53 87133-3 
Locking MATERIAL: Stainless steel spring 
Cli Cc tact Contact Plating: A: 30p gold on contact area, with gold flash over 50p nickel on the entire contact B: 100p - 200y bright tin over 50p nickel on entire 
Ip ontacts contact C: 100p - 200y bright tin-lead over 50p nickel on entire contact ES 
Insulation Loose Piece Cut Strip Strip T&R 
Wire Size Dim. A Diameter Range Digi-Key Pricing AMP. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing AMP. 
(AWG) Inch (mm) Inch (mm) Plating | Part No. 1 10 25 100 |PartNo. | Part No. 100 500 Part No. 7,000 Part No. 
28-30 | .550 (13.97) | .029-.039 (.74-.99) A A26951-ND® 65 — 14.63 41.46 |87191-1 /A26951CT-ND@ 47.51 217.75 |A26951TR-ND@ 237.54/M —|87190-1 
28-30 | .550 (13.97) | .029-.039 (.74-.99) Cc A26952-ND 8 — 10.82 30.66 /87191-2 |— _ - = =— |- 
28-30 __| .550 (13.97) |_.029-.039 (.74-.99) B A34241-ND® A5 — 1014 28.73 | 5-87191-2 |A34241CT-ND@ 49.79 228.20 | A34241TR-ND@ 248.94/M__|5-87190-2 
22-26 | .584 (14.83) | .038-.062 (.97-1.57) A A26954-ND® — 7.14 — 48.03 |87165-1 | A26954CT-ND® 42.83 196.28 | A26954TR-ND® 214.13/M — |87124-1 
22-26 | .584 (14.83) | .038-.062 (.97-1.57) C A26956-ND - 4.96 — 33.87 |87165-2 | A26956CT-ND 32.09 147.07 | A26956TR-ND 160.44/M | 87124-2 
22-26 | .584 (14.83) | .038-.062 (.97-1.57) B A34242-ND@ =_ 4.65 — 31.26 |5-87165-2 | A34242CT-ND@ 29.19 133.77 __|A34242TR-ND@ 145.94/M__|5-87124-2 
20 -584 (14.83) | .038-.062 (.97-1.57) A _— A26957CT-ND@ 48.85 207.77 |A26957TR-ND@ 237.90/M | 867052-2 
20 -584 (14.83) | .038-.062 (.97-1.57) C _ A26958CT-ND 36.67 155.96 | A26958TR-ND 178.58/M — |867052-1 
20 584 (14.83) | .038-.062 (.97-1.57) C _ A36217CT-ND@ 34.35 146.08 | A36217TR-ND@ 167.27/M__|5-867052-1 


A26960-ND@ Keying Plug for .025” (.64mm) sq. post contacts . 
A26961-ND Extraction Tool 
A30043-ND — Crimp Tool for 22-26 AWG contacts .. 


@ RoHS Compliant 


$.17/1, $3.81/25 
-.. $23.45 
.. $570.00 


AMPMODU Short Point Wire-Applied Connectors and Contacts we 


No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Pos. Inch (mm) _| Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Pos. Inch(mm)__| Part No. il 25 | Part No. 
Double Row, Non-Polarized — RoHS Compliant 36 | 1.798 (45.67) [A25929-ND| 1.17 1.06 |1-104482-6 
(order contacts separately) 38 | 1.898 (48.21) |A25930-ND| 1.18 1.07 |1-104482-7 
¢ Eee eee ay es ieee a 1 | 40 | 1.998 (50.75) |A25931-ND| 1.20 1.09 |1-104482-8 
5 308 (10.11) |A25016ND| 94 85 | 1044823 44 | 2.198 (55.83) |A25932-ND| 2.05 1.86 |1-104482-9 


52 2.598 (65.99) |A25933-ND| 2.20 2.00 |2-104482-0 
Double Row, Polarized — RoHS Compliant 

(order contacts separately) 

8 -398 (10.11) |A25934-ND| .94 .86 |104483-1 

14 -698 (17.73) |A25935-ND| .93 .85 |104483-9 

18 -898 (22.81) |A25936-ND| .95 .86 |104483-2 


10 -498 (12.65) |A25917-ND| .94 86 | 104482-4 
12 598 (15.19) |A25918-ND|_.95 86 | 104482-5 
14 -698 (17.73) |A25919-ND| .95 86 | 104482-6 
16 .798 (20.27) |A25920-ND| .96 88 | 104482-7 
1 18 .898 (22.81) |A25921-ND| .98 89 | 104482-8 


FEATURES: 
© Short point of contact mates with .169” ~ .259” (4.29mm ~ 6.58mm) 
* Double row housings are end-to-end and side-to-side stackable 


* Terminates 20-32 AWG discrete wire » Mates with .025" (.64mm) 20 | 998 (25.95) emerge 89-80 1014829 20 | ‘998 (25.38) |Az5937-ND| 96 87 |104483-3 
square posts * Dual cantilever contact beams for reliable matings 22 | 1.098 (27.89) |A25923-ND| 1.04 92 _|1-104482-0 7 26 | 4.298 (32.97) IERGsaINE 1.03 oa |Aoadna a 
PERFORMANCE CHARACTERISTICS: 26 | 1.298 (32.97) |A25924-ND| 1.03  .94 |1-104482-1 -298 (32.97) | A25938- : E 2 
* Contact Current Rating: 3 Amp. 28 | 1.398 (35.51) |A25925-ND) 1.04 95 | 1-104482-2 30 | 1.498 (38.05) |A25939-ND/ 1.09 1.00 | 104483-5 
¢ Termination Resistance: 12m0 maximum 30 | 1.498 (38.05) |A25926-ND]| 1.09 .99 | 1-104482-3 38 | 1.898 (48.21) ]A25940-ND| 1.15 1.05 | 104483-6 
MATERIAL: 32 1.598 (40.59) |A25927-ND| 1.11 1.01 | 1-104482-4 54 2.698 (68.53) |A25941-ND| 2.08 1.89 | 104483-7 
+ Black thermoplastic, flame retardant, 94V-0 34__| 1.698 (43.13) |A25928-ND| 1.16 1.05 |1-104482-5 64_| 3.198 (81.23) |A25942-ND| 2.15 1.96 |104483-8 
Short Point Crimp Snap-In MATERIAL: Copper alloy C7025 Contact Plating: A: 30y gold on contact area, with tin-lead over 50y ites) eer 
nickel on the crimp area B: 15y gold on contact area, 50 minimum tin-lead in crimp area, with entire post vi —— 4.060 
Receptacle Contacts underplated 50p nickel C: 100p - 200p bright tin-lead over 50p1 nickel on entire contact — |, (1.52) 
Insulation Loose Piece Cut Strip Strip Tape & Reel 
Wire Size Diameter Range Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing AMP 

(AWG) Inch (mm) Plating Part No. 10 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. 15,000 Part No. 

28-32 .025-.060 (.64-1.52) A A28323-ND 1.68 11.30 | 104481-8 — =_ - =_ _ 

28-32 .025-.060 (.64-1.52) A A34336-ND® 1.37 919 | 1-104481-3 A34336CT-ND® 104.58 A34336TR-ND® 56.48/M 1-104481-1 

28-32 .025-.060 (.64-1.52) B A28325-ND 1.48 9.96 |104481-7 - _ _ _ - 

28-32 .025-.060 (.64-1.52) B A34337-ND® 1.48 9.96 | 1-104481-2 - _ - _ - 

28-32 .025-.060 (.64-1.52) C A28326-ND 117 7.87 |104481-6 - _ - _ - 

28-32 .025-.060 (.64-1.52) C A34246-ND® 111 7.45 |5-104481-6 = _ - _ - 

22-26 .025-.060 (.64-1.52) A A28327-ND 1.68 11.30 | 104480-9 — _ _ =_ _ 

22-26 .025-.060 (.64-1.52) A A32513-ND® 1.54 10.37 | 1-104480-6 _ _ - - - 

22-26 .025-.060 (.64-1.52) B A28328-ND 1.48 9.96  |104480-8 = _ = - - 

22-26 .025-.060 (.64-1.52) B A32512-ND® 1.36 915 | 1-104480-5 - _ - _ - 

22-26 .025-.060 (.64-1.52) C A28329-ND 117 7.87 |104480-7 - _ - _— - 

22-26 .025-.060 (.64-1.52) C A32511-ND® 93 6.23 | 1-104480-4 = _ - _ - 

20-24 .025-.060 (.64-1.52) A A28331-ND 1.68 11.30 | 104479-7 — =_ _ =_ _ 

20-24 .025-.060 (.64-1.52) A A34249-ND® 1.59 10.69 | 1-104479-3 A34249CT-ND® 98.55 A34249TR-ND® 53.22/M 1-104479-0 

20-24 .025-.060 (.64-1.52) B A28333-ND 1.48 9.96 | 104479-6 A28333CT-ND 97.53 A28333TR-ND 48.77/M 104479-3 

20-24 .025-.060 (.64-1.52) B A34250-ND® 1.21 8.11 |1-104479-2 A34250CT-ND® 92.25 A34250TR-ND® 49.82/M 104479-9 

20-24 .025-.060 (.64-1.52) C A28335-ND 1.86 12.49 | 104479-5 = _ = _ _ 

20-24 .025-.060 (.64-1.52) C A34251-ND® 1.76 11.82 | 1-104479-1 A34251CT-ND® 70.68 A34251TR-ND® 38.17/M 104479-8 
A29087-ND = Crimp Hand Tool for 28-32 AWG and 22-26 AWG. .. $570.00 


A29088-ND _ Extraction Tool 
@ RoHS Compliant 


-.. $16.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


The AMPMODU® MTE Interconnection System offers both wire-to-board and wire-to-wire connectors 
using .025” (0.64mm) square post technology. FEATURES: » Insulation displacement technology « Plain 
housings are end-to-end and/or back-to-back stackable for open pin field applications ELECTRICAL 
CHARACTERISTICS: ¢ Contact Current Rating: 3amp * Contact Termination Resistance: 15mQ (maximum) 
* Dielectric Withstanding Voltage: 600VAC, rms at sea level * Operating Temperature: -65°C ~ 105°C 
MATERIAL: « Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated * Contacts: Phosphor bronze or Copper Alloy 
Contact Plating: 

A: 30p gold on contact area, 50y minimum tin-lead in crimp area, with entire contact underplated 50p nickel 
B: 15y gold on contact area, 50) minimum tin-lead in crimp area, with entire contact underplated 50 nickel 
C: 100p bright tin-lead over 50p nickel on entire contact 

Unloaded: No contacts in housing 


Fig. 1 - Receptacle 


AMPMODU MTE Interconnection System 


Housing Housing 
No. of Dimension A | Digi-Key Quantity AMP. No. of Dimension A _| Digi-Key Quantity AMP 
Pos. Plating Inch (mm) | Part No. per Strip Pricing Part No. Pos. Plating Inch (mm) | Part No. per Strip Pricing Part No. 
20 | Unloaded | 1.998 (50.75) [A26858-ND@t 1 1.311 29.75/25 | 1-104257-9 
Fig. 1 — Strip Form Plain 7 _ 5 =. = 7 
A 198 (6.03) )A28349-ND 10 731A0 72.86/10 |103976-1 Fig. 2— Stnp Form Polarized/Latching, Hols Compliant 
2 B 198 (5.03) | A28350-ND 10 | 10.88/10 108.35/110 | 103975-1 A 198 (5.03) | A34185-ND 10 5.60/10 — 55.79/110 |5-103958-1 
C 198 (5.03) | A28351-ND 10 7.48/10 74.47/110 | 103974-1 2 B 198 (5.03) |A34186-ND 10 4.98/10  49.59/110 |5-103957-1 
3 A 298 (7.57) _|A28353-ND 8 6.42/8 52.35/72 | 103976-2 i 2 i 
2 _ 55 (15.68) | ADB36-ND s aE ee Festal C 198 (5.03) | A34187-ND 10 4.67/10  46.53/110 |5-103956-1 
7 B 698 (17.73) | A28369-ND 2 3.87/2 52.62/30 | 103975-6 A 298 (7.57) | A34188-ND 8 5.46/8 44.53/72 |5-103958-2 
2 | Unloaded | .195 (5.03) | A28352-ND@t 1 30/1 6.76/25 | 103688-1 3 B .298 (7.57) | A34189-ND 8 4.48/8 36.52/72 | 5-103957-2 
{|e | ewect ||| Sy ue es o_| saps; sear ees 
6 | Unloaded | .598 (15.19) |A28367-ND@t 1 ‘68/1 15.40/25 | 103688-5 A 398 (10.11) ]A34191-ND 5 413/5 41.19/55 |5-103958-3 
7_| Unloaded | 698 (17.73) _[A28371-ND@+ 1 63/1 14.25/25 | 103688-6 4 B 398 (10.11) )A34192-ND 5 3.58/5 35.69/55 |5-103957-3 
8 tae is top st paren { ar eve eee C 398 (10.11) _|A34193-ND 5 3.28/5 32.63/55 |5-103956-3 
nloader ai s id al 4 ~ 
10 | Unloaded | 998 (23.35) |28382-NDe+ 1 ‘65/1 14.73/25 | 103688-9 A 498 (12.65) Tea ‘3 404/4 40.29/44 |5-103958-4 
11 | Unloaded | 1.098 (27.89) | A28385-ND@t 1 86/1 19.45/25 | 1-103688-0 5 B 498 (12.65) | A34195-ND 4 3.49/4 34.78/44 | 5-103957-4 
12__| Unloaded | 1.198 (30.43) |A28389-NDot 1 78/1 17.65/25 | 1-103688-1 C 498 (12.65) | A34196-ND 4 3.18/4 31.73/44 |5-103956-4 
Fig. 1 — Strip Form Plain, RoHS Compliant 7 = iF 
A "198 (5.03)  [A34956-ND 10 6.85/10  68.23/110 |5-103976-1 ‘ 598 (15.19) ay 4 ABUA, 2-88 20/90 | 5-108958-5 
2 B 198 (5.03) | A34176-ND 10 10.18/10 101.45/110 | 5-103975-1 6 B 598 (15.19) | A34198-ND 4 4.15/4 33.83/36 |5-103957-5 
C 198 (5.03) _|A34177-ND 10 7.00/10 69.73/110 |5-103974-1 C 598 (15.19) |A34199-ND 4 6.84/4 55.77/36 |5-103956-5 
A 298 (7.57) _[A34957-ND 8 6.01/8 49.02/72 |5-103976-2 A 698 (17.73) 1A34200-ND 2 78/2 37.81/30 15-103958-6 
3 B 298 (7.57) | A34950-ND 8 9.52/8 77.58/72 |5-103975-2 ET) et ou 
¢ 298 (7.57) _|a34178-ND 8 6.62/8 53.99/72 |5-103974-2 7 B 698 (17.73) | A34201-ND 2 2.40/2 32.56/30 |5-103957-6 
A 398 (10.11) [A34179-ND 5 4.56/5 45.42/55 |5-103976-3 y 698 (17.73) | A34944-ND 2 2.18/2 29.64/30 |5-103956-6 
4 a a a Peer : Hen oe ae A .798 (20.27) | A34202-ND 2 3.10/2 36.45/26 |5-103958-7 
A “7198 toes AadtetND 4 3956/4 3834/44 161030764 8 B 798 (20.27) | A34203-ND 2 2.65/2 31.25/26 |5-103957-7 
5 B 498 (12.65) | A34952-ND 4 3.77/4 37.60/44 | 5-103975-4 C .798 (20.27) | A34945-ND 2 2.41/2 28.36/26 | 5-103956-7 
: -_ (12.66) eee 4 3.80/4 57.86/44 5-103974-4 A 898 (22.81) | A34204-ND 2 3.36/2 36.47/24 |5-103958-8 
598 (15. - 27 i 5-103976-5 
F 3 e98 Neds feyeeaiD i Vd9/4.- “ab sane. |s4103078 9 B 898 (22.81) | A34205-ND 2 4.39/2 47.68/24 |5-103957-8 
c 598 (15.19) | A34946-ND 4 4.03/4 __ 32.84/36 | 5-103974-5 c 898 (22.81) | A34206-ND 2 2.58/2 28.07/24 | 5-103956-8 
A 698 (17.73) | A34958-ND 2 3.45/2 46.81/30 |5-103976-6 A 998 (23.35) | A34207-ND 2 3.66/2 36.45/22 |5-103958-9 
£ i a ee ee 5 ee aan eee 10 B 998 (23.35) | A34208-ND 2 3.11/2 30.94/22 |5-103957-9 
i A “798 (20.27) | A34959-ND 2 3.42/2 40.25/26 | 5-103976-7 c 898 (23.35) |A34209-ND 2 2.80/2 27.88/22 | 5-103956-9 
C 798 (20.27) | A34948-ND 2 3.59/2 42.26/26 |5-103974-7 4 A 1.098 (27.89) ]A34210-ND 2 3.99/2 36.12/20 |6-103958-0 
9 A ws (25.35 ea Z se ee are c 1.098 (27.89 | A34963-ND 2 3.04/2 27.53/20 | 6-103956-0 
10 z “998 (23.35) _[A34955-ND 2 377/2  37°52/99 |6-103975-9 A 4.198 (30.43) |A34211-ND 2 4.31/2 35.09/18 |6-103958-1 
ii B 7.098 (27.89) _|A35067-ND 2 4.10/2 37.10/20 [6-103975-0 12 B 1.198 (30.43) | A34212-ND 2 3.64/2 29.69/18 |6-103957-1 
2 ; ise en en 5 ee sets cae C 1.198 (30.43) | A34213-ND 2 3.27/2 26.69/18 |6-103956-1 
- - Fig. 2 — Strip Form Polarized/La itching - ASSEMBLIES (contacts sold below for unloaded pin housing) 
A 198 (5.03) A28390-ND 10 5.98/10  59.58/110 | 103958-1 ingle Row .100” (2.54mm), 26-22 AWG 
2 B 198 (5.03) | A28391-ND 10 5.32/10  52.96/110 | 103957-1 ig. 3 — Strip Form Polarized/Latching 
C 198 (5.03) _|A28392-ND 10 4.99/10 49.70/110 | 103956-1 7 ; 
A "298 (7.57) |A28394-ND 8 5.838 47.56/72 |103958-2 A 295 (7.49) eae 8 TSGIB ~ “GA OOT2. | 1089%6:1 
3 B “298 (7.57) | 428395-ND 8 478/83 39.00/72 |103957-2 2 B 295 (7.49) | A28435-ND 8 7.63/8 62.18/72 |103945-1 
C 298 (7.57) | A28396-ND 8 4.73/8 38.58/72 | 103956-2 C 295 (7.49) | A28436-ND 8 7.37/8 60.04/72 |103944-1 
4 ‘ Fea iit) Pana : sae sae jpseees ‘ A "395 (10.03) | A28438-ND 5 7.1/5 70.84/55 |103946-2 
c 398 (10.11) | A28400-ND 5 3.50/5 34.85/55 | 103956-3 B -395 (10.03) | A28439-ND 5 5.04/5 50.21/55 |103945-2 
A 498 (12.65) | A28402-ND 4 4.32/4 43.02/44 |103958-4 A 495 (12.57) | A28442-ND 4 8.96/4 89.28/44 |103946-3 
5 ae Nee fan ae seid reel 4 B 495 (12.57) | A28443-ND 4 4.59/4 45.71/44 | 103945-3 
h “598 (15.19) | A28406-ND 7 5 14/44 90/6 1 103958-5 C 495 (12.57) | A28444-ND 4 4.33/4 43.10/44 | 103944-3 
6 B 598 (15.19) | A28407-ND 4 4.43/4 36.13/36 | 103957-5 A 595 (15.11) | A28446-ND 4 5.08/4 41.41/36 |103946-4 
: = tea — 3 rain se.o66 Teese 5 B 595 (15.11) | A28447-ND 4 4.75/4 38.74/36 |103945-4 
7 ; “998 (1773)_|A28411-ND 5 Den a4 77/A0' [1080876 C 595 (15.11) |A28448-ND 4 7.58/4 61.81/36 |103944-4 
A -798 (20.27) | A28414-ND 2 3.31/2 38.93/26 | 103958-7 A 695 (17.05) _|A28450-ND 2 3.28/2 44.55/30 | 103946-5 
8 B 798 (20.27) | A28415-ND 2 2.83/2 33.37/26 | 103957-7 B 795 (20.19) | A28455-ND 3 6.01/3 48.99/27 |103945-6 
C 798 (20.27) _|A28416-ND 2 2.57/2 30.28/26 |103956-7 z - 
A 898 (22.81) |A28418-ND 2 3.58/2 38.95/24 |103958-8 8 A B95 (22.73), ean 2 BADE: ~ “BE OUEN 1OS46:7 
9 B 898 (22.81) | A28419-ND 2 4.83/2 52.44/24 | 103957-8 ¢ 895 (22.73) | A28460-ND 2 479/2 52.08/24 | 103944-7 
C 898 (22.81) |A28420-ND 2 2.76/2 29.97/24 |103956-8 2 | Unloaded | .295 (7.49) | A28437-ND@ 1 54/1 12.17/25 |103653-1 
Me ‘ o (23.85) ooee Ne 5 aoe Sen ipeeees 3 | Unloaded | .395 (10.03) |A28441-ND® 1 56/1 12.74/25 |103653-2 
C sua ance) A2844-ND 2 2992 29.78/22 | 103956-9 4 | Unloaded | .495 (12.57) |A28445-ND@ 1 66/1 15.00/25 | 103653-3 
1 A 7.098 (27.89) [A28426-ND 2 4.26/2 38.58/20 | 1-103958-0 5 | Unloaded | .595 (15.11) |A28449-ND 1 571 12.91/25 |103653-4 
12 ‘ Hore en 5 que ae tee 6 | Unloaded | .695 (17.05) | A28453-ND@ 4 57/1 12.99/25 |103653-5 
7) Unloaded | 198 (6.03) | A28393-ND@F 7 aA 503/95 110495741 7 | Unloaded | .795 (20.19) [A28457-ND@ 1 1.36/1 30.79/25 |103653-6 
3 | Unloaded | .298 (7.57) | A28397-ND@t 1 34/1 7.60/25 |104257-2 8 | Unloaded | .895 (22.73) |A28461-ND@ 1 1.39/1 31.55/25 |103653-7 
: Teens a eam ee ‘ Ph Lies ‘pages 9 | Unloaded | .995 (25.27) | A28465-ND@ 1 1.45/1 32.91/25 | 103653-8 
nloader B # "| id 5 = 
6 | Unloaded | ‘598 (15.19) | A28409-ND@t { “441 10.07/95 |104257-5 10 | Unloaded | 1.095 (27.81) |A28469-ND@ 1 1.53/1 34.71/25 |103653-9 
7 | Unloaded | .698 (17.73) |A28413-ND@t 1 BIT 11.49/25 | 104257-6 11 | Unloaded | 1.195 (30.35) |A28472-ND@ 1 1412/1 25.46/25 |1-103653-0 
: ieee reac oe : ad ee ea 12 | Unloaded | 1.295 (32.89) |A28754-ND@ 1 1.78/1 40.19/25 | 1-103653-1 
nloader 7 x id rl A “ 
40 | Unloaded | 998 (23.35) |A28425-NDot : faa, ddagpe: |dadoero 14 | Unloaded | 1.495 (37.97) |A28755-ND@ 1 1.90/1 43.13/25 |1-103653-3 
11__| Unloaded | 1.098 (27.89) |A28429-NDo+ 1 73M 16.44/25 | 1-104257-0 15 | Unloaded | 1.595 (40.51) |A28756-ND® 1 1.35/1 30.57/25 | 1-103653-4 
iP tnleaded ie eeetet : a TNR Baia 16 | Unloaded | 1.695 (43.05) |A28757-ND@ i 1.90/1 43.11/25 |1-103653-5 
loaded | 1.398 (35.5 54-ND , 64/25 | 1-104257- 
45 | Unloaded | 1498 (38.05) |A26855-NDet , 4481 Deets |1104067-4 17 | Unloaded | 1.795 (45.59) |A26852-ND® 1 1413/1 25.63/25 |1-103653-6 
16 | Unloaded | 1.598 (40.59) |A26856-ND@t 1 1.26/1 28.44/25 | 1-104257-5 20 | Unloaded | 2.095 (53.21) |A28792-ND® 1 1.35/1 30.58/25 |1-103653-9 
17_| Unloaded | 1.698 (43.13) | A26857-NDot 1 1.30/1__ 29.37/25 | 1-104257-6 RoHS Compliant — + For Female contacts see “Short Point Contacts” (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Housing Housing 
No. of Dimension A | Digi-Key Quantity AMP No. of Dimension A_| Digi-Key Quantity AMP 
Pos. Plating Inch(mm) | Part No. per Strip Pricing Part No. Pos. Plating Inch (mm) | Part No. per Strip Pricing Part No. 
Fig. 3 — Strip Form Polarized/Latching, RoHS Compliant A -695 (17.05) | A34226-ND 2 3.07/2 41.72/30 | 5-103946-5 
A .295 (7.49) | A34214-ND 8 8.72/8 71.11/72 | 5-103946-1 6 B .695 (17.05) | A34227-ND 2 2.43/2 33.02/30 | 5-103945-5 
2 B .295 (7.49) | A34215-ND 8 7.14/8 58.22/72 | 5-103945-1 c 695 (17.05) | A34228-ND 2 2.25/2 30.52/30 | 5-103944-5 
¢ 295 (7.49) | 34216-ND 8 6.90/8 56.22/72 |5-103944-1 4 A 795 (20.19) |A34229-ND 3 5.21/3 42.45/27 |5-103946-6 
A 395 (10.03) | A34217-ND 5 6.66/5 66.34/55 |5-103946-2 C .795 (20.19) | A34940-ND 3 6.91/3 56.36/27 | 5-103944-6 
3 B 395 (10.03) | A34218-ND 5 472/5 47.01/55 |5-103945-2 . -895 (22.73) eee aND) 2 5.342 58.06/24 /5-103046-7 
c .395 (10.03) _|A34219-ND 5 4.49/5 44.72/55 | 5-103944-2 : : Be oe nas ; pit : aon phi 
A 495 (12.57) ]A34220-ND 4 8.15/4 81.17/44 ]5-103946-3 : : : : : - - 
4 B 495 : a 434991-ND 4 4.0/4 40.80/44 | 5-103945-3 A .995 (25.27) | A34943-ND 2 3.95/2 39.32/22 | 5-103946-8 
496 (12.57) . . 9 B .995 (25.27) | A34942-ND 2 3.60/2 35.90/22 | 5-103945-8 
c -495 (12.57) | A34222-ND 4 4.05/4 40.36/44 | 5-103944-3 C 995 (25.27) |A34941-ND 9 3.26/2 32.49/22 | 5-103944-8 
A 595 (15.11) | A84223-ND 4 4.76/4 38.78/36 | 5-103946-4 44 A 1.095 (27.81) |A34233-ND 2 4.27/2 38.70/20 |5-103946-9 
5 8 595 (15.11) |Bas2ZdeNb a 4.45/4 36.27/36 | 5-103045-4 B 1.095 (27.81) | A34234-ND 2 5.14/2 46.56/20 | 5-103945-9 
¢ 595 (15.11) (BSeeesaND 4 oes DG 19807 | US RoHS Compliant — + For Female contacts see “Short Point Contacts” 
. Material: Phosphor bronze Specification: Contact: standard pressure 
Interchangeable Contacts Wire Contact Plating: A: 30y gold on contact area, 30p minimum tin-lead in crimp area, with entire contact —_>- 
i = H underplated 50p nickel B: 15y gold on contact area, 30y minimum tin-lead in crimp area, with entire post 
Crimp (Snap In) Pins underplated 50! nickel C: 100 minimum bright tin-lead over 50y nickel on entire contact -810 (20.57) 
Insulation _ Loose Cut Strip Strip Tape and Reel 
Wire Size Diameter Range Digi-Key Piece Pricing AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing AMP 
(AWG) Inch (mm) Plating | Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. 12,500 Part No. 
A A28336-ND 5.23 35.16 104506-7 = _ - -— _ — 
A A34236-ND@ 4.90 32.93 5-104506-7 =_ =_ - = _— = 
28-32 | 025 ~.054(.64~1.37)| | aog337-ND 4.90 32.94 | 104506-5 = = _ Ss 
B A34237-ND® 5.01 33.69 5-104506-5 = = - &— = = 
A A28339-ND 5.75 38.68 104505-7 A28339CT-ND 209.72 381.30 | A28339TR-ND 205.91/M 104505-6 
A A34238-ND® 5.38 36.22 5-104505-7 A34238CT-ND® 196.38 357.05 | A34238TR-ND® 192.81/M 5-104505-6 
90-96 036 ~ .054 (.91 ~ 1.37) B A28341-ND 5.35 35.98 104505-5 A28341CT-ND 162.91 296.20 | A28341TR-ND 159.95/M 104505-4 
‘ : 3 , B A34239-ND® 5.01 33.69 5-104505-5 A34239CT-ND® 152.53 277.33 | A34239TR-ND® 149.76/M 5-104505-4 
C A28343-ND 2.72 18.27 104505-3 — _ - = — — 
C A34240-ND® 2.42 16.29 5-104505-3 = = - — = = 
RoHS Compliant 
ASKP02-ND Keying Plug - 10 Comb $1.26 A99174-ND Crimp Hand Tool for 28 ~ 32AWG (loose piece product).............0...0..:0cccceeeeeeeeeeeeeeeeee ee $807.98 


A2031-ND Manual Pistol Grip Tool (loaded housing product) 
A28718-ND —_ Head Assembly Tool use with A2031-ND 


$67.50 A30575-ND  Certi-Crimp™ Hand Tool Assembly for 22 ~ 26AWG 


. $1227.00 (loose piece product) $570.00 


AMPMODU Unshrouded Profile Headers - .100” (2.54mm) Centers 


PERFORMANCE CHARACTERISTICS: 


¢ Insulation Resistance: 5,000MOQ minimum 
initial « Withstanding Voltage: 750V rms at sea 
level * Operating Temperature: -65°C ~ 105°C 
¢ Current: 3 amp maximum per contact 


MATERIAL: 
Black thermoplastic, 94V-0 rated ¢ Posts: 


Copper alloy 318 .139 
Contact Plating: ) t. (8.08) (3.53) 
A: Selectively plated 30 gold on contact area, kL 
with gold flash over 50p nickel =) Se 1S? Loo 
B: Selectively plated 15 gold on contact area, ; r 1 
with gold flash over 50p nickel (6:08) (8-99) (2!54) 
No. of Dimension A | Digi-Key Price Each =| amp No. of Dimension A | Digi-Key Price Each | aMP No. of Dimension A_| Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | Plating Inch (mm) _| Part No. 1 25 | Part No. Pos. | Plating Inch(mm) _| Part No. 1 25 | Part No. Pos. | Plating Inch(mm) _| Part No. 1 25 | Part No. 
Single Row A 684 (17.37) [A28774-ND | 3.78 3.41 |87232-7 A | 2.484 (63.09) [A26586-ND | 20.13 18.12 [2-87215-5 
Fig. 1 — .025” (.64mm) Square Straight Post uf B 684 (17.37) _|A28775-ND | 3.60 3.24 |87233-7 50 B | 2.484 (63.09) |A26587-ND | 15.66 14.10 |2-87227-5 
F A 084 (2.13) ]A26540-ND | 69 63 [87220-1 3 A 784 (19.91) |A28776-ND | 4.08 3.68 |87232-8 60 A | 2.984 (75.79) [A26588-ND | 24.06 21.66 [3-87215-0 
B 084 (2.13) |A26541-ND | 51 46 | 87224-1 B 784 (19.91) [A28777-ND | 3.21 2.89 |87233-8 B__| 2.984 (75.79) |A26589-ND | 1896 17.07 |3-87227-0 
2 A 184 (4.67) JA26542-ND ] 1.26 1.14 | 87220-2 10 A 984 (24.99) |A28778-ND | 4.74 4.27 |1-87232-0 80 A | 3.984 (101.19) [A26591-ND | 31.86 28.68 |4-87215-0 
B 184 (4.67) |A26543-ND | 1.08 _.98_|87224-2 B 984 (24.99) |A28779-ND | 4.59 4.14 |1-87233-0 B__ | 3.984 (101.19) |A26590-ND | 24.81 22.33 |4-87227-0 
3 A .284 (7.21) | A26544-ND | 1.65 1.49 | 87220-3 20 A 1.984 (50.39) [A28780-ND | 9.57 8.62 |2-87232-0 Fig. 4— .025” (.64mm) Square Right-Angle Post 
B -284 (7.21) | A26545-ND_| 1.22 1.10 |87224-3 B 1.984 (50.39) [A28781-ND | 882 7.94 |2-87233-0 2 A 084 (2.13) [A28782-ND | 1.05 95 | 1-86479-3 
4 A 384 (9.75) ]A26546-ND | 2.16 1.95 |87220-4 a A | 3.984 (101.19) [A26562-ND | 18.24 16.42 [4-87232-0 B .084 (2.13) _|A28783-ND 99 90 |87230-1 
2 ES) Me un 33 aed B | 3.984 (101.19) |A26563-ND | 14.28 12.86 }4-87233-0 i A 184 (4.67) |A28784-ND | 1.62 1.46 |1-86479-4 
5 : ; / . ; i =a Row B 184 (4.67) [A28785-ND | 1.38 1.25 [87230-2 
° ae aaa ee 5% _ ae 025” (.64mm) Square Straight Post ‘ A 284 (7.21) [A26592-ND | 2.01 1.81 |1-86479-5 
6 B__| 584 (14.83) |A26551-ND | 240 216 |87224-6 2 B cee poet to tn re ft SOT Lop 270 2 Lares 
7 A peel Peay a6 an Seo F A 184 (4.67) |A26566-ND | 2.34 2.11 [1-87215-1 § B 384 (9.75) _[A26595-ND | 210 1.89 |87230-4 
" “784 (1a.a1) [ADGSSEND | 3693.35 187220-8 B 184 (4.67) |A26567-ND | 1.95 1.76 |87227-2 10 A 484 (12.29) |A26596-ND | 3.42 3.08 |86479-3 
8 4 yea (19.91) |aoesss-nD | 297 268 |87204-8 6 A 284 (7.21) |A26568-ND | 2.76 2.49 |1-87215-2 B 484(12.29) |A26597-ND | 2.79 2.52 |87230-5 
z “984 (24.90) | AD6SSEND | 4534.08 1 1-87220-0 B 284 (7.21) |A26569-ND | 2.34 2.11 |87227-3 18 A 584 (14.83) |A28786-ND | 3.93 3.54 |86479-4 
10 B “984 (24.99) |A26857-ND | 369 333 |1-87224-0 3 A 384 (9.75) [A26570-ND | 3.60 3.24 [87215-1 B 584 (14.83) |A28787-ND | 3.54 3.19 |87230-6 
A} 1.984 (50.39) [AD6BSS-ND | B64 7.78 [2-87220-0 B 3849.75 |A26571-ND | 2.82 2.54 |87227-4 14 A 684 (17.37) |A26598-ND | 4.77 4.30 |86479-5 
20 B | 11984 (50.39) [Av6380-ND | 693 6.24 |-87294.0 ig A 484 (12.29) [A26572-ND | 4.35 3.92 |87215-2 B 684 (17.37) [A26599-ND | 4.11 3.70 |87230-7 
A) 3.984 (10119) PAZBSGO-ND 16.98 15.29 }4-87220-0 B 484 (12.29) |A26573-ND | 3.60 3.24 |87227-5 46 A 784 (19.91) |A26600-ND | 5.40 4.86 |86479-2 
40 B | 3.984 (101.19) |A26561-ND [1353 1218 |4-87224-0 5 A 584 (14.83) [A26574-ND | 5.10 4.59 |87215-3 B 784 (19.91) |A26601-ND | 4.23 3.81 |87230-8 
Fig. 2— .025” (.64mm) Square Right Angle Post B 584 (14.83) |A26575-ND | 4.05 3.65 |87227-6 0 ry 984 (24.99) [A26602-ND | 6.66 6.00 |86479-1 
, rt “084 (2.13) [A28762-ND | 72 65 [872304 4a A 684 (17.37) |A26576-ND | 5.79 5.22 |87215-4 B 984 (24.99) |A26603-ND | 5.13 4.62 |1-87230-0 
B 084 (2.13 _|a28763-ND | 69 63 |87233-1 B 684 (17.37) |A26577-ND | 4.53 4.08 |87227-7 3A A | 1.184 (30.07) [A28788-ND | 7.98 7.19 [86479-7 
2 A 184 (4.67) |A28764-ND | 1.35 1.22 [8722-2 16 A .784 (19.91) |A26578-ND | 6.54 5.89 |87215-5 B 1.184 (30.07) |A28789-ND 6.78 6.11 |1-87230-2 
B 184 (4.67) | A28765-ND | 1.29 1.17 |87233-2 B .784 (19.91) |A26579-ND | 5.22 4.70 |87227-8 26 A 1.284 (32.61) | A26604-ND 8.67 7.81 | 1-86479-0 
3 A 284 (7.21) |A28766-ND | 1.83 1.65 |87232-3 20 A 984 (24.99) | A26580-ND 7.83 7.05 |87215-7 B 1.284 (32.61) |A26605-ND 6.66 6.00 | 1-87230-3 
B .284 (7.21) _|A28767-ND | 1.68 1.52 |87233-3 B 984 (24.99) | A26581-ND 6.45 §.81_|1-87227-0 30 A 1.484 (37.69) |A26606-ND | 10.02 9.02 | 1-86479-9 
4 A 384 (9.75) |A28768-ND | 2.25 2.03 |87232-4 24 A 1.184 (30.07) |A26582-ND 9.69 8.73 |87215-8 B 1.484 (37.69) |A26607-ND 7.83 7.05 | 1-87230-5 
B 384 (9.75) [A28769-ND | 1.68 1.52 |87233-4 B__| 1.184 (30.07) |A26583-ND | 7.47 6.73 |1-87227-2 50 A | 2.484 (63.09) [A26608-ND | 18.30 16.47 |2-86479-9 
5 A 484 (12.29) |A28770-ND | 2.64 2.38 |87232-5 oe A | 1.284 (32.61) [A26584-ND [1059 9.54 [87215-9 B__ | 2.484 (63.09) |A26609-ND | 12.99 11.70 |2-87230-5 
B 484 (12.29) [A28771-ND | 2.25 2.03 |87233-5 B__| 1.284 (32.61) |A28694-ND | 8.25 7.43 |1-87227-3 60 A__| 2.984 (75.79) [A28790-ND | 19.92 17.93 [3-86479-4 
6 A 584 (14.83) [A28772-ND | 3.30 2.97 |87232-6 34 A | 1.684 (42.77) [A26585-ND | 13.62 12.26 |1-87215-7 80 A | 3.984 (101.19) [A26610-ND | 26.22 23.60 |4-86479-4 
6 B 584 (14.83) |A28773-ND | 3.06 2.76 |87233-6 B | 1.684 (42.77) |A28695-ND | 10.77 9.70 |1-87227-7 B__ | 3.984 (101.19) |A26611-ND | 25.11 22.60 | 4-87230-0 
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= Tyco Electronics AMPMODU Unshrouded Breakaway Headers - .100” Centers 


Authorized Distributor 


ez 


MATERIAL: 

* Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated » Posts: Phosphor bronze 

Contact Plating: 

A: 30u gold on contact area, 100, ~ 200 tin-lead on solder area, with entire post underplated 50 nickel B: 15y gold on contact area, 100y ~ 200y 
tin-lead on solder area, with entire post underplated 50p nickel C: 100p ~ 200y tin-lead over 50p nickel on entire post D: 100y ~ 200p tin over 50u 
nickel on entire post 


40 Pin Headers 


Dimensions fi Step 1 Step 2 Step 3 
No. of Inch (mm) Digi-Key PriceEach =| AMP Digi-Key Base Pin 
Pos. | Plating A B Part No. 1 10 Part No. Part No. Price Adder 
Fig. 1 — .025” (.64mm) Square Straight Post 025” (.64mm) Square Straight Post 
A | .090 (2.29) | .230 (5.84) | A26508-40-ND 232 2.08 |4-103747-0 | | A26508-XX-ND 90 04 
C | .090 (2.29) | .230 (5.84) | A26509-40-ND 148 1.32 |4-103741-0 | |A26509-XX-ND 40 03 
A | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A26512-40-ND 242 2.17 |4-103239-0 | |A26512-XX-ND 1.01 04 
40 B | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A26513-40-ND 2.21 1.99 |4-103185-0 | |A26513-XX-ND 78 04 
C | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A26514-40-ND 158 142 |4-103327-0 | |A26514-XX-ND 50 03 
B | 125 (3.18) | .318 (8.08) | A26519-40-ND 232 2.08 |4-102972-0 | |A26519-XX-ND 90 04 
C | 125 (3.18) | .318 (8.08) | A26520-40-ND 1.69 1.51 |4-103321-0 | |A26520-XX-ND 62 03 
Fig. 1 — .025” (.64mm) Square Straight Post 025” (.64mm) Square Straight Post 
RoHS Compliant RoHS Compliant 
D | .090 (2.29) | .230 (5.84) | A32700-40-ND 272 244 |9-146285-0 | |A32700-XX-ND 93 05 
C | .090 (2.29) | .230 (5.84) | A34253-40-ND on 1.89 |9-146282-0 | |A34253-XX-ND 68 04 
A | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A34254-40-ND 285 2.55 |9-146281-0 | |A34254-XX-ND 1.07 05 
is D | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A32701-40-ND 2.64 2.36 |9-146280-0 | |A32701-XX-ND 85 05 
C | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A34256-40-ND 215 1.93 |9-146278-0 | | A34256-XX-ND 72 04 
A | 125 (3.18) | .318 (8.08) | A34257-40-ND 287 2.57 |9-146277-0 | |A34257-XX-ND 1.09 05 
D | 125 (3.18) | .318 (8.08) | A32703-40-ND 2.66 2.39 |9-146276-0 | |A32703-XX-ND 87 05 HOW TO ORDER: 
C | 125 (3.18) | .318 (8.08) | A34259-40-ND 2.25 2.02 |9-146274-0 | |A34259-XX-ND 83 04 : 
Fig. 2— .025” (.64mm) Square Right Angle Post .025” (.64mm) Square Right Angle Post 4 EASY STEPS 
40 C | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A26517-40-ND 2.24 1.99 |4-103329-0 | |A26517-XX-ND 78 04 
Fig. 2— .025” (.64mm) Square Right Angle Post 025” (.64mm) Square Right Angle Post 
RoHS Compliant RoHS Compliant How do | order an A26508 single row header 
A | .090 (2.29) | .230 (5.84) | A34260-40-ND 270 2.42 |9-103765-0 | |A34260-XX-ND oH 05 with 16 pins? 
C | .090 (2.29) | .230 (5.84) | A34261-40-ND 3.06 2.74 |9-103759-0 | |A34261-XX-ND 90 06 
A | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A34262-40-ND 443 3.97 |9-146304-0 | | A34262-XX-ND 1.58 08 Call Digi-Key for pricing, 
4 D | .120 (3.05) | .230 (5.84) |A32702-40-ND 2.74 2.46 |9-103325-0 A32702-XX-ND 95 05 or determine the cost yourself 
C | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A34264-40-ND 2.21 1.99 }9-103929-0 | |A34264-XX-ND 78 04 following the steps below. 
A | 110 (2.79) | .318 (8.08) | A34265-40-ND 453 4.06 |9-146305-0 | |A34265-XX-ND 1.68 08 
D | .110 (2.79) | .318 (8.08) | A82704-40-ND 2.85 2.55 |9-102974-0 | |A32704-XX-ND 1.07 05 A -ND 
D | .110 (2.79) | .318 (8.08) | A32705-40-ND 232 2.08 |9-103323-0 | | A32705-XX-ND 90 04 
Fig. 3 — .025” (.64mm) Square Straight Post 025” (.64mm) Square Straight Post Base Park Desired Pins 
ig- . 7 iq! ig! 7 S qi ig Number —_] L____ per Row 
A | 090 (2.29) | .230 (5.84) | A26524-40-ND 3.46 3.10 |4-103783-0 | | A26524-XX-ND 1.33 06 
C | .090 (2.29) | .230 (5.84) | A26525-40-ND 2.45 2.19 |4-103777-0 | |A26525-XX-ND 1.04 04 
A | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A26528-40-ND 358 3.21 _|4-103240-0 | | A26528-XX-ND 1.45 06 Step 1. Select needed Digi-Key Part Number 
40 B | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A26529-40-ND 316 2.83 |4-103186-0 | |A26529-XX-ND 1.01 06 and number of pins desired. 
© | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A26530-40-ND 253 2.27 _|4-103328-0 | | A26530-XX-ND 73 05 
A | 125 (3.18) | .318 (8.08) | A26534-40-ND 3.79 3.40 | 4-102977-0 A26534-XX-ND 1.29 07 Step 2. Begin with the appropriate “Base Price” 
B | 125 (3.18) | .318 (8.08) | A26535-40-ND 3.37 3.02 |4-102973-0 | | A26535-Xx-ND 1.23 06 of your selected part number (refer to 
C | 125 (3.18) | .318 (8.08) | A26536-40-ND 274 2.46 |4-103322-0 | |A26536-XX-ND 95 05 chart). 
Fig. 3 — .025” (.64mm) Square Straight Post -025” (.64mm) Square Straight Post 2 
RoHS Compliant RoHS Compliant Step 3. Multiply the number of pins per row 
A | .090 (2.29) | .230 (5.84) | A34268-40-ND 438 3.92 |9-146261-0 | | A34268-XX-ND 1.52 08 you desire by the “Pin Adder” of your 
A | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A34977-40-ND 4.64 4.15 |9-146257-0 | |A34977-XX-ND 1.80 08 selected part number (refer to chart). 
B | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A34269-40-ND 4.09 3.67 |9-146256-0 | | A34269-XX-ND 1.61 07 
ao | © | 1200808) | 280 6:84) | A84976-40-ND 3.16 2.83 |9-146254-0 | |A34976-XX-ND 1.01 06 Step 4. Add mee 2 and Step 3 together for 
C | .090 (2.29) | .230 (5.84) | A34344-40-ND 274 246 |9-146258-0 | |A34344-XX-ND 95 05 final cost! 
A | 125 (3.18) | .318 (8.08) | A34270-40-ND 471 4.22 -|9-146253-0 | |A34270-XX-ND 1.48 09 
D | 125 (3.18) | .318 (8.08) | A82707-40-ND 430 3.85 |9-146252-0 | |A32707-XX-ND 1.44 08 
Our Example: 
C | 125 (3.18) | .318 (8.08) | A34272-40-ND 358 3.21 |9-146250-0 | |A34272-XX-ND 1.45 06 
Fig. 4 — .025” (.64mm) Square Right Angle Post .025” (.64mm) Square Right Angle Post 
RoHS Compliant RoHS Compliant Step 1. A26508-16-ND 
A | .090 (2.29) | .230 (5.84) | A34273-40-ND 4.22 3.78 |9-103801-0 | |A34273-XX-ND 1.35 08 Step 2. 90 
C | .090 (2.29) | .230 (5.84) | A34274-40-ND 3.58 3.21 -|9-103795-0 | |A34274-XX-ND 1.45 06 Step 3. 16 x .04 = .64 
A | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A34275-40-ND 7.80 6.98 |9-146308-0 A34275-XX-ND 2.81 14 Step 4. Your Cost = $1.54 
‘i D | .120 (3.05) | .230 (5.84) | A32706-40-ND 4.22 3.78 |9-103326-0 | |A32706-XX-ND 1.35 08 
C | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A34277-40-ND 379 3.40 |9-103330-0 | |A34277-XX-ND 1.29 07 
A | 110 (2.79) | .318 (8.08) | A34278-40-ND 8.01 7.17 |9-146309-0 A34278-XX-ND 2.64 15 NOTE: For quantities of 10 or more, 
B | 110 (2.79) | .318 (8.08) | A34346-40-ND 443 3.97 |9-102975-0 | |A34346-Xx-ND 1.58 08 call DIGI-KEY. 
C | 110 (2.79) | .318 (8.08) | A34279-40-ND 4.01 3.59 |9-103324-0 | |A34279-XX-ND 1.52 07 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


PERFORMANCE SPECIFICATIONS: ¢ Current Rating: 3 amp maximum for single contact: 2 amp maximum per contact for fully 
energized connector * Voltage Rating: 250VAC * Dielectric Rating: 750VAC rms between contacts for one minute » Insul- 
ation Resistance: 1000MOQ after temperature/humidity cycling * Temperature Rating: Headers; -65°C ~ 105°C Receptacle 
Assemblies;-65°C ~ 125°C * Durability: 200 cycles for 30 gold plating (75 cycles for 15 gold plating) MATERIAL: Headers: 
* Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated * Posts: Phosphor bronze Receptacles: * Housing: Brown thermoplastic, 94V-0 


AMPMODU PCB Connectors - .100” (2.54mm) Centers 


rated, high temperature compatible * Contacts: Phosphor bronze 


Contact/Post Plating: A: 30y gold on contact area, 100 ~ 200y bright tin-lead on termination end, with entire post under- 
plated 50p nickel B: 15p gold on contact area, 100p ~ 200p bright tin-lead on termination end, with entire post underplated 
50u nickel C: 30p gold on contact area, 50p ~ 100p bright tin-lead on solder area, with entire contact underplated 50y nickel 
D: 15p gold on contact area, 50 ~ 100 bright tin-lead on solder area, with entire contact underplated 50p nickel 


Standard 
Solder 
Tails 144 


5 (2.92) 


Retention 
Tails 


115 (2.92) 


No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each =| AMP 
Pos. | ing Inch (mm) | Part No. 1 25 =| Part No. 
Fig. 1 — Headers 
Straight Post with Standard Solder Tails 
12 A .980 (24.89) |A26375-ND | 2.70 2.43 | 102692-1 
12 B .980 (24.89) |A26376-ND | 243 2.19 |102567-1 
16 A 1.180 (29.97) |A26379-ND | 3.27 2.95 | 1-102692-5 
20 B 1.380 (35.05) ]A26380-ND | 3.18 2.87 | 1-102567-1 
24 A 1.580 (40.13) |A26382-ND ] 4.14 3.73 | 102692-2 
24 B 1.580 (40.13) ]A26383-ND | 3.48 3.14 |102567-2 
30 B 1.880 (47.75) |A26386-ND ) 4.08 3.68 | 1-102567-3 
36 A | 2.180 (55.37) |A26388-ND | 5.40 4.86 | 102692-3 
40 B 2.380 (60.45) |A26392-ND | 5.01 4.51 | 1-102567-2 
50 B 2.880 (73.15) |A26394-ND | 6.00 5.40 | 102567-6 
60 A | 3.380 (85.85) ]A26396-ND | 837 7.54 |102692-5 
60 B 3.380 (85.85) |A26397-ND | 6.84 6.16 | 102567-4 
80 B | 4.380 (111.25) |A26401-ND | 9.12 8.21 |102567-8 
100 A | 5.380 (136.65) ]A26402-ND | 13.47 12.13 | 102692-8 
Straight Post with Standard Solder Tails — 
RoHS Compliant 
12 B .980 (24.89) |A34280-ND | 2.28 2.06 |5-102567-1 
16 A 1.180 (29.97) |A34282-ND | 3.09 2.79 |6-102692-5 
20 B 1.380 (35.05) |A34283-ND | 3.00 2.70 |6-102567-1 
30 A 1.880 (47.75) |A34284-ND | 4.47 4.03 |6-102692-7 
30 B 3.380 (85.85) |A34285-ND | 3.84 3.46 /6-102567-3 
36 A | 2.180 (55.37) |A34286-ND | 5.07 4.57 |5-102692-3 
36 B 2.180 (55.37) |A34287-ND | 8.58 7.73 /5-102567-3 
40 A | 2.380 (60.45) |A34288-ND | 5.52 4.97 |6-102692-3 
40 B 2.380 (60.45) |A34289-ND | 4.71 4.24 | 6-102567-2 
50 B 2.880 (73.15) |A34290-ND | 5.58 5.03 /5-102567-6 
70 B 3.880 (98.55) |A34293-ND | 7.38 6.65 /6-102567-0 
80 B | 4.380 (111.25) |A34294-ND | 8.49 7.65 |5-102567-8 
100 A | 5.380 (136.65) |A34295-ND | 12.63 11.37 |5-102692-8 


No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each =| AMP No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each =| MP 
Pos. | ing Inch (mm) | Part No. 1 25 ‘| Part No. Pos. | ing Inch(mm) | Part No. 1 25 ‘| Part No. 
With Board Retention Tails 30 | C | 1.758 (44.65) |A34307-ND | 6.52 5.91 |5-532956-5 
12) A | 980 (24.89) }A26377-ND | 3.93 3.54 |1-534978-6) | 39 | D | 1.758 (44.65) [A34308-ND ] 5.38 4.88 |5-532955-5 
20 | A | 1.980(35.05) [ZCC) 9-75 3.38 |534978-3 36 | D | 2.058 (52.27) |a34309-ND | 6.20 5.62 |5-532955-6 
60 | A | 3.380 (85.85) |A26398-ND | 8.70 7.83 |534978-9 
(85.85) 40 | C | 2.258 (57.35) |A34310-ND | 4.50 4.08 |5-832956-7 
With Board Retention Tails — RoHS Compliant 
40 | D_ | 2.258 (57.35) |A34311-ND | 3.98 3.61 |5-532955-7 
20 | A | 1.380 (35.05) |A34296-ND | 3.48 3.14 |5-534978-3 
24 | a | 1580 40.13) [asag7i-no | 3.87 3.49 |s-saggva-a) | 5° | © | 2758 (70.05) |A34312-ND | 8.69 7.88 |5-532956-8 
30 | A | 1.880 (47.75) |A34297-ND | 4.47 4.03 |5-534978-5| | 50 | D | 2.758 (70.05) |A34313-ND / 9.09 8.24 |5-532955-8 
50 A | 2.880 (73.15) |A34973-ND | 6.66 6.00 /5-534978-8 60 C | 3.258 (82.75) |A34314-ND | 10.15 9.20 | 5-532956-9 
110 | A | 5.880 (149.35) |A34281-ND | 13.71 12.34 |6-534978-2 60 | D | 3.258 (82.75) |A34315-ND | 9.38 8.50 |5-532955-9 
Fig. 2 — Receptacles Horizontal Mount, Closed Entry 70 D | 3.758 (95.45) |A34316-ND | 10.84 9.82 |6-532955-0 
Standard Solder Tails so | c | 4.258 (108.15) |A34317-ND | 13.46 12.20 |6-532956-2 
12) G | -856(21-79) eeu) 278 2.48 |502056-1 100 | C | 5.258 (133.55) |A34318-ND | 18.36 16.64 /6-532956-6 
12 | D | .858(21.79) |A26341-ND | 254 231 |532955-1 
100 | D | 5.258 (133.55) |A34319-ND | 15.18 13.76 |6-532955-6 
16 | C | 1.058 (26.87) |A26343-ND | 3.55 3.22 |532956-2 
24 | c | 1.458 (37.03) |A26347-ND | 5.67 5.14 |532956-4 Board'Retention: Tails 
24 | D_ | 1.458 (37.03) |A26348-ND | 4.80 4.35 |532955-4 30 1.758 (44.65) ]A26352-ND | 6.94 6.29 /534204-4 
36 D | 2.058 (52.27) |A26354-ND | 6.60 5.98 |532955-6 40 2.258 (57.35) |A26358-ND | 8.56 7.76 | 1-534204-2 
40 Cc 2.258 (57.35) |A26356-ND 4.80 4.35 |532956-7 Board Retention Tails — RoHS Compliant 
70 | D | 3.758 (95.45) |A26365-ND | 11.53 10.44 | 1-532955-0 42 | c | .958(21.79) |a34322-ND | 3.50 3.17 |5-534204-2 
80 | C | 4.258 (108.15) |A26367-ND | 14.36 13.01 | 1-532956-2 20 | c_ | 1.258 (31.95) [as4323-no | 4.08 3.70 |5-534204-9 
100 | C | 5.258 (133.55) |A26369-ND | 19.58 17.74 |1-532956-6 oa | c | 1458.37.03) |aaaaza-no | 469 4.25 |e-sa4z04-1 
Standard Solder Tails — RoHS Compliant 
30 | C | 1.758 (44.65) |A34325-ND | 6.52 5.91 |5-534204-4 
12 | c | .858(21.79) ]A34301-ND | 257 2.33 |5-532956-1 
36 | C | 2.058 (52.27) |A34326-ND | 7.63 6.92 |5-534204-3 
12 | D | .858(21.79) |A32548-ND | 2.39 2.16 |5-532955-1 
te | c | 1.058 (2687) |as4go2-no | 331 3.00 |5-532956-2 50 | C | 2.758 (70.05) |A34328-ND | 9.46 8.57 |5-534204-1 
20 | c_ | 1.258 (31.95) |as4z03-No | 4.08 3.70 |5-532956-3 60 | C | 3.258 (82.75) |A34329-ND | 11.42 10.35 |5-534204-5 
20 | D_ | 1.258 (31.95) |A34304-ND | 4.26 3.86 |5-532955-3 70 | C | 3.758 (95.45) |A34330-ND | 11.85 10.73 |6-534204-3 
24 | D_ | 1.458 (37.03) |A34306-ND | 4.45 4.04 |5-532955-4) | 110 | C | 5.758 (146.25) |A34331-ND | 18.07 16.37 |6-534204-6 


AMPMODU Shrouded Headers - .100” (2.54mm) Centers 


MATERIAL: 


Housing: Black thermoplastic, 
94V-0 rated Posts: Copper alloy 


Contact Plating: 

A: 30p gold on contact area, 
100p ~ 200p tin-lead on 
solder area, with entire post 
underplated 50p nickel B: 15p 
gold on contact area, 100p ~ 


.240 
200y tin-lead on solder area, (6.10) | 
with entire post underplated 50p 330 219 130 318 125 
nickel C: 100p ~ 200p tin-lead (8.38) (5.56) (3.30) (8.08) (3.18) 
over 50p nickel on entire post 
No. of | Plat-| Dimension A | Digi-Key Price Each =| AMP No. of | Plat-| Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat-| Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing Inch (mm) | Part No. ‘J 25 =| Part No. Pos. | ing Inch(mm) | Part No. 1 25 =| Part No. Pos. | ing Inch (mm) | Part No. 1 25 =| Part No. 
to | A | 11202845) Jaz6632-ND | 2.85 257 |103414-8 5 | A | 720(18.29) asze8s-ND | 210 1.89 /5-103414-4 
Pig S028) Gamera) cues cna reer B | 1.120 (28.45) [Aze633-ND | 258 2.33 |102202-7 B | .720(18.29) [asz9s4-No | 2.04 1.84 |5-102202-3 
A 420 (10.67) [A26612-ND 1.56 1.41 1103414-1 12 B 1.320 (33.53) | A26637-ND 3.00 2.70 | 102202-9 A 820 (20.83) | A32986-ND 2.16 1.95 |5-103414-5 
3 B | .420(10.67) |A26613-ND 1.56 1.41 |3-102202-4 14 B | 1.520 (38.61) |A26643-ND | 3.27 2.95 |1-102202-1 7 B | .820(20.83) |A32553-ND | 2.07 1.87 |5-102202-4 
C | .420 (10.67) |A26614-ND 1.50 1.35 |103080-1 C | 1.520 (38.61) |A26644-ND_ | 3.12 2.81 | 1-103080-2 C | .820 (20.83) |A32987-ND | 2.04 1.84 /5-103080-5 
A | 520(13.21) [A26615-ND | 1.71 1.54 |103414-2 16 | A | 1.720 (43.69) |A26645-ND | 3.81 3.43 |1-103414-4 A | .920(23.37) [A32988-ND | 231 2.08 |5-103414-6 
4 B | .520(13.21) |A26616-ND | 1.62 1.46 |102202-1 18 = 7 ae [Een = _ oe es 8 B | .920(23.37) |asega9-nn | 2.22 2.00 |5-102202-5 
C | .520(13.21) |A26617-ND | 1.59 1.44 }103080-2 ito os” Le smin) Square Straigin Post; c | 920(23.37) |as4gge-no | 213 192 |5-t03080-6 
A | .620(15.75) |A26618-ND | 2.34 2.11 |103414-3 iP 
5 B | .620(15.75) |a26619-ND 498 1.77 1102202-2 A | .420(10.67) | A32977-ND 147 1.33 |5-103414-1 9 B_ | 1.020 (25.91) | A32990-ND 2.34 2.11 |5-102202-6 
c | 620(15.75) |azezo-no | 1.85 167 |103080-3 3 B | .420(10.67) |A32559-ND | 1.46 1.32 |8-102202-4 A | 1.120 (28.45) |A32991-ND | 2.67 2.41 |5-103414-8 
A | 720 (18.29) |A26621-ND | 2.28 2.06 [034144 C | .420(10.67) |A32978-ND | 1.38 1.25 |5-103080-1 10 | B | 1.120 (28.45) |A32554-ND | 2.37 2.14 |5-102202-7 
6 B | 720(18.29) |azss23-no | 2.16 1.95 | 102202-3 A | .520(13.21) |A32979-ND | 1.62 1.46 |5-103414-2 C | 1.120 (28.45) |A32992-ND | 2.31 2.08 |5-103080-8 
C | .720(18.29) | A26624-ND. 210 1.89 |103080-4 4 B | .520(13.21) |A32551-ND 1.51 1.37 /5-102202-1 1 B | 1.220 (30.99) | A32993-ND 267 2.41 |5-102202-8 
7 A | .820(20.83) |A26625-ND 231 2.08 |103414-5 C | .520(13.21) |A32980-ND_ | 1.50 1.35 |5-103080-2 A | 1.320 (33.53) |A32994-ND | 3.06 2.76 |6-103414-0 
A | .920 (23.37) ]A26628-ND 255 2.30 |103414-6 A | .620(15.75) /A32981-ND | 2.22 2.00 |5-103414-3 12 | B | 1.320 (33.53) /A32995-ND | 2.85 257 |5-102202-9 
8 B | .920(23.37) |A26629-ND | 2.34 2.11 |102202-5 5 B | .620(15.75) |A82552-ND | 1.84 1.66 /5-102202-2 C | 1.320 (33.53) |A32996-ND | 2.70 2.43 |6-103080-0 
C | .920 (23.37) |A26630-ND | 2.31 2.08 |103080-6 C | .620(15.75) |A32982-ND | 1.73 1.56 |5-103080-3 (Continued) 
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AMPMODU Shrouded Headers - .100” (2.54mm) Centers (cont) 


No. of | Plat-| Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat-} Dimension A | Digi-Key Price Each | amp No. of | Plat-| Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing Inch(mm) | Part No. 1 25 ‘| Part No. Pos. | ing Inch(mm) | Part No. 1 25 =| Part No. 
43. | A | 4-420(86.07) JA85006-ND ] 3.12 281 /6-103414-1 A | .612 (15.54) |A26714-ND | 255 2.30 |103168-3 A | 512(13.00) [A26759-ND | 222 2.00 |103166-2 
C | 1.420 (36.07) |A35002-ND | 2.85 2.57 |6-103080-1 10 | B | .612(15.54) |A26715-ND | 210 1.89 |102618-3 8 | B | .512(13.00) |A26760-ND | 1.89 1.71 |102617-2 
A | 1.520 (38.61) |A32998-ND | 3.24 2.92 |6-103414-2 C | 612 (15.54) |A26716-ND | 210 1.89 |87589-1 C | 512 (13.00) |A26761-ND | 1.80 1.62 |87579-1 
14 B | 1.520 (38.61) |A32999-ND 3.06 2.76 |6-102202-1 A .712 (18.08) | A26717-ND 2.94 2.65 |103168-4 A 612 (15.54) | A26762-ND 2.58 2.33 |103166-3 
C | 1.520 (38.61) |A33000-ND | 2.94 2.65 |6-103080-2 12 | B | .712 (18.08) |A26718-ND | 2.08 1.87 | 102618-4 10 | B | .612(15.54) |A26763-ND | 2.22 2.00 |102617-3 
A | 1.720 (43.69) |A33001-ND | 3.57 3.22 [6-103414-4 C | 712 (18.08) [A26719-ND_| 1.95 1.63 | 87589-2 C | .612(15.54) |A26764-ND | 1.89 1.71 |87579-2 
16 q 7 
B | 1.720 (43.69) |A33002-ND | 3.33 3.00 |6-102202-3 A | .812 (20.62) )A26720-ND ) 3.33 3.00 | 103168-5 a | A | -712(18.08) Ja26765-ND | 297 2.68 /103166-4 
ta | A | 192004877) |xsz00-ND [3.90 3.51 /6-t03414-6 | | oe seeded ih — ae B_| .712(18.08) |A26766-ND | 2.49 2.25 |102617-4 
B_ | 1.920 (48.77) |A33004-ND_| 3.69 3.33 |6-102202-5 eee ee) : : ‘ : aa | A | 812 (20.62) core) 245 3.11 )108166-5 
A 912 (23.16) | A26723-ND. 3.69 3.33 |103168-6 B 812 (20.62) | A26769-ND 285 2.57 |1102617-5 
20 | B | 2.120(53.85) [A33007-ND | 3.99 3.60 |6-102202-7 ie | 8 | 91200346) FERMI 9.04 265 |102610-6 : d : i 
Fig. 2 = .025” (.64mm) Square Right Angle Post, 912 (23.16) : i ae | A | -912(28.16) Ja26771-ND ] 3:75 3.38 /103166-6 
with Standoffs C | 912 (23.16) |A26725-ND | 2.37 2.14 |87589-4 B | .912 (23.16) |A26772-ND | 3.09 2.79 |102617-6 
3 | A | -420(10.67) /A26654-ND | 1.59 1.44 | 103361-1 yg | A | 1012 (25.70) )A26726-ND | 4.11 3.70 | 103168-7 A | 1.112 (28.24) [A26777-ND | 4.59 4.14 |103166-8 
B_ | .420(10.67) |A26655-ND_ | 1.62 1.46 |3-102203-4 B | 1.012 (25.70) [A26727-ND_ | 3.27 2.95 | 102618-7 20 | B | 1.112(28.24) |A26778-ND | 3.69 3.33 |102617-8 
A | .520(13.21) |A26657-ND | 1.95 1.76 |103361-2 A | 1.112 (28.24) |A26729-ND | 4.47 4.03 | 103168-8 C | 1.112 (28.24) |A26779-ND | 3.09 2.79 |87579-7 
4 | B | .520(13.21) |A26658-ND | 1.79 1.61 |102203-1 20) B | 1.112 (28.24) |A26730-ND | 3.51 3.16 | 102618-8 24 | A | 1.312(33.32) |A26780-ND | 5.82 5.24 |1-103166-0 
c | .520(13.21) |azee59-nD | 1.53 1.38 |102523-1 C | 1.112 (28.24) [A26731-ND_| 3.18 2.87 | 87589-6 A | 1.412 (35.86) [A26783-ND | 5.85 5.27 |1-103166-1 
A | .620(15.75) |A26660-ND | 2.16 1.95 |103361-3 22 | A | 1.212 (80.78) [A2CISZNDER| 7.77 7.00 |103168-9 26 | B | 1.412(35.86) |A26784-ND | 4.74 4.27 |1-102617-1 
5 | B | .620(15.75) |azee6i-ND | 210 1.89 |102203-2 A | 1.912 (38.2) (Bzozsoom 522 4.70 | 1-108168-0 c | 1.412 (35.86) |a26785-ND | 393 3.54 |1-87579-0 
c | .620(15.75) |azse62-no | 1.71 1.54 |102523-3 4 3 ete ebay A ee ead ao | A | 1812 (40.94) [A26786-ND | 7.05 6.36 |1-103166-3 
6 A | .720(18.29) |A26663-ND | 2.28 2.06 |103361-4 B12 (83.92) - - ; - B_ | 1.612 (40.94) [A26787-ND__| 5.43 4.89 |1-102617-3 
A | 1.412 (35.86) |A26738-ND | 5.70 5.13 |1-103168-1 
A 820 (20.83) | A26666-ND 255 2.30 |103361-5 34 A | 1.812 (46.02) | A26789-ND 7.56 6.81 | 1-103166-5 
7 26 | B | 1.412(35.86) |A26739-ND | 4.26 3.84 |1-102618-1 TI ETS 
B | .820(20.83) |A26667-ND | 2.34 2.41 |102203-4 .112 (53.64) |A26791-ND | 8.76 7.89 | 1-103166-8 
C | 1.412 (35.86) |A26740-ND | 351 3.16 |87589-9 
A | 920 (23.37) [AD6669-ND | 267 2.41 |103361-6 : “ - 50 | A | 2612(66.34) [A26794-ND [10.77 9.70 |2-103166-3 
A | 1.612 (40.94) [A26741-ND | 6.45 5.81 |1-103168-3 Fig. 4 ~ .025” (.64mm) Square Right-Angle Post 
8 B | .920 (23.37) |A26670-ND | 2.55 2.30 |102203-5 30 | B | 1.612 (40.94) |A26742-ND | 4.95 4.46 | 1-102618-3 with Detent Windows — RoHS Compliant 
C | 920 (23.37) |A26671-ND | 2.01 1.81 | 102523-6 C | 1.612 (40.94) |A26743-ND | 4.02 3.62 |1-87589-1 A | .412(10.46) |A33076-ND | 159 1.44 |5-103166-1 
to | A | 1120 (28.45) |A26672-ND / 3.03 2.73 |103361-8 ga | A | 1812 (48.02) /A26744¢-ND | 7.26 6.54 1-103168-5 6 | B | .412(10.46) |A33077-ND | 1.32 1.19 |5-102617-1 
B_ | 1.120 (28.45) |A26673-ND | 285 2.57 |102203-7 B_ | 1.812 (46.02) |A26745-ND | 5.58 5.03 |1-102618-5 C | .412 (10.46) [A33078-ND | 1.77 1.60 |8-87579-5 
A | 1.320 (33.53) ]A26675-ND | 3.36 3.03 |1-103361-0 40 | A | 2112 (63.64) [A26747-ND | 846 7.62 |1-103168-8 3 | A | 512(18.00) /ag3079-ND | 2.04 1.84 ]5-103166-2 
12 | B | 1.320 (33.53) |A26676-ND | 3.21 289 |102203-9 so | A | 2612 (66.34) |A26750-ND | 10.44 9.40 /2-103168-3 B | .512(13.00) |A33080-ND | 1.77 1.60 |5-102617-2 
C | 1.320 (33.53) |A26677-ND | 2.31 2.08 |1-102523-0 B | 2.612 (66.34) |A26751-ND | 7.98 7.19 |2-102618-3 A | 612 (15.54) [A33081-ND | 2.37 214 [5-103166-3 
aa | & | 1-520(98.61) [A26679-ND ] 3.48 3.14 ]1-102208-1 60 | A | 3.112(79.04) |A26753-ND | 12.36 11.13 |2-103168-8 jo | B | .612(15.54) |A33082-ND | 2.04 1.84 |5-102617-3 
C | 1.520 (38.61) |A26680-ND | 252 2.27 |1-102523-2 Fig. 3 - .025” (.64mm) Square Straight Post, C | .612 (15.54) |A33083-ND | 1.77 1.60 |5-87579-2 
with Detent Windows — RoHS Compliant A | 712 (18.08) |As3084-ND | 282 2.54 |5-103166-4 
16 | B | 1.720 (43.69) |A26683-ND | 3.90 3.51 |1-102203-3 a | 412(1046) |A33034-ND | 153 1.38 [51031681 712 (18.08) : : 
18 B | 1.920(48.77) |A26685-ND | 4.17 3.76 |1-102203-5 6 B | .412(10.46) |A33035-ND | 1.23 1.11 |5-102618-1 12 B | .712 (18.08) /A34984-ND | 2.28 2.06 | 5-102617-4 
20 B | 2.120(53.85) [A26687-ND | 4.65 4.19 |1-102203-7 c¢ | .412(10.46) | A33036-ND 183 1.65 |8-87589-6 C | .712 (18.08) |A33085-ND_ | 2.01 1.81 |5-87579-3 
Fig. 2 - .025” (.64mm) Square Right Angle Post, with A | 512(13.00) |A33037-ND 201 1.81 |5-103168-2 A | .812 (20.62) | A33086-ND 3.21 2.89 /5-103166-5 
Standoffs — RoHS Compliant s |B | 512(1300) |ass0se-nD | 1.65 1.49 |5-toz61e-2 14 | B | .812(20.62) |A34985-ND | 2.67 2.41 |5-102617-5 
A | .420(10.67) [A35068-ND | 1.50 1.35 |5-103361-1 : : : : c | 812 (20.62) |asdogo-no | 216 1.95 |5-87579-4 
C | 512 (13.00) [A33039-ND | 1.38 1.25 |8-87589-5 d d : E 
3 B | .420(10.67) |A33008-ND | 1.51 1.37 |8-102203-4 A | 912 (23.16) A33087-ND | 348 3.14 |5-103166-6 
c | 201067) ERICSON 1.26 114 |s-to2529-2 A | .612(15.54) |A33040-ND | 2.31 2.08 |5-103168-3 : : ; ; 
SEE ac Ee jo | B | .612(15.54) ]A33041-ND | 1.98 1.79 |5-102618-3 16 | B | .912(23.16) |AS8088:ND)) 2.88 2.60 |5-102617-6 
520 (13.21) zl : 65 [5- a c | 612(1554) Jaaso42-no | 1.98 1.79 |5-87589-1 C | 912 (23.16) |A33089-ND | 234 2.11 |5-87579-5 
4 | B | 520(13.21) [A34978-ND | 1.68 1.51 |5-102203-1 A) waz (18.08) JAsa043-ND | 2792.52 [5-108168-4 A | 1.012 (25.70) |A33090-ND | 3.93 3.54 |5-103166-7 
C | 520(13.21) |A33011-ND | 1.41 1.27 [5-102523-1 42 | B | .712(18.08) |a33044-ND | 1.95 1.76 |5-102618-4 18 | B | 1.012 (25.70) |A34986-ND | 3.18 2.87 |5-102617-7 
A | .620(15.75) ]A33012-ND | 2.04 1.84 |5-103361-3 c | .712(18.08) |A33045-ND | 1.83 1.53 |5-87589-2 C_| 1.012 (25.70) |A33091-ND | 267 2.41 |5-87579-6 
5 B | .620(15.75) |A33013-ND | 1.98 1.79 |5-102203-2 A | 812 (20.62) |A33046-ND | 312 281 |5-103168-5 A | 1.112 (28.24) [A33092-ND | 4.26 3.84 |5-103166-8 
Cc -620 (15.75) | A33014-ND 1.62 1.46 |5-102523-3 14 B 812 (20.62) | A33047-ND 237 2.14 |5-102618-5 20 B | 1.112 (28.24) | A33093-ND 3.36 3.03 |5-102617-8 
A -720 (18.29) | A32557-ND 2.10 1.89 |5-103361-4 c 812 (20.62) | A33048-ND 204 1.84 |5-87589-3 Cc 1.112 (28.24) | A33094-ND 2.88 2.60 |5-87579-7 
6 | B | .720(18.29) |A33015-ND | 2.04 1.84 |5-102203-3 A | 912 (23.16) |A33049-ND | 345 3.11 [5-103168-6 A | 1.312 (33.32) |A33095-ND / 5.46 4.92 /6-103166-0 
C | .720 (18.29) |A34979-ND | 1.62 1.46 |5-102523-4 16 B | .912(23.16) |A33050-ND | 2.79 252 |5-102618-6 24 B | 1.312 (33.32) |A34347-ND | 4.77 4.30 |6-102617-0 
A | .820(20.83) |A33016-ND | 2.31 2.08 [5-103361-5 C | 912 (23.16) [A33051-ND | 2.25 2.03 |5-87589-4 C_| 1.312 (33.32) |A33096-ND_| 4.50 4.05 [5-87579-9 
7 B .820 (20.83) | A33017-ND 222 2.00 |5-102203-4 A 1.012 (25.70) | A32555-ND 3.84 3.46 |5-103168-7 A 1.412 (35.86) | A33097-ND 5.52 4.97 |6-103166-1 
c | .820(20.83) |A33018-ND | 1.83 1.65 |5-102523-5 18 | B | 1.012(25.70) |A33052-ND | 3.06 2.76 |5-102618-7 26 | B | 1.412 (35.86) |A34999-ND | 4.41 3.97 |6-102617-1 
A | 920 (23.37) |A33019-ND | 252 227 |5-103361-6 C | 1.012 (25.70) |A33053-ND | 2.70 2.43 |5-87589-5 C | 1.412 (35.86) |A33098-ND | 3.69 3.33 |6-87579-0 
8 B | .920(23.37) |aszoz0-no | 231 2.08 |5-102203-5 A | 1.412 (28.24) |A32556-ND | 4.17 3.76 [5-103168-8 A | 1.612 (40.94) [A33099-ND | 6.39 5.76 |6-103166-3 
c | 920(2337) |assozt-no | 189 171 |5-102523-6 20 | B | 1.112(28.24) |A33054-ND | 3.27 2.95 |5-102618-8 30 | B | 1.612(40.94) |A35000-ND | 5.01 4.51 |6-102617-3 
A | 1.100 (28.48) |as2ssa-nD | 285 257 [5-109361-8 C | 1.112 (28.24) [A33055-ND | 297 2.68 |5-87589-6 C | 1.612 (40.94) |A35007-ND | 4.08 3.68 |6-87579-2 
10 | B | 1.120 (28.45) |A33022-ND | 2.67 2.41 |5-102203-7 22 er ree eon eons 34 : Ener eta te Aa Mei 
“ ee ss = “a a A | 1.312 (33.32) [A33057-ND | 4.89 4.41 [6-103168-0 A | 2.112 (53.64) [A33101-ND | 825 7.43 |6-103166-8 
45: | 3B ern are PM 3.00 270 |s:100203-9 24 | B | 1.312 (33.32) /A33058-ND | 3.84 3.46 |6-102618-0 40 | B | 2.112 (63.64) /A33102-ND | 6.63 5.97 |6-102617-8 
‘ ec : PM 4g 4.05 |6-102509-0 C_| 1.312 (33.32) |A33059-ND_| 3.12 2.81 |5-87589-8 C | 2.112 (53.64) |A35008-ND | 5.43 4.89 |6-87579-7 
320 (33.53) . 95, |6-102523 A | 1.412 (35.86) |A33060-ND | 5.34 4.81 |6-103168-1 A | 2.612 (66.34) [A35012-ND 10.14 9.13 |7-103166-3 
A’ | 1.820 (38.61) /A33026-ND | 3.42 3.08 /6-103361-2 | | 96 | B | 1.412 (35.86) |A33061-ND | 4.02 3.62 |6-toz6t8-1] | so | B | 2612(66.34) |a3so09-nD | 8.13 7.32 |7-102617-3 
14 | B | 1.520(38.61) |A33027-ND | 3.24 2.92 |6-102203-4 c | 1.412 (35.86) |a33062-no | 3.27 2.95 |5-87589-9 c | 2612 (6634) |aso1a-no | 663 597 |7-87579-2 
C | 1.520 (38.61) |A34993-ND_ | 2.31 2.08 |6-102523-2 30 | A | 1812 (40.94) A33063-ND | 6.06 5.46 |6-103168-3 | | Fig. 5 - ACTION PIN .025” (.64mm) Square Straight Post, 
15 C 1.620 (41.15) | A33028-ND 447 4.03 |6-102203-2 C | 1.612 (40.94) | A33065-ND 3.78 3.41 |6-87589-1 with Detent Windows 
A | 1.720 (43.69) |A33029-ND | 3.90 3.51 [6-103361-4 A | 1.812 (46.02) [A33066-ND | 6.84 6.16 |6-103168-5 6 | A | .412 (10.46) |A26690-ND |) 819 7.38 | 102699-2 
16 | B | 1.720 (43.69) |A33030-ND | 3.63 3.27 |6-102203-3 34 | B | 1.812 (46.02) |A33067-ND | 5.22 4.70 |6-102618-5 8 | A | 512 (13.00) )A26692-ND | 9.51 8.56 | 102699-3 
C | 1.720 (43.69) |A33031-ND | 2.43 2.19 |6-102523-4 C | 1.812 (46.02) |A33068-ND | 4.17 3.76 |6-87589-3 10 | A | .612(15.54) |A26694-ND | 11.79 10.62 | 102699-4 
18 | B | 1.920(48.77) [A34991-ND | 3.93 3.54 /6-102203-5 A | 2.112 (53.64) [A33069-ND | 7.89 7.11 |6-103168-8 16 | A | 912 (23.16) |A26696-ND | 14.25 12.83 | 102699-7 
A | 2100 (53.88) |A35005-ND | 474 4.27 [e-108361-8 4o | B | 2112(63.64) |asz070-ND | 6.09 5.49 |6-102618-8 20 | A | 1.112(28.24) |A26698-ND | 17.55 15.80 |102699-9 
20 B | 2.120 (53.85) |A33032-ND 435 3.92 |6-102203-7 C | 2.112 (53.64) |A33071-ND 4.86 4.38 |6-87589-6 26 A | 1.412 (35.86) |A26700-ND | 16.68 15.02 |1-102699-2 
Double Row - .066” (1.68mm) Pin to Shroud End A | 2.612 (66.34) )A33072-ND 9.81 8.83 |7-103168-3 30 A | 1.612 (40.94) |A26702-ND |17.55 15.80 |1-102699-4 
a Dimension a 50 B | 2.612 (66.34) |A33073-ND 7.26 6.54 |7-102618-3 40 A | 2.112 (53.64) |A26704-ND | 20.10 18.09 | 1-102699-9 
Fig. 3 - .025' i petietie eauere Straight Post, c | 2.612 (66.34) |A33074-ND | 6.03 5.43 |7-87589-1 60 | A | 3.112(79.04) |A26706-ND | 25.05 22.55 | 2-102699-8 
Acie 60 | B | 3.112(79.04) [A35010-ND | 8.97 8.08 |7-102616-8| | Fig. 5- ACTION PIN .025” (.64mm) Square Straight Post, 
A | 412 (10.46) [A26708-ND | 1.62 1.46 |103168-1 : : BS: 2 4 with Detent Windows — RoHS Compliant 
6 Fig. 4 - .025” (.64mm) Square Right-Angle Post, with 
B | .412(10.46) |A26709-ND | 1.32 1.19 |102618-1 Detent Windows 6 | A | .412(10.46) [A33103-ND | 7.65 6.89 |5-102699-2 
A -512 (13.00) |A26711-ND 2.13 1.92 |103168-2 A 412 (10.46) | A26756-ND 1.68 1.52 |103166-1 8 A 512 (13.00) |A33104-ND. 8.88 8.00 |5-102699-3 
8 B | .512 (13.00) |A26712-ND 1.74 1.57 |102618-2 6 B | .412 (10.46) |A26757-ND 1.41 1.27 |102617-1 10 A | .612 (15.54) |A33105-ND | 11.07 9.97 |5-102699-4 
C | 512 (13.00) [A26713-ND | 150 1.35 |3-87589-5 c | 412 (10.46) |A26758-ND | 189 1.71 |3-87579-5 (Continued) 


256 (usz010) 
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= Tyco Electronics AMPMODU Shrouded Headers - .100” (2.54mm) Centers (cont. 


Authorized Distributor 
No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each = | aMP No. of | Plat-| Dimension A | Digi-Key Price Each =| amp 
Pos. | ing Inch(mm) | Part No. 1 25 ‘| Part No. Pos. | ing Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing Inch(mm) | Part No. 1 25 ‘| Part No. 
16 | A | .912(23.16) |A33106-ND | 13.35 12.02 |5-102699-7 1a | A | -980(24.89) [A33120-ND [3.42 2.81 /5-103169-5 aa | A | 980 (24.89) ]A8s42-ND 3.18 2.87 [5-108167-4 
20 | A | 4.412 (28.24) |A33107-ND | 16.41 14.77 |5-102699-9 B_ | .980 (24.89) |A33121-ND_ | 2.37 2.14 |5-102619-5 B | .980 (24.89) |A34983-ND | 267 2.41 |5-102570-5 
26 | A | 1.412 (35.86) |A33108-ND | 15.63 14.07 |6-102699-2 tg | 4 | 1-080 (27.43) )A33122-ND 3.36 3.03 | 5-103169-6 ag | A | 1-980 (27.43) ]a83143-ND 375 3.38 [5-103167-5 
40 | A | 2.112(53.64) |A33110-ND | 18.84 16.96 | 6-102699-9 i ; ie pe pee sa aa wees B | 1.080 (27.43) |asa338-no | 291 262 |5-102570-6 
Fig. 3 - .025” (.64mm) Square Straight Post, -180 (29.97) i . 46 | 5- wa ef s Z 
with Detent Windows , op | A. | 4280 (82.51) A83125-ND | 3.99 3.69 [5-103169-8 ao | A | 12806251) eae! Po! 3.80 /5-109167-7 
5 | A | -580(14.73) |a26815-ND | 1.62 1.46 | 103169-1 B | 1.280 (32.51) [A33126-ND | 3.27 2.95 |5-102619-8 B | 1.280 (82.51) [ABSSSGNDEG| 3.45 3.11 |5-102870-8 
B | .580(14.73) |A26816-ND | 1.38 1.25 |102619-1 oa | A. | 1.480 (37.59) |A83127-ND | 6.12 5.51 [6-103169-0 og | & | 1:480(67.59) SSC © 67 5.11 /5-108167-9 
8 | A | .680(17.27) [A26817-ND | 243 1.92 |103169-2 B_ | 1.480 (37.59) [A33128-ND | 3.84 3.46 |6-102619-0 B_ | 1.480 (37.59) |A33146-ND | 4.92 4.43 |6-102570-0 
A | .780(19.81) |A26819-ND | 255 2.30 |103169-3 og | A | 1580 (40.13) [A83129-ND | 5.34 4.81 [6-103169-1 og | A | 1580 (40.13) ]A38147-ND | 5.52 4.97 /6-103167-0 
0 | 3 | 70 (19.81) |A26820-ND | 210 1.89 |102619-3 B_ | 1.580 (40.13) |A33130-ND_ | 4.02 3.62 |6-102619-1 B_ | 1.580 (40.13) |A384997-ND_ | 4.41 3.97 |6-102570-1 
12 | B | .880(22.35) [A26822-ND | 216 1.95 | 102619-4 39 | A | 1-780 (45.21) |A33131-ND | 6.06 5.46 | 6-103169-3 A | 1.980 (50.29) ]A33148-ND | 7.05 6.35 [6-103167-4 
14 | A | 980 (24.89) [azes2a-no [3.33 3.00 |103160-5 B_| 1.700 45.21) |aszta2nd_| 465 4.19 |6-t026193] | |g | 1.980 60.29) |asdooeno | 5:73 5.16 |6-102570-5 
ag | A | 1-080(27.43) |azee25-ND | 369 3.33 /103160-6 a : an an peat a “ eee 40 | B | 2.280(57.91) |A33149-ND | 663 5.97 |5-102570-1 
B | 1.080 (27.43) |azsaz6-no | 294 2.65 |102610-6 | | 40 280 (87.91) IASSTSEND | 7897-11 16-103168°8 | | Fig. 5 - ACTION PIN .025” (.64mm) Square Straight Post, 
a 1a} aso Gost) WRRSERIENN ago gos Tioaiess B_ | 2.280 (57.91) |A33136-ND | 6.09 5.49 |6-102619-8 with Detent Windows 
sa AT a0 ae wit areas va0ai690 so | A. | 2780(70.61) [A33137-ND | 9.81 8.83 ]7-103169:3 6 | A | .580(14.73) JA26691-ND | 9.18 8.27 |1-102557-0 
rn aunt GED 570 aaa aq0atea B_ |_2.780 (70.61) |A33138-ND 7AT__ 6.73 |7-102619-3 8 A | .680(17.27) |A26693-ND 9.96 8.97 |1-102557-1 
Fs . A I B 7 Fig. 4 - .025” (.64mm) Square Right-Angle Post, with f e 
2% | 5 11580 (40.19) |aBgagg-ND | 428 9.94 |1-t02619-1 gf as bor tcle , jo | A | .780(19.81) ]A26695-ND | 11.79 10.62 |102557-9 
34 A | 1.980 (50.29) |A26836-ND 796 6.54 |1-103160-5 10 B .780 (19.81) |A26798-ND 2.22 2.00 | 102570-3 16 A | 1.080 (27.43) | A26697-ND 14.25 12.83 | 1-102557-4 
so | A | 2:780(70.61) ]A26840-ND | 10.44 9.40 ]2-103169-3 14 : ee ee oe ae ae cabal 20 | A_| 1.280 (92.61) [AZBGSRANRM| 16.83 13.80 [102567-2 
B | 2780(7061) \azesai-no | 798 7.19 |2-102619-3 .980 (24.89) : : 30 | A | 1.780 (45.21) [A26703-ND | 17.55 15.80 |102557-4 
Fig. 3 - .025” (.64mm) Square Straight Post, tg | 4 | 1-080 (27.43) )A26803-ND 3.99 3.60 | 103167-5 40 | A | 2.280 (57.91) |A26705-ND | 20.10 18.09 |102557-1 
with Detent Windows — RoHS Compliant B_ | 1.080 (27.43) |A26804-ND_| 3.12 2.81 | 102570-6 60 | A | 3.280(83.31) |A26707-ND | 25.05 22.55 | 102557-7 
5 | A | 58001473) [ASaH2ND [1.53 1.96 ]5-103169-1 20 | A | 1.280(32.51) [A26805-ND | 450 4.06 |103167-7 Fig. 5 = ACTION PIN .025” (.64mm) Square Straight Post, 
B 580 (14.73) | A33113-ND 1.29 1.17 |5-102619-1 24 A 1.480 (37.59) | A26807-ND 6.06 5.46 | 103167-9 with Detent Windows — RoHS Compliant 
A | .680(17.27) [AS3I14-ND | 2.01 1.81 |5-103160-2 26 [| A | 1.580 (40.13) [A26809-ND | 5.85 5.27 |1-103167-0 6 | A | .580(14.73) |A34995-ND | 8.55 7.70 |6-102557-0 
8 ‘ ; i 34 _[ A | 1.980 (50.29) [A26811-ND | 7.53 6.78 |1-103167-4 8 | A | .680(17.27) |A34996-ND | 9.33 8.40 |6-102557-1 
B | .680(17.27) |A33115-ND | 1.65 1.49 |5-102619-2 
Fig. 4 - .025” (.64mm) Si Right-Angle Post, with 
wo | A | 780ci981) [AsaIeND | 231 208 [5-103160 ig: Heh ame) Savers ne Cometient 16 | A | 1.080 (27.43) |A33151-ND | 13.35 12.02 |6-102557-4 
B | .780(19.81) [A33117-ND | 1.98 1.79 |5-102619-3 to [A | 780(1981) [A33140-ND | 237 214 [54031672 20 | A | 1.280 (32.51) |A34980-ND | 14.40 12.96 |5-102557-2 
ao | A | 880(2235) [Ass11@ND | 279 2.52 /5-103169-4 wo | A | -880(22.35) |agsiai-nD [282 2.54 |5-103167-3 40 | A | 2.280(57.91) |A33153-ND | 18.84 16.96 |5-102557-1 
B | .880 (22.35) |A33119-ND | 2.04 1.84 |5-102619-4 B | .880 (22.35) |A34982-ND | 2.28 2.06 |5-102570-4 60 | A | 3.280(83.31) [A34981-ND | 23.46 21.12 /5-102557-7 
(22.35) 


AMPMODU MTE Shrouded Latching Headers - .100” Centers @ WS 


MATERIAL: 


* Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated 
* Posts: Brass 


Contact Plating: 

A: 30u gold on contact area, 100y minimum tin-lead on solder area, with 
entire post underplated 50 nickel 

B: 15y gold on contact area, 100p minimum, tin-lead on solder area, 
with entire post underplated 50p nickel 

C: 100p Tin-lead over 50p nickel on entire post 


Swaged 
Retention Tail 


D: 100p Tin over 50p nickel on entire post 


No. of /Plat-| Dim. A — | Digi-Key Price Each | amp No. of |Plat-| Dim.A — | Digi-Key Price Each | AMP No. of /Plat-| Dim. A — | Digi-Key Price Each =| AMP 
Pos. | ing | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing | Inch(mm) | Part No. 1 25 ‘| Part No. Pos. | ing | Inch(mm) | Part No. al 25 | Part No. 
Fig. 1 — Single Row, .025” (.64mm) A | .500 (12.70) [A33844-ND 82.74 |5-103904-3 Fig. 2 — Single Row, .025” (.64mm) 
Square Right Angle Post, with Holddown Square Right Angle Post, without Holddown 
A | 300 (7.62) |A28574-ND 71.64 |103904-1 4 | B | .500 (12.70) |A33845-ND 75 68 |5-103673-3 A | .300 (7.62) |A28618-ND 63.57 | 103906-1 
2 | B | .300(7.62) |A28575-ND 67 61 |103673-1 C | 500 (12.70) |A35017-ND 8174 [5-103672-3 2 | B | .300(7.62) |A28619-ND 58 53. |103635-1 
c | .300 (7.62) |A28576-ND 53 48 | 103672-1 A | 600 (15.24) | A33846-ND 1.01 91 /5-103904-4 c | .300 (7.62) |A28620-ND 56 51 |103634-1 
A | .400 (10.16) |A28577-ND 1.21 1.09 |103904-2 5 | B | .600 (15.24) |A33847-ND 91.83 |5-103673-4 A | 400 (10.16) |A28621-ND 80.73 |103906-2 
3 | B_ | .400 (10.16) |A28578-ND 67 «61: | 103673-2 C | .600 (15.24) |A35018-ND 1.47 1.33 |5-103672-4 3 | B_ | .400 (10.16) |A28622-ND 65 59 ‘| 103635-2 
C | .400 (10.16) |A28579-ND 62 56 |103672-2 A | .700 (17.78) |A33848-ND 1.55 1.40 |5-103904-5 C | .400 (10.16) |A28623-ND 62 56 |103634-2 
A | .500 (12.70) [A28580-ND 82.74 |103904-3 6 | B | .700 (17.78) |A33849-ND 89 81 [5-103673-5 A] .500 (12.70) [A28624-ND 82.74 | 103906-3 
4 | B | .500 (12.70) |A28581-ND 75 68 | 103673-3 D | .700 (17.78) |A33850-ND 1.58 1.42 |5-103672-5 4 | B | .500 (12.70) |A28625-ND 73.66 |103635-3 
C | 500 (12.70) |A28582-ND 7164 |103672-3 A | .800 (20.32) [A35022-ND 1.84 1.66 5-103904-6 C | 500 (12.70) |A28626-ND 76 69 |103634-3 
5 |B | .600 (15.24) |A28584-ND 1.83 | 103673-4 I). .800 (20.32) |A35020-ND 110 1.00 /5-103673-6 A | .600 (15.24) )A28627-ND 1.01 91 |103906-4 
6 A | .700 (17.78) |A28586-ND 1.55 1.40 | 103904-5 A_ | 900 (22.86) |A35023-ND 4.98 1.79 |5-103904-7 5 B | .600 (15.24) )A28628-ND 80 72 |103635-4 
B | .700 (17.78) |A28587-ND 89 81 | 103673-5 8 | B | .900 (22.86) |433852-ND 4.03 93 |5-103673-7 C | .600 (15.24) |A28629-ND 73 66 |103634-4 
7 | B | .800 (20.32) |A28590-ND 96 87 | 103673-6 c | .900 (22.86) |A35019-ND 143 1.29 |5-103672-7 | A | -700(17-78) ]A28630-ND 1.24 1.42 |103906-5 
g | A | -900(22.86) |Azs592ND 1.72 1.85 |103904-7 9 | B | 1,000 (25.40) | A33853-ND 140 1.00 |5-103673-8 B_ | .700 (17.78) |A28631-ND 87.78 |103635-5 
B | .900 (22.86) (Bosses OG = 98. [HOR A [1.100 (27.94) |A33155-ND 2414 1.93 |5-103904-9 7 [A | .800 (20.32) |A28633-ND 1.55 1.40 |103906-6 
10 | & 1100 27-2) Bee 1 ee |e 10 | B | 1,100 (27.94) |A33854-ND 1.18 1.07 |5-103673-9 a | * | 2000280) ey et: “108 1080067 
B_ [1-100 (27.94) (BEB B7aN0 BGs AGE p1NsGrse C | 1.100 (27.94) |A34349-ND 1.16 1.04 |5-103672-9 B | 800 (22.86) (A2GGs7a0D HOY Ose 
14 | B [1.500 (38.10) |A28606-ND 1.70 1.54 | 1-103673-3 A | 1.000 (25.40) |A28639-ND 1.41 1.27 ]103906-8 
41] B | 1.200 (30.48) ]A35030-ND 1.90 1.72 ]6-103673-0 
16 B_ | 1.700 (43.18) | A28608-ND 2.11 1.90 | 1-103673-5 A |1.300 (83.02) | A35036-ND fea. aes lena0044 9 B_ | 1.000 (25.40) | A28640-ND 4.10 1.00 |103635-8 
17 B | 1.800 (45.72) | A28522-ND 2.27 2.05 | 1-103673-6 . . a . C | 1.000 (25.40) | A28641-ND 95 86 |103634-8 
20 | B 2.100 (53.34) |A2s613-ND oda 2939" | eA0ge7RO 12 | B | 1.300 (33.02) |A35031-ND 1.59 1.43 |6-103673-1 A [1-100 07.94 (ACEO qias qioo 1 ggo0e-o 
Fig. 1 — Single Row, .025” (.64mm) C | 1.300 (33.02) |A35027-ND 1.73 1.57 |6-103672-1 10 aga 27 94) (onan dee “a6e4 Naceases 
Square Right Angle Post, with Holddown — A. | 1.500 (38.10) | A35037-ND 216 1.95 |6-103904-3 
RoHS Compliant 14 A | 1.300 (33.02) |A28648-ND 1.77 1.60 |1-103906-1 
B® ) 300 (7.62) [A35021-ND 9081 154039044 B | 1.500 (38.10) |A35032-ND 1.96 1.76 |6-103673-3 12 1 5 [4.300 (33.02) [azeedo-ND 438-28. |4e109695:4 
2 | B | .300 (7.62) |A33839-ND 67 61 |5-103673-1 15 |B _| 1.600 (40.64) (BSs0esrn0) 1.84, 1,66" | 6-108678-4 14 | C [1.500 (38.10) |A28655-ND 128 1.16 |1-103634-3 
D_| .300(7.62) | A33840-ND 6155 |5-103672-1 16 | G | 1.700 (43.18) BSOee 200)" 1.80: |G-108672°5 15 | B | 1.600 (40.64) |A28656-ND 1.52 1.37 |1-103635-4 
A | .400 (10.16) )A33841-ND 1.17 1.06 |5-103904-2 17_|_B | 1.800 (45.72) |A35034-ND 2.61 2.35 |6-103673-6 16 | C | 1.700 (43.18) |A28659-ND 1.72 1.56 |1-103634-5 
3 | B | .400 (10.16) |A33842-ND 67 61 |5-103673-2 20 A | 2.100 (53.34) | A35038-ND 2.63 2.37 |6-103904-9 17 | A | 1.800 (45.72) |A28557-ND 7.46 6.72 | 1-103906-6 
D | .400 (10.16) |A33843-ND 74 67 |5-103672-2 B | 2.100 (53.34) |A35035-ND 2.80 2.52 |6-103673-9 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Tyco Electronics © AMPMODU MTE Shrouded Latching Headers - .100” Centers (cont) 


Authorized Distributor 


No. of |Plat-| Dim.A | Digi-Key Price Each [AMP No. of |Plat-| Dim. A | Digi-Key Price Each [AMP No. of |Plat-| Dim. A | Digi-Key Price Each [AMP 
Pos. | ing | Inch(mm) | Part No. i 25 =| Part No. Pos. | ing | Inch(mm) | Part No. 1 25 ‘| Part No. Pos. | ing | Inch(mm) | Part No. 1 25 =| Part No. 
59 | A [2-100 (63.34) )A28661-ND 2.55 2.30 |1-103906-9 ag | A | +700 (43-18) [A28514-ND 1.96 1.77 |1-103908-5 A | 400 (10.16) |A33924-ND 7770 |5-103735-2 
B |2.100 (53.34) | A28662-ND 1.95 1.76 | 1-103635-9 B | 1.700 (43.18) |A28515-ND 1.67 1.51. | 1-103670-5 3 | B | 400 (10.16) |A32564-ND 80 72 |5-104363-2 
Saiidic Right Anuie Post, woithous flolue wea = 17 | C | 1.800 (45.72) |A28517-ND 1.43 1.30 |1-103669-6 D | 400 (10.16) |A33925-ND. 66 60 |5-103639-2 
ROHS Compliant 20 | B [2.100 (53.34) |A28519-ND 2416 1.95 |1-103670-9 A | 500 (12.70) |A33026-ND 87.79 |5-103735-3 
“| = y Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) i s a 
A | .300 (7.62) [A33855-ND 88.80 |5-104935-5 Siuinte SiGieibReee with Gaede Bolenien Tali = 4 | B | .500 (12.70) |A32565-ND 88 80 |5-104363-3 
‘ : : : B " RoHS Compliant ‘ G a : | zi 
2 | B | .300(7.62) |A33856-ND 66 60 | 5-103635-1 PI D | .500 (12.70) |A33927-ND 73.66 |5-103639-3 
D | .300(7.62) |A33857-ND 6256 |5-103634-1 > | A | -300(7.62) ]a38892-ND 68 61 |5-103908-1 A | 600 (15.24) |A33928-ND 97.88 |5-103735-4 
A | .400 (10.16) |A33858-ND 86.78 |5-104935-3 D | .300(7.62) |A33893-ND 57 51 |5-103669-1 5 | B | .600(15.24) |A33929-ND 97 88 |5-104363-4 
3 | B | 400 (10.16) |A32563-ND 74 67 |5-103635-2 3 | A | 400 (10.16) |a33894-no 77.70 |5-103908-2 D | .600 (15.24) |33930-ND 90 81 |5-103639-4 
D_| 400 (10.16) |A33859-ND 66.60 [5-103634-2 D_ | .400 (10.16) |A33895-ND 66.60 |5-103669-2 A | .700 (17.78) |A33931-ND 1.06 96 |5-103735-5 
A | 500 (12.70) |A33860-ND 8981 [5-104935-1 , | A | 800 (12.70) |a83896-ND 87.79 |5-103908-3 6 | B | .700(17.78) |A33932-ND 1.04 94 |5-104363-5 
4 B | .500 (12.70) |A33861-ND 82 74 |5-103635-3 D | .500 (12.70) |A33897-ND 73 .66 |5-103669-3 D | .700 (17.78) |A33933-ND 96 87 |5-103639-5 
D | .500 (12.70) |A33862-ND 83.75 _[5-103634-3 5 | A | 800 (15.24) )A33898-ND 97.88 |5-103908-4 A | .800 (20.32) |A33934-ND 1.05.95 |5-103735-6 
A | .600 (15.24) )A33863-ND 1.01.91 |5-104935-6 D_| .600 (15.24) |A33899-ND 78 .71_|5-103669-4 7 | B | .800 (20.32) |A33935-ND 1.14 1.03 |5-104363-6 
5 | B_ | .600 (15.24) |A33864-ND 90.81 | 5-103635-4 5 | A | 700 (17.78) |483900-ND 1.06 96 |5-103908-5 p | .800 (20.32) |A33936-ND 90 —_.81_:|5-103639-6 
D | 600(15.24) (seas BO) TS. SLOSS C_| .700 (17.78) |A35016-ND 88.80 |5-103669-5 B | 900 (22.86) [A33038-ND 122 1.40 |5-104363-7 
A | .700 (17.78) |A33866-ND 1.26 1.14 /5-104935-7 z | A | 800 (20.32) |83901-ND 1.19 1.08 |5-103908-6 8 p | 900 (22.86) |A33939-ND 95 86 |5-103639-7 
6 | B | .700(17.78) |A33867-ND 98 89 | 5- -! 4 : f - - : - 
(17-78) pecan: D_| .800 (20.32) [BasaD2sND 92:5 BS" ] 5:109609:5 A. |1.000 (25.40) |A33940-ND 148 1.32 [5-103735-8 
D_| .700 (17.78) | A33868-ND 96 87 | 5-103634-5 ‘ A] .900 (22.86) ]A33903-ND 1.28 1.16 |5-103908-7 9 | B | 1.000 (25.40) |a3a941-ND 132 1.20 |5-104369-8 
A | .800 (20.32) |A33869-ND 1.33 1.20 |5-104935-8 > | .900 (22.86) |433904-ND 98.89: |5-103669-7 ; ; : : 
D_| 1.000 (25.40) | A33942-ND 1.01.92 |5-103639-8 
7 | B | .800 (20.32) |A33870-ND 1.06.95 | 5-103635-6 A | 1.000 (25.40) | A33905-ND 1.35 1.22 |5-103908-8 A 11400 (27.94) 1A33943-ND 167150 1541037359 
D_ | .800 (20.32) |A33871-ND 157 1.42 |5-103634-6 9 100\(27-94) ; : 
D | 1.000 (25.40) | A33906-ND 1.04 94 |5-103669-8 
A | n00 22.88) FASSEZORE AC me EPRICE oe 40 | B | 1.100 (27.94) | A33944-ND 1.40 1.26 |5-104363-9 
-900 (22.86) : : A_ | 1.100 (27.94) |A33907-ND 145 1.31 [5-103908-9 
3 | 8 | 900 (22.86) |a33873-N0 44a 4.00: |-4o3695:7 D | 4.100 (27.94) | A33945-ND 1.08 97 |5-103639-9 
: ; : ‘ 40 | B | 1.100 (27.94) | A32566-ND 1.47 1.33 |5-104362-9 
p | 900 (22.86) |aa2562-ND aga a0 |eal0anakey 6 lan A | 1.200 (30.48) |A33946-ND 1.87 1.69 |6-103735-0 
100 (27.94) | A33908-ND 1.08 97 |5-103669-9 
A 11.000 (25.40) |a39874-ND Tai 1.27 154104935-0 41 | B | 1.200 (30.48) | A33947-ND 1.49 1.34 |6-104363-0 
: ; ; ‘ A | 1.200 (30.48) |A33909-ND 150 1.35 |6-103908-0 | 1.200 ca0.4a) |ag9948-ND ie dias] @gsssa0 
9 |B |1.000 (25.40) Fee 121 110 |5-103635-8 | ) 44 |) B |1.200 (30.48) |A33910-ND 157 1.41 |6-104362-0 A 1 ano (35.00) REREECEN faa tas leanayae4 
D_| 1.000 (25.40) | A33876-ND 1.04 94 |5-103634-8 D |1.200 (30.48) |Ag2560-ND diag. 4:43 [10366900 he oe pete eden 
A | 1.100 (27.94) | A33877-ND 1.46 1.32 |6-104935-0 ay | A | 1-800 (63.02) [A89911-ND 1.75 1.58 |6-103908-1 clea ae akan oe again 
40 | B | 1.100 (27.94) | A33878-ND 1.30 1.17 |5-103635-9 D |1.300 (33.02) [agagt2-ND 480° 4.56. |et0a660c4 a (33.02) | A35015- ! 18 |6- - 
D | 4.100 (27.94) | A33879-ND 1.11 1.00 |5-103634-9 A 14-500 (38.10) |AB3913-ND =05" Hive” [1036003 500 (38.10) | A32561-ND 247 1.96 |6-103735-3 
A | 1.200 (30.48) |A35041-ND 150 1.35 |6-104935-1 14 | 8/1500 (98-10) |g3914-ND a7 eo: [etouaoess 14 | B | 1.500 (38.10) | A33951-ND 1.85 1.67 |6-104910-3 
41 | B_ | 1.200 (30.48) | 433880-ND 1.44 1.30 |6-103635-0 > | 1.500 (38.10) |A33915-ND apa’. 4d e-10aeness D | 1.500 (38.10) | A33952-ND 1.37 1.24 |6-103639-3 
D | 1.200 (30.48) | A33881-ND 1.19 1.07 |6-103634-0 ve |B 800 40.69) Jaasote-no B04. ci 65, 1210008 a5. |B | 1-600 (40.64) /A38953-ND 1.93 1.74 |6-104910-4 
; A | 1.300 (33.02) | A33882-ND 156 141 |5-104935-4 B | 1.600 (40.64) |A33917-ND aps - 4'83..(10ag0Ns D | 1.600 (40.64) | A33954-ND 1.43 1.29 |6-103639-4 
B | 1.300 (33.02) | A33883-ND 1.52 1.37 |6-103635-1 ve | A [70 (8.18) |A5058-ND ONG sales: Tea0s0086 ae | | #700 (48.18) ]A38955-ND 1.94 1.75 |6-104910-5 
B = _ —— = i ee B | 1.700 (43.18) [A33918-ND 2.03 1.83 |6-104909-5 D | 1.700 (43.18) | A33956-ND 1.49 1.35 |6-103639-5 
-500 (38.10) | A35042- 77 1,60 |6-104935- vy | 8 | -800 4.72) [aaat9-no 215 1.94 16-104909-6 A | 2.100 (53.34) |A33958-ND 2.52 2.28 |6-103735-9 
14 : sets tir Keene he = eet: c |1.800 (45.72) |A35025-ND 4.65 1.49 |6-103669-6 20 | B_ | 2.100 (53.34) | A33959-ND 2.30 2.07 |6-104910-9 
a ti e00 a GT \a7 = 51036354 oo | A |2-100 (63.34) [A33920-ND 2.52 2.27 |6-103908-9 D_| 2.100 (53.34) |A33960-ND 1.97 1.78 }6-103639-9 
15 8 OS pes a B [2.100 63.34) |ass040-ND | 241 2.18 [6-104909-9 
D | 1.600 (40.64) | A33888-ND 1.47 __ 1.33 |6-103634-4 | | Figg — Single Row, .025” (.64mm) Square Straight Post, Fig. 1 — Single Row, .025” (.64mm) _ : 
i B | 1.700 (43.18) | A33889-ND 1.72 1.56 | 6-103635-5 without Holddown and without Swage Retention Tail Square Right Angle Post, with Swage Retention Tail 
D_ | 1.700 (43.18) |A33890-ND 1.90 1.71 |6-103634-5 A | .300 (7.62) |A28523-ND 62 56 |103735-1 2 | B | .300(7.62) |A28675-ND 87 78 |104361-1 
ng | A. [2-100 (63.34) | A35043-ND 2.55 2.30 |6-104935-9 2 | B | .300(7.62) |A28524-ND 55 50 |103638-1 3 | B_ | 400 (10.16) |A28676-ND 1.50 1.36 |104361-2 
B | 2.100 (53.34) | A33891-ND 2.02 1.82 |6-103635-9 C | .300 (7.62) |A28525-ND 55 50 |103639-1 4 | B | .500 (12.70) |A28677-ND 88 80 | 104361-3 
[0 (106) [aassaen | 704 [roa7as2 | | 5 | 8 | 001520 |azssrenn | 96 a7 10401 
} — Single Row, .025” (.64mm) ; 3 | B | 400 (10.16) |A28527-ND 61 55 |103638-2 6 | B | .700(17.78) |A28679-ND 1.05 95 |104361-5 
Sauare aed eee See retort ea ¢ | .400 (10.16) |a28528-ND 60 54. |103639-2 7 | B | .800 (20.32) |A28680-ND 143 1.02 |104361-6 
2 [8 | sncam hamao | Solon | [Sf pega Tm fires || | [amazes mam | tos 
C | .300 (7.62) |A28475-ND 51.46 | 103669-1 ‘ a 7 anes eee. an (aneaees mous) ‘ j ; 
A | 400 (10.16) |A28476-ND 70.64 |103908-2 500 (12.70) [ead : #00 HOsee 10 8 ee obs tania 1Osa61:2 
3 | B | 400 (10.16) |a28477-No 65 59 | 103670-2 ote Ha KGa oe Square Right Angle Post, with Swage Retention Tail — 
C | 400 (10.16) |A28478-ND 60 54 |103669-2 ; : ‘ : RoHS Compliant 
A | 500 (12.70) |A28479-ND 80.72 11030083 C | .600 (15.24) |A28534-ND 81 -74_|103639-4 2 B | .300(7.62) |A33961-ND 81 73 |5-104361-1 
4 | B | .500(12.70) |A28480-ND 73 66 |103670-3 A | .700 (17.78) |A28535-ND 97 87 |103735-5 3 | B | .400(10.16) |A33962-ND 1.37 1.23 |5-104361-2 
c | 500 (12.70) |A28481-ND 66 60 | 103669-3 6 | B | .700(17.78) |A28536-ND 87 78 | 103638-5 4 | B | .500 (12.70) |A33963-ND 82 75 |5-104361-3 
A | .600 (15.24) [A28482-ND 88.80 | 103908-4 C | .700 (17.78) |A28537-ND 88.79 | 103639-5 5 | B | .600 (15.24) |A33964-ND 90 81 -|5-104361-4 
5 | B | .600 (15.24) |A2e483-ND 80 72 |103670-4 7 | B | 300 (20.82) eno oer Br | Msees 6 | B | -700 (17.78) |A33965-ND 98.89 |5-104361-5 
c | .600 (15.24) |A28484-ND 71 64 |103669-4 C | .800 (20.32) |A28540-ND 84.78 | 103639-6 7 | B | .800 (20.32) [A33966-ND 1.06 95 |5-104361-6 
A | .700 (17.78) |A28485-ND ‘97.88 | 103908-5 g | & | 900(22.86) |AZs5e2-ND 1.03.93. | 103638-7 8 | 8 | .900 (22.86) |A33967-ND 143 1.02 |5-104361-7 
6 | B | .700 (17.78) |A28486-ND 87.78 |103670-5 C | .900 (22.86) |A28543-ND 87.78 | 103639-7 9 | B | 1.000 (25.40) | A33968-ND 1.21 1.10 [5-104361-8 
c | .700 (17.78) |A28487-ND 76 69 |103669-5 g | B {1.000 (25.40) |Azs545-ND 1.10 1.00 | 103638-8 jo | B | 1.100 (27.94) |A33969-ND 173 1.56 |5-104361-9 
7 |B | .800 (20.32) |A28489-ND 1.07 97 |103670-6 G {1.000 (25.40) [R2BSEGsNG) 83.75: |103689°8 42 | B | 1.300 (33.02) |A33970-ND 152 1.37 |6-104361-1 
A | .900 (22.86) |A28491-ND 1.17 1.06 |103908-7 11 | B_ | 1.200 (30.48) | A28551-ND 2.61 2.36 | 1-103638-0 Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) ; 
8 |B | 900 (22.86) |azeag2-ND 403 98 |109670-7 4a | A | +800 (88.02) /A28553-ND 144 1.30 |1-103735-1 ; Sauare Straight Fost, with Swage Retention Tail _ 
c | 900 (22.86) |A28493-ND ‘99 at.‘ 109689-7 B | 1.300 (33.02) | A28554-ND 1.38 1.25 | 1-103638-1 -300 (7.62) i i . 
9 | A [1.000 (25.40) |A28404-ND 123.141 |103908-8 14 | B | 1.500 (38.10) | A28559-ND 152 1.38 |1-103638-3 3 B | 400 (10.16) )A28666-ND 88 80 | 104362-2 
A [4.100 (27.94) |A28497-ND 732 149 | 103908-9 6 B_ | 1.700 (43.18) | A28563-ND. 3.48 3.14 | 1-103638-5 4 B | 500 (12.70) |A28667-ND 98 88 / 104362-3 
to | B |1.100 (27.94) |a28498-ND 431 149 |103670-9 C | 1.700 (43.18) | A28564-ND. 1.36 1.22 |1-103639-5 6 B | .700 (17.78) | A28669-ND 1.16 1.05 |104362-5 
 |4.100 (27.94) | A28499-ND 98 88 |103669-9 17 | A | 1.800 (45.72) |A28520-ND 2.62 2.36 |1-103735-6 12 | B et ahs” 164 a 1-104362-1 
a a % 2 ie q i if is a ‘ig. 3 — Single Row, . ? (.64mm, 
n A _| 1.200 (30.48) | A28500-ND 1.36 1.23 | 1-103908-0 = 3 8 a 34) 34) ig = = a Li — Square Straight Post, with Swage Retention Tail — 
A_ | 1.300 (33.02) | A28503-ND 1.59 1.43 |1-103908-1 ig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) Square Straight Post, RoHS Compliant 
12 without Holddown and without Swage Retention Tail — 
B | 1.300 (33.02) | A28504-ND 1.38 1.25 | 1-103670-1 RoHS Compliant 2 | B | .300(7.62) [A32567-ND 75 68 |5-104362-1 
A | 1.500 (38.10) |A28508-ND 177 1.60 |1-103908-3 A | .300 (7.62) [A33921-ND 6861 |5-103735-1 5 | B | .600 (15.24) |A33971-ND 1.02 92 |5-104362-4 
14 (88:10) 
B | 1.500 (38.10) | A28509-ND 2.43 2.19 | 1-103670-3 2 | B | .300(7.62) |A33922-ND 71 64 |5-104363-1 7 | B | .800 (20.32) |A33972-ND 1.19 1.08 |5-104362-6 
15 | B [1.600 (40.64) |A28512-ND 5.19 467 |1-103670-4 D | .300 (7.62) |A33923-ND 60 55 |5-103639-1 8 | B | .900 (22.86) |A33973-ND 1.28 1.15 |5-104362-7 
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= Tyco Electronics AMPMODU Mod. II and IV 
Aithariesa istbutar Receptacle Assemblies 


PERFORMANCE SPECIFICATIONS: * Durability: 200 cycles * Operating Temperature: -65°C ~ 105°C (-65°C ~ 125°C for horizontal mount) 
Current Rating: 3 amp maximum for single contact (2 amp maximum per contact when connector is fully energized) * Insulation 
Resistance: 5000MOQ minimum between adjacent contacts 


MATERIAL: « Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated (horizontal mount — high temperature compatible) * Contacts: Phosphor bronze 
Contact/Post Plating: 
A: 30p gold on contact area, 50p to 100p bright tin-lead on solder area, with entire contact under-plated 50p nickel Al a) 
B: 30 gold on contact area, 100p to 200p bright tin-lead on solder area, with entire contact under-plated 50) nickel Sh 
No.of] Plat-]  Dim.A [Digi-Key Price Each | AMP No.of] Plat-]  Dim.A [Digi-Key Price Each [AMP No.of] Plat-] Dim.A | Digi-Key Price Each AMP 
Pos. ing Inch (mm) | Part No. 1 25 =| Part No. Pos. ing Inch (mm) | Part No. i 25 =| Part No. Pos. ing Inch (mm) | Part No. 1 25 ‘| Part No. 
Fig. 1 — Mod. II, Horizontal Mount 16 | A | 1.600 (40.64) [A32924-ND | 2.07 1.88 |6-535541-4 16 | B | .800(20.32) [A32939-ND | 2.33 2.12 |5-534206-8 
Short Point-of-Contact, with Standoffs 18 | A | 1.800 (45.72) |A32925-ND | 2.39 2.16 |6-535541-6 18 | B | .900(22.86) |A32940-ND | 254 2.31 |5-534206-9 
2 A | .200(5.08) |A26405-ND] .53 48 /535676-1 20 | A J 2.000 (50.80) |A32926-ND | 2.54 2.31 |6-535541-8 20 | B | 1.000 (25.40) |A32941-ND | 2.73 2.48 |6-534206-0 
3 A | .300(7.62) /A26406-ND | .69 63 | 535676-2 30 | A__| 3.000 (76.20) |A32927-ND | 3.55 3.22 |7-535541-8 24 | B | 1.200 (30.48) |A32942-ND | 3.21 2.91 |6-534206-2 
5 A | 500 (12.70) |A26408-ND | .95 87 /535676-4 Double Row 26 | B | 1.300 (33.02) |A32943-ND | 3.39 3.08 |6-534206-3 
6 | A | -600(15.24) ZCNog 111 1.01 /535676-5 Fig. 4 — Mod. Il, Horizontal Mount, End Stackable, 28 | B | 1.400 (35.56) |A32044-ND | 3.60 3.32 |6-534206-4 
: A | .800 (20.32) [RZSSIORDG) 1.43 1-90 [535676-7 Short Point-of-Contact with Standoffs 30 B | 1.500 (38.10) |A32945-ND | 3.90 3.53 |6-534206-5 
10 | A | 1.000 (25.40) [A26411-ND | 1.75 1.59 |535676-9 z z f 
4 A | .200(5.08) |A26430-ND | 69.63. /6-535512-1 32 | B | 1.600 (40.64) |A32946-ND | 4.05 3.68 /6-534206-6 
12 | A | 4.200 (30.48) |A26412-ND | 2.07 1.88 | 1-535676-1 7 7 900 (7.62) [eRe 98 89 |e-sagsi2o : , : : 
aa.||'- a || cag -300 (7.62) : : 34] B | 1.700 (43.18) |A32947-ND | 4.29 3.89 |6-534206-7 
400 (35.56) |A26413-ND | 2.31 2.09 | 1-535676-3 
8 A | .400(10.16) |A26432-ND | 1.17 1.06 |6-535512-3 36 | B | 1.800(45.72) |azeae-no | 453 4.11 |6-534206-8 
16 | A | 1.600 (40.64) |A26414-ND | 2.60 2.36 | 1-535676-5 : : : : 
= 12 | A | .600(15.24) |A26434-ND | 1.75 1.59 |535512-1 a 7 7 
Fig. 1 — Mod. II, Horizontal Mount 40 | B | 2.000(50.80) [A32949-ND | 4.98 4.52 |7-534206-0 
; d 16 | A | .800(20.32) |A26436-ND | 2.23 2.02 |1-535512-8 fit? || “ee | 30h fi i . 
Short Point-of-Contact, with Standoffs ! (55.88) |A32950-ND | 5.46 4.95 | 7-534206-2 
RoHS Compliant 22 | A | 1.100 (27.94) |A26439-ND | 2.99 2.72 /1-535512-9 | | cq | B | 2.500(63.50) |A32951-ND | 6.04 5.48 |7-534206-5 
4 | A | 400(10.16) ]A35045-ND | 03 84 |5535676-3 24) A | 1.200 (30.48) Meo) 82t 2.07 /596512-8 60 | B | 3.000(76.20) |A32952-ND | 7.18 6.51 |8-534206-0 
A | .600(15.24) |A35046-ND | 1.22 1.11 [5535676-5 : eal tae en a oa soca 64 | B | 3.200(81.28) |A32953-ND | 7.39 6.70 |8-534206-2 
8 | A | 800 (20.32) |asso47-o | 1.51 1.37 |5535676-7 ad ed os a pate | - Bandar Fig. 6 — Mod. IV, Top Entry, End Stackable, Low Profile, 
Fig. 2 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, £00 (40.64) - - .100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Pattern 
End Stackable with Single Tine Contacts Ba) A 1700 (08-18) eeeg| 8 4.08 8865124 8 | B | .400(10.16) [A26485-ND ] 1.22 1.11 |534998-4 
A 5 50 | A | 2.500 (63.50) |A26448-ND ) 6.55 5.93 |535512-7 
3 A | .300(7.62) |A26415-ND | 85.77 /534237-1 jo | B | 500(12.70) |aze4ge-nD | 1.51 1.37 |534998-5 
4 A 400 (10.16) |A26416-ND 90 82 |534237-2 60 A 3.000 (76.20) |A26449-ND | 7.69 6.96 |3-535512-0 5 3 600.1524) GRRINDN| 167 152 |saaq9e-6 
5 A 500 (12.70) |A26417-ND 98 89 | 534237-3 70 A 3.500 (88.90) |A26450-ND | 9.06 8.21 |1-535512-0 600 (15.24) ; 7 : g 
6 | a | .600(15.24) |azsate-no | 1.06 96 |534237-4 Fig. 4 — Mod. ll, Horizontal Mount, End Stackable, ae ae .. eed 
7 A .700 (17.78) |A26419-ND | 1.14 1.04 |534237-5 Short Point-of-Contact with Standoffs = = zg = = : 
8 | A | .800 (20.82) |A26420-ND | 1.27 1.16 |534237-6 RoHS Compliant e : ie st ache ~ “esl beac 
10 | A | 4.000 (25.40) |A26421-ND | 1.51 1.37 |534237-8 6 A | .300(7.62) [A35048-ND | 1.06 96 |6-5535512-2 
12 A | 1.200 (30.48) |A26422-ND | 1.64 1.49 | 1-534237-0 8 A | .400(10.16) |A35049-ND | 1.27 1.16 |6-5535512-3 26 B | 1.300 (33.02) |A26492-ND | 3.10 2.81 | 1-534998-3 
13 | A | 1.300 (33.02) |A26423-ND | 1.72 1.56 | 1-534237-1 jo | A | 500(12.70) |A35050-ND | 1.38 1.25 |6-5535512-4) | 28 | B_ | 1.400 (35.56) |A26493-ND | 3.29 2.98 /1-534998-4 
14 | A_| 1.400 (35.56) |A26424-ND | 1.83 1.66 |1-534237-2 12 | A | .600(15.24) |A32928-ND | 1.88 1.71 |5535512-1 30_| B | 1.500 (38.10) (A2GAB4ND!) 350 3.17 |1-634998-5 
15 | A | 1.500(38.10) [A26425-ND | 1.93 1.76 | 1-534237-3 14 | a | .700(17.78) Jaa5044-no | 215 1.95 |1-5595512-7) | 32 | B | 1.600 (40.64) [A26495-ND | 3.74 3.39 |1-534998-6 
16 | A | 1.600 (40.64) /A26426-ND | 2.04 1.85 | 1-534237-4 16 | A | .800(20.32) [A97410-ND | 2.44 2.21 |1-6535512-8| | 34 | B | 1.700(43.18) |A26496-ND | 3.92 3.56 | 1-534998-7 
20 | A | 2.000(50.80) [ABGA2E:ND)) 241 2.19 /1-534237-8 18 | A | .900(22.86) |Ag7409-ND | 252 2.28 |1-5535512-6] | 36 | B | 1.800 (45.72) |A26497-ND ) 4.11 3.72 |1-534998-8 
30 7 3.000 (76.20) ate) 3.34 3.03 | 2-534237-8 20 A 1.000 (25.40) }A32929-ND | 262 2.38 |5535512-2 40 B 2.000 (50.80) )A26498-ND | 4.56 4.13 |2-534998-0 
sc en ee Sneak bie ps Entry, 24 | A | 1.200 (80.48) |A32930-ND | 3.39 3.08 |5535512-3 50_| B_ | 2.500(63.50) |A26499-ND | 5.54 5.02 |2-534998-5 
ind Stace Been oe ie jontact? 26 | A | 1.300 (33.02) |A34591-ND | 3.79 3.44 |2-5535512-0| | 60 | B | 3.000(76.20) |A26500-ND | 6.57 5.96 |3-534998-0 
ae SET Te aa aT EE AEST 32 | A | 1.600 (40.64) |A32931-ND | 4.35 3.94 |2-5535512-3| | Fig. 6 — Mod. IV, Top Entry, End Stackable, Low Profile, 
pte : : : ; 4 E 86. |1- - -100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Patt 
4 | a | 400(1016) |aazg05-no | 98 29 |5-sa4aa7-2 | | 72 hi - eee ee ae = ee sad ee wets prasad lac 
5 | a | .500(12.70) |A32906-ND ) 1.06 96 |5-534237-3 gs '2 2 Mod. t¥): Vertical Mounts Topi eany, en loHS Compliant 
6 A 600 (15.24) |a32907-ND | 1.14 1.04 |5-834237-4 | a eee een 8 B 400 (10.16) |A32954-ND | 1.30 1.18 |5-534998-4 
i 100 (2. : : i ; jo | B | .500(12.70) )A32955-ND | 1.64 1.49 |5-534998-5 
7 A | 700 (17.78) |A32908-ND | 14.27 1.16 |5-534237-5 
8 A 800 (20.32) [A32909-ND | 1.30 1.18 |5-534237-6 4 B -200 (5.08) /A26452-ND | .93 84 | 534206-2 12 B .600 (15.24) |A32956-ND | 1.83 1.66 |5-534998-6 
10 | A J 1.000 (25.40) |A32910-ND | 1.64 1.49 |5-534237-8 6 B | 300 (7.62) |A26453-ND | 1.09 99 | 534206-3 14 B | .700 (17.78) |A32957-ND ] 1.99 1.80 |5-534998-7 
12 A | 1.200 (30.48) |A32911-ND | 1.78 1.61 |6-534237-0 8 B 400 (10.16) ]A26454-ND | 1.33 1.20 /534206-4 16 B 800 (20.32) |A32958-ND | 2.25 2.04 |5-534998-8 
13 A | 1.300 (33.02) |A32912-ND ) 1.88 1.71 |6-534237-1 10 B | 500(12.70) |A26455-ND | 1.56 1.42 |534206-5 20 B | 1.000 (25.40) ]A32959-ND | 2.70 2.45 |6-534998-0 
14 | A_| 1.400 (35.56) |A32913-ND | 1.99 1.80 |6-534237-2 12 |B | .600(15.24) /A26456-ND | 1.72 1.56 |534206-6 24 | B | 1.200 (30.48) |A32960-ND | 3.10 281 /6-534998-2 
15 | A | 1.500 (38.10) |A32914-ND | 212 1.92 |6-534237-3 14 | B_ | .700(17.78) )A26457-ND | 1.93 1.76 |534206-7 26 | B | 1.300 (33.02) |A32961-ND | 3.31 3.00 |6-534998-3 
16 | A J 4.600 (40.64) |A32549-ND | 2.23 2.02 |6-534237-4 i6 | B | .800(20.32) )A26458-ND | 2.17 1.97 |534206-8 28 | 8 | 1.400 (35.56) |A32962-ND | 355 3.22 |6-534998-4 
18 | A | 1.800 (45.72) |A32915-ND | 2.44 2.21 |6-534237-6 18 | B | .900(22.86) A26459-ND | 2.36 2.14 |534206-9 30 | B | 1.500(38.10) |a3z963-No | 382 3.46 |6-534998-5 
20 | A J 2.000 (50.80) |A32916-ND | 2.60 2.36 |6-534237-8 20 | B | 1.000 (25.40) |A26460-ND | 2.57 2.33 | 1-534206-0 32 |B | 1.600 (40.64) [Aa2964-ND | 400 3.63 |6-534998-6 
30_| A | 3.000(76.20) |aszot7-ND | 3.58 3.24 |7-534297-8 24 | B | 4.200 (30.48) |A26461-ND | 2.97 2.69 |1-534206-2 34 |B | 1.700(43.18) |ag2965-ND | 4.24 3.84 |6-534998-7 
Fig. 3 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, 26 | B | 1.300 (33.02) |A26462-ND | 3.21 2.91 |1-534206-3 36 | B | 1.800(45.72) |az2966-No | 445 4.04 |o-534998-8 
End Stackable, Low Profile with Single Tine Contacts 28 B 1.400 (35.56) |A26463-ND | 3.39 3.08 |1-5342 06-4 a0 " 2000 (50.80) AORTA iG das aeaagoen 
3 A | 300 (7.62) /A26473-ND | 74 = 68 /535541-1 30 | B J 1.500 (38.10) |A26464-ND | 3.60 3.27 | 1-534206-5 ea a4 “aad oie nn (63.50) eee 6.02 5.45 |7s24900-8 
5) A | .500(12.70) |A26475-ND | .93 84 | 535541-3 32 | B | 1.600 (40.64) |A26465-ND | 3.79 3.44 |1-534206-6 60 1B 1 3.000 (76.20) [ag206o-ND | 7.10 644 [e-534000-0 
6 A | .600(15.24) /A26476-ND | 1.01 92 | 535541-4 34 | B | 1.700 (43.18) |A26466-ND | 3.98 3.60 |1-534206-7 Siai7 = AGa IU Boliorn erie EAT SIGeKaIcs Ce 
8 A | .800 (20.32) |A26477-ND | 1.14 1.04 |535541-6 36 | B | 1800/4572) |aze4e7-ND | 419 3.80 |1-534206-8 : fe Sellers bess hanes 
10 | A | 4.000 (24.40) [A26478-ND | 1.40 1.28 |535541-8 40 | 8 | 2000/5080) |Azeaee-No | 461 4.18 |o-s34206-0 Profile, x: 00 ‘54 x 7.62mm) Moun ing Pattern 
ve | a | taoocse) MMMM ize igo ramcona | | “| ® [2amceen BRM so 454 jasvene2 | |) S| ono AMMEN 20 200 (sexe 
400 (25:58) ‘ : 50 | B | 2.500 (63.50) |A26470-ND | 5.59 5.07 |2-534206-5 000 (25.40) oud : ial paacoee 
16 | A J 1.600 (40.64) |A26481-ND | 1.96 1.78 |1-535541-4 30 | B | 1.500 (38.10) |A26503-ND | 3.66 3.32 |1-534267-2 
60 | B | 3.000(76.20) [A26471-ND | 6.65 6.03 |3-534206-0 
20 | A J 2.000 (50.80) |A26483-ND | 2.36 2.14 |1-535541-8 i i 7 
36 | B | 1.800 (45.72) |A26504-ND | 4.24 3.84 |1-534267-5 
64 | B | 3.200 (81.28) |A26472-ND | 7.10 6.44 |3-534206-2 
30 | A | 3.000 (76.20) |A26484-ND | 3.29 2.98 |2-535541-8 4o | B | 2.000(50.80) |az6505-ND | 4.72 4.28 |594267-7 
= 7 Fig. 5 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, End - : : “ 
Fig. 3 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, : Fig. 7 — Mod. IV, Bottom Entry, End Stackable, Low 
End Stackable, Low Profile with Single Tine Contacts Stackable, .100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Pattern i . 
Rone TG fant RoHS Compliant Profile, .100 x .300 (2.54 x 7.62mm) Mounting Pattern 
01 omplian , 
RoHS Compliant 
3 A] 300 (7-62) As2918-ND] 82.75 55055814 2 B | .100(2.54) ]A32932-ND] 82 75 |5-534206-1 loHS Complian' 
a | 5001270) \agogionn | 98 89 |5-sa5641-3 4 B | .200(6.08) |a32933-ND | 1.03 94 |5-534206-2 14 | B | .700(17.78) [A32970-ND ] 2.17 1.97 |5-534267-1 
6 A 600 (15.24) |A32920-ND | 1.06 96 |5-535541-4 6 B 300 (7.62) |A32934-ND | 1.22 1.11 |5-534206-3 20 B 1.000 (25.40) |A32971-ND | 286 2.60 |5-534267-2 
8 | A | .800 (20.32) |A32921-ND | 1.25 1.13 |5-535541-6 8 | B | 400 (10.16) /A32935-ND ) 1.46 1.32 |5-534206-4 | | 30 ) B | 1.500(88.10) |A32972-ND | 3.95 3.58 | 6-534267-2 
10 A | 1.000 (24.40) |A32922-ND | 1.54 1.40 |5-535541-8 10 B | .500 (12.70) |A32936-ND | 1.67 1.52 |5-534206-5 36 B | 1.800 (45.72) |A32973-ND | 4.61 4.18 |6-534267-5 
12 | A | 1.200 (30.48) [A32923-ND | 1.75 1.59 |6-535541-0 42 | B | .600(15.24) [A32937-ND | 1.86 1.68 |5-534206-6 40 | B | 2.000 (50.80) |A32974-ND | 5.09 4.61 |5-534267-7 
14 | A | 1.400 (35.56) [A32550-ND | 1.86 1.68 |6-535541-2 14 | B | .700(17.78) |A32938-ND | 2.04 1.85 |5-534206-7 60 | B | 3.000(76.20) |A32976-ND | 7.23 6.56 |5-534267-8 
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™ Tyco Electronics [Interconnection System Connectors 


Authorized Distributor 


RITS Series Specifications: » Voltage Rating: 32VDC » Current Rating: 0.5A ~ 3A » Temperature Rating: -30°C ~ 75°C 


No. of | Dim. - mm Body —_| Digi-Key Price Each —_| Tape and Reel#| Tyco Electronics No. of | Dim.-mm| Body _| Digi-Key Price Each —_| Tape and Reel+ | Tyco Electronics 
Fig. | Pos. A Color Part No. i 100 Qty. | Pricing | Part No. Fig. | Pos. A Color Part No. 1 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
Plug, IDC (Insulation Displacement Contact) — RoHS Compliant Header Horizontal SMT (Surface Mount) — RoHS Compliant 
3 141 Yellow |A29146-ND 1.85 1.50 |] — — | 1473562-3 3 13.8 _ A29174CT-ND 5.67 3.41 | 250 | 688.50 | 1565994-3 
3 141 Blue A29148-ND 1.68 1.36 | — — | 2-1473562-3 4 3 13.8 _ A29176CT-ND 5.67 3.41 | 250 | 688.50 | 1-1565994-3 
3 1441 Green /A29158-ND 1.91 1.55 | — — | 4-1473562-3 4 15.8 - A29175CT-ND 6.58 3.95 | 200 | 639.20 | 1565994-4 
4 16.1 Yellow |A29149-ND 2.25 1.82 ) — — |1473562-4 4 15.8 - A29177CT-ND 6.58 3.95 | 200 | 639.20 | 1-1565994-4 
1 4 16.1 Blue A29151-ND 2.25 1.82 - — | 2-1473562-4 Junction Box Panel Mount — RoHS Compliant 
4 16.1 Green | A29159-ND 2.37 1.93 | — — |4-1473562-4 3 13.8 _— A29178-ND 6.39 410 | — — ]1473571-3 
4 16.1 Orange /A29163-ND 2.37 1.93 | — — |3-1473562-4 5 4 15.8 aa A29179-ND 3.07 1.98 | — — |1473571-4 
4 16.1 Red A29150-ND 2.25 1.82 | — —|1-1473562-4 6 19.8 _— A29180-ND 9.09 5.84 | — — |1473571-6 
6 20.1 Green | A29160-ND 2.48 2.01 | — — | 4-1473562-6 8 23.8 = A29181-ND 4.90 3.15 | — — |1473571-8 
8 244 Yellow _|A29155-ND 2.81 2.28 | — — | 1473562-8 6 3 13.8 = A29186-ND 3.26 210 | — — | 1473574-3 
Header Vertical Thru Hole 4 15.8 = A29187-ND 7.63 490 | — — |1473574-4 
3 13.8 — A29166-ND® 1.92 1.38 — —|1473565-3 Junction Box Free Hanging — RoHS Compliant 
4 15.8 — A29167-ND® 2.67 1.92 | — —|1473565-4 3 13.8 _ A29182-ND 2.31 148 | — — |5-1473571-3 
2 5 19.8 — A29168-ND 3.06 220 | — —|1473565-5 5 4 15.8 _ A29183-ND 6.60 4.24 | — — |5-1473571-4 
6 19.8 — A29169-ND 3.36 241 =< —|1473565-6 6 19.8 _ A29184-ND 4.32 278: | = — |5-1473571-6 
8 23.8 — A29171-ND 2.94 at |= —|1473565-8 8 23.8 - A29185-ND 8.45 5.43 | — — |5-1473571-8 
Header Vertical 4Row — RoHS Compliant 6 3 13.8 _ A29188-ND 7.05 4.53 _ — |5-1473574-3 
3 3 13.8 = A29173-ND 414 2.97 | — —]1473567-3 4 15.8 = A29189-ND 4.88 3.13 | — — |5-1473574-4 
4 15.8 = A29172-ND 561 4.03 | — — |1473567-4 RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Dynamic Series D-2000 Specifications: » Material: Black GF Polyester ¢ Flammability: UL 94V-0 ° Voltage Rating: 250VAC » Current Rating: 5A » Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 


Digi-Key Price Each Tyco Electronics Digi-Key Price Each —_| Tyco Electronics 
Fig. Description Part No. 7 100 Part No. ig. 5 Keying | Plating | Part No. 1 100 | Part No. 
D2100 — RoHS Compliant D2100 Header Straight — RoHS Compliant 
1 | 50 |Receptacle Housing Panel Mount A20815-ND 7.76 4.99 ]1318577-1 9 3 = x gol eae a 308 ee 
2 50 | Tab Housing Panel Mount A29816-ND 2.89 1.86 |1318578-1 8 127 _ X 15y” Gold |A29809-ND 5.79 4.45 |1318125-1 
50 | Tab Housing Panel Mount A29817-ND 6.33 4.07 | 1318578-2 8 12.7 = Y 15u” Gold |A29810-ND 4.41 3.17 |1318125-2 
_ 10} 12 77) — X | 15y” Gold |A29811-ND 6.03 4.33 | 1318126-1 
_ | No. of Dim. - mm f Body | Digi-Key Price Each —_| Tyco Electronics 12 177 =_ Y | 15” Gold |A29812-ND 5.70 4.09 | 1318126-2 
Fig. | Pos. A C | Keying | Plating [Part No. 1 100 | Part No. 20 277 = X | 15u” Gold |A29813-ND 1287 9.23 |1318127-1 
D2100 Tab Housing Panel Mount — RoHS Compliant 20 277 | — Y__|15p" Gold |A29814-ND 10.17 7.29 |1318127-2 
3 3 =- = xX _ A29793-ND 56 .36 | 1-1318116-3 D2100 Header Right Angle 
3 = = Y —__|A29794-ND 48 31 | 2-1318116-3 PA 3 — = X | 15” Gold |A29855-ND® 6.84 4.91 ]1376135-1 
6 16.38 | — x — — A29777-ND 1.80 1.16] 1-1318114-3 3 _ = Y__| 15” Gold | A29863-ND 3.63 2.61 | 1376135-2 
6 16.38 | — Y —  |A29778-ND 1.59 1.02) 2-1318114-3 6 10.2 | 20.19 X | 15” Gold |A29856-ND® 918 658 |1376136-1 
8 18.88 | — x —  A29779-ND 2.31 1.48] 1-1318114-4 6 10.2 | 20.19 | Y | 15y" Gold )A29857-ND@ 4.32 3.10 |1376136-2 
4 8 18.88 | — Y —  |A29780-ND 215 1.38] 2-1318114-4 8 127 | 20.19 | X | 15y" Gold )A29822-ND@ 11.40 8.17 |1376009-1 
12 | 23.88 | — x —__|A29781-ND 1.93 1.25 | 1-1318114-6 12 12 177 | 2019 | X | 15y" Gold )A29824-ND@ 10.59 7.59 |1376020-1 
12 | 23.88 | — Y — — |A29782-ND 1.93 1.25] 2-1318114-6 12 17.7 | 20.19 | Y | 15y" Gold [|A29825-ND@ 7.32 5.25 |1376020-2 
20° | 33.88 | — x — | A29783-ND 816 5.24) 1-1318114-9 20 27.7 | 20.19 | X | 15u" Gold |A29858-ND 432 3.10 |1376137-1 
20 | 33.88 | — Y = __|A29784-ND 3.82 2.45 | 2-1318114-9 20 27.7 | 20.19 | Y | 15u” Gold | A29859-ND 14.91 10.69 |1376137-2 
D2100 Tab Housing Free Hanging — RoHS Compliant 
3 102) — X — — ]A29795-ND 48.31] 1-1318117-3 aaa = ’ . 
5 Wire Size Body —_| Digi-Key Price Each Tape and Reel Tyco Electronics 
a} Wz | — | 4 — ee Bee AWG Plating _| Part No. 1100 | Qly. | Pricing | Part No. 
: = = Leh -85 65) Te o 2000 Series Receptacle Contacts — RoHS Compliant 
6 10.2 | — Y —  |A29786-ND 82 53] 2-1318115-3 ‘ 
18 ~ 22 T5u" Gold )A29318-ND 40 26 = —)1318107-1 
8 27 | — x —  |a29787-ND 315 2.03) 1-1318115-4 - 
18 ~ 22 15u" Gold |A29318TR-ND — — | 10,000 | 297.00/M|1318105-1 
8 27 | — ¥ —  |A29788-ND 77 ~~ 50} 2-1318115-4 F 
6 24 ~ 28 15" Gold |A29319-ND 48 31 _ —|1318108-1 
12 w7| — Xx —__|a29789-ND 66 _43| 1-1318115-6 : 
24 ~ 28 15" Gold |A29319TR-ND - — _|_ 10,000 | 189.00/M|1318106-1 
12 77 | — ¥ —_ |A29790-ND 66 -43/2-1318115-6 7 : 
2000 Series Tab Contacts — RoHS Compliant 
20 77 | — x — — |a29791-ND 74 48} 1-1318115-9 : 
18 ~ 22 T5u" Gold )A29322-ND 27 7 = 13181 
20 a7 | — Y —__|a29792-ND 58 _.38/2-1318115-9 . 
Dao Fl ; > 18 ~ 22 15" Gold | A29322TR-ND — — 9,000 | 216.00/M|1318109-1 
jeceptacle Housing — RoHS Compliant Ps 
a — =" x —  eoanSEN = FRET CTER 24 ~ 28 15y" Gold | A29323-ND A2 28 _ —]1318112-1 
7 3 = = y —  |ieesneenn ez. - 1:08 213181008 24 ~ 28 15" Gold |A29323TR-ND - - 9,000 | 229.50/M|1318110-1 
6 39 = x —_[A29801-ND 72 46/1-1318119-3 BIG Kay price THREES 
pjmi-| 2%) — ao 2 sees || Patt cha 
8 12 164 | — X — — |a29797-ND tas 1.21/1-1318118-6 2000 Crimp Tool, 24-28 AWG A30050-ND 579.15 91567-1 
12 16.4 — Y = A29798-ND 4.78 1.14] 2-1318118-6 D2000 Crimp Tool, 18-22 AWG A30051-ND 570.00 91595-1 
20 26.4 a xX aes A29799-ND 2.33 4.50 | 1-1318118-9 D2000 Extraction Tool A97909-ND 91.58 1276716-1 
20 264 | — ¥ —___[A29800-ND 101 65 | 2-1318118-9 ¢ RoHS Compliant (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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™ TycoElectronics [Interconnection System Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


Dynamic Series D-3000 


Specifications: * Material: Black GF Polyester (Orange in part) »* Flammability: UL 94V-0 » Voltage Rating: 250V AC/DC (for 3.81mm pitch connector), 600V AC/DC (for 5.08mm pitch 
connector) * Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 


No. of | Dimensions - mm Body | Digi-Key Price Each | Tyco Electronics No. of | Dimensions - mm Body —_ | Digi-Key Price Each | Tyco Electronics 
Fig. | Pos. A B C |Keying| Plating | Part No. a 100 | PartNo. Fig. | Pos. A B C |Keying| Plating | Part No. ‘J 100 | Part No. 
D3100 Tab Housing Single Keyed — RoHS Compliant D3100 Header Straight Single Row Keyed 
3] 21.62] 127 ] 336] xX — —_7A29848-ND 80 51 1 1-177648-3 3/2162] — | — | X J 15y"Gold [A20482-NDe 375 2.69 [1-178313-2 
3 21.62 | 12.7 | 33.6 be _ A29849-ND 2.57 1.65 | 2-177648-3 3 21.62) — aoe xX 30u" Gold | A29483-ND 420 3.01 |1-178313-3 
1 5 | 29.24 | 12.7 | 33.6 xX _ A29850-ND 93 60 | 1-177648-5 3 | 2162) — = x Tin A29484-ND@ 3.57 2.56 |1-178313-5 
8 | 40.67 | 12.7 | 33.6 | xX — — |A29851-ND 1.46.94 |1-177648-7 3 f2te2| — | — | Y | 15” Gold |A20485-ND 2.28 1.64 |2-178313-2 
059100 Tab Housing Single Row Panel Mount Keyed RoHS Conn lant 3_| 21.62 | — — af Tin ALSSSTEND®: 180128 |S A78S13+5 
3 740.00] 127] 336] X = ]A29527-ND 146.94 |1-178802-3 4 [243) — ) = | 8 | Bu Gold eae ea ee 
4 | 2543) — | — | X | 30y"Gold |A29489-ND 213 1.53 |1-178314-3 
3 | 40.00) 127 | 336] Y — — |A29528-ND 1.27 82 | 2-178802-3 ; 
4/2543) — | —] x Tin | A29490-ND 153 140 |1-178314-5 
2 | 5 | 47.00| 127 | 336 | x — — |A29529-ND 1.70 1.09 | 1-178802-5 : 
3 |so00|i27 | sae) xX — | A99580-ND 175 113 |4-178809-7 4 | 2543} — | — | Y | 30y"Gold |A29492-NDe 168 1.21 |2-178314-3 
10 | 67.00| 127 | 336 | x —__|a29531-ND 276 1.77 |1-178802-8 4 {2543| — | — | ¥ Tin__|A29493-ND@ 3.81 2.74 | 2-178314°5 
to | 67.00 | 127 | 336 | Y —___[A29532-ND 3.02 1.94 |2-178802-8 5 | 29.24) — | — | X | 15y" Gold | A29494-ND@ 1.68 1.21 | 1-178315-2 
D3100 Receptacle Housing Single Row Keyed — RoHS Compliant 5 29.24 | — _ x Tin A29496-ND@ 3.99 2.86 | 1-178315-5 
3 26.76] 7.15 | 22.8 X = A29421-ND 1.19 77 11-178288-3 5 6 33.05 | — _- x 15u” Gold |A29497-ND 5.16 3.70 |1-178316-2 
3 | 26.76) 7.15 | 228] Y — — |A29422-ND 119.77 | 2-178288-3 6 | 33.05) — | — | X | 30p" Gold |A29498-ND® 5.37 3.85 |1-178316-3 
4 | 3057) 7.15 | 228] x — — |A29423-ND 1.48 96 | 1-178288-4 6 (33.05; — | — | x Tin |A29499-ND 5.43 3.90 |1-178316-5 
4 | 3057) 7.15 | 228] Y — — |A29424-ND 77 50 |2-178288-4 6 | 33.05; — | — | Y | 15y"Gold |A29500-NDe 459 3.29 [2-178316-2 
3 (5 | 34.38 | 7.15 | 22.8 | x —___|A29425-ND 1.56 1.01 | 1-178288-5 6 | 3305) — | — | Y | 30u"Gold |A29501-NDe 4.62 3.32 |2-178316-3 
6 | 38.19] 7.15 | 228] X —_[A29426-ND 1.62 1.04 |1-178288-6 6 |3305/ — | — | ¥ Tin | A29502-ND® 3.51 2.52 |2-178316-5 
6 | 38.19} 7.15 | 228) Y = A29427-ND 64 AL | 2-178288-6 8 | 4067; — | — X | 15” Gold |A29503-ND 249 1.79 }1-178317-2 
8 | 45.81 | 7.15 | 22.8 xX _— A29428-ND 1.70 1.09 | 1-178288-7 8 | 4067) — — x Tin A29505-ND 4.92 3.53 |1-178317-5 
10 | 53.43] 715 | 228} Xx — — |A29429-ND 215 1.38 |1-178288-8 10 14829| — | — |X| 45y” Gold [A29506-ND 7805.59 11-178318-2 
10_| 53.43 ee ieaas age Te Single Row Keyed 1.52_|2-178288-8 jo | 4829} — | — | xX | 30y"Gold )A29507-ND 9.03 6.48 |1-178318-3 
3 |262] — |] — X | 15u" Gold |A29437-ND® 3.96 2.84 | 1-176293-2 10. eee) | x Tin pean Gee) See |itieale 2 
fi 10 | 48.29} — | — | Y | 15y” Gold )A29509-ND@ 7.80 5.59 |2-178318-2 
3/2162) — | — | Y J 15y” Gold |A29438-ND® 1.86 1.34 | 2-178293-2 : 
3 |2162| — | — | x | 30u"Gold |A29439-NDe 207 1.49 | 1-178293-3 10 |48.29) | [| Y Tin __JB2¢oiTENEy 6.30 __458 _|2-178318-5 
3 21.62; — = y 30u" Gold |A29440-ND® 207 1.49 |2-178293-3 D3100 Header Right Angle Single Row — RoHS Compliant 
3 Jove} — | — | x Tin |A29441-ND@ 348 250 |1-178293-5 6 | 8 [4067] — | — | — | 30y" Gold [A20544-ND 19.29 13.83 [1-179188-3 
3 21.62| — = Y Tin A29442-ND@ 1.53 1.10 | 2-178293-5 D3100 Header Single Row Straight — RoHS Compliant 
4/2543) — | — | X J 15y" Gold |A29443-ND® 1.92 1.38 | 1-178294-2 7 [5 [| — | — | — | — | 15y" Gold [A29352-ND 5.85 4.20 [1-177665-2 
4/2543) — | — | X J 30y"Gold |A29445-NDe 216 1.55 |1-178294-3 D3100 Tab Housing Dual Row — RoHS Compliant 
4 |2543) — | — | Y | 30u" Gold |A29446-NDe 1.89 1.36 |2-178294-3 6 | 2557] 17.78) 336) — —_7A29538-ND 223 143 1178964-3 
4 (2543; — | — | x Tin [A29447-ND@ 1.59 1.14 | 1-178294-5 40 | 33.19] 17.78] 336 | — — —_|A29539-ND 265 1.70 |178964-5 
5/2024; — | — | X | 15" Gold /A20449-NDe 2.25 1.62 |1-178295-2 8 | 12 | 37.00) 17.78) 336) — — — |A29540-ND 1.01 65 |178964-6 
5 |29.24) — | — | X J 30u"Gold |A29450-ND® 2.64 1.90 |1-178295-3 16 | 44.62] 17.78] 336 | — — — |A29541-ND 337 2.16 |178964-7 
4 | 5 | 2924) — | — |] x Tin |A29451-ND 4.50 3.23 |1-178295-5 20 | 52.24 | 17.78 | 33.6 | — —__[A29542-ND 3.90 2.50 |178964-8 
6 | 33.05} — _ x 15y” Gold |A29452-ND@ 5.37 3.85 | 1-178296-2 D3100 Tab Housing Dual Row Panel Mount — RoHS Compliant 
6 | 33.05; — | — | Y | 15y" Gold |A29453-ND 3.57 2.56 |2-178296-2 6 | 40.00] 17.78] 336] — — _[A29533-ND 233 1.50 |178803-3 
8 | 33.05; — | — | X | 30p" Gold |A29454-ND@ 5.01 3.60 | 1-178296-3 10 | 47.00 | 17.78 | 336) — — | A29534-ND 2.65 1.70 |178803-5 
Bo 808) ee || Se | Tin Pesce hee S98: (2.625 11282065 9 | 12 | 51.00] 17.78] 336 | — | — — |A29535-ND 1.09 70 |178803-6 
6 /3303) — | — | ¥Y Tin | A29457-ND@ 3.09 2.22 |2-178296-5 _ 2 - 
16 | 59.00 | 17.78 | 33.6 A29536-ND 3.37 2.16 |178803-7 
8 |4067) — | — | X J 15y” Gold |A29458-NDe 240 1.72 |1-178297-2 
20 | 67.00 | 17.78 | 33.6 | — — __[A29537-ND 3.82 2.45 |178803-8 
8 | 4067; — | — | X | 30y"Gold |A29459-ND@ 2.88 2.07 |1-178297-3 - 
7 D3100 Receptacle Housing Dual Row — RoHS Compliant 
8/4067; — | — | X Tin |A29460-ND@ 489 3.51 [1-178297-5 
to |4a29| — | — | X | t5y"Go1d |az9461-NO® 363 261 |1-178298-2 6 | 24.36 | 12.23] 228] — — —_7A29431-ND 1.62 1.04 [178289-3 
to | 4829} — | — | x | soyrGotd [a29462-NDe 723 5419 |1-178298-3 to | 8 | 2847) 1223] 228 | — — — |A29432-ND 1.93 1.25 |178289-4 
jo |ag29| — | — | x Tin |A29463-ND@ 258 185 |1-178298-5 10 | 31.98 | 12.23} 228 | — — | A29433-ND 1.88 1.21 |178289-5 
10 | 4829} — ay Y 15u” Gold [A29464-ND 3.63 2.61 |2-178298-2 12 | 35.79 | 12.23 | 22.8 - - A29434-ND 1.96 1.26 |178289-6 
to | 48.29; — | — | Y | 30y" Gold [A29465-ND 3.69 2.65 [2-178298-3 @ RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Dynamic Series D-3000 (Cont.) 


Interconnection System Connectors 


No. of | Dimensions - mm Body —_| Digi-Key Price Each | Tyco Electronics No. of| Dimensions - mm Body | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Pos. | A B C | Keying | Plating | Part No. 1 100 | Part No. Fig. | Pos. | A B C |Keying| Plating | Part No. 1 100 | Part No. 
10 16 | 42.71 | 12.23 | 22.8 | — _ A29435-ND 247 1.40 | 178289-7 5 | 39.86] 7.15 | 22.8 X = A29363-ND 1.75 113 |1-178128-5 

20 | 51.03 | 12.23 | 22.8 | — = A29436-ND 2.41 1.55 |178289-8 7 5 | 39.86] 7.15 | 22.8 Y _— A29364-ND 2.36 1.52 |2-178128-5 

D3100 Header Right Angle Dual Row 6 | 44.94] 7.15 | 228 | x — | a29365-ND 2.68 1.72 | 1-178128-6 

6 | 21.62 | 14.43 | 25.91] — | 15y” Gold |A29467-ND 2.58 1.85 |178303-2 6 | 44.94] 7.15 | 22.8 Y = A29366-ND 4.83 1.18 | 2-178128-6 

6 | 21.62] 14.43] 25.91] — | 30u” Gold |A29468-NDe 5.43 3.90 |178303-3 6 1273 114771 228 | xx ——7n29367-ND 1671.08 11-478129-6 

6 | 2162] 14.43] 25.91) — Tin | a29469-ND@ 4.23 3.04 |178303-5 6 | 273 | 1477) 228 | w — — | q29968-ND 167 1.08 |2-178129-6 

10 | 29.24] 14.43] 2591) — | 30u" Gold |a29471-NDe@ 8.40 6.02 |178305-3 6 | 273 |1477| 228 | xv — — | azga6o-np 167 1.08 |3-178129-6 
11 s eae as na = ar bod ieee on oe wens 40 | 37.46 | 14.77] 228 | xx — — |A29733-ND 4.45 2.86 |1-917659-5 

: ; ; ; ; to | 37.46 | 14.77 | 228 | vy —__|a29734-ND 4.32 2.78 | 2-917659-5 

16 | 40.67 | 14.43] 2591) — | 15” Gold |a29476-ND@ 7.41 5.32 |178307-2 10 49-1 a74a aa77 1) oo Tw —— sean qian 19.79" | aa 76505 

16 | 40.67 | 14.43 | 25.91 | — Tin peel 3.78 2.71 178807-5 12 | 42.54] 14.77| 228 | xx —  |a29736-ND 2.09 1.35 | 1-917659-6 

20 | 48.29 | 14.43 | 26.91 | — | 30y" Gold | A29480-ND 5.88 4.22 |178308-3 ags- |lagie |4azeslba.8e| — |eeenn Brame real peer 

20) [:48.29'| 14.43 ee 8.00" 2.15 1783085 12 | 42.54] 14.77| 228 | xy — — |a29738-No 3.92 2.52 |3-917659-6 

6 | 21.62] 216 | 1443] — | 30u” Gold [A29513-NDe 591 4.24 [178323-3 EI AR ean asauar Shaigns Kove m See 

6 | 2162] 216 | 1443) — Tin | A29514-ND@ 5.07 3.64 |178323-5 2S x] soy Go esa Wa TS 

10 | 29.24] 21.6 | 14.43) — | 15y" Gold |a29515-ND 7.44 5.34 |178325-2 > |i0| — | — | ¥ | soyreon (een Sar. tag |Seina7a 

to | 29.24] 21.6 | 1443) — Tin | A29517-ND 645 4.63 |178325-5 Be lg elles Ul eceell any Th eee sea ba lesbians 
4 |_12_| 93.05 | 21.6 | 14.43 | — | 15y” Gold |A29518-ND® 441 3.17 |178326-2 3 jzis| — | — | y | aoe (eeematee dee “Aaa [oddaiaes 

16 | 4067 | 21.6 [1443 — | 15u” Gold |A29521-NDe 4.05 2.91 |178327-2 ; 7 ; : 

16 |40.67| 21.6 | 14.43) — | 30y" Gold |429522-ND 11.64 8.35 |178327-3 4 }2024| — | — | X | 15y"Gold (Besesesne oie 2.00) | Tarsabe 

16 | 40.67| 21.6 | 14.43] — Tin | 429523-ND 5.94 4.26 |178327-5 4 | 2924) — | — | X | 30H" Gold Fee ane 8.24 233" | 1-917338-3 

20 | 43.29] 21.6 | 14.43} — | 30y”Gold |A29525-ND@ 651 4.67 |178328-3 4/2924; — | — | X Tin /A29695-ND@ 2.25 1.62 | 1-917338-5 

20 | 48.29] 21.6 | 1443| — Tin | A29526-ND 228 1.64 |178328-5 4 | 29.24) — | — | ¥ | 15y"Gold /A2s6e6-NDe 2.82 2.08 |2-917338-2 

D3100 Receptacle Housing Dual Row Keyed — RoHS Compliant 4 | 29.24) — = Y 30u” Gold | A29697-ND@ 2.58 1.85 | 2-917338-3 

6 | 2476] 1477] 228] XxX —_]A29354-ND 228 147 1-178127-6 5 4 | 2924) — | ~ | Y Tin |A29698-ND@ 2.70 1.94 | 2-917338-5 
to] 6 | 24.76] 14.77] 228] vw — | A29355-ND 2.01 1.30 |2-178127-6 5) 34.32) — | — | X | 15y" Gold |A29628-ND® 1.44 1.04 |1-316132-2 

6 | 24.76 | 14.77| 228 | xv —__|a29366-ND 1.51.97 |3-178127-6 5 | 34.32) — | — | X | 30p" Gold |A29629-ND@ 1.77 1.27 |1-316132-3 

13100 Header Right Angle Dual Row Keyed 5 jasa2} — | — | x Tin | A29630-ND@ 1.53 1.10 |1-316132-5 

6 | 25.91 | 16.97 | 21.62 | XX | 15” Gold ]A29376-ND 261 1.88 |1-178137-2 5 | 34.32} — | — Y | 15” Gold | A29631-ND@ 1.44 1.04 | 2-316132-2 

6 | 25.91 | 16.97 | 21.62 | XX | 30u” Gold )A29377-ND@ 3.03 2.18 |1-178137-3 5 | 34.32) — | — Y | 30p" Gold |A29632-ND@ 1.77 1.27 | 2-316132-3 

6 | 25.91 | 16.97 | 21.62 | Xxx Tin | A29378-ND® 1.98 1.42 )1-178137-5 5 | 34.32) — | — ¥ Tin |A29633-ND® 1.56 1.12 |2-316132-5 
11 | 8 | 25.91 | 16.97 | 21.62) YY | 15y" Gold |A29379-ND@ 1.86 1.34 |2-178137-2 6 | 394} — | — X | 15p” Gold | A29634-ND® 1.65 1.19 | 1-316133-2 

6 | 25.91 | 16.97 | 21.62| vy Tin |a29381-ND@ 1.98 1.42 |2-178137-5 6 | 394] — | — | X | 30p" Gold |A29635-ND@ 1.98 1.42 | 1-316133-3 

6 | 25.91 | 16.97 | 21.62] xY | 15y” Gold |A29382-NDe 261 1.88 [3-178137-2 6 | 394] — | — | Y | 15p” Gold |A29637-ND@ 1.83 1.32 |2-316133-2 

6 | 25.91| 16.97 | 21.62] xy | 30u” Gold |A29383-NDe 3.57 2.56 |3-178137-3 6 | 304 | — | — | Y__| 30y"Gold |A29638-NDe 2.01 1.45 | 2-316133-3 

6 | 25.91 | 16.97 | 21.62] xy Tin |a29384-ND@ 1.98 1.42 |3-178137-5 6 | 2416| 21.6 | 16.97] Xx | 30u” Gold |A29402-ND@ 3.69 2.65 | 1-178140-3 

D3100 Header Straight Dual Row Keyed 6 24.16 | 21.6 | 16.97 | XX Tin A29403-ND® 2.46 1.77 | 1-178140-5 

6 | 21.62] 216 | 1697] XX | 30" Gold [A20412-NDe 243 1.75 |1-178141-3 6 | 24.16] 216 | 1697] vy Tin | a29407-ND@ 2.46 1.77 |2-178140-5 

6 | 2162] 21.6 | 1697] xx Tin | A29413-ND@ 1.59 1.14 | 1-178141-5 6 | 24.16| 216 | 1697] xv | 30y” Gold |A29409-NDe 3.69 2.65 |3-178140-3 
12] 6 |21.62| 21.6 | 1697] xv | 15” Gold |A29414-NDe 1.92 1.38 |3-178141-2 6 | 24.16| 21.6 | 16.97] xy Tin |A29410-ND@ 2.46 1.77 |3-178140-5 

6 | 21.62] 21.6 | 16.97] xY | 30y” Gold |A29415-ND 2.43 1.75 |3-178141-3 10 | 34.32] 21.6 [1697] XX | 15” Gold |A29715-NDe 2.37 1.70 |1-917657-2 

6 | 21.62 | 21.6 | 16.97] XY Tin |A29416-ND 1.35.97 |3-178141-5 10 | 34.32] 21.6 |1697) XX | 30u" Gold |A29716-NDe@ 3.00 2.15 | 1-917657-3 

D3100 Tab Housing 3Row — RoHS Compliant 10 | 34.32 | 21.6 | 16.97) XX Tin A29717-ND® 1.56 1.12 |1-917657-5 

18 A29860-ND 11.63 7.47 |1376807-1 10 | 34.32] 21.6 | 1697] YY | 15u” Gold |A29718-ND@ 2.37 1.70 | 2-917657-2 

8 | is A29861-ND 13.73 8.81 |1376807-2 10 | 34.32] 21.6 | 1697] YY | 30y”Gold |A29719-NDe 3.00 2.15 | 2-917657-3 
D3200 Tab Housing Free Hanging Keyed — RoHS Compliant 12 | 10 | 34.32] 216 | 1697] YY Tin |A29720-ND@ 1.56 1.12 |2-917657-5 

2 | 19.08) 12.7 | 336) xX — | A29557-ND 156 1.01 |1-179552-2 10 | 34.32} 21.6 | 16.97] XY | 15y” Gold |A29721-ND® 411 2.95 |3-917657-2 

2 | 19.08) 127 ) 336) — jReesesn 50.83 /2-179552-2 10 | 34.32| 21.6 | 16.97) XY | 30y" Gold |A29722-NDe 3.81 2.74 |3-917657-3 
4 | 3 | 2416) 127) 336) x — |Beecetn V9 1.23 | 1-179552-3 10 | 34.32] 21.6 | 1697] xy Tin [A29723-ND@ 99 71 |3-917657-5 

: re et : 3 saaeeite a peeenres 12_| 394 | 216 | 1697 | xx Tin [A29726-ND® 1.77 1.27 |1-917658-5 

E . 5 = g : 50 |1- Z 12 | 394 | 21.6 [1697] YY | 15” Gold |A29727-NDe 462 3.32 | 2-917658-2 

4 | 29.24) 127 | 336 | Y — __|A29562-ND 8253 [2-179552-4 42 | 304 | 21.6 | 1697) YY | 30u"Gold |A29728-NDe 918 6.58 | 2-917658-3 

6 | 28-11 | 20.82) 38.6 ) xX — | eegeeene 283° 150 | 1179554-3 12 | 394] 21.6) 1697] vw Tin |29729-ND 1.77 1.27 |2-917658-5 

6 | 28.11 | 20.32) 336 | YW — |Beerenn 95 62 /2-179854-3 12 | 39.4 | 216 | 16.97) xy | 15y"Gold |A29730-ND® 5.25 3.77 |3-917658-2 
g | © | 2811 | 2082) 336 | xy — |eeann 95 62 /3-179854-3 12 | 39.4 | 216 | 16.97) xv | 30y"Gold |A29731-ND® 4.44 3.19 |3-917658-3 

i. bi ae ee : 7 peer a fe late: 12 | 394 | 21.6 | 1697| XY Tin [A29732-ND® 171.23 [3-917658-5 

12 | 43.35 | 20.32) 336 | Xv —_[A29574-ND 12580 13179554-6 DS200 | Header Right Angle Keyed 

aco Rael cia fone conalank 2 |1908] — | — | X | 15y"Gold [A29545-NDe 270 1.94 ]1-179276-2 

mG te IS Tt) TOTES 2 |1908} — | — | Xx | 30y"Gold |A29546-NDe 2.79 2.00 | 1-179276-3 
, - 2 }1908) — | — | x Tin | A29547-ND 2.58 1.85 | 1-179276-5 

D3200 Tab Housing Panel Mount Keyed — RoHS Compliant 2 19.03) — -_ Y 15u" Gold |A29548-ND® 246 1.77 |2-179276-2 

2 | 3683] 127 | 336] Xx — | A29563-ND 50.83 |1-179553-2 ; p , ; 

o: |lsea9'|4e7| age: | <¥ _ eee seph:, -ca9'| lp t7oses 2_|1908| — | — | ¥_ | sou" Gois |azes4a-noe 2.58 1.85 |2-179276-3 
» | 3 farsi] t27 | a6) x _ aon ey capi linens 3 | 24.16 = x] 804" oid ane 192 1.38 Hires 

Slat aiil dag|| asa Sy _ (ean Sean ei bei rosea 3 | 24.16 Y | 80p” Gold | A29389-ND¢ 1.92 1.38 |2-178138-3 

4 |46.99| 127 | 336] Xx —___|a29567-ND 85 55 |1-179553-4 BF | AAG) oe Tn oo 1.38.99 /2-178138-5 

ac ilaeneilaay sl vases] ay — —isserean “5s 55/5 795892 4 }2924] — | — | x | 15p” Gold |a29551-ND 1.80 1.29 |1-179277-2 

6 | 41.91 | 20.32] 336 | xx — | A29575-ND 2.33 1.50 |1-179555-3 4 | 2924| — | — | X Tin__|A29553-ND@ a7 1.06 | 1-179277-5 

6 | 41.91 | 20.32] 336 | YY — | A29576-ND 2.33 1.50 |2-179555-3 4 | 4 | 2924) — | — | ¥ | 15u" Gold |A29554-NDe 1.68 1.21 |2-179277-2 

6 | 41.91 | 2032] 336 | xy — — | A29577-ND 98 63 |3-179555-3 4 | 29.24) — ) — | Y | 30p" Gold |A29555-ND@ 1.92 1.38 |2-179277-3 
9 | 12 | 57.91 | 20.32] 33.6} Xxx — | A29578-ND 1.59 1.02 |1-179555-6 4 | 29.24) — | — Y Tin |A29556-ND@ 1.35.97 |2-179277-5 

12 | 57.91 | 20.32| 33.6 | YY —__|A29579-ND 119 77 |2-179555-6 5 | 34.32; — | — X | 15y” Gold | A29616-ND® 2.58 1.85 | 1-316130-2 

12 | 57.91 | 20.32] 33.6 | xy — — ]A29580-ND 3.07 1.98 |3-179555-6 5 | 34.32) — | — X_| 30" Gold _|A29617-ND 2.79 2.00 |1-316130-3 

20 | 78.23 | 20.32 | 33.6 | XX — __|A29581-ND 1.80 1.16 |1-179555-8 5 | 3432) — | — x Tin |A29618-ND@ 1.50 1.08 | 1-316130-5 

D3200 Receptacle Housing Keyed — RoHS Compliant 5 34.32 | — _ ¥ 30” Gold |A29620-ND® 2:31 1.66 | 2-316130-3 

2 | 24.62] 7.15 | 22.8 X = ‘A29357-ND 1.19 77 |1-178128-2 6 | 394) — | — X | 15” Gold | A29622-ND® 3.21 2.31 | 1-316131-2 

2 | 24.62] 7.15 | 22.8 Y — A29358-ND 1.19 77 |2-178128-2 6 39.4 | — _ X 30u” Gold | A29623-ND 2.88 = 2.07 | 1-316131-3 
3 | 3 | 297] 715 | 228] x — | a29359-ND 119.77 |1-178128-3 6 | 394) — | — | x Tin |A29624-ND@ 2.04 1.47 | 1-316131-5 

3 | 297) 715 | 228] ¥ — —_|a29360-ND 119.77 |2-178128-3 6 | 394; — | — | Y | 15y” Gold [A29625-ND 3.18 2.28 | 2-316131-2 

4 |34.78| 7.15 | 228 | x —__|a29361-ND 151.97 |1-178128-4 6 |394/ — | — | ¥ Tin | A29627-ND@ 2.01 1.45 |2-316131-5 

4 [3478| 7.15 | 228] Y —__[A29362-ND 15197 |2-178128-4 ¢ RoHS Compliant (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Interconnection System Connectors 
Dynamic Series D-3000 (Cont.) 


No. of | Dimensions - mm Body —_| Digi-Key Price Each | Tyco Electronics Wire Size Body —_| Digi-Key Price Each Tape and Reel —_| Tyco Electronics 
Fig. | Pos. A B C |Keying| Plating | PartNo. 1 100 | Part No. AWG Plating _| Part No. 1 100 Qty. Pricing | Part No. 
6 | 27.18 | 16.97 | 24.16 | XX | 15y” Gold }A29391-ND® 2.67 1.92 |1-178139-2 D3000 Receptacle Contacts — RoHS Compliant 
6 | 27.18 | 16.97 | 24.16] YY | 15)” Gold |A29392-ND@ 2.79 2.00 |2-178139-2 et eeeeey fe ae ae ae pet eee 
6 | 27.18 | 16.97 | 24.16] XY | 15y” Gold |A29393-NDe 2.67 1.92 |3-178139-2 iacie ie coi (SSR ap Ge e laearige 
11 | & | 27-18 16.97 | 24.16 | XY | 15)" Gold |429394-NDe 3.72 2.67 |4-178139-2 idee 45u" Gold |A292997R-ND — | 3000 | t080.007m | 917484-2 
6 | 27.18 | 16.97 | 24.16 | XX | 30u” Gold |A29395-ND® 3.12 2.24 | 1-178139-3 14~16 15” Gold |A29301TR-ND = — | 3,000 | 380.00/M) 1-917484-2 
6 | 27.18] 16.97 | 2416] YY | 30” Gold |A29396-NDe 3.24 2.33 |2-178139-3 14-16 15u” Gold |A29299-ND 62.0538 | —|917511-2 
6 | 27.18 | 16.97 | 24.16] yy Tin | A29399-ND@ 216 1.55 |2-178139-5 14~16 15” Gold |A29301-ND _ —|1-917511-2 
6 | 27.18 | 16.97 | 24.16 | XY Tin |A29400-ND@ 2.04 1.47 |3-178139-5 14-16 | 30u" Gold eee eaNe 3,000 | 440,00/M | 358715-3 
9 | — | — | — | xxx | 16" Gold [A29768-ND® 468 3.36 | 1-1123624-2 aces Se feel Be glee ee wees 
9 | — | — | — | Xxx Tin |A29769-ND@ 3.90 2.80 | 1-1123624-5 14~16 30u” Gold |A29300TR-ND — _— | 3,000 | 260.00/M|917484-3 
9 — | — | — J XXY | 15y" Gold |A29770-ND® 4.68 3.36 |3-1123624-2 14~16 30” Gold |A29302TR-ND _ — | 3,000 | 380.00/M|1-917484-3 
3) 2} 7) 7] 7 fe Tin | A29771-ND@ 3.90 2.80 |3-1123624-5 14~16 30y" Gold }A29300-ND 90 58) — —|917511-3 
9 | — | — | — | wx J 15y" Gold |a29772-ND 4.68 3.36 | 4-1123624-2 14~16 30" Gold |A29302-ND 1.67 1.08 | — —|1-917511-3 
9/—|f—|/—]|wx Tin |A29773-ND 3.90 2.80 [4-1123624-5 ~~ en a 3,000_| 200.00/M aa 
9) >] Tt om | | Te Gold a pee, 388 | oaesee 14~16 Tin |A29303TR-ND —  — | 3,000 | 180.00/M) 1-917484-5 
9 |/—}|—|— | xx Tin |A29775-ND@ 4.20 3.01 |5-1123624-5 14-16 Tin | A29303-ND 5a | —|4-917511-5 
10 | 34.32 | 16.97 | 27.18 | XX 15” Gold | A29598-ND® 3.93 2.82 | 1-316080-2 16 ~20 15u” Gold | A29225TR-ND <= = 3,000 | 560.00/M|175196-2 
10 | 34.32 | 16.97 | 27.18 | Xx | 30y” Gold |A29599-ND@ 3.84 2.76 | 1-316080-3 16 ~ 20 15u" Gold _|A20225-ND 30 St | — —|175218-2 
10 | 34.32 | 16.97 | 27.18] XX Tin | A29600-ND@ 2.25 1.62 | 1-316080-5 16 ~ 20 15y" Gold | A29227TR-ND = — | 3,000 ) 540.00/M | 1-175196-2 
10 | 34.32] 16.97] 2718] YY | 15y” Gold |A29601-ND® 474 3.40 |2-316080-2 16-20 | 15y" Gold eee fo 61 | = W1r82i8-2 
10 | 34.32 | 16.97 | 27.18 | YY | 30y” Gold |A29602-ND@ 3.66 2.63 |2-316080-3 3 arn perce a 1000" | 820.00 foes 
10 | 34.32 | 16.97 | 2718] YY Tin [A29603-ND@ 3.09 2.22 |2-316080-5 16 ~ 20 301!" Gold |A29228TR-ND —  — | 3000 | 640.001! 1-175196-3 
10 | 34.32 | 16.97 | 27.18] XY 15” Gold |A29604-ND® 3.48 2.50 | 3-316080-2 16 ~ 20 30u” Gold |A29228-ND 93 60 = —]4-175218-3 
10 | 34.32 | 16.97 | 27.18 | XY | 30y” Gold }A29605-ND@ 3.60 2.58 | 3-316080-3 16 ~ 20 Tin | A29229TR-ND — = | 3,000 | 380.00/m|1-175196-5 
11] 10 | 34.32 | 16.97] 27.18] xy Tin | A29606-ND® 2.22 1.60 |3-316080-5 16 ~ 20 To eee 56 36 = —]1-175218-5 
42 | 39.4 | 1697) 27.18] xx | 15y" Gold |A29607-ND@ 4.62 3.32 | 1-316081-2 a ean ee a. <2 i000) 220.00 ee 
42 | 394 | 16.97] 27.18] XX | 30y" Gold |A29608-ND® 453 3.25 |1-316081-3 0-04 15y" Gold |AD92007R-ND 75500 | Sao oOMTT-175195 
12 | 394 | 16.97 | 2718] Xxx Tin | A29609-ND® 2.64 1.90 |1-316081-5 20 ~ 24 15" Gold |A29222-ND st go | —|4-475217-2 
12 | 394 | 16.97] 27.18] YY | 15y"Gold |A29610-ND® 3.81 2.74 |2-316081-2 20 ~ 24 30u” Gold |A29221TR-ND —  — | 3500 | 320.00/m|175195-3 
12 | 394 | 16.97] 2718] YY | 30y"Gold |A29611-ND® 4.32 3.10 |2-316081-3 20 ~ 24 30u" Gold |A29221-ND 1.17 m5) — —|175217-3 
12 | 394 | 16.97 | 2718] YY Tin |A29612-ND@ 2.82 2.03 |2-316081-5 eet ua sein = - 3,500_| 640.00/M ee 
7 ~ ol | F _— —|1- mt 
42 | 394 | 16.97] 27.18] XY | 15y" Gold |A29613-ND® 3.57 2.56 |3-316081-2 Sie ad hs reo e | ane: | Saomona Haizgtasss 
12 | 39.4 | 16.97 | 27.18 | XY | 30y"Gold }A29614-ND@ 4.26 3.06 |3-316081-3 Sic sin Reon Bee, anl| te eal Peet 
_ 24 ~ 28 15” Gold |A29215TR-ND —  — | 4,000 | 180.00/m|175194-2 
poy | esioli|ftliens|ons ining Boy aa (DIgl Key Price Each = Tyco Electronics 24~28 | 15” Gold |A29217TR-ND — = | 4000 | 240.001 |1-175194-2 
ius REos: A Elatino aa artN: i LOC [areas 24-28 | 15" Gold |A29217-ND a 4); — —|1-175216-2 
13400 Receptacle Housing — RoHS Compliant 24~28 | 30y"Gold |A29216TR-ND —  — | 4,000 | 280.00/m|175194-3 
1e| 1 12.22 = A29417-ND 2.04 1.31 |178214-1 24 ~ 28 30” Gold |A29216-ND 1.25 80 — —]175216-3 
20 19.84 = A29682-ND 247 1.40 |917249-1 24 ~ 28 30" Gold |A29218TR-ND — = | 4,000 | 320.00/m]1-175194-3 
D3400 Header Right Angle 24 ~ 28 30" Gold _|A29218-ND 7 50 | — —|1-175216-3 
12 15.02 15” Gold + |A29418-ND 6.63 4.76 |178216-2 24 ~ 28 Tin A29219TR-ND _ — 4,000 | 200.00/M|1-175194-5 
12 15.02 30” Gold | A29419-NDe 5.97 4.28 | 178216-3 24 ~ 28 Tin___|A29219-ND 53384 | = |1-175216-5 
vf 2 ie Ai PTO se waey jeer 14-16 75u” Gold ae ono] 320.00/M] 353716-2 
bas 22.64 Ty" Gold eee i 5.06: | B1feo te 14~16 15” Gold |A29304TR-ND —  — | 3,000 | 440.00/m| 917485-2 
20 22.64 30y” Gold | A29684-ND 9.09 6.52 |917251-3 di cAp 45y" Gold |A29304-ND 422 ag] —|gi7512-2 
20 22.64 Tin A29685-ND@ 6.27 4.50 _[917251-5 14~16 30u” Gold |A29289TR-ND — — | 4,000 | 380.00/M|353716-3 
14~16 30” Gold _|A29289-ND 45 29 | — —|353718-3 
No. of | __ Dimensions ~ mm Body | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 14-16 30u" Gold [A29305TR-ND = — | 3,000 | 420.00/M)917485-3 
Fig. | Pos. A B Cc Plating | Part No. 1 100 Part No. 14~16 30u” Gold | 429305-ND 1.48 96 _ —J917512-3 
3500 Tab Housing Free Hanging — RoHS Compliant 14-16 Tin | A29290TR-ND —  — | 4,000 | 180.00/m| 353716-5 
12 | 3643] — | — — _[A29678-ND 1.64 4.06 |917242-6 14~16 Tin | A29290-ND 27 7| — —|353718-5 
18 12 36.43 = = — A29680-ND 1.30 84 |3-917242-6 14~16 Tin A29306TR-ND. = = 3,000 180.00/M | 917485-5 
valle ad as pees yen eee ae Gree ADB TPLND — 300 | 340.000 lite 
NL a —_[S20681200 ees 16 ~ 20 15" Gold A29251-ND 6 45 | —|175289-2 
193500 Receptacie Housing — RoHS Compliant 16~20 | 30u"Gold |A29252TR-ND —  —| 3,000 | 440.00/m|175286-3 
gy | 2S | PRE — _ |A29334-ND at 14) 175362-1 16 ~ 20 30u” Gold _|A29252-ND 7 50| — —|175289-3 
2 | 20) — | — — _ | A29839-ND 29 19 _|175362-2 16 ~ 20 Tin [A29253TR-ND — — | 3,000 | 320.00/M|175286-5 
o | 4 | #0, — | = — _ |A29840-ND 40 26 |175363-1 16 ~ 20 Tin | A29253-ND 50 6.33 | — —|175289-5 
4 17.2 _ = =, A29841-ND 42 28 |175363-2 20 ~ 24 15u” Gold |A29248TR-ND = = 3,500 460.00/M | 175285-2 
93500 Header Sao aa | eee | on | snaal 
12 | 32.48 | 18.17 | 21.6 | 15y” Gold [A29640-ND 2.67 1.92 [316516-2 50 cod _ Gold enone ea 1170883 
12 | 32.48 | 18.17 | 21.6 | 30y" Gold | A29641-ND® 3.45 2.48 |316516-3 20-24 Tin | A29250TR-ND —  — | 3500 | s4o.oonm|175285-5 
12 12 | 32.48 | 18.17 | 21.6 Tin A29642-ND® 3.72 2.67 |316516-5 20 ~ 24 Tin A29250-ND AQ 28 = —|175288-5 
20 | 528 | 18.17 | 21.6 | 15y" Gold | A29643-ND 12.12 8.69 |316517-2 24 ~ 28 15u" Gold | A29245TR-ND — = | 4,000 | 360.00/m| 175284-2 
20 | 528 | 1817 | 21.6 | 30” Gold |A29644-ND@ 5.19 3.72 |316517-3 24 ~ 28 15” Gold_|A29245-ND 42 26] © —|175287-2 
20 | 528 | 18.17 | 216 Tin [A20645-ND 2.94 2.11 [316517-5 24 ~ 28 30u" Gold | A29246TR-ND — = | 4,000 | 440.00/M | 175284-3 
Pas00 Header Sant angie nee ie Loo ae 4,000 | 200.001 ee 
4 | 27.48 | 18.17 | 12.46 | 15” Gold [A29854-NDe 177 1.27 [1376133-2 —— Tin (eaoeaite ope 2 - Gael ces =| q750876 
12 | 32.48 | 18.17 | 27.18 | 15y” Gold | A29845-ND® 7.44 5.34 |177555-2 
11 | 12 | 3248 | 18.17 | 27.18 | 30u" Gold | azo846-ND® 5.28 3.79 |177555-3 _ Digi Key Price Each Tyco Electronics 
20 | 52.8 | 18.17 | 27.18 | 15" Gold |A29842-ND 474 3.40 |175365-2 Description Part No. 1 100 _| Part No. 
20 | 52.8 | 18.17 | 27.18 | 30" Gold |A29843-ND 6.69 4.80 |175365-3 D3000 Crimp Tool, 24-28 AWG A30052-ND 570.00 — |91565-1 
20 | 528 | 1817 | 27.18 | Tin  |A20B4a-ND® 3.93 2.82 _|175365-5 P00 HOE took 18.50. AWE eal oe Seley 
D3500 Tab Housing Dual Row — RoHS Compliant D3000 Crimp Tool, 14-16 AWG 2L A30055-ND 570.00 — |91560-1 
Fe; -|)-| - ay ee rece | | capes eee oe |e — 
91 | 12 | 5200) — | — — —_|A29676-ND 1.35 87 |3-917241-6 Conn. Kit Receptacle for 6-Position Motor Connector | A34529-ND® 4214 27.03 |176346-8 
20) 72.00) — = = A29675-ND 4.24 2.72 )917241-8 Keying Plug for D3000 Series Receptacle Housing A34530-ND@ 55 45 |175855-1 
20 | 7200) — | — — | A29677-ND 1.46 94 |3-917241-8 ¢ RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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™ TycoElectronics [Interconnection System Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


Dynamic Series D-5000 Specifications: * Material: Black GF Polyester * Flammability: UL 94V-0 + Voltage Rating: 630VAC » Current Rating: 12A - 45A » Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 


No. of |__ Dimensions - mm Body _| Digi-Key Price Each | Tyco Electronics No. of | Dimensions - mm Body | Digi-Key Price Each | Tyco Electronics 
Fig. | Pos. A B Cc Keying | Plating | Part No. 1 100 | Part No. Fig. | Pos. A B Cc Keying | Plating | Part No. 1 100 | Part No. 
D5200 Tab Housing Panel Mount Single Row Keyed — RoHS Compliant 7 6 43.6 | 26.7 | 47.0 YY - A29751-ND 2.01 1.30 | 2-917808-3 
2 | 47.0 |] 1654] 47.0] Xx — — 7A29650-ND 74 48 |1-353047-2 6 | 436 | 267 | 47.0 | XY — __|A29752-ND 1.75 143 |3-917808-3 
2 47.0 | 16.54 | 47.0 ¥ _ A29651-ND HL 50 | 2-353047-2 D5200 Receptacle Housing Dual Row Keyed — RoHS Compliant 
'| 3 | 570 | 1654] 470 | x — — |A29652-ND 95 62 |1-353047-3 4 | 33.36] 19.96] 29.0] — — — A29740-ND 273 1.76 |917807-2 
3 57.0 | 16.54 | 47.0 Y a A29653-ND 98 63 | 2-353047-3 4 33.36 | 19.96 | 29.0 XX - A29741-ND 2.78 1.79 | 1-917807-2 
D5200 Tab Housing Free Hanging Single Row Keyed — RoHS Compliant 4 | 33.36 | 19.96 ) 29.0 YY = A29742-ND 2.78 1.79 |2-917807-2 
2 | 33.44] 16.54] 47.0 xX _— A29646-ND 90 58 | 1-353046-2 8 4 | 33.36 | 19.96 | 29.0 XY = A29743-ND 2.70 1.74 | 3-917807-2 
» | 2 | 3344] 1654] 470 | — — | q29647-ND 409 70 |2-353046-2 6 | 43.52 | 19.96 | 29.0 | Xx —__|a29744-ND 3.39 2.18 |1-917807-3 
3 | 436 | 1654/1 470 | x — — |A29648-ND 448 2.88 |1-353046-3 6 | 4352] 19.96 | 29.0] vy — — ]A29745-ND 3.31 2.13 |2-917807-3 
3 | 436 | 16541 470 | — — |azg649-ND 429 2.76 |2-353046-3 6 | 43.52 | 19.96 | 29.0 | XY — __|a29746-ND 3.31 2.13 |3-917807-3 
D5200 Receptacle Housing Single Row Keyed — RoHS Compliant 5200 Header Right Angle sata Row Keyed - : 
> )a576) 98 | 2901 x — J ADO5RO-ND 195 1.06 14-479058-2 4 | 29.36 | 22.56 | 4216] XX | 15y” Gold ]A29759-NDe 5.82 4.18 |1-1123309-2 
5. |asced| oie. laaerl | 3¥ — (|ieeeeenn nag) 0a [paivoasa 4 | 29.36 | 22.56 | 42.16] YY | 15y” Gold |A29761-ND@ 5.82 4.18 |2-1123309-2 
ae. geigail9-a2. \t-a0.0' |e — |ieeeens femme ral pees 9] 4 | 29.36 | 22.56 | 42.16} YY | 30” Gold |A29762-ND@ 6.78 4.86 |2-1123309-3 
4 | 29.36 | 22.56 | 42.16) XY | 15y” Gold | A29763-ND 5.46 3.92 |3-1123309-2 
3 : ene ra _ sapped oe hed pieces 4 | 29.36 | 22.56 | 42.16 | XY | 30u” Gold | A29764-ND@ 6.93 4.97 |3-1123309-3 
4 lagen coe g00 Tv ——iiorarain > dg 591944 7o0secd 4/—-;/—-—-/—-] x Silver [A29819-ND@ | 27.30 19.57 | 1-1318983-6 
‘ : ‘ : : wo} 4])/—-;/—/—|w Silver | A29820-ND 9.03 6.48 |2-1318983-6 
6 | 740 | 98 | 290] x — — |A29588-ND 3.31 2.13 |1-179958-6 all cae | eee lll ce ay Siver Veoaenans 9369". 46.96 |9:13180896 
6 | 740 | 98 | 200 | Y —__|A29589-ND 3.45 2.21 |2-179958-6 9 | 8 | 4968] 248 | 320} — | 15y"Gold |A29776-ND® | 990 7.10 |1123829-1 
15200 Header Straight Single How Keyed D5200 Cable Clamp Receptacle Single Row — RoHS Compliant 
2 2936) — | — X | 30” Gold |A29659-ND 285 2.05 | 1-353080-3 1103 7429862-ND 435 352 1147300841 
2 |2936) — | — Y | 15" Gold |A29660-ND@ 243 1.75 |2-353080-2 
2 |2936) — | — Y | 30” Gold |A29661-ND 2.97 2.13 |2-353080-3 Wire Size Body | Digi-Key Price Each Tape and Reel | Tyco Electronics 
3 |3052, — | — X | 30” Gold |A29669-ND@ 519 3.72 |1-353082-3 AWG Plating _ | Part No. 1 100 | Qty. Pricing _ | Part No. 
3 | 39.52; — — % 15” Gold |A29670-ND® 3.36 2.41 | 2-353082-2 D5000 Receptacle Contacts — RoHS Compliant 
4] 3 |3952f, — | — Y | 30u” Gold [A29671-ND® 3.75 2.69 |2-353082-3 8 15y” Gold | A29326-ND 1.14 ay — |1318697-2 
4 | 4968] — | — | X | 30u"Gold |A29710-ND@ | 5.19 3.72 |1-917542-3 8 15y" Gold | A29326TR-ND o — | 800 756.00 | 1318696-2 
4 |4968] — | — | y | 415y"Gold |azg711-ND@® | 3.78 2.71 |2-917542-2 8 Silver | A29327-ND 1.43 92) — — |1318697-6 
6 | 700] — | — | x | 30y"Gold |a29595-ND® | 8.49 6.09 |1-179960-3 : a ; ‘area , ee in ms BM eo peti 
cea bee Y_| 15y" Gold (A2eseeaNe Del S2e | erie aoO 2 10 ~ 12 15y" Gold |A29272TR-ND = — | 1,200 | 1920.00/M | 179956-2 
6 | 700; — | — Y | 30” Gold [A29597-ND@ 849 6.09 |2-179960-3 ficas 30u" Gold |A29273-ND ag | = | aaeoaiss 
D5200 Header Right Angle Single Row Keyed 10~12 30u” Gold | A29273TR-ND = — | 1,200 | 1080.00/M | 179956-3 
2 | 2936) — _ x 15” Gold |A29654-ND® 2.58 1.85 | 1-353079-2 10~12 Silver A29274-ND 3.05 1.96 _ — |316041-6 
2 | 2936) — | — Y | 15)" Gold |A29656-ND 3.18 2.28 |2-353079-2 10 ~ 12 Silver __ | A29274TR-ND = — | 1,200 | 1220.00/M_|179956-6 
2 |2936) — | — Y | 30" Gold |A29657-ND@ 3.78 2.71 |2-353079-3 14~16 15u" Gold | A29269-ND 1.22 7) — — 316040-2 
3/3052), — | — X | 15” Gold |A29662-ND@ 3.99 2.86 | 1-353081-2 14~16 15u" Gold |A29269TR-ND — — | 1,500 | 940.00/M | 179955-2 
3 |3052; — | — X | 30" Gold |A29663-ND@ 438 3.14 |1-353081-3 14~16 30u" Gold |A29270-ND 445 2.86 | — — |316040-3 
3 39.52) — = Y 15” Gold ]A29664-ND® 3.87 2.78 |2-353081-2 14~16 30” Gold |A29270TR-ND = — | 1,500 | 3300.00/M | 179955-3 
5 | 4 |4968) — | — X | 15" Gold |A29703-ND 10.17 7.29 |1-917541-2 14 ~16 Silver |A29271-ND 3.26 210 | — — |316040-6 
4 |49e8) — | — | x | s0y"Gold |a29704-ND® | 8.07 5.79 |1-917541-3 pee cae paces a Ge 1,500 ) 3280.00/M sen 
” # liver I x a — — - 
an ol aes ¥ dou “Gold TEA) 2 Be Aiba: [eal reatce 16 ~ 20 Silver |A29333TR-ND = — | 1,800 | 900.00/M | 1318985-6 
4 [4968] — | — Y | 30" Gold |A29706-ND 6.84 4.91 |2-917541-3 5000 Tab Contacts — RoHS Compliant 
6 | 700) — | — X | 15” Gold [A29590-ND@ 7.98 5.72 |1-179959-2 0-42 Ti" Gold )AD5313-ND 130 a —TH7802 
6) 700) — | — | x | a0u" Gold teem 20:19 14.47 | 1-179959-8 10~12 | 15y" Gold |A29313TR-ND — =] 14,200 | 960.00/m | 917803-2 
6 70.0 | — = Y 30” Gold |A29593-ND@ 7.89 5.66 | 2-179959-3 10~12 30u” Gold |A29314-ND 3.21 2.06 _ — |917805-3 
D5200 Tab Housing Panel Mount Dual Row Keyed — RoHS Compliant 10~12 30y” Gold |A29314TR-ND _= — | 1,200 740.00/M | 917803-3 
4 | 47.0 | 267 | 47.0 | Xx — — [A29753-ND 3.02 1.94 ]1-917809-2 14-16 15u" Gold _|A29311-ND 1.06 68 | — — |917804-2 
4 | 47.0 | 267 | 470 | YY — — |A29754-ND 3.02 1.94 |2-917809-2 14-16 15u" Gold |A29311TR-ND = — | 1,500 | 1240.00/M_ |917802-2 
5 | 4 | 47.0 | 26.7 | 47.0 | xy — —_|A29755-ND 5.70 3.66 |3-917809-2 14~16 30u" Gold |A29312-ND 3450 221 | — — |917804-3 
6 | 570 | 267) 470) xx — — |29756-ND 371 2.38 |4-917809-3 14~16 301" Gold | A29312TR-ND - — | 1,500 | 1820.00/M_|917802-3 
6 | 57.0 | 26.7 | 47.0 | YY — _|A29757-ND 3.71 2.38 |2-917809-3 = : _ 
6 | 570 | 267 | 47.0 | XV —__[A29758-ND 371238 [3-917809-3 Deion Blot Key Pelee yoo Electronics 
15200 Tab: Housing Dual Row Keyed — RoHS Compliant D5000 Crimp Tool, 16 ~ 20 AWG A30057-ND 570.00 91596-1 
4 | 33.44) 26.7 | 47.0 | xx — __|A29747-ND 1.30 84 | 1-917808-2 D5000 Crimp Tool, 14 ~ 16 AWG A30058-ND 898.50 234170-1 
7 | 4 | 3344} 267 | 470 | w — — |A29748-ND 1.43 92 |2-917808-2 15000 Crimp Tool, 10 ~ 12 AWG A30059-ND 898.50 234171-1 
4 | 33.44] 267 | 47.0 | XY — — |A29749-ND 1.43 92 |3-917808-2 D5000 Extraction Tool A32487-ND 35.34 409158-1 
6 | 43.6 | 26.7 | 47.0 | xx — __|A29750-ND 1.35 87 |1-917808-3 RoHS Compliant 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= TycoElectronics AMP M Series Pin and Socket Connectors oA E 


Authorized Distributor 


Specifications: * Temperature Rating: -55°C ~ 150°C ¢ Flammability Ratings: UL94V-0 ¢ Dielectric RMS » Durability (Mating/Unmating): Types II and Ill+ Contacts * Gold Plated: 500 cycles; Types II and III+ 
Withstanding Voltage (at sea level): Type II Contacts, 1500VAC, RMS Type IIl+ Contacts, 900VAC, Contacts, * Bright Tin-Lead Plated: 50 cycles 


34 Position 
Shown 


‘| (Assembled) 


) 
el 
D 
(Short) 


is 
wi 
Standard Housings No. of Body Dimensions (mm) Digi-Key Price Each | amp 
a 7 i Fig.| Pos. Material Style A B Cc D | Part No. 1 100 | Part No. 
No. of | Housing Dimensions (mm) Digi-Key Price Each AMP Two-Piece Shields, 180° Cable Exit 
Fig. | Pos. | Material A B c Part No. 1 100 | Part No. 20 Short | 13.21 ] 39.67 | 46.10 ] 33.02 ]A30233-ND@ | 75.16 60.85 |204087-1 
Plug Housing — RoHS Compliant 26 Long | 16.26 | 41.28 | 62.31 | 50.04 |A30123-ND@ ) 41.22 33.38 |201576-2 
6 4 90.65 23.24 1A30139-ND 8.64 555 120276841 26 Short | 16.26 | 41.28 | 45.24 | 33.02 |A30155-ND@ | 43.39 35.13 |200514-2 
34 Long | 21.03 | 50.80 | 62.31 | 49.2 |A30200-ND@ ) 25.73 20.83 |201571-2 
14 S175 | 1118 | 2324 Oe 5.46 S51 /201355+1 34 Wicket  [-Short_| 21.08 | 50.80 | 44.83 | 31.75 [agots7-no_| 13.25 10.73 |200517-2 
20 39.62 | 11.18 | 23.24 | A30114-ND 731 4.70 | 201356-1 34 Pied Short | 21.03 | 50.80 | 44.83 | 31.75 [A34339-ND@ | 13.25 10.73 |200517-9 
26 414 14.22 | 23.24 |A30115-ND 8.19 5.26 |201359-1 4 Stal Long | 13.08 | 68.25 | 62.31 | 49.99 |A30222-ND@ ] 60.27 48.79 | 202383-2 
1 | 34 ies 50.8 49.05 | 23.24 |A30185-ND 8.03 546 | 1-201357-1 4 Short | 13.08 | 68.25 | 45.24 | 32.77 |A30134-ND@ | 50.76 41.09 |202383-1 
zi z 50 Long | 21.03 | 65.86 | 62.69 | 50.04 |A30119-ND@ ) 27.38 22.17 |201443-2 
a 68.250) 118 | 2324 ae 20:MG 1a 1D: )|pbel see 5 | 50 Short _| 21.03 | 65.86 | 45.62 | 32.77 |A30159-ND@ | 1810 14.66 |200532-2 
50 65.91 | 19.05 | 23.24 | A30186-ND 14.05 9.01 | 201358-1 75 Long | 30.35 | 69.27 | 84.51 | 71.04 |A30225-ND@ | 35.20 28.50 |202713-2 
15 65.91 | 2819 | 23.24 |A30181-ND 20.35 = 13.06 | 201310-1 75 Short | 30.35 | 69.27 | 67.44 | 53.98 |A30224-ND@ | 33.33 26.98 |202713-1 
404 69.85 | 22.22 | 23.24 |A30183-ND 28.67 18.40 |201345-1 26 Long | 16.26 | 41.28 | 62.31 | 50.04 [A30122-ND@ | 37.57 30.42 |201576-1 
Receptacle Housing — RoHS Compliant 34 | Anodized | Long | 21.03 | 50.80 | 62.31) 49.2 |A30199-ND® | 12.33 9.98 |201571-1 
34 | Aluminum | Short | 21.03 | 50.80 | 44.83 | 31.75 |A30156-ND@ | 12.33 9.98 |200517-1 
6 25.4) 965 | 28.24 Ea B80 485 | e0eror-1 50 Short | 21.03 | 65.86 | 45.62 | 32.77 |A30158-ND@ | 51.91 _ 42.03 |200532-1 
14 31.75 | 1118 | 23.24 |A30179-ND 5.67 3.64 |201298-1 404 | NoKETPARETT “oy oe | 4306 | 70.03 | aeet | 22.77 |agot7e-np a ae saan 
20 39.62 | 11.18 | 23.24 A30151-ND 12.93 8.30 |200346-2 Cast Alum, | Short | 43.26 | 70. ; zu za) 7331 59.95 
26 41.4 | 14.22 | 23.24 |A30154-ND 8.03 5.16 | 200512-2 Two-Piece Shields, 90° Cable Exit — RoHS Compliant 
Black ; 50 Long | 22.86 | 65.84 | 78.69 | 71.04 |A30143-ND | 151.35 122.52 )203975-2 
1 | 84 | phenolic | 50-8 | 19.05 | 23.24 [Re0ibseN ey 5) 95.80) [20083852 50 | vicnet plates | SMO | 22.86 | 65.84 | 78.69 | 53.98 |A30142-ND | 8303 67.22 |203975-1 
4 68.25 | 11.18 | 23.24 | A30180-ND 14.60 9.37 )201302-1 9) 75 stack Long | 30.35 | 69.34 | 82.80 | 71.04 | A30138-ND 50.57 40.94 |202711-3 
50 65.91 | 19.05 | 23.24 |A30150-ND 15.03 9.64 | 200277-2 5 Short | 30.35 | 69.34 | 82.80 | 53.98 |A30137-ND | 54.96 44.49 |202711-1 
75 65.91 28.19 23.24 |A30182-ND 15.21 9.76 |201311-1 104CFA Short | 29.08 | 72.26 | 85.73 | 60.33 | A30135-ND 169.16 136.94 | 202395-1 
One-Piece Shields, 180° Cable Exit — ROHS Compliant 
104 69.85 | 22.22 | 23.24 |A30104-ND 28.51 18.30 |201037-1 d 
oe - 4 Long | 13.49 ] 33.32 ] 62.69 | 50.01 |AS0191-ND | 1046 847 1201378-2 
CF Position with Center Fasteners (Plug) — RoHS Compliant 14 Short | 13.49 | 33.32 | 45.62 | 33.02 |A30187-ND | 1313 10.63 |201360-2 
2 | 104 Black _ -_ — — |A30201-ND 76.24 48.91 | 201692-4 49 | 20. | Nickel Plated | Short | 13.08 | 41.66 | 45.62 | 33.02 |A30109-ND | 61.51 49.80 |201227-2 
3 | 160 | Phenolic — - — __|A30228-ND 47.51 30.49 | 202799-2 26 Steel Short | 16.26 | 42.85 | 45.62 | 32.92 |A30108-ND | 24.76 20.05 |201169-2 
CF Position with Center Fasteners (Receptacle) — RoHS Compliant 3 oe Sits el a Se peta Ta a price 
01 i i F 4 A Mi Fi 
ral aes ene = = — — egeteeenn) $1.08" 19.95 | 201532-4 One-Piece Shields, 90° Cable Exit — RoHS Compliant 
3_| 160 = = —__|A80229-ND 50.64 32.49 | 202800-2 —L_s Steel Short | — | — | — | — |A30197-ND | 25.66 20.78 [201469-2 
P Two-Piece Shields, 45° Cable Exit — RoHS Compliant 
Protective Hardware TOACFAT vi cvet plated| Stott] — | — | — | — JAS0217-ND J 39.44 31.93 7202169-1 
— |104C FA | TS cet Shot | — | — | — | — |as0215-ND | 40.38 32.70 |202110-1 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each AMP 160CFA Short | — =_ =_ —__|A30227-ND 72.89 59.01 |202798-1 
Fig.| Pos. Material A B c Part No. 1 100 Part No. 
Pin Hoods, Internal Open-End — RoHS Compliant Strain Relief Hardware 
6 a 254 | 12.7 | 1824 ]A30234-ND 26.50 21.46 |204258-6 No.of] Cable Opening] Body | DigtKey Price Each rD 
4 14 Plated 31.75 13.97 18.24 |A30188-ND 8.82 7.14 | 201363-4 Positions Lx W (mm) Style | Part No. 1 100 Part No. 
26 Steel 41.45 | 18.42 | 18.24 |A30125-ND 42.01 9.73 |201785-4 Cable Clamps 
34 50.8 | 22.35 | 18.24 |A30202-ND 12.05 9.76 | 201786-4 6 7.75x3.94 | Short [A30230-ND@ 13.71 TWAT 7203432-1 
Pin Hoods, Internal Closed-End — RoHS Compliant i oe ae ees Ree on ee o ee 
7 e AG x 8. ong 4 : . - 
at 541) 22.85 | 17.45 ee Age Sele eae 14 13.46x 8.51 | Short |A30160-ND 14.26 11.55 | 200686-1 
50 Nickel | 73-02 | 24.18 | 17.45 |A30223-ND 9.58 7.76 |202394-2 20 19.81x8.51 | Short |A30178-ND 19.01 15.39 |201237-1 
5 75 Plated 70.23 | 33.27 | 17.45 |A30190-ND 7.27 5.89 |201369-4 26 19.81x 12.83 | Long |A30206-ND 11.15 9.03 201845-1 
404 Steel 7557 | 442 | 17.45 |A30116-ND 22.53 18.25 |201364-4 26 19.81x12.83 | Long |A33435-ND® 11.15 9.03 | 201845-2 
160CFA 75.57 | 51.82 | 17.45 |A30231-ND 16.99 13.76 |203743-4 = See oh ae bees a Sate 
A = = 81 x 12. ong | : M ~ 
: Pin: Hoods, Extemal Closed-End — HoHS Compliant 34 19.81x 10.8 | Short |A30177-ND 9.68 7.84 |201224-1 
26 | Aluminum | 47.75 ] 20.62 ] 17.45 ]A30112-ND 22.64 18.33 |201349-2 34 1981x108) Short 1A33437-ND® 068 7a D01DDaT 
34 tridite 57.15 | 254 | 17.45 |A30113-ND 16.84 13.64 |201350-2 44 38.1x9.14 | Long |A30124-ND@ 39.75 32.19  |201766-1 
50 72.26 | 254 | 17.45 |A30118-ND 1441 14.67 |201390-5 50 28.58x 17.15 | Long |A30208-ND® 15.31 42.40 | 201847-1 
6 | 75 Nickel 72.26 | 34.54 | 17.45 |A30189-ND 11.80 9.56 | 201368-4 2 ee on peony ees oe elders 
08 X 13. 01 -NDe Mi ! i 
104 Pista 76.84 | 45.72 | 17.45 |A30111-ND 15.06 12.19 |201346-4 75 28.58x23.5 | Long /BRNeDERND 1438 1308 1D01R4B 
104CFA 77.22 | 34.04 | 18.24 |A30216-ND 9.47 7.67 |202119-2 5 28.58%x23.5 | Long |A33439-ND@ 14.89 1206 | 901848-5 
160CFA 76.84 53.34 17.45  |A30140-ND 32.13 26.01 | 203744-4 75 98.58 x 20.32 Short |A30161-ND 42.26 9.93 200730-1 
Pin Hoods, External Open-End with Flanges — RoHS Compliant 104 28.58 x 31.37 Long |A33441-ND@ 53.61 43.41 201849-3 
34 Nickel 73.02 | 22.63 | 17.45 |A30130-ND 24.32 19.69 | 202095-5 @ RoHS Compliant ACF =Center Fastener © Long-Long Turnable Jackscrews are used only 
7. M Plated 85.73 14.35 17.45 |A30133-ND 19.45 15.75 |202165-5 with Two-Piece Shields on the connector sizes listed. + Single female latch, two must be ordered per 
Steel assembly. § Without Spacers + Two long pins are to be installed in diagonal corners. Use without 
50 aa 88.09 | 22.63 | 17.45 |A30131-ND 15.35 12.43 |202096-5 guide sockets (Continued) 
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z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Fastening Hardware 


AMP M Series Pin and Socket Connectors (Cont.) 


Guide Hardware 


Standard Price Each AMP Standard Digi-Key Price Each AMP 
Style Connectors Used 1 100 Part No. Type Connectors Used | Part No. 1 100 Part No. 
Turnable Jackscrews, 6-32 Double Lead Thread Center Pin A30152-ND® 3.15 2.55 | 200389-2 
Long-Long Male | 50, (90° shield only), |A30211-NDO® 6.26 5.07 |201911-1 Center Socket Fagan 4 |A30153-ND 3.55 2.88 |200390-2 
Long-Long Female 75 and 104 A30210-ND0@ 8.67 7.03 201910-1 Center Socket ee A33446-ND® 3.42 2.78 | 200390-9 
Long Male A34341-ND@ 3.44 2.79  |1-200871-0 Corner Pin A30162-ND 3.38 2.74 |200833-2 
Long Female 20, 26, 34, A30165-ND 3.19 259 |200867-1 Corner Pin A33447-ND® 3.38 2.74 |1-200833-1 
Long Female ene A34340-ND@ 3.19 2.59 | 1-200867-1 Corner Socket 34and50 | A30163-ND 3.51 2.84 |200835-2 
Short Mala 6. 14.20.2634, |AS0166-ND@ 68 aan — |s0086a-1 Corner Socket A33448-ND@ 3.44 2.79 | 1-200835-1 
Shanbemuls 41,50, 75. and 104 | 30167-NDe oa 79; ||s008704 Corner Socket A30141-ND@ 15.12 12.24 |203964-1 
Cc Pi A30171-ND 3.38 2.74 |201046-2 
Short-Short Male | 6, 14, 20,26, 34, |A30192-ND@ 4.18 3.39 | 201388-1 emer 
Short-Short Female | 41,50, 75 and 104 | 430193-ND¢@ 3.19 2.59 |201389-1 poe 75, 104, Soo racie cece Bg. eee 
- “ - Corner Socket and 160CFA A30172-ND@ 3.55 2.88 |201047-2 
Fixed Jackscrews — Double Lead Thread Corner Socket A30232-ND@ 12.77 10.34 |203966-1 
Male = ABOUGERRID mal TefGy . [2008741 Corner Pin ‘A30219-ND 9.44 7.40 |202173-5 
Male = CRE RP ANDK 2 ore 1.72 | 1-200674-2 Corner Pin A33450-ND@ 8.78 7.11 |202173-8 
Female = A30170-ND 2.79 2.27 /200875-1 Corner Pin A30218-ND§ 5.99 4.85 |202173-1 
Female = A33443-ND® 2.75 2.23 |200875-7 Corner Pin A33451-ND§@ 5.78 4.68 |202173-7 
Turnable Jackscrews, 6-32 Single Lead Thread Corner Socket 104CFA A30220-ND 6.24 5.05 |202174-1 
Long-Long Male 50, (90° shield only), |A30145-ND0® 6.47 5.24 | 207234-1 Corner Socket A33452-ND® 5.88 4.76 |202174-5 
Long-Long Female 75 and 104 A30146-ND0® 6.15 4.99  |207235-1 Corner Socket A30221-ND§@ 5.44 4.41 |202174-4 
Long Male A30194-ND 3.63 2.95 201413-1 Corner Socket A30144-ND® 11.45 9.27 |204099-2 
Long Male 20, 26, 34, A34342-ND® 3.63 2.95 |201413-4 Long Pin A30121-NDt® 12.43 10.07 |201540-1 
Long Female 41 and 50 A30195-ND 3.78 3.06 |201414-1 Tool, Nut Driver (4-40) A30147-ND 45.30 — [811262-1 
Long Female A34343-ND@ 3.78 3.06 |201414-4 Tool, Nut Driver (6-32) A30148-ND 74.64 —__|811262-2 
Short Male 6, 14, 20, 26,34, |A30105-ND® 8.00 6.48 | 201087-1 Tool 
Short Female 41,50, 75 and 104 | 430106-ND@ 6.11 4.95 | 201088-1 ools 
Short-Short Male 6, 14, 20, 26, 34, A30203-ND® 4.37 3.54 201827-1 Digi-Key Price AMP 
Short-Short Female | 41,50, 75 and 104 | ,30204-ND@ 3.42 2.78 |201828-1 Bescubuon FEIN: Esch | BaLenG! 
Fixed Jackscrews — Single Lead Thread Series 1 Contacts 
Male = A30174-ND 2.18 1.77 |201092-1 Hand Tool, Pro-Crimper,Handle Only, without Dies A9996-ND 48.00 |354940-1 
Male _ A33444-ND® 2.12 1.72 201092-4 . 
Die Set CPC Conn A9919-ND 180.00 |58495-2 
Female = A30173-ND 2.44 1.98 201089-1 
Female = A33445-ND@ 2.39 1.94 201089-4 Contact Extraction Tool A1329-ND 13.13 |305183 
Assembly Tool for Roll Pins A30149-ND 892.50 —__|91016-2 Crimp Tool, Pro-Crimper II with Dies A9920-ND 138.00 /58495-1 
Locking Springs — RoHS Compliant . i. , 
Crimp Tool, 26-24 AWG, Certified — Crimp A9951-ND 570.00 |91515-1 
Male 6,14, 20 and 41 A30212-ND 1.83 1.48 201921-1 
Female Pecan A30213-ND 1.70 1.38 201922-1 Crimp Tool, 24-20 AWG, Certified — Crimp A9839-ND 570.00 |91523-1 
Male 26 A30128-ND 8.00 6.48 | 201923-1 Crimp Tool, Ratcheting 18-16 AWG A9841-ND 570.00 |91505-1 
Female A30127-ND$ 3.49 2.83 201918-1 
Male A30214-ND 3.28 2.66 201925-1 @ RoHS Compliant A CF = Center Fastener © Long-Long Turnable Jackscrews are used only with Two-Piece 
34 and 50 Shields on the connector sizes listed. + Single female latch, two must be ordered per assembly.  § Without Spacers 
Female A30129-ND 5.21 4.22 |201926-1 + Two long pins are to be installed in diagonal corners. Use without guide sockets. 
Contacts CONTACT FINISH: A: Selective gold with 30 gold on electrical engagement area over 50u nickel on entire contact. B: Duplex plated 30 gold in mating area over 50p nickel on contact body; 
bright tin-lead on solder tab. F: Bright tin-lead on entire contact. 
Wire Insulation Loose Piece Cut Strip Tape and Reel 
Size Diameter Contact | Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing AMP. 
Description AWG Inch Finish | Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. 4,000 Part No. 
Series 1 — Crimp 
Pin 30-26 .040 - .060 A A25092-ND® 15.84 110.66 |66429-4 A25092CT-ND® 73.37 336.30 |A25092TR-ND@ 366.87/M |66425-8 
Socket 30-26 .040 - .060 A A25093-ND® 25.17 175.82 |66428-4 A25093CT-ND® 89.48 410.11 |A25093TR-ND® 447.39/M |66424-8 
Pin 26-24 .035 - .055 A A1344-ND® 9.41 65.75 |66107-4 A1344CT-ND® 66.09 302.93 |A1344TR-ND® 330.47/M |66106-8 
Socket 26-24 .035 - .055 A A1345-ND® 11.26 78.61 |66109-4 = = = fe — |66108-8 
Pin 24-20 .040 - .080 A A1342-ND® 9.87 68.97 |66103-4 A1342CT-ND® 64.82 297.08 |A1342TR-ND® 324.09/M |66102-9 
Socket 24-20 .040 - .080 A A1343-ND® 11.81 82.48 |66105-4 A1343CT-ND® 77.87 356.92 |A1343TR-ND® 389.37/M |66104-9 
Pin 24-20 -080 -.100 A A1648-ND® 7.12 49.74 |66400-4 A1648CT-ND® 69.57 318.86 |A1648TR-ND® 347.85/M |66332-8 
Socket 24-20 -080 -.100 A A1661-ND@ 8.50 59.37 |66399-4 A1661CT-ND® 86.24 395.26 |A1661TR-ND® 431.19/M_ |66331-8 
Pin 18-16 080 - .100 A A1340-ND® 9.90 69.14 |66099-4 A1340CT-ND® 69.80 319.89 |A1340TR-ND® 348.98/M |66098-9 
Socket 18-16 -080 -.100 A A16080-ND@ 11.83 82.62 |66101-4 A16080CT-ND@ 77.25 354.06 |A16080TR-ND@ 386.25/M |66100-9 
Pin 18-14 080 - .100 A A1650-ND® 9.51 66.44 |66361-4 A1650CT-ND® 66.08 302.87 | A1650TR-ND® 330.41/M | 1-66359-0 
Socket 18-14 -080 -.100 A A1341-ND® 10.63 74.25 |66360-4 A1341CT-ND® 86.08 394.53 |A1341TR-ND® 430.40/M | 1-66358-0 
Socket 18-14 -110 - .150 F A25130-ND 7.44 51.94 |66601-1 = = — fe = |= 
Pin 18-14 -110 - .150 A A25131-ND@ 9.45 65.98 |66602-2 A25131CT-ND@ 69.59 318.96 |A25131TR-ND@ 347.96/M |66597-2 
Socket 18-14 -110 - .150 A A25012-ND@ 10.61 74.08 |66601-2 A25012CT-ND@ 85.53 392.00 |A25012TR-ND@ 427.64/M |66598-2 
Series 1 — Solder Tab 
Pin = = B A16081-ND 27.07 189.10 |202236-1 = = = fea = 


@ RoHS Compliant 
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z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AMP .050” (1.27mm) Connectors 


Housing & Tine Plate: Glass-filled nylon, rated 94V-0, black for standard, LCP, rated 94V-0, black for 
High Temperature. Contacts: Phosphor bronze, selectively plated with minimum of 30p gold in mating 


area and tin-lead in solder tail area Retention Leg (Board Lock): Brass, tin-lead plated 


Enclosure: Polyester, rated 94V-0 Shields: Brass, nickel plated Locking Spring: Stainless Steel 


(Use with Fig. 6) 


Fig. 10 


Housing: Glass filled nylon, rated 
94V-0, black 

Contacts: Phosphor bronze, 
selectively plated with minimum 
of 12 gold in mating area and 
tin-lead in solder tail area 

Shield: Carbon steel, tin-cobalt 
plated 


Fig. 12 


Housing and Covers: Therm- 
oplastic, 94V-0 rated, black 
Contacts: Phosphor bronze, duplex 
plated 30p tin-lead on termination 
end; all underplated 50! nickel 
Shell: Steel, plated 200p bright tin- 
lead over 50) copper 


Fig. 5 

Housing: Polyester, Black, 94V-0. 
Connector will terminate .63 
centerline flat ribbon cable, #30 AWG 
solid, PVC insulation. 
Terminals: Phosphor bronze with 
0.76um minimum gold in contact 
area and 3.81pm minimum tin on 
terminating area, all over 1.27um 
minimum nickel. 


Fig. 6 

Housing: Glass-filled 
polyester, rated 94V-0, 
black Contacts: Phosphor 
bronze, selectively plated 
with min. of 30p gold in 
mating area and tin-lead in 
solder tail area 

Retention Leg (Board 
Lock): Brass, tin-lead 


Fig. 8 
Housing: Glass-filled polyester, 
rated 94V-0, black 

Contacts: Phosphor bronze, sel- 
ectively plated with minimum of 
30p gold in mating area and tin- 
lead in solder tail area 

Retention Leg (Board Lock): 
Brass, tin-lead plated 


plated 


Housing: LCP, rated 94-0, black 


Contacts: Phosphor bronze, selectively plated 
with minimum of 30, gold in mating area and 
tin-lead in solder tail area 


Shield: Carbon steel, tin-cobalt plated 


Housing and Covers: Thermoplastic, 94V-0 rated, black or gray Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30y gold on mating end; 50p tin-lead on termination end; all 
underplated 50p nickel Shell: Steel, plated 20 bright tin-lead over 501 copper Shell (ROHS Compliant): Steel, plated 20p tin-nickel over 150 copper Recommended 
Wire Size: 28 AWG or 30 AWG, solid or stranded, with a .029-.036 (0.74-0.91) insulation diameter 


Backshell: Zinc, plated nickel 
over copper 

dJackscrews: Stainless steel or 
steel, black electroless nickel 
plated 

Jackscrew Caps: Polyolefin 
or PVC, black 

2-56 and 4-40 Screws: 
Stainless steel 

Strain Relief Staple: Steel, 
plated tin-lead over nickel (Use 


Backshell: Zinc Boot: PVC, Black Jackscrews: 
Stainless steel and PVC, black Staple: Carbon steel, 
plated 50p tin-lead over 50p nickel 2-56 Screws: 


Covers: Thermoplastic, 94V-0 rated, black Shell: Steel, plated 200p bright tin over 50) copper Bracket: 
Zinc, plated nickel over copper Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30 gold on mating end; 50p 


with Fig. 13) Stainless steel (Use with Fig. 13) bright tin-lead in termination area, all underplated 50 nickel 
No. Dimension Price No. Dimension Price 
of A Digi-Key Each AMP of A Digi-Key Each AMP 
Fig. | Pos. | Description Inch (mm) | Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Pos. | Description Inch (mm) | Part No. al 25 =| Part No. 
CHAMP® .050” (1.27mm) Series I (VESA Media Bus Standard) 14 | Right Angle Receptacle, Board Lock 1.163 (29.54) | A33471-ND® 7.38 5.90 | 2-5178238-1 
20 | Vert. Plug with Locks, Standard 949 (24.05) | A33453-ND® 715 5.72 |5-5175473-1 20 | Right Angle Receptacle, Board Lock 1.313 (33.35) | A33472-ND@ 5.70 4.56 | 2-5178238-2 
i ha Sra ee rae na ee penis ao oe eee 8 | 26 |Right Angle Receptacle, Board Lock _| 1.463 (37.16) |A33473-ND@ | 7.35 5.88 |2-5178238-4 
ert. Plug wi ocks, otandar‘ i 7 i a i - 4 * iy x 2 
; 68. | Vertical Plug 2.147 (54.53) |A33456-ND@ 373 2.98 |1734100-7 50 Right Angle Receptacle, Board Lock 2.063 (52.40) | A33474-ND@ 10.03 8.02 | 2-5178238-7 
80 | Vert. Plug with Locks, Standard 2.447 (62.15) |A33457-ND® 12.08 9.66 |5-5175473-9 68 | Right Angle Receptacle, Board Lock 2.513 (63.83) | A33475-ND® 11.03 8.82 | 2-5178238-8 
80 Vert. Plug with Locks, High Temp. 2.947 (74.85) | A31884-ND® 3.63 2.90 |1734100-8 9 | 14 | Right Angle Receptacle, High Temp. 1.163 (29.54) | A26144-ND 16.93 13.54 |557153-3 
100 | Vert. Plug with Locks, Standard 2.947 (74.85) |A33458-ND@ | 16.48 13.18 |6-5175473-0 — | 68 Right Angle Header, Board Lock 2.515 (63.90) A33476-ND@ | 27.75 23.13 | 2-5174225-5 
9 | 80 [Vert Recept. with Locks, High Temp. |2.447 (62.15) |A31782-ND¢ 3.33 2.66 |1734101-8 10 | 80 | Vert. Recept., 12mm, B=.38 (9.70) 2.453 (62.30) | A33477-ND 15.20 12.16 15176372-3 
100 | Vert. Recept. with Locks, Standard 2.947 (74.85) |A33460-ND@ | 17.08 13.66 | 6-5175475-0 'AMPLIMITE® .050” (1.27mm) Series (SCSI-2, SCSI-3, IPI-2, HIPPI) 
40 | Right Angle Plug, Standard 1.391 (35.33) |A33461-ND® 2.78 2.22 |1734099-4 conte Pine ; 
50 |Right Angle Plug, Standard 1.641 (41.68) | A33462-ND® 2.88 2.30 |1734099-5 —_—- NS TINE PONNSCIONS 
68 | Right Angle Plug, Standard 2.091 (53.11) |A33463-ND® 42.68 10.14 |5-5175472-8 26 | With Wire Lacing Term. Covers Black .979 (24.87) |A31783-ND® 8.75 7.00 |5750913-2 
3 68 | Right Angle Plug, Standard 2.091 (53.11) | A33464-ND® 3.38 2.70 |1734099-7 26 | With Wire Lacing Term. Covers Gray .979 (24.87) |A31784-ND® 19.90 15.92 | 1-5750913-2 
80 | Right Angle Plug, Standard 2.391 (60.73) | A97695-ND® 5.90 4.72 |1734099-8 50 | With Wire Lacing Term. Covers Black —_| 1.579 (40.11) | A33480-ND@ 8.65 6.92 |5750913-5 
100 | Right Angle Plug, Standard 2.891 (73.43) | A33465-ND® 5.58 4.46 | 1-1734099-0 50 | With Wire Lacing Term. Covers Gray 1.579 (40.11) | A3302-ND 7.75 6.20 | 1-750913-5 
40 | Right Angle Receptacle, High Temp. | 1.391 (35.98) /ASS46E-ND® | 2.90 2.92 | 1734037-4 50. [With Wire Lacing Term. Covers Gray _| 1.579 (40.11) |A31785-ND@ | 8.40 6.72 | 1-5750913-5 
a aed since eo ne ne een ee 68 |With Wire Lacing Term. Covers Black | 2.029 (51.54) |A31786-ND@ | 7.35 5.88 |5750013-7 
4 | 60 |Right Angle Receptacle, Standard 1.891 (48.03) |Ag7694-ND | 12.25 9.80 |5-5175474-7 BB With Wire Lacing Term. Covers\Gray! (2.028 (61.54) Miigmey 2° 5.76,/ 157509187 
80 | Right Angle Receptacle, High Temp. 2.391 (60.73) | A33469-ND® 3.98 3.18 |1734037-1 100 | With Wire Lacing Term. Covers Gray 2.829 (71.86) | A33481-ND® 22.38 17.90 | 1-5750913-9 
100 [Right Angle Receptacle, High Temp. 2.891 (73.43) |A33470-ND® 455 3.64 [1-1734037-0 11 | 26 | Replacement Lacing Term. Cover Gray | .965 (24.51) | A23680-ND@ 1.48 1.18 | 1-750877-2 
CHAMP® .050” (1.27mm) Series I (Blindmate) — RoHS Compliant 50 | Replacement Lacing Term. Cover Black | 1.565 (39.75) | A23684-ND@ 93 74 |750877-5 
| 40 | Vert. Recept. with Locks, High Temp. 1.717 (43.60) | A97697-ND 7.88 6.30 |787317-4 50 |Replacement Lacing Term. Cover Gray | 1.565 (39.75) | A23681-ND® 1.08 86 | 1-750877-5 
80 _[Vert.Recept. with Locks, High Temp. _|2.717 (69.00) |AG/701:ND 8.90 7.12 |787311-4 68 | Replacement Lacing Term. Cover Black | 2.015 (51.18) | A23685-ND® 1.03 .82 |750877-7 
fies are CHAGING Ong" (7 aT HEa) Gartas'f (Hisar cabley= Rate corptent ets =] a SPST 5 HIRES ae Ri ore eal _—_- 68 | Replacement Lacing Term. Cover Gray | 2.015 (51.18) | A23682-ND® 1.05 .84 | 1-750877-7 
a! . mm, eries i] on Cable}— Ro. ompliian ss 
5 | 68 | Receptacle, Ribbon Cable 2.147 (54.53) |A97696-ND 5.65 4.52 |1734098-7 i cele ma eel, ce, es oar a rs ata 
CHAMP® .050” (1.27mm) Series II (Wire-To-Board) ith Assembled Terminal Covers 829 (21, 788-ND@ 5.85 4.68 |5749111- 
5 26 | Plug Cable Connector 1.024 (26.00) | A32495-ND® 7.63 6.10 |2-5175677-4 26 | With Assembled Terminal Covers .979 (24.87) | A33482-ND® 7.95 6.36 | 1-5749111-0 
50 | Plug Cable Connector 1.626 (41.30) |A32496-ND@ | 11.58 9.26 | 2-5175677-7 50 |With Assembled Terminal Covers 1.579 (40.11) | A33483-ND@ 5.85 4.68 /5749111-4 
7 [| 26 [Enclosure Kits 1.319 (33.50) |A26138-ND® 5.95 4.76 |176793-4 RoHS Compliant (Continued) 
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= TycoElectronics AMP .050” (1.27mm) Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


Covers: Thermoplastic, 94V-0 rated, black Contacts: Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT com- Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT com- 
Phosphor bronze, duplex plated 30 gold on mating end; patible Shell: Steel, plated 200p bright tin over 50p patible Shell: Steel, plated 200p bright tin over 50p 
50 bright tin-lead in termination area, all underplated 50y copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper Contacts: } Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black Contacts: | copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper Contacts: 
nickel Recommended Wire Size: .025 (.64) centerline, 30 Phosphor bronze, duplex plated 30p gold on mating end; | Phosphor bronze, duplex plated 30 gold on contact | Phosphor bronze, duplex plated 30 gold on mating end; 
and 32 AWG solid or stranded, PVC, flat ribbon cable tin-lead on solder end; all underplated 50p nickel area; tin-lead on solder area; all underplated 50! nickel tin-lead on solder end; all underplated 50p nickel 


t 
Tes) /saesEE 
SISIICKsIay IIE 


pl Gamay ame [| 


I “ f High density interface PCB mount connectors meet the 
‘ 5. requirements of Versa Module Europe (VME) bussing per 
Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT compatible Shell: SBus standards. Available in configurations for parallel 
Steel, plated 200p bright tin over 50 copper Bracket: Zinc, plated Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT compatible Shell: Steel, plated 200 bright board stacking as required by SBus specifications. Housing: 
nickel over copper Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30p tin over 50 copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper Contacts: Phosphor bronze, Thermoplastic, 94V-0 rated, black Contacts: Phosphor 
gold on mating end; 120 tin-lead on solder end; all underplated duplex plated 30 gold on mating end, 120p (for .125) 150 (for .173) tin-lead on solder end; all bronze, plated; 30 gold on mating end, 150 tin-lead on 
50 nickel underplated 50p nickel solder tail, all over 50y nickel underplating 
No. Dimension Price No. Dimension Price 
of A Digi-Key Each AMP of A Digi-Key Each AMP 
Fig. | Pos. | Description Inch (mm) | Part No. al 25 | Part No. Fig. | Pos. | Description Inch (mm) | Part No. al 25 =| Part No. 
68 |With Assembled Terminal Covers 2.029 (51.54) | A31789-ND® 8.13 6.50 |5749111-6 Panel Mount Receptacle Assemblies 
80 |With Assembled Terminal Covers 2.329 (59.16) |A31790-ND@ | 20.90 16.72 |5749111-7 26 | With Rails, 2-56 Threaded Holes 1465 (37.21) |aie0a-NDe | 11.93 954 |1-749611-2 
100 | With Assembled Terminal Covers 2.829 (71.86) |A33484-ND@ | 22.38 17.90 |5749111-8 18 ee 
120 |With Assembled Terminal Covers 3.329 (84.56) |A35099-ND@ | 30.28 24.22 |5749111-9 50 | With Rails, 2-56 Threaded Holes 2.065 (62.45) [BissoUba gammy) 5.68 12.54 |5-749611-5 
26 | With Unassembled Terminal Covers .979 (24.87) | A23690-ND 8.30 6.64 |749621-2 19 | 59 | Without Rails, 4-40 Threaded Holes 2.065 (52.45) | A3313-ND 15.68 12.54 | 750640-1 
i 26 | With Unassembled Terminal Covers 979 (24.87) |A31791-ND® 5.85 4.68 |5749621-2 Assembled Standard 2.065 (52.45) |A33509-ND® | 15.68 12.54 |5-750640-1 
28 | With Unassembled Terminal Covers 1.029 (26.14) |A31792-ND®@ | 10.28 8.22 /5749621-3 
, : 2.515 (63.88) | A23624-ND 18.93 15.14 |749656-7 
40. |With Unassembled Terminal Covers 1.329 (33.76) |A31793-ND® | 5.85 4.68 |5749621-4 68 out Hale Soe eae Holes ox 
50. | With Unassembled Terminal Covers 4.579 (40.11) |A31794-ND® | 5.35 4.28 |5749621-5 2.515 (63.88) |A33510-ND@ | 18.93 15.14 | 1-749656-2 
68 | With Unassembled Terminal Covers 2.029 (51.54) |A31795-ND@ | 5.85 4.68 |5749621-7 20 ; 2.515 (63.88) | A26137-ND 18.93 15.14 |749877-7 
80 |With Unassembied Terminal Covers [2.329 (59.16)/A31796-ND@ | 17.50 14.00 |S749621-8 68) | Without Balls and Latch Blocks 9.518 6388) |Aa3511-NDe | 18.93 15.14 |-740977-7 
100 | With Unassembled Terminal Covers 2.829 (71.86) | A33485-ND® 15.50 12.40 |5749621-9 : % 
= 5 ithout Rails and Latc JOCKS hl % | i E < 
Shisided'Recepiacies — fons commiant 100 | Without Rails and Latch Block: 3.315 (84.20) | A23724-ND 25.65 20.52 |749877-9 
50 |With Assembled Terminal Covers 1.579 (40.11) ] A31799-ND 13.30 10.64 |5749210-5 — | 50 | Without Rails and Latch Blocks, Plug 2.065 (52.45) | A23725-ND 18.33 14.66 |749879-5 
68 | With Assembled Terminal Covers 2.029 (51.54) | A31800-ND 16.48 13.18 |5749210-7 Unshielded Plug Assemblies and Backshell Kit — RoHS Compliant 
50 | With Unassembled Terminal Covers 1.579 (40.11) | A33486-ND 26.58 21.26 |5749699-5 
12 ; (40.11) Unshielded for .025 (0.64) Centerline _ | 2-028 (51.30) | A31805-ND 2.63 2.10 /5786090-7 
68 | With Unassembled Terminal Covers 2.029 (51.54) | A33487-ND 11.58 9.26 |5749699-7 68 Ribbon Cable 
100 |With Unassembled Terminal Covers | 2.829 (71.86) |A31801-ND | 27.50 22.00 |5749699-8 a4 a 2,028 (51.50) (Len 888 SSA8: | RODORTERI 
68 | With Lacing Terminal Covers 2.029 (51.54) | A33488-ND 8.98 7.18 |5786860-7 68 Tene satanP lg. Latches 2.4415 (61.34) | A35102-ND 13.23 10.58 |787032-7 
Straight and Angled Exit RFI/EMI Shielded Backshell Kits Right Angle Receptacle Headers 
20 | Straight with Spring Latches 1.290 (32.77) |A33489-ND@ | 10.95 8.76 |5749190-1 Without Ralls, with Boardloaks 
40 | Straight with Spring Latches 4.290 (32.77) |A33490-ND@ | 10.93 8.74 |5749192-1 40 | 1100 (2.54) Solder Tals 1.815 (46-10) (ASISOGND OR) 7.28 5.82 |5787170-4 
50 | Straight w/ Spring Latches, 0.355 (9.02) | 1.395 (35.43) | A23548-ND 9.93 7.94 |749193-1 50 PD OE ede tae 2.065 (52.45) |A31807-ND@ | 7.80 6.24 |5787170-5 
50 | Straight w/ Spring Latches, 0.355 (9.02) | 1.395 (35.43) /A33491-ND@ | 10.65 8.52 |5749193-1 fcc palin RaN gels 2.515 (63.88) | A23729-ND 795 580 |787160-7 
13 | 50 |Straight w/ Spring Latches, 0.400 (10.16) | 1.395 (35.43) |A31802-ND@ | 8.00 6.40 |5749193-2 68 | "400 (2.54) Solder Tails ; 9515 (63.88) EEO 6.78 540 |s7a7t69-7 
68 | Straight with Spring Latches 1.405 (35.69) | A3308-ND 12.25 9.80 |749195-2 29 ROW RAW FOWk pia) : : 
68 | Straight with Spring Latches 1.405 (35.69)|A33492-ND@ | 11.25 9.00 |§749195-2 68 |" 400 (2.54) Solder Tails 2.515 (63.88) |A31808-ND@ | 6.60 5.28 |5787170-7 
80 | Straight with Spring Latches 1.600 (40.64) |A23549-ND@ | 1510 12.08 |749196-2 a 3.315 (84.20) |A31809-ND® | 14.80 11.84 |5787169-9 
100 | Straight with Spring Latches 1.725 (43.82) |A33493-ND@ | 16.68 13.34 /5749197-1 100 Mosh Se nie 4.315 (84.20) ERENEOM 17.50 14.00 |6787170-8 
20 | Angled with Spring Latches 4.290 (32.77) |A33494-ND@ | 10.00 8.00 /5749199-1 7 : : : : 
26 | Angled with Spring Latches 1.290 (32.77) | A23590-ND 13.45 10.76 |749609-1 100 | "420 (3.05) Solder Talls 3.315 (84.20) |A31810-ND® | 16.28 13.02 | 5787362-9 
26 | Angled with Spring Latches 1.290 (32.77) |A33495-ND® | 11.55 9.24 |5749609-1 26 oe 1.465 (37.21) | A35093-ND@ 6.08 4.86 |5787394-2 
50 | Angled with Spring Latches 1.395 (35.43) | A23552-ND 14.63 11.70 |749202-2 Tare 
, ‘ina 1.515 (38.48) | A23731-ND 9.50 7.60 |787082-3 
44 |50_|Analed with Spring Latches 1.395 (35.43) |A33496-ND@ | 12.83 10.26 |5749202-2 28 Wino a4) Solder Tal 3846) 
68 | Angled with Spring Latches 1.405 (35.69) |A33497-ND® | 14.70 11.76 |5749204-1 . ; 1.515 (38.48) | A31811-ND@ 8.90 7.12 |5787082-3 
68 | Angled with Spring Latches 1.405 (35.69) | A23586-ND 17.30 13.84 |749204-2 50 ea eae 2.065 (52.45) |A31812-ND@ | 4.08 3.26 |5787082-5 
68 | Angled with Spring Latches 1.405 (35.69) |A33498-ND@ | 14.88 11.90 /5749204-2 Without Rails, with Boardlocks, 
80 | Angled with Spring Latches 1.600 (40.64) |A33499-ND® | 16.30 13.04 |5749205-1 50 sh OR eS) older Tall, 2.065 (52.45) | A31813-ND@ 6.25 5.00 |5787395-5 
100 | Angled with Spring Latches 1.725 (43.82) |A33500-ND@ | 18.33 14.66 |5749206-1 23 
: ‘is al 2.515 (63.88) | A3321-ND 7.00 5.60 |787082-7 
26 | Straight with Spring Latches 1.290 (32.77) | A23589-ND 7.35 5.88 | 749608-1 68 witoea aera 
15 | 26 |Straight with Spring Latches 1.290 (32.77) |A33501-ND@ | 633 5.06 |749608-2 a 2.515 (63.88) |A31814-ND® =| 7.83 6.26 |5787082-7 
50 | Straight with Spring Latches 1.800 (45.72) |A33502-ND@ | 7.75 6.20 |5749889-3 gq_|Without Rails, without Boardlocks, 2.515 (63.88) | A3322-ND 11.65 9.32 |787394-7 
Shielded Backshell Kits .100 (2.54) Solder Tails 2.515 (63.88) | A33513-ND® 10.45 8.36 |5787394-7 
50 | Straight with Male #2-56 Jackscrews —_| 1.270 (32.26) |A23543-ND 16.98 13.58 |749080-1 Without Ralls, with Boardlocks 
50 | Straight with Male 42-56 Jackscrews | 1.270 (32.26) |A33503-ND@ | 14.88 11.90 |5749080-1 eu 100 (2.54) Solder Tails 2.815 (71-50) (iecceweamm, 19-00 10.40 | 57e7a04-8 
ag | 100 {Straight with Male #2-56 Jackscrews | 1.695 (43.05)|AZa544-ND | 24.63 17.30 |749081-1 100 wr oa) Seiler ae 3.315 (84.20) |A35091-ND ‘| 21.73 17.38 |1-787082-8 
100 | Straight with Male #2-56 Jackscrews | 1.695 (43.05) |A33504-ND@ | 18.60 14.88 /5749081-1 4.465 (37.21) |A23733-ND 790 632 |787171-2 
100 | Straight with Male #2-56 Jackscrews _| 2.082 (52.88) |A33505-ND@ | 18.60 14.88 |5749854-1 26 With Rails, with Boardlocks 1.465 3701 MRE 7.28. 5.00 |4761028+1 
100 | Straight w/ Female #4-40 Jackscrews —_| 1.695 (43.05) |A35100-ND@ | 18.95 15.16 |5749081-2 24 e620) : : 
68 |Straight with Male #2-56 Jackscrews | 1.887 (47.93) | A3309-ND 18.08 14.46 |750752-1 40. | With Rails, with Boardlocks 1.815 (46.10) | A31815-ND® 8.75 7.00 | 1761028-2 
17 | 68 | Straight with Male #2-56 Jackscrews 1.887 (47.93) | A33506-ND® 15.48 12.38 |5750752-1 50 | With Rails, with Boardlocks 2.065 (52.45) | A31816-ND® 7.38 5.90 |1761028-3 
68 | Straight w/ Female #4-40 Jackscrews 1.887 (47.93) | A33507-ND® 1715 13.72 |5750752-2 @ RoHS Compliant (Continued) 
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= Tyco Electronics AMP .050” (1.27mm) Plug — Shielded Slimline Cable Connectors 
Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


Fig-2 Connector shown partially assembled. Given 
rr Dimension Price dimensions reflect full assembly. 
of A Digi-Ke Each AMP 
Fig. | Pos. | Description Inch (mm) Pait No. 1 25 | Part No. 
59 | With Rails, with Boardlocks, 2.065 (52.45) |A31819-ND@ | 11.75 9.40 |5787266-5 
4-40 Threaded Holes 
50 | With Rails, without Boardlocks 2.065 (52.45) | A31817-ND@ 7.18 5.74 )5787190-5 
68 | With Rails, without Boardlocks 2.515 (63.88) | A23736-ND 14.50 11.60 |787190-7 
24 | 68 | With Rails, without Boardlocks 2.515 (63.88) | A33515-ND@ 10.90 8.72 |5787190-7 : 
68 With Rails, with Boardlocks 2.515 (63.88) | A3323-ND 26.35 21.08 |787171-7 See ics a 200 Ae aie CeGhe te ead eel 
68 | With Rails, with Boardlocks 2.515 (63.88) |A33516-ND@ | 840 6.72 |1761028-4 minimum copper Contacts: Phosphor bronze, duplex 
80 |With Rails, without Boardlocks 2.815 (71.50) | A31818-ND@ 15.33 12.26 |5787190-8 plated 30 minimum gold on mating end, 50y minimum | Backshell: Copper-nickel alloy Jackscrews: Steel, 
100 | With Rails, with Boardlocks 3.315 (84.20) | A35090-ND® 22.93 18.34 |1761028-5 bright tin-lead on termination end, all underplated 50p | plated 100y minimum tin over 50u minimum copper, 
50/ | Right Angle Stacked with Ralls, nickel Bracket: Zinc, plated 200 minimum nickel over handles covered with ABS, gray Inserts: Zinc, plated 
50 | B:.906 (23.01) 2.065 (52.45) | A31820-ND@ 28.65 22.92 |5787656-1 ie PC eae pecommenes Wire Size: 28 Cre Gey aba bios, 200 minimum copper Outside 
68/ | Right Angle Stacked with Rails, 2.515 (63.88) | A23738-ND 47.43 37.94 | 787678-1 : - 
25 | 68 | B1.156 (29.36) 2.515 (63.88) |A33517-ND® | 43.08 34.46 |5787678-1 - —_ pice Fach 
68/ | Right Angle Stacked with Rails, 2.515 (63.88) | A23739-ND 50.45 40.36 |787679-1 Fad Dern carer Digi Key ; mee aise uae 
68 | Flat Top, B: 1.156 (29.36) 2.515 (63.88) |A33518-ND@ | 45.80 36.64 |5787679-1 With iraxinium 0.0: 
Vertical Receptacle Headers Without Rails and Latch Blocks 1 | Plug Connector .032 (0.813) A31701-ND@ 14.60 9.15 /5750833-1 
50 |.125 (3.18) Solder Tail 2.065 (52.45) |A31821-ND@ | 10.25 8.20 |5749070-5 | Backshell Kit, Unkeyed | .250 ~ .280 (6.35 ~ 7.11) | A23765-ND 23.08 18.46 |750850-1 
50 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) | A23741-ND 42.65 10.12 |786555-5 Backshell Kit, Unkeyed | .280 ~ .310 (7.11 ~ 7.87) | A23766-ND 21.78 17.42 _|750850-3 
50 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) | A33519-ND® 16.15 12.92 |5786555-5 @ RoHS Compliant 
68 |.125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A31822-ND@ 8.75 7.00 )5749070-7 
68 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A31823-ND@ 12.45 9.96 |5786555-7 ” ” 
a 68 |.280 (7.11) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A23744-ND 25.23 20.18 |786557-7 -050 Xx -050 Board to Board Connectors 
68 |.280 (7.11) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A33520-ND® 15.93 12.74 |5786557-7 Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated. Contacts: Phosphor bronze (headers), beryllium copper 
100 |.125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20)|A31824-ND@ | 17.95 14.36 |5749070-9 (receptacles), both with duplex plated gold in mating area. 
100 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 3.315 (84.20) | A23746-ND 36.45 29.16 |786555-9 
100 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 3.315 (84.20) | A33521-ND@ 34.05 27.24 |5786555-9 
Vertical Receptacle Headers Without Rails and With Latch Blocks 
28 |.125 (3.18) Solder Tail 1.515 (38.48) | A33522-ND@ 8.28 6.62 )5749721-3 7 +h 1225 
50. |.125 (3.18) Solder Tail 2.065 (52.45) |A31825-ND® | 9.60 7.68 |5749721-5 050 (1.27) (6-72) 
07 68 |.125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A31826-ND® 7.40 5.92 )5749721-7 
50 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) |A35096-ND® | 12.78 10.22 |5786155-5 -187 (4.75) 
68 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A23750-ND 11.98 9.58 |786155-7 an | 
68 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A33523-ND® 11.18 8.94 |5786155-7 auaie os eenaniee || 
Vertical Receptacle Headers With Rails and Latch Blocks 4 | .050 (1.27) 
20 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.315 (33.40) | A23751-ND 8.30 6.64 |786554-1 
20 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.315 (33.40) | A33524-ND@ 7.75 6.20 |5786554-1 s : 
26 |.125 (3.18) Solder Tail 1.465 (37.21) | A23752-ND 10.28 8.22 |749069-2 No. REN =. een 
26 | 125 (3.18) Solder Tail 1.465 (37.21) |A33525-ND@ | 7.55 6.04 |5749069-2 pal z KUeEOen) Digekey F oe Saar 
26 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.465 (37.21) | A23753-ND 8.55 6.84 | 786554-2 Vertical Dual Row Surface Mount Headers 
26 | 173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.465 (37.21) [A33526-ND@ | 8.00 6.40 /5786554-2 10 372 (0.44) 250 (6.35) |A99310-ND@ NEW! | 4.11 3.70 1541046554 
40 |.125 (3.18) Solder Tail 1.815 (46.10) | A35095-ND@ 11.50 9.20 |5749069-4 20 622 (15.80) -250 (6.35) A31866-ND® 5.01 4.51 |5-104655-3 
50 |.125 (3.18) Solder Tail 2.065 (52.45) | A23754-ND 8.95 7.16 |749069-5 30 -872 (22.14) -250 (6.35) A99311-ND@ NEW! 6.09 5.49 |5-104655-4 
50 |.125 (3.18) Solder Tail 2.065 (52.45) | A33527-ND® 8.38 6.70 |5749069-5 40 1.122 (28.49) -250 (6.35) | A99312-ND@ NEW! 7.35 6.62 /5-104655-5 
9g |_50_|.178 (4.39) ACTION PIN Tal 2.065 (52.45) |A31827-ND@ | 10.30 8.24 |5786554-5 2 ie ee = eae oe ; Ee ie eee 5 
50 |.280 (7.11) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) | A35098-ND® 18.90 15.12 |5786556-5 70 1.872 (47.55) 250 (6.35) A3109-ND 990 8.91 104655-8 
68 | .125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A23756-ND 10.28 8.22 |749069-7 7o | 1.872 (47.55) 250 (6.35) | A33534-ND@ 927 835 |5-104655-8 
68 |.125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A33528-ND® 9.60 7.68 |5749069-7 80 | 2.122 (53.89) 250 (6.35)  |A99313-ND@ NEW!) 10.47 9.43 |5-104655-9 
68 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A23757-ND 16.08 12.86 |786554-7 100 2.622 (66.60) -250 (6.35) A3110-ND 13.02 11.72 | 1-104655-1 
68 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) |A33529-ND@ | 15.03 12.02 |5786554-7 100 | 2.622 (66.60) .250 (6.35) | A33535-ND@ 12.21 10.99 ]6-104655-1 
80 |.125 (3.18) Solder Tail 2.815 (71.50) |A29112-ND 21.09 17.58 |749069-8 ah heen a ee pet aeane EY aoe ee Seer 
80 |.125 (3.18) Solder Tail 2.815 (71.50) | A33530-ND® 19.77 16.48 |5749069-8 20 "622 (15.80) "320 (8.13) A33536-ND@ 5.01 451 5-104656-2 
100 |.125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A23759-ND 20.73 16.58 |749069-9 30 | 872 (22.15) 320 (8.13) | A33537-NDe 543 4s0 |5-10aes6-3 
100 | 125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A33531-ND@ 17.60 14.08 |5749069-9 40 4.122 (28.50) .320 (8.13) A29137-ND 7.86 7.08 |104656-4 
100 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 3.315 (84.20) | A35097-ND® 34.05 27.24 |5786554-9 40 1.122 (28.50) -320 (8.13) A33538-ND® 7.35 6.62 | 5-104656-4 
SBUS Connectors — RoHS Compliant 50 1.372 (34.85) -320 (8.13) A33539-ND® 8.19 7.38 | 5-104656-5 
29 | 96 | Plug Header without Polarization 2.80 (71.00) |A33532-ND 14.58 11.66 |5174683-8 7O | 1.872 (47.55) 320 (8.13) ASI S-ND 9.03 8.13 | 104656-7 
70 1.872 (47.55) -320 (8.13) A33540-ND® 8.46 7.62__|5-104656-7 
@ RoHS Compliant 80 2.122 (53.89) -320 (8.13) A99315-ND® NEW! 10.47 9.43 | 5-104656-8 
100 2.622 (66.60) -320 (8.13) A3114-ND 13.02 11.72 | 1-104656-0 
5 i 4 100 2.622 (66.60) -320 (8.13) A33541-ND® 12.21 10.99 |6-104656-0 
Right-Angle Headers — Shielded Slimline Connectors to |  .972 (9.44) 390 (9.91) |A99316-ND@ NEW! | 3.03 2.73 |5-104693-1 
20 -622 (15.80) -390 (9.91) A3115-ND 5.37 4.84 | 104693-2 
20 622 (15.80) -390 (9.91) A33542-ND® 5.01 4.51 5-104693-2 
30 872 (22.14) -390 (9.91) A99317-ND®@ NEW! 6.09 5.49 | 5-104693-3 
40 1.122 (28.49) -390 (9.91) A99318-ND® NEW! 6.69 6.03 | 5-104693-4 
Y 50 1.372 (34.85) -390 (9.91) A33543-ND® 7.41 6.67 | 5-104693-5 
f 70 1.872 (47.55) -390 (9.91) A33544-ND® 9.27 8.35 |5-104693-7 
iS ae 03 80 2.122 (53.89) -390 (9.91) A99319-ND® NEW! 10.47 9.43 | 5-104693-8 
(14.94) (20.40) 100 2.622 (66.60) -390 (9.91) A3118-ND 11.76 10.59 | 1-104693-0 
Housing: UL 94V-0 rated thermoplastic, black Contact Footprints: 100 x .050 (2.54 x 1.27) staggered centerlines 100 2.622 (66.60) -390 (9.91) A33545-ND® 11.01 9.91 | 6-104693-0 
Bracket: Zinc, plated 200p minimum tin or tin-lead over 200 minimum copper Metal-Shell: Carbon steel, plated Vertical Dual Row Surface Mount Receptacles 
200p minimum tin over 50p minimum Copper Boardlocks: Copper alloy, tin-lead plated Contacts: Phosphor bronze, 10 266 (6.75) = A29089-ND 3.79 3.44. 1104652-1 
duplex plated 30 minimum gold on mating end, tin-lead plated 120 minimum on solder end, all over 50p minimum 40 266 (6.75) _ A33546-ND@ 3.55 3.22 |5-104652-1 
20 516 (13.11) _ A3103-ND 3.95 3.58 | 104652-2 
2 20 516 (13.11) _ A33547-ND® 3.71 3.36 | 5-104652-2 
= es int Key ; Price ae a 30 | .766 (19.46) = A29090-ND 6.20 5.62__| 104652-3 
105 BOSS ES es IRON, Ell. CluL to 30 -766 (19.46 _ A32568-ND® 5.78 5.24 |5-104652-3 
40 44 aN eaE = A99320-ND@ NEW! 7A7 6.46 | 5-104652-4 
1 | 26 | Receptacle A31700-ND@ 21.04 13.19 |5750823-1 50 | 1.266 (32.16) = A3104-ND 832 754 |104652-5 
50 1.266 (32.16) = A33548-ND® 7.76 7.04 |5-104652-5 
Stacked Receptacle 60 1.516 (38.51 = A31854-ND®@ 8.40 7.61 5-104652-6 
26/26 | with Rear Contact Shield, Keyed eee. a See |efoee tl 70 1.766 er = AeA 10.07 9.12 |104652-7 
2 Stacked Receptacle 70 1.766 (44.86) = A33549-ND® 9.17 8.31 5-104652-7 
eI 5 80 2.016 (51.21 = A29092-ND 10.92 9.89 | 104652-8 
76728 |" with Rear Contact Shield, Unkeyed | A28768-NDT mee irae lassi go | 2.016 a oh = A33550-ND@ 10.20 9.24 |5-104652-8 
@ RoHS Compliant t+ Both headers unkeyed with 4-40 threaded holes 100 2.516 (63.91) _ A31855-ND@ 11.42 10.35 __|6-104652-0 


A Lower header unkeyed with 4-40 threaded holes, upper header keyed in keying position 1 @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics AMPMODU System 50 Cable to Board Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated. 


oats Co n n ecto rs a .050 thy Spac i n g Contacts: Copper alloy, plated gold in mating area. 
No. of Dimension A __| Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description Positions Inch (mm) Part No. al 25 Part No. 
Dual Row Receptacle, .025 “Ribbon Cable” 
Receptacle IDC 10 -510 (12.95) A31856-ND 3.74 3.39 | 2-111196-5 A 
Receptacle IDC 20 -760 (19.30) A31857-ND 5.96 5.40 | 1-111196-8 x J iF oe be 216 
Receptacle IDC 24 860 (21.84) | A31858-ND 6.92 6.27 |2-111196-8 7 ST ee ®) 
Receptacle IDC 26 -910 (23.11) A31859-ND 7.26 6.58 /2-111196-9 (2.54) 
4 Receptacle IDC 30 1.010 (25.65) A31860-ND 8.24 7.47 |1-111196-9 
Receptacle IDC 40 1.260 (32.00) A31861-ND 9.96 9.03 /2-111196-0 
Receptacle IDC 50 1.510 (38.35) A31862-ND 11.98 10.85 | 2-111196-1 (Figures 2 & 3 mate with Figure 4) 
Receptacle IDC 60 1.760 (44.70) A31863-ND 13.89 12.58 |2-111196-2 
Receptacle IDC 80 2.260 (57.40) A31864-ND 17.70 16.04 |3-111196-3 
Receptacle IDC 100 2.760 (70.10) A31865-ND 21.09 19.11 |2-111196-4 ae pele ———— 
Dual Row (Figures 2 and 3 Mate with Figure 4) é ene 
Protected, Right Angle Header 24 .730 (18.54) | A33551-ND 4.83 4.35 |6-104069-2 : Ut 
Protected, Right Angle Header 30 -880 (22.35) A31867-ND 6.18 5.57 |5-104069-5 ; e 
Protected, Right Angle Header 40 1.130 (28.70) A31868-ND 8.22 7.40 |5-104069-6 
2 Protected, Right Angle Header 50 1.380 (35.05) A31869-ND 10.35 9.32 |5-104069-2 
Protected, Right Angle Header 60 1.630 (41.40) A31870-ND 12.48 11.24 | 5-104069-7 
Protected, Right Angle Header 80 2.130 (54.10) A33552-ND 16.56 14.91 |5-104069-3 
Protected, Right Angle Header 100 2.630 (66.80) | A33553-ND 20.70 18.63 |6-104069-7 LE oop a = 
Protected, Vertical Header 16 -530 (13.46) A33554-ND 3.03 2.73 | 6-104068-0 ioe 
Protected, Vertical Header 20 -630 (16.00) A33555-ND 3.72 3.35 | 5-104068-1 — 
Protected, Vertical Header 24 -730 (18.54) A33556-ND 4.50 4.05 |6-104068-1 
Protected, Vertical Header 30 -880 (22.35) A33557-ND 5.67 5.11 |5-104068-3 
Protected, Vertical Header 40 1.130 (28.70) A32570-ND 7.53 6.78 | 5-104068-4 
3 Protected, Vertical Header 50 1.380 (35.05) A31871-ND 9.45 8.51 | 5-104068-5 
Protected, Vertical Header 60 1.630 (41.40) A33558-ND 10.98 9.89 | 5-104068-6 
Protected, Vertical Header 68 1.830 (46.48) A35051-ND 12.81 11.53 |6-104068-8 
Protected, Vertical Header 80 2.130 (54.10) A33559-ND 15.03 13.53 | 6-104068-6 
Protected, Vertical Header 100 2.630 (66.80) A33560-ND 18.84 16.96 |6-104068-7 
Vertical Receptacle 20 544 (13.82) A31872-ND 4.08 3.70 | 5-104078-1 "100 (2.54) T 
Vertical Receptacle 24 644 (16.36) A33561-ND 4.80 4.35 | 5-104078-9 
Vertical Receptacle 30 -794 (20.17) A33562-ND 6.15 5.57 | 5-104078-4 
4 Vertical Receptacle 40 1.044 (26.52) A31873-ND 8.19 7.42 |5-104078-2 
Vertical Receptacle 50 1.294 (32.87) A31874-ND 10.23 9.27 |5-104078-5 
Vertical Receptacle 60 1.544 (39.22) A33563-ND 11.95 10.83 |5-104078-6 
Vertical Receptacle 80 2.044 (51.92) A32571-ND 16.40 14.86 |5-104078-7 
Vertical Receptacle 100 2.544 (64.62) A33564-ND 20.51 18.58 |5-104078-8 
Single Row <, SK, e. 
Protected, Right Angle Thru-Hole Header 4 -330 (8.38) A33565-ND 1.59 1.44 |5-104074-7 .060 (11.18) 
Protected, Right Angle Thru-Hole Header 6 -430 (10.92) A99604-ND NEW! 2.01 1.81  |5-104074-8 Meee Pies: 
Protected, Right Angle Thru-Hole Header 8 -530 (13.46) A31851-ND 2.07 1.87 | 6-104074-0 
5 Protected, Right Angle Thru-Hole Header 10 -630 (16.00) A31852-ND 2.40 2.16 |5-104074-1 
Protected, Right Angle Thru-Hole Header 12 -730 (18.54) A33566-ND 2.91 2.62 |6-104074-1 
Protected, Right Angle Thru-Hole Header 15 -880 (22.35) A31853-ND 3.63 3.27 | 5-104074-3 
Protected, Right Angle Thru-Hole Header 20 1.130 (28.70) A33567-ND 4.77 4.30 | 5-104074-4 
Thru-Hole Header 4 -330 (8.38) A33568-ND 84 -76 | 5-104071-7 
Thru-Hole Header 6 -430 (10.92) A33569-ND 1.35 1.22 |5-104071-8 
6 Thru-Hole Header 12 -730 (18.54) A32569-ND 2.70 2.43 |6-104071-1 
Thru-Hole Header 20 1.130 (28.70) A33570-ND 4.38 3.95 | 5-104071-4 
Thru-Hole Header 25 1.380 (35.05) A33571-ND 5.67 5.11 |5-104071-5 


AMP SMT Headers and Receptacles ma .050” X 1 00” Housing: Glass filled, black thermoplastic, 94V-0 rated. 


Contacts: Phosphor bronze, plated gold in mating area. 


No. of Dimension A Digi-Key ErcelESch AMP Vertical Dual Row Surface Mount Header 
Pos. Inch (mm) Part No. u 25 Part No. ca 
Vertical Dual Row Surface Mount Headers : Pe an 
20 -630 (16.00) A31875-ND 4.08 3.68 5-104549-2 pil c y 
30 880 (22.35) A31876-ND 6.12 5.51 | 5-104549-5 : a 
40 1.130 (28.70) |A31877-ND 8.19 7.38  |5-104549-6 “ 108867) 
50 1.380 (35.05) A31878-ND 10.26 9.24 5-104549-7 
100 2.630 (66.80) A31879-ND 20.55 18.50 6-104549-0 
Vertical Dual Row Surface Mount Receptacles 
20 -544 (13.82) A33572-ND 4.29 3.89 5-104550-2 p125 (3.18) 
30 794 (20.17) A33573-ND 6.28 5.69 5-104550-4 La Eee 
40 1.044 (26.52) | A31880-ND 8.61 7.80  |5-104550-5 oe 
50 1.294 (32.87) A31881-ND 10.76 9.75 5-104550-6 apeNe Deh 
100 2.544 (64.62) A33574-ND 21.52 19.49 5-104550-9 “oso 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Tyco Electronics 0.8mm FH surface-mount connectors are designed for parallel board stacking applications. 


Features: Plating Type: 8u” Au 


0.8mm FH Connectors 


Receptacle 


Ratings: 
* Voltage Rating: 100 VAC 
¢ Current Rating: 0.54 
* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 
Stack Height0 No. of Dimensions — mm Digi-Key Price Each Tape & Reel$ Tyco Electronics 
(mm) Positions A B c D Part No. 1 25 Qty. Pricing | Part No. 
Free Height Vertical Plugs 
5mm Height 
40 15.20 21.80 4.6 6.0 A33838CT-NDt 3.90 3.25 900 1755.00 | 5177986-1 
60 23.20 29.80 4.6 6.0 A99196CT-NDt 5.79 4.83 900 3307.50 | 5177986-2 
80 31.20 37.80 4.6 6.0 A99197CT-NDt 7.35 6.13 900 3307.50 | 5177986-3 
5, 9.13, and 17 100 39.20 45.80 4.6 6.0 A99198CT-NDt 9.33 7.78 650 3355.69 | 5177986-4 
aes 120 47.20 53.80 4.6 6.0 A99199CT-NDt 10.62 8.85 650 3819.66 | 5177986-5 
140 55.20 61.80 4.6 6.0 A99200CT-NDt 11.76 9.80 650 4229.68 | 5177986-6 
160 63.20 69.80 4.6 6.0 A99201CT-NDt 13.20 11.00 650 4747.60 | 5177986-8 
200 79.20 85.80 4.6 6.0 A99188-ND§ 13.04 11.81 = —|1-5177984-0 
6mm Height 
40 15.20 21.80 5.6 6.0 A99202CT-NDt 3.07 2.79 800 1540.48 | 1-5177986-1 
60 23.20 29.80 5.6 6.0 A99203CT-NDt 5.04 4.56 800 2523.20 | 1-5177986-2 
80 31.20 37.80 5.6 6.0 A99204CT-NDt 6.49 5.88 800 3253.60 | 1-5177986-3 
6, 10, 14, and 18 100 39.20 45.80 5.6 6.0 A99205CT-NDt 9.18 8.27 550 2524.50 | 1-5177986-4 
aoe oe 120 47.20 53.80 5.6 6.0 A99206CT-NDt 10.44 9.40 550 2871.00 | 1-5177986-5 
140 55.20 61.80 5.6 6.0 A99207CT-NDt 11.52 10.37 550 3168.00 | 1-5177986-6 
160 63.20 69.80 5.6 6.0 A99224-ND§ 11.08 10.04 = —|5179029-8 
200 79.20 85.80 5.6 6.0 A99225-ND§ 13.04 11.81 = —|1-5179029-0 
7mm Height 
40 15.20 21.80 6.6 6.0 A99208CT-NDt 3.90 3.51 700 1210.30 | 2-5177986-1 
60 23.20 29.80 6.6 6.0 A99209CT-NDt 5.70 5.13 700 1768.90 | 2-5177986-2 
80 31.20 37.80 6.6 6.0 A99210CT-NDt 7.35 6.62 700 2280.95 | 2-5177986-3 
7.14.15, and 19 100 39.20 45.80 6.6 6.0 A99211CT-NDt 10.71 7.35 450 2285.82 | 2-5177986-4 
eer 120 47.20 53.80 6.6 6.0 A35089CT-NDt 12.18 8.36 450 2599.56 | 2-5177986-5 
140 55.20 61.80 6.6 6.0 A99212CT-NDt 13.44 9.22 450 2868.48 | 2-5177986-6 
160 63.20 69.80 6.6 6.0 A99213CT-NDt 11.48 7.88 450 2450.16 | 2-5177986-8 
200 79.20 85.80 6.6 6.0 A99226-ND§ 13.04 11.81 _ —|1-5179030-0 
8mm Height 
40 15.20 21.80 7.6 6.0 A99214CT-NDt 3.90 3.12 600 1294.80 | 3-5177986-1 
60 23.20 29.80 7.6 6.0 A99215CT-NDt 5.70 4.56 600 1892.40 | 3-5177986-2 
80 31.20 37.80 7.6 6.0 A99216CT-NDt 7.35 5.88 600 2440.20 | 3-5177986-3 
8. 12. 16, and 20 100 39.20 45.80 7.6 6.0 A99217CT-NDt 8.11 7.35 400 2031.84 | 3-5177986-4 
eam aa! 120 47.20 53.80 7.6 6.0 A99218CT-NDt 9.22 8.36 400 2310.72 | 3-5177986-5 
140 55.20 61.80 7.6 6.0 A99219CT-NDt 10.18 9.22 400 2549.76 | 3-5177986-6 
160 63.20 69.80 7.6 6.0 A99220CT-NDt 11.66 10.56 400 2921.60 | 3-5177986-8 
200 79.20 85.80 7.6 6.0 A99227-ND§ 13.04 11.81 = —|1-5179031-0 
Receptacles 
5mm Height 
40 15.20 21.80 3.75 6.0 A99189CT-NDt 3.90 3.25 1,000 1950.00 | 5177985-1 
60 23.20 29.80 3.75 6.0 A99190CT-NDt 5.79 4.83 1,000 2895.00 | 5177985-2 
80 31.20 37.80 3.75 6.0 A99191CT-NDt 7.50 6.25 1,000 3750.00 | 5177985-3 
5, 6,7, and8 100 39.20 45.80 3.75 6.0 A99192CT-NDt 9.33 8.40 700 2895.41 | 5177985-4 
uaceiee 120 47.20 53.80 3.75 6.0 A99193CT-NDt 10.44 9.40 700 3239.88 | 5177985-5 
140 55.20 61.80 3.75 6.0 A99194CT-NDt 11.52 10.37 700 3575.04 | 5177985-6 
160 63.20 69.80 3.75 6.0 A99195CT-NDt 13.20 11.88 700 4096.40 | 5177985-8 
200 79.20 85.80 3.75 6.0 A99187-ND§ 13.04 11.81 = —|1-5177983-0 
9mm Height 
40 15.20 21.80 7.75 6.8 A99228CT-NDt 3.84 3.20 500 1062.40 | 5-5179180-1 
60 23.20 29.80 7.75 6.8 A99229CT-NDt 5.70 4.75 500 1577.00 | 5-5179180-2 
80 31.20 37.80 7.75 6.8 A99230CT-NDt 7.35 6.13 500 2033.50 | 5-5179180-3 
9. 10, 14, and 12 100 39.20 45.80 7.75 6.8 A99231CT-NDt 9.18 7.65 400 2031.84 | 5-5179180-4 
FE ea 120 47.20 53.80 7.75 6.8 A99232CT-NDt 10.44 8.70 400 2310.72 | 5-5179180-5 
140 55.20 61.80 7.75 6.8 A99233CT-NDt 11.52 9.60 400 2549.76 | 5-5179180-6 
160 63.20 69.80 7.75 6.8 A99221-ND§ 11.08 10.04 _ —|5-5179009-8 
200 79.20 85.80 7.75 6.8 A99222-ND§ 13.04 11.81 — —|6-5179009-0 
13mm Height 
40 15.20 21.80 11.75: 6.8 A99234CT-NDt 3.84 3.20 200 424.96 | 5084616-1 
60 23.20 29.80 11.75 6.8 A99235CT-NDt 5.70 4.75 200 630.80 | 5084616-2 
80 31.20 37.80 11.75 6.8 A99236CT-NDt 7.35 6.13 200 813.40 | 5084616-3 
13, 14, 15, and 16 100 39.20 45.80 19.75: 6.8 A99237CT-NDt 9.18 7.65 200 1015.92 | 5084616-4 
ee 120 47.20 53.80 11.75 6.8 A99238CT-NDt 10.44 8.70 200 1155.36 | 5084616-5 
140 55.20 61.80 11.75: 6.8 A99239CT-NDt 11.52 9.60 200 1274.88 | 5084616-6 
160 63.20 69.80 11.75: 6.8 A99240CT-NDt 13.20 11.00 200 1460.80 | 5084616-8 
200 79.20 85.80 11.75 6.8 A99223-ND§ 13.04 11.81 ars —|6-5179010-0 
17mm Height 
40 15.20 21.80 15.75 6.8 A99241-ND§ 2.65 2.40 _ —|5-1735480-1 
60 23.20 29.80 15.75 6.8 A99242-ND§ 4.11 3.72 _ —|5-1735480-2 
80 31.20 37.80 15.75 6.8 A99243-ND§ 5.30 4.80 _ —|5-1735480-3 
17, 18, 19, and 20 100 39.20 45.80 15.75 6.8 A99244-ND§ 6.63 6.00 = —|5-1735480-4 
aa 120 47.20 53.80 15.75 6.8 A99245-ND§ 7.55 6.84 = —|5-1735480-5 
140 55.20 61.80 15.75 6.8 A99246-ND§ 8.35 7.56 _— —|5-1735480-6 
160 63.20 69.80 15.75 6.8 A99247-ND§ 9.54 8.64 _ —|5-1735480-8 
200 79.20 85.80 15.75 6.8 A99248-ND§ 11.32 10.25 = —|6-1735480-0 


t Cut Tape 


1.0mm FH Connectors (IEEE 1386) 


+ For Tape and Reel Part Number, Change CT-ND to TR-ND. § Tube 


Plug Height + Receptacle Height - 5mm = Stack Height in mm. 


Ratings: ¢ Current Rating: 1.0A per contact * Contact Resistance: 30mQ maximum (initial) * Durability: tested to 100 mating 


cycles minimum 


Stack Number Dimensions Cut Tape Tyco 

Height of (mm) Digi-Key Price Each Tape & Reelt | Electronics 

(mm) Positions A B Part No. il 25 Qty. Pricing | Part No. 

Plugs - Module Side 
10, 12, 13, and 15 64 31 35.9 | A99321CT-ND 6.60 5.50 400 1460.80 | 5146888-1 
9, 11, and 14 64 31 35.9 | A99322CT-ND 6.60 5.50 450 1643.40 | 5146898-1 
Receptacles - Base Board Side 

14 and 15 64 31 35.9 | A99323CT-ND 5.94 4.95 300 986.04 | 5146896-1 
13 64 31 35.9 | A99324CT-ND 5.82 4.85 400 1288.16 | 5146895-1 
11 and 12 64 31 35.9 | A99325CT-ND 5.94 4.95 450 1479.06 | 5146894-1 
8,9 and 10 64 31 35.9 | A99326CT-ND 5.82 4.85 650 2093.26 | 5146893-1 


+ For Tape and Ree! Part Number, Change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics Board to Board 2.50mm Mini-Match Connectors 


Authorized Distributor 


Features: * Color: Green * Centerline: 2.50mm (0.098 inches) * Flammability Rating: UL 94V-0 * Contact Material: Brass * Contact Plating: Tin * Housing 
Material: Thermoplastic Polyester * PCB Mount Specifications: Current Rating: 3A @ 30°C 


No. of Dimension Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. Contacts L (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
Vertical Headers 

3 75 A36388-ND 91 82 66 5164713-3 
4 10.0 A36389-ND 121 1.10 87 5164713-4 
5 12.5 A36390-ND 91 82 66 5164713-5 
6 15.0 A36391-ND 1.36 1.22 98 5164713-6 

4 vi 17.5 A36392-ND 1.40 1.27 1.01 5164713-7 
8 20.0 A36393-ND 2.43 2.19 1.74 5164713-8 
9 22.5 A36394-ND 1.64 1.48 1.18 5164713-9 
10 25.0 A36395-ND 1.82 1.64 1.31 1-5164713-0 
1 27.5 A36396-ND 3.34 3.01 2.40 1-5164713-1 
12 30.0 A36397-ND 2.18 1.97 1.57 1-5164713-2 

Right Angle Receptacles 

3 75 A36378-ND ffl 65 46 5164711-3 
4 10.0 A36379-ND 94 86 61 5164711-4 
5 12.5 A36380-ND 71 65 46 5164711-5 
6 15.0 A36381-ND 85 77 55 5164711-6 

2 wa 17.5 A36382-ND 1.09 99 yall 5164711-7 
8 20.0 A36383-ND 1.89 1.72 1.22 5164711-8 
9 22.5 A36384-ND 1.28 1.16 82 5164711-9 
10 25.0 A36385-ND 1.54 1.40 99 1-5164711-0 
1 27.5 A36386-ND 1.69 1.53 1.09 1-5164711-1 
12 30.0 A36387-ND 1.70 1.54 1.10 1-5164711-2 


Hes High Density VO Connectors Fig. 1 — Plug Discrete IDC 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


DXM series high-density I/O connectors with bellow contacts have an interconnect design to ensure positive locking, effortless 
coupling, terminal protection and EMI reduction in a miniaturized and rugged package. DXM series offer one of the most varied and 
complete lines of High-Density connectors in the world. 

Applications: Office, factory and home automation, computers, measurement, communication and control equipment, and other 
commercial applications needing high density interconnections. 

Features: * 1.27mm (0.050”) contact spacing conserves valuable board space and permits ultra-high density designs * Bellow 
contacts create smooth and precise mating » Unique shell design assures first make/last break grounding and overall noise protection 
¢ IDC termination allows quick and low cost termination to AWG #28 wires * Backshell and receptacle shell are made of diecast zinc 
alloy or stainless steel to reduce the penetration of external EMI noise * Overmold backshell provided for EDS protection is available 
in “one-touch” locking and “screw” locking * Termination methods are available in IDC, soldering, right angle dip, straight dip and SMT 
Specifications: * Current capacity: 0.5A * Rated voltage: AC125V © Insulation resistance: 250MQ minimum @ 100VDC 


¢ Withstanding voltage: AC 300Vr.m.s. for 1 minute Fig. 3 — Board Lock Pin 
_ Harpoon Type 
No. of Dimension _ | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Contacts L (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
14 17.09 H10049-ND¢@ 8.60 7.48 5.99 |DX30AM-14P 
20 20.90 H10050-ND@ 8.84 7.48 5.61 |DX30AM-20P 
26 24.71 H10001-ND@ 8.51 7.40 5.92 |DX30AM-26P 
F 36 31.06 H10051-ND@ 9.98 8.68 6.95 |DX30AM-36P 
50 39.95 H10052-ND@ 11.82 10.28 8.23 | DX30AM-50P 
68 51.38 H10053-ND@ 14.68 13.58 11.38 |DX30AM-68P 
80 59.00 H10054-ND@ 14.91 14.04 12.28 |DX30AM-80P 
100 71.70 H10048-ND@ 15.81 14.88 13.02 _|DX30AM-100P 
20 20.90 H10063-ND@ 10.19 8.86 7.09 |DX40M-20P 
26 24.71 H10064-ND@ 11.18 9.72 7.78 |DX40M-26P 
2 36 31.06 H10065-ND@ 10.98 10.16 8.51 |DX40M-36P 
50 39.95 H10066-ND@ 12.80 11.84 9.92 |DX40M-50P 
100 71.70 H10062-ND@ 19.80 19.14 17.16 _|DX40M-100P 
14 29.54 H11339-ND¢@ 5.34 4.42 3.32 |DX10G1M-14S(50) 
14 29.54 H11335-ND@t 4.64 3.84 2.88 |DX10G1M-14SE(50) 
20 33.35 H10036-ND 5.57 4.61 3.46 |DX10GM-20SE 
20 33.35 H11330-ND@ 5.86 4.85 3.64 |DX10GM-20SE(50) 
26 37.16 H11340-ND@ 5.86 4.85 3.64 |DX10G1M-26S(50) 
‘ 26 37.16 H11336-ND@t 4.93 4.08 3.06 |DX10G1M-26SE(50) 
36 43.51 H11341-ND@ 6.29 5.21 3.91 |DX10G1M-36S(50) 
36 43.51 H11337-ND@t 6.99 5.79 4.34 |DX10G1M-36SE(50) 
50 52.40 H11342-ND¢@ 6.55 5.55 4.16 |DX10G1M-50S(50) 
50 52.40 H11338-ND@t 6.58 5.45 4.09 _|DX10G1M-50SE(50) 
68 63.83 H11334-ND@ 8.26 718 5.75 |DX10GM-68S(50) 
68 63.83 H11331-ND@ 9.68 8.42 6.74 _|DX10GM-68SE(50) 
14 29.54 H11319-ND@ 8.10 7.04 5.64 |DX20M-14S(50) Fig. 7 — Board Lock Pin Fig. 8 — Receptacle Straight Type 
20 33.35 H11320-ND@ 9.06 7.88 6.31 |DX20M-20S(50) Harpoon Type 
26 37.16 H10044-ND 9.02 7.84 6.28 |DX20M-26S 
j: 26 37.16 H11321-ND@ 9.73 8.46 6.77 |DX20M-26S(50) 
36 43.51 H11322-ND@ 10.21 8.88 7.11 _|DX20M-36S(50) ee LW Ri 
50 52.40 H10046-ND 10.51 9.14 7.32 |DX20M-50S : 
50 52.40 H11323-ND@ 11.36 9.88 7.91 |DX20M-50S(50) 
68 63.83 H11324-ND@ 11.46 10.61 8.89 | DX20M-68S(50) 
68 63.83 H11316-ND@ 12.97 12.21 10.69 |DX10BM-68S(50) 
7 80 71.45 H11317-ND@ 14.52 13.67 11.96 |DX10BM-808(50) 
100 84.15 H10023-ND 15.06 14.18 12.41 |DX10BM-100S 
100 84.15 H11318-ND@ 15.98 15.04 13.16 _|DX10BM-100S(50) 
6 100 — H10024-ND 15.30 14.40 12.60 |DX10BM-100SE 
100 = H11328-ND¢@ 16.15 15.20 13.30 _ |DX10BM-100SE(50) 
100 84.15 H10022-ND 11.88 10.99 9.21 |DX10AM-100SE2 Fig. 10 — Backshell Plastic, Beige 
7 100 84.15 H11332-ND¢@ 12.58 11.64 9.75 |DX10AM-100SE2(50) 
100 84.15 H11329-ND¢@ 13.00 12.03 10.08 _|DX10AM-100SE1(50) 
68 63.83 H11325-ND@ 14.26 13.20 11.06 |DX20BM-68S(50) 
8 80 71.45 H11326-ND@ 14.14 13.32 11.65 |DX20BM-80S(50) 
100 84.15 H11327-ND@ 15.64 14.72 12.88 _|DX20BM-100S(50) 
9 100 = H10055-ND@ 12.04 11.14 9.34 |DX30M-100-CV1 
14 25.79 H10056-ND@ 5.37 4.44 3.33 |DX30M-14-CV(10) 
20 29.60 H10057-ND@ 4.90 4.06 3.05 |DX30M-20-CV(10) 
io 26 33.50 H10058-ND@ 5.60 4.64 3.48 |DX30M-26-CV(10) 
36 39.80 H10059-ND@ 5.60 4.64 3.48 |DX30M-36-CV(10) 
50 48.70 H10060-ND@ 6.99 5.79 4.34 |DX30M-50-CV(10) 
68 60.13 H10061-ND@ 6.66 5.64 4.23 | DX30M-68-CV(10) 


@ RoHS Compliant — + With Board Locks 
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f (] H] - Z Rack and Panel Connectors — 516 Series 


Features: 


* UL Recognized * Plug and receptacle in 20, 38, 56, 90 or 120 contact sizes * Contact termination options 
include crimp, P.C. tail, wire hole and wire wrap * Mating and unmating simplified with use of actuating screws 


* Contacts suitable for either plug or receptacle 


Specifications: * Insulator Material: Dially! Phthalate, Color: Green, or Polycarbonate Color: Grey * Con- 


Fig. 1 — 20 Pin Plug and Receptacle, Grey 
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Fig. 2 — 38 Pin Plug and Receptacle, Grey 
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Fig. 6 — Metal Connector Cover 


tact Material: Phosphor Bronze Alloy CA-510 * Contact Plating: Gold over nickel for entire contact * Cover 
Material: Die-cast zinc, finished with grey enamel paint * Current Rating: 8.5 Amperes »* Contact Resistance: 
10mQ maximum » Dielectric Withstanding Voltage: 2000VAC rms at sea level * Insulation Resistance: 
5000MQ minimum ¢ Operating Temperature: -65°C ~ 125°C « Insertion and Withdrawal Force: 2 ~ 16 oz. 
(0.56 ~ 4.45 N) per contact position 


Fig. 3 — 56 Pin Plug and Receptacle, Grey 


Dimensions in mm 


Fig. 4 — 90 Pin Plug and Receptacle, Grey 


Fig. 7 — Contacts 


No. of 


Dimensions - mm 


Wr 
inva 


Contacts 


B Cc D 


E 


20 
38 
56 
90 
120 


33.66 | 23.01 | 17.42] 1 
50.95 | 39.78 | 22.23 
66.09 | 39.78 | 22.23 
69.04 | 45.09 | 31.34 
69.85 | 51.31 | 38.89 


18.29 
18.29 
22.35 
22.61 


1.33 


No. of i-Key Pricing EDAC No. of Digi-Key Pricing EDAC 
Fig. | Contacts Description Part No. 1 10 Part No. Fig. | Contacts Description Part No. 1 10 Part No. 
20 Plug with Screw 151-1024-ND 11.16 99.00 516-020-000-301 120 Plug with Screw 151-1040-ND 26.10 231.55 516-120-000-101 
1 20 Plug with Nut 151-1025-ND 7.69 68.20 516-020-000-302 5 120 Plug with Nut 151-1041-ND 12.71 112.75 516-120-000-102 
20 Receptacle with Screw | 151-1026-ND 10.08 89.38 516-020-000-401 120 Receptacle with Screw | 151-1042-ND 26.26 232.93 516-120-000-201 
20 Receptacle with Nut | 151-1027-ND 8.03 71.23 516-020-000-402 120 Receptacle with Nut | 151-1043-ND 13.21 117.15 516-120-000-202 
38 Plug with Screw 151-1028-ND 10.63 94.33 516-038-000-301 = Cover for 20 Position | 151-1044-ND 18.45 163.63 516-230-520 
2 38 Plug with Nut 151-1029-ND 7.69 68.20 516-038-000-302 = Cover for 38 Position | 151-1045-ND 19.31 171.33 516-230-538 
38 Receptacle with Screw | 151-1030-ND 10.63 94.33 516-038-000-401 6 = Cover for 56 Position | 151-1046-ND 21.05 186.73 516-230-556 
38 Receptacle with Nut_|151-1031-ND 7.69 68.20 516-038-000-402 = Cover for 90 Position | 151-1047-ND 22.07 195.80 516-230-590 
56 Plug with Screw 151-1032-ND 10.97 97.35 516-056-000-301 = Cover for 120 Position | 151-1048-ND 23.50 208.45 516-230-512 
3 56 Plug with Nut 151-1033-ND 8.03 71.23 516-056-000-302 7A = Solder Eyelet 151-1049-ND = 2.48 516-290-500 
56 Receptacle with Screw | 151-1034-ND 10.97 97.35 516-056-000-401 7B = Soldertail 151-1050-ND = 2.48 516-290-520 
56 Receptacle with Nut | 151-1035-ND. 7.87 69.85 516-056-000-402 7c = Wirewrap 151-1051-ND _— 3.30 516-290-541 
90 Plug with Screw 151-1036-ND 24.68 218.90 516-090-000-301 7D = Crimp Type 151-1052-ND = 2.48 516-290-590 
4 90 Plug with Nut 151-1037-ND 9.61 85.25 516-090-000-302 = Crimp Tool 151-1058-ND 286.19 = 516-280-201 
90 Receptacle with Screw | 151-1038-ND 23.99 212.85 516-090-000-401 _ = Extraction Tool 151-1059-ND 117.74 = 516-280-300 
90 Receptacle with Nut | 151-1039-ND 9.77 86.63 516-090-000-402 _ Insertion Tool 151-1124-ND 52.51 _ 516-280-400 
Telecom Connectors — B57 Series RoHS eee 


Specifications: 


Mate with other industry standard telecom connectors ¢ Blue (50 pin) or black (64-pin) thermoplastic polyester * Contact 
Material: Phosphor Bronze ¢ Contact Plating: Gold over nickel plate for the mating area * Shell Material: Nickel-plated 
steel * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Current Rating: 2A * Contact Resistance: 30mQ maximum ¢ Insulator 
rated UL94 V-0 « Insulation Resistance: 5000MOQ minimum 


Digi-Key Price Each EDAC 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 Receptacle, Vertical, 50-Pos., Pressfit 151-1096-ND 4.68 4.16 3.33 | B57-050-220-202 
Receptacle, Vertical, 50-Pos., Thru-Hole 151-1097-ND 2.91 2.59 2.07 | B57-050-221-202 
2 |Receptacle, Right Angle, 50-Pos., Thru-Hole_ | 151-1098-ND 8.84 7.84 6.27 | B57-050-260-202 


Features: 
* Insertable/Removable contacts * Exceptional versatility * Actuating screw facilitates mating and unmating — 
Locks mated connectors together * Plug and receptacle contacts are protected from mishandling * Guide pins 
and sockets ensure correct alignment when mating * UL recognized polyester material * CSA acceptable 
polyester material 
Specifications: 

* Current rating: 8A maximum * Contact resistance: 6mOQ maximum 


Rack and Panel 
Connectors 


i 
PCB: 
486 (12.34) 
Press fit: 
540 (13.72) 


Male with Jack Screw 


Female with Fixed Nut 


No. of Digi-Key Price Each AVX No. of Digi-Key Price Each AVX 
Contacts |Description Part No. 1 10 100 | Part No. Contacts |Description Part No. 1 10 100 | Part No. 

59 _ [Male with Jack Screw 478-4829-ND 9.78 850 6.80 |008016020000601 19 _ [Male with Jack Screw 478-4837-ND 21.85 19.00 15.20 |008016120000601 
Female with Fixed Nut 478-4830-ND 6.90 6.00 4.80 | 008016020000607 Female with Fixed Nut 478-4838-ND 11.50 10.00 8.00 | 008016120000607 

28 [Female wih Fed Nut__|47a892-ND 8906.00 40. [onaosen3so00s07 Contaets nest Teele 
emale Wi 1Xet jul s @ i 4 2 a ” 

56 | Wale with Jack Screw 478-4833-ND 9.20 8.00 6.40 | 008016056000601 2 Crimp Contact, 10ur- Gold pe eeters ot S ck Gos 081s00888 
Female with Fixed Nut __|478-4834-ND 6.90 6.00 _4.80_|008016056000607 Crimp Tool 478-4828-ND 266.91 967852010000000 

go __| Male with Jack Screw 478-4835-ND 20.13 17.50 14.00 /008016090000601 — | Extraction Tool 478-4839-ND 98.14 = — |061877040000000 
Female with Fixed Nut___|478-4836-ND 9.20 8.00 _ 6.40_|008016090000607 — __|Insertion Tool 478-4840-ND 77.81 = — _|061742040000000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 273 


— - 
= ® No. of Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP 
Tyco Electronics AMP CHAMP Parallel Positions Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
l t f Cc t 410 - 475 (10.41 - 12.07) | A24282-ND 1.38 1.11 552496-1 
Authorized Distributor n er ace on nec ors 64 475 - 540 (12.07 - 13.72) | A24283-ND 1.94 1.56 1-552496-1 
540 - .605 (13.72- 15.37) | A24284-ND. 1.94 1.56 2-552496-1 
No. of Digi-Key Price Each AMP 
Positions Description Part No. 1 25 Part No. 
For Discrete Wire’ - Cable to Panel Mount (2 required per assembly) — RoHS Compliant 
Termination ¢ mn Snap-On A24290-ND 1.66 133 1-552296-1 
50 Snap-On A24291-ND 40 33 1-552027-1 
90° Strain Relief 180° Strain Relief Snap-On A24292-ND 85 68 1-552296-1 
No. of | Dimension A Digi-Key Price Each AMP si 5 
Pos. | Inch(mm) |Description Part No. 1 25 ‘| Part No. wn Edge Mount Right Angle 
22 AWG, Solid or Stranded — RoHS Compliant , 
14__| 1.750 (44.45) | Plug, Screw Lock A24234-ND 4.53 3.62 | 552300-1 - 7 ‘ i 
24 2.175 (55.25) | Plug, Screw Lock A24235-ND 7.78 6.22 | 552301-1 Z End View f End View| 
1.951 (49.56) | Plug, Bail Lock A24236-ND 545 4.12 |552317-1 a artes r ( jie 
36 | 2.462 (62.53) | Plug, Bail Lock A24237-ND 415 3.32 | 552318-1 pce ~| : 
3.280 (83.31) | Plug, Screw Lock A24238-ND 3.54 2.84 | 552173-1 PCB 
50 | 3.056 (77.62) | Plug, Bail Lock A24239-ND 14.18 11.34 | 552319-1 
3.280 (83.31) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24240-ND 9.25 7.40 |552064-1 No. of Dim. A Digi-Key Price Each ‘AMP 
6A 3.875 (98.43) | Plug, Screw Lock A24241-ND 5.68 4.54 |552303-1 Pos. | Inch(mm) |Description Part No. 1 25 | Part No. 
3.875 (98.43) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24242-ND 5.30 4.24 | 552307-1 Vertical Mount Connectors 
barge. CLE Connectors: 22 AWG Soli or Stranded > ROHS Compliant ; 36 | 2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock A1511-ND 11.68 9.84 [552235-1 
: ‘ : ‘ : ‘ 64 [3.875 (98.43) | Receptacle, S Bail Lock A24352-ND 13.90 11.12 |552246-1 
50 | 3580 (83.31) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24259-ND 5.45 4.36 |555227-1 (98.43) Sy a PT Compilarit 
ee 24 ~ 26 AWG, Solid or 24 AWG Stranded — RoHS Compliant 14_]1.750 (44.45) Receptacle, Screw or Bail Lock A31849-ND 12.88 10.30 [5552212-1 
(44.45) | Plug, Screw Lock A24243-ND 440 3.52 |552282-1 2.175 (55.25) |Plug, Screw Lock A31838-ND 10.83 8.66 (555222141 
1.526 (38.76) | Plug, Bail Lock A24244-ND 8.10 6.48 |552270-1 24 azo:(85) 9, , ‘ i 
14 - 7 . 2.175 (55.25) | Receptacle, Screw or Bail Lock A31828-ND 8.83 7.06 |5552224-1 
1.750 (44.45) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24245-ND 3.95 3.16 |552312-1 7 
; 36 _| 2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock A31829-ND 10.70 8.56 | 5552235-1 
1.750 (44.45) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock |A24246-ND 8.95 7.16 |2-552271-1 3.280 (83.31) | Plug, S Lock A31833-ND 88 470 1164 
2.175 (55.25) | Plug, Screw Lock A24247-ND 5.43 4.34 55228341 50 |e ee0 heh Pea ea aaa peor 2S be pe a 
0 . : F eceptacle, Screw or Bail Loc! - i : - 
24 is Fi (49.56) | Plug, Bail Lock ; peceate 408. 38:06: | Sbe272r 3.875 (98.43) | Plug, Screw Lock A31839-ND 15.08 12.06 |5552243-1 
75 (55.25) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24248-ND 6.00 4.80 |552313-1 64 3.875 (98.43) | Receptacle, Si Bail Lock A31840-ND 12.75 40.20 |5552246-1 
2.175 (55.25) | Receptacle, Panel Mt, Screw or Bail Lock |A1508-ND 8.88 7.10 | 2-552273-1 875 (98.43) | Receptacle, Screw or Bail Loc Le: : 
2.685 (68.20) | Plug, Screw Lock A24249-ND 4.08 3.26 | 552284-1 Edge Mount Connectors — RoHS Compliant 
9.462 (62.53) | Plug. Bail Lock A1503-ND 450 3.60 9974-4 36 | 2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock A31830-ND 23.35 18.68 |5552241-1 
36 (62.53) | Plug, Ball Loo F a0: 7 sa pane 50 _| 3.280 (83.31) | Receptacle, Screw or Bail Lock A31835-ND 11.50 9.20 |5552130-1 
2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24250-ND 8.30 6.64 |552314-1 : : ptacle, = 2 —— 
2.685 (68.20) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A1509-ND 875 7.00 |2-552275-1 Edge Mount with ACTION PIN Connectors — RoHS Compliant 
3.280 (83.31) | Plug, Screw Lock, Thick Flange A1540-ND 2.90 2.33 |229974-1 36 | 2-885 (68.20) | Plug A24388-ND 15.60 12.48 | 553444-3 
3.056 (77.62) | Receptacle, Screw Lock, Thick Flange | A1541-ND 277 2.22 |229975-1 2.685 (68.20) | Receptacle A24389-ND W178 9.42 |553443-3 
50 3.280 (83.31) | Plug, Bail Lock A1542-ND 284 2.28 |552032-1 3.280 (83.31) | Receptacle A24390-ND 6.23 4.98 |553443-4 
3.280 (83.31) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A1543-ND 3.25 2.61 |2-552001-1 3.280 (83.31) | Plug ; ' A24392-ND 6.23 4.98 | 553444-4 
3.875 (98.43) | Plug, Screw Lock A24252-ND 4.90 3.92 |552285-1 50 | 3.280 (83.31) | Receptacle, Self-Retained Terminals | A24393-ND 7.05 5.64 | 554753-1 
64 3.651 (92.74) | Plug, Bail Lock A24253-ND 5.28 4.22 |552276-1 3.280 (83.31) | Plug, Self-Retained Terminals A24394-ND 7.93 6.34 | 554758-1 
3.875 (98.43) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24254-ND 6.05 4.84 |552315-1 3.280 (83.31) | Receptacle, Shielded for Screw Lock | A24395-ND 12.85 10.28 |557984-1 
3.875 (98.43) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A24255-ND 5.30 4.24 |2-552977-1 3.875 (98.43) | Plug A24396-ND 16.90 13.52 | 554759-1 
26 ~ 28 AWG, Stranded — RoHS Compliant 64 | 3.875 (98.43) | Plug A99506-ND NEW! | 23.13 18.50 |553444-5 
2.462 (62.53) | Plug, Bail Lock A1535-ND 8.35 6.68 ]552470-1 3.875 (98.43) | Receptacle A24397-ND 13.23 10.58 |553443-5 
36 | 2.685 (68.20) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock |A1537-ND 16.33 13.06 | 2-552475-1 Right-Angle Mount Connectors 
2.685 (68.20) | Plug, Screw Lock A1534-ND 8.10 6.48 |552444-1 36 | 2.685 (68.20) | Receptacle, Standard, Self-Tapping A1515-ND 11.68 9.34 |552742-1 
50 3.280 (83.31) | Plug, Screw Lock, Thick Flange A1544-ND 3.50 2.80 |552390-1 50 | 3.280 (83.31) | Plug, Reverse, Self-Tapping A24358-ND 9.60 7.68 |552726-3 
3.280 (83.31) | Receptacle, Screw Lock, Thick Flange A1545-ND 3.48 2.78 | 552391-1 Right-Angle Mount Connectors — RoHS Compliant 
64 | 3.875 (98.43) | Plug, Screw Lock A24256-ND 10.30 8.24 | 552488-1 14 | 1.750 (44.45) | Receptacle, Standard, Self-Tapping A31841-ND 20.85 16.68 | 5552738-1 
Integral Locking Latch, Pre-assembled — RoHS Compliant 2.175 (55.25) | Receptacle, Standard, Self-Tapping A31831-ND 11.25 9.00 |5552740-1 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle, Black A33575-ND 2.99 2.39 |5553921-1 24 2.175 (55.25) | Receptacle, Standard, Self-Tapping A31842-NDt 11.25 9.00 |5552791-1 
64 | 3.875 (98.43) | Receptacle A33576-ND 5.70 4.56 | 5554381-2 2.175 (55.25) | Plug, Standard, Self-Tapping A31843-ND 18.78 15.02 | 5552741-1 
Accessories 2.175 (55.25) | Receptacle, Standard A31850-ND 20.53 16.42 |5553121-1 
Dust Covers — RoHS Compliant 36 | 2.685 (68.20) | Receptacle, Standard, Self-Tapping A31832-ND 10.68 8.54 |5552742-1 
24 _ Position, Receptacle, Red A24285-ND 1.49 1.20 | 229969-4 3.280 (83.31) | Plug, Standard, Self-Tapping A31837-ND 8.98 7.18 |5552726-1 
36 — Position, Receptacle, Red A24286-ND 1.30 1.04 |229969-3 3.280 (83.31) | Receptacle, Standard, Self-Tapping /A31836-ND 8.93 7.14 |5552725-1 
50 = Position, Receptacle, Red A24287-ND 32 17 | 229969-1 50 | 3.280 (83.31) | Receptacle, Reverse, Self-Tapping A31844-ND 8.98 7.18 |5552725-3 
64 _ Position, Receptacle, Red A24289-ND 89 72 |229969-2 3.280 (83.31) | Plug, Reverse, Self-Tapping A31845-ND 8.98 7.48 |5552726-3 
24 = Position, Plug, Blue A24192-ND 1.14 89 | 229968-4 3.280 (83.31) | Receptacle, Standard, Thru-Bolt A31846-ND 9.95 7.96 | 5552725-2 
50 — Position, Plug, Blue A24194-ND 20.17: |229968-1 g4 | 2.875 (98.43) [Receptacle Standard, Self-Tapping —[A31847-ND 17.93 9.54 [5552744-1 
64 = Position, Plug, Blue A24288-ND 89 _.72_| 229968-2 3.875 (98.43) | Plug, Standard, Self-Tapping A31848-ND 22.73 18.18 |5552745-1 
Hardware Kits — RoHS Compliant For IEEE-488 licati 
Screw Lock Hardware Kit A33577-ND 3.30 2.64 | 5552568-1 t For lECE-488 applications 
Bail Lock Hardware Kit A33578-ND 3.20 2.56 | 5552567-1 aa Price Each 
Bent Bal Lok Hardware Kituse wt 90 Strain Rett Cover__[AS9579ND 2.28 1.82 |5552567-2 Re OE Ieesenatr Dighkey - ea eee 
ools 7 = 7 a = 
Insertion Tool for CHAMP IDG Connector Ai528-ND 270.00 —T 007642 90° sirde-On Strain Relief Cover Kits and Accessories — RoHS Compliant - 
‘ : -425-.500 | Tapered Cover Kit A33580-ND 2.47 1.98 |5552560-5 
T-Handle Wire Insertion Tool A1529-ND 7.10 — |229384-1 40.80 - 12.70) | Cable Clam A24342-ND 97 299 |4-299910-1 
Portable Hand Operated Tool (MI-1) A24382-ND 1183.50 — |229378-1 (10. 10) P - “ : 
Palm Grip Tool A24383-ND 342.00 — }990451-1 .350 - .425 | Standard Cover Kit A33581-ND 1.97 1.58 | 5552960-2 
(8.89 - 10.80) | Tapered Cover Kit A33582-ND 63 51 |5552560-1 
Fi al i .500 - 550 | Standard Cover Kit A33583-ND 5.61 4.49 |5552960-5 
No. of Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP 50 
Positions Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. (12.70 - 13.97) | Cable Clamp A24346-ND 62 50 |4-229910-1 
125 - 50 | 90° Slide-On Cover A24347-ND 74 60 )552617-1 
F 10.80 - 13.97) 
180° Snap-On — RoHS Compliant ( = - - 
i 175 - .220 (4.45 - 5.59) ‘A24264-ND 6.21 497 55207941 -425 Max. Cover Slide-on Strain Relief | A24348-ND 85 69 |552760-1 
.265 - 310 (6.73 - 7.87) A24265-ND 3.16 2.54 2-552079-1 (10.80) Adjustable Cable Clamp A24349-ND 48 39 |552763-1 
.230 - .280 (5.84 - 7.11) A24266-ND 2.33 1.87 552076-1 Hardware Kits — RoHS Compliant 
24 on - an a : ey ers oy ae Serene: Screw Lock Hardware Kit, Vertical Mount A33584-ND 455 3.64 [5552563-1 
590 - 360 (737 - 9.14) 724268-ND 548 799 5520731 Bail Lock Hardware Kit, Vertical Mount A33585-ND 2.48 1.98 |5552562-1 
36 360 -.430 (9.14 - 10.92) A1507-ND 238 190 552073-5 J-Hook Screw Lock, Vertical Mount Kit A33586-ND 5.80 4.64 |5552690-1 
430 - .500 (10.92 - 12.70) | A24269-ND 4.95 397  |552073-6 Screw Lock Hardware Kit, Edge Mount A33587-ND 8.90 7.412 |5552675-1 
-330 - .380 (8.38 - 9.65) A24270-ND 3.19 2.56 3-552008-1 Screw Lock Hardware Kit, Right Angle Mount A33588-ND 2.13 1.70 |5552631-1 
50 .380 - .430 (9.65 - 10.92) A24271-ND 1.97 1.58 2-552008-1 Metric Front Mount Kit, Right Angle A33589-ND 5.30 4.24 |5552633-3 
au ah on : ica) yee ao sa ee F Metric Rear Mount Kit, Right Angle A33590-ND 13.73 10.98 |5552633-4 
cs See a x a Z a Bent Bail Lock, use with 90° Strain Relief A33591-ND 5.25 4.20 |5552561-4 
64 -480 - 540 (12.19 - Be. Deer SHS eanmaiteat 2.25 552082-1 ‘Accessories — RoHS Compliant 
785-230 (470-584) | A24275-ND 3.88 340 5524124 Metric Standoff Studs A24381-ND 263 2.11 |552634-3 
14 .250 - .300 (6.35 - 7.62) A24276-ND 2.06 1.65 1-552412-1 Standoff Mounting Studs 4-40, Length .640 (16.26) A33593-ND 1.58 1.27 |5229995-2 
24 .250 - .300 (6.35 - 7.62) A1538-ND 1.61 1.29 552413-1 Standoff Mounting Studs 4-40, Length 1.000 (25.40) A24399-ND 1.03 83 |552113-1 
305 -.360(7.75-9.14) | A24277-ND 4.33 3.47 ___|1-552413-1 4-40 Pan Head Screw - Length .425” (10.80) A33594-ND 14 07 |5229996-2 
38 ane Pe ae Poe ae eee 4-40 Pan Head Screw - Length .350” (8.89) A33595-ND 17.09 _|5229996-3 
315 - 415 (8.00 a 40.54) (A24280-ND 101 ‘81 4-552011-1 J-Hook Latch for Panel Mount Receptacle to 90° Cable A24386-ND 68 55 |552655-1 
50 A15 - 465 (10.54 - 11.81) | A1549-ND ‘68 ‘55 |552011-1 4-40 Mounting Screw A33596-ND 1.31/10 |5229911-1 
475 - 540 (12.07 - 13.72) | A24281-ND 1.31 1.05 552731-1 Screw Lock Boardmount, M2 A97699-ND 1.30 1.04 | 787004-3 
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= AMP CHAMP® Latch ie ee Dig y AL ae 
- 1 Inch (mm escription art No. 1 25 ‘art No. 
Tyco Electronics Parallel Interface and SE Hardware Kits — RoHS Compliant 
Authorized Distributor Ribbon Cable Connectors as Locking Latch, 36 or 50 Positions A24338-ND AT 38 |552723-1 


_— Locking Latch, 14 or 24 Positions A24339-ND 1.34 1.08 | 552723-2 
Back-to-Back Connector Assembly — RoHS Compliant 
.380 - .400 (9.65 - 10.16) |24 AWG Cable to Cable Kit, 50 Pos. | A83624-ND 33.83 27.06 | 5553257-1 
.300 - .375 (7.62 - 9.53) | Snap-on-Cover, 24 Position A24375-ND 7.55 6.04 | 554831-1 
50 Position Gender Menders — RoHS Compliant 
_— Receptacle without J-Hook Hardware | A33625-ND 45.03 36.02 | 5554875-2 
— Plug with J-Hook Hardware A33626-ND 41.68 33.34 | 5554876-1 
_ Plug with out J-Hook Hardware A33627-ND 44.45 35.56 | 5554876-2 


Shielded 
Receptacle Receptacle 


@ RoHS Compliant 


AMP CHAMP® Shielded Connectors 


Terminals: Selectively plated gold over nickel plated high strength copper alloy, tin plated tails. 
Housing & Cover Material: Thermoplastic, black 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) _| Description Part No. u 25 Part No. 


CHAMP Latch Low Profile Connectors - Plastic — RoHS Compliant 
Screw Lock 


14 | 1.750 (44.45) [Plug A24213-ND 15.05 12.04 [553596-1 Cable Connector Kits 
14 | 1.750 (44.45) | Receptacle A24214-ND 15.18 12.14 |553597-1 
24 | 2.175 (55.25) | Plug A1559-ND 14.35 11.48 |553598-1 SeaiGae 
24 | 2.175 (55.25) | Receptacle A1561-ND 16.35 13.08 |553599-1 
36 | 2.685 (68.20) | Plug A1563-ND 23.35 18.68 |553600-1 
36 | 2.685 (68.20) | Receptacle A1565-ND 16.60 13.28 |553601-1 
50 | 3.280 (83.31) | Plug A1567-ND 9.90 7.92 |553602-1 Roast , 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle A1569-ND 1148 8.94 |553603-1 reheve sens eG EM 
64 | 3.875 (98.43) | Receptacle ‘A24190-ND 90.50 72.40 |552838-1 4180°\Caver. 2 
Bail Lock Tape~ 
36 | 2.685 (68.20) | Plug A1564-ND 14.90 11.92 [554084-1 Cable Braid Ney a 
64 | 3.651 (92.74) | Plug A24221-ND 89.20 71.36 |552933-1 Ferrule Plate 
Panel Mount Receptacle 
Assembly 
24 | 2.175 (55.25) Plug A24215-ND 14.23 11.38 [554103-1 
24 | 2.175 (55.25) | Receptacle A24216-ND 16.35 13.08 |554088-1 Vertical Mount Stacked 
36 | 2.685 (68.20) | Receptacle A1566-ND 18.63 14.90 |554089-1 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle A1570-ND 8.25 6.60 |554090-1 No. of Dim. A Digi-Key Price Each =| ayip 
64 | 3.875 (98.43) | Receptacle A24191-ND 55.23 44.18 |552843-1 Pos. Inch(mm) | Description Part No. 1 25 ‘| Part No. 
Right Angle, Preassembled Screw Lock 
Screw Lock, Preassembled — RoHS Compliant 24 2.205 (56.01) | Receptacle, Standard, 6-32 A33628-ND® 10.88 8.70 | 5553811-1 
24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, 6-32 A33597-ND 1710 13.68 [5554434-1 24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, Reverse, 6-32 A97700-ND@ 38.18 30.54 |5553811-2 
50 | 3.310 (84.07) | Receptacle, 4-40 A33598-ND 18.78 15.02 |5554436-2 50 | 3.305 (83.95) | Receptacle, Standard, 4-40 A15001-ND 10.68 8.54 |553813-3 
Bail Lock, Preassembled — RoHS Compliant 50 3.305 (83.95) | Receptacle, Standard, 4-40 A33631-ND® 9.20 7.36 | 5553813-3 
36 | 2.715 (68.96) | Receptacle, 4-40 A33599-ND 16.98 13.58 | 5554346-2 Right Angle, Stacked, Preassembled Screw Lock — RoHS Compliant 
36 | 2.715 (68.96) | Receptacle, 4-40 A33600-NDt 16.98 13.58 | 5555983-1 68 | 1.484 (37.70) | Receptacle, M2 A97692-ND 32.58 26.06 [5787962-1 
50 | 3.310 (84.07) | Receptacle, 4-40 A24219-NDt 9.63 7.70 |554902-1 Right Angle, Preassembled Bail Lock — RoHS Compliant 
Screw Lock, Loose Pieces 36 ] 2.710 (68.83) | Receptacle, Standard, 4-40 A33632-ND 23.28 18.62 |5555233-1 
24 | 2.380 (60.45) | Receptacle A1558-ND 19.03 15.22 |554349-1 50 | 3.305 (83.95) | Receptacle, Standard, 4-40 A33633-ND 11.63 9.30 |5554901-1 
24 | 2.380 (60.45) | Receptacle A33601-ND® 1710 13.68 |5554349-1 Right Angle, Board Lock Grounding 
36_| 2.380 (60.45) | Receptacle A33602-ND® 17.33 13.86 _| 5554348-1 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Standard A24299-ND 12.33 9.86 |554923-2 
Hardware Kits — RoHS Compliant 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Standard A33634-ND@ 10.60 8.48 |5554923-2 
Bail Lock, 4-40 UNC x .500"(12.70) A33605-ND 2.43 1.94 | 5552561-3 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Reverse A24300-ND 16.15 12.92 |554923-1 
Front Panel Mount Metric Screw Lock A33606-ND 5.00 4.00 | 5553636-2 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Reverse A33635-ND® 13.88 11.10 |5554923-1 
Rear Panel Mount Metric Screw Lock A33607-ND 6.45 5.16 /5553636-3 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Low Pro., Reverse | A33636-ND® 16.90 13.52 |5555139-1 
Shielded Screw Lock, Rear Mount 4-40 A33608-ND 5.45 4.36 |5554272-1 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Low Profile, Std. |A24302-ND 49.58 39.66 |555139-2 
Shielded Screw Lock, Rear Mount Metric A1579-ND 3.09 2.48 |554808-1 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Low Profile, Std. | A33637-ND@ 43.40 34.72 |5555139-2 
@ RoHS Compliant + Does not have boss feature. Boss is a .040” (1.02) shoulder on front of shield. 36 | 2.715 (68.96) | Bail Lock, 4-40, Standard A24303-ND 10.55 = 8.44 ]555119-1 
36 | 2.715 (68.96) | Bail Lock, 4-40, Standard A33638-ND@ 9.03 7.22 |5555119-1 
36__| 2.715 (68.96) | Bail Lock, 4-40, Standard A33639-NDt® 10.58 8.46 |5555520-2 
AMP CHAMP® 50 | 3.320 (84.33) | Screw Lock, 4-40, Standard A33641-ND@ 15.13 12.10 [5557932-2 
i 50 | 3.320 (84.33) | Bail Lock, 4-40, Standard, Panel Mnt. | A33640-ND@ 12.35 9.88 |5555057-1 
Connector Kits 50 | 3.310 (84.07) | Bail Lock, 4-40, Standard A33642-ND@ 11.00 8.80 |5555149-1 
50 | 3.310 (84.07) | Bail Lock, 4-40, Reverse A97693-ND@ 12.48 9.98 |5555149-3 
_ Vertical Mount — RoHS Compliant 
Cable Range ae Digi-Key Price Each | AMP 24 | 150 (3.81) | Screw Lock, 6-32 A33643-ND 76.35 13.08 |5554501-1 
aE) Desenunom GeLgi De IES 25 8) | RartNes 36 | .215 (5.48) | Bail Lock, 4-40 A33645-ND 44.05 11.24 |5554145-4 
50 Position with Tapered Cover Solid and Stranded Kits 50 | 135 (3.43) | Bail Lock, 4-40 A33646-ND 13.65 10.92 |5554216-3 
01.560 max. (13.97) Plug, Black A33609-ND@ ) 4.80 3.84 |5552382-1 50 | .200(5.08) | Screw Lock, 4-40 A33647-ND 14.33 11.46 |5554217-4 
Receptacle, Black A33610-ND® | 11.70 9.36 | 5552383-1 Hardware Kits — RoHS Compliant 
Plug, Black A33611-ND@ 3.50 2.81 |5229912-1 Vertical Mount, Pan Head Screws (2 req.) A24309-ND 418 3.34 |554043-2 
Receptacle, Black M1572-ND 442 3.30 |229913-1 Vert. Mt. Metric Standoff Screws (panhead screw and standoff) | A32497-ND 11.83 9.46 |5554858-1 
Receptacle, Black A33612-ND@ | 3.54 2.84 |5229913-1 @ RoHS Compliant — t Has drawn metal shield 
350 - 425 Plug, Gray A33613-ND@ | 3.90 3.12 |5229912-4 Naver mabiananga Diekey Price Each AMP 
(8.89 - 10.80) Receptacle, Gray A33614-ND@ 3.90 3.12 |5229913-4 Pos. Inch (mm) Description Part No. 1 25 Part No. 
Plug with Dust Cover, Black asasiende | 374 3.00 |1-52090104 
Plug — Solid or Stranded 
Receptacle with Dust Cover, Black A24329-ND 4.35 3.49 | 1-229913-1 a 250-500 | Screw Lock, 24-26 AWG A24313-ND$ 29.53 23.62 1554951-2 
Receptacle with Dust Cover, Black A33616-ND@ | 3.74 3.00 | 1-5229913-1 (6.35 - 12.70) Bail Lock 24-26 AG 5 eaten 1 ea! 926 ae 
crew LOCK, 24- Wg * RB fs 
Plug, Black AS3617-ND@ | 3.98 3.18 | 2-5229912-1 350-605 Serew Lock, 26-28 AWG A15012-ND¢ 8.53 6.82 |554954-1 
425 - 500 Receptacle, Black A33618-ND@ | 3.90 3.12 |2-5229913-1 50 | (689-15.88) bal fa ee Ae eee bee ze eared 
- ‘3 jall LOCK, 24-; ss a i = 
(10.80 - 12.70) Plug with Dust Cover, Black A33619-ND@ | 4.10 3.28 | 3-5229912-1 Bail Lock. 26-28 AWG ADS102-NDE 4507 ings [ecsedosad 
Receptacle with Dust Cover, Black | A33620-ND@ | 4.60 3.68 | 3-5229913-1 370 max. (9.40) [Bail Lock, 90° Exit, Gray A24319-NDt 1483 11.86_[5-555012-2 
350 - .425 Plug, Black A33621-ND® 5.28 4.22 | 5552402-1 Receptacle — Solid or Stranded 
(8.89 - 10.60) Receptacle, Black A33622-ND@ | 7.10 5.68 |5552403-1 50 | gee {6% | Screw or Bail Lock, 26-28 AWG | A24318-ND¥ 9.20 7.36 |554955-1 
50 Position CHAMP System 5 Connectors — RoHS Compliant (Bs 8) Cc ri 7 
over Kits and Accessories 
51 (12.95) Plug, 24 AWG Solid, Red A24365-ND 20.73 16.58 | 1-558693-1 24 = 180° Cover A15013-ND 15.08 12.06 [554944-1 
350 - .680 120° Strain Relief, Light Almond A24366-ND 5.43 4.34 |569336-1 50 _ 180° Cover - Cab. dia. < 500 (12.70) | A15015-ND 3.37 2.70 |554946-1 
7 Benin Gath z _ 50 —_ 180° Cover - Cab. dia. > .500 (12.70) | A24320-ND 3.16 2.53 |554946-2 
(8.89 - 17.27) 120° Strain Relief, Black A24367-ND 2.95 2.36 | 569336-3 Can, Pan Head Soraw, 4-40 (req, aa oe Ta se5a736A 
#650 =:750 90° Strain Relief, Lt. Almond Cover [Ao43es-no | 6.23 4.98 |569335-1 Inner Ferrule .500 (12.7) Inside Dia. A24323-ND 83 66 _|554725-6 


(16.51 - 19.05) 


+ Cover sold separately 
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= Tyco Electronics | AMP 1mm Card Edge Connectors slot 1/ AGP / NLX € 


Authorized Distributor 


1mm Standard Edge Connectors have been developed specifically to meet the interconnection requirements for the latest technological advances in personal computers. 
These include Intel’s Pentium II™ processor (Slot 1), Accelerated Graphics Port (AGP), and the new NLX Form Factor motherboard. 


FEATURES: 


* 1mm contact spacing compatible with latest interconnection technology for Slot 1, AGP and NLX * High temperature housings suitable for surface mount reflow processes * Pivoting board lock feature offering connector 
centering before contacts enter PC board holes » Certified by Canadian Standards Association to Canadian and United States Requirements » Produced under a Quality Management System certified to ISO 9001 
PERFORMANCE CHARACTERISTICS: * Operating Temperature: 0°C ~ 85°C * Voltage: 250VAC * Characteristic Impedance: 35<20<800 * Termination Resistance: 20mQ maximum (initial) * Insulation 
Resistance: 1000MO minimum » Dielectric Withstanding Voltage: 400VAC @ sea level * Durability: 50 cycles minimum * Engaging Force: 3.3 oz. (.917 N) maximum average per contact pair * Separating Force: 
1.98 ~ .35 oz. (.550 ~ .097N) per contact pair 


Solder Tail | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Length Part No. 1 25 (| Part No. 


1mm Standard Edge Connector 


A15102-ND 8.33 6.66 | 145251-2 
{ 242 Position Slot 1 Connector for Pentium II 


100 (2.54) 
ene Solera ilocos A33649-ND@ | 7.13 5.70 |5145251-2 
Brings high performance 3-D 124 Position AGP (Accelerated Graphics Port) .085 (2.16) |A33650-ND@ | 5.13 4.10 |5145263-1 

Fully compatible with Intel Pentium graphics and full motion video to | Riser Card Interconnect for new 2 
Il processor module the desktop NLX Form Factor motherboard Connector for AGP Card .100 (2.54) | A33651-ND® | 4.83 3.86 |5145263-2 
3 |340 Position NLX Riser Card Interconnect 100 (2.54) |A33652-ND@ |10.73 8.58 |5145275-2 


Celeron Retention Modules — RoHS Compliant 


4 Module Kit with Captive Brass Fasteners, 2 pieces 
(Use with 145312-1 Bridge/Stud Assembly) 


Bridge/Stud Assembly for #145342-1. One Bridge/Stud 
Assembly Required for Each Retention Module 


A15108-ND 13.58 10.86 | 145342-1 


A15109-ND 4.03 3.22 |145312-1 


Complete 2 module kit. Required Housing: Nylon, black Universal Retention Modules (URM) — RoHS Compliant 


for one processor. Hardware: Brass, copper alloy finish 


6 URM with Straight Pin Plastic Fasteners. Compatible with 


159" (4.04mm) Holes, 2 pieces A15115-ND 3.55 2.84 |145417-2 


Integrated Retention Modules — RoHS Compliant 


Pentium II Retention Module with Fastex Plastic Fasteners A15113-ND 6.98 5.58 | 145327-1 


Pentium II Retention Module with Slotted, Captive Nuts A15118-ND 6.18 4.94 | 145286-1 


Heat Sink Support Kit — RoHS Compliant 


8 Heat Sink Support Base with Plastic Fasteners for use with 
Integrated Retention Module #145327-1 


@ RoHS Compliant 


A15114-ND 7.88 6.30 | 145308-1 


D-Sub Mounting ig Fig. 2 ia Fig 4 
Hardware aie oa 
Digi-Key Price Each : 3 ; een =) (8.89) 
Fig. | Description Part No. 1 100 500 = Z t T To 
1 | Jack Screw Kit MDVS22-ND 1.10 84 76 i Kit includes 2 screws and 2 flat 
; washers. Kit includes 2 screws. 
2 | Jack Screw Kit MDVS62-ND 1.31 1.00 91 
3 | Jack Screw Kit MDVS35-ND 87 67 61 
4 | Screw Mount Kit MDSMK1-ND 94 72 65 
5 | Jack Socket Kit MDVS44-ND 1.85 1.41 1.28 4 
- . 240K 4 4-40x 

6 | Jack Socket Kit MDVS73-ND 1.68 128 1.16 .09(2. .26(6.60) DP T -15(3.81) DP 
7 | Jack Socket Kit MDVS50-ND 1.85 141 1.28 Kit includes 2 sockets, 4 flat washers, | Kit includes 2 sockets, 2 lock Kit includes 2 sockets, 4 flat washers, | Kit includes 2 sockets, 4 flat 
8 | Jack Socket Kit MDVs81-ND 1.93 1.47 1.33 2 lock washers, and 2 nuts. washers, and 2 nuts. 2 lock washers, and 2 nuts. washers, 2 lock washers, and 2 nuts. 


KEYSTONE Connector Hardwae _sateria:stect, zinc late and Gold idite. Threads: 4-40 


ELECTRONICS 


Digi-Key Price Each Keystone Fig. 1 
Fig. | Description Part No. 1 5) 50 | Part No. 0.187 .140 

1 | Jack Screws 4/40 thread, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector 2073K-ND 5.96 5.22 4.84 |2073 (eo) (4.75) (3.56) 
2 | Jack Screws 4/40 thd. slim line, 1.25”, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector 2069K-ND 5.75 5.18 3.74 | 2069 f ¥ x >| 
2 | Jack Screws 4/40 thd. slim line, 1.75", (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector 2071K-ND 4.84 4.24 3.94 |2071 => 30 ND 
3 | Jack Screws 4/40 x .250” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector 7228K-ND 69 61 57 | 7228 375714 ‘ab tusi70) wht ol 
3 | Jack Screws 4/40 x .250” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector 7228-5K-NDt 69 61 57 | 7228-5 (9.53) (10.41) 
3 | Jack Screws 4/40 x .312” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector 7230K-ND 59 53 43 |7230 

3 | Jack Screws 4/40 x .312” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector 7230-5K-NDt 59 53 -43 | 7230-5 

3 | Jack Screws 4/40 x .625” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector 7232K-ND 1.41 1.238 1.15 |7232 

3 | Jack Screws 4/40 x .625” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector 7232-5K-NDt | 1.41 1.23 1.15 |7232-5 

3 | Jack Screws 4/40 x .250” (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) |7229K-ND 1.13 1.02 96 | 7229 

3 | Jack Screws 4/40 x .250” (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) |7229-5K-NDt 90 19 .74 | 7229-5 

3 | Jack Screws 4/40 x .312” (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) |7231K-ND 713 65 60 | 7231 

3 | Jack Screws 4/40 x .312” (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) |7231-5K-NDt 713 65 60 | 7231-5 

3 | Jack Screws 4/40 x .625” (10 pcs. = 4 flat washes, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) |7233K-ND 1.62 1.42 1.32 |7233 

3 | Jack Screws 4/40 x .625” (10 pcs. = 4 flat washes, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) | 7233-5K-NDt 1.62 1.42 1.32 |7233-5 

3 |Sems jack screw .285" L 4-40 thread, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector 7235K-ND 73 64 60 | 7235 

4 |*U” Clip Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips) 2062K-ND 88 78 72 | 2062 

5 |Saddle Washer Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips) 2063K-ND 99 87.81: | 2063 

6 |4/40 x .250” Bow Tie Clip Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips) 2060K-ND 1.10 97 90 |2060 

6 | 4/40 x .562” Bow Tie Clip Set (4 pieces = 2 Screws and 2 clips) 2061K-ND 1.21. 1.06 99 |2061 

t+ Clear Chromate 
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z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AM 


All connectors are preloaded with size 20 DF posted 
contacts; plugs with pin contacts and receptacles with 
socket contacts. 

Front Metal Shell Right Angle HD-20 Series (Fig. 1): 
* Housing: 94V-0 rated thermoplastic, black * Shell: Steel, 
Nickel Plated * Contacts: Pins: Brass; Sockets: Phosphor 
Bronze * Contact Plating: Gold Flash on mating end, tin 
on solder tails with overall Nickel underplate, or 15 Gold 
on mating end, Tin on solder tails with overall Nickel 


D-Sub Connectors 


PLIMITE® 


Steel Tin Plated Shell HD-20 Series (Fig. 1): * Contact 
Mating Area Plating: 30 Gold » Eyelets: Brass, Tin Plated 
* Threaded Inserts: Zinc * Female Screwlock: Zinc * Board- 
locks: Copper Alloy, Tin Plated * Pin Contacts: Brass 

Zinc Plated Shell HDP-20 Series (Fig. 2): * Contact Mating 
Area Plating: Gold Flash * Grounding Indents: Without * Re- 
commended PCB Thickness: .062 (1.57mm) 

Steel Tin Plated Shell HD-20 Series (Fig. 2): * Contact 
Mating Area Plating: 30 gold »* Grounding Indents: On 


a’ 


.590 (14.99) Mount 


-++.315 (8.00) 


454 | 
(11153) Let 


underplate Male Plug * Recommended PCB Thickness: .093 (2.36mm) 


No. of Digi-Key Price Each =| AMP No. of Digi-Key Price Each = | AMP No. of Digi-Key PriceEach =) AMP 
Fig. | Pos. Sex | Part No. al 25 ‘| Part No. Fig. | Pos. Sex | Part No. 1 25 = ‘| Part No. Fig. | Pos. Sex | Part No. 1 25 | Part No. 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, without 37 Male | A32103-ND§ 5.13 4.28 |5747843-4 Steel, Tin Plated .590” (14.99mm) Mount, 
Boardlocks, with Threaded Inserts — RoHS Compliant 37 | Female | A32129-ND§ 7.29 6.08 |5747847-4 with Boardlocks, with Threaded Inserts — 

9 | Male |A32072-ND§ 3.89 3.24 |5747250-4 | 37 | wale laasiz7-noga | 12.87 10.73 |5747849-3 RoHS Compliant 

9 | Female |A32075-ND§ 3.38 2.82 | 5745781-4 37 _| Female |A35141-NDgx | 12.69 10.58 |5788802-1 9 | Male peas S444: 747802 
9 | Male |A32088-ND§ 6.15 5.13 |5747250-3 Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, with 9 | Female eaicesDS 4.56 3.80 | 5747836-4 
9 | Female |A32106-ND§ 413 3.44 |5745781-3 Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks — 15) Male ee eres 9.39 7.83" |5747633-4 

15 | Male |A32073-ND§ 4.59 3.83 |5747236-4 RoHS Compliant 1 . . Bae ih ne cnely 
, | 1 | Female [as2076-nog 413 3.44 |5745782-4 9 | Male ]A32094-ND§ 3.60 3.01 |5747840-6 25 | Female (AGIOS are 4818°|apaveaet 

25 | Male |A32074-ND§ 5.66 4.72 |5747238-4 9 | Female | A32119-ND§ 3.00 2.51 |5747844-6 a7_| Male |ag7082-NDg janoe S450: le7aveaecd 

25 | Female | A32077-ND§ 4.00 3.33 |5745783-4 9 | Male |A32093-ND$ 3.72 3.10 |5747840-5 Steel, Tin Plated .590” (14.99mm) Mount, 

25 | Female | A32111-ND$ 4.29 3.58 |5745783-3 9 | Female |A32118-ND$ 3.15 2.63 |5747844-5 with Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks — 

25 | Male |A35123-ND¢a | 20.52 17.10 |5747238-3 9 | Male |A35105-ND$ 4.06 89 | 1734351-1 RoHS Compliant 

37 Male |A32162-ND§ 13.05 10.88 |5747252-4 9 Male |A35106-NDA 1.93 1.61 |1734351-2 9 Male | A32135-ND§ 20.43 17.03 |5747832-6 

37 | Female | A32078-ND§ 7.29 6.08 |5745784-4 9 | Female | A35107-ND$ 2.04 1.70 |1734354-1 | 9 | Female | a32139-NDg 8.82 7.35 |5747836-6 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, without 9 | Female |A35108-NDA 1.75 1.47 |1734354-2 15 | Male |A35151-ND§ 13.23 11.03 |5747833-6 

Boardlocks, with Standard Mounting Holes — 9 Male |A35130-NDA§ 3.25 2.71 |5788793-1 25 Male | A35152-ND§ 33.42 27.85 |5747834-6 

RoHS Compliant 9 | Male |A36131-ND$a. 441 3.43 |5788793-2 All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 
9 | Female |A32105-ND§ 417 3.48 |5745781-2 9 | Female | A35136-ND=§ 270 2.26 |5788797-1 with Boardlocks, with Threaded Inserts — 
9 Male | A35125-NDA§ 735 6.13 |5747250-2 15 | Male |A32097-ND§ 3.30 2.75 |5747841-6 RoHS Compliant 
, | 15 | Male |A82086-nDg 7.44 5.95 |5747236-2 1 | 15 | Female |a32123-nD§ 477 3.98 |5747845-6 1 ae 500" (14.90mn Mount ee 

15 | Female | A32108-ND§ 519 4.33 |5745782-2 15 | Female |A32122-ND$ 4.05 3.38 |5747845-5 oe 4 7 ; 

25 | Male |A32087-ND§ 6.99 5.83 |5747238-2 15 | Female |A35137-NDs§ 6.03 5.03 |5788799-1 Sa 

25 | Female | A32110-ND§ 6.18 5.15 |5745783-2 25 | Male |A32102-ND§ 5.67 4.73 |[5747842-6 i et ie ant 3668 Sragdseed 

Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, 25 Female | A32128-ND§ 5.31 4.43 |5747846-6 9 Female |A33984-ND$ 8.19 6.83 |5747459-3 
without Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks — 25 Male |A32101-ND$ 771 6.43 |5747842-5 15 Female |A33985-ND+ 9.78 8.15 |5747460-3 

RoHS Compliant 25 | Female |A32127-ND$ 3.82 3.19 |5747846-5 + | 15 | male |a35162-Nog 11.28 9.40 |5748872-1 
9 Male | A32089-ND§ 3.99 3.33 |5747250-6 25 | Female | A35103-ND$ 1.49 1.25 )1734349-1 25 Male |A33986-ND§ 12.90 10.75 |5748873-1 
9 | Female | A32107-ND$ 3.90 3.25 |5745781-6 25 | Male [A35134-NDag | 1266 10.55 |5788795-1 25 | Female | A33987-ND$ 7.74 6.45 |5747461-3 

15 | Female | A32109-ND§ 4.80 4.00 |5745782-6 25 | Female |A35139-ND-§ 6.82 5.69 |5788801-1 25 | Female |A35158-ND§ 31.95 26.63 |5747461-4 
, | 15 | Male |as5122-NDag 813 6.78 |5747236-6 25 | Female |A35140-ND$* 5.73 4.78 |5788801-2 37 _| Female |A35159-ND§ 15.87 13.23 |5747462-4 

25 | Female | A32113-ND§ 5.37 4.48 |5745783-6 37 | Male |A32104-ND§ 11.76 9.80 |5747843-6 All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 

25 | Female | A32112-ND+ 3.97 3.31 |5745783-5 37 | Female | A32130-ND§ 7.29 6.08 |5747847-6 without Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks — 

25 Male | A35124-ND&§ 31.98 26.65 |5747238-6 All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, with Boardlocks, RoHS Compliant 

37 | Female | A32114-ND§ 11.67 9.73 |5745784-6 with Threaded Inserts — RoHS Compliant Female | A33988-ND§ 7.98 6.65 |5747459-6 

Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, with 1 | 1 | Male [AS5156-nDs 729 6.08 |5748904-1 ae ae aa es aoe 
Boardlocks, with Standard Mounting Holes — 25 Female | A33975-ND§ 8.49 7.08 |5748901-1 “ 
RoHS Compliant All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, with Boardlocks, 1 : ee ere pe a Sande 
9 Male | A32090-ND§ 3.99 3.33 |5747840-2 with Fixed Female Screwlocks — RoHS Compliant % ak pare sor 748 s7a7aets 
9 | Female | A32115-ND§ 3.00 2.51 |5747844-2 1 | 9 | Female ]A33976-NDg 10.47 8.73 ]5748979-1 37__| Female | A35160-ND§ nid. Gere le7avanoe 
1 | 15 | Male |A35126-NDa§ 4.59 3.83 |5747841-2 25 | Female | A35153-ND§ 13.80 11.50 |5748981-1 All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 
25 Male |A32098-ND§ 5.43 4.53 |5747842-2 All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, without Boardlocks, without Boardlocks, with Standard Mounting Holes 
25 Female | A32124-ND§ 4.61 3.85 |5747846-2 with Threaded Inserts — RoHS Compliant 9 Female |A23357-ND§ 6.36 5.30 |747459-2 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, with 9 Female | A33977-ND§ 6.99 5.83 |5745394-2 9 Female | A33993-ND@§ 8.19 6.83 |5747459-2 
Boardlocks, with Threaded Inserts — RoHS Compliant 1 25 Female | A32131-ND§ 9.63 8.03 |5745392-2 9 Male |A23373-ND$ 6.69 5.58 |747467-1 
9 | Male |A32092-ND§ 2.08 1.74 |5747840-4 25 | Male |A35154-NDO 10.53 8.78 |5748865-3 9 | Male |A33994-ND@¢ 6.27 5.23 |5747467-1 
9 Female | A32117-ND§ 3.00 2.51 |5747844-4 All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 15 Male | A23376-ND§ 7.23 6.03 | 747468-2 
9 Male | A32091-ND$ 3.15 2.63 |5747840-3 without Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks — 15 Male /A33995-ND@§ 9.33 7.78 |5747468-2 
9 | Female | A32116-ND$ 3.15 2.63 |5747844-3 RoHS Compliant 25 | Male /A23379-ND§ 18.96 15.80 |748826-1 
9 | Female | A35109-ND$ 140 92 |1734348-1 9 | Female |A33978-ND§ 774 6.45 |5745395-2 25 | Male /AsssOGND@Sig| 14.31 11.98 /5748826-1 
9 | Male |A35113-ND$ 450 1.25 |1734352-1 1 | 15 | Female |433979-ND§ 8.79 7.33 |5745396-2 1] 25 | Female |ozeeee bs GB. GAN | 746-2 
9 | Male |A35128-NDA§ 3.16 2.64 |5788792-1 25 | Female |A32132-ND§ 11.37 9.48 |5745397-2 z em seaBENDee oe a a 
9 | Male |A35129-ND$a 2.84 2.37 |5788792-2 All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 25. | Female (Mteanminiae Boe: ean lesaracist 
9 Female | A35135-ND§« 2.83 2.36 |5788796-3 without Boardlocks, with Standard Mounting Holes 37 Male | A23378-ND§ 11.34 9.45 |747470-2 
15__| Male |A32096-ND§ 3.30 2.75 |747841-4 9 | Female eee eanot 6.90 5.75. | 745131-1 37 | Male |A33999-ND@§ | 1458 12.15 |5747470-2 
, | 15 | Female [as2121-nog 414 3.45 |[5747845-4 ; | 9 | Female )A33980-NDes 6.45 5.38 |5745131-1 37 | Female |A23369-ND§ 41.01 9.18 |747462-2 

15 | Male |A32095-ND$ 4.05 3.38 |5747841-3 25 | Female |A23335-ND§ 15.57 12.98 |745132-2 37 | Female |A34000-ND@§ 10.29 8.58 |5747462-2 

15 Female | A32120-ND$ 2.48 2.07 |5747845-3 25 Female | A33981-ND@§ 14.61 12.18 |5745132-2 50 Male |A35161-ND@ 36.93 30.78 |5206971-1 

25 | Male |A32100-ND§ 5.76 4.80 |5747842-4 Steel, Tin Plated .590” (14.99mm) Mount, without Steel, Tin Plated Shell, .454” (11.53mm) Mount — 

25 Female | A32126-ND§ 4.62 3.85 |5747846-4 Boardlocks, with Threaded Inserts — RoHS Compliant RoHS Compliant 

25 | Male |A32099-ND$ 4.35 3.63 |5747842-3 9 | Male ]A32079-ND§ 20.22 16.85 ]5745990-4 Male ]A32142-ND 22.47 18.73 |5745434-8 

25 | Female | A32125-ND$ 413 3.44 |5747846-3 9 | Female |A32083-ND§ 19.32 16.10 |5745988-4 Female |A85144-ND¢ 21.54 17.95 |5745438-1 

25 | Female | A35111-ND¢ 1.36 1.14 |1734350-1 9 Male | A32133-ND¢ 8.82 7.35 |5745990-3 2 Female | A35145-ND$ 53.10 44.25 | 5745438-3 

25 | Female |A35112-NDA 8.51 7.10 |1734350-2 1 | 15 | Female |A32084-ND§ 12.06 10.05 |5745984-4 15 | Male )A35147-ND§ 23.40 19.50 | 5745435-8 

25 | Male |A35132-NDA§ 5.19 4.33 |5788794-1 25 | Male |A32081-ND§ 23.52 19.60 |5745994-4 25 _| Female |A32144-ND 28.59 23.83 |5745440-4 

[we Yarioia [ase os vee] | | [as [rina airane [anor ie Jovencs| | putt coniens 45 ing sia foo 

25 | Female | A35138-ND$* 6.19 5.16 |5788800-2 37 _ | Fema le | A32085-ND§ 16.23 13.53 |5745996-4 % With Grounding straps (Continued) 
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a HD-20 All-Plastic .243 TTF No. of DimA | Digi-Key Price Each | amp 
2 Tyco Electronics Straight Posted with (6.17) 4 |_| 395 (10.03) Pos. | Sex | In. (mm) |Part No. a 25 ‘| Part No. 
228 + ! 
Authorized Distributor ACTION PIN (6.79) 4_| | 37 | Female | .228 (5.79) |A32046-ND 37.50 31.25 |5747713-2 
AMPLIMITE® = = 50 | Female | .228 (5.79) |A32044-ND 40.17 33.48 |5747143-2 
No. of Digi-Key Price Each | AMP With Threaded Insert 
D-Sub Connectors (cont) Pos. | Sex | Profile| Part No. 1 25 [Part No. x REBSOS HONS 
_ With Fixed Female Screwlocks — RoHS Compliant 9 Female | .206 (5.23) | A32031-ND 6.93 5.78 |5747090-2 
e oe of , ne eey i Soe ANE Male | .228 (5.79) |A32052-ND 17.10 14.25 |5786830-1 
i Os. Bx GLU eruNOS 9 Female | Low |A32054-ND 17.10 14.25 )5745454-2 
5 Female |A35146-ND¢ 26.28 21.90 |5745440-1 15 | Female | .228 (5.79) | A32042-ND 14.34 11.95 |5747141-2 
- | Female | .228 (5.79) | A32040-ND 10.20 8.50 |5745925-2 
; 25 Male |A35148-ND$ 31.74 2645 |5745436-3 25 Female | Low |A32055-ND 27.57 22.98 |5745458-2 95 emale ( ) 
37 Female | A32145-ND 33.45 27.88 |5745441-4 37 | Female | Low |A32056-ND 18.72 15.60 )5745459-2 Male | 228 (6.79) (BeetagaNy 02h Sete. ae 
Female | .228 (5.79) | A32047-ND 25.59 21.33 |5747714-2 
37 Male |A32143-ND¥ 31.05 25.88 |5745437-3 37 
Zine Plated Shell, 545” (13.64mm) Mount — ; a Male | .228 (6.79) |A32051-ND | 52.11 43.43 |5786534-1 
RoHS Compliant Plug Assemblies a gq Female] 228 (6.79) |A32039-ND 21.60 18.00 |5747144-2 
: “ si | ee ieee HDuJ-20 All-Plastic Plug “ey G Sat Male | .228 (5.79) | A32034-ND 85.05 70.88 |5749892-1 
emale 5 F 55 | 5205866- Assemblies with Right-Angle “985 i 7 " 
15 | Female |A32067-ND 22.50 18.75 |5205868-1 Posted Contacts eee) ; ane 
r . 7 ase! . . Female | .206 (5.23) | A35198-NDt 13.98 11.65 |5745455-2 
2 25 Male | A32068-ND§ 24.51 20.43 |5205857-1 Material and Finish: Housing and Post Spacer: Black thermoplastic, 94V-2 
rated Pin Contacts (Posted): Brass, plated Gold flash on mating end, tin-lead 9 | Female | .228 (5.79) | A32032-ND 10.20 8.50 |5747091-2 
25 | Female | A32069-NDt 23.04 19.20 [5205858-1 on solder posts, entire contact nickel underplated Male | .228 (5.79) | A35197-ND 44.40 12.00 |5787176-1 
37 | Male Teen eBBD = 2008: Se05B52:! No. of [Digi-Key Price Each [AMP ag. | Fomale | 228 6.79) Jaszoas-nd | 11.28 9.40 /5747142-2 
37 Female | A32071-ND 31.80 26.50 /5205860-1 Positions | Part No. 1 25 Part No. 
Male | .228 (5.79) |A32053-ND 32.76 27.30 |5787177-1 
Steel, Tin Plated Shell, .545” (13.84mm) Mount, 9 | APBD 10.50 8.75 | 745001-3 “ wee! 
. mo * sf A34003-ND® 9.81 8.18  |5745001-3 95 Female | .228 (5.79) | A32029-ND 11.01 9.18 |5745928-2 
with Standard Mounting Screws — Helt® Compliant @ RoHS Compliant Male | .228 (5.79) | A32050-ND 16.17 13.48 |5748146-6 
9 | Male eeaiee ns T9:B9: “16.99. | 57459514 ay_| Female] 228 (6.78) [aszo4e-nd | 18.12 15.10 |574r715-2 
9 | Female | A35150-ND§ 17.61 14.68 | 5745112-2 HDP-20 Male | .228 (5.79) |A35196-ND 45.06 37.55 |5750060-1 
15) Male /A32066-ND 19.20 16.00 )5745352-4 Front Metal-Shell Straight Posted 50 | Female | .228 (5.79) | A32045-ND 23.19 19.33 |5747145-2 
15 | Female |A32151-ND 24.09 20.08 |5745113-2 with Solder Pins + Brass Screwlocks 
9 25 | Female |A32152-ND 23.61 19.68 |5745114-2 Material and Finish: Front Shell: Steel, tin plated Housing: 94V-0 rated, black 
37 Male |A32146-ND 32.88 27.40 |5745354-4 glass filled polyester Threaded Inserts: Tin plated steel, 4-40 inner thread . 
a7_| Famale Remeeate ai aie esol sta Female Screwlocks: Tin plated steel, 4-40 inner thread Boardlocks: Tin plated HD-20 All-Plastic 
emale A : : ‘i Phosphor bronze Contacts: Phosphor bronze Plating: Gold ickel, ti i 
sp 0 9: Gold over nickel, tin | Straight Posted : ° 
50 Male | A32147-ND 39.72 33.10 |5745355-4 plating on solder part oe 
50 | Female |A32155-ND 42.36 35.30 |5745116-2 Material and Finish: Housing: 94V-0 rated thermoplastic, black Threaded 
Inserts: Brass, unplated Female Screwlocks: Brass, nickel plated Pin 
50 | Female | A32154-ND 40.29 33.58 |5745116-1 den Male Contacts: Brass or phosphor bronze plated, tin-lead on termination end, with 
Steel, Tin Plated Shell, .545” (13.84mm) Mount, ie Connector entire contact 50 (minimum) nickel underplated 
with Female Screwlocks No. 
of Dim. A | Digi-Key Price Each =| AMP 
9 Male |A32149-ND® 35.46 29.55 |5747197-4 - 46 Pos.| Sex | In. (mm) | Part No. 1 25 ‘| Part No. 
9 | Female |A34001-ND@ 70.53 58.78 |5747020-2 ame Uy (e) With Standard Mounting Holes 
9 Female |A32161-ND@ 36.90 30.75 |5747020-1 Male | .125 (3.18) | A23218-NDt 5.34 4.45 |208006-2 
one " : 9 | Female | 125 (3.18) |A23238-NDt 5.94 4.95 |207826-4 
15 | Female | A32157-ND® 47.31 39.43 |5747021-2 —_ Male | .125 (3.18) | A23217-ND¢ 5.01 4.18 |208006-1 
igi rice Eac! 
> | 25_|_Male_[As2148-ND@ 27.00 22.50 |5747022-2 cor Pal ey A Ps , 15 | Male | 125 (3.18) |A23220-NDt 6.51 5.43 |208007-2 
25 Female | A32156-ND@ 36.24 30.20 |5745536-2 With Threaded Inserts Male_| -125 (8.18) (Beee eno B52) 710" | 2080082 
Mala 1835163-ND 61 SAS 43583002 Female | 125 (3.18) |A23243-ND¢ | 9.57 7.98 [207828-4 
50 Male |A32150-ND@ 42.99 35.83 |5747497-4 Female | A35166-ND 7.32 6.10 |1-338313-2 25 | Male | .125 (3.18) | A23221-ND 7.44 6.20 |208008-1 
50 | Female |A32159-ND@ 44.43 37.03 |5747193-2 Mas ae Be a ioe Female | .125 (3.18) | A23242-ND$ 8.25 6.88 | 207828-3 
emale = 5 S = = Female | .125 (3.18) | A23245-ND 16.23 13.53 | 207829-4 
50 Female | A23408-ND$ 48.36 40.30 |747193-1 Male | A35165-ND 7A 6.18 | 1-338311-2 37 Male | 125 a : ee 40.89 9.08 |208009-1 
Female | A35168-ND 10.68 8.90 | 1-338315-2 = = = = 
50__| Female | A32158-ND@+ 41.58 34.65 |5747193-1 Male 1A99300-ND 18.91 15.18 11-338312-2 50 | Male | 125 (3.18) |A23225-NDt | 17.94 14.95 [208010-2 
@ RoHS Compliant § 301 Gold A15yGold 10yGold + Tinshell Female _ A99302-ND 8.61 7.18 _[1-338316-2 With Standard Mounting Holes — RoHS Compliant 
+ Gold flash on mating end +4 With Grounding Indents and Straps With Fixed Female Screwlocks Male | .125 (3.18) |A34004-NDt¢ 5.01 4.18 ]5208006-2 
+ With Grounding straps Mee oe in ae eee | Female | 125 (3.18) | A34005-NDt 5.55 4.63 |5207826-4 
on eee Fema | 126,916) |as2060NDg | 490 400 |s2070003 
j Female | A35173-ND 5.01 4.18 | 3-338314-2 emale | 5 A s A ~ 
HDJ-20 All Plastic Jacketed Male )A35171-ND 7.68 6.40 |3-338311-2 1s | Male | 4125(8.18) [asao07-Not | 6.09 5.08 |sz08007-2 
Cable Connector Female_| A35174-ND 9.21 7.68 |3-338315-2 Female | 125 (3.18) |A32061-NDt | 660 5.50 |5207827-4 
Male | A99301-ND 22.95 19.13 |3-338312-2 
Use with HDP-20 Crimp Snap-In Contacts Female (MGSsoatNT splan- “taia loasesied Male | 125 (3.18) [A34008-NDt | 7.98 6.65 |5208008-2 


(sold separately) Female | .125 (3.18) | A34009-NDt 8.94 7.45 |5207828-4 


25 | ale |.125 (3.18) {A34ot0-No¢ | 690 5.75 |5208008-1 

HD-20 Front Metal-Shell Straight Posted Female | .125 (3.18) |A34011-ND¢ —_| 7.68 6.40 |5207828-3 

: Female | .125 (3.18) |A34012-ND¢ | 15.15 12.63 |5207829-4 

with ACTION PIN RoHS 37 | Male | .125 (3.18) |A34013-ND$ | 10.17 8.48 /5208009-1 

Standard Material and Finish: — Male_| .170 (4.32) |A35187-ND¢ —_| 12.87 10.73 |5208009-3 


Strain Cord Guard 
Relief 


50 | Male | .125 (3.18) | A34014-NDt 16.77 13.98 |5208010-2 


Front Shell: Steel, tin plated Housing: 94V-0 rated thermoplastic, black 7 
Threaded Inserts: Brass, unplated Female Screwlocks: Zinc Action Pin With Threaded Inserts 


Contacts: Copper alloy duplex plated Plating: 30, gold on mating end, tin- Female | .125 (3.18) | A23248-NDt 7.59 6.33 |207841-4 
lead on Action Pin post surface, with entire contact 50p (minimum) nickel Female | .125 (3.18) | A23247-ND$ 7.17 5.98 |207841-3 


underplated Female | 125 (3.18) | A23250-NDt 10.68 8.90 |745057-4 


poner Done bs REG ie ee An 15 | Male | 125 (3.18) |Aza228-NDt | 13.41 11.18 |745053-2 
Female | 125 (3.18) |A23252-NDt | 16.26 13.55 |745058-4 

Receptacle | A23471-NDf | 1.08 = 90 /207752-3 25 | comale | 125 (3.18) |A23251-NO$ | 12.75 10.63 |745058-3 

9 Plug A34002-ND 7.83 6.53 |5745018-1 With Threaded Inserts — RoHS Compliant 

Steel Strain Relief |A23464CT-ND | 19 17) 61831-1 Female w/Standard Male w/Threaded _ Male w/Fixed ff] vA Female | .125 (3.18) | A34015-NDt 711 5.93 |5207841-4 

Steel Strain Relief | A23464TR-ND | 145.78/1,500 | 61831-1 Mtg. Holes Insert Female Screwlock 9 | Female | .125 (3.18) | A34016-ND$ 6.75 5.63 |5207841-3 

Male _| 125 (3.18) |A35188-ND+ 9.45 7.88 |5745051-1 

No.of | Dim. Inch (mm) | Digi-Key Price Each | AMP 15. | Female | .125 (3.18) |A34017-NDt 12.15 10.13 |5745057-4 
Pos. A Part No. 125 | PartNo. DimA | Digi-Key Price Each =| AMP Male | 125 (3.18) |A34018-NDt [12.51 10.43 |5745053-2 
HDJ-20 Standard Cord Guards - Black Thermoplastic Sex_| In. (mm) _|Part No. 1 25 [Part No. 25 | Female | 125 (3.18) |A34019-NDt | 12.45 10.38 |5745058-4 
9 .234 (5.94) | A23465-ND 2.70 2.25 | 207753-1 With Standard Mounting Holes Female | 125 (3.18) | A34020-ND+ 11.91 9.93 |5745058-3 
HDJ-20 Squeeze-to-Release Cord Guards - Female | .206 (5.23) | A32030-ND 13.02 10.85 |5747089-2 37 | Female | .125 (3.18) | A35191-NDt 19.74 16.45 |5745059-4 

Black Thermoplastic With Fixed Female Screwlocks 

9 265 (6.73) _[A23467-ND 1.71 1.43 | 745002-2 Female | 206 (5.23) (BS20GUNG GbE 2188 [STAT IAD 9 | Male | 125 (3.18) [A23230-NDt 8.01 6.68 |745071-2 
t 94V-0 rated thermoplastic black Female | .206 (5.28) [igaivoany 27.51 22.98 |5745922-2 t 30u gold on mating end + Gold flash on mating end (Continued) 
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i Dim. A | Digi-Key Price Each | amp 

Pos. | Sex | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. 
Male | .125(3.18) | A34078-NDt 912  7.60/5745968-8 
Female | .125(3.18) |A34079-NDt 915  7.63|5745967-8 

25 | Male | .125(3.18) |A34080-ND¥ 8.22 6.85 |5745968-7 
Female | .125(3.18) |A34081-ND¥ 7.65 6.38 |5745967-7 
Female | .170(4.32) |A34082-NDt 10.23 8.53] 1-5745967-0 
Male | .125(3.18) | A34083-NDt 15.24 12.70|5747375-8 

37 | Female | .125(3.18) |A34084-NDt 15.72 13.10 |5747301-8 
Female | .125(3.18) |A34085-ND¥ 13.05 10.88 |5747301-7 


With Retention 4-40 Inserts (for .062” [1.58mm] PCB) — 
RoHS Compliant 


9 Male | .125(3.18) |A32058-NDt 5.46 4.55 | 2-5748003-0 
Female | .125(3.18) |A32036-NDt 5.91 4.93} 2-5747706-0 
15 | Female | .125(3.18) |A34086-NDt 4.92  4.10|2-5747707-0 
95 Male | .125(3.18) |A34087-NDt 7.47 6.23) 2-5747704-0 
Female | .125(3.18) |A32037-NDt 8.61 7.18) 2-5747708-0 
37 | Female | .125(3.18) |A34088-NDt 16.05 13.38] 2-5747709-0 
With Fixed Female Screwlocks — RoHS Compliant 
Male | .125(3.18) |A32057-NDt 6.90 5.75) 1-5747871-4 
Female | .125(3.18) |A32059-NDt 7.11 5.93) 1-5747150-4 
9 Male | .125(3.18) |A34089-ND$ 7.02 5.85) 1-5747871-3 
Female | .125(3.18) |A34090-ND$ 6.84 5.70) 1-5747150-3 
Female | .170(4.32) |A34091-NDt 8.16 6.80) 1-5747150-6 
Male | .170(4.32) |A34092-NDt 6.93 5.78) 1-5747871-6 
Female | .125(3.18) |A34093-NDt 6.90 5.75) 1-5747299-4 
15 | Male | .170(4.32) |A34094-NDt 8.61 7.18) 1-5747872-6 
Female | .170(4.32) | A34095-NDt 8.10 6.75} 1-5747299-6 
Male | .125(3.18) |A34096-NDt 10.32 8.60] 1-5745968-4 
Female | .125(3.18) |A34097-NDt 7.59 6.33) 1-5745967-4 
Male | .125(3.18) |A34098-ND$ 8.79 7.33) 1-5745968-3 
25 | Male | .170(4.32) |A34099-NDt 10.59 8.83] 1-5745968-6 
Male | .170(4.32) |A35177-ND$ 10.98 9.15] 1-5745968-5 
Female | .170(4.32) |A34100-NDt 8.85 7.38) 1-5745967-6 
Female | .170(4.32) |A34101-ND$ 10.77 8.98] 1-5745967-5 
37 | Female | .170(4.32) |A34102-NDt | 20.94 17.45 | 1-5747301-6 


With Retention 4-40 Screwlocks (for .062” [1.58mm] 
PCB) — RoHS Compliant 


9 | Female | .125(3.18) |A35184-NDt&| 9.75 8.13) 5750678-1 
15 Male | .125(3.18) |A35179-NDt 12.24 10.20 |5748026-1 
Female | .125(3.18) |A35185-NDt* | 11.28 9.40) 5787683-1 
95 Male | .125(3.18) |A34103-NDt 11.61 9.68 |5748027-1 
Female | .125(3.18) )A35183-NDt* | 11.67 9.73) 5748612-1 
37 Male | .125(3.18) |A35180-NDt 13.35 11.13 |5787686-1 
Female | .125(3.18) |A35186-NDt* | 17.82 14.85) 5787685-1 


Price 
Tyco Electronics i Dim. A _ | Digi-Key Each | aMP 
‘ntacheed Bitaniitor Pos. | Sex In. (mm) | Part No. 1 25 | Part No. 
With .120” (3.05mm) Mounting Holes — 
RoHS Compliant 
AMPLIMITE® Female | 125 (3.18) |A34046-ND¢ | 6.12 5.10 |5745183-2 
D-Sub Connectors 9 | Female | 188 (4.78) |A34047-NDt | 6.90 5.75 |5745183-7 
. i Female | .427 (10.85) |A35175-NDt | 11.88 9.90 |5745183-3 
HD-20 All-Plastic Straight Posted (Cont) 15 | Femate | 188 (4.78) [A34048-NDt | 9.27 7.73 |5745185-7 
No. Female | .125 (3.18) |A34049-NDt | 10.62 8.85 |5745187-1 
of Dim. A | Digi-Key Price Each | AMP Female | .188 (4.78) |A34050-NDt | 11.40 9.50 |5745187-7 
Eos Se non eae a *. ee 25 | comale | 188 (4.78) |A34051-ND¢ | 9.84 8.20 |5745187-8 
9 eee 05, aan A23254-ND$ 60 <6 50r | 7as07es Female | .427 (10.85) |A35176-NDt | 12.87 10.73 |5745187-3 
Male | .170 (4.32) |A23231-ND¢ 8.25 6.88 |745071-4 37 Female | .125 (3.18) |A34052-NDt | 15.87 13.23 |5745189-1 
Female | .125 (3.18) |A23258-NDt |10.44 870 |745077-4 Female | .188 (4.78) |A34053-NDt | 18.09 15.08 |5745189-7 
15 | Female | 125 (3.18) (A23257:NDE | 9.39 7.83 |745077-3 so | Female | 125 (8.18) JA34054-NDt | 19.86 16.55 /5745191-1 
ee 1 oa on ie a8 ot Female | .188 (4.78) |A34055-NDt | 24.27 20.23 |5745191-7 
25 | Male | 125 (3.18) |A23233-ND¢ | 10.74 8.95 |745073-1 With Clinch Nuts 
Female | .125 (3.18) | A23260-ND$ 9.93 8.28 |745078-3 | Female | 125 (3.18) ]A23163-ND$ | 9.48 7.90 ]747190-1 
Female | .125 (3.18) [A23265-NDt [16.11 13.43 |745079-4 Female | 125 (3.18) |A23164-NDt | 9.69 8.08 | 747190-2 
37 | Male | 170 (4.32) [A23236-ND 21.60 18.00 |745074-4 
Female | .170 ve eas 19.86 16.55 |745079-6 ag | Female | 125 (8-78) eet) 17.85 9.63 /745820-1 
With Fixed Female Screwlocks — RoHS Compliant Female | .125 (3.18) |A23159-ND¢ | 11.01 9.18 |745820-2 
Male | .125 (3.18) |A34021-NDt 771 643 |5745071-2 37 | Female | 125 (3.18) |A23167-NOt | 25.17 20.98 |747315-1 
Female | .125 (3.18) | A34022-NDt 6.99 5.83 |5745076-4 With Clinch Nuts — RoHS Compliant 
9 on eee porsete oe oe Bera Female | 125 (3.18) [A34056-NDt | 9.06 7.55 |5747190-2 
Mae 1170 i AUS 771642 [57450714 9 | Female | .125 (3.18) |a34057-ND¢ | 8.85 7.38 |5747190-1 
Female | .170 (4.32) | A32062-NDt 7.95 6.63 |5745076-6 Female | .188 (4.78) |A34058-NDt | 10.86 9.05 |5747190-4 
Female | .125 (3.18) [A34026-NDt 9.78 8.15 |5745077-4 Female | .125 (3.18) |A34059-NDt | 10.80 9.00 |5745820-1 
i a Tee on) esr ee ie el 15 | cemale | 125 (3.18) |A34060-ND$ | 10.29 8.58 |5745820-2 
ale |. a x a si 
Female | 170 ca A35192-NDt [10.41 8.68 |5745077-6 ag_|Famale | 125 (3.16) eee) 118 10.15 |5745886-1 
Male |170 (4.32) |A34028-ND¢ | 11.07 9.23 |5745072-4 Female | .125 (3.18) |A34062-ND$ | 12.57 10.48 |5745886-2 
Male |.125 (3.18) |A34029-NDt [1077 898 |5745073-2 37 | Female | .125 (3.18) |A34063-NDt | 20.43 17.03 |5747315-1 
Female | .125 (3.18) |A34030-NDt  / 10.80 9.00 |5745078-4 + 30u gold on mating end Gold flash on mating end 
Male | .125 (3.18) |A34031-ND$ | 10.02 8.35 |5745073-1 
25 | Female | .125 (3.18) | A34032-ND$ 9.30 7.75 |5745078-3 
Female | .170 (4.32) |A32063-NDt [11.31 9.43 |5745078-6 HD-20 Front Metal-Shell 20 288 
Female | .170 (4.32) |A34033-ND¢ 12.30 10.25 |5745078-5 ; pee 
Male | .170 (4.32) |A35190-ND$ | 11.67 9.73 |5745073-3 Straight Posted cr) 
Female | 125 (3.18) [A34034-NDt [15.06 12.55 [5745079-4 Ranelig oaVedurstedt tek Se plated 
37 | Male [170 (4.32) A34035-NDt [20.19 16.83 |5745074-4 Threaded Inserts: Brass, unplated Female Screw- 
Female | .170 (4.32) |A34036-NDt | 18.54 15.45 |5745079-6 locks: Zinc Pin Contacts: Brass or phosphor 
50 Female | .125 (3.18) |A35193-NDt 23.64 19.70 |5745080-4 bronze plated, tin-lead on termination end, with 
Female | .170 (4.32) |A35194-NDt [19.20 16.00 |5745080-6 entire contact 50 (minimum) nickel underplated ~~ Female 
t 30 gold on mating end + Gold flash on mating end No 
2 s mae ate a es 
(240 ‘0s. ex | Inch (mm) | Part No. art No. 
HD-20 Full Metal-Shell G10} With Standard Mounting Holes 
Straight Posted uP: Male | 125(3.18) |A23183-NDt ] 7.05 588] 747671-2 
Material and Finish: Shell: Steel, tin plated Female | .170(4.32) |A23207-NDt | 12.75 10.63] 747150-4 
Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black Co Se Female | .125(3.18) |A23211-NDt 5.28 4.40} 747299-2 
Pin Contacts: Brass or phosphor bronze >: Male | .170(4.32) |A23185-NDt 8.43 7.03] 747872-4 
plated, tin on termination end, with entire Male | .125(3.18) [A23177-NDt | 10.71  8.93]745968-2 
contact 50p (minimum) nickel underplated Female Male Male | .170(4.32) |A23178-NDt 9.09  7.58|745968-4 
TT Price Male | .125(3.18) [A23181-NDt | 12.84 10.70|747375-2 
of Dim. A Digi-Key Each AMP With Standard Mounting Holes — RoHS Compliant 
Pos. | Sex In. (mm) | Part No. 1 25 ‘| Part No. Female | .125(3.18) |A32038-NDt 6.75 5.63)5747150-2 
Without Grounding Indents Male | .125(3.18) | A34064-NDt 6.57 5.48) 5747871-2 
9 | Male | 125 (3.18) [A23139-ND$ | 5.64 4.70 |745182-2 Female | .170(4.32) |A34065-NDt | 11.94 9.95 |5747150-4 
25 | Male | .125 (3.18) [A23140-ND¢ | 9.48 7.90 |745186-2 Male | .170(4.32) |A35178-ND¢ | 6.84 5.70 |5747871-4 
Without Grounding Indents — RoHS Compliant Female | .125(3.18) | A34066-NDt 4.95  413/5747299-2 
9 | Male | 125 (3.18) [A34037-ND$ | 5.28 4.40 [5745182-2 Male | .170(4.32) |A34067-NDt | 7.89  6.58|5747872-4 
25 | Male | .125 (3.18) [A34038-ND$ | 8.88 7.40 [5745186-2 Female | .170(4.32) |A35182-NDtx | 14.58 12.15|5747299-4 
With Grounding Indents Male | .125(3.18) |A34068-ND¢ | 9.99  8.33/5745968-2 
Male | 125 (3.18) [A2B141-NDE | 6.69 558 74541041 Female | 125(3.18) |A34069-NDt | 7.83  6.53/5745967-2 
9 | Male | 188 (4.78) |azsia2-not | 8.55 7.13 |745a10-7 Male | .170(4.32) |A34070-ND¢ | 852 7.10/5745968-4 
ve | Male | 4125 (818) [aaaT43-NOF | 7.71643 |rasat2- Female | .170(4.32) |A35181-NDt*| 11.25 9.38 /5745967-4 
Male | 188 (4.78) |A23144-Not | 11.97 9.98 |745412-7 Male | .125(3.18) [A34071-ND¢ | 12.00 10.00/5747375-2 
37 | Male | .125 (3.18) |A23145-NDt | 18.81 15.68 |745413-1 Female | .125(8.18) (ES20S2NDtam) 13.89 _ 11.58 )5747301-2 
50 | Male | .125 (3.18) [A23146-NDF | 23.16 19.30 |745414-1 conale a ree TET 
Male_| .188 (4.78) |Aagsta7-Not | 21.08 _17.53 |745414-7 cca +125(8.18) MoMA 447 373/747190-7 
With Grounding indents — Hols Compliant Male | .125(3.18) |A23186-NDt | 7.95  6.63|747872-8 
g | Male | 1256-18) eee eeam) 627 5.23: /5745410-1 Female | 125(3.18) |A23213-NDt | 6.90  5.75|747299-8 
Male | 186 (4.76) TAEAOSRADDm| 9.78 8.15 |5745410-7 Female | .125(3.18) |A23212-ND¢ | 9.09  7.58|747299-7 
pg | Male | 125 (8.18) |A34041-NDt | 7.23 6.03 ]5745412-1 Male | 125(3.18) [A23180-ND+ | 9.75 8.13 1745968-8 
Male | .188 (4.78) |A34042-NDt | 11.19 9.33 |5745412-7 Male | 125(3.18) |azst79-not | 876  7.30|745968-7 
37 | Male | 125 (3.18) [A34043-NDt | 17.61 14.68 |5745413-1 Male | 125(3.18) |A23182-NDt | 1629 13.58] 7473758 
59 | Male | .125 (3.18) )A34044-NDt | 21.63 18.03 |5745414-1 Female | .125(3.18) |A23216-ND¢ | 16.80 14.00|747301-8 
Male | .188 (4.78) |A34045-NDt | 24.00 20.00 |5745414-7 Female | .125(3.18) |A23215-ND$ | 13.95 11.63|747301-7 
With .120” (3.05mm) Mounting Holes With 4-40 Threaded Inserts — RoHS Compliant 
9 Female | .125 (3.18) |A23149-ND$ 6.57 5.48 | 745183-2 Male | .125(3.18) |A32035-NDt 6.30 5.25|5747871-8 
Female | .188 (4.78) | A23150-NDt 7416.18 [745183-7 Female | .125(3.18) |A34072-NDt 5.94 4.95 |5747150-8 
15 | Female | .188 (4.78) |A23148-NDt 9.90 8.25 |745185-7 Female | .125(3.18) |A34073-ND+ 414  3.45|5747150-7 
25 | Female | .188 (4.78) [A23152-NDt | 12.78 10.65 |745187-7 Female | .170(4.32) |A34074-ND$ | 7.41 6.18/5747150-9 
37_| Female | .188 (4.78) [A23155-NDt | 19.32 16.10 |745189-7 Male | 125(3.18) |A34075-ND¢ | 7.44  6.20/5747872-8 
59 | Female | .125 (8.18) A23156-NDt ] 21.24 17.70 |745191-1 Female | 125(3.18) |A34076-NDt | 6.48  5.40/5747299-8 
Female | .188 (4.78) |A23157-NDt | 21.24 17.70 |745191-7 Female | .125(3.18) |A34077-ND¢ | 6.48 5.40/5747299-7 


t 30 gold on mating end + Gold flash on mating end 
* See Drawing for Dimension 


molex 


Micro-D 
Connectors 


Fig. 1 — Plug, 
Right Angle 


Features: * Economical solution for commercial applications requiring the 


density of a microminiature connector. * Rugged commercial design with a 
metal interface and grounding tabs for improved mechanical and electrical 
shield conditions. 


Current: 1.0A © Contact Resistance: 8mQ max. 


Physical: » Housing: Shell - Nickel plated 1008LC Steel; Insulator - LCP, UL 
94V-0 * Contact: Pin - Gold plated Beryllium Copper » Jackpost: Stainless 


Electrical: « 


Steel » Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Cable: 28 AWG-PVC Jacket - 
Shielded - 85°, 300V UL2464 
No. of | Dim. inmm_ | Digi-Key Price Each | Molex 
Fig. | Pos. A B_ | Part No. 1 10 | Part No. 
9 | 19.94} 14.35 |WM2142-ND 16.52 14.58] 83611-9006 
1 15 | 23.75] 18.16 | WM2143-ND 18.92 16.70) 83612-9020 
25 | 30.10 | 24.51 |WM2144-ND 22.53 _19.88| 83614-9012 
9 | 21.10} 34.80 |WM2145-ND 39.04 34.45] 83421-9042 
2 15 | 23.75} 34.80 |WM2146-ND 64.87 57.24| 83422-9007 
25 | 30.10 | 35.56 | WM2147-ND 78.09 68.90| 83424-9019 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 279 


= No. of Mount. | Digi-Key Price Each / AMP No. of Mount. | Digi-Key Price Each | AMP 
- 1 Pos. | Sex | Method | Part No. 1 25 ‘| Part No. Pos. | Sex | Method | Part No. 1 25 | Part No. 
Tyco Electronics 
y a5 | Male | 1 [A34105-ND 1.79 1.50 |205206-9 Male | 1 [A31891-ND 7.29 6.08 |1658641-1 
Ausherized: Distributor Female| 1 | A34106-ND 1.59 1.33 | 205205-7 50 |Female| 1 |A31893-ND 3.03 2.53 | 1658640-1 
Male | 1 |A34107-ND 1.62 1.35, | 5205208-1 Female| 2 _ |A35231-ND 9.99 8.33 |5745884-1 
AMPLIMITE® 25 ie : pean Bes Hae ae Tin Plated Shell With Grounding Indents 
D-Sub C t a + Se SS ORmET PETE Male | 1 A1038-ND 110 92 | 205204-4 
-oUu onnectors a7 | ey eee ee g | Mae | 2 Jasiszon | 5.02 419 | reseed 
HDP-20 Zinc and Male 11 TA84114-ND 303253 11658641-3 Female} 1  |A99333-ND NEW! | 5.40 4.50 | 164531-4 
50 |remalel 1 | A34112-ND 3.00 250 |1658640-2 Male | 1 |A99337-ND MEW! | 2.91 2.43 | 167292-1 
Tin Plated Metal Shell Tin Plated Shell Without Grounding Indents Male 1 ]A1039-ND 1.31 1.09 /205206-3 
: Male | 1 — [A31887-ND 1.64 1.37 [205204-8 15 |Female) 1 |A99334-ND NEW!| 4.30 3.59 |164532-4 
A P id Socket 
Crimp Type gcigSeparately g [Female] 1 |A1031-ND 1.04 88 |205203-3 Male | 1  |A99338-ND MEW! | 6.84 5.70 |167293-1 
Material and Finish: Shell: Steel, zinc or tin plated Insert: 94V-0 Male 2 A35199-ND 13.86 11.55 | 1658642-2 Male 1 A1040-ND 1.15 96 | 207464-2 
rated thermoplastic, black Mounting Holes: Standard: .120” (3.05mm) Female 2 A31921-ND 5.38 4.49 | 1658643-1 Male 2 A31918-ND 6.81 5.68 |5745036-2 
Diameter Clinch Nut: 4-40 threads with self-locking feature Mounting Male 1 A31888-ND 2.13 1.78 | 205206-8 25 Female 1 A99335-ND NEW! | 17.70 14.75 |164533-4 
Method: 1: Standard; 2: Clinch Nut 15 |Female} 1 | A1033-ND 113 94 |205205-2 a 7 : 
Fomale| 2 RERGORECTS aK deal ieeaeane Male | 1 |A99339-ND MEW! | 7.53 6.28 | 167294-1 
No. of Mount. | Digi-Key Price Each = | AMP Mal 1 1a37869-ND 1991.66 1207464-7 Male 2 [A31919-ND 6.87 5.73 |745135-4 
Pos. | Sex | Method | Part No. 1 25 | Part No. ae . Male 1 A1041-ND 2419 1.83 |205210-3 
_ 25 |Female} 1  |A1035-ND 1.31 1.09 |207463-1 37 . i 
Zinc Plated Shell Female! 2  |A31917-ND 518 4.32 |207516-5 Female} 1  |A99336-ND NEW! | 7.89 6.58 |164534-4 
9 Male 1 _|A31886-ND 1.25 1.05 /205204-9 37_| Male 7 |A31890-ND 249 2.08 |205210-7 Male 1 |A99340-ND NEW! | 3.21 2.68 |167295-1 
Female} 1 |A34104-ND 1.43 1.20 |205203-8 Female| 2 _[A34113-ND 8.34 6.95 |5207661-3 50 | Male | 1  [A31892-ND 2.35 1.96 | 1658641-2 


HDP-20 Pins and Sockets 


Material: Pin: Brass — Phosphor bronze per QQ-B-750 


Plated: 

A: Select — Gold flash over nickel on entire contact, with additional 30y gold on mating end 

B: Gold flash over nickel on entire contact 

C: Duplex — 30p gold on mating end, tin on termination end, with entire contact nickel 
underplated ~ 

D: Duplex — Gold flash on mating end, tin on termination end, with entire contact nickel Socket i Socket 
underplated 


Crimp Type Pin Diameter: .040” (1.02mm) 


Without Insulation With Insulation 
Support Support 


Insulation Dia. | Cont. | Digi-Key Loose Piece Pricing) aMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape and Reel_/ aMP 
Desc. AWG Inch (mm) Fin. | Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
With Insulation Support 
Pin 28-24 .040 (1.02) A |A1630-ND 2.63 18.34 |66507-9 A1630CT-ND 14.34 59.75 A1630TR-ND 10,000 64.53/M | 66507-3 
Socket | 28-24 .040 (1.02) A |A1632-ND 2.92 20.38 |66505-9 A1632CT-ND 13.04 54.33 A1632TR-ND 10,000 58.68/M | 66505-3 
Pin 28-24 040 (1.02) Cc fe = = |— A31909CT-ND 9.78 40.76 A31909TR-ND 10,000 44.03/M | 1658540-4 
Socket | 28-24 .040 (1.02) Cc Fe _ = |= A31906CT-ND 11.64 48.51 A31906TR-ND 10,000 58.22/M | 1658538-2 
Pin 28-24 .040 (1.02) B_ |A23004-ND 2.41 16.84 |1-66507-0 |A23004CT-ND 11.88 49.50 A23004TR-ND 10,000 53.46/M | 66507-4 
Socket | 28-24 .040 (1.02) B_ |A23003-ND 2.68 18.71 |1-66505-0 |A23003CT-ND 16.30 67.91 A23003TR-ND 10,000 73.35/M | 66505-4 
Pin 28-24 .040 (1.02) D_ |A31904-ND 3.64 29.09 |1658540-2 |A31904CT-ND 8.19 34.14 A31904TR-ND 10,000 36.87/M | 1658540-1 
Pin 28-24 .060 (1.52) A |— = = |= A23027CT-ND 9.78 40.75 A23027TR-ND 10,000 44.01/M | 66683-2 
Socket | 28-24 .060 (1.52) A |A23031-ND 6.50 45.42 |66683-4 A23031CT-ND 20.58 85.76 A23031TR-ND 10,000 92.63/M | 66683-2 
Pin 28-24 .060 (1.52) Cc j— = = |= A31908CT-ND 25.22 105.09 A31908TR-ND 10,000 113.50/M | 5066682-9 
Pin 28-24 .060 (1.52) D |— _— = ||— A31907CT-ND 14.12 58.81 A31907TR-ND 10,000 63.52/M | 5066682-6 
Pin 26-22 .050 (1.27) A |A24209-ND 2.68 18.70 |745254-6 A24209CT-ND 16.92 70.49 A24209TR-ND 10,000 76.13/M | 745254-2 
Socket | 26-22 .050 (1.27) A |A23722-ND 2.92 20.38 |745253-6 A23722CT-ND 23.84 99.33 A23722TR-ND 10,000 107.28/M | 745253-2 
Pin 26-22 .050 (1.27) C  |A31903-ND 2.78 22.25 |1658544-1 |A31903CT-ND 27.17 113.23 A31903TR-ND 10,000 122.29/M | 1658544-2 
Socket | 26-22 .050 (1.27) C |A31902-ND 4.49 35.91 |1658543-1 |A31902CT-ND 22.21 92.55 A31902TR-ND 10,000 99.96/M | 1658543-2 
Socket | 26-22 .050 (1.27) B ie = =! A23036CT-ND 24.23 100.98 A23036TR-ND 10,000 109.06/M | 745253-3 
Pin 26-22 .050 (1.27) D ie = = | A31924CT-ND 14.12 58.81 A31924TR-ND 10,000 63.52/M | 1658544-3 
Socket | 26-22 .050 (1.27) D fS _— = |= A31901CT-ND 34.79 144.94 A31901TR-ND 10,000 156.54/M | 1658543-3 
Pin 24-20 .060 (1.52) A |A1679-ND 2.36 21.11 |66506-9 A1679CT-ND 10.69 44.55 A1679TR-ND 10,000 48.12/M |66506-3 
Socket | 24-20 .060 (1.52) A |A1680-ND 2.50 22.35 |66504-9 A1680CT-ND 14.99 62.48 A1680TR-ND 10,000 67.48/M | 66504-3 
Pin 24-20 .060 (1.52) C | A31910-ND 2.73 21.81 |1658539-3 | A31910CT-ND 9.43 39.28 A31910TR-ND 10,000 42.42/M | 1658539-1 
Socket | 24-20 060 (1.52) C |A31905-ND 4.49 35.91 |1658537-4 |A31905CT-ND 9.78 40.75 A31905TR-ND 10,000 44.01/M | 1658537-3 
Pin 24-20 .060 (1.52) B_ |A1008-ND 2.41 21.54 |1-66506-0 |A1008CT-ND 14.25 59.36 A1008TR-ND 10,000 64.12/M | 66506-4 
Socket | 24-20 .060 (1.52) B_ | A1009-ND 2.55 22.80 |1-66504-0 |A1009CT-ND 10.16 42.31 A1009TR-ND 10,000 45.70/M | 66504-4 
Pin 24-20 .060 (1.52) D_ |A31911-ND 3.00 23.99 |1658539-4 |A31911CT-ND 8.71 36.29 A31911TR-ND 10,000 39.20/M | 1658539-2 
Pin 28-24 .040 (1.02) Cc j— = = i= A99329CT-ND NEW! 35.69 148.73 A99329TR-ND NEW! 12,500 160.63/M | 166054-1 
Socket | 24-20 .060 (1.52) Cc j— = == A99330CT-ND NEW! 29.48 122.81 A99330TR-ND NEW! 12,500 132.64/M | 166051-1 
Socket | 28-24 040 (1.02) Cc fe = = || — A99331CT-ND NEW! 41.09 171.23 A99331TR-ND NEW! 12,500 184.93/M | 166052-1 
Pin 24-20 060 (1.52) Cc j— = = — A99332CT-ND NEW! 32.44 135.15 A99332TR-ND NEW! 12,500 145.97/M | 166053-1 
Without Insulation Support 
Socket | 28-24 .068 (1.73) A |— = =i = A23055CT-ND 46.16 192.35 A23055TR-ND 10,000 207.74/M | 205311-3 
Pin 24-20 .068 (1.73) A |— = =< A23017CT-ND 20.04 83.50 A23017TR-ND 10,000 90.18/M | 205202-2 
Socket | 24-20 .068 (1.73) B |— _— == AS5805CT-ND 23.98 99.90 AS5805TR-ND 10,000 107.90/M | 205201-6 
Pin 22-18 .068 (1.73) A |— = = | AS802CT-ND 20.42 85.09 A5802TR-ND 10,000 91.90/M | 745229-2 
Socket | 22-18 .068 (1.73) A |— = = |= AS804CT-ND 16.30 67.90 A5804TR-ND 10,000 73.34/M | 745230-2 
Socket | 22-18 .040 (1.02) B_ |A35203-ND 7.94 63.51 |745230-7 A35203CT-ND 31.76 132.33 A35203TR-ND 10,000 142.92/M | 745230-5 
Pin 22-18 .068 (1.73) Cc fe = = |= A31923CT-ND 16.21 67.55 A31923TR-ND 10,000 72.96/M | 1658541-1 
Socket | 22-18 .068 (1.73) Cc fe = == A31900CT-ND 23.95 99.79 A31900TR-ND 10,000 107.78/M | 1658542-2 
Digi-Key Price AMP 
Description Part No. Each Part No. 
Crimp Tool for D-Sub Contacts with Die A9990-ND 216.00 58448-2 
Die Set for D-Sub Contacts, use with A9996 A9814-ND 174.00 58448-3 
PRO-CRIMPER III Hand Tool without Die A9996-ND 48.00 354940-1 
PRO-CRIMPER II/III Repair Kit A34584-ND 50.40 679221-1 
Pin Insertion/Extraction Tool for Snap-In Contacts A1010-ND 5.93 91067-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Contact Post Digi-Key Price Each AMP 
De ipti Finish Length* Part No. 10 100 Part No. 
HDP-20 Solder Post escription inis! eng art No. art No. 
H Socket A -125” (3.18mm) A31913-ND 64 51 5-745288-5 
Pins and Sockets oe 
Pin A -188” (4.78mm) A35204-ND 57 45 5-745287-4 
Stabilizer _ Stabilizer 
Pin A .427” (10.85mm) A34115-ND 73 51 4-745287-7 
Socket A -427” (10.85mm) A31914-ND 64 51 5-745288-8 
Socket 
Socket B -427” (10.85mm) A34116-ND 73 51 7-745288-2 
.025” (0.64mm) Square Posted, Snap-In, Precision Formed 
Pin Diameter: .040” (1.02mm) Pin A .651” (16.54mm) | A84117-ND 73 51 5-745287-0 
Material: Pin: Brass Socket: Phosphor bronze Plated: A: Duplex plated 
30,1 gold on mating end with entire contact 50 minimum nickel underplated; Socket A 651” (16.54mm) A31912-ND 64 51 5-745288-1 
B: Duplex plated gold flash on mating end with entire contact 50y minimum 
nickel underplated * Length of post extending from rear of HDP-20 metal-shell Connector 
HDP-20 Solder Cup Type HDE-20 IDC Discrete Wire 
Pins and Sockets Type, Metal/Plastic Shell 


Pin Diameter: .040” (1.02mm) 


Material: Pin: Brass per MIL-C-50 Socket: Phosphor bronze per QQ-B-750 
Finish: Selective gold, 30y gold over 50 nickel 


Socket 


Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Description Part No. 10 100 Part No. Pricing 10,000 
i A1028-ND 4.82 29.64 = = 
PINBAWG A1028CT-ND 2.90 26.73 A1028TR-ND 120.28/M 
A1029-ND 3.91 34.97 = = 
Socket, 18 AWG A1029CT-ND 4.04 37.32 |A1029TR-ND 167.94/M Material and Finish: Metal Shell: Steel, tin plated Insert: 94V-0 
Pin Insertion/Extraction Tool for - - - rated thermoplastic, black Contacts: Phosphor bronze 
Snap-In Contacts A1010-ND 5.93/1 =o = Plastic Housing: 94V-0 rated thermoplastic, black Contacts: Phos- 


phor bronze 
Contact Finish: Duplex plated; A: 30y gold on mating end, tin-lead 


on termination end, with entire contact nickel underplated; B: Gold 
HDP-20 HDE-20 Socket flash on mating end, tin-lead on termination end, with entire contact 
. nickel underplated 
Connector Pins Interchangeable Contacts, — 

; . sar No. of Cont. | Digi-Ke rice Each =| AMP 
Material: Brass insulation Crimp Snap-In Precision Formed oe ll ae [ae lee aes (eae. 
Finish: Duplex plated 10p Diameter | AMP so = 
minimum gold in the mating area, | AWG | Inch (mm) | Part No. Material: Phosphor bronze Socket Metal Shell for 30-26 AWG Wire 
30p min. tin in the termination | 28-24] .040 (1.02) | 1658540-3 Finish: Duplex plated 30 gold on 9 Male | A /Boieco Ny $69" 3.08 /1-745402-7 
area, all over 301 minimum nickel mating end, tin-lead on termination Female | A |A31973-ND 4.56 3.80 |1-745491-6 
underplating P20 | 060152): 1585905 end, with entire contact nickel is | Male [A [x81967-ND 6.72 5.60 |1-745404-7 

underplated Female | A |A31976-ND 10.95 9.13 | 1-745493-6 
Wire Size: 22-18 AWG - Male | A |A31969-ND 6.39 5.33 | 1-745496-9 
Insulation Diameter: Single Wire: Female} A |A31978-ND 8.37 6.98 | 1-745495-7 
.075” (1.91mm), Two Wire: .054” Male | A |A31972-ND 12.51 10.43 |1-745498-6 
|— 300091) —+| 4.37 37 
L$ ‘575 (1461) (1.37mm) Female] A |A31981-ND 30.60 25.50 |1-745497-6 
Cut Strip Strip Metal Shell for 26-22 AWG Wire 
Cut Strip 5 Digi-Key Pricing Tape & Reel* | AMP Male | A |A31930-ND 3.71 3.10 | 1-745492-8 
ae trip Part No. 100 500 Pricing/10,000 | Part No. ey 3 . 
Digi-Key Pricing Tape & Reel” | AMP g/ 9 Female} A |A31931-ND 3.67 3.06 | 1-745491-7 
Part No. 100 500 Pricing/10,000 | Part No. A34119CT-ND 106.79 444.95 480.55/M | 1-745270-1 Male B | A31929-ND 3.33 2.78 |2-745492-0 
4 e Female | B  |A31975-ND 4.29 3.58 | 1-745491-8 
RENRISEN) 143: 704 51.45/M 1G58520°5 * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. Mal A _1A34118-ND 40 4.50 |1-745494 
A31916CT-ND 11.00 45.84 | 49.51/M__| 1658540-3 ale z 5. ~50' | 17454945 
: 15 Female} A |A31932-ND 5.01 4.18 | 1-745493-4 
For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. HD-22 Front Metal-Shell Male B |a31968-ND 690 5.75 |1-745494-6 
Straight Posted Female} B | A31977-ND 7.62 6.35 |1-745493-5 
HD-20 Solder Cup Male | A | A31933-ND 5.19 4.33 |1-745496-7 
* Shell: steel, tin plated 2 Female} A |A31934-ND 8.04 6.70 |1-745495-8 
Connector comes complete with pins and sockets. Accepts * Housing: 94V-0 rated thermoplastic, black 5 Male B |A31971-ND 5.94 4.95 |1-745496-8 
20 AWG or smaller solid or stranded wire. *Pin Contacts (Posted) Brass: 30y” gold on mating end, tin-lead, Female! B |A31980-ND 23.49 19.58 |2-745495-0 
Material and Finish: with entire contact 50 minimum nickel underplated Male A |A31935-ND 8.04 6.70 |1-745498-5 
rant sun oe sees “ick 37 | Female) A |A31936-ND 9.87 8.23 |1-745497-5 
Insert: -0 rated thermoplastic, blac! | ~ _ 
Contacts: Phosphor bronze; duplex plated with gold flash on mating Female | _B _[BS52IZ00 15.09 leat Mele 
end, tin-lead on solder cup, with entire contact nickel underplated Metal Shell for 22-20 AWG Wire 
9 Male | A |A31966-ND 4.26 3.55 | 1-745492-9 
Female} A |A31974-ND 5.25 4.38 | 1-745491-9 
95 Male | A |A31970-ND 18.69 15.58 |2-745496-0 
Female | A |A31979-ND 20.64 17.20 | 1-745495-9 
Plastic Shell for 26-22 AWG Wire 
Male | A |A31937-ND 4.68 3.91 |745203-9 
AT9 9 Female} A |A31938-ND 5.52 4.60 |745201-7 
(12.17) Male | B |A35210-ND 9.72 8.10 |1-745203-1 
t Female | B  |A35211-ND 8.97 7.48 |745201-9 
¥ | a 
NOwSE DigitKey Price Each | AMP } | 125 (6.18) 15 Male | A |A31939-ND 11.34 9.45 |745207-7 
Pos. Sex | Part No. 1 25 Part No. Female} A  |A31940-ND 5.04 4.20 |745205-7 
Tin Plated Shell 95 Male | A |A31941-ND 15.66 13.05 |745211-7 
Male |A32507-ND 3.63 3.03 | 5-747904-2 aa 7 Female} A |A31942-ND 7.17 5.98 |745209-7 
9 Digi-Key Price Each 
Female |A32510-ND 3.15 2.63 |5-747905-2 Part No. 1 25 37 | Male | A |A31943-ND 21.60 18.00 |745215-7 
15 Male |A32503-ND 3.15 2.63 | 5-747908-2 
Female |A32504-ND 5.64 4.70 |5-747909-2 4-40 Threaded Inserts Raat pial Key res alr 
escription art No. acl art No. 
25 | Female |A32508-ND 5.16 4.30 |5-747913-2 
Male |A32506-ND 660 5.50 |5-747916-2 ee a Sabai Manual Pistol Grip Tool for Metal and | yoqs1np | 67.50 |58074-1 
ef Fe le |A34114-ND 8.10 6.75 5-747917-2 A31964-ND 19.29 16.08 |5749030-1 Al Plastic Shell Connectors 
‘emale | i i ~ - | I A - 
Head Assembly Tool for D-Sub IDC 
Zinc Plated Shell Connectors v A2032-ND | 250.50 |58063-2 
25 | Male [A32505-ND 4.35 3.63 [5-747912-2 CSI SHNY) SEQ 127,000 BAA 7786 8. (Continued) 
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Series 109 Connectors for Crimp, 
Snap-In Contacts (Per miL-c-24308 Qualified Connectors) 
Class G steel shell has cadmium plating per ASTM-B633. 


¢ Pins and Sockets Sold Separately * Only use sockets for Series 


109 Connectors 


AMPLIMITE® D-Sub Connectors (cont.) 


HDP-22 Pins and Sockets 


CRIMP TYPE: 


Pin Diameter: .030” (.76mm) 


MATERIAL: 


Pin: Brass Socket: Phosphor bronze 
Finish: 30 Gold: Duplex plated 30p gold on mating 
end, tin-lead on crimp barrel, with entire contact nickel 


a = underplated Gold Flash: Duplex plated gold flash 
ee s Diary 1 Puen 25 aa on mating end, tin-lead on crimp barrel, with entire Pin Socket 
esibens, ox ENS: (isha contact nickel underplated 
Crimp Type 
15 Male A2151-ND 10.86 9.05 |205164-1 Pricing AMP 
Crimp Type — RoHS Compliant Description 10 100 Part No. 
9 Male A34120-ND 4.65 3.88 1757819-1 Pin (22-28 AWG), 30y Gold A31954-ND 2.06 16.51 |1658670-2 
Female A32575-ND 4.65 3.88 1757820-1 Socket (22-28 AWG), 30 Gold A31955-ND. 1.62 12.94 | 1658686-2 
15 Male A32577-ND 5.43 4.53 1757819-2 Pin (22-28 AWG), Gold Flash A31953-ND 1.24 9.66 |1658670-4 
Female A32576-ND 5.43 4.53 1757820-2 Socket (22-28 AWG), Gold Flash A31956-ND 1.79 14.36 | 1658686-4 
25 Male A32578-ND 5.94 4.95 1757819-3 
Female A34121-ND 5.94 4.95 | 1757820-3 Cut Strip Strip TAR 
37 Male A34122-ND 7.56 6.30 1757819-4 Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | AMP 
Female A34123-ND 7.56 6.30 1757820-4 Description Part No. 100 500 | Part No. 20,000 | Part No. 
50 Male A34124-ND 9.36 7.80 1757819-5 Socket (22-28 AWG), Gold Flash] A31956CT-ND | 17.42 72.60 [A31956TR-ND| 78.41/M | 1658686-3 
Female A34125-ND 9.36 7.80 |1757820-5 Pin (22-28 AWG), 30p Gold A31954CT-ND | 7.52 31.34 |A31954TR-ND| 33.85/M | 1658670-1 
‘ F Digi-Key Price AMP 
Series 109 Screw-Machined Description Part No. Each _|Part No. 
i Contact Insertion/Extraction Tool A1010-ND 5.93 91067-2 
Pins and Soc kets PRO-CRIMPER III Hand with Die for HDP-22 Contacts A9815-ND 216.00 90800-1 
CRIMP TYPE: Pin Socket PRO-CRIMPER II/III Repair Kit A34584-ND 50.40 |679221-1 
¢ Pin Diameter: .040” (1.02mm) PRO-CRIMPER III Hand Tool without Die A9996-ND 48.00 354940-1 
MATERIAL: 
* Pin Body: Copper Alloy 
* Socket Body: Beryllium Copper . . 
+ Finish: 50y Gold High Density D-Sub Connectors 
* Contact Size: 20 DM ‘: 
* Pin Diameter: .040” (1.02mm) HD-22 Right Angle 
¢ Test Current: 7.5 amperes 
Electrical Characteristics: * Single Contact Current Rating: 2.0 amperes ° Dielectric Withstanding Voltage: 
Digi-Key Price Each AMP 1000VAC minimum 
Description Part No. 10 100 Part No. Material and Finish: Front Shell: Steel, tin plated * Housing: 94 V-0 rated * Socket Contacts: Phosphor 
Ou Gold bronze ¢ Contact Finish: Duplex Plated: 30 gold mating end, tin-lead on termination end, with entire contact 
= iad nickel underplated 
Pin (24~20 AWG) A2160-ND 1.24 77 205089-1 
Socket (24~20 AWG) A2161-ND 1.74 1.07 205090-1 
4-40 Threaded Insert 
Digi-Key Price AMP 
Description Part No. Each Part No. 
Insertion/Extraction Tool for Series 109 D-Sub Crimp Contacts |A9979-ND 15.68 |91285-1 
Hand Crimping Tool for Screw-Machined Contacts (20DM) A9977-ND 500.33 | 601966-1 a0 
Positioner (Use with A9977-ND) A9797-ND 171.68 | 601966-5 (8-89) 
Boardlock 
High Density D-Sub Connectors No. of Digi-Key Price Each AMP 
HDP-22 Crimp Type Tin Plated Shell Positions Sex Part No. i 25 Part No. 
Threaded Inserts with Boardlocks 
Electrical Characteristics: * Contact Rating: 5.0 amperes 5 7 
* Dielectric Strength: 1000VAC minimum « Insulation Resist- 2 _ AREBAND —_ a Boies 
ance: 5000MO minimum 15 Female | A35116-ND$ 1.76 1.47 1-1734530-1 
Mechanical Characteristics: * Contact Insertion Force: 3 15 Female A35119-ND¥ 2.55 2.13 1734344-1 
tan eat * Durability: 30 gold: 500 cycles; Gold Flash: 15 Famale A35120-NDO 3.78 3.15 1734344-3 
26 Female A31925-ND 4.86 4.05 5748481-5 
No. of Digi-Key Price Each AMP 44 Female | A31957-NDA 6.09 5.08 5748482-5 
Positions Sex Part No. 1 25 Part No. 62 Male A31926-ND 18.21 15.18 5749639-1 
15 Male A2076-ND 2.89 2.42 748364-1 62 Female | A31958-NDA 17.34 14.45 5748394-5 
Female A31948-ND 3.14 2.62 1658681-1 78 Female | A31962-ND 33.63 28.03 5748483-5 
26 Male A31944-ND 5.79 4.83 1658671-1 Screwlocks with Boardlocks 
Female A31949-ND 6.51 5.43 1658682-1 15 Female | A35118-ND 3.15 2.63 1734530-3 
4A Male A31945-ND 5.79 4.83 1658672-1 26 Female | A31961-ND 9.54 7.95 5748481-6 
Female A31950-ND 9.15 7.63 1658683-1 62 Female | A31960-ND 21.09 17.58 5748394-6 
62 Male A31946-ND 6.24 5.20 1658673-1 Threaded Inserts without Boardlocks 
Female A31951-ND 9.00 7.50 1658684-1 26 Female A31959-ND§ 12.09 10.08 1-5748481-9 
78 Male A31947-ND 7A 6.18 1658674-1 § .125” (3.18mm) diameter holes + Gold flash on mating end 9 10 gold on mating end 
Female A31952-ND 9.57 7.98 1658685-1 A 1511 gold on mating end 


SCSI Terminators 


SCSI TYPES: 


Single-Ended Active: 

Allows up to 5 megabytes per second. Also referred to as “Regulated” 
or “Boulay,” these terminators include a voltage regulator along 
with resistors and capacitors. They support applications requiring 
longer cable lengths and faster data transmission rates. * Eighteen 
110 resistors * Three or more capacitors * Two voltage reference 
resistors * One voltage regulator 


Active Negation: 

Used by SCSI-2 and SCSI-3 Drivers and Receivers in single-ended 
active applications to help ensure clean, noise-free transitions of the 
signals. These terminators can source as well as sink current, thereby 
maintaining voltage control. 


No. of Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Positions |Description Part No. 1 25 Part No. 
Single-Ended Active 
1 68 Plug Feed-Thru to 68 Position Receptacle A15043-ND 93.51 75.61 869684-1 
Active Negation Compatible — RoHS Compliant 
2 68 .050” (1.27mm) Center-Line Ribbon Cable SCSI-3 A32160-ND 36.92 29.85 1696105-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= : . No. of nines Contact Dimensions-mm__| Digi-Key Price Each AMP 
CONGGLEee Ie anield ater ; Fig. | Pos. mmt Sex Finish | AWG Le B | Part No. 1 25 ‘| PartNo. 
shield (ferrules must be pur- 7 HDE-20 Basic Shielding Hardware Kits 
chased separately) 9 8.89 Male A 26-22 38.61 17.22 | A31540-ND 6.24 5.20 |747515-7 
Material and Finish: Connector : 9 8.89 Female A 26-22 38.61 17.22 |A31541-ND 16.44 13.70 | 747516-7 
Ea eS stn ra 9 8.89 Female B 26-22 | 38.61 17.22 |A35213-ND 7.14 5.95 | 747516-9 
thermoplastic, black * Shield: 1 25 8.89 Male A 26-22 38.61 39.37 | A31542-ND 24.75 20.63 | 747547-9 
Steel, tin plated * Contacts: Phosphor bronze * Contact Finish-Duplex 25 8.89 Female A 26-22 38.61 39.37 _|A31543-ND 10.68 8.90__ | 747548-8 
Plated: A: 30y gold on mating end, tin-lead on termination end, with 25 8.89 Male B 26-22 38.61 39.37 | A31509-ND 10.89 9.08 | 1-747547-0 
entire contact nickel underplated. B: Gold flash on mating end, tin- 25 8.89 Female B 26-22 38.61 39.37 A31544-ND 9.42 7.85 747548-9 
lead on termination end, with entire contact nickel underplated 7 11.43 Female B 26-22 47.42 56.01 [A31545-ND 22.59 18.83 |747564-9 
Fig. 2 HDE-20 Basic Shielding Hardware Enclosure Kits 
Kit Contents (unassem- 9 8.89 Male A 26-22 34.42 _ A31512-ND 11.64 9.70 1-747944-5 
bled): Connector, inner 9 8.89 Male B 26-22 34.42 — A31513-ND 13.29 11.08 1-747944-6 
shield, outer shield, 9 8.89 Female A 30-26 34.42 — — |A31510-ND 11.94 9.95 | 1-747943-5 
enclosure, two jackscrews 9 8.89 Female A 26-22 34.42 _ A31511-ND 11.94 9.95 1-747943-6 
(ferrules must be pur- iQ 9 8.89 Female B 26-22 34.42 _ A35216-ND 21.96 18.30 [1-747943-7 
chased separately) = ; 15 8.89 Male B 26-22 42.80 — | A31515-ND 13.77 11.48 [1-747946-6 
Matera and ela t : : x | 18 8.89 Female A 30-26 | 42.80 — — |A3t514-ND 13.32 11410 |1-747945-5 
tin plated * Connector *: : 15 8.89 Male A 26-22 42.80 — — |a35214-ND 36.42 30.35 |1-747946-5 
Insert: 94V-0 rated ; 4 25 8.89 Male A 30-26 56.13 _ A31518-ND 10.41 8.68 1-747948-5 
thermoplastic, black ; 25 8.89 Male A 26-22 56.13 _ A31519-ND 43.62 36.35 1-747948-6 
* Shield: Steel, tin plated * Enclosure: PVC, black * Jackscrews: Zinc 25 8.89 Male B 26-22 56.13 = A31520-ND 1761 14.68 | 1-747948-8 
re a ane a Seneca tr 25 8.89 Female A 26-22 | 56.13 — — |A31516-ND 45.60 38.00 |1-747947-6 
contact nickel underplated B: Gold flash on mating end, tin-lead on 25 8.89 Female B 26-22 56.13 = A31517-ND 50.61 42.18 |1-747947-7 
termination end, with entire contact nickel underplated 37 14.27 Male A 26-22 72.77 a A35215-ND* 55.62 46.35 | 1-747950-5 
HDP-20 Shielding Hardware Enclosure Kits 
Fig. 3 9 8.89 Male = = 34.42 16.00 | A31493-ND 8.19 6.83 1658655-1 
Kit Contents (unassem- 9 8.89 Female _ - 34.42 16.00 A31492-ND 8.97 7.48 1658654-1 
bled): Connector, inner 15 8.89 Male =— = 42.80 16.00 |A31495-ND 8.19 6.83 | 1658657-1 
ene outs fiche Or < 15 8.89 Female | = — — 42.80 16.00 | A31494-ND 8.94 7.45 | 1658656-1 
(contacts and ferrulas must 5’ KS 3 25 8.89 Male - - 56.13 16.00 _| A31497-ND 10.77 8.98 1658659-1 
he purchased separately) \ . 5 8.89 Female = = 56.13 16.00  |A31496-ND 171.01 918  |1658658-1 
Material and Finish: S 37 11.43 Male — _ 72.77 18.54 | A31530-ND 21.45 17.88 5747958-1 
: Bonne riot vale Steel, : 37 11.43 Female - = 7277 18.54 | A31498-ND 15.54 12.95  |1658660-1 
in plated = Gonnector : ‘ i 50 11.43 Male — = 70.49 18.54 | A31499-ND 18.00 15.00 1658661-1 
Pee sreiPie lous Fee one jie Steel, tin plated 50 11.43 Female | — =| 7049 | 1854 _[A31531-np 21.54 17.95 _ |5747959-1 
HDP-20 Basic Shielding Hardware Kits 
Fig. 4 9 8.89 Male =_ = 17.78 38.99 | A31483-ND 2.30 1.93 1648645-1 
9 8.89 Female =— _ 17.78 38.99 | A31484-ND 2.05 1.71 1658646-1 
Kit Contents (unassembled): < 9 8.89 Male = = 17.78 38.99 A31536-ND$ 8.76 7.30 5748526-1 
Connector, inner shield, outer, 15 8.89 Male _ - 26.01 38.99 | A31485-ND 2.46 2.05 | 1658647-1 
shield (contacts and ferrules 15 8.89 Female = = 26.01 38.99 _|A31529-ND 2.62 219 |5747539-1 
miuet Dainurchasel seperate) : 15 8.89 Male = = 26.01 38.99 |A35201-NDE 10.59 8.83 |5750636-1 
+ Connector Shell: Steel, tin 25 8.89 Male = = 40.03 38.99 | A31486-ND 2.61 218 |1658648-1 
plated * Connector Insert: 4 25 8.89 Female _ _ 40.03 38.99 | A31487-ND 2.61 2.18 1658649-1 
94V-0 rated thermoplastic, black * Shield: Steel, tin plated 25 8.89 Female _ - 40.03 38.99 A31500-ND$ 9.45 7.88 1658662-1 
7 37 11.43 Male _- - 56.26 48.06 | A31488-ND 410 3.42 1658650-1 
Fig. 5 37 11.43 Female _ _ 56.26 48.06 | A31489-ND 6.90 5.75 1658651-1 
Kit Contents (unassem- 37 11.43 Male _ _ 56.26 48.06 | A35202-ND$ 21.15 17.63 | 5786929-1 
beth Ponnectors ner 44 11.43 Female - - 40.03 38.99 | A35207-ND 11.13 9.28 |5748636-1 
Srclsinantie Tackactewe 50 11.43 Male - - 53.85 47.65 | A31490-ND 18.00 15.00 | 1658652-1 
(contacts and ferrules must \ 50 11.43 Female = = 53.85 47.65 | A31491-ND 8.19 6.83 | 1658653-1 
be purchased separately) . HDP-.22 Shielding Hardware Enclosure Kits - Crimp Snap-In Contact Connectors 
Material and Finish: 15 8.89 Male _ _ 41.66 34.42 | A31504-ND 12.54 10.45 1658678-1 
* Connector Shell: Steel, tin 15 8.89 Female =— _ 41.66 34.42 | A31507-ND 13.68 11.40 1658688-1 
plated * Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black * Shield: 26 8.89 Male = = 41.66 42.80 | A31505-ND 13.71 11.43 | 1658679-1 
Steel, tin plated * Enclosure: PVC, black  Jackscrews: Zinc alloy 26 8.89 Female _ - 41.66 42.80 A31508-ND 14.85 12.38 1658689-1 
HDP-22 contacts are to be used. 6 44 8.89 Male - - 41.66 56.13 | A35208-ND 15.12 12.60 1658680-1 
44 8.89 Female =— _ 41.66 56.13 | A35209-ND 16.35 13.63  /5748641-1 
Fig. 6 62 11.43 Male _ _ 41.66 72.64 | A31534-ND 17.91 14.93 |5748476-1 
Kit Contents (unassembled): 62 11.43 Female =_ — 51.05 72.64 — | A31538-ND 22.11 18.43 5748642-1 
Connector, inner shield, < 78 11.43 Male = = 51.05 70.36 | A31535-ND 19.86 16.55 | 5748477-1 
outer shield (contacts and \ HDP-22 Basic Shielding Hardware Kits - Crimp Snap-In Contact Connectors 
ferrules must be purchased 15 8.89 Male = = 38.99 17.78 —|.A31501-ND 2.86 2.39 | 1658675-1 
separately) 15 8.89 Female _ _ 38.99 17.78 | A31537-ND 3.63 3.03 | 5748634-1 
Material and Finish: * Con- Ps 26 8.89 Male = = 38.99 26.01 | A31502-ND 8.67 7.23 | 1658676-1 
nector Shell: Steel, tin plated 26 8.89 Female — = 38.99 26.01 A31506-ND 9.81 8.18 1658687-1 
* Connector Insert: 94V-0 44 8.89 Male - - 38.99 40.03 | A31503-ND 9.87 8.23 | 1658677-1 
fated thermoplastic black Shield: Steel, tin plated HDP-22 contacts 62 11.43 Male = = 48.06 56.26 |A31532-ND 11.64 9.70 |5748471-1 
. t+ Maximum cable diameter after jacket and braid removed + Clinch Nut Mounting Method * See drawing for dimensions 
AM PLIM ITE® Cable Diameter Dimension - Length Digi-Key Price Each AMP 
Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
. Stepped Ferrules 
Die Sets an d Ferru les for -165 ~ .246 (4.19 ~ 6.25) -440 (11.18) A31524-ND At .34 3-747579-0 
Sh . | . H Ki -230 ~ .265 (5.84 ~ 6.73) -625 (15.88) A31546-ND 12.57 10.48 2-747580-4 
le d I n g a rd wa re its 246 ~ .324 (6.25 ~ 8.23) -440 (11.18) A31525-ND 30 25 3-747579-2 
Material and Finish: Steel (annealed), tin plated 324 ~ .375 (8.23 ~ 9.53) -440 (11.18) A31526-ND .36 28 3-747579-4 
375 ~ .432 (9.53 ~ 10.97) -625 (15.88) A31522-ND 93 78 2-747580-1 
Stepped Straight 422 ~ 49 (10.72 ~ 12.45) -625 (15.88) Ast 528-ND 93 78 3-747580-1 
Straight Ferrules 
375 ~ .435 (9.53 ~ 11.05) -440 (11.18) A31521-ND 3.03 2.53 2-747579-7 
-400 ~ .455 (10.16 ~ 11.56) -440 (11.18) A31527-ND 81 68 3-747579-6 
-480 ~ .562 (12.19 ~ 14.28) -625 (15.88) A31523-ND -90 75 2-747580-2 
Cable Diameter Dimension - Length Digi-Key Price AMP 
Inch (mm) Inch (mm) Part No. Each Part No. 
Crimp Tooling Stepped Ferrule Die Sets 
.217 ~ .246 (5.51 ~ 6.25) -440 (11.18) A23579-ND 493.01 543424-8 
246 ~ .284 (6.25 ~ 7.21) -440 (11.18) A23580-ND 493.01 543424-1 
Hand Crimping Tool (for above die sets) A23576-ND 745.50 543344-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AMP Hoods 


Ff 
Plug or receptacle 


? 
Plug or receptacle (Shown for reference only) 


(Shown for reference on! 
Cable Clamp Housing: Thermoplastic, black with textured 
finish Gates: Thermoplastic, black Flat Head Screws: 
Steel, black, zinc plated 


Straight 


Die Cast Shield: Zinc alloy, plated nickel over copper 
Metal-Plated Plastic Shield: Thermoplastic, plated 
nickel over copper Plastic Shield: Thermoplastic, black 


Cable Clamp Housing: Thermoplastic 4-40 Mounting 
Screws: Steel, zinc plated Flat 4-40 Housing Screws: 
Steel, zinc plated 


ETHERNET Slide-locking hood. 90° exit RFI/EMI die cast 
shields Shield: Zinc alloy, plated nickel over copper 


Fig. 5 A CABLE EXIT 
= 


Plastic Shield: Each kit contains: 1-Hinged Plastic 
Clamp, 2-Retention Screws, 2-Retention Clips, 
1-Cable Gate Plug, 1-Strain Relief Clip, 2-Self 
Tapping Screws, 1-Connector and Contacts. Material 
and Finish: Cover: Polypropylene, black. Retention/ 
Self-Tapping Screws: Steel, zinc plated. Retention 
Clips/Strain Relief Clip: Stainless steel. Cable Gate 
Plug: Polypropylene. 


Plastic Shield with Connector: Each kit contains: 
1-Hinged Plastic Clamp, 2-Self Tapping Screws, 
1- Strain Relief Clip, 1-Cable exit gate plug (used 
to close unused exit). Material and Finish: Cover: 
Polypropylene, black. Strain Relief Clip: Stainless 
steel. Retainer Clip: Stainless steel. Screws: Carbon 
steel, zinc plated 


Fig. 8 


Straight/45° Exit Cable Clamps can be 

used on either a plug or receptacle and 

will not interfere with commonly used 

hardware, such as Male Screw Retainers, 

Female Screw-locks or Spring Latches 

and Latching Blocks. Their hinged 

construction allows easy assembly to a 

harness. Also, the straight or 45° angle 

of the cable exit is achieved by merely 

positioning the Cable Support Gate for 

the desired angle prior to installing the assembly onto the plug or receptacle. 
Material and Finish: Cable Clamp Housing: Thermoplastic, black with textured 
finish Gates: Thermoplastic, black Pan Head Screw, 6-32 Set Screw and 6-32 
Square Nut: Steel, zinc plated (9 & 15 positions include self-tapping screws only) 


820 
(20.83) 


(Straight Cable Exit Shown) 


Straight/90° Exit Cable Clamps can be used on a plug or receptacle and will not interfere with 
commonly used mating hardware. Their three-piece construction allows easy assembly to a 
cable harness. Also, the same cable clamp components are used for both straight and 90° 
cable exit applications. This is accomplished by simply positioning the Male and Female Panels 
on the Yoke for the desired angle. Material: Thermoplastic, black 


Cable Clamp Housing: Polyester, black 4-40 
Fillister Head Screws & Hex Nuts: Steel, 
clear zinc plated Jack Screws: Steel, black 
zinc plated 


Fig. 9 
Straight Exit aoe A 90° Exit 


KEE < 


Fig. 10 


HDE Plug or receptacle 
(supplied by customer) 

a Cover halves 
latch here and 


Low Profile Cable Clamps feature a two piece construction which allows the two cover halves to be 
snapped together, no hardware is required for assembly. They can be used on plugs or receptacles 
and will not interfere with commonly used mating hardware. Sufficient Cable Support Gates (or a 
Cable Support Latch) are supplied with each cable clamp kit to achieve adjustable clamping over a 
wide range of jacketed cable diameters. Material: Thermoplastic, black 

Note: To be used with HDE connectors only 


No. Dimensions Max. Cable ; No. Dimensions Max. Cable : 
of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each =| AMP of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each =| AMP 
Fig. | Pos. A B c Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 ‘| Part No. Fig. | Pos. A B Cc Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 = ‘| Part No. 
Shielded Straight Shell with Grommets (Hardware Included) 15 @324) ast) ieee 430 (10.92)! Die Cast. |A34148-ND 8.64 7.20 |1-5745172-3 
1215 1.910 550 ; 7545 1.910 620 5 : 
9 | oa) ast) (iaa7 | 222 (813) | Die Gast] 84126-NDt 7.08 5.90 |5748676-1 15 | (ga8) (ast) (e176) | 430 (10-92) Metal Plated | A34149-ND 786 6.55 |5747099-1 
1215 1.910 550 7545 1805 620 : ; ; 
9 | a8) Bt) (1a.7) | 220 (8.13) | Metal Plated ]34127-NDt 4.76 3.97 |5748677-1 15 | ($a8) (des) (de-76) |430(10.92)] Die Cast |A36218-ND 49.56 41.30 |5745919-1 
1545. 1.910 620 ; 2.090 1.920 680 : : ; 
15 | (39:04) (48.51) (15.75) | “920 (8-13) | Die Cast | A34128-NDt 7.20 6.00 |5748676-2 25 | (63.09) (48.77) (17.27) | -280(7.11) | Die Cast. /A34151-ND 9.81 8.18 |5745173-5 
1545 1.910 620 ’ 25 | 2.090 1.920 680 | 580 (7.11) | Metal Plated | A34152-ND 656 5.47 |5745833-9 
15 (30.24) (48.51) (15.75) .320 (8.13) | Metal Plated | A34129-NDt 8.22 6.85 |5748677-2 (53.09) (48.77) (17.27) (7.11) | Metal Plate 
2.090 1.920 680 2.090 1.920 680 i i = 
25 | (63.09) (48.77) (i727) |470 (11.94) Metal Plated | A34130-NDt 5.12 4.27 |5748677-3 25 | (63.09) (48.77) (17.27) | 350 (8-89) | Die Cast. /A34153-ND 7.89 6.58 |5745173-4 
2.090 1.920 680 ; 25 | 2.090 1.920 680 | 350 (8.89) | Metal Plated |A34154-ND 7.68 6.40 |5745833-7 
25 | 309) (4877) (17.27) [470 (11.94) | Die Cast] A34137-NDt 8.01 6.68 |5748676-3 (53.09) (48.77) (17.27) | “350 (889) 
2.090 1.920 680 ; 
2738 1.920 800 ; ; ; 25 430 (10.92)| Die Cast | A34155-ND 7.89 6.58 |5745173-3 
37 | Goes (4877) (00.32) [470(11.94)] Die Cast | A34132-NDE 11.34 9.45 |5748676-4 (53.09) (43.77) (17.27) 
2.090 1.920 680 
37 | 2.738 1.920 800 | 479 (44.94)| Metal Plated |A34133-NDt 12.36 10.30 |5748677-4 25 | (53.09) (48.77) (17.27) | 430 (10-92) | Metal Plated | A34156-ND O81 448" | 57498885 
(69.55) (48.77) (20.32) 
2.000 1.920 680 . 
50 rie) “arn (2.8) 470 (11.94)| Die Gast | A34134-NDt 14.34 11.95 |5748676-5 25 | (53.09) (48.77) (17.27) [480 (12.19) Die Cast | A34157-ND 10.41 8.68 /5745173-2 
2.090 1.920 680 ' ; 
50 G6) a7) ane) 470 (11.94)| Metal Plated |A34135-NOt 18.30 15.25 |5748677-5 25 | (63.09) (48.77) (17.27) | 290 (13.46) | Metal Plated | A34158-ND Pole. Bee: Pasta 
2738 1920 800 ; ; : 
Shielded Straight Shell (Must Order Ferrule & Grommets Separately) 1 | 4 (69.55) (48.77) (20.32) -350 (8.89) Die Gast. /AS4159-ND 10.53 8.78 /5745174-5 
2738 1.920 800 ; 
9 (0.88) (das) tina 200 (5.08) | Die Cast. |34136-ND 8.19 6.83 |5745171-2 37 | (69.55) (48.77) (20.32) | 425 (10.80)| Die Gast | A84160-ND Lie cca oe 
: : : 2738 1.920 800 ; 
37 500 (12.70)| Die Cast |A34161-ND 1053 8.78 |5745174-3 
9 (30.88) (das) tiga 200 (5.08) | Metal Plated | A34137-ND 7.20 6.00 |5745854-5 (69.55) (48.77) (20.2) | 00 (12.70) | Die Cas 
: ; : 2738 1.920 800 : 
37 575 (14.61)| Die Cast |A34163-ND 12.39 10.33 |5745174-2 
g | 1215 1910 550 | 569 6.35) | Die Cast |A34138-ND 741 6.18 |5745171-1 (69.55) (48.77) (20.32) | 675 (14.61) 
(30.86) (48.51) (13.97) ae eT 
37 | 2 ; 800 | 650(16.51)| Die Cast |A34165-ND 10.59 8.83 |5745174-1 
g | 1215 1.910 550 | 569 (6.35) | Metal Plated | A34139-ND 5.12 4.27 |5745854-3 (69.55) (48.77) (20.32) | 650 (1651) 
(60.86) (BSI) 897) 37 | 2,738 1.920 800 | E59 (46.51) | Metal Plated |A34166-ND 62 6.35 |5747100-1 
7 | 2 ‘ ,800 | 650 (16.51)| Metal Plate : 7 35 |5747100- 
g | 1215 1910 550 | 379.40) | Die Cast | A34140-ND 951 7.93 |5745171-5 (69.55) (48.77) (20.32) 
(30.86) (48.51) (13.97) aaa 4 Goon 
ee RCT 50 | Gr46) 4877) (6280) |450 (11.43)] Die Cast | A34167-ND 15.09 12.58 |5745175-5 
to ]7 : 550 | 370 (9.40) | Metal Plated | A34141-ND 5.25 4.38 |5745854-1 : - : 
(30.86) (48.51) (13.97) Sia; 7.0007 ad 
aT aT 50 | Grte) (4877) (02.6) [825 (13:34)] Die Cast] 494168-ND 10.80 9.00 |5745175-4 
15 | Saaa) (abot) (12-7 | 225(6:72) | Die Cast A34142-ND 8.46 7.05 |5745172-3 . - : 
Tea G10 50 ze) tart) (28) 600 (15.24)| Die Cast |A34169-ND 11.40 9.50 |5745175-3 
15 | Goo) ast) (1875) | -300 (7.62) | Die Cast | a34144-ND 933 7.78 |5745172-2 16) (48. ; 
Rage i000 50 6) arn) nae) 675 (17.15)| Die Cast |A34170-ND 11.49 9.58 |5745175-2 
15 | Goo4) (dast) (1875) | -300 (7.62) | Metal Plated | A34145-ND 732 6.10 |5747099-5 : ; 
ei: alsig. <a 50 Gre) “arn (2) 750 (19.05)| Die Cast |A34171-ND 10.77 8.98 |5745175-1 
15 | Saa4) (A841) (12-75) | 375(053) | Die Cast | A34146-ND 8.22 6.85 |5745172-1 : : : 
ca eT 50 re) arn) ease) .750 (19.05) | Metal Plated | A35217-ND 10.05 8.38 |5747098-1 
15 | Janey (dees) ciety | -375 (9.53) | Metal Plated |A34147-ND 6.15 5.13 |5747099-3 : 2 : 
(39.24) (48.51) (15.75) t Sold as a kit; complete with Ferrule and Grommets (Continued) 
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™ Tyco Electronics AMP Hoods (Cont.) 


Authorized Distributor 


No. Dimensions Max. Cable No. | Dimension Max. Cable ; 
of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each AMP ‘ of Inch (mm) Diameter Description _| Digi-Key Price Each AMP 
Fig.|Pos.| A B c Inch (mm) (Type) | Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Pos. A Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 | Part No. 
Straight Shield with Grommets (Hardware Included) Plastic Shield (Hardware Included) 
9 | £218 7910 570 7 495 (43) | Plastic, Black |A34172-NDt aves -aadllevansve 782 (19.86) | .250(6.35) | withScrews |A33671-ND 3.87 3.23 |5749914-2 
0.86) (eon (8) : : 782 (19.86) | .250(6.35) | without Screws )A33672-ND 3.81 3.18 |5750100-1 
F 1 G30) ast) (1876) 520 (8-18) | Plastic, Black Faz O PGRN _s819)| oUaBoree 15 | 1.105 (28.07) | .380 (9.65) | withScrews | A33673-ND 3.93 3.28 |5749915-2 
25 | (53.09) (48.77) (17.27) | 470 (11.94) | Plastic, Black | A34174-NDt 4.02 3.36 | 5748678-3 25 | 1.650 (41.91) | .460(11.68) | with Screws | A33674-ND 4.89 4.08 |5749626-2 
37 east ae nae) 470 (11.94) | Plastic, Black | A34175-NDt 5.07 4.23 |5748678-4 Plastic Shield with Connector (Hardware Included) 
— = : 25 | 1.650 (41.91) | .460 (11.68) |Recpt/HDP-20 A32176-ND 1443 12.03 | 1-749812-1 
T Sold as a kit; complete with Ferrule and Grommets 
5 | 25 | 1.650 (41.91) | .460 (11.68) | Plug/HDE-20 | A32175-ND 7.59 6.33 |749809-9 
No. Dimensions Max. Cable —_] Descrip- : 25 | 1.650 (41.91) | .460 (11.68) |Recpt/HDE-20 | A32177-ND 15.96 13.30 |749813-8 
of Inch (mm) Diameter tion | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Pos. A B Inch (mm) (Type) | Part No. 1 25 =| Part No. 
2 7 No. Dimensions Max. Cable 
Shield Straight / 90° Shield (Hardware Included) : at Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each | AMP 
9 | .755 (19.18) .635 (16.13) 160 (4.06) Plastic |A9O01-ND | 3.23 2.70 |207467-1 Fig. | Pos. A B Inch(mm) | (Type) _|Part No. 125 | PartNo. 
: Unshielded Dataphone 
15 | 1.078 (27.38) .635 (16.13) 320 (8.13) Plastic |A9002-ND | 3.98 3.32 |207470-1 
«| 15 | 1575 (40.01) 1.312 (88.82) | 400 (10.16) | Straight_[A39675-ND 12.60 10.50) 5745122-2 
25 | 1.620 (41.15) .770 (19.56 390 (9.91 Plastic |A9003-ND | 4.08 3.40 |207345-1 
(ht) 1856) ee bail 25 | 2.115 (53.72) 1.421 (36.09) | .500(12.7) | Straight |A33676-ND 10.62 8.85/5745121-2 
A i Taig ; a a - 
37 [2.268 (67.61) .770 (19.56) “49s cig.99) go" | Plastic [A9004-ND | 417 3.48 |207473-1 abs es ee "560 (13.97) Straight ERO 7a 600 Pasa 
50 | 2.178 (55.32) .880 (22.35) 490 (12.45) Plastic |A2060-ND | 4.20 3.50 |207476-1 - : : : 
5 - ‘ No. Dimensions Max. Cable : 
Plastic Shield with Male Screw Retainers (Hardware Included) at Inch (mm) Diameter | Descrip. | Digi-Key Price Each | AMP 
9 | .755 (19.18) .635 (16.13) 160 (4.06) Plastic |A33653-ND | 3.73 3.11 |5207908-1 Fig. |Pos.| A B c Inch (mm) | (Type) [Part No. 1 25__| Part No. 
15 | 1.078 (27.38) .635 (16.13) 320 (8.13) Plastic |A33654-ND | 4.67 3.90 |5207908-4 Straight / 45° Exit Unshielded Shell (Hardware Included) 
2 
25 | 1.620 (41.15) .770(19.56)| 390 (9.91) Plastic |a33655-ND | 4.23 3.53 |5207908-7 9 Rie (ions) ety (256 (6.50) | Plastic |A32178-ND 2.98 2.49 |5205729-1 
640 (16.26) Straight ; 
37 | 2.268 (57.61) .770 (19.56) prs (40.29) 90° | Plastic }A33656-ND | 4.89 4.08 |1-5207908-0 7 ne ie i ‘320 (8.13) | Plastic |33677-ND eon “ane ope 


1.625 1.073 620 


No. | Dimension | Max. Cable ‘ 15 320 (8.13) | Plastic |433678-ND 3.60 3.00 /5205730-1 
of | Inch (mm) Diameter Description | Digi-Key Price Each AMP 8 (41.28) (27.25) _ (15.75) 
Fig. |Pos. A Inch (mm) (Type) | Part No. 1 25 __| Part No. 25 (dt o8) ato tity 420 (10.67) | Plastic | A33679-ND 274 2.28 |5205718-1 
90° Shell - Hardware Included (Must Order Ferrule Separately) 1 605 2 263 620 
37 | (98) (Gila) (18-75) | 490(12.45) | Plastic |A32179-ND 4.44 3.70 |5205731-1 
15 | 2.310(58.67) | .225(5.72) | DieCast |A33657-ND 27.81 23.18 |5745652-4 : ; : 
50 | 1825 2.168 730 | 609 (45.24) | Plastic |A33680-ND 4.44 3.70 |5205732-1 


15 | 2.310 (58.67) | .300 (7.62) Die Cast | A33658-ND 16.56 13.80 |5745652-3 (41.28) (55.07) (18.54) 
Straight /45° Exit Shell with Male Screw Retainers (Hardware Included) 


15 | 2.310 (58.67) .375 (9.53) Die Cast | A33659-ND 16.56 13.80 |5745652-2 
1.625 .750 620 A 
15 | 2.310 (58.67) | .430(10.92) | DieCast | A33660-ND 16.08 13.40 |5745652-1 9 | (44.28) (19.05) (15.75) | 266.50) | Plastic | A33681-ND 3.15 2.63 |5206478-1 
f : . 1.250 1615 580 7 . 
3 | 25 | 2.850 (72.39) .280 (7.11) Die Cast | A33661-ND 19.65 16.38 |5745653-5 8 | 25 (31.75) (44.02) (14.73) 420 (10.67) | Plastic | A33682-ND 7.80 6.50 | 1-5206478-2 
25 | 2.850(72.39) | .355(9.02) | DieCast | A33662-ND 19.65 16.38 |5745653-4 96 ne ; fe os 1420 (10.67) | Plastic |A33683-ND 45a. 270 | RaogaTRS 
25 | 2.850 (72.39) | .430 (10.92) Die Cast | A33663-ND 19.41 16.18 |5745653-3 
i 4 a No. Dimensions Max. Cable ; 
25 | 2.850 (72.39) | .480 (12.19) Die Cast | A33664-ND 23.40 19.50 |5745653-2 at Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each | amp 
25 | 2.850 (72.39) | .530(13.46) | Die Cast |A33665-ND 23.52 19.60 |5745653-1 Fig. | Pos. A B Inch (mm) | (Type) _| Part No. 1 25 __| Part No. 
Unshielded Low Profile for Jacketed Cable 
No. Dimensions Max. Cable 9 | 732 (18.59) 1.582 (40.18)| 330 (8.38) | Straight ]A23592-ND¢ 870 7.25 |745547-1 
of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each | AMP he == " is cs 
Fig. | Pos. A B c Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 | Part No. 9 : 330 (8.38) 7 Ween el dl paca 
Straight / 90° Shield (Hardware Included) 15 | 1.056 (26.82) 1.582 (40.18) | .425 (10.80) | Straight /A23595-ND$ 11.52 9.60 | 745553-1 
15 an jaa eg "350 (8.89) | Plastic, Gray |A33666-ND 4.47 3.73 |5206471-1 25 | 1.604 (40.74) 1.700 (43.18) | 550 (13.97) Straight |A23596-ND¢ | 10.47 8.73 |745560-1 
2.090 826 1.750 yi 7 = $ To be used with HDE connectors only 
25: (53.09) (20.98) (44.45) .335 (8.51) | Plastic, Gray | A33667-ND 447 3.73 | 5206472-1 : 
2.090 .826 1.750 A 0. imension 5 
4 | 25 | 63.09) (20.98) (44.45) |-460 (11.68) | Plastic, Gray | A33668-ND 4.47 3.73 |5745134-1 of rach (mn) Digi-Key Price Each AMP 
a7 | BS Bee 1720 | 675 (17.15) | Plastic, Gray |A33669-ND 4.77 3.98 |5745081-1 Ei Eosit(on is PELGLD i esi |hartiNos 
( O64 * ( 93 a ( 5 * Unshielded Plastic Slide-On Back Covers 
50 (67.16) (23.83) (44.45) .775 (19.69) | Plastic, Gray | A33670-ND 5.01 4.18 |5745082-1 10 25 1.482 (37.64) ‘A23600-ND 5.50 4.59 745530-3 


AMPLIMITE® Ferrules For Metal Shell Hoods 


Split-Ring Ferrules for Foil or Braided Cable Shield 


3 ial: i No. of Cable Diameter Digi-Ke Price Each AMP 
Matera Alurninurn . 5 Positions Inch (mm) Pat No. ll 25 Part No. 
Crimp Ferrules for Braided Cable Shield Split-Ring Ferrules 
e Merona ae Finely ae ' O15 225 - 240 (5.72-6.10)  |A2011-ND 5 38 745508-3 
Outer Fertule: Copper, plated 100uminimum tin 9/15/50 370 - 375 (9.40-9.53)  |A2019-ND 46 39 745508-6 
Inner Ferrule: .023” (0.58mm) thick brass, plated 50 tin over copper 37/50 560 - .600 (14.22 - 15.24) A35219-ND 127 1.06 1-745508-0 
50 410 - 450 (10.41- 11.43) _|A35220-ND 2.32 1.94 745508-7 
SPLIT RING FERRULE Inner Crimp Ferrules 
‘aisha: (ui ohbrakivin be soided 9/15/50 “240 (6.10) 732165-ND 2.28 190 7-745129-0 
back over ferule and, 9/15/50 .280 (7.11) A32171-ND 4.75 1.47 7-745129-9 
ane 9/15/50 365 - 370 (9.27-9.40) | A32164-ND 1.92 1.60 6-745129-9 
15/37 .350 (8.90) A32170-ND 1.56 1.30 7-745129-2 
15/37 430 (10.92) A32166-ND 1.98 1.65 7-745129-1 
37 525 (13.34) A32174-ND 371 3.09 7-745129-6 
25/50 380 - 430 (9.65 - 10.92) _ | A35221-ND 3.00 2.50 7-745129-5 
CRIMP FERRULE Outer Crimp Ferrules 
Osserronals 9/15/25/37/50 240 (6.10) A32172-ND 1.59 1.33 3-745130-8 
: 9/15/25/37/50 .280 (7.11) A32169-ND 4.25 1.05 4-745130-5 
9/15/50 365 - 370 (9.27-9.40) | A32167-ND 2.46 2.06 4-745130-0 
15/25/37/50 .350 (8.90) A32173-ND 1.06 89 3-745130-9 
15/25/37/50 430 (10.92) A32168-ND oH 76 4-745130-1 
37/50 “240 (6.10) A32163-ND 8 78 2-747580-3 
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Authorized Distributor 


SERIES 90 


High Density Crimp Type 
Connectors 


Material and Finish: 


Shell: Steel, cadmium plated ¢ Insert: Approved material per MIL-DTL-24308 


* Retention Clips: Stainless steel or copper alloy 


AMPLIMITE® Connectors 


SERIES 109 


Standard Density Crimp Type 


Connectors 


Material and Finish: 
Shell: Steel, cadmium plated * Insert: Approved material per MIL-DTL-24308 
« Retention Clips: Stainless steel 


SERIES 109 


Standard Density Crimp Type, 


Power/Coax/Signal Combination 
Connectors 


Material and Finish: * Shell: Steel or copper alloy » Plating: Cadmium, tin 
or gold « Insert: Approved material per MIL-DTL-24308 « Retention Clips: 
Stainless steel or copper alloy 


Contact Arrangements: 


No. of | Digi-Key Price Each AMP No. of | Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Pos. | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig.| Pos. | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Plugs Plugs 
15 |A34440-ND 24.24 20.20 16.16 |1757823-7 (A34455-ND 13.65 11.38 9.10 ]1757819-6 
26 | A34442-ND 35.04 29.20 23.36 |1757823-8 A34457-ND 18.87 15.73 12.58 |1757819-7 
1 44 | A34444-ND 46.17 38.48 30.78 |1757823-9 A34459-ND 2469 20.58 16.46 |1757819-8 
62 | A34446-ND 61.17 50.98 40.78 | 1-1757823-0 
78 | A34448-ND 72.30 60.25 48.20 |1-1757823-1 SAUL SAL. eB 2008 1718183 
104 [A34450-ND 93.45 77.88 62.30 |1-1757823-2 ReseRERDD a AS 
Receptacles Receptacles 
15 |A34439-ND 31.44 26.20 20.96 ]1757824-7 A34454-ND 16.80 14.00 11.20 | 1757820-6 
26 | A34441-ND 48.96 40.80 32.64 |1757824-8 A34456-ND 22.77 18.98 15.18 | 1757820-7 
2 44 | A34443-ND 53.40 44.50 35.60 |1757824-9 A34458-ND 31.38 26.15 20.92 | 1757820-8 
62 |A34445-ND 81.21 67.68 54.14 |1-1757824-0 A34460-ND 43.95 36.63 29.30 |1757820-9 
78 |A34447-ND 94.56 78.80 63.04 | 1-1757824-1 A34462-ND 56.73 47.28 37.82 |1-1757820-0 
104 |A34449-ND 123.48 102.90 82.32 |1-1757824-2 Contact [Digi-Key Price Each ANP 
F P . . Non-Magnetic Standard Density Fig. | Arrangement | Part No. 1 25 100 | PartNo 
Non-Magnetic High Density Crimp Grins Toes Gonneetate Plugs 
Type Connectors P Typ 3¢3_ A34503-ND 3.87 3.23 2.58 [5-448153-4 
; Material and Finish: ¢ Shell: Brass, gold plated * Insert: Approved material per 303 A34505-ND 4.95 413 3.30 |5-448153-1 
Material and Finish: * Shell: Brass, gold plated * Insert: Approved material MIL-DTL-24308 » Retention Clips: Stainless steel or copper alloy 111 A34507-ND 11.88 9.90 7.92 }5-211111-1 
per MIL-DTL-24308 » Retention Clips: Copper alloy Contact Material and Finish: * Copper alloy plated gold .000050-.000100 5C5 A34509-ND 6.78 5.65 4.52 |5-212491-1 
Contact Material and Finish: * Copper alloy, .000050-.000100 (0.00127-0.00254) thick over .000100-.000150 (0.00254-0.00381) copper 4 | i 
(0.00127-0.0254) thick gold plate over .000100-.000150 (0.0254-0.00381) under plate a seu i ae 28 ae 
thick copper under plate i ‘ . 
No.of] bigckey Price Each TE 13C3|A34515-ND | 27.09 22.58 18.06 |5-208810-1 
No. of | Digi-Key Price Each AMP Fig. | Pos. | Part No. 1 25 100 [Part No. 2161 SPOR NE) 19-95 16.18 12.90 |5-212622-1 
Fig, |/Pos:) | Part No: 1 25 100 ‘| PartNo. 8¢8 | A34519-ND 7.26 6.05 4.84 |5-446405-1 
PI Plugs 2104 A34521-ND 24.48 20.40 16.32 |5-212530-1 
ues. 2407‘ [A34523-ND 27.60 23.00 18.40 [5-208743-1 
15 |A34472-ND 45.99 38.33 30.66 | 206498-4 A34491-ND 31.65 26.38 207252-2 36C4__ | A34525-ND 34.47 28.73 22.98 |5-208744-1 
Receptacles 
26 |A34474-ND 45.39 37.83 30.26 | 206500-4 
2 ne eo ag- digo 0 sa nail openteia Death) 37.80 31.50 206798-2 303 )A34504-ND 456 3.80 3.04 [445705-7 
A 5 g s e 303 A34506-ND 5.55 4.63 3.70 |5-445705-4 
{ 62 |A34478-ND 65.04 54.20 43.36 | 206502-4 RSRaAND Seo 208 206802-2 1101 A34508-ND 12.36 10.30 8.24 |5-211112-1 
5C5 A34510-ND 5.40 4.50 3.60 |5-212059-1 
4 - A34499-ND 64.26 53.55 206804-2 
78 |A34480-ND 84.06 70.05 56.04 | 206504-4 5C5 A34512-ND 465 388 310 /212059-9 
104 |A34483-ND 86.31 71.93 57.54 | 206066-4 Receptacles 9 9C4 A34514-ND 12.00 10.00 8.00 }5-212502-1 
Receptacles 1303 A34516-ND 27.48 22.90 18.32 |5-208811-1 
A34494-ND 37.80 31.50 25.20 | 206799-2 2101 A34518-ND 19.17 15.98 12.78 |5-212526-1 
15 |A34473-ND 45.99 38.33 30.66 | 206499-4 8C8 A34520-ND 498 415 3.32 |5-445730-1 
26 |A34475-ND 45.39 37.83 30.26 | 206501-4 A34496-ND 42.36 35.30 28.24 | 206801-2 2104 |A34522-ND 19.20 16.00 12.80 | 5-212534-1 
24C7 A34524-ND 30.93 25.78 20.62 | 5-208552-1 
2 44 |A34477-ND 57.36 47.80 38.24 | 206064-4 | ! 
ASAASE-ND S145 42.88 94.30 /206803-2 36C4 —_|A34526-ND | 30.93 25.78 20.62 |5-208550-1 
78 |A34481-ND 84.06 70.05 56.04 | 206505-4 foxcaD aides eae: aoae [onbeORD 
104 |A34482-ND 85.92 71.60 57.28 | 206065-4 i : : Digi-Key Price Each | AMP 
Description Part No. 1 10 | Part No. 
Digi-Key Price Each | amp a Digi-Key Price Each | AMP Contacts - Crimp Gold 
essai a seerrepmere eon item | | eRe A94T9END | 5829 260 2111592 
i i i Series 109 - Contact: an : : ‘ ‘ 
Series 90 - High Density Contacts eee plied Pin, 12-14 AWG A34795-ND | 10.43 9.04) 212007-1 
Pin 22-28 AWG, 50y Gold A34528-ND 97 60 |204370-2 Pin 20-24 AWG, Gold Flash A34466-ND 81 1218371-1 Pin, 16-18 AWG A34796-ND_| 11.48 9.95 |212013-1 
Socket, 8 AWG A34797-ND | 20.51 17.78 |211161-1 
Socket 22-28 AWG, 50 Gold | A34527-ND 1.50 92 |204351-1 Socket 20-24 AWG, Gold Flash | A34467-ND 1.11 1218372-1 Socket, 10 AWG A34798-ND | 38.25 33.15 |211161-2 
5 =. iene, 5 Socket, 12-14 AWG A34799-ND | 17.63 15.28 | 212008-1 
Seriee 00's: Non-Magnetic Hight Density Contacte Pin 20-24 AWG, 504 Gold —-A2160-ND | 1.24 205089-1 Socket, 16-18 AWG A34800-ND_| 17.40 15.08 |212014-1 
Pin 22-28 AWG, 50 Gold A34484-ND 1.20 74 |204370-8 Socket 20-24 AWG, 50 Gold | A2161-ND 174 205090-1 _ Coaxial Contacts - Size 8 
Pin 26-28 AWG. 50u Gold A34485-ND 3.77 2.32 |206495-3 Pin RG-174/188/316 A34786-ND | 26.25 22.75 |5-228618-1 
eee diosa z : i i Series 109 - Non-Magnetic Contacts Pin RG-179/187 A34787-ND | 27.98 24.25 |5-228618-2 
Socket 22-28 AWG, 50y Gold |A34486-ND | 2.60 1.60 |206071-1 Pin RG-142/B9246 A34788-ND_| 77.85 67.47 |5-228618-4 
Pin 26-28 AWG, 50u Gold A34501-ND 2.99 1.84 |206794-4 Socket, RG-174/188/316 A34789-ND | 34.39 29.81 |5-228596-1 
Socket 26-28 AWG, 50u Gold [A34487-ND | 631 3.88 |206496-1 7 ve Socket, RG-179/187 FetraANGM 3540 30.68 |$-298596-2 
Series 90 - Tooling Socket 26-28 AWG, 50 Gold =| A34502-ND 7.06 4.34 |206795-3 Socket, RG-142/400/B9246 ait 37.31 32.34 | 5-228596-4 
. ‘ ooling 
Insertion/Extraction Tool A34451-ND 6.14/1 91067-1 Series 109 - Tooling Hand Tool Frame w/o Positioner [A34779-ND | 1108.50/1 [608651-1 
Replacement Insertion Tip a : Pin Insertion/Extraction Tool 7 a Positioner 8-14 AWG, i 7 
Use winiGi0aZe4 A34452-ND 2901 — |126287-1 fot Shapein Contacts A1010-ND 5.93/1 | 91067-2 Use wt BoB = pels i i = : 
Replacement Extraction Tip 5 y Replacement Insertion Tip i z and Tool Frame w/o Positioner 781- 572. - 
Use with 91067-1 ASRS aOR |de0les 2 Use with 91067-2 Cena mati | eelgee Positioner 16-18 AWG, On asi |eosese-2 
Hand Crimping Tool for Screw- A9977-ND 500.33/1 601966-1 Replacement Extraction Tip A34470-ND 2.90/1 426195-4 Use with 608668-1 : 
Machined Contacts (20DM) rs : 7 Use with 91067-2 7 Extraction Tool A34792-ND 163.62/1 |318813-1 
Socket Positioner Tool iy F Hand Crimping Tool for Screw- 4 7 Tool Die RG-174/316/ ef e 
Use with 601966-1 A34489-ND 79.13/1 601966-4 Machined Contacts (20DM) A9977-ND 500.33/1 601966-1 188/179/187 A34783-ND 1552.95/1 |59993-1 
Pin Positioner Tool uy . Pin Positioner Tool Tool Die Assy. RG-142/ F 7 
Use with 601966-1 A34490-ND 79.13/1 601966-6 Use with 601966-1 A9797-ND 171.68/1 601966-5 400/B9246 A34784-ND 1284.27/1  |58212-1 
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z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AMPLIMITE® Accessories / Hardware 


(Sold In Packages of 2 unless otherwise noted) 


Conn. Used w/ Dimension A | Digi-Key Price Each =| AMP 
Fig. | AMP Series Finish Thread Inch (mm) | Part No. 1 25 ‘| Part No. 
male Screw Locks - Steel, Zinc Plated 188 (4.78) 
1 HD Plastic _| Yellow Chromate 4-40 .250 (6.35) | A33684-ND 2.18 1.82 |5207952-1 RO 
HDE Yellow Chromate 4-40 .250 (6.35) | A33685-ND 2.24 1.87 )5745563-1 
HDE Clear Chromate 4-40 .250 (6.35) | A33686-ND 1.99 1.66 |5745563-3 
HDP/HDF Yellow Chromate 4-40 .312 (7.92) | A33687-ND 2.04 1.71 )5205817-1 @° 
> | HOPIHDF | Glear Chromate 4-40 312 (7.92) | A32020-ND 1.94 1.62 |5205817-3 187 (4.75) 
HDP/HDF Yellow Chromate 4-40, MIL-C24308 .312 (7.92) |A33688-ND 99 83 |5205817-8 
HD/HDF Yellow Chromate 4-40 -560 (14.22) | A33689-ND 1.99 1.66 )5207719-1 
HD/HDF Clear Chromate 4-40 -560 (14.22) | A32023-ND 1.91 1.60 |5207719-3 
HD/HDF Clear Chromate 2-56 Male (4-40 Female) -560 (14.22) | A32026-ND 3.30 2.75 |5747223-3 
1 HD Clear Chromate 4-40 .250 (6.35) | A33690-ND 2.28 1.90 |5207952-3 
HDP/HDF Clear Chromate | M2.6 (Metric), Female (4-40 Male) | .312 (7.92) | A33691-ND 1.62 1.35 |5749765-3 
HDP/HDF Yellow Chromate 4-40 .312 (7.92) |A33692-ND 1.14 96 |5748270-2 
2 HDP/HDF Clear Chromate 4-40 .312 (7.92) | A33693-NDf 2.31 1.93 |5748558-4 
HDP/HDF Clear Chromate 4-40 .312 (7.92) |A35225-NDA 2.97 2.48 |5748558-3 
HDP/HDF Clear Chromate M3 Female (4-40 Male) .312 (7.92) |A35223-ND 2.40 2.00 |5747404-3 
HDP/HDF Clear Chromate 4-40 -185 (4.70) |A35224-ND 66 55 |5747877-3 
3 HDE Yellow Chromate 4-40 .220 (5.59) | A33694-ND 1.18 1.07 |5745647-1 eS . l" Mtg) nut 
Male Screw Retainers for Metal Shell Connectors - Steel, Zinc Plated (material) ( 610) scustomer 
HDE/HDP —_| Yellow Chromate 4-40 220 (5.59) | A33695-ND 1 60 |5205980-1 oi08 Petia ) 
3 | HDE/HDP | Clear Chromate 4-40 .220 (5.59) | A32021-ND 85 71 |5205980-4 ue Sew (94.98 X 2.79) 
HDE/HDP | Yellow Chromate 4-40 .200 (5.08) | A33696-ND 1.60 1.34 |5745136-1 (Customer supplied) 4¢P 
3 HDF Clear Chromate 4-40 .300 (7.62) |A35222-ND* 2.40 2.00 |5746881-2 
Male Jack Screw - Steel, Zinc Plated 
4 HDE/HDP Clear Chromate 4-40 = A23593-NDt 3.23 2.70 |747784-3 
Locking Post Assembly - Steel, Zinc Plated (2 complete assemblies) ~ > Y @Pan head 
HD/HDE Yellow Chromate 4-40 -410 (10.41) | A32022-ND 2.98 2.49 |5206514-1 BN S ‘| screw 
5 (customer 
HDF/HDP Yellow Chromate 4-40 -560 (14.22) | A33697-ND 3.18 2.66 |5206514-6 oe. Pai supplied) 
+ Bulk packed and with captivated star washer, no additional hardware included _* See drawing for dimensions (10.46) Latching Block 
A Parts packaged as a unit kit with captivated star washer; no additional hardware included (Order separately) 
No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Positions |Description Thread A B Part No. 1 25 ‘| Part No. 
Latching Blocks - Slot Recess & Thru-Hole - Zinc 
9-37 | Rear-Panel Latching _ -160 (4.06) _ A23453-ND 5.28 4.41 |747080-2 
6 9-37 | Rear-Panel Latching = -190 (4.83) = A23451-ND 1.37 1.15 |745245-2 
9-37 __|Front-Panel Latching = .250 (6.35) = A23452-ND 1.21 1.02 | 745286-2 
Latching Blocks - Threaded Hole - Zinc 
9-37 | Rear-Panel Latching 4-40 -190 (4.83) 400 (10.16) | A23449-ND 3.18 2.65 |745403-8 
9-37 | Rear-Panel Latching 4-40 .220 (5.59) -400 (10.16) | A23450-ND 8.16 6.81 |747717-2 
7 9-37 | Front-Panel Latching M3 .250 (6.35) -400 (10.16) | A23447-ND 1.49 1.24 | 208101-1 
9-37 | Front-Panel Latching 4-40 .250 (6.35) -400 (10.16) | A23448-ND 1.49 1.24 | 208101-8 
50 __|Front-Panel Latching 4-40 | .250(6.35) | .530 (13.46) [A35227-ND 72.27 60.23 |1-208101-1 Style 1: Can be used with cable 
clamps that do not extend beyond 
No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP the front flange of the connector or on 
Fig. Positions | Inch(mm) |Description Part No. 1 25 ‘| Part No. connectors without cable clamps. 
Spring Latches - Stainless Steel Style 2: Can be used with any cable 
8 = —~]With Mounting Ears 23445-ND 4383.65 [745255-2 Scien the:mounting! eat 
9 9-37 | 540 (13.72) | Spring Latch A23446-ND 199 1.66 |745779-2 Style 3: Can be used on connectors 
9 50 .650 (16.51) | Spring Latch A35226-ND 10.11 8.43 |745779-5 without cable clamps or with cable 
Slide Latch Clips - Steel, Zinc Plated (clip stainless steel, screws/washers/nuts - steel, zinc plated) aes faut have the mounting 
10 = = Thread 4-40, Screw Length .415 (10.54mm) | A33703-ND 2.61 2.18 /5206942-1 
Fig. 13 
No. of Thread Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Positions |StyleNo.| Size A B Part No. 1 25 Part No. #2-56 thread (ago) 
Slide Latch Clips - Stainless Steel (screws/washers/nuts - steel, zinc plated) 
9 af 4-40 1.397 (35.48) -490 (12.45) | A33698-ND 3.80 3.18 | 5745404-1 
15 2 2-56 1.725 (43.82) -470 (11.94) | A33699-ND 5.43 4.53 |5745583-1 
1 25 2 2-56 2.265 (57.53) -470 (11.94) | A33700-ND 10.62 8.85 | 5745584-1 #4-40 
25 3 4-40 2.265 (57.53) 470 (11.94) A33701-ND 5.10 4.25  |5745584-3 thread 
37 1 4-40 2.913 (73.99) -490 (12.45) | A32024-ND 6.00 5.00 | 5745407-1 
50 3 4-40 2.819 (71.60) 575 (14.61) | A33702-ND 12.93 10.78 | 5745578-3 Fig. 14 
No. of Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each AMP #2-56 Thread 
Fig. Positions A B Part No. 1 25 ‘| Part No. #2-56 UNC 
EMI/RFI Gaskets - Brass .006” (0.15mm) Thick, Bright Tin Plated 
9 .984 (24.99) 1.220 (30.99) A32025-ND 1.68 1.40 |5747024-3 
42 15 1.312 (33.32) 1.555 (39.50) A35052-ND 5.04 4.20 |5747025-3 
25 1.852 (47.04) 2.100 (53.34) A32027-ND 19.59 16.33 | 745776-4 oad 
37 2.500 (63.50) 2.730 (69.34) A32028-ND 6.63 5.53 | 745777-4 
13 | Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel A23468-ND$ 3.04 2.54 |749087-2 
14 | Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel, Thread 4-40 A23469-ND 3.81 3.18 | 750644-1 
14 | Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel, Thread 2-56 A23470-ND 3.11 2.59 |786585-2 Digi-Key Pricing AMP 
15 | Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel A23675-ND 5.07 4.23 | 750831-1 Description Part No. 10 50 Part No. 
Grommet Set (4 per set), 9-15 positions A23668-ND 93 78 |747746-1 
— | Grommet Set : 2 a oe A23669-ND 1.53 4.28 |747973-1 Flat Washer #4 eee a 88° | S20SBe02 
: Hex Nut 4-40 A35230-ND Pri 2.96 §205821-2 
$ Recommended for right-angle board mount connectors 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FC Y D-Sub Connectors 


No. of Digi-Key Price Each FCI No. of Digi-Key Price Each FCI 
Fig. Pins Type Part No. 1 25 100 Part No. Fig. Pins Type Part No. 1 25 100 Part No. 
Solder Cup — Stamped Contacts Right Angle PCB (with screwlock, harpoon, and metal plate) 
9 Male 609-1524-ND 1.34 4 64 | DEOQPOG4TXLF 9 Male 609-1480-ND§0 2.76 1.70 1.52 | DO9P33E4GVOOLF 
9 Female | 609-1525-ND 1.36 76 65 | DEO9SO64TLF 9 Female | 609-1486-ND§0 2.55 1.54 1.34 | D09S33E4GVOOLF 
1 15 Male | 609-1512-ND 1.75 98 85 | DATSPO64TXLF 15 Male — /609-1492-ND§0 3.08 1.89 1.65 |D15P33E4GVOOLF 
Hs cee Hea es aa . FR REN CER E 15 Female |609-1498-ND§0 3.04 1.87 1.62 |D15S33E4GVOOLF 
= a - - - 25 Male 609-1504-ND§0 3.47 2.15 1.89 | D25P33E4GVOOLF 
25 Female ca ey = bisdtins 5 cess 88 | DB25S064TLF F 25 Female |609-1510-ND§0 3.63 2417 7.91 |D25S33E4GVO0LF 
9 Male 609-2805-ND P 3.48 215 7.90 | DEPOOPOGSTXLE 9 Male 609-1477-ND#0 2.85 1.75 1.57 | DO9P13A4GVOOLF 
9 Female |609-2806-ND 403 249 219 | DEPOOSO6STLE 9 Female |609-1483-ND+0 272 1.67 1.50 |D09S13A4GVOOLF 
15 Male |609-2810-ND 476 296 268 | DAP1S5POGSTXLF 15 Male — |609-1489-ND+0 3.15 1.95 1.72 |D15P13A4GVOOLF 
1 15 Female |609-2811-ND 6.27 3.89 3.53 | DAP15SO65TLF 15 Female | 609-1495-ND$0 3.12 1.93 1.70 |D15S13A4GVOOLF 
25 Male 609-2814-ND 7.00 4.54 4.16 | DBP25PO65TXLF 25 Male 609-1501-ND$0 3.79 2.36 2.14 —|D25P13A4GVOOLF 
25 Female | 609-2815-ND 10.13 6.57 6.01 | DBP25S065TLF 25 Female | 609-1507-ND$0 3.44 2.13 1.87 | D25S13A4GVOOLF 
Vertical PCB — Stamped Contacts (with harpoon, and 4-40 screwlock) Right Angle PCB (with screwlock, harpoon, and metal plate) — Machined Contacts 
9 Male 609-1479-ND 3.18 1.97 1.73 |DO9P24A4GVOOLF 9 Male 609-2827-ND 7.70 5.24 4.62 | DEPVO9P565GTXLF 
9 Female | 609-1485-ND 3.18 1.97 1.73 |DO09S24A4GVOOLF 4 15 Female | 609-2831-ND 8.90 6.13 5.57 | DAPV15S565GTLF 
2 15 Male — |609-1491-ND 3.05 1.87 1.63 /D15P24A4GVOOLF 25 Male | 609-2833-ND 12.45 8.83 8.12 | DBPV25P565GTXLF 
15 Female | 609-1497-ND 2.89 1.78 1.55 | D15S24A4GVOOLF 25 Female _|609-2832-ND 14.05 9.96 9.17 _ | DBPV25S565GTLF 
25 Male 609-1503-ND 3.60 2.23 1.96 | D25P24A4GVOOLF High Density Right Angle PCB (with harpoon, and metal bracket) 
25 Female _[608sI508iNG) 317 ___1.96___1./3_|D25S24A4GV00LF 15 Female |609-2801-NDt 2.92 180 1.56 _|ICD15S13E6GXOOLF 
7 Mate Fe nIgaLPEB = Machined Contacts opaesTuLt 4 : 5 Female 609-2802-NDO 2.28 1.31 143 |ICD15S13E6GVOOLF 
9 Female |609-2808-ND 378 235 213 | DEPOOS365TLF emale | 609-2803-ND0 2.69 1.66 1.48 | ICD26S13E4GVOOLF 
3 15 Male 609-2812-ND 466 297 271 | DAP15P365TXLF 26 Female 609-2804-NDt 2.47 1.49 1.30 _|ICD26S13E4GX00LF 
25 Male |609-2822-ND 6.63 451 3.98__|DBP25P365TXLF Wire Wrap'— Machined Contacts 
Right Angle PCB (with insert, harpoon, and metal plate) 9 Male 1609-2818-ND 5.15 3.43 3.08 [DEPO9P465TXLF 
9 Male ]609-1481-ND§t 2.81 1.73 1.55 | DO9PS3E4GX00LF 9 Female | 609-2809-ND 4.04 2.51 2.27 | DEPO9S465TLF 
9 Female | 609-1487-ND§t 2.77 1.70 1.52 | DO9S33E4GXOOLF 5 15 Male 609-2817-ND 5.98 3.98 3.57 | DAP1SP465TXLF 
15 Male 609-1493-ND§t 3.38 2.01 1.75 |D15P33E4GXO00LF 15 Female | 609-2816-ND 6.65 4.43 3.97 | DAP15S465TLF 
15 Female | 609-1499-ND§t 3.33 1.98 1.72 |D15S33E4GX00LF 25 Male 609-2821-ND 9.17 6.24 5.61 | DBP25P465TXLF 
25 Male 609-1505-ND§t 3.56 2.20 1.94 | D25P33E4GX00LF 25 Female | 609-2820-ND 9.14 6.22 5.60 | DBP25S465TLF 
25 Female | 609-1511-ND§t¢ 3.34 2.06 1.82 |D25S33E4GX00LF Crimp Shell 
9 Male 609-1478-ND$t 2.71 1.67 1.49 | DO9P13A4GXOOLF 9 Male 609-1466-ND 1.15 64 54 | 865609PLTIXLF 
9 Female | 609-1484-ND+t 2.36 1.42 1.24 | DO9S13A4GXOOLF 9 Female |609-1467-ND 1.19 66 56 |865609SLTLF 
4 15 Male 609-1490-ND$t 3.24 1.99 1.73 |D15P13A4GXO00LF 15 Male 609-1468-ND 110 61 51 |865615PLTXLF 
15 Female | 609-1496-ND+t 3.63 2.24 1.98 | D15S13A4GXO00LF 6 15 Female |609-1469-ND NEW! 127 69 59 | 865615SLTLF 
25 Male 609-1502-ND$t 3.67 2.27 2.00 |D25P13A4GXO00LF 5 Male 609-1470-ND 1 34 ‘74 ‘64 865625PLTXLF 
25 Female | 609-1508-ND+t 3.15 1.95 1.72 |D25S13A4GXO0LF 35 Female |609-1471-ND 140 78 67 865625SLTLF 
9 Male 609-1476-ND$A 2.76 1.64 1.47 | DO9P13A4GLOOLF = “ ~ - 
9 Female | 609-1482-ND$A an 1.61 1.45 | D09S13A4GLOOLF Crimp Contacts (bulk) 
15 Male | 609-1488-ND$A 3.08 1.89 4.65 |D15P13A4GLOOLF 24-28AWG Gold Male 609-1472-ND 19 .09 07 | 8656350064LF 
15 Female | 609-1494-ND+A 2.95 1.81 1.57 |1D15S13A4GLOOLF 24-28AWG Gold Female |609-1473-ND A7 08 .07 | 8656351064LF 
25 Male 609-1500-ND$A 3.58 2.24 1.95 |D25P13A4GLOOLF 20-24AWG Gold Male 609-1474-ND 23 WW .08 | 8656352064LF 
25: Female | 609-1506-ND$A 3.29 2.04 1.79 |D25S13A4GLOOLF 20-24AWG Gold Female | 609-1475-ND Ay. .08 07 |8656353064LF 
§ US Standard Footprint $ Europe Standard Footprint t 4-40 Insert AMS Insert 0 4-40 Female Screwlock 


D-Sub Backshells 


Fig. 1 — Screw Lock Fig. 2 — Screw Lock Delta D Series 


Internal Thread Internal Thread 
ue 4-40 \ one 4-40 


Gert Tl 


Thread 


Fig. 4 — Metal Cap or D-Sub Cover 


No. of Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Pins Type Part No. 1 25 100 | Part No. 
9 Black Plastic Hood 609-1424-ND 7.89 112 97 | 86303637BLF 
15 Black Plastic Hood 609-1425-ND 1.98 1.17 1.01 | 86303638BLF 
1 | 25 Black Plastic Hood 609-1426-ND 2.07 119 1.06 |86303639BLF 
37 Black Plastic Hood 609-1427-ND 2.39 1.44 1.25 | 86303640BLF 
50 Black Plastic Hood 609-1428-ND 428 2.66 ——-2.41_| 86303641BLF 
9 Black Plastic Hood 609-1429-NDT 2.60 755 7.38 | 863093CO9ALF 
No.of | Dim.L Digi-Key Price Each FCI 15 Black Plastic Hood 609-1431-NDt 2.45 1.47 1.29 | 863093C15ALF 
Ets es nee smn ara ete See renee 37 | Black Plastic Hood eostasenot | 296 182 158. |esa0gsca7aLr 
jac} jastic HOO! is | a P P 
Female | — | 8.80 Ma ogee 61 8024 BSDOTTLE 2 | 50 Black Plastic Hood 609-1436-NDt 361 2.17 __1.97_ | 863093C50ALF 
Female | = — 8.30 M3 |609-1446-ND 89 46 39 | 86552153TLF 9 Plastic Metalized Hood | 609-1430-NDt 4.86 3.02 2.73 | 863093CO9MLF 
Female | — 6.30 M3 |609-1417-ND 69 34 29 |863001017TLF 15 Plastic Metalized Hood | 609-1432-NDt 5.33 343 3.05 |863093C15MLF 
Female | — 13.0 ma—_|609-1491-ND ‘2 30 ‘95 | 863001061 TLE 25 Plastic Metalized Hood | 609-1434-ND¢ 5.13 3.47___—-2.79_| 863093C25MLF 
1 9 Black Plastic Hood 609-1462-NDt 2.90 178 1.60 | 8655PHRAOSO1LF 
Female | _— 8.30_| UNC 4.40 | 609-1420-ND 79 40 33 _| 863001 060TLF 15 Black Plastic Hood 609-1463-NDt 3.04 1.88 1.66 | 8655PHRA1501LF 
Female | — 8.30 M3 |609-1443-NDA 53 27 21 |86551007TLF 25 Black Plastic Hood 609-1464-NDt 3422.11 1.86 _| 8655PHRA2501LF 
Female = 8.30 | UNC 4.40 |609-1444-NDA 49 23 19 | 86551009TLF 3 9 Shielded Metal Hood 609-1458-NDt 4.91 3.07 2.81 | 8655MHRAO901LF 
15 Shielded Metal Hood | 609-1459-NDt 5.22 348 3.12 | 8655MHRAT5O1LF 
i M3 [GOSaTeoNDA oh 328.28) BOSS 167ILE 25 Shielded Metal Hood | 609-1460-NOt 543 3.62 «3.24. | BOSSMHRA2SOILE 
9 | Female | — 4.50 M3 |609-1418-ND 4g 24 20 |863001018TLF 37 Shielded Metal Hood _|609-1461-NDt 6.42 4.27 _—_—3.83_ | 8655MHRA3701LF 
Female | — 4.50 | UNC 4.40 |609-1419-ND 52 26 21 |863001019TLF 9 Shielded Metal Hood [609-1453-NDt 6.50. 4.50 3.98 | 8655MHO911LF 
= = Soar 15 Shielded Metal Hood | 609-1454-NDt 718 488 4.40 | 8655MH1511LF 
3 | Male UNG 4.40 (G0RaIS2e:N0 172 aud 280) B68005ATLE 4| 25 Shielded Metal Hood | 609-1455-NDt 793 540 4.76 | 8655MH2511LF 
Male 9 = — — |609-1447-ND 1.48 81 71 | 86553113 TLE 37 Shielded Metal Hood | 609-1456-NDt 8.36 5.93 5.23 | 8655MH3711LF 
Female | 9 _ — — }609-1450-ND 310 168 1.47 | 86553148TLF 50 Shielded Metal Hood _|609-1457-NDt | 13.75 10.01 9.07 _| 8655MH5011LF 
4) mie) 8 | — | — Se 2 8176 /scsssttane 15 | Shielded Metal Hood /e0s-3130-Not | 355 221 200. |eesSMHISOIBLF 
elder etal Hoo! =| Ff ‘a # 
Female) 18 = — — Reais eno S15: 1.58 1.84" | B6S581497LF 5 | 95 Shielded Metal Hood | 609-3131-NDt 428 2.66 2.41 | 8655MH2501BLF 
Female | 25 - —__|609-1452-ND 3.62213 1.85 | 86553150TLF 37 Shielded Metal Hood —_|609-3132-NDt 462 289 ——-2.64_| 8655IMH3701BLF 


A Hardware not included t Two Part Hoods 


More Product Available Online: www.digikey.com 
288 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


FC) Co m bo D-S u b Co n necto rs Power contacts sold separately. 


Contact Arrangement Fig. 1- Fig. 2- Fig. 3— 
Contact Digi-Key Price Each FCI Solder Cup Crimp Shell Right Angle PCB 
Fig. | Arrangement Type | Part No. 1 25 100 | Part No. ©00) ©0000) ORO) 
Solder Cup 
1 7w2 Male |609-1516-ND 4.69 2.94 2.69 | DA7W2PAOOLF ss oNe a 
7w2 Female | 609-1517-ND 6.25 3.34 3.06 | DA7W2SAO00LF 
Crimp Shell (0000000) (oom. Oo) 
3w3 Male [609-1514-ND 1.89 1.09 94 [DA3W3PAQOLF 29090000) \Q OWN O, 
3W3 Female | 609-1515-ND 1.80 1.00 88) DA3W3SA00LF 8ws 13W3 5W5 shown 5WS5 shown 
2 5W5 Male | 609-1520-ND 2.34 1.41 1.23 | DBSWSPAOOLF 
5W5 Female | 609-1521-ND 2.34 1.41 1.23) DBSWSSAOOLF 
8ws Male _|609-1522-ND 2.59 1.56 1.36 | DC8W8PAOOLF Power Contacts Solder Bucket 
3ws Female _|609-1523-ND 2.59 156 1.36 | DC8W8SAOOLF Wie Digi-Key Price Each Fel 
Right Angle PCB Size Type Amps _ | Part No. 1 25 100 | Part No. 
3W3 Male | 609-2824-NDA 3.37 2.29 2.03 | D3W3P36A6GLO8LF 8 Male 40 609-1439-ND 3.15 7.95 1.72 |8638PPS4005LF 
3W3 Male — | 609-2825-NDO 5.62 3.74 3.35 | D3W3P36A6GVO8LF Female 40 609-1442-ND 3.69 2.30 2.08 | 8638PSS4005LF 
3W3 Male | 609-2826-ND: 6.29 436 3.85 |D3W3P36A6GXO8LF Male 20 |609-1438-ND 2M 1.45 1.27 |8638PPS2005LF 
3 5W5 ie oe 6.86 475 4.21 | DS5WSP36A6GXO8LF 12 Female 20 609-1441-ND 3.75 2.33 211 8638PSS2005LF 
: : 12-14 Female 20 609-3572-ND$ NEW! 2.84 1.75 1.52 |8638PSC2005LF 
5W5 Male _|609-2834-ND NEW! 9.78 6.65 6.12 | DSWSP36A6GVO8LF Male 10 609-1437-ND 3.66 2.26 7.99 | 8638PPS1005LF 
13W3 Female | 609-2819-NDt 5.72 3.96 3.50 _|D13W3S17B5GX3CLF 16 Female 10 609-1440-ND 4.31 2.68 2.43 |8638PSS1005LF 
A M3 Insert tf 4-40 Insert 0 4-40 Female Screwlock + Crimp Connection 
H H The D-subminiature connector options enable 48V/24A DC input connections to power modules 
D-Su b M icrolrCA™ Hig h Power 10 used in MicroTCA shelves. The shielded connectors are designed to fit the power module faceplate 


on the front side of a power module made in accordance with the MicroTCA specification. 


Fig. 1 — Single PCB Fig. 2— Dual PCB Fig. 3 —- Female Cable Fig. 4 — Plastic Hood Digi-Key Price Each FCI 
Fig. Part No. 1 25 100 Part No. 
1 609-3151-ND 13.13 9.69 8.91 10070158-00319XLF 
609-3152-ND 14.36 10.60 9.75 10070158-00419XLF 
9 609-3153-ND 23.66 18.10 16.56 10070158-00119XLF 
609-3154-ND 26.89 20.17 18.83 10070158-00219XLF 
3 609-3155-ND 3.16 215 1.98 10070165-00119ALF 
4 609-3156-ND 2.38 1.44 1.25 10070163-01LF 
CORES : 
WENEa& Micro TCA Connectors 
TECHNOLOGY IN CONNECTORS” 
Digi-Key Price Each CONEC Specifications: 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. ¢ Insulator Material: PBT (UL 94-VO) »* Power contacts: Material: 
Right Angle PCB Connectors Copper alloy, screw machined contacts; Finish: Mating area Gold 
5 over Nickel, Termination area Tin over Nickel * Signal contacts: 
Male, thru-hole, Dual Port with 4-40 hex bolts 626-1298-ND 20.36 16.29 14.26 13-000011 Material: Copper alloy, screw machined contacts; Finish: Mating area 
1 |Male, thru-hole, Dual Port without hex bolts 626-1299-ND 21.17 16.47 13.65 13-000021 and Termination area both Gold over Nickel * Shell: Material: Steel; 
Male, SMT, Dual Port with 4-40 hex bolts 626-1300-ND 21.28 17.03 14.90 13-000031 Finish: Tin Plated 
Male, thru-hole, Single Port with 4-40 hex bolts, 24A 626-1301-ND 13.75 10.70 8.86 13-000051 Electrical Characteristics: 
2  |Male, thru-hole, Single Port without hex bolts, 24A 626-1302-ND 12.89 10.03 8.31 13-000061 + Current rating: Power contacts: 24A at maximum 30°C temperature 
Male, SMT, Single Port with 4-40 hex bolts, 354 626-1303-ND 14.24 11.08 9.18 _|13-000071 tise: Signal contacts: 7.5A maximum » Voltage Proof: 1,000Vrms 
3 |Male, thru-hole, Single Port with 4-40 hex bolts, 40A 626-1304-ND 11.83 8.76 7.10 | 13-000091 + Mechanical operations: 250 cycles 
Male, thru-hole, Single Port without hex bolts, 40A 626-1305-ND 10.95 8.11 6.57 13-000101 
Vertical PCB Connectors 
4 Male, thru-hole, Single Port with 4-40 hex bolts, 40A 626-1306-ND 10.98 8.13 6.59 13-000111 
Male, thru-hole, Single Port without hex bolts, 40A 626-1307-ND 9.75 Tie: 5.85 13-000121 
Cable Mount Connectors 
Female Cable Mount Solder 12 ~ 10AWG, 30A 626-1308-ND 8.93 6.61 5.36 13-000131 
Female Cable Mount Solder 14 ~ 12AWG, 20A 626-1309-ND 9.00 6.66 5.40 13-000141 
4 Female Cable Mount Solder 12 ~ 10AWG Bridged Signal, 30A 626-1310-ND 10.53 7.79 6.32 13-000161 
Female Cable Mount Solder 14 ~ 12AWG Bridged Signal, 20A 626-1311-ND 11.05 8.18 6.63 13-000171 
Female Cable Mount Crimp 626-1312-NDt 2.49 1.60 1.25 13-000190 
Female Cable Mount Crimp Bridged Signal 626-1313-NDt 4.89 3.26 2.61 13-000201 
Backshells 
Backshell Plastic 180 degree Short 4-40 Jack Screws with connector 626-1314-NDt 9.15 6.78 5.49 13-000210 
Backshell Plastic 180 degree Long 4-40 Jack Screws with connector 626-1319-NDt 11.65 8.63 6.99 13-000370 
Backshell Die Cast 90 degree 4-40 Jack Screws 626-1320-ND 13.16 10.24 8.49 16-000010 
Contacts 
Female power contact crimp type short version, 10A, 16 ~ 20AWG 626-1315-ND 3.33 2.22 1.78 13-000291 
Female power contact crimp type short version, 20A, 12 ~ 14AWG 626-1316-ND 3.33 2.22 1.78 13-000301 
Female power contact crimp type short version, 30A, 10 ~ 12AWG 626-1317-ND 3.33 2.22 1.78 13-000311 
Female power contact crimp type short version, 40A, 8 ~ 10AWG 626-1318-ND 3.33 2.22 1.78 13-000321 
Signal crimp type socket contacts 24 ~ 20AWG 626-1321-ND 1.36 85 63 162C18709X 
Crimp tool for Micro TCA contacts 626-1287-ND 597.53 = = 360X10409X 


+ Contacts sold separately 


FOAL 


D-Sub Right Angle Ultra Slim VGA Connector 


Materials and Finish: ¢ Steel, Nickel plated ¢ Insulator, Nylon 6T, Color Pantone Blue #2935U »* Contacts: Phosphor Bronze, Gold plated on 
contact area Tin on tails over Nickel * Board locks, Brass Tin plated * Rivets, Brass Nickel plated 

Specifications: * Current Rating: 1 Amp maximum * Insulation Resistance: 1,000 MQ minimum 500VDC * DWD: 500VAC RMS for 1 minute 
* Contact Resistance: 30 mMQ maximum » Temperature Rating: -40°C ~ 230°C 


4-40 THREADED HOLE 


Digi-Key Price Each EDAC 
Contacts Type Part No. 1 10 100 Part No. 
15 Female 151-1117-ND 1.83 1.63 1.30 634-015-274-990 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 289 


q No. Price No. Price 
NORCOMP of Digi-Key Each NorComp of Digi-Key Each NorComp 
Pins| Type | PartNo. 1 10 100 | PartNo. Pins| Type | PartNo. i 10 100 | Part No. 
ADIVISION OF EDAC (AMERICA) LIMITED 
Hi h D it D Ss b Male |2862ME-ND | 8.98 6.74  5.61|180-062-173L020 7 | Male (RRB) 9.86 7.20 6.17) 180-078-1031011 
- 62 : -078- 
Co ae M30 Se amnale CREEPER 9.98 860 5.a5|180-080-2781000 Female |4878FE-ND | 996 7.58  6.50|180-078-203L011 
Solder Cup - with .250” Clinch Nuts, Board Side 
onnectors erles Male |2878ME-ND | 13.57 10.68  8.95|180-078-173L020 " 
* Compatible with new generation systems from several computer 78 Tin 
manufacturers * Shells have bright tin finish for EMI/RFI shielding * Male Female | 2878FE-ND 9.96 7.58 6.50] 180-078-273L020 26 | Male |5826M-ND 41.51 9.93  6.75|180-026-102-021 
connector shells have grounding indents * Reliable crimp snap-in contacts 
feature insulation grip for increased holding power * Contacts compatible Crimp - with .250” Clinch Nuts, Mating Si 7 Male |5862M-ND 12.53 10.80 7.35] 180-062-102-021 
with industry standard crimp tools. Materials: * Shell: Steel, with bright tin 7 BARD LOO’ 
over nickel * Shell-RoHS Compliant: Steel, nickel plated » Insulator: Glass- Tin Female |5862F-ND 17.63 15.20 10.34) 180-062-202-021 
filled thermoplastic, UL rated 94V-0 * Male Pin: Brass * Female Contact: Nickel — RoHS Compliant 
Phosphor bronze * Contact Plating: Gold over nickel (gold flash on entire Male | 3815M-ND 3.02 2.60  1.77/180-015-172-030 
contact for solder cup and dip solder) 15 15 Male |5815ME-ND 3.45 2.30  1.88/180-015-103L021 
Female [oer Ny 3.02, 2.60 4.77) 180-015-272-030 Female |5815FE-ND | 3.71 320 2.18) 180-015-203L021 
aoe Male |3826M-ND 748 6.45 4.39] 180-026-172-030 ng | Male |S826ME-ND | 7.60 5.48 4.56) 180-026-103L021 
26 
Female | 3826F-ND 774 668 4.54|180-026-272-030 Female |5826FE-ND 6.78 5.02 4.15] 180-026-203L021 
“| Mae lGntntn woe: Gaaw Shas aa0niaai7o.060 gq. | Male [S844ME-ND | 8.64 6.48 5.40|180-044-103L021 
Female |5844FE-ND 989 7.21 6.18] 180-044-203L021 
62 Male eecceCm (0-21 8:80 5.99) 180-062-172-030 i Male /5862ME-ND | 10.12 7.70 6.60|180-062-103L021 
Stamped Contacts For High Wire Size: 22-26 AWG Female | 3862F-ND 10.21 8.80 5.99] 180-062-272-030 Female |5862FE-ND 14.30 12.33 8.39] 180-062-203L021 
Density D-Sub Connectors Pin Dia.: .030” (.76mm) 
78 | Male |3878M-ND | 18.39 15.85 10.78) 180-078-172-030 7g. | Male |S878MEND | 9.86 7.20 6.17) 180-078-103L021 
No. of Shell Dimensions — Inch 
Pins Size K 4 c "7 Nickel — RoHS Compliant Female |5878FE-ND 9.96 7.58  6.50|180-078-203L021 
15 DB-9 1.213 0.984 0.496 0.422 Solder Cup - with .250” Clinch Nuts, Mating Side 
26 DB-15 1.543 1.312 0.496 0.422 Male | 3815ME-ND 3.21 2.14 — 1.75} 180-015-173L030 5 
44 DB-25 2.087 1.852 0.496 0.422 15 _ 
62 DB-37 3732 2-500 0.496 0.499 Female |3815FE-ND 3.21 2414 1.75] 180-015-273L030 26 | Male |6826M-ND | 4151 993  6.75]180-026-102-031 
78 DB-50 2.638 2.406 0.606 0.550 
Male |3826ME-ND | 6.30 4.67  3.86|180-026-173L030 44 | Female | 6844F-ND 11.69 10.08 6.86] 180-044-202-031 
‘: " 26 
enn ee, ee les cx, ee) z Female |3826FE-ND | 678 5.02  4.15]180-026-273L030 go | Male ]6862M-ND | 12.53 10.80 7.95) 180-062-102-031 
c Female | 6862F-ND 17.63 15.20 10.34] 180-062-202-031 
c Male |3844ME-ND | 7.50 5.40  4.50/180-044-173L030 
— 157 [C 1 8 44 vg | Male [6878M-ND | 1763 15.20 10.34] 180-078-102-031 
ie oT Contacts Sold Female (SRiNCm, 7-83 549 4:58) 180-044-2731030 Female |6878F-ND | 18.42 15.88 10.80| 180-078-202-031 
= ' ar Separately Below Male |3862ME-ND | 898 6.74  5.61|180-062-173L030 Nickel — RoHS Compliant 
62 
Note: Contacts sold separately (below) for Crimp Type. Female |3862FE-ND 9.98 8.60 5.85) 180-062-273L030 FS Male |6815ME-ND 3.45 2.30 1.88) 180-015-103L031 
No. Price Male |3878ME-ND | 13.57 10.68 8.95 | 180-078-173L030 Female (BSISENEMm| 271 920° 2.18/180-015-203L031 
of Digi-Key Each NorComp 78 Male |6826ME-ND | 7.60 5.48  4.56/180-026-103L031 
Pins} Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Female | 3878FE-ND 9.96 7.58  6.50/180-078-273L030 26 Female | 6826FE-ND 678 5.02 4.15|180-026-203L031 
Crimp - Nickel — RoHS Compliant 5 
bi Aiea Pi octet Contacts — RoHS Compliant Male /6844ME-ND | 864 648  5.40/180-044-103L031 
15 | Male |815ME-ND 248 1.88 1.28] 180-015-173L000 5 44 
Female |@15EE-ND 948 1.88 4.28|180-015-273L000 __ | Pin | ssPect-no — 45 — 10]180-001-170L001 Female | 6844FE-ND 989 7.21 6.18] 180-044-203L031 
og | Male [826Me-ND 575.420  3.431180-026-173L000 Pin | 85PETR-ND 600.00/10,000 | 180-001-170L001 go | Male |6862ME-ND | 10.12 7.70 6.60) 180-062-103L031 
z -026- Female |6862FE-ND | 14.30 12.33  8.39]180-062-203L031 
Female |826FE-ND 6.93 5.98  4.07| 180-026-273L000 Socvat (Gteeenntn =) 4a. a0 qaposiroiul 
aq | Male |844ME-ND 670 4.96 4.11] 180-044-173L000 = 7g. | Male |6878ME-ND | 9.86 7.20 6.17|180-078-108L031 
Female |844FE-ND 6.83 5.06 4.18 | 180-044-273L000 Socket |BoSE RN 600.00/10,000 | 180-002-170L001 Female |6878FE-ND | 996 7.58  6.50/180-078-203L031 
Female |862FE-ND 7.80 5.62 4.68] 180-062-273L000 q 
Insertion/ z -901-170- Male |180-15ME-ND} 2.67 1.81  1.47/180-015-113R001 
7g | Male [876ME-ND | 13.16 1013 €.49|180-076-17L000 Removal Tool MeceaaNams| 7-94 5:96 4.97| 180-801-170-000 15 | cae MME oa 150 tclseo-c1sovanont 
Female |878FE-ND | 11.63 10.03  6.82| 180-078-273L000 High Density |rgogo-no [269.66 + ©— © —| 180-701-170-000 omae : : : 
z 5 = 7 p Male |180-26ME-ND} 3.86 2.66  2.17/180-026-113R001 
Tin e did Female |180-26FE-ND | 4.20 293  2.40/180-026-213R001 
ie Male |1826M-ND 7.48 645 4.39] 180-026-172-010 is Male | T815ME-ND 2.69 1.77 1.43) 180-015-103L001 ié Male |180-44ME-ND] 6.16 4.51  3.68|180-044-113R001 
Female | 1826F-ND 7.74 668 4.54) 180-026-272-010 Female |1815FE-ND 2.98 2.02 1.59|180-015-203L001 Female |180-44FE-ND | 6.11 4.47 3.65/180-044-213R001 
44] Male |1844M-ND 8.27 7.13  4.85| 180-044-172-010 -62ME- -062- 
ale Mae FREAMEMIMN cao 5.04 a47|iso-o2eaoaro01 go | Male |180-62ME-ND] 8.05 5.80 4.83/180-062-113R001 
go | Male AGRARRRD) 10-21 8.80° 5.99) 180-062-172-010 26 : co ee ae eee Female |180-62FE-ND | 7.80 5.85 4.88] 180-062-213R001 
-062-272-( emale - : 5.9 .07 | 180-026- 1 
= a one ie as = = = i vg | Male [180-76MEND| 10.86 826 7.08|180-078-11aR001 
ale a F s R + - “a 
z : Male |T844ME-ND | 7.87 5.91 4.92) 180-044-103L001 Female |180-78FE-ND | 10.60 8.07  6.92|180-078-213R001 
Nickel - .098 — RoHS Compliant 44 ; - - - 
a Male 11815ME-ND 321. 244 1.75) 180-015-173L010 Female | T844FE-ND 9.12 6.84 5.70} 180-044-203L001 Dip Solder - with .065” Clinch Nuts, Board Side 
Female |1815FE-ND 3.21 214 1.75] 180-015-273L010 Male |T862ME-ND | 9.79 7.14  6.12|180-062-103L001 Tin 
a -026- 62 44) Male |7844M-ND 8.06 6.95 4.73] 180-044-112-011 
ag | Male (RRM 830 467 3.66/180-026-1781010 Female |T862FE-ND | 10.60 8.07  6.92|180-062-203L001 
Female |1826FE-ND 678 5.02 4.15] 180-026-273L010 Male |7862M-ND | 10.64 9.18 6.24] 180-062-112-011 
aq | Male /1844Me-ND | 7.50 5.40 4.50) 180-044-173L010 za | Male BRGRSREI) 8-14 8.86 5.72)180-078-103L001 © | remale |7e62F-ND | 10.78 9.30 6.33) 180-062-212-011 
Female |1844FE-ND 763 5.49 4.58] 180-044-273L010 Female |T878FE-ND 7.98 5.75 4.79] 180-078-203L001 78 | Female |7878F-ND 14.88 1283  8.73]180-078-212-011 
Male |1862ME-ND | 898 6.74  5.61|180-062-173L010 
62 arf} Oli, A Nickel - .098 — RoHS Compliant 
Female |1862FE-ND | 9.98 8.60 _5.85|180-062-273L010 Solder Cups with) O82) Clinch Mute, Board Side yas FEENENGM a0 a0: os saaied aaa 
7g | Male |1878ME-ND | 1357 10.68 8.95) 180-078-173L010 Tin | °° : j ; 
Female |1878FE-ND | 996 7.58  6.50|180-078-273L010 Female (7S1SEENDEG| 3.45 290 1.88/180-015-213R011 
44 | Female | 4844F-ND 11.69 10.08 6.86] 180-044-202-011 
Tin Nickel - .098 — RoHS Compliant Female | 7826FE-ND 5.28 3.86 3.15] 180-026-213R011 
26 Male |2826M-ND 748 6.45 4.39) 180-026-172-020 Male | 4815ME-ND 3.45 2.30 1.88) 180-015-103L011 is Male |7844ME-ND 7.43 5.50 4.55) 180-044-113R011 
Female |2826F-ND 7.74 6.68 4.54] 180-026-272-020 15 : -044- 
emale Female |4815FE-ND 371 3.20 2.18 | 180-015-203L011 Female | 7844FE-ND 743 5.50 4.55] 180-044-213R011 
44) Male |2844M-ND 8.27 7.13 4.85] 180-044-172-020 Male |7862MEND | 943 708 5.901 180-062-113R011 
ri -062-172- Male |4826ME-ND | 7.60 5.48  4.56|180-026-103L011 62 : , . 
62 te oe be . : ie : - 96 Female |7862FE-ND | 9.55 7.17  5.97|180-062-213R011 
emale i i i a a 7 a 
Female | 4826FE-ND 6.78 5.02 4.15] 180-026-203L011 z re 
78 | Male |2878M-ND | 18.39 15.85 10.78| 180-078-172-020 7a | Mae oa) 289 9698.12) 180-078-113R011 
Nickel — RoHS Compliant ” Male |4844ME-ND | 8.64 648  5.40/180-044-103L011 Female |7878FE-ND | 15.89 13.70  9.32|180-062-213R011 
ig | Male [2816Me-ND | 321 214 — 1.75|180-015-173L020 Female | 4844FE-ND 989 7.21 6.18] 180-044-203L011 Dip Solder - with .250” Clinch Nuts, Board Side 
: -015- Ti 
Female |2815FE-ND 3.21 2414 1.75] 180-015-273L020 Mae SEMENEM jot2 7.70 ee0|iso-oeoAnaion1 in 
Male |2826ME-ND | 6.30 4.67  3.86|180-026-173L020 62 62 | Male |8862M-ND | 10.64 948 6.24) 180-062-112-021 
26 | comale |2826FE-ND 678 5.02  4.15|180-026-273L020 Female |4862FE-ND | 14.30 12.33  8.39]180-062-203L011 
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No. Price No. Price 
NORCOMP of Digi-Key Each NorComp of Digi-Key Each NorComp 
ADIVISION OF EDAC (AMERICA) LIMETED Pins| Type | PartNo. 1 10 100 | Part No. Pins | Type | Part No. 1 10 =100 | Part No. 
. ‘ 44 | Female |T844FER-ND | 9.12 6.84  5.70|180-044-202L001 M | 180-M6201DMN-ND|13.92 9.60 7.20] 180-M62-113R001 
= 62 
High Density D Sub gp | Male [T862MER-ND | ~9.50 7.13 6.94/780-062-102L001 F |180-M6201DEN-ND |14.43 12.14 9.52) 180-M62-213R001 
Connectors 180 Series (cont) Female |T862FER-ND | 10.60 8.07 6.92 180-062-202L001 Dip Solder - Nickel with .250” Clinch Nuts, Board Side 
Pri 7e | Male (RSAEMER SND 9.14 6.86 5.72 /180-078-102L001 M |180-M1521DMN-ND| 4.87 3.40 2.79|180-M15-113R021 
No. ¥ piled Female |T878FER-ND | 7.98 5.75  4.79|180-078-202L001 15 
of Digi-Key ac NorComp ‘Solder Cup - Tin with .098” Clinch Nuts, F |180-M1521DFN-ND | 5.77 4.22 3.45) 180-M15-213R021 
Pins| Type | Part No. 1 10-100 | Part No. Board Side — RoHS Compliant og | M [180-M2621DMN-ND] 6.55 4.85 4.01) 180-M26-113R021 
Nickel — RoHS Compliant t5.| Male [4815MER-ND | 3.45 2.80 1.88] 180-015-102L011 c |RRGEeeeINEION 8.02 6.02. 5.01 |180-Mo6-219R021 
[ae a | im ee tera | | Lone stow | ork ata torsemna | | Fa narweeren] oor ose women 
emale = I i J - y ale ro il e x -( ia 
ng | Male /8826ME-ND | 5.03 3.57 2.93 180-026-113R021 26 | Female |4826FER-ND | 6.78 5.02 4.15 |180-026-202L011 FBC ZION) 11.66 10.11 7.52 /180-M44-218R021 
Female |8826FE-ND | 5.28 3.86 _3.15| 180-026-213R021 aq | Male [4844MER-ND | 8.64 6.48 5.40/180-044-102L011 eo | Mt RCMGZeIOMIEE) 11.48 9.95 7.40 180-M62-113R021 
aq | Male ]8844ME-ND | 7.43 5.50 4.55) 180-044-113R021 Female |4844FER-ND | 9.89 7.21 6.18 |180-044-202L011 F | 180-M6221DFN-ND | 15.09 12.70 9.95 | 180-M62-213R021 
Female |8844FE-ND | 7.43 5.50 _ 4.55| 180-044-213R021 go | Male [4862MER-ND | 9.87 7.51 —6.44)180-062-102L011 Dip Solder - Nickel with .250” Clinch Nuts, Mating Side 
gp | Male |8862ME-ND | 9.43 7.08 6.90 180-062-113R021 Female |4862FER-ND | 11.34 8.63 _7.40|180-062-202L011 M ]180-M1531DMN-ND| 4.87 3.40 2.79] 180-M15-113R031 
Female |8862FE-ND | 9.55 7.17 _5.97|180-062-213R021 7q | Male [4878MER-ND | 13.64 10.73 8.99]180-078-102L011 15) © lago-missiDEN-ND | 5.77 4.22 3.45/180-N15-213R031 
78 = ahem a hi Bs pect aul Mes ee CE room ng | M | 180-M2631DMN-ND] 6.55 4.85 4.01] 180-M26-113R031 
emale a y 5 . | af older Cup - fin wil . inc! juts, 
Diaiso eTelie EH EZSOa CHAGH NU EA MatING]SIS Board Side — RoHS Compliant F |180-M2631DFN-ND | 8.02 6.02 5.01) 180-M26-213R031 
— 15.| Male )S815MER-ND | 3.45 2.30 1.88] 180-015-102L021 ja | M [180-M44s1DMN-ND] 8.98 6.74 5.61] 180-M44-119R031 
44 | Male |9844M-ND 8.06 6.95 4.73) 180-044-112-031 Female |S5815FER-ND | 3.71 2.56 2.09| 180-015-202L021 F |180-M4431DFN-ND |11.66 10.11 7.52| 180-M44-213R031 
go | Male [9862M-ND [1064 9.18 6.24) 7180-060-112-061 og | Male |S826MER-ND | 7.60 5.48 4.56 | 180-026-102L021 a | M | 180-Mé231DMN-ND/ 11.48 9.95 7.40] 180-Me2-113R031 
Female |9862F-ND | 10.79 9.30 _ 6.33 180-062-212-031 Female (BEZGGEEAND) 6.78. 6.02 4.15) 180-026-202L021 F | 180-M6231DEN-ND | 15.09 12.70 9.95|180-M62-213R031 
78 | Male [9878M-ND | 15.23 13.13  8.93|180-078-112-031 a4 | Male (SogeMERE 864 6.48 5.40) 180-044-1021.021 Dip Solder - Nickel with Board Lock 
Nickel — RoHS Compliant Female |5844FER-ND | 9.89 7.21 _ 6.18|180-044-202L021 
Malo IGEOMEGINI 9.87 7.516.441 780-082-1 091001 M ]180-M1591DMN-ND| 5.24 3.79 3.11] 180-M15-113R911 
Male [9815ME-ND | 3.80 262  2.14]180-015-113R031 go | Male ; : ; 15 
15 | comale |9815FE-ND 345 230  1.88/180-015-213R031 Female |5862FER-ND | 11.34 8.63 — 7.40|180-062-202L021 F [180-M1S591DFN-ND | 6.29 4.60 3.76 /180-M15-213R911 
Mae (GSSERIENIDIN 5.03857 .931180-09641 13031 7q | Male [S878MER-ND | 13.64 10.73 899/180-078-102L021 ng | M |180-M2691DMN-ND] 7.30 5.41 4.47] 180-M26-113R911 
26 | comate POCCTEMIEMMN] 5.08 9.86 3.15|180-006-219A031 Female |5878FER-ND | 9.96 7.58  6.50/180-078-202L021 F |180-M2691DFN-ND | 8.50 6.38 5.31) 180-M26-213R911 
aq | Male ]9844ME-ND | 7.43 5.50 4.55) 180-044-113R031 Solder Cup - Tin wi '50” Clinch Nuts, ag | M |180-M4491DMN-ND] 9.70 7.07 6.06) 180-M44-113R911 
Female | 9844FE-ND 7.43 5.50  4.55| 180-044-213R031 Mating So nots comp iant F |180-M4491DFN-ND |12.11 10.23  7.81|180-IM44-213R911 
g2 | Male )9862ME-ND | 9.43 7.08  5.90/180-062-113R031 15 bases pales pea A ea ereert g2. | M_ ]180-Me291DMN-ND|11.93 10.07 7.69] 180-M62-113R911 
Female |9862FE-ND | 9.65 7.17 __9.97| 180-062-213R031 ame : : : F |180-M4491DEN-ND | 12.11 10.23 7.81|180-M44-213R911 
73 | Male |9878ME-ND 4260 9.69 8.12]180-078-113R031 og | Male |6826MER-ND | 7.60 5.48 4.56 | 180-026-102L031 TTATBCERGEGSNGOESTITE 
Female |9878FE-ND | 15.89 13.70  9.32|180-078-213R031 Female |6826FER-ND | 6.78 5.02 _4.15 | 180-026-202L031 ‘ Rist z 
ag | Male (ERIE SNDy 8.64 6.48 5.40/180-044-1021081 deeded aise aks 
Male |815MER-ND 244 1.65 1.28) 180-015-172L000 Female |6844FER-ND 9.89 7.21 6.18]180-044-202L031 15 M /181-M15414RMN-ND} 7.20 5.33 4.41] 181-M15-113R141 
15 | comale /Q15FER-ND | 2.44 1.65  1.28/180-015-272L000 go | Male [6862MER-ND | 9.87 7.51 6.44) 180-062-102L031 F |181-M1541RFN-ND | 7.40 5.48 4.53/181-M15-213R141 
ng | Male |826MER-ND | 5.75 4.20 3.43) 180-026-172L000 Female |6862FER-ND | 11.34 8.63 7.40] 180-062-202L031 og | M | 181-M2641RMIN-ND|13.69 9.44 7.08] 181-M26-113R141 
Female [826FER-ND | 6.21 4.55 _3.71| 180-026-272L000 73 | Male (ESZSMERANB 13:64 10.73 8.99 180-078-102L.031 F |181-M2641RFN-ND |13.66 9.52 7.32|181-M26-213R141 
a4 | Male |844MER-ND / 6.70 4.96 4.11) 180-044-172L000 Female |BSZSEERSNDIg| 9-96 7.58 __ 6.50 180-078-2021.031 ag | M [f8t-Ma4aTRMN-ND| 15.31 12.88 10.10) t81-Mad-T13R141 
Female EAIERANDMm 6.83 5.06 4.18/180-044-2721000 F |481-m4441REN-ND | 16.02 12.38 10.56|181-M44-213R141 
oa | Mae (eeu 82) 8.96 5.13 180-062-172" 000 . . M_ |181-M6241RMIN-ND| 20.50 16.11 13.91] 181-M62-113R141 
Female |862FER-ND | 7.80 5.62 _ 4.68|180-062-272L000 Machined High 62 ; egy oe 18.11 18 pee 
Male @78MER-ND | 13.16 10.13 @49/180-078-172L000 ‘i F |181-M6241RFN-ND | 20.32 16.57 14.23) 181-M62-213R141 
78 | remale |878FER-ND | 9.62 7.02 _6.02|180-078-272L000 Density D-Sub Solder Cup - Nickel with .098” Clinch Nuts, Board Side 
Crimp - Tin with .098” Clinch Nuts, Cc t 180 Seri ag | M ['80-Mistin-nD | 426 297  2.44/180-N15-103L011 
Male eee rT RET BERET CTTTT onnectors eries F |180-Mi511EN-ND | 5.93 4.34 3.54] 180-M15-203L011 
15 : : : Features: * Screw machined contacts offer high reliability. * Metal Shell pro- M |180-M2611MN-ND | 6.50 4.81 3.98] 180-M26-103L011 
Female |1815FER-ND | 3.21 214 — 1.75|180-015-272L010 ioe FANVAFL chiding, Pd hole hy igh Hite i i ti 26 
ng | Male [1826MER-ND | 6.30 4.67 3.86) 180-026-172L010 a sdilisiel HEGRE > GARRCEIGTS Will GOAT GHEFAID Lik etGC F |180-M2611FN-ND | 9.50 7.13 5.94) 180-M26-203L011 
and additional retention » Connectors will Tit in standart -SU ackshells. 
Female |1826FER-ND | 6.78 5.02 _4.15| 180-026-272L010 = Contacts wil accapt (28 ~ 24) gauge wire. Mlateriats: « Shal!: Seal, Nickel ga| M [180-M44ttMNEND | 9.60 7.00 6.00|180-M44-103L011 
aq | Male |fBS4MERIND)) 7.50 5.40 4.50) 180-044-1721.010 plated «Insulator: Glass-filled, PBT Thermoplastic. U.L. rated 94V-O * Ma- F |180-M4411FN-ND | 13.82 11.94 9.11) 180-M44-203L011 
Female |1844FER-ND | 7.60 5.48 4.56| 180-044-272L010 chined contacts: Brass, Gold Flash Plated S M |180-M6211MN-ND | 12.24 10.34 7.89/180-M62-103L011 
go | Male (RRREMERUER 8:98 6.74 5.61) 180-062-1721010 ‘A F |180-M6211FN-ND |18.27 14.79 12.40|180-M62-203L011 
Female |1862FER-ND | 8.26 6.20 _5.16| 180-062-272L010 A | RS IIET COSPINIsen TEE TaesRnrETt cincn 
Male [1878MER-ND | 13.57 10.68  8.95|180-078-172L010 CCE EEG I Keele hare ord pede ieis Deel 
78 | Female [1878FER-ND | 9.96 7.58  6.50|180-078-272L010 ates a che 15 | RCA SOINN NE) 354 244 1.99) 180-M15-103L001 
Crimp - Tin with .250” Clinch Nuts, F |180-M1501FN-ND | 5.35 3.87 3.17|180-M15-203L001 
= seca aa eT MEET SERIE TREO Na. i eda ea ng | M |180-M2601MN-ND | 5.98 4.37 3.57] 180-M26-103L001 
ale i i i e - ~ ins 
15 | cemale |2815FER-ND | 3.21 214 1.75|180-015-272L020 15 0.643 0.984 1213 F MECM2COIRNENE ME 8.78 6.59 5.49) 160-M26-203L001 
Male (SESEMERSNIDN] 6.30 4.67 3.86 | 180-026-1721090 26 0.971 1.312 541 ja| M [180-MM401MN-ND | 8.88 6.66 5.55] 180-M44-t03L001 
© | Female |2826rER-ND | 6.78 5.02 _4.15|180-026-272L020 i ja jee 2.088 F [180-M4401FN-ND [13.46 11.97 8.68|180-M44-203L001 
jq| Male |2644MER-ND | 7.50 5.40 4.60] 180-044-172L020 go | M |180-Mezo1MN-ND [11.57 10.03 7.46] 180-M62-103L001 
Female |2844FER-ND | 7.60 5.48 _ 4.56|180-044-272L020 No. Eis F |180-M6201FN-ND | 17.64 14.28 11.97|180-M62-203L001 
igi-| ‘acl 
go | Male |2862MER-ND | 8.98 6.74 6.61 | 180-062-1721020 oh cm Pee meee (Norcony Solder Cup - Nickel with .250” Clinch Nuts, Board Side 
Female |2862FER-ND | 8.26 6.20 _5.16| 180-062-272L020 yp : E M RBOMUECIRININMT 498 297 2.44] 180-Mi5-1031021 
Male |2878MER-ND | 13.57 10.68 8.95] 180-078-172L020 15 ae aia 
78 | comale |2878FER-ND | 9.96 7.58 6.50) 180-078-272L020 180-M1511DMN-ND| 4.87 3.40 2.79] 180-M15-113R011 F (UBDMISATNANDIS) 5.98 4.34 3.54 |180-M15-203L021 
Crimp- Tin with .250” Clinch Nuts, 180-M1511DFN-ND | 5.77 4.22 3.45|180-M15-213R011 56 M |180-M2621MN-ND | 6.50 4.81 3.98/180-M26-103L021 
7a Mating Sie CELE ST WOM EEA EER IITET 480-M2611DMN-ND| 6.55 4.85  4.01/180-M26-113RO11 F |180-M2621FN-ND | 9.50 7.13 5.94/180-M26-203L021 
15 : : : M |180-M4421MN-ND | 9.60 7.00 6.00|180-M44-103L021 
Female |3815FER-ND | 3.21 2.14 _ 1.75|180-015-272L030 180-M2611DFN-ND | 8.02 6.02 5.01 | 180-M26-213R011 44 
F |180-M4421FN-ND | 13.82 11.94 9.11/180-M44-203L021 
ng | Male ]3826MER-ND ] 6.30 4.67 — 3.86/ 180-026-172L030 180-M4411DMN-ND| 8.98 6.74 5.61|180-M44-113R011 
Female |3826FER-ND | 6.78 5.02 _ 4.15| 180-026-272L030 M | 180-M6221MN-ND | 12.24 10.34 7.89} 180-M62-103L021 
180-M4411DFN-ND | 11.66 10.11 7.52|180-M44-213R011 62 
Male |3844MER-ND | 7.50 5.40 4.50] 180-044-172L030 F |180-M6221FN-ND | 18.27 14.79 12.40| 180-M62-203L.021 
44) remale |3844FER-ND | 7.60 5.48 456| 180-044-272L030 180-M6211DMN-ND | 11.48 9.95 7.40) 180-M62-113R011 Solder Cup - Nickel with .250” Clinch Nuts, Mating Side 
go | Male |3862MER-ND | 8.98 6.74 6.61 | 180-062-172L030 F |180-M6211DFN-ND | 15.09 12.70 9.95 |180-M62-213R011 ag | M [180-4M531MN-ND | 4.26 297 2.44] 180-M15-103L031 
A F PUMIEENU 5.93 4.34 2.54] 1a0-M15-20aL081 
78 ker pleas ye pe oe Heian 180-M1501DMN-ND| 4.18 2.88 2.35|180-M15-113R001 26 M |180-M2631MN-ND ) 6.50 4.81 3.98) 180-M26-103L031 
SaIdarCun RCHSICOMpHanE 180-M1501DFN-ND | 5.18 3.75 3.08/180-M15-213R001 r pees sons ae = epee 
jg | Male |T815MER-ND | 269 1.77 1.43] 180-015-102L001 180-M2601DMN-ND| 6.03 4.41 3.60| 180-M26-113R001 44 . " Meee eee eee ! 
Female |T815FER-ND | 2.88 1.96 1.54] 180-015-202L001 POCORN 7.60 $48 456|4e0:Mae-o1aRo01 F [180-M4431FN-ND | 13.82 11.94 9.11 | 180-M44-203L031 
ng | Male |TB26MER-ND | 6.80 5.04 4.17] 180-026-102L001 saa go | M |180-Me2s1MN-ND [12.24 10.34 7.89] 180-M62-103L031 
Female |T826FER-ND | 6.21 4.55 _ 3.71| 180-026-202L001 TS0/MASOIDMNEND) 8.26 6.20 5.16) 180-M44-113R001 F |180-M6231FN-ND | 18.27 14.79 12.40| 180-M62-203L031 
44 | Male |T844MER-ND | 7.87 591  4.92|180-044-102L001 180-M4401DFN-ND |13.66 9.52 7.32|180-M44-213R001 sic Mal. EZReinals 
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S NORCOMP cee ee ‘o Digi-Key Price Each NorComp 
No. Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 


SS re er ee wot. | ape | Distkey Peau NorComp gy | Male [174-137MAND [11.50 8.84 7.41 /174-097-112R141 
2 & fo} ins ype ‘al 0. ‘al 0. 
High Density 90° PC Mount Yellow Chromate Female |174-137FA-ND [13.82 10.87 9.11 |174-037-212R141 
D-Sub Connector <5 [female FRPSSEESNIDMNN] 6.99 6.03 4:10 /17EEISDTT001 50 |Female|174-150FA-ND [22.90 18.67 16.03 |174-050-212R141 
37 | Male [1173-37ME-ND [10.47 9.03 6.14] 173-£37-111-001 174E Seri " : 
181 Series (.350” Footprint) 50 [Female [1173-50FE-ND | 23.14 19.95 13.57 |173-E50-211-001 erles (.370” Footprint) 
SPECIFICATIONS: « Contact Rating: 5 Amps * Dielectric Strength: 1000V AC 9 _| Female RINZESDSESAE) 512 68 2.98 [173-608-217 ROO? No. a arenes 
RMS «Insulation Resistance: 1000MQ Contact Material: Brass * Contact 15 Male /1173-15MEA-ND | 5.05 3.58 2.94) 173-E15-111R001 of Digi-Key riceiEae NorComp 
Finish: Gold flash * Operating Temperature: -55°C ~ 150°C « Shell Material: Female |1173-15FEA-ND | 7.67 6.62 4.50 |173-E15-211R001 Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Steel, Nickel plated « Insulations Material: Glass-Filled Polyester (UL 94V-0) 25 [Female|1173-25FEA-ND [10.10 7.69 6.59 | 173-E25-211R001 Yellow Chromate 
* Gender: Receptacle (female) a7 | Male [1173-S7MEA-ND [17.50 9.92 6.75 |173-E37-111ROOT 9 | Male [1174-09ME-ND | 342 295 2.01 |174-£09-111-001 
gore F943 118.99) -| a Female |1173-37FEA-ND | 17.08 14.73 10.02 |173-E37-211R001 45 | Male [117416ME-ND [638° 5.50 3.74 ]174-£16-111-001 
p45 t-74)] 88) 5 | Male |1173-S0MEA-ND 23.69 20.42 13.80 |173-E50-111R001 Female |1174-15FE-ND | 6.55 5.65 3.85 |174-E15-211-001 
-09§ (2.41) | ia (98) 5 Female |1173-50FEA-ND | 25.09 21.63 14.71 }173-E50-211R001 7 Male | 1174-25ME-ND 8.87 7.65 5.21 |174-E£25-111-001 
Fa ta 22m ) | Tin Female |1174-25FE-ND [11.48 9.90 6.74 | 174-E25-211-001 
(7,80) Sees eT Po } 15 | Female |1173-115FE-ND 6.35 5.48 3.73 |173-E15-212-001 37 Male |1174-37ME-ND 110.21 8.80 5.99 |174-E37-111-001 
I “130 (@.30)Typ. tI 37 | Male (ISaSUMINDM) 9.51 8.20 5.58) 173-687-112-001 Female |1174-37FE-ND | 13.02 11.23 7.64 |174-£37-211-001 
4-40 UNC] IL o95,6a) len Female WIMRISTEENDME) 14.12 12.18 8.26 |173-£87-212-001 50 | Male [1174-50ME-ND [11.80 10.18 6.92 |174-E50-111-001 
inee Sq. Typ. Metal Nickel — RoHS Compliant Male [1174-09MEA-ND | 3.75 3.24 2.20|174-E09-111R001 
|— 984 (24.99)—-| Shell g | Male [1173-109MEA-ND] 4.03 2.78 2.27]173-E09-113R001 9 | comale ARRMSCEERMNRM! 4.90 431 2.93 |174:609-211RO01 
Recommended PCB Layout ~hoo Female |1173-109FEA-ND | 5.12 3.63 2.98 |173-£09-213R001 Mare HRTSEMERSIN 7.00 "604-417 [474-2154 14R001 
eB  H88 450 45 | Male /1173-115MEA-ND| 6.06 3.59 2.95 |173-E15-113R001 15 oe eM 45 01 499 (474-615-1100 
Te s ROM ee, be pood Female |1173-215FEA-ND | 6.83 5.06 4.18 |173-E15-213R001 wae HARSHCRNGMT 075” Gai 670 /17REOSAIROOI 
LE SEO 9.128 ard Hole 2.128 bg | Male [1173-125MEA-ND| 8.08 5.82 4.85 ]173-£25-113R001 og | Malo [piiipeeaias) 279 841 8.72) 174-E26- 
B28 | LL oss (1.14) typ. (1.19). (8-18) Version, . ~ 18) Female | 1173-125FEA-ND |10.10 7.69 6.59 | 173-E25-213R001 Famale, (MMGASESTERSNDMM 12.62 10.86 7.40 | 174°£25-211R001 
—-| |-.090 (2.29) Typ. 1,213(30.81) xy | Male [1173-197MEAND| 966 7.35 630] 173-E97-113R001 a7 | Male [1174-37MEAND [11.21 9.67 6.58 174-E37-111RO01 
Na: Female |1173-137FEA-ND | 13.73 10.80 9.05 | 173-E37-213R001 Female (MAS UiERSNDG) 14.31 12.34 8.99 | 174-E37-211R001 
of Digi-Key Price Each NorComp 50 | Male [1173-150MEA-ND | 18.19 14.73 12.35 |173-E50-113R001 co | Male MUCESOMEANDIS 12.97 11.18 7.61 | 174-£50-111R001 
Pins | Type |Part No. fl 10 100 | PartNo. Female | 1173-150FEA-ND | 19.26 15.14 13.07 |173-E50-213R001 Female |1174-50FEA-ND | 23.66 20.40 13.87 | 174-E50-211R001 
Tin 
45 | Male |181-15RME-ND | 3.15 2.10 1.72 | 181-015-113R171 Yellow Chromate 9 | Female |1174-109FE-ND | 4.15 3.58 2.44 /174-E09-212-001 
femal see it 28 a oe eee 45 | Male [173-15ME-ND 6.70 5.78 3.93] 173-E15-111-141 45 | Male [1174-115ME-ND | 5.80 5.00 3.40]174-E15-112-001 
28 | ee SMM ts Gan coy |tetcopoonit Female | 173-15FE-ND 8.58 7.40 5.04] 173-£15-211-141 Female |1174-115FE-ND | 5.95 5.13 3.49 |174-E15-212-001 
Male |181-62RME-ND | 10.67 8.12 6.96 1181-062-113R171 25 | Male _|173-25ME-ND 9.19 7.93 5.39 | 173-E25-111-141 37 | Female [1174-137FE-ND [11.80 10.18 6.92 ]174-E37-212-001 
62 Female | 862RFE-ND 11.93 917 7.69 |181-062-213R171 37 | Male |173-37ME-ND 12.06 10.40 7.08 | 173-E37-111-141 - Male |1174-150ME-ND | 21.23 18.30 12.45 |174-E50-112-001 
a4 | Male [181-44RME-ND [8.04 6.03 5.03 /181-044-113R171 g | Male |173-O9MEAND | 5.92 5.11 3.47) 173-E09-111R141 Female |1174-150FE-ND [23.14 19.95 13.57 | 174-E50-212-001 
Female | 844RFE-ND 9.10 6.83 5.69 |181-044-213R171 Female |173-O9FEAND | 7.27 6.27 _ 4.27 |173-E09-211R141 Nickel — RoHS Compliant 
jg | Male [173-15MEA-ND | 7.20 6.21 4.23 )173-E15-111R141 Male |1174-109MEA-ND] 3.97 2.74 2.24] 174-E09-113R001 
jg | Male [181-115RME-ND] 3.51 2.34 1.91 1181-015-113R531 Female |173-15FEA-ND | 10.01 8.63 5.87 |173-E15-211R141 9 | comale MRRMGEEMNANL 5.04 379. 944 |474-E09-213RO01 
Female |181-115RFE-ND | 3.51 2.34 1.91 |181-015-213R531 Male |173-25MEA-ND [10.72 9.24 6.29 |173-E25-111R141 aE 
Male [181-126RME-ND | 6.42 4.70 3.89 |181-026-11aR531 25 |remale|173-25FEA-ND [1461 1260 857 |17a-e25-214R141| | | 15 | Mae | ITISNEA ND) oee te ae TRO 
26 Female |1174-115FEA-ND | 6.58 4.87 4.03 | 174-E15-213R001 
Female |181-126RFE-ND | 5.12 3.63 2.98 | 181-026-213R531 Male |173-37MEA-ND | 14.07 12.13 8.25 |173-E37-111R141 a : z 
Male /181-144RME-ND | 8.59 6.45 5.37 )181-044-113R531 37 | Female |173-37FEA-ND | 19.98 17.23 11.72]173-€37-211R141 og | Mole Uigieecugime) 854 6.41 5.94) 174-E25-113R001 
44 | Female |181-144RFE-ND | 5.85 4.28 3.49 |181-044-213R531 i : : ; Female |1174-125FEA-ND | 10.60 8.07 6.92 | 174-£25-213R001 
ale |173-50MEA-ND | 26.98 23.27 15.82 |173-E50-111R141 
ea | Male (Ip eeR MENG 11-25 8.56 7.95 | 181-0621 13R531 50 |remale |173-50FEA-ND | 28.47 24.55 16.70|173-E50-211R141 oy | Mole ieee) 984 7.18 6.15) 174-b37-113R001 
ag eee mc pany nemer po omen rin Female |1174-137FEA-ND |11.77 9.05 7.59 | 174-E37-213R001 
jit! ba crew Locks an oar ocks 
Male [1174-150MEA-ND |10.90 8.30 7.11 | 174-E50-113R001 
tg | Male ]181-215RME-ND [5.01 3.55 2.92 | 181-015-113R561 8 | Male |UGSRICOMENDME) 4.76 4.10 2.70/173-£08-112-141 50 | ‘i eeerre ed 347 1471 1233 |174-550-213R001 
Female |181-215RFE-ND | 3.24 2.16 1.77 |181-015-213R561 og | Male ]173-125ME-ND | 8.50 7.33 4.99 |173-E25-112-141 eal Us i i 
be | Male [181-226RME-ND | 7.65 5.51 459 ]181-026-113R561 Female |173-125FE-ND [11.54 9.95 6.77 | 173-£25-212-141 
Female |181-226RFE-ND | 6.03 4.41 3.60 |181-026-213R561 a7 | Male [173-137ME-ND [1111 9.58 6.52 |179-E97-112-141 Yellow Chromate 
ag | Male |181-244RME-ND | 9.94 7.25 6.21 ]181-044-113R561 Female |173-137FE-ND [15.72 13.55 9.22 |173-E37-212-141 g | Male ]174-09ME-ND [5.02 433° 2.95] 174-£09-111-141 
Female |181-244RFE-ND | 7.20 5.33 4.41 | 181-044-213R561 Nickel — RoHS Compliant Female | 174-O9FE-ND 6.15 5.30 3.61 |174-E09-211-141 
go | Male ]181-262RME-ND | 12.29 9.45 7.92 | 181-062-113R561 g | Male J73409MEA-ND ] 5.25 3.84 3.14]173-£09-113R141 45 | Male [174-15ME-ND 7:98 6.88 4.68 |174-E15-111-141 
Female |181-262RFE-ND | 8.38 6.29 5.24 |181-062-213R561 Female 173-109FEA-ND | 642 470 2383/173-£09-213R141 romale (Reman eae ae eran era 
15 Male |173-115MEA-ND | 6.65 4.93 4.07 |173-E15-113R141 95 Male |174-25ME-ND 10.47 9.03 6.14 |174-E25-111-141 
Right A | Female |173-115FEA-ND | 814 6.11 5.09 }173-E15-213R141 Female |174-25FE-ND 113.08 11.28 7.67 |174-E25-211-141 
Ig t ngie pg | Male [173125MEAND [8.71 6.54 5.45 |173-£25-T13R141 | Male [t74-a7MeND [1.20 10-18 692 fi7e-es7-111-1 
D-Sub Connectors Female |173-125FEA-ND [11.32 8.61 7.38 | 173-£25-213R141 Female [174-37FEND [1462 1260 857|174-F37-211-141 
a7 | Male [173-137MEA-ND 10.90 8.30 7.11 [173-E97-113R141 | Male [17é-o0Mel-no | 5.25 5.05 a.43]174-£00-111Rt 
{F109 feu Cae ee we ah eee Female |174-09FEA-ND | 7.17 618 4.21 |174-E09-211R141 
Jo} ¢ Ch) CO) 50 |” ; ; ; Male [174-15MEA-ND | 9.30 6.02 5.46|174-E15-111R141 
7 L Female |173-150FEA-ND | 20.82 16.97 14.58 |173-£50-213R141 15 | mate MMOEEMNOMIN 50 S19 557 (174-c152118141 
aed Footprint orto EES SteRUee 950 8.19 _ 887 [174616 
A eens cneciere pg | Male |174-25MEA-ND [1221 1053 7.16 [174-£25-111R141 
Conn. |___ Dimensions (Inch) Materials: * Shell: Steel, zinc Wale 1173-209MEAND 1 558 482 3281173-E00411RD4A1 Female |174-25FEA-ND [15.25 13.15 8.95 | 174-£25-211R141 
Size [A B G_| Plated with yellow chromate or tin 9 Male |174-37MEA-ND [13.76 11.87 8.07 |174-E37-111R141 
plated © Shell-RoHS Compliant: Female |173-209FEA-ND | 6.86 5.92 4.03 |173-E09-211R241 37 HG 11-87 Bl 
a _ _ _ Steel, nickel plated + Insulator: vg | Male |173-215MEAND | 679 586 8.99178-€15-111R2A1 Female |174-37FEA-ND | 17.04 14.70 10.00 | 174-£37-211R141 
oe tage Tage dod a ete esta Female |1173-115FEA-ND | 8.28 6.22 5.18 |173-E15-211R241 50 | Male |174-SOMEAND 15.62 13.47 9.16 | 174-E50-111R141 
7 — 7500 0aer Brass; Female: Phosphor ‘bronze - Male |173-237MEA-ND | 13.27 11.44 7.78 |173-E37-111R241 Female | 174-50FEA-ND. a 23.27 15.82 | 174-E50-211R141 
50 2635 2.406 0.605 ¢ Plating: Gold flash on entire Female |173-237FEA-ND | 18.85 16.26 11.06 |173-E37-211R241 Tin 
: : : contact 50 | Male [1173-250MEA-ND | 25.46 21.95 14.93 |173-E50-111R241 9 | Male |174-109ME-ND | 4.70 4.05 2.76 | 174-E09-112-141 
173 Series (.283” Footprint) Female |1173-250FEA-ND | 20.62 16.20 13.99 }173-£50-211R241 45 | Male [74A15MEND [7.40 6.38 434)174-615-112-141 
F Female |174-115FE-ND | 7.54 6.50 4.42 |174-E15-212-141 
Ls Digi-Key Price Each NorComp 174 Series (.370” Footprint) ng | Male |174-126ME-ND |) 9.66 8.33 5.67 |174-£25-112-141 
Pins| Type | Part No. 1 10 100 |Part No. Nes Female | 174-125FE-ND 12.04 10.38 7.06 | 174-£25-212-141 
of Digi-Key Price Each | NorComp gy | Male [A74A37MEND [1088 9.38 6.38) 174-E97-112-141 
Yellow Chromate Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Female |174-137FE-ND [13.40 11.55 7.86 | 174-E37-212-141 
37 | Male [173-37M-ND i 11.45 7.79 [173-037-111-141 Short Bracket with 4-40 Screw Lock 50 | Female |174-150FE-ND [24.42 21.05 14.32 |174-£50-212-141 
an Tin Nickel — RoHS Compliant 
Male [173-137M-ND | 12.21 10.53 7.16 | 173-037-112-141 
37 | Female |173-137F-ND | 17.28 14.90 1014 |173-037-212-141 a7 | Male SSSI SDR) 11-98 10.93 7.03 | 174-087-112-141 g | Male |MPASOSMER:NDIS) 5.20 3.80 3.10) 174-E09-113R141 
Tin — RoHS Compliant Female |174-137F-ND | 14.73 12.70 _ 8.64 | 174-037-212-141 Female |174-109FEA-ND | 6.37 4.66 3.80 |174-£09-213R141 
g | Male 173-109MA-ND | 5.20 3.80 3.10 |173-009-112R141 Tin — RoHS Compliant tg | Male [174-116MEA-ND [7.88 5.67 4.73 ]174-£15-119R141 
Female | 173-109FA-ND 6.80 5.04 4.17 | 173-009-212R141 9 Male |174-109MA-ND | 5.72 4.18 3.41 | 174-009-112R141 Female | 174-115FEA-ND 8.03 5.78 4.82 |174-E15-213R141 
15 one ee ae on anit Female|174-109FA-ND | 6.73 4.98 4.12 | 174-009-212R141 p5 | Male [174-125MEAND | 9.79 7.14 6.12) 174-E25-119R141 
Male. 173425MA-ND 19.00 6.75 5.63 1173-025-112R141 15 | Male |174-115MA-ND | 8.35 6.27 5.22 | 174-015-112R141 Female |174-125FEA-ND |11.54 8.88 7.44 174-£25-213R141 
25 | Female |173-125FA-ND [12.20 9.38 7.86 |173-025-212R141 Female |174-115FA-ND | 8.50 6.38 5.31 | 174-015-212R141 g7 | Male [174137MEA-ND [10.65 8.11 6.96 [174-£37-119R141 
37 | Male ]173-137MA-ND 11.70 9.00 7.54 /173-037-112R141 og | Male (MMIZOMAINDR) 10.42 7.03 6.80 | 174-025-112R141 Female |174-137FEA-ND [12.85 9.88 8.28 | 174-E37-213R141 
Female |173-137FA-ND | 16.21 12.53 10.69 |173-037-212R141 Female |174-125FA-ND [12.71 9.78 8.20 |174-025-212R141 (Continued) 
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NorCOMP 182 Economy Series (.318” Footprint) No. ; 
\ of Digi-Key Price Each NorComp 
aaa raat hears Materials: Pins| Type | Part No. 1 10 100 |Part No. 
Right Angle D-Sub Connectors © Shell-RoHS Compliant: Nickel plating Nickel Shell — RoHS Compliant 
174E s : 370” Footorint ¢ Insulator: Glass-filled thermoplastic, 9 Male |183-709ME-ND | 3.63 2.50 2.04 |183-009-113R161 
eries (. ootprint) (Cont) UL ratea'aa\-0 Female |183-709FE-ND | 3.86 266 2.17 |183-009-213R161 
No ¢ Stamped Contacts: Brass 
i. ae Peabo liste + Platiag: Gold flash on entire contact ag | Male [183-715ME-ND [429 296 2.42 |183-015-113R161 
Pins| Type | Part No. 1 10 100 |Part No. Female | 183-715FE-ND | 4.40 3.07 2.52 |183-015-213R161 
gp | Male [174-150MEA-ND ]20.73 1629 14.07 |174-E50-113R141 ng | Male /183-725ME-ND | 492 3.60 2.87 |183-025-113R161 
Female |174-150FEA-ND 20.82 16.97 14.58 |174-E50-213R141 — er Female |183-725FE-ND | 513 3.71 3.04 |183-025-213R161 
Yellow Chromate aT _ _ oa dU Female |183-737FE-ND | 7.05 5.22 4.32 |183-037-213R161 
a 37 2.729 2.500 0.494 318 
Female |174-209FEA-ND | 6.76 5.83 3.97|174-E09-211R241 ; : ; Metal Shell 
ag | Male |174-215MEA-ND | 8.77 7.57 5.15 174-£15-111R241 a 37 | Female ]183-937F-ND | 4.35 3.75 2.55 |183-037-212-171 
Female |174-215FEA-ND | 8.96 7.73 5.26 |174-E15-211R241 aot z nial Key ; poe i Nomoa Nickel Shell — RoHS Compliant 
ins | Type | Part No. ‘art No. 
F F E05. Male ]183-909ME-ND | 363 2.50 2.04 ]183-009-113R171 
25 | Female |174-225FEA-ND [14.39 12.41 8.44] 174-E25-211R241 ashae| around’ Stans and)!1 200 Diameter Hare g | Male 
7 Male |174-237MEA-ND | 12.98 11.20 7.62 |174-E37-111R241 Nickel Shell Female | 183-909FE-ND | 3.86 2.66 2.17 | 183-009-213R171 
Female |174-237FEA-ND | 16.08 13.86 9.43 |174-E37-211R241 g | Male ]182-709ME-ND ] 1.94 1.29 99 /182-009-17aR161 a5. | Mae (BROMINE, 429° 2.96 2.42 | 189-015-119R171 
Male |174-250MEA-ND |15.62 13.47 9.16 |174-E50-111R241 Female |182-709FE-ND | 2.01 1.33 1.03 | 182-009-213R161 Female |183-915FE-ND | 4.40 3.07 2.52 | 183-015-213R171 
50 
Female |174-250FEA-ND |95.43 21.92 44.91 |174-650-211R241 a5 | Male [182-715ME-ND [218 146 1.16 [182-015-113R161 ng | Male /183-925ME-ND | 492 3.50 2.87 |183-025-113R171 
Female |182-715FE-ND | 2.28 1.54 1.19 | 182-015-213R161 Female | 183-925FE-ND | 5.13 3.71 3.04 | 183-025-213R171 
175 Series (.454” Footprint) og | Male (ISzaeeMN 2.62 1.73 1.40 | 182-025-1138 161 gz | Male |183-937ME-ND | 665 4.93 4.07 |189-087-113R171 
Female |182-725FE-ND | 2.69 1.77 1.43 | 182-025-213R161 romale MEMOTERIOMM 7.03. 520 4.30 |[193-097-01aR171 
Ne a een es gy | Male |182-737ME-ND | 339° 2.26 1.85 |182-037-113R161 EE GFELETIS TAADIHGS Stara 
f seal 2 Female |182-737FE-ND | 3.54 2.36 1.93 | 182-037-213R161 itll al he ie lcd het i 
Pins| Type | Part No. il 10 100 | Part No. Nickel Shell RoHS C. liant 
wa Rotts canetk Nickal Sheil g | Male |188-809ME-ND | 3.97 274 2.24 |189-009-113R181 
‘in — Rol ompliant 
Male |182-909ME-ND | 1.94 1.29  .99 | 182-009-113R171 Female |183-809FE-ND | 418 2.88 2.35 |183-009-213R181 
9 | Male |175-109MA-ND | 7.64 5.59 4.56 |175-009-112R151 gfe. 
wae GESEQENTGIM 10.20 Sola enieGonist Female |182-909FE-ND | 2.01 1.33 1.03 | 182-009-213R171 1s | Male |188-815ME-ND | 451 314 2.58 |189-015-113R181 
as | Me ae Ope Paes ea nee tg | Male ]182-915ME-ND | 2.18 1.46 1.15 |182-015-113R171 Female |183-815FE-ND | 4.76 3.32 2.72 |183-015-213R181 
= eae = — = — Female |182-915FE-ND | 2.28 1.54 1.19 | 182-015-219R171 vg | Mae | eeseemeno [S18 875 3.08 |180026-rraRtat 
ale ai "| P B ! | a . | r a 
25 | MMMMEMPUM o1 car 70a |17e-osotontet 25 bei es ee ae be is -. es ees Female |183-825FE-ND | 5.25 3.84 3.14 |183-025-213R181 
a sms Wee oe ee Male |183-837ME-ND | 6.95 5.15 4.26 |183-037-113R181 
gy | Male |175-137MA-ND | 21.07 15.81 18.17 /175-037-112R151 a7 | Male ]182-937ME-ND ] 3.39 2.26 1.85 |182-037-113R171 37 
Female |175-137FA-ND | 16.76 12.96 10.86 |175-037-212R151 Female |182-937FE-ND | 3.54 2.36 1.93 | 182-037-213R171 Female JESSSSAHENDAN) 7-38 5.86 452 |183-037-213R181 
Inside Ground Straps and 4-40 Hex Standoff Fork Board Locks in Front Hole and 4-40 Flush Insert 
Nickel Shell Nickel Shell — RoHS Compliant 
177 Series (.590” Footprint) g | Male |182-809ME-ND | 2.28 1.52 1.20 |182-009-113R181 g | Male |183-09ME-ND / 3.97 274 2.24 |183-009-118R531 
Sau Dimensions (inch) Materials: « Shell: Steel, zinc with Female |182-809FE-ND | 2.34 1.59 1.23 | 182-009-213R181 Female |183-O9FE-ND | 3.86 266 2.17 |183-009-213R531 
Size. A B C el plating, or pias seul 15 Male |182-815ME-ND | 2.50 1.70 1.31 |182-015-113R181 Male |183-15ME-ND 429 2.96 2.42 |183-015-113R531 
pa ya ae EIU Le Female |182-815FE-ND | 2.66 1.75 1.42 |182-015-213R181 15 
9 | 1.228 | 0.984 | 0.436 | rated 94V-0 * Stamped Contacts: cae GERREEANOEL cc? zoe aac [1ezaoe canei Female |183-15FE-ND | 4.40 3.07 2.52 | 183-015-213R531 
15 1.556 | 1.312 | 0.763 Cupronickel alloys » Plating: ale -825ME- 07 2. i -025- i ak 
37 | 2.742 1 2.500 | 1.962 | G0ld over nickel on mating area, 7 | eomale |182-825FE-ND | 3.00 2.00 1.63 |182-025-213R181 og | Ma" |ieseomugemm| 8° 880) 287 /188-026-118RE51 
: : : tin/lead on solder tails wae HESSEN) 3.65 252 2.00 [18-0371 1aRIAT Female |183-25FE-ND | 513 3.71 3.04 |183-025-213R531 
S ; ; ; 
x Female |182-837FE-ND | 3.74 2.58 2.11 |182-037-213R181 a7 | Male (MBSSUMENER) 6.65 4.09. (4.07 )183-087-119R531 
B Ee, ‘ie Fork Board Locks in Front Hole and 4-40 Flush Insert Female | 183-37FE-ND 7.03 5.20 4.30 | 183-037-213R531 
2 Jf C7 | x . ta Nickel Shell Fork Board Locks in Rear Hole and 4-40 Hex Standoffs 
rT i —+- g | Male ]182-09ME-ND ] 1.94 1.29.99 |182-009-113R531 Nickel Shell — RoHS Compliant 
arctan cay mal be AT Female | 182-O9FE-ND 2.01 1.33 1.03 | 182-009-213R531 9 | Male |188-309MEND | 397 2.74 2.24 |183-009-119R641 
a5 | Male Beg) 218 1.46 1.15) 182-015-119R531 Female |183-309FE-ND | 4.21 2.90 2.37 |183-009-213R541 
Female |182-15FE-ND | 2.28 1.54 1.19 | 182-015-213R531 cara CEE woe 
0.120 phen ®: 25 | Male ecm 282 N78 1.40 1182-025 1 19R6R 18 | cemale|189-315FE-ND | 440 3.07 2.52 |183-015-219R541 
ose veae 275 35 ' Female |182-25FE-ND | 2.69 1.77 1.43 | 182-025-213R531 eae : ! ; 
aiibesceeeti2 gan. lea Male 1182-37ME-ND | 3.39 2.26 1.85 1180-087-113R531 ng | Male |183-325ME-ND | 5.18 3.75 3.08 | 189-025-113R541 
F a+r = 37 
.047 c 10! 53g LA toe Female | 182-37FE-ND 3.54 236 1.93 |182-037-213R531 Female |183-325FE-ND | 5.25 3.84 3.14 |183-025-213R541 
: Fork Board Locks in Front Hole and 4-40 Hex Standoff 7 Male |183-337ME-ND | 6.98 5.17 4.27 |183-037-113R541 
Na. ae aren (es Nickel Shell Female |183-337FE-ND | 7.03 5.20 4.30 |183-037-213R541 
ol igi-Ke' lorLom| 
Pins | Type Rea A ‘oth Ie FN 9 |Female|182-109FE-ND | 2.34 1.59 1.23 |182-009-213R561 Fork Board Locks in Front Hole and 4-40 Hex Standoffs 
Natal Stall ieithinaize arsine Straee 25 |Female|182-125FE-ND | 3.00 2.00 1.63 | 182-025-213R561 Niokal Shall = RoHS Compliant 
and .120" Diameter Hole | Male ]183-209ME-ND | 397° 274 2.24 |183-09-113R661 
ag | MO (MSR 14-50 12.50 8.50 |177-015-112-161 183 Economy Series (.590” Footprint) Female |183-209FE-ND | 4.21 2.90 2.37 |183-009-213R561 
Female |177-715F-ND | 14.91 12.85 8.74 |177-015-212-161 Male |183-215ME-ND | 4.51 3.14 2.58 |183-015-113R561 
z z -- .760 ag : F 7 15 
Metal Shell with Inside Ground Straps Materials: * Shell: Steel, tin plating * Shell-RoHS Female |183-215FE-ND | 4.40 3.07 2.52 |183-015-213R561 
and 4-40 Flush Insert Compliant: Steel, nickel plating * Insulator: Glass- i f obs 
. ———— filed thermoplastic, UL rated 94V-0 « Stamped Con- ng | Male /183-225ME-ND | 5.18 3.75 3.08 |183-025-113R561 
9 | Female | 309F-ND 931 803 5.46 |177-009-212-171 
5 = tacts: Brass ° Plating: Gold flash on entire contact Female |183-225FE-ND | 5.25 3.84 3.14 |183-025-213R561 
Nee ee tan tee Cee ay | Male |188-237MEND | 698 5.17 4.27 |189-057-11aR661 
imensions (Inch) " “4 -1037- 
75 | roma MERENEQUOM) cer a7s 301 livvoisoaei ; : al Female |183-237FE-ND | 7.03 5.20 4.30 |183-037-213R561 
Peeccee) Pevceced) Fork Board Locks in Rear Hole and 4-40 Flush Insert: 
37 | Male [177-837M-ND| 8.70 7.50 5.10 | 177-037-112-181 1213 | 0.984 | 0.494 fo (iecesealposcses) BANS idl A Adele idee best ELAS 
1.541 1.312 | 0.494 Nickel Shell — RoHS Compliant 
Plastic Shell with .120" Diameter Hole 2.088 1.852 0.494 B 
2 ee g | Male |183-109ME-ND | 363 250 2.04 |183-009-113R571 
15 | Male |177-515M-ND| 6.41 5.53 3.76 |177-015-110-061 ; } i arate EEA 306 266 247 |tea-coe-oxaRsr1 
eee eta ease ecae anaes er ; ag | Male [185-415ME-ND [429° 296 242 [189-015-119R671 
15 | Male /EXSMAnD Ia eee LL SR A om Digl Key, ‘ ae Horcom Female |183-115FE-ND | 4.29 2.96 2.42 |183-015-213R571 
15 | Male | 177-615M-ND | 5.22 4.50 3.06 | 177-015-110-081 Metal Shell Female |183-125FE-ND | 5.13 3.71 3.04 | 183-025-213R571 
37 Male |177-637M-ND | 7.63 6.58 4.48 |177-037-110-081 15 ] Male |183-715M-ND | 2.32 2.00 1.36 |183-015-112-161 Pe Male |183-137ME-ND | 6.65 4.93 4.07 |183-037-113R571 
Female |177-637F-ND | 8.79 7.58 5.16 | 177-037-210-081 37 | Female }183-737F-ND | 4.35 3.75 2.55 |183-037-212-161 Female | 183-137FE-ND | 7.03 5.20 4.30 |183-037-213R571 
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| No. Price 
4g, NorComp Pin T PartNo, 1 an 100 Rand Suites ainteabbe 
ins | Type | Part No. art No. 
i a aa 4-40 Flush Insert / Board Locks, Rear Holes — D-Sub Connectors 
RoHS Compliant . 
Dual Port Right Angle 9/9 |M/M[179-509MME-ND | 6.90 5.11 4.23] 179-009-613R691 190 and 200 Series a 
D-Sub Connectors 15/15 | M/M |179-515MME-ND | 8.35 6.27 5.22) 179-015-613R691 Materials: * Shell: Steel, zinc or tin plating + B—— 
: 25/25 | M/M |179-525MME-ND | 9.67 7.06 6.05|179-025-613R691 + Insulator: Nylon GT, UL 94V-0 rated + Contacts: 
178, 179 and 189 Series 37/37 | M/M |179-537MME-ND | 13.07 10.06 8.43] 179-037-613R691 Phosphor wanes ¢ Plating: Gold flash on mating 
‘K [FL Q00!- 9/9 | M/F |179-109MFE-ND | 6.90 5.11 4.23/179-009-413R691 area, tin/lead on terminating area 
c [-—s ——l | 15/15| M/F |179-115MFE-ND | 835 6.27 5.22|179-015-413R691 — 

{fe Cad a.40 25/25 | M/F |179-125MFE-ND | 9.67 7.06 6.05|179-025-413R691 Pennoni 5 — : 
Genter Female 125 37/37 | M/F |179-137MFE-ND | 13.07 10.06 _8.43| 179-037-413R691 - ae aT ae 
ll os a) Screwlocks a 9/9 | F/F |179-309FFE-ND | 690 5.11  4.23|179-009-513R691 : : : 

Nepean 318 fe : 15/15 | F/F |179-315FFE-ND | 8.35 6.27 5.22|179-015-513R691 15 1.183 0.984 0.494 
633 25/25 | F/F |179-325FFE-ND | 9.67 7.06 6.05/179-025-513R691 25 2.089 1.852 0.494 
Steel nickel plating, = Contacts: Gold fash over brass plating, + insulator, J [eee ge pene ND TST 1005 _ 8. 0-087. 5198691 Pica 
eel, . y . : =v, 
Glasslled thermoplasti, UL 94V-0 rated, black cr aa0 Hox iggy Saal cng eaeke it pe (uatkey as  uneone 
ins | Type | PartNo. ‘art No. 
Commane Delo =o vars| mm ioisuwenD | 835 627 820(t7o0ISstaRSr Series 190 - Right Angle 
ae . 2 E 25/25 | M/M | 1225MME-ND 9.67 7.06 6.05|179-025-613R571 (.120 Diameter Hole and 4-40 UNC Threaded Insert) 
9 1.204 0.984 0.494 ' : ° 
15 1.535 1.312 0.494 37/37 | M/M | 1237MME-ND 13.07 10.06 8.43] 179-037-613R571 Male |190-09MA-ND 2.82 1.92 1.51]|190-009-163R001 
25 2.078 1.850 0.494 Pt ae Peed ba ne eae eel * Yfemate |190-09FA-ND | 262 1.02 1.1 |100-000-28aR001 
7 2.724 2.500 0.494 : : 
25/25 | M/F | 1225MFE-ND 9.67 7.06 6.05| 179-025-413R571 Male RSQDEMOSIOIN 426 297 2.44 |190-005-163R001 
1 ETE 37/37 | M/F |1237MFE-ND 13.07 10.06 8.43] 179-037-413R571 25 
a Digi-Key Each baron 9/9 | F/F |1209FFE-ND 6.90 5.11 4.23] 179-009-513R571 Female |190-25FA-ND | 4.26 2.97 2.44 | 190-025-263R001 
Pins | Type | Part No. 110 100 | Part No. le i eels | i. ae be eee eee Series 200 - High Density Right Angle 
sas | 6 Le ia contra 120 Di ; 
4-40 mats naa aatied a 37/37 | F/F |1237FFE-ND 13.07 10.06 8.43| 179-037-513R571 (2120, Diameter Hole‘and 40. UNG Threaded insert) 
RoHS Compliant 9/9 | F/M |1209FME-ND 6.90 5.11  4.23|179-009-313R571 15 | Female |200-15FA-ND 3.63 2.50 2.04 | 200-015-263R001 
9/9 |M/M|178-409MME-ND | 6.90 5.11 4.23]178-009-613R491 15/15) FM EE 8.35 6.27 5.22) 179-015-313R671 
15/15 | M/M|178-415MME-ND | 8.35 6.27 5.22|178-015-613R491 ate ay elias . he oe pane : 
25/25 | M/M |178-425MME-ND | 9.67 7.06 6.05|178-025-613R491 a A A 5 -037- ia 
37/37 | M/M |178-437MME-ND | 13.07 10.06 8.43|178-037-613R491 “8 a eae ee Sandorts { Fork Board (eek Abin D Sub 
9/9 | M/F [178-O9MFE-ND | 690 5.11 4.23/178-009-413R491 H ; : : 015-612 A 
15/15 | M/F 178-15MFE-ND | 8.35 6.27 5.22|178-015-413R491 ae Hee Pree bi Bi | telah onhecrwis B+ 
25/25 | M/F |178-25MFE-ND | 967 7.06 6.05|178-025-413R491 I E : . -037-612- i Ue 
ee Ve 178-37MFE-ND | 13.07 10.06 8.43 |178-037-413R491 25/25 | F/F_| 1225FF-ND 8.85 7.63 _5.19| 179-025-512-571 wan eenee sos Het a eoGEEme'c 
9/9 | F/F |178-209FFE-ND | 6.90 5.11 4.23]178-009-513R491 9/9) F/M |1209FM-ND 5.48 4.73 3.22|179-009-312-571 Pe : . : ; 
15/15 | F/F |178-215FFE-ND | 8.35 6.27 5.22|178-015-513R491 15/15 | F/M | 1215FM-ND 8.24 7.10 4.83) 179-015-312-571 Ee ae et ca Fee ee yet Gua Gee 
25/25 | F/F |178-225FFE-ND | 967 7.06 6.05|178-025-513R491 37/37 | F/M [1237FM-ND 13.40_11.55 7.86 |179-037-312-571 mitiicataainedentunaiwe 
37/37 | F/F |178-237FFE-ND | 13.07 10.06 8.43|178-037-513R491 eens 2 
4-40 Flush Insert / Board Locks, Rear Holes — 4-40 Flush Insert / Fork Board Locks — Connector Dimensions - Inch 
RoHS Compliant RoHS Compliant Size A B Cc 
9/9 |M/M]178-SO9MME-ND | 6.90 5.11  4.23]178-009-613R691 9/9 | M/M|189-409MME-ND ) 6.90 5.11 4.23) 189-009-613R491 9 1.214 984 494 
15/15 | M/M|178-515MME-ND | 8.35 6.27 5.22|178-015-613R691 15/15 | M/M |189-415MME-ND | 8.35 6.27 5.22) 189-015-613R491 15 1.545 1.312 494 
25/25 | M/M |178-525MME-ND | 9.67 7.06 6.05] 178-025-613R691 25/25 | M/M |189-425MME-ND | 9.67 7.06 6.05/ 189-025-613R491 25 2.088 1.852 494 
37/37 | M/M |178-537MME-ND | 13.07 10.06 8.43 |178-037-613R691 37/37 | M/M |189-437MME-ND | 13.07 10.06 8.43 189-037-613R491 37 2.730 2.500 494 
9/9 | M/F |178-109MFE-ND | 6.90 5.11 4.23/178-009-413R691 9/9 | M/F |189-O9MFE-ND 6.90 5.11 4.23) 189-009-413R491 _ 
15/15 | M/F |178-115MFE-ND 8.35 6.27 5.22|178-015-413R691 15/15 | M/F |189-15MFE-ND 8.35 6.27 5.22|189-015-413R491 No. A Peles 
25/25 | M/F |178-125MFE-ND | 9.67 7.06  6.05|178-025-413R691 25/25 | M/F |189-25MFE-ND 9.67 7.06 6.05|189-025-413R491 ate - Dig Mey ; i ‘a0 Morcomy 
37/37 | M/F |178-137MFE-ND | 13.07 10.06 8.43 |178-037-413R691 37/37 | M/F |189-37MFE-ND | 13.07 10.06 8.43|189-037-413R491 woes any: : Lee aL 
9/9 | FF |178-309FFE-ND | 6.90 5.11 4.23] 178-009-513R691 9/9 | F/F |189-209FFE-ND | 690 5.11 4.23] 189-009-513R491 -125 Fastening Hole Size 
15/15| F/F |178-315FFE-ND | 835 6.27 5.22|178-015-513R691 15/15| F/F |189-215FFE-ND | 8.35 6.27 5.22|189-015-513R491 9 | Male (MSTEQoMEND 2782.40 1.641 191-009-122-001 
25/25 | F/F |178-325FFE-ND 9.67 7.06 6.05|178-025-513R691 25/25 | F/F |189-225FFE-ND 9.67 7.06 6.05/189-025-513R491 45 | Male |191-15M-ND 3.83 3.30 2.25) 191-015-122-001 
37/37 | F/F |178-337FFE-ND | 13.07 10.06  8.43|178-037-513R691 37/37 | F/F |189-237FFE-ND | 13.07 10.06 8.43] 189-037-513R491 Female | 191-15F-ND 418 3.60 2.45 /191-015-222-001 
4-40 Hex Standoffs / Fork Board Locks — 4-40 Flush Insert / Board Locks, Rear Holes — 25 | Female | 191-25F-ND 5.74 4.95 3.37 |191-025-222-001 
RoHS Compliant RoHS Compliant 37_| Female | 191-37F-ND 7.31 6.30 4.29] 191-037-222-001 
99 | M/M | 1109MME-ND 690 5.11 4.23] 178-009-613R571 9/9 |M/M|189-509MME-ND | 6.90 5.11 4.23] 189-009-613R691 .125 Fastening Hole Size — 
15/15 | M/M | 1115MME-ND 8.35 6.27 5.22/178-015-613R571 15/15 | M/M | 189-515MME-ND | 8.35 6.27 5.22) 189-015-613R691 RoHS Compliant 
25/25 | M/M | 1125MIME-ND 9.67 7.06 6.05|178-025-613R571 25/25 | M/M |189-525MME-ND | 9.67 7.06 6.05] 189-025-613R691 Male |191-09MA-ND 3.39 2.26 1.85] 191-009-123R001 
37/37 | M/M | 1137MME-ND 13.07 10.06 8.43]178-037-613R571 37/37 | M/M |189-537MME-ND | 13.07 10.06 8.43] 189-037-613R691 9 Female | 191-09FA-ND 3.48 2.32 1.90/191-009-223R001 
9/9 | M/F |1109MFE-ND 6.90 5.11 4.23|178-009-413R571 9/9 | M/F |189-109MFE-ND 6.90 5.11 4.23) 189-009-413R691 Male |191-15MA-ND 437 3.05 2.50/191-015-123R001 
15/15 | M/F |1115MFE-ND 835 6.27 5.22|178-015-413R571 15/15 | M/F |189-115MFE-ND | 8.35 6.27 5,22] 189-015-413R691 15 |e omale|191-15FA-ND 476 332 2.72|191-015-223R001 
25/25 | M/F |14125MFE-ND 967 7.06 6.05|178-025-413R571 25/25 | M/F |189-125MFE-ND | 967 7.06 6.05|189-025-413R691 oy | Male | fsT-25MAND RGD 411 3.95 1191202541 23R001 
37/37 | M/F |1137MFE-ND 13.07 10.06 8.43] 178-037-413R571 37/37 | M/F |189-137MFE-ND | 13.07 10.06 _8.43| 189-037-413R691 5 
9/9 | FIF | 1109FFE-ND 6.90 511 4.23]178-009-513R571 9/9 | FiF |189-309FFE-ND | 6.90 5.11 4.23| 189-009-513R691 we ee oe Ae = ee 
15/15 | F/F |1115FFE-ND 8.35 6.27 5.22|178-015-513R571 15/15| F/F |189-315FFE-ND | 8.35 6.27 5,22|189-015-513R691 37 | comale Peas Fist Ges alee (017 somroii 
25/25 | F/F | 1125FFE-ND 967 7.06 6.05|178-025-513R571 25/25 | F/F |189-325FFE-ND | 967 7.06 6.05|189-025-513R691 AS) OE 
37/37 | F/F | 4137FFE-ND 13.07 10.06 8.43] 178-037-513R571 37/37 | F/F [189-337FFE-ND | 13.07 10.06 _8.43| 189-037-513R691 
9/9 | F/M |1109FME-ND 690 5.11 4.23/178-009-313R571 4-40 Hex Standoffs / Fork Board Locks — . 7 
15/15 | F/M |41115FME-ND 8.35 6.27 5.22|178-015-313R571 RoHS Compliant High Densit 
25/25 | F/M | 14125FME-ND 9.67 7.06 6.05|178-025-313R571 9/9 | M/M | 1009MME-ND 6.90 5.11 4.23] 189-009-613R571 
37/37 | F/M | 1137FME-ND 13.07 10.06 _8.43|178-037-313R571 15/15 | M/M | 1015MME-ND 8.35 6.27 5.22| 189-015-613R571 over (2)PS/2 
4-40 Hex Standoffs / Fork Board Locks 25/25 | M/M | 1025MME-ND 9.67 7.06 6.05} 189-025-613R571 999 Series Tc 
37/37 | M/M | 1137MM-ND 13.40 11.55 7.86] 178-037-612-571 37/37 | M/M |1037MME-ND | 13.07 10.06 _8.43| 189-037-613R571 4-40 
37/37 | FF | 1137FF-ND 13.40 11.55 7.86 |178-037-512-571 9/9 | M/F |1009MFE-ND 6.90 5.11 4.23]189-009-413R571 1.244 lr A ~|Threaded 
15/15| M/F |1015MFE-ND | 8.35 6.27 5.22|189-015-413R571 | [7B “I! Screwlock 
4-40 Flush Insert / Fork Board Locks — 25/25 | M/F | 1025MFE-ND 9.67 7.06 6.05) 189-025-413R571 Materials: 585 ae, ee 
RoHS Compliant 37/37 | M/F |1037MFE-ND 13.07 10.06 8.43| 189-037-413R571 * Shell: Steel, nickel plated ~~~ | g39) 997 
9/9 |M/M|179-409MME-ND | 6.90 5.11  4.23]179-009-613R491 9/9 | F/F |1009FFE-ND 6.90 5.11  4.23|189-009-513R571 + Insulator: PBT UL 94V-0 rated '@||@ 
15/15 | M/M|179-415MME-ND | 8.35 6.27 5.22) 179-015-613R491 15/15 | F/F \1015FFE-ND 8.35 6.27 5.22|189-015-513R571 * Contacts: Brass ivy 
25/25 | M/M |179-425MME-ND | 9.67 7.06 6.05|179-025-613R491 25/25 | F/F | 1025FFE-ND 9.67 7.06 6.05] 189-025-513R571 + Platings: Gold flash contacts c™ 
37/37 | M/M |179-437MME-ND | 13.07 10.06 8.43|179-037-613R491 37/37 | F/F_ | 1037FFE-ND 13.07 10.06 _8.43| 189-037-513R571 Connector Dimensions = Inch 
9/9 | M/F [479-O9MFE-ND | 690 5.11 4.23|179-009-413R491 9/9 | F/M |1009FME-ND 6.90 5.11 4.23|189-009-313R571 Size K B t 
15/15 | M/F J179-15MFE-ND | 835 6.27 5.22|179-015-413R491 15/15 | F/M | 1015FME-ND 8.35 6.27 5.22| 189-015-313R571 7 Tas Goel eT 
25/25 | M/F |179-25MFE-ND | 967 7.06 6.05|179-025-413R491 25/25 | F/M | 1025FME-ND 9.67 7.06 6.05| 189-025-313R571 
37/37 | M/F |179-37MFE-ND | 13.07 10.06 8.43|179-037-413R491 37/37 | F/M | 1037FME-ND 13.07 10.06 8.43] 189-037-313R571 ra es 
9/9 | F/F |179-209FFE-ND | 690 5.11 4.23|179-009-513R491 4-40 Hex Standoffs / Fork Board Locks af Digi-Key Each NorComp 
15/15 | F/F |179-215FFE-ND | 835 6.27 5.22|179-015-513R491 37/37 | M/M | 1037MM-ND 13.40 11.55 7.86 | 189-037-612-571 Pins | Type |Part No. 1 10 100 | PartNo. 
25/25 | F/F |179-225FFE-ND | 967 7.06 6.05|179-025-513R491 37/37 | F/F | 1037FF-ND 13.40 11.55 7.86 | 189-037-512-571 
37/37 | F/F |179-237FFE-ND | 13.07 10.06 8.43|179-037-513R491 37/37 | F/M |1037FM-ND 13.40 11.55 7.86] 189-037-312-571 15 |Fomale EoZauacieaogm) 816 6.12 5.10) 999-H15-PS2L571 
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| No. No. ; 
NORCOMP of Digi-Key Price Each NorComp of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins| Type | PartNo. al 10 100 | PartNo. Pins| Type | PartNo. 1 10 = 100 | Part No. 
ADIVISION OF EDAC (AMERICA) LIMITED 
Yellow Chromate : 82PECT-NDt — 21 14 |170-001-170L002 
H in 
Crimp and Poke 37 | Male [2737M-ND 2.76 2.38 1.62 ]170-037-171-010 82PETR-ND$ 762.50/10,000 | 170-001-170L002 
D-Sub Connectors 170 Series 50 | Female | 2750F-ND 2.76 2.38 1.62 |170-050-271-010 | pin [S2PSFECT-NDAE | — 18.12 |170-001-t70L001 
g -015- 82PSFETR-NDA¢ |  625.00/10,000 | 170-001-170L001 
Features: » Available in 5 industry sizes/positions » Low cost commercial 15 | Female [27t55A-ND 2.85 1.94 1.52 |170-015-271L010 
version of military standard *Tin or Yellow Chromate shells * Allows for 25 | Female | 2725FA-ND 2.07 1.34 1.06 |170-025-271L010 83PE-ND — 18  .12 |170-101-170L001 
easy loading of only the positions required using Crimp and Snap-in contacts — | Pin 
*Tin-plated connector shells have indents to provide grounding and additional 37 | Female | 2737FA-ND 2.82 1.86 1.50 |170-037-271L010 84PE-ND — 23.16 | 170-101-170L002 
retention * Nylon insulator has a minimum contact retention of 10 pounds 5 = = 5 
Materials: * Shell: Steel, zinc-plated with yellow chromate or bright tin plating 88SE-ND — 42.30 |170-202-170L002 
* Shell - RoHS Compliant: Steel, nickel plating + Insulator: Glass-filled ald — | Socket 89SE-ND — go 60 |170-202-170L003 
thermoplastic, UL 94V-0 rated 15 | Female | 6715F-ND 1.94 1.68 1.14 |170-015-272-020 — 
Pin |87PE-ND — 33.22 |170-201-170L002 
— Male |6737M-ND 276 238 1.62 |170-037-172-020 
Size A B t Female | 6737F-ND 273 235 1.60 |170-037-272-020 
3 7543 10.9841 0.406 P Male |709MER-ND 1.08 68  .50 |170-009-172L000 
48 au ele nae 50 | Male [EGe0eene Secrecy Female | 709FER-ND 146 .73 54 |170-009-272L000 
Uses Snap-in 37 | 2.732 | 2.500 | 0.496 Nickel Shell —'HoHs Compliant Male |715MER-ND 12178 56 |170-015-172L000 
Contacts 50 2.638 | 2.406 | 0.602 Male |6709ME-ND 2.04 1.32 1.04 ) 170-009-173L020 15 Female |71SFER-ND 433 82 62 |170-015-272L000 
(sold separately) 433 9 : 7 i 
i Female | 6709FE-ND 2.07 1.35 1.06 | 170-009-273L020 Male |725MER-ND 1.29 80 60 | 170-025-172L000 
25 
Snap-In Contacts for Crimp D-Sub Connectors 6 Male | 6715ME-ND 215 1.43 1.13 |170-015-173L020 Female | 725FER-ND 1.33 84 63 | 170-025-272L000 
: Female | 6715FE-ND 2.24 1.50 1.18 |170-015-273L020 Male |737MER-ND 2.18 1.41 14.11 |170-037-172L000 
Features: * Low cost and high performance stamped con- Pin 37 
tacts features insulation support for increased holding power Male |6725ME-ND 2.21 1.48 1.16 |170-025-173L020 Female | 737FER-ND 2.18 1.46 1.15 |170-037-272L000 
© Contact Range: 24 ~ 28 AWG * Contacts are commercial CA 25 
quality stamped and are compatible with industry tooling Female | 6725FE-ND 2.28 1.52 1.20 | 170-025-273L020 - Male |750MER-ND 5.27 3.81 3.12 | 170-050-172L000 
Material: Male Pins: Brass * Female Pins: Phosphor Socket a -050- 
bronze * Male Pins - RoHS Compliant: Brass * Female a e Male |6737ME-ND 3.00 2.00 1.63 |170-037-173L020 Female | 750FER-ND 5.27 3.81 3.12 | 170-050-272L000 
Pins — RoHS Compliant: Brass ge Female | 6737FE-ND 3.00 2.00 1.63 |170-037-273L020 Crimp - Tin with .098” Clinch Nut, 
No. a | Male |67soMe-no 5.95 4.36 3.55 |170-050-173L020 Board) Side a aore Complent 
of Digi-Ke rice Eac! NorCom| 5 | -009- 
stall ae Diath Kay ee Famale (EPROFEIRTE sige: ae Ale Lao-as0-o7a0n9D F Male |5709MER-ND 2.04 1.32 1.04 |170-009-172L010 
Yellow Chromate Fone Em 27 135 108 [tromperann 
i Male |5715MER-ND 215 1.43 1.13 |170-015-172L010 
Tin Shell 9. | Female | 3709F-ND 2.23 1.93 1.31 |170-009-271-020 | 0° 
7 -050-272- Female |5715FER-ND 2.24 1.50 1.18 |170-015-272L010 
50 | Female | 750F-ND 212 1.83 1.25 | 170-050-272-000 15 | Mate (SaTENnt Te ae i — eee 
Nickel Shell — RoHS Compliant ale 4 : : : -025- 
att ct id 50 | Female |3750F-ND 276 2.38 1.62 |170-050-271-020 25 
Male |709ME-ND 408 68 50 |170-009-173L000 3 | uae (eee ae Female |5725FER-ND 2.28 1.52 1.20 |170-025-272L010 
2 | csmale NRE ite? <8) en |ap-gns7aloos = am a a SD ay | Male |5787MER-ND — | 8.00 2.00 1.63 /170-097-172L010 
ale \- zi a . - a 
‘ Male 1715ME-ND 42178 56 1170-015-173L000 = a Mr ere cee Female |5737FER-ND 3.00 2.00 1.63 |170-037-272L010 
ale \- B £ is - F 
Female | 715FE-ND 193 82 62. |170-015-273L000 . Serer ech meer ar oF Male |5750MER-ND 5.95 4.36 3.55 |170-050-172L010 
rimp with .. ”” Clinci juts, Mating Side cf ABN. 
7 Male [725ME-ND 129 80 60 1170-025-47aL000 Female |5750FER-ND 5.95 4.36 3.55 |170-050-272L010 
Tin Shell TE crinel i 
Female | 725FE-ND 133.84 63 | 170-025-273L000 Celeb oe WUE E 
37 | Male |7737M-ND 2.76 2.38 1.62 | 170-037-172-030 ide — i 
ay | Mate |737Me-no 2418 141 1.11 |170-037-173L000 Par de mons Come ene 
50 | Female | 7750F-ND 3.19 2.75 1.87 | 170-050-272-030 H -009- 
Female | 737FE-ND 218 1.46 1.15 |170-037-273L000 9 ag (LEG BUH. heels (AY: TONS eLOee 
e Male |750ME-ND 5.27 3.81 3.42 |170-050-173L000 Nickel Shell — RoHS Compliant Female | 6709FER-ND 2.07 1.35 1.06 |170-009-272L020 
i -009- Male |6715MER-ND 215 1.43 1.13 |170-015-172L020 
Female | 750FE-ND 5.27 3.81 3.12 | 170-050-273L000 9 iia ED Fe eee Os AAO OUR Ler O20 15 
Female | 7709FE-ND 2.07 1.35 1.06 |170-009-273L030 Female | 6715FER-ND 2.24 1.50 1.18 | 170-015-272L020 
Yellow Chromate 
il -015- Male |6725MER-ND 2.21 1.48 1.16 |170-025-172L020 
37 | Female |1737F-ND 2.00 1.73 1.18 ]170-037-271-000 ag | Me? elie TASS. Tele | 0Cie 1720030 25 | Se. ae calla 
emale | 6725FER- : 52 1,20 |170-025-27 
9 | Female! 1709FA-ND 1.00 63 48 1170-009-271L000 Female | 7715FE-ND 2.24 1.50 1.18 |170-015-273L030 ae ESET ET RTT 
ale | x f. ‘, -( os 
15 | Male |1715MA-ND 140.69 53 |170-015-171L000 og | Male (ames UTED a ee 37 | vale si a. duc dnneearee 
Mare EREEMEND 170 “A883 [A7o-G>sei74K000 Female | 7725FE-ND 2.28 1.52 1.20 |170-025-273L030 pune : ea Ae tas 
25 Male |6750MER-ND 5.95 4.36 3.55 |170-050-172L020 
Female | 1725FA-ND 1.21.78 56 | 170-025-271L000 Male |7737ME-ND 3.00 2.00 1.63 | 170-037-173L030 50 
37 Female | 6750FER-ND 5.95 4.36 3.55 |170-050-272L020 
Male |1737MA-ND 1.93 1.28 .99 |170-037-171L000 Female | 7737FE-ND 3.00 2.00 1.63 | 170-037-273L030 
37 Crimp - Tin with .250 Clinch Nut, 
- -037- Male |7750ME-ND 5.95 4.36 3.55 |170-050-173L030 
Female | 1737FA-ND 1.98 1.31 1.01 |170-037-271L000 Pa Irian Cite aa Gaara 
i -050- Female | 7750FE-ND 5.95 4.36 3.55 | 170-050-273L030 
50 | Male |1750MA-ND 4.85 3.38 2.78 |170-050-171L000 ‘emale Male FZOSHERNIT aia, 4.38: 4194 [470:008517010% 
Crimp .065” Clinch Nuts, Board Si Yellow Chromate 9 Female |7709FER-ND 2.07 1.235 1.06 |170-009-272L030 
Tin Shell 15 | Female | 4715F-ND 2.23 1.93 1.31 |170-015-271-030 15 | Male 17715MER-ND 245 1431.43 |1170-015-172L030 
7 Male |5737M-ND 2.76 2.38 1.62 |170-037-172-010 37 | Female | 4737F-ND 2.87 2.48 1.69 | 170-037-271-030 Male 17725MER-ND 221 148 1.16 |170-025-172L030 
Female | 5737F-ND 2.73 2.35 1.60 |170-037-272-010 9 | Female | 4709FA-ND 1.87 1.24.96 | 170-009-271L030 me Female | 7725FER-ND 2.28 1.52 1.20 |170-025-272L030 
a Male |5750M-ND 3.54 3.05 2.08 | 170-050-172-010 15 | Female | 4715FA-ND 2.05 1.33 1.05 |170-015-271L030 Male |7737MER-ND 3.00 2.00 1.63 | 170-037-172L030 
37 
Female | 5750F-ND 3.19 2.75 1.87 | 170-050-272-010 25 | Female | 4725FA-ND 2.07 1.34 1.06 | 170-025-271L030 Female |7737FER-ND 3.00 2.00 1.63 |170-037-272L030 
Nickel Shell — RoHS Compliant Male |4737MA-ND 2.04 1.35 1.04 |170-037-171L030 2 Male |7750MER-ND 5.95 4.36 3.55 |170-050-172L030 
37 
P Male |5709ME-ND 2.04 1.32 1.04 )170-009-173L010 Female |4737FA-ND 2.90 1.97 1.55 | 170-037-271L030 Female | 7750FER-ND 5.95 4.36 3.55 | 170-050-272L030 
Female |B(Q9nesnD 2.07 1.85. 1.06 | 170-009-278L010 50 | Female |4750FA-ND 5.29 3.87 3.16 |170-050-271L030 }CutTape + Tape and Reel 
#5 Male |5715ME-ND 2.15 1.43 1.13 |170-015-173L010 imped Contacts 24 ~ 28 AWG — RoHS Compliant A Pins and Sockets are selectively gold plated 
Female | 5715FE-ND 2.24 1.50 1.18 | 170-015-273L010 me 82SECT-NDt — 96  .17/170-002-170L002 peeicie Dig Key Flea More ome 
| y * —, ;ocket |. je 
og | Male BUEN BEL Mae 10, OAS Zag 82SETR-ND$ 1140.00/10,000 | 170-002-170L002 Tools 
Female | 5725FE-ND 2.28 1.52 1.20 | 170-025-273L010 
nee socket SST NDA | — 28-16 |170-002-170L001 Insertion/Removal Tool T1010-ND 6.29 |170-901-170-000 
Male |5737ME-ND 3.00 2.00 1.63 | 170-037-173L010 — | Socke 
gy} 82SSFETR-NDA¢ | 1015.00/10,000 | 170-002-170L001 Hand Grimp Tool For 
Female | 5737FE-ND 3.00 2.00 1.63 |170-037-273L010 ° T1000M-ND | 573.03 |170-702-170-000 
85SE-ND — 24 14 |170-102-170L001 Screw Machined Contacts 
# Male |5750ME-ND 5.95 4.36 3.55 |170-050-173L010 — | Socket Nearn see ail auaeaaeions Cantonment 
Female | 5750FE-ND 5.95 4.36 3.55 |170-050-2731010 — Stamped Contacts COD) 269.66 | 170-701-170-000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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I No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
NORCOMP Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Pins | Type | PartNo. 1 10 100 |Part No. 
ADIVISION OF EDAC (AMERICA) LIMITED Solder Cup with .250” Clinch Nuts, Board Side Nickel Shell — RoHS Compliant 

D-Sub ote fy aé Tin Shell — RoHS Compliant 9 | Male [6209ME-ND | 250 1.70 1.31 |171-009-113R021 
Uu (yy eee) eee ; Male |2209MER-ND | 2.01 1.33 1.03 |171-009-102L021 15 Male |6215ME-ND 3.03 2.02 1.65 |171-015-113R021 
Connectors S| Female |2209FER-ND | 2.07 1.35 1.06 | 171-009-202L021 Female | 6215FE-ND 2.73 1.85 1.50 | 171-015-213R021 
Features: »-Avallable In’ 8:Industiy — ts | Male [2215MER-ND ] 234 1.59 1.28 /171-015-102L021 os | Male /G225MENDIGS) 3.68 2.54 2.08 /171-025-113R021 
sizes/positions * Non-removable con- font a t Female |2215FER-ND | 2.59 1.71 1.38 |171-015-202L021 Female | 6225FE-ND 3.09 2.06 1.68 | 171-025-213R021 
tacts Tin or Yellow Chromate shells 9 1213 | 0.984 10496 Male |2225MER-ND 247 1.68 1.30 | 171-025-102L021 37 Male |6237ME-ND 5.20 3.80 3.10 | 171-037-113R021 
available * Tin shells have indents to : : : 25 Female |6237FE-ND | 4.23 2.92 2.38 |171-037-213R021 
provide grounding and additional 15 | 1.541 | 1.312 | 0.496 Female | 2225FER-ND 247 1.68 1.30 )171-025-202L021 “ “ 
retention « Screw machine contacts offer {ps1 a.0a7 17.852 1 0.496 Male TGSEEMERTUNIN aap o.0a aaa [1710037-7001001 50 | Male |6250ME-ND | 5.69 4.17 3.40 ]171-050-113R021 
high reliability Materials: * Shell: Steel, 37 . i : A i i ' -050- 
zine plated with yellow chromate, bright |” | 2.728 | 2.500 | 0.496 Female |2237FER-ND | 3.74 258 2.11 | 171-037-202L021 ee a 
tin over nickel * Shell-RoHS Compliant: 50__| 2.638 | 2.406 | 0.602 Male |2250MER-ND | 527 3.81 3.12 1171-050-102L021 
Steel, nickel plated ¢ Insulator: Glass- 50 Tin Shell 
filled thermoplastic, UL rated 94V-O + Contacts: Brass male pins; Phosphor Female |2250FER-ND | 5.43 3.98 3.24 | 171-050-202L021 Male 17250N-ND 542 468 3418 171-050-112-031 
bronze female pins « Plating: Gold flash on entire contact Nickel Shell — RoHS Compliant 50 Female |7250F-ND 525 453 3.08 1171-050-212-031 
Male ]2209ME-ND | 2.01 1.33 1.03 ]171-009-103L021 5 : ; a 
Original D-Subminiature 9 | Female | 2209FE-ND 2.07 1.35 1.06 |171-009-203L021 ec atc 
ema : : : g | Male ]7209ME-ND ] 250 1.70 1.31 /171-009-113R031 
Ch jg | Male (2CMENEie) 224 1.59 1.23 | 171-015-103L021 Female |7209FE-ND | 2.66 1.75 1.42 |171-009-213R031 
125 J} = j-110 Female | 2215FE-ND 2.59 1.71 1.38 | 171-015-203L021 re Male |7215ME-ND 3.03 2.02 1.65 | 171-015-113R031 
Solder Cup Dip Sol Devel High Profile og | Male (B2csMisUBae) 2.47 1.68 1.80) 171-025-103L021 Female |7215FE-ND 273 1.85 1.50 |171-015-213R031 
Wire Wrap Female |2225FE-ND | 2.69 1.77 1.43 |171-025-203L021 ng | Male [7225ME-ND [3.68 254 2.08 [171-026-113R031 
| lo 1 a7_| Male [2287MEND | 3.42 2.28 1.86 /171-037-108L021 Female |7225FE-ND | 3.09 2.06 1.68 |171-025-213R031 
] } J Female |2237FE-ND | 3.74 2.58 2.11 |171-037-203L021 a7_| Male |7237ME-ND 5.20 3.80 3.10 ]171-037-113R031 
.098” Board Side .250" Board Side 250” Mating Side .225” Board Side/ so | Male [2250ME-ND | 5.27 3.81 3.12 |171-050-103L021 Female |7237FE-ND | 4.23 2.92 2.38 |171-037-213R031 
005" (172 Series) 197°" Mating Side Female |2250FE-ND | 5.43 3.98 3.24 | 171-050-203L021 50 | Male |7250ME-ND | 5.69 4.17 3.40 ]171-050-113R031 
Clinch Nut Hardware Solder Cup with .250” Clinch Nuts, Mating Side Female | 7250FE-ND 5.54 4.05 3.31 | 171-050-213R031 
Clinch Nuts: Brass, clear zinc plating with 4-40 threads Tin Shell 
Hole Patterns 50 | Male |3250M-ND 5.42 4.68 3.18] 171-050-102-031 Tin Shell 
: Tin Shell — RoHS Compliant 50 | Female |9250F-ND 5.89 5.08 3.46 | 171-050-212-911 
9.120 , come g | Male [S209MER-ND J 201 1.88 1.03 /171-009-102L031 Nickel Shell — RoHS Compliant 
S Sepovocs | : Female |3209FER-ND | 2.07 1.35 1.06 | 171-009-202L031 g | ee ume 200 200 1.68 | 171-000-113R911 
oot or F108 Typ Rh cae vg | Male [S215MERND [2.91 1.57 1.21 |171-015-102L08t “ie ee = a2 = Leeann 
15, 25, i q 015. 
i Female |3215FER-ND | 2.59 1.71 1.38 |171-015-202L031 15 a MM 5 350 1.80 |171-015-213R011 
: Male |3225MER-ND | 247 1.68 1.30 |171-025-102L031 ee 
Series 171 — Stamped Contacts % | ema [a005reR-ND | 2.47 1.68 1.30 |171-025-202L031 a5 | Mae (cea 492 298 248/171-0251 13R9tt 
UMS eae Female |9225FE-ND | 3.77 2.60 2.12 |171-025-213R911 
rhc Digi-Key Price Each | NorComp g7_| Male /8237MER-ND | 342 228 1.86 |171-037-102L031 | | ae [2a7weND [S20 4243.46 [171-0a7-TTaROTt 
) i 037+ 7 
Pins | Type _|Part No. i aa 100 | Part No. Female |3237FER-ND | 3.74 2.58 2.11 |171-037-202L031 tomale CERI] 4733.90. 2.71 [471-037-213R911 
Male [3250MER-ND | 5.27 3.81 3.12 |171-050-102L031 
ae ee comune 50 | omale |3250FER-ND | 5.43 3.98 3.24 | 171-050-202L031 0 | ee eM cat aut cee lrcoeores 
9 | Mae [e0aMERND [1.00 63 47] 17%-008-1021001 eee recommen Female |9250FE-ND | 6.11 4.47 3.65 |171-050-213R911 
Female |209FER-ND | 1.16 73.54 |171-009-202L001 fener ster hols Compliant - : 
Mae \SIENERTIGMIN 1439269 117/-01s-1001007 | Male [3209ME-ND | 201 1.33 1.03 /171-009-103L031 Series 172 — Machined Contacts 
15 Female |3209FE-ND | 2.07 1.35 1.06 | 171-009-203L031 : 
Female |215FER-ND | 1.69 1.09 .83|171-015-202L001 He ae Digi-Key Price Each |NorComp 
55 | Male |225MER-ND | 1.55 97 74 |171-025-t02L001 15 pam (SIE: pee ee eee Pins | Type | Part No. 110 100 |Part No. 
Female [zsreneno | 1.55 _s7 74 |171-025-202.001 Female |satsre-nD | 259 171 1.98 | 17-018-209L08 
- Male |237MER-ND 2.59 1.71 1.38 | 171-037-102L001 95 Male )3225ME-ND 2.47 1.68 1.30 )171-025-103L031 Tin Shell — RoHS Compliant 
Female |237FER-ND | 2.95 2.00 1.57 |171-037-202L001 Female |3225FE-ND | 269 1.77 1.43 |171-025-203L031 | Male JT109MA-ND [2.91 1.98 1.66 |172-009-102R001 
59 | Male [250MER-ND [4.51 3.14 2.58 ]171-050-t02L001 a7_| Male [S287MEND | 3.42 228 1.86 /171-087-108L031 Female | 1109FA-ND 3.21 244 1.75 |172-009-202R001 
Female |250FER-ND | 4.81 3.42 2.80 | 171-050-202L001 Female |3237FE-ND | 3.74 2.58 2.11 |171-037-203L031 a5. | Male [1115MA-ND | 3.48” 2.40 1.96 |172-016-102R001 
Nickel Shell — RoHS Compliant A Male |3250ME-ND 5.27 3.81 3.12 | 171-050-103L031 Female | 1115FA-ND 4.18 2.88 2.35 )172-015-202R001 
g | Male )209ME-ND 1.00 63.47 | 171-009-103L001 Female |3250FE-ND | 5.43 3.98 3.24 | 171-050-203L031 o5 | Male |1125MA-ND = | 4.34 3.03 2.48 | 172-025-102R001 
is. | Male [2t5ME-ND 7.43 92 69 | 171-015-103L001 Nickof Shall_—RoHS' Compliant g7_| Male [1137MA-ND [541 3.96 3.23 /172-037-102R001 
Female |215FE-ND 41.69 1.09 .83 |171-015-203L001 Male |4209MEND 159 99 76 1171-009-113R001 Female | 1137FA-ND 7.20 5.33 4.41 |172-037-202R001 
Male |225ME-ND 1.55 97  .74|171-025-103L001 9 ‘ : . Male |1150MA-ND 8.93 6.70 5.58 |172-050-102R001 
25 Female |4209FE-ND | 1.75 1.13 87 |171-009-213R001 50 | comale RENE 12.62 9.71. 8.14 [172-080-202R001 
Female |225FE-ND 1.75 113 87 |171-025-203L001 Male OZER pod aai4e~ aes A740 SSAGROOI emale | 1150FA- : 718.14 1172-050- 
37 | Male |237ME-ND 2.59 1.71 1.38 |171-037-103L001 15 | comale (teats 16 50 eh Sodnie Saab} Solder Cup with .065” Clinch Nuts, Board Side 
Female |237FE-ND 2.95 2.00 1.57 |171-037-203L001 eae ase Tin Shell — RoHS Compliant 
Male |250ME-ND 451344 258 1171-050-103L001 95 Male )4225ME-ND 2.88 1.96 1.54 | 171-025-113R001 g | Male ]2109MA-NO 4.00 2.76 2.25 |172-009-102R011 
50 | pamale GRaReIND iar 942 280 |171-050-20aL001 Female |4225FE-ND | 2.28 1.52 1.20 |171-025-213R001 Female | 2109FA-ND 4.26 2.97 2.44 |172-009-202R011 
Solder Cup with .098” Clinch Nuts, Board Side g7_| Male [4287ME-ND | 4.65 3.24 2.66 /171-097-113R001 a5 | Male [2115MA-ND [4.86 3.18 2.64 /172-016-102RO11 
Tin Shell — RoHS Compliant Female | 4237FE-ND 3.36 2.24 1.83 | 171-037-213R001 Female | 2115FA-ND 5.14 3.65 3.00 | 172-015-202R011 
Male |1209MER-ND | 2.01 1.33 1.03 ]171-009-102L011 59 | Male |4250ME-ND | 6.12 3.63 2.98 |171-050-113R001 o5 | Male [2125MA-ND = | 5.17 3.67 3.01 | 172-025-102R011 
9 | Female |1209FER-ND | 2.07 1.35 1.06 |171-009-202L011 Female |4250FE-ND | 4.92 3.50 2.87 | 171-050-213R001 Female [21 25EaNB) 6.49 4.76 3.94 |172-025-202R014 
i | Male [I2t5MER-ND [231 1.57 1.21 [171-015-102L0T1 Dip Solder with .098” Clinch Nuts, Board Side 37 bia ening as se er et aeairalite 
Female |1215FER-ND | 2.59 1.71 1.38 |171-015-202L011 Tin Shell eae — — — See 
pg | Male |1225MER-ND | 247 1.68 1.30 |171-025-t02L011 15. | Female 5215F-ND 226 1.95 1.33] 171-015-212-011 50 Dee BNA 93.09 4045 378 |172-050-102R011 
Female | 1225FER-ND 2.47 1.68 1.30 | 171-025-202L011 50 | Female |5250F-ND 5.25 4.53 3.08 |171-050-212-011 Tin Shall RoHS Compliant 
ay | Mae (esa) 22 228 1.88 /171-97-102.011 Nickel Shell nes Compltant Male [3109MA-ND | 4.00 2.76 2.25 ]172-009-102R021 
Female |1237FER-ND | 3.74 2.58 2.11 |171-037-202L011 » | Mae [5209mEND | 250 170 1.31 171-008 19ROTt 9 | cemale Scrat bas --p97 aaa: [17o-oe-snoat 
so | Mae eerie O27 281 B12 17 Os0-toeN Female |5209FE-ND | 266 1.75 1.42 |171-009-213R011 ag | Male [S1t5MAND [456 8.18 261 |172-015-102R021 
Female RESORERSND I 5.43 3.98 3.24 |171-050-202L011 15 | Male [S215ME-ND ] 303 202 1.65 /171-015-119R011 Female |3115FA-ND 5.14 3.65 3.00 |172-015-202R021 
Cee erie uomPnene Female |5215FE-ND | 2.73 1.85 1.50 | 171-015-213R011 p5 | Male |3125MA-ND | 5.17 3.67 3.01 |172-025-102R021 
g | Mae (ace) 201 1.83 1.08 | 171-009-108L011 Mae |5225ME-ND | 368254 2.08 |171-025-113R011 Female|3125FA-ND | 643 4.76 3.94 |172-025-202R021 
Female |1209FE-ND | 2.07 1.35 1.06 |171-009-203L011 25 Malo ERGHMAENDINEN 6.25 4.63 3.03, 1172-057-109R004 
Female |5225FE-ND | 3.09 2.06 1.68 |171-025-213R011 ale ; 63 3 
Male |1215ME-ND | 2.34 159 1.23 |171-015-103L011 37 
15 ne oe _ are Female |3137FA-ND 7.97 5.98 4.98 |172-037-202R021 
comale MOREE 0.50 471 4981171-015-2081014 Male |5237ME-ND | 5.20 3.80 3.10 |171-037-113R011 
poet eA 37 Male [3150MA-ND | 994 7.25 6.21 |172-050-102R021 
Male 14225ME-ND 01 2.47 4.68 4.30 1171-025410aL0714 Female |5237FE-ND | 4.23 2.92 2.38 |171-037-213R011 50 
25 Be 1s vas [ESEGMERNDNNN) Gea 47 gan 1177-0s0-augROnT Female |3150FA-ND | 13.29 10.45 8.76 | 172-050-202R021 
Female |1225FE-ND | 2.69 1.77 1.43 |171-025-203L011 50 69 4.17 3. Solder Cup with .250” Clinch Nuts, Mating Side 
a7_| Male [1237ME-ND | 3.42” 2.28 1.86 |171-037-103L011 parle ea 8 its ul ane Tin Sheil RoHS Compliant 
Female | 1237FE-ND 3.74 2.58 2.11 |171-037-203L011 9 | Male ]4109MA-ND 4.00 276 2.25 ]172-009-102R031 
so | Male [1250ME-ND [527 3.81 3.12 ]171-050-103L011 Tin Shell Female (IGOR 496~ Dig% -9.4a-|479-h08-09R034 
Female |1250FE-ND | 5.43 3.98 3.24 |171-050-203L011 50 | Male |6250M-ND 5.42 4.68 3.18 ]171-050-112-021 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
296 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


N Co; D-Sub No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
OR — IMP -ou Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
AGRASONOH GDAd VURBUDNLRRTED , D ; 
Connectors - Male |2915MA-ND 5.54 4.05 3.31 |172-015-112R911 Wire Wrap Oe ae ae and 
Series 172 — Machined Contacts (Cont) Female | 2915FA-ND 6.33 4.69 3.88 |172-015-212R911 Tin Shell 
os | Male |2925MA-ND 6.37 4.66 3.80 | 172-025-112R911 9 | Male |4909M-ND 4.26 368 2.50 |172-009-142-911 
No. of Digi-Key Price Each ~~ NorComp : -025- Male |4915M-ND 5.74 4.95 3.37 |172-015-142-911 
pee lines pain eae ian neem Female | 2925FA-ND 8.16 6.12 5.10 |172-025-212R911 7 
Male |4115MA-ND | 456 3.18 2.61 | 172-015-102R031 pire Wrap Fomale |ggusiaD Bae S200 SB) Diente 
15 es aa 7 : Male | 4925M-ND 7.66 6.60 4.49 |172-025-142-911 
Female | 4115FA-ND 514 3.65 3.00 | 172-015-202R031 Tin Shell — RoHS Compliant 25 
vas WEGEMENGMMM Gay 267.01 [17a-cosooRoat | Male [re0amNAND | 348 240 1.96 [172-000-4aROOt Female | 4925F-ND 11.43 9.85 6.70 |172-025-242-911 
78 Female | 4125FA-ND 643 4.76 3.94 |172-025-202R031 Female |1609FNA-ND | 4.18 2.88 2.35 |172-009-242R001 oy | Ma [iceman 022 890) 6.06 /172-097-142-011 
ae TEGHUENGMM Gos aes aaa liyesya0DRat vg | Male [retsunano | 03357 293 /172-015-42noot Female | 4937F-ND 12.56 10.83 7.37 |172-087-242-911 
37 | cemale | 4137FA-ND 7.97 5.98 4.98 | 172-037-202R031 Female |1615FNA-ND | 5.56 4.07 3.32 | 172-015-242R001 so | MH? aaa (208 1125 785 | 17205-14201 
sae THEREIN oa 7256.21 layo-os01cpna1 vg | Mae |T625NNRND | 668 Ast 406 [172-005-42R00 Female | 4950F-ND 16.59 14.30 9.73 |172-050-242-911 
50 | remale|4150FA-ND  |13.29 10.48 8.76 |172-050-202R031 Female |1625FNA-ND | 9.75 7.42 6.36 |172-025-242R001 Tin Shell — ols Compliant 
Tin Shell — RoHS Compliant Female |1637FNA-ND |10.90 8.30 7.11 |172-037-242R001 Female gSgosUU 5.08 S04 821. fe Os eFene 
a | Male [#509MINA-ND [3.09 2.06 1.68 /172-000-t12R001 gq | Male |T650MNAND [11.36 8.65 7.41 /172-050-142R001 ag | Mae lpebieaniba) 637 4.66 3.80 /172-015-142R011 
Female|1509FNA-ND | 3.68 254 2.08 |172-009-212R001 Female |1650FNA-ND 14.21 11.18 9.87 |172-050-242R001 Female (SU SEeSuD Gis RAS ee Me OI eee 
Male |1515MNA-ND | 3.97 2.74 2.24 |172-015-112R001 Wire Wrap with .065” Clinch Nuts, Board Side ag | Mae (izeomieiaumm) 722 5-87 4.89 /172-025-142R011 
15 
Female |1515FNA-ND | 4.90 3.48 2.85 | 172-015-212R001 Tin Shell = oat = = - pean 
ale a A ‘ i a 7 
ng | Male [1525MNA-ND | 4.79 3.34 2.74 /172-025-112R001 37 | Male [2637M-ND 10.61 915 6.23 ]172-037-142-011 37 
Female | 1525FNA-ND 6.65 4.93 4.07 |172-025-212R001 50 Male |2650M-ND 13.63 11.75 7.99 |172-050-142-011 _— eee = a - Senate 
ale o # A i | a 
37 Male |1537MNA-ND | 6.06 4.43 3.62 | 172-037-112R001 Female | 2650F-ND 17.52 15.10 10.27 |172-050-242-011 50 remale (Meenas 1585 42:09: 4608 |17oineQeaonort 
Female |1537FNA-ND | 8.98 6.74 5.61 |172-037-212R001 Tin Shell — RoHS Compliant salle oe dene ee 
so | Mile (ppOuIRSN 9.34 7.01 5.84 /172-060-112-001 | Male )2609MA-ND 4.40 3.07 2.52 |172-009-142R011 
Female)1550FNA-ND 11.43 8.70 7.46 | 172-050-212-001 Female | 2609FA-ND 479 3.34 2.74 |172-009-242R011 Series 172E — Machined 
—| i wa | 3746 an/meaecen) | Contacts Economy 
Tin Shell — RoHS Compliant Female | 2615FA-ND 6.28 4.65 3.85 |172-015-242R011 — 
igi-! rice Eaci 
g_| Male )2509MA-ND 4.26 294 2.40 |172-009-112R011 og_| Male |2605MA-ND 755 544 453 |172-025-142R011 Nos uf ae pial Key Per ae Norcomne 
ag | Male (oMSeRD 4.98 9.53) 2.90/172-015-112R011 ay | Male [2637MaND | 9.98 7.28 6.24 /172-087-142R011 Tin Shell 
Fomale ZEUS) 580 424 9.46 [172-015-2121 Female| 2637FAND {11.50 8.84 7.41 |172-097-242R011 37 |Female|1137FEND | 644 655 378 [172-€37-202-001 
og | Male (Bsc subi 9-59. 4.09 9.54 )172-025-112R011 gq | Male |2650MAND [11.95 9.19 7.70 /172-060-142R011 50 | Male |1150ME-ND 8.29 7.415 4.87 |172-E50-102-001 
Female (25250000 HLS SOO. AGH eee eientld Female |2650FA-ND | 15.03 11.82 9.91 |172-050-242R011 Tin Shell — RoHS Compliant 
Fermale (ZEST 10.06 7.24 6.20 |172-097-212R011 Tin Shell Female|1109FER-ND | 259 1.71 1.38 |172-E09-202R001 
50 bea aaa he ie ie Reena tele 15 | Male |3615M-ND 5.60 4.83 3.29 |172-015-142-021 as | Male [t115MER-ND | 3.04 2.06 1.62 |172-£15-102R001 
emale | 2550FA- 20 9.38 7.86 |172-050- 
valiain ch 25 | Female | 3625F-ND 11.83 10.20 6.94 |172-025-242-021 Female | 1115FER-ND 3.06 2.04 1.67 | 172-E15-202R001 
ar =n aad eee a ay | Male [aeammenn —f061 9.15 6.23 |172-087-142-021 og | Male [1125MER-ND | 3.45 230 1.88 /172-£26-102R001 
5 —— - fs apie — —— — zt 7 | cemale |3637F-ND 13.08 11.28 7.67 |172-037-242-021 Female |1125FER-ND | 5.03 3.57 2.93 |172-E25-202R001 
| __Dip Solder with .250” Clinch Nuts, Board Side | older wi ”? Clinc! luts, Boar 
a Fis Ghai 50 | Male |3650M-ND 13.63 11.75 7.99 |172-050-142-021 ar Male |1137MER-ND 4.90 3.48 2.85 | 172-E37-102R001 
=a EE ss Sas Tin Shell — RoHS Compliant Female |1137FER-ND | 4.90 3.48 2.85 |172-E37-202R001 
ae leeee ae Male [S60MAIND™=™] 440 3.07 2.62 1172-009-149R021 Male [1150MER-ND | 7.95 5.73 4.77 |172-E50-102R001 
Tin Shell — RoHS Compliant 9 50 
san GRSEMPMIN a5 pap oan yo-yo DADA Female EeOoReet HBR CRS “bg | dTeDOSASRGH Female |1150FER-ND | 11.06 8.42 7.22 |172-E50-202R001 
2 | comale ROR Sai ax 29.4 47 bon RON ag | Male [S815MAND | 5.72 4.18 B41 |172-015-142R021 Nickel Shell— Bolts Compliant 
Male GEENA aoe 35a D0 l7oqiSAAROD Female |3615FA-ND 6.28 4.65 3.85 |172-015-242R021 g | Male (RREMES Di) 299° 1.71 1.98 )172-£09-103R001 
15 ean ay Female|1109FEA-ND | 2.85 1.94 1.52 |172-E09-203R001 
Female |3515FA-ND 5.80 4.24 3.46 |172-015-212R021 og | Male (eceomeaummm) 759. 5.44 4.69 1172-025-142R021 wae RRENERNGME a o8 2.04 157 [7>EeaoaROnT 
Mae SEENON 550 4093.34 |i72-025412R001 Female|3625FA-ND  |10.60 8.07 6.92 |172-025-242R021 46: | Nee : a 
25 einen Female|1115FEA-ND | 3.60 2.48 2.03 |172-E15-203R001 
Female | 3525FA-ND 7.78 5.60 4.67 |172-025-212R021 a7 | ee eT 9.98 7.28 6.24 |172-037-142R021 wae FRCEHERNIGMII 3.00 Des 2.47 [170-2510aR001 
5 975 Female|3637FA-ND 11.50 8.84 7.41 |172-037-242R021 ; idee 
Male |3537MA-ND | 7.00 518 4.29 |172-037-112R021 25 | rate EEN] 5.03 357 2.93 |172-695-203R001 
87 | eemale|3537FA-ND  |10.08 7.34 6.29 |172-037-212R021 so | Mae eouueE 11-95 9.19. 7.70 /172-050-142h021 7 PTSMEM NOME 450 gas 205 [172.657-403R0nI 
e nee Female |3650FA-ND  |15.03 11.82 9.91 |172-050-242R021 37 : ae 
Male |3550MA-ND | 9.98 7.60 6.51 |172-050-112R021 
7 20 9387. en een 
| | -' ire rap wi . inci juts, ating Side 
Female|3550FA-ND  |12.20 9.38 7.86 |172-050-212R021 ee -, | Mae [risouenno | 7.95 673477 |y7e-es0-03R00 
Dip Solder with .250” Clinch Nuts, Mating Si in she! 
Female |1150FEA-ND | 11.06 8.42 7.22 |172-E50-203R001 
Tin Shell g_| Male ]4615M-ND 5.60 4.83 3.29 |172-015-142-031 cpeniey ears 
ellow romate 
fl 015-1124 Female | 4615F-ND 6.41 5.53 3.76 |172-015-242-031 
9 | Male (ESISMGRD ee 15 | Male J115MEAND | 284 245 1.67 |172-E15-101ROO1 
25 | Male |4525M-ND 5.05 4.35 2.96 | 172-025-112-031 25 | Male | 4625M-ND 7.69 6.63 4.51 |172-025-142-031 wae ESUERTS EET TORENT Tt 
: - : - ae " i 96 5. 
Tin Shell — RoHS Compliant gy_| Male |46a7M-ND 1061 9.15 6.28 /172-037-142-081 camale MIR 13.94 12.02 848 | 179-FS0-201R001 
g | Male [4509MA-ND | 426 2.94 240 ]172-009-112R031 Female | 4637F-ND 13.08 11.28 7.67 |172-037-242-031 Souiar Cup Wi Debs CHNSRNauIE Geant Side 
Female | 4509FA-ND 4.84 3.38 2.77 |172-009-212R031 gq | Male [4850m-ND 13.63 11.75 7.99 /172-050-142-081 ein shan 
as | Male [45t5MAND | 498 3.53 290 ]172-015-112R031 Female | 4650F-ND 17.52 15.10 10.27 |172-050-242-031 | Mae ENSWEND 4 as Bs 
Female | 4515FA-ND 5.80 4.24 3.46 |172-015-212R031 Tin Shell — RoHS Compliant Female atten 448 360 2.45 |172-F15-202-011 
og | Male [4525MAND | 5.59 4.09 3:341172-025-112R031 | Male [4s0aMa-ND | 440 3.07 252) 172-009-142R031 ay | Male |eterMe-no B60 Aas 390) TLESTAODOIA 
Female | 4525FA-ND 7.78 5.60 4.67 |172-025-212R031 Female | 4609FA-ND 4.98 3.53 2.90 |172-009-242R031 Female CRTet FAO). 6364 ail A7oEST SOOT 
Male |4537MA-ND | 7.00 518 4.29 | 172-037-112R031 Male [4615MA-ND | 5.72 418 3.41 |172-015-142R031 5 RIAD: 
37 15 Male |2150ME-ND 9.25 7.98 5.43 |172-£50-102-011 
Female | 4537FA-ND 10.06 7.34 6.29 | 172-037-212R031 Female | 4615FA-ND 6.28 4.65 3.85 |172-015-242R031 50 Female |2150FE-ND 43.49 11.63 7.91 |172-E50-202-011 
50 Male | 4550MA-ND 9.98 7.60 6.51 | 172-050-112R031 58 Male |4625MA-ND 7.55 5.44 4.53 |172-025-142R031 Nickel Shell — RoHS Compliant 
i aod ud ia Macc Female | 4625FA-ND 10.60 8.07 6.92 |172-025-242R031 P Male |2109MEA-ND 3.42 2.95 2.01 |172-E09-103R011 
{7 older wii . oar ide, 
prrene Side Clinch Nuts 7 Male |4637MA-ND 9.98 7.28 6.24 | 172-037-142R031 Female | 2109FEA-ND 3.74 258 2.11 |172-E09-203R011 
Tin Shell — RoHS Compliant Female | 4637FA-ND 11.50 8.84 7.41 |172-037-242R031 45 Male |2115MEA-ND 4.03 2.78 2.27 |172-E15-103R011 
| Male J2909MA-ND J 4.87 3.46 2.84 172-009-112R911 gq | Male [4850MAND 11.95 9.19 7-70 /172-050-142R031 Female|2115FEA-ND | 4.48 3.12 2.56 |172-£15-203R011 
Female | 2909FA-ND 5.25 3.84 3.14 |172-009-212R911 Female |4650FA-ND |15.03 11.82 9.91 |172-050-242R031 
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NORCOMP No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
. 4 Pins | Type | Part No. il 10 = 100 | Part No. Pins | Type | Part No. 1 10 =100 | Part No. 
ANON OF EDAC DAERCA) LATED 
ng | Male [6125MEA-ND | 439 3.79 2.58 |172-£25-101RO21 gq | Male [101950ME-ND | 989 853 5.80 /172-E60-101-911 
D-Sub Connectors Female | 6125FEA-ND 5.62 4.85 3.30 |172-£25-201R021 Female |201950FE-ND | 14.12 12.18 8.28 |172-E50-201-911 
Series 172E - Machined Contacts Economy (Cont.) gy | Male [6137MEAND | 6.62 5.71 3.86 |172-E37-101RO21 45. | Male [101915MEAND | 413° 3.56 2.43 /172-E15-101RO11 
Female|6137FEA-ND | 878 7.57 5.15 |172-E37-201R021 Female |201915FEA-ND | 5.04 3.58 2.94 |172-E15-201R911 
No. of Digi-Key Price Each NorComp 50 Male |6150MEA-ND | 10.30 8.88 6.04 | 172-E50-101R021 25 |Female)201925FEA-ND | 5.75 4.96 3.37 | 172-E25-201R911 
Pins | Type | Part No. 110 100 | Part No. Female |6150FEA-ND | 15.01 12.94 8.80 | 172-E50-201R021 4 -E3T- 
emale | 615 5.01 12.94 8.80 |172-E5 a7 _| Male [101987MEA-ND | 6.69 5.7 3.93 |172-E37-101RO11 
25 bi cea ie a a recto Solder Cup with .236” C! juts, Female |201937FEA-ND | 8.73 7.53 5.12 |172-E37-201R911 
ae namie . = Sad eGRn Mating Side gq | Male [1951MEA-ND | 10.24 883 6.01 /172-E60-101R9T1 
7 |, ss es ee ee eee te Tin Shell — RoHS Compliant Female |201950FEA- ND | 14.60 12.59 8.57 |172-E50-201R911 
50 | M2? (REND iem) 852 6.89 5.83 /172°£50-103R011 Female |4109FER-ND | 3.54 2.36 1.93 |172-E09-202R031 Tia Shell 
Female |2150FEA-ND | 11.66 8.97 7.52 | 172-E50-203R011 > | Male [ATIBMERND [39227022 [17O-ETSTORROS was QEREMMN o02 255 172 Waneaieai 
7 a = nk EN DOLON Female|4115FER-ND | 3.86 2.66 2.17 |172-£15-202R031 15 |eomale1S15ENE-ND | 3.80 328 2.23 |179-F15-219-001 
ames : eee eee Male [4125MER-ND | 4.23 2.95 2.42 |172-E25-102R031 35 | Mae HEZEMMENUMIN 3.63 213 2.49 1172-205070-001 
Male |5150ME-ND 9.25 7.98 5.43 |172-E50-101-011 25 : pss 
50 | male (Onan fas 7 6a. 7 oul (PoecboOLaiE Female|4125FER-ND | 5.69 4.17 3.40 |172-E25-202R031 sp | Male [5s0MNEND |~8.29 7.15 497 [rre-e80-r12-00 
Male [5109MEA-ND | 3.26 2.82 1.92 |172-£09-101RO11 a7 | Mae |pimueigmm| 229 409 8.84 )172-697-102R081 Female (MSSURMERDMmm 10.59 9.13 6.21 |172-E50-212-001 
2 | coma Race ees aga adil SPLOBONIRGIA Female |4137FER-ND | 5.59 4.09 3.34 |172-E37-202R031 Nickel Shell — RoHS Compliant 
15 | Male |5115MEA-ND | 3.91 3.37 2.29 |172-E15-101R011 go | Miata) 852 699 6.89 /172E50-102R081 g | Male (fBQQMNERNDE)) 2.73 1.85 1.60 )172-E09-113R001 
Male [5125MEAND | 439 3.79 2.58 |172-E25-101R011 Female [SISOREESNOIm) 11.66 8.97 7.62 |172-E60-202R031 Female |1509FNEA-ND | 3.30 2.20 1.80 |172-£09-213R001 
7 | remale| S125FEAND | 5.62 4.85 3.30 |172-£25-201R011 pide Cup with 220g inch) Nuts | Mating side, Male [1515MNEA-ND | 3.54 2.36 1.93 |172-E15-113R001 
gy | Male [S1S7MEAND | 662 5.71 3.88 /172-E97-T01RO1T Ten Shell 1 |eomale|1515FNEAND | 4.28 2.99 2.45 |172-€15-213R001 
Female|5137FEA-ND | 8.78 7.57 5.15 |172-E37-201R011 a5 | Mae (RCM) 263 3.18 219 |172-£15-102-031 Male [1525MNEA-ND | 4.23 2.92 2.38 |172-£25-113R001 
gq | Male [STSOMEAND | 10.30 6.68 6.04 /172-E50-101ROTT Female (AMLBGE ND ANB OD i229: SES ede et % |eomale| 1525FNEAND | 5.56 407 3.32 |172-€25-213R001 
Female|5150FEA-ND | 15.01 12.94 8.80 |172-E50-201R011 25 | Female (UIZORESNG) BLU SS) 38.90, | Lies eee ee OSF ay_| Mate [1537MNEA-ND [803° 5.78 4.82 /172-E97-113R001 
Solder Cup with .098” Clinch Nuts, a7 | MA eee BOO ABA S68) Mee EAT 0e St Female |1537FNEA-ND | 8.03 5.78 4.82 |172-E37-213R001 
Perignn Female | 4137FE-ND 7.40 6.38 4.34 |172-£37-202-031 Mae FEEQOHERNGIN 6.00 6.02 5.01 [172-F5011aR001 
; ; 4 “50-102 50 ; ee 
Tin Shell — RoHS Compliant so. | Mae eee 9.85 FOB. 88. TTECESD 102064 Female |1550FNEA-ND | 9.80 7.46 6.39 |172-E50-213R001 
9 | Male f2toomer-no | 339 226 1.85 |172-E09-to2Rot1 Female | 4150FE-ND 13.49 11.63 7.91 |172-£50-202-031 vena chiane ie 
Female |2109FER-ND | 3.54 2.36 1.93 |172-E09-202R011 Nickel Shell — RoHS Compliant Mae EOE Sag. -4a7 OPT REOOTAI HOOT 
4s Male |2115MER-ND 3.92 2.70 2.21 1172-E15-102R011 7 Male | 4109MEA-ND 3.42 2.95 2.01 | 172-E£09-103R031 9 Female |509FEA-ND 3.08 266 1.81 |172-F09-211R001 
Female | 2115FER-ND 4.03 2.78 2.27 | 172-E15-202R011 Female | 4109FEA-ND 3.74 2.58 2.11 |172-E09-203R031 15 | Female |S15FEAND 440 3.79 2.58 1172-E15-211R001 
og | Male UCM pamm) 423 2.95 2.42 |172-£25-102R011 15 | M2 [liege 209 278 227 /172615-103R081 25 | Female | 525FEA-ND 6025.19 253 /172-F95-211R001 
Female | 2125FER-ND 5.69 4.17 3.40 |172-E25-202R011 Female | 4115FEA-ND 4.48 3.12 2.56 |172-£15-203R031 Male ERIS aes 75 AAD G7oEa7 TABOO 
- Male |2137MER-ND 5.59 4.09 3.34 | 172-E37-102R011 5 Male |4125MEA-ND 4.73 3.30 2.71 |172-E25-103R031 37 Female Coan ae ae Ef d7oseaqoriRODA 
Female |2137FER-ND | 559 4.09 3.34 |172-E37-202R011 Female | 4125FEA-ND 5.69 4.17 3.40 |172-£25-203R031 wae (Ree el 
5p | Male |2150MER-ND | 8.52 6.39 5.33 | 172-E50-102R01 gy | Male [4137MEAND J 559° 4.09 3.34 |172-E97-103R031 50 |. : aes 
Female |2150FER-ND | 11.66 8.97 7.52 | 172-E50-202R011 Female|4137FEA-ND | 7.10 5.26 4.35 |172-E37-203R031 fama poue eee 1028720 sea none 
Solder Cup with .236” Clinch Nuts, = | wale [atsomeRND | 852 6395.33] 172-E50-1o9R0GT 
Board Side Female |4150FEA-ND |11.66 8.97 7.52 |172-E50-203R031 Tin Shell 
Tin Shell — RoHS Compliant Vailas Chicininte 9 | Male |2509ME-ND 3.13 270 1.84 ]172-£09-112-011 
| Male [S109MER-ND ] 339 226 1.85 ]172-E09-102R021 15 | Male |7115ME-ND | 351 3.03 2.06 |172-E15-101-031 qe | Male feeeMENEieg, 209 9.95 2.28,/172-E15-112-011 
Female | 3109FER-ND 3.54 2.36 1.93 | 172-E09-202R021 37 | Male |7137ME-ND 5.95 543 3.49 |172-E37-101-031 Female | 2515FE-ND 4.76 410 2.79 |172-E15-212-011 
45 | Male [STI5MER-ND | 3.92 2.70 2.21 /172-€15-102R021 50 | Male |7150ME-ND 925 7.98 5.43 | 172-E50-101-031 og | Male eeeey ED 4.58 3.95 2.69 /172-E25-112-011 
Female | 3115FER-ND 4.03 2.78 2.27 | 172-E15-202R021 F Male |7109MEA-ND 3.26 2.82 1.92 |172-E09-101R031 Female | 2525FE-ND 6.61 5.70 3.88 | 172-£25-212-011 
ng | Male [S125MER-ND ) 4.23 2.95 2.42 /172-£25-102R021 Female|7109FEA-ND | 3.58 3.09 2.11 |172-E09-201R031 a7 | Male eeu nt) 895 5.18 9.49 /172-£97-112-011 
Female |3125FER-ND | 569 4.17 3.40 |172-E25-202R021 vg | Male [7tteweano [391 837 229 /172-€15-t01ROR! Female | 2537FE-ND 8.93 7.70 5.24 |172-E37-212-011 
a7 _| Male [S137MER-ND | 5.59 4.09 3.34 |172-E37-102R021 Female |7415FEA-ND 4e4 418 2.84 |172-F15-201R031 gq | Male [2550ME-ND 9.25 7.98 5.43 |172-E50-112-011 
Female |3137FER-ND | 559 4.09 3.34 |172-E37-202R021 35 | Female IP@EEERENG 562 485 3.30 1172-F25-D01R031 Female | 2550FE-ND 11.54 9.95 6.77 |172-E50-212-011 
go | Male |S150MER-ND | 8.52 6.39 5.33 | 172-E50-102R021 Male GTMERAN G62 571 3.88 1172-37401R031 Nickel Shell — RoHS Compliant 
Female |S150FER-ND | 11.66 8.97 7.52 | 172-E50-202R021 37 | camale ENGI 7.89 680 4.69 /172-F37-201R031 | Male /2500MEA-ND [3.65 252 2.06 172-£09-113R011 
Solder Cup wi Dac inch Nuts teuardl side so | Male [71s0MeA-ND [4030 8.88 6.08 [172-650-101R031 Female |2509FEA-ND | 4.29 296 2.42 |172-E09-213R011 
Tin Shell Female|7150FEA-ND | 15.01 12.94 8.80 |172-E50-201R031 jg. | Male ]2515MEA-ND | 4.37 3.05 2.60 |172-£15-119R011 
Female | 31 15FE-ND 418 3.60 2.45 | 172-£15-202-021 Sinshaii vg | Male |2525MEAND [5.08 859 295 [172-E25-119R01 
a7 | Ma [gio 850 4.83 3.29 | 172-E87~102-021 9 | Male |102909ME-ND | 371 3.20 2.18 |172-E09-102-911 Female |2525FEA-ND | 6.65 4.93 4.07 |172-£25-213R011 
Female | 3137FE-ND 7406.38 4.34 | 172-E37-202-021 ag | Male [102915ME-ND 426° 3.68 2.60 /172-£16-102-011 g7_| Male )2537MEA-ND | 8.62 647 5.39 |172-£97-113R011 
50 he delat bi eos a Nie ecg Female|202915FE-ND | 4.81 4.15 2.83 |172-E15-202-911 Female | 2537FEA-ND 8.62 6.47 5.39 |172-E37-213R011 
Nickel Sheli — RoHS Compliant 25 |Female|202925FE-ND | 6.35 5.48 3.73 |172-E25-202-911 gq | Male |2550MEA-ND 10.79 9.30 6.33 |172-E50-119R011 
ce aa ae Fae oe Le eT ay | Male [102987MEND | 624 5.38 3.66 /172-E57-102-971 Female |2550FEA-ND | 10.67 8.12 6.96 |172-E50-213R011 
2 | camale MMcEnit 474 Bae. ait |7eeDa-oNaRDDT Female |202937FE-ND | 8.03 6.93 4.71 |172-E37-202-911 Yellow Chromate 
Mae IGENERNGMM 4032.78 227 [17o-FlsaoaRont gq | Male [102950ME-ND | 989 8.53 5.80 /172-£50-102-911 15 | Female ]5515FE-ND 4.73 4.08 2.78 |172-E15-211-011 
15 | mals EMM 4.45342 256 |172-E15-203R021 Female |202950FE-ND | 14.12 12.18 8.28 |172-E50-202-911 25 | Female |5525FE-ND 6.12 528 3.59 |172-£25-211-011 
Male |3125MEA-ND 473 330 271 |172-F25-103R021 Nickel Shell — RoHS Compliant a Male |5550ME-ND 9.25 7.98 5.43 |172-E50-111-011 
25 | male ADereantn BGs 4 Ga Ssay Foes oOanOD g | Male [t02909MEA-ND | 3.92 2.70 2.21 ]172-E09-103RO11 Female | 5550FE-ND 11.54 995 6.77 |172-E50-211-011 
Mae IGTEMERNTINM 5594.09 3.34 |172537-0aROn1 Female |202909FEA-ND | 4.21 290 2.37 |172-E09-203R911 15 | Male [5515MEA-ND | 4.03 3.47 2.36 |172-E15-111R011 
37 | - male PRT 40? De: aa8. i7EaONAADN 15 | Male [102915MEA-ND 4.37 3.05 2.50 |172-E15-103RO11 ng | Male [S526MEA-ND | 5.14 443 3.02 |172-£25-111RO11 
Male |3150MEA-ND 8.52 6.39 5.33 | 172-E50-103R021 Female | 202915FEA-ND 4.87 3.46 2.84 |172-E15-203R911 Female | 5525FEA-ND 713 615 4.19 |172-E25-211R011 
50 | remale| 3150FEAND | 11.66 8.97. 7.52 |172-£50-203R021 og | Male (IRZOASMERNGR) 5.12 3.63 2.98 | 172-£25-108R011 g7_| Male /5S87MEA-ND | 9.80 846 5.75 |172-£97-111R011 
Yellow Chromate Female | 202925FEA-ND 6.11 4.47 3.65 | 172-E25-203R911 Female |5537FEA-ND 9.80 8.46 5.75 |172-E37-211R011 
37 | Male )6137ME-ND 5.95 5.13 3.49 |172-E37-101-021 g7 | Male (RCZSSIMES NER 6.01 4.99 3.59 | 172-F37-108R011 so | Male [S550MEA-ND / 9.80 846 5.75 ]172-E50-111RO11 
5 | Male ]6150ME-no 9.25 7.98 5.43 |172-E50-101-021 Female |202937FEA-ND | 7.50 5.40 4.50 | 172-£37-203R911 Female|5550FEA-ND | 13.46 11.61 7.89 |172-E50-211R011 
g | Male |109MEA-ND | 326 282 1.92 /172-£09-101R021 Female |202950FEA-ND | 12.02 9.24 7.75 |172-E50-203R911 Tin Shell 
Female | 6109FEA-ND 3.58 3.09 2.11 | 172-E09-201R021 Yellow Chromate 15 | Female |3515FE-ND 4.76 440 2.79 |172-E15-212-021 
7 Male |6115MEA-ND 3.91 3.37 2.29 |172-E15-101R021 15 | Female | 201915FE-ND 4.99 4.30 2.93 |172-E15-201-911 37 | Male |3537ME-ND 5.95 5.13 3.49 |172-E37-112-021 
Female |6115FEA-ND | 4.84 4.18 2.84 |172-E15-201R021 25 |Female|201925FE-ND | 5.68 4.90 3.34 |172-E25-201-911 (eontinuied} 
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N Co; No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
OR MP Pins | Type | Part No. il 10 = 100 | Part No. Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 


ADIVIBION OF EDAC (AMERICA) UMETED 


Nickel Shell — RoHS Compliant es Male | 9625M-ND 8.90 7.68 5.22 |172-025-181-011 
D-Sub Connectors Male ]2909MEA-ND | 4.26 2.97 2.44 |172-E09-113R911 Female (SG25iNEMimm| 11.54 9.95 6.77 | 172-025-281-011 
9 Male [9637M-ND | 12.35 10.65 7.25 |172-037-181-011 

Series 172E — Machined Contacts Economy (Cont. d -E09- 37 
y (Cont.) Female | 2909FEA-ND 4.87 3.40 2.79 |172-E09-213R911 cematc COMER 1615 43.93 947 |172-037-281-011 
No. of Digi-Key Price Each NorComp ig Male |2915MEA-ND | 5.01 3.55 2.92 | 172-E15-113R911 9 | Male |9609ME-ND | 4.32 298 2.43 |172-009-181L011 
Pins | Type | Part No. 10100) [rartiNs Female|2915FEA-ND | 5.64 4.13 3.37 |172-£15-213R911 15. | Male |9615ME-ND ] 533° 3.90 3.18 /172-015-181L011 
so | Male (appOueNe 9.25 7.98 5.48 /172-£50-112-021 : ee Female|9615FE-ND | 6.45 4.78 3.95 |172-015-281L011 

Male |2925MEA-ND | 5.46 3.99 3.26 | 172-E25-113R911 
Female | 3550FE-ND 11.54 9.95 6.77 | 172-E50-212-021 25 25 | Female | 9625FE-ND 9.24 693 5.78 |172-025-281L011 
Nickel Shell — RoHS Compliant Female | 2925FEA-ND 7.30 5.41 4.47 |172-£25-213R911 wy | ale [SSsMEND | T262—O71 ax [rroer-enLoT 
| Male |3509MEA-ND | 365 252 206 /172-€09-113R021 ; Male |2937MEA-ND | 9.24 6.93 5.78 | 172-E37-113R911 Female |9637FE-ND 141.70 9.00 7.54 |172-037-281L014 
7 

Female | 3509FEA-ND 4.29 2.96 2.42 | 172-£09-213R021 Female | 2937FEA-ND 9.24 6,93 5.78 |172-E37-213R911 59 | Male |9650ME-ND | 12.44 9.57 8.02 | 172-050-181L011 


4 Male | 3515MEA-ND 437 3.05 2.50 | 172-E15-113R021 Male |2950MEA-ND 955 747 5.97 |172-£50-113R911 Female | 9650FE-ND 16.06 12.41 10.59 | 172-050-281L011 


Female | 3515FEA-ND 5.16 3.73 3.06 | 172-E15-213R021 50 -250” Clinch Nuts, Board Side 


Female | 2950FEA-ND 11.27 8.58 7.35 |172-£50-213R911 


Male |3525MEA-ND | 5.06 3.59 2.95 |172-£25-113R021 Tin Shell 
25 | cemale | 3525FEA-ND 6.65 4.93 4.07 |172-E25-213R021 Yellow Chromate 15 | Male |14615M-ND | 5.77 498 3.39 |172-015-182-021 
- Male | 3537MEA-ND 8.62 6.47 5.39 |172-E37-113R021 15 | Male |1915ME-ND 4.09 3.53 2.40 |172-E15-111-911 37 | Female | 14637F-ND 15.72 13.55 9.22 | 172-037-282-021 
Female |3537FEA-ND | 8.62 6.47 5.39 |172-E37-213R021 Male |1950ME-ND 9.92 8.55 5.82 |172-E50-111-911 so | Male (BASSURUNDIE) 15.75 13.58 9.24 | 172-050-182-021 
50 Female|14650F-ND | 20.82 17.95 12.21 |172-050-282-021 
| Ma ee nemme) 10-78 9.80 6.83 /172-£50-113R021 Female | 1950FE-ND 12.18 10.50 7.14 |172-£50-211-911 - - 
5 Nickel Shell — RoHS Compliant 
Female|3550FEA-ND | 10.67 8.12 6.96 | 172-50-213R021 
37 | Male |1937MEA-ND [1055 9.10 6.19 |172-£37-111R911 Male }14600MAND | 441380 2.59 1172-009-18aL021 
oe Cocomae ® | emale|14609FA-ND | 7.23 6.35 4.43 |172-009-289L021 
ie | - emale al s B ! - a 
15 | Female |6515FE-ND 473 4.08 2.78 |172-£15-211-021 so | M2 (BGR 11-57 8.97 6.78 /172-E60-111R911 wae HAGHERRNEA Gas ago ast [tyo-aiessaLann 
z -E25-111- Female |1950FEA-ND | 14.20 12.25 8.33 |172-E50-211R911 15 i . : ; rene 
o5 | Mae Ee AN: — SB" Boo trereee 11-02) Female|14615FA-ND | 10.30 7.84 6.72 |172-015-283L021 
Female (ESESEENY Beles Be8s 388 [Me Eee en 02 Series 172 og | Male ]14625MA-ND | 10.24 8.83601 |172-025-183L021 
87_| Male (ESSiMiEe 5.97) 5.15 3.51 |'172+E87=111-021 High Profile - Machined Contacts Female | 14625FA-ND | 15.99 12.36 10.55 |172-025-283L021 
so | Male (eoetuenD 9.25 7.98 5.43 | 172-E50-111-021 gy_| Male [14637MA-ND | 1217 9:36 7.85 /172-097-188L021 
Female | 6550FE-ND 11.54 9.95 6.77 | 172-E50-211-021 No. of Digi-Key Price Each NorComp Female |14637FA-ND | 15.72 13.55 9.22 | 172-037-283L021 
15 | Male |6515MEA-ND | 4.03 3.47 2.36 |172-£15-111R021 Lins || We) |e LO S100 Rants gq | Male |*4650MA-ND | 17.03 13.16 11.08 |172-050-1891021 
ng | Male [6525MEAND | 5.14 4.43 3.02 /172-E25-111R021 ieenel Female | 14650FA-ND | 29.91 24.55 21.48 |172-050-283L021 
Female |6525FEA-ND | 7.13 6.15 4.19 |172-£25-211R021 a7_| Mae (BESRNERS) 15-11 78.03 8.86 | 172-087-182-001 Yellow Chromate 
gy | Male [S537MEAND | 9.80 846 5.75 /172-E97-111RO21 Female ZGSTNGME| 1485 12.80 8.71 [172-037-282-001 ag | Male [tostsweND [620 543 369]172-016-181-021 
Female|6537FEA-ND | 9.80 8.46 5.75 |172-E37-211R021 =o" [Female eg ae — us Ves" 82 0m Female|10615F-ND | 7.77 6.70 4.56 |172-015-281-021 
jicke! ell — Ro! compliant 
Male | 6550MEA-ND 9.80 8.46 5.75 |172-E50-111R021 vac FESR aga o72 = 55 [iPOD og | Male MBDGENGNE) &:90 7.68 5.22 | 172-025-181-021 
8° Teomale|@sS0FEANO | 13.46 11.61 7.99 |172-€50-211RO21 ge" ; aia aan Female |10625F-ND | 11.54 9.95 6.77 | 172-025-281-021 
Female |12609FA-ND | 7.80 6.73 4.58 |172-009-283L001 
Dip Solder with .250” Clinch Nuts, Mating Side 37 | Male |10637M-ND | 1235 10.65 7.25 |172-037-181-021 
wis Shalt ag | Mee eter) 596 4:07 3.92 1172-015-183L001 50 |Female|10650F-ND | 20.82 17.95 12.21 |172-050-281-021 
cue ES SE ETTOR Tey Female MZSISEEND) 9.98 7.60 6.51 |172-015-283L001 9 |Female|10609FE-ND | 5.17 3.67 3.01 | 172-009-281L021 
a |. : eee a pains og | Male MZGZMASNOR 8.11 6.08 5.07 | 172-025-183L001 15 | Male |10615ME-ND | 5.33 3.90 3.18 | 172-015-181L021 
Female | 4509FE-ND 3.68 3.18 2.16 | 172-£09-212-031 Female |12625FA-ND | 15.58 12.04 10.27 |172-025-283L001 Male IHDESEMENN| 7.38 S40 ase 1170054971001 
Male | 4515ME-ND 3.89 3.35 2.28 |172-£15-112-031 q -037- 25 ; : : 
15 a7_| Male ZBSmNR) 11.68 8.97 7.62.) 172-037-183L001 Female |10625FE-ND | 9.24 6.93 5.78 |172-025-281L021 
Female | 4515FE-ND 4.76 4.10 2.79 |172-£15-212-031 Female |12637FA-ND | 21.44 17.48 15.01 |172-037-283L001 a7 Female IBESTENOM 11.70 900 754 |773:037-2811001 
25 | Male |4525ME-ND 458 3.95 2.69 |172-E25-112-031 gq | Male [¥2650MA-ND ] 15.9 12.38 10.62 /172-060-183L001 sp | Mate [TO550ME-ND | 1244 957 8.02 172-060-161L02 
37 | Male |4537ME-ND 5.95 5.13 3.49 |172-£37-112-031 Female |12650FA-ND | 29.76 24.42 21.37 |172-050-283L001 romale MRREREERI| 18.08 4941 1050:1472-080-0811021 
50 | Male |4550ME-ND 9.25 7.98 5.43 |172-E50-112-031 Yellow Chromate 
Nickel Shell — RoHS Compliant 9 Male |8609M-ND 3.77 3.25 2.21 |172-009-181-001 Tin Shell 
‘4 Male | 4509MEA-ND 3.65 2.52 2.06 |172-E09-113R031 15 | Female | 8615F-ND 6.90 5.95 4.05 )172-015-281-001 15 Male 115615M-ND 577 4.98 3.39 |172-015-182-031 
Female | 4509FEA-ND 4.29 2.96 2.42 |172-£09-213R031 9 | Male [8609ME-ND | 3.48 2.32 1.90 | 172-009-181L001 25 |Female|15625F-ND | 1093 943 6.41 | 172-025-282-031 
as. | Male [AS15MEA-ND | 437 305 2.50 /172-€15-113R031 ig | Male (BGRSMESDER) 655 4.85 4.01 /172-015-181L001 gp | Male ]15650M-ND [15.75 1358 9.24 ]172-050-182-081 
Female | 4515FEA-ND 5.16 3.73 3.06 | 172-E15-213R031 Female |8615FE-ND | 5.85 4.28 3.49 | 172-015-281L001 Female |15650F-ND | 20.82 17.95 12.21 | 172-050-282-031 
wa | Male [eszawen-no | 505 3502.05 72-25-1100 25 |Female|S625FE-ND | 8.45 6.34 5.28 |172-025-281L001 Nickel Shell — RoHS Compliant 
Female | 4525FEA-ND 6.65 4.93 4.07 |172-E25-213R031 37 Nae hate a me nen g | Male es) “at 3.80 2.59) 172-000-182L081 
ay | Male [assrmeano 862 647 599] 172-€97-19ROR ema em | ae eae Female|15609FA-ND | 7.23 5.35 4.43 |172-009-283L031 
ale ad J i | af a | # 
Female | 4537FEA-ND 8.62 6.47 5.39 |172-E37-213R031 50 ag | Male (BBeMeMaeg) 5.88 4.80 3.51 /172-015-188L081 
Female |8650FE-ND | 15.33 12.06 10.11 |172-050-281L001 Female |15615FAND | 10.30 7.84 6.72 1172-015-28aL031 


Male | 4550MEA-ND 10.79 9.30 6.33 | 172-E50-113R031 = = 
50 Wale |15625Ma-ND | 847 636 5.30 |172-025-189L031 


Female |4550FEA-ND | 10.67 8.12 6.96 | 172-E50-213R031 = 25 
Vella Cheemais Tin Sheil Female |11625FA-ND | 15.99 12.36 10.55 | 172-025-283L031 
5 fonae FEE Taree Oana a7 | Male (RScsRNRRy) 15.98 18.78 9.87 | 172-087-182-011 g7_| Male [15637MA-ND [12.17 9.36 7.85 ]172-087-183L031 
: — Female |13637F-ND | 15.72 13.55 9.22 |172-087-282-011 Female |15637FA-ND | 21.70 17.69 15.19 | 172-037-283L031 
ay | Mal [gaiMeee BIO 18 1S: S80 | EEN 5 | Male (USCEOMENGRG) 15.75 13.8 9.24 |172-050-182-011 Male |15650MA-ND | 17.03 13.16 11.03 ] 172-050-183L031 
Female [SSabeny BAN 08 2A 0 | ees eenn Oa Female |13650F-ND | 20.82 17.95 12.21 |172-050-282-011 °° | remale | 15650FA-ND | 29.91 24.55 21.48 |172-050-283L031 

50 | Male | 7550ME-ND 9.25 7.98 5.43 |172-E50-111-031 Nickel Shell — RoHS Compliant Yellow Chromate 
| Male |7509MEA-ND / 3.28 2.83 1.93 /172-£09-111R031 g | Male [13609MA-ND | 426 297 2.44 |172-009-183L011 as | Male [11615M-ND ] 6.29 5.43 3.69]172-015-181-031 
Female | 7509FEA-ND 419 3.62 2.46 | 172-E09-211R031 Female |13609FA-ND | 8.38 7.23 4,92 |172-009-283L011 Female|11615F-ND | 7.77 6.70 4.56 | 172-015-281-031 
1s. | Male |7519MEA-ND / 4.03 3.47 2.36 /172-€15-111R031 tg | Male [1361SMA-ND | 5.88 430 3.51 |172-015-183L011 gy | Male [11637M-ND 12.35 10.65 7.25 /172-037-181-031 
Female | 7515FEA-ND 5.51 4.76 3.24 |172-E15-211R031 Female |13615FA-ND | 10.30 7.84 6.72 |172-015-283L011 Female | 11637F-ND 16.15 13.93 9.47 |172-037-281-031 
25 | Female | 7525FEA-ND 713 6.15 4.19 | 172-E25-211R031 3 Male /13625MA-ND | 8.47 6.36 5.30 | 172-025-183L011 50 |Female|11650F-ND | 20.82 17.95 12.21 |172-050-281-031 
Male |7537MEA-ND | 9.80 8.46 5.75 |172-E37-111R031 Female |13625FA-ND | 15.99 12.36 10.55 | 172-025-283L011 g | Male ]11609ME-ND | 4.32 2.98 2.43 |172-009-181L031 
57 Jeomale|7537FEAND | 9.80 8.46 5.75 |172-£97-211R01 a7 | Male MSGSTMSNOR 12.17 9.86 7.85 | 172-037-183L011 Female |11609FE-ND | 5.17 3.67 3.01 | 172-009-281L031 
Male |7550MEA-ND 9.80 846 5.75 |172-E50-111R031 Female }13637FA-ND | 21.70 17.69 15.19 |172-037-283L011 5 Male |141615ME-ND | 5.33 3.90 3.18 |172-015-181L031 
50 | remale| 7550FEA-ND | 13.46 11.61. 7.89 |172-€50-211RO31 eo | Male BgaRReINGR) 17.03 19.16 11.03 1172-050-183L011 Female |11615FE-ND | 6.45 4.78 3.95 |172-015-281L031 
Dip Solder with .225” Board Side, Female }13650FA-ND | 29.91 24.55 21.48 | 172-050-283L011 25 Male |11625ME-ND | 7.38 5.46 4.52 |172-025-181L031 
197” Mating Side Clinch Nuts Yellow Chromate Male |11637ME-ND | 12.62 9.71 8.14 ]172-037-181L031 
Tin Shell 9 | Male |9609M-ND 4.64 4.00 2.72 |172-009-181-011 37 | remale|11637F€-NO | 11.70 9.00 7.54 | 172-087-281L031 
37 _| Female (GSH REANG G87 B25. Gh Meese leat as | Male [9615MND | 6.29 543 3.69 /172-015-181-011 go | Male [11650ME-ND | 1244 9.67 8.02 /172-050-181L031 
50 | Female] 2950FE-ND 12.18 10.50 7.14 | 172-£50-212-911 Female | 9615F-ND 7.77 6.70 4.56 |172-015-281-011 Female | 11650FE-ND | 16.06 12.41 10.59 | 172-050-281L031 
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a No. Price 972 Series — 
ORCOMP of Plat Ker er Slim-Line Clam Shell Sty! 
= op sien Pins| D-Sub | Type | Part No. 1 10 100 Im-Line Clam she yle 
18 |remale| Gray |muankiss7oaossi-nD | 423 295 242 | | “Hah temperature ABS plastic UL a4V-2 
emale ray = sr x e 
D-Sub Adapters 25 | Male | Plastic |RJADK25P7080831-ND | 4.23 295 2.42 Conn. Dimensions - Inch 
25 | Female RJADK25$7080831-ND | 4.23 2.95 2.42 Sze[ A | B | C |] DE 
Connector Saver 9 |1.240| 984 | 1.339] 591 | 453 
Connector Dimensions - Inch B k h T s ian ae ee a & 
Size A B c i E i : : 
9 1215 0.492 0.236 ackSnells 37_| 2.795 | 2.500 | 1.575 | 591 | 453 
15 1546 0.492 0.236 A : 
x rea TEA o036 952 Series — Straight/Top Entry - nae 
37 2.755 High Di tA 0.236 «4 ~ 40 thumbscrews supplied with backshell of Digi-Key Each NorComp 
5 1215 ig sy 0236 More robust design for those areas that need it Pins | Type | Part No. 1 10100 | Part No. 
26 1.546 0.492 0.236 * 360° shielding with mechanical strain relief 9 972-09SGE-ND | 3.09 2.06 1.68 /972-009-01SR031 
4 2081 oe p36 * 2 piece metalized plastic compression insert supplied 15 | Gray |972-1SSGE-ND | 3.24 2.16 1.77 )972-015-01SR031 
: : : —_ es 25 |Plastic|972-25SGE-ND | 3.39 2.26 1.85 |972-025-01SR031 
am Price paced 7 ee 37 972-37SGE-ND | 3.57 2.38 1.94 |972-037-01SR031 
of | D- {Digi-Key Each 1.626 0.606 0.984 9 972-09SBE-ND | 3.09 206 1.68 |972-009-01SRO11 
se =) at “ _ _ en 1708 0.606 312 15 | Black |972-158BE-ND | 3.24 216 1.7 |972-015-01SRO11 
15 | Male | ccuptsmt5F-ND 423 2.92 2.38 2.138 0.606 2.500 25 Plastic) 972-26SBE-ND | 3.39 2.26 1.85 | 972-025-01SRO11 
25. | canvaie | GCLP25M25E-ND 468 326 2.68 37 972-37SBE-ND | 3.57 2.38 1.94 |972-037-01SRO11 
37 GCLPSTMa TF z 6.45 4.72 3.85 9] eq [972 095R-ND 2.98 2.02 1.59 |972-009-01SR061 
igh Density Digi-Key NorComp 6 K 4 015+ 
5 SaETIGaRRREEIn ma 466? 2804 io EAR ea 15 |pisctic[972-15SR-ND | 3.03 2.02 1.65 |972-015-01SRO61 
15 | Male |GCHDLPF1SM15F-ND$ 551 403 3.29 ERONGCEND a5o-ODEFIS0RI2A 25 972-25SR-ND | 3.18 212 1.73 |972-025-01SR061 
26 | to | GCHDLP26M26F-ND 1217 9.36 7.85 : : i 015+ 9 972-09SY-ND 2.98 2.02 1.59 |972-009-01SR081 
: Die Cast | 952-15SCE-ND 952-015-030R121 
44. | Female | GCHDLP44M44F-ND 13.41 1032 8.65 e 45 |YelOW| o79-458y-ND 50a S09. 46m le7o-i6D1SR001 
62 GCHDLP62M62F-ND 18.25 1478 12.39 Nickel | 952-25SCE-ND 952-025-030R121 Plastic ; ‘ ; 
} Position number 9 contact loaded 952-37SCE-ND 952-037-030R121 25 972-25SY-ND 318 212 1.73 |972-025-01SRO081 


Gender Changer Rows | | 956 Series — Straight/Top Entry 973 Series — Straight/Top Entry 
Connector Dimensions — Inch z : ¢Metalized Plastic: High temperature plastic 
Size ry B C <> * Snap together design allows low cost UL 94V-0. Plating: Nickel over copper 
9 1.215 0.492 0.236 assembly * Plastic: High temperature plastic UL 94V-2 
15 1.546 0.492 0.236 ¢4~ 40 mating screw supplied with backshell ¢Plastic-RoHS Compliant: High temperature 
25 2.091 0.492 0.236 * Quick assembly strain relief allows positive plastic UL 94V-0, black 
37 2.755 0.492 0.236 retention Hardware: Steel, nickel plated 
High Density - zs 
15 1.215 0.492 0.236 Connector Dimensions — Inch Connector Dimensions ~ Inch 
26 ate oan 236 Sue é f — 1 an aa 1 a 508 os 
44 2.091 0.492 0.236 9 0.622 0.984 : : : : : 
2 O55 ag 01936 16 nein ar 15 1575 1.312 1.378 598 335 
: : : : 3870 _ 25 2.106 1.852 1.496 598 433 
ENG Digi-Key Price Each 5 67 BF 7 2.756 2.500 1.575 598 433 
Pins | D-Sub | Part No. 1 10 100 . a 
=| 0. 
9 Female | SCLPOSFOOF-ND 368 254 2.08 Digi-Key NorComnH 4 Denke Fach tenn 
15 GCLP15F15F-ND 423 295 2.42 : 
25 to | @CLPo5F25F-ND 482 336 276 Type | Part No. Part No. Pins| Type |Part No. 1 10 100 |Part No. 
Female [etpatea7 aah rey ae 956-09SPGE-ND 956-009-010R031 Metalized 
37 z : : t -37MP- -037-020- 
au SGT ESTESTESNDE 630 _467__3.66 ery 956-15SPGE-ND 956-015-010R031 37 |"plastie [973-37MP-ND | 10.41 8.98 6.11 |973-037-020-121 
45 | Male | gcrp15im15M-ND 412 284 232 956-25SPGE-ND 956-025-010R031 RoHS Compliant 
25 | itl, | GCLP25M25-ND 451 3.14 2.58 Black | 226-09SPBE-ND 956-009-010R011 9 973-09MPE-ND ] 6.33 4.69 3.88 ]973-009-020R121 
37 GCLP37M37M-ND 6.29 4.60 3.76 Plastic | 228-15SPBE-ND 956-015-010R011 15 |Metalized|973-15MPE-ND | 6.55 4.85 4.01 |973-015-020R121 
High Density ube SSRBESED 206 025-D1ORO Tt 25 | Plastic |973-25MPE-ND | 6.70 4.96 4.11 |973-025-020R121 
15 GCHDLP15F15F-ND 551 4.03 3.29 Metal [peepee age eon oe eon 37 973-37MPE-ND | 871 6.54 5.45 |973-037-020R121 
15 | Female | GCHOLPF15F15F-NO¢ 551 4.03 3.29 Plastic | 96-1 5SMPE-ND 956-015-020R121 E a : . : -037- 
26 | to |GCHDLP26F26F-ND 12.26 943 7.91 956-25SMPE-ND 956-025-020R121 9 973-09BPE-ND | 3.89 2.68 2.9 /973-009-010R011 
44 | Female | GGHDLP44F44F-ND 13.33 1049 879 15 | Black |973-15BPE-ND | 4.12 2.84 2.32 |973-015-010R011 
62 GCHDLP62F62F-ND 18.44 14.93 12.52 25 | Plastic |973-25BPE-ND | 4.29 2.96 2.42 |973-025-010R011 
15 GCHDLP15M15M-ND 523 3.82 3.12 2 . Spray aaa 
15 | male | GCHDLPEISM1SN-NDE ea saaa: “04 970 Series — Straight/Top Entry 37 973-37BPE-ND | 4.95 351 2.88 |973-037-010R011 
3 te Se ear ti fate iota ne * Die Cast: Lightweight zinc. Plating: Nickel 
H . . : black die cast . - , 
62 GCHDLP62M62M-ND 18.90 14.61 12.25 Ben nee ee 977 Series — Plastic or Metalized 


$ Position number 9 contact loaded 


RJADK Series 
RJ45 Adaptor 


* 9, 15, and 25 position D-Subs/ both male and female 
versions ¢ Supplied with contacts pre-crimped onto 
conductors - No crimp tool required »* Snap together 
design allows low cost assembly * 4 ~ 40 thumbscrews 


 Metalized Plastic: High temperature plastic 
UL 94V-0. Plating: Nickel over copper 

¢ Plastic: High temperature plastic UL 94V-2 

¢ Plastic-RoHS Compliant: High temperature 
plastic UL 94V-0, black 

*Hardware: Steel with nickel or black 
chromate 


Dimensions — Inch 


Connector 


Size A B Cc D 


1.228 984 1.571 610 


Available in both plain plastic and metalized for 
EMI/RFI suppression * Over 60dB shielding 


Materials: « Shell: Thermoplastic polyester, UL 
rated 94V-0 » Screw locks: Brass + EMI/RFI s 
Plating: Electroplated with nickel over copper D 


RoHS Compliant Materials: * Metalized Plastic: — 
High Temperature, UL 94H-B Plating: Nickel over 
copper ¢ Plastic: High Temperature plastic UL 
94H-B (gray) * Hardware: Steel, Nickel plated 


supplied pre-installed in backshell 7.555 1.312 1.634 610 Connector Dimensions - Inch 
2102 | 1.852_| 1.913 ‘610 Size A E t u E 
Conn- <8 on 7500 — at 9 1213 984 1594 646 215 
py z Bmensions — Inch : : ; ; : 15 1.563 1.312 1.453 646 400 
9 | 1.299 | 0.984 | 1.949 | 0.632 | 0.787 ms Price = aa ioe ee a6 2 
15 | 1.631 | 1.311 | 1.543 | 0.632 | 0.894 oe ere ‘ er Noconty 7 3610 od0e 780 TH "150 
25 | 2.161 | 1.874 | 1.545 | 0.632 | 1.339 oe ae ; : ; ; : 
= bie Cast (970-37BC-ND | 11.22 9.68 970-037-040-011 aa Price 
No. * ae RoHS Compliant of Digi-Key Each NorComp 
ai Peanilbree Bly Key , a en pie S7O-09NEND [5.25 3.84 970-009-030R121 Pins| Type | Part No. 1 10 100 |Part No. 
H bs 970-15NE-ND | 6.27 4.58 970-015-030R121 5 009: 
9 | Male RJADKOSP7080811-ND | 423 2.95 2.42 Nak 970-25NE-ND | 6.27 4.58 970-025-030R121 2 | shictied [poet 123 82.62 /877-008-0208121 
9 | Female RJADKO9S7080811-ND | 4.23 2.95 2.42 970-37NE-ND 8.88 6.66 970-037-030R121 15 | Metalized |915GME-ND | 1.48 96.70 |977-015-020R121 
15 | Male | Black |RJADK15P7080811-ND | 423 295 242 970-09MPE-ND | 5.20 3.69 970-009-020R121 25 | Plastic |925GME-ND | 1.48 96 70 |977-025-020R121 
15 |Female| Plastic |RJADK15S7080811-ND | 423 295 242 Metalized|970-15MPE-ND | 5.32 3.85 970-015-020R121 (for EMI/ 4 037+ 
25 | Male RJADK25P7080811-ND | 423 295 2.42 Plastic |970-25MPE-ND | 5.33 3.90 970-025-020R121 7) Rr) (eae 204 206 1.62 /877-087-020R121 
25 | Female RJADK25S7080811-ND__| 4.23 2.95 2.42 970-37MPE-ND | 5.90 4.32 970-037-020R121 50 950GME-ND_| 2.47 1.68 1.30 |977-050-020R121 
9 | Male RJADKOQP7080821-ND | 523 3.82 3.12 970-09BPE-ND | 2.85 1.94 970-009-010R011 9 909GPE-ND | 1.01 63 46 |977-009-010R031 
9. | Female RJADKO9S7080821-ND | 523 3.82 312 Black |970-15BPE-ND | 2.85 1.94 970-015-010R011 
15 | Male | Metalized | RJADK15P7080821-ND | 5.23 382 312 Plastic |970-25BPE-ND | 2.98 2.02 970-025-010R011 8) ain eee) Co! 78-86 /977-015-010RO81 
15 |Female| Plastic |RJADK15S7080821-ND | 5.23 382 3.12 970-37BPE-ND | 3.00 2.00 970-037-010R011 25 | pyate |925GPE-ND | 1.29  .80 60 |977-025-010R031 
25 | Male RJADK25P7080821-ND | 523 3.82 3.12 970-09BCA-ND | 5.25 3.84 970-009-040R011 i -037- 
25 | Female RJADK25$7080821-ND | 523 3.82 3.12 oa 970-15BCA-ND | 6.27 4.58 970-015-040R011 ay poetry) 156 1.06 Bt /977-037-010R031 
9 | Male | Gray |RJADKO9P7080831-ND | 4.23 2.95 2.42 Cast [970-258CA-ND | 6.27 4.58 970-025-040R011 50 QS0GPE-ND | 2.15 1.43 1.13 |977-050-010R031 
9 |Female| Plastic |RJADKOQS7080831-ND | 4.23 295 2.42 970-37BCA-ND_| 8.88 6.66 970-037-040R011 (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(aj NorComp Backshells (cont. 


978 Series — Plastic or Metalized 


¢ Available in both plain plastic and metalized 
for EMI/RFI suppression * Over 60 dB 
shielding * EMI/RFI Plating — Electroplated 


981 Series — Ethernet 


Materials: 
Zinc alloy ingot Plating: Nickel over 


copper 
Hardware: Steel, nickel plated 


971 Series — 45° Entry 


© Die Cast: Lightweight zinc. Plating: Nickel 
over copper or black die cast 

 Metalized Plastic: High temperature plastic 
UL 94V-0. Plating: Nickel over copper 

Plastic: High temperature plastic UL 94V-2 

 Plastic-RoHS Compliant: High temperature 
plastic UL 94V-0, black 

Hardware: Steel with nickel or black plating 


with nickel over copper Materials: + Shell: Dimensions ~ Inch 
Thermoplastic polyester, UL rated 94V- Conneetot z 990 c z 130 c 
0 ©Screw locks: Brass RoHS Compliant ze 
Materials: + Metalized Plastic: High ~< 9 984 1.240 1.850 1.265 1.850 | 0.628 
Temperature, UL 94H-B Plating: Chrome 15 1.312 1.555 2.323 1.580 2.314 0.639 
+ Plastic: High Temperature plastic UL 94H-B 25 1.852 2.106 2.835 2.143 2.870 0.633 
(gray) * Steel, nickel plated 
Connector Dimensions — Inch No. ee Price 
Size A B C D E of Digi-Key Each NorComp 
9 1.220 984 1693 655 276 Pins| Type | Part No. 1 10-100 | Part No. 
it oe _ +o oo _ 9 909ERE-ND 5.36 3.92 3.20 |981-009-030R121 
E E | E Die Cast 
37 2.756 2.500 1.929 655 “433 15 Rt. Angle 915ERE-ND 5.67 4.15 3.38 | 981-015-030R121 
50 2.650 2.406 1.909 655 551 25 925ERE-ND 6.28 4.65 3.85 | 981-025-030R121 
= 9 981-O9RCE-NDt | 4.84 3.44 2.82 |981-009-130R121 
No. pice Die Cast 
of Digi-Key Each NorComp 15 Rt. Angle 981-15RCE-NDt | 5.01 3.55 2.92 |981-015-130R121 
Bins] ais ypedas (RartiNes Af) eel 25 981-25RCE-NDt | 5.51 4.03 3.29 |981-025-130R121 
9 909CE-ND 1.76 1.13 -86 |978-009-010R031 ; 
15 Gra 915CE-ND 1.82 1.17 -90 | 978-015-010R031 t With Thumbscrews 
25 piste 925CE-ND 1.89 1.22 -94 | 978-025-010R031 
37 937CE-ND 2.50 1.70 1.31 |978-037-010R031 
50 950CE-ND 2.54 1.72 1.33 |978-050-010R031 i = o 
9 Metalized 909CAE-ND 2.04 1.32 1.04 |978-009-020R121 950 Series 60 Entry 
15 ;. |915CAE-ND 2.28 1.52 1.20 |978-015-020R121 is i ; F ‘ 
25 Plastic 925CAE-ND 237 161 125 |978-025-020R121 FEATURES: * 4 ~ 40 mating screws supplied with backshell » Snap together 


979 Series — 


Plastic or Metalized Backshell 


* ABS high temperature plastic UL 94H-B 


* Chrome plating 


design reduces assembly cost * Mechanical strain relief provides secure cable 
retention * Hood is the same thickness as connector ¢ 60° exit promotes 
stacking and is suitable in extremely narrow spaces 


Conn. Dimensions — Inch 
Size B C_ |g- Plastic 
0.496 [1.409] 0.315 


6 - Metal 
0.354 


0.496 


1.736 


0.315 


0.354 


0.496 


2.280 


0.354 


0.354 


0.496 


2.925 


0.354 


0.354 


Digi-Key 


Type |Part No. 


Price 
Each 
10 


NorComp 
Part No. 


950-09P60E-ND 
950-15P60E-ND 
950-25P60E-ND 
950-37P60E-ND 


Plastic 


4.78 
5.11 
5.30 
5.62 


950-009-010R011 
950-015-010R011 
950-025-010R011 
950-037-010R011 


950-O9MP60E-ND 


Metal 
Plastic 


950-15MP60E-ND 
950-25MP60E-ND 


950-37MP60E-ND 


9.07 
9.73 
10.06 
11.34 


950-009-020R121 
950-015-020R121 
950-025-020R121 
950-037-020R121 


Connector Dimensions — Inch 
Size A Cc E 
9 7.220 984 1.496 610 465 
15 1.595 1.312 1.618 610 465 
25 2.114 1.852 1.646 610 465 
37 2.748 2.500 1.646 610 465 
No. Price 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins) Type |Part No. il 10 = =100 |Part No. 

37 | Nickel |971-37N45-ND 10.56 9.10 6.19 |971-037-030-121 
37 | Plastic |971-37MP45-ND 6.53 5.63 3.83 |971-037-020-121 
RoHS Compliant 
9 971-O09N45E-ND 5.25 3.84 3.14 |971-009-030R121 
15 Nickel 971-15N45E-ND 6.27 4.58 3.74 |971-015-030R121 
25 971-25N45E-ND 6.27 4.58 3.74 |971-025-030R121 
37 971-37N45E-ND 8.83 6.63 5.52 |971-037-030R121 
9 971-O9MP45E-ND | 5.20 3.69 3.03 /971-009-020R121 
15 |Metalized/971-15MP45E-ND | 5.32 3.85 3.16 |971-015-020R121 
25 | Plastic |971-25MP45E-ND | 5.33 3.90 3.18 /971-025-020R121 
37 971-37MP45E-ND | 5.90 4.32 3.52 |971-037-020R121 
9 971-09BP45E-ND | 2.85 1.94 1.52 |971-009-010R011 
15] Black /971-15BP45E-ND | 2.85 1.94 1.52 |971-015-010R011 
25 | Plastic |971-25BP45E-ND | 2.98 2.02 1.59 )971-025-010R011 
37 971-37BP45E-ND | 3.00 2.00 1.63 |971-037-010R011 
9 971-09CB45A-ND | 5.25 3.84 3.14 |971-009-040R011 
15] Black /971-15CB45A-ND | 6.27 4.58 3.74 |971-015-040R011 
25 | Die Cast }971-25CB45A-ND | 6.27 4.58 3.74 /971-025-040R011 
37 971-37CB45A-ND | 8.83 6.63 5.52 |971-037-040R011 


993 Series — 45° Economy 


Material: 


© Metalized Plastic: High Temperature 
UL 94H-B Plating: Chrome « Plastic: 


High Temperature plastic UL94H-B (gray) 
Included are housing screws, housing 
nuts, 4 ~ 40 thumbscrews, strain relief 


Conn. Dimensions — Inch 

Size A B C D 

9 | 1.232 | 984 | 1.913 | .656 

15 | 1.555 | 1.312 | 1.895 | .669 

25 | 2.100 | 1.852 | 1.900 | .655 

37 _| 2.748 | 2.500 | 1.900 | .655 

50 | 2.697 | 2.406 | 1.900] .770 

No. i 

of Digi-Key Each NorComp 

Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 

9 979-09PGE-ND | 1.79 1.15  .89 |979-009-010R031 
15 979-15PGE-ND | 1.73 1.11 .84 |979-015-010R031 
25 a 979-25PGE-ND | 1.82 1.17  .90 }979-025-010R031 
37 979-37PGE-ND | 2.95 2.00 1.57 |979-037-010R031 
50 979-50PGE-ND | 3.06 2.04 1.67 |979-050-010R031 
9 979-O9MPE-ND | 2.18 1.41 1.11 |979-009-020R121 
15 Metalized 979-15MPE-ND | 2.28 1.52 1.20 |979-015-020R121 
25 Plastic 979-25MPE-ND | 2.50 1.70 1.31 |979-025-020R121 
37 979-37MPE-ND | 3.80 2.62 2.14 |979-037-020R121 
50 979-50MPE-ND | 4.12 2.84 2.32 |979-050-020R121 


951 Series — 60° Entry 


«4 ~ 40 thumbscrews supplied with backshell 

« Snap together design reduces assembly cost 

* Mechanical strain relief provides secure cable retention 
* Hood is the same thickness as connector 


clamps, and strain relief screws. 
Hardware: Steel, nickel plated 


* 60° exit promotes stacking and is suitable in extremely 


A 
8 


979 Series — Die-Cast Zinc 


« Rubber grommet/ strain relief for complete EMI/RFI shielding (over 70db) 
* Solid die-cast ZINC construction 
* Supplied complete with rubber grommet kit and male screw locks. 


narrow 


spaces 


9 


ie 


Size 


Connector 


Dimensions — Inch 


A 


C 


6 - Plastic 


6 - Metal 


9 


1.457 


1.409 


0.315 


0.354 


15 


1.496 


1.736 


0.315 


0.354 


25 


1.614 


2.280 


0.354 


0.354 


37 


1.614 


2.925 


0.354 


0.354 


Connector Dimensions — Inch 

Size A B Cc D E 

9 1.213 984 1.595 630 .260 

25 2.165 1.852 2.095 641 400 
No. Price 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins| Type | Part No. il 10 100 | Part No. 
9 | Metalized |993-O9MP45E-ND | 2.21 1.48 1.16 | 993-009-020R121 
25 | Plastic | 993-25MP45E-ND | 2.34 1.59 1.23 |993-025-020R121 
9 _ |993-109P45E-ND | 1.73 1.11 .84)993-009-010R031 
25 | Plt | og3s95P45e-ND | 1.82 1.17  .90|993-025-010R031 


Type 


Digi-Key 
Part No. 


Price 
Each 


10 


NorComp 
Part No. 


Plastic 


951-0960PE-ND 
951-15P60E-ND 
951-25P60E-ND 
951-37P60E-ND 


4.78 
5.69 
5.84 
6.45 


951-009-010R011 
951-015-010R011 
951-025-010R011 
951-037-010R011 


Metal 
Plastic 


951-O9MP60E-ND 
951-15MP60E-ND 
951-25MP60E-ND 


Conn. Dimensions — Inch 

Size A B Cc D E 

Ey 1.22 | .98 | 1.90 | 63 42 

15 1.55 | 1.31 | 1.90 | 63 42 

25 2.10 | 1.85 | 1.90 | 63 42 

37 2.73 | 2.50 | 1.90 | 63 62 

50 | 2.64 | 2.41 | 1.90 | .77 13 

No. Price 

of Digi-Key Each NorComp 

Pins | Type | Part No. ul 10 100 | Part No. 

9 909ZE-ND 2.91 1.98 1.56 |979-009-030R121 
15 Die Cast 915ZE-ND 3.21. 2.14 1.75 |979-015-030R121 
25 Zine 925ZE-ND 3.86 2.66 2.17 |979-025-030R121 
37 937ZE-ND 5.32 3.85 3.16 |979-037-030R121 
50 950ZE-ND 7.00 5.18 4.29 | 979-050-030R121 


951-37MP60E-ND 


9.07 
10.42 
10.71 
12.02 


951-009-020R121 
951-015-020R121 
951-025-020R121 
951-037-020R121 


954 Series — 45° Exit Ethernet Backshell 


* Die Cast for excellent shielding 


974 Series — 40° Entry 


* Metalized Plastic: 

High temperature plastic UL 94V-0. Plating: 
Nickel over copper 

* Plastic: 

High temperature plastic UL 94V-0 (black) 
Hardware: Steel, nickel plated 


994 Series — Die Cast, Ethernet 


Material: Die cast zinc alloy, nickel plated. 
Included are housing screw and housing nuts. 


Easy assembly reduces manufacturing cost 

«2 Piece grommet with various |.D.s included to 
enhance shielding and provide positive retention 

* Slide locks and posts must be purchased separately 


Connector 


Conn. Dimensions — Inch 

Size | A Cc D 

9 [1.244] .984 | 1.82 | .614 | 433 | 790] < 

15 [1.575 |1.312| 1.82 | 665 | 433 [1.135 

25 [2.106|1.852| 1.82 | 630 | .433 |1.640 

No. Price 

of Digi-Key Each NorComp 

Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 

9 994-09DCE-ND 5.72 4.18 3.41 |994-009-030R121 
15 | Straight | 994-15DCE-ND 5.95 4.36 3.55 |994-015-030R121 
25 994-25DCE-ND 6.43 4.76 3.94 | 994-025-030R121 


Size 


A 


Dimensions — Inch 
B C D 


9 


1.429 | 0.571 | 0.984 


1.220 


E 
0.512 


15 


1.587 | 0.571 | 1.312 


1.555 


0.512 


25 


1.587 | 0.571 | 1.852 


2.094 


0.512 


37 


1.587 | 0.571 | 2.500 


2.744 


0.512 


No. 
of 
Pins 


Digi-Key 
Part No. 


Price 
Each 
10 


NorComp 
Part No. 


9 
15 
25 
37 


954-09C45E-ND 
954-15C45E-ND 
954-25C45E-ND 
954-37C45E-ND 


4.78 
5.62 
5.75 
8.65 


954-009-030R121 
954-015-030R121 
954-025-030R121 
954-037-030R121 


Connector Dimensions — Inch 
Size A Cc D E 
9 1.240 984 1.457 598 335 
15 1.575 1.312 1.457 598 335 
25 2.106 1.852 1.614 598 433 
37 2.756 2.500 1.614 598 433 
No. Price 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins) Type |Part No. 1 10 100 |Part No. 
37 | Black lora-g7ap4o-no | 5.13 4.43 3.01 |974-037-010-011 
RoHS Compliant 
9 974-09MP40E-ND | 6.33 4.69 3.88 |974-009-020R121 
15 |Metalized|974-15MP40E-ND | 6.55 4.85 4.01 |974-015-020R121 
25 | Plastic 974-25MP40E-ND | 6.70 4.96 4.11 /974-025-020R121 
37 974-37MP40E-ND | 8.71 6.54 5.45 |974-037-020R121 
9 974-09BP40E-ND | 3.89 2.68 2.19 |}974-009-010R011 
15] Black |974-15BP40E-ND | 4.12 2.84 2.32 |974-015-010R011 
25 | Plastic |974-25BP40E-ND | 4.29 2.96 2.42 /974-025-010RO11 
37 974-37BP40E-ND | 4.95 3.51 2.88 |974-037-010R011 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ww NorComp Backshells (cont) 


ADIVIBION OF EDAC (AMERICA) UMETED 


953 Series — 35° Entry 


«4 ~ 40 thumbscrews supplied with backshell 
(9 position only comes with 1 thumbscrew) 

¢ More robust design for those areas that need it 

Fully tapped assembly holes allow easy assembly 
keeping manufacturing cost down 

© 360° shielding with mechanical strain relief 

2 Piece metalized plastic compression insert supplied 


Connector Dimensions — Inch 
Size A B C D E 
9 1.693 0.610 0.984 1.260 0.512 
15 1.693 0.610 1.312 1.591 0.512 
25 1.890 0.610 1.852 2.126 0.512 
37 2.087 0.610 2.500 2.776 0.512 
No. Price 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
9 953-09C35E-ND 6.75 5.00 4.14 |953-009-030R121 
15 | Die |953-15C35E-ND 7.68 5.53 4.61 |953-015-030R121 
25 | Cast | 953-25C35E-ND 7.90 5.69 4.74 |953-025-030R121 
37 953-37C35E-ND 10.81 8.23 7.05 | 953-037-030R121 


982 Series — 
Plastic or Metalized 


Cable Exit Top or Side * Available 
in both plain plastic and metalized 
for EMI/RFI suppression * Over 
60dB shielding * Operating 
Temperature: -35°C ~ 95°C 


Materials: * Shell: Thermoplastic polyester; UL rated 94V-0 »* Screw locks: 
Brass « EMI/RFI Plating: Electroplated with nickel over copper. Electroplated 
parts not UL rated 


RoHS Compliant Materials: * Metalized Plastic: High temperature UL 94V-0 
Plating: Electroplated nickel over copper * Plastic: High temperature plastic 
UL 94V-0 (gray) * Hardware: Steel, nickel plated 


Connector Dimensions — Inch 
Size ry B c D E 
ot 1.23 984 1.38 630 350 
15 1.56 1.312 1.61 630 374 
25 2.10 1.852 1.81 630 444 
37 274 25 181 630 444 
50 2.65 2.406 181 735 543 
No. Price 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins} Type | Part No. i] 10 100 | Part No. 
Gray i -NEO-N4N. 
50 | pingtig | 950U-ND 512 442 3.01 |982-050-010-031 
RoHS Compliant 
9 909UE-NDt 4.45 3.11 2.55 ]982-009-010R031 
15 | Gray | 915UE-ND 5.01 3.55 2.92 |982-015-010R031 
37 | Plastic |937Ue-ND 5.77 4.22 3.45 |982-037-010R031 
50 950UE-ND 5.90 4.32 3.52 |982-050-010R031 
9 QOSUAE-NDt | 7.30 5.41 4.47 |982-009-020R121 
15 | shielded | 91SUAE-ND 8.38 6.29 5.24 |982-015-020R121 
25 | Metalized | 925UAE-ND 8.90 6.68 5.57 |982-025-020R121 
37 | Plastic jos7yae-No | 10.03 7.63 6.54 |982-037-020R121 
50 Q50UAE-ND | 10.99 8.37 7.17 |982-050-020R121 


976 Series — 
Plastic, Flat Ribbon 


ABS high temperature plastic 94HB. 
Complete with 4-40 mating screws, housing 
screws and housing nuts. 


Conn. Dimensions — Inch 

Size A B C D 
9 1.319 | .984 158 946 
15 1.622 | 1.312 | 1.102 | 1.289 
25 2.157 | 1.852 | 1.642 | 1.874 
37 2.815 | 2.500 | 2.283 | 2.470 


No. Price 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
9 976-09RPE-ND 1.94 1.29 .99 | 976-009-010R031 


15 | Gray |976-15RPE-ND | 215 1.43 1.13 |976-015-010R031 
25 | Plastic |976-25RPE-ND | 2.44 1.65 1.28 | 976-025-010R031 
37 976-37RPE-ND | 2.59 1.71 1.38 |976-037-010R031 


957 Series — 
Gender Changer Backshell 


*Snap together design allows low cost 
assembly 

«4 ~ 40 Mating screw for male connectors 
supplied with backshell 

«4 ~ 40 female coupling for females connectors 
sold separately 

« Internal cavity designed for PCB 


Connector Dimensions — Inch 
Size A B C 


9 2.083 | 0.653 | 0.984 
15 2.047 | 0.630 | 1.311 
2.087 | 0.638 | 1.852 


Digi-Key 
Type | Part No. 


NorComp 
Part No. 


957-0911E-ND 
Black | 957-1511E-ND 
Plastic )957-92511E-ND 
957-2511E-ND 


957-009-010R011 
957-015-010R011 
957-925-010R011 
957-025-010R011 


957-0931E-ND 
Grey | 957-1531E-ND 

Plastic /957-92531E-ND 

957-2531E-ND 


957-009-010R031 
957-015-010R031 
957-925-010R031 
957-025-010R031 


957-0921E-ND 

Metalized | 957-1521E-ND 
Plastic /957-92521E-ND 

957-2521E-ND 


957-009-020R121 
957-015-020R121 
957-925-020R121 
957-025-020R121 


Non-Conductive Rubber fs 
Grommet Sets TA 
For better EMI/RFI Shielding and/or strain relief. For use with ¥, tr 
D-Sub Backshells. Note: Grom-9/25 and Grom-50 have four 
grommets per set and Grom-37 has three per set. Bri 
Outside Dia. A Inside Dia. B 
Description (Inch) (Inch) 
9/25 400 185 248 .290 335 
37 620 -320 410 500 = 
50 130 -340 425 495 650 
Digi-Key Price Each NorComp 
Description Part No. 1 10 =©100 | Part No. 


DB 37 Grom. Set 
DB 50 Grom. Set 


902G-ND 1.06 92 63 
903G-ND 1.45 1.25.85 
RoHS Compliant 
DB 9/25 Grom. Set | 901GA-ND 80 48 34 
DB37Grom.Set |902GAND | 155 97 74 
DB50Grom.Set_|903GA-ND | 1.90 1.26.97 


162-000-037-000 
162-000-050-000 


162-000-925R000 
162-000-037R000 
162-000-050R000 


112 Series — Solder Cup Connector with 
Right Angle Backshell (Centronics Type) 


Material: 

Insulator: Glass-filled thermoplastic, — 
be Rated 94V-0. C7 

¢ Contacts: Copper alloy. fo 40 c 

Shell: Steel, nickel plated. 

Contact Plating: Gold plated. 


Connector Dimensions — Inch 
Size A B c D 
50 3.780 2.538 1.325 646 


Fig. 2 


A 
foes Pip 
@) @ D 


7 


Pin #1 
No. Price 
of Digi-Key Each NorComp 
Fig.| Pins| Type | Part No. 1 10 =100 | Part No. 
1 | 50 ) Male |1550RM-ND 9.19 7.93 5.39 |112-050-103-011 
2 | 50 | Female | 1550RF-ND 9.19 7.93 5.39 |112-050-203-011 
3 | 50 | Female | 1550LF-ND 9.19 7.93 5.39 | 112-050-203-021 


RoHS Compliant 


983 Series — 


Plain Plastic or Metalized Plastic 
« May be used as a “Gender Changer,” pin-out 
changer, or standard backshell 

* Snap-together assembly 


* Half-clamp with self-tapping screws provides 
positive strain-relief 


Available in plain plastic or metalized for EMI/ 


Tt 9-pin does not have a 90° cable entry. 


975 Series — 
Plastic or Metalized 


* 3-Way entry allows choice of entry options or 
use of multiple cable entries 

¢4~ 40 thumbscrews supplied with backshell 

¢Fully tapped assembly holes allow easy 
assembly, keeping manufacturing cost down 

¢Metalized plastic provides up to 60dB 
shielding 


Connector Dimensions — Inch 
Size A B C D E 
ot 1.213 984 1.800 600 -300 
16 1.541 1.312 1.800 600 2335 
25 2.088 1.852 1.800 600 2375 
37 2.735 2.500 1.800 600 -400 
No. Price 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins| Type | Part No. 4 10 =©100 | Part No. 
9 975-09MPA-NDf| 6.33 4.69 3.88 |975-009-020R121 
15 |Metalized|975-15MPA-ND | 6.55 4.85 4.01 |975-015-020R121 
25 | Plastic |975-25MPA-ND | 6.70 4.96 4.11 )975-025-020R121 
37 975-37MPA-ND | 8.71 6.54 5.45 | 975-037-020R121 
9 975-O9BPA-NDt | 5.51 4.03 3.29 | 975-009-010R011 
15 Black |975-15BPA-ND | 5.51 4.03 3.29 |975-015-010R011 
25 | Plastic |975-25BPA-ND | 5.51 4.03 3.29 | 975-025-010R011 
37 975-37BPA-ND | 7.20 5.33 4.41 | 975-037-010R011 


1 | 50 | Male }1550RMA-ND | 7.82 5.87 4.89 /112-050-103L011 
2 | 50 |Female}15SORFA-ND | 7.82 5.87 4.89 | 112-050-203L011 
3 | 50 |Female}15S50LFA-ND | 7.82 5.87 4.89 | 112-050-203L021 
4 | 50 | Male |1550LMA-ND | 8.30 6.23 5.19 | 112-050-103L021 


955 Series — Quick Lock and 
Quick Release Post Kits 


* New locking system allows single hand removal / mating 
with secure latching. Ideal for high vibration environments = >< 
A 


ieldi SS 
RFI shielding © 9 and 15 position allows 2-way cable exit x KE 
Connector Dimensions - Inch Max. ‘ iti . i 5 s 
Size I B C Cable Dia. 25 and 37 position allows 3-way cable exit 
9 1.25 98 1.92 * Quick Locks Require Quick Release Post Kits 
15 1.56 1.31 1.92 
25 2.12 1.85 1.92 Conn. Dimensions - Inch 
37 2.75 2.50 1.92 Size A B c D E 
50 2.15 2.40 1.92 9 1.740 0.606 0.984 1.299 0.354 
Price 15 1.740 0.606 1.312 1.626 0.354 
Digi-Key Fach Narcan 25 1.740 0.606 1.852 2.165 0.433 
Type | Part No. 10 Part No. 37 1.740 0.606 2.500 2.815 0.433 
909PE-ND 1.13 983-009-010R031 
915PE-ND 1.31 983-015-010R031 No: Prise 
Plain : of Digi-Key Each NorComp 
Plastic | 925PE-ND 1.54 983-025-010R031 Pins] Type |Part No. 110 100 [Part No. 
937PE-ND 2.40 983-037-010R031 Quick Locks 
950PE-ND 2.52 983-050-010R031 9 955-09QPE-ND 6.37 4.66 3.80}955-009-010R011 
909M2E-ND 1.70 983-009-020R121 15 | Black |955-15QPE-ND 6.43 4.76 3.94|955-015-010R011 
Metin STEMBEND | 205 175 142 larson | | | 7 | PAS |ESSSTOPEND | 8.74656 S46 Q55457- 01001 
etalize - - ; : : -037- 
Plastic BALE 212 seeteeeoni2% 9 955-09QMPE-ND 9.31 6.99 5.82}955-009-020R121 


937M2E-ND 2.74 
950M2E-ND 3.30 


983-037-020R121 
983-050-020R121 


D-Sub Backshell Design Kit HS 


Each kit contains a backshell from several different Norcomp 2) 
backshell series, and a quick reference guide. The data sheet for 
each kit has a detailed list of what backshells are included. 


Digi-Key Price 
Type Part No. Each 


Plastic DESIGNKIT-010-ND 66.78 


Metalized Plastic DESIGNKIT-020-ND 66.78 


15 |Metalized|955-15QMPE-ND | 10.01 7.30 6.26)955-015-020R121 
25 | Plastic /955-25QMPE-ND | 10.21 7.77 6.66|955-025-020R121 


37 955-37QMPE-ND | 13.57 10.68 8.95 /955-037-020R121 
9 955-09QCE-ND 20.62 16.21 14.00|955-009-030R121 
15 Die |955-15QCE-ND 20.74 16.91 14.52|955-015-030R121 


955-25QCE-ND 21.60 17.61 15.12/955-025-030R121 
37 955-37QCE-ND 30.03 24.64 21.56 |955-037-030R121 
Quick Release Post Kits (See Note) 

QLOCKPOST-1-ND | 2.82 — | —J/QLOCKPOST-1 


- —  |QLOCKPOST-2-ND | 2.76 — —y/QLOCKPOST-2 
_ —  |QLOCKPOST-3-ND | 4.03 — —J/QLOCKPOST-3 
_ —  |QLOCKPOST-5-ND | 4.03 — =—J/QLOCKPOST-5 
= —__|QLOCKPOST-6-ND | 4.03 =— _—jQLOCKPOST-6 


T 9 position has top cable entry only 


Die Cast DESIGNKIT-030-ND 66.78 


Note: See Data Sheets for Dimension Specifications 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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“yf NORCOMP Hardware 


ADIVISION OF EDAC (AMERICA) LIMITED 


4-40 Internal 
Threads __ 


Figs Hex Nuts and 
.187(Across Washers Included: 
Flats) 
ne bed re [Fs t 2 Flat Washers < 
| 262 _| , / ——_ 1 Split Lock Washer —~s= 
4-40 UNC-2A; B 
4-40 UNC-2A 2 = 1 4-40 Hex Nut ~ oon 
Dim. - Inch Digi-Key Pricing NorComp Dim. - Inch Digi-Key Pricing NorComp 
Fig. | Description A B C | Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig. | Description A B C_ | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Slide Lock Posts for Ethernet Hood (980, 981 and 994 Series) — RoHS Compliant Male, 25-Position D-Sub | 2.079 | 1.852 | 1.535 | CF25P-ND 2.88 19.53 153.45 | CF25P 
9-Pin, D-Sub or Ethernet = = — ]160-09SLA-ND 218 14.52 114.18 | 160-009-002R031 5 | Male, 37-Position D-Sub | 2.724 | 2.500 | 2.181 | CF37P-ND 3.42 22.80 185.82 | CF37P 
1 |45-Pin, D-Sub or Ethernet | — | — | — |T2040A-ND 1.82 11.70 89.96 | 160-015-003R031 Male, 50-Position D-Sub _| 2.626 | 2.406 | 2.079 | CF50P-ND 3.74 25.80 210.27 | CFS0P 
25-Pin, D-Sub or Ethernet | — | — | — |160-25SLA-ND | 2.50 16.94 130.90 |160-025-004R031 _ Silicon Sealing Flange — RoHS Compliant 
- 9-Position 1.299 | .984 | .717 | SFO9-ND 112 7.00 51.80 [SFO9 
2_|2Connectors Required _ _ —_ |72042A-ND 1.08 6.75 49.95 | 160-000-005R031 15-Position 1.614 |1.311| 1.039 | SF15-ND 133 816 61.20/SFI5 
Dust Cover 8 | 95-Position 2.165 | 1.850 | 1.583 | SF25-ND 1.37 8.64 64.80 | SF25 
Female, 9-Position D-Sub _ _ — |909DCA-ND@ 92 5.46 39.90 | 160-000-209R000 37-Position 2.835 | 2.500 | 2.228 | SF37-ND 1.55 9.66 73.50|SF37 
Female, 15-Position D-Sub] — | — | — |915DCA-ND@ 1.25 8.00 57.60 | 160-000-215R000 4-40 Female Coupling Nut — RoHS Compliant 
Female, 25-Position D-Sub] — | — | — |925DCA-ND@ .90 5.20 38.00 |160-000-225R000) |_7 [Brass Finish, Nickel Plated [| — [ — | — [160-06YCA-ND 36 2.04 13.20 [ 160-000-006R032 
Female, 37-Position D-Sub} — | — | — |160-37FA-ND® | 1.00 6.25 46.25 | 160-000-237R000 4-40 Male Screwlock with Slip-On Retainer — RoHS Compliant 
Female, 50-Position D-Sub] — | — | — |160-50FA-ND@ | 1.17 7.50 54.00 |160-000-250R000/ | 8 [Steel Finish, Nickel Plated | — | — | — [160-07MYCA-ND [7.59 9.89 75.25 ]160-000-001R031 
3 |Male,9-Position D-Sub | — | — | — |160-09MA-ND® | .92 5.46 39.90 |160-000-109R000 eee Serewlock with Cilp-On Retainer (2 screws, 2 clips) — RoHS Compliant 
Male, 15-Position D-Sub | — | — | — |160-1SMA-ND@ | .92 5.46 39.90) 160-000-115R000) | 9 | Plated, Clip - Stainless — | — | — |160-o2ma-ND | 1.25 8.00 57.60) 160-000-002R031 
Male, 25-Position D-Sub | — | — | — |160-25M-ND 55 4.75 32.30 | 160-000-125-000 Steel 
Male, 25-Position D-Sub | — | — | — |160-25MA-ND® .95 5.72 41.80 | 160-000-125R000 Plastic Clips for Retaining Connectors to PC .062” Board 
Male, 37-Position D-Sub | — | — | — |160-37MA-ND@ | 1.00 6.25 46.25 |160-000-137R000| {10 |Nylon — L= | — 1|163-01P-ND 25 _1.50__ 10.20 | 163-001-000-000 
Male, 50-Position D-Sub [| —" | — | — _ISESOMANESHE 117 7.50 _ 54,00 1160-000-150R000 Steel Finish eacee | ae at 7 4 ace mr ige ees 95 | 160-000-010R031 
Se CE TEST Shielded Dust Cover 380 36H PieAD ]160-090-D09RO00 Steel Finish, Nickel Plated | 187 | .625 | — | 160-11FA-ND 137 8.64 64.80 | 160-000-011R031 
BURG RMON See || | | : ‘ : Steel Finish, Nickel Plated | 250 | 156 | — |160-12FA-ND 147 7.50 54.00 | 160-000-012R031 
Female, 15-Position D-Sub | — | — | — |fi60215—ND 3.28 28.25 192.10 | 160-020-215-000 Steel Finish, Nickel Plated | .197 | 197 | — |160-13FA-ND 1.00 6.25 46.25 | 160-000-013R031 
Female, 15-Position D-Sub | — | — | — /160-215FA-ND@ | 4.03 27.80 226.57 | 160-020-215R000) | |, | Steel Finish, Nickel Plated | .197 | .236 | — |160-14FA-ND 1.01 6.24 45.60 | 160-000-014R031 
Female, 25-Position D-Sub] — | — | — |160-225F-ND 3.54 30.50 207.40 | 160-020-225-000 Steel Finish, Nickel Plated | .197 | .323 | — |160-15FA-ND T.01 6.24 45.60 | 160-000-015R031 
3. | Female, 25-Position D-Sub| — | — | — |160-225FA-ND@ | 4.23 29.45 241.60 | 160-020-225R000 Steel Finish, Nickel Plated | .197 | 433 | — | 160-16FA-ND 1.17 7.50 54.00 | 160-000-016R031 
Male, 9-Position D-Sub = — | — 1|160-209MA-ND@ | 3.33 22.20 180.93 | 160-020-109R000 Steel Finish, Nickel Plated | .197 | .520 | — |160-17FA-ND 1.01 6.24 45.60 | 160-000-017R031 
Male, 15-Position D-Sub | — | — | — |160-215MA-ND® | 3.71 25.60 208.64 | 160-020-115R000 Steel Finish, Nickel Plated ja 869 = yt aE 8.40 63.00 | 160-000-018R031 
_Pociti i = = = Y i 090-4 96 <1 bn ‘emale Screwlock — Ro! ompliani 
Ha pe ictel aan = adie hearer : bee he pte Hal aie 11 [Steel Finish, Nickel Plated [187 | 312] — |SFSO440iNR-NDT | 45 2.56 1680)SFSO4401NR 
ele eer OSTON rou ise : : Steel Finish, Nickel Plated | .197 | .197 | — |SFSO4404NR-NDt| 45 2.56 16.80 |SFSO4404NR 
eee eee Fanae = fer Sometiant TPES 4-40 Thumbscrew — Steel Finish, Nickel Plated — RoHS Compliant 
emale, 9-Position D-Sub | 1. ; i H i : : For 977/ 978/ 979 Series _ % r can 
Female, 15-Position D-Sub | 1.535 | 1.312| .969 | CF1SS-ND 276 18.69 151.30 |CF15S 12 [Backshells AAS | 828 Beers PL 9:00) .20,00') 160:000-080R031 
4 | Female, 25-Position D-Sub | 2.083 | 1.852] 1.512 | CF25S-ND 2.88 19.53 153.45 | CF25S M2.6 Thumbscrew — Steel Finish, Nickel Plated — RoHS Compliant 
Female, 37-Position D-Sub | 2.728 | 2.500 | 2.157 | CF37S-ND 3.42 22.80 185.82 | CF37S os Eat Br ore eatles 1.811.360] — |160-03Tsa-no | 4.08 6.75 49.95 | 160-000-060R031 
Female, 50-Position D-Sub | 2.626 | 2.406 | 2.059 | CF50S-ND 3.74 25.80 210.27 | CF50S Tool 
5 Male, 9-Position D-Sub 1.205 | .984 | .669 | CFO9P-ND 2.66 17.43 141.10 | CFO9P —Tinsertion/Removal Tool T2020-ND 7.94 = —1180-901-170-000 
Male, 15-Position D-Sub _| 1.535 | 1.312] .996 | CF15P-ND 2.76 18.69 151.30 |CFISP @ ROHS Compliant + Hex Nuts and Washers NOT Included 
P r ll | Int rf Cc nn t r Cc ntr ni T Material: « Insulator: Glass filled thermoplastic, UL 94V-0 rated * Shell: Steel, 
a a e e ace Oo ec Oo Ss e Oo cS ype Nickel plated * Contacts: Copper alloy, 10y gold over 30p nickel 
x ee 
Female Cable Receptacle: Panel Mount Male Plug: (Female Shown) 
Male Cable Plug: * Com- * Compatible with industry * 0.103” (2.62mm) Mounting Panel Mount Female Rec- Right Angle PCB Mount: 
patible with industry stan- standard * Complete with hole accepts #3 screw (not eptacle: * Compatible with Straight DIP Solder: * For * Compatible with industry 
dard * Solder Cup *Com- spring latches and cable included) * Compatible with industry standard * Complete standard .062” (1.57mm) PC standard ¢ Metal shell for 
plete with cable boot, shell boot * Solder Cup * Can be industry standard « Solder with spring latches * Solder mount * Latch locks stan- EMI/RFI shielding ¢ Insulator 
and hardware used as panel mount Cup ¢ Insulator color: Blue Cup * Insulator color: Blue dard ¢ Insulator color: Blue color: Blue 
No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Fig. |Contacts| Type | Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | Contacts; Type | Part No. 1 10 100 Part No. 
14 Male [T1501A-ND® 4.18 2.88 2.35 [110-014-103L001 36 Male |1036PMA-ND@ 5.25 3.84 3.14 |111-036-113L001 
1 36 Male |T1503A-ND@ 4.23 2.92 2.38 |110-036-103L001 50 Male |1050PMA-ND@ 5.90 4.32 3.52 |111-050-113L001 
50 Male _|T1504A-ND@ 6.48 4.80 3.97 | 110-050-103L001 14 Female |1014PFA-ND@ 3.42 2.28 1.86 |111-014-213L001 
14 Female |T1507A-ND® 4.56 3.18 2.61 [110-014-203L001 5 24 Female |1024PF-ND 297 257 4.75 |114-024-213-001 
2 36 Female |T1509A-ND@ 5.06 3.59 2.95 |110-036-203L001 f aay 
25 bemaie HHETORtNIDg 248 aoa as (440-080-208004 24 Female |1024PFA-ND@ 3.60 2.48 2.03 | 111-024-213L001 
aa Male Howey DBT BAe 147 1414-014-103-001 36 Female |1036PFA-ND@ 5.01 3.55 2.92 |111-036-213L001 
0 Female |1050PFA-ND@ 7.05 5.22 4.32 _|111-050-213L001 
14 Male |1014MA-ND@ 3.00 2.00 1.63 |111-014-103L001 2 : : : 
7 24 Male |1024M-ND 2.69 233 1.58 | 111-024-103-001 hed Male (10 SNNe S160 2741.87) 112-014-149-001 
24 Male | 1024MA-ND@ 3.21 2.14 1.75 |111-024-103L001 14 Male | 1014RMA-ND@ 5.64 4.13 3.37 /112-014-113R001 
36 Male | 1036MA-ND@ 3.12 2.08 1.70 |111-036-103L001 24 Male | 1024RMA-ND® 5.13 3.71 3.04 | 112-024-113R001 
50 Male _|1050MA-ND¢@ 4.40 3.07 2.52 _|111-050-103L001 36 Male |1036RMA-ND@ 5.72 4.18 3.41 | 112-036-113R001 
14 Female |1014FA-ND® 3.15 2.10 1.72 [111-014-203L001 50 Male |1050RM-ND 6.39 5.51 3.75 | 112-050-113-001 
24 Female | 1024F-ND 4.26 3.68 2.50 | 111-024-203-001 6 50 Male _|1050RMA-ND@ 6.65 4.93 4.07 | 112-050-113R001 
4 24 Female | 1024FA-ND® 4.82 3.36 2.76 |111-024-203L001 14 Female |1014RF-ND 3.69 3.19 2417 |112-014-213-001 
36 Female | 1036FA-ND® 3.60 2.48 2.03 | 111-036-203L001 14 Female |1014RFA-ND@ 5.77 4.22 3.45 | 112-014-213R001 
So. Female | t9s0Fanee Ee ET CUTTER GREET 24 | Female | 1024RFA-ND@ 5.29 383 3.14 | 112-024-213R001 
ae BNA? ' ; : ey 36 Female |1036RFA-ND® 5.24 3.79 3.11 | 112-036-213R001 
5 a Male (ieee R MEN Bee ogy soe) Meter S00! 50 | Female |1050RFA-ND¢@ 695 515 4.26 |112-050-213R001 
24 Male | 1024PMA-ND@ 5.17 3.67 3.01 |111-024-113L001 : : : 
36 Male | 1036PM-ND 4.88 4.21 2.86 | 111-036-113-001 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 303 


pel La ol - No. of Digi-Key Price Each CONEC 
LOn D Ss u b Pins Type Part No. 1 10 100 Part No. 
= Fig. 4 — High Density Crimp Shell 
TECHNOLOGY IN CONNECTORS™ Con necto rs 15 Male 626-1077-ND 3.42 2.28 1.83 | 163X10169X 
15 Female 626-1080-ND 4.32 2.88 2.31 164X11949X 
The dimensions of CONEC® D-subminiature connectors are according to DIN 41652 and to MIL-C-24308. The Subminiature 26 Male 626-1078-ND 4.32 2.88 2.31 |163X10179X 
Connectors consist of a plug and socket connector and conform to IEC standard 48 B. These connectors are used in 26 Female |626-1081-ND 4.86 3.24 260 |164X11959X 
industrial control systems, computer environment and in telecommunication equipment. Precision screw machine contacts 44 Male 626-1079-ND 3.29 2.12 4.65 |163X10189X 
are gold plated over nickel. The product line is UL (E202784), CSA (LR 115000-1) and VDE (40000440) approved. The 44 Female | 626-1082-ND 414 2.76 2.21 |164X11969X 
trapezoidal shaped shell is used for mechanical protection, electrical shielding and polarization. The CONEC connectors 
consist of plug and socket connectors with two or three rows. They are compatible and interchangeable with all = Price Each 
D-Subminiature connectors on the market. Technical Data: « Insulators: Polyester GF UL 94 V-0 © Contacts: Copper Digi-Key CONEC 
Alloy * Contact Finish: Hard-gold-plated over nickel * Shell: Steel tin plated » Working Voltage: 125V (D-Subminiature AWG Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Standard 9,15, 25, 37 and 50 position); 60V (D-Subminiature High Density 15, 26 and 44 position) * Current Rating: 7.54 Standard Density Crimp Contacts 
UL (D-Subminiature Standard 9,15, 25, 37 and 50 position); 3.0A UL (D-Subminiature High Density 15, 26 and 44 position) 20 ~ 24 Male 626-1073-ND 52 .30 .20 |161A18299X 
¢ Insulation Resistance: 5G Q ° Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Female 626-1075-ND 1.08 68 -50 | 162A18709X 
24 ~ 28 Male 626-1074-ND 57 33 .22 | 161A18309X 
Female 626-1076-ND 1.16 73 -54 | 162A18719X 
High Density Crimp Contacts 
20 Male 626-1083-ND 37 21 -14 | 161A18009X 
Female 626-1084-ND 55 32 21 162A18419X 
Tools 
No. of Digi-Key Price Each CONEC Digi-Key Price |CONEC 
Pins Type Part No. al 10 100 Part No. Description Part No. Each Part No. 
Fig. 1 — Solder Cup Hand Crimp Tool 626-1283-ND 501.47 |360X10329X 
9 Male 626-1026-ND 3.09 2.06 1.65 | 163A11069X Insert/Positioner, Standard Density 626-1285-ND 92.31 |360X20069X 
9 Female 626-1031-ND 3.57 2.38 1201; 164A10019X Insert/Positioner, High Density 626-1284-ND 106.14 /360X10629X 
15 Male 626-1027-ND 3.75 2.50 2.00 163A11079X Extraction Tool for Std. Density Crimp Contacts 626-1282-ND 14.81 |360X12009X 
15 Female 626-1032-ND 4.77 3.18 2.55 |164A10029X Extraction Tool for High Density Crimp Contacts 626-1286-ND 141.84 [360X10339X 
25 Male 626-1028-ND 471 3.14 2.52 | 163A11089X 
25 Female 626-1033-ND 6.63 4.42 3.54 | 164A10039X i a 
37 Male 626-1029-ND 6.90 4.60 3.68 | 163A11099X Filtered D Sub Connectors 
37 Female | 626-1034-ND 7.88 5.83 4.73 |164A10049X CONEC? Filter Connectors are the ideal solution to reduce or eliminate electro magnetic interference (EMI/ 
50 Male 626-1030-ND 6.80 5.04 4.08 | 163A11109X RFI). The complete series are UL (E 202784 CSA (LR 115000-1 and VDE (40000441) approved. Technical 
50 Female __|626-1035-ND 10.33 7.65 6.20 | 164A10059X Data: + Insulators: Polyester GF UL 94 V-0 * Contacts: Copper Alloy * Contact Finish: Gold over nickel, 
Fig. 1 — Solder Cup with 4-40 Insert solder area tin plated * Shell: Steel tin plated * Insulation Resistance: >1GQ @ 100 VDC «Current 
: pie, eee 38 ees Ben. |teeateecee Rating: 5.0A (20°C), Standard D-Sub 9, 15 and 25 positions; 3.0A (20°C), High Density D-Sub 15 positions 
15 Male 626-1037-ND 4.29 286 229 163A11279X Ceberaee ange Working: -25°C ~ 105°C, Standard D-Sub 9, 15 and 25 positions; -25°C ~ 85°C, High 
15 Female |626-1042-ND 5.31 3.54 2.84 |164A10229X es aki cea 
25 Male 626-1038-ND 4.68 3.12 2.50 | 163A11289X - - 
25 Female |626-1043-ND 7.20 4.80 3.84 |164A10239X No. of Digi-Key Brice Each CONEC 
37 Male 626-1039-ND 7.44 4.96 3.97 |163A11299X Pins Type _|Part No. 1 10 100 __| Part No. 
37 Female 626-1044-ND 8.30 6.15 4.98 |164A10249X Fig. 1 — Solder Cup 
50 Male 626-1040-ND 7.28 5.39 4.37 | 163A11309X 9 Male 626-1004-ND 10.18 7.53 6.11 |241A26960X 
50 Female Fie: — Solder Cup High Danaity as Ws == 164A10259X 9 Female | 626-1007-ND 10.48 7.76 6.29 |242A26860X 
15 Male 626-1046-ND 5.64 3.76 3.01 763A16649X 15 Male 626-1005-ND 12.38 9.63 7.98 |241A26970X 
15 Female 626-1049-ND 7.32 4.88 3.91 164A17059X 15 Female | 626-1008-ND 13.07 10.17 8.43 |242A26870X 
26 Male 626-1047-ND 7.28 5.39 4.37 | 163A16659X 25 Male 626-1006-ND 16.04 12.48 10.34 |241A26980X 
26 Female | 626-1050-ND 9.50 7.03 5.70 | 164A17069X 25 Female | 626-1009-ND 17.10 13.30 11.02 |242A26880X 
44 Male _|626-1048-ND 10.60 7.85 6.36__|163A16669X Fig. 1 — Solder Cup with 4-40 Insert 
44 Female 626-1051-ND 12.67 9.86 8.17 [164A17079X 9 Mal 26-1010-ND 11.50 39 41 )241A27120xX 
Fig. 2 — PC Mount Vertical with 4-40 Spacer Clip ale | 626-1010- 5 95 Le " 
9 Female 626-1052-ND 5.58 3.72 2.98 |164A16569X 9 Female | 626-1013-ND 11.75 9.14 7.57 |242A27020X 
15 Female 626-1053-ND 6.66 4.44 3.56 | 164A16579X 15 Male 626-1011-ND 14.87 11.57 9.59 |241A27130X 
25 Female _|626-1054-ND. = 6.73 _4.98 4.04 | 164A16589X 15 Female | 626-1014-ND 15.59 1213 10.05 |242427030X 
5 ee Mount Bight Angle with £40 insert —_. 25 Male — |626-1012-ND 1888 1469 12.17 |241A27140x 
9 Female 626-1058-ND 7.45 5.52 4.47 |164A17939X 25 Female | 626-1015-ND 19.87 15.46 12.81 |242A27040X 
15 Male 626-1056-ND 9.00 6.66 5.40 | 163A17539X Fig. 2— PCB Mount Vertical with 4-40 Spacer Clip 
15 Female 626-1059-ND 9.55 7.07 5.73 | 164A17949X 9 Female | 626-1016-ND 12.26 9.54 7.91 |242A15030X 
= ke Be eee : +50 = ie ees 15 Female | 626-1017-ND 15.35 11.94 9.89 |242A15040x 
‘emale - =| . A “ 
Fig. 3 — High Density PC Mount Right Angle with 4-40 Insert 25 Female 626-1018-ND : 22.94 = 18.36 16.06 |242A15050X 
15 Male 626-1061-ND 11.77 9.16 7.59 |163A17769X Fig. 3 — PCB Mount Right Angle with 4-40 Insert 
15 Female 626-1062-ND 13.77 10.71 8.88 | 164A18179X 9 Male 626-1020-ND 12.76 9.93 8.23 |241A16060X 
Fig. 4 — Crimp Shell 9 Female | 626-1023-ND 14.99 11.66 9.66 |242A17660X 
pane, eeeeaeenta nee ie oo dear opes 15 Male — |626-1021-ND 15.57 12.11 10.04 |241416070X 
15 Male 626-1064-ND 2.00 4.29 4.00 |163X10029X 15 Female | 626-1024-ND 17.39 13.53 11.21 |242A17670X 
15 Female 626-1069-ND 2.241 1.42 144 164X11779X 25 Male 626-1022-ND 20.30 15.79 13.08 |241A16080X 
25 Male 626-1065-ND 1.75 1.13 -88 | 163X10039X 25 Female | 626-1025-ND 20.66 16.53 14.47 |242A17680X 
25 Female |626-1070-ND 2.31 1.49 7.16 [164X11789X Fig. 5 — D-Sub C-Filter Adapter 
37 Male 626-1066-ND 2.91 1.87 1.46 |163X10049X 9 = ean 13.07 . 17 8.43 |243A10050X 
37 Female 626-1071-ND 3.15 2.03 1.58 |164X11799X : P . 
50 Male |626-1067-ND 3.54 2.36 1.89 |163X10059X 15 = 626-1001-ND 15.46 12.03 9.97 |243A10060X 
50 Female 626-1072-ND 3.54 2.36 1.89 |164X11809X 25 _ 626-1002-ND 19.76 15.37 12.74 |243A10070X 


4-40 UNC. 4-40 UNC. 


1 


t kk 8.0 +| 
Digi-Key Price Each CONEC Digi-Key Price Each CONEC 
Fig. | Description Part No. il 10 100 | Part No. Fig. | Description Part No. ‘il 10 100 | Part No. 
D-Sub Covers 3 | Male with Flange, 25-Pos. 626-1255-ND 630 4.67 3.78 |165X14789X 
Male, 9-Pos. 626-1241-ND 180 1.1384] 165X13129X Female with Flange, 25-Pos. 626-1252-ND 6.93 5.13 4.16 |165x14739Xx 
Female, 9-Pos. 626-1238-ND 1.88 = 1.18 87 | 165X12969X Screw Locking (2 Screws, 2 Washers, 2 Spring Rings, and 2 Nuts) 

1 |Male, 15-Pos, 626-1242-ND 180 1.13 .84 | 165X13139X 4, | Screw Locking 4-40 UNC/T3mm 626-1256-ND 124° 72-48 :*| 160X10359X 
Female, 15-Pos. 626-1239-ND 188 1.18 87 | 165X12979X Screw Locking Bolt Set Packed 626-1257-ND 2.87 1.85 1.44 | 160X10329x 
Male, 25-Pos. 626-1243-ND 1.93 1.24 97 | 165X13149X D-Sub Clamp (2 Clamps, 2 Screws) 

Female, 25-Pos. G26at2S02N0) 1.84 1.45 86 | 165X12989X 5 | Steel Nickel Plated 626-1258-ND 128 80.60 [ 160X10259x 
Male with Flange, 9-Pos. 626-1247-ND 263 1.69 1.32 |165X16769X Slide Lock Kits 
Mean aa dobar oa ia ee heceieran 9-Pos. (1 Frame, 2 Self-tapping Screws) | 626-1259-ND 2311.49 1.16 |160X10159X 

2 |Male with Flange, 15-Pos. ae : ; Hy) ABOBIGIT 15-Pos. (1 Frame, 2 Self-tapping Screws) _|626-1260-ND 2.84 1.83 1.42 | 160X10169x 
Female with Flange, 15-Pos. 626-1245-ND 3.01 1.94 1.51 | 165x16729x 9-Pos. (1 Frame, 2 Screws UNC 4-40 
Male with Flange, 25-Pos. 626-1249-ND 2.94 1.89 1.47 |165x16789x 5 | 2Washers, 2 Nuts UNC 4-40) 626-1262-ND 2.70 1.74 1.35 | 160X10689X 
Female with Flange, 25-Pos. 626-1246-ND 266 1.71 1.33 [165X16739X 15-Pos. (1 Frame, 2 Screws UNC 4-40, 

Hood - Water Resistant, Shielded for EMI/RFI 2 Washers, 2 Nuts UNC 4-40) AEGEAN 266 N71 1.88" | 160X10699X 
Male with Flange, 9-Pos. 626-1253-ND 6.40 4.74 3.84 |165X14769X 25-Pos. (1 Frame, 2 Screws UNC 4-40, 626-1264-ND 266 4.71 1.33 |160X10709x 

3, | Female with Flange, 9-Pos. 626-1250-ND 730 5.41 4.38 |165x14719x 2 Washers, 2 Nuts UNC 4-40) : E : 

Male with Flange, 15-Pos. 626-1254-ND 7.41 4.94 3.96 | 165X14779X __ [Slide Lock Bolt (set of 2) 626-1265-ND 1.24.72 48 | 16-000640 
Female with Flange, 15-Pos. 626-1251-ND 745 5.30 4.29 | 165x14729x Slide Lock, Nickel Plated 626-1221-ND 8851.34 | 165X10119X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
304 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= Combination Tools 


ree |) 


ww oy Digi-Key Price |CONEC 
TECHNOLOGY IN CONNECTORS™ D-Su b Con necto rs Description Part No. Each Part No. 
meee a2 i . . a . Hand Crimp Tool for High Power Contacts 626-1287-ND 597.53 360X10409X 
Combination D-Subminiature connectors are available in a variety of applications. The design allows a Insert Tool for High Power Contacts 626-1288-ND 243.39 360X20029X 
combination of signal, high current, high voltage and coaxial contacts. Features: * Saves space » Cost factor, Hand Crimp Tool for Coaxial Contacts 
one item as compared to several different connectors * Contacts are screw machine type * The complete (Outer Conductor) 626-1290-ND 383.27 360X10519X 
program is UL (E228329, UL 1977), UL (E202784, UL 1863), CSA (LR 115000-1) and VDE (40000440) Hex Die Tool Insert 626-1201-ND 220.34 360X11019X 
approved Specifications: « Insulator: PBTP, GV (ULV94V-0) * Shell: Steel Shell Plating: Tin Plated ene Loose t E 
* Contact Plating: Gold over Nickel * Contact Material: Copper Alloy * Mating cycles: 500 Hex Die Tool insert 7 626-1292-NDt 209.17 360X11029X 
xtraction Tool for Coaxial, 
High Power and Voltage Contacts 626-1289-ND 122.71 360X10319X 


Contact Arrangement 


(OOO) O OOOO 


t Choice based on contact part number 


2wW2C 3W3 3W3 C 5W5 7w2 
D-Sub Gender Changers 
OOOO0000O OOOO O8SESSOO, SSSSSSE 
8ws ow4 13W3 
000 888888 OO) 
17W5 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each CONEC 
Fig. | Pos. | Type A B c Part No. 1 10 100 | Part No. 
Standard Densit. 
9 M-M | 31.19 25.00 6.12 |626-1085-ND 3.03 2.02 1.62 |320X12509X 
1 15 |M-M] 39.52 33.30 6.12 |626-1086-ND 3.09 2.06 1.65 |320X12529X 
Contact Digi-Key Price Each CONEC 25 |M-M| 53.42 47.04 5.99 |626-1087-ND | 4.32 2.88 2.31 |320X10549x 
Arrangement Type Part No. 1 10 100 | Part No. 37_ | M-M | 69.70 63.50 5.99 |626-1088-ND 5.67 3.78 — 3.03 _ | 320X12549X 
Fig. 1 — Crimp Style (Power Contacts Sold Separately) 9 F-F | 31.19 25.00 6.00 |626-1089-ND 3.43 2.21 1.72 |320X12519X 
2W2C Male 626-1094-ND 3.36 2.16 1.68 | 302W2CPXX99A10X 2 15 F-F | 39.52 33.30 6.00 |626-1090-ND 3.36 2.16 1.68 |320X12539X 
2W2C Female |626-1093-ND. 3.43 2.21 1.72 |302W2CSXX99A10X 25 F-F | 53.42 47.04 6.00 |626-1091-ND 444 2.96 2.37 |320X10559X 
2W2C Female |626-1095-ND. 4.23 2.82 2.26 | 302W2CSXX99A30X 37 F-F | 69.70 63.50 6.00 |626-1092-ND 5.97 3.98 3.19 |320X12559X 
3W3 Male |626-1102-ND 3.29 2.12 4.65 |3003W3PXX99A10X High Density 
3W3 Female _|626-1101-ND 3.06 2.04 1.64 | 3003W3SXX99A10X 1 [15 [MM] 30.86 25.00 6.10 [626-1297-ND | 4.68 3.12 2.50 [DAHiPPAARO4A 
one Female [Geog eno BOb<—Reae ~ eae | S00 denna 20% 15 | F-F | 30.86 25.00 5.80 |626-1296-ND | 5.01 3.34 2.68 |DAH1SSAAXO1A 
3W3 C Male 626-1098-ND 3.06 2.04 1.64 | 303W3CPXX99A10X 
3W3 C Female |626-1097-ND 3.50 2.25 1.75 |303W3CSXX99A10X 
3W3 C Female |626-1099-ND. 4.35 2.90 2.32 | 3083W3CSXX99A30X W t R fa t t 
5W5 Male 626-1106-ND 3.29 2.12 1.65 | 3005W5PXX99A10X 
5W5 Female |626-1105-ND. 3.39 2.26 1.81 | 3005W5SXX99A10X a er esis an 
5W5, Female |626-1107-ND. 4.74 3.16 2.53 | 3005W5SXX99A30X as 
8ws Male |626-1110-ND 3.69 2.46 1.97 | 3008W8PXX99A10X D Su b Co nn ecto rs 
awa poe See oe oe ae oe Serteeiace Electronic equipment that is used in harsh outdoor or indoor 
Fig. 2 — Solder Cup (Power Contacts Sold Separatel 7] environments, require connectors that can withstand moisture, 
7We — 626-11 fate 504 3.36 Ps a elaen Perey dust and other elements that cause connectors to fail. CONEC® has 
72 Female |626-1113-ND 651 4.34 3.48 |3007W2SCM99A10X developed the new water resistant connector system. The water 
72 Female |626-1115-ND 658 487 3.95 |3007W2SCM99A30X resistant connectors meet IEC 529-IP67 specifications. This series of 
awe tile e Roe SNS en eas Bear | Sopa WACMIOoA IO water resistant connectors can be successfully applied in applications 
ow4 Fi sas 26-1117-ND pee 448 aa 3009W4SCMO9A10X where moisture, high humidity, water and dust are present. CONEC 
qcwa MEE e ae Peer we 474 et SOISWaPCIIGSAI0X applies special sealing procedures to seal the connectors. 
ale 626- 2 7. 7 . The program is UL (E202784) and CSA (LR115000-1) approved. 
13W3 Female |626-1125-ND. 8.35 6.18 5.01 |3013W3SCM99A10X 
17wW2 Male 626-1122-ND 7.10 5.26 4.26 | 3017W2PCM99A10X Technical Data: 
17wW2 Female |626-1121-ND. 10.70 7.92 6.42 |3017W2SCM99A10X Insulators Polyester GF UL 94 VO * Contacts Copper Alloy * Contact 
17W5 Male 626-1130-ND 6.98 5.17 4.19 | 3017W5PCM99A10X Finish Hard Gold Plated over Nickel * Shell Brass/Steel * Shell Plating Tin Plated * Working Voltage 125V * Current Rating 
17W5 Female |626-1129-ND. 9.60 7.11 5.76 |3017W5SCM99A10X 5A (20°) * Insulation Resistance 25 GQ * Operating Temperature -40°C ~ 105°C » Degree of Protection Requirements 
21WA4 Male 626-1134-ND 6.93 5.13 4.16 |321WA4PCM99A10X according to ICE 529-IP 67 
21WA4 Female |626-1133-ND. 12.45 9.22 7.47 |321WA4SCM99A10X 
24W7 Male |626-1138-ND 8.93 6.61 5.36 |3024W7PCM99A10X NowoE Digi-Key Price Each CONEC 
24W7 Female __|626-1137-ND 11.25 8.75 7.25 | 3024W7SCM99A10X Fig. Positions Type Part No. il 10 100 | Part No. 
Fig. 3 — PC Mount - Right Angle Solder Cup 
2W2 C Female 626-1096-ND 12.03 890 7.22 ]302W2CSXX56N40X 9 Male ]6261164-ND | 14.96 11.64 0.65 ]6STDOOPCMO9B30X 
3w3 Female |626-1104-ND 14.09 1096 9.08 |3003W3SXX56N40x 9 Female |626-1167-ND | 1366 1063 881 |6STDO9SCM99B30X 
3w3 C Female |626-1100-ND 13.64 10.61 8.79 _ | 303W3CSXXSE6N40X ‘a Malo (BOMHESNIEMM 1790 iges 4147 |eSTD1sPCMoOBa0X 
5W5 Female |626-1108-ND 19.69 15.32 12.69 | 3005WSSXX56N40X 1 15 Female |626-1168-ND | 1694 1318 1092 |6STD1SSCM9QB30X 
7w2 Female _|626-1116-ND 18.74 14.58 12.08 _|3007W2SCTS6N40X 25 Male |626-1166-ND | 2054 1598 1324 |6STD25PCM99B30x 
awe Female |626-1112-ND 24.92 19.94 17.45 | 3008W8BSXX56N40X 25 Female |626-1169-ND | 2041 1588 13416 |6STD25SCM99B30X 
9w4 Female |626-1120-ND. 20.36 15.84 13.13 | 3009W4SCTS6N40X PC Mount - Ri ht An le ‘ 
13W3 Female |626-1128-ND. 21.58 16.79 13.91 | 3013W3SCT56N40X 9 Female |626-1170-ND a TH a 09 11.68 |6STDOOSCTO9S40X 
17W2 Female |626-1124-ND 21.87 17.01 14.10 |3017W2SCT56N40X 2 15 Female |626-1171-ND 20.59 16.02 13.27 6STD15SCT99S40X 
17W5 Female _|626-1132-ND 25.24 20.20 17.67__ | 3017W5SCTS6N40X 25 Female | 626-1172-ND 20 84 18.28 15.99 6STD25SCT99S40X 
21WA4 Female |626-1136-ND. 25.86 20.69 18.11 | 321WA4SCT56N40X = 7 ~ 
Wire Size Digi-Key Price Each CONEC . 
(AWG) Type _| Part No. 1 10 100_| Part No. NEW! Screen Caps with 
Solder Cup 
8~10 Pin 626-1143-ND 2.56 1.65 1.28 |131C10049X anyar S an ap ive crews 
8~10 Socket 626-1147-ND 3.01 1.94 1.51 | 132010049x Features: ¢ Durable 4.25” long free rotating metal lanyard »* For both male 
10 ~ 12 Pin 626-1142-ND 2.42 1.56 1.21 | 131C10039xX and female connectors * Water resistant (IP67) and standard versions 
10 ~ 12 Socket |626-1146-ND 3.01 1.94 1.51 | 132C10039x + EMI/RFI protection 
12~14 Pin 626-1141-ND 2.63 1.69 1.32 |131C10029X . . sos 4 F A 
12-14 Socket 626-1145-ND 3.47 2.93 174 732C10029X ‘Technical Data: * Metal shells with tin Plating ¢ Lanyard stainless steel wire 
16 ~ 20 Pin 626-1140-ND 3.01 1.94 1.51 431C10019X rope (4.25” Long) »* Thumbscrews steel nickel plate or stainless steel (IP67 
16 ~20 Socket 626-1144-ND 3.01 1.94 1.51 132C10019X versions only) * Maximum torque value for threads 6 in LB * TPE Ethylene 
Crimp Propylene Thermoplastic Rubber Seal (IP67 versions only) 
8~10 Pin 626-1151-ND 2.59 1.67 1.30 |131C11049X : 
8~ 10 Socket 626-1155-ND 3.51 2.34 1.88 |132C11049x Number of Digi-Key Price Each CONEC 
10 ~ 12 Pin 626-1150-ND 2.49 1.60 1.25 | 131C11039X Positions Type Part No. 1 10 100 Part No. 
10 ~ 12 Socket |626-1154-ND 3.01 1.94 1.51 |132C11039x Standard 
12 ~ 14 Pin 626-1149-ND 2.49 1.60 1.25 |131C11029X 9 Male 626-1344-ND 8.10 5.84 4.86 |16-000380 
12~ 14 Socket 626-1153-ND 2.87 1.85 1.44 |132C11029X : : 
15 Mal 126-1345-ND 8.14 6.11 5.09 | 16-000390 
16 ~ 20 Pin 626-1148-ND 2.42 1.56 1.21 131011019X 25 tle Seen 8.50 6.38 5.31 146-000400 
16 ~ 20 Socket 626-1152-ND 2.98 1.92 1.49 |132C11019X 9 Female 626-1347-ND 7.87 5.91 4.92 46-000280 
502 - Coaxial i - ° 
7 15 Female 626-1348-ND 8.42 6.32 5.27 | 16-000290 
= Pin 626-1156-ND 5.94 3.96 3.17 | 131J20019X 
_ Socket 626-1160-ND 6.21 414 3.32 |132J20019X 25 Female 626-1349-ND [ 9.02 6.77 5.64 | 16-000300 
= Pin 626-1157-ND 6.87 4.58 3.67 | 131420029 Water Resistant 
_ Socket |626-1161-ND 7.23 4.82 3.86 | 132J20029X a hee poe eee Ne oer oe nee ie soot o 
= Pin 626-1158-ND 6.60 4.40 3.52 | 131J20049X ale i A i : - 7 
= Socket 626-1162-ND 7.38 4.92 3.94 |132J20049X 25 Male 626-1340-ND 10.40 7.91 6.78 15-000130 
752 - Coaxial 9 Female 626-1341-ND 9.75 7.42 6.36 | 15-000010 
= Pin 626-1159-ND 6.93 4.62 3.70 | 131J30019X 15 Female 626-1342-ND 10.35 7.88 6.75 | 15-000020 
= Socket 626-1163-ND 6.72 4.48 3.59 | 132J30019X 25 Female 626-1343-ND 11.09 8.44 7.23 | 15-000030 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 305 


COMEC 


TECHNOLOGY IN CONNECTORS™ 


Metal Hood with Straight Exit: emvrri shielding and Jack Screws 


Specifications: * Material and Finish: Zinc Die Cast, Nickel Plated » Cable 
Strain Relief: Steel Fibre Reinforced Polycarbonate UL 94 V-0 * Temperature 
Range: -40°C ~ 120°C 


mts D-Sub Backshells 


Plastic Hood Straight Black: Big space inside, Recommended for 
Combination D-subs 

Contents: * 1x Hood + Cover: PBT UL 94 V-0, Black »* 1x Press Insert: PBT 
UL 94 V-0, Black * 2x Jackscrews: Brass, Nickel Plated * 2x Screw for Strain 
Relief: Steel, Zinc Plated * 2x Cover Screws: Steel, Nickel Plated » 1x Strain 


No. of Dimensions — mm Relief: Steel, Nickel Plated 
Pins A B c Specifications: * Temperature Range: -33°C ~ 90°C 
9 31.0 25.0 40.7 
No. of Dimensions - mm 
15 39.5 33.3 42.9 Pins K B Ct D aE 
25 53.4 47.0 49.7 9 32.9 | 25.0 | 41.8 | 16.3 | 11.0 
15 | 41.2 | 33.3 | 47.8 | 16.3 | 11.0 
37 70.9 63.5 54.6 25 | 54.9 | 47.0 | 54.8 | 16.3 | 12.0 
37 | 71.4 | 63.5 | 57.8 | 18.7 | 15.0 
No. of Digi-Key Price Each CONEC 50 | 69.0 | 61.1 | 57.8 | 19.5 | 14.0 
Pins Type | Part No. 1 10 100 | Part No. PAE 
masa No. of Digi-Key rice Eac CONEC 
9 anda 626-1176-ND 6.38 4.72 3.83 | 165X02609XE Pins Type | Part No. 1 10 400 | Part No. 
15 MEE 626-1177-ND 7.85 5.81 4.71 | 165X02619XE 9 626-1195-ND 627 4418 3.35 |165X13369XE 
25° | lized |626-1178-ND | 7.95 5.89 4.77 | 165X02629XE 15 626-1196-ND | 6.60 4.40 3.52 |165X13379XE 
37 626-1179-ND | 10.45 7.74 6.27 | 165X02639XE 25 Straight 626-1197-ND 678 452 3.62 |165X13389XE 
37 626-1198-ND 6.78 5.02 4.07 |165X13399XE 
45° Metallized with Side Exit: Emvari shielding with Jack Screws 50 626-1199-ND | 6.78 5.02 4.07 | 165X13409XE 


Specifications: * Material and Finish: Zinc Die Cast, Nickel Plated » Cable 
Strain Relief: Steel Fibre Reinforced Polycarbonate UL 94 V-0 * Temperature 
Range: -40°C ~ 120°C 


No. of Dimensions - mm 
Pins A B C 
9 31.0 25.0 37.2 


15 39.5 33.3 41.2 


25 53.2 47.0 41.2 


37 69.7 63.5 41.2 


No. of Digi-Key Price Each CONEC 

Pins | Type |Part No. 1 10 100 | PartNo. 
9 626-1180-ND | 6.38 4.72 3.83. | 165X02689XE 
15 45° /626-1181-ND | 6.48 4.80 3.89 | 165X02699XE 


Metal- 
25 | lized |626-1182-ND | 6.55 4.85 3.93 | 165X02709XE 


37 626-1183-ND | 10.45 7.74 ~— 6.27 | 165X02719XE 


Plastic Hood 45° Black: shielded Version with Metal Screw 
Specifications: * Hood: PC GF 20 UL 94 V-0; Black « Full Metal Screw: Ms 58 
Hard, Nickel Plated * Cable Clamp: Cu Ni 18 An 20 » Screw for Cable Clamp: 
Steel, Nickel Plated 


No. of Dimensions — mm 
Pins | A B[C+0.2| D gE 


9 | 31.20) 25.0 | 40.95] 15.0 | 8.0 


15 | 39.52] 33.3 | 41.95] 15.0 | 9.0 


No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Pins | Type | Part No. il 10 100 | PartNo. 


9 45° | 626-1184-ND 8.95 6.63 5.37 | 165X00779XE 
15 45° | 626-1185-ND 11.43 8.46 6.86 | 165X00789XE 


Plastic Hood with Straight Exit: straight cable Exit with Jack 
Screws 


Specifications: Black: * Hood: Polyamid + GF/Black «¢ Jackscrew: Brass, 
nickel plated »* Nut: Brass, Nickel Plated ¢ Strain Relief: Steel »* Pan-Head 
Screw: Brass, Nickel Plated » Countersunk-Head Screw: Brass, Nickel Plated 
Metallized: * Hood: ABS VO. Metallized * Cable Strain Relief: Steel, Nickel 
Plated » Jack Screw: Brass, Nickel Plated » Countersunk-Head Screw: Steel, 
Nickel Plated 


No. of Dimensions - mm 

Pins A B Cc D E 
9 34.0 | 25.0 | 27.75| 145 | 85 
15 | 42.3 | 33.3 | 39.75| 14.5 | 10.0 
25 | 56.0 | 47.0 | 39.75| 14.5 | 10.5 
37 | 72.5 | 63.5 | 39.75} 14.5 | 10.5 
50 | 70.0 | 61.1 | 50.00} 21.0 | 10.5 


No. of Digi-Key Price Each CONEC 

Pins Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 

9 626-1187-ND | 7.20 4.80 3.84 | 165X10139XE 
15 626-1188-ND | 7.20 4.80 3.84 | 165X10149XE 
25 stall 626-1189-ND | 653 4.83 3.92 | 165X10159XE 
37 626-1190-ND | 7.28 5.39 4.37 | 165X10169XE 
50 626-1191-ND | 11.90 9.26 7.68 | 165X10179XE 
9 _ (626-1192-ND | 9.25 6.85 5.55 | 165X10909XE 

Straight 

15 | Metal |626-1193-ND | 9.70 7.18 5.82 |165X10919XE 
25 | Wet |eo6-ti94-no | 10.20 7.58 6.12 |165x10929XE 


Plastic Hood, 90° Black: with side cable exit, big space inside, 
Recommended for Combination D-Subs 

Contents: * 1x Hood + Cover: PBT UL 94 V-0, Black * 1x Press Insert: PBT 
UL 94 V-0, Black * 2x Jackscrews: Brass, Nickel Plated * 2x Screw for Strain 
Relief: Steel, Zinc Plated * 2x Cover Screws: Steel, Nickel Plated »* 1x Strain 
Relief: Steel, Nickel Plated 


Specifications: * Temperature Range: -33°C ~ 90°C 


No. of Dimensions —- mm 
Pins B Cc D 
9 25.0 | 41.8 | 16.3 
15 33.3 | 47.8 | 16.3 
25 47.0 | 54.8 | 16.3 
63.5 | 57.8 | 18.7 
61.1 | 57.8 | 19.5 


CONEC 
Part No. 


165X13419XE 
165X13429XE 
165X13439XE 
165X13449XE 
165X13459XE 


Digi-Key Price Each 
Part No. 10 


626-1200-ND . 4.18 
626-1201-ND . 4.40 
626-1202-ND 5 4.52 
626-1203-ND 5 5.02 
626-1204-ND 5 5.02 


The increasing market and the many different applications require a large selection of hoods. CONEC® manufactures one of the 
largest selection of products in the industry. CONEC hoods are also UL (E202784) and CSA (LR 115000-1) approved. 


Plastic Hood Gray: 9-Position with top cable exit, 15-50 Positions with 
side cable exit. 

Specifications: * Hood: PC UL 94 V-1, Gray * Hood Plug: PC UL 94 V-1, Gray 
 Jackscrew: Brass, Nickel Plated * Screw for Strain Relief: Steel, Nickel Plated 
* Cover Screw: Steel, Nickel Plated * Strain Relief: Steel, Nickel Plated 


No. of Dimensions — mm 

Pins A B C D gE 
9 31.2 | 25.0 | 35.0 | 15.6 | 8.0 
15 39.5 | 33.3 | 40.2 | 15.6 | 8.0 
25 53.2 | 47.0 | 45.4 | 15.6 | 10.0 
37 69.7 | 63.5 | 45.4 | 15.6 | 10.0 


No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Pins | Type | Part No. i 10 100 | PartNo 
9 Loe 626-1205-ND | 4.53 3.02 2.42 |165X11869XE 
15 | Hya |626-1206-ND | 432 288 2.31 |165X11879XE 
25 | Exit |626-1207-ND | 5.43 3.62 2.90 |165X11889XE 
37 | GraY |626-1208-ND | 5.64 3.76 3.01 |165X11899XE 


One Piece Plastic Hood: with straight Entry 


No. of Dimensions - mm 

Pins A B C D 
9 30.9 25.0 25.4 12.7 
15 39.3 33.3 25.4 12.7 
25 53.2 47.0 31.7 12.7 
37 69.4 63.5 38.1 12.7 
50 67.1 61.1 38.1 15.5 


No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Pins Type | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
9 626-1225-ND | 5.22 3.48 2.79 |165X10389XE 


15 | gtraignt |626-1226-ND | 5.22 3.48 2.79 |165x10399XE 


25 | Entry |626-1227-ND | 5.25 3.50 2.80 |165X10409XE 
37 | Black /¢26-1228-ND | 5.94 3.96 3.17 |165X10419XE 
50 626-1229-ND | 7.29 4.86 3.89 |165X10429xE 


One Piece Plastic Hood: with Side Entry 


No. of Dimensions - mm 
Pins [| A [| B[C {OD gE 
9 | 30.9) 25.0) 25.4 | 12.7 tA 


15 [39.3/33.3/25.4]12.7] 9.1 
25 |53.2)47.0/31.7/12.7| 125x9.1* f 
37 [69.4] 63.5 | 38.1/12.7| 17.6x9.1* a 

50 |67.1|61.1]38.1| 15.5] 18.6 x 11.9* * cable entry is oval 


Plastic Hood, Black: Top and Side Exit with Jack Screws or Slide lock 


Dual Exit with Jack Screws: + Hood + Cover: ABS UL 94 V-0, Black 
Blind Plug: ABS UL 94 V-0, Black * Cable Strain Relief: Steel, Nickel Plated 
© Countersunk Head Screw: Steel, Nickel Plated * Jack Screw: Brass, Nickel 
Plated 


Dual Exit with Side-lock: + Hood + Cover: ABS UL 94 V-0, Black 
Blind Plug: ABS UL 94 V-0, Black * Cable Strain Relief: Steel, Nickel Plated 
Spring: Steel, Nickel Plated * Side Lock: Steel, Nickel Plated * Screws: Steel, 
Nickel Plated 


Dual Exit, Metallized with Jack Screws: + Hood + Cover: ABS 
UL 94 V-0, Metallized * Blind Plug: ABS UL 94 V-0, Metallized * Cable Strain 
Relief: Steel, Nickel Plated * Countersunk Head Screw: Steel, Nickel Plated 
Jack Screw: Brass, Nickel Plated 


Dimensions - mm 
B Cc D 


25.0 | 39.7 | 15.5 
33.3 | 41.2 | 15.5 
47.0 | 45.2 | 15.5 f 
63.5 | 50.2 | 15.5 | 14.0 


Digi-Key Price Each 
Part No. 10 100 


626-1209-ND | 5. 3.76 3.01 |165X11239XE 


Dual Exit |626-1210-ND | 5.43 3.62 2.90 | 165X11249XE 
Plastic 
Black |626-1211-ND | 6. 4.34 165X11259XE 


626-1212-ND | 7. 4.84 165X11269XE 


626-1213-ND | 7. 5.37 165X11279XE 


Dual Exit |626-1214-ND | 7.38 5.46 
with 
Side-lock 

Black |626-1215-ND | 7.85 5.81 


165X11289XE 


165X11299XE 


626-1216-ND 7.66 165X11309XE 


Dual Exit 


Metallized |©26-1218-ND | 8. 6.37 


165X11329XE 


No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Pins | Type | Part No. il 10 100 | Part No. 
9 626-1230-ND | 4.80 3.20 2.56 |165X10439XE 


15 | sige |626-1231-ND | 5.37 3.58 2.87 | 165X10449XE 
25 | Entry |626-1232-ND | 5.25 3.50 2.80 |165X10459XE 
37 | Black |g26-1233-ND | 6.66 4.44 3.56 | 165X10469XE 
50 626-1234-ND | 5.43 3.62 2.90 | 165X10479XE 


Dimensions - mm 
C D E 


sCable 
22.00 | 22.00 | 81.20 5-10 
24.00 | 22.00 | 83.20 6-12 
24.00 | 22.00 | 91.70 6-12 


No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Fig.| Pins | Type |PartNo. 1 10 100 | Part No. 
1 9 |DL Entry |626-1235-ND | 340 2.19 1.70)165X13219XE 


2 | 25 | Black |626-1236-ND | 3.33 214 1.67/165X13239XE 
Water Resistant Hoods 
9 Black ]626-1173-ND$|19.26 14.98 12.42] 165X14819XE 
3 | 15 ) Black |626-1174-ND$| 18.25 14.20 11.76) 165X14829XE 
25 | Black |626-1175-ND$ | 18.81 14.63 12.13 | 165X14839XE 
Assembly Tool 626-1322-ND | 2.31 1.49 1.16]360X30009X 


$Tool required for assembly 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol® Commercial Products Harsh Environment Connectors 


Fig. 2 NEW! ig. Fig.5 NEW! Fig. 6 NEW! Fig. 7 NEW! Fig. 8 NEW! 
Mounting Digi-Key Price Each Amphenol Mounting Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Type Description Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Type Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
= : a aus 6) SF EEE R/A | With Cable Header, Shielded | MUSB-A211-30-ND 20.62 16.70 14.00 /MUSB-A211-30 
eceptacle - -700- J . . | 7 f eatery sere 
—| PCB | Receptacle with Dust Cap |MDB-E09SA-760-ND 1658 12.75 10.69|mpB-Eossa-7eo| | 4 | FIA Standard, Shielded Tene coed” SA BIG0, 189 MUSE Aa LI3 
—| pce Plug with Dust Cap | MDB-E09PA-760-ND 4166 897 7.52 |MDB-EO9PA-760 R/A Standard, Unshielded | MUSB-A511-00-ND 10.25 7.38 6.15 | MUSB-A511-00 
Panel Mt Plug MDBA26PE860-ND NEW!| 30.93 25.38 22.21 |MDBA26PE860 Stacked USB Shielded A Receptacles 
2 | Panel Mt Rugged/End MDBEO9PE860-ND NEW!) 17.25 13.33 11.18 | MDBEO9PE860 R/A Stacked MUSB-C111-30-ND 10.15 7.31  6.09]MUSB-C111-30 
Panel Mt Receptacle MDBEO9SE860-ND NEW! | 17.25 13.33 11.18 |MDBEO9SE860 roller asst irusecary Lame aio. G7 Adar MUsRCAGD 
RU45 Jacks ; ; ; 
PCB 8PositionNo LED | MRJ-5380-01-ND 7054 7.91  6.59|MRJ-5380-07 RIA Stacked MUSB-C311-30-ND 20.58 16.66 13.97 | MUSB-C311-30 
PCB | 8Pos. Yellow/Green LED |MRJ-5381-01-ND 11.02 8.27 6.89 |MRJ-5381-01 NEW! Rugged/End USBs NEW! 
3 PCB 8 Pos. Green/Green LED | MRJ-5385-01-ND 11.26 8.45 7.04 | MRJ-5385-01 5 R/A B MUSBD11130-ND 10.10 7.58 6.32 /MUSBD11130 
R/A | 8 Pos. With Cable Header | MRJ-5580-01-ND 25.81 20.28 17.52 | MRJ-5580-01 ‘ i ( 
R/A 8 Position Termination _|MRJ-5780-01-ND 19.27 14.90 12.71 | MRJ-5780-01 BY | vette Mint 8 RSet desG2- 1 818) MUSBEDEIOS 
USB A Receptacles 7 | RA Mini B MUSBB15134-ND 11.22 8.54 7.32 |MUSBB15134 
4 | PCBRIA| Receptacle, Shielded _ | MUSB-A111-30-ND 70.10 7.69 6.59 |MUSB-A111-30 8 | RA Mini AB MUSBE15134-ND 11.04 8.40 7.20 | MUSBE15134 


D-Sub Connectors 


Fig. 7 NEW! 


No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Amphenol No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Pins Type mm_ | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Pins Type mm_ | Part No. 1 10 100 | Part No. 
PCB Mount 15 | Female | 39.14 |L177-RR-A-15-S-ND 66. 4531 L177-RR-A-15-S 
9 Male | 30.81 ]6E17C-009P-AJ-121-ND 4563.04 2.48 |6E17C-009P-AJ-121 25 Male | 53.04 |L777-RR-B-25-P-ND 1.05 71 49: |L777-RR-B-25-P 
9 | Female | 30.81 |6E17C-009S-AJ-120-ND 4.71 3.20 2.51 |6E17C-009S-AJ-120 25 | Female | 53.04 |L177-RR-B-25-S-ND 70 47 ~—.33-:|L177-RR-B-25-S 
1 15 Male 39.14 | 6E17C-015P-AJ-121-ND 5.07 3.53 2.90 |6E17C-015P-AJ-121 6 37 Male 69.32 |L777-RR-C-37-P-ND 1.56 1.04 80 |L777-RR-C-37-P 
15 Female | 39.14 |6E17C-015S-AJ-120-ND 5.07 3.53 2.90 |6E17C-015S-AJ-120 37 Female | 69.32 |L177-RR-C-37-S-ND 1.56 1.04 80 |L177-RR-C-37-S 
25 Male 53.04 | 6E17C-025P-AJ-121-ND 6.58 4.81 3.93 | 6E17C-025P-AJ-121 50 Male 66.93 |L777-RR-D-50-P-ND 3.30 231 7.89 |L777-RR-D-50-P 
® Fernale ou BE Te eo A Te ND ae 18 286 Bee oe- Al 20 50 | Female | 66.93 |L177-RR-D-50-S-ND 3.30 2.31 1.89 [L177-RR-D-50-S 
ale } Hl : ; ’ 7) Pi 21.80 |L17DM537401-ND NEW! 986 7.20 6.17 |Lt7DM537401 
9 | Female | 30.81 |L77DE09SU-ND 5.75 4.08 3.35 |L77DE09SU = i 1 f 
8 Socket_| 23.60 |L17DM537405001-ND NEW! | 11.39 8.67 7.43 |L170M537405001 
15 Male | 39.14 |L717DA15PU-ND 5.57 3.89 3.19 |L717DA15PU NEW! D-Sub IDC NEW! 
15 | Female | 39.14 /L77DA15SU-ND 7.25 5.31 4.33 |L77DA15SU a : 
2 9 Male] 30.84 ]L17DEFRAOSP-ND 2.08 1.39 1.09 |LT7DEFRAOSP 
25 Male | 53.04 |L717DB25PU-ND 7.31 5.34 4.36 |L717DB25PU 
9 | Female | 30.84 |L17DEFRAO9S-ND 218 1.46 1.15 |L17DEFRAO9S 
25 | Female | 53.04 |L77DB25SU-ND 10.06 7.55 6.29 |L77DB25SU 
i 15 Male | 39.24 |L17DAFRA15P-ND 2.69 1.77 1.43 |L17DAFRA15P 
37 Male | 69.32 |L717DC37PU-ND 11.30 8.48 7.07 |L717DC37PU 6 
37 | Female | 6932 |L77DC37SU-ND 1419 1080 9.26 |L77DC37SU 15 | Female | 39.24 |L17DAFRA15S-ND 269 1.77 1.43 |L17DAFRA15S 
PCE Mount, Right Angle -High Density 25 Male | 53.04 |L17DBFRA25P-ND 2.79 1.89 1.49 |L17DBFRA25P 
5 Male | 30.8 ]17EBH-015-P-AM-0-10-ND 715 5.30 4.38 | 17EBH-015-P-AM-0-10 25 _| Female | 53.04 |LI7DBFRA25S-ND___ 243 1.42 1.16 [L17DBFRAZ5S 
15 | Female | 30.8 |17EBH-015-S-AM-0-10-ND 5.80 4.24 3.46 | 17EBH-015-S-AM-0-10 NEW! Contacts with Ferrules NEW! 
3 | 2 Male | 39.2 |17EBH-026-P-AM-0-10-ND 955 7.17 5.97 |17EBH-026-P-AM-0-10 5. || = — | 22.17 )L17DM537421-ND 11.90 9.46 7.68 /L17DM537421 
26 | Female | 39.2 |17EBH-026-S-AM-0-10-ND 810 5.84 4.86 |17EBH-026-S-AM-0-10 = —__| 22.17 |117DM537425001-ND 11.90 9.16 7.68 |L17DM537425001 
44 Male | 53.1 |17EBH-044-P-AM-0-10-ND | 12.90 9.82__8.42_ | 17EBH-044-P-AM-0-10 NEW! Contacts NEW! 
44_| Female [53.1_[17EBH-044-S-AM-0-10-ND 970 7.28 6.06 |17EBH-044-S-AM-0-10 = Jack | 22.00 [L17DM537441-ND 432 298 2.43 |L17DM537441 
Solder Cup - High Density — Jack | 22.00 |L17DM53744201-ND 3.63 2.50 2.04 |L17DM53744201 
15 Male | 30.8 ]17EHD-015-P-AA-0-00-ND 1.80 1.22.96 | 17EHD-015-P-AA-0-00 — Jack | 22.00 |L17DM537446-ND 4.21 2.90 2.37 |L17DM537446 
15 | Female | 30.8 |17EHD-015-S-AA-0-00-ND 1.83 1.22 1.00 | 17EHD-015-S-AA-0-00 9; — Jack | 22.00 |L17DM537447-ND 4.00 2.76 2.25 |L17DM537447 
4 | 26 Male | 39.2 |17EHD-026-P-AA-0-00-ND 2.69 1.88 1.54 |17EHD-026-P-AA-0-00 = Male | 22.00 |L17DM537451-ND 2.64 1.79 1.45 |L17DM537451 
26 | Female | 39.2 |17EHD-026-S-AA-0-00-ND 2.93 2.02 1.65 |17EHD-026-S-AA-0-00 = Male | 22.00 |L17DM537457-ND 2.95 2.00 1.57 |L17DM537457 
44 Male | 53.1_|17EHD-044-P-AA-0-00-ND 5.04 3.51 2.88 | 17EHD-044-P-AA-0-00 = Male | 22.00 |L17DM537458-ND 2.64 1.79 1.45 |L17DM537458 
44 Female | 53.1 |17EHD-044-S-AA-0-00-ND 468 3.42 2.79 | 17EHD-044-S-AA-0-00 70 | 3W3 Male | 39.00 |L7171WA3W3P-ND 342 2.28. 1.86 |L7171WA3W3P 
Solder Cup - Machined Contacts 11] 7w2 | Male | 39.00 |L717TWA7W2P-ND 5.36 3.92 3.20 |L717TWA7W2P 
; jae. oe END an a av qe 12| 5w5 | Male | 52.75 |L717TWB5W5P-ND 3.09 2.08 1.68 |L717TWB5W5P 
; i ; ; : 13 | 8w8 | Male | 69.20 |L717TWC8W8P-ND 3.27 218 1.78 [L717TWC8WaP 
15 Male | 39.14 |L717DA15P-ND 5.78 410 3.36 |L717DA15P Wn 
15 | Female | 39.14 /L77DA15S-ND 6.86 5.02 4.10 |L77DA15S —| 9 | wran2| —. |L77pe09sF179-No 745 530 4.38 |L77DE09SF179 
5 {25 Male | 53.04 |L717DB25P-ND 9.82 6.97 __5.72_|L717DB25P Winding . ; ° 
25 | Female | 53.04 |L77DB25S-ND 70.68 8.01 6.68 |L77DB25S Wire 
37 Male | 69.32 )L717DC37P-ND 11.88 8.91 7.43 |L717DC37P —| 9 | Wrap,3 | —  |L77DE09SF179A-ND 8.21 6.16 5.13 |L77DEO9SF179A 
37 | Female | 69.32 |L77DC37S-ND 14.72 11.82 9.49 |L77DC37S Winding 
50 Male | 66.93 |L717DD50P-ND 15.80 1215 10.18 )L717DD50P 11 | 7W2 | Female | 39.00 |L77TWA7W2S-ND 673 498 4.12 |L77TWA7W2S 
50_| Female _| 66.93 |L77DD50S-ND 21.32 16.48 14.06 _|L77DD50S 12 | 5W5 | Female | 52.75 |L77TWB5W5S-ND 3.39 2.26 1.85 | L77TWB5W5S 
NEW! Solder Cup - Stamped and Formed Contacts NEW! — | 21WA4] Female | — |L77TWC21WA4S-ND 3.80 2.62 2.14 |L77TWC21WA4S 
9 Male) 30.81 /L717SDE09P-ND 1.00 6347 L717SDEO9P 13 | sws | Female | 69.20 |L77TWC8W8S-ND 3.80 2.62 2.14 |L77TWC8W8S 
is | ‘Mae. | 3924 |LT7SDATSP-NO 82117 90 |Lri7SDAtSP NEW! Dust Covers NEW! 
: ‘ i : : 9 Mal —_ ]L17D4K63010-ND 133.82. —~62 J L17D4K63070 
15 | Female | 39.24 |L77SDA15S-ND 1.33 82-62: | L77SDA15S oe a ‘ 
9 | Female L17D4K63110-ND 1.37.87 «65: |L17D4K63110 
5 | 25 Male | 53.04 |L717SDB25P-ND 1.37 _.87___.65_ | L717SDB25P — : 
15 Male L17D4K63016-ND 1.41 89-67: |L17D4K63016 
25 | Female | 53.04 |L77SDB25S-ND 143.92 ~«69 [L77SDB25S _ i 
15 | Female L17D4K63116-ND 1.378765: |L17D4K63116 
37 Male | 69.32 |L717SDC37P-ND 248 1.41 1.11 |L717SDC37P oe Hi — lReeaieeancein jag 94 71 |id7b4Kp3026 
37 | Female | 69.32 |L77SDC37S-ND 2.24 1.50 1.18 |L77SDC37S ae Mun sactersereciNEWI= : 
50__| Female | 66.55 |L77DD50SU-ND — 18.65 15.10 12.66 |L77DD50SU Spring Latch TREE E08 35D 355 aS 
9 Male] 30.81 [U777-RR-E-09-P-ND 5678 LFTRREO9-P _ Screw Lock L17D204182TX-ND 5.83 4.32 3.57 |L17D204182TX 
6 | 9 | Female | 3081 |L177-RR-E-09-S-ND 564 37.~—S«26:(IL477-RR-E-09-S Screw Lock L17D20419EX-ND 6.45 4.72 3.85 |L17D20419EX 
15 Male | 39.14 |L777-RR-A-15-P-ND 66 4531 L777-RR-A-15-P (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol? Commercial Products 
D-Sub Connectors (cont) 


NEW! MicroRibbon Solder Cup 


No. of Digi-Key Price Each Amphenol 
Pins Material Part No. 1 10 100 Part No. 
Backshells 
9 Die Cast 17E-1657-09-ND 6.70 462 3.77 | 17E-1657-09 
15 Die Cast 17E-1657-15-ND 7.08 4.94 4.05 |17E-1657-15 
25 Die Cast 17E-1657-25-ND 8.66 6.15 5.04 | 17E-1657-25 
7 Die Cast 17E-1657-37-ND 10.32 7.55 6.16 | 17E-1657-37 
9 Black Plastic 17E-1724-1-ND 3.01 1.98 1.60 | 17E-1724-1 
9 Black Plastic L171370-ND NEW! 3.15 2.10 1.72 |L171370 = 
9 Black Plastic L17DPPKOQJS-ND NEW!| 3.39 2.26 1.85 |L17DPPKOQJS dj eS Digi-Key Pricing Amphenol 
15 Black Plastic 17E-1725-1-ND 3.38 2.29 1.86 |17E-1725-1 Fig. | Position | Part No. 1 10 100 _| Part No. 
25 Black Plastic 17E-1726-1-ND 3.57 2.42 1.90 | 17E-1726-1 1 14 5710140-ND 6.08 44.46 362.70 |5710140 
37 Black Plastic 17E-1727-1-ND 4.41 2.74 2.24 |17E-1727-1 50 571050014-ND 11.06 84.18 721.50 571050014 
50 Black Plastic 17E-1728-1-ND 4.23 2.82 2.30 | 17E-1728-1 2 50 57205007-ND 11.88 91.34 765.60 |57205007 
50 | Zinc Alloy, Zinc Plated |17E165750-ND NEW! 10.19 7.76 6.65 | 17E165750 
9 Metalized Plastic | 17E-1724-2-ND 435. 3.00. 2.45 ‘| 17E-1724-2 50 AASUB2bOR NG a6 84.88 F2U30"-_| 191829008 
15 Metalized Plastic | 17E-1725-2-ND 4.79 3.30 2.69 | 17E-1725-2 3 24 §720240-ND 7.95 57.24 477.00 __|5720240 
25 Metalized Plastic | 17E-1726-2-ND 531 3.66 2.99 | 17E-1726-2 36 5730360-ND 10.81 82.25 705.00  |5730360 
37 Metalized Plastic 17E-1727-2-ND 7.51 5.50 4.48 /17E-1727-2 4 50 5730500-ND 11.61 89.27 748.20 |5730500 
50 Metalized Plastic _ | 17E-1728-2-ND 8.01 5.86 4.78 | 17E-1728-2 50 Rea 10.76 Bi90 70300: |67996001 
Digi-Key Pricing Amphenol 
AWG Plating —_| Part No. 10 100 500 _ | Part No. . ‘ 
Contacts for Female NE Ww! MicroPierce IDC 
20-24 8u" Gold |L17-RR-D1-F-01-100-ND 1.30 8.35 34.32 |L17-RR-D1-F-01-100 
20-24 20" Gold | L17-RR-D1-F-02-100-ND 1.97 12.96 53.99 |L17-RR-D1-F-02-100 
24-28 8u" Gold | L17-RR-D2-F-01-100-ND 1.30 8.35 34.32 |L17-RR-D2-F-01-100 
24-28 20" Gold | L17-RR-D2-F-02-100-ND 1.97 12.96 53.99 |L17-RR-D2-F-02-100 Digi-Key Pricing ATaneTOl 
Contacts for Male Position Plating Part No. fl 10 100 Part No. 
20-24 8u" Gold | L17-RR-D1-M-01-100-ND 1.30 8.35 34.32 |L17-RR-D1-M-01-100 10 = 8428001206030-ND 90 5.20 38.00 | 8428001206030 
10 30u" Gold | 8428121022134-ND 218 1452 114.18 | 8428121022134 
20-24 20u" Gold | L17-RR-D1-M-02-100-ND 171 11.19 46.64 |L17-RR-D1-M-02-100 14 20u" Gold |5730140-ND 883 6624 552.00 15730140 
24-28 8u" Gold | L17-RR-D2-M-01-100-ND 1.30 8.35 34.32 |L17-RR-D2-M-01-100 14 oe 8428001206031-ND 83 4.95 35.10 | 8428001206031 
Crimp Tools 14 30u" Gold | 8428121422134-ND. 2.37 16.06 _ 124.10 | 8428121422134 
16 30u" Gold | 8428121622134-ND 250 16.94 130.90 [8428121622134 
Insert/Extraction for 17RR L17D438SP-ND 47.011 L17D438SP 20 — 8428001206033-ND 90 5.20 38.00 | 8428001206033 
Crimper for 17RR 20-28AWG | L17D440SP-ND 535.92/1 L17D440SP Ss soy" cot eee ge Me An aaa 
|” Go - i l H 
Digi-Key Pricing Apher 26 = 8428001206034-ND 92 5.46 39.90 | 8428001206034 
Description Parlinae 1 10 100 | Part No. 26 30u" Gold | 8428122622134-ND 3.04 2058 161.70 [8428122622134 
30 30u" Gold | 8428123022134-ND 3.21 21.40 174.41 | 8428123022134 
NEW! Dustcovers and Boot NEW! 34 — 8428001206035-ND 95 572 — 41.80 |8428001206035 
Dustcover for Modular Connector | MRJ-2586-10BP-ND 1.18 7.36 55.36 | MRJ-2586-10BP 34 30u” Gold 8428123422134-ND 3.36 22.40 482.56 | 8428123422134 
Boot for MRJ Plug and Cable MRJ-258E-11BP-ND 2.04 13.20 103.80 | MRJ-258E-11BP 40 - 8428001206036-ND 95 5.72 41.80 | 8428001206036 
Dustcover for MUSB Type A Black | MUSB-2A111-024BP-ND | 1.68 11.22 88.23 | MUSB-2A111-024BP 40 30" Gold /8428124022134-ND 3.77 26.00 211.90 | 8428124022134 
Dustcover for MUSB Type A Grey | MUSB2A111014BP-ND 2.28 15.18 119.37 | MUSB2A111014BP en oi cua Peet ee aye aes A oeant 
Dustcover for MUSB Type B MUSB2D11004BP-ND 1.59 9.89 74.39 |MUSB2D11004BP 50 pon" Gold 157725003:ND 4095 9330 714.00 |157725003 
Dustcover for Mini USB MUSB2E151005BP-ND 1.33 8.55 65.74 | MUSB2E151005BP 50 ae 428001206037-ND 190 1260 96.88 | 8428001206037 
Dust Cap Grey FRJ2411-ND 56 3.30 22.00 | FRJ2411 50 30" Gold _ [8428125022134-ND 423 20.45 241.60 [8428125022134 
NEW! Filtered D-Sub Connectors  [@®zous| | NEW! Series 812/816 
Protected Headers 
Digi-Key Pricing Amphenol 
Position Part No. 1 10 100 Part No. 
Key 
Key 8428001211002-ND 60 3.48 24.00 [8428001211002 
Latches 
Short Latch [8428001607005-ND 72 4.20 29.25 8428001607005 
_ Long Latch |8428001607006-ND 60 3.48 24.00 |8428001607006 
| Digi-Key Price Each Amphenol Headers 
Fig. | Part No. 1 10 100__| Part No. 20 8428162030035-ND 3.92 27.00 220.05 ]8428162030035 
FCE17-A15AD-250-ND 22.48 18.33 15.74 | FCE17-A15AD-250 40 8428164030035-ND 5.23 38.19 311.55 | 8428164030035 
1 FCE17-B25AD-250-ND 26.76 21.81 18.74 FCE17-B25AD-250 50 8428165030035-ND 6.45 4712 384.40 | 8428165030035 
FCE17-E09AD-250-ND 18.50 14.98 12.56 _| FCE17-E09AD-250 
FCE17-A15PM-250-ND 12.06 9.28 7.78 | FCE17-A15PM-250 
FCE17-A15PM-450-ND 13.60 10.70 8.97 | FCE17-A15PM-450 
FCE17-A15SM-250-ND 12.22 9.40 7.88 | FCE17-A15SM-250 NE Ww! USB A Type and 
FCE17-B25PM-250-ND 16.81 12.99 10.89 | FCE17-B25PM-250 . . 
FEI? B25PN-A50-ND in7t 14381208 _|FOET?-Bo5PNas0 Firewire Receptacle 
FCE17-B25SM-250-ND 17.05 13.18 17.05 | FCE17-B25SM-250 
2 | FCE17-B25SM-290-ND 17.05 13.18 11.05 | FCE17-B25SM-290 
FCE17-B25SM-450-ND 18.00 14.57 12.22 | FCE17-B25SM-450 
FCE17-E09PM-250-ND 917 6.88 5.73 | FCE17-E09PM-250 
FCE17-E09PM-450-ND 10.67 8.12 6.96 _| FCE17-E09PM-450 
FCE17-E09SM-250-ND 9.34 7.01 5.84 | FCE17-E09SM-250 
FCE17-E09SM-2E0-ND 8.90 6.68 5.57 | FCE17-E09SM-2E0 
FCE17-E09SM-450-ND 10.83 8.25 7.07 _ | FCE17-E09SM-450 
FCE17-A15PA-450-ND 13.14 10.11 8.47 | FCE17-A15PA-450 
FCE17-A15PB-440-ND 12.83 9.87 8.27 | FCE17-A15PB-440 
FCE17-A15SA-450-ND 13.07 10.06 8.43 | FCE17-A15SA-450 
FCE17-A15SB-440-ND 12.78 9.83 8.24 | FCE17-A15SB-440 
3 [FCE17E09PB440-ND 13.29 10.45 8.76 | FCE17E09PB440 
FCE17-B25PA-450-ND 16.52 12.77 10.71 | FCE17-B25PA-450 
FCE17-B25SA-450-ND 16.48 12.74 10.87 | FCE17-B25SA-450 ae Pricing aA 
FCE17-E09SB-440-ND 10.51 8.00 6.86 | FCE17-E09SB-440 : 

7 ABN: i € Fig. Description Plating Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 
BA tne a ae eee 1 USBALockout | R/AGold |LUSBA11100-ND 258 17.20 140.18 [LUSBA11100 
FCE17-A15SE-A50-ND 14.30 11.25 9.43 | FCE17-A15SE-A50 2 USBA R/AGold — | UE27AC54100-ND 80 4.76 33.15 | UE27AC54100 

4 | FCE17-B25SE-A50-ND 17.85 14.45 42.12 FCE17-B25SE-A50 a USB A Mount Vertical Gold =| UE27AE54100-ND 1.01 6.24 45.60 |UE27AE54100 
FCE17-E09SE-A50-ND 11.81 9.09 7.62 _| FCE17-E09SE-A50 4 6 Pos. Firewire | Solder cup _|UE32AN0000-ND 1.55 9.66 73.50 |UE32AN0000 
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® 7 Dimensions (mm) | pigi-Ke Price Each | Amphenol 
Amphenol® Commercial Products ri. Destin ee elas! tao [anne 
Modular Jacks Unshielded 
8 Position, 2 Ports 14.99 — | 13.21 RJHSE508002-NDW 2.57 1.74 [RJHSE508002 
8 Position, 4 Ports 14.99 | 62.99 | 13.21 | RJHSE508004-NDw 3.36 2.24 | RJHSE508004 
2 |8 Position, 4 Ports, LED | 14.99 | 62.99 | 13.21 | RJHSE508104-NDw 4.82 3.36 | RJHSE508104 
8 Position, 8 Ports, LED | 14.99) 126.7 | 13.21 | RJHSE508108-NDw 8.69 6.52 | RJHSE508108 
8 Position, 8 Ports, LED _| 14.99 | 126.7 | 13.21 | RJHSE508B08-NDW 15.86 12.26 | RJHSE508B08 
Shielded 
No LED, 1x2 15.75 | 32.26 | 13.46 | RJHSE-5380-02-ND 3.67 2.43 [RJHSE-5380-02 
8 Position, 4 Ports 15.76 | 63.75 | 13.46 | RJHSE538004-NDw 3.89 2.68 | RJHSE538004 
2 Ports, LED Yellow-Green | 15.75 | 32.26 | 13.46 | RJHSE-5381-02-ND 4.99 3.28 | RJHSE-5381-02 
2 Ports, LED Green-Yellow | 15.75 | 32.26 | 13.46 | RJHSE-5384-02-ND 4.99 3.28 | RJHSE-5384-02 
2 Ports, LED Green-Green _| 15.75 | 32.26 | 13.46 | RJHSE-5385-02-ND 4.99 3.28 | RJHSE-5385-02 
4 Ports, LED Yellow-Green | 15.76 | 63.75 | 13.46 | RJHSE-5381-04-ND 6.15 4.10 | RJHSE-5381-04 
ss : 2 |4 Ports, LED Green-Yellow | 15.76 | 63.75 | 13.46 | RJHSE-5384-04-ND 6.15 4.10 | RJHSE-5384-04 
: Dimensions (mm) il |Dini-Kay Price Each | Amphenol 4 Ports, LED Green-Green | 15.76 | 63.75 | 13.46 | RJHSE-5385-04-ND 6.15 4.10 | RJHSE-5385-04 
BiuE (Desconuion A EC artho UG) [eet 8 Position, 8 Ports, LED  |15.75 | 126.7 | 13.84 | RJHSE538408-NDw 11.25 8.56 | RJHSE538408 
BCHWertical 8 Position, 2 Ports, LED _| 15.75 | 32.26 | 13.84 | RJHSE538802-NDv 4.37 _ 3.05 | RJHSE538802 
Unshlelded 8 Position, 2 Ports, LED | 15.75 | 32.26 | 13.84 | RJHSE538A02-NDY 6.42 4.70 | RJHSE538A02 
NolrD 18.50) 15.75 | 12.88 [RUHSE=S080:ND) 2.42 1.49 | RJHSE-3080 8 Position, 2 Ports, LED —_| 15.75 | 32.26 | 13.84 | RJHSE538B02-NDw 6.42 4.70 | RJHSE538B02 
LED Green-Yellow 15.50 15.75 | 12.83 ) RJHSE-3081-ND 2.56 1.64 | RJHSE-3081 8 Position, 4 Ports, LED 15.76 | 63.75 | 13.59 | RJHSE538B04-NDv 9.22 6.92 | RJHSE538B04 
1 |LED Green-Green 15.50 | 15.75 | 12.83 | RJHSE-3085-ND 2.56 1.64 | RJHSE-3085 ‘Shislded «. Stacked 
8 Position, No LED 16.38 | 15.36 | 15.87 | RJEO81880110-NDw 1.33.82 | RJEO81880110 2 Ports, LED Yellow-Green 28.15] 16.51 | 25.40 | RJSAE-5381-02-ND 6.92 4.82 [RUSAE-6381-02 
8 Pos., LED, Both Bi-Color__| 15.50 | 15.75 | 12.83 | RJHSES08A-NDw 3.63 2.50 | RJHSESO8A 2 Ports, LED Green-Green | 28.15 16.51 | 25.40 | RSAE-5385-02-ND 6.92 4.82 | RISAE-5385-02 
Shielded 2 Ports, LED Both Bi-Color | 28.15 | 16.51 | 25.40 | RISAE-538A-02-ND 8.11 5.76 | RISAE-538A-02 
No LED 15.88 16.51 | 13.59 ) RJHSE-3380-ND 2.73 1.76 | RJHSE-3380 4 Ports, LED Yellow-Green | 28.15 | 32.26 | 25.40 | RUSAE-5381-04-ND 4118 8.27 | RISAE-5381-04 
LED Yellow-Green 15.88 16.51 | 13.59 / RJHSE-3381-ND 3.33 2.23 | RJHSE-3361 4 Ports, LED Green-Green | 28.15 | 32.26 | 25.40 | RJSAE-5385-04-ND 11.18 8.27 | RISAE-5385-04 
LED Green-Yellow 15.88] 16.51 | 13.59 ) RJHSE-3384-ND 3.33 2.23 | RJHSE-3384 4 Ports, LED Both Bi-Color | 28.15 | 32.26 | 25.40 | RJSAE-538A-04-ND 13.01 9.76 | RJSAE-538A-04 
1 | LED Green-Green 15.88 16.51 | 13.59 ) RJHSE-3385-ND 3.33 2.23 | RJHSE-3385 8 Ports, LED Yellow-Green | 28.15 | 63.75 | 25.40 | RSAE-5381-08-ND 18.24 13.88 | RISAE-5381-08 
LED Both Bi-Color 15.88 | 16.51 | 13.59 | RJHSE-338A-ND 4.97 3.37 | RJHSE-338A 3 |8 Ports, LED Green-Green | 28.15 | 63.75 | 25.40 | RJSAE-5385-08-ND 18.24 13.88 | RISAE-5385-08 
8 Position, No LED 16.15 | 16.30 | 13.22 | RJEO61881120-NDw 2.24 1.50 | RJEO61881120 8 Ports, LED Both Bi-Color | 28.15 | 63.75 | 25.40 | RSAE-538A-08-ND 21.69 17.06 | RISAE-538A-08 
8 Position, LED Green 15.88} 16.51 | 13.59 | RJHSE3382-NDv 3.03 2.02 | RJHSES382 8 Position, 2 Port, LED 28.15 | 16.51 | 25.40 | RJSAE538002-NDw 5.21 3.77 | RJSAE538002 
8 Position, 4 Port, LED 28.15 | 32.26 | 25.40 | RISAES38004-ND7 7.03 5.20 |RJSAE538004 
Unshielded 8 Port, LED 28.15 | 63.75 | 25.40 | RISAE538008-NDw 13.55 10.66 | RISAE538008 
No LED 14.99 | 15.75 | 13.21 | RJHSE-5080-ND 1.38.82 | RJHSE-5080 2 Port, LED 28.15 | 16.51 | 25.40 | RJSAE538202-NDw 6.42 4.70 | RUSAE538202 
LED Yellow-Green 14.99 | 15.75 | 13.21 | RJHSE-5081-ND 1.89 1.17 | RJHSE-5081 2 Port, LED 28.15 | 16.51 | 25.40 | RJSAE538402-NDv 6.42 4.70 |RJSAE538402 
LED Green-Yellow 14.99 | 15.75 | 13.21 | RJHSE-5084-ND 1.89 1.17 | RJHSE-5084 2 Port, LED 28.15 | 16.51 | 25.40 | RJSAE538B02-NDv 7.38 5.46 |RJSAE538B02 
2 LED Green-Green 14.99 | 15.75 | 13.21 | RJHSE-5085-ND. 1.89. 1.17 | RJHSE-5085 NEW! Unshielded - Stacked NEW! 
No LED 18.67 | 14.60 | 12.95 | FRJAE-408-ND 3.00 _ 1.95 | FRJAE-408 3. [8 Position, 2 Ports 27.38 | 15.75 | 25.15 | RJSAE508002-ND 3.51 2.42 [RJSAE508002 
6 Position, Filtered 18.03 | 13.97 | 12.70 | FRIAEG66-NDW 2.88 1.96 | FRJAE6G6 ‘Surface Mount Right Angle 
6 Position, No LED 18.10 | 12.96 | 11.50 | RJE051660310-NDv 1.66 1.06 | RJEO51660310 Unshielded 
8 Position, No LED 18.10 | 15.03 | 11.50 | RJE051880310-NDw~ 1.73 1.11 | RJEO51880310 Single Port 15.19] 16.10 | 13.08 | RJSSE-5080-ND 1.87 1.25 | RUSSE-5080 
Shielded 2 Ports 15.20] 31.73 | 13.27 | RISSE-5080-02-ND 3.13 2.03 | RISSE-5080-02 
No LED 15.75] 16.51 ] 13.46 | RJHSE-5380-ND 2.04 1.33 | RJHSE-5380 4 |4 Ports 15.20 | 63.30 | 12.81 | RISSE-5080-04-ND 4.95 3.30 | RISSE-5080-04 
LED Yellow-Green 15.75 | 16.51 | 13.46 | RJHSE-5381-ND 2.55 1.61 | RJHSE-5381 8 Position 16.89| 15.24} 11.73 | RJLSE4208101TCT-NDtw | 1.59 99 | RJLSE4208101T 
LED Green-Yellow 15.75 | 16.51 | 13.46 | RJHSE-5384-ND 2.55 1.61 | RJHSE-5384 8 Position 16.89 | 15.24 | 11.73 |RJLSE4208101TTR-ND+y | 119.04/160 | RJLSE4208101T 
LED Green-Green 15.75 | 16.51 | 13.46 | RJHSE-5385-ND 2.55 1.61 | RJHSE-5385 Shielded 
LED Both Bi-Color 15.75 | 16.51 | 13.46 | RJHSE-538A-ND 3.81 2.52 | RJHSE-538A Single Port 15.75 | 16.51 | 13.34 | RISSE-5380-ND 2.33 1.52 [RUSSE-5380 
W/ Tabs, No LED 15.75 | 16.51 | 13.46 | RJHSE-5480-ND 2.04 1.33 | RJHSE-5480 2 Ports 15.75 | 32.26 | 13.34 | RISSE-5380-02-ND 4.28 2.90 | RISSE-5380-02 
W/Tabs, LED Yellow-Grn | 15.75 | 16.51 | 13.46 | RJHSE-5481-ND 2.55 1.61 | RJHSE-5481 4 |4 Ports 15.75 | 63.75 | 13.34 | RISSE-5380-04-ND 6.82 4.84 | RISSE-5380-04 
Filtered, No LED 18.03 | 13.97 | 12.70 | FRJAE-418-ND 3.56 2.28 | FRJAE-418 8 Position 17.55 | 15.74 | 12.05 | RJLSE4238101TCT-NDtw | 1.73 1.11 | RJLSE4238101T 
2 | Front Tab, No LED 18.03 | 13.97 | 12.70 | FRJAE-438-ND 3.44 2.24 | FRJAE-438 8 Position 17.55 | 15.74 | 12.05 | RJLSE4238101TTR-ND+y | 83.00/100 | RJLSE4238101T 
Filtered, Rear Tab, No LED _ | 18.03 | 13.97 | 12.70 | FRJAE-468-ND 3.56 2.28 | FRJAE-468 Surface Mount Right Angle With Light Pipe 
Rear Tab, No LED 18.03 | 13.97 | 12.70 | FRJAE-488-ND 3.44 2.24 |FRJAE-488 Unshielded 
8 Position, S-flanges 18.34] 17.78 | 13.19 | RJEO31882420-NDv 214 1.39 | RJE031882420 4 [Single Port 15.20 | 15.98 | 13.38 [RISSE-5081-ND 2.07 _ 1.28 [RUSSE-5081 
8 Position 18.63 | 15.76 | 11.75 | RJE051881310-NDv 218 1.46 | RJEO51881310 Shielded 
10 Position 18.80 | 15.90 | 12.25 | RJEO51AA1310-NDw 2.28 1.54 | RJEO51AA1310 Single Port 15.75 | 16.51 | 13.34 | RISSE-5381-ND 2.52 1.57 [RUSSE-5381 
R45, 8 Position, LED 15.75 | 16.51 | 13.84 | RJHSE5387-NDv 2.21 1.48 | RJHSE5387 4 |2 Ports 15.75 | 32.26 | 13.34 | RISSE-5381-02-ND 3.47 2.31 | RUSSE-5381-02 
R45, 8 Position, LED 15.75 | 16.51 | 13.84 | RJHSE5S38B-NDW 3.36 2.24 | RJHSE538B 4 Ports 15.75 | 63.75 | 13.34 | RISSE-5381-04-ND 6.93 4.92 | RJSSE-5381-04 
8 Position 17.66 | 16.51 | 12.69 | RJSBE5381C1-NDW 2.44 1.65 |RJSBES381C1_| ¢CutTape $Tape and Reel wv NEW! 


(e]| vo INTERCONNECT /Digi-Key® = |[*"*" — 
IDC Modular Cable Assemblies | 


Positons/ —_| Digi-Key* Price Each 
Style Contacts Part No. 1 10 50 100 
Straight Cable 
1 4/4 H1443-07-ND 145 1.23 1.04 89 ; 
8/8 H1883-14-ND 4.05 3.45 291 2.49 Style 1: Standard =] HoOooo-ooo-ND Straight Cable Assembly 
2 4/4 H244()-14-ND 2.03 1.73 146 1.25 Example: H1441-07-ND 
8/8 H288_]-14-ND 4.05 345 291 2.49 re Pea Style 1 
38 H2883-25-ND 6.00 5.10 4.31 3.68 Wire Type: | C= Designates 4-Position 
3 8/8 H3881-14-ND 4.05 345 291 2.49 (ge A (Color) Coil Cord 4-Contact 
8/8 H3882-14-ND 4.05 345 291 2.49 ea} 1 = White White Wire 
Coiled Cord 2=Black 7 Feet Long (2.13 Meters) — 
6/6 H1661-05C-ND | 3.38 287 243 2.08 Se Sle Sa eas 
1 6/6 H1663-050-ND | 3.38 287 243 208 Style 2: Reverse Length” (Use “Feet” Only) Coil Cord Assembly 
8/8 H1883-14C-ND 848 7.21 6.09 5.21 07 = 7 Feet (2.13 Meters) 
f Example: H1441-10C-ND 
4/4 H2441-07C-ND 3.51 299 252 216 a [Connector(s): ] 14= 14 Feet (4.27 Meters) Straight ‘ui : 
4/4 H2442-07C-ND 3.51 2.99 252 2.16 44 = 4-Position, 4-Contact (Black on Pin 1) 25 =i20 Fon (7.02 Mater) 4 i iti 
(8k)jg—_________________2 : Position 
2 4/4 H2442-10C-ND 417 3.55 3.00 2.56 (3 3 | 64=6-Positoin, 4-Contact (Black on Pin 1) 05 = 5 Feet (1.52 Meters) ‘AGontagt’ 
4 | «226 278 235 201) ie = | 66 = 6-Position, ¢-Contact (White on Pin 1) 97=7 Feet (2.13 Meters) cotey white wire 
8/8 H2881-05C-ND 6.56 5.57 4.71 4.03 - ante : ) 10 = 10 Feet (3.05 Meters) 40 Feet L 3.05 M 
3/8 H2883-07C-ND 547 465 3.93 3.36 88 = 8-Position, 8-Contact (Gray on Pin 1) 44 = 14 Feet (4.27 Meters) eet Long (3.05 Meters) 
3 6/6 H3662-05C-ND 3.38 287 243 208 Style 3: Single Ended Optimum Extended Length 
* 1 = White, 2 = Black, 3 = Silver Satin. > How To Order: 1) You choose your part number simply by substituting the corresponding code to indicate the following: Style, 
Note: Custom length also available — minimum order required. Connector(s), Wire Type, and Length (in feet - not meters). 
DigiReel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 309 


(eff vo INTERCONNECT / Digi-Key® DC Modular Cable Assemblies 


Straight Fr 5 Style 1: Standard 7 Oogad -Hoib- Straight Cable Assembly 
Ss =y H R N D Example: H1441R-07-ND 
Wire Type: '_RoHS C = Coil Cord Style 1 —_I 
(8K H (Color) Compliant Blank = Straight Cord 4-Position 
_—_—— 4 = White 4-Contact 
me ° 2 = Black White Wire 
3 = Silver Satin 


i 7 Feet Long (2.13 Meters’ 
Style 2: Reverse | Length* (Use “Feet” Only) ] 


07 =7 Feet (2.13 Meters) , 
14 = 14 Feet (4.27 Meters) Straight Coll Cord Assembly 
[Connector(s): 


25 = 25 Feet (7.62 Meters) Example: H1441R-10C-ND 


(BK)2. & _ A-Dociti Fy , 
(a3 3 44 = 4. Position, 4-Contact (Black on Pin 1) 05 =5 Feet (1.52 Meters) Style 1 
(vis 5 64= 6-Positoin, 4-Contact (Black on Pin 1) 0 Feet (2.13 Meters) Gale 4-Position 
66 = 6-Position, 6-Contact (White on Pin 1) 10 = 10 Feet (3.05 Meters) 4-Contact 
Style 3: Single Ended 88 = 8-Position, 8-Contact (Gray on Pin1) 14 = 14 Feet (4.27 Meters) White Wire 
a! How To Order: Choose your part number simply by substituting the 10 Feet Long (2.13 Meters) — 
-— __| corresponding code to indicate the following: Style, Connector(s), Wire Type and ‘ 
Length (in feet - not meters). Optimum Extended Length 
Straight Cable Assemblies 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Style | Part No.t 1 10 50 100 Style | Part No.t 1 10 50 100 Style | Part No.t 1 10 50 100 
4-Position, 4-Contact Assemblies H3643R-14-ND 2.41 2.05 1.73 1.48 H3881R-07-ND 3.59 3.06 2.58 2.21 
H1441R-07-ND 164 139 1148 1.01 H3641R-25-ND 363 308 260 2.23 H3882R-07-ND 359° 3.06 2.58 2.21 
3 -07- 
H1442R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 H3642R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23 inka Slain) ad 9.06 2.58 221 
H3881R-14-ND 5.61 4.77 4.03 3.45 
H1443R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 H3643R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23 
3 |H3882R-14-ND 5.61 477 4.03 3.45 
H1441R-14-ND 2.41 2.05 1.73 1.48 6-Position, 6-Contact Assemblies H3883R-14-ND 5.61 4.77 4.03 3.45 
1 |H1442R-14-ND 2.41 2.05 1.73 1.48 H1661R-07-ND 2.38 2.03 1.71 1.47 H3881R-25-ND 8.79 7.46 6.30 5.39 
H1443R-14-ND 2.41 2.05 1.73 1.48 H1662R-07-ND 2.38 2.03 1.71 1.47 H3882R-25-ND 8.79 7.46 6.30 5.39 
H1441R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23 H1663R-07-ND 2.38 2.03 1.71 1.47 H3883R-25-ND 8.79 7.46 6.30 5.39 
H1442R-25-ND 3.63 3.08 260 2.23 H1661R-14-ND 3.79 3.23 2.73 2.33 | + 1=White, 2 = Black, 3 = Silver Satin 
H1443R-25-ND 363 308 260 2.23 1 |H1662R-14-ND 379 323 273 233 | Coil Cord Assemblies 
H2441R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 H1663R-14-ND 3.79 3.23 2.73 2.33 , 
Digi-Key Price Each 
H2442R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 H1661R-25-ND 6.01 5.11 4.32 3.69 Style | Part No.t al 10 50 100 
H2443R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 H1662R-25-ND 6.01 5.11 4.32 3.69 4-Position, 4-Contact Assemblies 
H2441R-14-ND 2.41 2.05 1.73 1.48 H1663R-25-ND 6.01 5.11 4.32 3.69 H1441R-05C-ND 4.60 3.91 3.30 2.82 
2 |H2442R-14-ND 2.41 205 1.73 1.48 H2661R-07-ND 238 203 171 1.47 H1442R-05C-ND 4.60 3.91 3.30 2.82 
H2443R-14-ND 241 205 173 1.48 H2662R-07-ND 238 203 4171 147 NUS InEe SND) foo weet Or. eee 
H2441R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23 H2663R-07-ND 2.38 2.03 1.71 1.47 A OTN aa ane 378 ae 
H1442R-07C-ND 5.26 4.47 3.78 3.23 
H2442R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23 H2661R-14-ND 3.79 3.23 2.73 2.33 
H1443R-07C-ND 5.26 4.47 3.78 3.23 
H2443R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23 2 |H2662R-14-ND 3.79 3.23 2.73 2.33 | 
H1441R-10C-ND 6.93 5.89 4.97 4.25 
H3441R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 H2663R-14-ND 3.79 3.23 2.73 2.33 
3 sl H1442R-10C-ND 6.93 5.89 4.97 4.25 
H3442R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 H2661R-25-ND 6.01 5.11 4.32 3.69 SRLEICTREISOANTS eas 5.89 ey ioe 
H3443R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 H2662R-25-ND 6.01 5.11 4.32 3.69 H1441R-414C-ND 8.05 6.84 5.78 4.94 
H3441R-14-ND 2.41 2.05 1.73 1.48 H2663R-25-ND 6.01 5.11 4.32 3.69 H1442R-14C-ND 8.05 6.84 578 4.94 
3  |H3442R-14-ND 2.41 2.05 1.73 1.48 H3661R-07-ND 2.38 2.03 4741 1.47 H1443R-14C-ND 8.05 6.84 5.78 4.94 
H3443R-14-ND 2.41 2.05 1.73 1.48 H3662R-07-ND 2.38 2.03 1.71 1.47 H2441R-05C-ND 4.60 3.91 3.30 2.82 
H3441R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23 H3663R-07-ND 2.38 2.03 1.71 1.47 H2442R-05C-ND 4.60 3.91 3.30 2.82 
H3442R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23 H3661R-14-ND 3.79 3.23 2.73 2.33 H2443R-05C-ND 4.60 3.91 3.30 2.82 
H3443R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23 3 |H3662R-14-ND 3.79 3.23 2.73 2.33 H2441R-07C-ND 5.26 4.47 3.78 3.23 
6-Position, 4-Contact Assemblies H3663R-14-ND 3.79 3.23 2.73 2.33 H2442R-07C-ND 5.26 4.47 3.78 3.23 
H1641R-07-ND 1.64 139° 1.18 1.01 H3661R-25-ND 601 5.11 4.82 3.69 Pe oc nee RT 88: Ses 
H1643R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 H3662R-25-ND 6.01 5.11 4.32 3.69 LAA IN 6:98 pee 497 4.25 
H1641R-14-ND 2.41 2.05 1.73 1.48 H3663R-25-ND 6.01 5.11 4.32 3.69 Wesaenel0e-ND Gee oe ae7 425 
H2443R-10C-ND 6.93 5.89 4.97 4.25 
H1642R-14-ND 2.41 2.05 1.73 1.48 8-Position, 8-Contact Assemblies 
1 H2441R-14C-ND 8.05 6.84 5.78 4.94 
H1643R-14-ND 2.41 2.05 1.73 1.48 H1881R-07-ND 3.59 3.06 2.58 2.21 
H2442R-14C-ND 8.05 6.84 5.78 4.94 
H1641R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23 H1882R-07-ND 3.59 3.06 2.58 2.21 BVT NT ee ea eat ian 
H1642R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23 H1883R-07-ND 3.59 3.06 2.58 2.21 PamROsOND qe 91 aaa ae 
H1643R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23 H1881R-14-ND 5.61 4.77 4.03 3.45 H9442R-05C-ND 4.60 3.91 3.30 2.82 
H2641R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 1 |H1882R-14-ND 5.61 477 4.03 3.45 H3443R-05C-ND 4.60 3.91 3.30 2.82 
H2642R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 H1883R-14-ND 5.61 4.77 4.03 3.45 H3441R-07C-ND 5.26 4.47 3.78 3.23 
H2643R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 H1881R-25-ND 8.79 7.46 6.30 5.39 H3442R-07C-ND 5.26 4.47 3.78 3.23 
H2641R-14-ND 2.41 2.05 1.73 1.48 H1882R-25-ND 8.79 7.46 6.30 5.39 g__|H3443R-07C-ND 5.26 4.47 3.78 3.23 
2  |H2642R-14-ND 2.41 2.05 1.73 1.48 H1883R-25-ND 8.79 7.46 6.30 5.39 H3441R-10C-ND 6.93 5.89 4.97 4.25 
H2643R-14-ND 3.13 2.66 2.25 1.92 H2881R-07-ND 3.59 3.06 258 2.21 H3442R-10C-ND 6.93 5.89 4.97 4.25 
H2641R-25-ND 363 308 260 223 H2882R-07-ND 359 306 258 2.21 BSS Ba OCAN) 693 589 4.97 4.25 
H2642R-25-ND 363 308 260 223 H2883R-07-ND 359 306 258 221 REG B08). SO eae ee 
H2643R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23 H2881R-14-ND 5.61 4.77 4.03 3.45 ieee £05 eet ete shad 
H3443R-14C-ND 8.05 6.84 5.78 4.94 
H3641R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 2 |H2882R-14-ND 5.61 4.77 4.03 3.45 
6-Position, 4-Contact Assemblies 
H3642R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 H2883R-14-ND 5.61 4.77 4.03 3.45 
H1641R-05C-ND 4.29 3.65 3.08 2.64 
3 |H3643R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 H2881R-25-ND 8.79 7.46 6.30 5.39 PO cevano i5 ee og Bee 
H3641R-14-ND 241 2.05 1.73 1.48 H2882R-25-ND 8.79 7.46 6.30 5.39 H1641R-07C-ND 6.08 517 4.37 3.73 
H3642R-14-ND 2.41 2.05 1.73 1.48 H2883R-25-ND 8.79 7.46 6.30 539 | +4. white 2 — Black, 3 = Silver Satin (Continued) 
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( i 1/0 INTERCONNECT / Digi-Key® IDC Modular Cable Assemblies 
Coil Cord Assemblies (Cont) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Style | Part No.t 1 10 50 100 Style | Part No.t 1 10 50 100 Style | Part No.t 1 10 50 100 
H1643R-07C-ND 6.08 5.17 4.37. 3.73 H1661R-14C-ND 9.27 7.88 6.65 5.69 H1883R-07C-ND 743 6.32 5.34 4.56 
H1641R-10C-ND 7.65 6.50 549 4.69 1 |H1662R-14C-ND 9.27 7.88 6.65 5.69 H1881R-10C-ND 1059 899 7.60 6.50 
1 |H1643R-10C-ND 7.65 6.50 5.49 4.69 H1663R-14C-ND 9.27 7.88 6.65 5.69 H1882R-10C-ND 1059 899 7.60 6.50 
H1641R-14C-ND 9.16 7.78 6.57 5.62 H2661R-05C-ND 4.40 3.74 3.16 2.70 1 |H1883R-10C-ND 10.59 8.99 7.60 6.50 
H1643R-14C-ND 9.16 7.78 6.57 5.62 H2662R-05C-ND 4.40 3.74 3.16 2.70 H1881R-14C-ND 11.72 9.95 8.40 7.19 
H2641R-05C-ND 4.29 3.65 3.08 2.64 H2663R-05C-ND 4.40 3.74 3.16 2.70 H1882R-14C-ND 11.72 9.95 8.40 7.19 
H2643R-05C-ND 4.29 365 308 264 H2661R-07C-ND 6.19 5.26 445 3.80 H1883R-14C-ND 11.72 995 840 7.19 
H2641R-07C-ND 6.08 517 437 3.73 H2662R-07C-ND 8.19 5.26 4.45 3.80 H2881R-05C-ND 748 636 537 459 
> |H2649R-07C-ND 608 «55.17 4873.78 Pag eee) i a Sa aes H2882R-05C-ND 748 636 5.37 4.59 
H2641R-10C-ND 765 650 549 4.69 Recon SOC ND GIG” 688 er ATG H2883R-05C-ND 748 636 537 4.59 
H2643R-10C-ND 765 650 549 4.69 AEs eH) EGG: (B82. -9eF: . ate H2881R-07C-ND 743 632 534 456 
H2641R-14C-ND 916 7.78 6.57 5.62 neal tcNe) 7.76 Bed. ieee Lae H2882R-07C-ND 743 6.32 5.34 4.56 
H2643R-14C-ND 916 7.78 657 5.62 HAZE LSND) eal TGS. 16:08 5.68 > |H2883R-07C-ND 743 6.32 5.34 4.56 
H3641R-05C-ND 4.29 3.65 3.08 2.64 oar graita oe os cad ss H2881R-10C-ND 10.59 899 7.60 6.50 
-14C- .27 7: 65 5. 
H3643R-05C-ND 4.29 3.65 3.08 2.64 H2882R-10C-ND 1059 899 7.60 6.50 
H3661R-05C-ND 4.40 3.74 316 270 
H3641R-07C-ND 6.08 5.17 4.37 3.73 | OR Waa Ac eae “oe H2883R-10C-ND 10.59 899 7.60 6.50 
H3643R-07C-ND 6.08 5.17 4.373.738 janeaaenne NG aié aaa 46 556 H2881R-14C-ND 11.72 9.95 8.40 7.19 
3 |H3641R-10C-ND 7.65 6.50 5.49 4.69 NPAT IRGRONTD ée 46 5) 6 i is ai 66 H2882R-14C-ND 11.72 9.95 8.40 7.19 
H3642R-10C-ND 7.65 6.50 5.49 4.69 ere entSy és 46 5 oe i" 45 4 a0 H2883R-14C-ND 11.72 9.95 8.40 7.19 
H3643R-10C-ND 7.65 6.50 5.49 4.69 eccant7ern e416 _ aaE a0 H3881R-05C-ND 748 6.36 5.37 4.59 
H3641R-14C-ND 916 7.78 657 5.62 3 eee 776 gio. BEF cde H3882R-05C-ND 748 6.36 5.37 4.59 
H3643R-14C-ND 916 7.78 657 5.62 RSE ITEMND ae Bo Wiens “476 H3883R-05C-ND 748 6.36 5.37. 4.59 
6-Position, 6-Contact Assemblies H3663R-10C-ND 7.76 6.59 5.57 4.76 H3881R-07C-ND 743 6.32 5.34 4.56 
H1661R-05C-ND 4.40 3.74 316 2.70 H3661R-14C-ND 9.27 7.88 6.65 5.69 H3882R-07C-ND 743 6.32 5.34 4.56 
H1662R-05C-ND 4.40 3.74 316 2.70 H3662R-14C-ND 0.27 7.88 6.65 5.69 g_|H3883R-07C-ND 743 6.32 5.34 4.56 
H1663R-05C-ND 4.40 3.74 316 2.70 H3663R-14C-ND 9.27 7.88 6.65 5.69 H3881R-10C-ND 10.59 899 7.60 6.50 
: H1661R-07C-ND 6.19 5.26 4.45 3.80 8-Position, 8-Contact Assemblies H3882R-10C-ND 1059 899 7.60 6.50 
H1662R-07C-ND 6.19 5.26 4.45 3.80 H1881R-05C-ND 7.48 6.36 5.37 4.59 H3883R-10C-ND 10.59 8.99 7.60 6.50 
H1663R-07C-ND 6.19 5.26 4.45 3.80 H1882R-05C-ND 7.48 6.36 5.37 4.59 H3881R-14C-ND 11.72 9.95 8.40 719 
H1661R-10C-ND 7.76 6.59 5.57 4.76 1 |H1883R-05C-ND 7.48 6.36 5.37 4.59 H3882R-14C-ND 11.72 9.95 8.40 7.19 
H1662R-10C-ND 7.76 6.59 5.57 4.76 H1881R-07C-ND 7.43 6.32 5.34 4.56 H3883R-14C-ND 11.72 9.95 8.40 7.19 
H1663R-10C-ND 7.76 6.59 5.57 4.76 H1882R-07C-ND 7.43 6.32 5.34 4.56 | +4 — White, 2 = Black, 3 = Silver Satin 
Modular Cables Number of Length | Digi-Key Price Each 
Conductors | Feet (Meter) | Part No. il 10 50 
Flat modular line cord is available in either straight or coiled. 10 (3.05) H1041RC-ND 6.07 5.16 4.36 
Straight: HOO4R is sold in hanks of 100, 500 and 1,000 feet, spools of 2,000 feet; HOO6R, HOO8R H010 and 10 (3.05) /H1042RC-ND 6.07 5.16 4.36 
HO10R are sold in hanks of 100 and 500 feet, spools of 1,000 feet. 4 10 (3.05) | H1043RC-ND 8.07 5.16 4.36 
14 (4.27) |H1441RC-ND 7.19 6.11 5.16 
Coiled: Hxx4LC, Hxx40RC, Hxx6LIC, Hxx6LIRC, Hxx8LIC, Hxx8LIRC, Hxx10LIC and Hxx10LIRC are sold 14 (4.27) _|H1442RC0-ND 7.19 6.11 5.16 
in 5, 7, 10 and 14 feet approximate optimum in three colors—white (designated by 1 for KJ in part number), 14 (4.27) H1443RC-ND 7.19 6.11 5.16 
black (designated by 2 for CJ in part number) and silver satin (designated by 3 for CI] in part number). 5 (1.52) H0561RC-ND 3.43 2.91 2.46 
5 (1.52)  |HO562RC-ND 3.43 2.91 2.46 
View Ridge Up View Ridge Up View Ridge Up View Ridge Up 5 (1.52) H0563RC-ND 3.43 2.91 2.46 
4-Conductor Cable 6-Conductor Cable 8-Conductor Cable 10-Conductor 7 (2.13) H0762RC-ND 5.22 4.44 3.75 
7 7(2.13) _|HO763RC-ND 5.22 4.44 3.75 
10 (3.05) |H1061RC-ND 6.79 5.77 4.87 
10 (3.05) |H1062RC-ND 6.79 5.77 4.87 
14 (4.27) |H1461RC-ND 8.30 7.05 5.96 
14 (4.27) |H1462RC-ND 8.30 7.05 5.96 
14 (4.27) _|H1463RC-ND 8.30 7.05 5.96 
5 (1.52) |H0581RC-ND 5.91 5.02 4.24 
Center Bump 5 (1.52)  |HO582RC-ND 5.91 5.02 4.24 
5 (1.52) — |HO583RC-ND 5.91 5.02 4.24 
NUMbenGr Pongina DIG EKGy Price Each 7 (2.13) — |HO781RC-ND 5.86 4.98 4.21 
Conductors | Feet (Meter) | Part No.t J 10 50 7 (2.13) H0782RC-ND 5.86 4.98 421 
Coiled Line Cord - 5 ft. (1.52 meter), 7 ft. (2.13 meter), 10 ft. (3.05 meter) 8 7 (2.13) | HO783RC-ND 5.86 4.98 4.21 
and 14 ft. (4.27 meter) approximate extended lengths - 26 AWG 10 (3.05) | H1081RC-ND 9.01 7.66 6.47 
5 (1.52)  |HO54C1C-ND 2.15 1.83 1.54 10 (3.05) |H1082RC-ND 9.01 7.66 6.47 
ri 7 (2.13) |HO741C-ND 2.65 2.25 1.90 10 (3.05) |H1083RC-ND 9.01 7.66 6.47 
10 (3.05) |H1042C-ND 3.31 2.82 2.38 14 (4.27) _|H1481RC-ND 10.14 8.61 7.28 
10 (3.05) _|H1043C-ND¢@ 3.31 2.82 2.38 14 (4.27) |H1482RC-ND 10.14 8.61 7.28 
5 (1.52) |HO563C-ND 2.40 2.04 1.73 14 (4.27) _|H1483RC-ND 10.14 8.61 7.28 
7 (2.13)  |HO76LIC-ND 2.54 2.16 1.83 
6 10 (3.05) |H1061C-ND@ 4.13 3.51 2.97 Number of _ | Digi-Key Pricing 
10 (3.05) | H1062C-ND® 4.13 3.51 2.97 Conductors | Part No.¢t 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. 2,000 ft. 
1 sey ae a ‘iS a Straight Line Cord - 26 AWG — RoHS Compliant 
7 (2.13) |HO78LIC-ND 3.90 3.31 2.80 ; ae aR ee pies ie ee 
8 10 (3.05) |H108CIC-ND 5.72 4.86 441 ae ; 95 79: 5. 
14 (427) |H1481C-ND 691 5.87 4.96 H0043R-X-ND 11.06 46.95, 79.29 135.62 
14 (4.27) _|H1483C-ND@ 6.91 5.87 4.96 H0061R-X-ND 20.15 85.56 144.50 a 
5 (1.52) |HO510_IC-ND@ 474 4.03 341 6 H0062R-X-ND 20.15 85.56 144.50 = 
af 7 (2.13) |HO710LIC-ND@ 4.93 4.19 3.54 H0063R-X-ND. 20.15 85.56 144.50 - 
10 (3.05) |H1010CIC-ND@ 6.31 5.36 4.53 H0081R-X-ND 28.85 122.46 206.82 = 
14 (4.27) _|H1410CIC-ND@ 7.02 5.97 5.04 8 H0082R-X-ND 28.85 122.46 206.82 _ 
Coiled Line Cord - 5 ft. (1.52 meter), 7 ft. (2.13 meter), 10 ft. (3.05 meter) vey _ 
and 14 ft. (4.27 meter) approximate extended lengths - 26 ‘AWG — RoHS Compliant HOOSS RGN! 28:65 = ices 
5 (1.52) ]HO541RC-ND 3.74 3.18 2.68 BOLOIROCND, 50.09 212.63 359.10 - 
5 (1.52) | HO542RC-ND 374 318 268 10 HO102R-X-ND 50.09 212.63 359.10 - 
4 5 (1.52) |H0543RC-ND 3.74 3.18 2.68 H0103R-X-ND. 50.09 212.63 359.10 = 
7 (2.13) H0741RC-ND 4.40 3.74 3.16 + 1 = White, 2 = Black, 3 = Silver Satin + “X” in the Digi-Key Part Number represents number of feet. 
7 (2.13) _|HO743RC-ND 4.40 3.74 3.16 @ RoHS Complaint 
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ASSWANNE «NEW! IDC Modular Cable Assemblies 


Electronics = 


F Straight Cable Assembly 
pee A oO od R -O0O0- N D Example: A1441R-07-ND 
Cable assemblies are made with 26AWG stranded copper conductor cable, E q 
with color coded insulation and colored PVC Jacket. Modular plugs have 50p" © =Coil Cord Style 1 
selective gold plating with gold flash on the rest of the conductor. (Bs 3 {Connector(s): ; | Blank = Straight Cord 4-Position 
we 5 | 00 =CPosition, 1-Contact 4-Contact 
Coiled |_ RoHS White Wire 
ee Cable ~] Compliant 7 Feet Long 
Style 2: Reverse a i (2.13 Meters) 
a Ta 2 - aeee I Length (Use “Feet” Only) ] 
3 = Silver Straight Coiled 
ee —' 7=7 Feet (2.13 Meters) 05 = 5 Feet (1.52 Meters) Coil Cord Assembly 
, 14 = 14 Feet (4.27 Meters) 07 = 7 Feet (2.13 Meters) 
(G)4- 4 " = 7 
Straight ! ms 8 25 = 25 Feet (7.62 Meters) 10 = 10 Feet (3.05 Meters) Example: «= A1441R-05C-ND 
14 = 14 Feet (4.27 Meters) Style 1 
4-Position 
Style 3: Single Ended How To Order: Choose your part number simply by substituting the a bonlact 
an corresponding code to indicate the following: Style, Connector(s), Wire Type and White Wire 
__| Length (in feet - not meters). 5 Feet Long (1.52 Meters) —1 
Coiled Cord Assemblies Assembly Length | Digi-Key Price Each Assmann 
Style - Color Feet (Meters) | Part No. ‘ll 10 50 100 | Part No. 
Assembly Length | Digi-Key Price Each Assmann 5 (1.52) |A1882R-05C-ND | 748 6.36 5.37 4.59|AT-C-26-8/8/B-5-R 
Style - Color Feet (Meters) | Part No. 110 50 100 | Part No. Standanke Black 7 (2.13) | A1882R-07C-ND | 7.43 6.32 5.34 4.56] AT-C-26-8/8/B-7-R 
4 Position/4 Contact 10 (3.05) |A1882R-10C-ND | 10.59 899 7.60  6.50)AT-C-26-8/8/B-10-R 
5 (1.52) JAT441R-O5C-ND | 460 3.91 330 2.82]AT-C-26-4/4/W-5-R 14 (4.27) |A1882R-14C-ND | 11.72 9.95 8.40 _7.19| AT-C-26-8/8/B-14-R 
standards: Whk 7 (2.13) |A1441R-07C-ND | 5.26 4.47 3.78 3.23] AT-C-26-4/4/W-7-R 5 (1.52) | A1883R-05C-ND | 7.48 6.36 5.37 4.59] AT-C-26-8/8/S-5-R 
Hangar white 10 (3.05) |A1441R-10C-ND | 6.93 5.89 4.97 4.25) AT-C-26-4/4/W-10-R Standard > SiWer ae ARSE 8 ae oe ae seen 
14 (4.27) [A1441R-14C-ND | 8.05 6.84 5.78 _4.94| AT-C-26-4/4/W-14-R : -10C- k | i i ~C-26-8/8/S-10- 
rn A1442R-05C-ND | 460 3.91 3.30 2.82] AT-C-26-4/4/B-5-R 14 (4.27) |A1883R-14C-ND_| 11.72 9.95 8.40 __7.19 |AT-C-26-8/8/S-14-R 
7 (2.13) |A1442R-07C-ND | 5.26 4.47 3.78 3.23] AT-C-26-4/4/B-7-R 5 (1.52) [A2881R-05C-ND | 7.48 6.36 5.37  4.59/AT-C-26-8/8/W-5/R-R 
Standard: Black 10 (3.05) A1442R-10C-ND | 6.93 5.89 4.97 4.25) AT-C-26-4/4/B-10-R Reverse - White 7 (2.13) |A28B1R-O7C-ND | 7.43 6.32 5.34 4.56} AT-C-26-8/8/W-7/R-R 
14 (4.27) |A1442R-14C-ND | 8.05 6.84 5.78 4.94] AT-C-26-4/4/B-14-R 10 (3.05) |A2881R-10C-ND | 10.59 8.99 7.60 6.50|AT-C-26-8/8/W-10/R-R 
5 A ey A1443R-05C-ND 460 3.91 3.30 2.82|/AT-C-26-4/4/S-5-R 14 (4.27) | A2881R-14C-ND | 11.72 9.95 8.40 7.19] AT-C-26-8/8/W-14/R-R 
Standard = Silver 7 (2.13) |A1443R-07C-ND | 5.26 4.47 3.78 3.23] AT-C-26-4/4/S-7-R 5 (1.52) | A2882R-05C-ND | 7.48 636 5.37 4.59/AT-C-26-8/8/B-5/R-R 
10 (3.05) |A1443R-10C-ND | 6.93 5.89 4.97 4.25] AT-C-26-4/4/S-10-R Reverse - Black ve poten ines s Fe a aia 
14 (4.27) |A1443R-14C-ND | 8.05 6.84 5.78 _4.94| AT-C-26-4/4/S-14-R , -106- ; . : . ~C-26-8/8/B-10/R- 
5 at A2441R-05C-ND 460 3.91 3.30 2.82|AT-C-26-4/4/W-5/R-R 14 (4.27) | A2882R-14C-ND_ | 11.72 9.95 8.40 7.19] AT-C-26-8/8/B-14/R-R 
meee re 7(213) |A2441R-O7C-ND | 5.26 4.47 3.78 3.23) AT-C-26-4/4)W-7/R-R 5 (1.52) |A2883R-05C-ND | 7.48 6.36 5.37 4.59/AT-C-26-8/8/S-5/R-R 
wieoy panera | oe gah a agacaeauwrang | | | rowce-sne | fist) lfomriocan | 030 896 a0 ssilareorons-onn 
5 (1.52) |A2442R-05C-ND | 4.60 3.91 3.30 2.82| AT-C-26-4/4/B-5/R-R 14 (4.27) |A2883R-14C-ND | 11.72 9.95 8.40 7.19 |AT-C-26-8/8/S-14/R-R 
Revere black 7 (2.13) )A2442R-07C-ND | 5.26 4.47 3.78 3.23] AT-C-26-4/4/B-7/R-R ae peat oso um $36 ay i35 Raia 
10 (3.05) |A2442R-10C-ND | 6.93 5.89 4.97 4.25] AT-C-26-4/4/B-10/R-R Single Ended - White ee FERRET i502 g00 70 ae0 DECOR AMIODER 
14 (4.27) |A2442R-14C-ND | 8.05 6.84 5.78 4.94 AT-C-26-4/4/B-14/R-R (3.05) 5 5 : 5 
5 (1.52) |A2443R-050-ND | 4.60 3.91 3.30 2.82/AT-C-26-4/4/S-5/R-R 14 (4.27) |A3881R-14C-ND | 11.72 9.95 8.40 7.19 | AT-C-26-8/8/W-14-OE-R 
Reverse seine 7 (2.13) |A2443R-07C-ND | 5.26 4.47 3.78 3.23] AT-C-26-4/4/S-7/R-R oe en oe ose oH fee pee hen a 
10 (3.05) |A2443R-10C-ND | 6.93 5.89 4.97 4.25] AT-C-26-4/4/S-10/R-R Single Ended - Black Ae Haapo Ra END jn He oe 2 DR Se SeBOAGR 
14 (4.27) |A2443R-14C-ND | 8.05 6.84 5.78 _4.94| AT-C-26-4/4/S-14/R-R (3.05) : ; : j 
5 (1.52) |A3441R-O5C-ND | 4.60 3.91 3.30 2.82[AT-C-26-4/4/W-5-OE-R 14 (4.27) [A3882R-14C-ND | 11.72 9.95 8.40 _7.19| AT-C-26-8/8/B-14-OE-R 
7(213) |A3441R-07C-ND | 5.26 4.47 3.78 3.23| AT-C-26-4/4/W-7-OE-R 5 (1.52) |A3883R-05C-ND | 748 6.36 5.37 4.59|AT-C-26-8/8/S-5-OE-R 
Single Ended - White | 49 (3.95) |a3441R-10C-ND | 693 5.89 497 4.25] AT-C-26-4/4/W-10-OE-R single Ended - Silver | (213) |AS8BSR-O7C-ND | 7.43 6.32 5.34 4.66) AT-C-26-8/8/S-7-OE-R 
14 (4.27) |A3441R-14C-ND | 8.05 6.84 5.78 4.94 AT-C-26-4/4/W-14-OE-R 4 ves pee ai ee ee re oat Root seclaoee 
5 (1.52) |A3442R-05C-ND | 4.60 3.91 3.90  2.82|AT-C-26-4/4/B-5-OE-R (4.27) alee 72 9.95 8.40 7.19] AT-C-26-8/8/5-14-0E- 


7 (2.13) |A3442R-07C-ND | 5.26 4.47 3.78 3.23) AT-C-26-4/4/B-7-OE-R 
10 (3.05) |A3442R-10C-ND | 6.93 5.89 4.97 4.25] AT-C-26-4/4/B-10-OE-R 
14 (4.27) |A3442R-14C-ND_ | 8.05 6.84 5.78 —_4.94| AT-C-26-4/4/B-14-OE-R 
5 (1.52) | A3443R-05C-ND | 4.60 3.91 3.30 2.82] AT-C-26-4/4/S-5-OE-R 
7 (2.13) | A3443R-07C-ND | 5.26 4.47 3.78 3.23) AT-C-26-4/4/S-7-OE-R 
10 (3.05) |A3443R-10C-ND | 6.93 5.89 4.97 4.25] AT-C-26-4/4/S-10-OE-R 
14 (4.27) |A3443R-14C-ND_ | 8.05 6.84 5.78 —_4.94| AT-C-26-4/4/S-14-OE-R 
6 Position/6 Contact 
5 (1.52) |A1661R-05C-ND | 440 3.74 3.16 2.70) AT-C-26-6/6/W-5-R 

7 (2.13) |A1661R-07C-ND | 6.19 5.26 4.45 3.80) AT-C-26-6/6/W-7-R 

10 (3.05) |A1661R-10C-ND | 7.76 6.59 5.57 4.76|AT-C-26-6/6/W-10-R 
14 (4.27) |A1661R-14C-ND_| 9.27 7.88 6.65 _5.69| AT-C-26-6/6/W-14-R 

5 (1.52) |A1662R-05C-ND | 4.40 3.74 3.16 2.70) AT-C-26-6/6/B-5-R 

7 (2.13) |A1662R-07C-ND | 6.19 5.26 4.45 3.80) AT-C-26-6/6/B-7-R 

10 (3.05) |A1662R-10C-ND | 7.76 6.59 5.57 4.76] AT-C-26-6/6/B-10-R 

14 (4.27) |A1662R-14C-ND_| 9.27 7.88 6.65 5.69 | AT-C-26-6/6/B-14-R. 

5 (1.52) |A1663R-05C-ND | 4.40 3.74 3.16 2.70) AT-C-26-6/6/S-5-R’ 

7 (2.13) |A1663R-07C-ND | 6.19 5.26 4.45 3.80) AT-C-26-6/6/S-7-R 

10 (3.05) |A1663R-10C-ND | 7.76 6.59 5.57 4.76|AT-C-26-6/6/S-10-R 

14 (4.27) |A1663R-14C-ND_ | 9.27 7.88 6.65 5.69 | AT-C-26-6/6/S-14-R 

5 (1.52) |A2661R-05C-ND | 4.40 3.74 3.16 2.70) AT-C-26-6/6/W-5/R-R 
7 (2.13) |A2661R-07C-ND | 6.19 5.26 4.45 3.80) AT-C-26-6/6/W-7/R-R 
10 (3.05) |A2661R-10C-ND | 7.76 6.59 5.57 4.76] AT-C-26-6/6/W-10/R-R 
14 (4.27) |A2661R-14C-ND_ | 9.27 7.88 6.65 5.69 | AT-C-26-6/6/W-14/R-R 
5 (1.52) | A2662R-05C-ND | 4.40 3.74 3.16 2.70) AT-C-26-6/6/B-5/R-R 

7 (2.13) |A2662R-07C-ND | 6.19 5.26 4.45 3.80) AT-C-26-6/6/B-7/R-R 
10 (3.05) |A2662R-10C-ND | 7.76 6.59 5.57 4.76] AT-C-26-6/6/B-10/R-R 
14 (4.27) | A2662R-14C-ND_| 9.27, 7.88 6.65 5.69 | AT-C-26-6/6/B-14/R-R 
5 (1.52) |A2663R-05C-ND | 4.40 3.74 3.16 2.70) AT-C-26-6/6/S-5/R-R 

7 (2.13) |A2663R-07C-ND | 6.19 5.26 4.45 3.80) AT-C-26-6/6/S-7/R-R 
10 (3.05) |A2663R-10C-ND | 7.76 6.59 5.57 4.76] AT-C-26-6/6/S-10/R-R 
14 (4.27) |A2663R-14C-ND_| 9.27, 7.88 6.65 5.69 | AT-C-26-6/6/S-14/R-R 
5 (1.52) | A3661R-05C-ND | 4.40 3.74 3.16 2.70) AT-C-26-6/6/W-5-OE-R 
7 (2.13) | A3661R-07C-ND | 6.19 5.26 4.45 3.80) AT-C-26-6/6/W-7-0E-R 
10 (3.05) |A3661R-10C-ND | 7.76 6.59 5.57 4.76] AT-C-26-6/6/W-10-OE-R 
14 (4.27) |A3661R-14C-ND_| 9.27 7.88 6.65 5.69 | AT-C-26-6/6/W-14-OE-R 
5 (1.52) | A3662R-05C-ND | 4.40 3.74 3.16 2.70) AT-C-26-6/6/B-5-OE-R 
7 (2.13) | A3662R-07C-ND | 6.19 5.26 4.45 3.80) AT-C-26-6/6/B-7-OE-R 
10 (3.05) |A3662R-10C-ND | 7.76 6.59 5.57 4.76|AT-C-26-6/6/B-10-OE-R 
14 (4.27) | A3662R-14C-ND_| 9.27 7.88 6.65 5.69 | AT-C-26-6/6/B-14-OE-R 
5 (1.52) | A3663R-05C-ND | 4.40 3.74 3.16 2.70) AT-C-26-6/6/S-5-OE-R 
7 (2.13) | A3663R-07C-ND | 6.19 5.26 4.45 3.80) AT-C-26-6/6/S-7-OE-R 
10 (3.05) |A3663R-10C-ND | 7.76 6.59 5.57 4.76] AT-C-26-6/6/S-10-OE-R 
14 (4.27) | A3663R-14C-ND_| 9.27 7.88 6.65 _5.69| AT-C-26-6/6/S-14-OE-R 
8 Position/8 Contact 
5 (1.52) |A1881R-05C-ND | 7.48 6.36 5.37 4.59) AT-C-26-8/8/W-5-R 


Single Ended - Black 


Straight Cord Assemblies 


Assembly Length Digi-Key Price Each Assmann 
Style - Color Feet (Meters) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
4 Position/4 Contact 
7 (2.13) A1441R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01] AT-S-26-4/4/W-7-R 
Standard - White 14 (4.27) A1441R-14-ND 241 2.05 1.73 1.48] AT-S-26-4/4/W-14-R 
25 (7.62) A1441R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23] AT-S-26-4/4/W-25-R 
7 (2.13) A1442R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 | AT-S-26-4/4/B-7-R 
Standard - Black 14 (4.27) A1442R-14-ND 241 2.05 1.73 1.48) AT-S-26-4/4/B-14-R 
25 (7.62) A1442R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23] AT-S-26-4/4/B-25-R 
7 (2.13) A1443R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 | AT-S-26-4/4/S-7-R 
Standard - Silver 14 (4.27) A1443R-14-ND 241 2.05 1.73 1.48) AT-S-26-4/4/S-14-R 
25 (7.62) A1443R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23] AT-S-26-4/4/S-25-R 
7 (2.13) A2441R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 | AT-S-26-4/4/W-7/R-R 
Reverse - White 14 (4.27) A2441R-14-ND 241 2.05 1.73 1.48) AT-S-26-4/4/W-14/R-R 
25 (7.62) A2441R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23] AT-S-26-4/4/W-25/R-R 
7 (2.13) A2442R-07-ND 1.64 139 1.18 1.01] AT-S-26-4/4/B-7/R-R 
Reverse - Black 14 (4.27) A2442R-14-ND 241 2.05 1.73 1.48] AT-S-26-4/4/B-14/R-R 
25 (7.62) A2442R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23] AT-S-26-4/4/B-25/R-R 
7 (2.13) A2443R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01} AT-S-26-4/4/S-7/R-R 
Reverse - Silver 14 (4.27) A2443R-14-ND 241 2.05 1.73 1.48] AT-S-26-4/4/S-14/R-R 
25 (7.62) A2443R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23] AT-S-26-4/4/S-25/R-R 
7 (2.13) A3441R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 | AT-S-26-4/4/W-7-0E-R 
Single Ended - White 14 (4.27) A3441R-14-ND 241 2.05 1.73 1.48) AT-S-26-4/4/W-14-0E-R 
25 (7.62) A3441R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23 AT-S-26-4/4/W-25-0E-R 
7 (2.13) A3442R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 | AT-S-26-4/4/B-7-OE-R 
Single Ended - Black 14 (4.27) A3442R-14-ND 241 2.05 1.73 1.48] AT-S-26-4/4/B-14-0E-R 
25 (7.62) A3442R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23] AT-S-26-4/4/B-25-OE-R 
7 (2.13) A3443R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 | AT-S-26-4/4/S-7-OE-R 
Single Ended - Silver 14 (4.27) A3443R-14-ND 241 2.05 1.73 1.48] AT-S-26-4/4/S-14-0E-R 
25 (7.62) A3443R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23] AT-S-26-4/4/S-25-OE-R 
6 Position/4 Contact 
7 (2.13) A1641R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01] AT-S-26-6/4/W-7-R 
Standard - White 14 (4.27) A1641R-14-ND 241 2.05 1.73 1.48] AT-S-26-6/4/W-14-R 
25 (7.62) A1641R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23] AT-S-26-6/4/W-25-R 
7 (2.13) A1642R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 | AT-S-26-6/4/B-7-R 
Standard - Black 14 (4.27) A1642R-14-ND 241 2.05 1.73 1.48) AT-S-26-6/4/B-14-R 
25 (7.62) A1642R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23] AT-S-26-6/4/B-25-R 
7 (2.13) A1643R-07-ND 1.64 1.39 1.18 1.01 | AT-S-26-6/4/S-7-R 
Standard - Silver 14 (4.27) A1643R-14-ND 241 2.05 1.73 1.48) AT-S-26-6/4/S-14-R 
25 (7.62) A1643R-25-ND 3.63 3.08 2.60 2.23] AT-S-26-6/4/S-25-R 
7 (2.13) A2641R-07-ND 1.64 1.39 1.18 — 1.01 | AT-S-26-6/4/W-7/R-R 


Single Ended - Silver 


Standard - White 


Standard - Black 


Standard - Silver 


Reverse - White 


Reverse - Black 


Reverse - Silver 


Single Ended - White 


Single Ended - Black 


Single Ended - Silver 


7 (213) |AtssiR-o7C-ND | 743 632 534 456|AT-C-26-8/81W-7-R Reverse -White | 14 (4.27) JA2641R-14-ND | 241 2.05 1.73 1.48) AT-S-26-6/4/W-14/R-R 
Standard -White ) 49 (3.05) |A18B1R-100-ND | 10.59 8.99 7.60 6.50) AT-C-26-8/8/W-10-R 25 (7.62) __|A2641R-25-ND_| 3.63 3.08 2.60 2.23] AT-S-26-6/4/W-25/R-R 
14(4.27) [A1881R-14G-ND | 11.72 9.95 8.40 _7.19| AT-C-26-8/8/W-14-R (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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| ASSVIANN | NEW! IDC Modular Cable Assemblies Length | Digi-Key Price Each Assmann 
Color | Feet (Meters) | Part No. i) 10 50 100 | Part No. 
ee §Straight Cord Assemblies (Cont.)  fokts 100 (30.48) [A0043R-100-ND 11.06 9.39 7.93 «6.79 J AT-K-26-4-S/100-R 
ae Silver | 500 (152.40) |A0043R-500-ND 46.95 39.65 33.91 30.26 | AT-K-26-4-S/500-R 
Aasenny Length | Digi-Key Price Each aaa 1,000 (304.80) |A0043R-1000-ND_| 79.29 67.82_60.51__ 86.34 |AT-K-26-4-S/1000-R 
Style - Color Feet (Meters) | Part No. 1 10 50 100 |PartNo. Fig. 2 — 6 Conductor 
7 (2.13) [A2642R-07-ND | 1.64 1.39 148 1.01 |AT-S-26-6/4/B-7/R-R 100 (30.48) | A0061R-100-ND 20.15 17.12 14.45 12.36 ]AT-K-26-6-W/100-R 
Reverse - Black 14 (4.27) |A2642R-14-ND | 2.41 2.05 1.73 1.48] AT-S-26-6/4/B-14/R-R White | 500 (152.40) |A0061R-500-ND 85.56 72.25 61.80 55.14 | AT-K-26-6-W/500-R 
25 (7.62) | A2642R-25-ND_ | 3.63 3.08 2.60 __ 2.23 | AT-S-26-6/4/B-25/R-R 1,000 (304.80) | A0061R-1000-ND 144.50 12359 110.28 102.67 | AT-K-26-6-W/1000-R 
Reverse-siver | 14(427) |a26(QR-4ND | 241 205 173° 14B)AT-S25-045.14RR 100 20.48) AODEAR-TOOND [2048 7742 14451236 [ATK25-6BAOOR 
25 (7.62) |A2643R-25-ND | 363 3.08 260 223|AT-S-26-6/4/S-25/R-R Black | 500 (152.40) |A0062R-500-ND 85.56 72.25 61.80 55.14 | AT-K-26-6-B/500-R 
7 (2.13) A3641R-07-ND 7.64. 1.39. 1.18 1.01|AT-S-26-6/4/W-7-0E-R 1,000 (304.80) | A0062R-1000-ND 144.50 123.59 110.28 102.67 | AT-K-26-6-B/1000-R 
Single Ended - White | 14 (4.27) |A3641R-14-ND | 2.41 2.05 1.73 1.48] AT-S-26-6/4/W-14-0E-R 100 (30.48) | A0063R-100-ND 20.15 17.12 14.45 12.36 |AT-K-26-6-S/100-R 
25 (7.62) |A3641R-25-ND_| 3.63 3.08 2.60 __ 2.23 | AT-S-26-6/4/W-25-OE-R Silver | 500 (152.40) | A0063R-500-ND 85.56 72.25 61.80 55.14 | AT-K-26-6-S/500-R 
; 7 (2.13) [A8642R-O7-ND | 1.64 1.39 1.18 1.01) AT-S-26-6/4/B-7-OE-R 1,000 (304.80) | A0063R-1000-ND 144.50 123.59 110.28 102.67 | AT-K-26-6-S/1000-R 
Single Ended - Black | 14(4.27) |A3642R-14-ND | 241 2.05 1.73 1.48] AT-S-26-6/4/B-14-OE-R Fig. 3 — 8 Conductor 
25 (7.62) _|A3642R-25-ND | 3.63 3.08 2.60 2.23 | AT-S-26-6/4/B-25-OE-R i 
7 (2.18) |A3643R-07-ND |} 1.64 1.39 1.18 1.01 |AT-S-26-6/4/S-7-0E-R 700 (30.48) ]A0081R-100-ND 28.85 2450 20.69 17.69 ]AT-K-26-8-W/100-R 
Single Ended - Silver | 14 (4.27) |A3643R-14-ND | 2.41 2.05 1.73 1.48] AT-S-26-6/4/S-14-OE-R White | 500 (152.40) | A0081R-500-ND 122.46 103.41 88.45 78.92 | AT-K-26-8-W/500-R 
25 (7.62) _|A3643R-25-ND | 3.63 3.08 2.60 2.23 | AT-S-26-6/4/S-25-OE-R 1,000 (304.80) | A0081R-1000-ND 206.82 176.89 157.84 146.95 |AT-K-26-8-W/1000-R 
6 Position/6 Contact 100 (30.48) | A0082R-100-ND 28.85 2450 20.69 17.69 |AT-K-26-8-B/100-R 
See ay SOT ae hee ee Black | 500 (152.40) |A0082R-500-ND 122.46 10341 88.45 78.92 | AT-K-26-8-B/500-R 
25 (7.62) _|A1661R-25-ND | 601 511 432 _3.69/AT-S-26-6/6/W-25-R 1,000 (304.80) | A0082R-1000-ND 206.82 176.89 157.84 146.95 | AT-K-26-8-B/1000-R 
7 (2.13) A1662R-07-ND 2.38 2.03. 1.71. 1.47|AT-S-26-6/6/B-7-R 100 (30.48) |A0083R-100-ND 28.85 2450 20.69 17.69 | AT-K-26-8-S/100-R 
Standard - Black 14(4.27) |A1662R-14-ND | 3.79 3.23 273 2.33] AT-S-26-6/6/B-14-R Silver | 500 (152.40) | A0083R-500-ND 122.46 10341 88.45 78.92 | AT-K-26-8-S/500-R 
25 (7.62) |A1662R-25-ND_| 6.01 5.11 4.32 __ 3.69 | AT-S-26-6/6/B-25-R 1,000 (304.80) | A0083R-1000-ND 206.82 176.89 157.84 146.95 |AT-K-26-8-S/1000-R 
standad-Siver | 14427) |atosancand | 379° 323 273° 28|arS266ms-16A 
25 (762) _|A1663R-25-ND_| 601 511 432 369 AT-S-06-6/6/8-25-R | 100 (80.48) A0101R-100-ND 50.09 42.53 35.91 30.72 ]AT-K-26-10-W/100-R 
7 (2.13) |A2661R-O7-ND | 2.38 2.03 1.71 1.47 /AT-S-26-6/6)W-7/R-R White | 500 (152.40) |A0101R-500-ND 212.63 179.55 153.57 137.03 | AT-K-26-10-W/500-R 
Reverse - White 14(4.27) |A2661R-14-ND | 3.79 3.23 2.73 2.33) AT-S-26-6/6/W-14/R-R 1,000 (304.80) | A0101R-1000-ND 359.10 307.13 274.05 255.15 | AT-K-26-10-W/1000-R 
25 (7.62) _|A2661R-25-ND_| 6.01 5.11 4.32 3.69] AT-S-26-6/6/W-25/R-R 100 (30.48) | A0102R-100-ND 50.09 4253 35.91 30.72 |AT-K-26-10-B/100-R 
7 (2.13) | A2662R-07-ND | 238 2.03 1.71 1.47) AT-S-26-6/6/B-7/R-R Black | 500 (152.40) | A0102R-500-ND 212.63 179.55 153.57 137.03 | AT-K-26-10-B/500-R 
ieee ee | | aa ermine emend Weeden Aan 1,000 (304.80) | AO102R-1000-ND 359.10 307.13 274.05 255.15 |AT-K-26-10-B/1000-R 
ae A2GE3R-O7-ND | 2:38 2.031.711 47 |AT-S-26-6/6/S-7/R-R 100 (30.48) | A0103R-100-ND 50.09 42.53 35.91 30.72 |AT-K-26-10-S/100-R 
Reverse - Silver 14 (4.27) A2663R-14-ND 3.79 3.23 2.73 2.33] AT-S-26-6/6/S-14/R-R Silver | 500 (152.40) | A0103R-500-ND 212.63 179.55 153.57 137.03 |AT-K-26-10-S/500-R 
25 (7.62) _|A2663R-25-ND | 6.01 5.11 4.32 _3.69| AT-S-26-6/6/S-25/R-R 1,000 (304.80) | A0103R-1000-ND 359.10 307.13 274.05 255.15 | AT-K-26-10-S/1000-R 
7 (2.13) [A3661R-O7-ND | 2.38 2.03 1.71  1.47|AT-S-26-6/6/W-7-OE-R 
Single Ended -White | 14 (4.27) |A3661R-14-ND | 3.79 3.23 2.73 2.33] AT-S-26-6/6/W-14-0E-R 
25 (7.62) _|A3661R-25-ND | 6.01 5.11 4.32 _3.69| AT-S-26-6/6/W-25-0E-R . . 
re A3662R-07-ND | 2.38 2.03 1.71  1.47|AT-S-26-6/6/B-7-OE-R NE Ww! Coiled Line Cords 
Single Ended -Black | 14(4.27) |A3662R-14-ND | 3.79 3.23 2.73 2.33] AT-S-26-6/6/B-14-OE-R . 
25 ed A3662R-25-ND | 6.01 5.11 4.32 _3.69|AT-S-26-6/6/B-25-OE-R (Unterminated) 
7 (2.13)  [A3663R-07-ND | 2.38 2.03 1.71  1.47|AT-S-26-6/6/S-7-OE-R 
Single Ended - Silver | 14 (4.27) | A3663R-14-ND | 3.79 3.23 2.73 2.33] AT-S-26-6/6/S-14-OE-R Length —_| Digi-Key Price Each Assmann 
25 (7.62) _|A3663R-25-ND | 6.01 5.11 4.32 _3.69| AT-S-26-6/6/S-25-OE-R Color | Feet (Meters) |Part No. 1 10 50-100 [Part No. 
8 Position/8 Contact 4 Conductor 
72.13) |A1881R-07-ND | 3.59 3.06 2.58 2.21/AT-S-26-8/8/W-7-R 5 (1.524) —]A0541RC-ND 3.74 318 268 2.30 JAT-K-C-26-4-W/5-R 
Standard - White 14 (4.27) A1881R-14-ND 5.61 477 4.03 3.45] AT-S-26-8/8/W-14-R 7 7 (2.1336) | A0741RC-ND 4.40 3.74 3.16 2.70 | AT-K-C-26-4-W/7-R 
25 (7.62) _|A1881R-25-ND | 879 7.46 6.30 _5.39 | AT-S-26-8/8/W-25-R White 10 (3.048) | A1041RC-ND 6.07 546 4.36 3.73 |AT-K-C-26-4-W/10-R 
7 (2.13) |A1882R-07-ND | 3.59 3.06 2.58 2.21) AT-S-26-8/8/B-7-R 14 (4.2672) _|A1441RC-ND 719 6.41 5.16 4.41 [AT-K-C-26-4-W/14-R 
Standard - Black 14 (4.27) A1882R-14-ND | 561 4.77 4.03 3.45] AT-S-26-8/8/B-14-R 5 (1.524) — /ADS49RC-ND 3743.18 2682.30 TAT-KC-26-4-B/5-R 
25 (7.62) _|A1882R-25-ND | 879 7.46 6.30 _5.39| AT-S-26-8/8/B-25-R 
7 (213) |A1883R-07-ND | 359 306 258 221|AT-S-26-8/8/S-7-R Black 7 (2.1336) a gas Seda 1 oe) Aeon 
Standard - Silver 14(4.27) |A1883R-14-ND | 5.61 4.77 4.03 3.45] AT-S-26-8/8/S-14-R 10 (3.048) | A1042RC-ND 8.07 5.16 4.36 3.73) AT-K-C-26-4-B/10-R 
25 (7.62) _|A1883R-25-ND | 8.79 7.46 6.30 5.39|AT-S-26-8/8/S-25-R 14 (4.2672) _|A1442RC-ND 749 6.11 5.16 4.41 | AT-K-C-26-4-B/14-R 
7 (2.13) [A2881R-07-ND | 359 3.06 258 2.21/AT-S-26-8/8/W-7/R-R 5 (1.524) | A0543RC-ND 374 318 = 2.68 — 2.30 | AT-K-C-26-4-S/5-R 
Reverse - White 14(4.27) |A2881R-14-ND | 5.61 4.77 4.03 3.45] AT-S-26-8/8/W-14/R-R Sinus 7 (2.1336) | A0743RC-ND 440 3.74 316 2.70 |AT-K-C-26-4-S/7-R 
25 (7.62) _|A2881R-25-ND | 879 7.46 6.30 _5.39 | AT-S-26-8/8/W-25/R-R 10 (3.048) | A1043RC-ND 6.07 516 4.36 3.73 |AT-K-C-26-4-S/10-R 
7 (2.13) |A2882R-07-ND | 3.59 3.06 258 2.21) AT-S-26-8/8/B-7/R-R 14 (4.2672) | A1443RC-ND 719 6.11 5.16 —_4.41_ | AT-K-C-26-4-S/14-R 
Reverse - Black 14(4.27) |A2882R-14-ND | 561 4.77 4.03 3.45] AT-S-26-8/8/B-14/R-R 6 Conductor 
25 (7.62) _|A2882R-25-ND | 879 7.46 6.30 _5.39 | AT-S-26-8/8/B-25/R-R 5 (1.524)  )A0S61RC-ND 343. 291 246 211 JAT-KC-26-6-W5-R 
7 (2.13) [A2883R-07-ND | 359 3.06 258 2.21/AT-S-26-8/8/S-7/R-R ; 7 (2.1336) [A0761RC-ND 522 444 375 3.21 [AT-K-C-26-6-W/7-R 
Reverse - Silver 14 (4.27) |A2883R-14-ND | 5.61 4.77 4.03 3.45] AT-S-26-8/8/S-14/R-R White 10 (2.048) | A1061RC-ND p70. 677. aay Aap aT eee WOR 
25 (7.62) _|A2883R-25-ND | 879 7.46 6.30 _5.39|AT-S-26-8/8/S-25/R-R : . : : : 
7 (2.13)  |A3881R-07-ND | 3.59 3.06 2.58 2.21 [AT-S-26-6/8/W-7-OE-R 14 (4.2672) [AISSIREND BiG AAO E 00 y__Si08, | NIE KeOe26-O WATER 
Single Ended - White | 14 (4.27) [A3881R-14-ND | 5.61 4.77 4.03 3.45] AT-S-26-8/8/W-14-OE-R 5 (1.524) | A0562RC-ND 3.43 2.91 246 2.11 /AT-K-C-26-6-B/5-R 
25 (7.62) _|A3881R-25-ND | 879 7.46 6.30 _5.39|AT-S-26-8/8/W-25-OE-R Black 7 (2.1336) | A0762RC-ND 5.22 444 3.75 3.21 | AT-K-C-26-6-B/7-R 
7 (2.13)  [A3882R-07-ND | 359 3.06 258 2.21 |AT-S-26-8/8/B-7-0E-R 10 (3.048) | A1062RC-ND 679 5.77 4.87 4.17 | AT-K-C-26-6-B/10-R 
Single Ended - Black | 14(4.27) |A3882R-14-ND | 561 4.77 4.03 3.45] AT-S-26-8/8/B-14-OE-R 14 (4.2672) | A1462RC-ND 830 7.05 5.96 5.09 |AT-K-C-26-6-B/14-R 
25 (7.62) _|A3882R-25-ND | 879 7.46 6.30 _5.39 | AT-S-26-8/8/B-25-OE-R 5 (1.524) | A0S63RC-ND 343. 291 246 241 [AT-K-C-26-6-S/5-R 
7 (2.18) A3883R-07-ND | 3.59 3.06 2.58 2.21 | AT-S-26-8/8/S-7-OE-R ; 7 (2.1336) | AO763RC-ND 5.22 444 3.75 3.21 |AT-K-C-26-6-S/7-R 
Single Ended - Silver 14 (4.27) A3883R-14-ND 5.61 4.77 4.03 3.45 | AT-S-26-8/8/S-14-OE-R Silver 10 (3.048) | A1063RC-ND 679 5.77 487 4.17 |AT-K-C-26-6-S/10-R 
25 (7.62) _|A3883R-25-ND | 879 7.46 6.30 _5.39 | AT-S-26-8/8/S-25-OE-R 14 (4.2672) _|A1463RC-ND 830 7.05 5.96 5.09 |AT-K-C-26-6-S/14-R 
8 Conductor 
? 5 (1.524) | A0581RC-ND 591 5.02 4.24 3.63 JAT-K-C-26-8-W5-R 
RoHS ‘ 7 (2.1336) | A0781RC-ND 586 4.98 4.21 3.60 /AT-K-C-26-8-W/7-R 
NEW! Modular Cables [Gets White etn A1081RC-ND 9.01 7.66 647 5.53 |AT-K-C-26-8-W/10-R 
Modular cables are made with 26AWG stranded copper conductors, color coded insulation and colored PVC Jacket. 14 (4.2672) | A1481RC-ND 10.14 8.61 7.28 6.22 | AT-K-C-26-8-W/14-R 
5 (1.524) | A0582RC-ND 591 5.02 4.24 3.63 |AT-K-C-26-8-B/5-R 
alkek 7 (2.1336) | A0782RC-ND 586 498 4.21 3.60 /AT-K-C-26-8-B/7-R 
10 (3.048) | A1082RC-ND 9.01 7.66 647 5.53 |AT-K-C-26-8-B/10-R 
14 (4.2672) _|A1482RC-ND 10.14 8.61 7.28 «6.22 | AT-K-C-26-8-B/14-R 
BLACK 5 (1.524) | A0583RC-ND 591 5.02 424 3.63 |AT-K-C-26-8-S/5-R 
ee sive 7 (2.1336) | AO783RC-ND 586 498 4.21 3.60 /AT-K-C-26-8-S/7-R 
YELLOW 10 (3.048) | A1083RC-ND 9.01 7.66 647 5.53 |AT-K-C-26-8-S/10-R 
14 (4.2672) _|A1483RC-ND 10.14 8.61 7.28 «6.22 [AT-K-C-26-8-S/14-R 


Length — |Digi-Ke Price Each Assmann y 
Color | Feet (Meters) Patt No. 1 10 50 100 | Part No. NEW! Modular Plugs 
Fig. 1 — 4 Conductor Modular plugs have 50u” selective gold plating with gold flash on the rest of the conductor. 
700 (30.48) ]A0041R-100-ND 7106-939 +793 679 |AT-K-26-4-W/100-R 
White | 500 (152.40) |A0041R-500-ND 46.95 39.65 33.91 30.26 | AT-K-26-4-W/500-R Digi-Key Price Each Assmann 
1,000 (304.80) | A0041R-1000-ND 79.29 67.82 60.51 56.34 | AT-K-26-4-W/1000-R Position/Contact_| Part No. 1 10 50 100 _| Part No. 
100 (30.48) |A0042R-100-ND 1106-939 «7.93 6.79 |AT-K-26-4-B/100-R ne RES a) ee One Oe ey eee 
Black | 500 (152.40) |A0042R-500-ND 46.95 39.65 33.91 30.26 | AT-K-26-4-B/500-R 3/8 AEI0316-ND 33 08 A o1 | ACMO-8/8-F50-R 
1,000 (304.80) | A0042R-1000-ND 79.29 67.82 60.51 _56.34 | AT-K-26-4-B/1000-R 10/10 AE10317-ND 63 54 46 39 A-MO-10/10-F50-R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PHCENIX 
CONTACT 


INSPIRING INNOVATIONS 


NEW! Thru Panel USB 
Socket Inserts A and B Types 


NEW! Modular Jacks and 
Panel Mount Frames 


: Phoenix 
Dimensions Digi-Key Price Each Contact 
Fig. | Description LxWxH(mm) _|Part No. 1 10 100 | Part No. 
Modular Jacks 
8x1 Port R/A 21.6x 16.1x14 277-1675-ND 5.13 4.11 3.62 | 1688586 
Phoenix 8x2 Ports R/A 22x 31.85x14 |277-1676-ND 17.78 14.23 12.53 |1688599 
Digi-Key Price Each Contact Leyeau 
Fig. |Description Part No. 1 10 400 | Part No. 1 |8x4 Ports R/A 22 x 59.79 x 14 277-1677-ND 31.03 28.55 25.14 | 1688609 
A-Type 8x6 Ports R/A 22 x 87.73 x 14 277-1678-ND 45.97 42.30 37.24 | 1688612 
1 4 Postitions 277-2024-ND 20.42 18.79 16.55 |1653854 8x8 Ports R/A 22x 115.67x 14 |277-1679-ND 60.88 56.01 49.32 | 1688625 
B-Type Panel Mount Frames 
2__|4 Postitions 277-2025-ND 20.42 18.79 16.55 _| 1653867 1 Position 4x 18x 26.37 |277-1680-ND 262 210 1.85 | 1688641 
Panel Mounting Frame: 2 Positions 4x 31.97 x 26.37 |277-1681-ND 3.23 259 2.28 | 1688654 
3 | Gray in Color 277-2063-ND 4.52 3.62 3.19 | 1653744 a 
2 |4 Positions 4x 59.91 x 26.37 |277-1682-ND 6.04 4.83 4.26 | 1688667 
6 Positions 4 x 87.85 x 26.37 |277-1683-ND 6.05 5.57 4.91 | 1688670 
NEW! Pluscon Circular 8 Positions 4x 115.79 x 26.37 |277-1684-ND 753 6.93 _—-6.10 | 1688683 
Panel Cutout Mounting Frames 
Con necto rs 3 Gray in Color = 277-2016-ND 4.30 3.45 3.03 | 1689446 
M12 flush type connectors and panel feed-throughs Black in Color = 277-2017-ND 4.30 3.45 3.03 | 1658655 
has been developed from the various requirements of 
sensor/actuator device connection technology in the Unshielded 
5 inshielde = 
coral naipay Shown NEW! Ethernet Switches 
Rating: IP67, D-Coded. 
: Phoenix The FL SWITCH SFN range of factory line switches with standard 
a Digi-Key Price Each Contact functions in numerous versions can be used for quick and cost 
Description Part No. 1 10 100 [Part No. effective Ethernet network expansion. 
Shielded 
4 Position, Straight Solder 277-2018-ND 10.44 9.61 8.46 ] 1542619 Specifications: * Transmission speed: 10/100 Mbit/s (RJ45) * Basic 
4 Position, Right Angle Solder 277-2019-ND 20.36 18.74 46.50 |1534630 functionality: Unmanaged switch autonegotiation, complies with IEEE 
Unshielded 802.3, store and forward switching mode * Supply voltage: 24VDC 
4 Position, Straight Screw Mount |277-2020-ND 11.82 10.42 9.17 |1551503 Phoenix 
4 Position, Straight Screw Mount |277-2021-ND 19.26 16.49 14.18 | 1552272 Dimensions Digi-Key Price Each Contact 
Adapters from M12 to RJ45 Description DxWxH(mm) {Part No. 1 10 100 Part No. 
Right Angle 277-2022-ND 33.71 31.02 27.31 |1657261 5 Ports 70 x 30 x 120 277-2014-ND 149.79 136.58 123.36 | 2891152 
Straight 277-2023-ND 33.71 31.02 27.31 | 1657494 8 Ports 70 x 50 x 120 277-2015-ND 225.44 205.55 185.66 |2891929 


Paladin Tools’ Tools 


SureStrip® 4.0: 


High quality wire stripping and cutting tool for 20-12AWG (0.5mm ~ 4.0mm2) « Strips stranded and 
solid conductors with PVC insulation »* Strips multiple conductors and thin, ribbon-cable conductors 
simultaneously * Built-in wire cutter * Precision self-adjusting blades prevent wire damage * Strips double- 
insulated cable in two work cycles ¢ User-replaceable stripping blades »* Adjustable wire stop to set strip 
lengths ¢ Value stripper to prepare wire for wire and ferrule termination 


Mini-Stripax® Plus: 


Universal wire stripper and cutter that uses changeable blades to strip PVC and Teflon® insulation. Strips 
PVC-insulated wire in the range of 28-18AWG (0.80mm ~ 1.0mm2) and Teflon-insulated wire in the range 
of 32-18AWG (.032mm ~ 1.00mm2) « Strips flexible and solid conductors with PVC, Teflon, silicone and 
other special insulations * Strips multiple conductors and thin ribbon-cable conductors simultaneously 
* Adjustable wire stop and built-in wire cutter * 28-18AWG (0.80mm ~ 1.00mm2) PVC blade included 


Stripax® Pro 6 Strippers: 

The new stripax performs powerful stripping of standard and industrial insulations including PVC, THHN, 
THHW, silicone and polyethylene. Stripping blades are composed of 68 individual spring-compression 
blades to adjust precisely to the insulation. Not for Teflon or Kapton hard insulations. 


-Stripax® Plus Stripax® Pro 6 


Digi-Key Price Paladin Tools 
Description Part No. Each Part No. 
Sure Strip 4.0 (AWG 20-12) PA904893-ND 72.99 904893 
Mini-Stripax Plus (AWG 28-18) PAL1115-ND 96.99 1115P. 
Replacement Blade for PAL1115-ND PAL2108-ND 29.99 2108 
Stripax Pro 6 (AWG 28-10) PAL1113.1-ND 89.99 1113.1 


Crimp Tools 


¢ Fully ratcheting cycle 

* Adjustable crimp tension 

¢ Hardened dies for long life 
* Crimp 4, 6, and 8 position 
* Cuts and strips cable 


PAL1530R-ND 


° RJ45, RJ11 

PAL1530R-ND Modular Crip Tool)... ......2....0cc00rscccesersannceeqtaatsnace sess saaeneeeensaeteeeeemerneden $129.99 
PAL2530-ND Replacement Blade Set (for 1530R)...............0c0ecceceeeeecneeeeeeeeeeeeeeeteeeeteeeeeree $9.99 
Cable Tester 

Features: 


¢ Tests over 20 types of patch cables up to 1,000 feet in length (600 feet for 750 coax) 
¢ LAN and telephone 
* Serial 

* Coax 500 and 750 
°USB 

eVGA 

¢ Mini- SB 

* S-video 

¢ FireWire 

° PS/2 keyboard 

* Parallel printer 

* OV battery included 


PAL1577-ND: ‘Tool!PC: Cable Teste tecc.ciciccsiasisaecedtasinaastaiiigqcnecedbeatacasdanaraaaaeeedweldadies $189.99 


Data and Telephone Tool 


Features: 

* Crimping cavities for RU45, RU11/RJ12 and RJ22 handset modular 
plugs 

¢ Cuts and strips round UTP/STP phone and data cable along with 
flat satin phone cable 


© 22-28AWG (.08mm ~ 34mm?) flat or round; solid or stranded 
telephone and data cables 


PAL1556-ND All-in-One Data and Telephone Tool. ................0.ccce eee eeee eee ee cent eee eee teen ene 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Modular Plugs: Product Facts: * FCC and TIA/EIA industry standard size and performance * True mass displacement 
termination of jacketed cable with tinsel, solid or stranded conductors * Available for round or flat-oval cable * One- 
piece construction with preloaded contacts » Selectively gold plated terminals * Plugs supplied in loose piece form, 
some available in strip form * Various positions and housing styles available * Semiautomatic and manual termination 
capabilities Electrical Specifications: * Current Rating: 1.5 Amp maximum @ 25°C, derated to 0.2 Amp maximum @ 70°C 
ambient * Voltage Rating: 150VAC maximum Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC » Insulation Resistance: 500MQ 
Mechanical Specifications: * Cable-to-plug tensile strength: 17lbs. (76N) minimum « Durability: 750 mating cycles 
¢ Temperature Rating: -40°C ~ 60°C 

External Strain Relief: Product Facts: * Positively engaged to the plug housing »* Improved shield contact path 
redundant contact points * 360° wrap on cable jacket and shield foil, extraordinary strain relief * Improved shield coverage 
of housing ° For 8 ~ 10 position plugs 

Single-Port Modular Jacks: Product Facts: * Meets or exceeds FCC Part 68 rules and regulations; REA PE-76 and UL 
1863 Communication Circuit Accessories * Meets 1000 volt dielectric requirement * Designed for direct mounting on PC 
boards » Designed for ease of soldering and board cleaning * Selectively gold plated contacts for lower cost « All jacks are 
UL 94V-0 flame retardant polyester, standard color black, unless specified otherwise Electrical Specifications: * Current 
Rating: 1.5 Amp maximum @ 25°C, derated to 0.2 Amp maximum @ 70°C ambient * Voltage Rating: 150VAC maximum 


Fig. 1 — Standard Fig. 2 — Standard 


AMP Modular Connectors and Jacks 


© Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC, RMS, 60Hz, 1 minute * Surge Test: to 1000 volts Mechanical Specifications: 
* PC Board Retention: will not dislodge from PC board when subjected to 1Ib. (4.4N) pull before soldering and 10Ibs. (44N) 
pull after soldering * Durability: 750 mating cycles Material and Finish: * Housing: Thru-hole: Polyester, UL 94V-0 rated; 
Surface mount: Polyphenylene Sulfide, UL 94V-0 rated * Contact: .014 (0.36) thick phosphor bronze; plated .50y!” gold in 
contact area and 150,” tin-lead on solder tails, over .50y)” nickel underplate 

Multi-Port Modular Jacks: Product Facts: * Meets or exceeds FCC Part 68 rules and regulations with standard pc 
board footprints * Low profile and narrow width allow more ports to be packed into less space * Unshielded and shielded 
versions in popular size configurations * Positive connection throughout life of equipment with insert molded contacts 
* Accurately positioned solder tails reduce assembly labor while selectively deposited gold plating results in lower cost 
* Center mounting leg available on 8 port shielded and unshielded versions * Available with two grounding paths; pc board 
and panel Electrical Specifications: * Current Rating: 1.5 Amp maximum @ 25°C « Voltage Rating: 150VAC maximum 
Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC » Insulation Resistance: 500MQ « Shielding Effectiveness: 20dB minimum, 
10 ~ 200 MHz Mechanical Specifications: * Durability: 750 mating cycles » Mating/Unmating Forces: 5lbs. maximum 
© Operating Temperature: -40°C ~ 60°C Material and Finish: * Housing: High temperature nylon, black UL 94V-0 rated 
* Contact: .013 (0.33) phosphor bronze; plated .50y” gold in localized area and 150y” tin-lead on solder tails, over 50)” 
nickel underplate * Shield: .010 (0.25) or .0077 (0.20) copper alloy tin-lead plated 


Fig. 3— Top Entry 
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Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description Contacts A B Cc D E Part No. J 25 100 | Part No. 
Modular Plugs and External Strain Relief 
Plug, Handset, Stranded, Flat Oval 4-4 -300 (7.62) 525 (13.33) -260 (6.60) _— — A9091-ND 28 23 18 | 5-641334-3 
Plug, Stranded, Flat Oval 6-4 -380 (9.65) 525 (13.33) -260 (6.60) _ — A9092-ND 28 .23 18 |5-641335-3 
Plug, Solid, Flat Oval 6-4 -380 (9.65) 525 (13.33) .260 (6.60) — — A9116-ND AS 235 .28 | 5-556384-3 
Plug, Stranded, Flat Oval 6-6 -380 (9.65) 525 (13.33) .260 (6.60) — — A9093-ND 59 48 387 |5-641337-3 
Plug, Solid, Flat Oval 6-6 -380 (9.65) 525 (13.33) -325 (8.25) = = A9118-ND A4 235 28 |5-555042-3 
Plug, Stranded, Round 6-6 -380 (9.65) .525 (13.33) .325 (8.25) _— =— A9117-ND Al 233 27 |5-554710-3 
1 Plug, Small Solid, Flat Oval 6-6 -380 (9.65) 525 (13.33) .325 (8.25) _ _ A9119-ND 37 30 .24  |5-557970-3 
Plug, Long Body, Solid, Flat Oval 6-6 -380 (9.65) -900 (22.86) 325 (8.25) _ al A9120-ND 88 wal 57 |5-555426-3 
Plug, Stranded, Round Long 6-6 -380 (9.65) -900 (22.86) .325 (8.25) _— _ A9122-ND 82 66 53 |5-555177-3 
Plug, Stranded, Flat Oval, Long 6-6 -380 (9.65) -900 (22.86) -325 (8.25) = = A9121-ND 82 66 53 |5-555176-3 
Plug, Stranded, Shielded, Round Long 6-6 -380 (9.65) -900 (22.86) 325 (8.25) _ — A9128-ND 2.10 1.68 1.35 |5-555175-3 
Plug, Shielded, Long Body, Oval 6-6 -380 (9.65) -900 (22.86) .325 (8.25) cd — A9027-ND 1.64 1.31 1.05 | 5-555174-2 
Plug, Stranded, Flat Oval 6-2 .384 (9.76) 530 (13.47) .264 (6.71) _ - A24921-ND 30 25 20 | 5-641333-2 
Plug, Solid, Flat Oval, Small 6-4 -384 (9.76) 530 (13.47) -264 (6.71) = = A24922-ND§ 39 31 25 _|5-557965-2 
Plug, Stranded, Flat Oval 8-8 -460 (11.68) .845 (21.46) 312 (7.92) _ — A9094-ND 65 53 41 |5-554739-3 
Plug, Solid, Flat Oval 8-8 464 (11.79) .895 (22.73) .314 (7.98) _ _ A9126-ND 88 wal 57 |5-554720-3 
Plug, Solid, Round 8-8 -464 (11.79) .895 (22.73) .314 (7.98) = — A9123-ND 66 53 43 |5-557315-3 
Plug, Stranded, Round 8-8 -464 (11.79) .895 (22.73) .314 (7.98) =— — A9125-ND 62 50 0 | 5-554169-3 
Plug, Stranded, Small, Round, Cable 8-8 464 (11.79) -895 (22.73) 314 (7.98) = = A24923-ND 39 32 26 | 5-557961-2 
Plug, Solid, Round, Keyed 8-8 464 (11.79) .895 (22.73) .314 (7.98) _— — A9127-ND 62 50 40 [5-554170-3 
Plug, High Performance, Stranded, Round 8-8 -464 (11.79) .895 (22.73) .314 (7.98) _— _ A9059-ND 95 Wea 62 | 5-558530-3 
Plug, Stranded, Shielded, High Perform., Round 8-8 -464 (11.79) .895 (22.73) .314 (7.98) _ = A9111-ND 2.07 1.66 1.33 |5-569552-3 
Plug, Solid, Shielded, High Performance, Round 8-8 464 (11.79) .895 (22.73) .314 (7.98) _ — A9112-ND 2.16 1.74 1.39  |5-569550-3 
9 Plug, Solid, Unshielded, High Performance 8-8 464 (11.79) 895 (22.73) 314 (7.98) = = A24920-ND 97 18 63 | 5-569278-3 
Plug, Solid, Flat Oval, Small 8-8 -464 (11.79) .895 (22.73) .314 (7.98) — — A24924-ND§ 66 53 43° |5-557972-2 
Plug, Stranded, Flat Oval, Small 8-8 -464 (11.79) .895 (22.73) .314 (7.98) _— — A24925-ND§ 68 55 44 |5-557973-3 
Plug, Stranded, Shielded, Flat Oval 8-8 464 (11.79) 915 (23.24) .330 (8.38) — - A9113-ND 2a 1.69 1.35  |5-569542-3 
Plug, Stranded, Shielded, Round Long 8-8 464 (11.79) 915 (23.24) .330 (8.38) _ =— A9114-ND 2.18 1.75 1.40 |5-569532-3 
Plug, Solid, Shielded, Round 8-8 -464 (11.79) 915 (23.24) -330 (8.38) = = A9115-ND 2.09 1.68 1.34 |5-569530-3 
Plug, Stranded, Round 10-10 464 (11.79) .895 (22.73) .314 (7.98) _ — A9129-ND 1.33 1.07 86 | 5-557963-3 
External Strain Relief Modular Connector A9130-ND - 82 74 |558527-1 
Crimp Tool Assembly, External Strain Relief _ _ _ - _ - A9800-ND 216.00 _ — |224928-1 
Die Set, Strain Relief Modular, use with A9996 —_— —_— _— —_— —_— _— A9801-ND 174.00 _— — |224928-2 
Pro-Crimper Il Hand Tool Without Die _ _ _ _ _ - A9996-ND 48.00 _ —__|354940-1 
Single-Port Modular Jacks 
Jack With Stops 4-4 .555 (14.10) -630 (16.00) .650 (16.51) -455 (11.56) -300 (7.62) | A31409-ND 69 60 48 /5520257-2 
Jack With Stops 6-4 .635 (16.13) 630 (16.00) .650 (16.51) -535 (13.59) 400 (10.16) | A31410-ND 74 64 51 /5520258-2 
Jack With Panel Stops 6-6 .635 (16.13) -630 (16.00) .650 (16.51) .535 (13.59) 400 (10.16) | A31411-ND 76 66 52 | 5520258-3 
Jack With Stops 8-8 715 (18.16) -630 (16.00) .650 (16.51) .625 (15.88) 450 (11.43) | A31412-ND 78 68 54) 5520259-4 
Jack With Stops, Keyed 8-8 715 (18.16) | .630(16.00) | .650(16.51) | .625(15.88) | .450 (11.43) |A31413-ND 1.01 87 69 | 5520260-4 
Jack, Top Entry Without Stops 4-4 =— 630 (16.00) .650 (16.51) -455 (11.56) -300 (7.62) | A31431-ND 89 AT 61 /5558872-1 
Jack, Top Entry Without Stops 6-4 - 630 (16.00) .650 (16.51) -535 (13.59) 400 (10.16) | A31414-ND 1.69 1.46 1.15 |5520425-2 
Jack, Top Entry Without Stops 6-6 - 630 (16.00) .650 (16. aA .535 (13.59) 450 (11.43) | A31415-ND 92 719 63) 5520425-3 
Jack, Top Entry Without Stops 8-8 =_ -630 (16.00) .650 (16.51) .625 (15.88) -450 (11.43) | A31428-ND 78 68 54 | 5556416-1 
3. | Jack, Top Entry Without Stops, Keyed 8-8 = 630 (16.00) | .650(16.51) | .620(15.75) | .450(11.43) |A31425-ND 137 1.18 94 _|5555799-1 
Jack, Top Entry With Stops, Shielded 8-8 -710 (18.03) .660 (16.77) .660 (16.77) .650 (16.51) 450 (11.43) | A98458-ND 2.70 2.25 1.80 |5557484-1 
Jack, Top Entry With Stops, Shielded 8-8 715 (18.17) -660 (16.77) .660 (16.77) .650 (16.51) 450 (11.43) | A31430-ND 1.53 1.32 1.04 |5557969-1 
Jack, Top Entry With Stops, Shielded 8-8 .715 (18.17) 660 (16.77) .660 (16.77) -650 (16.51) -450 (11.43) | A97708-ND 3.54 3.05 2.41 |5557969-2 
Jack, Top Entry With Stops, Shielded, Keyed 8-8 .715 (18.17) .660 (16.77) .660 (16.77) -650 (16.51) 450 (11.43) | A31429-ND 1.60 1.38 1.09 |5557730-1 
Jack, Top Entry With Stops, Offset Latch 6-6 -630 (16.00) ss (16.00) .645 (16.38) 535 (13. 59) 400 (10. 16) | A36246-ND 95 82 65 _[5554990-1 
Jack, Top Entry With Stops 6-6 0.630 (16.0) .5 (12.7) 0.646 (16.4) A99307CT-ND¢ NEW! 1.74 — 1.05 | 216548-1 
Jack, Top Entry With Stops 6-6 0.630 (16.0) .5 (12.7) 0.646 (16.4) =_ _ A99307TR-ND$¢ NEW! 597.00/800 216548-1 
Jack, Top Entry With Stops 8-8 0.709 (18.00) 5 (12.7) 0.646 (16.4) — _ A99308CT-ND¢ NEW! 1.33 — 80) 216550-1 
Jack, Top Entry With Stops 8-8 0.709 (18.00) . 5 (12.7) 0.646 (16.4) = = A99308TR-ND$ NEW! 456.65/800 216550-1 
tCutTape $Tapeand Reel  § Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. (Continued) 


Digi®Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Fig. 9 — Side Entry Fig. 10 — Side Entry f Fig. 11 — Side Entry, Low Profile 
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Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description Contacts A B Cc D E Part No. 1 25 100 | Part No. 
4 | Jack Without Stops, PCB Ground 8-8 _- _— - _ - A97702-ND 3.43 2.95 2.33 |6116202-1 
5 | Jack Without Stops, Panel and PCB Ground 8-8 = _— - _ - A97711-ND 3.43 2.95 2.33 |6116418-1 
Jack, Top Entry 6-6 .525 (13.35) A99305CT-NDt NEW! 2.45 — 1.47 |1-338086-3 
Jack, Top Entry 6-6 525 (13.35) A99305TR-ND¢ NEW! 314.79/300 1-338086-3 
6 Jack, Top Entry 8-8 612 (15.55) A99306CT-ND¢ NEW! 2.52 _ 1.52 | 1-338088-3 
Jack, Top Entry 8-8 612 (15.55) — _ _ = A99306TR-ND¢ NEW! 270.24/250 1-338088-3 
Jack Without Stops, Without Grounding Options 8-8 612 (15.55) _ - _ - A98534CT-NDt 1.66 1.33 1.07 _| 1-338088-6 
Jack Without Stops, Without Grounding Options 8-8 612 (15.55) - A98534TR-ND¥ 232.06/250 1-338088-6 
Jack, Side Entry With Panel Stops 4-4 540 (13.72) 825 CO. 96) 630 716 00) 440 Ur. 18) -300 (7.62) | A31403-ND 1.23 1.06 84  /5520249-2 
Jack, Side Entry With Panel Stops 6-2 620 (15.75) 825 (20.96) .630 (16.00) -520 (13.21) 400 (10.16) | A31404-ND 92 80 63 | 5520250-1 
Jack, Side Entry With Panel Stops 6-4 620 (15.75) 825 (20.96) .630 (16.00) 520 (13.21) 400 (10.16) | A31405-ND 72 63 50 /5520250-2 
Jack, Side Entry With Panel Stops 6-6 .620 (15.75) .825 (20.96) .630 (16.00) -520 (13.21) 400 (10.16) |A31406-ND 81 70 56 /5520250-3 
Jack, Side Entry With Panel Stops, Offset 6-6 .625 (15.88) -820 (20.83) .635 (16.13) -525 (13.34) -400 (10.16) |A32488-ND 95 76 61 [5555003-1 
Jack, Side Entry With Panel Stops 8-8 -700 (17.78) 825 (20.96) .630 (16.00) -600 (15.24) 450 (11.43) | A31407-ND 92 19 63 )5520251-4 
Jack, Side Entry With Panel Stops, Keyed 8-8 -700 (17.78) 820 (20.83) .630 (16.00) -600 (15.24) -450 (11.43) | A31408-ND 1.00 87 69 )5520252-4 
7 Jack, Side Entry With Flange 4-4 570 (14.48) .825 (20.96) .680 (17.27) -440 (11.18) -300 (7.62) | A31399-ND 1.21 1.04 83 5520241-2 
Jack, Side Entry With Flange 6-4 .650 (16.51) .825 (20.96) .680 (17.27) -520 (13.21) -400 (10.16) |A31400-ND 2.63 2.27 1.80 |5520242-2 
Jack, Side Entry With Flange 6-6 -650 (16.51) 825 (20.96) -680 (17.27) -520 (13.21) -400 (10.16) |A31401-ND 97 84 66 [5520242-3 
Jack, Side Entry With Flange 8-8 -730 (18.54) 810 (20.57) .680 (17.27) 600 (16. 24) 450 (11.43) |A31402-ND 2.62 2.26 1.79 |5520243-4 
Jack Without Panel Stops and Flange 4-4 -440 (11.18) 810 (20.57) -630 (16.00) -300 (7.62) | A31427-ND 95 82 65 | 5555980-1 
Jack Without Panel Stops and Flange 6-4 520 (13.21) 820 (20.83) .630 (16.00) _— 400 (10.16) | A31426-ND 74 64 51 | 5555979-1 
Jack Without Panel Stops and Flange 6-6 520 (13.21) 820 (20.83) .630 (16.00) _— 400 (10.16) | A31417-ND 1.02 88 70 | 5520470-3 
Jack Without Panel Stops and Flange 8-8 -600 (15.24) 820 (20.83) -630 (16.00) = -450 (11.43) |A31416-ND 1.10 95 75 —_[5520426-4 
Jack Without Panel Stops and Flange, Keyed 8-8 -600 (15.24) 810 (20.57) -630 (16.00) = -450 (11.43) |A31418-ND 2.08 1.79 1.42 |5554517-1 
Jack w/o Stops, Panel and PCB Ground 8-8 A97716-ND 2.33 2.00 1.59 |1-406541-1 
8 | Jack w/o Stops, Panel and PCB Ground, w/ Yel-Grn LED 8-8 A97715-ND 2.75 2.37 1.87 | 2-406549-1 
Jack w/o Stops, Panel and PCB Ground, w/ Grn-Yel LED 8-8 = = = = - A97705-ND 2.75 2.37 1.87 | 2-406549-4 
9 | Jack Without Stops, Panel and PCB Ground 8-8 - _— = _ - A97706-ND 3.55 3.06 2.42 | 5406299-1 
10 Jack w/o Stops, PCB Ground 8-8 =_ _ =— _— — A97707-ND 1.98 1.71 1.35 |5557786-1 
Jack w/o Stops, Panel and PCB Ground, w/ Grn-Yel LED 8-8 = _— - ad = A97717-ND 5.15 4.43 3.51 |5569564-1 
4 Jack Without Stops, PCB Ground 8-8 447 (11.35) 590 (15.00) 451 (11.45) _ — A97703-ND 3.95 3.40 2.69 | 1116503-2 
Jack, Side Entry, Shielded, Panel and PCB Ground 8-8 -A74 (12.05) .650 (16.5) -350 (8.9) = = A99304-ND NEW! 3.65 3.15 2.49 | 106066-2 
Jack, Unshielded With Panel Stops 8-8 .625 (15.88) 840 (21.34) .537 (13.64) _ — A31467-ND 4.30 3.70 2.93  |5558343-1 
12 Jack, Unshielded Without Panel Stops 8-8 .625 (15.88) 840 (21.34) .537 (13.64) _ al A31465-ND 2.00 1.72 1.36 |5558341-1 
Jack, Shielded, PC Ground 8-8 .625 (15.875) | .840 (21.34) .537 (13.64) _— - A31466-ND 2.82 2.26 1.81 |5558342-1 
Jack, Shielded, Panel Ground 8-8 .625 (15.875) | .840 (21.34) .537 (13.64) = = A31468-ND 3.55 2.84 2.28 |5558344-1 
Jack With Stops 6-6 A31420-ND 1.01 87 69 /5555163-1 
Jack With Stops 6-4 A31421-ND 1.67 1.44 1.14 |5555163-2 
413A Jack Without Stops 6-6 A31422-ND 82 ral 56 /5555165-1 
Jack Without Stops 6-4 A31423-ND 78 68 54 )5555165-2 
Jack Without Stops 6-2 = = = = = A31443-ND 2.13 1.84 1.46 |5555165-5 
Jack Without Stops 6-6 = _ = = = A31476-ND 1.19 1.03 81 [5569026-1 
Jack With Stops 8-8 A31419-ND 1.09 94 75 |5555162-1 
13B | Jack Without Stops 8-8 A31442-ND 89 ae 61 | 5555164-1 
Jack Without Stops, Keyed 8-8 = = = = = A31477-ND 1.29 1.11 88 [5569118-1 
13¢ Jack With Stops, Keyed 8-8 A31424-ND 89 Wed 61 /5555166-1 
Jack Without Stops, Keyed 8-8 - - - - - A31444-ND 89 J7 61 | 5555167-1 
Jack, PC Ground 6-6 .559 (14.20) 730 (18.54) A31440-ND 1.17 94 76 |5555154-1 
Jack, PC Ground 6-4 .559 (14.20) 730 (18.54) A31441-ND 1.35 1.08 87 )5555154-2 
Jack, PC Ground 8-8 640 (16.26) 735 (18.67) A31438-ND 1.26 1.01 81 )5555153-1 
Jack, PC Ground 8-8 -640 (16.26) .735 (18.67) _ _ — A31439-ND 1.45 117 93 )5555153-6 
14 |Jack, PC Ground, Keyed 8-8 -640 (16.26) -735 (18.67) = = _ A31447-ND 1.64 1.31 1.05 _|5556591-1 
Jack, Panel Ground 6-6 .559 (14.20) 730 (18.54) A31435-ND 1.38 1.10 88 /5555140-1 
Jack, Panel Ground 6-4 .559 (14.20) 730 (18.54) A31436-ND 1.35 1.08 87) 5555140-2 
Jack, Panel Ground 8-8 -640 (16.26) .735 (18.67) _ =_ =— A31437-ND 1.26 1.01 81 )5555141-1 
Jack With Stops, Shielded 8-8 -635 (16.13) 728 (18.49) = = = A31464-ND 2.70 2.16 1.73 |5558178-1 
tCutTape $Tapeand Reel § Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description Contacts A B Cc D E Part No. 1 25) 100 | Part No. 
Jack With Stops 6-6 .720 (18.29) A31432-ND 1.88 1.62 1.28 |5555077-1 
15A | Jack With Stops 6-4 .720 (18.29) A31433-ND 1.86 1.60 1.27 |5555077-2 
Jack Without Stops 6-6 720 (18.29) = om = = A31448-ND 1.88 1.62 1.28 |5557314-1 
Jack With Stops 8-8 718 (18.24) A31445-ND 1.99 1.72 1.36 |5555248-1 
15B | Jack With Stops 8-8 718 (18.24) _ _ _ al A31434-ND 2.49 2.14 1.70 |5555078-1 
Jack Without Stops 8-8 718 (18.24) om _ _ - A31446-ND 1.99 1.72 1.36 |5555764-1 
Jack, Unshielded 8-8 450 (11.43) 595 (15.11) A31457-ND 1.55 1.34 1.06 |5557785-1 
16 | Jack, Unshielded 10-10 -450 (11.43) 595 (15.11) _ _ =— A31459-ND 2.65 2.28 1.81 |5558065-1 
Jack, Unshielded, Keyed 10-10 -450 (11.43) 595 (15.11) = = - A31460-ND 3.81 3.28 2.59 | 5558066-1 
Jack, Shielded, PCB Ground 10-10 450 (11.43) 625 (15.88) A31461-ND 4.22 3.38 2.70 |5558067-1 
17A | Jack, Shielded, Keyed, PCB Ground 10-10 450 (11.43) 625 (15.88) A31462-ND 6.67 5.34 4.27 | 5558068-1 
Jack, Shielded, Panel Ground 10-10 -450 (11.43) 625 (15.88) - _ = A31463-ND 5.27 4.22 3.38 | 5558070-1 
Jack, w/o Stops, Panel and PCB Ground, Grn-Yel LED 8-8 641 (16.29) .728 (18.49) A98526-ND 5.15 4.12 3.30 | 1888250-1 
48 Jack, w/o Stops, Panel and PCB Ground, Grn/Yel-Grn/Yel LED 8-8 641 (16.29) .728 (18.49) A98527-ND 6.33 5.06 4.05 | 1888250-2 
Jack, w/o Stops, Panel and PCB Ground, Without LED 8-8 641 (16.29) .728 (18.49) _ _ _ A98528-ND 4.08 3.26 2.61 | 1888250-3 
Jack, w/o Stops, Panel and PCB Ground, Grn-Grn LED 8-8 -641 (16.29) .728 (18.49) _ — = A98529-ND 5.15 4.12 3.30 | 1888250-4 
Multi-Port Modular Jacks 
Jack, 2 Position, Unshielded 8-8 1.00 (25.40) | 1.200 (30.48) A31449-ND 2.50 2.15 1.70 |5557560-1 
Jack, 3 Position, Unshielded 8-8 1.550 (39.37) | 1.750 (44.45) A31450-ND 11.78 = 10.13 8.01 |5557561-1 
Jack, 4 Position, Unshielded 8-8 2.100 (53.34) | 2.300 (58.42) A31451-ND 4.85 4.18 3.30 | 5557562-1 
16 | Jack, 5 Position, Unshielded 8-8 2.650 (67.31) | 2.850 (72.39) A31452-ND 6.20 5.34 4.22 |5557563-1 
Jack, 6 Position, Unshielded 8-8 3.200 (81.28) | 3.400 (86.36) om _ = A31453-ND 7.28 6.26 4.95 |5557564-1 
Jack, 6 Position, Unshielded Without Panel Stops 8-8 3.40 (86.36) -810 (20.57) _ _ _ A31469-ND 19.35 16.65 13.16 | 558501-1 
Jack, 8 Position, Unshielded 8-8 4.300 (109.22) | 4.500 (114.30) - _ - A31454-ND 9.80 8.43 6.67 |5557566-1 
Jack, 4 Position, Shielded, PC Ground 8-8 2.33 (59.18) .840 (21.34) .537(13.64) _ — A31470-ND 11.03 8.82 7.06 | 5558503-1 
Jack, 4 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 2.33 (59.18) -840 (21.34) -537(13.64) _— cal A31473-ND 20.58 1646 13.17 |5558524-1 
Jack, 6 Position, Shielded, PCB Ground 8-8 3.200 (81.28) | 3.430 (87.12) A31455-ND 14.23 12.24 9.68 |5557572-1 
17A | Jack, 6 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 3.200 (81.28) | 3.430 (87.12) A31456-ND 9.75 8.39 6.63  |5557572-3 
Jack, 6 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 3.40 (86.36) .810 (20.57) 527(13.39) =— - A31474-ND 12.68 10.14 8.12 |5558525-1 
Jack, 8 Position, Shielded, PC Ground 8-8 4.53 (115.06) | .840 (21.34) .537(13.64) _ _ A31472-ND 16.63 13.30 10.64 |5558505-1 
Jack, 8 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 4.53 (115.06) | .840 (21.34) 537(13.64) = - A31475-ND 31.35 25.08 = 20.07 | 5558526-1 
17B | Jack, 8 Position, Shielded, Panel and PCB Ground 8-8 4.30 (109.22) | 4.526 (114.95) _ _ _ A97712-ND 8.95 7.70 6.09 | 6339169-3 
Jack, 4 Position, Shielded, Panel & PCB Gnd., Grn-Yel LED 8-8 2.313 (58.75) | 2.378 (60.40) A98530-ND 16.43 13.14 10.52 | 1888251-1 
18 Jack, 4 Pos., Shielded, Panel & PCB Gnd., Grn/Yel-Grn/Yel LED 8-8 2.313 (58.75) | 2.378 (60.40) A98531-ND 20.83 16.66 13.33 /1888251-2 
Jack, 4 Position, Shielded, Panel & PCB Gnd., Without LED 8-8 2.313 (58.75) | 2.378 (60.40) =- _— _ A98532-ND 12.15 9.72 7.78 | 1888251-3 
Jack, 4 Position, Shielded, Panel & PCB Gnd., Grn-Grn LED 8-8 2.313 (58.75) | 2.378 (60.40) - _ = A98533-ND 16.15 12.92 10.34 | 1888251-4 
tCutTape $Tapeand Reel § Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. 
Corcom Filtered Modular Jacks 


Jack design and component selection compatible with equipment registered under FCC Part 68, UL Recognized, CSA Certified, U.S. Patent No. 4,695,115, U.S. Patent No. 4,772,224 and a variety of international patents. 
RJ11 / RJ45 Series, Shielded: The metal shield provides additional protection, and is available with RFI gasket style spring fingers to provide a low impedance ground path across the interface. 


Pos.- Digi-Key Price Each Corcom Pos.- Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | Description | Contacts | Ferrites | Part No. it 25 100 | Part No. Fig. | Description | Contacts | Ferrites | Part No. 1 25 100 | Part No. 
RJ11 Series RJ45 Series 
Unshielded 6-2 Sleeves _|CCM9000-ND 3.24 2.95 2.50 |RU11-2L-S Unshielded 8-8 Sleeves |CCM9050-ND 454 414 3.50 |RJ45-8L-S 
Unshielded | 6-4 | Sleeves |CCM9001-ND | 362 330 2.79 |RJ11-4L-S 6), Cosnteided!'|| =66 Block |Eeuooocgomm) 724 386 3.27 /Ru45-6L-B 
Unshielded | 66. | Sleeves (MeMencetn Ba: Sabo: R06" IRIS Unshielded | 8-8 _| Unfiltered | CCM1755-ND 274 250 2.11 |RJ45-8x 
1 : Shielded 8-8 | Sleeves* | CCM9051-ND 5.98 545 461 |RJ45-8L2-S 
Unshielded | 6-2 Block |CCM9003-ND 3.38 3.08 261 /RJ11-2L-B 7 ‘ 

: Shielded 8-8 Block* | CCM9053-ND 5.58 5.08 4.30 |RJ45-8L2-B 
Unshielded: |__ 26-4 Block |CSMSCOENO 408 372 3.15 |RJ11-4L-B 3 | Shielded 88 | Sleeves |CCM1390-ND [20.12 1831 15.50 |RJ45-8LCT1-S 
Unshielded 6-6 Block |CCM9005-ND 4.02 3.66 3.10 | RU11-6L-B Shielded 8-8 Block |CCM1391-ND | 20.02 18.22 15.42 |RJ45-8LCT1-B 
Shielded 6-4 Sleeves* |CCM9010-ND 472 430 3.64 |RJ11-4L2-S 5 Shielded 8-8 Sleeves |CCM1392-ND | 20.24 1842 15.59 |RJ45-8LCT2-S 

> | Shielded 6-6 | Sleeves* |CCM9011-ND 5.08 4.63 3.92 |RJ11-6L2-S Shielded 8-8 Block |CCM1393-ND | 20.16 18.35 15.53 |RJ45-8LCT2-B 
Shielded 6-4 Block* |CCM9012-ND 5.06 4.61 3.90 |RJ11-4L2-B to | Unshielded | 8-8 Block |CCM1500-ND 346 315 267 |RJ45-8N-B 
Shielded 6-6 Block" |CCM9013-ND 5.06 4.61 3.90 |Ru11-6L2-B Unshielded | 8-8 _| Sleeves |CCM1501-ND 3.92 3.57 3.02 |RJ45-8N-S 

3 | Unshielded | 6-6 Block |CCM1394-ND 3.28 2.99 2.53 |RU11-6N-B 41 | Shielded 88 Block eee 406 8.70 3.19. | R45-6NS-B 
Unshielded | __6-6 _| Sleeves |CCM1395-ND__| 3.68 3.35 2.84 |RJ11-6N-S =nlelase 86 _| Sleeves (BGRUSGE NUE, 466 4.25 3.59 |RUA5-8NGS 
Shia a6 Block [GERTGSan a qear 2495) ada RIAN jo | Shielded 8-8 Block |CCM1504-ND 4.06 3.70 3.13 |RJ45-8N4-B 

leider -{ OC! | 2 = . = | 

4 Shielded 8-8 | Sleeves |CCM1505-ND 4.66 4.25 3.59 |RJ45-8N4-S 
Shielded 6-6 | Sleeves |CCM1397-ND 4.24 3.86 3.27 |RJ11-6N3-S RUH Socios 

5 | Shielded _ Block Cone) 708 970) 8.13 /RJ11-6N4-8 13 | Unshielded | 4-4 Block [CCM9060-ND | 3.92 3.57 3.02 [RJH-4L-B 
Shielded 6-6 Sleeves |CCM1399-ND 4.24 386 3.27 |RJ11-6N4-S * Board Ground (pins only) Note: LCT Version incorporates 82Pf capacitors. 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 317 
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NEW! AMP MAG 45™ Modular Jacks with Integrated Magnetics 


Features: 
* Single Port * Through hole * UL recognized, UL 94V-0 * IEEE 802.3 and ANSI X3.263 compliant * Supports all appropriate and available PHY Chips and applications 


Specifications: 
* Housing: Thermo plastic polyester * Impedance: 100 Ohm * Connector Style: RJ45/8 Position 


Tab No. of | Digi-Key Price Each AMP 
Direction LEDs Ports |Part No. 1 25 50 Part No. 
10/100 Base T Ethernet 

Down = al A99636-ND 5.80 4.99 4.41 6605424-1 

Down Green/Yellow 1 A99637-ND 6.80 5.85 5.17 5-6605308-1 
Up = al A99639-ND 5.80 4.99 4.41 6605759-1 
Up Green/Yellow 1 A99640-ND 6.35 5.47 4.83 5-6605758-1 
Up = 1x2 A99642-ND 11.55 9.94 8.78 5-6610000-1 
Up = 1x6 A99643-ND 31.00 26.66 23.56 5-6610084-1 

10/100 Power Over Ethernet (POE) 

Down Green/Green 1 A99644-ND 7.90 6.80 6.01 1-6605310-1 

Up Green/Green 1 A99645-ND 7.90 6.80 6.01 1-6605834-1 
Gigabit Ethernet 

Down Green/Yellow + Green/Yellow 1 A99638-ND 9.33 8.02 7.09 6605444-6 

Up Green/Yellow + Green/Yellow 1 A99641-ND 9.33 8.02 7.09 6605814-6 


AMP Stacked Modular Jacks @e 


Housing: Black, UL 94V-0 rated dans 
Contact: .013 (0.33) phosphor bronze; plated .000050 (0.00127) gold in localized ~~ (28-45) |" 


area and .00150 (0.00381) tin-lead on solder tails, over .000050 (0.00127) nickel | 935 
underplate 7 (25. 27) 
Shield: .010 (0.25) copper alloy tin-lead plated. All jacks are 8 positions / 8 contacts a a : 
Total No. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP er 
Desc. of Ports A B Part No. 1 25 | Part No. Cuts, strips, crimps and terminates modular plug connectors. 
Shielded With Panel Ground (plating is tin rather than tin-lead) Features: color-coded dies, a cable jacket stripper, smooth ratcheting Ratchet control provides 
2x1 Ports 2 68 (17.27) 45 (11.43) [A31482-NDt 40.38 8.30 ]5569381-1 action to assure positive connector termination and spring-actuated and complete termination cycle 
cushioned handles for fatigue-free use. Available as entire crimping Interchangeable die sets. 
2x2 Ports 4 1.23 (31.24) 1.00 (25.40) | A97709-ND+ 12.83 11.03 | 5569255-1 tool, or dies may be purchased separately. Overall size: 7" 
2x2 Ports 4 1.23 (31.24) 1.00 (25.40) |A99309-NDt NEW! | 17.75 15.27 |5569260-1 
2x3 Ports 6 1.78 (45.21) 1.55 (39.37) |A31478-NDt 19.70 15.76 |5569261-1 Digi-Key Price AMP 
2x4 Ports 8 2.33 (59.18) | 2.10 (53.34) |A31479-NDt 16.00 12.80 |5569262-1 Fig. | Description Part No. Each | Part No. 
2x6 Ports 12 3.43 (87.12) | 3.20 (81.28) |A31480-NDt 19.40 15.52 |5569263-1 Modular Plug Crimp Tool without Die Set A9931-ND 90.00 | 2-231652-0 
2x8 Ports 16 4.53 (115.06) | 4.30 (109.22) |A31481-NDt 35.18 28.14 |5569264-1 Modular Plug Crimp Tool with 4-4 Die Set A9902-ND 123.00 |2-231652-3 
+ Panel Ground and PCB Ground + PCB Ground only Modular Plug Crimp Tool with 6-6 Die Set A9901-ND 123.00 |2-231652-8 
1 |Modular Plug Crimp Tool w/ 6-6 Long Body Die Set A9029-ND 123.00 |2-231652-7 
Modular Plug Crimp Tool with 6-6 Offset Die Set A9930-ND 123.00 |2-231652-6 
AMP Stacked LED Modular Jacks Modular Plug Crimp Tool with 8-8 Die Set A9900-ND 123.00 |2-231652-1 
. : Modular Plug Crimp Tool w/ 8-8 High Perfor. Die Set A9929-ND 123.00 |3-231652-0 
Housing: High temperature nylon, black, UL 94V-0 rated or 4-Position Handset Die Set ‘A9906-ND 49.26 |853400-3 
Con.) pn bc et OTE OONET) co ad mead 002 ssPesttone Set rownsnd | aaa fasoaoa 
Shield: .010 (0.25) copper alloy tin-lead plated. Alll jacks are 8 positions / 8 contacts = |e ostiony Long Body Bisse BESO s228))/ESst00 7 
6-6 Position Offset Die Set A9927-ND 49.26 |853400-6 
8-8 Position Die Set A9904-ND 49.26 |853400-1 
8-8 Position High Performance Die Set A9926-ND 49.26 | 1-853400-0 
772 (19.6) Replacement Wire Stripper Blade Set Kit A9976-ND 44.33 |231662-4 
~~ | Wire Stripper Replacement Blades A9928-ND 4.79 |231662-5 
2 Pro-Crimper II Hand Tool without Dies A9996-ND 48.00 |354940-1 
10-Position, Pro-Crimper II with Die A9798-ND. 334.50 |58560-1 
= isu heeeND A9799-ND 292.50 |58560-2 
Crimp Tool, External Strain Relief, Pro-Crimper II A9800-ND 216.00 |224928-1 
~ | Die Set, External Strain Relief (for A9996-ND) A9801-ND 174.00 |224928-2 


Total REDICooY and small screwdriver. 
No. of| DimensionA | Top | Top | Bot. | Bot. |Digi-Key Price Each = |AMP we 
Fig.| Desc. | Ports | Inch(mm) | Left | Right | Left | Right [Part No. 1 25 _|Part No. ASOAO:ND! Hand Tool Kit ssessaseesseyaries $21750 
2x1 Ports) 2 = Green | Green | Green | Green |A97713-ND 19.83 17.05 |6368011-1 
1 
2x1 Ports] 2 = Green | Yellow | Green | Yellow {497714-No | 10.55 9.08 |e3eao11-3) | WWEW!Y AMP MRJ21 Receptacle 
2x4 Ports) 8 | 2.355 (59.82) | Grn/Yel| Grn/Yel| Grn/Yel|Grn/Yel |A97704-ND 56.35 48.47 |6368062-4 Features: 
2 Sean i ee 
2x8 Ports) 16 [4.656 (118.24) | Green | Yellow | Green | Yellow |A97710-ND | 60.00 51.60 |6116317-6] | tho non doncay of RUT Contant Iayeut and foctonnt for exterentia 
pairs creates reduced cross-talk and built in compensation * Connector 
is designed to meet or exceed CAT5e cross-talk * Fully shielded system 
. . to control EMI (Electro-magnetic Interference) 
AMP Modular Jack with Shorting Bar OHS Housing: Thermoplastic, black, UL 94V-0 rated 


Housing: Polysulfone, black, UL 94V-0 rated 


Contact: .013 (0.33) phosphor bronze; plated .000050 (0.00127) gold in localized area and .00150 (0.00381) tin on solder 
tails, over .000050 (0.00127) nickel underplate 


Shield: .010 (0.25) copper alloy plated with bright tin over nickel 


Hand Tool Kit 
Contents: Carrying case with frame; RJ-11 (4 and 
6) RJ-45 (8)-Position die sets, blade replacement kit 


Contacts: phosphor bronze; terminal plated with nickel; mating area 


plated with gold flash over palladium-nickel 


Shield: 0.2 (0.008) brass plated with 1.98m tin over 1.27pm nickel 


Production Tool Kit 

Carrying case with frame; 4-Pos. handset, RJ-11 (4 
and 6) RJ-45 (8)-Position die sets, blade replace- 
ment kit and small screwdriver. 


A9967-ND Production Tool Kit ............ $258.00 


No. of | Digi-Key Price Each AMP 
Shorting Digi-Key Price Each AMP Description Pins | Part No. a 25 100 __| Part No. 
Description Configurations Part No. 1 25 Part No. #1 ‘ 
Shielded PCB Ground Jack ET eee Single: | 48 | A99603-ND 22.55 20.43 14.47 |1761482-1 
= ight Angle, Thru-Hole 
8-Position RJ-48-X 1 to 4 and 2 to 5 A31458-ND 17.73 15.25 | 5557789-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Dimensions in Inches (mm) 


Data Connector for the 
IEEE 802.5 Local Area Network 


Kit Description: Connector (top and bottom cover both assemblies), stuffer box, ferrule, dust cover, latch lock and strain relief bushings for 45, 90 and 180 degree 
cable exit Cableless Balun Kit: A four position cableless balun kit is available which allows the customer to assemble his own electronic components which are 
required to convert the balanced twisted-pair cable to unbalanced coaxial cables. This kit contains a single BNC jack receptacle but will accept a second BNC receptacle 
which can be ordered separately to provide the dual port version. Material for 554171-1: * Stuffer Cap: Clear polycarbonate * AMP-BARREL Terminal: Tin plated 
phosphor bronze * Label: Adhesive backed polyester * Contacts: Nickel plated high strength copper alloy having selective gold plating in contact area and selective tin 
plating in AMP-BARREL terminal area * Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated * Conductor Type: Solid or stranded having .048 maximum insulation 0.D. 


Fig. 1 
Three Pair Modular Jack (6 Position) 


Fig. 2 
Four Pair Modular Jack (8 Position) 


Fig. 3 121. 575 


Compact couplers for two modular plugs; couplers 


F141 
(30.73) <(14.61) 


No. of Digi-Key Price Each Tyco Electronics snap into 0.585” x 0.765" (14.86mm x 19.43mm) 
Fig. Pos. Description Part No. 1 25 Part No. rectangular wallplate cutouts. Wired one-to-one. 
Category 3 Modular Telephone Jack 
1 6 Commercial A9105-ND 6.13 5.27 554171-1 Fig. 4 
2 8 IBM A4005-ND 6.53 5.62 554546-1 Compact couplers for two modular plugs; couplers 
Category 3 Panel Mount Coupler snap into 0.585” x 0.765” (14.86mm x 19.43mm) 
6 Right Angle ‘A9107-ND 5.33 4.26 555049-1 rectangular wallplate cutouts. Wired one-to-one. 
8 Right Angle A9108-ND 5.55 4.44 555051-1 
4 6 In-Line A9109-ND 5.58 4.46 555050-1 y 
: inet ASHLO.ND oat a8 seouserl fae versatile connectors convert a 25 position 
RS-232 to Modular Jack plug or receptacle interface to modular jack interface. 
6 DB25P to RJ11 (6-6) A35055-ND 22.30 19.52 748100-2 Transition Connectors are used most often with data, 
5 8 DB25P to RJ45 (8-8) A33704-ND 31.44 26.20 747772-3 data-over-voice and on the dropside or output device 
8 DB25S to RU45 (8-8) A35053-ND 22.74 19.90 5-747868-1 side of mainframes, personal or business computers. 
Industrial Ethernet Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Connectors Plug 
1_|Field-Attachable, 0.1” ~ 0.26” (2.5mm ~ 6.5mm) Acceptable Cable Diameter |A30691-ND 19.23 17.83 13.79 [1546440-1 
Features: * Environmental sealing (IP67 rated) * Vibration resistance * Secure, robust 2_|IP20 RJ-45, 8 Position, 180 Degrees A98812-ND 18.26 16.54 11.72 |1903527-1 
connections Provides for a reliable performance in electrically noisy conditions found Receptacles 
on most factory floors * Compatible with Category 5e cable Fully intermateable with 3. [Direct PCB Mount 8 Pin, Front-Coupling Through-Hole Receptacle ‘A34351-ND 29.87 27.69 21.42 |1-1546405-1 
unshielded product Dimensions in Inches (mm) Receptacle with Standard PC Board A34355-ND 33.01 30.59 23.67 |1-1546409-1 
4 (10 Base-T) with Standard PC Board and 12” (30cm) of Cable A34356-ND 37.35 34.62 26.79 |1-1546410-1 
(568A) with Standard PC Board with 12” (30cm) of Cable A34357-ND 37.35 34.62 26.79 |1-1546411-1 
(568B) with Standard PC Board with 12” (30cm) of Cable A34358-ND 48.01 44.50 34.43 |1-1546412-1 
RJ-45 Bulkhead Passthrough with Backside RJ-45 Jack A33706-ND 33.35 30.92 23.92 |1546413-3 
5 |RJ-45 Bulkhead Passthrough with 12” (30cm) of Patch Cord A33707-ND 37.41 34.68 26.83 |1546414-4 
RJ-11 Bulkhead Passthrough with Backside RJ-45 Jack A34359-ND 35.69 33.08 25.60 |1-1546415-1 
Female-to-Female Adapters 
6 _[Female-Female RU45 Jack-Jack A30690-ND 66.54 61.68 47.72 |1546574-1 
Double-Ended Cord Set 
1 Meter (3.3’) Solid Core Cable, Industrial (both ends) A34360-ND 73.38 64.21 55.04 |1-1546451-1 
5 Meter (16.4’) Solid Core Cable, Industrial (both ends) A34361-ND 99.68 87.22 74.76 |1-1546451-2 
7 10 Meter (32.8') Solid Core Cable, Industrial (both ends) A34362-ND 139.32 121.91 104.49 }1-1546451-3 
2 Meter (6.6’) Solid Core Cable, Industrial/Commercial Ends A34363-ND 95.26 83.36 71.45 |1-1546451-4 
2 Meter (6.6’) Stranded Cable, Industrial (both ends) A34366-ND 88.86 77.76 66.65 |1-1546453-1 
5 Meter (16.4’) Stranded Cable, Industrial (both ends) A34367-ND 99.68 87.22 74.76 |1-1546453-2 
Caps 
Connector Closure Cap IP67 with Lanyard 7 A34352-ND 15.19 14.08 10.90 ]1-1546406-1 
Connector Receptacle Cap IP65 A34353-ND 10.39 9.64 7.46 |1-1546407-1 
— |Connector Plug Cap IP67 with Lanyard A34354-ND 18.35 17.01 13.16 }1-1546408-1 
Connector Plug Cap IP67 with Lanyard (Bayonet Lock) A98866-ND NEW!) 5.85 5.04 3.98 |1828740-1 
RJ-45 Receptacle Cover (Bayonet Lock) A31780-ND 8.61 7.98 6.18 |1738611-1 
Tool 
— [Punchdown, with 110 Blade A30681-ND 61.88 = — [1738607-1 
ES Plug Kit 
= RJ-45 Solid Plug Kit A31778-NDt 11.66 = 10.82 8.37 |1738607-1 
fo rao RJ-45 Stranded Plug Kit A31779-NDt 11.66 10.82 8.37 |1738607-2 
LENGTH RJ-45 Shielded CPC, Solid Plug Kit A98813-ND$ 11.97 11.10 8.59 |1546907-1 
8 |RJ-45 Shielded CPC, Stranded Plug Kit A98814-ND$ 11.97 11.10 8.59 |1546907-2 
RJ-45 Unshielded CPC, Solid Plug Kit A98820-ND$ 8.82 8.17 6.33 |1546876-1 
RJ-45 Unshielded CPC, Stranded Plug Kit A98815-ND¥ 8.82 8.17 6.33 |1546876-2 
RJ-45 Common Core 8 Position Plug Kit A99867-ND NEW!) 25.30 21.76 17.21 |1954656-2 
Receptacle Kit 
9 RJ-45 Receptacle Kit A31781-ND 25.52 23.66 18.31 |1738601-1 
RJ-45 Common Core Shielded Receptacle Kit A99868-ND NEW!) 31.45 27.05 21.39 |1811689-1 
RJ-45 Shielded CPC, Receptacle Kit, Passthrough A98816-ND 31.18 28.90 22.36 |1986172-1 
10 RJ-45 Shielded CPC, Receptacle Kit A98817-ND 15.27 14.16 10.96 |1546908-1 
RJ-45 Unshielded CPC, Receptacle Kit, Passthrough A98818-ND 22.20 20.58 15.93 |1776186-1 
RJ-45 Unshielded CPC, Receptacle Kit A98819-ND 20.32 18.83 14.57 |1546877-1 


t Mates with Figure 9 


$ Mates with Figure 10 


me 4 Dimensions in mm 
EOINEC IP67 Sealed Industrial 
wy my ef RoHS 
Temooermeomeos Ethernet Circular RJ45 Connector System [Ooms] 
Electrical Specifications: » Meets EIA/TIA-568-B.2 Cat. Se Specification *1R: 500MOQ minimum @ 100 VDC * DWV: 1000 VDC/60s Contact to Contact * DWV: 1500 VDC/60s 
Contact to Metal Shell * Contact Resistance: 20mQ maximum « Current Rating: 1.2A maximum © Working Voltage: 100 V * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
Digi-Key Price Each Conec 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
Fi Plastic Bayonet-Style Plug Housing with Shielded RU45 Plug and Load Bar 626-1294-ND 7.08 5.24 4.25 3.97 3.83 | 17-10001 
Metalized Plastic Bayonet-Style Plug Housing w/Shielded RJ45 Plug and Load Bar | 626-1323-ND NEW! 11.63 8.61 6.98 6.51 6.28 |17-10013 
9 Metalized Plastic Receptacle Housing with Coupler 626-1324-ND NEW! 20.81 16.19 13.42 1249 12.03 |17-10011 
Plastic Receptacle Housing with Coupler 626-1293-ND 18.50 1439 11.92 11.10 10.69 |17-10000 
3 Plastic Receptacle Housing (Potted) with IDC Jack 626-1325-ND NEW! 19.19 14.93 12.37 11.52 11.09 |17-10037 
Metalized Plastic Receptacle Housing (Potted) with IDC Jack 626-1326-ND NEW! 22.25 17.31 14.35 13.36 12.86 | 17-10038 
4 Plastic Receptacle Housing (Potted) with PCB Jack 626-1327-ND NEW! 19.33 15.04 1246 11.60 11.17 |17-10039 
Metalized Plastic Receptacle Housing (Potted) with PCB Jack 626-1328-ND NEW! 22.39 17.42 1443 13.44 12.94 |17-10040 
Cable Assembly (Plastic) Industrial Plug - Standard Plug 2M 626-1329-ND NEW! 10.28 7.61 6.17 5.76 5.55 |17-10006 
Cable Assembly (Plastic) Industrial Plug - Standard Plug 4M 626-1330-ND NEW! 11.23 8.31 6.74 6.29 6.07 |17-10007 
5 Cable Assembly (Plastic) Industrial Plug - Standard Plug 5M 626-1331-ND NEW! 11.73 8.68 7.04 6.57 6.34 | 17-10008 
Cable Assembly (Metalized Plastic) Industrial Plug - Standard Plug 2M 626-1332-ND NEW! 16.81 13.08 10.84 10.09 9.72 |17-10028 
Cable Assembly (Metalized Plastic) Industrial Plug - Standard Plug 4M 626-1333-ND NEW! 21.02 16.35 13.55 12.61 1215 | 17-10029 
Cable Assembly (Metalized Plastic) Industrial Plug - Standard Plug 5M 626-1334-ND NEW! 20.68 1655 1448 13.45 12.93 |17-10030 
6 Plastic Strain Relief Plug Housing with Shielded RJ45 Plug and Load Bar 626-1336-ND§ NEW! 9.50 7.03 5.70 5.32 5.13 | 17-100464 
Metalized Plastic Strain Relief Plug Housing w/Shielded RJ45 Plug and Load Bar_|626-1337-ND& NEW! | 11.63 8.61 6.98 6.51 6.28 | 17-100474 
Tool Termination 626-1295-ND 38.94 — _ _ — |360X30029X 
~ | Punch Down Tool 626-1335-ND NEW! 6.27 = = = — _[360X30049x rs na 
§ Can be used on back of 17-10000 A Can be used on back of 17-10011 sei 
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ASSIVANN 


Electronics 


Waterproof Connectors 


Standard and High-Density D-Sub, RJ45 and USB Type-A, Type-B, Circular and Power Connectors that meet the IP66 or 
IP67 Standard when mated. Durable/Industrial Grade. 

Standard and High Density D-Subs: Specitications: * Connector: Black Glass-filled Nylon * Contacts: Copper Alloy, Gold 
Plated * Housing: Black ABS Plastic * Current rating: 5A Standard, 2A High density * Material: Brass/Gold plated pins, PBT 
Connector body Applications: * Public traffic light and automatic parking systems « Industrial automatic cleaning, sealing 
and packing * Security systems * Industrial computer systems * Robotics * Military applications 

RJ45 Type: Specifications: * Connector: Black ABS Plastic * Contacts: Gold plated »* Cable: Cat5e, 24AWG, 4Pair, UTP 
Applications: Commonly used in Ethernet, it is designed to be durable and robust, and is well suited for Automatic 


(Vertical PCB (Vertical PCB (Shown without 
Shown) Shown) connector) 


Monitoring Systems (CCTV), industrial communication systems, military communications and control systems. 

USB Type: Specifications: Connectors: Black ABS plastic * Contacts: Gold plated » Cable: USB2.0, 28AWG, OD 5.0mm 
(A and B Types) Applications: * PC and Peripheral interfaces * Robotics * Industrial computer systems 

Circular: Specifications: Connector: Black Nylon * Contacts: Gold plated * Current Rating: 5A (3 and 5pos.); 12A (4 and 
7pos.) 

Power Circular: Specifications: * Connectors: Black Glass-filled Nylon »* Contacts: Gold plated, solder cup Applications: 
Durable construction of ASSMANN power connectors make them suitable for high power amperage applications such as 
generators, communication systems and military applications. 


(AE10165-ND (AE10168-ND 
Shown) Shown) 


13/16"-28UN 


13/16"-28UN 


(USB Type-B Shown) (USB Type-B Shown) (USB Type-B Shown) 


Fig. 11 


5/8 inch 
27UNS 


Dim. A| Digi-Key Price Each Assmann Dim. A| Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. Description (mm) | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. Fig. Description (mm) | Part No. ‘uJ 10 25° ‘| Part No. 
D-Sub Connectors, Male — Standard Density D-Sub Hoods — Standard Density / High Density 
9 Position, PCB, Vertical 39.4 ]AE10098-ND | 16.35 14.37 12.89]A-DSO9PP-WP-R 9 Positions / 15 Positions 66.7 |AE10154-ND | 14.57 12.81 11.49 / A-HOOD-09/15-R 
9 Position, PCB, Right Angle 39.4 |AE10100-ND | 22.73 19.98 17.91 | A-DSO9AA-WP-R 3 |15 Positions / 26 Positions 82.5 |AE10155-ND | 19.17 16.85 15.11 | A-HOOD-15/26-R 
1. /9 Position, Solder Cup 39.4 BeiOCoe og) 16.35 14.37 12.89 /A-DSOSLL-WP-R 25 Positions / 44 Positions 92.0 |AE10156-ND | 24.84 21.84 19.58 | A-HOOD-25/44-R 
15 Position, Solder Cup 47.8 |AE10102-ND | 1987 17.47 15.66 | A-DS15LL-WP-R HU:45 Typs Connectors aia Adsembilan —15/16.20UNEF Mating Thread 
25 Position, Solder C 64.5 |AE10108-ND | 23.80 20.92 18.76 | A-DS25LL-WP-R 
SRR Merete. RU-45 Type, Plug, 1 meter 64.0 |AE10163-ND | 26.62 23.40 20.98] A-KAB-RJ45-4S-1M-R 
9 Pos., Solder Cup, with Hood 66.7 |AE10142-ND | 1635 14.37 12.89] A-DS09-HOOD-WP-R 4 
Rept., Panel Mount, Coupler, Cat5 | 53.3 |AE10165-ND | 29.60 26.91 24.22 | A-RJASGFS-R 
3. |15 Pos., Solder Cup, with Hood 82.5 |AE10144-ND | 21.32 18.74 16.80|A-DS15-HOOD-WP-R 
25 Pos., Solder Cup, with Hood 92.0 |AE10146-ND | 27.70 24.34 21.83 | A-DS25-HOOD-WP-R nurse Type Connectors.and Assemblies —.19/1 6-20UN Mating. Thread 
DSub Gonneotora; Female — Standard Dancity — |Ropt., Bulkhead, IDC, Cat5e — |ae10170-ND | 18.84 16.56 14.85] A-RU45KU-R 
9 Position, PCB, Vertical 39.4 |AE10097-ND | 16.35 14.37 12.89 | A-DFO9PP-WP-R 5. |Ru-45 Type, Plug, 1 meter 42.7 |AE10164-ND | 13.50 11.87 10.64 | A-KAB-RJ45-4U-1M-R 
9 Position, PCB, Right Angle 39.4 |AE10099-ND | 2273 19.98 17.91 | A-DFOQAA-WP-R USB Type Cable Assemblies 
2 |9 Position, Solder Cup 39.4 |AE10095-ND | 16.35 14.37 12.89 | A-DFOOLL-WP-R USB Type-A, Female, 50mm 22.0 |AE10157-ND | 26.99 23.73 21.27| A-USB-APFS-R 
6 
15 Position, Solder Cup 47.8 |AE10101-ND | 19.87 17.47 15.66 | A-DF1SLL-WP-R USB Type-B, Female, 50mm 22.0 |AE10158-ND | 26.99 23.73 21.27 |A-USB-BPFS-R 
25 Position, Solder Cup 64.5 |AE10107-ND | 23.80 20.92 18.76 | A-DF25LL-WP-R USB Type-A, Male, 1 meter 220 MRERCTEONION| 2310 2030 18.201 A-KAB-USBA-MSAM-R 
; z =HEnO HOOD: WP 7 
9 Pos., Solder Cup, with Hood 66.7 |AE10143-ND | 16.35 14.37 12.89] A-DFO9-HOOD-WP-R Ge hysece sna ees 445 OTRO] 93-40 200 1990 | A-KAR-USHE-MS-IM-A 
3. |15 Pos., Solder Cup, with Hood 82.5 |AE10145-ND | 21.32 18.74 16.80] A-DF15-HOOD-WP-R 
USB Type-A, Female, 1 meter 45.0 |AE10161-ND | 21.32 18.74 16.80] A-KAB-USBA-FS-1M-R 
25 Pos., Solder Cup, with Hood 92.0 |AE10147-ND | 27.70 24.34 21.83 A-DF25-HOOD-WP-R 8 
- - USB Type-B, Female, 1 meter 45.0 |AE10162-ND | 21.32 18.74 16.80| A-KAB-USBB-FS-1M-R 
D-Sub Connectors, Male — High Density 
26 Position, PCB, Right Angle 47.8 |AE10128-ND | 29.60 26.91 24.22] A-HDS26AA-WP-R Cireular Connectors (IP66) 
44 Position, PCB, Right Angle 64.5 |AE10139-ND | 27.85 24.48 21.95 | A-HDS44AA-WP-R gui fee oan Receptacle — (BSENER) 27.28 23.98 21.50 | A-CR-O3BMMA-L180-WP-R 
1 |15 Position, Solder Cup 39.4 |AE10117-ND | 19.87 17.47 15.66 | A-HDS15LL-WP-R 4 Position Receptacle — |AE10270-ND | 28.82 25.33 22.71 | A-CR-04BMMA-L180-WP-R 
26 Position, Solder Cup 47.8 |AE10129-ND | 24.14 21.22 19.02 | A-HDS26LL-WP-R ag |° Postion Plug, Free Hanging — |AE10265-ND | 29.81 26.20 23.49 | A-CR-O3BFFA-L180-WP-R 
44 Position, Solder Cup 64.5 |AE10140-ND | 25.46 23.15 20.84) A-HDS44LL-WP-R 4 Position Plug, Free Hanging — |AE10269-ND | 31.90 28.04 25.14 | A-CR-O4BFFA-L180-WP-R 
g_ | 15 Pos. Solder Cup, with Hood 66.7 JAE1O119-ND | 16.68 14.67 13.15) A-HDS15-HOOD-WP-R 4 [Position Receptace, Panel Mount | — JAETO267-ND | 14.78 13.00 11.65 A-CR-O3PMMP-LO-WP-R 
44 Pos., Solder Cup, with Hood 92.0 [AE10123-ND | 27.22 24.75 22.28) A-HDS44-HOOD-WP-R 4 Position Receptacle, Panel Mount | — |AE10271-ND | 15.25 13.40 12.02 | A-CR-O4PMMP-LC-WP-R 
D-Sub Connectors, Female — High Density Power Circular Connectors (IP66) 
26 Position, PCB, Right Angle 47.8 ]AE10125-ND | 29.60 26.91 24.22 | A-HDF26AA-WP-R 
12 |4 Position Power Receptacle — |ae10278-ND | 24.42 21.46 19.24] A-PO4BMMA-S180-WP-R 
44 Position, PCB, Right Angle 64.5 |AE10136-ND | 27.85 24.48 21.95 | A-HDF44AA-WP-R 7 
2. | 15 Position, Solder Cup 39.4 |AE10114-ND | 19.87 17.47 15.66 |A-HDF1SLL-WP-R As pati dies ee ; — RMR 75.76 28.42 21.08 | A-POABFFA-S1B0-WP-R 
‘osition Power Receptacle, _ j 5 WeRiD' 
26 Position, Solder Cup 47.8 |AE10126-ND | 24.14 21.22 19.02 | A-HDF26LL-WP-R 14 | "Panel Mount pec) 17-93 16.76 14.13 A-PO4PMMS-SC-WP-R 
44 Position, Solder Cup 64.5 |AE10137-ND | 25.46 23.15 20.84] A-HDF44LL-WP-R 15 |4 Pos. Power Plug, Panel Mount — |Ae10279-ND | 24.53 21.56 19.33 | A-PO4PFFS-SC-WP-R 
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Amphenol’Pcd_ Ethernet and RJ11 Connection System for Harsh Environments 


Features: ¢ Multiple coupling types »* Sealed against fluids and dusts (IP67) * Shock, vibration and traction resistant * No cabling operation in field and no tools required * With the patented RuJStop® 
system you can use a standard RJ45/RJ11 cordset * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Mating cycles: 500 minimum 


Part Number RJUF2PE1B Shown Part Number RJF7PE1B Shown Part Number RJFEZ21 Shown Part Number RJF21BSCC Shown 
Coupling Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. Type A B Cc Description Part No. 1 25 100 Part No. 
RJ11 
Plugs 
1 Bayonet 1.124 (28.55) 2.089 (53.06) _ Housing For Cordset with Plastic Gland, Black APC1120-ND. 45.23 36.44 33.93 | RU11F6B 
Bayonet 1.124 (28.55) 2.089 (53.06) _- Housing For Cordset with Plastic Gland, Nickel APC1121-ND. 47.03 37.89 35.28 | RU11F6N 
Receptacles 
Bayonet .874 (22.2) 1.126 (28.6) 1.563 (39.7) | Square Flange Receptacle to Receptacle, Black APC1116-ND 47.36 38.15 35.52 | RJ11F21B 
2 Bayonet 874 (22.2) 1.126 (28.6) 1.563 (39.7) | Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel APC1117-ND 49.25 39.68 36.26 | RJ11F21N 
Bayonet 874 (22.2) 1.126 (28.6) 1.563 (39.7) | Square Flange Receptacle to Solder, Black APC1118-ND 45.13 36.36 33.85 | RJ11F22B 
Bayonet 874 (22.2) 1.126 (28.6) 1.563 (39.7) | Square Flange Receptacle to Solder, Nickel APC1119-ND 46.94 37.82 35.21 | RJ11F22N 
3 Bayonet 874 (22.2) 1.374 (34.9) 1.563 (39.7) | Jam Nut Receptacle to Receptacle, Black APC1122-ND 63.54 50.84 48.12 |RJ11F71B 
Bayonet 874 (22.2) 1.374 (34.9) 1.563 (39.7) | Jam Nut Receptacle to Receptacle, Nickel APC1123-ND 66.08 52.87 50.04 |RJ11F71N 
Accessories 
4 Bayonet Cap for Plug, Black APC1128-ND. 35.93 27.42 26.01 | RU11FC6B 
Bayonet _ _- _- Cap for Plug, Nickel APC1129-ND. 36.37 28.51 26.55 | RU11FC6N 
Bayonet Cap for Square Flange Receptacle, Black APC1126-ND 35.40 27.02 25.62 |RJ11FC2B 
5 Bayonet Cap for Square Flange Receptacle, Nickel APC1127-ND 36.82 28.11 26.65 |RJ11FC2N 
Bayonet - _ _ Cap for Jam Nut Receptacle, Black APC1130-ND 42.66 34.37 32.00 |RJ11FC7B 
- Bayonet Panel Gasket for RJ11 Bayonet, Square Flange Receptacles APC1115-ND 1.29 70 60 | JE14 
RJ45 (Ethernet) 
Plugs 
Bayonet 1.374 (34.9) 2.275 (57.8) — Housing for Cordset with Plastic Gland, Black APC1041-ND 32.39 24.92 23.26 | RJF6B 
Bayonet 1.374 (34.9) 2.275 (57.8) _ Housing for Cordset with Plastic Gland, Nickel APC1044-ND 33.70 25.28 23.59 | RUF6N 
Bayonet 1.374 (34.9) 2.275 (57.8) _ Housing for Cordset with Metal Gland, Black APC1042-ND 40.79 31.38 29.29 | RJF6MB 
Bayonet 1.374 (34.9) 2.275 (57.8) _ Housing for Cordset with Metal Gland, Olive Drab Cadmium APC1291-ND 39.38 31.73 29.54 | RJF6EMG 
1 Bayonet 1.374 (34.9) 2.275 (57.8) - Housing for Cordset with Metal Gland, Nickel APC1043-ND 40.89 31.46 29.36 | RJF6EMN 
Reverse Bayonet 1.26 (32) 2.438 (61.94) - Housing for Cordset with Plastic Gland, Black APC1072-ND 18.29 13.51 12.42 | RUFRB6 
Thread 1.5 (38) 2.2 (56) - Housing for Cordset with Metal Gland, Nickel APC1083-ND 48.29 37.85 35.24 | RJFTV6MN 
Thread 1.5 (38) 2.2 (56) - Housing for Cordset with Plastic Gland, Nickel APC1084-ND 43.36 33.09 31.38 | RUJFTV6N 
Push Pull 1.279 (32.5) 2.519 (64) - Housing for Cordset with Plastic Gland, Black APC1009-ND 14.70 10.69 9.69 | RUF5446 
Quick Lever 1.05 (26.7) 2.659 (67.5) - Housing for Cordset with Plastic Gland, Black (Square) APC1069-ND 10.07 7.14 6.57 | RUFEZ6 
Receptacles 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.311 (33.3) 1.539 (39.1) | Square Flange Receptacle to Receptacle, Black APC1025-ND 29.82 22.37 20.88 | RJF21B 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.311 (33.3) 1.539 (39.1) | Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel APC1027-ND 37.30 28.70 26.79 |RJF21N 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.311 (33.3) 1.539 (39.1) | Square Flange Receptacle to Solder, Black APC1029-ND 26.84 20.54 18.79 | RUF22B00 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.311 (33.3) 1.539 (39.1) | Square Flange Receptacle to Solder, Nickel APC1032-ND 31.52 23.64 22.07 | RJF22N00 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.311 (33.3) 1.539 (39.1) _| Square Flange Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1030-ND. 48.05 36.68 34.78 | RUF22B03100BTX 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.311 (33.3) 1.539 (39.1) | Square Flange Receptacle to 1.0 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1031-ND. 47.61 36.34 34.46 | RUF22B10100BTX 
2 Bayonet 1.125 (28.58) 1.311 (33.3) 1.539 (39.1) _| Square Flange Receptacle to 0.5 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel APC1034-ND. 45.90 35.04 33.22 | RUF22N05100BTX 
Push Pull .878 (22.3) 1.220 (31) 1.653 (42) Square Flange Receptacle to Receptacle, Black APC1004-ND. 18.88 13.94 12.82 | RJF54421 
Push Pull .878 (22.3) 1.220 (31) 1.653 (42) Square Flange Receptacle to Receptacle, Metallized, Black APC1008-ND. 21.44 15.83 14.55 | RJF5442M1 
Push Pull .878 (22.3) 1.220 (31) 1.653 (42) Square Flange Receptacle to Solder, Black APC1005-ND. 19.85 14.65 13.47 | RJF5442200 
Push Pull .878 (22.3) 1.220 (31) 13.40 (342) | Square Flange Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1006-ND. 35.74 27.50 25.67 | RUF5442203100BTX 
Thread 1.242 (31.55) 1.438 (36.53) 1.697 (43.1) | Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel APC1076-ND 40.14 32.34 30.11 | RJFTV21N 
Thread 1.242 (31.55) 1.438 (36.53) 1.697 (43.1) _ | Square Flange Receptacle to Solder, Nickel APC1077-ND 35.43 27.26 25.44 | RJFTV22N00 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.626 (41.3) 1.539 (39.1) | Jam Nut Receptacle to Receptacle, Black APC1045-ND 47.22 36.04 34.17 |RJF71B 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.626 (41.3) 1.539 (39.1) | Jam Nut Receptacle to Receptacle, Nickel APC1046-ND 52.10 39.76 37.71 | RJF71N 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.626 (41.3) 1.539 (39.1) | Jam Nut Receptacle to Solder, Black APC1048-ND. 43.82 33.71 31.46 | RUF72B00 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.626 (41.3) 1.539 (39.1) | Jam Nut Receptacle to Solder, Nickel APC1051-ND. 46.63 35.59 33.75 | RUF72NO00 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.626 (41.3) 13.34 (339) _| Jam Nut Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1049-ND. 54.59 42.79 39.84 | RUF72B03100BTX 
3 Bayonet 1.125 (28.58) 1.626 (41.3) 13.34 (339) | Jam Nut Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel APC1052-ND. 59.20 46.40 43.20 | RUF72N03100BTX 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.626 (41.3) 40.90 (1,039) | Jam Nut Receptacle to 1.0 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1050-ND. 55.78 43.72 40.71 | RUF72B10100BTX 
Reverse Bayonet | 1.079 (27.4) 1.339 (34) 1.729 (43.9) | Jam Nut Receptacle to Receptacle, Black (Front Mount) APC1073-ND 24.94 18.71 17.46 | RUFRB71 
Reverse Bayonet | _ 1.079 (27.4) 1.339 (34) 1.691 (43) Jam Nut Receptacle to Receptacle, Right Angle, Black (Front Mount) APC1074-ND 27.82 20.87 19.48 | RUFRB71RA 
Thread 1.242 (31.55) 1.812 (46) 1.696 (43.09) | Jam Nut Receptacle to Receptacle, Nickel APC1085-ND. 51.06 40.02 37.26 | RUFTV71N 
Thread 1.242 (31.55) 1.812 (46) 1.696 (43.09) | Jam Nut Receptacle to Solder, Nickel APC1086-ND. 44.14 33.69 31.95 | RUFTV72N00 
Thread 1.242 (31.55) 1.812 (46) 13.50 (343) _| Jam Nut Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel APC1087-ND. 62.33 50.22 46.76 _| RUFTV72N03100BTX 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.311 (33.3) 3.23 (82) Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Black APC1035-ND 49.69 37.92 35.96 |RJF2PE1B 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.311 (33.3) 3.23 (82) Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Nickel APC1036-ND 56.89 44.59 41.52 |RJF2PEIN 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.311 (33.3) 3.23 (82) Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Black APC1037-ND 60.72 47.59 44.31 | RJF2PEM1B 
6 Bayonet 1.125 (28.58) 1.311 (33.3) 3.23 (82) Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Nickel APC1039-ND 57.42 45.01 41.91 | RJF2PEM1N 
Thread 1.242 (31.55) 1.438 (36.53) 3.622 (92) Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Nickel APC1080-ND. 60.93 49.09 45.70 | RUFTV2PE1N 
Thread 1.242 (31.55) 1.438 (36.53) 3.622 (92) Inline Square Flange Rec. to Rec. with Metal Gland, Olive Drab Cadmium APC1293-ND. 68.02 54.80 51.02 | RUFTV2PEM1G 
Thread 1.242 (31.55) 1.438 (36.53) 3.622 (92) Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Nickel APC1081-ND. 67.18 54.12 50.39 | RUFTV2PEM1N 
Thread 1.242 (31.55) 1.438 (36.53) 3.622 (92) Inline Square Flange Receptacle to Solder with Metal Gland, Nickel APC1082-ND 52.50 41.16 38.32 | RUFTV2PEM2N00 
7 Bayonet 1.125 (28.58) 1.626 (41.3) 3.23 (82) Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Black APC1053-ND 62.12 48.70 45.34 | RJF7PE1B 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.626 (41.3) 3.23 (82) Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Nickel APC1054-ND 64.85 52.25 48.65 |RJF/7PEIN 
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Amphenol Ped Ethernet and RJ11 Connection System for Harsh Environments (Cont.) 


Coupling Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. Type A B Cc Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.626 (41.3) 3.23 (82) Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Black APC1055-ND 70.52 56.82 52.90 |RJF7PEM1B 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.626 (41.3) 3.23 (82) Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Nickel APC1056-ND 70.96 57.16 53.22 | RJF7PEM1N 
7 Thread 1.242 (31.55) 1.812 (46) 3.622 (92) Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Nickel APC1089-ND. 67.64 54.50 49.80 | RUFTV7PE1N 
Thread 1.242 (31.55) 1.812 (46) 3.622 (92) Inline Jam Nut Rec. to Rec. with Metal Gland, Olive Drab Cadmium APC1294-ND. 78.28 63.07 58.72 | RUFTV7PEM1G 
Thread 1.242 (31.55) 1.812 (46) 3.622 (92) Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Nickel APC1090-ND 76.45 61.59 56.28 | RJFTV7PEM1N 
Quick Lever 1.339 (34) 1.575 (40) 1.714 (43.55) | Flange Receptacle to Receptacle, Black APC1064-ND 18.65 13.77 12.66 | RUFEZ21 
8 Quick Lever 1.339 (34) 1.575 (40) 13.53 (343.55) | Flange Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1065-ND. 27.36 21.05 19.65 | RJFEZ2203100BTX 
Quick Lever 1.339 (34) 1.575 (40) 21.40 (543.55) | Flange Receptacle to 0.5 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1066-ND. 27.71 21.32 19.90 | RJFEZ2205100BTX 
Quick Lever 1.339 (34) 1.575 (40) 41.08 (1,043.55) | Flange Receptacle to 1.0 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1067-ND. 28.59 21.99 20.53 | RUFEZ2210100BTX 
9 Bayonet 1.125 (28.58) 1.311 (33.3) 1.051 (26.7) | Square Flange Receptacle to Receptacle, Black with Self Closing Cap APC1026-ND 37.69 29.00 27.07 | RJF21BSCC 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.311 (33.3) 1.051 (26.7) _ | Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel with Self Closing Cap APC1028-ND 38.06 29.05 27.55 | RJF21NSCC 
Accessories 
Bayonet P67 Dust Cap for RUF Bayonet Plugs, Black APC1059-ND 29.56 2217 20.70 |RJFC6B 
4 Bayonet |P67 Dust Cap for RUF Bayonet Plugs, Nickel APC1060-ND 30.92 23.19 21.65 | RJFC6N 
Push Pull _- _ - IP67 Dust Cap for RJF544 Push Pull Plugs APC1001-ND 17.49 12.72 11.53 |54402BM 
Thread - _ - IP67 Dust Cap for RJFTV Threaded Plugs, Nickel APC1092-ND. 36.33 27.95 26.09 _| RUFTVC6N 
Bayonet |P67 Dust Cap for RUF Bayonet Square Flange Receptacles, Black APC1057-ND 27.92 20.94 19.55 | RUFC2B 
Bayonet P67 Dust Cap for RUF Bayonet Square Flange Rec., Olive Drab Cadmium APC1292-ND 26.78 21.58 20.09 | RJFC2G 
Bayonet P67 Dust Cap for RUF Bayonet Square Flange Receptacles, Nickel APC1058-ND 28.80 21.60 20.16 |RJFC2N 
Bayonet 1P67 Dust Cap for RUF Bayonet Jam Nut Receptacles, Black APC1061-ND 33.87 26.06 24.32 | RJFC7B 
5 Bayonet - _ _- P67 Dust Cap for RUF Bayonet Jam Nut Receptacles, Nickel APC1062-ND 35.31 27.17 25.36 | RUJFC7N 
Push Pull IP67 Dust Cap for RJF544 Push Pull Receptacles APC1000-ND 17.49 12.72 11.53 |54402BE 
Push Pull - _ =- Panel Gasket for RJF544 Push Pull Square Flange Receptacles APC1002-ND 1.75 1.00 87  |54402JE 
Thread IP67 Dust Cap for RUFTV Threaded Square Flange Receptacles, Nickel APC1091-ND 35.04 26.96 25.16 | RJFTVC2N 
Thread - _ - IP67 Dust Cap for RUFTV Threaded Jam Nut Receptacles, Nickel APC1093-ND 39.35 30.27 28.26 | RUFTVC7N 
Reverse Bayonet - _ _- P67 Dust Cap for RJFRB Reverse Bayonet Jam Nut Receptacles APC1075-ND 11.04 7.83 7.20 | RUFRBC7 
Bayonet/SCC = _ _ Flange Gasket for RUF Bayonet and all with Self Closing Caps APC1023-ND 1.90 1.12 97 | JE 
Bayonet - _ _ Flange Gasket for RUFTV Bayonet Square Flange Receptacles APC1094-ND 3.54 2.19 1.93 | JE19 
Quick Lever P67 Dust Cap for RUFEZ Quick Lever Receptacles APC1070-ND 8.30 5.71 5.19 | RUFEZBE 
Quick Lever - _- - Panel Gasket for RJFEZ Quick Lever Square Flange Receptacles APC1071-ND 117 63 -54 | RUFEZJE 
Tools 
Bayonet - - - Removal Tool RJFTV Thread, RJF Bayonet Receptacle and Plug Insert APC1063-ND 36.80 27.60 25.76 | RJFODE 
Push Pull - - _- Removal Tool for RJF455 Plug Inserts APC1003-ND 10.03 6.82 6.27 |54400T02 


USB and IEEE 1394 Connection System for Harsh Environments 


Features: ¢ Tri-Start Thread coupling * Sealed against fluids and dusts (IP67) * Shock, vibration and traction resistant * No cabling operation in field and no tools required * Can insert a standard USB 2.0 
or most standard IEEE 1394 cordsets into a metallic plug * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C * Mating cycles: 500 ~ 1,500 


Coupling Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. Type A B c Description Part No. fl 25 100 Part No. 
USB 
1 Plug 961 (24.4) 1.249 (31.72) | 2.792 (70.91) | Plug Housing for USB to A Male cord APC1107-ND 54.35 42.61 39.67 USBFTV6N 
9 Receptacle 1.006 (25.5) 1.219 (30.96) 1.237 (31.41) | Square Flange A Receptacle to Receptacle, Nickel APC1103-ND 39.94 30.48 28.91 USBFTV21N 
Receptacle 1.006 (25.5) 1.219 (30.96) 1.237 (31.41) | Square Flange A Receptacle to Solder, Nickel APC1104-ND 40.54 31.19 29.11 USBFTV22N 
3 Receptacle 1.006 (25.5) 1.219 (30.96) 3.422 (86.9) _| Inline Square Flange A Receptacle to Receptacle with Backshell, Nickel APC1105-NDt 78.30 63.08 57.64 USBFTV2PE1N 
Receptacle 1.006 (25.5) 1.219 (30.96) 3.422 (86.9) _| Inline Jam Nut A Receptacle to Receptacle with Backshell, Nickel APC1110-NDt 81.95 65.57 62.05 USBFTV7PE1N 
5 Receptacle 1.006 (25.5) 1.219 (30.96) 1.052 (26.7) / Square Flange A Receptacle to Receptacle, Black with Self Closing Cap APC1100-NDA 38.53 29.64 27.67 USBF21BSCC 
Receptacle 1.006 (25.5) 1.219 (30.96) 1.052 (26.7) _| Square Flange A Receptacle to Receptacle, Nickel with Self Closing Cap APC1101-NDA 40.23 30.95 28.89 USBF21NSCC 
6 Receptacle 1.006 (25.5) 1.515 (38.47) 1.237 (31.42) | Jam Nut A Receptacle to Receptacle, Nickel APC1108-ND 47.27 36.08 34.21 USBFTV71N 
Receptacle 1.006 (25.5) 1.515 (38.47) | 1.237 (31.42) | Jam Nut A Receptacle to Solder, Nickel APC1109-ND 46.84 35.75 33.90 USBFTV72N 
7 Cable 0.197 (5) 0.811 (20.6) 1.968 (50.0) | Jam Nut B Receptacle to 5 Pin JWT 2.5mm Connector APC1097-ND. 16.67 12.31 11.32 USBBF7 
8 Cable 0.197 (5) 0.811 (20.6) 39.37 (1,000) | Cord Male A to Sealed Male B APC1095-ND. 18.62 14.25 13.04 USBBF6100 
Cable 0.197 (5) 0.811 (20.6) 78.74 (2,000) | Cord Male A to Sealed Male B APC1096-ND. 20.02 15.32 14.02 USBBF6200 
IEEE 1394 
1 Plug 961 (24.4) 1.249 (31.72) 2.795 (71) _| Plug Housing for IEEE 1394 Male Cord APC1016-ND. 57.35 45.41 42.22 FWFTV6N 
2 Receptacle 1.006 (25.5) 1.219 (30.95) 1.332 (33.83) | Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel APC1013-ND 43.77 34.31 31.95 FWFTV21N 
Receptacle 1.006 (25.5) 1.219 (30.95) 1.332 (33.83) | Square Flange Receptacle to Solder, Nickel APC1014-ND 44.44 33.92 32.17 FWFTV22N 
3 Receptacle 1.006 (25.5) 1.219 (30.95) 3.422 (86.9) _ | Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Backshell, Nickel APC1015-NDt 87.24 70.61 65.56 FWFTV2PE1N 
4 Receptacle 1.006 (25.5) 1.515 (38.5) 3.020 (77) Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Backshell, Nickel APC1019-NDt 87.83 71.08 66.01 FWFTV7PE1N 
5 Receptacle 1.417 (36) 1.890 (48) 1.052 (26.7) ) Square Flange Receptacle to Receptacle, Black with Self Closing Cap APC1010-NDA 39.39 30.88 28.75 FWF21BSCC 
Receptacle 1.417 (36) 1.890 (48) 1.052 (26.7) _| Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel with Self Closing Cap APC1011-NDA 39.89 31.27 29.11 FWF21NSCC 
6 Receptacle 1.006 (25.5) 1.515 (38.5) 1.332 (33.8) | Jam Nut Receptacle to Receptacle, Nickel APC1017-ND 50.40 39.90 37.80 FWFTV71N 
Receptacle 1.006 (25.5) 1.515 (38.5) 1.332 (33.8) | Jam Nut Receptacle to Solder, Nickel APC1018-ND 49.95 39.55 37.47 FWFTV72N 
Accessories 
IP67 Dust Cap for USBFTV Square Flange Receptacles APC1112-ND 27.86 20.90 19.51 USBFTVC2N 
IP67 Dust cap for USBFTV Plugs APC1113-ND. 28.96 21.72 20.28 USBFTVC6N 
IP67 Dust Cap for USBFTV Jam Nut Receptacles APC1114-ND 34.38 26.45 24.69 USBFTVC7N 
Receptacle Cap for USBBF7 with Metal Chains APC1098-ND 6.05 4.19 3.71 USBBFC7 
P67 Dust Cap for FWFTV Square Flange Receptacle APC1020-ND 27.86 20.90 19.51 FWFTVC2N 
Gasket for Square Flange Receptacles Both FWFTV and USBFTV APC1024-ND 2.66 1.58 1.42 JES 
Tools 
Removal Tool for FWFTV Receptacle Inserts APC1012-ND 35.90 27.62 25.78 FWFODE 
Removal Tool for USBFTV Receptacle Inserts APC1102-ND 30.62 22.97 21.44 USBFODE 


t+ Not IP67 Sealed A Use JE18 Gasket 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Hes “TM” Modular Connectors 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


Position/ Dim. (mm) [Digi-Key Price Each Hirose Position/ Dim. (mm) _| Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Contacts |Description W|H ] OD |Part No. 1 10 100 |Part No. Fig.| Contacts |Description W|H | D |Part No. 1 10 100 |Part No. 
Plugs (for IDC Termination with Flat Line Cord) — RoHS Compliant Receptacles — Top Entry P.C. Board Mount; 
Color: White — RoHS Compliant 
4-4 |Plug 7.7) 6.6 /13.4 BOOSiEme) 141 1.15.84) TMaP-44P 4-4 |LowProfile 12.9]18.3]15.0]H11254-ND | 2.96 2.46 1.82/TM3RA-44(50) 
; | S4 Pls 97 | 6.6/1.4 oOo) 48 1.21.88) TMSP-64P 17| 6-4 — |Low Profile 14.9/18.3|15.0/H11259-ND | 2.96 2.46 1.82|TM3RA-64(60) 
66 [Plug 9.7/6.6 13.4 IED 1.79 1.46 1.06/TM3P-66P 6-6 [Low Profile 14.9|18.3|15.0/H11271-ND | 2.99 2.48 1.86 TM3RA-66(50) 
88 [Plug 11.7) 6.6 |22.5/RQ087: NDI] 215 1.79 1.82) TM8P-88P 18| 88  |Low Profile 16.9/18.3|15.0/H11279-ND | 5.83 4.83 3.62|TM3RA-88(50) 
Receptacles — with 6” (152.4mm) Wire Leads; Color: Gray Receptacles — P.C. Board Mount with Tin Hold-Down Tabs; Color: Gray 
3] 44 [Receptacle 15.3]20.5|10.2]H9018-ND | 2.63 2.19 1,62/TMIR-616W44-45-150M 2x62 [PC Top Entry pe olieclts4\NGIRSRNOME 9.77 19 2.34]TMORE-1D04 
Receptacles — with 6” (152.4mm) 23 
Wire Leads; Color: Gray — RoHS Compliant 2x6-4 |PC Top Entry 28.2|16.0/15.4|H9114-ND | 493 4.08 3.06/TM2RE-1208 
4-4 [Receptacle 17.5|20.5]10.2/H11388-ND | 4.84 4.01 3.01]TM1R-616B44-35S-150M 24] 3x6-2 |PC Top Entry 39.2|16.0/15.4/H9116-ND | 4.99 4.13  3.10/TM2RE-1906 
4-4 [Receptacle 12.4]17.4|14.3]H11389-ND | 4.32 3.58  2.69/TM1R-616M44-35S-150AM| | 27] — — |2x(1) 8-8, (1) 6-6 [28.0/14.0|13.5]H9077-ND | 6.71 5.68 4.26/TMSRO-1414 
4-4 |Receptacle 12.4]21.3]12.5/H11390-ND | 4.38 3.63 2.72|TM1R-616P44-35S-150M 29| 6-2 With Power Plug |24.0/15.0/13.7)H9132-ND | 2.83 2.35  1.74/TMSRT1-62PWJ 
4 | o4  |Receotacte 12.4]21.4|12.5]H11392-ND | 8.01 6.78 5.09]TM1RV-623P64-35S-150M | | 30] 6-4 |TopEntrySMT |14.0|17.0/12.5/H9136-ND | 3.06 2.54 1.88/TM15R-64(30) 
6-6 | Receptacle 12.4/21.4/12.5]H11394-ND | 8.01 6.78 —5,09/TM1RV-623P66-35S-150M Receptacles — P.C. Board Mount with Tin Hold-Down Tabs; 
3 | S4 _ |Receptacie 149]183]13.7/H11391-ND | 496 4.11 3.08|T1RV-623K64-35S-150M | 57 —Gq—Jpo moun Sa a oe Hi ee — 7a] TMERFT-4450 
6-6 Receptacle 14.9]18.3]13.7)H11393-ND | 9.22 8.02 6.42|TM1RV-623K66-35S-150M ea [pC Maint ¥8.0/15.4]160|H11206-ND | 848 288 2.16|TMOREA-0604(50) 
ee aes Fe ea 9) 66 lpcmoun 18.0/15.4]16.0/H11297-ND | 4.09 3.39 2.54|TM2REA-0606(50) 
Wire Leads (Bezel Included); Color: Brown — RoHS Compliant 2x6-2 |PC Mount 28.2/15.4/16.0)H11278-ND | 3.92 3.24 2.43/TM2REA-1204(50) 
6-2 /Receptacle 14.9]18.3)13.7)H11368-ND | 4.64 3.84 2.88)TM2RG-L62-5S-150M 20 | 2x6-4 |PC Mount 28.2|15.4]16.0/H11275-ND | 5.25 4.35 — 3.26|TM2REA-1208(50) 
t) 6-4 Receptacle 14.9}18.3/13.7)H11369-ND | 5.83 4.83 3.62}TM2RG-L64-5S-150M 2x6-6 |PC Mount 28.2/15.4|16.0}H11263-ND | 6.15 5.09 3.82|TM2REA-1212(50) 
6-6 Receptacle 14.9/18.3]13.7)H11370-ND | 849 7.38 5.91|TM2RG-L66-5S-150M 3x 6-2 |PC Mount 39.2[15.4|16.0/H11277-ND | 519 4.30 3.23/TM2REA-1806(50) 
Receptacles — P.C. Board Mount; Color: Gray 21] 3x64 |PC Mount 39.2]15.4]16.0/H11274-ND | 699 5.79 4.34|TM2REA-1812(50) 
14 4-4 |Receptacle 13.0/14.5/18.0)H9123-ND | 2.70 = 2.25 1.66) TMSRE1-44 3x6-6 |PC Mount 39.2/15.4]16.0]H11264-ND | 8.67 7.54 6.04] TM2REA-1818(50) 
6-4 [Receptacle 15.0}14.5]18.0/H9124-ND | 2.47 2.06 1.52) TMSRE1-64 4x6-2 |PC Mount 50.2/15.4|16.0|H11276-ND | 6.41 5.31 3.98] TM2REA-2408(50) 
Receptacles — P.C. Board Mount; Color: Gray — RoHS Compliant 32 | 4x64 |PC Mount 50.2|15.4]16.0/H11265-ND | 7.83 6.63  4.97|TM2REA-2416(50) 
0 4-4 |Receptacle 20.0/11.0)10.5}H11253-ND | 3.22 268  1.98)TMSRF-44(50) 4x6-6 |PC Mount 50.2]15.4|16.0|H11266-ND | 9.06 7.88 6.31|TM2REA-2424(50) 
6-4 [Receptacle 24.6/13.0/14.0/H11292-ND | 3.09 2.57 1.90|TMSRF-64(50) 6-4 PC Top Entry 17.2|16.0]15.4]H11290-ND | 3.48 2.88 2.16) TM2RE-0604(50) 
4-4 |Receptacle 18.0)18.6/14.3|H11366-ND | 2.70 2.25 1.66] TMSRC-44(50) ot 6-6 PC Top Entry 17.2|16.0/15.4]H11291-ND | 4.09 3.39 2.54] TM2RE-0606(50) 
11 6-4 |Receptacle 18.0)21.1]14.3/H11251-ND | 2.80 2.33 1.72|TMSRC-64(50) 2x 6-4 |PC Top Entry 28.2/16.0/15.4|H11269-ND | 5.25 4.35 3.26] TM2RE-1208(50) 
6-6 [Receptacle 18.0/21.1|14.3]H11250-ND | 2.93 2.43 1.82|TMSRC-66(50) o 2x 6-6 |PC Top Entry 28.2|16.0/15.4|H11270-ND | 6.15 5.09 —3.82|TM2RE-1212(50) 
12 | 8-8 [Receptacle 18.1]21.2}17.5{H11252-ND | 4.61 3.82 —2.87|TMSRC-88(50) 3x6-4 |PC Top Entry 39.2|16.0]15.4/H11268-ND | 6.99 5.79 4.34) TM2RE-1812(50) 
4-4 |Receptacle 12.8)14.0|14.0/H11287-ND | 3.09 2.57 —1.90/TMSRJ3-44(50) 4 3x6-6 |PC Top Entry 39.2|16.0]15.4]H11272-ND | 7.88 6.67 5.00/TM2RE-1818(50) 
rr 6-4 |Receptacle 14.8)14.0/14.0/H11283-ND | 2.57 2.14 1.58) TM5RJ1-64(50) 4x6-2 |PC Top Entry 50.2/16.0/15.4]H11273-ND | 6.53 5.40 4.05] TM2RE-2408(50) 
6-6 /Receptacle 14.8/14.0)14.0/H11284-ND | 3.02 2.52 1.86) TMSRJ1-66(50) 25 | 4x6-4 |PC Top Entry 50.2|16.0/15.4]H11260-ND | 7.83 6.63  4.97|TM2RE-2416(50) 
8-8 Receptacle (Keyed) |19.2/14.0]16.0/H11281-ND | 3.10 257  1.93/TMSRJ1-88(50) 4x66 |PC Top Entry 50.2|16.0|15.4|H11267-ND |11.43 9.94 7.96|TM2RE-2424(50) 
6-4 /Receptacle 14.8/14.0)14.0/H11293-ND | 257 2.14 1.58) TMSRJ2-64(50) 33 | 8x6-6 |Side Entry 8x6-6 |93.0/14.0/14.0/H11288-ND [12.26 11.35 9.51/TMSRJ1-4848(50) 
1g) 95 |Reeptacte 14.8]14.0]14.0/H11294-ND | 3.22 2.68 1.98|TMSRJ2-66(50) vg | 3X88 2x88 43.3/14.0/14.7/H11311-ND | 6.76 5.72 4.29/TMSRSA-2424(50) 
8-8 — /Receptacle (Keyed) |19.2/14.0]16.0/H11280-ND | 2.70 2.25 1.66] TMSRJ-88(50) — [3x (1) 8-8, (2) 6-6 [30.0/14.0/13.5/H11299-ND | 8.35 7.07 5.30/TMSRA-2020(50) 
8-8 [Receptacle (Keyed) |18.6/14.0)14.0/H11295-ND | 4.18 3.46 —_ 2.60/TMSRJ2-88(50) 27| = — — |2x (1) 8-8, (1) 6-6 [28.0/14.0|13.5/H11298-ND | 6.97 5.90 4.43|TMSRQ-1414(50) 
jq| ‘4 |Recentacle 13.0)14.5/18.0)H11255-ND | 2.60 2.16 1.60) TMSRE1-44(20) ng | 2x62 [With Power Plug ]35.0]15.0]13.7]H11312-ND | 331 274  2.06/TMBRT-1204PWU(50) 
6-4 |Receptacle 15.0)14.5/18.0/H11257-ND | 2.80 2.83 1.72|TMSRE1-64(20) 2x6-2 |With Power Plug |35.0]15.0/13.7/H11313-ND | 3.51 2.91 2.18) TMSRT1-1204PWu(50) 
15| 6-6 Receptacle 15.0/14.5]18.0/H11258-ND | 312 2.60 1.92|TM5RE1-66(20) (Continued) 
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HS 


HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. 


“TM” Modular Connectors (cont.) 


Position/ Dim. (mm) _|Digi-Key Price Each Hirose Position/ Dim. (mm) _|Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Contacts |Description W | H | D |Part No. u 10 100 /Part No. Fig.| Contacts |Description W | 4H | D |Part No. 1 10 100 |Part No. 
29| 6-6 |WithPowerPlug |24.0/15.0/13.7|H11314-no | 389 3.22 —2.42/TMSRT1-86PW(50) Plug for CAT6 — RoHS Compliant 
30] 6-4 |Top EntrySMT — | 14.0/17.0]12.5]H11300-ND | 3.02 2.52 —1.86|TM15R-64(50) 39 | 8:8 [Plug 11.7] 8.9 | 25 |H11471-ND | 3.63 3.00 2.25) TM23P-88P 
34| 8-8 [Receptacle 14.0/11.7/17.0/H11303-ND | 351 2.91  2.18/TMSRL-88(50) Boot for CAT6 Plug — RoHS Compliant 
8-8 Black 13.4]17.2]25.3]H11472-ND | 1.18 97 _.70|TM23P-8-BT(01) 
31 | 4x8-8 |Receptacle 56.0|11.7/17.0]H11304-ND |10.35 9.00 _7.20/ TMSRL-3232(50) 
L ~ 8-8 Red 13.4]17.2]25.3|H11473-ND | 1.18 97 —_.70|TM23P-8-BT(02) 
Receptacles — Right Angle, SMT — RoHS Compliant 8-8 |Blue 13.4]17.2|25.3/H11474-ND | 1.18 97 —_.70|TM23P-8-BT(03) 
35| 8-8 [Receptacle 15.6|12.3]14.5|H11310-ND | 4.61 3.82 2.87/TM18R-T0-88(50) ae Wali i34lt7zlosalita7s-no | 418 97 70|TMe3P-8-87(04) 
: 40 
“TM” Modular Connectors — RoHS Compliant 8-8 |Green 13.4]17.2|25.3|H11476-ND | 1.18 97 —_.70|TM23P-8-BT(05) 
31 | 4x8-8 |With Light Pipes [59.2]15.3]25.9]H11307-ND ]15.81 14.88 13.02)TM21R-5A-3232-LP(50) 8-8 [Orange 13.4]17.2/25.3/H11477-ND | 1.18 97 _.70|TM23P-8-BT(06) 
a7] a8 |Acarier Receptacle 18.6 17.0/37.5 H11316-ND [11.54 10.68 8.95 TMSRL-88-1U(60) 8-8 |Gray 13.4/17.2)25.3)H11478-ND | 1.18 97 .70/TM23P-8-BT(07) 
8-8 |Light BI 13.4]17.2|25.3|H11479-ND | 1.18 97 —_.70|TM2P-8-BT(08 
36 | 8x8-8 |With Light Pipes [59.2/28.0/325|H11308-ND |21.45 20.74 18.59/TM21R-5B-3232D-LP(50) ulead (08) 
5 Receptacles — Right Angle, SMT — RoHS Compliant 
Dust Covers'for, Modular: Connectors — Rotts (Compliant a) &8 [Black care 45 14.5] 13 |H11480-ND | 3.86 3.20  2.40|TM23R-5A-88(50) 
igi] were [ou coet 12.0/13.0) 8.5 |RBOO7-ND)) 65 = 53-39) TM-6-DC 8-8 EMI Shield 15 |14.5] 13 |H11488-ND | 4.64 3.84 2.88/TM24RSG-5A-88 
8-8 |Dust Cover 15.6] 13.9] 6.5 |H9006-ND 95 78 —.57|TM-8-DC — |Hand Crimp Tool for CAT6 Plug H11487-ND 699.58 HT601-TM23/22P-88P 
Data-Link Shielded Jack and Cable Assembly 
FEATURES: APPLICATIONS: 


Jack: ¢ In order to protect the circuit inside the equipment, the jack is constructed 
to allow the shielding to engage first upon mating »* The conventional TM series 
jack with EMI protection provided with a shield and ferrite core * The 8-conductor 
model conforming to RJ-45 and |SO8877 standards 


Shielded Jack — PCB Mount 


«LAN equipment * Office equipment * Measurement equipment * HUB » Router 
* Computer * ISDN terminal TM11 “EMI” protection connector is designed to fulfill 
the requirement of noise and “ESD” protection. The design is in conformance with 
the F.C.C. regulation as specified in “476 C.F.R., Part 68, subpart F.” 


Positions- Digi-Key Price Each Hirose 
Contacts Part No. 1 10 100 Part No. 
8-8 H11289-ND 5.63 4.66 3.50 TM11R-5C-88(50) 
(@) Circuits- LED Color Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each EDAC 
Zz Fig. | Contacts Left / Right A B C_ | Part No. 1 10 100 | Part No. 
30p” Gold 
RJ45 M d | J k ith LED 8-8 = 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1060-ND 3.01 2.67 2.14 | A20-108-660-010 
Oo Uu ar ac Ss wi Ss 8-8 Yellow/Green 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1061-ND 3.26 2.89 2.31) A20-108-661-310 
1 8-8 Red/Green 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1062-ND 3.35 2.97  2.38]A20-108-662-310 
8-8 Green/Green 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1063-ND 3.91 3.47 2.78 | A20-108-663-310 
8-8 Red/Green-Red/Green | 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1064-ND 3.97 3.52 2.82) A20-108-665-510 
2 2x8-8 Yellow/Green 15.75 | 32.26 | 13.46 | 151-1066-ND 5.74 5.09 4.07) A20-216-661-310 
2 4x8-8 Yellow/Green 15.75 | 63.75 | 13.46 | 151-1069-ND 9.30 8.25 6.60) A20-432-661-310 
Gold Flash 
8-8 = 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1105-ND 2.23 1.98 1.59] A20-108-260-010 
SPECIFICATIONS: 
* Insulator Housing: Black Plastic PBT/Nylon, UL 94V-0 * Contact Material: Phosphor 1 8-8 Yellow/Green 18.75 | 16.51 | 13.48 gSteitOe-ND 2.70 2.40 1.92 | A20-108-261-310 
Bronze * Contact Plating: Gold Flash or Gold Plate over Nickel * Contact Resistance: 8-8 Red/Green 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1107-ND 264 2.34 1.87] A20-108-262-310 
20mQ maximum ¢ Insulation Resistance: 500MQ minimum ¢ Current Rating: 1.5A 
maximum » Voltage Rating: 120VAC maximum ° Shield Housing: Tin plated Copper 8-8 Green/Green 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1108-ND 2.64 2.34 1.87 |A20-108-263-310 
Alloy * LED Voltage: 2.1V typical @ 20mA © Reverse Voltage @<100mA: 5.0V DC [5 | axeg Yellow/Green 15.75 | 63.75 | 13.46 | 151-1110-ND 9.30 825  6.60|A20-432-261-310 
Forward Current: 30mA 
RJ 45 M od u la r J acks Circuits- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each EDAC 
Fig. | Contacts A B Cc Part No. 1 10 100 Part No. 
30p” Gold 
Fig. 1 — Vertical Fig. 2— Right Angle ; 8-8 15.90 | 16.38 | 15.36 | 151-1070-ND 121 1.08 “86 | A00-108-620-450 
8-8 16.70 16.20 16.00 |151-1071-ND 2.23 1.98 1.59 A00-108-622-450 
2 8-8 20.57 13.30 15.24 |151-1072-ND 2.88 2.56 2.05 A00-108-660-450 
Cc 8-8 21.20 13.60 15.88 |151-1073-ND 2.39 2.12 1.70 A00-108-662-450 
«q 2 8-8 20.57 13.60 | 30.48 |151-1074-ND 3.66 3.25 2.60 A00-216-660-450 
B 8-8 28.50 | 25.14 17.28 |151-1076-ND 4.84 4.29 3.44 A00-216-672-450 
2 8-8 21.30* | 13.60 | 59.10* |151-1078-ND 9.98 8.86 7.09 A00-432-662-450 
Gold Flash 
1 8-8 15.90 16.38 15.36 |151-1099-ND W 64 51 A00-108-220-450 
8-8 16.70 16.20 16.00 |151-1100-ND 1.64 1.46 i Wd A00-108-222-450 
2 8-8 20.57 13.30 15.24 |151-1118-ND 1:21 1.08 86 A00-108-260-450 
a 8-8 21.20 13.60 15.88 |151-1119-ND 1.24 1.10 88 A00-108-262-450 
SEECIICRTIONS: , 8-8 20.57 13.60 | 30.48 /151-1101-ND 1.33 1.19 95 A00-216-260-450 
* Operating Temperature: -40°C ~ 80°C * FCC Compliance: Part 68 SubPart F  Insu- 
ate ; see 2 8-8 21.27 13.80 | 31.12 |151-1102-ND 2.17 1.93 1.54 A00-216-262-450 
lator Housing: Black Plastic PBT/Nylon, UL 94V-0 * Contact Material: Phosphor 
Bronze * Contact Plating: Gold Flash or Gold Plated over Nickel »* Contact Resis- 28 ae a4 ee gwen +8 ae S16 Ae eee 
tance: 30m maximum =» Insulation Resistance: 500MQ minimum * Current Rating: 2 si , = i 5 poe 51- % ‘ 15 7 432-260-451 
1.5A maximum * Voltage Rating: 1.25V * Withstanding Voltage: S00VAC (Gold Flash: 88 | 21.30" | 13.60 _| 59.10* [151-1120-ND 3.69 3.28 2.62 __|A00-432-262-450 
1000VAC) ° Shield Housing: Tin plated Copper Alloy * Dimension is +0.25 mm 


molex 


HyperJack 1000 - Power over 
Ethernet (PoE) Modules 


Circuits- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Contacts Description A B Cc Part No. 1 10 100 Part No. 
PoE Module 2x4 Port | 59.39 | 63.53 | 25.9 |WM5458-ND 153.56 131.90 117.76 |85586-1003 
8-8 PoE Module 2x6 Port | 87.33 | 63.53 | 25.9 |WM5459-ND 251.61 216.11 192.96 | 85586-1005 
Ethernet 2x6 Port 87.33 | 40.15 | 25.46 | WM5460-ND 99.06 85.09 75.97 | 85780-1005 


The HyperJack 1000 PoE Module enables all power 
over Ethernet management functions for Power 
Sourcing Equipment (PSE) acc. IEEE802.3af with 
Gigabit Ethernet performance. SPECIFICATIONS: 
Shield: + Material: Brass, Plating: Nickel 
¢ Material: 
Terminal: * Phosphor Bronze, Plating: Postplate or 
Spotplate 0.00127/0.00005 minimum * Gold over 
0.00127/0.00005 minimum * Nickel in contact area, 
0.00190/0.000075 minimum 100% »° Tin in tail area, 
both over 0.00127/0.000050 minimum nickel over all 


Housing: 
Black Thermoplastic UL 94V-0 


More Product Available Online: www.digikey.com 


324 (usz010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


molex Modular Jacks 


Housing: Black glass-filled 
high temperature nylon, UL 
94V-0 

Contact: Phosphor Bronze 
Plating: 1.27m (50y”) min. 
Gold in contact area and 
1.27um (50u") Tin in tail area, 
both over Nickel overall 
Temperature: -40°C ~ 80°C 
(70°C for 48025 series) 


Housing: Black glass-filled 
nylon, UL 94V-0 

Contact: Phosphor Bronze 
Plating: Post plate 1.27pm ~ 
1.52um (50u” ~ 60u”) Gold 
in contact area, Tin in tail 
area, both over Nickel overall 
Temperature: -40°C ~ 80°C 


Housing: Black glass-filled 
polyester, UL 94V-0 

Contact: Phosphor Bronze 
Plating: 1.27pm (50y”) min. 
Gold in contact area, 1.0m 
min. Tin in tail area, both over 
Nickel overall 

Temperature: -40°C ~ 80°C 


Housing: Black glass-filled 
nylon polyester, UL 94V-0 
Contact: Phosphor Bronze 


Housing: Black glass-filled 
nylon, UL 94V-0 

Contact: Phosphor Bronze 
Plating: Post plate 1.27pm 
min. Gold in contact area, Tin 
in tail area, both over Nickel 
overall 

Temperature: -40°C ~ 80°C 


Housing: Black polyester, UL 
94V-0 

Contact: Phosphor Bronze 
Plating: Post plate 1.27pm ~ 
1.52um (50y” ~ 60y”) Gold in 
contact area, 1.90ym (75)”) 
min. (90/10) Tin/Lead in tail 
area, both over Nickel overall 
Temperature: -40°C ~ 80°C 


Housing: Black polyester, UL 
94V-0 

Contact: Phosphor Bronze 
Plating: Post plate 1.27pm ~ 
1.52um (50p” ~ 60y") Gold in 
contact area, 1.90ym (75y”) 
min. pure Tin in tail area, both 
over Nickel overall 
Temperature: -40°C ~ 80°C 


Housing: Black glass-filled nylon 
polyester, UL 94V-0 
Contact: Phosphor Bronze 


Housing: Black glass-filled ny- 
lon, UL 94V-0 

Contact: Phosphor Bronze 
Plating: Select Gold in contact 
area, 1.27um (50y”) min. Tin/ 
Lead in tail area, both over 
Nickel overall 

Temperature: -40°C ~ 70°C 


Housing: Black polyester, UL 
94V-0 

Contact: Phosphor Bronze 
Plating: Post plate 1.27pm ~ 
1.52um (50y” ~ 60p”) Gold in 
contact area, 1.90ym (75p”) min. 
(90/10) Tin/Brass in tail area, both 
over Nickel overall 

Note: Panel cutout SMT are Black 
polyester, UL 94V-0 
Temperature: -40°C ~ 80°C 


Housing: Black polyamide, glass 
fiber filled, UL 94V-0 

Contact: Phosphor Bronze 
Plating: Post plate 1.27ym ~ 
1.52um (50y” ~ 60y") Gold in 
contact area, 1.90m (75y”) min. 
Tin in tail area, both over Nickel 
overall 

Temperature: -40°C ~ 80°C 


Housing: Black glass-filled nylon 
polyester, UL 94V-0 
Contact: Phosphor Bronze 


A 
rt 


Cc 


Housing: Black glass-filled 
nylon, UL 94V-0 

Contact: Phosphor Bronze 
Plating: Select Gold in 
contact area, 1.27m (50y”) 
min. Tin in solder tail area, 
both over Nickel overall 
Temperature: -40°C ~ 80°C 


Housing: High temperature 
thermoplastic (Polyamide, 
glass fiber filled for Part No. 
48074-9001) Black, UL 94V-0 
Contact: Phosphor Bronze 
Plating: 1.27pm (50y”) (30p” 
for Part No. 48074-9001) min. 
Gold in contact area and 100p” 
min. Tin/Lead in tail area, both 
over Nickel overall 
Temperature: -40°C ~ 70°C 


Housing: Black glass-filled 
nylon polyester, UL 94V-0 
Contact: Phosphor Bronze 
Plating: Select Gold in 
contact area, 1.27ym min. 
2.54um Tin in tail area, both 
over Nickel overall 
Temperature: -40°C ~ 85°C 
(80°C for 44150 series) 


Housing: Black LCP glass- 
filled, UL 94V-0 
Contact: Brass plated 


Plating: Select Gold in Plating: Select Gold in contact Plating: Select Gold in contact Plating: 1.27m (50y”) min. 
contact area, 1.27um min. area, 1.27um min. 2.54ym Tin in area, 1.27ym min. 2.54ym Tin in Gold in contact area, 1.90m 
2.54um Tin in tail area, both tail area, both over Nickel overall tail area, both over Nickel overall (75y”) min. tin in tail area, 
over Nickel overall Temperature: -40°C ~ 85°C Temperature: -40°C ~ 85°C both over Nickel overall 
Temperature: -40°C ~ 80°C (80°C for 95501 series) (80°C for 42410 series) Temperature: -40°C ~ 80°C 
Circuits- Dimensions-mm__| Digi-Key Price Each Molex Circuits- Dimensions-mm__| Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Contacts |Key| A B C | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Contacts |Key| A B C | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Right Angle - Low Profile, Shielded with Lightpipes — RoHS Compliant Right Angle - Category 5 with LED — RoHS Compliant 
1 8-8 no | 16.38 | 15.39 | 13.54 |WM1637-ND 3.40 2.77 2.13 | 43860-0010-TR80 8 8-8 no | 16.50 | 15.75 | 13.21 |WM5448-ND 2.64 2.03 1.63 | 48146-0011 
Right Angle - Low Profile, Inverted Unshielded — RoHS Compliant Right Angle Shielded with Integrated Magnetics and LED — RoHS Compliant 
6-4 no | 15.75 | 15.39 | 13.21 |WM5430-ND 1.02 84 .64 | 43860-0003 8-8 no | 16.20 | 25.40 | 13.30 | WM5449-ND 10.56 8.13 6.51 | 48025-0002 
1 6-6 | no | 15.75 | 15.39 | 13.21 | WM5431-ND 1.18 96 74 | 43860-0002 8 8-8 | no | 16.20 | 20.50 | 13.45 | WM5450CT-NDOt 7.35 5.59 — | 48074-9001 
8-8 | no | 15.75 | 15.39 | 13.21 | WM5432-ND 1.38__1.13 87_| 43860-0001 8-8 _| no | 16.20 | 20.50 | 13.45 | WM5450TR-NDOF 479.10/100 48074-9001 
Right Angle - Low Profile, Inverted Shielded with All Panel Grounding Tabs Right Angle, Through Hole — RoHS Compliant 
6-4 | no | 16.38 | 15.39 | 13.54 |WM5433-ND 257 2.09 1.61 | 43860-0015 44T no 12-20 | 13.00 | 14.50 WM5464-ND 130 1.06 81 52018-4446 
1 | 66 | no | 16.38 | 15.39 | 13.54 |WM5434-ND® 273 2.22 1.71 [43860-0014 9 | 66 | no | 1220/1300 | 1450 | WM5465-ND 130 108 —81._|52018-6646 
8-8 no | 16.38 | 15.39 | 13.54 |WM5435-ND@ 2.93 2.38 1.83 | 43860-0013 8-8 142.20 | 13.00 | 14.50 | WM5466-ND 3.60 2.93 2.95 |52018-8846 
Right Angle - Low Profile, Inverted Shielded with Offset Panel Grounding Tabs — no : = = 5 ; = 
is RoHS Compliant 4-4 no | 11.18 | 20.57 | 14.99 | WM5489-ND NEW! 99 81 62 | 95009-2441 
6-4 no | 16.38) 15.39 | 13.54 |WM5436-ND e 757 709 7.61 )43860-0006 10 6-4 no | 13.21 | 20.57 | 14.99 |WM5490-ND NEW! 1.00 81 63 | 95009-2641 
1 6-6 no 16.38 15.39 13.54 WM5437-ND 273 209 171 43860-0005 6-6 no | 13.21 | 20.57 | 14.99 |WM5491-ND NEW! 1.04 85 65 | 95009-2661 
8-8 no | 16.38 | 15.39 | 13.54 |WM5438-ND 2.98 2.42 4.86 | 43860-0004 8-8 no | 15.24 | 20.57 | 14.99 |WM5492-ND NEW! 1.30 1.06 -81 | 95009-2881 
Right Angle - Low Profile, Unshielded Bottom Entry - Low Profile, Through Hole — RoHS Compliant 
4-4 no | 11.18 ] 18.03 | 11.58 /WM5439-ND@ 1.36 1 86 | 43202-4101 int 8-8 no | 15.55 | 12.58 | 16.75 |WM5486-ND 1.91 1.56 1.20 | 95502-2883 
6-2 no | 13.21 | 18.03 | 11.58 | WM5440-ND 1.28 1.05 81 | 43202-6107 Right Angle - Low Profile — RoHS Compliant 
6-4 no | 13.21 | 18.03 | 11.58 | WM5473-ND® 1.39 1.13 .87 | 43202-6104 2x8-8 | no | 31.12 | 21.02 | 14.63 | WM5471-ND 10.19 8.28 6.37 | 44150-0005 
2 6-4 no | 13.21 | 18.03 | 11.58 | WM5441-ND® 1.75 1.43 1.10 | 43202-6105 4x8-8 | no | 59.05 | 21.02 | 14.63 | WM5482-ND 20.37 16.56 12.74 | 44150-0006 
6-6 no | 13.21 | 18.03 | 11.58 |WM5442-ND® 1.49 1.22 94 | 43202-6101 12 2x 8-8 | no | 32.36 | 15.47 | 13.45 | WM5475-ND 8.54 6.94 5.34 | 44248-0085 
8-8 no | 15.24 | 18.03 | 11.58 | WM5445-ND@ 1.39 1.14 .87 | 43202-8104 4x 8-8 | no | 63.86 | 15.47 | 13.45 | WM5476-ND 13.48 10.96 8.43 | 44248-0086 
8-10 | no | 15.24 18.03 11.58 WM5446-ND@ 1.59 1.30 1.00 | 43202-8101 2x 8-8 | no | 32.36 | 15.47 | 13.45 |WM5477-ND 11.70 9.51 7.32 | 44248-0029 
Right Angle - Low Profile — RoHS Compliant 4x8-8 | no | 63.86 | 15.47 | 13.45 |WM5478-ND 17.70 14.38 11.07 [44248-0030 
8-8] no | 14.58 | 20.20 | 10.77 | WM5463-ND 781 6.35 4.89 14461-0001 Right Angle, Shielded, Lightpipes, Stacked — RoHS Compliant 
3 | 8:8 | no | 15.75 | 13.21 | 15.11 | WM5467-ND 134 1.09.84 | 44620-0001 13 [88 [no | 59.18 | 33.95 | 26.73 [WM5472-ND 39.39 32.01 24.62 [44170-0001 
8:8_| no | 15.06 | 20.78 | 11.23 | WM5469-ND _| 7.81 6.35 _4.89 | 44661-0021 Right Angle - Low Profile, Inverted, Lightpipes — RoHS Compliant 
Right Angle - Low Profile SMT, with Flush Fitting Nails — RoHS Compliant 14 3-8 no | 15.75 | 14.99 | 13.21 | WM5474-ND 7.86 51 1.17 143860-0007 
6-6 no | 13.21] — — |WM5567CT-NDt 1.83 1.49 — [44144-0005 = = = 4 7 :. 
4 Right Angle - Low Profile — RoHS Compliant 
6-6 no | 13.21 | — —_|WM5567TR-NDF 137.55/150 44144-0005 
Ri 4 5 7 4-4 no | 11.18 | 18.10 | 11.50 | WM5568-ND 1.10 90 69 | 95501-2441 
ight Angle - Low Profile, Inverted Shielded — RoHS Compliant 
© 7 WT 6-4 no | 13.21 | 18.10 | 11.50 | WM5569-ND 1.53 1.24 96 | 95501-2641 
5 8-8 | yes | 16.38 | 15.75 | 13.46 | WM5468-ND 2.90 2.36 1.82 | 44620-0002 
Right Angle - Low Profile — RoHS Compliant 14 6-6 no | 13.21 | 18.10 | 11.50 | WMS5570-ND 1.11 90 -70 | 95501-2661 
5 | &8 | no | 16.36 ] 18.64 ] 11.81 |WWH635-NDg 322 2.62 2.01 143202-8816-1R80 8-8 | no | 15.24 | 18.10 | 11.50 | WMS571-ND 1 on -70 | 95501-2881 
8-8 | no | 16.36 | 18.64 | 11.81 | WM1636-NDA 3.22 2.62 2.01 | 43202-8817-TR8O 8-8_| yes | 15.24 | 18.10 | 11.50 | WMS572-ND 1.47__1.20__.93 | 95501-2882 
Right Angle - Category 5 — RoHS Compliant Right Angle - Low Profile SMT — RoHS Compliant 
5] eS | nO] 15.80 ] 21.06 | 13.06 |WM5487-ND 611 497 3.82 ]44050-0003 4-4] no ] 11.18 ] 18.10 | 11.50 |] WM5573-ND 1.29 1.06 81 ].95501-6449 
8-8 no | 15.80 | 21.06 | 13.06 |WM5488-ND 6.11 4.97 3.82 | 44050-0006 6-4 no | 13.21 | 18.10 | 11.50 | WMS574-ND 1.31 1.07 -82 | 95501-6649 
Right Angle Shielded with Integrated Magnetics and LED — RoHS Compliant 14 6-6 no | 13.21 | 18.10 | 11.50 | WM5575-ND 1.42 1.16 90 | 95501-6669 
8-8 no | 16.20 | 25.40 | 13.30 |WM5483-ND 8.63 6.64 5.31 | 48025-1090 8-8 no | 15.24 | 18.10 | 11.50 | WM5576-ND 1.49 1.22 94 | 95501-6889 
i) 8-8 no | 16.20 | 25.40 | 13.30 |WM5484-ND 8.63 6.64 5.31 | 48025-1190 8-8 yes | 15.24 | 18.10 | 11.50 | WM5577-ND 1.68 1.37 1.05 [95501-6890 
8-8 no | 16.20 | 25.40 | 13.30 |WM5485-ND 8.50 6.54 5.23 | 48025-4000 Vertical - Low Profile — RoHS Compliant 
Right Angle - Low Profile SMT — RoHS Compliant 88 | no | 18.03 | 16.38 | 15.88 | WM5505-ND 7551.27 "98 | 42410-8312 
6 | 88 | yes| 15.24 | — | — |WM5420-ND 2.09 1.70 1.31 {95001-6882 8-8 | no | 18.03 | 16.38 | 15.88 | WM5566-ND§ 155 © 1.26 .97 | 42410-8314 
Vertical - Standard Profile with Small Panel Cutout SMT — RoHS Compliant 6-4 no | 13.46 | 12.70 | 15.88 | WM5479-ND 1.30 1.06 81 | 42878-6362 
7 | 44 | no | 11.18 | — | —__[WWMos26si0Ee 141__1.15 _ 89 195003-6441 18) 66 | no | 13.46 | 12.70 | 15.88 | wM5480-ND 141 1.15.89 [42878-6218 
Vertical - Standard Profile — RoHS Compliant 6-6 | no | 13.46 | 16.38 | 15.88 | WM5588-ND 1.46 1.19 92 | 42410-6170 
ea jms) — | — eee UM aml atcecel 8-8 | no | 15.49 | 12.70 | 15.88 | WM5481-ND 1.56 1.27 98 | 42878-8410 
Toe. fee | ase) oc ¢ : : : z Right Angle, Shielded - Low Profile — RoHS Compliant 
6-6 no | 13.21 | — — |WM5580-ND 1.95 1.59 1.22 | 95503-2661 
8-8 no | 15.24 | 18.10 | 11.50 | WM6056-ND 2.55 2.08 1.60 | 95540-2881 
a no | 15.24 | _— — _WNSEGIEND a 96 74 [95503-2881 16 8-8 15.24 | 18.10 | 11.50 | WM6055CT-NDO 1.61 1.23 95540-6886 
Vertical - Standard Profile SMT — RoHS Compliant no '; : : t : ‘ — 
44 8 TW 583-ND 143-147 90 05503-6451 8-8 | no | 15.24 | 18.10 | 11.50 | WM6055TR-NDO$ __173.10/150 95540-6886 
7 | 64 | no) 1321) — | — |wmtsss4-np 149° 1.22 .94 | 95503-6651 a Dust Cover — RoHS Compliant 
6-6 no | 13.21} — — |WMs5585-ND 1.44 1417 90 | 95503-6671 Dust Cover for 8 Position Modular Jack WM5447-ND 1.49 1.15 —_| 85999-3255 
88 | no | 15.24 | — | — |WM5586-ND 142 1.15 89_| 95503-6891 +CutTape +TapeandReel § NoToporSideTabs A TopTabs 0 SMT Type RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2z010) 325 


[BJBULGIN 


Bluetooth Buccaneer® Adapters 


Features: ¢ Dust and waterproof to IP68 standard when mated » Bluetooth V1.1 and V1.2 * Up to 100m range ° Built-in antenna * Standard A-type USB interface * Secure screw 


thread locking * Windows XP recognized Specifications: * Frequency Band: 2.4GHz unlicensed ISM band »* Sensitivity: -76dBm * Maximum Data Rate: 723kbps 


Digi-Key Price Each Bulgin 
Description Part No. 1 25: 50 Part No. 
IP68 Rated, USB / Bluetooth Adapter, Class | 708-1000-ND 79.96 71.15 59.17 PX0880/1 
IP68 Rated, USB / Bluetooth Adapter, Class II 708-1001-ND 61.15 54.42 45.26 PX0880/2 


USB Buccaneer® Connectors 


Features: « Dust and waterproof to |P68 standard when mated * USB version 2.0 performance » Low and high speed 
bus connection, 1.5Mbs ~ 480Mbs « Plug and play capability * Visual mating indication * Screw coupling * High noise 
immunity and EMI protection * Suitable for PC and peripheral configuration Electrical Specifications: * Current Rating: 1A 


Fig. 10 NEW! 


Dim. in mm 


* Voltage Rating: 30VAC (RMS) * Contact Resistance: 30mQ maximum Material Specifications: * Shell Material: Nickel 
plated steel * Insulation moulding: Nylon 6 * Flammability: UL94V-0 »* Contact Material: 30” gold plated copper alloy 
* Over mould material: Black PVC * Operating Temperature Range: 0°C ~ 70°C * Mating Cycles: 1,000 


Dim. in mm 


Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. |Description Part No. 1 25) 50 Part No. 
Sealed USB Cable Assemblies 
IP68 Sealed Type A USB to Standard Type B USB, 2.0m Cable 708-1011-ND 8.96 7.97 6.64 PX0840/A/2M00 
a IP68 Sealed Type A USB to Standard Type B USB, 3.0m Cable 708-1012-ND 11.06 9.84 8.19 PX0840/A/3M00 
IP68 Sealed Type A USB to Standard Type B USB, 5.0m Cable 708-1013-ND 14.72 13.11 10.89 PX0840/A/5M0O 
IP68 Sealed Type B USB to Standard Type A USB, 2.0m Cable 708-1014-ND 8.96 7.97 6.64 PX0840/B/2M00 
2 IP68 Sealed Type B USB to Standard Type A USB, 3.0m Cable 708-1015-ND 11.06 9.84 8.19 PX0840/B/3M00 
IP68 Sealed Type B USB to Standard Type A USB, 5.0m Cable 708-1016-ND 14.72 13.11 10.89 PX0840/B/5M00 
IP68 Sealed Type A USB to IP68 Type B USB, 2.0m Cable 708-1017-ND 14.42 12.83 10.67 PX0841/AB/2M00 
3 IP68 Sealed Type A USB to IP68 Type B USB, 3.0m Cable 708-1018-ND 16.97 15.10 12.56 PX0841/AB/3M00 
IP68 Sealed Type A USB to IP68 Type B USB, 5.0m Cable 708-1019-ND 20.14 17.92 14.90 PX0841/AB/5MO0O 
Front Panel Mount Connectors 
4 IP68 Sealed Type A USB Front, 5 Position Crimp Connector Rear, 132mm Cable 708-1022-ND 11.12 9.90 8.24 PX0843/A 
5 IP68 Sealed Type B USB Front, 5 Position Crimp Connector Rear, 132mm Cable 708-1023-ND 11.12 9.90 8.24 PX0843/B 
6 IP68 Sealed Type A USB Front, Standard Type B Rear 708-1020-ND 10.11 9.00 7.47 PX0842/A 
ee IP68 Sealed Type B USB Front, Standard Type A Rear 708-1021-ND 10.11 9.00 7.47 PX0842/B 
NEW! Rear Panel Mount Connectors NEW! 
8 IP68 Sealed Type A USB Front, Standard Type B Rear 708-1357-ND 10.35 9.21 7.66 PX0848/A 
9 IP68 Sealed Type B USB Front, Standard Type A Rear 708-1358-ND 10.35 9.21 7.66 PX0848/B 
10 IP68 Sealed Type B USB Front, 5 Position Header Rear, 120mm Cable 708-1359-ND 10.35 9.21 7.66 PX0849/B 
Rear Panel Mount — PCB Direct Mount Connectors 
1 IP68 Sealed Type A USB Front, Direct Mount PCB Contacts Rear 708-1024-ND 11.12 9.90 8.24 PX0845/A 
12 IP68 Sealed Type B USB Front, Direct Mount PCB Contacts Rear 708-1025-ND 11.12 9.90 8.24 PX0845/B 
PCB Adapter Leads 
13 Type A USB to 5 Position Crimp Connector, 100mm Cable 708-1026-ND 3.34 2.97 2.47 14193 
14 Type B USB to 5 Position Crimp Connector, 100mm Cable 708-1027-ND 3.34 2.97 2.47 14194 
Headers 
15 5 Position Straight PCB Header 708-1028-ND 23 20 AT 14191 
16 5 Position Right Angle PCB Header 708-1029-ND 27 24 20 14192 
NEW! Accessories NEW! 
17 IP68 USB Flash Drive Cover for “A” Type Connectors 708-1360-ND 3.09 2.75 2.41 PX0852 
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[BIBULGIN 


Ethernet Buccaneer® Connectors 


Features: * Dust and waterproof sealing to IP68 standard when mated * Cat5e compliant * Shielded system * Screw  * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
coupling * Data rate up to 100MHz * High noise immunity and EMI protection « Ability to “field” terminate RJ45 Plug Specifications: * Current Rating: 1.54 * Voltage Rating: 30VAC, 42VDC «Contact Resistance: 10mQ maximum 
Cable Specifications: * Impedance: 1000 +150 @ 100MHz » Capacitance: 330pF/km » Conductors: 24AWG bare Moulding: Polycarbonate » Flammability: UL94V-0 »* Contact Material: Phosphor Bronze ¢ Contact Plating: 50” gold 
copper ¢ Insulation: HD-PE * Tape: 1 lap mylar tape * Screen: 1 layer mylar and aluminum tape, 0.12mm tinned copper * Operating Temperature: -40°C ~ 70°C * Mating Cycles: 1,000 

braid * Sheath: Black Polyurethane (PUR) Jacket * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Minimum Bend Radius Before RJ45 Coupler Specifications: * Current Rating: 1.5A * Voltage Rating: 30VAC, 42VDC « Contact Resistance: 10mQ 
Installation: 10 x 0.D. * Minimum Bend Radius Installed: 6 x 0.D. * Diameter: 6.1mm nominal maximum ¢ Coupler Shell: Nickel plated copper alloy * Moulding: ABS * Flammability: UL94V-0 * Contact Material: 50y” 
Connector Specifications: * Connector Body: Polyester * Flammability: UL94V-0 * O-Rings: Silicon * Panel Gasket: Silicon gold plated phosphor bronze * Operating Temperature: -40°C ~ 70°C * Mating Cycles: 1,000 


Dim. in mm 


Fig.5 NEW! 


Fig.7 NEW! 


Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. |Description Part No. 1 25 50 Part No. 
IP68 Sealed RJ45 to Shielded RJ45, 2.0m Cable 708-1003-ND 23.83 21.22 17.64 PX0837/2M00 
a IP68 Sealed RJ45 to Shielded RJ45, 3.0m Cable 708-1004-ND 27.65 24.61 20.47 PX0837/3M00 
IP68 Sealed RJ45 to Shielded RJ45, 5.0m Cable 708-1005-ND 31.46 28.00 23.29 PX0837/5M00 
IP68 Sealed RJ45 to IP68 Sealed RJ45, 2.0m Cable 708-1006-ND 29.56 26.30 21.88 PX0838/2M00 
2 IP68 Sealed RJ45 to IP68 Sealed RJ45, 3.0m Cable 708-1007-ND 34.32 30.55 25.40 PX0838/3M00 
IP68 Sealed RJ45 to IP68 Sealed RJ45, 5.0m Cable 708-1008-ND 37.18 33.09 27.52 PX0838/5M00 
3 Flex Connector with Shielded RJ45, For Cables 3.5mm ~ 8mm Diameter 708-1002-ND 16.00 14.23 11.84 PX0834/B 
Flex Connector with Shielded RJ45, For PUR Jacket Cable 708-1365-ND NEW! 16.00 14.23 11.84 PX0834/A 
Panel Mount Cat 5e Shielded Connector 708-1009-ND 33.33 29.66 24.66 PX0833 
Panel Mount Cat 5e Shielded Connector with Grounding Wire 708-1366-ND NEW! 35.87 31.92 26.53 PX0833/E 
5 Rear Panel Mount Cat 5e Shielded RJ45 Connector, PCB, Right Angle 708-1369-ND NEW! 14.24 13.25 11.72 PX0839/90 
Rear Panel Mount Cat 5e Shielded RJ45 Connector, PCB 708-1010-ND 11.87 11.03 9.77 PX0839/PC. 
Rear Panel Mount Cat 5e Shielded RJ45 Connector, IDC 708-1370-ND NEW! 31.18 28.99 25.66 PX0839/IDC. 
Cable Joiner for 3.5mm ~ 8mm Diameter Cables, Shielded 708-1363-ND NEW! 17.90 15.93 13.98 PX0777/STP. 
8 Cable Joiner for 3.5mm ~ 8mm Diameter Cables, Unshielded 708-1364-ND NEW! 13.13 11.69 10.24 PX0777/UTP 
Cable Joiner for 3.5mm ~ 8mm Diameter Cables, Shielded Cat 5e 708-1460-ND NEW! 23.05 20.52 17.98 PX0777/CAT5ESTP 
9 Flange Mount Cat Se Shielded RJ45 Connector 708-1367-ND NEW! 33.33 29.66 24.66 PX0870 
Flange Mount Cat 5e Shielded RJ45 Connector with Grounding Wire 708-1368-ND NEW! 35.87 31.92 26.53 PX0870/E 
10 Backshell Shield for PX0833 708-1373-ND NEW! 1.27 1.13 94 PX0888 
Replacement Shielded RJ45 Plug 708-1371-ND NEW! 3.00 2.75 2.50 14150 
= Hand Crimp Tool and Die Set 708-1372-ND NEW! 478.95 = = 14151 


Dim. in mm 


Mini USB Buccaneer® Connectors 


Utilizing the industry standard Mini B connection for the panel connection, the latest in the USB Buccaneer range 

offers a secure, robust connection performing to USB V2.0, where dust or water could prove detrimental to system operation. The 
system is fully shielded providing good levels of noise immunity and EMI protection. Cables are fully overmoulded offering secure, 
tamper-proof connections. 


Specifications: 
¢ Protection Rating: IP68 * Current Rating: 1A »* Voltage Rating: 30VAC, 42VDC »* Contact Resistance: 500 »* Mating Cycles: 5,000 
* Connector Body: UL94V-0 Rated * Temperature Range: -20°C ~ 70°C 


Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. | Description Part No. al 25 50 Part No. 


Cable Assemblies 


IP68 Sealed Mini B USB Type A USB, 2.0m 708-1229-ND 10.62 9.45 7.86 PX0441/2M00 
1 |IP68 Sealed Mini B USB Type A USB, 3.0m 708-1230-ND 12.66 11.27 9.37 PX0441/3M00 
IP68 Sealed Mini B USB Type A USB, 4.5m 708-1231-ND 22.88 20.36 16.93 PX0441/4M50 
IP68 Sealed Mini B USB to Mini A USB, 2.0m 708-1232-ND 11.85 10.55 8.76 PX0442/2M00 
2 |IP68 Sealed Mini B USB to Mini A USB, 3.0m 708-1233-ND 13.89 12.36 10.28 PX0442/3M00 
IP68 Sealed Mini B USB to Mini A USB, 4.5m 708-1234-ND 24.10 21.45 17.83 PX0442/4M50 
Connectors 
Panel Mount Mini B, 5 position Female 
3 Connector 708-1235-ND 7.15 6.36 5.29 Px0443 
4 Rear Panel Mount, Mini B USB, 5 position 708-1236-ND 7.45 6.36 5.29 Px0446 
Connector 
5 |Rear Panel Mount, MiniB USB, PC Terminals | 708-1237-ND 7.15 6.36 5.29 PX0447 
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Features: * Dust and waterproof sealing to IP68 standard when mated « IEEE1394A performance to 400Mbs « Screw 
coupling ¢ Industry standard connection * Shielded system Electrical Specifications: * Current Rating: 1A » Voltage 
Rating: 30VAC * Contact Plating: 30” gold * Connector Body: UL94V-0 rated » Operating Temperature Range: 0°C ~ 70°C 


BULGIN FireWire™ Buccaneer® Connectors 


Material Specifications: * Connectors: Shell Material: Nickel plated steel * Insulation moulding: Glass filled PBT * Contact 
Material: 30y” gold plated copper alloy * Mating Cycles: 1,000 Cable Connectors: * Overmould Material: PVC Panel 
Connectors: * Body Moulding: Polyamide 


Dim. in mm 


Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. |Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Cable Assemblies 
4 Sealed 4 Position to Standard 4 Position, 2.0m 708-1279-ND 26.92 25.03 22.16 PX0417/2M00 
Sealed 4 Position to Standard 4 Position, 4.0m 708-1280-ND 36.65 34.09 30.16 PX0417/4M00 
> Sealed 4 Position to Standard 6 Position, 2.0m 708-1281-ND 26.92 25.03 22.16 PX0418/2M00 
Sealed 4 Position to Standard 6 Position, 4.0m 708-1282-ND 36.65 34.09 30.16 PX0418/4M00 
Sealed 6 Position to Standard 6 Position, 2.0m 708-1283-ND 31.44 29.24 25.88 PX0846/2M00 
m Sealed 6 Position to Standard 6 Position, 4.0m 708-1284-ND 43.30 40.27 35.63 PX0846/4M00 
Sealed 6 Position to Standard 4 Position, 2.0m 708-1285-ND 28.52 25.45 22.42 PX0851/2M00 
4 Sealed 6 Position to Standard 4 Position , 4.0m 708-1286-ND 38.60 34.44 30.33 PX0851/4M00 
5 Panel Mount Sealed 4 Position, 5 Position Connector 708-1287-ND 13.75 12.78 11.31 PX0419 
6 Panel Mount Sealed 6 Position, 7 Position Connector 708-1288-ND 14.95 13.90 12.30 PX0847 
Connectors and Sealing Caps 
5A 5 Position PCB Header, Straight 708-1028-ND 23 .20 7 14191 
5B 5 Position PCB Header, Right Angle 708-1029-ND 27 .24 .20 14192 
6A 7 Position PCB Header, Straight 708-1289-ND 60 56 49 14358 
6B 7 Position PCB Header, Right Angle 708-1290-ND 65 61 54 14359 
Sealing Cap for PX0417, PX0418 708-1291-ND 1.45 1.33 1.18 PX0485/BK 
= Sealing Cap for PX0419 708-1292-ND 1.45 1.33 1.18 PX0480/BK 
Sealing Cap for PX0846, PX0851 708-1293-ND 1.87 1.67 1.39 PX0835 


Samlec 


IP68 Ethernet Circular 
Connectors SCPE Series 


Specifications: * Insulator Material: Polycarbonate * Contact Material: Phosphor Bronze * Shield Material: Phosphor 
Bronze * Overmold: PAG6 GF 13 FR © Operating Temperature Range: -40°C ~ 70°C * Mates with: SCRE * Wire: 


24AWG 


IP68 USB Circular Connectors 
SCPU Series 


Specifications: * Insulator Material: Glass Filled Thermoplastic * Contact Material: Copper Alloy * Shield Material: CRS 


© Sealed Overmold: PA66 GF 13 FR * Operating Temperature Range: -20°C ~ 75°C * Mates with: SCRU 


Dim. in mm 


Dim. in mm 


Digi-Key Price Each Samtec 
Fig. | Description Part No. al 25 50 | Part No 
Cable Plug Assemblies 
Sealed Type A to Sealed Type B, 2.0m |SAM8630-ND | 19.89 14.68 14.21 | SCPU-17-G-2.00-AMS-BMS 
1 | Sealed Type A to Sealed Type B, 3.0m |SAM631-ND | 21.32 16.31 15.46 | SCPU-17-G-3.00-AMS-BMS 
Digi-Key Price Each Samtec Sealed Type A to Sealed Type B, 5.0m |SAM8632-ND | 26.08 19.56 18.91 |SCPU-17-G-5.00-AMS-BMS 
Fig. | Description Part No. fl 25 50 Part No. 
Cabie'Phig Assemblies Sealed Type B to Type A, 2.0m SAM8633-ND | 19.01 14.03 13.58 | SCPU-17-G-2.00-BMS-AM 
Sealed RJ45 Plug to R45, 2.0m | SAM8626-ND 2818 21.14 + 20.44‘ SCPE-G-2.00-S 2 | Sealed Type B to Type A, 3.0m SAMB634-ND | 20.48 15.67 14.85 | SCPU-17-G-3.00-BMS-AM 
1 | Sealed Ru45 Plug to RJ45, 3.0m | SAM8627-ND 30.69 23.61 +: 22.43_| SCPE-G-3.00-S Sealed Type B to Type A, 5.0m SAMECSONDIN| 25.24 18.93 18.90 | SCPU-17-G-5.00-BMS-AM 
Sealed RJ45 Plug to R45, 5.0m | SAM8628-ND 3711 28.55 27.12 _ | SCPE-G-5.00-S Receptacles 
Receptacle 3 |Sealed USB Type A, Panel Mount  |SAM8636-ND | 8.52 6.04 5.79 |SCRU-01 
2 | Sealed RJ45 Receptacle SAM8629-ND 1562 11.58 10.65 |SCRE-O1 4 |Sealed USB Type B, Panel Mount © |SAMB637-ND | 852 6.04 5.79 |SCRU-02 
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PLANET 


4) 
bel couggunecres Stewart Connector Modular Connectors, Transformers, Plugs and Tools 


MagJack® Integrated Connector Modules (ICM) — 
Ethernet, PoE (Power over Ethernet), Gigabit, USB Options Bards connectors: Positions -Centacts per kort= 28 


No. of Tab Number | Height 
SMD or Rows Latch Auto LEDs Other of Above Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bel/Stewart 
Fig. | THT(5) _| X Ports(6) | Up/Down(*) | Shielding(3) | MDIX | L-R(4.7) Components(2) | Cores(10)| PCB(8) A B c Part No. i] 25 100 _| Part No. 
Common Mode Filter 10/100BASE-TX Jacks — RoHS Compliant 
1 THT 1X1 Tab Down EMI Tabs - 2wCMC. 2 14.07 | .850 (21.59) | .635 (16.13) | .550 (13.97) |380-1115-NDt 7.46 6.99 6.41 | S!-60063-F 
10/100BASE-TX — RoHS Compliant 
SMD 1X1 Tab Down EMI Tabs No — 2wCMC 5 12.75 | .950 (24.13) | .661 (16.79) | .502 (12.75) |507-1457-1-ND¢ NEW!| 11.48 10.20 7.23 |S811-1X1T-A4-F 
SMD 1X1 Tab Down EMI Tabs No - 2wCMC 5 12.75 | .950 (24.13) | .661 (16.79) | .502 (12.75) |507-1457-2-ND§ NEW! 595.00/175 $811-1X1T-A4-F 
SMD 1X1 Tab Down EMI Tabs Yes - 2wCMC 4 12.75 | .950 (24.13) | .765 (19.43) | .502 (12.75) )507-1456-1-ND$ NEW!) 10.33 9.18 6.50 | S811-1X1T-06-F 
SMD 1X1 Tab Down EMI Tabs Yes = 2wCMC 4 12.75 | .950 (24.13) | .765 (19.43) | .502 (12.75) [507-1456-2-ND§ NEW! 535.50/175 $811-1X1T-06-F 
lane 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G/0-Y 2wCMC 4 11.3 -950 (24.13) | .700 (17.78) | .445 (11.30) |507-1455-ND NEW! 4.68 3.88 3.39 | L829-1X1T-91 
THT 1X1 Tab Up Smooth Yes G-G 2wCMC 4 14.07 | .986 (25.04) | .599 (15.21) | .523 (13.28) |380-1104-NDt 4.38 411 3.77 | SI-50196-F 
THT 1X1 Tab Up EMI Tabs No Y-G 2wCMC 5 13.49 | 1.000 (25.40) | .645 (16.38) | .531 (13.49) |507-1423-ND NEW! 3.16 2.62 2.29 |0817-1A1T-11-F 
THT 1X1 Tab Up EMI Tabs No G/0-Y 2wCMC 5 13.49 | 1.030 (26.16) | .661 (16.79) | .531 (13.49) |507-1444-ND NEW! 3.24 2.69 2.35 | 08B0-1X1T-03-F 
THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes _ 2wCMC 4 13.49 | 1.005 (25.53) | .642 (16.31) | .531 (13.49) |507-1448-ND NEW! 2.94 2.44 2.13 |08B1-1X1T-06-F 
THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G-G 2wCMC. 4 13.49 | 1.030 (26.16) | .645 (16.38) | .531 (13.49) |507-1442-ND NEW! 3.12 2.59 2.26 |08B0-1G1T-06-F 
1 THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G-G 2wCMC 4 14.07 | 1.000 (25.40) | .635 (16.13) | .550 (13.97) |380-1103-NDt 477 4.47 4.10 | SI-50170-F 
THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G-Y 2wCMC 4 14.07 | 1.000 (25.40) | .635 (16.13) | .550 (13.97) | 380-1102-NDt 4.77 4.47 4.10 | S1-50154-F 
THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes Y-G 2wCMC 4 13.49 | 1.030 (26.16) | .642 (16.31) | .531 (13.49) |507-1441-ND NEW! 3.12 2.59 2.26 | 08B0-1D1T-06-F 
THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G/0-Y 2wCMC 4 13.49 | 1.030 (26.16) | .642 (16.31) | .531 (13.49) |507-1443-ND NEW! 5.66 4.70 4.10 | 08B0-1X1T-01-F 
THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G/0-Y 2wCMC. 4 13.49 | 1.030 (26.16) | .642 (16.31) | .531 (13.49) |507-1445-ND NEW! 3.12 2.59 2.26 _|08B0-1X1T-06-F 
THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G/O-Y | 2wCMC (Ext. Temp.) 4 13.49 | 1.030 (26.16) | .642 (16.31) | .531 (13.49) |507-1446-ND NEW! 3.22 2.67 2.33 |08B0-1X1T-36-F 
THT 1X1 Tab Down EMI Tabs Yes _ 2wCMC 4 14.07 | .850 (21.59) | .635 (16.13) | .599 (15.21) |380-1105-NDt 4.45 417 3.83 | Sl-60002-F 
THT 1X1 Tab Down EMI Tabs Yes G-G 2wCMC 4 14.07 | .850 (21.59) | .635 (16.13) | .599 (15.21) |380-1139-NDt 4.83 4.53 4.16 | SI-60001-F 
THT 1X1 Tab Down EMI Tabs Yes G-G 2wCMC 4 14.07 | .850 (21.59) | .635 (16.13) | .599 (15.21) |380-1141-NDt 4.99 4.68 4.29 | SI-60118-F 
THT 1X1 Tab Down EMI Tabs Yes G-Y 2wCMC. 4 14.07 | .850 (21.59) | .635 (16.13) | .599 (15.21) |380-1140-NDt 4.83 4.53 4.16 | SI-60005-F 
THT 1X1 Tab Down EMI Tabs Yes Y-G 2wCMC 4 14.07 | .850 (21.59) | .635 (16.13) | .599 (15.21) |380-1106-NDt 4.83 4.53 4.16 | SI-60062-F 
THT 1X1 Tab Down EMI Tabs Yes__| G/Y-G/Y 2wCMC. 4 14.07 | .850 (21.59) | .635 (16.13) | .550 (13.97) |380-1117-NDt 4.83 4.53 4.16 | SI-60024-F 
2 THT 1X1 Vertical Smooth Yes | Y-G 2wCMC 4 17.02 | .670 (17.02) | .640 (16.26) | .670 (17.02) |380-1108-NDt 486 456 4.18 |SI-46001-F 
10/100BASE-TX Multiport — RoHS Compliant 
3 THT 1X4 Tab Up EMI Tabs Yes G/O-Y | 2wCMC (Ext. Temp.) 4 13.49 | 1.027 (26.09) | 2.292 (58.22) | .531 (13.49) |507-1447-ND NEW! 11.32 9.50 8.21 |08B0-1X4T-36-F 
THT 1X4 Tab Down EMI Tabs Yes G-G 2wCMC. 4 13.84 | .865 (21.97) | 2.354 (59.79) | .545 (13.84) |380-1118-NDt 17.95 16.83 15.43 | S!-60105-F 
10/100BASE-TX Dual Row Multiport 
4 THT 2X4 Stack Jack EMI Tabs Yes | G/Y-G/Y 2wCMC 4 25.5 | 1.220 (30.99) | 2.330 (59.18) | 1.004 (25.50) [507-1419-ND@ NEW! | 21.66 17.98 15.70 |0810-2H4R-28-F 
THT 2X4 Stack Jack EMI Tabs Yes — 2wCMC 4 25.5 | 1.130 (28.70) | 2.330 (59.18) | 1.004 (25.50) | 380-1088-ND 17.98 14.93 13.04 |0811-2X4R-28 
THT 2x4 Stack Jack EMI Tabs Yes _ 2wCMC 4 25.5 | 1.130 (28.70) | 2.330 (59.18) | 1.004 (25.50) | 380-1126-ND® 18.86 15.66 13.68 |0811-2X4R-28-F 
5 THT 2X6 Stack Jack EMI Tabs Yes _ 2wCMC 4 25.5 | 1.130 (28.70) | 3.430 (87.12) | 1.004 (25.50) | 380-1089-ND 26.94 2237 19.54 |0811-2X6R-28 
THT 2X6 Stack Jack EMI Tabs Yes _ 2wCMC 4 25.5 | 1.130 (28.70) | 3.430 (87.12) | 1.004 (25.50) | 380-1127-ND® 26.94 22.37 19.54 |0811-2X6R-28-F 
THT 2x8 Smooth EMI Tabs Yes = 2wCMC. 4 25.5 | 1.130 (28.70) | 4.530 (115.06) | 1.004 (25.50) | 380-1090-ND 35.92 29.82 26.05 | 0811-2X8R-28 
THT 2x8 Smooth EMI Tabs Yes = 2wCMC. 4 25.5 | 1.130 (28.70) | 4.530 (115.06) | 1.004 (25.50) | 380-1128-ND@ 35.92 29.82 26.05 | 0811-2X8R-28-F 
6 THT 2x1 Stack Jack EMI Tabs Yes G-G 2wCMC 4 27.43 | 1.335 (33.91) | .679 (17.25) | 1.080 (27.43) | 380-1123-ND® 8.22 771 7.07 | 0845-2G1T-H5 
THT 2X1 Stack Jack EMI Tabs Yes Y-G 2wCMC. 4 27.43 | 1.335 (33.91) | .679 (17.25) | 1.080 (27.43) | 380-1169-ND® NEW! 8.22 771 7.07 |0845-2D1T-H5 
Combo 10/100BASE-TX Dual USB 2.0 Type A Female Ports — RoHS Compliant 
THT ie 1] Tab up EMI Tabs Yes | G/O-Y | 2wCMC (Ext. Temp.) | 4 21.08 | 1.155 (29.34) | .673 (17.09) | .830 (21.08) |507-1424-ND NEW! 510 4.28 3.70 _|0821-1X1T-36-F 
THT we Smooth Smooth No G-Y 2wCMC 5 31.42 | 1.090 (27.69) | .751 (19.07) | 1.237 (31.42) | 380-1091-ND 512. 4.80 4.40 |C893-1AX1-El 
7 
THT ae Tab Up EMI Tabs No G/0-Y 2wCMC 5 29.72 | 1.027 (26.09) | .673 (17.09) | 1.170 (29.72) |507-1449-ND NEW! 3.36 2.79 2.44 |08C2-1X1T-03 
THT ewe Tab Up EMI Tabs Yes G/0-Y 2wCMC 4 29.72 | 1.027 (26.09) | .673 (17.09) | 1.170 (29.72) |507-1450-ND NEW! 3.40 2.82 2.47 |08C2-1X1T-36 
Power Over Ethernet (PoE) 10/100BASE-TX — RoHS Compliant 
THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G-G/Y 2wCMC 6 13.61 | 1.290 (32.77) | .642 (16.31) | .536 (13.61) |507-1431-ND NEW! 4.02 3.34 2.91 |0826-1L1T-57-F 
1 THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G-G 38wCMC 4 13.97 | 1.000 (25.40) | .635 (16.13) | .550 (13.97) |380-1119-ND 5.89 5.52 5.06 | SI-52003-F 
THT 1X1 Tab Down EMI Tabs Yes = 2wCMC 6 13.61__| 1.200 (30.48) | .661 (16.79) | .536 (13.61) |507-1421-ND NEW! 3.58 2.97 2.60 |0813-1X1T-57-F 
Gigabit 10/100/1000BASE-TX — RoHS Compliant 
y 
hee 1X1 Tab Down EMI Tabs Yes G-G 38wCMC 8 9.55 | 1.026 (26.06) | .650 (16.52) | .448 (11.38) | 380-1111-ND 6.66 6.24 5.72 |L834-1G1T-S7 
ania 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G/0-Y 2wCMC 12 12.42 | 1.300 (33.02) | .642 (16.31) | .489 (12.42) |507-1451-ND NEW! 4.98 4.13 3.61 | L826-1X1T-23-F 
1 faints 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G/0-Y 38wCMC 8 11.3 950 (24.13) | .700 (17.78) | .445 (11.30) | 380-1110-ND 6.66 6.24 5.72 |L829-1J1T-43 
‘dante 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G/0-Y 38wCMC 12 11.3 -950 (24.13) | .700 (17.78) | .445 (11.30) |507-1454-ND NEW! 6.28 5.21 4.55 |L829-1J1T-D2 
THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes _— 2wCMC 12 13.61 | 1.200 (30.48) | .661 (16.79) | .536 (13.61) |507-1422-ND NEW! 4.46 3.70 3.23 |0816-1X1T-23-F 
THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G-G 2wCMC 12 13.61 | 1.290 (32.77) | .642 (16.31) | .536 (13.61) |507-1426-ND NEW! 4.68 3.88 3.39 | 0826-1G1T-23-F 
THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G-G 2wCMC. 12 14.07 | 1.300 (33.02) | .661 (16.79) | .536 (13.61) |380-1165-ND NEW! 13.86 12.99 11.91 | SI-50080-F 
t Note: Pins without electrical connections may be omitted. @ RoHS Compliant $CutTape § Tape and Reel 
KEY (1) Tab Down = thumb lock facing down to PCB; Tab Up = thumb lock facing away from PCB (7) LEDs: “—” = No LED; L-R = Left LED Color-Right LED Color : G = Green, Y = Yellow; Bicolor : G/O = Green/ 
(2) CMC (Common Mode Choke) with HV Cap within the connector; no extra PCB real estate required. 2wCMC = 2 wire Orange, Y/G = Yellow/Green, G/Y = Green/Yellow : 
Common Mode Choke, 3wCMC = 3 wire Common Mode Choke (8) Height of connector above PCB, does NOT include sheilding tabs 
= ‘ . A (9) Ultra Low Profile, PCB cut out required 
mt ce Tabs = pe ee a Saad ee ener I resistor built-i (10) 4 Cores = 2 Transformers + 2 CMC's; 5 cores = 2 Transformers + 2 CMC's + Autotransformer; 6 cores = 2 
(4) S Fequire'e orn Source an external resistors ('R" = internal resistor built-in) Transformers + 2 CMC's + 2 Autotransformers; 8 Cores = 4 Transformers + 4 CMC's; 12 Cores = 4 Transformers + 4 
(5) Package Mounting: THT = Through Hole, SMD = Surface Mount CMC's + 4 Autotransformers 
(6) Note: For example, 1X4 = 1 row/4 ports per row or a 2X4 = 2 rows/4 ports per row (11) VOIP = Voice Over Internet Protocol (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 329 


ss Modular Connectors, Transformers, Plugs and Tools 
bel NSRMNESTED Stewart Connector MagJack® Integrated Connector Modules (ICM) — 


Ethernet, PoE (Power over Ethernet), Gigabit, USB Options (Cont.) Reel* 
No. of Tab Number | Height 
SMD or Rows Latch Auto LEDs Other of Above Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bel/Stewart 
Fig. | | THT(5) | X Ports(6) | Up/Down(1) | Shielding(3) | MDIX | L-R(4,7) Components(2) | Cores(19)| PCB(8) A B c Part No. iJ 25 100 | Part No. 
THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G-G 38wCMC 8 13.61 | 1.300 (33.02) | .642 (16.31) | .536 (13.61) |507-1427-ND NEW! 4.20 3.49 3.05 |0826-1G1T-43-F 
THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G-Y 2wCMC 12 13.61 | 1.290 (32.77) | .642 (16.31) | .536 (13.61) |507-1425-ND NEW! 4.68 3.89 3.40 |0826-1A1T-23-F 
THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G-G/Y 38wCMC 8 14.07 | 1.000 (25.40) | .635 (16.13) | .550 (13.97) | 380-1109-NDt 6.34 5.94 5.45 |SI-51009-F 
THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G/0-Y 2wCMC 8(11) 13.61 | 1.290 (32.77) | .642 (16.31) | .536 (13.61) | 380-1122-ND 10.27 9.63 8.83 | 0826-1X1T-M1-F 
{ THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G/0-Y 2wCMC 12 13.61 | 1.300 (33.02) | .661 (16.79) | .536 (13.61) |380-1121-ND 7.49 7.02 6.44 | 0826-1X1T-23-F 
THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G/0-Y 3wCMC 8 13.61 | 1.300 (33.02) | .661 (16.79) | .536 (13.61) |507-1432-ND NEW! 4.20 3.49 3.05 |0826-1X1T-43-F 
THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G/IY-G 2wCMC 12 13.61 | 1.300 (33.02) | .642 (16.31) | .536 (13.61) |507-1429-ND NEW! 4.68 3.89 3.40 |0826-1K1T-23-F 
THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes Y/G-G 38wCMC 8 13.61 | 1.300 (33.02) | .642 (16.31) | .536 (13.61) |507-1430-ND NEW! 4.20 3.49 3.05 |0826-1K1T-43-F 
THT 1X1 Tab Down EMI Tabs Yes _ 2wCMC 12 13.67 | 1.200 (30.48) | .644 (16.36) | .538 (13.67) |507-1420-ND NEW! 4.44 3.69 3.22 |0813-1X1T-23-F 
THT 1X1 Tab Down EMI Tabs Yes G-Y 2wCMC 8 14.07 | .850 (21.59) | .635 (16.13) | .599 (15.21) |380-1142-ND 6.53 6.12 5.61 |SI-61001-F 
2 THT 1X1 Yetlal Smooth Yes Y-G 2wCMC 8 17.02 | .920 (23.37) | .640 (16.26) | .670 (17.02) |380-1120-ND 6.40 6.00 5.50 |V890-1AX1-A1 
Gigabit 10/100/1000BASE-T Multiport — RoHS Compliant 
THT 1X2 Tab Down EMI Tabs Yes G-G 2wCMC 8 13.84 | 1.000 (25.40) | 1.238 (31.45) | .545 (13.84) |380-1112-ND 14.18 13.29 12.19 /0875-1G2T-E3 
THT 1X2 Tab Up EMI Tabs Yes G/0-Y 2wCMC 12 13.64 | 1.300 (33.02) | 1.194 (30.33) | .537 (13.64) |507-1434-ND NEW! 9.30 7.72 6.75 |0826-1X2T-23-F 
lice 1X4 Tab Up EMI Tabs Yes G/0-Y 2wCMC 12 12.42 | 1.300 (33.02) | 2.294 (58.27) | .489 (12.42) |507-1452-ND NEW! 19.92 16.54 14.45 |L826-1X4T-23-F 
3 Pen 1X4 Tab Up EMI Tabs Yes G/0-Y 38wCMC 8 12.42 | 1.300 (33.02) | 2.294 (58.27) | .489 (12.42) |507-1453-ND NEW! 17.44 14.48 12.65 |L826-1X4T-43-F 
THT 1X4 Tab Up EMI Tabs Yes G-G 2wCMC 12 13.59 | 1.300 (33.02) | 2.294 (58.27) | .535 (13.59) |507-1428-ND NEW! 18.60 15.44 13.49 /0826-1G4T-23-F 
THT 1X4 Tab Up EMI Tabs Yes G/0-Y 2wCMC 12 13.59 | 1.300 (33.02) | 2.292 (58.22) | .535 (13.59) |507-1435-ND NEW! 18.60 15.44 13.49 |0826-1X4T-23-F 
THT 1X4 Tab Up EMI Tabs Yes G/0-Y 38wCMC 8 13.59 | 1.300 (33.02) | 2.292 (58.22) | .535 (13.59) |507-1436-ND NEW! 16.76 13.92 12.16 |0826-1X4T-43-F 
if. THT 2x1 Stack Jack EMI Tabs Yes G-G/Y 2wCMC 12 27.43 | 1.335 (33.91) | .679 (17.25) | 1.080 (27.43) | 380-1124-ND 12.80 12.00 11.00 |0845-2R1T-E4 
NEW! Gigabit 10/100/1000BASE-T Dual Row Multiport — RoHS Compliant NEW! 
4 THT 2x4 Stack Jack EMI Tabs Yes _ 38wCMC 8 25.5 | 1.130 (28.70) | 2.330 (59.18) | 1.004 (25.50) | 507-1438-ND 28.70 23.83 20.81 | 0833-2X4R-54-F 
THT 2X6 Stack Jack EMI Tabs Yes G/O 38wCMC 8 25.5 | 1.220 (30.99) | 3.430 (87.12) | 1.004 (25.50) | 507-1440-ND 43.48 36.09 31.53 | 0863-2X6R-54-F 
6 THT 2x1 Stack Jack EMI Tabs Yes _ 2wCMC 12 25.91 | 1.243 (31.56) | .640 (16.26) | 1.020 (25.91) | 507-1437-ND 7.98 6.63 5.79 |0833-2X1T-33-F 
THT 2x1 Stack Jack EMI Tabs Yes G/O 2wCMC 12 26.67 | 1.350 (34.29) | .660 (16.76) | 1.050 (26.67) |507-1439-ND 8.40 6.98 6.09 |0843-2B1T-33-F 
NEW! Power Over Ethernet (PoE) Gigabit 10/100/1000BASE-TX — RoHS Compliant NEW! 
1 THT 1X1 Tab Up EMI Tabs Yes G/0-Y 38wCMC 8 13.61 | 1.300 (33.02) | .661 (16.79) | .536 (13.61) |507-1433-ND 9.66 8.02 7.01 |0826-1X1T-80-F 
tT Note: Pins without electrical connections may be omitted. @ RoHS Compliant +¢CutTape § Tape and Reel 
KEY (1) Tab Down = thumb lock facing down to PCB; Tab Up = thumb lock facing away from PCB (7) LEDs: “—" = No LED; L-R = Left LED Color-Right LED Color : G = Green, Y = Yellow; Bicolor : G/O = Green/ 
(2) CMC (Common Mode Choke) with HV Cap within the connector; no extra PCB real estate required. 2wCMC = 2 wire Orange, Y/G = Yellow/Green, G/Y = Green/Yellow 
Common Mode Choke, 3wCMC = 3 wire Common Mode Choke (8) Height of connector above PCB, does NOT include sheilding tabs 
(3) EMI Tabs = On the outside face of the shield for connecting to a front panel ‘ ar fora Darcie A aes 5 cores = 2 Transformers + 2 CMC's + Autotransformer; 6 cores = 2 
(4) LEDs require external 5V source and 2500 external resistors ('R’ = 2500 internal resistor built-in) Transformers + 2 CMC's + 2 Autotransformers; 8 Cores = 4 Transformers + 4 CMC's; 12 Cores = 4 Transformers + 4 
(5) Package Mounting: THT = Through Hole, SMD = Surface Mount CMC's + 4 Autotransformers 
(6) Note: For example, 1X4 = 1 row/4 ports per row or a 2X4 = 2 rows/4 ports per row (11) VOIP = Voice Over Internet Protocol 


NEW! Telecom Transformers 
T1/E1/J1 Transformer 


Primary - Capacitance f 
Turns Ratio | Inductance |__ DC Resistance (0) Pri.-Sec. Digi-Key Price Each Bel/Stewart 
Fig. Pri.: Sec (mH) Primary | Secondary (pF) Part No. 1 25 100 | Part No. 
1 1CT: 1 1.2 0.8 0.8 30 507-1458-ND 68 57 50 0553-0013-BC-F 


SHDSL Isolation Transformer 


Turns Ratio} Primary 5 Cut Tape Tape and Reel 
IC: Line |Inductance| DC Resistance (Q) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Bel/Stewart 
Fig. (+-2%) (mH) IC Side | Line Side | Part No. 1 25 100 | Part No. 200 Part No. 
2 1:5.4 3 0.35 1.9 507-1466-1-ND 5.40 4.80 3.40 |507-1466-2-ND 320.00 $560-6600-DJ-F 
NEW! LAN Discrete Transformer Modules Di 


Discrete modules provide electrical circuit isolation that meets applicable IEEE and ANSI standards, while maintaining signal integrity needed for the most demanding applications. 
10/100BASE-TX and Gigabit modules provide common mode noise attenuation best matched to the specific transceiver being considered. 


Number of Turns Ratio Number of Package Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Bel/Stewart 
Ports TX and RX Cores (1) Type Part No. il 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10/100BASE-TX 
1CT:1CT 2 16-Pin SOIC =| 507-1472-NDt 6.70 5.57 4.86 = = = $558-5999-03-F 
1CT:1CT 4 16-Pin SOIC | 507-1459-1-ND 4.19 3.72 2.64 507-1459-2-ND 750 930.00 $558-5999-T7-F 
1CT:1CT 4 16-Pin SOIC =| 507-1463-1-ND 4.59 4.08 2.89 507-1463-2-ND 750 1020.00 $558-5999-U7-F 
1CT:1CT 4 16-Pin SOIC = |507-1465-1-ND 5.00 4.44 3.15 507-1465-2-ND 750 1110.00 $558-5999-W2-F 
1 1CT:1CT 4 16-Pin SOIC _|507-1467-1-ND 4.59 4.08 2.89 507-1467-2-ND 750 1020.00 $558-5999-J1-F 
1CT:1CT 4 16-Pin SOIC (2) | 507-1460-1-ND 4.59 4.08 2.89 507-1460-2-ND 750 1020.00 $558-5999-T5-F 
1CT:1CT 4 16-Pin SOIC (2) | 507-1475-1-ND 4.59 4.08 2.89 507-1475-2-ND 750 1020.00 $558-5999-25-F 
1CT:1CT 5 16-Pin SOIC | 507-1461-1-ND 5.33 4.74 3.36 507-1461-2-ND 300 474.00 S558-5999-46-F 
1CT:1CT:2CT 4 16-Pin SOIC | 507-1468-1-ND 3.44 3.06 217 507-1468-2-ND 750 765.00 $553-5999-86-F 
2 1CT:1CT 12 40-Pin SOIC (2) | 507-1473-1-ND 10.67 9.48 6.72 507-1473-2-ND 200 632.00 S558-5999-AF-F 
4 1CT:1CT 4 40-Pin SMD __|507-1474-1-ND 11.07 9.84 6.97 507-1474-2-ND 200 656.00 $558-5999-Q9-F 
Gigabit 10/100/1000BASE-TX 
1CT:1CT 8 24-Pin Mini PCI |507-1469-1-ND 11.81 10.50 7.44 507-1469-2-ND 1,000 3500.00 $558-5999-AZ-F 
1 1CT:1CT 8 24-PinSMD | 507-1470-1-ND 9.52 8.46 6.00 507-1470-2-ND 300 846.00 S558-5999-M8-F 
1CT:1CT 12 24-Pin SMD __|507-1462-1-ND 10.26 9.12 6.46 507-1462-2-ND 300 912.00 $558-5999-P3-F 
2 1CT:1CT 8 48-PinSMD | 507-1471-1-ND 17.15 15.24 10.80 507-1471-2-ND 200 1016.00 $558-5999-Q2-F 
1CT:1CT 12 48-Pin SMD __|507-1464-1-ND 20.93 18.60 13.18 507-1464-2-ND 200 1240.00 $558-5999-Q3-F 
t+ Tube 
KEY (1) 2 Cores = 2 Transformers; 4 Cores = 2 Transformers + 2 CMC's; 5 Cores = 2 Transformers + 2 Transformers + 4 CMC's; 12 cores = 4 Transformers + 4 CMC's + 4 Autotransformers 
CMC's + Autotransformer; 6 Cores = 2 Transformers + 2 CMC's + 2 Autotransformers; 8 Cores = 4 (2) Extended Temperature Range Module (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
330 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


A} 
bel corguarcies Stewart Gonnector [VIodular Connectors, Transformers, Plugs and Tools (cont) 
Modular Plugs 


Positions -| Crimp Tool Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bel/Stewart 
Series | Description Contacts with Die Die only A B c D Part No. 1 25 100 |Part No. 
Unshielded Plugs (any die works with all crimp tools used for unshielded plugs) 
Plug, Handset 4-4 | 380-1055-ND | 380-1059-ND | .525 (13.33) | .300 (7.62) ] .260 (6.60) | 485 (12.32) ]380-1002-ND 2624.22 [940-SP-3044 
Plug 6-4 | 380-1056-ND | 380-1060-ND | .525 (13.33) | .380 (9.65) | .260 (6.60) | 534 (13.57) |380-1003-ND 26 24 +22 |940-SP-3046 
Plug 6-6 | 380-1056-ND | 380-1060-ND | .525 (13.3) | .260 (6.60) | .260 (6.60) | 534 (13.57) |380-1004-ND 29 27 25 |940-SP-3066 
Plug 8-8 | 380-1057-ND | 380-1061-ND | .885 (22.48) | .460 (11.68) | .312 (7.92) | 622 (15.80) |380-1137-ND 33.32.29 |937-SP-3088 
Plug, 058" (eeomm} 8-8 | 380-1057-ND | 380-1061-ND | .885 (22.48) | .460 (11.68) | .312 (7.92) | .622 (15.80) |380-1005-ND 42 39 36 |940-SP-3088R 
30 J 
Plug: 088 (965mm) 8-8 | 380-1057-ND | 380-1061-ND | .885 (22.48) | .460 (11.68) | .312 (7.92) | .622 (15.80) |380-1138-ND 33 © 32-29 /937-SP-3088R 
Ping 00 (102mm) 8-8 | 380-1057-ND | 380-1061-ND | .885 (22.48) | .460 (11.68) | .312 (7.92) | .622 (15.80) |380-1006-ND 42 39 36 |940-SP-3088R-A133 
Plug 10-10 | 380-1058-ND | 380-1062-ND | .885 (22.48) | .460 (11.68) | .312 (7.92) | 622 (15.80) |380-1000-ND 58 54 50 |940-SP-301010R 
Plug, O88" 868mm) | 40-10 | 380-1058-ND | 380-1062-ND | .885 (22.48) | .460 (11.68) | .312 (7.92) | .622 (15.80) |380-1136-ND 49 46 42 |937-SP-301010R 
a7 Plug. GAT-5e 8-8 | 380-1057-ND | 380-1061-ND | .884 (22.46) | 460 (11.68) | 312 (7.92) | 622 (15.80) [380-1008-ND 4845 42 |943-SP-370808M2-A264 
Plug, CAT-5e 8-8 | 380-1057-ND | 380-1061-ND | .885 (22.48) | .460 (11.68) | .312 (7.92) | .622 (15.80) |380-1098-ND 42 39 36 |SS-37000-002 
39 _|Plug, CAT-6, Anti‘Snag | 8-8 | 360-1134-ND | 380-1131-ND | 1.47 (37.34) | 460 (11.68) | .312(7.92) | —  |380-1092-ND 115 1.08.99 |8S-39100-008 
Shielded and Specialty Plugs (require special crimp tools and die) 

36 [Plug 8-8 [380-1133-ND¥| 380-1135-ND | 1.046 (26.57) | 460 (11.68) | 360 (9.14) | __— _|380-1007-ND 109 1.02.94 [940-SP-360808-A108 
7 Plug. GAT-5e 8-8 |380-1133-ND¢| 380-1135-ND | .884 (22.46) | 460 (11.68) | .360(9.14) | —  |380-1009-ND 134 1.26 1.16 |943-SP-370808SM2A264 
Plug, CAT-5e 8-8 | 380-1057-ND | 380-1061-ND | .897 (22.78) | .460 (11.68) | .321 (8.15) | — _ |380-1099-ND 1.07 1.00 92 |$s-37200-028 
g_|Plug. GAT-6a 8-8 |380-1133-NDE| 380-1130-ND | .884 (22.46) | 460 (11.68) | .312 (7.92) | 622 (15.80) |380-1014-ND 2.08 1.95 1.79 |SS-30100-002 

Plug, CAT-6 8-8 | 380-1132-ND = 1.67 (42.4) | 540 (13.71) | 312(7.92) | — _ |380-1093-no 1.79 1.68 1.54 |SS-39200-011 


+ Crimp tool only, Die must be purchased separately 


i i Digi-Key Price Bel/Stewart 
Cri mp Tools and Die Sets Positions | Part No. Each Part No. 
Digi-Key Price Bel/Stewart Die Set Modular 
Positions | Part No. Each Part No. 4 380-1059-ND 29.64 2990004-01 
Crimp Tool with Die Set 6 380-1060-ND 29.64 2990005-01 
4 380-1055-ND 96.72 2990001-01 8 380-1061-ND 29.64 2990006-01 
6 380-1056-ND 96.72 2990002-01 8 380-1131-ND 48.66 2990010-01 
© ee om pases!) | to _poosonaao zs4__|ooccoso1 
10 380-1058-ND 96.72 2990007-01 8 380-1129-ND 218.40 2905029-01 
8 380-1132-ND 299.00 2980075-01 8 380-1130-ND 218.40 2905014-01 
8 380-1133-NDt 239.20 2940231-01 8 380-1135-ND 284.96 2906253-01 CRIMP TOOL 


+ Crimp tool only, Die must be purchased separately. Note: 299 Series Crimp Tool will accept any 299 Series die sets. See website for additional die options. 


Modular Jacks 


Fig. 2 
BO. 


Shown with _-' 
optional panel 
stop flanges 


Fig.7 NEW! 


NEW! EPP-918A Environmental Features: * Protective compound provides both pore blocking and lubricating properties » An Ultraviolet (UV) tracer dye is added to enable easy visual 
inspection * Shields contacts from environmental contaminants, corrosive elements and wear resulting from repetitive mating/un-mating forces The EPP- 


Protection Coated Jacks 918A blocks the metal contact pores and increases the durability of the connector from a standard 750 mating cycles to over 2,500 mating cycles. 
Positions -| Number of Shielding Panel Stop Tab Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bel/Stewart 
Fig. | Contacts Ports Typet Flange (Yes/No) | Orientation | Series A B c Part No. 1 25 100 Part No. 
1 8-8 1 E-Shielded No Down 71 -850 (21.59) -640 (16.26) -550 (13.97) _|380-1166-ND 3.13 2.94 2.69 $S71800-019G 
2 6-2 1 Unshielded No Vertical 65 -642 (16.31) -530 (13.46) .625 (15.87) _|380-1153-ND 2.13 2.00 1.83 SS65600-010G 
3 8-8 1 Unshielded No Vertical 60 -644 (16.36) -610 (15.49) -650 (16.51) _|380-1152-ND 2.46 2.31 2.12 $S60000-007G 
4 6-6 1 Shielded No Down 63 -815 (20.70) -525 (13.34) -620 (15.75) _|380-1168-ND 1.93 1.81 1.66 SS63600-007G 
8-8 1 Shielded No Up 60 -850 (21.59) -635 (16.13) -550 (13.97) |380-1148-ND 3.23 3.03 2.78 $S60000-009G 
8-8 1 Unshielded No Up 60 -815 (20.70) -605 (15.36) .535 (13.59) |380-1167-ND 2.46 2.31 212 $S60000-010G 
5 8-8 1 E-Shielded No Down 64 -850 (21.59) -635 (16.13) -545 (13.84) |380-1150-ND 2.74 2.57 2.36 $S64800-057G 
8-8 1 E-Shielded No Down 71 -850 (21.59) .635 (16.13) 599 (15.21) |380-1154-ND 2.69 2.53 2.32 $S71800-018G 
10-8 1 E-Shielded No Down 70 -738 (18.74) -626 (15.90) -514 (13.06) _|380-1151-ND 2.69 2.53 2.32 $S70100-011G 
Multiport Jack 
9 8-8 8 Unshielded No Down 66 -815 (20.70) 4.505 (114.43) -523 (13.28) _|380-1149-ND 14.30 13.41 12.30 SS66800-036G 


Standard Modular Jacks 


Positions - | Number of Shielding Panel Stop Tab Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bel/Stewart 
Fig. |_ Contacts Ports Typet Flange (Yes/No) | Orientation | Series A B Cc Part No. 1 25 100 | Part No. 
4-4 1 Unshielded No Down 64 -815 (20.70) 445 (11.30) -505 (12.83) | 380-1017-ND 17 fa: 66 | SS-6444-NF 
6-4 1 Unshielded No Down 64 -815 (20.70) 530 (13.46) -505 (12.83) | 380-1018-ND 93 87 80 | SS-6446-NF 
6-4 1 Unshielded No Down 70 712 (18.08) .525 (13.33) 453 (11.51) | 380-1042-ND 75 wal 65 | SS-7046-NF 
1 6-6 1 Unshielded No Down 64 -815 (20.70) 530 (13.46) -505 (12.83) | 380-1019-ND 93 87 80 | SS-6466-NF 
6-6 1 E-Shielded No Down 64 -850 (21.59) 545 (13.84) -545 (13.84) | 380-1020-ND 1.63 1.53 1.41_|SS-6466S-A-PG4-BA-50 
6-6 1 Unshielded No Down 70 -712 (18.08) .525 (13.33) 453 (11.51) | 380-1043-ND 1.63 1.53 1.41 |SS-7066-NF 
8-8 1 Unshielded Yes Down 64 -815 (20.70) .605 (15.36) -505 (12.82) | 380-1021-ND 86 81 75 | SS-6488-FLS 
8-8 1 Unshielded No Down 64 -815 (20.70) .605 (15.36) -505 (12.82) | 380-1022-ND 86 81 75 | SS-6488-NF 
@ RoHS Compliant t Shielding Tab Type: E-Shielded = Enhanced Shielded Tabs; EA-Shielded = Enhanced Shielded Tabs with Alternate Ground Tail Option 4 Surface Mount Connector 
§ Comes with strain relief and crimp ferrule (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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bel compas Stewart Connector | Modular Connectors, Transformers, Plugs and Tools @) 
Standard Modular Jacks (Cont.) 
Positions -] Number of Shielding Panel Stop Tab Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bel/Stewart 
Fig. |_ Contacts Ports Typet Flange (Yes/No) | Orientation | Series A B Cc Part No. 1 25 100__| Part No. 
8-8 1 Unshielded No Down 71 -815 (20.70) .605 (15.36) -505 (12.82) | 380-1046-ND 1.02 96 88 | SS-7188-NF 
8-8 1 Shielded Yes Down 64 -850 (21.59) .635 (16.13) -550 (13.97) | 380-1023-ND 1.57 1.47 1.35 | SS-6488S-A-FLS 
8-8 1 Shielded No Down 64 -850 (21.59) .635 (16.13) -550 (13.97) | 380-1024-ND 1.86 1.74 1.60 /SS-6488S-A-NF 
8-8 1 Shielded No Down 71 -815 (20.70) .635 (16.13) -505 (12.82) | 380-1047-ND 1.98 1.86 1.71 |SS-7188S-A-NF 
8-8 1 E-Shielded No Down 64 -850 (21.59) .635 (16.13) -550 (13.97) | 380-1025-ND 1.86 1.74 1.60 | SS-6488S-A-PG4-BA 
8-8 1 E-Shielded No Down 71 -850 (21.59) .635 (16.13) -550 (13.97) | 380-1049-ND 1.98 1.86 1.71 |SS-7188S-A-PG4-BA 
1 8-8 1 E-Shielded No Down 71 -850 (21.59) .635 (16.13) -550 (13.97) | 380-1161-ND NEW! 2.29 2.16 1.98 | SS-7188S-A-PG4-BA-50 
8-8 1 EA-Shielded No Down 71 -850 (21.59) .635 (16.13) -550 (13.97) | 380-1048-ND 1.98 1.86 1.71 |SS-7188S-A-PG4-1-BA 
10-8 1 Unshielded No Down 70 712 (18.08) .600 (15.24) 453 (11.51) | 380-1038-ND 1.09 1.02 94 |SS-700810-NF 
10-8 1 E-Shielded No Down 70 -738 (18.74) .626 (15.90) -475 (12.06) | 380-1040-ND 2.43 2.28 2.09 | SS-700810S-A-PG4-BA 
10-8 1 EA-Shielded No Down 70 .738 (18.74) .626 (15.90) -475 (12.06) | 380-1039-ND 2.43 2.28 2.09 | SS-700810S-A-PG4-1-BA 
10-10 1 Unshielded No Down 64 -815 (20.70) .605 (15.36) -505 (12.83) | 380-1015-ND 1.06 99 91 | SS-641010-NF 
10-10 1 Shielded No Down 64 .850 (21.59) .635 (16.13) -550 (13.97) | 380-1016-ND 1.76 1.65 1.52 |SS-641010S-A-NF 
4-4 1 Unshielded No Vertical 65 -650 (16.51) 455 (11.56) -650 (16.51) | 380-1030-ND 1.89 1.77 1.63 | SS-6544-NF 
6-6 1 Unshielded No Vertical 65 -650 (16.51) .535 (13.59) 650 (16.51) | 380-1147-ND 1.30 1.22 1.12 | SS-6566-NF 
8-8 1 Unshielded No Vertical 60 -650 (16.51) .610 (15.49) 644 (16.36) | 380-1094-ND 1.63 1.53 1.41 |SS-60000-007 
2 8-8 1 Unshielded No Vertical Al -650 (16.51) 615 (15.62) -644 (16.36) | 380-1050-ND 1.02 96 88 | SS-7188V-A-NF 
10-8 1 Unshielded No Vertical 65 -650 (16.51) 615 (15.62) -644 (16.36) | 380-1026-ND 96 90 83 | SS-650810-A-NF 
10-10 A Unshielded No Vertical 65 -650 (16.51) .615 (15.62) .644 (16.36) | 380-1029-ND 1.73 1.62 1.49 |SS-651010-A-NF 
10-10 1 Unshielded Yes Vertical 65 -650 (16.51) 615 (15.62) -644 (16.36) | 380-1113-ND 2.02 1.90 1.74 |SS65100-030F 
8-8 1 Shielded No Vertical 60 .670 (17.02) .640 (16.26) -670 (17.02) | 380-1095-ND 2.40 2.25 2.07 |SS-60000-008 
8-8 1 Shielded No Vertical 71 .670 (17.02) .640 (16.26) -670 (17.02) | 380-1162-ND NEW! 3.53 3.32 3.04 | SS-7188VS-A-NF-50 
3 8-8 1 Shielded No Vertical 71 -670 (17.02) .640 (16.26) -670 (17.02) | 380-1163-ND NEW! 1.54 1.44 1.32 |SS71800-027F 
10-8 1 Shielded No Vertical 65 -670 (17.02) .640 (16.26) -670 (17.02) | 380-1028-ND 2.27 2.13 1.96 | SS-650810S-A-NF 
10-8 1 Shielded Yes Vertical 65 .670 (17.02) .640 (16.26) .670 (17.02) | 380-1027-ND 2.27 2.13 1.96 | SS-650810S-A-FLS 
10-10 1 Shielded No Vertical 65 .670 (17.02) .640 (16.26) .670 (17.02) | 380-1146-ND 1.83 1.72 1.58 | SS-651010S-A-NF 
6-6 1 Unshielded No Down 63 -815 (20.70) 525 (13.34) -620 (15.75) | 380-1143-ND 1.10 1.03 95 | SS-6366-1-NF 
4 6-6 1 (SMD) Unshielded Yes Down 68 .725 (18.42) .525 (13.34) -505 (12.83) | 380-1037-ND$ 2.88 2.70 2.48 |SS6866B-FLS-C40 
8-8 1 Unshielded No Down 63 -815 (20.70) .605 (15.37) 620 (15.75) | 380-1144-ND 1.16 1.10 1.01 |SS-6388-NF 
6-6 1 E-Shielded No Down 64 -850 (21.59) .545 (13.84) -550 (13.97) | 380-1145-ND 1.20 1.13 1.03 | SS-6466S-A-PG1 
5 8-8 1 Unshielded No Down 60 -815 (20.70) .605 (15.36) -535 (13.59) | 380-1097-ND 1.63 1.53 1.41 |SS-60000-010 
8-8 1 Shielded No Up 60 -850 (21.59) .635 (16.13) -550 (13.97) | 380-1096-ND 2.40 2.26. 2.07 | SS-60000-009 
Round Cable Applied Jacks 
8-8 Cable Ready | Unshielded Yes Panel Mount 82 1.073 (27.25) 619 (15.72) .654 (16.61) | 380-1100-ND 5.49 5.15 4.72 | $S-82000-002 
6 8-8 Cable Ready Shielded§ Yes Panel Mount 82 1.51 (38.35) .690 (17.53) .680 (17.27) | 380-1101-ND 9.38 8.79 8.06 | SS-82100-001 
10-8 Cable Ready | Unshielded Yes Panel Mount 80 1.300 (33.02) .750 (19.05) -780 (19.81) | 380-1078-ND 6.46 6.06 5.56 | SS-800810SB-SP50-040-250 
ARJ45™ Category 7a 
§ 8-8 1 Shielded No Up 77 -860 (21.84) .600 (15.24) -530 (13.46) | 380-1125-ND 12.13 11.37 10.43 /SS-77100-004 
NEW! ARJ45™ Category 7a Patch Cords NEW! 
8-8 Cable Shielded = al via 1 Meter (Length) 380-1155-ND 39.80 33.04 28.86 | CA77-001M0-8 
7 8-8 Cable Shielded =_ _ 77 2 Meter (Length) 380-1156-ND 42.70 35.45 30.96 |CA77-002M0-8 
8-8 Cable Shielded _— — 77 3 Meter (Length) 380-1157-ND 45.66 37.90 33.11 |CA77-003M0-8 
8-8 Cable Shielded _ _ 77 5 Meter (Length) 380-1158-ND 51.76 42.97 37.53 | CA77-005M0-8 
Multiport Jacks 
6-6 2 Unshielded No Down 66 -815 (20.70) .848 (21.54) -503 (12.78) | 380-1031-ND 3.71 3.48 3.19 | SS-666602-NF 
6-6 4 Unshielded No Down 66 -815 (20.70) 1.744 (44.30) -503 (12.78) | 380-1032-ND 4.93 4.62 4.24 | SS-666604-NF 
8 8-8 2 Shielded No Down 71 -865 (21.97) 1.254 (31.85) -545 (13.84) | 380-1044-ND 7.97 TAT 6.85 | SS-718802S-A-NF 
8-8 4 Unshielded No Down 66 -815 (20.70) 2.305 (58.55) -523 (13.28) | 380-1159-ND NEW! 6.33 5.94 5.44 |SS66800-017F 
8-8 4 E-Shielded No Down 66 -865 (21.97) 2.100 (53.34) -545 (13.84) | 380-1035-ND 6.50 6.09 5.59 | SS-668804S-A-PG4-AC 
8-8 8 E-Shielded No Down 66 .865 (21.97) 4.554 (115.67) -539 (13.69) | 380-1036-ND 11.23 10.53 9.66 | SS-668808S-A-PG4-AC 
9 8-8 4 E-Shielded No Down 71 .865 (21.97) 2.354 (59.79) -545 (13.84) | 380-1160-ND NEW! 9.04 8.48 7.78 |SS71800-041F 
10 8-8 12 Shielded No Up/Down 73 1.103 (28.02) 3.429 (87.10) 1.004 (25.50) | 380-1052-ND 16.80 15.75 14.44 | SS-73100-046 
8-8 16 Shielded No Up/Down 73 1.103 (28.02) | 4.529 (115.04) | 1.004 (25.50) |380-1164-ND NEW! 14.40 13.50 12.38 )SS73100-047F 


@ RoHS Compliant t Shielding Tab Type: E-Shielded = Enhanced Shielded Tabs; EA-Shielded = Enhanced Shielded Tabs with Alternate Ground Tail Option + Surface Mount Connector 
§ Comes with strain relief and crimp ferrule 


ZB 

o~ 

SF CULINC Modular Components 

Digi-Key Pricing cul 
Fig. |Description Part No. 1 10 50 Part No. 
1 DB9S to RJ45 Jack (8-8) 046-0001-NDt® 4.13 37.13 165.00 AMK-0001 
2 DB9P to RJ45 Jack (8-8) 046-0000-NDt® 4.13 37.13 165.00 AMK-0000 
1 DBQS to RJ12 Jack (6-6) 046-0003-NDt® 4.13 37.13 165.00 AMK-0003 
2 DB9P to RJ12 Jack (6-6) 046-0002-NDt® 4.13 37.13 165.00 AMK-0002 
1 DB15S to RJ45 (8-8) 046-0005-NDt® 4.63 41.63 185.00 AMK-0005 
2 DB15P to RJ45 (8-8) 046-0004-NDt® 4.63 41.63 185.00 AMK-0004 
il DB25S to RJ12 (6-6) 046-0009-NDt® 4.38 39.38 175.00 AMK-0222 
2 DB25P to RJ12 (6-6) 046-0008-NDt® 4.38 39.38 175.00 AMK-0221 
1 DB25S to RJ45 (8-8) 046-0011-NDt® 4.38 39.38 175.00 AMK-0011 
2 DB25P to RJ45 (8-8) 046-0010-NDt® 4.38 39.38 175.00 AMK-0223 
i DB15S to RJ12 (6-6) 046-0017-NDt 4.63 41.63 185.00 AMK-0017 
2 DB15P to RJ12 (6-6) 046-0016-NDt® 4.63 41.63 185.00 AMK-0016 
3 4 Wire TEE Adapter 1M-2F 048-0050-ND® 2.75 24.75 110.00 AMK-0026 
6 Wire TEE Adapter 1M-2F 048-0051-ND® 4.05 36.45 162.00 AMK-0051 
4 6-6 Modular Coupling (crossed) #1 to #6 |048-0056-ND® 2.28 20.48 91.00 AMK-0056 
6-6 Modular Coupling (straight) #1 to #1 |048-0103-ND® 2.28 20.48 91.00 AMK-0103 


+ User Configurable # RoHS Compliant 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Pulse’ Zexcelsus: 


DSL (CPE) Filters 


Fig. 1 — Z-230PJ Economical Single-Line 
DSL Filter 


Fig. 2 — Single-Line Phone/DSL Filter 


Positions- Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
Horizontal Jack — PC Board Mount 

4-4 0.480 (12.20) | 0.485 (12.32) | 0.825 (20.95) | 609-1048-ND 89 6 -39 | 66010-001LF 
4-4 0.810 (20.57) | 0.540 (13.72) | 0.590 (14.99) |609-1050-ND 1.74 17 66 | 68897-001LF 
4-4 0.709 (18.00) | 0.441 (11.20) | 0.453 (11.50) |609-1054-ND 1.39 75 65 | 87180-044LF 
6-2 0.709 (18.00) | 0.520 (13.20) | 0.453 (11.50) |609-1055-ND 92 AL .34 | 87180-062LF 
6-4 0.709 (18.00) | 0.520 (13.20) | 0.453 (11.50) |609-1056-ND 1.39 715 65 | 87180-064LF 
6-4 0.811 (20.60) | 0.619 (15.72) | 0.591 (15.00) |609-1060-ND 86 43 .37 | 88400-064LF B 

1 6-4 0.480 (12.20) | 0.485 (12.32) | 0.825 (20.95) |609-3630-ND NEW!) .93 48 41 |66011-001LF 
6-6 0.480 (12.20) | 0.485 (12.32) | 0.825 (20.95) | 609-1049-ND 1.02 67 48 | 66011-002LF 
6-6 0.709 (18.00) | 0.520 (13.20) | 0.453 (11.50) |609-1057-ND 1.48 82 .71_ |87180-066LF 
6-6 0.811 (20.60) | 0.619 (15.72) | 0.591 (15.00) |609-1061-ND 96 51 -43 | 88400-066LF 
8-8 0.698 (17.74) | 0.602 (15.30) | 0.500 (12.70) |609-1046-ND 68 33 .28 |54602-908LF 
8-8 0.709 (18.00) | 0.600 (15.24) | 0.453 (11.50) |609-1058-ND 1.59 89 77 |87180-088LF 
8-8 0.723 (18.36) | 0.614 (15.60) | 0.460 (11.68) |609-1069-ND§ 4.58 2.85 2.58 |72231-0881LF 

10-10 0.698 (17.74) | 0.602 (15.30) | 0.500 (12.70) |609-1047-ND 714 38 -31_ | 54602-910LF 
2 6-6 0.809 (20.57) | 0.620 (15.75) | 0.590 (14.99) |609-3632-ND NEW!| 1.46 82 -71_|68898-001LF 
Vertical Jack — PC Board Mount 

4-4 0.625 (15.87) | 0.540 (13.72) | 0.615 (15.62) |609-1051-ND 1.39 15 65 | 69253-001LF 
4-4 0.625 (15.87) | 0.540 (13.72) | 0.615 (15.62) |609-1067-ND 68 35 28 |61835-0441LF 
6-4 0.625 (15.87) | 0.620 (15.75) | 0.615 (15.62) |609-3633-ND NEW!) 1.38 17 66 | 69254-002LF 

3 6-6 0.625 (15.87) | 0.620 (15.75) | 0.615 (15.62) |609-1052-ND 1.51 84 72 |69254-001LF These customer premises equipment (CPE) filters are designed to expedite the service delivery and improve 
6-6 0.625 (15.87) | 0.620 (15.75) | 0.615 (15.62) |609-1063-ND 1.48 82 -71_|90512-001LF the performance of digital subscriber line (DSL) and home phoneline network (HPN) services over plain old 
8-8 0.625 (15.87) | 0.700 (17.78) | 0.615 (15.62) | 609-1053-ND 173 91 -78 | 69255-001LF telephone service (POTS). Its filter design electronically isolates the high-speed DSL and HPN data streams. 
8-8 0.625 (15.87) | 0.700 (17.78) | 0.615 (15.62) | 609-1065-ND 1.99 1.14 99 | 90598-001LF from the voice-band POTS to provide premium quality and optimal DSL and HPN data rates. Compliant and 
8-8 | 0.665 (16.90) | 0.626 (15.90) | 0.620 (15.82) |609-1072-ND§ 2.25 1.22 1.04 |94152-088LF listed with FCC, UL, CE, and CSA. 

Vertical Jack — SMD 

4-4 0.594 (15.09) | 0.570 (14.47) | 0.641 (16.28) |609-1070-1-ND+ 1.91 1.05 89 | 87543-4111LF Digi-Key Price Each Pulse 
4-4 0.594 (15.09) | 0.570 (14.47) | 0.641 (16.28) | 609-1070-2-ND$ 289.39/350 87543-4111LF Fig. Description Part No. 1 25 50__| Part No. 
6-4 0.615 (15.62) | 0.520 (13.21) | 0.625 (15.87) |609-1064-ND NEW!) .80 Al -33 | 90512-003LF 1 Single In-Line DSL Filter 553-1183-ND@ 268 1.59 1.43 |Z-230PJ 

Ol ee lees lene Oe eee ee eee) ee ira Sta ra Wie leedeattie 2 | Single In-Line Phone/DSL Filter |553-1426-ND@ 810 4.99 4.67 |Z-300TJ 

594 (15. .651 (16.53) | 0.641 (16.28) | 609-1071-2- O11, 7545-1 aeiianaies 
8-8 | 0.594 (15.09) | 0.731 (18.57) | 0.641 (16.28) |609-1059-1-ND+ | 1.93 1.14 00 |87547-41T1LE 3A) ANSI In-Line Single Filter /553-1185-ND@ 4.07 241 2.17 |2-330P2J 
8-8 0.594 (15.09) | 0.731 (18.57) | 0.641 (16.28) |609-1059-2-ND¢ 317.52/350 87547-4111LF 3B_| ANSI Wall-Mount Single Filter_|553-1186-ND 13.59 8.37 7.84 |Z-330CW 
§ Shielded +CutTape + Tape and Reel @ RoHS Compliant 
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Pulse 


A TECHNITROL COMPANY 


Pulse offers a broad selection of filtered connectors. Each Pulsejack 
platform is designed to house a range of magnetic configurations and other 
internal components (common mode termination) with four 750 resistors 
and HV Cap, chip-side pin outs, shield options, USB ports and LED options. 


Features: 

* Meets or exceeds IEEE 802.3 and ANSI X3.263 

* 1500 Vrms isolation 

¢ Self-contained termination saves PCB space 

« Patented InterLock Base construction for high reliability 


PULSEJACK™ Integrated Connector Modules 
Ethernet, PoE (Power over Ethernet), Gigabit, USB Options 


Figure Note: General representation of part, see specifications for exact number of ports. 


Tab Comm. (15) | Total (16) 
Number of Latch Shield Other (4) Pins per PCB : ; - F 
Rows Up/Down | EMI Tabs | Auto | LEDs Com- Port Pins per | Configuration (2) Turns Ratio (3) Package Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. | X Ports (7) (1) (5) MDIX | L-R (6,8) ponents (PCB Side) Port TX RX TX RX LxWxH (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
NEW! 10BASE-TX (17) — RoHS Compliant NEW! 

1X1 Down No Yes None CMT 6 8 TC TC 10T:2.5 1CT:1 21.59 x 16.26 x 13.84 |553-1480-ND 2.60 2.48 2.03 | J00-0062NL 

1 1X1 Down No Yes G-Y CMT 6 12 TC TC 10T:2.5 1CT:1 21.59 x 16.26 x 13.84 |553-1481-ND 2.79 2.66 2.17 | J00-0063NL 
1x1 Down Yes Yes G-Y CMT 6 12 TC TC 10T:2.5 1CT:1 21.59 x 16.26 x 13.84 |553-1478-ND 2.96 2.82 2.30 | J00-0051NL 

10/100BASE-TX — RoHS Compliant 

1X1 Up Yes Yes G-Y CMT (12) 7 12 TC TC 10T:1 1CT:1 25.40 x 16.10 x 13.61 |553-1491-ND MEW!) 5.17 4.68 4.31 | J3011G21DNL 
1X1 Down No Yes None CMT (12) 7 8 TC TC 10T:1 1CT:1 21.59 x 16.26 x 13.84 |553-1484-ND NEW!) 4.66 4.22 3.45 | J0011D01NL 
1x1 Down No Yes None CMT (12) 8 12 TC CT 10T:1 1¢T:1 21.59 x 16.26 x 13.84 |553-1487-ND NEW!) 416 3.87 3.17 | J0026D01NL 
1X1 Down No Yes G-Y CMT (12) 7 12 TC TC 10T:1 1CT:1 21.59 x 16.26 x 13.84 |553-1483-ND NEW!) 4.81 4.36 3.55 | J0011D01BNL 
1X1 Down No Yes G-Y CMT (12) 8 12 TC CT 10T:1 1CT:1 21.59 x 16.26 x 13.84 |553-1486-ND NEW!) 4.94 4.47 3.65 | J0026D01BNL 
1X1 Down No Yes G-Y CMT (12) 8 12 TC CT 10T:2.5 1CT:1 21.59 x 16.26 x 13.84 |553-1490-ND NEW!) 4.81 4.36 3.55 | J0073D01BNL 
1x1 Down Yes No G-Y CMT (13) 8 12 T,C,S CT 10T:1 1CT:1 21.59 x 16.26 x 13.84 |553-1349-ND 6.11 447 3.65 | J0026D21BNL 

1 1X1 Down Yes Yes None — (13) 6 8 TC TC 10T:1 1CT:1 21.59 x 16.26 x 13.84 |553-1482-ND NEW!| 2.73 2.60 2.12 | J00-O064NL 
1X1 Down Yes Yes None CMT (12) 6 8 TC TC 10T:1 1CT:1 21.59 x 16.26 x 13.84 |553-1479-ND NEW!) 2.96 2.82 2.30 | J00-O061NL 
1X1 Down Yes Yes None CMT (13) 7 8 TC TC 10T:1 1CT:1 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1347-ND 5.21 3.77 3.09 | J0011D21NL 
1x1 Down Yes Yes None CMT (12) 8 12 TC CT 10T:1 1¢T:1 21.59 x 16.26 x 13.84 |553-1489-ND NEW!) 4.16 3.87 3.17 | J0026D21NL 
1X1 Down Yes Yes G-G CMT 7 12 TC TC 107:1.414)  1CT:1 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1348-ND 5.95 4.36 3.55 | J0018D21ENL 
1X1 Down Yes Yes G-G CMT (12) 8 12 TC CT 10T:1 1CT:1 21.59 x 16.26 x 13.84 |553-1488-ND NEW!) 4.94 4.47 3.65 | J0026D21ENL 
1X1 Down Yes Yes G-Y CMT (12) 7 12 TC TC 10T:1 1CT:1 21.59 x 16.26 x 13.84 |553-1485-ND NEW!) 4.81 4.36 3.55 | J0011D21BNL 
1x1 Down Yes Yes G-Y CMT (12) 7 12 TC TC 10T:1 1CT:1 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1345-ND 4.32 2.98 2.43 | J00-OO65NL 

@ RoHS Compliant 


KEY (1) Tab Down = thumb lock facing down to PCB; Tab Up = thumb lock facing away from PCB (2) Magnetics = Chip (PHY) to 
Cable (Media) side: T= Transformer, C = Common Mode Choke, S = Shunt Inductor (3) Turns Ratio = Chip (PHY) to Cable (Media) 
side (4) CMT (Common Mode Transformer) with HV Cap within the connector; no extra PCB real estate required (5) EMI Tabs = 
On the outside face of the shield for connecting to a front panel (6) LEDs require external 5V source and 2500 external resistors 
(‘R’) = 2500 internal resistor built-in (7) Note: For example, 1X4 = 1 row/4 columns or a 2X4 = 2 rows/4 columns (8) LEDs: L-R 
= Left - Right : G = green, Y = yellow; “—” = none; Bicolor : G/O = Green/Orange, Y/G = Yellow/Green, G/A = Green/Amber, G/Y 


= Green/Yellow (9) Includes ESD overvoltage protection diodes (10) Provides typically 2kV voltage isolation and are compliant to 
IEEE 802.3af PoE standard (11) Includes Gigabit compatible magnetics (12) Built-In BST Circuit = Capacitor resistor termination 
circuit (13) Different electrical connection (See data sheet for more information) (14) PoE = Power over Ethernet compatible 
product, compliant to IEEE 802.3af standard, providing minimum 1.5kV isolation (15) Number of PCB connections required for 
RJ-45 connector communication to PHY/IC Chip (16) Total number of PCB pins for PCB layout, which include LED option (17) 
IEEE802.3i (10Base-T) standard does not require these parts to achieve 350UH minimum OCL Inductance with 8mA bias current. 


(Continued) 


DigiReel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Ree!®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ise PULSEJACK™ Integrated Connector Modules 
*reammmercou Ethernet, PoE (Power over Ethernet), Gigabit, USB Options (con) 


Tab Comm. (15) | Total (16) 
Number of Latch Shield Other (4) Pins per PCB 3 5 ‘ A 
Rows Up/Down | EMI Tabs | Auto | LEDs Com- Port Pins per | Configuration (2) Turns Ratio (3) Package Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. | X Ports (7) (1) (5) MDIX | L-R (6,8) ponents (PCB Side) Port 1™ RX 1™X RX LxWxH (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
1x1 Down Yes Yes G-Y — (13) 8 12 TC TC 1CT:1 1CT:1 | 21.59x 16.26 x 13.84 | 553-1346-ND 5.27 3.81 3.12 | J0006D21BNL 
1x1 Up None Yes G-Y CMT 8 12 TC TC 1CT1 10T:1 25.4 x 16.26 X 13.51 | 553-1350-ND 5.90 4.32 3.98 }J1011FO1PNL 
1 1x1 Up Yes No Y-G CMT 8 12 TCS CT 1CT:1 10T1 25.4 x 16.26 Xx 13.51 | 553-1352-ND 6.53 483 4.57 | J1026F21CNL 
1x1 Up Yes Yes Y-G CMT 7 12 TC TC 1CT1 1CT:1 25.4 x 16.26 X 13.51 | 553-1351-ND 5.90 4.32 3.98 | J1012F21CNL 
1x1 Up Yes Yes G/0-Y CMT (12) 6 10 TC TC 1CT:1 10T:1 25.4 x 16.66 X 13.49 |553-1493-ND MEW!| 5.59 493 4.66 |JPO11821UNL 
10/100BASE-TX Multiport — RoHS Compliant 
2 1X2 Down Yes Yes G-Y CMT 7 12 TC TC 1CT:1 1CT:1 | 21.36 x 31.18 x 13.61 | 553-1353-ND 950 7.13 6.93 }J8064D628ANL 
1x4 Down Yes Yes G-Y CMT 7 12 TC TC 1CT:1 1CT:1_ | 21.36 x 59.12 x 13.61 | 553-1354-ND 17.45 14.68 13.88 | J8064D648ANL 
10/100BASE-TX Dual Row Multiport — RoHS Compliant 
2x2 Both Yes Yes | G/Y-G/Y CMT t "1 TC TC ACT:ACT | 1CT:1CT | 32.00 x 31.50 x 25.52 | 553-1463-ND 17.56 15.47 14.63 |J20-0013NL 
3 2X4 Both Yes Yes | G/Y-G/Y CMT 7 "1 TC TC ACT:ACT | 1CT:1CT | 32.00 x 59.44 x 25.52 | 553-1249-ND 34.34 32.58 30.82 | J20-0014 
2x4 Both Yes Yes | G/Y-G/Y CMT 7 1 TC TC ACT:ACT | 1CT:1CT | 32.00 x 59.44 x 25.52 | 553-1464-ND 32.62 30.96 29.28 | J20-0014NL 
Power over Ethernet (PoE) 10/100Base-TX — RoHS Compliant 
1 1x1 Up Yes Yes Y/G-G CMT (9) 9 13 CT CT 1CT:1 1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.61 | 553-1366-ND 10.24 8.24 = 7.79 | JKO-O020NL 
1x1 Up Yes Yes YIG-G CMT (10) 9 13 CT CT 1CT:1 1CT:1__ | 33.02 x 16.79 x 13.61 | 553-1367-ND 7.53 5.42 4.52 | JKO-0025NL 
Power over Ethernet (PoE) 10/100Base-TX Multiport — RoHS Compliant 
2 1X2 Up Yes Yes Y/G-G CMT (10) 8 12 CT CT 1CT:1 1CT:1 | 25.40 x 31.19 x 13.84 | 553-1361-ND 13.10 10.07 8.44 | JGO-0031NL 
1x4 Up Yes Yes Y/G-G CMT (10) 8 12 CT CT 1CT:1 1CT:1_| 25.41 x 59.13 x 13.60 | 553-1362-ND 23.28 18.98 16.30 | JGO-0032NL 
Gigabit (10/100/1 000BASE-TX) 
1x1 Up Yes Yes G-G Gigabit (11) 12 16 Gigabit | Gigabit 1CT:1 1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1363-ND® 753 5.42 4.52 | JKO-0014NL 
1x1 Up Yes Yes Y/G-G Gigabit (11) 12 16 Gigabit | Gigabit 1CT1 1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1364-ND® 7.53 5.42 4.52 | JKO-OO16NL 
1 1x1 Up Yes Yes None Gigabit (11) 12 12 Gigabit | Gigabit 1CT1 1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1258-ND 7.87 5.91 4.92 | JKO-0017 
1x1 Up Yes Yes None Gigabit (11) 12 12 Gigabit | Gigabit 1CT:1 1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1365-ND® 7.25 5.37 4.44 | JKO-0017NL 
1x1 Up Yes Yes None _| Gigabit (11,14) 12 14 Gigabit | Gigabit 1CT:1 1CT:1_| 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1470-ND@ 7.53 5.42 4.52 | JKO-0133NL 
Gigabit (10/100/1000BASE-T) Multiport — RoHS Compliant 
1X2 Up Yes Yes G-G Gigabit (11) 10 14 Gigabit | Gigabit 1CT:1 1CT:1 | 25.40 x 31.19 x 13.84 | 553-1357-ND 13.10 10.07 8.44 | JGO-0023NL 
1X2 Up Yes Yes | G-G(13) | Gigabit (11) 10 14 Gigabit | Gigabit 1CT1 1CT:1 | 25.40 x 31.19 x 13.84 |553-1492-ND NEW!| 12.22 10.07 8.44 | JGO-0024NL 
2 1X2 Up Yes Yes GY-G Gigabit (11) 10 14 Gigabit | Gigabit 1CT1 1CT:1 | 25.40 x 31.46 x 13.84 | 553-1469-ND 13.48 10.37 8.69 | JGO-0129NL 
1X4 Up Yes Yes G-G Gigabit (11) 10 14 Gigabit | Gigabit 1CT:1 1CT:1 | 25.40 x 59.39 x 13.84 | 553-1358-ND 23.28 18.98 16.30 | JGO-0025NL 
1x4 Up Yes Yes | G/A-G/A | Gigabit (11) 10 14 Gigabit | Gigabit 1CT:1 1CT:1_| 25.40 x 59.39 x 13.84 | 553-1468-ND 23.28 18.98 16.30 | JG0-0098NL 
1X6 Up Yes Yes G-G Gigabit (11) 10 14 Gigabit | Gigabit 1CT:1 1CT:1_| 25.40 x 87.33 x 13.84 | 553-1359-ND 34.05 27.94 24.45 | JGO-0027NL 
Gigabit (10/100/1000BASE-T) Dual Row Multiport — RoHS Compliant 
3 2x1 Both Yes Yes | G/Y-G/Y | Gigabit (11) 10 12 Gigabit | Gigabit 1CT:1 1CT:1 | 31.65 x 17.53 x 25.52 | 553-1465-ND 14.37. 11.30 9.47 | JCO-O063NL 
2X6 Both Yes Yes None Gigabit (11) 10 10 Gigabit | Gigabit 1CT:1 1CT:1_| 28.95 x 87.38 x 25.52 | 553-1307-ND 61.02 50.85 45.77 | JCO-0132 
Combo 10/100BASE-TX / Dual USB 2.0 Type A Female Ports — RoHS Compliant 
1X1 w/2USB Up None No | G-Y (6(R)) CMT - =_ TCS CT 1CT1 1CT:1 | 27.69x 19.08 x 31.45 | 553-1369-ND 8.08 5.82 5.66 | JWO-OOO9NL 
4 | 1X1 w/2USB Up None Yes GY-G Gigabit - - Gigabit | Gigabit 1CT:1 1CT:1 | 27.43 x 18.82 x 31.00 | 553-1368-ND 958 7.19 5.99 |JWO-OOO6NL 
1X1 w/2USB Up Yes No G/0-Y CMT - - T.C,S CT 1CT:1 1CT:1_ | 26.09 x 17.09 x 29.72 | 553-1370-ND 859 645 6.27 | JYO-OO16NL 
@ RoHS Compliant 


KEY (1) Tab Down = thumb lock facing down to PCB; Tab Up = thumb lock facing away from PCB (2) Magnetics = Chip (PHY) to 
Cable (Media) side: T= Transformer, C = Common Mode Choke, S = Shunt Inductor (3) Turns Ratio = Chip (PHY) to Cable (Media) 
side (4) CMT (Common Mode Transformer) with HV Cap within the connector; no extra PCB real estate required (5) EMI Tabs = 
On the outside face of the shield for connecting to a front panel (6) LEDs require external 5V source and 2500 external resistors 
(‘R’) = 2500 internal resistor built-in (7) Note: For example, 1X4 = 1 row/4 columns or a 2X4 = 2 rows/4 columns (8) LEDs: L-R 
= Left - Right : G = green, Y = yellow; “—” = none; Bicolor : G/O = Green/Orange, Y/G = Yellow/Green, G/A = Green/Amber, G/Y 


= Green/Yellow (9) Includes ESD overvoltage protection diodes (10) Provides typically 2kV voltage isolation and are compliant to 
IEEE 802.3af PoE standard (11) Includes Gigabit compatible magnetics (12) Built-In BST Circuit = Capacitor resistor termination 
circuit (13) Different electrical connection (See data sheet for more information) (14) PoE = Power over Ethernet compatible 
product, compliant to IEEE 802.3af standard, providing minimum 1.5kV isolation (15) Number of PCB connections required for 
RJ-45 connector communication to PHY/IC Chip (16) Total number of PCB pins for PCB layout, which include LED option (17) 
IEEE802.3i (10Base-T) standard does not require these parts to achieve 350uH minimum OCL Inductance with 8mA bias current. 


WE == 


WURTH ELEKTRONIK 


Integrated 10/100 Base 


Vidcom 


Features: 

« RJ45 connector with Integrated Transformer/Common 
Mode Choke « Inductance: 350H OCL with 8mA bias 
* Complies with IEEE 802.3 * Extended temperature 
range: -40°C ~ 85°C 


WE-LAN Series — RJ45 Connectors with 


Tx Magnetics 


Applications: 
« ADSL Modems » Embedded PC + LAN Network 
applications * Hub * Router * Switches 
Operating Dimensions - mm Digi-Key Price Each Wiirth 
Fig. | Description Configuration Temperature (°C) A B Cc Part No. it 25 100 Part No. 
With Shielding Tabs 1x1 Through Hole 0~70 21.84 15.88 13.36 732-1649-NDt 9.66 8.05 7.13 7499011002 
Yellow and Green LED 1x1 Through Hole 0~70 25.30 16.20 13.50 732-1650-ND 9.66 8.05 7.13 7499010121 
Yellow and Green LED with Shielding Tabs 1x1 Through Hole -40 ~ 85 21.84 15.88 13.36 732-1654-NDt 16.80 14.00 12.40 7499211121 
With Shielding Tabs 1x1 Through Hole 0~70 21.84 15.88 13.74 732-1859-ND¢ NEW! 10.50 8.75 7.75 74990110013 
Yellow and Green LED with Shielding Tabs 1x1 Through Hole 0~70 21.84 15.88 13.74 732-1860-ND NEW! 10.92 9.10 8.06 74990111215 
With Shielding Tabs 1x1 Through Hole 0~70 21.84 15.88 13.74 732-1861-ND¢ NEW! 13.02 10.85 9.61 7499211003 
Yellow and Green LED with Shielding Tabs 1x1 Through Hole 0~70 21.84 15.88 13.74 732-1862-ND¢ NEW! 13.86 11.55 10.23 7499211123 
1 | With Shielding Tabs 1x1 Through Hole 0~70 33.02 16.76 13.66 732-1863-ND¢ NEW! 15.54 12.95 11.47 7499411001 
Yellow and Green LED with Shielding Tabs 1x1 Through Hole 0~70 32.60 16.60 13.66 732-1864-ND¢ NEW! 16.80 14.00 12.40 7499411122 
With Shielding Tabs 1x1 Through Hole 0~70 33.02 16.87 13.87 732-1865-ND¢ NEW! 13.86 11.55 10.23 7499111005 
Green/Orange/Yellow LED with Shielding Tabs | 1x1 Through Hole 0~70 33.02 16.87 13.87 732-1866-ND¢ NEW! 14.49 12.08 10.70 7499111614 
With Shielding Tabs 1x1 Through Hole 0~70 33.02 17.00 13.87 732-1867-ND¢ NEW! 16.80 14.00 12.40 7499311001 
Green/Orange/Yellow LED with Shielding Tabs | 1x1 Through Hole 0~70 33.02 16.76 13.66 732-1868-ND¢ NEW! 17.64 14.70 13.02 7499311611 
With Shielding Tabs 1x1 Through Hole 0~70 33.02 16.76 13.66 732-1869-ND¢ NEW! 19.74 16.45 14.57 7499511001 
Green/Orange/Yellow LED with Shielding Tabs | 1x1 Through Hole 0~70 33.02 16.76 13.66 732-1870-ND¢ NEW! 20.58 17.15 15.19 7499511611 
With Shielding Tabs 1x1 SMD 0~70 21.60 15.88 13.55 732-1646-ND 10.50 8.75 7.75 7498011002 
2 |Yellow and Green LED with Shielding Tabs 1x1 SMD 0~70 21.60 15.88 13.55 732-1647-ND 10.50 8.75 7.75 7498011121 
Yellow and Green LED 1x1 SMD -40 ~ 85 21.84 15.65 11.30 732-1648-ND 10.50 8.75 7.75 7498011122 
3 | Vertical Yellow and Green LED 1x1 Through Hole 0~70 21.84 15.95 16.90 732-1651-ND 9.66 8.05 7.13 7499010122 
4 Yellow and Green LED with Shielding Tabs 1x2 Through Hole 0~70 21.59 31.24 14.00 732-1653-ND 16.38 13.65 12.09 7499021121 
5 | Yellow and Green LED with 2 USB 1x1 Through Hole 0~70 27.68 19.08 31.45 732-1655-ND 14.28 11.90 10.54 7497010211 
t See Digi-Key website for tab direction 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


334 (usz2010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Has Fiber Optics Adapters - Split Sleeve 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. Dimensions in mm 
External | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Description Color | Part No. 1 10 50 Part No. 
1 |SC Hybrid SC/FC, Angled —  |H11437-ND 12.80 12.05 10.92 ) HSCJ-HRFCJ-B(40) 
2 | SC Hybrid SC/FC, Straight —  |H11438-ND 1447 = 13.62 12.34 | HSCJ-HRFCJ-C(40) 
3 | Panel Mount, Die Cast, Zirconia — H2495-ND. 10.36 9.59 8.60 | HSC-A2-D1 
4 | Panel Mount, Plastic, Zirconia Blue |H2496-ND 6.61 5.48 4.56 | HSC-A3-D1(02) 
5 | F-type, Zirconia Blue |H2497-ND 9.20 8.00 7.20 | HSCF-2A-D(P) 
2 y A t ‘aloe 6 |Non-Flange, Copper Alloy —  |H11439-ND 11.86 10.98 9.85 |HRFC-A2-SF(41) 
O24 a 24 Curout Dim.) MB X0.75 
(Cut-out Dim.) : 7 | Cost-Effective, Copper Alloy —  |H11440-ND 10.70 9.30 8.37 | HRFC-PA11-G1(40) 
MU Dimensions in mm Ferrule 


Connectors 
and Adapters 


Dimensions in mm 


Digi-Key Price Each Hirose - - — = - 
Fig. |Description Part No. 1 10 50 Part No. Dimension A | Digi-Key fSoISs Hirose 
1 | Simplex Patch Panel Mount Adapter H2502-ND® 10.56 9.18 8.27 |HMUA-A-3 tuulud Bonin: i 10 50_|Part No. 
2 Duplex Patch Panel Mount Adapter H2503-ND. 15.35 14.45 13.10 HMUA-2A-3 0.1255 H2515-ND 754 6.38 5.37 |HMUA-F3-A1255 
@ RoHS Compliant 


OMRON. chisalaginin 


Optical Communication Devices 


Omron has achieved the worlds smallest optical device by combining Omron’s Micro Lens Array with 
thin film filters in a proprietary structure. This minimizes costs by reducing the number of internal parts. 0.7: 
Omron’s optical switches (1 x 2 and 2 x 2) use a low power consumption with a latching function. The 
numbers of components are reduced using a complex prism and are able to accommodate SC type 


Lens pitch + 
0.25 


fiber optic connectors. Applications include fault response, maintenance, (OXC) Optical Cross Connect Digi-Key Price Omron 
Circuit, (OADM) Optical Add/Drop Multiplex Circuit. Description Part No. Each Part No. 
Collimator Flat Lens Array, 1 x 12, AirGap 2.5mm 22215-ND 63.90 P1L12A-C2 
Omron’s 4 channel and 8 channel Mux and Demux devices are SC connector compatible for transceiver | Focuser Flat Lens Array, 1 x 12, V~L= 0.3mm, L~F=0.3mm Z2216-ND 63.90 P1L12A-F1 
and transponder applications. Using Omron’s proprietary Micro Lens Array structure makes these the | Focuser Flat Lens Array, 1 x 12, VCSEL~Lens= 0.2mm 22217-ND 63.90 P1L12A-F2 
worlds smallest and most cost effective Mux/Demuxs available. Use for CWDM, LX4, B-PON, E-PON, _ | Right Angle Focuser Flat Lens Array, 1 x 12, V~L=0.3mm, L~F=0.5mm —|Z2219-ND 95.85 P1L12C-F1 
G-PON and (OADM) Optical Add/Drop Multiplex Circuit. Right Angle Focuser Flat Lens Array, 1 x 12, F~L=0.3mm Z2218-ND 95.85 P1L12C-F2 


Technakogy 10 lespire bene ation 
——ael 


Cleanable Adapters 


SAE Dimensions in mm 
Features: * Optical and environmental performance equivalent to LC type adapter * Easy, one hand 
Ss = separation of front and rear housing is possible by holding top and bottom of the front housing 


Digi-Key Price Each JAE 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 Part No. 
1 | LC Simplex Ceramic 670-1000-ND 14.38 9.20 8.63 FO-EX-LCAD2 
Rear Connector 670-1224-ND 16.58 11.80 10.69 FO-FC-RS-A2-R 
Rear Connector 670-1225-ND 16.61 11.81 10.71 FO-FC-RS-A-R 
3 | DBLLC Duplex Ph-Brnz 670-1515-ND 18.54 13.19 11.95 FO-EX-2LCBD1 
4 | SC Simplex Ph-Brnz Blue 670-1516-ND 11.50 7.59 6.90 FO-EX-SCAD1-001 
— 


=TycoElectronics AMP Fiber Optics OPTIMATE® DNP (Dry Non-Polish) Connectors 


Authorized Distributor Dimensions in mm 


Optical Characteristics: * Insertion Loss: 2dB » Ref.: FOTP 34 Method C Environmental Characteristics: * Temperature Range: -40°C ~ 60°C Mechanical Characteristics: * Insertion Force: 13.34N [3 Ib.] 
(plug to receptacle) * Cable retention plug: 8.89N [12 lb.] Materials: * Retention Clip: Copper alloy, plated * Splice: Copper alloy, plated * Connectors: Thermoplastic 


Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Pricing AMP 

Fig. | Description Part No. if 25 Part No. Description Part No. Al 5) Part No. 

1 |Single Position Plug Assembly A1703-ND® 85 16.62 | 228087-1 Hot Knife, Plastic Fiber A99100-ND 63.35 271.50 /228085-1 

| ay ; Single Position HHPlastic Cutting Fixture A99102-ND® 87.01 372.90 228837-1 
2 | Single Position Device Mounts A1705-ND® 87 18.88 228043-1 7 
@ RoHS Compliant 

3 | Single Position Bulkhead Receptacle A1707-ND@ 1.53 33.19 228042-1 

4 | Dual Position Plug Assembly A20128-ND@ 2.18 47.25 |228088-1 Lak Note:/XiIniRartiNos= Meter Wea OETICICABLE((010 2089) 

5 | Plastic Fiber Splice and Retention Clip A20131-ND@ 23 4.07 |228046-1 Paar 5 n As os ar a 

@ RoHS Compliant AT700-X-ND 1430 26.57 38.62 61.31 702.18 783.92 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


LightCrimp PLUS [fons 


commune 


Connectors ®& 
No Epoxy / No Polish 
(NENP) 

Features: 

¢ Epoxyless »* Pre-Polished »* Mates with 


standard couplers, adapters and adapter plates 
* Meets TIA/EIA 568-B.3 * Temperature Range: 
-10°C ~ 60°C (Tested to -40°C ~ 75°C) 


LC Style 
(Simplex Shown) 


(Simplex Shown) 


ST Style 


AMP Fiber Optic Connectors and Accessories 


LightCrimp XTC Connectors 
No Epoxy / Polish (NEP) 


Features: 

* Epoxyless * Singlemode or multimode Just crimp it on the fiber * 2-minute termination * Pre-radiused PC finish 
* Body Material: Epoxyless aluminum; Epoxy polymer * Coupling Nut Material: Multimode epoxyless polymer; Single- 
mode epoxyless die cast; Epoxy - die cast zinc * Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


ST Style ic SC Style 
ow BS 


So 


Connector | Fiber Size | Mode | Strain Relief | Digi-Key Price Each AMP 
Type (um) Type Color Part No. 1 10 Part No. 
LC Style 
= Single Blue | A36314-ND 26.48 23.54 16754482-1 
Simplex | 625/125 | Multi Beige | A36316-ND 20.48 18.20 | 6754483-1 
10 Gig 50/125 | Multi Aqua | A99601-ND NEW!) 20.48 18.20 | 6754483-4 = ineaitan’ —OysaTg ORAS 
Duplex | 625/125 | Mutt Beige | A36318-ND 40.93 36.38 |6754485-1 Size |Mode| Ferrule | Loss B, Temneraiine Cycles, <.20 | Digi-Key Price Each | amp 
10 Gig 50/125 | Multi Aqua A99600-ND NEW! 40.93 36.38 | 6754485-4 (um) | Type Material Average | Range (°C) | (dB) Change | Part No. il 10 Part No. 
SC Style ST Style Connectors 
_- Single Blue | A36319-ND 26.48 23.54 | 6693276-1 125 | Multi Plastic 0.4 -40 ~ 65 500 A32610-ND 8.75 7.78 |5492168-1 
Simplex / 625/125 | Mult | Belge A36821-ND 16.85 14.98 /5492643-1 125 | Multi | Stainless Steel] 0.4 | -10~65 500 A32611-ND | 11.30 10.04 |5504034-1 
10Gig 50/125 | Multi | Gray (BsbeeaNG NBIGS = “ANOBY | SSRB2AI 125 |Single| Ceramic | 0.2 | -40~65 500 |Ag7945-ND | 27.38 24.34 |5504000-1 
Duplex | S29/128 | Muli | Brie ein Set sea See 125 | multi] Geramic | 04 | -40~65 | 1000 |A33708-ND | 13.68 12.16 |5504001-1 
10 Gig 50/125 | Multi Gray | A36322-ND 33.71 29.96 | 6588292-1 
ST Style SC Style Simplex Connectors 
= Single | Black A97948-ND 2648 3354 118280558 125 | Multi | Ceramic 04 -40 ~ 65 500  JA97946-ND | 15.80 14.04 ]5503692-1 
ST 50/125 Multi Black | A36324-ND 15.66 13.92 | 6278082-1 SC Style Duplex Connectors 
62.5/125 | Multi Black | A36373-ND 15.66 13.92 |5492642-1 125 | Multi | Ceramic 04 -40 ~ 65 500  JA97947-ND | 3290 29.24 ]5503693-1 
LightCrimp PLUS Kits, Tools and Accessories LightCrimp XTC Kits and Accessories 
Digi-Key Price | AMP Polishing (Lapping) Film Packets: 
Description Part No. Each | Part No. Polishing film sheets are used with polishing bushings for hand polishing of fiber optic connectors. Most part numbers 
LightCrimp PLUS Termination Kits consist of a packet of ten 8.5” x 11.0” (21.59cm x 27.94cm) sheets. Each packet will polish between 60 and 80 connectors. 
Universal (LC, SC and ST) A99122-ND 1558.76 | 1278118-4 -_ - 
: . Digi-Key Price |AMP 
Universal (LC, SC and ST) (Includes Microscope) A36344-ND 1819.55 | 1278118-5 Description Part No. Each | Part No. 
LC (Includes Microscope) A36346-ND 1687.20 | 1754845-2 5 5 Z 
ST (Includes Microscope) A36347-ND 1761.45 | 492697-2 Polishing (Lapping) Film Sheets 
Upgrade LC Gasesoilly) 94.94 [17548472 5um, Light Gray, (multiples of 10 sheets) A20221-ND 16.98 |228433-8 
Upgrade SC A36349-ND 180.05 | 1754847-3 
Upgrade ST A36350-ND 136.67 | 1754847-4 jim, Green, (multiples of 10 sheets) A20222-ND 16.98 |228433-7 
MT-RJ Jack (Includes Microscope) A99574-ND NEW! 1572.74 | 1278346-2 
Boot for MT-RJ Jack, Beige A99580-ND NEW! 1.51 | 6374208-5 0.3m, White, (multiples of 10 sheets) A20223-ND 16.98 |228433-5 
NEW! Cable Test Kit NEW! 
SC-RJ 50/125m A99578-ND 265.61 | 1278861-1 
SC-RJ 62.5/125um A99579-ND 265.61 | 1278862-1 SC Connectors Ronis 
Cable/Buffer Holder . bal 
LightCrimp PLUS LC A36355-ND 9.00 |1754138-1 Epoxy / Polish (2) << 
LightCrimp PLUS SC A36363-ND 9.00 | 1278023-1 Features: es) 
Other Die Sets and Hand Tools * Fastest Assembly ara 
Termination Handle A99135-ND 89.76 | 2064431-1 «Field installable 
LC Type, Use with 2064431-1 Hand Tool A36353-ND 224.21 | 1588175-1 + Anaerobic epoxy compatible ie 
LightCrimp PLUS LC, Use with 2064431-1 Hand Tool A36354-ND 411.80 | 1754136-1 + For 125m cladding diameter <0) 
LightCrimp PLUS SC, Use with 2064431-1 Hand Tool A36361-ND 197.51 |492783-1 + Insertion Loss: <0.2dB Typical 
Kevlar Shears A36351-ND 34.07 | 1278637-1 
Strip Tool, Fiber Combination A36352-ND 103.28 |1278947-1 Mode Housing Durability | Digi-Key Price Each AMP 
Micro-Strip Stripper with .008 Red Blades A98550-ND 74.61 |492109-2 yng eolot vale pacilgs i ALOR | hartiNos 
Hand Held Precision Cleaver A36360-ND 778.50 | 1871696-1 Single Blue 200 PSSet 5.56 4.94 /5504646-7 
Cable Stripper, Optimate A36362-ND 29.97 |501198-1 Multi Beige 500 A36326-ND 4.86 4.32 |5503948-5 


AMP Fiber Optic Adapters, Cable Assembly, and Accessories 


SC and LC Coupling Adapters 
Features: 

Suitable for any SC and LC Type connector 

* Choice of housing colors 


Metal Alignment Sleeve 


(SC Duplex Shown) 


Hybrid Adapters 


Features: 

* Use for Multimode or Singlemode 
* Available with mounting screws 
Adapt various connector interfaces 
Metal alignment sleeve 


(Simplex Shown) 


Digi-Key Price Each AMP Housing Housing —_| Digi-Key Price Each AMP 
Description Color | PartNo. 1 10 Part No Description Material Color Part No. 1 10 Part No. 
SC Coupling Adapters Simplex Style 
SC Simplex Adapter Blue /A33714-ND 4.61 4.10 5502632-8 SCtoST | Nickel Plated Die Cast A34377-ND 10.35 9.20 | 5503638-1 
SC Duplex Adapter Blue |A31777-ND 6.37 5.66 5502776-8 SC to FC Plastic Black A34376-ND 4.61 4.10  |5502781-1 
LC Coupling Adapters SC to FC Plastic Beige A97955-ND 4.61 4.10  |5502781-3 
LC Duplex Adapter Blue /A97951-ND* 8.53 7.58 6457567-4 SCtoFC | Nickel Plated Die Cast | A33716-ND 14.06 12.50 | 5503480-1 
LC Duplex Adapter Beige | A97952-ND* 8.53 7.58 6457567-5 Duplex Style 
LC Quad Adapter Blue /A97953-ND* 18.29 16.26 1695790-4 SC to ST Plastic Black A33717-ND 6.37 5.66 | 5503137-1 
LC Quad Adapter Beige |A97954-ND* 15.93 14.16 1695790-5 SC to ST Plastic Blue A33718-ND 6.37 5.66 | 5503137-2 
*All parts are flanged but flangeless versions are available (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Authorized Distributor 


ST Style Adapters 


Free-Hanging or Panel Mount Design 


ST Style Active Device Mounts 


Designed to accept multimode TO-18, TO-46 and TO-52 active devices » Nickel 


Mode Sleeve —_| Digi-Key Price Each | AMP plated, die cast zinc * Mount to PCB or through panel « Includes positioning ring 
Type Material Part No. 1 10 | Part No. 
Multi Composite | A20109-ND 1.96 1.74 |501381-1 Digi-Key Price Each AMP 
. 7 Description Part No. il 10 Part No. 
Single or Multi Metal A20110-ND 2.30 2.04 |504021-1 
panes sa Standard Height [A33713-ND B57 7.62 | 5501474-1 
Single or Multi Ceramic | A20111-ND 4.39 3.90 |502750-1 Low Profile A32709-ND 5.20 4.62 |5502585-2 


Tools and Accessories 


Microscope Kit: 

This hand held microscope incorporates high quality glass optics and dual illumination lighting for unsurpassed 200X 
magnification 

Each Kit Includes: 

© 10-power objective microscope with an impact resistant ergonomic rubber shell and high quality glass optics * 20-power 
eyepiece * Padded carrying case with an integrated belt loop and internal adapter storage pocket » Neck lanyard with safety 
breakaway feature * Universal 2.5mm ferrule adapter (for SC, ST and FC) 


Singlemode Fiber Optic 
Attenuators 


Singlemode High Performance Attenuators utilize unique all fiber mechanisms to increase the loss of an optical signal. 
These designs minimize reflectance. High Performance Attenuators use no filters, air-gaps, or core mismatches. 


Specifications: 
Fixed Attenuation Values: 3 - 20dB ¢ Reflectance: <-45dB, -50, -55 and -60dB » Operating Temperature: -40°C ~ 
75°C * Vibration Resistance: <0.1 x attenuation 


Attenuation Digi-Key Price AMP Visual Fault Locator (VFL): 

(dB) Part No. Each Part No. Used to identify breaks and bending in optical fibers and cabling. Its powerful, red (650nm) laser provides the ability to locate 
gz SC Dual Window Attenuators damaged, broken, or tightly bent fibers that cause undesirable attenuation. Comes with a standard 2.5mm adapter for SC, ST 
~ 10 A34368-ND 54.68 4-5209943-0 and FC connectors. Uses one “AA” style battery for >30 hours of continuous use. 

SC Style 15 A34369-ND 54.68 1-5209943-5 i Digi-Key Price AMP 
Description Part No. Each Part No. 
Microscope Kit and Adapters 

Fiber Optic Multimode Switches RoHS Microscope Inspection Kit for SC, ST and FC A36357-ND 210.00 | 1754767-1 
Low’ Profile’ Fiber: Optic: Switches! are miniature, board Universal 1.25mm Adapter for LC and MU A98551-ND 78.75 |1754765-1 
mountable devices that permit the switching of an optical 

signal from one fiber to another. Switching is accomplished Universal 2.5mm Adapter for SC, ST and FC A36356-ND 34.65  |1754766-1 
by a slight pivoting motion of a spherical mirror which reflects i 

the optical signal to the appropriate fiber. This patented ——; Adapter for MT-RJ A36358-ND 34.65 1754768-1 


imaging technology provides very low optical loss. Fiber Optic =| 80 
Switches can be terminated with any fiber optic connector. rominal | 146-1 4.10 
Specifications: 2() Terminal 1 (+) 

* Switching Speed: 5msec Typical * Operating wavelength: 
750-1450nm » Insertion loss at 1300nm: 0.5dB Typical, 


Visual Fault Locator (VFL) and Adapter 


1.25mm Adapter for LC and MU Connectors A36365-ND 105.00 1828353-1 


Dry Cloth Cleaners 


0.8dB Maximum per FOTP-34 » Crosstalk: -45dB Typical Switch Fiber Leads Used Reel Cleaner, One Slot; 1.25mm, 2.5mm, MT No Pins A36366-ND 157.50 1918803-1 
per FOTP-42 » Switch Driver: 5V at 80mA Maximum, 12V 1x2 SPDT 1.2.3 
option available * Fiber Type: Graded Index 62.5/125 * Lead ay Reel Cleaner, Two Slot; 1.25mm and 2.5mm A36367-ND 157.50 1918805-1 
} r sapere Dual 1 x 2 DPDT 1,2,3,4,5,6 
Length: 1 meter * Operating Temperature Range: -10°C ~ . ; 
65°C per FOTP-3, C2 » Connector Style: ST Style * Dura- Stick Cleaner; 2.5mm A36368-ND 360.00 |1918807-1 
bility: >-:million cycles Stick Cleaner; 1.25mm A36369-ND 360.00 | 1918808-1 
Switch Electrical Fiber Digi-Key Price AMP = 
Type Circuit Interface Connector | Part No. Each Part No. MTP/MPO IBC Cleaner PES 187-50 1918809-1 
1x2 SPDT Straight Pin ST Style A34593-ND 375.06 |5099427-2 Fiber Connector Card Cleaner A36371-ND 52.50 1918810-1 
Dual 1x2 DPDT Straight Pin ST Style A99856-ND NEW! 375.06 | 5099982-2 Fiber Connector Card Cleaner Refill (10 per pack) A36372-ND 405.00 1918811-1 


Fiber Optic Cable Assemblies Features: * 50/125 and 62.5/125 Micron Fiber Sizes * Orange 


Fig. 1 — ST-ST Zip Style Cable Duplex Connector Fig. 2 — SC-SC Zip Style Cable Duplex Connector Fig. 3 — SC-ST Zip Style Cable Duplex Connector 
Blue Blue 


= EN a pL a eT 
“pa Black Black O} Oa I> so] 


Fiber Path Schematic 


Fig. 4 — SC-LC Zip Style Cable Duplex Connector Fig. 5 — LC-LC Zip Style Cable Duplex Connector 


= =—— 


Fig. 6 — LC-LC Riser Rated Cable Simplex Connector Fig. 7 — SC-SC Riser Rated Cable Simplex Connector 


oe Carim 


Length | Digi-Key Price Each = AMP Length | Digi-Key Price Each =| AMP. Length | Digi-Key Price Each =| AMP. 
Fig. | (Meter) | Part No. 1 10 ‘| PartNo. Fig. | (Meter) | Part No. 1 10 ‘| Part No. Fig. | (Meter) | Part No. 1 10 ‘| Part No. 
50/125um Micron Fiber Size, Multimode 3 A11BBP-0203E-NDt 25.40 22.58 |5503994-3 2 A11DBC-0202E-ND 37.26 33.12 |5504958-2 
{ 3 A36342-ND* 42.50 37.78 |6278207-3 5 A11BBC-0205E-ND* 35.37 31.44 |5503995-4 3 5 A11DBC-0205E-ND* 42.82 38.06 |5504958-4 
5 A36343-ND* 47.07 41.84 |6278207-5 1 5 A11BBP-0205E-NDt 28.49 25.32 |5503994-4 10 |A11DBC-0210E-ND* 51.57 45.84 |5504958-5 
2 5 A36339-ND* 54.63 48.56 |6278016-5 10 |A11BBC-0210E-ND* 46.85 41.64 |5503995-5 3 A36332-ND* 47.03 41.80 |6374615-3 
4 3 A36330-ND* 47.03 41.80 |6374613-3 10 | A11BBP-0210E-NDt 36.00 32.00 |5503994-5 7 5 A36333-ND* 51.01 45.34 |6374615-5 
5 A36331-ND* 51.01 45.34 |6374613-5 1 A11DDC-0201E-ND* 41.67 37.04 |5504971-1 Singlemode 

10Gig, 50/125yum 2 A11DDC-0202E-ND* 43.56 38.72 |5504971-2 6 3 A36334-ND* 35.30 31.38 |6374110-3 
5 3 A36335-ND* 58.82 52.28 |6828317-3 3 A11DDC-0203E-ND* 45.47 40.42 |5504971-3 3 A36337-ND* 34.09 30.30 | 6828887-3 
5 A36336-ND* 63.77 56.68 |6828317-5 2 3 A36338-ND* 50.47 44.86 | 6278016-3 1 A11DDC-0101C-ND* 17.93 15.94 |5504970-1 
62/125yum Micron Fiber Size, Multimode 3 A36340-ND* 52.88 47.00 |6374039-3 2 A11DDC-0102C-ND* 19.17 17.04 |5504970-2 
1 A11BBC-0201E-ND* 26.19 23.28 |5503995-1 5 A11DDC-0205E-ND* 49.25 43.78 |5504971-4 v4 3 A11DDC-0103C-ND* 20.41 18.14 |5504970-3 
1 2 | A11BBC-0202E-ND* 28.51 25.34 |5503995-2 5 A36341-ND* 57.15 50.80 |6374039-5 5 A11DDC-0105C-ND* 22.88 20.34 |5504970-4 
2 | A11BBP-0202E-NDt 23.60 20.98 |5503994-2 10 | A11DDC-0210E-ND* 58.73 52.20 |5504971-5 10 |A11DDC-0110C-ND* 29.09 25.86 |5504970-5 

3 |A11BBC-0203E-ND* 30.80 27.38 |5503995-3 3 [1 [At1DBC-0201E-ND* 35.62 31.66 |5504958-1 | Ceramic + Polymer Composite (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Authorized Distributor 


ST Connectors 
Epoxy / Polish 


Features: 


+ Pre-Polished (,) 


«Mates with standard couplers, adapters and 
adapter plates 

¢ Temperature Range: -10°C ~ 60°C 0) 

* Meets TIA/EIA 568-B.3 


Fiber Insertion | Operating | Durability P 

Size | Mode Ferrule Loss dB,| Temp. | Cycles, <.20 | Digi-Key Price Each | amp 

(um) | Type Material Average | Range (°C) | (dB) Change | Part No. fl 10 ‘| Part No. 
Multi Ceramic 0.4 -20~75 1000 A33709-ND 5.56 4.94 |5501380-1 
Multi | Stainless Steel 0.3 -20~75 500 A33710-ND 9.99 8.88 /5504008-3 

125 | Multi Ceramic 0.4 -20~75 1000 A20105-ND 2.79 2.48 |503571-1 


-20~75 5000 
-20~ 75 5000 
-20~ 75 200 
-30 ~ 75 500 


A33712-ND 2.30 2.04 |5503415-1 
A35056-ND 5.33 4.74 | 5502579-2 
A36325-ND 5.33 4.74 | 5502580-2 
A33711-ND 8.26 7.34 |5504008-7 


Multi Composite 0.3 
Single | Zircon/Ceramic 0.3 
126 | Single Ceramic 0.3 
140 | Multi | Stainless Steel 0.3 


LC Connectors [Rol 


Epoxy / Polish ® 


Features: 


¢ Insertion Loss: 19183xx-x: 0.2dB Typical 
Durability Cycles: 500 
* Operating Temperature: -40°C ~ 75°C 


Strain Relief Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Color Description Part No. 1 10 Part No. 
Beige Multimode, Duplex, 900pm A98552-ND 8.87 7.88 | 1918388-1 
1 Aqua Multimode, Duplex, 10Gig, 501m |A99602-ND NEW! 9.34 8.30 | 1918373-3 
Blue Singlemode, Duplex, 1.6~2.0mm |A97949-ND 10.04 8.92 | 1918372-1 
2 Blue Singlemode, Duplex, 900m A97950-ND 9.56 8.50 | 1918387-1 
FSMA Connectors 
Features: 


* Industry compatible with 905 and 906 style connectors » Design 
parameters conform to NATO and IEC interface standards « Ferrule 
Material: Stainless steel » Connector Body Material: Nickel-Plated brass 


Performance Characteristics: 
Insertion Loss: 1.5dB Typical * Temperature Range: -55°C ~ 105°C 


NEW! MT-RJ Secure Panel Jacks 
No Epoxy / No Polish 
(NENP) 


Features: 


Patch panel jacks terminate two 900 pm tight-buffered fibers * No epoxy, 
no polishing, no crimping * Jack design eliminates the need for MT-RJ 
Coupler * Small form factor design is half the size of SC duplex 


Housing | Fiber Size | Mode | Digi-Key Price Each AMP 
Color (um) Type Part No. 1 10 Part No. 
Red 62.5/125 Multi 7 A99575-ND 217.98 193.76 | 6588878-1 
Yellow | 62.5/125 Multi | A99576-ND 217.98 193.76 | 6588878-2 
Green 62.5/125 Multi |A99577-ND 217.98 193.76 _ |6588878-3 


NEW! MT-RJ Secure Outlet Jacks 
No Epoxy / No Polish 
(NENP) 


Features: 


* Outlet jacks terminate two 900 pm tight-buffered fibers * No epoxy, no 
polishing, no crimping »* Each part number includes: * One outlet jack 
Actuation tool * Bend-limiting boot * SL Series Housing * Jack design 
eliminates need for MT-RJ Coupler * Small form factor design is half the 
size of SC duplex 


Housing | Fiber Size Mode —_| Digi-Key Price Each AMP 
Color (um) Type Part No. 1 10 Part No. 
Red 62.5/125 Multi [A99562-ND 36.34 32.30 | 6278810-1 
Yellow 62.5/125 Multi | A99563-ND 36.34 32.30  |6278810-2 
Green 62.5/125 Multi | A99564-ND 36.34 32.30 |6278810-3 
Red 50/125 Multi [A99565-ND 36.34 32.30  [6754252-1 
Yellow 50/125 Multi — | A99566-ND 36.34 32.30  |6754252-2 
Green 50/125 Multi |A99567-ND 36.34 32.30 }6754252-3 


NEW! Secure LightCrimp PLUS Connectors 


* Durability: 200 mating cycles Housing Fiber Size Mode | Connector | Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Color (um) Type Type Part No. al 10 Part No. 
Fiber Size | Digi-Key Price Each AMP LC Style 
Description (um) Part No. 1 10 Part No. Red 62.5/125 Multi Simplex | A99581-ND 26.62 23.66 |1985961-1 
FSMA Conn. 205) | 125 1A39720-ND igs 1738 |s50456641 Yellow | 625/125 | Multi | Simplex |A99582-ND 26.62 23.66 | 1985961-2 
1 | Green | 625/125 | Multi | Simplex |A99583-ND 26.62 23.66 |1985961-3 
FSMA Conn. (906)| 125 | A36218-ND 22.16 19.70 |5504014-1 Red | 10Gig50/125) Multi | Simplex |A99584-ND 26.62 23.66 |1985960-1 
Yellow | 10Gig50/125| Multi | Simplex |A99585-ND 26.62 23.66 |1985960-2 
FSMA Conn. (905 140 |a33721-ND 19.55 17.38 |5504566-2 
ann 908) Green |10 Gig 50/125| Multi _| Simplex [AQ9586-ND 26.62 23.66 |1985960-3 
FSMA Conn. (905)| 1000 | A33722-ND 19.55 17.38 |3-5504566-0 Red — Single | Simplex | A99587-ND 36.27 32.24 |1828856-1 
2 | Yellow = Single | Simplex |A99588-ND 36.27 32.24 |1828856-2 
Green = Single | Simplex |A99589-ND 36.27 32.24 |1828856-3 
: Red = Multi | Adapter | A99590-ND 12.62 11.22 |1828074-1 
SC, ST, LC and FSMA Kits, 3 | Yellow = Multi | Adapter |A99591-ND 1262 11.22 |1828074-2 
Tools and Accessories Green = Multi | Adapter [A99592-ND 1262 11.22 |1828074-3 


Termination Kits: 


For AMP FSMA, and SC Style: Termination kits provide all the materials and tools (except epoxy) required to terminate a 
particular type of fiber optic connector. Tools are conveniently packaged in a handy carrying case. The kits contain polishing 
materials for approximately 60 connectors. The consumable items in the kit can be purchased separately. 


Consumables Kits: 
Contains all consumable supplies for at least 100 connectors. Epoxy (general purpose), polish film, epoxy applicators and 
polish pad. Features: * Pre-centered adapter mount provides quick, easy focusing, and changing of connectors »* Kg-3 


infrared filter to protect the user * Durable, lightweight A.B.S. plastic microscope body * Lockable, high density polyethylene, 
double-well carrying case with antistatic foam cut-outs 


NEW! Secure Cable Assembly 


Digi-Key Price AMP 
Description Part No. Each Part No. 
Epoxy Type Termination Kits (Epoxy Sold Separately) Housing Fiber Size Mode | Digi-Key Price Each AMP 
FSMA A9835-ND 786.24 503746-2 Fig.| Color (um) Type | Part No. 1 10 Part No. 
MT-RJ Secure/SC-Duplex 
LC A97956-ND 899.69 | 1754603-1 Red | 10 Gig 50/125] Multi )A99568-ND 53.24 47.32 [6754410-3 
Scribing Tools Yellow | 10 Gig 50/125) Multi | A99569-ND 53.24 47.32 6754411-3 
sd 1 Green| 10 Gig 50/125 | Multi_| A99570-ND 53.24 47.32 6754412-3 
Sapphire-Tipped Scribe Tool A99109-ND 51.03 504064-1 Red 62.5/125 Multi |A99571-ND 51.62 45.88 6278894-3 
Yellow 62.5/125 Multi | A99572-ND 51.62 45.88 6278895-3 
Replacement Blades for A99109-ND A99110-ND 46.32 504290-1 Green 62.5/125 Multi | A99573-ND 51.62 45.88 6278896-3 
A LC-Duplex Secure/SC-Duplex 

Consumables Kits Red 625/125 | Multi_[A99596-ND 51.73 45,98 __[1828872-3 
FSMA, FSD, ST Style A9836-ND 253.63 | 502306-1 Red | OFNR (Riser) | Single )A99593-ND 73.85 65.64 | 1905089-3 
Yellow Jacket Single | A99594-ND 69.55 61.82 1905091-3 
Epoxy Curing Oven vs Green Single | A99595-ND 69.55 61.82 1905092-3 
: 7 Z Red 10 Gig 50/125 | Multi | A99597-ND 64.35 57.20 1906070-3 
110VAC Oven with Adapter Block - Universal Block’ A20220-ND 736.70 502134-1 Yellow 10 Gig 50/125 | Multi |A99598-ND 64.35 57.20 4906072-3 
* Universal block 12 single and 4 FSD Connectors Green | 10 Gig 50/125 | Multi_| A99599-ND 64.35 57.20 1906073-3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EVaAGO NEW! Transmitters and Receivers 


TECHNOLOGIES 


Wave-| Oper. | Supply A 
Connector | length | Temp. | Voltage | Digi-Key Price Each Avago 
Fig. | Description Type (nm) (°C) (V) | Part No. 1 10 100 Part No. 
Transmitter, 125MBd Versatile Link Versatile | 650 | -40~70 2.1 1516-1746-ND 14.67 14.17 11.14 | HFBR-1527Z 
Receiver, 125MBd Versatile Link Versatile | 650 0~70 6.0 (516-1747-ND 19.14 18.48 14.52 | HFBR-2526Z 
Transmitter, 5MBd High Performance Link, Horizontal Package Versatile | 660 | -40~85 1.67 |516-2043-ND 11.88 11.00 8.36 | HFBR-1521Z 
Receiver, SMBd High Performance Link, Horizontal Package Versatile | 660 | -40~85 7.0 |[516-2062-ND 11.88 11.00 8.36 | HFBR-2521Z 
Transmitter, 1MBd High Performance Link, Horizontal Package Versatile | 660 | -40~85 1.67 |516-2044-ND 11.88 11.00 8.36 | HFBR-1522Z 
Receiver, 1MBd High Performance Link, Horizontal Package Versatile | 660 | -40~85 7.0 |516-2063-ND 11.88 11.00 8.36 | HFBR-2522Z 
Transmitter, 40kBd Low Current/Extended Distance Link, Horizontal Package | Versatile | 660 | -40~85 1.67 |516-2045-ND 11.88 11.00 8.36 | HFBR-1523Z 
Receiver, 40kBd Low Current/Extended Distance Link, Horizontal Package Versatile | 660 | -40~85 7.0 |516-2064-ND 11.88 11.00 8.36 | HFBR-2523Z 
1 Transmitter, 1MBd Standard Link, Horizontal Package Versatile | 660 | -40~85 1.67 |516-2046-ND 11.88 11.00 8.36 | HFBR-1524Z 
Receiver, 1MBd Standard Link, Horizontal Package Versatile | 660 | -40~85 7.0 _|516-2065-ND 11.88 11.00 8.36 | HFBR-2524Z 
Transmitter, 10MBd High Performance Link, Horizontal Package Versatile | 660 | -40~85 1.67 |516-2047-ND 12.65 11.90 8.86 | HFBR-1528Z 
Receiver, 10MBd High Performance Link, Horizontal Package Versatile | 660 | -40~85 7.0 _|516-2066-ND 19.80 18.62 13.86 | HFBR-2528Z 
Transmitter, 5MBd High Performance Link, Vertical Package Versatile | 660 | -40~85 1.67 |516-2048-ND 13.20 12.41 9.24 | HFBR-1531Z 
Receiver, SMBd High Performance Link, Vertical Package. Versatile | 660 | -40~85 7.0 [516-2067-ND 13.20 12.41 9.24 | HFBR-2531Z 
Transmitter, 1MBd High Performance Link, Vertical Package Versatile | 660 | -40~85 1.67 |516-2049-ND 13.20 12.41 9.24 | HFBR-1532Z 
Receiver, 1MBd High Performance Link, Vertical Package Versatile | 660 | -40~85 7.0 _|516-2068-ND 13.20 12.41 9.24 | HFBR-2532Z 
Transmitter, 40kBd Low Current/Extended Distance Link, Vertical Package Versatile | 660 | -40~85 1.67 |516-2050-ND 13.20 12.41 9.24 | HFBR-1533Z 
Receiver, 40kBd Low Current/Extended Distance Link, Vertical Package Versatile | 660 | -40~85 7.0 _|516-2069-ND 13.20 12.41 9.24 | HFBR-2533Z 
9 Transmitter, Data Link for 266MBd ST 1300 | 0~70 5.5 /516-2031-ND 73.15 65.45 52.94 |HFBR-1119TZ 
Receiver, Data Link for 266MBd ST 1300 | 0-70 5.5 |516-2051-ND 73.15 65.45 52.94 | HFBR-2119TZ 
Transmitter, Low Cost Fiber Optic Link ST 1300 | -40~85 1.4 |516-2032-ND 50.00 47.50 35.00 | HFBR-1312TZ 
Receiver, Low Cost Fiber Optic Link ST 1300_| -40~85 6.0 [516-2052-ND 50.00 47.50 35.00 | HFBR-2316TZ 
Transmitter, Low Cost, Miniature, Standard Power, Threaded Metal ST 820 | -40~85 1.7 |516-2035-ND 21.50 20.21 15.05 | HFBR-1412TMZ 
Receiver, Low Cost, Miniature, 5MBd, TTL Output, Threaded Conductive ST 820 | -40~85 7.0 _|516-2054-ND 21.50 20.21 15.05 | HFBR-2412TCZ 
3 Transmitter, Low Cost, Miniature, Standard Power, Threaded ST 820 | -40~85 1.7 |516-2036-ND 21.50 20.21 15.05 | HFBR-1412TZ 
Receiver, Low Cost, Miniature, 5MBd, TTL Output, Threaded ST 820 | -40~85 7.0 _|516-2055-ND 21.50 20.21 15.05 | HFBR-2412TZ 
Transmitter, Low Cost, Miniature, High Power, Threaded ST 820 | -40~85 1.7 |516-2039-ND 21.50 20.21 15.05 | HFBR-1414TZ 
Receiver, Low Cost, Mini, 125MHz, Analog Output, Threaded Conductive ST 820 | -40~85 7.0 |516-2057-ND 21.50 20.21 15.05 | HFBR-2416TCZ 
Receiver, Low Cost, Miniature, 125MHz, Analog Output, Threaded ST 820 | -40~85 7.0 _|516-2058-ND 21.50 20.21 15.05 | HFBR-24161Z 
Transmitter, Low Cost, Miniature, Standard Power SMA 820 | -40~85 1.7 |516-2033-ND 21.50 20.21 15.05 | HFBR-1402Z 
r Receiver, Low Cost, Miniature, 5MBd, TTL Output SMA 820 | -40~85 7.0 _|516-2053-ND 21.50 20.21 15.05 | HFBR-2402Z 
Transmitter, Low Cost, Miniature, High Power SMA 820 | -40~85 1.7 [516-2034-ND 21.50 20.21 15.05 | HFBR-1404Z 
Receiver for SERCOS with Open-Collector Output SMA —_ | -40~85 7.0 |516-2070-ND 18.75 17.63 13.13 | HFBR-2602Z 
Transmitter, Low Cost, Miniature, Standard Power ST 820 | -40~85 1.7 |516-2037-ND 21.50 20.21 15.05 | HFBR-1412Z 
Receiver, Low Cost, Miniature, 5MBd, TTL Output ST 820 | -40~85 7.0 |516-2056-ND 21.50 20.21 15.05 | HFBR-2412Z 
5 | Transmitter, Low Cost, Miniature, High Power ST 820 | -40~85 1.7 |516-2040-ND 21.50 20.21 15.05 | HFBR-1414Z 
Transmitter, Low Cost, Miniature, High Power, Metal ST 820 | -40~85 1.7 __|516-2038-ND. 21.50 20.21 15.05 | HFBR-1414MZ 
Receiver, Low Cost, Miniature, 125MHz, Analog Output ST 820 | -40~85 7.0 _|516-2059-ND 21.50 20.21 15.05 | HFBR-2416Z 
6 Transmitter, Low Cost, Miniature, High Power sc 820 | -40~85 1.7 |516-2041-ND 23.65 22.24 16.56 |HFBR-14E4Z 
Receiver, Low Cost, Miniature, 125MHz, Analog Output sc 820 | -40~85 7.0 _|516-2060-ND 21.50 20.21 15.05 | HFBR-24E6Z 
7 Transmitter for SERCOS Applications SMA 650 | -40~85 2.1 1516-2042-ND 16.50 15.51 11.55 | HFBR-1505AZ 
Receiver for SERCOS Applications SMA 650 | -40~85 5.5 |516-2061-ND 19.80 18.62 13.86 | HFBR-2505AZ 


NEW! Fiber Optic Connectors, Cable and Accessories 


Digi-Key Price Each Avago Digi-Key Price Each Avago 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Description Part No. i 10 100 | Part No. 
Connectors Cable 
Bulkhead Adapter, Gray 516-1748-ND 1.80 1.53 1.31 | HFBR-4505Z 1m Simplex Cable for Latching Connectors =| 516-2088-ND 6.42 5.89 4.50 | HFBR-RLSOO1Z 
1 | Bulkhead Adapter, Blue 516-1891-ND 1.69 1.47 1.13 | HFBR-4515 1m Simplex Cable for Standard Connectors |516-2090-ND 6.42 5.89 4.50 | HFBR-RNSO01Z 
Bulkhead Adapter, Blue 516-2076-ND 1.69 1.47 4.13 | HFBR-4515Z 5m Simplex Cable for Standard Connectors |516-2091-ND 10.64 9.85 7.49 | HFBR-RNSO05Z 
Crimpless Connector, Black 516-1749-ND 1.04 89 76 |HFBR-4531Z am Duplex Cable for Standard ponneciors aa ee ver a i anes 
i a | © jm simplex Cable for standard Connectors i & E ‘ E z 
2 co cae a aes a 2 ie Haeaeee — [100m Simplex Cable, Unconnectored 516-2095-ND 85.50 76.50 61.88 |HFBR-RUS100Z 
3 | Grimpless Latching Connector, Black e16-0079-ND “38 “5 “65 [HEBR-4B907 100m Simplex, Unconn., Ext. Low Loss POF |516-2086-ND 99.60 90.00 81.00 | HFBR-EUS100Z 
Simplex C tor. G + 516-1889-ND 1413 98 75 HFBR-4501 100m Duplex Cable, Unconnectored 516-2093-ND 149.40 135.00 121.50 | HFBR-RUD100Z 
DIA VOUNERIOF, OEY : : ‘ 500m Simplex Cable, Unconnectored 516-2096-ND 326.25 309.38 292.50 | HFBR-RUS500Z 
4 | Simplex Connector, Gray 516-2071-ND 1.13 98 75 | HFBR-4501Z 500m Simplex, Unconn., Ext. Low Loss POF |516-2087-ND | 405.00 390.00 _375.00 | HFBR-EUS500Z 
Simplex Connector, Blue 516-2074-ND 1.13 98 75 |HFBR-4511Z 500m Duplex Cable, Unconnectored 516-2094-ND 607.50 585.00 562.50 |HFBR-RUD500Z 
5 Simplex Latching Connector, Gray §16-2072-ND 98 85 .65 | HFBR-4503Z Accessories 
Simplex Latching Connector, Blue 516-2075-ND 98 85 65 | HFBR-4513Z 7000 Simplex Crimp Rings 516-2078-ND 722.84 117.00 99.90 |HFBR-4525Z 
6_[Duplex Connector 516-2073-ND 163 1.53_‘1.23 [HFBR-4506Z — | Polishing Kit 516-2082-ND 5.28 4.84 3.70 | HFBR-4593Z 
7_| Duplex Latching Connector, Gray 516-2077-ND 1.63 1.53 1.23 | HFBR-4516Z Plastic Fiber Crimping Tool 516-2083-ND. 268.25 254.38 240.50 | HFBR-4597Z 
Transceivers 


Fig.3 NEW! 


Fig.4 NEW! 


Fig.5 NEW! 


Wave- Operating ‘ 
Connector | length | Temperature Link Digi-Key Price Each Avago 
Fig. | Description Type (nm) (°C) Distance (m) _| Part No. 1 10 100 Part No. 
Optical Transceiver with DMI, SFP, 2/1/1 GBd LC 850 -10~85 300,500,550 | 516-1713-ND 58.75 56.40 44.65 | AFBR-57M5APZ 
1 | Optical Transceiver with DMI, SFP, 4/2/1 GBd LC 850 -10~85 150, 300,500 | 516-1987-ND NEW! 54.50 51.78 38.15 | AFBR-57R5APZ 
Optical Transceiver without DMI, SFP, 1.25 GBd LC 850 -10~85 550 516-1986-ND NEW! 47.00 44.65 32.90 | AFBR-5710PZ 
2_| Optical Transceiver with DMI, SFF, 4/2/1 GBd LC 850 -10~85 150, 300,500 | 516-1995-ND NEW! 47.00 44.65 32.90 | AFBR-59R5LZ 
3_| SFF Optical Transceiver for Gigabit Ethernet and iSCSI Lc 850 0~70 275, 550 516-2084-ND NEW! 75.05 67.15 54.32 HFBR-5911LZ 
4_|SFF Optical Transceiver for Gigabit Ethernet and VCSEL MT-RJ 850 0~70 220, 275, 500, 550 | 516-2085-ND NEW! 91.20 81.60 66.00 HFBR-5912EZ 
5 [XFP Optical Transceiver, 10Gbps LC 850 0~70 300 516-1996-ND NEW! 326.25 309.38 292.50 | AFBR-720XPDZ 
Electrical Transceiver, Cat. 5 Cable, 100OBASE-T 1.25GBd SFP RJ-45 = 0~70 100 516-2009-ND NEW! 111.22 100.50 90.45 HBCU-5710R 
6 | Electrical Transceiver, Cat. 5 Cable, 1000BASE-T 1.25GBd SFP RJ-45 _ 0-70 100 516-1976-ND NEW! 84.66 76.50 68.85 | ABCU-5700RZ 
Electrical Transceiver, Cat. 5 Cable, 1000BASE-T 1.25GBd SFP. RJ-45 = 0-70 100 516-1977-ND NEW! 84.66 76.50 68.85 | ABCU-5710RZ 


(Continued) 
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LVAGO Transceivers (cont) 


TECHNOLOGIES 


Fig. 7 NEW! Fig.9 NEW! 


Fig. 10 NEW! 


2 


La 


SZ 


Wave- Operating 
Connector | length | Temperature Link Digi-Key Price Each Avago 
Fig. | Description Type (nm) (°C) Distance (m) Part No. i 10 100 Part No. 
FDDI, Fast Ethernet Transceiver in 2x5 Package Style MT-RJ 1300 -40~85 _ 516-1992-ND NEW! 58.00 55.10 40.60 AFBR-5903AZ 
7 |FDDI, Fast Ethernet Transceiver in 2x5 Package Style MT-RJ 1300 0-70 _ 516-1993-ND NEW! 47.40 45.03 33.18 AFBR-5903Z 
ATM, Fast Ethernet Transceiver in 2x5 Package Style MT-RJ 1300 0-70 - 516-1994-ND NEW! 47.40 45.03 33.18 AFBR-5905Z 
FDDI and ATM, Fast Ethernet Transceiver in Low Cost 1x9 Package Style ST 1300 -40~85 2000 516-1981-ND NEW! 46.00 43.70 32.20 AFBR-5103ATZ 
8 FDDI and ATM, Fast Ethernet Transceiver in Low Cost 1x9 Package Style ST 1300 0-70 2000 516-1982-ND NEW! 42.75 38.00 30.40 AFBR-5103TZ 
FDDI and ATM, Fast Ethernet Transceiver in Low Cost 1x9 Package Style ST 1300 -10~85 2000 516-1988-ND NEW! 46.00 43.70 32.20 AFBR-5803ATZ 
FDDI and ATM, Fast Ethernet Transceiver in Low Cost 1x9 Package Style ST 1300 0-70 2000 516-1990-ND NEW! 42.75 38.00 30.40 AFBR-5803TZ 
9 | Transceiver for Gigabit Ethernet in 1x9 Package Style, VCSEL sc 850 0-70 220 516-1984-ND NEW! 76.95 68.85 55.69 AFBR-53D5EZ 
10 | Transceiver for ATM, SONET/SDH in 1x9 Package Style sc 1300 0~70 1500 516-1997-ND NEW! 84.98 76.79 69.11 AFCT-5805BZ 
FDDI and ATM, Fast Ethernet Transceiver in Low Cost 1x9 Package Style sc 1300 0-70 2000 516-1983-ND NEW! 42.75 38.00 30.40 AFBR-5103Z 
11 | FDDI and ATM, Fast Ethernet Transceiver in Low Cost 1x9 Package Style Sc 1300 -10~85 2000 516-1989-ND NEW! 46.00 43.70 32.20 AFBR-5803AZ 
FDDI and ATM, Fast Ethernet Transceiver in Low Cost 1x9 Package Style sc 1300 0-70 2000 516-1991-ND NEW! 42.75 38.00 30.40 AFBR-5803Z 
12 | Gigabit Interface Converter for Gigabit Ethernet sc 850 0~60 500 516-1985-ND NEW! 66.50 59.50 48.13 AFBR-5601Z 
tu . 
oe Optical Rol OPTEK Infrared Emitters 
NEW! = . and Receivers 
Transceivers Reubsidiary of electrons ple 
= 
0 P T | C S Specification: * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C Fig. | (Panel Mount) 


Optical Power Output Rise | Continuous Price Each 
7 eT 7 7 Output Time Forward DC | Digi-Key rice Eac! TT/OPTEK 
Rate Wavelength Link Digi-Ke' Price Merge Optics ‘ nar ‘ ; 
Fig.| (Gb/s) (Gin Distance pee Nee Each aaa Fig.| Minimum / Typical | Typical (ns) | Current (mA) | Part No. ‘J 100 250 | Part No. 
10 850 300m 827-1000-ND 130.00 |TRX10GVP2010 1 |-17.3dBm /-13.8dBm 4.0 100 365-1024-ND 20.82 12.12 = 11.65 | OPF1414T 
1 10 1310 10km 827-1001-ND 290.00 | TRX10GDP0310 2 25.0uW / 29.0uW 6.0 100 365-1026-ND 12.10 7.04 6.77 | OPF370A 
10 1310 220m (e2mlOOZND 280.00 | TAX10GDL0610 3 | 25.0uW/29.0W 6.0 400 © [365-1404-ND | 23.71 1380 13.27 |OPF372A 
7 10 850 82m, 300m | 827-1003-ND 210.00 |TRX10GVP2001 
10 1310 10km — |827-1004-ND 400.00 | TRX10GDP0301 Fiber Optic Pin Photodiodes and Receivers 
10 een 300m mecca B12.60" | THP 1OGVP2008 Responsivity Output Rise Time —_| Digi-Key Price Each TT/OPTEK 
7 10 1310 10km 827-1006-ND 512.50 |TRP10GDP0303 Fig Minimum / Typical Typical (ns) Part No. i 100 250 | Part No. 
10 1550 40km 827-1007-ND 1100.00 |TRP10GEP3003 2 0.45AW / 0.55AW 1.0 365-1029-ND 9.96 5.80 5.57 | OPF480 
10 1310 220m 827-1008-ND 550.00 |TRP10GDLO603 3 0.45AW / 0.55AW 1.0 365-1030-ND 21.07 12.26 11.79 | OPF482 


Fiber Optic (850nm) Light-Emitting Diodes 


Honeywell 


Sensing and Control 


Fig. 1 


(0.38 


3 Holes 2-56UNC-2A 


Modules and Detectors 


Dimensions in mm 


Fig. 3 
@0.95x0.170DP_ 0.070 
-56 UNC-2B 


Operating Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Temperature Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Single Fiber Duplex Modules 
1 °C ~ 70°C 1300nm Multimode Laser 480-2032-ND 289.99 249.86 221.98 HOD2236-111/BBA 
°C ~ 70°C 850nm VSCEL 480-2033-ND 269.28 232.02 206.13 HOD4090-111/BBA 
Fiber Optic Detectors 
i -40°C ~ 85°C 850nm TTL TO46 480-2034-ND 51.75 42.87 37.55 HFD3023-500-BBA 
3 -40°C ~ 100°C Silicon PIN Photodiode 480-2035-ND 43.48 34.59 29.81 HFD3065-002-BBA 
1 1 SFF Board Mount SFP Pluggable 
in t el) SFF and SFP Optical Transceivers Aoplicatlone apicaione 
Leap ahead” Intel optical components are modular building blocks that enable networking equipment manufacturers to create standard-based 
products with shorter time to market and reduce development costs. SFF and SFP Optical Transceivers are key components in 
high-speed enterprise networks for electrical and optical signal conversion. 
Wavelength Link Operating Digi-Key Price Each Intel 
Description (nm) Distance Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
Small Form-Factor Fixed (SFF, 
4/2/1Gbps, Multimode 850 150m -20°C ~ 85°C 874474-ND$ 59.86 56.87 43.40 |TXN31015D200000 
Small Form-Factor Pluggable (SFP) 
4/2/1Gbps, Singlemode 1310 4km -30°C ~ 85°C 881112-ND$ 154.66 139.76 125.78 | TXN21125D000000 
4/2/1Gbps, Singlemode 1310 10km -30°C ~ 85°C 867394-ND$ 228.94 217.10 205.26 |TXN22125D000000 


+ On Board Diagnostic 
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Finisar Copper and Optical Transceivers 


Broad product offerings and innovative technology have made Finisar the world’s largest supplier of pluggable optical modules. Finisar has taken a major role in transforming the data- 
com and telecom equipment market from utilizing discrete optical components to leveraging the design and pay-as-you-grow flexibility offered by pluggable modules. By incorporating 
patented technologies across broad product lines, Finisar provides superior advantages in terms of cost, reach and performance for both datacom and telecom applications. 


Media Data Rate | Wavelength Link Operating Digi-Key Price Each Finisar 
Fig. Type (Maximum) (nm) Distance | Temperature (°C) | Part No. 1 25 100 Part No. 
SFP/SFP+ — RoHS Compliant 
1 Copper 1.25Gb/s = 100m 0~85 775-1002-ND 93.10 78.40 67.38 |FCLF-8520-3 
Copper 1.25Gb/s — 100m 0~85 775-1003-ND 93.10 78.40 67.38 | FCLF-8521-3 
Single Mode 155Mb/s 1310 15km -40 ~ 85 775-1019-ND 87.40 73.60 63.25 |FTLF1323P1BTR 
Single Mode 155Mb/s 1310 40km -40 ~ 85 775-1018-ND 99.60 87.00 81.00 |FTLF1323P1BTL 
Single Mode 155Mb/s 1550 80km -40 ~ 85 775-1032-ND 230.55 214.65 206.70 =| FTLF1523P1BTL 
Single Mode 622Mb/s 1310 15km -40 ~ 85 775-1017-ND 86.32 75.40 70.20 |FTLF1322P1BTR 
Single Mode 622Mb/s 1310 40km -40 ~ 85 775-1024-ND 172.55 160.65 154.70 | FTLF1422P1BTL 
Single Mode 622Mb/s 1550 80km -40 ~ 85 775-1031-ND 249.40 232.20 223.60 | FTLF1522P1BTL 
Single Mode 1.25Gb/s 1310 10km -40 ~ 85 775-1013-ND 87.98 76.85 71.55 | FTLF1318P2BTL 
Single Mode 1.25Gb/s 1310 10km 0~70 775-1012-ND 93.10 78.40 67.38 | FTLF1318P2BCL 
Single Mode 2.125Gb/s 1310 10km -40 ~ 85 775-1015-ND 99.60 87.00 81.00 |FTLF1319P1BTL 
Single Mode 2.125Gb/s 1310 55km -10 ~ 70 775-1022-ND 287.10 267.30 257.40 | FTLF1419P1BCL 
Single Mode 2.125Gb/s 1550 90km -10 ~ 70 775-1029-ND 357.75 337.88 331.25 |FTLF1519P1BCL 
Single Mode 2.125Gb/s 1550 115km -10 ~ 70 775-1033-ND 526.50 497.25 487.50 |FTLF1619P1BCL 
Single Mode 2.67Gb/s 1310 2km -40 ~ 85 775-1016-ND 164.34 143.55 133.65 | FTLF1321P1BTL 
Single Mode 2.67Gb/s 1310 15km -10 ~ 70 775-1023-ND 188.50 175.50 169.00 |FTLF1421P1BCL 
2 Single Mode 2.67Gb/s 1310 40km -10 ~ 70 775-1035-ND$ 464.40 438.60 430.00 | FTLF1721P2BCL 
Single Mode 2.67Gb/s 1550 15km 0~70 775-1030-ND 464.40 438.60 430.00 | FTLF1521P1BCL 
Single Mode 2.67Gb/s 1550 80km -10 ~ 70 775-1034-ND$ 642.60 606.90 595.00 | FTLF1621P2BCL 
Single Mode 4.25Gb/s 1310 4km -40 ~ 85 775-1020-ND 164.34 143.55 133.65 | FTLF1324P2BTL 
Single Mode 4.25Gb/s 1310 4km -40 ~ 85 775-1021-ND 150.80 140.40 135.20 | FTLF1324P2BTV 
Single Mode 4.25Gb/s 1310 10km -10 ~ 70 775-1025-ND 310.30 288.90 278.20 | FTLF1424P2BCD 
Single Mode 4.25Gb/s 1310 10km -10 ~ 70 775-1027-ND 291.45 271.35 261.30 |FTLF1424P2BCR 
Single Mode 4.25Gb/s 1310 30km -10 ~ 70 775-1026-ND 419.85 396.53 388.75 | FTLF1424P2BCL 
Single Mode 4.25Gb/s 1310 30km -10 ~ 70 775-1028-ND 437.40 413.10 405.00 |FTLF1424P2BCV 
Multimode 125Mb/s 1310 2km -40 ~ 85 775-1011-ND 58.00 52.20 40.60 |FTLF1217P2BTL 
Multimode 2.125Gb/s 850 550m -40 ~ 85 775-1041-ND 56.00 50.40 39.20 | FTLF8519P2BTL 
Multimode 2.125Gb/s 850 550m -20 ~ 85 775-1040-ND 52.00 46.80 36.40 | FTLF8519P2BNL 
Multimode 2.125Gb/s 850 550m 0~70 775-1039-ND 50.00 45.00 35.00 |FTLF8519P2BCL 
Multimode 4.25Gb/s 850 550m -20 ~ 85 775-1044-ND 52.00 46.80 36.40 | FTLF8524P2BNL 
Multimode 4.25Gb/s 850 550m -20 ~ 85 775-1045-ND 56.00 50.40 39.20 | FTLF8524P2BNV 
Multimode 8.5Gb/s 850 150mt -5 ~ 85 775-1046-ND 142.76 124.70 116.10 | FTLF8528P2BNV 
3 Single Mode 10Gb/s 1310 10km -5 ~ 70 775-1061-ND NEW! 348.30 328.95 322.50 |FTLX1471D3BCL 
Multimode 10Gb/s 850 300m 0~70 775-1060-ND NEW! 172.55 160.65 154.70 | FTLX8571D3BCL 
SFF — RoHS Compliant 
Single Mode 2.125Gb/s 1310 10km -40 ~ 85 775-1014-ND 109.56 95.70 89.10 |FTLF1319F1GTL 
Multimode 2.125Gb/s 850 550m -40 ~ 85 775-1038-ND 56.00 50.40 39.20 | FTLF8519F2GTL 
4 Multimode 2.125Gb/s 850 550m -10 ~ 85 775-1037-ND 52.00 46.80 36.40 | FTLF8519F2GNL 
Multimode 4.25Gb/s 850 550m -10 ~ 85 775-1042-ND 52.00 46.80 36.40 |FTLF8524E2GNL 
Multimode 4.25Gb/s 850 550m -10 ~ 85 775-1043-ND 56.00 50.40 39.20 | FTLF8524E2GNV 
Multimode 2.125Gb/s 850 550m 0~70 775-1036-ND 50.00 45.00 35.00 | FTLF8519F2GCL 
GBIC — RoHS Compliant 
5 Copper 1.25Gb/s = 100m 0~75 775-1000-ND 154.38 134.85 125.55 | FCL-8520-3 
Copper 1.25Gb/s = 100m 0~75 775-1001-ND 154.38 134.85 125.55 | FCL-8521-3 
Single Mode 1.25Gb/s 1310 10km -10 ~ 85 775-1007-ND 122.84 107.30 99.90 |FTL-1319-3D 
6 Single Mode 1.25Gb/s 1310 40km 0~70 775-1008-ND 345.10 321.30 309.40 |FTL-1419-3D 
Single Mode 1.25Gb/s 1550 80km 0~60 775-1009-ND 491.40 464.10 455.00 |FTL-1519-3D 
Multimode 1.25Gb/s 850 550m -10 ~ 85 775-1010-ND 68.40 57.60 49.50 | FTL-8519-3D 
1x9 
7 Multimode 1.25Gb/s 850 550m 0~70 775-1056-ND 76.00 64.00 55.00 |V23826-K305-C363 
Multimode 1.25Gb/s 850 550m 0~70 775-1057-ND 76.00 64.00 55.00 _|V23826-K305-C63 
NEW! XENPAK — RoHS Compliant NEW! 
8 Single Mode 10Gb/s 1310 10km 0~70 775-1063-ND 730.60 702.50 688.45 | FTLX1461E2 
Multimode 10Gb/s 850 300m 0~70 775-1062-ND 437.40 413.10 405.00 | FTLX8561E2 
XFP — RoHS Compliant 
Single Mode 10.5Gb/s 1310 10km -5~ 75 775-1047-ND 472.50 446.25 437.50 |FTLX1412D3BCL 
Single Mode 11.3Gb/s 1310 10km -~75 775-1048-ND 491.40 464.10 455.00 | FTLX1412M3BCL 
9 Single Mode 11.1Gb/s 1550 40km -5 ~ 70 775-1050-ND 1433.10 1388.14 1348.80 | FTLX1611M3 
Single Mode 11.1Gb/s 1550 80km -5 ~ 70 775-1051-ND 2275.88 2204.48 2142.00 | FTLX1811M3 
Multimode 10.5Gb/s 850 300mt 0~70 775-1052-ND 297.25 276.75 266.50 | FTLX8511D3 
XPAK — RoHS Compliant 
10 Multimode 10.3Gb/s 850 300mt 0~70 775-1054-ND 410.40 387.60 380.00 | FTLX8551E3 
X2 — RoHS Compliant 
1 Single Mode 10.3Gb/s 1310 10km 0~70 775-1049-ND 670.80 645.00 632.10 | FTLX1441E2 
Multimode 10.3Gb/s 850 300mt 0~70 775-1053-ND 410.40 387.60 380.00 | FTLX8541E2 
Accessories 
Evaluation Board for SFP. 775-1004-ND® 290.00/1 FDB-1018 
Evaluation Board for XFP. 775-1005-ND® 650.00/1 FDB-1022 
Evaluation Board for SFP/SFP+ 775-1006-ND 337.50/1 FDB-1027 
SFP Cage Plug 775-1055-ND® 14.88/1 V23818-S5-B1 
SFP Cage 775-1059-ND® 6.15/1 V23838-S5-N1 
@ RoHS Compliant t Using 50-micron multimode fiber with 2000MHz km bandwidth. + Extended case temperature ranges and reaches are available upon request. 


SHARP. 


MICROELECTRONICS 
OF THE AMERICAS 


Fiber Optics 


Transmitters and Receivers 
Peak | Operating Peak | Operating 
Vcc | ViH_ | ViL | VoH | VoL | Wave- | Transfer 3 Vec | ViH_ | ViL | VoH | VoL | Wave- | Transfer 
Typ. | Min. | Max. | Min. | Max. | length Rate —_| Digi-Key Price Each Sharp Typ. | Min. | Max. | Min. | Max.| length Rate —_| Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. | (V) | (V) | (V) | (V) | (WV) (nm) Typ. | (Mbps) Max. | Part No. 1 10 = 100 | Part No. Fig.| (V) | (V) | (V) | (V) | (WV) |(nm)Typ. | (Mbps) Max. | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Transmitters Receivers 
5 | 21) 29} — | — 660 13.2 425-1898-ND 1.63 1.30 1.08) GP1FP513TK § | — | — | 27] 05 700 13.2 425-1897-ND 1.80 1.44 1.19)GP1FP513RK 
1) 3 /)23)08)/—/— 660 15.5 425-2605-5-ND@ | 2.13 1.70 1.41 |GP1FMV31TKOF 5} —|—] 27/05 700 13.2 425-2606-5-ND® | 2.30 1.84 1.52)GP1FMV51RKOF 
§ | 20) 08|/—|— 660 13.2 425-2607-5-ND@ | 2.20 1.76 1.46 |GP1FMV51TKOF 3 )—| — | 21] 05 700 155 425-1891-5-ND 1.43 1.14  .95|GP1FA352RZ 
2 3/23/08] —|] — 660 15.5 425-2699-ND® 1.71 1.43 1.14] GP1FAV30TKOF 2) 3 )/— |] — | 21] 05 700 15.5 425-2698-ND® 1.71 1.43 1.14|GP1FAV3ORKOF 
§ | 20) 08/—|— 660 13.2 425-2701-ND® 1.41 1.18 —.94| GP1FAVSOTKOF §|—|— | 27 | 05 700 13.2 425-2700-ND® 1.71 1.43 1.14) GP1FAVSORKOF 
7 /23)15)]—|]— 660 15.5 425-2503-ND@$ 1.43 1.14  .95)GP1FAV31TKOF 3 7) — | — |] 241] 05 700 15.5 425-2502-ND@$ 1.43 1.14  .95)GP1FAV31RKOF 
3/7/20) 08)/—/— 660 13.2 425-2505-5-ND@$ | 1.18 .94  .78|GP1FAV51TKOF 71 — | — | 27 | 05 700 13.2 425-2504-5-ND@#$ | 1.78 1.42 1.18] GP1FAVS1RKOF 
5 | 20/08 | —|— | 660 50.0 |425-2702-ND@+ | 1.85 148 1.23/GP1FAVSSTKOF | RoHS Compliant With shutter 
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TOSHIBA 


Leading Innovation >>> 


Fiber Optic Receiving and Transmitting Modules 


Dimensions in mm 


Fig. 4 NEW! Fig.5 NEW! Fig.6 NEW! Fig. 7 NEW! 
Supply Current Supply Current 
Voltage | Data Con- Input : Voltage | Data Con- Input fi 
Min./Max.| Rate | sumption | Voltage | Digi-Key Price Each Toshiba Min./Max. | Rate | sumption | Voltage | Digi-Key Price Each Toshiba 
Fig (Vcc) Mb/S (mA) High/Low | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig, (Vcc) Mb/S (mA) High/Low | Part No. 1 10 100 |Part No. 
Transmitters > | 2786 | 15 15 2.1/0.4 | TORX147PLFT-ND 1.75 1.40 1.05) TORX147PL(F,T) 
4 | 3.0/3.6 [20-125] 50 1.15/1.49 |TOTX1701F-ND NEW! | 20.25 18.90 17.55] TOTX1701(F) 4.75/5.25 |_15 15 3.6/0.4 | TORX177PLFT-ND 1,881.50 1.13|TORX177PL(F,T) 
5 | 3.0/3.6 [20-125] 55 | 1.165/1.475|TOTX1400F-ND NEW! | 20.25 18.90 17.55] TOTX1400(F) 4 | 3.0/3.6 |20~-125| 60 1.15/1.49 | TORX1701F-ND NEWS| 21.75 20.30 18.85 | TORX1701(F) 
Receivers 5 | 3.03.6 [20-125] 55 | 1.045/1.62 | TORX1400F-ND NEW!| 21.75 20.30 18.85|TORX1400(F) 
27186 | 15 = 2.1/0.4 |TORXA47FT-ND 138 1.10 83] TORXI47(F1) 7 | 475/525 | 6 20 4.6/0.4 [TORXI1F-ND NEW! | 8.06 645 6.45 |TORXI11(F 
, | 2788 | 15 =- 2.1/0.4 | TORX147LFT-ND$ 1.63 1.30  .98|TORX147L(F,T) ae Sea Hacc jin en SA 
AGES | 18 > eigen oe Sater UBS A109 388 ORAM I) 6 | 3.0/3.6 | 125 | 50(1y60(R)| 1.15/1.49 |TODX2701F-ND NEW!| 37.50 35.00 32.50|TODX2701(F) 
4.75/5.25 | 15 - 3.6/0.4_| TORX177LFT-ND 1.63 1.30 98] TORX177L(F,T) - 
+ With shutter 
NEC / (GAA California Eastern Laboratories NEW! Fiber Optic Diode Modules 


Laser Diodes 


A Multiple Quantum Well (MQW) structured Fabry-Perot (FP) laser diode coaxial module with single mode fiber. This 
module is specified to operate under pulsed condition and designed for light source of Optical Time Domain Reflectometer 
(OTDR). Features: * High output power * Long wavelength Specifications: * Operating Temperature: -20°~60°C 


Avalanche Diode 


NEC’s NR8300FP-CC is an InGaAs avalanche photo diode module with single mode fiber. It is designed for optical test 
instruments, especially OTDR systems. Features: * Small dark current » Small terminal capacitance * High quantum 
efficiency * High speed response Specifications: * Detecting area size: 630m * Coaxial module eith single mode fiber 
(SM-9/125) » Operating Temperature: -40°~85°C 


Threshold] Optical Center 
Reverse Forward | Current Output Wave- | Rise/Fall q 
Breakdown Dark Terminal Cut-off : Voltage | Max. Power length Time _| Digi-Key Price Each 
Voltage / Currentio | Capacitance | Frequency | Digi-Key Price Each Max. | (mA) _| Typ. (mW) | Typ. (nm) | Max. (ns) | Part No. 1 10 100 
Ver Typ. | Typ.(nA) | Typ. (pF) | Min. (GHz) [Part No. u uy) ute 40 30 110 f310 | 2.0/2.0 |NX7338BF-AA-AZND | 350.00 315.00 268.34 
70 5 0.35 2.5 NR8300FP-CC-AZ-ND} 625.00 562.50 = 479.17 4.0 50 80 1,550 | 2.0/2.0 |NX7538BF-AA-AZ-ND | 375.00 337.50 —-287.51 


INDUSTRIAL 
FiBer Optics, INc. 


Fiber Optic family of low-cost, medium frequency, short distance fiber optic LEDs and 
photo detectors. Features: * Connector-less interface »* No optical design required 
¢ Simple fiber termination and connection. Each LED and detector consists of a PBT 
housing, an internal active element such as an LED or photodetector, and a cinch nut to 
hold the fiber in place. The PBT housing retains the active element and the cinch nut while 
optimizing coupling between the active element and the jacketed 1000ym plastic fiber. 
Shared Ratings: Maximum Ratings and Characteristics (TA=25°C). Operating and Storage 


Fiber Optic LEDs and Detectors 


IR (Infrared) Detection 
Card 850nm 


Fiber Optic 


This multi-purpose connector is 
Connector 


designed for jacketed 1mm core 
plastic fiber. It utilizes the same 
cinch nuts, alignment principles 
and no-fuss fiber terminations 
to quickly handle the most com- 
mon requirements for joining two 
fibers. 


The illuminated area glows or produces 
a blueish green light when illuminated 
with IR light. 


Temperature Range (TOP,T STG): -40°C ~ 85°C. De-rated above 25°C: 1.33mW/°C. FRTAS-ND eo oi cccesiancnceess $32.50 FB139-ND ......... $9.35 
Reverse Power Dissipation Forward Current Rise/Fall Time Typical Photo- Typical Output Digi-Key Price IFO, Inc. 
Description Voltage VR PTOT TA=25°C DC IF tr, tf sensitivity PEAK Power Coupled* | Part No. Each Part No. 
Plastic Fiber Optic Infrared LED 3.0V 100mW 50mA 1.0/1.0 ps 950nm 100nW FB118-ND 3.48 | IF-EQ1A 
Plastic Fiber Optic 100 Mbps Infrared LED 3.0V 60mW 60mA 7.0/7.0 ns 870nm 300uW FB134-ND® 5.25 | IF-E91D 
Plastic Fiber Optic Blue LED 5.0V 60mW 35mA 0.5/0.5 ps 430nm 25uW FB125-ND® 14.38 | IF-E92A 
Plastic Fiber Optic Blue LED 5.0V 60mW 35mA 0.6/0.6 p's 470nm 75yW FB126-ND® 14.38 | IF-E92B 
Plastic Fiber Optic Green LED 5.0V 60mW 35mA 3.5/16 ns 530nm 75uW FB127-ND@ 10.63 | IF-E93 
Plastic Fiber Optic Red LED 5.0V 60mW 35mA 0.1/0.1 ps 660nm <50uW FB128-ND® 4.88 | IF-E96 
Plastic Fiber Optic Super-Bright LED 5.0V 100mW 40mA 0.5/0.5 ps 660nm <100pW FB129-ND® 6.50 | IF-E97 
Plastic Fiber Optic 50 Mbps Red LED 5.0V 100mW 40mA 8.0/8.0 ns 650nm >100nW FB135-ND@ 14.00 | IF-E98 
Plastic Fiber Optic 155 Mbps Red LED 5.0V 100mW 40mA — 650nm -1.5W FB136-ND 37.50 | IF-E99 
Rise/Fall Total Capacitance Dark Current Reverse Breakdown Max. Photo- Power Dissipation | Digi-Key Price IFO, Inc. 
Description Time tr, tf CT (VR=30 Volts, EE=0) ID Voltage B(BR)R sensitivity PEAK Part No. Each Part No. 
Active Photodiode 5/5 ns. 4pF <60nA 60.0V 880nm 100mW. FB120-ND® 4.18 IF-D91 
Rise/Fall Time Collector Emitter Emitter Collector Collector Collector Peak Max. Photo- Digi-Key Price IFO, Inc. 
Description tr, tf Voltage VCEO Voltage VECO Current IC Current ICM t=1ms sensitivity PEAK Part No. Each Part No. 
Active Phototransister 20/20 ps 30.0V 5.0V 50mA 100mA 870nm FB121-ND® 3.65 IF-D92 
Active Photodarlington 5/2.5 ms 15.0V 5.0V 50mA 100mA 850nm FB122-ND® 5.65 IF-D93 
Rise/Fall Time Supply Voltage@Output Propagation Max. Photo- Power Dissipation | Digi-Key Price IFO, Inc. 
Description tr tf Voltages VS Lead Delay Time tP sensitivity PEAK Part No. Each Part No. 
Photologic Detector with Totem-Pole Output 70/70 ns 18.0V — 8 us 800nm 100mW FB123-ND 6.55 | IF-D95T 
Photologic Detector with Open Collector Output 0.1/0.1 ps 18.0V 35.0V 8 us 800nm 100mW FB124-ND® 6.55 | IF-D950C 
Photologic Detector with Open Collector Output _- 15.0V 15.0V 140/110 ns 850nm 40mW FB142-ND@ 10.63 | IF-D96F 
Photologic Detector with Totem-Pole Output 0.1/0.1 ps 7.0V — 12 ns 800nm 100mwW FB133-ND@ 18.75 | IF-D97 
Photologic Detector with Totem-Pole Output 3/3 ns 7.0V 3.4V 3.5 ns 1050nm 250mW FB137-ND 31.00 _| IF-D98 
Fiber Note: X in Part No. = Meter Per Roll Fiber Note: X in Part No. = Meter Per Roll 
Dia. Digi-Key Price (Meter) Dia. Digi-Key Price (Meter) 
(mm) | Description Part No. ‘J 10 25 50 100 250 500 (mm) | Description Part No. 1 10 25 50 100 250 500 
SH4001 Super ESKA™ Fiber oa SH4002 Super ESKA™ Fiber ry _ _ = = 
1x1 Optic Gable, 2.2mm Dia. Jacket FB140-X-ND® 1.82 16.94 39.33 76.23 145.20 302.50 544.50 1x2 Optic Cable, 2.2mm Dia. Jacket FB141-X-ND@ 5.33 49.71 1597.86 
GH4001 ESKA Premier High Temp Sey GH4002 ESKA Premier High Temp na 
1x1 Fiber Cable 2.2mm Dia. Jacket FB143-X-ND® 2.15 20.02 46.48 90.09 171.60 357.50 715.00 1x2 Fiber Cable 2.2mm Dia. Jacket FB144-X-ND@ 442 41.27 95.84 185.72 353.76 737.00 1474.00 


@ RoHS Compliant — * Into plastic fiber (1mm core diameter). Distance lens to fiber <0.1 mm, 10 cm polished fiber, IF = 10mA. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(S/n TECHNOLOGY, INC. 


Pluggable Terminal Blocks and Pin Headers 


Terminal Blocks: « Hole Diameter: 1.3mm * Voltage: 250V © Current: 16A * Temperature: -30°C ~ 120°C « Plating: BeCu 
© Wire Size: 14-22AWG « Flame Class: 94V-0 Pin Headers: * Spacing: 5mm « Rated Voltage: 300V (250V for ED2673-ND 
and ED2674-ND) « Rated Current: 10A * Terminal Plating: Tin 


Terminal Blocks 


Specifications: * Rated Currents: 10A/154/16A *Insu- These On-Shore Technology Terminal Blocks are Stackable for any number of contacts. 4.5mm Lead Length. 


lator: PA 6 GV/PBTP and PBT * Temperature Range: 


-30°C ~ 105°C » Flame Class: 94V-0 


Fig. 1 Cable 
Inlet: Front 
Current: 16A 


Fig. 4 Double 
Terminal Block 
Current: 16A 


Fig. 7 Vertical 
Insulator: PBT 
Current: 16A 


Fig. 10 Vertical 
Current: 16A 


Fig. 13 Vertical 
Current: 16A 


Vertical 
Current: 10A 


Horizontal 
Current: 10A 


Fig. 2 Cable 
Inlet: Top 
Current: 16A 


Fig. 5 Vertical 
Current: 16A 


Fig. 8 Vertical 
Current: 16A 


Horizontal 
Current: 16A 


Horizontal 
Current: 16A 


Vertical 
Current: 16A 


Vertical 
Current: 15A 


Fig. 3 Cable 
Inlet: 45° 
Current: 16A 


Fig. 6 
Horizontal 
Current: 16A 


Fig. 9 
Horizontal 
Current: 16A 


Fig. 12 Vertical 
Current: 16A 


Fig. 15 
Horizontal 
Current: 10A 


Horizontal 
Current: 16A 


No. of | Digi-Key Pricing No. of | Digi-Key Pricing 

Fig.| Pos. | Part No. 1 10 100 Fig. | Pos. | Part No. 1 10 100 
Pluggable Terminal Blocks 5 |ED1663-ND 84 7.52 61.90 
2 JEDI613-ND@] 76 686 61.00 6 JED1664-ND | 1.00 895 73.68 
3 JEDI614-ND®| 1.14 10.24 91.00 7 JED1665-ND | 116 10.38 85.47 
4 JED2214-ND@| 1.53 13.77 122.40 8 JEDI666-ND | 1.32 11.81 97.26 
; | 5 [£D2215-NDe@| 1.91 17.17 152.60 9 |ED1667-ND | 1.48 13.24 109.05 
6 [ED2216-ND@| 2.29 20.61 183,20 iq ae oy ag rae 

7 (ED2217-ND | 267 24.05 213.80 H : . A 
10 |ED2218-ND@] 3.82 34.38 305.60 12 JEDIG70-ND | 1.96 17.54 144.42 
12 |ED2219-ND@| 459 41.27 366.80 18 (EDISMNDE) 2.12 1897 156.21 
7 leeessiine) a4 302 on80 14 |€D1672-ND | 2.28 20.40 168.00 
3 lepzese-npel 51 455  4040/ | 3 | 1 [EDI673-ND | 244 21.83 179.79 
16 |ED1674-ND | 260 23.26 191.58 
A Reena «87 8.05 53.80 17 |ED1675-ND | 276 24.69 203.37 
5 Rees e756 67.20 18 lepie76-no | 292 26.13 215.16 
2 | 6 (EDZGRaNDe| 1.01 9.07 _80.60) 19 |eD1677-ND | 3.08 2756 226.95 
7 Pere 118 1058 94.00 20 |EDI678-ND | 3.24 28.99 238.74 
8 JED2661-ND®| 1.35 1211 107.60 o1 lepie7aND | 340 3042 25058 
10 |ED2662-ND | 1.68 1512 134.40 oo lepteso-no | 356 31.85 26232 
12 |£D2663-ND | 210 1890 168.00 23 \epieai-no | 372 3328 27410 
Pin Headers — RoHS Compliant 24 |ED1682-ND | 3.51 31.42 258.72 
2 | €D1660-ND 36 3.22 26.53 24 |ED2673-ND | 168 15.12 134.40 
3] 3° |£D1661-ND 52 465 38.32 24 |ED2674-ND | 1.68 15.12 134.40 

4 _|£01662-ND 68 6.08 __ 50-11] § RoHS Compliant 


oe WAR UL#£101811, 86MEZ081 G CSA# 068503X0000 


Rated Rated 
Lead | Volt. | Ter- Lead | Volt. | Ter- 
No. | Spac-| (V-) | minal} Block let No. | Spac-| (V-) | minal} Block Ae 
of | ing | VDE | Plat- | Length | Digi-Key Pricing of | ing | VDE | Plat- | Length | Digi-Key Pricing 
Fig. | Pos. |(mm) | 0110) ing | (mm) | Part No. il 10 100 Fig. | Pos. | (mm) | 0110 | ing | (mm) | Part No. 1 10 100 
2 | 5.0 | 250 [Nickel| 10 JEDI6SI-ND@/ 88 7.92 70.40] | 4, | 2 | 100] 250 |Brass| 15 | ED2598-ND 39° «353 31.40 
2 | 5.08 | 300 ) Tin | 10.16 |ED1643-ND@| .75 671 59.60 3 | 10.0 | 250 | Brass} 25 [ED2599-ND@| 59 5.29 —_ 47.00 
2 | 7.5 | 380) Tin | 15 |ED1605-ND@| 65 583 51.80 2 | 5.0 | 250 |Brass| 10 [ED2600-ND@| 28 252 22.40 
2 |100| 500) Tin | 15 |ED1615-ND@| 65 583 51.80 3 | 5.0 | 250 / Brass} 15 |ED2601-ND@| 42 3.78 33.60 
2 | 10.0 | 250 | Tin | 15 |ED1627-ND@| 65 «5.83 __51.80 4 | 5.0 | 250 |Brass|} 20 |ED2602-ND@) 56 5.04 44.80 
4 | 2 | 100 | 500 [Nickel| 15 ED1633-ND@| 998.87 78.80 5 | 5.0 | 250 | Brass} 25 | £D2603-ND 70 630 56.00 
3 | 5.0 | 250 /Nickel] 15 |ED1632-ND@| 1.32 11.90 105.80] | 12| 6 | 5.0 | 250 | Brass| 30 |£D2604-ND 847.56 (67.20 
3 | 5.08 | 300 ) Tin | 15.24 |ED1644-ND@| 1.12 10.08 89.60 7 | 5.0 | 250 |Brass| 35 | ED2605-ND 98 882 78.40 
3 | 7.5 | 380 ) Tin | 22.5 |ED1606-ND@| 97 873 77.60 8 | 5.0 | 250 | Brass} 40 |ED2606-ND | 112 10.08 89.60 
3 | 10.0 | 500 | Tin | 25 |ED1616-ND@| 97 8737.60 10 | 5.0 | 250 | Brass) 50 |ED2607-ND | 1.40 12.60 112.00 
3] 10.0] 250] Tin | 25 |ED1628-ND@| 97 873 77.60 12 | 5.0 | 250 |Brass| 60 |ED2608-ND | 1.68 15.12 134.40 
3 | 10.0 | 500 |Nickel| 25 |ED1634-ND@| 1.48 13.32 118.40 2 | 5.08 | 300 | Brass| 10.16 |ED2609-ND® 28 2.52 22.40 
2] 5.0 | 250] Tin | 10 |ED1603-ND@| .65 = 5.83 51.80 3 | 5.08 | 300 | Brass | 15.24 |ED2610-ND@| 42 3.78 33.60 
2 | 5.0 | 125) Tin | 10 /ED1625-ND@| 65 5.83 51.80 4 | 5.08 | 300 | Brass| 20.32 |ED2611-ND@| 56 5.04 44.80 
2 | 5.08 | 250 | Tin | 10.16 |ED1611-ND® 65 5.83 51.80 5 | 5.08 | 300 | Brass! 25.4 |ED2612-ND@ 70 6.30 56.00 
2 | 75 | 380 | Tin | 15 |ED1607-ND@| .74 666 59.20] | 13| 6 | 5.08 | 300 | Brass | 30.48 |ED2613-ND@| 84 7.56 «67.20 
2 | 10.0 | 250 { Tin | 15 |ED1617-ND_| 74 6.66 __59.20 7 | 5.08 | 300 | Brass | 35.56 |ED2614-ND 98 882 78.40 
9 | 2 | 10.0) 250) Tin | 15 |ED1629-ND | .74 6.66 59.20 8 | 5.08 | 300 | Brass | 40.64 |ED2615-ND@| 112 10.08 89.60 
3] 5.0 | 250) Tin | 15 |ED1604-ND@| 97 = 873 77.60 10 | 5.08 | 300 | Brass) 50.8 |ED2616-ND®| 1.40 12.60 112.00 
3] 5.0 | 125 ) Tin | 15 |ED1626-ND@| 97 = 873 77.60 12 | 5.08 | 300 | Brass | 60.96 |ED2617-ND | 1.68 15.12 134.40 
3 | 5.08 | 250 ) Tin | 15.25 |ED1612-ND@| 97 873 77.60 > | 5.0 | 250 TBrass| 10 |ED2618-ND 34 3.02 6-80 
3 | 7.5 | 380 | Tin | 22.5 |ED1608-ND | 1.11 9.97 88.60 3 | 50 | 250 |Brass! 15 |ED2619-ND St «4.55 «40.40 
3] 10.0) 250 ) Tin | 25 |ED1618-ND | 1.11 9.97 88.60} / 44] 4 | 50 | 250 |Brass) 20 |ED2620-ND®| 67 6.05 53.80 
3 | 10.0 | 250 | Tin | 25 |ED1630-ND | 1.11 9.97 88.60 5 | 50 | 250 Brass) 25 | ED2621-ND ‘a4 «756 ~—«67.20 
2 | 5.0 | 250 [Nickel[ 10 JEDI619-ND@/ 72 648 57.60 6 | 50 | 250 Brass) 30 |ED2622-ND | 101 9.07  aneo 
3 | 2 | 10.0 | 250 |Nickel] 15 JED1621-ND@] .93 8.33 74.00 2 135 1 195 lBrass| 7 TED2e0a-Nne| a4 3.00 28.80 
3 | 5.0 | 250 /Nickel] 15 |ED1620-ND@| 1.08 970 86.20 3 | 35 | 125 |Brass| 105 |D2694-ND BiG 40,40 
3 | 10.0 | 250 [Nickel] 25 |£D1622-ND@| 1.39 12.47 110.80 4| 35 | 125 |Brass| 14. |ED2695-ND 67S S«BB.AO 
4 | 2 | 50 | 300) Tin ) 10 fepsee rare, 180 16.20 144.00 5 | 35 | 125 |Brass| 17.5 |eD2626-ND | .84 7.56 67.20 
a | 60 | 300 | Tin | 15 {EDISSEnBe! 2.70 24.30 _216.00 6 | 35 | 125 |Brass| 21 |eD2627-ND | 1.01 9.07 80.60 
eo el |e ee Nbs| ae gem eeap| lag) 2 | 85 | 125 [Brass 245 feD262e-ND | 1.18 1058 94.00 
+ | 50 |250| Tn | 20 (EROS gp 04 ago 8 | 35 | 125 | Brass} 28 |ED2629-ND | 1.35 1211 107.60 
s | 30 |250|7m | 25 \ENBSeaIM 30 @a0 S600 9 | 35 | 125 | Brass} 31.5 |ED2630-ND | 151 1361 121.00 
5|3|s01950| tn | 20 (EBSCEANERY b4 756 07.00 10 | 35 | 125 |Brass) 35 |ED2631-ND | 1.68 15.12 134.40 
a1 -5071-980;| Tin | 40 RERRRE -4.96- 4134 -400.80 12 | 35 | 125 |Brass| 42 |ED2632-ND@| 202 1814 161.20 
to | so | 280 | tn | 50 \EBOBReN@ 140 i260 11200 14/35 | 125 |Brass| 49 /ED2633-ND | 235 21.17 188.20 
12/80 | 280 | tn | 60 \EBBBEOO ea i819 14440 16 | 35 | 125 |Brass| 56 |ED2634-ND | 269 24.19 215.00 
2 | 5.0 | 250 |Brass| 10 |ED2570-ND@| 343.02 26.80 2 | 85 | 125 /Brass/ 7 |ED2bSS:ND@) 34 3.02 26.80 
3 | 50 | 250 |Brass| 15 |EDo571-NDe| 51 455 4040 3 | 35 | 125 / Brass} 10.5 |ED2636-ND@| 51 4.55 40.40 
4 | 5.0 | 250 |Brass| 20 |ED2572-NDe| 67 6.05 53.80 4 | 35 | 125 / Brass) 14 /ED2637-ND@| 67 6.05 53.80 
5 | 5 | 50 | 250 |Brass| 25 Jep2s7ano | ‘84 7.56 6720 5 | 3.5 | 125 | Brass] 17.5 |ED2638-ND 84 7.56 67.20 
6 | 5.0 | 250 |Brass| 30 |ED2574-ND@| 1.01 9.07 80.60 6 | 35 | 125 |Brass| 21 [EDZESS NGS) 1.01 9.07 __80.60 
8 | 50) 250 [Brass] 40 |ED2575-ND [1.351211 107.60] | 4—| % | 35 | 125 [Brass] 24.5 |ED2640-ND@) 1.18 10.58 94.00 
10 | 5.0 | 250 |Brass| 50 /ED2576-ND | 1.68 15.12 134.40 8 | 35 | 125 |Brass)/ 28 [EDCEEIND®) 1.85 12.11 107.60 
42/50 | 250 |Brass| 60 |eD2577-ND | 202 1844 161.20 9 | 35 | 125 | Brass} 31.5 |ED2642-ND | 151 1361 121.00 
7 Pz) tS | 260 | Gun | 15 |ED2578-ND | 45 403 35.80 10 | 35 | 125 |Brass) 35 |ED2643-ND@| 1.68 15.12 134.40 
3 | 75 | 250 \cuzn| 225 |ep2570-ND | 67 605 5380 12 | 35 | 125 |Brass| 49 |ED2644-ND | 202 1814 161.20 
2 [5.08 | 250 |Brass| 10.16 |ED2580-ND@] 28 252 22.40 14 | 3.5 | 125 | Brass} 56 |ED2645-ND | 235 21.17 188.20 
3 | 5.08 | 250 | Brass | 15.24 |ED2581-ND@| 42 3.78 33.60 16 | 35 | 125 |Brass| 63 |ED2646-ND | 269 24.19 215.00 
4 | 5.08 | 250 | Brass | 20.32 |ED2582-ND@| 56 5.04 44.80 | | 47| 2 | 10.0 | 250 | Brass) 15 /ED2647-ND 340 3.02 26.80 
5 | 5.08 | 250 |Brass| 25.4 |£D2583-ND 70 6.30 56.00 3_| 10.0 | 250 | Brass| 25 |ED2648-ND@| 51 4.55 40.40 
8 | 6 | 5.08 | 250 | Brass | 30.48 |ED2584-ND@| 84 7.56 67.20] | 4g | 2 | 10.0 | 250 | Brass) 15 | ED2649-ND 37 3.29 29.20 
7 | 5.08 | 250 | Brass | 35.56 |ED2585-ND 98 8.82 78.40 3_| 10.0 | 250 | Brass| 25 | £D2650-ND 55 4.91 43.60 
8 | 5.08 | 250 | Brass | 40.64 |ED2586-ND@| 1.12 10.08 89.60| | 4| 2 | 7.0 | 125 Brass] 3.5 /ED2651-ND 37° 3.33 29.60 
10 | 5.08 | 250 | Brass) 50.8 |ED2587-ND®| 1.40 1260 112.00 3_| 7.0 | 125 | Brass| 10.5 | £D2652-ND 56 5.00 44.40 
12 | 5.08 | 250 | Brass | 60.92 |ED2588-ND | 1.68 15.12 134.40] | 5 | 2 | 10.16] 300 | Brass| 15.24 )£D2653-ND 34° 3.02 26.80 
2 | 5.08 | 250 | Brass| 10.16 | ED2589-ND 34 3.02 26.80 3 | 10.16] 300 | Brass| 25.4 |ED2654-ND 51 4.55 40.40 
3 | 5.08 | 250 | Brass) 15.24 |ED2590-ND Jl 4.55 40.40 2 | 7.0 | 125 | Brass) 10.5 | ED2666-ND 34° 3.02 26.80 
4 | 5.08 | 250 |Brass| 20.32 |ED2591-ND | 67 6.05 53.80 3 | 7.0 | 125 | Brass] 17.5 |£D2667-ND 51 455 = 40.40 
9 | 6 | 5.08 | 250 | Brass | 30.48 |ED2592-ND | 1.01 9.07 80.60 4 | 7.0 | 125 | Brass} 24.5 |£D2668-ND 67 6.05 53.80 
8 | 5.08 | 250 | Brass | 40.64 |ED2593-ND | 1.35 12.41 107.60 | | 21| 5 | 7.0 | 125 | Brass] 31.5 |£D2669-ND 84 7.56 67.20 
{0 [5.08 | 250 |Brass| 50.8 |ED2594-ND®| 168 15.12 134.40 6 | 7.0 | 125 | Brass} 38.5 |ED2670-ND | 1.01 9.07 80.60 
12 | 5.08 | 250 | Brass | 60.96 |ED2595-ND | 2.02 1814 161.20 7 | 7.0 | 125 |Brass| 45.5 [ED2671-ND | 178 1058 94.00 
to| 2 | 100] 250] Tin | 18 [ED2596-ND@) 373.29” 29.20 8 | 7.0 | 125 | Brass| 52.5 |ED2672-ND | 1.35 1211 107.60 
3 | 10.0 | 250 | Tin | 25 |eD2597-ND@] 55 4.91 43.60 ¢ RoHS Compliant 
More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2z010) 343 


-SHORE TECHNOLOGY, INC. 


Terminal Blocks 


These On-Shore Technology Terminal Blocks are Stackable for any number of contacts. 4.5mm Lead Length. 


No. of poles 


- x3.5 | 
7 


Ale2 
| 


-3.5 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 125V » Rated Current: 6A » Wire Size: 
28-16AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Gray 


13. 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 16A * Wire Size: 
28-12AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Green 


No. of poles 


bo! 


2.5" 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V « Rated Current: 20A * Wire Size: 
30-12AWG » Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Green 


(aden 


Px5.0-|Px5.0+08 
+22 i 


q 


| 
3.65 led +907 4 
P-1x5.0 


No. of poles 


SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 125V » Rated Current: 6A * Wire Size: 
28-16AWG » Temp.: -30°C/105°C »* Flammability: UL 94V-0 » Color: Gray 


No. of Positions x 5 
pe — 


18 


H 
tt 
La| 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 20A » Wire Size: 
22-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Green 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A » Wire Size: 
AWG 22-14 * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 * Color: Blue 


oe DAR UL# £101811, 86ME2081 


@ CSA# 068503x0000 


No. of poles 
ort 


SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: 
22-12AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 * Color: Gray 


No. of poles 
0.6~f2_1x5 


FL 


1 
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lls 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 20A »* Wire Size: 
30-12AWG » Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 * Color: Green 


SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A © Wire Size: 
AWG 22-14 © Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Blue 


Too7 
“NP-t) x 5.0 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A » Wire Size: 
28-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 * Color: Slate Gray 


Block Block Block 
No. of | Length | Digi-Key Price Each No. of | Length | Digi-Key Price Each No. of | Length | Digi-Key Price Each 
Fig. | Pos. (mm) _|Part No. i 10 100 Fig. | Pos. (mm) _| Part No. 1 10 100 Fig. | Pos. (mm) _| Part No. il 10 100 
3.5mm Lead Spacing - Terminal Blocks 6 30.0 |ED1560-ND@ 264 2.38 2.12 2 10.0 |ED1623-ND@ 46 42 237 
2 7.0 |ED1501-ND® 49 45 40 7 35.0 |ED1561-ND 3.08 2.78 2.47 3 15.0 |ED1624-ND@ 69 62 55 
3 10.5 |ED1502-ND@ 74 67 60 8 40.0 |£D1562-ND 353 3.18 2.82 4 20.0 |ED2221-NDe 91 83 73 
4 14.0 |ED1503-ND@ 99 89 79 3 9 45.0 |ED1563-ND 3.96 357 3.17 4 5 25.0 |ED2222-NDe 114 103 91 
5 17.5 ED1504-ND@ 1.23 444 99 10 50.0 ED1564-ND@ 4.41 3.97 3.53 6 30.0 ED2223-ND@ 1.37 1.24 1.10 
6 21.0 |ED1505-ND@ 1.48 1.34 1.19 1 55.0 |ED1565-ND® 485 4.37 3.88 7 35.0 |ED2224-ND@ 1.60 1.44 1.28 
7 24.5 |ED1506-ND® 173.156 1.38 12 60.0 |ED1566-ND 5.29 4.76 4.23 10 50.0 |ED2225-ND@ 2.28 2.06 1.83 
1 8 28.0 |ED1507-NDe 1.97 1.78 1.58 a 2 10.0 |ED1930-ND@ 75 68 60 12 60.0 |ED2226-ND@ 274 247 2.19 
9 31.5 |ED1508-NDe 222 200 1.78 3 15.0 |ED1931-ND@ 112 1.01 90 2 10.0 |ED2237-ND¢ 74 67 ~~ +.60 
10 35.0 |ED1509-ND 247 222 1.98 P 2 10.0 |ED1932-ND@ 1.08 97 ~~ 87 3 15.0 |ED2238-ND¢ 1141 1.00 89 
Fe 38.5 |ED1S10-ND Beii- isdGs. SBP 3 15.0 |ED1933-ND@ 1.62 1.46 1.30 4 20.0 |ED2239-NDe 148 134 1.19 
553 42.0 ERTSTHENDS BOR ET AGT 2 10.0 |ED1578-ND 247 2.22 1.98 5 25.0 |ED2240-ND@ 185 167 1.48 
44 430 \CRIerentn sue “Gad 46 4 20.0 |£D1580-ND 4.93 4.44 3.95 6 30.0 |ED2241-ND 2.22 200 1.78 
6 56.0 |Eoneeninte aimee heme 5 25.0 |£D1581-ND 6.16 5.55 4.93 io | 7 35.0 |ED2242-NDe 259 233 207 
2 )060UCr | Ce eee 
3 10-5 Eales a eT Ge . 8 40.0 |ED1584-ND@ 986 8877.89 10 50.0 |ED2245-NDe 370 3.33 2.96 
4 14.0 |ED1516-ND@ 99 = 8979 
; i7s (eomenns fies G44 296 9 45.0 |£D1585-ND 11.09 9.98 887 11 55.0 |ED2246-ND@ 4.07 3.66 3.26 
; oto eoterae sage aay 448 10 50.0 |ED1586-ND 12.32 11.09 9.86 12 60.0 |ED2247-NDe 444 4.00 3.55 
"1 55.0 |ED1587-ND 13.55 12.20 10.85 2 10.0 |ED2248-ND@ 90 81 72 
Lae cee 22H ier vince = age 12 | 60.0 |ED1588-ND 14.79 13.31 11.83 3 15.0 |ED2249-NDe 134 121 1.08 
a] 8 comma =o eM OK TOR. MIB A88 2 10.0 |ED1589-NDe 151 136 1.21 4 20.0 |ED2250-NDe 1.79 161 1.43 
2 rem (=o SEND Bee 2:00). 78 4 | 20.0 |ED1591-NDe 3.02 272 2.42 5 25.0 |ED2251-NDe 223 201 1.79 
10 | 35.0 Eola ear 228) 188 6 | 30.0 |ED1593-ND 453 4.08 3.63 6 | 30.0 |ED2252-NDe 268 2.41 2.15 
11_ | 36.5 (EDiS2eNee Bil 20, 2th 7) 8 40.0 | ED1595-ND 6.04 5.44 483] | 11) 7 35.0 |ED2253-ND 313° 282 251 
12 42.0 |ED1524-ND@ 296 267 2.37 10 50.0 |ED1597-ND 7.55 6.80 6.04 8 40.0 |ED2254-ND@ 3.57 3.22 2.86 
14 49.0 |ED1525-ND@ 345 3.11 276 12 60.0 |ED1599-ND 0.06. 845. 7.25 9 45.0 |ED2255-NDe 402 362 322 
16 56.0 _|ED1526-ND® 3.94 3.55 3.16 2 10.0 | ED1601-ND@ 46 42 37 10 50.0 |ED2256-ND@ 447 4.02 3.58 
5.0mm Lead Spacing - Terminal Blocks 3 15.0 |ED1602-ND@ 70 63 56 11 55.0 |ED2257-ND 4.91 4.43 3.93 
2 10.0 |ED1556-ND@ 88 -80 al 7 4 20.0 |ED2233-ND@ 94 85 75 12 60.0 |ED2258-ND¢@ 5.36 483 4.29 
4 3 15.0 |ED1557-ND@ 132 119 1.06 6 30.0 |ED2234-NDe 140 1.27 1.13 wl 2 10.0 |ED2259-NDe 90 81 72 
4 20.0 |ED1558-ND@ 1.76 1.59 1.41 8 40.0 | ED2235-ND¢ 187 1.69 1.50 3 15.0 |ED2260-ND@ 1.34121 1.08 
5 25.0 |ED1559-ND@ 2.20 199 1.77 12 60.0 |ED2236-ND@ 281 253 225| » RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(©).S/ wc. Terminal Blocks (cont. 


| Px5.0+2.9 i 


No. of Positions x 5.08 Al 


; | 
PINE! tT id 


i (_135 
5.0} 1.0.7 : AB. ‘ “5.08 bog air 


(P-1) x 5.0 


SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A »* Wire Size:| SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 10A »* Wire Size: | SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 16A * Wire Size: 
28-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Slate Gray | 20-14AWG « Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Slate Gray | 28-14AWG » Temp.: -30°C/105°C » Flammability: UL 94V-0 » Color: Green 


0.7, 15.24 , 


No. of Positions x 5.08 
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SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A * Wire Size: | SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A »* Wire Size: | SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A * Wire Size: 
22-14AWG * Temp: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Blue 22-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Green 22-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Blue 


0.6-- NX 6.35 + No. of Poles 


K- x7.0 | 


© 


L 


7.0 


(P-1) x 5.08 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: | SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 25A » Wire Size: | SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V © Rated Current: 6A * Wire Size: 
22-15AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 * Color: Slate Gray 10-24AWG © Temp.: -33°C/120°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Green 28-16AWG » Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Gray 


No. of Poles 0.5+-— N X 9.52— 
No. of Poles 


07 “Ee 75.| 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V * Rated Current: | SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V « Rated Current: SPECIFICATIONS: ¢ Rated Voltage: 300V * Rated Current: SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Cur- 
6A * Wire Size: 28-16AWG * Temperature: -30°C/105°C | 15A * Wire Size: 22-12AWG » Temperature: -30°C/105°C 16A * Wire Size: 22-12AWG * Temperature: -30°C/105°C rent: 25A © Wire Size: 10-24AWG * Temperature: 


Flammability: UL 94V-0 * Color: Gray * Flammability: UL 94V-O » Color: Gray * Flammability: UL 94V-0 * Color: Green -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Green 
Block i Block . Block = 
No. of | Length | Digi-Key Price Each No. of | Length | Digi-Key Price Each No. of | Length | Digi-Key Price Each 
Fig. | Pos. (mm) _| Part No. 1 10 100 Fig. | Pos. (mm) _| Part No. 1 10 100 Fig. | Pos. (mm) _| Part No. 1 10 100 
4 20.0 |ED2261-ND@ 1.79 161 1.43 is | 3 15.24 |ED1974-ND@ 4.41 1.00.89 4 28.0 |ED1536-ND® 108 98 87 
5 25.0 |ED2262-ND@ 2.23 201 1.79 te| 2 10.16 |ED1975-ND@ 49 45 40 5 35.0 |ED1537-ND® 136 122 1.09 
6 30.0 |ED2263-ND@ 268 2.41 2.15 3 15.24 |ED1976-ND@ 74 67 60 22 | 6 42.0 |ED1538-ND@ 163 147 1.30 
a 35.0 | ED2265-ND 3.13 282 2.51 2 40.16 |ED1977-ND 1.08 97 87 7 49.0 |ED1539-ND 190 1.71 1.52 
12 8 40.0 |ED2266-ND® 3.57 3.22 2.86 17 3 45.24 |ED1978-ND 1.62 1.46 1.30 8 56.0 |ED1540-ND 2417 1.96 1.74 
9 45.0 | ED2267-ND@ 4.02 362 3.22 2 10.16 |ED1609-ND@ 46 42 37 7.5mm Lead Spacing - Terminal Blocks 
10 50.0 |ED2268-ND@ 447 4.02 3.58 ‘ 15.24 [Sonoran len -* “eee. es 2 75.0 |ED1567-ND® 93. 84.74 
] si ease Bee ee uss 4 | 20.32 |ED2207-NDe 9 0 683Ct«CWB 3 22.5 |ED1568-ND@ 1.39 1.25 4.41 
7 a3 DT EDSSSENDe ————> 5 25.40 |ED2228-NDe 1444 103 91 4 30.0 |ED1569-ND@ 185 167 1.48 
: . 4 : ; 18 j 5 37.5 |ED1570-ND@ 231 2.08 1.85 
6 30.48 |ED2229-ND@ 1.37 1.24 1.10 
3 15.0 |ED2294-ND@ 1.22 110 .98 7 45.0 |ED1571-ND Seat, sien) + iBibo 
4 20.0 | ED2295-ND 167 150 1.34 7 35.56 |ED2230-ND@ 1.60 1.44 1.28 : : : : 
‘| : : ; 10 | 5080 |ep2231-NDe 228 42.06 1.88 23) 7 52.5 |ED1572-ND 3.24 292 2.59 
5 25.0 |ED2296-ND@ 2.08 1.88 1.67 : ; ; : 
8 60.0 |ED1573-ND 3.70 3.33 2.96 
6 30.0 |ED2297-ND@ 250 2.25 2.00 12 60.96 |ED2232-ND@ 2.74 247 2.19 
9 67.5 |ED1574-ND@ 416 3.75 3.33 
138 | 7 35.0 |ED2298-ND 2.91 262 2.33 2 10.16 | ED2326-ND@ 96 86 77 ‘6 75.0 |ED1575-ND 462 416 3.70 
8 40.0 |ED2299-ND@ 3.33 3.00 2.67 3 15.24 |ED2327-ND® 1.43 1.29 1.15 4 ane ages 68 he8 yes 
9 45.0 |ED2300-ND@ 3.74 3.37 3.00 ie | 4 20.32 |ED2328-ND@ 1.91 1.72 1.53 5 Sao SOTERA ae eer 
10 50.0 |ED2301-ND 416 3.75 3.33 5 25.40 |ED2329-NDe 239 215 1.91 460 ADTEIIS = = ST 
1 55.0 ED2302-ND. 4.57 4.12 3.66 6 30.48 |ED2330-ND 2.87 258 2.30 : z , ‘ < 
12 | 60.0 |ED2303-ND¢ 499 449 3.99 7 | 95.56 |ED2931-NDe 334. 3.01 2.68 8 eee |= Dee ANBA 2 125° 1.18 71.00 
: : : : 4 30.0 |ED2356-ND@ 167 150 1.34 
2 10.0 )ED2315-ND@ -90 81 72 6.35mm Lead Spacing - Terminal Blocks — RoHS Compliant 
3 15.0 |ED2316-ND¢@ 134° 121 1.08 2 | 12.70 [EOSSTSNEl ao Sia 264 2 feo (= 2 eer iNlek Oe eee | Gr 
20 : : : i 6 45.0 |ED2358-ND@ 250 225 2.00 
4 20.0 |ED2317-ND@ 1.79 161 1.43 ‘ 19.05 \soeerens ie: ala it 
5 25.0 |ED2318-ND 223 201 —-+1.79 : : Es : : 24] 7 52.5 |ED2359-ND@ 291 262 2.33 
6 | 300 |ED2319-NDe 268 241 2.15 5 ro teen Terminal ae ua 8 | 60.0 |ED2360-ND@ 3.33 3.00 2.67 
4/7 36.0 | ED2320-ND 313. 2.82 251 : Sash oi : ; 9 67.5 |ED2361-ND® 374 337 3.00 
8 40.0 |ED2321-NDe 357 322 2.86 8 lage |= DEE ANTES? 820 74 8B 10 | 75.0 |ED2962-ND@ 416 375 3.33 
9 45.0 | ED2322-ND 402 362 322] |o,| 4 26.0 | EDtSZ Nee 106 9887 11 | 825 |£D2363-ND 457 412 3.66 
10 50.0 |ED2323-ND@ 4.47 4.02 3.58 5 35.0 | ED1530-ND@ 136 1.22 1.09 12 90.0 |ED2364-NDe 4.99 449 3.99 
14 55.0 |ED2324-ND 4.91 443 3.93 7 49.0 | ED1532-ND@ 1.90 1.71 1.52 9.52mm Lead Spacing - Terminal Blocks — RoHS Compliant 
12 60.0 | ED2325-ND 5.36 483 4.29 8 56.0 | ED1533-ND@ 217° 1.96 1.74 es 2 19.04 |ED2677-ND .80 of 64 
5.08mm Lead Spacing - Terminal Blocks 20 2 14.0 |ED1534-ND® 54 49 44 3 28.56 |ED2678-ND 1.20 1.08 96 
15 | 2 10.16 |ED1973-ND@ 74 67 —_—«60 3 21.0 |ED1535-ND 8274 66 | ¢ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 345 


-sHORE TEcHNoLocy, inc. 1WO-Piece Terminal Blocks 


Housings: PCB Mini-Terminal Block housings are precision molded from self-extinguishing 6.6 polyimide (nylon) molding material. All housings have funnel shaped wire entry guides to prevent wire fraying and minimize 
misconnections. 


(# of Pos.-1) x 3.81 + 4.6 (# of Pos.-1) x 3.81 + 5.2 
(P-1) x 3.81 # of Pos 


~ | al 
~ Se el --||- 00.8 lis 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 8A * Wire Size: 28-16AWG »* Temperature: -30°C/+105°C SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 8A * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 
« Flammability: UL94V-0 ° Color: Green * Color: Green 


+--6.6 +| 


3.81 


(# of Pos.-1 
X 3.81 + 5. 


1 (# of Pos.-1) 
x 3.81 


1.9 


2.661 +i O0.8 
3.81 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A + Temperature: | SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A * Wire Size: | SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A + Wire Size: 
-30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 » Color: Green 28-16AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 » Color: Green 28-16AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 


No. of poles f 
x Lead spacing No. of poles 
1.2.54 x Lead spacing 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 154 * Wire Size: SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A * Wire Size: | SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V + Rated Current: 154 » Temperature: 


22-12AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 » Color: Green 22-10AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 » Color: Green -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 
a Lene Digi-Key Price Each v Lit Digi-Key Price Each Length Digi-Key Price Each 7 tent Digi-Key Price Each 
Fig.|Poles| (mm) |Part No. 1 10 100 Fig.|Poles| (mm) |Part No. 1 10 «100 Fig.|Poles| (mm) |Part No. 1 10 100 Fig. |Poles| (mm) |Part No. 1 10 100 
3.81mm Lead Spacing — Plugs — 4 | 15.24 |ED2456-ND@ | 2.22 2.00 1.78 7 35 |ED2381-ND@ | 6.17 5.55 4.94 5 | 25.40 |ED1720-ND§ 3.15 2.83 2.50 
PB RE ORRURRE 5 | 1905 |ED2457-ND@ | 277 250 2.22 8 | 40 |E02382-ND@ | 7.05 6.35 5.64 6 | 3048 |ep1721-NDg | 3.77 3.39 3.00 
2 | 1900 Enron A444 476 6 | 22.86 |ED2458-ND@ | 3.33 3.00 267 9 | 45  |eD2383-ND 7.93 7.14 6.35 7 | 35.56 |ED1722-ND§ | 4.40 3.95 3.49 
1 | 4603 lenmeeots jaa Gee. 037 7 | 26.67 |ED2459-ND 3.88 3.50 3.11] | 7 | 10 | 50 |eD2384-ND@ | 8.81 7.93 7.05 8 | 40.64 |ED1723-ND§ | 5.03 4.52 4.00 
5 | 19.04 (EoOeante 364 319 284) | 4 _8 | 9048 |ED2460-ND@ | 4.44 4.00 3.55 12 | 60 |ED2385-ND | 1057 952 8.46 9 | 45.72 |ED1724-ND§ | 5.66 5.08 4.49 
8 | oa65 (Meanie oe Caer. a 9 | 34.29 |ED2461-ND@ | 499 449 3.99 14 | 70 |ED2386-ND® |12.34 1141 9.87 10 | 50.80 |ED1725-ND§ | 629 564 499 
7197 48 TERTeBeaNa 405 PAaTs 307 10 | 38.10 |ED2462-ND® | 5.55 5.00 4.44 16 |_80_|e02387-ND@ | 14.10 12.69 11.28) | 6 | 11 | 55.88 |eD1726-ND§ | 692 621 5.49 
1 | 8 | 31.27 lep1966-ND 567 511 454 12 | 45.72 |ED2463-ND® | 6.65 5.99 5.33 ttn acgeiane 12 | 60.96 |ED1727-ND§ | 7.55 6.77 5.99 
9 | 35.08 |eD1967-ND 638 574 5.10 14 | 53.34 |ED2464-ND® | 7.76 699 6.21 =] 10 EDIBOL-NDE cae ET 14 | 71.12 |ED1728-ND§ | 880 7.90 699 
10 | 98.89 |ED1968-ND 709 638 567 16 | 60.96 |ED2465-ND® | 887 7.99 7.10 a | 15 enanentnt ih See 16 | 81.28 |ED1729-ND§ | 10.06 9.02 7.98 
11 | 42.70 {eD1969-ND 779 702 6.24 2 | 7.62 |ED2466-ND@ | 1.11 1.00 89 4 | 20  |ED1803-NDE ae ane 18 | 91.44 |ED1730-ND§ [11.32 1015 898 
12 | 46.51 1ED1970-ND 350 765 6.80 3 | 11.43 |ED2467-ND@ | 1.67 1.50 1.34 s | 25 lepisoennt | 118 108 94 20 | 101.60 /ED1731-ND§ | 12.57 11.28 9.98 
44 | 54.13 |eD1971-ND 9.92 893 7.94 4 | 15.24 |ED2468-ND@ | 2.22 200 1.78 6 | 30 |EDi05NDt | 141 127 113 24 | 121.92 |ED1732-ND§ | 15.09 13.53 11.97 
t6 | 61.75 |eD1972-ND | 11.34 10.21 9.07 5 | 19.05 |ED2469-ND@ | 277 250 222 7 135 TEDI8Oe-NDE 1.65 148 1.31 2 | 20.32 |ED2409-ND 1.93 1.74 154 
3.81mm Lead Spacing — Horizontal 6 | 22.86 |ED2470-ND@ | 3.33 3.00 267 3 | 40 levieo7-not | 199 170 150 3. | 25.40 |ED2410-ND 2.55 2.30 2.04 
Header — RoHS Compliant 7 | 26.67 |ED2471-ND@ | 3.88 350 3.11 9 | 45. |eD1808-NDt 213 191 1.69 4 | 30.48 |ED2411-ND 3.08 2.78 247 
2 | 80 eee 625650] | 5 | g | 30.48 Je2a72-NDe | 4.44 4.00 3.55| | 8 5 | 35.56 ED2412-ND | 3.85 3.47 3.08 
10 | 50 |ED1809-NDt | 236 212 1.87 
3 | 1282 ao) > SOEs ae 9 | 34.29 |ED2473-ND@ | 499 4.49 3.99 11 | 55 leoteio-nn¢ | 259 233 206 |19| 6 | 4064 [ep2ai3.nv | 462 4.16 3.70 
4 | 16.63 EOea hoe 123 (111 9 to | 38.10 |ep2474-no@ | 5.55 5.00 4.44 2} 60 EDERENGEM 2.89 2.54 2.25 7 | 45.72 |ED2414-ND | 5.39 4.86 4.32 
5) 20.44 Eom) 14 1.39 1.28 12 | 45.72 \ep2475-no@ | 665 5.99 5.33 i | 70 ERROR 330 297 262 8 | 50.80 |ED2415-ND | 6.16 5.55 4.93 
: ~ ee ae = is 14 | 53.34 ]ED2476-ND 7.76 6.99 6.21 te | 90 levisia-not | 377 339 3.00 9 | 55.88 |ED2416-ND 6.93 6.24 5.55 
>|. | sta7 EEReinNe Sar Bae: 408 us ete BANGS 8! 7.99 7.10 is | 90 levisia-not | 425 3.81 337 10 | 60.96 |eo2417-no 770 6.93 6.16 
9 35.68 1ED1941-ND 277 250 2.29 mm RoHS Compliant iugs 20 100 |ED1815-NDt 472 423 3.74 5.08mm Lead Spacing — Horiz. Headers 


10 |ED1701-ND§ | 1.26 113 1.00 24 | 120 [ED1816-NDt | 5.66 5.08 4.49 2 | 10.16 fEDI817-ND@t | 47 4338 
11 | 43.30 |ED1943-ND__ | 3.39 3.05 271 15 |eD1702-NDg | 189 170 1.50 5mm Lead Spacing — Vert. Headerst Le ea : . oy 
12 | 47.11 |ED1944-ND 3.70 3.33 2.96 20 |ED1703-ND§ | 2.17 1.96 1.74 10 |ED1833-ND@t | 47 43 38 : tT) - : : 


10 | 39.49 |eD1942-ND | 3.08 278 247 2 ; 
7 4 
4 
14 | 54.73 |eD1945-ND | 4.31 3.89 3.45 5 | 25 |eD1704-nng | 271 245 217 15 [EDIGSENDety) 71 84 57 : 25.40 EOieegg) 118 1.06 84 
° 7 
8 
8 


2 
3 

16 | 63.35 |ED1946-ND | 4.93 4.44 3.95 30 |ep1705-nog | 325 293 261 4 | 20 |ED1835-ND@t) 95 85 75 30.48 [EDI821-NDO@F | 1.41 1.27 1.13 

3.81mm Lead Spacing — Vertical Header 35 |EDI706-ND§ | 3.79 3.42 3.04 5 | 25 |ED1836-ND@t ) 118 1.06 94 35.56 [EDI eiuoega) 1-65 1.48 1.31 

6 

7 

8 


— RoHS Compliant 30 |ED1837-ND@t | 1.41 1.27 1.13 40.64 |ED1823-ND@t | 1.89 1.70 1.50 


40 |ED1707-ND§ 434 3.91 3.47 


2 | 9.01 |ED1947-ND 62 56 50 : 9 | 45.72 |eD1824-NDet | 213 1.91 1.69 
3 | 12.82 |ED1948-ND a3 a4 74) || 9 | * |ERRORNDSIE) 488 429 3.01 i: BEE. i he ne 8 | 40 | 50.80 levia25-nnet | 236 2.12 1.87 
4 | 16.63 |ED1949-ND | 1.23 141 99 10 | 50 Ebates O42 488 44 9 | 45 lepiedo-NDet | 213 1.91 1.69 11 | 55.88 |ED1826-NDt | 259 233 206 
5 | 20.44 |ED1950-ND | 1.54 1.39 1.24 11 | 85 {EDIZIO-ND§ | 696 6.37 4771 19) 1 | cy lepiedi-nDet | 236 212 187 12 | 60.96 |ED1827-NDe@t | 2.83 254 2.25 
6 | 24.25 |ED1951-ND | 1.85 1.67 1.48 12) 60 ED Mese) 651 5.86 6.21 11 | 55 levisdo-noet | 259 233 208 14 | 71.12 |eD1828-NDet | 3:30 297 262 
7 | 28.06 |ED1952-ND | 216 1.94 1.73 4) 70 EOUNeSye) 759 6.04 6.08 12 | 60 |eDi843-NDet | 2.83 254 2.25 16 | 81.28 [eD1829-ND@t | 3.77 3.39 3.00 

3 | 8 | 31.87 |ED1953-ND | 247 2.22 1.98 16) 80 Eee) 887 7.81 6.94 14 | 70 |ep1ad4-nDet | 3.30 297 262 18 | 91.44 |e01830-NDet | 4.25 3.81 3.37 
9 | 35.68 |ED1954-ND | 277 250 222 18 | 90 |EDUATNDSay| 278 8.79 7.81 te | 80 levisds-noet | 377 339 3.00 20 | 101.60 |ED1831-ND@t | 4.72 4.23 3.74 
10 | 39.49 |ED1955-ND | 3.08 278 247 20 | 100 _[EDIZISNOSEE 10.84 9.76 8.68 ts | 90 levisde-noet | 425 3.81 3.37 24 | 121.92 |ED1832-NDet | 5.66 5.08 4.49 
41 | 43.30 |ED1956-ND 3.39 3.05 271 24 | 120 SA 13.01 11.71 10.41 20 | 100 levisa7-No@t | 472 423 3.74 > | 20.32 lep2a27-NDe | 218 196 174 
12 | 47.11 |ED1957-ND 3.70 3.33 2.96 5mm Lead Spacing — Plugs 24 | 120 |EDie4e-NDt | 566 5.08 4.49 3 | 25.40 lep2428-nDe@ | 2.43 2.19 1.94 
14 | 54.73 JED1958-ND | 431 389 3.45 2) 10 Ease 175 150 141 5.08mm Lead Spacing — Plugs — "1 4 | 30.48 [ep2429-nDe | 2.73 246 2.18 
16 | 63.35 |ED1959-ND | 493 4.44 3.95 3 | 15 |ED2377-ND® | 264 238 212 RoHS Compliant 5 | 3556 ERMC 308 278 247 
3.81mm Lead Spacing — Plugs 7] 4 | 20 |ep2s7e-npe | 353 3.18 282 2 | 10.16 |EDI717-ND§ | 126 113 1.00 : 

4 | 2 | 762 [eD2ss4nDe | 1.11 1.00 89 5 | 25 |ED2379-ND@ | 441 397 353) | 6 | 3 | 15.24 EDI718-ND§ | 1.89 1.70 1.50 en 
3 | 11.43 |ep2455-ND@ | 1.67 1.50 1.34 6 | 30 |ep2380-NDe | 5.29 4.76 4.23 4 | 20232 lepi7t9-npg | 252 226 200 


+ Drawing shows 5.08 pitch (Continued) 
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(©).S/ we. TWO-Piece Terminal Blocks (cont) 


(P +2) x 5.08 (P +2) x 5.08 


|. No. of poles | 3 ig. 
ke Lead spacing ‘ | 


J 7.9 . (P-1) x 5.08 (P= 1) x8.08 
SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V « Rated Current: 15A «Te SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Temperature: 
-30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 22-12AWG © Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94 V-0 « Color: Green -30°C/+105°C * Flammability: UL94 V-0 * Color: Green 


(P +2) x5.08 


3.9 
1.0 +i Is 08! Ct 0 ~Locking Lockin 
| ig 
C 7.68 Clip ay 71e Clip 
(P- 1) x 5.08 . |. 5.08 


SPECIFICATIONS: Rated Voltage: 300V « Rated Current: 15A * Temperature: SPECIFICATIONS: Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: 
-30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 22-10AWG © Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 22-10AWG ¢ Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94 V-0 » Color: Green 


T 
ee SS agai" 
SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: SPECIFICATIONS: © Rated Voltage: 300V * Rated Current: 154 * Temperature: SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Temperature: 
22-12AWG © Temp.: -30°C/+105°C » Flammability: UL94V-0 * Color: Green -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 


No. of poles 
x 7.62 
= rl 


4 i 
27-]6 
Cae 7.62" 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A » Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: 22-12AWG * Temperature: -30°C/+105°C 
© Color: Green « Flammability: UL94V-0 © Color: Green 


# of poles 
Ir x7.62 71 
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SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 


* Color: Green * Color: Green 
fe length Digi-Key Price Each co Length Digi-Key Price Each 7 Length Digi-Key Price Each 7 leat Digi-Key Price Each 
Fig.|Poles| (mm) Part No. 1 10 100 Fig.|Poles|} (mm) |Part No. il 10 =100 Fig.|Poles| (mm) |Part No. il 10 100 Fig. |Poles| (mm) |Part No. 1 10 100 
6 | 40.64 JED2431-ND® | 3.70 3.33 2.96 7 | 35.56 |EDI751-ND@t | 6.17 5.55 4.94] | 5.08mm Lead Spacing — Horiz. Headers 9 | 68.58 |EDI740-ND@§ | 6.93 6.24 5.55 
7 | 45.72 |eD2432-ND | 4.31 3.89 3.45 8 | 40.64 |ED1752-NDt¢ | 7.05 6.35 5.64 Th Gn ere TAT 10 | 76.20 |eD1741-ND@s | 7.70 6.93 6.16 
11} 8 | 50.80 /ED2433-ND@ | 4.93 4.44 3.95 9 | 45.72 |ED1753-NDet | 7.93 7.14 635] | 16] | | 1045 lentoga-np 305 275 244| |49| 11 | 882 EDI742-NDeS | 8.47 7.63 6.78 
9 | 55.88 ED2434-ND® | 5.55 5.00 4.44 10 | 50.80 |ED1754-ND@t | 8.81 7.93 7.05 : : : —_ 42 | 91.44 |ED1743-ND§ | 9.24 832 7.40 
10 | 60.96 |ep2435-no@ | 6.16 5.55 493) |") 41 | 5588 lep1755-not | 9.69 8.72 7.75| ->;2omm Lead Spacing — Vert. Headers 14 | 106.68 [ED1744-ND 
s E loa See ls 4 | 5.08 JEDI905ND | 1.85 167 1.48 : 280 10.78 9.71 8.63 
3.08mm Lead Spacing — Vert. Headers — 12 | 60.96 |ED1756-ND@t [10.57 952 8.46] | 17 46 [121.92 |ED1745-ND§ | 12.32 11.09 9.86 
RoHS Compliant 6 | 10.16 |ED1906-ND® | 277 250 2.22 
2 | 10.16 [ED1849-NDt 47. 43. 38 14 | 71.12 |ED1757-ND@t | 12.34 11.11 9.87 5.08mm Lead Spacing — 45° Header 7.62mm Lead Spacing — Horiz. Header 
3. | 15.24 |ED1850-NDt 71 «6457 16 | 81.28 |ED1758-NDt | 14.10 12.69 11.28 7 | 508 EGGERS 4a a3 a 2 | 15.24 JED1865-NDt 56 5045 
4 | 20.32 |eD1851-ND+ ‘95 85 75 2 | 10.16 |ED1759-ND@t | 1.76 1.59 1.41 a | 1046 ERneRetn cee 3 | 22.86 |ED1866-ND@t | 83 75 67 
5 | 25.40 |eD1852-Not | 118 1.06 94 3 | 15.24 ED1760-ND@t | 2.64 2.38 2.12 4 | 1524 lepig0o-NDe | 95 86 76 4 | 30.48 |ED1867-ND@t | 1.11 1.00 89 
6 | 30.48 |ED1853-NDt 141. 1.27 1.13 4 | 20.32 |ED1761-ND@t | 3.53 3.18 2.82 5 | 20.32 IED1910-ND® | 1.19 1.07 95 5 | 38.10 /ED1868-ND@t | 1.39 1.25 1.11 
7 | 35.56 |ED1854-NDt 1.65 148 1.31 5 | 25.40 |ED1762-ND@t | 4.41 3.97 3.53 6 | 25.40 lepiot1-No@ | 1.42 1.28 1.14 6 | 45.72 |ED1869-ND@t | 1.67 1.50 1.34 
8 | 40.64 |ED1855-NDt | 1.89 1.70 1.50 6 | 30.48 |EDI763-ND@t | 5.29 4.76 4.23 7 | 30.48 1ED1912-ND 766 150 133 7 | 53.34 JED1870-NDt | 1.94 1.75 1.56 
9 | 45.72 |ED1856-NDt 213 1.91 1.69 7 | 35.56 |ED1764-ND@t | 6.17 5.55 4.94 8 | 35.56 [ED1913-NDe 4.90 1.71 1.52 20| 8 | 60.96 )ED1871-NDt 2.22 2.00 1.78 
9) 40 | sogo levtss7-not | 236 212 1.87| | 14] 8 | 40.64 JED1765-ND@t | 7.05 6.35 5.64 9 | 40.64 |ED1914-ND 214 193 4171 9 | 68.58 |ED1872-NDt | 250 2.25 2.00 
11 | 55.88 |ED1858-NDt 2.59 2.33 2.06 9 | 45.72 |EDI766-ND@t | 7.93 7.14 6.35 10 | 45.72 |ED1915-ND@® | 237 2.14 1.90 10 | 76.20 |ED1873-ND@t | 2.77 2.50 2.22 
12 | 60.96 |ED1859-NDt 2.83 2.54 2.25 10 | 50.80 |ED1767-ND@t | 8.81 7.93 7.05 141 | 50.80 JED1916-ND 261 235 2.09 41 | 83.82 JED1874-NDt 3.05 2.75 2.44 
14 | 71.12 |ED1860-NDt 3.30 2.97 2.62 11 | 55.88 |ED1768-ND@t | 9.69 8.72 7.75 42 | 55.88 [ED1917-ND® 285 257 2.28 12 | 91.44 ED1875-NDt 3.33 3.00 2.67 
16 | 81.28 |ED1861-NDt 3.77 3.39 3.00 12 | 60.96 |ED1769-ND@t | 10.57 9.52 8.46 18 | 13 | 60.96 |ED1918-ND 3.08 2.78 2.47 14 | 106.68 |ED1876-NDt 3.88 3.50 3.11 
18 | 91.44 |ED1862-NDt 4.25 3.81 3.37 14 | 71.12 JED1770-ND@¢ | 12.34 11.11 9.87 14 | 66.04 |ED1919-ND® 3.32 299 266 16 | 121.92 |ED1877-NDt 444 4.00 3.55 
20 |101.60/ED1863-NDt | 4.72 4.23 3.74 16 | 81.28 |ED1771-NOt | 14.10 12.69 11.28 45 | 71.12 lep1920-No 3.56 3.21 2.85 7.62mm Lead Spacing — Vert. Header 
24 [121.92 |ED1864-NDt | 5.66 5.08 4.49 5.08mm Lead Spacing — Plugs 16 | 76.20 |ED1921-ND@ | 3.79 3.42 3.04 2 | 15.24 |ED1878-NDet | 56 50 45 
S-0omn ee He Gompiient ieaders 2] 5.08 /ED1983-ND® | 247 222 1.98 17 | 87.28 [ED1922-ND® | 4.03 3.63 3.23 3 | 22.86 |ED1879-ND@t | 83 75 67 
2 | 20.32 |ED2445-ND 1.85 167 148 3 | 10.16 jED1984-ND® | 3.70 3.33 2.96 18 | 86.36 |ED1923-ND 427 3.85 3.42 4 | 30.48 |ED1880-ND@t | 1.11 1.00 89 
3 | 25.40 1£D2446-ND 185 1.67 1.48 4 | 15.24 |ED1985-ND® | 4.93 4.44 3.95 19 | 91.44 |ED1924-ND 451 4.06 3.61 5 | 38.10 |ED1881-ND@t | 1.39 1.25 1.11 
4 | 30.48 |ED2447-ND 247 2.22 1.98 5 | 20.32 |ED1986-ND 6.16 5.55 4.93 20 | 96.52 JED1925-ND@ | 4.75 4.28 3.80 6 | 45.72 |ED1882-NDt | 1.67 1.50 1.34 
5 | 35.56 /ED2448-ND 3.08 278 2.47 6 | 25.40 |ED1987-ND 7.39 6.66 5.92 21 | 101.60 |ED1926-ND 4.98 4.49 3.99 7 | 53.34 |ED1883-NDt 1.94 1.75 1.56 
42] 6 | 40.64 |ED2449-ND 3.70 3.33 2.96 7 | 30.48 }ED1988-ND 8.63 7.77 6.90 22 | 106.68 |ED1927-ND 5.22 4.70 4.18] | 21| 8 | 60.96 |ED1884-ND@t | 2.22 2.00 1.78 
7 | 45.72 |ED2450-ND 431 3.89 3.45 8 | 35.56 )ED1989-ND 9.86 8.87 7.89 23. 111.76 |ED1928-ND 545 491 437 9 | 68.58 |ED1885-NDet | 250 2.25 2.00 
8 | 50.80 JED2451-ND |] 4.93 4.44 3.95] | 45] 9 | 40.64 /EDI990-ND® | 11.09 9.98 8.87 24 [116.84 |ED1929-ND@ | 5.69 5.13 4.56 10 | 76.20 |ED1886-ND@t | 2.77 2.50 2.22 
9 | 55.88 |ED2452-ND 555 5.00 4.44 10 | 45.72 JED1991-ND | 12.32 11.09 9.86 7.62mm Lead Spacing — Plugs 11 | 83.82 |ED1887-ND@t | 3.05 2.75 2.44 
10 | 60.96 |£D2453-ND 6.16 5.55 4.93 11 _| 50.80 |ED1992-ND | 13.55 12.20 10.85 2 | 15.24 |ED1733-ND@§ ) 1.54 1.39 1.24 12 | 91.44 JED1888-NDt | 3.33 3.00 267 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Plug 12 | 55.88 JED1993-ND | 14.79 13.31 11.83 3 | 22.86 |ED1734-ND@§ ) 2.31 2.08 1.85 14 | 106.68 |ED1890-ND@t | 3.88 3.50 3.11 
2 | 10.16 JED1746-ND@t ] 1.76 1.59 1.41 14 | 66.04 |ED1994-ND 17.25 15.53 13.80 4 | 30.48 }ED1735-ND@§ | 3.08 2.78 2.47 16 | 121.92 |ED1891-NDt 444 4.00 3.55 
3 | 15.24 JED1747-ND@t | 2.64 2.38 2.12 16 | 76.20 |EDI995-ND | 19.71 17.75 15.77) | 19| 5 | 38.10 ED1736-ND@§ | 3.85 3.47 3.08] [Keying Star £D1901-ND 5 86 76 
13} 4 | 2032 JED1748-NDet | 3.53 3.18 2.82 18 | 86.36 |ED1996-ND® | 22.18 19.96 17.74 6_| 45.72 |ED1737-ND@§ | 462 416 3.70) [Keying Star EDi902-ND@ | 95 86 76 
5 | 25.40 JED1749-ND@t | 4.41 3.97 3.53 20 | 96.52 |ED1997-ND | 24.64 22.18 19.72 7 | 53.34 [ED1738-ND§ | 539 4.86 4.32 : , 
6 | 30.48 |ED1750-ND@t | 5.29 4.76 4.23 24 [116.64 |ED1998-ND [29.57 26.62 23.66 8_| 60.96 |epi7aannes | 616 5.55 493| fpeKeyre sty EDTOOAND # Dlawing shows 08 pitch 
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dl 
= a Hf SL-SMT Series: * Stable at 500°F (260°C) compatible with all reflow soldering processes 
Weidmiiller + Term I nal Blocks * Pick and place compatible * 10 times greater strength than standard “Gull Wing” SMT pins 


Fig. 1 — LM 3.5/90 Fig. 2 — LM 3.5/135 Fig. 3 — LM2N 3.5/90 
12.7, 


<' ] 


Dimensions in mm 
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Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 10A Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 10A Specifications: * Screw clamp 
© 14AWG © Pin length: 4.5mm © 14AWG ° Pin length: 4.5mm © UL: 300V @ 10A * 14AWG ° Pin length: 4.5mm 


Fig. 4 — LSF-SMT 3.5/135, 3.81/135, 5.08/135 Fig. 5 — LSF-SMT 3.5/180, 3.81/180, Fig. 6 - LSF-SMT 3.5/90, 3.81/90, 5.00/90 
and 5.00/135 5.00/180 and 5.08/180 and 5.08/90 
(127 8.5 414.3, 
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Specifications: * Spring connection Specifications: * Spring connection Specifications: Spring connection Specifications: * Screw clamp 
* UL: 300V @ 10A * 16AWG « Pin length: 1.5mm * UL: 300V @ 10A * 16AWG * Pin length: 3.5mm © UL: 300V @ 16A * 16AWG * Pin length: 3.5mm * UL: 300V @ 10A + 14AWG » Pin length: 3.5mm 


Fig. 8 — LM 5.00, 5.08/90 Fig. 9 — LM 5.00/135 Fig. 10 — LP 5.00, 5.08/90 
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Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clam Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clamp 
© UL: 300V @ 10A * 12AWG ° Pin length: 3.5mm © UL: 300V @ 10A * 12AWG * Pin length: 3.5mm * UL: 300V @15A * 12AWG * Pin length: 4.5mm © UL: 300V @ 15A * 12AWG ° Pin length: 4.5mm 


Fig. 13 — LPP 5.00/90 
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Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 15A Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clamp 
© UL: 300V @ 15A © 12AWG » Pin length: 4.5mm © 12AWG « Pin length: 4.5mm « Test point © UL: 300V @ 10A © 12AWG Pin length: 3.5mm © UL: 300V @ 10A © 12AWG Pin length: 3.5mm 
Fig. 16 — LM2N 5.08/90 Fig. 17 — LM3R 5.08/90 
21.6, ‘ . 31.8 
am 10.16 45.94 
3.14. r 
(ni) 4 > 01.3 
xe 5.082 19.540 i= 
4g 5.48 oo 7.45 
Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 15A Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 15A 
© UL: 300V @ 10A * 12AWG » Pin length: 3.5mm © UL: 300V @ 10A * 12AWG ° Pin length: 3.5mm © 12AWG ° Pin length: 4.5mm © 12AWG ° Pin length: 4.5mm 
No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig.| Poles | Color | Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig. | Poles | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Poles | Color | Part No. ‘J 10 100 | Part No. 
3.50mm Pin Spacing orek Terminal Blocks — 5 6 Black |281-2057-ND 1.73 1.56 1.38} 1825830000 2 Black |281-1435-ND@ 83 75 .66 | 1716020000 
‘| ompliant 6 | 4 | Black |281-2033-ND 144 1.03 9211824640000 3 | Black |281-1436-ND@ | 1.23 1.11  .99]1716030000 
= | pack BMEMEINEMIN] 20.05 120|seaseson Hotes ear seeensa ce relearn Aree. ere 
, . . 2 | Black ]281-2138-ND@ 60 54 481884530000 ae : : ; 
4 Black |281-1402-ND 210 1.89 1.68|996770 i f 8 Black |281-1439-ND@ 3.23 2.91 2.58} 999396 
4] 7 J Black )281-2143-ND@ | 2.07 1.87  1.66/1884580000 i0 | Black (BHITAIn@@ 4.01 agi 3.21 [oognGe 
1 | 6 | Black | 281-1403-ND 3.14 2.83 2.51) 996772 8 | Black |281-2144-ND@® | 237 214  1.90/1884590000 19 | Black BARRON 489 495 3.87|9900400 
8 __| Black | 281-1404-ND 417 3.76 3.34] 996774 5 | 5 | Black [281-2127-ND@ | 1.44 1.30 _1.16/ 1825990000 2 | Black 12814870-NDe | 1.08 98 8711696040000 
10. | Black | 281-1405-ND 5.24 472 4.19) 996776 5 | 2 | Black |261-2110-ND@ 6861 64/1824740000] | '°| 3 | Black |2g1-1871-ND@ | 158 1.42 1.26| 1696050000 
12. | Black |281-1406-ND 6.26 5.63 _5.01/ 996778 8 | Black |281-2116-ND@ | 2.30 2.07 1.84|1824800000 2 | Black /281-1442-ND@ 89 80 711716060000 
2 | Black | 281-1407-ND 147 1.06 94] 1715010000 7 | 3 [Orange |281-2169-ND® 71.64 571791620000 3 | Black |281-1443-ND@ | 1.32 1.19  1.06/1716070000 
3 | Black |281-1408-ND 1.76 1.58 1.41) 1715050000 2 | Black [281-1414-ND@ 83.75 66] 1715250000 4 | Black )281-1444-ND@ | 1.76 1.58 1.41)999434 
4 | Black |281-1409-ND 2.36 212 1.89/999568 3 | Black |281-1415-ND@ | 1.23 1.11 .99]1715260000| | 14 ; aot Sets a ae ae ae 
2 6 Black |281-1410-ND 3.50 3.15 2.80/999570 4 Black |281-1416-ND® 1.62 1.46 1.30}9993300000 401 Black 1281-1447-NDe 437 3.93 3.50 999440 
8 | Black | 281-1411-ND 470 4.23 3.76/ 999572 8) 6 | Black Pouametegs) 248 2.19 1.95/990882 12 | Black [281-1448-ND@ | 5.25 4.73  4.20/999442 
10 | Black |281-1412-ND | 5.84 5.26 4.67/999574 8 | Black (2EISMISNE@ae) 3.23 2.91 2.56 /990834 2 | Black [281-1449-ND@ | 89 80 .71/1716040000 
42 | Black |281-1413-ND 7.01 631 5.61/999576 10 | Black /281-1419-ND® | 4.01 3.61 3.21/999336 3 | Black ]281-1450-ND@ | 1.32 1.19  1.06/1716050000 
i. 06Ul!lC UR 3 bac [SaeMEaBe |S at—rririeosome| [1s | © | emt lomcezam || oss oar zalseore 
Jacl ial "I ‘ mK « jac! eS = A m * 
6 | Black |281-1671-ND 4.71 4.24 3,77} 1720010000 
10 | Black (SeneeramNeh F is Yeon | 17D0NSONOD 3 | Black |281-1422-ND@ | 1.32 1.19 1.06/1715300000 8 | Black |281-1453-ND@ | 3.51 316 2.81/999480 
acl “1673-1 785 7.07 6.28) 17 4 | Black |281-1423-nD@ | 476 158 141/999351 10 | Black |281-1454-ND® | 4.37 3.93  3.50/999482 
3 12 | Black |281-1674-ND 9.41 847 7.53]1720040000 9 6 Black |281-1424-ND 263 237 2.10/999353 42 | Black |281-1455-ND 5.25 4.73 4.20/999484 
16 | Black | 281-1675-ND 12.56 11.30 10.05| 1720060000 8 | Black |281-1495-NDe | 351 316 281 {999355 4 | Black |281-1564-ND@ | 2.49 2.25  2.00/1769080000 
20 | Black |281-1676-ND 15.69 14.13 12.56|1720080000 40 | Black /281-1426-NDe | 419 377 3.35|999357 i at Pieeotne =e oe me ecrnaenn 
24 | Black |281-1677-ND 18.84 16.96 15.08| 1720100000 42 | Black |281-1427-nD@® | 5.25 473 4.20/999359 eee : : : 
10 | Black }281-1567-ND® | 6.24 5.62 5.00/1769110000 
8 Black | 281-2070-ND 2.37 2.14 1.90} 1885240000 aa 2 Black |281-1876-ND@ 4.08  .98  .8711696060000 16 42 | Black |281-1568-ND 747 673 5981176912000 
4 9 Black | 281-2071-ND 2.67 2.41 2.14|1885250000 3 Black |281-1877-ND@ 1.58 1.42 1.26} 1696070000 16 | Black |281-1569-ND@ [10.01 9.01 8.01|1769140000 
16 | Black |281-2078-ND 474 4.27 3.80/1885320000 | | |. / 2 | Black /281-1880-ND@ | 1.13 1.02  .90)1697180000 20 | Black |281-1570-ND® | 12.51 11.26 10.01]1769160000 
5 | 11 | Black |281-2051-ND 3.17 2.85 2.54] 1825730000 3__| Black |281-1881-ND@ | 1.71 1.54 1.37|1697190000 24 | Black |281-1571-ND@ | 14.99 13.49 11.99/ 1769180000 
6 | Black |281-2024-ND 1.73 1.56 1.38] 1824460000 4 ]Orange/281-1456-ND@ ] 2.70 243 2.16]1635170000 6 | Black /281-1572-ND@ | 4.43 3.99  3.54]1769930000 
7 Black |281-2025-ND 2.03 1.83 1.62|1824470000 12 6 | Orange | 281-1457-ND® 4.07 3.66 3.26] 1625570000 9 Black |281-1573-ND@ 659 5.93 5.27) 1769940000 
12 | Black |281-1574-ND® | 8.79 7.92 7.04) 1769950000 
8 | Black |281-2026-ND 2.30 2.07 1.84) 1824480000 8 | Orange | 281-1458-ND 5.37 4.84 4.30 | 1596440000 
6 2) Black ateta vain 156141 125/4607140000| | 17| 12 | Black |281-1575-ND® | 10.98 9.89 8.79| 1769960000 
9 | Black | 281-2027-ND 2.58 2.33 2.07) 1824490000 | | 43 : ; ; 18 | Black [281-1576-ND | 13.17 11.86 10.54|1769970000 
10 | Black |281-2028-ND 2.88 2.60 2.31] 1824500000 3_| Black |ZEsSISZ2N0) 228° 2.06 1.83) 1697150000 24 _| Black |281-1577-ND® | 17.55 15.80 14.04|1769990000 
12 | Black |281-2030-ND 3.47 3.12 2.78] 1824520000 5.08mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 30 | Black |281-1578-ND 21.95 19.76 17.56) 1770010000 
3.81mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks — 5 | 8 | Black |281-2137-ND® | 230 2.07 1.84/ 1826120000 36 | Black |281-1579-ND@ | 26.33 23.70 21.06|1770030000 
RoHS Compliant 5 | 2. | Black ]281-2117-ND@ 59 5347 1824810000) |, | 2 | Black |281-1874-ND@ | 113° 1.02 .90/1676740000 
4 | 4 | Black |281-2089-ND 117 1.06 94] 1885430000 7 | Black |281-2122-ND@ | 2.09 1.88 1.67|1824860000 3__| Black |281-1875-ND 1.71 1.54 _ 1.37] 1676750000 
@ RoHS Compliant + Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 
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Weidmiiller X Terminal Blocks (cont) 


Fig. 20 — PM 5.08/90 Fig. 21 — LMZF 5.08/90 Fig. 22 — SL 3.5/180/..G Fig. 23 — SL 3.5/180/..F 


7.5 
i el 


Dimensions in mm 


+ 3.5 
Specifications: »* Leaf spring screw clamp Specifications: * Tension clamp 
© UL: 300V @ 16A * 14AWG ° Pin length: 3.5mm © UL: 300V @ 10A * 14AWG Pin length: 4.1mm Specifications: * UL: 300V @ 10A ° Pin length: 4.5mm 


Fig. 24 — SL 3.5/90/..G ig. 25 — 8 a Fig. 26 — SL 3.81/180G |. 27 — SL 3.81/180F 
715 715 


Ki a Ss asl — 
A S 7 a 
D2 be ‘ i Fog 


Specifications: * UL: 300V @ 10A ° Pi 24, fications: : Pi Specifications: * UL: 300V @ 8A « Pin length: 3.5mm 


if 2.9 


[(n-1) x 3.81] + 5.6 


ie 
7.15 


Fig. 28 — SL3.81/90G ig. 29 — 5 Fig. 30 — SL 5.00/180/..B, SL 5.08/180/..B Fig. 31 — SL 5.00/90/..B, SL 5.08/90 


9.2. 
l 
4 | 8.0 


; 12+] 4 
+19.9 
Specifications: 


: 9.2 * UL: 300V @ 15A * Pin length: 4.5mm 3. Specifications: * UL: 300V @ 15A « Pin length: 4.5mm 
Specifications: * UL: 300V @ 8A ° Pin length: 3.5mm fications: Z Pi BRE Note: B = Closed end Note: B = Closed end 


[(n-1) x 3.81] + 5.6 


Fig. 32 — SLD 5.08V/180B 


4.62 + |+15.24-4 ve 
og 01.3. 7 13.54 i io 
(n-1) x72 54] lt (n-1) x : re F(n-1) 
hag 5.08) + | $5.08 45.08 x5.08 
08+ 084 | — ew 


cosh 


be pet 2.54 
Specifications: * UL: 300V @ 15A « Pin length: 4.5mm Specifications: * UL: 300V @ 15A « Pin length: 4.5mm 
Note: B = Closed end Note: B = Closed end 
Fig. 35 — BLL 5.08/90 Fig. 36 — S2L 3.5/180 - Double Density 
aie E x 
ny “ti ; 
3.75 : mt [3-75 
Specifications: * UL: 150V @ 5A » Pin length: 3.5mm Specifications: * UL: 150V @ 5A « Pin length: 3.5mm 
No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig. | Poles | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Poles | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Poles | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 
4 | Orange |281-1461-ND® 2.70 2.43 2.16) 1635150000 2 Black |281-1126-ND 77 71 .63 | 1615530000 5.00mm Pitch Omnimate - PCB Pin Headers — 
6 | Orange|281-1462-ND® | 407 3.66 3.26|1625550000 3 | Black |2i-t127-No | 1.16 1.04 —93|1618540000 SEE sea 
19 8 | Orange | 281-1463-ND® 5.37 4.84 4.30) 1596470000 4 Black |281-1128-ND 1.55 1.40 1.24]1615550000 3 Black |281-1235-ND ‘eA 5 ‘65 4626630000 
10 | Orange | 281-1464-ND@ 6.74 6.07 5.39) 1596500000 25 6 Black |281-1129-ND 2.33 2.10 1.86) 1615570000 4 Black |281-1236-ND 1.09 ‘98 ‘85 4596130000 
12 | Orange |281-1465-ND@ | 8.07 7.27 6.46|1632560000 8 | Black |281-1130-ND 3.08 2.77 —2.46| 1614200000 6 | Black |281-1237-ND 1.60 1.44 1.24] 1626650000 
0 2 Black |281-1882-ND@ 48 44 ~~ .39|1760510000 10 | Black |281-1131-ND 3.84 3.46 3.08] 1615600000 30 8 Black |281-1238-ND 249 1.97 1.69) 1596140000 
3__| Black [281-1883-ND@ | 71 64 57/1760520000 12_| Black (26imniG25Ne 459. 4.14 3.68) 1615620000 10 | Black |281-1239-ND 266 239 2.06) 1626680000 
2 | Black |281-1678-ND@ 98 88.78 1721640000 3.81mm Pitch Omnimate - PCB Pin Headers 12 | Black |281-1240-ND 3.25 292 2.51|1603310000 
ot | 3 | Black |281-1679-ND@ | 137 1.23  1.10/1721650000 2 | Green )281-1948-ND@ 66 = 60.53] 1793610000 24 | Black |281-1242-ND 6.35 5.69 4.90| 1626810000 
5 | Black |281-1681-ND@ | 2.24 2.02 1.79/1721670000 3 | Green )281-1949-ND 99.90.80) 1793620000 2 | Black /281-1216-ND 58 52 — .45]1626210000 
8 | Black |281-1683-ND@ | 3.33 3.00 267|1721700000 4 | Green )281-1950-ND® | 1.37 1.23 1.10) 1793630000 3 | Black |281-1217-ND 84.75.65} 1626220000 
3.50mm Pitch Omnimate - PCB Pin Headers — 26 5 Green |281-1951-ND@ 1.67 1.50 1.34] 1793640000 4 Black |281-1218-ND 141 1.00 -86 | 1596150000 
5 Bane eee ae - 3a le1440000 6 Green |281-1952-ND® 2.01 1.81 1.61) 1793650000 a1 6 Black |281-1219-ND 1.60 1.44 1.24|1626240000 
ae . : : 8 Green |281-1953-ND® 2.69 2.42 2.15)/1793660000 8 Black |281-1220-ND 243 1.91 1.65) 1626250000 
8 Black eee oD Et sane a 200 Ae 1e020000 12 | Green |281-1955-ND 4.01 3.61 3.21|1793680000 10 | Black |281-1221-ND 2.72 2.44 2.10/1596170000 
4 | Black Pore Cae) 127 1.23 1.10)1616030000 16 | Green |281-1956-ND® | 5.31 478 4.25|1793690000 12 | Black |281-1222-ND | 3.25 292 2.51| 1603320000 
G | Black eer any 2.01 1.81 1.61) 1616050000 2 | Green 281-1957-ND@ | 78 71  63/1793790000 16 | Black |281-1223-ND 4.35 3.90 3.36] 1603330000 
22| 8 | Black |281-1148-ND 2.69 2.42 2.15|1614250000 3 | Green [oet-t95e-NDe@ | 116 41.04 9311793800000 5.08mm Pitch Omnimate - PCB Pin Headers — 
10 | Black |281-1149-ND 3.35 3.02 2.68) 1616080000 ‘0! ompliant 
4 Green |281-1959-ND® 1.55 1.40 1.24]1793810000 
- | 2 Black |281-1297-ND 58 52 -45 | 1524110000 
12 | Black eee 401 3.61 3.21) 1616100000 5 | Green |281-1960-ND@ | 1.89 1.71  1.52|1793820000 = 
16 | Black |281-1151-ND | 5.31 4.78 4.25] 1614260000 | | 27 3 | Black ee eeD dA le, 385 | 1528210000 
6 Green |281-1961-ND@ 2.33 2.10 1.86) 1793830000 4 Black |281-1299-ND 141 1.00 36 | 1524310000 
24 | Black |281-1152-ND 7.98 7.19 6.39) 1618680000 8 Green |281-1962-ND@ 3.08 2.77 2.46/1793840000 s Black (Reena ea en 158 jean aon 
2 | Black )281-1153-ND 78 71 .63)1616140000 10 | Green |281-1963-ND 3.84 3.46 3.08/1793850000} | 30} 4 | ai loss aao1-np 340) Have 24.66 1694710000 
3 | Black )281-1154-ND 1.16 1.04 93) 1616150000 12 | Green |281-1964-ND 459 414 3.68/1793860000 : ; : 
10 | Black |281-1302-ND 2.72 244 2.10) 1524910000 
4 | Black |281-1155-ND 1.55 1.40 1.24/1616160000 2 | Green 1281-1930-ND® | 66.60 5311793240000 pie 
12 | Black |281-1303-ND 3.25 2.92 2.51) 1525110000 
6 | Black |281-1156-ND 2.33 210 1.86/1616180000 3 | Green |281-1931-ND@ | 99 90  .80/1793250000 cans 
23 16 | Black |281-1304-ND 4.35 3.90 3.36) 1525510000 
8 Black |281-1157-ND 3.08 2.77 2.46) 1614270000 4 Green |281-1932-ND 1.37 1.23 1.10/1793260000 2 Black 1281-1279-ND 58 52 “451 1514910000 
10 Black |281-1158-ND 3.84 3.46 3.08) 1616210000 oa 5 Green |281-1933-ND@ 1.67 1.50 1.34/1793270000 3 Black |281-1280-ND Bd 75 65 | 1515010000 
12 | Black |281-1159-ND 459 414  3.68|1616230000 6 Green |281-1934-ND@ 2.01 1.81 1.61/ 1793280000 4 Black |281-1281-ND 441 1.00 8611515110000 
16 | Black |281-1160-ND 612 5.51 4.90] 1616270000 8 Green |281-1935-ND 269 2.42 2.415/1793290000 6 Black |281-1282-ND 1.66 1.49 1.28/1515310000 
2 Black | 281-1117-ND 66 60 -53| 1614160000 10 | Green |281-1936-ND@ 3.35 3.02 2.68) 1793300000 31 8 Black |281-1283-ND 249 1.97 1.69) 1515510000 
3 Black /281-1118-ND 99 90 — .80/ 1615420000 16 | Green |281-1938-ND 5.31 4.78 4.25/1793320000 10 | Black |281-1284-ND 2.72 244 2.10/1515710000 
4 | Black )281-1119-ND 1.37 1.23 1.10] 1615430000 2 | Green )281-1939-ND® | 78 .71 — 63) 1793420000 12 | Black |281-1285-ND 3.25 2.92 2.51]1515910000 
6 Black |281-1120-ND 2.01 1.81 1.61) 1615440000 3 Green |281-1940-ND@ 1.16 1.04 — .93) 1793430000 16 | Black |281-1286-ND 4.35 3.90 3.36) 1516310000 
24 8 Black |281-1121-ND 2.69 2.42 2.15)/1614180000 4 Green | 281-1941-ND® 1.55 1.40 1.24]1793440000 8 Black |281-1895-ND 4.29 3.87 3.44|1726990000 
10 | Black |281-1122-ND 3.35 3.02 2.68 | 1615470000 29 5 Green |281-1942-ND® 1.94 1.75 1.55}1793450000 32) 10 | Black }281-1896-ND 5.37 4.84 4.30) 1727000000 
12 | Black |281-1123-ND 3.93 3.54 3.15) 1615490000 6 Green |281-1943-ND@ 2.33 2.10 1.86) 1793460000 16 | Black |281-1898-ND 8.57 7.71  6.86| 1727030000 
16 | Black |281-1124-ND 5.31 4.78 4.25) 1614190000 8 Green |281-1944-ND® 3.08 2.77 2.46) 1793470000 33 6 Black |281-1885-ND 3.23 2.91 2.58) 1726520000 
24 | Black |281-1125-ND 7.98 7.19 6.39) 1618050000 12 | Green |281-1946-ND@ 459 414 3.68) 1793490000 16 | Black |281-1889-ND 8.57 7.71  6.86| 1726570000 
@ RoHS Compliant + Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 
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Weidmiiller X Terminal Blocks (cont) 


Dimensions in mm 


Fig. 38 — S2L 3.5/180F - Double Density Fig. 39 — S2L 3.5/90 - Double Density Fig. 40 — S2L 3.5/90G - Double Density 


13.0 


i 
7.9 
+ 18.3 


Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 10A * 14AWG 


11.7 
Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 10A * 14AWG 


26.9 
Specifications: Specifications: Specifications: * Field device connector * Push-in spring Specifications: 
«IDC connection * UL: 300V @ 7A * 20AWG « Push-in spring connection * UL: 50V @ 5A * 16AWG connection * UL: 24V @ 5A « 16AWG * Integrated LEDs * Clamping yoke * UL: 300V @ 8A * 16AWG 
Fig. 56 — BL 3.81/90F 
Specifications: Specifications: Specifications: 3 Specifications: 
«Clamping yoke * UL: 300V @ 8A * 16AWG «Clamping yoke * UL 300V @ 8A * 16AWG © Clamping yoke * UL: 300V @ 8A * 16AWG * Clamping yoke * UL: 300V @ 8A * 16AWG 
No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig. | Poles | Color | Part No. 1 10 100 |Part No. Fig. | Poles | Color | Part No. J 10 100 | Part No. Fig. | Poles | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 
5.08mm Pitch Ommimate = PCB Socket Headers — 12 | Black [281-1852-ND@ | 12.65 11.39 10.12/1727670000 3 | Black [281-1037-ND® | 3.11 280 2.49/1639710000 
ul ‘ompliant 16 | Black |281-1853-ND@ | 16.92 15.23 13.54]1727690000 4 | Black )281-1038-ND® | 4.16 3.74 3.33/1639720000 
s | beek leettaend | oem doe tasltedtocnoog | | | 20. | Black |28t-1854-no@ | 21.11 19.00 1689]1727710000| | 48] 8 | Black |281-1040-ND@ | 828 7.46 6.63] 1639760000 
; : ' 24 | Black |281-1855-ND@ | 25.32 22.79 20.26] 1747940000 10 | Black }281-1041-ND® | 10.34 9.31 8.27) 1639780000 
4 | Black |281-1747-ND 3.05 2.75 2.44]1646270000 
34 6 Black |281-1748-ND 456 at 365 4646290000 6 Black |281-1856-ND@ 6.68 6.01 5.34/1748170000 12 | Black |281-1042-ND 12.41 11.17 9.93] 1639800000 
8 | Black |281-1749-ND 6.05 5.45 _4.84| 1646310000 8 | Black |261-1857-NDe | 9.05 8.15 7.24/1748180000 | | 4g) 2 | Black /261-1702-ND@ | 2.36 2.12 1.89/1770840000 
701 Black EREIZEEING 758680 604116463300001 | 43| 10 | Black |2e1-1858-nD | 11.28 10.16 9.03 ]1748190000 12 | Black |281-1708-ND@ | 14.07 12.67 11.26/1771040000 
4 | Black |281-1738-ND | 3.05 2.75 2.44/1646050000 16 | Black |281-1860-ND@ | 18.08 1627 14.46]1748220000 | | | ae pa ce 4 es aed 
g5 | 8 | Black |281-1740-ND 6.05 5.45 4.84]1646090000 24 | Black |281-1862-ND@ | 27.12 24.41 21.70|1748260000 ‘ nice Pa tens £33 chee aaa (roman 
10 | Black |281-1741-ND 755 6.80 6.04]1646110000 12 | Black [281-1866-ND® | 15.05 13.55 12.04/1748520000 Segre cantante ue ae 
12__| Black |281-1742-ND 9.08817 _7.26|1646130000 | | 44 | 16 | Black |281-1867-ND@ | 19.67 17.70 18.74]1748540000 | [7775 o jopiagos-nDe | 869 782 6.95] 1779880000 
3.50mm Minimate Double Density - PCB Pin Headers 20 | Black |281-1868-ND@ | 24.29 21.86 19.43|1748560000 ; ; ; 
6 Black EIRORAID 52 | 30 | Black [281-1800-ND | 55.77 50.20 44.62| 1789110000 
ac ~1828-ND@ 2.06 1.85 1.65} 1729270000 3.50mm Omnimate - Socket Blocks ; 
36 | 40 | Black |281-1830-ND@ | 345 3.11 276) 1729290000 >| Black BSECSENNSMN] 2.00 180 1.60] ie1se70000 3:6 1mm Omnimate = Socket Blocks 
6 | Black GIEaaeseMml 2.08 1.85 165117 28950000 lac sSe ND e ; : 567 2 | Green ]281-1912-ND@ | 1.94 1.75  1.55]1792860000 
§ | Black RESERIOM| 576 5.48. 200|1yoRgso000 3 | Black |281-1055-ND@ | 2.94 265 2.36) 1615680000 3 | Green |281-1913-ND@ | 287 258 2301792870000 
10 | Black \81-1937-nbe | 345 311  276/1728970000 4 | Black )281-1056-ND® | 3.93 3.54 3.15) 1615690000 4 | Green |281-1914-ND@ | 3.83 3.45 3.06) 1792880000 
37) 46 | Black |281-1839-ND@ | 548 493 4.38/1729000000 6 | Black )281-1057-ND® | 5.94 5.35 4.76/1610180000) | 53] 5 | Green |281-1915-ND@ | 4.79 4.31 3.83|1792890000 
20 Black |281-1840-ND 6.86 617 5.49 4729020000 45 8 Black |281-1058-ND® 7.91 742 6.33]1615700000 6 Green |281-1916-ND@ 5.76 5.19 4.61/1792900000 
74 | Black RETBRIENDSME] 8.21 7.96.57 /1720040000 10 | Black [281-1059-ND@ | 9.56 8.60 7.65| 1610200000 8 | Green [281-1917-ND@ | 7.67 690 6.14]1792910000 
6) Black 12814842NDe 1269 2.42 2.1511729590000 12 | Black }281-1060-ND@ | 11.84 10.66 9.47| 1615730000 10 | Green |281-1918-ND@ | 9.60 8.64 7.68| 1792920000 
3 | Black |281-1843-NDe | 336 303 269/1729600000 16 | Black /281-1061-ND@ | 15.77 1419 12.62/1615770000 2 | Green |281-1921-ND® | 2.03 183 1.62/1793040000 
38 | 16 | Black |281-1846-ND® | 6.09 5.49 4.88|1729640000 24 | Black |281-1062-ND@ | 23.61 21.25 18.89] 1620440000 3 | Green |281-1922-ND® | 3.03 2.73 2.43/1793050000 
20 | Black |281-1847-ND® | 7.44 6.70 5.96/1729660000 2 | Black /281-1063-ND® | 207 1.87 1.66/1615780000 4 | Green |281-1923-ND 4.02 3.62 3.22/ 1793060000 
24 | Black |281-1848-ND@ | 8.82 7.94 7.06|1729680000 3 | Black |281-1064-ND@ | 3.11 280 249/1615790000| | 54] 5 | Green )281-1924-ND 5.15 4.64  4.12)1793070000 
6 | Black [281-1807-ND@ | 2.06 1.85 1.65/1728310000 4 | Black |281-1065-ND® | 4.16 3.74 3.33/1615800000 6 | Green |281-1925-ND@ | 6.05 5.45 4.84] 1793080000 
39 | 10 | Black |281-1809-ND® | 3.45 3.11  2.76|1728330000 ag | 8 | Black |281-1066-ND@ | 6.24 5.62 5.00]1615820000 8 | Green |281-1926-ND@ | 8.19 7.38 6.56/1793090000 
12 Black |281-1810-ND@ 413 3.72 3.30/1728340000 8 Black |281-1067-ND@ 8.43 7.59 6.75/ 1615840000 10 | Green |281-1927-ND 10.26 9.24 8.21/1793100000 
8 | Black |281-1815-ND® | 2.75 248  2.20/1728000000 10 | Black [281-1068-ND@ | 1056 951 645| 1615860000 : ie Stee ee bes ieee 
10 | Black /281-1816-ND@ | 345 3.11  2.76/1728010000 12 | Black /281-1069-ND@ | 12.66 11.40 10.13|1615880000 aie ESS : : : 
40 | 12 | Black |281-1817-ND@ | 413 3.72 3.30/1728020000 4 | Green )281-1968-ND® | 4.02 3.62 3.22)1798710000 
16 | Black |281-1070-ND@ | 16.88 15.19 13.50| 1615920000 
16 | Black |281-1818-ND®@ | 5.48 4.93 4.38/1728040000 >) Black 1oBia01g-ND® 1 3.07 187 168/1ea87800001 | 55 | © | Steen |281-1969-ND@® | 5.01 451 4.01)1798720000 
20 | Black |281-1819-ND® | 686 6.17 5.49|1728060000 3 | Black (GRneetnts aii sag =<9.40 | 1RSB7O0000 6 | Green |281-1970-ND@ | 6.03 5.43 4.83| 1798730000 
6 | Black |281-1821-ND@ | 269 242 215/1728630000 : : . 8 | Green |281-1971-ND@ | 8.03 7.23 6.42/1798740000 
41 | 10. | Black |281-1823-ND@® | 405 3.65 3.24/1728650000 4 | Black ZeraOeO yam) 416 3.74 3.93/1638800000 12 | Green |281-1973-ND@ | 12.05 10.85 9.64| 1798760000 
16 | Black |281-1825-ND 6.09 5.49 4.88/1728680000 8 | Black )281-1021-ND® / 6.23 5.61 4.98 1638820000 16 | Green 281-1974-ND@ | 16.07 14.46 12.86/1798770000 
20 | Black |281-1826-ND@ | 7.44 6.70 5.96|1728700000| | 47 |_8 | Black |281-1022-ND@ | 8.28 7.46 6.63/ 1638840000 3 | Green [281-1976-ND@ | 3.23 291 2.58/1798860000 
3.50mm Minimate Double Density - Socket Blocks 10 | Black |281-1023-ND@ | 10.34 9.31 8.27) 1638860000 4 | Green )281-1977-ND® | 4.29 3.87 3.44/1798870000 
6 | Black ]281-1849-ND@ | 6.36 5.73 5.09/1727640000 12 | Black }281-1024-ND@ | 12.41 11.17 9.93]1638880000] | 56] 5 | Green |281-1978-ND@ | 5.37 4.84 4.30/1798880000 
42} 8 | Black |281-1850-ND@ | 846 7.62 6.77|1727650000 16 | Black }281-1025-ND@ | 16.55 14.90 13.24] 1638920000 6 | Green |281-1979-ND 645 5.81 5.16|1798890000 
10 | Black |281-1851-ND@ | 10.56 951 8.45|1727660000 24 | Black |281-1026-ND@ | 24.83 22.35 19.86 | 1639000000 8 | Green |281-1980-ND 8.60 7.74 6.88|1798900000 
@ RoHS Compliant {Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 
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Weidmiiller Terminal Blocks (cont) 


Fig. 58 — BL 3.81/270F 


Fig. 67 — SL-SMT 3.5/180LF 


Fig. 59 —- BLZ 5.00 
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Specifications: * Top connection * UL 300V @ 15A * 12AWG 


Fig. 60 — BLZ 5.00/90 
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Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG 
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Fig. 66 — SL-SMT 3.5/180G 
75. 


Dimensions in mm 
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Specifications: 


¢ Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 10A «¢ Pin length: 1.5mm 


Fig. 69 — SL-SMT 3.5/90LF 


Specifications: 
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Specifications: 


—T 10.2 


Specifications: 
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¢ Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 10A ® Pin length: 1.5mm ¢ Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 10A * Pin length: 1.5mm ¢ Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 10A « Pin length: 1.5mm 


Fig. 70 — SL-SMT 5.08/180 
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Specifications: 


¢ Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 15A ® Pin length: 1.5mm 


Fig. 71 — SL-SMT 5.08/180G 
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Specifications: t 
 Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 15A » Pin | 


Fig. 74 — SL-SMT 5.08/90G 


Fig. 72 — SL-SMT 5.08/180LF 
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Specifications: ¢ Thru-hole reflow solder connection TOM, 

© UL: 300V @ 15A « Pin length: 1.5mm 


Fig. 75 — SL-SMT 5.08/90LF 
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Fig. 73 — SL-SMT 5.08/90 


24a Kk 12+] Ir 12 >| 
F o) ZB pee integrated 
2.44 4 9.95 0 Too aie 
Specifications: i Specifications: Specifications: * Thru-hole reflow solder connection 
¢ Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 15A « Pin length: 1.5mm ¢ Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 15A « Pin length: 1.5mm © UL: 300V @ 15A « Pin length: 1.5mm 
No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig. | Poles | Color | Part No. 1 10 100 |Part No. Fig. | Poles | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Poles | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 
2 | Black /281-2389-ND@ | 203 1.83 1.62/1798940000) |. ] 16 | Black ]281-1250-ND@ | 11.85 10.62 9.14] 1527810000 6 | Black |281-1757-ND@ | 237 214  1.90/1761582001 
3 Black |281-2390-ND@ 3.03 2.73 2.43]|1798160000 24 Black |281-1251-ND® | 18.17 16.28 14.01} 1528610000 8 Black |281-1758-ND@ 3.08 2.77. 2.46|1761602001 
57 | 4 | Black |281-2391-ND@ | 402 3.62 3.22/1798950000 2 | Black |281-1902-ND@ | 4.73 426 3.78/1499510000| | 6g) 10 | Black |281-1759-ND@ | 3.89 350 3.11/1761622001 
5 | Black |281-2392-ND® | 5.01 4.51 4.01/1798960000 Black |281-1904-ND 9.47 8.52 7.58]1499710000 16 | Back CEMPORNIROMM 6024 &62 5.00/1761682001 
6 | Black |281-2393-ND® | 6.03 5.43 4.83|1798970000] | 62| 6 | Black |281-1906-ND® | 14.45 13.01 11.56] 1499910000 oa | Black REREENRRMN| 945 24 7.39/17e17¢9001 
+ [se fees | otra erin] || |e tras [ie is loam | | Tg festoe | af at 
5 | Green |281-1996-NDe | 537 4.84 4.30/1799200000 2 | Black [281-1252-NDe® | 1.76 1.58 1.36]1552710000| | gg | 10 | Back /2Br1768ND@ | 447 408 3.58)1762082001 
5 | Green CaaS 46-546 [17asHtnoOe 3 | Black DORE 961 224 2.01 [152810000 12 | Black /281-1769-ND@ | 5.36 4.82 4.29/1762102001 
58! 5 | croon DARIO aco 7:74 @8a|4799220000 4 | Black |281-1254-NDe | 344 3.09 266/1552910000 16 | Black |281-1770-ND 716 644 5.73|1762142001 
10 | Green |281-1999-ND@ | 10.76 9.68 8.61/1799230000 6 | Black }281-1255-ND@ | 513 4.60 3.96] 1553110000 5.08mm Omnimate - SMT Compatible PCB Pin Headers 
12 | Green |281-2000-ND@ | 12.92 11.63 10.34|1799240000 63 8 Black |281-1256-ND@ 6.84 613 5.28) 1553310000 70 2 Black |281-1610-ND 66 60 53 | 1775522001 
5.00mm Omnimate - Socket Blocks — 10 | Black [281-1257-ND@ | 854 7.65 6.59]1553510000 5 | Black |281-1613-ND 1.62 146 1.30/1775632001 
> Th RoHS Compliant 12 | Black /281-1258-ND@ | 10.22 946 7.89/1553710000 3 | Black |281-1621-NDe ‘98.88 .78|1775932001 
ack (ESIC Da, 150 1:95 1.16) 1625610000 16 | Black |281-1259-ND@ | 13.64 12.22 1052|1554110000| | 74] 4 | Black lost-teo2-noe | 131 4148  1.05|1775942001 
3 | Black )281-1181-ND 2.23 2.00 1.73) 1625620000 24 | Black |281-1260-ND | 20.29 18.18 15.64| 1554910000 3 | Black DORMER 2.54 9.99 2.03/177s082001 
4 | Black |281-1182-ND 2.94 2.64 2.27]1596080000 : : : 
Sos 2 | Black (elmo) 1.68 1.51 1.90) 1557310000 4 | Black |281-1632-ND® | 1.58 1.42  1.26/1776382001 
6 | Black |PemaMIe Ss 4.39 3.94 2.39) 1596000000 3 | Black |281-1262-ND@ | 253 227 1.96/1557410000 
59] 8 | Black |281-1184-ND 5.98 5.36 4.61|1596110000 4 | Black [et-t26a-npe | 344 3.09 2661557510000; | 72) % | Black )281-1683-ND 1.85 1.67 1.48) 1776392001 
10 | Black |281-1185-ND 7.43 6.66 5.73|1596120000 6 | Black [oet-t264-NDe | 5.03 451 3.88) 1557710000 6 | Black |281-1634-ND 213 1.92 1.71|1776402001 
12 | Black |281-1186-ND 9.69 8.69 7.48/1602990000) | ®4) . | pix Jogt-to65-ne | 694 613  5.2811557910000 3 | Black [281-1641-ND@ | 98 88 .78)1774772001 
16 | Black /281-1187-ND | 12.95 11.60 9.98]1603300000 10 | Black 128141066-NDe | 635.749 644lt55e110000| | 73) 5 | Black )281-1643-ND@ | 1.62 1.46 1.30/1774792001 
24 | Black |281-1188-ND | 19.37 17.36 14.93] 1611470000 12 | Black |281-1267-No | 10.22 9.16 7.89/1558310000 6 | Black |281-1644-ND@ | 192 1.73 1.54]1774802001 
3 | Black )281-1190-ND 2.55 2.29  1.97)1636900000 16 | Black |281-1268-ND@ | 13.64 12.22 10.52|1558710000 2 | Black |281-1660-ND® | 66 60  .53)1775002001 
4 | Black )281-1191-ND 3.37 3.02 2.60/ 1636910000 5.08mm Omnimate - Pin Plugs — RoHS Compliant 3 | Black |281-1661-ND® | .98 .88 — .78/1775012001 
60} 68 | Black Pe eeny 492 442 3.80) 1636930000 2. | Black )281-1790-ND 213 1.92 1.71]1709600000 4 | Black |281-1662-ND@ | 1.31 1.18  1.05/1775022001 
10 | Black |281-1194-ND 819 7.34 6.32|1636970000 | | 65) 6 | Black |281-1793-ND 4.56 4.11 3.65|1709640000 5 | Black |281-1663-ND@ | 1.62 1.46 1.30/1775032001 
12 _| Black (2SaiISesNE SEB T= 8.79). 96 [1636990000 8 | Black |281-1794-ND 5.91 6.32 4.73|1709660000| | 74) 5 | Black \ogt-te64-ND® | 4.92 1.73 154)1775042001 
508mm Omnimate = Socket Blocks 3-50mm: Omnlmate = SMT Compatibie PCB Pin Headers: 10 | Black |281-1666-ND@ | 320 288 256|1775082001 
2 | Black |281-1243-ND@ 1.54 1.38 1.19]1526410000 4 | Black |281-1774-ND® 1.58 1.42 1.26)1753002001 
3 | Black |281-1244-nD@ | 232 208 1.79]1526510000] | 66| 6 | Black \281-175-NDe | 297 214 1.90/1753022001 12 | Black eam) 288 345 3.08/175102001 
4 | Black |281-1245-ND@ | 3.05 274 2.36/1526610000 16 | Black |281-1779-ND@ | 6.24 5.62 5.00|1753122001 16 | Black (2GIIGGe Nam) 6.09 4.58 4.07/ 1775142001 
61 | 6 | Black |281-1246-ND@ | 4.56 4.09 3.52]1526810000) [67 | 68 | Black |281-1785-ND® | 3.60 3.24 2.68|1761022001 2 | Black (CEIaICoGibemy) 1.07 = 96.86) 1775282001 
8 | Black |281-1247-ND@ | 6.09 5.46 4.70/1527010000 2 | Black |281-1754-ND@ | .78 71 63] 1761542001 | | 7, | 3 | Black |261-1651-ND 1.31 1.18 1.05) 1775242001 
10 | Black |281-1248-ND@ | 7.59 6.80 5.85) 1527210000 68 | 3 | Black |281-1755-ND® | 117 1.06 .94/1761552001 4 | Black )281-1652-ND® | 1.58 1.42  1.26/1775252001 
12 | Black 281-1249-ND@ | 909 814 7.01/1527410000 4 | Black |281-1756-ND@ | 158 1.42 1.26|1761562001 10 | Black /281-1656-ND@ | 351 316 2.81/1775312001 


@ RoHS Compliant {Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A h I’ P d AY @ A c€ Number | Dimension | Centerline . 
m p e n Oo Cc TUV of L Spacing | Digi-Key Price Each Amphenol Ped 
Fig. | Positions (Inch) (Inch) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
i ® i 5 1.426 300 [APC1202-ND T1083 ~—«.77|ELFH05410 
FXP FlexiPlug Hybrid Pluggable Block, 6 1.726 300 APC1203-ND 1.18 89 -83 | ELFHO6410 
Ed ve 2.026 300 APC1204-ND 1.38 1.04 .97 | ELFHO7410 
.200 (5.08m m) 8 2.326 300 APC1205-ND 1.58 1.19 1.11)ELFHO8410 
FXP FlexiPlug hybrid terminal blocks combine U.S.-style standard screwdriver barrier-block wire terminations 2 we 208 AecteeeNe 8 8 2 Saad 
with a European-style pluggable block nose; and will mate with both Amphenol Pcd and competitive headers. 4 306 00 APC1260-ND 76 67 54 ELFH04210 
FlexiPlugs can be used interchangeably with moving cage clamp style plugs, such as ELF and both plug 3A 5 1 006 300 (APC1261-ND 06 70 68 ELFHO5210 
styles can be used in the same system. 7 : ,; : : 
Specifications: * Current rating: 15A * Operating voltage: 300V ° Dielectric withstanding: <3000V * Color: 8 vee aH Ragan oe ae A area 
Black Installation: * Wire range: 12-26AWG * Recommended tightening torque: 12lb-in. (1.35N-m) * Screw- Zz - - = - - - Li 
driver: #2 Phillips, 1/4” blade Approvals: UL, CSA, TUV and CE recognized. 5 ene 200 (BRGIRGEND Toe) ROP gee ELEHOG= 10 
: J : 9 1.806 .200 APC1265-ND 1.54 1.16 1.08)/ELFHO9210 
- ; - : : - - - 10 2.006 200 |APC1266-ND 1.72 1.29 1.21|ELFH10210 
Fig. 1 — Uneven Configuration | Fig. 2— Even Configuration Fig. 3 — Uneven Configuration 11 2.206 200 APC1267-ND 1.88 1.41. 1.32|/ELFH11210 
400 aq || hw Ears 12 2.406 -200__|APC1268-ND 1.90 1.43 1.33] ELFH12210 
200 =| [| : : ; i ; 400,070 =|;++) 330 2 526 300 [APC1206-ND 44.33 ~.31/ELFH02450 
t y 3 826 300 APC1207-ND 66 50 -47| ELFHO3450 
4 1.126 300 APC1208-ND 84 63 59 | ELFHO4450 
5 1.426 300 APC1209-ND 1.10 83 .77| ELFHO5450 
6 1.726 -300 APC1210-ND 1.18 89 -83 | ELFHO6450 
7 2.026 300 APC1211-ND 1.38 1.04 .97 | ELFHO7450 
8 2.326 300 APC1212-ND 1.58 1.19 1.11)ELFHO8450 
2 406 200 APC1242-ND 38 29 .27 | ELFHO2250 
3B 3 606 200 APC1243-ND 58 44 .41 | ELFH03250 
4 806 -200 APC1244-ND -76 57 54 |ELFH04250 
5 1.006 200 APC1245-ND 96 fe -68 | ELFHO5250 
6 1.206 200 APC1246-ND 1.04 78 -73 | ELFHO6250 
7 1.406 200 APC1247-ND 1.20 -90 84) ELFHO7250 
8 1.606 200 APC1248-ND 1.38 1.04 .97 | ELFHO8250 
9 1.806 -200 APC1249-ND 1.54 1.16 1.08|ELFHO9250 
+ 10 2.006 200 APC1250-ND 1.72 1.29 1.21/ELFH10250 
; No.of | Dimension L | Digi-Key PRESSE Amphenol Ped "WW 2.206 .200 | APC1251-ND 1.88 1.41 1.32/ELFH11250 
Fig. | Positions (Inch) Part No. 1 25 100 _| Part No. 12 2.406 200 | APC1252-ND 1.88 1.41 1.32| ELFH12250 
3 0.870 APC1134-ND 1.64 1.23 1.15 |FXPT03200 3 -606 .200 APC1269-ND 1.36 1.02 -96 | ELFHO3210E 
5 1.270 APC1135-ND 2.86 2.15 2.01 |FXPT05200 5 1.006 200 APC1270-ND 1.74 1.31 1.22)ELFHO5210E 
1 7 1.670 APC1136-ND 3.62 2.72 2.54 |FXPT07200 4A 7 1.406 200 APC1271-ND 1.98 1.49 1.39)/ELFHO7210E 
9 2.070 APC1137-ND 4.64 3.48 3.25 |FXPTO9200 9 1.806 .200 APC1272-ND 2.32 1.74 1.63)/ELFHO9210E 
WW 2.470 APC1138-ND 5.68 4.26 3.98 | FXPT11200 1 2.206 -200 APC1273-ND 2.66 2.00 1.87|ELFH11210E 
2 0.670 APC1139-ND 1.16 87 .82  |FXPT02200 3 606 200 APC1253-ND 1.36 1.02 -96 | ELFHO3250E 
4 1.070 APC1140-ND 2.28 1.71 1.60 |FXPT04200 5 1.006 200 APC1254-ND 1.74 1.31  1.22}ELFHO5250E 
2 6 1.470 APC1141-ND 3.10 2.33 2.17 |FXPT06200 4B 7 1.406 200 APC1255-ND 1.98 1.49 1.39/ELFHO7250E 
8 1.870 APC1142-ND 4.14 3.11 2.90 |FXPT08200 9 1.806 200 APC1256-ND 2.32 1.74 1.63)ELFHO9250E 
10 2.270 APC1143-ND 5.16 3.87 3.62 |FXPT10200 nls 2.206 -200 APC1257-ND 2.66 2.00  1.87|ELFH11250E 
12 2.670 APC1144-ND 5.68 4.26 3.98 | FXPT12200 
3 1.040 APC1145-ND 2.42 1.82 1.70 |FXPT03200E 
5 1.440 APC1146-ND 3.64 2.73 2.55 |FXPTO5200E . 
s 7 1.840 APC1147-ND 4.40 3.30 3.08 |FXPTO7200E E L F an d SC = F Series A Ge 4 (a4 RoHS 
9 2.240 APC1148-ND 5.42 4.07 3.80 | FXPTO9200E é 
1 2.640 __ | APC1149-ND 6.46 4.85 —4.53_ | FXPT11200E Headers, Plugs and Accessories 


The ELF line comprises a family of durable, high-temperature plug and headers on .200” and 5.0mm spacing 
that provide flexible wire-to-board interconnect solutions for a wide variety of applications. The ELF mates 
interchangeably with .200” and 5.0mm competitive plugs and headers, but offers significant advantages in 
materials, design and performance. Screwless spring-clamp wire terminations designed to simplify installa- 
tion and reduce time and labor are a feature of Amphenol Pcd’s SC line of wire-to-board terminal blocks and 
two-piece plug and header interconnects. SCFF .200” spacing spring-clamp plugs utilize a stainless steel 
clamping spring to provide “screwless” wire termination. Convenient “front-front” design permits both wire 
entry and spring actuation from the same connector surface, simplifying operation. SCFF plugs mate with the 
complete range of ELF headers. Both Series are UL, CSA, TUV and CE recognized. 


ELFH Headers with Ejector wo: 4c¢ 
Ears/Locking Ears 


The ELFH Series ejector ear header allows for plug disconnect with a minimal amount of effort by way of 
screwdriver or finger actuation of the levered ears. The universal design accepts ELF Series plugs or FXP Se- 
ries Flexiplug™ connectors. ELFH Series headers mate with ELF Series plugs and accommodate competi- 
tive plugs as well. Specifications: * Current rating: 15A * Operating voltage: 300V » Dielectric withstanding: 
<3000V * Color: Black header, gray ears Materials: * Housing: PBT, UL 94V-0, Black * Contact: Copper 
alloy, optional finish Approvals: UL, CSA, TUV and CE recognized. 


Dimensions in Inches 


Fig. 1 — ELFA Series Fig. 2 — ELFP-P Series Fig. 3 — ELFF Series 
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Fig. 1 — Right Angle with Ejector Ears Fig. 2 — Vertical with Ejector Ears 
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Fig. 4 — ELFP Series Fig. 5 — ELFT Series 
el -100(x2) -200(x2) 
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Fig. 4 — With Mounting Ears 
201 (x2) 


1.08 
(x2) 
B — Vertical 
Number | Centerline | Dimension ‘ 
of Spacing (i Digi-Key Price Each Amphenol Ped 
Fig. |Positions| (Inch) (Inch) Part No. 1 25 100 | Part No. 
Number | Dimension | Centerline R ELFA Series 2-Tier Headers, Right Angle 
4 of [5 Spacing | Digi-Key Price Each Amphenol Pcd 4 197 474 APC1160-ND 94 yA .66 |ELFA04110 
Fig. |Positions| (Inch) (Inch) __|Part No. 1 25 100 | Part No. 6 197 671 |APC1161-ND 1.42 1.07 1.00 | ELFA06110 
8 1.6 .200 APC1150-ND 1.72) 1.29 1.21|}ELFHO8210J 8 197 868 APC1162-ND 1.88 1.41 1.32 | ELFA08110 
9 1.8 .200 APC1151-ND 1.92 1.44 1.35) ELFHO9210J 10 197 1.065 |APC1163-ND 2.34 1.76 1.64 |ELFA10110 
1 10 2.0 .200 APC1152-ND 2.14 1.61  1.50)ELFH10210J 1 12 197 1.262 APC1164-ND 2.82 2.12 1.98 |ELFA12110 
41 2.2 .200 | APC1153-ND 2.34 1.76 1.64/ELFH11210J 14 197 1.459 |APC1165-ND 3.28 2.46. 2.30 |ELFA14110 
12 2.4 200 | APC1154-ND 2.36 1.77 _1.66| ELFH12210J 16 “197 tess |apciteeND | 3.74 281 262 |ELFA16110 
8 1.6 .200 APC1155-ND 1.72 1.29 1.21/ELFHO8250J 
18 197 1.853 APC1167-ND 4.22 3.17 2.96 |ELFA18110 
9 1.8 .200 APC1156-ND 1.92 1.44 1.35)/ELFHO9250J 
20 197 2.05 APC1168-ND 4.68 3.51 3.28 | ELFA20110 
2 10 2.0 .200 APC1157-ND 2.14 1.61 1.50}ELFH10250J = 7 = ief, Ri 
11 22 “200 APC1158-ND 234 1.76 1.64) ELFH11250J ELFP-P Series Plugs with Strain Relief, Right Angle 
12 2.4 200 _|APC1159-ND 2.36 1.77 _1.66| ELFH12250J 3 -200 600 [ARCIIES:ND 2:08 1.76" "1.64", ELFPOS21F0 
2 526 “300 APC1199-ND 44 33 31 | ELFHO2410 2 4 200 -800 APC1170-ND 3.12 2.34 2.19 |ELFP0421P0 
3A 3 826 300 |APC1200-ND 66  .50  .47|ELFHO3410 5 -200 1.000 |APC1171-ND 3.88 2.91 2.72 | ELFP0521P0 
4 1.126 .300__|APC1201-ND 84.63 _.59| ELFH04410 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol Pcd S! ELFB Series Inverted W @ 4 


ELF and SCFF Series Headers, Plugs and Male Headers 
Accessories (cont.) 


ELFB inverted headers are board-mounted solder pin headers which incorporate a mating configuration that 
is identical to a standard ELF family plug. The ELFB, in effect, is a board-mount plug. It features a plug-like 


Number | Centerline | Dimension) _ 4 nose and twin-beam plug contacts, and will mate with standard ELF-family pin headers, or similar competitive 
. of Spacing L Digi-Key EricelEact Amphenol Ped headers, providing board-to board interconnect capability. Specifications: * Current Rating: 15A * Operating 
Fig. |Positions| (Inch) (Inch) __| Part No. 1 25 100 | Part No. Voltage: 300V Approvals: UL, CSA, TUV and CE recognized. 
21 5 | 00 | i400 [apctizand | sea 40s 3.81 [ELFPO72tPO 
ELFF Series Plugs with Top Entry Fig. 1 — Right Angle Fig. 2 — Vertical 
2 200 400 [APC1174-ND 1.22 92 86 | ELFFO2230 L as 
3 .200 600 |APC1175-ND 180 1.35 1.26 |ELFFO3230 r=<o o | 
4 .200 800 | APC1176-ND 2.40 1.80 1.68 |ELFFO4230 
5 .200 1.0 APC1177-ND 3.00 2.25 2.10 |ELFF05230 © © 
6 .200 1.2 APC1178-ND 3.24 2.43 2.27 _| ELFF06230 a / ‘ 1 
3 7 200 14 APC1179-ND 3.78 2.84 2.65 |ELFFO7230 .098/--12001- Ud 
8 .200 1.6 APC1180-ND 432 3.24 3.03 |ELFFO8230 att eel 
9 .200 18 APC1181-ND 486 3.65 3.41 |ELFFO9230 : 
10 .200 2.0 APC1182-ND 5.40 4.05 3.78 |ELFF10230 
1 .200 2.2 APC1183-ND 5.94 4.46 4.16 |ELFF11230 NUM DSGE (Genie riinal IDIMEnSIon 
12 200 2.4 APC1184-ND 6.44 4.83 4.51 |ELFF12230 of Spacing (is Digi-Key Price Each Amphenol Ped 
ELFP Series Plugs, Right Angle Fig. | Positions (Inch) (Inch) Part No. 1 25 100 | Part No. 
2 “300 500. |APC1185-ND 134 —«*T.01 "94 _JELFP02410 Right Angle 
3 300 -800 APC1186-ND 2.08 1.56 1.46 | ELFP03410 2 200 .400 APC1213-ND. 46 35 .33 ]ELFB02230 
4 .300 1 APC1187-ND 2.68 2.01 1.88 |ELFP04410 3 .200 600  |APC1214-ND 70 53 .49 | ELFB03230 
4 5 .300 1.4 APC1188-ND 3.38 2.54 2.37 |ELFP05410 4 .200 800 |APC1215-ND .92 69 .65 |ELFB04230 
6 .300 17 APC1189-ND 4.04 3.03 2.83 | ELFP06410 5 .200 1.0 APC1216-ND 1.14 86 .80 | ELFB05230 
7 -300 2.0 APC1190-ND 472 354 3.31 |ELFP07410 6 .200 1.2 APC1217-ND 1.38 1.04 .97_|ELFB06230 
8 .300 2.3 APC1191-ND 5.38 4.04 —_-3.77_ | ELFP08410 1 7 200 14 APC1218-ND 7.60 1.20 1.12 [ELFBO7230 
ELFT Series Plugs with Top Entry 8 .200 1.6 APC1219-ND 1.84 1.38 1.29 | ELFB08230 
2 300 300 APC1192-ND 1.34 1.01 (94 |ELFT02450 9 -200 1.8 APC1220-ND 2.06 1.55 1.45 | ELFB09230 
3 "300 ‘450 |APC1193-ND 202 152 1.42 |ELFTO3450 10 .200 2.0 APC1221-ND 2.28 1.71 1.60 |ELFB10230 
4 “300 ‘600 ~—« | APC1194-ND 268 201 188 |ELFT04450 11 .200 2.2 APC1222-ND 252 1.89 1.77 |ELFB11230 
5 5 300 750 |APC1195-ND | 338 254 2.37 |ELFTOS450 12 2200 2d APG 2es-ND 274 — 206 1:92" JELFB 12250 
6 -300 900 |APC1196-ND 4.04 3.03 2.83 _| ELFT06450 Glatt 
7 300 1.05  [APC1197-ND | 4.72 3.54 3.31 |ELFTO7450 4 os 0 eases ee aes a eee 
s 800 12, pee 5.88 _4.04 _3.77_| BLFT08450 4 200 -800 | APC1226-ND 92.69 ~—.65 | ELFB04280 
- = Serr Seri fes Spring Clamp Pluss = SE 5 200 1.0 |APC1227-ND 114 (86 ~— 80: |ELFB05280 
‘ : ; : : 6 .200 1.2 APC1228-ND 1.38 1.04 .97_| ELFB06280 
: pau 660 BEC om) 144 1.08 1.01 SCrFO210 2 7 “200 1.4 |APC1229-ND [1.60 1.20 1.12 |ELFB07280 
4 200 860 [BRC IOAND 1.92, 144 “1.85 /SCFFO4210 8 .200 1.6 |APC1230-ND 184 138 1.29 |ELFB08280 
6 5 .200 1.060 | APC1238-ND 2.40 1.80 1.68 |SCFFO5210 6 300 18 APC1231-ND 206 155 145 |ELFB09280 
6 -200 1.260 | APC1239-ND 288 2.16 2.02 | SCFF06210 10 .200 2.0 APC1232-ND 2.28 1.71 1.60 |ELFB10280 
7 -200 1.460 |APC1240-ND 3.36 2.52 2.36 |SCFFO7210 11 .200 2.2 APC1233-ND 252 189 1.77 |ELFB11280 
8 -200 1.660 |APC1241-ND 3.84 2.88 2.69 | SCFF08210 12 .200 2.4 APC1234-ND 2.74 2.06 1.92 | ELFB12280 


Fig. 1 — ESPM Series A— Right Angle B— Angled Fig. 2— ELMP Series 
inl +811 + 
846 
| 4 
197 
VT +.378 + 
Number of Voltage Rating Current Rating Pitch Dimension L Digi-Key Price Each Amphenol Pcd 
Fig. Positions (V) (A) (Inch) (Inch) Part No. 1 25 100 Part No. 
ESPM Series — Right Angle 
1A 2 600 32 375 75 APC1274-ND 94 PY All 66 ESPM02200 
3 600 32 375 1.125 APC1275-ND 1.42 1.07 1.00 ESPM03200 
ESPM Series — Angled 
1B 2 600 32 375 75 APC1276-ND 1.02 Wt 72 ESPM02230 
3 600 32 375 1.125 APC1277-ND 1.54 1.16 1.08 ESPM03230 
Number of Voltage Rating Current Rating Centerline Spacing Dimension L Digi-Key Price Each Amphenol Ped 
Fig. Positions (V) (A) (Inch) (Inch) Part No. 1 25) 100 Part No. 
ELMP Series 
2 8 300 60 -400 3.20 APC1279-ND 7.10 5.33 4.97 ELMP08041 
DIN Rail and Bus Bar Mounted Terminal Blocks G. BS Wiis | AoHs 


Fig. 1 — ATB2, ATB4, Z : Fig. 2 — ATB50, ATB95 - e Fig. 3 — ATBB35, Fig. 4 — ATBBS 
ATB6, ATB10 ATBB70, ATBB95 


Pitch Voltage Rating Current Rating Wire Range Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Amphenol Pcd 
Fig. (mm) (Vv) (A) (AWG) HXW Part No. 1 25 100 Part No. 
5 600 20 24-14 45x43 APC1281-ND 1.00 75 -70 ATB2 
1 6 600 40t 22-10 45 x 43 APC1282-ND 1.22 92 86 ATB4 
8 600 50 22-8 47x 43 APC1283-ND 1.56 1.17 1.10 ATB6 
10 600 65 20-6 47 x 43 APC1284-ND. 1.99 1.50 1.40 ATB10 
2 20.5 600 150 6-2/0 75.5 x71 APC1285-ND 14.03 10.53 9.83 ATB50 
25 600 230 2-4/0 90 x 83 APC1286-ND. 26.00 19.50 18.20 ATB95 
28 600 145 8-2 49x75 APC1288-ND 10.00 7.50 7.00 ATBB35 
3 40 600 250 8-2/0 49 x 98 APC1289-ND 14.00 10.50 9.80 ATBB70 
40 600 300 8-4/0 49 x 130 APC1290-ND. 19.00 14.25 13.30 ATBB95 
4 17 600 80 22-4 44.5 x 50 APC1287-ND. 5.00 3.75 3.50 ATBBS 


t 40A with 2 numbers of 12AWG wire; 35A with 1 number of 10AWG wire. 
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AMERICAN 
ELECTRICAL INC. 


Crimp Wire Ferrules (For Use with European Style Terminal Blocks) 


Ce pone 


" +——_A——_- q " A 
Wire Ferrules — Insulated 7 N—2—le Twin-Wire Ferrules for a, 
D . Material: Copper/Plastic Ab 
Material: Copper/Plastic. Surface: Tin-plated. i Two Wi res Surface: Tin-plated 
Size Color Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing ‘AE Size Dimensions (mm) Digi-Key Pricing AE 
(mm2) | AWG) Type Code A B Cc D | Part No. 10 50 100 | Part No. (mm2) | AWG Color A B C D Part No. 10 50 400 | Part No. 
DIN | Gray 10.5} 6 | 0.8 | 2.0 /288-1001-ND* | 2.32 10.15 17.40 )1161014 2x0.50| 2x20 | white | 150] 80 | 15 | 23/45 |2se-t124-np | 1.60 7.00  12.00|1381050 
0.14 | 26 | DIN | Gray | 125/ 8 | 0.8 | 2.0 |288-1002-ND* | 2.48 10.85 18.60 | 1181014 2x075) 2x20 | Gray | 150! 80 | 1.8 | 26/51 |288-1125-ND | 1.60 7.00  12.00/1381075 
W | Gray [105] 6 | 08 | 20 [288:1039-NDETN| 282 10.15 17.40 |1162014 2x075| 2x20) Gray | 17.0 | 100] 1.8 | 2.6/5.1 |288-1126-ND | 2.04 8.93  15.30|13101075 
DIN | Yellow / 10.5) 6 | 08) 20 Begum) 222 1015 17.40 11610025 2x1.00| 2x18 | Red | 15.0] 8.0 | 205 | 32/51 |288-1127-ND | 1.88 8.23  14.10/1381010 
025 | 2q LDIN | Yellow (12.5) 8 | 08 | 20 eeiOOetD SAG MBN 18.00, 8) 0025 2x1.00| 2x18 | Red | 17.0} 100| 2.05 | 3.2/5.1 |288-1128-ND | 260 11.38  19.50|13101010 
w | Bi 105] 6 | 08 | 20 /2s-to41-no* | 232 1015 17.40 [11620025 
ss 2x150| 2x16 | Black | 160] 80 | 23 | 35/64 |2se-tt29-nD | 224 9.80  16.80|1381015 
w | Bue |125} 8 |08| 20 |288-1042-nD* | 248 10.85 18.60 |11820025 
2x150| 2x16 | Black | 200} 120] 23 | 35/64 |288-1130-ND | 3.20 14.00  24.00/13121015 
DIN | Turquoise |10.5| 6 | 08 | 20 [288-1005-ND* | 232 10.15 17.40 ]1161034 
: 2x250| 2x14} Blue | 185| 100] 29 | 4.0/7.5 |288-1131-ND | 3.20 14.00  24.00|13101025 
034 | 9 | PN | tarauotse [125] 8 [08 | 20 eee ae, 28 108s 18.60 natant 2x250| 2x14] Blue | 21.5|130| 29 | 4.0/7.5 |288-1132-ND | 3.20 14.00  24.00|13131025 
: W |Turquoise|105/ 6 | 08 | 20 |2es-o4a-np* | 292 1015 17.40 (1162034 Mien so Me ere USE | ee Eo ae j : : 
w [Turquoise |125| 8 | 02 | 20 BEOMINeM 249 10.88 12.60 [1182004 2x4.00| 2x12 | Gray | 230} 120] 38 | 49/86 |288-1133-ND | 5.80 21.75  29.00|13121040 
pin) whe Ttas| 6 14a | 35 leaEeooeN ee 738 ipa Haei0g0 2x6.00| 2x10 | Yellow | 250/140] 49 | 58/96 |288-1134-ND | 620 23.25  31.00/13141060 
on | white 1435) a | 14/05 Beeeeeee 4.59% <5. G00. |ddaioKo 2x100| 2x8 | Red | 260] 140] 65 |7.0/126|288-1135-ND | 7.60 2850  38.00|13141100 
nso | 29 LON | white _|155] 10 | 11 | 26 |2se-oo9.no 488 738° t30: |AdtOiORD 2x160| 2x6 | Blue | 31.0|160| 85 |8.8/16.6|288-1136-ND | 20.00 87.50 150.00|13161160 
: w | Orange [115]; 6 | 14 | 25 |288-1045-ND 168 7.35 12.60 |1162050 
. Material: Copper 
W | Orange |13.5] 8 | 1.1 | 2.5 |288-1046-ND 1.20 5.25 9.00 |1182050 Wire Ferrules — Non-Insulated  surtace: Tin-piatea 
w | Orange | 15.5] 10 | 14 | 25 |288-1047-nD 1.68 7.35 12.60 |11102050 
DIN Gray 12.0} 6 | 1.3 | 2.8 )288-1010-ND 1.76 7.70 13.20 )1161075 Size Dimensions (mm) Digi-Key Pricing AE 
pIN | Gray |14.0] 8 | 1.3 | 2.8 }288-1011-ND 4.20 5.25 9.00 |1181075 (mm2) | AWG | A B C | Part No. 10 50 100 _| Part No. 
o75 | 29 | ON | Sav | 160] 10 | 1.9 | 28 |28e-to12ND | 1.76 7.70 19.20 |11101075 oo | | | (88 | eS sGDP 32:03. 00" 42510025 
: DIN | Gray | 18.0] 12 | 1.3 | 2.8 |288-1013-ND 1.76 7.70 13.20 |11121075 24 7 08 | 1.7 |288-1078-ND* 60 2634.50 |12710025 
w | white [120] 6 | 1.3 | 28 |288-1048-ND 1.76 7.70 13.20 1162075 Ad 22 5 0.9 | 1.8 |288-1079-ND* 64 2804.80 | 12510034 
W | White [14.0] 8 | 1.3 | 2.8 |288-1049-ND 1.20 5.25 9.00 |1182075 22 7 0.9 1.8 |288-1080-ND* 642.80 4.80 [12710034 
DIN Red [12.5] 6 | 1.5 | 3.0 |288-1014-ND 2.00 8.75 15.00 )1161010 20 6 1.0 2.1 |288-1081-ND 68 2.98 5.10 |12610050 
DIN Red |14.5| 8 | 1.5 | 3.0 |288-1015-ND 1.28 5.60 9.60 | 1181010 0.50 20 8 1.0 2.1 |288-1082-ND* 72 3.15 5.40 | 12810050 
pin | Red | 165) 10 | 1.5 | 3.0 |288-1016-ND 2.00 8.75 15.00 |11101010 20 to | 10 | 21 |288-1083-ND 72 3.15 5.40 | 121010050 
1.00) 18] w | Yellow [125]; 6 | 15 | 3.0 |288-1052-ND 2.00 875 15.00 |1162010 20 6 12 | 23 |288-1084-ND 84 3.68 ~=—-6.30 |12610075 
w | Yellow |145} 8 | 15 | 3.0 |288-1053-ND 1.28 5.60 9.60 |1182010 re 20 8 12 | 23 |288-1085-ND* 84 3.68 ~—-6.30_| 12810075 
w | Yellow | 165] 10 | 15 | 3.0 |288-1054-nD 2.00 8.75 15.00 |11102010 ; 20 to | 12 | 23 |288-1086-ND 88 3.85 6.60 | 121010075 
w | Yellow | 185] 12 | 1.5 | 3.0 |288-1055-nD 2.00 8.75 15.00 |11122010 20 12 | 12 | 23 |288-1087-ND 96 420 7.20 | 121210075 
pin | Black |125| 6 | 18] 34 [288-1018-nD* | 280 12.25 21.00 ]1161015 18 6 14 | 25 |288-1088-ND 88 3.85 6.60 |12610100 
DIN Black | 14.5} 8 | 1.8 | 3.4 |288-1019-ND 1.76 7.70 13.20 |1181015 18 7 14 25  |288-1089-ND 88 3.85 6.60 | 12710100 
DIN Black | 16.5] 10 | 1.8 | 3.4 |288-1020-ND 2.80 12.25 21.00 |11101015 1.00 18 8 14 2.5 |288-1090-ND* 88 3.85 6.60 112810100 
150) 16 | DIN | Black | 185] 12 | 1.8 | 3.4 |288-1021-ND 2.80 12.25 21.00 |11121015 18 10 | 14 | 25 |ess-too1-np 88 ©6385 ~—«@ 60: 121010100 
DIN | Black |125| 6 | 1.8 | 34 |288-1056-ND* | 280 12.25 21.00 |1162015 - v2 | 44 | a5 Peenneenine ‘00. aa. “peo l aoTaiaiOO 
w | Red |145| 8 | 18 | 34 |288-1057-ND 176 7.70 13.20 |1182015 i 7 17 | 28 lSSaEngenG ree ae CIE 
w | Red | 165] 10 | 1.8 | 34 |288-1058-ND 2.80 12.25 21.00 |11102015 a0 8 17 | 99 |eemneen oss Age. ean iosinie 
208 | 14] DIN] Yellow [145] 8 |2.05| 36 |288-1023-ND 220 9.63 16.50 |1181208 ‘66 46 io | a7) 23 (eneneen ee. ang — 789 -lansinise 
” aa 15.0| 8 | 23 | 42 |288-1024-nD 176 7.70 13.20 |1181025 s » | a7 | 23 Senne faa Ana. Saas ereiaisa 
250 | 14 ue |19.0| 12 | 23 | 42 (eae eal WOE ASO aie 16 15 | 17 | 28 |288-1097-ND* 1.08 473 840 |121510150 
w | Bue [150]; 8 | 23 | 42 |288-1062-ND 176 7.70 13.20 |1182025 
14 7 22 | 34 |288-1099-ND 116 5.08 870 |12710250 
w | Blue |190] 12 | 23 | 42 |288-1063-nD 240 10.50 18.00 |11122025 
14 8 22 | 34 |288-1100-ND 116 5.08 870 |12810250 
pin | Gray [175] 10 | 29 | 4.8 |288-1027-ND 2.88 12.60 21.60 |11101040 2.50 
14 to | 22 | 34 |288-1101-ND 116 5.08 870 |121010250 
joo | 12 LDN | Gray [20.0] 12 | 29 | 48 |288-1028-ND 2.88 12.60 21.60 |11121040 
: w | Gray [175] 10 | 29] 48 |288-1065-nD 2.88 10.80 14.40 |11102040 Us | 22 | 34 eee BIG SOR = SBM APIe Nae 
w | Gray |20.0] 12 | 29 | 48 |288-1066-nD 2.88 10.80 14.40 |11122040 1 9 ee oo Lame otal ede 
soo | 19 LDN | Yellow [20.0] 12 | 36 | 62 [288-1030-ND 3.80 14.25 19.00 ]11121060 4.00 12 10) 28 | 0 Ry MAI; AOD | CAD tet t0800 
; w | Black [20.0] 12 | 36] 62|288-1068-ND | 3.80 14.25 19.00 |11122060 20] 12) | 28 | 40 Beeman 100 4387.50) | 121210400 
10.00] 8 | DIN| Red [21.0] 12 | 46 | 7.5 |288-1032-ND | 3.80 14.25 19.00 [11121100 5 10) 10) oe AMR ane cea eae 
16.00; 6 | DIN| Blue |230] 12 | 60 | 88 |288-1034-ND 5.20 19.50 26.00 |11121160 10 | 35 | 47 |288-1111-ND 2.24 9.80 16.80_ | 121210600 
25.00] 4 | DIN | Yellow | 29.0] 16 | 7.5 |11.0]288-1036-ND | 13.20 49.50 66.00 |11161250 10.00 8 12 45 | 5.8 |288-1114-ND 2.00 875 15.00 | 1212110 
J Ssck RAGE DIN LGA DERE 25.00 4 12 | 73 | 95 |288-1121-ND 10.40 45.50 78.00 |1212125 


Note: For additional sizes, please visit our web site. 


Assortment Boxes 


288-1147-ND 


288-1153-ND 


288-1148-ND 


288-1154-ND 


288-1149-ND 


288-1155-ND 


288-1156-ND 


288-1157-ND 


Assortment Box 1 — 150 pieces DIN Type (30 pieces each of 


sizes'0.25,'0:34,'0:50,.0.75; Md 1500) veces sunny’ usciva deals scnmee nae eninuesinaye’s $50.00 
Assortment Box 1 — 150 pieces W Type (30 pieces each of 

sizes 0.25, 0.34, 0.50, 0.75, and 1.00) ......... 0... cece cc ec cece eee es nets een eee ee $50.00 
Assortment Box 2 — 400 pieces DIN Type (50 pieces each of sizes 

0.50 and 2.50; 100 pieces each of sizes 0.75, 1.00, and 1.50)................2.. $75.00 
Assortment Box 2 — 400 pieces W Type (50 pieces each of sizes 

0.50 and 2.50; 100 pieces each of sizes 0.75, 1.00, and 1.50)................0.. $75.00 
Assortment Box 3 — 100 pieces DIN Type (50 pieces each of size 

4.00; 20 pieces each of sizes 6.00 and 10.00, 10 pieces of size 16.00) ......... $62.50 
Assortment Box 3 — 100 pieces W Type (50 pieces each of size 

4.00; 20 pieces each of sizes 6.00 and 10.00, 10 pieces of size 16.00) ......... $62.50 
Assortment Box 7 — 1,800 pieces (500 pieces of size 0.50; 400 pieces each 

of sizes 0.75 and 1.00; 300 pieces of size 1.50; 200 pieces of Size 2.50) ....... $87.50 
Assortment Box 8 — 370 pieces (150 pieces of size 4.00; 100 pieces of size 

6.00; 80 pieces of size 10.00; 40 pieces of size 16.00) .............0...c eee $75.00 


* Does not conform to DIN 46228 Part 1 


Crimp Kit 


Features: * Convenient and Portable Metal Carrying Case * Insulated Ferrules * Ferrule Assortment from 
10-24 AWG «* Stripping and Crimping Tool Included * Great for Technicians and Prototyping 


288-1238-ND 


(AE\Part # CRIMPKIT): 1 ics. tessscseaanecastanstiacmbacsanensaernereedaregacgaaeniad nocd $490.00 


Crimp Tools 


288-1163-ND 
288-1158-ND 
288-1159-ND 
288-1161-ND 
288-1162-ND 
288-1234-ND 
288-1235-ND 
288-1236-ND 
288-1237-ND 


Prototype Tool For 10-22 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 22-10) -.. $43.73 
For 10-24 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 24-10 $175.00 
For 4-8 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 8-4) .. $188.46 


For 10-28 AWG Ferrules (AE Part # SQ 28-10) 
For 8-12 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 12-8 TW) 


Pneumatic Hand Tool For 14-24 AWG (AE Part # PC 24-14H) 

Pneumatic Bench Tool For 14-24 AWG (AE Part # PC 24-14B) $842.19 
Pneumatic Hand Tool For 8-12 AWG (AE Part # PC 12-8H) $745.94 
Pneumatic Bench Tool For 8-12 AWG (AE Part # PC 12-8B) $951.56 


354 (usz010) 
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AMERICAN 
ELECTRICAL INC. 


DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories 


PEK Series: These terminal blocks are manufactured from a thermoplastic material and are mountable to TS35 and TS32 DIN Rails. Terminal Blocks are beige in color. 
PIK Seris: The double decker version of the PEK. Double deck allows for two separate busses (PIK4N) or 2 busses joined together (PIK4NK) to allow multiple connections to a common bus. 


DIN RAIL MOUNTED FEED-THROUGH TERMINALS ACCESSORIES (See Accessories Section) 
Terminal | UL Volts Wire Gauge | Digi-Key Price Each American Electrical | Marking End End Cross 

Fig. Series Width (mm) (V) UL Amps (AWG) Part No. i 10 50 Part No. Tags Bracket | Plate Connection 
1 PEK 2.5 K 5 600 18 26-12 288-1239-ND 75 68 .60 {305110 DYS5 495040 | 445110 | 475112, 475113, 475114, 475119 
PEK 4 6.5 600 34 26-10 288-1241-ND 88 79 -70 {305130 DY5 495040 | 445150 | 475132, 475133, 475134, 475139 
2 PEK 6 8 600 44 26-8 288-1242-ND 1.05 95 .84 |305140 DY5 495040 | 445150 | 475142, 475143, 475144, 475149 
PEK 10 10 600 50 16-8 288-1243-ND 1.35 1.22 1.08 |305150 DY5 495040 | 445150 | 475152, 475153, 475154, 475159 
3 PEK 35 16 600 115 10-2 288-1245-ND 5.40 4.86 4.32 |305170 DYS5 495040 | 445170 | 475172, 475173, 475174, 475179 

Double Deck 
PIK4N 6 300 32 26-10 288-1246-ND 1.48 1.33 1.19 |319100 DY5 495040 | 449010 | 474132, 474133, 474134, 474139 
4 

PIK 4 NK 6 300 32 26-10 288-1247-ND 4.24 3.82 3.39 |319120 DY5 495040 | 449010 | 474132, 474133, 474134, 474139 


WGT Series: These Ground Terminals can be used on both TS35 and TS32 DIN Rails. The Yellow/Green color combination meets international standards for ground labeling. The internal metal parts electrically connect the 
field wiring to the DIN Rail. DIN Rails mounted to metallic cabinetry and connected to earth, complete the proper grounding process. 


DIN RAIL MOUNTED GROUNDING TERMINALS ACCESSORIES (See Accessories Section) 
Wire Digi-Key Price Each American Electrical Marking End End Cross 
Fig. Series Gauge (AWG) |Part No. 1 10 50 Part No. Tags Bracket Plate Connection 
5 WGT 2.5 26-12 288-1248-ND 2.49 2.24 1.99 331120 DY5 495040 — = 
WGT 4 26-10 288-1249-ND 2.68 2.42 2.15 331130 DY5 495040 = = 
6 
WGT 10 16-6 288-1251-ND 3.14 2.83 2.52 331150 DY5 495040 = = 


ASK 2 Series: * Maximum Current: 6.3A * Wire Range: 26-8 AWG ASK 4 Series: * Maximum Current: 6.3A * Wire Range: 22-8 AWG 


DIN RAIL MOUNTED FUSE TERMINALS ACCESSORIES (See Accessories Section) 
Terminal Maximum Digi-Key Price Each American Electrical Marking End End Cross 
Fig. Series Width (mm) Voltage (UL) | Part No. 1 10 50 Part No. Tags Bracket Plate Connection 
Accepts 5 x 20mm and 5 x 25mm Fuse 

ASK2S 8 300V 288-1252-ND 2.74 2.47 2.19 351100 DY5 495040 450040 = 

vA 
ASK 2LD 8 110VAC 288-1254-ND$ 3.95 3.56 3.16 351510 DY5 495040 450040 = 

8 ASK 2LD 8 24VDC 288-1253-ND$ 3.66 3.30 2.93 351220 DY5 495040 450040 _ 

Accepts 1 1/4” x 1/4” Fuse 

ASK4S 10 600V 288-1255-ND 6.12 5.51 4.90 351120 DY5 495040 Included = 

9 ASK 4LD 10 24VDC 288-1256-ND$ 8.75 7.88 7.00 351720 DY5 495040 Included = 
ASK 4LD 10 110VAC 288-1257-ND$ 8.75 7.88 7.00 351750 DY5 495040 Included = 

+ With LED Fuse Blown Indicator (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMERICAN ~~ DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories (cont) (OES 
Applications requiring circuit protection are often specified with fuses instead of circuit breakers. These fuse holders No. of Digi-Key Price Each American Electrical 
are capable of protecting circuits utilizing popular size fuses. Specifications: ASK 4 Series: * Maximum Voltage: 600V Series Positions | Part No. 1 10 50 Part No. 
* Maximum Current: 32 Amp * Wire Size: 26-6 AWG ASK 6 Series: * Maximum Voltage: 600V * Maximum Current: 50 Amp UK 25/10 10 288-1270-ND 5.33 4.80 427 1475129 
* Wire Size: 26-6 AWG ° . . ° 

UK 4/2 2 288-1271-ND 1.97 1.77 1.58 | 475132 
DIN RAIL MOUNTED FUSE HOLDERS 
Terminal | No. of | Digi-Key Price Each American Electrical UK 4/3 3 288-1272-ND 2.85 2.57 2.28 )475133 
Fig. | Series | Width (mm) | Poles | Part No. i 10 50 Part No. UK 4/10 10 288-1274-ND 8.06 7.26 6.45 |475139 
Accepts 1.5” x 13/32” Fuse 
10 | ASK4 17 1 288-1301-ND 4.03 3.63 3.23 |2541000 UK Ge 2 pee ere NO ene 1.86 13 i| Aree 
Accepts 1.5” x 13/32” Fuse — With Fuse Blown Indicator UK 6/3 3 288-1276-ND 2.89 2.60 2.31 |475143 
40 ASK 4 17 2 288-1304-ND 21.15 19.04 16.92 |2543100 UK 10/3 3 288-1280-ND 3.03 2.73 2.42 |475153 
ASK 4 17 3 |288-1306-ND 31.72 28.55 25.38 |2544100 UK 10/4 4 288-1281-ND 3.95 3.56 316 [475154 
A ts 2.0” x 0.55” Fi 
nite doco baad UK 16/2 2 —_|288-1283-ND 216 195 1.73 |475162 
ASK 6 27 1 288-1307-ND 9.25 8.33 7.40 |2561000 
11 | Aske 27 288-1309-ND | 1850 1665 14.80 |2563000 Dies ae 2 SOS eS sete azeles 
ASK 6 27 288-1311-ND 28.00 25.20 22.40 |2564000 UK 16/4 4 288-1285-ND 4.17 3.75 3.34 | 475164 
A * UK 35/2 2 288-1287-ND 2.13 1.92 1.71 |475172 
ccessories UK 35/3 3 288-1288-ND 3.03 2.73 2.42 |475173 
No. of _ | Digi-Key ice each American Electrical UK 35/4 4 |288-1289-ND 433 3.90 3.47: [475174 
Series Positions | Part No. 1 10 50 Part No. 
End Plates UK 35/10 10 |288-1290-ND 9.52 8.57 7.62 |475179 
NPP 25K = 288-1258-ND 22 20 48 1445110 UK 4/2 2 288-1291-ND 1.72 1.56 1.38 | 474132 
NPP 2.5-10 = 288-1259-ND 35 32 .28 |445150 UK 4/3 3 288-1292-ND 2.31 2.09 1.86 | 474133 
Cross Connection Jumpers UK 4/10 10 288-1294-ND 7A1 6.67 5.93 | 474139 
UK 2.5 K/4, 4 288-1265-ND 2.43 2.19 1.95 |475114 Marking Tags 
UK 2.5/3 3 288-1268-ND 1.68 1.52 1.385 |475123 DY5 101-150 | 288-1299-ND 1.60 1.44 1.28 |505042 
UK 2.5/4 4 288-1269-ND 2.43 2.19 1.95 |475124 DY5 151-200 | 288-1300-ND 1.60 1.44 1.28 |505043 


DIN Rail Mounted Interface 
Modules and Cables 


D-Sub Specifications: 
¢ Maximum Current: 1A * Wire Range: 22-14 AWG ¢ Operating Temperature: -10°C ~ 50°C 
IDC Specifications: 
* Maximum Current: 2A * Wire Range: 22-14 AWG ¢ Operating Temperature: -10°C ~ 50°C 
Dimension A Digi-Key Price Each American Electrical 
Fig. |Description Inches (mm) Part No. fl 10 50 Part No. 
Interface Modules 
9 Pin D-Sub Male and Female to Screw Block 1.53 (39) 288-1347-ND 53.08 46.45 39.81 DSUB-9-MF 
a 15 Pin Male and Female to Screw Block 1.93 (49) 288-1343-ND 74.57 65.25 55.93 DSUB-15-MF 
25 Pin D-Sub Male and Female to Screw Block 2.87 (73) 288-1345-ND 94.24 82.46 70.68 DSUB-25-MF 
20 Pin Male IDC Header to Screw Block 2.26 (57.5) 288-1350-ND 48.43 42.38 36.33 IDC-20-M 
2 24 Pin Male IDC Header to Screw Block 2.72 (69) 288-1352-ND 64.58 56.52 48.44 IDC-24-M 
40 Pin Male IDC Header to Screw Block 4.47 (113.5) 288-1353-ND 93.66 81.96 70.25 IDC-40-M 
Cables for Modules 
9 Pin D-Sub Cable Male to Female 2M = 288-1348-ND 23.86 20.88 17.90 DSUB-9-MF-CBL 
15 Pin D-Sub Cable Male to Female 2M = 288-1344-ND 23.04 20.16 17.28 DSUB-15-MF-CBL 
= 25 Pin D-Sub Cable Male to Female 2M a 288-1346-ND 24.88 21.77 18.66 DSUB-25-MF-CBL 
20 Pin Male IDC Single End 2M = 288-1349-ND 52.84 46.24 39.63 IDC-20-M-CBL 
24 Pin Male IDC Single End 2M = 288-1351-ND 70.74 61.90 53.06 IDC-24-M-CBL 


eae PART NUMBERING SYSTEM 
Sold in 1” increments ADR z -ND 
from 3” to 78”. | 


Call for custom lengths nae 
and pricing! DIN RAIL 


DIN Rail 


Unslotted 
7.55mm x 35mm 


Features: * Steel Design * CE Approved * Zinc Plated * No Markings on Rail 


Slotted 
7.55mm x 35mm 


Slotted 
15mm x 35mm 


Unslotted 


15mm x 35mm Length in inches 


with an implied 
L_ decimal point 
after the second 
digit. Example: 
3 IN = 0300 


S = Slotted 
U = Unslotted 


5 35 7 35 


y~ 35 
> ~~ 
36 
75 
} 75 
S K<688 
27 


4 


36 
¥2 
15) 
if 
<2 
or 


Note: Lengths exceeding 
48” may incur additional 


Width and height in MM 
3575 = 35MM X 7.55MM 


shipping charges. Acs 3515 = 35MM X 15MM 

a7 > 27> ELECTRICAL INC 

Length | Digi-Key “YU” Price Each “S” Price Each Length | Digi-Key “U” Price Each “S” Price Each 

(In.) | Part No. 1 10 100 1 10 100 (In.) | Part No. 1 10 100 1 10 100 
3 ADR3575-[_]0300-ND 1.44 1.08 75 1.44 1.08 75 3 ADR3515-(10300-ND 1.51 1.14 80 1.51 1.14 80 
4 ADR3575-(_10400-ND 1.61 1.22 88 1.61 1.22 .88 4 ADR3515-(10400-ND 1.64 1.25 91 1.64 1.25 91 
5 ADR3575-(_10500-ND 1.63 1.26 94 1.63 1.26 94 5 ADR3515-(10500-ND 1.74 1.34 1.01 1.74 1.34 1.01 
6 ADR3575-(_0600-ND 1.88 1.45 1.09 1.88 1.45 1.09 6 ADR3515-(0600-ND 2.05 1.58 1419 2.05 1.58 1.19 
7 ADR3575-(_10700-ND 2.15 1.66 1.25 2.15 1.66 1.25 7 ADR3515-(10700-ND 2.34 1.81 1.36 2.34 1.81 1.36 
8 ADR3575-(_10800-ND 2.40 1.87 1.40 2.40 1.87 1.40 8 ADR3515-(_10800-ND 2.61 2.03 1.53 2.61 2.03 1.53 
9 ADR3575-[_0900-ND 2.65 2.07 1.55 2.65 2.07 1.55 9 ADR3515-[10900-ND 2.87 2.24 1.68 2.87 2.24 1.68 
10 |ADR3575-(}1000-ND. 2.89 2.25 1.69 2.89 2.25 1.69 10 |ADR3515-(11000-ND 3.12 2.44 1.83 3.12 2.44 1.83 
11 ADR3575-(]1100-ND 3.11 2.44 1.83 3.11 2.44 1.83 1 ADR3515-(11100-ND 3.35 2.63 1.98 3.35 2.63 1.98 
12 _|ADR3575-(}1200-ND 3.32 2.61 1.96 3.32 2.61 1.96 12 |ADR3515-(11200-ND 3.57 2.81 2.11 3.57 2.81 2.11 
24 |ADR3575-(12400-ND 5.02 4.02 3.02 5.02 4.02 3.02 24 | ADR3515-[12400-ND 5.20 4.16 3.12 5.20 4.16 3.12 
36 |ADR3575-(]3600-ND 6.57 5.26 3.98 6.57 5.26 3.98 36 | ADR3515-[13600-ND 7.05 5.65 4.28 7.05 5.65 4.28 
48 |ADR3575-(14800-ND 7.97 6.38 4.88 7.97 6.38 4.88 48 | ADR3515-[14800-ND 8.43 6.75 5.19 8.43 6.75 5.19 
—___|ADR3575-(17874-ND* 11.12 8.75 6.84 11.12 8.75 6.84 —__|ADR3515-(17874-ND* 11.78 9.21 7.25 11.78 9.21 7.25 


Note: LJ S = Slotted, U = Unslotted + 2 meter length 


More Product Available Online: www.digikey.com 


356 (usz2010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Weidmiilier X DIN Rail - Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Fig. 4 NEW! 


Push In technology reduces 
PUSH in) installation time to the abso- 


lute minimum. Stripped solid 
9) conductors or conductors with 
wire end ferrules are simply in- 


serted into the clamping point. 
High performance coupled 
with a compact design. The 
P-Series is the ideal way to 
reduce the number of different 
terminals you need. 
TERMINAL BLOCKS ACCESSORIES (See Descriptions and Prices Below) 
Termination : 
Wire Size | Block width UL Digi-Key Price Each Weidmiiller Grounding End End Jumpers/ DIN Marking 
Fig. Series (AWG) (mm) V/A Part No. i 10 100 | Part No. Blocks Plates Brackets Partitions Jumper Links Rail Tags 
wou25n | 24-12 5 300V/25A |281-1466-ND@ | 1.73 1.56 1.38 | 1040800000 | 281-1490-ND | 281-1499-nD | 281-1503-ND = 281-1505-ND | 281-1534-ND | 281-1550-ND 
wou25 | 22-12 5 GOOV/25A |281-1467-ND@ | 1.37 1.28 1.10 |1020000000 | 281-1491-ND | 281-1500-ND | 281-1503-ND _ 281-1505-ND | 281-1534-ND | 281-1550-ND 
wou 4 22-10 6 GOOV/35A |281-1468-ND 143 1.29 1.14 |1020100000 | 281-1492-ND | 281-1500-ND | 281-1503-ND _ 281-1514-ND | 281-1534-ND | 281-1551-ND 
1 | Wwous 20-8 8 600v/45A |281-1469-ND® | 222 2.00 — 1.78 |1020200000 | 281-1493-ND | 281-1500-ND | 281-1503-ND = ee TEND | 281-1534-ND - 
wou 10 16-6 10 | 1,000w65A|281-1470-ND® | 296 266 2.37 | 1020300000 | 281-1494-ND | 281-1500-ND | 281-1503-ND = per tee2 ND | 281-1534-ND = 
WDU 16 14-6 12 600V70A |281-1471-ND 5.64 5.08 4.52 | 1020400000 = = 281-1502-ND = 281-1529-ND | 281-1534-ND = 
281-1481-ND 281-1536-ND 
WDU15/R3.5| 26-14 3.5 300V/15A |281-1476-ND 188 1.69 1.50 | 1753280000 = 281-1478-ND | 281-1480-ND = setae Np | 281-1535-nD | 28r-)286 0 
WDK25N | 22-12 5 600V/20A |281-1472-ND 468 4.22 3.75 |1041100000 = = 281-1502-ND | 281-1501-ND | S81 1908-ND | o61-1534-nD | 281-1550-ND 
281-1481-ND 281-1536-ND 
> [WOK 15iR3.5| 26-14 3.5 300V15A |281-1477-ND@® | 408 368 3.27 |1753290000 = 281-1479-ND | 281-1480-ND = OBI AdROND | 281-1535-ND | 58 feos np 
wok4n | 22-10 6 6O0V/35A |281-1473-ND 6.35 5.72 5.08 |1041900000 = = 281-1502-ND | 281-1501-ND | 281-1514-nD | 281-1534-ND | 281-1550-ND 
PDK 25/4 | 26-10 5.1 GOOV/30A |281-2578-ND@v| 359 3.23 2.87 | 1918770000 281-1534-ND = 
wok4anv | 22-10 6 6OOV/35A |281-1474-ND 8.94 8.05 7.16 |1041910000 | 281-1497-ND = 281-1502-ND | 281-1501-ND | 281-1514-ND | 561 4534-up | 281-1550-ND 
3 
WDK25NV | 26-12 5 600V/20A |281-1475-ND@® | 954 859 — 7.64 |1041610000 | 281-1497-ND = 281-1502-ND | 281-1501-ND | S81 1908-NO | 991-1534-nD | 281-1550-ND 
pou25/4 | 26-10 5.1 BOOV/30A |281-2568-ND@v| 1.52 1.37 1.22 |1896110000 | 281-2575-ND | 281-2569-ND = 281-2569-ND = 281-1534-ND = 
pouei0 | 14-8 8.1 BOOV/44A |281-2570-ND@v| 255 2.30 2.04 | 1896140000 | 281-2576-ND | 281-2571-ND = 281-2571-ND = 281-1534-ND = 
4 
PDU 16 14-4 12 GOOV/75A |281-2572-ND@v| 3.59 3.23 2.87 | 1896400000 | 281-2577-ND | 281-2573-ND = 281-2573-ND = 281-1534-ND | 281-1550-ND 
PIR 2540 | o8-10 5.1 300V/10A |281-2574-ND@w| 494 4.45 3.95 | 1933910000 = = = _ = 281-1534-ND _ 
@ RoHS Compliant “ NEW! 
Accessories Grounding Blocks - End Plates - Covers open End Brackets - Clamps 
7 : Grounds connected wires | end of terminal block blocks into place on Rail 
Digi-Key Price Each =) Weidmiiller Digi-Key Price Each =] Weidmiiller to DIN rail 
Description Part No. 1 10 100 |Part No. Description Part No. al 10 =100 |Part No. 
Grounding Blocks ZQV 2.5N/3 281-1506-ND | 1.25 1.13 1.00|1693810000 
WPE 2.5N 281-1490-ND | 627 5.65 5.02|1016200000| |zav 4n/2 281-1514-ND | 1.31 1.18  1.05|1758250000 
WPE 2.5 281-1491-ND@ | 7.23 6.51 5.79|1010000000| |Zav 4N/10 281-1517-ND | 6.30 5.67 5.04|1758260000 
WPE 4 281-1492-ND@ | 7.46 6.71  5.97|1010100000 Jumper Links 
WPE 6 281-1493-ND 7.73 6.96 6.18/1010200000) |WQV 6/2 281-1518-ND® | 1.85 1.67 1.48)1052360000 
WPE 10 281-1494-ND 8.64 7.78 6.92/1010300000; |WQV 6/4 281-1520-ND@ | 3.57 3.22 2.86/1054860000 
reds 261-2675-NDev| 4.77 430 3.82/1896170000) | WAY GND pineal hecanns Partition - WIW Jumpers - For cross Jumper Links - For cross 
PPE 6/10 281-2576-ND@v| 5.81 5.23 4.65|1896180000| |WOV 10/2 281-1522-ND@ | 2.07 1.87 1.66/1052560000 connection ZOV connection WAV 
PPE 16 281-2577-ND@v| 9.29 8.36 7.43|1896210000] |WOV 10/3 BEIRISZENDME| 2.91 2.62 2.93/1054960000 
‘cho Plates = RoHS: Compliant wav 10/10 281-1525-ND | 902 8.12 7.22|1052460000 
WAP WDU 1.5/R 3.5]281-1478-ND 39.36 .32|1754190000| |WOV 16/10 ESlaISauNiSam| 9.44 8.50 7.55) 1053360000 
WAP WDK 1.5/R 3.5|281-1479-ND | 1.04 .94 —.83/1754200000 Notching Too! (For All Sere) 
WAP WDU1.5 —_|281-1499-ND 98 87 77|1060000000) [Putting Tool WAW 1 [281-1633-ND__65.00_—_— 1900480 
WAPWOU25 — /281-1500-ND | 101 91 81/1050000000) eae soe nn ans rae 
PAP 2.5/4 281-2569-NDv | .72 65 .58|1896300000 jaeay Fen HSL ii ee bree 
8X4. al A . 5 5 DIN Rail-with Marker Strips-Will mark Fuse Block TS 35 DIN Rail 
PAP'G/10 coon 78.71 .63/1898330000 1.0x5.5 281-1532-ND 23.54 21.19 18.83/9008350000 mounting holes termination points with LED indicator 
PAP 16 281-2573-NDv | 1.25 1.13  1.00|1896290000 : 
Eade hots DIN Rail - Slotted 1M 
allthis TS35x7.5mm  |281-1534-ND | 15.27 13.75 12.22|0514510000 Unprinted 
EWS 261-1480-ND@ ) 81.73 .65/3828600000) Hosts 5.5mm — |281-1535-ND@ |13.08 11.78 10.47|0117510000 LS “< 
WEW 35/1 281-1502-ND | 5.01 4.51 4.01|1061200000 . 
Marking Pen ao 
WEW 35/2 281-1503-ND@ | 2.31 2.08 1.85|1059000000] [> —5-y BREEAM Gan a4 7.50 Foeaoiana 
Partition — RoHS Compliant Outlet Modules a 
ww 281-1501-ND 5.57 5.01 4.46/1058800000| Jac single 281-1560-ND | 16.88 15.44 12.06]9915480000 Printed 
Jumpers AC, Duplex 281-1561-ND | 24.53 22.43 17.52|9915490000 
ZQV 1.5/R 3.5/2 GE |281-1481-ND® | .62 56  .50|1754210000 = i 
Fuse Block — RoliS:Complilant Outlet Modules-TS 35 DIN Rail 
ZQV 1.5/R 3.5/3 GE |281-1482-ND 1.22 1.10 .98)1754220000) [with indicator 281-2567-ND | 18.27 16.71 13.05]1966060000 ae 
cs vy uplex 
ZV 2.5N/2 281-1505-ND@ | 66 60 .53|1693800000} § RoHS Compliant v NEW! or a 
Digi-Key Price Each Weidmiiller : i] O 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Marker Strips 
DEK 5/3.5 MC Blank (unprinted) 281-1536-ND@ 70.50 945 8.40 1755270000 
DEK 5/3.5 FS 1-10 Premarked (printed) 281-1537-ND 12.00 10.80 9.60  |1762320001 
DEK 5/5 Blank (unprinted) 281-1550-ND@ 3.00 270 2.40 — 0473360000 
DEK 5/6 Blank (unprinted) 281-1551-ND@ 3.00 270 2.40 — 0468560000 
DEK 5/8 Blank (unprinted) 281-1553-ND@ 3.75 3.38 3.00 _| 1277060000 
@ RoHS Compliant 
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-sore TecHnoLoey, wc. DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Color: Beige Color: Beige Color: Beige or Green/Yellow 


) 
Color: Green/Yellow Color: Beige or Green/Yellow Color: Beige or Green/Yellow Color: Beige or Green/Yellow Color: Beige or Green/Yellow 
TERMINAL BLOCKS SPECIFICATIONS ACCESSORIES 
: Dimensions Wire UL Rated | UL Rated Marker | Marker 
Digi-Key Price Each On-Shore | LxWxH Size Voltage | Current | End | Isolation End Test Test Cross Strip Strip 
Fig.| Series | Part No. 1 10 100 | Part No. (mm) (AWG) (V) (A) Plate | Partition | Separator | Bracket | Socket | Plug Connection (Blank) | (1-10) 
Screw Terminal 
SRD 2.5 | £D2542-ND 2.58 2.32 2.06|41206.2 59x 5x60 22-14 300 20 2101.2 — 2566.2 | 2826.2 | 2075.0 | 2007.0 2567.0/2570.0 2430.0 | 2431.0 
! SRD 4 |£D2527-ND 2.69 242 2.15}41020.2 59x 6x60 22-12 300 30 2101.2 =_ 2566.2 | 2826.2 | 2075.0 | 2007.0 2087.0/2090.0 2430.0 | 2431.0 
2 | SR4 DRL | ED2544-ND 2.89 2.60 2.31/41211.2 67 x6 x47 22-12 600 20 _ _ 2003.2 | 2826.2 | 2006.0 | 2007.0 | 2019.0/2740.2 & 2022.0/2743.2 | 2035.0 | 2036.0 
SR 150 | ED2538-ND 27.64 24.88 22.11)41124.2 93 x 31 x 109 | 2-300MCM 600 275 _ _ =_ 2761.0 _ _ - _ — 
SR 240 | ED2539-ND 33.18 29.87 26.55) 41126.2 93x 36x 123) 2/0-500 600 370 — = = 2761.0 = = = _— = 
: SR50 | £D2536-ND 11.15 10.04 8.92} 41120.2 79x 20x76 6-1/0 600 150 = _ = 2761.0 _ _ _ = _ 
SR95 | £D2537-ND 22.12 19.91 17.70)41122.2 84 x 25 x 88 2-4/0 600 230 _— = = 2761.0 = = = _— = 
Tension Spring 
ZR2.5 |ED2548-ND@* 1.09 99 88 | 43500.2 59x5x39 20-12 600 27 3700.2 | 2957.2 _ _— _ _ 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
3 ZR4_— | £D2553-ND* 1.29 1.16 1.03] 43515.2 64 x6 x 42 20-10 600 35 3703.2 | 2957.2 _ _— _ _ 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
ZR 2.5 DR | ED2549-ND* 1.57 1.42 1.26} 43501.2 71.3x 5x39 20-12 600 27 3701.2 | 2957.2 _ _ — _ 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
ZR4DR | ED2554-ND* 1.77 1.59 1.42} 43516.2 78.5 x 6 x 42 20-10 600 35 3704.2 | 2957.2 =_ _ _ _- 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
10 | ZR 4 DRL | ED2555-ND* 2.21 2.00 = 1.77] 43517.2 93 x6 x 42 20-10 600 35 3705.2 | 2957.2 _ _— _ _ 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
11} ZRD2.5 |ED2559-ND 2.52 2.27 2.02] 43562.2 84x5x53 20-12 300 10 3756.2 =_ = 3748.2 _ _ 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
GROUNDING BLOCKS 
Digi-Key Price Each On-Shore Dim. (mm) Wire Size Isolation Marker Strip Marker Strip 
Fig. Series Part No. 1 10 100 Part No. LxWxH (AWG) Partition (Blank) (1-10) 
3 SRSL 4-T15 ED2534-NDt 3.14 2.83 2.51 41064.2 32x7x 32 22-10 - _ - 
7 SRSL 2.5-T35 ED2530-ND 3.28 2.95 2.62 41056.2 52 x 6x 47 22-14 - 2035.0 2036.0 
SRSL 4-T35 ED2545-ND 3.50 3.15 2.80 41212.2 56 x 8x 47 22-10 _ _ _ 
5 SRSL 2.5-T35 DR ED2532-ND 4.43 3.99 3.54 41060.2 62.5 x6 x47 22-14 _ 2430.0 2431.0 
6 SRSL 2.5-T35 DRL ED2533-ND 4.59 4.14 3.68 41062.2 67 x6 x 47 22-14 _ 2035.0 2036.0 
7 SRSL 16-135 ED2540-ND 6.78 6.10 5.42 41197.2 56 x 12 x 58 12-6 _ _ _ 
SRSL 35-135 ED2541-ND 9.10 8.19 7.28 41199.2 58x 16x71 12-2 _ _ _- 
8 ZRSL 4 ED2556-NDt 3.84 3.46 3.07 43525.2 64x 6x 42 20-10 2957.2 2035.0 2036.0 
9 ZRSL 4 DR ED2557-NDt 4.62 4.16 3.70 43526.2 78.5 x 6 x 42 20-10 2957.2 2430.0 2431.0 
ig ZRSL 2.5 DRL ED2552-ND@t 5.27 4.74 4.22 43512.2 83.6 x 5x 39 20-12 2957.2 2430.0 2431.0 
ZRSL 4 DRL ED2558-NDt 6.19 5.57 4.95 43527.2 93 x 6 x 42 20-10 2957.2 2035.0 2036.0 
am ZRSLD 2.5 ED2560-NDt 4.57 4.1 3.66 43567.2 84x5x 53 20-12 =_ 2430.0 2431.0 
@ RoHS Compliant * UL approvals pending t Color: Green/Yellow 
Accessories 
END PLATES: Digi-Key Price Each | On-Shore Digi-Key Price Each | On-Shore 
In general end plates are used at the end of each terminal Series Description Part No. 1 10 100 | Part No. Series Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
row. If different terminals of different sizes are used on End Plates Cross Connection Jumpers for Screw Terminal Blocks 
diferent sized terminals The ovral dimension of ena | P2570 = [eb2aTe-NDe] 5651 45)2001.2 oe — ae 4 184 1820800 
plates conform to the dimension of the terminal to match. AP-SR — ED2490-ND 51 46 .41/2070.2 a2 = ED2492-ND | 1.01 91 .81/2087.0 
ISOLATION PARTITIONS: aaa S SHS) | al able He S ee ie F Ft a 
ZAP 2.5/4A — £D2515-ND 76 68 .61/3702.2 
When operating with cross-connections, partition plates Q2 = ED2510-ND_| 1.01.91 _.81 | 2832.0 
have to be mounted between the cross-connection. This ZAP 4/2A = EZ) 7366.50) 3703.2 10 = ED2485-ND | 4.34 3.91 3.48]2022.0 
is necessary in order to follow the prescribed air and ZAP 4/3A _ £D2517-ND 79.71 .63)3704.2 010 = ED2489-ND |6.89 6.20 5.51|2063.0 
Creepage distances. ZAPD 2.5 — £D2524-ND | 1.18 1.06 .94|3756.2 aio = ED2504-ND | 4.34 3.91 3.48/2570.0 
TEST-SOCKETS: Isolation Partitions — RoHS Compliant Q10 _— ED2511-ND | 4.34 3.91 3.48|2835.0 
Sockets type STB are inserted in the busbar or screwed in TW 2.5-10 aes £D2479-ND 73 66 .59/2002.2 Cross Connection Jumpers for Tension Spring Terminal Blocks 
the modular terminal in place of the terminal screw. They End Brackets — RoHS Compliant ZQ1 2.5/10 = ED2520-ND@ | 5.27 4.74 4.22|3718.8 
serve to take up the test sockets type PS. ES 35/2/K 7.5mm £D2481-ND 59 53 47/20052 ZQI 4/10 _ ED2522-ND | 5.71 5.15 4.57|3728.8 
ZQI 4/2 _ ED2521-ND 65 59 .52|3720.8 
CROSS-CONNECTION SYSTEMS: ES 35/2/K 8mm ED2509-ND 93 84 .74| 2826.2 Marker Strips 
Q - Cross connection; QI - For cross connections the Test Sockets $B 5/10 Blank Strip/10 5mm |ED2500-ND@| .55 50 .44/ 2430.0 
Soe a gaan aah aa STB 14/2.3 = ED2482-ND | .34 .31  .27)2006.0 $B 6/10 FW 1-10 | Printed Strip/10 6mm |ED2487-ND | 55 50 .44|2036.0(1-10) 
number of poles. STB 8.5/2.3 = ED2491-ND | 34 .31 .27/2075.0 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PHCENIX 
CONTACT DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories 


INSPIRING INNOVATIONS 


Fig.4 NEW! Fig.5 NEW! 


TERMINAL BLOCKS ACCESSORIES 
; Phoenix Marker Marking 
UL Digi-Key Price Each | Contact Grounding End Partition Isolator Bridge Bar Fixed Insertion Stript End 
Fig. Series V/A Part No. 1 10 | Part No. Block Cover Plate Bridge Bar Isolator Bridge Bridge U P Bracket 
MT 41.5 300/15 |277-1506-ND 234 2.01 [3100305 | 277-1507-ND | 277-1508-ND = = = 27-1494-ND = a |B | 277-1485-ND 
MBK 3/E-2 600/20 | 277-1481-ND 284 2.43 |1413036 | 277-1482-ND | 277-1484-ND _ an = 277-1488-ND | 277-1486-ND | D | H,L | 277-1485-ND 
MBK 5/E-Z 600/30 |277-1480-ND 273 2.34 |1402940 | 277-1520-ND | 277-1484-ND = = ms 277-1514-ND | 277-1511-ND | € | 1,M | 277-1485-ND 
UK1.5N 300/15 |277-1504-ND 243 1.82 3005837 | 277-1505-ND | 277-1493-ND = = = 27-1494-ND = c | P,Q | 277-1523-ND 
UK 2.5 N 300/20 | 277-1499-ND 2.03 14.74 |3003847 | 277-1517-ND | 277-1493-ND _ = = 277-1488-ND | 277-1486-ND | D | H,L | 277-1523-ND 
UK5N 600/30 |277-1501-ND 2.05 1.76 (3004362 | 277-1518-ND | 277-1498-ND i = = 277-1514-ND | 277-1511-ND | | 1M | 277-1523-ND 
UK6N 600/50 |277-1502-ND 278 2.38 3004524 | 277-1519-ND | 277-1498-ND = a = 277-1515-ND | 277-1512-ND | F | J,N | 277-1523-ND 
UK 10 N eoo/es | 277-1503-ND 3.66 3.14 |3005073 | 277-1500-ND | 277-1498-ND = _ ms 277-1516-ND | 277-1513-ND | 6 | K,o | 277-1523-ND 
: UDK 4 600/30 |277-1576-ND 4.68 4.01 |2775016 = = = 277-1550-ND | 277-1549-ND | 277-1514-ND | 277-1511-ND] € | 1M = 
UDK 4-76 600/30 |277-1554-ND 5.34 4.57 |2777014 = 27-1545-ND 277-1511-ND | E | 1M = 
UK 4-16 600/20 | 277-1556-ND 5174.43. (2812018 = 277-1498-ND | 277-1542-ND = = = 277-15t1-ND | E | 1M = 
UT25 600/20 |277-2026-ND NEW! | 1.13.97 [3044076 | 277-2031-ND | 277-2038-ND | 277-2040-ND dD | AL = 
uT4 600/30 |277-2027-ND MEW! | 1.23 1.05 [3044102 | 277-2032-ND | 277-2038-ND | 277-2040-ND —e | iM _ 
UT 4-MTD 600/30 |277-2028-ND NEW! | 1.31 1.13 [3046184 a 277-2039-ND —e | iM = 
UT6 600/50 |277-2029-ND NEW! | 1.63 1.40 [3044131 | 277-2033-ND | 277-2038-ND | 277-2040-ND F | ON = 
uT10 600/65 |277-2030-ND NEW! | 2.29 1.96 [3044160 = 277-2038-ND a | KO = 
RT3 600/30 |277-2058-ND NEW! | 3.38 2.89 [3049013 _ | 277-2060-ND | 277-2062-ND F | ON = 
RTS 600/30 |277-2059-ND NEW! | 3.58 3.06 [3049026 | 277-2061-ND | 277-2062-ND 
277-1485-ND 
MTTB 1.5 300/15 |277-1483-ND 570 4,88 |1414129 = 27-1495-ND _ _ = 277-1494-ND _ A. |B |e tase Nn 
UKK 5 600/30 |277-1491-ND 5.42 4.65 [2774017 _ | 277-1492-ND | 277-1487-ND = — = 277-1514-no | 277-1511-ND | € | 1M | 277-1523-ND 
UKK 5-16 600/30 |277-1563-ND 13.97 11.97 |3007042 = - _ 27-1550-ND | 277-1549-ND | 277-1514-ND | 27-1511-ND] E£ | 1M = 
SLKK 5 600/30 | 277-1521-ND 11.02 9.44 Joaet018 = 277-1487-ND _ = a 277-1514-ND | 277-1511-ND | € | 1,M_| 277-1523-ND 
DIK 1.5 300/15 |277-1543-ND 554 4,74 [2715966 = = 277-1540-ND = = ar7-ast4-np | SEC IBIEND | eg | iM = 
2 277-1546-ND 
DIKD 1.5 30015 |277-1544-ND 9.65 8.26 |2715979 = = 27-1541-ND = = ar7ast4-np | SET IBIEND |e | iM = 
277-1546-ND 
DIKD 1.5-TG 300/15 |277-1564-ND 10.09 8.64 |2774237 = = 27-1541-ND = = = STAND EM = 
277-1546-ND 
DIKD 1.5-20 300/15 |277-1565-ND 11.80 10.11 |2716512 = = 277-1541-ND _ = 277-15i4-np | see EM = 
UTTB 2.5 600/20 |277-2041-ND NEW! | 3.13 2.68 [3044636 = 277-2043-ND dD | AL = 
UTTB 4 300/30 |277-2042-ND MEW! | 3.20 2.74 [3044814 = 277-2043-ND e | iM = 
UK 5-HESI 600/63 |277-1557-ND 9.06 7.76 |3004100 = 277-1498-ND | 277-1542-ND — = = 277-1511-ND | E | 1M = 
UK S5-HESILA 250 | 600/63 |277-1558-ND 14.00 11.99 |3004142 277-1548-ND | F | J.N = 
UKS5-HESILED 24 | 600/63 |277-1559-ND 14.00 11.99 |3004126 277-1548-ND | F | JN = 
UKK 5-HESI (5x20) | 600/30 | 277-1569-ND 16.01 14.73 3007204 27-1568-ND = F | ON = 
ena 600/30 |277-1570-ND 16.76 15.42 |3007217 277-1568-ND = F | JN = 
a 600/30 | 277-1571-ND 23.88 21.97 |0711629 27-1568-ND = F | ON = 
a 600/30 | 277-1572-ND 23.93 22.02 |0711632 27-1568-ND = F | UN _ 
perce te 600/30 |277-1573-ND 24.89 22.90 [0711616 277-1568-ND _ F | ON - 
3 peer eae 600/30 |277-1574-ND 22.56 20.76 | 3026654 277-1568-ND = F | uN = 
UK 6.3-HESI 600/25 |277-1560-ND 1129 9.67 |3004171 277-1513-ND | G | KO = 
UK 6.3-HESILED 24} 600/25 | 277-1561-ND 13.97 12.86 |3004265 277-1513-ND | G | KO = 
UK6.3-HESILA 250} 600/25 |277-1562-ND 13.97 12.86 3004249 277-1513-ND | G | KO = 
UT 4-HESI (5x20) | 600/6.3 |277-2034-ND NEW! | 6.30 5.40 |3046032 dD | AL _ 
pee aaa 600/6.3 |277-2035-ND NEW! | 10.19 8.73 |3046090 do | AL = 
ee ae 600/6.3 |277-2036-ND NEW! | 10.45 8.95 |3046100 do | AL = 
ST 4-HESI (5x20) | 300/15 [277-2056-ND NEW! | 7.22 6.19 |3036369 dD | AL = 
ST 4-HESI (6.3x32) | 300/15 |277-2057-ND NEW! | 870 7.45 [3036385 —e | iM = 
ST15 300/15 |277-2050-ND NEW! | 1.39 1.19 [3031076 c | Pa = 
4 ST2.5 600/20 |277-2051-ND NEW! | 1.53 1.31 [3031212 | 277-2053-ND dD | AL = 
sT4 600/30 |277-2052-ND NEW! | 1.80 1.55 [3031364 | 277-2054-ND —e | iM - 
, arc 1.5 eoo/10 |277-2045-ND NEW! | 1.51 1.30 [3205019 a 277-2047-ND | 277-2049-ND dD | AL = 
atc 2.5 600/15 |277-2046-ND NEW! | 1.69 1.45 [3206416 = 277-2048-ND | 27-2049-ND —e | iM = 
—| st4Fsic 300/30 |277-2055-ND NEW! | 6.22 5.33 | 3036372 
+ Marker Strip: U=Unprinted P = Printed (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 359 


PHCENIX 


CONTACT DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories (cont) Bots 
INSPIRING INNOVATIONS 
i. Phoenix rf Phoenix 
Digi-Key Price Each Contact Digi-Key Price Each Contact 
Description, Width Part No. 1 10 100 Part No. Description, Width Part No. 1 10 100 Part No. 
Grounding Blocks Fixed Bridges 
MT 1.5-PE, 4.2mm 277-1507-ND 7.30 6.25 5.38 |3100318 FBRN 10-4N 277-1494-ND 7.13 6.20 5.27 |3001624 
MBK 3/E-Z-PE, 5.2mm 277-1482-ND 6.56 5.62 4.83 |1413117 FBRI 10-5 N 277-1488-ND 9.88 8.59 7.31 |2770642 
MBK 5/E-Z-PE, 6.2mm 277-1520-ND 7.07 6.06 5.21 |0452043 FBRI 10-8 N 27 bent) 10.48 9.14 7.78 |2772080 
RT 3-PE, 12.3mm 277-2060-ND NEW!| 7.19 6.16 5.29 |3049411 RBI I0-6 BAIS CAND — Ze B05. | Oe0see0) 
RT 5-PE, 16.3mm 277-2061-ND NEW!| 8.22 7.05 6.06 _|3049424 FBI 10-8 eee _ oe 7.28 {0208268 
mi : : : FBI 10-10 277-1516-ND 12.76 11.10 9.44 [0203276 
ST 2.5-PE, 5.2mm 277-2053-ND NEW! 5.47 4.69 4.03 [3031238 Partition Plates 
ST 4-PE, 6.2mm 277-2054-ND NEW!| = 5.51 4.72 4.06 |3031380 2mm for DIK 277-1540-ND 176 751 730 11413272 
UKK 5-PE, 6.2mm 277-1492-ND 13.18 12.13 10.68 [2774211 2mm for DIKD 277-1541-ND 1.95 1.67 1.44 |1413285 
USLKG 1.5 N, 4.2mm 277-1505-ND 16.27 13.94 11.98 |3005853 1.5mm for UK 277-1542-ND 1.38 1.18 1.02 | 3003224 
USLKG 2.5 N, 5.2mm 277-1517-ND 8.26 7.08 6.09 |0441119 2mm for UT 277-2040-ND NEW! 70 60 52 |3047167 
USLKG 5, 6.2mm 277-1518-ND. 7.89 6.76 5.81 |0441504 2mm for QTC 277-2049-ND NEW! 65 -56 48 |3206209 
USLKG 6 N, 8.2mm 277-1519-ND 8.89 7.61 6.55 [0442079 _ isolator Bridge Bar 
USLKG 10 N, 10.2mm 277-1500-ND 9.65 8.26 7.11 |3003923 Use with 1302838 aiaeeaee ma 6.55 5.70 4.85 |0301505 
i A is 1 ridge Bar isolator 
eee pe ee ee ota Use with 0307505 277-1549-ND 62 56 46 [1302838 
aree.emm = = id i és z Insertion Bridges 
UT 6-PE, 8.2mm 277-2033-ND NEW!| 5.21 4.47 3.84 [3044157 EBL 10-5 277-1486-ND 293 255 D417 12303132 
End Covers EB 10-6 277-1511-ND 4.70 4.09 3.48 [0201139 
D-MT 1.5, 1mm 277-1508-ND 7 61 53 [3100321 EB 10-8 277-1512-ND 5.82 5.06 4.31 |0202138 
D-MTTB 1.5, 1mm 277-1495-ND 1.14 .98 .84 3002665 EBS 10-8 277-1548-ND 5.61 4.88 4.415 |3118135 
D-MBK/E, 1mm 277-1484-ND 86 74 64 |1415021 EB 10-10 277-1513-ND 7.80 6.78 5.77_|0203137 
D-UK 2.5, 1.5mm 277-1493-ND 1.16 1.00 86 |3001022 EB 56-18 277-1566-ND 59.71 54.94 48.37 | 3009299 
D-UK 4/10, 1.8mm 277-1498-ND 1.19 1.02 ‘88 |3003020 EB 56-18/L1-L2-L3 277-1567-ND 171.58 157.86 138.98 |3009367 
D-UKK 3/5, 2.5mm 277-1487-ND 1.80 1.55 1.33 |2770024 = at ae leet peas bar oe pees 
D-UDK RELG, 1.5mm 277-1545-ND 1.21 1.04 .90 |2777027 - - Marker Psa : : 
DUDK 4, 15mm BricalentNy 1.64 1a Let 2775143 M-PEN, Black 277-1474-ND 15.00 1380 12.15 [1051993 
D-UT 2.5/10, 2.2mm 277-2038-ND NEW! 59 51 44 |3047028 Screwdrivers 
D-UT 2.5/4-TWIN, 2.2mm 277-2039-ND NEW! 61 53 46 [3047141 SZS 0.4x2.5 277-1477-ND 11.59 10.67 9.46 | 1205037 
D-UTTB 2.5/4, 2.2mm 277-2043-ND NEW! 1.05 90 .78 |3047293 SZS 0.6 x 3.5 277-1478-ND 11.59 10.67 9.46 |1205053 
D-QTC 1.5, 2.2mm 277-2047-ND NEW! 81 .70 .60 |3205161 SZS 1.0 x 4.0 277-1479-ND 17.50 16.10 14.28 | 1205066 
D-QTC 2.5, 2.2mm 277-2048-ND NEW! 81 .70 .60 |3206568 End Brackets 
D-RT 3/5, 2.2mm 277-2062-ND NEW! 53 45 .39 _|3049097 E/MK 1, 6mm 277-1485-ND 1.23 1.10 91 | 1421659 
‘Spacer Covers E/NS 35 N, 9.5mm oe aa 1.48 1.27 1.09 | 0800886 
jas 
ana te tite aioe, bee ee we pants NS 15 PERF 1 METER 277-1509-ND 9.74 8.96 7.89 [5602099 
= em a “ : : NS 35/7.5 PERF 1 METER 277-1510-ND 7.09 6.53 6.24 |5602100 
Spacer Plates Fuse Plugs 
DP-MTTB 1.5, 2mm ZUSTAND) 1.26 1.09 93 /3002681 ST-SILA 250-UK 4 277-1551-ND 11.25 9.63 8.28 [0921053 
DP-UKK 3/5, 2.6mm 277-1489-ND 1.33 1.14 98 |2770794 ST-SILED 24-UK 4 277-1552-ND 12.28 11.30 9.95 |0921037 
DP-UTTB 2.5/4, 2.6mm 277-2044-ND NEW! 1.00 86 .74_|3047303 ST-SI-UK 4 277-1553-ND 4.44 3.55 3.05 |0921011 
; Phoenix 
Digi-Key Price Each Contact 
Style |Description Part No. il 10 100 Part No. 
Marker Strips 
A |ZBFM 4/WH: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 100 Termination Points 277-1524-ND 9.34 8.12 6.91 0803579 
B  |ZBFM 4/WH: LGS: 1-100 — Preprinted 1-100, will Mark 100 Termination Points 277-1522-ND 14.61 12.70 10.80 0800268 
A |ZBFM 8/WH: UNPRINTED 277-1575-ND 10.40 9.04 7.69 0800734 
C — |ZB 4: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1525-ND 1.73 1.50 1.28 0805001 
D ZB 5: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1472-ND .92 .80 68 1050004 
E ZB 6: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1473-ND .97 84 72 1051003 
F ZB 8: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1475-ND 1.06 .92 .79 1052002 
G _—_|ZB 10: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1476-ND 1.61 1.40 1.19 1053001 
H ZB 5, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1528-ND 1.50 1.30 1.11 1050017:0001 
I ZB 6, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1530-ND 1.50 1.30 111 1051016:0001 
J |ZB 8, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1532-ND 2.29 1.99 1.70 1052015:0001 
K — |ZB 10, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1534-ND 2.32 2.02 1.72 1053014:0001 
L |ZB5, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1529-ND 1.50 1.30 111 1050017:0011 
M _ |ZB6,LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1531-ND 1.50 1.30 111 1051016:0011 
N |ZB 8, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1533-ND 2.29 1.99 1.70 1052015:0011 
O [ZB 10, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1535-ND 2.32 2.02 1.72 1053014:0011 
P ZB 4, QR: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1526-ND 2.36 2.05 1.75 0805807:0001 
Q ZB 4, QR: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1527-ND 2.36 2.05 1.75 0805807:0011 


NEW! DIN Rail Mounted Interface Modules 


Incorporating a contemporary industrial design, VARIOFACE Professional (VIP) offers a next-generation approach to passive 1:1 wiring for applications that 
require fast, fault-free connection of field devices, such as process or motion controllers. By utilizing D-sub cable connection to the controller and screw-cage 
termination to field devices, the end-user saves valuable time in installing and troubleshooting a system. VARIOFACE Professional is available in both two 
and three level field I/O configurations and accommodates 9-, 15-, 25-, 37- and 50-position D-sub cable connectors in both male and female versions. 


Features: * Compact design reduces space requirements in the control cabinet * I/O marking for field wiring clearly identified when device is mounted 
* Integrated ZB channel allows flexible marking of device * A single, metal mounting foot allows easy installation and removal to the mounting rail * Movable 
mounting foot allows flexible module positioning during wire installation 


Specifications: * Operating Voltage: 125VAC/DC * 2A maximum * Operating Temperature Range: -20°C ~ 50°C 


Dimensions (mm) Digi-Key Price Each poe ne 
Description WwW D H Part No. il 10 50 Part No. 
D-Sub Male Connector, 9 Position 34.7 45.1 65.5 277-2008-ND 33.71 31.02 28.66 2315117 
D-Sub Female Connector, 9 Position 34.7 45.1 65.5 277-2009-ND 33.71 31.02 28.66 2315162 
D-Sub Male Connector, 25 Position 57.4 62.0 69.0 277-2010-ND 52.16 47.99 44.34 2315133 
D-Sub Female Connector, 25 Position 57.4 62.0 69.0 277-2011-ND 52.16 47.99 44.34 2315188 
D-Sub Male Connector, 50 Position 98.2 62.0 69.0 277-2012-ND 94.57 87.01 80.39 2315159 
D-Sub Female Connector, 50 Position 98.2 62.0 69.0 277-2013-ND 94.57 87.01 80.39 2315201 


More Product Available Online: www.digikey.com 


360 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


CONTACT Terminal Blocks — PCB Plugs and Headers 


INSPIRING INNOVATIONS 


No. | Dim. " Phoenix Phoenix No. | Dim. E Phoenix Phoenix 
of | A UL _| Digi-Key Price Each Contact Contact of | A UL _| Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.|(mm)| V | A | PartNo. iJ 10 100 | Type No. Part No. Pos.|(mm)| V | A | PartNo. ul 10 100 | Type No. Part No. 

Fig. 1 — 2.5mm Spring Cage Terminal Block Plug Fig. 6 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 
2 | 56 [125] 4 ]277-1430-ND 239° 2.05 1.76 |FK-MC05/2-ST-25 7681325 2 | 841 1300] 8 |277-1191-ND 2.08 178 1.53 [MCVR 1.5/2-ST-3.81 1827127 
3 | 84 | 125] 4 |277-1431-ND 3.60 3.09 2.65 | FK-MC 0.5/3-ST-2.5 1881338 3 | 12.22) 300] 8 |277-1192-ND 3.09 2.65 2.28 | MCVR 1.5/3-ST-3.81 1827130 
4 | 10.6 |125| 4 |277-1432-ND 479 410 3.53. | FK-MC 0.5/4-ST-2.5 4881341 4 |16.03) 300] 8 |277-1193-ND 4.09 3.50 3.01 | MCVR 1.5/4-ST-3.81 1827143 
5 | 13.1]125| 4 |277-1433-ND 5.99 5.13 4.41 | FK-MC 0.5/5-ST-2.5 1881354 5 |19.84] 300) 8 |277-1194-ND 5.15 4.41 3.80 | MCVR 1.5/5-ST-3.81 1827156 
6 | 15.6 }125| 4 |277-1434-ND 718 6.15 5.29 | FK-MC 0.5/6-ST-2.5 1881367 6 | 23.65| 300] 8 |277-1195-ND 6.16 5.28 4.54 | MCVR 1.5/6-ST-3.81 1827169 
7 | 18.1 1125) 4 |277-1435-ND 8.38 7A7 6.17 | FK-MC 0.5/7-ST-2.5 1881370 7 |27.46| 300] 8 |277-1196-ND 7.19 6.16 5.29 | MCVR 1.5/7-ST-3.81 1827172 
8 | 20.6 |125| 4 |277-1436-ND 9.56 8.19 7.04 | FK-MC 0.5/8-ST-2.5 1881383 8 |31.27| 300} 8 |277-1197-ND 8.23 7.05 6.06 | MCVR 1.5/8-ST-3.81 1827185 
9 | 231125) 4 |977-1437-ND 10.78 9.23 7.94 |FK-MC05/9-ST-25 4881396 9 |35.08) 300] 8 |277-1198-ND 928 7.94 6.83. | MCVR 1.5/9-ST-3.81 1827198 
10 | 25.6 }125) 4 |277-1438-ND 11.98 10.26 8.82. | FK-MC 0.5/10-ST-2.5 1881406 i oF Sn : pl ar ee a Let Man tera oor 
4 4 e ; eee 13.16 nar Ze ie a 12 [46.51/300| 8 |277-1201-ND 72.36 10.59 9.10 |MCVR1.5/12-ST-3.81 1827224 
Fig. 2— 2.5mm Connector Header — Right Angle ta [54t3|300| 8 |2rrtaosno | taai 234081 (MovRisnastae1 —— |tazrado 
5 | oe ltee| « poate te ee eee eos jeetant | | 18 |87.94] 300] 8 |277-1204-ND 1545 1323 11.38 |MCVR 1.5/15-ST-3.81 1827253 
; : : : : 16 | 61.75|300| 8 |277-1205-ND 16.48 14.11 12.13 | MCVR 1.5/16-ST-3.81 1827266 

4 | 11.9 }125] 4 |277-1443-ND 143 1.22 1.05 |MC 0.5/4-G-2.5 1881464 Fig. 7 — 3.8imm Connector Terminal Block Plug 
3 ia ie i Se ee oop 3 tae enone oe teonang 2] 841 1300) 8 |277-1902-ND 400 343 295 |FRONT-MC1.5/2-81-3.81  |1850600 
: : . : d : 3 | 12.22) 300] 8 |277-1903-ND 598 5.12 4.40 |FRONT-MC 1.5/3-ST-3.81 1850673 
7 | 194-1125) 4 ea ee 205) — ab: MC DS Ge 1861493 | | 4 | 16.03]300) 8 |277-1904-ND 7.99 6.84 5.88 /FRONT-MC1.5/4-ST-3.81 | 1850686 
8 | 21.9 125) 4 eae 278 2342.01 (MC 0.5/8-G-2.5 1881503 | | 5 |1984|300) 8 |277-1905-ND 9.99 855 7.36 |FRONT-MC 1.5/5-ST-3.81 | 1850699 
10 | 26.9) 125) 4 (Bia oD 839 2.90 2.50 | MC 0.5/10-6-2.5 1881529 | | 6 |23.65|300| 8 |277-1906-ND 12.44 10.65 9.16 | FRONT-MC1.5/6-ST-3.81__| 1850709 
11 | 29.4 | 125) 4 | 277-1450-ND 3.71 3.18 2.74 | MC 0.5/11-G-2.5 1881532 7 [27.46/300| 8 |277-1907-ND 13.98 11.97 10.29 |FRONT-MC1.5/7-ST-3.81 | 1850712 
12 | 31.9 | 125] 4 |277-1451-ND 405 3.47 2.99 _ | MC 0.5/12-G-2.5 1881545 8 |31.27| 300] 8 |277-1908-ND 15.94 13.65 11.73 | FRONT-MC 1.5/8-ST-3.81 1850725 
Fig. 3 — 2.5mm Connector Header — Vertical 10 |38.89|300| 8 )277-1910-ND 19.93 17.06 14.67 |FRONT-MC 1.5/10-ST-3.81 | 1850741 
: HA is i AST oe A a = *e Pe eae day 12 |46.51/300| 8 |277-1912-ND 23.93 20.48 —_17.61_|FRONT-MC 1.5/12-ST-3.81 | 1850767 

ei A A 4 i .0/3-G-2.. Fig. 8 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 
4 | 11.9 }125] 4 |277-1454-ND 143 122 1.05 |MCV0.5/4-G-2.5 1881574 3 [1222] 300] 8 |277-1323-ND 483 413 3.56 [FK-MCP 1.5/3-ST-3.81 1851054 
5 | 14.4125] 4 |277-1455-ND 1.75 150 1.29 | MCV 0.5/5-G-2.5 1881587 4 | 16.03) 300] 8 |277-1324-ND 650 5.57 4.79 | FK-MCP 1.5/4-ST-3.81 1851067 
6 | 16.9 | 125| 4 |277-1456-ND 2.08 1.78 1.53 _ | MCV 0.5/6-G-2.5 1881590 5 |19.84/ 300] 8 |277-1325-ND 8.09 6.93 5.96 | FK-MCP 1.5/5-ST-3.81 1851070 
8 | 21.9 | 125) 4 |277-1458-ND 273 234 201 |MCV05/8-G-25 1881613 6 |23.65/300| 8 |277-1326-ND 970 831 7.14 |FK-MCP 1.5/6-ST-3.81 1851083 
10 | 26.9 }125| 4 |277-1460-ND 3.23 277 2.38 |MCV0.5/10-G-2.5 1881639 7_|27.46|300| 8 |277-1327-ND 11.35 9.72 8.36_| FK-MCP 1.5/7-ST-3.81 1851096 
41 | 29.4125] 4 |277-1461-ND 371 348 274 |MCV05/11-G-2.5 1881642 8 [31.27/30] 8 |277-1328-ND 7298 11.11 9.55 |FK-MCP 1.5/8-ST-3.81 1851106 
42 | 31.9 }125| 4 | 277-1462-ND 4.05 3.47 2.99 _|MCV0.5/12-G-2.5 1881655 10 |38.89]300| 8 |277-1330-ND 16.20 13.87 11.93 | FK-MCP 1.5/10-ST-3.81 1851122 
Fig. 4 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 12 |46.51/300| 8 |277-1332-ND 19.44 16.64 14.31_| FK-MCP 1.5/12-ST-3.81 1851148 

2 | 841 [300] 8 ]277-1161-ND 790 163 1.40 [MC 15/2-ST-3.81 1803578 Fig. 9 — 3.81mm Connector Header — Right Angle 
3 |12.22]300| 8 )277-1162-ND 285 244 240 |MC 1.5/3-ST-3.81 1803581 2 | 9.01 | 300] 8 | 277-1206-ND 66 57 AQ | MC 1.5/2-G-3.81 1803277 
4 | 16.03) 300) 8 )277-1163-ND 3.78 3.24 2.78 _| MC 1.5/4-ST-3.81 1803594 3 | 12.82) 300} 8 |277-1207-ND 1.01 87 75 |MC 1.5/3-G-3.81 1803280 
5 |19.84)300) 8 |277-1164-ND 478 4.09 3.52 [MC 1.5/5-ST-3.81 1803604 4 | 16.63) 300 | 8 | 277-1208-ND 1.3600 1.47 1.01 | MC 1.5/4-G-3.81 1803293 
6 | 23.65|300| 8 |277-1165-ND 5.68 4.86 4.18 | MC 1.5/6-ST-3.81 1803617 5 | 20.44) 300 | 8 | 277-1209-ND 1.65 1.42 1.22 | MC 1.5/5-G-3.81 1803303 
7 +[27.46| 300] 8 [277-1166-ND 6.70 5.74 4.94 |MC1.5/7-ST-3.81 te03e20 | | 6 124.251 300) 8 KaifalZaDeND 2.01 1.73 —_ 1.49 (M0 1.5/6-6-3.81 1808316 
8 |31.27|300| 8 |277-1167-ND 755 6.47 5.56 | MC 1.5/8-ST-3.81 1903633 | | 7 /28.06/300) 8 )277-1211-ND ean =e 0e, 7S MG eT Gael iste 
9 |35.08) 300) 8 |277-1168-ND 8.60 7.37 6.33 |MC 1.5/9-ST-3.81 1803646 8 /31.87/ 300) 8 |277-1212-ND 268 2.29 1.97 | MC 1.5/8-G-3.81 1803332 
9 |35.68/ 300] 8 |277-1213-ND 3.05 2.62 2.25 | MC 1.5/9-G-3.81 1803345 

10 |38.89]300| 8 |277-1169-ND 950 814 7.00 |MC 1.5/10-ST-3.81 1803659 

10 |39.49] 300] 8 |277-1214-ND 3.35 2.87 2.47 | MC 1.5/10-G-3.81 1803358 
11 [42.70] 300| 8 |277-1170-ND 10.50 8.99 7.73 | MC 1.5/11-ST-3.81 1803662 44. /4330|300| 8 eet 350 347 oa. MG feaneaet ja0aae 
{2 [46.51] 300| 8 |277-1171-ND 11.45. 9.81 8.43 |MC 1.5/12-ST-3.81 1803675 12-4777 200-8 eee 104-346 208 1 MCT SoG Bt yee 
14 |54.13]300| 8 |277-1173-ND 13.36 11.44 9.84 | MC 1.5/14-ST-3.81 1803691 43 |5092| 3001 8 |o77-1o17-ND 438 40375 «3.22 |MC18/136-3.81 1903387 
15 |57.94]300| 8 |277-1174-ND 1433 12.27 10.55 | MC 1.5/15-ST-3.81 1803701 14 15473| 3001 8 |o77-1018-ND 470 403 «346 |MC15/14-6-3.81 1903390 
16 |61.75| 300} 8 eet ee 1803714 | | 45 |58.54]300) 8 |277-1219-ND 5.04 4.32 3.71 [MC 1.5/15-G-3.81 1803400 
2 | 841 300] 8 ]277-1176-ND 2.08 178 1.53 [MCVW1.5/2-ST-3.81 7826979 16 [62.35] 300| 6 SE 10 oe re ae Ga 8 1803415 
3 |12.22| 300] 8 |277-1177-ND 3.09 265 2.28 |MCVW 1.5/3-ST-3.81 1826982 D501 1300) 8 )B77-1257-ND 66 $7 49 [MCV 15/2-G-3.81 T303406 
4 |16.03] 300] 8 |277-1178-ND 4.09 3.50 3.01 | MCVW 1.5/4-ST-3.81 1826995 3 |12.821300] 8 |277-1222-ND 1.01 87 75 | MCV 1.5/3-G-3.81 1803439 
5 |19.84] 300) 8 |277-1179-ND 5.15 4.41 3.80 | MCVW 1.5/5-ST-3.81 1827004 4 |16.63|300| 8 |277-1223-ND 1.36 117 1.01 | MCV 1.5/4-G-3.81 1803442 
6 | 23.65] 300| 8 |277-1180-ND 6.16 5.28 4.54 _|MCVW 1.5/6-ST-3.81 1827017 5 |20.44/300| 8 |277-1224-ND 1.65 4.42 4.22 | MCV 1.5/5-G-3.81 1803455 
7 |27.46]300) 8 |277-1181-ND 7.19 6.16 5.29 | MCVW 1.5/7-ST-3.81 1827020 6 |24.25|300| 8 |277-1225-ND 2.00 1.72 1.48 | MCV 1.5/6-G-3.81 1803468 
8 |31.27|300| 8 |277-1182-ND 8.23 7.05 6.06 | MCVW 1.5/8-ST-3.81 1827033 7 |28.06| 300] 8 |277-1226-ND 235. 2.02 1.73 |MCV1.5/7-G-3.81 1803471 
9 | 35.08] 300} 8 |277-1183-ND 9.28 7.94 6.83 |MCVW 1.5/9-ST-3.81 1827046 8 |31.87|300| 8 |277-1227-ND 265 227 1.96 | MCV 1.5/8-G-3.81 1803484 
10 |38.89]300| 8 |277-1184-ND 10.28 8.80 7.57 | MCVW 1.5/10-ST-3.81 1827059 9 |35.68) 300] 8 |277-1228-ND 3.05 262 2.25 | MCV 1.5/9-G-3.81 1803497 
11 [42.70] 300| 8 | 277-1185-ND 11.33 9.70 8.34 | MCVW 1.5/11-ST-3.81 1827062 10 |39.49] 300] 8 |277-1229-ND 3.35 2.87 2.47 |MCV 1.5/10-G-3.81 1803507 
{2 [46.51] 300| 8 [277-1186-ND 2.36 10.59 9.10 |MCVW1.5/12-ST-3.81 1827075 11 | 43.30|300| 8 | 277-1230-ND 370 3.17 2.73 | MCV 1.5/11-G-3.81 1803510 
13 [50.32] 300] 8 | 277-1187-ND 13.36 11.44 9.84 | MCVW 1.5/13-ST-3.81 1827088 {2 [47.11/300| 8 [277-1231-ND 406 3.48 2.99 |MCV1.5/12-G-3.81 1803523 
14 |54.13]300| 8 |277-1188-ND 14.41 12.34 10.61 | MCVW 1.5/14-ST-3.81 1827091 13 |50.92]300| 8 |277-1232-ND 438 3.75 3.22: | MCV 1.5/13-G-3.81 1803536 
15 |57.94]300| 8 |277-1189-ND 15.45 13.23 11.38 | MCVW 1.5/15-ST-3.81 1827101 14 |54.73| 300] 8 |277-1233-ND 470 4.03 __3.46_| MCV 1.5/14-G-3.81 1803549 
16 |61.75]300| 8 |277-1190-ND 16.48 14.11 12.13 | MCVW 1.5/16-ST-3.81 1827114 | § Number of positions per level (Continued) 
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PHENIX : [(@ pers | 

CONTACT Terminal Blocks — PCB Plugs and Headers (Cont.) (OE 
INSPIRING INNOVATIONS 
No. | Dim. : Phoenix Phoenix No. | Dim. i Phoenix Phoenix 
of | A UL __| Digi-Key Price Each Contact Contact of | A UL | Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.|(mm)| V | A | PartNo. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos.|(mm)| V | A |PartNo. 1 10 100 | Type No. Part No. 
75 [58.54] 300| 8 |277-1234-ND 504. 432 3.71 |MCV15/15-G-3.81 7803552 12 [60.96 | 300| 12 [277-1947-ND 2959 25.33 21.78 [FRONT-MSTB 2.5/12-ST-5.08 | 1777387 
16 |62.35| 300] 8 |277-1235-ND 5.34 4.57 3.93 | MCV 1.5/16-G-3.81 1803565 Fig. 14 — 5.0mm Connector Terminal Block Plug 

Fig. 11 — 5.0mm Connector Terminal Block Plug 2 | 10.1 | 300] 10 |277-1891-ND 171 1.47 1.27 | FKC 2.5/2-ST 1910351 
2 | 10 [300] 10 |277-1000-ND 163 140 1.20 |MSTB25/2-ST 1754449 3 | 15.1 | 300] 10 |277-1892-ND 258 221 1.90 |FKC 2.5/3-ST 1910364 
3 | 15 | 300] 10 |277-1001-ND 245 2.10 1.81 | MSTB 2.5/3-ST 1754465 4 | 20.1 | 300] 10 |277-1893-ND 3.44 2.95 2.53 | FKC 2.5/4-ST 1910377 
4 | 20 | 300] 10 |277-1002-ND 3.26 2.80 2.41. | MSTB 2.5/4-ST 1754481 5 | 25.1 |300| 10 |277-1894-ND 429 367 3.16 |FKC 2.5/5-ST 1910380 
5 | 25 |300| 10 |277-1003-ND 4.08 3.49 3.00 | MSTB 2.5/5-ST 1754504 6 | 30.1 | 300 | 10 |277-1895-ND 495 4.24 3.65 | FKC 2.5/6-ST 1910393 
6 | 30 |300| 10 |277-1004-ND 489 4.19 3.60 _| MSTB 2.5/6-ST 1754520 8 | 40.1 | 300] 10 |277-1897-ND 6.86 5.88 5.06 |FKC2.5/8-ST 1910416 
7 | 35 [300] 10 /277-1005-ND 571 489° 4.21) MSTB2.5/7-ST 1754546 40 | 50.1 | 300] 10 |277-1942-ND 858 7.34 6.32: | FKC 2.5/10-ST 1910432 
8 | 40 | 300} 10 ]277-1006-ND 6.54 5.60 4.82. | MSTB 2.5/8-ST 1754562 12 | 60.1 |300| 10 |277-1900-ND 10.28 8.80 —_7.57_| FKC 2.5/12-ST 1910458 
9 | 45 | 300} 10 |277-1007-ND 7.35 6.30 5.41 | MSTB 2.5/9-ST 1754588 Fig. 14 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug 
10 | 50 300) 10 )277-1008-ND 816 6.99 6.01 | MSTB 2.5/10-ST 1754601 2 10.78] 300 | 10 )277-1341-ND 1941.66 ~——«1.43- | FKC 2.5/2-ST-5.08 1873058 
11 | 55 | 300| 10 |277-1009-ND 8.98 7.69 _—6.61_| MSTB 2.5/11-ST 1754627 3 | 15.86] 300] 10 ]277-1342-ND 2.90 249 2.14 | FKC 2.5/3-ST-5.08 1873061 
12 | _60_[300[ 10 [277-1010-ND 979 8.38 ___7.21_| MSTB 2.5/12-ST 1754643 4 | 20.94] 300] 10 ]277-1343-ND 3.89 3.33 —-2.87_| FKC 2.5/4-ST-5.08 1873074 
NEW! Fig. 11 — 5.0mm Connector Terminal Block Plug — Numbered Version NEW! 6 |31.10| 300] 10 |277-1345-ND 5.81 4.98 4.28 | FKC 2.5/6-ST-5.08 1873090 
2] 10 ] 300) 10 )277-1957-ND Vt 147 1.27 | MSTB 2.5/2-ST BD:1-2 1829756 8 |31.26| 300 | 10 |277-1347-ND 7.75 6.64__—5.71_| FKC 2.5/8-ST-5.08 1873113 
: ae 300 iq pee Be oe oe Merb ec nBaes bee 9 46.34) 300 | 10 |277-1348-ND 873 7.47 6.43 |FKC 2.5/9-ST-5.08 1873126 

-1959- . : : .5/4-ST BD:1- 12 [61.58 | 300 | 10 |277-1351-ND 11.63 9.96 8.56 | FKC 2.5/12-ST-5.08 1873155 
5 | 25 |300| 10 |277-1960-ND 429 367 3.16 |MSTB 2.5/5-ST BD:1-5 1826681 Fig. 15 — 5.0mm Connector Header — Vertical 
6 | 30 |300| 10 |277-1961-ND 5.08 4.35 __3.74_| MSTB 2.5/6-ST BD:1-6 1828090 T7410 7300 10 1277-1073-ND 56 49 42 [MSTBV 2.5/2.6 T753437 
7 | 35 | 300] 10 |277-1962-ND 5.88 5.03. 4.38 |MSTB2.5/7-ST BD:1-7 1876398 3 | 15 |300) 10 |277-1074-ND ‘ad 2 go |MSTBV 2.5/3-G 1753453 
8 | 40 |300| 10 |277-1963-ND 6.66 _5.71___—-4.91_| MSTB 2.5/8-ST BD:1-8 1765315 4 | 20 |300) 10 |277-1075-ND 114 ‘98 ‘aa |MSTBV 2.5/4-G 1753479 

Fig. 11 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug 5 | 25 |300| 10 |277-1076-ND 1431.22 1.05 |MSTBV 2.5/5-G 1753495 
2 [10.16] 300] 10 |277-1011-ND 763 140 1.20 |MSTB2.5/2-ST-5.08 1757019 8 | 30 | 300) 10 |277-1077-ND 160 4145 «= 125 /MSTBV 25/6-¢ 1753518 
3. | 15.24) 300 | 10 |277-1012-ND 245 210 1.81 | MSTB 2.5/3-ST-5.08 1757022 71-35 1300 10 137-1078-ND 1961.68 145 MSTRV 25/76 1753634 
4 | 20.32) 300| 10 |277-1013-ND 3.26 2.80 2.41 |MSTB 2.5/4-ST-5.08 1757035 3 | 40 |300| 10 |277-1079-ND 204 192 ~~ 165 |MSTBV25/8-G 4758550 
5 | 25.40) 300| 10 |277-1014-ND 4.08 3.49 3.00 | MSTB 2.5/5-ST-5.08 1757048 9 | 45 |300) 10 |277-1080-ND 254 218 187 |MSTBV25/9-G 1753576 
6 _|30.48| 300 | 10 |277-1015-ND 489 4.19 _3.60_| MSTB 2.5/6-ST-5.08 1757051 to | 50 | 300! 10 |o77-1081-ND 280 240 ~ «207 |MsTBY 25/10. 4759592 
7 [35.56 | 300| 10 |277-1016-ND 571 489 4.21 |MSTB2.5/7-ST-5.08 1757064 ee : ‘ : has 

11 | 55 |300| 10 |277-1082-ND 310 266 2.29 _|MSTBV 2.5/11-G 1753615 
8 | 40.64| 300] 10 |277-1017-ND 654 5.60 4.82 | MSTB 2.5/8-ST-5.08 1757077 73-1780 1300 10 eos 339 0.90 250 | MSTBV 25/126 T7587 
9 | 45.72) 300| 10 |277-1018-ND 735 6.30 5.41. | MSTB 2.5/9-ST-5.08 1757080 By OB win C tar Hoan Vastical 
10 | 50.80) 300 | 10 |277-1019-ND 8.16 6.99 6.01 | MSTB 2.5/10-ST-5.08 1757093 > 1076300 1012 EO a Mt hh tt 

Set ioe ; 77-1128-ND 53 45 “39 | MSTBV 2.5/2-G-5.08 1758018 
11 [55.88 | 300| 10 | 277-1020-ND 8.98 7.69 _6.61_| MSTB 2.5/11-ST-5.08 1757103 3 14504 | 300 | 10 (eseaereetnn a 7 50: [METRY 2.5/9-6:6.08 4758021 
12 [60.96 | 300] 10 [277-1021-ND 9.79 8.38 __7.21_|MSTB 2.5/12-ST-5.08 1757116 + | 20°39 | 300 | 10 BRARTantN 108 “oH ‘at [METRY 25/4.6:6.08 a7ennoA 
NEW! Fig. 11 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug — Numbered Version NEW! : apes . ; : aes 

a mee a 5 | 25.40) 300 | 10 |277-1131-ND 1.38 1418 1.02 |MSTBV 2.5/5-G-5.08 1758047 
2 [10.16] 300] 10 |277-1964-ND 771 147 ~—«*‘1.27 |MSTB2.5/2-ST-5.08BD:1-2 | 1758364 

Boneh eT oe 6 | 30.48 | 300 | 10 |277-1132-ND 1.60 1.37 1.18 _| MSTBV 2.5/6-G-5.08 1758050 
3. | 15.24) 300 | 10 |277-1965-ND 258 2.21 1.90 |MSTB 2.5/3-ST-5.08 BD:1-3 |1762208 
4 |20.32/ 300 | 10 |277-1966-ND 3.43 2.94 2.53. | MSTB 2.5/4-ST-5.08 BD:1-4 | 1758377 7 | 35.56 | 300 | 10 | 277-1133-ND 1.89 1.62 1.39 | MSTBV 2.5/7-G-5.08 1758063 

1967-1 “ST. ‘4. 8 | 40.64) 300 | 10 |277-1134-ND 216 1.86 1.60 | MSTBV 2.5/8-G-5.08 1758076 
5 | 25.40) 300| 10 |277-1967-ND 429 367 3.16 |MSTB 2.5/5-ST-5.08 BD:1-5 |1760006 
6 |30.48| 300 | 10 |277-1968-ND 5.08 4.35 3.74 | MSTB 2.5/6-ST-5.08 BD:1-6 | 1758380 | | 10 |50.80] 300) 10 |277-1136-ND 269 231 1.98 | MSTBV 2.5/10-G-5.08 1758092 
7 [35.56 | 300| 10 |277-1969-ND 5.88 5.03 4.33 |MSTB2.5/7-ST-5.08 BD:1-7 | 1746583 | | 11 |59.88) 300) 10 |277-1137-ND 2.99 256 2.20 | MSTBV 2.5/11-G-5.08 1758102 
8 [40.64 | 300 | 10 |277-1970-ND 6.66 5.71__—-4.91_ | MSTB 2.8/8-ST-5.08 BD:1-8 | 1758393 12 | 60.96 | 300] 10 |277-1138-ND 3.26___2.80_2.41_| MSTBV 2.5/12-G-5.08 1758115 

Fig. 12 — 5.0mm Connector Terminal Block Plug Fig. 16 — 5.0mm Connector Header — Right Angle 
2 | 10 | 300] 10 |277-1029-ND 189 162 1.39 [MVSTBR2.5/2-ST 1792016 2] 10 | 300] 10 [277-1084-ND 56 49 42 |MSTB 2.5/2-G 1754436 
3 | 15 | 300] 10 |277-1030-ND 284 243 2.09 |MVSTBR 2.5/3-ST 1792029 3 | 15 | 300) 10 )277-1085-ND 84 72 62. | MSTB 2.5/3-G 1754452 
4 | 20 | 300] 10 |277-1031-ND 379 3.25 2.79 | MVSTBR 2.5/4-ST 1792032 4 | 20 | 300) 10 )277-1086-ND 1.14 98 84 | MSTB 2.5/4-G 1754478 
5 | 25 |300| 10 |277-1032-ND 474 4.06 3.49: | MVSTBR 2.5/5-ST 1792045 5 | 25 |300| 10 |277-1087-ND 143° 1.22 1.05 | MSTB 2.5/5-G 1754494 
6 | 30 |300| 10 |277-1033-ND 5.66 4.85 4.17_ | MVSTBR 2.5/6-ST 1792058 6 | 30 |300| 10 |277-1088-ND 1.69 1.45 (1.25 _| MSTB 2.5/6-G 1754517 
7 | 35 | 300] 10 |277-1034-ND 6.63 5.68 4.88 |MVSTBR2.5/7-ST 1792061 7 | 35 [300] 10 [277-1089-ND 1.96 1.68 1.45 |MSTB 2.5/7-G 1754533 
8 | 40 | 300] 10 |277-1035-ND 756 6.48 5.57 |MVSTBR 2.5/8-ST 1792074 8 | 40 | 300] 10 |277-1090-ND 2.24 1.92 1.65 | MSTB 2.5/8-G 1754559 
9 | 45 | 300] 10 |277-1036-ND 853 7.30 6.28 | MVSTBR 2.5/9-ST 1792087 10 | 50 | 300] 10 |277-1092-ND 2.80 240 2.07 |MSTB2.5/10-G 1754591 
40 | 50 | 300] 10 |277-1037-ND 946 810 6.97 |MVSTBR 2.5/10-ST 1792090 11] 55 | 300] 10 |277-1093-ND 310 266 2.29 | MSTB 2.5/11-G 1754614 
11 | 55 | 300| 10 | 277-1038-ND 10.40 8.91 _7.66_|MVSTBR 2.5/11-ST 1792100 12 | 60 | 300] 10 |277-1094-ND 3.39 2.90 2.50 | MSTB 2.5/12-G 1754630 
12 | 60 | 300) 10 [277-1039-ND 11.36 9.73 8.37 _|MVSTBR 2.5/12-ST 1792113 SE Oa Fig. 16 — 5.06mi Connector Header — Right Angie — —_ 

Fig. 12 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug F 77-1095- Oi A5 F .0/2-G-5. 759017 
2 [10.16] 300] 10 |277-1040-ND 789 162 1.39 |MVSTBR2.5/2-ST-.08 1792249 3. | 15.24) 300 | 10 |277-1096-ND 81 70 .60 | MSTB 2.5/3-G-5.08 1759020 
3 | 15.24] 300] 10 |277-1041-ND 284 243 2.09 | MVSTBR 2.5/3-ST-5.08 1792252 4 | 20.32) 300 | 10 |277-1097-ND 1.10 95 .81 | MSTB 2.5/4-G-5.08 1759033 
4 | 20.32] 300] 10 |277-1042-ND 379 3.25 2.79 | MVSTBR 2.5/4-ST-5.08 1792265 5 | 25.40) 300 | 10 |277-1098-ND 1.38 118 1.02 | MSTB 2.5/5-G-5.08 1759046 
5 | 25.40) 300 | 10 |277-1043-ND 474 4.06 3.49 | MVSTBR 2.5/5-ST-5.08 1792278 6_| 30.48 | 300 | 10 |277-1099-ND 1.60 1.37 ‘1.18 _|MSTB 2.5/6-G-5.08 1759059 
6 _|30.48| 300 | 10 |277-1044-ND 5.66 4.85 _4.17_ | MVSTBR 2.5/6-ST-5.08 1792281 7 [35.56 | 300 | 10 |277-1100-ND 789 1.62 1.39 |MSTB2.5/7-G-5.08 1759062 
7 [35.56 | 300| 10 |277-1045-ND 663 5.68 4.88 |MVSTBR2.5/7-ST-5.08 1792294 8 | 40.64) 300 | 10 |277-1101-ND 216 1.86 1.60 | MSTB 2.5/8-G-5.08 1759075 
8 | 40.64) 300| 10 |277-1046-ND 756 6.48 5.57 |MVSTBR 2.5/8-ST-5.08 1792304 40 | 50.80} 300| 10 |277-1103-ND 269 231 1.98 |MSTB 2.5/10-G-5.08 1759091 
9 |45.72/ 300| 10 |277-1047-ND 8.53 7.30 6.28 |MVSTBR 2.5/9-ST-5.08 1792317 12 [60.96 | 300| 10 |277-1105-ND 3.26 2.80 —_2.41_| MSTB 2.5/12-G-5.08 1759114 
10 | 50.80} 300 | 10 | 277-1048-ND 9.46 8.10 6.97 | MVSTBR 2.5/10-ST-5.08 1792320 Fig. 17 — 5.0mm Connector Header — Right Angle 
11_| 55.88 | 300| 10 | 277-1049-ND 10.40 8.91___7.66_| MVSTBR 2.5/11-ST-5.08 1792333 2 | 12 | 300] 10 [277-1117-ND 56 49 42 |MSTBA 2.5/2-G 1757475 
12 [60.96 | 300] 10 [277-1050-ND 11.36 9.73 8.37_| MVSTBR 2.5/12-ST-5.08 1792346 3 | 17 |300] 10 }277-1118-ND 84 72 62. | MSTBA 2.5/3-G 1757488 

Fig. 12 — 5.0mm Connector Terminal Block Plug 4 | 22 | 300} 10 )277-1119-ND 1.13 97 .83 | MSTBA 2.5/4-G 1757491 
2 | 10 | 300] 10 |277-1051-ND 789 1.62 1.39 |MVSTBW2.5/2-ST 1792524 5 | 27 |300| 10 |277-1120-ND 141121 1.04 | MSTBA 2.5/5-G 1757501 
3 | 15 | 300] 10 |277-1052-ND 284 243 2.09 |MVSTBW 2.5/3-ST 1792537 6 | 32 |300| 10 |277-1121-ND 1.68 144 1.24 [MSTBA2.5/6-G 1757514 
4 20 | 300} 10 | 277-1053-ND 3.79 3.25 2.79 | MVSTBW 2.5/4-ST 1792540 7 37 |300/ 10 |277-1122-ND 7.96 1.68 7.45 |MSTBA 2.5/7-G 1755493 
5 25 | 300} 10 | 277-1054-ND 4.74 4.06 3.49 | MVSTBW 2.5/5-ST 1792553 8 42 |300] 10 |277-1123-ND 2.23 1.91 1.64 | MSTBA 2.5/8-G 4757527 
6 | 30 | 300/ 10 | 277-1055-ND 5.66 4.85 4.17_|MVSTBW 2.5/6-ST 1792566 9 | 47 |300] 10 |277-1124-ND 2.54 218 1.87 | MSTBA 2.5/9-G 4757530 
7 | 35 | 300] 10 | 277-1056-ND 6.63 5.68 = 4.88 | MVSTBW 2.5/7-ST 1792579 10 | 52 ) 300) 10 |277-1125-ND 279 239 2.06 |MSTBA2.5/10-G 1757543 
8 | 40 | 300) 10 )277-1057-ND 756 6.48 5.57 | MVSTBW 2.5/8-ST 1792582 12 | 62 [300/10 [277-1127-ND 3.39 2.90 _-2.50_| MSTBA2.5/12-G 1757569 
9 | 45 | 300] 10 |277-1058-ND 853 7.30 «6.28: | MVSTBW 2.5/9-ST 1792595 Fig. 17 — 5.08mm Connector Header — Right Angle 
10 } 50 ) 300) 10 )277-1059-ND 946 8.10 6.97 | MVSTBW 2.5/10-ST 1792605 2 112.16] 300] 10 [277-1106-ND 53 45 39 [MSTBA 2.5/2-G-5.08 1757242 
12 | 60 | 300| 10 |277-1061-ND 11.36 9.73 8.37 | MVSTBW 2.5/12-ST 1792621 3 |17.24| 300] 10 |277-1107-ND 81 70 60 | MSTBA 2.5/3-G-5.08 4757255 
EE fis: 2 8.08mm Connector Terminal Block fied a 4 | 22.32) 300 | 10 |277-1108-ND 1.09 94 81 | MSTBA 2.5/4-G-5.08 1757268 

. 1062-1 : / : 9/2-ST-S. 5 | 27.40) 300 | 10 |277-1109-ND 1.36 1417 1.01 |MSTBA2.5/5-G-5.08 1757271 
3. | 15.24) 300 | 10 |277-1063-ND 284 243 2.09 |MVSTBW 2.5/3-ST-5.08 1792760 6 |3248) 300 | 10 |277-1110-ND 159 136 «147 MeVER oe ee 08 4757284 
4 | 20.32) 300| 10 |277-1064-ND 3.79 3.25 2.79: | MVSTBW 2.5/4-ST-5.08 1792773 7 Aid : i : iad 
7 [37.56 | 300 | 10 |277-1111-ND 789 1.62 1.39 |MSTBA25/7-G-5.08 1757297 
5 | 25.40) 300| 10 |277-1065-ND 474 4.06 3.49: | MVSTBW 2.5/5-ST-5.08 1792786 ee pu 
8 | 42.64) 300 | 10 |277-1112-ND 215 1.84 1.59 | MSTBA 2.5/8-G-5.08 1757307 
6 _|30.48| 300 | 10 |277-1066-ND 5.66 4.85 4.17_ | MVSTBW 2.5/6-ST-5.08 1792799 eee el 
9 | 47.72) 300 | 10 |277-1113-ND 244 2.09 1.80 | MSTBA 2.5/9-G-5.08 1757310 
7 [35.56 | 300] 10 |277-1067-ND 6.63. 5.68 4.88 |MVSTBW2.5/7-ST-5.08 1792809 Sort ne 
40 | 52.80] 300| 10 |277-1114-ND 268 2.29 1.97 | MSTBA 2.5/10-G-5.08 1757323 
8 | 40.64| 300] 10 |277-1068-ND 756 6.48 5.57 | MVSTBW 2.5/8-ST-5.08 1792812 ee - 
12 [62.96 | 300| 10 |277-1116-ND 3.23 2.77 2.38 | MSTBA 2.5/12-G-5.08 1757349 
9 |45.72/ 300| 10 |277-1069-ND 853 7.30 6.28 | MVSTBW 2.5/9-ST-5.08 1792825 Fi = 
ig. 18 — 5.0mm Connector Header — Vertical 
410 |50.80| 300] 10 | 277-1070-ND 946 810 6.97 |MVSTBW 2.5/10-ST-5.08 1792838 3a e000 e771 OND aa 0 4 | MSTEVA 2 5/2-0 4755616 
11_| 55.88 | 300| 10 | 277-1071-ND 10.40 8.91 __7.66_ | MVSTBW 2.5/11-ST-5.08 1792841 ae : : : aia 
¥o-rep36 300 OTS 3 | 17 | 300] 10 }277-1141-ND 84 72 62 | MSTBVA 2.5/3-G 1755529 
i 77-1072-ND 11.36 9.73 8.37_|MVSTBW 2.5/12-ST-5.08 1792854 ey ‘ 

Fig. 13 — 5.0mm Gonnestor Terminal Block Plug 4 | 22 | 300] 10 |277-1142-ND 1.13 97 .83 | MSTBVA 2.5/4-G 1755532 
2D] 10 [300] 12 ]277-1881-ND 494 423 3.64 |FRONT-MSTB 2.5/2-ST Treat | | 5 | 27 | 200) 10 ariiieND TAS Aes: 1.05; |MSTEVAZ 5/5-G pad 
3 | 18 |300| 42 leemecninn 799... 63d" 2544. FRONT MSTA O1GaST j7704od 6 | 32 |300| 10 |277-1144-ND 1.68 1.44 1.24 _ | MSTBVA 2.5/6-G 1755558 

a : f : Y anil 7 | 37 | 300] 10 |277-1145-ND 796 1.68 1.45 |MSTBVA25/7-G 1755561 
4 | 20 | 300] 12 |277-1882-ND 988 846 7.27 | FRONT-MSTB 2.5/4-ST 1779437 

can 7 g 8 | 42 | 300] 10 |277-1146-ND 223 1.91 1.64 | MSTBVA2.5/8-G 1755574 
6 | 30 | 300| 12 |277-1931-ND 14.83 12.69 10.92 | FRONT-MSTB 2.5/6-ST 1779453 
to | 50 |300| 12 |277-1932-ND 24.66 21.12 18.16 | FRONT-MSTB 2.5/10-ST t77a4o5 | | 9 | 47 | 300) 10 |277-1147-ND 254 2.18 1.87 | MSTBVA2.5/9-G 1755587 

ary : : : : aa 40 | 52 | 300] 10 |277-1139-ND 280 240 207 |MSTBVA2.5/10-G 1755503 
12 | 60 | 300) 12 [277-1933-ND 29.59 25.33 21.78 _|FRONT-MSTB 2.5/12-ST 1779518 42 | @ | 300140 feeeenotnn Bans soahen: O50 IMGTRVAT EHO E a 

Fig. 13 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug oa 7 ‘Ss = OSninT nee Hets TT = 155 
T[eape[eieswe | is se su immense [ime ||? /2e are prting [sw falensceosm [rr 
4 | 20.32] 300 | 12 | 277-1936-ND 988 846 7.27 |FRONT-MSTB 2.5/4-ST-5.08 |1777303 3 | 17.24) 300 | 10 | 277-1151-ND 81 70 60 | MSTBVA 2.5/3-G-5.08 1755749 
5 | 25.40| 300) 12 |277-1937-ND 1233 10.55 9.08 |FRONT-MSTB 2.5/5-ST-5.08 | 1777316 4 | 22.32) 300 | 10 | 277-1152-ND 1.09.94 81 | MSTBVA 2.5/4-G-5.08 1755752 
6 _|30.48| 300 | 12 | 277-1938-ND 14.83 12.69 10.92 _| FRONT-MSTB 2.5/6-ST-5.08 _|1777329 5. | 27.40) 300 | 10 | 277-1153-ND 1.36 1.17 1.01 | MSTBVA 2.5/5-G-5.08 1755765 
7 [35.56 | 300] 12 |277-1888-ND 1730 14.81 12.74 [FRONT-MSTB 2.5/7-ST-5.08 [1777332 6 _| 32.48 | 300 | 10 |277-1154-ND 1.59 __1.36__1.17_| MSTBVA 2.5/6-G-5.08 1755778 
8 | 40.64) 300 | 12 |277-1939-ND 19.75 16.91 14.54 | FRONT-MSTB 2.5/8-ST-5.08 | 1777345 7 187.56 | 300 | 10 [277-1155-ND 1.88 1.61 1.38 | MSTBVA 2.5/7-G-5.08 1755781 
9 | 45.72] 300) 12 |277-1889-ND 22.21 19.02 16.35 |FRONT-MSTB 2.5/9-ST-5.08 | 1777358 8 | 42.64) 300 | 10 )277-1156-ND 215 1.84 1.59 | MSTBVA 2.5/8-G-5.08 1755794 
10 |50.80) 300) 12 |277-1940-ND 24.66 21.12 18.16 | FRONT-MSTB 2.5/10-ST-5.08 |1777361 9 | 47.72 | 300 | 10 |277-1157-ND 2.44 2.09 _1.80_| MSTBVA 2.5/9-G-5.08 1755804 
11_[ 55.88 | 300| 12 | 277-1890-ND 27.15 23.24 19.99 | FRONT-MSTB 2.5/11-ST-5.08 |1777374 | § Number of positions per level (Continued) 
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PHCENIX 
CONTACT Terminal Blocks — PCB Plugs and Headers (Cont.) 


INSPIRING INNOVATIONS 


No. | Dim. : Phoenix Phoenix No. | Dim. x Phoenix Phoenix 
of | A UL _| Digi-Key Price Each Contact Contact of | A UL _| Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.|(mm)| V | A |Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos.|(mm)| V | A |Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
10 | 52.80 | 300 | 10 |277-1158-ND 2.68 2.29 1.97 | MSTBVA 2.5/10-G-5.08 1755817 Fig. 25 — 10.16mm Connector Terminal Block Plug 
141 | 57.88] 300 | 10 |277-1159-ND 2.99 2.56 2.20 |MSTBVA 2.5/11-G-5.08 1755820 : tele ane aa 2a Bee ND fan a) ee ee ets 
2 — 300 | 10 (2a G0=AD) S23" _2:17 2.88" |MSTBVA2 5/12-6°5.08 Nmsabs 4 | 39.68 | 600 | 50 |277-1831-ND 14.80 12.67 10.90 | PC 6/4-ST-10.16 1913523 
ig. 19 — 5.0mm and 5.08mm Double Level PCB Header without Side Panels 
5 | 49.84] 600 | 50 |277-1832-ND 18.51 15.85 13.63 | PC 6/5-ST-10.16 1913536 
2) 10/300) 12 BageraiENeS 205° 1.76" 1.51 | MDSTBV 2:5/2-6 1763032 | | 6 | 60 | 600| 50 |277-1833-ND 22.20 1901 16.34 | PC 6/6-ST-10.16 1913549 
3] 15 | 300 12 )277-1943-ND§ 295 253 2.18 | MDSTBY 2.5/3-G 1763045 7 [70.16 | 600 | 50 |277-1834-ND 25.91 22.19 19.08 [PC 6/7-ST-10.16 1913552 
2 | 10.16 | 300} 12 |277-1944-ND§ 2.05 1.76 1.51 | MDSTBV 2.5/2-G-5.08 1763074 8 |80.32| 600 | 50 |277-1835-ND 29.61 25.35 21.80 | PC 6/8-ST-10.16 1913565 
3. |15.24| 300 | 12 |277-1945-ND§ 293 251 2.16 _|MDSTBV2.5/3-G-5.08 1763087 Fig. 26 — 10.16mm Connector Terminal Block Plug 
Fig. 20 — 5.0mm and 5.08mm Double Level PCB Header without Side Panels 2 | 20.16 | 600 | 55 |277-1836-ND 7.80 6.68 5.75 |PC 16/2-ST-10.16 1967375 
D) 10 [300] 10 |277-1379-ND§ 2.05 1.76 1.51 |MDSTB 2.5/2-G 1762046 3 | 30.32 | 600 | 55 )277-1837-ND 11.70 10.02 8.62 | PC 16/3-ST-10.16 1967388 
-1380- 4 | 40.48 | 600 | 55 |277-1838-ND 15.60 13.36 11.49 |PC 16/4-ST-10.16 1967391 
‘ae an it Sale ae 7 ne Mpc popes 08 seonee 5 |50.64| 600 | 55 |277-1839-ND 19.49 16.69 14.35 | PC 16/5-ST-10.16 1967401 
: : : : ‘ : 6 | 60.80 | 600 | 55 |277-1840-ND 23.39 20.02 17.22 | PC 16/6-ST-10.16 1967414 
3 115.24 300 | 10 FAM ISBSDS 295 __2.53 __2.18_{MDSTB 2.5/3-6-5.08 1762075 _} |~7¥70.96 | 600 | 55 |277-1841-ND 27.29 23.36 20.09 |PC 16/7-ST-10.16 1967427 
Fig. 21 — 7.62mm Connector Terminal Block Plug 8 | 81.12] 600 | 55 |277-1842-ND 31.19 26.70 22.96 | PC 16/8-ST-10.16 1967430 
2 | 15.22] 600 ] 30 ]277-1463-ND 436 3.74 3.22 _ [PC 4 HV/2-ST-7.62 1848892 9 [91.28] 600 | 55 |277-1843-ND 35.09 30.04 25.83 | PC 16/9-ST-10.16 1967443 
3 | 22.84 | 600 | 30 |277-1464-ND 6.59 5.64 4.85 |PC 4 HV/3-ST-7.62 1848902 Fig. 27 — 10.16mm Terminal Block Header — Right Angle 
4 |30.46| 600 | 30 |277-1465-ND 875 749 6.44 _|PC4HV/4-ST-7.62 1848915 2 | 23.36 | 300] 55 /277-1844-ND 469 402 3.45 [PC 6-16/2-G1-10.16 7998933 
Fig. 22 — 7.62mm Connector Terminal Block Plug 3 | 33.52| 300] 55 |277-1845-ND 7.04 6.03 5.18 | PC 6-16/3-G1-10.16 1998946 
NTT ei 4 | 43.68 | 300 | 55 |277-1846-ND 939 8.04 6.91 |PC6-16/4-G1-10.16 1998959 
: peas an - See i aoe ae ieee eto 5 | 53.84| 300) 55 |277-1847-ND 11.73 10.04 8.63. | PC 6-16/5-G1-10.16 1998962 
: : : : : 6 | 64 |300| 55 |277-1848-ND 14.10 12.07 10.38 | PC 6-16/6-G1-10.16 1998975 
4 | 30.48 | 600 ) 30 )277-1870-ND 8.61 5.66 4.87, / PC 5/4-ST-7.62 1975600 7 [74.16 | 300 | 55 |277-1849-ND 16.44 14.08 12.10 |PC6-16/7-G1-10.16 7998988 
5 | 38.10) 600) 30 |277-1871-ND 8.05 6.90 5.93 | PC 5/5-ST-7.62 1975613 8 | 84.32| 300 | 55 |277-1850-ND 18.75 16.05 13.80 | PC 6-16/8-G1-10.16 1998991 
6 | 45.72 | 600 | 30 |277-1872-ND 994 851 _—_7.32_| PC 5/6-ST-7.62 1975626 9 [94.48 | 300 | 55 |277-1851-ND 21.15 18.11 15.57 | PC 6-16/9-G1-10.16 1996391 
8 | 60.96 | 600 | 30 |277-1874-ND 12.88 11.03 9.48 | PC 5/8-ST-7.62 1975642 Fig. 28 — 10.6mm Terminal Block Header — Vertical 
Fig. 23 — 7.62mm Connector Header — Right Angle 2 | 23.36 | 300] 55 ]277-1852-ND 469 402 3.45 [PCV6-16/2-G1-10.16 7998784 
2 115.22] 600] 30 1277-1466-ND 284. 243 2.09 [PC 4/2-G-7.62 7804797 3 | 33.52| 300 | 55 |277-1853-ND 7.04 6.03 5.18 | PCV 6-16/3-G1-10.16 1998797 
4 | 43.68 | 300 | 55 |277-1854-ND 939 8.04 6.91 | PCV 6-16/4-G1-10.16 1998807 
3 [220/600] 90 Gm) 12 «804 3 P0472 taoda07 | | § [53.4 |300| ss (2rrteseND | 1173 1006 86s lpovedes-ct-to16 | teseera 
: ! : : ie 6 | 64 |300| 55 |277-1856-ND 14.10 12.07 10.38 _| PCV 6-16/6-G1-10.16 1998823 
Fig. 24 — 7.62mm Connector Header — Vertical 7 [74.16 | 300 | 55 |277-1857-ND 16.41 14.05 12.08 |PCV6-16/7-G1-10.16 1998836 
2 | 15.22 | 600 | 30 | 277-1469-ND 2.84 2.43 2.09 | PCV 4/2-G-7.62 1804687 8 | 84.32] 300 | 55 |277-1858-ND 18.75 16.05 13.80 | PCV 6-16/8-G1-10.16 1998849 
3. | 22.84] 600 | 30 |277-1470-ND 425 364 3.13 |PCV 4/3-G-7.62 1804690 9 [94.48 | 300 | 55 |277-1859-ND 21.10 18.07 15.53 _| PCV 6-16/9-G1-10.16 1998852 
4 |30.46| 600 | 30 |277-1471-ND 560 480 4.13 |PCV 4/4-G-7.62 1804700 | § Number of positions per level 


CONTACT PCB Terminal Blocks 


INSPIRING INNOVATIONS 


Numbered Version 
Shown 


No. R Phoenix Phoenix No. Phoenix Phoenix 
of | Dim. A UL Digi-Key Price Each Contact Contact of | Dim. A UL Digi-Key Price Each Contact Contact 

Pos. | (mm) Vv A | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos. | (mm) Vv A | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 

Fig. 1 — 2.5mm Compact with Spring-Cage Connection 22 55 300 2 |277-1814-ND 2.25 1.93 1.66 | PTSA 0.5/22-2.5-Z 1990203 

2 5 300 2 |277-1794-ND 31 28 .23 | PTSA 0.5/2-2.5-Z 1990009 Fig. 2— 2.54mm Micro with Screw Connection 
; . so GE oes pe . ae ae nore bet 2] 584 | 125] 6 j277t273ND | 124 106 92 |MPTOS/2-254 1725656 
5 125 300 9 |077-1797-ND 54 48 “40 | PTSA0.5/5-25-2 4990038 3 8.08 125 6 | 277-1274-ND 1.88 1.61 1.38 | MPT 0.5/3-2.54 1725669 
6 15 300 9 |977-1798-ND 66 59 49 | PTSA0.5/6-2.5-2 4990041 4 10.62 | 125 6 | 277-1275-ND 2.50 2.14 1.84 | MPT 0.5/4-2.54 1725672 
7 175 300 2 |277-1799-ND 7 69 57 | PTSA0.5/7-2.5-2 7990054 5 13.16 | 125 6 | 277-1276-ND 3.11 2.67 2.30 | MPT 0.5/5-2.54 1725685 
3 | 20 | 300 | 2 |277-1800-ND ‘96.02«O77.~St«UA:CO PTSAO.5/B-2.5-Z t990067/ | 6 | 15.70 | 125 | 6 |277-1277-ND 3.74 3.20 2.76 | MPT 0.5/6-2.54 1725698 
9 295 300 2 |277-1801-ND 1.00 89 74 | PTSA 0.5/9-2.5-Z 4990070 7 18.24 | 125 6 | 277-1278-ND 4.36 3.74 3.22 | MPT 0.5/7-2.54 1725708 
10 25 300 2 |277-1802-ND 1.09 98 81 | PTSA 0.5/10-2.5-Z 1990083 8 20.78 | 125 6 | 277-1279-ND 4.98 4.26 3.67 | MPT 0.5/8-2.54 1725711 
1 27.5 300 2 |277-1803-ND 1.10 95 81 | PISA 0.5/11-2.5-2 1990096 t Parts come in 10 piece stick (can be separated) § Number of positions per level (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CONTAC PCB Terminal Blocks (Cont.) [Owes] 
INSPIRING INNOVATIONS 
No. f Phoenix Phoenix No. S Phoenix Phoenix 
of | Dim.A UL Digi-Key Price Each Contact Contact of | Dim. A UL Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos. | (mm) v A | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos. | (mm) Vv A | Part No. il 10 100 | Type No. Part No. 
9 | 2332 | 125 | 6 |277-1280-ND 561 481 4.14 |MPT0.5/9-2.54 1725724 Fig. 10 — 3.5mm Pin Strip 
jo | 25.86 ) 125} 6 |277-1281-ND 6.23 533 4.59 |MPT0.5/10-2.54 1725737 2 7 | 300 | 10 |277-1749-ND 10.09 08 |PST1.0/2-35 1945096 
41 | 2840 ] 125 | 6 |277-1282-ND 6.86 5.88 5.06 |MPT0.5/11-2.54 1725740 3 | 105 | 300 | 10 |277-1750-ND 18 45 13. | PST 1.0/3-3.5 1945106 
12 | 30.94 | 125 | 6 |277-1283-ND 7.48 6.40 5.51 | MPT 0.5/12-2.54 1725753 4 14 | 300 | 10 |277-1751-ND 25 22 19 | PST 1.0/4-3.5 1945119 
Fig. 3 — 2.54mm with Spring-Cage Connection $ 17.5 300 10 |277-1752-ND 30 26 23 | PST 1.0/5-3.5 1945122 
1 [254 | 150 | 6 [277-1310-NDt — 4 70_[FFKDS/H-2.54 1791826 6 21 | 300 | 10 |277-1753-ND 35 30.26 _ | PST 1.0/6-3.5 1945135 
6.08mm End Block for OPPS 139. 149 1.03 | FFKDSA1/H-5.08 1791868 7 | 245 | 300 | 10 |277-1754-ND 43 37—«32._: [PST 1.0/7-35 1945148 
FFKDS/H-2.54 : : : 8 | 28 | 300 | 10 |277-1755-ND 48 A135 | PST 1.0/8-3.5 1945151 
Fig. 4 — 2.54mm with Spring-Cage Connection 9 | 315 | 300 | 10 |277-1756-no 534539: [PST 1.0/9-3.5 1945164 
: = oe AED ee = TO I/FERDSINZ 3 1791813) | 49 | 35 | 300 | 40. |277-1757-ND 5951.44. [PST 1.0/10-3.5 1945177 
FFKDS/V-2.54 277-1313-ND 134 1.15 .99 | FFKDSA1/V-5.08 1791855} | 11 | 385 | 300 | 10 |277-1758-ND 68 58 50 [PST 1.0/11-3.5 1945180 
Fig. 5 — 3.5mm Compact with Screw Connection 42 | 42 | 300 | 10 |277-1759-ND 73 63 54 [PST 1.0/12-3.5 1945193 
2 7 300 10 |277-1721-ND ‘AT 42 34 [PT 1.5/2-3.5-H 1984617 13 45.5 300 10 |277-1760-ND 718 67 58 | PST 1.0/13-3.5 1945203 
3 | 105 | 300 | 10 |277-1722-ND 70 63 51 | PT 1.5/3-3.5-H 1984620 14 49) 300 | 10 |277-1761-ND 83 7 61 | PST 1.0/14-3.5 1945216 
4 14 300 | 10 |277-1860-ND 92 82 67 | PT 1.5/4-3.5-H 1984633 15 52.5 300 | 10 /277-1762-ND 89 76 66 | PST 1.0/15-3.5 1945229 
5 | 17.5 | 300 | 10 |277-1723-ND 86 7 64 | PT 1.5/5-3.5-H jos4646| |_16 | 56 | 300 | 10 |277-1763-ND 95 82 70_{PST1.0/16-3.5 1945232 
6 21 | 300 | 10 |277-1724-ND 1.04 93 —_77_| PT 1.5/6-3.5-H 1984659 Fig. 11 — 3.81mm Mini with Screw Connection 
7 | 245 | 300 | 10 |277-1861-ND 1.22 1.08 90 [PT 1.5/7-3.5-H 1984662 2 | 761 | 300 | 10 |277-1947-ND 1.00 8674 | MKDS 1/2-3.81 1727010 
3 98 | 300 | 10. |277-1725-ND 439 1.24 «1.03: |PT15/8-3.5-+H 4984675 3 | 11.42 | 300 | 10 |277-1948-ND 150 129 4.11. |MKDS 1/3-3.81 1727023 
9 | 315 | 300 | 10 |277-1726-ND 458 1.41 1.47 [PT 15/9-3.5+H 4984688 4 | 1523 | 300 | 10 |277-1949-ND 2.00 1.72 1.48 | MKDS 1/4-3.81 1727036 
to | 35 | 300 | 10 |277-1727-ND 474 1.55 1.29 |pT15/10-3.5-H 4984691 5 | 19.04 | 300 | 10 |277-1950-ND 250 214 1.84 /MKDS 1/5-3.81 1727049 
14] 49 | 300 | 10. |277-1731-ND 228 «1.95 ~~ 1.68 |PT15/14-3.5-H 4984730 6 | 22.85 | 300 | 10 |277-1951-ND 3.00 257 2.21 | MKDS 1/6-3.81 1727052 
15 | 525 | 300 | 10 |277-1732-ND | 241 207 1.78 [PT 1.5/5-3.5-H 1984743 : ree re 7 aera re a oe Shee Hea Hol 
6 | 86 | 30 ha: ne Commact sak So ee x eee 9 | 34.28 | 300 | 10 |277-1954-ND 450 3.86 3.32 |MKDS 1/9-3.81 1727081 
F} 7 300 1 10 Ja7741734ND 50 5 37 PT 15/2354 joa7eg] | 10 | 38.09 | 300 | 10 |277-1955-ND 5.00 4.28 3.68 |MKDS 1/10-3.81 1727094 
3 | 105 | 300 | 10 |o77-1735:ND 7 956 [PT 15/3-35-V t984772| [11_| 41.90 | 300 | 10 |27-1946-ND 5.51 4.72 4.06 |MKDS 1/11-3.81 1727104 
4 14 | 300 | 10 |o77-1736-ND 103 ‘99 75 |PT15/4-3.5-V tosa7as | [12 [ 45.71 | 300 | 10 [277-1956-ND 6.00 514 4.42 [MKDS 1/12-3.81 1727117 
5 | 175 | 300 | 10 |277-1737-ND 96 86 71 |PT1.5/5-3.5-V 1984798 Fig. 12 — 3.81mm Mini with Screw Connection ~ Double-Level 
7 >1 | 300. | 10. feaenetnin 446: ‘4:04 ‘36. |PT15/6-35-V dosaege 2 | 761 | 300 | 10 ]277-1356-ND§ | 318 272 234 |MKKDS 1/2-3.81 1708026 
7 | 9481300 | 40 eareneann 1351.20 1.00 1PT15/7-3.5V (oedaid 3 | 11.42 | 300 | 10 |277-1357-ND§ | 4.74 4.06 3.49 | MKKDS 1/3-3.81 1708039 
3 os | 300 | 10. (eaeneenenin 154137144 (|PT15/e-35-V {opaand 4 | 15.23 | 300] 10 |277-1358-ND§ | 6.35 5.44 4.68 |MKKDS 1/4-3.81 1708042 
9 | 315 | 200 | 10 eemeeninn 493 sé aoa: leTaseasv nanaegy 5 | 19.04 | 300 | 10 |277-1359-ND§ | 7.91 6.78 5.83 |MKKDS 1/5-3.81 1708055 
to | 35 | 300 | 10 (Seeepnenn dig 49 44a lPTRSADGEN sop4ndg 6 | 2285 | 300 | 10 |277-1360-ND§ | 951 815 7.01 |MKKDS 1/6-3.81 1708068 
44 | 385 | 300 | 10 Seamer 48 490: -F46 ||PTASATGSV joadass 8 | 30.47 | 300 | 10 |277-1362-ND§ | 1269 10.87 9.34 |MKKDS 1/8-3.81 1708084 
4-1 42 1 300-1 10 eT aaa 12ST PTA SADGSN ToRaes 9 | 34.28 | 300 | 10 |277-1363-ND§ | 14.28 12.22 10.51 | MKKDS 1/9-3.81 1708107 
49 | 455 | 300 | 10 (Seeman jaa: 40. 492: PTASASGEV togag79| | 1 | 38.09 | 300 | 10 |277-1364-ND§ | 15.86 13.58 11.68 | MKKDS 1/10-3.81 1708110 
11 | 41.90 | 300 | 10 |277-1365-ND§ | 17.45 14.94 12.85 |MKKDS 1/11-3.81 1708123 
144} 49 | 300 | 10 |277-1746-ND 248 2412 1.83 |PT 1.5/14-3.5-V 1984882 
as | 325 | 300 | 10 Cena See: “Bbo (AOR PT Lene EN rogaags | [12 | 45.71 | 300 | 10 |27-1366-ND§ | 19.03 16.29 1401 _| MKKDS 1/12-3.81 1708136 
16 | 56 | 300 | 10 |277-1748-no | 285 2.44 2.10 |PT1.5/16-3.5-V Be Risplacemencommecuen TSE 
Sa ae f 23am wn seen pees pete a jonoss| | 2 | 1262 | 300] 8 Jarrtatend | 151 1.90 1.42 |i0¢0.9/3-3.81 1706183 
a | 405 | 300. | 19 Beebe a Fe ei lprR dense isasaes 4 | 1643 | 300) 5 |277-1419-ND 201 173 1.49 |IDC 0.3/4-3.81 1706196 
4 14 | 300 | 10 |277-1781-ND 92 82 67 | PTA 1.5/4-3.5 1988972 : a i 2 Sea — ne be : betes ieee 
05 5 7-1421- j 5 y .3/6-3. 7 
: i a | a esa ce a 7 a . ee 8 | 31.67 | 300 | 5 |277-1423-ND 401 344 ~—.2.96 |1DC 0.3/8-3.81 1706235 
: d . sue 10 | 39.29 | 300 | 5 |277-1425-ND 5.03 431 3.70 JIDC0.3/10-3.81 1706251 
7 | 245 | 300] 10 ee Bee | BOBS «201 ETAT B85 1989007) 44 | 4310 | 300 | 5 |277-1426-ND 553 473 4.07 IDC 0.3/11-3.81 1706264 
8) 28 | 800) 10 aD Bee det 8 EIA TRS 1989010 | | 12 | 4691 | 300 | 5 |277-t427-n> | 6.04 5.17 4.45 |1DC 0.3/12-3.81 1706277 
9 | 315 | 300 | 10 |277-1786-ND 158 141 4.17 |PTA1.5/9-3.5 1989023 Fig.'44\— 50mm with Screw Connsetion 
jo | 35 | 300] 10 |277-1787-ND 1.74 155 1.29. |PTA1.5/10-3.5 1989036 5 000 feo 137 1.19 |MKDS32 q7i1006 
41 | 385 | 300 | 10 |277-1788-ND 1.76 151 1.30 [PTA 1.5/11-3.5 1989049 5 4s | 300 | 1s Geneon 24 207 1.78 |MKDS3/3 4711039 
13 | 455 | 300 | 10 _[277-1790-ND 209 179 1.54 |PTA1S/3-35 1989065 j 90 «| 300 | 15 CeancoRin oi 378 237 |MKDS-3/4 4714042 
Fig. 8 — 3.5mm Compact with Spring-Cage Connection — 45° 8 | 40 | 300 | 15 |277-1025-ND 643 550 4.73 |MKDS3/8 1711084 
2) 7 | 300) 2 (eaeicea ne S128 28 /PTSA1.5/28.5-2 1985195) | 42 | 60 | 300 | 15 |277-1026-ND 9.64 8.25 7.10 |MKDS3/12 1711128 
3 | 105 | 300] 2 |277-1623-ND 43 39 32. | PTSA 1.5/3-3.5-Z 1985205 Fig. 14 — 5.08mm with Screw Connection 
4) 14 | 300) 2 (eaecee Ne 59 58) AD /PTSA.1.5/4-8.5-2 1985218) [> 740.16 | 300 | 15 |277-1027-ND 160 137 118 [MKDS3/2-5.08 1711725 
5 | 175 | 300 | 2 (eiaie2b:Nb A AB AD | PTSA 1.5/5-3.5-2 1985221! | 3 | 15.24 | 300 | 15 |277-1028-ND 241 207 1.78 _|MKDS 3/3-5.08 1711738 
6 21 | 300 | 2 |277-1626-ND 66 59 49 | PTSA 1.5/6-3.5-Z 1985234 Fig. 15 — 5.0mm with Screw Connection 
7 | 245 | 300 | 2 |277-1627-ND 77 69-57 |PTSA1.5/7-3.5-Z 1985247 2 101 300) 40 Ja7751236ND 35 73 6a /MKDSN 15/2 1729018 
8 28 | 300) 2 |277-1628-ND 86 77 64. |PTSA 1.5/8-3.5-Z 1985250 3 1s | 300 | 10 lezz-1097-ND 126 109 ~93.:«|MKDSN 4.5/3 4729001 
9 | 315 | 300 | 2 |277-1629-ND 1.00 89 74. | PTSA 1.5/9-3.5-Z 1985263 4 20 | 300 | 10. |277-1238-ND 170 146 126 |MKDSN 1.5/4 4729034 
jo | 35 | 300] 2  |277-1630-ND 1.09 98 81 |PTSA 1.5/10-3.5-2 1985276 5 25 | 300 | 10. |277-1239-ND 213 «182 157 |MKDSN 15/5 4729047 
12 | 42 | 300 | 2  |277-1632-ND 121 1.04 90 |PTSA 1.5/12-3.5-Z 1985292 6 30 | 300 | 10. |277-1240-ND 255 219 188 |MKDSN15/6 4729050 
15 | 525 | 300] 2 |277-1635-ND 151 130 1.12 |PTSA1.5/15-3.5-2 1985328 7 35.1 300 | 40 1277-1241-ND 296254219 |MKDSN15/7 1729063 
18 | 63 | 300] 2 |277-1638-ND 1.83 157 1.35. | PTSA 1.5/18-3.5-2 1985357 8 40 | 300 | 10. \277-1242-ND 339 290 250 |MKDSN15/8 4729076 
i9 | 665 | 300] 2 |277-1639-ND 193 165 1.42 |PTSA 1.5/19-3.5-2 1985360 9 45 | 300 | 10. |277-1243-ND 381 327 281 |MKDSN15/9 4729089 
20 | 70 | 300 | 2  |277-1640-ND 2.04 175 1.50 |PTSA 1.5/20-3.5-2 1985373! | 49 | 50 | 300 | 10. |277-1244-ND 424 363 3412 |MKDSN 15/10 4729092 
21 73.5 300 2 |277-1641-ND 2.13 1.82 1.57 | PTSA 1.5/21-3.5-Z 1985386 1 55 300 10 |277-1245-ND 4.69 4.02 3.45 |MKDSN 1.5/11 1729102 
22 77 300 2 |277-1642-ND 2.25 1.93 1.66 | PTSA 1.5/22-3.5-Z 1985399 12 60 300 10 |277-1246-ND 5.10 4.37 3.76 |MKDSN 1.5/12 1729115 
23 80.5 300 2 [277-1643-ND 2.34 2.01 1.73 | PTSA 1.5/23-3.5-2 1985409 NEW! Fig. 15 — 5.0mm Connector Terminal Block — Numbered Version NEW! 
Fig. 9 — 3.5mm Compact Plug with Screw Connection 2 10 | 300 | 10 [277-1979-ND 1.01 87 .75 | MKDSN 2.5/2 BD:1-2 1734656 
2 7 300 | 10 |277-1706-ND 45 40 33° | PT 1.5/2-PVH-3.5 1984015 3 15 | 300 | 10 |277-1980-ND 153 1.31 1.13 |MKDSN 2.5/3 BD:1-3 1734669 
3 | 10.5 | 300 | 10 |277-1707-ND 67 60 AQ | PT 1.5/3-PVH-3.5 1984028 4 20 | 300 | 10 |277-1981-ND 2.01 1.73 1.49 | MKDSN 2.5/4 BD:1-4 1933341 
4 14 | 300 | 10 |277-1708-ND 90 80 465 | PT 1.5/4-PVH-3.5 1984031 5 25 | 300 | 10 |277-1982-ND 2.86 2.45 —2.11_|MKDSN 2.5/5 BD:1-5 1710515 
6 21 | 300 | 10 |277-1710-ND 1.04 93 77 |PT 1.5/6-PVH-3.5 1984057 Fig. 15 — 5.08mm with Screw Connection 
8 28 300 | 10 |277-1712-ND 1.38 1.23 1.02 _| PT 1.5/8-PVH-3.5 1984073 2 | 1016 | 300 | 10 |277-1247-ND 85 73 63 |MKDSN 1.5/2-5.08 1729128 
9 | 31.5 | 300 | 10 |277-1713-ND 1.54 1.37 1.14 [PT 1.5/9-PVH-3.5 1984086 3 | 15.24 | 300 | 10 |277-1248-ND 1.26 1.09 93 |MKDSN 1.5/3-5.08 1729131 
10 | 35 |) 300 | 10 |277-1714-ND 171 1.53 1.27 [PT 1.5/10-PVH-3.5 1984099 4 | 2032 | 300 | 10 |277-1249-ND 1.70 146 1.26 |MKDSN 1.5/4-5.08 1729144 
an 38.5 300 10 |277-1715-ND 1.74 1.49 1.28 | PT 1.5/11-PVH-3.5 1984109 5 25.40 | 300 10 |277-1250-ND 2.13 1.82 1.57 |MKDSN 1.5/5-5.08 1729157 
42 | 42 | 300] 10 |277-1716-ND 1.90 163 1.40 |PT1.5/12-PVH-3.5 1984112 6 | 30.48 | 300 | 10 |277-1251-ND 255 219 1.88 |MKDSN 1.5/6-5.08 1729160 
13 | 455 | 300 | 10 |277-1717-ND 2.05 176 1.51 |PT1.5/13-PVH-3.5 1984125 7 | 35.56 | 300 | 10 |277-1252-ND 296 254 219 |MKDSN1.5/7-5.08 1729173 
15 | 525 | 300 | 10 |277-1719-ND 236 203 1.74 |PT1.5/15-PVH-3.5 1984141 8 | 40.64 | 300 | 10 |277-1253-ND 3.39 290 2.50 |MKDSN 1.5/8-5.08 1729186 
16 56 300 10__|277-1720-ND 2.53 247 1.86 _| PT 1.5/16-PVH-3.5 1984154 + Parts come in 10 piece stick (can be separated) | § Number of positions per level (Continued) 
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Ix ; 
CONTACT PCB Terminal Blocks (Cont.) 
INSPIRING INNOVATIONS 
No. 2 Phoenix Phoenix No. 5 Phoenix Phoenix 
of | Dim.A UL Digi-Key Price Each Contact Contact of | Dim. A UL Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos. | (mm) Vv A |Part No. ‘J 10 100 | Type No. Part No. Pos. | (mm) Vv A | Part No. i 10 100 | Type No. Part No. 
9 | 4572 | 300 | 10 |277-1254-ND 3.81 327 281 |MKDSN 1.5/9-5.08 i72si99| | 4 | 20 | 300 | 16 |277-1647-nD 25 22 = 19_ | PST 1.3/4-5.0 1933202 
40 | 50.80 | 300 | 10 |277-1255-ND 4.24 363 3.12 | MKDSN 1.5/10-5.08 1729209 5s | 25 | 300 | 46 |277-1648-ND 30 26 © ©-.23.: [PST 4.3/5-5.0 4939215 
11 | 55.88 | 300 | 10 |277-1256-ND 4.69 4.02 3.45. | MKDSN 1.5/11-5.08 1729212 6 | 30 | 300 | 46 emereeie ag, 36: [sti aeso aaanoon 
12 | 60.96 | 300 | 10 |277-1257-ND 510 4.37 3.76 _|MKDSN 1.5/12-5.08 1729225 3 | a | 00 | 45 eeneee _ 4 ag: (Pst 1 950 ers 
NEW! Fig. 15 — 5.08mm Connector Terminal Block — Numbered Version NEW! . : . ° See 
2 | 1016 | 300 | 10 |277-1983-ND 1.01 87.75. [MKDSN2.5/2-5.08BD:1-2 ]1904383| |_10 | 50 | 300 | 16 |277-1653-ND 59 44__| PST 1.3/10-5.0 1933260 
3 | 15.24 | 300 | 10 |277-1984-ND 153 131 1.13 |MKDSN 2.5/3-5.08 BD:1-3 /1907238] | 11 | 55 | 300 | 16 |277-1654-ND 68 = =58 = 50._- | PST 1.3/11-5.0 1933273 
5 | 25.40 | 300 | 10 |277-1985-ND 2.86 2.45 2.11 _|MKDSN2.5/5-5.08.8D:1-5 |1995046| | 12 | 60 | 300 | 16 |277-1655-ND 73 63 54 | PST 1.3/12-5.0 1933286 
Fig. 15 — 5.0mm with Screw Connection 16 | 80 | 300 | 16 |277-1659-ND 95 82 ——«70._| PST 1.3/16-5.0 1933325 
2 | 10 | 300] 15 |277-1258-ND 1.03 88 76 |MKDS1.5/2 1715022 Fla:/24'=:70.0nini with Spring Cape Connection 
3] 15 | 300 | 15 |277-1259-ND 153 131 1.13 |MKDS 1.5/3 1715035 ; 7 e00 | ao ERS TEE ae grasa sane 
4 | 20 | 300 | 15 |277-1260-ND 2.03 174 1.50 |MKDS 1.5/4 1715088 | amuckt : ; ; 
8 | 40 | 300 | 15 |277-1261-ND 4.06 348 299 |MKDS 1.5/8 1715080] |"orOs ato 277-1880-ND 1.46 1.26 1.08 | ZFKDSA4-9 1907542 
12 | 60 | 300] 15 |277-1262-ND 6.09 5.22 4.49 |MKDS 1.5/12 1715129 Fig. 22 — 5.0mm with Screw Connection - Double Level 
NEW! Fig. 15 — 5.0mm Connector Terminal Block — Numbered Version NEW! 2 10 300 10 277-1367-ND§ 243 2.08 1.79 |MKKDS 15/2 1725012 
2 | 10 | 300] 10 [277-1971-ND 113.97 «83. |MKDS 1.5/2 BD:1-2 1871526 gel 4 oo | 1 es See. aan. Sed (Mame les cone 
3 | 15 | 300 | 10 |277-1972-np 1.69 145 1.25 | MKDS 1.5/3 BD:1-3 1889851 5 UiaISBEANDS oeeere : a feses 
4 20 | 300 | 10 |277-1973-ND 2.24 192 1.65 |MKDS 1.5/4 BD:1-4 1928194 Fig. 22 — 5.08 mm with Screw Connection - Double Level 
5 | 25 | 300 | 10 |277-1974-ND 2.73 234 2.01 |MKDS 1.5/5 BD:1-5 1718003 2 ] 1016 | 300 ] 10 ]277-1369-ND§ | 243 208 1.79 |MKKDS 1.5/2-5.08 1725038 
Fig. 15 — 5.08mm with Screw Connection 3 | 15.24 | 300 | 10 |277-1370-ND§ | 365 313 2.69 |MKKDS 1.5/3-5.08 1725041 
2 | 1016 | 300 | 15 |277-1263-ND 1.03 88 76 |MKDS1.5/2-5.08 1715721 Fig. 23 — 5.0mm with Screw Connection - Double Level 
3 | 15.24 | 300 | 15 |277-1264-ND 153 131 1.13. |MKDS 1.5/3-5.08 1715734 2] 10 | 300] 15 Joaarenog) | 403 345 297 |MKKDS 32 aoniga 
4 | 2032 | 300 | 15 |277-1265-ND 2.03 1.74 1.50 |MKDS 1.5/4-5.08 1715747 3 | 45 | 300 | 15 Coenen sae: cBAg- caane (wre a4 iat 
8 | 4064 | 300 | 15 |277-1266-ND 4.06 348 2.99 |MKDS 1.5/8-5.08 1715789 eles : : : ‘ 
jo | 50.80 | 300 | 15 |277-1267-ND 5.08 4.35 3.74 | MKDS 1.5/10-5.08 1715802 Fig. 23 — 5.08mm with Screw Connection - Double Level 
12 | 60.96 | 300 | 15 |277-1268-ND 6.09 5.22 449 |MKDS 1.5/12-5.08 1715828 2 | 1016 | 300 | 15 |277-1373-ND§ | 4.03 345 2.97 |MKKDS 3/2-5.08 1721728 
NEW! Fig. 15 — 5.08mm Connector Terminal Block — Numbered Version NEW! 3 15.24 300 15  |277-1374-ND 6.03 5.16 4.44 |MKKDS 3/3-5.08 1721731 
2 | 1046 | 300] 10 |277-1975-ND 113.97 ~——«.83._ [MKDS 1.5/2-5.08BD:1-2 1872392 Fig. 24 — 5.08mm with Press-In Connection 
3 | 15.24 | 300 | 10 |277-1976-ND 1.69 145 1.25 |MKDS 1.5/3-5.08BD:1-3 | 1715857 >) 1134 1 300) 10 ee q1o4- Pgh dad EMIS ORION a7aeie 
4 | 2032 | 300 | 10 |277-1977-ND 2.24 1.92 1.65 |MKDS 1.5/4-5.08BD:1-4 | 1715860 a 462 \20|\ 0. —_—— Bet oe cone luce ace nai 
5 | 25.40 | 300 | 10 |277-1978-ND | 273 2.34 2.01 |MKDS 1.5/5-5.08 BD:1-5 | 1907089 : TOE ; a ; ese! 720628 
Fig. 16 — 5.0mm Compact with Screw Connection 4 | 2150 | 300 | 10 |277-1286-ND 3.89 333 2.87 | EMKDS 2.5/4-5.08 1730638 
2] 10 | 300] 15 )277-1667-ND A 37.30 (PT 1.5/2-5.0-H 7935161 5 | 2658 | 300 | 10 |277-1287-ND 4.86 4.17 3.58 | EMKDS 2.5/5-5.08 1730641 
3 | 145 | 300} 15 |277-1578-ND 6 55 45. | PT 1.5/3-5.0-H 1935174 6 | 31.66 | 300 | 10 |277-1288-ND 5.83 4.99 4.29 |EMKDS 2.5/6-5.08 1730654 
4) 20 | 300) 15 Ce oe ON EL eo 1935187) |g | 41.82 | 300 | 10 |277-1290-ND 778 666 5.73 |EMKDS 2.5/8-5.08 1730670 
5) 28 | 800) 18 eee ae aaa aL 1935190) | 9 | 4690 | 300 | to |a77-t291-no | 875 7.49 6.44 |EMKDS 2.5/9-5.08 1730683 
S| 30) 300 | 18 eet ee a 1938200 | 7 tg | 51.98 | 300 | 10 |277-1292-ND 9.73 833 7.16 |EMKDS 2.5/10-5.08 1730696 
8 40 | 300 | 15 /277-1583-ND 1240-111 92 | PT 1.5/8-5.0-H 1935226 ; Rust ; ° . pee! 
9 | 45 | 300 | 15. |277-1584-ND 439 1.24 4.03 |PT15/9-5.0-+H 4935039 | 11 | 57.06 | 300 | 10 |277-1293-ND | 1069 915 7.87 | EMKDS 2.5/11-5.08 1730706 
10 50 300 | 15 |277-1585-ND 1.57 140 = 1.16 | PT 1.5/10-5.0-H 1935242 Fig. 25 — 5.08mm with Spring-Cage Connection — 45° 
12 | 60 | 300] 15 |277-1587-ND 1.73 148 1.27 [PT 1.5/12-5.0-H 1935268 + | 5.08 | 300 | 10 |277-1314-ND 38 © «33.28: | ZFKDS 1.5-5.08 1706701 
Fig. 17 — 5.0mm Compact with Screw Connection pean end Bloek for 277-1315-ND 54 46 40. | ZFKDSA1.5-7.62 1706727 
2] 10 | 300] 15 [277-1592-ND 47 423A «PT 1.5/2-5.0-V 1935310 5-5, 
3 15 | 300 | 15 |277-1593-ND 70 63 51 |PT1.5/3-5.0-V 1935323 Fig. 26 — 5.08mm with Spring-Cage Connection — 45° 
4 | 20 | 300} 15 |277-1594-ND 92 ©8267 | PT 1.5/4-5.0-V 1935336 1 | 5.08 | 300] 10 ]277-1316-ND 48 COM 35 |ZFKDS 1.5-W-5.08 1706714 
6 30. | 300 | 15 |277-1596-ND 1.04 93 77 |PT1.5/6-5.0-V 1935352 {oem bi Bloee for 277-1317-ND 61 53 46 |ZFKDSA 1.5-W-7.62 1706730 
7 | 35 | 300 | 15 |277-1597-ND 1.22 108 90 [PT 1.5/7-5.0-V 1935365 oe oue : : - 
8 | 40 | 300 | 15 |277-1598-ND 739. 1.24 1.03 [PT 15/8-5.0-V 1935378 Fig: 27/—.2-08mm with Spring-Cage Connection — Double Level 
9 | 4s | 300 | 15. |277-1599-ND 458 141 1.47: [PT 1.5/9-5.0-V 4935381 1] 5.08 | 300] 10 ]277-1318-ND§ | 1.04 89 77 |ZFKKDS 1.5-5.08 1704402 
13 65 300 15 |277-1603-ND 2.09 1.79 1.54 | PT 1.5/13-5.0-V 1935420 Fig. 28 — 5.08mm with Screw Connection — Triple Level 
14} 70 | 300} 15 |277-1604-ND 2.28 1.95 1.68 /PT 1.5/14-5.0-V 1935433 2 | 10.16 | 300] 10 ]277-1375-ND§ | 658 5.63 4.84 |MK3DS 1.5/2-5.08 1724013 
18 | 7 | 800 | 15 ZaaaeDSEND SAM 0K. AMON ET Loi SOV 1935446] | 3 | 15.24 | 300 | 10 |277-1376-ND§ | 988 846 7.27 |MK3DS 1.5/3-5.08 1724026 
16 | 80 | 300 | 15 |277-1606-ND 259 222 1.91 [PT 1.5/16-5.0-V 1935459 Figi:28'— 5.0aimm with Screw Gonnactlon Triple Level 
Fig. 18 — 5.0mm Compact with Screw Connection - 45° 
240) 300 | 15 Eaeeen 7 ee Sa TET 2 | 10.16 | 300 | 20 ]277-1377-ND§ | 571 4.89 4.21 |MK3DS 3/2-5.08 1723014 
3 | 45 | 300 | 15. |277-1765-ND 61 55 45. /PTA1.5/3-5.0 4988817 3 | 15.24 | 300 | 20 |277-1378-ND§ | 858 7.34 6.32 | MK3DS 3/3-5.08 1723027 
4 | 20 | 300 | 15 |277-1766-ND 83.74. ~——60._- | PTA 1.5/4-5.0 1988820 Fig. 29 — 6.35mm with Screw Connection 
5 | 25 | 300 | 15 |277-1767-ND 78 70 58. | PTA 1.5/5-5.0 1988833 2 | 1269 | 300 ] 30 ]277-1269-ND 159 136 1.17 |MKDS5/2-6.35 1714955 
& | 30 | 300 | 15 (2azeiessny 3) B3369) |PTAT:5/6°5.0 1988846 | | 3 | 1904 | 300 | 30 |277-1270-ND 2.20 1.89 1.62 | MKDS 5/3-6.35 1714968 
7 | 35 | 300 | 15 |277-1769-ND 1.08 96 .80 |PTA1.5/7-5.0 1988859 rig.'a0 2 @.sannr will screw Connection 
8 | 40 | 300 | 15 |277-1770-ND 12400 44 92. | PTA 1.5/8-5.0 1988862 EECUME THROM. feed — 147 SE aT 
9 | 45 | 300 | 15 Ja7z-t77t-nn | 139 124 1.03 |PTA1.5/9-5.0 1988875 : (OE = ; a che feelal 
jo} 50 | 300 | 45. |o77-1772-ND 157 140 1.16 |PTA1.5/10-5.0 4988888 3 | 28.52 | 600 | 30 |277-1272-ND 235 202 1.73 |MKDS 5/3-9.5 1714984 
1 55 300 15 |277-1773-ND 1.59 1.36 1.17 | PTA 1.5/11-5.0 1988891 Fig. 31 — 10.0mm with Spring-Cage Connection 
72 | 60 | 300] 15 |277-1774-ND 173 148 © 1.27 ‘|PTA1.5/12-5.0 1988901 1 40 | 300 | 65 |277-1825-ND 1.65 142 1.22 |ZFKDS 10-10.00 1986628 
13} 65 | 300] 15 |277-1775-ND 186 160 1.38 /PTA1.5/13-5.0 1988914 | [47.7mm End Block for Spas CED 30a AA. EO ZEDSAIOAT 4oR70EL 
15 | 75 | 300 | 15 |277-1777-ND 215 184 1.59 |PTA1.5/15-5.0 1988930 | |_ZEKDS 10-10.00 
16 | 80 | 300 | 15 |277-1778-ND 2.31 1.98 1.71 |PTA1.5/16-5.0 1988943 Fig. 32 — 15.0mm with Screw Connection 
Fig. 19 — 5.0mm Compact Plug with Screw Connection 2 60 600 | 115 |277-1817-ND 10.26 8.79 7.56 | MKDSP 25/2-15.00-F 1932494 
2] 10 | 300 | 15 |277-1607-ND 40.36.29: | PT 1.5/2-PVH-5.0 1934861 3 | 75 | 600 | 115 |277-1818-ND | 15.39 13.18 11.33 | MKDSP 25/3-15.00-F 1932504 
3} 15 | 300 ) 15 )277-1608-ND 59 53-43 / PT 1.5/3-PVH-5.0 1934874) | 4 | go | coo | 115 |277-1819-ND | 2053 17.57 15.11 | MKDSP 25/4-15.00-F 1932517 
‘ 20 | 300) 5 ah de 68) PLL SAEED 0 eet 5 | 105 | 600 | 115 |277-1820-ND 25.64 21.95 18.87 | MKDSP 25/5-15.00-F 1932520 
5 | 25 | 300 | 15 |277-1610-ND 76 68 56 | PT 1.5/5-PVH-5.0 1934890 
6 | 30 | 200 | 15. aRmeaneis ao 66. FBT ReePVS.O sea000 6 | 120 | 600 | 115 |277-1821-ND | 30.76 26.34 22.65 | MKDSP 25/6-15.00-F 1932533 
7 | 35 | 300 } 15 |277-1612-ND 7.059478 PT' 1.5/7-PVH-5.0 1934913 7 | 135 | 600 | 115 ]277-1822-ND | 35.90 30.73 26.43 | MKDSP 25/7-15.00-F 1932546 
8 | 40 | 300 | 15 |277-1613-ND 1.20. 1.07 —.89._| PT 1.5/8-PVH-5.0 1934926 8 | 150 | 600 | 115 |277-1823-ND | 41.03 35.12 30.20 | MKDSP 25/8-15.00-F 1932559 
10} 50 | 300} 15 |277-1615-ND 149 1.32 1.10 | PT 1.5/10-PVH-5.0 1934942 9 | 165 | 600 | 115 ]277-1824-ND | 42.47 36.93 31.40 | MKDSP 25/9-15.00-F 1932562 
42 | 60 | 300] 15 |277-1617-ND 165 142 1.22 |PT 1.5/12-PVH-5.0 1934968 Fig. 33 — 15.0mm with Spring Cage Connection 
15 | 75 | 300'| 15 [2gStG2O NOMI 2.09. _1.79__1.54_|PTSAS-PVHS.O 1934997 [4] 45 | 00 | 65 |277-127-ND | 171 147 4.27 |ZFKDS 10-1500 1986631 
Fig. 20 — 5.0mm Pin Strip 6.7mm End Block for 
2 10 | 300] 16 [277-1645-ND 10.09.08: [PST 1.3/2-5.0 1933189 | | ZFKDS 10-15.00 277-1828-ND 2.09 1.79 1.54 | ZFKDSA 10-16.7 1987067 
3 15 300 16_|277-1646-ND 18 15 13 [PST 1.3/3-5.0 1933192 t Parts come in 10 piece stick (can be separated) § Number of positions per level 
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HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


HR31 Series Connectors 


Features: * Crimped and connected to terminal then fastened simply by inserting into housing * High density mounting 
Prevention of connection errors * No need for screws, built-in locking pin secures connector to the board 

Applications: Power units and communications units for factory automation related devices 

Product Specifications: * Current Rating: 12A (2.5mm? wire); 10A (1.5mm2 wire) * Voltage Rating: 250 VAC, 350 VDC 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 100°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C (for a multi-strand conductor) 
Materials: * Plug: Insulator: PBT, Black finish, UL 94V-0; Screw: Steel, Zinc plating * Header: Insulator: PBT, Black 
finish, UL 94V-0; Nut: Steel, Zinc plating; Board Retention Pin: Phosphor bronze, Tin plating 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Barrier Blocks 


Dual Barrier Features Material: * Housing: Fig. 1A and 1B: Polyamide, UL 94V-0, Black; Fig. 1C: Nylon, UL 94V-0, Black 
* Terminals: Copper Alloy, Tin plated * Screws: Steel, Zinc plated Electrical: * Current Rating: Fig. 1A: 20A, UL/CSA; 
Fig. 1B: UL/CSA — Class B: 25A, 300V, Class C: 20A, 150V; Fig. 1C: 30A, 600V, UL/CSA Mechanical: * Wire Range: Fig. 1A 
and 1B: 12-22 AWG: Fig. 1C: 10-18 AWG (UL), 10-22 AWG (CSA) Tightening Torque (max.): Fig. 1A and 1B: 7 in-Ibs; 
Fig. 1C: 20 in-Ibs * Operating Temperature: Fig. 1A: -40°C ~ 105°C; Fig. 1B: 105°C max.; Fig. 1C: -40°C ~ 120°C 

Double Row Dual Barrier Features Mate Housing: Thermoplastic, PC, UL 94V-0, Black * Terminals: Brass, Tin 
plated * Screws: Steel, Nickel plated Electrical: * Current Rating (max.): 9.50mm Pin Spacing: 20A, 300V; 11.10 Pin Spac- 
ing: 25A, 300V Mechanical: Wire Range: 9.50mm Pin Spacing: 12-22 AWG; 11.10 Pin Spacing: 14-22 AWG » Tightening 
Torque (Recommended): 12 in-Ibs * Operating Temperature: -40°C ~ 120°C 

Tri-Barrier Features Material: * Housing: Thermoplastic, UL 94V-0, Black * Terminals: Bright Tin Plated, Copper Al- 
loy * Screws Steel, Zinc Plated with clear Chromate Electrical: * Current Rating: UL/CSA; Class C: 25A, 300V; Class D: 
5A, 600 Mechanical: » Wire Range: 12-22 AWG » Tightening Torque (Recommended): 7 in-lbs * Operating Temperature: 
105°C max. 


Wire |Contact) Contact | Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Size (Awg) | Plating | Size (mmz2) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
1 _— _ — H11442-ND® 3.19 61.88 198.00 | HR31-5.08P-5SC(71) 
2 _ Gold = H11443-ND® 5.48 106.31 340.20 | HR31-5.08R-5PD(72) 
3 _ Gold - H4114-ND 5.28 102.38 327.60 | HR31-5.08R-5PDL(01) 
_- Gold - H11444-ND@ 5.37 104.06 333.00 | HR31-5.08R-5PDL(72) 
Crimp Contacts 
14~16 Gold | 1.04 ~ 2.63 | H4115-ND 1.40 25.30 82.80 | HR31-SC-111 
—]| 14~16 Gold | 1.04 ~ 2.63 | H11445-ND@ 1.44 26.13 85.50 | HR31-SC-111(71) 
18 ~ 24 Gold | 0.2~ 1.65 |H11446-ND@ 1.44 26.13 85.50 | HR31-SC-121(71) 
Contact Extraction Tool H9916-ND 6.84 _ — |HR31-SC-TP 
Crimp Tool H9917-ND 106.40 - — | HR31-TC-01 No Pin 
RoHS Compliant Dimensions - mm of | Spacing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig.| A B C |Pins| (mm) _|Part No. 1 10 100 | Part No. 
Dual Barrier 
tla H H 20.60 | 16.00 | — 2 9.53 ]A98495-ND 13 66 .58 | 3-1437664-0 
eo enn Spring Push Terminals 30.12 | 16.00 | — 3 9.53 )A98496-ND 1.13 1.02 .90 | 3-1437664-1 
~~ These terminals have spring loaded posts for easy connection with Red and Black color 82-651 (168:005) = 4 953 ea CAD eh. te. Soles 7bGA 3 
: 4 i" nati 49.17 | 16.00 | — 5 9.53 )A98498-ND 1.78 1.60 1.42 |3-1437664-5 
codes. Designed for various audio applications such as surround sound and speaker 
connections, amplifiers and more. Maximum allowed wire size 14 AWG. 1a [28.70 | 16.00 | — | 6 9.53 _[RSUEOSIND) 160 1.44 1.28 |9-1497664-8 
: . 68.22 | 16.00 | — 7 9.53  |A98525-ND 1.93 1.74 1.54 | 4-1437664-0 
GC399-ND@ 2 Positions for panel mounting to speakers, 77.75 | 16.00 | — 8 9.53 )A98500-ND 2.23 2.01 1.78 | 4-1437664-1 
mounts in 2” (50.80mm) hole.............2.0008+ $1.60 96.80 | 16.00 |} — | 10 9.53  )A98501-ND 2.68 241 2.14 |4-1437664-4 
GC400-ND 4 Positions for mounting, 115.85} 16.00 |} — | 12 9.53 )A98502-ND 3.20 2.88 2.56 | 4-1437664-7 
~ directly to chassis or panels ..................0255 $1.84 153.95 | 16.00 | — 16 9.53 [A98467-ND 4.30 3.87 3.44 | 5-1437664-1 
GC401-ND@ 8 Positions with right angle PCB terminals, 18.16 | 12.7 =_ 2 8.26 | A98472-ND 58 52 AT | 2-1437667-4 
with Mounting Ears............0..... ee $2.79 26.42 | 12.7 _ 3 8.26 | A98473-ND 86 18 70 | 2-1437667-5 
@ RoHS Compliant 34.67 | 12.7 = 4 8.26 )A98474-ND 1.15 = 1.04 .93 | 2-1437667-6 
42.93 | 12.7 _ 5 8.26 )A98475-ND 1.44 1.30 1.16 | 2-1437667-8 
1B [51.18 | 12.7 = 6 8.26 [A98476-ND 1.31, 1.18 1.05 | 2-1437667-9 
59.44 | 12.7 _ 7 8.26 )A98477-ND 1.55 1.40 1.24 |3-1437667-0 
— AMP FLEXI-B LOC K® 67.69 | 127 | — | 8 | 8.26 |A9e478-ND 1.75 158 1.40 |3-1437667-1 
= T EI t - T a | BI k 84.20 | 12.7 — | 10 8.26 )A98479-ND 2.18 1.96 1.74 |3-1437667-3 
(ee) ectronics 100.71 | 12.7 — | 12 8.26 [A98480-ND 2.63 2.37 2.10 |3-1437667-6 
y' erm l na oc 24.05 | 20.32 | — 2 11.13 |A98460-ND 1.05 95 .84 | 5-1437657-7 
Authorized Distributor 35.18 | 20.32 | — 3 11.13 |A98461-ND 1.30 1.17 1.04 | 6-1437657-9 
System 46.28 | 20.32 | — 4 11.13 |A98462-ND 1.68 1.51 1.34 |8-1437657-0 
57.40 | 20.32 | — 5 11.13 |A98463-ND 2.18 1.96 1.74 |8-1437657-8 
ihiaberee 1c | 68.50 | 20.32| — | 6 | 11.13  [A98464-ND 2.55 2.30 2.04 |9-1437657-8 
— blocks XD —+ 79.63 | 20.32 | — | 7 | 11.13 |A98493-ND 3.08 2.77 2.46 | 1-1437658-1 
+(2 X 1) 90.75 | 20.32 | — 8 11.13 |A98465-ND 3.35 3.02 2.68 | 2-1437658-1 
mae ES 112.98 | 20.32 |} — | 10 11.13 |A98466-ND 4.20 3.78 3.36 | 3-1437658-3 
135.20 | 20.32 | — | 12 11.13 |A98494-ND 6.15 4.64 4.12 | 4-1437658-5 
‘ E\| sb Double Row Dual Barrier 
IN 36.2 | 28.7 | 13.0 ] 2 9.50 |A98503-ND§ 13 66 58 | 1546306-2 
Tp a 41.2 | 33.3 | 14.0) 2 11.10 |A98514-ND 88 19 .70 | 1546670-2 
te eae Flat tab 45.7 | 382 | 130 | 3 | 9.50 |A98504-ND§ (98 © 88 ~—78 | 1546306-3 
. eS 62.3 | 444 | 140) 3 11.10 |A98515-ND: 1.00 90 .80 | 1546670-3 
YVs a= 55.2 | 47.7 | 13.0 | 4 9.50 | A98505-ND§ 1.20 1.08 .96 | 1546306-4 
63.4 | 55.5 | 14.0] 4 11.10 [A98516-ND 1.28 1.15 1.02 | 1546670-4 
64.7 | 57.2 | 13.0) 5 9.50 |A98506-ND§ 1.30 1.17 1.04 | 1546306-5 
Snip It! Snap It! 74.5 | 66.6 | 14.0 | 5 11.10 |A98517-ND 1.63 1.47 — 1.30 | 1546670-5 
74.2 | 66.7 | 13.0) 6 9.50 |A98507-ND§ 1.53 1.38 1.22 | 1546306-6 
85.6 | 77.7 | 14.0 | 6 11.10 | A98518-ND: 2.08 1.87 1.66 | 1546670-6 
83.7 | 76.2 | 13.0 | 7 9.50 |A98508-ND§ 1.85 1.67 1.48 | 1546306-7 
96.7 | 88.8 | 140) 7 11.10 |A98519-ND: 2.23 2.01 1.78 | 1546670-7 
9 93.2 | 85.7 | 13.0) 8 9.50 |A98509-ND§ 2.13 1.92 1.70 | 1546306-8 
107.8 | 99.9 | 14.0 | 8 11.10 |A98520-ND: 2.58 2.32 2.06 | 1546670-8 
130.0 | 122.1 | 14.0 | 10 11.10 | A98521-ND: 3.20. 2.88 2.56 | 1-1546670-0 
Product Specifications: * Blocks and End Stops: Nylon ¢ Track: NORYL EN 265 * FASTON Tab and 131.2 | 123.7 | 13.0 | 12 9.50 |A98510-ND§ 3.10 2.79 2.48 |11-1546306-2 
Jumper Tab: Tin plated brass * Screws: Nickel plated brass Ratings: * 6000 Breakdown voltage, rms line- 1522 | 1443 | 14.0 | 12 41.10 |A98522-ND: 3.85 3.47 3.08 |1-1546670-2 
to-line * 6000 Breakdown voltage, rms line-to-ground * Operating Temperature: 105°C Maximum 150.2 | 142.7} 13.0 | 14 9.50 | A98511-ND§ 3.58 3.22 2.86 | 1-1546306-4 
Mi M Wi Di ; inn 174.4 | 166.5 | 14.0 | 14 11.10 |A98523-ND: 448 403 3.58 | 1-1546670-4 
pene i ae Volts’: re x B re D aie ne a A ; r 159.7 | 152.2 | 13.0 | 15 | 9.50 _|A98468-ND§ 3.85 3.47 3.08 | 1-1546306-5 
ize | Amps | Tots | Hange 185.5 | 177.6 | 14.0 | 15 | 11.10 /A98470-ND 4.73 4.26 3.78 |1-1546670-5 
6 | 15 | 300 | 22-14 | 1.125) .750 | .422 | 875 | .343 | .219 | 563 | .171 | 437 | .96 469.2 | 161.7 | 13.0 | 16 | 9.50 |A98512-ND§ 413 3.72 3.30 | 1-1546306-6 
8 | 30 | 600 | 2210 11.912) .875 | 500 | 975 | 497 | 261 | 656 | 203 | 557 | 1.15 196.6 | 188.7 | 14.0 | 16 | 11.10 |Ag@524-ND 5.13 4.62 4.10 |1-1546670-6 
__ 188.2 | 180.7 | 13.0 | 18 9.50 |A98513-ND§ 468 4.21 3.74 | 1-1546306-8 
Digi-Key Pricing AMP. 218.8 | 210.9 | 14.0 | 18 11.10 | A98471-ND: 5.73 5.16 4.58 | 1-1546670-8 
Size |Description Part No. 1 10 Part No. 302.2 | 294.7 | 13.0 | 30 9.50 |A98469-ND§ 7.65 6.89 6.12 |3-1546306-0 
6 | #6 Block Assembly, 100 pcs/pkg ‘A0130-ND® 64.00/pkg 1-604102-1 Tri-Barrier 
8 _|#8 Block Assembly, 100 pcs/pkg A0131-ND@ 90.00/pkg 1-604152-1 20.60 | — 2 9.53 |A98481-ND 95 86 16 | 3-1437652-9 
6 | Track 36” long, 80 positions A0132-ND® 6.53 58.73 | 1-601805-1 30.12) — =|) 9.53 | A98482-ND 1.30 1417 1.04 |5-1437652-4 
8 | Track 36” long, 60 positions A0133-ND@ 7.40 63.64 _| 1-601806-1 39.65 | — — |4 9.53 |A98483-ND 1.68 1.51 1.34 |6-1437652-7 
6 _|End Stop, 2 required per assembly A0134-ND@ = 1.32 |604111-1 4917} — =_ 5 9.53 )A98484-ND 1.68 1.51 1.34 |8-1437652-2 
8 _|End Stop, 2 required per assembly A0135-ND@ = 1.55 |604161-1 58.70 | — = 6 9.53 [A98485-ND 1.98 1.78 1.58 | 9-1437652-5 
6,8 |Flat Tab A0136-ND = 12.36 |601989-1 68.22 = <= 7 9.53 A98459-ND 2.25 2.03 1.80 | 1437653-7 
6,8 |45° Tab A0137-ND@ — 10.78 |601989-2 3 | 77.75 = = 8 9.53 A98486-ND 2.68 2.41 2.14 | 1-1437653-3 
6,8 |90° Tab A0138-ND = 7.34 |601989-3 87.27 = = 9 9.53 A98487-ND 3.05 2.75 2.44 | 2-1437653-5 
6  |Jumper Tab A0139-ND® = 2.26 |601985-2 96.80 — — | 10 9.53 )A98488-ND 3.38 3.04 2.70 | 3-1437653-5 
8 | Jumper Tab A0140-ND® = 3.20 |604591-1 115.85) — = | 12 9.53 [A98489-ND 3.90 3.51 3.12 |5-1437653-1 
6 #6 Terminal Block Kit A0150-ND@§ 91.23 821.03 |601804-8 134.90} — = 14 9.53 A98490-ND 443 3.99 3.54 | 6-1437653-8 
8 #8 Terminal Block Kit A0151-ND@t 121.30 1091.70 |604336-1 144.42) — = 15 9.53 A98491-ND 475 4.28 3.80 |7-1437653-4 
153.95 | — — | 16 9.53 [A98492-ND 5.33 4.80 4.26 | 8-1437653-0 


@ RoHS Compliant § Kit contains 100-block assembly, 25 end stops and 2 tracks. t+ Kit contains 100- 
block assembly, 50 end stops and 8 tracks. 


t With binding HD screw § Without washer 
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Terminal Blocks — One Piece Connectors 


No. of | Dim. A | Volt. | Amps Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Board Mount = Pos. | (mm) | (V) | (A) | AWG Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 
7 . 5 45.0 | 600 | 20 | 12~30] Green |A98363-ND 7.80 1.62 1.44 | 282858-5 
Side Wire Entry 6 55.0 | 600} 20 | 12~30]| Green |A98116-ND 215 1.94 1.72 |282858-6 
: 8 75.0 | 600} 20 | 12~30] Green |A98117-ND 2.85 257 2.28 |282858-8 
(Vertical) 10 | 95.0 | 600) 20 | 12~30] Green |Ag98118-ND 3.60 3.24 2.88 |1-282858-0 
12__| 115.0 | 600 | 20 | 12~30]| Green |A98119-ND 430 3.87 3.44 |1-282858-2 
- 10.16mm Centerline, 15.2mm Profile — With Interlock 
No. of | Dim. A | Volt. | Amps Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 2 15.24 ] 600] 15 |12~30] Green ]A98084-ND 63 57 ~—«50 | 282843-2 
Pos. | (mm) | (V) | (A) | AWG | Color | PartNo. 1 10100 | Part No. 3 | 2540 | 600 | 15 | 12~30) Green |A98085-ND 95 86  .76 |282843-3 
2.54mm Centerline, 10.0mm Profile 4 | 3556 | 600 | 15 | 12~30] Green |A98086-ND 1.25 143 1.00 |282843-4 
2 5.54] 150] 10 | 16~30] Green ]A98333-ND 65 5952 282834-2 5 | 4572 | 600 | 15 | 12~30) Green |A98087-ND 1.55 140 1.24 | 282843-5 
3 8.08 | 150) 10 | 16~30| Green | A98334-ND 98 88.78 | 282834-3 6 | 55.88 | 600 | 15 | 12~30| Green |A98088-ND 1.90 1.71 1.52 | 282843-6 
4 | 10.62 | 150] 10 |16~30) Green | A98335-ND 1.30 147 1.04 |282834-4 3 | 7620 | 600145 112~301 Green 1A98089-ND 2502.25 2.00 1282843-8 
S| 19:16 | 150) 10 | 16-30) Green peeee TOG) Dae = Tad: | 202034: 10 | 96.52 | 600) 15 |12~30] Green |A98090-ND 3.15 284 2.52 |1-282843-0 
6 _| 15.70 | 150 | 10 | 16~20| Green [eGRsseND 1.95 1.76 __1.56_|282834-6 12__| 416.84 | 600 | 15 | 12~30| Green _[A98091-ND 3.75 3.38 3.00 | 1-282843-2 
8 | 2078 | 150 | 10 |16~30] Green |A98338-ND 2.63 2.37 2.10 |282834-8 
10 | 25.86 | 150) 10 | 16~30] Green |A98074-ND 3.25 2.93 2.60 |1-282834-0 
12__| 30.94 | 150 | 10 | 16~30| Green |A98075-ND 3.90 3.51 3.12 |1-282834-2 Board Mount — 
3.5mm Centerline, 12.6mm Profile — With Interlock . . 
2 7.0 | 300] 12 [14-30] Green ]A98159-ND 55.5044 | 284307-2 Multi-Level Stacking 
3 10.5 | 300] 12 |14~30) Green |A98160-ND 85 77 «68 |284391-3 
4 | 140 | 300] 12 | 14~30| Green |A98161-ND 143 1.02 90 |284391-4 (1st and 2nd Level) 
5 175 | 300] 12 |14~30) Green | A98372-ND 1.43 1.29 1.14 |284391-5 
6 21.0 | 300 | 12 | 14~30| Green |A98162-ND 1.68 1.51 1.34 [284391-6 
8 28.0 | 300] 12 | 14~30] Green [A98163-ND 2.25 2.03 1.80 /284391-8 
10 | 35.0 | 300] 12 | 14~30] Green |A98164-ND 280 2.52 2.24 |1-284391-0 - : = PaEHETGE . 
12 | 420 | 300 | 12 | 14~30| Green |A98165-ND 3.35 3.02 2.68 |1-284391-2 No. of | Dim. A | Volt. | Amps Housing | Digi-Key nee za Tyco Electronics 
3.5mm Centerline, 8.5mm Profile, High Temperature — Without Interlock Pos. | (mm) | (V) (A) AWG Color _| Part No. 1 10 100 _| Part No. 
2 70 | 300] 12 | 16~28] Black /A97973-ND 585246 | 1776112-2 5.0mm Centerline, 25.2mm Profile — With Interlock 
3 105 | 300] 12 |16~28) Black |A97974-ND 93 84 75 |1776112-3 2 | 10.0 | 300] 15 [12-30] Green |A98120-ND 1.65 149 1.32 |282888-2 
4 14.0 | 300 | 12 | 16~28]| Black |A97975-ND 1.15 1.04 92 _|1776112-4 3 15.0 | 300 15 |12~30] Green |A98121-ND 248 2.23 1.98 |282888-3 
; _ sien Senterline, (2.6mm & “rofite — With interlock — STR 5.08mm Centerline, 25.2mm Profile — With Interlock 
a | aia3 | 300 | 42 | 44230} Green (RSETEEITS Pg eee ape tree 2 | 10.16 | 300] 15 [12-30] Green ]A98450-ND 1.65 149 1.32 ]796692-2 
4 | 1524 | 300] 12 | 14-30) Green |A98168-ND 113 1.02 90 |284392-4 3 | 15.24) 300) 15 | 12-30) Green [eee ome 245 221 1.96 | 796692-3 
5 19.05 | 300} 12 | 14~30] Green |A98169-ND 1.43 1.29 1.14 |284392-5 4 | 20.32 | 300 | 15 |12~30) Green /A98267-ND 3.35 3.02 2.68 |796692-4 
6 | 22.86 | 300 | 12 | 14~30| Green |A98373-ND 1.68 1.51 1.34 |284392-6 5 | 25.40 | 300} 15 |12~30) Green |A98268-ND 415 3.74 3.32 |796692-5 
8 30.48 | 300 | 12 | 14~30| Green |A98170-ND 2.25 2.03 1.80 /284392-8 6 30.48 | 300 | 15 |12~30]| Green |A98269-ND 5.00 4.50 4.00 |796692-6 
10 38.10 | 300 | 12 | 14~30] Green |A98171-ND 2.80 2.52 2.24 | 1-284392-0 8 40.64 | 300 | 15 |12~30!/ Green |A98270-ND 6.65 5.99 5.32 |796692-8 
12__| 45.72 | 300 | 12 | 14~30| Green |A98172-ND 3.35 3.02 2.68 |1-284392-2 
3.81mm Centerline, 8.5mm Profile, High Temperature — Without Interlock ty 90.80") 300 15 / 12-30) Green eee O80) CAE, JBN | dat80002 0 
D 762 | 150] 12 | 16-28] Black | A97976-ND 68 6154-17 76113-2 12 | 60.96 | 300 | 15 |12~30] Green |A98272-ND | 10.00 9.00 8.00 | 1-796692-2 
3 | 1143 | 150 | 12 | 16~28] Black |A97977-ND 93 84 74 |1776113-3 B M 
4 | 15.24] 150] 12 | 16~28) Black |A97978-ND 1.25 143 1.00 |1776113-4 = 
5 | 19.05 | 150} 12 | 16~28] Black |A97979-ND 1.55 140 1.24 |1776113-5 oard | ount 
6 | 22.86 | 150 | 12 | 16~28| Black |A97980-ND 1.85 1.67 1.48 |1776113-6 
8 | 3048 | 150 | 12 [16-28] Black |A97981-ND 240 2.16 1.92 |1776113-8 Top Wire Entry 
10 | 3810 | 150) 12 | 16~28] Black |A97982-ND 310 2.79 2.48 |1-1776113-0 
12__| 45.72 | 150 | 12 | 16~28| Black |A97983-ND 3.70 3.33 2.96 |1-1776113-2 (Right Angle) 
5.0mm Centerline, 10.0mm Low Profile — With Interlock 
2 10.0 | 300 | 10 | 16~30] Green |A98076-ND 43 39 .34 | 282836-2 No. of | Dim. A | Volt. | Amps Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
3 15.0 | 300] 10 |16~30) Green |A98077-ND 60 54 48 | 282836-3 Pos. | (mm) | (V) | (A) | AWG | Color |Part No. 1 10 100 | Part No. 
4 20.0 | 300] 10 | 16~30| Green |A98078-ND 80 72 64 | 282836-4 5.0mm Centerline, 8.2mm Profile — With Interlock 
5 25.0 | 300 | 10 | 16~30| Green |A98079-ND 98 =—.88 78: | 282836-5 2 10.0 | 300] 10 | 16~30] Green |A98369-ND 45. Al 36 | 284093-2 
6 30.0 | 300 | 10 |16~30| Green |A98339-ND 1.20 1.08 96 | 282836-6 3 450 | 300 | 10 | 16-30 Green |a98154-ND ‘65 ~~ 59~—St«CS2 | 28.4093-3 
8 40.0 | 300 | 10 | 16~30] Green [A98080-ND 1.58 1.42 1.26 [282836-8 
to | 50.0 | 300] 10 |16~30| Green |A98340-ND 198 1.78 1.58 |1-282836-0 : ae oan : ae ae peers ee ee 2 eae 
12 | 60.0 | 300| 10 |16~30| Green |A98341-ND 2.35 212 1.88 |1-282836-2 ; a00 | 300 | 10 | 16280 | Green \AaReaiie Fag ae “Gd. | palnoa 
5.0mm Centerline, 19.0mm Profile — With Interlock = ‘ 2 £ 
3 70.0 7300 | 20 112-30] Green |AQ8355-ND 6357-50 2828562 8 40.0 | 300 | 10 | 16~30 | Green [A98156-ND 1.70 1.53 1.36 |284093-8 
3 15.0 | 300} 20 | 12~30] Green |A98356-ND 95 86 76 | 282856-3 10 50.0 | 300 10 | 16~30 | Green |A98157-ND 2.15 1.94 1.72 | 1-284093-0 
4 20.0 | 300) 20 | 12~30| Green |A98357-ND 1.25 143 1.00 |282856-4 12 | 60.0 | 300 | 10 | 16~30| Green |A98158-ND 258 2.32 2.06 | 1-284093-2 
5 25.0 | 300 | 20 | 12~30] Green |A98358-ND 155 140 1.24 |282856-5 5.08mm Centerline, 9.0mm Profile — With Interlock 
6 30.0 | 300 | 20 |12~30| Green |A98105-ND 1.90 1.71 1.52 |282856-6 2 | 1016 | 300] 15 | 12-30) Green )A98352-ND 5550.44 «| 282851-2 
8 40.0 | 300 | 20 | 12~30] Green |A98106-ND 2.50 2.25 2.00 |282856-8 3 45.24 | 300 15 | 12~30| Green |A98353-ND 85 77 68 | 282851-3 
10 | 50.0 | 300] 20 | 12~30] Green |A98107-ND 3.15 2.84 2.52 |1-282856-0 4 | 2032 | 300 | 15 | 12-30 Green |a9s100-ND 415 104 92 |299851-4 
12 | 60.0 | 300 | 20 | 12-30 | Green [BBBIGEAND 3.75 3.38 __3.00 |1-282856-2 5 | 25.40 | 300 | 15 | 12~30| Green |AQ8101-ND | 1.45 1.31 1.16 [282851-5 
5.08mm Centerline, 10.0mm Low Profile, High Temperature — With Interlock i ij 
2 | 10.16 | 300] 10 |16-30| Black A97984-ND 7 63. 56 | 17761192 eT ane nF 
3 | 15.24 | 300} 10 | 16~30] Black |A97985-ND 73 66 58 |1776119-3 : : : ; 
4 | 2032 | 300! 10 146-301 Black |A97986-ND ‘og 85S 76 11776119-4 10 | 5080 | 300 | 15 | 12~30] Green |A98103-ND 285 257 2.28 | 1-282851-0 
5 25.40 | 300 140 |16~30] Black |A97987-ND 1.23 1.11 98 |1776119-5 12 60.96 | 300 15 12~30 | Green |A98104-ND 3.40 3.06 2.72 | 1-282851-2 
6 | 30.48 | 300 | 10 | 16~30]| Black |A97988-ND 1.41 1.28 1.14 |1776119-6 
5.08mm Centerline, 15.2mm Profile — With Interlock —_ 
2 | 1046 | 300] 15 | 12~30] Green /A98342-ND 53. 48 «42-1 282841-2 Board Mount 
3 | 15.24 | 300} 15 | 12~30] Green |A98343-ND 83.75.66 | 282841-3 i 
4 | 20.32 | 300] 15 |12~30) Green | A98081-ND 1.08 97  .86 |282841-4 Wire Entry 
5 | 25.40 | 300 | 15 | 12~30] Green |A98082-ND 1.35 1.22 1.08 |282841-5 ° 
6 | 30.48 | 300 | 15 | 12~30| Green |A98344-ND 1.63 1.47 1.30 |282841-6 35 Angle 
8 | 4064 | 300 | 15 [42-30] Green |A98345-ND 218 1.96 1.74 |282841-8 
10 | 50.80 | 300) 15 | 12~30] Green |A98083-ND 2.70 2.43 2.16 |1-282841-0 
12__| 60.96 | 300 | 15 | 12~30| Green |A98346-ND 3.25 2.93 2.60 |1-282841-2 ; a fae ; , 
5.08mm Centerline, 19.0mm Profile — With Interlock Navcot qu ri ae Awa Housing Diol key 4 y pecaae yoo Electronics 
2 | 1016 | 300} 20 | 12~30] Green /A98359-ND 8577 ~——«68 | 282857-2 Z = - é 
3 | 15.24 | 300 | 20 | 12~30]| Green | A98360-ND 95 86 76 | 282857-3 5.0mm Centerline, 15.0mm Profile — With Interlock 
4 | 2032 | 300) 20 | 12~30] Green |A98361-ND 125 113 1.00 |282857-4 2 | 10.0 | 300 | 15 |) 12~30) Black | A98442-ND 65 5952 / 796689-2 
5 | 25.40 | 300 | 20 | 12~30]| Green |A98109-ND 1.55 140 1.24 |282857-5 3 15.0 | 300 ) 15 | 12-30} Black | A98252-ND 95 86.76 | 796689-3 
6 | 30.48 | 300 | 20 |12~30| Green | A98110-ND 4.90 1.71 1.52 |282857-6 4 | 20.0 | 300 | 15 | 12~30| Black /A98255-ND 1.28 1.15 1.02 |796689-4 
8 | 40.64 | 300 | 20 | 12~30]| Green |A98362-ND 2.50 2.25 2.00 |282857-8 5 | 25.0 | 300 | 15 | 12~30| Black /A98443-ND 1.60 1.44 1.28 |796689-5 
10 | 5080 | 300} 20 | 12~30] Green |A98111-ND 3.15 2.84 2.52 | 1-282857-0 6 30.0_| 300 | 15 | 12~30| Black | A98258-ND 1.95 1.76 _1.56_| 796689-6 
12__| 60.96 | 300 | 20 | 12~30| Green |Ag8112-ND 3.75 3.38 3.00 |1-282857-2 8 | 40.0 | 300 | 15) 12~30| Black /A98259-ND 2.55 230 2.04 /796689-8 
7.5mm Centerline, 15.2mm Profile — With Interlock 10 | 50.0 | 300 | 15 |12~30] Black ]A98444-ND 3.18 286 2.54 | 1-796689-0 
2 750 13001 15 112-301] Green 1A98092-ND 60 54 48 1280844-2 12 | 60.0 | 300 | 15 |12~30] Black |A98262-ND 3.85 3.47 3.08 | 1-796689-2 
3 205 | 300) 15 |12~30| Green |A98093-ND ‘90 «81.72 | 280844-3 2 10.0 | 300 | 15 |12~30] Black |A98445-ND 65 59 52 |796690-2 
4 30.0 | 300 | 15 |12~30| Green |A98094-ND 1.20 1.08 96 |282844-4 3 15.0 | 300 | 15 |12~30| Black | A98446-ND 95 _.86__.76_| 796690-3 
7.62mm Centerline, 15.2mm Profile — With Interlock 4 20.0 | 300 | 15 |12~30] Green A98447-ND 1.28 1.15 1.02 |796690-4 
2 15.24 | 300 15 |12~30] Green |A98347-ND “60 54 “48 1 282045-2 5 25.0 300 15 12~30]} Green |A98263-ND 1.60 1.44 1.28 |796690-5 
3_| 22.86 | 300 | 15 | 12~30]| Green |A98095-ND 90.81 72 |282845-3 6 30.0 | 300 | 15 | 12~30) Green |A98448-ND 1.95 1.76 1.56 |796690-6 
10.0mm Centerline, 19.0mm Profile — With Interlock 8 40.0 300 15 12~30| Green |A98264-ND 2.55 2.30 2.04 |796690-8 
2 15.0 | 600] 20 |12~30] Green |A98113-ND 73 66 58 | 282858-2 10 50.0 300 15 12~30| Green |A98265-ND 3.18 2.86 2.54 | 1-796690-0 
3 250 | 600 | 20 |12~30] Green |A98114-ND 1.05 95 84 | 282858-3 12 60.0 300 15 12~30 | Green |A98449-ND 3.85 3.47 3.08 | 1-796690-2 
4 35.0 | 600 | 20 |12~30| Green |A98115-ND 1.45 1.31 1.16 |282858-4 (Continued) 
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™ Tyco Electronics Terminal Blocks — One Piece Connectors 


Authorized Distributor 


Board Mount — Wire Entry 35° Angle (Cont. : 
id 2 Wire Protector A> 
No. of | Dim. A| Volt. | Amps Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics . x 
Pos. | (mm) | (Vv) | (A) | AWG | Color |Part No. 1 10 100 | Part No. Version — 
5.08mm Centerline, 15.0mm Profile — With Interlock . 
2 | 10.16] 300 | 15 ]12~30) Green )A98348-ND 65.«59 «SD. | 282847-0 Wire Entry 
3 | 15.24 | 300 | 15 |12~30] Green |A98349-ND 95 86 76 |282847-3 ° 
4 | 2032 | 300 | 15 |12~30) Green |A98350-ND 1.28 115 1.02 |282847-4 45 Ang le 
5 | 2540 | 300 | 15 |12~30] Green |A98351-ND 1.60 1.44 1.28 |282847-5 _ 
6 | 3048 | 300 | 15 |12~30| Green |A98096-ND 1.95 1.76 1.56 |282847-6 No. of | Dim. A | Volt. | Amps Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
8 | 4064 | 300 | 15 |12~30] Green [A98097-ND 255 2.30 2.04 |282847-8 Pos. | (mm) | (V) | (A) | AWG | Color | PartNo. 1 10100 | Part No. 
10 | 50.80 | 300 | 15 |12~30] Green |A98098-ND 3.18 2.86 2.54 |1-282847-0 5.0mm Centerline, 12.0mm Profile — With Interlock 
12 | 60.96 | 300 | 15 |12~30| Green |A98099-ND 3.85 3.47 3.08 |1-282847-2 2 | 10.00 | 250 | 10 | 14~22 | Blue |A98004-ND 78 70 ~~«.62 | 1776252-2 
3 | 15.00 | 250 | 10 | 14~22 | Blue |A98005-ND 88 79 = .70 :|1776252-3 
i 4 | 20.00 | 250 | 10 | 14~22 | Blue |A98006-ND 155 140 1.24 |1776252-4 
High Current 5 | 25.00 | 250 | 10 | 14~22 | Blue |A98007-ND 195 1.76 1.56 |1776252-5 
PCB Mount — 6 | 30.00 | 250 | 10 | 14~22 | Blue |A98008-ND 2.35 212 1.88 |1776252-6 
8 | 40.00 | 250 | 10 | 14~22 | Blue |A98009-ND 3.05 2.75 2.44 |1776252-8 
j | 10 | 50.00 | 250 | 10 | 14~22 | Blue |A98010-ND 3.88 3.49 3.10 |1-1776252-0 
Side Wire Entry 12 | 60.00 | 250 | 10 | 14~22 | Blue |A98011-ND 4.60 4.14 3.68 | 1-1776252-2 
No. of | Dim. A| Volt. | Amps Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics Screwless Con nectors 
Pos. | (mm) | (V) | (A) | AWG Color | Part No. il 10 100 | Part No. 
6.35mm Centerline, 21.5mm Profile — With Interlock 
2 | 1270 | 300] 30 | 10~24] Green [A98275-ND 118 1.06 ‘94 [796740-2 
3__| 19.05 | 300 | 30 | 10~24| Green |A98276-ND 1.60 1.44 1.28 |796740-3 
9.52mm Centerline, 21.5mm Profile — With Interlock 
2 | 19.04 [600] 30 | 10~24] Green [A98273-ND 133 1.20 1.06 |796739-2 
3__| 28.56 | 600 | 30 | 10~24| Green |A98274-ND 198 1.78 1.58 |796739-3 
10.16mm Centerline, 29.50mm Profile — With Interlock 
2 | 20.32 [300] 52 | 6~8 | Green [A98060-ND 243 2.19 1.94 |1776886-2 
3 | 30.48 | 300 | 52 | 6~8 | Green |A98061-ND 3.60 3.24 —-2.88_ | 1776886-3 
NEW! 15.0mm Centerline, 39.0mm Profile — With Interlock NEW! 
2 30.00 | 600 | 125 | 1~20 | Green |A99381-ND 6.75 6.08 5.40 | 1986242-2 No. of | Dim. AJ Volt. | Amps Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
3 | 45.00 | 600 | 125 | 1~20 | Green |A99382-ND 953 8.58 7.62 | 1986242-3 Fig. | Pos. | (mm) | (V) | (A) | AWG | Color | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
4 60.00 | 600 | 125 | 1~20 | Green |A99383-ND 13.05 11.75 10.44 | 1986242-4 Board Mount, 5.0mm Centerline, 13.9mm Profile, Top Wire Entry — Spring 
2 11250] 300 | 10 [14~22] Green ]A98012-ND 1.20 1.08 96 ]1776259-2 
i 3 | 17.50| 300 | 10 |14~22| Green |A98013-ND 1.80 1.62 1.44 |1776259-3 
Wire Protector 4 | 22.50] 300 | 10 |14~22] Green |A98014-ND 243 219 1.94 |1776259-4 
i = 5 | 27.50| 300 | 10 |14~22| Green |A98015-ND 3.05 2.75 2.44 |1776259-5 
Version 1 | 6 | 3250 | 300 | 10 |14~22| Green | Ags016-ND 3.63 3.27 2.90 | 1776259-6 
Side Wire Entry 8 | 4250] 300 | 10 |14~22| Green |A98017-ND 488 4.39 3.90 |1776259-8 
10 | 52.20} 300] 10 |14~22] Green |A98018-ND 6.83 6.15 5.46 | 1-1776259-0 
TSA ees ere — rT 12 | 62.50 | 300 | 10 |14~22| Green |A98019-ND 8.23 7.41 6.58 | 1-1776259-2 
lo. of | Dim. olt. | Amps ousing | Digi-Key yco Electronics Board Mount, 5.08mm Centerline, 13.9mm Profile, Top Wire Entry — Spring 
05 AC) SS) |G Color art No a O00 arti) 2 | 1266] 300] 10 |14~22| Green |A98020-ND 120 1.08 96 |1776260-2 
3.5mm Centerline, 8.3mm Profile, PCB Mount — With Interlock 3 | 17.74] 300] 10 |14~22| Green |A98021-ND 1.80 1.62 1.44 |1776260-3 
5 | fOO | Be ee) ke eee ae ee aes 4 | 22.82] 300 | 10 |14~22| Green |A98022-ND 243 2.19 1.94 |1776260-4 
4 | 1400 | 250! 7 |18-26| Blue |agsose-ND 73 «6658 /1776275-4 4 | 5 | 27-90 | 300 | 10 ]14~22) Green |.A98023-ND 3.05 2.75 2.44 |1776260-5 
5 |4750) 250 | 7 |18~26| Blue |A98039-ND ‘90 «= 81.—72.:(11776275-5 6 | 32.98 | 300 | 10 |14~22| Green |A98024-ND 3.63 3.27 2.90 | 1776260-6 
6 21.00 | 250 7 118~26) Blue |A98040-ND 1.08 97 86 |1776275-6 8 43.14 | 300 | 10 /14~22] Green |A98025-ND 488 4.39 3.90 | 1776260-8 
8 | 28.00} 250 | 7 |18~26| Blue |A98041-ND 1.65. 1.49 1.32 |1776275-8 10 | 53.30} 300] 10 |14~22] Green | A98026-ND 713 6.42 5.70 |1-1776260-0 
10 | 35.00) 250 | 7 |18~26] Blue |A98042-ND 1.80 1.62 1.44 | 1-1776275-0 12_| 63.46 | 300 | 10 |14~22| Green |A98027-ND 8.58 7.72 6.86 | 1-1776260-2 
12_ | 42.00 | 250 | 7 |18~26] Blue |A98043-ND 215 1.94 1.72 |1-1776275-2 Board Mount, 5.08mm Centerline, 18.8mm Profile, Side Wire Entry 
5.0mm Centerline, 10.0mm Profile, PCB Mount — With Interlock 2 10.16 | 300] 10 |18~22] Black |A97958-ND 83 75 66 | 1437671-1 
2 | 10.00 | 260) 10 | 14~22) Blue |ASTSE:ND) 40 36.82 | 1776244-2 3 | 15.24) 300) 10 |18~22] Black |A97959-ND 1.20 1.08 96 |1437671-4 
3 | 15.00 | 260) 10 | 14~22) Blue /ASTSGND 73 66 5B | 1776244-3 4 | 2032] 300) 10 |18~22| Black |A97960-ND 155 1.40 1.24 |1437671-6 
4 | 20.00} 250] 10 |14~22] Blue |A97998-ND 88 79 70 |1776244-4 : H F . 
5 |2500| 250 | 10 |14~22| Blue |ag7999-ND 115 104 92 |1776044-5 > | 5 | 25.40) 300) 10 |18~22| Black ]A97961-ND 1.70 1.53 1.36 | 1437671-7 
6 | 3000) 250 | 10 |14-22| Blue |Aggoo0-ND 133. 120 106 |1776244-6 6 | 30.48 | 300 | 10 |18~22| Black |A97962-ND 2.03 1.83 1.62 | 1437671-9 
8 | 40.00! 250 | 10 |14~22]| Blue |A98001-ND 1.78 1.60 1.42 |1776244-8 8 | 40.64) 300) 10 |18~22] Black /A97963-ND 5.08 4.57 4.06 | 1-1437671-1 
10 | 50.00 | 250 | 10 |14~22] Blue |A98002-ND 2.25 2.03 1.80 |1-1776244-0 10 | 50.80} 300] 10 |18~22] Black |A97964-ND 3.35 3.02 2.68 | 1-1437671-3 
12 | 60.00 | 250 | 10 |14~22| Blue |A98003-ND 2.68 2.41 2.14 |1-1776244-2 12 | 60.96 | 300 | 10 |18~22| Black |A98314-ND 4.03 3.63 3.22 | 1-1437671-5 
Term In al B | oc ks = Two P lece Co nn ecto rs No. of | Dim. A| Volt. | Amps Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig.| Pos. | (mm) | (V) | (A) | AWG | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 
4 | 20.00 | 300) 15 |12~30] Green [A98243-ND 168 151 1.34 |796640-4 
5 | 25.00 | 300) 15 |12~30) Green |A98429-ND 215 1.94 1.72 |796640-5 
> | 6 | 30.00] 300) 15 |12~30) Green )A98244-ND 2.55 2.30 2.04 |796640-6 
8 | 40.00 | 300) 15 |12~30) Green |A98245-ND 3.38 3.04 2.70 |796640-8 
10 | 50.00 | 300 | 15 |12~30| Green |A98430-ND 3.95 3.56 3.16 | 1-796640-0 
12 | 60.00 [300 | 15 [12~30| Green [A98246-ND 5.05 4.55 4.04 | 1-796640-2 
5.08mm Centerline, 18.4mm Profile, Right Angle Plug 
2 | 10.16 [300] 15 [12~30] Green [A98223-ND 85 77 ~—~«68 | 796634-2 
3 | 15.24 | 300) 15 |12~30) Green |A98224-ND 1.28 115 1.02 |796634-3 
4 | 20.32 | 300) 15 |12~30) Green |A98225-ND 168 1.51 1.34 |796634-4 
> | 5 | 2540] 300) 15 |12~30) Green )A98226-ND 210 1.89 1.68 |796634-5 
No. of | Dim. A| Volt. | Amps Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 6 | 30.48 | 300 | 15 |12~30| Green |A98227-ND 2.55 2.30 2.04 |796634-6 
Fig.| Pos. | (mm) | (V) | (A) | AWG | Color |PartNo. 1 10 100 |Part No. 8 | 40.64 | 300) 15 |12~30) Green |A98228-ND 3.38 3.04 2.70 |796634-8 
3.5mm Centerline, 15.5mm Profile, Right Angle Plug 10 | 50.80 | 300} 15 |12~30] Green |A98229-ND 4.23 3.81 3.38 | 1-796634-0 
77-70 73001 11 114~30) Green ]A98173-ND 05 86 76 12845062 12 | 60.96 | 300 | 15 |12~30| Green |A98230-ND 5.05 4.55 4.04 | 1-796634-2 
3 | 105 | 300] 11 |14~30] Green |A98374-ND 1.45 1.31 1.16 |284506-3 5.0mm Centerline, 25.0mm Profile, Straight Plug (Left Hand) 
4 | 14.0 | 300] 11 |14~30) Green |A98375-ND 193 1.74 1.54 |284506-4 2} 10.0 / 300} 15 |12~30) Green | A98122-ND 105 95 84 | 284040-2 
5 | 175 | 300] 11 |14~30| Green |A98376-ND 235 212 1.88 |284506-5 3 | 15.0 | 300] 15 /12~30} Green |A98364-ND 158 1.42 1.26 | 284040-3 
11 6 | 210 | 300] 14 44-30) Green |A98377-ND 2.85 2.57 2.28 |284506-6 4 | 20.0 | 300) 15 /12~30| Green |A98123-ND 2.10 1.89 1.68 | 284040-4 
8 | 28.0 [300] 11 |14~30] Green |A98174-ND 3.83 3.45 3.06 |284506-8 3 | 5 | 25.0 | 300) 15 |12~30| Green /A98124-ND 2.65 2.39 2.12 |284040-5 
10 | 35.0 | 300] 11 |14~30] Green |A98378-ND 478 4.30 3.82 |1-284506-0 6 | 30.0 | 300/ 15 |12~30/ Green | A98365-ND 3.15 2.84 2.52 | 284040-6 
12 | 42.0 | 300| 11 |14~30] Green |A98379-ND 5.75 5.18 4.60 |1-284506-2 8 | 40.0 | 300 | 15 |12~30) Green /A98366-ND 4.23 3.81 3.38 |284040-8 
3.81mm Centerline, 15.5mm Profile, Right Angle Plug 10 | 50.0 | 300} 15 |12~30} Green |A98126-ND 5.28 4.75 4.22 | 1-284040-0 
2 | 7.62 [300] 11 [14~30] Green [A98175-ND 95 86 76 | 284507-2 12_| 60.0 | 300] 15 |12~30| Green |A98127-ND 6.33 5.70 5.06 | 1-284040-2 
3 11.43 | 300} 11 |14~30] Green /A98380-ND 1.45 1.31 1.16 |284507-3 5.08mm Centerline, 25.0mm Profile, Straight Plug (Left Hand) 
4 | 15.24 | 300] 11 |14~30) Green |A98381-ND 193 1.74 1.54 |284507-4 2 | 10.16 [300] 15 [12~30] Green [A98128-ND 7.05.95 «84 [284041-2 
+ | 5 | 19.05 | 300) 11 ]14~30) Green )A98382-ND 2.35 212 1.88 |284507-5 3 | 15.24 | 300) 15 |12~30) Green |A98129-ND 158 1.42 1.26 |284041-3 
6 | 22.86 | 300| 11 |14~30| Green |A98383-ND 2.85 2.57 2.28 |284507-6 4 | 20.32 | 300) 15 |12~30) Green |A98367-ND 210 1.89 1.68 |284041-4 
8 | 30.48 | 300| 11 |14~30] Green |A98176-ND 3.83 3.45 3.06 |284507-8 3 | 5 | 2540 | 300] 15 |12~30] Green |A98130-ND 2.65 2.39 2.12 |284041-5 
10 | 38.10 | 300] 11 |14~30] Green |A98384-ND 478 4.30 3.82 | 1-284507-0 6 | 30.48 | 300 | 15 |12~30| Green |A98131-ND 3.15 2.84 2.52 |284041-6 
12_| 45.72 | 300 | 11 |14~30| Green |A98177-ND 5.75 5.18 4.60 |1-284507-2 8 | 40.64] 300; 15 [12~30] Green [A98132-ND 423 3.81 3.38 |284041-8 
5.0mm Centerline, 18.4mm Profile, Right Angle Plug 10 | 50.80 | 300) 15 |12~30] Green |A98133-ND 5.28 4.75 4.22 | 1-284041-0 
> | 2 | 10.00 [300] 15 /12~30) Green /A98247-ND 85 77 68 |796640-2 12 | 60.96 | 300 | 15 |12~30| Green |A98134-ND 6.33 5.70 5.06 | 1-284041-2 
3 | 15.00 | 300] 15 |12~30| Green |A98242-ND 1.28 115 1.02 |796640-3 (Continued) 
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™ Tyco Electronics Terminal Blocks — Two Piece Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


Plugs With Screw Flanges Pivot Block Connectors 


23.46 | 300 | 11 | 14~30]| Green |A98394-ND | 3.55 3.20 2.84 | 284511-6 
31.08 | 300} 11 | 14~30) Green |A98395-ND | 4.75 4.28 3.80 |284511-8 


No. of] Dim. A Volt. | Amps Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig.) Pos. | (mm) | (V) | (A) AWG Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 
2 3.5mm Centerline, 21.7mm Profile — Insulation Displacement 
No. of | Dim. A | Volt. | Amps Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 2 | 9.00 | 250] 5 |22~24] Green |A98044-ND 2.65 2.39 242 ]1776282-2 
Fig. | Pos. | (mm) | (V) | (A) | AWG | Color | PartNo. 1 10100 | Part No. 3 | 1250) 250} 5 |22~24) Green | A98045-ND 3.10 2.79 2.48 |1776282-3 
3.5mm Centerline, 15.5mm Profile, Right Angle Plug 4 | 16.00 ) 250] 5 |22~24] Green |A98046-ND 3.48 3.13 2.78 |1776282-4 
2 76 | 300] 11 |14~30] Green [A98385-ND ] 1.20 1.08 96 |284510-2 + | 5 | 1950] 250] 5 /22~24) Green ]A98047-ND 3.90 3.51 3.12 |1776282-5 
3 11.1 | 300] 11 |14~301] Green |A98386-ND | 1.80 1.62 1.44 |284510-3 6 23.00 | 250 5 |22~24| Green |A98048-ND 4.43 3.99 3.54 |1776282-6 
4 146 | 300! 11 |14~30] Green |A98387-ND | 2.35 2.12 1.88 |284510-4 8 30.00 | 250) 5 |22~24] Green |A98049-ND 5.25 4.73 4.20 |1776282-8 
1; | 5 | 181 | 800) 11 | 14~30} Green |A98388-ND | 2.98 2.68 2.38 /284510-5 i St ey 2 3 = as pao oe oH a he Eh ias 
o 21.6 | 200) 11 | 14~80 | Green [SBBEBENGA) 3.55 3.20 288 2889 10°6 3.5mm Centerline, 21.7mm Profile, With Screw Flange — Insulation Displacement 
8 | 286 | 300) 11 | 14-80) Green PESReaa, 475 4.28 3.80 | 284510-8 2 | 17.00 | 250] 5 |22~24| Green |AQ8052-ND 283 2.55 2.26 |1776283-2 
10 | 356 | 300] 11 |14~30]) Green |A98178-ND | 5.95 5.36 4.76 | 1-284510-0 3 | 2050 | 250| 5 |22~24/ Green |A98053-ND 320 288 256 |1776283-3 
12 | 426 | 300| 11 |14~30]| Green |A98179-ND | 7.08 6.37 _5.66_| 1-284510-2 4 | 2400 | 250! 5 |22~24] Green |A98054-ND 370 333 296 |1776283-4 
3.81mm Centerline, 15.5mm Profile, Right Angle Plug > | 5 | 27.50 | 250] 5 |22~24) Green | A98055-ND 4.05 3.65 3.24 |1776283-5 
2 | 822 [300] 11 [14~30] Green A98391-ND ] 1.20 1.08 .96 |284511-2 6 | 31.00 | 250 | 5 |22~24| Green |A98056-ND 413 3.72 3.30 |1776283-6 
3 | 12.03 | 300} 11 |14~30] Green /A98392-ND | 1.80 1.62 1.44 |284511-3 8 | 38.00 | 250] 5 |22~24] Green |A98057-ND 543 489 4.34 ]1776283-8 
4 15.84 | 300} 11 |14~30] Green |A98180-ND | 2.35 2.12 1.88 |284511-4 10 | 45.00 | 250 5 |22~24| Green |A98058-ND 6.20 5.58 4.96 |1-1776283-0 
5 19.65 | 300! 11 |14~30] Green |A98393-ND | 2.98 268 2.38 |284511-5 12 | 52.00 | 250 | 5 |22~24] Green |A98059-ND 7.23 6.51 5.78 |1-1776283-2 
6 
8 


Headers Without Flanges 


10 38.70 | 300 | 11 | 14~30] Green |A98181-ND | 5.95 5.36 4.76 | 1-284511-0 
12 46.32 | 300 | 11 | 14~30| Green |A98182-ND | 7.08 6.37 5.66 | 1-284511-2 
5.0mm Centerline, 18.4mm Profile, Right Angle Plug 
2 19.8 | 300} 15 |12~30] Green |A98277-ND | 1.13 1.02 90 |796858-2 
3 24.8 | 300) 15 | 12~30] Green |A98278-ND | 1.68 1.51 1.34 | 796858-3 
2 4 29.8 | 300) 15 | 12~30] Green |A98279-ND | 2.25 2.03 1.80 | 796858-4 
i) 34.8 | 300) 15 | 12~30] Green |A98280-ND | 2.80 2.52 2.24 |796858-5 
6 39.8 | 300) 15 | 12~30] Green |A98281-ND | 3.35 3.02 2.68 |796858-6 
8 498 | 300 | 15 | 12~30]| Green |A98282-ND | 4.48 4.03 3.58 | 796858-8 
5.08mm Centerline, 18.4mm Profile, Right Angle Plug 
2 19.96 | 300 | 15 |12~30] Green |A98283-ND | 1.13 1.02 90 | 796859-2 
3 25.04 | 300} 15 | 12~30] Green |A98284-ND | 1.68 1.51 1.34 | 796859-3 
4 30.12 | 300} 15 | 12~30] Green |A98451-ND | 2.25 2.03 1.80 | 796859-4 
9 5 35.20 | 300 | 15 | 12~30] Green |A98285-ND | 2.80 2.52 2.24 |796859-5 
6 40.28 | 300 | 15 | 12~30| Green |A98286-ND | 3.35 3.02 2.68 | 796859-6 
8 50.44 | 300} 15 | 12~30] Green |A98287-ND | 4.48 4.03 3.58 |796859-8 
10 60.60 | 300} 15 | 12~30] Green |A98452-ND | 5.58 5.02 4.46 | 1-796859-0 = 
No. of | Dim. A | Volt. | Amps | Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
12_| 70.76 | 300| 18 |12~30| Green |Ags288-ND | 6.68 6.01 __ 5.34 |1-796859-2 Fig.| Pos. | (mm) | (v) | (a) | Color |Part No. gag am Wey 
5.08mm Centerline, 25.0mm Profile, Straight Plug (Left Hand) 3.5mm Centerline, 9.2mm Profile, Straight Closed End Header 
2 10.16 | 300) 15 | 12~30] Green /A98289-ND | 1.35 1.22 1.08 |796861-2 2 9.0 300 1 Green |A98188-ND 43 39 34 1284514-2 
3 15.24 | 300 | 15 | 12~30] Green |A98290-ND | 2.03 1.83 1.62 | 796861-3 3 12.5 300 1 Green |A98407-ND 60 54 AB | 284514-3 
4 20.32 | 300} 15 | 12~30] Green |A98291-ND | 2.68 241 2.14 |796861-4 4 16.0 300 am Green |A98189-ND 80 12 64 |284514-4 
3 | 5 | 2540 | 900] 15 | 12~30| Green |A98292-ND | 3.95 3.02 2.68 |796861-5 1 5 195 | 300 | 11 | Green |A98408-ND 98 88.78 | 284514-5 
6 | 30.48 | 300| 15 |12~30| Green |Agg293-ND | 4.00 3.60 3.20 |796861-6 6 | 23.0 | 300 | 11 | Green fAeeteae 120 1.08 96 _|264514-6 
8 30.0 300 1 Green |A98190-ND 1.58 1.42 1.26 |284514-8 
8 | 40.64] 300| 15 |12~30| Green [AQ8453-ND | 5.38 4.84 4.30 | 796861-8 jo | 370 | 300 | 41 | Green |Agsi91-ND 198 178 158 |1-284514-0 
10 50.80 | 300 | 15 |12~30] Green |A98294-ND | 6.68 6.01 5.34 | 1-796861-0 12 44.0 300 11 Green |A98192-ND 235 212 1.88 |1-284514-2 
12 60.96 | 300 | 15 | 12~30 | Green |A98295-ND | 8.05 7.25 6.44 | 1-796861-2 3.81mm Centerline, 9.2mm Profile, Straight Closed End Header 
2 9.91 300 1 Green |A98410-ND 43 39 34 |284517-2 
H H H 3 13.72 300 1 Green |A98411-ND 60 54 48 | 284517-3 
Multi-Directional Connectors 4 17.53 300 1 Green | A98202-ND 80 12 64 | 284517-4 
1 5 21.34 300 an Green |A98412-ND 98 88 78 | 284517-5 
6 25.15 300 1 Green | A98203-ND 1.20. 1.08 96 | 284517-6 
8 32.77 300 1 Green |A98204-ND 1.58 1.42 1.26 |284517-8 
10 40.39 300 1 Green |A98205-ND 1.98 1.78 1.58 |1-284517-0 
12 48.01 300 1 Green| A98206-ND 2.35 2.12 1.88 | 1-284517-2 
5.0mm Centerline, 12.0mm Profile, Straight Closed End Header 
2 12.0 300 15 Green |A98431-ND .33 30 .26 | 796642-2 
3 17.0 300 15 Green |A98432-ND 55 50 44 |796642-3 
4 22.0 300 15 Green |A98433-ND 15 68 60 | 796642-4 
9 5 27.0 300 15 Green |A98434-ND 93 84 74 |796642-5 
6 32.0 300 15 Green | A98435-ND 1.10 99 88 | 796642-6 
No. of | Dim. A | Volt. | Amps Housing | Digi-Key PriceEach —_| Tyco Electronics 8 42.0 | 300 15] Green [A98436-ND 148 1:33-1:18 |796642-8 
Fig.| Pos. | (mm) | (V) (A) AWG Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 10 52.0 300 15 Green |A98247-ND 1.85 1.67 1.48 |1-796642-0 
5 7 = 12 62.0 300 15 Green | A98437-ND 2.23 2.01 1.78 |1-796642-2 
5.0mm Centerline, 11.5mm Profile, 90'/180° Plug, Rising Cage Style 5.08mm Centerline, 12.0mm Profile, Straight Closed End Header 
2 10.00 | 300} 12 |14~30] Green |A98327-ND 75 68 60 | 282830-2 2 11.98 300 15 Green |A98231-ND 33 30 26 |1796636-2 
3 15.00 | 300} 12 | 14~30| Green |A98328-ND | 1.15 1.04  .92 |282830-3 3 17.06 300 15 Green |A98423-ND 55 50 44 |796636-3 
7 7 4 22.14 300 15 Green | A98232-ND 15 68 60 |796636-4 
4 20.00 | 300} 12 | 14~30| Green |A98072-ND | 1.53 1.38 1.22 |282830-4 5 9709 300 15 Green |A98424-ND 93 ‘84 "74. |796636-5 
1 § 25.00 | 300} 12 |14~30] Green |A98073-ND | 1.90 1.71 1.52 | 282830-5 2 6 32.30 300 15 Green |A98233-ND 4.10 99 88 |796636-6 
6 30.00 | 300} 12 | 14~30| Green |A98329-ND | 2.25 2.03 1.80 |282830-6 8 42.46 300 15 Green |A98234-ND 1.48 1.33 1.18 |796636-8 
7 a 10 52.62 300 15 Green |A98425-ND 1.85 1.67 1.48 |1-796636-0 
8 40.00 | 300) 12 |14~30] Green /A98330-ND | 3.03 2.73 2.42 | 282830-8 42 62.78 300 5 Green |A98426-ND 293 «201 +178 |1-796636-2 
10 50.00 | 300} 12 | 14~30] Green |A98331-ND | 3.80 3.42 3.04 | 1-282830-0 5.0mm Centerline, 12.0mm Profile, Straight Open End Header 
12 60.00 | 300} 12 | 14~30| Green |A98332-ND | 4.55 4.10 3.64 | 1-282830-2 2 10.0 300 15 Green |A98315-ND 30 27 .24 | 282822-2 
5.0mm Centerline, 11.0mm Profile, 90°/180° Plug, Wire Protector Style ee a 1 eteen joes IS:ND 2 a o cee 
2 | 100 | 300] 10 | 16-24 | Blue |A98028-ND | .75 68 60 1776263-2 5 250 | 300 | 15 | Green |A98318-ND ‘908172 | 2g2899-5 
3 15.0 | 300] 10 16-24 Blue |A98029-ND | 1.15 1.04  .92 |1776263-3 8 6 30.0 300 15 Green | A98068-ND 1.08 97 86 | 282822-6 
4 | 200 | 300] 10 | 16-24 | Blue |A98030-ND | 1.53 1.38 1.22 |1776263-4 A | oo | Bo] fe | Gren eases ae ae rad acer 
> | 5 | 250 | 300} 10 | 16-24] Blue jaggost-ND | 1.90 1.71 1.62 |1776263-5 42 | 600 | 300 | 15 | Green |A98069-ND 215 194 172 |1-280809-2 
6 30.0 | 300 | 10 16-24 Blue |A98032-ND | 2.28 2.05 1.82 | 1776263-6 5.08mm Centerline, 12.0mm Profile, Straight Open End Header 
z q T 2 10.16 300 15 Green |A98321-ND 30 27 .24 | 282825-2 
8 40.0 | 300} 10 16-24 Blue |A98033-ND | 3.05 2.75 2.44 | 1776263-8 3 3 15.24 300 15 Green |A98322-ND 55 50 “4a |282805-3 
10 | 50.0 | 300] 10 | 16-24 | Blue |A98034-ND | 3.80 3.42 3.04 |1-1776263-0 4 | 2032 | 300 | 15 | Green |a9@323-ND 73 6S 58 (| 282805-4 
12 | 60.0 | 300] 10 | 16-24 | Blue |A98035-ND | 4.55 4.10 3.64 |1-1776263-2 (Continued) 
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™ TycoElectronics = Terminal Blocks — Two Piece Connectors 


Authorized Distributor 


Headers Without Flanges (Cont, No. of | Dim. A | Volt. | Amps | Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
No. of | Dim. A | Volt. | Amps | Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics ils || (its: (om) (V) (4) Colors | RartiNo: L 10 Reea 00s (Racine: 
Fig.| Pos. (mm) (vy) (A) Color | Part No. 1 10 100 |Part No. 8 38.3 300 an Green |A98418-ND 2.08 1.87 1.66 |284539-8 
5 25.40 300 15 Green |A98324-ND 90 81 72 |282825-5 2 10 45.3 300 in Green |A98419-ND 2.63 2.37 2.10 | 1-284539-0 
6 30.48 300 15 Green |A98325-ND 1.08 97 86 | 282825-6 12 52.3 300 1 Green | A98216-ND 3.15 2.84 2.52 | 1-284539-2 
3 8 40.64 300 15 Green |A98326-ND 145 1.31 1.16 |282825-8 3.81mm Centerline, 9.2mm Profile, Right Angle Header 
10 50.80 300 15 Green |A98070-ND 1.80 1.62 1.44 |1-282825-0 2 18.01 300 "1 Green |A98217-ND 50 45 40 | 284541-2 
12 60.96 300 15 Green | A98071-ND 215 1.94 1.72 |1-282825-2 3 21.82 300 1 Green | A98420-ND 78 70 62 | 284541-3 
3.5mm Centerline, 9.2mm Profile, Right Angle Closed End Header 4 25.63 300 1 Green |A98218-ND 4.05 95 84 |284541-4 
2 9.0) 300 ) 11 | Green |A98396-ND 43 3934 /284512-2 ‘ 5 2944 | 300 | 11 | Green |A98219-ND 4.30 147 1.04 )284541-5 
i te at a ae eee = - Beis 6 | 3325 | 300 | 11 | Green |aggdet-nn | 1.55 1.40 1.24 |284541-6 
i 5 195 300 14 Green | A98399-ND 98 88 78 |284512-5 8 40.87 300 an Green | A98422-ND 2.08 1.87 1.66 |284541-8 
6 23.0 300 11 Green |A98183-ND 120 1.08 96 |284512-6 10 48.49 300 an Green | A98221-ND 2.63 2.37 2.10 | 1-284541-0 
3 30.0 300 1 Green |A98184-ND 7.58 142 1.26 |284512-8 12 56.11 300 11 Green | A98222-ND 3.15 2.84 2.52 | 1-284541-2 
10 37.0 | 300 1 Green |A98400-ND 1.98 1.78 1.58 |1-284512-0 5.0mm Centerline, 12.0mm Profile, Right Angle Header 
12 44.0 300 i Green |A98185-ND 2.35 2.12 1.88 | 1-284512-2 2 20.0 300 15 Green | A98296-ND 53 48 42 |796864-2 
3.81mm Centerline, 9.2mm Profile, Right Angle Closed End Header 3 25.0 300 15 Green |A98297-ND 15 68 60 | 796864-3 
2 9.91 300 an Green |A98401-ND 3 39 34 |284513-2 4 30.0 300 15 Green | A98298-ND 98 88 -78 |796864-4 
3 13.72 | 300 | 11 | Green |A98402-ND 60 54 48 |284513-3 8 5 35.0 | 300 | 15 | Green |A98299-ND 1.25 143 1.00 |796864-5 
4 | 17.53 | 300 | 11 | Green |A98403-ND 800 72 84 /284513-4 6 40.0 | 300 | 15 | Green |A98300-ND 1.48 1.33 1.18 |796864-6 
4 | 5 | 2134 | 300] 11 | Green | A98404-ND 98 88-78 /284513-5 8 50.0 | 300 | 15 | Green |A98301-ND 7.98 1.78 1.58 |796864-8 
eo 300 fl Green _[ASBs0eeN H20,__ 21.08 =06..|284519-6 5.08mm Centerline, 12.0mm Profile, Right Angle Header 
8 32.77 300 am Green |A98406-ND 1.58 1.42 1.26 |284513-8 2 20.24 300 15 Green ]A98302-ND 50 5 40 1796866-2 
10 40.39 300 an Green |A98186-ND 1.98 1.78 1.58 |1-284513-0 F ; : : 
12_| 48.01 | 300 | 11 | Green |a98187-ND 2.35 2.12 1.88 |1-284513-2 3 | 26.82 | 300 | 15 | Green ane TS G8 .B0 | 796866-3 
5.0mm Centerline, 12.0mm Profile, Right Angle Closed End Header 4 30.40 300 15 Green | A98303-ND 98 =—88_— 78: | 796866-4 
2 12.0 300 15 Green |A98248-ND 33 30 26 |796644-2 3 5 35.48 300 15 Green | A98304-ND 1.25 113 1.00 |796866-5 
3 17.0 300 15 Green |A98249-ND 55 50 44 |796644-3 6 40.56 300 15 Green | A98305-ND 1.48 1.33 1.18 |796866-6 
4 22.0 300 15 Green |A98250-ND 75 68 60 |796644-4 8 50.72 300 15 Green | A98455-ND 1.98 1.78 1.58 |796866-8 
5 5 27.0 300 15 Green |A98438-ND 88 79 70 |796644-5 10 60.88 300 15 Green | A98456-ND 2.48 2.23 1.98 |1-796866-0 
6 32.0 | 300 15__| Green | A98251-ND 110.99 _—.88_|796644-6 12 71.04 | 300 15 | Green |A98306-ND 2.95 2.66 2.36 |1-796866-2 
8 42.0 300 15 Green |A98439-ND 148 1.33 1.18 |796644-8 
10 52.0 300 15 Green |A98440-ND 1.73 1.56 1.38 |1-796644-0 
12 62.0 300 15 Green |A98441-ND 2.23 2.01 1.78 | 1-796644-2 Double Row Headers 
5.08mm Centerline, 12.0mm Profile, Right Angle Closed End Header 
2 11.98 300 15 Green |A98235-ND 33 .30 .26 |796638-2 
3 17.06 300 15 Green |A98236-ND 55 50 44 |796638-3 
4 22.14 300 15 Green |A98237-ND 15 68 60 |796638-4 
5 5 27.22 300 15 Green |A98238-ND 93 84 74 |796638-5 
6 32.30 300 15 Green | A98239-ND 1.10 99 88 | 796638-6 
8 42.46 300 15 Green |A98240-ND 1.48 1.33 1.18 |796638-8 
10 52.62 300 15 Green |A98427-ND 1.85 1.67 1.48 |1-796638-0 
12 62.78 300 15 Green | A98428-ND 2.23 2.01 1.78 | 1-796638-2 
7omne font celine, 12,0mm Profile, Right An ate Open End Head er with interfook _ | No. of | Dim. A | Volt. | Amps | Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
6 | 3 | 150 | 300 | 15 | Green |Ags063-ND 5550 44 |282811-3 EJP Cc |) 8 ACG) LE Golo | art No AS SOS 1008 | Raho: 
4 20.0 300 15 Green | A98064-ND 3 66 58 |280811-4 5.0mm Centerline, 22.1mm Profile, Straight Open End Header With Interlock 
: = = = 2 10.0 300 15 Green | A98135-ND 85 AT 68 | 284056-2 
5.08mm Centerline, 12.0mm Profile, Right Angle Open End Header With Interlock 3 150 300 15 Green |A98136-ND 498 145 1.02 |284056-3 
‘ ; ieee bd i agen pee 2 ie ry bet pee 1) 4 | 200 | 300) 15 | Green |A98137-ND 168 1.51 1.34 |284056-4 
4 20.32 300 15 Green |A98067-ND 73 66 58 989814-4 5 25.0 300 15 Green | A98138-ND 2.10 1.89 1.68 | 284056-5 
- = = = 5.08mm Centerline, 22.08mm Profile, Straight Closed End Header 
. 2 13.08 | 300 15 Green |A98146-ND 1.05 95 .84 | 284065-2 
Headers With Th readed Flanges 3 18.16 | 300 15 Green | A98147-ND 1.58 142 1.26 |284065-3 
4 23.24 | 300 15 Green |A98148-ND 210 1.89 1.68 |284065-4 
9 5 28.32 | 300 15 Green | A98149-ND 2.65 239 2.12 |284065-5 
6 33.40 | 300 15 Green | A98150-ND 3.15 2.84 2.52 | 284065-6 
8 43.56 | 300 15 Green | A98151-ND 4.23 3.81 3.38 |284065-8 
10 53.72 | 300 15 Green | A98152-ND 5.30 4.77 4.24 | 1-284065-0 
12 63.88 | 300 15 Green | A98153-ND 6.35 5.72 5.08 | 1-284065-2 
Side View 5 5.0mm Centerline, 22.9mm Profile, High Temperature, Right Angle Closed End Header 
2 12.0 300 15 Black |A97990-ND 1.15 1.04 92 | 1776166-2 
_ 3 17.0 300 15 Black |A97991-ND 1.75 158 1.40 |1776166-3 
No. of | Dim.A | Volt. | Amps | Housing | Digi-Key EricelEach Tyco Electronics 4 22.0 | 300] 15 | Black |A97992-ND 2.35 212 1.88 |1776166-4 
Fig. | Pos. | (mm) | (V) | (A) | Color _|PartNo. 1__10__100_| PartNo. 3} 5 | 270 | 300| 15 | Black |A97993-ND 290 261 232 |1776166-5 
3.5mm Centerline, 9.2mm Profile, Straight Header 6 32.0 300 15 Black | A97994-ND 3.53 3.18 2.82 | 1776166-6 
ee ee ee a a eae 8 | 420 | 300 | 15 | Black [A97995-ND 4684.21 3.74 |1776166-8 
4 9 4.3 300 11 Green |A98195-ND 105 ‘95 ‘8, 4 |284516-4 5.08mm Centerline, 22.9mm Profile, Right Angle Closed End Header 
, | 5 | 278 | 300 ) 11 | Green Jagsta6-no | 1.30 1.17 1.04 }284516-5 2 | 1220) 300) 15 |) Green eee TAG, UGE 00) eee le 
6 313 300 11 Green |A98197-ND 1.55 1.40 1.24 |284516-6 3 17.28 | 300 | 15 Green |A98140-ND 1.68 1.51 1.34 |284061-3 
8 38.3 300 rl Green |A98198-ND 2.08 1.87 1.66 |284516-8 4 22.36 | 300 15 Green |A98141-ND 2.25 2.03 1.80 |284061-4 
10 45.3 300 an Green |A98199-ND 2.63 2.37 2.10 |1-284516-0 3 5 27.44 | 300 15 Green | A98142-ND 2.80 252 2.24 |284061-5 
12 62.3 300 u Green__|A98200-ND 3.15 2.84 2.52 | 1-284516-2 6 32.52 | 300 15 Green |A98143-ND 3.35 3.02 2.68 |284061-6 
3.81mm Centerline, 9.2mm Profile, Straight Header 8 | 4268 | 300 | 15 | Green |A98368-ND 448 4.03 3.58 |284061-8 
| Bor] So) AT) Green ea Poe eer aerate. to | 5284 | 300 | 15 | Green |A98144-ND 5.58 5.02 4.46 | 1-284061-0 
4 25.63 300 11 Green | A98209-ND 405 ‘95 ‘84 984519-4 12 63.00 | 300 15 Green | A98145-ND 6.68 6.01 5.34 | 1-284061-2 
1 5 29.44 300 a Green |A98210-ND 130 117 1.04 |284519-5 
6 | 3325 | 300 | 11 | Green |Agazi2-no | 155 140 1.24 |284519-6 Unshrouded 
8 40.87 300 if Green |A98213-ND 2.08 1.87 1.66 |284519-8 A 
to | 4849 | 300 | 14 | Green |A98214-ND 263 237 2.10 |1-284519-0 Pin Headers 
12 56.11 300 u Green |A98215-ND 3.15 2.84 2.52 | 1-284519-2 
5.08mm Centerline, 12.0mm Profile, Straight Header 
2 20.24 300 15 Green |A98307-ND 50 AS 40 | 796867-2 
3 25.32 300 15 Green |A98308-ND 15 68 60 | 796867-3 
4 30.40 300 15 Green |A98457-ND 98 88 78 |796867-4 No. of | Dim. A | Voltage | Amps | Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
: 5 35.48 | 300 | 15 | Green |A98309-ND 1.25 1413 1.00 |796867-5 Pos. | (mm) | (V) | (A) | Color |PartNo. 1 40 100 |Part No. 
6 40.56 300 15 Green__|A98310-ND 148 1.33 1.18 |796867-6 5.0mm Centerline, High Temperature, Straight Pin Header 
8 50.72 300 15 Green |A98311-ND 1.98 1.78 1.58 |796867-8 2 70.0 300 12 Black | A97965-ND Of 49 47 1 1546931-2 
10 60.88 300 15 Green |A98312-ND 248 2.23 1.98 |1-796867-0 3 150 300 12 Black |A97966-ND 31 09 96 |1546931-3 
12 71.04 300 15 Green |A98313-ND 2.95 2.66 2.36 _|1-796867-2 4 20.0 300 12 Black | A97967-ND 38 35 3 4546931-4 
3.5mm Centerline, 9.2mm Profile, Right Angle Header 5 25.0 300 12 Black | A97968-ND 49 5 40 1546931-5 
- ae a if cen Pa es 2 a ees 6 30.0 | 300 | 12 | Black |A97969-ND 58 52 ——.46_:| 1546931-6 
2 4 24.3 300 11 Green |A98415-ND 1.05 95 84 |284539-4 8 40.0 300 | 12 | Black |A97970-ND 80 7264 | 1546931-8 
5 27.8 300 1 Green |A98416-ND 130 117 1.04 |284539-5 10 50.0 300 12 Black /A97971-ND 1.00 90 80 | 1-1546931-0 
6 31.3 300 ih Green |A98417-ND 1.55 140 1.24 |284539-6 12 60.0 300 12 Black | A97972-ND 1.23 1.11 98 | 1-1546931-2 
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BH Screw Size 


oor « Double Row 
CINCH Barrier Blocks 


Features: ¢ Interposing barriers between terminals * Can be equipped with q@ q@ 
binder head screws only, or with binder head screws and Y solder terminals * UL ] @ 
recognized 


Specifications: * Operating Temperature: -55°F ~ 300°F (-48°C ~ 149°C) 
* Maximum Wire Size: .375” (9.53mm) - #16; .438” (11.13mm) - #15; .563” (14.30mm) 
- #10 © Voltage Rating: .375” and .438” (9.53mm and 11.13mm) - 1100VAC rms 
maximum; .563” (14.30mm) - 1600VAC rms maximum ¢ Current Rating: .375” 
(9.53mm) - 15A maximum; .438” (11.13mm) - 20A maximum; .563” (14.30mm) - 30A 
maximum ¢ Maximum Watts per Terminal: .375” (9.53mm) — 3750; .438” (11.13mm) — 


7 a = Terminal Dimensions — Inch (mm) BH Screw 
5000; .563” (14.30mm) - 7500 Spacing 7 A c 7 i - = cia 
Material: » Insulation Material: Molded monoblock, general purpose phenolic | .375(9.53) | .375 (9.53) | .313(7.95) | .688 (17.48) | .875 (22.23) | .141 (3.58) 160 (4.06) 406 (10.31) | 5-40 x 3/16 
+ Eyelet Material: Brass + Eyelet Plating: Nickel * Screw Material: Steel or brass | 43g (44.43) | 438 (11.13) | .422 (10.72) | .875 (22.23) | 1.125 (28.58) | .156 (3.96) |.175/.185 (4.45/4.70)) 500 (12.70) | 6-32x 1/4 
* Screw Plating: Nickel over copper flash * Solder Terminal Material: Brass * Solder 
Terminal Plating: Tin 563 (14.30) | .563 (14.30) | 500 (12.70) | 1.062 (26.97) | 1.312 (33.32) | .203 (5.16) 209 (5.31) 625 (15.88) | 8-32 x 5/16 

Terminal | No. of | Digi-Key Pricing Terminal | No. of | Digi-Key Pricing Terminal | No. of | Digi-Key Pricing 
Spacing Cont. | Part No. il 25 50 Spacing Cont. | Part No. 1 25 50 Spacing Cont. | Part No. 1 25 50 
“Y” Solder Terminal Marker Strips — RoHS Compliant 14 )CBB431-ND® 13.75 261.48 475.67 
Barrier Blocks — RoHS Compliant 3 |CBB380-ND 92 17.57 31.96 563” 15 | CBB432-ND® 13.78 261.98 476.59 
2 ]CBB102-ND 1.40 26.60 48.39 5 | CBB382-ND 1.16 22.08 40.17 (14.30mm) ib CeAae be wie a See 
CBB103-ND 182 3463 63.00 : 6 |CBB383-ND 116 22.08 += 40.17 fl 97 __284. : 
4 |CBB104-ND 195 3714 «67.56 ‘assni) 8 |CBB385-ND 116-2208 += 40.17 Marker Strips — RoHS Compliant —___ 
5 |CBB105-ND 2.24 4266 77.61 : 10__|CBB387-ND 1.37 26.10 47.48 i : : : 
3 |CBB436-ND 84 © 16.06 29.22 
6 CBB106-ND 277 52.70 95.87 12 |CBB389-ND 1.37 26.10 47.48 4 CBB437-ND ‘92 1757 31.96 
7  |CBB107-ND 3.01 57.21 104.08 20 _|CBB397-ND 2.46 46.67 84.91 5  |cBB438-ND ‘92 17.57 31.96 
8 |CBB108-ND 346 65.75 119.60 : : 6 _|CBB439-ND 92 1757 31.96 
9 |CBB109-ND 3.91 74.28 135.12 Barrier Blocks — RoHS Compliant 563” 7 |CBB440-ND 116 22.08 40.17 
40 |cBB110-ND 436-8281 150.65 2 |CBB202-ND 740 26.60 48.39 (14.30mm) | 9 | CBB442-ND 129 2459 44.74 
2 ee 7: ee ‘Pe i 28 2 
{2 | CBB112-ND 510 96.86 176.21 H . , . Hl : 4 ; 
375" | 13 |CBB319-ND 591 112.42 204.51 5 )CBB205-ND 259 49.18 89.47 1, epee {488.0 8 
(9.53mm) | 14 |CBB320-ND 6.23 118.44 215.47 8 _ |CBB206-ND 2.98 56.71 103.17 PM asiyviewnin Rio an pee“ 7ai6e 
15 |CBB321-ND 6.34 12045 219.12 Ee (tee) 3.64 69.26 125.99 ; ; ; 
16 |cBB322-ND 6.52 123.96 225.51 pa est 3.83 7277 182.39 
17 |CBB323-ND 6.86 130.49 237.38 i eae 4 ye ee 
18 | CBB324-ND 7.26 138.02 251.08 438" 1 (eae ee ces 
19 | CBB325-ND 781 148.56 270.25 (11.13mm) : : : 
12 |CBB212-ND 539 102.38 186.25 
20 |CBB326-ND 8.45 160.60 292.16 
13 |CBB403-ND 599 113.93 207.25 
21 |CBB327-ND 8.66 164.62 299.46 
14 | CBB404-ND 639 121.45 220.95 
22 |CBB328-ND 895 17014 309.51 
15 | CBB405-ND 692 131.49 239.21 
23 |CBB329-ND 8.98 170.64 310.42 ie (QaRrteiND a4. jareih-coane 
24 | CBB451-ND 9.03 171.64 312.25 77 BRESO TEND 7a sag 56. = D702 
25 _|CBB330-ND 9.13 173.65 _ 315.90 18 |CBB408-ND 8.32 158.09 287.60 
Marker Strips — RoHS Compliant 19 | CBB409-ND 858 16311 296.73 
2 )BB331-ND 820 15.56 28.30 20 _|CBB410-ND 9.03 171.64 312.25 
: acs rep ies . Marker Strips — RoHS Compliant 
l : / : 3 [CBB412-ND 84.16.06 ~=—«29.22 
11 |CBB340-ND 116 © 22.08 += 40.17 5 |cpp4i4-No ‘92 «1757.31.96 
375" 13 | CBB342-ND 1.37 26.10 47.48 9 CBB418-ND 1.16 22.08 40.17 
(953mm) | 14 |@BB343-ND 1.37 26.10 47.48 438” 11 |CBB420-ND 137 2610 47.48 
18 | CBB347-ND 156 29.61 53.87 (11.13mm) | 12 _|¢BB421-ND 1.37 26.10 47.48 
20 | CBB349-ND 1.95 37.14 67.56 14 |CBB423-ND 1.56 29.61 53.87 
21 |CBB350-ND 195 3714 67.56 16 | CBB425-ND 1.80 3413 62.08 
22 |CBB351-ND 195 37.14 67.56 18 | CBB427-ND 2.09 39.65 72.13 
25 _|CBB354-ND 264 50.19 (91.30 
“Y” Solder Terminal Barrier Blocks — Barrier Blocks 
RoHS Compliant 2 |CBB302-ND® 211 40.15 73.04 Barrier Block | Digi-Key Pricing 
2 | CBB355-ND 1.98 37.64 68.48 3 |CBB303-ND 2.53 48.18 87.65 Fig. Series Part No. 1 25 50 
3 | CBB356-ND 2.24 42.66 77.61 4  |CBB304-ND@ 2.93 55.71 101.34 Y Solder Terminals 
4 |CBB357-ND 288 = 54.70 9.52 5 |CBB305-ND® 4.25 80.80 146.99 1 140 CBB001-ND 50 9.44 17.16 
5 | CBB358-ND 341 64.74 (117.78 6 _|CBB306-ND® 6.05 114.93 209.08 1 141 CBB004-ND 84 16.06 29.22 
ace 6__|CBB359-ND 3.99 75.78 137.86 563" 7 |CBB307-ND® 6.65 126.47 230.08 is eo e827 Nias 9108 
(953mm) | 7 | CBB360-ND 446 84.82 154.30 (14.30mm) | 8 | CBB308-ND 6.92 131.49 239.21 7 740 CHESS a ear t78 
8 | CBB361-ND 4.99 94.85 172.56 9 |CBB309-ND® 10.56 200.75 365.20 3 144 EES SAD tie. “nese 4607 
10 | CBB363-ND 597 11342 206.34 10 |CBB310-ND@ 11.09 210.79 383.46 4 142 CBB316-ND ‘50 944 1716 
12 | CBB365-ND 8.08 153.57 279.38 11 |CBB311-NDe 11.62 220.83 401.72 5 442 CBB317-ND 40. «768 +«13.97 
14 | CBB367-ND 8.84 168.13 305.86 12 |CBB312-NDe 11.67 22183 403.55 6 141 CBB314-ND 40 768 13.97 
24 | CBB377-ND 1441 274.02 498.50 13 _|CBB430-ND@ 12.86 244.41 444.63 6 142 CBB318-ND 111 21.08 38.35 


NEW! TUSON x Filtered Terminal Blocks 


A Subsidiary ot (5 T 3. crectronic companents 


Number of Capacitance Digi-Key Price Each Tusonix 
Fig. Positions Circuit (pF) Part No. 1 10 100 Part No. 
v4 Pi 2000 410-1203-ND 30.33 26.00 21.67 7602-501NLF 
2 Cc 12000/27000 410-1205-ND 30.63 26.26 21.88 7602-602NLF 
3 Pi 2000 410-1206-ND 41.84 35.87 29.89 7603-501 NLF 
3 Cc 12000/27000 410-1208-ND 42.89 36.77 30.64 7603-602NLF 
4 Pi 2000 410-1209-ND 55.10 47.24 39.36 7604-501NLF 
: 4 Cc 12000/27000 410-1211-ND 55.71 47.75 39.79 7604-602NLF 
6 Pi 2000 410-1212-ND 80.58 69.07 57.56 7606-501 NLF 
6 Cc 12000/27000 410-1214-ND 83.23 71.35 59.46 7606-602NLF 
8 Pi 2000 410-1215-ND 105.81 90.69 75.58 7608-501NLF 
8 Cc 12000/27000 410-1216-ND 106.61 91.38 76.15 7608-602NLF 
2 Pi 2500/5000 410-1204-ND 35.89 30.76 25.64 7602-551NLF 
2 3 Pi 2500/5000 410-1207-ND 48.00 41.15 34.29 7603-551NLF 
4 Pi 2500/5000 410-1210-ND 61.26 52.51 43.76 7604-551NLF 
6 Pi 2500/5000 410-1213-ND 89.59 76.80 64.00 7606-551NLF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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molex BEAU 


No PC Terminal 


Insul. Solder Turret 


Barrier Terminal Blocks 


PC Mount Insul. Quick Connect 


.375" Single Row, PCB Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw: UL: Class B - 15Amps @ 300V 14AWG. Class C - 15Amps @ 150V 
14AWG. CSA: Class B & C - 20Amps @ 300V 14AWG, Mechanical: Torque - 12 in-Ibs. Strip length - 5/16". 
Wire range - 12 ~ 24AWG, Materials: Insulator: Thermoplastic, UL94V-0, black. Terminal: Brass, tin-lead 
plate. Screws: #6-32, phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


Tri-Barrier and Double Row Barrier Terminal Strips: PCB Tri-Barrier Terminal Strip, 600V 

Ratings: UL & CSA: Class B & C: 45Amps @ 600V 8 AWG Mechanical: Torque - 16 in-lbs. Wire Range: 8 ~ 
18 AWG Strip length - 5/16" Insulator: Thermoplastic, UL94V-0, black. Terminal: High copper brass, tin-lead 
plate. Screws: M4, steel, zinc chromate plate with clamp washer. UL File No. E48521, CSA File No. 025562 


.375" Double Row Low Profile Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw: UL: Class B - 15Amps @ 300V 14 AWG, Class C - 15Amps @ 150V 14 
AWG. CSA: Class B & C - 20Amps @ 150V 14AWG Mechanical: Torque - 8in-lbs. Strip length - 5/16" Wire 
range - 12 ~ 24 AWG Insulator: Thermoplastic, UL94V0, black. Terminal: Brass, nickel plate. Screws: #6-32, 
phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


.375" Double Row Barrier Terminal Strip 
Same as the Low Profile except the CSA ratings Class B & C: 20Amps @ 300V 14AWG 


-438" Double Row Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw. UL: Class B & C 15Amps @ 300V 14AWG CSA: Class B & C 20Amps @ 
300V 14AWG Mechanical: Torque - 8in-lbs. Strip length - 5/16: Wire range - 12 to 24AWG Materials: Same 
as the .375" Terminal Strips 


.563" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 

Ratings: #8-32 Binding Head Screw: UL & CSA: Class B & C: 30Amps @ 300V 10AWG Mechanical: 
Torque - 16in-lbs. Strip length - 5/16" Wire range - 10 ~ 18AWG Materials: Insulator: General purpose 
phenolic, UL94V-0, black. Terminal: Brass, nickel plate. Screws: #8-32, phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


.688" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 

Ratings: #10-32 Screw UL: Class B - 50Amps @ 300V 6AWG (lugged). Class C - 50Amps @ 150V, 6AWG 
(lugged). CSA: Class B - 50Amps @ 300V 6AWG (lugged). Mechanical: Torque - 20 in-lbs. Torque - 22 
in-lbs. Strip length - 5/16" Wire range - GAWG lugged. maximum Materials: Same as the .562" except the 
screw size which is #10-32 


No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex No. of Dimension — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Contacts A B Cc Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
+375” Single Row, PCB Barrier Terminal Strip — RoHS Compliant .375" Double Row Barrier Terminal Strip 
3 1.96 (49.7) | 1.50 (38.1) | 1.21 (30.7) | WM5721-ND 469 4.14 = 2.76 |38720-0203 2 1.41 (35.8) 1.13 (28.7) ]WM5774-ND@ 312 2.76 1.84 [38760-0102 
4 2.33 (59.2) | 1.88 (47.6) | 1.58 (40.2) |WM5722-ND 5.41 4.77 3.18 | 38720-0204 3 1.78 (45.2) 1.50 (38.1) |WM5775-ND@ 3.72 3.29 2.20 |38760-0103 
5 | 2.71 (68.8) | 2.25 (57.2) | 1.96 (49.7) |WM5723-ND 613 5.41 3.61 | 38720-0205 4 2.16 (54.9) | 1.88 (47.8) |WM5776-ND® 4.26 3.77 2.51 [38760-0104 
1A] 6 | 3.08(78.3) | 2.63 (66.7) | 2.33 (59.2) | WM5724-ND 691 6.10 4.07 | 38720-0206 5 2.53 (643) | 225(57.2) |WMS777-NDe 493 435 2.90 |38760-0105 
8 _| 3.83 (97.3) | 3.38 (85.7) | 3.08 (78.3) | WM5725-ND 847 7.48 _4.99 | 38720-0208 : : 
10 | 4.58 (116) | 4.13 (105) | 3.83 (97.3) |WM5726-ND 10.03 8.86 5.91 | 38720-0210 2 aaah aa ee x 22 oA ae 
12 | 5.33 (135) | 4.88 (124) | 4.58 (116) |WM5727-ND 11.89 10.50 7.00 [38720-0212 3 3.66 (981) ne (85.9) aOR Bde say. aad! | sereo tine 
2 | 1.58 (78.3) | 1.13 (28.6) | .83 (21.1) |WM5728-ND 3.00 265 1.77 [38720-3202 : : : ‘ : : 
3 | 1.96 (49.7) | 1.50 (38.1) | 4.21 (30.7) |WM5729-ND 3.96 350 2.34 |38720-3203 3B 10 4.41 (112) | 4.13(105) | WM5781-ND@ 841 7.42 4.95 138760-0110 
4 | 2.33 (69.2) | 1.88 (47.6) | 1.58 (40.2) |WM5730-ND 481 4.24 2.83 38720-3204 2 5.16 (131) | 4.88 (124) | WM5782NDe 10.08 8.86 5.91 /38760-0112 
5 2.71 (68.8) | 2.25 (57.2) | 1.96 (49.7) | WM5731-ND 6.61 5.83 3.89 |38720-3205 14 5.91 (150) 5.63 (143) _ | WM5783-ND 11.83 10.45 6.97 | 38760-0114 
1B 6 3.08 (78.3) | 2.63 (66.7) | 2.33 (59.2) | WM5732-ND 6.55 5.78 _-3.86_|38720-3206 16 6.66 (169) 6.38 (162) | WMS784-ND@ 14.30 1262 8.41 /38760-0116 
7 | 3.46 (87.8) | 3.00 (76.2) | 2.71 (68.8) |WM5733-ND 751 6.63 4.42 [38720-3207 18 7.41 (188) 7.13 (181) |WM5785-ND@ 15.98 1410 9.40 |38760-0118 
8 | 3.83 (97.3) | 3.38 (85.7) | 3.08 (78.3) |WM5734-ND 835 7.37 4.92. | 38720-3208 20 8.16 (207) 7.88 (200) |WM5786-ND 17.84 15.75 10.50 |38760-0120 
10 | 4.58 (116) | 4.13 (105) | 3.83 (97.3) |WM5735-ND 11.05 9.76 6.51 | 38720-3210 22 8.91 (226) 8.63 (219) |WM5787-ND@ 18.62 16.43 10.96 |38760-0122 
12__| 5.33 (135) | 4.88 (124) | 4.58 (116) |WM5737-ND 13.09 11.56 7.71 | 38720-3212 24 9.66 (245) 9.38 (238) | WM5788-ND@ 29.01 25.60 17.07 [38760-0124 
2 | 1.58 (78.3) | 1.13 (28.6) | .83 (21.1) )WMS5738-ND 3.96 3.50 2.34 | 38720-6202 30 11.91 (303) | 11.63 (295) _[WM5789-ND@ 31.29 27.62 18.41 [38760-0130 
3 | 1.96 (49.7) | 1.50 (38.1) | 1.21 (30.7) ]WM5739-ND 535 4.72 3.15 [38720-6203 -438" Double Row Barrier Terminal Strip — RoHS Compliant 
3 | 1.96 (49.7) | 1.50 (38.1) | 1.21 (30.7) |WM5740-NDt 3.84 340 2.27 [38720-6303 2 7.63 (41.4) | 131(633) |WM5790-ND 312 276 184 138780-0102 
4 — | 2.33 (59.2) | 1.88 (47.6) | 1.58 (40.2) |WM5741-ND 529 4.67 3.11 [38720-6204 : : 
4 _| 2.33 (59.2) | 1.88 (47.6) | 1.58 (40.2) |WM5742-NDt 451 3.98 _2.65 | 38720-6304 ‘ ee po ee ale = He ee pei 
ic | 5 | 271 (68.8) | 2.25 (57.2) | 1.96 (49.7) |WM5743-ND 595 5.25 3.50 | 38720-6205 ; : : : : : : 
5 | 2.71 (68.8) | 2.25 (57.2) | 1.96 (49.7) | WM5744-NDt 5.11 4.51 3.01 38720-6305 5 2.94 (74.7) | 2.63 (66.8) | WM5703-ND) 5.77 5.09 3.40 | 38780-0105 
6 | 3.08 (78.3) | 2.63 (66.7) | 2.33 (59.2) | WM5745-ND 679 5.99 4.00 [38720-6206 6 3.38 (85.9) | 3.06 (77.7)_| WMS794-ND 6.67 5.89 3.93 | 38780-0106 
6 3.08 (78.3) | 2.63 (66.7) | 2.33 (59.2) | WM5746-NDt 6.01 5.30 3.54 |38720-6306 7 3.81 (96.8) 3.50 (88.9) | WMS795-ND 6.31 5.57 3.71 |38780-0107 
8 3.83 (97.3) | 3.38 (85.7) | 3.08 (78.3) | WM5747-ND 817 7.21 4.81 |38720-6208 4 8 4.25 (108) 3.94 (100) | WM5796-ND 8.41 7.42 4.95 |38780-0108 
10 | 4.58 (116) | 4.13 (105) | 3.83 (97.3) |WM5748-ND 9.67 854 5.69 [38720-6210 10 5.13 (130) 4.81 (122) | WM5797-ND 10.09 8.91 5.94 | 38780-0110 
2 | 1.58 (78.3) | 1.13 (28.6) | .83 (21.1) |WM5749-ND 481 4.24 2.83 [38721-6702 12 6.00 (152) 5.69 (145) | WM5798-ND 12.07 10.66 7.11 |38780-0112 
tp | 3 | 1-96 (49.7) | 1.50 (38.1) | 1.21 (80.7) )WMS5750-ND 559 4.93 3.29 [38721-6703 14 6.88 (175) 6.56 (167) _|WM5799-ND 11.89 10.50 7.00 |38780-0114 
4 — | 2.33 (59.2) | 1.88 (47.6) | 1.58 (40.2) |WM5751-ND 481 4.24 2.83 [38721-6704 16 7.75 (197) 7.44 (189) | WM5800-ND 73.70 1209 8.06 |38780-0116 
6 | 3.08 (78.3) | 2.63 (66.7) | 2.33 (59.2) | WM5752-ND 6.55 5.78 3.86 | 38721-6706 18 8.63 (219) 8.31 (211) | WM5801-ND 15.32 1352 9.01 38780-0118 
RoHS Compliant + No mounting ends 20 9.50 (241) 9.19 (233) _|WM5802-ND 16.88 14.90 9.93 |38780-0120 
nati DinenstonESInCn TI BRK Price Each Al .563" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip with 
lo. of = igi-Key lolex Closed Bottom — RoHS Compliant 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 10 100_| Part No. 2 2.09 (53.9 1.69 (42.9) ]WM5803-ND 493 435 2.90 [38211-0102 
-500" Single Row, PCB Tri-Barrier Terminal Strip, (00V — RoHS Compliant 3 2.66 ee 2.95 ae WM5804-ND. 7.39 6.52 4.35 |38211-0103 
3 1.00 (25.40) | 1.60 (40.6) |WIM5899-ND NEW! 889 7.85 5.23 | 38660-8803 4 3.22(81.8) | 2.81 (71.4) |WM5805-ND 883 780 5.20 |38211-0104 
2 ; Be ae ar a eee tee bre eu pa 5 3.78 (96.0) | 3.38 (85.9) |WM5806-ND 10.99 9.70 6.47 |38211-0105 
: ‘ : : ‘ : : 6 4.34 (110) 3.94 (100) _ | WM5807-ND 12.73 11.24 7.50 |38211-0106 
a ae z en ae mre ee aes Le 38660-7807 . 7 4.91 (125) | 4.50 (114) | WM5808-ND 73.94 12.30 8.20 |38211-0107 
= AL 5) Tig ORT) eo ee bd aa cee oats 8 5.47 (139) 5.06 (129) | WM5809-ND 15.08 13.31 8.87 |38211-0108 
3 178.452) | 150(381) |WMs760-ND 4d. 30k, OO ART TOOIOA 10 6.59 (167) 6.19 (157) |WM5810-ND 19.64 17.34 11.56 |38211-0110 
i 216 (549) | 188(478) |WMS761-ND aan OME tat 12 7.72 (196) 7.31 (186) | WM5811-ND 23.61 20.83 13.89 |38211-0112 
i 2.53(643) | 225 (672) |WMS762-ND 463: 496. 3-60 |38770-0108 16 9.97 (253) 9.56 (243) | WM5812-ND 30.63 27.03 18.02 |38211-0116 
6 291 (739) | 263 (66.8) |WMS763-ND 709 626 4417 |38770-0106 20 12.22 (310) | 11.81 (300) |WM5813-ND 38.92 34.35 22.90 |38211-0120 
7 3.28 (83.3) | 3.00 (763) | WM5764-ND 6495.73 3.82 198770-0107 24 14.47 (368) | 14.06 (357) | WM5814-ND 46.25 40.81 27.21 [38211-0124 
8 3.66 (93.1) | 3.38(85.9) |WM5765-ND 697 6.15 4.10 |38770-0108 688" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 
3A 40 4.41 (112) 4.13 (105) | WM5766-ND 835 737 4.92 |38770-0110 2 2.50 (63.5) | 2.06 (52.4) |WMS5815-ND® 10.33 912 6.08 138280-0102 
12 5.16 (131) 4.88 (124) | WM5767-ND 9.97 880 5.87 [38770-0112 3 3.19 (81) 2.75 (69.9) | WM5816-ND@ 14.78 13.04 8.70 | 38280-0103 
13 5.53 (140) 5.25 (133) _|WM5768-ND 10.99 970 6.47 |38770-0113 4 3.88 (98.4) 3.44 (87.3) | WM5817-ND@ 19.22 16.96 11.31 | 38280-0104 
14 5.91 (150) 5.63 (143) |WM5769-ND 4171 1034 6.89 [38770-0114 6 5 4.56 (116) 4.13 (105) | WM5818-ND@ 23.61 20.83 13.89 | 38280-0105 
16 6.66 (169) 6.38 (162) | WM5770-ND 1418 12.51 8.34 |38770-0116 6 5.25 (133) 4.81 (122) _ | WM5819-ND 29.49 26.03 17.35 | 38280-0106 
18 7.41 (188) 7.13 (181) | WM5771-ND 15.86 14.00 9.33 )38770-0118 10 8.00 (203) 7.56 (192) | WM5821-ND@ 45.35 40.02 26.68 | 38280-0110 
20 8.16 (207) 7.88 (200) | WMS5772-ND 17.72 15.64 10.43 |38770-0120 12 9.38 (238) 8.94 (227) _|WM5822-ND@ 54.84 48.39 32.26 |38280-0112 
30 11.91 (303) | 11.63 (295) _|WM5773-ND 31.11 27.46 _ 18.31 |38770-0130] ¢ RoHS Compliant 
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Barrier and Eurostyle® (ESE) Terminal Blocks 


8.00mm Two-Screw Terminal Strip: 

Ratings: UL: Class C: 20Amps @ 600V 12AWG; CSA: 15Amps @ 300V 16AWG; Safety Agencies: UL 
File No. E48521, CSA: File No. 25562 Mechanical: Torque: 4.4 inches/pound; Wire Range: 12 ~ 22AWG 
Materials: Insulator: Nylon 6.6, UL94V-2, white; Inserts: Brass; Wire protector: stainless steel; Screws: Zinc- 
plated steel; Terminals: Nickel-plated brass 

10.00mm Two-Screw Terminal Strip: 

Ratings: Voltage: 300V; Current: 30A; Safety Agencies: UL: File No. E48521, CSA: 025562 Mechanical: 
Torque: 7 inches/pound; Wire Range: 10 ~ 18AWG Materials: Same as 8.00mm 

12.00mm Two-Screw Terminal Strip: 

Ratings: UL: 40A Max, 600V 10AWG CSA: 40A Max, 600V 8AWG Mechanical: Torque: 7 inches/pound; 
Wire Range 8 ~ 20AWG Materials: Same as 8.00mm and 10.00mm 

15.00mm Two-Screw Terminal Strip: 

Ratings: UL: 63A Max, 600V 10AWG CSA: 40A Max, 600V 8AWG Mechanical: Torque: 18.5 inches/pound; 
Wire Range 6 ~ 14AWG Materials: Same as 8.00mm, 10.00mm and 12.00mm 

3.50mm Pitch Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block: 

Ratings: UL: 8A @ 300V, 16~24AWG Materials: Housing: Polyamide 6/6; UL94V-0 Black 

3.50mm Pitch Beau® Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block: 

Ratings: UL: File No. E48521, Guide No. XCFR2 Electrical: Voltage: 300V; Maximum Current: 10Amp; 
Insulation Resistance: >5,000MQ Mechanical: Torque: 2.5 inches/pound, .31Nm. Operating Temperature: 
140°C Physical: Housing: Polyamide 4/6, black; Screws: M2 Cheesehead, Silicon Bronze; Screw Plating: 
Nickel; Contacts: Beryllium Copper; Contact Plating: Hot Tin Dip; Pressure Clamp: Yellow Brass; Pressure 
Clamp Plating: Nickel; Wire Range: 16 ~ 24AWG, 1.0 to 0.2mm? 

3.50mm Pitch Eurostyle PCB Header: 

Ratings: UL: 8A @ 300V Materials: Housing: Polyamide 6/6; UL94V-0 Black 

3.50mm Pitch Beau Eurostyle High Temperature PCB Header: 

Physical: Header Pins: Brass, 3/4 Hard; Header Pin Plating: Tin 

3.50mm Eurostyle Fixed PCB Terminal Block: 

Ratings: UL and CSA: Class B: 8 Amps @ 150V 16AWG; Safety Agencies: UL & CSA are pending Mechan- 


60 Amps/Line 90 Amps/Line 


ical: Torque: 2 inches/pound, Strip length: .250" (6mm), Wire Range: 16 ~ 26AWG Materials: Insulator: 
Polyamide, UL94V-0, green; Terminal: Brass, tin plate; Clamp: Brass, nickel plate; Screws: Steel, zinc 
chromate plate 

5.00mm Eurostyle Economy Screw Terminal Block: 

Ratings: UL and CSA: 13.5A @ 300V 15AWG Mechanical: Torque: 5.3 inches/pound; Wire Range: 15 ~ 
30AWG Materials: Insulator: Polyamide 6.6 UL94V-0; Terminal: Tin Plated Copper; Screw: Nickel plated 
copper; Cage Clamp: Nickel Plated Copper 

5.00mm and 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block: 

Ratings: UL: Class B: 15Amps @ 300V 12AWG; Class C: 10Amps @ 300V 12AWG CSA: Class B: 15Amps 
@ 300V 12AWG; Safety Agencies: UL: File No. E48521; CSA: File No. 25562 Mechanical: Torque: 
5 inches/pound; Strip length: .250" (6mm); Wire Range: 12 ~ 26AWG Materials: Insulator: Polyamide, 
UL94V-0, black; Pressure Clamp: Brass, nickel plate; Contacts: Phosphor bronze, tin plate; Header pins: 
Brass, tin plate; Screws: 2.5mm, steel, zinc chromate plates 

5.00mm and 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Closed Ends: 

Ratings: UL and CSA - Class B: 15Amps @ 300V, UL: Class C: 10Amps @ 300V File No. E150931 
Materials: Nylon 6.6, UL94V-0, black; Header pins: Brass, tin plate 

10.16mm Eurostyle High Power Fixed Blocks: 

Ratings: UL and CSA Agencies: UL: File No. E48521, Guide No. XCFR2; CSA: File No. 025562 Electrical: 
Voltage: 600V; Maximum Current: 60Amp; Insulation Resistance: > 50,000GQ Mechanical: Maximum 
Tightening Torque: 18 inches/pound 2.03 Nm.; Operating Temperature: 130°C Physical: Insulator: PBT 
UL94V-0, Black; Screws: Bronze; Screw Plating: Tin; Pressure Clamp: Brass; Pressure Clamp Plating: Nickel; 
Contacts: Copper; Contact Plating: Tin 

15.00mm Eurostyle High Power Fixed Blocks: 

Ratings: UL and CSA Agencies: UL: File No. E48521, Guide No. XCFR2; CSA: File No. 025562 Electrical: 
Voltage: 600V, Maximum Current: 90Amp; Insulation Resistance: > 50,000GQ Mechanical: Maximum 
Tightening Torque: 24 inches/pound 2.71 Nm.; Operating Temperature: 130°C Physical: Insulator: PBT 
UL94V-0, Black; Screws: Bronze; Screw Plating: Tin; Pressure Clamp: Brass; Pressure Clamp Plating: Nickel; 
Contacts: Copper; Contact Plating: Tin 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Contacts A B Part No. 1 10 100 Part No. Contacts A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 1 — 8.00mm Two-Screw Terminal Strip, with Wire Protector — RoHS Compliant 1 39.3 35.0 WM7741-ND 13.21 11.66 7.78 |39500-0011 
2 13.46 18.2 |WM15900-ND 1.14 1.01 68 39100-0802 12 42.8 38.5 |WM7742-ND 14.48 12.78 8.52 |39500-0012 
3 21.46 18.2 |WM15901-ND 1.68 1.49 .99 |39100-0803 13 46.3 42.0 |WM7743-ND 15.68 13.84 9.23 |39500-0013 
4 29.46 18.2 |WM15902-ND 2.28 2.02 1.35 39100-0804 14 49.8 45.5 |WM7744-ND 16.88 14.90 9.93 |39500-0014 
6 45.47 18.2 /WM15904-ND 3.24 2.87 1.91 /39100-0806 15 53.3 49.0 _|WM7745-ND 18.08 15.96 10.64 [39500-0015 
6 45.47 18.2 |WM15905-ND+ 3.12 2.76 1.84 [39100-0906 16 56.8 52.5 |WM7746-ND 19.28 17.02 11.35 [39500-0016 
12 93.47 18.2 |WM15907-ND 5.95 5.25 3.50 _|39100-0812 18 63.8 59.5 |WM7748-ND 21.68 19.14 12.76 |39500-0018 
Fig. 1 — 10.00mm Two-Screw Terminal Strip, with Wire Protector — RoHS Compliant 19 67.3 63.0 WM7749-ND 22.89 20.20 13.47 |39500-0019 
2 17.00 18.8 |WM7722-ND 1.38 1.22 82 /39100-1002 20 70.8 66.5 _|WM7750-ND 24.09 21.26 14.17 [39500-0020 
3 27.00 18.8 WM15908-ND 2.04 1.81 1.21 39100-1003 Fig. 3 — 3.50mm Eurostyle PCB Header, Closed Ends, Vertical — RoHS Compliant 
3 27.00 18.8  |WM15909-ND¢ 2.04 1.81 1.21 ]39100-1103 2 84 3.5 WM7751-ND 90 80 "63 139501-1002 
4 37.00 18.8 |WM15910-ND 2.70 2.39 1.59 39100-1004 3 11.9 7.0 |WM7752-ND 1.32 117 78 |39501-1003 
5 47.00 18.8 |WM15911-ND 3.42 3.03 2.02 [39100-1005 4 15.4 10.5  |wm775a-ND 1.80 1.59 1.06 |39501-1004 
6 57.00 18.8 |WM15912-ND 3.96 3.50 2.34 39100-1006 5 18.9 44.0  lwm7754-ND 209 1.97 1.31 |39501-1005 
8 77.00 18.8 |WM15913-ND 5.35 4.72 3.15 |39100-1008 ‘5 204 475 |WM7755-ND 270 en 4feg: lsosotio06 
9 87.00 18.8 |WMI5918-ND_| 6.18 __5.41 3.61_|39100-1009 = 556 21.0 WNRRZEeRRID) ae —_ aed 1505011007 
i ~ sia 120enm Twe-Seren Terminal id wath Wire Protector = Aone Compliant 8 29.4 24.5 — |WM7757-ND 3.60 3.18 2.12 |39501-1008 
3 32.00 23.2 |WM7724-ND 2.16 1.91 1.28 {39100-1203 . on alana i se a bee ‘ seis 
4 44.00 23.2 |WM7725-ND 2.82 2.50 1.67 |39100-1204 q 5 iss i ‘ ie ok 
6 68.00 23.2 |WM7726-ND 4.26 3.77 2.51 39100-1206 ue aot 88.5 Mace onl am S18, -| S900 11018 
10 116.00 23.2 _|WM15916-ND 7.21 6.36 4.24 |39100-1210 18 eee eam | CEN) eee ots eo eeeamet 
12 140.00 23.2 _|WM15917-ND 7.75 6.84 4.56 [39100-1212 14 50:4 sacra AE AND) 6.31 ee SAL 1 S801 OU 
Fig. 1 — 15.00mm Two-Screw Terminal Strip, with Wire Protector — RoHS Compliant 16 57.4 52.5 RUereASeARTE) oe) 6.36 4.24 /89501-1016 
2 25.00 28 IWM7727-ND 342 3.03 202 139100-1502 19 67.9 63.0  |WM7768-ND 8.53 7.53 5.02 |39501-1019 
3 40.00 os |WM7728-ND 5.47 456 3.04 |39100-1503 20 71.4 66.5 _|WM7769-ND 9.01 7.95 5.30 [39501-1020 
4 55.00 28 WM7729-ND 6.61 5.83 3.89 39100-1504 Fig. 4 — 3.50mm Eurostyle PCB Header, Closed Ends, Right Angle — RoHS Compliant 
6 85.00 28 |WM7730-ND 9.79 8.64 5.76 |39100-1506 2 8.4 3.5 |WM7770-ND 90 80 53° /39502-1002 
12 175.0 28 |wM7731-ND 18.02 15.90 _10.60_|39100-1512 3 11.9 7.0 |WM7771-ND 1.32 17 -78 |39502-1003 
Fig. 2 — 3.50mm Eurostyle Pluggable Terminal Blocks — RoHS Compliant 4 15.4 10.5 WM7772-ND 1.80 1.59 1.06 39502-1004 
2 7.80 3.5 |WM7732-ND 2.46 2.18 1.45 39500-0002 5 18.9 14.0 |WM7773-ND 2.22 1.97 1.31 /39502-1005 
3 11.30 7.0 |WM7733-ND 3.66 3.24 2.16 39500-0003 6 22.4 17.5 |WM7774-ND 2.70 2.39 1.59 [39502-1006 
4 14.80 10.5 |WM7734-ND 3.30 2.92 1.95 39500-0004 rd 25.9 21.0 |WM7775-ND 3.12 2.76 1.84 {39502-1007 
5 18.30 14.0 |WM7735-ND 2.76 2.44 1.63 |39500-0005 8 29.4 24.5 |WM7776-ND 3.60 3.18 2.12 |39502-1008 
6 21.8 17.5 |WM7736-ND 7.21 6.36 4.24 |39500-0006 10 36.4 31.5 |WM7778-ND 4.51 3.98 2.65 |39502-1010 
7 25.3 21.0 |WM7737-ND 4.75 4.19 2.80 39500-0007 in 39.9 35.0 |WM7779-ND 4.93 4.35 2.90 |39502-1011 
8 28.8 24.5 |WM7738-ND 9.67 8.54 5.69 39500-0008 12 43.4 38.5 |WM7780-ND 5.41 4.77 3.18 [39502-1012 
9 32.3 28.0 |WM7739-ND 10.87 9.60 6.40 39500-0009 13 46.9 42.0 _|WM7781-ND 5.83 5.15 3.43 [39502-1013 
10 35.8 31.5 |WM7740-ND 12.07 10.66 7.11 |39500-0010 + Low Profile (Continued) 
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molex | Barrier and Eurostyle® (ESE) Terminal Blocks (cont, 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Contacts A B Part No. 1 10 100 Part No. Contacts A B Part No. 1 10 100 Part No. 
14 50.4 45.5 WM7782-ND 6.31 5.57 3.71 |39502-1014 6 32.0 25.0 WM7803-ND 2.34 2.07 1.38 |39521-1006 
15 53.9 49.0 WM7783-ND 6.73 5.94 3.96 |39502-1015 7 37.0 30.0 WM7804-ND 2.70 2.39 1.59 |39521-1007 
16 57.4 52.5 WM7784-ND 7.21 6.36 4.24 |39502-1016 8 42.0 35.0 WM7805-ND 3.06 2.71 1.81 |39521-1008 
18 64.4 59.5 WM7786-ND 8.11 7.16 4.77 |39502-1018 9 47.0 40.0 WM7806-ND 3.54 3.13 2.09 |39521-1009 
19 67.9 63.0 WM7787-ND 8.53 7.53 5.02 |39502-1019 10 52.0 45.0 WM7807-ND 3.90 3.45 2.30 |39521-1010 
20 71.4 66.5 WM7788-ND 9.01 7.95 5.30 |39502-1020 12 62.0 55.0 WM7808-ND 3.90 3.45 2.30 |39521-1012 
Fig. 4 — 3.50mm Eurostyle High Temperature PCB Header, Closed Ends, Right Angle Fig. 8 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Closed Ends, 
18 63.51 59.50 _ |WMS659-ND 10.34 9.13 6.09 39355-0018 F 156 0S et Ger Igass1a060 
Fig. 5 — 5.00mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Closed Ends, 
Right Angle — RoHS Compliant 3 17.24 10.16 |WM7838-ND 1.20 1.06 71 |39531-1003 
2 12.0 5.0 WM7809-ND .78 69 46 |39522-1002 4 22.32 15.24 |WM7839-ND 1.62 1.44 96 |39531-1004 
3 17.0 10.0 WM7810-ND 1.14 1.01 .68 |39522-1003 5 27.4 20.32 |WM7840-ND 2.04 1.81 1.21 |39531-1005 
4 22.0 15.0 WM7811-ND 1.56 1.38 92 |39522-1004 6 32.48 25.4 WM7841-ND 2.40 2.12 1.42 |39531-1006 
5 27.0 22.0 WM7812-ND 1.98 1.75 1.17 |39522-1005 8 42.64 35.56 |WM7842-ND 3.18 2.81 1.88 |39531-1008 
6 32.0 25.0 WM7813-ND 2.34 2.07 1.38 |39522-1006 10 52.8 45.72 |WM7843-ND 4.02 3.56 2.37 |39531-1010 
7 37.0 30.0 WM7814-ND 2.70 2.39 1.59 |39522-1007 12 62.96 55.88 _|WM7844-ND 4.81 4.24 2.83 |39531-1012 
8 42.0 35.0 WM7815-ND 3.06 271 1.81 |39522-1008 Fig. 9 — 5.00mm Eurostyle Economy Screw Terminal Blocks — RoHS Compliant 
9 47.0 40.0 WM7816-ND 3.54 3.13 2.09 |39522-1009 3 15.0 —___|WM15826-ND 1.38 1.22 82 _|39890-0303 
10 52.0 45.0 |WM7817-ND 3.90 3.45 2.30 |39522-1010 Fig. 10 — cet Eurostyle Pluggable PCB Terminal Blocks, 
ight Angle — RoHS Compliant 
2 — 55.0 _NMZSLGND) —_ babs 2.76 {39522-1012 2 10.16 5.08 |WM7853-ND 1.38 1.22 82 [39544-3002 
Fig. 5 — Mee man Anaie’ se He Competent Closed Ends, 3 15.24 10.16 |WM7854-ND 2.04 1.81 1.21 |39544-3003 
2 12.16 5.08 WM7845-ND 78 69 “46 |39532-1002 4 20.32 15.24 |WM7855-ND 2.70 2.39 1.59 |39544-3004 
3 17.24 10.16 |WM7846-ND 1.14 4.01 68 |39532-1003 5 25.4 20.32. |WM7856-ND 3.42 3.03 2.02 |39544-3005 
4 22.32 15.24 |WM7847-ND 1.56 1.38 92 |39532-1004 6 30.48 25.4 WM7857-ND 4.08 3.61 2.41 |39544-3006 
5 27.4 20.32 |WM7848-ND 4.98 1.75 4.17 ]39532-1005 8 40.64 35.56 |WM7858-ND 5.47 4.83 3.22 |39544-3008 
6 32.48 25.4 WM7849-ND 2.34 2.07 4.38 |39532-1006 10 50.8 45.72 _|WM7859-ND 5.11 4.51 3.01 |39544-3010 
8 42.64 35.56 |WM7850-ND 3.06 271 1.81 [39532-1008 Fig-10—3:20mm SRIEKEARGe ne RoHs Gomplant Terminal Blocks, 
10 52.8 45.72 |WM7851-ND 3.90 3.45 2.30 |39532-1010 2 70 3.5 |WM7877-ND 1.02 91 61 39357-0002 
12 62.96 55.88 |WM7852-ND 4.69 4.14 2.76 |39532-1012 3 10.5 7.0 WM7878-ND 1.56 1.38 .92 |39357-0003 
Fig. 6 — 5.00mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal Blocks, 4 14.0 10.5 WM7860-ND 210 1.86 4.24 |39357-0004 
Right Angle — RoHS Compliant 
2 10.0 5.0 WM7789-ND 2.10 1.86 7.24 ]39520-0002 5 17.5 14.0 WM7861-ND 2.58 2.28 1.52 |39357-0005 
3 15.0 40.0 WM7790-ND 3.18 281 4.88 |39520-0003 6 21.0 17.5 WM7862-ND 3.12 2.76 1.84 |39357-0006 
4 20.0 15.0 WM7791-ND 4.20 3.71 2.48 |39520-0004 vA 24.5 21.0 WM7863-ND 3.90 3.45 2.30 |39357-0007 
5 25.0 20.0 WM7792-ND 5.29 4.67 3.11 |39520-0005 8 28.0 24.5 WM7864-ND 4.14 3.66 2.44 |39357-0008 
6 30.0 25.0 WM7793-ND 6.31 5.57 3.71 |39520-0006 9 31.5 28.0 WM7865-ND 4.69 4.14 2.76 |39357-0009 
7 35.0 30.0 WM7794-ND 7.39 652 4.35 139520-0007 10 35.0 31.5 WM7866-ND 5.23 4.62 3.08 |39357-0010 
8 40.0 35.0 WM7795-ND 8.35 7.37 4.92 |39520-0008 12 42.0 38.5 WM7868-ND 6.25 5.52 3.68 |39357-0012 
a 45.0 40.0 WM7796-ND 9.43 8.33 5.55 |39520-0009 14 49.0 45.5 WM7870-ND 6.85 6.05 4.03 |39357-0014 
10 50.0 45.0 WM7797-ND 10.51 9.28 6.19 |39520-0010 15 52.5 49.0 WM7871-ND 7.81 6.89 4.60 |39357-0015 
ie_| soo | Solomon | test vcs te lemons || 1 | S60 | see lwo | em 72 tse pyar 
Fig. 6 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal Blocks, 
Right Angle — RoHS Compliant 20 70.0 66.5 WM7876-ND 10.39 9.17 6.12 |39357-0020 
2 10.16 5.08 WM7819-ND 2.04 1.81 1.21 |39530-0002 Fig. 11 — 10.16mm Eurostyle High Power Fixed Blocks — RoHS Compliant 
3 15.24 10.16 |WM7820-ND 3.06 2.71 1.81 |39530-0003 2 21.84 10.16 |WM5964-ND UAT 6.46 5.74 |39910-0102 
4 20.32 15.24 |WM7953-ND 4.08 3.61 2.41 |39530-0004 3 32.00 20.32 |WM5965-ND 9.43 8.50 7.55 39910-0103 
5 25.4 20.32 |WM7821-ND 5.11 4.51 3.01 |39530-0005 4 42.16 30.48 |WM5966-ND 12.86 11.58 10.29 /39910-0104 
6 30.48 25.4 WM7822-ND 6.13 5.41 3.61 |39530-0006 6 62.48 50.80 |WM5967-ND 18.20 16.38 14.56 /39910-0106 
8 40.64 35.56 |WM7823-ND 8.11 7.16 4.77 |39530-0008 8 82.80 71.12 _|WM5968-ND 23.46 21.12 18.77 |39910-0108 
10 50.8 45.72 |WM7824-ND 10.21 9.01 6.01 |39530-0010 Fig. 12 — 15.00mm Eurostyle High Power Fixed Blocks — RoHS Compliant 
12 60.96 55.88 _|WM7825-ND 12.25 10.82 7.21 [39530-0012 3 44.20 30.00 |WM6051-ND 11.59 10.43 9.28 |39920-0503 
Fig. 7 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal Blocks, Vertical 4 59.18 45.01 WM6052-ND 13.99 12.60 11.20 |39920-0504 
(Front Wire Entry) — RoHS Compliant 6 89.15 75.01 _|WM6053-ND 18.94 17.05 15.16 |39920-0506 
7 10:16 508 Eee - 1.28 85 39533-2002 8 119.13 | 105.0 _ |WM6054-ND 24.03 21.63 —-19.23_|39920-0508 
3 15.24 10.16 /WM7827-ND 2.16 1.91 1.28 |39533-2003 r 
4 20.32 15.24 |WM7828-ND 2.46 2.18 1.45 |39533-2004 Low Pigs 
5 25.4 20.32 |WM7829-ND 6.49 5.73 3.82 |39533-2005 NEW! Kits 
8 30.48 25.4 (WMZScC:ND) 4.92 3.82 2.55 _ |39533-2006 WM1052-ND@ (76650-0020) EuroStyle Barrier Strip Kit; 
8 40.64 35.56 |WM7831-ND 10.33 9.12 6.08 /39533-2008 (8.0mm Pitch Two Screw Terminal Strip with Standoffs)...........0000000seseeeeeeeees $10.85 
10 50.8 45.72 _|WM7832-ND 7.21 6.36 4.24 |39533-2010 . a 
Fig. 7 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal Blocks, Vertical WMGS1S:ND@. (76650-00211): EuroStyle Barrier Strip: KI, 
(Rear Wire Entry) — RoHS Compliant (10.0mm Pitch Two Screw Terminal Strip with Standoffs) ..................00..cceee $12.40 
2 1016 5.08 Ee 2.58 2.28 tebe: . [Bande s002 WM8433-ND@ (76650-0022) EuroStyle Barrier Strip Kit; 
3 15.24 10.16 |WM7834-ND 3.90 3.45 2.30 |39533-3003 (12.0mm Pitch Two Screw Terminal Strip with Standoffs) .......00..0:csceceeeeeeeee $28.39 
6 30.48 25.4 WM7836-ND 7.75 6.84 4.56 |39533-3006 
Fig. 8 — 5.00mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Closed Ends, WM1053-ND@ (76650-0024) EuroStyle Terminal Block Kit; 
Vertical — RoHS Compliant (Pluggable PCB Vertical and Horizontal Header and Plug) .. 
8 hes pee | ese ape 1.01 68" [89521-1008 WM8434-ND@ (76650-0023) EuroStyle Terminal Block Kit; 
bi — ee ED os 1.38 soe Seer ou (Pluggable PCB Vertical and Right Angle Header and Plug)........2.2.0c00ceseee $37.76 
5 27.0 20.0 WM7802-ND 1.98 1.75 1.17 |39521-1005 RoHS Compliant 


DIN Rail Mounted Interface Modules 


Interface modules are DIN Rail mounted, PCB-based interconnect devices that provide an expedient and simplistic means to transition 

between system I/O and field equipment. Modules incorporate terminal blocks and other high-density electronic connectors and are provided with pre- 
drilled component holes allowing for the addition of other electronic components, if necessary. 

Typical modifications include the addition of resistors, capacitors, diodes or LEDs for additional functionality. 


No. of Digi-Key Price Each Molex 
Contacts Part No. 1 10 100 Part No. 
Female D-Sub Connector to 5.08mm Fixed Eurostyle® Terminal Block 
9 WM5455-ND 59.80 50.83 44.52 39170-3009 
NEW! Kit 
WM1054-ND (76650-0025) EuroStyle Terminal Block Kit; (Fixed Mount PCB Vertical Terminal Block)................00.0essesecsecesseeeeeeeee $34.05 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Terminals, Tools, Lugs Insulkrimp®: PVC inated re 


Krimptite®: Non-insulated 


Avikrimp®: Nylon Insulated VersaKrimp™: Non-insulated 
and Connecto rs Nylakrimp®: Nylon Insulated 
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Crimp Tools 


Premium 


Service 


. . Max. Wire 
Fully-Insulated Quick Disconnects Crimp Tab Size Insul. Dia. | Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | AWG | Tool # Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | PartNo. 
crime angi Max Wl Digi-Key Pricing renters 14/23 | .250x.032 (6.35x0.81) | 160 (4.06) | WM18239-ND 2.96 23.70 98.75] 19003-0040 
Fig.| AWG |Tool#| Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 14/23 | .250x.032 (6.35x0.81) |.160 (4.06) |WM18751CT-ND¢ | 4.86 38.88 162.00] 19003-0042 
Avikrimp® - Male (Standard Flare) 14/28 | .250x.032 (6.35x0.81) | .160 (4.06) | WM18751TR-ND+ 227.00/1,000 19003-0042 
23. | 250x.032 (6.95x0.81) /.140 (3.56) EE eae DOO: SAAS ABS 8 (1200-000 46-14 | 14/23 | .250x.032 (6.35x0.81) | 160 (4.06) | WM5929-ND 3.25 25.98 108.25] 19003-0044 
29-18) 23. |.187x.020 (4.75x0.51) |.170 (4.32) | WM18226-ND 5.55 44.43 185.13] 19001-0003 2 | alue | 08 | 187.020 (4.75x0.51) | 160 (4.06) | WAMLBEA0-ND a a oaea “iba ga 4anmoREO 
Red | 23 | .187x.020 (4.75x0.51) |.140 (3.56) | WM18744CT-ND 7.29 58.35  —/ 19001-0005 ———— - - - 
POO MET ag TAO 288) iN) 23/29 | .250x.032 (6.35x0.81) | 165 (4.19) | WM18765-ND 2.69 21.48  89.50| 19005-0005 
1 23. | .187x.020 (4.75x0.51) | .140 (3.56) | WM18744TR-ND+0 170.00/500 19001-0005 
jeqal 28° | 250x.032(6350.81)| 140 56) (RIE ECEe UCIT ETT 14/25 | .187x.020 (4.75x0.51) |.160 (4.06) | WM5927-ND 4.22 33.75 140.63] 19003-0132 
Blue | 23 | 187x.020 (4.75x0.51) | 170 (4.32) |WM18228-ND 5 Ei Adde) 186451 19001 DOOR 14/25 | .187x.082 (4.75x0.51) |.160 (4.06) | WM5930-ND 4.22 33.75 140.63] 19003-0135 
W200 | 4722. | .250x.032 (6.35x0.81) |.230 (5.84) | WM118229-ND 6.61 52.86 220.25| 19001-0010 — Insulkrimp - Female (Expanded Flare) 
Avikchop {Female (Standard Flare} 2 | Yetnguy | 25/38 | .250x.032 (6.35x0.81) |.275 (6.98) | WM18241-ND 4.23 33.84 141.00| 19005-0010 
22/28 | .250x.032 (6.35x0.81) | .120 (3.05) | WM18230-ND 5.05 40.38 168.25] 19002-0001 tCutTape  $TapeandReel 0 TUV Rheinland Approved 
22/28 | .250x.032 (6.35x0.81) | .120 (3.05) |WM18745CT-NDt0 | 6.71 53.64 228.50] 19002-0002 . . 
22/28 | .250x.032 (6.35x0.81) | .120 (3.05) | WM18745TR-ND$0 | — 313.00/1,000 19002-0002 Quick Disconnect Flags 
92-18 | 22/28 | .187x.020 (4.75x0.51) |.120 (3.05) | WM18231-ND 5.05 40.38 168.25] 19002-0005 ERIE 
Red | 29/28 | .187x.020 (4.75x0.51) |.120 (3.05) | WM18746CT-NDt0 | 6.71 53.64 223.50] 19002-0007 ; Crimp Tab Size Insul. Dia. | Digi-Key Pricing Molex 
22/28 | 187x.020 (4.75x0.51) | 120 (3.05) |WM18746TR-ND¢0 | — 313.00/1,000 ‘| 19002-0007 E10 EAD Looe [eee neh Cn) ses neh rm) art NO: yi) ee) fers 
2 23/28 | 187x.032 (4.75x0.81) |.120 (3.05) | WM18757-NDO 4.64 37.14 154.75 19002-0009 Avikrimp® - Female, Fully Pre-Insulated 
23/28 | 110x.020 (2.79x0.51) | .120 (3.05) | WM18758-NDO 4.71 37.65 156.88| 19002-0013 9/25 | .250x.032 (6.35x0.81) | 150 (3.81) |WM18242-ND 5.67 45.36 189.00) 19006-0001 
22 | 250x032 (6.36x0.81) |140 (3.56) | WM78232-ND SOR 24098. 46895 N9000L0004 9-18| 9/25 | 187x.020 (4.75x0.51) | 150 (3.81) | WM18245-ND 5.63 45.06 187.75| 19006-0005 
16-14 | 22  |.250x.032 (6.35x0.81) |.140 (3.56) | WM18747CT-NDt0 | 6.71 53.64 223.50] 19002-0025 Red | 9/25 | .250x.032 (6.35x0.81) | .150 (3.81) | WM18752CT-NDt0 | 7.73 61.86 —| 19006-0003 
Blue | 99 | .250x.032 (6.35x0.81) | .140 (3.56) | WM18747TR-ND#0 313.00/1,000 49002-0025 9/25 | .250x.032 (6.35x0.81) | .150 (3.81) | WM18752TR-ND$0 90.25/250 19006-0003 
22 | .187x.020 (4.75x0.51) | .140 (3.56) | WM18233-ND 5.12 40.92 170.50] 19002-0028 3 | 46-14] 9/25 | .250x.032 (6.35x0.81) | 170 (4.32) | WM18243-ND 5.74 45.90 191.25] 19006-0011 
W271) 99 | 250x.032 (6:85x0.81) |.245 (6.22) | WMI18234-ND 6.11 48.90 203.75] 19002-0044 Blue | 9/25 | .187x.020 (4.75x0.81) |.170 (4.32) |WM18246-ND___| 5.85 46.77 _ 194.88 | 19006-0015 
Adikisan Uipcials (Expanded Fiare/Oval Barro seen 025 | 250%082 (6.354081) |.245 (6.22) | We18244-ND 8.65 69.18 288.25] 19006-0019 
5 | 12-10] 22 ]-250x.032 (6.35x0.81) |.246 (6.22) |WMT8748CT-NDTO ] 7.60 60.78 — [19002-0046 Yellow | 10/25 | .250%.032 (6.95x0.81) | 245 (6.22) tee ane) — 4228 = —/ 19006-0020 
Yellow| 99 | 250x.032 (6.35x0.81) | .245 (6.22) | WM18748TR-ND$0 177.50/500 19002-0045 10/25 | .250x.032 (6.35x0.81) | .245 (6.22) | WM18244TR-ND$ 155.50/250 19006-0020 
Insulkrimp® - Male (Standard Flare) Insulkrimp® - Female, Fully Insulated 
23/29 | .250x.032 (6.35x0.81) | .145 (3.68) | WM18761-ND 2.93 23.40 97.50) 19004-0001 11/25 | .250x.032 (6.35x0.81) | .176 (4.47) | WM18247-ND 3.99 31.89 132.88] 19007-0001 
22-18 | 23/29 | 250x.032 (6.35x0.81) |.145 (3.68) |WMI8761CT-NDt | — 51.16  —|19004-0004 90-18 | 11/25 | .250x.032 (6.35x0.81) | 176 (4.47) | WM18753CT-NDt0 | 5.77 46.14  —| 19007-0004 
: 23/29 | .250x.032 (6.35x0.81) | 145 (3.68) | WM18761TR-ND$ 112.00/500 19004-0004 Red | 11/25 | .250x.032 (6.35x0.81) | .176 (4.47) |WM18753TR-ND$0 67.25/250 19007-0004 
16-14 93/09 | 250x.032 (6.95x0.81) | 170 (4.92) | WM18762-ND 2.93 23.40 97.50| 19004-0005 11/25 | .187x.020 (4.75x0.81) | 176 (4.47) | WM18250-ND 3.95 31.62 131.75] 19007-0009 
12700 | 20ra0 | .250x.032 (6.35x0.81) |.275 (6.98) | WM18763-ND 3.52 28.44 117.25| 19004-0009 5 1125 | .260x.032 (6.95x0.81) | 200 (5.08) Te aa aoe: ates, eeice 1800/0081 
allow 11/25 | .250x.032 (6.35x0.81) | .200 (6.08) |WM18754CT-NDTO | 5.75 4596  —|19007-0024 
Insulkrimp - Female (Standard Flare) 16~14 
Be. | 11/25 | 250x.032 (6.35x0.81) |.200 (5.08) | WM18754TR-ND$O 67.00/250 19007-0024 
26-24] 36  |.250x.032 (6.35x0.81) |.075 (1.91) ] WM18235-ND 270 21.57 89.88] 19003-0071 us | 40s | 1873-000 (4.78e0.1) | 200.08 eee Fore ign cities 
Yellow! 36 | 187x.020 (4.75x0.51) | .075 (1.91) | WM18236-ND 3.33 26.64 111.00] 19003-0064 TEIRO0O (4-7 2x0-81) [2200:(8-08) ; ; ; 
1528 | 250x.089 (6:35x0.81) | 135 (2.43) |WAMLBOS7-ND TEST aT aoe 11/25 | .250x.032 (6.35x0.81) | .200 (5.08) | WM5931-ND 4.29 34.35 143.13] 19007-0073 
15/23 | .250x.032 (6.35x0.81) | 135 (3.43) | WM18237TR-ND$ 300.00/2,500 49003-0105 Yellow 10/25 | .250x.032 (6.35x0.81) | .260 (6.60) | WM18249-ND 5.49 43.92 183.00] 19007-0040 
15/28 | .250x.032 (6.35x0.81) |.135 (3.43) | WM18749CT-ND¢ | 4.66 37.26 15.25] 19003-0003 fCutTape Tape and Reel 0 TUV Rheinland Approved 
15/23 | 250.032 (6.35x0.81) |.135 (3.43) | WM18749TR-ND+ 217.00/1,000 19003-0003 4 
2 15/23 | .187x.020 (4.75x0.51) |.135 (3.43) | WM18238-ND 2.84 22.68 94.50/ 19003-0011 Piggyback QDs Fully-Insulated 
22-18 | 15/28 | 187.020 (4.75x0.51) |.135 (3.43) WMI8750CT-NDt | 4.74 37.95 158.13] 19003-0013 Quick Disconnects 
15/28 | .187x.020 (4.75x0.51) | .135 (3.43) | WM18750TR-ND: 221.00/1,000 19003-0013 = 
x 751051) (G4) + Hy Crimp | Tab Size | Max. Wire Insul. | Digi-Key Pricing Molex 
15/23 | .187x.082 (4.75x0.51) |.135 (3.43) | WM18759-ND 2.61 20.85  86.88| 19003-0017 Fig.| AWG — | Tool#| Inch (mm) | Dia. Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
15/23 | .110x.020 (2.79x0.51) ).135 (3.43) | WM18760-ND 2.96 23.67 98.63) 19003-0024 4 | 12-10 Yellow] 37 |.250(6.35)| 2777.04) |WMI18717-ND | 6.06 48.51 202.13 | 19013-0033 
23/29 | .250x.032 (6.35x0.81) | .165 (4.19) | WM18764-ND 2.84 22.68 94.50} 19005-0001 22~18 Red 5 | .250 (6.35) 136 (3.5) WM18739-ND 5.90 47.19 196.63 | 19013-0025 
24/38 | .187x.032 (4.75x0.51) |.135 (3.43) | WM5928-ND 3.86 30.90 128.75| 19003-0129 (Gentine) 
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molex EIC 


Terminals, Tools, Lugs and Connectors (cont, 


Avikrimp® Nylon Insulated with Crimp | Stud | Max. Width Digi-Key Pricing Molex 

i a 5 Fig. | AWG | Tool # Size Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
Vibration Support Quick Disconnects 1422 | 8 264 (6.7) | WWIT9145TR-ND$w 252.00/1,500 19070-0045 
Maxcwire 1422 | 8 322 (8.2) | WM18274TR-ND$v 229.50/1,500 19070-0014 
item Tab Size insul. Dia. | Digi-Key Pricing Molex 14/22 | 10 322 (8.2) | WM18275-ND 1.64 13.14 54.75 |19070-0015 
Fig. AWG | Tool # Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 22-18) 14/22 | 10 322 (8.2) | WM18275TR-ND$v 229.50/1,500 19070-0017 
Femate Red | 14/22 | 1/4 | 477 (12.1) _|WM18276-ND 2.65 21.21 88.38 |19070-0023 
q4j22 | 1/4 | 477 (12.1) |WM18276TR-ND$~ 294.00/1,500 19070-0024 
23 | .250x.032 (63x08) | 115 (2.9) |WM18255-ND | 3.05 24.39 101.63 |19019-0012 iaizo | ste | az7(i24) | watte277-No oie Pais) = an ae laaori-onoe 
23 -250 x.032 (6.3 x 0.8) | .115 (2.9) |WM18755CT-NDt | 4.65 37.23 155.13 | 19019-0013 14/22 3/8 544 (13.8) _|WM18278-ND 279 22.35 93.13 |19070-0033 
99-18; 23 | .250x.032 (6.3 x 0.8) | .115 (2.9) |WM18755TR-ND¢| — 325.50/1,500 | 19019-0013 14/22 | 4 -260 (6.6) | WM18279-ND 1.83 14.67 61.13 | 19070-0067 
Red | 23 | 187 x .020(4.7x0.5) | .115 (2.9) |WM18257-ND 3.11 24.84 103.50 |19019-0006 pee : ae See ici Hae dae Snore 
23 | .110x.032 (2.8x0.8) | 115 (2.9) |WM18259-ND | 3.16 25.26 105.25 |19019-0004 ae 3 ae WMI828ITR-NDay |  17850/.500 | 19070-0087 
23 -110 x .020 (2.8 x 0.5) | .115 (2.9) | WM18260-ND 3.50 27.99 116.63 | 19019-0001 44/22 10 322 (8.2) WM18282-ND 1.74 43.92 58.00 | 19070-0090 
2 23 | 110x020 (28x05) | 138 (3.5) |WM18261-ND | 3.33 26.67 111.13 |19019-0022 ee 14/22 | 10 322 (8.2) | WM18282TR-ND$7 178.50/1,500 19070-0092 
seat 23 | 187 x .020 (4.7 x 0.5) | .138 (3.5) | WM18258-ND 3.09 24.75 103.13 |19019-0027 12 as a pea tii eh ies i ca eee aire 
Bie | 28. | 250x082 (6.3 x0.8) | 138 (3.5) |WM18262-ND | 3.11 24.84 103.50 | 19019-0031 140 | a | azz (tat) fWMM@DRBTR-NDa “3600/1 000 ‘aa70 bu7 
23 | .250x.032 (6.3.x 0.8) | 138 (3.5) |WM18756CT-NDt | 4.74 37.92 158.00 19019-0033 142 | se | 477 (121) |wwte2e4-nD 209 1671 69.63 |19070-0078 
23 | .250.x.032 (6.3x0.8) | 138 (3.5) |WM18756TR-ND¢| — 331.50/1,500 _—‘| 19019-0033 14/22 | 3/8 | 544 (13.8) |WM18285-ND 3.00 24.00 100.00 [19070-0059 
Wied | 19/23 | .250.x.032 (6.3 x0.8) | 225 (5.7) |WM18256-ND | 4.86 38.85 161.88 | 19019-0037 ape : poe ee ve ae ee seeneie 
Male 14/22 8 375 (9.5) |WM19147-NDw 2.90 23.16 96.50 |19070-0121 
22-18) 49799 | .250 x .032 (6.3.x 0.8) | .140(6.3) |wMis942-ND | 296 23.67 98.63 |19025-0001 14/22) 10 375 (9.5) | WM18288-ND 3.14 25.14 104.75 | 19070-0123 
Red yop 1422 | 10 375 (9.5) _|WM18288TR-ND$ 236.00/1,000 19070-0125 
6 | 18-4) sangre) .250 x .032 (6.3 x 0.8) | 165 (4.19) |WMi8944-ND | 4.05 32.40 135.00 | 19025-0007 Yellow 14722 | 14 | 530(13.5) | WM18289-ND 3.73 29.82 124.25 [19070-0132 
13-10 1422 | 1/4 | .530 (13.5) | WM18289TR-ND$w 134.00/500 19070-0133 
Yellow | 18/23 | .250 x .032 (6.3 x 0.8) | .225 (5.7) | WM18943-ND 4.59 36.72 153.00 | 19025-0005 14/22 5/16 530 (13.5) | WM18290-ND 3.73 29.82 124.25 |19070-0136 
1422 | 3/8 | .592 (15.0) |WM18291-ND 4.09 32.73 136.38 |19070-0153 
‘PGutTape:- ¢:Tape and Ree! 14/22 | 3/8 | 592 iat WM18291TR-ND$w 162.00/500 19070-0154 
Snap Plugs tarer | te | 750 (19.1) | Ww118292-ND 5.55 44.43 185.13 |19070-0109 

Avikrimp® (Nylon Insulation) 

Crimanl [Mbiameteris |ifaxWirelinaul™ |[DigKey Pricing Molex 14/22 | 2 230 (5.8) | WM18293-ND 296 23.70 98.75 | 19073-0005 
Fig.| AWG | Tool #/ Inch(mm) | Dia. Inch (mm) | Part No. 10 100 500 _| Part No. 14/22 | 4 230 (5.8) |WM18294-ND 296 23.70 98.75 | 19073-0007 
Insulkrimp® (PVC Insulation) 14722 | 6 230 (5.8) | WM19141-NDW 272 21.78 90.75 |19073-0009 
22~18] 12/22 | .156 (3.96) 140 (3.6) WM18263-ND@ 3.60 28.80 120.00 ]19034-0005 14/22 6 -250 (6.4) | WM18295-ND 2.96 23.64 98.50 | 19073-0038 
7 |46-14| 12/22 | 156 (3.96) 175 (4.4) _ |WM18264-ND 3.71 29.64 123.50 | 19034-0009 14/22 8 250 (6.4) | WM19142-NDw 272 21.75 90.63 | 19073-0042 
‘Avikrimp@ (Nylon Insulation) — RoHS Compliant j4j22 | 8 250 (6.4) | WM19142TR-ND$~ 343.50/1,500 19073-0043 
22-18] 12/22] 156 (3.96) ] .140(3.6) | WNH18267-ND 3.60 30.39 126.63 [19036-0003 22-18] 14/22 | 8 310 (7.9) UATE 3.11 24.90, 108.75 | 19078-0013 
8 | 46-14] 12/22 | .156 (3.96) 170 (4.3) _ |WM18268-ND 3.95 31.56 131.50 | 19036-0008 Red ee é ee pe tm | SELMER? 218.00/1;500 sore 0018 
SLAC ae : : ; 14/22 | 10 310 (7.9) |WM18297-ND 3.11 24.90 103.75 |19073-0017 
@ RoHS Compliant 14/22 | 10 310 (7.9) _|WM18297TR-ND$v 318.00/4,500 19073-0019 
ey 14/22 | 1/4 | .470 (12.0) |WM18298-ND 3.62 28.92 120.50 |19073-0024 
Snap Plug Receptacles RoHS 14/22 | 4/4 | .470 (12.0) | WM18298TR-ND$w 384.00/1,500 19073-0026 
1422 | 5/16 | .470(12.0) |WM18299-ND 3.62 28.92 120.50 |19073-0027 
Crimp | Snap Plug Dia. | Max. Wire Insul. | Digi-Key Pricing Molex 14/22 | 3/8 | .540(13.7) _|WM18300-ND 4.03 32.25 134.38 |19073-0032 
Fig.| AWG [Tool #/ Inch (mm) | Dia. Inch (mm) | Part No. 10 100 500 _| Part No. 14/22 | 4 270 (6.9) | WM18301-ND 3.17 25.35 105.63 |19073-0065 
Insulkrimp® (PVC Insulation) 14/22 | 6 270 (6.9) |WM18302-ND 3.17 25.35 105.63 |19073-0067 
g [22-18] 20727] 156 (3.9) 128 (3.3) | WM18265-ND 2.81 2244 93.50 | 19038-0001 14/22 | 6 270 (6.9) | WM18302TR-ND$w 261.00/1,500 19073-0070 
16~14| 20/27 | _.156 (3.9) 150 (3.8) _ | WM18266-ND 2.63 21.06 87.75 |19038-0007 12 14/22 8 322 (8.2) | WM18303-ND 3.27 26.16 109.00 | 19073-0085 
Avikrimp@ (PVC Insulation) 1422 | 8 322 (8.2) | WM18303TR-ND$v 262.50/1,500 19073-0086 
to [22-18] 20727 | 156 (3.9) 128 (3.3) | WM18269-ND 3.71 29.64 123.50 |19039-0001 16-14) 14/22 10 322 (8.2) | WM18304-ND 3.27 26.16 109.00 | 19073-0087 
16-14] 20/27 | 156 (3.9) 150 (3.8) _ | WM18270-ND 3.59 28.71 119.63 | 19039-0006 Blue | 14/22 ) 10 322 (8.2) | WM18304TR-ND$W 262.50/1,500 19073-0088 
1422 | 1/4 | .477 (12.1) |WM18305-ND 3.51 28.08 117.00 |19073-0076 
44722 | 1/4 | .477 (12.1) | WM18305TR-ND$~ 218.00/1,000 19073-0077 
Snap Spade Terminals RoHS 14/22 | 5/16 477 (12.1) _ | WM18306-ND 3.51 28.08 117.00 | 19073-0079 
14/22 | 3/8 | .544 (13.8) _|WM18307-ND 411 32.85 136.88 |19073-0059 
Crimp | Stud | Max. Wire Insul. | Max. Width | Digi-Key Pricing Molex 14/22 | 6 322 (8.2) _|WM19143-NDW 3.01 24.06 100.25 |19073-0083 
Fig. | AWG | Tool #| Size| Dia. Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 10 100 500 |Part No. 11/22 | 6 292 (7.4) | WM18308-ND 5.38 43.05 179.38 |19073-0216 
Insulkrimp® (PVC Insulation) 11/22 8 292 (7.4) | WM18309-ND 5.38 43.05 179.38 | 19073-0222 
oer 12/22] 5-6] 145 (3.7) 260 (6.6) |WM18315-ND ] 232 18.54  77.25]19099-0009 ie Fa pei beled ats Pe ne Mee airg 
Red | 12/22| 8 | .145(3.7) | .810(7.87) |WM18996-ND | 251 20.04 —83.50|19099-0013-C 4346 aoa 0 385 (03) Se RE OO/TOG CERT 
12/22 | 10 | 145 (8.7) | -340.(8.6) [WMISSIENDIR) 251 20.04 83.50) 19099-0015 Yellow} 14/22 | 1/4 | .540(13.7) |WM18311-ND 5.73 45.81 190.88 | 19073-0188 
12/22| 5-6 | 175 (4.4) | .260(6.6) /WM18318-ND | 2.32 1857  77.38/ 19099-0027 142 | 14 | 540 (13.7) |wwt83t1TR-NDe 363.00/1,000 49073-0190 
41 | 16-14] 12/22) 8 | 175 (4.4) | .320(8.1) |WMi8319-ND | 2.41 19.26 80.25] 19099-0032 14/22 | 5/16 | .540(13.7) |wM1e312-ND 5.73 45.81 190.88 | 19073-0200 
Blue | 42/22! 10 | 175 (4.4) | 340 (8.6) |WM18320-ND | 2.43 19.41 — 80.88] 19099-0034 14/22 | 3/8 | 602 (15.3) _ | WM18313-ND 6.09 48.72 203.00 | 19073-0236 
12/22 | 10 | 175 (4.4) | .330(8.4) |WMi8714-ND | 3.90 31.17 129.88|19099-0035-C 14fe2 | v2 _|_-760(19.3) NSN 158 60.42 261.75 | 18073-0145 
y2-10| 12/22] 5-6 | .250(6.4) | .260(6.6) |WM18321-ND | 3.32 26.55 110.63]19099-0044 aaa eu eo a7 ons 119193-0108 
Yellow | 42/22] 10 | .250(6.4) | .340(8.6) |WM18323-ND | 3.83 30.66 127.75] 19099-0050 tai0| 47 4a | 540(13.72) |wwigt47-ND 490 9656: 41064 [191980Ti6 
Avikrimp® (Nylon Insulation) 12-10] 17 3/8 | .598 (15.19) |WM19118-ND 4.22 33.75 140.63 |19193-0137 
12/22] 5-6] .140(3.6) | .260(6.6) |WM18324-ND | 3.36 26.88 112.00|19115-0009 8 39 10 | .483 (12.26) |WM19119-ND 515 41.22 171.75 |19193-0149 
iy 1222} 8 | .140(3.6) | 320(8.1) |wMte327-ND | 3.38 27.00 112.50|19115-0012 8 39 1/4__|_.483 (12.26)_|WM19120-ND 515 41.22 171.75 |19193-0152 
12/22] 10 | .140(3.6) | 340 (8.6) |wM1g328-ND | 3.40 27.18 113.25] 19115-0014 : - ane poy a oe | no a foaunes 
secrg| 222] 58 | -170(4.8) | 260 (66) Jwwies2e-ND ] 335 26.82 111-75] 19115-0024 : S ‘a "379 (0.63) | WM19123-ND Boe valan avian ldatesan0s 
11] Bie | 12/22) 8 | 170(4.3) | .320(8.1) |WM18331-ND | 3.44 27.51 114.63]19115-0079 6 39 4a | 645 (16.38) |wai9124-Np 715 5721 29838 |19193-0212 
12/22] 10 | 170 (4.3) | .340(8.6) |WM18332-ND | 3.46 27.66 115.25] 19115-0031 6 39 3/8_| 645 (16.38) _|WN19125-ND 6.85 54.78 228.25 |19193-0216 
12/22| 5-6 |  .225(5.7) | .260(6.6) |WM18333-ND | 5.09 40.74 169.75| 19115-0042 6 39 | 5/16 | .645 (16.38) |WM19126-ND 7.02 56.19 234.13 |19193-0219 
Wet} 222) 8 | 225 (6.7) | 310(7.9) |WM18741-ND | 5.33 42.65 177.69|19115-0046 5 : - i ae wa ZEN ai pe ae loa 
12/22| 10 | 225 (5.7) | .340(8.6) |WM18335-ND | 6.42 51.39 214.13] 19115-0048 2 im | 435 (12.30) (Meee Bae eee oxen sates pas 
: 4 39 1/4 | .652 (16.56) | WM19130-ND 12.72 101.76 424.00 |19193-0261 
Standard Ring Tongue RoHS 4 39 3/8 | 652 ane WM19131-ND 12.72 101.76 424.00 | 19193-0264 
4 39 | 5/16 | .652 (16.56) | WM19132-ND 12.72 101.76 424.00 | 19193-0267 
Crimp il Studi [a Maks Width [Digit Key Pricing Molex 4 39 10 | .465 (11.81) |WM19133-ND 12.15 97.20 405.00 | 19193-0273 
Fig.| AWG | Tool# | Size | Inch(mm) | Part No. 10 100 500 [Part No. 4 39 1/4 | 465 (11.81) |WM19134-ND 12.15 97.20 405.00 | 19193-0275 
Insulkrimp® (PVC Insulation) 4 39 1/2 | .875 (22.23) _|WM19135-ND 18.81 150.45 626.88 | 19193-0281 
14/22 2 .235 (6.0) |WM18271-ND 1.52 1212 50.50 19070-0005 2 =— 1/2 .879 (22.33) | WM19136-ND 19.62 156.96 654.00 | 19193-0296 
oer 14/22 4 .235 (6.0) | WM18272-ND 1.52 12.12 50.50 |19070-0007 2 39 1/4 .645 (16.38) | WM19137-ND 18.05 144.36 601.50 | 19193-0305 
12 Red 14/22 6 .264 (6.7) |WM18273-ND 1.82 14.55 60.63 | 19070-0040 2 39 3/8 .645 (16.38) |WM19138-ND 18.05 144.36 601.50 | 19193-0307 
14/22 6 .264 (6.7) | WM18273TR-ND$v 240.00/1,500 49070-0042 2 39 5/16 .645 (16.38) | WM19139-ND 18.05 144.36 601.50 | 19193-0309 
1422 | 8 264 (6.7) |WM19145CT-NDtw | 3.60 28.77 119.88 | 19070-0045 +CutTape ¢Tapeand Reel NEW! (Continued) 
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Flanged Spade Terminals Crimp Stud Digi-Key Pricing Molex 
Fig. AWG Tool # Size Part No. 10 100 500 | Part No. 
- - - = = Butt Splices 
Crimp | Stud ) Max. Wire Insul. | Max. Width | Digi-Key Bricing 22-18 Red 1/26 = WM18425-ND 574 45.90 191.25 [19164-0013 
Fig. | AWG | Tool #| Size | Dia. Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 10 100 500 1/26 —_ WM18426-ND 6.50 52.02 216.75 |19164-0044 
Insulkrimp® (PVC Insulation) 20 | 16-14Bl 1/26 _ WM18426CT-ND: — 118.40 — | 19164-0045 
oo.ig) 22] 56] 1458.7) | 301 (7.6) ]WMT8336-ND | 277 22.17 92.38] 19121-0005 as 496 — MSE Tae 959,00/500 19164-0045 
19 | 14/22 | 8 145 (3.7) | .301 (7.6) |wMi8337-ND | 2.77 22.17  92.38/19121-0007 : 
Red 12-10 Yellow | 1/26 = WM18427-ND 10.31 82.47 343.63 | 19164-0056 
14/22 |_10 145 (3.7) _|_.301 (7.6) |WM18338-ND | 2.34 18.69 77.88|19121-0009 i 3 Red 20 ea 1791 143.95 598 8B 19164-0079 
13 [1-14 | 1422/58] 175(4.4) | 301 (7.6) |waia339-ND [2.82 22.59 94.13/19121-0026 fe — ul : E E a 
Blue | 14/22] 8 175 (4.4) | .301 (7.6) |WM18340-ND | 2.72 21.72 90.50]19121-0028 Quick Disconnect Coupters - Male 
14/22 | 10 175 (4.4) 301 (7.6) |WM18341-ND | 2.39 19.08 79.50] 19121-0030 22-18 Red 3/27 250 (6.35) / WM18428-ND 8.48 67.83 282.63 | 19164-0015 
{2-10 | 14/22 | 8 250 (6.4) | .385 (9.8) |WM18342-ND | 3.65 29.16 121.50|19121-0053 22 | 16-14Blue | 3/27 250 (6.35) | WM18430-ND 8.83 70.65 294.38 | 19164-0048 
Yellow | 14/22| 10 | .250(6.4) _ | .385 (9.8) |WM18343-ND | 5.46 43.68 182.00] 19121-0056 12-10 Yellow | 21 250 (6.35) _ | WM18432-ND 1241 96.84 403.50 | 19164-0075 
Avikrimp® (Nylon Insulation = = 250 (6.35) | WM18724-ND 6.27 50.16 209.00 [19164-0019 
22-18 | 14/22] 5-6] .140(3.6) | .301 (7.6) [WM18344-ND ] 4.14 33.09 137.88]19127-0007 23 _ = 250 (6.35) | WM18725-ND 6.65 53.16 221.50 | 19164-0084 
Red | 14/22 | 10 140 (3.6) -301 (7.6) _|WM18346-ND 4.47 35.79 149.13] 19127-0012 — — .250 (6.35) WM18726-ND TIT 62.19 259.13 | 19164-0078 
o/iee[ Wey] dees | auc (mame te Be eeiegee Gulk Disconnect Couper Female 
Blue | Sao | to ee tee, GRRRGNIAMM] Ges gran iaseolteior-eoga 22-18Red | 3/27 250 (6.35) | WM18429-ND 8.73 69.87 291.13 | 19164-0017 
(43) __|_.301 (7.6) : : ; 24} 16-14Blue | 3/27 250 (6.35) | WM18431-ND 8.88 71.07 296.13 | 19164-0050 
{2-10 | 14/22 | 8 225 (5.7) | .385 (9.8) |WM18350-ND | 4.99 39.90 166.25|19127-0086-C jai pvalinwdl. °o4 250 (6.35) _ |WM18433-ND ib as soaieae: Jalen [daled0676 
Yellow | 14/22 | 10 225 (5.7) _|_.385 (9.8) |WM18351-ND | 4.97 39.72 165.50|19127-0089 Saad Red) TSR 350 (6:35) —TWAHS7DI-ND Say 493) DOR SD ELON 
. . . 25 | 16-14Blue | 14/38 250 (6.35) | WM18722-ND 6.47 51.75 216.63 | 19164-0047 
Wire Pin Terminals RoHS 12-10 Yellow | _ — 250 (6.35) _ | WM18723-ND 721 57.66 240.25 |19164-0059 
= + Cut Tape + Tape and Reel 
Crimp | Pin Dia. | Max. Wire Insul. | Digi-Key Pricing Molex 
Fig. AWG Tool # | Inch (mm) | Dia. Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Step Down Butt Connectors 
Krimptite® (Non-insulated, 
22-18 | 17/24 | .08 (2.03) — WM18374-ND | 1.62 1293 53.88 ]19211-0003 Crimp neriation Digi-Key Pricing 
14} 16-14 | 17/24 | .08 (2.03) _ WM18375-ND | 1.69 13.53 56.38 /19211-0005 Fig.| AWG —_| Tool # Color Part No. 10 100 
12-10__| 17/24 21308) x map@ [PVE Insula 0 = 20,82 86,75 | 19211-0001 ng | 16/14 ~ 22/18] 17/22 | Non-Insulated] WNI¥8389-ND 7.68 61.44 256.00 |19215-0013 
nsul rimp' insulation, " y a 
SDARET | TOD | OBE | 145 (368) | WISS7ZND | 290 2919 96-63 19710-0008 12/10 16/14] 12/22 | _Non-Insulated__| WAI18390-ND 9.32 74.52 310.50 [19215-0023 
15. | 16-14 Blue | 14/722 | 08 (2.03) | 175(4.44) |Wutea7e-ND| 312 2499 104.13 [19212-0005 16/14 ~ 22/18 | 12/22 | Blue with Red Stripe |WM18391-ND 8.22 65.73 273.88 |19154-0022 
12~10 Yellow | 14/22 | .12 (3.05) .25 (6.35) WM18379-ND | 4.09 32.73 136.38 | 19212-0001 27 | 12/10 ~ 16/14 | 12/22 | Yellow with Blue Stripe | WM18392-ND 9.78 78.27 = 326.13 | 19154-0035 
Avikrimp® (Nylon Insulation) 12/10 ~16/14| 3 | Yellow with Blue Stripe |WM18950-ND | 13.43 107.46 447.75 |19164-0077 
22-18 Red | 14/22 | .08(2.03) | 14 (3.56) |WM18380-ND| 457 36.54 152.25 |19213-0009 
16 | 16-14 Blue | 14/22 | .08 (2.03) | 17 (4.32) | WM18381-ND| 4.31 34.47 143.63 |19213-0011 
12-10 Yellow | 14/22 | 12 (3.05) | .225 (5.71) _|wwte382-ND| 5.86 46.86 195.25 | 19213-0007 Nylon-Insulated, Closed-End Connectors 
i Crimp Outside Diameter _| Digi-Key Pricing Molex 
Spade Tongue Terminals Fig. AWG Tool # Inch (mm) Part No. 10 100 500 Part No. 
Max. Wire | Max. 22-14 25 31 (7.8) WM18393-ND 133 10.65 44.38 [19160-0012 
Crimp | Stud | Insul. Dia. | Width —_| Digi-Key Pricing Molex og | 22-12 | 6/25 35 (8.9) WIM18394-ND 1.46 11.70 48.75 | 19160-0009 
Fig. | AWG | Tool #| Size | Inch(mm) | Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 16-10 25 A4 (11.2) WM18395-ND 1.93 15.45 64.38 | 19160-0002 
Insulkrimp® (PVC Insulation) — RoHS Compliant 8 7/25 -56 (14.2) WM18396-ND 417 33.36 139.00 | 19160-0024 
peg | 422] 5-6 | 145 (3.7) | .326(8.3) ]WM18352-ND ] 2.93 18.63 77.63]19144-0001 
19) 44/22 | 8 | 145(3.7) | .326(8.3) |WM18353-ND | 233 1863 77.63] 19144-0003 Heavy Duty Ring Tonque Terminals 
Red | +422 | 10 | 145 (3.7) | 326(83) |WM18354-ND | 233 1863 77.63|19144-0005 y y g ) 
14/22 | 5-6 | 175 (4.4) | .305(7.7) |WM18355-ND | 2.01 16.11  67.13/19144-0018 Crimp | Stud | _ Dimensions —Inch(mm) _ | Digi-Key Pricing Molex 
17 16~14 | 14/22 8 175 (4.4) 305 (7.7) |WM18356-ND 2.14 1713 71.38} 19144-0020 Fig. | AWG | Tool # | Size Length Width Part No. 1 10 100 | Part No. 
Blue | 14/22} 8 | 175 (4.4) | .372(9.4) |WM18357-ND | 2.32 1857  77.38]19144-0024 8 | 16 | 10 | 4.187 (90.15) | 438 (11.13) |WMS932-ND® | 1.03850 60.70 19201-0023 
= 4 oat aa Agee oz iar is aioe 3 | 16 | 1/4 | 4.187 (30.15) | 438 (11.13) |WM5933-ND@ | 1.09 9.00 64.30 |19221-0224 
ee 1422| 8 | 250(64) | 385 (0.8) |WMH8360-ND | 335 2682 11175] 19144-0039 8 | 16 | 5/16 | 1.187 (30.15) | 438 (11.13) |WM5934-ND® | 1.37 11.30 80.70 [19221-0225 
14/22 | 10 | .250(6.4) | .385(9.8) [WM18361-ND | 3.35 26.82 111.75/ 19144-0042 8 | 16 | 3/8 | 1.313 (33.35) | .594 (15.09) |WM5935-ND® | 1.68 13.87 99.10 |19221-0226 
Avikrimp® (Nylon Insulation) 6 | 16 | 1/4 | 1.406 (35.72) | 594 (15.09) |WM5936-ND® | 1.76 14.53 103.78 |19221-0227 
nog | 422 | 5-6 | 140(8.6) | .326(8.3) |WM18363-ND@] 3.19 25.53 106.38] 19198-0070 6 | 16 | 5/16 | 1.406 (35.72) | 594(15.09) |WM5937-ND® | 1.43 11.77 84.05 [19221-0228 
Red | 14/22] 8 | .140(3.6) | .326(8.3) |WM18364-ND®| 3.19 25.53 106.38] 19198-0004 6 | 16 | 3/8 | 1.406 (35.72) | 594 (15.09) |WM5938-ND® | 1.58 13.03 93.10 [19221-0229 
14/22 | 10 | .140 (3.6) | .326 (8.3) | WIM18365-ND@ | 3.19 25.53 106.38 | 19198-0006 4 | 16 | 1/4 | 1.500 (38.10) | 531 (13.49) |WM5939-ND® | 1.67 13.78 98.45 | 19221-0230 
a7 | 1814 | ee oe ee Toe ee TT et case worecliseee 4 | 16 | 5/16| 1.500 (38.10) | .531 (13.49) |WM5940-ND® | 1.76 14.52 103.70 |19221-0231 
7 | "Blue | 1422) 8 | .170(4.3) | .305(7.7) |WM18367-ND@| 3.04 24.33 101.38/ 19198-0019 ; : 
i420 | to | 170143) | 372 (94) |whttea6o-NDe | 333 9664 111.00] 19198-0025-c 4 | 16 | 3/8 | 1.500 (38.10) | 531 (13.49) [WMS5941-ND@ | 1.71 14.05 100.35 | 19221-0232 
roa0 | 1422] 5-6 | 225(6.7) | 385(9.8) |WMI8370-ND | ~5.36 42.87 178.63] 19198-0044 2 | 16 | 5/16 | 1.625 (41.28) | 625 (15.88) |WM5942-ND® | 2.00 1647 117.63 |19221-0233 
Yellow 14/22 | 8 .225 (5.7) | .385 (9.8) |WM18371-ND@| 5.36 42.87 178.63] 19198-0047 29 2 16 3/8 | 1.625 (41.28) | .625 (15.88) |WM5943-ND®@ | 2.33 19.21 137.23 | 19221-0235 
14/22 | 10 | .225(5.7) | .385 (9.8) |WM18372-ND@| 5.36 42.87 _178.63| 19198-0050 2 | 16 | 1/2 | 1.750 (44.45) | .750 (19.05) |WM5944-ND® | 3.17 26.09 186.38 | 19221-0236 
@ RoHS Compliant 1 | 16 | 3/8 | 1.718 (43.64) | .656 (16.66) |WM5946-ND® | 237 1954 139.58 |19221-0238 
1/0 | 16 | 5/16 | 1.844 (46.84) | 718 (18.24) |WM5948-ND@ | 3.10 25.53 182.35 |19221-0240 
Perma-Seal™ — All Weather, 170 | 16 | 3/8 | 1.844 (46.84) | .718 (18.24) |WM5949-ND® | 2.89 23.82 170.18 |19221-0241 
. “A ATM : . 10} 16 | 1/2 | 1.844 (46.84) | 718 (18.24) |WMS5950-ND | 289 23.82 170.18 |19221-0242 
Heat-Sealable NiAc™ Terminals and Splices 210 | 16 | 5/16 | 2.062 (52.37) | .813 (20.65) |WM5951-ND® | 3.27 2697 192.63 19221-0243 
Crimp Sid Digi-Key Pricing Males 20 | 16 | 3/8 | 2.062 (52.37) | .813 (20.65) |WM5S952-ND@ | 3.82 31.43 224.53 19221-0244 
Fig.| AWG Tool # Size Part No. 10 100 500 ‘| PartNo 20 | 16 | 1/2 | 2.062 (52.37) | .813 (20.65) |WM5953-ND@ | 3.41 28.09 200.68 [19221-0245 
Ring 3/0 | 16 | 5/16 | 2.156 (54.76) | .906 (23.01) |WM5954-ND® | 4.70 3867 276.23 |19221-0246 
1726 6 WWi18397-ND 6.76 54.09 205.38 [19164-0085 3/0 | 16 | 1/2 | 2.156 (54.76) | .906 (23.01) |WM5956-ND@ | 4.70 38.67 276.23 |19221-0248 
1/26 8 WM18398-ND 6.76 54.09 225.38 | 19164-0086 40 | 16 | 3/8 | 2.344 (59.54) | .984 (24.99) |WM5957-ND® | 6.67 54.91 392.20 /19221-0250 
22-18Red | 1/26 10 WM18399-ND 6.76 54.09 225.38 | 19164-0003 40 | 16 | 1/2 | 2.344 (59.54) | .984 (24.99) |WM5958-ND@ | 6.61 54.45 388.90 19221-0251 
1/26 1/4 WM18400-ND 7.80 62.37 259.88 | 19164-0004 : 
1/26 3/8 WM18401-ND 8.15 65.16 271.50 | 19164-0005 * Roleicompllant 
1/26 6 WMit8402-ND 7.25 57.96 241.50 [19164-0032 i 
1/26 8 WM18403-ND 7.25 57.96 241.50 | 19164-0033 Butt Splices 
16-14 Blue | 1/26 10 WM18404-ND 7.25 57.96 241.50 | 19164-0034 7 eal = Pricin 
18 1/26 1/4 WM18405-ND 7.63 61.05 254.38 | 19164-0026 zal aca || S3P Tee ena 
1/26 5/16 WM18406-ND 7.63 61.05 254.38 | 19164-0027 Inculerne® [PVG insulation} 
We : yaaa Boe cee ey oer ea laeecapes 22-18 | 12/22 135 (3.4) WM18383-ND | 212 1692 70.50 |19154-0004 
ioe 6 WRISATTIND Bik Fae soeoR | 49164-0068 30} 16-14 | 12/22 160 (4.1) WM18384-ND 1.99 15.93 66.38 | 19154-0015 
; ; ; 12-10 | 12/22 .220 (5.6) WM18385-ND 3.17 25.32 105.50 | 19154-0028 
12-10 Yellow | 1/26 1/4 WM18411-ND 916 73.26 305.25 | 19164-0066 Nylakrimp® [Nylon Insulation] 
es ane area a 13.26 ames eee 218 = 130 (3.3) WM18731-ND 1941551 64.63 10202-0013 
ie oe WHE SHEEN dine pad “asses: | (ole aue 31 | 16-14 13 160 (4.1) WM18732-ND 2.24 17.94 74.75 | 19202-0031 
i Spade 7 E 59) 005 12-10 13 (223 (5.7) WIM18733-ND 4.24 33.93 141.38 | 19202-0049 
1726 6 WM18415-ND 716 57.27 238.63 | 19164-0006 r i 
22-18Red | 1/26 8 WM18416-ND 7.16 57.27 238.63 |19164-0007 Window Butt Splices 
1/26 10 WM18417-ND 716 57.27 _ 238.63 | 19164-0008 = 
49 1/26 6 WM18418-ND 7.70 61.56 256.50 [19164-0028 : Crimp | Max. Wire Insul. | Digi-Key Pricing Molex 
16-14 Blue | 1/26 8 WM18419-ND 7.70 61.56 256.50 | 19164-0029 Fig. AWG Tool # | Dia. Inch (mm) | Part No. 10 100 500 _| Part No. 
1/26 10 WM18420-ND 7.70 61.56 256.50 [19164-0030 go | 22-18 Red 22 140 (3.56)  |WM18386-ND | 17.27 90.15 375.63 [19199-0007 
toto Yellow | 1/26 6 WM18421-ND 8.67 69.33 288.88 [19164-0069 16-14 Blue 22 170 (4.32) _ | WM18387-ND 9.43 75.42 314.25 [19199-0009 
1/26 8 WM18422-ND 8.69 69.54 _ 289.75 | 19164-0070 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(us2010) 377 


molex E IC Terminals, Tools, Lugs and Connectors (cont, 


Splice Connectors | S Rows NEW! Kits 
— = WM8403-ND (76650-0031) Solderless Terminals; 
- oe Digi-Key Pricing Molex (Assorted Insulated and PVC Insulated Quick Disconnect, Ring, Spade and Butt 
Fig. | Description Part No. 10 100 500 | Part No. Splice Terminals. Nylon Insulated Closed-End Terminals with Universal Crimping Tool) 
—— Tea : - 
See and Splice™ 4 Circuit Push-In Wire Connectors WM8414-ND (76650-0030) Solderless Terminals; 
2 Port, Red, 12-22AWG WM23953-ND 2.58 20.61 85.88 | 19430-0001 (Assorted Insulated and Non-Insulated and PVC Insulated Quick Disconnect, Ring, Spade and 
33 |3 Port, Orange, 12~22AWG WM23954-ND 3.78 30.27 126.13 | 19430-0002 Butt Splice Terminals. Nylon Insulated Closed-End Terminals with Universal Crimping Tool) ..... $28.80 
4 Port, Yellow, 12~22AWG WM23955-ND : 4.38 35.07 146.13 | 19430-0003 WM8406-ND (76650-0043) Solderless Terminal Kit; 
Parallel Solder Splice Connector (Assorted PVC Insulated Quick Disconnect, Ring, Spade, Butt Splice and Multi-Lock Terminals. 
Clear, 24~26AWG 1.50” WM23945-ND 10.38 83.07 346.13 | 19164-0162 Nylon Fully Insulated Quick Disconnect and Nylon Closed-End Terminals with Crimp Tool) ....... $40.23 
aq | Ret 22-18AWG 1.50” WM23046-ND 9.78 78.21 325.88 | 19164-0163 WMB422-ND (76650-0039) Solderless Terminal Kit 
Blue, 14~16AWG 1.50" WM23947-ND 9.77 78.15 325.63 | 19164-0164 (Assorted PVC Insulated Quick Disconnect, Ring, Spade and Butt Splice Terminals. 
Yellow, 10~12AWG 1.50” WM23948-ND 10.79 86.28 359.50 | 19164-0165 Nylon Insulated Closed-End Solderless Terminals with Universal Crimping Tool).................. $11.54 
Twist Lock Splice Connector WM8423-ND (76650-0040) Solderless Terminal Kit: 
Blue, 14~22AWG WM23949-ND At 3.30 13.75 | 19160-0040 (Assorted PVC Insulated Quick Disconnect, Ring, Spade and Butt Splice Solderless Terminals 
35 Orange, 14~22AWG WM23950-ND 55 4.41 18.38 | 19160-0041 with Universal Crimping Tool).............-.....:sssseccesesseesneneeteeesseeeeerssseneeesensennees $12.07 
Yellow, 10~22AWG WM23951-ND 86 6.90 28.75 | 19160-0042 WM8410-ND (76650-0038) Solderless Terminal Kit: 
Red, 8~22AWG WM23952-ND 1.40 11.19 46.63 | 19160-0043 (Assorted Non-Insulated Quick Disconnect, Ring, Spade and Butt Splice Solderless Terminals 
with Universal Crimping Tool)...........02..00 2. 0e ccc eee eee eee ee cent eee eee eee t neste eeeeaeeeee es $45.83 
Wire Taps WM8413-ND (76650-0036) Solderless Terminal Kit; 
(Assorted Non-Insulated .250° Quick Disconnect Ring, Spade, Butt Splice and Terminal 
Digi-Key Pricing Molex With: Universal CrIMp:TOO!) wysunsssssvrsadanteaseysatannvsasspanalanadedstnanssecey gunk tacedeinaess $14.65 
Fig5 |Description Panthoss=* ug wl) EL) __||setul.D. WM8420-ND (76650-0035) Solderless Terminal Kit; 
Standard Wire Taps (Assorted Non-Insulated .250" Quick Disconnect Ring, Spade, Butt Splice and Hook Terminal 
Conn. Wire Tap, Yellow 12AWG WM18919-ND. 2.90 23.19 96.63 | 19216-0019 With Universal Crimp TOOl) scence icant ate tuip at lanes oN telat atte kas Steal $12.67 
36 | Conn. Wire Tap, Blue 14~18AWG WM18917-ND 2.55 20.37 84.88 | 19216-0017 WM8417-ND (76650-0029) Solderless Terminal Kit; 
Conn. Wire Tap, Red 18~22AWG Wm18918-ND 255 20.37 84.88 | 19216-0018 (Assorted Non-Insulated Quick Disconnect, Ring, Spade and Butt Splice Solderless Terminals. 
- Nylon Insulated Closed-End Solderless Terminals with Universal Crimping Tool).................. $23.93 
Ultimate Wire Taps (Accepts 0.25” male quick disconnect tab) WM8408-ND (76650-0028) Solderless Terminal Kit 
; | -( olderless Terminal Kit; 
Conn. Wire Tap, Yellow 12AWG WM18914-ND 5.94 47.55 198.13 / 19216-0009 (.110", 187" and .250" Tab Size Non-Insulated and PVC Insulated Quick Disconnect Solderless 
36 |Conn. Wire Tap, Blue 14~18AWG WM18915-ND 5.94 47.55 198.13 | 19216-0010 Terminals with Universal Crimp Tool) ..............-222-eeecceeeeeeeeee eee eeeeeeeeeeeeeeeeneeseees $21.78 
Conn. Wire Tap, Red 18~22AWG WM18916-ND 5.94 47.55 198.13 / 19216-0011 WM8425-ND (76650-0042) Solderless Terminal Kit: 
Multi-Lock Wire Taps (.187" Tab Size PVC and Nylon Insulated Quick Disconnect Solderless Terminals) ................. $9.68 
Conn. Wire Tap, Yellow 10~12AWG WM18734-ND 2.45 19.56 81.50 | 19216-0002 WM8427-ND (76650-0046) Solderless Terminal Kit; 
gz | Gon": Wire Tap, Blue 14~16AWa WM18735-ND 1.55 12.36 51.50 | 19216-0003 (.187° Tab Size Nylon Insulated and Fully Insulated Quick Disconnect 
Conn. Wire Tap, White 14-18AWG WM18736-ND 155 12.36 51.50 | 19216-0004 SOMSTESS TErMiNalS):efecxancnesscrPuaclnraiaaaadnesdeseseneliererentecnearrisenwMieaswerness $10.08 
Conn. Wire Tap, Red 18~22AWG WM18737-ND 1.55 1236 51.50 | 19216-0005 WM8411-ND (76650-0044) Solderless Terminal Kit; , 
' a = (.250" Tab Size Nylon Fully Insulated Quick Disconnect Solderless Terminals) .................... $13.28 
Perma-Fit Heat Shrink Tubing WM8426-ND (76650-0045) Solderiess T 7 
a TREES 426-| (76650-0045) Solderless Terminal Kit; 
38 | PVC Heat Shrink, Black w/Adhesive Liner |WM18726:ND 3.69/1 19268-0239 (.250" Tab Size Nylon Fully Insulated Quick Disconnect Solderless Terminals 


with Universal Crimp Tool) 
WM8421-ND (76650-0037) Solderless Terminal Kit; 


Ratchet Style Crimp Tools 


Crimp = Digi-Key Price |Molex (.250" Tab Size Non-Insulated Quick Disconnect Solderless Terminals).............-....+00000008 $13.49 
Tool # | Description Part No. Each |Part No. WM8415-ND (76650-0034) Solderless Terminal Kit: 
Premium .250' Tab Size Non-Insulated Quick Disconnect Solderless Terminals).............0.....::000008 7. 
250" Tab Size Non-Insulated Quick Di Solderless Terminals). $7.21 
#1 | Sealed Ring, Spade and Butt WM9012-ND 400.68 | 64001-7400 WM8424-ND (76650-0041) Solderless Terminal Kit; 
#3 | Sealed, 14~22AWG .250” (6.35mm) WM9976-ND 300.51 |64001-4500 (.250" Tab Size PVC Insulated Quick Disconnect Solderless Terminals)......................2.008 $12.77 
#4 |10~12AWG .250” (6.35mm) WM17466-ND 343.44 |64001-4600 WM8476-ND (76650-0153) Solderless Terminal Kit; a 
#5. | Piggyback Quick Disconnects 10-22AWG Hand Crimp WM1619-ND NEW! 300.51 |64001-6300 (Nylon Insulated .250" Tab Size Quick Disconnect, Quick Disconnect Adaptor and Coupler)....... $13.32 
. WM8405-ND (76650-0047) Solderless Terminal Kit; 
#6 | Splice 12~22AWG WM9977-ND 300.51 | 64001-0900 
ve (Nylon Insulated Butt Splice Solderless Terminals) .............0....0..0ceceeeeeeeeeeeeeeeeeeees $19.85 
#7 | Splice 8AWG WM9015-ND 343.44 | 64001-2500 WM8412-ND (76650-0052) Solderless Terminal Kit 
5 -| -( olderless Terminal Kit; 
#8 | Butt Splice 10-12AWG WM17468-ND 300.51 64001-1500 (Nylon and PVC Insulated Wire Pin)...........cccccescsceseesesessesveseseesesveseevssesesseseeveee $13.81 
#9 | Flag QDs .187” (4.75mm) and .250” (6.35mm) WM18524-ND 300.51 | 64001-4300 WM8477-ND (76650-0154) Solderless Terminal Kit; 
#10 | Flag QDs .250” (6.35mm) 10 ~ 12AWG WM18589-ND 343.44 | 64001-2800 (Nylon Insulated Ring 3 and 4 Way Ring Splice and #5-6, #8, #10 and 1/4" Stud Size Ring 
#11. |Flag QDs .187” (4.75mm) WM17467-ND 300.51 [64001-4100 Terminal with Universal Crimp Tool) .. 
#12 | Terminals/Splices 10~22AWG WM9952-ND 279.05 |64001-0100 WM8437-ND (76650-0051) Solderless Terminal Kit; 
#13 | Snap Plug / Ringterm 10-22AWG WM1620-ND NEW! 329.13 |64001-0300 (heat Snap Plug and Receptacle, and Non-Insulated Bullet Snap Plug sie 
#14 |4-16AWG 187° and 250" (4.76mm and 6.35mm) treo saat [canal G64 rca cus tein cee 5 
. . WM8478-ND (76650-0155) Solderless Terminal Kit; 
#15 | InsulKrimp® 18~22AWG Hand Crimp WM9992-ND 343.44 /64001-0700 (PVC and Nylon Insulated Bullet Snap Plug and Receptacle, and Insulated Double Bullet Snap 
#16 | Ringterm 8~4/0AWG WM5980-ND 121.64 | 19284-0034 Coupler and Non-Insulated Bullet Snap Plug and Receptacle)................0....:: esse $17.79 
#17 | Wire Pins 10~22AWG WM9974-ND 270.46 | 64003-0100 WM1048-ND (76650-0026) Perma-Seal™ All Weather Solderless Terminal Kit; 
#18 | Quick Connects 10~22AWG WM9965-ND 279.05 |64001-0200 La car ae OF aes fe oe Splice Terminals. Includes Heat Shrink sha 
#19 | snap Plug 14-226 ivecrenn aons1 |e4001-1400 ubing and Cable Ties with Universal Crimp Tool) ..............0000::::eeeccseeeeeeeeeeeeeeeeee Hl 
#21 | Perma-Seal™ Quick Disconnect 10-12AWG Hand Crimp |WM1621-ND NEW! | 357.75 |64001-6100 cele ah Wai sad rai Sa AITen eT $12.37 
228 | AviKrimp@ 18 = 22AWS Hand Crimp ME oe LD Ea Oa WM8436-ND (76650-0033) Perma-Fit All Weather Solderless Terminal Kit; 
#29 | 14~22AWG Hand Crimp WMg9993-ND 343.44 |64001-4700 (Sealed Spade and Heat Shrink Tubing with Universal Crimp Tool) ... 
#90. /10-12AWG Hand Crimp ME AAD B4S.42 4001-5100 WM1049-ND (76650-0053) Deluxe Solderless Terminal kit; 
#33 | Manual Wire Stripper WM9969-ND 84.59 |63817-0000 (Insulated Ring, Spade, Butt Splice, Closed-End Solderless Terminal .187" and .250" Fully 
#36. | Hand Crimper 24~26AWG WM18945-ND 343.44 | 64001-5200 Insulated Female Quick Disconnect with Universal Crimp Tool) 
#37 | Piggyback Quick Disconnects 10~22AWG Hand Crimp | WM1616-ND 300.51 |64001-6200 WM1050-ND Shares Mie Sie See Bai Eta apa pa ae 
#38. | Quick Disconnect 10-22AWG wwite22-No New! | 329.13 [64001-0400 Sta CNeeOR) ee ee ale tee, 
#39 | Hand Crimper 2~8AWG WM19140-ND NEW! | 372.06 |64001-3900 WM8404-ND (76650-0001) HCS-125 Power Connector Ki 
Service (Single Row Plug and Receptacle with Universal Crimp Tool)................0...00:ceeeseeeeeeeees $24.40 
#22 | Terminal/Splices 10~22AWG WMg9985-ND 44.41 [64016-0036 WM8407-ND (76650-0048) Assorted Wire Nut Kit 
#23 | Quick Disconnects 10~22AWG WM9986-ND 44.41 |64016-0037 (Assorted Wire Nuts, 22-14AWG, 22-10AWG and 22-8AWG)............0..00.. cee ee eee eee eee eee $4.90 
#25 | Closed End Connectors - (Non-Ratchet Style Tool) WM9988-ND. 7.05 |64016-0039 WM8493-ND (76650-0172) EXTreme ZPower™ Connector Kit; 
#26 | Sealed Ring, Spade and Butt, 10~22AWG Wmg989-ND 36.23 |64016-0041 (Mezzanine PCB:Connectots).2....ccss2icesccotssacencssatieniiiicenssansnctaasideiibacereeiaaces $13.00 
#34 | Hand Crimper 8.5” with Logo WM18729-ND 3.76 | 19294-0062 WM1051-ND seis a be va Gana Kit, alteaitsuleica ee Gale D : 
; ylon Tap-and-Run Splice Wire Tap and Nylon Insulated Male Quick Disconnect 
#35 _| Hand Grimper 10-22AWG MIN SZS OAD 16.58 | 19294-0003 Soldetless Terminals) 2ccsc.atitesanssivriwssssciahvboctssmnbcemesdedutawsrtaaiymeas bent deocee’ $6.49 
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Miscellaneous 


Fig. 12 — Multi-Stud 


Stud | Insul. Dia. | Digi-Key Pricing 3M Stud | Insul. Dia. | Digi-Key Pricing 3M 
Fig. | AWG Size | Inch (mm) | Part No. 10 50 100 500 | Part No. Fig. | AWG Size | Inch (mm) | Part No. 10 50 100 500 | Part No. 
Insulated 2 #6 | .250 (6.35) |920020-03-ND 436 15.86 28.00 115.10 |MVU10-6FK 
7 #2 | 093 (2.36) [920010-30-ND@ 73.90 50.65 69.39 367.47 | MN24-2RK 2 #8 | .250 (6.35) |920020-04-ND 4.36 15.86 28.00 115.10 |MVU10-8FK 
1 |og-o4) #4 | -093 (2.36) | 920010-31-NDe 13.30 48.45 85.50 351.50 | MN24-4RK 2 #10 | .250 (6.35) | 920020-05-ND 4.36 15.86 28.00 115.10 | MVU10-10FK 
1 |Velicw | #8 | 098 (2.36) | 920010-32-ND@ 13.30 48.45 85.50 351.50 | MN24-6RK 4 #6 | .250 (6.35) |920022-20-ND 5.09 18.53 32.69 134.40 | MVU10-6FFBK 
1 #8 — | .093 (2.36) | 920010-33-ND@ 13.30 48.45 85.50 351.50 | MN24-8RK 4 #8 | .250 (6.35) |920022-21-ND 5.09 18.53 32.69 134.40 | MVU10-8FFBK 
1 #10 _|.093 (2.36) | 920010-34-ND@ 13.30 48.45 85.50 351.50 | MN24-10RK 4 #10 | .250 (6.35) | 920022-22-ND 5.09 18.53 32.69 134.40 |MVU10-10FFBK 
1 #4_| 145 (3.68) | 920010-35-ND 3.58 13.02 22.98 94.49 | MVU18-4R/SK 5 |12~10} #6 | .250 (6.35) |920024-07-ND 5.55 20.23 35.70 146.75 |MVU10-6FLK 
: ss us e a asia a8 tate 22.98 suds Soe 5 | Yellow | 1/4 | .250 (6.35) |920024-13-ND 6.41 23.37 41.23 169.52 | MVU10-14FLK 
145 -02- 5 i 98 94. | 8 — _ | .250 (6.35) |920030-03-ND 4.69 17.09 30.15 123.95 | MVU10BCK 
1 #10 | .145 (3.68) | 920010-03-ND 3.58 13.02 22.98 94.49 | MVU18-10R/LK 9 .250”_| .250 (6.35) |920040-06-ND 7.02 25.58 45.14 _ 185.59 | MVI10-250DFK 
1 1/4__| 145 (3.61 ‘ 920010-04-ND. 448 15.22 26.86 110.42 | MVU18-14R/SK 10 .250” | .250 (6.35) | 920042-05-ND 461 16.78 29.61 121.71 |MVU10-250DMK 
1 5/16 | .145 (3.68) | 920010-36-ND. 5.32 19.37 34.18 140.50 | MVU18-516R/SK 2 .250” | 250 (6.35) | 920044-21-ND@ 7.70 28.06 49.51 203.56 | MNI10-250DFIK 
1 3/8 | .145 (3.68) | 920010-37-ND 5.32 19.37 34.18 140.50 | MVU18-38RK 11 .250” | .250 (6.35) | 920046-05-ND@ 8.35 30.40 53.66 220.58 | MNU10-250DMIK 
g . us a ee eerie - ae 32.98 ae MUTE reise 12 6/8/10 | .250 (6.35) nese . — as 41.02 168.64 |MV10-610R 
: -01- : . i : a Ininsulated — Ro! ompliant 
3 #8 -145 (3.68) | 920022-02-ND. 3.58 13.02 22.98 94.49 | MVU18-8FBK 14 122~18 #4 = 920010-13-ND 7.85 6.73 11.88 48.82 |MU18-4R/SK 
3 #10 | .145 (3.68) | 920020-17-ND 3.58 13.02 22.98 94.49 | MVU18-10FBK 14 |22~18| #6 ni 920010-14-ND 1.85 6.73 11.88 48.82 |MU18-6R/SK 
4 #6 -145 (3.68) | 920022-14-ND 418 15.22 26.85 110.40 | MVU18-6FFBK 14 |22~18|] #8 =. 920010-15-ND 1.85 6.73 11.88 48.82 |MU18-8R/LK 
4 #8 | .145 (3.68) | 920022-15-ND 418 15.22 26.85 110.40 | MVU18-8FFBK 14 |22~18] #10 = 920010-16-ND 175 637 11.23 46.19 |MU18-10R/LK 
4 #10 | .145 (3.68) | 920022-16-ND 418 15.22 26.85 110.40 | MVU18-10FFBK 14 |22~18] 1/4 = 920010-17-ND 2.91 10.59 18.69 76.83 |MU18-14R/SK 
5 20-18 #4 -145 (3.68) | 920024-01-ND 3.86 14.08 24.84 102.12 | MVU18-4FLK 15 |22~18| #4 = 920020-06-ND 1.85 6.73 11.88 48.82 |MU18-4FB/SK 
5 | Red #6 | .145 (3.68) | 920024-02-ND 3.86 14.08 24.84 102.12 | MVU18-6FLK 15 |22~18) #6 —  |920020-07-ND 185 673 11.88 48.82 | MU18-6FB/SK 
5 #8 ‘| .145 (3.68) | 920024-03-ND 3.86 14.08 24.84 102.12 | MVU18-8FLK 15 |22~18) #8 = 920020-08-ND 200 7.30 12.88  52.95|MU18-8FBK 
5 #10 | .145 (3.68) | 920024-10-ND 3.86 14.08 24.84 102.12 |MVU18-10FLK 45 |22~18/ #10 — — }920020-09-ND 485 673 1188 4882 /MU18-10FBK 
6 .156” | .145 (3.68) | 920048-03-ND@ 8.89 32.37 57.12 234.82 | MNG18-156DFIK 16 |22~18) #6 = 920024-15-ND 1.93 7.01 12.38 50.88 |MU18-6FLK 
7 156” | 145 (3.68) | 920050-01-ND 3.81 13.89 24.52 100.80 | MVU18-156DMK 1692-18} #8 ——1920024-16-ND 1937.01 12:38 50.88 1MU18-BFLK 
8 — | 145 (3.68) | 920030-01-ND 3.80 13.83 24.41 100.36 | MVU18-BCK 16 |22~18] #10 — — |920024-17-ND 193 7.01 12.38 50.88 |MU18-10FLK 
9 187” | 145 (3.68) | 920040-01-ND 3.77 13.75 24.26 99.75 | MVU18-187DFK 17 |22~18| #6 — — }920022-05-ND 208 757 1335 5490 |MU18-6FFBK 
9 250” | 145 (3.68) | 920040-02-ND 3.77 13.75 24.26 99.75 | MVU18-250DFK 4g |22-18) _— — — |920030-07-ND 297 1082 1910 7853/M18BCK 
10 187” | 145 (3.68) | 920042-01-ND 3.70 13.50 23.82 97.91 |MVU18-187DMK 14 lie-14| #4 — — |920010-19-ND 185 673 1188 48.82 |MU14-4R/SK 
10 250" | 145 (3.68) | 920042-02-ND 3.49 12.73 22.46 92.34 | MVU18-250DMK 1416-141 #6 ——7990010-20-ND 185673 11.88 48.82 /MU14-6R/SK 
2 187" | 145 (3.68) | 920044-01-ND® 550 20.02 35.33 145.23 | MNU18-187DFIK 14 l1¢-44| 48 — — |920010-21-ND 485 673 1188 4882 |MU14-8R/LK 
2 250" | 145 (3.68) | 920044-02-ND@ 550 20.02 35.33 145.23 | MNU18-250DFIK 14 /16-14/ #10 — — |g0o10-22-ND 185 673 1188 4882 |MU14-10RK 
2 250” | 145 (3.68) | 920044-23-ND@ 5.67 20.67 36.47 149.94 | FDI18-250C 14 146214) 4/4 — — |gp0010-23-ND 291 1059 1869 7683|MU14-14R/SK 
11 187” | 145 (3.68) | 920046-01-ND® 6.15 22.40 39.52 162.49 | MNU18-187DMIK 15 |16-14| #8 — — |9e0020-11-ND 185 673 1188 4882 /MU14-8FBK 
11 250" _| 145 (3.68) | 920046-02-ND@ 6.15 22.40 39.52 162.49 | MNU18-250DMIK 16 1162141 Flo ——990020-12-ND +85 6731188 48-87 | MUT4-10FBK 
72 6/8/10 | .145 (3.68) | 920010-57-ND 482 17.58 31.02 127.51 [MV18-610R 16 116.214| #6 — — |ge0004-19-ND 193 701 1238 50.88 /MU14-6ELK 
1 #4 | 170 (4.32) [920010-38-ND 3.58 13.02 22.98 94.49 |MVU14-4R/SK 16 116.141 #0 = | ge0004-21-ND 193 701 1238 50.88 |MU14-10ELK 
1 #8 | 170 (4.32) | 920010-39-ND. 3.58 13.02 22.98 94.49 | MVU14-8RK 16 16214) 4/4 — | ge0004-22-ND 315 1148 2026 83.31 |MU14-14FLK 
1 #6 | 170 (4.32) | 920010-05-ND. 3.58 13.02 22.98 94.49 |MVU14-6R/SK 17 146214| #8 = | 920022-09-ND 197 7146 1264 51.96 |MU14-8FFBK 
1 #8 | 170 (4.32) |920010-06-ND. 3.58 13.02 22.98 94.49 | MVU14-8R/SK 47162141 0 ——heon095-10-ND 197-746 12. 64-51 96 | MUT4-1OFFBK 
1 #10 _|.170 (4.32) | 920010-07-ND 3.58 13.02 22.98 94.49 | MVU14-10RK 18 1i6214| — = — |g20030-08-ND 297 1082 1910 7853 |M14BCK 
1 1/4__| 170 (4.32) [920070-08-ND 418 15.22 26.86 110.42 |MVU14-14R/SK 44 lt2010| #4 | gocoi0-24-ND 281 1024 1807 7429 /MU10-4R/SK 
1 5/16 | 170 (4.32) | 920010-40-ND 5.32 19.37 34.18 140.50 | MVU14-516R/SK 44 [12401 #6 MN ii asnip Dai 1024 1807 7429 (Mli10-6RK 
1 3/8 | .170 (4.32) | 920010-41-ND 5.32 19.37 34.18 140.50 | MVU14-38RK qachocdol a8 —  Bagprnteetin Dat. 1094. 4807. 74901 MUO:aRK 
13 #6 | .170 (4.32) | 920020-01-ND. 3.58 13.02 22.98 94.49 |MVU14-6FK qa19 2401 Fo —— eae x81 1024 18.07 74:09 IMUT0-10RK 
13 #8 _ | .170 (4.32) | 920020-02-ND. 3.58 13.02 22.98 94.49 | MVU14-8FK 44 142240| 44 — Beant 336 1222 2157 a8 |MUIOA4R/SK 
3 #4__| 170 (4.32) [920020-18-ND 3.58 13.02 22.98 94.49 |MVU14-4FB/SK ; : : ‘ 
ae : 15 }12~10) #6 — — |920020-13-ND 281 10.24 18.07 74.29 | MU10-6FBK 
3 #6 | .170 (4.32) | 920022-03-ND 3.58 13.02 22.98 94.49 | MVU14-6FB/SK a7 Hoea0| a8 = Bagpsotohin 379. 1018 1796.74.84. MUIO:EEAK 
3 #8 — | 170 (4.32) | 920022-04-ND. 3.58 13.02 22.98 94.49 | MVU14-8FBK ie : : , : 
ae i 17 |12~10| #10 — _|920022-13-ND 2.79 10.18 17.96 73.83 |MU10-10FFBK 
3 #10 | .170 (4.32) | 920020-19-ND 3.58 13.02 22.98 94.49 | MVU14-10FBK 
aa : 18 }12~10; — —~_/920030-09-ND 446 16.24 28.67 117.85 |M10BCK 
4 #6__| .170 (4.32) | 920022-17-ND. 448 15.22 26.85 110.40 | MVU14-6FFBK i 
ae : 20 |22~18) .187 — — |920044-07-ND 2.00 7.30 12.89 52.98 |MU18-187DFK 
4 |16~14) #8 | 170 (4.32) [920022-18-ND 418 15.22 26.85 110.40 | MVU14-8FFBK i 
ae : 19 |22~18] .250 — — |920044-08-ND 2.00 7.30 12.89 52.98 |MU18-250DFK 
4 | Blue | #10 | .170 (4.32) |920022-19-ND 448 15.22 26.85 110.40 | MVU14-10FFBK ‘ 
ii : 19 }16~14] .110 — — |920044-09-ND 2.00 7.30 12.89 52.98 |MU14-110DFK 
5 #6 | 170 (4.32) | 920024-04-ND. 3.86 14.08 24.84 102.12 |MVU14-6FLK ‘ 
an : 20 |16~14| 187 — _|920044-10-ND 2.00 7.30 12.89 52.98 | MU14-187DFK 
5 #8 | 170 (4.32) | 920024-05-ND. 3.86 14.08 24.84 102.12 |MVU14-8FLK . 
inn é 19 |16~ 14] .250 —/920044-11-ND 2.00 7.30 12.89 52.98 |MU14-250DFK 
5 #10 _|.170 (4.32) | 920024-06-ND 3.86 14.08 24.84 102.12 | MVU14-10FLK s 
7 ra ' 21 |22~18) 187 — — |920044-12-ND 253 9.22 16.28 66.91 | MU18-187DF/FLAGK 
7 156" | 170 (4.32) | 920050-02-ND 3.81 13.89 24.52 100.80 | MVU14-156DMK 
os oot : 22 |22~18) .250 — — |920044-13-ND 253 9.22 16.28 66.91 | MU18-250DF/FLAGK 
8 170 (4.32) | 920030-02-ND 3.80 13.83 24.41 100.36 | MVU14-BCK s 
o trail i 22 |16~14) .250 — — |920044-15-ND 253 9.22 16.28 66.91 | MU14-250DF/FLAGK 
9 187” | 145 (3.68) | 920040-03-ND 3.77 13.75 24.26 99.75 | MVU14-187DFK 
9 “950” | 145 (3.68) | 920040-04-ND 377 1375 2426 9975|MVU14-250DFK 19 |26~22| 110 — _|920044-24-ND NEW!| 2.00 7.30 12.89 52.98 |MU20-110/32DFK-A 
10 187” | .145 (3.68) | 920042-03-ND 3.70 13.50 23.82 97.91 | MVU14-187DMK 23 22 ~ 18) 187" — — |920042-06-ND 1.94 7.05 12.45 51.18 /MU18-187DMK 
10 250" | .170 (4.32) | 920042-04-ND 3.70 13.50 23.82 97.91 |MVU14-250DMK 23/2218) 250" — — |920042-07-ND 1.94 7.05 12.45 51.18 | MU18-250DMK 
2 187" | .145 (3.68) | 920044-03-ND@ 550 20.02 35.33 145.23 | MNU14-187DFIK 23 |16~14| .250 —__|920042-09-ND 1.94 7.05 12.45 51.18 {|MU14-250DMK 
2 250” | 145 (3.68) | 920044-04-ND@ 550 20.02 35.33 145.23 | MNU14-250DFIK So Multi-Stack Adapters — RoHS Compliant 7S 
2 250” | 145 (3.68) | 920044-22-ND® 5.67 20.67 36.47 149.94 | FDI14-250C ~ 18) = -03- t) 8. . : ; : : 
i ‘te7" | 445 (ea) 920046-03-ND@ 815 2240 39.52 162.49 |MNU14-187DMIK 33 |16~14] .250” —  |920084-04-ND NEW!| 4.89 17.80 31.42 129.17 /MVU14-250DMFK-A 
1 250° |.170 (4.32) | 920046-04-ND® 6.15 22.40 39.52 162.49 |MNU14-250DMIK 34 | — | 250 —___|920082-02-ND__ 3.35 12.22 21.56 __ 88.63 | MA250DMMFK 
12 6/8/10 | .170 (4.32) | 920010-58-ND 4.82 17.58 31.02 127.51 |MV14-610R Heat Shrink Insulated 
1 #6 | .250 (6.35) | 920010-43-ND 4.36 15.86 28.00 115.10 | MVU10-6RK og | 22-18 | _ — — |920030-10-ND® 885 32.22 56.87 233.78 |MH18BCK 
1 #8 | .250 (6.35) | 920010-09-ND 4.36 15.86 28.00 115.10 |MVU10-8RK Red 
1 |42~10] #10 | .250 (6.35) | 920010-10-ND 4.36 15.86 28.00 115.10 |MVU10-10RK og |16~14) 4g — — |920010-49-NDe 852 31.04 54.78 225.21 |MH14-8R/LK 
1 | Yellow) 1/4 | .250 (6.35) |920010-11-ND 5.82 21.20 37.42 153.83 | MVU10-14R/SK Blue 
1 5/16 | .250 (6.35) | 920010-44-ND 5.82 21.20 37.42 153.83 | MVU10-516R/SK 24 |16~14| 3/8 —___|920010-53-ND 11.28 46.45 72.99 287.95 | MH14-38RK 
1 3/8 _| .250 (6.35) | 920010-12-ND 5.82 21.20 37.42 153.83 | MVU10-38R/SK @ RoHS Compliant (Continued) 
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3M Terminals, Tools, Lugs and Connectors (cont) 


Stud | Insul. Dia. | Digi-Key Pricing 3M 
Fig. | AWG Size | Inch (mm) | Part No. 10 50 100 500 | Part No. 
26 | Blue | — —__[920030-17-NDe 8.85 32.22 56.87 233.78 |MH14BCK 
24 1 — [920010-55-NDe 10.74 3012 69,03 283.80 |MH10-14RK 
25 #8 — — |920024-34-NDe 10.23 37.25 65.74 270.26 | MH10-8FLK 
25 | Roto) sto — — |920024-35-NDe 10.23 37.25 65.74 270.26 |MH10-10FLK 
26 = — — |920030-12-NDe 11.42 41.60 73.42 301.82 | MH10BCK 
27 a — —_ |920042-13-NDe 14.93 54.41 96.01 394.71 |MNHU10-2500MIK 
7 (16-14) — —_/920042-12-NDe 11.30 41.17 72.66 298.70 |MNHU14-2500MIK 
28 |22-18] — — — |920044-18-NDe 11.30 4147 72.66 298.70 | MNHU18-250DFIK 
29 [22-18] — — _|920074-01-NDe 439 16.00 28.24 116.09 | 951k 
29 18-14) — = |920074-02-ND@ 439 16.00 28.24 116.09 | 952K 
a | 12 | — — —_ |920074-03-NDe 473 17.23 30.40 124.99 | 953K 
30 22-16, — —_|920074-06-NDe 5.26 1915 33.80 138.94 |557 (BOXED) 
31 | Red | — — —_ |920074-07-NDe 5.49 19.99 35.28 145.04 |558 (BOXED) 
a2 [14 — — |920074-08-ND@ 3.34 1245 21.44 88.15 |560 (BOXED) 


3M™ Insulated Terminal Kit — 650 assorted terminals (14 sizes), 200 cable ties (100 each, 2 sizes), one wire marker 


dispenser, one crimping tool, one reusable metal box, one reordering information card 


923000-I-ND 


$224.17 


Connectors and Crimp Tools 


Digi-Key Pricing 3M 
Fig. | AWG | Description Color Part No. 10 50 100 500 | PartNo. 
Scotchlok™ Connectors 
35 | 14~8 Pe Gray 920090-01-ND 7.93 28.90 51.01 209.70| G-BULK 
35 | 22 ~ 10 | Nylon Spring Yellow 920074-04-ND® 1.75 6.39 11.28 46.37) 312-BULK 
35 | 20~8 | Connector Red 920074-05-ND® 243 8.86 15.63 64.26|512-BULK 
36 | 14~6 Blue/Green / 920090-04-ND 10.07 36.69 64.76 266.22] B/G+BOX 
36 | 22~12 Spring Orange/Blue | 920090-05-ND 2.36 8.61 15.19 62.44 | 0/B+BOX 
36 | 22~8 | Connector | Red/Yellow |920090-06-ND 3.59 13.07 23.06 94.81 | R/Y+BOX 
36 | 22~8 Tan/Red | 920090-07-ND 3.40 12.39 21.87 89.91} T/R+BOX 
Crimp Tools 

— |22~10] Ratcheting - TR-482-ND 261.09/1 TR-482 
37 | 26~6 | Scissor Style - TH-450-ND 62.03/1 TH-450 
— |22~10| Ratcheting =_ TR-490-ND 217.58/1 TR-490 


@ RoHS Compliant 


3M™ Scotchiok™ Terminal Assortment Kit SDTK-2 consists of 12 of the most widely used terminal types (134 pieces total), 
a TH-440 crimping tool and a 12 compartment plastic organizer with a place to store the TH-440 crimping tool. 


S2AD00-S2ND MBE ooops sc scmen seat autitadaressascnedeatad onemdaaeegunnuit nese 


. $68.02 


Stud Dim. - Inch Digi-Key Pricing 3M Stud Dim. - Inch Digi-Key Pricing 3M 
Fig. AWG Size tc WwW Part No. 10 50 100 500 | Part No. Fig. AWG Size ig WwW Part No. 10 50 100 500 | Part No. 
Vinyl Insulated Butted Seam Ring Tongue Terminals 5 16 ~ 14 Blue _ 1.02 —  |94789-01-ND 2.51 915 16.16 66.42|94789 
22 ~ 18 Red #6 0.80 0.25 | 94725-01-ND 1.69 616 10.87 44.68|94725 12~10 Yellow | — 1.02 —___|94792-01-ND 3.21 11.68 20.61 84.73] 94792 
22 ~ 18 Red #8 0.90 0.33 |94727-01-ND 1.69 6.16 10.87 44.68|94727 Nylon Insulated Closed End Connectors — RoHS Compliant 
22~18Red | #10 | 0.90 | 0.33 |94717-01-ND 1.69 6.16 10.87 44.68|94717 6 18~10 — | 1.00 —  |94884-01-ND NEW!) 1.81 6.60 11.65 47.91]718-N-A 
22~18Red | 1/4 1.08 | 0.47 |94719-01-ND 2.02 7.34 12.96 53.28/94719 22 ~16 = 0.83 —__|722-N-A-ND 146 5.32 9.40 38.63 | 722-N-A 
16~14Blue | #6 | 0.90 | 0.33 |94736-01-ND@ 1.69 6.16 10.87 _44.68|94736 Vinyl Insulated Butted Seam Female Disconnects 
16~14Blue | #8 | 0.90 | 0.33 |94739-01-ND 1.69 616 10.87  44.68/94739 22~18Red | — | 0.78 | 0.187 | 94800-01-ND 177 6.44 11.36 46.71 | 94800 
16~14Blue | #0 | 090 | 0.33 |94729-01-ND 169 6.16 10.87 44.68/94729 7 | 22~18Red | — | 0.87 | 0.250 eae BE = GAR M98 < “A601 94008 
1 | 16~14Blue | 1/4 | 1.08 | 0.47 |94731-01-ND 2.02 7.34 12.96 53.28/94731 16~14 Bue | — | _0.87_| 0.250 [SURAIENO MN) 1.77 6.44 11.96 46.71 194821 
16 ~ 14 Blue 3/8 113 0.56 |94733-01-ND 2.39 872 15.39 63.27|94733 Nylon Insulated with Insulation Grip Female Disconnects — RoHS Compliant 
12~10Yellow| #6 | 0.98 | 0.28  |94751-01-ND 2.08 7.57 13.37 _54.95|94751 22~18Red | — | OFF | 0.187 (BATQT OND 266 968 (17.08 70.21 /84797 
7 22 ~ 18 Red =— 0.86 0.250 | 94801-01-ND 2.66 9.68 17.08 70.21)94801 
12~10Yellow| #8 1.03 0.38 | 94753-01-ND 2.25 8.19 14.45 59.39/94753 46-14 Blue = 0.86 0.250 |94818-01-ND 266 968 1708 70.21/94818 
dei elow | 10 ae 088 UNE SOB HOE SST: 25885 2474) Fully Nylon Insulated Butted Seam Female Disconnects — RoHS Compliant 
12~10 Yellow | 1/4 1.26 0.53 | 94743-01-ND 240 8.75 15.44 63.46] 94743 32 ~ 18 Red _ 0.81 0.187 |94799-01-ND 289 1052 1856 7631/94790 
12~10 Yellow | 5/16 1.26 0.53 | 94749-01-ND 2.52 9.18 16.20 66.60/94749 29 ~ 18 Red _ 0.87 0.250 |94803-01-ND 266 968 17.08 7021/9403 
12~10Yellow | 3/8 1.29 0.59 |94745-01-ND 2.52 9.18 16.20 66.60|94745 8 | 16~14 Blue = 0.81 0.187 | 94816-01-ND 289 10.52 1856 76.31/94816 
Nylon Insulated with Insulation Grip Ring Tongue Terminals — RoHS Compliant 16 ~ 14 Blue _ 0.87 0.250 |94820-01-ND 2.66 968 17.08 70.21/94820 
22~18Red | #6 | 0.79 | 025 /84724-01-ND 258 9.38 16.56 68.08 /94724 12~10Yellow| — | 0.99 | 0.250 |94832-01-ND 3.27 11.91 21.02  86.40/94832 
22~18Red | #8 | 0.89 | 0.33 |94726-01-ND 258 9.38 16.56 68.08|94726 Vinyl Insulated Butted Seam Male Disconnects 
1 | 16~14Blue | #10 0.89 0.33 |94728-01-ND 2.58 9.38 16.56 68.08) 94728 22 ~ 18 Red _ 0.85 0.187 | 94808-01-ND 1.77. 644 11.36 46.71) 94808 
16 ~ 14 Blue 5/16 1.09 0.47 |94734-01-ND 3.20 11.65 20.57 84.55] 94734 92 ~ 18 Red < 0.93 0.250 |94812-01-ND 177 644 11.36 46.71/94812 
16 ~ 14 Blue 3/8 1.14 0.56 | 94732-01-ND 3.59 13.07 23.06 94.81] 94732 9 16 ~ 14 Blue — 0.93 0.250 | 94829-01-ND 177 644 11.36 46.71|94829 
Nylon Insulated Brazed Seam Ring Tongue Terminals 12~10 Yellow] — 1.05 0.250 | 94837-01-ND 1.94 7.06 12.47 51.25] 94837 
8 Red 1/4 1.26 0.47 |94754-01-ND@ 8.30 30.24 53.37 219.41] 94754 Nylon Insulated with Insulation Grip Male Disconnects — RoHS Compliant 
1 6 Blue 3/8 1.58 0.63 | 94759-01-ND@ 9.25 33.71 59.49 244.57] 94759 22 ~ 18 Red _ 0.84 0.187 | 94805-01-ND 2.66 9.68 17.08 70.21)94805 
4 Yellow 1/2 1.74 0.68 | 94764-01-ND 16.44 73.53 121.10 475.75 | 94764 9 22 ~ 18 Red — 0.92 0.250 | 94809-01-ND 2.66 9.68 17.08 70.21)/94809 
VinyI Insulated Butted Seam Fork Terminals 16 ~ 14 Blue - 0.84 0.187 | 94822-01-ND 2.66 9.68 17.08 70.21|94822 
22 ~18 Red #6 0.90 0.34 |94769-01-ND 1.63 5.95 10.51 43.20]94769 Fully Nylon Insulated Butted Seam Male Disconnects — RoHS Compliant 
22~18Red | #8 | 0.90 | 0.34 |94771-01-ND 1.63 5.95 1051 43.20/94771 22-18Red | — | 0.87 | 0.187 |94807-01-ND 2.89 10.52 18.56 76.31]94807 
2 | 16~14Blue | #6 | 0.90 | 0.34 |94775-01-ND 1.63 5.95 10.51 43.20/94775 jo | 22~18Red | — | 0.95 | 0.250 /94811-01-ND 2.66 9.68 17.08 70.21/94811 
16~14Blue | #8 | 0.90 | 0.34 |94777-01-ND 1.63 5.95 10.51 43.20/94777 16~14Blue | — | 0.95 | 0.250 | 94828-01-ND 2.66 9.68 17.08 70.21) 94828 
16~14Blue | #10 | 0.90 | 0.34 |94773-01-ND 1.63 5.95 10.51 _43.20| 94773 12-10 Yellow; — | 1.05 | 0.250 _[94836-01:ND 3.27 11.91 _21.02 _ 86.40 /94896 
Vinyl Insulated Butted Seam Locking Fork Terminals Fully Nylon Insulated with Insulation Grip Male Disconnects — RoHS Compliant 
22-18Red | #6 | 088 | 0.25 |94865-01-ND 177 644 11.36 46.71|94865 22~18Red | — | 0.95 | 0.250 | 94810-01-ND 3.34 12.15 21.44 88.15 | 94810 
g | 22-18Red | #3 | 0.88 | 0.30 |94867-01-ND 177 6.44 11.36 46.71) 94867 iq i 5 i a = ne Rey ane an ae ae oe ee 
ie oc oe cH we 0.88 0.25 (eeu ENE TTP RES 88 2 AB Tl BGBIS Nylon Insulated Butted Seam Bullet Style Female Disconnects — RoHS Compliant 
~ ue #8 0.88 0.30 | 94875-01-ND 1.77 6.44 11.36 46.71 | 94875 = 
Nylon Insulated with Insulation Grip Locking Fork Terminals — RoHS Compliant Ti [ 1614 Blues [180 1.02 — _[ReBSSc00ENG) BB AO 18101: = 816 [94545 
Nylon Insulated with Insulation Grip Bullet Style Female Disconnects — RoHS Compliant 
22~18Red | #6) 0.87 | 025 eee oe 271 9.86 17.39 71.60) 94864 | [717 22-taRed | 156" | 1.02 | — [94838-01-ND 282 1029 16.16 7465194838 
3 22 ~ 18 Red #8 0.87 0.30 | 94866-01-ND an 9.86 17.39 71.50/94866 Nylon Insulated with insulation Grip Bullet Style Male Disconnects — RoHS Compliant 
16 ~ 14 Blue #8 0.89 0.30 |94874-01-ND 2.71 9.86 17.39 71.50] 94874 12 | 22~18Red | 156” 0.85 —  ]94840-01-ND O71 986. 17.39 71.50|94840 
Vinyl Insulated Butted Seam Butt Connectors Heat Shrink Brazed Seam Ring Tongue Terminals 
22~18Red | — | 1.02 | — |94785-01-ND 77 6.44 11.36 46.71) 94785 22~18Red | #8 1.0 | 031 [94860-01-ND 12.71 56.87 93.66 367.95] 94860 
4 | 16~14Blue | — | 1.02 | —  |94788-01-ND 177 6.44 11.36 46.71) 94788 22~18Red | #10 | 1.0 | 0.31 |94858-01-ND 12.71 56.87 93.66 367.95 |94858 
12~10Yellow | — | _ 1.05 —_|94791-01-ND 2.20 8.01 14.13 58.09/ 94791 16~14Blue | #6 1.0 | 0.31 |94855-01-ND 12.71 56.87 93.66 367.95 /94855 
Vinyl Insulated Brazed Seam Butt Connectors — RoHS Compliant 43 16 ~ 14 Blue 1/4 VA 0.47 | 94852-01-ND 13.81 61.80 101.78 399.85) 94852 
4 8 Red re 1.43 —__|94793-01-ND 8.06 29.38 51.84 213.12] 94793 16~14 Blue | 5/16 14 0.47 | 94854-01-ND 11.32 50.66 83.44 327.80| 94854 
Nylon Insulated with Insulation Grip Butt Connectors — RoHS Compliant 16 ~ 14 Blue 3/8 11 0.56 | 94853-01-ND 13.81 61.80 101.78 399.85] 94853 
4 22 ~ 18 Red _ 1.01 — __ |94784-01-ND 5.10 18.56 32.76 134.68) 94784 12~10 Yellow) #10 1 0.38 | 94846-01-ND 15.45 69.11 113.82 447.15} 94846 
Nylon Insulated Seamless Butt Connectors — RoHS Compliant 12~10 Yellow} 1/4 1.2 0.59 | 94847-01-ND® 11.82 43.04 75.96 312.28 | 94847 
5 | 22~18Red | — | 1.02 | —  [94786-01-ND 251 9.15 16.16 66.42[94786 | » RoHS Compliant 
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3M Scotchlok™ Discrete Connectors and Tools 


Features: 3M™ Scotchlok™ connectors have been providing ease of use and proven high quality reliability for over 50 years. With a “U” element and IDC design, they continue to be effective for transmitting broadband 


services with performance up to 100MHz. They are available for butt, in-line or tap splicing of solid copper or aluminum conductors and have a wide selection of tools to meet all discrete splicing needs. 


Maximum Use ay 
Insulation Wire Tool # Gel Wire Digi-Key Pricing 3M 
Fig. (mm) AWG (below) Filled Count Part No. 1 10 100 Part No. 
1 vee eal 36 z % a 1,2,3,4,5| Yes 2-Wire |UG20082-NDt 44 3.32 24.86 |UG(BX) 
1.52 26 ~ 22 1,2,3,4,5|] Yes 2-Wire UCC1000-NDt$*x 34 2.59 19.40 /UCC(BULK) 
1.52 26 ~ 22 1,2,3,4,5 No 2-Wire UP2000-ND*& 30 2.27 16.99 /UP2-BULK 
1.52 26 ~ 22 1,2,3,4,5 No 2-Wire UPC1000-ND$¢*& 78 5.82 43.65 |UPC(BULK) 
2 2.08 26~ 19 1,2,3,5 Yes 2 or 3-Wire |UR2000-NDtO -30 2.27 16.99 /UR2(BULK) 
2.08 26~ 19 1,2,3,4,5] Yes 2-Wire UY2000-NDt0 .26 1.98 14.83 | UY2(BX) 
2.08 26~ 19 6 No 2-Wire UY2100-ND0A§ 2.65 19.89 176.80 |UY2-D(CART) 
1.52 26 ~ 22 1,2 Yes 2-Wire UY14911-NDTt* 28 2.12 15.86 |UY(BX) 
2.08 | 507 }7Ar | 1,2,3,5 | Yes | 20r3-Wire |UAL27827-NDt 1 679 50.92 |UAL(BX) 
é 2.08 oe : ie 6 Yes | 2or3Wire |UAL27828-NDt§ 7.56 56.70 504.00 |UAL(CART) 
1.52 26~19 1,2 Yes 2 or 3-Wire |UR20074-NDt 33 2.51 18.83 | UR(BX) 
1.52 26~ 19 1,2,3,5 No 2 or 3-Wire | UP3000-NDA& 39 2.91 21.85 |UP3(BOX) 
4 3.18 19~16 5 Yes 4-Wire U1B1000-NDt 4.52 33.90 254.25 |U1B(BX) 
3.18 24~19 5 Yes 4-Wire U1R20017-NDft 4.52 33.90 254.25 |U1R(BX) 
5 1.27 26 ~ 22 1,2,3,4,5 No 2-Wire UPB1000-ND& 43 3.23 24.26 |UPB(BULK) 
6 2.08 26~ 19 1,2,3,4,5| Yes 2-Wire UB2A1000-NDt0 34 2.59 19.40 /UB2A(BX) 
2.08 26 ~ 19 1,2,3,4,5 No 2-Wire UB2A1100-ND&0 39 2.91 21.85 |UB2A-D-BOX 
7 2.08 26~ 19 1,2 Yes 2-Wire U2A1000-NDt0 53 3.96 29.70 |211(BX) 
8 4.4 19~16 5 Yes 4-Wire UDW2000-NDt 4.92 36.86 276.48 |UDW2 
t Moisture Resistant + Clearing Caps, No electrical connection %* Single Element = Dry/Flame Retardant 0 Solvent Resistant 
Tools 
Tool | Mechanical | Digi-Key Price 3M 
# Advantage | Part No. Each Part No. 
dl 10:1 E-9J-ND. 46.29 E-9J 
2 10:1 E-9R-ND§ 106.10 E-9R 
3 44 E-9E-ND 38.51 E-9E 
4 3:1 E-9Y-ND§ 21.96 E-9Y 
5 10:1 E-9BM-ND 67.02 E-9BM 
6 dal E-9C-ND 177.30 E-9C 


ADry §UY2100-ND - 12 per carton, UAL27828-ND - 10 per carton 


§ Integrated Wire Cutter 


Splice Enclosures 


Maximum Cable Digi-Key Price Each 3M 

Description Diameter — Inch (mm) Part No. al 10 Part No. 

Enclosures 
5-Pair Kit with Encapsulant 0.35 (8.89) 3M9045-ND 12.46 9.35 3832 
6-Pair Kit with Pull N’ Shrink Tubing 0.45 (11.43) 3M9046-ND 48.80 36.60 3838-PST/GEL 
5-Pair Kit with Encapsulant Filled Body 0.425 (10.795) 3M9047-ND 15.30 11.48 SLIC-5-BSW 
4-Pair Kit with Encapsulant 0.625 (15.875) 3M9048-ND 25.04 18.78 8981-8882/HIGHGEL 
18-Pair Kit with Encapsulant 1.0 (25.4) 3M9049-ND 51.82 38.87 8982-8882/HIGHGEL 
50-Pair Kit without Encapsulant 0.7, 1.2 (17.78, 30.48) 3M9050-ND 116.42 87.32 BB2X12-8882/HIGHGEL 
100-Pair Kit without Encapsulant 0.7, 1.2 (17.78, 30.48) 3M9051-ND 168.28 126.21 BB2X24-8882/HIGHGEL 
200-Pair Kit without Encapsulant 1.0, 1.6 (25.4, 40.64) 3M9052-ND 287.72 215.79 BB3X24-8882/HIGHGEL 

Accessories 
Re-enterable Encapsulant 521 mL = 3M9053-ND 14.94 11.21 8882-500C 
EZ Wrap Tape 4” X 100’ 3.0 MIL = 3M9054-ND 6.58 4.94 2183 
Grounding Braid 1/2” X 25’ without Eyelets = 3M9055-ND 78.14 58.61 25T-GB 
Shield Connector with Shoe _— 3M9056-ND 1.50 1.13 4462-SNA 


Note: Please see Digi-Key’s website for photos and specifications. 


PaANDuIT Copper Terminal Lug 


Specifications: 


¢ Material: High Conductivity Seamless Copper Tube « Plating: Electro-Tin * UL Temperature Rating: 90°C 


Stud | Wire Size Dimension —Inch _| Digi-Key Pricing Panduit 
Size (AWG) Type A B Cc Part No. 1 Bi 10 Part No. 

Fig. 1 - Single Hole Terminal Lug 
1/4” 14~10 Straight, Standard Barrel 42 1.16 .270 |298-9974-ND 1.29 4.77 8.75 |LCA10-14-L 
3/8” 8 Standard Barrel -60 1.56 -419 |298-9975-ND 3.41 13.13 24.94 |LCA8-38-L 
3/8” 8 Flex, Flared Barrel -60 1.76 -419 |298-9976-ND 3.50 13.98 25.86 |LCAF8-38-L 

Fig. 2 - Two Hole Terminal Lug 

1/4” 14~10 Straight, Standard Barrel 42 1.78 .270 |298-9977-ND 10.85 46.91 88.40 |LCD10-14A-L 
1/4” 8 Standard Barrel 48 1.97 .270 |298-9978-ND 6.52 26.79 50.11 |LCD8-14A-L 
1/4” 8 Straight Flex, Standard Barrel| .48 1.83 .270 |298-9979-ND 6.52 26.79 50.11 |LCDX8-14A-L 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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PaANDUIT Wire Terminals 


Digi-Key Pricing Panduit Digi-Key Pricing Panduit 
Fig. |Description Approvals | Part No. 50 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. 
Butt Splices 
Butt Splice, Non-Insulated, 12 ~ 10AWG UL, CSA =| 298-9981-ND 29.57 = BS10-L 298-9980-ND 113.36 = BS10-D 
1 Butt Splice, Non-Insulated, 16 ~ 144AWG UL, CSA =| 298-9982-ND. _ 46.17 BS14-C 298-9983-ND = 135.93 BS14-M 
Butt Splice, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG UL, CSA | 298-9984-ND = 44.41 BS18-C 298-9985-ND _ 142.82 BS18-M 
Butt Splice, Non-Insulated, 26 ~ 22AWG = 298-9986-ND = 54.39 BS22-C 298-9987-ND = 145.82 BS22-M 
Butt Splice, Nylon, 12 ~ 10AWG UL, CSA =| 298-9989-ND. 56.92 _ BSN10-L 298-9988-ND 235.76 _ BSN10-D 
Butt Splice, Nylon, 16 ~ 14AWG UL, CSA =| 298-9990-ND. = 84.82 BSN14-C 298-9991-ND = 385.84 BSN14-M 
Butt Splice, Nylon, 22 ~ 18AWG UL, CSA =| 298-9992-ND. _— 84.82 BSN18-C 298-9993-ND = 385.84 BSN18-M 
2 | Butt Splice, Nylon, 26 ~ 22AWG _— 298-9994-ND _— 100.79 BSN22-C 298-9995-ND = 424.51 BSN22-M 
Butt Splice, Vinyl, 12 ~ 10AWG UL, CSA | 298-9997-ND 43.45 = BSV10X-L 298-9996-ND 244.68 = BSV10X-D 
Butt Splice, Vinyl, 16 ~ 14AWG UL,CSA  |— _— = _— 298-9999-ND = 360.08 BSV14X-M 
Butt Splice, Vinyl, 22 ~ 18AWG UL, CSA | 298-10000-ND 36.67 = BSV18X-LY = = = = 
Disconnects 
Disconnect Female, Non-Insulated, 12 ~ 10AWG UL, CSA =| 298-10002-ND 45.84 _— D10-250-L 298-10001-ND 135.32 = D10-250-D 
Disconnect Female, Non-Insulated, 16 ~ 14AWG UL, CSA =| 298-10005-ND = 57.74 D14-187-C 298-10006-ND _ 134.76 D14-187-M 
3 | Disconnect Female, Non-Insulated, 16 ~ 14AWG UL, CSA | 298-10007-ND = 52.91 D14-250-C 298-10008-ND ad 134.76 D14-250-M 
Disconnect Female, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG UL, CSA =| 298-10011-ND _— 57.74 D18-187-C 298-10012-ND _— 134.76 D18-187-M 
Disconnect Female, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG UL, CSA | 298-10013-ND = 57.81 D18-250-C 298-10014-ND = 134.76 D18-250-M 
Disconnect Female, Nylon, 16 ~ 14AWG, .187” UL, CSA | 298-10019-ND _ 103.89 DNF14-187-C 298-10020-ND — 264.14 DNF14-187-M 
Disconnect Female, Nylon, 16 ~ 14 AWG, .25” UL, CSA =| 298-10021-ND = 93.35 DNF14-250-C 298-10022-ND _ 389.38 DNF14-250-M 
4 |Disconnect Female, Nylon, 22 ~ 18AWG, .187” UL, CSA =| 298-10025-ND = 93.09 DNF18-187-C 298-10026-ND = 254.19 DNF18-187-M 
Disconnect Female, Nylon, 22 ~18AWG, .25” UL, CSA =| 298-10027-ND _— 93.09 DNF18-250-C 298-10028-ND = 244.55 DNF18-250-M 
Disconnect Female, Vinyl, 12 ~ 10AWG, .25” UL, CSA | 298-10032-ND 49.60 = DV10-250-L. 298-10031-ND 251.55 = DV10-250-D 
Disconnect Male, Non-Insulated, 12 ~ 10AWG =. 298-10004-ND 28.00 — D10-250M-L 298-10003-ND 121.04 = D10-250M-D 
5 | Disconnect Male, Non-Insulated, 16 ~ 14AWG — 298-10009-ND _— 58.03 D14-250MB-C 298-10010-ND = 107.61 D14-250MB-M 
Disconnect Male, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG = 298-10015-ND = 54.87 D18-250MB-C 298-10016-ND = 93.12 D18-250MB-M 
Disconnect Male, Nylon, 12 ~ 10AWG, .25” CSA 298-10018-ND 60.59 _ DNF10-250M-L 298-10017-ND 237.27 _ DNF10-250M-D 
6 | Disconnect Male, Nylon, 16 ~ 14 AWG, .25” CSA 298-10023-ND = 105.69 DNF14-250M-C 298-10024-ND = 407.61 DNF14-250M-M 
Disconnect Male, Nylon, 22 ~ 18AWG, .25” CSA 298-10029-ND = 105.69 DNF18-250M-C 298-10030-ND = 255.83 DNF18-250M-M 
Terminal Rings 
Terminal Ring, Non-Insulated, 12 ~ 10AWG, 1/4” UL, CSA | 298-10049-ND 29.08 = P10-14R-L 298-10048-ND 92.26 = P10-14R-D 
Terminal Ring, Non-Insulated, 12 ~ 10AWG, 3/8” UL, CSA | 298-10051-ND 29.08 = P10-38R-L 298-10050-ND 105.50 = P10-38R-D 
Terminal Ring, Non-Insulated, 16 ~ 14AWG, #10 UL, CSA =| 298-10052-ND _— 38.48 P14-10R-C 298-10053-ND — 1601.54 P14-10R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 16 ~ 14AWG, 1/4” UL, CSA =| 298-10054-ND = 54.97 P14-14R-C 298-10055-ND = 141.80 P14-14R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 16 ~ 14AWG, 3/8” UL, CSA | 298-10056-ND = 52.41 P14-38R-C 298-10057-ND = 165.63 P14-38R-M 
7 |Terminal Ring, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG, #10 UL, CSA =| 298-10058-ND _— 36.71 P18-10R-C 298-10059-ND = 102.47 P18-10R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG, #4 UL, CSA | 298-10060-ND = 35.32 P18-4R-C 298-10061-ND _ 99.53 P18-4R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG, #6 UL, CSA =| 298-10062-ND = 36.71 P18-6R-C 298-10063-ND _— 102.47 P18-6R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 26 ~ 22AWG, #10 — 298-10064-ND = 33.56 P22-10R-C 298-10065-ND _— 94.16 P22-10R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 26 ~ 22AWG, #4 = 298-10066-ND = 33.56 P22-4R-C 298-10067-ND = 94.16 P22-4R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 26 ~ 22AWG, #8 _ 298-10068-ND _ 33.56 P22-8R-C 298-10069-ND _ 94.16 P22-8R-M 
Terminal Ring, Vinyl, 12 ~ 10AWG, 1/4” UL, CSA | 298-10071-ND 44.97 = PV10-14R-L. 298-10070-ND 170.33 = PV10-14R-D 
Terminal Ring, Vinyl, 12 ~ 10AWG, 3/8” UL, CSA | 298-10073-ND 43.29 = PV10-38R-L. 298-10072-ND 176.85 = PV10-38R-D 
Terminal Ring, Vinyl, 16 ~ 14AWG, #10 UL, CSA | 298-10074-ND _ 62.62 PV14-10R-C 298-10075-ND = 140.61 PV14-10R-M 
Terminal Ring, Vinyl, 16 ~ 14AWG, 1/4” UL, CSA | 298-10076-ND = 75.38 PV14-14R-C 298-10077-ND = 328.17 PV14-14R-M 
Terminal Ring, Vinyl, 16 ~ 14AWG, 3/8” UL, CSA | 298-10078-ND 36.84 = PV14-38R-L. 298-10079-ND = 216.26 PV14-38R-M 
8 | Terminal Ring, Vinyl, 22 ~ 18AWG, #10 UL, CSA =| 298-10080-ND _— 62.62 PV18-10R-CY — = = _ 
Terminal Ring, Vinyl, 22 ~ 18AWG, #4 UL, CSA | 298-10081-ND = 60.95 PV18-4R-CY = _ = _ 
Terminal Ring, Vinyl, 22 ~ 18AWG, #6 UL, CSA =| 298-10082-ND = 60.16 PV18-6R-CY = _ = _— 
Terminal Ring, Vinyl, 26 ~ 22AWG, #10 = 298-10083-ND = 59.39 PV22-10R-C 298-10084-ND = 183.27 PV22-10R-MY 
Terminal Ring, Vinyl, 26 ~ 22AWG, #4 = 298-10085-ND = 59.39 PV22-4R-C 298-10086-ND = 183.27 PV22-4R-MY 
Terminal Ring, Vinyl, 26 ~ 22AWG, #8 _ 298-10087-ND _ 59.39 PV22-8R-C 298-10088-ND = 161.28 PV22-8R-M 
Ferrules 
Ferrule Insulated, Vinyl, 3/8”, 26AWG, Gray = = = = = 298-10033-ND 83.76 = FSD72-6-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 3/8",24AWG, Turquoise = => — = == 298-10034-ND 83.76 = FSD74-6-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 3/8”, 22AWG, White = = = = = 298-10035-ND 70.30 = FSD75-6-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 15/32”, 22AWG, White = = = = = 298-10036-ND 70.30 =. FSD75-8-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 3/8”, 18AWG, Red a = _ = es 298-10038-ND 70.30 = FSD77-6-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 5/8”, 18AWG, Red = = = = = 298-10037-ND 70.30 = FSD77-12-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 17/32”, 16AWG, Black _— = = = = 298-10039-ND 100.45 _ FSD78-10-D 
9 | Ferrule Insulated, Vinyl, 5/8”, 16AWG, Black = = = = = 298-10040-ND 100.45 _ FSD78-12-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 15/32”, 14AWG, Yellow = = => = = 298-10041-ND 100.45 = FSD79-8-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 5/8”, 12AWG, Gray md 298-10042-ND od 33.12 FSD81-12-C = = = = 
Ferrule Insulated, Vinyl, 3/8”, 22AWG, White = = = = = 298-10043-ND 68.30 = FSF75-6-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 3/8”, 18AWG, Red = = = = = 298-10044-ND 68.30 = FSF77-6-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 15/32”, 16AWG, Black = = _— = = 298-10045-ND 87.82 = FSF78-8-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 15/32”, 14AWG, Gray = = = = = 298-10046-ND 97.57 = FSF80-8-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 7/8”, 12AWG, Orange = 298-10047-ND _ 53.62 FSF81-18-C = = = a 
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PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type Il, Class 1 and 2. Product Facts: * Temperature 
Rating: 105°C maximum * AMP Wire: Solid or Stranded ¢ Terminal Material: The basic terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM 
B-152 and tin-plated per MIL-T-10727. Basic material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated per MIL-T-10727. 
AMP’s special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical fumes. * Copper Sleeve: The specially designed copper 
sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential insulation support to the wire and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the 


AMP PIDG Ring Terminals 


wire’s insulation or breaking the conductor. ¢ Nylon Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 


PIDG Insulation Restricting Terminals: Material: « Insulation: Nylon * Terminal Body and Metallic Sleeve: Copper per ASTM B-152 ¢ Plating: Nickel per QQ-N- 
290 or Tin per MIL-T-10727. Insulation Restriction Terminals prevent the insulation of thin-wall insulation wire from entering the terminal’s wire crimp area during 


the crimping process. 


PIDG Radiation Resistant: Temp. Rating: 150°C maximum Material: « Insulation: Polyvinylidene Fluoride (PVF2) * Terminal, Splice Body & Metallic Sleeve: 


Copper per ASTM B-152 ° Plating: Tin per MIL-T-10727 


PIDG - Ring 


Stud | Dim.-Inch | Ins. Dia. | Digi-Key Price Each AMP Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Size WxLl Inch Part No. 10 100 Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing 
26-24 AWG Yellow 
A 4 .203 x .736 105 A27492-ND 1.00 88 52189 = = — &- = — |= 
6 250 x .792 -105 A27493-ND 51 A5 53073 = oon -— & — = 
26-22 AWG Yellow 
0 140 x .525 .082 A27224-ND Al 36 321013 = = — & = = |= 
2 -140 x .525 .082 A0879-ND .33 29 323912 A0879CT-ND _— 231.25 A0879TR-ND 4,000 185.00/M | 2-323912-1 
2 -140 x .615 .082 A27225-ND .38 34 329951 = _ — fe _ Se 
Fi 4 .203 x .646 .082 A0880-ND 34 30 323914 = = — fe = = |= 
6 -203 x .646 .082 A0881-ND 33 29 323915 = _ =- & — = [= 
6 -250 x .740 .082 A27226-ND .34 30 326875 A27226CT-ND — 234.08 A27226TR-ND 4,000 187.26/M | 2-326875-1 
8 -250 x .740 .082 A0882-ND .39 35 323916 A0882CT-ND = 468.08 A0882TR-ND 4,000 374.46/M | 2-323916-1 
10 250 x .740 .082 A0883-ND 39 35 324075 = = = = SS [= 
24-20 AWG Natural 
2 -160 x .589 -100 A27495-ND 1.00 88 329636 = = — _— = |= 
FI 6 281 x .774 -100 A27496-ND 41 36 323986 = = — ie = = (= 
8 312 x 821 -100 A27497-ND 41 36 323989 = = — fe = = |= 
10 312 x 821 -100 A27498-ND 41 36 323990 = -— = = coe oe 
22-16 AWG Red 
2 -182 x .669 125 A27499-ND 46 41 324158 = = —- & = = |= 
2 -182 x .669 -140 A27500-ND 33 29 320773 = _ — fe _ = lS 
2 218 x .672 125 A0884-ND .33 29 328657 = _ — ee = = |= 
4 -182 x .669 -140 A27228-ND 42 37 320882 A27228CT-ND = 299.40 A27228TR-ND 5,000 239.52/M | 2-320882-1 
4 .218 x .672 -125 A27227-ND 34 30 320553 A27227CT-ND = 234.08 A27227TR-ND 5,000 187.26/M__| 2-320553-2 
4 218 x .672 140 A1087-ND .34 30 31880 A1087CT-ND — 234.08 A1087TR-ND 5,000 187.26/M | 2-31880-1 
4 .250 x .844 125 A27229-ND 47 44 323758 A27229CT-ND _ 501.58 A27229TR-ND 5,000 401.26/M | 2-323758-1 
4 .250 x .844 -140 A27230-ND 47 41 330648 = = — eS = = |= 
6 218 x .672 125 A27231-ND 34 30 36149 A27231CT-ND _— 234.08 A27231TR-ND 5,000 187.26/M_ | 2-36149-2 
6 .218 x .672 -140 A27232-ND 34 30 36150 A27232CT-ND _ 234.08 A27232TR-ND 5,000 187.26/M__| 2-36150-1 
6 .250 x .782 125 A27233-ND 26 23 51863 A27233CT-ND — 195.38 A27233TR-ND 5,000 156.30/M |51863-1 
6 .281 x .797 125 A27234-ND 25 22 36151 A27234CT-ND = 226.83 A27234TR-ND 5,000 181.46/M_ | 2-36151-2 
6 .281 x .797 .140 A1060-ND 25 22 36152 A1060CT-ND — 189.38 A1060TR-ND 5,000 151.50/M | 2-36152-1 
6 312 x 844 125 A27235-ND 41 36 323008 A27235CT-ND _ 226.83 A27235TR-ND 5,000 181.46/M | 2-323008-1 
6 312 x .844 -140 A27236-ND 33 29 326878 = = = = = |= 
8 281 x .797 125 A27239-ND 33 29 320554 A27239CT-ND _ 226.83 A27239TR-ND 5,000 181.46/M | 2-320554-1 
1 8 .281 x .797 -140 A27238-ND 33 29 31886 A27238CT-ND _— 247.45 A27238TR-ND 5,000 197.96/M | 2-31886-2 
8 312 x .844 .140 A1061-ND 26 23 31890 A1061CT-ND = 195.38 A1061TR-ND 5,000 156.30/M | 2-31890-1 
8 312 x 844 125 A27511-ND 36 32 31888 = = — ime = = |= 
8 312 x .844 125 A27237-ND 26 23 320551 A27237CT-ND — 195.38 A27237TR-ND 5,000 156.30/M__| 1-320551-1 
8 344 x 876 -140 A27240-ND 57 51 32835 = = — & = = |- 
10 .281 x .797 125 A27243-ND 33 29 320552 A27243CT-ND _ 226.83 A27243TR-ND 5,000 181.46/M | 2-320552-1 
10 .281 x .797 .140 A27242-ND 33 29 31887 A27242CT-ND = 226.83 A27242TR-ND 5,000 181.46/M | 2-31887-1 
10 312 x .844 125 A27241-ND 26 23 36153 A27241CT-ND = 195.38 A27241TR-ND 5,000 156.30/M | 2-36153-2 
10 312 x .844 -140 A1062-ND 26 23 36154 A1062CT-NDt — 195.38 A1062TR-NDt 5,000 156.30/M__| 2-36154-2 
10 344 x 876 125 A27244-ND 55 48 32836 = = — fe = = |= 
10 344 x .876 140 A27245-ND 32 28 32837 = = — & = = 
1/4 469 x 1.078 125 A27246-ND .39 35 320571 A27246CT-ND _ 269.98 A27246TR-ND 5,000 215.98/M | 2-320571-2 
1/4 -469 x 1.078 -140 A0885-ND .39 35 31894 A0885CT-ND _ 225.38 A0885TR-ND 5,000 180.30/M | 2-31894-2 
5/16 469 x 1.078 -125 A27247-ND 39 35 320572 = = = & = =| 
5/16 469 x 1.078 -140 A0886-ND 74 65 31895 AO886CT-ND _ 269.98 A0886TR-ND 5,000 215.98/M | 2-31895-1 
3/8 531 xX 1.218 .140 A0887-ND 72 64 31897 = = —- = = |= 
3/8 531 xX 1.218 125 A27248-ND Al 36 320573 = = — fe = = |= 
1/2 -713 x 1.293 125 A0888-ND 89 78 328975 = = — & = | 
NEW! 22-16 AWG Red/Green NEW! 
1 4 -182 x .669 -125 A99251-ND 43 38 327654 = = -— & = =~ |= 
16-14 AWG Blue 
4 -250 x .703 -150 A27249-ND 34 30 324159 A27249CT-ND = 226.83 A27249TR-ND 5,000 181.46/M | 2-324159-2 
4 -250 x .703 .170 A1091-ND .33 29 328996 A1091CT-ND = 226.78 A1091TR-ND 5,000 181.42/M | 2-328996-1 
4 .250 x .813 -150 A27502-ND 1.02 90 323676 = = — te = =. |= 
6 -250 x .703 -150 A27253-ND 34 30 320561 A27253CT-ND = 234.08 A27253TR-ND 5,000 187.26/M | 2-320561-2 
6 -250 x .703 -170 A1070-ND 25 22 320619 = ao -— & = =) [= 
6 .250 x .813 -170 A27504-ND 52 46 50881 = _ — ee = = |= 
6 312 x .813 .170 A27254-ND 33 29 326882 A27254CT-ND _ 226.83 A27254TR-ND 5,000 181.46/M | 2-326882-1 
6 312 x .844 -150 A27250-ND 34 30 51864 A27250CT-ND _ 234.08 A27250TR-ND 5,000 187.26/M |51864-3 
6 -343 x .859 -150 A27251-ND 33 29 36157 A27251CT-ND = 226.83 A27251TR-ND 5,000 181.46/M | 2-36157-2 
6 343 x .859 -170 A27252-ND -33 29 36158 A27252CT-ND — 226.83 A27252TR-ND 5,000 181.46/M__| 2-36158-1 
8 312 x .813 -170 A27257-ND 44 39 53941-1 A27257CT-ND _— 451.10 A27257TR-ND 5,000 360.88/M |53941-2 
8 312 x .844 -150 A27255-ND 34 30 51864-1 A27255CT-ND _— 234.08 A27255TR-ND 5,000 187.26/M |51864-5 
8 -343 x .859 -150 A27256-ND 33 29 320560 A27256CT-ND _ 226.83 A27256TR-ND 5,000 181.46/M | 2-320560-1 
8 -343 x .859 -170 A1071-ND 25 22 320565 A1071CT-ND _ 189.38 A1071TR-ND 5,000 151.50/M | 2-320565-1 
1 10 312 x .844 -150 = = = |= A28118CT-NDt — 194.61 A28118TR-NDT 5,000 199.60/M__|51861-4 
10 312 x .813 -170 A27260-ND -33 29 53942-1 A27260CT-ND = 226.83 A27260TR-ND 5,000 181.46/M |53942-2 
10 312 x 844 -150 A27258-ND 34 30 51864-2 = = — te = = |= 
10 -343 x .859 -150 A27259-ND 33 29 320574 A27259CT-ND = 226.83 A27259TR-ND 5,000 181.46/M | 2-320574-2 
10 -343 x .859 .170 A1072-ND 25 22 36160 A1072CT-ND = 189.38 A1072TR-ND 5,000 151.50/M | 2-36160-1 
10 343 x .859 -170 A27512-NDt 40 35 31903 = = = = = |= 
10 469 x 1.078 -170 A27261-ND 57 50 324533 = _ — -& — | 
1/4 469 x 1.078 -150 A27262-ND .39 35 320563 A27262CT-ND _— 269.98 A27262TR-ND 4,000 215.98/M | 2-320563-2 
1/4 -469 x 1.078 -170 A0889-ND .29 26 321045 A0889CT-ND = 261.63 A0889TR-ND 4,000 209.30/M | 2-321045-1 
5/16 -469 x 1.078 -150 A27263-ND .39 35 320575 = = — fe = = |= 
5/16 469 x 1.078 -170 A0890-ND 38 34 328998 = = - = 2 |= 
3/8 -531 xX 1.218 -150 A27264-ND AL 36 320564 = = — & — == 
3/8 531 X 1.218 .170 A0891-ND .39 35 328999 = = — fe = = |= 
1/2 -713 x 1.293 -150 A27265-ND 1.02 90 328976 = = — fe _ oS 
1/2 -713 x 1.293 -170 A0892-ND 99 87 328849 = = — = = 
16-14 AWG Yellow/Black (Heavy Duty for Extra Mechanical Strength) 
6 .281 x .953 .230 A27267-ND 54 47 320631 = = — & = = |= 
FI 6 .281 x .953 250 A27266-ND 92 81 35634 = — — fe = = |= 
8 -343 x 1.046 .230 A09035-ND 58 51 320627 A09035CT-ND 205.98 374.50 A09035TR-ND 2,500 299.60/M_ | 1-320627-0 
8 -343 x 1.046 -250 A27268-ND 56 49 35106 A27268CT-ND 262.96 478.10 A27268TR-ND 2,500 382.48/M__|2-35106-1 
t Vinyl Insulation (Continued) 
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Stud | Dim.-Inch | Ins. Dia. | Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. | Size WxLl Inch Part No. 10 100 PartNo. | Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 | .343x 1.046 | .230 |A09036-ND 64 56 |320630 | A09036CT-ND 226.45 411.73 |A09036TR-ND 2,500 329.38/M | 2-320630-2 
10 | .343x1.046 | .250 |A27269-ND 58 51 |34805 _ — —_ & = =. |= 
1/4 | 500x1.188 | .230 |A27270-ND 59 52 |34974 _ _ - & = = 
1/4 | .500x1.188 | .250 |A27506-ND 82 73 1323682 | A27506CT-ND 305.03 554.60 | A27506TR-ND 2,500 443.68/M | 2-323682-1 
4 1/4 | .531x 1.296 | .230 | A27271-ND 45 39 (327743, |— = —- 2 = mee 
1/4 | .531x1.296 | .250 |A09037-ND 89 78 |34806 — — a — = = |= 
5/16 | .531x1.296 | .250 |A27507-ND .99 87 |34810 _ _ —- -& = = | 
3/4 | 1.25x2.219 | .250 |A27509-ND 2.77 2.44 |322724 |— a - & = a |= 
3/8 | 5381x1296 | .230 |A27508-ND 83 73 |330896 = |— _ - & = == |= 
1/2__| .750x 1.594 | _.250 _ | A09038-ND 1.94 1.71 |35316 = = ae — = — le 
12-10 AWG Yellow 
4 .281 x .953 .250 |A27272-ND 72 63 135148 = = — E- = =. = 
6 .281 x .953 .230 | A27273-ND 45 39 /320634  |— — = B&B = = = 
6 .281 x .953 .250 | A0893-ND 45 39 (35149 _ a - -& = a |= 
6 .312x 1.052 | .230 |A27274-ND 66 58 /326886 |— — = B&B = ey 
6 .375x 1.083 | .230__|A27276-ND 46 41 [320567 | A27276CT-ND 166.51 302.75 | A27276TR-ND 2,500 242.20/M__|2-320567-2 
6 .375x 1.083 | .250 |A27275-ND 46 41 (35107 — — — ~&€ = = = 
8 1312 x 1.031 .230 | A27277-ND 45 39 |35787 _ _ —- -& = mee 
8 .312x 1.052 | .230 |A27278-ND 66 58 /324915  |— = = -& = = |= 
8 .375x 1.083 | .230 |A27280-ND 46 41 /320568 | A27280CT-ND 166.51 302.75 | A27280TR-ND 2,500 242.20/M | 2-320568-1 
8 .375x 1.083 | .250__|A1081-ND 33 .29 [35108 = = —- & = a 
8 .375x 1.172 | .300 |A27279-NDt 1.76 1.55 [35605 = — — | A27279TR-NDt 1,500 648.20/M | 2-35605-2 
10 | .312x1.052 | .230 |A27282-ND 66 58 /324918  |— — -—- & = a, [ee 
10 | .343x1.046 | .230 |A27281-ND 45 39 32883 A27281CT-ND 578.37 1051.58 | A27281TR-ND 2,500 841.26/M | 1-32883-0 
10 | .375x 1.083 | .230 |A27284-ND 134 30 |36161 A27284CT-ND 147.29 267.80 | A27284TR-ND 2,500 214.24/M | 2-36161-2 
1 10 | .375x 1.083 | .250 _|A1082-ND 134 30 [35109 A1082CT-ND 147.29 267.80 | A1082TR-ND 2,500 214.24/M__|2-35109-1 
10 | .375x1.172 | .300 |A27283-NDt 1.19 1.05 [35364 — — = & = — f= 
1/4 | 500x 1.188 | .230 |A27285-ND 49 43 (35273 A27285CT-ND 351.96 639.93 | A27285TR-ND 2,500 511.94/M | 2-35273-2 
1/4 | 500x 1.277 | .300 | A27286-NDt 1.60 1.41 |323763  |— — = = =. |= 
1/4 | 531x1.322 | .230 |A27288-ND 53 47. |320569 | A27288CT-ND 191.72 348.58 | A27288TR-ND 2,500 278.86/M | 2-320569-3 
1/4__| .531x 1.322 | .250 | A1083-ND 53 47__ [35110 A1083CT-ND 191.72 348.58 | A1083TR-ND 2,500 278.86/M__|2-35110-1 
1/4 | .531x1.416 | .300 |A27287-NDt 1.47 1.29 [35345 — = = = — = 
3/8 | 593x1.414 | .250 |A1084-ND 53 47 (35112 _ _ —- & = =. [= 
3/8 | 593x1.414 | .230 |A27291-ND 53 47320577, |— _ —_ -& _ ee 
3/8 | 593x1.510 | .300 |A28077-NDt 1.69 1.49 |35478 _ _ —  |A28077TR-NDt 750 535.16 | 1-35478-0 
3/8 | .750x1.594 | .250 | A27510-ND 1.40 1.23 _|35150 = = - 2 = aaa 
1/2 | .750x1.594 | .250 |A0894-ND 64 57 (85151 — = — = = |= 
5/16 | 531x 1.322 | .250 |A1095-ND 53 47 (35111 A1095CT-ND 191.72 348.58 | A1095TR-ND 2,500 278.86/M | 2-35111-1 
5/16 | 5381x1322 | .230 |A27290-ND 53 47 320576 |— — — -& = eee le 
5/16 | .531x1.416 | .300 | A27289-NDt 1.60 1.41 |35346 = = - £2 = gat |e 


t Vinyl Insulation 


PIDG Slotted Ring Tongue 


Cut Tape 
Stud | Dim.-Inch | Ins. Dia. |Digi-Key Price Each =| amp Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | AMP 
Fig. AWG Size WxLl Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 1,000 Part No. Size Pricing | Part No. 
5 26-22 Yellow 6 250 x .719 082 [A27448-ND 37 33 (323011 ‘A27448CT-ND 256.65 ‘A27448TR-ND 4,000 | 205.32/M |2-323011-2 
22-16 Red 8 .281 x .770 140 |A27449-ND 74 .66 [36954 = — ££ = = 
PIDG Ring Tongue Insulation Rots | PIDG Ring Tongue Radiation Resistant 
Restricti ng Terminals Stud | Dimensions - Inch | Insul. Dia. | Digi-Key PriceEach /amP 
Stud] Dim. = inch | Insulation Dia. [Digi-Key PHCeERCHIN AME Fig. AWG Size WxLl Inch Part No. 10 100 | Part No. 
Fig.| Color | AWG| Size) WxL Inch | Part No. 10 100 | Part No. eae ete 7 pantie ore Rene = = heap " 
Red/Green | 22 | 4 | 218x.734 | .038-.110 A27334-ND 46 At [52273 ie Hes alle 360 : pats ‘105 | een a “4B leaaoyt 
Red/Green | 22 | 6 | .250x.844 | .038-.110 |A27335-ND 46.41 |51863-2 : : ; : ; 
Red/Green | 22 | 6 | .218x.672 | .038-.110 |A99254-ND NEW! | 46 41 |2-36149-3 22-16 Red | 6 -250 x .787 125 |A33724-ND@ 1 AS 1696422-4 
Red/Green | 22 | 8 | .312x.906 | .038-.110 |A27336-ND 46.41 | 1-320551-2 22-16 Red | 8 312 x .844 125 |A27294-ND a 45 |53408-1 
Red/Green | 22 | 10 | 312x.906 | .038-.110 |A27337-ND AGB 41 | 2-36153-3 22-16 Red | 8 312 x .849 125 | A33725-ND@ 5 45 |696422-5 
Red/Red | 18 | 4 | .218x.734 | .046-.110 |A99249-ND NEW! | 51 45 [52273-2 22-16 Red | 10 1312 x .844 125 | A27295-ND 5A 45 |53409-1 
Red/Red 20 4 218 X 734 .046-.110 |A27338-ND AG 41 |52273-1 22-16 Red 10 312 x .849 125 A33726-ND@ 51 45 |696422-6 
Red/Red | 20 | 6 | .218x.734 | .046-.110 |A27339-ND 46.41 | 2-36149-4 1 S644 Bue | 6 250 x .703 “150 1A27296-ND 52 46 15341541 
Red/Red | 20 | 6 | .250x.844 | .046-.110 |A27340-ND 46.41 |51863-3 16-14Bilue | 6 "950 x 708 450 (|Ag9727-NDe ‘52 46 |696423-3 
Red/Red | 20 | 8 | .312x.906 | .046-.110 |A27341-ND 46.41 | 1-320551-3 ee tuple lle ide 949 150 | Reszeatenes pe Eo. | lenedsecd 
Red/Red | 20 | 10 | .312x.906 | .046-.110 |A27342-ND A641 | 2-36153-4 148 Bs : Pern ‘ico | (| Ropeaains ; ror Wesdia 
Red/White | 18 | 6 | .218x.734 | .056-.110 |A27343-ND 46 At | 2-36149-5 ue: 12x ie Me _ 50" | /BSaUe 
Red/White | 18 | 6 | .250x.844 | .056-.110 |A27344-ND 46.41 |51863-4 16-14 Blue | 10 312 x 844 -150 | A27299-ND 57 50 /53418-1 
Red/White | 18 | 8 | 312x.906 | .056-.110 |A27345-ND A641 | 1-320551-4 16-14 Blue |_10 312 x .849 150 |A33730-ND@ 57 50 _|696423-6 
Red/White | 18 | 10 | .312x.906 | .056-.110 |A27346-ND 46.41 | 2-36153-5 12-10 Yellow] 8 375 x 1.088 230 [A33731-ND@ 80 70 |696424-5 
; | Blue/Blue [16 | 6 | .250x.765 | .063-.130 [A27347-ND 4641 [2-320561-3 12-10 Yellow| 10 .375 x 1.088 230 | A33732-ND@ 80 70 |696424-6 
Blue/Blue | 16 | 6 | .312x.906 | .063-.130 |A27348-ND 46.41 |51864-6 ; 
Blue/Blue | 16 | 8 | 312x.906 | .063-.130 |A27349-ND 46 At |1-51864-0 ‘© RoHS Compliant 
Blue/Blue | 16 | 10 | .312x.906 | .063-.130 |A27350-ND 46.41 |51864-7 
Blue/Blue_| 16 | 1/4 | .469x1.140| .063-.130 | A27513-ND 77.68 | 2-320563-3 ; 
Blue/Green | 14 | 6 | .312x.906 | .078-.130 |A27351-ND 58.51 [51864-8 NEW! PIDG Hook Tong ue Terminal 
Blue/Green | 14 | 8 | .312x.906 | .078-.130 |A27352-ND 46 41 | 1-51864-1 
Blue/Green | 14 | 10 | .312x.906 | .078-.130 | A27353-ND 46.41 |51864-9 ay SS ST ByIce ESCH RS 
Blue/Green | 14 | 1/4 | .469x1.140| .078-.130 _|A27514-ND 64.56 | 2-320563-4 t Dia; | Bighs 
Yellow/Yellow| 12 | 6 | .375x1148| .095-.200 |A27364-ND ‘81.72 |2-36161-5 figs EWG Size) Wee inchiaa Earn: uy COREE BerNG: 
Yellow/Yellow| 12 | 8 | .375x 1.148] .095-.200 |A27355-ND 64 56 | 2-320568-2 4 [16-14Blue| 8 343 x .859 170 |A99252-ND 53 46 [320306 
Yellow/Yellow| 12 | 10 | .375x 1.148] .095-.200 |A27356-ND 64 56 | 2-36161-3 
Yellow/Yellow| 12 | 1/4 | 531x 1.392] .095-.200 |A27515-ND 1.44 1.27 |2-320569-5 
Yellow/Brown| 10 | 8 | .375x1.148| .119-.200 [A27357-ND 90.80 | 2-320568-3 Tools 
Yellow/Brown} 10 | 10 | .375x1.148] .119-.200 |A27358-ND 76 67 | 2-36161-4 
Yellow/Brown | 10 | 1/4 | 5381x1392] .119-.200 |A27516-ND 110 97 |2-320569-6 A9996-ND PRO-CRIMPER™ II Hand Tool without Dies 
Yellow/Brown | 10 |5/16|.531x1.392| .119-.200 _|A27517-ND 1.02 90 |2-320576-3 Ag04:ND Big Set foe lniteted nagrninaisuse qin ROSOGND i. 
A9811-ND Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set ...................ccecceeeeeeeceeceeeeeeeeeeeeeeeeeee 
i i A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP™ Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
PIDG Offset Ring Tongue Terminals ring and spade terminals in 12-10, et and 22-16 AWG wire sizes) .................::eee 


A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices. 


; Stud | Dim.-Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each = | AMP A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminal and Splices 
Lib AWG pig WOE inely arin! uy OUR RartiNo: A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
22-16 Red 6 375 x 906 125 A27526-ND 53 47_‘[323039 and Tab-Lak EASTON Flaq Terminals $96.71 
3 | 2216Red | 10 375 x 906 125 A27527-ND 73 64 /324011 : 9 te shia 
16-14 Blue 6 375 x 906 150 A27528-ND 66 58 323817 A27981-ND Hand Crimp Tool for PIDG 26-22 AWG... - $531.00 
16-14 Blue | 10 375 x .906 150 A27529-ND 66 58 1323818 A27982-ND Hand Crimp Tool for PIDG 16-14 AWG... ecco cccecccccceseesecseeesseesseesseesstetseensees $424.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
384 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= Tyco Electronics AMP PIDG Spade Terminals 


Authorized Distributor 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type II, Class 1 and 2. Product Facts: 
* Temperature Rating: 105°C maximum * AMP Wire: Solid or Stranded ¢ Terminal Material: The basic terminal is conducted of fine grade high 
conductivity copper per ASTM B-152 and tin-plated per MIL-T-10727. Basic material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per 
ASTM B-139 and tin-plated per MIL-T-10727. AMP's special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical 
fumes. * Copper Sleeve: The specially designed copper sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential insulation support to the wire 
and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the wire’s insulation or breaking the conductor. « Nylon Insulation (unless otherwise 
noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 


PIDG Spade Tongue 


Stud | Dim.-Inch | Ins. Dia. | Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
26-22 Yellow 4 -203 x .627 082 A27415-ND 35 31 321035 _ _ — = — — |-— 
22-16 Red 2 -182 x .727 140 A0895-ND 33 .29 328394 = _ =— =- _ —- |- 
22-16 Red 4 .218 x .674 140 A0896-ND A0 35 327717 — _ — = _ — |- 
22-16 Red 6 .250 x .846 140 A1063-ND 25 22 34541 A1063CT-ND _ 226.83 A1063TR-ND 5,000 181.46/M =| 2-34541-1 
22-16 Red 6 .297 x .753 125 A27416-ND 33 29 34080 A27416CT-ND = 226.83 A27416TR-ND 5,000 181.46/M__| 2-34080-1 
22-16 Red 6 .297 xX .753 140 A27417-ND 33 .29 326861 _ — — = — — |[-— 
22-16 Red 8 .375 x .908 125 A27418-ND A5 40 32050 A27418CT-ND _ 453.65 A27418TR-ND 5,000 362.92/M | 2-32050-1 
22-16 Red 8 .375 x .908 140 A1064-ND 33 .29 32053 _ _ — _- _ — |-— 
22-16 Red 10 .375 x .908 125 A27419-ND A3 38 32051 = _ _ = _ —- |- 
22-16 Red 10 .375 x .908 140 A1065-ND. 33 .29 32054 _ _ _ = = — |— 
16-14 Blue 6 .244 x 846 170 A27421-ND A4 39 328281 A27421CT-ND _ 518.50 A27421TR-ND 5,000 414.80/M | 1-328281-1 
1 16-14 Blue 6 .297 x .753 170 A1073-ND 33 29 35559 A1073CT-ND — 226.83 A1073TR-ND 5,000 181.46/M =| 2-35559-1 
16-14 Blue 6 -385 x .908 170 A27420-ND 33 .29 32058 _- _ = - = —- |- 
16-14 Blue 8 .297 x .753 170 A1074-ND 33 .29 321233 A1074CT-ND _ 226.83 A1074TR-ND 5,000 181.46/M =| 2-321233-1 
16-14 Blue 8 2312 x 1.034 170 A27519-ND 60 53 325199 = = = = = = |- 
16-14 Blue 8 -385 x .908 150 A27422-ND 51 AS 32056 — _ — — — — |-— 
16-14 Blue 8 .385 x .908 170 A0897-ND 33 29 32059 _ _ — _ _— —- |- 
16-14 Blue 10 .385 x .908 150 A27520-ND 53 AT 32057 — _ — _— _— — |- 
16-14 Blue 10 -385 x .908 170 A1075-ND 33 .29 32060 A1075CT-ND _ 453.65 A1075TR-ND 5,000 362.92/M | 2-32060-1 
12-10 Yellow 6 -290 x .954 230 A27423-ND 72 63 322985 = = = = = = |— 
12-10 Yellow 6 312 x 1.095 .230 A27424-ND 68 60 326859 A27424CT-ND 426.04 774.63 A27424TR-ND 2,500 619.70/M =| 2-326859-1 
12-10 Yellow 8 406 x 1.095 .230 A0898-ND A5 39 32588 - _ — _ _— — |- 
12-10 Yellow | 10 -406 x 1.095 230 A1085-ND A5 39 32589 = = = = = -— |= 
PIDG Spring Spade Tongue 
Stud | Dim.-Inch | Ins. Dia. | Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
26-22 Yellow 4 .203 x .695 082 A27434-ND 58 51 52922 A27434CT-ND = 513.20 |A27434TR-ND 5,000 410.56/M |52922-1 
26-22 Yellow 6 .250 x .679 082 A27435-ND A4 38 52924 A27435CT-ND = 344.25 |A27435TR-ND 4,000 206.55/M | 52924-1 
26-22 Yellow 8 .375 x .787 082 A27436-ND 1.46 1.29 52925 =— _ - = _— — |- 
22-16 Red 4 .203 x .799 125 A0902-ND 42 37 52927 - =- - = _ — |-— 
22-16 Red 5 .250 x .799 125 A27437-ND A5 40 52928 = = - &— = —_ |62928-1 
22-16 Red 6 .250 x .799 126 A1067-ND 37 33 52929 A1067CT-ND = 214.23 )A1067TR-ND 5,000 171.38/M | 52929-1 
22-16 Red 6 .250 x .799 140 _ — _ = A28004CT-ND = 256.65 | A28004TR-ND 5,000 205.32/M | 52929-3 
22-16 Red 8 .375 x .860 125 A1089-ND 37 33 52930 A1089CT-ND — 256.65 | A1089TR-ND 5,000 205.32/M | 52930-1 
22-16 Red 10 406 x .908 125 A1099-ND 54 48 52931 A1099CT-ND = 256.65 | A1099TR-ND 5,000 205.32/M |52931-1 
2 16-14 Blue 5 .250 x .799 170 A28166-ND 53 AT 52934 A28166CT-ND = 513.20 | A28166TR-ND 5,000 410.56/M | 52934-1 
16-14 Blue 6 .250 x .799 170 A1078-ND 37 33 52935 = - - = _— — |= 
16-14 Blue 8 .375 x .860 170 A1093-ND 37 33 52936 A1093CT-ND = 256.65 | A1093TR-ND 5,000 205.32/M |52936-1 
16-14 Blue 8 .375 x.860 182 A28167-ND 62 55 52936-2 A28167CT-ND = 571.40 |A28167TR-ND 5,000 457.12/M | 52936-3 
16-14 Blue 10 406 x .908 170 A1094-ND 37 33 52937 _ = - = _ =— |= 
16-14 Blue 10 -406 x .908 182 A28168-ND 58 51 52937-2 = = - — = - |- 
12-10 Yellow 6 .250 x .959 .250 A1096-ND 51 45 52941 A1096CT-ND 181.47 329.95 | A1096TR-ND 2,500 263.96/M |52941-1 
12-10 Yellow 8 .375 xX 1.052 .250 A1097-ND 61 45 52942 A1097CT-ND 181.47 329.95 )A1097TR-ND 2,500 263.96/M |52942-1 
12-10 Yellow | 10 406 x 1.100 .250 A1098-ND 51 45 52943 — _ - = _ — |- 
12-10 Yellow | 1/4 625 x 1.225 .250 A27439-ND 1.79 1.58 52945 = _ - = _ — |— 
22-16 Red 6 .250 x .933 125 A09040-ND 60 53 52409 — _ - = _ — |-— 
22-16 Red 6 .250 x .933 140 A28156-ND 65 57 52409-2 = _ - = _ — |- 
22-16 Red 8 .281 x .979 125 A09041-ND 60 53 52410 A09041CT-ND = 256.65 | A09041TR-ND 5,000 205.32/M |52410-1 
22-16 Red 10 .343 x 1.005 126 A09042-ND 54 48 52411 — _ - = _— — |— 
16-14 Blue 6 .250 x .933 150 A09043-ND 37 33 52420 A09043CT-ND = 564.50 | A09043TR-ND 5,000 451.60/M | 52420-2 
16-14 Blue 6 .250 x .933 170 A27446-ND AT 68 §2420-1 A27446CT-ND = 256.65 |A27446TR-ND 5,000 205.32/M | 52420-3 
2 16-14 Blue 8 .281 x .979 150 A09044-ND 72 63 52421 = _ - = _ — |= 
16-14 Blue 8 .281 x .979 170 A27447-ND 37 33 52421-1 _ _ - = _ — |- 
16-14 Blue 10 .343 x 1.005 170 A09045-ND AL 36 §2422-1 _ =_ - = _ — |— 
12-10 Yellow 6 2312 X 1.131 -250 A27521-ND 90 79 52430-1 = = - = = = |= 
12-10 Yellow 8 375 X 1.174 .250 A27522-ND 92 81 52431-1 _ _ - = _— — |- 
12-10 Yellow | 10 .375 X 1.219 .250 A27523-ND 94 83 §2432-1 A27523CT-ND 475.94 865.35 | A27523TR-ND 2,500 692.28/M | 52432-3 
12-10 Yellow | 1/4 437 x 1.289 -250 A27524-ND 99 87 52433-1 = = - &— = = |= 
PIDG Flanged Spade Tongue 
Stud | Dim.-Inch | Ins. Dia. | Digi-Key Price Each =| AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
26-22 Yellow 2 182 x .649 082 A27426-ND 92 81 [324597 = _ - -— — -— |- 
26-22 Yellow 4 .196 x .649 .082 A27427-ND 2.31 2.04 | 52369 = — - = _ =— |- 
26-22 Yellow 6 .250 x .649 .082 A27428-ND 91 80 [51874 = _ - = _ -— |- 
22-16 Red 2 182 x .727 125 A27429-ND 54 48 | 2-324608-2 — _ - = _ - |= 
22-16 Red 2 182 x .727 -140 A0899-ND. 43 38 [324608 = = - -= = = |= 
22-16 Red 6 .250 x .737 125 A27431-ND 36 382 [322777 A27431CT-ND — 386.05 |A27431TR-ND 5,000 308.84/M = | 2-322777-1 
22-16 Red 6 .296 x .737 125 A27430-ND 36 382 | 32561 A27430CT-ND — 247.55 |A27430TR-ND 5,000 198.04/M — | 2-32561-1 
22-16 Red 6 .296 x .737 140 A1066-ND 36 31 | 32562 A1066CT-ND — 247.55 | A1066TR-ND 5,000 198.04/M — | 2-32562-1 
3 22-16 Red 8 416 x .830 140 A1088-ND 99 88 | 32498 A1088CT-ND — 642.28 |A1088TR-ND 5,000 513.82/M | 2-32498-1 
16-14 Blue 8 416 x .830 150 A99250-ND NEW! 63 55 | 33155 = - - = =—_ |= 
16-14 Blue 6 .294 x .737 170 A1076-ND 36 32 [320861 A1076CT-ND — 247.55 |A1076TR-ND 5,000 198.04/M — | 2-320861-1 
16-14 Blue 8 .294 x .737 170 A1077-ND 36 32 | 320862 A1077CT-ND — 247.55 |A1077TR-ND 5,000 198.04/M — | 2-320862-1 
16-14 Blue 8 416 x .830 170 A27518-ND 1.14 1.01 | 33156 _ _ - = _- =—- |- 
16-14 Blue 10 .294 x .737 170 A1092-ND ) 40 | 320863 A1092CT-ND — 247.55 |A1092TR-ND 5,000 198.04/M — | 2-320863-2 
12-10 Yellow 6 .296 x 1.017 .250 A0900-ND. 98 86 [325150 - = - - = = |- 
12-10 Yellow 6 .328 Xx 1.017 .230 A27432-ND 98 86 | 324587 — _ - -— = - |-— 
12-10 Yellow 8 416 x 1.017 .230 A09039-ND AQ 3 | 32510 A09039CT-ND 240.25 436.83 | A09039TR-ND 2,500 349.46/M | 2-32510-1 
12-10 Yellow | 10 416 x 1.017 .250 A0901-ND 1.18 1.04 |324015 A0901CT-ND 252.88 459.78 | AO901TR-ND 2,500 367.82/M___| 2-324015-1 
Tools A9821-ND = PIDG and PLASTI-GRIP™ Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) 
A9996-ND PRO-CRIMPER II™ Hand Tool without Dies .............. 02... ceeceeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeneenees H A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices. 


A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminals and Splices. 
A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
and Tab-Lok FASTON Flag Terminals. 


A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 
A9811-ND — Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 385 


= Tyco Electronics AMP PIDG Knife Disconnect and Butt Splices G) G 


Authorized Distributor 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type II, Class 


1 and 2. Product Facts: « Temperature Rating: 105°C maximum »* AMP Wire: Solid or Stranded ¢ Terminal Fig. 2 
Material: The basic terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM B-152 and tin-plated For 

per MIL-T-10727. Basic material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin- Stripped 
plated per MIL-T-10727. AMP's special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most Wire: 
chemical fumes. * Copper Sleeve: The specially designed copper sleeve, fitted over the terminal barrel, provides 

circumferential insulation support to the wire and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the wire’s For 
insulation or breaking the conductor. * Nylon Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high Unstripped 
dielectric strength PIDG - Spare Wire Caps: Material: Copper Tin Plated, Insulation: Nylon PIDG - Butt Splice Wire: 


Step Down Adapter Inserts: Material: « Adapter Body: Copper per ASTM B-152 ° Plating: Zinc /DyeChromate 


PIDG Butt Splices 


Dimension | Insulation 5 Cut Strip 
AWG (Inch) Diameter | Digi-Key Price Each =| AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | AMP 
Fig. Color Length Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
26-22 Yellow -890 .082 A0913-ND® 76 .67 | 2-323994-2 |— = = ia = = |= 
22-16 Redt 1.265 125 A1069-ND® 85 -75 |320559 A1069CT-ND® 369.66 672.10 |A1069TR-ND® 2,500 537.68/M | 2-320559-4 
1 16-14 Blue 1.265 150 A1080-ND® 85 -75 |320562 A1080CT-ND® 445.54 810.08 |A1080TR-ND® 2,500 648.06/M | 2-320562-3 
12-10 Yellow 1.656 .220 A1086-ND® 1.43 1.26 |320570 = = = fa = = |= 
22-26 Yellowt -890 .082 A27450-ND® 71 63 |323994 = = — fe = = |= 
24-20 Natural 1.035 -100 A27451-ND® 67 59 [323975 = = - f& = = |= 
Step Down Type (with adapter insert) 
16-14 to 22-18 Blue 1.265 -150/.115 | A27452-ND§ 1.56 1.37 |327583 A27452CT-ND§ 1630.01 2963.65 |— _ — |2-327583-1 
1 12-10 to 16-14 Yellow 1.656 -220/.170 |A27453-ND@ 2.23 1.96 |327638 = _ = ime _ a) 
12-10 to 22-18 Yellow 1.656 -220/.140 |A27454-ND. 2.54 2.24 |327639 = = — = = |= 
Radiation Resistant — RoHS Compliant 
1 22-16 Red Stripe 1.265 125 A33733-ND 1.48 1.30 |696427-1 = = el — = = |= 
@ RoHS Compliant § Includes adapter insert + 26-22 splices are 26-24 range in accordance with MIL-T-7928 4 22-16 splices are 22-18 range in accordance with MIL-T-7928 
PIDG - Spare Wire Caps — RoHS Compliant Dimension | Insulation ; 
(Inch) Diameter | Digi-Key Price Each AMP 
Insulation Cap ‘ Fig. AWG Length (Inch) Part No. 10 100 Part No. 
5 avi || Ce || Cee Res ee caer aD 3 | 1210 Veliow | 1.260 250 | A09046-ND 2.19 1.93 [35762 
Se inch) oe Tesess | Lares Sree: 12-10 Yellow | 1.234 230 |A99253-ND NEW! | 2.41 2.12 |320620 
Unstripped Wire 
— .048 - .075 Transparent |A27478-ND 34 .30 324484 Tools and Kits 
‘ ~ paneuaaed Fed pounieiNe 8 Be see (A9996-ND — PRO-CRIMPER II™ Hand Tool without Di 48.00 
= 120 = 145 Blue A27480-ND A5 39 [324486 : ‘ eee oeetengue uae He AS. 
Stripped Wire A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 . . $60.00 
22-18 124 Red A27481-ND 39 35 328307 A9811-ND Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set .... ... $97.50 
2! 16-14 149 Blue A27482-ND 50 44 328308 A09093-ND Sealed Splice Connector Kit (includes 10 [12-10 AWG] splice, 15 [22-18 AWG] splice, 
12-10 210 Yellow A27483-ND 55 48 328309 25 [16-14 AWG] splice, molded case and crimping tool) — RoHS Compliant ........ $219.45 
" i s x A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP™ Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
PIDG Knife Disconnect Splices — RoHS Compliant ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) ................ $141.57 
Dimension | Insulation A27484-ND Long Handle Tool for PIDG Spare Wire Caps (16-22 AWG)................00 0c cece eee $424.50 
(Inch) | Diameter | Digi-Key rice Each |AMP. A27485-ND Heavy Head Tool for PIDG Spare Wire Caps (10-12 AWG 606.00 
Fig. AWG Lenath (Inch) PartiNG: 10 100 Part No. leavy Head Tool for pare Wire Caps ( ) ena adanaiheekssaanastee bands $606. 
22-16 Red 878 “125 A27473-ND 71 63 320555 A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices..... $43.32 
22-16 Red 878 140 A1068-ND 65 57 32446 A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminals and Splices..................... $40.34 
3 
16-14 Blue 878 .150 A27474-ND 71 63 320566 A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Terminals, Splices, 
16-14 Blue 878 -170 A1079-ND 65 57 [82448 and Tab-Lok FASTON Flag Terminals...........0.00c.cccccccccccessssssssesseceeeeeees $96.71 


AMP ELECTRO-TAP Connectors and Closed End Splices 
ELECTRO-TAP Cable Connector/Splice 


¢ Housing Material: Nylon * Contact Material: Brass * Contact Plating: Tin 


Insul. Dia. | Dimension — Inch Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.| AWG Inch L WwW H Color | Part No. 1 10 | Part No. 
1 20-18 -160 .687 | .484 | .450 Red |A1050-ND 79 63 |53440-2 
14-18 -160 .687 | .484 | .450 | Blue |A1051-ND 79 -63 | 53440-1 


Closed End Splices 


* For single and multiple wire applications * Nylon or vinyl or PVF? insulated * Temperature Ratings of 90°C, 6 AWG (0.3 to 6.0 mm’); 509 to 42, 700 CMA * Copper or steel splice material * Plated or unplated » Solid or 
105°C, 150°C * 300V, 600V or 1000V rated * Crescent crimp configuration * Covers wire ranges from 22 to stranded copper wire * UL and CSA approved 


Insul. Open. Dia. | Length | Splice | Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Cut Strip Pricing —_| Digi-Key Tape and Reel | AMP 
Fig. | AWG | Color | Mat’l. Inch Inch | Mark* | Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Vinyl BOMB-TAIL Splices 

22-16| Blue | Copper 173 -750 VS | A09052-ND 3.49 30.71 |34306 = a — |j-— = = |= 

22-16 | Trans.| Steel 265 1.000 ECV |A27476-ND 2.01 17.67 |328890 = _— — |j- = = |= 

22-16 | Trans. | Steel 265 -825 ECV_|A09053-ND 1.46 12.85 | 330021 = = -— |j- = os || =~ 

22-14] Blue | Copper 215 -800 VS |A27567-ND 3.45 30.32 |34864 = _— — |j-— = =. |= 

22-14] Red | Copper -156 .729 VS | A09054-ND 3.55 31.27 |34304 = — — |j-— = es, fe 

22-14 | Purple | Copper 187 -740 VS__|A09055-ND 1.65 14.54 |36964 A09055CT-ND 108.64 197.53 | AO9055TR-ND 2,500} 118.52/M |2-36964-2 
2 22-14 | Purple | Copper 235 78: VS |A27475-ND 1.75 15.40 |2-328375-3 |— a — |j— — ean Be 

22-14 | Purple | Copper 235 -900 ECV_|A27568-ND 2.13 18.78 |55843-1 = = — |= = a 

22-12 | Trans. | Copper -360 1.500 ECV |A09056-ND 2.01 17.68 |53234-1 = — — |j-— = = 

22-12 | Trans. | Copper -360 1.125 ECV_|A27571-ND 1.77 15.59 | 329251 = _ —- |- = = 

22-10 | Yellow | Copper 235 975 VS | A09059-ND 3.64 32.04 | 34308 = a — j= = = |= 

22-10 | Yellow | Copper -300 1.010 VS | A09060-ND 8.27 72.81 |34865 = — — |j-— = —a— 

22-10 | Purple | Copper 312 1.010 VS __|A09057-ND 1.78 15.64 | 36965 A09057CT-ND 117.34 213.35 |A09057TR-ND. 1,500] 128.02/M_|1-36965-1 

18-8 | Green | Copper -500 1.575 ECV_|A09061-ND 5.18 45.57 |320788 = — — |-— = == 
Nylon Molded Splices 

2 | 22-14 | Trans. | Copper -250 -680 ECN | A09062-ND 2.15 18.88 |35115 A09062CT-ND 118.88 216.15 |A09062TR-ND 2,500 | 172.92/M | 1-35115-0 

22-10 | Trans. | Copper 375 775 ECN |A09063-ND 2.29 20.17 |35653 A09063CT-ND 130.75 237.73 |A09063TR-ND 1,500} 190.18/M |2-35653-1 
3 | 22-10] Trans. | Copper 375 970 EC |A09064-ND 2.17 19.11 |53915-1 A09064CT-ND 208.84 379.70 |A09064TR-ND 1,500| 227.82/M |53915-2 

22-10 | Trans. | Copper 375 -720 EC _|A27477-ND 2.47 21.76 |328730 A27477CT-ND 139.88 254.33 |A27477TR-ND 1,500 | 152.60/M_|2-328730-1 


* VS = 300V, 90°C ECV = 600V maximum Building Wiring, 1000V maximum Fixtures and Signs, 105°C UL, 90°C CSA ECN = 300V, 105°C EC = 600V maximum Building Wiring, 1000V maximum Fixtures and Signs, 105°C 
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Temperature Rating: 90°C maximum Material: 
* Terminal Body: Copper 
per ASTM B-152 « Plating: Tin per MIL-T-10727 
(spring spade terminals are phosphor bronze per 
ASTM B-139 or brass per ASTM B-36 and tin- 
plated per MIL-T-10727) Voltage: 600V maximum 


¢ Insulation: Vinyl 


(1000V Fixture or Sign). 


Recognized under the component program of 
Underwriters Laboratories Incorporated File No. 


E13288. 


Ring Tongue Terminals 


AMP PLASTI-GRIP™ Terminals and Splices 


Stud Dim.-Inch | Ins. Dia. | Digi-Key Price Each =| amp Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel | AMP 
Fig. Size WxLl Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Qty. Pricing __| Part No. 
22-16 AWG Red 
2 218 x .684 140 A0954-ND .28 25 |34140 = = — = =| 
4 218 x .684 125 A27302-ND .28 25 |32944 = = — = = |= 
4 218 x .684 -140 A0955-ND .28 -25 |34141 AO955CT-ND = 202.70 |A0955TR-ND 5,000 162.16/M |2-34141-1 
4 .281 x .809 -140 A28199-ND .37 +32 |34143 = = — fe = = |= 
6 218 x .684 125 A27303-ND 28 25 [32945 A27303CT-ND = 210.83 |A27303TR-ND. 5,000 168.66/M | 2-32945-1 
6 .218 x .684 -140 A09016-ND§ .28 25 |34142 = = — fe = = |= 
6 .281 x .809 125 A27304-ND .28 25 |32947 A27304CT-ND = 202.70 |A27304TR-ND. 5,000 162.16/M | 2-32947-1 
6 .281 x .809 140 A0956-NDO .28 25 |34144 AO956CT-ND _— 202.70 |A0956TR-ND 5,000 162.16/M |2-34144-1 
6 312 x .856 125 A27305-ND .28 25 |32950 A27305CT-ND _— 210.83 |A27305TR-ND. 5,000 168.66/M | 2-32950-1 
6 «312 x .856 140 A27306-ND 28 25 [34147 A27306CT-ND = 202.70 _|A27306TR-ND. 5,000 162.16/M_|2-34147-1 
1 8 .281 x .809 125 A27308-ND .28 .25 |32948 A27308CT-ND = 385.58 |A27308TR-ND. 5,000 308.46/M | 2-32948-1 
8 .281 x .809 140 A09017-ND§ .21 -19 |34145 A09017CT-ND = 202.70 |A09017TR-ND. 5,000 162.16/M |2-34145-1 
8 312 x .856 125 A27307-ND .28 .25 |32951 A27307CT-ND = 210.83 |A27307TR-ND. 5,000 168.66/M | 2-32951-1 
8 .312 x .856 140 A0957-NDO 21 -19 |34148 A0957CT-ND = 202.70 |A0957TR-ND 5,000 162.16/M |2-34148-1 
10 .281 x .809 125 A28192-ND .28 25 |32949 A28192CT-ND = 361.35 |A28192TR-ND 5,000 289.08/M_|2-32949-1 
10 .281 x .809 140 A09018-ND§ .28 25 |34146 = _ — _ = |= 
10 312 x .856 125 A09019-ND .28 .25 |32952 A09019CT-ND _ 202.70 |A09019TR-ND. 5,000 162.16/M | 2-32952-1 
10 .312 x .856 140 A0958-NDO 27 .24 |34149 A0958CT-ND = 202.70 |A0958TR-ND 5,000 162.16/M |2-34149-1 
1/4 -469 x 1.090 125 A27309-ND 37 «32 |32953 A27309CT-ND = 485.18 |A27309TR-ND 5,000 388.14/M | 2-32953-1 
1/4 469 x 1.090 140 A0959-ND 33 29 [34150 AO959CT-ND. — 233.28 | AO959TR-ND 5,000 186.62/M_|2-34150-1 
5/16 469 x 1.090 -140 A0960-ND 33 29 |34151 AO960CT-ND _ 233.28 |AO960TR-ND 5,000 186.62/M |2-34151-1 
3/8 531 x 1.230 140 A0961-ND 34 30 [34152 = = = = = = |= 
16-14 AWG Blue 
4 -250 x ..715 193 A0962-ND .37 «32 |34157 = _ — fe = — |= 
6 .250 x ..715 193 A09020-ND§ 28 25 |34158 = _ — fe = — | 
6 -343 x .871 193 A0963-NDO .28 25 |34159 A0963CT-ND = 210.83 |A0963TR-ND 5,000 168.66/M | 2-34159-1 
8 -312 x 825 193 A27311-ND .28 25 |328527 = = — fe = = |= 
8 343 x .871 145 A27310-ND 28 25 [32959 A27310CT-ND = 414.35 |A27310TR-ND 5,000 331.48/M_ | 2-32959-1 
1 8 343 x .871 193 A0964-ND .21 19 /34160 A0964CT-ND = 202.70 |A0964TR-ND 5,000 162.16/M |2-34160-1 
10 343 x .871 145 A09021-ND .28 -25 |32960 A09021CT-ND = 202.70 |A09021TR-ND. 5,000 162.16/M |2-32960-1 
10 343 x .871 193 A0965-ND 27 -24 |34161 AO965CT-ND = 202.70 |A0965TR-ND 5,000 162.16/M |2-34161-1 
1/4 469 x 1.090 145 A27312-ND 49 43 | 32961 = = — | — —\— 
1/4 469 x 1.090 -193 A0966-ND 25 22 |34162 = = le — — i 
5/16 -469 x 1.090 193 A0967-ND 33 29 |34163 = = — fe = = |= 
3/8 531 x 1.248 -193 A0968-ND 36 32 [34164 = = = & = = |= 
16-14HD AWG Yellow/Black 
10 343 x 1.046 250 A28193-ND 52 46 |321518 A28193CT-ND 203.84 370.63 |A28193TR-ND. 2,500 296.50/M | 2-321518-1 
1 1/4 500 x 1.188 -250 A32017-ND 61 -54 |35349 = = — fe = = |— 
1/4 531 x 1.296 -200 A27555-ND 55 48 |34824 = = = = =: |= 
12-10 AWG Black 
il 1/4 -500 x 1.247 -300 A32018-ND 51 45 |35492 = = - & = = |= 
12-10 AWG Yellow 
6 .281 x .953 250 A27313-ND 37 -33 | 34852 = = — & = = |= 
6 -375 x 1.098 250 A28194-ND 37 -33 | 34168 A28194CT-ND 152.46 277.20 |A28194TR-ND. 2,500 221.76/M | 2-34168-1 
8 -375 x 1.098 250 A0969-ND 37 -33 | 34853 AO969CT-ND 152.46 277.20 |A0969TR-ND 2,500 221.76/M | 2-34853-1 
10 -375 x 1.098 -250 A0970-NDO 36 «32 |34854 A0970CT-ND 109.51 199.10 |A0970TR-ND 2,500 159.28/M | 2-34854-1 
a 1/4 400 x 1.373 -300 A28195-ND Al -36 | 55678-1 A28195CT-ND 267.77 486.85 |A28195TR-ND 1,500 389.48/M_|55678-2 
1/4 531 x 1.327 250 A0971-ND 43 38 |34855 A0971CT-ND 166.36 302.48 |A0971TR-ND 2,500 241.98/M | 2-34855-1 
5/16 531 xX 1.327 -250 A0972-ND 43 38 | 34856 = = — fe — | 
3/8 593 x 1.421 250 A0973-ND 43 -38 |34173 = = — fe = = |— 
1/2 -750 x 1.594 -250 A09023-ND§ 1.19 1.05 [34837 = = = = = = |= 
8 AWG Red 
8 478 x 1.586 -360 A27530-ND 1.15 1.01 |52041 = = — & _ = |— 
10 431 x 1.556 -360 A27318-ND 75 ‘66 |52263 = = — |A27318TR-ND 500 220.09 | 52263-2 
10 431 x 1.576 -330 A27317-ND 75 -66 |52263-1 = = — eS = = |= 
1/4 431 x 1.561 -360 A28196-ND 1.85 1.63 |55621-1 = a — |e = = |\— 
1 1/4 478 x 1.586 -360 A27320-ND 1.15 1.01 |52041-1 = = —_|A27320TR-ND 500 614.30 |52041-7 
1/4 -478 x 1.600 -330 A27319-ND 1.13 -99 |52041-3 = = — |A27319TR-ND 500 604.27 |52041-9 
5/16 587 x 1.696 -360 A27321-ND 1.23 1.08 |52291 = = — fe = = |= 
3/8 587 x 1.696 -360 A27531-ND 1.17 1.03 |52291-1 = = — fe _ = |= 
1/2 875 x 1.860 -330 A27532-ND 2.79 2.45 |52262-1 = = => & _ = |= 
6 AWG Blue 
8 -500 x 1.869 -360 A27322-ND 2.28 2.01 |52042-2 = = ae — = = |— 
10 468 x 1.719 -436 A27323-ND 1.20 1.06 |52265 = = — eS — <= 
10 -500 x 1.844 436 A27533-ND 2.28 2.01 |52042-4 = = — fe — — | 
1/4 -398 x 1.846 -450 A28197-ND 1.45 1.28 |55679-1 = = — fe = = |= 
1 1/4 500 x 1.844 436 A27325-ND 1.28 1.13 |52042-1 = = -— & = =| 
1/4 -500 x 1.869 -360 A27324-ND 1.33 1.17 |52042-3 = = — |A27324TR-ND 500 653.92 |52042-9 
5/16 625 x 1.906 -450 A27326-ND 2.26 1.99 |52264 = = — fe = = |= 
3/8 625 x 1.906 -450 A27534-ND 2.57 2.26 |52264-1 = = — fe = |= 
1/2 815 x 1.851 436 A27535-ND 3.10 2.73 |52350 = = — = = = | 
4 AWG Yellow 
10 546 x 1.948 -450 A27327-ND 1.68 1.48 |52043-2 = = — fe = = |= 
1/4 546 x 1.948 -450 A27328-ND 2.65 2.34 |52043-3 = = — fe = = |= 
1 1/4 546 x 1.948 515 A27329-ND 2.84 2.50 |52043-1 = = — fe _ = |= 
5/16 679 x 2.014 -450 A27330-ND 2.94 2.59 |52266-3 = = — fe _ = |= 
5/16 679 x 2.014 615 A27331-ND 2.68 2.36 | 52266 = = ie — = = |= 
3/8 679 x 2.014 -450 A27536-ND 2.64 2.32 |52266-4 = = - & = = |= 
2 AWG Red 
1/4 675 x 2.071 -560 A27332-ND 3.49 3.07 |52267-1 = _ — fe = = |— 
4 5/16 .711 x 2.089 -560 A27537-ND 3.46 3.05 |52044-4 = = — fe = = |— 
5/16 .711 x 2.089 -632 A27538-ND 2.30 2.03 |52044-1 = = — fe = = |— 
3/8 711 x 2.089 -632 A27539-ND 3.50 3.08 |52044-2 = ca -— & = | 
1/0 AWG Blue 
1 5/16 -807 x 2.447 684 A27333-ND 3.23 2.85 |52045-1 = = — fe = = |— 
3/8 807 x 2.447 -665 A27540-ND 3.23 2.85 |52045-5 = = = & = = |= 
§ Short; 0 Long (Continued) 
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AMP PLASTI-GRIP™ Terminals and Splices (cont) 


Spade Tongue Terminals 


[ms] 


Stud Dim.-Inch | Ins. Dia. | Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | AMP 
Fig. Size WxLl Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
22-16 AWG Red 
6 250 x .858 140 [A27425-ND 28 25 (327043 ‘A27425CT-ND = 210.83 |A27425TR-ND 5,000 | 168.66/M |2-327043-1 
6 .297 x .765 125 | A27572-ND 35 31 327735 A27572CT-ND = 443.23 | A27572TR-ND 5,000 | 354.58/M |2-327735-1 
5 6 .297 x .765 140 |A0974-ND 28 25 |320665 — — — — — |= 
8 .375 x .920 125 |A27573-ND 38 34 |32981 A27573CT-ND < 421.68 | A27573TR-ND 5,000 | 253.01/M |2-32981-1 
8 .375 x .920 140 |A0975-ND 28 25 |34155 = = — — — |= 
10 .375 x .920 140 |A0976-ND 28 25 [34156 = = ae = — |= 
16-14 AWG Blue 
6 297 x .765 145 [A0977-ND 28 25 (322994 = = — BE = y= 
2 8 .385 x .920 .193 | A0978-ND 28 25 |34166 = = — -& = se 
10 .385 x .920 .193 _|A0979-ND 28 25 [34167 = = - & = a 
12-10 AWG Yellow 
5 8 406 x 1.095 250 [A0980-ND 69 ‘61 135152 = = — B = == 
10 406 x 1.095 250 |A0981-ND. 37 33 [34176 A0981CT-ND 304.91 554.38 _ | A0981TR-ND 2,500 | 443.50/M |2-34176-1 
Flanged Spade 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. | Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | AMP 
Fig. Size WxLl Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
22-16 AWG Red 
6 328 x .749 140 [A28249-ND 61 54 1324560 ‘A28249CT-ND = 606.08 ]A28249TR-ND 5,000 | 484.86/M ]2-324560-1 
6 296 x .749 140 | A0982-ND 31 27 |322249 A0982CT-ND = 220.83 | A0982TR-ND 5,000 | 176.66/M |1-322249-1 
3 8 416 x 842 140 | A0983-ND 72 63 |324169 = = — = = 
8 296 x .749 140 | A27433-ND 40 .36 | 1-322249-0 | A27433CT-ND = 530.00 |A27433TR-ND 5,000 | 424.00/M |1-322249-9 
10 .296 x .749 140 | A0984-ND 61 54 |328516 = = — -& = = |= 
16-14 AWG Blue 
3 6 294 x .749 193 7A0985-ND Bf 27 [324165 A0985CT-ND = 220.83 [A0985TR-ND 5,000 | 176.66/M ]2-324165-1 
8 .294 x ..749 193 | A09024-ND. A4 39 |53874-1 A09024CT-ND. = 333.38 | A09024TR-ND 5,000 | 266.70/M _|53874-2 
12-10 AWG Yellow 
6 296 x 1.017 250 | A0986-ND 69 61 1324587 A0986CT-ND 371.28 675.05 |A0986TR-ND 2,500 | 540.04/M ]1-324581-1 
3 8 416 x 1.017 .250 | A0987-ND 83 73 |324172 = = — = = = |= 
10 416 x 1.017 .250___ | A09025-ND. 79 70 |52856 = = — & = = |= 
Spring Spade Tongue 
Stud | Dim.-Inch | Ins. Dia. | Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape and Reel | AMP 
Fig. Size WxLl Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Sg ee oe SOF Re es ee ee eS 
22.16 AWG Red 
4 203 x 811 140 [A0988-ND 33 29 ‘152947 A0988CT-ND 491.75 [A0988TR-ND 5,000 | 393.40/M ]52047-1 
6 234 x .811 140 | A27440-ND 33 29 |53240-1 A27440CT-ND — 245.90 |A27440TR-ND 5,000 | 147.54/M |53240-2 
6 .250 x .811 .140 | A0989-ND 32 28 |52949 A0989CT-ND — 236.45 | A0989TR-ND 5,000 | 189.16/M |52949-1 
4 8 1244 x 872 140 |A27441-ND 4 38 = |53241-1 A27441CT-ND — 236.45 |A27441TR-ND 5,000 | 189.16/M |53241-2 
8 .375 x .872 .140 | A0990-ND 40 35 |52950 AO990CT-ND — 491.75 |AO990TR-ND 5,000 | 295.05/M_|52950-1 
10 294 x .920 140 |A27442-ND 40 35 [53242-1 = = — = = = 
10 406 x .920 .140 | A0991-ND 48 43 |52951 A0991CT-ND — __472.88 |A0991TR-ND 5,000 | 283.73/M |52951-1 
16-14 AWG Blue 
6 250 x 811 193 [A0992-ND 32 28 152955 A0992CT-ND 236.45 [A0992TR-ND 5,000 | 189.16/M ]52055-1 
6 .250 x .860 .250 | A27575-ND A4 38 |52955-2 = = — -— = —— 
Z 8 244 x 872 193 | A27443-ND 37 33 |53244-1 — = a = = 
8 .375 x 872 .193 | A0993-ND 38 34 |52956 A0993CT-ND — 245.90 | A0993TR-ND 5,000 | 196.72/M |52956-1 
10 .294 x .920 .193 | A27576-ND 4 38 |53245-1 = = —-— = — |= 
10 406 x .920 193 [A0994-ND 33 29 [52957 AO994CT-ND — 236.45 [A0994TR-ND 5,000 | 141.87/M [52057-1 
12-10 AWG Yellow 
6 250 x .959 200 [A27577-ND 58 51 [52961 A27577CT-ND 352.25 640.45 [A27577TR-ND 2,500 | 384.28/M ]52061-1 
6 .250 x .959 .250 | A27444-ND 57 50 |53246-1 = — ——- = = |= 
4 8 .312x1.052 | .250 | A27541-ND 60 53 |53247-1 = = a = a 
8 .375x1.052 | .200 | A27578-ND 61 54 |52962 = — a = =|- 
10 | .406x 1.100 | 200 _|A27445-ND 62 55 |52963 = = —_ & — — |— 
22.16 AWG Red 
6 250 x .945 140 [A09027-ND 56 49 ‘152453 = = =—Pp = == 
4 8 .281 x .991 .140 | A09028-ND 55 49 (|52454 = = a = a 
io | .343x 1.017 | 140 | A09029-ND AG A1__|52455 = = -_- = = 
16-14 AWG Blue 
6 250 x .945 “193 ]A09030-ND 53 47 ‘152463 = = — -E = = |= 
4 8 .281 x .991 170 | A09031-ND 56 49 |52464 A09031CT-ND — 491.75 |A09031TR-ND 5,000 | 295.05/M |52464-1 
io | .343x 1.017 | _.170 | A09032-ND 67 59 |52465 = = —£- = = 
Butt Splices NEW! Insulated Round Wire Pin 
Dim.L | Ins. Dia. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reelt Insul. Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Max. Inch Inch Part No. 10 100 | Part No. 500 1,000 | Qty. | Pricing Fig. AWG Color Inch Part No. 10 100 Part No. 
26-22 AWG Yellow (26-24 per MIL-T-7928) 12-10 Yellow 251 A99255-ND 55 48 165085 
5 | 620 080 AON ais BS Geiss mIL-¥-7938)— == = 7B 22-16 Red 146 | A99256-ND 66 58 165143 
zi e -18 per -T- = uy 
aes 90 ROSES Red (20-788 22-16 Red 146 | A99257-ND 58 51 165167 
1.065 170 |A27462-ND 32.28 |— — —| - — ; 
5 | 4076 | 140 | A0997-ND 32 20 |aogo7cr-no | 191.38 238.88 2500] 191.10m| Parallel Splices 
1.065 | .083 x .171 | A27463-ND 32.28 |= = =| = = Dim. L Insul. Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
—_ ao 16-14 awe Blue Fig. AWG Color | Max. Inch Inch Part No. 10 100 Part No. 
1.065 170 | A0998-ND 24.21 | AO998CT-ND 116.53 211.88] 2,500 | 169.50/M Se pe 80 4 poe 3 a oe 3 
5) 1065 | 215 Reeeony 32 28 i es eae 16-14 Blue 760 140 |A27469-ND '36 32 [34133 
1.105 170 |A28185-ND a - -|- - 8 iei4°Bl 5 ; ; : 
: = 2 ~| — = -14 Blue 760 170 |A27470-ND 35 31 |34134 
1065 __|.135 90.285 [BMEHoe aD ao 12-10 Yellow | 843 200 |A27471-ND 55 4g | 34135 
16-14 AWG Natural with Blue Stripes 12-40 Yellow | 870 230 [a27472-ND 48 42 _ [34136 
5 [1.065 170 [A27542-ND 32.28 [= : ’ é ! 
12.10 AWG Yellow a 
7.160 200 )A27466-ND 55 49 J— = = = Ring Flag Tongue 
5 | 1.160 230 |A0999-ND 36 32 |— = al eae = AWG Stud | Insul. Dia. [Digi-Key Price Each AMP 
1.160 250 __|A27467-ND 73 64 |— == == = Fig. | Stripe Color Size Inch —_| Part No. 10 100 _ | Part No. 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 16-14 Blue 14 170 _[A27557-ND 157 7.38 [322310 
. . 9 16-14HD Black 14 .230 | A27558-ND 1.85 1.63  |322313 
Multiple Stud Terminals 12-10 Yellow 14 230 |A27559-ND 2.49 219 [322316 
AWG Stud | Insul. Dia. | Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape & Reel | AMP 
Fig. Color Size Inch Part No. 100 Part No. 5,000 PartNo. | A9996-ND PRO-CRIMPER II™ Hand Tool without Dies 
6 | 22-16 Red | 6-8-10 125 [A27556CT-ND 38.59 A27556TR-ND | 250.60/M_ [54774-2| A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 . 
A9811-ND Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set .... 
Ring Tongue 90° Bend Terminal A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP™ Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
- — Price Each ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) 
; Stud Insul. Dia. | Digi-Key Wo AMP A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminal and Splices 
Fig. | AWG Color Size Inch Part No. 10 100 _| Part No. A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminals and Splices 
8 Red 10 360 A27563-ND 2.34 2.06 | 55654-1 A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
7A 6 Blue 1/4 436 A27564-ND 3.46 3.05 = |54754-1 and Tab-Lok FASTON Flag Terminals. .........0000000cccccccccceesseeeeeeccseseeeceessceesstseeeeeese $96.71 
4 Yellow V4 436 A33736-ND 4.38 3.85 |54748-1 A27991-ND Hand Tool CERTI-CRIMP and PLASTI-GRIP™, 20-26 AWG ...........:cccccceceeteeseeseeeeeeeees $1692.00 
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PIDG FASTON: Receptacle material is brass unless otherwise noted. Ultra-Fast Plus: Fully Insulated FASTON Receptacles 
offer all the advantages of the standard Ultra-Fast product plus an insulation crimp. Ultra-Fast FASTON Receptacles are 
preinsulated assemblies featuring a co-molded housing produced from two different nylon materials. The receptacle and wire 
barrel portions of the housing are molded from type 6/6 nylon material with a 125°C UL temperature rating. The insulation barrel 
is molded from a premium grade nylon. Material: * Housing: Nylon Type 6/6 * Terminal: Tin-Plated, Copper alloy * Base : Brass 


PIDG FASTONS 


AMP FASTONS™ 


Insulation Fits Tab Insul. Dia. | Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. AWG Color Size (Inch) Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing —_| Part No. 
-110” Low Insertion 
22-18 Red 110 x .016 135 A27944-ND 36 32 640921-1 A27944CT-ND _ 355.20 | A27944TR-ND 5,000 284.16/M |640921-2 
22-18 Red -110 x .020 135 A09050-ND 36 32 640923-1 A09050CT-ND _ 269.10 | AO9050TR-ND 5,000 215.28/M | 640923-2 
1 22-18 Red -110 x .032 135 A09051-ND 36 32 640925-1 A09051CT-ND = 269.10 | A09051TR-ND 5,000 215.28/M | 640925-2 
16-14 Blue 110 x .020 170 A0912-ND 36 32 640929-1 A0912CT-ND _ 269.10 |A0912TR-ND 4,000 215.28/M | 640929-2 
16-14 Blue -110 x .032 170 A27967-ND 36 32 640931-1 A27967CT-ND = 269.10 | A27967TR-ND 4,000 215.28/M | 640931-2 
16-14 Blue 110 x .016 170 A27964-ND 36 32 640927-1 A27964CT-ND _ 269.10 | A27964TR-ND 4,000 215.28/M_ | 640927-2 
.110” Standard 
22-18 Trans. 110 x .016 -100 A27942-ND§ 41 37 61048-1 A27942CT-ND§ _ 418.50 | A27942TR-ND§ 5,000 334.80/M |61048-2 
1 22-18 Trans. .110 x .020 -100 A09049-ND§ 1 37 61060-1 A09049CT-ND§ 9 288.95 | AO9049TR-ND§ 5,000 231.16/M |61060-2 
22-18 Trans. 110 x .032 100 A0911-ND§ AI 37 60894-1 A0911CT-ND§ = 288.95 | A0911TR-ND§ 5,000 231.16/M | 60894-2 
-187” Series 
26-24 Yellow .187 x .020 082 A27940-ND§ 27 24 641321-1 A27940CT-ND§ =- 355.20 | A27940TR-ND§ 5,000 213.12/M | 641321-2 
1 22-18 Red .187 x .020 135 A0909-ND 27 24 640917-1 AQ909CT-ND _ 219.23 | AOQO9TR-ND 4,000 175.38/M | 640917-2 
16-14 Blue -187 x .020 170 A0910-ND 36 32 640919-1 A0910CT-ND = 269.10 | AO910TR-ND 4,000 215.28/M | 640919-2 
-205” Series 
22-18 Red .205 x .020 135 A09047-ND 36 32 640909-1 A09047CT-ND _ 269.10 | A09047TR-ND 4,000 215.28/M | 640909-2 
22-18 Red/Black .205 x .020 135 A27955-ND 81 ral 640174-1 _ _ —- = _ — |- 
1 22-18 Red .205 x .032 135 A0907-ND 36 32 640911-1 A0907CT-ND _ 269.10 | A0907TR-ND 4,000 215.28/M | 640911-2 
16-14 Blue .205 x .020 170 A09048-ND 36 32 640913-1 A09048CT-ND _ 355.20 | A09048TR-ND 4,000 284.16/M |640913-2 
16-14 Blue .205 x .032 170 A0908-ND 36 32 640915-1 A0908CT-ND = 355.20 | AO908TR-ND 4,000 284.16/M | 640915-2 
-250” Series 
22-18 Red .250 x .032 140 A0903-ND 27 24 640903-1 A0903CT-ND _ 219.23 | AO903TR-ND 4,000 175.38/M | 640903-2 
22-18 Red .250 x .032 135 A27957-ND¥ 43 38 55675-1 A27957CT-ND$ _ 360.65 | A27957TR-ND$ 4,000 288.52/M |55675-2 
16-14 Blue .250 x .032 170 A0904-ND .29 26 640905-1 A0904CT-ND 124.66 226.65 | AO904TR-ND 3,500 181.32/M |640905-2 
1 14-12 Green -250 x .032 -250 A0905-ND§ 58 51 42844-1 A0905CT-ND§ 230.23 418.60 | AOQ05TR-ND§ 2,500 334.88/M | 42844-3 
14-12 Green -250 x .032 .250 A27977-ND§0 62 55 = | 42844-2 = = — {me _ = | — 
12-10 Yellow -250 x .032 .250 A0906-ND 50 A4 640907-1 AQ906CT-ND 205.49 373.63 | AOQO6TR-ND 2,500 298.90/M |640907-2 
12-10 Yellow -250 x .032 -250 A27978-ND 1.11 97 61198-2 = = -— -& = = [- 
§ Not UL or CSA approved or listed $Unplated receptacle body 4 Receptacle material is phosphor bronze 
Ultra-Fast FASTON Receptacles 
AWG Insulation Mating | Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip and Reel AMP 
Fig. Color Diameter Tab Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing —_| Part No. 
-110” Series 
2 22-18 Red .060-.120 020 = = = _ A27844CT-ND 90.57 155.57 |A27844TR-ND 3,000 138.28/M_|2-520932-2 
-187” Series 
22-18 Red .060-.135 020 A27846-ND 37 32 2-520409-2 A27846CT-ND 96.87 176.13 |A27846TR-ND 2,700 140.90/M | 2-520401-2 
9 22-18 Red .060-.135 032 A27848-ND 37 32 2-520411-2 A27848CT-ND 96.87 176.13 |A27848TR-ND 2,700 140.90/M | 2-520403-2 
16-14 Blue .090-.160 020 A27850-ND 37 32 3-520410-2 A27850CT-ND _ 176.13 |A27850TR-ND 2,200 140.90/M | 3-520402-2 
16-14 Blue .090-.160 032 A27852-ND 37 32 3-520412-2 A27852CT-ND = 176.13 |A27852TR-ND 2,200 140.90/M_|3-520404-2 
.250” Series 
9 22-18 Red .060-.135 032 A27854-ND 40 35 2-520407-2 A27854CT-ND 106.37 193.40 | A27854TR-ND 2,200 154.72/M | 2-520405-2 
16-14 Blue .090-.160 .032 A27856-ND 40 35 3-520408-2 A27856CT-ND 106.37 193.40 | A27856TR-ND 2,200 154.72/M_|3-520406-2 
Ultra-Fast Fully Insulated 
-110” Series 
26-22 Violet -100 020 A27793-ND 30 26 7-520366-2 A27793CT-ND — 164.70 | A27793TR-ND 3,000 131.76/M | 7-520365-2 
22-18 Red 120 016 A27795-ND 30 26 2-520081-2 A27795CT-ND _ 164.70 | A27795TR-ND 3,000 131.76/M | 2-520080-2 
22-18 Red 120 020 A27797-ND 26 .23 2-520084-2 A27797CT-ND _ 164.70 | A27797TR-ND 3,000 131.76/M | 2-520083-2 
2 22-18 Red 120 032 A27799-ND 30 26 2-520273-2 A27799CT-ND _ 164.70 | A27799TR-ND 3,000 131.76/M | 2-520272-2 
22-18 Red 230 020 _ = = _ A27800CT-ND 96.74 166.16 | A27800TR-ND 2,000 147.70/M_| 2-520306-2 
22-18 Red 230 032 _ _ _ = A27801CT-ND 96.74 166.16 |A27801TR-ND 2,000 147.70/M | 2-520310-2 
16-14 Blue .260 020 = _ =_ — A27802CT-ND 96.74 166.16 |A27802TR-ND 2,000 147.70/M_|3-520370-2 
.187” Series 
22-18 Red 135 020 A27804-ND 25 22 2-520182-2 A27804CT-ND 83.77 152.30 | A27804TR-ND 2,700 121.85/M | 2-520181-2 
22-18 Red 135 032 A27806-ND 28 25 2-520194-2 A27806CT-ND 83.77 152.30 | A27806TR-ND 2,700 121.85/M | 2-520193-2 
22-18 Red .230 020 = _ _ = A27807CT-ND 89.47 153.68 | A27807TR-ND 2,000 136.60/M | 2-520261-2 
2 22-18 Red .230 032 A27809-ND 31 27 2-520275-2 A27809CT-ND rar 188.75 | A27809TR-ND 2,000 151.00/M | 2-520274-2 
16-14 Blue -160 020 A27811-ND 28 25 3-350816-2 A27811CT-ND 83.77 152.30 |A27811TR-ND 2,200 121.85/M_| 3-350815-2 
16-14 Blue -160 032 A27813-ND 28 25 3-520125-2 A27813CT-ND 83.77 152.30 | A27813TR-ND 2,200 121.85/M | 3-520124-2 
16-14 Blue .260 020 A27815-ND 31 27 3-520151-2 A27815CT-ND = 170.75 |A27815TR-ND 2,000 136.60/M | 3-520150-2 
.250” Series 
22-18 Red 135 032 A27817-ND .27 24 2-520184-2 A27817CT-ND 91.97 167.23 |A27817TR-ND 2,200 133.79/M | 2-520183-2 
22-18 Red 135 032 A27819-NDt 42 37 2-520184-4 A27819CT-NDt a 219.93 | A27819TR-NDt 2,200 175.95/M | 2-520183-4 
22-18 Red .230 032 A27821-ND 33 29 2-520264-2 A27821CT-ND _ 187.40 | A27821TR-ND 2,000 149.92/M | 2-520263-2 
22-18 Red .230 032 _ _ _ = A27822CT-NDt 129.10 221.74 = | A27822TR-NDt 2,000 197.10/M | 2-520263-4 
2 16-14 Blue -160 032 A27824-ND 27 24 3-350820-2 A27824CT-ND 91.97 167.23 | A27824TR-ND 2,200 133.79/M_| 3-350819-2 
16-14 Blue -160 032 A27826-NDt 42 37 3-520117-2 A27826CT-NDt _ 219.93 |A27826TR-NDT 2,200 175.95/M | 3-520116-2 
16-14 Blue .260 032 A27828-ND 30 26 3-520141-2 A27828CT-ND _ 187.40 | A27828TR-ND 2,000 149.92/M | 3-520140-2 
16-14 Blue .260 032 _ _ _ — A27829CT-NDt 129.10 221.74 = | A27829TR-NDt 2,000 197.10/M | 3-520140-4 
12-10 Yellow 320 032 A27831-ND 38 33 4-520448-2 A27831CT-ND 118.66 215.75 | A27831TR-ND 1,500 172.60/M_| 4-520447-2 
.250” Series 
_ 22-18 Red 135 032 A27906-ND 46 40 2-520103-2 = — —  |A27906TR-ND 1,400 245.70/M | 2-520102-2 
16-14 Blue -160 032 A27907-ND 46 40 3-520107-2 = — —__|A27907TR-ND 1,400 245.70/M_|3-520106-2 
Ultra-Fast Fully Insulated FASTON Flag Receptacles 
-187” Series 
22-18 Red 165 020 A27833-ND A5 40 2-520335-2 A27833CT-ND _ 267.93 | A27833TR-ND 2,200 214.35/M | 2-520334-2 
3 22-18 Red -165 032 A27835-ND AS 40 2-520337-2 A27835CT-ND _ 267.93 | A27835TR-ND 2,200 214.35/M | 2-520336-2 
16-14 Blue 185 020 A27837-ND AS 40 3-520339-2 A27837CT-ND _ 267.93 | A27837TR-ND 2,200 214.35/M | 3-520338-2 
16-14 Blue 185 032 = = = = A27838CT-ND 140.39 241.13 [A27838TR-ND 2,200 214.35/M_|3-520340-2 
.250” Series 
22-18 Red -165 032 A27840-ND 43 38 2-520129-2 A27840CT-ND _ 288.45 | A27840TR-ND 2,200 230.76/M | 2-520128-2 
3 22-18 Red .230 032 _ _ = = A27841CT-ND 153.29 245.26 | A27841TR-ND 1,700 214.60/M_ | 2-520856-2 
16-14 Blue 185 032 A27843-ND 43 38 3-520133-2 A27843CT-ND 158.65 —__|A27843TR-ND 2,100 230.77/M_|3-520132-2 
t Terminal base material is phosphor bronze 
A28005-ND Hand Tool for FASTONS (without dies) cit A28007-ND Die Set Ultra-FASTONS for 22-18 AWG, use with A28005-ND 
A27992-ND TETRA-CRIMP Hand Tool for PIDG FASTON Receptacles . 384.00 : ‘i 7 . i "i 
A28009-ND _Ultra-Fast Plus Die Set for 187 and .250 Series (22-18 AWG), use with A28005-ND........... $481.95 A28000-ND Die Set Ultra-FASTONS for 16-14 AWG, use with AZBO05-ND 
A28010-ND Ultra-Fast Plus Die Set for .187 and .250 Series (16-14 AWG), use with A28005-ND........... $481.95 A27997-ND Hand Tool CERTI-CRIMP for PLASTI-GRIP and PIDG FASTONS 24-26 
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AMP Budget and Economy FASTON Terminals 


Stock Thick-| Material and Fits Tab | Insul. Dia. | Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape and Reel | ap 
Fig. | AWG | ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
.250” Series - Insulation Support 
20-14 012 Brass .250 x .032 | .085-.135 |A29936CT-ND 12.02 55.11 100.20 | A29936TR-ND 12,000 | 54.11/M |63648-1 
18-22 016 Brass .250 x .032 | .090-.130 |A27608CT-ND 7.43 30.96 49.54 |A27608TR-ND 10,000 | 33.44/M |42510-1 
1 18-22 016 Tin Plated Brass | .250x .032 | .090-.130 |A27609CT-ND 8.04 33.51 53.62 |A27609TR-ND 10,000 | 36.20/M | 42510-2 
14-18 016 Brass .250 x .032 | .120-.170 |A27610CT-ND 6.59 27.46 43.94 |A27610TR-ND 10,000 | 29.66/M | 42400-1 
14-18 016 Tin Plated Brass | .250x.032 | .120-.170_|A27611CT-ND 7.36 30.65 49.04 |A27611TR-ND 10,000 | 33.11/M | 42400-2 
Fla: 
9 | 12-18 016 Brass .250 x .032 | .110-.210 |A27612CT-ND £ 8.40 35.00 56.00 |A27612TR-ND 4,000 42.00/M | 42511-1 
12-18 016 Tin Plated Brass | .250x .032 | .110-.210 | A27613CT-ND 8.59 35.79 57.26 | A27613TR-ND 4,000 42.95/M_|42511-2 
18-22 016 Brass .250 x .032 | .060- 1.00 |A27618CT-NDt 9.39 39.13 62.60 |A27618TR-NDt 9,000 46.95/M |62718-1 
18-22 016 Tin Plated Brass | .250x.032 | .060-1.00 |A27619CT-NDt 17.32 72.16 115.46 | A27619TR-NDt 11,000 | 86.60/M |62718-2 
3 | 14-18 016 Brass .250 x .032 | .110-.160 |A27614CT-ND& 13.84 57.68 92.28 |A27614TR-NDA 11,000 | 69.21/M |63009-1 
14-18 016 Tin Plated Brass | .250x .032 | .110-.160 |A27615CT-ND& 8.78 36.59 58.54 |A27615TR-NDA 10,000 | 43.91/M |63009-2 
14-18 016 Brass -250 x .032 |_.110-.160 | A27616CT-NDt 7.52 31.34 50.14 |A27616TR-NDt 9,000 37.61/M_|63010-1 
14-18 016 Tin Plated Brass | .250x.032 | .110-.160 [A27617CT-NDt 8.49 35.36 56.58 [— = — |63010-2 
Low Insertion Force 
22-18 016 Brass/Tin .250 x .032 | .090-.130 | A29940CT-ND 9.47 43.42 78.95 |A29940TR-ND 10,000 | 42.64/M ]63609-2 
18-14 016 Steel/Nickel .250 x .032 | .120-.170 |A29941CT-ND 11.59 53.12 96.58 |A29941TR-ND 10,000 | 52.16/M )63674-1 
4 | 14-18 016 __Brass .250 x .032 | .120-.170 |A27780CT-ND 751 31.29 50.06 |A27780TR-ND 10,000 | 33.80/M |63306-1 
14-18 016 Tin Plated Brass | .250x.032 | .120-.170 |A27781CT-ND 8.39 34.95 55.92 |A27781TR-ND 10,000 | 37.75/M |63306-2 
14-10 018 Tin Plated Brass | .250x .032 | .225-.275 | A29942CT-ND 12.56 57.54 104.63 | A29942TR-ND 6,000 62.78/M_|63539-1 
10-14 .018 Tin Plated Brass | .250x .032 | .150-.200 | A27783CT-ND 12.53 52.20 83.52 |A27783TR-ND 9,000 62.64/M_ | 63365-2 
.187” Series - Insulation Support 
16-20 012 Brass -187x.020 | .090-.130 | A27715CT-ND 5.16 21.51 34.42 |A27715TR-ND 20,000 | 23.24/M |42617-1 
1 16-20 012 Tin Plated Brass | .187x.020 | .090-.130 |A27716CT-ND 5.53 23.03 36.84 |A27716TR-ND 20,000 | 24.87/M | 42617-2 
16-20 012 Brass -187 x .032 | .090-.130_|A27717CT-ND 7.89 32.89 52.62 |A27717TR-ND 20,000 | 35.52/M_|61919-1 
Fla: 
2 16-20 012 Brass -187 x .020 | .110-.170 ]A27718CT-ND - 6.17 25.73 41.16 |A27718TR-ND 6,000 30.87/M | 42618-1 
16-20 012 Tin Plated Brass | .187x.020 | .110-.170_|A27719CT-ND 6.79 28.29 45.26 |A27719TR-ND 6,000 33.95/M_|42618-2 
Low Insertion Force 
16-20 012 Brass -187x.020 | .090-.130 |A27786CT-ND 6.69 27.89 44.62 |A27786TR-ND 20,000 | 30.12/M |63475-1 
4 | 16-20 012 Tin Plated Brass | .187x.020 | .090-.130 |A27787CT-ND 6.03 25.11 40.18 |A27787TR-ND 20,000 | 27.13/M |63475-2 
16-20 012 Brass -187 x .032 | .090-.130 |A27788CT-ND 7.85 32.69 52.30 |A27788TR-ND 20,000 | 35.31/M |63477-1 
16-20 012 Tin Plated Brass | .187x.032 | .090-.130_|A27789CT-ND 8.12 33.84 54.14 |A27789TR-ND 20,000 | 36.55/M |63477-2 
tT Right handed flag A Left handed flag 
Economy Line 
Stock Thick- | Material and Fits Tab | Insul. Dia. | Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. | AWG ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Insulation Support 
22-26 016 Brass .250 x .032 | .040-.060 |A27620CT-NDA 12.21 50.89 81.42 | A27620TR-NDA 12,000 54.96/M | 61202-1 
18-22 016 Brass .250 x .032 | .090-.130 |A27621CT-ND 6.43 26.78 42.84 | A27621TR-ND 12,000 28.92/M | 42743-1 
18-22 016 Tin Plated Brass | .250x.032 ) .090-.130 /A27622CT-ND 7.22 30.10 48.16 | A27622TR-ND 12,000 32.51/M | 42743-2 
1 14-18 016 Brass .250 x .032 | .120-.170 |A27623CT-ND 6.43 26.78 42.84 | A27623TR-ND 12,000 28.92/M | 42660-1 
14-18 016 Tin Plated Brass | .250x.032 | .120-.170 |A27624CT-ND 7.22 30.10 48.16 | A27624TR-ND 12,000 32.51/M | 42660-2 
14-18 016 Brass .250 x .032 | .150-.210 |A27625CT-ND 7.31 30.46 48.74 | A27625TR-ND 10,000 32.90/M | 42692-1 
14-18 016 Tin Plated Brass | .250x.032 | .150-.210 |A27626CT-ND 7.22 30.10 48.16 | A27626TR-ND 10,000 32.51/M_ | 42692-2 
18-22 015 Brass .250 x .032 | .060-.100 |A27627CT-ND 15.12 63.01 100.82 | A27627TR-ND 2,500 88.22/M |61988-1 
18-22 015 Tin Plated Brass | .250x.032 | .060-.100 /A27628CT-ND 18.34 76.43 122.28 | A27628TR-ND 2,500 107.00/M |61988-2 
2 14-18 015 Brass .250 x .032 | .120-.170 |A27629CT-ND 16.39 68.29 109.26 | A27629TR-ND 2,500 95.61/M |61944-1 
14-18 015 Tin Plated Brass | .250x.032 | .120-.170 |A27630CT-ND 17.51 72.94 116.70 | A27630TR-ND 2,500 102.12/M |61944-2 
14-18 | .032-.016 Brass .250 x .032 | .120-.170 |A27631CT-ND$ 24.44 101.85 162.96 | A27631TR-ND$ 2,500 142.60/M | 62109-1 
14-18 | .032-.016 | Tin Plated Brass | .250x.032 | .120-.170 |A27632CT-ND$ 27.31 113.80 182.08 | A27632TR-ND$ 2,500 159.32/M | 62109-2 
Non-Insulation Support 
3 14-18 016 Brass .250 x 032 ad A27638CT-ND 7.67 31.98 51.16 | A27638TR-ND 14,000 34.54/M | 42845-1 
14-18 016 Tin Plated Brass | .250 x .032 - A27639CT-ND 7.92 33.01 52.82 | A27639TR-ND 14,000 35.66/M | 42845-2 
4 14-18 015 Pre-Tin Brass | .250 x .032 - A27640CT-ND 15.99 66.61 106.58 | A27640TR-ND 2,500 93.26/M | 62276-1 
10-14 015 Pre-Tin Brass | .250 x .032 - A27641CT-ND 36.17 150.69 241.10 | A27641TR-ND 2,500 210.97/M | 62068-1 
Flag Insulation Support 
5 | 14-18 016 Brass .250 x.032 | .110-.160 |A27635CT-ND& 741 30.86 49.38 | A27635TR-NDA& 11,000 37.04/M_ | 63096-1 
6 12-18 016 Brass .250 x .032 | .110-.210 |A27636CT-ND 7.90 32.91 52.66 | A27636TR-ND 4,000 39.50/M | 42742-1 
12-18 016 Tin Plated Brass | .250x.032 | .110-.210 |A27637CT-ND 8.45 35.20 56.32 | A27637TR-ND 4,000 42.24/M | 42742-2 
Flag Non-Insulation Support 
12-18 016 Pre-Tin Brass | .250 x .032 - A27642CT-NDt 8.45 35.20 56.32 | A27642TR-NDt 5,000 42.24/M |61177-2 
7 12-18 016 Pre-Tin Brass | .250 x .032 =- A27643CT-ND§ 12.51 52.14 83.42 | A27643TR-ND§ 4,000 62.57/M |62091-2 
10-12 or 016 Brass .250 x .032 - A27644CT-ND§ 10.46 43.56 69.70 | A27644TR-ND§ 4,000 52.28/M |62011-1 
(2)14 016 Tin Plated Brass | .250 x .032 _ A27645CT-ND§ 12.66 52.76 84.42 | A27645TR-ND§ 4,000 63.32/M_ |62011-2 
205” Series - Insulation Support 
18-22 012 Brass .205 x.020 | .085-.125 |A27689CT-ND 6.89 28.71 45.94 | A27689TR-ND 15,000 31.01/M | 42710-1 
8 18-22 012 Tin Plated Brass | .205x.020 | .085-.125 /A27690CT-ND 742 29.65 47.44 | A27690TR-ND 15,000 32.03/M | 42710-2 
18-22 012 Tin Plated Brass | .205x.032 ) .085-.125 /A27691CT-ND 17.13 71.36 114.18 | A27691TR-ND 20,000 77.08/M | 60904-2 
14-18 012 Tin Plated Brass | .205x.020 | .130-.180 |A27692CT-ND 9.31 38.78 62.04 | A27692TR-ND 16,000 41.88/M | 42713-2 
«187” Series 
Insulation Support 
16-20 012 Brass -187x.020 | .090-.130 |A27720CT-ND 4.99 20.78 33.24 | A27720TR-ND 20,000 22.44/M | 42801-1 
1 16-20 012 Tin Plated Brass | .187x.020 | .090-.130 /A27721CT-ND 5.58 23.25 37.20 | A27721TR-ND 20,000 25.11/M | 42801-2 
16-20 012 Brass .187 x .032 | .090-.130 |A27722CT-ND 6.01 25.03 40.04 | A27722TR-ND 20,000 27.03/M | 60196-1 
16-20 012 Tin Plated Brass | .187x.032 | .090-.130 |A27723CT-ND 6.44 26.85 42.96 | A27723TR-ND 20,000 29.00/M | 60196-2 
Non-Insulation Support 
3 16-20 012 Brass .187 x .020 _ A27724CT-ND 7.34 30.56 48.90 | A27724TR-ND 25,000 30.57/M | 42799-1 
16-20 012 Tin Plated Brass | .187 x .020 - A27725CT-ND 7.81 32.53 52.04 | A27725TR-ND 25,000 32.53/M | 42799-2 
Flag Insulation Support 
16-20 012 Brass -187x.020 | .110-.170 |A27726CT-ND 5.60 23.33 37.32 | A27726TR-ND 6,000 27.99/M | 42800-1 
6 16-20 012 Tin Plated Brass | .187x.020 | .110-.170 |A27727CT-ND 6.34 26.40 42.24 | A27727TR-ND 6,000 31.68/M | 42800-2 
16-20 012 Brass 187 x.032 | .110-.170 |A27728CT-ND 6.35 26.48 42.36 | A27728TR-ND 6,000 31.77/M | 60529-1 
16-20 012 Tin Plated Brass | .187x.032 | .110-.170 |A27729CT-ND 6.69 27.88 44.60 | A27729TR-ND 6,000 33.45/M_|60529-2 


A UL/CSA certified for 22 AWG only + Right handed flag A Left handed flag § Right or left handed. Carrier out front for thru splicing 4 Dual thickness 


Left handed 
flag shown 
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= Tyco Electronics AMP Premier and Commercial FASTON Terminals 


Authorized Distributor 


Premier 
Stock Thick- Fits Tab Insulation Diameter AL G Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | amp 
Fig. | AWG | ness (Inch) | Material and Finish | Size (Inch) (Inch) ® Part No. 100 500 1,000 | Part No. ty. Pricing | Part No. 
1 14-18 016 Brass 1312 x .032 .090 - .130 _ xX X | A27979CT-ND 14.04 58.51 93.62 |A27979TR-ND 8,000 | 70.22/M|62092-1 
12-16 016 Tin Plated Brass 312 x .032 |.110 - .210 or (2) .110 Max.) _X _ X__|A27580CT-ND 17.58 73.24 117.18 _|A27580TR-ND 6,000 | _87.89/M|61399-1 
.250” Series 
20-24 016 Tin Plated Brass .250 x .032 .030 - .070 X¥ - X$_[A27581CT-ND 10.27 42.78 68.44 | A27581TR-ND 12,000 | __ 46.20/M|61368-1 
18-22 016 Brass .250 x .032 .060 - .100 xX = X | A27582CT-ND 10.27 42.78 68.44 |A27582TR-ND 12,000] 46.20/M | 42640-1 
18-22 016 Tin Plated Brass .250 x .032 .060 - .100 x - X | A27583CT-ND 10.01 41.69 66.70 |A27583TR-ND 12,000 | —45.03/M | 42640-2 
18-22 016 Brass .250 x .032 .090 - .130 x oad X | A27584CT-ND 10.27 42.78 68.44 |A27584TR-ND 12,500 | 46.20/M) 41771 
18-22 016 Tin Plated Brass .250 x .032 .090 - .130 xX = X__|A24736CT-ND - 45.86 83.38 | A24736TR-ND 12,500 | __45.03/M | 41772 
14-18 018 Tin Plated Brass .250 x .032 .060 - .110 xX = X | A24744CT-ND - — 85.55 | A24744TR-ND 12,000] 46.20/M|61375-1 
14-18 016 Nickel Plated Steel | .250 x .032 120 - .170 _ x — |A27588CT-ND 9.07 37.79 60.46 | A27588TR-ND 10,000] 40.82/M) 42219-1 
14-18 018 Brass .250 x .032 120 - 170 x - X | A27587CT-ND 10.01 41.69 66.70 |A27587TR-ND 11,000] 45.03/M | 41202 
1 14-18 018 Tin Plated Brass .250 x .032 120 - .170 x - X__|A27589CT-ND 10.01 41.69 66.70 | A27589TR-ND 11,000 | 45.03/M | 41274 
12-16 018 Brass .250 x .032 | .210-.265 or (2).120 Max. | X = X — |A27590CT-ND 11.69 48.69 77.90 |A27590TR-ND 6,000 | 58.43/M| 41727 
12-16 018 Tin Plated Brass .250 x .032 | .210-.265 or (2).120 Max.) X - X —|A27592CT-ND 11.70 48.75 78.00 |A27592TR-ND 6,000 | 58.50/M | 41728 
12-16 018 Nickel Plated Steel__| .250 x .032 210 - .265 _ xX —_|[A27591CT-ND 12.74 53.08 84.92 | A27591TR-ND 5,000 | _63.69/M | 42579-1 
10-14 018 Brass .250 x .032 .150 - .200 x _ X | A27595CT-ND 10.01 41.69 66.70 |A27595TR-ND 9,000 | 50.03/M| 41449 
10-14 018 Tin Plated Brass .250 x .032 .150 - .200 xX - X__|A24737CT-ND - - 83.38 | A24737TR-ND 9,000 | 50.03/M | 41450 
10-14 or 018 Tin Plated Brass .250 x .032 | .225-.275 or (2).140 Max.) X _ X | A27594CT-ND 11.70 48.75 78.00 |A27594TR-ND 6,000 | 58.50/M | 60635-1 
(2)14 018 Brass .250 x .032 | .225-.275 or (2).140 Max. | _X - X__|A27593CT-ND 11.69 48.69 77.90 | A27593TR-ND 6,000 | 58.43/M | 60635-3 
10-8 017 Brass/Tin .250 x .032 .230 - .280 xX = X__[A29935CT-ND 16.14 73.98 134.50 _|A29935TR-ND 5,000 | 107.60/M | 62998-2 
Non-insulation Support 
2 | 14-18 018 Tin Plated Brass .250 x .032 = xX = X__|A24738CT-ND 9.53 39.73 63.56 |A24738TR-ND 12,000 | _42.91/M [41194 
Flag Insulation Support 
12-18 018 Brass .250 x .032 110 - .210 x = X — |A27605CT-ND 12.73 53.05 84.88 |A27605TR-ND 4,000 | 63.66/M| 41531 
3 12-18 018 Nickel Plated Steel | .250 x .032 110 - .210 — x X — |A24739CT-ND 14.09 58.70 93.92 |A24739TR-ND 3,500 | 82.18/M|41531-1 
12-18 018 Tin Plated Brass .250 x .032 110 - .210 xX - X | A27606CT-ND 12.73 53.05 84.88 | A27606TR-ND 4,000 | 63.66/M | 41532 
12-18 016 Nickel Plated Steel__| .250 x .032 110 - .210 _— - —_|A27607CT-ND 11.31 47.13 75.40 | A27607TR-ND 3,500 | 65.98/M| 42404-1 
18-22 016 Brass .250 x .032 .060 - .100 x _ X —|A27597CT-ND* 10.71 44.63 71.40 |A27597TR-ND* 12,000] 53.55/M)62813-1 
18-22 016 Tin Plated Brass .250 x .032 .060 - .100 x _ X | A27598CT-ND* 11.26 46.90 75.04 |A27598TR-ND* 12,000 | 56.28/M | 62813-2 
18-22 016 Brass .250 x .032 .060 - .100 xX _ X | A27599CT-NDt 13.69 57.04 91.26 |A27599TR-NDt 12,000 | 68.45/M)62814-1 
4 18-22 016 Tin Plated Brass .250 x .032 .060 - .100 x =- X__|A27600CT-NDt 17.13 71.38 114.20 _|A27600TR-NDt 12,000 | __85.65/M | 62814-2 
14-18 016 Brass .250 x .032 110 - .160 x = X —|A27601CT-ND* 9.00 37.50 60.00 |A27601TR-ND* 11,000] 45.00/M)63011-1 
14-18 016 Tin Plated Brass .250 x .032 110 - .160 x - X — |A27602CT-ND* 8.72 36.34 58.14 | A27602TR-ND* 11,000] 43.61/M|63011-2 
14-18 016 Brass .250 x .032 -110 - 160 x - X | A27603CT-NDt 9.44 39.35 62.96 |A27603TR-NDt 9,000 | 47.22/M|63012-1 
14-18 016 Tin Plated Brass .250 x .032 110 - .160 xX - X__|A27604CT-NDt 8.36 34.85 55.76 |A27604TR-NDt 11,000 | 41.82/M|63012-2 
Low Insertion Force - Flag Insulation Support 
12-18 016 Brass .250 x .032 110 - .210 x - X — |A27784CT-ND 8.96 37.35 59.76 |A27784TR-ND 4,000 | 44.82/M|63445-1 
5 | 12-18 016 Tin Plated Brass .250 x .032 110 - .210 x - X | A27785CT-ND 10.69 44.53 71.24 |A27785TR-ND 4,000 | 53.43/M|63445-2 
12-18 016 Tin Plated Brass .250 x .032 110 - .210 xX - X__|A23262CT-ND 10.99 45.80 73.28 | A23262TR-ND 4,000 | 54.96/M |63445-4 
Reversible Flag - Straight End Feed - Insulation Support 
14-18 016 Brass .250 x .032 .090 - .130 xX = X — |A27675CT-ND 9.48 39.51 63.22 |A27675TR-ND 6,500 | 47.42/M|62048-1 
6 | 14-18 016 Tin Plated Brass .250 x .032 .090 - .130 xX _ X | A27676CT-ND 10.81 45.03 72.04 |A27676TR-ND 6,500 | 54.04/M | 62048-2 
14-18 016 Tin Plated Brass .250 x .032 170 - .220 x _ X__|A27677CT-ND 14.20 59.18 94.68 | A27677TR-ND 8,000 | _71.01/M|60764-2 
.250” Series - Receptacles for Hermetic Header Tabs 
Straight - Insulation Support 
14-18 018 Tin Plated Brass .250 x .032 120 - .170 xX = X — [A27657CT-ND§ 10.94 45.60 72.96 |A27657TR-ND§ 11,000] 49.25/M| 41832 
1 10-14 018 Tin Plated Brass .250 x .032 .150 - .200 xX _ X | A27659CT-ND§ 13.80 57.50 92.00 |A27659TR-ND§ 8,000 | 69.00/M | 42437-2 
10-14 018 Tin Plated Phos. Brz._| .250 x .032 .150 - .200 xX - X__|A27660CT-NDO 16.67 69.44 111.10 _|A27660TR-NDO 8,000 | 83.33/M | 42437-5 
Flag Insulation Support 
12-18 018 Tin Plated Phos. Brz. | .250 x .032 110 - .210 x = X | A27661CT-NDO 17.66 73.59 117.74 ]A27661TR-NDO 4,000 | 88.31/M| 41800 
12-18 018 Brass .250 x .032 110 - .210 x - X —|A27662CT-ND§ 13.21 55.04 88.06 | A27662TR-ND§ 4,000 | 66.05/M| 41801 
12-18 018 Tin Plated Brass .250 x .032 110 - .210 Xx _ X | A27663CT-ND§ 13.57 56.53 90.44 |A27663TR-ND§ 4,000 | 67.83/M| 41802 
12-18 018 Tin Phosphor Brz.__| .250 x .032 110 - .210 xX = X__|A27664CT-ND+ 20.70 86.25 138.00 | A27664TR-ND= 4,000 | 103.50/M | 60274-2 
3 | 10-12 018 Tin Plated Brass .250 x .032 110 - .210 xX - X | A27665CT-ND§ 15.46 64.40 103.04 | A27665TR-ND§ 3,500 | 90.16/M|60851-1 
10-12 018 Silver Plated Brass | .250 x .032 110 - .210 x - X | A27666CT-ND§ 47.48 197.84 316.54 |A27666TR-ND§ 3,500 | 276.98/M | 60851-2 
10-12 018 Silver Plate Phos. Brz. | .250 x .032 110 - .210 x _ X | A27667CT-NDO 35.33 147.21 235.54 |A27667TR-NDO 3,500 | 206.10/M | 42563-6 
10-12 018 Nickel Plated Steel | .250 x .032 110 - .210 _ - — |A27668CT-ND 20.33 84.69 135.50 | A27668TR-ND 3,500 | 118.57/M | 42563-9 
10-12 018 Tin Plated Phos. Brz._| .250 x .032 110 - .210 Xx = X__|A27669CT-NDO 18.48 77.01 123.22 | A27669TR-NDO 3,500 | 107.82/M | 42563-8 
Reversible Flag - Side Feed - Insulation Support 
7 | 12-16 018 Tin Plated Phos. Brz._| .250 x .032 -130 - .170 xX = X__|A27678CT-NDO 20.19 84.14 134.62 | A27678TR-NDO 2,500 | 117.80/M|61188-1 
Flag Non-Insulation Support 
12-18 018 Tin Plate Phos. Brz. | .250 x .032 _ x _ X —|A27670CT-ND# 17.30 72.10 115.36 |A27670TR-ND# 4,000 | 86.52/M | 62056-6 
12-18 018 Tin Plated Brass .250 x .032 _ x - X | A27671CT-ND# 13.30 55.41 88.66 |A27671TR-ND# 4,000 | 66.50/M | 62056-3 
8 | 12-18 018 Tin Plated Brass .250 x .032 _ xX - X | A27672CT-ND* 13.30 55.41 88.66 |A27672TR-ND* 4,000 | 66.50/M | 62056-4 
10-12 018 Tin Plated Brass .250 x .032 _ Xx oad X | A27673CT-NDt 12.97 54.04 86.46 |A27673TR-NDt 4,000 | 64.85/M | 62057-3 
10-12 018 Tin Plated Brass .250 x .032 _— x _ X__|A27674CT-NDtt 22.58 94.09 150.54 | A27674TR-NDtt 4,000 | 112.91/M | 62022-2 
205” Series 
Insulation Support 
{ 18-22 012 Tin Plated Brass .205 x .020 085 - 125 xX _ X —|A27681CT-ND 8.76 36.51 58.42 |A27681TR-ND 20,000 | 39.44/M | 42198-2 
14-18 016 Tin Plated Brass .205 x .032 130 - .180 xX - X__|A27682CT-ND 9.08 37.81 60.50 | A27682TR-ND 16,000 | _45.38/M | 42233-2 
Non-Insulation Support 
2 | 18-22 012 Tin Plated Brass .205 x .020 _ xX = X__[A27683CT-NDA 11.77 49.04 78.46 | A27683TR-NDA 20,000 | 52.97/M | 42197-2 
Flag Insulation Support 
16-20 012 Brass .205 x .020 110-170 x - X | A27684CT-ND 9.85 41.03 65.64 |A27684TR-ND 5,000 | 49.23/M|42199-1 
3 16-20 012 Tin Plated Brass .205 x .020 110-170 x _ X | A27685CT-ND 12.30 51.24 81.98 |A27685TR-ND 5,000 | 61.49/M|42199-2 
14-20 016 Brass .205 x .032 110-170 x _ X | A27686CT-ND 10.45 43.54 69.66 |A27686TR-ND 5,000 | 52.25/M) 42234-1 
14-20 016 Tin Plated Brass .205 x .032 110 - 170 xX = X__|A27687CT-ND 10.45 43.54 69.66 | A27687TR-ND 5,000 | _52.25/M | 42234-2 
.187” Series 
Insulation Support 
20-24 012 Tin Plated Brass 187 x .020 .040 - .070 X¥ = X$ /A27695CT-ND 8.49 35.39 56.62 |A27695TR-ND 20,000 | = 38.22/M | 60573-1 
20-24 012 Brass 187 x .020 .040 - .070 X¥ - X$ | A27696CT-ND 8.71 36.30 58.08 | A27696TR-ND 20,000} 39.21/M|60573-2 
1 20-24 012 Tin Plated Brass 187 x .020 .060 - .110 X¥ - X$ /A27698CT-ND 8.49 35.39 56.62 | A27698TR-ND 20,000 | 38.22/M | 62138-1 
20-24 012 Brass 187 x .020 .060 - .110 X¥ _ X$ /A27699CT-ND 8.49 35.39 56.62 | A27699TR-ND 20,000} 38.22/M | 62138-2 
20-24 012 Tin Plated Brass 187 x .032 .040 - .070 X¥ - X$_[A27697CT-ND 8.71 36.30 58.08 | A27697TR-ND 20,000 | —39.21/M|62181-1 
$ UL and CSA certified for 22-20 AWG § Recommended for external use only —_ Internal or external use # Left hand for internal or external use # Right hand, reverse reel = * Left Hand t Right Hand 
tt Right or left hand. Carrier is in front to facilitate thru splicing A No slots (Continued) 
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= Tyco Electronics AMP Premier and Commercial FASTON Terminals mols 
Authorized Distributor Premier (Cont.) 
Stock Thick- Fits Tab Insulation Diameter G@ AL @ Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | amp 
Fig.| AWG | ness (Inch) | Material and Finish | Size (Inch) (Inch) ® Part No. 100 500 1,000 | Part No. ty. Pricing | Part No. 
16-20 012 Brass .187 x .020 .090 - .130 xX = X | A27700CT-ND 8.08 33.68 53.88 |A27700TR-ND 20,000) 36.37/M)42452-1 
16-20 012 Tin Plated Brass .187 x .020 .090 - .130 xX _ X | A24732CT-ND _ — 53.88 | A24732TR-ND 20,000) 36.37/M|42452-2 
16-20 012 Brass 187 x .032 .090 - .130 Xx _ X | A27702CT-ND 8.95 37.29 59.66 | A27702TR-ND 20,000) 40.28/M)61758-1 
{ 16-20 012 Brass .187 x .020 .060 - .110 xX = X | A27703CT-ND 8.71 36.30 58.08 | A27703TR-ND 20,000) 39.21/M)62137-1 
16-20 012 Tin Plated Brass -187 x .020 060 - .110 xX = X__|A27704CT-ND 8.71 36.30 58.08 |A27704TR-ND 20,000 | —39.21/M|62137-2 
16-18 012 Brass .187 x .020 (2).105 Max. — — X | A27705CT-ND 8.71 36.30 58.08 |A27705TR-ND 18,000 | 39.21/M | 60487-1 
or 012 Tin Plated Brass .187 x .020 (2).105 Max. _ = X | A27706CT-ND 8.49 35.39 56.62 | A27706TR-ND 18,000 | 38.22/M| 60487-2 
(2)18 012 Tin Plated Brass -187 x .032 (2).105 Max. = = X__|A27707CT-ND 9.91 41.30 66.08 |A27707TR-ND 18,000 | 44.61/M | 61945-1 
Non-Insulation Support 
16-20 012 Tin Plated Brass .187 x .020 _ Xx — X | A27708CT-ND 10.14 42.24 67.58 |A27708TR-ND 12,000 | 45.62/M | 42373-2 
2 16-20 012 Nickel Plated Steel | .187 x .020 xX A27709CT-ND 14.03 58.44 93.50 |A27709TR-ND 12,000 | 63.12/M | 42373-3 
16-20 012 Tin Plated Brass -187 x .015 = = = X__|A27710CT-ND 15.07 62.78 100.44 |A27710TR-ND 12,000 | _67.80/M | 42374-2 
Flag Insulation Support 
16-20 012 Brass .187 x .020 110 -.170 Xx _ X — |A27711CT-ND 9.51 39.61 63.38 )A27711TR-ND 6,000 47.54/M | 42486-1 
3 16-20 012 Tin Plated Brass .187 x .020 110 -.170 Xx = X — |A27712CT-ND 9.51 39.61 63.38 )A27712TR-ND 6,000 47.54/M | 42486-2 
16-20 012 Tin Plated Brass 187 x .032 110 -.170 xX ny X | A27713CT-ND 9.51 39.61 63.38 | A27713TR-ND 6,000 47.54/M | 62591-1 
16-20 012 Brass -187 x .020 170 - .225 xX = X__[A27714CT-ND 9.85 41.03 65.64 |A27714TR-ND 5,000 49.23/M | 62817-1 
$ UL and CSA certified for 22-20 AWG § Recommended for external use only 4 Internal or external use + Left hand for internal or externaluse © #Righthand, reverse reel * LeftHand  t Right Hand 
Tt Right or left hand. Carrier is in front to facilitate thru splicing © A No slots 
Premier - Loose Piece 
Stock Thickness Fits Tab Size Insulation Diameter G Digi-Key Pricing AMP 
Fig. AWG (Inch) Material and Finish (Inch) (Inch) ow SB Part No. 10 100 Part No. 
250” Series - Insulation Support 
18-22 016 Tin Plated Brass .250 x .032 .090 - .130 xX _ X A24736-ND 3.46 30.45 60878-2 
1 18-16 018 Tin Plated Brass .250 x .032 120 - 145 xX _- xX A36376-ND 2.42 21.33 41729 
10-14 .018 Tin Plated Brass .250 x .032 -150 - .200 xX =- x A24737-ND 3.46 30.45 61227-1 
.187” Series - Insulation Support 
1 16-20 012 Tin Plated Brass -187 x .020 090 - 130 X _ x A24732-ND 26.97 42566-2 
Commercial 
Stock Thick- | Materialand | FitsTab | Insul. Dia. | Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. AWG ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 | Part No. Qty. Pricing lL 
16-20, (2)23 100 - 140 or 5 5 
i or (2)20 016 Brass .250 x .032 (2).060 Max. A27679CT-ND§ 10.27 42.80 68.48 | A27679TR-ND§ 12,000 46.23/M | 60384-1 
14-18 or ‘ 120 - 170 or 
(2)17 016 Tin Plated Brass | .250 x .032 (2).060 Max. A27680CT-ND§ 12.89 53.71 85.94 | A27680TR-ND§ 12,000 58.01/M | 60385-2 
Flag 
20-24 016 Tin Plated Brass | .250 x .032 | .048-.078 |A27646CT-ND* 20.67 86.14 137.82 | A27646TR-ND* 3,000 | 120.60/M | 60736-2 
9 16-22 016 Brass .250 x .032 | .090-.140 |A27647CT-ND 9.93 41.36 66.18 |A27647TR-ND 3,000 57.91/M | 62418-1 
14-18 016 Brass .250 x .032 | .090-.140 |A27649CT-ND 10.74 44.75 71.60 |A27649TR-ND 3,000 62.65/M | 60290-1 
14-18 016 Tin Plated Brass | .250 x .032 | _.090-.140 |A27650CT-ND 13.24 56.33 96.75 | A27650TR-ND 3,000 86.00/M | 60290-2 


.187” Series - Insulation Support 


14-18 014 Brass -187 x .020 | .150-.190 |A27730CT-ND 8.10 33.74 53.98 |A27730TR-ND 12,000 | 36.44/M | 62016-1 
14-18 014 Tin Plated Brass | .187x.020 | .150-.190 | A27731CT-ND 11.18 47.55 70.79 |A27731TR-ND 12,000 | _49.01/M | 62016-2 
1 44-18 or 014 Brass .187 x .020 180 - 230 or A27732CT-ND 8.72 36.33 58.12 |A27732TR-ND 12,500 | 39.24/M | 60742-1 
(2)16 014 Tin Plated Brass | .187 x .020 (2).110 Max, |A27733CT-ND 8.72 36.33 58.12 |A27733TR-ND 12,500 | 39.24/M| 60742-2 
014 Brass -187 x .032 A29943CT-ND 8.72 39.96 72.65 | A29943TR-ND 12,500 | 39.24/M | 63596-1 
Receptacle and Tab Combination 
16-20 Brass .187 x .032 | .090-.130 |A29944CT-ND 18.03 82.65 150.28 | A29944TR-ND 3,500 | 120.22/M|63646-1 
3 16-20 .020 (tab) | Tin Plated Brass | .187 x 020] .090-.130 /A27738CT-ND 18.53 77.21 123.54 |A27738TR-ND 3,500 | 108.10/M|62026-1 
16-20 014 (recept.) Brass .187 x .020 | .090-.130 |A27739CT-ND 16.40 68.31 109.30 | A27739TR-ND 3,500 95.64/M | 62026-2 
16-20 Tin Plated Brass | .187 x .020 | .060-.110 |A27740CT-ND 16.89 70.39 112.62 |A27740TR-ND 3,500 98.55/M | 62139-1 
Flag 
16-20 012 Brass -187 x 020] .090-.130 |A27734CT-ND 9.03 37.63 60.20 |A27734TR-ND 4,000 45.15/M | 60755-1 
4 16-20 012 Tin Plated Brass | .187x 020) .090-.130 |A27735CT-ND 11.89 49.54 79.26 | A27735TR-ND 4,000 59.45/M | 60755-2 
18-22 012 Brass -187 x .020 | .060-.090 |A27736CT-ND 15.84 66.01 105.62 |A27736TR-ND 4,000 79.22/M | 62085-1 
18-22 012 Tin Plated Brass | .187 x .020 | .060-.090 |A27737CT-ND 16.37 68.23 109.16 |A27737TR-ND 4,000 81.87/M | 62085-2 
Insulation Support 

22-24 .010 Pre-Tin Brass | .110x .020 | .040-.060 /A27745CT-NDt 7.29 30.36 48.58 |A27745TR-NDt 20,000 | 32.80/M| 42067-1 
22-24 .010 Pre-Tin Brass | .110x .016 | .040-.060 | A27746CT-ND 7.29 30.36 48.58 | A27746TR-ND 15,000 | 32.80/M)42415-1 
18-22 .010 Brass/Tin -110x.012 | .060-.100 |A29945CT-ND 7.66 35.09 63.80 | A29945TR-ND 15,000 | 34.46/M)60415-1 

18-22 .010 Brass 110x020] .060-.100 |A24745CT-ND 6.97 29.05 46.48 | A24745TR-ND 15,000 | 31.38/M) 42068 
18-22 010 Pre-Tin Brass_| .110.x .020 | .060-.100 |A27747CT-ND 6.38 26.56 42.50 |A27747TR-ND 15,000 | _28.69/M | 42068-1 
18-22 .010 Pre-Tin Brass | .110x.016 | .060-.100 /A27748CT-ND 7.29 30.36 48.58 |A27748TR-ND 15,000 | 32.80/M|60118-1 
18-22 .010 Pre-Tin Brass | .110x .032 | .060-.100 |A27749CT-ND 7.34 30.58 48.92 |A27749TR-ND 15,000 | 33.03/M)60197-1 
5 18-22 .010 Pre-Tin Brass | .110x .032 | .060-.100 | A27750CT-ND 7.66 31.90 51.04 |A27750TR-ND 15,000 | 34.46/M)60577-1 
18-22 .010 Pre-Tin Brass | .110x .020 | .090-.130 | A27751CT-ND 7.36 30.68 49.08 | A27751TR-ND 15,000 | 33.13/M)62094-1 
18-22 010 Pre-Tin Brass_| .110x .020 | .120-.140 |A27752CT-ND 7.29 30.36 48.58 | A27752TR-ND 12,000 | 32.80/M|60729-1 
18-22 .010 Pre-Tin Brass | .110x .025 | .120-.140 |A27753CT-ND 9.11 37.95 60.72 |A27753TR-ND 12,000 | 40.99/M)61158-1 
16-20 .010 Pre-Tin Brass | .110x .020 | .120-.140 |A27754CT-ND 6.72 27.99 44.78 | A27754TR-ND 15,000 | 30.23/M)61400-1 
16-20 .010 Pre-Tin Brass | .110x .020 | .060-.100 | A27755CT-ND 8.51 35.48 56.76 |A27755TR-ND 15,000 | 38.32/M)61408-1 
16-20 .010 Pre-Tin Brass | .110x .032 | .120-.140 |A27756CT-ND 7.51 31.29 50.06 |A27756TR-ND 9,000 33.79/M | 62050-1 
16-20 010 Tin Plated Brass | .110x 020 | .150-.170 | A27757CT-ND 8.46 35.24 56.38 |A27757TR-ND 7,000 38.06/M | 62191-1 

Non-Insulation Support 
18-20 or (2)20 .010 Pre-Tin Brass | .110 x .020 _ A27758CT-ND 6.72 27.99 44.78 | A27758TR-ND 25,000 | 27.99/M| 42399-1 
6 16-20 .010 Pre-Tin Brass | .110 x .016 _ A27759CT-ND 6.80 28.33 45.32 | A27759TR-ND 20,000 | 30.60/M|61457-1 
14-18 .010 Pre-Tin Brass_| .110 x .020 _ A27760CT-ND 8.76 36.51 58.42 |A27760TR-ND 6,000 43.82/M | 62852-1 
Flag Insulation Support 
18-22 012 Tin Plated Brass | .110 x .020 | .060-.100 |A27761CT-ND 9.16 38.15 61.04 |A27761TR-ND 12,000 | = 41.21/M|61070-1 
7 18-22 012 Brass -110 x .020 | .060-.100 |A27762CT-ND 8.13 33.88 54.20 |A27762TR-ND 12,000 | 36.59/M|61070-2 
18-22 .010 Pre-Tin Brass | .110x .020 | .060-.100 | A27763CT-ND 8.76 36.49 58.38 |A27763TR-ND 12,000 | 39.41/M|61481-1 
18-22 010 Pre-Tin Brass_| .110 x .032 | .060-.100 |A27764CT-ND 8.76 36.49 58.38 |A27764TR-ND 12,000 | _39.41/M | 62336-1 
18-22 .010 Pre-Tin Brass | .110x .020 | .065-.100 |A27765CT-ND 9.16 38.16 61.06 |A27765TR-ND 12,000 | 41.22/M|61372-1 
8 18-22 .010 Pre-Tin Brass | .110x.016 | .065-.100 |A27766CT-ND$ 11.00 45.83 73.32 | A27766TR-ND$ 8,000 54.99/M | 61459-1 
18-22 .010 Pre-Tin Brass_| .110x .025 | .065-.100 |A27767CT-ND+ 8.80 36.65 58.64 |A27767TR-ND$ 12,000 | _39.59/M|61530-1 
Flag Non-Insulation Support 

16-22 012 Brass -110 x 020 — A27768CT-NDA 10.55 43.94 70.30 |A27768TR-NDA 15,000 | 47.46/M | 60991-1 
9 16-22 .010 Pre-Tin Brass | .110 x .020 _— A27769CT-NDA 7.81 33.23 49.47 |A27769TR-NDA 15,000 | 31.72/M|61549-1 
16-22 .010 Pre-Tin Brass_| .110 x .020 — A27770CT-NDA 7.25 30.21 48.34 |A27770TR-NDA 15,000 | 32.63/M | 62321-1 


§ AMPLIVAR fastons - use with magnet wire 


* UL listed and CSA certified for 20-22 AWG wire only ft UL listed for 22 AWG wire only 4CSAcertified only A UL listed and CSA certified for 18-22 AWG only 
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= Stock Thick-| Material and Fits Tab Insul. Dia. | Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape and Reel | amp 
Tyco Electronics Fig. | AWG | ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) TN SO SONS 100 500 1,000 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Authorized Distributor Insulation Support 

8-22] 016 Brass 250 x.032 ] .090-.130 [A27651CT-ND 779 32.48 51.96 |A27651TR-ND 10,000 | 35.08/M ]63127-1 
r 1 /14-18} 016 Brass .250.x 032 | 120-.170 |A27652CT-ND 6.59 27.46 43.94 | A27652TR-ND 10,000 | 29.66/M | 60650-1 
AMP Moldable Line 14-18] 016 _| Tin Plated Brass | .250x.032_| .120-.170 |A27653CT-ND 8.04 33.51 53.62_|A27653TR-ND 10,000 | 36.20/M |60650-2 

Non-Insulation Support 
> [1418] 016 Brass 250 x .032 —_A27654CT-ND 818 34.06 54.50 |A27654TR-ND 6,000 | 40.88/M | 60938-1 
FASTONS 14-18] 016 Tin Plated Brass | .250 x .032 —___|A27655CT-ND 10.75 44.79 71.66_|A27655TR-ND 12,000 | 53.75/M | 60938-2 

Flag-Insulation Support 
3 [12-18] 016 Brass 250 x.032 | 110-210 [A27650CT-ND 8.40 35.00 56.00 [A276501R-ND 4000 | 42.00/M | 60641-1 

.205” Series 

Flag-Insulation Support 
3 ]1420] 016 Brass 032 110-170 ]A27693CT-ND 12.74 53.09 84.94 JA27693TR-ND 5,000 | 63.71/M |60195-1 
14-20] 016 Tin Plated Brass .032 110-.170_[A27694CT-ND 14.48 60.34 _96.54_| A276947TR-ND 5,000 | 72.41/M | 60195-2 

.187” Series 
1 [16-20] 012 Brass 020 .090-.130 | A27741CT-ND 4.93 20.55 32.88 |A27741TR-ND 20,000 | 22.20/M |60214-1 
16-20] 012 Tin Plated Brass 020 .090-.130_| A27742CT-ND 8.08 33.66 53.86 _|A27742TR-ND 20,000 | 36.36/M |60214-2 
Flag-Insulation Support - Economy Line 
3 |te207 012 Brass 020 110-.170 [A27743CT-ND 811 33.79 54.06 |A27743TR-ND 6,000 | 40.55/M 61029-1 
16-20] .012 Tin Plated Brass 020 110-.170_| A27744CT-ND 7.43 29.73 _47.56_|A27744TR-ND 6,000 | 35.67/M | 61029-2 
LE] H 

AMP .250” Series FASTIN-FASTON Connectors ALG (Es 


Receptacles 


Stock Thick- Fits Tab Insulation Diameter Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | AMP 
Fig. AWG ness (Inch) Material and Finish | Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Use with Single Circuit Connectors 
14-18 016 Brass 032 -100-.170 A27926CT-ND 12.97 54.03 86.44 | A27926TR-ND 11,000 58.35/M | 42281-1 
14-18 016 Tin Plated Brass 032 -100-.170 A27927CT-ND 12.97 54.03 86.44 | A27927TR-ND 11,000 58.35/M | 42281-2 
d. 14-18 016 Brass .032 -100-.170 A27928CT-ND* 9.24 38.50 61.60 | A27928TR-ND* 10,000 41.58/M | 60634-1 
12-16 or (2)16 016 Brass .032 .160-.220 or (2).130 Max. | A27929CT-ND 12.36 51.49 82.38 | A27929TR-ND 9,000 61.79/M | 60249-1 
12-16 or (2)16 016 Tin Plated Brass 032 -160-.220 or (2).130 Max. _|A27930CT-ND 13.65 56.86 90.98 | A27930TR-ND 9,000 68.24/M_|60249-2 
Use with Multiple Circuit Connectors 
18-22 012 Tin Plated Brass 032 085-125 A27933CT-ND 12.97 54.03 86.44 |A27933TR-ND 12,000 58.35/M | 60295-2 
18-22 012 Tin Plated Brass .032 .060-.100 A27934CT-ND 13.52 56.31 90.10 |A27934TR-ND 12,000 60.82/M | 60413-1 
1 14-18 012 Brass .032 -100-.170 A27935CT-ND 12.97 54.03 86.44 | A27935TR-ND 12,000 58.35/M | 42100-1 
14-18 012 Tin Plated Brass 032 -100-.170 A27936CT-ND 12.97 54.03 86.44 | A27936TR-ND 12,000 58.35/M | 42100-2 
12-16 or (2)16 013 Tin Plated Brass 032 -160-.210 or (2).130 Max. _|A27937CT-ND 15.03 62.64 100.22 | A27937TR-ND 10,000 67.65/M_|60253-2 
* No front slot 
Tabs 
Stock Thick- Tab Thickness | Insulation Diameter | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | aMP 
Fig. AWG ness (Inch) Material and Finish (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Use with Single or Multiple Circuit Connectors 
18-22 015 Brass .032 085-125 A27920CT-ND 17.89 74.55 119.28 A27920TR-ND 9,000 89.46/M | 62553-1 
18-22 015 Tin Plated Brass .032 085-125 A27921CT-ND 14.38 59.93 95.88 A27921TR-ND 9,000 71.91/M | 62553-3 
2 14-18 015 Brass .032 -100-.170 A27922CT-ND 10.89 45.39 72.62 A27922TR-ND 9,000 54.47/M | 42460-1 
14-18 015 Tin Plated Brass .032 -100-.170 A27923CT-ND 10.62 44.25 70.80 A27923TR-ND 9,000 53.10/M | 42460-2 
10-14 015 Tin Plated Brass 032 120-170 A27925CT-ND 13.10 54.58 87.32 A27925TR-ND 9,000 65.49/M_|60701-1 
3 14-18 015 Tin Plated Brass .016 120-145 A27924CT-NDt 16.90 70.43 112.68 A27924TR-NDt 8,000 84.51/M_|42580-2 
t+ Used for back-to-back with a combined thickness of .032” 
Nylon Housings - UL 94V-2 Water Valve Coil Connector 
7 Nail Pricini This connector is designed to mate with the Appliance 
Fig. one color _|PartNo, i) 100 500 1,000 | PartNo. Industtys Standard: Water Valve ‘Coll. ‘The connector 
= = A 5 is suitable for such applications as washing machine 
Single Circuit Tab Housings mixing valves, dishwasher fill valves and refrigerators 
Receptacle Natural | A27915-ND 269 2369 10078 150.01 |480054-3 with automatic ies makers. 
4 Receptacle Black | A27917-ND 2.83 24.93 106.03 157.83 |480054-4 Specifications: + Material: Nylon * UL 94 Flammability 
Receptacle Red | A27918-ND 2.83 24.93 106.03 157.83 | 480054-5 Rating: V-2 
5 Tab Natural [A27916-ND 264 23.27 + 98.97 147.32 | 480053-3 Features: « Prevents terminal back-out of housing 
Tab Red __|A27919-ND 2.78 24.48 104.13 155.01 _ | 480053-5 through plastic retention feature 
Two Circuit Tab Housings 
6 Tab Natural _[A97719-ND 5.07 4459 18960 282.32 | 180908 Digi-Key Pricing AMP 
Six Circuit Tab Housings Color Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
7 Receptacle Natural | A27931-ND 9.86 86.79 369.14 549.49 | 480003-5 Natural | A27938-ND 3.08 27.10 115.28 171.60 | 520935-1 
8 Tab Natural |A27932-ND 11.02 96.98 412.48 614.00 _|480004-5 Red A27939-ND 3.11 27.38 116.45 173.34 | 520935-2 
AMP FASTON Tabs 
Stud Dia. Material/Finish @G Digi-Key Pricing AMP 
Fig. (Inch) Tab Thickness (Inch) and Description ov Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 
.250” Series (dimple - both sides) 
{ — .032 Steel/Nickel X Xx A29946-ND 3.64 32.01 136.16 202.68 | 42559-1 
A77 .032 Brass = = A27857-ND 1.41 12.39 52.71 78.47 | 63038-2 
-130 .032 Tin Plated Brass xX x A27858-ND 1.86 16.32 69.43 103.35 )42822-2 
145 .032 Tin Plated Brass Xx x A27859-ND 1.86 16.32 69.43 103.35 | 42822-4 
9 A71 .032 Brass xX x A27860-ND 1.82 15.99 68.00 101.22 | 60465-1 
A71 .032 Tin Plated Brass xX x A27861-ND 2.09 18.43 78.38 116.67 | 60465-2 
197 .032 Tin Plated Brass xX x A27863-ND 2.09 18.43 78.38 116.67 |61499-1 
.203 .032 Tin Plated Brass xX xX A27862-ND 2.00 17.56 74.68 114.17 |61365-1 
097 .032 Brass xX x A27864-ND 3.97 34.91 148.46 220.99 / 41339 
130 .032 Tin Plated Brass xX x A27865-ND 4.42 38.85 165.26 245.99 | 42095-1 
3 130 .032 Tin Plated Brass xX x A27866-ND 2.08 18.28 77.74 115.71 |42117-2 
A71 .032 Brass Xx x A27867-ND 2.64 23.26 98.93 147.26 |42214-1 
A71 .032 Tin Plated Brass Xx x A27868-ND 2.32 20.39 86.74 129.11 |42214-2 
4 125 .032 Brass xX xX A27869-ND 2.05 18.03 76.69 114.15 | 41398 
5 130 .032 Tin Plated Brass X X A27870-ND 1.79 15.71 66.82 99.47 | 42506-2 
097 .032 Tin Plated Brass, 1 Pair = = A27882-ND 247 19.12 81.32 121.06 | 60080-2 
-130 .032 Brass, 1 Pair xX x A27872-ND 1.79 15.77 67.07 99.84 |) 41290 
6 130 .032 Brass, 2 Pair xX x A27873-ND 4.02 35.37 150.45 223.96 | 41291 
130 .032 Brass, 3 Pair xX x A27874-ND 4.92 43.26 183.98 273.86 | 41292 
130 .032 Brass, 4 Pair xX xX A27875-ND 12.34 108.59 461.87 687.51 [41370 
130 .032 Tin Plated Brass, 1 Pair X X A27876-ND 2.07 18.22 77.49 115.34 |41480 
t Bent 45° (Continued) 
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z Tyco Electronics AMP FASTON Tabs (Cont.) 


Authorized Distributor 


5 Stud Dia. : Material/Finish A G Digi-Key Pricing AMP 
Fig. (Inch) Tab Thickness (Inch) and Description e Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 

-130 032 Tin Plated Brass, 2 Pair xX xX A27877-ND 3.86 33.94 144.35 214.87 |41481 

6 -130 .032 Tin Plated Brass, 3 Pair xX x A27878-ND 11.35 99.84 424.65 632.11 |41482 
71 .032 Brass, 1 Pair xX xX A27880-ND 1.79 15.77 67.07 99.84 |41619 
71 .032 Tin Plated Brass, 1 Pair xX xX A27881-ND 3.22 28.30 120.38 179.19 | 42802-1 

7 -130 .032 Brass x x A27871-ND 4.83 42.51 180.79 269.12 | 62261-1 

Cut Tape and Tape and Reel 

6 -130 .032 Tin Plated Brass x xX A27879CT-ND _— 28.76 119.83 191.72 |42115-4 

-130 032 Tin Plated Brass x x A27879TR-ND 1150.32/6,000 
+187” Series 

3 145 .020 Tin Plated Brass xX x A27894-ND 1.34 11.78 50.09 74.57 |61407-3 

6 -130 .020 Tin Plated Brass x xX A27893-ND 1.97 17.36 73.83 109.90 )61951-1 
-130 .020 Tin Plated Brass xX xX A27895-NDt 1.11 9.78 41.58 61.89 |61761-2 

8 145 .020 Brass xX xX A27896-NDt 1.22 10.72 45.57 67.84 |62576-1 
171 .020 Tin Plated Brass x x A27897-NDt 1.05 9.28 39.47 58.75 |61664-1 

t Bent 45° 


Stock Thick- Tab Thick- | Insulation Diameter @ G Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel_| amp 

Fig. | AWG ness (Inch) | Material and Finish | ness (Inch) (Inch) oA Part No. 100 500 1,000 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 

-250” Series 
1 14-18 032 Brass .032 120-170 xX X —_]A27887CT-ND 10.00 41.68 66.68 |A27887TR-ND 8,000 | 50.01/M | 41411 
14-18 032 Tin Plated Brass 032 -120-.170 x = X___|A27888CT-ND 9.18 38.25 61.20 | A27888TR-ND 8,000 | 45.90/M | 41412 

18-22 015 Brass 032 .080-.120 = X X | A27883CT-ND 23.87 99.48 159.16 |A27883TR-ND 3,500 | 139.27/M | 42475-3 

18-22 015 Tin Plated Brass 032 .080-.120 = xX X | A27884CT-ND 12.19 50.79 81.26 | A27884TR-ND 3,500 | 71.11/M | 42475-4 

14-18 015 Tin Plated Brass 032 -110-.150 = xX X | A24741CT-ND 13.44 55.99 89.58 | A24741TR-ND 3,000 | 78.39/M | 42474-2 

2 14-18 015 Brass 032 -110-.150 = xX X | A27885CT-ND 9.50 39.60 63.36 | A27885TR-ND 3,000 | 55.44/M | 42474-3 

14-18 015 Tin Plated Brass 032 110-150 = x X__|A27886CT-ND 12.19 50.79 81.26 | A27886TR-ND 3,000 | 71.11/M | 42474-4 

12-14 015 Tin Plated Brass 032 -110-.170 = xX X | A27889CT-ND 12.45 51.89 83.02 | A27889TR-ND 3,000 | 72.65/M | 61281-3 

18-22 020 Tin Plated Brass 032 .070-.130 = = X__|A29950CT-ND 12.84 58.85 107.00 |A29950TR-ND 4,500 | 64.20/M |63138-1 
.187” Series 

18-22 020 Tin Plated Brass .020 .080-.120 x _ X — _|A27898CT-ND 10.30 42.90 68.64 | A27898TR-ND 5,000 | 51.48/M | 42490-3 

18-22 020 Brass .020 .080-.120 x — X | A27899CT-ND 10.09 42.05 67.28 | A27899TR-ND 5,000 | 50.46/M | 42490-4 

3 14-18 020 Brass .020 120-.150 x — X — |A27900CT-ND 9.27 38.63 61.80 | A27900TR-ND 3,500 | 61.80/M | 60850-1 

14-18 020 Tin Plated Brass 020 -120-.150 x = X —_|A27901CT-ND 12.45 51.89 83.02 | A27901TR-ND 3,500 | 72.65/M | 60850-2 

14-18 020 Tin Plated Brass 032 -120-.150 xX = X___|A27902CT-ND$ 15.36 64.01 102.42 | A27902TR-ND$ 3,500 | 89.62/M |61687-2 
-110” Series 

4 18-22 020 Pre-Tin Brass .020 = x _ X —_|A24783CT-ND 9.69 40.39 64.62 | A24783TR-ND 10,000] 43.62/M |62122-1 

18-22 020 Pre-Tin Brass 020 = Xx = X__|A24784CT-ND 12.06 50.26 80.42 | A24784TR-ND 10,000 | 54.29/M | 62384-1 

$ Premilled dual stock thickness 
Printed Circuit Board Tabs Ww EG 


Fits Tab Size PCB Hole Dia. | PCB Thickness | Digi-Key Loose Piece Pricing | ayjp Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape and Reel | ayp 
Fig. (Inch) Material and Finish (Inch) (Inch) Part No. 10 100 ‘| Part No. Part No. 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
250” Series 
T | .250x.032 | Tin Plated Brass 055 175 = = =a A29947CT-ND 88.00 |A29947TR-ND 6,000 | 52.80/M | 63650-1 
1 | '250x.032 | Tin Plated Brass ‘055 125 A24742-ND 1.02 8.98 |e2409-1 | a24742CT-ND 84.13 | A24742TR-ND 6,000 | 50.48/M | 62650-1 
2_| (250x032 | Tin Plated Brass 100 ‘062 A24743-ND 439 38.64 |63067-1__|A24743CT-ND 172.00 __[A24743TR-ND 4,000 | 103.20/M |63066-1 
.187” Series 
3 | 187x020 Pre-Tin Brass 137 062 = = = |= AOa7SACT-ND 7480 | A247347R-ND 70,000 | 50.49/M ]62221-1 
4_|_‘487x.032 | _Tin-Plated Brass ‘055 125 = = -—|- A24735CT-ND 55.44 |A24735TR-ND 10,000 | 37.43/M |63525-1 
110” Series 
5 | .110x.020 Tin Brass 057 032-093 )A24840-ND 240 2143 |6tse3 | — = ¢E = == 
6_|_-t40x.020 Tin Brass ‘046 062 = = a A24747CT-ND 68.62 |A24747TR-ND 10,000 | 46.32/M |62395-1 


High Temperature Tabs (343°C ~ 371°C) 


Tab Thickness | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | AMP 
AWG Material and Finish (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
-312” Series 
15-22 Steel Nickel Plated 032 A27904CT-ND 18.37 76.54 137.77 A27904TR-ND. 2,000 | 122.46/M_|63300-1 
.250” Series 
15-22 Steel Nickel Plated 032 A27905CT-NDt 17.40 72.50 130.50 A27905TR-NDT 3,000 | 116.00/M |63301-1 
t Dimple instead of a hole 
Dual Thick- Fits Tab G Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | ness (Inch) | Material and Finish | (Inch) on Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 
.250” Series Tab Adapters 
1 018 - .032 Brass 032 X _ A27890-ND 3.05 26.82 114.06 169.79 | 61765-1 
1 018 - .032 Tin Plated Brass 032 xX _ A27891-ND 2.53 22.27 94.70 140.97 |61765-2 
2 _ Tin Plated Brass 032 = _ A27892-ND 5.50 48.36 205.67 306.15 | 61810-2 
-187” Series Tab Adapters 
1 013 - .020 Tin Plated Brass 020 X X A27903-ND$ 1.84 16.19 68.85 102.49 [61045-2 


+ Premilled dual stock thickness 
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Fig.2 NEW! 


Fig.3 NEW! 


AMP Positive Lock Mark | and Il RoHS 
6/6 Nylon Housing - UL 94V-2 
Housing Digi-Key Pricing AMP 
Fig. Type Color Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. Fig.5 NEW! 
.250” Mark I - 1 Position 
1 Receptacle Black A24749-ND§ 2.07 18.24 77.59 115.50 |520961-1 
9 Receptacle Black A99649-ND NEW! 2.59 22.82 97.06 144.48 | 154719 
Receptacle Natural | A99656-ND NEW! 3.45 30.33 128.98 192.00 | 154719-1 
3 Flag Black A99683-ND NEW! 2.80 24.66 104.87 156.10 | 926291-1 
§ Press-to-release with secondary lock 
Receptacles 
Stock Thickness Tab Thickness | Insulation Diameter | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. AWG (Inch) Material and Finish (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
.250” Series - Mark I 
20-17 015 Phosphor Bronze 81 .055 - .090 A99672CT-ND+ NEW! 13.01 57.40 —  |A99672TR-ND NEW! 1,500 110.97/M |927852-2 
20-17 016 Phosphor Bronze/Pre-Tin 81 .055 - .090 A99673CT-ND+ NEW! 14.67 64.70 —  |A99673TR-ND NEW! 1,500 125.10/M | 927852-7 
20-17 015 Phosphor Bronze/Silver 81 .055 - .090 A99674CT-ND+ NEW! 28.11 124.02 —  |A99674TR-ND NEW! 1,500 239.78/M | 927852-8 
20-17 015 Brass 81 .055 - .090 A99686CT-ND+ NEW! 9.34 41.21 — | A99686TR-ND NEW! 1,500 79.68/M | 927852-1 
20-17 015 Brass/Pre-Tin 81 .055 - .090 A99687CT-ND¢ NEW! 10.37 45.75 —___|A99687TR-ND NEW! 1,500 88.46/M__|927852-6 
20-16 015 Brass 81 .091 - 129 A99650CT-ND+ NEW! 11.21 49.48 — | A99650TR-ND NEW! 1,500 95.66/M | 1-160759-1 
20-16 015 Brass 81 .091 - 129 = = _ —  |A99657TR-ND NEW! 1,500 175.82/M | 160759-1 
20-16 015 Phosphor Bronze/Tin 81 .091 - 129 = = — — | A99658TR-ND NEW! 1,500 226.50/M | 160759-4 
20-16 .016 Copper Alloy/Tin 81 .091 - 129 AQ9665CT-ND+ NEW! 12.76 56.29 — | A99665TR-ND NEW! 6,000 108.83/M | 281827-2 
20-16 015 Phosphor Bronze/Pre-Tin 81 .086 - 129 A99679CT-NDt NEW! 13.24 58.40 —___|A99679TR-ND NEW! 1,500 112.92/M__|1-160759-2 
20-16 015 Brass/Tin 81 .091 - 129 = = = — | A99682TR-ND NEW! 1,500 211.68/M | 160759-3 
20-15.5 .016 Brass 81 .090 - .130 A99659-ND NEW! 12.85 56.69 100.53 |— _ — |160773-1 
20-15.5 .016 Brass/Tin 81 .090 - .130 A99660-ND NEW! 15.30 67.50 119.70 |= _ — |160773-3 
20-15.5 .016 Phosphor Bronze/Tin 81 .090 - .130 A99661-ND NEW! 22.87 100.91 178.95 |= — |160773-4 
20-15.5 016 Phosphor Bronze/Pre-Tin 81 .090 - .130 A99662-ND NEW! 30.72 135.53 240.34 |— = —_ _|160773-7 
18-14 .016 Phosphor Bronze/Pre-Tin 81 094 - 125 A99655-ND NEW! 19.25 84.91 150.57 |= = — |154718-7 
18-14 016 Brass/Tin 032 .094 - 126 A24750CT-NDt 31.44 130.99 235.78 | A24750TR-ND 1,500 209.58/M | 154718-3 
4 18-14 016 Brass 81 094 - 125 A99667-ND NEW! 21.84 96.35 170.87 |— _ — |341002-1 
18-14 016 Brass/Pre-Tin 81 094 - 125 A99668-ND NEW! 58.28 257.13 455.98 |— _ — |341002-6 
18-14 016 Phosphor Bronze/Tin 81 094 - 125 A99680CT-NDt NEW! 20.80 91.77 —___|A99680TR-ND NEW! 1,500 177.42/M__|154718-4 
18-14 .016 Brass/Pre-Tin 81 094 - 125 = = _ —  |A99681TR-ND NEW! 1,500 101.42/M |154718-6 
17-13.5 016 Brass/Tin 81 118 - 169 A99663CT-ND+ NEW! 21.00 92.66 — | A99663TR-ND NEW! 1,500 179.14/M | 160831-3 
17-13.5 .016 Phosphor Bronze/Tin 81 118 - 169 A99664CT-ND+ NEW! 22.05 97.29 — | A99664TR-ND NEW! 1,500 188.10/M | 160831-4 
17-13.5 015 Phosphor Bronze 81 .083 - 122 A99675CT-ND+ NEW! 9.86 43.50 —  |A99675TR-ND NEW! 1,500 84.10/M | 927854-2 
17-13.5 016 Phosphor Bronze/Pre-Tin 81 .083 - 122 A99676CT-NDt NEW! 14.57 64.26 —___|A99676TR-ND NEW! 1,500 124.24/M __|927854-7 
17-13.5 015 Phosphor Bronze/Silver 81 .083 - 122 A99677CT-ND+ NEW! 30.70 135.45 —  |A99677TR-ND NEW! 1,500 261.88/M | 927854-8 
17-13.5 015 Brass/Pre-Tin 81 .083 - 122 A99688CT-ND+ NEW! 16.05 70.80 — | A99688TR-ND NEW! 1,500 136.88/M |927854-6 
13.5-11 016 Brass 81 141 - 169 A99651CT-ND+ NEW! 8.30 36.64 — | A99651TR-ND NEW! 1,500 70.84/M = |154717-1 
13.5-11 .016 Phosphor Bronze/Tin 81 141 - 169 A99652-ND NEW! 33.54 147.98 262.41 = =- — |154717-4 
13.5-11 016 Brass/Pre-Tin 81 141 - 169 A99653CT-ND¢ NEW! 24.20 106.77 —___|A99653TR-ND NEW! 1,500 206.42/M__|154717-6 
13.5-11 .016 Phosphor Bronze/Pre-Tin 81 141 - 169 A99654CT-ND+ NEW! 30.61 135.04 — _|A99654TR-ND NEW! 1,500 261.08/M | 154717-7 
13.5-11 016 Copper Alloy/Tin 81 141 - 169 AQ9666CT-ND+ NEW! 11.42 50.39 — | A99666TR-ND NEW! 6,000 97.42/M | 281828-2 
13.5-11 .016 Phosphor Bronze 81 130 - 185 A99678-ND NEW! 13.60 59.99 106.39 |— _ — |928958-2 
13-11 .016 Brass/Tin 032 142 - 169 A24751CT-NDt 32.69 136.20 245.16 | A24751TR-ND 1,500 217.92/M | 154717-3 
12-10 016 Brass/Pre-Tin 81 -135 - .200 A99669CT-NDt NEW! 10.88 47.99 —___|A99669TR-ND NEW! 1,250 92.79/M__|790319-3 
20-15.5 015 Brass/Pre-Tin 81 .086 - 122 A99685CT-ND+ NEW! 21.98 96.99 — | A99685TR-ND NEW! 2,000 187.52/M | 926820-4 
5 20-15.5 015 Phosphor Bronze/Pre-Tin 81 .090 - .130 A99670CT-ND+ NEW! 18.51 81.65 —  |A99670TR-ND NEW! 2,000 157.85/M | 926820-1 
20-15.5 015 Phosphor Bronze 81 .086 - 122 A99671CT-ND+ NEW! 17.09 75.41 —  |A99671TR-ND NEW! 2,000 145.80/M | 926820-2 
17-13.5 016 Brass/Pre-Tin 81 122 - 169 A99684CT-ND¢ NEW! 11.56 50.99 —___|A99684TR-ND NEW! 2,000 98.59/M__|926790-4 
250” Series - Mark Il 
6 18-14 _ Brass/Tin 032 .090 - 155 A24753CT-NDt 11.56 48.18 77.08 | A24753TR-ND 6,000 57.81/M |63097-1 
12-10 = Brass/Tin 032 -150 - .200 A24755CT-NDt 15.13 63.05 100.88 | A24755TR-ND 6,000 75.66/M__|63239-1 
.187” Series - Mark Il 
6 24-20 — Brass/Pre-Tin .020 .060 - .110 A24757CT-NDt 13.80 67.51 92.02 | A24757TR-ND 12,000 62.12/M | 63196-2 
20-16 _ Brass/Tin 020 .090 - .130 A24756CT-NDt 10.27 42.78 68.44 | A24756TR-ND 12,000 46.20/M__|63195-1 
+ Cut tape 
AMPIP Post-Insulation Pods - Receptacle Housings WwW G 
Flammability Rating Insulation Max. Dia. | Fits Tab —_| Digi-Key Pricing AMP 
Fig. Material Of Plastic Material Color (Inch) Size (Inch) | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 
Flag Style 
Nylon UL 94V-2 Natural .210 .250 A27908-ND 1.79 15.73 66.90 99.59 | 1-480307-1 
1 Nylon UL 94V-2 Natural -140 or (2).110 .250 A27909-ND 6.23 54.78 233.00 346.83 | 1-480306-1 
Nylon UL 94V-2 Natural 175 187 A27911-ND 9.25 81.44 346.39 515.62 | 1-480487-2 
Straight Style 
Nylon UL 94V-2 Natural .200 .250 A27912-ND 1.73 15.22 64.73 96.35 |1-480416-0 
2 Nylon UL 94V-2 Natural -180 .205 A27913-ND 3.45 30.38 129.23 192.37 |1-480418-0 
Nylon UL 94V-2 Natural 170 187 A27914-ND 1.74 15.30 65.08 96.88 | 1-480435-0 
Fits Tab Digi-Key Pricing AMP 
Fig. Material and Finish Size (Inch) ow € Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 
1 Plastic Tube over Brass Tab .250 = —  |A24729-ND 3.51 30.89 131.38 195.57 | 321235 
Plastic Tube over Tin Plated Brass Tab .250 x X — |A24730-NDt 5.09 44.75 190.33 283.32 | 1-321235-1 
2 Natural Nylon Housing over Brass Tab 187 Xx —  |A24731-ND$ 10.27 90.34 384.25 571.97 |360035-1 


AMP Tools 


A9796-ND 
A9996-ND 


Tool Die Set 14-26AWG, Ultrafast 
PRO-CRIMPER II™ Hand Tool without Dies 


t Recommended for UL applications 


$ Flammability UL 94V-2 rating of plastic material 


and Tab-Lok FASTON Flag Terminals 


A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminal and Splices 
A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
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TERMINYL Ring Tongue BUDGET - Ring Tongue 
These terminals have been designed to provide insulated terminals and splices for Budget Terminals are primarily the same as SOLISTRAND products except for the 
large wire sizes, many of which are used in airborne and ground support applications. absence of the brazed seam in the wire barrel. This terminal is ideal for applications 
Temperature Rating: 105°C maximum Material: « Insulation: Nylon * Terminal Body: h ibrati d ion in the wi 
ASTM B-152 « Plating: Tin per MIL-T-10727 where extreme vibration and tension in the wire are not present. 
¢ Temperature Rating: 170°C maximum * Material: Terminal & Splice Body: Copper 
Stud | Dimensions - Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP per ASTM B-152. Plating: Tin per MIL-T-10727 * AMP Wire Range: 22-16 Stranded, 
AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. 16-14 Stranded, 12-10 Stranded ¢ UL Listed 
8 478 x 1.425 256 A27378-ND 1.88 1.65 |53041 Stud TRernsinay TLC Pricing rE 
10 | 431 x 1.402 256 | A27379-ND 176 1.55 | 324043 Awe aig wheal partes uy LOGIE (RartiNo: 
8 0 140 x .329 A28255-ND 1.04 9.15 [31423 
Red 1/4 478 X 1.425 .256 A27380-ND 2.01 1.77 | 324082 9 140 x .329 A27147-ND 1.04 9.15 |31425 
5/16 587 x 1.542 .256 A27381-ND 1.92 1.69 | 324044 2 .203 x .450 A28257-ND 1.04 9.15 |33695 
3a | 587% 1.542 256 | A27382-ND 189 1.66 |324045 2 sale ELD 1 O18 |aee771 
26-22 4 .203 x .450 A27148-ND 1.04 9.15 [31428 
10 468 x 1.575 314 A27383-ND 2.23 1.96 | 324046 6 203 x .450 A27149-ND 1.04 915 131430 
10 .398 x 1.700 314 A27384-ND 5.25 4.62 |53119-1 6 .250 x 544 A28258-ND 1.50 13.16 | 32858 
aie | 4 | 800% 1.700 314 |A27385-ND 223 1.96 |324047 é 250 xe Le 18 \)| 268 
10 .250 x .544 A28260-ND 1.04 9.15  |32860 
5/16 625 x 1.762 314 A27386-ND 2.23 1.96 | 324048 1 218 x .449 A28261-ND 131 11.53 131087 
3/8 625 x 1.762 314 A28015-ND 2.45 2.16 |324049 2 .218 x .449 A28263-ND 1.31 11.53 | 31088 
8 | 437x1.376 382 |A27387-ND 290 2.55 [331456 Q —— Tat” Shes" 320677 
4 .218 x .449 A28265-ND 1.31 11.53 | 31089 
10 |  .546x 1.812 382 | A27388-ND 295 2.60 [324111 4 182 x 446 A28264-ND 2.09 18.41 |36189 
10 437 x 1.376 382 A27554-ND 4.52 3.98 | 1-331456-0 4 .250 x .621 A28266-ND 1.31 11.53 |322418 
vidi 1/4 546 x 1.812 382 A27389-ND 2.69 2.37 | 324050 : P18 KS AUD tat 11.53 /31090 
6 .218 x .449 A28267-ND 1.31 11.53 |31091 
5/16 | .679x 1.878 382 | A27390-ND 269 2.37 [324051 6 981x574 A28960-ND 131 1159 |31264 
3/8 679 x 1.878 382 A27391-ND 3.06 2.70 |324052 6 312 x .621 A28270-ND 1.31 11.53 | 30691 
1/2 679 x 1.878 382 A28016-ND 6.23 5.48 | 324114 22-16 : Bie x 024 Gre tat iba 80082 
8 .281 x .574 A28272-ND 1.31 11.53 |31265 
10 741 x 2.063 468 A28017-ND 8.68 7.64 |328655 8 34d x.653 A28074-ND 131 11.53 [32823 
9 1/4 679 x 2.045 468 A27392-ND 3.32 2.92 | 324053 10 312 x 621 A28276-ND 1.31 11.53 | 30693 
Red 5/16 711 X 2.063 73 A27393-ND 4.33 3.81 |324112 0 setlist A262 75:0 i] 188.1 81266 
10 344 x .653 A28277-ND 2.97 26.12 |) 32824 
3/8 | .711x 2.063 468 A27394-ND 3.32 2.92 |324054 12 312 x.621 A28278-ND 131 11.53 | 30694 
1/0 1/4 807 x 2.426 580 A27395-ND 11.45 10.08 | 324056 1/4 469 x .856 A27151-ND 2.06 18.16 |31172 
Blue | 38 | 8072426 580 | A27396-ND 452 3.98 |324057 2 see pee re ND is aaa Wise 
5/16 531 x .995 A28282-ND 3.16 27.78 =| 324124 
20 Yellow | 3/8 | .926x 2.416 610 A32019-ND 5.22 4.59 |324084 38 531 x 995 A28280-ND 3416 2778 131498 
1/2 .713 x 1.070 A28279-ND 4.49 39.53 | 328970 
2 -180 x .445 A28284-ND 1.31 11.53 | 326854 
DIAMOND i 
GRIP Gi] 4 250 x .480 A28285-ND 4.31 11.53 |32185 
These terminals are designed for complete uniform reliability under the most critical ¢ Rass aA ea HL BS. | 80088 
conditions of vibrations, thermal shock, corrosion, tensions and current overload. 6 .250 x .480 A28287-ND 1.31 11.53 | 32186 
Material: * Terminal Body and Metallic Sleeve: Copper per QQ-C-576 * Plating: Tin 6 312 x .590 A28288-ND 1.31 11.53 |321683 
per MIL-T-10727 AMP Wire: Stranded Temperature Rating: 170°C maximum 8 343 x 636 A28289-ND 131 11.53 130696 
Stud | Dimensions - Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP 8 312 x .590 A28290-ND 1.31 11.53 | 322235 
AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 _| Part No. 16-14 10 312 x .621 A28291-ND 1.31 11.53 |51872-5 
0 140 x .464 082 A28038-ND 54 7 | 31516 10 343 x .636 A27152-ND 1.31 11.53 | 30697 
140 x .464 082 A27397-ND 54 47 131518 12 469 x .855 A28292-ND 1.53 13.48 |31163 
26-22 14 468 x .730 A28293-ND 1.53 13.48 | 34896 
4 BORA BES 2 oar |sieie 1/4 469 x .855 A28294-ND 153 13.48 |3t164 
6 .250 x .679 082 A28040-ND 54 AT |32861 5/16 469 x .855 A28295-ND 1.53 13.48 |31165 
4 218 x 603 425 A28044-ND 55 49 | 31094 38 531 x 995 A28296-ND 3.16 27.78 |31499 
1/2 .713 x 1.070 A28297-ND 4.49 39.53 | 328971 
6 .218 x .603 125 A27398-ND 55 AQ 131096 
4 .281 x .630 A28299-ND 2.07 18.20 | 34891 
6 .281 X 728 125 A28042-ND 54 AT 131269 6 281 x .630 A28300-ND 2.07 18.20 |34892 
6 .281 X 728 140 A28043-ND 54 AT 131396 6 .375 x .765 A28301-ND 2.07 18.20 31112 
8 312x775 125 | A27399-ND 54 47 | 30996 é 312x708 eee Bor: 1820. 1 si40e 
22-16 8 375 x .765 A28303-ND 2.07 18.20 | 31113 
8 312 x ..775 140 A28044-ND 54 7 131160 10 343 x.723 'A28304-ND 207 18.20 132882 
8 .281 X 728 125 A28045-ND 54 AT 31270 12-40 10 .375 x .765 A27153-ND 2.07 18.20 |31114 
8 281 x.728 140 |A28046-ND wal 62 |31397 10 sS00 X 605: HEEEISHtD Zar :20:80> | 4954 
10 aia ibe Aor 7 16. [30007 1/4 -500 x .865 A28307-ND 2.37 20.89 |) 34965 
ae : m : : 1/4 531 x 1.004 A28308-ND 2.37 20.89 /31122 
10 281 x 728 140 A27401-ND 54 AT {31398 5/16 531 x 1.004 A28312-ND 2.37 20.89 [31123 
6 250 x .634 170 A28047-ND wal 62 |32190 3/8 593 x 1.098 A28309-ND 2.37 20.89 30972 
8 343 x 790 470 A28048-ND 54 ar |30927 3/8 .750 x 1.271 A28310-ND 4.76 41.92 34833 
16-14 1/2 715 x 1.102 A28306-ND 4.76 41.92 |52269-1 
10 .343 x .790 150 A28049-ND 55 49 | 30993 
10 843 x .780 170 B2S0b OND a4 47 (90028 AQ996-ND ——- PRO-CRIMPER IIT Hand Tool without Dies .............ccescsseesestsseeseesteseseeeresreesees $48.00 
10 375 x 1.031 230 A27402-ND ‘67 59 131771 A9991-ND Die Set for for PIDG and PLASTI-GRIP™ R, B, and Y Insulated Terminals, use with A9996-ND.. $60.00 
A9811-ND Crimp Tool with Die Set for PIDG and PLASTI-GRIP™ R, B, and Y Insulated Terminals ......... $97.50 
12-10 1/4 -531 x 1.270 230 A28051-ND 76 67 (31772 A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP™ Connector Kit........ ... $141.57 
7 A31882-ND PRO-CRIMPER II™ Hand Tool, 22-10AWG, with Die .-. $631.50 
ike 208 1 804 _ (EEO RAD 8 #69" [S128 A31883-ND Die Set for Budget Terminal and Butt Splice, 22-10AWG, use with A9996-ND................... $589.50 
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WE 


Stud Dim. Inch —_| Digi-Key Pricing AMP 
P x Fig. AWG Size WxL Part No. 10 100 Part No. 
SOLISTRAND terminals and splices are specially designed 4 1/4 500 x 1.199 |A27084-ND 13.46 118.47 131811 
to terminate solid and stranded wire. The barrel is completely 4 5/16 656.x1.314 | A27085-ND 13.39 117.80 |33470 
closed and the seam is brazed for uniform metal strength 4 5/16 6251324 | A27086-ND 18.09 459.21 |33115 
afolind the entire. barreliatea: 4 3/8 | .656x1.314 | A27087-ND 1305 114.82 | 33474 
Temperature Rating: 170°C maximum 4 3/8 625 x 1.324 | A27088-ND 18.03 158.62 |31812 
ate Tomi Bod copper AST Be ee aan 
a lating: Tiniper Mk Io1072 7, ; 4 5/8 | 1.250x2.090 |A27091-ND 20.96 184.44. ‘| 35669 
UL Listed. CSA Certified. Military Approval. 4 3/4 1.250 x 2.090 |A27092-ND 38.09 335.17 | 35670 
__ 2 1/4 890 x 1.657 _|A27095-ND 20.35 179.07 | 320138 
, Stud Dim. Inch —_| Digi-Key Pricing AMP 2 5/16 890 x 1.657 | A27096-ND 31.75 279.44 [35183 
Fig. | AWG Size WxL {Part No. 0 ACO RSS| Rant No: 2 38 | .890x1.657 |A27099-ND 20.36 «179.13 | 35184 
26-22 2 140.419 /A27000-ND 6.73 59.23 /50334 2 716 | .890x1.657 | A27100-ND 20.59 181.20 |320741 
22-16 2 182 x.446 — |A27002-ND 2.24 19.74 | 322927 2 1/2 890 x 1.657 | A27101-ND 31.75 279.44 |35185 
22-16 2 218 x.449 | A27001-ND 2.31 20.36 |34103 2 1/2 | 1.250x2.516 |A27102-ND 94.60 832.47 _|323291 
22-16 4 182 x.446 | A27003-ND 2.39 21.06 | 36467 2 5/8 | 1250x2516 |A27103-ND 64.51 567.73 _ [320754 
22-16 4 218x449 | A0914-ND 1.75 15.43 [34104 2 10 625 x 1.527 |A27093-ND 24.65 216.89 330301 
22-16 4 250 x.621 | A28055-ND 4.48 39.42 323096 2 1/4 625 x 1.527 | A27094-ND 23.44 206.31 | 320383 
22-16 6 218x449 | A0915-ND 1.70 14.95 /34105 2 2 5/16 | .625x 1.527 |A27097-ND 21.20 186.54 | 322870 
22-16 6 281.574 | A27006-ND 1.70 14.95 | 34107 2 3/8 625 x 1.527 _|A27098-ND 23.76 209.07 |321600 
22-16 6 312x621 |A27008-ND 1.75 15.43 /34110 1/0 1/4 875 x 1.956 |A27104-ND 31.24 274.89 [36915 
22-16 8 281x.574 | A0916-ND 1.70 14.95 | 34108 1/0 1/4 807 x 1.925 ]A27105-ND 32.23 283.64 | 321866 
22-16 8 312x621 |A27009-ND 1.70 14.95 34111 1/0 5/16 | .875x 1.956 |A27106-ND 31.24 274.89 |36916 
22-16 10 281x574 | A0917-ND 1.70 14.95 /34109 1/0 5/16 | .807x 1.925 |A27107-ND 32.23 283.64 |321867 
22-16 10 312x621 |A27012-ND 1.75 15.43 /34112 110 3/8 875 x 1.956 _|A27108-ND 33.65 296.13 |36917 
22-16 10 344x653 | A27015-ND 3.16 27.82 | 323087 1/0 38 807 x 1.925 | A27109-ND 32.23 283.64 [321868 
22-16 1/4 469x856 | A0918-ND 1.99 17.48 [34113 1/0 7/16 | .875x 1.956 |A27110-ND 52.45 461.59 |36918 
22-16 12 713% 1.070 |A27019-ND 5.10 44.89 | 329966 4/0 1/2 875 x 1.956 |A27111-ND 3293 293.64 |36919 
22-16 5/16 469x856 | A0919-ND 2.05 18.03 34114 1/0 1/2 | 1.265x 2.678 |A27112-ND 62.67 551.50 | 322291 
1 22-16 3/8 931x995 |A0920-ND an 18.58 | 34115 1 1/0 5/8 | 1.265 x2.678_|A27113-ND 63.42 558.08 _ (320744 
16-14 4 250 x.480 | A27020-ND 1.85 16.28 34119 1/0 3/4 | 1.265x2.678 [A27114-ND 63.42 558.08 | 320748 
16-14 6 343 x.636__ |A27021-ND 1.70 14.95 |34121 2/0 1/4 .946 x 2.000 |A27115-ND 39.46 347.28 | 36921 
16-14 6 250 x.480 | A0921-ND 1.70 14.95 34120 2/0 5/16 | .926x1.930 |A27116-ND 40.72 358.32 | 321870 
16-14 6 312x590 /A27023-ND 1.75 15.43 | 321684 2/0 5/16 .946 x 2.000 |A27117-ND 39.46 347.28 | 36922 
16-14 8 343 x.636 | A0922-ND 1.70 14.95 )34122 2/0 3/8 926 x 1.930 _|A27118-ND 40.72 358.32 | 321871 
16-14 8 343 x.723 | A27154-ND$ 3.97 34.93 |35432 2/0 3/8 946 x 2.000 A27119-ND 39.46 347.28 [36923 
16-14 8 312 x.590 _|A27025-ND 2.45 21.53 [324955 2/0 1/2 926 x 1.930 | A27120-ND 40.72 358.32 | 321873 
16-14 10 343 x 636 | A0923-ND 1.70 14.95 | 34123 2/0 1/2 .946 x 2.000 |A27121-ND 39.46 347.28 | 36925 
16-14 10 312x.669 — /A27028-ND 2.31 20.36 320093 2/0 5/8 1.270 x 2.671 |A27122-ND 90.25 794.23 | 322224 
16-14 10 343. x.723 | A27155-ND$ 3.31 29.11 | 34567 3/0 5/8 | 1.270x2.699 | A27129-ND 102.67 903.50 |322222 
16-14 1/4 69x .855 | A0924-ND 1.99 17.48 | 34124 3/0 546 | 1.020x2.112 [A27123-ND 72.36 636.81 [321874 
16-14 14 500 x.865 | A27157-ND$ 4.32 38.03 | 35775 3/0 3/8 | 1.020x2.112 |A27124-ND 46.39 408.21 |321875 
16-14 1/2 750 x 1.184 /A27031-ND 5.10 44.89 | 50981 3/0 3/8 | 1.082x2.143 |A27125-ND 47.95 421.99 |36927 
16-14 1/2 .750x 1.271 |A27160-ND$ 7.35 64.71 |321165 7 3/0 TAB | 1.020x2.112 |A27126-ND 72.36 636.81 | 321876 
16-14 5/16 469 x.855 | A0925-ND 2.05 18.03 /34125 3/0 1/2 | 1082x2143 |A27127-ND 74.81 658.29 |36929 
16-14 5/16 500 x.865 | A27158-ND+ 4.90 43.10 | 35776 3/0 1/2 | 1020x2112 [A27128-ND 72.36 636.81 [321877 
16-14 3/8 531 x.995 | A0152-ND 2.52 22.14 [34126 1 4/0 5/8 | 1.275x2.732 |A27136-ND 141.69 1246.88 |322227 
16-14 3/8 750 x 1.271 [A27159-ND$ 7.27 63.96 [327732 4/0 3/4 | 1.275x2.732 | A27137-ND 146.20 1286.57 _|322228 
14-12 10 421 x.739 | A27032-ND 3.16 27.85 | 34484 4/0 5/16 | 1.150x2.537 | A27130-ND 72.25 635.77 [321271 
2 14-12 10 312x.685 | A27033-ND 3.54 31.12 | 321828 4/0 3/8 | 1150x2206 |A27131-ND 53.02 466.60 | 36932 
14-12 3/8 687 x1.120 _[A27034-ND 8.95, 78.77 | 34486 4/0 3/8 | 1.087x2.178 |A27132-ND 56.71 490.22 321878 
12-10 4 281x.630 —[A27035-ND 2.44 21.44 | 322447 4/0 1/2 | 1087x2178 |A27133-ND 86.90 764.74 |321880 
12-10 6 281 x.630 | A0926-ND 2.51 22.12 | 35476 4/0 1/2 | 1150x2.206 |A27134-ND 49.49 435.50 _|36934 
12-10 6 375 x.765 | A27036-ND 2.97 26.11 | 33456 4/0 5/8 | 1150x2206 |A27135-ND 79.66 701.01 [36935 
12-10 8 .312x.708 | A27038-ND 3.30 29.08 | 322454 250-300 MCM| 3/8 | 1.435x2.602 |A27138-ND 145.37 1279.26 322252 
12-10 8 375 x.765 _|A0927-ND 2.44 21.44 | 32994 5 |250-300MCM} 7/16 | 1.435 x2.602 |A27139-ND 145.37 1279.26 322253 
12-10 10 343 x.723 [A27040-ND 4.45 39.14 | 322455 250-300MCM| 1/2 | 1.435x2.602 |A27140-ND 145.37 1279.26 322254 
12-10 10 375 x.765 | A0928-ND 2.53 22.24 | 33457 300-350McM| 1/2 | 1.545x2.671_|A27141-ND 179.66 1581.04 _|322259 
12-10 10 375 x.808 | A27042-ND 7.07 62.24 | 31805 300-350MCM| 1/2 | 1.545x3.422 |A28760-ND 230.78 2030.89 | 322764 
12-10 10 500x.865 | A27043-ND 4.23 37.20 [35771 400 McM 3/8 | 1.749x2.790 |A27142-ND 147.64 1299.21 |322262 
12-10 1/4 500x.865 _[A27045-ND 2.73 24.01 | 35772 400 McM 1/2 | 1.749x2.790 |A27143-ND 228.09 2007.17 | 322264 
12-10 1/4 531 x 1.004 | A0929-ND 2.80 24.63 | 33458 500-600 McM| 3/8 | 2.015x3.187 |A27144-ND 405.81 3571.12 | 322267 
12-10 5/16 | .531x1.004 )A0930-ND 2.89 25.41 | 33459 500-600McM| 1/2 | 2.015x3.187_|A27145-ND 499.08 4391.87 _ | 322269 
42-10 3/8 593 x 1.098 | A0931-ND 2.89 25.41 | 33220 500-600McCM| 1/2 | 2.004x4.176 [A27146-ND 586.66 5162.62 | 322773 
12-10 1/2 750 x 1.271 |A27049-ND 5.38 47.32 | 35135 $ Reay Duty 
12-10 1/2__| 1.250x 1.896 | A27050-ND 21.04 185.19 | 320763 
12-10 5/8 | 1.250x1.896 |A27051-ND 21.04 185.19 [320764 Cut Tape and Tape and Reel Product 
12-10 1 1.250 x 1.896 |A27052-ND 29.88 262.95 | 1-320765-0 
8 8 406 x.949 | A27053-ND 6.32 55.65 | 324061 Stud | Dim. inch Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape andReelt [AMP 
8 8 469 x .933 | A27054-ND 6.13 53.93 | 32996 Fig. | AWG Size WxL Part No. 500 1,000 Qty. Pricing | Part No. 
3 40 “469 x.933 | A27055-ND 613 53.93 |33460 22-16 | 4 | .250x.621 |A28055CT-ND — 180.48 | 5,000 | 144.38/M |2-323096-2 
1 3 10 406x949 —TA57057-ND 632 5565131807 22-16 | 6 | .218x.449 |A0915CT-ND — 162.83 | 5,000 | 130.26/m }2-34105-2 
3 1/4 “469x933, MennaaiNn Bag ena (S646) 22-16 | 6 | .281x.574 |A27006CT-ND — 136.75 | 5,000 | 109.40/M }2-34107-2 
i ‘4 go4x ies (ROR a wand | aeoay 22-16 | 10 | .312x.621 |A27012CT-ND — 14110 | 5,000 | 112.88/m }2-34112-2 
22-16 | 1/4 | .469x.856 | A0918CT-ND — 156.13 | 5,000 | 124.90/M |2-34113-2 
8 5/16 | .594x 1.168 /A27062-ND 8.39 73.82 /33462 16-14 | 6 | .250x.480 |A0921CT-ND — 273.50 | 5,000 | 218.80/M |2-34120-1 
8 5/16 | 562x1.074 | A27063-ND 6.79 59.79 | 31808 1 | 16-14) 8 | .343x.636 |A0922CT-ND — 136.75 | 5,000 | 109.40/M }2-34122-1 
8 3/8 594x 1.168 [A27064-ND 8.66 76.17 | 33463 16-14 | 8 | .312x.590 |A27025CT-ND — 184.95 | 5,000 | 147.96/M |2-324955-1 
8 1/2 | 1.250x1.965 |A27065-ND 24.24 213.27 |35664 16-14 | 10 | .343x.723 |A27155CT-ND$ | 282.36 513.38 | 2,500 | 410.70/M |2-34567-1 
8 5/8 | 1.250x1.965 | A27066-ND 27.40 241.14 |35665 16-14 | 10 | .343x.636 |A0923CT-ND — 136.75 | 5,000 | 109.40/M |2-34123-1 
6 10 406 x 1.181 |A27067-ND 9.13 80.38 |52197 12-10 10 .375 x .765 | A0928CT-ND. 119.52 217.30 2,500 173.84/M | 2-33457-2 
6 40 ‘625 x 1.246 |A27069-ND 943 3038 |33464 12-10 | 10 | 500x.865 |A27043CT-ND | 299.37 544.30 | 2,500 | 435.44/M |2-35771-1 
6 10 “468 x1. 168 1A27070-ND 9.43 32.94 1301298 12-10 | 1/4 | .531x1.004 |Aog29CT-ND | 117.34 213.35 | 2,500 | 170.68/M |2-33458-3 
6 1/4 625 x 1.246 | A27071-ND 7.09 62.37 | 33465 Tt For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. $ Heavy Duty 
6 1/4 468 x 1.168 | A27073-ND 9.67 85.09 | 321598 
6 5/16 | .625x1.246 |A27074-ND 9.67 85.09 | 33466 Tools 
6 We 875 x1.840__|A27077-ND 16.38 144.15 | 320344 A27223-ND Crimp Tool for all Solistrand (except flag tongue terminals)...............0sccccseeeeeseeseeeee $298.50 
6 V2 | 1.250 x 2.033 /A27078-ND 34.22 301.13 | 36808 A9996-ND PRO-CRIMPER II™ Hand Tool without Dies . $48.00 
6 5/8 | 1.250x 2.033 |A27079-ND 17.46 153.68 | 36809 A9813-ND Die Set for Uninsulated Terminals, use with A9996 $99.23 
6 3/4 | 1.250 x 2.033 | A27080-ND 28.87 254.08 | 36810 A9812-ND Crimp Tool, Uninsulated Terminals with Die Set. $124.43 
4 10 656 x 1.314 |A27081-ND 13.05 114.82 | 33468 A30572-ND ——_ Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices . $43.32 
4 10 500x 1.199 | A27082-ND 13.46 118.47 |33114 A30574-ND —_ Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
4 1/4 656 X 1.314 | A27083-ND 13.39 117.80 | 33469 and Tab-Lok FASTON Flag Terminals ..... . $96.71 
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= Tyco Electronics AMP Solistrand™ Terminals and Splices 


Authorized Distributor 


SOLISTRAND terminals and splices are specially designed to 
terminate solid and stranded wire. The barrel is completely 
closed and the seam is brazed for uniform metal strength 
around the entire barrel area. 

Temperature Rating: 170°C maximum Material: 
* Terminal Body: copper per ASTM B-152 « Plating: Tin per 
MIL-T-10727 UL Listed. CSA Certified. Military Approval. 
Uninsulated Ring Tongue and Splices: Temperature Rating: Fig. 10 Fig. 11 


343°C Material: * Terminal and Splice Body: Copper per 
QQ-C-576 » Plating: Nickel per QQ-N-290 * Metallic Sleeve: 
Nickel/Silver per QQ-C-585 — 


Paratha Splices: Material: * Splice Body: Copper per ASTMB- Parallel Splice A-~ Standard B — Sight Hole 
Flag Ring Tongue Terminals Parallel Splices 
Stud | Dimension - Inch | Digi-Key Price Each ‘AMP E Wire Dimension - Inch _| Digi-Key Pricing AMP 
Fig. AWG Size WxL Part No. 10 100 ‘| Part No. Fig. Size Length Part No. 10 100 | Part No. 
16-14 8 312x.579 | A28056-ND 81 71 [325069 22-16 AWG 301 A27193-ND 1.43 12.56 [34130 
16-14 10 312x579 |A27177-ND 72 63 |322819 16-14 AWG 301 A27194-ND 1.43 12.56 |34137 
42-10 AWG 343 A27195-ND 1.82 15.98 [34138 
; 12-10 6 375x.702 | A28057-ND 98 87 | 36269 SAW 375 Ronan ae? giao (343s 
12-10 8 375x.702 | A27178-ND 1.01 89 |36270 6 AWG 437 427197-ND 6.08 5350 |34319 
12-10 10 375x.702__|A27179-ND 72 63 |36271 4 AWG 531 A27198-ND 9.42 82.93 [34320 
12-10 14 375x702 | A28058-ND 7 85 | 36272 2 AWG 640 A27199-ND 15.08 132.70 |35187 
8 10 ‘500x.791 | A28059-ND 3.99 3.51 (321051 7 1/0 AWG 734 A27200-ND 19.95 175.54 |36946 
2 8 10 500x918 | A28060-ND 3.55 313 [321441 2/0 AWG 234 A27201-ND 20.93 184.15 | 36948 
8 1/4 609x1130 | A28061-ND 3.69 3.25 _|322727 2 a a aun oe a sate 
1 8 10 500x841 (B27 180-ND 2.04 2.59 /328196 250-300 MCM 1.062 A27204-ND 75.33 662.93 |322275 
6 14 500 x.960__|A27181-ND 5.20 4.58 {321576 300-350 MCM 4.124 A27205-ND 82.13 722.78 |322276 
2 6 38 625x1.200 _[A27182-ND 5.80 541 [322204 400 MCM 4.249 A27206-ND 108.58 955.55 | 322277 
F 4 10 46x 1.048 [A27183-ND 3.43 3.02 [321059 500-600 MCM 4.421 A27566-ND 156.26 1375.08 [322278 
4 1/4 546x 1.048 | A27184-ND 3.43 3.02 |321275 : a 2 . : 
7) 4 5/16 682x 1.278 | A27185-ND 3.05 2.86 1321060 Uninsulated Ring Tongue — Solistrand™ and Diamond Grip™ 
2 ; a a ‘ dae a oe ae Stud |Dimension-Inch| Insulation —_| Digi-Key Price Each AMP 
2 5/6 713 1437 A27188-ND 3.08 289 321064 Fig. AWG Size WxL Support For | Part No. 10 100 | Part No. 
ules : : 22-16 | 4 218 x 624 105 ~ 140 |A27403-ND 1.06 93 322363 
‘ 22-16 | 6 281 x.749 105~.140 | A27404-ND 1.64 1.44 |323199 
Slotted Ring Tongue 22-16 | 6 .281x.574 | Non-Insulation | A28053-ND a4 39 |323219 
— = : 22-16 | 6 .218x.449 | Non-Insulation | A27405-ND 7 42 |322797 
f Stud | Dimension - Inch | Digi-Key nical Each AMP 22-16 | 8 | .281x.574 | Non-Insulation |A27406-ND 43 _.42_‘([ 322798 
Fig. AWG Size WxL Part No. 10 100 _| Part No. 22-16 | 10 | .281x.749 105 ~.140 _|A27407-ND 7.06 (93 [322366 
3 22-16 4 182x.425 | A28614-ND 29 26 (| 321288 8 22-16 | 10 | .281x.574 | Non-Insulation |A27408-ND 48 42 |322799 
16-14 | 10 | 343x811 120~.170 ]A27409-ND 1.72 152 |322375 
5 16-14 | 10 | .343x.636 | Non-Insulation |A27410-ND 54 48 | 322695 
Spade Terminals 12-10 | 8 | .375x.765 | Non-Insulation [A27411-ND ‘81 71_ {323061 
— = = 72-10 | 10 | .375x 1.03 150 ~.250 _|A27412-ND 791 1.68 |325154 
; ; Dimensions - Inch | Digi-Key Pricing AMP 12-10 | 10 | .375x.765 | Non-Insulation |A27413-ND 81 71 |323062 
Fig. | Stud Size WxL Part No. 10 100 | Part No. 12-10 | 1/4 | 531x1.004 | _Non-Insulation |A27414-ND 1.03 91 [323063 
22-16 AWG 
2 182 x 504 A0932-ND 270 23.72 [53555-1 Uninsulated Splices 
4 218x451 A09000-ND 3.19 28.09 |321463 _ 
r 6 297 x 530 A09001-NDt 1.70 14.95  |36195 - Length Digi-Key Price Each AMP 
6 250 x .623 A0933-ND$ 1.68 14.77 |323127 Fig. AWG Inch Part No. 10 100 [Part No. 
8 375 x 685 A0934-ND 3.65 32.16 [34117 9 22-16 76 A27487-ND 62 5 (323796 
10 375 x 685 A0935-ND 170 14.95 _ [34118 10 22-16 301 A27488-ND 46 41 |323030 
2 182 x 504 ‘A0939-ND 4.96 43.62 (324605 9 16-14 572 A27489-ND 62 55 |323795 
6 296 x 514 A0940-N¢ 4.78 42.09 |320749 7 ea au ergo ND a a seer 
5 6 250 x 514 A09006-NDt 4.38 38.56 |323136 i : : : 
8 296 x 514 A0941-NDt 4.38 38.57 |52730 10 12-10 333 A27491-ND 36 AQ /328754 
a 10 12-10 333 A29335-ND* 1.32 116 | 323672 
8 A16 x .607 A09007-ND$ 2.04 17.93 |323124 - aed nl poaeenne igi ao | a00a47 
5 4 203 x 576 A0943-ND 2.21 19.42 _[53175-1 : : : : 
8 244 x 637 A09005-ND 3.14 27.63 |53831-1 * High Temperature 
16-14 AWG . 
6 297 x 530 ‘A09002-ND 170 14.95 322996 Butt Splices 
6 244 x 623 A27163-ND 3.81 33.54 |330827 ; 7 Prici 
4 8 "385 x .685 A09003-ND 4.33 38.08 | 34128 : Wie Peng a (DU Key ae Ane 
Fig. Size Inch Part No. 10 100 Part No. 
10 385 x .764 A27164-ND 2.24 19.74 |33219 
i TiC 26-22 AWG 385 ‘A09070-ND 2.50 22.02 | 321198 
10 385 x .685 A09004-ND 2.75 24.17 (34129 
41C 24-20 AWG 490 A09011-ND 274 24.10 |324001 
6 294x514 ‘A09008-ND 4.68 41.17 320855 i ki 
11A 22-16 AWG 578 A0951-ND 2.37 20.90 /31818 
5 8 294x514 A0942-ND 1.84 16.23 | 320856 11B 22-16 AWG 578 A09012-ND 3.57 31.43 | 330367 
- H u at x a AW ast ane) seer 114A 16-14 AWG 567 A0952-ND 2.50 22.02 [31819 
375 x. H . E u 1B 16-14 AWG “567 ‘A09074-ND 3.95 34.72 | 330368 
12-10 AWG 116 16-14 AWG 591 A27207-ND 3.44 30.26 | 322459 
6 282 x 631 ‘A0936-ND 3.39 29.80 |322451 41C 16-14 AWG 591 A09013-ND 4.32 38.00 | 327025 
4 8 406 x .772 A0937-ND 4.40 38.75 32995 410 16-14 AWG 529 A29337-ND* 13.24 116.54 | 323878 
10 406 x .772 A27165-ND 2.44 21.44 33479 11B 14-12 AWG 690 A27209-ND 4.58 40.31 [321280 
10 375x772 A0938-ND 4.05 35.67 |35495 TIA 12-10 AWG “565 ‘A0953-ND 3.43 30.22 (32151 
6 "250 x 636 ‘A0948-ND 3.06 26.92 |53126-1 118 12-10 AWG 567 A09015-ND 4.05 35.63 | 330369 
6 8 375 x .729 A0949-ND 4.07 35.78 53127-1 11 12-10 AWG 765 A27210-ND 5.23 46.03 | 324893 
1G 12-10. AWG 703 A29838-NDe 27.86 245.15 | 323608 
12.10 AWG 114A 8 AWG 827 A27211-ND 8.02 70.60_(34321 
7 56 x654 7A28060-ND 54 Fad SBT 1B 8 AWG B27 A27212-ND 8.59 75.56 | 36906 
5 8 “416 x .694 A27175-ND 6.48 57.05 | 323143 i owe 1015 een Lymer ae Pee 
0 Se BSOSEEND) 3.54 31.12 _]323144 1A 4 AWG 1140 |27215-ND 2497 213.59 | 34323 
+Short ¢Long 411A 2 AWG 1.265 A27216-ND 43.21 380.27 [35189 
1B 2 AWG 7.265 A27217-ND 60.42 531.67 | 322246 
hort Sprin ade Tongue 11D 1/0 AWG 1.412 A27218-ND 54.20 476.92 | 36957 
Short Spring Spade Tong 11D 2/0 AWG 4.437 A27219-ND 64.25 565.40 | 36958 
A init Price Each ini Cut Tape Pricin Tape and Reelft 11D 3/0 AWG 1.480 A27220-ND 76.52 673.40 | 36959 
Fig Size | Wal |pantNe, 10 100 PartNo, 500 4,000 | Size Pricing 10 4/0 AWG 1464 86.67 _586.68_| 36960 
: : reawe : 11D [250-300 MCM 2.093 ‘A27222-ND 753.31 1349.16 [322279 
6 | 6 | 250x576 [A0944-ND 30.27 _[A0944CT-ND —__171.00 | 5,000 |136.80/M “High Temperature 
16-14 AWG Tools 
6 | 250x576 )A0945-ND 23.20 |AOS45CT-ND — 174.00 J 5,000 136.80/M 
6 40 ky 685 |A0947-ND 93 20 | A0947CT-ND — 471.00 5.000 136.80/M A27223-ND (49935) Crimp Tool for all Solistrand (except Flag Tongue Terminals) 10-20 AWG. ... $298.50 
- - - : - 2 - A99797-ND NEW! (69363) Crimp Tool for Solistrand (except Flag Tongue Terminals) 26-20 AWG . $411.00 
12-10 AWG A9996-ND — PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies ...............02.ccee0c0: .. $48.00 
8 | 312x729 JA27170-ND | 31 27 [— = =) = = A9813-ND _Die Set for Solistrand Butt Splices 22-10 AWG, use with A9996-ND .. $99.23 
6 | 10 | .406x.777 |A0950-ND 31.27 |AO9S0CT-ND | 127.01 230.93 | 2,500 |184.74/m A9812-ND Crimp Tool with Die for Solistrand Butt Splices 22-10 AWG....... $124.43 
10 | 312x.777 |A28064-ND 31 27 |A28064CT-ND | 127.01 230.93 | 2,500 |184.74/M A30572-ND —_ Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices. .. $43.32 
se A30574-ND —_ Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. and Tab-Lok FASTON Flag Terminals .......... 00.02.00. 0cceeceeeeeceeeeeneeeceeeeeeeeeeeeeeneeeee $96.71 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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* Tyco Electronics AMP Rings, Spades, Pins, Receptacles, Splices and Tabs 


Authorized Distributor 


Stud | Wire Insulation Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. Size AWG | Diameter (Inch) | Material/Finish | Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Ring, Insulation Support 
#6 22-18 0.06-0.11 Brass/Tin A29864CT-ND 8.98 41.14 74.80 A29864TR-ND 20,000 40.40/M |40697 
#8 22-18 0.06-0.11 Brass/Tin A29865CT-ND 11.36 52.06 94.65 A29865TR-ND 10,000 51.12/M |40698 
#8 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29866CT-ND 11.75 53.87 97.95 A29866TR-ND 11,000 52.90/M |40724 
#10 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29867CT-ND 13.00 59.58 108.33 A29867TR-ND 11,000 58.50/M |40725 
5/16 22-18 .07-.10 Brass/Tin A29868CT-ND 19.85 90.98 165.43 A29868TR-ND 10,000 132.34/M_|41013 
#10 12-10 0.15-0.21 Brass/Tin A29869CT-ND 25.77 118.11 214.75 A29869TR-ND 3,000 171.80/M |41124 
#8 18-14 0.12-0.17 Brass/Tin A29870CT-ND 10.84 49.69 90.35 A29870TR-ND 12,500 48.79/M |41332 
#10 18-14 0.12-0.17 Brass/Tin A29871CT-ND 9.38 43.01 78.20 A29871TR-ND 12,500 42.23/M |41333 
156 20-16 0.1-0.135 Brass/Tin A29872CT-ND 9.64 44.17 80.30 A29872TR-ND 25,000 43.37/M |41472 
#6 24-20 0.08-0.1 Brass/Tin A29873CT-ND 8.67 39.74 72.25 A29873TR-ND 7,500 43.36/M_ [41580 
#8 24-20 0.08-0.1 Brass/Tin A29874CT-ND 8.85 40.55 73.73 A29874TR-ND 15,000 44.24/M |41581 
1/4 22-18 0.07-0.1 Brass/Tin A29875CT-ND 15.87 72.75 132.28 A29875TR-ND 6,000 79.37/M |41711 
#10 22-18 0.08-0.11 Brass A29876CT-ND 10.90 49.94 90.80 A29876TR-ND 20,000 49.04/M |42036-2 
#6 22-18 0.08-0.11 Brass/Tin A29877CT-ND 8.98 41.14 74.80 A29877TR-ND 20,000 40.40/M |42037 
#8 22-18 0.08-0.11 Brass/Tin A29878CT-ND 8.43 38.62 70.23 A29878TR-ND 20,000 37.93/M_|42037-1 
#10 22-18 0.08-0.11 Brass/Tin A29879CT-ND 8.43 38.62 70.23 A29879TR-ND 20,000 37.93/M |42037-2 
1 #8 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29880CT-ND 9.97 45.68 83.05 A29880TR-ND 20,000 44.85/M |42508-2 
#4 26-22 0.04-0.06 Brass/Tin A29881CT-ND 6.93 31.76 57.75 A29881TR-ND 20,000 31.19/M |42547-2 
.257 16-14 0.12-0.18 Brass A29882CT-ND 19.19 87.95 159.90 A29882TR-ND 4,000 95.94/M |42751-1 
323 16-14 0.12-0.18 Brass/Tin A29883CT-ND 18.90 86.64 157.53 A29883TR-ND 4,000 94.52/M_ |42752-2 
142 26-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29884CT-ND 8.14 37.32 67.85 A29884TR-ND 12,000 36.64/M |60123-2 
#10 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29885CT-ND 14.87 68.17 123.95 A29885TR-ND 11,000 66.94/M |60433-2 
#6 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29886CT-ND 9.43 43.22 78.58 A29886TR-ND 20,000 42.44/M |60553-1 
1/4 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29887CT-ND 11.01 50.45 91.73 A29887TR-ND 11,000 49.54/M |60625-1 
#6 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29888CT-ND 8.45 38.72 70.40 A29888TR-ND 12,000 42.24/M_|60770-2 
#8 18-14 0.1-0.14 Brass A29889CT-ND 6.23 28.56 51.93 A29889TR-ND 6,000 31.16/M |60771-1 
#8 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29890CT-ND 6.75 30.95 56.28 A29890TR-ND 12,000 30.39/M |60771-2 
#10 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29891CT-ND 6.12 28.04 50.98 A29891TR-ND 12,000 27.53/M |60772-2 
#10 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29892CT-ND 6.77 31.05 56.45 A29892TR-ND 8,000 33.87/M |60772-3 
3/8 16-14 0.12-0.18 Brass/Tin A29893CT-ND 41.89 192.01 349.10 A29893TR-ND 2,500 279.28/M_|61336-1 
#4 20-16 0.1-0.135 Brass/Tin A29894CT-ND 9.64 44.17 80.30 A29894TR-ND 25,000 43.37/M |61386-1 
094 26-24 0.035-0.065 Brass A29895CT-ND 3.25 14.89 27.08 A29895TR-ND 50,000 13.54/M |61653-1 
1/4 18-14 0.085-0.12 Brass/Tin A29897CT-ND 18.92 86.72 157.68 A29897TR-ND 3,000 126.14/M_|485029-1 
177 22-16 0.105 Brass A29896CT-ND 13.77 63.10 114.73 A29896TR-ND 6,000 68.84/M |350509-1 
177 22-16 0.1-0.14 Steel/Tin A29898CT-ND 12.40 56.83 103.33 A29898TR-ND 10,000 82.66/M |61556-1 
#8 16-12 0.13-0.17 Brass A29899CT-ND 9.00 41.26 75.03 A29899TR-ND 9,000 45.02/M |61624-1 
#6 18-14 0.105-0.145 Steel/Tin A29900CT-ND 7.48 34.29 62.35 A29900TR-ND 9,000 37.41/M |61793-1 
#8 18-14 0.105-0.145 Steel/Tin A29901CT-ND 6.48 29.71 54.03 A29901TR-ND 9,000 32.42/M_|61794-1 
#8 18-14 0.105-0.145 Brass A29902CT-ND 8.97 41.10 74.73 A29902TR-ND 9,000 44.84/M |61794-4 
2 #10 18-14 0.105-0.145 Steel/Tin A29903CT-ND 6.48 29.71 54.03 A29903TR-ND 9,000 32.42/M |61795-1 
#10 18-14 0.105-0.145 Brass/Tin A29904CT-ND 9.33 42.75 77.73 A29904TR-ND 9,000 46.64/M |61795-3 
#10 12-10 0.125-0.22 Steel/Tin A29905CT-ND 14.01 64.23 116.78 A29905TR-ND 1,800 93.43/M |62613-2 
#8 18-14 0.105-0.145 Steel A29906CT-ND 9.25 42.38 77.05 A29906TR-ND 6,000 46.23/M_|640051-1 
#10 18-14 0.105-0.145 Steel A29907CT-ND 8.96 41.07 74.68 A29907TR-ND 6,000 44.81/M |640052-1 
#8 22-18 0.08-0.12 Steel/Tin A29908CT-ND 7.54 34.55 62.83 A29908TR-ND 9,000 37.70/M |640204-1 
#10 22-18 0.08-0.12 Tin A31703CT-ND 7.06 32.37 58.85 A31703TR-ND 7,500 31.78/M_|640271-3 
Ring, Non-Insulation Support 
#8 18-14 _— Brass A29910CT-ND 6.94 31.82 57.85 A29910TR-ND 20,000 31.24/M | 34812 
3 #10 12-10 _— Brass/Tin A29911CT-ND 16.98 77.84 141.53 A29911TR-ND 8,000 84.92/M |40524 
-096 22-20 0.05-0.065 Brass/Tin A29912CT-ND 7.36 33.72 61.30 A29912TR-ND 25,000 33.11/M_|41376 
Fork, Insulation Support 
#6 20-16 0.09-0.13 Brass/Tin A29913CT-ND 10.04 45.99 83.63 A29913TR-ND 15,000 45.16/M |40763 
#10 24-20 0.08-0.1 Brass/Tin A29914CT-ND 11.20 51.33 93.33 A29914TR-ND 15,000 50.40/M |41590 
4 #6 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29915CT-ND 8.14 37.32 67.85 A29915TR-ND 25,000 36.64/M |60445-2 
#10 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29916CT-ND 8.34 38.23 69.50 A29916TR-ND 20,000 37.53/M |60501-1 
#6 18-14 0.13-0.18 Brass/Tin A29917CT-ND 12.36 56.65 103.00 A29917TR-ND 12,000 55.62/M_|60725-1 
#10 18-14 0.1-0.14 Brass A29919CT-ND 7.64 35.01 63.65 A29919TR-ND 12,000 38.19/M_|60775-1 
Fork, Non-Insulation Support 
#8 12-10 = Brass/Tin A29920CT-ND 18.13 83.11 151.10 A29920TR-ND 8,000 90.66/M |42113-2 
5 #5 20-18 0.065-0.08 Brass/Tin A29921CT-ND 10.21 46.78 85.05 A29921TR-ND 20,000 45.93/M | 42339-2 
#5 28-22 0.035-0.04 Brass A29922CT-ND 4.44 20.34 36.98 A29922TR-ND 28,000 19.97/M |61498-1 
#5 28-22 0.035-0.04 Brass/Tin A29923CT-ND 5.63 25.80 46.90 A29923TR-ND 28,000 25.33/M_|61498-2 
Splices Non-Insulation 
Wire Range Stock Wire Size Length | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | AMP 
Fig. | Min./Max. (mm2) | Thickness (Inch) | | (CMA) Material | (Inch) | Part No. 100 500 1,000 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1.64/4.2 .020 3232-8282 | Brass -152 | A29924CT-ND 8.16 37.40 68.00 |A29924TR-ND 30,000 36.72/M | 40509 
1.52/4.28 .020 4000-9000 | Brass .255 |A29925CT-ND 6.77 31.03 56.43 |A29925TR-ND 2,500 45.14/M |485043-1 
6 61/1.32 .020 1200-2600 | Brass -188 | A29926CT-ND 4.76 21.81 39.65 |A29926TR-ND 12,000 21.42/M |60372-1 
2.03/5.07 025 4000-10000) Brass .250 |A29928CT-ND 7.30 33.45 60.83 |A29928TR-ND 12,500 32.85/M |62357-1 
-20/.81 .016 400-1600 Brass -110 | A29929CT-ND 5.73 26.26 47.75 |A29929TR-ND 20,000 25.79/M |62759-1 
SHUR-PLUG Terminals and Receptacles 
Mating | Wire Stock Insulation Size | Material/ Mating Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | AMP 
Fig.| Angle | AWG | Thick. (Inch) Min/Max. Finish | Diameter (Inch) | Part No. 100 500 1,000 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Terminals 
Straight | 18-14 018 -120/.175 Brass/Tin -180 A29930CT-ND 9.09 41.68 75.78 | A29930TR-ND 12,000] 45.47/M |60660-1 
7 | Straight | 18-14 018 .085/.125 Brass/Tin 156 A29931CT-ND 15.78 72.34 131.53 |A29931TR-ND 14,000] 78.92/M |60766-2 
Straight | 14-10 018 N/A Brass/Tin -180 A29939CT-ND 12.77 58.51 106.38 | A29939TR-ND 4,000 | 63.83/M |42865-3 
Receptacles 
8 Straight | 18-14 016 -130/.175 Brass/Tin 156 A29932CT-ND 11.34 51.99 94.53 | A29932TR-ND 12,000] 56.72/M |42142-1 
Straight | 18-14 016 -130/.175 Brass -156 A29933CT-ND 14.67 67.24 122.25 | A29933TR-ND 6,000 | 73.35/M |42142-2 
9 | Straight | 14-10 016 N/A Brass/Tin -180 A99876CT-ND NEW!| 11.38 52.17 94.85 | A99876TR-ND NEW!| 10,000| 75.88/M | 42868-2 
10 | Rt. Angle | 20-16 016 -100/.140 Brass -156 A29934CT-ND 26.30 120.52 219.13 |A29934TR-ND 2,500 | 175.30/M |60017-3 
PCB Faston Tabs 
Mating Tab Mating Tab Material/ | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | AMP 
Fig. | Angle Width (Inch) | Thickness (Inch) Finish Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
41 | Straight 187 020 Brass/Tin |A29937CT-ND 6.71 30.75 55.90 |A29937TR-ND 16,000 | 30.19/M |63823-1 
Straight 250 .032 Brass/Tin | A29938CT-ND 6.77 31.05 56.45 A29938TR-ND 10,000 30.49/M_ |63824-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RADSOK® Technology 


Insert Patterns 
(Front face of pin insert shown. Drawings not to scale.) 


Contact 
22-1 24-9 20-19 22-22 
18-7 
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1 #4 1#8 2 #8 2 #4 3 #8 4#8 
A B D A A A 


RADSOK Advantages: * Low contact resistance * Low milli-volt drop performance * Higher current capacity 
with minimized temperature rise ¢ Reliability under vibration and shock ¢ Contacts will handle up to 150% 
higher amperages than standard contacts * Contacts are stocked in size 8 (69 amps) and size 4 (120 amps). 
Also available in size 12 (35 amps), size 0 (250 amps) and sizes 2/0 - 4/0 (500 amps) AC Series with 
RADSOK: ° Single key/keyway shell polarization * Threaded coupling * Machined contacts »* Operating 


Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Black zinc alloy finish GT Series with RADSOK « Audible, tactile 
and visual indication of full coupling »* Waterproof - IP67 rated * Operating Temperature Range: -55°C ~ 
125°C UL recognized » Black zinc cobalt finish Amphe®-GTR Reverse Bayonet Series * Compression 
(setscrew) wire termination * UL/CUL 1977/1682/817 recognized * Quick positive coupling » Audible, tactile 
and visual indication of full coupling * Waterproof - IP67 rated * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Shell Shell 

Size | No. of Size No. of 

Insert | Con- Dimensions Insert | Con- Dimensions 

Arrange- | tacts/ Inches Digi-Key Price Each Arrange- | tacts/ Inches Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. | Size | Description! A B C_ | Part No. 1 10 Fig. | ment No. | Size | Description| A B C | Part No. 1 10 

AC (5015) Series with RADSOK 3 | 24-9 | 2/4 | Receptacle | 1.752 0.907 0.157 |GTC03024-9P(025)-ND 27.48 © 22.40 
1 | 187 | 1/8 | Receptacle | 1.062 1.582 1.000 | ACCO2E18-7P(025)-ND 1955 12.52 3 | 28-6 | 3/4 | Receptacle | 2.000 0.947 0.157 | GTC03028-6P(025)-ND 3288 26.98 
1 | 22-1 | 2/8 | Receptacle | 1.250 1.582 1.250 |ACCO2E22-1P(025)-ND 23.96 16.78 4) 4612 | 44 Plug | 1.260 4.921 0.437 |GTCO6F16-12S(RDS)(025)-ND | 64.24 63.54 
1 | 20-19 | 3/8 | Receptacle | 1.156 1.582 1.125 |ACCO2E20-19P(025)-ND 29.40 20.58 4| 249 | 24 Plug | 1.885 4.921 0.750 |@Tco6Fe4-9s(RDS)(025)-ND | 106.26 89.06 
2 | 187 | 1/8 Plug | 1.383 2.596 0.625 / ACCO6E18-7R(025)-ND 38.06 26.65 4 | 286 | 3/4 Plug | 2.102 4.921 0.750 | GTCO6F28-6S(RDS)(025)-ND | 125.49 105.19 
2 | 224 | 28 Plug | 1.588 2.654 0.750 | ACCO6E22-1R(025)-ND 35.88 29.44 3 | 22-22 | 4/8 | Receptacle | 1.614 0.907 0.157 | @TC03022-22P(025)-ND 40.79 33.48 
1 | 16-12 | 1/4 | Receptacle | 0.969 1.582 0.875 | ACCO2E16-12P(025)-ND 16.49 10.56 3 | 32-17 | 4/4 | Receptacle | 2.244 0.947 0.157 | GTC03032-17P(025)-ND 38.30 31.43 
1 24-9 | 2/4 | Receptacle | 1.375 1.581 1.375 | ACCO2E24-9P(025)-ND 21.46 15.03 4 | 22-22 | 4/8 Plug 1.697 4921 0.625 |GTCO6F22-22S(RDS)(025)-ND | 86.66 74.28 
1 | 28-6 | 3/4 | Receptacle | 1.562 1.581 1.625 | ACC02E28-6P(025)-ND 28.86 20.21 4) 3247 | 4/4 Plug | 2366 4.921 0.937 | GTCO6F32-17S(RDS)(025)-ND | 158.57 136.95 
2 16-12 1/4 Plug 1.250 2.524 0.531 | ACCO6E16-12R(025)-ND 40.87 33.54 5 16 _ PlugCap | 1.169 0.945 — | 10-580903-16Y-ND 33.33 27.35 
2 | 28-6 | 3/4 Plug | 1.968 2.885 0.938 | ACCOGE28-6R(025)-ND 71.39 © 59.49 6 16 — |Recept.cap| 1.280 0.700 — |10-580902-16Y-ND 33.66 27.62 
1 22-22 4/8 | Receptacle | 1.250 1.582 0.750 |ACC02E22-22P(025)-ND 34.59 28.39 5 18 = PlugCap | 1.303 0.945 —  |10-580903-18Y-ND. 26.80 21.85 
1 32-17 4/4 | Receptacle | 1.750 1.581 1.875 | ACC02E32-17P(025)-ND 36.39 29.86 6 18 — |Recept.Cap| 1.457 0.900 — _ | 10-580902-18Y-ND 31.96 26.23 
2 | 22-22 | 4/8 Plug | 1.588 2.654 0.750 | ACCO6E22-22R(025)-ND 56.67 46.87 5 32 — | Plugcap | 2193 1.260  — |10-580903-32Y-ND 41.20 33.81 
2 | 32-17 | 4/4 Plug | 2.209 2.943 1.250 | ACCO6E32-17R(025)-ND 91.81 78.69 6 32 — |Recept.cap| 2.382 0.900 — |10-580902-32Y-ND 41.20 33.81 
GT Series with RADSOK Amphe-GTR Reverse Bayonet 

3 | 18-7 | 1/8 | Receptacle | 1.378 0.907 0.157 |GTC03018-7P(025)-ND 24.46 = 17.13 Fe) ios 4/4 Plug] 2.626 4.829 0.582 |GTO6PCM32-ARS-30(29R)-ND | 125.58 107.12 
3 | 22-4 | 2/8 | Receptacle | 1.614 0.907 0.157 |GTC03022-1P(025)-ND 30.90 25.19 7) =< 4/4 Plug | 2.626 4.829 0.759 |GTO6PCM32-ARS-40(29R)-ND | 125.58 107.12 
3 | 20-19 | 3/8 | Receptacle | 1.496 0.907 0.157 |GTC03020-19P(025)-ND 34.85 28.60 7) = 5/4 Plug | 2.626 4.829 0.787 |10-610142-001-ND 134.84 113.04 
4| 107 | 18 Plug | 1.437 4.921 0.562 | GTCO6F18-7S(RDS)(025)-ND 5872 48.93 |) es 5/4 Plug | 2.626 4.829 0.984 | 10-610142-002-ND 134.84 113.04 
4 | 221 | 28 Plug | 1.697 4.921 0.625 | GTCO6F22-1S(RDS)(025)-ND 7558 62.99 7s\ 5/4 Plug | 2.626 4.829 0.797 ]10-610142-003-ND 134.84 113.04 
4 | 20-19 | 38 Plug | 1.571 4.921 0.625 |GTCO6F20-19S(RDS)(025)-ND | 72.09 60.08 3) — 5/4 | Receptacle | 2.248 0.947 0.158 | 10-610147-001-ND 9278 77.77 
3 | 16-12 | 1/4 | Receptacle | 1.280 0.846 0.126 |GTC03016-12P(025)-ND 43.07 35.14 3) — 5/4 | Receptacle | 2.248 0.947 0.158 | 10-610222-002-ND 92.78 = 77.77 


RADSOK® Amphe-PD™ 


Features: * 6 AWG °* UL Listed 69A »* 94V-0 Flame Retardant ¢ Positive Locking * Tool-less Assembly 
Target Applications: ¢ Battery Connection * Busbar Connection * Power Supply Connection 


No. of . 
Contacts/ Digi-Key Price Each 
Size Description Type Part No. 1 10 50 100 

2 Receptacle Busbar C10-638975-000-ND 14.93 10.45 1AL 7.62 

2 Receptacle Crimp C10-638976-000-ND 22.00 15.40 11.44 11.22 

2 Receptacle PCB C10-638977-000-ND 14.10 9.87 7.34 7.20 

MT a 
a 
GN Astro TooLcore___-- Tools 
CONNECTOR ASSEMBLY TOOLING. 
Digi-Key Price Astro Tool Corp. 

Description Part No. Each Part No. 
Pneumatic Crimp Tool without Dies AMT23B-ND 1436.40 AMT23B 
Size 8 Die Set for use with AMT23B-ND AMT23002DA-ND 269.46 AMT23002DA 
Locator to use with AMT23002DA-ND AMT23161L-ND 56.92 AMT23161L. 
Size 4 Die Set to use with AMT23B AMT23004DA-ND 269.46 AMT23004DA 
Locator to use with AMT23004DA-ND AMT23163L-ND 56.92 AMT23163L 
Extraction Tool for #8 Contact Metal ATC2281-ND 113.09 ATC 2281 
Extraction Tool for #4 Contact Metal ATC2426-ND 109.53 ATC 2426 
Extraction Tool for #8 Contact Plastic M81969/14-06-ND 6.30 M81969/14-06 
Extraction Tool for #4 Contact Plastic M81969/14-07-ND 6.30 M81969/14-07 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CONTACT Insert Patterns (Front face of pin insert shown) 
peoee Drawings not to scale 
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PT with Solder Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) sist eal mo. 
ize-Insert 0. of 

Aluminum shell components: Standard olive drab, electrically conductive cadmium plated. Dependable Arrange- | Contacts/ Dimensions (Inches) | Digi-Key Price Each 
5 key/keyway polarization with bayonet lock coupling assures positive mating. Spring tension provided by a _ | Fig.) ment No. Size Description A B C | Part No. 1 10 
wave washer in the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and 1 12-3 3/16 Plug w/pins 1.013 1.906.312 | PTOGE12-P(SR)-ND* 23.04 75.04 
main joint gasket molded from resilient neoprene. 1] 12:3 3/16 | Plug w/sockets | 1.013 1.906 312 |PTO6E12-3S(SR)-ND* | 24.42 15.94 
Solder contacts are installed. Pins and sockets are copper alloy/gold plated. { 12-3 3/16 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 |PTOGA-12-3P(SR)-ND* 28.19 48.40 
PT solder series is UL recognized under file #E115497, Section 5 1] 123 316 | Plugw/sockets | 1.013 1.906 .312 |PTO6A-12-3S(SR)-ND* | 2867 18.71 
2 | 12-3 3/16 | Recept.w/pins | 1.031 825 699 | PTO2A12-3P-ND 12.63 7.58 

Pee [pe 2 | 12:3 3/16 | Recept. w/sockets | 1.031 .825 699 |PTO2A12-3S-ND 19.63 13.74 
anaes (Contacte) Dimensions (Inches) | pigi-Key Price Each 2] 123 3/16 | Recept.w/pins | 1.031 .825 699 | PTO2E-12-3P-ND 1419 8.52 

Fig.| ment No. | Size Description A B ied lparilnce 1 10 1 12-4 4/16 Plug w/pins | 1.013 1.906 .312 |PTOGA-12-4P(SR)-ND* | 31.64 20.25 
7 2) 12-4 4/16 | Recept. w/sockets | 1.031 .825 699 | PTO2E-12-4S-ND 21.28 18.89 

1 8-2 2/20 | Plugw/sockets | .750 1.906 .125 |PTOGA-8-2S(SR)-ND 28.67 18.71 31 18 8/20 Plug wipins | 1.013 1.609 —- |PTO6A-12-8P-ND aaa 16.40 
2 ||| eee 2/20 | Recept.w/pins | 812 825 449 | PTO2A-8-2P-ND 13.15 9.21 3 | 12-8 8/20 | Plug w/sockets | 1.013 1.609 — |PTO6A-12-8S-ND 24.89 16.25 
1 8-3 3/20 | Plugw/sockets | .750 1.906 .125 |PTOGA-8-3S(SR)-ND* | 2876 18.41 { 12-8 3/20 Plug wins | 1.013 1.906 .312 |PTOGE-12-8P(SR)-ND* | 29.48 18.87 
1 83 3/20 | Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | PTOGE-8-3S(SR)-ND* | 30.60 19.59 1 12-8 8/20 | Plugw/sockets | 1.013 1.906 312 |PTOGE-12-8S(SR)-ND* | 35.91 22.99 
2 8-3 3/20__| Recept.w/pins_| 812.825 449 | PTO2A-8-3P-ND 14.75 10.33 2] 12-8 8/20 | Recept.w/pins | 1.031 .825  .699 | PTO2E-12-8P-ND 14.98 10.49 
2 8-3 3/20 | Recept.w/pins | 812 .825 449 | PTO2E-8-3P-ND 13.80 8.28 1 | 1210 | 10/20 Plugw/pins | 4.013 1.906 .312 |PTOGE12-10P(SR)-ND* | 25.48 16.64 
3 8-4 4/20 | Plug w/sockets | 750 1.609 — |PTO6A-8-4S-ND 20.26 © 13.23 1 | 1240 | 10/20 | Plug w/sockets | 1.013 1.906 312 |PTOGE12-10S(SR)-ND* | 27.63 17.69 
1 8-4 4/20 Plug w/pins | .750 1.906 .125 |PTOGE8-4P(SR)-ND* 20.10 14.07 1] 1210 | 10/20 Plug w/pins | 1.013 1.906 .312 |PTOGA-12-10P(SR)-ND* | 19.95 13.02 
1 8-4 4/20 | Plug w/sockets | 750 1.906 .125 | PTO6E8-4S(SR)-ND* 29.86 19.11 1 | 1210 | 10/20 | Plug wsockets | 1.013 1.906 .312 |PTO6A-12-10S(SR)-ND* | 25.37 16.56 
1 8-4 4/20 Plug w/pins | .750 1.906 .125 |PTOGA-8-4P(SR)-ND* | 26.86 _17.54 2 | 12-40 | 10/20 | Recept.w/pins | 1.031 .825 699 |PTO2A12-10P-ND 18.58 13.01 
i 84 7/20 | Plug w/sockets | .750 1.906.125 |PTOGA-8-4S(SR)-ND* | 27.19 17.75 2 | 12-10 | 10/20 | Recept. w/sockets | 1.031.825 699 | PTO2A12-10S-ND 19.38 13.57 
4 8-4 4/20 Plug w/sockets | .750 1.266 — |PTOGE-8-4S-ND 21.92 14.31 2 12-10 10/20 Recept. w/pins | 1.031 .825 .699 | PTO2E-12-10P-ND 15.73 11.01 
2 8-4 4/20 Recept. w/pins | 812 .825  .449 | PTO2A8-4P-ND 13.86 8.32 2 12-10 10/20 | Recept. w/sockets | 1.031 .825  .699 | PTO2E-12-10S-ND 15.13 10.59 
2 8-4 4/20 | Recept. w/sockets} 812 .825 .449 | PTO2A8-4S-ND 1335 9.35 i Ve nae Sra eee vee He geke See ine a es 

o i -8-AP-| s ug w/sockets L i ‘ o -ND* i i 

; 4 3 Pee a 2 e DET ISK Be 26 1| 14-5 | 546 | Plug wisockets | 1.156 1.906 375 |PTOGA-14-5S(SR)-ND* | 3427 21.94 
1 10-8 6/20 Plug wipins | 859 1.906 188 |PTOGE10-6P(SR)-NO* | 2083 13.60 2 | 145 5/16 | Recept.w/pins [1.125 825  .823 |PTO2A14-5P-ND 6.88 11.82 
1 108 a0. | “Phu : ; : Hak : ‘ 2) 14-5 5/16 | Recept. w/sockets | 1.125 .825 823 | PTO2A14-5S-ND 24.04 15.69 
ig wisockets ) 859 1.906 188 TRIPE eaten yibagms 24.07 21.81 2| 145 | 5/16 | Recept. w/pins | 1.125 825 823 | PTO2E-14-5P-ND 13.78 9.65 

1 10-6 6/20 Plug w/pins | .859 1.906 .188 |PTOGA-10-6P(SR)-ND* | 27.48 17.94 42 Plug wipins | 1.156 1.906 375 |PTOGAA14-T2P(SR)ND* | 24.27 15.85 
1 10-6 6/20 | Plug w/sockets | .859 1.906 .188 |PTOGA-10-6S(SR)-ND* | 31.66 20.27 1] 44-42 Plug wisockets | 1.156 1.906 375 |PTOGE-14-125(SR)-ND* | 2776 18.12 
2; 10-6 6/20 | Recept.w/pins | 938 825 573 |PTO2A10-6P-ND 1353 9.47 o| t442 820, Recept. w/pins | 1125 825 823 | PTO2E-14-12P-ND 1423 9.96 
2] 10-6 6/20 | Recept. w/sockets | 938 .825 573 |PTO2A10-6S-ND 14.95 10.47 2] 44-49 Recept. w/sockets | 1.125 825 823 | PTO2E-14-125-ND 2591 16.92 
2 | 10-6 6/20 | Recept.w/pins | 938 .825 573 | PTO2E-10-6P-ND 15.63 10.94 2 | 14-12 Recept. w/sockets | 1.125 825.823 | PTO2A-14-12S-ND 23.49 15.33 
2 10-6 6/20 Recept. w/sockets | .938  .825 573 | PTO2E-10-6S-ND 17.70 12.39 3 14-15 Plug w/pins 4.156 1609 — |PTO6A-14-15P-ND 22.30 17.53 
5 | 10-6 6/20 | Recept.w/pins | 938 1.553 — _ |PTOOA-10-6P-ND 24.20 15.80 3 | 14-15 | 14/20, | Plug w/sockets | 1.156 1.609 — |PTO6A-14-15S-ND 26.50 21.60 
6 | 10-6 6/20 | Recept.w/pins | 938 1.266 — |PTOOE-10-6P-ND 27.46 17.92 2] 14-45 1/16 | Recept. w/sockets | 1.125 .825 823 | PTO2A-14-15S-ND 1833 14.17 
7 | 10-6 6/20 | Recept.w/pins | 938 1.922 188 |PTO1A-10-6P(SR)-ND* | 26.32 17.18 2 | 14-15 Recept.w/pins | 1.125 825 823 | PTO2A-14-15P-ND 15.90 11.13 
3 12-3 3/16 Plug w/sockets_| 1.013 1.609 _— _| PTOGA-12-3S-ND 2018 14.13 *(SR) at end of part number designates that a strain relief is included (Continued) 
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Amphenol’ circular Bayonet Lock Connectors 


Industrial 
PT with Solder Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) (Cont.) 


Shell 

Size-Insert| No. of 

Arrange- | Contacts/ Dimensions (Inches) | Digi-Key Price Each 

Fig. | ment No. Size Description A B C_ | Part No. 1 10 

14-18 18/20 Plug w/pins 1.156 1.609 — |PTO6A-14-18P-ND 22.16 14.47 
14-18 18/20 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375 | PTOGE-14-18S(SR)-ND* | 33.37 21.36 
14-18 18/20 Recept. w/pins | 1.125 .825 .823 | PTO2A-14-18P-ND 21.08 14.76 
14-18 18/20 | Recept. w/sockets| 1.125 .825  .823 | PTO2E-14-18S-ND 20.73 13.54 


14-19 19/20 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 | PTOGE14-19P(SR)-ND* | 28.95 18.90 
14-19 19/20 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375 |PTO6E14-19S(SR)-ND* | 32.02 20.50 
14-19 19/20 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 |PTOGA-14-19P(SR)-ND* | 34.36 21.99 


14-19 19/20 Recept.w/pins | 1.125 .825  .823 | PT02A14-19P-ND 21.35 14.95 
14-19 19/20 | Recept.w/sockets | 1.125 .825 .823 | PT02A14-19S-ND 21.85 14.26 
16-8 8/16 Plug w/pins 1.281 2.047.500 | PTOGE16-8P(SR)-ND* 39.35 25.19 
16-8 8/16 Plug w/sockets | 1.281 2.047 .500 | PTOGE16-8S(SR)-ND* 38.86 = 27.21 
16-8 8/16 Recept.w/pins | 1.219 .825  .949 | PTO2A16-8P-ND 16.05 11.24 
16-8 8/16 | Recept. w/sockets | 1.219 .825  .949 | PTO2A16-8S-ND 19.28 13.50 
16-26 26/20 Recept.w/pins | 1.219 .825  .949 | PTO2A-16-26P-ND 25.46 16.62 


20-16 16/16 Plug w/pins 1.531 2.250.625 | PTOGE20-16P(SR)-ND* | 49.66 34.77 
20-16 16/16 Plug w/sockets | 1.531 2.250 .625 |PTO6E20-16S(SR)-ND* | 50.66 35.47 
20-16 16/16 Recept. w/pins | 1.438 1.076 1.199 ) PT02A20-16P-ND 31.68 20.28 
20-16 16/16 | Recept. w/sockets | 1.438 1.076 1.199 ) PT02A20-16S-ND 40.34 28.24 
22-55 55/20 Plug w/pins 1.656 2.250 .750 |PTOGE22-55P(SR)-ND* | 65.14 45.60 
22-55 55/20 Plug w/sockets | 1.656 2.250 .750 |PTOGE22-55S(SR)-ND* | 80.32 56.23 


wnnf2soann alannn jalan = alam =o 


22-55 55/20 Recept.w/pins | 1.562 1.076 1.323 ) PT02A22-55P-ND 40.34 28.24 
22-55 55/20 | Recept. w/sockets | 1.562 1.076 1.323 | PT02A22-55S-ND 45.40 31.78 
24-61 61/20 Plug w/pins 1.776 1.750 — _ |PTO6A-24-61P-ND 64.62 45.24 
3 24-61 61/20 Plug w/sockets_| 1.776 1.750 = — _| PTO6A-24-61S-ND 69.74 48.82 


*(SR) at end of part number designates that a strain relief is included 


PT with Solder Contacts 
(MIL-C-26482 Series 1 Type) 


Aluminum shell components: Non-conductive black zinc cobalt plated. Dependable 5 key/keyway 
polarization with bayonet lock coupling assures positive mating. Spring tension provided by a wave washer in 
the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and main joint gasket 
molded from resilient neoprene. 


Solder contacts are installed. Pins and sockets are copper alloy/gold plated. 
PT solder series is UL recognized under file #£115497, Section 5 


Shell 
Size-Insert| No. of 
Arrange- | Contacts/ Dimensions (Inches) | pigi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B C_ {Part No. 1 10 
1 8-2 2/20 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | PTO6A-8-2S(470)-ND* 28.34 = 23.10 
2 8-2 2/20 Recept.w/pins | .812 .825  .449 | PTO2A-8-2P(025)-ND 12.83 9.87 
1 8-3 3/20 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | PTO6A-8-3S(470)-ND* 29.50 24.05 
1 8-3 3/20 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | PTOGE-8-3S(470)-ND* 31.08 25.33 
2 8-3 3/20 Recept.w/pins | .812  .825 449 | PTO2A-8-3P(025)-ND 14.20 10.92 
2 8-3 3/20 Recept. w/pins | .812 .825 .449 | PTO2E-8-3P(025)-ND 11.62 8.84 
3 8-4 4/20 Plug w/sockets | .750 1.609 — _ |PTO6A-8-4S(025)-ND 21.42 16.83 
1 8-4 4/20 Plug w/pins 750 1.906 .125 | PTO6E8-4P(470)-ND* 21.46 16.87 
1 8-4 4/20 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | PTO6E8-4S(470)-ND* 30.96 25.24 
1 8-4 4/20 Plug w/pins 750 1.906 .125 | PTO6A-8-4P(470)-ND* 26.86 21.90 
1 8-4 4/20 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 |PTO6A-8-4S(470)-ND* 27.36 = 22.30 
4 8-4 4/20 Plug w/sockets | .750 1.266 — _ |PTO6E-8-4S(025)-ND 21.78 = 17.76 
2 8-4 4/20 Recept. w/pins | .812 .825  .449 | PTO2A8-4P(025)-ND 11.75 8.95 
2 8-4 4/20 | Recept. w/sockets | .812 .825 449 | PTO2A8-4S(025)-ND 13.23 10.18 
2 8-4 4/20 Recept.w/pins_ | .812  .825 449 | PTO2E-8-4P(025)-ND 13.19 10.14 
2 8-4 4/20 | Recept. w/sockets | .812 .825  .449 | PTO2E-8-4S(025)-ND 11.25 8.56 
1 10-6 6/20 Plug w/pins 859 1.906 .188 | PTO6E10-6P(470)-ND* 21.70 = 17.69 
1 10-6 6/20 Plug w/sockets | .859 1.906 .188 |PTO6E10-6S(470)-ND* 33.50 27.49 
1 10-6 6/20 Plug w/pins 859 1.906 .188 |PTO6A-10-6P(470)-ND* | 27.10 22.09 
1 10-6 6/20 Plug w/sockets | .859 1.906 .188 |PTOGA-10-6S(470)-ND* | 31.45 25.81 
2 10-6 6/20 Recept. w/pins | .938  .825  .573 | PT02A10-6P(025)-ND 13.14 10.11 
2 10-6 6/20 | Recept. w/sockets | .938 .825 573 |PTO2A10-6S(025)-ND 1447 11.15 
2 10-6 6/20 Recept. w/pins | .938  .825  .573 | PTO2E-10-6P(025)-ND 14.63 9 11.51 
2 10-6 6/20 | Recept. w/sockets | .938 .825 .573 | PTO2E-10-6S(025)-ND 16.54 12.79 
5 10-6 6/20 Recept. w/pins_| .938 1.553 =— _ | PTOOA-10-6P(025)-ND 22.10 18.02 
6 10-6 6/20 Recept. w/pins | .938 1.266 — _ |PTOOE-10-6P(025)-ND 24.76 = 20.18 
7 10-6 6/20 Recept. w/pins | .938 1.922 .188 |PTO1A-10-6P(470)-ND* | 25.02 20.40 
3 12-3 3/16 Plug w/sockets | 1.013 1.609 — _ |PTO6A-12-3S(025)-ND 20.29 = 15.94 
1 12-3 3/16 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6E12-3P(470)-ND* 23.50 19.16 
1 12-3 3/16 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 |PTO6E12-3S(470)-ND* 24.82 20.23 
1 12-3 3/16 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6A-12-3P(470)-ND* | 27.68 22.56 
1 12-3 3/16 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 |PTO6A-12-3S(470)-ND* | 28.34 23.10 
2 12-3 3/16 Recept. w/pins | 1.031 .825  .699 /PT02A12-3P(025)-ND 10.74 8.18 
2 12-3 3/16 | Recept. w/sockets | 1.031 .825  .699 | PTO2A12-3S(025)-ND 18.22 14.08 
2 12-3 3/16 Recept. w/pins | 1.031.825 —_.699 | PTO2E-12-3P(025)-ND 11.91 9.07 
1 12-4 4/16 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 |PTO6A-12-4P(470)-ND* | 31.72 25.86 
2 12-4 4/16 | Recept. w/sockets | 1.031 .825  .699 | PTO2E-12-4S(025)-ND 19.49 15.78 
3 12-8 8/20 Plug w/pins 1.013 1.609 — |PTO6A-12-8P(025)-ND 22.78 18.57 
3 12-8 8/20 Plug w/sockets | 1.013 1.609 — _ |PTO6A-12-8S(025)-ND 24.04 19.60 
1 12-8 8/20 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6E-12-8P(470)-ND* | 30.12 24.55 
1 12-8 8/20 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 |PTOGE-12-8S(470)-ND* | 35.06 28.77 
2 12-8 8/20 Recept. w/pins | 1.031 .825  .699 | PTO2E-12-8P(025)-ND 14.10 11.09 
1 12-10 10/20 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6E12-10P(470)-ND* | 25.32 20.64 
1 12-10 10/20 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 |PTOGE12-10S(470)-ND* | 28.48 23.22 
1 12-10 10/20 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6A-12-10P(470)-ND* | 21.84 17.16 
1 12-10 10/20 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 |PTO6A-12-10S(470)-ND* | 25.42 20.72 
2 12-10 10/20 Recept. w/pins | 1.031 .825  .699 | PTO2A12-10P(025)-ND 17.01 13.15 
2 12-10 10/20 | Recept. w/sockets | 1.031 .825  .699 | PT02A12-10S(025)-ND 17.84 = 13.79 
2 12-10 10/20 Recept. w/pins | 1.031 .825  .699 |PTO2E-12-10P(025)-ND | 1459 11.47 
2 12-10 10/20 | Recept. w/sockets | 1.031.825 —.699 | PTO2E-12-10S(025)-ND | 14.19 11.16 


Shell 
Size-Insert| No. of , . P 
Arrange- | Contacts/ Dimensions (Inches) | Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B C | Part No. 1 10 
1 14-5 5/16 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 | PTO6E14-5P(470)-ND* | 31.62 25.77 
1 14-5 5/16 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375 | PTO6E14-5S(470)-ND* | 28.24 23.02 
1 14-5 5/16 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375 | PTO6A-14-5S(470)-ND* | 33.09 27.16 
2 14-5 5/16 Recept.w/pins | 1.125 .825  .823 | PT02A14-5P(025)-ND 15.69 = 12.34 
2 14-5 5/16 | Recept. w/sockets | 1.125 825 823 | PT02A14-5S(025)-ND 21.65 17.02 
2 14-5 5/16 Recept.w/pins | 1.125 .825 .823 | PTO2E-14-5P(025)-ND 13.34 10.26 
1 14-12 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 |PTO6A-14-12P(470)-ND*| 24.30 19.81 
1 14-12 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375 | PTOGE-14-12S(470)-ND* | 27.38 22.32 
2 14-12 a Recept.w/pins | 1.125 .825  .823 | PTO2E-14-12P(025)-ND | 13.64 10.49 
2 14-12 Recept. w/sockets | 1.125 .825 .823 | PTO2E-14-12S(025)-ND | 22.36 18.23 
2 14-12 Recept. w/sockets | 1.125 .825 823 | PTO2A-14-12S(025)-ND | 21.40 16.82 
3 14-15 Plug w/pins 1.156 1.609 — |PTO6A-14-15P(470)-ND*} 25.42 20.72 
3 14-15 14/20, Plug w/sockets | 1.156 1.609 — | PTO6A-14-15S(470)-ND*| 29.66 24.18 
2] 14-15 1/16 | Recept. w/sockets | 1.125 .825 .823 | PTO2A-14-15S(025)-ND | 18.04 14.61 
2 14-15 Recept.w/pins | 1.125 .825 .823 | PTO2A-14-15P(025)-ND | 14.61 11.49 
3 14-18 18/20 Plug w/pins 1.156 1.609 — |PTO6A-14-18P(025)-ND | 21.28 17.35 
1 14-18 18/20 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375 | PTO6E-14-18S(470)-ND* | 32.35 26.55 
2 14-18 18/20 Recept.w/pins | 1.125 .825  .823 | PTO2A-14-18P(025)-ND | 18.08 14.64 
2 14-18 18/20 | Recept. w/sockets| 1.125 .825  .823 | PTO2E-14-18S(025)-ND | 18.84 15.25 
1 14-19 19/20 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 | PTO6E14-19P(470)-ND* | 27.88 22.73 
1 14-19 19/20 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375 | PTO6E14-19S(470)-ND* | 31.22 25.62 
1 14-19 19/20 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 |PTO6A-14-19P(470)-ND* | 32.92 27.01 
2 14-19 19/20 Recept.w/pins | 1.125 .825  .823 |PTO2A14-19P(025)-ND | 18.29 14.81 
2 14-19 19/20 | Recept. w/sockets | 1.125 .825  .823 |PT02A14-19S(025)-ND | 19.80 16.04 
1 16-8 8/16 Plug w/pins 1.281 2.047 .500 | PTO6E16-8P(470)-ND* | 37.67 30.92 
1 16-8 8/16 Plug w/sockets | 1.281 2.047 500 | PTO6E16-8S(470)-ND* | 40.97 33.62 
2 16-8 8/16 Recept.w/pins | 1.219 .825  .949 | PTO2A16-8P(025)-ND 1498 11.79 
2 16-8 8/16 | Recept. w/sockets | 1.219 825 .949 | PT02A16-8S(025)-ND 17.58 = 13.59 
2 16-26 26/20 Recept.w/pins | 1.219 .825 .949 | PTO2A-16-26P(025)-ND | 21.22 17.30 
1 20-16 16/16 Plug w/pins 1.531 2.250 .625 | PTO6E20-16P(470)-ND* | 49.36 40.27 
1 20-16 16/16 Plug w/sockets | 1.531 2.250 .625 | PTO6E20-16S(470)-ND* | 49.82 40.65 
2 20-16 16/16 Recept. w/pins | 1.438 1.076 1.199 | PTO2A20-16P(025)-ND | 28.00 22.82 
2 20-16 16/16 | Recept. w/sockets | 1.438 1.076 1.199 |PT02A20-16S(025)-ND | 38.24 31.38 
1 22-55 55/20 Plug w/pins 1.656 2.250 .750 |PTO6E22-55P(470)-ND* | 57.49 47.91 
1 22-55 55/20 Plug w/sockets | 1.656 2.250 .750 | PTO6E22-55S(470)-ND* | 70.52 58.77 
2 22-55 55/20 Recept.w/pins | 1.562 1.076 1.323 | PTO2A22-55P(025)-ND | 36.91 30.29 
2 22-55 55/20 | Recept. w/sockets | 1.562 1.076 1.323 | PTO2A22-55S(025)-ND | 40.68 33.19 
3 24-61 61/20 Plug w/pins 1.776 1.750 — |PTO6A-24-61P(025)-ND | 57.57 47.62 
3 24-61 61/20 Plug w/sockets | 1.776 1.750 — _ |PTO6A-24-61S(025)-ND | 60.73 50.61 
* (470) at end of part number designates that a strain relief is included. 
MS with Solder Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 
Shell r F 
Size-Insert| No. of Dimensions : 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B C | Part No. 1 10 
1 8-2 2/20 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 |MS3116F-8-2S-NDt 21.37 20.00 
4 8-2 2/20 Plug w/sockets | .750 1.266 — |MS3116E-8-2S-ND* 14.29 13.41 
2 8-2 2/20 Recept.w/pins | .812 .825 449 |MS3112E-8-2P-ND* 14.28 8.57 
4 8-3 3/20 Plug w/pins 750 1.266 — |MS3116E-8-3P-ND* 15.93 14.80 
4 8-3 3/20 Plug w/sockets | .750 1.266 — |MS3116E-8-3S-ND* 16.86 15.61 
1 8-3 3/20 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 |MS3116F-8-3S-NDt 20.30 18.91 
2 8-3 3/20 Recept.w/pins | .812 825 449 |MS3112E-8-3P-ND* 12.84 771 
2 8-3 3/20 |Recept.w/sockets} 812 .825  .449 |MS3112E-8-3S-ND 10.89 10.31 
1 8-4 4/20 Plug w/pins 750 1.906 .125 |MS3116F-8-4P-NDt 18.86 17.49 
1 8-4 4/20 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 |MS3116F-8-4S-NDt 20.96 19.41 
2 8-4 4/20 Recept.w/pins | .812 825  .449 |MS3112E-8-4P-ND* 12.78 7.67 
2 8-4 4/20 |Recept.w/sockets} 812 .825 .449 |MS3112E-8-4S-ND* 14.15 13.27 
1 10-6 6/20 Plug w/pins 859 1.906 .188 |MS3116F-10-6P-NDt 18.89 _ 
1 10-6 6/20 Plug w/sockets | .859 1.906 .188 |MS3116F-10-6S-NDt 21.61 - 
8 10-6 6/20 Recept.w/pins | 938 1.922.188 _|MS3110F-10-6P-NDt 29.03 27.02 
8 10-6 6/20 |Recept. w/sockets| .938 1.922 .188 |MS3110F-10-6S-NDt 39.91 37.93 
2 10-6 6/20 Recept. w/pins | 938 825 573 |MS3112E-10-6P-ND* 9.31 8.84 
2 10-6 6/20 |Recept.w/sockets} .938 .825 .573 |MS3112E-10-6S-ND* 10.79 _ 
4 10-6 6/20 Plug w/sockets | .859 1.266 — |MS3116E-10-6S-ND* 16.94 15.89 
1 12-3 3/16 Plug w/pins | 1.013 1.906.312 _|MS3116F-12-3P-NDt 21.73 20.45 
1 12-3 3/16 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 |MS3116F-12-3S-NDt 23.95 22.46 
2 12-3 3/16 Recept. w/pins | 1.031 .825  .699 |MS3112E-12-3P-ND* 9.82 9.13 
2 12-3 3/16 | Recept. w/sockets| 1.031 .825  .699 |MS3112E-12-3S-ND* 12.28 11.52 
1 12-10 10/20 Plugw/pins | 1.013 1.906 .312 |MS3116F-12-10P-NDf | 23.17 21.79 
1 12-10 10/20 | Plugw/sockets | 1.013 1.906 .312 |MS3116F-12-10S-NDf | 25.56 =- 
2 12-10 10/20 | Recept.w/pins | 1.031 .825  .699 |MS3112E-12-10P-ND* | 11.14 10.39 
2 12-10 10/20 |Recept. w/sockets| 1.031 .825  .699 |MS3112E-12-10S-ND* | 21.18 19.82 
1 14-12 8/20, Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375 |MS3116F-14-12S-NDt | 31.96 30.27 
2 14-12 4/16 Recept. w/pins | 1.125 .825 823 |MS3112E-14-12P-ND* | 18.68 17.56 
1 14-18 18/20 | Plugw/sockets | 1.156 1.906 .375 |MS3116F-14-18S-NDt | 41.02 37.98 
2 14-18 18/20 | Recept.w/pins | 1.125 .825  .823 |MS3112E-14-18P-ND* | 21.43 20.40 
1 14-19 19/20 | Plugw/sockets | 1.156 1.906 .375 |MS3116F-14-19S-NDf | 40.53 37.91 
2 14-19 19/20 | Recept.w/pins | 1.125 .825  .823 |MS3112E-14-19P-ND* | 17.20 15.92 
1 16-26 26/20 | Plug w/sockets | 1.281 2.047 .500 |MS3116F-16-26S-NDt | 42.99 _ 
2 16-26 26/20 | Recept.w/pins | 1.219 .825 949 |MS3112E-16-26P-ND* | 20.32 19.23 
1 18-32 32/20 Plug w/pins | 1.319 2.078 .625 |MS3116F-18-32P-NDf¢ | 53.04 49.11 
1 20-41 41/20 | Plug w/sockets | 1.531 2.250 .625 |MS3116F-20-41S-NDt | 63.90 61.45 
2 22-55 55/20 | Recept.w/pins | 1.562 1.076 1.323 |MS3112E-22-55P-ND* | 37.03 34.69 
* Environmental resistant supplied with a multi-holed grommet and clamping nut for 
moisture-proofing individual open wires + Grommet seal with strain relief clamp (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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“ 7 Shell re 
Amphenol’ Circular Bayonet Lock Connectors con) | _|szeinser| no ot Dimensions 


Industrial Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 

. 7 2 Fig. | mentNo. | Size Description A B C_ | Part No. 1 10 
PT-SE with Crimp Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 9 | 22-55 | 55/20 |Recept. wisockets| 1.578 1.358 — |PTO2SE22-55S(025)-ND | 80.59 69.08 
Aluminum shell components: Standard olive drab, electrically conductive cadmium plated. Dependable 1 24-61 61/20 Plug w/pins 1.777 2.830.800 | PTO6SE24-61P(470)-ND*) 60.19 50.16 
5 key/keyway polarization with bayonet lock coupling assures positive mating. Spring tension provided by a 9 24-61 61/20 | Recept.w/pins | 1.703 1.358 — |PTO2SE24-61P(025)-ND | 79.15 67.85 
wave washer in the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and 9 24-61 61/20 | Recept. w/sockets| 1.703 1.358 — | PT02SE24-61S(025)-ND | 104.34 87.45 


in joint ket molded fi ilient 5 3 z ee 
Fe cee ee re nN ee * (470) at end of part number designates that a strain relief is included. 


Crimp contacts are included, but not installed. (See Astro Tool Corp. hand crimping tools and contact 
installation/removal tools). Pins and sockets are copper alloy/gold plated. 


Par Replacement Crimp Contacts 


Size-Insert | No. of Dimensions = 
- Inches igi- Price Each Contact | Digi-Key Price Each 
Fig. pees eee Description A ; B c ao 1 10 Descriptions Size __|Part No. 1 10 50 
10-6 6/20 Plugw/pins | .859 2.413 .188 |PTOGSE10-6P(SR)-ND* | 37.04 23.71 Replacement Pitt 16 10-314980-16P-ND 1.96 1.18 77 
10-6 6/20 | Plugw/sockets | 859 2.413 .188 /PTO6SE10-6S(SR)-ND* | 31.77 20.34 Replacement Pin 20 10-314980-20P-ND 1.35 81 53 
10-6 6/20 | Recept.w/pins | 954 1.296 — |PTO2SE10-6P-ND 31.34 20.06 Replacement Socket 16 10-257982-16F-ND 3.12 1.87 1.22 
PTO2SE10-6S-ND 37.82 24.21 Replacement Socket 20 LP-597820-355-ND 1.54 92 60 


10-6 6/20 | Recept. w/sockets | .954 1.296 


12-10 10/20 Plug w/pins 1.031 2.413 .312 |PTOGSE12-10P(SR)-ND* | 37.06 25.95 
12-10 10/20 Plug w/sockets | 1.031 2.413 .312 |PTOGSE12-10S(SR)-ND* | 30.89 19.78 MS with Crimp Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 


12:10 | 10/20 | Recept.w/pins | 1.047 1.296 — |PTO2SE12-10P-ND 32.04 20.51 
12-10 | 10/20 | Recept. w/sockets | 1.047 1.296 — |PTO2SE12-10S-ND 36.68 25.68 Shell a 
16-8 8/16 Plug w/pi 1.281 2.528 500 |PTOBSE16-8P(SR)-ND* | 5212 36.49 Spel Lb. a i 

ug wipins : : : (SR) : : Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
16-8 8/16 | Plugw/sockets | 1.281 2.528 .500 |PTO6SE16-8S(SR)-ND* | 64.66 45.27 | |Fig.| mentNo. | Size Description A BC _| Part No. 1 10 
16-8 8/16 | Recept.w/pins | 1.234 1.296 — |PTO2SE16-8P-ND 50.80 35.56 10-6 6/20 Plugw/pins | — 2413 .188|MS3126F-10-6P-ND | 90.92 28.64 
16-8 8/16 | Recept. w/sockets | 1.234 1.296 — |PTO2SE16-8S-ND 58.10 40.67 10-6 6/20 Plug w/sockets — 2.413.188 | MS3126F-10-6S-ND 29.26 27.97 


10-6 6/20 Recept. w/pins | .954 2.422 .188 | MS3120F-10-6P-ND 36.91 34.51 
10-6 6/20 | Recept. w/sockets| 954 2.422 .188 |MS3120F-10-6S-ND 31.78 29.99 
10-6 6/20 Recept. w/pins | .954 1.296 — |MS3122E-10-6P-ND 30.86 28.70 
10-6 6/20 | Recept.w/sockets| .955 2.422 .188 |MS3121F-10-6S-ND 36.34 33.62 
12-3 3/16 Plug w/sockets | 1.031 2.413  .312 |MS3126F-12-3S-ND 37.60 34.77 
12-3 3/16 Recept. w/pins | 1.047 2.422 .312 | MS3120F-12-3P-ND 43.18 40.01 
12-3 3/16 Recept. w/pins | 1.047 1.296 — |MS3122E-12-3P-ND 28.82 26.97 


18-32 32/20 Plug w/sockets | 1.391 2.528 .625 |PTOGSE18-32S(SR)-ND* | 83.66 58.57 
18-32 32/20 Recept.w/pins | 1.328 1.296 — |PT02SE18-32P-ND 64.34 45.04 
18-32 32/20 | Recept. w/sockets | 1.328 1.296 — |PTO2SE18-32S-ND 68.30 47.81 
20-16 16/16 Plug w/pins 1.531 2.753 .625 |PTOGSE20-16P(SR)-ND* | 37.32 26.13 
20-16 16/16 Plug w/sockets | 1.531 2.753 .625 |PTOGSE20-16S(SR)-ND* | 84.96 59.48 


1 
1 
9 
9 
1 
1 
9 
9 
1 
1 
9 
9 
1 18-32 32/20 Plug w/pins 1.391 2.528 .625 |PTOGSE18-32P(SR)-ND* | 70.54 49.38 
1 
9 
9 
1 
1 
9 
9 
1 
9 
1 
st 
9 


20-16 | 16/16 | Recept.w/pins | 1.453 1.358 — |PTO2SE20-16P-ND 62.18 43.53 12-10 | 10/20 | Plugw/pins | 1.031 2.413.312 |MS3126F-12-10P-ND | 33.24 31.54 
20-16 | 16/16 | Recept. wisockets | 1.453 1.358 — |PTO2SE20-16S-ND 76.24 53.37 12-10 | 10/20 | Plug w/sockets | 1.031 2.413 312 |MS3126F-12-10S-ND | 32.48 = 
22-55 55/20 | Plugw/sockets | 1.656 2.753 .750 |PTOGSE22-55S(SR)-ND* | 68.64 48.05 12-10 10/20 | Recept.w/pins | 1.047 1.328 .312 |MS3120E-12-10P-ND | 38.27 = 35.26 
22-55 | 55/20 | Recept.w/pins | 1.578 1.358 — |PT02SE22-55P-ND 86.26 60.39 12-10 | 10/20 | Recept.w/pins | 1.047 1.296 — |MS3122E-12-10P-ND ) 25.75 _ 
24-61 | 61/20 Plug w/pins | 1.777 2.830 .800 |PTO6SE24-61P(SR)-ND* | 68.44 47.91 12-10) 10/20 | Recept. w/sockets | 1.047 1.296 — |MS3122E-12-10S-ND | 27.16 = 
24-61 | 61/20 | Plug w/sockets | 1.777 2.830 .800 |PTOBSE24-61S(SR)-ND* | 86.34 60.44 we ue Fae 4 ae 578 ia ae a 
24-61 | 61/20 | Recep w/pins [1.703 7.258 — (RLOZSEe ona see 6874 14-12 | 8/20, | Plugw/sockets | 1.156 2413 .375 |MS3126F-14-12S-ND ] 47.84 = 
9 | 24-61 | 61/20 | Recept. w/sockets | 1.703 1.358 — |PTO2SE24-61S-ND 130.18 91.13 14-12 | 46 | Recept.w/pins | 1.141 1.296 — |MS3122E-14-12P-ND | 37.13 = 
* (SR) at end of part number designates that a strain relief is included. 14-15 14/20, Plug w/sockets | 1.156 2.413 .375 |MS3126F-14-15S-ND 47.48 = 


116 
14-18 18/20 Plug w/sockets | 1.156 2.413  .375 | MS3126F-14-18S-ND 42.01 _ 
14-18 18/20 Recept. w/pins | 1.141 1.296 — |MS3122E-14-18P-ND 38.00 _ 
14-19 19/20 Plug w/pins 1.156 2.413 .375 |MS3126F-14-19P-ND 42.57 40.80 
14-19 19/20 Plug w/sockets | 1.156 2.413  .375 | MS3126F-14-19S-ND 43.04 — 


PT-SE with Crimp Contacts 
(MIL-C-26482 Series 1 Type) 


alo +2 © =| = |o = 0/2 COM Ala © wo = Nl/O mm a a 


Aluminum shell components: Non-conductive black zinc cobalt plated. Dependable 5 key/keyway 14-19 19/20 Recept. w/pins | 1.141 1.296 — |MS3122E-14-19P-ND 35.33 —_— 
plrzzon ty mone ek eouping aro pete ear, Seg ron ey a wave mare 8 [19 [20 Jaen whose 11612422 S75 [MSHAOE EAD | 911 
molded fiomresilient negorene. : 10] 14-19 | 19/20 | Recept. w/sockets | 1.901 1438 — |MS3124E-14-19S-ND | 69.15 66.27 
Crimp contacts are included, but not installed. (See Astro Tool Corp. hand crimping tools and contact 1 16-8 8/16 Plug w/pins 1.281 2.528.500 | MS3126F-16-8P-ND 43.31 ay 
installation/removal tools). Pins and sockets are copper alloy/gold plated. 1 16-26 26/20 Plug w/pins 1.281 2.528 .500 |MS3126F-16-26P-ND 51.14 48.21 
1 16-26 26/20 Plug w/sockets | 1.281 2.528 .500 |MS3126F-16-26S-ND 52.48 _ 
Shellie ie ae nena 9 | 16-26 | 26/20 | Recept. whpins | 7.234 1.206 — |MS3122E-16-26P-ND | 42.52 42.25 
nrianaess (Contacte) (Inches) Digi-Key Price Each 1 | 18-11 | 11/16 | Plugw/sockets | 1.391 2.528 .625 |MS3126F-18-11S-ND | 70.17 67.16 
Fig. | ment No. Size Description A B C | Part No. 1 10 1 20-16 16/16 Plug w/sockets | 1.531 2.753 .625 | MS3126F-20-16S-ND 80.49 75.13 
10-6 6/20 Plug w/pins 859 2.413 188 |PTO6SE10-6P(470)-ND* | 35.70 29.30 1 20-41 41/20 Plug w/sockets | 1.531 2.753  .625 | MS3126F-20-41S-ND 69.69 _ 
10-6 6/20 Plug w/sockets | .859 2.413 .188 |PTO6SE10-6S(470)-ND* | 31.55 25.89 8 20-41 41/20 __| Recept. w/sockets | 1.453 2.824.625 | MS3120F-20-41S-ND 80.29 76.90 
10-6 | 6/20 | Recept. wins | 954 1296 — |PTo2seto-6P(o25)-ND | 2822 23.00 | | 9 | 20-41 | 41/00 | Recept. wins [1.453 1.358 — |MS3122E-20-41P-ND | 5875 56.03 
10-6 | 6/20 |Recept. w/sockets| 954 1.296 — |PTO2SE10-6S(025)-ND | 33.27 27.30 1) 2265 | 55/20 | Plug wisockets | 1.656 2.763 .750 |MSS126F-22-55S-ND)) 85.69 = 
12-40 | 10/20 | Plugw/pins | 1.031 2.413.312 |PTOBSE12-10P(470)-ND*| 39.31 32.26 | | 9 | 2255 | 55/20 | Recept.w/pins | 1.578 1.358 — |MS3122E-22-55P-ND | 67.85 = 
12-10 | 10/20 | Plugwsockets | 1.031 2.413.312 |PTOGSE12-10S(470)-ND*| 31.32 25.53 9 | 22-55 | 55/20 | Recept. w/sockets) 1.578 1.358 — /MS3122E-22-55S-ND | 76.23 — 
12-10 | 10/20 | Recept.w/pins | 1.047 1.296 — |PTO2SE12-10P(025)-ND | 28.54 23.26 1 | 2461 | 61/20 | Plug w/sockets | 1.777 2.830.800 | MS3126F-24-61S-ND_| 95.17 = 

12-10 10/20 | Recept.w/sockets| 1.047 1.296 — |PTO2SE12-10S(025)-ND | 35.88 29.44 


16-8 8/16 Plug w/pins 1.281 2.528 500 |PTO6SE16-8P(470)-ND* | 51.10 42.26 


16-8 8/16 Plug w/sockets | 1.281 2.528 .500 |PTOGSE16-85(470)-ND* | 60.16 50.13 PT Series Mounting Flange Gaskets 


wor alooi sn wlo 2 nw ol2 sw © Hl wo oA 


16-8 8/16 | Recept. w/pins | 1.234 1.296 — |PTO2SE16-8P(025)-ND | 47.96 39.13 | Foruse with wall and box mounting PTOO and PTO2 receptacles 
16-8 8/16 | Recept. w/sockets| 1.234 1.206 — |PTO2SE16-8S(025)-ND | 5276 43.64 a ae rena 
tee | aan | peruettoe [too cae ce PR Soo cree | aie is 60 
~ lug w/sockets ; H i - -ND* i u 
18-32 | 32/20 | Recept.w/pins | 1.328 1.296 — |PTO2SE18-32P(025)-ND | 56.18 46.47 7 pnuoumiee ye coh ia 
18-32 | 32/20 |Recept. w/sockets| 1.328 1.296 — |PTO2SE18-32S(025)-ND | 57.98 48.32 : : ‘ 
20-16 | 16/16 | Plugw/pins | 1.531 2.753 .625 |PTOGSE20-16P(470)-ND*) 39.21 32.18 12 ND) 40 2.28 8.40 
20-16 | 16/16 | Plugw/sockets | 1.531 2.753 625 |PTOGSE20-16S(470)-ND*| 76.36 63.63 14 bate eZ9-01 22ND 40 2.28 8.40 
20-16 | 16/16 | Recept.w/pins | 1.453 1.358 — |PTO2SE20-16P(025)-ND | 55.85 46.20 16 __|10-101949-016-ND 45 2.56 9.60 
20-16 | 16/16 |Recept. w/sockets| 1.453 1.358 — |PTO2SE20-16S(025)-ND | 65.75 54.80 18 | 10-101949-018-ND 49 2.79 10.35 
22-55 | 55/20 Plug w/pins | 1.656 2.753 .750 |PTO6SE22-55P(470)-ND*| 75.04 64.32 20 | 10-101949-020-ND 49 2.79 10.35 
22-55 | 55/20 | Plugw/sockets | 1.656 2.753 .750 |PTOGSE22-55S(470)-ND*| 60.89 50.75 22 | 10-101949-022-ND 49 2.79 10.35 
22-55 | 55/20 | Recept.w/pins | 1.578 1.358 — |PTO2SE22-55P(025)-ND | 71.64 59.70 24 |10-101949-024-ND 1.59 10.32 40.85 
MT 
aa am 
Ww ASIRO TOOL CORP. T | 
CONNECTOR ASSEMBLY TOOLING OOlsS 
Hand Crimping Tool Insertion Removal 
Military Standard Tool Part No. Tool Tool 
Contact | Tool Price | Turret Price Production Price | Prototype Price | Military Standard Price Price Military Standard Price 
Size | Frame Each |Head Each Metal Pliers Each _| Plastic Each |Part No. Each | Prototype Each Part No. Each 
20 |615708-ND 291.44 |615709-ND 105.48 |ATBX1-8107-20-ND | 197.07 [ATA1086-ND | 29.33 |ATML1703B-ND 29.33 |AT2020-ND 38.22 |ATML1906B-ND 38.22 
16 _|615708-ND 291.44 |615709-ND 105.48 _|ATBX1-8107-16-ND | 197.07 |ATA1101-ND_| 29.33 | ATML1704B-ND 29.33 |AT2016-ND 38.22 [ATML1901B-ND 38.22 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 403 


Amphenol® Circular Threaded Connectors — 97 Series 


Industrial 


with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) 


Plugs and Receptacles 


Low cost, general duty, non-environmental connectors. Available in either A solid or B split shell 
styles. Used extensively in the machine tool industry, welding industry and numerous other 


dielectric inserts made of diallyl-phthalate * Aluminum alloy components with a conductive 
cadmium plate finish and olive chromate after-treatment * Contacts are solder type, silver plated 


commercial applications. Features: ¢ Single key/keyway polarization * Threaded coupling * Hard with pre-tinned solder cups * Cable clamps are zinc alloy with olive drab/green chromate finish 


Fig. 1 — Straight Plug (97 Series) 


Coupling ring machined 
from solid aluminum 
bar stock for high tensile 
strength. Mates with 
all types of 97 series 
receptacles. Front shell 
includes polarization 
keyway. Solid shell. 
Threaded backshell. 


Fig. 6 — Cable Clamp 
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Insert Patterns 


(Front face of 


pin insert shown. 
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Insert Arrangement 


Service Rating 
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Fig. 2 — Angle Plug (97 Series) 


Shell is split longi- 
tudinally for conve- 
nient solder or 


Fig. 3 — Cable Receptacle | Fig. 4 — Box Mount Receptacle 


Mounting Holes 
.147 Diameter sizes 24,28 
-120 Diameter all other sizes 


inspection. Front 
shell is keyed to allow 
the 90 degree angle 
housing to be rotated 
. A and locked at any 45 
“St degree increment. 


SERVICE RATING: 
CONTACT 
LEGEND 


INST A D 
Limited Operating DC 250 700 1250 
Voltages at Sea Level AC(rms) 200 500 900 
TEST CURRENT: Contact Size 16 = 13 amperes, Contact Size 12 = 23 amperes 
NOTE: Transients were not considered in calculating these values. 
NOTE: Limiting operating voltage at 50,000 feet altitude are approximately 25% of the sea level values. 
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Fig. 5 — Wall Mount Receptacle 


Mounting Holes 
-147 Diameter sizes 24, 28 
-120 Diameter all other sizes 


w EG 
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Shell ae Shell ene 
Size-Insert No. of Dimensions ‘ Size-Insert No. of Dimensions : 
Arrange- Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each Arrange- Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B Part No. 1 10 Fig. | ment No. Size Description A B Part No. 1 10 
1 | 10SL-3 3/16 Plug with Socket | 7/8 1-3/8 |97-310GA-10SL-35-ND ] 1483 11.41] |, | 148-1 36 Recept. with Pins | 1-3/16 1-15/32 [97-3100A-14S-1P-ND | 1483 11.47 
2] 10SL-3 3/16 Plug with Socket | 7/8 1-1/2 |97-3108B-10SL-3S-ND | 38.72 29.92 148-1 3/16 Recept. with Socket | 1-3/16 1-15/32 |97-3100A-14S-1S-ND | 18.39 14.47 
3] 10SL-3 3/16 Recept. with Pins 1 1-9/2 |97-3101A-10SL-3P-ND | 34.06 26.78) | , | 148-1 3/16 Recept. with Pins ] 7/8 — 1-15/32 |97-3101A-14S-1P-ND | 2243 17.11 
4 | 10SL-3 3/16 Recept. with Pins | 3/4 _1-9/32 |97-3102A-10SL-3P-ND | 21.31 15.99 148-1 3/16 Recept. with Socket | _7/8__1-15/32 |97-3101A-148-1S-ND_| 18.13 14.01 
1 | 10SL-4 2/16 Plug with Socket | 7/8 1-3/8 [97-3106A-10SL-4S-ND | 28.13 21.63 1 ts ie Aes ae hess 2S eae we oe 
2] 10SL-4 216 Plug with Socket | 7/8 1-1/2 |97-3108B-10SL-4S-ND | 37.00 28.60 in = poets = et ix Se eee ee — 
3 | 10SL-4 216 Recept. with Pins 1 1-9/32 |97-3101A-10SL-4P-ND | 32.43 25.50 D) 1a he re ie ae RRR TAR SEND ‘aid ‘eng 
4 | 10SL-4 216 Recept. with Pi 1 1-9/32 |97-3102A-10SL-4P-ND | 19.68 14.76 B : 
195-3 OG PLguaiPiee 1 eee O7-3106A105-3P-ND [12857 988) | 5 | 1452 a6 Recept. with Pins | 1-3/16 1-15/32 [97-3100A-14S-2P-ND | 19.95 15.70 
aes _ Pla wi . : 148-2 416 Recept. with Socket | 1-3/16 1-15/32 |97-3100A-14S-2S-ND | 21.67 16.75 
: ug with Socket 1 1-7/16 |97-3106A-12S-3S-ND_ | 17.03 13.10 : 1 90k z a 
ee 48-2 a6 Recept. with Pins | 7/8  1-15/32 [97-3101A-14S-2P-ND | 22.00 17.00 
128-3 216 Recept. with Pins | 1-3/32 1-15/32 |97-3102A-128-3P-ND | 10.48 7.55] | 3 , 
4 ‘ 148-2 416 Recept. with Socket | 7/8 _1-15/32 |97-3101A-14S-2S-ND | 23.32 18.02 
128-3 216 Recept. with Socket | 1-3/32 _1-15/32 |97-3102A-12S-3S-ND | 10.85 8.14 4455 SAG Plug with Pins | 1-1/8 4-18/82 | 67-31 06A-148-5P-ND | 1613 12.60 
alee ae Plugwith Pins | 1-1/8 1-18/32 (BRS ieRESgigvomy) 1483 1141) 11 | ass 5/16 Plug with Socket _| 1-1/8 _1-15/32|97-3106A-14S-5S-ND_| 16.72 13.15 
145-1 3/16 Plug with Socket | 1-1/8 1-15/32 [97-3106A-14S-1S-ND_ | 18.39 14.47 5 | 1485 5/16 Plug with Pins | 1-1/8 1-23/32|97-3108B-14S-5P-ND | 22.62 17.48 
2 | 1481 3/16 Plug with Pins) 1-1/8 1-28/32 /97-3108B-14S-1P-ND | 16.81 13.22 148-5 5/16 Plug with Socket | 1-1/8 1-23/32|97-3108B-14S-5S-ND | 23.32 18.02 
148-1 3/16 Plug with Socket_| 1-1/8 1-23/32 |97-3108B-14S-1S-ND | 17.27 13.59 (Continued) 


404 (uszo010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Amphenol® Circular Threaded Connectors — 97 Series Shell ae 
Industrial j. -C. Size-Insert No. of imensions s 
s with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) Accanucea Wa Cantacts) (Inches) —_| pigi-Key Price Each 
Fig.| ment No. Size Description A B Part No. 1 10 
Plugs and Receptacles (Cont.) 1 | 22-14 19/16 Plug with Socket _|1-19/32 _1-31/32 |97-8106A-22-145-ND | 41.28 33.65 
4 | 224 19/16 Recept. with Pins | 1-5/8 1-63/64 [97-3102A-22-14P-ND | 2594 21.00 
ai tel a netel Dloateiene 22-14 19/16 Recept. with Socket | 1-5/8 1-63/64 |97-3102A-22-14S-ND__| 24.30 19.81 
niidnaoen | et Contasts? (ees) ligrare Price Each ; | 2219 14/16 Plug with Pins [119/32 1-31/32 |97-3106A-22-19P-ND | 28.82 23.49 
Fig. eee she Description A meee 1 10 22-19 14/16 Plug with Socket | 1-19/32 _1-31/32 |97-3106A-22-19S-ND__| 29.38 23.95 
14-5 5/16 Recept. with Pins | 1-3/6 1-15/82 |97-3100A-148-5P-ND | 19.95 1570) | 4 | 2219 146 Recapt. with Pins | 1-5/8 1-69/64 Pe eee 245 20.61 
5 : 22-19 14/16 Recept. with Socket | 1-5/8 _1-63/64 |97-3102A-22-19S-ND | 25.94 21.00 
148-5 5/16 Recept. with Socket | 1-3/16 1-15/32 |97-3100A-14S-5S-ND | 20.70 16.28 we 
SOK 1672 #2, Plug with Pins | 1-23/32 2-1/4 |97-3106A-24-7P-ND 67.82 55.65 
148-5 5/16 Recept. with Pins | 7/8 1-15/32 |97-3101A-14S-5P-ND | 19.14 1479] | 1 | 24-7 : 
3 ; 16/14#16 | Plugwith Socket |1-23/32 2-1/4 |97-3106A-24-7S-ND 73.44 60.26 
148-5 5/16 Recept. with Socket | 7/8 _1-15/32 |97-3101A-14S-5S-ND | 23.63 19.13 Sock 
me 16/2 #12, | Recept. withPins | 1-3/4 2-1/4 |97-3102A-24-7P-ND 58.12 47.37 
48-6 6/16 Plug with Pins | 1-1/8 1-15/32 |97-3106A-14S-6P-ND | 16.72 1375] | 4 | 24-7 : 
1 " 16/14 #16 | Recept. with Socket | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-7S-ND 52.76 43.00 
148-6 6/16 Plug with Socket_| 1-1/8 1-15/32 |97-3106A-14S-6S-ND | 16.83 13.24 we 
ae 24-28 24/16 Plug with Pins | 1-29/32 2-1/4 |97-3106A-24-28P-ND | 70.94 58.21 
148-6 6/16 Plug with Pins | 1-1/8  1-23/32 /97-3108B-14S-6P-ND | 23.32 1802] | 1 ; 
2 " 24-28 24/16 Plug with Socket | 1-23/32 2-1/4 |97-3106A-24-28S-ND__| 99.41 81.57 
148-6 6/16 Plug with Socket | 1-1/8 _ 1-23/32 |97-3108B-14S-6S-ND | 23.91 18.48 Sock 
we 24-28 24/16 Recept. with Pins | 1-3/4 2-1/4 [97-3102A-24-28P-ND | 63.20 51.51 
148-6 6/16 Recept. with Pins | 1-316 1-15/32 |97-3100A-14S-6P-ND | 20.70 1628] | 4 " 
5 ; 24-28 24/16 Recept. with Socket | 1-3/4 2-1/4 |97-3102A-24-28S-ND | 74.04 60.35 
148-6 6/16 Recept. with Socket | 1-3/16 1-15/32 |97-3100A-14S-6S-ND | 20.86 16.40 le 
Hn 22/4#12, Plug with Pins | 1-31/32 2-1/4 |97-3106A-28-11P-ND | 95.12 78.05 
148-6 6/16 Recept. with Pins | 7/8  1-15/32 /97-3101A-14S-6P-ND | 19.07 15.44] | 1 | 28-41 : 
3 ; 22/18#16 Plug with Socket | 1-31/32 2-1/4 |97-3106A-28-115-ND | 112.10 91.45 
148-6 6/16 Recept. with Socket | 7/8 _1-15/32 |97-3101A-14S-6S-ND | 24.19 19.59 Bai 
ss 22/4# 2, Recept. with Pins | 2 2-1/4 [97-3102A-28-11P-ND | 69.36 56.53 
165-1 76 Plug with Pins | 1-1/4 1-15/32 |97-3106A-16S-1P-ND | 16.72 1345] | 4 | 28-11 " 
1 " 22/18#16 | Recept. with Socket | __2 2-4/4 |97-3102A-28-11S-ND__| 70.20 57.60 
168-1 76 Plug with Socket_| 1-1/4 _1-15/32 |97-3106A-16S-1S-ND | 18.59 14.37 ee 
as 28-16 20/16 Plug with Pins | 1-31/32 2-1/4 |97-3106A-28-16P-ND | 79.13 64.93 
765-1 76 Recept. with Pins | 1-9/82 1-15/32 |97-3102A-16S-1P-ND | 15.23 1159] | 1 ‘ 
4 : 28-16 20/16 Plug with Socket | 1-31/32 2-1/4 |97-3106A-28-16S-ND | 99.26 81.44 
168-1 76 Recept. with Socket | 1-9/32 _1-15/32 |97-3102A-16S-1S-ND | 14.09 10.83 oe 
pare 28-16 20/16 Recept. with Pins | 2 2-1/4 [97-3102A-28-16P-ND | 72.76 59.30 
168-8 5/16 Plug with Pins | 1-1/4 1-15/32 /97-3106A-16S-8P-ND | 20.09 15.80] | 4 ; 
1 : 28-16 20/16 Recept. with Socket | 2 2-1/4 _|97-3102A-28-16S-ND__| 73.36 59.79 
168-8 5/16 Plug with Socket_| 1-1/4 1-15/32 |97-3106A-16S-8S-ND | 20.81 16.37 ae 
woe 28-21 37/16 Plug with Pins | 1-31/32 2-1/4 |97-3106A-28-21P-ND | 55.80 45.53 
168-8 5/16 Recept. with Pins | 1-9/32 1-15/32 |97-3102A-16S-8P-ND | 15.04 11.45] | 1 : 
4 ; 28-21 37/16 Plug with Socket | 1-31/32 2-1/4 |97-3106A-28-21S-ND | 62.89 51.31 
168-8 5/16 Recept. with Socket | 1-9/32 _1-15/32 |97-3102A-16S-8S-ND | 15.57 11.85 Sock 
Te i076 Plan win 28-21 37/16 Recept. with Pins | 2 2-1/4 [97-3102A-28-21P-ND | 34.89 28.63 
1 : ugiwith Ping /1-11/82 131/82 BRS UeRGealommm 20.96 16.97) | 4 | ogo 37/16 | Recept. with Socket | 2 2-1/4 |97-3402A-28-218-ND | 50.88 41.75 
18-1 10/16 Plug with Socket | 1-11/32_ 1-31/32 |97-3106A-18-1S-ND 23.18 18.22 Be : . 
18-1 1016 Plug with Pins | 1-11/32 _2-5/32 |97-3108B-18-1P-ND 25.48 20.77 ‘ : 
21 ag 10/16 Plug with Socket | 1-11/32 2-5/32 |97-3108B-18-1S-ND 3400 2771 ACCessories for 97 Series Connectors 
,| te 10/16 Recept. with Pins | 1-3/8 1-63/64 |97-3102A-18-1P-ND 16.04 12.62 
18-1 10/16 Recept. with Socket | 1-3/8 _1-63/64 | 97-3102A-18-1S-ND 17.75 13.72 Shell Diiansions 
18-4 46 Plug with Pins ]1-11/32 1-31/32 |97-3106A-18-4P-ND 17.67 13.66 GEOAInE Tech jai Price Each 
1 : Arrange- (Inches) Digi-Key rice Eacl 
18-4 46 Plug with Socket | 1-11/32_ 1-31/32 |97-3106A-18-4S-ND 19.05 14.73) |p Aus 
ar Fig. ment No. Description A B C | Part No. 1 10 
18-4 416 Plug with Pins | 1-11/32 2-5/32 |97-3108B-18-4P-ND 22.49 17.68 
2 : 6 |  10SL, 128 Cable Clamp ‘842.795 5/16 |97-3057-1004-ND 697 5.10 
18-4 46 Plug with Socket | 1-11/32 25/32 |97-3108B-18-4S-ND 22.84 18.62 é 
oo 7 | 4081, 128 Bushing 374 2.875 .210 |97-79-513-3-ND@ 144 89 
18-4 a6 Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 |97-3102A-18-4P-ND 15.04 11.45 : 
4 : 7 | 40S, 128 Bushing 500 2.750 .302 |97-79-513-4-ND@ 161 1.04 
18-4 46 Recept. with Socket | 1-3/8 _1-63/64 |97-3102A-18-4S-ND 15.91 12.24 ! : 
to 10SL,12S | Cable Clamp with Bushing | — | — —_ — _|97-3057-1004-1-ND§ | 818 6.05 
18-8 | 8/1A2, 876 | PlugwithPins | 1-11/82 1-31/32 [97-3106A-18-8P-ND 25.94 21.00 
1 ; 6 | 1281, 148 Cable Clamp 995.850 7/16 |97-3057-1007-ND 582 426 
18-8 _| 8/1#12, 8/7#16 | Plug with Socket_|1-11/32_ 1-31/32 |97-3106A-18-8S-ND 22.62 17.78 : 
aa 7 | 42SL, 148 Bushing 614 2.625.427 |97-79-513-6-ND@ 165 1.06 
18-8 | 8A2, 876 | PlugwithPins [1-11/32 2-5/32 |97-3108B-18-8P-ND 31.54 2571 ! : 
2. i - 12SL, 14S Cable Clamp with Bushing _ - —__|97-3057-1007-1-ND 8.35 6.18 
18-8 | 8/1#12, 8/7416 | Plug with Socket_|1-11/32 2-5/32_|97-3108B-18-8S-ND 33.56 27.36 
ee 6 16,168 Cable Clamp 1120 920 9/16 |97-3057-1008-ND 745. 5.52 
| 188 | 81412, 8/7416 | Recept. with Pins | 1-3/8 —1-63/64 /97-3102A-18-BP-ND 16.04 12.62] | 5 fees Bich 739 2.500 52 (GeOarannss a a 
18-8 | 8/1#12, 8/7#16 | Recept. with Socket | 1-3/8 _1-63/64 |97-3102A-18-8S-ND 21.67 16.75 : MIND a5 i" 9 : ; : : 
arg 16,16S Cable Clamp with Bushing | — =- —__|97-3057-1008-1-ND 8.75 6.30 
18-10 4/12 Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 [97-3106A-18-10P-ND | 20.18 16.34 
1 ; 6 18 Cable Clamp 1216 920 5/8 |97-3057-1010-ND 655. 479 
18-10 42 Plug with Socket | 1-11/32_ 1-31/32 |97-3106A-18-10S-ND__| 22.62 17.78 : 
a 7 18 Bushing 889 2.375 615 |97-79-513-10-NDe 144 89 
18-10 afi2 Plug with Pins | 1-11/32 2-5/32 [97-3108B-18-10P-ND | 24.74 20.17 ! F 
2 ‘i - 18 Cable Clamp with Bushing _ - —__|97-3057-1010-1-ND 7.43 5.50 
18-10 42 Plug with Socket | 1-11/32 2-5/32 |97-3108B-18-10S-ND | 33.56 27.36 
as 6 20, 22 Cable Clamp 7.403.927 3/4 |97-3057-1012-ND 655. 4.79 
18-10 a2 Recept. with Pins | 1-3/8 1-63/64 [97-3102A-18-10P-ND | 18.39 14.47 : 
4 " iT 20, 22 Bushing 1.084 2.250 .740 |97-79-513-12-NDe 161 1.04 
18-10 42 Recept. with Socket | 1-3/8 1-63/64 |97-3102A-18-10S-ND | 21.67 16.75 ! 7 
aS BI 20, 22 Cable Clamp with Bushing - - —__|97-3057-1012-1-ND 7.60 5.63 
18-11 5/12 Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 [97-3106A-18-11P-ND | 24.99 20.23 
1 " 6 24, 28 Cable Clamp 7683 1.015 15/16 |97-3057-1016-ND 720 5.27 
18-11 5/12 Plug with Socket | 1-11/32_ 1-31/32 |97-3106A-18-11S-ND__| 20.96 16.97 é 
pa 7 24, 28 Bushing 1.084 2.250 .740 |97-79-513-12-NDe 161 1.04 
18-11 5/12 Plug with Pins | 1-11/32 2-5/32 [97-3108B-18-11P-ND | 24.74 20.17 ; 
2 " 7 24, 28 Bushing 1.309 2125 927 |97-79-513-16-ND® 202 1.29 
18-11 5/12 Plug with Socket | 1-11/32 _2-5/32 |97-3108B-18-11S-ND__| 25.48 20.77 ai shia Clete win Ril PRE THEE aaa 2668 
a | ie 5/12 Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 /97-3102A-18-11P-ND | 14.85 11.68 . able Glamp with Bushing | — _——_—s—_ Sieg 0SveROIGal END : E 
18-11 5/12 Recept. with Socket | 1-3/8 _1-63/64 |97-3102A-18-11S-ND | 19.84 15.61| RoHS Compliant 
18-12 6/16 Plug with Pins 4-11/32_ 1-31/32 |97-3106A-18-12P-ND 23.54 19.06] § When clamp and bushing are ordered together for shell sizes 10SL and 12S, bushing 97-79-513-4 will be furnished. 
1 48-12 6/16 Plug with Socket | 1-11/32 1-31/32 |97-3106A-18-12S-ND 24.99 20.23] t Two telescoping bushings (97-79-513-12 and 97-79-513-16) are furnished with each cable clamp for shell sizes 24 and 28. 
> | 1812 6/16 Plug with Pins | 1-11/32 2-5/32 [97-3108B-18-12P-ND | 23.46 19.12 
18-12 6/16 Plug with Socket | 1-11/32 2-5/32 |97-3108B-18-12S-ND_| 24.74 2017 
1 | 1812 6/6 Recept. with Pins | 1-3/8 —1-63/64 |97-3102A-18-12P-ND | 1712 1317, Plugs and Receptacles 
18-12 6/16 Recept. with Socket 1-3/8 __1-63/64 | 97-3102A-18-12S-ND 18.39 14.47! Low cost, general duty, non-environmental connectors. Available in either A solid or B 
1 18-16 112 Plug with Pins 1-11/82 1-31/32 | 97-3106A-18-16P-ND 20.18 16.34] split shell styles. Used extensively in the machine tool industry, welding industry and 
18-16 1/12 Plug with Socket | 1-11/32 _1-31/32 |97-3106A-18-16S-ND 28.16 22.95] numerous other commercial applications. Features: * Single key/keyway polarization 
2 18-16 12 Plug with Pins 1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-16P-ND 25.50 20.79] * Threaded coupling * Hard dielectric inserts made of diallyl-phthalate * Aluminum ow @ 
18-16 112 Plug with Socket | 1-11/32 2-5/32 |97-3108B-18-16S-ND | 29.42 23.98] alloy components with a black zinc alloy finish * Contacts are silver plated solder cups £415497 LR69183 
1 | 1816 1/2 Recept. with Pins | 1-3/8 1-63/64]97-3102A-18-16P-ND | 17.96 13.81] * Cable clamps are zinc alloy with black zinc alloy finish 
18-16 112 Recept. with Socket | 1-3/8 _1-63/64 |97-3102A-18-16S-ND | 18.13 14.01 
; | 1619 10/16 Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 |97-3106A-18-19P-ND | 27.48 22.40 _Shell Sens 
18-19 10/16 Plug with Socket | 1-11/32_1-31/32 |97-3106A-18-19S-ND | 28.94 22.74 Size-Insert | No. of rineses) a miter 
> | 18-19 10/16 Plug with Pins —|1-11/82 2-6/82 ]97-81088-18-19P-ND | 33.16 27.03] | ., Aeranges canta mesenni ‘ 5 biol Key j iG 
18-19 10/16 Plug with Socket | 1-11/32 2-5/32 |97-3108B-18-19S-ND | 27.72 22.60| |<19-| ment No. Ize Sscripuon BIND: 
| te 10/16 Recept. with Pins | 1-4/8 1-63/64 /97-8102A18-19P-ND 128.69 2254) | 1 | 10SL-3 | 3/16 | PlugwithSocket | 7/8 — 1-3/8 |97-3106A-10SL-38(946)-ND | 36.30 25.41 
18-19 10/16 Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64 |97-3102A-18-19S-ND__| 22.46 17.36] | 2 | 10SL-3 | 3/16 | PlugwithSocket | 7/8 1-1/2 |97-3108B-10SL-3S(946)-ND ) 56.95 37.17 
7 | 204 4/t2 Plug with Pins |1-15/32 1-7/8 |97-3106A-20-4P-ND 28.86 2353} | 3 | 10SL-3 | 3/6 | Recept.withPins | 1 1-9/32 |97-3101A-10SL-3P(946)-ND | 23.48 16.44 
20-4 42 Plug with Socket | 1-15/32 1-7/8 _|97-3106A-20-4S-ND 39.86 32.49} | 4 | 10SL-3 | 3/16 | Recept.withPins | 3/4 _ 1-9/32 |97-3102A-10SL-3P(946)-ND | 11.09 8.32 
1 | 204 a2 Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64 |97-3102A-20-4P-ND 1483 1141) | 1 | 10Sl-4 | 246 | PlugwithSocket | 7/8 1-3/8 |97-3106A-10SL-4S(946)-ND | 32.45 22.72 
20-4 42 Recept. with Socket | 1-1/2 _ 1-57/64 |97-3102A-20-45-ND 17.89 13.83) | 2 | 10SL-4 | 216 | PlugwithSocket | 7/8 1-1/2 |97-3108B-10SL-4S(946)-ND | 57.25 40.08 
1 20-7 8/16 Plug with Pins | 1-15/32 1-7/8 )97-3106A-20-7P-ND 28.86 23.53 3 | 10SL-4 | 2/6 | Recept. with Pins 1 1-9/32 |97-3101A-10SL-4P(946)-ND | 60.20 42.14 
20-7 8/16 Plug with Socket_| 1-15/82_1-7/8_| 97-3106A-20-78-ND 31.04 25.30} | 4 | tosi-4 | 2/16 | Recept.with Pins | 1 —_1-9/32_|97-3102A-10SL-4P(946)-ND | 26.94 16.17 
4 | 207 8/16 Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64 |97-3102A-20-7P-ND 18.36 14.12 128-3 | 216 | Plug with Pins 1 1-7/6 |97-3106A-12S-3P(946)-ND | 17.46 13.43 
20-7 8/16 Recept. with Socket | 1-1/2 _1-57/64 |97-3102A-20-7S-ND 20.70 16.28] | 1 : 
wm ot 128-3 | 2/16 | Plug with Socket 1 1-7/16 |97-3106A-12S-3S(946)-ND__| 18.72 14.40 
1 | 28 m2 Plug with Pins [115/82 1-7/8 (Sige CR Stan) 31.62 25.77 725-3. | 26 | Recept. with Pins | 1-3/32 1-15/32 |97-3102A-128-3P(046)-ND | 11.55. 8.32 
20-15 72 Plug with Socket | 1-15/32 1-7/8 |97-3106A-20-15S-ND | 40.87 33.54] | 4 sone : : 
7) 25 i Recept. with Pins) 1-1/2 —1-57/64 [97-3102A-20-15P-ND} 16.83 13.24 128-3 | 2/16 | Recept. with Socket | 1-9/2 _1-15/82 |97-3102A-128-38(946)-ND_| 11.95 8.97 
20-15 72 Recept. with Socket | 1-1/2 1-57/64 |97-3102A-20-15S-ND_| 23.94 19.52] | , | 1451 316) Plug with Pins | 1-1/8 1-15/82 )97-3106A-14S-1P(946)-ND | 19.76 15.54 
1 20-16 | 9/2412, 9/716 | Plugwith Pins | 1-15/32 1-7/8 |97-3106A-20-16P-ND 31.64 25.79 148-1 3/16 | Plugwith Socket | 1-1/8 1-15/32 |97-3106A-14S-1S(946)-ND__| 20.22 15.90 
20-16 | 9/2#12, 9/7#16 | Plug with Socket_|1-15/32_1-7/8 |97-3106A-20-16S-ND_| 27.46 22.38) | , | 148-1 3/16 | Recept. with Pins | 1-3/16  1-15/32 |97-3100A-14S-1P(946)-ND | 19.76 15.54 
4 | 20-16 | 9/2#12, 977716 | Recept. with Pins | 1-1/2 1-57/64)97-3102A-20-16P-ND | 17.51 13.54 148-1 3/16 | Recept. with Socket | 1-3/16 _ 1-15/32 |97-3100A-14S-1S(946)-ND__| 20.22 15.90 
20-16 _| 9/2#12, 9/7#46 | Recept. with Socket | 1-1/2 _1-57/64 |97-3102A-20-16S-ND_| 19.05 14.73} [5 | 148-1 3/16 | Recept.withPins | 7/8  1-15/32 [97-3101A-14S-1P(946)-ND | 24.31 18.79 
, | 20-27 14/16 Plug with Pins /1-15/32 1-7/8 /97-3106A-20-27P-ND | 26.38 21.50 148-1 3/16 | Recept. with Socket| 7/8 _1-15/32 |97-3101A-14S-1S(946)-ND__| 23.91 18.48 
20-27 14/16 Plug with Socket_|1-15/32__1-7/8_|97-3106A-20-27S-ND__| 28.30 _23.07 . 148-2 4/16 Plug with Pins | 1-1/8 — 1-15/32 ]97-3106A-14S-2P(946)-ND | 19.60 15.42 
4 | 2027 146 Recent. with Pins | 1-1/2 1-57/64 GIO eeUZiaome) 22.18 17.14 148-2 | 4/16 | Plug with Socket | 1-1/8 1-15/32 |97-3106A-14S-28(946)-ND | 21.23 16.70 
20-27 146 Recept. with Socket | 1-1/2 _1-57/64 |S7ESIO2Rs2O27SsNDMN| 24.21 19.61 145-2 | 4/16 | Recept. with Pins | 1-3/16  1-15/32 |97-3100A-14S-2P(946)-ND | 21.93 17.25 
20-29 176 Plug with Pins | 1-15/32 1-7/8 |97-3106A-20-29P-ND | 28.04 22.86] | 5 : 
1 " 148-2 | 4/16 _|Recept. with Socket| 1-3/16 _1-15/32 |97-3100A-14S-2S(946)-ND | 23.83 18.42 
20-29 17/16 Plug with Socket | 1-15/32 1-7/8 |97-3106A-20-29S-ND | 31.06 25.32 TS} ae Recesh with Pr 78 152 CHER IGIR RAEN 2281-1763 
1 | 20-29 17/6 Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64 97-3102A-20-29P-ND | 23.67 19.16 3 i J sie amiiiuills . ‘ 148-2P(946)- d ; 
20-29 17/16 Recept. with Socket | 1-1/2 1-57/64 |97-3102A-20-298-ND | 2711 21.31 148-2__| 4/16 |Recept. with Socket| 7/8 _1-15/32 |97-3101A-14S-28(946)-ND | 24.44 19.79 
T [22-14 19/16 Plug with Pins _[1-19/32 1-31/32 [97-3106A-22-14P-ND | 36.38 29.65 (Continued) 
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Amphenol® Circular Threaded Connectors — 97 Series 


Accessories For 97 Series Connectors 


Industrial with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) i 
e| 
ize-| Dimensions 
Plugs and Receptacles (Cont.) a (Inches) EE Price Each 
Shell Fig. | ment No. Description A B C_ | Part No. 1 10 
Size-Insert| No. of Dimensions ” Cable Clamps 
ai Arana Conia) ae AGE Biatey lot 6 | 10SL, 12S Cable Clamp 842.795 5/16 | 97-3057-1004(621)-ND 7.63 5.65 
: : Tpit : — | 10SL, 12S | Cable Clamp with Bushing| — — — |97-3057-1004-1(621)-ND*| 9.33 6.72 
, | 1458 | 56 Plug with Pins | 1-1/8 1-15/82 [97-B106A-14S-5P(046)-ND | 17.71 1393) —@—petas Cable Clamp “995 8507/16 |97-8057-1007(621)-ND BG 1B 
148-5 | 5/16 | Plug with Socket | 1-1/8  1-15/32 |97-3106A-14S-5S(946)-ND | 22.75 17.58 1281. 145 | cable clamp with Bucting| — — — CaereMrsmetnl gas 7 
5 | 485 | 5/16 | Recept with Pins | 1-3/6 1-18/82 ]97-8100A-14S-5P(946)-ND | 21.93 17.25] [546 vag cite CLIN 110080 6716 |97-8057-1008(621]-ND nas 531 
148-5 | 5/16 | Recept. with Socket | 1-3/16 115/32 |97-3100A-14S-5S(946)-ND | 22.75 17.58 16,168 | Cable Camp with Bushing| — — — errr «1 53 sae 
3 | uss | at |Rewtwinsost| 7a ‘isc ETE oon 200 || © Cable Camp [1216 92088 faranerAOIOGeI)ND [74 SAG 
ie 18 | Cable Clamp with Bushing| — | — — |97-3057-1010-1(621)-ND | 8.50 6.29 
,| 1456 | 6/16 Plug with Pins | 1-1/8 1-16/82 |97-3106A-14S-6P(946)-ND | 2275 1758) |= sleet TOMS oe oa SA 
148-6 | 6/16 | Plugwith Socket | 1-1/8  1-15/32 |97-3106A-14S-6S(946)-ND | 18.50 14.30 é : |e ; ; 
y | 486 | 616 | Plugwith Pins | 1-1/8 1-20/82 /97-21088-14S-6(046).ND | 24.44 19.79] |— aoa ea <a sie air aie = oa 
148-6 | 6/16 | PlugwithSocket | 1-1/8  1-28/32 |97-3108B-14S-6S(946)-ND | 25.12 20.34 , : An ; ; j 
5 | 148-6 | 6/6 | Recept. with Pins ] 1-3/16 1-18/32 [97-3100A-14S-6P(946)-ND | 22.75 17.58 | |— 24,28 | Cable Clamp with Bushing | — __— _— _|SISSO6faIQIGaNG2D Nita) 18.18 ae 
148-6 6/16 | Recept. with Socket | 1-3/16 _1-15/32 |97-3100A-14S-6S(946)-ND | 2290 17.70 Protective Caps 
3 | M486 | 66 | Recopt. wihPins [7/8 1-18/82 |97-3101A-14S-6P(946)-ND | 28.12 22.10 10 16 Plug Cap 1.000 0.844 — /97-60-16R(621):ND 9.89 7Ae 
148-6 | 6/16 |Recept. with Socket] 7/8  1-15/32 |97-3101A-14S-6S(946)-ND | 25.83 2091 | | 16 Recept. Cap 1.125 0.434 — [Biea0et (62D) ND) 6.97 5.10 
, | 16s 76 Plug with Pins | 1-1/4  1-15/32 |97-3106A-16S-1P(946)-ND | 22.75 17.58 | | 10 18 Plug Cap 1.125 0.844 = — |97-60-18P(621)-ND 11.96 9.10 
168-1 76 | Plug with Socket | 1-1/4  1-15/32 |97-3106A-16S-1(946)-ND | 25.34 19.59 | [1 18 Recept. Cap 1.313 0.434 — _|97-60-18(621)-ND 7.53 5.57 
| 16s 7/16 | Recept. with Pins | 1-9/32  1-15/32 [97-3102A-16S-1P(946)-ND | 16.31 1255 | | 10 20 Plug Cap 1.250 0.844 — }97-60-20P(621)-ND 24.30 19.67 
168-1 7/16 _| Recept. with Socket | 1-9/32 1-15/32 |97-3102A-16S-18(946)-ND | 19.17 1474] [1 20 Recept. Cap 1.434 0.434 — _|97-60-20(621)-ND 9.28 6.68 
: 168-8 5/16 Plug with Pins 1-1/4 1-15/32 |97-3106A-16S-8P(946)-ND | 22.11 17.39 10 22 Plug Cap 1.375 0.844 — |97-60-22P(621)-ND 24.99 20.23 
168-8 5/16 Plug with Socket | 1-1/4  1-15/32 |97-3106A-16S-8S(946)-ND | 22.88 17.68 1 22 Recept. Cap 1.563 0.434 — |97-60-22(621)-ND 11.57 8.68 
| 16S-8 5/16 | Recept. with Pins | 1-9/32 1-15/32 |97-3102A-16S-8P(946)-ND | 16.54 12.59 10 24 Plug Cap 1.500 0.844 — |97-60-24P(621)-ND 29.86 23.47 
168-8 | 5/16 | Recept. with Socket | 1-9/32 1-15/32 |97-3102A-16S-8S(946)-ND | 16.76 1289) | 11 24 Recept. Cap 1.688 0.434 — |97-60-24(621)-ND 15.76 11.99 
, | 184 1016 | PlugwithPins |1-11/32 1-31/32 |97-3106A-18-1P(946)-ND | 28.48 22.38 | | 10 28 Plug Cap 1.750 0.844 — |97-60-28P(621)-ND 19.34 15.21 
18-1 10/16 | Plug with Socket |1-11/32 1-31/32 |97-3106A-18-1S(946)-ND | 24.26 1978) | 11 28 Recept. Cap 1.923 0.500 — |97-60-28(621)-ND 15.27 11.62 
4 | 8 10/16 | Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 |97-3102A-18-1P(946)-ND | 21.80 1715 | | 10 32 Plug Cap 2.000 0.844 — |97-60-32P(621)-ND 43.84 35.97 
18-1 10/16 | Recept. with Socket | 1-3/8  1-63/64 |97-3102A-18-1S(946)-ND | 24.20 1870] | 11 32 Recept. Cap 2.188 0.500 — |97-60-32(621)-ND 22.51 17.40 
1 18-4 4/16 Plug with Pins | 1-11/32  1-31/32 | 97-3106A-18-4P(946)-ND 24.00 18.55 | * When clamp and bushing are ordered together for shell sizes 10SL and 12S, bushing 97-79-513-4 will be furnished. 
18-4 4/16 Plug with Socket | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-4S(946)-ND 24.74 20.03 | +Two telescoping bushings (97-79-513-12 and 97-79-513-16) are furnished with each cable clamp for shell sizes 24 and 28. 
4 | 184 416 | Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 |97-3102A-18-4P(946)-ND | 16.98 11.89 | —_——— 
18-4 4/16 | Recept. with Socket | 1-3/8 163/64 |97-3102A-18-4S(946)-ND | 17.46 13.43 p 5 
1 Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 |97-3106A-18-8P(946)-ND | 28.48 22.38 MS/Standard Cylindrical 
2] 188 | S182 | plug with Pins | 1-11/82 2-5/82 |97-31088-18-8P(946)-ND | 3468 28.27] with Solder Contacts (MIL-C-5015 Series 1 Type) 
Recept. with Socket | 1-3/8 — 1-63/64 |97-3102A-18-8S(946)-ND | 23.83 18.42 SEL 
, | 1810 | ane Plug with Pins | 1-11/32 131/32 |97-3106A-18-10P(946)-ND | 27.41 21.54 ail thd Dimensions : 
18-10 | 4/12 | PlugwithSocket |1-11/32 1-31/32 |97-3106A-18-10S(946)-ND | 29.30 23.88 _ | Atrange- | Contacts/ i (Inches) | Digi-Key Price Each 
4 | 1810 | 472 | Recept. with Pins | 1-3/8 — 1-63/64 97-8102A-18-TOP(946)-ND | 2022 15.0 Ss ces _ a — = fliers — i 
18-10 | 4/12 | Recept. with Socket | 1-3/8  1-63/64 |97-3102A-18-10S(946)-ND | 23.83 18.42 al sgaicaall ane cligaih socket | 946 2100 REEEMTSEGM ia.33 ~ 
| tt | 52 Plug with Pins | 114/82 1-91/82 |97-8106A-18-11P(946)-ND | 27.41 21.54 o | doses: |) ane Plug with Socket | 946 1.057 |MS3106R-10SL-3S-ND¢ | 1616 — 
18-11 | 5/12 | PlugwithSocket | 1-11/92 1-31/32 |97-3106A-18-118(946)-ND | 28.48 22.38 4 | tse3 | 3/16 Recept. with Pins | 1.000 297 |MS3102E-10SL-3P-ND* | 1012 5.74 
4) 11 5/12 | Recept. with Pins | 1-3/8 — 1-63/64 |97-3102A-18-11P(946)-ND | 20.22 15.90 4 | 10SL-3 3/16 Recept. with Pins | 1.000.297 |MS3102R-10SL-3P-ND¢ 8.27 4.70 
18-11 | 5/12 | Recept. with Socket | 1-3/8 163/64 |97-3102A-18-118(946)-ND | 21.80 17.15 1 | tosi-4 | 2/16 Plug with Socket | .946 937 |MS3106A-10SL-4S-ND | 14.85 = 
1 | 1819 | 10716 Plug with Pins |1-11/32 1-81/32 |97-3106A-18-19P(946)-ND | 37.44 30.52 1 | 10SL-4 | 216 Plug with Socket | .946 2.129 |MS3106E-10SL-4S-ND* | 27.10 - 
18-19 | 10/16 | Plugwith Socket | 1-11/32 1-31/32 |97-3106A-18-19S(946)-ND_ | 30.26 24.67 8 | 10SL-4 | 2n6 Plug with Socket | 46 2.120 (Mec aeecdmm| 17-95 fe 
4 | 1818 | 1076 | Recept. with Pins | 1-3/6 — 1-63/64 /97-3102A-18-19P(946)-ND | 30.04 24.49 ated a cat wih Si cane ae Mea iCCRADSL APN oe ne 
18-19 | 10/16 | Recept. with Socket | 1-3/8 — 1-63/64 |97-3102A-18-19S(946)-ND | 24.66 19.06 a 4aso qHG Plug with Pris [1123 2.501 1 MS3106--145-2P-NDF 1403 — 
4 | 204 | 412 | Plug with Pins /1-15/32 1-7/8 |97-3106A-20-4P(946)-ND 31.72 25.86 | | 4 | 445-2 | 4/16 | Plugwith Socket | 1.123 .937 |MS3106A-14S-2S-ND 21.04 19.36 
20-4 412 | Plug with Socket |1-15/32 1-7/8 _|97-3106A-20-4S(946)-ND__ | 42.69 35.03 8 | 148-2 46 Plug with Socket | 1123 2.201 |MS3106F-14S-2S-NDt 16.47 15.63 
4 | 204 4/12 | Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64 |97-3102A-20-4P(946)-ND | 16.58 10.82 4 | 148-2 46 Recept. with Pins | 1188 297 |MS3102E-14S-2P-ND* 10.17 6.41 
20-4 4/12 | Recept. with Socket| 1-1/2  1-57/64 |97-3102A-20-4S(946)-ND 24.31 18.79 4 148-2 46 Recept. with Socket | 1.188 .297_|MS3102E-14S-2S-ND* 10.68 6.41 
1 20-7 8/16 Plug with Pins | 1-15/32 1-7/8 |97-3106A-20-7P(946)-ND 31.72 25.86 4 148-2 46 Recept. with Pins / 1.188  .297 |MS3102R-14S-2P-ND$ 9.85 5.59 
4 | 20-7 8/16 | Recept. with Socket | 1-1/2 _1-57/64 |97-3102A-20-7S(946)-ND | 22.75 17.58 : ee bis See Ae ee he Bed 
1) sot | S212 | Plugwith Pins | 1-1/32 1-7/8 |97-S106A-20-16P(946)- ND) 34.82 26.58) | 5 | t4s-5 | s/t6 | Plugwith Socket | 1.123 937 |MS3106A-148-5S-ND | 1425 13.25 
4 9/7#16 | Recept. with Socket | 1-1/2 — 1-57/64 |97-3102A-20-16S(946)-ND | 24.51 18.94 4 | 4ag5 BAG Recept. with Pins | 1188 297 |MS3102E-14S-5P-ND* Gig. ea 
qe | 2O2e | Tale Plug with Pins | 1-15/82 1-7/8 | 97-3106A-20-27P(946)-ND |) 35.82 29.20 4] 148-5 5/16 Recept. with Pins | 1.188 .297 ]MS3102R-14S-5P-ND¥¢ 966 5.80 
20-27 14/16 Plug with Socket | 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-27S(946)-ND 38.48 = 31.37 1 145-6 6/16 Plug with Socket 1.123  .937 |MS3106A-14S-6S-ND. 13.31 = 
| 2027 | 1416 | Recept. with Pins | 1-1/2 1-67/64 ]97-3102A-20-27P(946)-ND | 24.31 18.79 8 | 148-6 6/16 Plug with Socket | 1123 2.201 |MS3106F-14S-6S-NDt 15.96 = 
20-27 14/16 | Recept. with Socket] 1-1/2  1-57/64 |97-3102A-20-278(946)-ND | 21.48 17.40 4 148-6 6/16 Recept. with Pins | 1.188 .297 |MS3102E-14S-6P-ND* 9.31 5.29 
, | 2029 | 17/16 ] Plugwith Pins | 1-1/2 1-7/8 ]97-3106A-20-29P(946)-ND | 38.16 31.10 4 ea - Recept wih Socket i a SE ue ot 
20-29 | 17/16 | Plug with Socket |1-15/32 1-7/8 |97-3106A-20-299(946)-ND | 42.22 34.41 a ere aie saa ii sont | 1188 207 OM tic: ear 
g | 2029 | 1746 | Recept. with Pins | 1-1/2  1-67/64 |97-3102A-20-29P(946)-ND | 26.04 21.08 alee aie Plug with Socket | 1123 2.201 |MS3106F-14S-7S-NDt igoos <i7ae 
20-29 | 17/16 |Recept. with Socket| 1-1/2  1-57/64 |97-3102A-20-298(946)-ND | 29.78 23.40 1 | 468-1 7N6 Plug with Socket | 1250 937 |MS3106A-16S-1S-ND 15.95 _ 
1 22-14 19/16 Plug with Pins / 1-19/32  1-31/32 | 97-3106A-22-14P(946)-ND | 39.94 32.56 8 168-1 7A6 Plug with Socket | 1.250 2.201 |MS3106F-16S-1S-NDt 25.038 23.27 
22-14 | 19/16 | Plug with Socket |1-19/32 1-31/32 |97-3106A-22-145(946)-ND | 44.27 36.32 4 | 165-1 7/6 Recept. with Pins | 1.281 297 |MS3102E-16S-1P-ND* 1.97 7.19 
4 | 2214 | 1916 | Recept. with Pins | 1-5/8  1-68/64 ]97-3102A-22-14P(946)-ND | 28.48 22.38 4 | 168-1 7/16 Recept. with Pins | 1.281 297 |MS3102R-16S-1P-ND¢ | 1134 6.81 
22-14 | 19/16 | Recept. with Socket | 1-5/8  1-63/64 | 97-3102A-22-14S(946)-ND | 33.02 26.92 1 | 16-10 3/12 Plug with Socket} 1.250 1.124 |MS3106A-16-10S-ND 17.23 16.50 
1 | 22-19 | 1416 | Plug with Socket |1-19/32 1-31/32 |97-3106A-22-19S(946)-ND | 39.94 32.56 8 | 16-10 32 Plug with Socket | 1.250 2.524 |MS3106I=16-10S-NDt 2479 23.39 
4 | 22-19 | 14/16 | Recept.with Pins | 1-5/8  1-63/64 |97-3102A-22-19P(946)-ND | 27.99 22.00 ; “a ae a rs we “ Erbe ua aS 
1 | 24-28 | 2416 | PlugwithPins |1-23/82 2-1/4 |97-3106A-24-28P(946)-ND | 96.45 79.14 Belh tech ioe | Recept. with Pins | 1375 453 |MS3102R-18-1P-ND$ age (aed 
4 24-28 24/16 | Recept. with Socket | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-288(946)-ND 81.48 66.41 1 18-1 10/16 Plug with Socket 1.333 1.219 |MS3106A-18-1S-ND 19.65 _ 
+ | cay | 22/4812, [Plug with Pins |1-31/2 2-1/4 |97-3106A-28-11P(946)-ND | 104.48 85.73 4 | 18-11 5/12 Recept. with Pins | 1.375 453 |MS3102E-18-11P-ND* 1230 8.61 
22/18#16| Plug with Socket | 1-31/32 2-1/4 |97-3106A-28-118(946)-ND | 123.12 100.44 4 | 20-27 | 14/16 | Recept.withPins | .453 1.500 |MS3102R-20-27P-ND¢ 9.81 = 
P Per 22/4#12, | Recept. with Pins 2 2-1/4 ]97-3102A-28-11P(946)-ND 76.24 62.14 4 22-14 19/16 Recept. with Pins 453 1.625 USSSA Ie" 14.34 13.69 
22/18#16 | Recept. with Socket | 2 2-1/4 |97-3102A-28-115(946)-ND | 95.47 78.34 j ae Te Boa ner ne soe ea ee a a ee 
1 | 28-16 | 2016 | Plugwith Socket |1-31/32 2-1/4 |97-3106A-28-16S(946)-ND | 109.04 89.48 pant ; ; ; ; 
4 | 28-16 | 20/16 aie Pins | 2 2-1/4 pet rte oats 79.88 65.11 < ih hp pein bee a er icae as eee 
1 | 28-21 | 3746 | PlugwithPins [1-31/32 2-1/4 |97-3106A-28-21P(946)-ND | 61.28 4999) > — a ; rer eee ener ; 
pi Environmental resisting + Environmental resisting with strain relief (MS part number only) 
4 | 28-21 | 37/16 |Recept.with Socket] 2 2-1/4 _|97-3102A-28-218(946)-ND_| 55.91 45.88 | + Lightweight environmental resisting 
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Amphenol* Amphe-PPM Quick Disconnect Connectors 
Industrial 


Amphe-PPM is a rapid mate, push/pull connector which provides positive mating in limited 
space and ease of use. High performance signal and power interconnection solution, is 
ideally suited to many commercial and industrial applications including, medical equipment, 
instrumentation/test and measurement, and communication equipment. 


Features: 

¢ Non-reflective nickel finish * IP67 rated * Designed to IEC 61984 * UL94V-0 inserts * Solder 
contacts * Non-magnetic 

Operating Temperature: -40°C ~ 100°C 


Shell Cable 
Size No. of Contact Diameter Diameter Digi-Key Price Each 
(mm) | Contacts (mm) (mm) Description Part No. 1 10 50 
Fig. 1 — Straight Plug 
3 1.0 3.0 ~6.5 with Pins APSCPB6E2-ND 34.33 28.01 25.30 
10 3 1.0 3.0 ~ 6.5 with Socket APSCSB6E2-ND 34.33 28.01 25.30 
5 0.8 3.0 ~ 6.5 with Socket APSCSD6E2-ND 36.54 29.81 26.93 
12 ra il 4.0 ~ 8.0 with Socket APSDSF6E2-ND 40.13 32.74 29.57 
2 2.5 7.0 ~ 12.0 with Pins APSEPB6E2-ND 43.66 36.11 33.04 
4 1.5 7.0 ~ 12.0 with Pins APSEPF6E2-ND 45.55 37.67 34.47 
16 12 1 7.0 ~ 12.0 with Pins APSEPJ6E2-ND 47.72 39.77 37.12 
2 2.5 7.0 ~ 12.0 with Socket APSESB6E2-ND 43.66 36.11 33.04 
4 15 7.0 ~ 12.0 with Socket APSESF6E2-ND 45.55 37.67 34.47 
3 2.5 10.0 ~ 14.0 with Pins APSFPA6E2-ND 52.72 43.94 41.01 
5 15 10.0 ~ 14.0 with Pins APSFPB6E2-ND 56.92 47.43 44.27 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (5 Contacts) 10.0 ~ 14.0 with Pins APSFPC6E2-ND 57.96 48.30 45.08 
5 il 10.0 ~ 14.0 with Pins APSFPD6E2-ND 60.43 51.80 47.48 
#8 3 2.5 10.0 ~ 14.0 with Socket APSFSA6E2-ND 52.70 43.92 41.00 
5 1.5 10.0 ~ 14.0 with Socket APSFSB6E2-ND 56.92 47.43 44.27 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (5 Contacts) 10.0 ~ 14.0 with Socket APSFSC6E2-ND 57.96 48.30 45.08 
5 i 10.0 ~ 14.0 with Socket APSFSD6E2-ND 60.43 51.80 47.48 
Fig. 2 — Square Flange Receptacle 
3 1.0 _ with Pins APSCPB2-ND 24.48 19.96 17.75 
5 0.8 = with Pins APSCPD2-ND 26.13 21.44 19.10 
o 3 1.0 = with Socket APSCSB2-ND 24.48 19.96 17.75 
5 0.8 _ with Socket APSCSD2-ND 26.13 21.44 19.10 
2 1.6 = with Pins APSDPA2-ND 25.36 20.67 18.39 
f 1 = with Pins APSDPF2-ND 28.14 23.09 20.57 
% 2 1.6 = with Socket APSDSA2-ND 25.36 20.67 18.39 
7 il = with Socket APSDSF2-ND 28.14 23.09 20.57 
2 2.5 = with Pins APSEPB2-ND 30.99 25.43 22.65 
4 1.5 = with Pins APSEPF2-ND 32.96 27.04 24.09 
16 2 2.5 _ with Socket APSESB2-ND 30.99 25.43 22.65 
4 1.5 = with Socket APSESF2-ND 32.94 27.03 24.07 
12 il _ with Socket APSESJ2-ND 36.01 29.38 26.53 
3 2.5 = with Pins APSFPA2-ND 33.23 27.27 24.29 
5 1.5 _ with Pins APSFPB2-ND 36.80 30.03 27.12 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (5 Contacts) — with Pins APSFPC2-ND 37.92 30.94 27.95 
5 il = with Pins APSFPD2-ND 41.24 34.11 31.21 
De 3 2.5 _ with Socket APSFSA2-ND 33.23 27.27 24.29 
5 1.5 _ with Socket APSFSB2-ND 36.80 30.03 27.12 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (5 Contacts) _ with Socket APSFSC2-ND 37.92 30.94 27.95 
5 1 = with Socket APSFSD2-ND 41.24 34.11 31.21 
Fig. 3 — Jam Nut Receptacle 
3 1.0 3.0 ~ 6.5 with Pins APSCPB7E2-ND 27.85 22.85 20.35 
5 0.8 3.0 ~ 6.5 with Pins APSCPD7E2-ND 30.13 24.72 22.02 
is 3 1.0 3.0 ~ 6.5 with Socket APSCSB7E2-ND 27.85 22.85 20.35 
5 0.8 3.0 ~6.5 with Socket APSCSD7E2-ND 30.13 24.72 22.02 
12 7 1 4.0 ~ 8.0 with Socket APSDSF7E2-ND 33.78 27.56 24.90 
2 2.5 7.0 ~ 12.0 with Pins APSEPB7E2-ND 36.54 29.81 26.93 
4 1.5 7.0 ~ 12.0 with Pins APSEPF7E2-ND 37.64 30.71 27.74 
12 aI 7.0 ~ 12.0 with Pins APSEPJ7E2-ND 39.89 32.99 30.19 
18 2 2.5 7.0 ~ 12.0 with Socket APSESB7E2-ND 36.54 29.81 26.93 
4 15 7.0 ~ 12.0 with Socket APSESF7E2-ND 37.66 30.73 27.75 
12 1 7.0 ~ 12.0 with Socket APSESJ7E2-ND 39.89 32.99 30.19 
3 2.5 10.0 ~ 14.0 with Pins APSFPA7E2-ND 40.43 32.99 29.80 
5 1.5 10.0 ~ 14.0 with Pins APSFPB7E2-ND 42.59 35.23 32.23 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (5 Contacts) 10.0 ~ 14.0 with Pins APSFPC7E2-ND 43.66 36.11 33.04 
te 5 1 10.0 ~ 14.0 with Pins APSFPD7E2-ND 45.82 37.90 34.68 
3 2.5 10.0 ~ 14.0 with Socket APSFSA7E2-ND 40.43 32.99 29.80 
5 15 10.0 ~ 14.0 with Socket APSFSB7E2-ND 42.59 35.23 32.23 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (5 Contacts) 10.0 ~ 14.0 with Socket APSFSC7E2-ND 43.66 36.11 33.04 
5 1 10.0 ~ 14.0 with Socket APSFSD7E2-ND 45.82 37.90 34.68 
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Am henol No. of |Backshell| Term- | Contact | Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
p Fig. | Pos. Color | ination Plating | Part No. 1 10 50 | Part No. 


Amphenol-Tuchel Electronics GmbH 34PE Black | Screw Gold 361-1363-ND 14.52 13.44 12.06 | C016 20D003 200 12 
6+PE Black | Solder Silver | 361-1085-ND 10.56 977 8.77 | C016 30D006 100 12 
6+PE Blue Solder Silver | 361-1368-ND 10.56 977 8.77 | C016 30D006 100 10 
6+PE Blue Solder Gold 361-1369-ND 13.18 12.40 11.24 | C016 30D006 200 10 


Connectors — IP 65/IP 67 ee 6+PE | Black | Solder | Gold _|361-1370-ND_| 13.04 12.28 11.13 |C016 30006 200 12 


eco/mate™ Circular LES 


aA G 00.0394 6+PE Black Crimp | No Contacts | 361-1086-ND 6.63 5.61 4.85 | C016 10D006 000 12 


(Replaces C1 6-1 Series) E 63093 48932 Female — Straight Cable Connectors with Internal Strain Relief 


Features: * New screw connection with clamping ring « Strain relief and seal in a single element * Ergonomically shaped 34PE Blue) Screw Silver |361-1364-ND | 10.07 9.20 7.89 | C016 200003 110 10 


handle for a better grip and safer handling * The eco/mate program is compatible and interchangeable with the C16-1 3+PE Black | Screw Silver |361-1365-ND | 10.07 9.20 7.89 | C016 200003 110 12 

Series Note: * Male cable connectors mate with female cable connectors » Receptacles do not mate with each other 3+PE Blue Screw Gold 361-1366-ND 13.50 12.71 11.52 | C016 20D003 210 10 

a3 PE SPE 2 3+PE Black Screw Gold 361-1367-ND 13.50 12.71 11.52 | C016 20D003 210 12 

General Characteristics Swew Solder + Crimp 6+PE Blue Solder Silver 361-1371-ND 11.62 10.75 9.65 | C016 30D006 110 10 

Rated Insulation Voltage 400V 250V 250V 6+PE Black Solder Silver 361-1372-ND 11.62 10.75 9.65 | C016 30D006 110 12 

Electrical: Gurent Ganying Capacity 16A/ ce 10A/ ag 13A/ =e 6+PE | Blue | Solder | Gold | 361-1373-ND | 13.74 12.93 11.72 |C016 30D006 210 10 

ontact Resistance <5m <5m <5m 

Climate: Operating Temperature 40°C ~ 100°C “AOC ~ 1250 AOC - 125°C 6+PE Black Solder Gold : 361-1374-ND 13.65 12.85 11.65 | C016 30D006 210 12 
Mechanical: _|IP-Degree of Protection IP 65/IP 67 IP 65 /IP 67 IP 65 / IP 67 Female — Right Angle Cable Connectors 

Materials: Contact Plating Silver plated Silver plated Silver plated 3+PE Blue Screw Silver 361-1375-ND 13.65 12.85 11.65 /C016 20F003 100 10 

Other: Wire Gauge 14 AWG 20 AWG 26-16 AWG 34PE | Black | Screw | Silver |361-1087-ND | 13.65 12.85 11.65 | C016 20F003 100 12 

Color Black Black Black 


3 | 6+PE Blue Solder Silver | 361-1376-ND 15.35 14.45 13.10 | C016 30F006 100 10 
6+PE Black | Solder Silver | 361-1088-ND 15.35 14.45 13.10 | C016 30F006 100 12 
6+PE Black Crimp | No Contacts | 361-1089-ND 11.26 10.42 9.35 | C016 10F006 000 12 


Male — Receptacles 


34PE Black | Screw Silver | 361-1090-ND 837 7.09 6.12 | C016 200003 100 12 
34PE Black | Screw Gold 361-1377-ND 10.96 10.14 9.10 | C016 200003 200 12 
4 | 6+PE Black | Solder Gold 361-1378-ND 13.10 12.12 10.88 | C016 30C006 200 12 
6+PE Black | Solder Silver | 361-1091-ND 918 838 7.19 |C016 30C006 100 12 
6+PE Black Crimp | No Contacts | 361-1092-ND 418 346 2.88 | C016 10C006 000 12 


Female — Receptacles 


34PE Black | Screw Silver | 361-1081-ND 830 7.59 6.50 | C016 20G003 100 12 
34PE Black | Screw Gold 361-1359-ND 12.74 11.79 10.58 | C016 20G003 200 12 
5 | 6+PE Black | Solder Silver | 361-1082-ND 10.28 939 8.05 | C016 30G006 100 12 
6+PE Black | Solder Gold 361-1360-ND 13.86 12.83 11.51 | C016 30G006 200 12 
6+PE Black Crimp | No Contacts | 361-1083-ND 4.03 3.34 2.78 |C016 10G006 000 12 


Protective Caps 
For Male Receptacles 361-1093-NDt | 6.58 5.57 4.81 [C016 00U000 000 12 
|For Male Cable Connectors 361-1094-NDt | 7.25 6.14 5.31 |C01600U000 010 12 
For Female Receptacles 361-1148-ND | 9.07 7.68 6.64 [C016 00V000 000 12 
For Female Cable Connectors 361-1147-ND 7.05 5.84 4.86 | C016 OOVO00 010 12 
+ Black 
Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Color Part No. 1 10 50 Part No. 
Colored Backshells 
Red 361-1379-ND 10.49 9.58 8.21 [C016 20H003 800 11 
White 361-1380-ND 10.49 9.58 8.21 |CO16 20H003 800 13 
Yellow | 361-1381-ND 10.49 9.58 8.21 |C016 20H003 800 14 
Dimension A Orange | 361-1382-ND 10.49 9.58 8.21 |C016 20H003 800 15 
Inch (mm) Brown 361-1383-ND 10.49 9.58 8.21 |C016 20H003 800 16 
Male (shown) | ae Green |361-1384-ND 10.49 958 8.21 [C016 20003 800 17 
—— Violet 361-1385-ND 10.49 9.58 8.21 |C016 20H003 800 18 
_ | No. of [Backshell| Term- | Contact | Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Fig. | Pos. Color | ination Plating _| Part No. 1 10 50 | Part No. Description Part No. 4 10 50 ‘| Part No. 
Male — Straight Cable Connectors Contacts 
3+PE | Black | Screw | Silver ]361-1078-ND | 9.55 872 7.47 |CO1620H003 10012 | pin, Silver Plated, 26 - 20AWG 3611095-ND 459 46 -yNOT oie 00114 
3ePE | Blue | Screw | Silver |361-1941-ND | 9.73 8.89 7.62 [C016 20H003 10010 | | bin Siiver Plated, 20 - 16AWG ORLINERAD gh eq cag: NOt 0008 
SPE | Black | Screw | Gold |361-1343-ND | 12.62 11.68 10.48 {C016 20H003 20012 | | 5 vet siver plated, 26 - 20AWWG aaa dae, “sen gael lNnunsigin ond 
aePE | Blue | Serew | Gold eee (262 11.68 1048 | C016 20H003 20010 | | « ckat, Silver Plated, 20 16AWG 361-1098-ND 402 79 ~—«67: | VN02.016 0002 1 
1 | 6+PE | Black | Solder | Silver |361-1079-ND | 10.44 9.54 8.18 | C016 30H006 100 12 
6+PE | Blue | Solder | Silver [361-1348-ND | 1056 9.64 8.27 [C016 30H006 100 10 Tools 
6ePE | Black | Solder | Gold |361-1360-ND | 14.20 13.14 11.79 |co1630HO006 200 12 |_| rimp Tool for Co16 Saeko aera eee 
6+PE | Blue | Solder) Gold |361-1349-ND | 14.20 13.14 11.79 |co1630H006 20010 | | “imp Tool, Long Handle BabA nee res0000 
6+PE | Black | Crimp |NoContacts|361-1080-ND | 6.70 5.55 4.62 |co16 10H006 00012 | | Crimp Tool, Short Handle 361-1100-ND 144.54/1 TA 0500 
Male — Straight Cable Connectors with Internal Strain Reliefs Die Set, 20 - 16AWG 361-1101-ND 178.111 TA 0000 163 
3+PE | Black | Screw Silver |361-1345-ND | 10.30 9.41 8.07 |CO16 20H003 110 12 Die Set, 26 - 20AWG 361-1102-ND 175.59/1 TA 0000 202 
34PE | Blue | Screw | Silver |361-1344-ND | 1033 9.43 8.09 [C01620H003 11010 | | Locator for VNO2 016 0003 1 361-1103-ND 31.28/1 TA 0001 146 0001 
34PE | Black | Screw | Gold | 361-1347-ND | 13.44 12.44 11.16 [C016 20H003 21012 | |Locator for VNO2 016 0002 1 361-1104-ND 30.65/1 TA 0002 146 0001 
, | 3#PE | Blue | Screw | Gold /361-1346-ND / 13.44 12.44 11.16 |CO1620H003 21010 | | Locator for VNOt 016 0004/0011 1 361-1105-ND 30.69/1 TA 0002 016 0001 
6+PE | Black | Solder | Silver [361-1352-ND | 10.04 9.29 8.34 |C016 30H006 110 12 
G+PE | Blue | Solder | Silver |361-135t-ND | 10.04 9.29 834 [coie30H00611010 | Cable | 10° | 
6+PE | Black | Solder | Gold |361-1354-ND | 12.75 12.00 10.88 |co1630H00s 21012 | Assemblies = —_ 
6+PE Blue Solder Gold 361-1353-ND 12.75 12.00 10.88 | C016 30H006 210 10 Features: ¢ Sunlight resistant * IP 65/IP 67 sealed * PVC = |_| 
Male — Right Angle Cable Connectors insulated *'Black PVC jacket = 
3+PE | Blue | Screw | Silver |361-1355-ND | 1282 12.07 10.94 C016 20K003 100 10 Digi Key PrcoiEach Amnnenoinichel 
3+PE | Black | Screw | Silver [361-1356-ND | 1282 12.07 10.94 |CO16 20K003 10012 | |Description Part No. 1 10 50 [Part No. 
| 64PE Blue Solder Silver | 361-1357-ND 13.48 12.69 11.50 | C016 30K006 100 10 Male 6+PE, 14AWG, Single Ended 361-1209-ND 38.19 36.83 34.79 |CA016 700001 
6+PE | Black | Solder | Silver |361-1358-ND | 13.48 12.69 11.50 |CO16 30K006 100 12 
Fonuia=Snaight Cable Cohnaolare Female 6+PE, 14AWG, Single Ended | 361-1210-ND 38.36 36.99 34.94 |CA016 71.0001 
3+PE Blue) Screw Silver | 361-1361-ND 883 8.07 — 6.92 | C016 200003 100 10 Male 3+PE, 14AWG, Single Ended 361-1211-ND 40.21 38.78 36.62 |CA016 700002 
2 | 3sPE | Black | Screw | Silver [361-1084-ND | 883 8.07 6.92 |CO16 200003 100 12 
ape | Blue | Screw | Gold |a6t-1362-No | 1452 1244 12.06 |co16 20003-20010 | [Female 3#PE, 14AWG, Single Ended | 361-1212-ND 40.46 39.02 36.85 _|CA016 71 0002 


More Product Available Online: www.digikey.com 
408 usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Am p h e n e) I° C091 A and C091 D — IP 67 No. of Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
a Fig. Positions Part No. il 10 50 Part No. 
Amphenol-Tuchel Electronics GmbH Ci reu | ar Con n ectors oA 6 DIN 361-1243-ND@+ 853 7.80 6.68 |T 3403018 
E 63093 6 DIN 361-1066-ND 7.15 6.05 5.23 |T 3403 000 
‘ 7 DIN 361-1245-ND® 10.86 9.92 8.50 |T 3487 000 
Features: ¢ Internal metal strain relief with half shell construction and snap-in latching * Complete EMI 7 361-1067-ND 715 6.05 5.23 |T 3478 000 
shielding in fully mated and locked position * Solder termination Ree: ; 7 361-1244-ND@$ 9.20 8.40 7.20 |T 3478 018 
Specifications: * Metal threaded coupling is nickel plated * Contact plating is silver »* C091 A: Plastic - : - 
Backshell * C091 D: Metal Backshell - IP 67 5 8 DIN 361-1246-ND@$ 1425 13.41 ~—12.16 |T 3507018 
8 DIN 361-1068-ND 9.75 8.91 7.64 |T 3507 000 
12 361-1247-ND@$ 15.54 1463 13.26 |T 3638 004 
12 361-1069-ND 13.69 12.88 11.68 |T 3638 000 
14 361-1248-ND@$ 16.93 15.94 14.45 |T 3653 004 
14 361-1070-ND 15.61 14.69 13.32 _|T 3653 000 
Female Receptacles, Front Panel Mount (With Hex Nut) — RoHS Compliant 
2 361-1249-ND 9.09 8.30 7.11 |T 3203 009 
3 DIN 361-1250-ND 6.92 5.86 5.06 |T 3263 009 
41EC 361-1251-ND 6.68 5.66 4.89 |T 3303 009 
5 361-1252-ND 6.89 5.83 5.04 |T 3363 009 
5S DIN 361-1253-ND 8.40 7.67 6.57 _|T 3359 009 
5 6 DIN 361-1254-ND 7.64 6.47 5.59 |T 3403 009 
7 DIN 361-1256-ND 11.32 10.34 8.86 |T 3487 009 
7 361-1255-ND 7.64 6.47 5.59 |T 3478 009 
8 DIN 361-1257-ND 10.65 9.73 8.34 |T 3507 009 
12 361-1258-ND 14.23 13.40 12.14 |T 3638 009 
14 361-1259-ND 15.93 15.00 13.59 |T 3653 009 
No. of Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel Female Receptacles, Rear Panel Mount — RoHS Compliant 
Positions Part No. 1 10 50_| Part No. 3 DIN 361-1260-ND 6.73 5.70 4.93 ]T 3263 100 
C091 A Series 3 DIN 361-1386-ND§ 7.90 6.69 5.78 |T 3263 400 
Male Cable Mount, Solder Type 41EC 361-1261-ND 8.19 6.93 5.99 |T 3303 100 
2 361-1213-ND® 10.03 9.16 7.85 |T 3200 001 41EC 361-1270-ND§ 8.45 TAS. 6.18 |T 3303 400 
2 361-1214-ND@$ 10.40 9.50 8.14 |T 3200 018 5 361-1262-ND 8.33 7.61 6.52 |T 3363 100 
3 DIN 361-1215-ND@$ 10.02 9.27 8.32 |T 3260 018 5 361-1271-ND§ 8.19 7.48 6.41 |T 3363 400 
3 DIN 361-1044-ND 10.35 9.45 8.10 |T 3260 001 5S DIN 361-1263-ND 8.07 7.38 6.32 |T 3359 100 
4l1EC 361-1216-ND@$ 10.63 9.71 8.32 _|T 3300 018 6 6 DIN 361-1264-ND 9.36 8.55 7.33 |T 3403 100 
41EC 361-1045-ND 10.88 9.94 8.52 |T 3300 001 6 DIN 361-1272-ND§ 8.97 8.19 7.02 |T 3403 400 
5 361-1217-ND@$ 11.13 10.17 8.72 |T 3360 018 7 361-1265-ND 10.24 9.35 8.01 |T 3478 100 
5 361-1046-ND® 10.65 9.73 8.34 |T 3360 001 7 361-1273-ND§ 9.75 8.91 7.64 |T 3478 400 
5S DIN 361-1047-ND® 11.24 10.40 9.33 |T 3360 010 7 DIN 361-1266-ND 10.04 9.29 8.34 |T 3487 100 
1 6 DIN 361-1218-ND@$ 12.40 11.47 10.30 |T 3400 018 8 DIN 361-1267-ND 10.47 9.56 8.19 |T 3507 100 
6 DIN 361-1048-ND 10.04 9.29 8.34 |T 3400 001 8 DIN 361-1274-ND§ 10.28 9.39 8.05 |T 3507 400 
7 DIN 361-1220-ND® 10.28 9.51 8.54 |T 3484 001 12 361-1268-ND 13.77. 12.96 11.75 |T 3638 100 
7 361-1219-ND@$ 11.84 10.96 9.83 |T 3475 018 14 361-1269-ND 13.52 12.72 11.53 |T 3653 100 
7 361-1049-ND@ 10.62 9.83 8.82 |T 3475 001 
8 DIN 361-1221-ND@$ 10.34 9.57 8.59 |T 3504 018 Male Cable Mount — RoHS Compliant 
8 DIN 361-1050-ND 11.25 10.27 8.81 |T 3504 001 3 DIN 361-1124-ND 16.79 16.23 15.11 /C091 31H003 1002 
12 361-1222-ND@$ 17.48 16.90 15.73 |T 3635 000 41EC 361-1286-ND 16.92 16.36 15.23 /C091 31H004 1002 
12 361-1051-ND 17.73, 17.14 15.96 |T 3635 001 5S DIN 361-1287-ND 18.00 17.40 16.20 /C091 31H105 1002 
14 361-1223-ND@$ 18.65 18.03 16.79 |T 3650000 5 DIN 361-1125-ND 15.77 15.24 14.19 /C091 31H005 1002 
14 361-1052-ND 18.74 18.12 16.87 |T 3650001 1 6 DIN 361-1126-ND 17.34 16.77. 15.61 [C091 31H006 100 2 
Male Right Angle Cable Mount — RoHS Compliant 7 361-1288-ND 17.48 16.90 15.73 /C091 31H007 1002 
2 361-1224-ND 16.63 15.65 14.19 /T 3200005 7 DIN 361-1289-ND 17.57 16.98 15.81 /C091 31H107 1002 
3 DIN 361-1225-ND 15.91 14.98 13.58 |T 3260 005 8 DIN 361-1127-ND 17.81 17.22 16.03 |C091 31H008 100 2 
41EC 361-1226-ND 16.05 15.11 13.69 | T 3300 005 12 361-1290-ND$ 21.35 20.64 19.22 |C091 31H012 2002 
5 361-1227-ND 16.20 15.25 13.82 |T 3360 005 14 361-1291-ND$ 22.07 21.33 19.86 _|C091 31H014 2002 
5S DIN 361-1228-ND 16.02 15.49 14.42 |T 3356 005 Male Right Angle Cable Mount — RoHS Compliant 
2 6 DIN 361-1229-ND 16.47 15.51 14.06 |T 3400 005 3 DIN 361-1320-ND 19.19 1855 17.27 |C091 31K003 1002 
7 361-1230-ND 16.61 15.64 14.17 |T 3475005 4 DIN 361-1321-ND 19.52 1887 17.57 |C091 31K004 1002 
7 DIN 361-1231-ND 16.71 15.73 14.26 |T 3484 005 5S DIN 361-1322-ND 19.64 18.99 17.68 |C091 31K105 1002 
8 DIN 361-1232-ND 16.93 15.94 14.45 |T 3504 005 5 361-1323-ND 19.43 18.78 17.49 |C091 31K005 1002 
12 361-1233-ND 24.24 23.44 21.82 |T 3635005 2 6 DIN 361-1324-ND 19.85 19.19 17.87 |C091 31K006 100 2 
14 361-1234-ND 25.37 24.52 22.83 | T 3650 005 7 DIN 361-1325-ND 20.04 19.38 18.04 |C091 31K107 1002 
Female Cable Mount, Solder Type i 361-1326-ND 19.97 19.30 17.97 |C091 31K007 1002 
z 361-1235-ND@ 10.70 9.90 8.89 |T 3201 001 8 DIN 361-1327-ND 20.24 19.57 18.22 |C091 31K008 100 2 
3 DIN 361-1053-ND 10.94 10.12 9.09 |T 3261 001 12 361-1328-ND 22.41 21.67 = 20.17 |C091 31K012 100 2 
41EC 361-1054-ND@ 11.45 10.46 8.97 |T 3301 001 14 361-1329-ND 22.07 21.33 19.86 _|C091 31K014 1002 
5 361-1055-ND 10.74 9.94 8.92 |T 3361 001 Female Cable Mount — RoHS Compliant 
5S DIN 361-1056-ND® 12.20. 11.29 = 10.13 [T 3361010 3 DIN 361-1128-ND 17.67 17.09 15.91 /C091 31D003 100 2 
3 6 DIN 361-1057-ND 11.02 10.20 9.15 |T 3401 001 41EC 361-1292-ND 17.60 17.01 15.84 |C091 31D004 1002 
7 DIN 361-1236-ND® 14.50 13.42 12.04 |T 3485001 5S DIN 361-1293-ND 17.73 17.14 15.96 |C091 31D105 1002 
rd 361-1058-ND 12.22 11.31 10.15 |T 3476 001 5 DIN 361-1129-ND 17.72 17.13 15.95 |C091 31D005 100 2 
8 DIN 361-1059-ND 12.92 11.96 10.73 |T 3505001 3 6 DIN 361-1130-ND 17.88 17.29 16.10 [C091 31D006 100 2 
12 361-1060-ND 15.72 15.20 14.15 |T 3636 001 7 DIN 361-1295-ND 19.55 18.90 17.60 /C091 31D107 1002 
14 361-1061-ND 16.95 16.39 15.26 |T 3651 001 ts 361-1294-ND 17.88 17.29 16.10 /C091 31D007 1002 
Male Receptacles, Front Panel Mount (With Ring Nut) 8 DIN 361-1131-ND 18.45 17.84 16.61 |C091 31D008 100 2 
3 DIN 361-1071-ND 6.41 5.31 4.42 |T 3262 000 12 361-1296-ND$ 21.48 20.77 19.34 |C091 31D012 2002 
41EC 361-1072-ND 6.64 5.50 4.58 |T 3302 000 14 361-1297-ND$ 26.93 26.03 24.24 |C091 31D014 2002 
5 361-1283-ND@§ 7.33 6.21 5.36 |T 3362 400 Male Receptacles, Front Panel Mount — RoHS Compliant 
5 361-1073-ND 6.99 5.79 4.82 |T 3362 000 3 DIN 361-1136-ND 8.87 7.51 6.48 |C091 31W003 100 2 
? 6 DIN 361-1075-ND 7.54 6.38 5.51 |T 3402 000 41EC 361-1314-ND 9.05 7.66 6.62 |C091 31W004 100 2 
7 361-1284-ND@§ 10.33 9.43 8.09 |T 3477 400 5S DIN 361-1315-ND 10.86 9.92 8.50 |C091 31W105 100 2 
7 361-1076-ND 7.02 5.94 5.13 |T 3477 000 5 DIN 361-1137-ND 8.19 7.48 6.41 |C091 31W005 100 2 
8 DIN 361-1077-ND 7.96 6.74 5.82 |T 3506-000 4 6 DIN 361-1138-ND 8.49 7.75 6.65 |C091 31W006 100 2 
Male Receptacles, Front Panel Mount (With Hex Nut) — RoHS Compliant 7 DIN 361-1317-ND 8.97 8.19 7.02 |CO91 31W107 100 2 
3 DIN 361-1275-ND 6.84 5.67 4.72 |T 3262 009 i 361-1316-ND 8.63 7.88 6.75 |C091 31W007 100 2 
41EC 361-1276-ND 6.92 5.86 5.06 |T 3302 009 8 DIN 361-1139-ND 9.29 8.49 7.28 |CO91 31W008 100 2 
5 361-1277-ND 6.79 5.75 4.96 |T 3362 009 12 361-1318-ND$ 14.88 14.00 12.69 /C091 31W012 200 2 
6 DIN 361-1278-ND 6.76 5.72 4.94 |T 3402 009 14 361-1319-ND$ 15.83 14.90 13.50 [C091 31W014 200 2 
4 7 361-1279-ND 7.70 6.52 5.63 |T 3477 009 Female Receptacles, Front Panel Mount — RoHS Compliant 
8 DIN 361-1280-ND 7.96 6.74 5.82 |T 3506 009 3 DIN 361-1132-ND 9.41 8.59 7.37 |C091 31N003 100 2 
12 361-1281-ND 14.99 1412 12.79 |T 3637009 41EC 361-1298-ND 9.34 8.53 7.31 |C091 31N004 100 2 
14 361-1282-ND 16.93 15.94 14.45 |T 3652 009 5SDIN 361-1299-ND 11.02 10.06 8.63 |C091 31N105 100 2 
Female Receptacles, Front Panel Mount (With Ring Nut) 5 DIN 361-1133-ND 9.48 8.66 7.42 |C091 31NO005 100 2 
2 361-1237-ND@ 8.37 7.65 6.56 |T 3203 000 5 6 DIN 361-1134-ND 9.50 8.68 7.44 |C091 31N006 100 2 
2 361-1238-ND@$ 9.52 8.70 7.46 |T 3203 018 7 DIN 361-1301-ND 10.54 9.75 8.75 |C091 31N107 100 2 
3DIN 361-1239-ND@+ 7.49 6.34 5.48 |T 3263018 tr 361-1300-ND 9.84 8.99 7.71 |C091 31NO007 100 2 
3 DIN 361-1062-ND@ 6.58 5.57 4.81 |T 3263 000 8 DIN 361-1135-ND 11.78 10.90 9.78 |CO91 31N008 100 2 
41EC 361-1240-ND@+ 8.35 7.07 6.10 |T 3303 018 12 361-1302-ND¢ 14.59 13.73 12.45 |C091 31N012 200 2 
5 41EC 361-1063-ND 6.66 5.64 4.87 |T 3303 000 14 361-1303-ND$ 15.69 14.77 13.39 [C091 31N014 200 2 
5 361-1241-ND@+ 9.00 7.62 6.58 |T 3363 018 Female Receptacles, Rear Panel Mount — RoHS Compliant 
5 361-1064-ND@ 7.16 5.93 4.94 |T 3363 000 6 3 DIN 361-1304-ND 9.22 8.43 7.22 |C091 31G003 100 2 
5SDIN 361-1242-ND@ 10.26 9.37 8.03 |T 3359018 4lEC 361-1305-ND 9.13 8.34 7.15 |C091 31G004 100 2 
5S DIN 361-1065-ND 8.12 7.42 6.36 | T 3363 010 RoHS Compliant $Gold Plated —_§ Straight dip solder type (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 409 


Am phenol C091 A and C091 D — IP 67 No. of | Dimensions — Inch (mm) | Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
. Fig. | Pos. A B Part No. 1 10 50 | Part No. 
Amphenol-Tuchel Electronics GmbH 
Circular Connectors (con, 4 | 0.82 (20.80) | 0.68 (17.32) /361-1109-ND | 5.63 4.66 3.88 [044 104 10004 02 
Nolof Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 1 5 | 0.82 (20.80) | 0.68 (17.32) |361-1110-ND | 4.67 3.87 3.22 |044 104 10005 02 
Fig. Positions Part No. 1 10 50__| Part No. 6 | 0.93 (23.70) | 0.80 (20.22) |361-1111-ND | 6.61 5.48 4.56 |044 104 10006 02 
5S DIN 361-1307-ND 11.09 10.13 8.68 [C091 31G105 1002 Plug 
5 361-1306-ND 9.04 826 7.08 |C091 31G005 100 2 
6 DIN 361-1308-ND 922 843 7.22 |C091 31G006 100 2 1 | 0.50 (12.62) - 361-1112-ND | 5.63 4.66 3.88 |044 103 10001 
: 7 DIN 361-1310-ND 10.60 9.81 8.80 |C091 31G107 1002 2 | 0.61 (15.42) - 361-1113-ND | 3.80 3.15 2.62 |044 103 10002 
7 361-1309-ND 9.75 8.91 _7.64_| C091 31G007 100 2 > 3 | 0.71 (17.98) - 361-1114-ND | 4.47 3.70 3.08 |044 103 10003 
8 DIN 361-1311-ND 11.16 10.33 9.27 [C091 31G008 100 2 
{3 361-1312-ND$ fdaa dior’. asaa: |costaiGo1sBons 4 | 0.82 (20.80) - 361-1115-ND | 5.97 4.95 4.12 |044 103 10004 
14 361-1313-ND¢ 16.55 16.00 14.90 |Cco91 31G014 2002 5 | 0.82 (20.80) - 361-1116-ND | 2.76 2.30 1.92 |044 103 10005 
Male Receptacles, Rear Panel Mount — RoHS Compliant 6 0.93 (23.70) _— 361-1117-ND 6.18 5.12 4.26 |044 103 10006 
3 DIN 361-1140-ND 867 7.92 679 [C091 31C003 1002 
7 5 DIN 361-1141-ND 9.59 876 7.51 |CO9131C005 100 2 Contacts 
6 DIN 361-1142-ND 9.29 849 7.28 |CO91 31C006 100 2 
8 DIN 361-1143-ND 9.98 912 7.82 |CO9131C008 100 2 Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Female Right Angle Cable Mount — RoHS Compliant Description Part No. il 10 50 Part No. 
SIN Soi PRA) 21.23 20.52 19.11 | C091 31F003 100 2 Pin, 14-18AWG, Tin 361-1118-ND 1.47 92 78 | 44-100-1414P-100(101) 
4DIN 361-1331-ND 21.17 20.46 19.05 |C091 31F004 100 2 ' 
5SDIN 361-1332-ND 2232 2158 20.09 |C091 31F105 1002 Socket, 14-18AWG, Tin |361-1119-ND 1.90 1.58 1.32 |044 102 1414S 100 (101) 
5 361-1333-ND 21.03 20.33 18.93 |C091 31F005 100 2 
6 DIN 361-1334-ND 21.41 20.70 19.27 | C091 31F006 100 2 Tools 
7 DIN 361-1335-ND 24.03 23.23 21.63 |C091 31F107 1002 = _ 
7 361-1336-ND 21.41 20.70 19.27 |C091 31F007 1002 ee Dig Key pace Ampnencrrucne! 
8DIN 361-1337-ND 24.08 23.28 21.67 |C091 31F008 100 2 Sseupuen SENS) ae anes 
12 361-1338-ND 26.99 26.09 24.29 |1C091 31F012 1002 Crimp for 14-18AWG, pin/socket —]361-1120-ND 444.74 357-588 
14 361-1339-ND 27.93 27.00 25.14 |C091 31F014 1002 Insertion Tool for pin/socket 361-1121-ND 107.67 356-258 
Tools Removal Tool for pin 361-1122-ND 96.92 356-259 
Spanner Wrench Cable Side | 361-1144-ND 16.94/1 FH 0300 091 Removal Tool for socket 361-1123-ND 121.62 356-260 
Spanner Wrench Receptacles _|361-1145-ND 11.34/1 N 45 091 0001 
@ RoHS Compliant + Gold Plated § Straight dip solder type 


Switcherafi* 
EN3® Mini Weathertight Connectors 


Features: 

«No grommets, cable clamp assembly features living hinges, which snap easily onto and hold the cable * Housing rated 
UL 94V-0 against flammability * Panel connector shell features a positioning keyway to prevent misalignments *2 ~ 
8 pins «Exceeds Coast Guard specifications for water tightness (CFR 46 Part 110.20) * Optional cap covers the panel 


Cable Assemblies 


Features: 

* Foil shielded 

© Tin copper drain wire 

* Chrome PVC jacket 

* Insulation semi-rigid PVC 
* Sunlight resistant 


No. of Digi-Key Price Each ‘Amphenol-Tuchel housing assembly when not in use * Contact terminal: Solder cup contacts * Choose cord plug, in-line or panel mount 
Positions Part No. 1 10 50 Part No. Applications: 
IP 40 Rated Cable Assemblies «Process control * Communications «Marine electronics * Transportation * Medical instrumentation * General 
2 Male 361-1185-ND 15.88 14.95 13.55 |CA 091 70 0001 industrial electronics » Geothermal instrumentation * Harsh environments 
3 Male 361-1186-ND 16.70 16.14 15.03 CA 091 70 0002 Specifications: 
: ee Sees ioe oe ba oe oat m oood Mechanical: » Shock: Mil-Std 202 Method 2138 condition K Vibration: Mil-Std 202 Method 201 = Life: 600 insertion/ 
6 Male 361-1189-ND 19.05 18.42 1715 CA 091 70 0005 withdrawal cycles (minimum) Electrical: * Voltage Rating (sea level): Tested at 600 VRMS Insulation Resistance: 
7 Male 361-1190-ND 23.40 22.62 21.06 |CA091 700006 100MQ (minimum) at 77°F (25°C) * Contact Resistance: 5mQ (maximum) » Current Rating: 7.5 Amps (#20 contact) 
8 Male 361-1191-ND 23.12 22.35 20.81 CA 091 70 0007 Environmental: * Temperature Limits: -40°C ~ 65°C (non-operating) * Moisture Resistance: Mil-Std 202 Method 106F 
2 Female 361-1192-ND 15.71 14.79 13.40 |CA09171 0001 « Insulation Resistance: Mil-Std 202 Method 302 condition B * Thermal Shock: Mil-Std 202 Method 107G « Salt Spray: 
3 Female 361-1193-ND 16.55 16.00 14.90 CA 091 71 0002 Mil-Std 202 Method 101D condition B 
4 Female 361-1194-ND 16.40 15.85 14.76 CA 091 71 0003 
5 Female 361-1195-ND 18.62 18.00 16.76 CA 091 71 0004 
6 Female 361-1196-ND 20.48 19.80 18.43 CA 091 71 0005 
7 Female 361-1197-ND 23.30 22.52 20.97 CA 091 71 0006 
8 Female 361-1198-ND 23.61 22.83 21.25 CA 091 71 0007 
IP 67 Rated Cable Assemblies 
3 Male 361-1199-ND 22.55 21.80 20.30 CA 091 70 0008 
4 Male 361-1200-ND 22.80 22.04 20.52 CA 091 70 0009 
5 Male 361-1201-ND 25.20 24.36 22.68 CA 091 70 0010 
6 Male 361-1202-ND 25.28 24.44 22.75 CA 091 70 0011 
8 Male 361-1203-ND 29.85 28.86 26.87 _|CA 091 70 0012 aia [ 5/8"-27 Thread 
3 Female 361-1204-ND 23.51 22.73 21.16 [CA 09171 0008 015.49 ; . Hex:Nut 
4 Female 361-1205-ND 23.55 22.77 21.20 CA 091 71 0009 1 “7 1/32" to 3/16" 
5 Female 361-1206-ND 26.37 25.50 23.74 |CA091 710010 Recommended 754| Panel 
6 Female | 361-1207-ND 26.70 25.81 24.03 |CA091 71 0011 Panel Cutout jason nese 
8 Female 361-1208-ND 31.31 30.27 28.18 CA 091 71 0012 : 
44 Series Circular Connectors — IP 65/67 me See eg Ieee 
Cc es cu a 0) ec O Ss Fig. | Positions | Description | Part No. 1 10 25 Part No. 
Features: * Long time resistance against environmental impacts * 3 liquid-proof seals Plugs 
* Quick and easy assembly »* Quick and easy mating * Protection class IP 65/67 * High 3 Female SC1156-ND 6.68 5.01 4.60 |EN3C3F 
reliability * Discrete wire interconnection * Crimp termination * 1, 2, 3, 4, 5, and 6 
contact configurations available * Mated Dimension: 56.33mm 3 Female |SC251-ND@ NEW! 4.80 3.61 3.31 | ENSC3FX 
3 Male SC252-ND@ NEW! 4.79 3.60 3.30 | EN3C3MX 
Insert Configurations 4 Female /SC1158-ND 7.86 5.90 5.42 |EN3C4F 
4 Female |SC253-ND@ NEW! 7.86 5.90 5.42 | EN3C4FX 
4 Male SC254-ND® NEW! 5.49 4.12 3.78 | EN3C4MX 
eB inenes | 1.289 inches 5 Female |SC1160-ND 9.14 686 6.29 |ENSC5F 
| 1 5 Female |SC255-ND@ NEW! 9.14 6.86 6.29 | EN3C5FX 
5 Male $C1161-ND 6.27 4.71 4.32 |EN3C5M 
5 Male SC256-ND@ NEW! 6.27 4.71 4.32 | EN3C5MX 
6 Female |SC257-ND@ NEW! 10.48 7.86 7.21 | EN3C6FX 
6 Male $C1163-ND 6.96 5.22 4.79 |EN3C6M 
6 Male SC258-ND@ NEW! 6.96 5.22 4.79 | EN3C6MX 
8 Female |SC1164-ND 13.15 9.87 9.05 |EN3C8F 
No. of [Dimensions = Inch (mm) [Digi-Key Pres Each Rmohenoenucnel 8 Female |SC259-ND@ NEW! 13.15 9.87 9.05 |EN3C8FX 
Fig. | Pos. A B Part No. al 10 50 | Part No. In-Line Receptacles 
Receptacle 3 Female $C1175-ND 6.46 4.85 4.44 |EN3L3F 
0.50 (12.62) | 0.44 (11.18) |361-1106-ND 5.37 4.44 3.70 |044 104 10001 02 2 3 Female |SC269-ND@ NEW! 6.46 4.85 4.44 | EN3L3FX 
1 2 | 0.61 (15.42) | 0.47 (11.94) |361-1107-ND | 4.58 380 3.16 [044 104 10002 02 3 Male |SC1176-ND 471 3.54 3.24 |EN3L3M 
3 0.71 (17.98) | 0.57 (14.48) | 361-1108-ND 5.39 4.47 3.72 |044 104 10003 02 @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Swiitcheraft*® 


EN3® Mini Weathertight Connectors (cont) 


A Switchcraft Company 
Field Installable Connectors 


Fig. 1 


(Mates with Fig. 4 and 6) 


Fig. 4 
(Mates with Fig. 1) 


Fig. 2 


Fig. 5 


(Mates with Fig. 2) 


(Mates with Fig. 3 and 5) 


Fig. 6 


Fig. 3 


(Mates with Fig. 2) 


(Mates with Fig. 1) 


Conxall was an innovator in the design of all plastic cylindrical connectors. The all plastic connector provides 
for substantial savings in cost without sacrificing performance and quality. 

The all plastic connector is corrosion resistant, non-conductive and withstands substantial abuse, hostile 
environments, and heavy impacts that would otherwise cause metal connectors to corrode, deform or 
become electrically conductive and thus become unusable or unsafe. 

Specifications: * Voltage: 600V * Temperature Rating: -55°C ~ 125°C (-67°F ~ 257°F) * Contacts: 
Brass, gold over nickel * Watertight: NEMA 6P, 13: IEC IP67 * UL Recognized: File #E138878 - 250V 


No. of Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig. | Positions | Description | Part No. 1 10 25 Part No. 
3 Male $C270-ND@ NEW! 4.71 3.54 3.24 | EN3L3MX 
4 Female $C1177-ND 7.73 5.80 5.32 | EN3L4F 
4 Female $C271-ND@ NEW! 7.73 5.80 5.32 | EN3SL4FX 
4 Male SC272-ND@ NEW! 5.33 4.00 3.67 | EN3L4MX 
5 Female |SC1179-ND 8.93 6.70 6.15 |EN3L5F 
5 Female |SC273-ND@ NEW! 8.93 6.70 6.15 |EN3L5FX 
2 5 Male $C1180-ND 6.14 4.61 4.22 |EN3L5M 
5 Male SC274-ND@ NEW! 6.14 4.61 4.22 | EN3L5MX 
6 Female |SC1181-ND 10.16 7.62 6.99 | EN3L6F 
6 Female SC275-ND@ NEW! 10.16 7.62 6.99 | EN3L6FX 
6 Male SC276-ND@ NEW! 6.80 5.10 4.68 |EN3L6MX 
8 Male $C1183-ND 8.36 6.27 5.75 |EN3L8M 
8 Male SC277-ND@ NEW! 8.36 6.27 5.75 | EN3L8MX 
Panel-Mount Receptacles 
3 Female |SC1165-ND 5.94 4.46 4.08 |EN3P3F 
3 Female |SC260-ND@ NEW! 5.94 4.46 4.08 |EN3P3FX 
3 Male $C1166-ND 4.26 3.20 2.94 |EN3P3M 
3 Male SC261-ND@ NEW! 4.26 3.20 2.94 | EN3P3MX 
4 Female |SC1167-ND 7.04 5.28 4.85 |EN3P4F 
4 Female |SC262-ND@ NEW! 7.04 5.28 4.85 |EN3P4FX 
4 Male $C1168-ND 4.96 3.72 3.41. | EN3P4M 
4 Male SC263-ND@ NEW! 4.96 3.72 3.41 | EN3P4MX 
3 5 Female |SC1169-ND 8.36 6.27 5.75 | EN3P5F 
5 Female |SC264-ND@ NEW! 8.36 6.27 5.75 |EN3P5FX 
5 Male $C1170-ND 5.73 4.30 3.94 | EN3P5M 
5 Male SC265-ND@ NEW! 5.73 4.30 3.94 | ENS3P5MX 
6 Female |SC1171-ND 9.59 7.20 6.60 |EN3P6F 
6 Female |SC266-ND@ NEW! 9.59 7.20 6.60 |EN3P6FX 
6 Male $C1172-ND 6.46 4.85 4.44 |EN3P6M 
6 Male SC267-ND@ NEW! 6.46 4.85 4.44 | EN3P6MX 
8 Male $C1173-ND 7.86 5.90 5.42 |EN3P8M 
8 Male SC268-ND@ NEW! 7.86 5.90 5.42 | EN3P8MX 
Dust Cap 
= = = $C1174-ND 1.36 1.02 -94 |EN3CAP 
@ RoHS Compliant 


EN3® Right Angle 
Weathertight Connectors 


Features: 

* Patented grommet and “O” ring free design allows for quick assembly ¢ Gold plated pins and contacts with 
an integrated design ensures reliable and uninterrupted connectivity * The only IP68 rated right angle PCB 
mount connector on the market * No intermediate PC board »¢ Available in 2 ~ 6 pin female and 2 ~ 8 pin 
male 20AWG pins and contacts only 

Specifications: 

Materials: * Panel Connector Shells and Locking Nut: Thermoplastic polymer, glass fiber, flame 
retardant * Connector Shell Interior: Thermoplastic rubber * Contacts: Copper base alloy gold-plated 
over nickel underplating Mechanical: ¢ Shock: Mil-Std 202 Method 213B, condition K » Vibration: 
Mil-Std 202 Method 201 ¢ Life: 600 insertion/withdraw cycles (minimum) Electrical: * Voltage Rating: 
Tested at 600 VRMS ¢ Insulation Resistance: 100MQ minimum at 77°F * Contact Resistance: 10mQ 
maximum * Current Rating: 6.5A (#20 contact) 7 and 8 pin; 7.5A (#20 contact) 2 ~ 6 pin Environmental: 
¢ Temperature Limits: -40°C ~ 65°C (non-operating) * Moisture Resistance: Mil-Std 202 Method 106F 
¢ Insulation Resistance: Mil-Std 202 Method 302 condition B * Thermal Shock: Mil-Std 202 Method 107G 
¢ Salt Spray: Mil-Std 202 Method 101D condition B 

Applications: 

¢ Used in marine, medical, food service, transportation, GPS and general electronic applications Product 
Ratings: * IP16/IP18 (Unmated) * IP66/IP68 (Mated) * NEMA 250 (6P) * CFR 46 Part 110.20 * UL 94V-0 


4 Position Shown 


° CSA Certified: File #LR89277 - 600V 
Micro-Con-X®: « Rating: 3.0 ~ 7.5A, 600V * Conductor Size: 20 ~ 24AWG 


Mini-Con-X®: ¢ Rating: 4.8 ~ 13.0A, 600V * Conductor Size: 20 ~ 24AWG 


Multi-Con-X®: « Rating: 1.95 ~ 23.0A, 600V * Conductor Size: #12 Contacts, 12 ~ 14AWG; #20 Contacts, 
20 ~ 24AWG 


Note: Contact size is determined by the second digit of Conxall part number: 1=#12, 2=#20 
Micro-Con-X® Series 


No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable | Digi-Key Price Each Conxall 
Pos. A B Dia. (Inch) | Part No. 1 10 25 Part No. 
Fig. 1 — Cable Pin - Plug with Male Insert 
1.29 | .530 0.14 $C1202-ND 4.13 3.10 2.83 | 16282-2PG-311 
1.29 | .530 0.14 $C1204-ND 4.87 3.66 3.34 | 16282-3PG-311 


Fig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Insert 


1.29 | .530 0.14 $C1203-ND 4.76 3.58 3.28 | 16282-2SG-311 
1.29 | .530 0.14 $C1205-ND 5.82 4.37 4.00 |16282-3SG-311 
Fig. 3 — Panel Mount Receptacle with Male Insert 
715 | .715 = $C1206-ND 3.03 2.28 2.09 |17282-2PG-300 
715 | .715 _— $C1208-ND 3.72 2.79 2.56 |17282-3PG-300 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 
715 | .715 = $C1207-ND 3.88 2.92 2.67 |17282-2SG-300 
715 | .715 = $C1209-ND 4.83 3.64 3.33 | 17282-3SG-300 


Fig. 5 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 


No. of Digi-Key Price Each Switchcraft 
Positions Description | Part No. 1 10 25 Part No. 
3 Female SC241-ND 11.61 8.71 7.98 |EN3P3FRAPC 
3 Male $C242-ND 8.79 6.60 6.06 |EN3P3MRAPC 
4 Female $C243-ND 13.86 10.39 9.54 |EN3P4FRAPC 
4 Male SC244-ND 10.23 7.69 7.04 |EN3P4MRAPC 
5 Female SC245-ND 16.46 12.35 11.32 | EN3PS5FRAPC 
5 Male SC246-ND 11.93 8.96 8.21 |EN3P5MRAPC 
6 Female $C247-ND 18.93 14.20 13.02 |EN3P6FRAPC 
6 Male SC248-ND 13.94 10.45 9.59 |EN3P6MRAPC 
L Male SC249-ND 15.33 11.51 10.55 |EN3P7MRAPC 
8 Male SC250-ND 16.76 12.58 11.53 | EN3P8MRAPC 


1.32 | .500 0.14 $C1210-ND 2.88 217 1.98 | 18282-2PG-311 
1.32 | .500 0.14 $C1212-ND 4.39 3.30 3.03 | 18282-3PG-311 
Fig. 6 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Female Insert 
1.32 | .500 0.14 $C1211-ND 4.52 3.39 3.12 | 18282-2SG-311 
1.32 | .500 0.14 $C1213-ND 5.59 4.20 3.85 | 18282-3SG-311 
Mini-Con-X® Series 
No. of Dim. (Inch) Max. Cable i-Key Price Each Conxall 
Pos. A B Dia. (Inch) | Part No. 1 10 25) Part No. 
Fig. 1 — Cable Pin - Plug with Male Insert 
2 1.315 715 0.250 $C1262-ND 4.53 3.47 3.20 |6282-2PG-3DC 
3 1.315 715 0.250 $C1264-ND 5.23 3.99 3.68 |6282-3PG-3DC 
4 1.315 715 0.250 SC1266-ND 5.90 4.49 4.15 |6282-4PG-3DC 
5 1.315 715 0.250 $C1268-ND 6.59 5.01 4.62 |6282-5PG-3DC 
6 1.315 715 0.250 $C1270-ND 7.20 5.47 5.03 |6282-6PG-3DC 
Fig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Insert 
2 1.315 715 0.250 $C1263-ND 5.37 4.10 3.78 |6282-2SG-3DC 
1.315 715 0.250 SC1265-ND 6.42 4.88 4.49 |6282-3SG-3DC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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comsccill Field Installable Connectors ms] | NEW! Harsh Environment 
A Suitcheraft Company Mini-Con-X® Series (Cont) IP66/IP68 Shielded Mini-Con-X® 
Dim. (Inch) igi- Price Each 
Pe EA oolpecen lmene, Ia tn ae leetne Connector 
4 1.315 ) .715 0.250 $C1267-ND 7.45 5.66 5.21 |6282-4SG-3DC Features and Benefits: « Protects circuits from EMI and RF interference * Rugged machined metal housing 
5 4.315 715 0.250 S$C1269-ND 8.45 6.41 5.90 |6282-5SG-3DC and construction » Field installable * Scoop-proof connector design * Same panel cut-out as Mini-Con-x® 
* Also available over-molded 
6 1.315 | .715 0.250 |SC1271-ND 9.39 7.12 6.53 |6282-6SG-3DC 
Specifications: 
Fig. 3 — Panel Mount Receptacie with Male Insert Materials: * Panel Shell, Cable Housing and Coupling Nuts: Nickel plated copper alloy ¢ All Connector 
2 675 924 = $C1272-ND 3.06 2.30 2.12 |7282-2PG-300 Inserts: Engineered Polyester Resin * Contacts: Gold plated copper alloy with nickel underplate » Backshell 
3 675 924 _ S$C1274-ND 3.76 2.82 2.59 |7282-3PG-300 and Strap: G. F. Nylon * O-Rings: Neoprene * Screws: Stainless Steel * Grommet: Santoprene® 
«| srs | sot | — — |acteren | 44820305 [rasa | | er ee in oc ee Sees win Somos mn AN 
5 .675 .924 _ $C1278-ND 5.07 3.80 3.48 |7282-5PG-300 Environmental: ¢ Operating Temperature Limits: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 
6 675 924 _ $C1280-ND 5.72 4.29 3.94 |7282-6PG-300 Product Ratings: * |P66/IP68 (when mated) Diniensions ia laches 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 
2 675 | .924 - $C1273-ND 3.62 2.72 2.49 |7282-25G-300 
3 675 | .924 - $C1275-ND 457 3.44 3.16 |7282-3SG-300 
4 675 | .924 _ $C1277-ND 5.48 4.12 3.77 |7282-4SG-300 
5 675 | .924 - $C1279-ND 6.37 4.78 4.39 |7282-5SG-300 
6 675 | .924 =- $C1281-ND 7.27 547 5.01 |7282-6SG-300 
Fig. 5 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 
2 1.395 | .625 0.250 |SC1282-ND 492 376 3.47 |8282-2PG-3DC Hcaliew Recommended 
3 1.395 | .625 0.250 |SC1284-ND 5.66 4.30 3.97 |8282-3PG-3DC Panel Cut-out 
4 1.395 | .625 0.250 |SC1286-ND 634 4.81 4.44 |8282-4PG-3DC 
5 1.395 | .625 0.250 |SC1288-ND 6.98 5.31 4.89 |8282-5PG-3DC 
6 | 1395 | .625 0.250 |SC1290-ND 762 578 5.32 |8282-6PG-3DC No. of _____ | Max. Cable | Digi-Key Price Each Conxall 
Pos. Description | Dia. (Inch) | Part No. 1 10 25 Part No. 
Fig. 6 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Female Insert Fig. 1 — Cable End Pin, 20 AWG 
2 | 1.395 | .625 0.250 [eCieceNty 551 4.21 3.88 | 8262-28G-30C 2 Male 220 |SC1333-ND 16.73 12.55 11.46 | SF6282-2PG-520 
3 1.395 | .625 0.250 )SC1285-ND 6.59 5.01 4.62 |8282-3SG-3DC 3 Male .220 $C1335-ND 17.53 13.15 12.01 |SF6282-3PG-520 
4 1.395 | .625 0.250 |SC1287-ND 7.60 5.76 5.30 |8282-4SG-3DC 4 Male .220 |SC1337-ND 18.33 13.75 12.56 |SF6282-4PG-520 
5 1.395 625 0.250 $C1289-ND 8.57 6.49 5.97 |8282-5SG-3DC 5 Male -220 $C1339-ND 19.12 14.35 13.11 | SF6282-5PG-520 
6 1.395 | .625 0.250 |SC1291-ND 953 7.22 6.64 |8282-6SG-3DC 6 Male 220 _|SC1341-ND 19.93 14.95 13.65 | SF6282-6PG-520 
7 Male .220  |SC1343-ND 20.72 15.55 14.20 | SF6282-7PG-520 
Multi-Con-X® Series 8 Male .220 $C1345-ND 21.52 1615 14.75 |SF6282-8PG-520 
NG? Fig. 1 — Cable End Socket, 20 AWG 
of Dim. (Inch) Max. Cable | Digi-Key Price Each Conxall 2 Female -220 $C1334-ND 17.94 13.46 12.30 | SF6282-2SG-520 
Pos. A B Dia. (Inch) | Part No. 1 10 25 _|Part No. 3 Female .220 |SC1336-ND 19.14 14.36 13.12 | SF6282-3SG-520 
Fig. 1 — Cable Pin - Plug with Male Insert 4 Female 220. |SC1338-ND 20.34 15.26 13.94 | SF6282-4SG-520 
2 157 875 0.250 |SC1214-ND 613. 466 4.29 )3182-2PG-3DC 5 Female .220 |SC1340-ND 21.54 16.16 14.76 | SF6282-5SG-520 
4 ey. _ 0250 \eenenetn Fie: Jae: Dee's (sia aPeanG 6 Female 220 _|SC1342-ND 22.74 17.06 15.58 | SF6282-6SG-520 
7 Female 220 |SC1344-ND 23.94 17.96 16.41 | SF6282-7SG-520 
4) U8t: | 2878 0.250 ee B85 920° h12! S282 4PG SG 8 Female 2200 |sci346-ND | 25.14 1886 17.23 | SF6282-88G-520 
5 1.57 875 0.250 |SC1220-ND 7.48 5.69 5.23 |3282-5PG-3DC Fig. 1 — Cable End Pin, 16 AWG 
6 1.57 875 0.250 | SC1222-ND 8.12 617 5.67 |3282-6PG-3DC 2 Male 220 |SC1371-ND 19.07 14.30 13.07 |SF6382-2PG-520 
7 1.57 875 0.250 |SC1224-ND 8.74 663 6.10 |3282-7PG-3DC 3 Male -220 SC1373-ND 19.98 14.99 13.69 | SF6382-3PG-520 
8 1.57 875 0250  |sc1226-ND 933 7.07 650 |9282-8PG-aDC 4 Male .220 |SC1375-ND 20.89 15.67 14.31 | SF6382-4PG-520 
5 Male .220 _|SC1377-ND 21.80 16.36 14.94 | SF6382-5PG-520 
7 Lee pila 0250 [peace BEG: SGAe S 18BS) [Seee ene Sle 6 Male .220 _|SC1379-ND 22.71 17.04 15.56 | SF6382-6PG-520 
Fig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Insert Fig. 1 — Cable End Socket, 16 AWG 
2 1.57 875 0.250 | SC1215-ND 752 5.71 5.26 |3182-2SG-3DC 2 Female 220  |SC1372-ND 20.45 15.35 14.02 | SF6382-2SG-520 
3 1.57 875 0.250 |SC1217-ND 9.04 685 6.29 |3182-3SG-3DC 3 Female .220 |SC1374-ND 21.82 16.37 14.95 | SF6382-3SG-520 
4 157 875 0.250 |Sc1219-ND 872 662 6.09 |3282-4SG-3DC 4 Female .220 |SC1376-ND 23.19 17.40 15.89 | SF6382-4SG-520 
7 ee aoe 0250 einen Gai. (7a: -ie-7eldoemaeeene 5 Female .220 |SC1378-ND 24.56 18.42 16.83 | SF6382-5SG-520 
6 Female .220 _|SC1380-ND 25.93 19.45 17.76 | SF6382-6SG-520 
6 1.57 875 0.250 |SC1223-ND 10.66 8.07 7.42 /3282-6SG-3DC Fig. 2— Panel Mount Pin, 20 AWG 
7 1.57 875 0.250  |SC1225-ND 11.62 8.78 8.09 /3282-7SG-3DC 2 Male == $C1347-ND 74.89. 1147 1020 |SF7282-2PG-3ES 
8 1.57 875 0.250 |SC1227-ND 12.55 9.48 8.71 |3282-8SG-3DC 3 Male - $C1349-ND 16.30 12.23 11.17 |SF7282-3PG-3ES 
9 1.57 875 0.250 |SC1229-ND 13.48 10.18 9.36 /3282-9SG-3DC 4 Male = $C1351-ND 17.04 12.79 11.68 | SF7282-4PG-3ES 
Fig. 3 — Panel Mount Receptacle with Male Insert 5 Male - $C1353-ND 17.79 13.34 12.19 |SF7282-5PG-3ES 
6 Male - $C1355-ND 18.53 13.90 12.70 | SF7282-6PG-3ES 
. oF 1185 ~ aie B80" B28. 12,96) /S1B2 chee00. 7 Male = $C1357-ND 19.27 14.46 13.21 |SF7282-7PG-3ES 
3 625 |) 1.155 = SC1232-ND 5.38 4.03 3.70 /4182-3PG-300 8 Male = $C1359-ND 20.02 15.02 13.72 | SF7282-8PG-3ES 
4 625 1.155 - $C1234-ND 499 3.75 3.44 |4282-4PG-300 Fig. 2— Panel Mount Socket, 20 AWG 
5 625 1.155 = SC1236-ND 5.66 4.25 3.91 |4282-5PG-300 2 Female _ $C1348-ND 15.97 11.98 10.94 | SF7282-2SG-3ES 
6 625 1.155 _ $C1238-ND 627 471 4.31 |4282-6PG-300 3 Female - $C1350-ND 17.04 12.78 11.67 | SF7282-3SG-3ES 
4 Female - $C1352-ND 18.10 13.58 12.41 |SF7282-4SG-3ES 
7 625 1.155 - $C1240-ND 6.89 5.17 4.74 |4282-7PG-300 
5 Female - $C1354-ND 19.17 14.38 13.14 | SF7282-5SG-3ES 
8 |) 625 | 1.155 = SIE: ZaND) 749° 5.63 5.15 | 4282-6PG-300 6 Female = $C1356-ND 20.24 15.19 13.87 | SF7282-6SG-3ES 
9 625 1.155 = $C1244-ND 8.07 6.04 5.54 | 4282-9PG-300 7 Female _— $C1358-ND 21.31 15.99 14.60 |SF7282-7SG-3ES 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 8 Female = SC1360-ND 22.38 16.79 15.33 | SF7282-8SG-3ES 
2 625 | 1.155 = $C1231-ND 5.20 392 3.57 |4182-28G-300 Fig. 2 — Panel Mount Pin, 16 AWG 
a ao8 ‘yee _ Gerscantn Baan T6Ga ional las seeso0 2 Male = $C1361-ND 16.97 12.73 11.63 |SF7382-2PG-3ES 
3 Male - $C1363-ND 18.58 13.94 12.73 |SF7382-3PG-3ES 
| B80» | dels — — Bewese Ne. Ad Cael limba 4 Male —  |scis6s-nD | 1943 14.58 13.31 | SF7382-4PG-3ES 
5 625 | 1.155 = $C1237-ND 7.07 5.29 4.87 | 4282-5SG-300 5 Male - $C1367-ND 20.28 15.21 13.89 | SF7382-5PG-3ES 
6 625 | 1.155 - $C1239-ND 7.77 5.85 5.35 |4282-6SG-300 6 Male - $C1369-ND 21.12 15.85 14.48 | SF7382-6PG-3ES 
7 1.65 .766 =_ $C1241-ND 8.63 647 5.94 |4282-7SG-300 Fig. 2 — Panel Mount Socket, 16 AWG 
. 466 a = $C1243-ND Sed: 78. “gear laoabasccecn 2 Female - $C1362-ND 18.20 13.66 12.47 |SF7382-2SG-3ES 
3 Female - $C1364-ND 19.42 14.57 13.31 | SF7382-3SG-3ES 
2 798 788 — BONES ND NEE GRE | TPO" HERES 800 4 Female - $C1366-ND 20.64 15.48 14.14 | SF7382-4SG-3ES 
Fig. 7 — Dust Cap for Multi-Con-X Connectors 5 Female — SC1368-ND 21.86 16.40 14.98 |SF7382-5SG-3ES 
$C1332-ND 1.26 .96 87 | 4295 6 Female - $C1370-ND 23.07 17.31 15.81 | SF7382-6SG-3ES 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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‘ MX150L™ Waterproof 
molex Automotive Type Connectors 


Receptacle and Plug Specifications: Electrical: Dielectric Withstanding Voltage: 2200VAC » Insulation 
Resistance: 20MQ_ Physical: * Housing: SPS Glass-Filled Crystalline, UL 94V-0 »* Polymer Operating 


NEW! MX150L™ Sealed 
7 . Temperature: -40°C ~ 125°C Features: * Environmentally sealed to IP67 and USCAR-2, Rev. 3 standards 
Wire-to-Wire Connectors «Integrated mat wire seal * Integrated interface seal * Integrated terminal position assurance (TPA) 


¢ Simple crimp and poke application * Field serviceable contact removal system « Tactile and audible 
The MX150L 10 and 12 AWG connectors are designed to meet the need for a rugged, environmentally mating feedback * Supports 18-22AWG and 14-16AWG wire range 


sealed connector system supporting high-power applications and long-voltage runs to eliminate voltage Vertical and Right Angle Header Specifications: Electrical: + Dielectric Withstanding Voltage: 2200VAC 
drops. minimum ¢ Insulation Resistance: 1000MQ Physical: * Housing: Glass-Filled PBT * Contacts: Copper Alloy 
Features: * Simple crimp, poke and plug application eliminates need to crimp individual wire seals ¢ Integral, * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Features: « Environmentally sealed to IP67 standards * Molded 
two-way mat seal on the mating connector designed and tested to IEC IP 67 exceeds “waterproof” demands silicon panel gasket included » Tactile and audible mating feedback * Supports 14 ~ 22AWG wire range 


as a true sealed connector system tested under submersed conditions in various fluids 

Specifications: UL File No.: E152602 Electrical: * Voltage: 600V »* Current: 10 ~ 12AWG, 30 Amps 
* Dielectric Withstanding Voltage: 2200VAC minimum » Insulation Resistance: 1000MQ Mechanical: 
* Sealing: IEC 529 — IP67 standard ¢ Durability: 25 cycles Physical: * Housing: Glass-filled PBT, Black 
* Contact: Copper (Cu) Alloy » Plating: Tin (Sn) * Operating Temperature: -40° C ~ 125°C * Flammability: 
UL 94V-0 


Contacts sold separately *Dim. for WM17509-ND 
AWG Dim. A | Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Circuits | Range | (Inches) | Part No. 1 10 50 Part No. 
Single Row — RoHS Compliant 
Receptacle 
1 2 22 ~ 18 = WM17407-ND 3.04 2.58 2.17 | 19418-0016 
2 16 ~14 = WM17408-ND 3.04 2.58 2.17 | 19418-0017 
Plug 
2 2 22 ~ 18 = WM17417-ND 3.04 2.58 2.17 | 19419-0008 
2 16~14 — WM17418-ND. 3.04 2.58 2.17 _| 19419-0007 
AWG Digi-Key Price Each Molex Double Row 
Fig. Circuits Range Part No. il 10 50 Part No. Receptacle 
Plugs — Free Hanging 4 22~18 | .872 |WM17409-ND@ 4.07 3.45 2.90 | 19418-0018 
Fi 2 To =42 ]WM17542-ND 4.04 3.42 288 119433-0013 4 16~14 | .872 |WM17410-ND@ 4.07 3.45 2.90 | 19418-0019 
6 22 ~ 18 1.102 |WM17411-ND 5.92 5.02 4.22 |19418-0020-P 
age renstoant | 8 (Bik | Te a be Stee tetteones 
~ A -ND® . 5. ! a 
8 2 10-12 Mee eee 408 Bil 8. | 1OASG0E19) 8 16~14 | 1.332 |WM17414-ND@ | 6.99 5.92 4.98 [19418-0023 
4 4 1o~12___|WM17547-ND 6.47 __5.48 4.61 _| 19436-0413 10 | 22~18 | 1.562 |WM17415-ND@ 8.56 7.24 6.09 | 19418-0024 
Receptacles — Free Hanging 10 16~14 | 1.562 _|WM17416-ND¢@ 8.56 7.24 6.09 | 19418-0025 
5 2 10 ~ 12 WM17544-ND 5.88 4.98 4.19 |19432-0013 Plug 
6 4 10 ~ 12 WM17545-ND 8.71 7.37 6.20 | 19432-0001 4 22 ~18 -746 =|WM17419-ND® 4.07 3.45 2.90 | 19419-0005 
Polarizing Plug 4 16~14 | .746 |WM17420-ND@ 4.07 3.45 2.90 | 19419-0004 
= = 10-12 |WM17548-ND 34 29 25 ]19431-0013 6 22~18 | .976 |WM17421-ND® 5.92 5.02 4.22 | 19419-0012 
Contacts a 6 16~14 | .976 |WM17422-ND@ | 5.92 5.02 4.22 |19419-0011 
Pin- Male, 10 ~ 12AWG, Tin WM17540-ND 62 53 44_119431-0016 § _| 22-18 | 1.206 (MWMIeeNDem| 6.09 5.92 #08. (19919-0001 
‘ 8 16~14 1.206 |WM17424-ND@ 6.99 5.92 4.98 | 19419-0002 
Socket - Female, 10 ~ 12AWG, Tin WM17539-ND 62 53 44 | 19434-0003 40 29 ~18 1.436 |WM17425-ND@ 8.64 7.31 6.15 |19419-0015 
Tool 10 16~14 1.436 |WM17426-ND 8.56 7.24 6.09 | 19419-0014 
Crimp Hand Tool, 10 ~ 12AWG WM17541-ND 321.98 = —__|63811-5300 7 
@ RoHS Compliant 
NEW! Kits 
2 50m m M i ni S lash Proof Con necto rs WM1044-ND®@ (76650-0032) MX150L Connector Kit; 
. p (Dual Row Sealed Plug And Receptacle, IP-67)...............0.00ccceeeeeeeeeeeeee $102.04 
Receptacle and Plug: WM8475-ND@ (76650-0152) MX150L Connector Kit; 
Specifications: Electrical: * Voltage: 25V * Current: 4.0A * Contact Resistance: 10mQ (Dual Row Panel Mount Sealed Plug and Receptacle, IP-67) ........-....00esee0 $86.17 
maximum ° Dielectric Withstanding Voltage: SOOVAC per 1 minute ¢ Insulation Resistance: WM8512-ND@ (76650-0197) MX150L Connector Kit; 
250MQ minimum Physical: * Housing/Cap: Glass-filled PBTP * Wire End Seal: Silicone * Seal Stopper (Single Row Receptacle to Distributor with CPA).................0c0cseeeeeeeeeeeee es $35.13 


(Plug only): Glass-filled PBTP * Seal (Plug only): Silicone * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C WM8474-ND@ (76650-0151) Deluxe Splashproof Application Kit; 
(Includes USB Type A and B, RJ-45, MX150L, MX150, Mini-Splashproof 
Product Families. Pitches Range: 2.5mm ~ 5.84mm (.098” ~ .230”) ..............5 $160.39 


@ RoHS Compliant 


Vertical and Right Angle Headers 


Dimensions (Inches) _| Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Circuits A B Part No. 1 10 50 Part No. 
Vertical 
2 634 504 |WM17509-ND | 3.09 262 2.20 [19428-0009 
7 4 634 .754 |WM17510-ND | 4.01 3.39 2.85 |19428-0011 
6 864 .754 = |WM17511-ND | 4.78 4.05 3.40 |19428-0012 
10 1.324 .754___ |WM17513-ND | 6.32 5.35, 4.50 _|19428-0014 
Right Angle 
" 4 634 "754 |WM17505-ND | 5.25 4.45 3.74 [19427-0032 
6 864 .754___ |WM17506-ND | 6.03 5.10 4.29 |19427-0018 
Digi-Key ESE oo Contacts (Pre-tin) and Tools 
Fig. | Description Circuits | Color | Part No al 10 50 Part No = 
1_[Receptacle’ 2 Black _|WM17522-ND 1.29 1.10 93 | 52213-0211 aS Wire Size | Digi Key Briclng Molex 
> | Receptacle 3 Black |WM17523-ND 1.79 1.52 1.28 [52213-0311 Description AWG _|Part No. 10 100 500 __|Part No. 
Receptacle 4 Brown |WM17524-ND 1.96 1.66 1.40 52213-0417 Connector Terminal, Female Tin | 22 ~18 |WM17427-ND 2.41 19.26 80.25 | 19420-0010 
3 [Plug 2 Black |WM17526-ND 2.32 1.97 1.65 |52266-0211 Connector Terminal, Male Tin 22 ~ 18 |WM17429-ND 2.41 19.26 80.25 | 19417-0048 
4 [Pg S| Black ]WMi7527ND | 308° Ber B19 /saz660811 | | (Connector Terminal, MaloTin | 16-14 |WMI7490ND | 241 1926 9025 |todt7-0087 
Plug 4__| Brown [MUMIIZ52 5b) —_ 2.96 ede = eesbetlZ Keying Plug for MX Series — ___|wmi7431-ND | 3.14 = — |19417-0119 
— = . Crimp Tool (Prototype) WM17483-ND 47.3471 64016-0035 
- Wire Size | Digi Key Bicsieach Molex Crimp Tool (Ratcheting) WM17484-ND 366.34/1 63811-4400 
Description AWG Part No. 1 10 50__| Part No. Extraction Tool WM17434-ND 25.38/1 63813-1500 
Socket - Tin 20~ 22 |WM17525-ND 24 21 18 [50148-8100 
Pin - Tin 20~22 _|WM17529-ND 24 21 18 [50147-8100 NEW! Kit 
_ Tools WM8487-ND (76650-0166) Sealed Splashproof Connector Kit; 
Crimp Hand Tool, 20 ~ 22AWG WM17530-ND__| 321.98 = —___|63811-8600 (Sealed Plug and Receptacle, JIS D0203 S2 Waterproof Compliant) ................. $39.77 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SOURIAU Trim Trio Connection System 


Connection Technology 


Fig. 1 —- Cable Plug Fig. 2 — Wall Mount Fig. 3 — Jam Nut Fig. 4 — Cable Plug Fig. 5 — Wall Mount Fig. 6 — Cable Plug Fig. 7 — Cable Plug Fig. 8 — Plug 
Receptacle Receptacle Receptacle Connector 


Female — Shown Female — Shown 
with flange with flange 


Fig. 9 — Receptacle Fig. 10 — Strain Relief Fig. 12 — Panel Mount Fig. 13 NEW! Fig. 14 NEW! 
Connector Receptacle 


Shown with Shown without 
strain relief strain relief 


Fig. 18 NEW! Fig. 19 NEW! Fig. 20 NEW! Fig. 21 —- Cable Plug Fig. 22 —- Receptacle Fig. 23 — Cable Clamp Fig. 24 —- Cable Clamp 


Female 
shown 


Metal Circular Bayonet Dynamic Sealing — IP67/IP68K |__| No. ofPoss | shel! ne Digi-Key Price Each | Souriau 
UTO/UTOW Series Fig. | Contact Size¢| Size |Description Part No. 1 10 Part No. 
: 28 / #16 20 |Plugfor sockets  |SOU1042-ND 29.09 27.56 |UT062028SH 
Features: ¢ Full Metal Bayonet Coupling is UTO Series is intermatable with UTG, UTP and UTS Series 28 / #16 20 | Plug for pins §$0U1043-ND 29.09 27.56 |UT062028PH 
* Derived from MIL-C-26482 *500 mating-unmating cycles ¢ Salt spray resistant up to 48 hours 
Specifications: * Shells: Zinc alloy-shielded * Coupling Ring: Aluminum alloy * Operating Temperature: 2 28/ #16 20 |Recept. for sockets | SOU1010-ND§ 20.67 19.59 | UT002028SH 
-40°C ~ 105°C 28 /#16 20 |Recept.forpins — |SOQU1011-ND§ 20.67. 19.59 | UT002028PH 
Toorea | Gal Digi-Key Price Each Sauna F 28/#16 20 |Recept. for sockets | SOU1026-ND 34.07 32.28 |UT072028SH 
Fig. |Contact Size¢| Size |Description Part No. 1 10 Part No. 28 / #16 20 = |Recept. for pins $OU1027-ND 34.07 32.28 |UT072028PH 
UTO Series 35 / #16 22 |Plugfor sockets |SOU1044-ND 29.74 28.17 |UT062235SH 
4/#16 10 |Plugforsockets  |SOQU1032-ND 28.27 26.79 |UT06104SH 1 : 
1 ; 35 / #16 22 | Plug for pins $0U1045-ND 29.74 28.17 | UT062235PH 
AIRE 10 | Plug for.pins SOULOSE ND BBS. 27.08. | UNOS IONEE : 35/ #16 22 |Recept. for sockets |SOU1012-ND§ | 21.58 20.45 |UT002235SH 
‘ 4/416 10 | Recept. for sockets | SOU1000-ND§ 16.78 15.90 |UT00104SH 35/416 22 |Recept.for pins | SOU1013-ND§ Shear: aoe: \iooneSeH 
4/416 10 [Receptforpins  (SOUMOOINDS| 16.78 15.90 | UTO0104PH 3 | ste 22 |Recept. for sockets | SOU1028-ND 35.47 33.61 | UT072235SH 
3 4/416 10 |Recept. for sockets |SOU1016-ND 27.38 = 25.94 | UTO7104SH 35/ #16 22 |Recept.forpins  |SOQU1029-ND 35.47 33.61 |UT072235PH 
4/416 10 [Recept.forpins — |SQU1017-ND 27.38 25.94 |UTO7104PH p 48 / #16 24 |Plugforsockets  |SQU1046-ND 31.81 30.14 |UT062448SH 
1 8/#16 12 |Plugforsockets | SOU1034-ND 27.46 26.01 |UT06128SH 48 / #16 24 | Plug for pins $OU1047-ND 31.81 30.14 | UT0624-48PH 
8/#16 12 | Plug for pins SOQU1035-ND 27.46 26.01 |UT0612-8PH F 48 / #16 24 | Recept. for sockets | SOU1014-ND§ 22.42 21.24 |UT002448SH 
5 8/ #16 12 | Recept. for sockets | SOU1002-ND§ 17.46 16.55 |UT00128SH 48 / #16 24 |Recept. for pins SOU1015-ND§ 22.42 21.24 |UT002448PH 
8/ #16 12 | Recept. for pins SOU1003-ND§ 17.46 16.55 |UT00128PH P 48 / #16 24 | Recept. for sockets | SOU1030-ND 36.86 34.92 |UT072448SH 
F 8/ #16 12 | Recept. for sockets |SOU1018-ND 28.52 27.02 |UT07128SH 48 / #16 24 |Recept.forpins  |SOU1031-ND 36.86 34.92 |UT072448PH 
8/#16 12 | Recept. for pins $OU1019-ND 28.52 27.02 |UT07128PH UTOW Series — High Density 
‘ 12/4#16 14 |Plugforsockets  |SOQU1036-ND 27.82 26.36 _|UT061412SH j 6/#20 10 |Plugforsockets  |SOU1076-ND 25.52 24.18 | UTOW6106SH 
12/#16 14 | Plug for pins S0U1037-ND 27.82 26.36 |UT0614-12PH 6 / #20 10 | Plug for pins $0U1077-ND 27.38 25.94 | UTOW6106PH 
5 12/#16 14 | Recept. for sockets | SOU1004-ND§ 14.25 13.50 |UT001412SH 3 6 / #20 10 | Recept. for sockets | SOU1064-ND§ 24.78 23.48 | UTOWO106SH 
12/416 14 |Recept.forpins | SOQU1005-ND§ 17.78 16.85 |UT001412PH 6 / #20 10 _[Recept.forpins | SOU1065-ND§ 19.23 18.22 | UTOW0106PH 
: 12/#16 14 | Recept. for sockets |SOU1020-ND 29.26 27.72 |UTO71412SH : 6/#20 10 | Recept. for sockets |SOU1070-ND 32.24 30.55 | UTOW7106SH 
f r 6/#20 10 |Recept.forpins  |SOU1071-ND 27.38 25.94 | UTOW7106PH 
12/4#16 14 |Recept.forpins — |SOQU1021-ND 29.26 27.72 |UTO71412PH 
; 19/#16 16 |Plugfor sockets | SOU1038-ND 27.95 26.48 |UTO61619SH ; 10/#20 12 |Plugforsockets |SOQU1078-ND 32.34 30.64 | UTOW61210SH 
< 10/#20 12 | Plug for pins $0U1079-ND 27.46 26.01 | UTOW61210PH 
19/4#16 16 | Plug for pins SOU1039-ND 27.95 26.48 |UTO61619PH 
: {oye 16 | Recept. for sockets |SOU1006-ND§ 4933) Ava |uT0016/oSH ; 10/#20 12 | Recept. ideceat SOU1066-ND§ 22.31 21.14 |UTOWO1210SH 
4o786 16 |Recept.forpins | SOU1007-ND§ fea 4a's6..ltereierarL 10/#20 12 |Recept.forpins — |SOQU1067-ND§ 17.46 16.55 |UTOWO1210PH 
10/#20 12 | Recept. f kets | SOU1072-ND 33.36 31.61 | UTOW71210SH 
19/ #16 16 |Recept. for sockets | SOU1022-ND 27.32 25.89 |UTO71619SH 3 / ROE Pr encee 
3 ; 10/#20 12 |Recept.forpins  |SOQU1073-ND 28.52 27.02 |UTOW71210PH 
19/4#16 16 |Recept.forpins  |SOQU1023-ND 30.40 28.80 |UTO71619PH 
19/ #20 14 |Plugforsockets  |SOU1080-ND 37.28 35.32 |UTOW61419SH 
23 / #16 18 |Plugforsockets  |SOU1040-ND 28.60 27.09 |UT061823SH 1 
1 19 / #20 14 | Plug for pins $0U1081-ND 27.82 26.36 | UTOW61419PH 
23 / #16 18 | Plug for pins SOU1041-ND 28.60 27.09 |UT0618-23PH 
3 19 /#20 14 | Recept. for sockets | SOU1068-ND§ 22.57 21.39 |UTOW01419SH 
23/ #16 18 | Recept. f kets | SOU1008-ND: 15.20 14.40 |UT001823SH 
2 eee ee S $ 19/ #20 14 |Recept.forpins |SOU1069-NDg | 17.78 16.85 |UTOWO1419PH 
seiel8 18 |Recept.forpins | SOUAOOZNESm, 19:02 18.02 |uTog1823PH ; 19 / #20 14 |Recept. for sockets | S0U1074-ND 31.22 29.58 |UTOW71419SH 
4 23/ #16 18 | Recept. for sockets | SOU1024-ND 31.37 29.72 |UTO71823SH ren 14 |Recept. forpins |SOU1075-ND Being.  <o7se huTONTIaIeeH 
23 /#16 18_|Recept for pins Sele) $1.97 29:72, |UTO71829PH + See Trim Trio Contact section for contacts § Square flange sealing sold separately (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SOURIAU 


Connection Technology 


Trim Trio Connection System (Cont.) 


Plastic with Metal Ring Circular Bayonet — IP65/IP67 No. of Pos. | Shell Digi-Key PriceEach  |Souriau 
UTG Series Fig. | Contact Size¢ | Size |Description Part No. 1 10 Part No. 
6 35/#16 22 |Plugfor sockets  |SOU1167-ND 12.07 11.43 |UTP62235S 
Features: * Full Metal Bayonet Coupling » Intermatable with UTO, UTP and UTS Series *500 mating- 35 /#16 22 |Plug for pins SOU1168-ND 12.07 11.43 | UTP62235P. 
unmating cycles Specifications: * Shells: Glass filled thermoplastic UL94-VO »* Coupling Ring: Nickel 2 35 /#16 22 |Recept. for sockets | SOU1151-ND§ 9.56 9.06 |UTP02235S 
plated brass * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 35/ #16 22 _|Recept. for pins SOU1152-ND§ 7.45 7.06 |UTP02235P 
= BAGSESEA : 6 48 /#16 24 |Plug for sockets  |SOU1169-ND 12.54 11.88 |UTP62448S 
= Ane er eee! rs aoe ee aan proeney oa 5 sour 48 / #16 24 _| Plug for pins $0U1170-ND 12.54 11.88 | UTP62448P 
3: ae 10 Push Le : SEITEN 11484061 | uTGS-10-45N A 48/ #16 24 |Recept. for sockets | SOU1153-ND§ 9.71 9.20 |UTP02448S 
4 ! lug for sockets ig) ‘ : : gies 48 / #16 24 |Recept.forpins | SOU1154-ND§ 9.71 9.20 |UTP02448P 
tale 10; [Rlug forpins SOUIOSS:ND) fah8 10161 UTES 1O30N + See Trim Trio Contact section for contacts § Square flange sealing sold separate! 
4/#16 10 |Recept. for sockets |SOU1104-ND§ 654 6.20 |UTGO10-4S q 9 9 eared 
41416 10_|Recept.forpins  [SQUIHOS:NDSET| 6.54 ___6.20 | UTGO104P All Plastic Circular Bayonet — DynamicSealing IP68/IP69K 
i 8/ #16 12 |Plugforsockets |SOU1084-ND 11.27 10.68 |UTG612-8SN UTS Seri 
8/ #16 12 _|Plug for pins $0U1085-ND 11.27 10.68 |UTG612-8PN eries 
8/#16 12  |Recept. for sockets | SOU1106-ND§ 6.63 6.29 |UTG0O12-8S Features: * Plastic Bayonet Coupling * 250 mating-unmating cycles « Salt spray resistant up to 500 hours 
5 8/#16 12 |Recept. for pins SOU1107-ND§ 6.63 6.29 |UTGO128P * Cable mount includes backshell Specifications: * Shell and Coupling Ring: Black thermoplastic UL94-VO 
8/#16 12 | Recept. for pins $OU1097-NDt 8.76 8.30 |UTG1128P and NFF16101 level 2 * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C » In accordance with UL requirements 
4| iene | 14 [pugtorpime [soutogznd | 1158 _to9s [uTaoist2eN poe eS ae eee 
lug for pins 7 | 55 95, fe Fig. | Contact Size¢| Size |Description Part No. al 10 Part No. 
12/#16 14 | Recept. for sockets | SOU1108-ND§ 6.73 6.38 | UTGO14-12S 3/#16 10 | Plug for sockets SOU1306-ND 12.54 11.88 |UTS6JC103S 
5 12/#16 14 | Recept. for pins SOU1109-ND§ 6.73 6.38 |UTGO1412P e 3/#16 10 _| Plug for pins SOU1297-ND 12.54 11.88 |UTS6JC103P 
12/#16 14 | Recept. for sockets | SOU oD 8.85 8.39 |UTG114-12S 5 3/#16 10 |Recept. for sockets |SOU1279-ND 8.47 8.03 |UTS7103S 
12 /#16 14 _|Recept.forpins _|SOUM099-NDf 8.85 8.39 |UTG114-12P 3/416 10 |Recept.for pins _|SOQU1288-ND 8.47 8.03 |UTS7103P 
4 19/ #16 16_| Plug for pins SOUT08E:ND V.74_11.13' [UTG61619PN 5 4/416 10 |Plugforsockets  |SOU1307-ND 12.54 11.88 |UTS6JC104S 
19/#16 16 | Recept. for sockets | SOU1110-ND§ 6.82 6.47 |UTGO1619S a fai6 10. | Plug for pins $0U1298-ND isa. tee lUTseucTO4P 
5 ‘ete ve ee a eee SINS ae sel irey eine 5 4/416 10 |Recept. for sockets | SOU1280-ND 8.47 8.03 |UTS7104S 
ie i. Panay sockets Seep ae a inciigies 4/ #16 10 |Recept.forpins  |SOQU1289-ND 847 8.03. |UTS7104P 
ecept rps t : : 6/#20 10 |Plugfor sockets | SOU1308-ND 14.21 13.47 [UTS6JC106S 
7 23/#16 18 |Plugforsockets |SOU1089-ND 12.33 11.69 |UTG618-23SN 7 as ee eee GLK EESHSTD VAp% 4a4>° ltirseiciose 
23/ #16 18 _| Plug for pins SOU1090-ND 12.33 11.69 |UTG618-23PN S186 ja 9 ; cas SOUTER TNE 7007 S547 UTSTIOS 
23/7 #16 18 |Recept. for sockets |SOU1112-ND§ 7.03 6.66 [UTGO18-23S 3 spree erariea : ‘ ; 
s 23 / #16 18 |Recept. for pins |SOU1113-ND§ 708 666. |UTGOIe2aP 6/ #20 10 |Recept.for pins _|SOQU1290-ND 10.07 9.54 |UTS7106P 
23 / #16 18 _|Recept. for sockets |[SOU1002-NDt_ | 17.46 16.55 |UTG11823S 7 4/416 12 |Plugforseckets [SOU TeO Na 12.86 = 12.19 | UTS6JC1248 
a | 28/#16 20 [Plug for sockets |SOU1091-ND 15.12 14.33 |UTG620-28SN hal 12 _| Plug for pins SOCICONDEE) 12.86 12.19 |UTS6JG124P 
28 / #16 20 | Plug for pins S0U1092-ND 45.12 14.33 |UTG620-28PN ‘ 4/#16 12 |Recept. for sockets | SOU1282-ND 8.59 8.14 JUTS7124S 
5 28 / #16 20 |Recept. for sockets |SOU1114-ND§ 10.47 9.92 |UTG020-28S 41416 12_|Recept.forpins _|SOQU1291-ND 8.59 8.14 |UTS7124P 
28/ #16 20 |Recept.for pins _ |SQU1115-ND§ 10.47 9.92 |UTGO20-28P 5 8/#16 12 |Plugforsockets |SOU1310-ND 12.86 12.19 [UTS6JC128S 
4 35 / #16 22 | Plug for sockets SOU1093-ND 15.81 14.98 |UTG622-35SN 8/ #16 12 __| Plug for pins SOU1301-ND 12.86 12.19 |UTS6JC128P 
35 /#16 22 _| Plug for pins SOU1094-ND 15.81 14.98 |UTG622-35PN 3 8/#16 12 | Recept. for sockets | SOU1283-ND 8.59 8.14 |UTS7128S 
35 / #16 22 |Recept. for sockets |SOU1116-ND§ 11.67 11.06 ]UTG022-35S 8/ #16 12 _|Recept.forpins _|SOQU1292-ND 8.59 8.14 |UTS7128P 
5 35 / #16 22 |Recept.forpins _|SOU1117-ND§ 11.67 11.06 | UTG022-35P 4 10/ #20 12 |Plugforsockets |SOU1311-ND 14.50 13.74 [UTS6JC1210S 
35 / #16 22 |Recept.forpins _|SOU1103-NDt 12.84 12.17 |UTG12235P 10 / #20 12 | Plug for pins SOU1302-ND 14.50 13.74 |UTS6JC1210P 
F 48 /#16 24 |Plugfor sockets  |SOU1095-ND 16.40 15.54 |UTG62448SN 4 10/ #20 12 |Recept. for sockets |SOU1287-ND 10.26 9.72 |UTS71210S 
48 /#16 24 | Plug for pins SOU1096-ND 16.40 15.54 |UTG624-48PN 10/ #20 12 | Recept.forpins _|SQU1293-ND 10.26 9.72 |UTS71210P 
5 48 / #16 24 | Recept. for sockets | SQU1118-ND§ 11.95 11.33 | UTGO-24-48S = 7/#16 14 | Plug for sockets SOU1312-ND 13.19 12.50 |UTS6JC147S 
48 / #16 24 _|Recept. for pins SOU1119-ND§ 11.95 11.33 | UTG02448P 7/#16 14 | Plug for pins SOU1303-ND 13.19 12.50 |UTS6JC147P. 
4 3/#12 12 _| Plug for pins SOU1122-ND 11.19 10.61 | UTG6123PN 5 7/#16 14 |Recept. for sockets |SOU1284-ND 8.74 8.28 |UTS7147S 
5 3/#12 12 | Recept. for sockets |SOU1120-ND§ 8.53 8.09 |UTGO123SH T/HI6 14 |Recept.for pins |SQU1294-ND 8.74 3.28 |UTS7147P 
4 4/#8 24 |Plugforsockets  |SOUmi2e:N0) 21.96 20.81 |UTG62411SN 7 12/416 14 |Plugfor sockets  |SOU1313-ND 13.19 12.50 |UTS6JC1412S 
lala als 24 |Receptforpins _|SEUMIAENESEE| 20.08, 19.01 |UTGO2411PH 12/ #16 14_ | Plug for pins SOU1304-ND_| 13.19 12.50 |UTSeJC1412P 
+ See Trim Trio Contact section for contacts § Square flange sealing sold separately 12/#16 14 |Recept. for sockets |SQU1285-ND 8.74 8.28 |UTS71412S 
+ Free hanging receptacle does not have mounting flange for wire to wire applications 3 12/4#16 14 | Recept. for pins S$0U1295-ND 8.74 3.28 |UTS71412P 
: ; _ 19/ #20 14 |Plugforsockets |SOU1314-ND 14.80 14.03 [UTS6JC1419S 
All Plastic Circular Bayonet IP65/IP67 t 19/ #20 14 | Plug for pins SOU1305-ND 14.80 14.03 |UTS6JC1419P 
UTP Series 19/ #20 14 | Recept. for sockets | SO0U1286-ND 10.36 9.81 |UTS714198 
4 p 
Features: ¢ Plastic Bayonet Coupling « Intermatable with UTO, UTG and UTS Series * 250 mating-unmating 19/ #20 14 | Recept. for pins SOU1296-ND 10.36 9.81 [UTS71419P 
cycles Specifications: * Shell and Coupling Ring: Glass filled black thermoplastic UL94-VO »* Operating $ See Trim Trio Contact section for contacts 
Temperature: -55°C ~ 125°C 
No. of Pos./ | Shell Digi-Key Price Each Souriau UTS Accessories 
Fig. | Contact Size¢ | Size |Description Part No. fl 10 Part No. 7 
Shell Digi-Key Price Each Souriau 
P 4/#16 10 |Plugforsockets  |SOU1155-ND 8.59 8.14 |UTP6104S Size | Description aan “ a os |Syatte 
4/#16 10 _| Plug for pins SOUSA 8.59 8.14 |UTP6104P Receptacle Dustcap SOUI315-ND | 4.31 4.09 3.98 |UTS10DCG 
F 4/416 10 |Recept. for sockets | SOU1139-ND§ 5.83 5.53 |UTPO104S Plug Dustcap $0U1318-ND 821 7.78 7.56 |UTS610DCG 
4/416 10 _| Recept. for pins SOU1140-ND§ 9.33 8.84 |UTP0104P Recept. Color Coding Ring-Red S$OU1321-ND 63 .60 .58 |UTS710CCRR 
: 8/ #16 12 |Plugforsockets |SOU1157-ND 8.63 8.18 |UTP6128S jo | Recept. Color Coding Ring-Green | SOU1322-ND 63 .60 .58 |UTS710CCRG 
8/ #16 12 | Plug for pins SOU1158-ND 8.63 8.18 |UTP6128P Recept. Color Coding Ring-Yellow _|SQU1323-ND 63 .60 58 |UTS710CCRY 
2 8/#16 12 | Recept. for sockets | SOU1141-ND§ 5.85 5.55 |UTP0128S Plug Color Coding Ring-Red SOU1330-ND 63 60 -58 |UTS610CCRR 
8/ #16 12 |Recept.forpins | SQU1142-ND§ 5.85 5.55 |UTP0128P Plug Color Coding Ring-Green SOU1331-ND 63 60 -58 | UTS610CCRG 
‘ 12/#16 14 |Plugfor sockets |SOU1159-ND 7.32 6.93 |UTP61412S aoe me ee Ring- Yellow es = ae ran eee 
12/416 14 | Plug for pins SOU1160-ND 8.85 8.39 |UTP61412P Si eas steep ae ne ear nai liivesiaaee 
ui lustca| iat * A, 3 
P 12/#16 14 |Recept. for sockets | SOU1143-ND§ 5.93 5.62 |UTPO1412S eae caer Coding Ring-Red | SOU1824-ND - 0 Belin eriseeEE 
decal 14 |Recept.forpins  [SORMIENES 266 37.20: |UTEOIS122 Recept. Color Coding Ring-Green |SOU1325-ND 63 60 58 |UTS712CCRG 
6 19/ #16 16 |Plug for sockets = |SOU1161-ND 9.01 8.54 | UTP61619S jp Recent. Color Coding Ring-ellow _|S0U1926-ND 63 .60 .58_|UTS712CCRY 
19 / #16 16 | Plug for pins SOU1162-ND 9.01 8.54 |UTP61619P Plug Color Coding Ring-Red $OU1333-ND 63 .60 58 |UTS612CCRR 
3 19/#16 16 |Recept. for sockets |SOU1145-ND§ 6.04 5.73 |UTPO1619S Plug Color Coding Ring-Green SOU1334-ND 63 .60 .58 |UTS612CCRG 
19/#16 16 |Recept.forpins  |SOU1146-ND§ 6.04 5.73 |UTPO1619P Plug Color Coding Ring-Yellow SOU1335-ND 63 .60 .58 |UTS612CCRY 
. 23/ #16 18 | Plug for sockets S0U1163-ND 9.39 8.90 | UTP61823S Receptacle Dustcap SOU1317-ND 4.77 4.52 4.40 |UTS14DCG 
23/ #16 18 | Plug for pins SOU1164-ND 9.39 8.90 |UTP61823P Plug Dustcap SOU1320-ND 8.76 8.30 8.07 | UTS614DCG 
>| 23/ #6 18 |Recept. for sockets SOU1147-ND§ | 616 5.84 |UTPO1823S Recept. Color Coding Ring Red = SO ane 68° ~~ 80 — 08” US riacene 
23/#16 18 | Recept. for pins SOU1148-ND§ 6.16 5.84 |UTP01823P Recept. Color Coding Ring-Green $OU1328-ND 63 60 -58 |UTS714CCRG 
2B/#16 30 | Piug for sockets S0U1165-ND 11.55 10.95 |UTP62028S 14 Recept. Color Coding Ring-Yellow |SOU1329-ND 63 60 .58 |UTS714CCRY 
6 Eee : ‘ Plug Color Coding Ring-Red SOU1336-ND 63 60 .58 |UTS614CCRR 
eo rr16 20 _| Plug for pins SOUS EHD HOS. “10:05s, | MTPE2028F Plug Color Coding Ring-Green $0U1337-ND 63 60 _.58 |UTS614CCRG 
F 28/#16 20 | Recept. for sockets |SOU1149-ND§ 9.46 8.97 |UTP02028S Plug Color Coding Ring- Yellow $0U1338-ND 63 60 "58 |UTS614CCRY 
28 / #16 20 |Recept.forpins _|SOU1150-ND§ 9.46 8.97 |UTP02028P (Continued) 
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SOURIAU 


Connection Technology 


NEW! UTS RJ45 


Intended for high speed Ethernet connection, UTS connectors with RJ45 cordset can be assembled in less 
than 1 minute. They use any standard RJ45 cable and do not need special tools for assembly or disassembly. 
Can be used in harsh environments Applications: * Data acquisitions and download ¢ Networks interconnec- 
tions * Robotics * Factory automation Benefits:  Vibration-proof, no fragile parts * A catSe Ethernet solution 
* Cat5e per TIA/EIA and class D per ISO/IEC 11801 * 10 BaseT, 100 Base TX, 1000 BaseT networks * Avail- 
able in shell size 18 * Plug with male RJ45 cordset and receptacle with female RJ45 cordset * Receptacles 
available: Square flange (metallic) and Jam nut (metallic or plastic) 


Trim Trio Connection System (Cont.) 


Digi-Key Price Each Souriau 
Fig. |Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Receptacle Jam Nut 
13 Feed through SOU1540-ND 27.25 25.82 25.10 |UTS718RJFN 
Plug cable 5 
14 with backshell SO0U1541-ND 19.23 18.22 17.71 | UTS6JC18RJN25 


NEW! UTS High Seal 


UTS High seal connector is a range of light-weight industrial plastic circular connectors compatible with MIL-DTL-26482 
connectors. It offers Dynamic IP68/IP69K water protection in both mated and unmated conditions. Connectors are standard 
supplied with preassembled handsolder contacts. For dip solder or crimp contacts, please consult factory. Applications: 


MBG Accessories 


No. of Digi-Key Price Each Souriau 

Fig. | Pos. |Description Part No. il 10 25 Part No. 

4 Strain Relief $OU1196-ND 3.91 3.71 3.61 MBG4S-1 

12 ‘| Strain Relief $0U1175-ND 3.99 3.78 3.68 |MBG12S-1 
40 19 | Strain Relief SOU1180-ND 3.44 3.26 3.17 |MBG19S-1 

30 |Strain Relief—Large |SOU1185-ND 6.40 6.07 5.90 |MBG30S1 

30 {Strain Relief— Small |SQU1186-ND 8.08 7.65 7.44 |MBG30S2 

46 |Strain Relief Adapter |SOU1190-NDt 24.78 23.48 22.82 |MBG46S-52 


+ Custom: To couple a 21-PG Cable Grips to 46 position 


Self-Mounting Rectangular 
SMS Series 


Features: « Mating with positive lock * 500 mating-unmating cycles Specifications: » Shell: Polyamide 6.6 
UL94-V2 ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 


Ff "i i " i No. of Pos./ Digi-Key Price Each Souriau 
* Wet and submerged environments * Instrumentation » Meteorological measurement system « Traffic control * Video ; 5 ae 
surveillance STi fans * Water measurement g y Fig. | Contact Sizet | Descriptiont Part No. 1 10 25 Part No. 
— Gs 2/#16 | Cable Plug $0U1217-ND 1.38 130 1.25 |SMS2P1 
igi-l rice Eacl if 
desea reat Deeer nen poe 1 10 og. Rate 2/#16 |Cable Plugw/SR —_ |SOU1218-ND 1.68 159 1.53 |SMS2PDH1 
4 | 8 |Sq. Flange Recept. with Pin |SOU1514-ND | 12.67 12.01 11.68 /UTSO8E4P 12 2/#16 — [PanelMt.Recept. — |SOQU1197-ND 1.10 1.04 1.00 |SMS2R1 
4 | 8 |Sq. Flange Recept. with Socket |SOU1515-ND | 13.43 1273 12.38 |UTSO8E4S rr 3/#16 | Cable Plug SOU1219-ND 1.38 1.80 1.25 |SMS3P1 
6 | 10 |Sq.Flange Recept. with Pin |SOU1508-ND | 1357 12.86 12.50 |UTSO10E6P S/#16 [CablePlugwiSR  [BRRIZEOND Tete G7. __160) | SMSeeDet 
6 | 10 |Sq.Flange Recept. with Socket|SOU1509-ND | 14.21 13.47 13.09 |UTSO10E6S jo | S/#16 /Cable Recept. wiSR [OUI Oe ND B70" 2S 246. | SMSSHDET 
15 ae 3/#16  |PanelMt.Recept. | SOQU1199-ND 110 1.04 1.00 |SMS3R1 
10 | 12 |Sq. Flange Recept. with Pin |SOU1510-ND ] 15.54 14.73 14.32 |UTSO12E10P 
7) 4/#16 — |Cable Plug w/SR S0U1222-ND 1.84 1.75 1.68 |SMS4PDH1 
10 | 12 |Sq. Flange Recept. with Socket|SOU1511-ND ] 16.68 15.81 15.37 |UTS012E10S 
ne 13 4/#16  |Cable Recept. w/SR_|SOU1202-ND 2.05 1.95 1.89 |SMS4RDH1 
19 | 14 |Sq. Flange Recept. with Pin |SOU1512-ND | 22.69 21.50 20.90 |UTSO14E19P 47416 |Panei Wt. Recep.  PeatneRtnte ‘40t _aiba? 466: Sra 
19 | 14 |Sq. Flange Recept. with Socket}SOU1513-ND ] 24.49 23.21 22.56 |UTSO14E19S rf 6/#16  |Cable Plug SOU EEA fod: wags saa. SNISERA 
4 | 8 |Plug Cable with Pin SOU1522-ND | 24.47 23.19 22.54 |UTS6JC8E4P 6/#16 — |Cable Plug w/SR $0U1224-ND 242 229 2.20 | SMS6PDHI 
4 | 8 |Plug Cable with Socket SOU1523-ND | 2512 23.80 23.14 |UTS6JC8E4S 3 6/#16  |Cable Recept. wSR |S0U1204-ND 213. 202 1.96 |SMS6RDH1 
6 10 | Plug Cable with Pin S0U1516-ND 26.66 25.26 24.56 | UTS6JC10E6P 6/#16 Panel Mt. Recept. $OU1203-ND 1.65 1.56 1.50 |SMS6R1 
rs 6 | 10 |Plug Cable with Socket SOU1517-ND | 27.28 25.85 25.13 | UTS6JC10E6S a 9/#16 — |Cable Plug S0U1225-ND 249 2.36 2.30 |SMS9P1 
10 | 12. | Plug Cable with Pin SOU1518-ND | 2955 27.99 27.22 | UTS6JC12E10P 9/#16 — |Cable Plug w/SR S0U1226-ND 3.15 299 2.91 |SMS9PDH1 
10 | 12. | Plug Cable with Socket SOU1519-ND | 30.67 29.06 28.25 | UTS6JC12E10S io 9/#16 — |Cable Recept. w/SR |SOU1206-ND 243 2.31 2.24 | SMS9RDH1 
19 | 14. | Plug Cable with Pin SOU1520-ND | 35.00 33.16 32.24 |UTSGJC14E19P 9/#16 [Panel Mt Recept — |SOUI205-ND 2.06 1.95 1.88 |SMS9R1 
19 | 14 | Plug Cable with Socket SOU1521-ND | 38.04 36.04 35.04 | UTSGUC14E19S 4 12/#16 — | Cable Plug $0U1227-ND 80 76 -73 | SMS12P-1 
4 | 8 |Recept. Jam Nut with Pin  |SOU1530-ND | 1598 1514 14.72 |UTS78E4P 12/416 |CablePlugwSR  (SOUM226;ND. 1.98 1.88 1.82 | SMS12PDH1 
4 | 8 |Recept. Jam Nut with Socket |SOU1531-ND | 16.64 15.77 15.33 |UTS78E4S jo | ‘12/#16  /Cable'Recept. wiSR (OURO 255 242 2.85 /SMS128DIH1 
vee 12/#16  |PanelMt.Recept. |SOU1207-ND 80 76 .73 | SMS12R-1 
6 | 10 |Recept. Jam Nut with Pin SOU1524-ND | 17.02 1613 15.68 |UTS710E6P 
TT 15/#16 | Cable Plug S0U1229-ND 2.77 263 2.56 |SMS15P1 
6 | 10 |Recept. Jam Nut with Socket |SOU1525-ND | 17.71 1678 16.31 |UTS710E6S 
17 12] 15/#16 |PanelMt.Recept.  |SOU1209-ND 2.28 216 2.08 |SMS15R1 
10 | 12 |Recept. Jam Nut with Pin SOU1526-ND | 1923 18.22 17.71 |UTS712E10P 
4 18/#16 | Cable Plug $0U1231-ND 251 2.38 2.31 |SMS18P1 
10 | 12 |Recept. Jam Nut with Socket |SOU1527-ND | 20.43 19.35 18.82 |UTS712E10S 12| 18/#16  |PanelMt Recept  |SOu1211-ND Be toa aise SSigRl 
19 | 14 | Recept. Jam Nut with Pin SOU1528-ND | 24.49 23.21 22.56 | UTS714E19P 24/#16  |Cable Plug S0U1233-ND {i952 aioe azo || SMEDABS 
19 | 14 |Recept. Jam Nut with Socket |SOU1529-ND | 27.51 26.07 25.34 |UTS714E19S TT) copie. lec Plug w/SR $0U1234-ND 3.10 294 286 |SMS24PDH1 
‘ 7 : 24/#16  |Cable Recept. w/SR_ |SOQU1214-ND 4.67 4.43 4.31 |SMS24RDH1 
= 12 
High Mating Cycle Circular — Quick Mate @. 24/#16 |PanelMt.Recept. | SQU1213-ND 187. 177 1.70 |SMS24R-1 
MBG Series 41 | 86/416 [Gable Plug $0U1235-ND 270 255 2.45 |SMS36P-1 
Features: * Quick mate locking latch and hook *5000 mating-unmating cycles Specifications: * Shell: zi 
Glass filled black thermoplastic UL94-VO » Latch and Hook: Stainless steel, passivated » Operating obi ne Gable ug woke SOB END S34 Sie 3,06" | SMS36PDH1 
Temperature: -55°C ~ 125°C 12 36 / #16 Panel Mt. Recept. SOU1215-ND 2.15 2.03 1.95 | SMS36R-1 


No. of Pos/ Digi-Key Price Each Saurinl + See Trim Trio Contact section for contacts + SR = Strain Relief 
Fig. | Contact Size | Description Part No. 1 10 25 Part No. t] . + ® . . 
8 4/#16 Plug for Sockets $OU1192-ND 2.53 2.40 2.30 |MBG4P-1 NEW: Trim Trio Screw Termination Contacts 
4/#16 Recept. for Pins SOU1194-ND 6.63 6.29 6.11 |MBG4R-1 UTS series with screw termination contacts combines extreme sealing performance, rapid and secure connector mating with 
9 4/416 Recept. for Sockets |SQU1195-ND 3.06 2.90 2.82 |MBG4R-11 the ease of wire termination. It requires no special skills or tools. Only a standard screwdriver is needed to fit the wires to the 
12/416 Plug for Sockets SOU1171-ND 201 191 1.86 |MBG12P-4 contacts, making it user-friendly and suitable for any field installation. 
8 12/#16 Plug for Pins S0U1172-ND 9.58 9.08 8.82 |MBG12P-11 Features: » Rapid mating with 1/3 turn with an audible and sensitive “click” * Dynamic IP68/69K water protection * Rapid and 
: 12/#6 Recept. for Pins $0U1173-ND 7.03 6.66 648 |MBG12R4 secure mating - minimum 250 mating cycles * High salt spray resistance * Male connectors have a grounding contact 
12/#16 | Recept. for Sockets | SOU1174-ND 3.27, 3.10 3.01_ | MBG12R-11 No. of | Shel Digi Key Price Each Souaa 
8 19/ #16 Plug for Sockets $0U1176-ND 2.15 2.04 1.98 |MBG19P-1 Fig.| Pos. | Size | Description Part No. 1 10 25 Part No. 
19/ #16 Plug for Pins $0U1177-ND 10.13 9.60 9.33 _|MBG19P-11 4 12 | Plug cable male screw $0U1532-ND | 21.45 20.33 19.76 | UTS6JC124PSCR 
9 | 19/#16  [Recept for Pins [S@EMIZsaNel TAG) 704 6.88, (MEGISH 18| 4 | 12 |Plugcable female screw  |SOU1533-ND) 2231 21.14 20.55 JUTSBJCt2488cR 
30/ #16 Plug for Sockets $OU1181-ND 2.30 2.18 2.12 |MBG30P-1 
8 30/ #16 Plug for Pins $0U1182-ND 40.68 10.12 9.84 |MBG30P-11 7 14 | Plug cable male screw SOU1534-ND | 32.02 30.33 29.49 | UTS6JC147PSCR 
- 30 / #16 Recept. for Pins SOU1183-ND 7.87 7.46 7.25 |MBG30R-1 4 12 |Recept. Jam Nut male screw |SOU1535-ND | 20.22 19.16 18.62 |UTS7124PSCR 
30/#16 | Recept. for Sockets | SQU1184-ND 3.78 3.59 3.49 |MBG30R-11 19] 4 12 |Recept. Jam Nut female screw SOU1536-ND | 20.22 19.16 18.62 |UTS7124SSCR 
g | “6/416 [Plug for Sockets Eee rie uae Nee Meee! 7 | 14 |Recept. Jam Nut female screw |S0U1537-ND | 32.64 30.93 30.07 |UTS7147SSCR 
46 / #16 Plug for Pins SOU1188-ND 7.30 6.92 6.72 |MBG46P-11 : 
4 46 / #16 Recept. for Pins $0U1189-ND 21.28 20.16 749.60 |MBG46R-1 0 4 12 | Recept. In-line male screw $0U1538-ND | 22.50 21.32 20.72 |UTS1JC124PSCR 
46/#16 Recept. for Sockets |SQU1191-ND 7.68 7.28 7.07 |MBG46R-11 7 14 | Recept. In-line male screw $0U1539-ND | 33.61 31.85 30.96 |UTS1JC147PSCR 
+ See Trim Trio Contact section for contacts (Continued) 
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Digi-Key Price Each Souriau 
B Fig. | Description Part No. all 10 25 Part No. 
23 | #18 Cable Clamp Metal $OU1051-ND 21.98 20.83 20.25 |UTO18AC 
S fe) U R ] A U . a m —_|#18 Cable Clamp Metal - IP68 SOU1057-ND§t 32.57 30.86 30.00 | UTO18JCL 
. Trim Trio Connection System (Cont.) 23 |#20 Cable Clamp Metal SOU1500-ND 18.96 17.97 17.47 |UTO20AC 
Sansection Technology — _|#20 Cable Clamp Metal -1P68 _|SQU1502-NDt 23.39 22.16 21.55 _|UTO20UCS 
= = = 23 |#22 Cable Clamp Metal SOU1501-ND 25.00 23.69 23.03 |UTO22AC 
Ruggedized Circular Reverse Bayonet — Dynamic —_|#22 Cable Clamp Metal - IP68 SOU1503-NDt 25.40 24.07 23.40 |UTO22JCS 
- . 23 | #24 Cable Clamp Metal $OU1052-ND 25.97 24.61 23.93 |UTO24AC 
Sealing IP68/IP69K — UTV Series — _|#24 Cable Clamp Metal -IP68 _|SOU1504-NDt 27.44 26.00 ~—=«25.27_ | UTO24JCS 
Features: * Reverse Bayonet Coupling * Intermountable with VG 95234: MS-5015 reverse bayonet * 500 Cable Clamp for UTG and UTP 
mating-unmating cycles * Salt spray resistant up to 500 hours Specifications: « Shell: Aluminum alloy with | 24 |#10 Cable Clamp SOU1124-ND 4.88 4.63 4.50 | UTGI0AC 
black zinc cobalt plating * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C —_|#10 Cable Clamp - IP65 $OU1131-NDt 7.73 7.33 7.13 |UTG10PG 
24 | #12 Cable Clamp $0U1125-ND 5.02 4.76 4.62 |UTG12AC 
No. of Pos/ DighKey Price Each Souriau — _|#12 Cable Clamp - IP65 SOU1132-NDt 8.02 7.60 7.39 |UTG12PG 
Fig. | Contact Sizef | Description Part No. 1 10 25 Part No. 24 |#14 Cable Clamp SOU1498-ND 5.21 4.94 4.80 |UTG14AC 
aA 10/7#16 | Cable Plug for Socket |SOU1275-ND | 82.42 78.09 75.92 |UTVD18-19SN — _|#14 Cable Clamp - IP65 SOU1133-NDf 8.59 8.14 7.91_|UTG14PG 
22 | 10/#16 _|Recept. for Pin $OU1273-ND | 65.09 61.67 _ 59.96 |UTVB18-19PN 24) | #16 Cable Clamp SOUS Nw 5.32 5.04 4.90 | UTGIGAC 
21 | 7/#12  |Cable Plug for Socket |SOU1276-ND | 99.71 94.47 91.84 [UTVD20-15SN #16 \Cable:Clamp=IF65 Sone Non 8.99 8.52) 6.28" (UTSIEPG 
1g 
- 24 |#18 Cable Clamp $0U1127-ND 5.66 5.37 5.22 |UTG18-AC 
22 7/ #12 Recept. for Pin SOU1274-ND | 67.26 63.72 61.95 |UTVB20-15PN #18 Cable Clamp - IP65 SOU1135-NDt 9.33 8.84 8.60 |UTG18PG 
21 35 / #12 Cable Plug for Socket |SOU1278-ND | 169.84 160.91 156.44 )UTVD40A35PN 24 |#20 Cable Clamp S0U1128-ND 6.54 6.20 6.02 UTG20AC 
22 | 35/#12 _|Recept. for Pin $0U1277-ND | 137.83 130.58 126.95 | UTVB40A35PN — | #20 Cable Clamp - P65 S0U1136-NDt 10.47 992 965 |UTG20PG 
+ See Trim Trio Contact section for contacts 24 |#22 Cable Clamp S$OU1129-ND 6.86 6.50 6.32 |UTG22AC 
‘ is x —_|#22 Cable Clamp - IP65 $OU1137-NDt 10.87 10.30 10.01 | UTG22PG 
Trim Trio Accessories 24 |#24 Cable Clamp $0U1130-ND 7.26 6.88 6.69 |UTG24AC 
—_|#24 Cable Clamp - IP65 SOU1138-NDT 13.68 12.96 12.60 | UTG24PG 
Digi-Key Price Each Souriau Sealing Gasket for UTO, UTOW, UTG, and UTP 
Fig. | Description Part No. 1 10 25 Part No. #10 Sealing for Wall Mt. Recept. |SOU1058-ND 44 42 40 |UTFD12B 
Cable Clamp for UTO and UTOW #12 Sealing for Wall Mt. Recept. |SOU1059-ND 36 35 34 | UTFD13B 
23 |#10 Cable Clamp Metal S0U1048-ND 13.60 12.89 12.53 | UTO10AC #14 Sealing for Wall Mt. Recept. |SOQU1060-ND 1.92 1.82 1.77 |UTFD14B 
— _|#10 Cable Clamp Metal -IP68__| SQU1053-NDt¢ 13.22 12.53 12.18 | UTO10JCS #16 Sealing for Wall Mt. Recept. |SOU1061-ND 2.12 2.01 1.93 |UTFD15B 
23 |#12 Cable Clamp Metal SOU1049-ND 14.50 13.74 13.36 | UTO12AC — |#18 Sealing for Wall Mt. Recept._|SOU1062-ND 1.92 1.82 1.77 |UTFD16B 
—_|#12 Cable Clamp Metal - IP68 SOU1054-NDT 15.24 14.44 14.04 |UTO12JCS #20 Sealing for Wall Mt. Recept. |SOU1505-ND 7.92 1.82 1.77, |UTFDI7B 
23 | #14 Cable Clamp Metal SOU1050-ND 14.73 13.95 13.57 | UTO14AC ng ; te : é : 
— |#14 Cable Clamp Metal -IP68__|SOU1055-NDt 17.23 1633 15.88 |UTO14JCS #22 Sealing for Wall Mt. Recept. [SOPIS0G Ny) 1.92 ed La? (OTEDI8B: 
23 |#16 Cable Clamp Metal SOU1499-ND 15.92 15.09 14.67 |UTO16AC #24 Sealing for Wall Mt. Recept. |SOU1063-ND 1.92 1.82 1.77_ | UTFD19B 
— _|#16 Cable Clamp Metal - IP68 SOU1056-ND§t 29.26 27.72 26.95 |UTO16JC § Long Version + For water protected applications 
Trim Trio Contacts 
Digi-Key Pricing Souriau 
Type AWG Plating Part No. 1 10 25 100 Part No. 
#8 Machined Solder Contacts 
Socket 12-8 Gold SOU1246-ND §.23 49.50 120.31 398.75 82911684ZX 
Pin 12-8 Gold SOU1245-ND 5.04 47.70 115.94 384.25 82911685NZX 
#12 Machined Solder Contacts 
Socket 14-12 Gold SOU1244-ND 4.56 43.20 105.00 348.00 RC12243D28 
Pin 14-12 Gold SOU1243-ND 7.88 56.70 133.88 472.50 RM122Z43D28 
#16 Machined Crimp Contacts and Coaxial 
Socket 20-16 Gold $O0U1237-ND 2.43 23.04 56.00 185.60 RC16M23D28 
Pin 20-16 Gold SOU1238-ND 1.65 15.60 37.50 114.00 RM16M23D28 
Socket 22-20 Gold SOU1239-ND 2.55 24.12 58.63 194.30 RC20M12D28 
Pin 22-20 Gold SOU1240-ND 2.64 24.96 60.00 182.40 RM20M12D28 
Socket Coax. Kit Multi pc. RG-174U/188U Gold SOU1241-ND 9.98 94.50 229.69 761.25 RCDXK-1D28 
Pin Coax. Kit Multi pc. RG-174U/188U Gold SOU1242-ND 9.98 94.50 229.69 761.25 RMDXK-10D28 
Loose Piece Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Pricing Souriau Pricing Digi-Key Pricing Souriau 
Type AWG Plating Part No. 2a) 100 Part No. 10 50 100 Part No. 3,000 Part No. 
#16 Stamped and Formed Crimp Contacts 
Socket 14 30p” Gold /SOU1247-ND 28.13 85.50 SC14ML-1S6 $0U1247CT-ND 11.80 52.21 86.26 |SOU1247TR-ND 602.00/M SC14M-1S6 
Pin 14 30” Gold /SQU1251-ND 25.00 76.00 SM14ML-1S6 $0U1251CT-ND 10.50 46.46 76.76 |SOU1251TR-ND 490.00/M SM14M-1S6 
Socket 14 Tin SOU1255-ND 11.88 36.10 SC14ML-1TK6 SOU1255CT-ND 5.04 22.31 36.86 |SOU1255TR-ND 210.00/M SC14M1TK6 
Pin 14 Tin SOU1259-ND 9.38 28.50 SM14ML-1TK6 SOU1259CT-ND 4.00 17.71 29.26 |SOU1259TR-ND 182.00/M SM14M1TK6 
Socket | 18-16 30” Gold /SOU1248-ND 28.13 85.50 SC16ML-1S6 SOU1248CT-ND 11.80 52.21 86.26 |SOU1248TR-ND 602.00/M SC16M-1S6 
Pin 18-16 30” Gold /SOU1252-ND 25.00 76.00 SM16ML-1S6 SOU1252CT-ND 10.50 46.46 76.76 |SOU1252TR-ND 490.00/M SM16M-1S6 
Socket | 18-16 Tin SOU1256-ND 11.88 36.10 SC16ML-1TK6 SOU1256CT-ND 5.04 22.31 36.86 |SOU1256TR-ND 224.00/M SC16M1TK6 
Pin 18-16 Tin SOU1260-ND 9.38 28.50 SM16ML-1TK6 SOU1260CT-ND 4.00 17.71 29.26 |SOU1260TR-ND 182.00/M SM16M1TK6 
Socket | 22-20 30” Gold = /SOU1249-ND 28.13 85.50 SC20ML-1S6 SOU1249CT-ND 11.80 52.21 86.26 |SOU1249TR-ND 546.00/M SC20M-1S6 
Pin 22-20 30” Gold /SOU1253-ND 25.00 76.00 SM20ML-1S6 SOU1253CT-ND 10.50 46.46 76.76 |SOU1253TR-ND 490.00/M SM20M-1S6 
Socket | 22-20 Tin SOU1257-ND 11.88 36.10 SC20ML-1TK6 SOU1257CT-ND 5.04 22.31 36.86 |SOU1257TR-ND 210.00/M SC20M-1TK6 
Pin 22-20 Tin SOU1261-ND 9.38 28.50 SM20ML-1TK6 SOU1261CT-ND 4.00 17.71 29.26 |SOU1261TR-ND 182.00/M SM20M-1TK6 
Socket | 26-24 30y” Gold =/SOQU1250-ND 28.13 85.50 SC24ML-1S6 SOU1250CT-ND 11.80 52.21 86.26 |SOU1250TR-ND 546.00/M SC24M-1S6 
Pin 26-24 30” Gold |SQU1254-ND 25.00 76.00 SM24ML1S6 SOU1254CT-ND 10.50 46.46 76.76 |SOU1254TR-ND 490.00/M SM24M-1S6 
Socket | 26-24 Tin SOU1258-ND 11.88 36.10 SC24ML-1TK6 SOU1258CT-ND 5.04 22.31 36.86 |SOU1258TR-ND 224.00/M SC24M1TK6 
Pin 26-24 Tin SOU1262-ND 9.38 28.50 SM24ML-1TK6 SOU1262CT-ND 4.00 47.71 29.26 |SOU1262TR-ND 168.00/M SM24M1TK6 
#20 Stamped and Formed Crimp Contact 
Socket | 22-20 30” Gold /SOU1265-ND 8.75 26.60 SC20WL-3S25 SOU1265CT-ND 3.74 16.56 27.36 |SOU1265TR-ND 168.00/M SC20W-3S25 
Pin 22-20 30y” Gold /SOU1266-ND 9.38 28.50 SM20WL-3S26 SOU1266CT-ND 4.00 1771 29.26 |SOU1266TR-ND 182.00/M SM20W-3S26 
Socket | 22-20 Tin SOU1269-ND 6.25 19.00 SC20WL-3TK6 = — — 
Pin 22-20 Tin SOU1271-ND 6.25 19.00 SM20WL-3TK6 = = = 
Socket | 26-24 30” Gold /SOU1267-ND 8.75 26.60 SC24WL-3S25 SOU1267CT-ND 3.74 16.56 27.36 |SOU1267TR-ND 173.00/M SC24W-3S25 
Pin 26-24 30” Gold /|SOU1268-ND 9.38 28.50 SM24WL-3S26 SOU1268CT-ND 4.00 17.71 29.26 |SOU1268TR-ND 168.00/M SM24W-3S26 
Socket | 26-24 Tin SOU1270-ND 6.25 19.00 SC24WL-3TK6 = = = 
Pin 26-24 Tin $OU1272-ND 6.25 19.00 SM24WL-3TK6 = i — 
Crim p Tools Price Souriau 
Description Each Part No. 
Crimp with Die for #16-20 Stamped Contacts 26-14AWG SOU1263-ND 282.15 Y14MTV 
Extraction Tool for all size 16 Contacts SOU1264-ND 256.58 RX2025GE1 
Extraction Tool for all size 20 Contacts $0QU1507-ND 215.52 RxX20D44 
vA 
— 
©} ASTRO TOOL CORP Tools 
CONNECIC 
Used with Souriau Trim Trio Machined Digi-Key Price Astro 
Contacts. Description Part No. Each Part No. 
J i Crimp without Positioner for #16 Machined Contacts 616336-ND 291.44 616336 
Fe eee a eee sed win |Positioner for 616336 Tool Frame TGV702-ND 105.48 TGV702 
contacts. The 615717 and 615708 - . a p F 
are for the RC(M)DXK coaxial contacts. Crimp without Positioner for Inner Crimp Coaxial Contacts 615717-ND 291.44 615717 
Positioner for 615717 Tool Frame 620100-ND 48.01 620100 
Requires both tools for an inner contact | Crimp without Turret for Outer Crimp Coaxial Contacts 615708-ND 291.44 615708 
crimp and an outer ferrule crimp. Turret Head for 615708 Tool Frame 620439-ND 76.44 620439 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Applications: « Aeronautics and military * Marine and offshore * Industrial 


7 Features: * High contact density up to 128 contacts #22D * Quick screw coupling with self locking 
8D/D38999 Alu min um mechanism * Composite shell is recommended wherever weight is critical (typically -30% versus 
a aluminum version) or particularly in harsh climatic and mechanical environments 
S (@) U R | A U and Composite Con nectors Specifications: * Endurance: 500 mating-unmating operations * Aluminum Shell Temperature 
Range: Cadmium olive drab (W): -65°C ~ 175°C; Nickel (F): -65°C ~ 200°C »* Composite Shell 
Connection Technology Temperature Range: Cadmium olive drab (J): -65°C ~ 175°C; Nickel (M): -65°C ~ 200°C 


Fig. 1 — Square Flange Receptacle Fig. 2— Jam Nut Receptacle Fig. 3 — Plug with RF1 Shielding 


Insert Patterns (Front face of pin insert shown) 
Drawings not to scale 


Shell Shell 
Size : P Size : p 
Insert No. of Dimensions : Insert No. of Dimensions i. 
Arrange- | Contacts/ (mm) Digi-Key Price Each Arrange- | Contacts/ (mm) Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Plating Description A B_ | Part No. il 10 Fig. | ment No. Size Plating Description A B_ | Part No. 1 10 
Aluminum 3 | D-35 | 37/220 | Nickel | Plugwith Socket | 31.00 32.50 |SOU1423-ND 70.13 66.44 
1] A835 6/22D Nickel | Recept. with Pins | 31.50 23.80 |SOU1339-ND 63.75 60.39 1 | d-19 19/20 Nickel | Recept. with Pins | 31.50 31.00 |SOU1346-ND 65.74 62.28 
1 | A835 6/22D Nickel | Recept. with Socket 31.50 23.80 |SOU1340-ND 55.08 52.19 2| D-19 19/20 | Olivedrab | Recept. with Pins | 32.50 41.60 |SOU1402-ND 65.74 62.28 
1 | A35 6/22D | Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 23.80 | SOU1362-ND 63.88 60.52 2) D-419 19/20 | Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 41.60 | SOU1403-ND 72.87 69.03 
1 | A385 6/22D | Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 23.80 | SOU1363-ND 59.15 56.04 3 | d-49 49/20 Nickel | Plug with Socket | 31.00 32.50 |S0U1421-ND 7277 68.94 
2 | Ad5 | 6/220 | Olivadrab | Recept. with Pins _| $2.50 30.50 SOU1989:ND 48.41 45.87 | |3°7 p49 | 19/20 | Olive drab | Plug with Socket | 31.00 32.50 |SOU1452-ND 72.69 68.87 
2 A-35 6/22D Olive drab Recept. with Socket 32.50 30.50 |SOU1390-ND 56.70 = 53.72 1 D-05 5/16 Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 31.00 |S0U1378-ND 55.96 53.01 
3} AS ) 6/22D | Nickel | Plugwith Pins | 31.00 21.80 |SOULSIOAND) 59.47 56.34} |) 5 | 05 5/16 | Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 41.60 | SOU1405-ND 68.95 65.33 
3) A385 6/22D Nickel | Plug with Socket | 31.00 21.80 |SOU1411-ND 50.08 47.45 3 | peer (60, 46° olived ; ‘ 
3| A35 | 6/220 |olivedrab| Plug with Pins | 31.00 21.80 |SOU1440-ND 6171 58.47 Wve drab | Recent. with Socket | 32.60 41.60 [Oe aOogty eee 
; " 3 | D-18 18/20 | Olivedrab | Plug with Pins | 31.00 32.50 |SOU1451-ND 98.25 93.08 
3 | A385 6/22D _| Olive drab | Plug with Socket_| 31.00 21.80 |SOU1441-ND 56.75 53.77 : ae 
1 | A-98 3/20 | Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 23.80 | SOU1364-ND 64.79 61.38 1 | E85 | 95/22D | Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 33.30 )SQU1379-ND 81.99 77.67 
1 A-98 3/20 Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 23.80 |SOU1365-ND 44.71 42.36 1 E-35 55/22D | Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 33.30 | SOU1380-ND 87.55 82.95 
1 | A-98 3/20 | Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 23.80 | SOU1366-ND 53.28 50.48; | 2 | E85 | 55/22D | Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 44.80 )SOU1407-ND 76.70 72.67 
2 | A-98 3/20 | Olive drab | Recept. with Pins | 32.50 30.50 |SOU1391-ND 64.39 61.01 3} E35 55/22D | Nickel | Plug with Socket | 31.00 35.70 |SOU1424-ND 91.69 86.87 
2 | A-98 3/20 _| Olive drab | Recept. with Pins | 32.50 30.50 |SOU1392-ND 57.76 54.72 1_|_ £26 26/20 Nickel | Recept. with Pins | 31.50 33.30 |SOU1350-ND 76.30 72.29 
2 A-98 3/20 Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 30.50 |SOU1393-ND 55.65 52.73 1 E-06 6/12 Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 33.30 |SOU1381-ND 59.20 56.09 
3] A-98 3/20 Nickel | Plug with Socket | 31.00 21.80 |SOU1412-ND 65.68 62.23 2 | £-99 | 21/20, 2/16 Olivedrab | Recept. with Pins | 32.50 44.80 |SOU1408-ND 77.98 73.88 
3] A-98 3/20 Nickel | Plug with Socket | 31.00 21.80 |SOU1413-ND 4970 47.09 1 | F35 | 66/220 | Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 36.50 | SOU1383-ND 97.15 92.04 
3] A-98 3/20 | Olivedrab | Plug with Pins | 31.00 21.80 |SOU1442-ND 57.80 54.76 3 | F35 | 66/22D | Nickel | Plug with Socket | 31.00 38.50 |SOU1425-ND 87.80 83.18 
1 B-35 13/22D Nickel Recept. with Pins _| 31.50 26.20 |S0U1342-ND 49.10 46.52 1 F-32 32/20 _| Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 36.50 |SOU1382-ND 60.15 56.99 
1] B35 | 13/22D | Nickel  Recept. with Socket | 31.50 26.20 )SOU1343-ND 48.20 45.67 1 | 6-35 | 79/220 |Olivedrab | Recept. with Pins [31.50 39.70 |SOU1384-ND 101.90 96.54 
1 | B-35 13/22D | Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 26.20 SOU1367-ND 59.83 56.69 1 | G-35 79/22D | Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 39.70 |SOU1385-ND 85.31 80.82 
1 | B35 | 19/22D | Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 26.20 /SOU1369-ND 58.25 55.19 3) G35 | 79220 | olivedrab| Plug with Pins | 31.00 41.70 |SOU1454-ND 40744 101.51 
2) B85. | 18/220 | Nickel | Recept with Pins / 82.50 95.20 (oO eceate 61.58 58.34) | 3) G35 | 79/220 | Olivedrab | Plug with Socket | 31.00 41.70 |SOU1455-ND | 121.51 115.11 
2 | B35 | 13/220 | Olive drab | Recept. with Pins_| 32.50 35.20 | SOU1394-ND 51.05 48.37 | | 3 | ¢.35 | 79/220 | olive drab | Plug with Socket_| 31.00 41.70 |SOU1456-ND 115.39 109.32 
2 | B-35 | 13/22D | Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 35.20 |SOU1395-ND 51.09 48.41 +153 53/00 Nickel | Recept. with Pins | 31.50 42.90 |SOU1351-ND Oa7s< 22077 
2 | B-35 | 413/22D | Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 35.20 |SOU1396-ND 50.88 48.21 1 | 435 | 198290 | Nickel | Recept-with Ping | 3150 4600 (RatReeelNT ‘sean “adeoo 
3 | B35 | 13/220 | Nickel Plug with Pins | 31.00 25.00 |S0U1414-ND 55.18 52.28 } epee : : : . 
3| B35 | 13/220 | Nickel | Plugwith Socket | 31.00 5.00 |SOU%415-ND Bers Tes? 1 | 4-35 | 128/220 | Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 46.00 |S0U1386-ND 135.79 128.65 
3 | 8-35 | 13/220 | olive drab | Plug with Socket | 31.00 25.00 |Sout443-ND 5B73 5564 1 | 4-35 | 128/220 | Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 46.00 | SOU1387-ND 138.87 131.57 
>} B98 6/20 | Olive drab | Recept. with Pins | 32.50 35.20 |SOUT397-ND 5841 55 34 2 | J-35 | 128/220 | Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 59.00 |SOU1409-ND 153.01 144.96 
2) B-98 6/20 | Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 35.20 |SOU1398-ND 57.53 54.51 Composite 
3 B-98 6/20 Nickel Plug with Socket | 31.00 25.00 |SOU1417-ND 59.09 55.98 1 A-35 6/22D Nickel Recept. with Pins | 30.10 23.80 |SOU1359-ND 51.83 49.11 
3 B-05 5/20 Nickel Plug with Socket | 31.00 25.00 |SOU1416-ND 76.23 72.22 1 A-35 6/22D Nickel | Recept. with Socket | 30.10 23.80 | SOU1360-ND 49.86 47.24 
3 B-05 5/20 Olive drab | Plug with Socket | 31.00 25.00 |SOU1445-ND 76.97 72.92 3 A-35 6/22D | Olivedrab | Plugwith Pins | 31.00 21.80 )SOU1426-ND 49.97 47.34 
1 | ¢-35 | 22/220 | Nickel | Recept. with Pins [31.50 28.60 |SOU1344-ND 6479 61.38 3 | A835 6/22D | Olive drab | Plug with Socket | 31.00 21.80 |SOU1427-ND 5172 49.00 
1 | 6-35 | 22/220 | Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 28.60 |S0U1370-ND 74.77 70.83 3 | A385 6/22D Nickel Plug with Pins | 31.00 21.80 |S0U1431-ND 61.45 58.22 
1 | 6-35 | 22/220 | Olivedrab | Recept. with Pins | 31.50 28.60 |SOU1371-ND 51.60 48.89 3 | ASS 6/220 Nickel | Plug with Socket | 31.00 21.80 |SOU1432-ND 61.26 58.04 
1 C-35 22/22D | Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 28.60 |SQU1372-ND 74.21 70.31 3 A-35 6/22D Nickel Plug with Socket | 31.00 21.80 |SOU1433-ND 60.50 57.32 
2 C-35 22/22D _| Olive drab | Recept.with Pins | 32.50 38.40 |SOU1399-ND 68.86 65.24 1 A-98 3/20 Nickel Recept. with Pins | 30.10 23.80 |SOU1361-ND 51.11 48.42 
3) 6-35 22/22D | Nickel Plug with Pins] 31.00 29.40 |SOU1418-ND 59.74 56.60 3 | A-98 3/20 Nickel | Plug with Socket | 31.00 21.80 | S0U1434-ND 62.17 58.90 
3 | G85 |) 22/220 | Nickel | Plug with Socket | 31.00 29.40 (SOUT 68.13 64.55) | 1 | B35 | 13/220 | Olive drab | Recept. with Pins | 30.10 26.20 |SOU1353-ND 45.96 43.55 
3) G35 | 22/220 | Olvedrab) Plug with Pins / $1.00 20.40 (oO aaa 63.88 60.52) F377 B-35 | 13/220 | Olive drab] Plug with Pins [31.00 25.00 |SOU1428-ND 53.26 50.46 
1) G88 | 10/20 | Nickel | Recept. with Pins | 31.50 28.60 |SOUIS45-ND 46.82 44.36 | | 3] B.35 | 13/220 | Olivedrab| Plug with Socket | 31.00 25.00 | SOU1429-ND 57.84 54.80 
1 | ¢-98 10/20 | Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 28.60 |SOU1374-ND 4972 47.14 3 | B35 | 13/220 | Nickel | Plug with Socket | 3100 25.00 |SoU1435-ND RAT <ela 
2 | 0-98 10/20 | Olive drab | Recept. with Pins | 32.50 38.40 |SOU1401-ND 61.35 58.13 afl Bco8 6/20 | Olive drab | Recept. with Pins | 30.10 2620 |sout354-ND ie ig. “ana 
1 | 6-04 4/16 | Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 28.60 |SOU1373-ND 4972 47.14 : sea a : : : : 
al (ead 416 | Olive drab | Plug with Pins | 31.00 29.40 |SOU1448-ND eg: ‘E5.aG 1 | 6-35 | 22/220 | Olivedrab | Recept. with Pins | 30.10 28.60 |S0U1355-ND 53.85 51.02 
1 | 0-35 | 37/220 | Nickel | Recept. with Pins | 31.50 31.00 |S0U1347-ND 58.03 54.98 3 | 635 | 22/22D | Nickel | Plug with Socket | 31.00 29.40 | SOU1436-ND 88.88 84.21 
1 | 0-35 | 37/220 | Olivedrab | Recept. with Pins | 31.50 31.00 |SOU1348-ND 82.76 78.41 3 | 6-35 | 22/220 | Nickel | Plug with Socket | 31.00 29.40 | SOU1437-ND WAS 71.19 
FT D-35 37/22D Nickel Recept. with Pins | 31.50 31.00 |SOU1349-ND 72.83 69.00 1 C-98 10/20 Olive drab | Recept. with Socket | 30.10 28.60 | SOU1356-ND §2.21 49.47 
1] D-35 37/22D | Olivedrab | Recept. with Pins | 31.50 31.00 |SOU1376-ND 7412 70.22 3 | D-19 19/20 Nickel Plug with Pins | 31.00 32.50 | SOU1438-ND 78.53 74.40 
1 | 0-35 | 37/220 | Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 31.00 |S0U1377-ND 77.43 73.35 3 | £35 | 55/22D | Olivedrab| Plug with Pins | 31.00 35.70 |SOU1430-ND 7.44 73.37 
2 | D-35 | 37/22D | Olive drab | Recept. with Pins | 32.50 41.60 |SOU1404-ND 77.39 73.32 1 | G-35 | 79/22D | Olivedrab | Recept. with Pins | 30.10 39.70 |SOU1357-ND 78.34 74.22 
3 | D-35 | 37/220 | Nickel | Plug with Socket | 31.00 32.50 |SOU1422-ND 67.58 64.03 1 | 6-41 41/20 _| Olive drab | Recept. with Pins | 30.10 39.70 |SOU1358-ND 59.66 56.52 
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Features: * Bayonet coupling * Environmental and hermetic versions * Solder, crimp, straight 
spills and wire wrap versions 


. Applications: * Former connector for military applications * Now used in the fields of 
851 /26482 Con nector Series professional and general electronics 
S Oo U R | A Specifications: * Working Temperature: -55°C ~ 125°C * Current Rating per Contact: Size 
Connection Technology 20: 7.5A; Size 16: 13A * Endurance: 500 mating/unmating cycles 


Fig. 1 — Plug with Straight Cable Clamp Fig. 2 — Square Flange Receptacle Fig. 3 — Plug with Backnut Fig. 4 — Jam Nut Receptacle with Backnut 


Shown without sealing gland Not accepting backshell 


Insert Patterns (Front face of pin insert shown) 
Drawings not to scale 


Shell No. of F 3 Shell No. of m rs 
Size Insert Con- Dimensions ; Size Insert} | Con- Dimensions 
Arrange- tacts/ (mm) Digi-Key Price Each Arrange- tacts/ (mm) Digi-Key Price Each 
Fig.| ment No. Size Description A B C_ | Part No. 1 10 Fig. | ment No. Size Description A B C_ {Part No. 1 10 
1 8-2 2/20 Plug w/socket [48.00 19.05 3.50 |SOU1484-ND | 29.53 27.98 1 12-3 3/16 Plugwipins | 48.00 26.15 8.20 |SOU1476-ND | 29.17 27.63 
2 8-3 3/20 Recept. wipins | 25.18 20.99 10.84/SOU1465-ND | 14.84 14.06 1 12-3 3/16 Plug w/socket | 48.00 26.15 8.20 |SOU1477-ND | 31.84 30.17 
2 8-3 3/20 Recept. w/socket | 25.18 20.99 10.84 |SOU1466-ND 17.08 16.19 1 12-3 3/16 Plug w/socket | 48.00 26.15 8.20 |SOU1492-ND 72.09 68.30 
3 8-3 3/20 Plug wisocket | 92.54 19.05 13.50 /SOUI469-ND | 27.08 25.65 2 12-8 8/20 Recept. w/pins | 25.10 26.54 17.37/SOU1461-ND | 16.32 15.47 
1 8-3 3/20 Plugw/pins__| 48.00_19.05 3.50 |SOQU1485-ND__| 30.32 28.73 1 12-8 8/20 Plug w/pins | 48.00 26.15 8.20 |SOU1478-ND | 30.42 28.82 
83 3/20 Plug wisocket / 48.00 19.05 3.50 [S@UNBcONDmy) 90.38 28.79 1 12-8 8/20 Plug w/socket | 48.00 26.15 8.20 |SOU1479-ND | 33.16 31.41 
4 b4 4/20 Recept. wipins | 25.18 20.99 10.84 (SOUisoauems 17.61 16.69 2| 1240 10/20 | Recept.w/pins | 25.10 26.54 17.37/SOU1459-ND | 19.11 18.11 
: se Nee po peirciny rae ieee ey eee ace Boe 1] 12-40 10/20 Plug w/pins | 48.00 26.15 8.20 |SOU1474-ND | 3099 29.36 
: a 40 Plu cet 48.00 1905 360 OUMRONDIN s319 31.45 1) 1240 10/20 Plug w/socket | 48.00 26.15 8.20 |SOU1475-ND | 34.49 32.67 
i a0 Allg ween 48.00 19.05 3.50 ISGUIZGSNDEM 71.02 6013 1 | 110 10/20 Plug w/socket | 48.00 26.15 8.20 |SOU1491-ND_| 74.69 70.76 
1 8-33 3/20 Plug wisocket 48.00 19.05 3.50 $0U1495-ND 72.30 68.49 2 14-15 | 14/20, 1/16| Recept.w/pins | 25.10 28.89 20.57 |SOU1462-ND 24.32 23.04 
2 465 6/20 Recept. whpins |2510 2419 13.99/SoU14s7-ND | 1712 1622 1 | 1445 |14/20,1/16] Plug w/socket | 48.00 29.35 10.00|/SOU1480-ND | 46.57 44.12 
2} 10-6 6/20 | Recept. w/socket | 25.10 24.19 13.99|SOU1458-ND | 19.00 18.00 eri ae 19/20 | Recept. wipins | 25.10 28.89 20.57 |SOUI463-ND | 23.98 22.72 
1 10-6 6/20 Plug wipins | 48.00 21.80 5.00 |SOU1471-ND | 28.42 26.93 2] 14-19 19/20 | Recept. w/socket | 25.10 28.89 20.57|SOU1464-ND | 30.23 28.64 
1 10-6 6/20 Plug w/socket | 48.00 21.80 5.00 /SOU1472-ND | 30.25 28.66 1 14-19 19/20 Plug w/pins _| 48.00 29.35 10.00 |SOU1493-ND_| 94.51 89.54 
1 10-6 6/20 Plug w/pins 48.00 21.80 5.00 |SOU1489-ND 65.46 62.01 t 14-19 19/20 Plug w/socket | 48.00 29.35 10.00 |SOU1494-ND |100.78 95.48 
1 10-6 6/20 Plug w/socket | 48.00 21.80 5.00 |SOU1490-ND | 67.32 63.78 1] 16-26 26/20 Plug w/socket | 51.00 32.50 13.00/SOU1482-ND | 50.88 48.21 
4 10-6 6/20 _| Recept. w/socket | 34.10 30.14 — |SOU1497-ND | 38.08 36.08 1 | 18-32 32/20 Plug w/socket | 51.00 35.30 16.00 |SOU1483-ND | 59.45 56.33 
i No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Circular Connectors Pos. | Description Part No. 1 10 100 _| PartNo. 
HIROSE ELECTRIC CO., LTD. HR10 Series 
HR10 Series 7mm Push-Pull Connectors 12 | Receptacle with Pin Insert, PCB HR347-ND 13.60 12.58 10.54 |HR10-10R-12PA 
HR10 Series — RoHS Compliant 
GOLD PLATED CONTACTS Dust Cap — pach halite ae ances 
Features: The most compact HR10 series with well-balanced, simplified 4 | Plug with Pin Insert HR1558-ND 14.77 13.91 12.17 | HR10-7P-4P(73) 
een peenie ork one may oi cauplng. Operation; Polarization: Five-key 6 | Plug with Pin Insert HR1560-ND | 15.64 14.72 12.88. | HR10-7P-6P(73) 
Electrical Specifications: * Current Rating: 2A + Insulation Resistance: 12 | Plug with Pin Insert HR1562-ND 17.25 16.68 14.95 |HR10-10P-12P(73) 
1000MO or more at DC100V * Contact Resistance: 10mQ or less at DC1A 4 | Plug with Socket Insert HR1559-ND 15.36 14.85 13.32 |HR10-7P-4S(73) 
6 | Plug with Socket Insert HR1561-ND 1710 16.53 14.82 | HR10-7P-6S(73) 
12 | Plug with Socket Insert HR1563-ND 24.54 23.73 ~—-21.27_ | HR10-10P-12S(73) 
4 | Receptacle with Pin Insert HR1569-ND 10.83 9.42 7.54 |HR10-7R-4P(73) 
pissy 6 | Receptacle with Pin Insert HR1571-ND 10.56 977 8.19 |HR10-7R-6P(73) 
feceptacle 
A 12 | Receptacle with Pin Insert HR1573-ND 14.32 13.25 © 11.10 | HR10-10R-12P(73) 
6.35 4 |Receptacle with Socket Insert HR1568-ND 13.08 1210 10.14 |HR10-7R-4S(73) 
6 | Receptacle with Socket Insert HR1570-ND 14.84 13.73 11.51 | HR10-7R-6S(73) 
12 | Receptacle with Socket Insert HR1572-ND 15.60 15.08 13.52 | HR10-10R-12S(73) 
4 | Jack with Pin Insert HR1565-ND 12.78 12.04 10.53 | HR10-7J-4P(73) 
Plug Chart Receptacle Chart 6 | Jack with Pin Insert HR1567-ND 13.62 12.82 11.22 | HR10-7J-6P(73) 
No. of | DighKey Dimensions (mm) No. of Digi-Key Dimensions (mm) 12 | Jack with Pin Insert HR1575-ND 15.17 14.66 = 13.15. | HR10-10J-12P(73) 
Pos. | Part No. A B c D Pos. _| Part No. A B 4 | Jack with Socket Insert HR1564-ND 1547 14.56 12.74 | HR10-7J-4S(73) 
; atta = = = a HR1579 15.50 | 8.85 6 | Jack with Socket Insert HR1566-ND 15.45 14.94 13.39 | HR10-7J-68(73) 
49° \BRIS6ONERTECSM| 2250 1400 | 950 | 720 4 |HR1569 14.00 | 8.85 12 | Jack with Socket Insert HR1574-ND 22.37 21.62 ~—-19.39_ | HR10-10J-12S(73) 
HR1568 1400 | 98.85 6 | Receptacle with Pin Insert, PCB HR1580-ND 10.86 10.05 8.42 |HR10-7R-6PA(73) 
Jack Chart fReatterme isso | eas 12 | Receptacle with Pin Insert, PCB HR1578-ND 14.98 13.86 11.61 | HR10-10R-12PA(73) 
Ness DIgE Key Hepat 6 eee ane| “ase 4 | Receptacle with Socket Insert, PCB | HR1579-ND 1238 11.46 9.60 |HR10-7R-4SA(73) 
- : : : . 6 |Receptacle with Socket Insert, PCB | HR1577-ND 14.84 13.73 11.51 | HR10-7R-6SA(73) 
4 |HR1565, HR1564 28.50 | 885 | 5.20 
HR1573,HR1572 | 16.00 | 11.90 ie 
6 |HR1567, HR1566 28.50 | 8.85 5.20 12 — | Dust Cap for 4-6 Position Recept. HR345-ND 3.25 2.69 2.02 |HR10-7R-C 
12 |HR305, HR1575, HR1574 | 32.50 | 11.90 | 7.20 HR347, HR1578 15.50 | 11.90 — | Dust Cap for 10-12 Position Recept. |HR349-ND 3.25 2.69 2.02 |HR10-10R-C 
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He5 . No. of = Digi-Key Price Each Hirose 
Circular Connectors Pos. |Description Part No. 1 10 100 | Part No. 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. Solder Cup Type — RoHS Compliant 
HR1 A S Pi 4 | Plug with Pin Insert HR1582-ND 12.36 11.44 9.58 | HR10A-7P-4P(73) 
0 eries 4 FR id HioeaA ana Diameter | 4p1583-ND* | 12.94 11.97 10.03 |HR10A-7P-4P(74) 
Snap-In and Threaded Coupling Connectors 5 [Plug with Pin Insert HR1612-ND | 12.80 11.84 9.92 |HR1OA-7P-5P(73) 
SILVER PLATED CONTACTS 6 |Plug with Pin Insert HR1586-ND | 13.08 1210 10.14 |HR10A-7P-6P(73) 
Features: * Compatible with current HR10 series: Cable crimping tool maintains consistent cable clamp force. * To prevent 6 | Plug with Pin Insert HR1587-ND* 13.64 12.62 10.58 | HR10A-7P-6P(74) 
from slipping, HR10A series are accompanied with ruled-off-squares roulette. ake Di i “49p- 
Electrical Specifications: * Current Rating: 2A * Insulation Resistance: 1,000MQ minimum « Contact Resistance: 10mQ 10° | Plug:with Pin'Insert Temes HUD 18.41 12.68" “c105. /HRIOAOR=10F (78) 
maximum 10 | Plug with Pin Insert HR1634-ND* 14.86 13.99 12.24 | HR10A-10P-10P(74) 
12 | Plug with Pin Insert HR1621-ND 15.47 14.56 12.74 | HR10A-10P-12P(73) 
Receptacle Threaded 
Receptacle Receptacié 12 | Plug with Pin Insert HR1622-ND | 16.66 15.68 13.72 |HR10A-10P-12P(74) 
6.30 ; 20 | Plug with Pin Insert HR1693-ND 32.40 31.32 28.08 | HR10A-13P-20P(73) 
7 Plug with Pin Insert, 7mm Diameter | ipagoq.np* | 34.65 33.50 30.03 |HR10A-13P-20P(74) 


aa y wed ff 20 Cable Hole through Boot 
Q Sy, 


Plug with Pin Insert, 8.3mm Diameter -ND* a e 
20 Cable Hole through Boot HR1652-ND 34.50 33.35 29.90 | HR10A-13PA-20P(74) 


4 |Plug with Socket Insert HR1584-ND | 1210 11.20 9.38 |HR10A-7P-4S(73) 
Receptacle Charts 4 | Plug with Socket Insert HR1585-ND | 1254 11.60 9.72 |HR10A-7P-4S(74) 

No. of | Digi-Key Dimensions (mm) | | No. of | Digi-Key Dimensions (mm) 5 | Plug with Socket Insert HR1613-ND 12.24 11.33 9.49 | HR10A-7P-5S(73) 

Pos. | Part No. A B Pos. | Part No. A B 6 | Plug with Socket Insert HR1588-ND 12.38 11.46 9.60 |HR10A-7P-6S(73) 
HR1607, HR1605 15.60 | 8.85 jo [HR1676 12.20 | 11.90 6 | Plug with Socket Insert HR1589-ND* | 13.28 12.29 10.30 |HR10A-7P-6S(74) 

, Fee Rea 14.00 | 8.85 ee 2.00 1.90 10 | Plug with Socket Insert HR1635-ND | 14.78 13.68 11.46 |HR10A-10P-10S(73) 
HR1667 7220 | 8.85 Ae : : 10 | Plug with Socket Insert HR1636-ND* | 13.36 12.58 11.01 |HR10A-10P-10S(74) 
HR1668 72.00 | 885 HR1712, HR1716 16.00 | 14.00 12 |Plug with Socket Insert HR1623-ND | 14.37 13.52 11.83 /HR10A-10P-12S(73) 
HR1616 15.60 | 8.85 HR1627, HR1625, 16.00 | 11.90 12 | Plug with Socket Insert HR1624-ND* | 15.98 15.04 13.16 |HR10A-10P-12S(74) 

5 |HR1615, HR219, 1400 | 8.85 eae Ree 20. | Plug with Socket insert HR1699-ND | 38.92 36.98 34.75 |HR10A-13P-208(73) 
Sea ET aE 12 |HRie4’ HR1650 15.60 | 11.90 20 [Plug with Socket inser HRI700-ND* | 41.02 38.97 36.63 [HRT0A-13P-208(74) 
HR1609, HR1608 : : HR1661, 45.50 | 14.00 4 | Receptacle with Pin Insert HR1592-ND 7.67 649 4.87 |HR10A-7R-4P(73) 
HR1617 15.50 | 11.00 peed alsa nf aia 4 | Receptacle with Pin Insert HR1593-ND | 824 6.98 5.24 |HR1OA-7R-4P(74) 

6 ee mete 14.00 | 11.00 RAGED i300 1 44.00 5 | Receptacle with Pin Insert HR1615-ND 7.88 6.67 5.00 |HR10A-7R-5P(73) 
HRi597, HR1595 14.00 | 8.85 HRI679 77.90 | 72.00 6 _| Receptacle with Pin Insert HR1596-ND 842 713 5.35 |HR10A-7R-6P(73) 
HR233, HR1669 12.20 8.85 HR377, HR1697, HR1698 20.20 15.40 6 | Receptacle with Pin Insert HR1597-ND* 812 7.06 5.65 | HR10A-7R-6P(74) 
HR1670 12.00 | 8.85 HR1695, HR1696 79.20 | 15.40 10 | Receptacle with Pin Insert HR1639-ND | 10.37 9.02 7.22 | HR10A-10R-10P(73) 
HR1637, HR1639 16.00 | 14.00 20 RCO ERO 1780 | 18.00 10 | Receptacle with Pin Insert HR1640-ND* | 10.58 9.79 8.20 |HR10A-10R-10P(74) 

10 ee ee 16.00 | 11.90 aRaRGtT 7780 11540 42 | Receptacle with Pin Insert HR1627-ND 10.00 9.25 7.75 | HR10A-10R-12P(73) 
HR1644, HR1645 15.60 | 11.90 HR1687, HR1686 1500 115.40 12 | Receptacle with Pin Insert HR1628-ND | 11.32 10.48 8.78 |HR10A-10R-12P(74) 

20 Receptacle with Pin Insert HR1697-ND | 1920 1856 16.64 |HR10A-13R-20P(73) 

20 | Receptacle with Pin Insert HR1698-ND* | 21.30 20.59 18.46 |HR10A-13R-20P(74) 

Threaded Plug Threaded Jack 4 | Receptacle with Socket Insert HR1590-ND 715 6.05 4.54 | HR10A-7R-4S(73) 
4 | Receptacle with Socket Insert HR1591-ND* 7.90 6.69 5.02 | HR10A-7R-4S(74) 

5 | Receptacle with Socket Insert HR1614-ND 7.15 6.05 4.54 | HR10A-7R-5S(73) 

6 | Receptacle with Socket Insert HR1594-ND 7.33 6.21 4.66 | HR10A-7R-6S(73) 

6 | Receptacle with Socket Insert HR1595-ND* 8.48 7.18 5.38 | HR10A-7R-6S(74) 

10 | Receptacle with Socket Insert HR1637-ND 9.25 8.04 6.44 |HR10A-10R-10S(71) 

10 | Receptacle with Socket Insert HR1638-ND* | 11.11 9.66 7.73 |HR10A-10R-10S(72) 

12 | Receptacle with Socket Insert HR1625-ND 10.05 8.74 7.00 | HR10A-10R-12S(71) 

42 [Receptacle with Socket Insert HR1626-ND | 10.50 9.72 814 |HR10A-10R-128(72) 

20 | Receptacle with Socket Insert HR1695-ND | 37.20 35.96 32.24 | HR10A-13R-20S(73) 

20 | Receptacle with Socket Insert HR1696-ND* | 36.96 35.12 33.00 |HR10A-13R-20S(74) 

4 | Jack with Pin Insert HR1599-ND | 11.62 10.75 9.01 |HR10A-7J-4P(73) 

Plug Chart Jack Chart 4_| Jack with Pin Insert HR1600-ND* | 12.08 1118 9.37 |HR10A-7J-4P(74) 

a nee Dinvenslone (aan) No.] eee ae 6 |Jack with Pin Insert HR1603-ND | 12.22 11.31 9.48 |HR10A-7J-6P(73) 

Poel pactined ae Dei ule Dlg eey . nLt 6 | Jack with Pin Insert HR1604-ND* | 12.92 11.96 10.02 |HR10A-7J-6P(74) 
HR1582, HR1584, ARI500. 10 | Jack with Pin Insert HR1643-ND | 13.97 13.16 11.51 |HR10A-10J-10P(73) 

4 |HR160, HR1663, HR1664, 36.00| 11.50] 7.00 | 5.00 HR1598, 12 | Jack with Pin Insert HR1631-ND | 15.47 14.56 12.74 | HR10A-10J-12P(73) 
HR1583, HR1585 4 |ypt671, aoa; 885; 0:00 12 | Jack with Pin Insert HR1632-ND | 16.49 15.52 13.58 |HR10A-10J-12P(74) 

5 ee 2 ae = a Heras 4 | Jack with Socket Insert HR1598-ND | 11.32 1048 6.78 |HRIOA-7J-4S(73) 

: aniseeitintsaa : I : g |HR1601, ean aioe’ |-600 6 | Jack with Socket Insert HR1601-ND | 11.66 10.79 9.04 |HR10A-7J-65(73) 
HR1665, HR166, HR1666, 35.00/11.50) 7.00 | 5.00 HRI eOe 6 | Jack with Socket Insert HR1602-ND* | 12.38 11.46 9.60 |HR10A-7J-6S(74) 
HR1587, HR1589 ARt641, 10 | Jack with Socket Insert HR1641-ND | 13.84 12.81 10.73 |HR10A-10J-10S(73) 

‘i He eee cei EIST 43.00|1470| 950 | 7.00 | | 49 HRI, eal ins 10 [Jack with Socket Insert HR1642-ND* | 13.26 12.48 10.92 |HR10A-10J-10S(74) 
HR1634, HR1636 HATES) 42 | Jack with Socket Insert HR1629-ND | 1416 13.33 11.67 |HR10A-10J-125(73) 
HR371, HR1709, HR1713, 45.80|15.00| 9.50 | 6.50 HR1642 12 | Jack with Socket Insert HR1630-ND* | 15.81 14.88 13.02 |HR10A-10J-12S(74) 
eee Ae RE HR1631, Crimp Type (contacts sold separately) 

12 |HR366,HR1656 43.00 | 17.00 9.50 | 7.00 He een 4 | Plug for Pin Insert HR160-ND 10.44 9.66 8.10 |HRI0A-7P-4PC 
HR1621, HR1623, HR1683, /43.00 | 11.90) 7.00 6 | Plug for Socket Insert HR166-ND 10.60 9.81 8.22 |HR10A-7P-6SC 
eee ieycen 43.00 /14.70/ 9.50 | 7.00 | | 12 HR32, 10 | Plug for Socket Insert HR167-ND | 13.74 12.71 10.65 |HR10A-10P-10SC 
HR1652 64.80119.00| 13.00/ 7.00 HRI662 6 | Receptacle for Pin Insert HR233-ND 7.05 5.84 = 4.38 | HR10A-7R-6PC 

op |HR1684, HRT685, HRT693, 58.80/19.00/ 13.001 7.00 HR363, HR1655 [41:30 14-70} 7.00 12 | Jack for Socket Insert HR340-ND 13.74 12.71 10.65 |HR10A-10J-12SC 
HR1699, HR1694, HR1700 20 HR1689, 58.50|15.40| 7.00 Crimp Type (contacts sold separately) — RoHS Compliant 
HR1707, HR1708 56.50 | 20.00 | 13.00 | 7.00 HR1688 ° le 4 | Plug for Pin Insert HR1663-ND | 11.96 11.07 9.27 |HR10A-7P-4PC(73) 

Dimensions in mm 6 | Plug for Pin Insert HR1665-ND 11.26 10.42 8.73 | HR10A-7P-6PC(73) 

Female Socket Hale PIA 10 | Plug for Pin Insert HR1672-ND | 13.19 12.42 10.87 |HR10A-10P-10PC(73) 

12 |Plug for Pin Insert HR1674-ND | 12.84 12.08 10.57 |HR10A-10P-12PC(73) 
f : 20 [Plug for Pin Insert HR1684-ND | 28.95 27.99 25.09 | HR10A-13P-20PC(73) 

Wilber 4 |Plug for Socket Insert HR1664-ND | 1210 11.20 9.38 |HR10A-7P-4SC(73) 

a : rN 6 | Plug for Socket Insert HR1666-ND | 12.10 11.20 9.38 |HR10A-7P-6SC(73) 

10 | Plug for Socket Insert HR1673-ND | 13.43 12.64 11.06 |HR10A-10P-10SC(73) 

12 | Plug for Socket Insert HR1675-ND | 13.43 12.64 11.06 | HR10A-10P-12SC(73) 

_ 20 | Plug for Socket Insert HR1685-ND | 28.95 27.99 25.09 |HR10A-13P-20SC(73) 

pokes rea lat ey : Race Fact an Hea, 4 [Receptacle fr Pin insert HR1667-ND | 692 5.86 4.39 |HRIOA-7R-APC(73) 
Receptacle for Pin Insert HR1669-ND 6.92 5.86 4.39 |HR10A-7R-6PC(73) 

Solder Cup Type 10 |Receptacle for Pin Insert HR1676-ND 853 7.42 5.94 |HR10A-10R-10PC(71) 

20 | Receptacle with Pin Insert HR877-ND 17.25 16.68 14.95 | HR10A-13R-20P 12 | Receptacle for Pin Insert HR1678-ND 8.53 7.42 5.94 | HR10A-10R-12PC(71) 

| ecastacie atin Stoker ince AmaTeNA wan: Ea. age luaioaaass 20 | Receptacle for Pin Insert HR1687-ND | 15.00 14.50 13.00 |HR10A-13R-20PC(73) 

* Gold Plated (Continued) 
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H&S _— Circular Connectors R104 Series (cont) HR34B Series 


Maiiacianiieatild: Be User-Friendly Auto Locking Connectors 
No. of Digi-Key Price Each Hirose Features: 
Pos. | Description Part No. fl 10 100 | Part No. ‘ ‘ 4 ‘ 
¢ User-friendly auto locking mechanism designed for 
4 | Receptacle for Socket Insert HR1668-ND 6.55 5.55 4.16 | HR10A-7R-4SC(73) easy operation * Quick mating and unmating + Provides 
6 | Receptacle for Socket Insert HR1670-ND 6.55 5.55 4.16 |HR10A-7R-6SC(73) security against vibration, shocks and pulling on the cable 
10 | Receptacle for Socket Insert HR1677-ND 8.86 7.70 6.16 | HR10A-10R-10SC(71) © IP67 Waterproof «4 and 10 pins available 
12 ‘| Receptacle for Socket Insert HR1679-ND 8.53 7.42 5.94 | HR10A-10R-12SC(71) Applications: 
20 | Receptacle for Socket Insert HR1686-ND 15.00 14.50 13.00 | HR10A-13R-20SC(73) sGanios miatok’ *EA:tobote: S CNC inafities =: Telecori 
10 | Jack for Pin Insert HR1680-ND 13.01 12.24 10.71 | HR10A-10J-10PC(73) equipment 
12. | Jack for Pin Insert HR1682-ND 13.01 12.24 10.71 |HR10A-10J-12PC(73) 
20. | Jack for Pin Insert HR1689-ND | 28.50 27.55 24.70 |HR10A-13J-20PC(73) Specifications: 
4 | Jack for Socket Insert HR1671-ND | 10.92 10.11 8.47 |HR10A-7J-4SC(73) * Rated Voltage: 30VAC, 42VDC (10 pin); 200VAC (4 pin) 
10. | Jack for Socket Insert HR1681-ND | 13.24 12.47 10.91 |HR10A-10J-10SC(73) * Withstand Voltage: 900VAC (10 pin); 2000VAC (4 pin) 
12 | Jack for Socket Insert HR1683-ND | 12.89 1213 10.62 |HRI0A-10J-12SC(73) fae eo eee rite inale wigan 
20 | Jack for Socket Insert HR1688-ND 28.50 27.55 24.70 | HR10A-13J-20SC(73) 24AWG (10 pin); Up to 20AWG (4 pin) 
PCB Type 
10 | Receptacle with Pin Insert HR358-ND 9.48 8.24 6.60 |HR10A-10R-10PB No. of Digi-Key Price Each Hirose 
PCB Type — RoHS Compliant Pos. Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
4 | Receptacle with Pin Insert HR1607-ND 7.67 6.49 4.87 | HR10A-7R-4PB(73) Plug 
6 _/ Receptacle with Pin Insert BEND) «842 7-13 5.95 | HRIOA-7R-GPB(73) 10 | Right Angle, Solder, Female Contacts | HR1909-ND 17.40 16.82 15.08 )HR34B-12WLPA-10S(71) 
6 | Receptacle with Pin Insert HR1611-ND* 8.66 7.33 5.50 | HR10A-7R-6PB(74) 
10 | Receptacle with Pin Insert HR1646-ND 10.19 886 7.09 |HR10A-10R-10PB(71) 10 | Right Angle, Solder, Female Contacts | HR1911-ND 17.40 16.82 15.08 |HR34B-12WLPB-10S(71) 
12 | Receptacle with Pin Insert HR1649-ND 11.34 9.86 7.89 | HR10A-10R-12PB(71) 
12 | Receptacle with Pin Insert HR1650-ND 12.32 11.40 9.55 | HR10A-10R-12PB(72) - 
20 | Receptacle with Pin Insert HR1692-ND | 19.05 18.42 16.51 |HR10A-13R-20PB(73) MXR Series 
4 | Receptacle with Socket Insert HR1605-ND 7.15 6.05 4.54 |HR10A-7R-4SB(73) Miniature Push-Pull Connectors with Ground Function 
2, | Receptacle with: Socket Insert HEIGL ND Tay. G2) 4.66.) HETOA7A-SeB(73) MXR type connectors are miniature, lightweight, push-pull lock connectors with a ground function which has been 
6 | Receptacle with Socket Insert HR1608-ND 7.70 6.52 4.89 | HR10A-7R-6SB(73) developed for use with VIR camera and system en interfaces. 
6 | Receptacle with Socket Insert HR1609-ND* 8.66 7.33 5.50 | HR10A-7R-6SB(74) 
10 | Receptacle with Socket Insert HR1644-ND 9.25 8.04 6.44 |HR10A-10R-10SB(71) Features: 
An: Jeena sccecincat) I: TOK SAE 11 HORAN | Ye calon ota sok sage a atten «ex efunb wich oxomplon de Hi el Slo ote 
5 . i it 
ie ae = = ae BELG STANG) TDG ABTS 00s HRAGA LOB :1298(75) © Use of aluminum alloy ir the shell has conibuted to the lightweight fea ons of the three conductors wales 
12 | Stamped Dip Post (0.2mm x 0.5mm) |HR1648-ND* | 10.68 9.88 8.28 |HRIDA-10R-128B(72) contact before the others in this sequenced design. 
20 | Receptacle with Socket Insert HR1690-ND 19.05 18.42 16.51 |HR10A-13R-20SB(73) Specifications: 
20 _| Receptacle with Socket Insert HR1691-ND* | 21.15 20.45 18.33 |HR10A-13R-20SB(74) Withstand Voltage: 300VAC for 1 minute ° Current Capacity: 2A » Insulation Resistance: 1000MOQ or greater at 
Threaded Coupling, Solder Cup Type 100VDC + Contact Resistance: 20m0Q or less at 1A AC * Solder Pot Diameter: 0.9mm diameter Applications: VTR 
42 |Plug with Pin Insert HR371-ND 19.65 19.00 17.03 [HR10A-10WTP-12P cameras, system cameras, audio equipment, etc. 
12 | Plug with Pin Insert HR673-ND* | 20.70 20.01 17.94 | HR10A-10WTP-12P(01) Materials: 
12 | Plug with Socket Insert HR366-ND 19.95 19.29 17.29 | HR10A-10TPA-12S * Shell: Aluminum alloy, nickel plating * Insulation: PBT resin, black, UL94V-0 * Male Pins: Brass, gold plating 
12. | Jack with Socket Insert HR363-ND 15.90 15.37 13.78 |HR10A-10TJ-12S ¢ Female Pins: Phosphor bronze, partial gold plating 
Threaded Coupling, Solder Cup Type — RoHS Compliant 
6 | Plug with Pin Insert HR1619-ND 16.80 16.24 14.56 |HR10A-7TP-6P(73) Fig. 1 - Plug Fig. 2 - Solder Cup Fig. 3 — Solder Pin 
6 | Plug with Pin Insert HR1620-ND* 17.25 16.68 14.95 | HR10A-7TP-6P(74) 
12 | Plug with Pin Insert HR1653-ND 21.45 20.74 18.59 | HR10A-10TP-12P(73) 
12 | Plug with Pin Insert HR1709-ND 21.75 21.03 18.85 | HR10A-10WTP-12P(73) 
12 | Plug with Pin Insert HR1710-ND* | 22.95 22.19 19.89 |HR10A-10WTP-12P(74) 
20, | Pug with Ein Inert HR1707-ND* | 40.04 38.04 35.75 |HR10A-13TPD-20P(74) 
12 | Plug with Socket Insert HR1656-ND 22.05 21.32 19.11 | HR10A-10TPA-12S(73) 
12 | Plug with Socket Insert HR1713-ND 21.30 20.59 18.46 | HR10A-10WTP-12S(73) 
12 | Plug with Socket Insert HR1714-ND* | 23.10 22.33 20.02 |HR10A-10WTP-12S(74) 
20 | Plug with Socket Insert HR1708-ND 50.12 47.62 44.75 |HR10A-13TPD-20S(74) 
12 ae HRI716-ND | 17.40 16.82 15.08 |HR10A-10WTR-12P(74) 
6 | Receptacle with Socket Insert HR1581-ND 17.25 16.68 14.95 |HR10-7TR-6S(73) 
12 | Receptacle with Socket Insert HR1658-ND | 13.98 12.94 10.84 |HR10A-10TR-12S(73) rae Dim. (mm) |pigi-Key Price Each nae 
12 | Receptacle with Socket Insert HR1712-ND 16.49 15.52 13.58 | HR10A-10WTR-12S(73) Fig.| Pos. | Description A B |Part No. nl 10 50 100 | Part No. 
12° | Jack si Socket Insert HR1655-ND 17.40 16.82 15.08 | HR10A-10TJ-12S(73) Plug — RoHS Compliant 
12 | Jack with Pin Insert HR1662-ND 19.20 18.56 16.64 |HR10A-10TJ-12P(73) 
Threaded Coupling, Crimp Type (contacts sold separately) — RoHS Compliant 4 | Bushing, Black) 47 5 |HR1822-ND 16.49 15.52 14.07 13.58 | MXR-8PA-4PB(71) 
12 | Plug for Pin Insert, Crimp Type HR1659-ND 20.55 19.87 17.81 | HR10A-10TP-12PC(73) : 
12 |Recept. for Socket Insert, Crimp Type |HR1660-ND | 13.34 12.34 10.34 |HR10A-10TR-12SC(73) : 6 | Bushing, Black) 47 | 5 )HR1823-ND 15.00 14.50 13.50 13.00 | MXR-8PA-6PB(71) 
Threaded Coupling, PCB Type — RoHS Compliant 8 | Bushing, Black} 50 | 8 |HR1824-ND 15.00 14.50 13.50 13.00 | MXR-8P-8P(71) 
— | Dust Cap for 4-6 Position Receptacle /HR345-ND 3.25 2.69 2.02 |HR10-7R-C 
— | Dust Cap for 10-12 Position Recept. | HR349-ND 3.25 2.69 2.02 |HR10-10R-C 8 | Bushing, White} 50 | 8 |HR1825-ND 15.15 14.65 13.64 13.13 | MXR-8P-8P(72) 
— | Dust Cap for 20 Position Receptacle HR381-ND 3.45 2.86 2.15 |HR10A-13R-C Receptacles 
Threaded Coupling, PCB Type — RoHS Compliant 
6 | Receptacle with Socket Insert HR1617-ND 16.32 15.36 13.44 | HR10A-7TR-6SA(73) 4 Solder Cup | 19.3) — |HR1827-ND@ 980 852 7.67 6.82 |MXR-8RA-4S(71) 
12 | Receptacle with Socket Insert HR1654-ND 14.06 13.01 10.90 | HR10A-10TR-12SB(73) 
12 | Receptacle with Socket Insert HRI711-ND | 16.49 15.52 13.58 |HR10A-10WTR-12SB(73) 2 | 6 | SolderCup | 19.3} — |HR1828-ND@ 982 854 7.69 6.84 | MXR-8RA-6S(71) 
20 | Receptacle with Socket Insert HR1704-ND 22.65 21.90 19.63 | HR10A-13TR-20SB(73) 8 Solder Cup | 20.4] — |HR1829-ND@ 40.14 9.38 3.42 7.86 | MXR-8RA-8S(71) 
12 | Receptacle with Pin Insert HR1661-ND 14.06 13.01 10.90 | HR10A-10TR-12PB(73) 
20 | Receptacle with Pin Insert HR1702-ND 22.65 21.90 19.63 | HR10A-13TR-20PB(73) 3 Solder Pin — | — |HR623-ND 9.52 8.28 7.46 6.63 | MXR-8R-3SA 
Crimp Pins and Sockets — RoHS Compliant ' 
— Male Pin, Crimped, Gold HR450-ND = 31 48 JHR10-PC-111 ; 3 Solder Pin — | — |HR1830-ND@ 8.74 7.60 6.84 6.08 | MXR-8R-3SA(71) 
— |Female Socket, Crimped, Gold HR452-ND _ 33 19 |HR12-SC-111 4 Solder Pin — | — |HR1831-NDe 9.06 7.88 710 6.31 | MXR-8R-4SA(71) 
— Male Pin, Crimped, Silver HR451-ND _ 25 .15 | HR10-PC-112 
— Female Socket, Crimped, Silver HR453-ND — 52 .35 |HR12-SC-112 6 Solder Pin | — | — |HR1832-ND® 9.59 834 7.51 6.68 | MXR-8R-6SA(71) 
Taos. Tools 
— Hand Contact Crimp Tool HR497-ND 703.30/1 HR12-SC-TC 
— Hand Cable Crimp Tool H9974-ND 363.09/1 HR10A-TC-02 Tool, Tightening Jig H9988-ND 218.12/1 MXR-8P-T01 
— _ | Extraction Tool for Female Sockets HR498-ND 14.22/1 HR12-SC-TP 
—_ [Extraction Tool for Male Pins HR499-ND 8.81/1 RP6-SC-TP Tool, Cable Crimper Heg63:ND 333.83/1 HR10A-TC-04 
* Gold Plated RoHS Compliant (Continued) 
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H&S ss Circular Connectors (cont) KMC Series 


HIROOE ELECTING GO, LTD 9mm Bayonet Lock Connectors Water Resistant 

HR30 Series Features: Five-key mechanism between two metal shells assures error-free polarization in coupling »* Bayonet lock 
ae . offers easier coupling with higher reliability than thread lock. 

Miniature Waterproof Plastic Connectors Electrical Specifications: « Insulation Resistance: minimum 2000MQ at 100VDC * Contact Resistance: maximum 10mQ 


at 1A DC * Current Rating: 2A rok Le 
Dim. in mm 


Plug Receptacle Jack PCB Receptacle NEW! 
(after tightening) (after tightening) 


Receptacle 


Features: * Miniature and compact design » Water-tight connection: Digi-Key Cable Dimension (mm) 
Meets the IP67 standard, when in the mated position » Push-pull | Part No. Diameter | A B ¢ 
lock: Using Hirose’s unique lock mechanism, the HR30 connector [HR578-ND 42~5 | 298/126) — 
has a reliable “push-pull” lock that is easy to operate. Light-weight | HR581-ND 3.5~43 | 29.8 | 126) — No. of Digi-Key Price Each Hirose 
and corrosion resistant. HR587-ND = 16 | 83 | 12 Pos. | Descripti Part No. 1 10 100 | Part No. 
HR579-ND | 42-5 | 298 | 126 Seg eser neon eal arene 
Applications: Test and measurement equipment, communication | HR580-ND 42~5 |303]126| — 4 | Plug with Pin Insert HR1810-ND 18.15 17.55 15.73 | KMC9BPD-4P(71) 
equipment, and other miniature electronic devices. HRS Ee ND 3 ~ a ae es = 6 | Plug with Pin Insert HR1813-ND 22.95 2219 19.89 |KMC9BPD-6P(71) 
Specifications: » Rated Current: 5A (3 position); 2A (6, 10, HR588-ND = 16 | 83 | 12 4 | Receptacle i Socket Insert HR1936-ND 12.50 11.57 9.69 | KMC9BRD-4S(75) 
12 position) » Operation Temperature Range: -25°C ~ g5°¢ |HR589-ND — | 184] 83 | 12 6 | Receptacle with Socket Insert HR1937-ND 14.42 13.57 11.88 | KMC9BRD-6S(75) 
me HR593-ND. 4.2~5 | 28.9 | 12 
* Rated Voltage: 100VAC, 140VDC (3, 6 position); 30VAC, fyR594-ND 35-43 | 289) 12 | — 
42VDC (10, 12 position) » Storage Temperature Range: -25°C ~ /HR1943-ND = 149| 83] 89 . 
85°C» Contact Resistance: 5mQ maximum (3 position); 15mQ | HR1944-ND — 15.2 | 83 | 89 RM Series 
maximum (6, 10, 12 position) all measured at 1A DC * Insulation /HR1916-ND | 6.2~7 | 39.8 | 15.5 | — 12 Video C t 
Resistance: 1000MO minimum measured at 100VDC » Waterproof a 6.2 ~ is $38 88 a mm Video Connectors Does not have rubber boot 
Performance: No water penetration inside connector. While mated | 14R4949-nND at 186 | 93 | 15 Features: * Pipe shaped socket contact for long life reliable operation * UL94V-0 diallyl phthalate molding material for 
with a corresponding connector or protective cap, leave under | R1920-ND 62~7 | 37.3] 15 excellent electrical and mechanical characteristics » Sleek design with grainy matte finish »* Bayonet type coupling for 
water at a depth of 1m for a half hour. HR1921-ND 62~7 1373] 15 | — easy operation * Reversible pin and socket insert * 2, 3, 4, 5, 6, and 7 pin available in the common diecasting body * Jack 
HR1945-ND _ 16 93 14115 available for cable extension program 
Material: Plug: * Insulator: PPS and PBT: Black, UL94V-0; Poly- [|HR1946-ND = 76 | 93 | 115 Specifications: + Operating Voltage: AC600V (2 pin) ACS00V (3 and 4 pin) AC350V (5, 6 and 7 pin) * Current rating: 
acetal: Natural Gasket: Silicone rubber/chloroprene rubber, red/ | HR874-ND 62~7 | 38 | 15 | — 5 amps 7 Insulation resistance: minimum 1,000Ma at DCS0OV * Contact resistance: maximum 4mQ_ * Solder cup 
black * Contacts: Brass, phosphor bronze, gold plating * Spring: Hea aa 2 98 155 = diameter: 1.1mm (.043”) * Temperature cycling: -55°C ~ 85°C » Contact durability: 2000 times at maximum 8mQ 
Stainless steel : Dc : | 
reps HR586-ND 6.2~7 | 39.8 | 15.5 | — Fig. 1 — Plug Fig. 2 — Receptacle Fig. 3 — Receptacle 
Receptacles: + Insulator: PPS, black, UL94V-0 * Gasket: Chlor- | HR590-ND med ee ee << (Square Flange) 
‘ HR591-ND — |155] 93 | 15 08.00, ON 
oprene rubber, black * Contacts: Brass, phosphor bronze, gold | WR599-Np pe 155/93 | 15 = < 
plating * Hexagonal nut: Zinc alloy, chromate * Washer: Phosphor | HR595-ND. 62-7 38 15 |) 42. ie "/f 
bronze, nickel plating Crimp Contacts: * Contacts: Phosphor |HR596-ND 6.2 ~7 38 15 = 
bronze, selective gold plating HR597-ND 6.2~7 | 38 | 15 | — 
No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. |Description Part No. al 10 50 100 | Part No. 
Solder Type — RoHS Compliant 
3 ]Plug, Solder Female Contact HR576-ND | 11.29 9.82 8.84 7.86 |HR30-0P-3S(71) Fig. 4 — Jack Fig. 5 — Plug Fig. 6 — Receptacle Fig. 7 — Cable Clamp 
3 | Plug, Solder, Fine Wire, Female Contact | HR581-ND 11.29 9.82 8.84 7.86 | HR30-6PA-3S(71) Waterproof Waterproof 
3 | Receptacle, Solder, Male Contact HR587-ND 8.71 7.37 6.20 5.53 |HR30-6R-3P(71) 
6 | Plug, Solder Female Contact HR579-ND 7.38 6.25 5.26 4.69 |HR30-6P-6S(71) OAS 15.0 
6 _| Plug, Solder Male Contact HR580-ND 8.53 7.22 6.07 5.42 | HR30-6P-6P(71) ar 8.0 
6 | Plug, Solder, Fine Wire, Female Contact /HR582-ND 7.38 6.25 5.26 4.69 |HR30-6PA-6S(71) Pi, 
6 | Plug, Solder, Fine Wire, Male Contact HR583-ND 8.53 7.22 6.07 5.42 |HR30-6PA-6P(71) 
6 | Receptacle, Solder, Male Contact HR588-ND 6.76 5.72 4.81 4.29 |HR30-6R-6P(71) 
6 | Receptacle, Solder, Female Contact HR589-ND 7.80 6.60 5.55 4.95 |HR30-6R-6S(71) 
6__| Jack, Solder, Male Contact HR593-ND 7.90 6.69 5.63 5.02 |HR30-6J-6P(71) 
6 | Jack, Solder, Fine Wire, Male Contact HR594-ND 7.77 6.58 5.54 4.94 |HR30-6JA-6P(71) 
6 | Receptacle, PCB, Male Contact HR1943-ND¥ | 7.22 5.98 4.98 4.49 |HR30-6R-6PD(71) 
6 | Receptacle, PCB, Female Contact HR1944-NDv | 8.03 6.80 5.72 5.10 |HR30-6R-6SD(71) No Dim 
12. | Plug, Solder Female Contact HR1916-ND | 9.78 8.50 7.65 6.80 |HR30-7P-12S(71) ati A | Digi-Key Price Each tHifége 
12_| Plug, Solder Male Contact HR1917-ND__| 9.29 8.08 7.28 6.47 |HR30-8P-12P(71) Fig. | Pos. | Descripti PartNo? AMcicle mechan nol leartNee 
12 | Receptacle, Solder Male Contact HRI91@-ND | 8.26 7.18 6.47 5.75 |HR30-7R-12P(71) = - oon = ae o elec aia eas FaEAB TS 
12 | Receptacle, Solder Female Contact HR1919-ND | 8.83 7.68 6.92 6.15 |HR30-8R-12S(71) OCOPIACIE WILT SOGNELINSS : ee: : : ! 
12 | Jack, Solder Male Contact HR1920-ND | 9.41 818 7.37 6.55 |HR30-7J-12P(71) —_ RoHS Compliant 
12 | Jack, Solder Female Contact HR1921-ND | 9.34 812 7.31 6.50 |HR30-8J-12S(71) 2 | Plug with Pin Insert — JHR1729-ND | 10.95 9.52 8.57 7.62) RM12BPE-2PH(71) 
12 _| Receptacle, PCB, Male Contact HR1945-NDv | 8.40 7.30 6.57 _5.84 | HR30-7R-12PD(71) 3 | Plug with Pin Insert — |HR1730-ND | 11.22 9.76 8.79 7.81 /RM12BPE-3PH(71) 
12_[Receptacle, PCB, Female Contact HR1946-ND/ | 8.83 7.68 6.92 6.15 |HR30-8R-12SD(71) 4 | Plug with Pin Insert — |HR1731-ND | 10.02 9.27 8.32 7.77 |RM12BPE-4PH(71) 
Crimp Type (Contacts sold separately) 5 | Plug with Pin Insert — |HR1732-ND | 10.30 9.53 855 7.99|RM12BPE-5PH(71) 
12 |[Jack, Crimp, Female Contact HR874-ND 6.53 5.40 4.50 4.05 | HR30-8J-12SC 6_| Plug with Pin Insert —_|HR1733-ND | 10.56 9.77 8.77 8.19|RM12BPE-6PH(71) 
Crimp Type (Contacts sold separately) — RoHS Compliant 1 7 ‘| Plug with Pin Insert — |HR1734-ND | 10.84 10.03 9.00 8.41)RM12BPE-7PH(71) 
10 | Plug, Crimp, Female Contact HR584-ND 6.68 5.66 4.76 4.25 |HR30-7P-10SC(71) 2 | Plug with Socket Insert — |HR1735-ND | 10.56 9.77 8.77 8.19|RM12BPE-2S(71) 
10 Receptacle, Crimp, Male Contact HR590-ND 5.60 4.64 3.86 3.48 |HR30-7R-10PC(71) 3. | Plug with Socket Insert — |HR1736-ND | 10.98 10.16 9.12 8.51|/RM12BPE-3S(71) 
3 a. on Ha poet - Hea oe Be ie Hee er 4 | Plug with Socket Insert — |HR1737-ND | 11.38 10.53 9.45 8.82/RM12BPE-4S(71) 
y y & ‘ ; ‘ ‘ Hale 5 [Pl ith Socket Insert —_|HR1738-ND | 11.76 10.88 9.77 9.12|RM12BPE-5S(71 
12__|Plug, Crimp, Male Contact HRS86-ND | 6.68 566 476 4.25 |HR30-8P-12PC(71) ug Wit) wore nse! = = =8(71) 
- 6 | Plug with Socket Insert HR1739-ND | 12.18 11.27 10.11  9.44/RM12BPE-6S(71) 
12 | Receptacle, Crimp, Male Contact HR591-ND 5.60 4.64 3.86 3.48 |HR30-7R-12PC(71) ‘ — if e 
i 7_|Plug with Socket Insert HR1740-ND | 12.58 11.64 10.45  9.75|RM12BPE-7S(71) 
12 | Receptacle, Crimp, Female Contact HR592-ND 5.60 4.64 3.86 3.48 |HR30-8R-12SC(71) —— 
. 4 7 2 | Receptacle with Pin Insert — |HR1761-ND ) 629 5.21 4.34  3.91)RM12BRD-2PH(71) 
12 | Jack, Crimp, Male Contact HR596-ND 7.05 5.84 486 4.38 |HR30-7J-12PC(71) aera 
12 | Jack, Crimp, Female Contact HR597-ND 7.05 5.84 4.86 4.38 )HR30-8J-12SC(71) 3 | Receptacle with Pin Insert — |HR1762-ND | 6.67 5.52 4.60 4.14) RM12BRD-3PH(71) 
—_| Dust Cap for Plugs - Solder HR598-ND 2.63 2.19 1.83 1.62 |HR30-6P-C(71) 4 | Receptacle with Pin Insert — |HR1763-ND ) 7.08 5.86 4.88 4.40)RM12BRD-4PH(71) 
—_ |Dust Cap for Plugs - Crimp HR599-ND 2.63 2.19 1.83 1.62 |HR30-7P-C(71) 5 | Receptacle with Pin Insert — |HR1764-ND | 668 5.66 4.76 4.25)RM12BRD-5PH(71) 
— | Dust Cap for Plugs - Crimp HR600-ND 2.63 219 1.83 1.62 |HR30-8P-C(71) 6_| Receptacle with Pin Insert —_|HR1765-ND | 7.05 5.97 5.02 4.48|RM12BRD-6PH(71) 
— _ |Dust Cap for Solder Type Receptacle HR601-ND 2.63 2.19 1.83 1.62 |HR30-6R-C(71) | 7 Receptacle with Pin Insert — |HR1766-ND | 7.38 6.25 5.26 4.69/RM12BRD-7PH(71) 
—_| Dust Cap for Crimp Type Receptacle HR602-ND 2.63 2.19 1.83 1.62 |HR30-7R-C(71) 2 |Receptacle with Socket Insert | — |HR1744-ND | 7.15 6.05 5.09 4.54/RM12BRD-2S(71) 
Tools ‘eceptacle with Socket Insert | — 745-| 75 F 5.37 7 -38(7 
3 IR le with Socket | HR1745-ND 4 6.38 37 4.79} RM12BRD-3S(71 
— ]Wiring Jig for Solder Plugs H9950-ND 218.12/1 HR30-6P-6S-T01 4 |Receptacle with Socket Insert | — |HR1746-ND | 819 693 5.83 5.20|RM12BRD-4S(71) 
— | Wiring Jig for Receptacle and Jack H9951-ND 218.12/1 HR30-6R-6P-T01 5 |Receptacle with Socket Insert | — |HR1747-ND | 8.71 7.37 6.20 _5.53| RM12BRD-5S(71) 
— |Back Shell Tightening Collar H9952-ND 138.32/1 HR30-6P-T02 6 | Receptacle with Socket Insert | — |HR1748-ND | 814 7.08 6.38 5.67|RM12BRD-6S(71) 
—_| Manual Crimping Tool H9953-ND. 1090.70/1 HT-102/HR30-1 7_| Receptacle with Socket Insert | — |HR1749-ND | 8.53 7.42 6.68 _5.94|RM12BRD-7S(71) 
v NEW! 2 | Receptacle with Pin Insert 20.5 |HR1045-ND | 4.67 3.87 3.22 2.90|RM12BRB-2PH 
3 | Receptacle with Pin Insert 20.5 |HR1046-ND | 5.05 418 348 3.14)RM12BRB-3PH 
Loose Piece Cut Tape* Tape and Reelt 4 |Receptacle with Pin Insert 20.5 |HR1047-ND | 5.45 452 3.76 3.39|RM12BRB-4PH 
Digi-Key Pricing | Hirose Pricing Pricing Hirose 5 | Receptacle with Pin Insert 20.5 |HR1048-ND | 5.83 4.83 4.02 3.62|RM12BRB-5PH 
Description | Part No. 100 Part No. 10 50 100 10,000 Part No. 3 6 _| Receptacle with Pin Insert 20.5 |HR1119-ND | 6.24 5.16 4.30 3.87|RM12BRB-6PH 
Contacts - Male - Phosphor Bronze with Selective Gold Plating — RoHS Compliant 7 | Receptacle with Pin Insert 20.5 |HR1049-ND | 6.61 548 4.56 4.11)RM12BRB-7PH 
2 |Receptacle with Socket Insert | 21.6 |HR1114-ND | 6.24 516 4.30 3.87|RM12BRB-2S 
26-30AWG | HR880-ND 21.15 [HR30-PC-111 | 3.29 12.69 22.09 83.00/M | HR30-PC-211 3 | Receptacle with Socket Insert | 21.6 |HR1115-ND | 6.79 5.62 4.68 4.22|RM12BRB-3S 
Contacts - Female - Phosphor Bronze with Selective Gold Plating — RoHS Compliant 5 | Receptacle with Socket Insert | 21.6 |HR1116-ND | 7.15 6.05 5.09 4.54)RM12BRB-5S 
6 | Receptacle with Socket Insert_| 21.6 |HR1038-ND | 7.64 647 5.44 4.86|RM12BRB-6S 
26-30AWG |HR881-ND 21.62 HR30-SC-111 3.36 12.96 22.56 83.00/M HR30-SC-211 7 >| Jack with Pin Insert —THR321-ND 887751 631 5.63|RM12BJB-2PH 
* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (HR880CT-ND) 3__| Jack with Pin Insert —_|HR323-ND 814 7.08 6.38 5.67|RM12BJB-3PH 
t For Tape and Reel add TR to the Digi-Key Part No. (HR880TR-ND) (Continued) 
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. é No. Dim. 2 
Has Circular Connectors RM Series (Cont.) of A. | Digi-Key Price Each Hirose 
HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. Fig. | Pos. | Description (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 

No. Dim: 2 | Receptacle with Socket Insert [21.70/HR1769-NDA | 10.72 9.32 7.46 | RM15TRH-2SA(71) 
| of Ra A | Digi-Key Price Each Hirose 4 | Receptacle with Socket Insert |21.70)HR1770-NDA | 11.80 10.92 9.15 | RM15TRH-4SA(71) 
la _ ———— mm) op + _ _ = en _ 8 | Receptacle with Socket Insert |21.60/HR1775-NDA | 13.76 12.73 10.67 | RMI5TRH-8S(71) 

| Jackewitbialnsart — |BRSeANIN| 876 762 @86 610/ RMI2BIR-GPH g | 10 [Receptacle with Socket Insert /21.60/HRI776-NDA | 12.95 12.20 10.67 | RMASTRH-10S(71) 

6 |Jack with Pin Insert — |HR329-ND 9.09 7.90 7.11 6.32} RM12BJB-6PH 10 | Receptacle with Socket Insert | 21.29 | HR1742-ND¥ 11.48 9.98 7.99 | RM15TRD-10S(71) 

7 | Jack with Pin Insert — |HR331-ND | 9.52 8.28 7.46 6.63|RIM12BJB-7PH 10 | Receptacle with Socket Insert |32.30/HR1760-ND$ | 849 7.38 5.91 | RM15TRD-10SB(71) 
4 a ack uh Socket ser = ow ae ae at = FMI2BI5-3S\07 10 | Receptacle with Socket Insert |19.50/HR1755-NDt# | 11.08 10.25 8.59 | RM15TRD-10SC(71) 

Jack Wil ocket Insel = a i . ¥ a i ‘ 

oc Liscie ath Soekeulneak — |HR32¢.ND | 10.98 1016 912 851|RMi2BB-48(07) 12 | Receptacle with Socket Insert |21.29/HR1753-ND$ | 1288 11.92 9.99 | RM1STRD-12S(71) 

5 | Jack with Socket Insert — |HR326-ND | 11.38 1053 9.45 8,82} RM12BJB-5S(07) 10 | Jack Extension with Pin Insert | — )HR1759-ND¥ 13.50 12.71 11.12 | RM15TJD-10P(71) 

6 | Jack with Socket Insert — |HR328-ND | 11.76 10.88 9.77 9.12] RM12BJB-6S(07) 4 | 10 | Jack Extension w/Socket Insert | — |HR1743-ND$ | 14.16 13.33 11.67 | RM15TJD-10S(71) 

7 _| Jack with Socket Insert —_JERSSGNDR 12.18 11.27 10.11 9.44) RMI2BJB-78(07) 12 | Jack Extension w/Socket Insert | — |HR1754-ND$ | 14.50 13.65 11.95 | RM15TJD-12S(71) 

Waterproof Type : 
6 |_5 [Receptacle with Socket Insert | — [HR1071-ND | 11.36 10.51 9.43 _8.81| RM12WBR-5S TCrimp Type = $TM20x2 Threads = A M19x1 Threads 
7_[Cable Clamp, 5mm Diameter 5.5 [HR1084-ND | 5.42 4.49 3.74 3.37|[RM12WBP-CP() Tees PHEIERT maze 
Waterproof Type — RoHS Compliant hee & 

2 ]Plug with Pin Insert — JHRI79SND | 13.41 12.63 11.45 11.05] RMI2WBP-2P(71) Description FaniNo: i LOS SUSI [Fart No: 

3 | Plug with Pin Insert — |HR1796-ND | 13.65 12.85 11.65 11.25] RM12WBP-3P(71) Waterproof Type — RoHS Compliant 

4 Ae tnbinineat = Arie rer ton ca tae Hebe eae Dust Cap for Plug with Chain HR1727-NDA | 14.70 13.60 — 11.40 | RM15TP-C(71) 

5 lug with Pin Insert _ 798- ; i i K -5P(7 , i i" _ . 

5 {8 [Plug with Pin insert — |HR1799-No | 14.33 13.49 12.23 11.81 | RM12WBP-6P(71) Dust Gap for Recept. with Chain RUN 8567.44 5.96_| RMISTA-C(71) 

2 [Plug with Socket Insert — ]HR1791-ND [14.33 13.49 12.23 11.81| RM12WBP-2S(71) Contacts — RoHS Compliant 

3 | Plug with Socket Insert — |HR1792-ND | 14.79 13.92 12.62 12.18) RM12WBP-3S(71) Crimp Cont. Male, AWG 20-24 HR1118-ND = AT 36 32 | RM-PC-112 

4 |Plug with Socket Insert — |HR1793-ND | 15.23 14.34 13.00 12.55] RM12WBP-4S(71) ‘ 

5 | Plug with Socket Insert — |HR1794-ND | 15.81 14.88 13.49 13.02| RM12WBP-5S(71) Crimp Cont. Male, AWG 24-28 HR1040-ND — AT 3632 | RM-PC-122 

6 | Plug with Socket Insert —_|HR1839-ND | 16.15 15.20 13.78 13.30| RM12WBP-6S(71) Crimp Cont. Female, AWG 20-24 HR1039-ND — 47 36 32 |RM-SC-112 

2 [Receptacle with Pin Insert —"JHR1781-ND [10.72 9.32 8.39 7.46|RM12WBR-2P(71) Crimp Cont. Female, AWG 24-28 HR1041-ND — 47 36 ~—-32: IRM-SC-122 

3 | Receptacle with Pin Insert — |HR1782-ND | 11.02 9.58 8.63 7.67| RM12WBR-3P(71) : 

4 | Receptacle with Pin Insert — |HR1783-ND | 11.32 9.84 8.86 7.88 RM12WBR-4P(71) Tools 

5 | Receptacle with Pin Insert — |HR1784-ND | 10.10 9.35 839 7.83) RM12WBR-5P(71) Man. Crimping Tool, AWG 20-24 HR1111-ND 363.09/1 RM-TC-11 
g |_8 | Receptacle with Pin Insert —_|HR1785-ND | 10.40 9.62 8.64 __8.06| RM12WBR-6P(71) Man. Crimping Tool, AWG 24-28 HR1142-ND 363.09/1 RM-TC-12 

2 [Receptacle with Socket Insert | — |HR1786-ND [10.38 9.61 862  8.05|RM12WBR-2S(71) : 

3 |Receptacle with Socket Insert | — |HR1787-ND | 10.92 10.11 9.07 8.47|RM12WBR-3S(71) Extraction Tool HR1113-ND 10.92/1 RM-TP 

4 |Receptacle with Socket Insert | — |HR1788-ND | 11.46 10.61 9.52 8.89) RM12WBR-4S(71) AM19x1 Threads 

5 |Receptacle with Socket Insert | — |HR1789-ND | 12.00 11.10 9.96 9.30] RM12WBR-5S(71) 

6 [Receptacle with Socket Insert | — |HR1790-ND | 12.54 11.60 10.41 _9.72|RM12WBR-6S(71) 

Cable Clamp, 4mm Diameter 5.5 |HR1800-ND | 5.74 4.76 3.96 3.57|/RM12WBP-CP(4)(71) i 
z_ | Gable Clamp, 5mm Diameter 5.5 |HR1801-ND | 5.74 4.76 3.96 3.57|RM12WBP-CP(5)(71) JR Series . 

Cable Clamp, 6mm Diameter 7.5 |HR1802-ND | 5.74 4.76 3.96 3.57|RM12WBP-CP(6)(71) Video Connectors Aluminum 

Cable Clamp, 7mm Diameter 7.5 |HR1803-ND | 5.74 4.76 3.96 _3.57| RM12WBP-CP(7)(71) Peslureeiclxer eee 
— Receptacle Cover for RM12 Series | — |HR1840-ND | 13.91 13.09 11.87 11.46/ RM12WBR-C(71) Bates: ht Series LONNGEIOIS Oller YOu 

excellent performances both electrically 

and mechanically, having five keys in the 

. . fitting section to assure smooth coupling. 

RM Series 15mm Video Connectors Specifications: * Withstand Voltage: 


1000VAC a minute Insulation Resistance: 
1000MQ minimum * Contact Resistance: 
5mQ maximum 


Specifications: * Operating Voltage: 350VAC, 490VDC Current Rating: 5A * Insulation Resistance: 1000MOQ minimum 
at 500VDC «Contact Resistance: 14mQ maximum at 1A DC * Operating Temperature : -25°C ~ 85°C * Applicable Cable 
Diameter: 8mm maximum 


No. of | Digi-Key Dimensions (mm) 
Fig. 1 - Threaded Plug Fig. 2 - Threaded Plug Pos. | Part No. A B ct D 
7 HR1295-ND, HR1298-ND 16.31 26.97 78.49 11.00 
10 |HR1294-ND, HR1297-ND 16.31 26.97 78.49 11.00 
14 |HR1293-ND, HR1296-ND 16.31 26.97 78.49 11.00 
inaludes 26 _|HR1306-ND, HR1305-ND 20.50 30.99 97.99 12.19 


rubber 


boot Receptacle 


Fig. 4 - Jack 
Includes 
rubber No. of | Digi-Key Dimensions (mm) 
boot Pos. | Part No. A B C D E 
7 _[ARIS07-ND 22.00 | 1999 | 2649 | 2901 | 23.01 
HR1304-ND 22.00 | 1999 | 27.69 | 29.01 | 23.01 
a = 10 _|HR1300-ND, HR1303-ND 22.00 | 1999 | 2649 | 2901 | 23.01 
ati A | Digi-Key Price Each mine 14 |AR1299-ND 22.00 | 1999 | 2659 | 2901 | 23.01 
Fig. | Pos. | Description (mm) | Part No. 1 10 100‘ Part No. HR1302-ND 22.00 | 1999 | 25.78 | 29.01 | 23.01 
10 | Plug with Pin Insert — |HR1756-NDt$ | 14.50 13.42 11.24 | RM15TPD-10PC(71) og | HR1307-ND 25.81 | 23.90 | 26.80 | 31.98 | 26.01 
10 | Plug with Pin Insert — |HR1741-ND$ | 14.82 13.96 12.21 | RM15TPD-10P(71) HR153-ND 25.81 | 23.90 | 27.99 | 31.98 | 26.01 
1 | 12 | Plug with Pin Insert — |HR1750-ND$¢ | 15.42 14.52 12.70 | RM15TPD-12P(71) TT aaa priae Fach — 
10 | Plug with Socket Insert — |HR1757-ND¢ | 13.16 12.39 10.84 | RM15TPD-10S(71) Pos. |Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
42 | Plug with Socket Insert — |HR1751-ND$ | 17.55 16.97 15.21 |RM15TPD-12S(71) 7 | Plug with Pin Insert HR1295-ND 18.30 17.69 15.86 / JRC16BP-7P(71) 
2 | Plug with Pin Insert — JnR1779-NDA | 11.46 10.61 8.89 | RM15TP-2PA(71) i Sree rhe aca ia es ae coe use 
é i ug Wi in Insel | .! a fF bs 
sl cesta — Pa 12-00 11.10 9.30 | AMISTP-4PA(71) 26 | Plug with Pin Insert HR1306-ND | 2880 27.84 24.96 | JRC21BPA-26P(71) 
8 | Plug with Pin Insert — JHRI771-NDA | 12.66 11.72 9.82 | RM15TP-8PH(71) 7 _ | Plug with Socket Insert HR1298-ND 18.00 17.40 15.60 _|JRC16BP-7S(71) 
2 | 10 | Plug with Pin insert — |HR1772-NDA | 14.88 14.00 12.25 | RM15TP-10PH(71) 10 |Plug with Socket Insert HR1297-ND | 19.20 1856 1664 |JRC16BP-10S(71) 
2 | Plug with Socket Insert — |HRI767-NDA | 13.10 1212 10.16 | RM15TP-2SA(71) 14 | Plug with Socket Insert HR1296-ND 25.20 24.36 = 21.84 | JRC16BP-148(71) 
- 26 | Plug with Socket Insert HR1305-ND | 28.95 27.99 25.09 | JRC21BP-268(71) 
4 | Plug with Socket Insert — |HR1768-NDA | 13.24 12.47 10.91 | RM15TP-4SA(71 
Maange (71) 7 Receptacle with Pin Insert HRI301-ND | 1246 1153 9.66 |JRC1GBR-7P(71) 
10 | Plug with Socket Insert —_[HR1726-NDA | 16.25 15.30 _ 13.39 | RM1STP-10S(71) 10 | Receptacle with Pin Insert HR1300-ND 13.14 1216 10.19 | JRC16BR-10P(71) 
2 | Receptacle with Pin Insert 21.00 | HR1777-NDA 8.83 7.68 6.15 | RM15TRH-2PA(71) 14 | Receptacle with Pin Insert HR1299-ND 11.41 9.92 7.94 | JRC16BR-14P(71) 
4 | Receptacle with Pin Insert 21.00 | HR1778-NDA 915 7.96 6.37 | RM15TRH-4PA(71) 26 | Receptacle with Pin Insert HR1307-ND 14.48 13.40 11.23 | JRC21BR-26P 71) 
g_| 8 [Receptacle with Pin insert 20.60/HR1773-NDA | 10.10 878 7.03 | RM15TRH-8PH(71) ‘a A gi eh Lea ieee ren Le i rear ori 
és eceptacle wii ocket Insel | . x A 2 
10 | Receptacle with Pin Insert | 20.60/HR1774-NDA | 10.76 9.36 7.49 |RM15TRH-10PH(71) dd [Rectylecl wilh Setiet Inca uRigcenn | 1242 1149 969. [JRCIEBR-14S(71) 
10 | Receptacle with Pin Insert | 21.29/HR1758-NO¢ | 8.21 7.14 5.72 | RMM5TRD-10P(71) 26 [Receptacle with Socket Insert HRI53-ND 13761273 10.67 | JRG21BRA-268 
12 [Receptacle with Pin insert [21.29/HR1752-ND¢ | 9.04 7.86 6.29 | RM15TRD-12P(71) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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. No. 
Has Circular Connectors (cont) of Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each Hirose 
WROSE ELECTRIC GO. LTO. Pos. | Shell Size A B C | Part No. 1 10 100 | Part No. 
JR Series High-Performance Waterproof Circular Connectors 7 2 278) 35 | — eee TSAS. TEA: 1108: | ARZSWRES(Z1) 
pasties 16 25 28 | 35 | — |HR1350-ND 13.38 12.38 10.37 | JR2E5WR-16S(71) 
* Waterproof to a depth of 1.8m for 48 hours. (IP67 or more) * Outer metal is plated with black chromium to prevent 24 25. 27 35 — |HR1351-ND 14.56 13.47 11.29 | JR25WR-24S(71) 
corrosion * Provided with five guides to make connection very smooth * Variable in shell sizes and core numbers. Fig. 2 — Receptacles - Male Crimp Type 
Applications: (contacts sold separately) — RoHS Compliant 
Machine tools, FA-related equipment, communications equipment, various electronic equipment and devices 3 16 276 29 — ]HR1423-ND§ 9.50 8.26 6.61 | JR16WR-3PC(71) 
10 16 251 | 29 | — |HR1410-ND$ 9.50 8.26 6.61 | JR1GWR-10PC(71) 
24 25 251 | 35 | — JHR1412-ND$ | 11.48 10.62 8.90 | JR25WR-24PC(71) 
Fig. 2 — Receptacles - Female Crimp Type 
(contacts sold separately) — RoHS Compliant 
10 16 23.0 | 29 | — JHR1413-ND$ 9.50 8.26 6.61 | JR16WR-10SC(71) 
Fig. 3 — Receptacles - Male Solder Type — RoHS Compliant 
7 16 266 | — | — JHR1417-ND 12.32 11.40 9.55 | JR16WRA-7P(71) 
10 16 261 | — | — JHR1400-ND 12.72 11.77 9.86 | JR1GWRA-10P(71) 
Fig. 3 — Receptacles - Female Solder Type — RoHS Compliant 
10 16 27 | — | — |HR1419-ND 13.34 12.34 10.34. | JRIGWRA-10S(71) 
Fig. 4 — Plugs - Male Crimp Type 
(contacts sold separately) — RoHS Compliant 
3 16 46.5 | 21.8 | — JHR1421-ND§ | 16.65 16.10 14.43 | JR16WP-3PC(71) 
10 16 46.5 | 25.8 | — JHR1402-ND¢ | 16.65 16.10 14.43 | JR16WP-10PC(71) 
10 2 51 | 298 | — |HR1403-ND§ | 1875 1813 16.25 |JR21WP-10PC(71) 
No. A “ S Fig. 4 — Plugs - Female Crimp Type 
of Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each Hirose (contacts sold separately) — RoHS Compliant 
Pos. | Shell Size | A B C | Part No. 1 10 100 [Part No. 3 16 46.5 | 258 | — |HR1422-ND§ | 16.65 1610 14.43 | JR16WP-3SC(71) 
Fig. 1 — Plugs - Male Solder Type — RoHS Compliant 10 16 465 | 258 | — |HRI406-ND¢ | 16.65 16.10 14.43 | JR16WP-10SC(71) 
3 13 44.7 | 21.8 | — |HR1308-ND | 16.32 15.36 13.44 | JRISWP-3P(71) 10 21 51 | 298 | — |HR1407-ND§ | 1875 18.13 16.25 | JR21WP-10SC(71) 
5 18 M47) 218 | — (Rio) 1649 = 15.52 13.58 | URISWP-SP(71) 24 25 56 | 338] — |HRI409-ND$ | 23.10 22.33 20.02 | JR25WP-248C(71) 
7 16 46.5 | 21.8 | — |HR1310-ND 16.65 16.10 14.43 | JR16WP-7P(71) Fig. 5 — Cord Clamp — RoHS Compliant 
10 16 46.5 | 258 | — |HR1311-ND 16.95 16.39 14.69 | JR16WP-10P(71) _ 13 17 | 20 4 |HR1352-ND 114.20 974 7.80 | yR13WwCC-4(71) 
10 a 51 | 298 | — |HR1312-ND 18.60 17.98 16.12 |JR21WP-10P(71) me 43 17 | 20 5 |HR1353-ND 44.20 974 7.80 | JR13WCC-5(71) 
16 21 51 29.8 — |HR1313-ND 19.20 18.56 16.64 | JR21WP-16P(71) =. 13 17 20 6  |HR1354-ND 11.20 9.74 7.80 | JR13WCC-6(71) 
4 25 56 33.8 — |HR1314-ND 27.90 26.97 24.18 | JR25WP-4P(71) = 13 17 20 7  |HR1355-ND 11.20 9.74 7.80 | JR13WCC-7(71) 
5 25 56 33.8 — |HR1315-ND 26.10 25.23 22.62 | JR25WP-5P(71) = 13 17 20 8  |HR1356-ND 11.20 9.74 7.80 | JR13WCC-8(71) 
8 25 56 | 33.8 | — |HRI316-ND | 27.00 26.10 23.40 | JR25WP-8P(71) - 13 17 | 20 | 9 |HR1357-ND 11.20 974 — 7.80 |JRI3WCC-9(71) 
16 25 56 | 33.8 | — |HR1317-ND 23.70 22.91 20.54 | JR25WP-16P(71) = 13 17 | 20 | 10 |HR1358-ND 11.20 9.74 7.80 | JR13WCC-10(71) 
24 25 56 | 33.8 | — |HR1318-ND 24.45 28.64 «= .21.19_ | JR25WP-24P(71) - 16 175 | 23 4 |HR1359-ND 10.64 9.85 8.25 | JRIGWCC-4(71) 
Fig. 1 — Plugs - Female Solder Type — RoHS Compliant _ 16 17.5 23 6 |HR1360-ND 10.64 9.85 8.25 | JRI6BWCC-6(71) 
3 13 44.7 | 218 | — |HR1319-ND 15.00 14.50 13.00 | JR13WP-3S(71) _ 16 17.5 | 23 8 |HR1361-ND 10.64 9.85 8.25 | JRIGWCC-8(71) 
5 13 44.7 | 21.8 | — |HR1320-ND 15.30 14.79 13.26 | JR13WP-5S(71) - 16 175 | 23 | 10 |HR1362-ND 10.64 9.85 8.25 | JRIGWCC-10(71) 
7 16 46.5 | 258 | — |HR1321-ND 1710 16.53 14.82 | JR16WP-7S(71) _ 16 17.5 | 23 | 12 |HR1363-ND 10.64 9.85 8.25 | JRIGWCC-12(71) 
10 16 46.5 | 258 | — |HR1322-ND 16.95 16.39 14.69 |JR16WP-10S(71) = 21 17.5 | 27 6 | HR1364-ND 1416 = 13.83 11.67 | JR21WCC-6(71) 
10 2 51 | 298 | — |HR1323-ND 19.20 18.56 16.64 | JR21WP-10S(71) = a 17.5 | 27 8 |HR1365-ND 13.43 12.64 = 11.06 | JR21WCC-8(71) 
16 a 51 | 29.8 | — |HR1324-ND 19.80 1914 17.16 |JR21WP-16S(71) = at 17.5 | 27 | 10 |HR1366-ND 13.43 12.64 11.06 | JR21WCC-10(71) 
4 25 56 | 33.8 | — |HR1325-ND 30.45 29.44 ~—-26.39_ | JR25WP-4S(71) = a 175] 27 | 12 )HR1367-ND 13.43 12.64 11.06 | JR21WCC-12(71) 
5 25 se | 338 | — |HR1326-ND 25.80 24.94 22.36. | JRESWP-5S(71) _ 2 175 | 27 | 14 |HR1368-ND 13.43 12.64 11.06 | JR21WCC-14(71) 
8 95 56 | 338 | — |HR1327-ND 26.25 25.38 22.75 | JR2SWP-8S(71) _ 2 17.5 | 27 | 16 |HR1369-ND 13.43 12.64 11.06 | JR21WCC-16(71) 
16 25 56 | 338 | — |HR1328-ND | 2445 23.64 21.19 | JR25WP-16S(71) = 25 18 | 31 | 8 JHRI370-ND | 14.55 13.70 11.99. | JR25WCC-8(71) 
24 25 56 | 338 | — |HR1329-ND | 2535 2451 21.97 | JR25WwP-24S(71) = 25 18 | 31 | 10 [HRI371-ND | 13.53 12.74 11.15 | JR25WCC-10(71) 
Fig. 2 — Receptacles - Male Solder Type — RoHS Compliant _ 25 18 | 31 12 |HR1372-ND 14.52 13.67 11.96 | JR25WCC-12(71) 
3 13 766) 26 | — WEnSsonrn aaa 4a 5.88 [JR13WR-3P(71) _ 25 18 | 31 14 |HR1373-ND 14.45 13.60 11.90 | JR2E5WCC-14(71) 
7 5 oni | 05 | — [RRtaatnn 8.74 _ 6.08. | JR13WR-SP(71) _ 25 18 | 31 16 |HR1374-ND 14.40 13.56 11.86 | JR25WCC-16(71) 
7 3 ose | oo | — imtasonn a3 rer 656. | JRIGWR-7P(71) a 25 18 | 31 18 |HR1375-ND 13.53 12.74 11.15 | JR25WCC-18(71) 
10 16 261 | 29 | — |HR1333-ND 9.89 8.60 6.88. |JRIGWR-10P(71) Fig, 6 — Simple Cord Clamp 
_ 13 75 | 19 4 |HR996-ND 6.26 5.19 3.89 | JRI3WCCA-4 
10 a 266 | 32 | — |HR1334-ND 10.06 9.31 7.80 | JR21WR-10P(71) 
Fig. 6 — Simple Cord Clamp — RoHS Compliant 
16 Pa 261 | 32 | — |HR1335-ND 10.90 10.09 8.45 | JR21WR-16P(71) 
_ 13 75 | 19 5 |HR1376-ND 6.93 5.74 4.31 | JR1I3WCCA-5(71) 
4 25 28 | 35 | — |HR1336-ND 15.13 14.24 12.46 | JR25WR-4P(71) 
_ 13 75 | 19 6  |HR1377-ND 6.93 5.74 4.31 | JR1I3WCCA-6(71) 
5 25 266 | 35 | — |HR1337-ND 13.14 12.37 10.83 | JR25WR-5P(71) 
=- 13 75 | 19 7 |HR1378-ND 6.93 5.74 4.31 | JRI3WCCA-7(71) 
8 25 266 | 35 | — |HR1338-ND 14.31 13.48 11.79 | JR25WR-8P(71) 
- 13 75 | 19 9  |HR1380-ND 6.93 5.74 4.31 | JR1I3WCCA-9(71) 
16 25 266 | 35 | — |HR1339-ND 12.24 11.33 9.49 | JR25WR-16P(71) 
13 75 | 19 | 10 )HR1381-ND 6.93 5.74 4.31 | JR1I3WCCA-10(71) 
24 25 261 | 35 | — |HR1340-ND 13.30 12.31 10.31 | JR25WR-24P(71) 
16 8 23 4 |HR1382-ND 7.36 6.23 4.67 | JR1GWCCA-4(71) 
Fig. 2 — Receptacles - Female Solder Type — RoHS Compliant 
16 8 23 6 |HR1383-ND 7.36 6.23 4.67 | JR1GWCCA-6(71) 
3 13 28 | 26 | — |HR1341-ND 9.41 8.18 6.55 | JR13WR-3S(71 
”) a 16 8 23 8 |HR1384-ND 7.36 6.23 4.67 | JR1GWCCA-8(71) 
5 8 7) 8) eae ais O07 | ARISE SST) _ 16 8 23 | 10 )HR1385-ND 7.36 6.23 4.67 | JR1GWCCA-10(71) 
7 16 28 | 29 | — |HR1343-ND 10.12 8.80 7.04 | JR1GWR-7S(71) _ 48 3 o3 | 1a. [RRtenenin 736 aoa 467 | URt6WCCA-12(71) 
10 16 27 | 29 | — JHR1344-ND 10.60 9.22 7.38 | JR16WR-10S(71) — A 7 7 6 iiamean a7 aad 676 |JRe1WCCA-6(71) 
10 a 28 | 32 | — |HR1345-ND 10.92 10.11 8.47 | JR21WR-10S(71) _ a 8 97 8 |HRi368-ND 971 8.44 6.76 | yr2tweca-8(71) 
16 a 27 | 32 | — JHR1346-ND 11.82 10.94 9.17 | JR21WR-16S(71) _ a 8 o7 | 10. |HR1389-ND 971 8.44 6.76 | JR21WCCA-10(71) 
# 25 28 | 35 | — (Ee) 15.90 15.97 19.78 | JR26WR-45(71) § Uses 16-20 AWG Contact + Uses 20-24 AWG or 24-28 AWG Contact (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Circular Connectors (cont) No. of Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
HIROSE ELESTINC GA, LTD. JR Series High-Performance Waterproof Circular Connectors oss [Deseriion A Bra| arto: u it SOEs PartNo: 
12 | Plug, Male Contact 41.8 14.8 |HR554-ND 16.15 15.20 13.78 | LFIOWBP-12P 
Mo: Dimensions nimi ointke Price Each ee 12 | Plug, Female Contact 41.8 14.8 |HR555-ND 16.66 15.68 14.21 |LFIOWBP-12S 
Pos. | Shell Size A B Ct Pa ee 1 10 400 | Part No. 4 | Receptacle, Male Contact 19.05 15.3 |HR556-ND 948 824 7.42 |LFIOWBR-4P 
= om 8 27 12 |HR1390-ND O71 3.44 6.76 | JR21WCCA-12(71) 4 | Receptacle, Female Contact | 19.05 15.3 |HR557-ND 9.48 8.24 7.42)LFIOWBR-4S 
12 | Receptacle, Male Contact 17.25 15.3 |HR558-ND 10.18 9.42 8.45 |LFIOWBR-12P 
= 24 8 27 14 |HR1391-ND 9.71 8.44 6.76 | JR21WCCA-14(71) 12 |Receptacle, Female Contact| 17.25 | 15.3 |HR559-ND 10.80 9.99 8.97 |LFIOWBR-12S 
= 24 8 7 16 |HR1392-ND 971 8.44 6.76 | JR21WCCA-16(71) 12 | Receptacle, Male Contact 12.8 17.25 |HR1947-NDv | 13.34 12.34 11.08 | LFIOWBRB-12P 
_ 25 85 31 3 |HR1393-ND 9.34 8.12 6.50 | JRO5WCCA-8(71) 12 | Receptacle, Female Contact | 12.8 17.25 |HR1948-NDv | 14.94 13.82 12.41 | LFIOWBRB-12S 
4 | Receptacle, Male Contact 12.8 19.05 |HR1949-NDv | 10.99 9.56 8.61 |LFIOWBRB-4P 
= 25 85 | 31 | 10 |HR1394-ND 9.34 812 6.50 | JR25WCCA-10(71) 4 _ | Jack, Male Contact 42.4 | 13.8 [HR560-ND 13.29 12.52 11.34 | LFIOWBJ-4P 
= 25 85 31 12 |HR1395-ND 9.34 8.12 6.50 | JR25WCCA-12(71) 4 | Jack, Female Contact 42.4 13.8 |HR561-ND 13.33 12.55 11.37 | LFIOWBJ-4S 
12 | Jack, Male Contact 42.4 13.8 |HR562-ND 14.71 13.84 12.55 | LFIOWBJ-12P 
~ 28 BS a ban |e oat oe BOO" | JRESWEAINTA) 12 | Jack, Female Contact 42.4 13.8 |HR563-ND 15.30 14.40 13.05 | LFIOWBJ-12S 
=- 25 8.5 31 16 |HR1397-ND 9.34 8.12 6.50 | JR25WCCA-16(71) Tools 
= 25 8.5 31 18 |HR1398-ND 9.34 8.12 6.50 | JR25WCCA-18(71) Hand Cable Clamp Crimp H9910-ND 610.47 585.23 562.28 | LF-TC-01 
Tools Jig Assembly for LF10 Plug H9911-ND 21.30 20.59 19.17 | LFIOBP-T01 
Jig Assembly for LF10 Jack H9912-ND 64.26 61.05 58.53 | LFIOBJ-T01 
Manual Crimping Tool AWG 16 H9920-ND 709.80/1 JRC-TC-11 LF13 Series 
Manual Crimping Tool AWG 18-20 H9921-ND 709.80/1 JRC-TC-12 11 | Jack, Male Contact 57.1 16.9 |HR1922-ND 17.25 16.68 15.53 | LFISWBJ-11P. 
Extraction Tool H9922-ND 67t/1 JRC-TP 11 | Jack, Female Contact 67.1 16.9 |HR1923-ND 17.40 16.82 15.66 |LF13WBJ-11S 
20 | Jack, Male Contact 67.1 16.9 |HR1924-ND 16.95 16.39 15.26 |LF13WBJ-20P 
§ Uses 16-20 AWG Contact + Uses 20-24 AWG or 24-28 AWG Contact 20 | Jack, Female Contact 57.1 16.9 |HR1925-ND 18.00 17.40 16.20) LF13WBJ-20S 
me 11 | Plug, Male Contact 56.6 17.9 |HR1926-ND 19.50 18.85 17.55 |LFI3WBP-11P 
Piece Cut Tape* Tape and Reelt 11 | Plug, Female Contact 56.6 17.9 |HR1927-ND 19.65 19.00 17.69 |LFI3WBP-11S 
basa Digi Key ering ae fan a er Pricing inns 20 | Plug, Male Contact 56.6 | 17.9 |HR1928-ND | 19.05 1842 17.15 |LF13WBP-20P 
Contacts - Male - Crimp Type, Silver Plating = REHS Compilant 20 | Plug, Female Contact 56.6 17.9 |HR1929-ND 19.80 19.14 17.82 |LF13WBP-20S 
2 11 | Receptacle, Male Contact 19.05 18.3 |HR1930-ND 14.50 13.42 12.04 |}LFI3WBR-11P 
16-2086 eee aNeS 33.98" |JRC-PC+112 ~~ eee | —  |JRG:PG-212 11 | Receptacle, Female Contact| 19.05 | 183 |HR1931-ND 14.84 13.73 12.32 )LF13WBR-11S 
20-24AWG JHRAOZRND ES) 27.73 /IRC-PC2-112 | 28.44 102.85 169.25) 154.00/M | JRC-PC2-212 20 | Receptacle, Male Contact | 1725 | 183 |HR1932-ND | 14.00 1295 11.62 /LFISWBR-20P 
24-28AWG |HRAOQZOND ER] 28.20 [IRC-PC2-122 | 26.14 105.40 167.40) 149.00/M_ | JRC-PG2-222 20 | Receptacle, Female Contact| 17.25 | 183 |HR1933-ND | 1289 12.13 11.00 /LF13WBR-20S 
Contacts - Female - Crimp Type, Silver Plating — RoHS Compliant Tools 
18-20AWG |HR1033-ND§ | 34.65 |JRC-SC-112 | 16.13 58.05 90.30 —  JuRC-SC-212 Jig Assembly for LF13 Pug HR1934-ND 1950/1 LFISBP-T01 
20-24AWG |HR1030-ND¢ | 28.20 |JRC-SC2-112 | 29.14 105.40 167.40 — | uRC-SC2-212 Jig Assembly for LF13 Jack HR1935-ND 64.26/1 LF13BU-TO1 
24-28AWG |HR1031-NDt _ — 29.14 105.40 167.40 143.00/M JRC-SC2-222 Vv NEW! 
* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (HR1029CT-ND) 
t For Tape and Reel add TR to the Digi-Key Part No. (HR1029TR-ND) 
§ Uses 16-20 AWG Contact + Uses 20-24 AWG or 24-28 AWG Contact SR30 Series 


10mm Miniature Microphone Connectors 


Features: Standard applicable cable size is the outer diameter of 4.29mm 
Material: Male pin: brass + gold plated or silver plated; Female pin: copper alloy + gold plated or silver plated 


Specifications: * Rated Voltage: 100VAC, 140VDC * Current Rating: 1A * Insulation Resistance: 200MQ minimum at 
100VDC * Contact Resistance: 10m maximum at 1A DC 


LF Series 


Miniature Waterproof Shielded Connectors 


Features: 

Shield cable is clamped by ground metal and easily connected with shell * Mating waterproof structure (IP67 compliant) 
* Simplified assembly procedure without the use of small screws » Small and robust bayonet lock connector. * 3-position 
type connector is compliant with international safety standard of 5A 

Applications: 

« Measuring instrument, machine tool, sensor, security camera, base transmission station, medical equipment, and others 


Dim. in mm 


Receptacle 


M9 X 0.75 
Jack 


Characteristics: ¢ Current Rating (Amps): 2, 5 ¢ Shell Size: 7 (10.3mm), 10 (12.8mm) » Contact Mating Area Plating: fied 53.49: 
Gold » Operating Temperature Range: -25°C ~ 125°C » Termination Style: Soldering oe 7 33.99 
inside Dia. 
L 4g —+| of solder pot) 
Receptacle 
No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. |Description Part No. 1 10 100 =| Part No. 
7 |Receptacle with Socket Insert HR505-ND 13.41 12.63 11.05 |SR30-10R-7S 
— _ Cable Clamp for SR30 Series HR509-ND 70 AQ .33 | SR30-P 
RoHS Compliant 
4 | Plug with Pin Insert HR1721-ND 10.08 9.33 7.82 | SR30-10PE-4P(71) 
6 | Plug with Pin Insert HR1718-ND 11.54 10.68 8.95 | SR30-10PE-6P(74) 
7 {Plug with Pin Insert HR1723-ND 11.40 10.55 8.84 | SR30-10PF-7P(71) 
4 | Receptacle with Socket Insert HR1720-ND 9.06 7.88 6.31 | SR30-10R-4S(71) 
No. of Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 6 | Receptacle with Socket Insert HR1717-ND 10.12 9.37 7.85 | SR30-10R-6S(71) 
Pos. |Description A B Part No. 1 10 50 | Part No. 7 |Receptacle with Socket Insert HR1724-ND 13.36 12.36 10.36 | SR30-10R-7S(71) 
LFO7 Series 4 | Jack with Socket Insert HR1722-ND 14.68 13.58 11.38 | SR30-10JE-4S(71) 
3 | Jack, Male Contact 36.3 11.5 |HR537-ND 14.00 12.95 11.62) LFO7WBJ-3P 6 | Jack with Socket Insert HR1719-ND 13.72 12.70 10.64 | SR30-10JE-6S(72) 
3 | Jack, Female Contact 36.3 11.5 |HR549-ND 14.00 12.95 11.62) LFO7WBJ-3S 7 | Jack with Socket Insert HR1725-ND 13.94 12.90 10.81 | SR30-10JF-7S(71) 
6 | Jack, Male Contact 36.3 11.5 |HR539-ND 13.86 12.83 11.51) LFO7WBJ-6P 
6 | Jack, Female Contact 36.3 11.5 |HR540-ND 14.16 13.10 11.76) LFO7WBJ-6S . 
3 |Plug, Male Contact 35.3 12.3. |HR541-ND 13.29 12.52 11.34] LFO7WBP-3P SR38 Series a 
3 | Plug, Female Contact 353 | 123 |HRS542-ND | 1329 1252 11.34 |LFO7WBP-3S Microminiature High-Performance Dim. inmm 
6 | Plug, Male Contact 353 | 123 |HR543-ND 12.90 12.15 11.01] LFO7WBP-6P Features: Microminiature and high density allows space- Receptacle 
6 | Plug, Female Contact 353 | 123 |HR544-ND | 1348 12.40 11.24 |LEO7WBP-6S saving packaging with the 95.9 mm standard’ diameter 
(excluding protrusions) body. Highly reliable against 
3 | Receptacle, Male Contact 15.15 13 | HR545-ND 8.21 7.14 6.43) LFO7WBR-3P external force such as vibration due to the simple locking 
3 | Receptacle, Female Contact | 15.15 13 | HR546-ND 8.21 7.14 6.43 | LFO7WBR-3S mechanism guards. Easy to wire and mount plugs: fold- 
6 |Receptacle, Male Contact. | 15.05 | 13  |HR547-ND 8.05 7.00  6.30|LFO7WBR-6P - en on No special tool. Receptacles: circuit 
6  |Receptacle, Female Contact} 15.25 13 | HR548-ND 8.40 7.30 6.57 |LFO7WBR-6S pia ‘ Ai 7 , ‘ ‘ 
Applications: Video equipment, acoustic equipment, 
Tools measuring instruments, and other electronic equipment 
Jig Assembly for LFO7 Plug HR550-ND 21.30/1 LFO7BP-T01 SATIS 
. 2 3 No. of Digi-Key rice Eac! Hirose 
Jig Assembly for LFO7 Jack HR551-ND 64.26/1 LFO7BJ-T01 Peltlons’ Description Part No. 1 40 50 Part No. 
LF10 Series 3 Plug HR1834-ND 13.90 12.86 11.54 |SR38-4P-3P(71) 
4 ]Plug, Male Contact 418 | 14.8 ]HR552-ND 14.71 13.84 12.55] LF10WBP-4P 3 Receptacle | HR1835-ND 11.96 41.07 9.93 | $R38-4R-38(71) 
4 |Plug, Female Contact 41.8 14.8 | HR553-ND 14.72 13.86 12.56) LFIOWBP-4S (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (US2010) 425 


HS 


HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. 


HR22 Series 


Circular Connectors (cont) 


High-Performance Compact Circular 


The HR22 Series are 20-pin compact circular 
connectors developed as an interface 
between machine tool motors and operation 
panels. With a screw coupling type locking 
mechanism to prevent unlocking due to motor 


vibration. 


Features: * Anti-Loosening Locking Mech- 
anism. The locking mechanism has an anti- 
loosening spring in a screw coupling. Two 
Types of Termination: Crimp and Solder for easy receptacle mounting. A receptacle may be mounted quickly on a panel 


by tightening a nut 


Specifications: « Withstand voltage: 300VAC for 1 minimum Current capacity: 2A Insulation resistance: 1000MQ 


or more at 100VDC » Contact resistance: 20m0O or less » Solder pot inner diameter: 0.8 


Dim. in mm 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Pos. | Description Part No. 1 10 50 Part No. 
20 | Plug - Female Crimp HR1174-ND 16.05 15.52 14.45 | HR22-12TPD-20SC(73) 
1 20 | Plug - Male Crimp HR1175-ND 16.05 15.52 14.45 | HR22-12TPD-20PC(73) 
20 | Plug - Female Solder HR1176-ND 38.50 36.58 35.07 | HR22-12TPD-20S(73) 
20__| Plug - Male Solder HR1177-ND 18.60 17.98 16.74 | HR22-12TPD-20P(73) 
20 |Jack - Male Crimp HR1178-ND 16.35 15.81 14.72 | HR22-12TJD-20PC(73) 
2 20 | Jack - Male Solder HR1179-ND 18.30 17.69 16.47 | HR22-12TJD-20P(73) 
20__| Jack - Female Solder HR1180-ND 37.52 35.65 34.17 | HR22-12TJD-20S(73) 
Contact Male Pin AWG 24-28 - Crimp |HR184-ND A4 31 24 |HR22-PC-122 
Contact Female Pin AWG 24-28 — Crimp | HR185-ND A5 32 25 | HR22-SC-122 
Tools 
Assembly Wiring Jig for HR22 Series | H9959-ND 204.82/1 HR22-12P-T01 
Manual Crimping Tool for 
HR22 Series - AWG 24-28 H9960-ND 1064.70/1 HR22-TA2428HC 
HR212 Series 
Microminiature High-Performance pian 


HR25 Series 


World's Smallest Round Type Multiple Contact Connectors 


The HR25 is the world’s smallest high-density round type connector. It was developed using Hirose Electric's long 


experience with miniaturization technology in answer to the continuing need for the ever greater miniaturization and high- 


density construction of a wide variety of electronic equipment. The voltage used should be less than 30VAC or 42VDC. 
Wire AWG30. 


Applications: * CCD cameras, measuring instruments, wide variety of sensors, mobile radio, medical equipment. 
Material: « Insulation: PPS resin, black * Contacts: Phosphor bronze, Gold and partial gold plating » Shell: Brass and 
zinc alloy, Nickel plating Ratings: * Current capacity 1A «Insulation resistance 1000MQ or greater » Contact resistance 
30m0O ¢ Solder pot inside diameter 0.5mm 


@ RoHS Compliant 


426 usz010) 


No. , ; i 
of | Shell Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Pos.| Size| A B Cc D Part No. ‘il 10 50 | Part No. 
Fig. 1 — Plugs Screw Lock - Male Solder Type 
12] 9 | 43 | 125 87 7 JHR703-ND | 27.15 26.25 24.44 |HR25-9TP-12P 
Fig. 1 — Plugs Screw Lock - Male Solder Type — RoHS Compliant 
4} 7 | 35 | 105 67 5 |HR1426-ND | 16.17 15.64 14.56 |HR25-7TP-4P(72) 
6 | 7 | 35 | 105 67 5 |HR1427-ND | 17.22 16.65 15.50 |HR25-7TP-6P(72) 
: 8 | 7 | 35 | 105 67 5 |HR1428-ND | 18.27 17.67 16.45 |HR25-7TP-8P(72) 
No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. | Plating Color _| Part No. 1 10 50 _| Part No. 2; 9 | 43] 125 87 7 |HR1429-ND | 30.62 29.60 27.56 |HR25-9TP-12P(72) 
Fig. 1 — Plug, Right Angle, Solder Type 
8 Tin Beige HR455-ND 8.35 7.26 6.54 _[HR212-10LP-8P(01) 16 9 43 12.5 87 7 HR1430-ND | 32.75 31.66 29.48 | HR25-9TP-16P(74) 
Fig. 1 — Plug, Right Angle, Solder Type — RoHS Compliant 
Tin Black THR1225-ND 10.20 944 8.47 |HR212-10LP-BP(71) 20) 9 | 43) 125 87 7 |HR1431-ND | 35.15 33.98 31.64 |HR25-9TP-20P(72) 
8 Gold Black | HR1227-ND 10.49 9.12 8.21 |HR212-10LP-8P(73) 5 7 
Gold Beige _|HR1228-ND 1049 9.12 8.21 [HR212-10LP-8P(74) Fig. 1 — Plugs Screw Lock - Female Solder Type — RoHS Compliant 
Fig. 1 — Plug, Right Angle, Crimp Type 4 | 7 | 35 | 10.5 67 5 HR1432-ND | 15.35 14.45 13.10 |HR25-7TP-4S(72) 
5 = Black [HR458-ND 811 6.87 5.78 _[HR212-10LP-5PC 
Fig. 1 — Plug, Right Angle, Crimp Type — RoHS Compliant 6 | 7 | 35 10.5 67 5 HR1433-ND | 16.49 15.94 14.84 |HR25-7TP-6S(72) 
5 = Black |HR1229-ND 9.07 7.68 6.46 |HR212-10LP-5PC(71) 
8 - Black _|HR1230-ND 9.07 7.68 6.46 _|HR212-10LP-8PC(71) 8 | 7 | 35 | 105 67 5 |HR1434-ND | 19.28 18.15 16.45 |HR25-7TP-8S(72) 
Fig. 2 — Plug, Straight, Solder Type — RoHS Compliant 
Tin Black HR1231-ND 8.65 7.52 6.77 |HR212-10P-8P(71) 12; 9 | 43 12.5 87 7 HR1435-ND | 24.36 23.55 21.93 | HR25-9TP-12S(72) 
8 Gold Black | HR1233-ND 971 8.44 7.60 |HR212-10P-8P(73) 
Gald Beige | HR1234-ND 1033 8.98 8.09 |Ha212-10P-8P(74) 16] 9 | 43] 125 87 7 |HR1436-ND | 25.32 24.48 22.79 |HR25-9TP-16S(73) 
Fig. 2 — Plug, Straight, Crimp Type — RoHS Compliant 2] 9 | 43] 125 87 7 |HR1437-ND | 26.12 25.25 23.51 |HR25-9TP-208(73 
5 = Black | HR1235-ND 874 7.40 6.22 |HR212-10P-5C(71) : : : : : (78) 
8 = Black HR1236-ND 8.74 7.40 6.22 |HR212-10P-8PC(71) Fig. 2 — Receptacles Screw Lock - Male Solder Cup Type — RoHS Compliant 
10 - Black _|HR1238-ND 8.42 7.32 6.59 _|HR212-10P-10PC(71) 
Fig. 3 — Receptacle, Panel Mount, Crimp Type — RoHS Compliant 4 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR1438-ND | 12.90 12.15 11.01 |HR25-7TR-4P(73) 
8 = Black [HR1240-ND 5.13 4.25 3.54 _[HR212-10R-8SC(71) 
Fig. 3 — Receptacle, Vertical, PCB Type — RoHS Compliant 6 | 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 |HR1439-ND | 14.11 13.28 12.04 |HR25-7TR-6P(73) 
8 Tin Black [HR1242-ND 6.12 5.07 422 [HR212-10R-8SD(73) 
Fig. 4— Receptacle, Right Angle, PCB Type 8 | 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 |HR1440-ND | 15.33 14.44 13.08 |HR25-7TR-8P(73) 
5 Tin Black [HR473-ND 4.81 3.99 3.32 [HR212-10R-5SDL(02) ‘ gree 
Fig. 5 — Receptacle, Right Angle, PGB Tyne 12 | 9 | 12.6 |M10.5x0.5}M10x0.75] 12 |HR1441-ND | 16.80 16.24 15.12 |HR25-9TR-12P(71) 
8 Gold__| Beige __|HR478-ND_ 6.32 9.24 4.36 _|HR212-10RA-8SDL(01) 16 | 9 | 12.6 /M10.5x0.5) M10x0.75| 12 |HR1442-ND | 18.75 1813 16.88 |HR25-9TR-16P(71) 
Fig. 5 — Receptacle, Right Angle, PCB Type — RoHS Compliant 
8 Tin Black | HR1248-ND 7.44 6.30 5.30 |HR212-10RA-8SDL(74) 20 | 9 | 12.6)M10.5x0.5]M10x0.75) 12 |HR1443-ND | 20.70 20.01 18.63 |HR25-9TR-20P(71) 
Gold Beige _ | HR1249-ND 7.83 6.63 5.57 __|HR212-10RA-8SDL(72) Figi2 = Rodeptacies Soraw Look 
Fig. 6 — Receptacle, Right Angle, PCB Type — RoHS Compliant a as ar 
10 Gold Black _ |HR1251-ND 10.44 9.66 8.67 _|HR212-10RC-10SDL(74) Female Solder Cup Type — RoHS Compliant 
4 | 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10  |HR1444-ND | 14.88 13.77 12.36 |HR25-7TR-4S(73) 
Digi-Key Price Each Hirose i ny 
Deserintien Peres n aa Bee 6 | 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 |HR1445-ND | 13.46 12.46 11.18 |HR25-7TR-6S(73) 
Crimp Contacts and Tool 8 | 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10  |HR1446-ND | 16.32 15.10 13.55 |HR25-7TR-8S(73 
Male Pin, Crimped, Gold HRd50-ND@ 31 8 HR10-PC-111 ‘ e (73) 
Female Socket, Crimped, Gold | HR452-ND® 33 19 HR12-SC-111 42 | 9 | 12.6 }M10.5x0.5|M10x0.75| 12 —|HR1447-ND | 15.10 14.21 12.88 |HR25-9TR-12S(71 
Male Pin, Crimped, Silver HR451-ND@ 25 15 HR10-PC-112 : ‘ (1) 
Female Socket, Crimped, Silver__| HR453-ND@ 52 35 HR12-SC-112 16 | 9 | 12.6 }M10.5x0.5|M10x0.75| 12 |HR1448-ND | 13.91 13.09 11.87 |HR25-9TR-16S(71 
Hand Contact Crimp Tool HR497-ND 703.30/1 HR12-SC-TC 2 oe Ne 2 2 : (71) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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HS 


HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. 


Circular Connectors HR25 Series (Cont.) 


No. F F i 
of | Shell Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Pos.| Size | A B Cc D Part No. 1 10 50 | Part No. 
Fig. 9 — Receptacles Push-Pull Lock - 
Male Solder Cup Type — RoHS Compliant 
4 7 | 11) M10x0.75 12 _ HR1864-ND | 13.48 12.69 11.50 /HR25A-7R-4P 
6 7 | 41 | M10x0.75 12 _ HR1862-ND | 14.47 13.62 12.34 )HR25A-7R-6P 
8 7 | 11) M10x0.75 12 _ HR1860-ND | 15.64 14.72 13.34 |HR25A-7R-8P 
12 | 9 | 13 | M13x0.75 14 _ HR1858-ND | 20.25 19.58 18.23 )HR25A-9R-12P 
16 | 9 | 13 | M13x0.75 14 _ HR1856-ND | 22.20 21.46 19.98 )HR25A-9R-16P 
20 | 9 | 13 | M13x0.75 14 _ HR1854-ND | 24.30 23.49 21.87 | HR25A-9R-20P 
Fig. 9 — Receptacles Push-Pull Lock - 
Female Solder Cup Type — RoHS Compliant 
4 7 | 11) M10x0.75 12 _ HR1863-ND | 13.01 12.24 11.10 JHR25A-7R-4S 
6 7 | 41 | M10x0.75 12 — HR1861-ND | 13.65 12.85 11.65 /HR25A-7R-6S 
8 7 | 11) M10x0.75 12 ad HR1859-ND | 14.14 13.32 12.07 ]HR25A-7R-8S 
12] 9 | 13 | M13x0.75 14 — HR1857-ND | 16.32 15.36 13.92 )HR25A-9R-12S 
16 | 9 | 13 | M13x0.75 14 _ HR1855-ND | 15.30 14.79 13.77 |HR25A-9R-16S 
20 | 9 | 13 | M13x0.75 14 — HR1853-ND | 16.05 15.52 14.45 /HR25A-9R-20S 
Fig. 10 — Plugs Push-Pull Lock - Male Crimp Type 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant 
16 HR1891-ND | 23.10 22.33 20.79 | HR25A-9P-16PC 
20| 9 HR1889-ND | 23.40 22.62 21.06 | HR25A-9P-20PC 
Fig. 10 — Plugs Push-Pull Lock - Female Crimp Type 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant 
16| 9 HR1892-ND | 23.10 22.33 20.79 | HR25A-9P-16SC 
Fig. 11 — Receptacles Push-Pull Lock - Male Crimp Type 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant 
16] 9 | 13.8 - _ _ HR1523-ND | 13.96 13.14 11.91 |HR25-9R-16PC(71) 
16] 9 | 13.8 _ _ — HR1898-ND | 14.89 14.02 12.71 |HR25A-9R-16PC 
Fig. 11 — Receptacles Push-Pull Lock - Male Solder Type — RoHS Compliant 
4 7 | 11.8 aa) _ — HR1888-ND | 13.48 12.69 11.50 /HR25A-7R-4PA 
6 7 | 11.8 an) =— — HR1886-ND | 14.47 13.62 12.34 /HR25A-7R-6PA 
8 7 | 11.8 an) — _ HR1884-ND | 15.64 14.72 13.34 )HR25A-7R-8PA 
12) 9 | 118 an) _ _ HR1882-ND | 20.25 19.58 18.23 |HR25A-7R-12PA 
16] 9 | 11.8 an) —_ _— HR1880-ND | 22.20 21.46 19.98 )HR25A-7R-16PA 
20]; 9 | 118 an) _ od HR1878-ND | 24.30 23.49 21.87 | HR25A-7R-20PA 


Fig. 11 — Receptacles Push-Pull Lock - Female Solder Type — RoHS Compliant 


Nos Shell Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Pos.| Size | A B c D Part No. v 10 50 | Part No. 

20 | 9 | 12.6 |M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR1449-ND | 15.21 14.71 13.69 | HR25-9TR-20S(71) 

Fig. 3 — Jacks Screw Lock - Male Solder Type — RoHS Compliant 

4 7 | 10.6 35 5 M8.5x0.5 |HR1450-ND | 15.56 14.64 13.27 |HR25-7TJ-4P(72) 

6 7 | 10.6 35 5 M8.5x0.5 |HR1451-ND | 16.59 15.62 14.16 |HR25-7TJ-6P(72) 

8 7 | 10.6 35 5 M8.5x0.5 |HR1452-ND | 15.60 15.08 14.04 |HR25-7TJ-8P(72) 
12] 9 | 126 43 7 M10.5x0.5 ]HR1453-ND | 30.50 29.48 27.45 |HR25-9TJ-12P(72) 
16] 9 | 126 43 7 M10.5x0.5 ]HR1454-ND | 28.05 27.12 25.25 |HR25-9TJ-16P(72) 
20] 9 | 12.6 43 7 M10.5x0.5 ]HR1455-ND | 30.00 29.00 27.00 }HR25-9TJ-20P(72) 

Fig. 3 — Jacks Screw Lock - Female Solder Type — RoHS Compliant 

4 7 | 10.6 35 5 M8.5x0.5 |HR1456-ND | 16.07 15.12 13.71 |HR25-7TJ-4S(72) 

6 7 | 10.6 35 5 M8.5x0.5 |HR1457-ND | 15.88 14.95 13.55 |HR25-7TJ-6S(72) 

8 7 | 10.6 35 5 M8.5x0.5 |HR1458-ND | 16.94 16.38 15.25 |HR25-7TJ-8S(72) 
12] 9 | 126 43 7 M10.5x0.5 ]HR1459-ND | 20.70 20.01 18.63 |HR25-9TJ-12S(72) 
16] 9 | 126 43 7 M10.5x0.5 ]HR1460-ND | 25.20 24.36 22.68 |HR25-9TJ-16S(72) 
20 | 9 | 12.6 43 7 M10.5x0.5 ]HR1461-ND | 26.16 25.29 23.55 | HR25-9TJ-20S(73) 

Fig. 4 — Receptacles Screw Lock - Male PCB Type 
20 | 9 | 12.6 |M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR741-ND | 21.00 20.30 18.90 | HR25-9TR-20PA 
Fig. 4 — Receptacles Screw Lock - Male PCB Type — RoHS Compliant 
6 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR1463-ND | 14.98 13.86 12.44 |HR25-7TR-6PA(73) 
16 | 9 | 12.6 )M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR1466-ND | 19.65 19.00 17.69 |HR25-9TR-16PA(71) 
Fig. 4 — Receptacles Screw Lock - Female PCB Type 
12 | 9 | 12.6 )M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR745-ND | 14.96 13.84 12.42 |HR25-9TR-12SA 
Fig. 4 — Receptacles Screw Lock - Female PCB Type — RoHS Compliant 
4 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR1468-ND | 12.94 11.97 10.75 |HR25-7TR-4SA(73) 
6 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR1469-ND | 13.60 12.58 11.29 | HR25-7TR-6SA(73) 
8 7 | 10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR1470-ND | 14.11 13.28 12.04 |HR25-7TR-8SA(73) 
12 | 9 | 12.6 | M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR1471-ND | 13.26 12.48 11.31 |HR25-9TR-12SA(71) 
16 | 9 | 12.6 )M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR1472-ND | 14.28 13.44 12.18 |HR25-9TR-16SA(71) 
20 | 9 | 12.6 |M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR1473-ND | 15.66 15.14 14.10 |HR25-9TR-20SA(71) 
Fig. 5 — Plugs Screw Lock - Male Crimp Type 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant 

12) 9 HR1474-ND | 20.10 19.43 18.09 |HR25-9TP-12PC(72) 
20 | 9 HR1476-ND | 20.70 20.01 18.63 | HR25-9TP-20PC(72) 


Fig. 6 — Receptacles Screw Lock - Female Crimp 


Type (Contacts sold separately) 


4 7 | 11.8 an] _ _ HR1887-ND | 13.11 12.34 11.18 |HR25A-7R-4SA 
6 7 | 11.8 a] — _ HR1885-ND | 13.77 12.96 11.75 |HR25A-7R-6SA 
8 7 | 11.8 cm _ _ HR1883-ND | 14.35 13.51 12.24 |HR25A-7R-8SA 
12]; 9 | 11.8 13 — _ HR1881-ND | 16.66 15.68 14.21 |HR25A-9R-12SA 
16} 9 | 11.8 13 _ = HR1879-ND | 15.60 15.08 14.04 |HR25A-9R-16SA 
20) 9 | 11.8 13 — — HR1877-ND | 16.50 15.95 14.85 |HR25A-9R-20SA 


Fig. 12 — Jacks Push-Pull Lock - Male Solder Type — RoHS Compliant 


| 9 [M5] — = —__ [RBRRSI) 18:78 12-75 11.44 | HR25-GTR-168C 4] 7 |a58| 118 = —  |npte76-no | 19.05 1842 17.15 |HR25A-7J-4P 
Fig. 6 — Receptacles Screw Lock - Female Crimp Type 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant 6 7 | 35.8 11.8 _ _ HR1874-ND | 19.95 19.29 17.96 |HR25A-7J-6P 
20]; 9 | 115 = _ — |HR1485-ND | 14.60 13.51 12.12 | HR25-9TR-208C(71) 8 | 7 [358] 11.8 — — _|HR1872-ND | 21.00 20.30 18.90 |HR25A-7J-8P 
Fig. 7 — Jacks Screw Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 12 9 | 43.8 13.8 _ — HR1870-ND | 30.15 29.15 27.14 |HR25A-9J-12P 
20] 9 HR765-ND | 20.55 19.87 18.50 |HR25-9TJ-20SC 16} 9 |438] 138 — — — |HR1868-ND | 32.25 31.18 29.03 | HR25A-9J-16P 
Fig. 7 — Jacks Screw Lock - Female Crimp Type 20| 9 |438) 13.8 = — _|HR1866-ND | 34.35 33.21 30.92 |HR25A-9J-20P 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant _ ~ 
Fig. 12 — Jacks Push-Pull Lock - Female Crimp Type 
12] 9 HR1489-ND | 20.10 19.43 18.09 |HR25-9TJ-12SC(72) (Contacts sold separately) — RoHS Compliant 
Fig. 8 — Plugs Push-Pull Lock - Male Solder Type — RoHS Compliant 20) 9 |438] 13.8 — —  |HR1901-ND | 23.40 22.62 21.06 |HR25A-9J-20SC 
4] 7 |348) 105 7.45 5 |HR1492-ND | 17.70 17.11 15.93 |HR25-7P-4P(72) Fig. 12 — Jacks Push-Pull Lock - Female Solder Type — RoHS Compliant 
4| 7 [348] 105 | 745 5 |HR1851-ND | 19.05 18.42 17.15 |HR25A-7P-4P A) F858) Tne = — | EI) 18:60 17.98 16.74 |HR25A-74-48 
6 | 7 |348) 105 7.45 5 |HR1849-ND | 19.95 19.29 17.96 |HR25A-7P-6P ory ME ~ — BREET) 19-20 18.56 17.28 | HR26A-74-68 
8 | 7 |358) 118 — — — |HR1871-ND | 19.65 19.00 17.69 | HR25A-7J-8S 
8 | 7 |348) 105 7.45 5  |HR1847-ND | 20.85 20.16 18.77 |HR25A-7P-8P 
12} 9 |438] 13.8 - — — |HR1869-ND | 24.30 23.49 21.87 | HR25A-9J-12S 
12} 9 |428] 125 9.45 7 |HR1845-ND | 30.15 2915 27.14 |HR25A-9P-12P 
j6| 9 |438] 13.8 — — — |HR1867-ND | 25.35 24.51 22.82 |HR25A-9J-16S 
16} 9 |428] 125 9.45 7 |HR1843-ND | 32.25 31.18 29.03 |HR25A-9P-16P 
20) 9 |438] 138 _ — — |HR1865-ND | 26.25 25.38 23.63 | HR25A-9J-20S 
20) 9 |428] 125 9.45 7 |HR1841-ND | 34.35 33.21 30.92 |HR25A-9P-20P 
Fig. 8 — Plugs Push-Pull Lock - Female Solder Type — RoHS Compliant Digi-Key Touse lace Hirose 
4] 7 [348] 105 | 7.45 5  |HR1852-ND | 18.60 17.98 16.74 |HR25A-7P-4S Beseonuon paring og ETD 
Crimp Style Contacts - Male — RoHS Compliant 
6 7 | 34.8 10.5 7.45 5 HR1850-ND | 19.20 18.56 17.28 |HR25A-7P-6S 30-32 HR532-ND 20 HR25-PC-111 
a | 7 |348| 105 7.45 5  |HR1848-ND | 19.65 19.00 17.69 |HR25A-7P-8S Crimp Style Contacts - Female — RoHS Compliant 
30-32 HR536-ND 20 HR25-5C-111 
12} 9 |428] 125 9.45 7 |HR1846-ND | 24.30 23.49 21.87 |HR25A-9P-12S Tool for HR25 Series 
16 | 9 /428] 125 9.45 7 JHR1844-ND | 25.35 24.51 22.82 |HR25A-9P-16S Manual Crimp Tool (Contact) )H9975-ND 1404.00/1 HR25-TAS032HC 
Manual Crimp Tool (Ferrule) | H9974-ND 363.09/1 HR10A-TC-02 
20) 9 |428] 125 9.45 7 |HR1842-ND | 26.10 25.23 23.49 | HR25A-9P-20S ; 
(Continued) 
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j Digi-Ke Price Hirose 
Hs Ci reular Connectors (Cont.) Description Patt No” Each Part No. 
HIROSE ELECTRIC-CO., LTD. Tools 
1 Manual Crimping Tool for RP13 Series 18-22 AWG H9973-ND 654.36 RP13-TC-11 
RP1 3A Series Push-Pull Lock Connectors Manual Crimping Tool for RP13 Series 24-28 AWG H9972-ND 654.36 RP13-TC-12 
Performance: * Withstanding Voltage: 300VAC minimum » Current Rating: 2A (AWG #24) « Insulation: 1000MQ Manual Crimping Tool for RP13A Series 18-22 AWG H9971-ND 654.36 RP13A-TC-11 
maximum (250VDC) » Contact: 15m minimum (1A DC) Manual Crimping Tool for RP13A Series 24-28 AWG H9970-ND 654.36 RP13A-TC-12 
Features: Single motion push-pull locking mechanism provides improved quick inserting/extracting capability. Multi-slot Manual Crimping Tool for RP19 Series 18-22 AWG H9969-ND 681.20 | RP19-TC-11 
key mating guide prevents mis-insertion. Outer shell, made of strong glass fiber polycarbonate resin, is lightweight yet Manual Crimping Tool for RP19 Series 24-30 AWG H9968-ND. 681.20 RP19-TC-12 
rigid. As the cable connection method, crimping is used for plug, and crimping and PCB dip for receptacle. Cable Crimping Tool for RP13A Series - Wire Dim. 7.3-8.3 mm _ | H9967-ND 781.30 RP13A-TC-01 
Cable Crimping Tool for RP13A Series - Wire Dim. 7.5-8.6 mm |H9966-ND 781.30 RP13A-TC-02 
Fig. 2 Extractor - Male Terminals RP13 H9965-ND 8.53 /RP13-PC-TP 
Extractor - Female Terminals RP13A H9964-ND 4.76 RP13A-SC-TP 


M 2.6 X 0.45 


24 520 0-5X 0.3 


@) 


RP17 Series Push-Pull Lock Connectors 


Specifications: » Withstanding Voltage: 1000VAC for 1 minute * Current Capacity: 5A (AWG18-22) Fits contact No. 
2,11, 12 2A (AWG24-30) Fits contact #1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 * Insulation Resistance: 1000MOQ minimum at 500VDC 
¢ Contact Resistance: 15mQ maximum at 1A VDC « Applicable Wire: AWG18-22 (Large barrel) AWG24-30 (Small 
barrel) 

Features: One touch "push-pull lock" coupling mechanism assures easy and quick connection and disconnection. Use 
applicable cable »* AWG18-22 (shielded outer diameter. 1.7mm under) to 3 pins among 12 pins and other applicable 
cable * AWG24-30 (shielded outer diameter. 1.2mm under) to be usable due to crimp terminal. Mating guide keys is 
multiple polarizing to be ensured specified position. Simple and slender appearance with internal installed cable clamp. 
External appearance is matte finish black color. Mating position mark is located with white color, assures easy and quick 
connection and disconnection. 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. A B C | Part No. 1 10 50 Part No. 
Fig. 1 — Plug with Female Terminal - Crimp 
13 47.2 32 6.4 | HR245-ND 6.82 5.64 4.70 | RP13A-12PE-13SC 
15 52.2 37 7.1 |HR249-ND 8.48 7.18 6.04 | RP13A-12PK-15SC No. 5 5 
of Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
20 52.2 37 7.5 |HR252-ND 8.21 7.14 6.43 | RP13A-12PG-20SC Fig.| Pos. | Description A B |Part No. 1 10 50 | Part No. 
Fig. 1 — Plug with Female Terminal - Crimp — RoHS Compliant 1 12 ‘| Plug - Male Crimp — | — |HR1269-ND@| 6.84 5.67 4.72 |RP17-13P-12PC(71) 
12 | Plug (ESD) Male Crimp — | — _|HR1274-ND@| 6.97 5.90 4.96 | RP17A-13P-12PC(71) 
18) 472) 32 | 61 [eiZooah 6.68 5.66 4.76) RPI3A-12PA-138C(71) 12 [Recept. - Female Crimp | — | — |HR1270-ND@| 257 2.14 1.78 [RP17-13R-12SC(71) 
13 52.2 37 6.1 |HR1257-ND 6.66 5.64 4.74 |RP13A-12PD-13SC(71) 2 12. | Recept. - Female Dip — | — |HR1271-ND@| 6.32 5.24 4.36 |RP17-13RA-12SD(71) 
13 472 30 64 |HR1258-ND 6.66 5.64 4.74 | RP13A-12PE-13SC(71) 12. | Recept. (ESD) Female Dip — | — |HR286-ND 6.61 548 4.56 |RP17A-13RA-12SD 
12 |Recept. (ESD) Female Dip | — | — |HR1275-ND@| 6.84 5.67 4.72 | RP17A-13RA-12SD(71) 
13) 522 | 37 74 |HR1279-ND 6.86 5.81 4.89 | RP13A-12PK-13SC(71) 3 | 12 [Jack - Female Crimp 44 [53 [HR1272-ND@| 8.06 682 5.74 |RP17-13J-12SC(71) 
13 | 522 | 37 8.1 |HR1284-ND 6.66 5.64 4.74 | RP13A-12PS-13SC(71) Contacts — RoHS Compliant 
Male Pin AWG 18-22 HR289-ND AT 33 .26 |RP17-PC-112 
15 | 522 | 37 | 61 |HR1261-ND 9.07 7.68 «6.46. | RP13A-12PD-15SC(71) Melo tivaWe 430 Roa ND fee aa. cop ROI SAD 
15 52.2 37 7.1 |HR1268-ND 9.07 7.68 6.46 |RP13A-12PK-15SC(71) Female Pin AWG 18-22 HR291-ND AT 33 -26 |RP17-SC-112 
20 | 522 | 37 | 61 |HR1264-ND 8.74 7.60 6.84. | RP13A-12PD-20SC(71) Female Pin AWG 24-30 a AT 33.26 | RP17-8C-122 
ools 
20 | 522 | 37 7.5 |HR1263-ND 8.74 7.60 6.84 | RP13A-12PG-20SC(71) Manual Crimping Tool for AWG 18-22 H9963-ND 654.36/1 RP17-TC-11 
20 | 472 | 32 | 64 |HR1266-ND 858 7.46 «6.72 | RP13A-12PH-20SC(71) Manual Crimping Tool for AWG 24-30 H9962-ND 654.36/1 RP17-TC-12 
Cable Crimping Tool H9961-ND 363.09/1 RP17-TC-01 
20 52.2 37 8.1 |HR1283-ND 8.74 7.60 6.84 | RP13A-12PS-20SC(71) ; 
Fig. 2 — Receptacle (Flange Type) SROHS Compliant 
with Male Terminal - Dip — RoHS Compliant 
13 _ _ —  |HR1259-ND 6.53 5.40 4.50 | RP13A-12RA-13PA(71 4 A 
™) RP Series Plastic Connectors 12mm Connectors Panel Mount 
1) — = —  |HR1276-ND 6.79 575 4.83 | RP13A-12RA-15PA(71) eee eee wisigrate 
Fig. 3 — Receptacle (Jam Nut Fastening Type) peel ieatians: : , atatla = | ‘ 
with Male Terminal - Dip — RoHS Compliant . eparating oe 150VAC (6, 7 pin), 250VAC (3 pin) . ee Fin, Bras and silver plating 
7 SRS * Current Rating: * Female Pin: 
13 ies = —_|HR1260-ND 6.41 5.31 4.42 _|RP13A-12RB-13PA(71) * Contact Resistance: 5mQ maximum at 1A DC Phosphor bronze and silver plating Dinitnin 
Fig. 4 — Right Angle Dip with Male Terminal — RoHS Compliant : 
13 17.5 23.5 13 | HR264-ND 9.71 8.44 7.60 |RP13A-12RC-13PB 
— 22.50» 
20 19.5 31.5 15 | HR265-ND 10.49 9.12 8.21 | RP13A-12RC-20PB 4.50 =} == 9.50 
Fig. 5 — Jack with Male Terminal - Crimp — RoHS Compliant I] 
13 | 491 | 346 | 6.1 |HR1252-ND 770 6.52 5.48 | RP13A-12J-13PC(71) or2o4 | ols i 
20 52.6 37.4 7.4 |HR1277-ND 13.52 12.51 11.23 | RP13A-12JG-20PC(71) 1 : 
Pins For 13 and 15 Contacts — RoHS Compliant 2.01—=| 
Male - Gold Plating, 24-28 AWG HR270-ND 8 34 26 | RP13-PC-121 
Male - Silver Plating, 24-28 AWG HR271-ND 42 30 23 | RP13-PC-122 
Female - Gold Plating, 24-28 AWG | HR272-ND 52 37 29 | RP13A-SC-121 
Female - Silver Plating, 24-28 AWG | HR273-ND AL .29 23 | RP13A-SC-122 
Pins for Size 13 Superthick Wires — RoHS Compliant 
Male - Silver Plating, 18-22 AWG HR274-ND 42 30 23 | RP13-PC-112 
Female - Silver Plating, 18-22 AWG | HR275-ND 55 35 23 | RP13A-SC-112 
Male - Silver Plating 18-22 AWG HR276-ND 35 22) 15 |RP19-PC-112 
Female - Silver Plating 18-22 AWG | HR277-ND 48 30 20 |RP19-SC-112 Nata Digi-Key Price Each nse 
Pins for 20 Contact — RoHS Compliant Pos. Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Male - Silver Plating 18-22 AWG ~~ | HR276-ND 35 22 15 |RP19-PC-112 RP1 Series, 12mm 
. i 6 | Receptacle with Pin Insert HR1817-ND 3.12 2.60 1.92 |RPC1-12RB-6P(71) 
Female - Silver Plating 18-22 AWG | HR277-ND 8 30 20 |RP19-SC-112 Plug with Socket Insert HR1814-ND 426 353 2.65 | RPC1-12P-6S(72) 
Male - Gold Plating 24-30 AWG HR278-ND A4 31 24 | RP19-PC-121 RP2 Series, 12mm 
Female - Gold Plating 24-30 AWG | HR279-ND 50 35 27 | RP19-SC-121 3 | Receptacle with Pin Insert HR1818-ND 2.02 1.68 1.24 | RPC2-12RB-3P(71) 
; . 7 | Receptacle with Pin Insert HR1819-ND 3.19 2.64 1.98 |RPC2-12RB-7P(71) 
Male~Silver Plating 24-80,AWG  [IRZEUAND “ 2 C1 BELS Eels 3 |Plug with Socket Insert HR1815-ND 3.71 3.08 ~—-2.31_ | RPC2-12P-38(71) 
Female - Silver Plating 24-28 AWG | HR281-ND 37 23 16 | RP19-SC-122 7 |Plug with Socket Insert HR1816-ND 461 3.82 2.87 | RPC2-12P-7S(71) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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B U LG | N No. of Cable Entry Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. | Positions Size (mm) Part No. 1 25 50 | Part No. 
A \Y @G 6 _ 708-1075-ND 1215 11.28 9.98 | PX0413/06P/PC 
; ® i. 410 = froeoreo | 1618 1500 1927 /prostarorec 
400 Se ries Buccaneer Con nectors Vosttical' : 12 =_ 708-1078-ND 17.08 15.86 14.03 | PX0413/12P/PC 
Electrical Specifications: * Current Rating: 28 oetion BAVDEOV: ran poate BA oay. 10.12 postion TBO PCB Mount Receptacles with Socket Contacts 
* Contact Resistance: <5mQ » Insulation Resistance: >10°MQ @ 500VDC * AC Breakdown Voltage: 2.5kV » Operating 2 = 708-1079-ND 6.81 6.32 5.60 | PX0413/02S/PC 
Temperature Range: -40°C ~ 80°C Material Specifications: * Body Moulding: Polyamide » Flammability: UL94V-0 * UV 3 -_ 708-1080-ND 8.17 7.60 6.73 | PX0413/03S/PC 
Resistance: To EN 50021: 1999 * Contacts: Copper alloy, Gold plated * O-Rings: Nitrile * Panel Sealing O-Ring: Nitrile 4 Ls 708-1081-ND 14.10 10.31 9.11. | Px0413/04S/PC 
imam 4 6 — 708-1082-ND 13.80 12.82 11.34 |Px0413/068/PC 
8 = 708-1083-ND 16.58 15.40 13.61 | PX0413/08S/PC 
10 _ 708-1084-ND 18.91 17.55 15.53 |PX0413/10S/PC 
12 =- 708-1085-ND 21.69 20.14 17.82 | PX0413/12S/PC 
Digi-Key Price Each Bulgin 
Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
Contacts / Sealing Caps / Tools 
Crimp Sockets, 8A 20~24AWG, 2~3 Position 708-1086-ND$ 10.44 9.59 8.53 | SA3349 
Crimp Sockets, 5A 22~26AWG, 4~8 Position 708-1088-ND$ 9.62 8.84 7.85 |SA3347 
Crimp Sockets, 1A 24~28AWG, 10~12 Position | 708-1147-ND¥ 6.91 6.35 5.64 |SA3179 
Crimp Pins, 8A 20~24AWG, 2~3 Position 708-1087-ND¥ 7.64 7.02 6.24 |SA3350 
Crimp Pins, 5A 22~26AWG, 4~8 Position 708-1089-ND¥ 6.04 5.55 4.93 |SA3348 
Crimp Pins, 1A 24~28AWG, 10~12 Position 708-1090-ND$ 466 4.28 3.80 |SA3180 
Solder Sockets, 8A, 20~24AWG, 2~3 Position 708-1091-ND¥ 10.44 9.59 8.53 | SA3349/1 
(Socket insert shown) (Socket insert shown) Solder Sockets, 5A, 22~26AWG, 4~8 Position | 708-1093-ND¢ 962 884 7.85 |SA3347/1 
7 Solder Sockets, 1A, 24~28AWG, 10~12 Position | 708-1095-ND$ 6.91 6.35 5.64 |SA3179/1 
an pNoste en Dist Key F heal 3 Bulan Solder Pins, 8A, 20-24AWG, 2-3 Position 708-1092-ND¥ 7.64 7.02 6.24 |SA3350/1 
Flex Cable Plug Connectors without Contacts Solder Pins, 5A, 22~26AWG, 4~8 Posen 708-1094-ND¥ 6.04 5.55 4.93 | SA3348/1 
Solder Pins, 1A, 24~28AWG, 10~12 Position 708-1096-ND$ 466 4.28 3.80 | SA3180/1 
2 5.5 ~ 6.0 708-1020-ND 5.71 5.24 4.66 | PX0410/02P/5560 Sealing Cap for PX0412 Series 708-1275-ND 145 1.33 -1.18 | PX0480 
3 5.5 ~ 6.0 708-1031-ND 5.71 5.24 4.66 | PX0410/03P/5560 Sealing Cap for PX0411 Series 708-1097-ND 1.45 1.33 1.18 |PX0480/1 
4 4.5 ~5.0 708-1032-ND 5.71 5.24 = 4.66 | PX0410/04P/4550 Sealing Cap for PX0413 Series 708-1098-ND 176 163 1.45 |PX0484 
1 6 4.5~5.0 708-1033-ND 5.71 5.24 4.66 | PX0410/06P/4550 Pack of 4 Cable Glands, for 3~5mm Cable 708-1099-ND 1.04.96 85 | PX0482 
8 6.0 ~ 6.5 708-1034-ND Era 5.24 4.66 | PX0410/08P/6065 Pack of 4 Cable Glands, for 5~7mm Cable 708-1100-ND 1.04 96 .85 | PX0483 
10 6.0~6.5 708-1035-ND 5.71 5.24 4.66 |PX0410/10P/6065 Insertion/Extraction Tool for 1A Contacts 708-1183-ND 7.91 _ — |13027 
12 6.0~65 708-1036-ND 571 5.24 4.66 | PX0410/12P/6065 Insertion/Extraction Tool for 5A Contacts 708-1101-ND 7.91 = — |13027/1 
Flex Cable Receptacles without Contacts Insertion/Extraction Tool for 8A Contacts 708-1102-ND 7.91 = — |13027/2 
2 55-60 708-1037-ND 571 5.24 4.66 | PX0410/028/5560 en ate Ma : - pala i gersii eae a pees Ae 
rimp positioner Tool for 5A Contacts -1105- ; - - 
8 55+. AES 571 524 a6: | EACH Oise /o060 Sak aa Tool for 8A Contacts 708-1106-ND 115.71 _ — |14025/8AMP 
f 45-50 possi Cce-nb 5.71 5.24 4.66 | PX0410/045/4550 Crimp Tool for use with Positioners 708-1103-ND | 70219 — — |14025 
1 6 45~5.0 708-1040-ND 5.71 5.24 4.66 | PX0410/06S/4550 Sold in packs of 10: 1=10pes, 25=250pes, 50=500pes 
8 6.0 ~6.5 708-1041-ND 5.71 5.24 4.66 | PX0410/08S/6065 
10 6.0 ~ 6.5 708-1042-ND 671 5.24 4.66 |PX0410/10S/6065 
12 60-65 708-1043-ND 571 5.24 4.66 | Px0410/128/6085 Standard Buccaneer® 
In-Line Flex Cable Plug Connectors without Contacts 
2 5.5 ~ 6.0 708-1044-ND 6.71 5.24 4.66 |PX0411/02P/5560 Con necto rs , - i 
3 55-60 /708-1045-ND_ | 571 524 4.66 |xO411/090/6560 | | Iecating keyvayeElecrcal Speufications: Curent Rating: 2.3 Pos, TOAI2SOV.4 Pos. 6AZSOV: 67 Pos AN250V: 8 
4 45~5.0 708-1046-ND 5.71 5.24 4.66 | PX0411/04P/4550 Pos. 5A/150V; 12 Pos. 5A/50V; 25 Pos. 1A/S0V * Contact Resistance: 2 ~ 9 Pos. <10mQ; 12 ~ 25 Pos. <6mQ * Operating 
2 6 45 ~5.0 708-1047-ND 571 5.24 4.66. | PX0411/06P/4550 Temperature Range: -20°%G ~ 70°C 
8 6.0 ~6.5 708-1048-ND 5.71 5.24 4.66 |PX0411/08P/6065 
10 6.0 ~6.5 708-1049-ND 5.71 5.24 4.66 |PX0411/10P/6065 
12 6.0 ~ 6.5 708-1050-ND 571 5.24 4.66 |PX0411/12P/6065 
In-Line Flex Cable Receptacles without Contacts 
2 5.5 ~ 6.0 708-1051-ND 5.71 5.24 4.66 |PX0411/02S/5560 
3 5.5 ~ 6.0 708-1052-ND 571 5.24 4.66 |PX0411/03S/5560 
4 45~5.0 708-1053-ND 6.71 5.24 4.66 |PX0411/04S/4550 
2 6 45~5.0 708-1054-ND 5.71 5.24 4.66 |PX0411/06S/4550 
8 6.0 ~ 6.5 708-1055-ND 671 5.24 4.66 |PX0411/08S/6065 
10 6.0 ~6.5 708-1056-ND 6.71 5.24 4.66 |PX0411/10S/6065 
12 6.0 ~6.5 708-1057-ND 5.71 5.24 4.66 |PX0411/12S/6065 
Jam Nut Panel Mount Plug Connectors without Contacts 
2 _- 708-1058-ND 4.86 4.46 3.97 | PX0412/02P 
3 _ 708-1059-ND 4.86 4.46 3.97 | PX0412/03P 
4 _ 708-1060-ND 4.86 4.46 3.97 | PX0412/04P 
3 6 _ 708-1061-ND 4.86 4.46 3.97 | PX0412/06P 
8 _ 708-1062-ND 4.86 4.46 3.97 | PX0412/08P 
10 = 708-1063-ND 486 446 3.97 |PX0412/10P (Socket insert shown) 
12 — 708-1064-ND 4.86 4.46 3.97 | PX0412/12P 
Jam Nut Panel Mount Receptacles without Contacts No. of Dim.A Digi-Key Price Each Bulgin 
2 _ 708-1065-ND 4.86 4.46 3.97 | Px0412/025 Fig. Positions (mm) Termination | Part No. = 1 25 50 Part No. 
3 _ 708-1066-ND 4.86 4.46 3.97 | pxo412/03S Flex Cable Connectors with Pin Contacts 
4 _ 708-1067-ND 4.86 446 3.97 |Px0412/04S 2 — Screw 708-1107-ND 10.05 8.94 7.93 | PX0736/P 
3 6 = 708-1068-ND 4.86 4.46 3.97 |Px0412/06S 3 _ Screw 708-1108-ND 10.67 9.50 8.58 | PX0731/P 
4 — Screw 708-1109-ND 11.59 10.65 9.46 | PX0748/P 
8 _ 708-1069-ND 4.86 4.46 3.97 | PX0412/08S 
6 — Screw 708-1110-ND 11.99 10.66 9.69 | PX0739/P 
10 _ 708-1070-ND 4.86 4.46 3.97 | PX0412/10S 1 
7 — Screw 708-1111-ND 12.28 11.28 10.03 | PX0745/P 
12 _ 708-1071-ND 4.86 4.46 3.97 | PX0412/12S 7 
= = 9 — Crimp 708-1112-ND 10.90 10.01 8.90 | PX0728/P 
PCE Mount Receptacles with'Fin/Contacts 12 — | Crimp/Solder |708-1113-NDt | 11.09 10.30 = 9.41_-| PXO794/P 
7 a Mey a8 Bee fa | RRO ORES 25 _ Crimp/Solder | 708-1114-NDt 7.22 6.63 5.89 | PX0820/P 
4 3 — 708-1073-ND 7.21 6.70 5.94 | PX0413/03P/PC ; 
= }rossoreno | 257 200 705 [rrorraowrme | | Sonatectinused Over snare ae 
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BU LG I N No. of Dim.A Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. Positions (mm) Termination | Part No. 1 25 50 Part No. 
Bulkhead Connectors with Socket Contacts 
RokS 
Standard Buccaneer® Connectors (cont) [Gms] = Screw /70BS7ENDIGUG] 11.80 1060 0.16 | PxO7E7IS 
No. of Dim.A Digi-Key Price Each Bulgin 6 —_ Screw 708-1175-ND 12.64 11.25 9.97 | PX0756/S 
Fig. | Positions (mm) Termination _| Part No. 1 25 50 | Part No. = Screw 708-1176-ND 14.52 1292 11.25 |PX0758/S 
Flex Cable Connectors with Socket Contacts 
2 — s 708-1115-ND 1210 10.76 9.85 | PX0736/S Digi-Key ALBETD Bulgin 
een j Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
3 _— Screw 708-1116-ND 12.71 11.32 10.45 | PX0731/S Contacts, Sealing Caps and Tools 
4 _ Screw 708-1117-ND 13.29 12.21 10.85 | PX0748/S 7 
Crimp Sockets, 5A 22 ~ 26AWG, 12 Position | 708-1088-ND$ 9.62 8.84 7.85 | SA3347 
6 _ Screw 708-1118-ND 15.41 13.72 12.68 | PX0739/S 
1 Crimp Sockets, 5A, 24 ~ 28AWG, 25 Position | 708-1147-ND$ 6.91 6.35 5.64 |SA3179 
7 — Screw 708-1119-ND 15.27 14.03 12.47 | PX0745/S - - — 
9 _ Crimp 708-1120-ND 10.90 10.01 8.90 | PX0728/S Crimp Pins, 5A 22 ~ 26AWG, 12 Position 708-1089-ND$ 6.04 5.55 4.93 | SA3348 
42 _ Crimp/Solder |708-1121-NDt 114.09 40.30 9.11 |pxo794/S Crimp Pins, 1A 24 ~ 28AWG, 25 Position 708-1090-ND¥ 4.66 4.28 3.80 | SA3180 
25 a, Crimp/Solder | 708-1122-NDt 7.22 6.63 5.89 | PX0820/8 Solder Sockets, 5A, 22 ~ 26AWG, 12 Position | 708-1093-ND$ 9.62 8.84 7.85 | SA3347/1 
In-Line Flex Cable Connectors with Pin Contacts Solder Sockets, 1A, 24 ~ 28AWG, 25 Position | 708-1095-ND$ 6.91 6.35 5.64 | SA3179/1 
2 = Screw 708-1148-ND 11.62 10.35 9.36 | PX0737/P Solder Pins, 5A, 22 ~ 26AWG, 12 Position 708-1094-ND¥ 6.04 §.55 4.93 | SA3348/1 
3 — Screw 708-1149-ND 12.25 10.89 9.85 | PX0732/P Solder Pins, 1A, 24 ~ 28AWG, 25 Position 708-1096-ND$ 4.66 4.28 3.80 | SA3180/1 
4 = Screw 708-1150-ND 13.29 12.21 10.85 | PX0749/P Cable Joiner for 6mm ~ 8mm diameter cables )708-1177-ND 10.43 9.58 8.52 | PX0777 
2 6 — Screw 708-1151-ND 13.35 11.88 10.84 | PX0740/P Sealing Cap for Flex Cable Connectors 708-1178-ND 1.48 1.36 1.21 | PX0734 
7 = Screw | 708-1152-ND 14.12 12.97 11.53 | PX0746/P Scaling Cap for G8 and Rear Fenel 708-1179-ND 490 169 1.48 |Pxo714 
9 _ Crimp 708-1153-ND 12.51 11.49 = 10.21 | PX0729/P Sealing Cap for In-Line Flex, Front Panel 
P 708-1180-ND 1.44 1.04 -93 | PX0733 
12 = Crimp/Solder_ |708-1154-NDt 11.09 10.30 9.11 | PXO795/P Suing and Sain pe 
25 — | Grimp/Solder |708-1155-NDt 7.62 699 6.22 |Pxos21/P Panel Mount Connectors GOSISCCNDINEWIO) 89495 450 (8.75 | PXO719 
In-Line Flex Cable Connectors with Socket Contacts Cable Sunport fore «fmm and 7 - @mm 708-1361-ND NEW! 1.04 95 85 | 12237 
2 — Screw 708-1156-ND 13.66 12.16 10.86 | PX0737/S ail ead) alow for 7 ~ 9mm 708-1459-ND NEW! 6 4 22 |12003/2 
° - Screw a Meas EL, UNBE, |PAOISENS, Hand Crimp Tool, 9 Position 708-1181-ND 1117 ~——— | 13826 
: ~ sew ae Reje. ceee | deer, [eee Hand Crimp Tool, 25 Position 708-1182-ND 3a410  —  — 13170 
6 — Screw 708-1159-ND 16.17 14.39 13.07 | PX0740/S ; 
2 Insertion/Extraction Tool for 1A Contacts 708-1183-ND 7.91 a — |13027 
7 _ Screw 708-1160-ND 17.11 15.72 13.97 | PX0746/S 
= Insertion/Extraction Tool for 5A Contacts 708-1101-ND 7.91 = — |13027/1 
9 — Crimp 708-1161-ND 12.51 11.49 10.21 | PX0729/S - — 
12 _ Crimp/Solder |708-1162-NOt 11.09 10.30 9.11 | PXO795/S eam Positioner i for 5A Contacts 708-1105-ND 115.71 = — |14025/5AMP 
95 _ Crimp/Solder |708-1163-NDt 762 6.99 6.22 |px0s21/S Crimp Tool for use with Positioners 708-1103-ND 702.19 _ — |14025 
7 . + Contacts not included, Order separately 
Panel Mount Jam Nut Connectors with Pin Contacts + Sold in packs of 10: 1=10pcs, 25=250pes, 50=500pes 
2 11.0 Screw 708-1123-ND 7.85 6.99 6.50 | PX0735/P 
3 14.3 Screw 708-1124-ND 8.63 7.68 7.03 | PX0730/P . ® 
4 11.8 Screw 708-1125-ND 9.25 8.49 7.55 |PX0747/P 900 Series Buccaneer 
: 6 11.8 Screw | 708-1126-ND 974 8.66 7.98 | PXO738/P Connectors Ww 7) aS 
e 20.0 kia inet ize 9.42 BSE | PROLENE, Features: * Dust and waterproof to IP68 when mated » Field Termination — Screw terminations a 
9 19.8 Crimp 708-1128-ND 8.56 7.86 6.98 | PX0727/P * Positive locating keyways * Easy assembly — No special tools required * Fits 13mm ~ 15mm cables 
12 96 Crimp/Solder | 708-1129-NDt 11.49 10.67 9.43 |PX0796/P Electrical Specifications: « Contact Resistance: <10m0 (initial) » Insulation Resistance: >108MOQ @ 500VDC = Dielectric 
25 06 Crimp/Solder |708-1130-NDt 5.44 5.00 4.44 | PX0822/P Strength: 2.2kVAC unio °AC Breakdown voltage: 6kKV © Operating Temperature Range: -40°C ‘ 85°C 
5 Material Specifications: * Body Mouldings: Polyamide »* Flammability Rating: UL94V-0 * UV Resistance: To EN50021: 
Panel Mount Jam Nut Connectors with Socket Contacts 1999 » Contacts: Machined solid brass, Nickel plated * O-Rings: Nitrile » Panel Sealing Gasket: Silicone rubber 
2 19.0 Screw 708-1131-ND 9.92 8.83 7.98 |PX0735/S 
3 21.95 Screw 708-1132-ND 10.67 9.50 8.58 | PX0730/S 
4 14.95 Screw 708-1133-ND 11.09 10.18 9.05 | PX0747/S 
3 6 14.95 Screw 708-1134-ND 13.12 11.77 11.25 | PX0738/S 
it 21.65 Screw 708-1135-ND 13.29 12.21 10.85 | PX0744/S 
9 9.6 Crimp 708-1136-ND 8.56 7.86 6.98 | PX0727/S 
12 114 Crimp/Solder | 708-1137-NDt 11.49 10.67 9.43 | PX0796/S 
25 9.6 Crimp/Solder | 708-1138-NDt 5.44 5.00 4.44 | PX0822/S 
Low Profile Box Mount Connectors with Pin Contacts 
2 11.0 Screw 708-1139-ND 10.34 9.19 8.41 | PX0764/P (Shown with pins) 
4 3 14.3 Screw 708-1140-ND 10.34 9.20 8.42 | PX0765/P 
6 11.8 Screw 708-1141-ND 11.40 10.15 9.30 | PX0767/P 
9 19.8 Crimp 708-1142-ND 12.42 11.41 10.14 | PX0769/P 
Low Profile Box Mount Connectors with Socket Contacts 
2 19.0 Screw 708-1143-ND 11.56 10.28 9.40 | PX0764/S 
‘4 3 21.95 Screw 708-1144-ND 12.32 10.97 10.04 | PX0765/S 
6 14.95 Screw 708-1145-ND 14.16 12.61 11.53 | PX0767/S 
9 9.6 Crimp 708-1146-ND 12.42 11.41 10.14 | PX0769/S 
Rear Panel Mount Connectors with Pin Contacts -¢ No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Bulgin 
3 = PCB 708-1164-ND 1191 11.06 9.78 | PXO707/P/03 Ha Ses tions: |G) Rare No: i 2 SOS Fert! 
Plug Connectors with Pins 
_ PCB 708-1165-ND 14.38 13.35 11.81 | PX0707/P/06 
5 9 _ PCB 708-1166-ND 17.09 15.87 14.04 | PX0707/P/09 2 ieee tale ner ee Paani 
12 = PCB 708-1167-ND 1889 1754 15.51 | PXO7O7/P/12 4 ae (EE 213! 138F TEA | RADSMIDa 
25 = PCB 708-1168-ND 28.81 26.76 23.67 _ | PXO707/P/25 ? 127 ee aa 21.53 Haas: | RACa UO 
Rear Panel Mount Connectors with Socket Contacts 1 5 127 |708-1187-ND 25.66 23.57 20.95 PX0911/05/P 
3 = PCB 708-1169-ND 15.10 14.03 12.41 |PXx0707/S/03 7 127 _|708-1374-ND NEW! 35.85 32.92 29.27 PX0911/07/P 
6 = PCB 708-1170-ND 19.79 18.38 16.26 | PX0707/S/06 7 146 | 708-1188-NDt 39.31 36.10 32.09 PXA911/07/P 
§ 9 — PCB 708-1171-ND 21.60 20.05 17.74 |PX0707/S/09 10 127 _|708-1376-ND NEW! 37.76 34.68 30.80 PX0911/10/P 
12 _ PCB 708-1172-ND 23.40 21.73 19.23 | PX0707/S/12 10 146 | 708-1389-NDt NEW!) 43.38 39.85 35.37 PXA911/10/P 
25 — PCB 708-1173-ND 33.33 30.95 27.38 | PX0707/S/25 + Fits Larger Cables, 20mm ~ 22mm (Continued) 
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Accessories 


. RokS Digi-Key Price Each Bulgin 
900 Series Buccaneer® Connectors (cont) [@asts | Fig. | Description Part No. 1 25 50 |PartNo. 
Bulkhead Adapter for use with 
No.of | Dim. A | Digi-Key Price Each Bulgin 5 |” Flange Mount Connectors 708-1224-ND 20.18 18.53 16.47 | PX0950 
Eg bus itlons| a tom) | acento: i 2) Ej __ se Sealing Cap for PXO911 and PXA911 708-1225-ND 3.02 277 2.46|Px0960 
Plug Connectors with Sockets 
Sealing Cap for PX0921, PXA921, PX0931, and PX0941 | 708-1226-ND 5.54 5.09 4.52 | PX0970 
2 127 | 708-1189-ND 20.23 18.57 16.51 Px0911/02/S 
Heavy Duty Sealing Cap for PX0911 and PXA911 708-1386-ND NEW! | 13.29 12.34 10.92 | PX0990 
3 127 | 708-1190-ND 22.85 20.98 18.65 PX0911/03/S 
4 427 |708-1191-ND 05.52 93.43 20.83 PX0911/04/S — | Heavy Duty Sealing Cap for PX0921 and PXA921 708-1387-ND NEW! | 13.91 12.91 11.43) PX0991 
5 427 |708-1192-ND 28.14 25.84 22.97 |Px0911/05/S Heavy Duty Sealing Cap for PX0931 and PX0941 708-1388-ND NEW! | 15.69 14.56 12.88 | PX0992 
1 
127 |708-1375-ND NEW! | 38.82 35.65 31.69 | PX0911/07/S Ce a 708-1227-ND 2.23 2.04 1,82 | PX0980 
Cable Glands for PXA911 and PXA921, 1 each of 
7 146 | 708-1193-NDt 42.28 38.83 34.51 PXA911/07/S 18-20, 16-18, 14~16mm Diameter 708-1228-ND 2.23 2.04 1.82 | PXA980 
10 127 | 708-1377-ND NEW! 39.87 36.62 32.52 PX0911/10/S 
10 146 | 708-1390-NDt NEW!) 45.80 41.90 37.36 PXA911/10/S M Leet ® 
ini Buccaneer® Connectors 
Receptacles with Pins W 
rf ii Features: * Water and dustproof to IP68 when mated Positive locating keyways * Flammability: UL94V-0 Electrical 
2 127 CaS te ue BxOneNOe Specifications: * Current Rating: Solder/Crimp Terminals: 5A/380VAC 3,8 position; Screw Terminals: 10A/250VAC 2,3 
3 427 | 708-1195-ND 16.96 15.58 43.85 | PX0921/03/P position; 6A/250VAC 4 position; 3A/250VAC 6 position * Contact Resistance: <5mQ « Insulation Resistance: >10°MO @ 
500VDC * Voltage Proof: 2kV @ 50Hz * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C Material Specifications: * Body 
4 127 | 708-1196-ND 19.14 17.57 15.62 Px0921/04/P Moulding: Polyamide «Inserts: Polyamide » Contacts: Solder/Crimp Terminals: Copper alloy, Gold plated 0.1m on 
nickel; Screw Terminals: Brass, Nickel plated * O-Rings (Solder/Crimp Terminals): Nitrile Ts, se 
5 127 | 708-1197-ND 21.31 19.57 17.40 Px0921/05/P Dim. in mm 
2 
127 | 708-1378-ND NEW! 31.65 29.06 25.84 Px0921/07/P 
7 146 | 708-1198-NDt 34.37 31.56 28.06 PXA921/07/P. 
10 127 | 708-1380-ND NEW! 33.33 30.61 27.18 Px0921/10/P 
10 146 | 708-1391-NDt NEW!) 38.30 35.18 31.24 PXA921/10/P. 
Receptacles with Sockets 
2 127 | 708-1199-ND 15.87 14.58 12.96 Px0921/02/S 
3 127 | 708-1200-ND 18.49 16.98 15.10 Px0921/03/S 
4 127 | 708-1201-ND 21.16 19.44 17.28 Px0921/04/S 
§ 127 | 708-1202-ND 23.79 21.84 19.42 PX0921/05/S 
2 
127. | 708-1379-ND NEW! 34.62 31.79 28.26 Px0921/07/S 
7 146 = | 708-1203-NDt 37.33 34.29 30.48 PXA921/07/S 
10 127 | 708-1381-ND NEW! 35.44 32.55 28.90 PX0921/10/S 
10 146 | 708-1392-NDt NEW!) 40.72 37.39 33.21 PXA921/10/S 
Panel Mount Connectors with Pins Digi-Key Price Each Bulgin 
2 — — |708-1204-ND 12.51 11.49 10.21 | Pxo931/02/P Fig] |Deseription Part Nos u 25) Ses aOe | RartNo 
Cable Connectors — Fits 5mm ~ 7mm Cable, Inserts Sold Separately 
8 — eee Mas iene A208, | RADSOU0e 1 [Flex Connector 708-1238-ND 485 428 3.96 |Px0800 
3 4 — | 708-1206-ND 16.86 15.49 13.77 | PX0931/04/P 2. |In-Line Flex Connector 708-1239-ND 4.45 3.95 3.67 _ | PX0801 
5 — — |708-1207-ND 19.09 17.53 15.58 PX0931/05/P 3 | Panel Mount Connector 708-1240-ND 414 3.68 3.34 | PX0802 
— — }708-1208-ND 99.49 97.02 24.02 | pxo931/07/P 4 Heal oe _ oer A 708-1241-ND 4.45 3.95 3.59 | PX0803 
anel Mount Connector, with Sealing Cap oven 
10 _ 708-1382-ND NEW! 31.41 28.84 25.61 PX0931/10/P 5 | and Retaining Clip TOs Tate A) Se 280) BNORDS 
Inserts, Contacts, Sealing Caps, Tools 
Panel Mount Connectors with Sockets 
2 Position Screw Terminal Socket Insert 708-1243-ND 480 4.41 3.92 | SA3319 
2 — ee ie a TAaee | BROSEUOCS 3 Position Screw Terminal Socket Insert 708-1244-ND 870 7.99 7.10 |sasz29 
3 - 708-1210-ND 16.27 14.94 13.28 PX0931/03/S 4 Position Screw Terminal Socket Insert 708-1245-ND 885 8.13 7.23 | SA3242 
4 —  |708-1211-ND 18.89 17.35 45.42 | PX0931/04/S 6 Position Screw Terminal Socket Insert 708-1246-ND 9.59 8.81 7.83 | SA3244 
3 iti inal Pi -1247- 
5 —  |708-1212-ND 21.56 19.80 47.80 | Px0931/05/S 2 Position Screw Terminal Pin Insert 708-1247-ND 6.23 5.72 5.09 | SA3320 
3 Position Screw Terminal Pin Insert 708-1248-ND 5.04 4.63 4.12 |SA3230 
i — (BBR aeee cael BORE | OSS LOTS 4 Position Screw Terminal Pin Insert 708-1249-ND 6.33 5.81 5.17 )SA3241 
10 —__|708-1383-ND NEW! | 33.52 30.79 27.33 | PX0931/10/S 6 Position Screw Terminal Pin Insert 708-1250-ND 7.02 645 5.73. |SA3243 
Flange Mount Connectors with Pins 3 Position Pin Carrier Insert, Solder Black 708-1254-ND 76 70 62 | 12734/3/1 
2 =, 708-1214-ND 23.14 21.25 18.89 PX0941/02/P 3 Position Socket Carrier Insert, Solder Black 708-1255-ND 85 78 69 | 12735/3/1 
8 Position Pin Carrier Insert, Solder Black 708-1252-ND 76 70 62 |12734/1 
3 _ 708-1215-ND 25.32 23.25 20.67 PX0941/03/P 
8 Position Socket Carrier Insert, Solder Black 708-1253-ND 85 18 69 |12735/1 
‘ 4 — | F082 16ND 27.54 25.30 22.48 | PXOg41/04/P 3 Position Pin Carrier Insert, Crimp Grey 708-1257-ND 76 70 ~—-.62._:*|12734/3 
5 — | 708-1217-ND 29.67 27.25 24.22 | PX0941/05/P 3 Position Socket Carrier Insert, Crimp Grey 708-1258-ND 85 78 69 | 12735/3 
—  |708-1218-ND 39.81 36.56 32.50 | PX0941/07/P 8 Position Pin Carrier Insert, Crimp Grey 708-1251-ND 76 70 62 | 12734 
10 —  |708-1384-ND NEW! 39.18 35.99 31.96 | PX0941/10/P 8 Position Socket Carrier Insert, Crimp Grey 708-1256-ND 85 78 69 | 12735 
z Crimp Pins 708-1264-ND¥ 2.13 1.95 1.74 |SA3148 
Flange Mount Connectors with Sockets Crimp Sockets 708-1265-ND+ 3.71 3.41 3.03 /SA3t49 
2 —  |708-1219-ND 24.23 22.25 19.78 | PX0941/02/S Solder Pins 708-1259-ND$ 213° 1.95 1.74 |SA3148/1 
3 —  |708-1220-ND 26.85 24.66 21.92 PX0941/03/S Solder Sockets 708-1260-ND¥ 3.71 3.41 3.03 | SA3149/1 
4 = 708-1221-ND 29.52 O71 24.10 Px0941/04/S Polarizing/Blanking Pins 708-1261-ND¥ 1.04 95 85 | SA3147 
4 Sealing Cap, Fits PX0801, 02, 03, 05 708-1266-ND 148 = 1.36 1.21 | PX0810 
5 — | 708-1222-ND 32.14 29.52 26.24 PxX0941/05/S 
Sealing Cap, Fits PXO800 708-1267-ND 148 1.36 1.21 |PX0811 
U — aes 43.02 aoe a512 | PxOSaI/07/5 Contact Insertion Tool 708-1262-ND 2695 —  — |SA3150 
10 —  |708-1385-ND NEW! 41.30 37.93 33.68 PX0941/10/S Hand Crimping Tool 708-1263-ND 395.60 — — |SA2800 


t+ Fits Larger Cables, 20mm ~ 22mm 


+ Sold in packs of 10: 1=10pcs, 25=250pcs, 50=500pcs 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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& Digi-Key Pricing Johnson 
Fig. | Color | Part No. 1 10 100 250 500 1,000 | Part No. 
je Tip Plugs - Insulated Solderless Type: 2.00mm 
EMERSON Plugs and Jacks Johnson White | J300-ND 93 8.23 65.17 137.20 257.25. = 445.90 | 105-0301-001 
Red |J103-ND* 93 8.23 65.17 137.20 257.25 445.90 | 105-0302-001 
ah Black |J104-ND* 93 8.23 65.17 137.20 257.25 445.90 | 105-0303-001 
Green |J301-ND 93 8.23 65.17 137.20 257.25 = 445.90 | 105-0304-001 
Blue [J305-ND 93 8.23 65.17 137.20 257.25 445.90 | 105-0310-001 
Tip Plugs - Insulated Stacking Single Type: 2.00mm 
12 Red | J454-ND 2.19 19.44 153.90 324.00 607.50 1134.00 | 105-1202-001 
Miniature Banana Plugs - Insulated Solder Type: 2.64mm 
3 Red | J457-ND 1.84 16.34 = 129.39 272.40 = 510.75 += 885.30 | 108-1002-001 
Black | J458-ND 1.84 16.34 129.39 272.40 510.75 885.30 _| 108-1003-001 
Banana Jack - for Standard Banana Plug 4.44mm Across Flats 
14 —__|J147-ND* 1.48 13.13 103.93 218.80 410.25 711.10 _|108-0740-001 
Uninsulated w/Knurled Thumb Nut for Standard Banana Plug 4.44mm Across Flats 
15 —__|J587-ND 2.85 25.32 200.45 422.00 791.25 1371.50 | 111-2223-001 
Binding Posts - Insulated Standard: 4.44mm 
White /J370-ND 2.40 21.31 168.72 355.20 666.00 1154.40 | 111-0101-001 
Red |J164-ND* 2.40 21.31 168.72 355.20 666.00 1154.40 | 111-0102-001 
16 | Black |J165-ND* 2.40 21.31 168.72 355.20 666.00 1154.40 | 111-0103-001 
Green |J371-ND 2.59 22.99 182.02 383.20 718.50 1245.40 |111-0104-001 
Yellow | J372-ND 2.40 21.31 168.72 355.20 666.00 1154.40 | 111-0107-001 
Banana Jacks - Insulated Solder Terminal: 4.44mm 
White /J150-ND* 59 5.26 41.61 87.60 164.25 284.70 | 108-0901-001 
Red |J151-ND* 59 5.26 41.61 87.60 164.25 284.70 | 108-0902-001 
Black |J152-ND* 59 5.26 41.61 87.60 164.25 284.70 | 108-0903-001 
Green |J153-ND 66 5.83 46.17 97.20 182.25 315.90 | 108-0904-001 
17 Orange | J356-ND 59 5.26 41.61 87.60 164.25 284.70 | 108-0906-001 
Yellow |J154-ND 59 5.26 41.61 87.60 164.25 284.70 | 108-0907-001 
Brown |J357-ND 66 5.83 46.17 97.20 182.25 315.90 | 108-0908-001 
Blue | J155-ND 59 5.26 41.61 87.60 164.25 284.70 | 108-0910-001 
Violet | J358-ND 66 5.83 46.17 97.20 182.25 315.90 | 108-0912-001 
Gray | J359-ND 59 5.26 41.61 87.60 164.25 284.70 | 108-0913-001 
Banana Plug - Uninsulated Panel Mount Threaded Stud: 4.23mm 
18 —__|J148-ND 1.56 13.90 110.01 231.60 434.25 752.70 | 108-0750-001 
Banana Plug - Uninsulated Panel Mount Screw Type: 4.23mm 
19 —__|J149-ND 1.34 11.95 94.62 199.20 373.50 647.40 _| 108-0753-001 
Banana Plugs - Insulated Solderless Tapered Handle: 4.23mm 
White |J144-ND* 1.25 11.41 87.97 185.20 347.25 ~—- 601.90 | 108-0301-001 
Red |J145-ND* 1.25 141 87.97 185.20 347.25 601.90 | 108-0302-001 
Black |J146-ND* 1.25 11.41 87.97 185.20 347.25 = 601.90 | 108-0303-001 
Green | J340-ND 1.25 1441 87.97 185.20 347.25 601.90 | 108-0304-001 
— = 20 Orange | J341-ND 1.25 141 87.97 185.20 347.25 601.90 | 108-0306-001 
: Digi-Key Pricing Johnson Yellow | J342-ND 125 11.11 87.97 185.20 347.25 601.90 | 108-0307-001 
Fig. | Color | Part No. 1 10 100 250 500 1,000 _| Part No. Brown | J343-ND 1.25 11.41 87.97 185.20 347.25 601.90 | 108-0308-001 
Tip Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm Blue |J344-ND 1.25 11.11 87.97 185.20 347.25 601.90 | 108-0310-001 
White /J330-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 613.60 | 105-1041-001 Violet | J345-ND 1.25 1441 87.97 185.20 347.25 601.90 | 108-0312-001 
Red |J124-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 613.60 | 105-1042-001 Gray | J346-ND 1.25 11.11 87.97 185.20 347.25 601.90 | 108-0313-001 
1 Black |J125-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 613.60 | 105-1043-001 Banana Plugs - Insulated Round Body Solder Stud: 4.23mm 
Green |J331-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80 | 105-1044-001 a1 Red |J156-ND 2.51 22.32 176.70 = 372.00 += 697.50 1209.00 | 108-1722-101 
Yellow |J333-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 613.60 | 105-1047-001 Black_|J157-ND 2.51 22.32 176.70 372.00 697.50 1209.00 | 108-1723-101 
Horizontal Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm Banana Plugs - Insulated Round Body Solderless: 4.23mm 
White |J108-ND 46 4.06 32.11 67.60 126.75 219.70 |105-0751-001 1 Red |J158-ND 1.91 16.97 134.33 282.80 = 530.25 = 919.10 | 108-1722-103 
Red |J109-ND* 46 406 «3211-760. «12675 ~=«21970 |105-0752-001 Black [J159-ND 1.91 16.97 134.33 282.80 530.25 919.10 | 108-1723-103 
Black |J110-ND* 46 = 4.06 = 32.11 67.60 126.75 219.70 | 105-0753-001 : Banana Plugs - Insulated Stacking Single Type: 4.23mm 
Green |J114-ND ‘46 «=«A06~Ss«11Ss« GO 126.75 ~—«219.70 | 105-0754-001 White [J459-ND 2.08 1848 146.30 308.00 577.50 1001.00 | 108-1081-001 
22 Red | J460-ND 2.08 18.48 146.30 308.00 577.50 1001.00 | 108-1082-001 
Grange ae “ a at 67-60 176.08 ae ote on Black | J461-ND 208 18.48 146.30 308.00 577.50 1001.00 | 108-1083-001 
Brown. (nD 46 4.06 $2.11 67.60 126.75 219.70. | 195-0758-001 J100-KIT-ND Digi-Key® Plug & Jack Kit Contains 10 each of the plugs or jacks as denoted (*) on chart. 
Blue (ioND) 46 4.06 32.11 67.60 126.75 219.70 | 105-0760-001 Price includes compartment divided plastic box for easy storage and quick access $69.95 
Violet_|J116-ND AG 4.06 32.11 67.60 126.75 219.70 |105-0762-001 | fo ° 
Horizontal Insulated Miniature Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm 
White | J575-ND AS 3.96 31.35 66.00 123.75 214.50 |105-1101-001 
Red |J576-ND AB 3.96 31.35 66.00 123.75 214.50 |105-1102-001 = 4 . 
3 | Black 577-ND 45 = 3.96 = 31.35 66.00 123.75 214.50 | 105-103-001 = g AMP Micro Circular 
Green |J578-ND 45 3.96 31.35 © 66.00 123.75 214.50 | 105-1104-001 Tyco Electronics 
Yellow |J579-ND 45 3.96 31.35 66.00 12375 214.50 |105-1107-001 2S idicnisba pieetnae Metal Shell Con nectors 
Blue |J580-ND 5 3.96 31.35 66.00 123.75 214.50 | 105-1110-001 
Vertical Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm 
White /J119-ND 69 6.14 48.64 10240 192.00 332.80 | 105-0851-001 Small, rugged circular connector 
Red |J120-ND 69 614 48.64 += 102.40 192.00 332.80 | 105-0852-001 Applications: + Medical * Industrial « Military * Aerospace. ; 
4 | Black |u121-ND 69 614 48.64 102.40 192.00 332.80 | 105-0853-001 iited epee len aie e pring robs, and Pad contact intetTate + High density for 
Green }J122-ND 69 6.14 48.64 102.40 192.00 332.80 | 105-0854-001 Electrical: * Current Carrying Capacity: 1A * Operating Voltage: 200VAC maximum 
Yellow | J123-ND 69 6.14 48.64 102.40 192.00 332.80 | 105-0857-001 Mechanical: * Environmental sealing: IP 67 - water immersion, 1M for 30 minutes 
Blue | J312-ND 69 6.14 48.64 10240 192.00 332.80 | 105-0860-001 * Wire size: 24-30 AWG * Maximum Operating Temperature: 392°F (200°C) 
Vertical Insulated Formed Contact Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm 
White /J581-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25 300.30 | 105-2201-201 
Red | J582-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25 300.30 | 105-2202-201 
5 Black |J583-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25 300.30 | 105-2203-201 
Green |J584-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25 300.30 |105-2204-201 
Yellow | J585-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25 300.30 | 105-2207-201 
Shielded Test Jack - Horizontal 
6 Tin | J463-ND 4.97 44.14 349.41 735.60 1379.25 2390.70 | 129-0701-301 
Gold _|J571-ND 5.93 52.68 417.05 878.00 1646.25 —_|129-0701-302 
Shielded Test Jack - Vertical Fi qi ETI i 
7 tn) a462-ND 539 47.90 379.24 798.40 140700 2594.80 ]129-0701-201 anes | Soe i eS Se ey Pr are 2 ad | AMP 
Gold _|J570-ND 4.74 42.12 333.45 702.00 1316.25 — _|129-0701-202 ; - 
77 Plug Assembly 
; Tip Jacks ~ Insulated Deluxe: 2.00mm + | 7 | MIT [Spring Probey — = —  |A30545-ND | 4059 29.11 24.75 17385481 
White /J105-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 642.20 | 105-0601-001 7 |Mtt Pin _ = A30547-ND@ | 68.61 49.21 41.84 |1738541-1 
Red | J106-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 642.20 |105-0602-001 2 79 | M14 |Spring Probe = = ‘A30546-ND 58.34. 41.84 35.58 |1738552-1 
8 Black | J107-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 642.20 | 105-0603-001 19 | M14 Pin - = A30548-ND@ | 98.01 70.29 59.77 |1738550-1 
Green |J337-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 642.20 | 105-0604-001 Rear Panel Mount Receptacle Assembly 
Yellow |J338-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 642.20 |105-0607-001 3 7 | M11] Spring Probe — = A30551-ND@ | 26.63 19.10 16.24 | 1604750-1 
Blue_|J339-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 642.20 | 105-0610-001 7 | M11 | _Socket = — __|A80543-ND_| 25.38__18.20__15.48 | 1738547-1 
Tip Jacks - Insulated Standard Type: 2.00mm 4 19 | M14 |Spring Probe = = A30542-ND® | 40.59 29.11 24.75 |1738553-1 
White [J820-ND 77 684 6415 11400 21375 370.50 |105-0801-001 19_ MIA | Socket ak dapter— AeHS Complont™ 50.38 _42.64 |1736551-1 
Red |J117-ND* 7 684 54.15 114.00 213.75 370.50 | 105-0802-001 =e) = [MITT =] 328 (6.29) | 295 (7.5) [A30S40-ND] 13:77 984 837 /To0aaG6-4 
g | Black |J118-ND 77 6.84 54.15 114.00 213.75 370.50 | 105-0803-001 — |wia| — | 424 (10.76) | “385 (9.8) [a30550-ND | 1230 882 7.50 |1604366-3 
Green |J321-ND 7 684 54.15 114.00 213.75 370.50 | 105-0804-001 ‘Accessories — RoHS Compliant 
Yellow |J323-ND J7 6.84 54.15 114.00 213.75 370.50 | 105-0807-001 Jam Nut, Shell Size M11, (sold separately) A29974-ND 1.99 1.43 1.22 |1604197-1 
Blue |J325-ND AT 6.84 64.15 114.00 213.75 370.50 | 105-0810-001 Rear Panel Seal, M11 (sold separately) A29978-ND 59 43 -37 |1445420-3 
Tip Jacks with Sleeve Assembly: 2.00mm Jam Nut, M14, (sold separately) A30554-ND 10.15 7.28 6.19 |811277-3 
to | Red [Ja51-ND 159-1411 «111.72 235.20 441.00 764.40 1 105-0702-001 Rear Panel Seal, M14 A30552-ND 96 70.59 | 1445420-5 
Black |J452-ND 159 14.11 114.72 235.20 441.00 764.40 | 105-0703-001 @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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<<< Waterproof Circular ee ee Helse x 
AE res Fig. Positions (mm) Part No. 1 25 100 ‘| Part No. 
- i Socket Housings 
SSS onnecto rs JBS Series 9 12 29.1 670-1684-ND 6.11 3.89 3.56 | MX23A12SF1 
Features: * Waterproof/Dustproof of protection class IP68 prevents penetration of water, oil and dust * Waterproof 26 46.6 670-1687-ND 8.58 5.84 5.15_| MX23A26SF1 
Receptacle itself * Push-pull mating structure enables easy one-handed insertion and removal «Metal outer parts and Front Caps 
ground terminal installed in receptacle ensure shield effect Specifications: * Rated Current: 3 position = 3A per contact; 3 12 21.7 670-1685-ND 2.10 1.20 1.05 | MX23A12XF1 
4 ~ 8 position = 2A per contact » Rated Voltage: 200 VAC r.m.s. * Dielectric Withstanding Voltage: 750 VAC r.m.s per 26 38.9 670-1688-ND 3.01 1.72 1.51 |MX23A26XF1 
minute * Insulation Resistance: 1000 MQ Contact Resistance: 50mQ maximum « Operating Temperature: -55°C ~ 85°C Socket Contacts 
* Applicable Wire Size: 22 ~ 28 AWG * Waterproof: IP68 Protection Level Dimenstonste mai = = 670-1682-1-NDF 20 10 "08 1 M23505K351 
= = 670-1682-2-ND$ 218.96/5,000 M23S05K351 
Tools 
Hand Crimp Tool 670-1679-ND 2218.87 — — | CT160-3B-MxX23 
Extraction Tool 670-1680-ND 284.75 — —_ | ET-MX23 
Connector Dummy Pin 670-1681-ND 42 - —__[M120-55780 
+ Cut Tape + Tape and Reel 
No. of | Digi-Key Price Each JAE MX36 Ss : 
Fig. Positions | Part No. 1 25 100 Part No. 
Jam Nut Receptacle - Dip eries 
3 670-1028-ND 22.30 16.73 15.61 | JB5CSO3ALOON : , . ; me . 
2 670-1030-ND 2930 1673 45.61 | JBSCSO4AMOON Features: * Small size, highly reliable, waterproof connector originally developed for car air bags * Grommet type water- 
1 5 670-1032-ND 23.38 1754 1637 | JBSCSOSAMOON proof of cable leading part Specifications: * Contact pitch: 2.5mm . Dielectric withstanding voltage: 1000 VACr.m.s. (1 
6 670-1034-ND 2424 18.18 1697 | JBSCSO6ANOON minute) * Operating temperature range: -40°C ~ 105°C * Applicable cable: AVSS 0.5, AVSSC 0.5f, AVSSX 0.5f, TVSSX 
8 670-1036-ND 27.50 20.63 19.25 | JB5CSO8AN00 
Jam Nut Receptacle - Solder Cup 
3 670-1029-ND 22.30 16.73 15.61 | JB5CSO3FLOON Fig. 1 
1 4 670-1031-ND 22.30 16.73 15.61 | JB5CSO4FMOON 
5 670-1033-ND 23.38 17.54 16.37 | JB5CSOSFMOON 
8 670-1045-ND 33.44 25.08 23.41 | JB5CTO8XN0010 
Plug - Solder Cup 
3 670-1038-ND 35.86 26.90 25.11 | JB5DSO3ML11N 
4 670-1039-ND 35.86 26.90 25.11 | JB5DSO04MM11N 
* 5 670-1040-ND 36.84 27.63 25.79 | JBSDSOSMM11N Nowa Digi-Key Price Each JAE 
6 670-1041-ND 39.20 29.40 27.44 | JBSDSO6MN11N Fig. Positions Part No. 1 25 100 Part No. 
8 670-1042-ND 40.55 31.79 30.69 | JBSDSO8MN11 Pin Housings 
8 670-1046-ND 63.84 52.90 48.52 | JBSDTO8YN1210 2 670-1693-ND 2.42 7.38 TAA MX36002P03 
Cable Receptacle | 4 670-1695-ND 3.36 1.92 1.68 MX36004PQ3 
3 4 670-1043-ND 41.05 32.18 31.07 | JBSHSO4FM11N Socket Housings 
8 670-1044-ND 48.17 37.76 36.46 | JBSHSO8FN11 9 2 670-1694-ND 2.80 1.60 1.40 MX36002S03 
4 670-1696-ND 2.80 1.60 1.40 MX36004S03 
Front Cap 
* 3 = 670-1697-ND 60 30 24 MX36004XF3 
MX1 9 Series Pin Contacts 
_ — 670-1691-1-NDt 52 24 19 M36P08K403 
_ : ; ; = 670-1691-2-ND¢ 4011.17/8,000 M36P08K403 
Features: * Cable-to-cable (Relay) application » Compact, Waterproof * Mechanical lock system enabling complete mating Socket Contacts 
with a click * Withstands vibration and tension » Terminals have a two-plate spring mechanism with long beam length, = 670-1692-1-NDt 52 24 49 M36S08K403 
which results in a low force insertion and stress dispersion Specifications: * Contact Pitch: 2.5mm «* Rated Current: 5A _ —_ 670-1692-2-ND+ 1011.17/8,000 M36S08K403 
* Dielectric withstanding voltage: 1000 VACr.m.s. (1minute) * Operating temperature range: -40°C ~ 105°C * Waterproof: Tools = 
Compliant with JIS D0203 S1 * Applicable wire size (cable type): CAVS: 0.3 ~ 0.5 mm2, AVSS: 0.5 mm2 Hand Crimp Tool 670-1689-ND 2445.59 = —TeT160-3-x36 
Extraction Tool 670-1690-ND 239.33 _ —__|ET-MX36-1 


t+ Cut Tape + Tape and Reel 


Waterproof, Miniature Connectors 
JN1 and JN2 Series 
; No. of Digi-Key Price Each JAE JN1 Series (4 Pos): Specifications: « Rated Current: 5A/pin (#20 size contact) * Rated Voltage: 200VAC » Withstanding 
Fig. Positions Part No. il 25 100 _| Part No. Voltage: 2000VAC per minute * Insulation Resistance: Minimum 1000MQ (DCS500V energized) * Waterproof: IP67 
Pin Housings © Operating Temperature: -20°C ~ 125°C JN1 Series (10 Pos): Specifications: * Rated Current: 3A/pin (#22 size 
2 670-1673-ND 1.12 63 52 MX19002P51 contact) * Rated Voltage: 200VAC * Withstanding Voltage: 900VAC per minute » Insulation Resistance: Minimum 
1 4 670-1675-ND 1.40 79 65 |MX19004P51 1000MQ (DC500V energized) * Waterproof: IP67 * Operating Temperature: -20°C ~ 125°C JN2 Series (4 Pos): 
Socket Housings Specifications: * Rated Current: 5A/pin (#20 size contact) * Rated Voltage: 200VAC » Withstanding Voltage: 2000VAC 
2 670-1674-ND 1.84 1.04 36 Mx19002551 per minute * Insulation Resistance: Minimum 1000MQ (DC500V energized) » Waterproof: IP67 * Operating Temperature: 
2 4 670-1676-ND 139 1.08 95 Mx19004851 -20°C ~ 125°C JN2 Series (10 Pos): Specifications: * Rated Current: 3A/pin (#22 size contact) * Rated Voltage: 
= : - : 200VAC *Withstanding Voltage: 900VAC per minute * Insulation Resistance: Minimum 1000MQ (DC 500V energized) 
Pin Contacts * Waterproof: IP67 * Operating Temperature: -20°C ~ 125°C 
_ — 670-1677-1-NDt 22 09 08 MX19P10K451 
= 670-1677-2-ND$ 432.16/10,000 MX19P10K451 
Socket Contacts 
_ _ 670-1678-1-NDt 16 08 06 MX19S10K451 
= 670-1678-2-ND$ 396.87/10,000 MX19S10K451 
Tools 
Extraction Tool for MX19 Series _|670-1672-ND 258.48 = —__|ET-MXi9 
Tt Cut Tape + Tape and Reel 
MX23A Series No. of Dimensions (mm) J Digi-Key Price Each JAE 
Fig. | Positions A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Plug, Fi le — Solder T; 
The MX23A connector can be used for wide range water proof equipment including automobiles, motorcycles and so on. bok Li oreen tyre 
This connector has high environmental capability with waterproof structure by sealing in its mating area and by grommet 4 = — 670-1057-ND 12.04 8.56 7.76 | JNIDSO4FK1 
in its wire crimping area for full protection against water. Reverse type pin connector (with pins facing up) is also available 4 — _ 670-1058-ND 17.57 12.50 11.33 | JNIDSO4FK2 
in consideration of mounting space Features: * Low profiled type with board mounting height of 18.3 mm and socket 1 4 = _ 670-1073-ND 1771 12.60 11.42 | JN2DS04FK2-R 
connector height of 22.2mm maximum « Double fin structure is adopted for high reliability socket contact and a large F . i 
chamfer is prepared in the front-edge side to prevent grommet from damage * Full water proof grommet is used for socket 4 =— = 670-1074-ND 15.71 47 10.13 | JN2DS04FK2X-R 
contact crimping area in order to reduce size * Water protection seal ring is used in connectors mating area Specifica- 4 — _ 670-1062-ND 12.04 8.56 7.76 | JNIFSO4FK1 
tions: « Contact pitch: 2.5mm « Rated Current: 3A « Dielectric withstanding voltage: 1000 VACr.m.s. (1 minute) * Operating = = : if 
temperature range: -40°C ~ 125°C * Applicable wire size (cable type): AVSS, AVS (partially): 0.5 ~ 1.25mm2 D) 4 870-1063-ND 17.57 12.50 11.33 | JNTFSO4FK2 
4 _ _ 670-1064-ND 17.57 12.50 11.33 | JNIFSO4FK2X 
4 _ _ 670-1077-ND 17.71 12.60 11.42 | JN2FSO4FK2-R 
Plug, Female — Crimp Type — Contacts Sold Separately 
10 - _ 670-1060-ND 13.00 8.32 7.80 |JN1DS10SL1 
1 10 _ = 670-1061-ND 13.00 8.32 7.80 | JNIDS10SL2 
10 _ _ 670-1075-ND 17.53 12.47 11.30 | JN2DS10SL1-R 
10 _ _ 670-1076-ND 17.53 12.47 11.30 | JN2DS10SL2-R 
No. of Dim. A | Digi-Key Price Each JAE 10 ary — —_|670-1065-ND 13.00 8.32 7.80 | JNIFS10SL1 
Fig. Positions (mm) Part No. 1 25 100 Part No 2 10 _ _ 670-1066-ND 13.00 8.32 7.80 | JNIFS10SL2 
Pin Headers 10 _ — 670-1078-ND 17.53 12.47 11.30 | JN2FS10SL1-R 
1 12 30.5 670-1683-ND 6.28 4.27 3.77 | MX23A12NF1 10 _— _ 670-1079-ND 17.53 12.47 11.30 | JN2FS10SL2-R 
26 48 670-1686-ND 8.95 6.09 5.37 | MX23A26NF1 § Panel Mount +PCB Type (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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petiaensRednineihinsinnt ae Dimension (mm) | Digi- Price Each 
JAE Waterproof, Miniature Connectors peciee|enena lI i raime 1 25 on |ParWa, 
JN1 and JN2 Series (Ccont.) Fig. 3 — Straight Plug with Male Pins 
a 3 Migxt | 85 | 47 |670-1141-ND 9.30 6.33 5.58 | SRCNGA13-3P 
No. of | Dimensions (mm) [Digi-Key Price Each JAE 5 M18x1 | 85 47 |670-1143-ND 9.13 6.21 5.48 |SRCNGA13-5P 
Fig.|Positions| A B {Part No. 1 25 100__| Part No. 7 M22x1 | 115 50 |670-1147-ND 10.95 7.01 6.57 | SRCNGA16-7P 
Relay Receptacle, Male — Crimp Type — Contacts Sold Separately 7 M22x1 | 115 50 |670-1148-ND 1766 12.56 11.39 | SRCNGA16-7P-J2 
3] ae — — 670-1067-ND 13.64 9.70 8.79 | JNTHS10PL2 10 M22x1 | 115 50 |670-1145-ND 11.60 7.43 6.96 | SRCNGA16-10P 
10 = —__|670-1068-ND§ 14.58 10.37 9.40 _| JNIKS10PL1 10 M26x1 | 14 54 |670-1151-ND 12.68 8.12 7.61 |SRCNGA21-10P 
Panel Mount Receptacle, Male — Solder Type 16 M26x1 | 14 54 | 670-1153-ND 12.24 871 7.89 | SRCNGA21-16P 
4 25.4 25.4 |670-1053-ND 7.59 431 4.05 | JNTASO4MK1 16 M30x1 | 17 57 | 670-1157-ND 12.53 8.92 8.08 | SRCNGA25-16P 
10 23.4 23.4 |670-1055-ND 6.88 4.68 4.43. | JNTASTOML2 18 M26x1 | 14 54 | 670-1155-ND 13.64 9.70 8.79 | SRCNGA21-18P 
4 10 23.4 23.4 670-1070-ND 32.00 24.00 22.40 | JN2AS10ML2-R 24 M30 x1 17 57 |670-1159-ND 14.47 10.29 9.33 | SRCN6A25-24P 
10 20.0 39.0 |670-1056-NDt 5.28 3.08 2.82 | JN1AS1OUL1 Fig. 3 — Straight Plug with Female Sockets 
10 20.0 39.0 |670-1071-NDt 9.85 6.70 5.91 | JN2AS10UL1-R 3 M18x1 8.5 47 |670-1142-ND 9.45 6.43 5.67 | SRCNGA13-3S 
§ Panel Mount + PCB Type 5 M18x1 | 85 47 |670-1144-ND 9.30 6.33 5.58 |SRCNGA13-5S 
7 M22x1 | 115 50 |670-1150-ND 18.36 13.06 11.84 | SRCNGA16-7S-J1 
Contacts/Tools 10 M22x1 | 115 50 |670-1146-ND 11.93 7.64 7.16 | SRCNGA16-10S 
Wire Digi-Key Price Each JAE 10 M26 x1 14 54 |670-1152-ND 13.13 8.40 7.88 |SRCN6A21-10S 
Deserintionis iced Rerun! i UY eet te | maext | 14 54 |e70-115¢-ND | 1253 8.92 8.08 | SRCNGA21-16S 
od ere Pins 21 ~ 25 AWG ee heed o ace - tig0 a an baa a 16 | M30x1 | 17 57 |670-1158-ND 13.21 9.40 8.52 | SRCNGA25-16S 
670-1049-1-NDt 762520 }ani-29-298-10000 18 M26x1 | 14 54 |670-1156-ND 13.79 9.81 8.89 |SRCNGA21-18S 
comedy Socket, | 94.95 awe |670-1049-2-ND$ 4282.09/10,000 JN1-22-228-10000 25 M30x1 | 17 57 |670-1160-ND 15.59 11.09 10.05 | SRCNGA25-24S 
ee 670-1050-ND 54.28 ———.22_| JN1-22-225-PKG100 
: 670-1051-1-NDt 46.25 ~——«.20_-| JN1-22-268-10000 
fod crn Socket, | 96~28 AWG |670-1051-2-ND$ 1282.09/10,000 JN1-22-268-10000 a . 
670-1052-ND 54.28 _.22_| JN1-22-268-PKG100 ™ Tyco Electronics AMP Micro CPC 
Crimp Tool 22 ~ 28 AWG 670-1183-ND 1125.42 — — [CT150-2-JN1-B pi eens 
Crimp Tool 20 ~ 25 AWG 670-1184-ND 957.55 9 — — |CT150-2-JN1-D 
Crimp Tool 21 ~ 25 AWG 670-1185-ND 860.17 — — |CT150-2-JN1-E Electrical: * Current carrying capacity: 2-3A * Operating voltage: 250VAC minimum « Dielectric withstanding voltage: 


1500VAC minimum 


Mechanical: * 5000 minimum mating cycles (Spring probe contact system) *500 mating cycles (Screw machine pin 
and socket contacts) * Housing: Single piece design, nylon »* Environmental sealing: Splash proof IP65 * Wire size: 
24-30AWG 

Materials: * Spring probe pin: Brass, 10 pin (.25 ym) gold finish over nickel on mating end, tin-lead over nickel on solder 
cup/solder tail * Spring probe pad: Brass, 30 pin (.76 um) gold finish over nickel on entire contact * Screw machine pin: 
Brass, 30 pin (.76 ym) gold finish over nickel on entire contact * Screw machine socket: Brass body, beryllium copper 
clip, 30 pin (.76 ym) gold finish over nickel, clip tin-lead over nickel body 


Contact Type: * X = Spring Probe Contacts * Y = Pin and Socket Contacts 


+ Cut Tape + Tape and Reel 


Miniature Circular Connectors 
SRCN Series 


Features: Product approved by UL standard: File No. E-67741(s) 


Specifications: * Current Rating: 5A maximum for #20 contact, 10A maximum for #16 contact * Operating Voltage: 250 
VACr.m.s. maximum, 350 VDC maximum * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Dielectric Withstanding Voltage: 1000 
VACr.m.s per minute ¢ Insulation Resistance: 1000MQ minimum (with 500 VDC) Contact Resistance: 5mQ maximum 
Materials and Finishes: Shell, Barrel, Endbell, Coupling Nut and Clamp: Aluminum Alloy, Nickel plated (satin) 
« Insulator: Synthetic resin, UL94V-0 (Green) * Contact: Copper Alloy, Silver Plated * Retaining Ring: Copper Alloy, Nickel 
Plated * Set Screw, Clamp Screw: Steel, Nickel Plated 


Fig. 1 - Plug Fig. 2 - Panel Mount Receptacle Fig. 3 - Free-Hanging Receptacle 


Solder Cup Shown Solder Cup Shown 
No. of | Shell | Solder | Contact | Dimensions - mm | Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Pos. | Size | Type | Type A B C | Part No. il 25 50 | Part No. 
7 [mos] Cup | X | 11.4 [13.6]12.65|A29954-ND 715 6.64 5.80 |1445322-1 
7 |m95} Cup | Y_ | 114 |13.6]12.65 |A29964-ND 642 595 5.20 )1445642-1 
4 | 7 [M95] Cup | Y | 11.1 |13.6) 12.65 |A97411-ND® 6.42 5.95 5,20 |2-1445642-0 
— PRERTARTER paae Fach aE 19 /M13.5| Cup | X | 15.6 |18.6|12.65/A29955-ND@ 1113 10.32 9.02 |1445777-1 
prune etree A aim neice ; 6 Hoy (Pa Na 19 |M13.5| Cup | Y | 15.6 |18.6| 12.65 | A29965-ND 12.12 11.23 9.82 |1445782-1 
J z 19 [Mi3.5| Cup | Y | 15.6 |186/12.65/A99410-NDey | 12.12 11.23 9.82 [2-1445782-3 
Fig. 1 — Cable Connecting Receptacles with Male Pins 7 |M95| Cup X 16 | — | 15.45 |A20956-ND 73.61 1262 11.03 | 1445718-1 
7 M22x1 | 11.5 49° |670-1116-ND 9.88 6.72 5.93 | SRCN1A16-7P 7 |m95} Cup | xX | 16 | — |15.45|A33737-ND@ 13.61 12.62 11.03 | 2-1445718-0 
10 M26x1 | 14 53 |670-1118-ND 10.05 6.84 6.03 | SRCN1A21-10P 7 |mos} Tail | x | 16 | — |15.45]A34587-ND@ 14.37 13.32 11.64 | 2-1445719-1 
16 M30 x 1 17 56 | 670-1122-ND 12.53 8.02 7.52 |SRCN1A25-16P 7 | M9.5 | Cup ¥ 16 | — | 15.45 | A29966-ND@ 7.85 7.28 6.36 | 1445721-1 
4 maox1 | 47 56 |670-1124-ND 13.21 9.40 8.52 | SRCN1A25-24P 7 |mo95| Tail | y | 16 | — |15.45|A29967-ND@ 7.30 6.77 5.91 |1445720-1 
Fig. 1 — Cable Connecting Receptacles with Female Sockets * | ao Jartas| cup | x [aozs|— |1sas|noooe0n” | s096 2860 2507 |aasrsa 
3 Migxt | 85 46 ON 8.63 5.87 5.18 | SRCN1A13-38 19 |m13.s} Tail | x |20.75} — |15.45 |a34590-ND® 30.24 28.03 24.49 | 2-1445758-1 
5 M18x1 | 85 46 | 670-1113-ND 11.60 743 6.96 | SRCN1A13-5S 19 |M13.5] Cup Y  |20.75} — | 15.45] A29970-ND@ 15.33 14.22 12.42 | 1445779-1 
10 M22x1 | 115 49 |670-1115-ND 13.21 9.40 8.52 | SRCN1A16-10S 19 [M135] Tail | Y | 20.75| — |15.45|A29971-ND@ 14.23 13.19 11.53 |1445778-1 
10 M26x1 | 14 53 |670-1119-ND 12.68 8.12 7.61 |SRCN1A21-10S 19 [Mi3.5| Tail | X | 20.75| — [15.45/A99409-NDev | 30.24 28.03 24.49 [2-1445758-0 
16 waox1 | 47 56 |670-1123-ND 13.43 8.40 7.88 |SRCN1A25-16S 7 [mos] Cup | X | 95 | — |12.25]/A29958-ND 73.53 12.54 10.96 |1445555-1 
7 |m95} Cup | xX | 95 | — ]12.25|A34586-ND@ 13.53 12.54 10.96 | 2-1445555-1 
24 MSO alt 56 Sines ty al 10:29 as ee 7 | M95} Tail X | 95 | — |12.25]A29959-ND 13.84 12.83 11.21 | 1445323-1 
Fig. 2— Box Mounting Receptacles with Male Pins 7 |m95} cu} y | 95 | — |12.25]a29968-NDe 8.90 825 7.21 |1445641-1 
M18x1 | 20 26 /670-1126-ND 457 2.91 2.66 | SRCN2A13-3P 7 | m9.5 | Tail Y | 95 | — |12.25]A29969-ND@ 713 6.62 5.78 |1445691-1 
M18x1 | 20 26 |670-1128-ND 4.92 3.14 2.87 | SRCN2A13-5P 7 [mos] Tal | xX | 95 | — [1225/A99404-ND@/ [13.84 1283 11.21 [2-1445323-0 
7 M22x1 | 23 29 |670-1132-ND 5.75 3.66 3.35 | SRCN2A16-7P 3| 7 |Mo5) cup | xX | 95 | — |12.25/A99405-ND@y | 13.53 12.54 10.96 | 2-1445555-0 
10 M22 x1 23 29 |670-1130-ND 712 4.41 415  |SRCN2A16-10P 19 |M13.5} Cup xX 13.5 | — | 12.25 | A34589-ND® 29.09 26.97 23.56 | 2-1445757-1 
wo mcs | 26 se lorcioeao | ces ast [scr i fina] tw |x [s98| — [as em 28 2.2 
i up 5 | i | i 3 i ~ 
16 MP6 x") 28 cam _ 4.63 ordain 79 JMi35] Tail | Y | 13.5 | — |12.25/A29973-NDe 1140 1057 9.23 [14457724 
24 M30x1_| 29 35 |670-1139-ND 9.88 6.72 5.93 _| SRCN2A25-24P 19 |mi3.5| Tal | Xx | 135) — |12.25/Ag9407-NDey | 28.47 26.40 23.06 |2-1445756-0 
Fig. 2 — Box Mounting Receptacles with Female Sockets i9 [M135] Cup | X | 13.5 | — |12.25|Ag9408-NDev —_| 29.09 26.97 23.56 | 2-1445757-0 
ai M18x1 20 26 |670-1127-ND 4.76 3.03 2.77 | SRCN2A13-3S Accessories — RoHS Compliant 
5 Mi8x1 20 96 |670-1129-ND 5.28 3.36 3.08 |SRCN2A13-5S Jam Nut, Shell Size M9.5 A29974-ND 1.99 1.85 1.62 | 1604197-1 
7 moox1 | 23 29 |670-1133-ND 611 3.78 3.56 | SRCN2A16-7S Jam Nut, Shell Size M13.5 A29975-ND 1.85 1.71 1.50 |1604196-1 
Strain Relief, Shell Size M9.5 A29976-ND 3.22. 299 261 |1604111-1 
10 Meee | es ee eet qe Base 28: || SRONEAIG-105 Strain Relief, Shell Size M13.5 A29977-ND 3.34 3410 2.71 |1604204-1 
10 M26x1 | 26 32_ | 670-1135-ND 7.13 4.85 4.28 | SRCN2A21-108 Flange Seal, Shell Size M9.5 ‘A29978-ND 59. «56 «49 | 1445420-3 
16 M26 x1 26 32 | 670-1137-ND 7.30 4.97 4.38 | SRCN2A21-16S Flange Seal, Shell Size M13.5 A29979-ND 59 56 «49: | 1445420-1 
16 M30x1 | 29 36 |670-1138-ND 8.05 5.48 4.83 | SRCN2A25-16S RoHS Compliant / NEW! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
434 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= Tyco Electronics AMP Miniature CPC 


Authorized Distributor 


Features: ¢ Pre-positioned 1/4 turn coupling ring with positive lock and alignment features * Sealed to IP67 Fig. 2— Panel Mount Receptacle | Fig. 3 — Free-Hanging Receptacle 


Electrical: * Current carrying capacity: 5A * Operating voltage: GOOVAC minimum « Dielectric withstanding 
voltage: 2200VAC minimum 


Mechanical: * Wire termination - crimp 
Materials: * Housing: Thermoplastic, black 
Note: Receptacles accept pin contacts and plugs accept socket contacts 


No. of | Shell | Dim. A] Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP No. of | Shell | Dim. A| Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Pos. Size | (mm) | Range(mm) | Part No. 1 25 50 | Part No. Fig. | Pos. Size | (mm) | Range(mm) |Part No. il 25 50 | Part No. 
1 Mg | 1255] .89~1.5 | A29996-ND 375 348 3.04 |1445536-1 8 | mit | 24 1.5~2.39  )A30011-ND 584 5.42 4.74 |1445821-3 
1 Ms | 12.55 4.5~2.39 | A29997-ND 3.75 348 3.04 |1445536-3 2 9 M11 24 89~1.5 — |A30012-ND 5.84 5.42 4.74 | 1445816-1 
2 Ms | 12.55 89~1.5 | A29998-ND 3.75 348 3.04 |1445535-1 9 Mit | 24 1.5~ 2.39 |A30013-ND 6.01 5.57 4.87 | 1445816-3 
2 M8 | 1255) 15~239 |A29999-ND 3.75 348 3.04 |1445535-3 1 MB) 14 89~1.5  /A29988-ND 406 3.77 3.29 | 1445526-1 
3 | ma | 1255 | .89~1.5 _ |A30000-ND 3.75 3.48 3.04 |1445534-1 1 | MB] 14 | 1.62390  [R29088-ND) 406 3.77 9.29 | 1445526-3 
3. | ms | 1255 | 1.5~239  |A30001-ND 375 348 3.04 |1445534-3 2 | M8 | 13.75 | 89-15 — |A29990-ND 4.06 3.77 3.29 | 1445522-1 
4 | ms | 1255] .89~1.5  |A30002-ND 3.75 348 3.04 |1445390-1 2 | MB) 18.75) 15-289 eeeeND 4060 3.77 3.29 | 1445522-3 
4 M8 | 1255) 15~239 |A30003-ND 3.75 348 3.04 |1445390-3 : - ee ao an = oe 2s eae 
| 5 [wt] oo) ots = ae ee «fms | ie | e015 [nase sos arr 320 |rasono. 
: “7s : - : 4 MB] 14 1.5~2.39 |A29995-ND 4.06 3.77 3.29 |1445389-3 
6 | mii | 188 89~1.5 | A30026-ND 3.94 365 3.19 |1445819-+1 5 | mitt | 205 89-15 | A30014-ND 496 396 3.46 |1445800-4 
6 | M11} 188 | 15-239 |A30027-ND 3.94 365 3.19 |1445819-3 3) 5 | wit) 205 | 15-299  |ag0015-nD 426 3.96 3.46 |1445809-3 
7 | M11 | 188 89~1.5 | A30028-ND 3.94 365 319 |1445818-+1 6 |mtt | 205 99-15 1A30016-ND 426396 3.46 11445828-1 
7 M11 18.8 1.5 ~ 2.39 A30029-ND 3.94 3.65 3.19 |1445818-3 6 M11 20.5 1.5 ~2.39 A30017-ND 4.26 3.96 3.46 | 1445828-3 
8 M11 18.8 89 ~ 1.5 A30030-ND 3.94 3.65 3.19 | 1445817-1 7 Mit 20.5 89 ~1.5 A30018-ND 4.26 3.96 3.46 | 1445827-1 
8 M11 | 18.8 1.5~ 2.39 | A30031-ND 3.94 3.65 3.19 | 1445817-3 7 M11 | 20.5 1.5~2.39 | A30019-ND 4.26 3.96 3.46 | 1445827-3 
9 | M11 | 188 .89~1.5  |A30032-ND 3.94 365 3.19 |1445807-1 8 | Mit | 205 .89~1.5  |A30020-ND 426 3.96 3.46 |1445826-1 
9 | Mit} 188 | 15~2.39  |A30033-ND 3.94 3.65 3.19 |1445807-3 8 | mit | 205 | 15-239 ]A30021-ND 426 3.96 3.46 |1445826-3 
1 ms |] 24 89~1.5 | A29980-ND 545 506 4.42 |1445539-1 9 | M11 | 20.5 .89~1.5 — |A30022-ND 4.26 396 3.46 |1445825-1 
1 M8 24 1.5 ~ 2.39 A29981-ND 5.45 5.06 4.42 |1445539-3 9 M11 20.5 1.5 ~ 2.39 A30023-ND 4.26 3.96 3.46 | 1445825-3 

2 ms | 24 89~1.5  |A29982-ND 5.45 5.06 4.42 |1445538-1 Accessories 

2 ma | 24 45~239 |A29989-ND 545 506 4.42 |1445538-3 Jam Nut, Shell Size M8 A29975-ND 1.85 1.71 1.50 | 1604196-1 
3 ua | 24 99-15  |A29984-ND 545 5.06 4.42 |1445597-1 Jam Nut, Shell Size M11 A30038-ND 119 4.41.97 | 1445904-1 
3 Mao cH 1522.30 (Rouges pag” 2508) aaa! || 4aasaarea Strain Relief, Straight, Shell Size MB A30034-ND 2.28 2411 1.85 |1445730-1 
4 jw} | so-15 ae S45 606 442 | MASI! | (ri ele Sight Sal Se itRSS nab 221 188 |taasene 
rain Relief, straight, ell Size | i & @ ~ 
2 : ve ite pete sy Leesa Strain Relief, Right Angle, Shell Size M11 A34531-ND 541 5.02 4.39 |1546746-4 
2 7 : ‘ 7 Insertion Tip (Seal Protector) A32498-ND 117 1.09 -95 |1604816-1 
S| Mit | 24 | 15-239 [ASOO05-ND 5.84 5.42 4.74 [14458243 | | clange Seal, Shell Size M8 A29979-ND 59 56 43. | 1445420-1 
6 | Mtl | 24 89~ 1.5 /A30006-ND 5.84 5.42 4.74 | 1445823-1 Flange Seal, Shell Size M11 A99371-ND 64 «59-52 | 1445420-2 
6 | Mil | 24 15-239 — |A30007-ND 5.84 5.42 4.74 | 1445823-3 Dust Cap, Shell Size M8 A99372-ND 1.46 1.35 1.48 | 1604089-1 
7 Mit | 24 89~1.5 — |A30008-ND 5.84 5.42 4.74 | 1445822-1 Dust Cap, Shell Size M11 A99374-ND 158 147 ~~ 1.28 |1604089-2 
7 Mi1 | 24 1.5~2.39 | A30009-ND 5.84 5.42 4.74 |1445822-3 Heat Shrink Boot, Shell Size M8 A99403-ND NEW! 10.95 10.15 8.87 |1546997-1 
8 | Mit | 24 89~1.5 — |A30010-ND 5.84 5.42 4.74 |1445821-1 Heat Shrink Boot, Shell Size M11 A99373-ND 929 8.61 7.52 |1546921-1 


AM P M i n iatu re C P Cc Co nta cts Pin Contact Socket Contact 


Specifications: * Material: Brass * Stock thickness: .008” (.20mm) — 670 (17) | 
Contact Plating: A: Brass pre-tin plated B: Duplex finish - Plated with .000030” (.000762mm) minimum gold in mating 
area and .000100" (.00254mm) minimum tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) minimum nickel underplate 
on entire contact 
Wire Size | Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape and Reel | amP 
(AWG) Inch (mm) Plating | Part No. 1 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Pin Contacts — Diameter .039” (0.99mm) 
.035 ~ .050 (.889 ~ 1.27) A |A25667-ND® 32 10.95 | 794059-1 A25667CT-ND® = 66.65 A25667TR-ND® 10,000 36.00/M |770835-1 
30-26 .035 ~ .050 (.889 ~ 1.27) B | A25671-ND 61 39.38 | 794059-3 — _ _ - — -— |- 
.035 ~ .050 (.889 ~ 1.27) B | A33738-ND@ 57 36.85 1-794059-0 A33738CT-ND® _— 344.45 A33738TR-ND@ 10,000 186.01/M | 1-770835-0 
.035 ~ .050 (.889 ~ 1.27) A |A25675-ND® 31 10.62  |770985-1 A25675CT-ND® = 66.65 A25675TR-ND® 7,000 39.99/M |770901-1 

047 ~ 069 (1.2 ~ 1.75) B | A32013-ND® 57 36.85 1-770985-0 A32013CT-ND® 189.45 344.45 A32013TR-ND@ 7,000 206.67/M | 1-770901-0 
96 ~22 .047 ~ .069 (1.2 ~ 1.75) B | A97676-ND@ 1.04 35.42 170363-3 = _ _ = - -— |- 

.047 ~ 069 (1.2 ~ 1.75) Bo i= _ = |— A97675CT-ND® 182.09 331.08 A97675TR-ND® 6,000 192.03/M | 170359-3 

.047 ~ 069 (1.2 ~ 1.75) B_ | A97685-ND® 13 4.36 170359-1 _ _ — _ _ —- |- 

29-18 .059 ~ .095 (1.5 ~ 2.4) B | A97677-ND@ 1.04 35.42 170364-3 = _ =_ _ — — |- 

.059 ~ .095 (1.5 ~ 2.4) A |A97686-ND@ NEW! 10 6.39 170364-1 A97686CT-ND® 35.23 64.05 A97686TR-ND@ 4,000 37.15/M | 170360-1 
92~18 | 060 ~.094or.133max.| A  |A25683-ND@ 32 10.95 | 770987-1 A25683CT-ND@ 36.66 66.65 | A25683TR-ND® 4,500 40.00/M |770903-1 
or (2)22 | (1.50 ~ 2.40 or 3.38) B | A32015-ND® 57 36.85 | 1-770987-0 A32015CT-ND® 218.69 397.63 | A32015TR-ND® 4,500 | 238.58/M | 1-770903-0 

Socket Contacts 
.035 ~ .050 (.889 ~ 1.27) A |A25668-ND® .20 6.64 | 794058-1 A25668CT-ND® = 66.65 A25668TR-ND® 10,000 36.00/M | 770834-1 
30 ~ 26 | .035 ~ .050 (.889 ~ 1.27) B | A25672-ND 37 23.87 | 794058-3 — _ _ - — — |- 
.035 ~ .050 (.889 ~ 1.27) B | A33739-ND@ 57 36.85 1-794058-0 _ _ _ _ — - |- 

.047 ~ .069 (1.2 ~ 1.75) A |A25676-ND® 32 10.95 |770986-1 A25676CT-ND® = 66.65 A25676TR-ND® 7,000 39.99/M |770902-1 

.047 ~ 069 (1.2 ~ 1.75) B | A32014-ND@ 57 36.85 1-770986-0 A32014CT-ND® 229.80 417.83 A32014TR-ND@ 7,000 250.70/M | 1-770902-0 
26 ~ 22 | .047 ~ .069 (1.2 ~ 1.75) B | A97678-ND@ 1.04 35.42 170365-1 = _ _ _ — - |- 

.047 ~ 069 (1.2 ~ 1.75) BO i= — = |— A97687CT-ND® 31.63 57.50 A97687TR-ND@ 6,000 33.35/M | 170361-1 

.047 ~ 069 (1.2 ~ 1.75) Bo ol— = = |= A97688CT-ND® 182.09 331.08 A97688TR-ND@ 6,000 192.03/M | 170361-3 

.059 ~ .095 or .134 max. B | A97690-ND@ 1.04 35.42 170366-3 = =- _ = — — |- 
Bees .059 ~ .095 or .134 max. Bo i= — = |— AQ7689CT-ND® 182.09 331.08 A97689TR-ND@ 4,000 192.03/M | 170362-3 
92~18 | 060 ~.094or.133max.| A  |A25684-ND@ 20 6.64 |770988-1 A25684CT-ND@ 36.66 66.65 | A25684TR-ND® 4,500 40.00/M |770904-1 
or (2)22 | (1.50 ~ 2.40 or 3.33) B | A32016-ND® 57 36.85 | 1-770988-0 A32016CT-ND® 218.69 397.63 | A32016TR-ND® 4,500 | 238.58/M | 1-770904-0 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 435 


= TycoElectronics AMP Miniature CPC Contacts (Cont) 


Authorized Distributor 


Tools 
Digi-Key Price AMP Digi-Key Price AMP 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
Keying Plugs and Tools for Miniature CPC Contacts PRO-CRIMPER III Hand Tool, with Die, 20 ~ 18 or 20(2)AWG ~~‘ |A25586-ND 138.00 /90760-1 

CONE EM Tecan doe) asset pee [neue Die Set, 26 ~ 22AWG use with A9996-ND A30039-ND 94.50 | 90758-2 
Contact Insertion Tool A1444-ND 17.91 | 455830-1 ; : 

PRO-CRIMPER Ill Hand Tool, with Die Set, 26 ~ 22AWG A25584-ND 138.00 | 90758-1 DipiSet ee = BAW use: Wit AG996-ND ND SH00' | 20t0ee 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, with Die Set, 18 ~ 22AWG A25585-ND 138.00 | 90759-1 PRO-CRIMPER II/III Repair Kit A34584-ND 50.40 | 679221-1 


AMP CPC —- Medical Connectors 


Features: * Connectors are user friendly, sterilizable, robust and provide secure self-latching *Can be overmolded with 
silicone or PVC flex reliefs for cable strain and flex protection » Available with an integral cable collet or an overmolded flex 
relief * Self-latching mechanism is secure under axial and torsional loads Electrical: * Operating Voltage: 300VAC ¢ Current 
Rating: 5 position 7A, 6 position 6A, 7 position 5A, 10 position 3A * Dielectric Withstanding Voltage: 1200VAC » Insulation 
Resistance: 1000MQ » Contact Resistance: 20mQ maximum Mechanical: ¢ Durability: 2500 cycles * Temperature Rating: 
-50°C ~ 170°C »* Mating Force: 2.5lbs maximum *Unmating Force: 1.0lb minimum Materials: * Housing, Insert, Collet 
and Nut: Polyphenylsulfone »* Contacts: Copper Alloy, Gold Finish » Hex Nut: Copper Alloy, Nickel Finish Standards and 
Specifications: * EIA-364: Electrical Connector/Socket Test procedure including Environmental Classification 


No. of Nut/ Cable —_| Digi-Key Price Each AMP No. of Nut/Housing | Digi-Key Price Each AMP 
Positions | Housing Color | Keying Range Part No. al 25 50 =| Part No. Positions | Keying Color Part No. a 25 50 Part No. 
Fig. 1 — Cable Collet - Straight Plug Assembly Fig. 1 — Overmold Cable Nut - Straight Plug Assembly 
Black 0° | 95.3~06.5 |A97736-ND 43.61 12.62 11.03 ]1877845-1 0° Black | A97784-ND 1369 1270 11.09 |1877849-1 
Black 0° | 94.0~05.2 |A97737-ND 13.61 12.62 11.03 |1877845-2 0 Gray A97786-ND 4369 12.70 11.09 |1877849-3 
Black o° 02.7 ~ 93.9 |A97738-ND 13.61 12.62 11.03 | 1877845-3 7 80° Black A97785-ND 13.69 12.70 11.09 |1877849-2 
Black 80° | 05.3~06.5 |A97739-ND 13.61 12.62 11.03 |1877845-4 80° Gray A97787-ND 4369 1270 11.09 |1877849-4 
Black 80° | 04.0~ 05.2 |A97740-ND 13.61 12.62 11.03 |1877845-5 Y Black /A97788-ND 14604858. 14.82 118778504 
5 Black 80° | 02.7~03.9 |A97741-ND 13.61 12.62 11.03 |1877845-6 : i Gray PTO ECCT ME Te 
Gray 0° | 95.3~06.5 |A97742-ND 13.61 12.62 11.03 |1877845-7 a piack  Renanetn adage “ARsa 4aea. HereaRDs 
Gray 0° | 94.0~05.2 |A97743-ND 13.61 12.62 11.03 |1877845-8 a ay oan 4ae0i~ Agee? dates (a7 7aGOce 
Gray 0° | 92.7~03.9 |A97744-ND 13.61 12.62 11.03 |1877845-9 a ack RSTaESINT qsan aage doa aA 
Gray 80° | 05.3~06.5 |A97745-ND 13.61 12.62 11.03 |1-1877845-0 
0 Gray A97794-ND 1591 14.75 12.89 |1877851-3 
Gray 80° | 04.0~ 05.2 |A97746-ND 43.61 12.62 11.03 |1-1877845-1 7 
80° Black | A97793-ND 1591 14.75 12.89 |1877851-2 
Gray 80° | 02.7~03.9 |A97747-ND 13.61 12.62 11.03 |1-1877845-2 
80° Gray A97795-ND 1591 14.75 12.89 |1877851-4 
Black 0° | 95.3~06.5 |A97748-ND 1451 1346 11.76 |1877846-1 
Black 0° | 94.0~05.2 |A97749-ND 1451 13.46 11.76 |1877846-2 2 Black ease A870 eS ARNE 1877 abert 
Black o° | 02.7~03.9 |A97750-ND 1451 13.46 11.76 |1877846-3 40 : Gray OSD Le ca ca 
Black 80° | 05.3~ 06.5 |A97751-ND 1451 13.46 11.76 |1877846-4 80 Black — ean ABO. MiSs) ARNG |B E7R92-2 
Black 80° | 04.0~ 05.2 |A97752-ND 1451 13.46 11.76 |1877846-5 80° Gray AZO 18.70) 17.88) 15.14 |1877852+4 
: Black 80° | 02.7~03.9 |A97753-ND 1451 1346 11.76 |1877846-6 Fig. 2— Receptacle Assembly - Panel Mount 
Gray 0° | 05.3~06.5 |A97754-ND 1451 13.46 11.76 |1877846-7 0° Gray A97720-ND 21.81 20.22 17.67 | 1877066-1 
Gray 0° | 04.0 ~ 05.2 |A97755-ND 14.51 1346 11.76 |1877846-8 7 0° Black A97721-ND 21.81 20.22 = 17.67 | 1877066-2 
Gray 0° | 92.7~03.9 |A97756-ND 1451 13.46 11.76 |1877846-9 80° Gray A97722-ND 2181 20.22 17.67 | 1877066-3 
Gray 80° | 05.3~06.5 |A97757-ND 14.51 13.46 11.76 | 1-1877846-0 80° Black A97723-ND 21.81 20.22 17.67 | 1877066-4 
Gray 80° | 04.0~ 05.2 |A97758-ND 1451 13.46 11.76 |1-1877846-1 0° Gray A97724-ND 2435 © 22.58 19.73 |1877067-1 
Gray 80° | 02.7~03.9 |A97759-ND 1451 13.46 11.76 |1-1877846-2 : 0 Black | A97725-ND 2435 22.58 19.73 |1877067-2 
Black 0° | 95.3~06.5 |A97760-ND 1583 14.67 12.82 |1877847-1 80° Gray A97726-ND 2435 © 22.58 19.73 | 1877067-3 
Black 0° | 94.0~05.2 |A97761-ND 15.83 14.67 12.82 |1877847-2 80° Black | A97727-ND 24.35 22.58 19.73 |1877067-4 
Black 0° | 92.7~03.9 |A97762-ND 1583 14.67 12.82 |1877847-3 0° Gray A97728-ND 26.98 25.01 21.85 |1877068-1 
Black 80° | 05.3~06.5 |A97763-ND 1583 14.67 12.82 |1877847-4 o Black  |A97729-ND 2698 25.01 21.85 |1877068-2 
Black 80° | 04.0~ 05.2 |A97764-ND 1583 14.67 12.82 |1877847-5 7 80° Gray A97730-ND 96.98 2501 21.85 | 1877068-3 
p Black 80° | 02.7~03.9 |A97765-ND 1583 14.67 12.82 |1877847-6 80° Black | A97731-ND 96.98 95.01 21.85 | 1877068-4 
Gray 0° | 95.3~06.5 |A97766-ND 1583 14.67 12.82 |1877847-7 Gray SDA Wood: a7 00. ava BTA 
Gray 0° | 94.0~05.2 |A97767-ND 1583 14.67 12.82 |1877847-8 ‘ 0 pack (Renee ane “ariey aoe er Tees 
Gray o° | 92.7~03.9 |A97768-ND 1583 14.67 12.82 |1877847-9 aoe fray Ronn inh: ao anat-lagaates 
Gray 80° | 05.3~06.5 |A97769-ND 1583 14.67 12.82 |1-1877847-0 ag? stack (ROaEINT Joss ‘ceeipa. aead Heerasees 
Gray 80° | 04.0~ 05.2 |A97770-ND 1583 14.67 12.82 |1-1877847-1 
Gray 80° | 02.7~03.9 |A97771-ND 1583 14.67 12.82 |1-1877847-2 Digi-Key Price Each AMP 
Black 0° | 05.3~06.5 |A97772-ND 18.61 17.26 15.08 |1877848-1 Colores (arias i es a) lsat, 
Nut Adjustment Front 
Black 0° | 94.0~05.2 |A97773-ND 1861 17.26 15.08 |1877848-2 
Red A97802-ND At 38 34 ((1811448-1 
Black o° | 92.7~03.9 |A97774-ND 1861 17.26 15.08 |1877848-3 
Black 80° 3~ 06.5 |A97775-ND 18.61 17.26 15.08 | 1877848-4 wits Sec ” = a. eee 
m3~ 965 ae ee OEE a ieee Yellow | AS7804-ND At 38 34 |1811448-3 
Black 80° | 04.0~ 05.2 |A97776-ND 1861 17.26 15.08 |1877848-5 Green Renee ‘4 ‘ag ae. atlas 
. Black 80° | 02.7~03.9 |A97777-ND 1861 17.26 15.08 |1877848-6 sie AGE) Ai ag “aa atialas 
Gray 0° | 95.3~06.5 |A97778-ND 1861 17.26 15.08 |1877848-7 Goliat BaciiNat 
Gray 0° | 94.0~05.2 |A97779-ND 1861 17.26 15.08 |1877848-8 Red Ao7807-ND 55 7) a5 ltev7e4i4 
Gray 0° | 92.7~03.9 |A97780-ND 1861 17.26 15.08 |1877848-9 White  1A97808-ND 55 52 45 \1877841-2 
Gray 80° | 05.3~06.5 |A97781-ND 1861 17.26 15.08 | 1-1877848-0 Yellow | A97809-ND 55 52 45 -|1877844-3 
Gray 80° | 04.0~ 05.2 |A97782-ND 1861 17.26 15.08 |1-1877848-1 Green | A97810-ND 55 52 45 |1877841-4 
Gray 80° | 02.7~03.9 |A97783-ND 1861 17.26 15.08 |1-1877848-2 Blue A97811-ND 55 52 45 |1877841-5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Lightweight, all-plastic connectors »* CPC connectors made of UL recognized, high-grade black 


AMP Circular Plastic Connectors 


Series 5 — Power Contacts .125 POWERBAND 


Series 1 


arr.11-4* 


Shell Size 11 & 13 


* Standard Sex 
Square-Flange 
Receptacle 


* Standard Sex 
Square-Flange Right 
Angle Receptacle 


* Standard Sex 
Feed-Thru Receptacle 


arr.13-7 — arr.13-9 


Shell Size 23 


arr.23-24* 


+ Reverse Sex 
Square-Flange 
Receptacle 


* Standard Sex 
PC Mount 


Component Diameter 
Arrangement/ Overall Diameter 
Shell Size Inch (mm) 
an .942 (23.93) 
13 1.070 (27.18) ea a 
7 1.315 (33.40) Series 3 — Power Contacts 
23 1.748 (44.2) 


t Reverse Sex 
Free-Hanging 
Receptacle 


Shell Size 17 


arr.23-37" 


Series 4— Combination Size 16 and Power Contacts 
Note: Contacts (pins and sockets) must be ordered separately, unless otherwise noted. 


* Standard Sex 
Free-Hanging 
Receptacle 


thermoplastic material * 94V-1 rated, heat-stabilized, fire-resistant, self-extinguishing * Six 
connector series for different connection needs: 
Series 1 — Standard density applications with Multimate contacts. 
Series 2 — High-density applications with size 20 DM and 20 DF contacts, .040" (1.02 mm) diameter 


Series 3 


e 


t Reverse Sex 
Square Flange Receptacle 


Series 4 


Series 2 


ar 


* Standard Sex 


Series 6 — Combination Size 16 and .125 POWERBAND Contacts 


* Available in panel-mount, chassis-mount and free hanging versions * Quick-connect/disconnect 


capability with thread assist, positive detent coupling « Built-in pin and socket protection. Plug or 


socket half can be “hot”, depending on connector sex * 5-key polarization for proper mating of 


connector halves ¢ Full complement of optional accessories 


t Reverse Sex 
Plug 


* Standard Sex 


Square Flange 
Receptacle 


Shell Size 17 


Shell Size 11 


11-8" 


arr, 11-9* 


Series 5 


* Standard Sex 
Free-Hanging Receptacle 


* Standard Sex 
Free-Hanging 
Receptacle 


Series 3 


+ Reverse Sex 
Free-Hanging 
Receptacle 


t Reverse Sex 
Free-Hanging 
Receptacle 


+ Reverse Sex 


Plug 


+ Reverse Sex 


Plug 


Series 5 


7) 


Shell Size 17 


Series 4 


Shell Size 23 
Arr. 23-13! 


* Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings t Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. 


Series 1 (Shell Only) 


Shell Size 23 
iM Arr. 23-16M 


i 


eer 
Shell Size 23 


Shell Size 17 


Series 6 


Shell Size 23 
Arr. 23-22M 


Shell Size 17 


Arr 17-10 


t Reverse Sex 
Square Flange 
Receptacle 


t Reverse Sex 
Square Flange 
Receptacle 


Series 1 (Shell & Contacts) - PC Mount with .025” (.64mm) Sq. Sol. Tails 


Contact Finish: Duplex plated gold flash on entire contact with 30” minimum gold on contact engagement area, tin-lead 


Stel NOt cer Description Po hey ne pas Ce on the termination area, all over 50” minimum nickel under plating. 
Rev. Receptacle-Square Flanged A1360-ND 2.38 2.21 |206430-1 Shell | No. of — Digi-Key Price Each AMP 
Rev. Receptacle-Free Hanging A1361-ND 2.38 2.21 |206430-2 Size_| Contacts ane . cre - : aeons —_ _ aie 
‘ev. quare Flange Receptacle | , : ~ 
Rev. | Receptacle-Square Flanged w/ Inserts | A25053-ND 5.39 5.00 }211102-1 a 4 Rev. Square Flange Receptacle |A33740-ND@ 1031 956 |208283-4 
Rev. Plug A1357-ND 2.89 2.68 | 206429-1 ia 9 Std. | Square Flange Receptacle | A25055-ND 8.26 7.66 | 208223-1 
1 4 Rev. Plug A99519-ND NEW! | 19.64 18.21 | 182651-1 Std. Square Flange Receptacle | A33741-ND@ 8.26 7.66 | 208223-9 
Std. Receptacle-Square Flanged | A1301-ND 2.32 2.15 |206061-1 7 | 16 a ous fe povertarl eu ee tae bee 7 
Std. Receptacle-Free Hanging A1351-ND 252 2.34 |206153-1 eee quare Mange Hecepracks ; : 
Std. Receptacle-Free Hanging A99547-ND NEW! | 10.07 9.33 |182919-1 Oe OMmpee 
Std. Plug A1300-ND 2.87 2.66 |206060-1 Series 1 (Shell & Contacts) - PC Mount with .045” (1.14mm) 
Std. Plug A99537-ND MEW! | 18.35 17.01. |182647-1 Square Solder Tails — For Higher Current Applications 
Std. Receptacle-Square Flanged A1303-ND 2.48 2.30 |206705-1 Shell MaNowal Digi-Key Price Each AMP 
13 9 Std. Receptacle-Free Hanging A1352-ND 2.54 2.36 |206705-2 Size | Contacts | Sex Description Part No. 4 25 Part No. 
Std. Plug A1302-ND 3.14 2.91 |206708-1 13 7 Std. Square Flange A98555-ND 20.13 18.66 | 1776903-1 
17 16 Std. i A98556-ND 26.14 24.23 |1776904-1 
| " * 
Std. Plug A99536-ND NEW! 12.46 11.56 | 182645-1 03 24 Std. Peete ‘A98557-ND 34.54 32.02 |1776905-1 
9 Rev. Receptacle-Free Hanging A99559-ND NEW! 431 3.99 |211769-3 23 37 Std. A98558-ND 48.18 44.65 |1776906-1 
Rev. Receptacle-Square Flanged A1362-ND 2.64 2.46 |206043-1 . 
Rev. Receptacle-Free Hanging A1363-ND 3.26 3.03 |206043-3 Series 1 (Shell Only) - VDE Tested Connectors Rolls 
14 Rev. Plug A1358-ND 3.20 2.97 |206044-1 Designed to meet requirements of VDE as shown in DIN Specification 57627. Recognized under the ®) 
Rev. Plug A99538-ND NEW! 19.52 18.09 |182649-1 Component Program of UL for 600VAC & 600VDC service, File No. E28476. Certified by CSA, File No. LR7189. 
Std. Plug AQ9555-ND NEW! | 3.87 3.60 |183039-1 Sai MINGEGH Digi-Key Price Each AMP 
7 Std. Receptacle-Square Flanged A1305-ND 2.64 2.46 |206036-1 Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 25 Part No. 
Std. Receptacle-Free Hanging A1353-ND 2.64 2.46 |206036-3 1 4 Rev. Receptacle-Square Flanged | A99549-ND NEW! 3.05 2.84 | 182921-1 
A Std. Receptacle-Square Flanged | A99545-ND NEW! 10.00 9.28 | 182917-1 
a a " e 
Std. Receptacle-Free Hanging A99558-ND NEW! 3.10 2.87 |183077-1 Std. Receptacle-Square Flanged |A1635-ND 422 3.92 12114014 
16 Std. Receptacle-Feed-Thru A25058-ND 64.49 59.78 |206552-1 Std. Plug A1638-ND 3.90 3.61 |211399-1 
Std. Plug-Reverse Numbering A25057-ND 5.66 5.25 |206554-1 13 u Rev. | Receptacle-Square Flanged | A1641-ND 3.77 3.50 | 211398-1 
Std. Plug A1304-ND 3.20 2.97 |206037-1 Rev. Plug A1644-ND 4.39 4.07 _ | 211400-1 
9 Std. Receptacle-Square Flanged | A99550-ND NEW! 7.61 7.05 | 182922-1 
Std. Plug A99535-ND NEW! | 10.76 9.98 | 182642-1 Std. | Receptacle-Square Flanged | A1636-ND 3.94 3.65 |211767-1 
Std. Receptacle-Square Flanged A1354-ND 3.20 2.97 |206838-1 9 Std. Plug A1639-ND 5.10 4.74 _|211766-1 
24 | Std. Receptacle-Free Hanging A1355-ND 441 4.09 |206838-2 Rev. | Receptacle-Square Flanged / A1642-ND 4.31 3.99 /211769-1 
17 Rev. Plug A1645-ND 4.57 4.24 | 211768-1 
Std. Plug A1350-ND 4.20 3.90 |206837-1 14 _[Rev. | Receptacie-Square Flanged [AQ9534-ND WEWF [i144 10.61 |182641-1 
Rev. Receptacle-Square Flanged A1364-ND 299 2.78 |206306-1 Std. |" Receptacle-Square Flanged _[A99556-ND NEW! | 3.30 3.06 _ | 183040-1 
Rev. Receptacle-Free Hanging A1365-ND 416 3.86 |206306-2 16 Std. Receptacle-Square Flanged | A99544-ND NEW! 5.90 5.48 | 182916-1 
Y; z Std. Receptacle-Square Flanged | A1637-ND 5.06 4.70 |211771-1 
23 Rev. Plug A1359-ND 3.87 3.60 |206305-1 3 Std. Plug M1640-ND 617 572 |211770-2 
37 Rev. Plug A99552-ND NEW! | 2.44 2.27 |182926-1 Rev. | Receptacle-Square Flanged | A1643-ND 431 3.99 |211773-1 
Std. Receptacle-Square Flanged A1307-ND 2.99 2.78 |206151-1 23 Rev. Plug A1646-ND 5.17 4.79 | 211772-1 
% A 5 oF 24 Std. Receptacle-Square Flanged | A99557-ND NEW! 4.90 4.55 | 183075-1 
Std. Receptacle-Free H A1356-ND 3.22 2.99 |206151-2 
eee Dia treerreey Nae a7 [Rev | Receplacle-Square Flanged [AQ9S48-ND NEW! [5.21 4.83 _[182920-1 
Std. Plug A1306-ND 3.87 3.60 }206150-1 Std. | Receptacle-Square Flanged _[A99546-ND NEW! | 8.61 7.98 _[182918-1 
Std. Plug A99551-ND NEW! 3.65 3.39 |182923-1 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMP Circular Plastic Connectors (cont) 


Series 1 (Shell Only) - 

Sealed Receptacle Connectors 
Sealed CPC connectors are designed to meet the requirements of UL, CSA, and VDE for environmentally sealed 
connectors used in industrial applications. 


Operating Temperature Range: -50°C ~ 125°C Voltage Rating: 600V (AC or DC) Contacts: 13 amps., single contact 
rating at 30°C T-Rise Flammability Rating: UL 94V-0 rated Sealing Capability: Per IP66 and IP67 Housing Material: 


Series 5 and 6 Sealed 


Sealed CPC connectors are the latest additions to the growing family of Circular Plastic Connectors. Sealed CPC 
connectors were developed as part of the Series 5 and 6 product line. Sealed CPC connectors are designed to meet the 
requirements of UL, CSA, and VDE. Sealed CPC connectors incorporated the latest technology in thermoplastic design 
and use the POWERBAND precision formed high current contact. 


Black, high strength, impact resistant thermoplastic Seal: Gray Elastomer Fluid Resistance: Diesel fuel, gear and engine Shell No. of Digi-Key Price Each AMP 
fuel, gasoline, anti-freeze, hydraulic fluid, water Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 25 ‘| Part No. 
Se || ia. Digi-Key Beles Eachag)/ AME 7 —]Rov.] Square Pings, Recpaces  (RoSTaEN 506 470 1213880-2 
Size_| Contacts | Sex Description Part No. 1 25 (PartNo. 17 3 | Rev. Fie Hanaitg, Receptacles A25782-ND 5.62 521 | 213890-2 
Rev. Square Flange ‘A1675-ND 2.89 2.68 |206430-3 3 | Rev. Plug Assembly A25783-ND 6.97 6.46 _|213905-1 
Ui 4 Rev. Free-Hanging A1676-ND 5.62 5.21 |206430-4 Series 6 
Std. Square Flange A25038-ND 771 7.15 |206061-2 10 Rev.] Square Flange, Receptacles | A25785-ND 4.67 4.34 | 213893-2 
a a Std. Square Flange A1669-ND 3.81 3.54 |206705-3 17 i ta Free-Hanging, Receptacles |A25786-ND 6.46 5.99 | 213894-2 
Std. Free-Hanging A1670-ND 3.92 3.63 |206705-4 ev. Plug Assembly A25787-ND 8.47 7.85 | 213906-1 
14 Rev. Square Flange A1677-ND 3.42 3.18 | 206043-4 
17 Rev. Free-Hanging A1678-ND 5.74 5.32 | 206043-5 1. 
te | St Square Flange At671-ND 463 4.30 |206036-4 Accessories 
Std. Free-Hanging A1672-ND 4.10 3.80 | 206036-5 
24 Std. Square Flange A1673-ND 4.74 4.39 | 206838-3 
23 Std. Free-Hanging A1674-ND 5.41 5.02 | 206838-4 
37 Std. Square Flange A25049-ND 5.06 4.70 |206151-3 itera 
ug Cable Grip 
Series 2 (Shell Only) = ; Flexible te 
Shell | No. of Digi-Key PriceEach | AMP aoa Cable Grip 
Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 7 Part No. 
Std.) Receptacle-Square Flanged | A1366-ND 4.35 4.03 | 205841-1 
Std. Receptacle-Free Hanging A1367-ND 4.31 3.99 | 205841-2 
Std. Plug A1368-ND 524 4.83 | 205838-1 
8 Std. Receptacle-Feed-Thru A25048-ND 40.65 37.68 | 206458-1 Coupling 
11 Rev.| Receptacle-Square Flanged | A1369-ND 4.37 4.05 | 206433-1 Ring 
Rev. Receptacle-Free Hanging A1370-ND 4.37 4.05 | 206433-2 
Rev. Plug A1371-ND 5.21 4.83 | 206434-1 
Std. | Receptacle-Square Flanged | A1372-ND 4.22 3.92 |206486-1 Cale Soa 
9 Std. Receptacle-Free Hanging A1373-ND 4.37 4.05 | 206486-2 
Std. Plug A1374-ND 5.10 4.74 | 206485-1 
Std.) Receptacle-Square Flanged | A1375-ND 4.65 4.32 | 205840-3 Fig. 7 
Std. Plug-Reverse Numbering A25045-ND 9.88 9.16 | 206126-1 is ati 
Std. Receptacle-Free Hanging A1376-ND 5.54 5.13 | 206152-1 i able 
std.|  Receptacle-Feed-Thru | A25046-ND 54.22 50.26 |206127-1 jane eee CMe, 
17 28 Std. | Plug - Dia. 1.349 (34.26) max. |A1377-ND 5.54 5.13 | 205839-3 
Std. | Plug - Dia. 1.315 (33.40) max. | A25044-ND 9.88 9.16 | 206125-1 
Rev.| Receptacle-Square Flanged | A1378-ND 4.55 4.22 | 206038-1 
Rev.)  Receptacle-Free Hanging | A1379-ND 5.56 5.15 |206038-2 ee gee Extender 
Rev. Plug A1380-ND 5.41 5.02 | 206039-1 (a/e-te UNEE 28 
Rev.| Receptacle-Square Flanged | A1381-ND 7.22 6.69 | 206438-1 
57 Rev. Receptacle-Free Hanging A1382-ND 11.58 10.74 | 206438-2 
23 Rev. Plug A1383-ND 7.42 6.88 | 206437-1 
Std.| Receptacle-Square Flanged | A1384-ND 6.95 6.45 | 205843-1 Shell | Digi-Key Price Each | amp 
63 Std. Receptacle-Free Hanging A1385-ND 7.34 6.81 | 205843-2 Fig. | Description Size | Part No. 1 25 | Part No. 
Std. Plug A1386-ND 7:38 6.84 | 205842-1 Sealing Cap for Receptacles, Plastic Strap 11 [A16038-ND 3.81 3.54 |206903-1 
. . ae . Sealing Cap for Receptacles, Plastic Strap 13 |A16039-ND 3.44 3.20 |211870-1 
Series 2 (Shell & Contacts) - PC Mount with .025” (.64mm) Sq. Sol. Tails Sealing Cap for Receptacles, Plastic Strap 17 | A16040-ND 4.22 3.92 |207445-1 
— - Sealing Cap for Receptacles, Plastic Strap 23 _|A16041-ND 4.76 4.41 |207446-1 
Shell | No. of Contact we Digi-Key Rice ESC (AN 1 [Sealing Cap for Receptacles, Metal Bead Chain 11 |A16042-ND 6.38 5.91 |208800-1 
Size_| Contacts | Sex | Finish Description Part No. 1 25 _|Part No. Sealing Cap for Receptacles, Metal Bead Chain 13 |A16043-ND 7.63 7.07 |213485-1 
g _|Rev.| A | Receptacle-Square Flanged | A25040-ND 9.43 8.74 | 208657-1 Sealing Cap for Receptacles, Metal Bead Chain 17 |A16044-ND 6.15 5.70 |208652-1 
im Rev.|__A__| Receptacle-Square Flanged | A33743-ND® 9.43 8.74 | 1-208657-1 Sealing Cap for Receptacles, Metal Bead Chain 23 | A16045-ND 7.38 6.84 |208680-1 
9 Std. A Receptacle-Square Flanged | A25041-ND 9.68 8.97 |206852-2 Sealing Cap for Receptacles, Metal Bead Chain 23 | A20537-NDt 9.49 8.80 |208680-2 
17 28 Rev. B Receptacle-Square Flanged | A25042-ND 16.48 = 15.28 | 207216-2 Heat Shrinkable Sealing Boot, .260” ~ .600” 11 |A16046-ND 9.70 8.99 |54010-1 
Rev. B Receptacle-Square Flanged | A33744-ND® 16.48 15.28 | 1-207216-6 Heat Shrinkable Sealing Boot, .300” ~ .725” 13 |A16047-ND 10.15 9.41 |54123-1 
93 63 Std. A Receptacle-Square Flanged | A25043-ND 32.55 30.18 | 206455-2 9 Heat Shrinkable Sealing Boot, .400” ~ .875” 17 |A16048-ND 9.94 9.22 |54011-1 
Std. A Receptacle-Square Flanged | A33745-ND® 32.55 30.18 | 1-206455-2 Heat Shrinkable Sealing Boot, 400" ~ 875" 17 |A99560-ND NEW! | 10.15 9.41 |54011-3 
A - Duplex plated gold flash on entire contact with 30y” min. gold on contact engagement area, tin-lead on the termination reat Shrinkable Seating Boat. a = oer u Aregeo NO i8 ee nas 
area, all over 50)” min. nickel under plating. B - Plated gold flash on the entire contact, tin-lead on the termination area. Flexible Cable Boot AEE Thermoplastic 771 A16050-ND 287 766 0748941 
*RolsiCompliant Flexible Cable Boot, Black Thermoplastic 17__|A16052-ND 4.63 4.30 |207241-1 
3 | Internal Cable Grip, Black Thermoplastic 11 |A16051-ND 3.10 2.87 |207490-1 
Internal Cable Grip, Black Thermoplastic 8.25mm 17 | A16053-ND 3.98 3.69 |207387-1 
A Internal Cable Grip, Black Thermoplastic 9.78mm 17__|A16054-ND 3.85 3.58 | 207387-2 
Series 3 and 4 (Shell Only) Replacement Coupling Ring 11 |A16055-ND 1094.02 )213811-1 
sa | toe oaiter |r + |Pere nin 2 eee is 38 pees 
Sizeia iContavish/ESex Description — i 2) Replacsment Goubiina:Ring 23 | A16058-ND 197 1.83 |213812-1 
Jacketed Cable Seal, Cable Diameter 7.62mm 23  =|A16063-ND 15.23 14.12 |207052-1 
Sid. ) Receptacle-Square Flanged /EIGeIEND) S220 290. | 206086:2 5 | Jacketed Cable Seal, Cable Diameter 11.43mm 23 |A16064-ND 24.93 23.11 |207052-2 
Std. |  Receptacle-Free Hanging) A1683-ND 3.22 2.99 /206207-1 Jacketed Cable Seal, Cable Diameter 15.24mm 23 | A16065-ND 16.17 15.00 |207052-3 
17 3 ~~ *([ Std. Plug A1685-ND 4.24 3.94 | 206037-2 6 _| Rubber Boots 11 __[A16059-ND§ 7.59 7.03 |206304-1 
Rev. | Receptacle-Square Flanged | A16015-ND 3.22 2.99 |206425-1 7 |Back Shell Extender 23 1A16062-ND 4.63 4.30 1207055-1 
Rev.) — Receptacle-Free Hanging | A16017-ND 4.37 4.05 |206425-2 Peripheral Seals for Receptacles Only 11 [A1335-ND 68.63 | 206403-1 
Rev. Plug A16019-ND 5.78 5.36 |206426-1 g._| Peripheral Seals for Receptacles Only 13 | A1336-ND 1.00 93 |206403-4 
Std. | Receptacle-Square Flanged /A1682-ND 4.94 4.58 /206137-1 Peripheral Seals for Receptacles Only 17 |A1337-ND 77 72 |206403-2 
Std. | Receptacle-Free Hanging | A1684-ND 5.04 4.68 /206137-2 Peripheral Seals for Receptacles Only 23 _|A1338-ND 1.39 1.30 |206403-3 
23 ; Std. Plug A1686-ND 4.55 4.22 |206136-1 Panel Mount Flanges for Plugs Only 47 [A25003-ND 547 5.08 |207299-1 
Rev. | Receptacle-Square Flanged =| A16016-ND 4.00 3.71 |206227-1 g_ | Panel Mount Flanges for Plugs Only 13 |A25004-ND 4.61 4.28 |207299-2 
Rev.| — Receptacle-Free Hanging | A16018-ND 4.00 3.71 /206227-2 Panel Mount Flanges for Plugs Only 17 | A25019-ND 4.80 4.45 |207299-3 
Rev. Plug A16020-ND 4.63 4.30 |206226-1 Panel Mount Flanges for Plugs Only 23 | A25020-ND 3.10 2.87 |207299-4 
Series 4 Flange Gasket 11 |A30707-ND 1.32 1.23 |81665-3 
Std. Receptacle-Square Flanged |A16029-ND 5.88 5.46 |211825-1 Flange Gasket 13 | A30705-ND 1.32 4.23 |81665-4 
13 Std. Receptacle-Free Hanging A16032-ND 5.41 5.02 |211825-2 ~~ | Flange Gasket 17 |A25784-ND 1.34 1.25 |81665-2 
Std. Plug A16035-ND 7.65 7.09 |211824-1 Flange Gasket 23 | A30706-ND 1.42 1.32_|81665-5 
Std. | Receptacle-Square Flanged | A16030-ND 3.81 3.54 | 207486-1 Keying Plug, Series 1 and 4 A16066-ND 22 21 |200821-1 
23 16 Std. Receptacle-Free Hanging A16033-ND 5.51 5.12 |207486-2 Keying Plug, Series 2 A16067-ND 39 .37 | 206509-1 
Std. Plug A16036-ND 4.49 4.17 |207485-1 Keying Plug, Series 3 and 4 (Socket Cavities) A16068-ND 80 15 |206508-1 
Std. Receptacle-Square Flanged |A16031-ND 3.73 3.46 | 206613-1 Keying Plug, Series 3 and 4 (Pin Cavities) A16069-ND 2.42 2.25 |207597-1 
22 Std. Receptacle-Free Hanging —_ | A16034-ND 5.06 470  )206613-3 § Rubber boots are used with jacketed cable to provide splashproof connections for 
Std. Plug A16037-ND 5.37 4.98 |206612-1 Series 1 and 3 connectors (black neoprene). + For use with series 2 only —$ Thin Wall Boot (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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z Tyco Electronics AMP Circular Plastic Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


Wire Entry 
Seal Kits 


Includes one Gang Seal and one pressure plate marked for cavity 
identification. 


Right Angle Cable Clamps 


Gang Seal Pressure Cable clamps are used to prevent excessive strain on cable or wire from being transmitted to the contacts inside the 
Plate connector housings. These may be used on all receptacles and plugs. Two screws included. 


Right Angle Cable Right Angle Cable 
Clamp With Cover Clamp Without Cover 


Material and Finish: 


Seal - Elastomer, red iron oxide. Pressure Plate - Nylon, black 


Arrange-| Insulation Diameter | Seal Diameter | Digi-Key Price Each AMP 
ment Inch (mm) Inch(mm) | Part No. il 25 50 | Part No. 
Kit for Pins 
13-9 | .075 ~.125 (1.91 ~3.18) | 681 (17.30) | A25059-ND 537 4.98 4.35 |213926-1 
17-3. | 178 ~ .265 (4.52 ~6.73) | .790 (20.07) | A25060-ND 687 637 5.57 |213899-1 
Shell Cable Outer Diameter _| Digi-Key Price Each AMP 
17-10 | 150 ~.265 (3.81 ~ 6.73) | .790 (20.07) |A25788-ND 5.04 4.68 4.09 |213900-1 Size Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Cable Clamp with Cover 
17-14 | 075 ~ 125 (1.91 ~3.18) | .790 (20.07) |A25061-ND 547 5.08 4.44 | 213919-2 Ff 329 (8.36) A31208-ND 7.15 6.64 1546347-1 
329 (8.36) A32501-ND@ 745 6.64 | 1546347-2 
17-16 | 075 ~125(1.91~3.18) | .790 (20.07) | A25062-ND 547 5.08 4.44 |213920-2 7453 (1151) FSR Fan Emma Terr 
Kit for Sockets = 453 (11.51) A33753-ND@ 7.07 6.56 | 1546348-2 
13-9 | .075 ~ 125 (1.91~3.18) | .681 (17.30) |A25063-ND 537 4.98 4.35 |213925-1 17 cael Robe dos SE] shite 
Pee PON oe ; ” : ; ; 453 (11.51) A33754-ND@ 7.30 6.77 | 1546349-2 
17-3. | 178 ~ .265 (4.52 ~6.73) | .790 (20.07) | A25060-ND 687 637 5.57 |213899-1 .708 (17.86) A31211-ND a 715 |1546350-1 
.703 (17.86) A33755-ND@ 7m 715 |1546350-2 
17-10 | 150 ~.265 (3.81 ~6.73) | .790 (20.07) | A25788-ND 5.04 468 4.09 |213900-1 Cable Ciainp without Cover 
17-14 | 075 ~ 125 (1.91~3.18) | .790 (20.07) | A25064-ND 7.83 7.26 6.35 |213919-1 ‘i 329 (8.36) A31212-ND 6.29 5.84 | 796379-1 
329 (8.36) A33756-ND 6.29 5.84 | 796379-2 
17-16 | .075~.125(1.91~3.18) | .790 (20.07) | A25065-ND 11.66 1082 9.45 |213920-1 7453 (1151) aSENG aT 74 aT 
. 453 (11.51) A33757-ND® 6.19 5.74 | 796380-2 
453 (11.51) A31214-ND 6.19 5.74 |796381-1 
spt rhe a  Bunenn est Mu 453 (11.51) A33758-ND@ 6.19 5.74 | 796381-2 
Z 7 703 (17.86) A31215-ND 6.68 6.20 | 796382-1 
oe eee LEE coe zosqi7a6) __|asrs04oe cos 5z0_frasane 
connector housings. @ RoHS Compliant 


These may be used on all receptacles and plugs. Two screws 
included. 


Flexible Tubing Connectors 


Shell | Cable Outer Diameter | Screw Length | Digi-Key Price Each AMP 
Size Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
329 (8.36) 375 (9.53) | A1330-ND 4.31 3.99 | 206062-1 Fig. 1 - Straight Tubing Connections Fig. 2 - Right Angle Tubing Connections 
.329 (8.36) .375 (9.53) | A32514-ND® 431 3.99 | 1-206062-6 
-329 (8.36) -380 (9.65) | A99541-ND® NEW! 8.69 8.06 | 182658-1 
-329 (8.36) -500 (12.7) | A25021-ND 4.31 3.99 | 206062-3 
a 
-329 (8.36) -500 (12.7) | A32515-ND® 4.31 3.99 | 1-206062-4 
453 (11.51) -500 (12.7) | A1687-ND 4.31 3.99 | 206358-1 
-453 (11.51) -500 (12.7) | A32518-ND@ 431 3.99 | 206358-5 Screwed connection 
case, 90° elbow 
453 (11.51) -500 (12.7) | A99553-ND@ NEW! 10.21 9.47 | 182928-1 type and fixed PG 
connecting thread 
453 (11.51) -500 (12.7) | A1331-ND 4.35 4.03 | 206966-1 DIN 40430 
453 (11.51) -500 (12.7) | A32519-ND® 4.35 4.03 | 206966-7 
13 453 (11.51) -500 (12.7) | A99543-ND® NEW! 9.59 8.90 | 182663-1 © Characteristics: One-piece plastic quick screw connection with PG-thread accessory to DIN 40430 for corrugated 
tubings ¢ Material: High-quality, impact resistant plastic material (PA); Sealing: Santoprene® © Properties: Easy to 
703 (17.86) -625 (15.88) | A1688-ND 4.53 4.20 | 207008-1 assemble due to one-piece screw connection with push-in lock. Simple disconnect by displacing the snap-in sleeve. 
703 (17.86) 625 (15.88) |A33751-ND@ 453 420 |207008-5 Smallest outer dimensions to be used under confined conditions © Temperature Range: Approximately -30°C ~ 100°C 
Color: Black * GGVS certified 
453 (11.51) 500 (12.7) | A1332-ND 4.35 4.03 |206070-1 a 
Trade Size | Thread Dimensions - mm 
453 (11.51) -500 (12.7) | A32516-ND@ 4.35 4.03 | 206070-8 Tubing Outer} DIN | Smallest|Largest| Thread | Total | Total | Connec- P 
Diameter | 40430 | Inner | Inner | Length|Length|Height| tion | Digi-Key Price Each | qiip 
17 453 (11.51) -500 (12.7) | A99540-ND@ NEW! 9.08 8.42 | 182655-1 Inch (mm) PG al oB Cc D lz SF | Part No. qd 25 | Part No. 
703 (17.86) 625 (15.88) | A1689-ND 4.78 4.43 | 206322-1 Fig. 1 — Panel Mount Straight Tubing Connections 
0.51 (13.0) 9 10.0 20.0 10 35.0 _ — __|A16094-ND | 3.87 3.60) 969803-2 
.703 (17.86) 625 (15.88) |A99542-ND® NEW! 10.72 9.94 |182661-1 - - - ; 
Fig. 2 — Panel Mount Right Angle Tubing Connections 
703 (17.86) 625 (15.88) | A1334-ND 447 4.15 | 206138-1 0.51 (13.0) | 9 120 | 200 | 10 | 360 | 340] 200 |Ateoge-nD | 7.01 6.50/969817-2 
.703 (17.86) .625 (15.88) |A32517-ND® 4.47 4.15 | 206138-8 NOTE: Must order counternuts and seals separately. 
703 (17.86) .625 (15.88) |A99539-ND® NEW! 22.61 20.96 |182652-1 Thread Dinenslonsenini 
DIN Thick- | Hex Outer Inner | Digi-Key Price Each =| AMP. 
68 1.125 (28.58) 620,(15.75) /BS2oo SNe NE Wy 11.82 10.49 | 182930-1 40430 PG | ness | Width | Height | Diameter | Diameter | Part No. 125 | PartNo. 
1.125 (28.58) .625 (15.88) | A1690-ND 5.33 4.94 |206512-1 Counternuts 
1.125 (28.58) 625 (15.88) | A32502-ND@ 533 4.94 |206512-5 3 5.0 | 22 = = — ___|A16106-ND A542 | 796260-2 
1.125 (28.58) 1.00 (25.4) | A16061-NDt 672 6.24 |207774-1 at 70 | 3 | — = —__|A16109-ND 90.84 | 796260-6 
1.125 (28.58) 1.00 (25.4) | A33752-ND@t 6.72 6.24 |207774-3 Fiat O-Ring Seal 
F : 9 = = 1.6 19 15 A16110-ND 92 86 | 796257-2 
@ RoHS Compliant f+ Self-Centering 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 439 


z Tyco Electronics AMP Contacts (Pins and Sockets) 


Authorized Distributor 


CONTACT FINISH: E .000100” (0.00254mm) silver-plated contacts with lubricant added 

A Selective gold with 30 gold on electrical engagement area over 50 nickel on entire contact F Bright tin-lead on entire contact 

B Duplex-plated 30p gold in mating area over 50 nickel on contact body; bright tin-lead on solder tab G Selective gold with 30p gold on electrical engagement area with 10 on the remainder over 50p nickel 
C 15y gold in the mating area over 50p nickel H_ Bright tin on entire contact 

D Selective gold, 30 gold over 30p nickel J Duplex-plated 30p gold in mating area over 50 nickel on contact body; bright tin on solder tab 


Pin Diameter: .062” (1.57mm) Test Current: 13A Materials: Crimp Contacts: Brass; Solder Contacts and Grounding Pin: Copper alloy, 
plated tin or gold; Spring: Stainless steel 


Series 1 Signal, Type Ill+, Precision Formed 


Fig. 2 - Solder Type Fig. 3 - Solder Tab Fig. 4—- Wire Wrap inchecery Pan Nes. IPatNo 


; 622 (15.80) |6-66460-5  |5-66461-4 
oy .831 (21.11) |6-66460-7 — |5-66461-8 
1.020 (25.91) |6-66460-6 | 5-66461-9 
; 622 (15.80) |6-66460-2  |5-66461-5 
Sankt i ; Socket .831 (21.11) |6-66460-3 | 6-66461-2 
1.020 (25.91) |6-66460-4 | 6-66461-3 


Series 2 Pin Diameter: .040” (1.02mm) Test Current: 7.5A Materials: Pin Body: Brass; Socket: Phosphor bronze Series 3 


Fig. 7 — Power Contacts 


Socket 
Wire Insulation Loose Piece Cut Strip Strip AMP 
Size | Diameter | Contact | Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Tapeand Reel | AMP Tooling 
Desc. AWG Inch Finish | Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. ty. Pricing | Part No. Part No. 
Fig. 1, Series 1 

Pin 30 ~ 26 | .040 ~ .060 H |= - -|/- A31999CT-ND® 51.92 237.96 | A31999TR-ND® 4,000 | 259.59/M |1-66425-2 | 91515-1 
Socket | 30~26 | .040 ~ .060 Fo i= _ -— | A33760CT-ND® 70.36 322.48 | A33760TR-ND@ 4,000 | 351.80/M |1-66424-1 91515-1 
Pin 30 ~ 26 | .040 ~ .060 ¢ |= _ -|- A25088CT-ND® 72.51 332.34 | A25088TR-ND@ 4,000 | 362.55/M |66425-7 91515-1 
Socket | 30~26 | .040 ~ .060 C | A25089-ND® 21.21 148.13 | 66428-3 A25089CT-ND® 90.10 412.95 | A25089TR-ND® 4,000 | 450.50/M |66424-7 91515-1 
Pin 30 ~ 26 | .040 ~ .060 A |A25092-ND® 15.84 110.66 | 66429-4 A25092CT-ND® 73.37 336.30 | A25092TR-ND® 4,000 | 366.87/M |66425-8 91515-1 
Socket | 30~26 | .040 ~ .060 A |A25093-ND® 25.17 175.82 | 66428-4 A25093CT-ND® 89.48 410.11 | A25093TR-ND® 4,000 | 447.39/M |66424-8 91515-1 

Pin 30 ~ 26 | .014 ~ .030 A |A25097-ND® 14.51 101.32 | 66406-4 A25097CT-ND® 76.26 349.53 | A25097TR-ND@ 4,000 | 381.30/M |66393-8 - 

Socket | 30~26 | .014~ .030 A |A25098-ND® 18.08 126.31 | 66405-4 A25098CT-ND® 94.77 434.38 | A25098TR-ND@ 4,000 | 473.87/M |66394-8 _ 
Pin 26 ~ 24 | .035 ~ .055 H — |A31991-ND® 4.52 31.60 |1-66107-1 | A31991CT-ND@ 37.90 173.69 | A31991TR-ND® 4,000 | 189.48/M |1-66106-5 | 58495-1 
Socket | 26~24 | .035 ~ .055 H — |A31992-ND® 8.18 57.12 |1-66109-7 | A31992CT-ND@ 59.83 274.23 | A31992TR-ND® 4,000 | 299.16/M |1-66108-5 | 58495-1 
Pin 26 ~ 24 | .035 ~ .055 C — |A25103-ND® 8.94 62.47 |66107-3 A25103CT-ND® 62.79 287.77 | A25103TR-ND® 4,000 | 313.94/M |66106-7 58495-1 
Socket | 26~24 | .035 ~ .055 C  |A25104-ND@ 10.69 74.68 |66109-3 A25104CT-ND® 78.02 357.60 | A25104TR-ND® 4,000 | 390.11/M |66108-7 58495-1 
Pin 26 ~ 24 | .035 ~ .055 A |A1344-ND@ 9.41 65.75 |66107-4 A1344CT-ND® 66.09 302.93 | A1344TR-ND@ 4,000 | 330.47/M |66106-8 58495-1 
Pin 26 ~ 24 | .035 ~ .055 H | A99530-ND@ NEW! 11.07 77.35 |163090-1 =- _ - = _ -|- 58495-1 
Pin 26 ~ 24 | .035 ~ .055 A |A99531-ND@ NEW! 14.66 102.38 /163090-2 |— _— - — _ -|- 58495-1 
Socket | 26~24 | .035 ~ .055 H | A99532-ND@ NEW! 11.19 78.16 | 163092-1 = _ - -— _ -|- 58495-1 
Socket | 26~24 | .035 ~ .055 A |A99533-ND@ NEW! 43.23 301.91 )163092-2  |— _ - = —_— -|- 58495-1 
Pin 24~20 | .040 ~ .080 G |A29109-ND® 14.41 100.67 )66103-1 A29109CT-ND® 109.67 502.66 | A29109TR-ND® 4,000 | 548.36/M |66102-6 58495-1 
Pin 24~20 | .040 ~ .080 H — |A31989-ND® 4.48 31.29 |1-66103-8 | A31989CT-ND@ 38.73 177.50 | A31989TR-ND® 4,000 | 193.64/M |2-66102-5 | 58495-1 
Socket | 24~20 | .040~ .080 H — |A31990-ND® 5.41 37.81 |1-66105-9 | A31990CT-ND@ 51.42 235.66 | A31990TR-ND® 4,000 | 257.09/M |3-66104-0 | 58495-1 
Pin 24~20 | .040 ~ .080 C  |A25107-ND® 8.95 62.52 |66103-3 A25107CT-ND® 59.69 273.57 | A25107TR-ND® 4,000 | 298.44/M |66102-8 58495-1 
Socket | 24~20 | .040 ~ .080 C | A25108-ND@ 10.70 74.73 |66105-3 A25108CT-ND® 72.21 330.95 | A25108TR-ND@ 4,000 | 361.04/M |66104-8 58495-1 
Pin 24~20 | .040 ~ .080 A |A1342-ND@ 9.87 68.97 |66103-4 A1342CT-ND@ 64.82 297.08 | A1342TR-ND@ 4,000 | 324.09/M |66102-9 58495-1 
Socket | 24~20 | .040 ~ .080 A |A1343-ND® 11.81 82.48 |66105-4 A1343CT-ND@ 77.87 356.92 | A1343TR-ND® 4,000 | 389.37/M |66104-9 58495-1 
Pin 24~20 | .045 ~ .070 H — |A99527-ND@ NEW! 17.20 120.12 | 163086-1 - _ - -— _ -|- 58495-1 
Pin 24~20 | .045 ~ .070 A |A99528-ND@ NEW! 8.58 59.93 |163086-2 |— _ - = _ -|- 58495-1 
Socket | 24~20 | .045 ~ .070 H | A99529-ND@ NEW! 22.85 159.63 | 163088-1 — _ - = — -|- 58495-1 
Pin 24~20 | .060 ~ .120 H | A32008-ND® 7.93 55.38 | 66566-7 A32008CT-ND® 47.25 216.55 | A32008TR-ND® 4,000 | 236.24/M |1-66564-2 | 91542-1 
Socket | 24~20 | .060~ 120 F | A25007-ND 7.45 52.00 |66565-2 - _ - = _ -|- 91542-1 
Socket | 24~20 | .060~ .120 HO |= _ -|- A32007CT-ND® 59.03 270.55 | A32007TR-ND® 4,000 | 295.14/M | 1-66563-1 91542-1 
Pin 24~20 | .060 ~ .120 A |A25115-ND® 9.69 67.71 | 66566-4 A25115CT-ND® 70.21 321.79 | A25115TR-ND® 4,000 | 351.05/M |66564-8 91542-1 
Socket | 24~20 | .060~ .120 D | A25008-ND 10.99 76.75 | 66565-4 A25008CT-ND 86.47 396.32 | A25008TR-ND 4,000 | 432.35/M |66563-8 91542-1 
Pin 24~20 | .080 ~ .100 H | A31996-ND® 4.48 31.29 |1-66400-0 | A31996CT-ND® 44.92 205.88 | A31996TR-ND@ 4,000 | 224.60/M |1-66332-4 | 91523-1 
Socket | 24~20 | .080~ .100 H —|A31995-ND® 5.31 37.07 |1-66399-0 | A31995CT-ND® 48.47 222.13 | A31995TR-ND@ 4,000 | 242.33/M |1-66331-4 | 91523-1 
Pin 24~20 | .080 ~ .100 G | A29110-ND 14.56 101.69 | 66400-2 = _ - -— _ -|- 91523-1 
Pin 24~20 | .080 ~ .100 C | A25121-ND® 8.96 62.59 |66400-3 A25121CT-ND@ 62.96 288.59 | A25121TR-ND® 4,000 | 314.82/M |66332-7 91523-1 
Socket | 24~20 | .080~ .100 C | A25122-ND@ 10.70 74.73 |66399-3 A25122CT-ND® 78.08 357.89 | A25122TR-ND@ 4,000 | 390.42/M |66331-7 91523-1 
Pin 24~20 | .080 ~ .100 A |A1648-ND® 7.12 49.74 |66400-4 A1648CT-ND@ 69.57 318.86 | A1648TR-ND@ 4,000 | 347.85/M |66332-8 91523-1 
Socket | 24~20 | .080~ .100 A |A1661-ND® 8.50 59.37 | 66399-4 A1661CT-ND@ 86.24 395.26 | A1661TR-ND@ 4,000 | 431.19/M |66331-8 91523-1 
Pin 18~16 | .080~ .100 H — |A31987-ND® 4.48 31.29 |1-66099-5 | A31987CT-ND@ 39.47 180.92 | A31987TR-ND® 4,000 | 197.37/M |1-66098-8 | 58495-1 
Socket | 18~16 | .080~ .100 H — |A31988-ND® 5.41 37.81 |1-66101-9 | A31988CT-ND@ 42.15 193.19 | A31988TR-ND® 4,000 | 210.75/M |1-66100-9 | 58495-1 
Pin 18~16 | .080~ .100 C |A25123-ND@ 12.15 84.85 | 66099-3 A25123CT-ND® 66.10 302.95 | A25123TR-ND@ 4,000 | 330.50/M |66098-8 58495-1 
Socket | 18~16 | .080~ .100 C | A25124-ND@ 10.71 74.80 |66101-3 A25124CT-ND® 81.96 375.66 | A25124TR-ND@ 4,000 | 409.82/M |66100-8 58495-1 
Pin 18~16 | .080~ .100 A |A1340-ND@ 9.90 69.14 | 66099-4 A1340CT-ND® 69.80 319.89 | A1340TR-ND@ 4,000 | 348.98/M |66098-9 58495-1 
Socket | 18~16 | .080~ .100 A |A16080-ND® 11.83 82.62 |66101-4 A16080CT-ND® 77.25 354.06 | A16080TR-ND® 4,000 | 386.25/M |66100-9 58495-1 
Pin 18~16 | .080~ .100 H —_|A99523-ND@ NEW! 19.34 135.11 | 163082-1 - _ - = _ -|- 58495-1 
Pin 18~16 | .080~ .100 A |A99524-ND@ NEW! 34.13 238.35 /163082-2  |— _ - = —_ -|- 58495-1 

@ RoHS Compliant +# Recommended for high current/vibration applications where corrosion is a problem. § Groundcontacts +1 Wirewrap $2 Wirewrap * 3 Wirewrap (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
440 wsz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AMP Contacts (Pins and Sockets) (Cont. 


Wire Insulation Loose Piece Cut Strip Strip AMP 
Size | Diameter | Contact | Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | AMP Tooling 
Desc. AWG Inch Finish | Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. ty. Pricing | Part No. Part No. 
Socket | 18~16 | .080~ .100 H | A99525-ND@ NEW! 21.51 150.25 | 163084-1 — _ - = _ -|- 58495-1 
Socket | 18~16 | .080~ .100 A |A99526-ND@ NEW! 36.73 256.51 /163084-2  |— _ - = — -|- 58495-1 
Pin 18~14 | .080~ .100 H | A31998-ND® 6.10 42.60 |1-66361-2 |A31998CT-ND® 37.97 174.02 |A31998TR-ND@ 4,000 | 189.84/M |1-66359-4 | 91519-1 
Socket | 18~14 | .080~ .100 H — |A31997-ND® 77 50.08 |1-66360-2 |A31997CT-ND® 49.26 225.79 | A31997TR-ND@ 4,000 | 246.32/M |1-66358-6 | 91519-1 
Pin 18~14 | .080~ .100 C | A25127-ND@ 9.04 63.12 |66361-3 A25127CT-ND® 60.03 275.12 | A25127TR-ND@ 4,000 | 300.14/M |66359-9 91519-1 
Socket | 18~14 | .080~ .100 C | A25128-ND@ 13.38 93.45 | 66360-3 A25128CT-ND® 78.12 358.05 | A25128TR-ND@ 4,000 | 390.60/M |66358-9 91519-1 
Pin 18~14 | .080~ .100 A |A1650-ND@ 9.51 66.44 | 66361-4 A1650CT-ND® 66.08 302.87 | A1650TR-ND@ 4,000 | 330.41/M |1-66359-0 | 91519-1 
Socket | 18~14 | .080~ .100 A |A1341-ND@ 10.63 74.25 | 66360-4 A1341CT-ND@ 86.08 394.53 | A1341TR-ND@ 4,000 | 430.40/M |1-66358-0 | 91519-1 
Pin 18~14 | .110~.150 H — |A32009-ND® 6.15 42.99 | 66602-8 A32009CT-ND® 40.67 186.41 | A32009TR-ND@ 4,000 | 203.36/M |66597-8 91521-1 
Socket | 18~14 | .110~ .150 F | A25130-ND 7.44 51.94 | 66601-1 — _ - = _— -|- 91521-1 
Socket | 18~14 | .110~ .150 H |= _ -|- A32012CT-ND® 49.42 226.49 | A32012TR-ND@ 4,000 | 247.08/M |66598-9 91521-1 
Pin 18~14 | .110~ 150 A |A25131-ND@ 9.45 65.98 | 66602-2 A25131CT-ND® 69.59 318.96 | A25131TR-ND@ 4,000 | 347.96/M |66597-2 91521-1 
Socket | 18~14 | .110~.150 A |A25012-ND@ 10.61 74.08 | 66601-2 A25012CT-ND® 85.53 392.00 | A25012TR-ND@ 4,000 | 427.64/M |66598-2 91521-1 
Fig. 1, Series 1 — Grounding Pin (make first - break last) — RoHS Compliant 
Pin 24 ~20 | .045 ~ .070 A |A25133-ND 28.06 195.99 /164163-2  |— _ - = _ -|- 58495-1 
Pin 24~20 | .045 ~ .070 H | A99520-ND@ NEW! 8.03 56.07 |164163-1 - _ - = — -|- 58495-1 
Pin 18~16 | .078 ~ .098 A | A25600-ND 20.06 140.13 /164164-2  /A25600CT-ND 163.32 748.56 | A25600TR-ND 5,000 | 816.62/M | 164161-4 58495-1 
Pin 18~16 | .080~ .100 H — |A99521-ND@ NEW! 11.77 82.19 |164164-1 = — - = _ -|- 58495-1 
Fig. 2, Series 1 — RoHS Compliant 
Pin 26 ~ 20 | .005 ~ .024 A |A25136-ND 15.03 105.00 )66182-1 — _ - = 
Socket | 26~20 | .005 ~ .024 D = |A25137-ND 18.91 132.11 )66183-1 — _ - = 
Pin 18~16 | .030~ .055 A |A25138-ND 15.03 105.00 /66180-1 - _ - - 
Socket | 18~16 | .030~ .055 D | A25139-ND 18.91 132.11 | 66181-1 = _ - = 
Fig. 3, Series 1 
Pin _ _ B_ | A16081-ND 27.07 189.10 | 202236-1 — _ - - 
Pin - _ B_ |A33761-ND@ 26.13 182.49 /202236-7_  |— _ - = 
Socket - _ J A31983-ND® 29.36 205.05 )202237-7_  |— _ - -— 
Pin - _ H | A31982-ND® 10.72 74.84 |202236-5 = |— _ - = 
Socket _- _ H — |A31984-ND® 11.59 80.95 |202237-5 |— _ - = 
Fig. 4, Series 1 
Pin - _ H | A32000-ND@t 6.36 44.39 |6-66460-5 |— _ - - 
Socket _ _ H — |A32005-ND@t 7.76 54.19 |5-66461-4  |— _ - = 
Pin - _ F  /A33762-ND@$ 5.63 37.85 |6-66460-7  |— ad - = 
Socket _ _ F  |A29345-ND$ 77 48.24 |66461-2 — _ - = 
Socket - _— F | A33763-ND@$ 6.65 44.75 |5-66461-8 |— _ - f= 
Pin - _ H | A32001-ND@* 6.48 45.28 |6-66460-6 |— _ - = 
Socket - _ F | A33764-ND@* 6.65 44.75 |5-66461-9 |— - - = 
Pin - _ G | A32002-ND@t 15.74 109.91 )6-66460-2 |— _ - = 
Socket - _ G | A32006-ND@t 12.26 85.66 |5-66461-5  |— - - = 
Pin _ _ G | A32003-ND@+ 10.39 72.58 |6-66460-3  |— _ - = 
Socket - _ G | A33765-ND@ 10.19 68.56 |6-66461-2 |— ad - &= 
Pin _ _ G | A32004-ND@* 15.48 108.10 /6-66460-4 |— _ - = 
Socket - _ G | A29348-ND* 11.21 75.41 |66461-9 — ed - = 
Socket _ _ G | A33766-ND@* 10.40 69.95 |6-66461-3  |— _ - = 
Fig. 5, Series 2 — RoHS Compliant 
Pin 28 ~24 | .040 max. A |A1630-ND 2.63 18.34 |66507-9 - _ - = — -|- 91503-1 
Socket | 28~24 | .040 max A |A1632-ND 2.92 20.38 | 66505-9 — _— - -— — -|- 91503-1 
Socket | 28~24 | .040 max D | A31986-ND 5.25 36.68 |1658538-1 | A31986CT-ND 11.64 53.36 | A31986TR-ND 10,000 | 52.40/M |1658538-3 | 91503-1 
Pin 24~20 | .050 max. A |A1679-ND 2.36 21.11 |66506-9 — _ - -— _ -|- 91503-1 
Socket | 24~20 | .050 max A |A1680-ND 2.50 22.35 | 66504-9 = _ - = _ -|- 91503-1 
Pin 24~20 | .050 max. D | A1008-ND 2.41 21.54 |1-66506-0 |— _ - -— _ -|- 91503-1 
Socket | 24~20 | .050 max A |A1009-ND 2.55 22.80 |1-66504-0 |— _ - = — -|- 91503-1 
Socket | 24~20 | .050 max D | A31985-ND 2.48 17.36 |1658537-2 | A31985CT-ND 9.73 44.61 | A31985TR-ND 10,000 | 43.80/M |1658537-1 | 91503-1 
Fig. 6, Series 2 — RoHS Compliant 
Pin - _— D | A1028-ND 4.82 29.64 | 66570-3 — _— - = 
Socket _ _ D | A1029-ND 3.91 34.97 | 66569-3 = _ - = 
Fig. 7, Series 3 — Crimp — RoHS Compliant 
Pin 16~12 | 135 ~ .160 H — |A31994-ND 30.55 213.38 | 66261-5 - _ - = — -|- 90382-2 
Socket | 16~12 | .135~ .160 H — | A32010-ND 57.20 399.52 /2-66740-1 |— _ - -— — -|- 90382-2 
Pin 16~12 | 135 ~.160 D — |A16022-ND 90.03 628.79 | 66261-2 = _ - = — -|- 90382-2 
Socket | 16~12 | .135~ .160 D —_|A16026-ND 99.78 696.89 | 66740-6 — ad - = _ -|- 90382-2 
Pin 16~12 | 135 ~ 160 D | A25031-ND§ 83.85 585.66 | 66262-2 _- _- - = — -|- 90382-2 
Pin 16~12 | 135 ~ 160 E | A25032-ND# 37.70 263.32 | 66261-4 — _ - - — -|- 90382-2 
Socket | 16~12 | 135 ~ .160 E | A25033-ND# 76.05 531.18 | 66740-2 - _ - = _ -|- 90382-2 
Pin 16~12 | 135 ~ 160 E | A25034-ND§# 83.85 585.66 | 66262-4 — _- - = — -|- 90382-2 
Pin 10 .190 ~ .220 H | A31993-ND 29.25 204.30 | 66259-5 — _ - = — -|- 90384-1 
Socket 10 .190 ~ .220 H — |A32011-ND 75.40 526.64 /2-66741-1  |— _ - = _— -|- 90384-1 
Pin 10 .190 ~ .220 D — |A16024-ND 66.95 467.62 | 66259-2 _ _ - = — -|- 90384-1 
Socket 10 .190 ~ .220 D — |A16028-ND 127.73 892.11 | 66741-6 — - - -— _ -|- 90384-1 
Pin 10 .190 ~ .220 E | A25035-ND# 39.00 272.40 | 66259-4 _ _ - = — -|- 90384-1 
Socket 10 .190 ~ .220 E | A25036-ND# 109.53 764.99 |66741-2 — —_ - -— —_ -|- 90384-1 
Pin 10 .190 ~ .220 D =| A99522-ND@§ NEW! | 107.58 751.37 | 66260-2 - _ - = _ -|- 90384-1 


@ RoHS Compliant # Recommended for high current/vibration applications where corrosion is aproblem. § Groundcontacts +1 Wirewrap $2 Wirewrap %* 3 Wirewrap 
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Authorized Distributor 


AMP Series 1 Signal, Type Il, 
Screw Machined, Crimp 


Pin Socket 
Pin Diameter: 1.57 
. . oe Test Current: 13A 
AMP Series 1 Coaxial, Subminiature, Contact Body: Brass 
P = FE. d Cc me Retention Spring: Stainless steel 
Contact Finish: 30p gold over 50y nickel. Gold 
recision orme 2 rimp thickness controlled on socket O.D. 
Outer Shell: Brass per MIL-C-50 i 
Center Conductor: Beryllium copper per QQ-C-553 (Pin); Wire Size | Insulation | Required | Digi-Key Price Each AMP 
Brass per QQ-B-626 (Socket) Description AWG Dia. Inch | Hand Tool | Part No. J 10 100 | Part No. 
Inner Dielectric: Polypropylene Crimp 
Retention Spring: Stainless steel per QQ-S-766 Pin 28-24 | .035-.055 | 91538-1 ]A25110-ND 494 428 2.99 ]201611-1 
Fer iar nee. Ber Mlle W240 127 evel copper pet Socket | 28-24 | .035-.055 |_91538-1_ |A25112-ND 5.54 4.81 3.36 |201613-1 
Contact Finish: Gold/nickel; gold/copper (outer shell and Pin 24-20 | .040-.062 | 91538-1 |A25114-ND 2.94 2.55 1.78 |201578-1 
socket center conductor: 30 gold over 50u nickel; pin Socket 24-20 | .040-.062 | _91538-1_|A25116-ND 3.49 3.03 2.12 |201580-1 
center conductor: 30 gold over 100 copper) Pin 24-20 | .055-.088 | 91538-1 [A25132-ND 3.98 3.45 2.41 [201330-1 
. ; : Pin Socket Socket 24-20 | .055-.088 | _91538-1_|A25541-ND 4.94 4.28 2.99 |201328-1 
NOTE: A ferrule is required for each pin and socket. Pin 18-16 | .080-.105 | 90136-1 |A25542-ND 3.15 273 1.91 |202507-1 
Coaxial Cable Socket 18-16 | .080-.105 | 90136-1 | A25543-ND 6.11 5.30 3.71 |202508-1 
: Pin 18-16 No Ins. | 91539-1 |A25540-ND 4.61 4.00 2.80 |200336-1 
Cable Size Digi-Key Price Each AMP Socket 18-16 Support | 91539-1 | A25539-ND 5.11 4.43 3.10 |200333-1 
Description RG/U Part No. 1 10 100 Part No. . No Ins. 
Contacts Pin 18-16 Support_| 91589-1_ | A25140-ND 5.14 4.46 3.11 |204219-1 
Pin 178,196 A25144-ND 2119 1837 12.83 |226537-2 Pin 14 No Ins. | 91539-1 |A25141-ND 3.96 3.44 2.40 |201570-1 
196 (Double Braid) Socket 14 Support | 91539-1 |A25142-ND 4.80 4.16 2.91 |201568-1 
78, 
Socket 196 (Double Braid) A25147-ND 17.89 15.51 10.83 |51565-2 Pin 14 Saeet = A25143-ND* 11.81 10.24 7.16 |212618-1 
174, 188, 316 Hand Tools 
Pin 14 Goes) A25145-ND 1463 1268 8.86 |226537-1 Certi-Crimp Tool with Dies ‘A29951-ND 570.00/1 91538-1 
187 (Double Braid), 161 Certi-Crimp Tool with Dies A29952-ND 7040.80/1 90136-1 
174, 188. 316" Certi-Crimp Tool with Dies A29953-ND 570.00/1 91539-1 
Jouble Brai PRO-CRIMPER™ II with Dies A30235-ND 433.50/1 58541-1 
Socket 174 (Double Braid) | no5448-ND 1354 11.74 ~—-8.20 |51565-1 a - ; 7m : ; 
179, 187 * Grounding pin is used to provide a make-first/break-last condition when mating and unmating connector 
187 (Double Braid), 161 halves. 
Ferrules 
178, 196 RG/U A25150-ND — 3.19 2.23 |1-332057-0 ™ 
174, 188, 316, 179, 187, 161 RG/U A25151-ND _ 98 .65 | 1-332056-0 AM P -1 25 POWERBAND Contacts ROHS 
Twisted Pair and Shielded Wire for Sealed Con nectors 
Cable Size i-Key Price Each AMP Test Current: 45A Pin Diameter: .125 Contact 
Description RG/U Part No. 1 10 100 | Part No. Body: Copper with beryllium copper spring 
Contact Contact Finish: 
ontacts A: Post plated 30p in mating area with 5y minimum 
30, 28 a gold on remainder of contact, all over 100p 
(Twisted Pair, Solid) minimum nickel 
i 28 (Twisted Pair, B: Post plated 200 silver i ti ith 5 
Pin : A25146-ND 18.41 15.96 11.15 |226537-3 : p P silver in mating area with Sy 
Stranded .005 Dia.) minimum gold on remainder of contact, all over 
26 (Twisted Pair, Solid 100p minimum nickel 
or Stranded .063 Dia.) 
80,28 Wire Size Contact | Digi-Key Price Each AMP 
(Twisted Pair, Solid) Description AWG Finish _| Part No. 1 10 Part No. 
Socket Siangedt 00s Di A25149-ND 22.95 19.89 13.90 |51565-3 Pin 14-12 A |A25066-ND 7.61 6.60 |213845-4 
26 (Twisted Pair, Solid Socket 14-12 A A25067-ND 10.99 9.53 |213847-4 
or Stranded .063 Dia.) Pin 14-12 B A25068-ND 5.85 5.07 |213845-3 
Pin __| 26 (Shielded, .075 Max. O.D.) [A25145-ND 14.63 12.68 8.86 [226537-1 Socket ite ee B99 __7l BAS 
Socket | 26 (Shielded, .075 Max. O.D.) |A25148-ND 13.54 11.74 8.20 |51565-1 Socket 10-8 A (A25071-ND 10.99 953 |213843-4 
Ferrule Pin 10-8 B A25072-ND 5.66 4.91 |213841-3 
Use for Twisted Pair and Shielded Wire |A25150-ND — 319 2.23 | 1-332057-0 Socket 10-8 B A25073-ND 8.59 7.45 |213843-3 
AM P Tools Digi-Key Price AMP 
Description Part No. Each Part No. 
_ " Die Set for PRO-CRIMPER Ill, 28-24, 24-20 AWG | A9814-ND 174.00 [58448-3 
Digi-Key Price AMP “oa : , 
Description Part No. Each Part No. CertCrimp Tool, 28-24, 24-20 AWG — A31205-ND 570.00 _|91503-1 
Series 1 Contacts 'Grimp Contacts bei ea ool A9979-ND 15.68 | 91285-1 
Bee Neon late neee A9920-N D 138.00 |58495-1 PRO-CRIMPER Ill Hand Tool without Dies A9996-ND 48.00  |354940-1 
PRO-CRIMPER III Hand Tool without Dies ‘A9996-ND 48.00 __[354940-1 PRO-CRIMPER IViIl Repair Kit eenleas ate 50.40 _|679221-4 
Die Set for PRO-CRIMPER Il, A9919-ND 180.00  |58495-2 Certi-Crimp Tool, 16-12 AWG A9911-ND 808.50 |90382-2 
28-24, 24-20, 18-16 AWG Certi-Crimp Tool, 10 AWG A9910-ND 898.50  |90384-1 
Certi-Crimp Tool, 26-24, 24-20 AWG ‘A9951-ND 570.00 | 91515-1 eGo RSS SND via. [aiorea 
Certi-Crimp Tool, 24-20, 18-16 AWG A9839-ND 570.00 |91523-1 Coaxial - 
Certi-Crimp Tool, 24-20, 18-16 AWG Geena) 570.00 /91505-1 Die Set for PRO-CRIMPER II RG-174/188/316 | A30529-ND 391.50 1919113 
Certi-Crimp Tool, 18-14 AWG : A31204-ND 570.00 __|91519-1 Certi-Crimp Tool RG-178/196 A25152-ND 5043.00  |69656-2 
Series 1 and MIL-C-5015 Contacts Certi-Crimp Tool, 26 AWG Shielded A25153-ND 8217.00 _ |69656-3 
Certi-Crimp Tool, 24-20 AWG A9941-ND 570.00 |91542-1 POWERBAND™ Contacts 
Certi-Crimp Tool, 18-16, 14 AWG A9009-ND 570.00 91521-1 Gerti-Crimp Hand Tool without Die A28006-ND 376.43 69710-1 
Contact Extraction Tool A1329-ND 13.13 305183 Die Set for 69710-1, 8 AWG A97910-ND 3187.73 356611-1 
Series 2 Contacts Die Set for 69710-1, 10 AWG A97911-ND 2661.75 |356611-2 
PRO-CRIMPER III with Die Set, 28-24, 24-20 AWG _|A9990-ND 216.00 |58448-2 Die Set for 69710-1, 12-14 AWG A97912-ND 2655.00 _|356612-1 
AMP Shielded and Mini Digi-Key Pricing [AMP 
Description Part No. 1 25 Part No. 
DIN Cc onnectors 6-Position Housing (A32317-NDt 2.42 57.81 |9-212437-1 
8-Position Housing A32318-NDt 2.83 66.94 | 9-212437-2 
Features: Cord Guard, 4.19mm-6.35mm Cable Diameter | A1659-ND 2.09 48.45 212800-1 
iy : : 5-Position Receptacle, Right Angle A32314-ND 3.42 80.94 5212044-1 
¢ Crimp, snap-in contacts * Designed for ease of post Ferrule Sg : 
molding * Pre-molded cord guard « Tin-plated brass 5-Position Receptacle, Right Angle A99366-NDY 4.40 104.13 5750477-1 
contacts ¢ Ferrule crimps onto shield for reliable termination 6-Position Receptacle, Right Angle A32315-ND 4.18 98.88 5212045-1 
* Meets or exceeds DIN specification 41524 for 3-position 6-Position Receptacle, Right Angle A99368-NDY 8.97 212.19 5786676-1 
and 5-position plugs and DIN 45322 for 6-position plugs a 8-Position Receptacle, Right Angle A32316-ND 4.53 107.19 5212047-1 
* UL recognized under the Component Program, File No. ?) 4-Position Receptacle, Mini Din, Right Angle | A99369-ND¥ 1.67 39.59 |5749230-1 
E28476 © CSA certified, File No. LR-35510 cord. Housing 6-Position Receptacle, Mini Din, Right Angle | A99370-ND¥ 1.98 46.71 §749231-1 
8-Position Receptacle, Mini Din, Right Angle A99367-NDY¥ 1.35 31.87 1658998-1 
Housings: Black nylon 94V-0 Pin Contact, 28-22 AWG A1667-ND 10.55/10 _73.70/100 | 66728-5 
Ferrule and Shield: Brass, tin-plated Receptacle Contact Insertion Tool A9998-ND 19.77 — |91002-1 
Cord Guard: Thermoplastic polymer, black Contact Extraction Tool A9997-ND 939.81 —_ |91144-1 


Pin Contacts: Copper alloy 


t Ferrules, contacts and cord guards sold separately 


v NEW! 
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a pernes Price Each 
= H ment Description Digi-Key AMP 
Tyco Electronics Number | Sex (Shell Only) Part No. 1 25 Part No. 
Authorized Distributor Series 2 
Receptacle-Sq. Flanged /A1618-ND# 24.56 22.77 | 208491-1 
Standard 
AMP Circular Metal Shell Connectors 22-28 ~ ee eee 
Fi Receptacle-Sq. Flanged /A1620-ND# 23.64 21.91 | 208493-1 
jeverse 
Note: Shell Only Material and Finish: Receptacle: Insert: Black Component Diameter Plug A1621-ND 110.19 102.13 |208492-1 
thermoplastic; Outer Shell: Aluminum alloy, zinc plated or unplated | Arrangement/| Overall Dia. 7 4 z 
Plug: Insert: Black thermoplastic Outer Shell and Coupling Ring: Shell Size Inch (mm) 28-57 Reverse Receptacle-S9. Flanged eee at onan. eons 
Aluminum alloy, zinc plated Retainer Ring: Stainless steel 14 1.225 (31.12) Plug A1623-ND 111.46 103.31 | 208474-1 
Note: 22 1.750 (44.45) Receptacle-Sq. Flanged |A1624-ND# 36.08 33.44 | 208477-1 
Contacts (pins and sockets) must be ordered separately. 28 2.170 (55.12) 28-63 Standard Plug A1625-ND 138.27 428.16 |208476-1 
Series 1 and 2 Series 3 Series'3 
Receptacle-Sq. Flanged |A16070-ND 29.38 27.23 |208495-1 
Standard 
S58 Plug A16071-ND 40.57 37.61 | 208494-1 
Plug A25052-ND 41.76 38.71 | 208496-1 
Reverse 
Receptacle-Sq. Flanged |A30541-ND 24.99 23.17 | 208497-1 
Receptacle-Sq. Flanged |A16072-ND 32.10 29.76 | 208483-1 
Standard 
Plug A16073-ND 53.36 49.46 | 208482-1 
* Standard Sex t Reverse Sex * Standard Sex * Standard Sex as Receptacle-Sq. Flanged |A16074-ND 33.89 31.41 |208485-1 
Receptacle with Pins (Plug/Pins) Square Flange Receptacle Plug Reverse 
Plug A16075-ND 46.76 43.34 | 208484-1 
Series 4 Series'# 
Receptacle-Sq. Flanged |A16076-ND 32.92 30.52 | 208479-1 
28-16 Standard 
Plug A16077-ND 53.42 49.52 |208478-1 
Receptacle-Sq. Flanged |A16078-ND 32.92 30.52 | 208481-1 
28-22 Standard 
Plug A16079-ND 45.45 42.13 | 208480-1 


# Aluminum alloy, unplated 
+ Tetraseal provides splash-proof sealing between mating metal shells 


AMP CPC Connector 


* Standard Sex * Standard Sex t Reverse Sex t Reverse Sex 
Square Flange Receptacle Plug Square Flange Receptacle Plug 


Screw With Lock 


Cable Clamp 


Accessories, Metal-Shell Washer @suoree) “Te Stag 
SS) 


Series 1 Series 2 Series 3 
Cable clamps are used to prevent 
excessive strain on cable or wire from 
being transmitted to the contacts inside 
the connector housings. 


Shell Size 14 


Shell Size 22 


Material: 
Zinc alloy, nickel plated 


Shell Size 22 = 
Arr. 22-3 


i igi-! Price Each 
erelseee ‘Size Sees eer 1 25 _[PartNo. 
Shell Size 28 Cable Clamps 
Arr. 28-7 14 .225 ~ 562 (5.71 ~ 14.27) ]A1626-ND 11.77 10.91  ]208945-5 
22 -325 ~ .750 (8.26 ~ 19.05) A1627-ND§ 18.92 17.54 208945-7 
Series 4 28 450 ~ .938 (11.43 ~ 23.83) | A1628-NDt 26.75 24.80 208945-8 
Protective Caps 

14 _ A25047-ND 18.82 17.45 213823-2 
qe 22 _ A1633-ND 30.14 27.93 211903-1 
CBS 28 — A1634-ND 32.29 29.93 211904-1 

9 § Use plastic cable clamp size 17 t Use plastic cable clamp size 23 

arr. 28-57 arr. 28-63 Shell Size 28 
_ AMP Audio / Inst t 
udio / instrumen 


Shell Size 28 
Arr. 28-22M 


Connectors (DIN Type) 


Audio/Instrument connectors are economical, quick connect/disconnect attachments for audio and 
instrument cable having small, flexible, stranded wire conductors. These versatile connectors are ideally 
suited for application in citizens’ band (CB) radios, test equipment, computer input terminals and industrial 
control equipment. 


* Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings. 
+ Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. 


Arrange- Material and Finish: * Plug/Receptacle: Thermoplastic, black * Contacts: Brass, tin over nickel plated 
ment Description Digi-Key Price Each AMP _ 
Number Sex (Shell Only) Part No. al 25 Part No. 
Series 1 
<r Receptacle-Sq. Flanged |A1600-ND 21.75 20.16 /208719-1 t 9.830 (221.08) 
andar i 
ae Plug A1601-ND 57.48 53.28 |208718-1 poy = | fe 
Receptacle-Sq. Flanged |A1602-ND 24.83 23.01 208721-1 t = 
Reverse os | 
Plug A1603-ND 38.83 35.99 |208720-1 ean) 2.500 (63.5) 
Receptacle-Sq. Flanged | A1604-ND 24.99 23.17 |208715-1 P Senter a 
Standard Receptacle Housing Contact Housing Cord Guard 
yen Plug A1605-ND 39.87 36.96 |208714-1 
Receptacle-Sq. Flanged |A1606-ND 24.99 23.17 |208717-1 
Reverse Pl A1607-ND 39.03 36.18 |208716-1 No. 
ug. Z : : S of Digi-Key Price Each AMP 
Receptacle-Sq. Flanged |A1608-ND 29.42 27.27 |208487-1 Pos. Description Part No. 1 25 50 ‘| Part No. 
22-14 | Reverse Plug A1609-ND 38.62 35.80 |208486-1 Plug Assemblies 
7 5 Contact Housing A25075-ND 1.38 1.28 1.12 |207488-1 
Pl ith Tet I A25051-ND: 42.37 39.28 |208486-3 
BOER TER ee» BINDS. 6 Contact Housing A25076-ND | 269 2.50 2.18 |207332-1 
eos Sided Receptacle-Sq. Flanged |A1610-ND 32.84 30.44 | 208489-1 — Cord Guard A25077-ND 2.62 2.43 2413 |207314-1 
Plug A1611-ND 37.17 34.45 |208488-1 Receptacle 
Receptacle-Sq. Flanged |A1612-ND 42.05 38.97 | 208459-1 5 Receptacle Housing A25079-ND 3.06 2.84 2.48 | 207487-1 
poet stander Plug MOND oon ieon. |soRder1 6 Receptacle Housing A25080-ND | 2.86 2.66 2.32 |207393-1 
Receptacle-Sq. Flanged |A1614-ND 37.62 34.87 |208471-1 Crimp Contacts — 22-26AWG 
Standard Fi NRT 4750 4408 s0RATO: Pin, Diameter .058” (1.47mm), Loose |A25082-ND 40 38 .33 | 207438-3 
28-37 ug B : ! i Socket, Loose A25083-ND 39 37 32 |207437-3 
7 Receptacle-Sq. Flanged |A1616-ND 37.62 34.87 | 208473-1 Tool 
everse 
Plug A1617-ND 45.53 42.20 | 208472-1 = Contact Extraction Tool A25081-ND | 59.48 = — /91136-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 443 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


M8 and M12 Series Circular 


Connectors 


Specifications: 


Electrical: * Operating Temperature: -25°C ~ 90°C * Contact Resistance: 10mQ Maximum « Current 
Rating: 2A for M8 and 5A for M12 * Breakdown Voltage: 5S00VAC Minimum » Insulation Resistance: 100MQ 
Minimum Environmental: ¢ Sealing Requirements: IP67 * Durability: 500 cycles 


QQ 


M8 Shown 


M12 Female Shown 


M12 Shown 


M12 Female Shown 


No. of Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each | Tyco Electronics 
Fig.| Pos. Sex A B C_ |Part No. 1 25 | Part No. 
Metal Panel Mount Connector, Solder, Straight, Rear (Hexagonal) Mounting 
M8 Series 
1 3 Female | 21.0 10.0 — _ |A97638-ND 8.90 8.25 | 1838839-1 
2 3 Male 23 12.0 6.90 |A97636-ND 7.00 6.13 | 1838838-1 
1 4 Female | 21.0 10.0 — _ |A97639-ND 9.76 9.05 | 1838839-2 
2 4 Male 23 12.0 6.90 |A97637-ND 7.28 6.37 | 1838838-2 
M12 Series 
1 3 Female | 25.3 18.0 —  |A97646-ND 9.33 8.65 | 1838891-1 
2 3 Male 24.5 18.0 10.6 |A97649-ND 7.46 6.92 | 1838893-1 
1 4 Female | 25.3 18.0 —  |A97647-ND 10.27 9.52 |1838891-2 
2 4 Male 24.5 18.0 10.6 |A97650-ND 8.08 7.49 |1838893-2 
1 5 Female | 25.3 18.0 — _ |A97648-ND 11.19 10.38 | 1838891-3 
2 5 Male 24.5 18.0 10.6 |A97651-ND 8.71 8.08 | 1838893-3 
Straight Connector with Strain Relief, 5 Meter PVC Cable, M8 Series 

3 Male 42.0 10.5 — _ |A97630-ND 12.32 10.78 | 1838286-3 

3 Female | 38.1 10.0 — _ |A97628-ND 13.72 12.01 | 1838282-3 

3 4 Male 42.7 10.5 —  |A97631-ND 15.12 13.23 | 1838288-3 
4 Female | 38.1 10.0 — _ |A97629-ND 15.96 13.97 | 1838284-3 

Straight Connector, 5 Meter PVC Cable, M12 Series 

3 Male 44.4 14.4 — _ |A97652-ND 12.32 10.78 | 1838236-3 

3 Female | 43.3 14.5 —  |A97655-ND 13.72 12.01 | 1838242-3 

4 Male 44.4 14.4 — _ |A97653-ND 15.12 13.23 | 1838238-3 

. 4 Female | 43.3 14.5 — _ |A97656-ND 15.96 13.97 | 1838244-3 
5 Male 44.4 14.4 — _ |A97654-ND 16.52 14.46 | 1838240-3 

5 Female | 43.3 14.5 —  |A97657-ND 18.76 16.42 | 1838246-3 

Right Angled Connector with Strain Relief, 5 Meter PVC Cable, M8 Series 

3 Male 20.7 | 25.5 10.5 |A97632-ND 12.32 10.78 | 1838290-3 

a 3 Female | 20.7 | 20.0 10.0 |A97634-ND 13.72 12.01 | 1838296-3 
4 Male 20.7 | 25.5 10.5 |A97633-ND 15.12 13.23 | 1838292-3 

4 Female | 20.7 | 20.0 10.0 |A97635-ND 15.96 13.97 | 1838298-3 

Right Angled Connector, 5 Meter PVC Cable, M12 Series 

rt Male 35.0 | 27.9 14.4 | A97658-ND 12.32 10.78 | 1838248-3 
Female | 35.0 | 26.9 14.5 |A97661-ND 13.72 12.01 | 1838254-3 


444 .wsz010) 


No. of Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each | Tyco Electronics 
Fig.| Pos. Sex A B C_ |Part No. 1 25 | Part No. 
4 Male 35.0 | 27.9 14.4 |A97659-ND 15.12 13.23 |1838250-3 
4 Female | 35.0 | 26.9 14.5 |A97662-ND 15.96 13.97 |1838256-3 
4 5 Male 35.0 | 27.9 14.4 |A97660-ND 16.52 14.46 | 1838252-3 
5 Female | 35.0 | 26.9 14.5 |A97663-ND 18.76 16.42 | 1838258-3 
Right Angled LED Version Connector, 5 Meter PVC Cable, M12 Series 
3 Female | 35.0 | 26.9 14.5 |A97664-ND 18.20 15.93 | 1838264-3 
4 4 Female | 35.0 | 26.9 14.5 |A97665-ND 20.44 17.89 |1838266-3 
5 3 Male 41.8 14.4 —  |A97643-ND 7.46 6.92 | 1838275-1 
6 3 Female | 40.5 14.5 —  |A97640-ND 9.18 8.52 | 1838274-1 
5 4 Male 41.8 14.4 —  |A97644-ND 8.04 7.45 |1838275-2 
6 4 Female | 40.5 14.5 —  |A97641-ND 10.05 9.31 |1838274-2 
5 5 Male 41.8 14.4 —  |A97645-ND 8.61 7.98 | 1838275-3 
6 5 Female | 40.5 14.5 —  |A97642-ND 10.62 9.85 | 1838274-3 
Plastic Field Serviceable Connector, Solder Type, M12 Series 
5 3 Male 41.8 13.8 —  |A97669-ND 6.89 6.39 | 1838277-1 
6 3 Female | 40.5 15.0 —  |A97666-ND 8.61 7.98 |1838276-1 
5 4 Male 41.8 13.8 —  |A97670-ND 7.46 6.92 | 1838277-2 
6 4 Female | 40.5 15.0 —  |A97667-ND 9.47 8.78 |1838276-2 
5 5 Male 41.8 13.8 —  |A97671-ND 8.04 7.45 |1838277-3 
6 5 Female | 40.5 15.0 —  |A97668-ND 10.05 9.31 | 1838276-3 


AMP MIL-C-5015 Style Circular 
Plastic Connectors - Shell Size 20-14 


Reverse Sex 


UL File No. E28476 CSA File No. LR7189 


Reverse Sex 


Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings. 
Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. 


Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Part No. 1 25 | Part No. 
Plug Kit, Unassembled - RoHS Compliant 

1 Reverse Sex without Cable Clamp A25015-ND 11.50 10.66 |213571-2 

Standard Sex without Cable Clamp A25016-ND 17.69 16.40 |213652-1 
Cable Clamps 

O.D. .453” (11.51mm), for use with 213652-1 A1332-ND 4.35 4.03 |206070-1 

1 |O.D. .703” (17.86mm), for use with 213571-2 A1689-ND 4.78 4.43 |206322-1 

O.D. .703” (17.86mm), for use with 213571-2 A33767-ND@ 4.78 4.43 |206322-9 

Receptacle, Square Flange - RoHS Compliant 
Reverse Sex A25017-ND. 10.19 9.45 |213570-1 
2 Standard Sex A25018-ND 10.00 9.28 |213651-1 
@ RoHS Compliant 

Contacts for MIL-C-5015 Connectors 


Crimp Style, Type IIl+ 


Contact Finish: A: 30u” gold on the electrical engagement area over 50u” nickel B: Tin 


Socket 


Loose Piece Cut Strip | Tape & 
Cont. | Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Pricing Reel* | AMP 
Desc. | AWG | Fin. | Part No. 10 100 | Part No. | Part No. 100 4,000 | Part No. 
Insulation Diameter Range Inch (mm): .060-.135 (1.52-3.43) 

Pin | 24-20] B |— - — _|A25009CT-ND® | 52.36 — |213605-1 
Socket | 24-20} B  |A25007-ND 7.45 52.00 | 66565-2 | — _ —|- 
Socket} 24-20] B |A33768-ND®@ | 7.25 50.65 |66565-7)— _ —|- 
Socket} 24-20] A |A25008-ND® | 10.99 76.75 |66565-4)A25008CT-ND® | 86.47 | 432.35/M |66563-8 

Insulation Diameter Range Inch (mm): .110-.150 (2.79-3.81) 
Socket} 18-14] B  |A25130-ND 7.44 51.94 |66601-1 | — _ al 
Socket} 18-14] B |A33769-ND®@ | 5.41 37.81 |66601-9)— _ —|- 
Pin |18-14] A /A25131-ND@ | 9.45 65.98 |66602-2)— _ —|- 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ZS 


O74 
Applications: Because of their compact size and durable design, mini-DIN 
connectors are ideal for signal applications where space is at a premium. A 


variety of configurations including vertical, horizontal and in-line models allows 
for most requirements. Their concentric, cylindrical ground shell make these 


CUILINC Miniature DIN Connectors 


include computers, peripheral devices, office, audio and video equipment. 
General Specifications: * Rating: 100VAC 1A maximum, 12VDC 2A maximum 
Insulation Resistance: minimum 50MEGQ @ 250VDC « Voltage Withstand: 
250VAC, 1 minute * Contact Resistance: Pins - 30mQ maximum, Shell - 


SMT Slim Shielded 
Right Angle Receptacle 


Right Angle PCB 
Mount Receptacle 


Slim Shielded Right 
Angle Receptacle 


connectors an excellent choice where EMI/RFI is a concern. Typical applications ©50mQ maximum (All accessories included) Shielded Right Angle Shielded with 
Receptacle Kinked Pins 
No. of | Digi-Key Price Each cul No. of | Digi-Key Price Each cul 
Pos. _| Part No. 1 10 100 | Part No. Pos. _ | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Right Angle PCB Mount Receptacles 5 CP-5050-ND® 243° 2.11 1.62 |MD-50SG 
3 CP-2430-ND 18 68 52 |MD-30S 6 CP-5060-ND® 246 2.14 1.64 |MD-60SG 
4 CP-2440-ND® 81 7 54 |MD-40S 8 CP-5080-ND® 2.61 2.27 1.74 |MD-80SG 
5 CP-2450-ND® 86 16 57 |MD-50S i ii ii T 
6 |cp-2460-ND@ ‘90 78 60 |MD-60s Shielded Receptacles with Ground Tabs and Kinked Pins! J shielded with Shielded with GND Verlicle, PCB Verticle, PCB 
7 CP-2470-ND@ 1.02 89 68 |MD-70S 4 CP-6040-ND® 240 208 1.60 |MD-40SGK Ground Tabs Tabs and Kinked Pins Mount Threaded 
8 |CP-2480-ND® [4.1197 74 |MD-80S 5 |CP-6050-ND 243 211 1.62 |MD-50SGK with Mex Mut 
2 me ts8 193 1.02 |MD-B0S 6 |CP-6060-ND® | 246 214 1.64 /MD-60SGK 
im Shielded Fig! ingle leceptacies — 8 CP-6080-ND® 2.61 2.27 1.74 |MD-80SGK 
7 AEE Fons Gompliant 36 MDS-A0ET Vertical PCB Mount Receptacles — RoHS Compliant 
i I 5 ‘ ‘ 3 CP-2730-ND 1.02 89 68 |MD-30SV 
6 __|CP-2267-ND 1531.33 _1.02_|MD2-60ST 4 |CP-2740-ND 1.08 94 72 |MD-40SV 
SMT Slim Shielded Right Angle Receptacles — 5 CP-2750-ND 1.14 99 76 \MD-50SV 
RoHS Compliant 4 yl | o a 
sen ee" ao pmoomersur | | $ (SeaeOND | 1H 102 7B Money Goa) Gs 
ie a B ~ ~ = om) B Be ae 
6 CP-31 67 ND 1.74 1.51 1.16 _|MD2-60ST-SMT Vertical PCB Mount Threaded Receptacles with Hex Nut| ee 
Shielded Right Angle Receptacles — RoHS Compliant 3Pos. 4Pos. 5Pos. 6Pos. 7Pos. 8Pos. 9 Pos. 
CEES ND 1 te He MDs aN 3 |CP-2830-ND 1411.23.94 [MD-30CV 
z i ‘ : % 4 CP-2840-ND 147° 1.28 98 |MD-40CV 
5 CP-2250-ND® 1.05 91 70 |MD-50SM 
6 |cp-2260-ND® | 1.11 97 74 |MD-60SM 5 Geeeaa tee ie oe leoce in-Ling Plug 
va CP-2270-ND@ 1.23 1.07 .82_|MD-70SM 8 CP-2880-ND 1 65 1 43 1 10 MD-80CV 
8 CP-2280-ND® 1.32 0 1.15 .88 |MD-80SM Ina I - - 
9 |cp-2290-ND@ | 1.65 143 1.10 |MD-90sM a ng Sus Solder —__ 
Shielded Receptacles with Switch 4 CP-2040-NDe 1.32 115 ‘88 MD-40 
3 CP-3030-ND 2.01 1.75 1.34 |MD-30SMW 5 CP-2050-NDe 1 38 1 50 ‘92 MD-50 
4 CP-3040-ND® 2.10 1.82 1.40 |MD-40SMW 6 CP-2060-NDe { 30 { mi 80 MD-60 
5 CP-3050-ND 2.19 1.90 1.46 |MD-50SMW CP-2070-NDe 150 130 1100 |mp-70 ; 
6 CP-3060-ND® 2.31 2.01 1.54 |MD-60SMW CP-2080-ND 156 1361-04 [MD-80 In-Line Receptacle 
7 CP-3070-ND 240 2.08 1.60 _|MD-70SMW ss Fulnh 4 : i % 
8 (CP-3080-ND® | 2.46 2.14 1.64 _[MD-80SMW 9 __|GH20S0:ND eae) 1.98 1.72 _1.82_{MD-80 
Shielded Receptacles with Kinked Pins Grimp Pin [GP*9999°ND —___09__.05 [1-006 
3 |CP-4030-ND 99.86 ~—«66. |MD-30SMIK In-Line Receptacles Solder 
4 |CP-4040-ND@ | 1.02 89 68 |MD-40SMK 3 (GRIN Demey 1230 107.82 |MD-30) 
5 |CP-4050-ND@ | 1.05 91 70 |MD-50SMK 4 Gee e 1.290 1.12.86 |MD-40J 
6 CP-4060-ND@ 1.11 97 ‘74 |MD-60SMK 5 CP-2150-ND® 1.56 1.36 1.04 |MD-50J 
7 |CP-4070-ND® 1.23 1.07___.82_|MD-70SMK 8 —_/CP-2160-NDe 1.62 1.41 1.08 |MD-60J 
8 [CP-4080-ND® 1.32 1.15.88 |MD-80SMK 7 {¢P-2170-ND 1.47 1.28 _.98_|MD-70J 
Shielded Receptacles with Ground Tabs : ce Be. Es 1 a Ae 
3 CP-5030-ND 2.37 2.06 1.58 |MD-30SG zi id E . E id 
4 CP-5040-ND@ 240 208 1.60 \MD-40SG ¢ RoHS Compliant 3Pos. 4Pos. 5Pos. 6Pos. 7Pos. 8Pos. 9 Pos. 
Mini-DIN Panel Mount Connectors — [¥9. psc ae Moot] DiKey Jide EL 
Pos. | Part No. 1 10 100 | Part No. Pos. | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Panel Mount Mini-DIN Connectors — Metal 6 CP-2660-ND® 171 1.49 1.14 |MD-60SP 
Panel Mount Panel Mount Panel Mount Receptacle, 3 CP-2530-ND 1.44 1.25 “96 | MD-30SN 7 CP-2670-ND@ 156 139 1.04 |Mp-70SP 
Receptacle, Metal Receptacle, Plastic with 4” Lead Wires 4 |CP-2540-ND@ 1.29 112 86 | MD-40SN 8  |CP-2680-ND@ 1.62 14 1.08 |MD-80SP 
5 CP-2550-ND@ 1.35 47 90 /MD-50SN Panel Mount Mini-DIN Connectors with 4” Lead Wires 
6 |CP-2560-ND® | 162 141 1.08 |MD-60SN (26AWG) — RoHS Compliant 
T_T 1471.28 _.98_{ MD-708N 3 |CP-2930-ND 651.43 1.10 |MD-30PLi00 
8 CP-2580-ND® 1.74 1.51 1.16 | MD-80SN 4 CP-2940-ND 174 154 1.16 |MD-40PL100 
9 CP-2590-ND® 1.62 1.41 1.08 | MD-90SN 5 CP-2950-ND 189 164 126 MD-50PL100 
Panel Mount Mini-DIN Connectors — Plastic : i 
7 TCP2630-ND® 1 132 1415 Ba MD-30SP 6 | CP-2960-ND 1.98 1.72 1.32 |MD-60PL100 
4 |CP-2640-ND@ 159 14 4.06 | MD-40SP 8 | CP-2980-ND 219 1.90 1.46 _|MD-80PL100 
5 CP-2650-ND 1.44 1.25 96 _|MD-50SP ¢ RoHS Compliant 
No. of | Digi-Key Price Each cul 
Circular DIN Connectors aan Siw Panel Panel 
Applications: Circular DIN connectors combine low contact resistance with Right Angle Front Shielded Receptacles Receptacle Locking 
relatively high ampacity which make them an excellent choice for signal or 3 | CP-7030-ND® 1 65 -50 | SDF-30J Receptacle 
power applications. Ideal for use with computers, peripheral devices, office 4 |CP-7040-ND® 90 78 60 | SDF-40J 
equipment, power supplies, etc., their low cost and compact, durable design 5 | CP-7050-ND@ 90 18 60 | SDF-50J Right Angle Right Angle Right Angle 
have made them a proven value. 6 | CP-7060-ND® 1.23 1.07 82 | SDF-60J ] Front Shielded . SMT 
General Specifications: »* Ratings: 100VAC 2A maximum «Insulation 7___|CP-7070-ND 1.32 1.15 -88_| SDF-70J Receptacle Receptacle 
Resistance: minimum 100MEGQ @ 500VDC * Voltage Withstand: 8 | CP-7080-ND® 1.50 7.30 1.00 | SDF-80J I 
1000VAC, 1 minute * Contact Resistance: Pins - 10mQ @ maximum, Shell 13 _|CP-3313-ND@ 2.97 2.58 1.98 _| SDF-130J 
- 50m maximum (All accessories included) - sain Ane Surface Mount eceptacies — = 
a Price Each 8 | CP-1001-ND 1.53 133 1.02 |SDS-80J-SMT 
Pos. [PartNor 1 8 A rortne. soe imbine Plugs — RoHS Compliant 
Panel Mount Receptacles — RoHS Compliant 4 CP-1040-ND 117 1.02 78 SD-40 
3 CP-1230-ND 1.20 1.04 .80 | SD-30SN 5 CP-1050-ND 123 107 "92 |SD-50 
4 CP-1240-ND 1.26 1.10 .84 | SD-40SN 6 CP-1060-ND 1.26 1.10 ‘34 |SD-60 
5 CP-1250-ND 1.29 1.12 .86 | SD-50SN 7 CP-1070-ND 1.32 145 '88. |SD-70 
6 CP-1260-ND 1.35 1.17 90 | SD-60SN 3 CP-1080-ND 1.35 117 “90 |SD-80 
7 CP-1270-ND 1.38 1.20 .92__|SD-70SN 43 |CP-1013-ND 1.98 172 1.32 |SD-130 
8 CP-1280-ND 1.44 1.25 96 | SD-80SN In-Line Locking Plugs 
Panel Mount Locking Receptacles 3 CP-1033-ND® 3.41 2.96 2.28 |SD-30LP 
3 CP-1233-ND@ 2.48 2.15 1.66 |SD-30LS 4 CP-1034-ND@ 3.55 3.08 237 |SD-40LP 
4 CP-1234-ND® 2.62 2.28 1.75 |SD-40LS 5 CP-1035-ND 3.73 3.24 9.49 |SD-50LP 
5 CP-1235-ND® 2.76 2.40 1.85 | SD-50LS 6 CP-1036-ND® 3.88 3.36 2.59 |SD-60LP 
6 CP-1236-ND@ 2.91 2.52 1.94 | SD-60LS 7 CP-1037-ND 4.02 3.49 2.68 |SD-70LP 
7___|CP-1237-ND 3.05 2.65 2.04 _| SD-70LS 8 |CP-1038-ND 4.16 3.61 2.78 |SD-80LP 
8 CP-1238-ND® 3.20 2.78 2.14 [SD-80LS In-Line Right Angle Plugs 
Vertical PCB Mount Receptacles 3 /CP-1330-ND® 2.28 1.98 1.52 |SDR-30 
3 CP-3130-ND 88 AT 59 | SD-30BV 5 CP-1350-ND® 2.49 2.16 1.66 |SDR-50 
5 CP-3150-ND® 93 81 62 | SD-50BV 6 CP-1360-ND® 2.55 2.21 1.70 |SDR-60 
6 CP-3160-ND® 96 83 .64 | SD-60BV 7 CP-1370-ND 2.73 2.37 1.82 |SDR-70 
vd CP-3170-ND 99 86 .66 | SD-70BV 8 CP-1380-ND@ 2.82 2.45 1.88 | SDR-80 
8 CP-3180-ND® 1.04 90 .69 | SD-80BV In-Line Receptacles — RoHS Compliant 
Right Angle Receptacles — RoHS Compliant 3 CP-1130-ND 1.14 99 76 | SD-30J 
3 CP-2330-ND 69 60 46 | SDS-30J5 4 CP-1140-ND 1.29 1.12 86 | SD-40J 
4 CP-2340-ND 12 63 48 | SDS-40Jd 5 CP-1150-ND 1.32 1.15 88 | SD-50J 
5 CP-2350-ND 72 63 48 | SDS-50J 6 CP-1160-ND 1.35 1.17 90 | SD-60J 
6 CP-2360-ND 1.08 94 72 |SDS-605 7 CP-1170-ND 1.38 1.20 92 | SD-70J 
7__|CP-2370-ND 1.20 1.04 .80_|SDS-70J 8 — | CP-1180-ND 141 1.23 94 |SD-80J 
8 CP-2380-ND 1.32 1.15 88 | SDS-80J 13 |CP-1113-ND 3.45 2.99 2.30 _|SD-130J ap qe 
13 |CP-2313-ND 285 247 1.90 |SDD-130J @ RoHS Compliant ee: ba 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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molex 


NEW! XRC™ Sealed Plugs and Receptacles 


The XRC 14-circuit, connector was developed to meet the demanding requirements 
of the heavy equipment industry. With a standard 18 size shell, this rugged, circular 
connector is ideal for heavy-duty applications such as trucks, buses and agricultural 
markets. Designed to meet IP67 standards, XRC plugs and receptacles protect against 


mated pair. Plugs feature a quick-diconnect bayonet latch to provide quick and easy 
connections with reduced installation and service time while ensuring accurate mating 
depth. Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Materials: * Housings: Polyester, 
Glass Filled, UL94V-0 and Polyetherimide, Color: Black * Seals: Silicone rubber, Color: 


the ingress of dust, water and other contaminants to maintain the integrity of the Rust Red 
Digi-Key Pricing Molex 
Description Part No. il 10 100 Part No. 
Fig. 1 — Receptacles 
With Sockets ~ 14 Position WM1060-ND 17.42 147.72 1174.20 84508-0001 
With Pins ~ 14 Position WM1061-ND 17.42 147.72 1174.20 84502-0008 
Fig. 2— Plugs 
With Pins ~ 14 Position WM1062-ND 19.08 161.78 1285.93 84501-0001 
With Sockets ~ 14 Position WM1063-ND 19.08 161.78 1285.93 84507-0012 
Terminals and Accessories 
WM1064CT-NDt 86 8.11 64.86 84590-0024 

Female Socket as 1BAWG WM1064TR-ND¢ 4071.00/3,000 84590-0024 

7 WM1065CT-NDt 86 8.11 64.86 84590-0021 
Mali ecleay WM1065TR-ND+ 4071.00/3,000 84590-0021 
Crimp Hand Tool for 10 ~ 14 AWG WM4213-ND 343.44/1 63811-1100 
Sealing Plug for XRC Connector WM1066-ND 59 5.22 34.78 84509-0002 
Panel Mount Hex Nut for XRC Connector WM1067-ND 4.63 40.81 272.08 84502-0004 
+ CutTape + Tape and Reel 

Digi-Key Pricing Singatron 
SINGATRON M i n i DIN Con nectors Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Panel Mount Mini DIN Connectors 
With 6” (15.24cm) Lead Wire (26AWG) — RoHS Compliant 


APPLICATIONS: 


Because of their compact size and durable design, Mini DIN connectors are ideal for signal applications 
where space is at a premium. A variety of configurations including vertical, horizontal and in-line models 
allows for most requirements. Their concentric, cylindrical ground shell make these connectors an excellent 
choice where EMI/RFI is a concern. Typical applications include computers, peripheral devices, office, audio 


and video equipment. 


GENERAL SPECIFICATIONS: 


¢ Rating: 100VAC 1A maximum, 12VDC 2A maximum 
¢ Insulation Resistance: minimum 50MOQ @ 250VDC 
* Voltage Withstand: 250VAC, 1 minute 


* Contact Resistance: Pins - 30mQ maximum, Shell - 50mQ maximum (All accessories included) 


Right Angle 
Receptacle 


In-Line Jack 


Shielded Right 
Angle Receptacle 


Digi-Key Pricing Singatron 

Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Right Angle PCB Mount Receptacles 
3-Pos. Right Angle Receptacle 275-1040-ND 65 5.46 39.00 | 2MJ-0001A110 
7-Pos. Right Angle Receptacle 275-1044-ND 85 7.14 51.00) 2MJ-0005A110 
Shielded Right Angle Receptacles 
3-Pos. Right Angle Receptacle 275-1046-ND 83 6.93 49.50 | 2MJ-0101A120 
7-Pos. Right Angle Receptacle 275-1050-ND® 1.03 8.61 61.50 | 2MJ-0105A120 
In-Line Jack 

3-Pos. In-Line Jack 275-1034-ND 1.01 8.51 60.75 | 63000-3P. 
5-Pos. In-Line Jack 275-1036-ND 1.13 9.45  67.50|63000-5P 
7-Pos. In-Line Jack 275-1038-ND 1.24 10.40 74.25)/63000-7P 


@ RoHS Compliant 


446 wusz010) 


5-Pos 


Recepacle 


ition 275-1102-ND 


1.73 14.49 103.50 


2MJ-20316000 


Circular DIN Connectors 


APPLI 


CATIONS: 


Dim. in mm 


Panel Mount 
Receptacle, Plastic 


Circular DIN connectors combine low contact resistance with relatively high ampacity which make them an 
excellent choice for signal or power applications. Ideal for use with computers, peripheral devices, office 
equipment, power supplies, etc., their low cost and compact, durable design have made them a proven 


value. 


GENERAL SPECIFICATIONS: 
¢ Ratings: 100VAC 1A maximum, 24VDC 2A maximum » Insulation Resistance: minimum 100MOQ @ 
500VDC ¢ Voltage Withstand: 1000VAC, 1 minute * Contact Resistance: Pins - 10mQ @ maximum, 
Shell - 50mQ maximum (All accessories included) 


Right Angle 


Rece 


ptacle 


In-Line Jack 


j»~—______ 59 —_____. 


Front Shielded 


Right Angle Receptacle 


Pricing Singatron 
Description u 10 100 | Part No. 
Right Angle Receptacles 
8-Pos. Right Angle Receptacle 275-1022-ND 1.15 9.66 69.00 | 2DJ-0108PA03 
Right Angle Front Shielded Receptacles 
7-Pos. Right Angle Front Shielded 275-1026-ND 1.23 10.29 73.50] 2DJ-0077PSA2 
8-Pos. Right Angle Front Shielded 275-1027-ND 1.38 11.55 82.50] 2DJ-0108PSA2 
In-Line Jack 
3-Pos. In-Line Jack 275-1006-ND 61 5.15 36.75 | YE-1333 
4-Pos. In-Line Jack 275-1007-ND 68 5.67 40.50] YE-1334 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Amphenol’Connex FF Connectors 
BNC Connectors and Reversed Polarized Connectors 


Cable 
Cable Group Center | Body | Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
. | Description RG/U Contact | Plating | Outer | Inner | Part No. 1 25 50 | Part No. 
Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A | Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1000-ND 244 2.02 1.40) 112116 
Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1001-NDt 3.83. 3.17 2.20) 112116RP 
Plug, Straight 55, 142A, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1002-ND 2.41 2.00 1.38) 112514 
Plug, Straight LMR200™, B7807A Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1003-ND 2.87 2.38 1.65) 112597 
Plug, Straight 59, 62, 140, 210 Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1004-ND 2.44 2.02 1.40| 112119 
Plug, Straight 59, U-20AWG Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1005-ND 2.41 2.00 1.38) 112507 
Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1006-ND 3.10 2.57 1.78) 112132 
Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1007-NDt 3.86 3.20 2.21) 112132RP 
Plug, Straight 316, U-Double Braided Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1008-ND 3.10 2.57 1.78] 112512 
Plug, Straight 179, 187, B9221 Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1009-ND 3.10 2.57 1.78| 112133 
Plug, Straight 179, U-Double Braided Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1010-ND 3.13 2.60 1.80} 112644 
Plug, Straight 178, 196 Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1011-ND 3.51 2.91 2.01) 112516 
Plug, Straight 8, 8A, 213, 393 Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1012-ND 7.60 6.29 4.35) 112562 
Plug, Straight 214 Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1013-ND 7.60 6.29 4.35) 112589 
Plug, Straight 8X, LMR240™, B7808A Gold _| Nickel | Crimp | Crimp |ACX1014-ND 2.55 2.12 1.47| 112533 
Plug, Straight B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1016-ND 7.60 6.29 4.35) 112563 
Plug, Straight 6, 143, 212 Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1018-ND 2.52 2.09 1.45) 112508 
Plug, Straight B1694A, B9248 Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1019-ND 2.52 2.09 1.45) 112565 
Plug, Straight 6 Plenum, B1695A Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1020-ND 2.58 2.14 1.48)112519 
Plug, Straight -141 Semi-Rigid, 402 Gold | Gold_| Solder | Solder | ACX1021-ND 3.54 2.93 2.03] 112551 
Plug, Straight .085 Semi-Rigid, 405 Gold | Gold | Solder | Solder | ACX1022-ND 3.54 2.93 2.03) 112552 
Plug, Straight .250 Semi-Rigid Gold | Gold | Solder | Solder ) ACX1023-ND 3.19 2.64 1.83) 112710 
Plug, Right Angle 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp | Solder | ACX1024-ND 5.34 4.42 3.06) 112162 
Plug, Right Angle 55, 142A, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp | Solder ) ACX1025-ND 6.53 5.40 3.74) 112526 
Plug, Right Angle 8, 8A, 213, 393 Gold _| Nickel | Crimp | Solder | ACX1026-ND 7.89 6.53 4.52| 112594 
Plug, Right Angle 174, 188A, 316 Gold | Nickel | Crimp | Solder | ACX1028-ND 5.83 4.83 3.34) 112178 
Plug, Right Angle 179, 187A Gold | Nickel | Crimp | Solder ) ACX1029-ND 5.77 4.78 3.31) 112179 
Bulkhead Jack 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1030-ND 5.10 4.23 2.93) 112202 
Bulkhead Jack 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1031-NDt 450 3.72 2.58) 112202RP 
Bulkhead Jack 55, 142A, 223, 400 Gold _| Nickel | Crimp | Crimp | ACX1032-ND 6.08 4.20 2.91| 112505 
Bulkhead Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1033-ND 5.08 4.20 2.91] 112234 
Bulkhead Jack 316, U-Double Braided Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1034-ND 5.08 4.20 2.91/112517 
Bulkhead Jack 179, 187A, B9221 Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1035-ND 6.08 4.20 2.91) 112235 
Bulkhead Jack 178B, 196A Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1036-ND 8.21 6.80 4.70) 112522 
Bulkhead Jack .141 Semi-Rigid, 402 Gold _| Nickel | Solder | Solder | ACX1037-ND 6.28 4.37 3.03] 112581 
Bulkhead Jack .085 Semi-Rigid, 405 Gold | Nickel | Solder | Solder | ACX1038-ND 5.28 4.37 3.03) 112580 
Jack, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1039-ND 3.13 2.60 1.80) 112144 
Jack, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1040-NDt 3.13 2.60 1.80) 112144RP 
Jack, Straight 55, 142, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1041-ND 3.13 2.60 1.80) 112513 
Jack, Straight 59, 62, 140, 210 Gold _| Nickel | Crimp | Crimp |ACX1042-ND 3.10 2.57 1.78] 112147 
Jack, Straight 59, U-20AWG Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1043-ND 3.13 2.60 1.80) 112649 
Jack, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1044-ND 3.22 2.67 1.85) 112160 
Jack, Straight 179, 187, B9221 Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1045-ND 3.22 2.67 1.85] 112161 
Bulkhead Receptacle, 500 _- Gold | Nickel | — — _|ACX1046-ND 2.70 2.24 1.55) 112424 
Bulkhead Receptacle = Gold | Nickel | — —_|ACX1047-NDt 10.30 8.52 5.90] 112424RP 
Bulkhead Receptacle, Isolated, 500 — Gold | Nickel | — — _ |ACX1048-ND 455 3.77 2.61] 112431 
Panel Receptacle _ Gold | Nickel | — — _ |ACX1049-ND 4.96 4.11 2.84) 112290 
PCB Receptacle, 4-Legs _ Gold | Nickel | — — _|ACX1050-ND 2.67 2.21 1.53) 112538 
PCB Receptacle, 4-Legs, Short Body _ Gold | Nickel | — — _ |ACX1051-ND 3.19 2.64 1.83) 112404 
PCB Receptacle Jack, 3-Legs - Gold | Nickel | — —_|ACX1052-ND 5.57 4.61 3.19/ 112483 
PCB Receptacle Jack, 500, Vertical = Gold | Nickel | — — | ACX1053-ND 4.26 3.53 2.45] 112536 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, 500 =_ Gold | Nickel | — — _ |ACX1054-ND 4.61 3.82 2.64) 112437 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, 750 al Gold | Nickel | — — _ |ACX1055-ND 461 3.82 2.64) 112438 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, Isolated, 500 _— Gold | Nickel | — — |ACX1056-ND 6.47 5.36 3.71)112439 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, Isolated, 750 _— Gold | Nickel | — —__|ACX1057-ND 6.47 5.36  3.71/112440 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, Isolated, 500 — Gold | Nickel | — — |ACX1058-ND 5.08 4.20 2.91/112443 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, Isolated, 750 — Gold | Nickel | — — |ACX1059-ND 5.08 4.20 2.91|112444 
Adapter, Jack-Jack, 500 _ Gold | Nickel | — — _|ACX1060-ND 3.22 2.67 1.85) 112445 
Adapter, Jack-Jack, 750 _ Gold | Nickel | — — _ |ACX1061-ND 3.22 2.67 1.85) 112446 
Adapter, Plug-Plug, 500 = Gold | Nickel | — —__|ACX1062-ND 5.39 4.47 3.09| 112447 
Adapter, Plug-Plug, 750 _ Gold | Nickel | — — _ |ACX1063-ND 5.39 4.47 3.09) 112448 
"T" Adapter, Jack-Plug-Jack, 500 _ Gold | Nickel | — — _ |ACX1064-ND 3.39 2.81 1.95] 112461 
Fig. 16 NEW! "T’ Adapter, Jack-Plug-Jack, 750 = Gold | Nickel | — — _ |ACX1065-ND 3.80 3.15 2.18) 112462 
Terminator Plug, 500 _ Gold | Nickel | — — _ |ACX1066-ND 3.22 2.67 1.85) 202103 
Terminator Plug, 750 = Gold | Nickel | — —__|ACX1067-ND 3.22 2.67 1.85| 202105 
Shorting Plug = Gold | Nickel | — — _ |ACX1069-ND 4.23 3.51 2.43) 202114 
Crimp Plug, 750 100mHz RGB Cable Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1403-ND NEW!| 3.39 2.81 1.95)112491-10 
Crimp Plug, 750 B573945, Mini Max 500 Cable Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1404-ND NEW!| 2.55 2.12 1.47/112556 
Crimp Jack B573945, Q841 Mini Max 500 Cable Gold | Nickel | Crimp | Crimp )ACX1405-ND MEW!) 3.10 2.57 1.78) 112638 
Bulkhead Recep., Isolated Jack, 750 = Gold | Nickel | — —__|ACX1406-ND NEW!| 455 3.77 2.61 | 112432 
Bulkhead Receptacle Plug _ Gold | Nickel | — — |ACX1407-ND NEW!) 4.47 3.70 2.56] 112420 
Straight Bulkhead Jack, 750 _ Gold | Gold _ — |ACX1408-ND NEW!/10.15 8.40 5.81/112740 
r j Jack-Jack Panel Adapter — Gold | Nickel | — — |ACX1474-ND NEW!| 6.64 5.50 3.81/112712 
Fig. 17 NEW! Plug-Jack Adapter, 500 = Gold | Nickel] — | — |ACX1475-ND NEW!| 7.86 6.51 4.50|112667 
Plug Cap with Chain (For Receptacles) _ _ Nickel |_ — —__|ACX1068-ND 3.10 2.57 1.78| 202100 
Jack Cap with Chain = —__[ Nickel | — —_|ACX1476-ND NEW!| 4.15 3.44 2.38/ 112713 
t Reverse Polarity 
SMA and Reverse Polarized SMA Connectors 
Cable 
Cable Group Center | Body | Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. 19 NEW! Fig. | Description RG/U Contact | Plating | Outer | Inner | Part No. 1 25 50 | Part No. 
22 | Direct Solder Plug -141 Semi-Rigid, 402 — Gold | Solder | Solder | ACX1175-ND 2.38 1.97  1.37/132100 
22 | Semi-Rigid Plug -141 Semi-Rigid, 402 Gold | Gold | Solder | Solder | ACX1176-ND 4.35 3.60 2.49/132102 
22 | Semi-Rigid Plug .085 Semi-Rigid, 405 Gold | Gold | Solder | Solder | ACX1177-ND 4.35 3.60 2.49) 132101 
22 | Semi-Rigid Plug .085 Semi-Rigid, 405 Gold | Gold | Solder | Solder | ACX1178-NDt 5.31 440 3.04/132101RP 
22 | Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A Gold | Gold_| Crimp | Solder | ACX1192-ND 6.05 4.18 2.89/ 132113 
22 | Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold | Crimp | Solder | ACX1193-NDt 6.32 5.24 3.62/132113RP 
22 | Plug, Straight 55, 142A, 223, 400 Gold | Gold | Crimp | Solder | ACX1194-ND 5.08 4.20 2.91/132195 
22 | Plug, Straight 55, 142A, 223, 400 Gold | Gold | Crimp | Solder | ACX1195-NDt 5.77 4.78  3.31]132195RP 
22 | Plug, Straight LMR200™, B7807A Gold | Gold | Crimp | Solder | ACX1196-ND §.22 432 2.99/132234 
22 | Plug, Straight LMR200, B7807A Gold | Gold_| Crimp | Solder | ACX1197-NDt 6.29 5.21 3.61 | 132234RP 
Fig.21 NEW! 22 | Plug, Straight 8X, LMR240™, B7808A Gold | Gold | Crimp | Solder] ACX1198-ND 8.35 6.92 4.79) 132231 
22 | Plug, Straight 8X, LMR240, B7808A Gold | Gold | Crimp | Solder | ACX1199-NDt 10.03 8.31 5.75} 132231RP 
22 | Plug, Straight B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold | Gold | Crimp | Solder | ACX1200-ND 9.51 7.88  5.45/132298 
22 | Plug, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold | Gold | Crimp | Solder | ACX1201-NDt 11.08 9.17 6.35} 132298RP 
22 | Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold_| Crimp | Solder | ACX1202-ND 6.05 4.18 2.89/ 132114 
22 | Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp | Solder | ACX1203-NDt 7.89 6.53 4.52/132114RP 
@ 22 | Plug, Straight 316, U-Double Braided Gold | Gold | Crimp | Solder | ACX1204-ND 4.96 411 2.84)132178 
22 | Plug, Straight 316, U-Double Braided Gold | Gold | Crimp | Solder | ACX1205-NDt 6.87 5.69  3.94/132178RP 
22 | Plug, Straight 178B, 196A Gold | Gold_| Crimp | Solder | ACX1206-ND 7.77 6.44 4.45 | 132193 
t+ Reverse Polarity + Nut and Washer not included (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 447 


Amphenol’Connex 


Fig. 31 
Adapter 


Fig. 41 NEW! 


Fig. 43 NEW! 


Fig. 45 NEW! 


Adapter 


Adapter 
Fig. 36 NEW! 


Fig. 38 NEW! 


Fig. 40 NEW! 


Fig. 42 NEW! 


Fig. 44 NEW! 


RF Connectors 


SMA and Reverse Polarized SMA Connectors (Cont.) 


Cable 
Cable Group Center | Body | Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Description RG/U Contact | Plating | Outer | Inner | Part No. 1 25 50 | Part No. 
23 | Right Angle, Direct Solder Plug -141 Semi-Rigid, 402 Gold | Gold | Solder | Solder | ACX1180-ND 7.98 6.60 4.57/132112 
23 | Right Angle, Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405 Gold | Gold | Solder | Solder | ACX1181-ND 7.98 6.60 4.57/132111 
23 | Right Angle, Crimp Plug 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold | Crimp | Solder | ACX1207-ND 914 7.56 5.23/132122 
23 | Right Angle, Crimp Plug 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold | Crimp | Solder | ACX1208-NDt 8.64 7.16 4.95|/132122RP 
23 [Right Angle, Crimp Plug 55, 142, 223, 400 Gold | Gold_| Crimp | Solder | ACX1209-ND 914 7.56 5.23 | 132194 
23 | Right Angle, Crimp Plug LMR200, B7807A Gold | Gold | Crimp | Solder | ACX1210-ND 853 7.06 4.89/132235 
23 | Right Angle, Crimp Plug 8X, LMR240™, B7808A Gold | Gold | Crimp | Crimp | ACX1212-ND 12.01 9.94 6.88) 132239 
23 | Right Angle, Crimp Plug 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp | Crimp | ACX1214-ND 914 7.56 5.23/132123 
23 | Right Angle, Crimp Plug 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp | Crimp | ACX1215-NDt 8.64 7.16  4.95|/132123RP 
23 [Right Angle, Crimp Plug 316 Double Braided Gold | Gold_| Crimp | Crimp | ACX1216-ND 914 7.56 5.23 | 132182 
23 | Right Angle, Crimp Plug 178B, 196A Gold | Gold | Crimp | Crimp | ACX1217-ND 850 7.04 4.87/132173 
24 | Bulkhead, Crimp Jack 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A Gold | Gold | Crimp | Crimp | ACX1218-ND 7.11 5.88 4.07) 132118 
24 | Bulkhead, Crimp Jack 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold | Crimp | Crimp | ACX1219-NDt 6.93 5.74 3.97|/132118RP 
24 | Bulkhead, Crimp Jack 55, 142, 223, 400 Gold | Gold | Crimp | Crimp | ACX1220-ND 7.05 5.84 4.04]132191 
24 | Bulkhead, Crimp Jack 55, 142, 223, 400 Gold | Gold_| Crimp | Crimp | ACX1221-NDt 6.93 5.74 3.97 | 132191RP. 
24 | Bulkhead, Crimp Jack 8X, LMR240, B7808A Gold | Gold | Crimp | Crimp | ACX1222-ND 7.11 5.88 = 4.07] 132241 
24 | Bulkhead, Crimp Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp | Crimp | ACX1223-ND 8.29 6.87 4.75/132119 
24 | Bulkhead, Crimp Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp | Crimp | ACX1224-NDt 6.58 545 3.77/132119RP 
24 | Straight, Crimp Jack$ 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold | Crimp | Crimp | ACX1225-ND 6.82 5.64 3.91/132116 
24 | Straight, Crimp Jack$ 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold | Crimp | Crimp | ACX1226-NDt 6.54 459 3.18|132116RP 
24 | Straight, Crimp Jack$ 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp | Crimp | ACX1227-ND 6.76 560 3.87/132117 
24 | Straight, Crimp Jack$ 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp | Crimp | ACX1228-NDt 5.54 4.59 3.18|132117RP 
24 | Straight, Crimp Jack$ 316, U-Double Braided Gold | Gold | Crimp | Crimp | ACX1229-ND 5.63 4.66  3.23/132198 
24 | Direct Solder, Bulkhead Jack .141 Semi-Rigid, 402 Gold | Gold | Solder | Solder | ACX1182-ND 815 6.75 4.67/132106 
24 | Direct Solder, Bulkhead Jack .085 Semi-Rigid, 405 Gold | Gold_| Solder | Solder | ACX1183-ND 815 6.75 4.67 | 132105 
24 | Direct Solder, Bulkhead Jack .250 Semi-Rigid Gold | Gold | Solder | Solder | ACX1184-ND 11.08 9.17 6.35 | 132346 
25 | Semi-Rigid, Panel Jack, 4-Hole .085 Semi-Rigid, 405 Gold | Gold | Solder | Solder | ACX1185-ND 8.00 6.63  4.59]132107 
25 | Semi-Rigid, Panel Jack, 4-Hole -141 Semi-Rigid, 402 Gold | Gold | Solder | Solder | ACX1186-ND 8.00 6.63 4.59/132108 
25 | Panel Jack .085 Semi-Rigid, 405 Gold | Gold | Solder | Solder | ACX1187-NDt 7.19 5.96  4.12]132108RP 
25 | Receptacle, 4-Hole Flange, PTFE = Gold | Gold = —__|ACX1238-ND 8.79 7.28 5.03 | 132146 
26 | Semi-Rigid, Jack, 2-Hole Flange .085 Semi-Rigid, 405 Gold | Gold | Solder | Solder | ACX1188-ND 8.00 6.63 4.59]132109 
26 | Direct Solder, Jack, 2-Hole Flange 141 Semi-Rigid, 402 Gold Gold | Solder | Solder | ACX1190-ND 748 6.20 4.29|132110 
26 | Direct Solder, Jack, 2-Hole Flange -141 Semi-Rigid, 402 Gold | Gold | Solder | Solder | ACX1191-NDt 7.02 5.81 4.02} 132110RP 
27 | PCB, Jack (Extended Legs) _ Gold | Gold _ — |ACX1230-ND 5.92 4.90  3.39]132134 
27 _| PCB, Jack (Extended Legs) = Gold | Gold = —_|[ACX1231-NDt 4.76 3.94 2.73] 132134RP 
28 | Right Angle, PCB, Jack = Gold | Gold — — |ACX1232-ND 9.98 8.26 5.72/132136 
28 | Right Angle, PCB, Jack — Gold | Gold — — |ACX1233-NDt 9.28 7.68 5.32|132136RP 
28 | Right Angle, Bulkhead, PCB, Jack — Gold | Gold — — |ACX1234-ND 13.51 11.19 7.74} 132203 
28 | Right Angle, Bulkhead, PCB, Jack _ Gold | Gold _ — |ACX1235-NDt 11.77 9.75 6.74) 132203RP 
29 | Bulkhead, Receptacle, Front Mount =_ Gold Gold = —__|ACX1236-ND 740 6.12 4.24 | 132137 
30 | Bulkhead, Receptacle, Rear Mount — Gold Gold _— — _ |ACX1237-ND 6.84 5.67 3.92/132139 
31 | Plug to Plug = Gold | Gold — — |ACX1240-ND 812 6.72 4.65/132168 
31 | Plug to R-P Plug cal Gold | Gold — — |ACX1241-NDt 14.76 12.22  8.45|132168RP 
32 | Jack to Jack _— Gold | Gold — — |ACX1242-ND 6.61 548 3.79/132169 
32_| Jack to R-P Jack = Gold | Gold = —_|[ACX1243-NDt 5.92 4.90 3.39 | 132169RP. 
33 | Bulkhead, Jack to Jack — Gold | Gold — — |ACX1244-ND 10.12 8.38 5.80 132170 
33 | Bulkhead, Jack to R-P Jack — Gold | Gold = — |ACX1245-NDt 14.65 12.12  8.39)132170RP 
34 | Plug to Jack = Gold | Gold =— — |ACX1246-ND 8.21 6.80 4.70}132171 
34 | R-P Jack to Plug — Gold | Gold _ — |ACX1247-NDt 7.40 6.12 4.24/132171RP 
34 [Jack to R-P Plug _ Gold | Gold _ —_|[ACX1248-NDt 7406.12 4.24 | 132171RP-10 
35 | Plug to Jack, Right Angle — Gold | Gold — — |ACX1249-ND 11.92 9.87 6.83)132172 
36 | Direct Solder Plug -141 Semi-Rigid — Gold | Solder | Solder | ACX1419-ND NEW! 5.34 442 3.06/132179 
37 | Direct Solder Plug .085 and .086 Semi-Rigid Gold | Gold | Solder | Solder | ACX1420-ND NEW! 5.97 4.95 3.42/132188 
38 | Bulkhead Crimp Jack O-Ring Seal 174, 188A, 316 Gold | Gold | Crimp | Solder | ACX1421-ND NEW! 821 6.80  4.70/132284 
39 | Bulkhead Crimp Jack O-Ring Seal 178B, 196A Gold | Gold_| Crimp | Crimp | ACX1422-ND NEW! 8.21 6.80 4.70 | 132286 
39 | Bulkhead Crimp Jack O-Ring Seal 178B, 196A Gold | Gold | Crimp | Solder |ACX1423-ND¢ NEW! | 7.71 6.39  4.42/132286RP 
40 | End Launch Receptacle - Gold | Gold _ — |ACX1424-ND NEW! 8.87 7.35 5.08}132255 
40 | End Launch Receptacle — Gold Gold _— — |ACX1425-ND¢ NEW! | 7.89 6.53 4.52|132255RP 
41 | End Launch Receptacle = Gold | Gold =— — |ACX1426-ND NEW! 7.66 6.34 4.39]132289 
41_| End Launch Receptacle = Gold | Gold _ —_|ACX1427-ND¢ NEW! | 8.53 7.06 4.89 | 132289RP 
42 | Four Hole Panel Receptacle Plug _ Gold | Gold — — |ACX1428-ND NEW! 980 812 5.62/132144 
43 | Two Hole Plug (.591” ~ .705”) — Gold | Gold _ — |ACX1429-ND NEW! 943 7.80 5.40/132145 
44 | Right Angle Plug-Plug Adapter — Gold | Gold — — |ACX1430-ND NEW! | 10.99 9.10 6.30) 132339 
45 | Right Angle Jack-Jack Adapter — Gold | Gold — — |ACX1431-ND NEW! 989 8.19 5.67|132274 
46 | “T” Adapter, Jack-Jack-Jack = Gold | Gold = —_|ACX1432-ND NEW! | 15.28 12.65 8.75| 132216 
47 |“T” Adapter, Jack-Plug-Jack — Gold | Gold — — |ACX1433-ND NEW! | 15.86 13.13  9.09|132217 
48 | Bulkhead Crimp Jack O-Ring Seal 58C, 58 Gold | Gold | Crimp | Crimp | ACX1477-ND NEW! 8.15 6.75 4.67/132280 
— | Receptacle, 2-Hole Flange, PTFE — Gold Gold = — _ |ACX1239-ND 9.14 7.56 5.23)132147 
— | Plug Cap (Less Chain) _ — Gold — — |ACX1250-ND 2.26 1.88 1.30/202112 
— | Terminator Plug, 500 = Gold | Gold = —__|ACX1251-ND 3.68 3.05 2.11 | 132360 
— | Terminator Jack, 500 — Gold | Gold — — |ACX1252-ND 6.21 5.14 3.56] 132361 
— | Plug Cap with Chain _ _ Gold _— — |ACX1434-ND NEW! 2.41 2.00 1.38} 202112-10 
— | Jack Cap with Chain _ — Gold _— — |ACX1435-ND NEW! 5.02 4.16 2.88/132348 
— | Terminator Plug = Gold | Gold ond —_|ACX1436-ND{ NEW! | 6.15 5.09 3.52] 132360RP 
t Reverse Polarity +Nut and Washer not included 
SMB and MINI 75 Ohm SMB Connectors 
Cable Group Center | Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Description RG/U Contact| Plating) Outer | Inner | PartNo. 1 25 50 | Part No. 
49 |Plug, Straight 58, 58A, 580, 141, 303, LMR195™, B7606A | Gold | Gold | crimp | Crimp |ACX1278-ND 6.99 5.79 4.01] 142255 
49 | Plug, Straight 55, 142, 223, 400 Gold ] Gold | Crimp | Crimp | ACX1279-ND 7.80 6.46 4.47) 142220 
49 | Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp | Crimp |ACX1280-ND 745 617 4.27|142186 
49 | Plug, Straight, Mini 750 179, 187, Gold | Gold | Crimp | Crimp |ACX1281-ND 7.08 5.86 4.06] 142186-75 
49 | Plug, Straight 316, U-Double Braided Gold | Gold | Crimp | Crimp |ACX1282-ND 7.54 6.24 4.32| 142187 
49 | Plug, Straight 178, 196 Gold | Gold | Crimp | Crimp |ACX1284-ND 7.54 6.24 4.32|142229 
49 | Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405 Gold | Gold | Solder | Solder | ACX1285-ND 6.99 5.79 4.01}142212 
49 | Direct Solder Plug, Mini 750 .085 Semi-Rigid, 405 Gold | Gold | Solder | Solder | ACX1286-ND 6.06 5.02 3.47|142212-75 
49 | Plug, Straight, Mini 750 AT&1735A, B735A1 Gold | Gold | Crimp | Crimp |ACX1287-ND 7.51 6.22 4.30 | 142222-75 
50 | Right Angle, Crimp Plug 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A. Gold | Gold | Crimp | Crimp |ACX1288-ND 9.08 7.52 5.20|)142206 
50 | Right Angle, Crimp Plug 174, 188A, 316 Gold | Gold | Crimp | Crimp |ACX1290-ND 6.67 5.52 3.82}142194 
50 | Right Angle, Crimp Plug, Mini 750 174, 188A Gold | Gold | Crimp | Crimp |ACX1291-ND 8.03 6.65 4.60) 142194-75 
50 | Right Angle, Crimp Plug 316, U-Double Braided Gold | Gold | Crimp | Crimp |ACX1292-ND 9.14 7.56 5.23}142176 
50 _| Right Angle, Crimp Plug 178, 196 Gold | Gold | Crimp | Crimp |ACX1294-ND 9.57 7.92 5.48| 142195 
50 | Right Angle, Direct Solder, Plug .085 Semi-Rigid, 405 Gold | Gold | Solder | Solder | ACX1295-ND 8.29 6.87 4.75) 142214 
50 | Right Angle, Crimp Plug, Mini 750 AT&T735A, B735A1 Gold | Gold | Crimp | Crimp |ACX1297-ND 8.27 6.84 4.74|142221-75 
51 | Bulkhead, Crimp Jack 174, 188A, 316 Gold | Gold | Crimp | Crimp |ACX1298-ND 5.48 4.54 3.14} 142191 
51 | Bulkhead, Crimp Jack, Mini 750 174, 188A, 316 Gold | Gold | Crimp | Crimp |ACX1299-ND 5.54 4.59 3.18] 142191-75 
51 | Bulkhead, Crimp Jack 316, U-Double Braided Gold | Gold | Crimp | Crimp |ACX1300-ND 5.54 459 3.18/142192 
51 | Bulkhead, Crimp Jack 178B, 196A Gold | Gold | Crimp | Crimp |ACX1302-ND 5.54 4.59 3.18] 142231 
51_| Bulkhead, Receptacle Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold_| Gold = —___|ACX1309-ND 4.23 3.51 2.43| 142154 
52 | Straight Jack 174, 188A, 316 Gold | Gold | Crimp | Crimp |ACX1304-ND 4.79 3.96 2.74|142189 
52_| Straight Jack, Mini 750 174, 188A, 316 Gold | Gold | Crimp | Crimp |ACX1305-ND 4.84 4.01 2.78] 142189-75 
(Continued) 
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® 
Amphenol Connex _ FF Connectors 
SMB and MINI 75 Ohm SMB Connectors (Cont.) 
Cable Group Center | Body | Cable Attachment | pigi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Description RG/U Contact| Plating} Outer | Inner | PartNo. 1 25 50 |Part No. 
52 | Straight Jack 316, U-Double Braided Gold | Gold | Crimp | Crimp |ACX1306-ND 455 3.77 = 2.61|142190 
52 | Straight Jack 178B, 196A Gold | Gold | Crimp | Crimp )ACX1308-ND 6.93 5.74 3.97] 142241 
53 | PCB Straight Plug _ Gold | Gold _ — | ACX1310-ND 6.61 5.48 3.79|142134 
53 | PCB Straight Plug, Mini 750 _ Gold | Gold _ — | ACX1311-ND 6.64 5.50 3.81] 142134-75 
54 | PCB Jack = Gold_| Gold = — ___|ACX1312-ND 3.39 2.81 1.95 | 142138 
54 |PCB Jack, Mini 750 _ Gold | Gold _ — | ACX1313-ND 3.57 2.96 2.05] 142138-75 
54 | PCB Bulkhead Receptacle - Gold | Gold _ — | ACX1314-ND 6.03 5.00 3.46] 142210 
54 |PCB Bulkhead Receptacle, Mini 750 _ Gold | Gold _ — | ACX1315-ND 5.97 4.95 3.42] 142210-75 
55 |PCB, Jack _ Gold | Gold _ — | ACX1316-ND 6.06 5.02 3.47|142146 
55 _| PCB, Jack, Mini 750 _ Gold _| Gold = —___|ACX1317-ND 6.58 5.45 3.77 | 142146-75 
55 |PCB, Bulkhead, Jack — Gold | Gold — — | ACX1318-ND 8.50 7.04 4.87] 142184 
56 | Panel Receptacle, 4-Hole Flange - Gold | Gold _ — | ACX1320-ND 5.28 4.37 3.03} 142162 
57 | Bulkhead Jack-Jack Adapter 500 _ Gold | Gold - —  |ACX1437-ND NEW! | 6.58 5.45  3.77|142250 
58 | Straight Plug, Mini 750. 59, 20AWG Gold | Gold | Crimp | Crimp )ACX1478-ND NEW! | 15.49 12.82  8.87|142335-75 
59 | Plug-Plug Adapter = Gold _| Gold = —___|ACX1479-ND NEW! | 9.48 7.85 5.43| 142246 
60 | Right Angle Plug-Jack Adapter _ Gold | Gold _ —  |ACX1480-ND NEW! | 12.53 10.37 7.18| 142248 
— |Panel Receptacle, 2-Hole Flange _— Gold Gold = —__|ACX1321-ND 612 5.07 3.51] 142166 
NEW! SMA Cables to SMA Cables 
Cable Group Body | Cable Attachment | pigi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Description RG/U Plating/ Outer | Inner |Part No. ‘i 25 50 | Part No. 
61 | Straight Plug-Plug, Length: 6.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1567-ND 13.93 11.53 7.98] 135101-01-06.00 
61 | Straight Plug-Plug, Length: 12.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1568-ND 14.94 1237  8.56]135101-01-12.00 
61 | Straight Plug-Plug, Length: 24.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1569-ND 16.97 14.05 9.72}135101-01-24.00 
61 | Straight Plug-Plug, Length: 36.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1570-ND 18.99 15.72 10.87] 135101-01-36.00 
61_| Straight Plug-Plug, Length: 6.00” 174 Gold | Crimp | Crimp |ACX1571-ND 13.59 11.25 7.79] 135101-02-06.00 
61 | Straight Plug-Plug, Length: 12.00” 174 Gold | Crimp | Crimp |ACX1572-ND 14.27 11.81 8.17] 135101-02-12.00 
61 | Straight Plug-Plug, Length: 24.00” 174 Gold | Crimp | Crimp |ACX1573-ND 14.47 11.98 8.29] 135101-02-24.00 
61 | Straight Plug-Plug, Length: 36.00” 174 Gold | Crimp | Crimp |ACX1574-ND 16.97 14.05 9.72] 135101-02-36.00 
61 | Straight Plug-Plug, Double Braid, Length: 6. 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1575-ND 17.14 14.19  9.82}135101-03-06.00 
61_| Straight Plug-Plug, Double Braid, Length: 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1576-ND 19.52 16.16 11.18] 135101-03-12.00 
61 | Straight Plug-Plug, Double Braid, Length: 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1577-ND 21.85 18.09 12.51] 135101-03-24.00 
61 | Straight Plug-Plug, Double Braid, Length: 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1578-ND 26.14 21.64 14.97] 135101-03-36.00 
Right Angle 61 | Straight Plug-Plug, Length: 6.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1579-ND 13.59 11.26  7.79]135101-04-06.00 
61 | Straight Plug-Plug, Length: 12.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1580-ND 14.29 11.83 8.19] 135101-04-12.00 
Fig. 57 NEW! Fig. 58 NEW! 61_| Straight Plug-Plug, Length: 24.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1581-ND 17.43 14.43 9.98] 135101-04-24.00 
61 | Straight Plug-Plug, Length: 36.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1582-ND 17.09 14.15 9.79] 135101-04-36.00 
61 | Straight Plug-Plug, Length: 48.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1583-ND 18.49 15.30 10.59] 135101-04-48.00 
62 | Straight Plug-R/A Plug, Length: 6.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1584-ND 16.23 13.43 9.29]135103-01-06.00 
62 | Straight Plug-R/A Plug, Length: 12.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1585-ND 17.24 14.27 9.87] 135103-01-12.00 
62_| Straight Plug-R/A Plug, Length: 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1586-ND 19.26 15.95 11.03] 135103-01-24.00 
62 | Straight Plug-R/A Plug, Leng! 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1587-ND 21.28 = 17.62 12.19] 135103-01-36.00 
62 | Straight Plug-R/A Plug, Leng! 174 Gold | Crimp | Crimp |ACX1588-ND 15.89 13.15  9.10}135103-02-06.00 
62 | Straight Plug-R/A Plug, Leng! 174 Gold | Crimp | Crimp |ACX1589-ND 16.56 13.71 9.49]135103-02-12.00 
62 | Straight Plug-R/A Plug, Length: 174 Gold | Crimp | Crimp |ACX1590-ND 17.91 14.83 10.26] 135103-02-24.00 
62_| Straight Plug-R/A Plug, Length: 174 Gold | Crimp | Crimp |ACX1591-ND 19.26 15.95 11.03] 135103-02-36.00 
2 = 62 | Straight Plug-R/A Plug, Double Braid, Length: 6.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1592-ND 17.84 14.77 10.22] 135103-03-06.00 
Fig. 59 NEW! Fig. 60 NEW! 62 | Straight Plug-B/A Plug, Double Braid, Length: 12.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1593-ND 19.99 16.55 11.45] 135103-03-12.00 
62 | Straight Plug-R/A Plug, Double Braid, Length: 24.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1594-ND 24.27 20.09 13.90] 135103-03-24.00 
62 | Straight Plug-R/A Plug, Double Braid, Length: 36.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1595-ND 28.56 23.64 16.35] 135103-03-36.00 
62_| Straight Plug-R/A Plug, Length: 6.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1596-ND 15.40 12.75 8.82] 135103-04-06.00 
62 | Straight Plug-R/A Plug, Leng! 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1597-ND 17.89 14.81 10.25] 135103-04-12.00 
62 | Straight Plug-R/A Plug, Length: 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1598-ND 17.49 14.48 10.02] 135103-04-24.00 
62 | Straight Plug-R/A Plug, Length: 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1599-ND 18.89 15.64 10.82] 135103-04-36.00 
62 | Straight Plug-R/A Plug, Length: 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1600-ND 20.29 16.79 11.62] 135103-04-48.00 
63_| Right Angle Plug-Plug, Length: 6.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1601-ND 18.52 15.33 10.61 | 135104-01-06.00 
63 | Right Angle Plug-Plug, Length: 12.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1602-ND 19.53 16.17 11.19] 135104-01-12.00 
63 | Right Angle Plug-Plug, Length: 24.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1603-ND 21.56 17.84 12.34] 135104-01-24.00 
63 | Right Angle Plug-Plug, Length: 36.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1604-ND 23.58 19.52 13.50] 135104-01-36.00 
63 | Right Angle Plug-Plug, Length: 6.00” 174 Gold | Crimp | Crimp |ACX1605-ND 18.18 15.05 10.41] 135104-02-06.00 
63 _| Right Angle Plug-Plug, Length: 12.00” 174 Gold | Crimp | Crimp |ACX1606-ND 18.86 15.61 10.80] 135104-02-12.00 
63 | Right Angle Plug-Plug, Length: 24.00” 174 Gold | Crimp | Crimp |ACX1607-ND 20.21 16.73 11.57] 135104-02-24.00 
63 | Right Angle Plug-Plug, Length: 36.00” 174 Gold | Crimp | Crimp |ACX1608-ND 21.56 17.84 12.34] 135104-02-36.00 
63 | Right Angle Plug-Plug, Double Braid, Length: 6.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1609-ND 20.26 16.77 11.60] 135104-03-06.00 
63 | Right Angle Plug-Plug, Double Braid, Length: 12.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1610-ND 22.41 18.55 12.83] 135104-03-12.00 
63 _| Right Angle Plug-Plug, Double Braid, Length: 24.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1611-ND 26.70 22.10 15.29] 135104-03-24.00 
63 | Right Angle Plug-Plug, Double Braid, Length: 36.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1612-ND 30.98 25.65 17.74] 135104-03-36.00 
63 | Right Angle Plug-Plug, Length: 6.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1613-ND 19.11 15.82 10.94] 135104-04-06.00 
63 | Right Angle Plug-Plug, Length: 12.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1614-ND 17.89 14.81 10.25] 135104-04-12.00 
63 | Right Angle Plug-Plug, Length: 24.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1615-ND 19.29 15.97 11.05] 135104-04-24.00 
63 _| Right Angle Plug-Plug, Length: 36.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1616-ND 20.69 17.13 11.85] 135104-04-36.00 
63 | Right Angle Plug-Plug, Length: 48.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1617-ND 22.09 18.28 12.65] 135104-04-48.00 
64 | Straight Plug-Bulkhead Jack, Length: 6.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1618-ND 15.72 13.01 9.00} 135110-01-06.00 
64 | Straight Plug-Bulkhead Jack, Length: 12.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1619-ND 16.73 13.85 9.58] 135110-01-12.00 
64 | Straight Plug-Bulkhead Jack, Length: 24.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1620-ND 18.76 15.53 10.74] 135110-01-24.00 
64 | Straight Plug-Bulkhead Jack, Length: 36.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1621-ND 20.78 17.20 11.90] 135110-01-36.00 
64 | Straight Plug-Bulkhead Jack, Length: 6.00” 174 Gold | Crimp | Crimp |ACX1622-ND 16.01 13.25 9.17] 135110-02-06.00 
64 | Straight Plug-Bulkhead Jack, Length: 12.00” 174 Gold | Crimp | Crimp |ACX1623-ND 18.53 15.34 10.61} 135110-02-12.00 
64 | Straight Plug-Bulkhead Jack, Length: 24.00” 174 Gold | Crimp | Crimp |ACX1624-ND 20.04 16.59 11.48] 135110-02-24.00 
64 | Straight Plug-Bulkhead Jack, Length: 36.00” 174 Gold | Crimp | Crimp |ACX1625-ND 19.38 16.04 11.10] 135110-02-36.00 
64 | Straight Plug-Bulkhead Jack, Double Braid, Length: 6.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1626-ND 17.66 14.62 10.11] 135110-03-06.00 
64 | Straight Plug-Bulkhead Jack, Double Braid, Length: 12.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1627-ND 19.80 16.39 11.34]135110-03-12.00 
64 | Straight Plug-Bulkhead Jack, Double Braid, Length: 24.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1628-ND 24.09 19.94 13.79] 135110-03-24.00 
64 | Straight Plug-Bulkhead Jack, Double Braid, Length: 36.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1629-ND 28.38 23.49 16.25] 135110-03-36.00 
64 | Straight Plug-Bulkhead Jack, Length: 6.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1630-ND 15.47 12.80  8.86]135110-04-06.00 
64 | Straight Plug-Bulkhead Jack, Length: 12.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1631-ND 16.16 13.38 9.26] 135110-04-12.00 
64 | Straight Plug-Bulkhead Jack, Length: 24.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1632-ND 17.56 14.54 10.06] 135110-04-24.00 
Fig. 64 NEW! : - 64 | Straight Plug-Bulkhead Jack, Length: 36.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1633-ND 18.96 15.70 10.86] 135110-04-36.00 
64 | Straight Plug-Bulkhead Jack, Length: 48.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1634-ND 20.36 16.85 11.66] 135110-04-48.00 
65 |R/A Plug-Bulkhead Jack, Length: 6.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1635-ND 18.02 14.91 10.32]135111-01-06.00 
65 _|R/A Plug-Bulkhead Jack, Length: 12.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1636-ND 19.03 15.75 10.90] 135111-01-12.00 
65 |R/A Plug-Bulkhead Jack, Length: 24.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1637-ND 21.05 17.43 12.05] 135111-01-24.00 
65 | R/A Plug-Bulkhead Jack, Length: 36.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1638-ND 23.07 19.10 13.21] 135111-01-36.00 
65 | R/A Plug-Bulkhead Jack, Length: 6.00” 174 Gold | Crimp | Crimp |ACX1639-ND 18.30 15.15 10.48] 135111-02-06.00 
65 | R/A Plug-Bulkhead Jack, Length: 12.00” 174 Gold | Crimp | Crimp |ACX1640-ND 18.98 15.71  10.87]135111-02-12.00 
65_|R/A Plug-Bulkhead Jack, Length: 24.00” 174 Gold | Crimp | Crimp |ACX1641-ND 20.33 16.83 11.64] 135111-02-24.00 
65 |R/A Plug-Bulkhead Jack, Length: 36.00” 174 Gold | Crimp | Crimp |ACX1642-ND 21.68 17.94 12.41] 135111-02-36.00 
Fig.65 NEW! 65 | R/A Plug-Bulkhead Jack, Double Braid, Length: 6.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1643-ND 20.08 16.62 11.50] 135111-03-06.00 
65 |R/A Plug-Bulkhead Jack, Double Braid, Length: 12.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1644-ND 22.22 18.40 12.73] 135111-03-12.00 
65 | R/A Plug-Bulkhead Jack, Double Braid, Length: 24.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1645-ND 26.51 21.94 15.18] 135111-03-24.00 
65_|R/A Plug-Bulkhead Jack, Double Braid, Length: 36.00” 316 Gold | Crimp | Crimp |ACX1646-ND 30.80 25.49 17.63] 135111-03-36.00 
65 |R/A Plug-Bulkhead Jack, Length: 6.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1647-ND 17.27, 14.29 9.89} 135111-04-06.00 
65 | R/A Plug-Bulkhead Jack, Length: 12.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1648-ND 16.65 13.78  9.53}135111-04-12.00 
65 | R/A Plug-Bulkhead Jack, Length: 24.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1649-ND 19.36 16.03 11.09] 135111-04-24.00 
65 | R/A Plug-Bulkhead Jack, Length: 36.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1650-ND 20.76 17.19 11.89] 135111-04-36.00 
65 _|R/A Plug-Bulkhead Jack, Length: 48.00” 58 Gold | Crimp | Crimp |ACX1651-ND 22.16 18.34 12.69] 135111-04-48.00 
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Amphenol’Connex RF Connectors 


Cable 


Fig: mew Fig: 2 NEWT : Cable Group Center Body Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Se Fig. | Description RG/U Contact Plating | Outer | Inner | Part No. ‘l 25 50 Part No. 
© NEW! F Connectors NEW! 
1 | Plug, Straight 58, 58C Gold Nickel | Crimp | Solder | ACX1454-ND 2.70 2.24 1.55 | 222197 
1 | Plug, Straight 59, B9100 Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1455-ND 2.18 1.80 1.25 | 222119 
2 | Plug, Straight 179 Tin-Lead | Bright Tin) Crimp | Crimp |ACX1456-ND 1.54 1.28 88 | 222113 
2 | Plug, Straight 316, 174, 188A Bright Tin | Tin-Lead | Crimp | Crimp )ACX1457-ND 6.18 5.12 3.54 | 222184 
3 | Plug, Straight 6 Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1458-ND 2.64 2.19 1.52 | 222123 
4 | Plug, Straight B8218 Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1459-ND 2.18 1.80 1.25 | 222126 
5 |Plug, Right Angle 59 Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1460-ND 4.06 3.36 2.33 | 222153 
6 | Plug, Right Angle 6 Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1461-ND 4.06 3.36 2.33 | 222164 
7 | Bulkhead Jack 179 Bright Tin |Bright Tin} Crimp | Solder )ACX1462-NDt 4.32 3.58 2.48 |222114-10 
8 | Bulkhead Jack 6 Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1464-ND 4.29 3.56 2.46 | 222161 
9 |PC Mount Receptacle _ Tin Tin Crimp | Solder | ACX1465-ND 1.65 1.37 95 | 222141 
10 | Receptacle, Straight - Ext. Contact - Bright Tin Nickel | Crimp | Solder |ACX1466-ND 96 80 55 |222144 
11 |PC Mount Receptacle, R/A _ Matte Tin Nickel | Crimp | Solder |ACX1467-ND 3.22 2.67 1.85 | 222131 
12 |PC Mount Recept., R/A (High Performance) _ Gold Bright Tin] Crimp | Solder | ACX1468-ND 6.58 5.45 3.77 | 222180 
13 | PCS Receptacle, R/A _ Bright Tin Nickel | Crimp | Solder | ACX1469-ND 2.47 2.04 1.42 )222128-10 
14 | Plug-Plug, Adapter _ Nickel Nickel _ — | ACX1470-ND 2.76 2.28 1.58 | 222156 
15 | Jack to Push-On Plug Adapter - Bright Tin Nickel _ —  |ACX1471-ND 1.60 1.32 92 |222157 
16 | Plug Terminator - Tin-Lead Nickel _ —  |ACX1473-ND 84 70 49 | 222154 
17 | Plug, Straight a Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1541-ND 5.02 4.16 2.88 | 222175 
17 | Plug, Straight a Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1542-ND 11.63 9.63 6.66 | 222195 
18 | Plug, Straight B1695A Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1543-ND 2.67 2.21 1.53 | 222171 
19 | Plug, Right Angle 179, 187A Gold Nickel | Crimp | Solder | ACX1544-ND 3.68 3.05 2.11 |222179 
eo 19 | Bulkhead Jack 179 Double Braid Bright Tin | Tin-Lead | Crimp | Crimp |ACX1463-ND 3.57 2.96 2.05 |222167-10 
20 | Panel Receptacle, Exp. Teflon _- Nickel Nickel - Solder | ACX1545-ND 6.93 5.74 3.97 | 222146 
21 | Plug-Jack, R/A Adapter = Nickel/Brt. Tin | Nickel = — | ACX1546-ND 1.94 1.61 1.12 |222F-90 
ig. 21 NEW! ig. E S 22 | Jack-Jack, Bulkhead Adapter _ Nickel/Brt. Tin} Nickel _ — | ACX1566-ND 14.76 = 12.22 8.45 | 222121 
( — |Plug Cap with Chain _ — Nickel _ — | ACX1472-ND 2.93 2.43 1.68 | 222145 
23 NEW! NEW! SMC Connectors NEW! 
SV) \ 23 | Plug, Straight 58 Gold Gold Crimp | Solder | ACX1501-ND 8.03 6.65 4.60 | 152134 
all 24 | Plug, Straight 174, 188A, 316 Gold Gold Crimp | Solder | ACX1502-ND 8.99 7.44 5.15 |152101 
25 | Direct Solder Plug nes iad Gold Gold | Solder | Solder [ACX1503-ND | 8.29 687 4.75 |152135 
26 | Plug, Right Angle LASER SG, Gold Gold | Crimp | Solder |Acx1504-ND | 914 7.56 5.23 |152107 
27 | Direct Solder Plug, Right Angle Ey ial Gold Gold | Solder | Solder |Acx1505-ND | 11.63 9.63 6.66 |152138 
28 | Bulkhead Crimp Jack 174, 188A, 316 Gold Gold Crimp | Crimp |ACX1506-ND 7.16 5.93 4.11 |152105 
29 |PC Mount Jack _ Gold Nickel | Solder | Solder | ACX1507-ND 3.83 3.17 2.20 | 152119 
30 |PC Mount Bulkhead Receptacle _ Gold Gold Solder | Solder )ACX1508-ND 7.98 6.60 4.57 |152140 
31 | PC Mount Jack, Right Angle _ Gold Gold Solder | Solder )ACX1509-ND 6.90 5:72. 3.96 | 152123 
32 | Bulkhead Receptacle Jack —- Gold Gold Crimp | Solder | ACX1510-ND 4.38 3.63 2.51 |152127 
33 | Panel Mount Receptacle Jack - Gold Gold Crimp | Solder | ACX1511-ND 18.10 14.98 10.36 |152131 
34 | Plug to Jack Adapter _ Gold Gold _ —  |ACX1512-ND 8.32 6.89 4.77 |152141 
35 | Bulkhead Jack to Jack Adapter _ Gold Gold =_ — | ACX1513-ND 21.58 17.86 12.36 |152145 
NEW! UHF NEW! 
36 | Crimp Plug, Straight 59 Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1514-ND 6.93 5.74 3.97 |182101 
37 | Plug, Straight 174, 187A, 316 Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1515-ND 3.25 2.69 1.86 | 182330 
37 |Plug, Straight Bera LARAGD Gold Nickel | Crimp | crimp |acxtsi6-nD | 4.26 353 2.45 |182130 
58, 58A, 58C, 141, 
38 |FCP Plug, Straight 303, LMR195, Silver Nickel =_ —  |ACX1517-ND 4.70 3.89 2.69 | 182103 
B7806A 
39 | Jack, Straight 58C, 58 Gold Nickel | Crimp | Solder | ACX1518-ND 6.21 5.14 3.56 | 182306 
39 | Jack, Straight 8 Gold Nickel | Crimp | Solder |ACX1519-ND 23.29 19.28 13.33 | 182335 
NEW! Mini-UHF NEW! 
.41 NEW! ig. 40 | Crimp Jack, Straight 58 Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1520-ND 3.51 2.91 2.01 | 182112 
41 | Plug, Straight LMR200 Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1521-ND 6.84 5.67 3.92 | 182314 
19.43 NEW! 41 | Crimp Plug, Straight 174, 188A, 316 Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1522-ND 2.84 2.36 1.63 )182118 
41 | Plug, Straight 316 Double Braid Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1523-ND 15.95 13.20 9.13 | 182126 
41 | Crimp Plug, Straight 8/X, LMR240 Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1524-ND 2.70 2.24 1.55 | 182302 
.45 NEW! ig. ~ 41 | Crimp Plug, Straight 178B, 196A, 196 Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1525-ND 7.98 6.60 4.57 |182316 
42 | Plug, Straight 8, LMR400 Gold Nickel | Crimp | Solder | ACX1526-ND 8.00 6.63 4.59 | 182337 
47 NEW! NEW! = 43 | Crimp Plug, Right Angle 58, 58C Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1527-ND 6.53 5.40 3.74 | 182323 
\. 2) 43 | Crimp Plug, Right Angle 55, 223, 142, 400 Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1528-ND 6.44 5.33 3.69 | 182324 
Ss + With Nut and Washer (Continued) 
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Amphenol’Connex = PF Connectors (cont) 


"7 Cable 
Fig.49 NEW! 
9 Cable Group Center Body | Attachment | pigi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Description RG/U Contact Plating | Outer | Inner | Part No. 1 25 50 Part No. 
44 | Crimp Jack, Straight 55, 142, 223, 400 Silver Nickel | Crimp | Crimp |ACX1529-ND 3.36 2.79 1.93 | 182309 
NEW! cK) 45 | Bulkhead Crimp Jack, Straight 58 Silver Nickel | Crimp | Crimp | ACX1530-ND 5.02 4.16 2.88 | 182318 
oY 45 | Bulkhead Jack, Straight 174, 188, 316 Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1531-ND 5.02 4.16 2.88 | 182317 
46 | Bulkhead Receptacle Jack, Straight = Gold Nickel | Solder | Crimp | ACX1532-ND 3.68 3.05 2.11 | 182114 
NEW! FME NEW! 
47 | Nipple Plug to BNC Plug _ Gold Nickel — — | ACX1536-ND 2.81 2.33 1.62 | 192104 
48 |N Plug to FME Plug _ Silver Nickel — — | ACX1538-ND 6.84 5.67 3.92 | 192109 
49 | FME Plug to UHF Plug Adapter = Gold Nickel = — | ACX1539-ND 4.18 3.46 2.40 | 192110 
50 | Rotating Nipple VAS ate: Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1533-ND | 255 242 1.47 | 192111 
50 | Rotating Nipple 58 Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1534-ND 1.94 1.61 1.12 | 192102 
51 | Nipple Plug to SMA Plug _ Gold Nickel — — | ACX1540-ND 6.00 4.97 3.44 | 192113 
52 | Plug, Straight 58C Gold Nickel | Crimp | Crimp |ACX1535-ND 3.57 2.96 2.05 | 192100 
NEW! 7/16 NEW! 
53 | Jack-Jack Bulkhead, Straight - Silver Nexcote _ — | ACX1547-ND 86.45 71.55 49.49 | 272174 
54 | Plug, Straight 58, 58C Silver Nexcote | Crimp | Crimp |ACX1548-ND 37.99 31.44 = 21.75 | 272103 
55 | Plug, Straight 8/X, LMR240 Silver Nexcote | Crimp — | ACX1549-ND 39.90 33.03 22.85 | 272187 
56 | Plug, Straight 142A, 223, 400 Gold Nexcote | Crimp | Crimp | ACX1550-ND 37.99 31.44 21.75 | 272104 
57 | Plug, Straight 8, 213, 393 Silver Silver - — | ACX1551-ND 73.86 61.13 42.29 | 272105 
58 | Plug, Straight LMR400, B9913 Silver Nexcote | Crimp | Crimp |ACX1552-ND 65.92 54.56 37.74 |272107 
59 | Plug, Straight .250 Semi-Rigid Silver Silver | Crimp | Crimp | ACX1553-ND 63.19 5230 36.18 | 272110 
60 | Plug, Right Angle 58, LMR195 Silver Nexcote | Crimp — | ACX1554-ND 63.80 5280 36.52 | 272111 
61 | Plug, Right Angle LMR400 Silver Nexcote | Crimp — | ACX1555-ND 55.39 45.84 = 31.71 | 272115 
62 | Plug, Right Angle .250 Semi-Rigid Silver Silver | Crimp | Crimp | ACX1556-ND 54.72 45.29 31.33 | 272118 
63 | Bulkhead Jack, Straight Oe BX | Silver | Nexcote | Crimp | crimp |Aci557-ND | 39.53 32.72 22.63 |272185-10 
63 | Bulkhead Jack, Straight LMR400,B9913 | — siver | Nexcote | Crimp | Crimp |ACX1558-ND | 5931 49.08 33.95 |272155-10 
Double “D” Flats 
63 | Bulkhead Jack, Straight .250 Semi-Rigid Silver Silver | Crimp | Solder | ACX1560-ND 35.93 29.74 20.57 |272159-10 
64 | Receptacle Jack Panel, 4 Hole Flange _ Gold Nexcote | Solder | Solder | ACX1561-ND 35.44 29.33 20.29 | 272190 
65 | Plug to Plug Adapter - Silver Silver _ — | ACX1562-ND 68.59 56.76 39.26 | 272134 
66 | Jack to Jack Adapter - Silver Silver _ — | ACX1563-ND 61.71 51.08 35.33 | 272135 
67 | Right Angle Plug to Jack Adapter - Silver Silver - — |ACX1564-ND | 109.74 90.82 62.82 |272150 
68 | Nipple Plug to TNC Plug _ Gold Nickel _ — | ACX1537-ND 2.84 2.36 1.63 | 192105 
69 | 7/16 and N Type Adapter Kit - Silver Nexcote - — |ACX1565-ND | 652.50 540.00 373.50 |312100 
t With Nut and Washer 
MCX Connectors 
Cable Group Center | Body | Cable Attachment | pigi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Description RG/U Contact | Plating | Outer | Inner | PartNo. 1 25 50 | Part No. 
1 | Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A Gold Gold Crimp | Crimp |ACX1253-ND 5.83 4.83 3.34 | 252180 
1 | Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Gold Crimp | Crimp | ACX1254-ND 5.68 4.71 3.26 | 252103 
1 | Plug, Straight 316, U-Double Braided Gold Gold Crimp | Crimp |ACX1255-ND 6.24 5.16 3.57 }252121 
1 | Plug, Straight 178, 196 Gold Gold Crimp | Crimp | ACX1256-ND 8.53 7.06 4.89 | 252127 
1_| Direct Solder Plug, Straight .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Gold Solder | Solder |ACX1257-ND 5.39 4.47 3.09 | 252107 
2 | Plug, Right Angle 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Gold Crimp | Crimp |ACX1258-ND 8.41 6.96 4.82 | 252115 
2 | Plug, Right Angle 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Gold Crimp | Crimp | ACX1259-ND 7.51 6.22 4.30 | 252102 
2 | Plug, Right Angle 316, U-Double Braided Gold Gold Crimp | Crimp |ACX1260-ND 7.51 6.22 4.30 |252119 
2 | Plug, Right Angle .085 Semi-Rigid, 405 Gold Gold | Solder | Solder | ACX1261-ND 7.16 5.93 4.11 |252109 
3 | PCB Receptacle Jack = Gold Gold = —__|ACX1262-ND 6.44 5.33 3.69 | 252105 
4 | PCB Receptacle, Surface Mount — Gold Gold — —  |ACX1263-ND 6.18 5.12 3.54 |252117 
5 | PCB Receptacle Plug _ Gold Gold _ — | ACX1264-ND 6.99 5.79 4.01 | 252153 
6 | Jack to Jack Adapter _ Gold Gold — — | ACX1265-ND 17.23 14.26 9.87 |252169 
7 | Bulkhead, Jack to Jack Adapter _ Gold Gold _— — | ACX1266-ND 9.19 7.61 5.27 | 252171 
8 | Bulkhead Crimp Jack 174, 188A, 316 Gold Gold Crimp | Solder [|ACX1450-ND NEW! | 5.95 4.92 3.41 |252145 
9 | Bulkhead Direct Solder Jack .085, .086 Semi-Rigid Gold Gold — Solder |ACX1451-ND NEW! | 7.66 6.34 4.39 /252163 
10 | Crimp Jack 174, 188A, 316 Gold Gold Crimp | Crimp )ACX1452-ND NEW! | 6.09 5.04 3.49 |252139 
Fig.9 NEW! Fig. 10 NEW! 11 | PCB Receptacle Plug, R/A 174, 188A, 316 Gold Gold Crimp | Solder )ACX1453-ND NEW! | 8.99 7.44 5.15 |252155 
12 | Crimp Plug, Right Angle 178, 196 Gold Gold Crimp | Solder )ACX1492-ND NEW! | 8.29 6.87 4.75 |252135 
13 | Direct Solder Jack, Straight .085, .086 Semi-Rigid Gold Gold | Solder | Solder |ACX1493-ND NEW! | 542 4.49 3.11 | 252131 
14 | PCB Receptacle Plug, R/A = Gold Gold Crimp | Solder |ACX1494-ND NEW! | 6.21 5.14 3.56 |252129 
15 | PCB Edgecard Jack - Gold Gold Crimp | Solder [ACX1495-ND NEW! | 6.99 5.79 4.01 |252151 
Fig. 11 NEW! Fig. 12 NEW! MMCX Connectors 
Cable Group Center | Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Description RG/U Contact | Plating Outer Inner | Part No. 1 25 50 | Part No. 
7 : 5 16 | Semi-Rigid Plug .085 Semi-Rigid, 405 Gold Gold Solder Solder | ACX1267-ND 5.05 418 2.89 | 262112 
Fig. 13 NEW! Fig. 14 NEW! 16 | Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Gold Crimp Crimp | ACX1268-ND 467 387 268 |262101 
16 | Plug, Straight 316, U-Double Braided Gold Gold Crimp Crimp | ACX1269-ND 467 3.87 2.68 | 262110 
16 | Plug, Straight 178B, 196A Gold Gold Crimp Crimp | ACX1270-ND 467 3.87 2.68 | 262100 
17_| Right Angle, Semi-Rigid Plug .085 Semi-Rigid, 405 Gold Gold Solder Solder | ACX1271-ND 6.96 5.76 3.99 | 262113 
17 | Right Angle, Plug 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Gold Crimp Crimp | ACX1272-ND 5.95 492 3.41 | 262103 
17 | Right Angle, Plug 316, U-Double Braided Gold Gold Crimp Crimp | ACX1273-ND 5.95 492 3.41 |262111 
17 | Right Angle, Plug 178B, 196A Gold Gold Crimp Crimp | ACX1274-ND 5.95 492 3.41 | 262102 
18 | PCB Jack _ Gold Gold _— — ACX1275-ND 7.60 6.29 4.35 | 262104 
19 | Edgecard Mount Plug = Gold Gold = = ACX1276-ND. 6.95 4.92 3.41 | 262106 
20 |Edgecard, Jack _— Gold Gold _— — ACX1277-ND 5.34 442 3.06 | 262107 
21 | Crimp Jack, Straight 174, 188A, 316 Gold Gold Crimp Solder |ACX1496-ND NEW! | 6.09 5.04 3.49 | 262118 
21 | Crimp Jack, Straight 178B, 196A Gold Gold Crimp Crimp |ACX1497-ND NEW! | 6.09 5.04 3.49 | 262117 
22 | Jack-Jack Adapter _— Gold Gold _— — ACX1498-ND NEW! | 12.01 9.94 6.88 | 262129 
23 | Bulkhead Jack-Jack Adapter = Gold Gold = = ACX1499-ND NEW! | 9.34 7.73 5.35 | 262130 
24 |Plug-Jack Adapter = Gold Gold = = ACX1500-ND NEW! | 8.44 6.99 4.84 | 262136 
(Continued) 
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Amphenol’Connex 


RF Connectors 


(Cont.) 


N and Reverse Polarized N Connectors 


Cable Group Center | Body | Cable Attachment | pigi-key Price Each Amphenol 
Fig. | Description RG/U Contact| Plating | Outer | Inner | Part No. 1 25 50 | PartNo. 
25 | Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1118-ND 6.26 5.19 3.59/172100 
Fig. 21 NEW! Fig. 22 NEW! 25 | Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195,B7806A | Gold |Nexcote| Crimp | Crimp |ACX1119-NDt 7.34 6.08 4.20/172100RP 
25 | Plug, Straight 55, 142, 223, 400 Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1120-ND 6.26 5.19 3.59/172142 
25 | Plug, Straight LMR200™, B7807A Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1121-ND 5.97 4.95 3.42/172214 
25 | Plug, Straight LMR200, B7807A Gold |Nexcote| Crimp | Crimp |ACX1122-NDt 6.32 5.24 3.62/172214RP 
25 | Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1123-ND 8.38 6.94 4.80/172128 
7 7 ‘ 7 25 | Plug, Straight 316, U Double Braided Gold |Nexcote] Crimp | Crimp |ACX1124-ND 9.02 7.47 5.17)172171 
Fla: 23 Mew Figi24 NEW! 25 | Plug, Straight 8, BA, 213, 393 Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1125-ND 6.79 5.62 3.89/172102 
25 | Plug, Straight 214 Gold |Nexcote] Crimp | Crimp |ACX1126-ND 6.73 5.57 3.86/172166 
25 | Plug, Straight 8X, LMR240™, B7808A Gold |Nexcote| Crimp | Crimp |ACX1127-ND 6.79 5.62  3.89/172135 
25 | Plug, Straight 8X, LMR240, B7808A Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1128-NDt 7.25 6.00 4.15/172135RP 
25 | Plug, Straight B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1129-ND 6.99 5.79 4.01}172102H243 
25 | Plug, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1130-NDt 7.86 6.51 4.50/172102H243RP 
25 | Plug, Straight LMR600™ Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1131-ND 15.25 12.63 8.74)172206 
25 | Direct Solder Plug -141 Semi-Rigid, 402 Gold _|Nexcote| Solder | Solder |ACX1132-ND 7.60 6.29 4.35|172133 
25 | Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405 Gold |Nexcote] Solder | Solder |ACX1133-ND 7.83 6.48 4.49)172211 
25 | Direct Solder Plug .250 Semi-Rigid Gold |Nexcote| Solder | Solder |ACX1134-ND 7.86 6.51 4.50)172139 
25 | Crimp Plug 223, 400 Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1484-NDt NEW!| 17.23 14.26 9.87)172142RP 
26 | Right Angle, Plug 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1135-ND 14.85 12.29 8.50)172177 
26 | Right Angle, Plug 55, 142, 223, 400 Gold |Nexcote| Crimp | Crimp |ACX1136-ND 12.62 10.44 7.23/172178 
26 | Right Angle, Plug 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1137-ND 13.14 10.88 7.52)172180 
26 | Right Angle, Plug 8, 8A, 213, 393, B9913, MR400 Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1138-ND 14.76 12.22 8.45/172176 
26 | Right Angle, Plug 214 Gold |Nexcote] Crimp | Crimp |ACX1139-ND 13.66 11.31 7.82)172167 
27 | Bulkhead, Jack 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1140-ND 9.54 7.90 5.47/172106 
27 | Bulkhead, Jack 55, 142, 223, 400 Gold |Nexcote| Crimp | Crimp |ACX1142-ND 8.87 7.35 5.08 172132 
27 | Bulkhead, Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1143-ND 9.48 7.85 5.43/172129 
27 | Bulkhead, Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1144-NDt 8.93 7.40 5.12/172129RP 
27 | Bulkhead, Jack 316, U Double Braided Gold |Nexcote] Crimp | Crimp |ACX1145-ND 9.48 7.85 5.43)172165 
27 | Bulkhead, Jack 8X, LMR240, B7808A Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1146-ND 8.96 7.42 5.13/172149 
27 | Bulkhead, Direct Solder Jack -141 Semi-Rigid, 402 Gold |Nexcote| Solder | Solder |ACX1147-ND 10.96 9.08 6.28|172137 
27 | Bulkhead, Direct Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405 Gold |Nexcote} Solder | Solder |ACX1148-ND 10.88 9.00 6.23|172138 
27 | Bulkhead, Direct Solder Jack .250 Semi-Rigid Gold |Nexcote| Solder | Solder |}ACX1149-ND 11.08 9.17 6.35)172153 
28 | Panel Jack 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1150-ND 9.57 7.92 5.48/172208 
28 | Panel Jack 55, 142A , 223, 400 Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1151-ND 12.01 9.94 6.88)172175 
28 | Panel Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote| Crimp | Crimp |ACX1152-ND 10.99 9.10 6.30/172173 
28 | Panel Direct Solder Jack -141 Semi-Rigid, 402 Gold |Nexcote} Solder | Solder |ACX1153-ND 11.31 9.36 6.48|172170 
28 | Panel Direct Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405 Gold |Nexcote} Solder | Solder |ACX1154-ND 11.25 9.32 6.45|172169 
29 | Jack, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1155-ND 6.12 5.07 3.51/172103 
29 | Jack, Straight, 500, Cap. Con. 55, 142, 223, 400 Gold |Nexcote] Crimp | Crimp |ACX1157-ND 6.12 5.07 3.51)172147 
29 | Jack, Straight LMR200, B7807A Gold |Nexcote| Crimp | Crimp |ACX1158-ND 9.08 7.52 5.20/172216 
29 | Jack, Straight 8X, LMR240, B7808A Gold |Nexcote] Crimp | Crimp |ACX1160-ND 5.97 4.95 3.42/172148 
29 | Jack, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1161-ND 6.26 5.19 3.59/172203 
29 | Jack, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold |Nexcote) Crimp | Crimp |ACX1162-NDt 6.00 4.97 3.44/172203RP 
29 | Solder Jack -141 Semi-Rigid, 402 Gold |Nexcote) Solder | Solder |ACX1163-ND 6.32 5.24 3.62/172238 
30 | Panel Receptacle Jack, Ext. Tef. - Gold _|Nexcote| — —__|ACX1165-ND 6.79 5.62 3.89|172117 
30 | Panel Receptacle Jack —_ Gold |Nexcote| — —  |ACX1167-ND 7.54 6.24 4.32)172119 
31 | Panel Receptacle Plug _ Gold |Nexcote| — —  |ACX1166-ND 9.69 8.02 5.55/172118 
32 | Plug to Plug Adapter _ Gold |Nexcote| — —  |ACX1168-ND 10.18 843 5.83)172122 
33 | Jack to Jack Adapter _ Gold |Nexcote| — — |ACX1169-ND 7.28 6.03 4.17)172123 
34 | Bulkhead, Jack to Jack Adapter - Gold _|Nexcote| — —__|ACX1170-ND 9.31 7.71 5.33|172124 
35 | Jack to Plug Adapter _ Gold |Nexcote| — —  |ACX1171-ND 14.50 12.00 8.30)172126 
36 | Direct Solder Plug, Right Angle -141 Semi-Rigid Gold |Nexcote| Solder | Solder |ACX1438-ND MEW! | 12.18 10.08 6.98/172236 
36 | Direct Solder Plug, Right Angle .085, .086 Semi-Rigid Gold |Nexcote] Solder | Solder |ACX1439-ND NEW! | 12.01 9.94 6.88/172235 
37 | Bulkhead Crimp Jack 178B, 196A Gold |Nexcote] Crimp | Crimp |ACX1440-ND NEW! | 8.87 7.35 5.08/172313 
38 | Straight Solder Plug B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold | Nickel | Crimp | Solder |ACX1441-ND NEW! | 8.82 7.30 5.05/172113H243 
39 | Bulkhead PCB Receptacle Jack _ Gold | Nickel | Crimp | Solder |ACX1442-ND MEW! | 17.66 14.62 10.11/172243 
40 | Right Angle Jack _ Gold | Brass | Crimp | Solder |ACX1443-ND NEWE | 18.04 14.93 10.33) 172234 
41 | Panel Receptacle, Tab Post _ Gold | Brass | Crimp | Solder |ACX1444-ND NEW! | 8.90 7.37 5.10/172195 
42 |“T" Adapter, Jack-Jack _ Gold | Nickel — —  |ACX1445-ND NEW! | 12.85 10.64 7.36|172278 
43 |*T” Adapter, Jack-Plug-Jack = Gold | Nickel = —___|ACX1446-ND NEW! | 14.91 12.34  8.54|172125 
44 |“T” Adapter, Jack-Jack-Jack _ Gold |Nexcote) — —  |ACX1447-ND NEW! | 19.87 16.44 11.38|)172127 
45 | Direct Solder Plug, Right Angle .250 Semi-Rigid Gold |Nexcote| Crimp | Solder |ACX1481-ND NEW! | 14.53 12.03 8.32/172266 
46 | Crimp Jack 8X, LMR240 Gold |Nexcote] Crimp | Crimp |ACX1482-ND NEW! | 10.35 8.57 5.93/172319 
47 | Direct Solder Jack -250 Semi-Rigid Gold | Nickel | Solder | Crimp |ACX1483-ND NEW! | 10.12 8.38 5.80)/172300 
48 | Right Angle Adapter, Plug-Plug - Gold _|Nexcote| — —__|ACX1485-ND NEW! | 21.66 17.93 12.41 |172261 
49 |“T” Adapter, Jack-Jack-Plug _ Gold |Nexcote) — —  |ACX1486-ND NEW! | 17.66 14.62 10.11|172233 
50 | Shorting Plug _ Gold |Nexcote) — —  |ACX1487-ND NEW! | 9.98 8.26 5.72|172317 
— |Plug Cap with Chain - — |Nexcote} — —  |ACX1172-ND 3.10 2.57  1.78)202102 
— | Terminator Plug with Chain _ Gold |Nexcote| — —  |ACX1173-ND 9.60 7.95 5.50)202109-10 
— | Terminator Jack = Gold _|Nexcote; — —_|ACX1174-ND 6.64 5.50 3.81 / 202110 
— |Plug Cap, No Chain — — Nickel — —  |ACX1448-ND NEW! | 2.44 2.02 1.40|202102-10 
— |Jack Cap with Chain = = Nickel = —__|ACX1449-ND NEW! | 3.68 3.05 2.11|172306 
t Reverse Polarity 
TNC and Reverse Polarized TNC Connectors 
Cable Group Center | Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Description RG/U Contact | Plating Outer Inner | Part No. 1 25 50 | Part No. 
1 | Plug, Straight-Captive Contact 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1070-ND 2.41 2.00 1.38 | 122108 
1 | Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1071-NDt 3.31 2.74 1.90 |122108RP 
1 | Plug, Straight 55, 142A, 223, 400 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1072-ND 2.41 2.00 1.38 | 122372 
1 | Plug, Straight 55, 142A, 223, 400 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1073-NDt 4.81 3.99 2.76 |122372RP 
1 | Plug, Straight LMR200™, B7807A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1074-ND 2.44 2.02 1.40 | 122410 
1 | Plug, Straight 59, 62, 140, 210 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1075-ND 2.41 2.00 1.38 )122111 
1 | Plug, Straight, 750. 59, U-20AWG Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1076-ND 2.44 2.02 1.40 | 122426 
1 | Plug, Straight 8, 8A, 213, 393 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1077-ND 7.60 6.29 4.35 |122394 
1 | Plug, Straight 214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1078-ND 8.21 6.80 4.70 | 122398 
1 | Plug, Straight 8X, LMR240™, B7808A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1079-ND 2.76 2.28 1.58 | 122408 
1 | Plug, Straight 8X, LMR240, B7808A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1080-NDt¢ 4.99 4.13 2.86 |122408RP 
1 | Plug, Straight B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1081-ND 8.50 7.04 4.87 | 122393 
1 | Plug, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1082-NDt 8.41 6.96 4.82 |122393RP 
1 | Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1083-ND 3.10 2.57 1.78 | 122116 
t Reverse Polarity (Continued) 
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Amphenol’Connex __ PF Connectors 


TNC and Reverse Polarized TNC Connectors (Cont) 


Cable Group Center | Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
‘ig. | Description RG/U Contact | Plating Outer Inner | Part No. 1 25 50 | Part No. 
Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1085-NDt 3.83 3.17 2.20 |122116RP 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold Nickel Crimp Crimp |ACX1084-ND 3.13 2.60 1.80 | 122375 
Direct Solder Plug 141 Semi-Rigid, 402 Gold Gold | Solder | Solder | ACX1087-ND 473 3.92 271 |122386 
Right Angle Plug 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp | Solder | ACX1090-ND 5.31 4.40 3.04 |122140 
Right Angle Plug 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp | Solder |ACX1091-NDt 5.54 459 3.18 |122140RP 
Right Angle Plug 55, 142A, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp | Solder | ACX1092-ND 554 459 3.18 |122430 
Right Angle Plug 8X, LMR240™, B7808A Gold | Nickel | Crimp | Solder J ACX1093-ND 8.38 6.94 4.80 |122414 
Right Angle Plug B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold | Nickel | Crimp | Solder | ACX1094-ND 7.92 656 4.54 |122416 
Right Angle Plug 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp | Solder | ACX1095-ND 577 «4.78 ~—- 3.31 | 122148 
Bulkhead Jack 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1096-ND 5.08 4.20 2.91 |122160 
Bulkhead Jack 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp | Crimp | ACX1097-NDt 6.06 5.02 3.47 |122160RP 
Bulkhead Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1098-ND 5.08 4.20 2.91 |122192 
Bulkhead Jack 316, U Double Braided Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1099-ND 4.90 4.06 2.81 |122358 
Bulkhead Jack 178B, 196A Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1100-ND 5.80 4.80 3.32 |122370 
Bulkhead Jack 178B, 196A Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1101-NDt 7.08 5.86 4.06 |122370RP 
Bulkhead, Direct Solder, Jack 141 Semi-Rigid, 402 Gold Gold | Solder | Solder | ACX1102-ND 5.28 4.37 3.03 |122401 
Bulkhead, Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405 Gold Gold | Solder | Solder | ACX1103-ND 5.54 459 3.18 |122400 
Jack, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1104-ND 3.10 257 1.78 |122122 
Jack, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1105-NDt 3.68 3.05 ~=—-2.11 |122122RP 
Jack, Straight 55, 142A, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1106-ND 241 2.00 1.88 | 122373 
Jack, Straight 8X, LMR240, B7808A Gold | Nickel | Crimp | Crimp ]ACX1108-NDt 3.68 3.05 2.11 |122409RP 
Jack, Straight 8, 8A, 213, 393 Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1109-ND 6.84 5.67 3.92 | 122482 
Jack, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1110-ND 7.05 5.84 4.04 | 122392 
Jack, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1111-NDt 6.32 5.24 3.62 |122392RP 
Bulkhead, Receptacle, Solder Pot _— Gold Nickel _— _— ACX1112-ND 2.67 2.21 1.53 | 122332 
Panel Receptacle, Solder Pot — Gold Nickel _— _— ACX1113-ND 4.93 4.08 2.83 | 122248 
Jack to Jack Adapter, 500 _ Gold | Nickel — —  |ACX1114-ND 3.28 2.72 ~—-1.88 | 122348 
Plug, Straight 8, 213 Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1409-NDt NEW! 8.18 6.77 4.69 |122394RP 
Plug, Straight B8213, 9230, 9292, 9011 Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1410-ND NEW! 12.04 9.96 6.89 |122499 
Plug, Straight B9292, 8213 Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1411-ND NEW! 5.02 416 2.88 |122470 
Crimp Plug, Straight 178B, 196A Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1412-ND NEW! 3.25 2.69 1.86 | 122429 
Bulkhead Jack 174, 188A, 316 Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1413-NDt NEW! 7.05 5.84 4.04 |122192RP 
Bulkhead Crimp Jack 142, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1414-ND NEW! 510 4.23 2.93 | 122363 
Bulkhead Jack LMR240 Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1415-ND NEW! 655 5.43 3.76 |122415 
Jack, Straight LMR200 Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1416-ND NEW! 7.74 641 4.44 |122412 
Jack, Straight 174, 316 Gold | Nickel | Crimp | Crimp |ACX1417-ND NEW! 3.22 2.67 1.85 |122138 
Plug to Plug Adapter, 500 _ Gold | Nickel _ — — ACX1115-ND 5.39 4.47 3.09 |122350 
Plug Cap with Chain _ a Nickel a —  |ACX1116-ND 3.10 2.57 1.78 |202101 
Plug Termination, 500 _ Gold | Nickel _ —  |ACX1117-ND 3.48 2.88 = 2.00 |202117 
Jack Cap with Chain = —_ Nickel —_ —  |ACX1418-ND NEW! 4.09 339 2.35 |122486 
t+ Reverse Polarity 
Between Series Adapters Center | Body | Digi-Key Price Each Amphenol 
Description Contact | Plating | Part No. 1 25 50 | Part No. 
a zi N Plug to BNC Jack Gold | Nickel [ACX1356-ND 21.32 17.64 12.21 [242121 
AGAT SOS ND) shown ACHISE ND: ehown BEXISSS-NDi-Snown NJack to BNC Plug Gold | Nickel |Acx1357-ND 21.32 1764 1221 |242101 
N Jack to BNC Jack Gold | Nickel |ACX1358-ND 21.32 17.64 12.21 |242100 
N Plug to BNC Plug Gold | Nickel |ACX1359-ND 21.32 17.64 12.21 |242122 
N Jack to BNC Bulkhead Jack Gold | Nickel_|ACX1360-ND 35.53 29.40 20.34 | 242162 
N Plug to TNC Jack Gold | Nickel _[ACX1361-ND 21.32 17.64 12.21 [242130 
N Plug to TNC R/P Jack Gold | Nickel |ACX1362-NDt 21.32 17.64 12.21 |242130RP 
N Jack to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1363-ND 14.21 11.76 8.14 | 242131 
= : N Jack to TNC R/P Plug Gold | Nickel | ACX1364-NDt 21.32 17.64 12.21 |242131RP 
rr, Center | Body | Digi-Key Price Each Amphenol | | N Jack to TNC Jack Gold_| Nickel_| ACX1365-ND 21.32 17.64 12.21 [242132 
Description Contact | Plating | Part No. 1 25 50 | Part No. N Plug to TNC Plug Gold | Nickel |ACX1367-ND 21.32 17.64 12.21 [242133 
SMA Plug to BNC Jack Gold | Nickel |ACX1322-ND 731 6.05 4.19 [242102 N Plug to TNC R/P Plug Gold | Nickel |ACX1368-NDt 21.32 17.64 12.21 |242133RP 
SMA Jack to BNC Plug Gold | Gold |ACX1323-ND 14.21 11.76 8.14 |242103 N Plug to F Jack, Waterproof Gold | Nickel |ACX1369-ND 14.21 11.76 8.14 | 242156 
SMA Plug to BNC Plug Gold | Nickel | ACX1324-ND 21.32 17.64 12.21 |242104 N Jack to 7/16 Plug Silver | Nexcote | ACX1371-ND 71.05 58.80 40.67 |242136 
SMA Jack to BNC Jack Gold | Nickel | ACX1325-ND 12.79 10.59 7.83 |242123 N Jack to SMB Jack Panel Gold | Nickel |ACX1375-ND 28.48 23.57 16.31 |242198 
SMA Jack to BNC Bulkhead Jack Gold_| Nickel _| ACX1326-ND 21.32 17.64 12.21 |242181 BNC Plug to TNC Jack Gold | Nickel |ACX1377-ND 21.32 17.64 12.21 [242148 
TNC Jack to SMA Plug Gold | Nickel |ACX1327-ND 1421 11.76 8.14 [242124 BNC Jack to TNC Plug Gold | Nickel |ACX1378-ND 853 7.06 4.89 |242149 
SMA Jack to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1328-ND 10.64 8.81 6.10 |242105 BNC Jack to TNC Jack Gold | Nickel |ACX1379-ND 21.32 17.64 12.21 |242150 
SMA Jack to TNC R/P Plug Gold | Gold |ACX1329-NDt 21.32 17.64 12.21 |242105RP | | BNC Plug to TNC Plug Gold | Nickel |ACX1380-ND 21.32 17.64 12.21 |242151 
SMA Plug to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1330-ND 21.32 17.64 12.21 |242106 BNC Plug to F Jack Gold | Nickel | ACX1381-ND 21.32 17.64 12.21 [242154 
SMA Jack to TNC Jack Gold_| Nickel _| ACX1331-ND 21.32 17.64 12.21 |242107 BNC Plug to SMB Jack Gold | Nickel [ACX1385-ND 21.32 17.64 12.21 [242184 
SMA Jack to TNC R/P Jack Gold | Gold [ACX1332-NDT 21.32 17.64 12.21 [242107RP | | BNC Jack to SMB Plug Gold | Nickel | ACX1386-ND 14.21 11.76 8.14 | 242185 
SMA Jack to TNC Bulkhead Jack Gold | Nickel | ACX1333-ND 21.32 17.64 12.21 |242178 BNC Jack to SMB Jack Gold | Nickel | ACX1387-ND 21.32 17.64 12.21 |242186 
SMA Plug to SMB Jack Gold Gold | ACX1334-ND 21.32 17.64 12.21 |242144 BNC Plug to SMB Plug Gold | Nickel |ACX1388-ND 21.32 17.64 12.21 | 242187 
SMA Jack to SMB Plug Gold | Gold |ACX1335-ND 21.32 17.64 12.21 ]242145 U.FL/AMC Jack to SMA Plug Gold | Gold |ACX1389-ND 21.32 17.64 12.21 |242212 
SMA Plug to SMB Plug Gold_| Gold_|ACX1336-ND 21.32 17.64 12.21 |242146 SMA Plug to SMC Jack Gold | Nickel /ACX1488-ND NEW!| 21.32 17.64 12.21 [242174 
SMA Jack to SMB Jack Gold | Gold | ACX1337-ND 21.32 17.64 = 12.21 (242147 SMA Jack to SMC Plug Gold | Gold |ACX1489-ND NEW!| 21.32 17.64 12.21 |242175 
SMA Plug to N Jack Gold | Nickel | ACX1339-ND 14.21 14.76 = 8.14 )242112 SMA Jack to SMC Jack Gold | Gold |ACX1490-ND NEW!| 21.32 17.64 12.21 |242176 
SMA R’P Plug to N Jack Gold | Nickel )ACX1340-NDt 14.21 11.76 = 8.14 |242112RP | | SMA Plug to SMC Plug Gold | Gold |ACX1491-ND NEW!| 21.32 17.64 12.21 [242177 
SMA Jack to N Plug Gold | Nickel | ACX1341-ND 11.37. 9.41 6.51 |242113 , 
SMA R/P Jack to N Plug Gold_|_Nickel_|ACX1342-NDt 21.32 17.64 12.21 |24ot13RP | t Reverse Polarity 
SMA Plug to N Plug Gold | Nickel |ACX1343-ND 14.21 11.76 8.14 [242114 rs 
SMA Jack to NV Jack Gold | Nickel |ACX1344-ND 1421 1176 814 |242115 | Hand Tools and Die Sets for ACX Connectors 
SMA Jack to N Bulkhead Jack Gold | Nickel | ACX1345-ND 12.85 10.64 7.36 |242125 = : 
SMA Jack to N Panel Jack Gold | Nickel | ACX1346-ND 14.21 11.76 8.14 |242163 i: Digi-Key Price | Amphenol 
SMA Plug to MCX Jack Gold | Gold | ACX1347-ND 21.32 17.64 12.21 |242126 Description Cable Group Part No. Each _ | Part No. 
SMA Jack to MCX Plug Gold | Gold |ACX1348-ND 17.75 14.69 10.16 [242127 Tool Crimp with Dies RG 55, 58, 59, 62, 141, 142, 223, 303, 400 ACX1393-ND | 105.42 |47-10070 
SMA ria ta ue gold aoe AO Se ND ot ae ie oioiee Tool Crimp with Dies RG 174, 188, 316, 179, 187, 180, 195,178,196  |ACX1394-ND | 105.36 |47-10150 
Jack to acl 0! 0! wy is é r j i j i | ist 
§MA Plug to MMCX Jack Gold | Gold | ACX1351-ND 2132 1764 1221 |242140 Dee eee oe ie ie sh eas aa see an pore i bag apn 
SMA Jack to MMCX Plug Gold | Gold |ACX1352-ND 2132 1764 12.21 [240141 ool Crimp with Dies ) RG 58, 174, 188, 316, 179, 187, 142, 141, 223, 400, 55 H 5.36 | 47~ 
SMA Plug to MIMCX Plug Gold} Gold 1 ACX1353-ND D132 17 G4 1D | 24D 42 Tool Crimp with Dies 5 Cavity RG 58, 59N, BNC, TNC, SMA ACX1399-ND | 110.23 | 47-10180 
SMA Jack to MMCX Jack Gold Gold |ACX1354-ND 21.32 17.64 12.21 |242143 Tool Crimp with Dies LMR 400, B9913, 9914, B7810A ACX1400-ND 105.36 | 47-10210 
SMA Jack to MMCX Bulkhead Plug | Gold | Gold |ACX1355-ND 21.32 17.64 12.21 [242193 Tool Frame LMR 600 ACX1401-ND | 449.50 |47-4009-20 
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Amphenol'RF 


With recent advancements in communications technology and increased consumer 
demand for a diverse array of on-board telematics services, RF communications 
systems have become indispensable components of the modern automobile. To 
keep RF interconnection costs low and ensure high levels of electrical and mechanical 
performance the German and American automotive industries have standardized a high- 
performing, cost-effective RF connector based on the FAKRA and USCAR standards. 
Utilizing a standard metal SMB connector embedded within a plastic housing that can 


Single Male 


Single Female 


Single R/A Female 


FAKRA and FAKRA II SMB Connectors 


be designed with multiple colored codes for easy identification, FAKRA connectors are 
designed to perform up to 4GHz and meet the particular mechanical and environmental 
requirements of the automobile industry. FEATURES: Electrical: * Impedance: 500 
Frequency Range: DC-4GHz « Performance Specification: SAE/USCAR-17 « Insulation 
Resistance: 1000MOQ minimum «Center Contact Resistance: center contact <20m0; 
outer contact <10m0 Dielectric Withstanding Voltage (sea level): >1000VRMS 
Mechanical: * Durability (matings): 100 minimum * Plastic Housing Engagement 


Single Male R/A PCB with 


Extended Housing Single Female 


Dual Male 


Force: <20 N * Plastic Housing Disengagement Force: >25 N * Coding: 13 mechanical 
and colored codings * Plastic Housing: PBT with 15% Glass Fiber * Secondary Locking 
Clip: PBT with 15% Glass Fiber * Center Contact (female): Beryllium Copper; (male): 
Brass Body: Brass » Barrel: Brass «Retainer Ring: Beryllium Copper » Ferrule: 
Copper * Insulator: TFE * Center Contact Plating: Gold * Body, Barrel and Ferrule 
Plating: Nickel. FAKRA connectors incorporate machined components. FAKRA II 
connector series utilizes die cast as well as stamped and formed components. 


Single Female with Clip Provision 
at 6 o'clock 


Single Male with Bracket 


FAKRA Keying Codes 


Female Housings 


Mechanical and Color Coding 


Male Housings 


A Rib Similar A 
Coding| Combination Color RAL No. 
A A-B1 Deep Black 9005 
B A-B2 Signal White 9003 
Cc A-C Signal Blue 5005 
D A-D Bordeaux Violet 4004 
H B2-C Heather Violet 4003 
K c-D Curry Yellow 1027 
Z Neutral Coding Water Blue 5021 
Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol RF Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100 | Part No. Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
FAKRA Coding “A” (Deep Black) RG-174, 188, 316 | ARF1614-ND 2.76 230 1.49 1.38 |2FA1-NCSJ-CO1-0 
5 
RG-174, 188, 316 | ARF1253-ND 3.27 2.73 1.77 1.64 |FA1-NASP-CO01-1 RG-58, 141 ARF1616-ND 2.70 2.25 1.46 1.35 |2FA1-NCSJ-C04-0 
7 : 
RG-58, 141 ARF1255-ND 3.38 2.82 1.83 1.70 |FAI-NASP-C04-1 RG-174, 188,316 | ARF1615-ND 267 223 144 1.34 |2FA1-NCSJ-Co1-6 
6 
e — ARF 1655:NDO $420 285) 1.850 7A | FATNARP-PCES RG-58, 141 | ARF1617-ND 279 233 151 1.40 |2FA1-NCSJ-Co4-6 
3 | RG-174, 188, 916) ARF1266-ND 3.59 299 1.94 1.80 |FA1-NASJ-CO1-0 FAKRA Coding “D” (Bordeaux Violet) 
RG-58, 141 ARF1268-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 |FA1-NASJ-C04-0 
1 | RG-174, 188,316 |ARF1343-ND 3.27 273 1.77 1.64 |FA1-NDSP-CO1-1 
RG-174, 188, 316 | ARF1272-ND 4.11 343 222 2.06 |FA1-NARJ-CO1-0 
4 8 | RG-174, 188,316 | ARF1331-ND 3.87 323 2.09 1.94 |FA1-NDSP-C01-0 
RG-58, 141 ARF1273-ND 4.31 360 233 2.16 |FA1-NARJ-Co4-0 
RG-174, 188, 316 | ARF1339-ND 3.59 299 1.94 1.80 |FA1-NDSJ-C01-0 
FAKRA II Coding “A” (Deep Black) 3 
RG-58, 141 ARF1341-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 |FA1-NDSJ-C04-0 
RG-174, 188, 316 | ARF1605-ND 240 2.00 1.30 1.20 |2FA1-NASP-Co1-1 
1 5 4 ‘i -CO1- 
Perouse AREGCND ies: - BHO. ase abe: BEARNASE GOR : RG-174, 188, 316 | ARF1340-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 |FA1-NDSJ-CO1-6 
5 | RG-174, 188,316 |ARF1600-ND 258 215 1.39 1.29 |2FA1-NASJ-CO1-0 RG-58,141 Rian $8003.17 2051.90 [FAI-NDSJ-CO4-6 
RG-174, 188,316 | ARF1601-ND 267 2.23 144 1.34 |2FA1-NASJ-CO1-6 6 | RG-174, 188,316 [AamisoND AM, BAS 222. 2.06" | FAT-NDRYCO1-0 
6 ; 3 
RG-58, 141 ARF1603-ND 279 233 1.51 1.40 |2FA1-NASJ-CO4-6 FAKRA II Coding “D” (Bordeaux Violet) 
FAKRA Coding “B” (Signal White) RG-174, 188, 316 | ARF1626-ND 2.40 2.00 1.30 1.20 |2FA1-NDSP-CO1-1 
1 
1 | RG-174, 188,316 |ARF1278-ND 3.27 273 1.77 1.64 |FA1-NBSP-CO1-1 RG-58, 141 ARF1627-ND 252 210 1.36 1.26 |2FA1-NDSP-CO04-1 
2 = ARF1656-NDO 3.42 285 1.85 1.71 |FA1-NBRP-PCB-8 RG-174, 188, 316 | ARF1621-ND 276 230 1.49 1.38 |2FA1-NDSJ-CO1-0 
5 
RG-174, 188, 316 | ARF1287-ND 3.59 299 1.94 1.80 |FA1-NBSJ-CO1-0 RG-58, 141 ARF1623-ND 270 225 146 1.35 |2FA1-NDSu-co4-0 
a ; ; ; F é 
RG-58, 141 ARF1289-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 |FA1-NBSJ-C04-0 FAKRA Coding “H” (Heather Violet) 
FAKRA II Coding “B” (Signal White) 3 | RG-174, 188,316 |ARF1428-ND 3.59 299 1.94 1.80 |FA1-NHSJ-CO1-0 
RG-174, 188, 316 | ARF1607-ND 258 215 1.39 1.29 |2FA1-NBSJ-CO1-0 
s 2 = ARF1658-ND0 3.42 285 1.85 1.71 |FA1-NHRP-PCB-8 
RG-58, 141 ARF1609-ND 270 225 146 1.35 |2FA1-NBSJ-Co4-0 
FAKRA II Coding “H” (Heather Violet) 
RG-174, 188, 316 | ARF1608-ND 267 2.23 1.44 1.34 |2FA1-NBSJ-CO1-6 
5 1 | RG-174, 188,316 |ARF1633-ND 2.40 2.00 1.30 1.20 |2FA1-NHSP-CO1-1 
RG-58, 141 ARF1610-ND 2.79 233 151 1.40 |2FA1-NBSJ-Co4-6 
: 7 RG-58, 141 ARF1630-ND 270 2.25 146 1.35 |2FA1-NHSJ-Co4-0 
FAKRA Coding “C” (Signal Blue) 5 
1 RG-174, 188, 316 | ARF1316-ND 3.27 273 1.77 1.64 | FA1-NCSP-C01-1 Heer 4 ARIES IND PuRe ES NY — AOS EEA Nee 
2 _ ARF1657-NDO 342 285 1.85 1.71 |FA1-NCRP-PCB-8 FAKRA Coding “K” (Curry Yellow) 
RG-174, 188, 316 | ARF1310-ND 359 2.99 1.94 1.80 |FA1-NCSJ-CO1-0 4 RG-174, 188,316 (BBGIaS END 3.59 2.99 1.94 1.80 | FAI-NKSJ-CO1-0 
4 
RG-58, 141 ARF1312-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 |FA1-NCSJ-Co4-0 RG-58, 141 ARF1489-ND 3.69 3.08 = 1.99 1.85 _ | FA1-NKSJ-C04-0 
5 | RG-174, 188,316 |ARF1311-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 |FA1-NCSJ-CO1-6 4 | RG-174, 188,316 |ARF1478-ND 441 343 222 2.06 |FA1-NKRJ-CO1-0 
6 | RG-174, 188,316 |ARF1618-ND 3.27 273 1.77 1.64 |FA1-NCRJ-C01-3 FAKRA II Coding “K” (Curry Yellow) 
7 | RG-174, 188,316 | ARF1323-ND 6.73 561 363 3.37 |FA2-NCSP-C01-9 RG-174, 188, 316 | ARF1640-ND 2.40 2.00 1.30 1.20 |2FA1-NKSP-CO1-1 
: 1 
FAKRA II Coding “C” (Signal Blue) RG-58, 141 ARF1641-ND 252 210 1.36 1.26 |2FA1-NKSP-C04-1 
, | RG-174, 188, 916] ARF1619-ND 2.73 2.28 1.47 1.37 |2FA1-NCSP-CO1-1 5 | RG-174, 188,316 |ARF1635-ND ee. DAS 7 ag8). 1S: | SEATNKGCOTO 
RG-58, 141 ARF1620-ND 252 210 1.96 1.26 |2FAI-NCSP-CO4-1] OT ita (Continued) 
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Pus §=FAKRA and FAKRA II SMB Connectors (cont) 


Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol RF Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100 | Part No. Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100 [Part No. 
FAKRA Coding “Z” (Water Blue) 5 RG-58, 141 ARF1644-ND 2.70 225 146 1.35 |2FA1-NZSJ-C04-0 
RG-174, 188,316 | ARF1533-ND 327 273 1.77 1.64 _|FA1-NZSP-Co1-1 6 | RG-174, 188,316 [AREISEGND) $2700 2738 1771.64 | FAI-NZRICO1-3 
F 
RG-58, 141 ARF1535-ND 3.38 282 1.83 1.70 |FA1-NZSP-C04-1 Adapter 
5 = ARF1012-ND 40.68 33.90 21.91 20.34 |APH-FKJ-SMAJ 
RG-174, 188, 316 | ARF1526-ND 3.59 299 1.94 1.80 |FA1-NZSJ-CO1-0 
3 % Tin Plated 
RG-58, 141 ARF1528-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 |FA1-NZSJ-C04-0 
Digi-Key Price 
4 | RG-174, 188,316 |ARF1523-ND 441 343 222 2.06 |FA1-NZRJ-CO1-0 Description Part No. Each 
FAKRA II Coding “Z” (Water Blue) Tool Crimp Open Frame without Die ARF1649-ND 383.28 
Crimp Tool ARF1650-ND 456.91 
RG-174, 188, 316 | ARF1647-ND 2.40 2.00 1.30 1.20 |2FA1-NZSP-C01-1] | Too) Die Genter Pin RG-174, 188, 316 ARF1651-ND 102.03 
1 : ca : 
RG-58, 141 ARF1648-ND 252 210 1.36 1.26 |2FA1-NZSP-Co4-1| | Tool Die Set Center Pin RG-58 ARF1652-ND 93.71 
Tool Die Set Ferrule RG-174, 188, 316, 179B, 186A, 187A ARF1653-ND 202.37 
5 | RG-174, 188, 316 | ARF1642-ND 258 2.15 1.39 1.29 | 2FAI-NZSJ-C01-0 |_| Tool Die Set Ferrule RG-58, 55, 141, 142, 223, 303, 400 ARF1654-ND 179.49 


AM Cc G t Ss 4 Amphenol Micro Coaxial (AMC) Connectors are for use in applications with 500 impedance requirements. AMC connectors are low 
on nec or eries profile (2.5mm of the board) and offer an extremely small board footprint (mm X 3mm). * Impedance: 500 ¢ Frequency Range: 
0 ~ 6 GHz * Temperature Range: -40°C ~ 90°C 


Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. | Description Part No. 1 10 25) Part No. 
1 Jack Straight 500 SMD ARF1579CT-NDt 78 65 A4 A-1JB 
Jack Straight 500 SMD ARF1579TR-ND$ 812.50/2,500 A-1JB 
Cable Jumper Plug-Plug 100mm, Black ARF1580-ND 3.65 2.52 2.27 A-1PA-113-100B2 
Cable Jumper Plug-Plug 100mm, Gray ARF1733-ND NEW! 3.83 2.64 2.38 A-1PA-113-100G2 
2 Cable Jumper Plug-Plug 125mm, Black ARF1581-ND 3.83 2.64 2.38 A-1PA-113-125B2 
Cable Jumper Plug-Plug 150mm, Black ARF1577-ND 4.03 2.92 2.51 A-1PA-113-150B2 
Cable Jumper Plug-Plug 180mm, Black ARF1734-ND NEW! 3.83 2.64 2.38 A-1PA-113-180B2 
Cable Jumper Plug-Plug 300mm, Black ARF1578-ND 4.23 2.92 2.63 A-1PA-113-300B2 
__ |Adapter Plug-RP BNC Jack ARF1583-ND 7.80 5.85 5.53 31-6109 
Adapter Plug-RP SMA Jack ARF1585-NDA 7.85 5.74 5.23 901-10097 


+ CutTape +TapeandReel A-65°C ~ 165°C 


The SMP interface is a subminiature interface in the same scale as MMCX connectors but offers a frequency range of DC to 40 
GHz. It is commonly used in miniaturized high frequency coaxial modules. * Impedance: 500 « Frequency Range: DC ~ 26.5 GHz 
* Contact Current: 1.2 A DC maximum * Temperature Range: -65°C ~ 165°C 


Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. |Description Part No. 1 10 25) Part No. 
1 Jack Straight .047 Semi-Rigid ARF1592-ND 19.22 12.60 9.45 SMP-FS-CO6 
Jack Straight .086 Semi-Rigid ARF1593-ND 19.22 12.60 9.45 SMP-FS-CO7 
2 Jack R/A .047 Semi-Rigid ARF1586-ND 19.22 12.60 9.45 SMP-FR-CO6 
Jack R/A .086 Semi-Rigid ARF1587-ND 19.22 12.60 9.45 SMP-FR-CO7 
Plug Limited Detent SMD ARF1594-ND 11.13 8.47 7.89 SMP-MSLD-PCS 
3 Plug Limited Detent PCB ARF1595-ND 17.58 11.53 8.64 SMP-MSLD-PCT 
Plug Smooth Bore SMD ARF1596-ND 11.13 8.47 7.89 SMP-MSSB-PCS 
Plug Smooth Bore PCB ARF1597-ND 17.58 11.53 8.64 SMP-MSSB-PCT 
Adapter Straight 6.45mm. ARF1590-ND 18.11 11.88 8.91 SMP-FSBA-645 
— _ |Adapter Straight 9.90mm ARF1591-ND 18.11 11.88 8.91 SMP-FSBA-990 
Adapter Straight 22.4mm ARF1589-ND 19.44 12.75 9.56 SMP-FSBA-224 


QMA Connector Series 


The QMA connector is a quick disconnect version of the SMA connector and shares the same internal construction, which allows the connector to 
have excellent performance. Because of the innovative coupling mechanism, a 360-degree butt joint is maintained which results in low RF leakage. 
Since the PF line is identical to the SMA series, QMA connectors also offer the same high power handling capability. This gives the series significant 
advantages over other quick disconnect connectors, although QMA and SMA are not intermatable. Typically, these connectors can be installed into 
a system 10 times faster than an SMA connector. Another benefit of eliminating the threaded coupling is the denser packaging. 


SPECIFICATIONS: 


Electrical: 
* Impedance: 500 »* Frequency Range: DC ~ 6GHz « Return Loss: DC ~ 3GHz > 32dB, 3 ~ 6GHz > 25dB 


Mechanical: 
« Engagement Force: 5.6 Ibs (25 N) * Disengagement Force: 4.5 Ibs (20 N) « Retention Force for Interface: = 13.5 Ibs (60 N) * Mating Cycles: 100 


Environmental: 
* Temperature Range: -40°C ~ 80°C 


Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. |Description Part No. 1 10 25 Part No. 

R/A Plug for .141 Semi-Rigid ARF1555-ND 17.73 11.63 8.73 930-103P-51A 

1 R/A Plug for LMR240 ARF1557-ND 18.07 11.85 8.90 930-106P-51A 
R/A Plug for RG-58 ARF1559-ND 18.07 11.85 8.90 930-110P-51A 
Straight Plug for .086 Semi-Rigid ARF1560-ND 16.04 10.52 7.89 930-119P-51S 

2 | Straight Plug for RG-58 ARF1561-ND 16.29 10.68 8.02 930-120P-51S 
Straight Plug for RG-316 ARF1562-ND 16.29 10.68 8.02 930-129P-51S 

3 | Bulkhead Jack R/A SMD ARF1569-ND 17.73 11.63 8.73 930-111J-51P 
4 | Jack 2-Hole Flanged ARF1570-ND 17.73 11.63 8.73 930-117J-51S 
Straight Bulkhead Jack for .086 ARF1571-ND 15.19 9.97 7.48 930-121J-51S 

Z Straight Bulkhead Jack for RG-316 ARF1574-ND 15.44 10.13 7.60 930-124J-51S 
6 | R/A PCB Jack Thru-hole MT ARF1576-ND 11.50 8.63 8.15 930-128J-51P 
7 | Adapter Jack to SMA Jack ARF1563-ND 63.99 41.96 31.47 930-100A-51S 
8 | Adapter Plug to SMA Jack ARF1564-ND 72.80 47.74 35.81 930-101A-51S 
9 | Adapter Jack to SMA Plug ARF1566-ND 78.11 51.22 38.42 930-131A-51S 
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Fig.9 NEW! 


Fig. 11 NEW! 


Fig. 15 NEW! 


Fig. 10 NEW! 


RF and RFX™ Connectors 
BNC Coaxial Connectors 


Ohms Cable Group Crimp Tool | Digi-Key Pricing Amphenol RF 
Fig. | Description (0) RG/U Part No. | Part No. 1 25 100 ‘| Part No. 
Plug (Crimp) 50 55, 142, 223, 400 CTL-1 | ARF1661-ND® NEW! 8.03 91.00 341.00 |000-36875 
Plug (Crimp) 50 55, 142, 223, 400 CTL-1 | ARF1676-ND@ NEW! 9.18 106.50 397.00 |031-326 
Plug (Crimp) 50 Belden 8218 CTL-2 | ARF1675-ND@ NEW! 10.37 117.75 439.00 | 031-325 
Plug (Crimp) 50 58, 141 CTL-1 | ARF1679-ND® NEW! 8.67 100.75 366.00 |031-4320 
Plug (Crimp) 50 59, 62 CTL-1 | ARF1680-ND@ NEW! 9.25 107.50 400.00 | 031-4321 
Plug 50 55, 142, 223 CTL-1 | ARF1681-ND@ NEW! 6.79 79.00 294.00 | 031-4326 
Plug (Crimp) 50 142, 400 CTL-1 | ARF1682-ND® NEW! 9.30 147.50 455.00 |031-4427 
Plug (2 Crimp Ferrules) 75 6, Belden 9248 CTL-8 |ARF1698-ND@ NEW! 10.18 116.75 424.00 |031-70000 
Plug (Crimp) 75 59 CTL-6, -8 | ARF1699-ND@ NEW! 10.28 116.75 435.00 |031-70008 
Plug (Crimp) 75 6 CTL-2 | ARFX1117-ND@t NEW! 4.25 48.25 176.00 |031-71000-RFX 
Plug 50 58, 141 CTL-1 | ARF1039-ND@ 6.89 79.84 290.08 | 31-320 
Plug 50 Belden 9907, 89907 CTL-1 | ARF1054-ND® 7.22 81.90 305.81 |31-320-1006 
Plug 50 58A, 141, 142A CTL-1 | ARFX1039-ND@t 2.54 29.74 108.52 | 31-320-RFX 
Plug (Quick-Crimp) 50 Plenum 58 CTL-1 | ARFX1041-ND@t 2.49 28.13 105.09 | 36650-3RFX 
Plug 50 59, 62 CTL-1 | ARF1042-ND® 7.53 87.43 317.48 | 31-321 
Plug 50 59, 62 CTL-1 | ARFX1042-ND@t 2.06 27.74 = 102.49 | 31-321-RFX 
Plug 50 Belden 8281, 88281 CTL-2 | ARF1051-ND@ 8.87 100.55 375.31 |31-321-1000 
1 | Plug 50 59, 62, 71, 140, 210, 302 CTL-1 | ARF1156-ND® 7.12 80.65 302.87 | 68175 
Plug 50 Belden 9259 CTL-1 | ARF1052-ND 7.22 81.90 305.81 | 68175-1003 
Plug 50 59 (20AG CC) CTL-1 | ARF1046-ND@ 7.80 88.64 330.77 | 68175-1005 
Plug 50 59 (20GA CC) CTL-1 | ARFX1046-ND@t 2.54 28.91 104.49 |68175-5RFX 
Plug 50 Plenum 59, 62 CTL-1 | ARFX1047-ND@t 3.05 34.73 129.23 |68175-11RFX 
Plug 50 174, 188, 316 CTL-2 | ARF1049-ND@ 7.83 88.87 323.52 | 31-315 
Plug 50 174, 188, 316 CTL-2 | ARFX1049-ND@t 2.85 32.30 117.11 |31-315-RFX 
Plug 50 179, 187 CTL-2 | ARF1050-ND@ 9.29 105.51 393.27 |31-242 
Plug 75 59, 62 CTL-1 | ARFX1123-ND@t 1.54 23.20 86.43 |31-71008-RFX 
Plug 75 59, 62 CTL-1 | ARF1175-ND® 5.45 61.58 224.73 |31-71008 
Plug (Crimp) 75 59 (20GA CC) CTL-1 | ARF1700-ND@+ NEW! 271 31.00 118.00 |031-71008-1RFX 
Plug 75 59, 62 (20GA CC) CTL-1 | ARF1176-ND@ 5.71 65.17 237.25 |31-71008-1000 
Plug 75 179, 187 CTL-2 | ARF1174-ND® 6.90 78.29 291.93 |31-71013 
Plug (Crimp) 75 179, 187 CTL-2 | ARF1701-ND@+ NEW! 3.12 36.25 132.00 | 031-71013-RFX 
Plug 75 Belden 8218 CTL-2 | ARF1173-ND@ 5.40 61.24 222.26 |31-71033 
Plug 75 Belden 8281, 88281 CTL-2 | ARF1172-ND® 6.26 71.11 259.61 |31-71032 
Plug (Thinnet/Ethernet) 50 58, 141 CTL-1 | ARF1181-ND@ 3.59 41.03 158.94 |31-5800 
Plug (IBM/Arcnet) 50 59, 62 (20GA CC) CTL-1 | ARF1182-ND® 3.82 44.41 161.02 |31-5900 
2 | Plug (Original Crimp) 50 174, 179, 187, 188, 316 — ARF1143-ND® 24.03 239.24 890.66 | 31-371 
3 | Plug (Single Crimp) 50 59, 62 CTL-2 | ARFX1124-ND@t 3.35 38.07 141.70 | 31-5556-RFX 
Plug (Quicktrim®) 50 58 CTL-1 | ARF1672-ND® NEW! 21.86 267.25 996.00 |031-30220-1 
4 | Plug (Quicktrim®) 50 59, 62 CTL-1 | ARF1045-ND® 19.70 287.98 1048.99 | 31-4541 
Plug (Quicktrim®) 50 59, 62 CTL-1 | ARFX1045-ND@t 6.58 74.79 277.18 |31-4541-RFX 
Plug 50 55, 58, 141, 142, 223, 400 _ ARF1040-ND® 6.53 78.33 284.00 | 31-202 
Plug (Quick Clamp) 50 59 (20GA CC) _ ARF1662-ND® NEW! 7.78 91.00 341.00 | 031-212-1005 
Plug 50 59, 62 _ ARF1043-ND@ 6.13 88.83 332.09 | 31-212 
Plug 50 59, 62 _ ARFX1043-ND@t 2.81 38.61 147.12 |31-212-RFX 
Plug 50 8, 9,11, 213, 214 _ ARF1155-ND® 22.42 362.66 1414.41 |6775 
5 | Plug 50 58, 141, 142, 400 _ ARF1126-ND® 7.25 94.02 342.93 | 31-2 
Plug 50 58, 141, 142A — ARFX1119-ND@t 3.12 36.59 136.47 |31-2-RFX 
Plug (Clamp) 50 58, 141, 142, 223 _ ARF1677-ND@ NEW! 8.83 134.75 499.00 | 031-3301 
Plug 50 59, 62, 71, 140, 210, 302 _ ARF1123-ND@ 14.29 162.36 606.00 {31-12 
Plug 50 174, 179, 187, 188, 316 _ ARF1157-ND® 11.40 129.77 471.98 |69475 
Plug 50 178, 196 _ ARF1120-ND® 11.65 132.53 492.84 | 15875 
5 Plug (FCP) 50 58, 141 _ ARF1145-ND® 8.90 101.05 376.29 |31-4700 
Plug (FCP) 50 59 _ ARF1146-ND 8.49 124.37 462.31 |31-4702 
Plug (Suretwist®) 50 59, 62 _ ARF1044-ND® 8.50 96.55 360.32 |31-5136 
7 | Plug (Suretwist ®) 50 59, 62 _— ARFX1044-ND@t 3.02 35.30 139.12 | 31-5136-RFX 
Plug (Suretwist ®) 50 58, 141, 142 _— ARFX1147-ND@t 3.02 35.30 139.12 | 31-5137-RFX 
8 | Angle Plug 50 58, 144 CTL-1 | ARFX1055-ND@t 7.34 83.51 321.52 |31-335-RFX 
9 | Right Angle Plug 50 Belden 9913, 9914 CTL-4 | ARF1696-ND@+ NEW! 9.01 102.50 380.00 |031-6004-RFX 
: “o8z77 10 | Straight Plug 50 Belden 8214, 9913, 9914 CTL-11 | ARF1694-ND@+ NEW! 9.11 103.50 386.00 |031-5998-RFX 
? 11 | Jack (Clamp) 50 223 _ ARF1686-ND@ NEW! 8.50 96.50 360.00 | 031-5 
12 | Bulkhead Jack (Clamp) 50 58, 141, 142, 400 — ARF1127-ND® 11.91 135.29 503.90 |31-206 
13 |) Bulkhead Jack 50 58, 141 CTL-1 | ARF1060-ND® 10.99 194.09 722.55 |31-342 


@ RoHS Compliant 


+ RFX connectors. RFX™ is specifically designed for applications that do not require performance above 1 ~ 3GHz. RFX™ 
connectors are not for use in military system applications. RFX™ connectors are generally less expensive than MIL-Spec and industry standard connectors. 


(Continued) 
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RF and RFX™ Connectors 
BNC Coaxial Connectors (Cont) 


Amphenol'RF 


Ohms Cable Group Crimp Tool | Digi-Key Pricing Amphenol RF 
Fig. | Description (9) RG/U Part No. | Part No. a 25 100 | Part No. 
Bulkhead Jack 50 58, 141, 142, 223 CTL-1 | ARFX1060-ND@t 4.60 52.33 194.73 |31-342-RFX 
Bulkhead Jack 50 59, 62, 140, 210 CTL-1 | ARFX1061-ND@t 6.61 75.31 280.32 | 31-343-RFX 
13 | Bulkhead Jack 50 174, 188, 316 CTL-2 | ARF1139-ND@ 14.94 169.59 632.46 |31-318 
Bulkhead Jack 50 174, 188, 316 CTL-2 | ARFX1139-ND@t 5.76 65.26 244.36 |31-318-RFX 
Bulkhead Jack (Crimp) 75 179, 187 CTL-2 | ARF1703-ND@+ NEW! §.55 63.25 236.00 | 031-71016-RFX 
14 | Bulkhead Jack, Rear-mount 50 _ CTL-1 | ARF1678-ND@ NEW! 14.72 170.50 635.00 |031-4237 
Jack (Crimp) 50 174, 188, 316 CTL-2 | ARF1673-ND@ NEW! 16.65 189.25 705.00 | 031-317 
15 | Jack (Crimp) 50 174, 188, 316 CTL-2 | ARF1674-ND@+ NEW! 3.69 42.00 156.00 | 031-317-RFX 
Jack (Crimp) 75 179, 187 CTL-2 |ARF1702-ND@+ NEW! 1.79 40.50 148.00 |031-71014-RFX 
Ohms —_| Digi-Key Pricing Amphenol RF 
Fig. | Description (0) Part No. 1 25 100 Part No. 
16 Panel Receptacle (Solder) 50 ARF1062-ND® 11.10 126.31 470.13 | 31-203 
Panel Receptacle (Solder) 50 ARFX1062-ND@t 5.31 60.21 224.15 | 31-203-RFX 
Bulkhead Receptacle, Isolated (Solder) 50 ARF1063-ND® 4.44 50.36 183.01 | 31-10 
17 |Bulkhead Receptacle, Isolated (Solder) 50 ARFX1063-ND@t 3.38 40.89 150.70 | 31-10-RFX 
Bulkhead Receptacle, Isolated 75 ARF1121-ND®@ 10.89 123.62 460.35 | 31-10-75 
Bulkhead Receptacle, Pressurized 50 ARF1134-ND® 4.36 51.12 186.93 | 31-236 
Bulkhead Receptacle 50 ARF1064-ND® 3.51 39.93 144.03 | 31-221 
Bulkhead Receptacle (Solder) 50 ARFX1064-ND@t 2.56 30.19 110.36 | 31-221-RFX 
18 Bulkhead Receptacle (Solder) 75 ARF1664-ND@+ NEW! 2.43 39.50 125.00 | 031-221-75RFX 
Bulkhead Receptacle 50 ARF1131-ND® 4.67 53.16 191.49 | 31-2221 
Bulkhead Receptacle 75 ARF1149-ND® 12.15 220.05 675.00 | 31-70018 
Bulkhead Receptacle, Pressurized 50 ARF1122-ND® 9.10 116.12 433.37 | 31-102 
Bulkhead Receptacle, Pressurized 50 ARF1136-ND@ 35.63 404.87 1508.76 | 31-238 
19 | Angle Bulkhead Receptacle 50 ARF1130-ND® 67.47 766.48 2856.82 | 31-222 
Right Angle Bulkhead Receptacle 50 ARF1065-ND® 8.17 92.81 339.11 | 31-5431 
Right Angle Receptacle Jack PCB, White 50 ARF1690-ND@+ NEW! 2.78 33.00 121.00 | 031-5431-10RFX 
Right Angle Bulkhead Receptacle w/Hardware 50 ARFI065NW-ND® 9.44 120.53 418.58 | 31-5431-2010 
Right Angle Bulkhead Receptacle 76 ARF1177-ND® 7.18 81.85 296.77 | 31-71047-1010 
20 Right Angle Bulkhead Receptacle 50 ARF1178-ND® 7.05 80.40 291.52 | 31-5640-1010 
Right Angle Bulkhead Receptacle, Metal 75 ARF1179-ND® 6.90 78.69 285.30 | 31-71043-1010 
Right Angle Bulkhead Receptacle, Low Profile 50 ARF1180-ND® 7.87 89.38 325.50 | 31-5486-1010 
Right Angle Receptacle Jack PCB, Black 50 ARF1691-ND@+ NEW! 3.25 36.75 134.00 | 031-5538-10RFX 
Right Angle Receptacle Jack PCB 50 ARF1692-ND@ NEW! 4.26 68.40 243.20 | 031-5637 
Right Angle Receptacle Jack PCB 75 ARF1704-ND@ NEW! 9.07 103.00 375.00 | 031-71042 
Receptacle, Vertical PC 50 ARF1066-ND® 8.99 102.30 382.33 | 31-5329 
1 Receptacle, Post Terminal PCB 50 ARF1687-ND@+ NEW! 2.99 35.25 131.00 | 031-5329-51RFX 
Receptacle, Post Terminal PCB 50 ARF1688-ND@+ NEW! 2.99 37.00 142.00 | 031-5329-52RFX 
Receptacle, Vertical, Post Terminal PCB 75 ARF1689-ND@+ NEW! 2.99 41.75 154.00 | 031-5329-72RFX 
22 {Shield Grounding Lug 76 ARF1067-ND® 82 9.50 36.00 | 31-759 
23 | Grounding Lug 75 ARF1068-ND@t+ 76 8.83 32.45 | 31-10152-RFX 
Straight/Jack-Jack 50 ARF1069-ND® 7.83 88.84 322.88 | 31-219 
24 | Straight/Jack-Jack 50 ARFX1069-ND@t 5.16 63.70 229.75 | 31-219-RFX 
Straight/Jack-Jack 76 ARF1150-ND® 8.57 97.35 361.97 | 31-70019 
96 Straight/Plug-Plug 50 ARF1070-ND® 13.52 168.78 628.51 | 31-218 
Straight/Plug-Plug 50 ARFX1070-ND@t 4.49 52.65 198.09 | 31-218-RFX 
Right Angle Jack-Plug 50 ARF1071-ND® 18.73 212.76 794.17 | 31-9 
26 | Right Angle Jack-Plug 50 ARFX1071-ND@t 7.00 79.77 309.66 | 31-9-RFX 
Right Angle Jack-Plug 75 ARF1705-ND@+ NEW! 6.60 79.75 297.00 | 031-9-75RFX 
Right Angle Jack-Plug 50 ARF1128-ND® 20.45 232.34 866.24 | 31-209 
27 ‘| Panel/Jack-Jack 50 ARF1154-ND® 55.38 687.90 2382.09 | 47000 
Bulkhead/Jack-Jack, Gasketed 50 ARFX1130-ND@t 5.44 63.01 234.37 | 31-220G-RFX 
Bulkhead/Jack-Jack (Sealed) 50 ARF1129-ND®@ 14.33 162.97 591.00 | 31-220H 
Bulkhead/Jack-Jack, Non-Gasketed 50 ARF1072-ND® 12.08 137.27 498.42 | 31-220N 
28 | Bulkhead/Jack-Jack 50 ARFX1072-ND@t 4.86 54.99 199.44 | 31-220N-RFX 
Bulkhead/Jack-Jack, Non-Gasketed 75 ARF1735-ND@+ NEW! 5.32 61.25 226.00 | 031-220N-75RFX 
Bulkhead/Jack-Jack (Sealed) 50 ARF1140-ND® 16.77 205.00 779.63 | 31-3220 
Bulkhead/Jack-Jack, Gasketed 76 ARF1151-ND® 28.42 322.74 1201.94 |31-70020 
Bulkhead/Jack-Jack (Isolated) 50 ARF1073-ND® 14.35 163.10 593.62 | 31-4803 
29 | Bulkhead/Jack-Jack (Isolated) 75 ARF1684-ND@ NEW! 18.34 208.00 775.00 | 031-4803-75 
Bulkhead/Jack-Jack (Isolated) 50 ARF1685-ND@+ NEW! 4.79 57.50 215.00 | 031-4803-RFX 
Tee/Jack-Plug-Jack 50 ARF1152-ND®@ 18.63 202.01 753.13 | 31-8 
30 | Tee/Jack-Plug-Jack 50 ARF1074-ND® 14.80 168.03 626.56 | 31-208 
Tee/Jack-Plug-Jack 50 ARFX1074-ND@t 6.63 75.57 274.05 | 31-208-RFX 
Resistor Terminated Cap 50 ARF1075-ND® 21.67 246.15 917.39 | 46650-51 
31 Resistor Terminated Cap 50 ARFX1075-ND@t 3.55 40.34 140.06 | 46650-51-RFX 
Fig. 33 NEW! Resistor Terminated Cap 75 ARFX1076-ND@t 3.62 41.25 153.29 | 46650-75-RFX 
Resistor Terminated Cap 93 ARFX1077-ND@t 4.38 49.74 172.44 | 46650-93-RFX 
32 Resistor Terminated Cap & Chain 50 ARF1078-ND® 23.52 267.33 995.81 | 35650-51 
Resistor Terminated Cap & Chain 75 ARF1079-ND® 23.52 267.33 995.81 | 35650-75 
Male Shorting Cap & Chain 75 ARF1663-ND@ NEW! 9.83 111.75 416.00 | 031-17 
33 | Male Cap & Chain 75 ARF1695-ND® NEW! 6.83 77.75 282.00 | 031-6 
Male Cap & Chain 75 ARF1697-ND@+ NEW! 2.96 35.00 129.00 | 031-6-RFX 


@ RoHS Compliant + RFX connectors. RFX™ is specifically designed for applications that do not require performance above 1 ~ 3GHz. RFX™ connectors are not for 
use in military system applications. RFX™ connectors are generally less expensive than MIL-Spec and industry standard connectors. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol'RF RF and RFX™ Connectors 


Dimensions Inch (mm) 
Mini BNC Connectors 


The Mini BNC series provides the same positive locking bayonet system found on the BNC and allows 40% more interconnects in the same 
area. Specifications: Electrical: * Impedance: 75Q * Frequency Range: DC-4 GHz «Voltage Rating: 500v Mechanical: + Connector 
Durability: 500 cycles Environmental: * Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Contact | Cable Group /|Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. | Description Plating RG/U Part No. ul 10 25 100 Part No. 
Plug (Crimp) Gold 735A ARF1548-ND 820 609 501 4.30 |31-70251 
1 | Plug (Crimp) Gold | Beldeng2ig | ARF1549-ND 820 609 5.01 4.30 [31-70260 
Plug (Crimp) Gold Oe |ARF1S50-ND 820 609 5.01 4.30 |31-70261 
2 | Jack, Vertical Gold = ARF1551-ND 529 463 «4.14. 3.44. |31-70250 
3. |Jack, R/A Gold = ARF1553-ND 837 620 5.04 4.26 |31-70255 
4 |Jack, Bulkhead R/A | Gold = ARF1554-ND a19 681 554 466 |31-6055 


Cable Group Military Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 | Part No. 
Plug (Crimp) 8, 213 1139012/10B-0007 | ARF1013-ND 78.66 845 7.58 (82-340 
Plug (Crimp) 9,214 ae ARF1163-ND 1494 1083 9.46 82-332 
Plug (Crimp) 55, 142, 223 - ARF1164-ND 1208 856 7.27‘ |82-5370 
1 |Plug (Crimp) Belden 9913, 9914 = 1720 828 7.92 |082-340-1052 
Plug (Crimp) 142, 400 M39012/01-0503 23.27 11.20 10.68 _|082-4427 
Plug (Crimp) 58, 141 = ARFI708-ND NEW! | 9.13 648 6.16 | 082-5375 
Plug (Crimp) 58,141 = ARF1709-ND* NEW!| 747 3.74 3.56 _|082-5375-RFX 
8, 9, 144, 165, 213, 
Plug (Clamp) Od O68 UG-21D/U | ARF1014-ND 1347 11.94 10.29 | 82-202 
Plug (Clamp) are teacels, UG-1185 | ARF1161-ND 15.20 9.36 8.35. [82-312 
2. [Plug (Clamp) 58, 141, 142 UG-536B/0 _|ARFI016-ND Tes 783 748 ~(34025 
Plug (Clamp) 58, 141, 142 UG-536B ‘| ARFX1016-ND* 1272 448 381 |34025-RFX 
Plug (Clamp) Belden 9913 = ARF1020-ND 1326 6.39 _—_-5.97_|82-202-1006 
Plug (Clamp) Se toes UG-21D ARFX1183-ND* 958 4.63 4.38 |82-202-RFX 
3_[Jack (Clamp) 8,9, 87A, 144, 165, UG-238/0 __ [ARF1027-ND 19.12 13.16 9.23 [82-63 
Panel Receptacle a UG-58A/U | ARF1023-ND 1386 7.63 7.08 (82-97 
4. |Panel Receptacle = UG-58A ARFX1023-ND* 671 3.24 ~~ 3.03: | 82-97-RFX 
Panel Receptacle _— UG-58 ARF1160-ND 15.37 7.39 7.15 | 82-24 
5 | Straightfack-Jack = UG-298/0  |ARF1025-ND 22.15 15.28 10.04 [82-101 
Straight/Jack-Jack = UG-29B ARFX1025-ND* 779 3.78 __3.60_|82-101-RFX 
g_ | Bulkhead/Jack-Jack = UG-30/U ARF1026-ND 34411660 15.81 82-66 
Bulkhead/Jack-Jack = = ARFI713-ND NEW! | 916 4.41 4.20 _|082-66-RFX 
_|Straight/Plug-Plug = UG-57B/0 _[ARF1027-ND 1799 1240 8.14 {82-100 
Straight/Plug-Plug = UG-57B ARFX1027-ND* 1208 5.46 __5.23_|82-100-RFX 
8_|Angle/Jack-Plug = UG-27A ARF1028-ND 41.79 20.14 19.16 [82-64 
9_|R/A Plug (Crimp) 214, 225, 303 | W39012/05-0501 | ARFI710-ND NEW?! | 43.66 33.33 29.61 [082-4440 
10 [Bulkhead Jack (Crimp) 58,141 = ARFI711-ND NEW! | 8.64 4.16 3.98 |082-5378-RFX 
T1_[Bulkhead Jack (Crimp) |__174, 188, 316 = ARFI712-ND NEW! | 943 6.49 5.07 _[082-6093-RFX 


* RFX connectors Crimp tools are listed within the RF and RFX Connectors section. 


Twinaxial Connectors 


Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. | Description RG/U Part No. 1 25 100 Part No. 
12 | Plug (Clamp) AA-6076, AA-6079 ARFX1031-ND* 9.95 4.81 4.56 | 82-5589-RFX 
13 | Receptacle _ ARFX1035-ND* 14.00 6.74 6.43 | 82-5590-RFX 
14 BNC Plug/Twinax - Noryl 108A ARF1037-ND 15.21 6.88 6.57 | 31-224 
BNC Plug/Twinax - TFE 108A ARF1133-ND 25.21 11.42 10.88 | 31-2226 
15 BNC Bulkhead/Twinax - Noryl = ARF1038-ND 30.28 13.71 13.07 /31-223 
BNC Bulkhead/Twinax - TFE _ ARF1132-ND 24.88 11.27 10.74 )31-2225 


* RFX connectors 


TNC Coaxial Connectors 


Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. | Description RG/U Part No. 1 25 100 Part No. 
Plug (Quick Crimp) =— ARF1081-ND 7.95 3.61 3.38 | 36825 
16 | Plug (MIL-Crimp) 142, 223 ARF1135-ND 7.27 3.38 3.15 | 31-2373 
Plug (Crimp)+ 59, 62 ARF1084-ND 7.57 3.52 3.26 | 31-2368 
Plug (Crimp) 58, 141 ARF1670-ND* NEW! 2.71 1.24 1.18 | 031-2367-RFX 
17 Plug (Clamp) 58, 141, 142A ARFX1082-ND* 3.04 1.56 1.48 | 79875-RFX 
Plug (Crimp) 142, 400 ARF1683-ND NEW! 10.37 7.36 6.32 | 031-4452 
Plug (Crimp) 174, 188, 316 ARF1667-ND* NEW! 2.97 1.44 1.37 | 031-2315-RFX 
18 Bulkhead Receptacle _ ARF1665-ND NEW! 10.55 4.87 4.54 | 031-2301 
Bulkhead Receptacle _- ARF1666-ND* NEW! 2.97 1.44 1.37 | 031-2301-RFX 
49 Bulkhead Jack (Crimp) 174, 188, 316 ARF1668-ND NEW! 16.91 7.68 7.16 | 031-2318 
Bulkhead Jack (Crimp) 174, 188 ARF1669-ND* NEW! 4.62 2.14 2.00 | 031-2318-RFX 
20 | Angle Plug (Crimp) 55, 142, 223,400 _| ARF1671-ND NEW! 26.93 12.24 11.42 | 031-2381 
21 _| Right Angle Jack PCB _- ARF1693-ND NEW! 12.22 8.86 7.88 | 031-5660 


$ Crimp tools are listed within the RF and RFX Connectors section. 
Fig. 21 NEW! * RFX™, is specifically designed for applications that do not require performance above 1 to 3 GHz. RFX™ connectors are not for use in 
military system applications. RFX™ connectors are generally less expensive than MIL-Spec and industry standard connectors. 


NEW! MHV Coaxial Connectors 


Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. |Description RG/U Part No. 1 25 100 Part No. 
20 Plug (Clamp) 59, 62,71,140,210 | ARF1659-ND 18.40 8.28 7.72 | 000-28000 
Plug (Clamp) 55, 58, 141, 142 ARF1660-ND 12.49 9.33 8.69 | 000-29100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol’RF 


Global Ri tions 


5 Holes 


Fig. 32 NEW! 


. 


Fig. 34 NEW! 


SMA and SMB Connectors 


Fig.9 NEW! 


Fig. 27 NEW! 


SMA Coaxial Connectors 


Cable Group Body | Cable Attachment | pigi-Key Price Each Amphenol RF 

Fig. | Description RG/U Plating | Outer | Inner | Part No. 1 25 100 | Part No. 

1 |Plug, Straight ie cape Gold | Solder | Plugable |ARF1184-ND | 6.32 4.40 4.12 | 901-9723 

2 | Plug, Straight Pa Cada) Gold | Solder | Plugable |ARF1185-ND | 6.88 4.79 4.49 | 901-9808 

3. | Plug, Straight Are Canaa) Gold | Solder | Plugable |ARF1186-ND | 6.74 4.69 4.39 | 901-9805-HP 

4 Plug, Straight 55, 58, 141, 142, 223 Gold Clamp | Solder |ARF1187-ND*| 58.60 46.38 42.99 | 901-103 
Plug, Straight 174, 316 Gold Clamp | Solder |ARF1188-ND* | 42.29 35.05 33.61 |901-128-11 
Plug, Straight 55B, 142B, 223, 400 Gold Crimp | Solder |ARF1189-ND 8.90 657 6.38 |901-9511-1 
Plug, Straight 55B, 142B, 223, 400 | Passivated| Crimp | Solder )ARF1190-ND 8.00 5.58 5.20 |901-9511-1SF 

5 Plug, Straight 55B, 142B, 223,400 | Passivated| Crimp | Crimp |ARF1717-NDW| 18.47 12.84 12.02 | 901-9511-1SFC 
Plug, Straight 174, 178, 187, 188, 316 Gold Crimp | Solder |ARF1191-ND 7.93 5.52 5.04 |901-9511-3 
Plug, Straight 174, 178, 187, 188, 316 | Passivated | Crimp | Solder )ARF1192-ND 6.92 4.81 4.51 |901-9511-3SF 
Plug, Straight Dbl. Braid RG-188, 316 | Passivated | Crimp | Solder | ARF1193-ND 8.22 5.71 5.36 | 901-9511-12SF 
Plug, Right Angle 55, 141, 142, 223 Gold Crimp | Solder |ARF1194-ND | 12.93 899 8.43 |901-9531-1 
Plug, Right Angle SF 142B, Times AA-2423) Passivated | Crimp | Solder |ARF1195-ND | 10.34 8.27 7.90 | 901-9531-1SF 

6 Plug, Right Angle 174, 179, 187, 188, 316 Gold Crimp | Solder |ARF1196-ND | 13.01 9.05 8.49 |901-9531-3 
Plug, Right Angle 174, 179, 187, 188, 316 | Passivated | Crimp | Solder )ARF1197-ND 9.04 628 5.88 |901-9531-3SF 
Plug, Right Angle Double Braid RG-316 Gold Crimp | Solder |ARF1198-ND | 13.47 9.37 8.78 |901-9531-12 
Plug, Right Angle Double Braid RG-316 | Passivated | Crimp | Solder |ARF1199-ND 9.09 6.35 5.93 |901-9531-12SF 

7_| Jack 174, 179, 187, 188, 316 | Passivated | Crimp | Solder |ARF1201-ND | 43.29 32.00 29.95 | 901-9602-3SF 
Jack, Bulkhead 55, 142, 223, 400 Passivated | Crimp | Solder |ARF1202-ND | 24.47 17.03 15.93 )901-9610-1SF 

8 | Jack, Bulkhead 174, 179, 187, 188, 316 Gold Crimp | Solder |ARF1203-ND | 17.86 12.43 11.63 |901-9610-3 
Jack, Bulkhead 174, 179, 187, 188, 316 | Passivated | Crimp | Solder |ARF1204-ND | 16.13 11.22 10.49 | 901-9610-3SF 

9 | Jack, End Launch PCB Gold _ _- ARF1716-NDv| 12.05 8.37 _7.84 | 901-10003 

10 |Jack, Printed Circuit Board, Panel Gold _ _- ARF1205-ND 9.79 683 6.24 |901-144 

11 _|Jack, Printed Circuit Board, Angle Gold - _- ARF1206-ND | 11.52 8.01 7.50 | 901-143 

42 Adapter, Bulkhead Jack-Jack, Front or Rear Mount Gold — — ARF1207-ND | 14.26 10.21 9.56 | 901-9209A 
Adapter, Bulkhead Jack-Jack, Front or Rear Mount | Passivated | — _— ARF1208-ND | 12.97 9.29 8.68 | 901-9209-ASF 

* Safety wire holes ~ NEW! 
SMA Brass Coaxial Connectors 

Cable Group Body | Cable Attachment | pigi-key Price Each Amphenol RF 
Fig. | Description RG/U Plating) Outer | Inner | Part No. i 25 100 | Part No. 

43 Plug, Straight -141” (3.6mm) S/R | Gold | Solder | Solder | ARFX1209-ND 3.57 2.48 2.33 | 901-9868-RFX 
Plug, Straight .085” (2.16mm) S/R| Gold | Solder | Solder | ARF1210-ND 2.78 1.94 1.82 | 901-9867-RFX 
Plug, Straight 58 Gold | Crimp | Solder |ARF1211-ND 5.36 3.73 3.49 | 901-9870 
Plug, Straight 141, 223 Gold | Crimp | Solder | ARF1212-ND 5.87 4.09 3.84 | 901-9871 

14 | Plug, Straight 58 Nickel | Crimp | Solder | ARFX1213-ND 3.08 2.14 2.01 | 901-9876-RFX 
Plug, Straight 174, 188, 316 Nickel | Crimp | Solder | ARFX1214-ND 2.78 1.94 1.81 |901-9877-RFX 
Plug, Straight 174, 188, 316 Gold | Crimp | Solder |ARF1215-ND 5.27 3.67 3.43 | 901-9916 
Plug, Right Angle 174, 188, 316 Gold | Crimp | Solder |ARF1216-ND 8.88 6.19 5.80 / 901-9872 
Plug, Right Angle 58 Gold | Crimp | Solder | ARF1217-ND 8.95 6.24 5.84 / 901-9873 

15 | Plug, Right Angle 141, 223 Gold | Crimp | Solder | ARF1218-ND 9.04 6.30 5.47 | 901-9874 
Plug, Right Angle 58 Nickel | Crimp | Solder | ARFX1219-ND 5.30 3.68 3.46 |901-9880-RFX 
Plug, Right Angle 174, 188, 316 Nickel | Crimp | Solder | ARFX1220-ND 5.03 3.50 3.29 | 901-9881-RFX 

16 Bulkhead Jack 174, 188, 316 Gold | Crimp | Solder | ARF1221-ND 8.16 5.69 5.31 ) 901-9875 
Bulkhead Jack 174, 188, 316 Nickel | Crimp | Solder | ARFX1222-ND 7.04 4.90 4.59 |901-9879-RFX 

9 | Receptacle, Straight PCB Gold = —__ | ARFX1231-ND 3.31 2.30 2.11 |901-144-8RFX 

17 | Panel Receptacle, Jack Nickel = —__|ARFX1223-ND 5.10 3.54 3.32 | 901-9893-RFX 

18 | Panel Receptacle, Jack Nickel _ — | ARFX1224-ND 6.98 4.87 4.57 |901-9891-RFX 

19 | Panel Receptacle, Jack Nickel _- —__|ARFX1225-ND 5.16 3.59 3.36 | 901-9892-RFX 

20 | Panel Receptacle, Jack Nickel - —__ | ARFX1226-ND 7.43 5.16 4.82 |901-9887-RFX 

21 | Bulkhead Receptacle, Front Mount Nickel - — | ARFX1227-ND 4.50 3.14 2.94 | 901-9889-RFX 

22 | Bulkhead Receptacle, Rear Mount Nickel - — | ARFX1228-ND 4.14 2.89 2.71 |901-9890-RFX 

23 | Receptacle Plug, Straight, PCB Gold _- —___|ARFX1229-ND 4.13 2.88 2.70 |901-9895-RFX 

24 | Receptacle Plug, Right Angle, PCB Gold _- —___|ARFX1230-ND 7.39 6.15 4.81 |901-9894-RFX 

25 | Receptacle, Right Angle PCB Gold - —___|ARFX1232-ND 4.70 3.28 3.08 |901-143-6RFX 

SMB Coaxial Connectors 
Cable Group Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. | Description RG/U Plating | Outer | Inner | Part No. 1 25 100 | Part No. 

26 | Plug, Straight RG-174, 179, 187,188, 316 | Nickel | Crimp | Solder |ARF1233-ND | 6.32 4.94 4.69 |903-370P-51S 

27 | Plug, Right Angle RG-179 Gold | Crimp | Solder |ARF1722-NDW| 13.34 9.67 7.64 |903-535P-71A 
Plug, Right Angle RG-174, 179, 187,188, 316 | Nickel | Crimp | Solder |ARF1235-ND | 4.44 3.26 3.12 |903-367P-51A2 

08 Plug, Right Angle RG-174, 179, 187,188, 316 Gold | Crimp | Solder /ARF1245-ND | 12.70 9.00 7.78 |903-289P-51A 
Plug, Right Angle RG-178, 196 Gold | Crimp) Solder |ARF1236-ND | 5.58 5.03 4.69 |903-291P-51A1 
Plug, Right Angle RG-178, 196 Nickel | Crimp | Solder |ARF1237-ND | 4.34 3.51 3.27 |903-368P-51A1 

29 Bulkhead Jack RG-174,188A, 316 Gold | Crimp) Solder |ARF1238-ND | 6.51 4.53 4.23 |903-505J-51S 
Bulkhead Jack Dbl. Shield 316 Gold | Crimp | Solder |ARF1239-ND | 6.86 4.78 4.46 |903-505J-51S1 

Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. | Description Plating Part No. 1 25 100 | Part No. 

30 | Bulkhead Receptacle, Front Mount Solder Cup Terminal Gold ARF1240-ND 5.92 4.11 3.87 | 903-406J-51R 

31_| Bulkhead Receptacle, Front Mount Blunt Post Terminal Gold ARF1241-ND 484 3.38 3.16 | 903-402J-51R 

2 | Bulead Bacsptacie Slide-on,‘Baardto-Board) Bunt Gold ARFI719-NDv| 12.10 8.41 7.86 |903-410P-53P 

33 | Bulkhead Jack, Receptacle Recessed, Solder Cup Term. Gold ARF1242-ND | 34.14 22.03 21.42 | 903-407J-51R 

34 | Bulkhead Jack, Recept. End Mount, Blunt Post Term. Gold ARF1721-NDY| 8.84 7.08 6.34 |903-518J-51P 

35 | Jack, Right Angle Ree ARF1243-ND | 690 4.81 4.39 |903-373U-51A 

36 Jack, Straight Gold ARF1244-ND 3.81 2.66 = 2.49 | 903-499J-51P2 
Jack, Straight PCB Gold ARF1720-NDWY| 12.04 8.73 (6.89 | 903-512J-71P 

— |SMB/SMC Hex Nut Gold ARF1718-NDY| 2.21 1.31 .87 | 903-10408-1 

v NEW! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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UU PE and RFX™ Connectors 


UHF Coaxial Connectors 


Cable Group Military Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 | Part No. 
Plug 8, pe ok ib 49.|p1-059 |ARFI714-ND@ NEW!| 8.98 331 274 |83-1SP 
1 Plug 8, 9, 87A, 214, 313, 225 |PL-259/U | ARF1000-ND LST 3.06 2.75 | 83-1SP-1050 
Plug 8, 9, 87A, 214, 313, 225 j|— ARFX1000-ND® 3.35 1.60 1.47 |83-1SP-15RFX 
Plug (TFE Insulated) 8, 9, 87A, 214, 313, 225 | PL-259 ARF1001-ND® 9.48 3.52 3.11 | 83-822 
2 | Plug (Crimp or Solder) 58, 141, 142 _ ARFX1002-ND@t 4.59 217 2.09 | 83-58FCP-RFX 
3 Reducing Adapter 58, 141, 142 UG-175 ARFX1003-ND@t 81 40 38 | 83-185-RFX 
Reducing Adapter 59, 62, 71, 140, 210 UG-176 ARFX1004-ND@t 68 34 32 | 83-168-RFX 
Panel Receptacle _ S0-239/U | ARF1005-ND® 7.26 2.70 2.23 | 83-1R 
4 | Panel Receptacle _ S0-239 ARFX1005-ND@t 4.29 2.67 2.42 | 83-1R-RFX 
Panel Mount (TFE Insulated) _ S0-239/A |ARF1168-ND® 12.97 4.81 4.06 | 83-798 
5 | Panel Mount Hood 58, 141 UG-177 ARF1167-ND® 6.24 4.16 3.20 | 83-765 
Bulkhead Receptacle _ _ ARF1006-ND® 26.88 12.23 10.34 | 83-875-1002 
Bulkhead Receptacle _ _ ARF1007-ND 6.98 4.83 3.62 | 83-878 
i Bulkhead Receptacle - _ ARFX1007-ND@t 5.91 3.84 3.10 | 83-878-RFX 
8 | Bulkhead Receptacle, R/A - _ ARF1715-ND@ NEW! | 5.59 3.72 3.34 | 531-40047-3 
9 | Straight/Jack-Jack = PL-258/U | ARF1008-ND® 12.85 7.06 6.37 | 83-1J 
10 | Bulkhead/Jack-Jack = UG-363/U | ARF1009-ND® 37.66 13.95 12.40 | 83-1F 
11 | Angle/Jack-Plug _ UG-646/U | ARF1010-ND® 22.03 9.26 8.63 | 83-1AP 
12 | Tee/Jack-Plug-Jack —_ M-358 ARF1011-ND. 14.76 10.74 9.95 | 83-1T 


@ RoHS Compliant t+ RFX connectors. RFX is specifically designed for applications that do not require performance above 1 to 3 
GHz. RFX connectors are not for use in military system applications. RFX connectors are generally less expensive than MIL-Spec and 
industry standard connectors. 


Mini UHF Connector 


Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. | Description RG/U Part No. 1 25 100 Part No. 
13. | Plug (Crimp tools below) 58, 58A, 58C, 141,303 | ARF1092-ND 4.52 2.81 2.55 | 81-115N-1000 
Between Series Adapters 
Military Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. | Description Part No. Part No. il 25 100 Part No. 
14 BNC Jack to N Plug UG-201A/U ARF1096-ND® 18.32 8.06 7.72 |31-216 
RFX - BNC Jack to N Plug UG-201A/U ARFX1096-ND® 15.63 10.71 9.08 |31-216-RFX 
15 | BNC Jack to TNC Plug - ARF1098-ND® 24.72 18.54 18.14 | 79675 
16 | BNC Jack to UHF Plug UG-273/U ARF1099-ND® 21.44 15.83 14.55 | 31-28 
17 BNC Plug to N Jack UG-349A/U ARF1102-ND® 21.33 10.30 9.90 |31-217 
RFX - BNC Plug to N Jack UG-349A/U ARFX1102-ND® 23.48 14.81 14.25 |31-217-RFX 
18 | BNC Plug to SMA Jack _ ARF1103-ND® 83.64 36.79 35.19 | 901-165 
19 | BNC Plug to TNC Jack — ARF1104-ND® 32.66 25.13 24.02 |79025 
20 | BNC Plug to UHF Jack UG-255/U ARF1105-ND® 29.42 12.94 12.44 |2900 
21 |N Plug to SMA Jack _ ARF1106-ND® 114.31 57.75 55.84 | 901-294 
22 | N Plug to UHF Jack UG-146/U ARF1107-ND 25.04 11.96 11.44 |4400 
@ RoHS Compliant 
ECONOHEX™ Crimp Tools and Dies 
Digi-Key Price | Amphenol RF 
Fig. | Description Part No. Each | Part No. 
CTL Series Crimp Tools (Die Set Included) 
Crimp Tool — RG 58, 59, 62, Plenum 59, 62 ARF1116-ND 58.92 |CTL-1 
03 Crimp Tool — RG 174, Belden 8281 ARF1117-ND 58.92 |CTL-2 
Crimp Tool — RG 58, 8, 213 ARF1118-ND 58.92 |CTL-3 
Crimp Tool — RG 55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 210, 223, 303, 400, Plenum 59, 62 ARF1183-ND 58.92 |CTL-5 
Crimp Tool and Dies 
23 | Tool Handle without Dies ARF1108-ND 141.77 | 227-987 
24 | Crimp Die Set— RG 174,179, 187, 188, 316 ARF1111-ND 89.48 | 227-1418 
Fig. 26 NEW! Fig. 27 NEW! . 
NEW! MMCX Connectors Digi@Reel 
Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. |Description Part No. 1 25 100 Part No. 
25 | MicroMate™ Edgecard Jack, Vertical ARF1723-ND 9.38 6.52 6.10 | 908-22100 
MicroMate Jack, SMD, Straight ARF1724-ND 5.08 3.54 3.31 | 908-22101 
Fig. 29 NEW! Fig. 30 NEW! 26 | MicroMate Jack, SMD, Straight ARF1725CT-NDt 5.52 3.06 2.76 | 908-22101T 
MicroMate Jack, SMD, Straight ARF1725TR-ND¥ 3870.30/1,500 908-22101T 
27 | Right Angle PCB Mount Jack, Thru-Hole ARF1726-ND 11.91 8.29 7.76 | 908-24100 
28 | MicroMate Straight Plug for RG-174, 188, 316 ARF1727-ND 9.89 7.01 5.89 | 908-41300 
29 | MicroMate Right Angle Plug for RG-174, 188, 316 ARF1728-ND 6.34 6.12 5.46 | 908-43300 
30 | Assembly Jack, Straight to PCB, Non-Magnetic ARF1729-ND. 6.47 4.31 3.86 | 908-NM22106 
31 | Assembly Plug, Right Angle, RG-178, Non-Magnetic /ARF1730-ND 11.20 7.94 7.31 | 908-NM43200 
Fig. 31 NEW! Fig. 32 NEW! Fig. 33 NEW! + Cut Tape + Tape and Reel 
NEW! MCX Connectors 
Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 Part No. 
32 | Jack, Straight, PCB ARF1731-ND 4.57 3.18 2.98 919-109J-51PX 
33 | Jack, Straight, SMD ARF1732-ND 7.51 5.22 4.89 919-118J-51P 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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™ Tyco Electronics AMP RF Connectors SMA/SMB Type agg 


Authorized Distributor 


Fig. 13 NEW! Fig. 14 NEW! 


Zinc Die Cast Front mount shown 
Type Cable Group Digi-Key Price Each AMP Type Cable Group Digi-Key Price Each AMP 
Fig. |(Description) RG/U Plating {Part No. i 25 |Part No. Fig. | (Description) RG/U Plating {Part No. 1 25 |Part No. 
SMA Connectors 179, 179A, 179B, 161, 187, | Nickel over i , 9 
Plug 142, 142A, 1428 Nickel JA4010-ND 5.98 5.14 |447647-2 Plug 187A, Belden 9221 Copper _|A4082-ND#S GObr.28ey | lel aneee) 

1 Plug 142, 142A, 142B Nickel |A32325-ND@ 5.05 4.35 |5447647-2 15 | Plug RG 316, 188 Double Braid Gold A4034-ND4§ 10.38 8.93 |413985-2 
Plug 174, 174A, 188, 188,316 | Nickel |432326-ND@ 4.98 4.28 |5447647-3 Plug RG 316, 188 Double Braid Mickel avet Ad035-ND$S 7.08 6.09 |413985-4 
Plug Belden YR20621 Nickel |A24676-ND@ 6.43 5.53 |1-447647-1 opper 

2 (Jack, Hex Crimp 174, 188, 316 Nickel _[A32327-ND@ 653 5.62 |5447648-3 R/A Plug 178, 178A, 178B, 196, 196A Masel avet A4023-ND#§ 8.20 7.06 |414002-8 

[Bulkhead Jack 174, 188, 316 Nickel |A4009-ND 74.03 12.07 |447650-3 FTEI6TSETEEAATO Opper 
Bulkhead Jack 174, 188, 316 Nickel |A32332-ND@ | 12.65 10.88 |5447650-3 Meas aaa aR ‘ ' 
Plug, w/ Contact 405 Semi-Rigid Steel _|A4012-ND@ 10.13 871 |227868-1 HVAFIUG eae God ee S68: Beet AN 

4 |Plug, w/ Contact 405 Semi-Rigid Steel |A4013-ND@ 15.43 13.27 |228639-1 16 174, 316, 188, 1884, 179, Tying 
Short Plug 405 Semi-Rigid Steel _[A24680-ND@ 13.08 11.25 |221447-1 R/A Plug 179A,179B, 161, 187, 187A, c el OVEN | n4029-ND$§ 9.85 8.48 |414002-3 

5 [Right Angle Plug 405 Semi-Rigid Steel |A24681-ND@ 47.20 40.60 |228583-1 Belden 9221 Oper 
Solderless Plug 402 (.141) Steel _|A4014-ND@ 16.30 14.02 |227743-1 BUA Plug RG 316, 188 Double Braid Gold [A4036-ND#§ 9.75 8.39 |[414002-2 

6 |Solderless Plug 402 (.141) Steel |A4015-ND@ 15.55 13.38 |228634-1 a Nickel over g z 
Solderless Plug 402 (141) steel__|a4o17-ND@ 4.25 3.66 |228635-1 RVA Plug RG 316, 188 Double Braid | “Copper _|A4037-NDES ee 
Plug, Solder Attach. 402 Gold |A99399-ND@v] 7.33 6.30 |1050524-1 174, 316, 188, 188A, 179, | Nickel over 
Plug, Solder Attach, 405 Gold |agodoo-nDew| 628 540 |1050547-1 B/A Plug 179A, 179B, 161, 187, 187A, | "Copper |A32329-ND$ 5.15 4.43. |5414363-3 
Plug, Crimp Attach. 405 Steel |A99395-ND@v| 14.33 12.32 |1050611-1 7 een OOK _ 

7 |Plug, Solder Attach. 405 Gold |A99394-NDo@w 8.88 7.64 |1050735-1 17 a70R 4A: 40>, | Nickel over 7 s 
Cable Jack, Solder 405 Gold _|A99401-ND@w| —8.80_7.57_|1050859-1 al 179A, 1798, 161, 187, 187A, | Copper faces] §— 990 4:30 54143685 
Plug, Crimp Attach. 174, 188, 316 Gold |A99396-ND@~) 12.63 10.86 |1051654-1 skal over 
Plug w/ Collar 402 (141) Steel |ado1g-ND@ 585 504 |227531-5 B/A Plug RG 316, 188 Double Braid | NTT fy (A82380-ND$ 3.95 3.40 |5414363-4 

SMA Snap-Lock Connectors 18 |Jack, Vertical = Nickel _|A32320-ND 3422.94 [5221111-1 

1_ [Straight Plug 316 Nickel ]A36399-ND 8.65 7.44 |1408541-1 Jack, Vertical = Gold __|A4041-ND§ 5.25 4.52 [413990-1 

5_|Right Angle Plug 316 Gold _|A36398-ND 9.35 8.05 |1274694-1 : Nickel over ; : 

— [Plug to SMA Jack = Nickel |A97718-ND | 175.10 98.99 |1053780-1 19 |Jack, Vertical = Copper _|A4042-ND§ 420 3.62 |413990-2 

SMA Crimp Connectors for Flexible Cables Jack, Vertical = Gold |A99875-NDv 5.75 4.95 |413990-3 
Plug, Length: .950” 174, 188, 188A, 316 Steel JA24683-ND§ 17.25 14.84 |225532-4 R/A Jack = Gold [A4043-ND§ 10.28 8.84 [413996-2 
Plug, Length: 1.188"| 174, 188, 188A, 316 Nickel |A24684-ND§ 15.73 13.53 |221117-2 RIA Jack w/ = Gold |A24694-Nog 758 6.52 1414026-2 
Plug, Length: 1.188” 174, 188, 188A, 316 Nickel |A32328-ND@§ | 16.35 14.07 |221117-4 Standoff Pads 

1 |Plug, Passivated 187, 187B, Belden 922 Steel |A33770-ND@§| 17.40 14.97 |5-225532-8 | | 20 BA ack a Nickel |A4044-ND§ 610 5.25 |414026-3 
Plug, Passivated 58, 58A, 58B, 58C Steel _|A24686-ND§ 18.23 15.68 |225532-1 : 

Plug, Passivated 293, 55, 55A, 55B Steel [A24687-ND§ | 20.45 17.59 |1-225530-0 BUA Hack = the Era a a ser 
i 142, 142A, 1428, 400, Steel |a24688-ND 18.15 15.61 |225532-3 Asse = z —— = 
Plug, Passivated Belden 84142 Be § ; ; 21 |R/A Plug = Tin over" /432324-ND 7.30 6.28 |414338-1 

3 [Bulkhead Jack 174, 188, 188A, 316 Steel |A24689-ND 4145 35.65 |225608-4 Racaak Soller opper 
Bulkhead Jack 174, 188, 188A, 316 Steel _|A32321-ND@ | 38.08 32.75 |5225608-4 Pa HG ME = Nickel )A24695-ND§ 7.50 6.45 |228216-1 
Adapter (Jack-Jack) = Steel |A24690-ND® | 23.55 20.26 |221643-1 22 FRecept. Solder ; 

Adapter (Jack-Jack) _ Gold  |A30048-ND® 21.30 18.32 |1054868-1 Pot, Rear Mt. = Nickel |A24696-ND§ 6.40 5.51 |228215-1 

— Adapter (Jack-Jack) a Steel |A30049-ND@ 19.28 16.58 |1054869-1 — Adapter (Jack-Jack) = Nickel _[A24697-ND§ 8.58 7.38 [228553-1 
Adapter (Plug-Plug) = Steel |A30044-ND® | 19.78 17.01 |1053635-1 75 Ohm 
Adapter (Plug-Plu = Gold [A30045-ND® | 24.55 21.12 |1053634-1 : 

ter (Flug lug) SALA RG Reara[commentors 16 |RVA Plug ye TOK 1/08, 181 | Nickel [A24704-NDet | 24.68 21.23 |414048-6 
Vertical Jack a Brass/Gold )A24691-ND 9.00 7.74 |221789-1 179, 179A, 179B, 161, ; 7 i 

8 |Vertical Jack — Nickel |A99384-NDew| 21.80 18.75 Je274og6-1 | | 29 [Plug __|__187,'187A, Belden 9221 | Nickel |AMOAO-ND@T || 11-13 9.57 [4146182 
Vertical Jack = Gold/Gold |430046-ND 13.75 11.83 |1053354-1 PC Mt. Jack, Vertical = Gold [A4047-ND§ 7.33 6.30_[414244-1 

, Right Angle Jack = $S/Gold |A24692-ND 19.35 16.65 |221790-1 24 [PC Mt. Jack, Vertical = Tin-Lead_|A4050-ND§ 6.80 5.85 |414244-4 
Right Angle Jack = Gold/Gold |430047-ND 14.93 12.84 |1053378-1 PC Mt. Jack, Vertical = _Tin__|A82322-ND@§ | 5.75 4.95 [5414244-4 

Zine Die Cast 25 [R/A Jack = Nickel/Tin |A32319-ND@ 8.00 6.88 [5221014-1 

8 [Vertical Jack = Gold/Gold [A97594-ND 2.60 2.24 [5-1814832-1 
ates Golu/Gold Crimp Tool, 50 Ohm, Hex] 174, 316, 188, 179, 161, |_| agaog up ee a TE 

9 |Right Angle Jack — over Nickel/|A97593-ND 3.03 2.61 |5-1814400-1| [Commercial w/ Die Set__|187,RG 316, 188 Double Braid 

Copper Die Set Hex/Commercial | 178, 196, 174, 316, 179, 161, = ‘A9810-ND 2989.50 — |5go46-1 

70 Ohm it 187.188 
Recept., Solder Pot Coaxial Gold ]A99386-ND 8.85 7.62 |1053072-1 | [PRO CRIMPER™ II Hand 

10 i Tool without Die, use w/ = = A9996-ND 48.00 — |354940-1 
Recept., Solder Pot Coaxial Gold A99385-ND 12.03 10.35 |1053111-1 A9968-ND and A9809-ND 

4 Recept., Flange Mt. Coaxial Gold A99387-ND 9.18 7.90 |1052551-1 Die Set, Hex/Commercial 
Recept., Flange Mt. Coaxial Gold _|A99398-ND 8.03 6.91 |1052552-1 use with AQ996-ND 174, 179, 187 — __A9809-ND 174.00 = — |58489-1 
Cable Jack, Solder 405 Gold |A99389-ND 18.65 16.04 |1051046-1 | [Die Set, Mil Type Crimp, 

12 IRecept., Flange Mt. Coaxial Gold _|a99388-ND 9.03 7.77 |1052533-1 | use with A9996-ND = —__|Aeseesnp 94.50 — [8483-1 
Recept., Flange Mt. Coaxial Gold — |A99391-ND 14.78 12.71 ]1052528-1 Wrench Torque 5/16" _ _ | _ = 

13 |pecept., Flange Mt. Coaxial Gold _|a99392-ND 13.48 11.59 |1052807-1 | |for SMA DSERERANI’ 1055419+1 

14 [R/A Recept. Coaxial Gold _|A99393-ND 15.73 13.53 |1052978-1 

__ [RA Plug-to-Jack _ ; 7 For use with A4012-ND, A4013-ND, and A24681-ND A9964-ND 457.50 — _|312253-2 
Adapter Steal (RUZc2OiND 25.38 21.83 |1055065-1 1 [Foruse with A4014-ND, A4015-ND, and A4017-ND A9965-ND 636.00 —[312253-1 

For use wih A4OTB-ND A9965-ND | 582.75 —_[312962-1 

50 Ohm — RoHS Compliant 
Nickel over For use with A4012-ND, A4013-ND, A24681-ND, 7 _ Fy 
Plug 178, 178A, 1788, 196, 1968 | " Conner A4021-NDES 6.48 5.57 |413985-6 AAO14-ND, and A4O15-ND A9961-ND 112.50 220221-2 

15 [Plug 174, 316, 188, 188A Gold [A4026-ND$§ 755 6.50 [413985-1 For use with A4017-ND and A4018-ND A9962-ND 93.89 — |220220-2 
Plug 174, 316, 188, 188A nickel OVEr | n4027-ND$§ 6.63 5.70 |413985-3 RoHS Compliant“ NEW! §MilType 4 Uses A9996-ND PRO-CRIMPER and A9968-ND Die 

opper + Uses A9996-ND PRO-CRIMPER and A9809-ND Die A Must use a locator with die set. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= Tyco Electronics RF Connectors 


Authorized Distributor 


UMCC — Ultraminiature Coax Connector and Cable Assembly Series _Bigi@Reel” 


Features: * 360° mated rotation * Ultra low profile (2.0mm or 2.5mm A Fai Price Each 5 
maximum mated height) * Surface mount and reflow solderable ¢ Style A Fig. | Description regia eel Key, 1 25 50 Rd eet 
eae Te KARTE eG catia ence connectors sayee Double Ended Cable Assembly, Type | 200 |A36221-ND 4.08 3.51 3.10 |2015697-2 
paige an Double Ended Cable Assembly, Type II 200 |A36223-ND 4.00 3.44 3.04 |2015698-3 
Specifications: * Characteristic Impedance: 500 * Frequency Range: DC ~ Double Ended Cable Assembly, Type Il 100 |A36224-ND 213 1.83 1.62 |2015699-1 
8GHz * Durability: 30 cycles * Operating Temperature: -40°C ~ 90°C 4 |Double Ended Cable Assembly, Type II 200 |A36225-ND 4.08 3.51 3.10 |2015699-2 
Double Ended Cable Assembly, Type III 100 |A36226-ND 3.80 3.27 2.89 |2015700-1 
Fig. 2 NEW! Double Ended Cable Assembly, Type Ill 200 |A36227-ND 3.78 3.25 2.87 |2015700-2 
Double Ended Cable Assembly, Type III 100 |A36228-ND 1.93 1.66 1.47 |2015357-3 
Double Ended Cable Assembly, Type III 200 |A36229-ND 2.05 1.77 1.56 |2015357-4 
UMCC Plug ~ FME Plug, Type Ill 200 |A36230-ND 18.95 16.30 14.41 |2032438-1 
UMCC Plug ~ SMA Plug, Type II 200 |A36231-ND 11.33 9.74 8.61 |2032439-1 
UMCC Plug ~ SMA Bulkhead Jack, Type III 200 |A36232-ND 9.35 8.05 7.11 |2032440-1 
9 |UMCC Plug ~ MCX Right Angle Plug, Type Il 200 |A36233-ND 23.28 20.02 17.69 |2032441-1 
UMCC Plug ~ MCX Right Angle Plug, Type III 200 _|A36234-ND 14.08 12.11 10.70 |2032442-1 
UMCC Plug ~ MMCX Right Angle Plug, Type I! 200 |A36235-ND 25.95 22.32 19.73 |2032443-1 
UMCC Plug ~ MMCX Right Angle Plug, Type III 200 |A36236-ND 16.68 14.35 12.68 /2032444-1 
UMCC Plug ~ RPSMA Bulkhead Jack, Type III 200 |A99695-ND NEW! | 25.33 21.78 19.25 |2032445-1 
3 [UICC Receptacle ~ Style A, Type Ii/ll, SMD —_ |A36237CT-NDt 1.23 79 -70 [1566230-1 
UMCC Receptacle ~ Style A, Type IV/III, SMD — __|A36237TR-ND¢ 1225.00/2,500 1566230-1 
4 |UMCC Receptacle ~ Style B, Type I, SMD — |A36238CT-NDt 1.40 90 80 [1775146-1 
UMCC Receptacle ~ Style B, Type |, SMD — __|A36238TR-ND¢ 1400.00/2,500 1775146-1 
Nn Pa ne UMCC Plug ~ SMA Jack Adapter, Type | — |A36239-ND 50.75 43.65 38.57 |1775229-1 
102 102 102 UMCC Plug ~ SMA Jack Adapter, Type II/III —  |A36240-ND 50.75 43.65 38.57 |1775230-1 
r 2.6 2.6 2.6 — |UMCC Jack Receptacle ~ SMA Plug Adapter, Type | _ A36241-ND 50.75 43.65 38.57 |1775228-1 
es), ™ ce Palen ™~ UMCC Jack Receptacle ~ SMA Plug Adapter, Type II/III — _ |A36242-ND 50.75 43.65 38.57 |1775227-1 
Extraction Tool —__|A36243-ND 410 3.53 3.12 |1775231-1 


t+ Cut Tape + Tape and Reel 


BNC Coaxial Connectors 
Dual Crimp 


MIL-C-39012 Class Il - Cat. B 


Descrip- | Center Body Cable Group Digi-Key Price Each Tyco Electronics |PremiumSDE |Commercial 
Fig. tion Contact Plating Dielectric RG/U Part No. 1 25 Part No. Die Sett Die Sett 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A32211-ND® 3.89 3.35 — |5225395-7 A30571-ND _ 
Gold Nickel Polyethylene 174, 188, 188A, 316 A32212-ND® 2.25 1.94 1-5227079-6 A30571-ND _ 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24425-ND 8.48 7.29 |2-331350-4 A30571-ND _ 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A33771-ND® 9.10 7.83 | 8-331350-0 A30571-ND _ 
Gold Nickel TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A32213-ND® 3.84 3.31 5225395-8 A30571-ND = 
Tin Nickel Polyethylene 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A32214-ND® 2.76 2.38 — |2-5227079-0 A30571-ND A24780-ND 
Gold Nickel Polyethylene 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A32215-ND® 2.25 1.94 | 2-5227079-2 A30571-ND A24780-ND 
Gold Silver TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A24429-ND 8.83 7.59 | 2-331350-5 A30571-ND _ 
1 Plug Gold Silver TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A33772-ND® 9.38 8.07 | 9-331350-3 A30571-ND _- 
Gold Nickel Polyethylene RG 316, 188 Double Braid A32216-ND® 2.24 1.93 |8-5227079-2 = A24779-ND 
Gold Silver TEFLON 180, 180A, 180B, 195, 195A A24434-ND 9.45 8.13 |2-331350-6 A29143-ND _ 
Gold Nickel Polyethylene Belden 9907, RG-141 A32217-ND® 2.59 2.23 |6-5227079-7 A24778-ND A24570-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 89907 A32218-ND® 2.24 1.93 |6-5227079-8 _ A24781-ND 
Gold Nickel TEFLON Beldon 8218 A32219-ND® 3.89 3.35 1-5225395-0 A29143-ND _ 
Gold Nickel Polyethylene Beldon 8218 A32220-ND® 2.24 1.93 1-5227079-9 = A24779-ND 
Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A32205-ND® 3.89 3.35 — |5225395-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A32206-ND® 3.84 3.31 5225395-2 A24776-ND = 
Gold Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 58C A32209-ND® 2.25 1.94 |5227079-5 A24778-ND A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 58C A1118-ND 4.10 3.53 | 227079-9 A24778-ND A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 58C A33773-ND® 2.49 2.14 — |5227079-9 A24778-ND A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24440-ND 8.95 7.70 |2-331350-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 88240, Berk-Tek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A32221-ND® 2.58 2.22 | 4-5227079-3 _ A24781-ND 
Gold Nickel TEFLON 55, 55A, 55B, 223 A32222-ND® 3.89 3.35 — |5225395-3 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene 55, 55A, 55B, 223 A32223-ND® 2.03 1.75  |5227079-6 A24778-ND A24570-ND 
Gold Nickel TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A32224-ND® 3.89 3.35 | 5225395-6 A24571-ND A24777-ND 
2 Plug Gold Nickel Polyethylene 142, 142A, 142B, 400 A32225-ND® 3.18 2.74 |6-5227079-1 A24778-ND A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24448-ND 7.50 6.45 | 2-331350-9 = A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene | 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 |A32210-ND@ 2.64 2.27 |5227079-7 = A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene | 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 |A1121-ND 2.45 2.11 1-227079-1 _ A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B A33774-ND® 2.25 1.94 1-5227079-1 =— A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A24449-ND 6.95 5.98 —|331350 A24776-ND _ 
Gold Nickel TEFLON Belden 9104, 9112, 9167, 9240, 9259, 9266, Times FM-59 A32226-ND® 4.49 3.87 |2-5225395-0 A24776-ND = 
Gold Silver TEFLON Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A24457-ND 16.25 13.98 | 4-331350-0 A24631-ND _ 
Silver Nickel Polyethylene 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B A33776-ND® 3.10 2.67 | 7-5227079-2 A24775-ND A24570-ND 
Cable Jack Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A32207-ND® 6.38 5.49 [5225396-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A32227-ND® 6.45 5.55 = |5225396-7 A30571-ND — 
3 Gold Nickel Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A32228-ND® 3.48 2.99  |5228979-7 A30571-ND A24780-ND 
Jack Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A24462-ND 11.20 9.64 = |2-331351-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polypropylene | 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A32229-ND® 3.48 2.99  |5228979-6 A24775-ND A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A24464-ND 15.13 13.01 331351 A24776-ND = 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A32230-ND® 5.28 4.54  |5225398-7 A30571-ND _ 
Gold Nickel Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A32231-ND® 4.38 3.77 |5228980-7 A30571-ND A24780-ND 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24467-ND 10.85 9.34 1-331693-2 A30571-ND _- 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A33777-ND®@ 10.85 9.34 | 6-331693-2 A30571-ND _- 
Bulkhead Gold Nickel TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A32232-ND@ 6.08 5.23 |5225398-8 A30571-ND - 
Jack Gold Nickel TEFLON Times RD316 A32233-ND 5.28 4.54 1-5225398-5 A29143-ND = 
Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A32208-ND® 6.20 5.34 |5225398-1 A24571-ND A24777-ND 
4 Gold Nickel Polypropylene 58, 58A, 58B, 58C A32234-ND® 4.20 3.62  |5228980-5 A24778-ND A24570-ND 
Gold Nickel TEFLON 55, 55A, 55B, 223 A32235-ND® 5.28 454 — |5225398-3 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A32236-ND® 6.08 5.23 |5225398-6 A24571-ND A24777-ND 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24474-ND 31.08 26.73 | 225973-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A32237-ND® 27.98 24.06  |5225973-1 A24571-ND A24777-ND 
Right Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A32238-ND® 25.23 21.70 | 5225974-1 A24571-ND A24777-ND 
Plug Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24477-ND 33.23 28.58 | 225973-4 A24571-ND A24777-ND 
Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A32239-ND® 27.98 24.06 |5225973-4 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A32240-ND® 32.58 28.02 |5225974-5 A24476-ND = 
Panel Insulation Bushings for Bulkhead Jacks (2 required) A24479-ND® 65 -56 330620 = = 
BNC Premises Wire Kit A9822-ND 160.35 —__[58477-1 = = 


@ RoHS Compliant t Use with A9996-ND 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= TycoElectronics RF Connectors 


Authorized Distributor 


BNC Hex Crimp Connectors 50 Ohm 


Collar and Outer Contacts: Nickel Plated Center Contact: Gold, MIL-G-45204 


Body Cable Group Digi-Key Price Each Tyco Electronics | Die for Price 
Fig. Description Plating Dielectric RG/U Part No. al 25 Part No. Hand Tools Each 
Plug Nickel Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A32352-ND 271 2.34 |2-5221128-1 A9995-ND 94.50 
Plug Nickel Polymethylpentene 179, 179A, 179B, 161, 187, Belden 9221 A32353-ND 2.70 2.32 | 2-5221128-3 A9995-ND 94.50 
Plug Nickel Polymethylpentene Belden 9907, 89907, Commercial/Scope 2104 A32354-ND 2.70 2.32 |2-5221128-7 A9994-ND 94.50 
1 Plug Nickel Polymethylpentene | 58, 58A, 58B, 58C, Belden 88240, Berk-Tek, BTDC-58, Commercial/Scope 2135 | A32350-ND 2.70 2.32 | 1-5221128-0 A9994-ND 94.50 
Plug Nickel | Polymethylpentene eons RaDAt cron Cok Hine Bree: Bek ae oTDe Recap eeDe joq |A92951-ND 340 2.67 |1-5221128-1 | Agg94-ND 94.50 
Plug Nickel Polypropylene Belden 9104, 9240, 9112, 9167, 9259, 9266, Times FM-59 A82333-ND 3.10 2.67 | 1-5221128-7 A9994-ND 94.50 
Plug Nickel Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A32358-ND 3.80 3.27 _|5413779-3 A9995-ND. 94.50 
2 Cable Jack Nickel Polymethylpentene 179, 179A, 197B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A33778-ND 5.95 5.12  |5413779-4 A9995-ND 94.50 
Cable Jack Nickel Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A32345-ND 4.85 4.18 |5413771-3 A9995-ND. 94.50 
3 Bulkhead Nickel Polymethylpentene | 58, 58A, 58B, 58C, Belden 88240, BerkTek BTDC-58, Commercial/Scope 2135 | A32357-ND 6.65 6.72 |5413771-1 A9994-ND 94.50 
Plug Right Angle Nickel Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A32360-ND 12.88 11.08 |5413959-3 A9995-ND 94.50 
4 Plug Right Angle Nickel Polymethylpentene 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A32346-ND 12.05 10.37 |5413959-4 A9995-ND 94.50 
Plug Right Angle Nickel Polymethylpentene Belden 89907, 9907, Commercial/Scope 3104, 2104 A32347-ND 12.88 11.08 |5413959-6 A9994-ND 94.50 
Plug Right Angle Nickel Polymethylpentene 58, 58A, 58B, 58C A32359-ND 12.65 10.88 |5413959-1 A9994-ND 94.50 
Zinc Die Cast 
1 Plug Nickel Polymethylpentene 174A, 188A, 316, KX22A, KX3B, URM95 A97578-ND 2.10 1.81 |5-1634500-0 A97886-ND 174.00 
5 Bulkhead Jack Nickel Polyphthalamide 141A, 58C, Belden 9907, KX15, URM43, URM76 A97579-ND 1.48 1.27 |5-1634500-3 A97886-ND 174.00 
Bulkhead Jack Nickel Polyphthalamide 58C, 141A, URM43, URM76, Belden 9907, KX15 A97573-ND 3.35 2.89 _|5-1634516-1 A97886-ND 174.00 
BNC Single Crimp Connectors 50 Ohm center contact: Gold, mit type 
Body Cable Group Digi-Key Price Each Tyco Electronics —_ Die for Price 
Fig. Description Plating Dielectric RG/U Part No. 1 25 Part No. Hand Tools Each 
Plug Silver TEFLON 178, 178A, 178B, 196, 196A A24401-ND 15.28 13.14 330876 _ _ 
Plug Silver TEFLON 178, 178A, 178B, 196, 196A A33779-ND® 13.13 11.29 5330876 _ — 
Plug Silver Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24403-ND 22.13 19.03 2-330058-1 A31885-ND 598.13 
Plug Silver Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A33780-ND® 18.98 16.32 2-5330058-1 A31885-ND 598.13 
Plug Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24404-ND 17.30 14.88 2-330061-1 A31885-ND 598.13 
Plug Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A33781-ND® 14.85 12.78 2-5330061-1 A31885-ND 598.13 
Plug Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24405-ND 15.20 13.08 2-329446-1 A31885-ND 598.13 
Plug Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A33782-ND@ 13.08 11.25 2-5329446-1 A31885-ND 598.13 
1 Plug Silver Polypropylene 58, 58A, 58B, 580 A32355-ND® 11.45 9.85 2-5329082-1 A31207-ND 292.50 
Plug Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A24407-ND 13.58 11.68 2-329444-1 A31207-ND 292.50 
Plug Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A33783-ND® 11.68 10.05 2-5329444-1 A31207-ND 292.50 
Plug Silver TEFLON 223, 55, 55A, 55B A24409-ND 12.98 11.16 2-329444-2 A31206-ND 480.00 
Plug Silver TEFLON 223, 55, 55A, 55B A33784-ND® 11.93 10.26 2-5329444-2 A31206-ND 480.00 
Plug Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24410-ND 14.88 12.80 2-330358-2 =— _ 
Plug Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A33785-ND@ 12.75 10.97 2-5330358-2 = - 
Plug Silver Polypropylene | 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 | A32356-ND® 11.45 9.85 2-5329083-1 A9970-ND 223.50 
Plug Silver TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 )A24412-ND 12.70 10.93 2-329445-1 A9970-ND 223.50 
Plug Silver TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 | A33786-ND® 11.68 10.05 2-5329445-1 A9970-ND 223.50 
Cable Jack Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24413-ND 24.23 20.84 2-330062-1 A31885-ND 598.13 
9 Cable Jack Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A33787-ND@ 21.23 18.26 2-5330062-1 A31885-ND 598.13 
Cable Jack Silver TEFLON 142, 142A, 142B A24415-ND 27.53 23.68 2-329452-2 A31206-ND 480.00 
Cable Jack Silver TEFLON 142, 142A, 142B A33788-ND® 24.13 20.75 2-5329452-2 A31206-ND 480.00 
4 Plug, Right Angle Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24420-ND 42.95 36.94 331175 A31207-ND 292.50 
Plug, Right Angle Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A33789-ND@ 37.65 32.38 5331175 A31207-ND 292.50 
5 Bulkhead Jack Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A33791-ND® 22.73 19.55 2-5329458-1 A31885-ND 598.13 
Bulkhead Jack Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A24418-ND 26.50 22.79 2-329456-1 A31207-ND 292.50 
@ RoHS Compliant 
Dimension A Contact Bod Digi-Ke Price Each Tyco Electronics 
Bulkhead Solder Jacks Fig. | Description Dielectric Inch (mm) Material Plating Pat No. 1 25 Part No. 
Without Solder Terminal¢ VALOX 1.060 (26.93) Silver Nickel A24520-ND 2.93 2.52 | 227754-3 
Connectors 50 Ohm Without Solder Terminal$ VALOX 1.060 pee Silver Nickel A33792-ND® 2.68 2.31 §227754-3 
With Solder Terminald VALOX 1.060 (26.93) Silver Nickel A32344-ND® 2.75 2.37 |5227755-3 
With Solder Terminald VALOX 1.312 (33.33) Gold Nickel A24522-ND 2.35 2.03 | 227169-7 
With Solder Terminald VALOX 1.312 (33.33) Gold Nickel A32334-ND® 2.20 1.90 [5227169-7 
Without Solder Terminal¢ VALOX 1.060 (26.93) Gold Nickel A32342-ND® 1.88 1.62 | 5227754-2 
With Solder Terminald VALOX 1.060 (26.93) Gold Nickel A32343-ND® 1.95 1.68 /5227755-2 
1 Without Solder Terminal¢ VALOX 1.060 (26.93) Tin-Lead Nickel A30562-ND 1.23 1.06 | 227754-1 
Without Solder Terminal¢ VALOX 1.060 (26.93) Tin-Lead Nickel A33793-ND® 1.04 90  |5227754-1 
With Solder Terminald VALOX 1.060 (26.93) Tin-Lead Nickel A30563-ND 3.50 3.01 227755-1 
With Solder Terminald VALOX 1.060 (26.93) Tin-Lead Nickel A33794-ND® 2.25 1.94 /5227755-1 
é With Solder Terminald VALOX 1.312 (33.33) Tin-Lead Nickel A33795-ND@F 2.55 2.20  |5227169-5 
With Solder With Solder Terminald TEFLON 1.312 (33.33) Gold Nickel | A24525-ND 3.83 3.29 | 227169-8 
Terminal Shown With Solder Terminald TEFLON 1.312 (33.33) Gold Nickel A32335-ND® 3.48 2.99  |5227169-8 
Without Solder Terminal$ TEFLON 1.060 (26.93) Gold Nickel A32337-ND® 2.95 2.54 |5227715-3 
With Solder Terminald TEFLON 1.060 (26.93) Gold Nickel A32338-ND® 3.33 2.86 |5227716-3 
—_|Lock Washer with Solder Lug = _ = Tin/Lead__|A33796-ND® 50 43 ___|9-227260-0 
2 Sealed Polymethylpentene - Gold Nickel A24528-ND 8.48 7.29 | 227426-1 
Sealed Polymethylpentene - Gold Nickel A32336-ND® 7.80 6.71 5227426-1 
Isolated VALOX, White — Tin Nickel A32339-ND® 3.05 2.63  |5227726-1 
3 Isolated VALOX, White al Silver Nickel A24530-ND 3.38 2.91 227726-2 
Isolated VALOX, White _ Silver Nickel A32340-ND® 3.05 2.63  |5227726-2 
Isolated VALOX, White = Gold Nickel A32341-ND®@ 2.73 2.35 — |5227726-3 
Zinc Die Cast — RoHS Compliant 
1 Solder Tag$ Polymethylpentene 1.074 (27.30) Gold Nickel A97548-ND 1.68 1.45 [5-1634523-1 
With Solder Terminal¢ Polyester, PBT 1.059 (26.90) Gold Nickel A97550-ND 2.75 2.37 |5-1634504-1 
4 | Edge Mount Polymethylpentene 0.956 (24.28) Gold Nickel A97549-ND 3.00 2.58 |5-1634521-1 
@ ROHS Compliant — + Includes lockwasher and jam nut ~—_@ Includes solder terminal and jam nut —_‘t This part may be used with a panel thickness of 0.046-0.250 inches 
i i Bod! Cable Grou Digi-Ke Price Each Tyco Electronics 
BNC Field Serviceable Plating RG/U : Patt No. 1 25 Part No. 
Plug Connectors Silver 58, 58A, 58B, 58C, 141, 141A, 303, 222, 55, 55A, 55B, 142, 142A, 1428, 400 | A24480-ND 25.25 21.72 [221265-1 
58, 58A, 58B, 58C, 141, 141A, 303, 222, 55, 55A, 55B, 142, 142A, 142B, 400 A24481-ND@ 21.93 18.86 1-221265-0 
~ Nickel 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269, 89269, 88241 
50 Ohm NS y Hi-Temp 62A, Times PL-62, Berk-Tek, BTDC-59, BTDC-62, 302, 71,71A, 718 __|A24482-ND@ 28.25 PAgO, << | 122120578 
Center Contact: Gold So! 6 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 463 


Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


BNC PC Board/Panel Mount 
Jack Connectors with 
Mounting Flanges 

50 Ohm 


Hardware Sold Separately 


RF Connectors 


Center | Mount. Height Body Digi-Key Price Each —_| Tyco Electronics 
Description | Contact Inch (mm) Material Part No. it 25 ‘| Part No. 
Right Angle Tin .625 (15.88) VALOX, White | A32242-ND 6.80 5.85 |5226978-1 
Right Angle Gold .625 (15.88) VALOX, White | A32252-ND 6.80 5.85 |5226978-3 


BNC PC Board/Panel Mount 
Right Angle Jack Connectors 
50 Ohm 


Hardware Sold Separately 


RoHS 


® 


Center | Mount. Height Body Digi-Key Price Each | Tyco Electronics 
Description Contact | A Inch (mm) Material Part No. 1 25 (‘| Part No. 
Without Mounting Posts Tin .625 (15.88) | VALOX, White |A32253-ND | 3.46 2.98 |5226990-1 
With Mounting Posts Tin .625 (15.88) | VALOX, White |A32244-ND | 2.55 2.20 |5227161-1 
Without Mounting Posts} Gold .625 (15.88) | VALOX, White |A32254-ND | 2.97 2.56 |5226990-3 
With Mounting Posts Gold .625 (15.88) | VALOX, White |A32258-ND | 2.55 2.20 |5227161-3 
With Mounting Posts Gold 519 (13.18) | VALOX, White |A32260-ND | 2.55 2.20 |5227161-7 
With Mounting Posts Tin .625 (15.88) | VALOX, Black |A32245-ND | 2.55 2.20 |5227161-2 
Without Mounting Posts} Gold .625 (15.88) | VALOX, Black |A32255-ND | 2.97 2.56 |5226990-6 
With Mounting Posts Gold .625 (15.88) | VALOX, Black |A32259-ND | 2.55 2.20 |5227161-6 
With Mounting Posts Gold 519 (13.18) | VALOX, Black |A32261-ND | 2.55 2.20 |5227161-9 
Without Mounting Posts Tin .625 (15.88) Metal A32264-ND | 6.83 5.87 |5227433-1 
With Mounting Posts Tin .625 (15.88) Metal A32248-ND | 3.45 2.97 |5227661-1 
Without Mounting Posts} Gold .625 (15.88) Metal A32267-ND | 3.54 3.05 |5227676-1 
With Mounting Posts Gold .625 (15.88) Metal A32268-ND | 3.45 2.97 |5227677-1 
With Mounting Posts Gold 500 (12.70) Metal A32273-ND | 6.10 5.25 /5413879-1 
Zinc Die Cast 
With Mounting Posts Gold 518 (13.16) Zinc, White |A97552-ND | 2.43 2.09 | 1-1337542-0 
With Mounting Posts Gold .622 (15.80) Zinc, White |A97553-ND | 2.43 2.09 | 1-1337543-0 
With Mounting Posts Gold 518 (13.16) Zinc, Black | A97554-ND | 2.43 2.09 | 1-1634613-0 
With Mounting Posts Gold .622 (15.80) Zinc, Black | A97555-ND | 2.43 2.09 | 1-1634612-0 
With Mounting Posts Gold .598 (15.20) Zinc A97556-ND | 3.80 3.27 | 1-1337494-0 
BNC PC Board/Panel Mount 
Vertical Jack Connectors 
50 Ohm 
Hardware Sold Separately 
Center Body Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Description Contact Material Part No. 1 25 Part No. 
Without Mounting Posts | Tin-Lead | VALOX, White |A24501-ND 6.40 5.51 | 226993-1 
Without Mounting Posts Tin VALOX, White | A32256-ND@ 5.80 4.99 | 5226993-1 
With Mounting Posts Tin VALOX, White | A32246-ND@ 2.55 2.20 |5227222-1 
Without Mounting Posts Gold VALOX, White | A32257-ND@ 5.93 5.10 | 5226993-3 
With Mounting Posts Gold VALOX, White | A32262-ND@ 2.55 2.20 | 5227222-3 
Without Mounting Posts Tin VALOX, Black | A32243-ND® 6.80 5.85 | 5226993-2 
With Mounting Posts Tin VALOX, Black | A32247-ND® 2.90 2.50 | 5227222-2 
With Mounting Posts Gold VALOX, Black | A32263-ND® 2.90 2.50 |5227222-6 
With Mounting Posts Tin Metal A32265-ND® 2.83 2.43 |5227671-1 
With Mounting Posts Gold Metal A32266-ND® 2.94 2.53 | 5227673-1 
Zinc Die Cast — RoHS Compliant 
With Mounting Posts Gold Zinc, White A97557-ND 2.53 2.18 | 1-1337541-0 
With Mounting Posts Gold Zinc, Black A97558-ND 2.53 2.18 | 1-1634505-0 
RoHS Compliant 
Jack Accessories 50 and 75 Ohm 
Digi-Key Price Each =| Tyco Electronics 
Description Part No. 1 25 ‘| Part No. 
Insulating Bushing for Mounting Jacks, Nylon A24532-ND® 45 39 | 222163-1 
Insulating Bushing for Bulkhead Solder Jacks A24533-ND® 23 20 = | 227223-1 


Digi-Key Price Each | Tyco Electronics 

Description Part No. a 25 =| Part No. 
Screw for panel thickness of 3/32 (2.38mm) or greater A24534-ND 38 33 |221108-2 
Screw for panel thickness of less than 3/32 (2.38mm) A24535-ND 38 33 | 221108-4 
Lockwasher A1129-ND@ 31 28 | 1-329632-2 
Hex Nut A1128-ND@ 33 30 | 1-329631-2 

Zinc Die Cast — RoHS Compliant 
BNC/TNC Hexagonal Nut A97566-ND 36 32 | 1-1634816-0 
BNC/TNC Lockwasher A97567-ND 18 16 | 1-1634817-0 


@ RoHS Compliant 


BNC Vertical Metallized PC Board Mount 
Jack Connectors 50 Ohm 


Center Body —_| Digi-Key Price Each —_| Tyco Electronics 
Fig. Body Plating Contact | Material | Part No. il 25 ‘| Part No. 
Nickel Silver VALOX | A24512-ND 4.50 3.87 | 227699-1 
Nickel Silver VALOX | A33798-ND® 4.14 3.56 | 5227699-1 
' Nickel Gold VALOX | A32269-ND® 4.14 3.56 | 5227699-2 
Nickel Tin VALOX | A32249-ND® 4.14 3.56 | 5227699-3 
2 Nickel Gold VALOX | A32241-ND® 4.03 3.47 |5221123-2 
Nickel Silver VALOX | A24516-ND 5.93 5.10 | 222420-1 
Nickel Silver VALOX |A32251-ND® 6.55 5.64 | 5222420-1 
° Tin-Lead Silver VALOX | A24517-ND 5.48 4.71 |414305-1 
Tin Silver VALOX | A32493-ND® 5.03 4.33 |5414305-1 
Zinc Die Cast — RoHS Compliant 
Nickel Gold Zinc A97581-ND 1.80 1.55 |5-1634503-1 
: Nickel Gold Zinc A97583-ND 1.78 1.53 | 5-1634506-1 
RoHS Compliant 


BNC Press-Fit Terminal 
Jack Connectors 


50 Ohm 
Center Body Digi-Key Price Each —| Tyco Electronics 
Body Plating Contact Material Part No. 1 25 ‘| Part No. 
Nickel Gold TEFLON A32250-ND 5.25 4.52 |5222006-1 


BNC Right-Angle PC 
Board Mount Jack 


Connectors 
Center Contact | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Body Plating | Length - In (mm) | PartNo. 1 25 Part No. 
Nickel 171 (4.34) A32270-ND® 6.93 5.96 | 5413631-1 
5 Tin 171 (4.34) A32271-ND® 6.90 5.94 | 5413631-2 
Nickel -131 (3.33) A32272-ND® 7.70 6.63 | 5413631-3 
Nickel 131 (3.33) A97570-ND@t 3.43 2.95 | 5-1634556-0 
Nickel =— A24539-ND 3.31 2.85 | 414373-1 
2 
Nickel - A32274-ND® 2.79 240 |5414373-1 
RoHS Compliant t Zinc Die Cast 
BNC Twist-On Connectors 
50 Ohm Ike 
Center Contact: Gold Body Plating: Nickel 
Descrip- Cable Group | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
tion Dielectric RG/U Part No. il 25 Part No. 
Plug | Polymethylpentene 59,59A,59B | A24483-ND 5.48 4.71 |414265-3 
Plug | Polymethylpentene 59,59A,59B |A33797-ND® 4.73 4.07 |5414265-3 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= TycoElectronics © RF Connectors 


Authorized Distributor 


BNC Dual Cri mp Con necto rs 75 Ohm Body Plating: Nickel Center Contacts: Gold 


Cable Group Digi-Key Price Each Tyco Electronics | Dies for Price 

Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 Part No. Pro-Crimper Each 
Plug 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32275-ND 2.90 2.50 |5221185-8 A24630-ND 223.50 
Plug AT&T 735A A32276-ND 3.31 2.85 |1-5221185-8 A24632-ND 292.50 
Plug Belden 8218 A32277-ND 3.31 2.85 |5221185-3 A24632-ND 292.50 
Plug Belden 1164A, 1167A A33805-ND 2.90 2.50 |1-5221185-5 A24632-ND 292.50 
Plug 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 | A32278-ND 2.90 2.50 |5221185-2 A24597-ND 292.50 
L Plug eee FG. (nese tne ato AWanor” A32279-ND 2.88 2.48 |5221185-9 A24597-ND 292.50 
Plug Belden 9145, AT&T 734A A32280-ND 2.88 2.48 |1-5221185-0 A24597-ND 292.50 
Plug Belden 9248, 9114 A32281-ND 2.90 2.50 |5221185-1 A36219-ND 223.50 
Plug 6, 6A (RG-6) A32282-NDT 3.56 3.07 |5221185-7 A24631-ND 292.50 
Plug Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A32283-ND 2.93 2.53 |5221185-5 A24631-ND 292.50 
2_| Right Angle Plug | 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 | A32284-ND 15.43 13.27 |5221402-2 A24597-ND 292.50 
3 Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32285-ND 5.68 4.89 |5221199-5 A24630-ND 223.50 
4 Bulkhead Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32286-ND 6.10 5.25 |5221221-5 A24630-ND 223.50 


t+ 20 AWG Center Conductor Max 


BNC Hex Cri mp Connectors 75 Ohm Collar and Outer Contacts: Nickel Plated Center Contacts: Gold 


Cable Group Digi-Key Price Each Tyco Electronics | Dies for Price 

Fig. Description RG/U Part No. 1 25 Part No. Hand Tools Each 
Plug 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32287-ND® 4.25 3.66 |5413589-8 A9993-ND 94.50 

Plug AT&T 735A A32288-ND® 4.33 3.72 | 1-5413589-0 A9992-ND 94.50 

Plug Belden 8218 A33806-ND® 4.25 3.66 |5413589-3 = = 

Plug 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 | A32289-ND® 4.25 3.66 |5413589-2 A9992-ND 94.50 

; Plug epLles Here tee Tie ee eee A33807-ND@ | 4.95 4.26 |5419589-1 A9992-ND 94.50 
Plug Belden 8212, 9104, 9112, 9167, 9240, 9259, 9266, A1829-ND 4.63 3.98 |413589-9 A9992-ND 94.50 

Plug Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) A33808-ND® 4.25 3.66 |5413589-9 A9992-ND 94.50 

Plug Belden 9145, AT&T 734A A1827-ND 4.93 4.24 |413589-7 A9992-ND 94.50 

Plug Belden 9145, AT&T 734A A33809-ND® 4.25 3.66 |5413589-7 Ag9992-ND 94.50 

Plug Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A33810-ND® 4.40 3.79 |5413589-5 = = 

Plug, Right Angle 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1873-ND 19.75 16.99 /413588-8 A9993-ND 94.50 
Plug, Right Angle 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A33811-ND® 17.00 14.62 |5413588-8 A9993-ND 94.50 
Plug, Right Angle AT&T 735A A32290-ND® 16.65 14.32 | 1-5413588-0 = a 

2 Plug, Right Angle | 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 | A1872-ND 14.25 12.26 | 413588-2 = = 
Plug, Right Angle | 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 | A32291-ND® 15.88 13.66 |5413588-2 = = 


Belden 8212, 9104, 9112, 9240, 9167, 9259, 9266, 


Plug, Right Angle Sinas EMS, (RG 59 Type wit 20 AWG OC) A32292-ND@ | 15.88 13.66 |5413588-9 A9992-ND 94.50 
Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32293-ND@ | 6.05 5.21 |5413760-8 A9993-ND 94.50 
4 Jack Belden 8218 A32294-ND@ | 6.05 5.21 |5413760-3 A9992-ND 94.50 
Jack SET ENED. aG-s3 ties wieo AWOEGI” A32295-ND@ | 653 5.62 |5413760-9 A9992-ND 94.50 
Bulkhead Jack 179, 179A, 1798, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1848-ND 7.00 6.02 |413590-8 A9993-ND 94.50 
Bulkhead Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A33813-ND@ | 653 5.62 |5413590-8 A9993-ND 94.50 
4 | Bulkhead Jack AT&T KS 19224 L2 A32296-ND@ | 625 5.38 |5413590-4 A9993-ND 94.50 
Bulkhead Jack Belden 8218 A1843-ND 9.48 8.15 |413590-3 A9992-ND 94.50 
Bulkhead Jack Belden 8218 A33814-ND@ | 8.75 7.53 |5413590-3 A9992-ND 94.50 
Zinc Die Cast — RoHS Compliant 
1 Plug 140, 210, 59B, 62A, KX25, KX52, KX53, KX6A, URM90__|A97580-ND 155 1.84 [5-1634502-3 A97886-ND | _174.00 
Straight Jack 140, 210, 59B, 62A, KX25, KX52, KX53, KX6A, URM90__|A97577-ND 2.28 1.96 |5-1634514-0 A97886-ND | 174.00 
3 | Straight Jack 174A, 188A, 316, KX22A, KX3B, URM95 A97576-ND 218 1.88 |5-1634511-2 A97886-ND | 174.00 
Bulkhead Jack 59B, 62A, 140, 210, URM90, KX6A, KX25, KX52, KX53_ | A97574-ND 3.75 3.23 |5-1634516-5 A97886-ND_|_ 174.00 
@ RoHS Compliant 
BNC PC Board/Panel Mount BNC PC Board Mount Jack Connectors 75 Ohm 
Jack Connectors Center Contact: Gold 
75 Ohm Hardware not included 
Contact | Digi-Key Price Each —_| Tyco Electronics 
Fig. Description Finish Part No. 1 25 = ‘| Part No. 
1 Vertical, Metal Gold 30» _[A32401-ND 870 7.49 |5222132-1 
Right Angle, VALOX, White | Gold 30y | A32402-ND 660 5.68 |5413194-1 
Right Angle, VALOX, Black | Gold30» |A32403-ND 6.60 5.68 /5413194-2 
2 | Right Angle, VALOX, White | Gold50y |A32404-ND 7.75 6.67 |5414459-1 
Right Angle, Metal Gold 30» | A32405-ND 6.13 5.27 |5222092-1 
Right Angle, Nickel Gold 30) | A33816-ND 613 5.27 |5414907-1 Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Zine Die Cast Fig. Description Part No. if] 25 Part No. 
Vertical, Nickel God 1A97564-ND 2532.18 11-1478033-0 1 Vertical Metallized, Tin-Lead A32406-ND@ 4.80 413 |5414394-1 
q Vertical, Nickel Gold A97565-ND 2.53 2418 |1-1634629-0 2 Vertical Metallized, Nickel A32407-ND® 6.75 5.81 5413986-1 
Right Angle, Nickel Gold |A97559-ND 253 2.18 |1-1478031-0 Press Fit, Nickel, L (excl. pins):.810 | A32408-ND® 5.40 4.65  |5222462-1 
Right Angle, Nickel Gold | A97560-ND 253 2.18 |1-1478032-0 3 | Press Fit, Nickel, L (excl. pins): .640 | A24609-ND 743 6.13 |414088-1 
2 Right Angle, Nickel Gold | A97561-ND 253 2.18 | 1-1634624-0 Press Fit, Nickel, L (excl. pins):.640 | A32409-ND@ 7.40 6.37 |5414088-1 
Right Angle, Nickel Gold A97562-ND 2.53 2.18 |1-1634622-0 4 Vertical Metallized (PCB: .125 min.) | A32410-ND@ 10.50 9.03 | 5221336-3 
Right Angle, Nickel Gold _|A97563-ND 3.20 2.76 |1-1634508-0 Right Angle, Nickel Teaver 05 05. saasses 
5 Right Angle, Tin-Lead A24612-ND 8.10 6.97 —|413558-2 
. . Right Angle, Tin-Lead A32492-ND@ 7.10 6.11 |5413558-2 
BNC Action Pin / Bulkhead Decoupled Bulkhead Jack Adapter, Nickel A24613-ND 11.18 9.62  |222117-1 
Jack Connector e Bulkhead Jack Adapter, Nickel A33817-ND@ 10.60 9.12 |5220117-1 
Body Plating: Nickel Center Contact: Gold Zinc Die Cast— RoHS Compliant 
Vertical Metallized, Nickel A97582-ND 1.80 1.55 | 5-1634503-3 
a Digi-Key Price Each Tyco Electronics : Vertical Metallized, Nickel A97584-ND 1.83 1.57 |5-1634506-2 
Description PartNo: i 2508S [artNe: 5 Elbow Socket, Nickel 97569-ND 2.90 2.50  |5-1634513-1 
Jack, PC Board Action Pin, 50 Ohm A24627-ND 16.08 13.83 |414553-1 - 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 465 


=~ Tyco Electronics RF Connectors 


Authorized Distributor 


BNC Bulkhead 


Terminator 
Plugs 
50 and 75 Ohm Body Plating: Nickel Center Contact: Gold 


Resistor Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Description Specification Part No. fl 25 Part No. 
Jack Con nectors With Tether 1 Watt, 50 Ohm A24563-ND 10.05 8.65 | 221629-1 
With Tether 1 Watt, 50 Ohm A33818-ND® 8.80 7.57  |5221629-1 
75 Oh IM Center Contact: Gold Without Tether 1 Watt, 50 Ohm A24564-ND 7.40 6.37 | 221629-4 
7 Without Tether 1 Watt, 50 Ohm A33819-ND® 6.50 5.59 |5221629-4 
Digi-Key Price Each Tyco Electronics With Tether 1 Watt, 75 Ohm A24565-ND 19.35 16.65 | 221629-2 
Fig. | Description Part No. 1 25 Part No. With Tether 1 Watt, 75 Ohm A33820-ND® 16.65 14.32 |5221629-2 
Jack, Solder, Nickel A24598-ND 4.13 3.55 | 221244-1 Without Tether 1 Watt, 75 Ohm A24566-ND 11.60 9.98 | 221629-5 
1 Jack, Solder, Nickel A33815-ND® 375 3.23 | 5221244-1 Without Tether 1 Watt, 75 Ohm A33821-ND® 10.00 8.60 | 5221629-5 
Jack, Sealed Solder, Nickel ‘A24599-ND 8.20 7.06 |414217-1 With Tether T Watt, 50 Ohm$ ~~ A24568-ND 10.45 8.99 ]1-221629-6 
2 | Jack, Sealed Solder, Nickel A32348-ND@ 7.53 6.48 |5414217-1 With Tether 1 Watt, 50 Ohm —_|A33822-ND@ 9.13 7.85 | 1-5221629-6 
Jack, Decoupler, Right-Angle A99516-ND@ NEW! 5.38 4.63 |5414094-2 RoHS Compliant + Tether is conductive with #4 stud size. 
3 Jack, Solder, Nickel A97551-ND@ 2.85 2.46 |5-1634504-2 


@ RoHS Compliant 


Twin BNC and Twin-Ax Jack Connectors 
BNC RF PC Board / Panel 
Mount Decoupled Jack 
Connectors 


Body Plating: VALOX, Black Center Contact: Gold Hardware not included 


Impedance ale Digi-Key Price Each | Tyco Electronics : es Cable Group —_| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig.| (Ohm) (Inches) | Capacity/Voltage | Part No. 1 25 | Part No. Fig. |Description RG/U Part No. 1 25 | Part No. 
Vertical — RoHS Compliant Plug, Silver$ A24705-ND 28.03 24.11 [332225 
i 50 137 9400pF/1500V_[A32414-ND 7.93 6.82_[5413476-2 4 | Plug, Silver$ 108, 108A, A33824-ND@ 25.28 21.74 | 5332225 
Ultra Low Profile, Right Angle — RoHS Compliant Plug, Nickel$ Belden 9272, 89272 | A24706-ND 21.70 18.67 |332225-5 
50 158 9400pF/1500V |A32415-ND 434 3.74 [5413515-2 Plug, Nickel A33825-ND@ 19.98 17.18 |5332225-5 
50 110 7900pF /1600V |A32416-ND 4.99 4.30 |5413515-7 9 Bulkhead Jack, Silvert 108, 108A, A24707-ND 32.95 28.34 | 332342 
2 50 185 9400pF/1500V |A32417-ND 4.28 3.68 |5413515-8 Bulkhead Jack, Silver$ Belden 9272, 89272 | A33826-ND@ 29.70 25.55 | 5332342 
50 110 9400pF/1500V |A32418-ND 4.34 3.74 |5413515-9 3 Right-Angle Jack w/Mounting = A24708-NDt 13.80 11.87 |228686-1 
75 158 9400pF/1500V_|A99517-ND NEW! 8.58 7.38 |5415103-1 Posts, VALOX, White = A32412-ND@t 12.70 10.93 | 5228686-1 
Standard, Right Angle 4 Vertical Jack w/Mounting = A24709-NDt 19.00 16.34 | 221198-1 
50 158 9400pF/1500V |A32419-ND® 5.13 4.41 |5413524-2 Posts, VALOX, White = A82413-NDOt 17.15 14.75 |5221198-1 
2 50 110 9400pF/1500V |A24625-ND 6.53 5.62 | 413524-5 5 Bulkhead Jack Adapter, = A24710-ND 32.63 28.06 | 332215 
50 110 9400pF/1500V_ |A32420-ND@ 5.88 6.06 |5413524-5 Nickel = A33827-ND@ 28.00 24.08 | 5332215 


@ RoHS Compliant RoHS Compliant + Center contact: Silver + Hardware not included 


ini Cable Group [Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
M int BN Cc Con nectors 75 Oh m Fig. |Description RG/U Part No. 1 100 [Part No. 
Straight Cable Plug 735A [A30530-ND 11.70 7.96 |1274563-1 
Features: * Offer 40% more interconnects than standard BNC connectors in the same area ¢ Ideal for telecommunications and 1 |Straight Cable Plug 734A A30531-ND 11.50 7.82 |1274563-2 
broadband applications Materials: * Brass/nickel shells, bodies and mounting nuts * Phosphor bronze and brass/gold center Straight Cable Plug RG179 |A30532-ND 11.50 7.82 |1274563-3 
contacts Specifications: * Dielectrics: PTFE » Frequency: DC 2GHz * Nominal Impedance: 750 * Voltage Rating: 300V »* Temperature Right Angle Cable Plug 735A 'A30533-ND 13.00 8.84 |1274566-1 
Rating: -40°C ~ 85°C 2 |Right Angle Cable Plug 734A 1A30534-ND 12.80 8.71 |1274566-2 
Right Angle Cable Plug RG179 _|A30535-ND 12.80 8.71 |1274566-3 
Fig. 6 NEW! Bulkhead Cable Jack 735A (A30536-ND 8.38 5.70 |1274568-1 
3 | Bulkhead Cable Jack 734A A30537-ND 8.20 5.58 |1274568-2 
Bulkhead Cable Jack RG 179 _|A30538-ND 8.20 5.58 |1274568-3 
4 |Straight Jack Receptacle = A30539-ND 6.95 4.05 [1274571-1 
5 [Right Angle Jack Receptacle = A30540-ND 9.33 6.35 [1274572-1 
6 [Right Angle Bulkhead Jack = A99402-ND NEW! | 12.33 10.60 |1274584-1 
Die Set for 735A/RG179, use with A9996-ND A9993-ND 94.50 — |58425-2 
Die Set for 734A, use with A9996-ND |A9992-ND. 94.50 — |58425-1 


BNC Adapters 50 Ohm 


Body Material Center Contact Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. Description and Plating Material and Plating Part No. 1 25 Part No. 

Tee, Jack-Plug-Jack Brass, Nickel BE CU, Gold (30) A24549-ND® 18.00 15.48 = |221543-2 
Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel PH BR, Gold (15!) A24550-ND 8.03 6.91 | 413592-2 

| Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel PH BR, Gold (15!) A82524-ND® 6.90 5.94 |5413592-2 
Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel BE CU, Gold (30p)) A24551-ND 10.35 8.91 | 413592-6 
Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel BE CU, Gold (30!) A33800-ND® 8.90 7.66 |5413592-6 

2: Tee, Jack-Jack-Jack Brass, Nickel BE CU, Silver (2001!) A24553-ND® 19.10 16.43 | 221988-1 

3 Right Angle, Jack-Plug Nickel Silver A24554-ND 24.05 20.69 | 329517 
Right Angle, Jack-Plug Nickel Silver A33801-ND® 22.50 19.35 |5329517 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Silver A24556-ND® 21.05 18.11 [330024 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (50!) A24557-ND 8.35 7.19 | 228226-1 

4 Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (50!) A33802-ND® 7.50 6.45  |5228226-1 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (15y1) A24558-ND 7.20 6.20 | 228226-3 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (1511) A33803-ND® 6.18 5.32 |5228226-3 

5 Jack Covers Silver = A24559-ND@ 7.35 6.33 | 330022 
Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Silver A24560-ND® 8.85 7.62 | 221551-1 

6 Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Gold A24561-ND® 9.38 8.07 | 221551-3 
Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Gold A33804-ND® 3.80 3.27 |5414414-1 

Zinc Die Cast — RoHS Compliant 

1 Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel Brass, Gold A97571-ND 2.58 2.22 | 5-1634532-1 

2 Tee, Jack-Jack-Jack Zinc, Nickel Phosphor Bronze, Gold | A97572-ND 3.25 2.80 | 5-1634535-1 

3 Right Angle, Jack-Plug Zinc, Nickel Phosphor Bronze, Gold | A97568-ND 3.90 3.36 |5-1634526-1 

4 Bulkhead Jack, Jack-Jack Zinc, Nickel Phosphor Bronze, Gold | A97547-NDt 2.90 2.50 | 5-1634530-1 

6 Straight, Jack-Jack Zinc, Nickel Phosphor Bronze, Gold | A97575-ND 2.18 1.88 | 5-1634534-1 


@ RoHS Compliant + Recommended nut (A97566-ND) and lockwasher (A97567-ND). 


Com pression Coax Board-to-Board FEATURES: « Single connector design - no mating connectors needed * Available in four sizes for varied board spacing: 14mm, 10mm, 


6.65mm and 4mm « Gold plated phosphor bronze and brass contacts, stainless steel springs APPLICATIONS: * Modular parallel 
board-to-board blind mate applications * Base Station, Sub Station systems * PDA, PCS and Cellular Handset applications » Wireless 
Communications systems (GSM, PCS, WCDMA, UMTS) SPECIFICATIONS: + Characteristic Impedance: 500 * Frequency Range: Up to 6GHz 
© Operating Temperature: -40°~125°C * Mating Force: 10N * Durability: 25 cycles » Angle between Boards: + 2° max 


Dimension A | Mating Height (B) | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Mated Fig. (mm) (mm) Part No. 1 25 50 Part No. 
Between 1 4.65 20.15 4.00.3 |A32525-ND 5.48 73.31 TT 1658260-1 
Boards 15.7+0.3 1421 A32526-ND 17.93 15.42 13.63 619127-1 
2 11.4+0.3 1021 A32527-ND 17.55 15.10 13.34 619134-1 
7.75 + 0.3 6.65 + 0.4 A32528-ND 17.23 14.82 13.10 619135-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
466 usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


MCX Connectors 


RF Connectors 


Digi-Key Pricing Tyco Electronics 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Connector Plugs 
1 | Straight Cable Plug, 509 - RD 316 ‘A98536-ND 720 154.80 273.60 |1060875-1 
Straight Cable Plug, 509 - RD 316 A98537-ND 7.58 162.86 _ 287.85 |1060875-2 
2 [Right Angle Cable Plug, Crimp, RG 316 ‘A98538-ND 5.78 12416 219.45 |1363301-1 
3_| Straight Plug Receptacle, 500 ‘(A98541-ND 6.05 130.08 229.90 |1061015-1 
4_| Straight Cable Plug, 759, - RG 179 ‘A98548-ND 13.20 283.80 501.60 |1362990-1 
5 [Right Angle Cable Plug, 750 - RG 179 ‘A98549-ND 7.68 165.01 291.65 |1362991-1 
Connector Jack Receptacles 
Straight Jack, 500, Nickel ‘A98542-ND 2.80 60.20 106.40 | 1060985-1 
g._| Straight Jack, 500, Gold A98543-ND 4.00 86.00 152.00 | 1060984-1 
Straight Jack, 500, Nickel A98544-ND 2.83 60.74 107.35 | 1060989-1 
Straight Jack, 500, Gold A98545-ND 3.58 76.86 135.85 |1060995-1 
7 [Right Angle Jack, 500, Nickel ‘A98546-ND 9.65 207.48 366.70 |1061023-1 
Right Angle Jack, 509, Gold A98547-ND 6.73 144.59 255.55 |1061022-1 
8 | Printed Circuit Board Receptacle A98535-ND 4.33 92.99 164.35 |1361169-1 
9 [Bulkhead Cable Jack ‘A98539-ND 9.65 207.48 366.70 |1060883-1 
MMCX Connectors 
Digi-Key Pricing Tyco Electronics 
Fig. | Description Part No. dl 25 50 Part No. 
Semi-Rigid Cable - Direct Solder Attachment 
1_ [Straight Cable Plug - RG 405 ‘A30732-ND 7.08 152.11 268.85 | 1408313-1 
2 [Right Angle Cable Plug - RG 405 A30733-ND 843 181.14 320.15 [1408314-1 
Flexible Cable - Crimp Attachment 
Straight Cable Plug - RG 178, 196 A30734-ND 7.08 15211 268.85 |1408148-1 
1 | Straight Cable Plug - RG 174, 188, 316 A30735-ND 7.08 152.11 268.85 | 1408312-1 
Straight Cable Plug - RD 316 A30736-ND 7.08 152.11 268.85 | 1408312-2 
Right Angle Cable Plug - RG 178, 196 A30737-ND 843 181.14 320.15 |1408149-1 
2 |Right Angle Cable Plug - RG 174, 188,316 — | A30738-ND 8.43 181.14 320.15 | 1408149-2 
Right Angle Cable Plug - RD 316 A30739-ND 8.43 181.14 320.15 | 1408149-3 
Printed Circuit Board 
6_| Straight Jack Receptacle A30740-ND 7.23 155.34 274.55 | 1408150-1 
7_|Right Angle Jack Receptacle A30741-ND 8.78 188.66 333.45 |1408151-1 
10 [Straight Plug Receptacle A30742-ND 840 180.60 319.20 |1408496-1 
Edge Mount 
11 [Straight Jack Receptacle A30743-ND 858 184.36 325.85 | 1408152-1 
12 [Straight Plug Receptacle A30744-ND 10.98 235.96 417.05 |1408120-1 
Crimp Tool 
Die Set to use with A9996-ND A30731-ND 278.39 = — ]1583696-1 
— Pro-Crimper Hand Tool A9996-ND 48.00 = —_|354940-1 
Between Series = Contact | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Ad t Description Finish | Part No. 1 50 100 | Part No. 
apters SMA Jack to OSMT Jack Copper |A34423-ND 708.10 82.16 73.51 |1055604-41 
inish: SMA Jack to SMC Jack Copper | A34436-ND 50.40 38.31 34.28 | 1060266-1 
Shell (Body) Finish: Gold SMA Jack to TNC Jack Square Flange | Copper | A34427-NDt 122.78 93.31 83.49 | 1058755-1 
SMA Jack to TNC Jack Bulkhead Copper |A34428-ND 199.55 151.66 135.70 |1058800-1 
RoHS SMA Jack to TNC Jack Bulkhead Copper | A34438-ND 199.43 151.57 135.61 |1059172-1 
SMB Plug to SMA Jack Copper [A34414-ND 58.93 44.79 40.07 |1060498-1 
= : : SMG Plug to SMA Jack Copper | A34429-ND 56.35 42.83 38.32 /1060272-1 
eet pontagt Dio Key ; paekece An Hyeo Flestronics BNC Jack to SMA Jack Copper |A34418-ND 36.78 27.95 25.01 |1058058-1 
: : BNG Jack to SMA Jack Bulkhead Copper | A34402-ND 49.88 37.91 33.92 /1058117-1 
SMA Plug to N Jack Copper | A34406-ND 7113 54.06 48.37 | 1057381-1 BNC Jack to SMA Plug Copper | A34404-ND 38.63 29.36 26.27 |1058083-1 
SMA Plug to N Plug Copper |A34410-ND 61.83 46.99 42.05 | 1057367-1 BNC Plug to N Jack Brass | A34435-ND 730.40 99.11 88.68 |1057302-1 
SMA Jack to SMB Jack Copper | A34424-ND 47.65 36.22 32.41 | 1060487-1 BNC Plug to SMA Jack Copper | A34405-ND 3660 2782 2489 |1058081-1 
SMA Jack to N Jack Copper | A34409-ND 79.43 60.37 54.01 | 1057341-1 TNC JacletoSMA Jock i : 
f * quare Flange | Copper |A34408-ND 77.95 §9.25 53.01 |1057841-1 
SMA Jack to N Jack Copper_{A84415-NDt 88.23 67.06 _60.00 1 1058651-1 TNC Jack to SMA Jack Bulkhead Copper | A34416-ND 134.13 101.94 91.21 |1057908-1 
SMA Jack to N Jack Square Flange Copper |A34419-ND 111.03 84.38 75.50 | 1058653-1 TNC Plug to SMA Jack Cc A34413-ND 52.58 39.96 35 76 4057853-1 
SMA Jack to N Jack Bulkhead Brass | A34411-ND 7413 56.34 50.41 | 1057463-1 9 to ac opper : B : 
TNC Jack to BNC Jack Brass [A99518-ND NEW! | 97.40 74.03 66.24 |1057845-1 
SMA Jack to N Jack Bulkhead Copper | A34412-ND 118.10 89.76 80.31 | 1058675-1 
SMA Jack to OSP Plug Bulkhead Copper | A34403-ND 54.50 41.42 37.06 | 1059756-1 N Plug to SMA Jack Copper | A34400-ND 81.70 46.90 41.96) 1057377-1 
SMA Jack to OSP Jack Panel Copper |A34407-ND 89.33 67.89 60.75 | 1059731-1 N Jack to SMA Jack Square Flange Copper |A34401-ND 86.35 65.63 58.72 |1057343-1 
SMA Jack to OSP Jack Panel Copper |A34422-ND 78.40 59.59 53.32 |1059724-1 N Jack to SMA Plug Copper |A34421-NDt 101.48 77.13 69.01 |) 10586641 
SMA Jack to OSP Jack Bulkhead Copper |A34430-ND 64.23 48.82 43.68 | 1059729-1 N Jack to TNC Plug Copper_| A34425-NDt 123.10 93.56 83.71 |1058671-1 
SMA Jack to OSP Jack Bulkhead Copper |A34431-ND 84.28 64.05 57.31 | 1059733-1 N Jack to SMA Plug Square Flange Copper | A34426-ND 84.83 64.47 57.69 | 1057385-1 
SMA Jack to OSSP Jack Copper |A34432-ND 114.78 87.23 78.05 | 1059928-1 N Plug to BNC Jack Brass | A34434-ND 98.65 74.98 67.09 | 1057390-1 
SMA Jack to OSP Plug Copper | A34420-ND 32.73 24.88 22.26 |1059716-1 N Plug to TNC Plug Brass_ | A34437-NDt 109.73 83.40 74.62 | 1058662-1 
SMA Jack to OSSM Plug Copper [A34417-ND 42.73 32.48 29.06 |1053770-1 + High Frequency 


QSL Cables and Antennas 


Features: ¢ Low profile * Highly reliable ruggedized interface * Surface mount technology * Excellent price-to-performance ratio Applications: * Replacements for SMA, BNC pone 
and other RF connectors * Mobile antenna/GPS/Radio systems * PDA/PCS/Handheld applications * Wireless communications systems ¢ Satellite communications, broad- (2) 
cast, multimedia * Automotive telematics * WiFi, WiMax antenna mobility and communications * Broadcast/set top box and integration media * PCle and WNIC cards 
Digi-Key Pricing Digi-Key T&RPricing |Tyco Electronics 
Fig. |Description Part No. 1 25 50 Part No. 270 Part No. 
PCB Receptacles 
1 Three port QSL without Flange A99115CT-NDT 10.78 231.66 409.45 |A99115TR-ND 1745.55 2016032-1 
Three port QSL with Flange A99116CT-NDT 10.78 231.66 409.45 |A99116TR-ND 1745.55 1274824-2 
Test Boards 
Test Board with Receptacle, QSL to SMA A99117-ND 109.27 2349.25 4152.17 |— coo 1513743-1 
— | Test Board with Receptacle, QSL to UMCC A99118-ND 40.95 880.43 1556.10 |— = 2016008-1 
Test Dongle, QSL to SMA A99119-ND 54.50 1171.75 2071.00 |— = 2032605-1 
QSL Cable Assembly 
__ | Three Port Jumper Plug A99120-ND 8.58 184.36 325.85 |— = 2015518-1 
Three Port Pigtail Plug A99121-ND 8.45 181.68 321.10 |— = 2053075-1 
QSL Antenna Assembly 
2 802.11a/b/g/n and WiMax without Flange A99130-ND 24.25 521.38 921.50 |— = 1513711-1 
802.11a/b/g/n and WiMax with Flange A99131-ND 25.50 548.25 969.00 |— = 1513712-1 
3 | MIMO 802.1 1a/b/g/n A99132-ND 26.53 570.29 1007.95 |— = 1513837-1 


t+ Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Authorized Distributor 


Fig. 1 MIL Type 


Fig. 2 Commercial Type 


Fig. 3 MIL Type 


N Dual Crimp Connectors 50 Ohm 


Center contact plating: Gold 


RF Connectors 


Fig. 4 MIL Type 


Fig.5 MIL Type 


UHF Connectors 


Center contact plating: Tin 


HH 


iin 
{| _o_| 
Tin 


Cable Group Digi-Key Price Each —_| Tyco Electronics Cable Group Digi-Key Price Each | Tyco Electronics 

Fig. | Description RG/U Part No. 1 25 ‘| Part No. Fig. | Description RG/U Part No. 1 25 | Part No. 

Dual Crimp Standard UHF Connectors — RoHS Compliant 
Sie sia ee pean Nae Pe ae 9 |Plug, Single Crimp, Tin Plated | 8, 58A, 588, 58C _[A32431-ND 12.38 10.65 |[5226279-1 
, ol : a s I . : FI = =: =, 
Plug, Silver 58, 58A, 58B,58C |A32800-ND@ | 21.05 18.11 |5225361-1 Standard UHF Connectors — Zinc Die Cast - RoHS Compliant 
Plug, Nickel 293, 55,554,558 |A32422-NDe® | 1240 10.67 |1-5225661-3 10 [Bulkhead Socket, Nickel Plated = ‘A97595-ND 205 1.77 |5-1814814-1 
Plug, Silver 142, 142A, 1428, 400 |A1151-ND 23.98 20.62 |225361-4 Miniature UHF Connectors 
Plug, Silver 142, 142A, 142B, 400 | A32801-ND@ | 18.35 15.79 |5225361-4 11 Plug, Dual Crimp, Nickel 58, 58A, 58B, 586 |A24671-ND 1.80 1.55 |226600-1 

1 cae sae Bit at Ae ee aoe Bae 12 | Jack, Crimp. Nickel 58, 58A, 58B, 580 |A32432-ND@ 5.37 4.62 |5226602-1 
ig Shes aver NEAT t Shas “azaelnisee 1a | Panel Solder Jack, Nickel = 7A32433-ND@ 5.18 4.46 |5226601-1 
Plug, Nickel, Weatherproof 8, 8A, 213 A32424-ND@t | 16.00 13.76 |5225662-2 Panel Solder Jack, Nickel = A35070-ND@ 5.68 4.89 |5226601-3 
Plug, Silver 393 A1157-NDt 25.28 21.74 |1-225092-1 Bulkhead Jack, Crimp, Nickel | 174, 316, 188, 188, |A24674-ND® 10.13 871 |228665-2 
Plug, Silver 393 A32802-ND@t | 28.73 24.71 | 1-5225092-1 ia Bulkhead Jack, Crimp, Nickel 58, 58A, 58B, 58C | 432434-ND@ 5.75 4.95 |5414045-1 
Plug, Nickel 9,9A,9B, 214 _|A32425-ND@t | 14.23 12.24 |5225661-1 = — . 

Plug, Nickel, Weatherproof 142, 142A, 1428, 400 |A32426-ND@ | 1990 17.12 |5225699-1 Miniature UNF Connectors ='Zine Die Cast = Rell’ Compliant 

» | Plu, Nickel 8 BA.213 A32427-NDet | 8.73751 |1-5227086-0 15 [Bulkhead Socket, Nickel Plated = A97596-ND 3.10 2.67 |5-1814815-1 
Plug, Nickel 142 A34385-ND@ 20.98 18.04 |5225392-2 16 | Panel Socket, Nickel Plated _— A97597-ND 3.43 2.95 |5-1814816-1 
Plug, Nickel 586A A34398-ND@ | 20.98 18.04 |5225392-7 17 | Straight Plug Hex, Nickel Plated a A97598-ND 2.05 1.77 |5-1814818-1 
eA a Ma ei ae cee oe ae Eautee 18 | Straight Jack Hex, Nickel Plated - A97599-ND 3.05 2.63 |5-1814819-1 
i ingle Plug, Nickel is i, | id J x 

3 might Angle Plug Silver 8. 8A, 213 A1137-ND¢ | 54.45 46.83 |225014-2 19. | Elbow PCB Socket = Ea) $90: 2.84 [6+181482041 
Right Angle Plug, Silver 9,9A,98, 214 | A1140-NDt 71.40 61.41 |225014-3 RoHS Compliant 
Jack, Nickel, Weatherproof 58, 58A, 58B,58C |A32429-ND@ | 22.88 19.68 | 1-5225664-2 ‘ 

7 [vack, Nickel, Weatherproof 8, 8A, 213 A32430-ND@F | 26.35 22.67 |5225064-2 F Connectors — Zinc Die Cast 

7 Semi-Rigid Cable Crimp — RoHS Compliant Center contact plating: Nickel (except A97612-ND and A97613-ND: Tin over Copper) 
Plug, Nickel 402, 141 A24660-ND | 44.38 38.17 [228440-1 

1 Plug, Nickel 58, 141, 303, A34382-ND 28.03 24.11 | 1057243-1 Cable Group Digi-Key Price Each | Tyco Electronics 
Plug, Nickel 405 A34387-ND 38.48 33.09 | 1057094-1 Fig. | Description RG/U Part No. 1 25 | PartNo. 
Plug, Nickel Belden 8214 _| A34389-ND 14.23 12.24 |1-5225661-6 598, G2A, 140, 210, 

| Bulkhead Jack, Nickel, Rear Mount 402, 141 A24661-ND 54.63 46.98 |228658-1 Straight Plug Hex Crimp URM90, Belden 9291, 9291, | A97601-ND 148 1.02 |5-1814821-1 
Bulkhead Jack, Nickel, Rear Mount 402 A34379-ND 43.35 37.29 |1057159-1 20 _ KX6A, KX25, KX52, KX53 
Jack, Nickel =, (A34378-ND 46.95 14.58 | 1057290-1 Straight Plug Hex Crimp 6 A97602-ND 93 80 |5-1814821-3 
Bulkhead Jack, Nickel, Flange 402 A34380-ND 46.83 40.27 |1057176-1 Straight Plug Hex Crimp = aS on A97603-ND 98 __.84 |5-1814821-7 

g |vack, Nickel, Square Flange 5 A34381-ND 37.95 32.64 | 1058644-1 Straight Plug Twist-On URM90, Belden 9291, 9291, | A97604-ND 73.63 }5-1814822-1 
Jack, Nickel _ A34384-ND 16.65 14.32 |1057284-1 KX6A, KX25, KX52, KX53 
Jack, Nickel, Square Flange, Tab — A34388-ND 18.08 15.55 | 1057293-1 a Straight Plug Twist-On 6 A97605-ND 70 61 |[5-1814822-3 
Jack, Nickel, Square Flange 085 A34393-ND 75.25 64.72 |1057178-1 Straight Plug Twist-On cT100 A97606-ND 75 65 |5-1814822-5 
Bulkhead Jack, Nickel 174, 179, 187,188,316 [A34383-ND | 46.78 40.23 | 1057140-1 Straight Plug Twist-On CT125 A97607-ND 78 67 |5-1814822-7 
Bulkhead Jack, Nickel 085 A34391-ND | 42.45 36.51 |1057165-1 59B, 62A, 140, 210, 

7. | Bulkhead Jack, Nickel 250 A34392-ND | 139.73 120.17 |1057151-1 go | Black Jack Rear Mount Soo eet ee eee A97608-ND 2.78 2.39 /5-1814826-1 
Bulkhead Jack, Nickel at A34395-ND 63.45 54.57 |1057628-1 Black Jack Rear Mount aoa temas RO7aOaTNIn 378330 [5814S 
Bulkhead Jack, Nickel 141 A34396-ND__| 41.10 95.35 |1057138-1 >a [Bulkhead Socket = ROTaDEN Tos ot 6-1814893-1 

g_| Plug, Nickel = A34386-ND 21.20 18.24 | 1057279-1 24 [Straight PCB Socket = ‘A97611-ND 1.55 1.34 [5-1814825-1 
Plug, Nickel Ez A34397-ND 22.75 19.57 |1057277-1 ng [Elbow Jack PCB Extended = A97612-ND 1.60 1.38 [5-1634552-1 

— |Jack, Gold at A34390-ND | 44.05 37.89 |1057116-1 Elbow Jack PCB = A97613-ND 1.55 1.34 [5-1634540-1 

— [Adapter, Jack/Plug = A34394-ND | 192.33 165.40 |1057374-1 26 [Elbow Adapter Jack-Plug = A97614-ND 3.33 2.86 [5-1634537-1 

@ RoHS Compliant — + Uses Certi-Crimp: A24574-ND (Continued) 
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z Tyco Electronics RF Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


SHV Dual Crimp Connectors Miniature Threaded Connectors 50 Ohm 
Center contact plating: Gold 7 
Cable Group Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
j i Cable Group Digi-Key Price Each | Tyco Electronics Fig. | Description RG/U Part No. 1 25 Part No. 
Fig. |Description RG/U Part No. 1 25__| Part No. Plug, TEFLON 178, 178A, 1788, 196, 196A | A24699-ND 15.45 13.29 | 2-330311-2 
Plug, Nickel 58, 58A, 588,580  |AS2435-ND@ | 40.30 34.66 |5051426-4 40 174, 316, 188, 188A 
Plug, Silver 58, 58A,58B,58C  |A24665-ND | 51.63 44.40 [5426-1 Plug, TEFLON 180, 180A, 180B, 195, 195A |A24701-ND | 3760 32.34 |1-330723-0 
124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 
Plug, Nickel 59, 59A, SOB, age4ge-npe | 40.30 34.66 |5051426-5 41 | Jack, TEFLON 180, 180A, 180B, 195, 195A |A24702-ND | 26.55 22.84 |1-330599-0 
a Belden 9281, 9209, 9269 42 | Solder Jack Ad A24703-ND | 30.50 26.23 |329852 
124, 140, 210, 62, 62A, 62B, older Jack Adapter = EA a ; a 
Plug, Silver 59, 59A, 59B, A24667-NDt | 46.93 40.96 |51426-2 Hand Tool dDieS f 
Plug, Silver Belden 9291, 9209, 9269 [A32437-ND@t | 43.15 37.11 |5051426-2 
Bulkhead Solder Jack, Silver = A24668-ND | 30.40 26.15 [51494-1 an ools an le Sets for 
28 | Bulkhead Solder Jack, Silver a A32804-ND@ | 27.95 24.04 |5051494-1 
Bulkhead Solder Jack, Nickel = A24669-ND@ | 17.73 15.25 |51494-2 RF Connectors 
29 [Panel Solder Jack, Nickel = A24670-ND@ | 51.58 44.96 [51421-2 TanmsaEE Digi-Key Price | Tyco Electronics 
@ RoHS Compliant — + 22 AWG Center Conductor Maximum (Crimp) Description Part No. Each Part No. 
. 50 Ohm 
TNC Hex and Dual Crimp Connectors 50 and 75 Ohm 
Dual PRO-CRIMPER III (BNC) A24786-ND 138.00  |58433-1 
Center Contacts: Gold 
Dies for Pro-Crimper: A: A9994-ND_ B: A24570-ND GC: A24574-ND = PRO-CRIMPER III Hand Tool A9996-ND 48.00 |354940-1 
Dies for SDE PEW 12: D: A97886-ND = PRO-CRIMPER I/II! Repair Kit A34584-ND 50.40  |679221-1 
caonm Digi-Key Price Each Tyco Electronies Hex PRO-CRIMPER III Die Set A9995-ND 94.50 | 58436-3 
Fig. | © | Description Die RG/U Part No. 1 25 | Part No. Hex PRO-CRIMPER III Die Set A9994-ND 94.50  |58436-1 
Hex Crimp Hex PRO-CRIMPER III Die Set A9960-ND 58.50  |58436-2 
50 | Plug —| 174, 188, 1884, 316 | A2A635-ND: 6.08 5.28 | 222506-5 Dual | erti-Crimp with Die Set A24574-ND 3382.50 |220015-1 
Plug —| _174,188,188A,316 _|A32438-NDe | 558 4.80 |5222506-5 2 
ay (Pua rn 3B. SBA, 500, 630 Teaeasarittem™] 0.28 7.12 [soz250e-1 Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24570-ND 94.50  |58435-1 
50 Big ‘ 4 iath 303, URNA, RONG] 238 205 |s1si4s008 Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24780-ND 223.50  |[318450-2 
, Bercen YU0, Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24779-ND 787.50  |58330-1 
75 | Plu p | 598, 62A, 140, 210, URMS0, | na7sge-nD@ | 263 2.26 |5-1814801-3 
9 KXGA, KX25, KX52, KX53 : : Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24781-ND 292.50  |318452-2 
58C, 141A, 303, URM43, 7 fj ‘ : 
31 | 50 | Jack D | 776’ Belden 9007, KX1g [AS7587-ND® | 438 3.7 |5-1814802-3 Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24777-ND 223.50 | 220189-3 
Dual Crimp Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24778-ND 94.50  |220189-1 
50 | Plug: Weatherproof | — 223, 55,550,558 |A24638-NDt | 32.38 27.85 |225550-1 Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24776-ND 265.50 |58537-1 
; re: eee = eee auiaiet ae he mes = N-Type Coaxicon Die Set A29142-ND 292.50 |91902-1 
50 | Plug, Weatherproot 5 and RG5' -ND® : 15 |5225555- y . , 
go | 5p | Piva: Weatherproof | c 8, 8A, 213 A24641-NDt | 59.75 51.39 |225555-7 Dua) || PRO-SRIMPER AN Diese ea en eae 
Plug, Weatherproof | C 8, 8A, 213 A32442-ND@t| 41.65 35.82 |5205555-7 Dual Certi-Crimp with Die Set A24772-ND 2799.00 | 69331-1 
Plug, Weatherproof | C RG393, 9,9A, 9B, 214 |A24642-NDt | 28.65 24.64 |1-225550-3 Dual PRO-CRIMPER III with Die Set A9970-ND 223.50 | 91904-2 
50 Plug, Weatherproof | C | RG393,9,9A,9B,214 |A32805-ND@t| 30.60 26.32 |1-5225550-3 Dual BNC Coaxial Die Set A30570-ND 426.32 | 58539-1 
Plug, Weatherproof | C | RG393,9,9A, 98,214 [A24644-ND | 38.08 32.75 |225550-8 Dual BNC Coaxial Die Set A30571-ND 993.50  |1424050-1 
Right Angle Plug, | — 58, 58A,58B,58C  [A24645-ND | 4568 39.29 |225559-2 ENG PHOLCRIMIPER III Dins:'75 Ghai 
Weatherproof _ 58, 58A, 58B, 58C A32443-ND@ | 41.23 35.46 /522559-2 - 2 
aa | 50 [Right Angle Plug, [— | 142, 1428, 1428, 400 AD4646-ND [48.78 47.95 [205554-6 Hex: || BUG:Die' Set PEvED BHO | peteee 
Weatherproof —|__ 142, 142A,142B, 400 | A32806-ND@ | 41.93 36.06 |5225554-6 Hex BNC Die Set A9992-ND 94.50 |58425-1 
Right Angle Plug, | C 393, 225 A24647-ND | 55.23 47.50 |1-225554-1 = Crimp Tool with Die Set A9803-ND 111.36 [5853-2 
Weatherproof Cc 393, 225 A32807-ND@ | 47.48 40.83 |1-5225554-1 = Crimp Tool with Die Set A9804-ND. 111.36 58531-1 
RoHS Compliant + Mil Type = Crimp Tool with Die Set A9805-ND 153.00  |58531-3 
Dual Die Set A24597-ND 292.50 | 58085-1 
TNC PC Board/ Panel Mount Connector: nd 75 Ohm 
C PC Board/ Panel Mount Connectors 50 and 75 O Dual Die Set A24630-ND 223.50 | 318451-2 
Center Contabts:, Gold Dual —_| Die Set A24631-ND 292.50 |58538-1 
Digi-Key Price Each Tyco Electronics Dual Die Set A24632-ND 292.50 58174-1 
Fig. | 9 | Description : _ Part No. 1 25 __| Part No. = BNC Coaxicon Die Set A29143-ND 985.50 | 91904-1 
34 | 50 | Right Angle Jack, Metal With Mounting Posts | A32444-ND® 7.35 6.33 | 5227839-1 
35 | 50 | Right Angle Jack, Nickel A24650-ND 13.05 11.23 |413933-1 N-Type 
36 | 50 | Bulkhead Jack Adapter, Nickel A24651-ND® 12.13 10.43 | 221500-1 <i Crimp Tool with Die Set A9807-ND 265.50 58501-1 
Zinc Die Cast — RoHS Compliant 5 7 
7 50 | Bulkhead Jack A97589-ND 705 194 1518148044 Hex Die Set, use with A9996-ND A9975-ND 223.50 58485-1 
75. | Bulkhead Jack A97590-ND 255 2.20 |5-1814804-3 Zinc Die Cast 
38 | 50 | Vertical PCB Jack A97591-ND 3.18 2.74 |5-1814805-1 = z ; i 
39 | 50 | Right Angle PCB Jack A97592-ND 3.80 3.27_|5-1814807-1 SDE-PEW. 12 hard 1001 oo) F200) = |B LarbeNOO 
en : Hex SDE PEW 12 Die Set A97886-ND 174.00 |9-1478242-0 
'oHS Compliant 


Samlec 


SMA Fixed Length 
Naka Semi-Rigid Cables 


SE 
Materials: « Stainless steel body » Center contacts: Gold plated Beryllium Copper « Insulators: : 
PTFE » Gaskets: Silicone rubber Specifications: « impedance: 00 . VeWR DC 18GHz Ganged MMCX Jack 
(maximum 1.05 + 0.005f), f = frequency range (GHz) * Insertion Loss: DC 18GHz (maximum Specifications: 
0.03 / f dB), f = frequency range (GHz) * Insulation Resistance: DC 500V (minimum 5000MQ) . . 
* Dielectric Withstanding Voltage: 1000Vrms at sea level * Contact Resistance: AC 50mA * Shell Material: Brass» Jack Contact Material: 
(maximum 3mQ) BeCu * Insulator Material: Teflon * Pin Material: 
Brass ¢ Plating: 30” (0.76um) Au over 50y” 
Cable Dim.L | Digi-Key Price Each Waka (1.27pm) Ni * Operating Temperature Range: 
Type (mm) | Part No. 1 10 25 Part No. -40°C ~ 90°C * Insulation Resistance: 1000MQ 
SMA Plug to Plug min. * Contact Resistance: Center: 5mQ, 
$X-128 (.047") 500 305-1010-ND 65.84 61.88 59.40 | 02Y5717#0500 Outer: 2.5mQ © Impedance: 500 * Dielectric 
‘i 1000 305-1011-ND 70.88 66.62 63.95 | 02Y5717#1000 Withstanding Voltage: 500Vrms, 50Hz ® Dielectric 
SMA Plug to Jack Working Voltage: 170Vrms, 50Hz » Frequency 
700 [305-1012-ND 34.55 32.48 31.48  ]02V571840100 Range: 0 ~ 6GHz 
500 305-1014-ND 42.85 40.28 38.67 | 02Y5718#0500 
$X-22S (,085") 100 305-1016-ND 36.19 34.02 32.66 | 02Y5719#0100 Processing: 
i 200 305-1017-ND 39.45 37.08 35.60 | 02Y5719#0200 * Lead-Free Solderable: Yes 
500 305-1018-ND 44.49 41.82 40.14 | 02Y5719#0500 
1000 |305-1079-ND 54.28 51.02 48.98 | 02Y5719#1000 No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each Samtec 
100 305-1020-ND 59.32 55.75 53.52 | 02Y5720#0100 Positions In. (mm) Part No. 1 10 100 [Part No. 
SX-12S (.047”) 500 305-1022-ND 67.47 63.42 60.88 | 02Y5720#0500 
4000 305-1023-ND 72.54 68.15 65.43 021572041000 6 1.18 (30) SAM8071-ND 37.34 30.64 26.81 | GRF1-J-P-06-E-ST-THI 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 469 


Male to Male Length Digi-Key Price TPI 
n i BNC and F \ Feet (M) Part No. Each _| Part No. 
10 (3.05) 290-1015-ND 12.54 |58-120-1M 
Connector Cables 
15 (4.57) 290-1016-ND 15.18 — |58-180-1M 
25 (7.62) 290-1017-ND 20.79 |58-300-1M 
Cable Type 50 (15.24) 290-1018-ND 31.99 |58-600-1M 
Item Description RG58 RG59 RG6 . d 
Conductor Material BC (bare copper) CCS (copper clad steel) BC (bare copper) 75 (22.86) 290-1019-ND 45.49 58-900-1M 
No. / Inch (mm) 17/32 (0.813) 1/253 (0.643) 1/ .253 (0.643) 100 (30.48) 290-1020-ND 57.49 |58-1200-1M 
Material LDPE (low density PE) | LDPE (low density PE) | LDPE (low density PE) RG59/U Molded Strain Relief Cables 750 
Insulation ae a jae : aren ja 1 (30) 290-1021-ND@ 8.49 | 59-012-1M 
walled cau ich (mm) 3 ra ) 3 48. ) ; e ) 2 (.61) 290-1022-ND 8.97 |59-024-1M 
Shielding | No. /Inch (mm) 16/7 /.051 (0.12) 16/7 /.051 (0.12) 16/7 / 051 (0.12) 3 (.91) 290-1023-ND 9.39 /59-036-1M 
Material PVC PVC PVC 4 (1.22) 290-1024-ND 9.84 |59-048-1M 
Jacket Thickness: Inch (mm) .283 (0.72) -354 (0.9) -354 (0.9) 5 (1.52) 290-1025-ND 10.39 59-060-1M 
Color Black Black See Below 
6 (1.83 290-1026-ND® 10.79 )59-072-1M 
Outer Diameter: Inch (mm) _ | .195 +.006 (4.95 +0.15) | .236 +.006 (6.0 +0.15) | 236 +.006 (6.0 +0.15) 188) 
Tensile Strength 7,500 psi 7,500 psi 1,500 psi 10 (3.05) 290-1027-ND 13.19 |59-120-1M 
Nominal Impedance (ohm) 53.5 73 75 15 (4.57) 290-1028-ND® 16.89 59-180-1M 
General | Nominal Capacitance (pF/m) 93.5 68.9 44.3 25 (7.62) 290-1029-ND 21.49 |59-300-1M 
Guenter OOMHZ (db/km) aa ae aan 50 (15.24) 290-1030-ND 34.49 |59-600-1M 
‘oltage Rating i i “iqeou RARE 
al-standard 1354 1964 aac 100 (30.48) ae ND® — 59.99  /59-1200-1M 
onnector Cabies 
Length Digi-Key Price TPI RG6/U Molded End Cables - Black 
Feet (M) Part No. Each Part No. 3 (.91) 290-1081-ND 4.95 | F6-3B 
(ed ead — = 6 (1.83) 290-1082-ND 5.45 | F6-6B 
lolded Strain Relief Cables 
25 (7.62 290-1086-ND 10.49 | F6-25B 
1130) eT a 795.” 8012-1 50 f 7 290-1135-ND 16.79 | F6-50B 
2 (.61) 290-1010-ND 8.49 | 58-024-1M (15.24) tye ; . 
3(91) 990-1011-ND 3.95  |58-036-4M 75 (22.86) 290-1136-ND 26.35 | F6-75B 
4 (1.22) 290-1012-ND 9.44 58-048-1M RG6/U Molded End Cables - White 
5 (1.52) 290-1013-ND 9.98 |58-060-1M 3(.91) 290-1090-ND 4.35 |F6-3W 
6 (1.83) 290-1014-ND 10.49 |58-072-1M @ ROHS Compliant 


BNC Attenuators and Kit 


Specifications: * Nominal Impedance: 500 +0.250 over operating temperature range 
¢ Operating Temperature: -50°C ~ 80°C » Power Rating: 2W over operating temperature range 
© Power Rating (Peak): 100W for 25 microseconds ¢ Materials: Tin-Zinc-Copper plating 


Attenuator 


Frequency | Impedance | Power Attenuation Digi-Key Price |TPI 
(GHz) (0) (Watt) (dB) Part No. Each | Part No. 
0~1.0 50 1 3 290-1922-ND | 55.95 | 120082 
0~1.0 50 1 6 290-1923-ND | 55.95 | 120083 
0~1.0 50 1 10 290-1924-ND | 55.95 | 120084 
0~1.0 50 1 20 290-1925-ND | 55.95 | 120085 

BNC Attenuator Kit (includes all Attenuators listed above) | 290-1926-ND | 207.95 | 120086 


Coax Adapter 
Connector Kit 


Kit includes male and female connectors 
of all eight types. Any adapter can be 
created on the spot in just seconds. 
Simply screw any combination of 24 
connectors to one of the six universal 
interfaces. 


* Gold plated contacts 


¢ Silver plated machined brass connector 
bodies with teflon insulation 


290-1045-ND TPI Part No. TPI-3000A . 


$159.95 


290-1913-ND 
290-1915-ND 
290-1914-ND 
290-1916-ND 
290-1917-ND 
290-1918-ND 


NEW! Universal Adapter 


Cable Kit 


For use with TPI-3000A 
and TPI-5000A 
adapter kits. Provides 
the functionality of an 
entire set of cables. 
Creates the cable of 
your choice using the 

universal cable and any combination of 
connectors from the kits noted above. 


6 each 48” universal cables and wall rack 


© Soft insulation makes cable flexible and easy to handle 


290-1380-ND 


TPI Part No. TPI-5010...... 


BULGIN SMB Buccaneer® Connectors 


RCA 


DVI, HDMI and RCA Cables 


HZ. 


DVI Male to DVI Male 2M (CT001147)....... 00.0... c cece eeeee cece eee 


DVI Male to HDMI Male 2M (CT001149) ... 


HDMI Male to HDMI Male 2M (CT1001148). 


3RCA Male to Male 2M (HPAVCC3) 
RCA Male to Male 2M Green (HPACG3).. 
RCA Male to Male 2M Red (HPACR3). 


RF Adapter 

Kit 

Kit includes male and female SMA, 
UHF, MINI UHF, N, RCA, BNC, TNC, 
and 6 universal interface connectors. 
Also included are 3 different universal 
Interface Adapters. That’s 41 pieces 


total to make any adaptor on the spot in 
just seconds. 


* Gold plated contacts 


© Silver plated machined brass 
connector bodies with teflon 


insulation 


290-1921-ND —TPI Part No. TP! 5000A 


Connector Features: * Sealed to IP68 when mated « Flex re-wireable cable accommodation Electrical Specifications: » Impedance: 500 « Insulation Resistance: 1000MQ Maximum * Operating Temperature Range: -20°C ~ 80°C Material 
Specifications: * Body Moulding: PX0415/1 and PX0414 — Polyamide; PX0416 — PVC * Flammability Rating: UL94V-0 * O-Rings: Nitrile * Panel Sealing O-Ring: Nitrile * SMB Connector Body: Brass to QQ-B-626, Gold plated * Center Contact Plug: 
Brass to QQ-B-626, Gold plated; Jack: Beryllium Copper to QQ-B-530, Gold plated * Insulator: Teflon * Crimp Ferrules: Annealed Copper 
Antenna Features: * Sealed to IP68 Electrical Specifications: * Configuration: Half wavelength * Radiation: Omnidirectional * Polarization: Vertical * Impedance: 500 nominal * VSWR: <2 Mechanical Specifications: * Operating Temperature 
Range: -20°C ~ 65°C Flammability Rating: UL94V-0 


i 1 Digi-Ker Price Each Bulgin 
Fig:4 NEW! Fig. | Description Pat No. 1 25 50 | Patt No. 
1_| SMB Plug Connector for RG-174 Cable 708-1268-ND 15.08 14.01 12.39 | PX0415/1 
Panel Mount SMB Plug with 1m Cable 708-1269-ND 16.49 15.32 13.55 |PX0416/1M00 
2 | Panel Mount SMB Plug with 3m Cable 708-1270-ND 19.31 17.93 15.87 | PX0416/3M00 
Panel Mount SMB Plug with 5m Cable 708-1271-ND 22.36 20.77 _:18.37_| PX0416/5M00 
Panel Mount SMB Jack with 0.5m Cable =| 708-1272-ND 23.71 22.02 19.48 | PX0414/0M50 
3 | Panel Mount SMB Jack with 1.0m Cable | 708-1273-ND 25.00 23.22 20.54 | PX0414/1M00 
Panel Mount SMB Jack with 1.5m Cable | 708-1274-ND 26.36 24.47 21.65 | PX0414/1M50 
4_| SMB Antenna, IP68, 2.4 ~ 2.5GHz 708-1456-ND NEW! | 14.63 13.02 10.82 | PX0407 
Sealing Cap for PX0414 Series 708-1275-ND 1.45 1.33 1.18 | PX0480 
___ | Sealing Cap for PX0415 Series 708-1276-ND 1.45 1.33 1.18 | PX0481 
Sealing Cap for PX0416 Series 708-1277-ND 1.45 1.33 1.18 | PX0485 
Hand Crimp Tool for SMB Connectors 708-1278-ND 247.16 _ — |14319 
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RF Connectors and Cable Assemblies 


a] 
D 


any —| 


Solder cup 
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Max 
pe 


x 


ke 
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17.3 


BOYD CHUCK 
0.3x3.9x5 Groove 


3.20 5.00 


12.40 


| 4.20 


Fig. 39 NEW! 


013.50 
i 


Crimp Ring Crimp Ring 


3.90 
Fig. 11 


pee : 


Fig. 19 


1/4-36UNS-2A 
THREADS 


2.00 _ 0.90 


Fig. 35 


1/4"-36UNS-2A 


Fig. 36 
1/4"-36UNS-2B THREADS 


THREADS 


Crimp Ring 


Fig. 42 NEW! 


5/8-24UNEF-2A 
Threads 


8.00) 


Fig. 43 NEW! 


5/8-24UNEF- 
2A THR Ss 


Crimp Ring 


Crimp Ring 


Dimensions in mm 


1/4-36UNS-2A 


lA [| ll THREADS 


@1.27 Terminal 


11.00 


IS IFLAT 
5.80 


FLAT, py ne 11.00 


Fig. 37 NEW! 


1 2438.00 


F20.00-| 


2 27.60- 


4 
1/4-36UNS-2B 
THREADS 


Crimp Ring 


YHEX 11.0 


10-56 UNS-2A 


THREADS HEX 6.35 


Fig. 38 NEW! 


@13.50 


| 


53.60 


Crimp Ring 


Fig. 45 NEW! 


5/8-24UNEF- 
1750 2B THREADS 


Crimp Ring 


23:90 


Crimp Ring 
Dim. A | Digi-Key Price Each Linx 
Fig. | Description (mm) __|Part No. 1 25 100 200 Part No. 

1 RP-SMA PCB Mount _ CONREVSMA001-ND 2.92 2.68 2.29 2.09 CONREVSMA001 

SMA Female PCB Mount = CONSMA001-ND 3.69 3.38 2.90 2.64 CONSMA001 
2 SMA Female Surface Mount = CONSMA001-SMD-ND 4.50 4.12 3.53 3.22 CONSMA001-SMD 
3 RP-SMA Female PCB Surface Mount a CONREVSMA001-SMD-ND 4.04 3.70 3.17 2.89 CONREVSMA001-SMD 
4 RP-SMA Right Angle PCB Mount _ CONREVSMA002-ND 3.31 3.03 2.59 2.37 CONREVSMA002 

SMA Female Right Angle PCB Mount _ CONSMA002-ND 3.69 3.38 2.90 2.64 CONSMA002 

(Continued) 
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RF Connectors and Cable Assemblies (cont) 


OES 


Dim. A | Digi-Key Price Each Linx 
Fig. | Description (mm) _ | Part No. ‘l 25 100 200 Part No. 
5 RP-SMA Female Right Angle PCB Mount — Extended = CONREVSMA002-L-ND 417 3.81 3.27 2.98 CONREVSMA002-L 
6 SMA Female Right Angle Surface Mount _ CONSMA002-SMD-ND 417 3.81 3.27 2.98 CONSMA002-SMD 
7 SMA Female Right Angle PCB Mount — Extended _— CONSMA002-L-ND 4.67 4.28 3.66 3.34 CONSMA002-L 
RP-SMA Card Edge Mount Connector for 0.031” (.79mm) Thick Board 0.94 CONREVSMA003.031-ND 3.08 2.82 2.42 2.20 CONREVSMA003.031 
8 RP-SMA Card Edge Mount Connector for 0.062” (1.57mm) Thick Board 1.62 CONREVSMA003.062-ND 3.64 3.33 2.85 2.60 CONREVSMA003.062 
SMA Female Card Edge Mount Connector for 0.031” (.79mm) Thick Board 0.94 CONSMA003.031-ND 3.48 3.19 2.73 2.49 CONSMA003.031 
SMA Female Card Edge Mount Connector for 0.062” (1.57mm) Thick Board 1.62 CONSMA003.062-ND 3.48 3.19 2.73 2.49 CONSMA003.062 
9 RP-SMA Front Mount Bulkhead Receptacle _ CONREVSMA004-ND 3.22 2.95 2.53 2.30 CONREVSMA004 
—__|RP-SMA Bulkhead Crimp Jack-Captive Contact with 8.5” (215.90mm) Cable _ CONREVSMA005C08.5-ND 6.83 6.24 5.35 4.88 CONREVSMA005-C08.5 
RP-SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RG-174 Cable 9.5 CONREVSMA005-ND 4.46 4.08 3.50 3.19 CONREVSMA005 
10 SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RG-58 Cable 12.7 CONSMA005-R58-ND 3.12 2.85 2.44 2.23 CONSMA005-R58 
SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RG-174 Cable 9.5 CONSMA005-ND 4.67 4.28 3.66 3.34 CONSMA005 
SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RG-178 Cable 6.0 CONSMA005-R178-ND 4.67 4.28 3.66 3.34 CONSMA005-R178 
RP-SMA Female Edge Multi-Mount for 0.062” (1.57mm) Thick Board 1.63 CONREVSMA006.062-ND 4.20 3.84 3.29 3.00 CONREVSMA006.062 
HG SMA Female Edge Multi-Mount for 0.031” (.79mm) Thick Board 0.94 CONSMA006.031-ND 5.20 4.76 4.07 3.72 CONSMA006.031 
SMA Female Edge Multi-Mount for 0.062” (1.57mm) Thick Board 1.70 CONSMA006.062-ND 5.20 4.76 4.07 3.72 CONSMA006.062 
RP-SMA Male Cable End Crimp for RG-174 Cable 16.80 | CONREVSMA007-ND 3.12 2.85 2.44 2.23 CONREVSMA007 
12 SMA Male Cable End Crimp for RG-58 Cable 16.65 | CONSMA007-R58-ND 2.31 2.12 1.81 1.65 CONSMA007-R58 
SMA Male Cable End Crimp for RG-174 Cable 14.65 | CONSMA007-ND 2.31 2.12 1.81 1.65 CONSMA007 
SMA Male Cable End Crimp for RG-178 Cable 14.65 | CONSMA007-R178-ND 2.31 2.12 1.81 1.65 CONSMA007-R178 
43 RP-SMA Female PCB Mount - Extended = CONREVSMA008-ND 3.69 3.38 2.90 2.64 CONREVSMA008 
SMA Female PCB Mount - Extended — CONSMA008-ND 3.78 3.46 2.96 2.70 CONSMA008 
14 | RP-SMA Female Right Angle Edge Multi-Mount for 0.062” (1.57mm) Thick Board = CONREVSMA009-ND 5.20 4.76 4.07 3.72 CONREVSMA009 
15 RP-SMA Male to RP-SMA Female Right Angle Adapter — CONREVSMA010-ND 6.20 5.58 3.40 3.10 CONREVSMA010 
SMA Male to SMA Female Right Angle Adapter _ CONSMA010-ND 5.20 4.76 4.07 3.72 CONSMA010 
RP-SMA Female Cable End Crimp for RG-174 Cable 5.0 CONREVSMA011-ND 2.36 2.16 1.85 1.69 CONREVSMAO11 
16 SMA Female Cable End Crimp for RG-58 Cable 7.0 CONSMA011-R58-ND 2.77 2.53 217 1.98 CONSMA011-R58 
SMA Female Cable End Crimp for RG-174 Cable 5.0 CONSMA011-ND 2.77 2.53 217 1.98 CONSMA011 
SMA Female Cable End Crimp for RG-178 Cable 5.0 CONSMA011-R178-ND 2.77 2.53 217 1.98 CONSMA011-R178 
RP-SMA Male Right Angle Cable End Crimp for RG-174 Cable 5.0 CONREVSMA012-ND 6.68 6.01 3.66 3.34 CONREVSMA012 
17 SMA Male Right Angle Cable End for RG-58 Cable 7.0 CONSMA012-R58-ND 3.36 3.08 2.64 2.40 CONSMA012-R58 
SMA Male Right Angle Cable End for RG-174 Cable 5.0 CONSMA012-ND 3.36 3.08 2.64 2.40 CONSMA012 
SMA Male Right Angle Cable End for RG-178 Cable 5.0 CONSMA012-R178-ND 3.36 3.08 2.64 2.40 CONSMA012-R178 
RP-SMA Male Edge Mount for 0.031” (.79mm) Thick Board 0.94 CONREVSMA013.031-ND 7.54 6.90 5.91 5.39 CONREVSMA013.031 
18 RP-SMA Male Edge Mount for 0.062” (1.57mm) Thick Board 1.73 CONREVSMA013.062-ND 7.54 6.90 5.91 5.39 CONREVSMA013.062 
SMA Male Edge Mount for 0.031” (.79mm) Thick Board 0.94 CONSMA013.031-ND 4.94 4.52 3.87 3.53 CONSMA013.031 
SMA Male Edge Mount for 0.062” (1.57mm) Thick Board 1.73 CONSMA013.062-ND 4.94 4.52 3.87 3.53 CONSMA013.062 
19 RP-SMA Female Bulkhead Rear Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-174 Cable — CONREVSMA014-ND 4.04 3.70 3.17 2.89 CONREVSMA014 
SMA Female Bulkhead Rear Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-174 Cable _ CONSMA014-ND 4.67 4.28 3.66 3.34 CONSMA014 
RP-SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-58 Cable — CONREVSMA014-R58-ND 4.04 3.70 3.17 2.89 CONREVSMA014-R58 
20 | RP-SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-178 Cable _ CONREVSMA014-R178-ND 4.04 3.70 3.17 2.89 CONREVSMA014-R178 
SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-178 Cable = CONSMA014-R178-ND 4.67 4.28 3.66 3.34 CONSMA014-R178 
a RP-SMA Female Bulkhead Front Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-174 Cable _ CONREVSMA015-ND 4.73 4.32 3.70 3.38 CONREVSMA015 
SMA Female Bulkhead Front Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-174 Cable _ CONSMA015-ND 5.44 4.98 4.27 3.89 CONSMA015 
22 | MCX Female PCB Mount _ CONMCX001-ND 3.03 2.77 2.38 2.17 CONMCX001 
23 | MCX Female PCB Surface Mount _ CONMCX001-SMD-ND 3.40 3.11 2.66 2.43 CONMCX001-SMD 
24 | MCX Female Right Angle PCB Mount = CONMCX002-ND 3.69 3.38 2.90 2.64 CONMCX002 
25 | MCX Female Right Angle PCB Surface Mount = CONMCX002-SMD-ND 417 3.81 3.27 2.98 CONMCX002-SMD 
—___|MCX Female Edge Mount for 0.062” (1.57mm) Thick Board _ CONMCX003.062-ND 3.64 3.33 2.85 2.60 CONMCX003.062 
26 | MCX Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RF-178 Cable _ CONMCX005-R178-ND 417 3.81 3.27 2.98 CONMCX005-R178 
27 MCX Male Cable End Crimp for RG-174 Cable 2.60 CONMCX007-ND 3.24 2.96 2.54 2.32 CONMCX007 
MCX Male Cable End Crimp for RG-178 Cable 2.70 CONMCX007-R178-ND 3.24 2.96 2.54 2.32 CONMCX007-R178 
28 MCX Female Cable End Crimp for RG-174 Cable 2.60 CONMCX011-ND 3.03 2.77 2.38 27 CONMCX011 
MCX Female Cable End Crimp for RG-178 Cable 2.00 CONMCX011-R178-ND 3.03 2.77 2.38 2.17 CONMCX011-R178 
29 MCX Male Right Angle Cable End for RG-174 Cable 2.60 CONMCX012-ND 3.48 3.19 2.73 2.49 CONMCX012 
MCX Male Right Angle Cable End for RG-178 Cable 2.00 CONMCX012-R178-ND 3.48 3.19 2.73 2.49 CONMCX012-R178 
—___|RP-MCX Female Edge Mount for 0.062” Thick Boards - Extended = CONREVMCX003.062-L-ND 3.47 3.17 272. 2.48 CONREVMCX003.062-L. 
29 | RP-MCX Male Right Angle Cable End Crimp for RG174 Cable 2.60 CONREVMCX012-ND 417 3.81 3.27 2.98 CONREVMCX012 
30 | MMCX Female PCB Mount — CONMMCX001-ND 3.03 2.77 2.38 2.17 CONMMCxO001 
MMCX Female Surface Mount _ CONMMCX001-SMD-ND 3.40 3.11 2.66 2.43 CONMMCx001-SMD 
—  |MMCX Female Right Angle PCB Mount — CONMMCX002-ND 3.48 3.19 2.73 2.49 CONMMCx002 
MMCX Female Right Angle Surface Mount _ CONMMCX002-SMD-ND 3.92 3.59 3.07 2.80 CONMMCX002-SMD 
31 MMCX Male Cable End Crimp for RG174 Cable — CONMMCXO007-ND 2.56 2.34 2.01 1.83 CONMMCX007 
MMCX Male Cable End Crimp for RG178 Cable = CONMMCX007-R178-ND 2.56 2.34 2.01 1.83 CONMMCX007-178 
30 MMCX Female Cable End Crimp for RG174 Cable — CONMMCX011-ND 3.24 2.96 2.54 2.32 CONMMCx011 
MMCX Female Cable End Crimp for RG178 Cable — CONMMCX011-R178-ND 3.24 2.96 2.54 2.32 CONMMCX011-178 
33 MMCX Male Right Angle Cable End Crimp for RG174 Cable = CONMMCX012-ND 3.69 3.38 2.90 2.64 CONMMCx012 
MMCX Male Right Angle Cable End Crimp for RG178 Cable — CONMMCX012-R178-ND 3.69 3.38 2.90 2.64 CONMMCX012-R178 
34 | SMA Male to RP-SMA Female Adapter — ADP-SMAM-RPSF-ND 6.32 5.78 4.95 = ADP-SMAM-RPSF 
35 | SMA Female to SMA Female Adapter - ADP-SMAF-SMAF-ND 4.73 4.32 3.70 3.38 ADP-SMAF-SMAF 
36 | SMA Male to SMA Male Adapter _— ADP-SMAM-SMAM-ND 5.09 4.66 3.99 3.64 ADP-SMAM-SMAM 
37 RP-SMA Male to N Male with 8’ of RG58 Low Loss Cable —_ C58LL-RPSM-2438-NM-ND NEW! 16.07 14.69 12.62 11.48 C58LL-RPSM-2438-NM 
SMA Male to N Male with 8’ of RG58 Low Loss Cable val C58LL-SMAM-2438-NM-ND NEW! 15.49 14.16 12.17 11.06 C58LL-SMAM-2438-NM 
38 N Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RG174 Cable — CONNOO5-ND NEW! 8.03 7.35 6.31 5.74 CONNOOS 
39 __|N Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RG58 Cable = CONNO05-R58-ND NEW! 8.03 7.35 6.31 5.74 CONNO05-R58 
40 _|N Male Cable End Crimp for RG174 Cable = CONNOO7-ND NEW! 6.39 5.84 5.01 4.56 CONNOO7 
4 N Male Cable End Crimp for RG58 Cable — CONNOO7-R58-ND NEW! 6.39 5.84 5.01 4.56 CONNOO7-R58 
42 _|N Female Cable End Crimp for RG174 Cable _ CONNO11-ND NEW! 4.64 4.24 3.64 3.31 CONNO11 
43 _|N Female Cable End Crimp for RG58 Cable — CONNO11-R58-ND NEW! 4.64 4.24 3.64 3.31 CONNO11-R58 
44 _|N Male Right Angle Cable End Crimp for RG174 Cable = CONNO12-ND NEW! 7.09 6.48 5.57 5.06 CONNO12 
45 __|N Male Right Angle Cable End Crimp for RG58 Cable _ CONNO12-R58-ND NEW! 7.09 6.48 5.57 5.06 CONNO12-R58 
CONREVSMA007 TO CONREVSMA005, 8.5” RG174 Cable — CSA-RPSM-216-RSFB-ND NEW! 9.71 8.88 7.63 6.94 CSA-RPSM-216-RSFB 
CONREVSMA007 TO CONSMA005, 8.5” RG174 Cable _ CSA-RPSM-216-SAFB-ND NEW! 10.19 9.32 8.00 7.28 CSA-RPSM-216-SAFB 
~~ |CONSMA007 TO CONREVSMA005, 8.5” RG174 Cable — CSA-SMAM-216-RSFB-ND NEW! 10.08 9.22 7.92 7.20 CSA-SMAM-216-RSFB 
CONSMA007 TO CONSMA005, 8.5” RG174 Cable _ CSA-SMAM-216-SAFB-ND NEW! 10.19 9.32 8.00 7.28 CSA-SMAM-216-SAFB 
Crimper Kit for RG58/59/62 — CTK-58-01-ND 119.00 _ _- _- CTK-58-01 
— _ |Crimper Kit for RG58/59/62, RG174/179 — CTK-174-01-ND 124.00 = _ =_ CTK-174-01 
Crimper Kit for RG58/59/62, RG174/179 and RG178 Die = CTK-174-02-ND 124.00 _ - - CTK-174-02 
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Pomona. RF Connectors 


ELECTRONICS 


Digi-Key Price Each =| Pomona Digi-Key Price Each =| Pomona 
Fig. | Description Part No. 1 10 | Part No. Fig. | Description Part No. 1 10 | Part No. 
1 |SMA Plug Straight Crimp, RG58 501-1250-ND 461 4.17 [72943 46 | SMB Jack Right Angle Crimp, RG178/196 501-1265-ND 641 5.79 |72991 
2 |SMA Plug Straight Crimp, RG141 501-1251-ND 4.98 4.50 |72944 SMB Jack Right Angle Crimp, RG174/188/316 501-1266-ND 7.57 6.84 | 72992 
3 |SMA Jack Straight Crimp, RG141 501-1252-ND 5.21 4.71 | 72952 17 | SMB Jack Right Angle Crimp, RG179/187 501-1267-ND 7.57 6.84 | 72993 
4 |SMA Plug (Male) ~ Plug (Male) 501-1253-ND 6.72 6.08 | 72964 18 | SMB Plug Right Angle PCB Receptacle 501-1268-ND 6.24 5.64 | 72997 
5 |SMA“T” Type Jack (Female) ~ Jack (Female) ~ Jack (Female) |501-1254-ND 1277 11.54 |72968 19 | SMB Bulkhead Plug, RG174/188/316 501-1269-ND 5.18 4.68 / 73000 
6 | SMA “T” Type Jack (Female) ~ Plug (Male) ~ Jack (Female) | 501-1255-ND 42.42 11.22 |72069 20 | SMB Bulkhead Plug, RG179/187 501-1270-ND 5.18 4.68 |73001 
7 |SMA Jack (Female) ~ Jack (Female), Panel 501-1256-ND 12.85 11.61 |72973 aI TeX vier Stan Caino ReTPaai6 eda ae a a 
8 | SMA Plug, 50ohm Termination 501-1257-ND 19.34 17.48 | 72975 23 | MCX Jack Straight Crimp, RG178 501-1273-ND 465 420 173011 
9 SMA (Male) ~ SMB (Male) SHS PEED dT. LON) F278 24 | MCX Jack Straight Crimp, RG179 501-1274-ND 5.48 4.95 |73012 
10_|SMA (Male) ~ SMB (Female) SO1s1259:ND 7.62 6.89 | 72977 25 | MCX Plug Straight Semi-Rigid, RG402 501-1275-ND 442 3.99 |73014 
11 | SMA (Female) ~ SMB (Male) 501-1260-ND 10.21 9.23 72978 26 | MCX Plug Right Angle Semi-Rigid, RG402 501-1276-ND 513 4.64 |73016 
12 /SMA (Female) ~ SMB (Female) SUBSE) WOOGSS ale (dete 27 | MMCX Plug Right Angle Semi-Rigid, RG402 501-1277-ND 6.72 6.08 [73032 
13. | SMA Straight Plug Crimp, RG174/188/316 501-1262-ND 5.83 5.27 |72981 28 | MMICX Plug Straight Semi-Rigid, RG402 501-1278-ND 629 5.69 173034 
14 | SMB Jack Straight Crimp, RG174/188/316 501-1263-ND 7.32 6.62 | 72984 29 | MMCX Jack Straight Semi-Rigid, RG405 501-1279-ND 6.59 5.96 |73037 
15. | SMB Jack Straight Crimp, RG179/187 501-1264-ND 7.32 6.62 |72985 30. | MMCX Jack Straight Edgecard 501-1280-ND 6.29 5.69 |73039 


F Connectors 


Dimensions in Inches (mm) 


; Te Digi-Key Price Each | Pomona f Cy 
Fig. | Description Part No. 1 10 | Part No. 1/f =~ 

1 |F Type Female-Female Bulkhead to Panel Feed Through |501-1143-ND 1.54 1.40 |6706 AN 

2 |F Type Female-Male Push-On Adapter 501-1144-ND 2.44 2.21 |6713 Za 

3. |F (Male-Female) Right Angle, 750 501-1159-ND 3.52 3.18 | 6800 

4 |F (Male-Female) In-Line, 750. 501-1160-ND 1.33 1.20 | 6801 


GQJY CUIINC FConnectors 


Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 

Fig. | Description Part No. fl 10 100 1,000 Fig. | Description Part No. 1 10 100 1,000 

Separated Crimp Ring, for RG-59 Cable CP-0010-ND@ 66 5.72 44.00 330.00 6 | Male Terminator, with Built-In 75 Ohm Resistor CP-0610-ND 715 6.50 50.00 375.00 

: Separated Crimp Ring, for RG-6 Cable CP-0060-ND 66 5.72 44.00 330.00 7 | Female Bulkhead Receptacle, with Washer and Nut CP-1010-ND@ 78 676 52.00 390.00 

Long Type Built-On Crimp Ring, for RG-59 Cable CP-0210-ND 1.02 8.84 68.00 510.00 8_{PCB Type, Full Length 26mm CP-1210-ND@ 1.38 11.96 92.00 __ 690.00 

2 Long Type Built-On Crimp Ring, for RG-6 Cable CP-0260-ND 4.02 8.84 68.00 510.00 9 | Adapter, Universal Male F to F Coupler CP-2010-ND 2.61 22.62 174.00 1305.00 

: 10 | Adapter, Female F to F Coupler, with Washer and Nut | CP-2110-ND® 93 8.06 62.00 465.00 

3_|Push-On, Crimp Type, for RG-69 Cable CESOSIEND 174 15.08 116.00 870.00 | |4+ TAdapter, Right Angle F Male to F Female CP-2510-ND 264 22.88 176.00 1320.00 

4 |Adapter, Screw-On/Push-On CP-2000-ND@ 1149.88 76.00 570.00 | | 49 | Adapter, F Male to BNC Female CP-0130-ND@ | 294 25.48 196.00 1470.00 
5 |Twist-On Type, for RG-59 Cable CP-0410-ND 1710.14 78.00 585.00 | § nous Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Paladin Tools’ 8000 and 1300 Series Crimper and Die Sets 


8000 and 1300 Series Crimper Die Sets 
Digi-Key Price | Paladin Tools 
Description Part No. Each | Part No. 
Coaxial Cable 
BNC/TNC 3 Piece RGS8, RG59, RG62AU PAL2034-ND 25.99 | 2034 
SMA, SMB, Mini-59 BNC/TNC, Mini UHF RG58, Mini-59, RG174, Small Coaxial and Belden 1855A PAL2653-ND 25.99 | 2653 
CATV “F” Type RG-59 and RG6 Video Cable PAL2042-ND 25.99 | 2042 
BNC, CATV “F” Type and HDTV, RG6, RG6 Quad and Belden 1694A PAL2045-ND 25.99 | 2045 
BNC/TNC RG174, RG179 and Small Cable Connectors PAL2051-ND 25.99 | 2051 
RJ45 and RG6/RG6 Quad CATV “F” - UTP 4-Pair and RG6/RG6 Quad Coaxial PAL2687-ND 31.99 | 2687 
. mae : : Twisted Pair Cable 
8000 Series: Ergonomic Crimper that uses the same dies as the 1300 Series. FR J45— gpg¢ (8 Pin) - Flat/Round, Solid/Stranded RJ45 unkeyed PAL2064-ND 25.99 [2064 
Easiest crimper on the market to use, crimp with one hand effortlessly. Ultra- - - 
smooth ratchet design, rubber grip handles with reduced grip distance. Over | RJ50 - 10P10C (10 Pin) - Flat/Round, Solid/Stranded RJ5O unkeyed PAL2068-ND 25.99 | 2068 
50 interchangeable die sets available. Electrical and Industrial Cable 
1300 Series: The Original crimp frame with interchangeable die sets. Ratch- Insulated Terminals and Lugs, Solid or Stranded Wire, 22 ~ 10AWG, for Large Professional Terminals PAL2035-ND. 25.99 | 2035 
ete crimoey wih que change EZI-CHANGE™ die screws. Precision crimp- | Qpen Barrel, Non-Insulated Terminals and Lugs - Narrow, Stranded Wire 22 ~ 10AWG for Standard Commercial Terminals | PAL2033-ND 25.99 | 2033 
g Dae: s Insulated and Non-Insulated Wire Ferrules, Stranded Wire 22 ~ 10AWG PAL2095-ND 25.99 |2095 
PAL8000-ND (8000) 8000 Series Crimper (frame only) ....... $58.99 ie E i i 2 | i z 
PAL1302-ND (1302) 1300 Series Crimper ({rame only) $42.99 Open-Barrel, D-Sub Contact Pins, Stranded Wire 28 20AWG for Standard D- Sub Pins : PAL2097-ND 25.99 | 2097 
PAL901381-ND (901381) Cordura Storage Case ... $39.99 Insulated Terminals and Lugs, Solid and Stranded Wire 26 ~ 14AWG for Small Wire Barrel Terminals PAL2029-ND 25.99 |2029 


& Johnson’ 
EMERSON. NEW! SMA Attenuators 


Electrical Specifications: * Impedence: 500 Nominal * Frequency Range: 0 ~ 6GHz « Attenu- a lai-| Price Each 
ation Values (Initial): 1,2,3,6, and 10dB Nominal ¢ Attenuation Accuracy: see chart * Average Attenuation Accuracy Digi Rey, Ste 
7 és . ances ° dB | Part No. i 10 100 250 | Part No. 

Input Power: 2W Maximum @ +25°C Mechanical Specifications: * Engagement Design: dB | DC-4 GHz | 4-6GHz J993-ND 26.13 23.28 17.10 1568 1141-3901-801 
MIL-STD-348A, Series SMA * Configuration: Coaxial In-Line, SMA Plug to SMA Jack, 5/16” Hex 1-3 40.3 +05 2 . : 7. 5. oe a 
Body * Overall Length: 0.87"+0.02” for values between 1 ~ 10dB * Durability: 500 Cycles Mini- G , J994-ND 26.13 23.28 = 17.10 15.68 | 141-3901-802 
mum (both ends) Environmental Specifications: » Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 6 +0.4 40.5 J995-ND 26.13 23.28 17.10 15.68 | 141-3901-803 
* Thermal Shock: MIL-STD-202, Method 107, Condition B (except high temp +100°C) »* Shock: 10 05 05 J996-ND 26.13 23.28 17.10 15.68 |141-3901-806 
MIL-STD-202, Method 213, Condition | * Vibration: MIL-STD-202, Method 204, Condition D ie #0: J997-ND 26.13 23.28 17.10 15.68 | 141-3901-810 


Sewn 


RF Connectors Mcx and MMCX Type 


FEATURES: * 30% Smaller than SMB * Rugged snap-on mating design * Captivated contact ELECTRICAL RATINGS: « Impedance: 500 * Frequency Range: 0 ~ 6GHz MECHANICAL RATING: Durability: 500 cycles minimum 


Fig. 1 — Right Angle | Fig. 2 - Straight Straight Fig. 4 — Straight Plug] Fig. 5 — Straight PC | Fig.6 — Right Angle | Fig. 7 — Front Mount | Fig. 8 — End Fig. 9 — SMT 
Crimp Plug Cable Plug Crimp Type Receptacle Mount Jack PC Mount Bulkhead Launch Straight 
Bulkhead Jack Jack 
Jack Receptacle 


Fig. 10 — SMT Right | Fig. 11 — Straight Fig. 12 — Right Angle | Fig. 13 — Straight Fig. 14 — Right Angle | Fig. 15 — Straight Straight 
Angle Jack Jack Crimp Plug Jack Jack Crimp Plug Jack 
Receptacle Receptacle Receptacle Receptacle Receptacle Receptacle 
-2.54mm NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! 
l I 0 1] Co 
Type Digi-Key Price Each Johnson Type Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. (Description) Plating | Part No. al 10 50 100 | Part No. Fig. (Description) Plating | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
MCX Connectors 5 | Straight Jack PCB | Gold ].J649-ND 848 756 617 5.56 |133-8701-201 
50 Ohm Straight Jack PCB__| Gold |J650-ND 536 4.78 3.90 3.51 | 133-8701-211 
R/A Crimp Plug Gold [J531-ND 478 426 348 343 | 133-3402-101 6 R/A PCB Jack Gold_[J652-ND 798 742 5.81 5.23 |133-8701-311 
R/A Crimp Plug Gold |J535-ND 435 388 347 285 |133-3403-101 8 | EndLaunch Jack | Gold |J653-ND 482429 3.51 3.16 | 133-8701-801 
F P/ACrimp Plug | Nickel |J532-ND 461 441 3.36 3.02 | 133-3402-106 9 SMT Jack Gold_[J654-ND 5.31474 3.87 3.48 | 133-8711-201 
P/ACrimp Plug | Nickel |J536-ND 436 389 3417 286 |133-3403-106 Non-Magnetic MCX Connectors 
B/ACrimp Plug _| Nickel |J720-ND 436 3.89 3.17 2.86 | 133-3404-106 1 R/A Crimp Plug Gold ]J680-ND 798 711 = 581 5.23 1133-9403-101 
R/A Crimp Plug Gold [J721-ND 4534.04 3.30 «2.97 _ | 133-3693-101 B/A Crimp Plug Gold | J681-ND 10.36 9.24 7.54 6.79 _|133-9404-101 
> | Straight Cable Plug | Gold | J633-ND 502 448366 3.29 1133-3403-001 2 [Straight Cable Plug | Gold_|J678-ND 10.15 9.05 7.39 6.65 |133-9403-001 
Straight Cable Plug _| Nickel | J534-ND 3.52 3.44 2.57 2.31 | 133-3403-006 5 | Straight Jack PCB | Gold | J682-ND 54600 487 9.98 3.58. | 188-9701-201 
4 [Straight Plug Receptacle | Gold [J612-ND 742661 5.40 4.86 [133-3801-201 Straight JackPCB | Gold [ISEesn0) i ee LL 
Straight JackPCB | Gold |J537-ND 3.96 3.53 289 2.60 |133-3701-201 6 RUA PC Jack Gold_|J685-ND 10.58 9.28 7.98 6.84 | 133-9701-311 
Straight Jack PCB | Nickel |J538-ND 340 3.04 2.48 +~—-2.23. | 133-3701-206 8 | _EndLaunch Jack | Gold _|J686:ND 10.80 9.62 7.86__7.07_{133-9701-801 
5 : 12 | __ R/ACrimp Plug Gold [J10062-ND NEW!| 8.25 7.35 6.00 5.40 |133-9402-101 
Straight Jack PCB | Gold |J539-ND 413 3.68 3.00 +=. 2.70 | 133-3701-211 ; 
: ; 13 | Straight Jack PCB | Gold [J10063-ND NEW!| 7.77 6.93 565 5.09 |133-9701-231 
Straight Jack PCB _| Nickel | J540-ND 3.93 3.50 2.86 2.58 | 133-3701-216 
14 R/A Jack PCB Gold [J684-ND NEW! | 990 882 7.20 6.48 |133-9701-301 
RIAPC Jack Gold |J547-ND 7044 931 7.60 684 |133-3701-301 7 
° ight Angle Plug Assembly Tool J574-ND 379.46/1 141-0000-908 
F RUA PC Jack Nickel | J542-ND 10.22 941 743 6.69 | 133-3701-306 Hand Crimp Too! (frame only) heat ot sai 4 a0c0000:85 
R/A PC Jack Gold | J543-ND 1069 953 7.78 7.00 |133-3701-311 Die Set (RG178, 316) ran ‘agar 4 40-0000:054 
R/A PC Jack Nickel | J544-ND 784 6.99 571 5.14 | 133-3701-316 NEW! Non-Magnetic MMCX Type NEW! 
7 Bulkhead Jack Gold |J545-ND 6.20 5.53 4.52 4.07 | 133-3701-401 R/A Crimp Plug Gold |J10065-ND 14.03 1250 10.20 9.18 |135-9402-111 
Bulkhead Jack | Nickel FOGsGsND S:0iy = a:Soe THiS 88.889 [ASSESS 1 | R/ACrimp Plug | Gold _|J10067-ND 13.61 1243 9.90 8.91 | 135-9403-101 
B | End Launch Jack | Gold _[ISSZaN0) 6.008.854 S7 8.88 [1888701801 R/ACrimp Plug | Gold _|J10069-ND 14.03 12.50 10.20 9.18 |135-9436-101 
9 SMT Jack Gold_|J548-ND 613 5.46 4.46 4.02 _| 133-3711-201 Straight Crimp Plug | Gold |J10064-ND 894 797 650 5.85 |135-9402-001 
10 R/A SMT Jack Gold_|J549-ND 10.01 8927.28 6.56 | 133-3711-301 15 | Straight Crimp Plug | Gold |J10066-ND 8.94 7.97 650 5.85 |135-9403-001 
i Vertical Jack PCB Gold_|J611-ND 470 4.19 3.42 3.08 | 133-3701-231 Straight Crimp Plug | Gold |J10068-ND 9.63 8.58 7.00 _6.30_| 135-9436-001 
75 Ohm te | Straight Jack PCB | Gold | J10070-ND 646 576 470 4.23 |135-9701-201 
1 R/A Crimp Plug Gold | J643-ND 5.22 4.65 3.80 3.42 | 133-8433-101 Straight Jack PCB Gold | J10071-ND 6.46 5.76 4.70 4.23 |135-9701-211 
B/A Crimp Plug Gold | J644-ND 5.22465 3.80 3.42 | 133-8434-101 : R/A Jack PCB Gold |J10072-ND 839 748 6.10 5.49 |135-9701-301 
2 | Straight Cable Plug | Gold |J645-ND 87 777 «6.84 _—*5.71_ | 133-8433-001 R/A Jack PCB Gold_|J10073-ND 839 748 6.10 5.49 | 135-9701-311 
3 Bulkhead Jack Gold_[J647-ND 7049 935 764 687 |133-8333-401 18 | _EndLaunch SMD | Gold |J10074-ND 7436.62 540 4.86 |135-9711-801 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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& 
EMERSON. RF Connectors SMA/SMB Type 


Johnson: 


Fig. 14 NEW! 


Fig. 53 NEW! Fig.54 NEW! Fig.55 NEW! 


Type Digi-Key Price Each Johnson Type Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. (Description) Plating Part No. 1 10 50 | Part No. Fig. (Description) Plating Part No. 1 10 50 | Part No. 
SMA Type 23 | 062" PC Mi. Gold J992-ND 5.09 454 3.70 | 142-0711-851 
j Crimp Gold T523-ND 71.23 10.01 8.17 | 142-0303-411 24 PC Mt. Gold J610-ND 70.34 9.22 7.52 |142-0701-871 
Crimp Nickel J524-ND 7.95 7.09 5.79 | 142-0303-416 25 PC Mt. Gold J631-ND 7.92 7.06 5.76 | 142-0721-881 
2 Crimp Gold J990-ND 6.29 5.61 4.58 | 142-0303-011 aime Gold seal eND Oe a on eee ae 
i =| | 7 ‘older 0! -| i H i | B 
3 ae Ae en a a aes tears 26 Solder Gold J810-ND 1239 11.04 9.01 | 142-0594-421 
Solder Gold TEE TG 54D) 149-0BGL-OTT Solder Gold J811-ND 15.39 13.71 11.20 | 142-0593-431 
: : : : Solder Gold J812-ND 15.39 13.71 11.20 |142-0594-431 
Solder Nickel J486-ND 184 1.64 1.34 | 142-0694-016 Solder Gold “1793-ND 659 58) 475 1149-0504-001 
4 Solder Gold J487-ND 549 4.90 4.00 | 142-0693-001 27 Solder Nickel J724-ND 714 627 5.39 | 142-0594-006 
Solder Nickel J488-ND 4.93 4.40 3.59 | 142-0693-006 Solder Gold J727-ND 4.83 431 3.52 | 142-0593-001 
Solder Nickel J725-ND 5.82 5.19 4.24 | 142-0693-066 28_[ 500 Terminator Gold J634-ND 32.62 29.07 23.73 | 142-0801-861 
Solder Nickel J726-ND 5.82 5.19 4.24 |142-0694-066 Quick Connect Gold J706-ND 23.33 20.79 16.97 |142-1403-001 
Crimp Gold J605-ND 640 5.71 4.66 |142-0402-011 og | Auick Connect Gold J707-ND 23.33 20.79 16.97 | 142-1404-001 
Crimp Gold J637-ND 6.94 619 5.05 |142-0439-001 Quick Connect Gold J708-ND 23.33 20.79 16.97 | 142-1407-001 
5 Crimp Gold J638-ND 6.94 6.19 5.05 | 142-0435-001 Quick Connect Gold J709-ND 23.33 20.79 16.97 | 142-1408-001 
Crimp Gold J813-ND 6.27 5.59 4.57 | 142-0408-011 30 Adapter Gord oe He 8 2 eee 
| ¥ | ide-On 0! bes e a = ‘s ~ 
nae Pan heen tap i“ oes Tea 31 Slide-On Gold J7412-ND 619 552 451 |142-0694-061 
6 7 P ; ; : : teeta Solder Gold J814-ND 2.35 209 ‘1.71 |142-0694-021 
amp Gold J480-ND 18.08 16.11 13.15 | 142-0207-011 Bp SMT Gold eaen 308 88 6 7E AD OTTTBOT 
Clamp Nickel J481-ND 17.06 15.20 12.41 | 142-0207-016 33 SMT Gold TE19-ND 455406 3.31 407 2Ot 
E Clamp Nickel J477-ND 838 7.47 6.10 |142-0203-106 Edge Mt Gold 7799-ND 3.5753 6.15 1140-0761 BT 
Clamp Nickel J484-ND 9.42 8.39 _ 6.85 | 142-0207-106 34 Edge Mt Gold ‘)305-ND 345 753 615 |142-0761-864 
Crimp Gold J510-ND 7.42 6.61 5.40 |142-0403-101 Edge Mt. Gold J800-ND 8.45 7.53 6.15 | 142-0761-851 
8 Crimp Gold J639-ND 9.76 870 7.10 | 142-0439-101 35 Edge Mt. Gold J820-ND 646 5.76 4.70 | 142-071-841 
Crimp Gold J640-ND 1084 9.66 7.89 | 142-0435-101 Edge Mt. Gold J806-ND 8.45 7.53 6.15 | 142-0761-871 
Crimp Gold J713-ND 10.01 8.92 7.29 |142-0404-101 36 Edge Mt. Gold J802-ND 845. 7.53 6.15 |142-0761-891 
9 Crimp Gold J997-ND 6.70 5.98 4.88 |142-0408-101 Edge Mt. Gold J808-ND 8.45 7.53 ___ 6.15 | 142-0771-831 
7" Solder Gold J606-ND 912 813 6.64 |142-0693-101 37 PC Mt. Gold J797-ND 845 7.53 6.15 | 142-0761-801 
Solder Gold J607-ND 8.95 7.98 6.51 | 142-0694-101 PC Mt. Gold 4803-ND 8.45 7.53_6.15 | 142-0761-821 
Ti Clamp Gold J478-ND 12.36 11.02 8.99 | 142-003-401 38 ey ME Bold oa THE 208 AES Vere at 
2 Panel Mt. Gold J490-ND 7.65 6.82 5.57 |142-0701-401 : E : : 
13 |__ Panel Mt. Gold J489-ND 6.94 6.19 5.05 |142-0701-411 38 PC Mt. Gold nao NG 8.4 7.3 __ 6.15 |142-0761-851 
40 PC Mt. Gold J798-ND 8.45 7.53 6.15 | 142-0761-811 
14 Panel Mt Gold J998-ND NEW! 8477.55 6.16 |142-0701-491 ‘SMB Type 
15 Flange Mt. Gold J492-ND 8.20 7.31 5.97 | 142-0701-621 47_[_500 Terminator Gold J635-ND 1467 13.08 10.68 | 131-3801-611 
16 Flange Mt. Gold J493-ND 5.62 5.01 4.09 | 142-0701-631 42 Crimp Nickel J464-ND 5.24 4.67 3.81 | 131-1403-016 
7 PC Mt. Gold J494-ND 7044 9.31 7.60 [142-0701-211 Crimp Gold ‘J465-ND 7.76 6.92 5.65 | 131-1403-101 
PC Mt. Nickel J495-ND 6.71 5.98 4.88 | 142-0701-216 43 Crimp Nickel J466-ND 6.52 5.81 4.75 |131-1403-116 
PC Mt. Gold J500-ND 467 417 3.40 |142-0701-201 Crimp Nickel J815-ND 4754.24 3.46 |131-1404-116 
18 PC Mt. Nickel J840-ND 460 410 3.35 | 142-0701-206 44 PC Mt. Nickel J469-NDT 3.13275 2.37 |131-1701-216 
PC Mt. Gold J608-ND 719 641 5.23 |142-0701-231 PC Mt. Gold J613-NDt 216 1.93 1.57 [131-370-261 
19 PC Mt. Gold J496-ND 17.80 10.52 8.58 |142-0701-321 45 PC Mt. Nickel J614-NDt 2.05 1.83 1.50 | 131-3701-266 
PC Mt. Nickel J497-ND 10.65 9.49__7.75 | 142-0701-326 ae Gold aletter tly eG 1 (ee, eed dal aroKer 
PC Mt. Gold J569-ND 75.31 13.65 11.14 |142-0701-501 a te ae at a 188 in emai 
20 PC Mt. Nickel J714-ND 1463 13.04 10.64 | 142-070-506 46 be ME Gold Sarena 38 836. . eae |131-87012801 
PC Mt. Gold J715-ND 1112 9.91 8.09 | 142-0701-551 PC ME Gold “T470-ND 738658 5.37 1131-1701-871 
24 PC Mt. Gold J501-ND 10.97 9.78 7.98 | 142-0701-301 7 PC Mt. Nickel J471-ND 7116.34 —_5.17 |131-1701-376 
PC Mt. Nickel J988-ND 7.35 6.55 _5.35 | 142-0701-306 8 Panel Mt. Gold J520-ND 7.22 6.44 5.26 [131-370-621 
.062" PC Mt. Gold J502-ND 5.10 4.55 3.71 | 142-0701-801 PC Mt. Gold +J522-ND 9.10 8.11 6.62 | 131-3701-341 
062" PC Mt. Nickel J716-ND 484 4.32 3.53 | 142-0701-806 49 PC Mt. Gold J719-ND 10.61 9.46 7.72 |131-3701-501 
op | -062" PC Mt. Gold J629-ND 6.09 543 4.44 |142-0711-821 50 PC Mt. Gold J718-ND 3.10 277 2.26 | 131-370-201 
031" PC Mt. Gold J657-ND 8.63 7.69 6.28 |142-0701-881 PC Mt. Nickel J817-ND 3.22 2.88 2.35 | 131-8701-206 
062" PC Mt. Gold J658-ND 915 8.16 —_ 6.66 | 142-0701-851 51 SMT Gold J816-ND 5.07 4.52 3.69 | 131-371-201 
042" PC Mt. Gold J630-ND 10.96 9.77 7.98 | 142-0701-841 + J613 and J614 Leg Length: 155”; J469, J615 and J616 Leg Length: .095” (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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& 
EMERSON RF Connectors SMA/SMB Type (cont) 


Johnson 

Type Digi-Key Price Each Johnson Type Digi-Key Price Each Johnson 

Fig. (Description) Plating Part No. al 10 50 Part No. Fig. (Description) Plating Part No. 1 10 50 | Part No. 

Non-Magnetic SMA Connectors Non-Magnetic SMB Connectors 
Crimp Gold J660-ND 13.07 11.64 9.51 | 142-9403-011 42 Crimp Gold J671-ND 15.74 14.02 11.45 | 131-9403-001 
; PC Mt. Gold J675-ND 9.36 835 6.81 |131-9701-201 
4 crimp Gold J661-ND NEW! | 1238 11.03 9.00 |142-9404-011 44 ce Me ei oan aus) ace cea Aso Big 
Crimp Gold J664-ND 1415 12.61 10.30 | 142-9407-001 46 PC Mt. Gold J677-ND 16.64 14.83 12.11 [131-9701-301 
Crimp Gold J662-ND 1960 17.46 14.26 |142-9403-101 52 Crimp Gold J673-ND 22.12 19.71 — 16.09 | 131-9403-101 
; Crimp Gold J674-ND 22.12 1971 16.09 | 131-9404-101 
10 Crimp Gold AEE eho) 1872 16:00)) 142-2404 101 55 | Ulimp/Solder Gold J10060-ND NEW!| 13.89 1238 10.10 |131-9403-021 
Crimp Gold J665-ND 20.14 17.95 14.65 | 142-9407-101 Crimp/Solder Gold J10061-ND NEW! | 13.89 12.38 _10.10 |131-9404-021 
ie PC Mt. Gold J666-ND 943 840 6.86 | 142-9701-201 Tools 
PC Mt. Gold J667-ND NEW! 8.25 7.35 6.00 |142-9701-211 Grimp Tao! Frame SS/ZND ist os [1AO ONO Ee 
Die Set for SMA, SMB J573-ND 11480 —  —|140-0000-951 
a PC Mt. Gold J668-ND NEW! | 1513 1348 — 11.00 |142-9701-301 Type (RG178, 316, 316DS, 58) 
Semi-Rigid Cable Vice Tool J702-ND 557.92 = — |140-0000-962 
29 PC Mt. Gold eecgiND) W121 10:00 8.16 /142-9701-801 Cable Clamp Inserts, .086 Semi-Rigid Tool J703-ND 96.30 = — | 140-0000-964 
PC Mt. Gold J670-ND 11.21 10.00 8.16 | 142-9701-811 Cable Clamp Inserts, 141 Semi-Rigid Tool J704-ND 96.30 = — [140-000-965 
53 Panel Mt. Gold J10075-ND NEW! | 15.81 14.09 11.50 |142-9303-411 Cdieiarol Assembly Location J10081-ND NEW!| 4.18 = — | 140-000-973 
54 PC Mt. Gold J10076-ND NEW! | 12.79 11.40 9.30 |142-9801-201 | + 4643 and J614 Leg Length: .155”: J469, J615 and J616 Leg Length: .095” 
SMP Blind-Mate Connectors 


Emerson's new Johnson® line of SMP Blind-Mate Connectors offers a Micro-Miniature, Slide-On/Snap-On Interconnect offers superior performance up to 40 GHz and is compatible with all SMP and GPO® Connectors. They offer high electrical 


System that aids in the design of high density packaging as well as axial and radial misalignment issues. The SMP interface _ reliability where extreme shock and vibration conditions are experienced. pial 
im. in mm 


Fig. 3 Fig. 4 


Digi-Key 

Digi-Key 5 Part-No. 

Part-No. J10004-ND 

J10002-ND J10005-ND 2.54 

J10003-ND | 6. J10006-ND yey @0.69X4 
J10007-ND 


2.54 


@4.17 


4.57 
1.78 


“IK@ 0.38 


Digi-Key Price Each Johnson Digi-Key Price Each Johnson 
Fig | Description Part No. ‘il 10 50 Part No. Fig | Description Part No. 1 10 50 Part No. 
1 | Straight Solder Female M17/151 J10000-ND 9.28 8.12 7.66 |127-0692-001 Hermetic Seal Male FD J10018-ND 19.72 17.26 16.27 |127-0711-601 
2 | Straight Solder Female RG 405 J10001-ND 8.70 7.62 7.18 |127-0693-001 9 |Hermetic Seal Male LD J10019-ND 19.72 17.26 16.27 |127-1711-601 
3 Right Angle Solder Female M17/151 J10002-ND 13.92 12.18 11.49 | 127-0692-101 Hermetic Seal Male SB J10020-ND 19.72 17.26 16.27 |127-2711-601 
Right Angle Solder Female RG 405 J10003-ND 11.60 10.15 9.57 |127-0693-101 10 | Female-Female Bullet Adapter 710021-ND B70 762 748 |127-0901-801 
Receptacle Straight PC Mount Male Full Dent J10004-ND 9.86 8.63 8.14 |127-0701-201 
4 | Receptacle Straight PC Mount Male Limited Dent | J10006-ND 986 863 ~—-8.14. | t27-1701-201 | |! —— — _ “me ie — 
Receptacle Straight PC Mount Male Smooth Bore | J10006-ND 9.86 8.63 8.14 |127-2701-201 P 
Receptacle Straight PC Mount Male Catchers Mit |J10007-ND 9.86 8.63 8.14 |127-3701-201 SMP Cabled Connector Removal Tool J10024-ND 14.63 > — |127-0000-901 
End launch Receptacle Male FD SMT J10008-ND 9.86 8.63 8.14 | 127-0701-801 SMP Center Contact Holder J10025-ND 7.98 = — |127-0000-902 
5 |End launch Receptacle Male LD SMT J10009-ND 9.86 8.63 8.14 |127-1701-801 SMP Interface Locator Tool J10026-ND 19.95 _ — |127-0000-903 
End launch Receptacle Male SB SMT J10010-ND 9.86 8.63 8.14 |127-2701-801 SMP Right Angle Body Holder J10027-ND 7.98 = — |4127-0000-904 
Flange Mount Male Shroud without Contact FD J10011-ND 4.36 3.82 3.60 |127-0701-602 — [SMP FD Shroud Centering Tool J10028-ND 7.98 _ — |427-0000-905 
6 | Flange Mount Male Shroud wimout ContactLD /J10012-ND 4.36 3.82 3.60 |127-1701-602 SMP LD Shroud Centering Tool J10029-ND 7.98 _ — |427-0000-906 
Flange Mount Male Shroud without Contact SB | J10013-ND 4.36 3.82 3.60 | 127-2701-602 . 
7 | Flange Mount Male CM without Contact J10014-ND 464. 4.06 3.83 |127-3701-602 SMP'Se shroud Conteniig:To9| desert oe — =| tee n000 20% 
Flange Mount Male Field Receptacle FD J10015-ND 4450 1269 11.97 |127-0701-612 Adapter Male CM/Male FD 410031-ND 1450 12.69 11.97 | 127-090-822 
8 | Flange Mount Male Field Receptacle LD J10016-ND 15.08 13.20 1245 |127-1701-612 Adapter Male CM/Male LD J10032-ND 1450 1269 11.97 | 127-1901-822 
Flange Mount Male Field Receptacle SB J10017-ND 15.08 13.20 12.45  |127-2701-612 Adapter Male CM/Male SB J10033-ND 14.50 12.69 11.97 |127-2901-822 
NEW! KwiQMAte™ froquencies up io 12GHZ. Features: « Al contacia aro plated with 50h” of gold for excallent durebity and high frequency perfomance Convector bodies are 


offered with Tri-Alloy as a standard finish, and gold plating where soldering is required « Interfaces semi-rigid jack bodies * Cabled contacts are captivated upon 


QMA Type Con nectors assembly ¢ Flexible cable contacts can be crimped or soldered * Assembly tooling is available to aid cable termination procedure to semi-rigid cable * The right 


angle PC mount features a rugged on-piece body with a one-piece swept contact 


Digi-Key Price Each Emerson Digi-Key Price Each Emerson 

Fig. | Description Part No. 1 10 50 | Part No. Fig. | Description Part No. 1 10 50 | Part No. 
1 | Three Piece Plug Crimp Type, RG-316 QMA J10077-ND 5.91 5.27 4.30 | 146-0403-007 3 | Jack Assembly Striaght PC Mount QMA J10079-ND 6.05 539 4.40 |146-0701-201 
2 | R/A Plug QMA Type, Crimp Type, RG-316 J10078-ND 6.41 5.71 4.66 | 146-0403-107 4 | Jack Assembly RA PC Mount, .155 Legs QMA J10080-ND 6.88 613 5.00 |146-0701-301 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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& 
EMERSON Johnson: 


SMK (2.92mm) Connectors 


SMK Connectors provide an excellent solution for applications requiring high frequency transmission. Similar to the SMA connectivity » The Field Replacement Jacks with a high quality hermetic seal feed thru for use in sealed circuit modules 
interface, a smaller internal body diameter (2.92mm) and air dielectric provide a higher cutoff frequency and other key * The SMK plug interface employs more precise dimensions than an SMA and uses a shorter snub nose male pin such that 
advantages: * Superior electrical performance to 40GHz * Female contacts have a three-slot construction, which enhances _ the connector bodies align before the contacts engage Dim. inmimn 


Digi-Key Price Each Johnson Digi-Key Johnson 
Fig. | Description Plating | Part No. 1 10 50 | Part No. Description Part No. Price Each _| Part No. 
Adapter Tools 
1 | Hermetic Seal Feedthru _ J688-ND | 12.36 11.01 8.99] 142-1000-033 Bead Assembly Tool J697-ND 27.90 140-0000-957 
2 | Jack to Jack In-series Adapter Gold J694-ND | 86.63 77.18 63.00] 145-0901-801 Body Soldering Tool for .086 Semi-Rigid J698-ND 42.40 740-0000-958 
3 | Plug to Plug In-series Adapter Gold J695-ND | 82.50 73.50 60.00} 145-0901-811 Body Soldering Tool for 141 Semi-Rigid J699-ND 42.40 440-0000-959 
4 | Plug to Jack In-series Adapter Gold _|J696-ND | 75.63 67.38 55.00| 145-0901-821 Ody OlOSING LOOMOL. Fh eeMiHIG! i 
Plug Contact Soldering Tool for .086 Semi-Rigid J700-ND 11.62 140-0000-960 
5 Straight Solder Type with Contact, Slide-on Nut | Passivated |J689-ND | 14.58 12.99 10.60) 145-0693-002 Contact Soldering Tool for .141 Semi-Rigid J701-ND 11.62 140-0000-961 
Straight Solder Type with Contact, Slide-on Nut_| Passivated |J690-ND_| 14.16 12.62 10.30] 145-0694-002 Cable Vise Tool J702-ND 557.92 440-0000-962 
Receptacle Bini 4g 7 z 
6 | Thread Mount Field Replaceable Passivated [JOgT-ND ] 1568 13.97 1140] 145-077-002 |_| Cable Clamp Insert Too! for .086 Semi-Rigid stat) eed, 110 0000.26" 
7 |2-Hole Flange Mount Jack Passivated |J692-ND | 24.20 21.56 17.60|145-0701-602 | | Cable Clamp Insert Tool for .141 Semi-Rigid J704-ND 96.30__| 140-0000-965 
8 | 4-Hole Flange Mount Jack Passivated |J693-ND_| 22.55 20.09 16.40 | 145-0701-612 Vise Stop Tool J705-ND 10.85 140-0000-968 
RF Connectors MMcx Type SMA Reverse Polarity Plugs 


and Receptacles 


Electrical Ratings: * Impedance: 50 « Insulation Resistance: 5000 MQ minimum Mechanical Ratings: * Engagement Design: 
MIL-C-39012, Series SMA » Engagement/Disengagement Force: 2 inch-pounds maximum « Mating Torque: 7 ~ 10 inch-pounds 
¢ Bulkhead Mounting Nut Torque: 15 inch-pounds * Coupling Proof Torque: 15 inch-pounds minimum * Coupling Nut Retention: 
60 Pounds minimum « Durability: 500 Cycles minimum Environmental Ratings: (Meets or exceeds the applicable paragraph 
of MIL-C-39012) » Temperature Range: -65°C ~ 165°C »* Thermal Shock: MIL-STD-202, Method 107, Condition B » Corrosion: 
* MIL-STD-202, Method 101, Condition B_* Shock: MIL-STD-202, Method 213, Condition | * Vibration: MIL-STD-202, Method 
204, Condition D * Moisture Resistance: MIL-STD-202, Method 106 Material Specifications: * Bodies: Brass per QQ-B-626, 
Gold Plated per MIL-G-45204 .00001” minimum or nickel plated per QQ-N-290 * Contacts: Male: Brass per QQ-B-626, Gold 
Plated per MIL-G-45204 .00003” minimum; Female: Beryllium Copper per QQ-C-530, Gold Plated per MIL-G-45204 .00003” minimum 


ELECTRICAL RATINGS: * Impedance: 500 » Frequency Range: 0 ~ 6 GHz * Working Di i Reel’ 


Voltage: 170 Vrms at sea level ¢ Insulation Resistance: 1000MQ minimum 


MECHANICAL RATINGS: * Engagement/Disengagement Force: 8.0 pounds maximum 
engagement; 1.4 pounds minimum disengagement * Contact Retention Force: 2.0 pounds minimum axial force 
* Durability: 500 cycles minimum 


Fig. 1 — Straight Fig. 2 — Right Angle Flexible Fig. 3 — Straight Plug 
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Panel Thickness 


Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Johnson 0.050 (1.27) ~~ rae 098 (2.36) 
Fig. Cable Type/Description A B_ | Part No. 1 10 50 | Part No. 
RG 178/U, 196 3.48 | — |J589-ND 5.19 4.63  3.76|135-3402-001 
RG 316/U, 188, 161,174 | 439 | — |J590-ND 7.73 6.89 5.63) 135-3403-001 
1 |_RG 316 DS, 188 DS, 187 DS _| 4.39 | — |J591-ND 6.87 6.12 5.00|135-3404-001 Cable | Dimension-Inch(mm) | VSWR | Frequency | Digi-Key Price Each Honneon 
.047” Diameter Flexible, Huber Fig.| Type A B GHz’ Range (GHz) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
KOTIE2 OT oor Pe Daron | 348 | — |J592-ND 4.50 4.01 3.27) 135-3436-001 g-| Tye Sinan eens Fre Bia 
a Sigh dak toe at i iva iv ies ae He 88 eer RG-316 |.706(17.93))  — 1.15+.02f| 0-124 |J908-ND | 1086 968 7.11 |142-4403-001 
, 188, 187, 179, 161, .46 | 8. ; : ; ; -3403- 1 |RG-316DS].706(17.93)|  — 1.15+.02| 0~12.4 |J909-ND | 11.26 10.03 7.37 | 142-404-001 
2 AS PIB DS. RG FEB DS. [10:26 | 8.48 | W698-NO 7.98 7.12 _§.811135-3404-101 RG-58 |.706(17.93)| — _|1.17+.025f| 0-124 |Jg10-ND | 11.26 10.03 7.37 |142-4407-001 
"K01152-07, ietoni P512479A 8.99 | 7.01 | J596-ND 7.90 7.04 5.75|135-3436-101 Straight Crimp Type Bulkhead Jack 
3 —= — | — |J601-ND 9.85 8.78 7.16|135-3801-201 RG-316 J905-ND | 9.47 8.44 6.20 | 142-4303-401 
4 = — [= 1602-ND 7.90 7.04 5.75| 135-369-101 2 |RG-316DS J906-ND | 988 881 6.47 | 142-4304-401 
5 Straight - Gold PCB 2.92 | — |J597-ND 5.24 4.67  3.81|135-3701-201 RG-58 J907-ND | 11.36 1013 7.44 | 142-4307-401 
Straight - Gold PCB 1.73 | — [J598-ND 5.29 4.72 3.85/135-3701-211 Right Angle Crimp Type Plug 
6 Right Angle - Gold PCB 2.92 | — |J599-ND 14.117 9.90 8.08] 135-3701-301 RG-316 ].611 (15.52) ].470 (11.94) ] 1.15+.03f] O~12.4 J|JO11-ND ] 11.66 1039 7.64 ]142-4403-101 
Right Angle - Gold PCB__| 1.73 | — _|J600-ND. 10.64 9.48 _7.74|135-3701-311 RG-316DS | 611 (15.52) |.470 (11.94) | 1.15+.03f| O~12.4 |u9t2-ND | 11.26 10.03 7.37 |142-4404-101 
Jack Receptacle - Gold SMD | — | — |J821-ND 6.82 6.08 4.97) 135-3711-201 3 | Re-58 |.611(15.52)|.470(11.94)| 1.17+.067| 0~124 |Jo13-nD | 12.06 10.75 7.90 |142-4407-101 
7 | Jack Receptacle -GoldSMO | — | — |J10059CT-NDtw | 591 5.32 4.41/135-3711-202 ; Bal ae | eae : : ; ; 
Jack Receptacle -Gold SMD_| — | — |J100S9TR-NDf~ | 3758.46/1,500 _|135-3711-200 LiiR-240 |.635 (16.13) |.490 (12.45) | 1.10+.06f | 0~12.4 |J914-ND | 11.60 10.34 7.60 |142-4435-101 
8 End Launch - PCB — [| — |J603-ND 5.40 4.81 3.93|135-3711-801 Receptacles 
Hand Crimp Tool (frame only) J572-ND 94.54/1 140-0000-952 4 | Straight Jack J915-ND | 6.44 574 4,22 | 142-4701-201 
Crimp Tool Die Set J604-ND 196.75/1 140-0000-953 5 | Right Angle Bulkhead Jack J916-ND | 12.65 11.27 8.28 | 142-701-501 
+CutTape Tape and Reel v NEW! 6 _|End Launch Bulkhead Jack J9t7-ND | 7.34 6.54 4.81 | 142-4701-801 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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sd ; 
EMERSON Johnson 


Fixed Length Cables and Adapters 


Features: * Tested to customer specifications * Flexible cable * OGHz ~ 26GHz 
+500 and 750 *Controlled impedance Applications: * Voltage/Continuity Straight to Straight Right Angle to Right Angle Straight to Right Angle 
Test Fixture » Interface location gauging * VSWR Quality Assurance Scalar L 

Analyzer *VSWR/TDR Design Engineering Vector Analyzer * CNC Hardline 


Bender (Semi-rigid cables) 
Straight to Straight Cables 
Cable Dimension L | Digi-Key Price Each Johnson Cable Dimension L | Digi-Key Price Each Johnson 
Type (Inch) Part No. 1 10 25) Part No. Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
SMB Plug to SMB Plug 8 J836-ND 26.06 19.55 16.51 | 415-0082-008 
6 J1206-ND 17.15 12.86 10.86 | 415-0003-006 Hand 12 J837-ND 28.80 21.60 18.24 |415-0082-012 
Reais 12 J1212-ND 17.62 13.22 44.16 | 415-0003-012 nomen 18 J838-ND 32.55 24.42 20.62 |415-0082-018 
24 J1224-ND 19.05 14.29 12.07 | 415-0003-024 : 54 J839-ND ee e764 55.90) ldieoRb-ooa! 
36 J1236-ND 20.00 15.01 12.67 | 415-0003-036 SMA Plug to SMA Bulkhead Jack 
See ee foet PINS, 6 J3906-ND 1666 1250 10.56 |415-0031-006 
6 J1606-ND 17.62 13.22 11.16 | 415-0008-006 
acts 12 |J1612-ND 18.57 13.93 11.77. [415-008-012 RG-316 Wee Se ee ee ae eee ca 
24 J1624-ND 20.00 15.01 12.67 | 415-0008-024 : : : 
36 J1636-ND 21.91 16.43 13.88 _|415-0008-036 36 JeocOND 19.88 14.92 12.60_|415-0031-036 
6 J1806-ND 18.10 13.58 11.47 [415-0010-006 6 J4306-ND 16.19 12.15 10.26 | 415-0035-006 
RGrTZ9Re 12 J1812-ND 19.52 14.65 12.37 _|415-0010-012 12 J4312-ND 17.15 12.86 10.86 /415-0035-012 
MCX Plug to MCX Plug GSSTeDS 24 J4324-ND 19.05 14.29 12.07 | 415-0035-024 
6 J2206-ND 16.19 12.15 10.26 ]415-0014-006 36 J4336-ND 20.48 15.36 12.97 | 415-0035-036 
Haare 12 J2212-ND 17.15 12.86 10.86 | 415-0014-012 12 J4812-ND 21.91 16.43 13.88 | 415-0040-012 
24 J2224-ND 19.05 14.29 12.07 |415-0014-024 RG-58 24 J4824-ND 22.86 17.15 14.48 | 415-0040-024 
36 J2236-ND 20.95 15.72 13.27 |415-0014-036 36 J4836-ND 23.81 17.86 15.09 |415-0040-036 
MCX Plug to MCX Bulkhead Jack BNC Plug to BNC Plug 
12 J2412-ND 20.00 15.01 12.67 | 415-0016-012 12 Je212.ND 10.95 322 6.04 ]415-0054-012 
RG-316 24 J2424-ND 20.95 15.72 13.27 | 415-0016-024 RG-58 24 J6224-ND 11.90 2.93 754 |415-0054-024 
36 eee Plug te eee ae fas 1S0016-026 36 J6236-ND 13.34 10.01 8.45 |415-0054-036 
cect | eae ee aw rommme | |, | eM | OS SO letousa 
Resize 12 J3012-ND 23.33 17.51 14.78 | 415-0022-012 36 ean 1334 16.01 sag. |aie:coe-036 
24 J3024-ND 24.76 18.58 15.69 | 415-0022-024 : : : 
36 J3036-ND 26.67 __20.00 16.89 |415-0022-036 12 Jeci2-ND 10.95 8.22 6.94 | 415-0087-012 
MMCX Plug to MMCX Plug RG-59 24 J6524-ND 12.38 9.29 7.85 | 415-057-024 
6 3728-ND 24.60 18.45 75.58 |415-0066-006 36 J6536-ND 13.34 10.01 8.45 _|415-0057-036 
Baza 12 J729-ND 25.91 19.44 16.42 | 415-0066-012 N Plug to N Plug 
18 J730-ND 27.10 20.33 17.17 |415-0066-018 24 J6624-ND 16.67 12.51 10.56 | 415-0058-024 
24 J731-ND 28.33 21.25 17.94 | 415-0066-024 RG-58 36 J6636-ND 18.10 13.58 11.47 | 415-0058-036 
6 J732-ND 28.77 21.58 18.23 [415-0067-006 48 J989-ND 19.05 14.29 12.07 | 415-0058-048 
RG-316 12 J733-ND 29.69 22.27 18.81 | 415-0067-012 12 J6812-ND 20.95 15.72 13.27 |415-0060-012 
18 J734-ND 30.28 22.72 19.18 | 415-0067-018 RG-142 24 J6824-ND 27.14 20.36 17.20 |415-0060-024 
24 J735-ND 31.37 23.54 19.88 _ | 415-0067-024 36 J6836-ND 33.34 25.01 21.12 |415-0060-036 
MMCX Plug to SMA Bulkhead Jack 12 J7012-ND 19.52 14.65 12.37 |415-0062-012 
4 eae are ane ees a mohiere RG-8 24 J7024-ND 23.81 17.86 15.09 |415-0062-024 
RG-178 18 J746-ND 29.44 22.08 18.65 | 415-0070-018 a eee A Phig ae aus MHD AIS OOSE OSE 
24 J747-ND 30.65 22.99 19.42 | 415-0070-024 
- ED Bae Bae Sida: ||416-0076-066 12 J6712-ND 16.19 12.15 10.26 ]415-0059-012 
= TONS a 5076 17.53. 1415-00712006 RG-58 24 J6724-ND 17.62 13,22 11.16 | 415-0059-024 
12 J750-ND B51 21.39 148.06 |415-0071-012 36 J6736-ND 18.57 13,93 11.77 _|415-0059-036 
RG-316 18 J751-ND 29.30 21.98 18.56 /415-0071-018 12 J6912-ND 20.95 15.72 13.27 |415-0061-012 
24 J752-ND 30.36 22.78 19.23 |415-0071-024 RG-142 24 J6924-ND 27.62 20.72 17.50 |415-0061-024 
36 J753-ND 32.66 24.50 20.69 _|415-0071-036 36 J6936-ND 33.34 25.01 21.12 |415-0061-036 
SMA Plug to SMA Plug SMA Plug to BNC Plug 
6 J3306-ND 17.81 13.36 11.29 ]415-0025-006 6 J3606-ND 15.15 11.36 9.60 ]415-0028-006 
RGazs 12 J3312-ND 18.86 14.15 11.95 | 415-0025-012 Bante 12 J3612-ND 15.55 11.67 99s |415-0028-012 
24 J3324-ND 20.95 15.72 13.27 | 415-0025-024 24 J3624-ND 16.48 12.37 10.44 |415-0028-024 
36 J3336-ND 24.62 18.47 15.60_|415-0025-036 36 J3636-ND 17.76 13.33 11.25 | 415-0028-036 
6 J3706-ND 14.98 11.24 9.49 | 415-0029-006 12 J4512-ND 13.81 10.36 8.75 |415-0037-012 
RG-316 12 J3712-ND 15.98 11.99 10.12 |415-0029-012 RG-58 24 J4524-ND 15.24 11.43 9.66 |415-0037-024 
oe Tea ie ae S186 (15 CUE Uee 36 J4536-ND 1619 12.15 10.26 | 415-0037-036 
soe at suse levees te petieno | teos as tour jetsanzor 
‘ie RRS jie46 a6 Bane laieooee aie RG-142 24 J5024-ND 24.76 18.58 15.69 | 415-0042-024 
RG-316DS 24 J4124-ND 1739 1305 11.02 | 415-0033-024 36 Sees ND a 
36 J4136-ND 1929 1447 12.22 | 415-0033-036 SMA Quick-Connect Plug to SMA Plug 
48 J4148-ND 21.27 15.96 13.48 |415-0033-048 12 J791-ND 41.35 31.02 26.19 /415-0078-012 
12 J4612-ND 17.15 12.86 10.86 |415-0038-012 RG-316DS 24 J792-ND 42.91 32.18 27.18 |415-0078-024 
RG-58 24 J4624-ND 18.10 13.58 11.47  |415-0038-024 36 J793-ND 45.16 33.87 28.60 | 415-0078-036 
36 J4636-ND 19.05 14.29 12.07 | 415-0038-036 12 J794-ND 47.23 35.43 29.92 |415-0079-012 
12 J5112-ND 21.43 16.08 13.58 | 415-0043-012 RG-142 24 J795-ND 53.63 40.23 33.97 |415-0079-024 
RG-142 24 J5124-ND 27.62 20.72 17.50 |415-0043-024 36 J796-ND 58.96 44.22 37.35 _|415-0079-036 
36 J5136-ND 33.81 25.36 21.42 | 415-0043-036 SMA Quick-Connect Plug to SMA Quick-Connect Plug 
3 J822-ND 19.35 14.52 12.26 | 415-0081-003 6 J779-ND 66.50 49.88 42.12 ]415-0065-006 
4 J823-ND 19.88 14.91 12.59 | 415-0081-004 12 J780-ND 67.54 50.66 42.78 |415-0065-012 
5 Je2e-ND 20.40 15.30 12.92 | 415-0081-005 18 J781-ND 68.40 51.30 43.82 |415-0065-018 
Hand 8 BOND) 21.00 15.75 19,80) 415-0081-006 Hes!6 24 J782-ND 69.27 51.95 43.87 |415-0065-024 
Formable 7 J826-ND 21.53 16.15 13.64 | 415-0081-007 ee EAD 500 Bae nar 'l41a-o06s 086 
. 7 baa es ee cor peecoaeee 48 J784-ND 72.73 54.55 46.07 _ | 415-0065-048 
12 J828-ND 24.38 18.29 15.44 |415-0081-012 
aa ea aor nae ives. laisone(-o18 12 J785-ND 65.75 49.31 41.64 |415-0076-012 
24 1830-ND 31.05 23.29 1967 |415-0081-024 RG-316DS 24 J786-ND 67.48 50.61 42.74 |415-0076-024 
3 7831-ND 22.20 16.65 14.06 1415-0082-003 36 J787-ND 69.55 52.17 44.05 | 415-0076-036 
bs 4 J832-ND 22.88 17.16 14.49 | 415-0082-004 12 J788-ND 70.76 53.08 44.82 |415-0077-012 
Formable 5 J833-ND 23.78 17.84 15.06 | 415-0082-005 RG-142 24 J789-ND 77.16 57.88 48.87 | 415-0077-024 
144 6 J834-ND 24.49 18.37 15.51 | 415-0082-006 36 J790-ND 77.86 58.40 49.31 |415-0077-036 
7 J835-ND 25.29 18.97 16.02 | 415-0082-007 (Continued) 
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EMERSON. Fixed Length Cables and Adapters (cont) Johnson 


Right Angle to Right Angle Cables [Sas] 
Cable Dimension L | Digi-Key Price Each Johnson Cable Dimension L | Digi-Key Price Each Johnson 
Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
SMB Plug to SMB Plug 6 J759-ND 27.94 20.96 17.70 |415-0073-006 
6 J1006-ND 19.05 14.29 12.07 ]415-0001-006 12 J760-ND 28.72 21.54 18.19 |415-0073-012 
12 J1012-ND 20.00 15.01 12.67 |415-0001-012 
RG-178 4 TEEN) ar ei jeaa jasc laieanniged RG-316 18 J761-ND 29.76 22.32 18.85 |415-0073-018 
36 J1036-ND 23.81 17.86 15.09 |415-0001-036 24 J762-ND 30.62 22.97 19.40 |415-0073-024 
6 J7306-ND 17.62 13.22 11.16 |415-0004-006 36 J763-ND 32.87 24.66 20.82 |415-0073-036 
asia 12 J7312-ND 18.10 13.58 11.47 | 415-0004-012 SMA Bulkhead Jack to SMA Plug 
24 J7324-ND 19.52 14.65 12.37 |415-0004-024 6 J764-ND 25.78 19.34 16.33 1415-0074-006 
36 J7336-ND 20.95 15.72 13.27 |415-0004-036 
MCX Piuaite MCX Plig aeaie 12 J765-ND 26.64 19.99 16.88 |415-0074-012 
7 EECA jez 75 58 14150016008 24 J766-ND 28.37 21.29 17.98 |415-0074-024 
RG-178 12 J2312-ND 17.15 12.86 10.86 |415-0015-012 36 J767-ND 30.80 23.10 19.51 |415-0074-036 
24 J2324-ND 18.57 13.93 11.77 | 415-0015-024 6 J769-ND 26.41 19.81 16.73 |415-0064-006 
36 J2336-ND 20.95 15.72 13.27 _|415-0015-036 42 J7212-ND 27.13 20.35 47.19 |415-0064-012 
6 d2e OND d6TE) fee > AOE S| 815-00 19/006 RG-316DS 24 J7224-ND 28.78 2159 18.23 | 415-0064-024 
RG-316 LS uenl2 ND) mee 12.87 od becpuaets 36 J7236-ND 31.01 23.26 19.64 |415-0064-036 
24 J2724-ND 18.86 14.15 11.95 |415-0019-024 : : ; 
36 J2736-ND 19.91 14.93 12.61 | 415-0019-036 48 J773-ND 32.28 24.22 20.45 | 415-0064-048 
6 J2906-ND 16.76 12.58 10.62 |415-0021-006 12 J775-ND 34.08 25.57 21.59 |415-0075-012 
RG-316DS 12 J2912-ND 17.81 13.36 14.29 |415-0021-012 24 J776-ND 40.66 30.50 25.76 |415-0075-024 
24 J2924-ND 19.38 14.54 12.28 | 415-021-024 BG:142 36 J777-ND 4775 35.82 30.25 |415-0075-036 
MMCX Plug to MMCX Plug 
7 een 32.36 34 28 70.50 1415-0068-006 48 J778-ND 54.15 40.62 34.30 | 415-0075-048 
12 J737-ND 33.77 25.33 21.39 |415-0068-012 
BGAIre 18 J738-ND 34.98 26.24 22.16 | 415-0068-018 Adapters Dimensions in (mm) 
24 J739-ND 36.19 27.15 22.93 |415-0068-024 
6 J740-ND 30.31 22.73 19.20 |415-0069-006 Fig. 1 ig. Fig. 4 
seats 12 J741-ND 31.17 23.38 19.75 |415-0069-012 
18 J742-ND 32.04 24.03 20.29 |415-0069-018 
24 J743-ND 32.90 2468 20.84 | 415-0069-024 pat? .22 : : ryt 2 
‘SMA Plug to SMA Plug 71 lee 
2 [YBs12ND paso 1751 1478 [at5.0027-012 raat 835 7927 635 of O74 bas 
RGA6 24 J3524-ND 25.72 1929 1629 |415-0027-024 (en) See ier. ste Aaross Flats pace ree Across rate 
36 J3536-ND 27.62 20.72 17.50 _|415-0027-036 Fig. 5 Fig. 8 
6 J4006-ND 18.57 13.93 11.77 |415-0032-006 
aGaie 12 J4012-ND 19.05 14.29 12.07 | 415-0032-012 ©, 
36 | 44036.ND DLO 16431988. [418-0032.096 pane ~ re = a cee 
| “ E ial »~( a“ fT 1 
6 J4406-ND 20.95 15.72 13.27 |415-0036-006 mis (en [ 4 
Risaians 12 J4412-ND 21.48 16.11 13.61 | 415-036-012 7.927 6.35 f 6.35 Basa eas Oaa4t 6e8 
24 J4424-ND 23.05 17.29 14.60 | 415-0036-024 (Hex) Across Flats Across Flats Across Flats 
36 J4436-ND 25.14 18.86 15.93 |415-0036-036 : : : 
12 J4912-ND 20.95 15.72 13.27 |415-0041-012 Fig. 9 : Fig. 11 
RG-58 24 J4924-ND 21.91 16.43 13.88 | 415-0041-024 
36 J4936-ND 22.86 17.15 14.48 |415-0041-036 see ; 
* P {20.78 —» 
Straight to Right Angle Cables 07.14 
7.927 6.35 : tT 6.35 
Cable Dimension L | Digi-Key Price Each Johnson (Hex) Across Flats Across Flats 
Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
SMB Plug to SMB Plug ig. Fig. 14 
6 J1106-ND 17.15 12.86 10.86 ]415-0002-006 a ae 252 HEH) 790 gin 
AG-316 12 J1112-ND 18.10 13.58 11.47 |415-0002-012 sae ra / ee 
24 J1124-ND 19.05 14.29 12.07 |415-0002-024 Vise 
36 J1136-ND 20.48 15.36 12.97 |415-0002-036 i= wv Nh 
6 J1506-ND 20.95 15.72 13.27 |415-0007-006 ? h NY 
Aas 12 J1512-ND 21.91 16.43 13.88 | 415-0007-012 BM OSD ie |] 3.81 (Wide) 
24 J1524-ND 24,29 18.22 15.39 415-007-024 
36 J1536-ND 26.19 19.65 16.59 |415-0007-036 ig. ; Fig. 16 
MCX Plug to MCX Plug : \\) ye =r 
6 J2506-ND 15.71 11.79 9.96 |415-0017-006 . 5.6 (Across Flats) 
Basie 12 J2512-ND 16.24 12.18 10.29 |415-0017-012 
24 J2524-ND 17.29 12.97 10.95 |415-0017-024 
36 J2536-ND 18.86 14.15 11.95 |415-0017-036 
SMA Plug to SMA Plug 7.92 (Hex 2x) lal 3.18 (Wide) 7.92 (Hex) (Across Flats) 
6 J3406-ND 20.28 15.22 12.85 415-0026-006 
oe 12 J3412-ND 21.17 15.89 13.42 |415-0026-012 eaniany 
36 Ye496ND sei 19211622 [ats-o0o8096 aan VSWR / Range /Digitey | PreeEath Johnson 
7 7 “ Fig. | Description (GHz) (GHz) | Part No. 1 10 Part No. 
6 J3806-ND 16.67 12.51 10.56 | 415-0030-006 1 [SMA Plug to MMCX Jack 7.05+.05'| 0-6 |JOi7-ND | 5445 48.52 |134-1019-151 
12 J3812-ND 17.15 12.86 10.86 | 415-0030-012 2 |SMA Plug to MMCX Plug 1.05+.05f| O~6 |J618-ND | 5899 52.56 |134-1019-161 
RG-316 24 dee Np) 18.03 13.53 11.42 /415-0030-024 3. |SMA Jack to MMCX Jack 1.05+.05f| O~6 |J619-ND | 49.92 44.47 /134-1019-171 
36 J3836-ND 19.91 14.93 12.61 /415-0030-036 4 | SMA Jack to MMCX Plug 1.05+.05f| 0~6 |J620-ND | 54.45 48.52 |134-1019-181 
48 J3848-ND 21.36 16.02 13.53 _|415-0030-048 5 |SMA Plug to SMB Jack 1.05+.01f| 0~4 |u621-ND | 49.92 44.47 |134-1012-011 
6 J4206-ND 16.67 12.51 10.56 | 415-0034-006 6 |SMA Plug to SMB Plug 1.05+.01f | 0-4 |J622-ND | 5445 48.52 |134-1012-021 
RG-316DS 12 J4212-ND 17.62 13.22 11.16 | |415-0034-012 7 | SMA Jack to SMB Jack 1.05+.01f| 0-4 |J623-ND | 49.92 44.47 |134-1012-031 
24 J4224-ND 19.05 14.29 12.07 |415-0034-024 8 | SMA Jack to SMB Plug 4.05+.01f| 0-4 |J624-ND | 51.20 45.62 |134-1012-041 
36 J4236-ND 20.48 15.36 12.97 _|415-0034-036 9 | SMA Plug to MCX Jack 1.03+.031| 0-6 |J625-ND | 49.92 44.47 |134-1018-001 
12 J5212-ND 23.33 17.51 14.78 |415-0044-012 10 | SMA Plug to MCX Plug 1.03+.031| 0-6 |J626-ND | 54.45 48.52 |134-1018-011 
RG-142 24 J5224-ND 29.53 22.15 18.70 |415-0044-024 11 [SMA Jack to MCX Jack .03+.03'| 0-6 |J627-ND | 4992 44.47 |134-1018-021 
36 J5236-ND 35.72 26.79 22.62 |415-0044-036 12 |SMA Jack to MCX Plug 1.03+.031| 0-6 |J628-ND | 49.92 44.47 |134-1018-031 
SMA Bulkhead Jack to MMCX Plug 13 | SMA Jack to SMA Jack 1.05+.005f] 0-18 |J655-ND | 16.05 14.30 |142-0901-801 
6 J754-ND 30.62 22.97 19.40 415-0072-006 14 | SMA Jack to SMA Bulkhead Jack 1.05+.01f| 0~18 |J659-ND | 2292 20.42 |142-0901-401 
12 J755-ND 32.01 24.01 20.28 |415-0072-012 15 |SMA Jack to SMA Plug/Rt. Angle | 1.035+.02f| O~18 |J632-ND | 20.77 18.50 |142-0901-941 
RG-178 18 J756-ND 33.22 24,92 21.04 |415-0072-018 16 |SMA Plug to SMA Plug 7.05+.01f | 0-18 |J633-ND | 1850 16.49 |142-0901-811 
24 J757-ND 34.43 25.83 21.81 |415-0072-024 17_|SMA Plug to SMA Jack 1.05+.005f] 0-18 |J656-ND | 12.06 10.75 |142-0901-821 
36 J758-ND 37.72 28.29 23.89 |415-0072-036 Note: All Adapters are Gold plated. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 479 


& a ; Jolnson 
EMERSON Ultra Miniature Cables and Accessories 


Emerson’s UMC Ultraminiature Coaxial Connectors and Cable Assemblies are the answer for quality, snap-on connections _ ratio * All cabled plugs and jack receptacles are supplied with gold plated contacts and bodies Product Specifications: 
built to meet your cost and performance targets. The UMC cable plugs and jack receptacles offer 2.0mm and 2.5mm _ * Impedance: 500 (nominal) »* Temperature Range: -40°C ~ 90°C * Frequency Rating: OGHz ~ 6GHz * VSWR: 1.30 
maximum mated height options with DC to 6 GHz electrical performance. maximum (0GHz ~ 6GHz) * Contact Resistance: 20mQ maximum (Center), 20mQ maximum (Outer, for plug), 10m 
Applications: * Wireless LAN, Mini-PCI and Hand-Held RF Devices * GSM, GPRS and CDMA Mobile Phones *PDA and ™aximum (Outer, for receptacle) * Withstanding Voltage: 200VAC * Insulation Resistance: 500MQ minimum « Durability: 
Notebook Computer *GPS «Bluetooth * Microwave radio and measurement Features: Excellent cost to performance 30 cycles * Holding Force (minimum): 0.15 N (Female contact) 


Fig. 1 Fig. 2 
Right Angle to Right Angle Straight to Right Angle 


L 


Coaxial Cable | Plug Mated | Dimension | Digi-Key Price Each Johnson Coaxial Cable | Plug Mated | Dimension | Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. (mm) Height (mm)| L(mm)_ | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. (mm) Height(mm)| L(mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Right Angle to Right Angle Cables Medium Profile UMC Right Angle Cable Plug to SMA Straight Crimp Plug 
Low Profile UMC Right Angle Cable Plug to UMC Right Angle Cable Plug 81 2.5 150 J955-ND. 18.17 = 16.19 11.90 | 415-0090-150 
a | 20 | 100. [istenD saz aa 20 [atsanee10 =| | 2| ier | os | iso. /JesrND 1802 1608 1180 [aiso00r-150 
081 2.0 150 J920-ND 4.06 3.62 2.66 |415-0084-150 1.37 25 250 J958-ND 18.25 16.26 11.95 | 415-0091-250 
1 081 2.0 200 J921-ND 4.19 3.74 2.75 |415-0084-200 Low Profile UMC Right Angle Cable Plug to RP-SMA Straight Crimp Plug 
081 2.0 250 J922-ND 4.33 3.86 2.84 | 415-0084-250 2 81 2.0 150 J959-ND 17.36 15.47 11.37 | 415-0092-150 
081 2.0 300 J923-ND 4.54 4.05 2.97 |415-0084-300 81 2.0 250 J960-ND 17.67 15.75 11.57 | 415-0092-250 
081 2.0 500 J924-ND 5.29 4.72 3.47_|415-0084-500 Medium Profile UMC Right Angle Cable Plug to RP-SMA Straight Crimp Plug 
Medium Profile UMC Right Angle Cable Plug to UMC Right Angle Cable Plug 81 2.5 150 J961-ND 17.36 15.47 11.37 | 415-0093-150 
081 2.5: 50 J925-ND 3.64 3.25 2.39 |415-0085-050 9 81 25 250 J962-ND 17.67 915.75 = 11.57 | 415-0093-250 
081 25 100 | J926-ND 3.82 3.41 2.50 | 415-0085-100 a oe oa soalg tena a ee donate 
081 25 150 J927-ND 4.06 3.62 2.66 |415-0085-150 E - zi . E E a i 
081 25 200 J928-ND 419 3.74 2.75 |415-0085-200 Low Profile UMC Right Angle Cable Plug to SMA Straight Crimp Bulkhead Jack 
081 25 250 J929-ND 4.33 3.86 2.84 |415-0085-250 9 81 2.0 150 J965-ND 16.09 14.34 10.54 |415-0095-150 
081 25 300 J930-ND 4.54 4.05 2.97 |415-0085-300 _8t F 2.0 | 250 J966-ND. 16.32 : 14.55 7 10.69 |415-0095-250 
081 2.5 500 | J931-ND 5.29 4.72 3.47 |415-0085-500 Medium Profile une Right Angle Sable Plug to SMA Straight Crimp Bulkhead Jack 
4.13 25 50 | J932-ND 3.64 3.25 2.39 |415-0086-050 : . ; : . ; -0096- 
113 25 400 | J933-ND 382 341 250 |415-0086-100 9 81 25 250 | J968-ND 16.32 14.55 10.69 |415-0096-250 
113 25 450 | J934-ND 406 362 266 |415-0086-150 1.37 25 150 | J969-ND 17.56 15.65 11.50 |415-0097-150 
7.13 25 200 ‘| J935-ND 419 3.74 2.75 |415-0086-200 { — acum as cnta at s “ HE Le : a : I SS 
| 4 7 ow Profile ig! ingle Cable Plug to RP-: 'raigl rimp Bulkhead Jac! 
wg | 25) 280 fiBae-nD 433388264 /4tsaneezs0 | [tow Froflle UME Rlaht Angie Gabie Pi A Sualaht Crime Putnes oee 
113 25 500 | J938-ND 599 472 3.47 |415-0086-500 81 2.0 250 _|J972-ND 17.48 15.58 _ 11.45 | 415-098-250 
1 f : uy if ; i -0087- Medium Profile UMC Right Angle Cable Plug to RP-SMA Straight Crimp Bulkhead Jack 
1.32 25 50 J939-ND 3.64 3.25 2.39 | 415-0087-050 
q ei zz 81 2.5 150 J973-ND 17.25 15.37 11.29 | 415-0099-150 
1.32 25 100 J940-ND 3.82 3.41 2.50 |415-0087-100 
gj if 7 81 25 250 J974-ND 1748 15.58 11.45 | 415-0099-250 
1.32 25 150 J941-ND 4.06 3.62 2.66 |415-0087-150 2 
4 5 _ 1.37 25 150 J975-ND 17.02 15.17 11.14 | 415-0100-150 
1.32 25 200 J942-ND 4.19 3.74 2.75 |415-0087-200 137 05 250 ‘J976-ND 47171530 11.24 |415-0100-250 
1.32 25 250 J943-ND 4.33 3.86 2.84 | 415-0087-250 : Ler =; 5 ; : = 
ow Profile UMC Right Angle Cable Plug to Bare End 
1.32 2.5 300 J944-ND 4.54 4.05 2.97 _|415-0087-300 
81 25 150 J10034-ND 2.54 2.27 1.67 |415-0104-150 
1 oe an eee Ser) She oeen-|qencer nen ~| a1 25 250 |4J10035-ND 285 255 1.87 | 415-0104-250 
: . x 7 . Medium Profile UMC Right Angle Cable Plug to Bare End 
1.37 25 100 J947-ND 3.82 3.41 2.50 |415-0088-100 a 25 750 J10036-ND 2.54 297 1.67 1415-0105-150 
1.37 25 150 J948-ND 4.06 3.62 2.66 |415-0088-150 4 i 7 i i i z 
81 25 250 J10037-ND 2.85 2.55 1.87 |415-0105-250 
1.37 2.5 200 J949-ND 4.19 3.74 2.75 _|415-0088-200 iu # e 
137 05 750 J950-ND 433 386 784 1415-0088-250 1.13 25 150 J10038-ND 2.54 2.27 1.67 |415-0106-150 
137 25 300 ‘O51-ND 454 405 297 415-0088-300 _ 1.13 25 250 J10039-ND 2.85 2.55 1.87 |415-0106-250 
: : 2 4 H ; i 1.32 2.5 150 J10040-ND 2.54 2.27 1.67 | 415-0107-150 
er Profile oMG night angie cane Plug to mauere ae agoiePrag i oe ue Ce ee pied ee 
1.37 25 150 J10042-ND 2.54 2.27 1.67 |415-0108-150 
1 81 2.0 150 J977-ND 15.48 13.79 10.14 | 415-0101-150 1.37 25 250 J40043-ND 285 255 4.87 | 415-0108-250 
81 2.0 250 J978-ND 15.71 14.00 10.29 | 415-0101-250 ‘Connectors and Accessories 
Medium Profile UMC Right Angle Cable Plug to MMCX Right Angle Crimp Plug UMC PCB Jack Receptacle - Surface Mount 
81 2.5 150 | J979-ND 15.48 13.79 10.14 | 415-0102-150 3. | Straight Jack Receptacle J983CT-ND 94 85 64 [128-0711-201 
1 81 2.5 250 —_/ J980-ND 15.71 14.00 10.29 | 415-0102-250 Straight Jack Receptacle J983TR-ND 1000.00/2,500 128-0711-201 
1.37 25 150 J981-ND 15.09 13.45 9.88 |415-0103-150 SMA Conversion Adapters 
1.37 25 250 /982-ND rte oh 13.72 10.08 |) 415-0103-250 4] SMA Plug to UMC Jack J985-ND 137.50 122.50 90.00 1134-1019-361 
Right Angle to Straight Cables 5 | SMA Jack to UMC Plug J986-ND 137.50 122.50 90.00 | 134-1019-371 
Low Profile UMC Right Angle Cable Plug to SMA Straight Crimp Plug 6 _|SMA Adapter for Surface Mount Jack J987-ND 144.38 128.63 94.50 | 134-1019-381 
9 81 2.0 150 J953-ND 18.17 16.19 11.90 | 415-0089-150 Tool 
81 2.0 250 J954-ND 18.52 16.50 12.13 | 415-0089-250 — [UMC Separation Key J984-ND 1.86 1.80 —_|128-0000-901 


Weatherproof F, BNC and RCA = 
Compression Connectors for ® 
Audio/Video Installations 


BNC, F and RCA connectors are constructed of zinc plated machined brass, and consist of a gold plated center pin allowing 
the best conductivity while providing picture perfect video and superior sound quality. Note: 1pc = pack of 10 


Digi-Key Price Each Emerson Digi-Key Price Each Emerson 
Fig. |Description Part No. 1 50 100 Part No. Fig. | Description Part No. 1 50 100 Part No. 
F Connectors RG-59, Yellow J10050-ND 26.92 19.58 17.63 | 19-2505-10PB 
RG-59, Blue J10044-ND 9.76 7.10 6.39 | 25-2502-10PB RG-59, White J10051-ND 26.92 19.58 17.63 | 19-2506-10PB 
1 |RG-6, Black J10045-ND 9.76 7.10 6.39 | 25-2601-10PB 3 RG-6, 2 per Color J10052-NDt 26.92 19.58 17.63 | 19-2600-10PB 
Gold Series, RG-59, Blue | J10056-ND 11.11 8.08 7.28 | 25-2502G-10PB RG-6, Red J10053-ND 26.92 19.58 17.63 | 19-2604-10PB 
BNC Connectors RG-6, Yellow J10054-ND 26.92 19.58 17.63 | 19-2605-10PB 
780, RG-59, Blue J10046-ND 38.01 27.64 24.88 | 28-2502-10PB RG-6, White J10055-ND 26.92 19.58 17.63 | 19-2606-10PB 
750, RG-6, Black J10047-ND 38.01 27.64 24.88 | 28-2601-10PB : Tool 
RCA Connectors — [Adjustable $-Way Ratchet | 4 9967-np 41.96 = — |ea-7714P 
3 RG-59, 2 per Color J10048-NDt 26.92 19.58 17.63 | 19-2500-10PB P 
RG-59, Red J10049-ND 26.92 19.58 17.63 | 19-2504-10PB + Includes 2 each of blue, green, red, yellow and white 


Multi-Ferrule BNC Connector 


These commercial grade, 2-piece BNC connectors are designed for use on flexible 5000 coaxial cable and are ideal for use in test equipment and instrumentation, CCTV, PC/LAN. 
Process controls applications and more. They have been designed around MIL-STD-202 with up to a 4GHZ frequency range. By including multiple ferrules these connectors are 
designed to eliminate extra inventory on the shelf, while allowing termination of various cable sizes. 


Digi-Key Price Each Emerson 
Description Part No. 1 50 100 Part No. 
Crimp BNC Plug with 3 Ferrules J10058-ND 2.64 1.92 1.73 27-9213 


More Product Available Online: www.digikey.com 
480 usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


a. Cable Group Digi-Key Price Each Emerson 
<= ly Fig. | Type | Description RG/U Part No. 1 10 50 | Part No. 
ie Type F 
EMERSON Jo NSON Plug | Crimp-Type Plug RG-6 367-1022-ND | 44 40 32 | 25-7032 
7 | Plug | Crimp-Type Plug RG-6 Quad Shield |367-1023-ND | .50 45 36. | 25-7034 
Plug | Crimp-Type Plug RG-59 367-1025-ND | 44 40 —_.32_ | 25-7030 
RFE Con nectors and Adapters 8 | Plug [Twist-On Plug (no Crimp) RG-6 367-1027-ND | 47.42 34 [25-7180 
TNC 
PIUG | crimp-Type Pl RG-58, 141 367-1056-ND | 2.61 2.33 1.90 |CPMCTNC-1 
9 | Plug ‘Solder or Crimp RG-142, 223, 400, 55|367-1057-ND | 2.61 2.33 1.90 |CPMCTNC-13 
>>> i Plug RG-8X (MINI 8) _|367-1058-ND | 2.61 2.33 1.90 |CPMCTNC-17 
Y) ( Type N 
X ‘ Plug | Crimp-Type Plug RG-58 367-1059-ND ] 5.39 4.81 3.92 |CPN1 
: CQ Plug | Crimp-Type Plug RG-142,TFE |367-1060-ND | 5.39 4.81 3.92 |CPN142T 
to | Plug | Crimp-Type Plug RG-8, 213 367-1061-ND | 5.39 4.81 3.92 |CPN8 
Plug | Crimp-Type Plug RG-8, 213 367-1062-ND | 5.39 4.81 3.92 |CPN8/110 
Plug | Crimp-Type Plug Proflex RG-450 367-1063-ND | 5.39 4.81 3.92 |CPN16 
Plug | Crimp-Type Plug RG-8X (MINI 8) _|367-1086-ND | 5.39 4.81 3.92 |CPN17 
41 | Plug |Crimp-Type Plug RG-8, 213 367-1079-ND | 7.89 7.04 5.74 |CPNG88 
Plug | Crimp-Type Plug RG-58, Beldon 9907 |367-1080-ND | 5.97 5.32 4.34 |CPN681 
12 | Jack | Flange Mount Jack = 367-1081-ND | 3.69 3.29 2.68 [26-8011 
UHF 
13 | Plug | Solder-Type, Standard RG-8, 213 367-1010-ND | 3.80 3.39 2.76 [25-7300 
Plug | Crimp-Type, Crimp Contact RG-58 367-1037-ND | 3.22 2.87 2.34 |25-7307 
14 | Plug | Crimp-Type, Crimp Contact RG-59, 62 367-1038-ND | 3.22 2.87 2.34 |25-7308 
Plug | Crimp-Type, Crimp Contact RG-59, TFE 367-1040-ND | 1.55 1.38 1.13 | CPL-259-10 
15 | Jack | 4-Hole Flange Mount Jack = 367-1082-ND | 1.84 1.65 1.34 | 25-7350 
Mini-UHF 
16 | Plug [Crimp-Type, Solder RG-58 367-1064-ND | 1.71 1.52 1.24 [MINI-UHF-1 
Plug | or Crimp Contact RG-8X (MINI 8) _|367-1066-ND | 1.71 1.52 1.24 | MINI-UHF-17 
Digi-Key Price Each Emerson 
Fig. |Description Part No. 1 10 50 =| Part No. 
F In-Series 
17 | Jack to Jack Adapter, 3/4" In-line Splice | 367-1026-ND 39 35 .28 | 25-7200 
BNC 
18 | Jack to Jack Adapter 367-1015-ND 1.54 1.38 1.12 [CP-AD-555 
Bulkhead Jack to Jack Adapter 7 qj AN. 
19 | ith Lock Washer 367-1016-ND 5.25 4.68 3.82 |CP-AD-556M 
Between Series 
20 | N Plug to SMA Jack 367-1017-ND 6.90 6.15 5.02 ] 29-3840 
21 | BNC Plug to F Jack 367-1014-ND 2.48 2.21 1.80 | 25-7500 
22 | BNC Jack to RCA Plug 367-1012-ND 1.76 1.57 1.28 )27-8110 
23 _| BNC 50 Ohm Plug to RCA Jack 367-1013-ND 1.35 1.21 .98 | CP-AD-515 
Type N 
24 | Jack to Jack Adapter 367-1087-ND 4.79 427 3.48 | 26-8010 
25 | Jack to Bulkhead Jack Adapter 367-1088-ND 4.79 4.27 3.48 |CPAD851 
26 _| Plug to Plug Adapter 367-1089-ND 6.57 5.86 4.78 | 26-8009 
UHF 
27 | Jack to Jack Adapter 367-1083-ND 2.67 2.38 1.94 | 25-7330 
28 | Jack to Jack to Jack T Adapter 367-1084-ND 9.13 8.14 6.64 |CPAD210 
29 | Bulkhead Jack to Bulkhead Jack Adapter | 367-1090-ND 6.13 5.47 4.46 |CPAD207 
Cable Group Digi-Key Price Each Johnson 
Fig.| Type |Description RG/U Part No. 1 10 50 | Part No. 
Type N 
Plug | Straight Crimp RG-58/U, 141,303 | J841-ND 12.93 11.52 9.40] 138-4407-007 
Plug | Straight Crimp RG-213, 8/U J842-ND 14.30 12.74 10.40} 138-4416-007 
Plug | Straight Crimp RG-214, 9/U J843-ND 14.03 12.50 10.20] 138-4418-007 
Plug | Straight Crimp RG-142, 55/U, 223, 400 | J844-ND 12.93 11.52 9.40] 138-4408-007 
Plug | Straight Crimp RG-316, 161/U, 174, 188 | J845-ND 16.50 14.70 12.00] 138-4403-007 
30 | Plug | Straight Crimp LMR-400, Belden 9913 | J847-ND 13.75 12.25 10.00] 138-449-007 
” Cable(Groen tan OincKey Price Each Eicon Plug. | Straight Solder RG-401, .250 Semi-Rigid | J854-ND 14.14 12.60 10.28] 138-4696-001 
Fig. | Type | Description RG/U Part No. 110 _50_| Part No. Plug | Straight Solder RG-402, .141 Semi-Rigid | J855-ND 13.92 12.40 10.12|138-4694-001 
True 75 Ohm BNC Plug | Straight Solder RG-405, .086 Semi-Rigid | J856-ND 13.92 12.40 10.12] 138-4693-001 
1 | plug [Srimp-Type, Solder G8, Belden Bote SEPHOGG:NDE| 5.97 5.92 4.34 | CPMC685 Plug | Straight Solder RG-401, .250 Semi-Rigid | J857-ND 13.97 12.45 10.16] 138-4696-011 
or Crimp Contact, 750 pee Toes 367-1072-ND | 6.44 5.74 4.68 |CPMC6820 ; 
: 8208s Plug | Straight Solder RG-405, .086 Semi-Rigid | J859-ND 14.69 13.09 10.68] 138-4693-011 
Plug | Crimp-Type Push-On, 500 RG-58 367-1001-ND | 2.06 1.84. 1.50 |CP881 Plug | Right-Angle Crimp RG-58/U, 141,303 | J848-ND 21.73 19.36 15.80] 138-4407-107 
Plug | Crimp-Type Push-On, 500 RG-59, 62 367-1002-ND | 1.98 1.77 1.44 |CP882 eens f 2 " wre 
Piug | Grimp-Type Push-On. 500 Ree SRAM 012 180 154 |Cp-288 Plug | Right-Angle Crimp RG-213, 8/U J849-ND 18.15 16.17 13.20] 138-4416-107 
Plug RG-179, 187 [367-1043-ND [2.61 2.33 1.90 |CPM8820 e Plug | Right-Angle Crimp RG-214, 9/U J850-ND 18.15 16.17 13.20] 138-4418-107 
Plug RG-174, 188,316 |367-1044-ND | 2.61 2.33 1.90 |CPM8819 ; , 

a ee RG-58, 141 367-1047-ND | 261 233 190 /cpMceet Plug |Right-Angle Crimp | RG-142, 55/U, 223, 400 | J851-ND 21.73 19.36 15.80/138-4408-107 
Plug ‘or Crimp Contact 500 RG-59, 62 367-1048-ND | 261 233 1.90 | CPMC882 Plug |Right-Angle Crimp | RG-316, 161/U, 174, 188 | J852-ND 20.90 18.62 15.20] 138-4403-107 
Plug : RG-59, 62, TFE |367-1050-ND | 2.61 233 1.90 |CPMC8810 
Plug RG-142, 223, 400, 55]367-1052-ND | 2.61 2.33 1.90 |CPMC8813 Plug | Right-Angle Crimp RG-316 DS, 188 DS | J853-ND. 21.45 19.11 15.60] 138-4404-107 
Plug Belden 8218 _|367-1053-ND | 2.61 2.33 1.90 | CPMC8818 SRE ‘ i SAaAnE 
Pig | CampsType Solder AGsaOL62 See ancM DET 3.33760: CPMCTaD Jack | Straight Crimp RG-142, 55/U, 223, 400 | J863-ND 17.00 15.15 12.36] 138-4308-407 
Plug | or Crimp Contact, 750 Belden 8218, 1855A |367-1046-ND | 2.61 2.33 1.90 |28-91057 32 | Jack | Straight Crimp RB-316, 161/U, 174, 188 | J864-ND 21.73 19.36 15.80/ 138-4303-407 
Plug | RG-58 367-1030-ND | 1.98 1.77 1.44 [CPFIUG881 are 

2 | Plug iia he RG-59, 62 367-1031-ND | 195 174 1.42 |cPFlUGaee Jack | Straight Crimp LMR-400, Belden 9913 | J866-ND 17.22 15.34 12.52] 138-4349-407 
Plug ‘ RG-6 367-1034-ND | 1.87 1.67 1.36 | CPFIUG885. 

Front-Mnt. Bulkhead Digi-K Price Each Joh 
3. | Jack : _ 367-1019-ND | 3.03 2.70 2.20 | CP-1094-AST igi-Key Johnson 
20% | Jack with Solder Tab, 500 Fig. | Description Part No. 1 10 50 | Part No. 

Front-Mnt. Bulkhead 

4 | Jack) Jack without Solder _ 367-1020-ND | 3.03 2.70 2.20 |CP-1094-U 18 GHz, MIL-PRF-39012, Adapters 
Lug, 500 Ty 

: 7 pe N 

Straight Twist-On Jack, 7 ¥ 7 

5_| Jack | “50 ohm RG-59,62 — (SOUT0SG:NDE) 258 2.26 1.84 | CPFIUGES2 24. [Jack to Jack Adapter J870-ND 28.38 25.29 20.64 ‘| 138-4901-807 
Crimp-Type Jack, 

6 | Jack |e on Body, 500 RG-59,62  |367-1007-ND | 2.06 1.84 1.50 |CP-89-2 26 | Plug to Plug Adapter J872-ND 35.42 31.56 25.76 |138-4901-817 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 481 


e Dimension Digi-Key Price Each Molex 
Mm oO ex Fig.) A | Description Part No. 1 25 50 | PartNo. 
BNC Connectors, Right Angle 
1 = Jack, 500 PCB Mount with Hardware WM5507-ND 346 3.15 = 2.52 1 73100-0223 
RF Connectors = flack 00 POs Moun WiesisNO——| 210191 —1 89] 7aTae-s0ca 
= jack, oun | : i F | 
2 - Jack, 750 PCB Mount WM5521-ND 3.86 3.52 2.81 | 73100-0080 
_- Jack, 500 PCB Mount WM5514-ND 1.67 1.52 1.22 | 73137-5003 
3 - Jack, 75 PCB Mount, Black WM5518-ND 2.60 2.37 1.90 | 73100-0067 
- Jack, 750 PCB Mount, White WM5519-ND 2.29 2.09 ‘1.67 | 73100-0069 
= Jack, 750 PCB Mount with Board Locks WM5508-ND 2.37 216 = 1.73 [73101-0120 
4 - Jack, 750 PCB Mount WM5510-ND 249 2.27 = 1.81 | 73101-0400 
=- Jack, 750 PCB Mount with Board Locks WM5511-ND 276 2.51 2.01 | 73101-0570 
5 = Jack, 750 PCB Mount WM5520-ND 218 1.98 1.59 | 73100-0070 
6 = Jack, 500 PCB Mount WM5524-ND 132. 1.21 .97 | 73100-0105 
7 = T-Adapter Jack, 500 WM5516-ND 3.65 3.33 2.66 [73148-5003 
BNC Connectors, Straight 
= Jack, 750 PCB Mount WM5589-ND NEW! 233 212 1.70 | 73101-0030 
8 - Jack, 750 PCB Mount WM5512-ND 447 4.07 3.26 | 73101-0680 
- Jack, 500 PCB Mount WM5513-ND 187 1.70 ‘1.36 | 73131-5013 
9 = Jack, 750 PCB Mount WM5517-ND 1.40 1.28 1.02 | 73171-1900 
10 = Jack, 750 PCB Mount WM5509-ND 1.94 1.77 ‘1.42 | 73101-0360 
1 = Jack, 500 PCB Mount WM5526-ND 3.54 3.22 2.58 [73100-0153 
12 = Jack, Bulkhead 500 WM5527-ND 3.23 2.94 2.35 [73100-0195 
SMA Connectors, Right Angle 
13 = Jack, 500 PCB Mount WM5525-ND 5.21 4.74 3.79 [73100-0114 
14 = Jack, 500 PCB Mount WM5537-ND 948 8.63 6.90 | 73251-2201 
Plug, 500 for RG174 / RG179 / RG187 / RG188 / 
15 - RG316 Cable WM5545-ND 470 4.28 3.43 | 73391-0230 
SMA Connectors, Straight 
16 = Jack, 500 PCB Mount WM5543-ND 3.11 2.83 2.27 1 73391-0060 
- Jack, 500 PCB Mount with Standoffs WM5544-ND 3.23 2.94 2.35 | 73391-0070 
17 = Plug, 500 for RG402 Cable WM5531-ND 5.01 4.56 3.65 | 73251-0031 
18 = Plug, 500 for RG316 Cable WM5532-ND 3.26 2.97 2.38 | 73251-0450 
19 = Plug, 500 for RG405 Cable WM5538-ND 5.79 5.27 4.22 | 73251-2430 
20 = Jack, Bulkhead 500 with Heat Shrink Tube WM5533-ND 5.25 4.77 3.82 | 73251-0930 
21 = Jack, 500 Edge Mount WM5534-ND 3.69 3.36 2.69 [73251-1150 
22 = Jack, 500 Edge Mount WM5536-ND 3.85 3.50 2.80 [73251-2120 
23 | — {ack 800 Bulkhead, RGS16 /RG174 Cable with | wanse4g-ND 253 230 1.84 | 73391-0260 
24 = Jack, Flange Mount 500 WM5535-ND 26.24 23.85 19.08 | 73251-1850 
SMB Connectors, Right Angle 
25 = Jack, 500 PCB Mount WM5523-ND 3.38 3.08 2.46 [73100-0103 
26 = Plug, 500 RG174 / RG188 / RG316 Cable WM5530-ND 6.88 6.26 5.01 [73100-0257 
SMB Connectors, Straight 
27 = Jack, 500 PCB Mount WM5528-ND 245 2.23 1.79 [73100-0207 
28 = Plug, 500 RG174 / RG188 / RG316 Cable WM5529-ND 486 4.42 3.54 [73100-0248 
29 = Plug, 500 RG174 Cable WM5547-ND 4.70 4.28 3.43 [73404-0710 
MCX Conneciors, Right Angle 
30 = Jack, 500 PCB Mount WM5540-ND 2.88 2.62 2.10 [73366-0030 
31 = Jack, 750 PCB Mount WM5548-ND 6.76 6.15 4.92 [73415-0780 
30 = Plug, 500 RG316 Cable WM5539-ND 3.38 3.08 = 2.46 | 73366-0010 
= Plug, 750 RG179 Cable WM5563-ND 3.96 3.61 2.89 | 73415-5190 
MCX Connectors, Straight 
33 = Jack, 500 PCB Mount WM5541-ND 3.60 3.28 2.62 [73366-0061 
34 = Jack, 500 Surface Mount WM5559-ND 3.89 3.54 2.84 [73415-1691 
35 = Jack, 750 Surface Mount WM5558-ND 249 2.27 1.81 [73415-1631 
36 = Jack, 500 Bulkhead PCB Mount WM5553-ND 7.27 6.62 _5.29 | 73415-1040 
37 = Plug, 500 RG316 Cable WM5542-ND 2.95 2.69 2.15 | 73366-0301 
- Plug, 750 RG179 Cable WM5562-ND 2.88 2.62 2.10 [73415-4490 
MMCX Conneciors, Right Angle 
38 = Jack, 500 PCB Mount WM5552-ND 9.55 8.69 6.95 [73415-1001 
39 = Plug, 500 RG178 / RG196 Cable WM5549-ND 7.79 7.08 5.67 | 73415-0951 
- Plug, 500 SR086 Cable WM5561-ND 7.35 6.68 _5.35 | 73415-2161 
40 = Plug, 500 RG316 Cable WM5554-ND 918 8.35 6.68 [73415-1121 
MMCX Connectors, Straight 
4 - Jack, 500 PCB Mount WM5557-ND 5.66 5.15 4.12 [73415-1471 
42 = Jack, 500 Edge Mount WM5550-ND 3.89 3.54 2.84 [73415-0961 
43 = Jack, 500 Edge Mount WM5556-ND 456 4.15 3.32 [73415-1261 
44 = Jack, 500 Surface Mount WM5560-ND 448 4.08 3.26 | 73415-2061 
45 = Plug, 500 RG178 / RG196 Cable WM5551-ND 5.51 5.01 4.01 [73415-0971 
46 = Plug, 500 RG316 Cable WM5555-ND 6.39 5.82 4.65 [73415-1251 
Micro Coaxial Connectors, SMD 
47 _ Jack, 500, Vertical WM5587CT-NDt 10 64 A6 | 73412-0110 
_— Jack, 500, Vertical WM5587TR-ND$ 2545.005,000 73412-0110 
MCX to MCX Connectors, Right Angle 
6” MCX Plug to MCX Plug, 500 RG316 WM6140-ND 14.89 13.54 10.83 89761-6133 
48 12” MCX Plug to MCX Plug, 500 RG316 WM6141-ND 16.17 14.70 11.76 | 89761-6134 
18” MCX Plug to MCX Plug, 500 RG316 WM6142-ND 17.45 15.87 12.70 | 89761-6135 
MCX to MCX Connectors, Straight 
6” MCX Plug to MCX Plug, 500 RG316 WM6137-ND 14.42 13.11 10.49 ] 89761-6760 
49 12” MCX Plug to MCX Plug, 500 RG316 WM6138-ND 16.32 14.84 11.88 | 89761-6761 
18” MCX Plug to MCX Plug, 500 RG316 WM6139-ND 18.27 16.61 13.29 | 89761-6762 
MMCX to MMCX Connectors, Right Angle 
6” MMCX Plug to MMCX Plug, 500 RG316 WM6149-ND 21.57 19.61 15.69 [89761-6790 
i 1 jl 1" 50 12” MMCX Plug to MMCX Plug, 500 RG316 WM6150-ND 23.20 21.10 16.88 | 89761-6791 
Fig 48. MEW! rigs NEW? ~ 18” MMCX Plug to MMCX Plug, 500 RG316 WM6151-ND 24.87 22.62 18.10 | 89761-6792 
Ce MMCX to MMCX Connectors, Straight 
\ - 6” MMCX Plug to MMCX Plug, 500 RG316 WM6146-ND 20.87 18.98 15.18 [89761-6780 
\ we 51 12” MMCX Plug to MMCX Plug, 500 RG316 WM6147-ND 23.09 20.99 16.79 | 89761-6781 
P gh Z 18” MMCX Plug to MMCX Plug, 500 RG316 WM6148-ND 25.34 23.04 18.43 | 89761-6782 
“ va MCX to SMA Connectors 
6” MCX R/A Plug to SMA Bikhd. Jack, 500 RG316 WM6143-ND 15.86 14.42 11.54 ] 89761-6770 
Fig. 51 NEW! 52 12” MCX R/A Plug to SMA Blkhd. Jack, 500 RG316 WM6144-ND 17.53 15.94 12.75 | 89761-6771 
= — 18” MCX R/A Plug to SMA Blkhd. Jack, 500 RG316 WM6145-ND 19.20 17.46 13.97 | 89761-6772 
SE a“ > : MMCX to SMA Connectors 
Onn “ 6" MMCxX Str. Plug to SMA Blkhd. Jack, 500 RG178  WM6152-ND 20.56 18.70 14.96 [89761-6800 
\ 7 SMA Flat Y ee 53 12” MMCxX Str. Plug to SMA Blkhd. Jack, 500 RG178 | WM6153-ND 22.78 20.71 16.57 | 89761-6801 
z a Oriented 7 a 18” MMCxX Str. Plug to SMA Blkhd. Jack, 509 RG178_| WM6154-ND 25.03 22.76 18.21 | 89761-6802 
Ne i 6” MMCxX Str. Plug to SMA Blkhd. Jack, 509 RG316 | WM6155-ND 18.77 17.07 13.66 | 89761-6810 
54 12” MMCxX Str. Plug to SMA Blkhd. Jack, 500 RG316 | WM6156-ND 20.99 19.08 15.27 | 89761-6811 
7 ‘i 18” MMCxX Str. Plug to SMA Blkhd. Jack, 509 RG316__ | WM6157-ND 23.24 21.13 16.91 | 89761-6812 
Fig: 54 NEW! Fig. 55 NEW! 6” | MMCX R/A Plug to SMA Bikhd. Jack, 500 RG316_|WMo6153-ND 16.32 14.84 11.88 [89761-6820 
: 55 12” MMCX R/A Plug to SMA Blkhd. Jack, 509 RG316 | WM6159-ND 17.92 16.29 13.04 | 89761-6821 
18” MMCX R/A Plug to SMA Blkhd. Jack, 509 RG316_| WM6160-ND 19.51 17.74 14.19 | 89761-6822 
SMA Flat 
Oiicnied TCutTape + Tape and Reel 
omer ‘ NEW! Kit 
WM8492-ND (76650-0171) Radio Frequency BNC Connector Kit; 
(PCB Mount BNC Vertical and Right Angle Receptacle) ........... 000.0002. c ee cee ec ee eee ee eee eet areca nese eeeenee $17.47 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


U.FL SMD Ultra-Miniature Coaxial Connectors and Assemblies 


U.FL Series: Industry Standard for Bluetooth and Wireless LAN (World’s Smallest and Lightest 
Coaxial Connectors, meeting frequencies up to 6GHz) 


Mating Height 


= ~ t 
AU =a 3mm ——> Ay fi ral 2.5mm a! 0 7 
HEL! 7 
: U.FL W.FL 
FEATURES: 


¢ Extremely Small Board Occupation resulting in an area of just 7.7mm’ 
¢ Mating Height from the printed circuit board when it mates a receptacle with a (right angle) plug is 2.5mm 


maximum 


2 


¢ The embossed tape packaging of the receptacles permits automatic mounting 
¢ The extraction tool permits simple removal of the connectors 
¢ Mating checks are made easy with the lock sensation it permits a check of sure mating 


APPLICATIONS: 
* Mobile phones 


¢ Wireless communications equipment 
Electronic measuring instruments 


°GPS 
¢ Wireless LAN 
¢ Bluetooth 


SPECIFICATIONS: 


Required Board Space for Receptacle 


(100%) 


¢ Nominal Characteristic Impedance: 500 


* Rated Voltage: 60VAC (rms) 


* Operating Temperature Range: -40°C ~ 90°C 
* Operating Humidity: 90% maximum 

* Contact Resistance: Center: 20mQ maximum Outside: 10mQ maximum 
* Insulation Resistance: S00MO minimum 
° V.S.W.R.: 1.3 maximum 
MATERIAL AND FINISH: 
* Shell: Phosphor bronze, silver plating 
* Center Contact (male): Brass, gold plating; (female): Phosphor bronze, gold plating 
* Insulator: Plug: PBT, black, UL94V-0; Receptacle: LCP, beige, UL94V-0 


3 


(19%) 


[__ 


f 


Hirose - A Leading Company of Wireless LAN Connectors 


Reel* 


U.FL Cable Assembly 


U.FL SMD Receptacle & 


Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. |Description Part No. al 10 50 100 Part No. 
Receptacle Coaxial SMD H9161-ND 1.44 1.18 95 86 U.FL-R-SMT(01) 
1 Receptacle Coaxial SMD H9161CT-NDt NEW! 1.46 1.19 96 87 U.FL-R-SMT(10) 
Receptacle Coaxial SMD H9161TR-ND$ 1170.00/2,500 2295.00/5,000 U.FL-R-SMT(10) 
2 Inspection Receptacle H9160-ND 18.15 17.55 16.34 15.73 U.FL-R-1 
3 Adapter Side U.FL Plug/SMA Side Jack H11454-ND 20.55 19.87 18.50 17.81 HRMJ-U.FLP(40) 
4 Adapter Side U.FL Jack/SMA Side Plug H11453-ND 16.95 16.39 15.26 14.69 HRMP-U.FLJ(40) 
5 Removal Tool H9159-ND 17.55 16.97 15.80 15.21 U.FL-LP-N-2 
Removal Tool for Low Profile HR5017-ND 17.55 16.97 15.80 15.21 U.FL-LP(V)-N-2 
t+CutTape + Tape and Reel 
Cable Cable Mating 
Cable Diameter Length Height Frequency Weight | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Type (mm) (mm) (mm) (GHz) Shield (mg) Part No. al 10 50 100 Part No. 
U.FL/U.FL Cable Assemblies — Gray 
0.81 100 2.4 3 Single 53.7 HR5008-ND 6.58 5.57 4.69 4.18 U.FL-2LP-04N1-A-(100) 
04 0.81 200 24 3 Single 53.7 H9162-ND 6.89 5.83 4.91 4.38 U.FL-2LP-04N1-A-(200) 
0.81 500 24 3 Single 53.7 H9163-ND 7.80 6.60 5.55 4.95 U.FL-2LP-04N1-A-(500) 
0.81 1000 2.4 3 Single 53.7 HR5007-ND 8.28 7.20 6.48 5.76 U.FL-2LP-04N1-A-(1000) 
1.13 100 24 6 Single 53.7 HR5012-ND 6.68 5.66 4.76 4.25 U.FL-2LP-068N1-A-(100) 
068 1.13 200 24 6 Single 53.7 H9166-ND 7.10 6.01 5.06 4.51 U.FL-2LP-068N1-A(200) 
1.13 500 24 6 Single 53.7 H9167-ND 8.32 7.04 5.92 5.28 U.FL-2LP-068N1-A-(500) 
6 1.13 1000 24 6 Single 53.7 HR5011-ND 9.18 7.98 7.19 6.39 U.FL-2LP-068N1-A-(1000) 
1.32 100 24 6 Double 59.1 HR5010-ND 6.68 5.66 4.76 4.25 U.FL-2LP-066J1-A-(100) 
066 1.32 200 24 6 Double 59.1 H9164-ND 7.12 6.03 5.07 4.53 U.FL-2LP-066J1-A-(200) 
1.32 500 24 6 Double 59.1 H9165-ND 8.40 7.1 5.98 5.33 U.FL-2LP-066J1-A-(500) 
1.32 1000 2.4 6 Double 59.1 HR5009-ND 9.34 8.12 7.31 6.50 U.FL-2LP-066J1-A-(1000) 
1.37 100 24 6 Single 71.7 H5022-ND 6.60 5.59 4.70 4.20 U.FL-2LP-088K1T-A-(100) 
088 1.37 200 24 6 Single 71.7 H5023-ND 6.97 5.90 4.96 4.43 U.FL-2LP-088K1T-A-(200) 
1.37 500 2.4 6 Single 71.7 H5024-ND 8.03 6.80 5.72 5.10 U.FL-2LP-088K1T-A-(500) 
1.37 1000 2.4 6 Single 71.7 H5021-ND 8.67 7.54 6.79 6.04 U.FL-2LP-088K1T-A-(1000) 
U.FL/U.FL Cable Assemblies — Black 
0.81 100 2.5 6 Single 53.7 H11542-ND 6.58 5.57 4.69 4.18 U.FL-2LP-04N2-A-(100) 
04 0.81 200 2.5 6 Single 53.7 H11543-ND 6.89 5.83 4.91 4.38 U.FL-2LP-04N2-A-(200) 
0.81 500 25: 6 Single 53.7 H11544-ND 7.80 6.60 5.55 4.95 U.FL-2LP-04N2-A-(500) 
0.81 1000 2.5 6 Single 53.7 H11553-ND 8.66 7.33 6.17 5.50 U.FL-2LP-04N2-A-(1000) 
1.13 100 25: 6 Single 53.7 H11545-ND 6.68 5.66 4.76 4.25 U.FL-2LP-068N2-A-(100) 
068 1.13 200 2.5 6 Single 53.7 H11547-ND 7.10 6.01 5.06 4.51 U.FL-2LP-068N2-A-(200) 
1.13 500 2.5 6 Single 53.7 H11548-ND 8.32 7.04 5.92 5.28 U.FL-2LP-068N2-A-(500) 
6 1.13 1000 2.5 6 Single 53.7 H11546-ND 9.18 7.98 7.19 6.39 U.FL-2LP-068N2-A-(1000) 
1.32 100 2.5 6 Double 59.1 H11555-ND 7.19 5.96 4.96 4.47 U.FL-2LP-066J2-A-(100) 
066 1.32 200 2.5 6 Double 59.1 H11557-ND 6.86 5.81 4.89 4.36 U.FL-2LP-066J2-A-(200) 
1.32 500 2.5: 6 Double 59.1 H11558-ND 8.11 6.87 5.78 5.15 U.FL-2LP-066J2-A-(500) 
1.32 1000 2.5 6 Double 59.1 H11556-ND 9.02 7.84 7.06 6.28 U.FL-2LP-066J2-A-(1000) 
1.37 100 24 6 Single 71.7 H11549-ND 6.60 5.59 4.70 4.20 U.FL-2LP-088K2T-A-(100) 
088 1.37 200 24 6 Single 71.7 H11551-ND 6.97 5.90 4.96 4.43 U.FL-2LP-088K2T-A-(200) 
1.37 500 24 6 Single 71.7 H11552-ND 8.03 6.80 5.72 5.10 U.FL-2LP-088K2T-A-(500) 
1.37 1000 2.4 6 Single 71.7 H11550-ND 8.67 7.54 6.79 6.04 U.FL-2LP-088K2T-A-(1000) 
Low Profile U.FL/U.FL Cable Assemblies — Gray 
0.81 100 24 3 Single 34.8 HR5014-ND 6.58 5.57 4.69 4.18 U.FL-2LP(V)-04N1-A-(100) 
6 04 0.81 200 24 3 Single 34.8 HR5015-ND 6.89 5.83 4.91 4.38 U.FL-2LP(V)-04N1-A-(200) 
0.81 500 24 3 Single 34.8 HR5016-ND 7.80 6.60 5.55 4.95 U.FL-2LP(V)-04N1-A-(500) 
0.81 1000 2.4 3 Single 34.8 HR5013-ND 8.74 7.60 6.84 6.08 U.FL-2LP(V)-04N1-A-(1000) 
Low Profile U.FL/U.FL Cable Assemblies — Black 
0.81 100 2.0 6 Single 34.8 H11539-ND 6.58 5.57 4.69 4.18 U.FL-2LP(V)-04N2-A-(100) 
6 04 0.81 200 2.0 6 Single 34.8 H11540-ND 6.89 5.83 4.91 4.38 U.FL-2LP(V)-04N2-A-(200) 
0.81 500 2.0 6 Single 34.8 H11541-ND 7.80 6.60 5.55 4.95 U.FL-2LP(V)-04N2-A-(500) 
0.81 1000 2.0 6 Single 34.8 H11554-ND 8.66 7.33 6.17 5.50 U.FL-2LP(V)-04N2-A-(1000) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


W.FL Series Connectors — World’s Lowest Profile, 
Ultra Small Coaxial Connectors (1.4mm Stacking Height) 


Applications: * Mobile phones * Wireless PDA’s * Wireless LAN * Bluetooth communication protocol * Wireless communication equipment * GPS 


Performance Standard Conditions Digi-Key Price Each Hirose 
Characteristic Impedance 500 = Fig. | Description Part No. 1 10 50 | Part No. 

- - Ultra Cable Assembly, 35mm [H11561-ND 679 562 468 |W-FL-2LPG-062N2D-A-(35) 
Insulation Resistance 500MO or greater 100VDC Ultra Cable Assembly, 40mm — | H11562-ND 6.79 562 4.68 |W.FL-2LPG-062N2D-A-(40) 
Withstanding Voltage 200VAC 1 Minute Ultra Cable Assembly, 70mm | H11563-ND 6.90 572 4.76 |W.FL-2LPG-062N2D-A-(70) 

: Ultra Cable Assembly, 100mm | H11560-ND 7.02 581 4.84 |W.FL-2LPG-062N2D-A-(100) 
Contact Resistance Inner 20MOQ, Outer 10MQ or less 100mA or less 1 [Wltra Cable Assembly, 200mm [H11583-ND NEW! | 6.35 5.26 4.38_| W.FL-2LPG-062N2D-A-(200) 
Ultra Cable Assembly, 500mm |H11584-ND NEW! | 6.50 5.50 4.63 |W.FL-2LPG-062N2D-A-(500) 
V.S.W.R. 1.3 orl Up to 3GH 
ue: En Ultra Cable Assembly, 1000mm |H11582-ND NEW! | 7.85 6.65 5.59 | W.FL-2LPG-062N2D-A-(1000) 
_ __ Ultra Cable Assembly, 100mm | H9168-ND 7.22 598 4.98 |W.FL-2LP-04N1-A-(100) 
Part Material Finish Ultra Cable Assembly, 200mm |H11585-ND MEW! | 6.73 5.70 4.80 | W.FL-2LP-04N1-A-(200) 
Outer Conductor Phosphor Bronze Silver Plating Ultra Cable Assembly, 1000mm | H9169-ND 9.00 7.62 _6.41_|W.FL-2LP-04N1-A-(1000) 
2_ [Extraction Tool for W.FL Series_|H9171-ND 96.74 = —_|W-FL-LP-N 
Inner Conductor Phosphor Bronze Gold Plating 3_| Inspection Receptacle H9172-ND 24.90 24.07 22.41 | W.FL-R-1 
Ultra Low Coax SMD Receptacle | H9173CT-ND 167 137 1.40 |WFL-R-SMT-1(10) 
Insulator PBT, LCP Black, UL94V-0 4 | Ultra Low Coax SMD Receptacle | H9173TR-ND 1144.00/2,000 _| W.FL-R-SMT-1(10) 


Miniature RF Connectors 


Shown 1/4-36UNS-2A 


with Cap 


Double End 


Fig. 8 


FL (Finger-Lock) Series Coaxial Connectors: Low-profile microminiature high-frequency connectors. The FL Series connectors are 
low-profile microminiature coaxial connectors intended for high-density packaging of components on printed circuit boards. The FL 
Series is ideal for high-density circuit board wiring in signal transmission applications at high frequencies up to 1GHz. 

Features: * High-level matching: Maximum V.S.W.R. is only 1.2 at frequencies up to 1GHz. 

Applications: Typical applications include cellular telephones, radio communications equipment, electronic measuring instruments, 
CATV, control units, etc. 

Material and Finish: ¢ Shell: Brass or phosphor bronze, silver plating * Center contact (male): Brass, gold plating * Center contact 
(female): Phosphor bronze, gold plating * Insulation: Polybutylene terephthalate (PBT), black. 

Performance Characteristics: * Characteristic impedance: 500 « Insulation resistance: 1000MQ or more (at 250VDC) * Contact 
resistance: 10mQ or less for both center and outer conductors (at 1 ADC) * Withstanding voltage: 250VAC (rms) for one minute 
* Coupling/removal force: 300 gf or more * Life of contacts: 50 times of use 


S.FL2 Series Coaxial Connectors: S.FL2 (Super FL Type 2 Coaxial Connector) Series is a surface mount, low profile, miniature 
coaxial connector intended for high density packaging. Compared to Hirose’s FL Series connectors, the S.FL2 Series offers a 50% 
reduced profile when assembled, achieving increased density of internal wiring for high frequency transmission applications. 

Features: ¢ Highly flexible, offers high frequency performance below V.S.W.R. 1.2 over 0-2000MHz range. 


H.FL Series Coaxial Connectors: The H.FL connectors have a lower profile, with a mounted height of approximately 30% that of our 
S.FL2 connectors. They occupy 20% less board space, allowing higher density internal wiring. 

Features: * High frequency response of V.S.W.R. 1.3 or less from D.C. to 3000MHz. 

Material and Treatment: * Shell: Phosphor bronze, silver plating * Insulator: PBT plastic (plug side), black; Liquid crystal polymer 
(receptacle side), black * Male center contact: Bronze, gold plating * Female center contact: Phosphor bronze, gold plating. 
Performance Characteristics: * Characteristic impedance: 500 and 750 =» Insulation resistance: 500MQ or greater at DC 250V 
* Contact resistance: 20m0 (center), 10mQ (exterior) at DC 10mA * Dielectric strength: AC 300V (r.m.s.), 1 minute * Contact service 
life: 50 times * Voltage standing wave ratio: 1.3 or less, DC to 3000MHz (target value) 


Coaxial Switching Connector 


The switching function is accomplished by mating with the 
corresponding plug. The transmission is redirected from normal 
direction to the plug assembly. The surface mounted receptacle 
protrudes above the board 3.9mm. The MS147 has an insertion loss 
of 0.15dB Characteristics: Impedance of 500, isolation of 25dB 
minimum (DC-2.0GHz) and 20dB (2.0GHz ~ 2.5GHz). Self-aligning 
within 0.5mm and with a guaranteed durability of 12,000 mating/ 
unmating cycles Applications: Most mobile phones and circuit 
testing applications 


Digi@Reel 


* Application cable for plug: 1.5D-HQEW (manufactured by Fujikura Ltd.) 


Single End 
p—— 15.240m Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Description Part No. iu 10 100 =| Part No. 
FL Series 
1 | Receptacle PC MT H9142-ND 3.15 2.62 1.94 | FL-R-PC(1) 
2 | Receptacle with Washer H9143-ND. 4.50 3.72 2.79 | FL-R-PC(3) 
3 | Adapter Jack/SMA Jack H11447-ND 57.40 54.53 51.25 | HRMJ-FLJ(40) 
14.44 4 | Adapter Plug/SMA Jack H11448-ND 37.24 35.38 33.25 |HRMJ-FLP-1(40) 
*\(4.05) 5 _|6” (15.24cm) FL/FL Cable AssembI 229-1000-ND 40.80 38.25 35.07 | 4189-06 
a 5 |12” (30.48cm) FL/FL Cable Assembly 229-1001-ND 43.10 40.41 37.05 | 4189-12 
| )06.35 5 | 12” (30.48cm) FL/SMA Cable Assembh 229-1002-ND 43.10 40.41 37.05 | 4192-12 
| S.FL2 Series 
T 6 | Adapter Jack/SMA Plug H11451-ND 15.04 13.92 11.66 |HRMP-S.FLJ(40) 
1/4-36 UNS-2A 7 | Adapter Plug/SMA Jack H11452-ND 37.35 36.11 32.37. | HRMJ-S.FLP(40) 
5 |6" (15.24cm) S.FL2/S.FL2 Cable Assembly 229-1008-ND 26.91 25.23 23.13 |2189-06 
5 |12” (30.48cm) S.FL2/S.FL2 Cable Assembly 229-1009-ND 21.28 19.95 18.29 / 2189-12 
5 | 12” (30.48cm) S.FL2/SMA Cable Assembly 229-1010-ND 39.71 37.23 34.13 | 2192-12 
8 |6" (15.24cm) S.FL2 Single End Cable Assembly 229-1011-ND 26.66 24.99 22.91 [2191-6 
H.FL Series 
9 | Adapter Jack/SMA Plug H11450-ND 21.60 20.88 18.72 |HRMP-H.FLJ(40) 
10 | Adapter Plug/SMA Jack H11449-ND 25.05 24.22 21.71 | HRMJ-H.FLP-3(40) 
11 | Receptacle Coaxial SMT H9147-ND 1.72 1.44 1.06 | H.FL-R-SMT(01) 
12 | Receptacle Coaxial with Cap SMT H9148CT-ND 1.79 1.49 1.10 | H.FL-R-SMT(C)(10) 
12_| Receptacle Coaxial with Cap SMT H9148TR-ND. 1752.50/2,500 H.FL-R-SMT(C)(10) 
13 | Removal Tool (H.FL Series) H9151-ND 47.32 — — |H.FL-LP-N 
5 |3.94” (10cm) H.FL/H.FL Cable Assembly H5018-ND. 10.11 8.56 6.42 | H.FL75-2LP-084H-A-100 
5 | 19.69” (50cm) H.FL/H.FL Cable Assembly H5020-ND 9.25 8.04 6.44 | H.FL75-2LP-084H-A-500 
5 |39.37” (100cm) H.FL/H.FL Cable Assembly H5019-ND 13.96 12.92 10.82 )H.FL75-2LP-084H-A-1000 
5 _|6” (15.24cm) H.FL/H.FL Cable Assembly 229-1004-ND 13.28 12.45 11.42 [1189-06 
5 |12” (30.48cm) H.FL/H.FL Cable Assembly 229-1005-ND 15.20 14.25 13.07 | 1189-12 
5 | 12” (30.48cm) H.FL/SMA Cable Assembly 229-1006-ND 29.12 27.30 25.03 | 1192-12 
8 |6" (15.24cm) H.FL Single End Cable Assembly 229-1007-ND 13.28 12.45 11.42 [1191-06 
MS-147 Series Digi®Reel’ | 
Digi-Key Price Each Hirose 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Interface Coaxial Switching Receptacle H2800CT-ND 1.82 1.40 1.12 |MS-147(06) 
Interface Coaxial Switching Receptacle H2800TR-ND 1117.50/1,500 MS-147(06) 
Mating Adapter H2801-ND 18.30 17.08 15.86 | MS-147-HRMJ-1 
Right Angle Plug H2802-ND* 16.05 14.98 13.91 |MS-147-C(LP)-1 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Features: Designed as interface coaxial switches, and other applications 
requiring redirecting of signals when mating with corresponding plugs. The 
mating action redirects the signals from the receptacle side to the plug side. 
Specifications: * Frequency Range: From DC to 2.5GHz and with 
¢ Low Profile: Low protrusion of 
only 6mm above the mounting surface (receptacle). »* Durability: 
durability (mating/unmating) of 10,000 cycles. Self alignment of mating 
parts. Inducement to floating is +/-0.5mm. * Engages by pushing up to the 


GSM, PCS, cdma-One, W-CDMA, etc. 


5.06mm diameter shoulder (P surface) of the MS-145 (MS-145-C(LP)-1 
engages up to a position (Q point) of 1.3mm from the 5.06mm diameter 


shoulder of the MS-145). 


Applications: * Mobile phone antenna switching * Checks of microwave 


boards, etc. 


Miniature Interface Coaxial Switch ms-162 Series 


Resistance: 100mO max. @ 100mA * Insulation Resistance: 
1000MQ min. @ 100VDC * Withstanding Voltage: No flashover 
or insulation breakdown @ 100VAC/ 1 minute 


Material Specifications: * Shell: Brass; Gold Plated 
¢ Insulators: Polyamide; UL94V-0 * Common Terminal: Beryllium 
Copper; partially gold plated (Nickel barrier) * Antenna Terminal: 
Phosphor Bronze; partially gold plated (Nickel barrier) 


Features: Designed to be used as the interface antenna 
connection for portable terminal devices as well as circuit 
testing on microwave boards (DC to 10 GHz) the coaxial switch 
offers high performance, low loss, extremely high durability and 
reliability, in a small and lightweight package. 

Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
* Rated Power: 4W « Frequency Range: DC to 10GHz * Contact 


Connector 


1/4-36UNS 


— 


—d 


Plug Applications 


|}-—*“+| 36UNS-2A 


1 
4.1511 


“Q" Point 
aN 


Pp’ 
Surface 


Effect. 
Engage. _| Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Description Length (mm) | Part No. 1 25) 100 Part No. 
1 Interface Coaxial Switch Receptacle _— H11441CT-ND$ 1.81 1.40 1.12 |MS-145NB 
5 Interface Coaxial Switch Receptacle = H11441TR-NDt 742.00/1,000 MS-145NB 

High 3 TPlug 0.82 H2804-ND§ 15.81 14.47 13.02 |MS-145-C(LP)-1 
3 | Plug 1.32 H2805-ND§ 15.75 14.70 13.65 |MS-145-C(LP)-A 
4 |Plug 1.32 H2806-ND§ 16.15 14.78 13.30 |MS-145-C(LP)-MI 
5 |SMA Adaptor to Male 1.32 H2807-ND 18.15 16.94 15.73 |MS-145-HRMP-A 
6 |SMA Adaptor to Female, Panel Mount 0.82 H2808-ND 25.05 23.38 21.71 |MS-145-HRMJ 
7_|SMA Adaptor to Female, Straight 1.32 H2809-ND 18.15 16.94 15.73 |MS-145-HRMJ-A-D 

§ Applicable cable for plugs: 1.5D-HQEW or 1.5D-QEW (manufactured by Fujikura Ltd.) + Cut Tape t Tape and Reel 


Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
1 | Receptacle H11415-ND 3.09 2.38 1.90 |MS-162(01) 
1. | Receptacle H11415TR-NDt 1650.00/3,000 MS-162 
1 | Receptacle H11568-ND 1.92 1.48 1.18 |MS-162A(01) 
1 | Receptacle H11568TR-NDt 858.00/3,000 MS-162A 
2 |Plug H11416-ND 17.70 16.52 15.34 |MS-162-C(LP)-1 
3  |SMA Conversion Adapter H11417-ND 17.34 15.87 14.28 |MS-162-HRMJ-1 
4 |Cable Assembly MS-162 Plug-SMA Jack | H11569-ND 46.34 43.03 41.38 |MS162L1-HRMJ-15W350 
5__| Cable Assembly MS-162 Plug-SMA Plug | H11570-ND 60.62 56.29 54.13 |MS162L1-HRMP-15W350 


t+ Tape and Reel 


=— 
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8 1/4-36UNS-2A 
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Interface RF Connector with Switch ms-151C Series 


Features: * Designed for end user applications requiring re-direction 
of the transmission * Small size, lightweight and high reliability 
make it ideal for use in wireless applications requiring bandwidth of 
up to 6GHz *¢ Built-in interlock feature confirms fully mated condition 
with a “click” sensation * The connector can be mated in any 
position on a 360° axis and can rotate within the same when in use 

Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
° Rated Power: 4W »* Frequency Range: DC to 6GHz * Contact 


min. @ 100VDC + Withstanding Voltage: No flashover or insulation 
breakdown @ 100VAC/ 1 minute 


Material Specifications: Receptacle: « Insulators: Polyamide; 
UL94V-0 * Locking Mating Section: Stainless Steel; Gold plated 
* Outer Conductor: Phosphor bronze; Gold plated Plug: « Ring: 
Stainless Steel; Nickel plated * Outer Conductor: Phosphor bronze; 
Nickel plated ¢ Inner Contact: Phosphor Bronze; Gold plated 
¢ Insulator: PTFE * Ferrule: Phosphor bronze * Bushing: TPEE-M 


Resistance: 50mQ max. @ 100mA * Insulation Resistance: 1000MQ 
Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Description Part No. i 25 100 Part No. 

1 | Right Angle SMD Receptacle H11411CT-ND¥ 5.28 4.10 3.28 |MS-151C 

1 | Right Angle SMD Receptacle H11411TR-NDt 1936.80/800 MS-151C 

2 |Cable Mount Plug H11412-ND 16.95 15.82 14.69 |MS-151-C(BP) 

3 | SMA Conversion Adapter for Receptacle MS-151C  |H11413-ND 110.74 = 102.83 98.88 |MS151P-HRMJ-1 
4 |SMA Conversion Adapter for Plug MS-151C(BP) H11414-ND 81.76 75.92 73.00 |MS151J-HRMJ 


#CutTape  t Tape and Reel 


s 
1/4-36UNS-2A 


HV Coaxial Connector Plug Termination and HV Connector Attenuators 


HV-TM and HV-AT Series 


Applications: * Optical transmission devices 


of up to 65GHz 


Specifications: « Operating Temperature Range: -10°C ~ 65°C * Rated Power: HV-TM Series: 0.5W @ 65°C; 


* Network analyzers 
Systems) * FWA (Fixed Wireless Access) * Measurement applications requiring transmission frequencies 


¢ BERTS (Bit Error Ratio Testing HV-AT Series: 1W @ 65°C 


07.3 


6.3 


1/4-36UNS-2A, 


¢ Frequency Range: DC to 65GHz »* Characteristic Impedance: 500 
Material Specifications: * Shell: Stainless Steel; Passivated * Insulator: PTFE (Polytetrafluoroethylene) 


* Male Contact: Brass; Gold plated * Female Contact: HV-AT Series only: Beryllium Copper; Gold plated 


Digi-Key Price Hirose 
Fig. |Description Part No. Each Part No. 

1 “V" Type Plug Terminator H11418-ND 1365.00 HV-TMP-(40) 
0 dB Fixed Attenuator H11419-ND 730.60 HV-AT(0)-PJ 
3 dB Fixed Attenuator H11420-ND 730.60 HV-AT(3)-PJ 

2 6 dB Fixed Attenuator H11421-ND 730.60 HV-AT(6)-PJ 
10 dB Fixed Attenuator H11422-ND 730.60 HV-AT(10)-PJ 
20 dB Fixed Attenuator H11423-ND 730.60 HV-AT(20)-PJ 


* Coupling: Stainless Steel; Passivated * Attenuation Element: Metal Film 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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1/4-36UNS-: 

5/8-24NEF-2, 
Features: Digi-Key Price Each Hirose 
* Developed for inspection of high frequency circuits used in Fig. | Description Part No. 1 25 100 Part No. 
EOE TS ore imaanon of the circuit performance is | 1 [Press Down Type Plug H11378-ND 51.38 4771 45.88 |MS-156-C(LP)-1 
BCCOMpISHed Dy SINIDIY SSHING Thre exeiali pag in ite Paah 2 | Simplified Lock Type Plug H11379-ND 37.52 34.84 33.50 MS-156-C(LP)-2 
mounted receptacle 2 |Plug H11380-ND 59.78 55.51 53.38 MS-156-C(LP)-5 
Specifications: 3 | Receptacle with vacuum cap H11383CT-NDt 1.90 1.47 1.17 MS-156NB(02) 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Rated 3_| Receptacle without vacuum cap H11669-ND NEW! 1.29 94 77 MS-156HF(01) 
Power: 2W » Frequency Range: DC ~ 6GHz (DC ~ 11GHz for | 3 | Receptacle without vacuum cap H11669TR-ND NEW! 884.00/2,000 MS-156HF (20) 
MS-156C Series) * Contact Resistance: 100mQ maximum @ 4 |SMA Adapter for Plug Inspection | H11385-ND 109.62 101.79 97.88 MS-156R-HRMJ-1 
100mA maximum * Insulation Resistance: 1000MQ @ 100VDC 5 |SMA Adapter for Plug Inspection H11386-ND 92.12 85.54 82.25 MS-156R-NJ-1 
¢ Withstanding Voltage: No flashover or insulation breakdown 6 |SMA Adapter Right Angle H11396-ND 118.58 110.11 105.88 MS-156LP-HRMJ-4 
@ 100VAC/ 1 minute 7_|SMA Floating Type Adapter H11397-ND 89.18 82.81 79.63 MS-156-HRMJ-12 
Material Specifications: 8 [SMA Simplified Lock Type Adapter [H11398-ND 27.30 25.48 23.66 MS-156-HRMJ-2 
¢ Shell: Phosphor Bronze; Gold plating * Insulator: Nylon 9 |Receptacle H11670CT-NDt NEW! 80 58 48 MS-158C(20) 
* Common Terminal: Gold plating * Antenna Terminal: Gold [9 |Receptacle H11670TR-ND NEW! 546.00/2,000 MS-1566(20) 
plating t Cut Tape 


Ultra Miniature Snap-On Coaxial Connector Pc Card Type II Mountable MMCX Type 


Features: Snap-on coupling mechanism makes it easy to engage and disengage. Temperature Range: -55°C ~ 85°C * Rated Frequency: DC ~ 6GHz * Insulation 
Low profile accommodates PCMCIA type II cards. The MMCX-LR-SMT is only Resistance: 500MQ minimum * Contact Resistance: 10mQ maximum (center), 5mQ 
3.51mm when mounted on the bottom of a type II card. Designed for ultra thin cable |= maximum (outer) 

such as RG-178B/U (01.8), RG-316/U (92.59 max.) 91.48 single shielded cable _ Material: * Body: Brass with gold plating * Male center contact: Phosphor bronze with 
(one of the smallest available) and CO-6F-FH-SB (01.48) made by Hitachi Cable —_ gold plating * Female Center Contact: Beryllium bronze with gold plating * Insulator: 
Ltd. Compatible with all industry standard MMCX connectors. PTFE * Fixing Ring: Beryllium copper (plug) with nickel plating * Crimp Sleeve: 
Specifications: * Nominal Characteristic Impedance: 50Q * Operating Copper with gold plating * Cover: Brass (plug) with gold plating 


Digi-Key Price Each Hirose 
Cable Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Right Angle Plug 
RG-316/U Type Coaxial Cable H11469-ND 10.06 9.31 7.80 MMCX-LP-316/U(40) 


SMA Coaxial Connectors HRM(V) Series 


Features: Complete compatibility with SMA coaxial connectors, high degree of impedance matching and 6mQ maximum (center), 6MQ maximum (outer) @ 100mMA maximum »* V.S.W.R.: 1.2 maximum for 
high durability Specifications: * Nominal Characteristic Impedance: 500 »* Operating Temperature Range: frequencies of DC ~ 10GHz; 1.3 maximum for frequencies of 10 ~ 18 GHz * Durability: 500 cycles Material: 
-55°C ~ 85°C * Frequency Range: DC ~ 18GHz »* Insulation Resistance: 50100MQ minimum @ 500VDC_ * Shell: Stainless steel; passivated * Female center contact: Beryllium copper; gold plated » Center contact: 
¢ Withstanding Voltage: No flashover or insulation breakdown @ 1,000 VAC/1 minute * Contact Resistance: Brass; gold plated « Insulator: PTFE 


Digi-Key Beiceleacty Hirose AD. F Fig. 3 Fig. 4 
Fig. | Part No. ‘fl 25 100 Part No. . > 20.6(Slit > 2 00.6 2 
1 |H11565-ND 4.84 3.76 3.01 |HRM(V)-301S Re a aed terminal) | (Half cut FA 
2 |H11566-ND 4.84 3.76 3.01 |HRM(V)-302S terminal), 
3 |H11567-ND 5.08 3.94 3.15 |HRM(V)-304S lll Oo 
4 _|H11564-ND 4.84 3.76 3.01 [HRM(V)-306S 


Microwave Coaxial Connectors with Switch 


tnnovatar in Electronics | S\WD and SWF Type — Small Size and Low Profile 


Features: * These small size, low profile coaxial connectors are very useful for characteristic measurement * Rated Voltage: 250 Vrms * Frequency Range: DC ~ 6GHz * Contact Resistance: MM8430-2600RA1: 
of cellular phones and microwave units * Easily possible to switch the line connection and disconnection by 25mQ maximum; MM8430-2610RA1: 50mQ maximum; MM8130-2600RA2: 70mQ maximum ¢ Insulation 
special probe * Surface mountable and reflow solderable Resistance: 500MQ +» Withstanding Voltage: MM8430-2600RA1: No evidence of breakdown; MM8430- 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C (MM8430-2600RA1: -40°C ~ 90°C) 2610RA1 and MM8130-2600RA2: 300VAC 


Digi-Key Price Each Murata 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 Part No. 

SWD Type 490-1062-1-NDt 74 57 -46 |MM8430-2600RA1 
SWD Type 490-1062-2-ND¢ 410.00/1,000 MM8430-2600RA1 

1 |SWD Type 490-4980-1-NDt 51 .39 -32  |MM8430-2610RA1 
SWD Type 490-4980-2-ND$ 280.00/1,000 MM8430-2610RA1 
SWD Series Kit 490-5057-ND 51.80 _ —_|M1KMM8430-SWD01 
SWF Type 490-4981-1-NDt -50 39 -31 |MM8130-2600RA2 

2 |SWF Type 490-4981-2-ND$ 554.00/2,000 MM8130-2600RA2 
SWF Series Kit 490-5056-ND 59.20 _ —_|M1KMM8130-SWF01 

3 |Manual Test Probe 490-4982-ND 32.10 29.81 28.66 | MXHS83QE3000 

4 |Auto Test Probe 490-4983-ND 80.03 74.32 71.46 |MM126036 


+ Cut Tape + Tape and Reel 


RoHS COMPLIANT ~ ISO 9001 CERTIFIED : igike Pricin: 
KEYSTONE ‘Standardized Phono-Plugs Fig. Description partne, | 110" 0 
BLECTSONICS © One 1 |Conventional Type 561K-ND 78 7.38 71.20 


Strain Relief Lug Crimps 565K-ND 4.05 9.92 91.80 
to Wire Insulation : : z 


Panel Mount Jack Hex Base Type |576K-ND 1.83 17.23 163.80 
Snap-Fit 90° PC Phono Jack 901K-ND 1.64 15.39 148.50 


Bw] pn 


DigiG@Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
486 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Switcheraft® 


Audio Connectors and Couplers 


Dimensions in mm 


Fig. 8 


Digi-Key Price Each Mtg. 
Fig. | Description Part No. il 10 25 Part No. 
Plug Male Straight 3 pos. Satin Nickel Finish $C1003-ND 5.68 4.26 3.91 |A3M 
1 Plug Male Straight 3 pos. Black with Silver Contacts $C1004-NDt 5.68 4.26 3.91 |A3MB 
Plug Male Straight 4 pos. Satin Nickel Finish $C1014-ND 6.48 4.86 446 |A4M 
Plug Male Straight 5 pos. Satin Nickel Finish $C1022-ND 11.32 8.49 7.78 |A5M 
Plug Female Straight 3 pos. Satin Nickel Finish $C1001-ND 6.32 4.74 4.35 | A3F 
2 Plug Female Straight 3 pos. Black with Silver Contacts $C239-NDt 6.68 5.01 4.59 | A3FBX 
Plug Female Straight 4 pos. Satin Nickel Finish $C1013-ND 8.80 6.60 6.05 | A4F 
Plug Female Straight 5 pos. Satin Nickel Finish $C1021-ND 14.20 10.65 9.76 | ASF 
3 | Receptacle Male Panel Mount 3 pos. Satin Nickel Finish $C1008-ND 7.40 §.55 5.09 |C3M 
Receptacle Male Narrow Panel Mount 3 pos. Satin Nickel Finish $C1010-ND §.32 3.99 3.66 |D3M 
4 |Receptacle Male Narrow Panel Mount 4 pos. Satin Nickel Finish $C1020-ND 6.28 471 4.32 |D4M 
Receptacle Male Narrow Panel Mount 5 pos. Satin Nickel Finish $C1028-ND 11.04 8.28 7.59 |D5M 
Receptacle Female Narrow Panel Mount 3 pos. Satin Nickel Finish $C1009-ND 7.12 5.34 4.90 |D3F 
5 | Receptacle Female Narrow Panel Mount 4 pos. Satin Nickel Finish $C1019-ND 10.04 7.53 6.90 |D4F 
Receptacle Female Narrow Panel Mount 5 pos. Satin Nickel Finish $C1027-ND 16.12 12.09 11.08 | D5F 
t "Black Velvet" (Electrically Conductive Chrome Plate) 


Dimensions for Figures 1-3 
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Mates | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Mfg. 
Fig. | Description With A B C_ | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
“Littel Plug ®” Commercial 2-Conductor Phone Plugs 
1sBae. , Solder Lug and Cable Clamp with Black Handle 11 | 42.86 7.54 12.70|SC1072-ND 4.00 30.00 68.75 | 250 
__ Max, Solder Lug and Cable Clamp with Shielded Handle | 11 | 42.86 7.54 12.70|SC1075-ND 4.92 36.90 84.50 | 280 
AN “Littel Plug” Commercial 3-Conductor Phone Plugs 
2 |Solder Lug and Cable Clamp with Black Handle 12B | 42.86 7.54 12.70)SC1081-ND 5.76 43.20 99.00 | 267 
3 |Solder Lug and Cable Clamp with Shielded Handle | 12B | 42.86 7.54 12.70|SC1084-ND 6.60 49.50 113.50 | 297 
Flat, Right Angle 2-Conductor Phone Plugs 
4 | Solder Lug with Shielded Handle 11 — — — |§8C1068-ND 5.64 42.30 97.00 | 228 
Flat, Right Angle 3-Conductor Phone Plugs 
4 | Solder Lug with Shielded Handle 128} — — — |§$C1314-ND 7.28 54.60 125.25 | 238X 
Digi-Key Pricing Mfg. 
Fig. | Schematic | Description Part No. 1 10 25 Part No. 
“Littel Jax ®” Commercial 2-Conductor Phone Jacks 
5 A Open Circuit $C1085-ND 2.52 18.90 43.25 |11 
6 Tip Shunt $C1089-ND 2.52 18.90 43.25 |12A 
“Littel Jax” Commercial 3-Conductor Phone Jacks 
7 C Double Open Circuit $C1094-ND 2.60 19.50 44.75 |12B 
“Hi-D Jax” Enclosed 2-Conductor Phone Jacks 
8 A Insulated Bushing with Solder Lug $C1315-ND 2.88 21.60 49.50 |N111X 
B Single Closed Circuit with Solder Lug $C1316-ND 2.52 18.90 43.25 | 112AX 
“Hi-D Jax” Enclosed 3-Conductor Phone Jacks 
8 C Double Open Circuit with Solder Lug $C1317-ND 2.56 19.20 44.00 | 112BX 
“Hi-D Jax” Right Angle 2-Conductor Phone Jacks 
9 A Single Open Circuit with PC Terminal $C1121-ND 2.28 17.10 39.25 | RN111PC 
B Single Closed Circuit with PC Terminal $01122-ND 2.60 19.50 44.75 | RN112APC 
“Hi-D Jax” Right Angle 3-Conductor Phone Jacks 
9 C Double Open Circuit with PC Terminal $01123-ND 2.80 21.00 48.25 |RN112BPC 
“TP-Jax” Thick-Panel 2-Conductor Phone Jacks 
10 A Open Circuit $C1034-ND 8.04 60.30 138.25 ) 151 
“TP-Jax” Thick-Panel 3-Conductor Phone Jacks 
10 C Open Circuit $C1035-ND 8.84 66.30 152.00 /152b 
“Extension-Jax” In-Line 3-Conductor Cable Extension Jacks 
1 _ Screw Terminal with Shielded Handle $C1042-ND 10.76 80.70 185.00 | 1230 
Jack Covers 
12 - Black with Hardware $C1329-ND 10.04 75.30 172.50 |515X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Switelherafi® Phone, Power and Phono Plugs and Jacks 
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Mates Center Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig. | With Contact Description Part No. 1 10 25 Part No. 
“Tini-Plug ®” Miniature 2-Conductor Phone Plugs — RoHS Compliant 
41 -141” (3.58mm) | Screw Terminal with Black Handle $C1053-ND 4.04 3.03 2.78 |740 
1 41 -141” (3.58mm) | Solder Lug and Cable Clamp with Black Handle SC1055-ND 3.88 2.91 2.67 |750 
4 141” (3.58mm) | Solder Lug and Cable Clamp with Shielded Handle $C1057-ND 5.28 3.96 3.63 |780 
“Tini-Jax ®” Miniature 2-Conductor Phone Jacks — RoHS Compliant 
2 750 141” (3.58mm) | Open Circuit SC238-ND 2.39 1.80 1.65 {41 
“Micro-Plug ®” Subminiature 2-Conductor Phone Plugs — RoHS Compliant 
Fi .097” (2.46mm) | Solder Lug with Black Handle $C1326-ND 4.24 3.18 2.92 |850X 
3 6 ari .097” (2.46mm) | Solder Lug with Red Handle $C1327-ND 4.16 3.12 2.86 |855X 
Tip Sleeve -097” (2.46mm) | Solder Lug with Natural Handle $C1328-ND 4.24 3.18 2.92 |880X 
“Micro-D-Jax ®” Subminiature 2-Conductor Phone Jacks — RoHS Compliant 
4 850 -101” (2.57mm) | Closed Circuit Solder Lug $C1043-ND 2.64 1.98 1.82 _|MDSL2A 
5 850 -101” (2.57mm) | Closed Circuit PC Terminal $C1044-ND 2.64 1.98 1.82 _|MDPC2A 
22.23. 6 850 -101” (2.57mm) | Right Angle Solder Lug SC1045-ND 2.92 2.19 2.01 _|MDSL2ARA 
.14.30_,.7.95 | 7 850 | .101” (2.57mm) | Right Angle PC Terminal $C1046-ND 2.92 2.19 2.01 _|MDPC2ARA 
Miniature 2-Conductor Power Plugs — RoHS Compliant 
8 712A 1" (2.54mm) | With Black Handle $C1051-ND 3.44 2.58 2.37 | 760 
722A -08” (2.03mm) _| With Black Handle SC1052-ND 3.44 2.58 2.37 _|S760 
L712A | .1”(2.54mm) _|Locking, Long Bushing with Black Handle $C1148-ND 5.00 3.75 3.44) 761K 
9 | L722A | .08” (2.03mm) |Locking, Long Bushing with Black Handle $C240-ND 5.00 3.75 3.44 |S761K 
712A 1" (2.54mm) _ | Locking with Black Handle SC1149-ND 5.00 3.75 3.44 | 760K 
Miniature 2-Conductor Power Jacks — RoHS Compliant 
140A 760 .1” (2.54mm) | Solder Lug Panel Mount $C1048-ND 3.36 2.52 2.31 |712A 
Tip S760 08” (2.03mm) | Solder Lug Panel Mount SC1049-ND 3.36 2.52 2.31 | 722A 
Terminal 10B 760 1" (2.54mm) __| PC Terminal Panel Mount SC1050-ND 3.36 2.52 2.31 |PC712A 
S760 -08” (2.03mm)_|PC Terminal Panel Mount $C1047-ND 3.36 2.52 2.31 _|PC722A 
11 761K .1” (2.54mm) | Solder Lug Panel Mount, Long Bushing $C1150-ND 4.56 3.42 3.14 |L712A 
S761K | .08” (2.03mm) _| Solder Lug Panel Mount, Long Bushing $C1151-ND 4.56 3.42 3.14 |L722A 
12 S760 .08” (2.03mm) | Right Angle PC Terminal, Panel Mount $C1330-ND 3.68 2.76 2.53 |722RA 
S761K | .08” (2.03mm) _| Right Angle PC Terminal, Panel Mount, Long Bushing $C1331-ND 4.92 3.69 3.38 [L722RA 
13 760 1" (2.54mm) | Right Angle PC Mount SC237-ND 1.44 1.08 -99 |RAPC712X 
S760 08” (2.03mm) _| Right Angle PC Mount $C1313-ND 1.44 1.08 -99 _|RAPC722x 
14 760 .1” (2.54mm) __| Right Angle Hybrid Mount $C1324-ND 1.56 1.17 1.07 |RASH712X 
S760 08” (2.03mm) _| Right Angle Hybrid Mount $C1325-ND 1.56 1.17 1.07 _|RASH722X 
Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig. | Description Part No. al 10 25 100 Part No. 
Phono Jacks and Plugs 
15 _|Phono Plug 2 Conductor $C1312-ND@ 63 AT 43 40 |3501mxX 
16 _|Phono Plug 2 Conductor with Cable Clamp $C1318-ND@ 1.51 1.14 1.05 -95 _|3501mcX 
17 | Phono Jack 2 Conductor Front Panel Mount with Hardware $C1319-ND@ 1.80 1.35 1.24 1.13 |3501FPX 
—_|Insulated Washer Extruded for SC1319-ND $C1145-ND@ 48 -36 33 -30 |S1564 
18 | Phono Jack 2 Conductor Rear Panel Mount with Hardware $C1320-ND® 2.32 1.74 1.60 1.45 |3501FRX 
— |Insulated Washer Flat for SC1320-ND SC1146-ND® .21 A7 16 -14  |$1028 
—_|Insulated Washer Extruded for SC1320-ND $C1147-ND® 48 -36 33 -30 |S1029 
Phono Plug 2 Conductor, Red Cable Clamp with Hardware $C1321-ND® 1.92 1.44 1.32 1.20 35581X 
19 | Phono Plug 2 Conductor, Black Cable Clamp with Hardware $C1136-ND 3.84 2.89 2.66 2.41 3558-2 
Phono Plug 2 Conductor, Black Cable Clamp with Hardware $C1322-ND@ 1.92 1.44 1.32 1.20 35582X 
20 |Phono Plug 2 Conductor, Shielded with Cable Clamp $C1138-ND® 2.48 1.86 1.71 1.55 3502 
21 |Phono Extension Jack 2 Conductor, Shielded with Heavy Duty Clamp $C1323-ND® 3.60 2.70 2.48 2.25 3503X 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SS 
7 CUIINC Audio and Power Connectors 


Fig. 1 - PCB Panel Mount Jack, Mono | Fig. 2 - Straight Panel Mount Jack, Fig. 3 - Audio Jack, Mono Fig. 4 - Audio Jack, Mono 


Fig. 8 - SMT Audio Jack, Right Angle 
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Fig. 12 - Right Angle Panel Mount Fig. 13 - Audio Jack, Mono Fig. 14 - Audio Jack, Mono with Fig. 15 - Male Mono Plug with 
Jack, Mono Isolated Ground Strain Relief 
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Fig. 17 - SMT Closed Frame Fig. 18 - Open Frame Power Jack Fig. 19 - Panel Mount Jack with Fig. 20 —- Vertical Power Jack with 
Power Jack Hardware Solder Eyelets 


Fig. 23 - Closed Frame Right Angle Fig. 25 - SMT Low Profile DC 
Power Jack Power Jack 
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Fig. 26 - SMT Power Jack Fig. 27 - Closed Frame DC Fig. 28 —- Power Jack, PCB with Fig. 29 - SMT Power Jack 
Power Jack Kinked Pins 
C—}01 Cc l-~3 
-O3 2 
OS be alo2 p : tL 
Mates Dia. Digi-Key Price Each cul Mates Dia. | Digi-Key Price Each cul 
Fig. With (mm) __|Part No. 1 10 100 |Part No. Fig. With (mm) [Part No. 1 10 100 |Part No. 
1 MP3-2501 2.5 [CP1-2503AM-NDt@ 39 34 26 _|MJ1-2503A 20 PP3-002A 2.0  |CP-O60A-ND® NEW! 74 65 .50 |PJ-060A 
2 MP3-2501 2.5 |CP-2505-ND*@ 93 81 .62_|MJ-2505 PP3-002B 2.5 |CP-060B-ND® NEW! 74 65 .50_|PJ-060B 
3 MP3-2501 2.5 |CP-2506-ND* 65 57 44 |MJ-2506 PP3-002A 24 CP-OO6APJCT-ND® 93 81 .62 |PJ-O06A-SMT 
2.5 |CP-2506N-NDt® AT At .32_|MJ-2506N a PP3-002A 24 CP-OO6APJTR-ND® 116.25/250 PJ-OO6A-SMT 
4 MP3-2501 2.5 |CP-2508-ND*@ 62 54 42 |MJ-2508 PP3-002B 2.5 |CP-OO6BPJCT-ND® 93 81 .62 |PJ-006B-SMT 
2.5 |CP-2508N-NDt@ 4 38 .30_|MJ-2508N PP3-002B 2.5 |CP-OO6BPJTR-ND® 116.25/250 PJ-006B-SMT 
5 MP3-2501 2.5 [CP-M2509N-ND® 38 34 26 _[MJ-2509N PP3-002A 24 CP-015APJCT-ND® 69 60 46 |PJ-015A-SMT 
6 MP3-2501 2.5 |CP1-2510MJCT-ND® 68 59 45 |MJ1-2510-SMT 20 PP3-002A 24 CP-015APJTR-ND® 82.20/200 PJ-015A-SMT 
2.5 |CP1-2510MJTR-ND@ 337.50/1,000 MJ1-2510-SMT PP3-002B 2.5  |CP-015BPJCT-ND® 69 60 46 |PJ-015B-SMT 
7 MP3-2501 2.5 |CP-2523MJCT-ND® 86 75 58 |MJ-2523-SMT PP3-002B 2.5 |CP-O15BPJTR-ND® 61.65/150 PJ-015B-SMT 
2.5 |CP-2523MJTR-ND® 429.00/1,000 MJ-2523-SMT 23 PP3-002D 1.3 |CP-2519-ND@ 45 39 .30_|PJ-007 
2.5 |CP-2533MJTR-ND 495.00/1,000 MJ-2533-SMT 24 PP3-002C 1.0  |CP-014C-ND@ 42 37 .28 |PJ-014C 
8A MP3-2501 2.5 |CP1-2533MJCT-ND 69 61 47 |MJ1-2533-SMT PP3-002D 1.3 |CP-014D-ND@ 2 37 28 |PJ-014D 
2.5 |CP1-2533MJTR-ND 346.50/1,000 MJ1-2533-SMT PP3-002C 1.0 |CP-014CHPJCT-ND® 90 18 60 |PJ-014CH-SMT 
8B SP-2501 2.5  |CP1-2535SJCT-ND® 275) 65 50 |SJ1-2535-SMT PP3-002C 1.0  |CP-014CHPJTR-ND® 360.00/800 PJ-014CH-SMT 
2.5 |CP1-2535SJTR-ND@ 375.00/1,000 $J1-2535-SMT PP3-002D 1.3 |CP-014DHPJCT-ND@ 90 78 60 |PJ-014DH-SMT 
9 MP3-3501 3.5 |CP-3502MJ-ND*® 89 18 60 |MJ-3502 25 PP3-002D 1.3 |CP-014DHPJTR-ND® 360.00/800 PJ-014DH-SMT 
3.5 |CP-3502N-NDt® 83 12 55 _|MJ-3502N PP3-002C 1.0 _|CP-014CPJCT-ND@ 83 72 .56_|PJ-014C-SMT 
10 MP3-3501 3.5 |CP1-3510MJCT-ND® 63 55 42 |MJ1-3510-SMT PP3-002C 1.0  |CP-014CPJTR-ND® 332.40/800 PJ-014C-SMT 
3.5 |CP1-3510MJTR-ND@ 252.00/800 MJ1-3510-SMT PP3-002D 1.3 |CP-014DPJCT-ND® 83 Ae 56 |PJ-014D-SMT 
11 MP3-3501 3.5 |CP-3523MJCT-ND@ 87 16 58 |MJ-3523-SMT PP3-002D 1.3 |CP-014DPJTR-ND® 332.40/800 PJ-014D-SMT 
3.5 |CP-3523MJTR-ND® 433.50/1,000 MJ-3523-SMT 26 PP-013 1.65 |CP-018HPJCT-ND@ 81 19 71 |PJ-018H-SMT 
12 MP3-3501 3.5 [CP-3536-ND*@ 58 51 39 _[MJ-3536 1.65 _|CP-018HPJTR-ND@ 324.00/800 PJ-018H-SMT 
13 MP3-3501 3.5 [CP-3536N-NDt@ 40 35 .27_|MJ-3536N 27 PP-013 1.65 _|CP-016-ND@ 83 13 56 _|PJ-016 
14 MP3-3501 3.5 [CP-3536NG-NDt@ 42 37 .28 _|MJ-3536NG 28 PP-014 1.65 |CP1-021-ND@ 50 4 34 |PJ1-021 
15 _ 2.5 |CP3-1004-ND@ 16 66 51 |MP3-2501 29 PP-014 1.65 |CP1-021PJCT-ND® 65 57 44 |PJ1-021-SMT 
3.5 |CP3-1005-ND@ 76 66 51_|MP3-3501 1.65 |CP1-021PJTR-ND@ 177.00/500 PJ1-021-SMT 
PP3-002A 24 CP-002A-ND® 38 33 .26 |PJ-002A 30 PP-012 0.65 |CP1-022-ND@ 60 52 AO_|PJ1-022 
16 PP3-002B 2.5  |CP-002B-ND® 38 33 .26 |PJ-002B 0.65 |CP1-022PUCT-ND® 65 56 43 |PJ1-022-SMT 
PP3-002A 2.0  |CP-002AH-ND® 42 37 .28 |PJ-O02AH 31 pP-012 0.65 |CP1-022PUTR-ND@ 345.00/1,000 PJ1-022-SMT 
PP3-002B 2.5 |CP-002BH-ND® 42 37 .28_|PJ-002BH 0.65 = /CP-031HPJCT-ND® 12 10 63 |PJ-031H-SMT 
PP3-002A 2.0 |CP-O02AHPJCT-ND® 90 18 .60 |PJ-O02AH-SMT 0.65 (CP-031HPUTR-ND@ 360.00/1,000 PJ-031H-SMT 
PP3-002A 2.0  |CP-002AHPJTR-ND® 157.50/350 PJ-002AH-SMT 32 PP-012 0.65 [CP1-023-ND0® 63 55 A2_|PJ1-023 
PP3-002B 2.5 |CP-002BHPJCT-ND® 90 78 .60 |PJ-002BH-SMT 33 PP-012 0.65 /CP1-023PJCT-ND0® 67 59 45 |PJ1-023-SMT 
17 PP3-002B 2.5 |CP-002BHPJTR-ND® 157.50/350 PJ-002BH-SMT 0.65 _|CP1-023PUTR-NDO® 363.00/1,000 PJ1-023-SMT 
PP3-002A 24 CP-002APJCT-ND® 81 10 54 |PJ-002A-SMT PP3-0020 1.0  |CP-030CPJCT-ND@ 84 82 .73 |PJ-030C-SMT 
PP3-002A 24 CP-002APJTR-ND@ 141.23/350 PJ-002A-SMT 34 1.0 |CP-030CPJTR-ND® 252.00/600 PJ-030C-SMT 
PP3-002B 2.5 |CP-002BPJCT-ND@ 81 70 .54 |PJ-002B-SMT PP3-002D 1.3 |CP-030DPJCT-ND® 84 82 .73 |PJ-030D-SMT 
PP3-002B 2.5 |CP-002BPJTR-ND® 141.23/350 PJ-002B-SMT 1.3 |CP-030DPJTR-ND® 252.00/600 PJ-030D-SMT 
48 PP3-002A 24 CP-003A-ND® 39 34 .26 |PJ-003A 35A PP-017 0.8  /CP-028PJCT-ND@ 12 70 .63 |PJ-028-SMT 
PP3-002B 2.5 |CP-003B-ND® 39 34 .26_|PJ-003B 0.8 (CP-028PJTR-ND® 360.00/1,000 PJ-028-SMT 
19 PP3-002A 2.0 |CP-5-ND*® 1.95 1.69 1.30 |PJ-O05A 35B CA-2294 0.8 — /CP-029PJCT-ND® 18 16 68 |PJ-029-SMT 
PP3-002B 2.5 |CP-6-ND*® 1.95 1.69 1.30 |PJ-005B 0.8 (CP-029PJTR-ND® 390.00/1,000 PJ-029-SMT 
20 PP3-002A 24 CP-006A-ND® 69 58 46 |PJ-OO6A 36 PP-012 0.65 —/CP-032HPJCT-ND® 15 13 .65 |PJ-032H-SMT 
PP3-002B 2.5 |CP-006B-ND® 68 59 46_|PJ-006B 0.65 |CP-032HPJTR-ND@ 375.00/1,000 PJ-032H-SMT 
* Threaded with nut tNon-threaded 0 Shielded version ROHS Compliant (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 49 — Female Plug, 3.5mm Outside 


Fig. 54 — Audio Jack, Stereo 


Fig. 50 — Female Plug 


LF 


Fig. 55 - SMT Stereo Jack 
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Fig. 51 — Power Plug 


Fig. 33 - SMT Power Jack with Shield 


Fig. 47 — Power Receptacle 


Fig. 52 —- DC Power Plug 


Fig. 56 - SMT Audio Jack, Stereo 


Reel” 


Fig. 34 — Open Frame Power Jack 


Fig. 48 — Female Plug, 3.5mm Outside 


Fig. 53 — DC Power Plug 


Mates Dia. Digi-Key Price Each cul Mates Dia. | Digi-Key Price Each cul 
Fig. With (mm) __|Part No. 1 10 100 [Part No. Fig. With (mm) _|Part No. al 10 100 |Part No. 
37 PP-012 0.65  |CP-034PJCT-ND® 84 82 73 |PJ-034-SMT 48 = 1.0 CP3-1002-ND@ 93 81 .62_|PP3-002C 
0.65 |CP-034PJTR-ND® 420.00/1,000 PJ-034-SMT. 49 =) 1.3 CP3-1003-ND@ 93 81 .62_|PP3-002D 
38 PP-018 1.0 CP-035PJCT-ND® 78 716 68 |PJ-035-SMT 0.7x2.35 |CP-012-ND@ 90 18 60 _|PP-012 
PP-018 1.0 CP-035PJTR-ND® 331.50/850 PJ-035-SMT. 50 = 1.7x4.0_|CP-013-ND® 84 13 56 _|PP-013 
2.0 CP-036APJCT-ND® 93 90 81 |PJ-036A-SMT 1.7x4.75 |CP-014-ND® 84 13 56 _|PP-014 
PP3-002A 2.0 CP-036APJTR-ND® 93.00/200 PJ-036A-SMT 51 1.0x5.5 |CP-015-ND® 1.20 1.04 80 _|PP-015 
2.0 CP-036AHPJCT-ND® 99 96 86 |PJ-036AH-SMT 14 CP-026-ND® 1.08 94 ./2_|PP-016 
2.0 CP-036AHPJTR-ND® 99.00/200 PJ-036AH-SMT. 52 _ 0.9 CP-017-ND® 1.08 94 72 |PP-017 
2.5 CP-036BPJCT-ND® 93 90 81 |PJ-036B-SMT 1 CP-119-ND@ 1.08 94 .72_|PP-019 
PP3-002B 2.5 CP-036BPJTR-ND® 93.00/200 PJ-036B-SMT 53 PJ-035-SMT 14 CP-018-ND@ 1.20 1.04 .80_|PP-018 
2.5 CP-036BHPJCT-ND@ 99 96 86 |PJ-036BH-SMT 54 SP-2501 2.5 CP1-2503A-NDt@ 40 35 .27_|SJ1-2503A 
39 2.5 CP-036BHPJTR-ND® 99.00/200 PJ-036BH-SMT. 55A SP-2501 25 CP1-2513SJCT-ND® 68 59 45 |SJ1-2513-SMT 
2.0 CP-037APJCT-ND@ 93 90 81 |PJ-037A-SMT 2.5 CP1-2513SJTR-ND@ 337.50/1,000 $J1-2513-SMT 
PP3-002A 2.0 CP-037APJTR-ND® 93.00/200 PJ-037A-SMT 25 CP-2514TR-ND 1050.00/1,000 SJ-2513-SMT 
2.0 CP-037AHPJCT-ND® 99 96 86 |PJ-037AH-SMT 55B SP-2501 25 CP1-2514SJCT-ND 69 60 46 |SJ1-2514-SMT 
2.0 CP-037AHPJTR-ND® 99.00/200 PJ-037AH-SMT. 2.5 CP1-2514SJTR-ND 345.00/1,000 $J1-2514-SMT 
25 CP-037BPJCT-ND® 93 90 81 |PJ-037B-SMT 55C SP-2501 25 CP1-2515SJCT-ND® il 62 47 |SJ1-2515-SMT 
PP3-002B 2.5 CP-037BPJTR-ND® 93.00/200 PJ-037B-SMT 2.5 CP1-2515SJTR-ND® 352.50/1,000 $J1-2515-SMT 
2.5 CP-037BHPJCT-ND® 99 96 -86 |PJ-037BH-SMT 56A SP-2501 25 CP-2523SJCT-ND@ 86 15 58 |SJ-2523-SMT 
2.5 CP-037BHPJTR-ND® 99.00/200 PJ-037BH-SMT. 2.5 CP-2523SJTR-ND® 429.00/1,000 SJ-2523-SMT 
0.65 |CP-038PJCT-ND® 90 87 78 |PJ-038-SMT 56B SP-2501 25 CP-2524SJCT-ND® 90 18 60 |SJ-2524-SMT 
40 PP-012 0.65 |CP-038PJTR-ND@ 540.00/1,200 PJ-038-SMT 2.5 CP-2524SJTR-ND® 448.50/1,000 SJ-2524-SMT. 
0.65 |CP-039PJCT-ND® 90 87 .78 |PJ-039-SMT 57 SP-2501 25 CP1-2533SJCT-ND® 69 61 AT |SJ1-2533-SMT 
0.65 |CP-039PJTR-ND® 540.00/1,200. PJ-039-SMT. 2.5 CP1-2533SJTR-ND® 346.50/1,000 $J1-2533-SMT 
0.65 —|CP-040PJCT-ND® 84 82 73 |PJ-040-SMT 58 SP-2501 2.5 CP1-2534SJCT-ND® 14 64 AQ |SJ1-2534-SMT 
4 PP-012 0.65 |CP-040PJTR-ND@ 504.00/1,200 PJ-040-SMT 2.5 CP1-2534SJTR-ND@® 367.50/1,000 $J1-2534-SMT 
0.65 |CP-041PJCT-ND® 84 82 73 |PJ-041-SMT 59A SP-3501 3.5 CP-3504-NDt@ 2.06 1.79 1.38 _|SJ-3504 
0.65 |CP-041PJTR-ND@ 504.00/1,200 PJ-041-SMT. 59B SP-3501 3.5 CP-3505-NDt 2.10 1.83 1.41 |SJ-3505 
42 PP-012 0.65  |CP-042PJCT-ND® 87 85 76 |PJ-042-SMT 60A SP-3501 3.5 CP1-3513-ND*@ 14 64 50 |SJ1-3513 
0.65 |CP-042PJTR-ND@ 652.50/1,500 PJ-042-SMT. 3.5 CP1-3513N-NDt@ 53 6 .35_|SJ1-3513N 
43 PP-019 1.0 CP-043PJCT-ND® 87 85 76 |PJ-043-SMT 60B SP-3501 3.5 CP1-3514-ND*@ 715 65 50 |SJ1-3514 
1.0 CP-043PJTR-ND® 391.50/900 PJ-043-SMT. 3.5 CP1-3514N-NDt® 54 AT 36 |SJ1-3514N 
PP3-002A 2.1 CP-102A-ND@ 38 33 .26 |PJ-102A 60c SP-3501 3.5 CP1-3515-ND*® 76 66 51 /SJ1-3515 
PP3-002B 2.5 CP-102B-ND@ 38 33 .26 |PJ-102B 3.5 CP1-3515N-NDT® 55 8 .37_|SJ1-3515N 
PP3-002A 24 CP-102AH-ND® 42 37 .28 |PJ-102AH 6IA SP-3501 3.5 CP1-3513SJCT-ND® 63 55 42 |SJ1-3513-SMT 
44 PP3-002B 2.5 CP-102BH-ND® 42 37 28 |PJ-102BH 3.5 CP1-3513SJTR-ND@ 252.00/800 $J1-3513-SMT 
PP3-002A 2a CP-202A-ND® 38 33 .26 |PJ-202A 61B SP-3501 3.5 CP1-3514SJCT-ND® 65 56 43 |SJ1-3514-SMT 
PP3-002B 2.5 CP-202B-ND@ 38 33 .26 |PJ-202B 3.5 CP1-3514SJTR-ND® 258.00/800 $J1-3514-SMT 
PP3-002A 21 CP-202AH-ND® 42 37 .28 |PJ-202AH 6IC SP-3501 3.5 CP1-3515SJCT-ND® 66 58 44 |SJ1-3515-SMT 
PP3-002B 2.5 CP-202BH-ND® 42 37 .28 | PJ-202BH 3.5 CP1-3515SJTR-ND® 264.00/800 $J1-3515-SMT 
45 PP-015 TA CP-019-ND® 66 58 44 |PJ-019 62A SP-2501 2.5 CP-S2504N-ND® 45 40 31 [SJ-2504N 
PP-016 1.45 |CP-025-ND® 66 58 44 |PJ-025 62B SP-2501 2.5 CP-S2509N-ND® A3 37 29 |SJ-2509N 
46 _ 24 CP3-1000-ND® 93 81 62 |PP3-002A 63A SP-3501 3.5 CP1-3523N-NDt@ A4 38 30 |SJ1-3523N 
2.5 CP3-1001-ND® 93 81 .62_|PP3-002B 3.5 CP1-3523NG-NDt@ 44 38 30 _|SJ1-3523NG 
47 _ 2.1 CP-024A-ND® 2.28 1.98 1.52 |PR-002A 638 SP-3501 3.5 CP1-3524NG-NDt@ 44 39 30 |SJ1-3524NG 
2.5 CP-024B-ND@ 2.28 1.98 1.52_|PR-002B 3.5 CP1-3524N-NDt@ A4 39 -30_|SJ1-3524N 
* Threaded with nut + +Non-threaded Shielded version ROHS Compliant (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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SF CULEINC audio and Power Connectors (cont) Digit Reel* 


Fig. 57 - SMT Audio Jack, Stereo Fig. 58 - SMT Audio Jack, Stereo Fig. 59 - Right Angle PCB Mount Fig. 60 - Audio Jack, Stereo 
Jack, Stereo 
A 


|<3 


Fig. 62 - Audio Jack, Stereo 


Mates Dia. Digi-Key Price Each cul Mates Dia. —_| Digi-Key Price Each cul 
Fig. With (mm) __|Part No. 1 10 100 |Part No. Fig. With (mm) __|Part No. il 10 100 |Part No. 
eae epeaent 3.5 |CP1-3525NG-ND® 45.39.30 |SJ1-3525NG 2.5  |CP-425151SSJTR-ND 525.00/1,000 SJ-425151S-SMT 
3.5 |CP1-3525N-ND@ 45.39 _.30_|SJ1-3525N a6 CA-2548 or 2.5 — |CP-42515TSSJ-ND 1.05 91 70 |SJ-42515TS-SMT-1 
lk SP-3501 3.5 |CP-3523SJCT-ND® ‘87.76.58 |SJ-3523-SMT CA-254S-M/M 25 — |CP1-42515TSSJCT-ND 83.72 55. |$J1-42515TS-SMT 
3.5 |CP-3523SJTR-ND® 433.50/1 000 $J-3523-SMT 2.5 _ |CP1-42515TSSJTR-ND 412.50/1,000 $J1-42515TS-SMT 
648 SP-3501 3.5 |CP-3524SJCT-ND@ 90 78 60 |SJ-3524-SMT AD CA-254S or 2.5 |CP1-42516SJCT-ND® 85 74S [SJ1-42516-SMIT 
38 oe 7p Bort o00 _ an CA-254S-M/M 2.5 _ |CP1-42516SJTR-ND@ 424.50/1,000 $J1-42516-SMT 
; -8533- . / : B CA-2548 or 2.5  |CP1-42534SJCT-ND® 86757 [SJ1-42534-SMIT 
3.5 |CP1-3533N-ND® 60 ©5341: |SJ1-3533N 72A 5645. a “Aoead 
65A SP-3501 PM cerns eg cee. an tlenccane ee 2.5 _ |CP1-42534SJTR-ND@ 427.50/1,000 $J1-42534-SMT. 
3.5 |CP1-3533NS-NDtO® 77.67 _51_|$J1-3533NS 728] oa-9648, WM 2.5 |CP1-42535RSSJCT-ND 88 77 59 |SJ1-42535RS-SMT 
3.5 |CP1-3534N-NDT® 62.54. 41 |SJ1-3534N F 5 - ; 
65B SP-3501 25  |CP-42535TSSJTR-ND 585.00/1,000 $J-425351S-SMT 
3.5 |CP1-3534NG-NDte 61 53.41. [SJ1-3534NG 
35 —|CP-3534NS-NOTO 12 a7 75 SaaS re CA-254S or 2.5 — |CP-42535TSSJ-ND 117 1.02.78 |SJ-42535TS-SMT-1 
65C SP-3501 . Y ; : ; 4 CA-254S-M/M 2.5 — |CP1-42535TSSJCT-ND 88 © .77 ~—«59._:|SJ1-42535TS-SMT 
3.5 |CP1-3534NS-NDTO 78 68 _.52_|SJ1-3534NS 
35 OP ia5a6-NDte "30704 2.5 _ |CP1-42535TSSJTR-ND 439.50/1,000 $J1-42535TS-SMT 
ih eh 35 |CPt-3535N-NDte 3455S 2.811 -3835N ChosaB or 25  |CP-42536SJ-ND 720 104 80 |SJ-42536-SMT-1 
35 |CP1-3535NG-NDt® 2 ~54Sts«CdD.«*SJ1-3535NG 72D) op-9545.M/M 25 — |CP1-42536SJCT-ND® 90 78 60 |SJ1-42536-SMT 
3.5 _ |CP1-3535NS-NDte 30 © 89~—SC53.:[St1-3535NS 2.5 |CP1-42536SJTR-ND® 450.00/1,000 SJ1-42536-SMT. 
66A SP-3501 3.5 _ |CP-351133-ND® 167146 1.12 [SJD-3511-33 B CA-354S or 3.5 |CP-43502PM-ND® 3.69 3.20 2.46 |SJ-43502PM 
66B SP-3501 35 CP-351145-ND® 1.58 1.37 1.05 |SJD-3511-45 CA-354S-M/M 3.5 CP5-43502PM-ND® NEW! | 2.19 1.95 1.46 |SJ5-43502PM 
3.5 |CP-351033-ND® 1431.24 96 |SJD-3510-33 CA-3548 or eee ‘ 
OTA SP-3501 35 _ |CP-351233-ND@ te7 146 1.12 |SJD-3512-33 748 | CA-3545-M/M am OLDS o_o _ 00 SOL 
3.5 |CP-351045-ND® 149 129 1.00 |SJD-3510-45 CA-3548 or 5 F 
678 SP-3501 35 _ |CP-351245-ND@ 182158 1.22 |SJD-3512-45 748 | cA-354S-M/M 35 Rls A - 2BT 82) /SH4961518 
eaA pe01 3.5 |CP1-3543-ND* 1.00 87 67 |SJ1-3543 oak CA-354S or 35 |CP-43514SJCT-ND® 69 60 46 |SJ-43574-SMT 
3.5 |CP1-3543N-NDte 82.71.55 |SJ1-3543N CA-354S-M/M 3.5 |CP-43514SJTR-ND® 345.00/1,000 SJ-43514-SMT 
688 SP-3501 3.5 |CP1-3544-ND* 700.87 67 |SJ1-3544 758 CA-354S or 3.5 |CP-43515RSSJCT-ND® Ti ~«62.~—~—~AT’~*|SJ-43515RS-SMT 
3.5 |CP1-3544N-NDt® 82.72 55 _|SJ1-3544N CA-354S-M/M 3.5 _ |CP-43515RSSJTR-ND® 352.50/1,000 SJ-43515RS-SMT 
68C SP-3501 3.5 |CP1-3545N-NDt@ 83 12 56 |SJ1-3545N 75C CA-354S or 3.5 |CP-43515TSSJCT-ND@ 771 62 AT |SJ-43515TS-SMT 
69A SP-3501 3.5 |CP1-3553NG-NDT® 50.4434 |SJ1-3553NG CA-354S-M/M 3.5 |CP-43515TSSJTR-ND@ 352.50/1,000 SJ-43515TS-SMT 
698 SP-3501 3.5 |CP1-3554NG-NDT@ 2 45 85 [SJ1-3554NG 750 CA-354S or 3.5 |CP-43516SJCT-ND 72 63 ~—~48 |SJ-43516-SMT 
696 eee 3.5__|CP1-3555NG-NDT© 5346 _—36_[$J1-3555NG CA-354S-M/M 3.5 _|CP-43516SJTR-ND 360.00/1,000 $J-43516-SMT 
70A | a-9546 MM 2.5 |CP1-42514-ND 71 62.48 |SJ1-42514 6 BL ate 35  |CP-63516-NDe 126 1410 94 |sv-69516 
708 CA-2545 or 25 |CP-42515RS-ND 70591 70 [SJ-42515RS 7 a 35 —IGP-3501SP-ND® 36 ST 
CA-254S-M/M 2.5 |CP1-42515RS-ND 74.64 _.49_|SJ1-42515RS = “3500 : 
CD5IS 5 a GS ae ia oi TS eaeyae 78 3.5 |CP-3502-ND@ 7.04.90 _.70 |SP-3501 
700 | gacosass win 38 _[epi-assisToND Th B4 48 [Sut-ao515TS 79 25 | Glgeee Ne, eal ihe as = 286. MB 200 
CA0545 or : : - - : : - 7 3.5 |CP-3506-ND@ 1.29 142.86 |MR-3501 
700 eee 2.5  |CP1-42516-ND® 76 66 51 |SJ1-42516 2.5 |CP-2521-ND® 7.92 167 1.28 [SR-2501 
Ch-254S-M/M my a 35 __|CP-3507-ND@ 192 1.67 1.28 |sR-3501 
CA-2545 or 25  |CP1-42514SJCT-ND® 80.70 54 |SJ1-42514-SMT E sie : d i x 
TIA | ¢A-2548-M/M 2.5 |CP1-42514SJTR-ND@ 400.50/1,000 $J1-42514-SMT 8t PP3-002A 2.0 |CP-008A-ND® 53 47 36 |PJ-008A 
CA-254S or PP3-002B 2.5 |CP-008B-ND@ 53.47 __.36_|PJ-008B 
CA-2545-M/M 2.5 — |CP-42515RSSJTR-ND 525.00/1,000 $J-42515RS-SMT PP3-002A 70 1eP-009A-ND® 43839 TP-009A 
71B Gcoeasior 25 |CP-42515RSSJ-ND T0591 70 |SJ-42515RS-SMT-1 82 PP3-002B 2.5 — |CP-009B-ND® 44.38.29 |PJ-009B 
CA-25te WIM 2.5  |CP1-42515RSSJCT-ND 83.72.55 |SJ1-42515RS-SMT PP3-002A 2.0 — |CP-OO9AH-ND® 48 42 32: |PJ-OO9AH 
2.5 |CP1-42515RSSJTR-ND 412.50/1,000 $J1-42515RS-SMT PP3-002B 2.5 — |CP-009BH-ND@ 48.42 —_.32_|PJ-O09BH 
* Threaded with nut + +Non-threaded Shielded version ROHS Compliant (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 491 
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ZF CULINC audio and Power Connectors (cont) Reel* 


Fig. 74 - Audio Jack Fig. 75 - SMT Audio Jack 


A 


Fig. 76 - Audio Jack Fig. 77 - 2.5mm Male Stereo Plug 


Fig. 78 - 3.5mm Male Stereo Plug Fig. 79 - Female Mono Jack Fig. 81 - Panel Mount Power Jack w/ 


Solder Lug Pins 


Fig. 82 - Panel Mount Power 


Fig. 83 - Panel Mount Power Jack 
with Tabs 


Fig. 84 —- Panel Mount Power Jack 
with Nuts 


Fig. 85 —- Low Profile, Off Center Style 
Power Jack 


Fig. 88 — Vertical Mount Power Jack 
with Kinked Pins 


Fig. 89 - Open Frame Power 
Jack 


Ji 


Fig. 94 - Power Jack 


_— 


Fig. 91 - Vertical Mount Power Jack w/ 


Snap In Case Tabs 


[}o1 


Fig. 92 - Vertical Mount Power 


Jack 


Fig. 102 - Vertical Mount Power Jack 
with Kinked Pins 


Mates Dia. Digi-Key Price Each cul Mates Dia. | Digi-Key Price Each cul 
Fig. With (mm) __|Part No. 1 10 100 |Part No. Fig. With (mm) _|Part No. 1 10 100 |Part No. 
PP3-002A 2.0 CP-010A-ND® 43 38 .29 |PJ-010A PP3-002C 1.0 CP-036C-ND® AQ 43 .33 |PJ-036C 
83 PP3-002B 25 CP-010B-ND® 43 38 .29 |PJ-010B 94 PP3-002D 1.3 CP-036D-ND® AQ 3 .33 |PJ-036D 
PP3-002A 2.0 CP-010AH-ND® AT 42 .32 |PJ-010AH PP3-002C 1.0 CP-036CH-ND® 53 AT 36 |PJ-036CH 
PP3-002B 2.5 CP-010BH-ND® AT 42 .32_ |PJ-010BH PP3-002D 1.3 CP-036DH-ND® 53 AT -36_|PJ-036DH 
84 PP3-002A 2.0 CP-011A-ND*# 1.49 1.30 1.00 |PJ-011A PP3-002A 2.0 CP-037A-ND® AT Al 32 |PJ-037A 
PP3-002B 2.5 CP-011B-ND*# 1.54 1.34 1.03 |PJ-011B 95 PP3-002B 25 CP-037B-ND® AT Al .32 |PJ-037B 
85 PP3-002A 2.0 CP-012A-ND® 96 84 64 |PJ-012A PP3-002A 2.0 CP-037AH-ND® 52 A5 .35 |PJ-037AH 
PP3-002B 25 CP-012B-ND® 96 84 64 |PJ-012B PP3-002B 2.5 CP-037BH-ND® 52 A5 .35_|PJ-037BH 
PP3-002C 1.0 CP-013C-ND® 46 40 31 |Pu-013C PP3-002A 2.0 CP-038A-ND® AT Al 32 |PJ-038A 
PP3-002D 1.3 CP-013D-ND® 46 40 31 |PJ-013D 96 PP3-002B 25 CP-038B-ND® AT AI .32 |PJ-038B 
PP-013 1.65 |CP-018PJ-ND@ A7 42 32 |PJ-018 PP3-002A 2.0 CP-038AH-ND® 52 A5 .35 |PJ-038AH 
86 1.65 |CP-018H-ND@ 52 45 35 [PJ-018H PP3-002B 2.5 CP-038BH-ND® 52 A5 .35_|PJ-038BH 
PP3-002C 1.0 CP-031C-ND® 6 40 31 |Pu-031C PP3-002A 2.0 CP-039A-ND® AT Al 32 |PJ-039A 
PP3-002D 1.3 CP-031D-ND® 6 40 31 |PJ-031D 97 PP3-002B 25 CP-039B-ND® AT Al .32 |PJ-039B 
PP3-002C 1.0 CP-031CH-ND® 50 A4 .34 |PJ-031CH PP3-002A 2.0 CP-039AH-ND® 52 AS .35 |PJ-039AH 
PP3-002D 1.3 CP-031DH-ND® 50 A4 34 |PJ-031DH PP3-002B 2.5 CP-039BH-ND® 52 A5 .35__|PJ-039BH 
87 PP3-002A 2.0 CP-026A-ND® 53 AT .36 |PJ-026A PP3-002C 1.0 CP-040C-ND® 49 43 .33 |PJ-040C 
PP3-002B 25 CP-026B-ND® 53 AT 36 |PJ-026B 98 PP3-002D 1.3 CP-040D-ND® AQ 3 .33 |PJ-040D 
PP3-002A 2.0 CP-028A-ND® 6 40 31 |PJ-028A PP3-002C 1.0 CP-040CH-ND® 53 A7 36 |PJ-040CH 
88 PP3-002B 25 CP-028B-ND® 6 40 .31 |PJ-028B PP3-002D 1.3 CP-040DH-ND® 53 AT -36_|PJ-040DH 
PP3-002A 2.0 CP-028AH-ND® 51 A4 .34 | PJ-028AH 1.65 |CP-041-ND® 58 51 39 |PJ-041 
PP3-002B 25 CP-028BH-ND® 51 A4 .34_ |PJ-028BH 99 PP-014 1.65  |CP-041H-ND® 63 55 42 |PJ-041H 
PP3-002C 1.0 CP-029C-ND® 6 40 31 |PJ-029C 1.65  |CP-042-ND® 58 51 39 |PJ-042 
PP3-002D 1.3 CP-029D-ND® 6 40 .31 |PJ-029D 1.65 |CP-042H-ND® 63 55 42_|PJ-042H 
PP3-002C 1.0 CP-029CH-ND® 50 A4 .34. |PJ-029CH 100 PP-013 1.65 |CP-043-ND® 43 38 .29 |PJ-043 
89 PP3-002D 1.3 CP-029DH-ND® 50 A4 34 |PJ-029DH 1.65 |CP-043H-ND® AT 42 -32_|PJ-043H 
PP3-002C 1.0 CP-030C-ND® 6 40 .31 |PJ-030C 101 PP-013 1.65  |CP-045-ND® 62 54 42 |PJ-045 
PP3-002D 1.3 CP-030D-ND® 46 40 .31 |PJ-030D 1.65 |CP-045H-ND® 67 58 -45_|PJ-045H 
PP3-002C 1.0 CP-030CH-ND® 50 44 .34. |PJ-030CH 102 PP-014 1.65 |CP-046-ND® 53 46 36 |PJ-046 
PP3-002D 1.3 CP-030DH-ND® 50 A4 .34_|PJ-030DH 1.65 |CP-046H-ND® 57 50 -39_|PJ-046H 
PP3-002A 2.0 CP-032A-ND® 42 37 .29 |PJ-032A PP3-002A 2.0 CP-047A-ND® 65 57 44 |PJ-047A 
90 PP3-002B 25 CP-032B-ND® A2 37 .29 |PJ-032B 103 PP3-002B 25 CP-047B-ND® 65 57 44 |PJ-047B 
PP3-002A 2.0 CP-032AH-ND® AT AL .32 | PJ-032AH PP3-002A 2.0 CP-047AH-ND® 69 61 47 |PJ-047AH 
PP3-002B 2.5 CP-032BH-ND® 4 38 .29 |PJ-032BH PP3-002B 2.5 CP-047BH-ND® 69 61 -47_|PJ-047BH 
ot PP3-002A 2.0 CP-033A-ND® 68 59 46 |PJ-033A 104 | CA-2224 Cable Assy. 3.0 CP-048H-ND® Pail 62 48 _|PJ-048H 
PP3-002B 2.5 CP-033B-ND® 68 59 46 |PJ-033B 105 PP-014 1.65 |CP-049-ND® -60 52 40 _|[PJ-049 
92 PP3-002A 2.0 CP-034A-ND® 62 54 41 |PJ-034A PP3-002A 2.0 CP-050A-ND® 56 et) 38 |PJ-050A 
PP3-002B 2.5 CP-034B-ND@ 62 54 -41_|PJ-034B 106 PP3-002B 25 CP-050B-ND® 56 9 .38 |PJ-050B 
PP3-002C 1.0 CP-035C-ND@ Al 36 .28 |PJ-035C PP3-002A 2.0 CP-050AH-ND® 61 53 -41_ |PJ-O50AH 
PP3-002D 1.3 CP-035D-ND® AN 36 .28 |PJ-035D PP3-002B 25 CP-050BH-ND® 61 53 -41_|PJ-050BH 
PP3-002C 1.0 CP-035CH-ND® A6 40 31 |PJ-035CH PP3-002A 2.0 CP-051A-ND® 65 57 44 |PJ-051A 
93 PP3-002D 1.3 CP-035DH-ND® 46 40 31 |PJ-035DH 107 PP3-002B 25 CP-051B-ND® 65 57 44 |PJ-051B 
PP3-002C 1.0 CP-017C-ND@ Al 36 28 |PJ-017C PP3-002A 2.0 CP-051AH-ND® 69 61 47 |PJ-051AH 
PP3-002D 1.3 CP-017D-ND® Al 36 .28 |PJ-017D PP3-002B 25 CP-051BH-ND® 69 61 -47_|PJ-051BH 
PP3-002C 1.0 CP-017CH-ND® 46 40 31 |PJ-017CH 108 PP3-002C 1.0 CP-052C-ND® 62 54 41 |PJ-052C 
PP3-002D 1.3 CP-017DH-ND®@ 46 40 31 |PJ-017DH PP3-002D 1.3 CP-052D-ND® 62 54 -A41_{PJ-052D 
* Threaded with nut +Non-threaded 4 Shielded version ROHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


492 usz010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


eS 


> fs — 
SF CULEINC audio and Power Connectors (cont) Digi@Reel® 
Fig. 103 - Power Jack with Fig. 104 - Power Jack with Fig.105 - Vertical Mount Power | Fig. 106 — Power Jack with Fig. 107 —- Power Jack with Fig. 108 - Power Jack with 
Kinked Pins Jack without Switch Pick-n-Place Top Shield Separate Switch 
yv—2 
a 
AT 
Fig. 111 - Power Jack with 3 Fig. 112 - Power Jack with Fig. 113 — Locking Type Fig. 114 — Locking Type Power 
Conductors Pick-n-Place Top PowerJack Jack w/Tapered Pins 
xy CoH x<y tr! 
A 3 4 
Sp a | Bi 
Mates Dia. Digi-Key Price Each cul Mates Dia. Digi-Key Price Each cul 
Fig. With (mm) __|Part No. 1 10 100 |Part No. Fig. With (mm) __|Part No. al 10 100 (Part No. 
PP3-002C 1.0 CP-053C-ND@ 66 58 44 |PJ-053C PP3-002A 2.0 CP-057A-ND® 65 57 44 |PJ-057A 
PP3-002D 1.3 CP-053D-ND® 66 58 44 |PJ-053D 112 PP3-002B 25 CP-057B-ND® 65 57 44 |PJ-057B 
109 PP3-002C 1.0 |CP-053CH-ND@ 71 62 47‘ |PJ-053CH eee oan oe Geer ENDS at et a area 
PP3-002D 1.3 CP-053DH-ND® ral 62 47 |PJ-053DH é = = s e Z 
PP-O13 165 |cp-054-NDe 70 63 49 |Pu-054 CA-2222 Cable Assy.| 2.0  |CP-058A-ND® ‘52.46.35 |PJ-058A 
PP3-0020 1 0 CP-055C-ND® “44 39 30 PJ-055C 113 CA-2223 Cable Assy. 25 CP-058B-ND® 52 AG .35 |PJ-058B 
‘ z 5 CA-2222 Cable Assy. 2.0 CP-058AH-ND® 60 52 40 |PJ-058AH 
PP3-002D 13° (Batesh Noe 4439-280: POSED CA-2223 Cable Assy.| 2.5 _|CP-058BH-ND@ 60 _52__40_|PJ-058BH 
410 PP3-002A 2.0 |CP-044A-ND® 42 37.29 | PJ-044A CA-2222 Cable Assy. | 2.0 |CP-059A-ND 52 46.35 [PJ-059A 
PP3-002B 2.5 CP-044B-ND® A2 37 .29 |PJ-044B 114 CA-2223 Cable Assy. 25 CP-059B-ND® 54 AT 36 |PJ-059B 
PP3-002A 2.0 CP-044AH-ND® AT Al .32_|PJ-044AH CA-2222 Cable Assy. 2.0 CP-059AH-ND® 60 52 40 |PJ-O59AH 
PP3-002B 2.5 CP-044BH-ND® A7 Al .32_|PJ-044BH CA-2223 Cable Assy. 2.5 CP-059BH-ND® 60 52 -40_|PJ-059BH 
114 PP-019 1.0 [CP-056-ND@ 68 59 46 _|PJ-056 * Threaded with nut tNon-threaded Shielded version ROHS Compliant 
Single Ended Power Cables Rois 
Dimensions - mm Wire Digi-Key Price Each cul NN 1.83 
A B c AWG Part No. 1 10 100 Part No. 7K Nietors (6 Ft.) 
0.9 3.2 9.0 24 CP-2221-ND 3.87 3.36 2.58 CA-2221 : ee 
21 55 12.0 18 CP-2222-ND* 3.99 3.46 2.66 CA-2222 
2.5 55 12.0 18 CP-2223-ND* 3.99 3.46 2.66 CA-2223 
3.0 6.5 12.0 18 CP-2224-ND 3.81 3.31 2.54 CA-2224 
* Twist Lock 
. Fig. 1 —Male to Stripped Fig. 2 — Male to Male 
S|ILIT Y Male Stereo Audio Cable et 
Diameter | Length | Digi-Key Price Each Tensility CUI Inc. 
Fig. (mm) Meters | Part No. 1 10 100 Part No. Mating Jacks 
25 1.83 | CP-254CS-ND 5.34 4.63 3.56 CA-254CS SJ-4252X-SMT 
1 25 1.83 | CP-254S-ND@ 5.19 4.50 3.46 CA-254S SJ-4251X-SMT, SJ-4243X-SMT 
3.5 1.83 | CP-354S-ND® 6.09 5.28 4.06 CA-354S SJ-4351X, SJ-43502PM 
9 25 1.83 | CP-254S-M/M-ND® 6.09 5.28 4.06 CA-254S-M/M SJ-4251X-SMT, SJ-4243X-SMT, SJ-4251X 
3.5 1.83 | CP-354S-M/M-ND@ 6.66 5.78 4.44 CA-354S-M/M SJ-4351X, SJ-43502PM 
@ RoHS Compliant 


Single Ended Power Cables Single Ended Audio Cables 


Dimensions - mm | Wire | Digi-Key Price Each Tensility Fig. 1 — Straight Dim. - mm | Wire | Digi-Key Price Each Tensility 
Fig.| A B C | Awg | Part No. al 10 100 | Part No. Fig.| A B | Awg | Part No. 1 10 100 | Part No. 
07 [235/95 | 24 |CP-2192-ND | 1798 172 1.32 |CA-2192 Mono Plug - Straight 7 
1.35 | 3.5 | 9.5 | 24 |CP-2193-ND 1.80 1.56 1.20 |CA-2193 1.83 // 1.83 Meters (6 ft.) 
e i 4 y Meters (6 Ft.) 2.5 |11.5] 24 |CP-2201-ND 2.61 2.27 1.74 | CA-2201 _ 
1.7 | 4.0 | 10.0 | 24 | CP-2194-ND 1.86 1.62 1.24 |CA-2194 iy 1 ' g ; 
17 |4.75| 9.5 | 24 |CP-2195-ND | 1.86 1.62 1.24 |CA-2195 ((/ 3.5 | 13 | 24 |CP-2205-ND | 2.64 2.29 1.76 | CA-2205 


21 | 5.5 |12.0| 18 |CP-2187-ND 2.91 253 1.94 | CA-2187 
21 | 5.5 | 12.0) 24 |CP-2185-ND 1.74 1.51 1.16 )CA-2185 
25 | 5.5 | 12.0] 18 |CP-2186-ND 2.91 253 1.94 |CA-2186 
2.5 | 5.5 |12.0| 24 |CP-2184-ND 1.74 1.51 1.16 |CA-2184 
0.7 | 2.35) 11.0) 24 |CP-2196-ND 1.92 1.67 1.28 )CA-2196 
1.35 | 3.5 | 10.0 | 24 |CP-2197-ND 1.80 1.56 1.20 )CA-2197 


Stereo Plug - Straight 
25 | 11 | 24 | CP-2203-ND 2.64 2.29 1.76 | CA-2203 
3.5 | 13 | 24 | CP-2207-ND 270 2.34 1.80 | CA-2207 
Mono Plug - Right Angle 


17] 40 | 95 | 24 |cp-2i9e-no | 1.86 1.62 1.24 |cA-2198 : MeDeiGiEL) a | 25/15) 24 ee umee| 2o1 227 1-74 |CA-2202 <> 1.83 Meters (6 tt.) 
> | 17 [475] 95 | 24 |cp-2190-N0 | 1.86 1.62 1.24 |ca-z199 d 35 |145| 24 |cp-2206-n0 | 264 229 1.76 |cA-2206 ~ 

21 | 55 |120| 24 |cp-ztea-no | 1.74 151 1.16 |ca-zi89 Stereo Plug - Right Angle 

21/55 | 10.0) 18 |CP-2191-ND | 2.91 2.53 1.94 |CA-2191 

25 | 55 |120| 24 |cp-2188-ND | 1.74 151 1.16 |ca-2188 9 | 25) 1 | 24 eer 704 2.29 1.76 |CA-2204 


2.5 | 5.5 | 10.0] 18 |CP-2200-ND | 2.91 253 1.94 |CA-2200 3.5 | 14 | 24 | CP-2208-ND 2.70 2.34 1.80 | CA-2208 


1 Diameter - mm Length (E) | Digi-Key Price Each Tensility 

DC Extension Cables Fig. A B ic D Meters | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1.35 3.50 1.35 3.50 915 CP-2217-ND 267 2.32 1.78 |CA-2217 

2.10 5.50 2.10 5.50 915 CP-2216-ND 3.06 2.66 2.04 |CA-2216 

1 2.50 5.50 2.50 5.50 915 CP-2215-ND 3.06 2.66 2.04 |CA-2215 

1.35 3.50 1.35 3.50 1.830 | CP-2211-ND 2.91 2.53 1.94 |CA-2211 

Length of Cable: E Length of Cable: 2.10 5.50 2.10 5.50 1.830 | CP-2210-ND 3.84 3.33 2.56 | CA-2210 

2.50 5.50 2.50 5.50 1.830 | CP-2209-ND 3.84 3.33 2.56 | CA-2209 

1.35 3.50 1.35 3.50 915 CP-2220-ND 2.67 2.32 1.78 |CA-2220 

IA ‘ 2.10 5.50 2.10 5.50 915 CP-2219-ND 3.06 2.66 2.04 |CA-2219 

8 cl er 9 2.50 5.50 2.50 5.50 915 CP-2218-ND 3.06 2.66 2.04 | CA-2218 

D 1.35 3.50 1.35 5.50 1.830 | CP-2214-ND 2.91 2.53 1.94 |CA-2214 

- ; 2.10 5.50 2.10 5.50 1.830 | CP-2213-ND 3.84 3.33 2.56 | CA-2213 
Straight Right Angle 250 | 550 | 250 | 550 | 1.830 |CP-2212-ND 384333 2.56 |CA-2212 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 493 


Phono Plugs and Jacks 


Digi-Key Price Each cul Digi-Key Price Each cul Digi-Key Price Each cul 
Fig. Color Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. Color Part No. il 10 100 | Part No. Fig. Color Part No. 1 10 100 | Part No. 
Black CP-1400-ND@ 66 58.44 | RCJ-011 Black CP-1424-ND® 90 .78  .60 | RCJ-051 Black CP-1447-ND® 1.21 1.05 .81 | RCP-011 
Red Ciegoemm 66 56 AA /RCI-OI2 Red cp-1425-ND@ | 90 78 .60/Rcu-052 Red CP-1448-ND@ | 1.21 1.05  .81|RCP-012 
White CP-1402-ND® 66 58 = .44 | RCJ-013 , . . White CP-1449-ND@ 4.21 1.05 81 /RCP-013 
1 Yellow CP-1403-ND® | 66 58 .44/RCJ-014 White CP-1426-ND® | 90 .78 .60)RCJ-053 12 pipes 
Blue cp-4o4-nne | 66 58 44/RCJ-015 5 aiid PORTS op 78 60 |ACJ-054 Yellow CP-1450-ND@ | 1.21 1.05 .81/RCP-014 
Green CP-1405-ND® 66 58 ~©.44 | RCJ-016 Blue CP-1451-ND® 1.21 1.05 .81 | RCP-015 
Orange CP-1466-ND® 66 58 44 | RCJ-017 Blue ebal SCENES, =O) ef 8 80 ROROSO Green CP-1452-ND@ 1.21 1.05 .81 | RCP-016 
Black | CP-1406-ND® =] .79 .69 53) RCJ-021 Green Chaise ga) 20 «78 G0 /RCI-056 Black  |CP-1453-ND@ [1.25 1.09 84 | RCP-021 
fed cigar) 79 69 83 /AG-022 Orange ——|CP-1470-ND@ | 90.78.60 | RCJ-057 Red CP-1454-ND@ 1.25 1.09 .84|RCP-022 
wile eigeccaege| 72 69 53 /RGW-028 Red/Black | CP-1430-ND® =| 1.23 1.07.82] RCJ-2121 i 
2 Yellow  |CP-1409-ND@ | .79 69 .53|RCU-024 se UE: 18 White Cigiecuoeemy| 1-25 1.09.84 /RCP-023 
Blue CP-1410-ND® | .79 .69  .53|RCu-025 6 | White/Yellow |CP-1431-ND@ | 1.23 1.07 .82|RCJ-2134 Yellow CP-1456-ND®@ | 1.25 1.09 .84|/RCP-024 
Green CP-1411-ND@ 79 69.53 | RCJ-026 Red/White CP-1432-ND@ 4.23 1.07 .82| RCJ-2123 Blue CP-1457-ND® 1.25 1.09 .84]RCP-025 
Orange _{EHAISSRANEO) 79.6859 [RGM027 Red/Black | CP-1433-ND® [118 1.03 .79/ACJ-2221 Green EAIASERNGA 1.25 7.09.84 | RCP-026 
Black CP-1412-ND@ 1.04 91 .70]RCJ-031 
' Black CP-1459-1-ND@$| .72  .63 .56 | RCJ-011-SMT 
Red CP-1413-ND@ 1.04 .91 .70|RCJ-032 7 White/Yellow | CP-1434-ND@ 1.18 1.03  .79| RCJ-2234 
fi ; Black CP-1459-2-ND@f|  120.00/250 RCJ-011-SMT 
White CP-1414-ND@ | 1.04 91.70 | RCJ-033 Red/White |CP-1435-ND@ | 1.18 1.03 .79|RCJ-2223 
3 Yellow CP-1415-ND@ | 1.04 .91 .70 |RCJ-034 Red/Black TOBEWGERTA Bit APE aaa Caio Red CP41460-1-ND$ | 72 63.56 | RCJ-012-SMT 
Blue CP-1416-ND@ 1.05 91.70 | RCJ-035 ecieae . : : Red CP-1460-2-NDt 120.00/250 RCJ-012-SMT 
Green CP-1417-ND@ 4.05 91 .70/RCJ-036 8 White/Yellow | CP-1437-ND® 2.01 1.75 1.34 | RCJ-413344 White CP-1461-1-ND$ 72 63 .56|RCJ-013-SMT 
Orange ees is = = re Red/White |CP-1438-ND® | 2.01 1.75 1.34] RCJ-412233 ‘ White CP-1461-2-NDt 120.00/250 | RCJ-013-SMT 
ac -1418-ND® : J : -( 
Red CP-1419-NDe 423 107 .82/RCJ-042 9 Red/Black CP-1439-ND® 2.53 2.20 1.69) RCJ-61212121 Yellow CP-1462-1-ND@$| .72  .63 .56 | RCJ-014-SMT 
White CP-1420-ND@ | 1.23 1.07 .82|/RCJ-043 Red/White/Yellow | CP-1443-ND§ =] 1.51 1.31 1.01 | RCJ-31234 Yellow CP-1462-2-ND@+] — 120.00/250 | RCJ-014-SMT 
4 Yellow — |CP-1421-ND@ | 1.22 1.06.82) RCJ-044 "| pedswite/Yellow |oP-1464-ND | 2.06 1.79 1.38 | ROu-39234 Orange = ECR) 72 63.56) RCU-017-SMT 
Blue CP-1422-ND@ 1.23 1.07.82 | RCJ-045 Red/White/Yellow | CP-1445-ND@ 202 1.75 1.35|/RGJ-32234 Orange CP-1463-2-NDt 120.00/250 RCJ-017-SMT 
nae ERROR 12> 106 so |RGRoe7 "| peaGreenBiue |cP-1446-nDe | 2.02 1.75 1.35] Acu-32265 | ROHS Compliant — § Not Recommended for New Design 
Orange [CP-1469-ND® [1.22 1.06.82 | RCJ-047 02 1.75 1, $CutTape + Tape and Reel 
O é A . 
FONG Edgecard Connectors ; 8 5 . 
— eel — 
MATERIALS: * Insulator: Thermoplastic Polyester, UL 94V-0 (Series 322: Grey Polycarbonate) l Q| Sob COUUUoT Cr Series: 
© Contacts: Copper, Nickel, Tin Alloy CA-725 or Phosphor Bronze * Contact Plating: Gold on Mating TRECECECHLELBCETECECECECBEBLES ft Series: 305, 346 
Area, Tin on the Contact Tails, Nickel Underplate * Colors: Series 305, 306, 307, 341, 345 and 346 are . 03.45 1.78 [ Series: 307, 357 
green; Series 357 and 395 are black. Series: 341 Series: 345, 395 .. 
MECHANICAL: « P.C. Card Slot: Accepts boards .054" (1.37mm) ~ .070" (1.78mm) thick Pleas aH ane, 307, 322, 346, 357. aa t 
ELECTRICAL: « Insulation Resistance: S000MO at SOOVDC « Dielectric Withstanding Voltage: Series 341, NOTE: : a | 635° ft 
345, 395: 1200VAC RMS at sea level; Series 305, 306, 322, 357: 1800VAC RMS at sea level; Series 346: Seri 5341: 10.16 for 28/56 pin & ¥ i TUU UU TTT 
1500VAC RMS at sea level * Current Rating: Series 305, 306, 307, 322, 357: 5 Amperes: Series 345, 346, Sates aa. Sea Hil pa “ up: too i 
341, 395: 3 Amperes * Contact Resistance: 10m0, maximum eee fe Me OTM TOF AEipIN SUD: 2 03.45 ry has 
, Series 305, 307, 357: 12.70mm for 28/56 pin & up Solder Eyelet Solder Tall 
ENVIRONMENTAL: « Operating Temperature: -65°C ~ 105°C yt 
Dimensions (mm) Digi-Key Pricing EDAC 
Contacts Az.38 B+.20 C +.38 D+.15 E+.51 Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Solder Eyelet — .140” (3.56mm) Row-to-Row Spacing 
+100” (2.54mm) Contact Centers 
20 47.63 40.01 32.29 27.94 5.59 EDC341200-ND 13.55 120.18 961.40 4370.00 341-020-500-202 
Solder Tail — .140” (3.56mm) Row-to-Row Spacing 
«100” (2.54mm) Contact Centers 
12 37.47 29.85 22.23 17.78 3.18 EDC341120-NDt 7.75 68.75 550.00 2500.00 341-012-520-201 
12 37.47 29.85 22.23 17.78 3.18 EDC341122-ND 7.75 68.75 550.00 2500.00 341-012-520-202 
20 47.63 40.01 32.29 27.94 3.18 EDC341202-ND 4.25 37.68 301.40 1370.00 341-020-520-202 
30 60.33 §2.71 45.09 40.64 3.18 EDC341302-ND 4.81 42.63 341.00 1550.00 341-030-520-202 
40 73.03 65.41 57.79 53.34 3.18 EDC341402-ND 5.18 45.93 367.40 1670.00 341-040-520-202 
50 85.73 78.11 70.49 66.04 3.18 EDC341502-ND 5.67 50.33 402.60 1830.00 341-050-520-202 
Solder Eyelet — .140” (3.56mm) Row-to-Row Spacing 
«156” (3.96mm) Contact Centers 
48 118.11 110.24 102.97 99.26 7.16 EDC305480-ND 11.01 97.63 781.00 3550.00 305-048-500-202 
56 133.96 126.09 118.82 115.11 7.16 EDC305560-ND 11.90 105.60 844.80 3840.00 305-056-500-202 
Solder Tail — .140” (3.56mm) Row-to-Row Spacing 
«156” (3.96mm) Contact Centers 
12 46.79 38.91 31.65 27.94 5.41 EDC305122-ND 3.10 27.50 220.00 1000.00 305-012-520-202 
20 62.64 54.76 47.50 43.79 5.41 EDC305202-ND 3.66 32.45 259.60 1180.00 305-020-520-202 
+ 4-40 Thread t No Mounting Lugs § Floating Eyelets (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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€ ( Al G z Edgecard Connectors (cont) 


Dimensions (mm) Digi-Key Pricing EDAC 
Contacts A+.38 B+.20 C +.38 D+.15 Part No. 1 10 100 500 Part No. 
24 70.56 62.69 55.42 51.71 EDC305242-ND 4.19 37.13 297.00 1350.00 305-024-520-202 
30 82.45 74.57 67.31 63.60 EDC305302-ND 4.53 40.15 321.20 1460.00 305-030-520-202 
36 94.34 86.46 79.20 75.49 EDC305362-ND 5.24 46.48 371.80 1690.00 305-036-520-202 
44 110.19 102.31 95.05 91.34 EDC305442-ND 5.92 52.53 420.20 1910.00 305-044-520-202 
+200” (5.08mm) Row-to-Row Spacing 
«100” (2.54mm) Contact Centers 
20 46.61 40.01 32.00 27.94 4.45 EDC345200-NDt 6.79 60.23 481.80 2190.00 345-020-520-201 
20 46.61 40.01 32.00 27.94 4.45 EDC395202-ND 2.64 23.38 187.00 850.00 395-020-520-202 
26 54.23 47.63 39.62 35.56 4.45 EDC395262-ND 3.16 28.05 224.40 1020.00 395-026-520-202 
30 59.31 52.71 44.70 40.64 4.45 EDC395302-ND 3.35 29.70 237.60 1080.00 395-030-520-202 
36 66.93 60.33 52.32 48.26 4.45 EDC345362-NDt 8.25 73.15 585.20 2660.00 345-036-520-201 
36 66.93 60.33 52.32 48.26 4.45 EDC395362-ND 3.53 31.35 250.80 1140.00 395-036-520-202 
40 72.01 65.41 57.40 53.34 4.45 EDC395402-ND 3.72 33.00 264.00 1200.00 395-040-520-202 
44 77.09 70.49 62.48 58.42 4.45 EDC395442-ND 3.91 34.65 277.20 1260.00 395-044-520-202 
50 84.71 78.11 70.10 66.04 4.45 EDC395500-NDt 9.77 86.63 693.00 3150.00 395-050-520-201 
50 84.71 78.11 70.10 66.04 4.45 EDC395502-ND 4.46 39.60 316.80 1440.00 395-050-520-202 
60 97.41 90.81 82.80 78.74 4.45 EDC395602-ND 4.81 42.63 341.00 1550.00 395-060-520-202 
62 99.95 93.35 85.34 81.28 4.45 EDC395622-ND 5.18 45.93 367.40 1670.00 395-062-520-202 
62 99.95 93.35 85.34 81.28 4.45 EDC395062-ND§ 2.26 20.08 160.60 730.00 395-062-520-350 
«156” (3.96mm) Contact Centers 
20 62.64 54.76 47.50 43.79 5.41 EDC357202-ND 3.35 29.70 237.60 1080.00 357-020-520-202 
24 70.56 62.69 55.42 51.71 5.41 EDC357242-ND 3.53 31.35 250.80 1140.00 357-024-520-202 
30 82.45 74.57 67.31 63.60 5.41 EDC357302-ND 3.57 31.63 253.00 1150.00 357-030-520-202 
36 94.34 86.46 79.20 75.49 5.41 EDC357362-ND 4.06 36.03 288.20 1310.00 357-036-520-202 
44 110.19 102.31 95.05 91.34 5.41 EDC357442-ND 4.81 42.63 341.00 1550.00 357-044-520-202 
44 123.83 102.36 91.89 83.21 5.41 EDC322442-ND¢ 29.88 265.10 2120.80 9640.00 322-044-520-258 
Solder Tail — .250” (6.35mm) Row-to-Row Spacing 
«125” (3.18mm) Contact Centers 
44 90.42 83.69 77.09 73.03 4.45 EDC346442-ND 4.06 36.03 288.20 1310.00 346-044-520-202 
56 109.47 102.74 96.14 92.08 4.45 EDC346562-ND 4.81 42.63 341.00 1550.00 346-056-520-202 
72 134.87 128.14 121.54 117.48 4.45 EDC346722-ND 5.70 50.60 404.80 1840.00 346-072-520-202 
100 179.32 172.59 165.99 161.93 4.45 EDC346102-ND 8.25 73.15 585.20 2660.00 346-100-520-202 
Solder Tail — Center Spacing (Single Row) 
«156” (3.96mm) Contact Centers 
10 62.64 54.76 47.50 43.79 5.41 EDC306102-ND 3.78 33.55 268.40 1220.00 306-010-520-102 
15 82.45 74.57 67.31 63.60 5.41 EDC306152-ND 5.24 46.48 371.80 1690.00 306-015-520-102 
18 94.34 86.46 79.20 75.49 5.41 EDC306182-ND 5.77 51.15 409.20 1860.00 306-018-520-102 
22 110.19 102.31 95.05 91.34 5.41 EDC306222-ND 7.01 62.15 497.20 2260.00 306-022-520-102 
Solder Eyelets — .140” (3.56mm) Row-to-Row Spacing 
«156” (3.96mm) Contact Centers 
12 46.79 38.91 31.65 27.94 7.16 EDC305120-ND 3.10 27.50 220.00 1000.00 305-012-500-202 
20 62.64 54.76 47.50 43.79 7.16 EDC305200-ND 3.66 32.45 259.60 1180.00 305-020-500-202 
24 70.56 62.69 55.42 51.71 7.16 EDC305240-ND 419 37.13 297.00 1350.00 305-024-500-202 
36 94.34 86.46 79.20 75.49 7.16 EDC305360-ND 5.24 46.48 371.80 1690.00 305-036-500-202 
44 110.19 102.31 95.05 91.34 7.16 EDC305440-ND 5.92 52.53 420.20 1910.00 305-044-500-202 
Solder Eyelets — .200” (5.08mm) Row-to-Row Spacing 
«156” (3.96mm) Contact Centers 
12 46.79 38.91 31.65 27.94 7.16 EDC307120-ND 2.42 21.45 171.60 780.00 307-012-500-202 
20 62.64 54.76 47.50 43.79 7.16 EDC307200-ND 3.32 29.43 235.40 1070.00 307-020-500-202 
24 70.56 62.69 55.42 $1.71 7.16 EDC307240-ND 3.47 30.80 246.40 1120.00 307-024-500-202 
30 82.45 74.57 67.31 63.60 7.16 EDC307300-ND 3.53 31.35 250.80 1140.00 307-030-500-202 
36 94.34 86.46 79.20 75.49 7.16 EDC307360-ND 4.03 35.75 286.00 1300.00 307-036-500-202 
44 110.19 102.31 95.05 91.34 7.16 EDC307440-ND 477 42.35 338.80 1540.00 307-044-500-202 
50 122.07 114.20 106.93 103.23 7.16 EDC307500-ND 11.10 98.45 787.60 3580.00 307-050-500-202 
56 133.96 126.09 118.82 115.11 7.16 EDC307560-ND 13.24 117.43 939.40 4270.00 307-056-500-202 
Solder Tail — .200” (5.08mm) Row-to-Row Spacing 
«156” (3.96mm) Contact Centers 
12 46.79 38.91 31.65 27.94 5.41 EDC307122-ND 4.99 44.28 354.20 1610.00 307-012-520-202 
30 82.45 74.57 67.31 63.60 5.41 EDC307302-ND 7.69 68.20 545.60 2480.00 307-030-520-202 
72 165.66 157.78 150.52 146.81 5.41 EDC307722-ND 16.49 146.30 1170.40 5320.00 307-072-520-202 
Solder Eyelets — Center Spacing (Single Row) 
«156” (3.96mm) Contact Centers 
10 62.64 54.76 47.50 43.79 7.16 EDC306100-ND 3.78 33.55 268.40 1220.00 306-010-500-102 
15 82.45 74.57 67.31 63.60 7.16 EDC306150-ND 5.24 46.48 371.80 1690.00 306-015-500-102 
18 94.34 86.46 79.20 75.49 7.16 EDC306180-ND 5.77 51.15 409.20 1860.00 306-018-500-102 
22 110.19 102.31 95.05 91.34 7.16 EDC306220-ND 7.01 62.15 497.20 2260.00 306-022-500-102 
Contact = 7 aa 
Spacing Dimensions (mm) Bus Digi-Key Pricing EDAC 
Contacts (mm) C+.38 D+.15 Style Part No. 1 10 100 500 Part No. 
120 2.54 159.00 154.94 VERSABUS EDC345202-ND 6.88 61.05 488.40 2220.00 345-120-520-201 
56 3.18 96.14 92.08 STANDARD BUS EDC346052-ND 4.81 42.63 341.00 1550.00 346-056-520-802 
98 2.54 131.06 127.00 IMB PC-AT ISA EDC395982-ND§ 2.57 22.83 182.60 830.00 395-098-520-350 


+ 4-40 Thread 


t No Mounting Lugs 


§ Floating Eyelets 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Technical Characteristics: ¢ Insulator Material: Polyester Thermoplastic UL 94VO * Contact Ma- 
terial: Copper Alloy * Contact Plating: Active Zone, Gold over Nickel; Termination Zone, Matte Tin 
over Nickel * Current Rating at 20°C: 1.5A * Maximum Current: 2A * Temperature Range: -55°C ~ 


DIN Connectors 


125°C * Contact Resistance: < 20 mQ « Insulation Resistance: >106 MO 


DDR2 Memory Module Sockets 


DDR2 memory module sockets from FCI accept industry-standard FB-DIMM, DIMM or SO-DIMM assemblies. The sockets allow 
convenient memory expansion in servers, workstations, desktop PCs, mobile PCs and embedded applications in communications 
and industrial equipment. 
Materials: * Housing: High-Temperature Thermoplastic UL94V-O » Contact Base Metal: Copper Alloy * Contact Area Finish: Gold 
Over Nickel * Solder Area Finish: Tin over Nickel or Gold Flash over Nickel 


Specifications: « Initial Contact Resistance: 30mQ Maximum 


¢ Current Rating: 0.5A Contact Maximum 


No. of No. of Digi-Key Price Each FCI 
Fig. Rows Positions Style Part No. 1 25 100 | Part No. 
Headers 
1 2 64 B 609-2110-ND 4.48 2.78 2.52|86092645113755E1LF 
3 32 Cc/2 609-2117-ND 2.95 1.75 1.55] 86094327313755E1LF 
2 3 48 C2 609-2112-ND 1.67 99 -84 | 86093487313755ELF 
3 64 Cc 609-2119-ND 1.93 1.14 -99 | 860946471 13755ELF 
3 96 Cc 609-2115-ND 3.51 2.17 1.91 | 86093967113755ELF 
Receptacles 
2 32 c/2 609-3450-ND NEW! | 2.74 1.70  1.50/86094328314755V1LF 
2 64 B 609-2111-ND 4.64 2.99 2.66/86092646114755E1LF 
3 3 48 C/2 609-3449-ND NEW! |} 2.29 1.38 1.20/86093488314755V1LF 
3 64 Cc 609-2120-ND 2.27 1.35 1.19|86094648114755V1LF 
3 96 ej 609-3571-ND NEW! | 3.60 2.22  1.96/86093968114755V1LF 
3 48 R/2 609-2114-ND 3.08 1.90 1.68|86093488613755E1LF 
4 3 64 R 609-2121-ND 1.97 1.16 1.01 )86094648813755V1LF 
3 96 R 609-2116-ND 2.90 1.78 _1.55|86093968813755V1LF 


* Durability: 25 Cycles 


Minimum 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Fig. |Description A B Cc D = Part No. il 25 100 Part No. 
240 Position DDR2 DIMM Sockets 
Solder Termination with Metal Forklocks 2.480 (63.00) 2.165 (55.00) 5.551 (141.00) 1.008 (25.60) 0.299(7.60) |609-1000-ND 2.19 1.25 1.08 10005639-11107LF 
1 Solder Termination with Metal Forklocks 2.480 (63.00) 2.165 (55.00) 5.551 (141.00) 1.008 (25.60) 0.299(7.60) |609-1001-ND 2.11 1.14 98 10005639-11109LF 
Solder Termination with Metal Forklocks 2.480 (63.00) 2.165 (55.00) 5.551 (141.00) 1.008 (25.60) 0.299(7.60) |609-1002-ND 2.19 1.25 1.08 10005639-12207LF 
Pressfit Termination with Alignment Post 2.480 (63.00) 2.165 (55.00) 5.576 (141.62) 1.012 (25.70) _ 0.299 (7.60) |609-1005-ND 4.33 2.69 2.44 10034542-10002LF 
240 Position DDR2 FB-DIMM Sockets 
1 Solder Termination with Metal Forklocks 2.638 (67.00) 2.008 (51.00) 5.551 (141.00) 0.906 (23.00) 0.305 (7.75) |609-1003-ND 5.35 3.32 3.01 10037402-11107LF 
and Ergonomic Latch Design 2.638 (67.00) 2.008 (51.00) 5.551 (141.00) 0.906 (23.00) _0.305 (7.75) _|609-1004-ND 5.81 3.16 2.83 10037402-11109LF 
200 Position DDR2 SO-DIMM Sockets 
Standard Module Orientation 
with Locating Peg 1.925 (48.9) 0.555 (14.1) 609-1006-ND 9.03 5.75 5.26 10033853-052FSLF 
2 Standard Module Orientation 1.925 (48.9) 0.555 (14.1) = = = 609-1007-ND 9.20 5.76 §.26 10033853-152FSLF 
averes Module: Snentation 1.937 (49.2) 0.543 (13.8) = = = 609-1008-ND 9.20 5.76 5.26 | 10033854-052FSLF 
with Locating Peg 
Reverse Module Orientation 1.937 (49.2) 0.543 (13.8) = = = 609-1009-ND 10.04 6.28 6.74 10033854-152FSLF 


High Definition Multimedia Interface 


Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Description Part No. 1 25) 100 Part No. 
1 Receptacle SMT 609-1010-1-NDt 94 58 52 10029449-00R1LF 
Without Flange 609-1010-2-ND$ 814.47/2,000 10029449-00R1LF 
2 _|Receptacle SMT With Flange | 609-1011-ND 1.25 a 58 10029449-002TLF 
+CutTape + Tape and Reel 


Power Card Edge Connectors 


Circuit | Dim. A | Digi-Key Price Each =| Fc) 
Fig.| Size | (mm) |Part No. 1 25 50 | PartNo. 

64 | 87.86 |609-2863-ND| 6.63 4.59 4.33) 10046971-001LF 
: 70 | 95.50 |609-2859-ND| 4.76 2.86 2.70) 10046971-003LF 
2) 64 — |609-2861-ND| 7.29 4.96 4.76] 10053363-200LF 


molex 


Features: * End-to-end stackable for card edge requirements up to 203.2mm (8”) in length 
* Foot print compatible and end-to-end stackable with competing connectors Specifications: 
* Segment Spacing: 12.90mm (.508”) * Current (max): 40A @ 50V * Voltage (max): 250V 


Power Edge™ 
Connector 


* Flammability: UL 94V-0 » Temperature Range: -40°C ~ 105°C * UL File Number: E29179 


No. of | Seg- | Dim. A | Digi-Key Price Each Molex 
Contacts | ments| (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
4 2 26.8 |WM19100-ND 7.59 6.96 5.57 | 45719-0007 
6 3 39.7 |WM19101-ND 11.41 10.46 8.37 | 45719-0008 
8 4 62.6 |WM19102-ND 15.18 13.92 11.14 | 45719-0009 


0.80mm Hi-Speed 
Sockets 


Specifications: ¢ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer ¢ Contact Material: BeCu ¢ Plating: Au or Sn over 
50u” (1.27um) Ni © Current Rating: 3.1A @ 30°C Temperature Rise ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 125°C ¢ Card 


Insertion Depth: (3.15mm) .125” nominal ¢ Mates with: 1.6mm thick cards 


Digi®Reel’ 


Features: * Meets HDMI spect.1 
shield 
Speed to 5Gpbs Uncompressed 
Single Transmit Rate 
Compatible with DVI * Low Imped- 
ance Mismatch ¢ Simple and Flexi- 


* Metal 


for 


ble Design * Type A 


The Power Card Edge connector is a cost-effective connector system 
that can be used for DC power output from embedded AC/DC power 
supplies or for power distribution between boards within an enclosure. 
The connectors’ low profiles are ideal for use in enterprise data or 
communications equipment. 
Features: * One-piece card edge design provides cost-effective power 
delivery with capacity for up to 7A per power contact »* Low-profile 
design helps maximize airflow for system cooling 


better 


* Backward 


EMI 


PCI Express Edge Card Connectors 


Features: ¢ Housing Material: Nylon 46 Housing Color: Black ¢ Terminal Material: Phospher Bronze ¢ Contact 
Plating: 30y” gold © Soldertail Plating: 100” minimum tin over 50)” nickel overall 


Circuit Dim. B | Digi-Key Price Each Molex 
Size | Plating | (mm) | Part No. a 25 50 | PartNo. 
36/30" Gold} 25 |WM9000-ND 1.46 1.34 1.22 |87715-9006 
64 |30u" Gold} 39 |WM9001-ND 2.12 1.94 1.77 |87715-9106 
98 |30u"Gold} 56 |WM9002-ND 3.44 3.16 2.87 |87715-9206 
164 |30u" Gold} 89 | WM9003-ND 5.03 4.61 4.19 [87715-9306 
36 /15u"Gold} 25 |WM9029-ND NEW!) 1.59 1.46 1.33 |87715-9005 
64 |15u"Gold} 39 |WM9030-ND NEW!) 2.12 1.94 1.77 |87715-9105 
98 |15u"Gold} 56 |WM9031-ND NEW!) 3.44 3.16 2.87 |87715-9205 
164 |15y" Gold} 89 |WM9032-ND NEW!| 5.03 4.61 4.19 |87715-9305 


= 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each | Samtec 

Positions | (mm) | Part No. il 10 | Part No. 
20 15.8 | SAM8079-ND 5.88 4.30 | HSEC8-110-01-SM-DV-A 
40 23.8 | SAM8080-ND 6.55 4.85 | HSEC8-120-01-SM-DV-A 
60 31.8 | SAM8081-ND 7.08 5.24 | HSEC8-130-01-SM-DV-A 
80 39.8 | SAM8082-ND 8.05 5.80 | HSEC8-140-01-SM-DV-A 
100 47.8 | SAM8083-ND 8.76 6.57 _| HSEC8-150-01-SM-DV-A 
SAM8084-ND 9.62 7.02 | HSEC8-160-01-SM-DV-A 


1mm Mini 


Edge-Card Sockets 


Specifications: ¢ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer ¢ Contact Material: BeCu Plating: Au or Sn over 
50u” (1.27um) Ni ¢ Current Rating: 2A @ 80°C Ambient ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 125°C ¢ Insertion Depth: 
(5.84mm) .230” to (8.13mm) .320” © Voltage Rating: 300VAC Mates with: (1.60mm) .062” card 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each Samtec 

Positions | (mm) | Part No. 1 10 Part No. 
10 9.54 |SAM8115-ND 5.32 3.85 | MEC1-105-02-S-D-A 
16 12.54 | SAM8116-ND 5.41 3.96 | MEC1-108-02-S-D-A 
40 24.54 |SAM8117-ND 6.40 4.74 |MEC1-120-02-S-D-A 
60 34.54 |SAM8118-ND 6.90 5.11 |MEC1-130-02-S-D-A 
80 44.54 |SAM8119-ND 7.85 5.66 | MEC1-140-02-S-D-A 
100 54.54 |SAM8120-ND 8.54 6.41 | MEC1-150-02-S-D-A 
120 64.54 | SAM8121-ND 9.38 7.04 |MEC1-160-02-S-D-A 
140 SAM8122-ND 9.94 7.56 _|MEC1-170-02-S-D-A 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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E Cc Pos./ Dimensions — Inches Digi-Key Price Each Sullins 
S Cont. [A] B | © | D | E [Part No. 1 10 100 | Part No. 
ULLINS dgecard onnectors 20/40 | 1.098 | 1.384 | 1.698 | 370 | 610 [S3152-ND 17.14 13.60 8.16/RZE20DHHN 
resp 25/50 | 1.295 | 1.581 1.895] .370 | .610 |$3153-ND 18.43 14.63 8.78) RZE25DHHN 
i- _u o 30/60 | 1.492 | 1.778 | 2.092 | .370 | .610 |$3154-ND 19.72 15.65 9.39) RZE30DHHN 
Bi-Level — High Temperature 150°C 35/70 | 1.689 | 1.975 | 2.289] .370 | .610 |$3155-ND 21.01 16.68 10.01) RZE35DHHN 
Specifications: * Operating Temperature: -65°C ~ 150°C 45/90 _| 2.082 | 2.368 | 2.682 | .370 | .610 |S3157-ND 23.50 18.65 11.19] RZE45DHHN 
* Insulator: PPS/Beryllium Copper * Contacts: Selective 50/100 | 2.279 | 2.565 | 2.879 | 370 | 610 |S3158-ND 24.79 19.68 11.81] RZE50DHHN 
gold * Contact Plating: Nickel underplate °UL File Fig. 1 — .050” High Speed 
Rumbereoreet UL94V-0 Approved ¢ Termination 73/219 | — ] — |4.250] 465 ] 613 [S3282-ND 20.85 16.55 9.93) RPWBO73GKHR-T621 
sisi cg 80/240 | — | — | 4.600] .465 | .613 |$3283-ND 26.05 20.68 12.41) RPWBO80GKHR-T621 
Pos/ Dagens onS=sIchGs Digi-Key Price Each Sullins 90/270 | — | — ]|5.100) .465 | 613 |$3284-ND 36.92 29.30 17.58] RPWBO9OGKHR-T621 
Caria ira 7 t D | Part No. 1 10 100 | Part No. 100/300| — | — |5.600| .465 | .613 |$3285-ND 49.23 39.08 23.45 | RPWB110GKHR-1621 
ni Fig. 1 — .050” Contact Centers 
Right Angle, .100” Contact Centers a 
400810 74195 74.385 1 2507) 1198 (SESE oa63 1875 13.13 [ACBIODKES 6/12 | 0.540] 0.826] 1.140] 370 | .610 [S3364-ND} 13.39 10.63 7.44) RBBOGDHHN 
10/20 | 0.740 | 1.026 | 1.340] .370 | 610 |$3371-ND® 14.33 11.38 6.83) RBB1ODHHN 
12 | 0.910 | 1.225 | 1.485 | .250 | 1.195 |$7156-ND 28.35 22.50 15.75 | ACB12DKBS 
13/26 | 0.890 | 1.176 | 1.490) .370 | 610 |S3120-ND 11.25 8.93 5.36] RZB13DHHN 
24 | 1.510 | 1.825 | 2.085 | .250 | 1.195 |$7157-ND 56.70 45.00 31.50 | ACB24DKBS 
13/26 | 0.890 | 1.176 | 1.490] .370 | 610 |$3373-ND® 15.12 12.00 7.20) RBB13DHHN 
30 | 1.810 | 2.125 | 2.385 | .250 | 1.195 |S7158-ND 70.88 56.25 39.38 | ACB30DKBS. 
15/30 | 0.990 | 1.276 | 1.590 | .370 | 610 |S3121-ND 14.53 9.15 _5.49/ RZB15DHHN 
34 | 2.010 | 2.325 | 2.585 | .250 | 1.195 |S7159-ND 80.33 63.75 _ 44.63 | ACB34DKBS 
15/30 | 0.990 | 1.276 | 1.590 370 | 610 |S3375-ND® 72.88 10.23 6.14/RBBISDHHN 
36 | 2.170 | 2.425 | 2.685 | .250 | 1.195 |S7160-ND 85.05 67.50 47.25 |ACB36DKBS 
20/40 | 1.240 | 1.526 | 1.840 | .370 | 610 |$3378-NDe 16.88 13.40 8.04) RBB2ODHHN 
40 | 2.310 | 2.625 | 2.885 | .250 | 1.195 |S7161-ND 94.50 75.00 52.50 | ACB40DKBS 
22/44 | 1.340 | 1.626 | 1.940] .370 | .610 |$3123-ND 12.35 9.80 5.88) RZB22DHHN 
44 | 2.510 | 2.825 | 3.085 | .250 | 1.195 |S7162-ND 103.95 82.50 57.75 | ACB44DKBS 
25/50 | 1.490| 1.776 | 2.090 | .370 | .610 |$3124-ND 12.66 10.05 6.03) RZB25DHHN 
50 | 2.810 | 3.125 | 3.385 | .250 | 1.195 |$7163-ND 118.13 93.75 65.63 | ACBSODKBS 
25/50 _| 1.490 | 1.776 | 2.090 | .370 | .610 |$3380-ND@ 18.18 14.43 8.66|/ RBB25DHHN 
56 | 3.110 | 3.425 | 3.685 | .250 | 1.195 |S7164-ND 132.30 105.00 _73.50 | ACBS6DKBS 
30/60 | 1.740 | 2.026 [2.340 | 370 | 610 |S3383-NDe 19.34 15.35  9.21/RBB30DHHN 
62 | 3.410 | 3.725 | 3.985 | .250 | 1.195 |S7166-ND 146.48 11625 81.38 | ACB62DKBS 
34/68 | 1.940 | 2.226 | 2.540 | .370 | 610 |$3126-ND 13.80 10.95  6.57/RZB34DHHN 
72 | 3.910 | 4.225 | 4.485 | .250 | 1.195 |S7167-ND 170.10 135.00 94.50 | ACB72DKBS 
34/68 | 1.940 | 2.226 | 2.540] .370 | 610 |$3386-ND@ 20.41 16.20 9,72/ RBB34DHHN 
80 | 4.310 | 4.625 | 4.885 | .250 | 1.195 |S7168-ND 189.00 150.00 105.00 | ACB80DKBS 
35/70 | 1.990 | 2.276 | 2.590 | .370 | .610 |$3127-ND 13.89 11.03 6.62) RZB35DHHN 
86 | 4.610 | 4.925 | 5.185 | .250 | 1.195 |S7169-ND 203.18 161.25 112.88 | ACB86DKBS ‘ 
35/70 _| 1.990 | 2.276 | 2.590 | .370 | .610 |S3388-NDe 20.63 16.38 _9.83/ RBB35DHHN 
90 | 4.810 | 5.125 | 5.385 | .250 | 1.195 |$7170-ND 212.63 168.75 118.13 | ACB9ODKBS 
sot 481013105 e305 | 50-17 -195-eEe SID 631687511813 ACBOODKBS-S10 40/80 | 2.240 | 2.526 | 2.840 | 370 | 610 |S3389-NDe 21.92 17.40 10.44] RBB4ODHHN 
610 | 6.125 | 6.385 | 260 | 1.195 RSmiils 5 75) 183 51075 45/90 | 2.490 | 2.776 | 3.090] .370 | .610 |$3129-ND 15.03 11.93 7.16) RZB45DHHN 
45/90 | 2.490 | 2.776 | 3.090 | .370 | .610 |$3391-ND@ 23.18 18.40 11.04) RBB45DHHN 
5 50/100 | 2.740 | 3.026 | 3.340) .370 | 610 |$3130-ND 15.66 12.43 7.46) RZB50DHHN 
Press Fit 60/120 | 3.240 | 3.526 | 3.840 | 370 | 610 |$3394-ND® 26.93 21.38 12.83 RBBG60DHHN 
64/128 | 3.440 | 3.726 | 4.040] .370 | 610 |S3397-ND® 28.00 22.23 13.34] RBBG4DHHN 
Specifications: KL 75/150 | 3.990 | 4.276 | 4.590] .370 | 610 |S3133-ND 18.62 14.78  8.87/RZB75DHHN 
* Operating Temperature: -65°C * Contact Plating: Nickel underplate D 75/150 | 3.990 | 4.276 | 4.590 | .370 | .610 |S3399-ND® 30.78 24.43 14.66) RBB75DHHN 
~ 125°C ¢ UL File Number: E64287, UL94V-0 80/160 | 4.240 | 4.526 | 4.840 | .370 | .610 |S3400-ND@ 32.07 25.45 15.27| RBB8ODHHN 
* Insulator: PBT/Phosphor Bronze Approved 85/170 | 4.490 | 4.776 | 5.090 | .370 | .610 |S3135-ND 19.85 15.75 9.45 | RZB85DHHN 
* Contacts: Selective gold * Termination Plating: Tin 95/190 | 4.990 | 5.276 | 5.590 | .370 | .610 |$3136-ND 20.98 16.65 9.99) RZB9S5DHHN 
— : 100/200 | 5.240 | 5.526 | 5.840] 370 | .610 |$3137-ND 21.58 17.13 10.28) RZB100DHHN 
Pos./ Dimensions — Inches Digi-Key Price Each Sullins 100/200 | 5.240 | 5.526 | 5.840) .370 | .610 |S3366-ND@ 37.11 29.45 17.67| RBB100DHHN 
Cont. A B c D E__ |Part No. 1 10 100 | Part No. 105/210 | 5.490 | 5.776 | 6.090] 370 | .610 |$3138-ND 22.18 17.60 10.56) RZB105DHHN 
Low Profile, .025” Square Post, .200” Row Spacing 108/216 | 5.640 | 5.926 | 6.240 | .370 | 610 |$3139-ND 22.49 17.85 _ 10.71|/RZB108DHHN 
5/10 | 0.756 | 0.600 | 0.400] 370 | 550 |S7264-ND 558 4.43  3.10]ECCO5DJBN 110/220 | 5.740 | 6.026 | 6.340 370 | 610 /S3140-ND 22.81 18.10  10.86/RZB110DHHN 
6/12 | 0.856 | 0.700 | 0.500 | 370 | 550 |$7265-ND 576 4.58 3.21) ECCO6DJBN 120/240 | 6.240 | 6.526 | 6.840 | 370 | .610 |S3141-ND 24.03 19.08 _11.45|RZB120DHHN 
10/20 | 1.256 | 1.100 | 0.900 | 370 | .550 |$7266-ND 687 5.45  3.82/ECC10DJBN Fig. 1 — High Temperature, 150°C, 
42/24 | 1.456 | 1.300 | 1.100 | 370 | .550 |$7267-ND 734 5.83 4.08) ECC12DJBN .050” Contact Centers — RoHS Compliant 
15/30__| 1.756 | 1.600 | 1.400] 370 | .550_|S$7268-ND 8.00 6.35 4.45 | ECC1SDJBN 10/20 | 0.740] 1.026 [1.340] .370 | 610 ]$7140-ND 12.57 9.98 6.99] ACBIODHHD 
ae ee a0 170) an oe ef eaND io ou 288 Ec eaEN 35/70 | 1.990 | 2.276 | 2.590) .370 | .610 |$7141-ND 23.15 18.38 12.87) ACB35DHHD 
poiaa | Dae | 2300 | 2100 | ayo | ceo. (eveeatun ce; Gran? 660 ECGOoDIEN 40/80 | 2.240 | 2.526 | 2.840 | .370 | .610 S7142-ND 25.29 20.08 14.06) ACB4ODHHD 
60/120 | 3.240 | 3.526 | 3.840) .370 | 610 |S7143-ND 33.74 26.78 18.75] ACBEODHHD 
25/50 | 2.756 | 2.600 | 2.400 | .370 | .550 |$7272-ND 10.27 815 5.71) ECC25DJBN 
: 80/160 | 4.240 | 4.526 | 4.840 | .370 | 610 |S7144-ND 42.27 33.55 23.49 | ACBSODHHD 
28/56_| 3.056 | 2.900 | 2.700 | .370 | .550 |$7273-ND 10.93 8.68 6.08 | ECC28DJBN 
30/601 3.256 | 3100 | 2.900 }-370 1380 1$7274-ND 4134-900 6 30 ECC30D IBN 105/210 | 5.490 | 5.776 | 6.090] .370 | .610 |S7145-ND 52.86 41.95 29.37 ACB105DHHD 
35/70 | 3756 | 3600 | 3400 | 370 | 550 |$7275-ND 4251 9.93 6 95/ECC35DJBN 106/212 | 5.740 | 6.026 | 6.340 | 370 | .610 |$7146-ND 53.27 42.28 —_29.60| ACB106DHHD-S621 
36/72 | 3.856 | 3.700 | 3.500 | .370 | 550 |$7276-ND 12.69 10.08  7.06/ECC36DJBN Fig. 2— High Temperature, 150°C, .093” PCB, 
40/80 | 4.256 | 4.100 | 3.900 | .370 | .550 |$7277-ND 13.58 10.78 7.55] ECC40DJBN -100” Contact Centers — RoHS Compliant 
43/386 | 4.556 | 4.400 | 4.200] .370 | .550 |$7278-ND 14.27 11.33 7.93 | ECC43DJBN 30/60 | 3.260 | 3.575 | 3.835 | .400 | .610 |S7177-ND 34.27 27.20 19.04] ACC30DKMH-S1191 
50/100 | 5.256 | 5.100 | 4.900 | .370 | .550 |$7279-ND 76.19 12.85 9.00 | ECC50DJBN 70/140 | 7.260 | 7.575 | 7.835 | .400 | .610 |S7176-ND 61.49 48.80 34.16) ACC70DKMH-S1191 
60/120 | 6.256 | 6.100 | 5.900 | 370 | 550 |$7280-ND 18.43 14.63 10.24| ECC60DJBN 30/60 | 3.260 | 3.575 | 3.835 | 400 | .610 |S7175-ND 34.27 27.20 19.04) ACC30DKSH-S1191 
High Profile, .025” Square Post, .200” Row Spacing 70/140 | 7.260 | 7.575 | 7.835 | .400 | 610 |S7174-ND 61.49 48.80 34.16 | ACC70DKSH-S1191 
5/10 0.756 | 0.600 | 0.400 | .370 | .610 |$7247-ND 5.58 4.43 3.10 | ECCO5DJWN Fig. 2 — .200” Row Spacing, .100” Contact Centers — RoHS Compliant 
6/12 | 0.856 | 0.700 | 0.500} 370 | 610 |$7248-ND 576 458  3.21/ECCO6DJWN 6/12 | 0.860] 1.175 | 1.435] 370 | .610 ]S3293-ND 2.61 2.08  1.46|EBCO6DCWN 
10/20 | 1.256 | 1.100 | 0.900 | 370 | .610 )$7249-ND 687 5.45 3.82) ECC10DJWN 10/20 | 1.260 | 1.575 | 1.835 | .370 | .610 |$3299-ND 3.43 2.73 1.91) EBC1ODCWN 
42/24 | 1.456 | 1.300 | 1.100 | 370 | .610 |$7250-ND 734 5.83 4.08] ECC12DJ WN i 
iso | (76 |1a00 | 4400 | avo. | eto. (eeeHiNe Aagy 86 AaB ECCIADIW 12/24 | 1.460 | 1.775 | 2.035 | .370 | 610 $3304-ND 3.75 2.98 2.09) EBC12DCWN 
15/30 | 1.760 | 2.075 | 2.335 | .370 | 610 |S3305-ND 469 3.73 2.61) EBC1S5DCWN 
18/36 | 2.056 | 1.900 | 1.700 | 370 | .610 |S$7252-ND 8.69 6.90  4.83/ECCI8DJWN 
18/36_| 2.060 | 2.375 | 2.635 | .370 | 610 |S3310-ND 5.07 4.03 _ 2.82 EBC18DCWN-S371 
20/40 | 2.256 | 2.100 | 1.900 | .370 | .610 |$7253-ND 910 7.23 5.06/ ECC20DJWN 
i 25/50 | 2.760 | 3.075 | 3.335 | .370 | 610 |$3320-ND 617 4.90 3.43) EBC25DCWN 
22/44 | 2.456 | 2.300 | 2.100 | .370 | .610 |$7254-ND 958 7.60 5.32/ ECC22DJWN 
25/50 | 2.756 | 2.600 | 2.400 | 370 | 610 |$7255-ND 10.27 8.15 5.71 ECC25DJWN 25/50 | 2.760 | 3.075 | 3.335 | .370 | .610 | S3319-ND 8.17 4.90 3.43) EBC25DCWH 
28/56_| 3.056 | 2.900 | 2.700 | .370 | 610 |$7256-ND 10.93 8.68 _6.08 | ECC28DJ WN 10/20 _| 1.260 | 1.575 | 1.835 | .370_| 610 |$3298-ND% 5.83 4.63 __3.24] EBC1ODCMH 
30/60 | 3.256 | 3.100 | 2.900 | .370 | .610 |S7257-ND 11.34 9.00 6.30/ ECC30DJWN Fig. 2 — .250” Row Spacing, .125” Contact Centers — RoHS Compliant 
35/70 | 3.756 | 3.600 | 3.400 | .370 | .610 |$7258-ND 1251 9.93  6.95|ECC35DJWN 50/100 [6.535 | 6.795 [ 7.055 | .370 [ 610 [S3288-ND 14.93 11.85 _8.30/ EBAS0DCSD 
36/72 | 3.856 | 3.700 | 3.500 | .370 | .610 |$7259-ND 12.69 10.08 —7.06/ ECC36DJWN Fig. 2 — .200” Row Spacing, .156” Contact Centers 
40/80 | 4.256 | 4.100 | 3.900 | .370 | .610 |$7260-ND 13.58 10.78 —7.55| ECC40DJWN 6/12 | 1.221] 1.534 ] 1.784] 370 | 610 1S3332-NDe 73.48 10.70 7.49) EBMO6DCWN 
43/86_| 4.556 | 4.400 | 4.200 | .370 | .610 |$7261-ND 14.27 11.33 ___7.93| ECC43DJWN 22/44 | 3.717 | 4.030 | 4.280 | .370 | .610 |$3349-ND® 17.07 13.55 9.49) EBM22DCWH 
50/100 | 5.256 | 5.100 | 4.900 | .370 | .610 |$7262-ND 16.19 12.85 9.00 | ECCS50DJWN 36/72 | 5.901 | 6.214] 6.464| .370 | .610 |S5366-ND 6.33 5.03 3.52|EZM36DCWN 
80/120 | 6.256 | 6.100 | 5.900 | 370 | 610 |$7263-ND 18.43 14.63 __10.24 | ECC60DJWN 36/72 | 5.901 | 6.214 | 6.464] .370 | .610 |S3359-ND® 22.21 17.63 12.34] EBM36DCWN 
43/86 _| 6.993 | 7.306 | 7.556 | .370 | .610 |$3362-ND@ 24.22 19.23 13.46 EBM43DCTN 
< Fig. 4 — 1mm Contact Centers 
Straight 10/20 [0.704] 0.990] 1.304] 370 ] 610 |$3233-ND 1468 11.65 6.99) RZE1ODHFR 
actBriales 15/30 | 0.901 | 1.187 | 1.501] .370 | 610 |$3234-ND 15.97 12.68  7.61/RZE15DHFR 
aes: ; ; 20/40 | 1.098 | 1.384) 1.698) .370 | .610 |$3235-ND 17.14 13.60 8.16) RZE20DHFR 
* Insulator: Glass filled thermoplastic polyester PBT (Standard) 25/50 | 1.295 | 1.581 | 1.895] .370 | .610 |$3236-ND 18.43 14.63  8.78|RZE25DHFR 
UL 94V-0 Approved. For 1mm and .050” spacing parts, it will be 30/60 | 1.492 | 1.778 | 2.092 | 370 | .610 |$3237-ND 19.72 15.65 9.39 RZE30DHFR 
“PPS” and for all others it will be “PBT” * Contacts: Phosphor 35/70 | 1.689 | 1.975 | 2.289 | .370 | .610 |S3238-ND 21.01 16.68 10.01) RZE35DHFR 
Bronze (Standard) » Contact Plating: Gold over Nickel * UL File 40/80 | 1.885 | 2.171 | 2.485 | .370 | .610 |S3239-ND 22.30 17.70 10.62) RZE40DHFR 
Number: £64287 «Termination Plating: Tin 45/90 | 2.082 | 2.368 | 2.682 | .370 | .610 |$3240-ND 23.50 18.65 11.19) RZE45DHFR 
50/100 | 2.279 | 2.565 | 2.879 | .370 | 610 |S3241-ND 24.79 19.68 11.81 RZESODHFR 
; 7 ; 7 ; . Fig. 4 — .050” Contact Centers 
Seacn on ane —Dip Fig. 3'— Eyelet Coico ih Aes oe 4 6/12 | 0.540] 0.826 | 1.140] 370 ] .610 |$3363-ND® 14.90 11.83 7.10/ RBBOODHFR 
taggered Dip bail urface Mount ardiExtender 10/20 | 0.740 | 1.026 | 1.340 | .370 | .610 |$3205-ND 10.93 8.68 5.21) RZB10DHFR 
a 10/20 | 0.740 | 1.026 | 1.340] .370 | 610 |$3370-ND® 17.89 14.20 8.52) RBB1ODHFR 
225 13/26 | 0.890 | 1.176 | 1.490] .370 | 610 |S3206-ND 11.25 8.93 5.36) RZB13DHFR 
© Accepts 3- 15/30_| 0.990 | 1.276 | 1.590 | .370 | 610 |S3207-ND 14.53 9.15 5.49/RZB15DHFR 
#26 AWG 15/30 | 0.990 | 1.276 | 1.590] .370 | 610 |S3374-ND® 19.06 15.13  9.08/RBBISDHFR 
wires 20/40 | 1.240 | 1.526 | 1.840 | .370 | .610 |$3208-ND 12.06 9.58 — 5.75| RZB20DHFR 
22/44 | 1.340 | 1.626 | 1.940] .370 | .610 |$3209-ND 12.35 9.80 5.88) RZB22DHFR 
25/50 | 1.490 | 1.776 | 2.090 | .370 | .610 |$3379-ND® 21.42 17.00 10.20) RBB25DHFR 
Pos./ Dimensions — Inches Digi-Key Price Each Sullins 30/60 _| 1.740 | 2.026 | 2.340 | .370 | .610 |$3382-NDe 22.52 17.88 _10.73| RBB3ODHFR 
Cont. [A] B] ©] D | © Part No. 1 40 100 | Part No. 34/68 | 1.940 | 2.226 | 2.540 | 370 | 610 |S3212-ND 13.80 10.95  6.57/RZB34DHFR 
High Profile 35/70 | 1.990 | 2.276 | 2.590 | .370 | .610 |$3213-ND 13.89 11.03 6.62) RZB35DHFR 
Fig. 1 — Peripheral Component Interconnect (PCI) .050” Contact Centers 35/70 | 1.990 | 2.276 | 2.590 | .370 | .610 |$3387-ND@ 23.69 18.80 11.28) RBB35DHFR 
42/49 | 4.890 [5.176 [5.490 | .370 | .610 [S09119-578-ND | 16.38 13.00 9.10[RZB91DCHN-S578 40/80 | 2.240 | 2.526 | 2.840 | .370 | 610 |S3214-ND 14.52 11.53 6.92| RZB40DHFR 
Fig. 1 — 1mm Contact Centers 45/90 | 2.490 | 2.776 | 3.090 | .370 | .610 |$3215-ND 15.03 11.93 _7.16| RZB4SDHFR 
5/10 | 0.507 | 0.793] 1.107] .370 | 610 |S3149-ND 13.48 10.70 6.42) RZE05DHHN 50/100 [2.740 | 3.026 [ 3.340 | .370 | 610 [S3216-ND 15.66 12.43 _7.46|/RZB50DHFR 
15/30 | 0.901 | 1.187 | 1.501 | .370 | 610 [S3151-ND 15.97 12.68 _7.61|/RZE15DHHN @ RoHS Compliant § Card Extender Wire Wrap (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 497 


Pos./ Dimensions — Inches Digi-Key Price Each Sullins 
SULLINS — Edgecard Connectors — Straight (cont Cont. [A | B | C | D | E |PartNo. 110 100 | PartNo. 
Fig. 2 — High Temperature, 150°C, .200” Row Spacing, 
«100” Contact Centers — RoHS Compliant 
Pos./ Dimensions — Inches Digi-Key Price Each Sullins 72/24 [1.475] 1.775] 2.075] .330 ] 431 [S7196-ND 11.88 9.43 6.60) ACCT2DRXH 
Cont. [ A] B | C | D | E |PartNo. 1 10 100 | Part No. 15/30 | 1.775 | 2.075 | 2.375 | .330 | 431 |$7197-ND 13.73 10.90 7.63} ACC1SDRXH 
60/120 | 3.240 | 3.526 | 3.840 | 370 | 610 |S3217-ND 685 13.38  8.03/RZBG0DHFR 18/36. | 2.075 | 2.375 | 2.675] .330 | 431 |$7198-ND 15.59 12.38  8.67|ACC18DRXH 
64/128 | 3.440 | 3.726 | 4.040] 370 | .610 |$3218-ND 17.29 13.73  8.24|RZB64DHFR 30/60 | 3.275 | 3.575 | 3.875 | .330 | 431 |$7199-ND 22.77 18.08 12.66 ACC30DRXH 
64/128 | 3.440 | 3.726 | 4.040 | .370 | .610 |$3396-ND 30.46 24.18 14.51 | RBBG4DHFR 36/72_| 3.875 | 4.175 | 4.475 | 400 | 431 |$7200-ND 26.71 21.20 _ 14.84| ACC36DRXH 
75/150 | 3.990 | 4.276 | 4.590] .370 | 610 |S3219-ND 18.62 14.78  8.87|RZB75DHFR 50/100 | 5.275 | 5.575 | 5.875| 400 | 431 |S7201-ND 35.09 27.85  19.50| ACC50DRXH 
80/160 | 4.240 | 4.526 | 4.840 | .370 | .610 |S3220-ND 19.22 15.25 __9.15|RZB80DHFR 60/120 | 6.275 | 6.575 | 6.875| .400 | 431 |S7202-ND 41.04 32.58 _ 22.81 | ACC6B0DRXH 
85/170 | 4.490 | 4.776 | 5.090] .370 | .610 |$3221-ND 19.85 15.75 9.45 | RZB85DHFR Fig. 2 — High Temperature, 150°C, .200” Row Spacing, 
95/190 | 4.990 | 5.276 | 5.590 | .370 | .610 |$3222-ND 20.98 16.65 9.99] RZB95DHFR +156” Contact Centers — RoHS Compliant 
100/200 | 5.240 | 5.526 | 5.840 | .370 | .610 |$3223-ND 21.58 17.13 10.28|RZB100DHFR 15/30 | 2.624 | 2.937 | 3.279 | 325 | 431 |$7207-ND 14.68 11.65 8.16) ACMISDRXH 
105/210 | 5.490 | 5.776 | 6.090 | .370 | .610 |$3224-ND 22.18 17.60 10.56| RZB105DHFR 18/36_| 3.092 | 3.405 | 3.747 | .325 | 431 |$7208-ND 16.51__13.10__9.17/ AGM18DRXH 
105/210 | 5.490 | 5.776 | 6.090 | .370 | .610 |S3367-ND@ 40.01 31.75 _ 19.05| RBB105DHFR Fig. 2— High Temperature, 150°C, .140” Row Spacing, 
108/216 | 5.640 | 5.926 |6.240| 370 | .610 |S3225-ND 22.49 17.85 10.71|RZB108DHER +156” Contact Centers — RoHS Compliant 
22/44 | 3.716 | 4.029] 4.371 | .325 | 431 S7205-ND 17.80 14.13 9.89) ACM22DRKH 
120/240 | 6.240 | 6.526 | 6.840 | .370 | .610 |$3227-ND 24.03 19.08 11.45] RZB120DHFR ae72 (5900 |621a| 655 | ase | 431 Remo Sh ON 7a i251) ACMABDRI 
Fig. 5 — 1mm Contact Centers : ‘ if hs ' i i 7 i 4 
5/10] 0.507 | 0.793 | 1.107 | .370 | .610 ]S3193-ND 12.73 10.10  6.06/RZEOSDHRN 36/72 _| §:900 See igh Temperature 2006; “ee Row Spacing S18 
10/20 | 0.704 | 0.990 | 1.304] .370 | .610 |S3194-ND 13.89 11.03  6.62|RZE10DHRN .100” Contact Centers — RoHS Compliant 
15/30 | 0.901 | 1.187 | 1.501] 370 | 610 |S3195-ND 1518 12.05 7.23 RZE15DHRN 62 )0.87511.475] 1475] 330 | 431 1$7231-ND 1421 11.28 7.90| FMCOGDRYH 
20/40 | 1.098 | 1.384 | 1.698 | .370 | .610 | S3196-ND 16.38 13.00 7.80) RZE2ODHRN 10/20 | 1.275 | 1.575 | 1.875 | .330 | 431 |$7232-ND 19.31 15.33 10.73] FMC10DRYH 
25/50_| 1.295 | 1.581 | 1.895 | 370 | 610 | S3197-ND 17.67 14.03 8.42 | RZE25DHRN 13/26 | 1.575 | 1.875 | 2.175 | .330 | 431 |$7233-ND 23.03 18.28 12.80| FMC13DRYH 
30/60 | 1.492 | 1.778 | 2.092) .370 | 610 | S3198-ND 18.96 15.05 9.03] RZESODHRN 18/36 | 2.075 | 2.375 | 2.675 | .330 | 431 |$7234-ND 29.45 23.38 16.37 | FMC18DRYH 
35/70 | 1.689 | 1.975 | 2.289) .370 | 610 | S3199-ND 20.25 16.08 9.65) RZESSDHRN 50/100 | 5.275 | 5.575 | 5.875 | 400 | 431 |$7235-ND 70.28 55.78 _39.05| FMC50DRYH 
45/90 | 2.082 | 2.368 | 2.682) .370 | .610 | S3201-ND 22.71 18.03 10.82) RZE4SDHRN 50/100 | 5.275 | 5.575 | 5.875 | .400 | 431 |$7245-ND§ 71.85 57.03 39.92 | FMC50DRYH-S13 
50/100 | 2.279 | 2.565 | 2.879 .370 | .610 |$3202-ND 24.03 19.08 11.45] RZESODHRN Fig. 2— .140” Row Spacing, .100” Contact Centers — RoHS Compliant 
50/100 | 2.279 | 2.565 | 2.879 | .370 | .610 |S$3403-ND@ 36.57 29.03 17.42 | RBESODHRN 5/10 10.775] 1.075 | 1.375] .330 | .431 |$3297-ND 3.34. 2.65 1.86] EBCOS5DRTH 
Fig. 5 — .050” Contact Centers 10/20 | 1.275 | 1.575 | 1.875] 330 | 431 |$3302-ND 4.25 3.38 2.37 EBC10DRTH 
6/12] 0.540 | 0.826 | 1.140] .370 | .610 |S3365-NDe 12.73 10.10 6.06) RBBO6DHRN 45/30 | 4.775 | 2.075 |2.375| 330 | 431 |$3308-ND 570 453  347/EBC15DRTH 
10/20 | 0.740 | 1.026 | 1.340 | .370 | .610 |$3372-NDe 13.67 10.85 — 6.51|RBB10DHRN 20/40 | 2275) 2575|2875| 330 | 431 |$3314-ND 917 7.28 540) EBC20DRTH 
13/26 | 0.890 | 1.176 | 1.490] 370 | .610 |S3166-ND 10.65 8.45 — 5.07|RZB13DHRN Fig. 2 — .200” Row Spacing, .100” Contact Centers 
15/30_| 0.990 | 1.276 | 1.590 | .370 | .610 |S3376-NDe 14.96 11.88 _7.13| RBB15DHRN 50 10.77511.075 | 1.375] 330 | 431 1$3292-NDe 312 248 1.74])EBCOSDRXH 
22/44 | 1.340 | 1.626 | 1.940 | .370 | .610 |S3169-ND 11.78 9.35 5.61) RZB22DHRN 6/12 | 0.875] 1.175} 1.475] .330 | .431 |$1064-ND 2.93 2.33 1.63] EZCO6DRXH 
25/50 | 1.490 | 1.776 | 2.090 | .370 | .610 |S3381-ND® 17.51 13.90 8.34) RBB25DHRN 6/12 | 0.875] 1.175 | 1.475] .330 | .431 |$3296-NDe® 425 3.38  2.37| EBCO6BDRXH 
30/60 | 1.740 | 2.026 | 2.340 | 370 | .610 |S3171-ND 12.69 10.08 6.05) RZB30DHRN 10/20 | 1.275 | 1.575 | 1.875 | .330 | .431 |S3303-ND@ 4.00 3.18 2.23|EBC1ODRXH 
30/60 | 1.740 | 2.026 | 2.340 | .370 | .610 |$3384-ND® 18.71 14.85 8.91) RBB30DHRN 15/30 | 1.775 | 2.075 | 2.375 | .330 | .431 |S3309-ND@ 510 4.05 2.84| EBC1SDRXH 
34/68 _| 1.940 | 2.226 | 2.540 | .370 | .610 | S3172-ND 13.20 10.48 _6.29| RZB34DHRN 18/36 | 2.075 | 2.375 | 2.675 | .330 | 431 |S3313-ND@ 15.53 12.33  8.63/EBC18DRXH 
35/70 | 1.990 | 2.276 | 2.590) .370 | 610 | S3173-ND 13.32 10.58 6.35] RZB3SDHRN 20/40 | 2.275 | 2.575 | 2.875 | 330 | .431 |S3315-ND® 6.68 5.30 3.71 | EBC20DRXH 
40/80 | 2.240 | 2.526 | 2.840] .370 | .610 |S3174-ND 13.92 11.05 6.63) RZB40DHRN 22/44 | 2.475|2.775|3.075| .330 | .431 |S$3318-NDe@ 8.22 6.53 4.57|EBC22DRXH 
40/80 | 2.240 | 2.526 | 2.840) 370 | 610 |S3390-ND® 21.26 16.88 10.13] RBB4ODHRN 95/50 |2.775|3.075 |3.375) .330 | 431 |S3322-NDe 759 6.03  4.22| EBC25DRXH 
45/90 | 2.490 | 2.776 | 3.090] .370 | .610 |S3175-ND 14.46 11.48 6.89) RZB45DHRN 30/60 | 3.275 | 3.575 | 3.875) .330 | .431 |$3323-NDe 8.54 6.78  4.75|EBC30DRXH 
50/100 | 2.740 | 3.026 | 3.340 | 370 | 610 |$3176-ND 15.06 11.95 _7.17| RZB50DHRN 36/72 | 3.875 | 4.175 | 4.475 | 400 | 431 |S3326-ND@ 15.34 12.18  8.53/EBC36DRXH 
60/120 | 3.240 | 3.526 | 3.840] .370 | .610 |S3177-ND 16.29 12.93 7.76) RZB60DHRN 40/80 | 4.275 | 4.575 | 4.875] .400 | .431 |S3327-ND@ 12.22 970  6.79|EBC40DRXH 
64/128 | 3.440 | 3.726 | 4.040) .370 | 610 /S3178-ND 16.70 13.25 7.95) RZB64DHRN 50/100 | 5.275 | 5.575 | 5.875] .400 | 431 |$3330-ND® 12.47 9.90 6.93) EBC50DRXH 
64/128 | 3.440 | 3.726 | 4.040) .370 | 610 /S3398-ND® 27.34 21.70 13.02 RBB64DHRN 60/120 | 6.275 | 6.575 | 6.875 | .400 | .431 |S3331-ND® 27.88 22.13 _ 15.49| EBC60DRXH 
75/150 | 3.990 | 4.276 | 4.590 | 370 | 610 |S3179-ND 18.02 14.30  8.58|RZB75DHRN Fig. 2 —.250” Row Spacing, .125” Contact Centers — RoHS Compliant 
80/160 | 4.240 | 4.526 | 4.840 | .370 | 610 |S3180-ND 18.65 14.80 _8.88| RZB80DHRN 26/56 13.785 | 4.045 14.325] 330 | 431 193287-ND 750 5.95 4.17] EBA28DRJH 
85/170 | 4.490 | 4.776 | 5.090 | 370 | 610 |S3181-ND 19.25 15.28  9.17|RZB85DHRN , 156” Contact Centers — RoHS Compliant 
85/170 | 4.490 | 4.776 | 5.090) .370 | .610 |S3401-ND® 32.60 25.88 15.53| RBB8SDHRN 6/12 E a ‘ 325 | 431 |S$3334-ND 13.23. 10.50 7.35] EBMOGDRTH 
95/190 | 4.990 | 5.276 | 5.590] 370 | 610 |S3182-ND 20.38 16.18 —9.71|RZB95DHRN 40/20 |1.844| 2.157 | 2.499| .325 | 431 |$3338-ND 558 4.43 3.10 EBM10DRTH 
100/200 | 5.240 | 5.526 | 5.840] .370 | .610 |S3183-ND 20.98 16.65 9.99/RZB100DHRN 22/44 | 3.716 | 4.029 | 4.371| .325 | .431 |S3352-ND 740 5.88  4.12|EBM22DRTH 
105/210 | 5.490 | 5.776 | 6.090 | .370 | .610 |$3184-ND 21.61 17.15 —10.29| RZB105DHRN 28/56 | 4.652 | 4.965 | 5.307| .438 | .431 |S3357-ND 9.73 7.73  5.41|EBM28DRTH 
105/210 | 5.490 | 5.776 | 6.090 | .370 | .610 |S3368-ND® 37.74 29.95 17.97| RBB105DHRN Fig. 2 — .200” Row Spacing, .156” Contact Centers 
108/216 | 5.640 | 5.926 | 6.240 | .370 | .610 |$3185-ND 21.92 17.40 10.44] RZB108DHRN 62] 1.220] 1.533 11.875 | 325 | 431 | $5064-ND 3.84 3.05 2.14] EZMOGDRXH 
110/220 | 5.740 | 6.026 | 6.340 | .370 | .610 |S3186-ND 22.21 17.63 10.58] RZB110DHRN 612 | 1.220 | 1.533 | 1.875 | 325 | 431 |$3335-NDe 4269 10.08  7.06/EBMO6DRXH 
120/240 | 6.240 | 6.526 | 6.840 | .370 | .610 |S3187-ND 23.44 18.60 _ 11.16 | RZB120DHRN 40/20 |1.844| 2.157 | 2.499| 305 | 431 |$3339-NDe 438 3.48  2.44| EBM10DRXH 
oe Fig: 5 Bios Temperature, aeae ; 12/24 | 2.156 | 2.469 | 2.811] .325 | .431 |$3342-NDe 5.01 3.98 2.79] EBM12DRXH 
«l ontaci enters — Hoi ompiian i 
sa” aran]comsyraxSfoaa 8 orga eae 967 AOTOORD so leoe eam aza| cs | t F Ae ele 
35/70 | 1.990 | 2.276 | 2.590] .370 | .610 |S7148-ND 22.55 17.90 12.53] ACB35DHRD oo/aa |3716| 4.029 /4371| 325 | 431 |$3353-NDe 671 5.33  3.73/EBM20DRXH 
60/120 | 3.240 | 3.526 | 3.840] 370 | .610 |S7149-ND 33.14 26.30 18.41 | ACBGODHRD 95/50 | 4.184 | 4497 |4.830| 325 | 431 |$3355-NDe 800 635  445/EBMOS5DRXH 
85/170 | 4.490 | 4.776 | 5.090 | .370 | .610 |S7150-ND 43.72 34.70 24.29| ACBBSDHRD 98/56 | 4.652 | 4.965 /5.307| 438 | 431 |S3358-NDe 948 753  527/EBMO8DRXH 
90/180 | 4.740 | 5.026 | 5.340 | .370 | .610 |S7151-ND 45.86 36.40 _ 25.48 | ACB9ODHRD 36/72 |5900|6213|6555| 438 | 431 |S3361-NDe 1040 825  578/EBM36DRXH 
91/182 | 4.890 | 5.176 | 5.490 | 370 | 610 |S7152-ND 46.27 36.73 25.71| ACB91DHRD-S621 Fig. 3 — High Temperature, 150°C, 
92/184 | 5.040 | 5.326 | 5.640] 370 | .610 |S7153-ND 46.78 37.13 25.99] ACB92DHRD-S329 .100” Contact Centers — RoHS Compliant 
106/212 | 5.740 | 6.026 | 6.340 | .370 | .610 |S7154-ND 62.67 41.80 29.26 | ACB106DHRD-S621 18/36 | 2.075 | 2.375 | 2.675| .330 | .431 |S7186-ND 14.99 11.90  8.33]ACC18DREH 
Fig. ee an Temperature, 150; .0937 PCE, 18/36. | 2.075 | 2.375 | 2.675| .330 | .431 |S7213-ND§ 16.13 12.80  8.96|ACC18DREH-S13 
. ontaci enters — Koi rompliani os 
30/60 | 3.260] 3.575] 3.835] 400 ] .610 |S7181-ND 35.56 28.23 19.76 | ACC30DKRH-S1191 ae pte Ae our = a Sr ENps he ae ane AeeaBRE SiS 
70/140 | 7.260 | 7.575 | 7.835 | 400 | .610 |S7180-ND 62.75 49.80 34.86 | ACC70DKRH-S1191 30/60 | 3.275| 3.575 |3.875| 330 | 431 |s7188-ND o164 1718 12.03/ACC3ODREH 
30/60 | 3.260 | 3.575 |3.835] .400 | .610 |S7179-ND 35.56 28.23 19.76 | ACC30DKNH-S1191 40/80 1427514575 148751 400 | 431 1S7189-ND 97472180 15.261 ACCODREH 
70/140 [7.260 | 7.575 | 7.835] 400 | 610 |S7178-ND 62.75 49.80 34.86 | ACC7ODKNH-S1191 43/86. |4575| 4875 |5175| 400 | 431 |$7190-ND 29.20 2318 1623|ACC43DREH 
Micro Channel Architecture (MCA) Dual .050” Contact Centers — RoHS Compliant 43/86 | 4.575 | 4.875 |5.175| .400 | 431 )$7215-ND§ 30.30 24.05 16.84| ACC43DREH-S13 
60/120 | 3.240 ] 3.526 | 3.840] .370 | .610 |S3392-ND 44.92 35.65 21.39] RBBGODHAS-S621 50100 | 5.275 | 5575 |5.875| 400 | 431 |S7216-ND§ 34.21 2715  19.01|ACCSODREH-S13 
60/120 | 3.240 | 3.526 | 3.840 | 370 | .610 |S3393-ND 29.48 23.40 14.04] RBBGODHFR-S621 
60/120 | 3.240 | 3.526 | 3.840 | .370 | .610 |S3395-ND 23.72 18.83 _ 11.30 | RBB6ODHRN-S578 60/120 | 6.276 | 6.575 | 6.875 sae it HighTerperature: 150¢. 2207 ACCEODREH'S13 
Peripheral Component Interconnect (PCI) Dual .050” Contact Centers .156” Contact Centers — RoHS Compliant 
60/120 | 3.340] — | — | .350 | .610 |S3144-ND 1.82 1.45 .87/ TRXBOGODKHN-T20 15/30 | 2.624 | 2.937 [3.279] .325 | 431 ]S7209-ND 15.31 12.15  8.51|ACM15DSEH 
92/184 | 5.040 | 5.326 | 5.640 | .370 | .610 |S3267-ND 51.85 41.15 24.69} RZB92DHAS-S250 48/36 | 3.092 | 3.405 | 3.747] .325 | .431 |S7210-ND 17.23 13.68 9.58] ACM18DSEH 
92/184 | 5.040] — | — | .370 | .610 |$3229-ND 20.66 16.40 9.84) RZB92DHFR-S250 22/44 | 3.716 | 4.029 | 4.371 | .325 | 431 |$7211-ND 19.69 15.63 10.94] ACM22DSEH 
92/184 | 5.040] — | — | .350 | .559 |$3270-ND 6.77 5.38 3.23) TRWBO92DKAN-T250 36/72 | 5.900 | 6.213 ) 6.555 | .438 | 431 |$7212-ND 29.23 23.20 16.24] ACM36DSEH 
92/184 | 5.040 | 5.326 | 5.640 | .370 | .610 |S3268-ND 51.85 41.15 _24.69| RZB92DHAS-S329 36/72 | 5.900 | 6.213 | 6.555 | .438 | 431 |S7222-ND§ 30.62 24.30 17.01] ACM36DSEH-S13 
92/184 5.040] — | — | .370 | .610 |S3230-ND 20.66 16.40 9.84] RZB92DHFR-S329 Fig. 3 — High Temperature, 200°C, 
92/184 }5.040] — | — | .350 | .559 |S3271-ND 6.77 5.38 3.23) TRWBO92DKAN-T329 100” Contact Centers — RoHS Compliant 
92/184 |5.040/ — | — | .370 | .610 |S3189-ND 20.07 15.93 9.56] RZB92DHRN-S378 18/38 | 2.075 | 2.375 | 2.675] .330 ] 431 [S7226-ND 39.66 31.48 22.04] FMCT8DREH 
92/184 |5.040) — | — | .350 | .610 |S3145-ND 5.99 4.75 2.85] TRWBO92DKHN-T378 22/44 | 2.475 | 2.775 | 3.075 | .330 | .431 |$7227-ND 47.03 37.33 26.13| FMC22DREH 
92/184 [5.040] — | — | 350 | .551 |$3192-ND 7.28 5.78 _3.47| RPWBO92DKRQ-1378 25/50 | 2.775 | 3.075 | 3.375] .330 | .431 |$7228-ND 52.45 41.63 29.14| FMC25DREH 
92/184 5.040) — | — | .350 | 610 |S3146-ND 3.15 250  1.50/ TRWBO92DKHN-120 35/70 | 3.775 | 4.075 | 4.375] .400 | .431 |$7229-ND 71.43 56.45 39.52| FMC35DREH 
92/184 |5.040/ — | — | .370 | .610 |S3190-ND 20.07 15.93 9.56] RZB92DHRN-S330 35/70_| 3.775 | 4.075 | 4.375 | .400 | .431 |$7242-ND§ 73.46 58.30 _ 40.81 | FMC35DREN-S13 
92/184 |5.040] — | — | .350 | .610 |$3147-ND 5.99 4.75 2.85] TRWBO92DKHN-T330 43/86 | 4.575 | 4.875 [5.175 | 400 | 431 |$7243-ND§ 87.38 69.35  48.55|FMC43DREH-S13 
92/184 [5.040] — | — | 350 | 610 |S3148-ND 3.31 2.63 1.58 TRWBO92DKHN-126 44/88. | 4.675 | 4.975 |5.275| .400 | .431 |$7230-ND 87.60 69.53 48.67| FMC44DREH 
60/120 | 6.275 | 6.575 | 6.875 | .400 | .431 |$7244-ND§ 118.41 93.98 _ 65.79 | FMC60DREH-S13 
Fig. 2 — High Temperature, 150°C, .140” Row Spacing, Fig. 3 — High Temperature, 200°C, 
-100” Contact Centers — RoHS Compliant -156” Contact Centers — RoHS Compliant 
17/34 [1.975] 2.275] 2575] .330 | 431 [S7191-ND 15.12 12.00  8.40|ACCI7DRTH 15/30 | 2.624] 2.937 ] 3.279] .325 ] 431 ]S7236-ND 27.69 21.98 15.39] FMM15DSEH 
18/36. | 2.075 | 2.375 | 2.675] .330 | .431 |$7192-ND 15.78 12.53  8.77|ACC18DRTH 18/36 | 3.092 | 3.405 | 3.747] .325 | 431 |$7237-ND 31.63 25.10 17.57| FMM18DSEH 
18/36 | 2.075 | 2.375 | 2.675| .330 | .431 |S7218-ND§ 16.92 13.43  9.40|ACC18DRTH-S13 18/36 | 3.092 | 3.405 | 3.747] .325 | .431 |$7246-ND§ 33.20 26.35 18.45| FMM18DSEH-S13 
28/56 | 3.075 | 3.375 | 3.675 .330 | .431 |S7193-ND 21.86 17.35  12.15|ACC28DRTH 22/44 | 3.716 | 4.029 | 4.371 | .325 | .431 |$7238-ND 36.82 29.23 20.46 | FMM22DSEH 
28/56 _| 3.075 | 3.375 | 3.675 | .330 | .431 |S7219-ND§ 22.96 18.23 12.76 | ACC28DRTH-S13 28/56 _| 4.652 | 4.965 | 5.307 | .438 | .431 |$7239-ND 45.74 36.30 _ 25.41 | FMM28DSEH 
31/62 | 3.375 | 3.675 [3.975 | .330 | 431 |S7194-ND 23.91 18.98 13.29/ACC31DRTH 36/72 | 5.900 | 6.213 |6.555 | 438 | 431 |$7240-ND 56.23 44.63 31.24|FMM36DSEH 
50/100 | 5.275 | 5.575 | 5.875} .400 | .431 |$7195-ND 35.28 28.00 19.60| ACCSODRTH 43/86 _| 6.992 | 7.305 | 7.647 | .500 | .431 |$7241-ND 66.09 52.45 36.72| FMM43DSEH 
60/120 | 6.275 | 6.575 | 6.875 | .400 | .431 |$7220-ND§ 42.37 33.63 _ 23.54 | ACCGODRTH-S13 @ ROHS Compliant § Card Extender Wire Wrap (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
498 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Pos./ Dimensions — Inches Digi-Key Price Each Sullins 
SULLINS Edgecard Connectors — Straight (cont) Cont. | A B c D E [Part No. 1 10 100 Part No. 
30/60 | 1.142 | 1.778 | 2.092 | 370 | 360 |$3277-ND 55.85 44.33 26.60 |RZE30DHAS 
aay Dimensions = Inches Digi-Key Price Each Sie 35/70 | 1.465 | 1.975 | 2.289 | .370 | .360 |$3278-ND 57.42 45.58 27.35 | RZE35DHAS 
Cont. [A] BT E Part No. 1 10 100 |Part No. 40/80 | 1.535 | 2.171 | 2.485 | 370 | .360 |$3279-ND 58.97 46.80 28.08 | RZE40DHAS 
Fig. 3 — 100” Contact Centers — RoHS Compliant 45/90 | 1.732 | 2.368 | 2.682 | 370 | .360 |$3280-ND 60.39 47.93 28.76 | RZE4SDHAS 
BAO 1077511075 11.375] 330 | 431 1S3290-ND 479 380 2.66] EBCOSDREH 50/100 | 1.929 | 2.565 | 2.879 | .370 | .360 |$3281-ND 61.93 49.15 29.49 |RZES0DHAS 
6/12 | 0.875 | 1.175 | 1.475] .330 | .431 |$3295-ND 12.22 9.70 6.79 EBCO6DREH :100” Row Spacing, .050” Contact Centers 
10/20 | 1.275 | 1.575 | 1.875] .330 | .431 |S$3301-ND 4.38 3.48 9.44| EBC1ODREH 6/12 | 0.540 | 0.826 | 1.140) .370 | .915 |$3242-ND 27.56 21.88 13.13 | RZBO6DHAS 
15/30 | 1.775 | 2.075 | 2.375 | .330 | .431 |$3307-ND 6.99 5.55 3.89) EBC15DREH 10/20 | 0.740 | 1.026 | 1.340 | .370 | .915 |$3369-ND@ | 23.75 1885 11.31 | RBB10DHAS. 
18/36_| 2.075 | 2.375 | 2.675 | .330 | .431 |S3312-ND 8.91 7.08 _ 4.96 | EBC18DREH 15/30 | 0.990 | 1.276 | 1.590 | .370 | .915 |$3245-ND 30.05 23.85 14.31 | RZB15DHAS 
22/44 | 2.475 | 2.775 | 3.075 | .330 | 431 |$3317-ND 17.10 13.58 9.51/EBC22DREH 20/40 | 1.240 | 1.526 | 1.840] 370 | 915 |$3377-ND@ | 28.00 22.23 13.34 | RBB20DHAS 
25/50 | 2.775 | 3.075 | 3.375) .330 | .431 | $3321-ND 8.44 6.70 4.69) EBC25DREH 22/44 | 1.340 | 1.626 | 1.940 | .370 | 915 |$3247-ND 32.00 25.40 15.24 | RZB22DHAS 
35/70 | 3.775 | 4.075 | 4.375) .400 | .431 | $3324-ND 12.92 10.25 7.18] EBC35DREH 25/50 | 1.490 | 1.776 | 2.090 | .370 | 915 |$3248-ND 3279 26.03 15.62 |RZB25DHAS 
36/72, | 3.875 | 4.175 | 4475) 400 | 431 RSES2aRD 11.75 __9.33__ 6.53 | EBC36DREH 30/60 | 1.740 | 2.026 | 2.340 | .370 | .915 |$3249-ND 34.21 27.15 16.29 | RZB30DHAS 
Fig. 3 — .156” Contact Centers — RoHS Compliant 34/68 | 1.940 | 2.226 | 2.540] 370 | .915 |$3250-ND | 35.37 28.08 16.85 |RZB34DHAS 
6/12 | 1.220] 1.533 | 1.875] 325 | .431 [S3336-ND 570 453  3.17/EBMO6DSEH 
1020 | 418442157 |2.400| 305 | 431 |saa40-ND 791 628 4.40 |ERMIODSEH 34/68 | 1.940 | 2.226 | 2.540] .370 | 915 |$3385-ND@ | 33.96 26.95 16.17 | RBB34DHAS 
15/30 | 2.624 | 2.937 | 3.279] .325 | .431 |$3345-ND 1616 1283  8.98/EBM15DSEH 35/70_| 1.990 | 2.276 | 2.590 | .370 | .915 | $3251-ND 35.63 28.28 16.97 _| RZB3SDHAS 
18/36 | 3.092 | 3.405 | 3.747 | .325 | 431 |$3348-ND 1717 13.63 9.54] EBM18DSEH 40/80 | 2.240 | 2.526 | 2.840 | .370 | .915 | $3252-ND 37.08 29.43 17.66 | RZB40DHAS 
22/44 | 3.716 | 4.029 | 4.371 | .325 | 431 |$3354-ND 18.40 14.60 _ 10.22|EBM22DSEH 45/90 | 2.490 | 2.776 | 3.090 | .370 | .915 | $3253-ND 38.40 30.48 = 18.29 | RZB45DHAS 
Fig. 3 — .156” Contact Centers — RoHS Compliant 50/100 | 2.740 | 3.026 | 3.340 | .370 | .915 |$3254-ND 39.82 31.60 18.96 | RZBS0DHAS 
6/12 | 1.220] 1.533 | 1.875] 325 | .431 ]S3333-ND 532 423 2.96/EBMO6DREH 60/120 | 3.240 | 3.526 | 3.840 | .370 | .915 |$3255-ND 42.68 33.88 20.33 | RZBG0DHAS 
10/20 | 1.844 | 2.157 | 2.499) .325 | .431 |$3337-ND 5.95 4.73  3.31|EBM10DREH 64/128 | 3.440 | 3.726 | 4.040 | .370 | .915 |$3256-ND 43.72 34.70 _20.82_|RZB64DHAS 
15/30 | 2.624 | 2.937 | 3.279) .325 | .431 | S3343-ND 951 7.55 5.29) EBM15DREH 75/150 | 3.990 | 4.276 | 4.590 | .370 | .915 |$3257-ND 46.84 37.18 22.31 |RZB75DHAS 
18/36 | 3.092 | 3.405 | 3.747) .325 | 431 | $3346-ND 19.94 15.83 11.08) EBM18DREH 80/160 | 4.240 | 4.526 | 4.840 | .370 | .915 |$3258-ND 48.26 38.30 —-22.98_ | RZB80DHAS 
22/44 | 3.716 | 4.029 | 4.371 | 325 | .431 | $3351-ND 10.30__8.18 _5.73| EBM22DREH 85/170 | 4.490 | 4.776 | 5.090 | .370 | .915 |$3259-ND 4971 39.45 23.67 | RZB85DHAS 
28/56 | 4.652 | 4.965 | 5.307 | .438 | 431 /S3856-ND 1440 11.43 8.00/ EBM28DREH 95/190 | 4.990 | 5.276 | 5.590] .370 | 915 |s3260-ND | 5245 41.63 24.98 | RZBOSDHAS 
36/72_|5.900 | 6.213 6.555 | 498 | 431 PSSSeOEND) 29.07 23.08 _16.16 |EBM36DREH 100/200| 5.240 | 5.526 | 5.840 | .370 | 915 |sa261-nD | 53.87 42.75 25.65 |RZB100DHAS 
RoHS Compliant § Card Extender * Wire Wrap 105/210 | 5.490 | 5.776 | 6.090 | 370 | 915 |S3262-ND 55.31 43.90 26.34 |RZB105DHAS 
108/216 | 5.640 | 5.926 | 6.240) 370 | .915 |$3263-ND 56.20 44.60 26.76 | RZB108DHAS 
. 110/220 | 5.740 | 6.026 | 6.340] 370 | .915 |$3264-ND 56.73 45.03 27.02 |RZB110DHAS 
Accessories 120/240 | 6.240 | 6.526 | 6.840 | 370 | 915 |S3265-ND 59.60 47.30 _ 28.38 [RZB120DHAN 
Pos./ Digi-Key Price Each Sullins 150” Row Spacing, .100” Contact Centers — RoHS Compliant 
Cont. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 10/20 | 1.260 | 1.575 ] 1.835] .370 | .610 ]$3297-ND 570 453 3.17 |EBCIODCAH 
Polarizing Keys — RoHS Compliant 49/98 | 5.160 | 5.475 | 5.735 | 370 | 610 |$3328-ND 19.28 15.30 10.71 | EBC49DCAN-S605 
—__ |Polarizing Key used for Low Profile (.431") ]PLA-K1-ND = 13 09 ]PLA-K1 High Temperature, 150°C, 
—__|Polarizing Key used for all other Profiles _ | PLC-K1-ND — 13 09 |PLC-K1 -100” Contact Centers — RoHS Compliant 
AGP Connector 18/36 | 2.075 | 2.375 | 2.675 | .330 | .431 |S7182-ND 21.70 17.23 12.06 [ACC18DRAS 
90/180 |u-AGP-PRO $3161-ND 2.27. 1.80 1.08 | TPWEOQODKHN-TAGP 30/60 | 3.260 | 3.575 | 3.835 | .400 | .610 |$7172-ND$ 37.20 29.53 20.67 | ACC30DKEH-S1191 
66/132 | 1.0mm AGP Edge Card §3203-ND 6.11 4.85 2.91 |LPWEO66DKRN-TAGP 36/72 | 3.875 | 4.175 | 4.475 | .400 | .431 |$7183-ND 36.38 28.88 20.22 | ACC36DRAS 
Slot 1 Connector 50/100 | 5.275 | 5.575 | 5.875 | .400 | .431 |$7184-ND 47.57 37.75 26.43. |ACC50DRAS 
121/242 [Slot 1 Pin connector $3162-ND [| 2.90 2.30 1.38 [TPWE121DKHN-T621 60/120 | 6.275 | 6.575 | 6.875 | .400 | .431 |$7185-ND 55.50 44.05 __-30.84_| ACC60DRAS 
AT Expansion Board Connector — RoHS Compliant 70/140 | 7.260 | 7.575 | 7.835 | .400 | .610 |S7173-ND$ 66.72 52.95 37.07 |ACC70DKEH-S1191 
49/98 [PCB Expansion Port Edge Card $3320-ND | 7.62 6.05 4.24 [EBCA9DCWN-S420 High Temperature, 150°C, 
9) i i i 156” Contact Centers — RoHS Compliant 
Polarizing Keys not available for product with .050 and 1mm contact spacing. qo 2166 12469] 2811] 305 | 431 1$7203-ND 15.91 D163 a4 TACMIDDRAS 
18/36 | 3.092 | 3.405 | 3.747 | .325 | 431 |$7204-ND 19.81 15.73 11.01_ | ACM18DRAS 
Right Ang le -100” aren Contere Holts Chitin 
Materials: 22/44 | 2.475 | 2.775 | 3.075 | 330 | 431 ]S7223-ND 41.77 33.15 23.21 |FMC22DRAS 
+ Insulator: Glass filled thermoplastic polyester PBT (Standard) UL 35/70 | 3.775 | 4.075 | 4.375 | .400 | .431 |$7224-ND 60.80 48.25 33.78 | FMC35DRAS 
94V-0 Approved. For 1mm and .050” spacing parts, it will be “PPS” and 43/86 | 4.575 | 4.875 | 5.175 | .400 | .431 |$7225-ND 72.36 57.43 40.20 _|FMC43DRAS 
for all others it will be “PBT” * Contacts: Phosphor Bronze (Standard) 156” Row Spacing, .100” Contact Centers — RoHS Compliant 
* Contact Plating: Gold over Nickel * UL File Number: £64287 5/10 | 0.775 | 1.075 | 1.375] .330 | 431 |$3289-ND 592 470 3.29 |EBCOSDRAS 
*Termination Plating: Tin 6/12 | 0.875 | 1.175 | 1.475 | .330 | 431 |$3294-ND 5.73 455 3.19 |EBCO6DRAS 
par DINERS ONS =SINERES DlakKey Price Each ATER 10/20 | 1.275 | 1.575 | 1.875 | .330 | .431 |$3300-ND 5.08 414 3.01 |EBC1ODRAS 
ee lon 3 c D EF Part No- 1 10 HOON PariNe! 15/30 | 1.775 | 2.075 | 2.375 | .330 | .431 |$3306-ND 810 643 4.50 |EBC15DRAS 
aii |Contact Centare 18/36 | 2.075 | 2.375 | 2.675 | .330 | .431 |$3311-ND 810 643 4.50 | EBC18DRAS. 
a0 1048710703 144071 370 1 360 Seon 49397 — 984) — 0a 04 RZEDEDHIAS 22/44 | 2.475 | 2.775 Sea st Sipe aie Bs 11.90 [EBC22DRAS 
. . . : . . : ‘ 2 ? Row Spacing, . ’ Contact Centers 
10/20 | 0.354 | 0.990 | 1.304 | .370 | .360 |$3273-ND 49.80 39.53 23.72 | RZE10DHAS qo/o4 | 2166 | 24692811] 305 7 431 185121-ND 794630 441] EZMIDDRAS 
15/30 | 0.551 | 1.187 | 1.501 | .370 | .360 |$3274-ND 51.35 40.75 24.45 | RZE1SDHAS 4224 | 2156 | 2469|2811| 325 | 431 |s334t-nD@ | 958 7.60 5.32 |EBM12DRAS 
20/40 | 0.748 | 1.384 | 1.698 | .370 | .360 |$3275-ND 52.76 41.88 25.13 | RZE2Z0DHAS 22/44 | 3.716 | 4.029 | 4.371 | .325 | .431 |$3350-NDe 12.32 9.78 6.85 |EBM22DRAS 
25/50 | 0.945 | 1.581 | 1.895 | .370 | .360 |$3276-ND 54.31 43.10 25.86 | RZE25DHAS © ROHS Compliant $.093" PCB 


Male Edgecard Connectors and Card Extenders 


Materials: 


«Insulator: PBT Contact: Phosphor Bronze * Operating Temperature: -65°C ~ 
125°C» Processing Temperature: 260°C for 10 seconds max. « Plating: All platings 


are lead free and have .000050” nickel underplate * Contact Surface: .000010” Gold 

Termination: .000100” pure tin, matte * UL Flammability Rating: 94V-0 » Voltage 

Rating: 6OOVDC minimum at sea level * Current Rating: 3A per contact pair * Voltage 

Drop: 30mV at rated current « Insulation Resistance: 5000MQ. 
Pos./ Dimensions — Inches _| Digi-Key Price Each Sullins Pos./ Dimensions —Inches _| Digi-Key Price Each Sullins 
Cont. A B c Part No. 1 10 100 ‘| Part No. Cont. A B c Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 

22/44 | 3.276 | 4.029 | 4.332 |S7346-ND 11.43 9.08 6.36 EBM22MIMBD 

Fig. 1 — Right Angle, .100 28/56 4.212 | 4.965 | 5.268 |S7347-ND 13.10 10.40 7.28 | EBM28MMBD 
6/12 0.500 | 1.175 | 1.436 |$7281-ND 6.87 5.45 3.82 | EBCO6MMBD Fig. 2A — Vertical, .100, Wire-Wrap 
10/20 0.900 | 1.575 | 1.836 |$7282-ND 8.16 6.48 4.54 | EBC10MMBD 6/12 0.500 | 1.175 | 1.436 |$7293-ND 6.05 4.80 3.36 |EBCO6MMMD 
12/24 1.100 | 1.775 | 2.036 |$7283-ND 8.73 6.93 4.85 |EBC12MMBD 10/20 0.900 | 1.575 | 1.836 |$7294-ND 7.25 5.75 4.03 | EBC1OMMMD 
15/30 1.400 | 2.075 | 2.336 |$7284-ND 9.54 7.58 5.31 | EBC1SMMBD 12/24 1.100 | 1.775 | 2.036 |S7295-ND 7.78 6.18 4.33 | EBC12MMMD 
18/36 1.700 | 2.375 | 2.636 |$7285-ND 10.36 8.23 5.76_|EBC18MMBD 15/30 1.400 | 2.075 | 2.336 |S7296-ND 8.54 6.78 4.75 |EBC1ISMMMD 
20/40 1.900 | 2.575 | 2.836 |$7286-ND 10.87 8.63 6.04 | EBC20MMBD 18/36 1.700 | 2.375 | 2.636 |S7297-ND 9.29 7.38 5.17 | EBC18MMMD 
22/44 2.100 | 2.775 | 3.036 |$7287-ND 11.43 9.08 6.36 | EBC22MMBD 20/40 1.900 | 2.575 | 2.836 |$7298-ND 9.77 7.75 5.43 | EBC20MMMD 
25/50 2.400 | 3.075 | 3.336 |$7288-ND 12.25 9.73 6.81 | EBC25MMBD 22/44 2.100 | 2.775 | 3.036 |$7299-ND 10.30 8.18 5.73 | EBC22MMMD 
30/60 2.900 | 3.575 | 3.836 |$7289-ND 13.58 10.78 7.55 | EBC30MMBD 25/50 2.400 | 3.075 | 3.336 |S7300-ND 11.06 8.78 6.15 | EBC25MMMD 
35/70 3.400 | 4.075 | 4.336 |$7290-ND 14.99 11.90 8.33 | EBC35MMBD 30/60 2.900 | 3.575 | 3.836 |S7301-ND 12.25 9.73 6.81 | EBC30MMMD 
36/72 3.500 | 4.175 | 4.436 |$7291-ND 15.25 12.10 8.47 | EBC36MMBD 35/70 3.400 | 4.075 | 4.336 |S7302-ND 13.55 10.75 7.53 _|EBC35MMMD 
50/100 | 4.900 | 5.575 | 5.836 |$7292-ND 19.40 15.40 10.78 | EBCS5OMMBD 36/72 3.500 | 4.175 | 4.436 |S7303-ND 13.77 10.93 7.65 |EBC36MMMD 
Fig. 1 — Right Angle, .156 50/100 | 4.900 | 5.575 | 5.836 |S7304-ND 17.64 14.00 9.80 |EBCSOMMMD 

6/12 0.780 | 1.533 | 1.836 |$7341-ND 6.87 5.45 3.82 | EBMO6MMBD Fig. 2A — Vertical, .156, Wire-Wrap 
10/20 1.404 | 2.157 | 2.460 |$7342-ND 8.16 6.48 4.54 | EBM10MMBD 6/12 0.780 | 1.533 | 1.836 |S7348-ND 6.05 4.80 3.36 |EBMO6MMMD 
12/24 1.716 | 2.469 | 2.772 |$7343-ND 8.73 6.93 4.85 | EBM12MMBD 10/20 1.404 | 2157 | 2.460 |$7349-ND 7.25 5.75 4.03 | EBM10MMMD 
15/30 2.184 | 2.937 | 3.240 |$7344-ND 9.54 7.58 5.31 | EBM15MMBD 12/24 1.716 | 2.469 | 2.772 |S7350-ND 7.78 6.18 4.33 | EBM12MMMD 
19/36 | 2.652 | 3.405 | 3.708 |$7345-ND 10.36 8.23 5.76 _|EBM18MMBD (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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E SULLINS Male Edgecard Connectors and Card Extenders (cont) 


Pos./ Dimensions — Inches _| Digi-Key Price Each Sullins Pos./ Dimensions — Inches _| Digi-Key Price Each Sullins 
Cont. A B c Part No. 1 10 100 ‘| Part No. Cont. A B c Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 
15/30 2.184 | 2.937 | 3.240 |S7351-ND 8.54 6.78 4.75 | EBM1SMMMD 30/60 2.900 | 3.575 | 3.836 |S7325-ND 13.14 10.43 7.30 |EBC3OMMNN 
18/36 2.652 | 3.405 | 3.708 |S7352-ND 9.29 7.38 5.17 | EBM18MMMD 35/70 3.400 | 4.075 | 4.336 |$7326-ND 14.43 11.45 8.02 |EBC35MMNN 
22/44 3.276 | 4.029 | 4.332 |S7353-ND 10.30 8.18 6.73 | EBM22MMMD 36/72 3.500 | 4.175 | 4.436 |S7327-ND 14.65 11.63 8.14 |EBC36MMNN 
28/56 4.212 | 4.965 | 5.268 |S7354-ND 11.81 9.38 6.57 _| EBM28MMMD 50/100 | 4.900 | 5.575 | 5.836 |S7328-ND 18.52 14.70 10.29 | EBCSOMMNN 
Fig. 2A — Vertical, .100, Thru-Hole Fig. 2B — .100, No Mounting Ears, .175 Tail Length 
6/12 0.500 | 1.175 | 1.436 |S7305-ND 6.05 4.80 3.36 | EBCOBMMWD 6/12 0.500 | 1.175 | 1.436 |$7329-ND 6.93 5.50 3.85 |EBCO6MMRN 
10/20 0.900 | 1.575 | 1.836 |S7306-ND 7.25 5.75 4.03 | EBC10MMWD 10/20 0.900 | 1.575 | 1.836 |S7330-ND 8.13 6.45 4.52 |EBC10MMRN 
12/24 1.100 | 1.775 | 2.036 |$7307-ND 7.78 6.18 4.33 | EBC12MMWD 12/24 1.100 | 1.775 | 2.036 |S$7331-ND 8.66 6.88 4.82 |EBC12MMRN 
15/30 1.400 | 2.075 | 2.336 |$7308-ND 8.54 6.78 4.75 | EBCISMMWD 15/30 1.400 | 2.075 | 2.336 |$7332-ND 9.42 7.48 5.24 |EBC1ISMMRN 
18/36 1.700 | 2.375 | 2.636 |$7309-ND 9.29 7.38 5.17 | EBC18MMWD 18/36 1.700 | 2.375 | 2.636 |$7333-ND 10.17 8.08 5.66 |EBC18SMMRN 
20/40 1.900 | 2.575 | 2.836 |S$7310-ND 9.77 7.15 5.43 | EBC20MMWD 20/40 1.900 | 2.575 | 2.836 |S7334-ND 10.62 8.43 5.90 |EBC20MMRN 
22/44 2.100 | 2.775 | 3.036 |S7311-ND 10.30 8.18 5.73 | EBC22MMWD 22/44 2.100 | 2.775 | 3.036 |S7335-ND 11.15 8.85 6.20 |EBC22MMRN 
25/50 2.400 | 3.075 | 3.336 |S7312-ND 11.06 8.78 6.15 | EBC25MMWD 25/50 2.400 | 3.075 | 3.336 |S7336-ND 11.91 9.45 6.62 |EBC25MMRN 
30/60 2.900 | 3.575 | 3.836 |S7313-ND 12.25 9.73 6.81 | EBC30MMWD 30/60 2.900 | 3.575 | 3.836 |$7337-ND 13.14 10.43 7.30 |EBC30MMRN 
35/70 3.400 | 4.075 | 4.336 |S7314-ND 13.55 10.75 7.53 | EBC35MMWD 35/70 3.400 | 4.075 | 4.336 |S7338-ND 14.43 11.45 8.02 |EBC35MMRN 
36/72 3.500 | 4.175 | 4.436 |S7315-ND 13.77 10.93 7.65 |EBC36MMWD 36/72 3.500 | 4.175 | 4.436 |S7339-ND 14.65 11.63 8.14 |EBC36MMRN 
50/100 | 4.900 | 5.575 | 5.836 |$7316-ND 17.64 14.00 9.80 | EBCSOMMWD 50/100 | 4.900 | 5.575 | 5.836 |S7340-ND 18.52 14.70 10.29 |EBCSOMMRN 
Fig. 2A — Vertical, .156, Thru-Hole Fig. 2B — .156, No Mounting Ears, .545 Tail Length 
6/12 0.780 | 1.533 | 1.836 |S7355-ND 6.05 4.80 3.36 | EBMO6MMWD 6/12 0.780 | 1.533 | 1.836 |S7362-ND 6.93 5.50 3.85 | EBMO6MMNN 
10/20 1.404 | 2157 | 2.460 |S7356-ND 7.25 5.75 4.03 | EBM10MMWD 10/20 1.404 | 2.157 | 2.460 |S7363-ND 8.13 6.45 4.52 | EBM10MMNN 
12/24 1.716 | 2469 | 2.772 |$7357-ND 7.78 6.18 4.33 | EBM12MMWD 12/24 1.716 | 2469 | 2.772 |S7364-ND 8.66 6.88 4.82 |EBM12MMNN 
15/30 2.184 | 2.937 | 3.240 |S7358-ND 8.54 6.78 4.75 | EBM1SMMWD 15/30 2.184 | 2.937 | 3.240 |S7365-ND 9.42 7.48 5.24 | EBM15MMNN 
18/36 2.652 | 3.405 | 3.708 |S7359-ND 9.29 7.38 5.17 | EBM18MMWD 18/36 2.652 | 3.405 | 3.708 |S7366-ND 10.17 8.08 5.66 | EBM18MMNN 
22/44 3.276 | 4.029 | 4.332 |S7360-ND 10.30 8.18 5.73 | EBM22MMWD 22/44 3.276 | 4.029 | 4.332 |S7367-ND 11.15 8.85 6.20 |EBM22MMNN 
28/56 4.212 | 4.965 | 5.268 |S7361-ND 11.81 9.38 6.57 | EBM28MMWD 28/56 4.212 | 4.965 | 5.268 |S7368-ND 12.66 10.05 7.04 | EBM28MMNN 
Card Extenders 36/72 5.460 | 6.213 | 6.516 |S7369-ND 15.03 11.93 8.35 | EBM36MMNN 
Fig. 2B — .100, No Mounting Ears, .545 Tail Length Fig. 2B — .156, No Mounting Ears, .175 Tail Length 
6/12 0.500 | 1.175 | 1.436 |S7317-ND 6.93 5.50 3.85 | EBCO6MMNN 6/12 0.780 | 1.533 | 1.836 |S7370-ND 6.93 5.50 3.85 | EBMO6MMRN 
10/20 0.900 | 1.575 | 1.836 |S7318-ND 8.13 6.45 4.52 | EBC1OMMNN 10/20 1.404 | 2.157 | 2.460 |$7371-ND 8.13 6.45 4.52 |EBM10MMRN 
12/24 1.100 | 1.775 | 2.036 |$7319-ND 8.66 6.88 4.82 | EBC12MMNN 12/24 1.716 | 2469 | 2.772 |$7372-ND 8.66 6.88 4.82 | EBM12MMRN 
15/30 1.400 | 2.075 | 2.336 |$7320-ND 9.42 7.48 5.24 | EBC1SMMNN 15/30 2.184 | 2.937 | 3.240 |S7373-ND 9.42 7.48 5.24 | EBM15MMRN 
18/36 1.700 | 2.375 | 2.636 |$7321-ND 10.17 8.08 5.66 | EBC18SMMNN 18/36 2.652 | 3.405 | 3.708 |S7374-ND 10.17 8.08 5.66 | EBM18MMRN 
20/40 1.900 | 2.575 | 2.836 |$7322-ND 10.62 8.43 5.90 | EBC20MMNN 22/44 3.276 | 4.029 | 4.332 |$7375-ND 11.15 8.85 6.20 |EBM22MMRN 
22/44 2.100 | 2.775 | 3.036 |$7323-ND 11.15 8.85 6.20 | EBC22MMNN 28/56 4.212 | 4.965 | 5.268 |S7376-ND 12.66 10.05 7.04 | EBM28MMRN 
25/50 2.400 | 3.075 | 3.336 |S7324-ND 11.91 9.45 6.62 | EBC25MMNN 36/72 5.460 | 6.213 | 6.516 |S7377-ND 15.03 11.93 8.35 |EBM36MMRN 
Pos. Dimensions — Inches __| pigi-Ke Price Each Sullins 
PCI Express Connectors cat A B Cc Patt No. 1 10 100 | Part No. 
82/164 | 0.348 | 0.443 | 3.504 |$2790-ND 2.20 1.75 1.05 | NWE82DHHN-T911 
82/164 | 0.348 | 0.443 | 3.504 |$2791-ND 2.20 1.75 1.05 | NWE82DHHN-T921 
82/164 | 0.348 | 0.443 | 3.504 |$2792-ND 2.20 1.75 1.05 | NWE82DHHN-T931 
115/230 | 0.348 | 0.443 4.80 |S2793-ND 6.13 4.87 2.92 | NWE115DHHN-T911 
115/230 | 0.348 | 0.443 4.80 |S2794-ND 6.13 4.87 2.92 | NWE115DHHN-T921 
115/230 | 0.348 | 0.443 4.80 |S2795-ND 6.13 4.87 2.92 | NWE115DHHN-T931 
140/280 | 0.348 | 0.443 | 5.866 |S2796-ND 8.45 6.71 4.03 | NWE140DHHN-T911 
140/280 | 0.348 | 0.443 | 5.866 |S2797-ND 8.45 6.71 4.03 | NWE140DHHN-T921 
140/280 | 0.348 | 0.443 | 5.866 |S2798-ND 8.45 6.71 4.03 | NWE140DHHN-T931 
Materials: « Insulator: High temperature thermoplastic * Contact Plating: Gold flash * Operating Temperature: -10°C ~ 85°C Fig. 2 — Straddle Mount 
* Processing Temperature: 260°C for 10 seconds max. eUL Flammability Rating: 94V-O0 » Voltage Rating: 50VDC min. at 18/36 0.348 | 0.404 | 0.984 |S2799-ND 1.58 1.26 76 | NWE18DHRN-1941 
sea level * Current Rating: 1.1A per contact pair » Insulation Resistance: 1000MQ 32/64 0.348 | 0.404 1595 |S2800-ND 945 1.95 1.17 |NWE32DHAN-T941 
Pos./ Dimensions — Inches _| Digi-Key Price Each Sullins 49/98 | 0.348 | 0.404 | 2.204 |$2801-ND 3.49 277 1.67 |NWE49DHRN-T941 
Cont. A B C | Part No. 1 10100 | Part No. 82/164 | 0.348 | 0.404 | 3.504 |$2802-ND 530 4.21 2.53 | NWE82DHRN-T941 
Fig. 1 — Vertical Thru-Hole Fig. 3 — Straddle Mount with Pegs 
18/36 | 0.348 | 0.443 | 0.984 |S2781-ND 86 69.42 | NWE18DHHN-T911 18/36 | 0.348 | 0.404 | 0.984 ]$2803-ND 180 1.43 .86 | NWE18DHRN-T9410 
18/36 | 0.348 | 0.443 | 0.984 |S2782-ND 86 69 42 | NWE18DHHN-T921 32/64 | 0.348 | 0.404 | 1.535 |$2804-ND 2.66 212 1.27 |NWE32DHRN-T9410 
18/36 | 0.348 | 0.443 | 0.984 |$2783-ND 86 69 A2_| NWE18DHHN-T931 49/98 | 0.348 | 0.404 | 2.204 |$2805-ND 3.71 2.95 1.77 | NWE49DHRN-T9410 
32/64 0.348 | 0.443 | 1.535 |$2784-ND 1.23 98 59 | NWE32DHHN-T911 82/164 | 0.348 | 0.404 | 3.504 |S2806-ND 5.53 4.40 2.64 | NWE82DHRN-T9410 
32/64 0.348 | 0.443 | 1.535 |$2785-ND 1.23 98 59 | NWE32DHHN-T921 Fig. 4 — Straddle Mount with Ear Clips 
32/64 0.348 | 0.443 | 1.535 |$2786-ND 1.23 98 59 | NWE32DHHN-T931 18/36 0.348 | 0.404 | 0.989 |S2807-ND 1.87 1.49 90 | NWE18DHRQ-T941 
49/98 0.348 | 0.443 | 2.205 |$2787-ND 1.80 1.43 .86 | NWE49DHHN-T911 32/64 0.348 | 0.404 | 1.535 |$2808-ND 2.81 2.23 1.34 | NWE32DHRQ-T941 
49/98 0.348 | 0.443 | 2.205 |$2788-ND 1.80 1.43 .86 | NWE49DHHN-T921 49/98 0.348 | 0.404 | 2.204 |S2809-ND 3.87 3.07 1.85 | NWE49DHRQ-T941 
49/98 0.348 | 0.443 | 2.205 |S2789-ND 1.80 1.43 -86 | NWE49DHHN-T931 82/164 | 0.348 | 0.404 | 3.504 |$2810-ND 5.69 4.52 2.71 | NWE82DHRQ-T941 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AMP Card Edge Connectors 


Material and Finish: * Housing: Black glass-filled polyester, 94V-0 rated * Contacts: Phosphor bronze, duplex Plating 
A: 30y” gold in contact area, tin on posts, with entire contact nickel underplated 


AKYOCERA C ss 


PCI Express Card 
Edge Connectors 


Vertical card edge connectors specifically designed to implement PCI Express technology for desktop PCs 
and server systems. All connectors support PCI Express signal and power requirements as well as the 
interface between system board and the add on card specification. 


Technical Specifications: rf i, Distance Belween 
7 Dimensions First and Last - Tyco 
* Current Rating: 1.1A, maximum No. of (Inches) Position Digi-Key Price Each Electronics 
* Contact Resistance: 30m, maximum Pos. A B Cc (Inches) Part No. 1 10 100 | Part No. 
* Contact Material: Phosphor Bronze «100 Centerline, Vertical Solder Posts, without Mounting Ears 
* Contact Plating: Contact Area: 15m AuNi; Terminal Area: Tin (Lead Free) 10 | 1.260) .368 | .61 0.900 A31722-ND 1.80 1.71 1.20 |5-5530843-0 
* Insulator Material: 30% Glass Filled Nylon 15 | 1.760} .368 | .61 1.400 A31715-ND 1.86 1.77 1.24 |5530843-2 
+ Insulation Resistance: 1000MO min. at S0VAC 18 | 2.060] 368 | 61 1.700 A31716-ND 2.22 241 1.48 |5530843-3 
20 | 2.260} .368 | .61 1.900 A31723-ND 240 2.28 1.60 | 5-5530843-4 
Tran |W —Scnn Tail [Digi-Key Price Each nue 22 | 2.460| 368 | 61 2.100 A31717-ND 261 248 1.74 |5530843-4 
25 | 2.760} .368 | .61 2.400 A31718-ND 2.94 2.80 1.96 |5530843-5 
Cones 5 AS i fae sf Lent (oe) Rar Ao: f AOS OO Fact Ns 28 |3.060| 368 | 61 2.700 A31719-ND 324 3.08 2.16 |5530843-6 
64 |39.00) 8.701550] 23 |478-2841-ND | 238 194 1.36 /206325064001006 30 / 3.260) .368 | 61 2.900 Pehl) 348 3.31 2.32 /5530843-7 
31 | 3.360] .368 | .61 3.000 A31724-ND 3.57 3.40 2.38 | 6-5530843-5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HS 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


DIN Connectors 


No. of | No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Rows | Pins Type A B c D Part No. ‘i 10 100 Part No. 
Fig. 1 
50 | Header-Right Angle | 76.22 | 67.57 | 60.96 | 71.12 }H1050-ND 6.41 53.04 397.80 | PCN10-50P-2.54DS 
2 100 | Header-Right Angle | 139.72 | 131.07 | 124.46 | 134.62 |H1100-ND 3.05 25.20 189.00 | PCN10-100P-2.54DS 
Fig. 4 
44 Socket-Straight 69.60 | 64.60 | 59.60 | 53.34 |H1144-ND 8.48 71.72 537.90 | PCN10C-44S-2.54DSA 
2 100 Socket-Straight 140.72 | 135.72 | 130.72 | 124.46 | H8200-ND 11.14 103.05 863.35 | PCN10MC-100S-2.54DSA 
Fig. 7 
3 64¢ | Socket-Right Angle | 94.00 | 85.00 | 78.74 | 88.90 )H7064-ND 4.50 37.20 279.00 | PCN13-64ACS-2.54DS 
Fig. 1 
20 | Header-Right Angle | 38.12 | 29.47 | 22.86 | 33.02 |H11156-ND 3.34 27.60 207.00 | PCN10-20P-2.54DS(72) 
32 | Header-Right Angle | 53.26 | 44.71 | 38.10 | 48.26 |H11157-ND 4.38 36.24 271.80 | PCN10-32P-2.54DS(72) 
44 | Header-Right Angle | 68.60 | 59.95 | 53.34 | 63.50 |H11158-ND 5.28 43.68 327.60 | PCN10-44P-2.54DS(72) 
50 | Header-Right Angle | 76.22 | 67.57 | 60.96 | 71.12 |H11159-ND 5.97 49.44 370.80 | PCN10-50P-2.54DS(72) 
2 64 | Header-Right Angle | 94.00 | 85.35 | 78.74 | 88.90 |H11160-ND 6.64 54.96 412.20 | PCN10-64P-2.54DS(72) 
64 | Header-Right Angle | 94.00 | 85.35 | 78.74 | 88.90 |H11212-ND 8.03 67.98 509.85 | PCN10MC-64P-2.54DS(72) 
90 | Header-Right Angle | 127.02 | 118.37 | 111.76 | 121.92 |H11161-ND 8.27 69.96 524.70 | PCN10-90P-2.54DS(72) 
100 | Header-Right Angle | 139.72 | 131.07 | 124.46 | 134.62 |H11213-ND 10.14 88.20 705.60 | PCN10MC-100P-2.54DS(72) 
100 } Header-Right Angle | 139.72 | 131.07 | 124.46 | 134.62 |H11162-ND 8.84 74.80 561.00 | PCN10-100P-2.54DS(72) 
Fig. 2 
20 Header-Straight 43.3 38.1 | 29.47 | 22.86 |H11163-ND 3.83 31.68 237.60 | PCN10-20P-2.54DSA(72) 
32 Header-Straight 58.34 | 53.34 | 44.71 | 38.10 |H11164-ND 4.52 37.44 280.80 | PCN10-32P-2.54DSA(72) 
2 44 Header-Straight 73.58 | 68.10 | 59.95 | 53.34 |H11165-ND 5.60 46.32 347.40 | PCN10-44P-2.54DSA(72) 
50 Header-Straight 81.40 | 76.20 | 67.57 | 60.96 |H11166-ND 6.44 53.28 399.60 | PCN10-50P-2.54DSA(72) 
64 Header-Straight 99.18 | 93.98 | 85.34 | 78.74 |H11167-ND 6.92 58.52 438.90 | PCN10-64P-2.54DSA(72) 
90 Header-Straight | 132.20 | 127.00 | 118.37 | 111.76 | H11168-ND 8.14 70.80 566.40 | PCN10-90P-2.54DSA(72) 
Fig. 3 
20 | Socket-Right Angle | 43.10 | 29.12 | 22.86 | 38.10 |H11169-ND 6.73 55.68 417.60 | PCN10C-20S-2.54DS(72) 
32 | Socket-Right Angle | 58.34 | 44.36 | 38.10 | 53.34 |H11170-ND 7.02 58.08 435.60 | PCN10C-32S-2.54DS(72) 
44 | Socket-Right Angle | 73.58 | 59.60 | 53.34 | 68.58 |H11171-ND 8.37 70.84 531.30 | PCN10C-44S-2.54DS(72) 
50 | Socket-Right Angle | 81.20 | 67.22 | 60.96 | 76.20 )H11181-ND 8.66 73.26 549.45 | PCN10C-50S-2.54DS(72) 
64 | Socket-Right Angle | 98.98 | 85.00 | 78.74 | 93.98 |H11182-ND 9.43 82.00 656.00 | PCN10C-64S-2.54DS(72) 
90 | Socket-Right Angle | 132.00 | 118.02 | 111.76 | 127.00 | H11183-ND 11.54 106.75 894.35 | PCN10C-90S-2.54DS(72) 
2 100 | Socket-Right Angle | 144.70 | 130.72 | 124.46 | 139.70 |H11184-ND 12.40 114.70 961.00 | PCN10C-100S-2.54DS(72) 
20 | Socket-Right Angle | 43.10 | 29.12 | 22.86 | 38.10 |H11185-ND 3.39 28.08 210.60 | PCN13-20S-2.54DS(71) 
32 | Socket-Right Angle | 58.34 | 44.36 | 38.10 | 53.43 |H11186-ND 4.35 36.00 270.00 | PCN13-32S-2.54DS(71) 
44 | Socket-Right Angle | 73.58 | 59.60 | 53.34 | 68.58 |H11187-ND 5.42 44.88 336.60 | PCN13-44S-2.54DS(71) 
50 | Socket-Right Angle | 81.20 | 67.22 | 60.96 | 76.20 |H11468-ND 6.00 49.68 372.60 | PCN13-50S-2.54DS(81) 
64 | Socket-Right Angle | 98.98 | 85.00 | 78.74 | 93.98 |H11189-ND 6.60 55.88 419.10 | PCN13-64S-2.54DS(71) 
90 | Socket-Right Angle | 132.00 | 118.02 | 111.76 | 127.00 | H11190-ND 8.24 69.74 523.05 | PCN13-90S-2.54DS(71) 
100 | Socket-Right Angle | 144.70 | 130.72 | 124.46 | 139.70 |H11191-ND 8.35 72.60 580.80 | PCN13-100S-2.54DS(71) 
Fig. 4 
20 Socket-Straight 39.12 | 34.12 | 29.12 | 22.86 |H11192-ND 4.90 40.56 304.20 | PCN10C-20S-2.54DSA(72) 
32 Socket-Straight 54.36 | 49.36 | 44.36 | 38.10 |H11193-ND 6.44 53.28 399.60 | PCN10C-32S-2.54DSA(72) 
44 Socket-Straight 69.60 | 64.60 | 59.60 | 53.34 |H11194-ND 7.83 66.22 496.65 | PCN10C-44S-2.54DSA(72) 
50 Socket-Straight 77.22 | 72.22 | 67.22 | 60.96 |H11195-ND 8.22 69.52 521.40 | PCN10C-50S-2.54DSA(72) 
64 Socket-Straight 95.00 | 90.00 | 85.00 | 78.74 |H11196-ND 8.72 75.80 606.40 | PCN10C-64S-2.54DSA(72) 
90 Socket-Straight 128.02 | 123.02 | 118.02 | 111.76 |H11197-ND 10.00 92.50 775.00 | PCN10C-90S-2.54DSA(72) 
100 Socket-Straight 140.72 | 135.72 | 130.72 | 124.46 | H11198-ND 10.98 101.57 850.95 | PCN10C-100S-2.54DSA(72) 
50 | Socket-Straight-W/W | 77.22 | 72.22 | 67.22 | 60.96 |H11200-ND 11.09 96.40 771.20 | PCN10-50S-2.54WB(72) 
2 20 Socket-Straight 39.12 | 34.12 | 29.12 | 22.86 |H11203-ND 3.05 25.20 189.00 | PCN13-20S-2.54DSA(71) 
32 Socket-Straight 54.36 | 49.36 | 44.36 | 38.10 |H11204-ND 3.97 32.88 246.60 | PCN13-32S-2.54DSA(71) 
44 Socket-Straight 69.60 | 64.60 | 59.60 | 53.34 |H11205-ND 5.02 41.52 311.40 | PCN13-44S-2.54DSA(71) 
50 Socket-Straight 77.22 | 72.22 | 67.22 | 60.96 |H11206-ND 5.57 46.08 345.60 | PCN13-50S-2.54DSA(71) 
64 Socket-Straight 95.00 | 90.00 | 85.00 | 78.74 |H11207-ND 6.76 55.92 419.40 | PCN13-64S-2.54DSA(71) 
90 Socket-Straight 128.02 | 123.02 | 118.02 | 111.76 | H11208-ND 8.24 69.74 523.05 | PCN13-90S-2.54DSA(71) 
100 Socket-Straight 140.72 | 135.72 | 130.72 | 124.46 |H11209-ND 9.02 76.34 572.55 | PCN13-100S-2.54DSA(71) 
64 Socket-Straight 95.00 | 90.00 | 85.00 | 78.74 |H11210-ND 8.46 73.60 588.80 | PCN10MC-64S-2.54DSA(72) 
100 Socket-Straight 140.72 | 135.72 | 130.72 | 124.46 |H11211-ND 10.30 95.28 798.25 | PCN10MC-100S-2.54DSA(72) 
Fig. 5 
64¢ | Header-Right Angle | 94.00 | 88.00 | 85.25 | 78.74 )H11214-ND 6.99 59.18 443.85 | PCN10-64ACP-2.54DS(72) 
3 96 | Header-Right Angle | 94.00 | 88.00 | 85.25 | 78.74 |H11215-ND 8.76 74.14 556.05 | PCN10-96P-2.54DS(72) 
96 | Header-Right Angle | 94.00 | 88.00 | 85.25 | 78.74 |H11216-ND 9.06 78.80 630.40 | PCN10MC-96P-2.54DS(72) 
Fig. 6 
64t Header-Straight 95.00 | 90.00 | 88.00 | 85.25 |H11217-ND 8.03 67.98 509.85 | PCN10-64ACP-2.54DSA(72) 
: 96 Header-Straight 95.00 | 90.00 | 88.00 | 85.25 |H11218-ND 9.48 82.40 659.20 | PCN10-96P-2.54DSA(72) 
Fig. 7 
3 96 | Socket-Right Angle | 94.00 | 85.00 | 78.74 | 88.90 |H11220-ND 8.46 73.60 588.80 | PCN13-96S-2.54DS(71) 
Fig. 8 
96 Socket-Straight 95.00 | 90.00 | 85.00 | 78.74 |H11221-ND 10.14 88.20 705.60 | PCN10MC-96S-2.54DSA(72) 
3 64t Socket-Straight 95.00 | 90.00 | 85.00 | 78.74 |H11222-ND 9.00 76.12 570.90 | PCN10-64ACS-2.54DSA(72) 
96 Socket-Straight 95.00 | 90.00 | 85.00 | 78.74 |H11223-ND 9.02 76.34 572.55 | PCN13-96S-2.54DSA(71) 
96 | Socket-Straight-W/W | 95.00 | 90.00 | 85.00 | 78.74 |H11224-ND 14.50 136.48 1194.20 | PCN10-96S-2.54WB(72) 


t 64 pins; in 3-row format with pins on outside rows and middle row open 
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No. of No. of DIN Performance Dimensions ~ Inch (mm) Price Each AMP 
Rows i Rating Cc 1 25 Part No. 
Brass Contacts 
Type B Right Angle Plug With Solder Posts 
32 2 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) 104 (2.64) A29001-ND 2.92 2.72 536053-5 
32 2 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) 104 (2.64) A32808-ND® 2.73 2.54 5536053-5 
1 2 64 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) 104 (2.64) A1250-ND 4.45 4.14 536052-5 
64 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) 104 (2.64) A29000-NDt 5.68 5.28 536385-5 
64 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) 104 (2.64) A32297-ND@t 5.13 4.94 5536385-5 
Type C Plug, Right Angle 
2 32 2 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -104 (2.64) A1276-ND 2.82 2.62 650946-5 
48 2 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) 104 (2.64) A32298-ND® 2.98 2.87 5650478-5 
48 2 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) 104 (2.64) A29005-NDt 3.69 3.43 650916-5 
48 2 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) 104 (2.64) A32809-ND@t 3.45 3.20 5650916-5 
48 2 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -130 (3.30) A1281-ND 3.31 3.08 650948-5 
48 2 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) 130 (3.30) A32810-ND® 3.09 2.88 5650948-5 
64* 2 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) 104 (2.64) A99507-ND®@ NEW! 4.05 3.68 9-1393644-4 
64* 2 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -130 (3.30) A1280-ND 4.87 4.53 650951-5 
64* 2 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -130 (3.30) A32811-ND® 4.56 4.24 5650951-5 
64* 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A29008-NDt 4.43 4.12 536406-5 
64* 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A32812-ND@t 4.14 3.85 5536406-5 
64* 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) 104 (2.64) A32813-ND@t 4.14 3.85 5536356-5 
64* 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) 104 (2.64) A1255-ND 4.03 3.75 650945-5 
64* 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) 104 (2.64) A32299-ND® 3.63 3.50 5650945-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A99508-ND® NEW! 5.22 4.73 9-1393644-1 
2 3 96 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A32300-ND® 4.26 4.11 5650947-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A29007-NDt 6.40 5.95 536405-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A32814-ND@t 5.98 5.56 5536405-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A1254-ND 5.05 4.70 650473-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A29009-ND§ 5.10 4.74 536010-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A32815-ND@§ 4.79 4.45 5536010-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) 104 (2.64) A29010-NDt§ 5.54 5.15 536416-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) .104 (2.64) A32816-ND@+§ 5.15 4.79 5536416-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) 104 (2.64) A29012-NDt 5.30 4.93 650913-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) 104 (2.64) A32817-ND@t 4.96 4.61 5650913-5 
120 2 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) 104 (2.64) A1277-ND 7.1 6.61 650906-5 
120 2 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) 104 (2.64) A32301-ND® 6.43 6.19 5650906-5 
120 2 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) -130 (3.30) A32818-ND® 18.26 16.96 5650949-5 
150 2 5.500 (139.70) 4.900 (124.46) 104 (2.64) A1278-ND 7.06 6.56 650907-5 
150 2 5.500 (139.70) 4.900 (124.46) 104 (2.64) A32302-ND® 6.40 6.17 5650907-5 
150 2 5.500 (139.70) 4.900 (124.46) 104 (2.64) A32819-ND@t 12.68 11.78 5650915-5 
Type R Vertical Plug with Solder Posts 
32* 2 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -180 (4.57) A1238-ND 3.02 2.81 650936-5 
32* 2 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -180 (4.57) A32820-ND® 2.82 2.62 5650936-5 
48 2 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -130 (3.30) A32303-ND® 2.88 2.78 5650479-5 
3 3 48 2 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -180 (4.57) A1237-ND 3.67 3.41 650477-5 
48 2 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -180 (4.57) A32821-ND® 3.50 3.25 5650477-5 
64* 2 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -130 (3.30) A29034-ND 3.78 3.51 650933-5 
64* 2 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -130 (3.30) A32822-ND® 3.53 3.28 5650933-5 
@ RoHS Compliant —* |n 3-row format with pins on outside rows and middle row open t With Boardlock + § High Temperature Housing + Contact finish 30)” gold over 50u” nickel in contact area (Continued) 
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AMP DIN Connectors (cont.) 


No. of No. of DIN Performance Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Rows Pins Rating A B Cc Part No. 1 25 Part No. 

64* 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1261-ND 3.78 3.52 650934-5 
64* 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) 180 (4.57) A32823-ND® 3.60 3.35 5650934-5 
96 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A29032-ND 4.61 4.29 650908-5 
96 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32824-ND® 4.31 4.01 5650908-5 
96 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1260-ND 4.60 4.28 650470-5 

3 3 96 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32825-ND® 4.38 4.08 5650470-5 
120 2 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -180 (4.57) A32826-ND® 10.72 9.96 5650910-5 
120 2 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -130 (3.30) A29037-ND 9.69 9.00 650919-5 
120 2 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -130 (3.30) A32827-ND® 9.13 8.48 5650919-5 
150 2 5.535 (140.59) 5.343 (135.71) -180 (4.57) A1297-ND 24.72 22.96 650911-5 
150 2 5.535 (140.59) 5.343 (135.71) -180 (4.57) A32828-ND® 23.52 21.84 5650911-5 

Type B Vertical Receptacle 

32 2 2.100 (53.34) 1.943 (49.35) -180 (4.57) A1253-ND 4.09 3.81 650858-5 
32 2 2.100 (53.34) 1.943 (49.35) -180 (4.57) A32829-ND® 3.83 3.56 5650858-5 
64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .098 (2.49) A29002-ND 5.55 5.15 650859-5 
64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .098 (2.49) A32830-ND® 5.18 4.82 5650859-5 

4 2 64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A29003-ND 4.73 4.40 650860-5 
64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32831-ND® 4.51 4.19 5650860-5 
64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1252-ND 4.82 4.48 650861-5 
64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32832-ND® 4.51 4.19 5650861-5 
64 = 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A29004-ND 5.97 5.55 650861-4 
64 = 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32833-ND® 5.46 5.08 5650861-4 

Type C Vertical Receptacle 

48 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -130 (3.30) A1287-ND 4.19 3.90 535070-5 
48 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -130 (3.30) A32834-ND® 3.92 3.64 5535070-5 
48 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -130 (3.30) A29022-ND 6.69 6.22 535070-4 
48 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -130 (3.30) A32835-ND® 4.50 4.19 5535070-4 
48 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -180 (4.57) A29023-ND 4.19 3.90 535071-4 
48 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -180 (4.57) A32836-ND® 3.92 3.64 5535071-4 
64* 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1259-ND 4.19 3.90 650408-5 
64* 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) 180 (4.57) A32837-ND® 3.92 3.64 5650408-5 
64* 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) 130 (3.30) A1286-ND 5.82 5.41 650956-5 
64* 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32838-ND® 3.92 3.64 5650956-5 
64* 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A29021-ND 6.16 5.72 650408-4 
64* 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32839-ND® 5.75 5.35 5650408-4 
64" 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) 114 (2.90) A99509-ND® NEW! 4.16 3.77 9-1393640-3 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) 180 (4.57) A1258-ND 5.03 4.67 535043-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32840-ND® 4.70 4.37 5535043-5 

5 3 96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A1285-ND 5.03 4.67 535090-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32841-ND® 4.70 4.37 5535090-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A29014-ND 5.03 4.67 535090-4 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32842-ND® 4.70 4.37 5535090-4 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A29015-NDt 6.47 6.01 650963-4 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32843-ND@t 5.91 5.49 5650963-4 
96 3 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A29016-ND 6.58 6.11 535090-9 
96 3 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32844-ND® 6.13 5.70 5535090-9 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A29017-ND 5.03 4.67 535043-4 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32845-ND® 4.70 4.37 5535043-4 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32846-NDt® 6.38 5.93 5536412-4 
120 2 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) -130 (3.30) A1289-ND 6.92 6.43 535098-5 
120 2 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) -130 (3.30) A32847-ND® 6.47 6.01 5535098-5 
150 2 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) -130 (3.30) A1290-ND 12.25 10.94 650405-5 
150 2 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) -130 (3.30) A32848-ND® 11.44 10.21 5650405-5 
150 2 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) -180 (4.57) A29027-ND 29.48 27.38 650406-5 
150 2 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) -180 (4.57) A32849-ND®@ 27.55 25.59 5650406-5 

Type C Vertical Receptacle with Action Pin For PC Board Mount — .012” x .024” (0.30mm x 0.61mm) 

32* 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.38) -190 (4.83) A1294-ND 3.83 3.56 535068-5 
32* 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.38) -190 (4.83) A32850-ND® 10.05 9.34 5535068-5 
48 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.38) -190 (4.83) A1293-ND 10.00 9.29 535034-5 
64* 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) 190 (4.83) A29029-ND 4.45 4.14 535059-4 
64* 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -190 (4.83) A32851-ND® 10.14 9.42 5535059-4 
64* 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) 190 (4.83) A1292-ND 6.18 5.75 535059-5 
64* 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -190 (4.83) A32852-ND® 5.78 5.37 5535059-5 

5 3 64* 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .146 (3.70) A99510-ND® NEW! 5.04 4.56 4-1393637-9 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -190 (4.83) A1291-ND 5.03 4.67 535032-4 
96 3 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -190 (4.83) A29028-ND 14.24 13.23 535032-9 
96 3 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -190 (4.83) A32853-ND® 13.31 12.36 5535032-9 
120 2 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) -190 (4.83) A1295-ND 6.33 5.88 535079-5 
120 2 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) -190 (4.83) A32854-ND® 16.60 15.42 5535079-5 
150 2 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) 190 (4.83) A1296-ND 23.49 21.82 535080-5 
150 2 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) -190 (4.83) A32855-ND® 22.01 20.44 5535080-5 

Type R Vertical Plug with Action Pin Posts 

48 2 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) -250 (6.35) A1243-ND 3.25 3.02 650918-5 
48 2 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) -250 (6.35) A32304-ND® 2.93 2.82 5650918-5 
64* 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -250 (6.35) A1242-ND 12.66 11.76 650912-5 

3 3 96 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -521 (13.23) A1265-ND 6.75 6.27 650909-5 
96 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -250 (6.35) A1241-ND 4.70 4.37 650889-5 
96 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -250 (6.35) A32857-ND® 4.39 4.08 5650889-5 
120 2 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -250 (6.35) A1245-ND 23.49 21.82 650921-5 
120 2 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -250 (6.35) A32305-ND® 21.20 20.41 5650921-5 

NEW! Type R Vertical Plug with Solder Posts - ROHS Compliant NEW! 
3 3 96 2 3.701 (94.00) 3.500 (88.90) -189 (4.80) A99511-ND 5.67 5.14 2-1393659-8 
Type R Right Angle Receptacle 

48 2 2.096 (53.24) 1.500 (38.10) -110 (2.79) A32306-ND® 3.15 3.04 5650868-4 
48 2 2.096 (53.24) 1.500 (38.10) 110 (2.79) A1271-ND 10.21 9.49 650868-5 
48 2 2.096 (53.24) 1.500 (38.10) 110 (2.79) A32858-ND® 3.30 3.06 5650868-5 

6 3 64* 2 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -110 (2.79) A1263-ND 4.45 4.14 650870-4 
64* 2 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) 110 (2.79) A32859-ND® 4.16 3.87 5650870-4 
96 2 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) 167 (4.24) A29044-ND 13.24 12.30 650462-4 
96 2 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -167 (4.24) A32860-ND® 12.38 11.50 5650462-4 

@ RoHS Compliant = * |n 3-row format with pins on outside rows and middle row open t With Boardlock + § High Temperature Housing + Contact finish 30” gold over 50u” nickel in contact area (Continued) 
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No. of No. of DIN Performance Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Rows Pins Rating A B Cc Part No. 1 25 Part No. 

96 3 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) 167 (4.24) A1264-ND 13.24 12.30 650462-5 
96 3 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) 167 (4.24) A32861-ND@ 12.38 11.50 5650462-5 
96 2 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) .110 (2.79) A29038-ND 5.46 5.07 650461-4 
96 2 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) .110 (2.79) A32862-ND@ 5.10 4.74 5650461-4 
96 2 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -110 (2.79) A1262-ND 5.43 5.05 650461-5 

. 3 96 2 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) 110 (2.79) A32863-ND@ 4.23 3.93 5650461-5 
96 2 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) .110 (2.79) A29039-NDt 7.28 6.76 650895-4 
120 2 4.496 (114.20) 3.900 (99.06) .110 (2.79) A32307-ND@ 7.61 7.34 5650874-5 
120 2 4.496 (114.20) 3.900 (99.06) .110 (2.79) A30746-ND$ 18.23 16.93 650874-4 
120 2 4.496 (114.20) 3.900 (99.06) -110 (2.79) A32864-ND@ 9.74 9.05 5650874-4 
150 2 5.496 (139.60) 4.900 (124.46) .110 (2.79) A1274-ND 24.58 22.83 650875-5 
150 2 5.496 (139.60) 4.900 (124.46) -110 (2.79) A32865-ND@ 8.18 7.60 5650875-5 


@ RoHS Compliant * In 3-row format with pins on outside rows and middle row open t With Boardlock + § High Temperature Housing 4 Contact finish 30” gold over 50u” nickel in contact area 


ELCON Drawer Series 
Connectors 


ELCON Drawer Series family of mixed power and signal connectors is designed for an 
unlimited array of applications that use drawer-type, true hot-plug power supply units. 
Contacts for AC IN and DC OUT power, logic and signal are all housed in robust one-piece 
insulators that have built-in or optional mating guides for improved gatherability and mating 
polarization. 


Features: 

* High performance CROWN BAND contacts * Low millivolt drop, minimal temperature rise 
¢ True hot-pluggability for current interruption under load 

Applications: 

* Low noise power supplies * Switch-mode power supplies « “Live” hot-plug power supplies 


Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each ELCON 
Fig. Description A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Mini Drawer 
1 Pin Connector, 16/20/16 0.97 (24.6) _ A36276-ND 13.28 12.03 8.52 1648111-1 
Socket Connector, 16/20/16 1.08 (27.4) = A36277-ND 9.25 8.38 5.94 1648116-1 
Lower Drawer 
Pin Connector, 12/20/12 0.87 (22.1) = A36262-ND 8.80 7.97 5.65 1648203-1 
Pin Connector, 16/20/12 0.87 (22.1) = A36266-ND 8.93 8.09 5.73 1648205-1 
2 Pin Connector, 16/20/16 0.87 (22.1) = A36264-ND 12.03 10.90 7.72 1648204-1 
Socket Connector, 12/20/12 1.09 (27.7) = A36263-ND 8.77 7.95 5.63 1648206-1 
Socket Connector, 16/20/12 1.09 (27.7) _ A36267-ND 11.05 10.01 7.09 1648208-1 
Socket Connector, 16/20/16 1.09 (27.7) a A36265-ND 9.22 8.36 5.92 1648207-1 
Middle Drawer 
Pin Connector, 4/20/12, Float Mount 1.31 (33.3) 3.15 (80.0) A36272-ND 16.59 15.03 10.65 1648151-1 
Pin Connector, 4/20/12, PCB Mount 0.98 (24.9) 3.15 (80.0) A36274-ND 18.82 17.04 12.07 1648152-1 
Pin Connector, 8/20/12 Crimp, Float Mount 1.46 (37.1) 3.31 (84.1) A36268-ND 9.99 9.05 6.41 1648162-1 
3 Pin Connector, 8/20/12, PCB Mount 1.22 (31.0) 3.31 (84.1) A36270-ND 11.74 10.64 7.54 1648163-1 
Socket Connector, 4/20/12, Float Mount 1.36 (34.5) 3.15 (80.0) A36273-ND 14.02 12.70 9.00 1648156-1 
Socket Connector, 4/20/12, PCB Mount 1.23 (31.2) 3.15 (80.0) A36275-ND 18.82 17.04 12.07 1648157-1 
Socket Connector, 8/20/12 Float Mount 1.12 (28.4) 3.31 (84.1) A36269-ND 12.08 10.95 7.76 6648167-1 
Socket Connector, 8/20/12, PCB Mount 0.88 (22.4) 3.31 (84.1) A36271-ND 13.65 12.36 8.76 1648168-1 
Contacts and Tools 
Digi-Key Price Each ELCON 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Contacts 
Crimp Pin, Size #4, Silver A36278-ND 8.72 7.90 5.60 1766232-1 
Crimp Socket, Size #4, Silver A36296-ND 9.65 8.74 6.19 6648434-1 
Crimp Pin, Size #8, Silver A36279-ND 2.46 2.24 1.59 1766192-1 
Crimp Socket, Size #8, Silver A36294-ND 8.32 7.54 5.34 6648317-1 
PCB Pin, Size #8, Silver A36280-ND 2.76 2.50 177 1766262-1 
PCB Socket, Size #8, Silver A36295-ND 8.32 7.54 5.34 6648400-1 
Crimp Pin, Size #12, Silver A36281-ND 11 1.01 72 1766193-1 
Crimp Socket, Size #12, Silver A36292-ND 3.76 3.41 2.42 6648318-1 
PCB Pin, Size #12, Silver A36282-ND AA? 1.06 75 1766245-1 
PCB Socket, Size #12, Silver A36293-ND 4.24 3.84 2.72 6648374-1 
Crimp Pin, Size #16, Silver A36283-ND 1.51 1.37 97 1766194-1 
Crimp Socket, Size #16, Silver A36289-ND 4.29 3.89 2.76 6648319-1 
PCB Pin, Size #16, Silver A36284-ND 87 80 57 1766222-1 
PCB Socket, Size #16, Silver A36290-ND 3.90 3.53 2.50 6648383-1 
Crimp Socket, Size #12, 5u” Gold, Hot-Pluggable A36291-ND 7.66 6.94 4.92 1648384-1 
Crimp Pin, Size #20, 10” Gold A36285-ND 61 56 40 1650155-1 
Crimp Socket, Size #20, 10” Gold A36287-ND 1.80 1.64 1.16 1648325-1 
PCB Pin, Size #20, 30y” Gold A36286-ND 69 63 45 1650283-1 
PCB Socket, Size #20, 10” Gold A36288-ND 1.80 1.64 1.16 1648382-1 
Tools 
Insertion/Extraction Tool, Size #0, Light Yellow A36313-ND 5.58 _— _— 1643921-1 
Insertion/Extraction Tool, Size #4, Blue A36312-ND 4.88 _— — 1643922-1 
Insertion/Extraction Tool, Size #8, Red A36311-ND 4.88 —_ —_ 1643914-1 
Insertion/Extraction Tool, Size #12, Yellow/White A36310-ND 3.95 —_ —_ 1643915-1 
Insertion/Extraction Tool, Size #16, Blue/White A36309-ND 2.83 = = 1643916-1 
Insertion/Extraction Tool, Size #20, Red/White A36308-ND 2:25) _— _ 1643917-1 
re 
Wow ASTRO TOOL CORR Tools 
CONNECTOR ASSEMBLY TOOLING 
Digi-Key Astro Tool Corp. 
Description Part No. Price Each Part No. 
Pneumatic Crimp Tool without Dies AMT23B-ND 1436.40 AMT23B 
Size 4 Die Set for use with AMT23B AMT23004DA-ND 269.46 AMT23004DA 
Locator for use with AMT23004DA AMT23011L-ND 38.22 AMT23011L 
Size 8 Die Set for use with AMT23B AMT23002DA-ND 269.46 AMT23002DA 
Locator for use with AMT23002DA AMT23009L-ND 38.22 AMT23009L 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ELCON CROWN EDGE Connectors 


CROWN EDGE socket connectors are a board-to-board power interconnect solution that uses ELCON high performance CROWN BAND contact technology 
configured to mate directly with a printed circuit board edge, or with a solid bus bar for higher currents. Power and signal can be combined and mounted end-to-end 
to meet the requirements of the applications. 

Applications: * Board-to-board power connections * DC-DC converters * Uninterruptible power supply (UPS) * Power supplies 


Dimension A Digi-Key Price Each ELCON 
Description Inch (mm) Part No. if 25 100 Part No. 
8 Signal Contacts, 2 Power Contacts, Press Fit 1.06 (26.8) A36247-ND 15.34 13.90 9.85 6643460-3 
6 Power Contacts, Press Fit 1.56 (39.7) A36248-ND 12.27 11.12 7.88 6650384-2 
4 Power Contacts, Press Fit, Hot Pluggable 1.06 (26.8) A36250-ND 9.01 8.16 5.78 6651331-1 
16 Signal Contacts, Press Fit 1.06 (26.8) A36251-ND 10.44 9.46 6.70 6650534-1 


ELCON CROWN CLIP Sockets 


CROWN CLIP sockets are compact, high-current socket connectors for high current bus bar power distribution. Using ELCON high performance CROWN BAND technology, 
CROWN CLIP sockets are available in single pole format to mate with a solid blade, handling up to 350 amps, or in dual pole format to mate with laminated bus bar tabs for feed and 
return currents. 

Applications: * Bus bar based power distribution * Power racks * Rack mounted switching power supplies 


Digi-Key Price Each ELCON 
Description Part No. il 25 100 Part No. 
Socket Connector, Dual Pole Feed Through A36252-ND 8.82 8.00 5.67 1643902-1 
Socket Connector, Single Pole Float Mount A36254-ND 18.07 16.37 11.60 1643906-1 
Socket Connector, Dual Pole Float Mount A36253-ND. 6.15 5.57 3.95 1643903-1 


Fig. 3 


ELCON ICCON Single Pole 
Power Connectors 0.37 (9.35) 


ICCON connectors provide a reliable high current power interconnection with quick connect/ 
disconnect function for space constrained motherboard-daughterboard, cable-board and board-bus 
bar power delivery applications. 


Specifications: * Current Rating: 35A * Insulation Rating: 105°C UL94V-0 * Wire Size: 8AWG 


Applications: * Power distribution * Board-to-board interconnection »* Board-to-bus bar 
interconnection * Board-to-wire interconnection * High density power designs * Board stacking 


Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each ELCON 

Fig. | Description A B c Part No. 1 25 100 Part No. 
Parallel Solder Pin, Right Angle, Non-locking 0.4 (10.16) 0.4 (10.16) 0.5 (12.7) A36259-ND 7.00 6.34 4.49 6643281-1 
: Parallel Solder Pin, Right Angle, Non-locking 0.36 (9.02) 0.29 (7.37) 0.53 (13.34) A36260-ND 13.44 12.17 8.62 6643228-1 
Parallel Solder Socket, Right Angle 0.36 (9.02) 0.29 (7.37) 0.53 (13.34) A36261-ND 10.84 9.82 6.96 6643229-1 
: Solder Socket, Right Angle 0.42 (10.66) 0.4 (10.16) 0.5 (12.7) A36258-ND 4.93 4.47 3.17 6643232-1 
3 |Pin Connector, 2 Position Power Guide 0.63 (16.00) _— = A36256-ND 23.45 21.24 15.05 1766663-1 


ELCON RAPID LOCK 
Bus Bar Connectors 


The RAPID LOCK connectors are single-pole, quick connect/disconnect replacement for lug 
connections, used in bus bar and backplane power distribution applications. 

RAPID LOCK connectors allow a reliable and safe connection, as well as better serviceability, 
than bolt-fitted lugs. The cable mounted sockets have a right angle configuration, and feature an 
insulator cap that provides the retention mechanism on the pin. 

The pin contacts can be attached to a bus bar by screw or swage, and to a backplane by press 
fit and backup screw. 


Features: 
* Locking feature “snaps” each contact to mating pin * Low contact resistance * Up to 250A 
per contact 


Digi-Key Price Each ELCON 

Fig. |Description Part No. ul 25 100 Part No. 
Crown Socket Jumper, Size #8, Variable Crimp Sizes A36297-ND 40.07 36.29 25.71 6648228-1 
Crown Socket Jumper, Size #8, GAWG Crimp A36298-ND 17.52 15.87 11.24 1766484-1 
: Crown Socket Right Angle, Size #4, 8AWG Crimp A36299-ND 15.79 14.31 10.14 6648235-1 
Crown Socket Right Angle, Size #4, (AWG Crimp A36300-ND 17.09 15.48 10.97 6648239-1 
Pin Contact, Size #8 Swage Mount, Locking Style — Press Fit A36301-ND 6.78 6.15 4.36 6648221-1 
. Pin Contact, Size #4 Swage Mount, Locking Style — Press Fit A36302-ND 6.94 6.29 4.46 6648222-1 
3 Pin Contact, Size #4 Screw Mount, Locking Style — Press Fit A36303-ND 9.81 8.88 6.29 6648224-1 
Insulation Boot, Size #4 and #8, Black A36304-ND 2.44 2.21 1.57 1651003-1 
Insulation Boot, Size #4 and #8, Red A36305-ND 2.44 2.21 1.57 1651003-2 
7 Insulation Boot, Size #4 and #8, Grey A36306-ND 2.44 2.21 1.57 1651003-3 
Insulation Boot, Size #4 and #8, Blue A36307-ND 2.44 2.21 1.57 1651003-4 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= Tyco Electronics | AMP Eurocard DIN Connectors 


Authorized Distributor 


DIN Connectors = Mating Pin Size - 025” (.64mm) Square Material: * Housing: Polyester, grey 94V-0 rated * Contacts: Phosphor bronze and copper alloy 
No. of | No. of Dimension - Inch (mm) Post Length —_| Digi-Key Price Each AMP Vertical 
Rows Pins A B Inch (mm)C | Part No. 1 25 Part No. 


Type C Vertical Receptacle with Action Pin Posts 


Standard Size (PCB Thickness .093” (2.36mm) and Above) 


96 3.740 (95.00) 3.543 (90.00) 521 (13.23) | A29047-ND@ 16.74 15.55 | 215912-4 g 
3 3.346 
96 3.740 (95.00) 3.543 (90.00) 521 (13.23) | A29048-NDf 17.08 15.86 | 1-215912-4 | (85.00) ———-| 


Standard Size (PCB Thickness .062” (1.57mm) and .093” (2.36mm) and Above) 


96 3.740 (95.00) 3.543 (90.00) 521 (13.23) | A29049-ND 9.27 8.61 | 148057-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (90.00) 521 (13.23) | A32866-ND® 8.79 8.17 | 5148057-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (90.00) 521 (13.23) | A29052-ND@t 14.94 12.45 |1-148057-5 
3 
96 3.740 (95.00) 3.543 (90.00) .669 (16.99) | A29051-ND 9.58 8.90 | 148059-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (90.00) .669 (16.99) | A32867-ND® 9.10 8.45 | 5148059-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (90.00) .669 (16.99) | A29050-ND@t 14.20 13.19 |1-148059-5 Gj 
B : 
Type C Right Angle Plug with Action Pin Post To iti AT 'Indicator 
‘ype ‘igi ingle Plug wi ction Pin Posts -100 (2.54) —_ Position #1 | 0.112 (2.85) 
Standard Size (PCB Thickness .062” (1.57mm) and .093” (2.36mm) and Above) SSEReGeSS Ae f= Row & 
. GIRGIRIREIEIES BRS 
3 96 3.689 (93.70) 3.500 (88.90) 114 (2.90) | A29053-ND 11.68 10.85 | 215605-4 


@ RoHS Compliant _ t Precious metal plating in contact area and for 5.08 (.200) from tip of post; gold flash on remainder of post. 


Shrouds 


Shrouds are for use with all 96 position, 3 row, type C and R connectors (without mounting holes) mounted in .125” 
(3.18mm), .093” (2.36mm) and .062” (1.57mm) thick PC boards. Twelve interference areas are located in selected cavities. 


Material: Polyester, gray, 94V-0 rated 


PC Board Thick- | Use With Post Dimensions -Inch(mm) _| Digi-Key Price Each AMP 
ness - Inch (mm) | Length - Inch (mm) A B Part No. 1 25 Part No. 

125 (3.18) 521 (13.23) 100 (2.54) -450 (11.43) | A29058-ND 2.63 2.45 533236-4 

125 (3.18) -669 (16.99) .250 (6.35) 600 (15.24) |A29059-ND 3.33 3.10 533236-5 

3.74 (95.00) 
.093 (2.36) 521 (13.23) .135 (3.43) -485 (12.32) | A29060-ND 3.30 3.07 533236-7 : j~———_ 3.54 (90.00) 
.062 (1.57) -521 (13.23) -165 (4.19) 515 (13.08) |A29061-ND 7.59 7.05 1-533236-0 
With Mounting Holes ul 
'+—— .310 (78.74) —| 
125 (3.18) -521 (13.23) -100 (2.54) 450 (11.43) | A29062-ND 2.63 2.45 535074-1 


Vertical Receptacle Housing (Use Short Point Contacts) 
Material: Housing - Polycarbonate, gray, 94V-1 rated 


Keying Systems 


Material: Polycarbonate, red, 94V-1 rated 


4.57 (11.61) 


i 
543 
(13.80) 


.276 (7.0) 


| | ail 
3.264 (82.90) fi ; fA e 
Hl Eo fe No fe} fo) ¢ E 
-—3.543 (90.0) —' No. | No. 
( ) of of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each | avp 
Rows | Pins A B Cc D Part No. 1 25 ‘| Part No. 
3.681 (93.50) Type © 
a7 | [+.236 (6.0) 571 impress Ae. ml ; 96 | 3.740 (95.00) | 3.540 (90.00) | 3.100 (78.74) | 3.299 (83.80) |A29054-ND | 840 7.80 |925486-1 
me ea tha 48 | 2.142 (54.40) | 1.949 (49.50) | 1.500 (38.10) | 1.740 (44.20) |A29055-ND | 6.94 6.45 | 926040-2 
.315 (8) {9} 7 a a ed \ 
{ ) & 1T 7 : oF Tool (not pictured) 
l—35 (88.90) —| (5 .114 (2.9) 3.307 (84.0)—| ; 
Z Extraction Tool A29057-ND | 80.13 — |91156-2 


Two-piece Cable Clamp Assemblies 


Dimension A _| Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Connector Type Inch (mm) Part No. fl 25 Part No. Material: Thermoplastic, gray, 94V-1 rated 
Pin Assembly Keying Strip Note: Kits are packaged unassembled. 
1 C,D,F*,R .236 (6.00) A29065-ND 1.65 1.54 |926495-1 Includes: 
C,D,R 165 (4.20) A29066-ND 227 241 |926495-4 Cover (shell half), Screw M 2.5 (.10) x DIN 84, Hex. Nut M2.5 (.10) DIN 439, 
5 = Cable outlet closing plate, Cable Boot, Screw M 2.5 (.10) x DIN 84, Strain Relief 
Receptacle Assembly Keying Strip Clamp, Fixture for 180 degrees Cable outlet 
2 B,C, D,F,Q,R = A29067-NDt 2.18 2.03 | 926495-2 Not supplied in kit: Guide Bracket, Pin Assembly, Receptacle Assembly 


t Two Keying plugs are molded to the strip, additional quantities of plugs can be ordered separately. 
* For Type F Cable mount only. 


A29063-ND Cable Hood Kit, Type C and Type D (96 position). .................eceeeeeeeeeeee ees 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2mm FB (Futurebus+) 


The Z-PACK 2mm FB two-piece connector system uses a modular concept and a 2mm contact pitch to provide high- 
density, high-speed signal and power connections for Futurebus+ and Futurebus+ “like” applications. 

Product Facts: * High-density connections; four-row and five-row, 2mm x 2mm circuit grid * Modular design for signal 
and power connections * Designed to meet International Specifications IEC 1076-4-0X (48B) and EIA SP3179 »* Module 
assemblies are end-to-end stackable » Choice of solder leads or compliant press-fit leads » Flat rock receptacle tooling 
* Unique “cold hold” receptacle retention feature requires no tooling for lower applied cost »* Integral receptacle lead 


organizer Contact Material: © Signal/Power Pin: Phosphor bronze, gold over palladium nickel over nickel plating Signal Signal Module, Signal Module, Power Module, Power Module, 
Receptacle: Copper nickel zinc, gold over palladium nickel over nickel plating * Power Receptacle: Beryllium copper, gold Vertical Pin Right Angle Receptacle Vertical Pin Right Angle Receptacle 
over palladium nickel over nickel plating Housing: High temperature thermoplastic, liquid crystal polymer. 
No. of) Dimension-Inch (mm) | Digi-Key Price Each | Tyco Electronics No. of] Dimension-Inch (mm) | pigi-Key Price Each | Tyco Electronics 
Fig. Description Pos. A B Part No. 1 25 | Part No. Fig. Description Pos. A B Part No. 1 25 ‘| Part No. 
With Solder Leads| 24 | 468 (11.88) 622 (15.8) [A31555-ND 3.96 3.57 |5536501-1 With Solder Leads | 96 1.885 (47.88) .485 (12.33) [A31569-ND 0.10 9.15 |5536510-3 
With Solder Leads| 48 | 940 (23.88) .622 (15.8) | A31556-ND 5.82 5.24 |5536501-2 With Solder Leads} 120 | 2.36 (59.88) 454 (11.53) | A31566-ND 12.53 11.36 |5536507-6 
With Solder Leads} 96 | 1.885 (47.88) .622 (15.8) |A31557-ND 12.12 10.91 |5536501-3 With Solder Leads | 192 |3.775 (95.89) .454 (11.53) | A31565-ND 17.73 16.06 |5536507-4 
With Solder Leads|_ 192 |3.775 (95.89) _.622 (15.8) | A31558-ND 18.24 16.42 |5536501-4 With Solder Leads) 192 /3.775 (96.88) 485 (12.33) PLA aD e.3d 18.46 | 25803104 
24 | 468 (11.88) 622 (15.8) |A37559-ND 348 344 [S536504-4 With Solder Leads | 240 |3.775 (95.88) 524 (13.3) |A97884-ND 20.17 18.27 |5223004-8 
24 | .468 (11.88) — A31571-ND 3.37 3.05 |5536511-1 
30 | 468 (11.88) .701 (17.8) | A97832-ND 3.79 3.44 /5223002-1 2 30 | 468 (11.88) 524 (13.3) |A97842-ND 3.79 3.44 |5223008-1 
y 30 | 468 (11.88) .701 (17.8) |A99412-ND¢ NEW! | 4.32 3.89 |5223016-1 48. | 940 (23.88) = A31572-ND 564 512 |5536511-2 
48 | 940 (23.88) 622 (15.8) |A31560-ND 6.63 5.97 |5536504-2 With Compliant | 60 | .940 (23.88) .524 (13.3) |A97843-ND 6.41 5.81 |5223008-2 
With Compliant | 60 | .940 (23.88) _.701 (17.8) |A97833-ND 6315.72 |5223002-2 Press-Fit Leads | 96 | 1.885 (47.88) = A31573-ND 10.10 9.15 |5536511-3 
Press-Fit Leads [ 60 | 940 (23.88) 701 (17.8) |A99413-NDt NEW! | 7.23 6.51 [5223016-2 720 |7.885 (47.88) 524 (13.3) |A97844-ND 11.47 10.40 [5223008-4 
96 | 1.885 (47.88) .622 (15.8) |A31561-ND 10.53 9.48 |5536504-3 192 | 3.775 (95.89) — A31574-ND 17.73 16.06 |5536511-4 
120 | 1.885 (47.88) .701 (17.8) |A97834-ND 11.58 10.49 |5223002-4 : 240_|3.775 (95.89) _.524 (13.3) _|A97845-ND 20.17 18.27 _|5223008-8 
120 |1.885 (47.88) 701 (17.8) |A99414-ND+ NEW! | 14.91 13.42 |5223016-4 With Solder Leads| 8 = — __[A81575-ND 3.10__ 2.81 |5536600-1 
192 |3.775 (95.88) .622 (15.8) |Ago411-NO MEW! | 18.24 16.42 |5536504-4 3 Win Compllart 8 _ — — |a31576-ND 3.10 2.81 |5536603-1 
With Solder Leads | 24 | 468 (11.88) .454 (11.53) [A31562-ND 3.37 3.05 |5536507-1 - — - - 
With Solder Leads] 24 | 468 (11.88) .485 (12.38) |A31567-ND 435 3.94 |5536510-1 : With Soldat feads | 2 Sa) eee B82 SAG | soseanrt 
With Solder Leads} 30 | .468 (11.88) 524 (13.3) |A97838-ND 3.87 3.51 |5223004-1 With Compliant 
» {With Solder Leads} 30 | .468(11.88) .454 (11.53) |A97840-ND 3.79 3.44 |5223007-1 Press-Fit Leads | © = = A31579-ND 5.64 5.12 )5536614-1 
With Solder Leads| 48 | .940 (23.88) _.454 (11.53) |A31563-ND 5.64 5.12 |5536507-2 Vertical SRow | 20 = = A97835-ND 223 2.02 [2230411 
With Solder Leads | 48 | 940 (23.88) .485 (12.33) [A31568-ND 6.49 5.88 |5536510-2 —) Signal Shroud | 99 — _ A97836-ND 3.42 3.10 |223041-2 
With Solder Leads} 60 | .940 (23.88) .524 (13.3) |A97839-ND 8.19 7.42 |5223004-2 90 = = A97837-ND 3.84 3.48 | 223041-3 
With Solder Leads} 96 | 1.885 (47.88) .454 (11.53) |A31564-ND 10.10 9.15 |5536507-3 + 5.75mm Mating Post Length 
2mm HM PCB 


Features: © Z-PACK 2mm HM connectors comply with the requirements of IEC 917 and IEC 61076-4-101 * Complies with IEC 950 in mated condition * Signal Contact Rating 1.54 
Applications: * Telecommunication, computer and instrumentation applications 


Shielded 5 Unshielded 
Recept. Shown : Recept. Shown 


(i 
Unshielded ' " Shielded Recept. Unshielded Recept. 
Recept. Shown Type D Shown Type E Shown Shown Shown 
No. of | No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Tyco Electronics No. of | No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Pos. | Rows Gender mm_ | Part No. 1 25 Part No. Fig. | Pos. | Rows Gender mm_ | PartNo. 1 25 Part No. 
Type A Type C 
1 110 5 Shielded Receptacle | 11.4 |A31550-ND 8.96 5.62 | 5352068-1 7 55 5 Receptacle —_|A97875-ND 6.12 5.55 | 5106775-1 
110 5 Receptacle 10.95 | A97855-ND 7.02 6.36 | 5100147-1 3 | 3 5 | Shielded Receptacle | — |A97815-ND 6.07 550 [53521151 
100 5+1 Header —  |A97881-ND 5.11 4.64 | 5352352-1 55 5 Receptacle — |A97857-ND 3.55 3.22 |5100161-1 
110 | 5 Header —  |A97846-ND 5.64 5.12 |5100143-1 a) 5 Header ——TA97850-ND 81 755 151001591 
2| ie | sez | teaser — | — fastsernn | ator gar. [stasosect 7 | 5e2 | Heater _| — [RGIS __€.52 _s.e1_{p10g0st- 
+ = | Hl f a _ 5 iS 
154 | 542 Header —__[ag7es2-no_| 10.44 9.46 _|5108509- 0] 8 | 6 a 7 ype. Bae sts. 18.8 reo 
bl eee: ree _ Se oe oy [Slope 1) wey 8 Receptacle — ]A97865-ND 71.26 10.20 |5046442-1 
3 110 5 Receptacle ——ta97873-ND 72.94 71.09 51067731 176 8 Shielded Receptacle —__|A97868-ND 13.83 12.53 | 5646486-1 
4 [0 [5 Header 49.9 [A97870-ND 18.97 17.19_[5106015-1 | 76 | 8 Header — | BeasbiaNo 9.01 8.16 /5646346-1 
Type B 220 8+2 Header —__|A97818-ND 11.26 10.20 | 5646356-1 
3 125 5 Receptacle —_|A97874-ND 18.97 17.19 |5106774-1 Type D/E 
95 5 Header 37.9 |A97825-ND 19.56 17.72 |5352406-1 44 | 200 8 Receptacle — _ |A97821-ND 15.37 13.92 /5646728-1 
4 110 5 Header 43.9 |A97824-ND 22.66 20.52 |5352131-1 200 8 Shielded Receptacle —__|A97823-ND 17.91 16.23 | 5646759-1 
125 5 Header 49.9 |A97871-ND 24.78 22.44 | 5106014-1 12 | 200 8+2 Header —_|A97820-ND 9.54 8.64 | 5646951-1 
95 5 Shielded Receptacle | 37.9 |A31554-ND 8.67 5.43 |5352171-1 Type E 
5 110 5 Shielded Receptacle | 43.9 |A31553-ND 9.59 6.01 |5352152-1 1 200 8 Shielded Receptacle — | A97869-ND 15.50 14.04 |5646487-1 
125 5 Receptacle 49.9 |A97856-ND 8.03 7.28 |5100145-1 200 8 Receptacle —  |A97866-ND 12.80 11.60 |5646445-1 
125 5 Shielded Receptacle | 49.9 |A97858-ND 10.57 9.58 | 5352069-1 a 200 8 Header 49.9 |A97862-ND 10.23 9.27 |5646347-1 
1) 8 Header 49.9 /A87853-ND 8.96 8.12 /5106165-1 250 | 842 Header 49.9 |A97863-ND 12.80 11.60 _|5646357-1 
125 5 Header 49.9 |A97848-ND 6.41 5.81 |5100141-1 Type F 
6 154 5+2 . Header 43.9 |A31548-ND 11.07 9.97 |5188835-1 38 8 Header 94.9 1 A97864-ND 751 4.08 1504045741 
154 54+2 Midplane, Header 43.9 | A31552-ND 11.07 9.97 | 5352128-1 13 88 842 Header 249 |A97819-ND 564 512 |5646513-1 
175 5+2 Header 49.9 | A97849-ND 8.96 8.12 | 5100669-1 + 7 : - ~ 
175 a] Header 79.9 1A97854-ND 77.50 70.42 151065104 14 88 8 Shielded Receptacle — | A97822-ND 8.19 7.42 |5646492-1 
133) 542 Header — |A31549-ND 7A 6.94 [53520331 88 8 Receptacle —_|A97867-ND 5.64 5.12 _|5646446-1 
— [133 | 542 | Midplane, Header | — _[A31551-ND 10.62 9.56 |5352127-1 95 5 | Shielded Receptacle | — /A97860-ND 8.75 7.92 /5646488-1 
Type A/B 45 110 5 Shielded Receptacle — | A97859-ND 10.02 9.08 | 5646489-1 
127 542 Header 37.9 |A97831-ND 6.52 5.91 |5646532-1 110 cy Shielded Receptacle — _ |A97817-ND 11.18 10.13 | 5646547-1 
6 | 146 | 5+2 Header 43.9 | A97814-ND 7.47 6.77 | 5646533-1 125 5 Receptacle — __|A97816-ND 8.32 7.54 | 5646574-1 
169 | 5+2 Header 49.9 |A97813-ND 8.67 7.85 _|5646529-1 (Continued) 
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= Tyco Electronics Z-PACK™ Connectors 


Authorized Distributor 2mm HM PCB (Cont.) 
Digi-Key Price Each Tyco Electronics Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Description Part No. 1 25 Part No. Description Part No. al 25 Part No. 
Shrouds Brilliant Blue A29829-ND 66 60 | 3-100525-2 

154 Positions, Type A Receptacle A97826-ND 3.15 2.86 | 646478-5 Nut Brown A97876-ND 95 87 | 100525-3 
175 Positions, Type B Receptacle A97827-ND 3.10 2.81 | 646479-5 Strawberry Red A97877-ND 95 87 |100525-9 
154 Positions, Type B Receptacle A97828-ND 6.12 5.55 | 646482-5 Female Coding Keys 
127 Positions, Type A/B Receptacle A97829-ND 3.31 3.00 | 646483-5 Cadmium Yellow A29833-ND 66 60 |5-100526-6 
150 Positions, Type A/B Receptacle A97830-ND 3.31 3.00 | 646484-5 Brilliant Blue A29834-ND 66 60 | 3-100526-2 

Male Coding Keys Nut Brown A97878-ND 66 60 | 100526-3 
Cadmium Yellow A29828-ND 66 60 [5-100525-6 Strawberry Red A97879-ND 95 87 [100526-9 


Dimensions in mm 


Z-PACK™ Universal Power Modules 


Material and Finish: * Housing: PBT, 


Natural Color, UL 94V-0 Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
eercact ae ee Fig. | Description Part No. 1 25 Part No. 

SVertioa Standard Power [0A » ignt, | 1_ [Vertical Receptacle 197882-ND 480 435 [522955-2 

‘angle High Power 164 2_ {Right Angle Header A97883-ND 6.25 5.67 _ |5223961-1 


NEW! Z-PACK™ TinMan Connectors 


Material and Finish: * Contact: High Strength Copper Alloy * Housing: Liquid Crystal _ : 
Polymer Specifications: * 10+ Gbps performance * 1000 impedance for differential Dim. (mm) | Digi-Key Price Each | fg. 

pair configuration © 5 pair version offers 26 pairs/10mm (66 differential pairs/inch) | Fig. | Description A B_ | Part No. 1 25 ‘| Part No. 
fitting within a 25.40 (1.00) card slot pitch * 3 pair version offering 16 pairs/10mm Receptacle 5x8 | 31.81 | 24.4 |A99839-ND 15.21 13.74]1934218-1 
(40 differential pairs/inch) fitting within a 16.25 (.625) card slot pitch » Reliable, re- Receptacle 3x8 | 23.41 | 16.0 |A99840-ND 19.68 17.72 | 1934226-1 
dundant contact design on every signal contact * Meets industry reliability require- 2 | Header 5x8 24.40; — |A99841-ND 12.03 10.83] 1934269-1 
ments of Bellcore/Telcordia * Sequencing for ground and signal contacts Header 3x8 16.00 | — |A99842-ND 9.03 8.13] 1934299-1 


VITA 41/46 Connectors 


Vita 41 is an ANSI standard that combines parallel VMEbus with enhancements 
to support switched serial fabrics including PCI Express, RapidlO, StarFabric and 
InfiniBand over a new high speed PO connector. Backward compatibility is maintained 
with existing backplanes that do not have a conflicting PO scheme. Combining the VME2eSST 
parallel bus with switch fabric technologies for multi-point, high-speed data transfers creates : ‘ ! 
choices for embedded computing designs of all types. The standard also incorporates ANSI/VITA : s 
1.7, allowing more DC power input into each board. 


Fig. 1 — VITA 41 Fig. 2— VITA 41 Fig. 3— VITA 41 DAUGHTERCARD 
Payload Board and Rear Transition Switch Board and P2_P3 
Payload Slot Module Switch Slot ms 


BACKPLANE 
MULTIGIG RT @ VITA 46 Compliant Backplane Connector System represents the leading edge of i i 
avionics and vehtronics backplane connector technology. Originally chosen for the VITA 41 VXS e b> Fig. 4— DAUGHTERCARD Keying guide 
standard, the connector was again chosen and evolved by the VITA 46 VPX working group for VITA 46 6U module 


rugged applications demanding extreme electrical and mechanical performance. The connector ; ates 
features the highest data rate for a ruggedized connector and unique physical attributes making it rs , 
suitable for mobile and level 2 maintenance applications. 


Features: * Pinless daughtercard « Printed circuit board style wafers for unique resistance to 4 f 8 
damage ¢ Ease of reconfiguration and integration of ESD features * Backplane half of the connector ‘ Keying Je Js J4 J3 \ J2 Jt JO Keyin 
features shrouded contacts eliminating the potential for contact damage * Rated to 6.4Gb/s in guide pin Keying guide pin 
support of the VITA 46 document, the connector has been demonstrated to support data rates BACKPLANE guide pin 
greater than 10Gb/s 
Digi-Key Price Each Tyco Electronics Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. Description Location Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. Description Location Part No. 1 25 100 | Part No. 
VITA 41 4 Backplane Key Guided Pin A99153-ND 6.41 5.81 4.12 | 1-1469491-3 
1 Daughtercard PO A99168-ND 102.40 92.74 65.69 | 1410147-1 Backplane Key Guided Pin A99154-ND 6.41 5.81 4.12 | 1-1469491-4 
Backplane JO A99164-ND 33.60 30.44 21.56 | 1410135-1 — | Key Guided Pin Kit Midplane A99155-ND 71.29 64.56 45.73 | 1410956-1 
9 Daughtercard RPO A99173-ND 78.07 70.71 50.09 | 1410303-1 0° Module Key Guide Daughtercard | A99156-ND 835 7.56 5.36] 1-1469492-1 
Backplane RJO A99167-ND 44.20 40.04 28.36 | 1410992-3 45° Module Key Guide Daughtercard | A99157-ND 835 7.56 5.36] 1-1469492-2 
Backplane J1 A99165-ND 36.01 32.62 23.11 | 1410420-1 4 90° Module Key Guide Daughtercard | A99158-ND 835 7.56 5.36] 1-1469492-3 
Backplane J5 A99166-ND 34.87 31.59 22.38 | 1410141-1 270° Module Key Guide Daughtercard | A99159-ND 8.35 7.56 5.36] 1-1469492-7 
3 Daughtercard PI A99169-ND 108.78 98.52 69.79 | 1410421-1 315° Module Key Guide Daughtercard | A99160-ND 835 7.56 5.36 | 1-1469492-8 
Daughtercard P2 A99170-ND 114.98 104.14 73.77 |1410139-1 Without Keying | Module Key Guide Daughtercard | A99161-ND 8.51 7.71 5.46 | 1-1469492-9 
Daughtercard P3, P4 A99171-ND 114.75 103.92 73.61 | 1410137-1 3.5mm Module Retaining Screw A99162-ND 98 89 .63 | 1410946-1 
Daughtercard P5 A99172-ND 114.85 104.02 73.68 | 1410138-1 6.5mm Module Retaining Screw A99163-ND 5.30 4.80 3.40 | 1410946-2 
VITA 41/46 7 Row VITA 46 
4 Backplane JO A99136-ND 20.14 18.24 12.92 [1410186-1 Backplane Center A99139-ND 34.93 31.64 22.41 | 1410964-1 
3 Backplane J3, J4 y . Backplane Center A99140-ND 25.41 23.02 16.31 | 1410965-1 
4 Backplane Jt, J3, JA, J5 esas 8487 (31.59 22.38 /1410140-1 Backplane Center aggi4i-ND | 27.06 2451 17.36|1410966-1 
3 Backplane J2 Daughtercard Right End A99145-ND 131.04 118.68 84.07 | 1410188-3 
4 Backplane 12, J6 ASOTSSNDN| 2487 31.59 22.38 /14101424 Daughtercard Right End AQQ146-ND | 131.07 118.71 84.09 | 1410191-3 
VITA 46 Daughtercard Center A99147-ND 123.81 112.13 79.43 | 1410968-3 
Daughtercard PO A99142-ND 67.20 60.87 43.12 | 1410189-3 Daughtercard Center A99148-ND 130.04 117.77 83.42 | 1410970-3 
4 Daughtercard P1, P2, P3, P4, P5, Pé A99143-ND 130.33 118.04 83.61 | 1410187-3 Daughtercard Half Left End A99149-ND 67.28 60.94 43.17) 1410971-3 
Daughtercard P2, P3, P4, P5, P6 A99144-ND 130.33 118.04 83.61 | 1410190-3 Daughtercard Half Left End A99150-ND 67.55 61.18 43.34) 1410972-3 
Backplane Key Guided Pin A99152-ND 6.28 5.69 4.03 | 1-1469491-2 Daughtercard Center A99151-ND 129.85 117.60 83.30 | 1410975-3 


.050 Series 
PCI Connectors 


Product Facts: 


* High density .050 [1.27] centerline contact spacing * Easy mating 
of high circuit count daughter boards ¢ Polarizing web for positive 
board-to-connector registration 


Performance Characteristics: 
¢ Durability: Tested to 100 mating cycles * Current Rating: 1A 


PCI Express 
Connectors 


Tyco Electronics Card Edge Connector for PCI Express applications is a 
1mm centerline card edge product designed to meet PCI SIG requirements 
for PCI Express architecture. PCI Express architecture is a high perfor- 
mance point to point full duplex I/O Bus. 


Ratings: * Operating: -40°C ~ 85°C » Durability: 50 Cycles * Current 
Rating: 1.1A * Voltage Rating: 50VAC 


maximum ¢ Voltage Rating: 203 VAC * Thermal Shock: -55°C No. of Dual Dim. A Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
~ 85°C for 5 cycles Positions (mm) Part No. 1 25 Part No. 
No. of Dual Dim. A Digi-Key Price Each Tyco Electronics = se ASTSOEND 16! 95. -// 21621632 
Fig. | Positions | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. 18 25 A97897-ND 1.30 62 j#-le12163-1 
92 (095 (2.41) |A97895-ND 6.47 4.06 |6489934-1 49 56 A97899-ND 2.41 1.52 |4-1612163-3 
1 60 .180 (4.57) |A97907-ND 3.95 2.48 |5145098-1 82 89 A97900-ND 3.55 2.23 |4-1612163-4 
92 .180 (4.57) | A97896-ND 5.43 3.41 (5145113-1 18 25 A97901-ND 1.33 83 |5-1612163-1 
60 100 (2.54) | A97905-ND 2.78 1.75 |5145154-4 7 z g 
A 60 125 (3.18) | A97906-ND 2.78 1.75 |5145154-8 ee ee Re Te0e ND: pls 10 - || Bibleleze 
92 ‘100 (2.54) |A97908-ND 4.24 2.66 |5145165-4 49 56 A97903-ND 2.41 1.52 |5-1612163-3 
92 .125 (3.18) _|A97894-ND 4.29 2.69 _|5145165-8 82 89 A97904-ND 4.00 2.51 5-1612163-4 
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FC) AirMax VS® High Speed Connector System 


The AirMax VS connector is a revolutionary connector system that offers The elimination of these shields results in lower cost, lower weight and Designed to fit HM (hard metric) building practice * No pre-assigned 


scalability, flexibility, high density and headroom in performance. “VS” offers greater flexibility. ground pins Excellent electrical performance * Low weight and low 
stands for Virtual Shield as this technology requires no interleaving shields. Features: * Shieldless connector system * High pin density per module mating forces 
No. | No. | Pitch . ‘ 7 
of of | Typ. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI Z Fig. 3 NEW! 
Pos. | Pairs| (mm) A B Cc Part No. 1 25 100 | Part No. 
Fig. 1 — Right Angle Headers 
54 3 2.0 | 1.165 (29.60) | 0.451 (11.45) | 0.547 (13.90) |609-2104-ND 7.69 5.45 5.02 | 10039851-101LF 
90 3 2.0 | 1.165 (29.60) | 0.451 (11.45) | 0.862 (21.90) |609-2092-ND 12.25 8.92 8.08 | 10034249-101LF 
120] 4 2.0 | 1.331 (33.80) | 0.600 (15.25) | 0.862 (21.90) |609-2838-ND 14.61 10.63 9.63 | 10028436-101LF 
150 | 5 2.0 | 1.496 (38.00) | 0.781 (19.85) | 0.862 (21.90) |609-2089-ND 1456 = 11.15 10.20 | 10025613-101LF 
150 | 5 3.0__| 1.496 (38.00) | 0.781 (19.85) | 1.256 (31.90) |609-2099-ND 16.02 11.66 10.56 |10037324-101LF 
Fig. 2 — Vertical Receptacles 
54 3 2.0 | 0.610 (15.50) | 0.421 (10.70) | 0.469 (11.90) |609-2105-ND 6.52 4.49 4.08 | 10043546-101LF 
90 3 2.0 | 0.610 (15.50) | 0.421 (10.70) | 0.783 (19.90) |609-2093-ND 5.48 3.97 3.53 | 10034251-101LF 
120] 4 2.0 | 0.744 (18.90) | 0.421 (10.70) | 0.783 (19.90) |609-2837-ND 27.06 20.30 18.94 | 10028264-101LF 
120| 4 3.0 | 0.744 (18.90) | 0.421 (10.70) | 1.177 (29.90) |609-2096-ND 26.94 19.60 17.76 | 10035465-101LF 
150 | 5 2.0 | 0.941 (23.90) | 0.421 (10.70) | 0.783 (19.90) |609-2088-ND 13.01 9.46 8.43 | 10016537-101LF 
150 | 5 3.0 | 0.941 (23.90) | 0.421 (10.70) | 1.177 (29.90) [609-2095-ND 13.01 9.46 8.43 | 10035146-101LF 
NEW! Fig. 3 — Veritcal Header NEW! 
150 | 5 3.00 | 1.252 (31.8) 1.181 (30) 1.047 (26.6) [609-3472-ND 33.57 20.84 18.87 [10059957-1071LF 
Fig. 4 — Right Angle Receptacles 
54 3 2.0 | 1.020 (25.90) | 0.610 (15.50) | 0.469 (11.90) |609-3447-ND NEW! 1744 12.69 11.30 | 10053656-101LF 
120] 4 2.0 | 1.185 (30.10) | 0.585 (14.85) | 0.783 (19.90) |609-2098-ND 21.88 15.92 14.18 | 10035754-101LF 
150 | 5 2.0 | 1.350 (34.30) | 0.766 (19.45) | 0.783 (19.90) |609-2094-ND 22.25 16.43 15.10 |10034475-101LF 
Fig. 5 — Right Angle Power Header 
4 — | 20 609-2091-ND 6.81 4.69 4.26 |10028917-001LF 
Fig. 6 — Right Angle Power Receptacle 
4 — | 20 609-2109-ND 6.68 4.60 4.18 | 10052620-4444P00LF 
Fig. 7 — Vertical Power Receptacle 
4 — | 20 609-2090-ND 8.72 5.93 5.24 |10028916-4555POOLF 
Accessories 
7.2 mm Guide Blade - External Thread 609-2100-ND 3.09 1.99 1.77 ]10037908-101LF 
7.2 mm Guide Module Receptacle 609-2101-ND 3.88 2.52 2.30 | 10037909-101LF 
10.7 mm Guide Pin - External Thread 609-2102-ND 3.35 2.10 1.92 |10037911-101LF 
10.7 mm Guide Module Receptacle 609-2103-ND 431 2.87 2.57 |10037912-101LF 
7.2 mm Guide Blade Co-Planar 609-2106-ND 3.66 2.33 2.13 | 10044314-101LF 
10.8 mm Right Angle Guide Pin Co-Planar 609-3448-ND NEW! 3.59 2.22 1.96 | 10044366-101LF 
7.2 mm Right Angle Guide Socket 609-2107-ND 3.80 2.47 2.25 | 10045367-101LF 
7.2 mm Vertical Guide Pin 609-2108-ND 3.09 1.99 1.77_|10045368-101LF 


MicroTCA™ Vertical Card Edge Connectors 


MicroTCA (uTCA™) vertical card edge connectors provide 170 contacts on 0.75mm pitch and enable AdvancedMC™ (AMC™) modules to be plugged directly to 
a backplane. FCI connectors are in full compliance with the MicroTCA standard. The press-fit version accommodates speeds up to 10 Gb/s, and the SMT version 
supports speeds of 10 Gb/s and beyond. FCI’s MicroTCA connectors are designed for low manufacturing cost through the use of proven connector manufacturing 
processes, low cost materials and a minimal number of components. Capability for connector installation using standard press-fit or SMT assembly processes, 
combined with connector designs that require no costly hardware, secondary mechanical retention or compensating board stiffeners, result in low total applied 
cost. Metal retention clips on the SMT connectors provide additional mechanical strength after soldering. 


Mounting Spacing Digi-Key Price Each FCI 
Fig. Style (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
1 SMT 0.75 609-3133-ND 17.74 13.10 12.04 10058835-1000LF 
9 Press Fit with pegs 0.75 609-3134-ND 17.70 13.07 12.02 10058831-110LF 
Press Fit without pegs 0.75 609-3135-ND 17.70 13.07 12.02 10058831-111LF 


ZipLine™ High Density, High Performance 
Connector System 


The ZipLine connector system addresses customer demand for maximum signal density, a paramount requirement for future 
equipment platforms at data rates up to 12.5 Gb/s. The initial ZipLine signal modules with 1.8mm column pitch support 
backplane and orthogonal midplane applications. A module with 72 differential pairs consisting of 12 insert molded leadframe 
assemblies (IMLAs), each supporting 6 high speed differential signal pairs provides the maximum density_available by 
delivering 84.6 differential pairs per inch of card edge. The connector system leverages FCI proven AirMax VS® technology, 
similar signal integrity performance, power and guide modules and Hard Metric (HM) equipment design practice. ZipLine 
connectors use AirMax VS edge coupling technology to deliver low insertion loss and crosstalk without using costly and space 
consuming metals shields. Data rates can scale up to 12.5 Gb/s without requiring the redesign of a basic platform. 


Fig.4 NEW! 


Spacing | Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Description (mm) | Part No. ‘ 25 100 | Part No. 
1_| Vertical Backplane Header 1.8 [609-3136-ND 20.31 15.54 14.22 | 10076197-101LF 
2_ [Vertical Orthogonal Midplane| 1.8 | 609-3137-ND 22.36 17.11 15.66 | 10076222-101LF 
3 [Right Angle Receptacle 1.8 [609-3138-ND 23.74 18.16 16.62 | 10076209-101LF 
4 [Right Angle Header 1.8 [609-3455-ND NEW!| 25.16 18.88 17.62_[10077555-101LF 


He5 2mm Hard Metric Connector 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


Applications: Switchboards, transmission systems, Cellular base stations, industrial computer boards, measuring instruments, control 
equipment. Product Specifications: « Rated Current: 1.5A * Operating Temperature: -55 ~ 85°C _* Rated Voltage: AC 300V Material: 
Headers and Receptacle - Insulator: PBT resin, Gray Terminal: Phosphor bronze PCN21A - Contact Area: Nickel base, gold plating 
PCB Leads: Nickel base, gold plating Receptacle Shield: Phosphor bronze PCN21B - Contact Area: Nickel base, gold plating PCB 
Leads: Nickel base, tin plating UL94V-0 


Type B 
No. of Digi-Key Price Each Hirose Female 
Pos. |Description Part No. il 25 Part No. 
110 Receptacle Style A, Female, without Ground Plate | H3208-ND 8.28 6.84 PCN21B-110SA-2PF 
110 | Header Style A, Male, Short Pin H3200-ND 6.24 4.84 PCN21B-110PA-2PF 
110 | Header Style A, Male, Short Pin with Ground H3201-ND 6.76 5.46 PCN21B-110PA-2PF-G 
125 Receptacle Style B, Female, without Ground Plate | H3209-ND 9.20 7.60 PCN21B-125SB-2PF 
110 | Header Style B, Male, Short Pin H3204-ND 6.76 5.25 PCN21B-110PB-2PF 
110  |Header Style B, Male, Short Pin with Ground H3205-ND 6.76 5.46 PCN21B-110PB-2PF-G 
125 | Header Style B, Male, Short Pin H3202-ND 6.82 5.29 PCN21B-125PB-2PF 
55 Header Style C, Male, Short Pin with Ground H3207-ND 4.79 3.72 PCN21B-55PC-2PF-G 
_— Coding Key for Female Receptacle, Yellow - 3.3V |H3214-ND 53 32 PCN21-S-CK(A) 
= Coding Key for Female Receptacle, Blue - 5V H3216-ND 53 32 PCN21-S-CK(B) 
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3M Mini Serial Attached SCSI 
(miniSAS) Connectors 


* 6 Gb/s input/output connector for server applications * Meets SFF-8086 Specification * Meets SAS 
Specification SAS-1.1 

Physical Specifications: 

Insulation Material: High Temperature Thermoplastic Flammability: UL 94V-0 Color: Black * Contact 
Material: Copper Alloy * Wiping Area Plating: 30y” Gold * Solder Tails Plating: 100y” Matte Tin * Backshell 
Material: Stainless Steel Electrical Specifications: * Current Rating: Per Contact: 0.5A »¢ Insulation 
Resistance: 103MO minimum * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 


Dimensions in mm 


MetPak™ 2-FB Headers 
and Sockets 


MetPak™ 2-FB Inverse Headers and Sockets: * 16mm to 18.5mm high-profile stacking * Footprint compatible with 
standard Futurebus+® «Ideal for hot swapping applications » End-to-end stackable * Mates with MP2-R Series for 
parallel stacking applications MetPak 2-FB Power Headers and Sockets: * 6.5 Amps per contact * Early mate late break 
(EMLB) for hot swap or selective loading options * End-to-end stackable » Futurebus+ compatible MetPak 2-FB Headers 
and Sockets: * End-to-end stackable * Early mate late break for hot swapping (header) * Meets global IEC 61076-4-104 
Futurebus+ standard (socket) *Monoblockable Specifications: * Material: High Temperature LCP» Flammability: UL 
94V-0 * Color: Beige * Current Rating: Signal: 1.5A - All contacts simultaneously (6.5A per power socket contact at 70°C 
for power headers and sockets) * Withstanding Voltage: 1,000VAC * Temperature Rating: -55°C ~ 125°C 


i Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | Pos. |Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Right Angle Surface Mount Receptacle/Metal EMI Cage 
— | 26 [Mini SAS Right Angle Connector [3M5636-ND | 4.71 4.09 3.80 |@A26-2030-LJ — = ’ 
1A | 26 |Single Key Shell 3M5643-ND | 363 3.15 2.55 |8C26-14000 _ | No. of |_ Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each 3M 
1B | 26 |Dual Key Shell 3M5644-ND 5.01 4.35 3.51 |8C26-24400 Fig.| Pos. | A B C | Part No. 1 100 500 _| Part No. 
Right Angle Receptacle/Right Angle Shell 2-FB Inverse Headers and Sockets 
— | 36 |Mini SAS Right Angle Connector |3M5638-ND 4.92 427 3.45 |8A36-2030-LJ i { 30 [47.25 [14.95 | - _|3M5507-ND 3.31 2.52 2.28 | MP2-PS030-51S1-LR 
2 | 36 |Dual Key R/A Press Fit Shell 3M5641-ND 96 84 .68 |8B36-2411 a a ee = SMSSOND ae a oo Meese 
2 _|_36_|Dual Key RUA AA varie NGdentacte/Wectioal x, 24 eee 3011.95 | — | [3M5509-ND 1771.35 1.22 [ MP2-R030-51P1-LR 
—T 36 Mini SAS Vertical Connector —[3M5637-ND | 4.92 4.27 3.45 |8A36-1030-LJ ee Hag Be 
3 | 36 |Dual Key Vertical Press Fit Shell |3M5639-ND | .96 84 68 |8B36-1410 a] 8 [i] Be) - [eveeane ee ae ee eater 
3 | 36 |Dual Key Vertical Thru-Hole Shell |3M5640-ND 96.84 _.68 |8B36-1420 a age 48 | Seen ie a 3D ERS A RTB IMR 
; 3 ; 5 ; j 
jo | 11.95 | 13.8 | 23  |3M5491-ND 1.79 1.36 1.23 | MP2-SP10-51M1-LR 
a 2-FB Headers and Sockets 
Serial Attached SCSI 24 [11.95] 158 ] — | 3M5499-ND chal 7.30 718 |MP2-HO24-41S1-S-LR 
6 | 30 | 1195] 178 | - |3M5500-ND 1.98 1.51 1.36 | MP2-H030-51S1-S-LR 
(SAS) Connectors age ee ie ee Meee 
Dimensions Inilneh (mm) 24 111.95 | 11.8 | 27 |3M5492-ND 173 132 1.19 |MP2-S024-41M1-C-LR 
7 | 30 | 1195] 138 | 23  |3M5493-ND 1.91 1.46 1.32 | MP2-S030-51M1-C-LR 
90__| 35.95 | 138 | 23 |3M5494-ND 4.66 3.54 3.21 | MP2-S090-51M1-C-LR 
3 | 120 [4795] - | - |3M5504-ND 7.78 5.91 5.35 | MP2-S120G-51M1-LR 
59.95 | - | -  |3MS5505-ND 9.78 7.43 MP2-$150G-51M1-LR 


°3.0Gbps input/output connector for backplane SPECIFICATIONS: 

applications ¢ Material: High Temperature Thermoplastic 
* Two contact mating levels for early-mate and late-break * Flammability: UL 94V-0 

allows “blind mating” or “hot swap” applications Color: Black — . 
*Capable of accepting HDD fitted with SAS or Serial * Contact Material: Copper Alloy 


¢ Plating: Underplating: 50 ~ 80” Nickel Wiping Area: 
Advanced Technology Attachment (SATA) Header 30 ~ 4011" Gold Solder Tails: 100 ~ 200,” Tin 
* Meets SFF-8482 Specifications 


© Current Rating: Power Pin: 1.54 
¢ Meets SAS Specification, SAS-1.1 © Operating Temperature: 0°C ~ 55°C 


NEW! Ultra Hard Metric (UHM) 
Press-Fit Socket 


Ultra Hard Metric (UHM) is a fully shielded socket connector that 
conforms to the J2 connector requirements specified in the new 
draft PICMG 2.30 CompactPC!® standard. 

Features: 

* Low crosstalk at high frequencies »* 63 mated lines per linear 
inch « End-to-end stackable with 5 row 3M™ CP2, HM, UHM and 
HSHM sockets »* Mates with 3M CP2, HM, UHM. HSHM headers 
and cPCI™ type headers 

Specifications: 

Insulation: * Material: High Temperature Thermoplastic (LCP) 
* Flammability: UL 94V-0 

Contact: * Material: Copper Alloy * Plating: 0.76ym (30p”) Min. Au 
Contact Area, 2.54,1m (100”) Min, SnPb Terminal Area, 1.27m (50u") Min. Ni All over (RIA E2 and C2 apply) 
Mechanical: * Normal Force (Nominal): 0.57N (58g) Signal, (0.74N (75g) Shield with HSHM and UHM headers) 
* Engagement Force (Nominal): 0.32N (33g) Signal, 0.22N (22g) Shield with HSHM and UHM headers) » Seperation 
Force (Nominal): 0.20N (20g) Signal, 0.20N (20g) Shield with HSHM and UHM headers) * Wipe (Nominal, Shortest 
Contact): 2.67mm (0.105in.) Signal, 1.57mm (0.062in.) Shield 

Electrical: * Data Rate: 7+Gbps data rates (when mated to standard IEC 61076-4-101 headers) * Characteristic 


Dimensions in Inch (mm) 


No. Digi-Key Price Each 3M Impedance: 500 Single-ended, 1000 Differential * Current Rating (Fully Loaded): 1A at 70°C Signal Insulation 
Fig. | Positions Description Part No. 1 10 100 | Part No. Resistance: 10°MQ at 100Vpc * Withstanding Voltage: 750VRms * Temperature Rating: -55°C ~ 125°C 
1 29 Vertical Socket 3M5485-ND 3.14 2.65 2.39 | SBR-ST-29-P-ML _— 7 
2 29 Elevated Vertical Socket _| 3M5486-ND 3.14 2.65 2.39 _|SBR-EV-29-P-ML No. iss Digi-Key BricelEach 3M 
3 29 _|Straddle Mount Plug 3M5487-ND 177 1.49 1.35 _|SBH-ST-29-SA-ML Positions Description _|Part No. 1 10 100 | Part No. 
4 29 Standard SMT Plug 3M5488-ND 3.14 2.65 2.39 | SBH-ST-29-SM-ML 110 UHM Type B Socket |3M9446-ND] 53.02 44.61 40.28 | UHM-S110B3-5AP1-TG30 
a Serial ATA (SATA) provides data speeds up to 3Gbits per second while utilizing a smaller number of contacts. SATA is the next generation standard interface 
F< SATA Con nectors for all mainstream storage, data, notebook, and desktop applications. 
SATA provides many significant advantages over the current parallel ATA standard. Improved density, along with lower voltage transmission eliminates the 
=, requirement for bulky ribbon cables. The result is much better airflow through the device utilizing this interconnect. In addition, SATA utilizes a first mate, last 
break contact arrangement for hot plugging capability. 
No. of Dimensions - mm Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Positions A B C | Part No. il 25 100 Part No. 
Receptacle Right Angle SMT 
22 42.40 | 10.70 | 5.42 |609-1028-ND 3.15 1.95 1.72 |10029364-001LF 
22 49.00 | 13.00 | 3.50 |609-1029-ND 2.24 1.33 1.18 | 10031569-001LF 
22 42.40 | 10.70 | 5.50 |609-1035-ND 5.65 3.67 3.36 | 10034814-001LF 
Receptacle Vertical PC Mount 
22 40.43 | 5.00 | 8.15 |609-1030-ND 3.72 2.31 2.09 | 10017660-001LF 
2 22 40.43 | 5.00 | 8.15 |609-1032-ND 4.49 2.44 2.18 | 10022676-001LF 
22 40.43 | 5.00 | 8.15 |609-1033-ND 5.81 3.16 2.83 | 10022676-002LF 
Receptacle Vertical SMT 
22 45.75 | 5.50 | 8.15 |609-1034-ND 3.29 1.79 1.60 | 10029065-001LF 
22 55.77 | 5.50 | 8.15 |609-1036-ND 5.52 3.58 3.27 | 10045103-001LF 
Cable Receptacle Vertical PC Mount 
4 22 43.50 | 3.80 | 8.15 |609-1037-ND 3.06 1.88 1.63 | 10043820-001LF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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oN MetPak™ HSHM Press-Fit Socket Connectors 


Features: * Up to 5 Gb/s data rates » Low crosstalk at high frequencies No. 
* 50/1000 (single ended/differential) impedance * Modular/scalable format of High Speed Digi-Key Price Each 3M 
IEC 61076-4-101 *63 mated lines per linear inch * Dual beam contact |pos.| Application Plating |Part No. 1 100 | Part No. 
construction for high reliability »* End-to-end stackable with 5 row 3M 
MetPak CP2, HM and HSHM sockets * Mates with 3M MetPak HSHM Row 30p" Gold | 3M5655-ND 100.53 76.37 | HSHM-SO95B1-5AP1-TG30 
headers 
Specifications: Insulation: * Material: High Temperature Thermoplastic Coaxial & Column | 30y" Gold | 3M5656-ND 100.53 76.37 | HSHM-SO95B4-5AP1-TG30 
(LCP) * Flammability: UL94V-0 Contact: + Material: Copper Alloy 95 
* Plating: TR380 or TR40B Row 5y“ Gold |3M5657-ND 92.35 70.16 | HSHM-S095B1-5AP1-TR40B 
Insulation Resistance: 104MQ at 100VDC Current Rating: 1A at 
70°C signal Withstanding Voltage: 750 Vams Temperature Ratings: Coaxial & Column} Su“ Gold |3M5658-ND 100.53 76.37 | HSHM-S095B4-5AP1-TR40B 
-55°C ~ 125°C 
™ i 
MetPak™ CP2 Press-Fit Connectors 
Features: @ - ; | : Dimension 
*CompactPCl™ combines the benefits of PCI desktop architecture with the ruggedness of the 3U and 6U No. of A Digi-Key Price Each 3M 
IEEE Eurocard form factor popularized by the VME bus * Designed according to IEC 61076-4-101 and IEC Fig. Positions (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
917 standards * Meets CPCI application requirements » “Eye of the Needle” compliant pin press-fit design 
reduces manufacturing time and cost Sockets 
Specifications: 1 110 —  |3M5570-ND 426 3.59 3.24 |CP2-SA110-G1-TG30 
Insulation: « Material: Glass Filled Polyester (PBT) * Flammability: UL94V-0 Contact: * Material: Copper 2 410 44 3M5571-ND 4.26 3.59 3.24 |CP2-SB110-G1-TG30 
Alloy Plating: * Underplate: Nickel * Wiping Area: 30” (0.79m) Gold-MIL-G-45204, Type II * Tail: Tin Lead 
2 125 50 3M5572-ND 4.78 4.03 3.64 |CP2-SB125-G1-TG30 
Insulation Resistance: 10GQ (Minimum) Current Ratings: 1A at 70°C Test Voltage: 750VAC (rms) 2S 
Temperature Ratings: -55°C ~ 125°C 3 55 = 3M5573-ND 2.48 2.09 1.89 |CP2-SC055-G1-TG30 
PCB Data: * Recommended PCB hole platings: Cu 25-50um, Sn or SnPb <10um_ * PCB Thickness: Headers 
1.4~5.6mm ¢Press-In Force: 26 +6N/pin on nominal hole diameter (0.6 +0.05mm) «¢ Retention Force: 4 410 = 3M5574-ND 4.78 4.03 3.64 |CP2-HA110-GE1-TG30 
20 +5N/pin on nominal hole diameter (0.6 +0.05mm) 
5 110 44.4 3M5575-ND 4.78 4.03 3.64 |CP2-HB110-GE1-TG30 
5 125 50.4 3M5576-ND 5.45 4.59 4.14 |CP2-HB125-GE1-TG30 
6 55 _ 3M5577-ND 2.39 2.02 1.82 |CP2-HC055-GE1-TG30 
Coding Keys for Fig. 1 and 4 (Yellow) 
For 3M5570-ND 3M5578-ND 35 30 .27 |CP2-K1278-CY-F 
For 3M5574-ND 3M5579-ND 35 30 .27 | CP2-K3456-CY-M 
Lower Shields for Sockets 
110 Positions, For 3M5570-ND. 3M5580-ND 1.14 97 .87 |CP2-GSA-L 
125 Positions, For 3M5572-ND 3M5582-ND 1.14 97 .87 | CP2-GSB25-L 
55 Positions, For 3M5573-ND 3M5583-ND 54 6 42 |CP2-GSC-L 
Shrouds for Headers 
110 Positions, For 3M5574-ND. 3M5584-ND A6 39 -35 |CP2-HSA110-1 
110 Positions, For 3M5575-ND 3M5585-ND 42 35 -32 | CP2-HSB110-2 
125 Positions, For 3M5576-ND. 3M5586-ND 52 44 40 |CP2-HSB125-1 
55 Positions, For 3M5577-ND 3M5587-ND 2r 23 .21 |CP2-HSC055-4 


= SULLINS Hard Metric CompactPCI™ Connectors 


Designed for the Telecommunications industry to replace the DIN 41612 Series of 2 piece connectors. It is Bronze * Current Rating: 1 Amp * Dielectric Withstanding Voltage: AC 1000V for 1 Minute * Insulator 
much higher density than the older 4162 and the IEC Specification allows for greater standardization. Resistance: 1000MQ Min. at DC 500V « Contact Resistance: 30mQ Maximum at DC 100mA « Operating 
Specifications: « Insulator Material: Liquid Crystal Polymer (LCP) UL94V-0 * Contact Material: Phosphor Temperature: -65°C ~ 125°C 


Type B No. of Digi-Key Price Each Sullins 

Female Positions | Description Part No. if 25 Part No. 
95 Type B19 Female HM Unshielded $3105-ND 6.07 5.50 2B19F955F001-0-H 
154 Type B22 Male HM CPCI Telephony $3111-ND 6.89 6.24 2B22M154P1013-1-H 
125 Type B25 Female HM Shielded $3112-ND 9.41 8.52 2B25F1255F001-1-H 
125 Type B25 Female HM Unshielded $3113-ND 7.16 6.48 2B25F1255F001-0-H 
175 Type B25 Male HM $3114-ND 7.02 6.36 2B25M175P1001-1-H 
55 Type C Female HM Unshielded $3115-ND 4.40 3.99 2CF555F001-0-H 


2mm Hard Metric 


Specifications: No. of Digi-Key Price Each AVX 
Current Rating: 1.0A/contact/70°C * Voltage Rating: 250V maximum «¢ Dielectric Positions Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Withstanding Voltage: 750VAC rms/minute * Insulation Resistance: 104MO minimum 
* Contact Resistance: 20m maximum * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 


Vertical Male 


Materials: 154 StyleA 478-1930-5-ND@ 8.56 7.76 5.50 |177200154000002 
* Contact and Ground Return Shields: Phosphor Bronze ¢ Insulator and Shroud: PBT Style A Computer 

30% Glass filled, UL 94V-0 rated * Code Key: Glass filled polyester, UL 94V-0 rated 100 Telephony 478-1931-5-ND 8.56 7.76 5.50 | 177200100008002 
Approvals: @ RoHS Compliant 


IEC 61076-4-101, GR-1217-CORE, ISO9001 and PICMG 


Coding Keys 


Digi-Key Price Each AVX 
Type Color | Code No. Voltage Part No. u 25 100 Part No. 
Yellow 3456 3.3V C-PCI |478-1941-ND 74 68 48 818071000101003 
Plug 
Blue 1567 5.0V C-PCI |478-1942-ND 1.30 1.18 84 818071000102006 
Yellow 1278 3.3V C-PCI |478-1943-ND 77 70 50 828071000101003 
Receptacle 
Blue 2348 5.0V C-PCI |478-1944-ND 77 70 50 828071000102006 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Millipacs® 


Millipacs is a standard 2.0mm Interconnect System featuring 5 and 8 contact rows and 2 rows for shielding 
and grounding. Millipacs is a modular system built up by a number of specific types of modules with different 
functions and features signal modules with up to 200 signal contacts per 50mm module (in 8 row versions). 
Both headers and receptacles are equipped with the well known FCI “eye of the needle” press-fit section for 
stable and reliable connections in the boards. 


Features: * Housing Material: High-temperature thermoplastic (UL94V-0) *Contact Base Material: 


Phosphor Bronze * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C « Signal Contact Current: 1.5A @ 20°C, 1.0A 
@ 70°C * Contact Resistance: 20m Maximum * Insulation Resistance: 10,000MOQ Minimum « Approvals 
and Certification: UL and CSA Certified 


No. | Dimensions | julti- 
of (mm) _| Purpose Digi-Key Price Each FCI 
Fig.| Pos. | A B Center | Shield | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Vertical Headers 
200 | 21.40) — No Yes | 609-2136-ND 17.14 11.18 10.29 | HM2P88PD8111N9LF 
176 |21.40) — Yes Yes |609-2135-ND 9.80 674 6.13 |HM2P87PD8111N9LF 
125 |15.40) — No No |609-2129-ND 454 2.84 2.60 |HM2P08PD5110N9LF 
‘ 125 |15.40) — No Yes |609-2130-ND 5.27 3.51 3.14 | HM2PO8PD5111N9LF 
110 |15.40) — Yes No |609-2125-ND 3.51 2418 1.98 | HM2P07PD5110N9LF 
110 | 15.40) — Yes Yes |609-2126-ND 4.62 2.89 2.64 |HM2P07PD5111N9LF 
110 | 15.40) — Yes No |609-2127-ND 9.73 690 6.35 |HM2PO7PK5110GFLF 
110 | 15.40) — No Yes |609-2134-ND 6.52 4.34 3.89 |HM2P70PDE121N9LF 
rs 65) — | — No No |609-2131-ND 3.30 2.04 1.80 | HM2PO9PD5110N9LF 
5 )}/—|— No Yes | 609-2132-ND 4.09 254 2.30 |HM2PO9PD5111N9LF 
Right Angle Headers 
126) — | — No No |609-2123-ND 13.75 10.00 9.07 | HM2JO8PE5110N9LF 
: 10); — | — Yes No |609-2122-ND 12.38 8.97 7.98 |HM2J07PE5110N9LF 
4/55} —/]— No No |609-2124-ND 10.25 7.27 6.69 | HM2JO9PE5110N9LF 
Vertical Receptacles 
110) — | — Yes No |609-2154-ND 976 672 6.11 )/HM2S10PE5100N9LF 
7 10) — | — Yes Yes |609-2155-ND 10.42 7.39 6.80 |HM2S10PE5101N9LF 
125) — | — No No |609-2152-ND 16.91 11.28 10.22 | HM2S02PE5100N9LF 
126) — | — No Yes | 609-2153-ND 16.29 11.85 10.74 |HM2S02PE5101N9LF 
6 6) — | — No No |609-2156-ND 6.21 3.91 3.51 |HM2S30PE5100N9LF 
5 )}/—|— No Yes |609-2157-ND 6.60 4.57 4.05 )HM2S30PE5101N9LF 
Right Angle Receptacles 
110 | 20.30|11.40} Yes No |609-2137-ND 8.51 5.36 4.83 |HM2RO1PA5100N9LF 
110 |20.30|11.40} Yes Yes | 609-2138-ND 5.49 3.56 3.26 | HM2RO1PA5108N9LF 
110 | 20.30|11.40} Yes No |609-2143-ND 911 5.63 4.97 |HM2R10PA5100N9LF 
110 |20.30|11.40} Yes Yes | 609-2144-ND 8.05 5.71 5.04 | HM2R10PA5108N9LF 
7 | 176 |22.30|17.40) Yes No |609-2148-ND 15.38 10.71 9.70 | HM2R87PA8100N9LF 
176 | 23.20|17.40} Yes Yes | 609-2149-ND 11.80 836 7.70 |HM2R87PA810FNOLF 
125 | 20.30)11.40} No No |609-2139-ND 9.31 609 5.38 |HM2RO2PA5100N9LF 
125 | 20.30/11.40} No Yes |609-2140-ND 5.54 3.69 3.31 |HM2RO2PA5108N9LF 
200 | 22.30|17.40| No No |609-2150-ND 16.26 11.31 10.25 | HM2R88PA8100N9LF 
65} — | — No No |609-2141-ND 5.10 2.98 2.73 |HM2RO3PA5100N9LF 
8 6) — | — No Yes |609-2142-ND 3.46 214 1.89 |HM2RO3PA5108N9LF 
5} — | — No No |609-2145-ND 5.44 3.18 2.91 |HM2R30PA5100N9LF 
5} — | — No Yes | 609-2146-ND 5.50 3.57 3.26 |HM2R30PA5108N9LF 
9/110; —|} — No Yes |609-3631-ND NEW!) 11.07 7.85 = 7.22 | HM2R70PA5108N9LF 


Metral® 


FCl’s Metral series is a high-speed 2mm backpanel connector system consisting of right-angle 

receptacles and vertical headers. The Metral series features a unique stripline structure in the receptacle and 
outer ground shields in the header. The stripline structure allows the Metral series to have improved signal 
performance when routed in either a single-ended or a differential pair configuration. 

Materials: * Housing: High-temperature, glass filled LCP, UL94V-0 * Receptacle Contacts: Beryllium-copper 
* Header Pins: Phosphor-bronze * Ground Shields: Phosphor-bronze * Contact Area: Selective gold over 
nickel * Press-Fit Tails: Tin 

Mechanical Performance: * Mating Force: 0.55N maximum per contact pair including ground and shield 
contacts » Withdrawal Force: 0.20N minimum per contact pair including ground and shield contacts 
Electrical Performance: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Current Rating: 1A when all contacts are 
powered or 3A when one contact is powered at a 30°C maximum temperature rise * Contact Resistance: 20 
mQ Maximum ¢ Insulation Resistance: 1000 MQ Minimum 

Applications: * Communications: Transmissions, Access, Switches, Routers Data: Servers, Storage 
Enclosures ¢ Miscellaneous: Rack-based systems 


Fig. 7 NEW! 


No. of | No. of | Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each FCI 
Fig.| Pos. | Rows| A B C_ | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Vertical Headers 
24 4 | 11.93 | 15.80 | 17.00 | 609-2492-ND 2.84 1.63 1.41 |70232-111LF 
30 5 | 11.88 | 17.80 | 17.00 | 609-2490-ND 9.67 6.66 6.05 /55003-101003LF 
30 5 | 11.88 | 17.80 | 17.00 | 609-2491-ND 5.15 3.29 3.00 /55003-101004LF 
{ 30 5 | 11.88 | 17.80 | 17.00 | 609-2498-ND 4.82 3.02 2.76 /84817-101001LF 
30 5__| 11.93 | 17.80 | 17.00 | 609-2502-ND 3.62 2.17 1.91 |89006-110LF 
48 4 | 23.93 | 15.80 | 17.00 | 609-2493-ND 4.20 261 2.36 |70233-111LF 
60 5 | 23.93 | 17.80 | 17.00 | 609-2503-ND 3.66 2.26 1.99 )89007-110LF 
96 4 _| 47.93 | 15.80 | 17.00 | 609-2494-ND 6.90 4.78 4.23 |70234-111LF 
Vertical Power Header 
2 10 5 | 17.80 | 11.93 | 17.00 | 609-2507-ND 6.90 4.27 3.83 |89099-110LF 
10 5__| 17.80 | 11.93 | 17.00 |609-3524-ND NEW!| 6.29 4.19 3.75 |89099-111LF 
NEW! Right Angle Header NEW! 
3 | 24 4 | 31.86 | 11.98 | 15.8 | 609-3602-ND 4.06 2.53 2.29 [HM1L41AAPOOOH6PLF 
Right Angle Receptacles 
24 4 | 11.95 | 21.15] 9.35 |609-2499-ND 3.33 1.95 1.70 |88945-102LF 
30 5 | 11.95 | 23.15 | 11.35 | 609-2504-ND 413 2.33 241 )89047-102LF 
30 5 | 11.98 | 23.70 | 10.80 | 609-2495-ND 8.61 6.10 5.38 )73981-102LF 
30 5 | 11.98 | 23.85 | 10.80 | 609-2488-ND 7.70 5.24 4.72 |52057-102LF 
4 30 5__| 11.98 | 23.85 | 10.80 | 609-2489-ND 8.03 5.46 4.82 [52057-302LF 
48 4 | 23.95 | 21.15 | 9.35 | 609-2500-ND 5.72 346 3.16 /88946-102LF 
60 5 | 23.95 | 23.15 | 11.35 | 609-2505-ND 6.39 4.26 3.82 )89093-102LF 
96 4 | 47.95 | 21.15 | 9.35 | 609-2501-ND 9.32 610 5.38 )88947-102LF 
96 8 | 23.98 | 29.70 | 16.80 | 609-2496-ND 25.08 19.19 17.56 |74981-102LF 
96 8 | 23.98 | 29.70 | 16.80 | 609-2487-ND 20.08 14.61 13.01 | 10041744-102LF 
Right Angle Power Receptacle 
8 4 | 21.17 | 11.95 | 11.30 |609-3560-ND NEW!) 2.19 1.30 1.15 |88949-102LF 
5 10 5 | 23.14 | 11.95 | 13.30 | 609-2506-ND 5.68 3.01 2.76 |89096-102LF 
24 5 | 23.14 | 11.95 | 13.30 | 609-3551-ND NEW!| 3.13 1.93 1.70 |89096-112LF 
120 5 _| 23.15 | 47.95 | 14.25 |609-3552-ND NEW!| 10.29 7.30 6.72 |89094-102LF 
NEW! Straight Receptacle NEW! 
6 | 30 5 13.3 | 11.95 | 14.3 | 609-3603-ND 477 2.99 2.73 [85761-1101LF 
NEW! Shroud, Wide Body NEW! 
7 | 30 5 17.0 | 11.98 | 17.8 |609-3604-ND 1.18 A 63 [89055-111LF 
Cable Connector Kits 
24 4 12.0 | 13.9 | 45.0 | 609-3193-ND 846 6.00 5.29 |72476-1111LF 
24 4 12.0 | 13.9 | 45.0 |609-3194-ND 6.11 4.07 3.65 | 72476-1121LF 
24 4 12.0 | 13.9 | 45.0 |609-3115-ND 753 5.12 4.52 |72476-1211LF 
24 4 12.0 | 13.9 | 45.0 | 609-3116-ND 6.31 4.37 3.87 |72476-1221LF 
48 4 24 | 13.9 | 45.0 |609-3195-ND 10.10 7.16 6.32 | 72477-1111 LF 
48 4 24 | 13.9 | 45.0 |609-3196-ND 14.27 10.38 9.41 |72477-1121LF 
30 5 12.0 | 16.9 | 45.0 |609-3197-ND 999 6.79 6.25 |72478-1111LF 
8 30 5 12.0 | 16.9 | 45.0 | 609-3198-ND 8.68 5.68 5.01 |72478-1121LF 
30 5 12.0 | 16.9 | 45.0 |609-3119-ND 999 679 6.25 |72478-1211LF 
30 5 12.0 | 16.9 | 45.0 |609-3122-ND 8.01 5.68 5.01 |72478-1221LF 
48 4 24.0 | 13.9 | 45.0 |609-3117-ND 14.27 10.38 9.41 |72477-1211LF 
48 4 24.0 | 13.9 | 45.0 |609-3118-ND 14.70 10.69 9.69 |72477-1221LF 
60 5 24.0 | 16.9 | 45.0 |609-3199-ND 10.18 7.22 6.64 |72479-1111LF 
60 5 24.0 | 16.9 | 45.0 |609-3200-ND 17.23 12.53 11.16 |72479-1121LF 
60 5 24.0 | 16.9 | 45.0 |609-3120-ND 17.23 12.53 11.16 |72479-1211LF 
60 5 24.0 | 16.9 | 45.0 |609-3123-ND 17.54 12.76 11.36 |72479-1221LF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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FCj, PCI Express™ SAS (Serial- sacha: 
~ZJ Card Edge Connectors Attached SCSI) wsiaidis 


SAS was developed to address 1/0 and direct attach storage requirements that traditional SCSI cannot meet. It provides 


These 1.0mm pitch, vertical card edge connectors are used to implement the evolutionary PC! Express strategy in ATX universal interconnect with SATA, while offering logical SCS! compatibility along with SCSI reliability, performance and 
or ATX-based desktop PCs and server systems. The connector family offers 1 to 16 high-speed serial PCI Express Lanes. manageability. 

Each serial lane supports 2.5 Gbps data rate (per direction). The connector family supports x1, x4, x8, or x16 link widths Features: * High density serial data transmission at 1.5 ~ 3.0Gb/sec. » Dual port signal and power combined disk drive 
to suit different bandwidth requirements. All connectors support the PCI Express signal and power requirements, as well device 1/0 * Two different pairs per port * Three different voltage levels power (15 pins) » Combined signal/power 
as auxiliary signals at the interface between system board and add-in card hardware. receptacle for direct device plug-up * Guide pegs for blind mate *FMLB for hot plugging capability * SAS receptacles 
Materials: * Contact Base Metal: Copper alloy »* Contact Area Finish: Gold over nickel * Solder Area Finish: Tin over also accept SATA drives 

nickel * Housing Material: High-temperature thermoplastic (UL 94V-0) Color: Black * Metal Board Locks: Copper alloy Applications: + Next generation disk drive connection * Servers RAID storage systems »* Embedded computing devices 


Board Locks Finish: Tin over nickel Electrical Performance: * Contact Resistance: 30m maximum initially with 10mQ 
maximum change after environmental exposures * Current Rating: 1.1A minimum per pin for the 7 power pins and 7 
nearest ground pins Mechanical Performance: « Durability Rating: 50 cycles minimum 


fo: Peg oan Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each FCI 
Fig.| Pos. | Opt.§ | (mm) A B C | Part No. 1 25 100 | Part No. 
PCI Express 
36 | 0 | 230 | 25.00 | 880 | 11.25 |609-1960-ND | 1.08 60 50 ]10018783-10000TLF 
64 | o | 230 | 39.00 | 880 | 11.25 |609-1961-ND | 202 1.10 96 |10018783-10001TLF 
164 | 0 | 230 | 89.00 | 8.80 | 11.25 /609-1963-ND | 279 1.72 1.49 |10018783-10003TLF 
36 | o | 3.10 | 25.00 | 880 | 11.25 |609-1964-ND | 1.08 60 50 | 10018783-10010TLF 
64 | 0 | 3.10 | 39.00 | 8.80 | 11.25 |609-1965-ND | 1.66 90 _.79 |10018783-10011TLF 
98 | o | 310 | 56.00 | 880 | 11.25 |609-1966-ND | 206 1.22 1.05 |10018783-10012TLF 
164 | 0 | 3.10 | 89.00 | 8.80 | 11.25 /609-1967-ND | 279 1.72 1.49 |10018783-10013TLF 
36 | o | 230 | 25.00 | 880 | 11.25 |609-1968-ND | 73 38 32 |10018783-10100TLF 
64 | o | 230 | 39.00 | 880 | 11.25 |609-1969-ND | 1.30 72 61 ‘| 10018783-10101TLF 
98 | o | 3.10 | 56.00 | 8.80 | 11.25 |609-1974-ND | 156 85 74 ‘|10018789-10112TLF 
164 | 0 | 340 | 89.00 | 8.80 | 11.25 609-1975-ND | 200 145 1.02 |10018783-10113TLF 
98 | o | 254 | 56.00 | 8.80 | 11.25 |609-1976-ND | 1.60 89 76 |10018783-10122TLF 
36 | o | 230 | 25.00 | 880 | 11.25 |609-1977-ND | 50 26 21 | 10018783-10200TLF 
64 | o | 230 | 39.00 | 880 | 11.25 |609-1978-ND | 84 45 38 | 10018783-10201TLF 
98 | o | 230 | 56.00 | 8.80 | 11.25 |609-1979-ND | 1.01 56 _.47_| 10018783-10202TLF 
164 | 0 | 230 | 89.00 | 8.80 |11.25|609-1980-ND | 1.13 61 54 |10018783-10203TLF No. ears = =o 
164] 0 | 3.10 | 89.00 | 8.80 | 11.25 |609-1984-ND ] 1.91 1.07  .92 |10018783-10213TLF am ale a ; ' Digi Key : a5 iti Hale 
98 | 1 | 230 | 56.00 | 880 | 11.25 |609-1986-ND | 222 1.24 1.08 |10018783-11002TLF 
98 | 1 | 3.40 | 56.00 | 8.80 | 11.25 |609-1989-o | 4.79 141 1.01 | 10018783-11012TLF Plugs'= Vertical PC'Mount 
164 | 1 | 3.10 | 89.00 | 8.80 | 11.25 |609-1990-ND | 3.01 1.78 1.58 |10018783-11013TLF 32 | 57.14 | 5.10 ) 9.95 | 609-1603-ND 3.71 231 2.09 | 10044625-001LF 
164 | 1 | 310 | 89.00] 880 | 11.25/609-2004-ND | 1.39 77 65 | 10018783-11213TLF 1 | 22) 57-14 | 510 | 9.95 | 608-1608-ND 5.33 3.43 3.05 | 10044625-104LF 
36 | 2 | 230 | 25.00 | 880 | 11.25 |609-2005-ND | 1.18 61 52 |10018783-12000TLF 32 | 57.14 | 5.10 | 9.95 |609-1597-ND 3.56 2.20 © 1.94 | 10028542-001LF 
164 | 2 | 230 | 89.00 | 8.80 | 11.25 /609-2006-ND | 293 1.76 1.54 |10018783-12003TLF 32 | 57.14 | 5.10 | 9.95 |609-1598-ND 3.70 230 2.09 |10028542-002LF 
98 | 2 | 3.10 | 56.00 | 880 | 11.25 |609-2007-ND | 218 1.22 1.06 | 10018783-12012TLF Plugs - Right Angle PC Mount 
64 2 2.30 | 39.00 | 8.80 | 11.25 |609-2008-ND 96 48 40 | 10018783-12201TLF 32 | 57.14 | 12.30 6.50 |609-1600-ND 4.16 257 2.26 |10035104-001LF 
1 | 36 | 0 | 230 | 25.00 | 880 | 11.25 |609-2009-ND | 1.03 57 48 |10018784-10000TLF 2 | 30 | 5714 | 1230 | 650. |609-1601-ND 409 254 2.30 |10035104-002LF 
64 | o | 230 | 39.00 | 880 | 11.25 |609-2010-ND | 1.56 85 — 74 |10018784-10001TLF Plugs - Vertical Surface Mount 
; ne a coe Le rete is Bs A opener 29 | 5534 | 4.00 | 12.00 [609-1528-ND 275. 164 147 +|10023060-001LF 
64 | o | 3.10 | 39.00 | 880 | 11.25 |609-2014-nD | 156 85 74 ‘|10018784-10011TLF 20 | 55.77 | 550 | 983 |eeaus Se ee 220. 180 NOS OUILE 
98 | 0 | 3.40 | 56.00 | 880 | 11.25 /609-2015-ND | 1.94 1.15 99 |10018784-10012TLF g | 22 | 4385 | 550 | 840 eee 28000 1:72 1.54 | 10041724-001LEF 
164 | 0 | 310 | 89.00) 8.80 | 11.25 |609-2016-ND | 257 1.55 1.35 | 10018784-10013TLF 29) 45.75 | 5.50 | 840 /608-1582:ND 244 1451.28. | 10081193-001LF 
64 | 0 | 230 | 39.00 | 8.80 | 11.25 |609-2018-ND | 1.36 75 63 | 10018784-10101TLF 32 | 57.14 | 5.10 | 9.95 |609-1609-1-NDt 540 3.36 3.04 | 10045646-001T RLF 
98 | o | 230 | 56.00 | 880 | 11.25 |609-2019-ND | 178 99 85 |10018784-10102TLF 32 | 57.14 | 5.10 | 9.95 |609-1609-2-ND+ 2535.68/1,000 10045646-001TRLF 
164 | 0 | 230 | 89.00 | 8.80 | 11.25 |609-2020-ND | 256 147 1.31 |10018784-10103TLF Plug - Right Angle Surface Mount 
64 | o | 310 | 39.00 | 880 | 11.25 |609-2022-ND | 1.36 75 63 |10018784-10111TLF 4 | 29 | 5200 | 12.85 | 4.40 |609-1534-ND 267 1.61 1.40 |10034524-001LF 
98 | o | 3.10 | 56.00 | 880 | 11.25 |609-2023-ND | 151 84 72 |10018784-10112TLF Receptacles - Vertical PC Mount 
164} 0 3.10 | 89.00 | 8.80 | 11.25 |609-2024-ND | 2.56 1.51 1.31 |10018784-10113TLF 29 | 42.73 | 7.00 9.85 |609-1548-ND 5.64 3.76 3.37 |10045782-001LF 
36 | o | 230 | 25.00 | 880 | 11.25 |609-2025-ND | 46 23 18 | 10018784-10200TLF o9 | 4575 | 550 | 9.05 lorameeeit 286 175 452. [10081077-001LE 
mo] 230 ceo | bao 11s emg At ar ae omveretoonene| | | = | 2°) 7 | 880 | sa TRI S57 ase Set /tocstorr-ansr 
164 | 0 | 230 | 89.00 | 8.80 | 11.25 /609-2028-ND | .86 49 42 |10018784-10203TLF 28) 45.75 | 550 | 005 Cea Ber SOR) Set” ORI M7T-OTILE 
36 | o | 3.40 | 25.00) 8.80 | 11.25/609-2029-ND | 55 28 22 | 10018784-10210TLF 20 | 45.75 | 550 | 9.65 (ECZa2one Eels 105 220110018 18250010 
64 | 0 | 3.10 | 39.00 | 8.80 | 11.25 |609-2030-no | .83 42 34 | 10018784-10211TLF 29 | 46.75 | 5.50 | 9.85 [GUsmOcaNy 461 3.01" (2.76) |10018182-011LF 
98 | 0 | 3.10 | 56.00 | 8.80 | 11.25 |609-2031-ND | 1.25 63 53. |10018784-10212TLF Receptacles - Vertical Hybrid (SMT and PCB) 
164 | 0 | 3.10 | 89.00 | 8.80 | 11.25 /609-2032-ND | 1.07 58 50 |10018784-10213TLF 29 | 42.73 | 8.50 | 9.85 | 609-1541-ND 7.96 5.42 4.88 | 10036876-003LF 
164 | 1 | 230 | 89.00 | 8.80 | 11.25 /609-2036-ND | 3.06 1.67 1.49 |10018784-11003TLF 29 | 42.73 | 850 | 9.85 |609-1540-ND 5.20 3.31 3.03 |10036876-003CLF 
36 | 1 | 230 | 25.00 | 880 | 11.25 |609-2040-nD | 97 48 40 | 10018784-11100TLF 29 | 4273 | 850 | 9.85 |609-1599-1-NDt | 551 351 3.21 |10036876-003C-TRLF 
164 | 1 | 230 | 89.00 | 8.80 | 11.25 /609-2043-ND | 210 147 1.03 |10018784-11103TLF 6 | 29 | 4273 | 850 | 9.85 |609-1539-2-NDE 813.83/280 10036876-003C-TRLF 
164 1 2.30 | 89.00 | 8.80 | 11.25 |609-2051-ND | 1.14 63 53 | 10018784-11203TLF 29 | 42.73 8.50 9.85 |609-1543-ND 5.07 317 2.90 |10036876-013LF 
280 | 0 | 254 [149.00] 8.80 | 11.25 |609-2067-ND | 665 443 3.97 | 10057596-10020TLF 99 | 4273 1 as0 1 9.85 1609-1540-ND 507 3472.90 110086876-013CLF 
PCI Express Retention Mechanism 29 | 45.75 | 5.50 | 9.85 |609-1536-ND 4.82 3.01. «2.76 _|10036312-001LF 
Green] — | — | 23.00] 1250] 16.00]609-2059-ND | 41 20 16 |10042618-001LF - 
2 | Blue) — | — | 23.00 |12.50| 16.00 |609-2060-no | 34 17 14 |10042618-002LF Receptectes — Vericel Surface: Mount 
Black} — | — | 23.00 | 12.50 | 16.00|609-2061-ND | 39 19 16 |10042618-003LF 20°) 45.75 | 5.50 | 19.55 eae BOB) so.20h sabe, | 100883840010: 
POLEZpiées With Positioning Pine = Suviace MOUNT 7 | 29) 4575 | 550 | 9.85 |609-1533-ND 5.57 3.62 3.31: |10031567-001LF 
36 | — | — | 25.00 | 880 | 11.10 [609-2882-ND | 288 1.77 1.54 |10061913-100CLF 29 | 45.75 | 5.50 | 9.95 |609-1537-ND 2.29 1.36 1.20 | 10036355-001LF 
q | 8 | — | — | 39.00 | 8.80 | 11.10 |609-2883-ND | 3.63 2.18 1.92 |10061913-101CLF Receptacles - Right Angle Surface Mount 
98 | — | — | 56.00 | 880 | 11.10 |609-2884-ND | 419 270 240 |10061913-102CLF g | 29] 47.00 | 14.20 | 3.68 |609-1538-ND 5.67 3.52 3.19 |10036587-001LF 
164 | — | — | 89.00 | 8.80 | 11.10 |609-2996-ND | 5.26 350 3.14 |10061913-103TLF 29 | 49.00 | 14.70 | 4.76 |609-1535-ND 5.57 3.62 3.31: |10035202-001LF 
§ Peg Options: 0 - Plastic Pegs, 1 - Metal Board Locks, 2 - Single Plastic Pegs +CutTape + Tape and Reel 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 513 


Samlec 
One-Piece Interface Connectors — FSI Series 


Specifications: ¢ Insulator Material: Liquid Crystal Polymer * Contact Material: BeCu * Current Rating: 1A @ 80°C ambient 


* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Plating: Gold over 50)” (1.27pm) Nickel 


Dimensions in mm 


No. of Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Samtec 
Pos. | Segments A B Part No. 1 10 100 Part No. 
100 5 4.81 (122.09) 0.39 (10.0) SAM8066-ND 12.92 9.93 8.33 FSI-150-10-L-D-E-AD 


Advanced TCA 
Connectors 


This newly developed architecture and system layout allows manufacturers of telecom equipment a new 
standard for designing systems (PICMG 3.0). ATCA stands for: Advanced Telecommunications Computing 
Architecture. The basic structure is utilizing a modular concept. Application of this new structured approach 
allows various module designs that are compatible in layout and mechanical installation. CONEC manufactured 
the power connectors for the ATCA System which are used in Zone 1. 


eS 


TECHNOLOGY IN CONNECTORS” 


“ ee No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Material and Finishes: Fig. | Positions | Termination | Part No. il 10 100 | Part No. 
¢ Insulator: Glass filled Plastic, UL 94V-0 * Contacts: High precision machined Copper Alloy ¢ Plating: 30 Right Angle — Male Connector 
micro inch, Gold over Nickel F 30 Press Fit [626-1266-ND | 24.24 19.40 16.97 |ATC30WO8MAE1S5X 
Electrical Characteristics: 30 Solder Pin _|626-1267-ND 20.61 16.03 13.29 |ATC30WO8MARCS5X 
* Size 16 Power Contacts: 30A continuous all contacts under load per UL 1977 » Size 22 Signal Contacts: 2A : Straight — Female Connector 
nominal rating * Insulation Resistance: 5GQ » Mechanical Operations: 250 Cycles * Temperature Range: 2 30 Press Fit | 626-1268-ND 21.20 16.96 14.84 | ATC30W08FGE1S5X 
-55°C ~ 125°C 30 Solder Pin _|626-1269-ND 25.46 20.37 17.83 _| ATC30WO08FGRCS5X 


z Tyco Electronics NEW! Products Designed for DisplayPort™ Standard 


Authorized Distributor 


DisplayPort is a universal interface specification designed for internal and external system solutions that reduce device com- 
plexity by significantly improving performance for high bandwidth audio and video data transfer over one cable. Connectors 
are designed in conjunction with VESA DisplayPort 1.1a standards to be used primarily within the notebook and PC markets 
and are considered, “The HDMI connector, of the PC World.” 

Features: * Future foundation for new display usages User friendly and cost effective * Smaller footprint takes up less 


Digi®Reel° 


PCB space * Reduces numbers of wires required * Supports embedded clock » Superior shielding against EMI * Replace 
DVI and VGA interfaces Mechanical Ratings: * Voltage Rating: 40 VAC(rms) * Current Rating: Signal application only, 
0.5 ampere maximum per contact * Temperature Rating: -40°C ~ 85°C + Material: * Contact: Copper alloy: gold plating on 
contact area, tin plating on solder area all over nickel plating * Housing: Thermoplastic, black, UL 94V-0 » Shell: Copper 
alloy, nickel plating or tin cover nickel plating 


Dimensions in mm Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Connector Receptacle R/A without Flange SMD A99341-ND 2.91 2.43 1.94 | 2013655-1 
1 | Connector Receptacle R/A without Flange Thru Hole A99345CT-NDt 3.45 2.88 2.30 |2040451-1 
Connector Receptacle R/A without Flange Thru Hole AQ9345TR-ND$ 452.35/250 2040451-1 
Connector Receptacle R/A with Flange SMD A99342-ND 3.81 3.18 2.54 |2040204-1 
2 Connector Receptacle R/A with Flange SMD A99343CT-NDt 3.81 3.18 — |2040247-5 
Connector Receptacle R/A with Flange SMD A99343TR-ND$ 381.00/150 2040247-5 
Connector Receptacle R/A with Flange Thru Hole A99344-ND 3.81 3.18 2.54 |2040210-1 
Cable Assembly with Latch and Ferrite Core, Halogen-Free A99807-ND 72.50 56.39 45.11 |2006453-2 
Cable Assembly with Latch and Ferrite Core, PVC A99803-ND 68.47 53.26 42.61 | 2006454-2 
Cable Assembly without Latch, with Ferrite Core, PVC A99802-ND 52.72 41.01 32.81 | 2006457-2 
3 Cable Assembly without Latch, with Ferrite Core, Halogen-Free A99806-ND 68.33 53.15 42.52 | 2006459-2 
Cable Assembly with Latch, without Ferrite Core, PVC A99801-ND 62.80 48.85 39.08 | 2040685-2 
Cable Assembly without Latch, without Ferrite Core, Halogen-Free |A99804-ND 56.59 44.02 35.21 | 2040686-2 
Cable Assembly with Latch, without Ferrite Core, Halogen-Free A99805-ND 70.02 54.46 43.57 | 2040687-2 
Cable Assembly without Latch, without Ferrite Core, PVC A99800-ND 50.74 39.47 31.57 | 2069230-2 
Cable Display Port to DVI 200MM A99379-ND 22.50 17.50 14.00 | 1-1899423-4 
Cable Length: 2 Meters +CutTape + Tape and Reel 
HDMI™ Connectors and Cable Assemblies i@Reel’ 
HDMI High-Definition Multimedia Interface connector is the next generation interface for consumer electronic products such Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
as digital television, ‘Set-top boxes and DVD players. HDMI supports standard, enhanced or high-definition video, plus multi- Fig. | Description Part No. 1 25 400 | Part No. 
channel audio on a single cable. 
Fuaturas: _ HDMI Receptacles 
* Full shielding for ESD protection and lead-free process capable 1 {SMT PVA without Flange A35071CT-NDt 3.99 3.33 2.66 | 1747981-1 
* 19 positions and 5 Gigabits/second of bandwidth to support video and multi-channel audio in a single cable SMT R/A without Flange A35071TR-ND+ 662.34/300 1747981-1 
* Durability: 10,000 cycles nimenions aaa SMT R/A with Standard Flange ‘A35072-ND 3.99 3.33 2.66 |1-1747981-1 
2 SMT R/A with Standard Flange A35073-ND 3.99 3.33 2.66 | 1-1747981-2 
SMT R/A with HI Flange A35074CT-NDt 3.99 3.33 — |2-1747981-3 
SMT R/A with HI Flange A35074TR-ND$ 375.33/170 2-1747981-3 
3. [Thru Hole R/A A35075-ND 4.44 3.70 2.96 | 1746679-1 
4 |HDMI Over E-SATA A35076-ND 7.53 6.28 5.02 | 1888540-1 
Cable Assemblies 
HDMI to DVI 2 Meters A35083-ND 34.97 27.20 21.76 |1770020-1 
HDMI to DVI 3 Meters A35084-ND 29.27 22.77 18.22 | 1770020-2 
5 |HDMI to DVI .5 Meters A35086-ND 18.77 14.60 11.68 )1770020-4 
HDMI to DVI .75 Meters A35087-ND 22.61 17.59 14.07 | 1770020-5 
HDMI to DVI 1 Meter A35088-ND 20.79 16.17 12.94 |1770020-6 
HDMI to HDMI 2 Meters A35077-ND 33.50 26.06 20.85 |1770019-1 
HDMI to HDMI 3 Meters A35078-ND 41.65 32.40 25.92 |1770019-2 
6 HDMI to HDMI .25 Meters A35079-ND 13.57 10.56 8.45 /1770019-3 
HDMI to HDMI .5 Meters A35080-ND 19.15 14.90 11.92 |1770019-4 
HDMI to HDMI .75 Meters A35081-ND 25.65 19.95 15.96 |1770019-5 
HDMI to HDMI 1 Meter A35082-ND 25.20 19.60 15.68 |1770019-6 
+ CutTape + Tape and Reel 


D Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyee Electronics AMP Mictor Board-to-Board 


Iatiotestapaiioues Connectors - SMD 


Material: * Housing: Liquid crystal polymer, black » Contacts: Copper alloy * Ground Bus: Phosphor bronze Finish: Gold Plating * Contacts and Ground Bus: 
Duplex plated 0.00076(.000030) minimum gold in mating area with entire contact and ground bus underplated .00178 (.000070) minimum nickel 


Ratings: * Voltage: 30VAC * Current: Signal 1.0 amp, fully derated grounded; 7.6 amps, fully derated * Temperature: -55°C ~ 125°C 


Distance x Distance E 
No. of | Dimension A Between Digi-Key Price Each AMP No. of | Dimension A Between Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inches (mm) | First and Last Pos. | Part No. 1 25 100 | Part No. Pos. | Inches (mm) | First and Last Pos. | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Fig. 1 - Vertical Receptacles, For All Stacking Heights NEW! Fig. 2 - Vertical Plugs, To Make Stacking Height 10.92mm_ NEW! 
38 1.00 (25.4) 450” A32308-ND 17.65 15.99 11.33 | 2-5767004-2 38 1.00 (25.4) 450” A99271-ND 33.93 18.10 12.82 |5767003-9 
76 1.50 (38.1) .950” A32309-ND 35.25 31.92 22.61 | 2-5767004-3 76 1.50 (38.1) 950” A99274-ND 75.69 40.37 28.60 | 1-5767003-0 
114 2.00 (50.8) 1.450” A99290-ND NEW! 89.78 47.88 33.92 | 2-5767004-4 114 2.00 (50.8) 1.450” A99275-ND 113.58 60.58 42.91 | 1-5767003-1 
152 2.50 (63.5) 1.950” A32310-ND 70.52 63.87 45.24 | 2-5767004-5 152 2.50 (63.5) 1.950” A99270-ND 135.45 72.24 51.17 |5767003-8 
190 3.00 (76.2) 2.450" A99287-ND NEW! 149.72 79.85 56.56 _ | 2-5767004-6 190 3.00 (76.2) 2.450" A99276-ND 169.34 90.32 63.98 | 1-5767003-2 
228 3.50 (88.9) 2.950” A99288-ND NEW! 161.15 85.95 60.88 | 2-5767004-7 228 3.50 (88.9) 2.950” A99277-ND 203.18 108.36 76.76 | 1-5767003-3 
266 4.00 (101.6) 3.450” A99289-ND NEW! 138.69 73.97 52.40 | 2-5767004-8 266 4.00 (101.6) 3.450” A99278-ND 264.92 141.29 100.08 | 1-5767003-4 
Fig. 2 - Vertical Plugs, To Make Stacking Height 6.60mm NEW! Fig. 2 - Vertical Plugs, To Make Stacking Height 12.57mm_ NEW! 
38 1.00 (25.4) 450” A32311-ND 18.05 16.35 11.58 |5767007-8 38 1.00 (25.4) 450” A99272-ND 35.64 19.01 13.47 |5767005-8 
76 1.50 (38.1) .950” A32312-ND 40.55 36.72 26.01 |5767007-9 76 1.50 (38.1) 950” A99273-ND 71.10 37.92 26.86 |5767005-9 
114 2.00 (50.8) 1.450” A99291-ND NEW! 92.03 49.08 34.77 | 1-5767007-0 114 2.00 (50.8) 1.450” A99279-ND 119.30 63.63 45.07 | 1-5767005-0 
152 2.50 (63.5) 1.950” A32313-ND 81.04 73.40 51.99 | 1-5767007-1 152 2.50 (63.5) 1.950” A99280-ND 142.29 75.89 53.76 | 1-5767005-1 
190 3.00 (76.2) 2.450" A99284-ND NEW! 172.08 91.78 65.01_| 1-5767007-2 190 3.00 (76.2) 2.450" A99281-ND 177.84 94.85 67.19 | 1-5767005-2 
228 3.50 (88.9) 2.950” A99285-ND NEW! 184.01 98.14 69.52 | 1-5767007-3 228 3.50 (88.9) 2.950" A99282-ND 213.44 113.84 80.64 | 1-5767005-3 
266 4.00 (101.6) 3.450” A99286-ND NEW! 151.34 80.72 57.18 | 1-5767007-4 266 4.00 (101.6) 3.450” A99283-ND 248.94 132.77 94.05 | 1-5767005-4 
70AD M d | The Model 70AD Modular Contact is a low profile modular design connector that makes a high integrity, yet quickly removable connection. 
‘ fe] u ar Applications: Rechargeable batteries and battery packs, battery chargers, cellular and portable phones, two-way radios, laptop computers, etc. Materials and 
BOURNS Finishes: Insulator: Glass reinforced thermoplastic; UL 94V-0 rated, black Contact: Copper alloy Finish Underplating: Nickel Finish Contact Area: 30p in. Au over 


Contacts 


Ni (male), Precious metal (female) Finish Termination: Tin alloy (meets MIL-STD202, method 208) Electrical Operating Characteristics: Current Rating: DC 3A/ 
contact Voltage Rating: DC 30V (male) Contact Resistance: 25mQ maximum Dielectric Voltage: AC 500V Insulating Resistance: 400MQ minimum (male), 
500MO minimum (female) Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mechanical Characteristics: Normal Force: 100 grams minimum (male) Durability: 5,000 cycles 


Female Modular Contact Fig. 1 - Female Fig. 2 - Female Male Modular Contact Fig. 3 - Male Fig. 4 - Male 
Surface Mount Through Hole Surface Mount Through Hole 
No. of | Dim. (mm) No. of |_Dim. (mm) 
Contacts | A B Contacts A 
2 9.0 | 4.0 : 2 Te x c 
3 13.0 | 8.0 3 11.7 
4 17.0 | 12.0 Baa 4 15.7 
5 21.0 | 16.0 ——— 5 19.7 
6 25.0 | 23.0 Top View 6 23.7 Top View 
No. of | Digi-Key Price Each Bourns No. of | Digi-Key Price Each Bourns 
Fig. Pos. Part No. il 10 50 100 ‘| Part No. Fig. Pos. Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
Female SMT Male SMT 
2 70ADJ-2-F-ND 1.23 98 16 72 | 70ADJ-2-FLO 2 70ADJ-2-M-ND 1.30 1.04 80 76 | 70ADJ-2-MLO 
3 1.45 1.16 90 .85 | 70ADJ-3-FLO 3 7OADJ-3-M-ND 1.63 1.30 1.00 .95 | 70ADJ-3-MLO 
1 4 1.83 1.46 1.13 1.06 | 70ADJ-4-FLO 3 4 70ADJ-4-M-ND 2.03 1.62 1.25 1.18 | 70ADJ-4-MLO 
5 2.18 1.74 1.34 1.27 | 70ADJ-5-FLO 5 7OADJ-5-M-ND 2.45 1.96 1.51 1.43 | 70ADJ-5-MLO 
6 70ADJ-6-F-ND 2.55 2.04 1.57 1.48 | 70ADJ-6-FLO 6 70ADJ-6-M-ND 2.85 2.28 1.76 1.66 | 70ADJ-6-MLO 
Female SMT with Locator Pin Male SMT with Locator Pin 
2 70ADJ-2-F1-ND 1.23 98 16 72 | 70ADJ-2-FL1 2 70ADJ-2-M1-ND 1.30 1.04 80 76 | 70ADJ-2-ML1 
3 70ADJ-3-F1-ND 1.45 1.16 90 85 | 70ADJ-3-FL1 3 70ADJ-3-M1-ND 1.63 1.30 1.00 .95 | 70ADJ-3-ML1 
1 4 70ADJ-4-F1-ND 1.83 1.46 1.13 1.06 | 70ADJ-4-FL1 3 4 70ADJ-4-M1-ND 2.03 1.62 1.25 1.18 | 70ADJ-4-ML1 
5 70ADJ-5-F1-ND 2.18 1.74 1.34 1.27 | 70ADJ-5-FL1 5 70ADJ-5-M1-ND 2.45 1.96 1.51 1.43 | 70ADJ-5-ML1 
6 70ADJ-6-F1-ND 2.55 2.04 1.57 1.48 | 70ADJ-6-FL1 6 70ADJ-6-M1-ND 2.85 2.28 1.76 1.66 | 70ADJ-6-ML1 
Female Through-Hole Male Through-Hole 
2 70ADH-2-F-ND 1.23 98 16 72 | 70ADH-2-FLO 2 70ADH-2-M-ND 1.30 1.04 80 .76 | 70ADH-2-MLO 
3 70ADH-3-F-ND 1.45 1.16 90 .85 | 70ADH-3-FLO 3 70ADH-3-M-ND 1.63 1.30 1.00 .95 | 70ADH-3-MLO 
2 4 70ADH-4-F-ND 1.83 1.46 1.13 1.06 | 70ADH-4-FLO 4 4 70ADH-4-M-ND 2.03 1.62 1.25 1.18 | 70ADH-4-MLO 
5 70ADH-5-F-ND 2.18 1.74 1.34 1.27 | 70ADH-5-FLO 5 70ADH-5-M-ND 2.45 1.96 1.51 1.43 | 70ADH-5-MLO 
6 70ADH-6-F-ND 2.55 2.04 1.57 1.48 | 70ADH-6-FLO 6 7O0ADH-6-M-ND 2.85 2.28 1.76 1.66 _| 70ADH-6-MLO 
No. of | Digi-Key Price Each Bourns 
70AA Modular Contacts Pos. |Part No. 1 10 50 | Part No. 
Features: * 2.54mm pitch and height * End-to-end stackable ¢ Pick and place compatible »* High cycle life Operating Characteristics: Female Modular Contact 
Electrical: * Current Rating: 3A/contact » Voltage Rating: 60V * Contact Resistance: 30mQ maximum (25mQ maximum for Male) »* Operating Temperature: 2 |70AAJ-2-FO-ND 50 40 -36 | 70AAJ-2-FO 
-55°C ~ 125°C Mechanical: * Durability: 10,000 cycles minimum Please see data sheet for full dimensions 3 | 70AAJ-3-FO-ND 715 60 -54 | 70AAJ-3-FO 
4 | 70AAJ-4-FO-ND 90 72 — .65 | 70AAJ-4-FO 
Female Modular Contact i . . Male Modular Contact 5 |7OAAJ-5-FO-ND | 1.00 80 72 | 70AAJ-5-FO 
Optional locating jeaniGal: 6 | 70AAJ-6-FO-ND | 1.18 94 -85 | 70AAJ-6-FO 
FT pin tRexseuent | ENGAGEMENT Female Modular Contact with Locating Pin 
Gost ieee: | 1.27 2 | 70AAJ-2-F1-ND 50 40 36 | 70AAJ-2-F1 
No. of | Dim. (mm) No. of | Dim. (mm) 7.09 tb : 3 |70AAJ-3-F1-ND | .75 60 ~—.54 | 70AAJ-3-F1 
Contacts [A B Contacts A y ) F 4 | 70AAJ-4-F1-ND 90 72 65 | 70AAJ-4-F1 
2 798 | 2.54 . 500 0.18} F354 5 |70AAJ-5-F1-ND | 1.00 80  .72 | 70AAJ-5-F1 
3 752 | 508 F 754 7 6 |70AAJ-6-FI-ND | 1.18 94 _—.85 | 70AAJ-6-F1 
4 10.06| 7.62 : le 10.20 Male Modular Contact 
5 42.60| 10.16 1262 2 |70AAJ-2-MO-ND] .88 .70 = .63 | 70AAJ-2-M0 
6 1514| 1270 15.16 3 | 70AAJ-3-MO-ND) 1.13 .90 —.81 | 70AAJ-3-MO 
: = 4 |70AAJ-4-MO-ND) 1.38 1.10 — .99 | 70AAJ-4-MO 
5 |70AAJ-5-MO-ND) 1.75 1.40 1.26 | 70AAJ-5-MO 
6 | 70AAJ-6-MO-ND| 2.13 1.70 1.53 | 70AAJ-6-MO 


NEW! 70AB Modular Contacts Digi@DReel” 


Features: * 1.27mm pitch * Twin hot contacts (symmetrical pad layout) * Pick and place compatible * High * Contact Resistance: 25mQ maximum »¢ Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mechanical: « Durability: 
cycle life Operating Characteristics: Electrical: * Current Rating: 3A/contact * Voltage Rating: 60V 5,000 cycles minimum 


: Tape and Reel 
No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Bourns 
Positions mm Part No. 1 10 100 | Part No. 500 Part No. 
3 4.39 70ABJ-3-MOECT-ND 1.93 1.65 1.43 | 70ABJ-3-MOETR-ND 550.00 70ABJ-3-MOE 
4 5.66 70ABJ-4-MOECT-ND 2.28 1.95 1.69 | 70ABJ-4-MOETR-ND 650.00 70ABJ-4-MOE 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 515 


IND <i KYOCERA Connectors — Fine Pitch SMT Board to Board 


Series 5802 Features: * 0.4mm pitch and ultra low profile » Space efficient * Board to No. of Dim. (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel | AVX 

board connector that responds to a surge of downsizing and slimming requirements for Fig Pas A B Part No. 1 40 400 | Part No Oty Pricing | Part No 

cellular phones 1.5mm Features: * 0.4mm fine pitch and low profile * Design provides - = 5 = - = . 

for an audible click * Prevents solder wicking * Compatible with high temperature, 5802 Series 0.4mm Fine Pitch Connector — RoHS Compliant 

lead free, soldering processes Specifications: » Mated Height: 1.5mm _ « Pitch: 0.4mm Plug 

© Current: 0.4A maximum * Voltage: 50V maximum Application: * 1.5mm series is ideal 1 54 | 10.4 12.56 | 478-4944-1-ND 3.38 2.89 2.25 |478-4944-2-ND 2,000 | 1313.00/M | 145802054002829+ 
for high density packaging applications such as PCs, PDAs, DVD, cell phones and digital 60 | 11.6 | 13.76 | 478-4945-1-ND 3.90 3.34 2.61 | 478-4945-2-ND 2,000 | 1517.00/M | 145802060002829+ 
cameras. Series 5846 Features: * Bottom of the connector is covered with a plate so Receptacle 

no contact fs exposed, which prevents tha connector from short circutting caused by the 754 ] 104] 1340 [ageouesiany 3.00 257 2.01 ]478-4946-2-ND 2000 | 1768.00/M [245802054002829+ 
printed wire on the board * Pinching structure is highly resistant to vibration and drop 

shock and is adopted on contact points to obtain high contact reliability * Pendulum 60 | 11.6 14.60 | 478-4947-1-ND 3.60 3.08 : 2.40 | 478-4947-2-ND 2,000 | 1400.00/M | 245802060002829+ 
spring structure and FINE-LOCK structure are adopted to the mating system, which 1.5mm Fine Pitch Connector 

achieves low mating force and high retaining force Series 5087 Features: 0.5mm pitch, Plug 

space-efficient * Board-to-Board connector that responds to a surge of downsizing and 3 20 51 _- 478-1988-1-ND 3.38 2.89 2.25 |— - — |145602020000829 
slimming requirements for cell phones, PHS, and Digital AV apparatus * Designed to 30 | 7.4 —___[478-1989-1-ND 4.28 3.66 2.85 | 478-1989-2-ND 2,000 | 1662.50/M | 145602030000829 
have strong resistance against torque forces on mating area to achieve high reliability in Receptacle 

the natural shock . Elco’s original design concept achieves extremely high reliability in 20 61 = 478-1991-1-ND 252 216 168 )— = —]245602020000829 
is: connection ck supet-imlero:sizeu connectors: "Series OO80 Features: >: Olomm pitch 20 | 61 | —  |478-5604-1-ND® NEW!| 1.35 1.16 90 |478-5604-2-ND@ MEW!) 2,000| 525.00/M | 245602020000829+ 


space efficient * Board-to-Board connector that responds to a surge of downsizing and 4 


slimming requirements for cell phones, PHS and Digital AV apparatus * Designed to have 30 | 81 | — — |478-1992-1-ND 2.70 2.31 1.80 |478-1992-2-ND 2,000 | 1050.00/M | 245602030000829 
strong resistance against torque forces on mating area to achieve the high reliability in the 40_| 10.1 — __[478-1993-1-ND 3.38 2.89 2.25 | 478-1993-2-ND 2,000 | 1312.50/M | 245602040000829 
natural shock » Adoption of bellows type contact with excellent contact reliability SOLO NEW! 5846 Series 0.4mm Pitch Connector — RoHS Compliant NEW! 
STACKER™ Features: * One piece connector used to connect two PCBs with mobile Plug 
Phones, pagers, PDAs, security, hand held scannars, ete. in a cost-effective manner * Can 20] 36] 5.97 |478-5507-1-ND 185 1.59 1.24 [478-5507-2-ND 7000] 719.00 ]145846020000829+ 
allow a spacing tolerance of up to +0.30mm 30 | 56 | 7.97  |478-5508-1-ND 2.40 2.06 1.61 |478-5508-2-ND 1,000} 935.00 | 145846030000829+ 
40 | 76 9.97 | 478-5509-1-ND 2.84 2.43 1.90 |478-5509-2-ND 1,000 1104.00 | 145846040000829+ 
5 50 | 9.6 11.97 |478-5510-1-ND 3.41 2.92 2.28 |478-5510-2-ND 1,000 1327.00 | 145846050000829+ 
60 | 11.6 13.97 | 478-5511-1-ND 3.83 3.28 2.56 |478-5511-2-ND 1,000 1489.00 | 145846060000829+ 
70 | 13.6 15.97 |478-5512-1-ND 4.32 3.70 2.88 |478-5512-2-ND 1,000 1680.00 | 145846070000829+ 
80 | 15.6 17.97 _|478-5513-1-ND 468 4.01 3.12 |478-5513-2-ND 1,000 1820.00 | 145846080000829+ 
Receptacle 
20 | 36 6.0 478-5514-1-ND 1.99 1.71 1.33 |478-5514-2-ND 1,000 774.00 | 245846020100829+ 
30 | 5.6 8.0 478-5515-1-ND 2.42 2.08 1.62 |478-5515-2-ND 1,000 942.00 | 245846030100829+ 
40 | 76 10.0 /478-5516-1-ND 2.88 2.47 1.93 |478-5516-2-ND 1,000 1122.00 | 245846040100829+ 
6 50 | 9.6 12.0 )478-5517-1-ND 3.67 3.15 2.45 |478-5517-2-ND 1,000 1428.00 | 245846050100829+ 
60 | 11.6 14.0 |478-5518-1-ND 412 3.53 2.75 |478-5518-2-ND 1,000 1603.00 | 245846060100829+ 
70 | 13.6 16.0 | 478-5519-1-ND 468 4.01 3.12 |478-5519-2-ND 1,000 1820.00 | 245846070100829+ 
80 | 15.6 18.0 /478-5520-1-ND 5.13 4.39 3.42 |478-5520-2-ND 1,000 1995.00 | 245846080000829+ 
80 | 15.6 18.0 | 478-5521-1-ND 6.22 4.47 3.48 |478-5521-2-ND 1,000 2030.00 | 245846080100829+ 
NEW! Series 5087 0.5mm Pitch Connector without Metal Tab — RoHS Compliant NEW! 
Receptacle 
7 60 | 14.5 17.2 |478-5603-1-ND 6.08 5.20 4.05 |478-5603-2-ND 1,000 2363.00 | 245087060200861+ 
60 | 14.5 17.2 |478-5602-1-ND 6.75 5.78 4.50 |478-5602-2-ND 1,000 2625.00 | 245087060900861+ 
NEW! Series 5046 0.5mm Pitch Connector with Metal Tab — RoHS Compliant NEW! 
Plug 
8 60 | 14.5 20.5 | 478-5538-1-ND 2.70 2.31 1.80 |478-5538-2-ND 1,000 1050.00 | 145046060630829+ 
100 | 24.5 30.5 | 478-5539-1-ND 4.50 3.85 3.00 |478-5539-2-ND 1,000 1750.00 | 145046100630829+ 
Receptacle 
9 | 60 | 14.5 20.5 | 478-5537-1-ND 2.93 2.51 1.95 |478-5537-2-ND 1,000 1138.00 | 245046060600829+ 
With PCB Location Bosses 
16 | 9.0 | 1.9~2.1 |478-1994-1-ND 2.88 2.47 1.92 |478-1994-2-ND 1,250 | 1120.00/M | 009158016020001 
20 | 11.0 | 1.9~2.1 |478-1995-1-ND 4.01 3.43 2.67 |478-1995-2-ND 1,250 | 1557.51/M | 009158020020001 
24 | 13.0 | 1.9~ 2.1 |478-1996-1-ND 2.39 2.05 1.59 |478-1996-2-ND 1,250} 927.51/M | 009158024020001 
16 | 9.0 | 2.1~2.7 |478-1998-1-ND 248 2.12 1.65 |478-1998-2-ND 1,250} 962.51/M | 009158016025001 
10 20 | 11.0 | 2.1~2.7 |478-1999-1-ND 3.42 2.93 2.28 | 478-1999-2-ND 1,250 | 1330.00/M | 009158020025001 
24 | 13.0 | 2.1 ~2.7 |478-2000-1-ND 2.39 2.05 1.59 |478-2000-2-ND 1,250} 927.51/M | 009158024025001 
28 | 15.0 | 2.1~2.7 |478-2001-1-ND 2.97 2.55 1.98 |478-2001-2-ND 1,250 | 1155.00/M | 009158028025001 
16 | 9.0 | 2.8~3.3 |478-2002-1-ND 2.16 1.85 1.44 |478-2002-2-ND 1,100} 840.00/M | 009158016030001 
24 | 13.0 | 2.8~ 3.3 |478-2004-1-ND 248 2.12 1.65 |— — — | 009158024030001 
28 | 15.0 | 2.8~3.3 |478-2005-1-ND 2.61 2.24 1.74 |478-2005-2-ND 1,100 | 1015.00/M | 009158028030001 


@ RoHS Compliant 


NEW! 9159 Series Connectors — Board to Board @PReel° 


Features: * Simple and cost effective double ended card edge connector (1 piece) on 2.0mm pitch provides multiple connections to tin plated fingers at the end of each PCB 
Specifications: * Contact Plating: Pure Tin » Current Rating: 3A * Voltage Rating (AC): 250V * Voltage Proof (AC): 750V » Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


No. of Dim. (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Fig. | Pins A B Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2 _ —  |478-5522-1-ND 86 14 St 478-5522-2-ND 750 249.75 | 009159002001106 
1 3 — —  |478-5523-1-ND 1.08 93 72: 478-5523-2-ND 750 315.00 | 009159003001106 
4 _- —  |478-5524-1-ND 1.26 1.08 84 478-5524-2-ND 750 367.50 | 009159004001106 
5 - —___|478-5525-1-ND 1.49 1.28 99 478-5525-2-ND 750 433.50 | 009159005001106 
Plug 
2 8.00 5.90 |478-5673-1-ND 18 67 52 478-5673-2-ND 1,400 302.75/M | 109159002101116 
3 11.00 8.90 | 478-5674-1-ND 89 76 60 478-5674-2-ND 1,400 344.75/M | 109159003101116 
2 4 14.00 11.90 |478-5675-1-ND 99 85 66 478-5675-2-ND 1,400 385.00/M | 109159004101116 
5 17.00 14.90 |478-5676-1-ND 1.11 95 74 478-5676-2-ND 1,400 430.50/M | 109159005101116 
6 20.00 17.90 _|478-5677-1-ND 1.22 1.05 82 478-5677-2-ND 1,400 476.00/M__| 109159006101116 
Socket 
2 8.00 —  |478-5678-1-ND 97 84 65 478-5678-2-ND 1,400 378.00/M | 209159002101116 
3 11.00 —  |478-5679-1-ND 1.20 1.03 80 478-5679-2-ND 1,400 465.50/M | 209159003101116 
3 4 14.00 —  |478-5680-1-ND 1.42 1.22 95 478-5680-2-ND 1,400 553.00/M | 209159004101116 
5 17.00 —  |478-5681-1-ND 1.64 1.41 1.10 478-5681-2-ND 1,400 638.75/M | 209159005101116 
6 20.00 —___|478-5682-1-ND 1.86 1.60 1.25 478-5682-2-ND 1,400 724.50/M__|209159006101116 


NEW! 9188 Series Staggered SOLO Stacker Digi@Reel° 


The SOLO series 9188 is a one-piece connector used to connect 2 PCBs in a cost effective manner. A standard range is available with 4, 6, or staggered contacts to suit stack heights 
of 1.1mm ~ 2.1mm. SOLO Stacker is designed for PCB surface mounting and is supplied in tape and reel packaging. Gold plated pads on the mating PCB or suitable flex circuits provide 
connection between the 2 boards. Features: * Single piece connector — no mating half required to connect 2 boards together * Reduced assembly time * Only one part to purchase and 
stock * Mating device does not have to be parallel due to the unique contact design * Helps reduce tolerance accumulation within system 


No. of | Stack Height | Dimension L | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Positions (mm) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
q 11-13 52 478-5490-1-ND 144 124 96 478-5490-2-ND 2,000 560.00/M | 009188004012062 
6 19~24 72 478-5491-1-ND 171 1.47 1.14 478-5491-2-ND 2,000 665.00/M |009188006020062 
8 1.9~24 9.2 478-5492-1-ND 1.89 1.62 1.26 478-5492-2-ND 2,000 735.00/M_|009188008020062 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
516 (US2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


AVA POP NEW! 9258 Series Ultra Low Profile Stacker 
h n\\/) A <4 KYOCERA Board to Board Connectors 


The SOLO series 9258 is a one-piece connector used to connect 2 PCBs in a cost effective manner. This 
connector is a 1.0mm pitch available in an 8 position with stack heights of .40mm and .80mm. It is available 
with or without location bosses. This connector is designed for PCB surface mounting and is supplied in 
tape-and-reel packaging. Gold plated pads on the mating PCB or suitable flex circuits provide connection 
between the boards. 

Features: 

* Single piece connector — no mating half connector required to connect 2 boards together 

* Reduced assembly time 

* Only one part to purchase and stock 

* Mating device does not need to be parallel due to the unique contact design 

¢ Extremely robust when it comes to shock and vibration 


No. of Digi-Key Cut Tape Price Each i-Key Tape and Reel AVX 
Fig. | Positions | Description Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 

0.40mm Stack Height 

8 With Mating PCB Location Bosses (top side) 478-5493-1-ND 2.03 1.74 1.35 |478-5493-2-ND 1,400 788.00/M |009258008004061 

1 8 Without PCB Location Bosses 478-5494-1-ND 2.03 1.74 1.35 |478-5494-2-ND 1,400 788.00/M |009258008004062 

8 With SMT PCB Location Bosses (bottom side) 478-5495-1-ND 2.03 1.74 1.35 |478-5495-2-ND 1,400 788.00/M |009258008004063 

8 With SMT and Mating PCB Location Bosses (top and bottom side) |478-5496-1-ND 2.03 1.74 1.35 |478-5496-2-ND 1,400 788.00/M | 009258008004064 
0.80mm Stack Height 

8 With Mating PCB Location Bosses (top side) 478-5497-1-ND 2.03 1.74 1.35 |478-5497-2-ND 1,200 788.00/M |009258008008061 

2 8 Without PCB Location Bosses 478-5498-1-ND 2.03 1.74 1.35 |478-5498-2-ND 1,200 788.00/M |009258008008062 

8 With SMT PCB Location Bosses (bottom side) 478-5499-1-ND 2.03 1.74 1.35 |478-5499-2-ND 1,200 788.00/M |009258008008063 

8 With SMT and Mating PCB Location Bosses (top and bottom side) |478-5500-1-ND 2.03 1.74 1.35 |478-5500-2-ND 1,200 788.00/M | 009258008008064 


0.5mm, 1.00mm and 1.25mm Fine Pitch Connectors (FFC and FPC) 


Features: ZIF Right Angle: * Voltage: 50V * Current Rating: 1.0A maximum ZIF Vertical: * Voltage: 50V * Current Rating: 1.0A maximum »* Operating LIF Right Angle and Vertical: * Voltage: 50V * Current Rating: 0.5A maximum 
* Operating Temperature: -20°C ~ 85°C * Materials: Contact: Phosphor Bronze (tin-lead Temperature: -30°C ~ 85°C * Materials: Contact: Phosphor Bronze (tin-lead * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Materials: Contact: Phosphor Bronze 
plated), Insulator and Slider: PPS, brown color plated), Insulator: Glass-filled nylon, PPS (tin-lead plated), Insulator: Glass-filled PPS 


Dim. in mm 


Fig. 3 NEW! 
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Fig.8 NEW! 
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No. | Dim. Cut Tape No. | Dim. Cut Tape 
of | (mm) |Digi-Key Price Each Digi-Key Tape andReel__|AVX of | (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel__|AVX 
Fig. |Pos.| A |PartNo. 1 10 100 |Part No. Qty. Pricing _|Part No. Fig.|Pos.| A |Part No. 1 10 100 |Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
30 | 19.2 |478-5462-1-ND| 2.66 2.28 1.77 |478-5462-2-ND | 2,000 | 1033.00/M |046288030000846+ 
1.00mm Pitch, Vertical, SMT without Boss (FPC) 40 | 24.2 |478-5464-1-ND| 3.06 2.62 2.04 |478-5464-2-ND | 2,000 | 1190.00/M |046288040000846+ 
6 | 12.4 |478-1959-1-ND| 2.03 1.74 1.35 |478-1959-2-ND | 1,000 787.50 |006208506110000 3 | 50 | 29.2 |478-5465-1-ND| 3.56 3.05 2.37 |478-5465-2-ND | 2,000 | 1383.00/M |046288050000846+ 
10 | 16.4 |478-1961-1-ND| 2.39 2.05 1.59 |478-1961-2-ND | 1,000 4085.00 |006208510110000 55 | 31.7 |478-5466-1-ND| 3.92 3.35 2.61 |478-5466-2-ND | 2,000 | 1523.00/M |046288055000846+ 
1 | 12 | 18.4 |478-1962-1-ND| 3.02 2.58 2.01 |478-1962- 2-ND| 1,000 1172.50 |006208512210000 60 | 34.2 |478-5467-1-ND| 4.77 4.09 _ 3.18 | 478-5467-2-ND | 2,000 | _1855.00/M |046288060000846+ 
e BE si -9- NEW! 0.5mm Pitch, Right Angle, SMT, Bottom Contact with 
Ha eee Ie Sito PP) “Ros Copan he 
= 1.00 Pitch Ri ht A al ‘SMT, Bott. 7 tact Ti = 4 | 33 | 208 478-5535-1-ND 4.01 3.43 2.67 |478-5535-2-ND 2,000 _1558.00/M 086210033340800+ 
SCORN FECT ASTD ARGO) OM Es SOOM COMact LYpe NEW! 0.5mm Pitch, Right Angle, SMT, Top Contact with Slide Lock (FFC/FPC) - 
with Solder Tab, without Boss (FPC) RoHS Compliant_NEW! 
5 ]12.25/478-1965-1-ND | 1.53 1.31 1.02 /478-1965-2-ND | 1,000) 595.00 |006200505130000 | (433 [99.8 [478-5601-1-ND] 221 1.89 1.47 [478-5601-2-ND]2,000| _658.00/M [086212033340800+ 
> | 8 |15.25]478-1967-1-ND| 2.12 1.81 1.41 |478-1967-2-ND| 1,000] 822.50 |006200508130000 NEW! 0.5mm Pitch, Right Angle, SMT, Bottom Contact, One-Touch Lock, 
10 |17.25|478-1968-1-ND | 2.21 189 1.47 |— _ — |006200510130000 High Pin-Count - RoHS Compliant NEW! 
14 [21.25 |]478-1970-1-ND | 2.48 2.12 1.65 |478-1970-2-ND | 1,000 962.50 |006200514230000 5 | 54 | 33.2 |478-5598-1-ND} 4.01 3.43 2.67 |478-5598-2-ND | 2,000 | 1558.00/M |046240054005800+ 
NEW! 1.0mm Pitch, Right Angle, SMT, Bottom Contact with Slide Lock (FPC) - 
RoHS Compliant NEW! 1.00mm Pitch, Vertical, SMT (FPC) 
2 9 | 16.25] 478-5536-1-ND| 1.71 1.47 1.14 |478-5536-2-ND | 1,000 665.00 |006200509130000+ 3 | 6.0 |478-1980-1-ND| 1.08 93 72 |478-1980-2-ND | 900 378.00 1046232103015800 
10 [17.25] 478-5600-1-ND} 1.58 1.35 1.05 |478-5600-2-ND | 1,000 613.00 |006200510130000+ 6 | 9.0 |478-1982-1-ND| 1.17 1.01 78 |478-1982-2-ND| 900 409.50 |046232106015800 
ae cee eeos eee eey: spale: ones Gne-Touch Fup 15.0 |478-1985-1-ND| 1.44 1.24 96 |478-1985-2-ND| 900 504.00 |046232112015800 
8 | 82 [478-5454-1-ND] 1.44 1.24 96 [478-5454-2-ND] 2,000] —560.00/M [046288008000846+ 17.0 SSISSSENE| 1:53 1.31 _1.02 RU 200 535.50 1046232114015800 
1.00mm Pitch, Right Angle, SMT, Top Contact Type (FPC) 
10) 9.2 |478-5455-1-ND| 1.53 1.31 1.02 |478-5455-2-ND | 2,000} 595.00/M |046288010000846+ 8 ] 11.6 )478-1975-1-ND| 149 1.28 99 1478-1975-2-ND | 1.000 577.50 1046232108103800 
12 | 10.2 |478-5456-1-ND| 1.44 1.24 .96 |478-5456-2-ND | 2,000} 560.00/M |046288012000846+ 7 | 10 | 13.6 |478-1976-1-ND! 1.58 1.35 1.05 |478-1976-2-ND 1.000 612.50 1046232110103800 
3 15 | 11.7 |478-5457-1-ND| 1.89 1.62 1.26 |478-5457-2-ND | 2,000} 735.00/M |046288015000846+ 42 | 15.6 |478-1977-1-ND) 1.71 1.47 1.14 |478-1977-2-ND | 1,000 665.00 |046232112103800 
16 | 12.2 |478-5458-1-ND| 1.94 1.66 _ 1.29 |478-5458-2-ND| 2,000 | _753.00/M |046288016000846+ NEW! 1.25mm Pitch, Right Angle, SMT, Dual-Sided 
20 | 14.2 |478-5459-1-ND) 2.07 1.78 1.38 |478-5459-2-ND| 2,000} 805.00/M |046288020000846+ Contact (FPC) - RoHS Compliant NEW! 
24 | 16.2 |478-5460-1-ND) 2.25 1.93 1.50 |478-5460-2-ND| 2,000} 875.00/M |046288024000846+ 8 | 14 |23.25|478-5599-ND¢ | 2.03 1.74 1.35 006207341914000+ 
26 | 17.2 |478-5461-1-ND| 2.39 2.05 1.59 |478-5461-2-ND| 2,000 | 928.00/M |046288026000846+ + Tube 


Dim. in mm 


H&S SIM Card Sockets — ID1A Series 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


Features: Suited for Plug-in SIM Cards of the GSM Standard (11.11). SIM card Subscriber Identity Modules are used for subscriber identification with portable 
telephone terminals having (or using) GSM standard (11.11) plug-in SIM cards. These sockets are miniature and thin with a height of 2.45mm, length of 
30.6mm, and width of 17.4mm. Applications: * Portable terminals and equipment that uses GSM Standard (11.11) plug-in SIM cards. Ratings: ¢ Current: 1A 
* Temperature Range: -30°C ~ 80°C »* Voltage: 100VAC 


Price Each 


Digi-Key Hirose Digi-Key Tape and Reel Pricing | Hirose 

Part No. 1 25 100 Part No. Part No. 500 Part No. 

H10743-ND 3.48 2.70 2.16 ID1A-6S-2.54SF(71) H10743TR-ND 695.50 ID1A-6S-2.54SF(81) 
DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2z010) 517 


FCj, ExpressCard™ 
~J Connectors AgiDpeel’ 
ExpressCard/34 Module Components and Card Kit 


ExpressCard module components and kits from FCI support module 
manufactures’ implementation of ExpressCard technology. Module components 
are provided for both the ExpressCard/34 module form factors. 


Features: * Connector electrical performance is validated at the initial PC| Express 
data rate of 2.5Gb/s and the anticipated second-generation speed of 5.0Gb/s 
¢ Simple beam-on-blade contact interface is rated for up to 10,000 cycles. 
Materials: * Module Connector: Housing: High-temperature thermoplastic 
Terminal: Copper alloy, gold over nickel in contact area, tin over nickel in solder 
area * Module Card Kits: Plastic Cap: Thermoplastic Metal Shield: Stainless 
Steel 

Electrical Performance: * Contact Resistance: Initial 4OmQ maximum; 55mQ 
maximum after test * Current Rating: 0.75A per contact * Meets insertion loss, 
return loss and crosstalk requirements in ExpressCard standard release 1.0 
Environmental: * Durability Rating (mating/unmating): 10,000 cycles « Field 
Temperature: -65°C « Field Life: 5 years * Temperature Life (preconditioning): 
-105°C for 72 hours * Temperature Life: -105°C for 120 hours * Mixed Flowing 
Gas Duration: 7 days 

Mechanical Performance: « Durability: 10,000 mating cycles ¢ Insertion Force: 
39N maximum » Withdrawal Force: 3.7N minimum; 18.5N maximum 


ExpressCard Host Connectors and Universal Slot Systems 

ExpressCard host connectors and systems from FCI support host systems 
manufactures’ implementation of ExpressCard technology. 

Features: * Connector electrical performance is validated at the initial PC| Express 
data rate of 2.5Gb/s and the anticipated second-generation speed of 5.0Gb/s 
¢ Simple beam-on-blade contact interface is rated for up to 5,000 cycles. 
Materials: « Host Connector: Housing: High-temperature thermoplastic Terminal: 
Copper alloy, gold over nickel in contact area, tin over nickel in solder area * Host 
System: Cam Housing: Thermoplastic Metal Shield: Stainless Steel 

Electrical Performance: * Contact Resistance: Initial 4OmOQ maximum; 55mQ 
maximum after test * Current Rating: 0.75A per contact * Meets insertion loss, 
return loss and crosstalk requirements in ExpressCard standard release 1.0 
Environmental: ¢ Durability Rating (mating/unmating): 5,000 cycles Field 
Temperature: -65°C « Field Life: 5 years * Temperature Life (preconditioning): 
-105°C for 72 hours * Temperature Life: -105°C for 120 hours * Mixed Flowing 
Gas Duration: 7 days 

Mechanical Performance: ¢ Durability: 5,000 mating cycles * Insertion Force: 
39N maximum » Withdrawal Force: 3.7N minimum; 18.5N maximum 


SmartCard Connectors 


Dimensions - mm Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Fc) 
Fig. Description A B Cc Part No. i 25 100 | Qty. | Pricing | PartNo. 
ExpressCard/34 and ExpressCard/54 Systems 
; Modular Connector - _- —  |609-1081-1-ND§ 2.86 1.76 1.57 | 480 | 795.67 |10030570-2112LF 
Modular Connector - - — |609-3443-1-ND§ NEW!| 2.55 1.85 1.65 | 480 | 813.00 /10030570-3112LF 
2 ExpressCard/34 Top Shield | 70.70 — —  |609-1082-ND 1.46 719 68 | — — |10030573-100LF 
7 ExpressCard/34 Bottom Shield | — - —  |609-1084-ND 1.68 92 80 | — — |10030574-0010LF 
ExpressCard/34 Bottom Shield | — - —  |609-1085-ND 2.03 116 1.01 | — — |10030574-2100LF 
ExpressCard Host Systems 
Host Connector 40.20 15.15 7.70 | 609-1073-1-ND§ 2.31 1.37 1.21 | 200 | 257.87 |10056265-122ABTLF 
Host Connector 38.20 13.15 5.50 /609-1075-1-ND§ 2.07 1.24 1.09 | 200 | 211.44 |10053826-100ABTLF 
Host Connector 38.20 13.15 5.50 | 609-1077-1-ND§ 2.05 1.21 1.05 | 200 | 240.59 |10055262-100BBTLF 
Host Connector 38.20 13.15 5.50 | 609-1080-1-ND§ 2.21 1.27 1.13 | 200 | 211.74 |10058937-100ABTLF 
5 Host System (Card Push) 62.30 62.20 8.40 |609-1074-ND 419 262 240 | — — |10038774-22ALF 
Host System (Card Push) 63.30 62.15 6.20 |609-1078-ND 430 267 242 | — — |10055263-00BLF 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. § Cut Tape 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Tape and Reel¢ FCI 
Fig. Description A B c Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
SimCard Connectors 
6 Position with Switch, SMD 0.67 (17.00) 1.00 (25.50) 0.15 (3.70) 609-1400-1-ND§ 1.87 1.11 96 650 537.42 | 7111S1615A01LF 
1 6 Position with Cover, SMD 0.68 (17.20) 1.16 (29.50) 0.10 (2.50) 609-1401-1-ND§ 1.24 wal 58 1,400 478.80/M | 7111S2015X02LF 
6 Position with Cover, SMD 0.79 (20.00) 1.18 (30.00) 0.12 (3.00) 609-1402-1-ND§ 1.25 68 58 800 392.90 | 7112S0815X19LF 
8 Position with Cover, SMD 0.79 (20.00) 1.18 (30.00) 0.12 (3.00) 609-1403-1-ND§ 2.35 1.41 1.23 800 837.87 | 7112S0825X01LF 
SmartCard Connectors 
8 Position with Cover, PCB 609-1404-ND 1.47 83 ral — — | 7334L2622F01LF 
vs 8 Position with Cover, PCB — - — 609-1405-ND 1.49 84 12 _ — | 7334L2622F04LF 
8 Position with Cover, PCB = = = 609-1407-ND 1.44 80 69 = —__|7334L2622F13LF 
3 8 Position, PCB _ _ _ 609-1409-ND 5.64 3.76 3.37 _ — | 7431E0225S01LF 
8 Position, PCB _ - = 609-1410-ND 4.86 3.10 2.83 - —_|7432E0225S01LF 
8 Position, PCB 2.44 (62.00) 1.57 (40.00) 0.35 (9.00) 609-1412-ND 4.76 2.98 272: _ —  |7434L1025V01LF 
4 8 Position, PCB 1.23 (31.16) 1.57 (40.00) 0.16 (4.00) 609-1413-ND 3.12 1.93 1.70 =— — | 7832C0425X01LF 
8 Position, PCB 2.44 (62.00) 1.57 (40.00) 0.26 (6.50) 609-1414-ND 1.64 91 18 - —__|52400-25ALF 
6 8 Position with FPC Shape, PCB 2.60 (66.00) 3.50 (88.80) 0.15 (3.70) 609-1415-ND 8.50 6.02 5.32 - —__ |55640-20201LF 
§ Cut Tape $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SCA-2 Connector 
System 


Digi@Reel 


The SCA-2 (Single Connect Attachment) connector system consists of plugs and receptacles 
designed to meet the industry's requirement for standard drive to backpanel interface in 
RAID (Redundant Array of Independent Disks) and Fibre Channel applications. The plug 
resides in the disk drive, while the receptacle is on the backpanel. The interface is governed 
by the Small Form Factor (SFF) standard. Features: * High reliability blade-on-beam contact 
design » Alignment features provide blind mating » First-Mate-Last-Break (FMLB) contacts in 


accordance with SFF standards pattern Operating Performance: * Temperature Range: -55°C 
~ 105°C Electrical Performance: + Insulation Resistance: 1000M Dielectric Withstand: 500V 
© Current Rating: 1.0A/contact * Contact Resistance: 15mQ * Mating cycles: 500 Materials: 
Receptacle: * Housing: High temperature nylon (UL94V-0) * Color: Black * Contact: Phosphor 
bronze * Contact Plating: Au over Ni; Sn over Ni tails Plug: * Housing: LCP (UL94V-0) * Color: 
Black * Contact: Phosphor bronze * Contact Plating: Au over Ni; Sn over Ni tails 


More Product Available Online: www.digikey.com 


518 (us2010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Fig. Positions A B Part No. fl 25 100 Part No. 
Plug - Straddle Mount (SMT) 
20 1.08 (27.38) od 609-1566-ND 2.36 1.40 1.24 |72547-001LF 
40 1.62 (41.10) - 609-1557-ND 5.56 3.46 3.13 |71292-002LF 
1 40 1.62 (41.10) _ 609-1559-ND 4.20 2.61 2.37 | 71292-202LF 
80 2.62 (66.50) _ 609-1556-ND 5.09 3.19 2.92 | 71292-001LF 
80 2.62 (66.50) _ 609-1558-ND 5.09 3.19 2.92 | 71292-201LF 
Receptacle - PCB Mount 
2 80 2.72 (69.00) 0.45 (11.50) 609-1569-NDt 6.22 414 3.71 | 87566-001LF 
t Press fit 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Features: * 2.4mm insulator height * 3 amps/contact * Large SMT mounting area for positive mechanical attachment * 5K mating cycles * End-to-end stackable Applications: * Cellular phones * Handheld devices * Industrial modules * Medical electronics 


Dim. in mm 


Pitches 
@2.5 
Pitches 
i L-1@o5 
ny 
8.00 
Md 
No. of Dimension L | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Fig. Positions (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
3 75 478-4671-1-ND 2.03 1.74 1.35 478-4671-2-ND 1,000 788.00 009155003001016 
3 75 478-4672-1-ND 2.07 1.78 1.38 _- _— _ 009155003002016 
3 7h 478-4673-1-ND 1.71 1.47 1.14 478-4673-2-ND 1,000 665.00 009155003003016 
4 10.0 478-4674-1-ND 2.21 1.89 1.47 478-4674-2-ND 1,000 858.00 009155004001016 
1 4 10.0 478-4675-1-ND 2.30 1.97 1.53 478-4675-2-ND 1,000 893.00 009155004002016 
4 10.0 478-4676-1-ND 2.34 2.01 1.56 478-4676-2-ND 1,000 910.00 009155004003016 
§ 12.5 478-4677-1-ND 2.39 2.05 1.59 — _ _ 009155005001016 
§ 12.5 478-4678-1-ND 2.97 2.55 1.98 _ _ — 009155005002016 
5 12.5 478-4679-1-ND 2.48 2.12 1.65 478-4679-2-ND 1,000 963.00 009155005003016 
9 2 6.6 478-4680-1-ND 2.66 2.28 1.77 478-4680-2-ND 1,500 1033.00/M 009155002101006 
3 8.1 478-4681-1-ND 2.75 2.35 1.83 = = = 009155003101006 
2 5.0 478-4682-1-ND 1.53 1.31 1.02 478-4682-2-ND 2,000 595.00/M 009155002201 006 
3 3 75 478-4683-1-ND 1.67 1.43 1.11 478-4683-2-ND 2,000 648.00/M 009155003201 006 
4 10.0 478-4684-1-ND 1.71 1.47 1.14 478-4684-2-ND 2,000 665.00/M 009155004201 006 
5 12.5 478-4685-1-ND 2.48 2.12 1.65 478-4685-2-ND 2,000 963.00/M 009155005201 006 
2 5.9 478-4686-1-ND 1.53 1.31 1.02 478-4686-2-ND 800 476.00 009155002301 006 
4 3 8.9 478-4687-1-ND 1.67 1.43 1.11 478-4687-2-ND 800 518.40 009155003301 006 
4 11.9 478-4688-1-ND 1.80 1.54 1.20 478-4688-2-ND 800 560.00 009155004301 006 
5 14.9 478-4689-1-ND 2.39 2.05 1.59 478-4689-2-ND 800 742.40 009155005301 006 
2 6.5 478-5450-1-ND NEW! 1.44 1.24 96 478-5450-2-ND NEW! 1,000 560.00 009155002541 006 
5 3 9.0 478-5451-1-ND NEW! 1.53 1.31 1.02 478-5451-2-ND NEW! 1,000 595.00 009155003541 006 
4 11.5 478-5452-1-ND NEW! 1.71 1.47 1.14 478-5452-2-ND NEW! 1,000 665.00 009155004541 006 
5 14.0 478-5453-1-ND NEW! 2.25 1.93 1.50 478-5453-2-ND NEW! 1,000 875.00 009155005541 006 


IND <i KYOCERd Memory Cards — pcmcia pc 


Features: * Single stacked header in SMT or Through Hole Specifications: * Number of Contacts: 68 * Pitch: 1.27mm (0.05”) 
Current Rating: 0.5A Maximum « Voltage Rating: 5V Maximum Mating Cycles: 10,000 


Digi@Reel” 


Dim. in mm 


Button | Digi-Key Price Each Tape and Reelt |ayx 
Fig. | Type | Keying Side | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
1 ll Reverse Left /478-2009-ND 5.90 4.59 3.67 — — |305025000321000 
2 {1,11} Normal | Right |478-4652-ND@ 6.24 4.84 3.87 = — |315027068130871+ 
2 | 1,1, IL} Normal | Right |478-4646-1-ND@ 9.89 7.68 6.14 | 250 1105.75 | 145027068130871+ 
3 [A I, Ill | Normal Left [478-4648-ND® 5.19 4.03 3.23 = — _|305027000101000+ 


@ RoHS Compliant ft For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Secure Digital/SIM Connectors 


5638 SERIES: Features: * SD (Secure Digital) Memory Card technology is emerging as the next industry standard for removable flash memory and 
input/output devices * Low profile * Normal and reverse keying * Card detection feature * Accepts both SD and Multimedia Cards * Mating cycles: 
10,000 Specifications: * Current Rating: 0.5A » Voltage Rating: 5V * Insulation Resistance: 1000MQ min. * Contact Resistance: 40MOQ maximum 
© DW Voltage: AC 500V * Operating Temperature: -25°C ~ 90°C Applications: * MP3 Players * PDAs » Cellular Phones « Digital Cameras * Digital 


Camcorders 


5738 SERIES: Features: » Based on standard defined by 1/0 working of the SD Assoc., which is an SD memory card endorsement group * Low profile 
«Introduction of spring eject type for easy operation * Equipped with supporting metal fittings for firm mounting and enough strength as 1/0 by 
devising the insulator and the shell structure and enlarging fix metal fittings Specifications: * Pitch: 250mm Contact Finish: Gold * Contact Finish 
Thickness: 0.50m * Current: 0.50A * Voltage: 5.0V * Withstanding Voltage: 500Vrms * Flammability Rating: UL94V-0 

9162 SERIES: Features: * Standard SIM (Subscriber Identity Module) connector is specifically designed for hand held devices * Stand-off designs 
allow other components to be mounted underneath the connector offering greater effective use of PCB real estate © Insulator is molded from high 
temperature plastic enabling the connector to be used in convection or infrared solder processes Specifications: * Pitch: 2.54mm_ Contact Material: 
copper alloy * Contact Finish: gold Applications: * For use with both full ISO cards and micro SIM cards 

5036 SERIES: Features: * SIM connector with mounting boss * Optional card retention lock * Low profile metal body « Integral SMT strain relief tabs 
*Card detect switch * Push/Push card ejector Specifications: » Contact Material: Phosphor Bronze «Contact Finish: Gold »* Flammability Rating: 
UL94V-0 Applications: * GSM or WCDMA cell phones * Navigation systems * Portable data devices 

5138 SERIES: Features: * Guaranteed 10,000 mating cycles « Integral card detection switch to detect presence of card * Locking mechanism locks 
the card securely preventing it from falling out » Outer lead frame that is easily reworked when mounted » Withstanding voltage of AC 500Vrms/min 


Applications: * Cell phones * PDA devices * Media players 


Di Reel’ Dim. in mm 


PCB Ejector Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt |AvXx 

Fig. Keying Mounting Style Part No. 1 25 100 | Qty. Pricing | Part No. 

1 Normal Top Push/Push |478-4057-1-ND® 479 3.72 2.97 | 250 598.13 | 145638009511859+ 
2 Reverse Bottom Push/Push | 478-4058-1-ND® 479 3.72 2.97 | 250 598.25 | 145638109511859+ 
3 Normal Top Without | 478-4059-1-ND@ 3.19 248 1.98 | 350 558.25 | 145638009211859+ 
4 Reverse Bottom Without | 478-4060-1-ND@ 3.77 2.93 2.34 | 350 659.75 | 145638109211859+ 
5 |Connector Memory Card Normal 1/0 478-2020-1-ND 3.77 2.93 2.34 | 250 471.25 | 145738009783862 
5 | Connector Memory Card Normal 1/0 478-4061-1-ND®@ 5.95 462 3.69 | 250 743.25 | 145738009784859+ 
5 |Connector Memory Card Reverse I/O 478-4647-1-ND® 629 489 3.91 | 250 707.00 | 145738009210859+ 
6 | Connector SIM Card Slide-in SMD 478-4366-1-ND® 1.36 1.06 85 | 1,100 | 705.00/M )009162006206175 
7_| Connector SIM Card 13.52mm with Boss 478-4062-1-ND® 6.22 4.05 3.24 | 500 1305.00 |045036006200862+ 
7 |Connector SIM Card 6 Pos. without Boss 478-4645-1-ND® 5.16 4.01 3.21 | 300 696.00 | 055036006202862+ 
7 |Connector SIM Card 6 Pos. with Boss 478-5061-1-ND@ 400 3.11 2.49 | 500 1000.50 /045036006219862+ 
7 |Connector SIM Card 6 Pos. without Boss 478-5060-1-ND® 400 3.11 2.49 | 500 1000.50 | 04503600621 1862+ 
7 |Connector SIM Card 6 Pos. with Lock 478-5062-1-ND® 5.37 417 3.33 | 300 804.90 | 055036006223862+ 
8 _|Connector MicroSD Card 1.6mm High 478-4965-1-ND@ 3.86 3.00 2.40 | 1,000 | 1929.00 |045138008010890 | [Fig 41 NEW! 
8 |Connector MicroSD Card 2.9mm with Boss | 478-5063-1-ND® 470 365 292 | 250 587.25 | 145738009302859+ 
9 | Connector SIM Card 6 Pos. w/Locking Latch | 478-5344-1-ND®@ NEW!) 1.85 1.58 1.23 | 600 430.80 | 009162006301150 
10 |Connector SIM Card 6 Pos., Slide-inSMD =) 478-5345-1-ND@ NEW!| 1.89 1.62 1.26 | 1,000 735.00 | 009162006401070 
11_| Connector SIM/SD Card Combo, 6 Pos. 478-5346-1-ND@ NEW!| 5.09 4.36 3.39 | 700 1384.60 [009162006501150 


@ RoHS Compliant  t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 519 


JV). O% KYOCERA 
Compact Flash 


Ejector | Button | Digi-Key Price Each AVX 
Fig. | Type| Keying Style Side | Part No. i 25 100 | Part No. 
Connectors (ejectors not included) — RoHS Compliant 
i | Normal - —  |478-4063-ND 5.51 4.28 3.42 |315610050500871+ 
dl | Normal _ —  |478-4064-ND 6.24 484 3.87 |315610050210871+ 
a} | | Reverse - —  |478-4649-ND 6.03 4.68 3.75 |315610050260871+ 
1 | | Reverse _ —  |478-4650-ND 5.86 4.55 3.64 |315610050550871+ 
2 | Il | Reverse =- —___|478-4651-ND 435 3.38 2.70 |315620050716871+ 
Ejectors 
3 | Normal | Foldable} Left |478-4065-ND@ 348 2.70 2.16 |305610000005000+ 
4 | Normal | Foldable} Right |478-2011-ND 3.54 2.75 2.20 |305610000006000 
4 | Normal | Foldable} Right |478-4066-ND@ 3.48 2.70 2.16 |305610000006000+ 
5 | Il | Normal | Foldable) Right /478-4067-ND@ 3.05 237 1.89 |305620000006000+ 
6 | =- _ — __ |478-4505-ND@ 2.38 1.85 1.48 |705610100000000+ 
@ RoHS Compliant 


Features: * Memory card connectors that support Compact Flash * Used for small portable devices Specifications: * Number of Contacts: 50 » Pitch: 1.27mm (0.05”) * Current Rating: 0.54 
Maximum « Voltage Rating: 5V Maximum * Mating Cycles: 10,000 Applications: * Digital cameras * Notebook PC * PDA 


Dim. in mm 


Connectors — DIN 


Approvals: Din 41612/Din-EN60603-2, IEC603-2, MIL-C-55302, BS 
9000, BT, NFC 93.420, PTT, UTE C 93.420, UL File #E189169, CSA 
File #LR 108833 


No. of | No. of Digi-Key Price Each AVX No. of | No. of Digi-Key Price Each AVX 
Fig. | Rows | Pins | Style Part No. 1 25 50 100 | Part No. Fig.| Rows | Pins | Style Part No. ul 25 50 100 | Part No. 
Plug 3 | 48 |RHigh Temperature |478-1956-ND 574 533 4.31 3.59 |108577096002025 

2 32/1/28 478-1945-ND 5.54 515 416 3.47 |108457032002025 . 3 96 JR 478-1950-ND@ 3.70 3.44 2.78 2.31 |108477096001025 
alae paeocgmmm| 275 849 2.82 2.35 | 108457064002025 3 | 96 |A+B+Ctullyloaded |478-4885-ND@ | 7.90 7.34 5.93 4.94 | 108457096001025 
4 | 128 |C Expanded 478-1947-ND@ 15.12 14.04 11.34 9.45 |108457128002025 3 | 96 |AeBaCtully loaded (AremeeMinne Rigs. 5444-90" -4 66 (46857 7006001005 
3 96 /A+B+C fully loaded |478-4886-ND® 944 877 7.08 5.90 | 108458096001025 a eM TUMy aaa bows : 2 
3 64 [A+C fully loaded 478-4519-ND@ 3.81 3.54 2.86 2.38 | 108457096002026 Receptacle — RoHS Compliant 
3 | 96 [A+B+C fully loaded |478-4518-ND® 5.12 476 3.85 3.21 |168457096002025| | 3 | 3 | 96 |R 478-1949-ND 678 6.30 5.09 4.24 [208477096002025 

1 | 3 | 64 |A+C fully loaded 478-4887-ND 787 7.31 5.91 4.92 | 108458096001026 3 | 48 [A+B+C fully loaded |478-5123-ND 3.64 3.38 273 2.28 |208457048001025 
: a i + i ‘ Ty Inated 1S eee NDS nal a ae oe baehrereratted 3 96 JA+B+C fully loaded | 478-5124-ND 7.00 6.50 5.25 4.38 |208457096001025 

+C fully loade ~ | 3 i i / i | 

3 | 96 [A+B+C fully loaded |478-4890-ND® 633 5.88 475 3.96 |108557096002025 | | 4 | 3 | 64 JA+CTullyloaded | 478-4520-ND Soe SOS, 208 810 | Boao soeeon 02% 
364 TAs Cally loaded 278-4891-ND@ 4734.45 3.80 3.00 110855 7096000008 3 | 96 |A+B+C fully loaded |478-4521-ND 5.04 4.68 3.78 3.15 |208458096001025 
3 | 96 |A+B+C fully loaded |478-4892-ND@ 734 6.82 5.51 4.59 | 168557096002025 3 | 64 |A+C fully loaded 478-4895-ND 479 445 3.60 3.00 | 208458096001026 
3 | 64 |A+C fully loaded 478-4893-ND@ 7.34 6.82 5.51 _ 4.59 | 168557096002026 | RoHS Compliant 


HS 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


Fig. 1 — IC1 Series 


The IC1 Series connectors comply 
with Version 3 and Version 
4.2, JEIDA and PCMCIA 2.0 
Standards. 


PCMCIA IC Memory Card Connectors 


Fig. 2 — IC7 Series 


The IC7 Series complies with 
JEIDA Version 4.2 and is suitable 
for use with PCMCIA Type III 


Features: » Surface mount socket cards. 
connectors (card side) * Off- Features: * Small and lightweight 
center socket connectors high vito nes oh elect pur ite 
packaging profile * Surface mount 9 quipped with: a 
header connectors are available frame ground terminal 
No. of Digi-Key Pricing | Hirose No. of Digi-Key Pricing | Hirose 
Fig.| Pins | Type |Description Part No. 1 10 | Part No. Fig. | Pins | Type |Description Part No. al 10 | Part No. 
Socket Connector Memory Card 1G | 68 I, Il | 2.7mm Dual, B = .3mm HR1188-ND® 6.82 56.40} 1C1K-68RD-1.27SF(71) 

1A | 68 1,11 | 2.7mm Dual HR1181-ND@ 6.68 56.54] IC1F-68RD-1.27SH(52) 1G | 68 I, IL [2.7mm Dual, B = .9mm HR1189-ND® 6.82 56.40] 1C1K-68RD-1.27SFA(71) 
1B | 68 | 1,ll | Single Side, A=.3mm HR1182-ND@ 8.63 73.04] 1C1F-68RD-1.27SF(52) TH | 68 | 1M [2.7mm Dual Memory Gard Connector 6.82 56.40 [IC1K-68RD-1.27SFB(71) 
aa nr He eee oo ies eae 2D] 68 [Ll li [Light Weight, Right Eject JARTI97-NDe 9.68 84.20] IC7-68PD-1.2705-EIR(72) 

i : : ; 2 68 | 1, Il, Ill | Light Weight, Left Eject HR817-ND 8.89 75.24] 1C7-68PD-1.27DS-EJL 
1D{ 68 | 1M |2.8mm Dual HR832-ND 6.92 _ 58.52 | IC1BB-68RD-1.27SH 2 | 68 | 1.1L III |Light Weight, Left Eject HR1192-ND@ 9.68 84.20) IC7-68PD-1.27DS-EJL(72) 
1D] 68 | 1M |2.8mm Dual HR1185-ND@ 6.66 56.32|1C1BB-68RD-1.27SH(52) 2 | 68 | 1,11, Ill | Light Weight; Rev Right Eject | HR1193-ND@ 9.64 83.80) IC7-68PDR-1.27DS-EJR(72) 
1E | 68 I, IL | 2.8mm Dual HR1186-ND® 8.33 72.40] 1C1BA-68RD-1.27SH(52) 2 68 [1 Il, Ill [Light Weight, Rev Left Eject. |HR1194-ND@ 9.64 83.80] 1C7-68PDR-1.27DS-EJL(72) 
tf | 68 | Ill [2.7mm Dual HR1187-ND@ 5.28 43.68) IC1HA-68RD-1.27SH(51) | RoHS Compliant 


oN Card Connector 


Specifications: * Compatible with both SD card and multimedia card 
formats * Smooth push - push eject mechanism « Write protect 
switch indicator ¢ Card polarization »* Card detection indicator 
* Meets SD Card Association standards for known compatibility and 
reliability * Connector has a 10,000 cycle reliability 

Physical: * Insulation Material: High Temperature Thermoplastic 
¢ Flammability: UL 94V-0 * Color: Black * Contact Material: Copper 
Alloy Plating: Underplating: 50” minimum Nickel; Wiping Area: 
10u” minimum Gold; Termination Area: 100” maximum Matte-Tin 
Electrical: * Current Rating: 0.5A * Operating Voltage: 3.6VAC 
Environmental: * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 


SD™ 


Card Connector microSD™ 


Specifications: * 1.85mm low profile height * Small size of 
14.0mm x 14.2mm footprint * Smooth push - push eject 
mechanism Card is retained when mated »* Accepts card 
thickness of 0.8mm 

Physical: * Insulation Material: High Temperature Thermoplastic 
¢ Flammability: UL 94V-0 ©Color: Black » Contact 
Material: Copper Alloy Plating: Underplating: 50” (1.27pm) 
minimum Nickel; Wiping Area: 15” (0.38um) minimum Gold; 
Termination Area: 3” (0.076um) maximum Gold flash 

Electrical: * Current Rating: 0.5A 

Environmental: * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 


Cut Tape T&R Cut Tape T&R 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |3M Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |3M 
Description Part No. il 10 100 | PartNo. 300 | Part No Description Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 | Part No. 
SD, Push - Push Ejector, y q i SmnATA microSD, Push - Push a % 5 
Right Angle SMT 3M5646CT-ND 1.39 1.18 1.06 |3M5646TR-ND 267.33 | SD-RSMT-2-MQ-WF Ejector, SMT 3M5607CT-ND 1.23 1.04 .94 | 3M5607TR-ND 784.70 | 2908-05WB-MG 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


AMP CPU Sockets 


Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. |Description Part No. 1 25 100 Part No. 

a 1207-F Right Lever A97506-ND 30.84 23.13 21.59 1871554-1 
mPGA 478A A97507CT-NDt 21.96 15.62 = 1-1674770-2 
mPGA 478A A97507TR-ND& 2186.24/160 1-1674770-2 

2 
mPGA 479M A97508CT-NDt 22.66 16.12 _— 1674770-6 
mPGA 479M A97508TR-NDA 2819.60/200 1674770-6 

t+ Cut Tape A Tape and Reel 


DDR, DDR2, DDR3 and Memory Socket Connectors 


Dimensions in mm 


No. of | Gold Contact | Voltage | Dimensions (mm) Tail Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Description Pos. Interface (V) A B Length (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
DDR2 DIMM, Vertical, AMC, ATCA 240 30y” 1.8 140.9 7.54 2.87 A97496-ND§ 6.98 4.75 4.19 |1888669-1 
1 DDR2 DIMM, Vertical, AMC, ATCA 240 30y” 1.8 140.9 7.54 3.38 A97922-ND§ 6.28 447 4.05 |1888669-2 
DDR3 DIMM, Vertical 240 15” 1.5 141.0 7.54 2.67 A97921-ND 2.81 2.00 1.82 | 1-932000-0 
DDR DIMM, Vertical 240 15” 1.5 141.0 7.54 3.18 A97917-ND 2.81 2.00 1.82 | 1-932000-1 
DIMM, Right Angle, Synchronous DRAM 168 Flash 3.3 141.0 6.6 _ AQ9606-ND§ NEW! | 7.49 5.33 4.83 |1-5390171-5 
DIMM, Right Angle, Non-Buffered DRAM 168 Flash 3.3 141.0 6.6 _ A99607-ND§ NEW! | 7.49 5.33 4.83 |1-5390171-6 
SO DIMM, Right Angle 144 Flash 3.3 69.9 5.6 = A99608-ND NEW! 5.96 4.24 3.85 |390111-1 
SO DIMM DDR1, DDR2 Right Angle, Standard 200 Flash 25 THA 5.2 _ A99605-ND NEW! 2.63 1.88 1.70 |1473005-1 
SO DIMM DDR2, SDRAM, Right Angle 200 Flash 1.8 71.0 5.2 = A97498CT-NDt 2.75 1.96 — |1565917-4 
SO DIMM DDR2, SDRAM, Right Angle 200 Flash 1.8 71.0 5.2 — A97498TR-NDA 256.20/150 1565917-4 
SO DIMM DDR2, SDRAM, Right Angle, Reverse 200 Flash 1.8 71.0 5.2 _ A97499CT-NDt 2.81 2.00 — |1565918-4 
2 |SO DIMM DDR2, SDRAM, Right Angle, Reverse 200 Flash 1.8 71.0 5.2 _ A97499TR-ND&A 262.50/150 1565918-4 
SO DIMM DDR2, Right Angle, Reverse 200 Flash 1.8 71.5 4.0 _ A97501-ND§ 746 5.31 4.81 |1717833-4 
SO DIMM DDR2, Right Angle, AMC, ATCA, Standard | 200 Flash 1.8 69.6 5.2 _ A97913-ND 19.44 13.83 12.53 |1981276-4 
SO DIMM DDR2, Right Angle, AMC, ATCA, Reverse | 200 Flash 1.8 69.6 5.2 _ A97914-ND 19.44 13.83 12.53 |1981281-4 
SO DIMM DDR2, Right Angle, AMC, ATCA, Standard | 200 Flash 1.8 69.6 9.2 =_ A97915-ND 24.62 17.51 15.87 |1981284-4 
SO DIMM DDR2, Right Angle, AMC, ATCA, Reverse | 200 Flash 1.8 69.6 9.2 _ A97916-ND 24.62 17.51 15.87 |1981287-4 
MINIDIMM, Right Angle, Standard 244 Flash 1.8 93.0 9.79 _ A97925-ND 17.55 1248 11.31 |1-1735438-3 
MINIDIMM, Right Angle, Reverse 244 Flash 1.8 93.0 9.79 _ A97924-ND 17.57 12.50 11.33 | 1-1735438-1 
t+ Cut Tape A Tape and Reel § Low Profile 


SPECIFICATIONS: * Meets CFA Standards *.050” Pitch »* Flammability: 
UL 94V-0 * Color: Beige * Current Rating: .5A * Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°C Materials: ¢ Insulation: Liquid Crystal Polyester (LCP) or 


Dimensions in mm 


High Temperature Thermoplastic * Contact: Copper Alloy 


Cut Tape 
Dim. A Digi-Key Price Each Tape and Reelt |3m 
Fig. | (mm) |Description Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
47.35 | CF Card Ejector - Right (for Fig. 2) 3M5435-NDO 1.74 1.35 1.08 = — |7E50-B316-04 
a! 49.5 |CF Card Ejector, Dual Push - Right (for Fig. 2) 3M5436-NDO 2.90 2.25 1.80 = — |7E50-B516-05 
53.3 |CF Card Ejector, Latching - Right (for Fig. 2) 3M5437-NDO 3.65 2.84 2.27 a — |7E50-B716-05 
— _ CF II Card Header with Ejector (7E50=B516-04) 3M5645CT-ND 9.34 7.25 5.80 _ — |N7E50-N516TC-40-WFA 
= Type | and Il, SMD, Long Guide, 15Au 3M5445CT-ND 5.80 4.50 = 90 324.00 |N7E50-M516RA-40-WF 
= Type | and Il, SMD, Long Guide, 15Au, with Standoff 3M5446CT-ND 5.80 4.50 = 90 324.00 |N7E50-M516RA-50-WF 
_— Type | and Il, SMD, Long Guide, 30Au 3M5447CT-ND 5.95 4.62 _ 90 332.10 |N7E50-M516RB-40-WF 
_ Type | and Il, SMD, Long Guide, 30Au, with Standoff 3M5448CT-ND 5.95 4.62 _— 90 332.10 |N7E50-M516RB-50-WF 
‘ _— Type | and Il, SMD, Inverse, Long Guide, 15Au 3M5449CT-ND 5.80 4.50 _ 90 324.00 |N7E50-N516RA-40-WF 
= Type | and II, SMD, Inverse, Long Guide, 15Au, with Standoff | 3M5450CT-ND 5.80 4.50 = 90 324.00 |N7E50-N516RA-50-WF 
= Type | and Il, SMD, Inverse, Long Guide, 30Au 3M5451CT-ND 6.18 4.80 = 90 345.06 |N7E50-N516RB-40-WF 
= Type | and Il, SMD, Inverse, Long Guide, 30Au, with Standoff | 3M5452CT-ND 5.63 4.37 a 90 314.28 |N7E50-N516RB-50-WF 
= _— Type I, SMD Lo-Profile, Long Guide, Ejector Non-Acceptable |3M5444-NDO$A. 9.69 7.52 6.02 = — _ |N7E50-F516PK-30 
= Type I, SMD 3M5438-ND0A 8.67 6.73 5.39 = — |N7E50-7516PG-20 
8 = Type I, SMD, Inverse 3M5439-ND0A 8.41 6.53 5.22 = — _|N7E50-A516 PK-20 
_— Card Retainer Clip (for Fig. 3) 3M5434-NDO 2.41 1.87 1.50 — — |3505-34 
~ — Type 1, SMD Right Button Ejector (for Fig. 3) 3M5459-NDO 4.41 3.42 2.74 _ — |D7E50-7316-02 
= Type I, SMD, Inverse, Lo-Profile, Ejector Acceptable 3M5440-NDO$A 9.14 7.09 5.67 = — _|N7E50-A516PK-30 
4 = Type I, SMD Lo-Profile, Ejector Non-Acceptable 3M5441-NDOA 9.14 7.09 5.67 = — _|N7E50-C516PK-30 
= Type I, SMD Lo-Profile, Ejector Non-Acceptable 3M5442-ND0$A 9.14 7.09 5.67 = — |N7E50-D516PG-30 
_— Type I, SMD Lo-Profile, Ejector Acceptable 3M5443-ND0$A 9.14 7.09 5.67 = — _ |N7E50-E516PK-30 
= = Ejector Button Right Side (for Fig. 4) 3M5460-NDO §.25 4.08 3.26 _— — |D7E50-8316-03 
= Type | and Il, SMD, 15Au 3M5453CT-ND 5.63 4.37 = 125 436.50 |N7E50-Q516RA-40-WF 
= Type | and Il, SMD, 15Au, with Standoff 3M5454CT-ND 5.86 4.55 = 125 454.50 |N7E50-Q516RA-50-WF 
_ Type | and Il, SMD, 30Au 3M5455-NDO 4.18 3.24 2.60 —_— — _ |N7E50-Q516RB-40 
, _— Type | and Il, SMD, 30Au, with Standoff 3M5456CT-ND 5.80 4.50 _— 125 450.00 |N7E50-Q516RB-50-WF 
= Type | and II, SMD, Inverse, 15Au, with Standoff 3M5457CT-ND 5.86 4.55 = = — _ |N7E50-R516RA-50-WF 
= Type | and Il, SMD, Inverse, 30Au, with Standoff 3M5458CT-ND 5.80 4.50 = 125 450.00 |N7E50-R516RB-50-WF 
With Solder Tab AGoldFlash Finish + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 4 Bulk 


EA, 
Right ee 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Has PCMCIA IC Memory Card Connectors 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 


pp 


‘3 When card is removed.! 


aes ee 


5 (card is inserted) 


Features: No. of Digi-Key Pricing Hirose 
+ Leading features of PCMCIA standard of mis-insertion prevention mech- |Fig.| Pins | Type | Description Part No. 1 10 | Part No. 
anism and sequencing mechanism for circuit protection, are incorporated | 4 | 3 | 1,11 {Memory Card Connector HR1195-ND@ 7.07 59.84] IC1FA-68PD-1.27DS(72) 
Receptacle is of surface mount type * Pushbutton switch of ejecting section 
has an inner spring which makes the pushbutton free from vibration. 2 68 I, Il | Memory Card Connector with Ejecting Mechanism HR1196-ND® 12.36 114.33] 1C1G-68PD-1.27DS-EJ(72) 
Materials: 2 68 |, Il | With Ejector and ESD Groundings Features HR810-ND 11.84 109.52] IC1G-68PD-1.27DS-EJ-E 
eee Black PPS UL94V-0 * Contact: Selective gold plating Ejector: | 5 | gg | 1,11 | With Ejector and ESD Groundings Features HR1197-ND@ 13.08 120.99] 1C1G-68PD-1.27DS-EJ-£(72) 
‘ wana 3 68 I, Il | Memory Card Connector with Ejecting Mechanism HR1198-ND® 13.68 126.54] IC1F-68PD-1.27DS-EJ(72) 
Electrical Specifications: 
* Current Rating: 0.5A per pin » Rated Voltage: 125VAC. » Withstanding 4 68 |, Il | Memory Card Connector with Ejecting Mechanism and Std-off HR1199-ND® 11.82 109.34] IC1FB-68PD-1.27DS-EJ(72) 
Voltage: SOOVAC for one minute at specified value * Insulation Resistance: | 5 | gg | |, 11 |SMT Connector without Ejector HR1200-ND@ 9.96  86.60| 1C1G-68PD-1.27SF(72) 
Minimum 1000MQ at SOOVDC »* Contact Resistance: Maximum 40mQ at 
1mA DC RoHS Compliant 
i Digi-Key Pricing Hirose 
PCMCIA Connectors IC11S Series aaue Dig Ke a eee 
Features: PCMCIA Standard Left Eject 
¢ Grounding is required to meet the high speed signal Connectors and Ejection guides are : = 7 a 
requirements of the PC card standard » Grounding reliability sold separately. Guide Rigid Button TD a0 a HOOD iclisen el 
is achieved with a grounding plate and 8 grounding contacts Guide Rigid Button HR1143-ND 4.06 33.60 140.00 |IC11SA-BD-EJL 
Type |, Il and Ill are covered. The terminals for ground 
clipping are provided »* Connector height is minimized to Guide Folding Button HR1144-ND 4.99 41.28 172.00 |1C11SA-BD-FEJL 
5.6mm, making possible thinner product designs » Weight Shown: PCMICA Reverse _ A 
of 12.79 for normal button type helps achieve the reduced Right Eject 47% SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1207-ND 8.79 76.40 343.80 |1C11S-PL-SF-EJL(71) 
Weight required in todays products Guide Pop-Up Button HR1208-ND 6.73 55.68 232.00 |1C118-BD-PEJL(71) 
Material:.Insulatar; ° FS '* Black tinish* UEGSV-0 Guide Extended Pop-Up Button HR1209-ND 3.83 31.68 132.00 |1C11S-BD-PNEJL(71) 
Contact: 
ue SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1210-ND 8.83 76.80 345.60 | IC11SA-PL-SF-EJL(71) 
* Card Connected Section: * Brass » Contact section: Gold 
Plating * Lead Section: Solder Plating * Contact Ground Guide Pop-Up Button HR1211-ND 6.73 55.68 232.00 |1C11SA-BD-PEJL(71) 
Plate: * Phosphor Bronze * Contact Section: Gold Plating 
«Lead Section: Solder Plating Eject Metal Fittings, Guide Guide Extended Pop-Up Button HR1212-ND 3.83 31.68 132.00 |1C11SA-BD-PNEJL(71) 
Plate and Push Rod: « Stainless Steel Eject Button: «PBT Rigid Button 
; é T , 5 
*Black finish * UL94V-0 ype 7 PCMCIA Reverse Right Eject 
Electrical Specifications: Right a Guide Folding Button HR1149-ND 5.37 44.40 185.00 | 1C11S-BUR-FEJR 
* Current Rating: 0.5A per pin * Rated Voltage: 125VAC Right Folding faehnie enon Guide Rigid Button HR1153-ND 4.06 33.60 140.00 |IC11SA-BUR-EJR 
¢ Withstanding Voltage: SOOVAC for one minute at specified Button Type 
value Insulation Resistance: Minimum 1000MQ at SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1213-ND 9.07 76.78 322.83 JIC11S-PLR-SF-EJR(71) 
SO0VDG.s Contact Resistance: Maximum:40MOQ:at-ImA ‘0G Guide Extended Pop-Up Button HR1215-ND 3.83 31.68 132.00 |IC11S-BUR-PNEJR(71) 
© Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 
__ SMT Connector, 68 position 1.27mm_ | HR1216-ND 9.07 76.78 322.83 |1C11SA-PLR-SF-EJR(71) 
Digi-Key Pricing Hirose 
Description Part No. 1 10 50 Part No. Guide Pop-Up Button HR1217-ND 6.73 55.68 232.00 |1C11SA-BUR-PEJR(71) 
PCMCIA Standard Right Eject Guide Extended Pop-Up Button HR1218-ND 3.83 31.68 132.00 |IC11SA-BUR-PNEJR(71) 
Guide Rigid Button HR1128-ND 4.06 33.60 140.00 | 1C11S-BD-EJR PCMCIA Reverse Left Eject 
Guide Folding Button HR1129-ND 4.99 41.28 172.00 | 1C11S-BD-FEJR —— 
Guide Rigid Button HR1133-ND 4.06 33.60 140.00 JIC11SA-BD-EUR Guide Rigid Huron eee AE S860) 0-00. PHS EURES: 
Guide Folding Button HR1134-ND 4.99 41.28 172.00 |IC11SA-BD-FEJR Guide Rigid Button lished 4.06 33.60 140.00 |IC11SA-BUR-EJL 
PCMCIA Standard Right Eject Guide Folding Button HR1164-ND 5.37 44.40 185.00 |1C11SA-BUR-FEJL 
SMT Connector, 68 position 1.27mm_ | HR1201-ND 8.79 76.40 343.80 )1C11S-PL-SF-EJR(71) SMT Connector, 68 position 1.27mm_ |HR1219-ND 9.07 76.78 322.83 /IC11S-PLR-SF-EJL(71) 
Guide Pop-Up Button aS DARD G18: BBR 292,00) | ICUS BD-PEARIZ 1) Guide Extended Pop-Up Button HR1221-ND 3.83 31.68 132.00 |IC11S-BUR-PNEJL(71) 
Guide Extended Pop-Up Button HR1203-ND 3.83 31.68 132.00 | 1C11S-BD-PNEJR(71) 
SMT Ci tor, 68 position 1.271 HR1222-ND 9.07 76.78 322.83 |1C11SA-PLR-SF-EJL(71 
SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1204-ND 8.83 76.80 345.60 | IC11SA-PL-SF-EJR(71) OW ean oe Posen ehnn (71) 
Guide Pop-Up Button HR1205-ND 6.73 55.68 232.00 JIC11SA-BD-PEJR(71) Guide Pop-Up Button HR1223-ND 6.73 55.68 232.00 JIC11SA-BUR-PEJL(71) 
Guide Extended Pop-Up Button HR1206-ND 3.83 31.68 132.00 | 1C11SA-BD-PNEJR(71) Guide Extended Pop-Up Button HR1224-ND 3.83 31.68 132.00 | 1C11SA-BUR-PNEJL(71) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Memory Stick® 
Connectors 


HS 


HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 
Features: 


The connector will not allow the card to be completely inserted from the wrong end or reversed 
Specifications: 
«Insulation Resistance: 1000MQ minimum « Withstanding Voltage: No Flashover or insulation breakdown » Contact 


Resistance: 100mQ maximum « Durability (mating/ unmating): 12,000 cycles at 400 to 600 cycles per hour * Current 
Rating: 0.5A * Voltage rating: 125VAC * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 


Materials: 

¢ Insulator: Heat resistant glass reinforced thermoplastic compound, Black, UL94V-0 

Contacts: Phosphor Bronze, Contact Area: Gold plating, Termination Area: Solder plating 

¢ Metal Hold Down: Phosphor Bronze, Contact Area: Nickel plating, Termination Area: Solder plating 
+ Cover: Stainless Steel 

¢ Ejection Mechanism Components: Stainless Steel 


Dimensions in mm 


Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 |10 Pos. w/Flange for Screw Attachment | HR1837-ND 5.92 4.90 3.68 | CB1A-10S-1.5H(52) 
10 Position without Flange HR1838-ND 464 3.84 2.88 |CB1AA-10S-1.5H(52) 
10 Position, Right Ejection HR1836-ND 8.76 7.42 5.57 |CB1C-10S-1.5H-EJR(52) 


DM1 Series Secure Digital 
Memory Card Connectors 


Features: 


Digi®Reel® | Cs Foks 


* Metal cover extends over the back of the connector allowing it to withstand force of up to 400N (static load) when 
dropped or accidentally hit 


* Built-in lock feature holds the card securely in place 

* Built-in Push-in/Push-out ejection mechanism 

* Designed to accept secure Digital I/O card (Built-in Ground Contact) 
Applications: 


Notebook PCs, digital cameras, PDAs, audio/video equipment and other devices utilizing SD 1/0 cards 


ES 


—~— <a. 


Reverse 
Type 


a 
ae RSX 
SS * i 
NS: Standard 


Type 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Hirose 
Fig. | Part No. 1 25 100 Part No. 450 Part No. 
1 |HR845CT-ND 3.97 77.06 246.60 | HR845TR-ND 894.15 | DM1AA-SF-PEJ(21) 
2 )HR846CT-ND 3.45 66.94 214.20 | HR846TR-ND 776.70 | DM1B-DSF-PEJ(22) 


DM2 Series miniSD™ 
Memory Card Connectors 


Features: 


Digi@Reel” 


The world’s smallest mounting area with the world’s smallest depth »* Card capturing mechanism prevents card from 
flying out at ejection * Ejection does not work for reverse insertion detecting mis-insertion easily. Card is firmly locked in 
use for card fall-out prevention * Enhanced grounding for noise (EMI) reduction (PAT.P) * Reliable two-point connection 
with double contacts 


Applications: * Mobile phone * PDA 


Specifications: * Current Rating: 0.5A * Contact Mating Area Plating: Gold * Operating Temperature Range: -20°C ~ 85°C 


© PCB Mount Type: SMT . pheno 
Dimensions in mm 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Hirose 
Fig. | Part No. i 25 100 Part No. 800 Part No. 
1 | HR847CT-ND 2.83 54.38 174.00 | HR847TR-ND 974.40 DM2A-SFW-PEJ-S 
2 | HR848CT-ND 2.83 54.38 174.00 |HR848TR-ND 974.40 DM2B-DSFW-PEJ-S 


DM3 Series microSD™ RoHS 


Memory Card Connectors Digi@Reel’ | 


Features: * Miniaturized design for space-saving PCB mounting « Innovative tray slide ejector of card push-in push-out 
ejection prevents card from flying out * User-friendly mis-insertion prevention to protect the card from damages caused 
by unintentional card operation * Innovative push-in push-out card ejection mechanism will eject card to a distance of 
4mm 4 corners of metal cover earthed on PCB enhance grounding and increase the shield effect. 

Specifications: * Current Rating: 0.5A »* Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Contact Mating Area: Gold plating 


© Terminal Pitch: 1.1mm * PCB Mount Type: SMD 


Dim. Cut Tape 
No. of A | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Pins | Description (mm) | Part No. i] 25 100 | Part No. 

8 | Right Angle 1.68 | HR1939CT-ND 2.93 225 1.80 Ory 

1 |_8_| Push-Push smo 1.68 |HR1939TR-ND¢ 1795.50/1,500 _| OMSAT-SF-PEJ 
8 | Right Angle Push-Push 1.83 ]HR1942CT-ND NEW! | 2.76 2.13 1.70 DM3BT-DSF-PEJS 
8 SMD (Reverse Type) 1.83 |HR1942TR-ND$ NEW! 1356.60/1,200 

9 8 | Right Angle Push-Pull — |HR1940CT-ND 2.02 1.55 1.24 DM3C-SE 
8 Hinge Type SMD —_|HR1940TR-ND$ 1072.50/1,300 

3 8 | Right Angle — |HR1941CT-ND 1.92 148 1.18 DM3D-SE 
8 Push-Pull SMD —_|HR1941TR-ND$ 1504.00/2,000 


+ Tape and Reel 


Compact Flash Card Connectors 
Card Headers - MI21 Series-Type | or Il Cards 


Features: * Compact design * Card ejection mechanism » Two point ejection mechanism to assure even card ejection 
* Designed and packaged for board placement with automatic equipment 


Materials and Finishes: * Insulator: PPS resin, Black, UL94V-0 * Contacts: Brass * Engagement Area: Gold plating 
of 0.1m © Termination Area: Solder plating * Reinforced Fitting: Brass, Applied to eject mechanism « Eject Fitting: 
Stainless steel * Ground Clip: Stainless steel, Applied to MI21 * Nut: Steel, Solder plating. * Max. Reflow Temperature: 
240°C 


Digi-Key Price Each Hirose 

Part No. 1 10 100 | Part No. 

Rt. Side Eject Button, 0.0mm, Standard Mounting |H10740-ND | 7.83 6.63 4.97 | Ml21-50PD-SF-EJR(71) 
Rt. Side Eject Button, 2.2mm, Standard Mounting _|H10736-ND | 7.80 6.60 4.95 |MIl21A-50PD-SF-EJR(71) 
Lt. Side Eject Button, No Offset, Standard Mounting |H10741-ND | 7.54 6.38 4.79 |MI21-50PD-SF-EJL(71) 
Lt. Side Eject Button, 2.2mm Offset, Stnd. Mounting |H10737-ND | 8.45 7.15 5.37 | MI21A-S0PD-SF-EJL(71) 
No Eject Button, No Offset, Standard Mounting H10742-ND | 7.51 6.36 4.77 |MI21-50PD-SF(71) 

3 | No Eject Button, No Offset, Reverse Mounting H10739-ND | 7.08 5.86 4.40 |MI21A-50PDR-SF(71) 
No Eject Button, 2.2mm Offset, Standard Mounting |H10738-ND | 7.02 5.94 4.46 | MI21A-SO0PD-SF(71) 


PC Card Connectors for PC 
CardBus IC11 Series 


Features: 

Space-Saving Design: Miniature and thin at 62.9mm (width) x 85mm (length) x 
5.65mm (height). Increased Degree of Card Ejection: An original ejection design 
increases the degree of card ejection 


Fig. | Description 


Materials: 
Insulation: * SMT Portion - Liquid crystal polymer (UL94V-0), beige * Card Guide 
Portion - PBTresin (UL94V-0), black * Eject Button - PBT resin (UL94V-0), black 


Contacts: * Signal Portion - Brass with partial gold plating * CardBus Ground 
Plate Portion - Phosphor bronze with partial gold plating 
Digi-Key Pricing Hirose 
Description Part No. i] 10 50 Part No. 
Ejector PC CardBus Connector 
Left HR844-ND 4.70 38.88 162.00 1C11-BD-EJL 


Smart Card Sockets 


Features: * Suited to Smart Cards Conforming to ISO-7816 » Sockets are 
available with 8 contacts only, in conformity with ISO-7816 *A switch that 
detects whether the smart card has been inserted securely prevents erroneous 
operation. This switch will be set to OFF (the nonconducting condition) when 
the smart card has been inserted all the way. 

Applications: Digital satellite broadcast receivers (IRD) and other devices that 
use smart cards. 


Specifications: * Current Rating: 1A * Voltage Rating: 150VAC » Operating 
Temperature: -50°C ~ 80°C » Operating Humidity: 40% ~ 80% Material: 
e Insulator: PBT © Finish: Black * Signal Contacts: Phosphor bronze 
© Contact Portion: Gold plating * Lead Portion: Solder plating * Switch 
Contacts: Phosphor bronze or brass ¢ Finish: Gold plating 


Dimensions in mm 


No. of Digi-Key Pricing Hirose 
Pins | Description Part No. a 10 50 | Part No. 
8 | Smart Card, 2.54mm, Right Angle Connector |H10744-ND 5.25 43.44 181.00 | ID2M-8S-2.54DS(72) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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molex _ DIMM Sockets 


Dim. in mm 

Features: * Accepts JEDEC MO-161 modules « Dual ejector latches 
for easy module removal « Palladium nickel with gold flash plating 
for improved reliability * Added contact wipe for improved reliability 
Specifications: Electrical: * Voltage: 100V * Current: 1A * Contact 
Resistance: 20mQ maximum « Dielectric Withstanding Voltage: 750VAC 
«Insulation Resistance: 100MQ minimum Mechanical: « Mating Force: 
5oz. per pair »* Durability: 25 cycles minimum Physical: * Housing and 
Latch: High temperature resistant thermoplastic, UL94V-0 »* Contact: 
Phosphor Bronze « Plating: Selective palladium nickel with gold flash with 
tin/lead on solder tails * Temperature: -40°C ~ 85°C 

Digi-Key Price Each Molex 
Description Circuits | Part No. 1 25 50 Part No. 
DRAM 3.3V 168 =|WM1710-ND 6.06 5.56 5.06 |71251-0001 
SDRAM 3.3V 168 |WM1714-ND@ 6.06 5.56 5.06 |71251-0016 
Unbuffered 3.3V 168 |WM1712-ND@ 6.06 5.56 5.06 |71251-0012 
Unbuffered 3.3V 100 |WM2079-ND@ NEW!| 6.06 5.56 5.06 | 71251-5101 
Unbuffered 3.3V 168 |WM18720-ND® 4.81 4.42 4.02 [71736-0011 
DRAM and SDRAM 3.3V 168 |WM18497-ND@t 4.81 4.42 4.02 |71736-0001 
DRAM and SDRAM 3.3V 168 |WM2062-ND@ 6.13 5.62 5.11 |87587-2050 
DRAM and SDRAM 3.3V 168 | WM2063-ND@ 6.13 5.62 5.11 |87587-2059 
@ RoHS Compliant — + White glass-filled LCP, UL94-0 
DDR/DDR2/DDR3 DIMM Sockets ols 


Features: * Accepts JEDEC MO-206 Modules « Dual ejector latches for easy module removal 
Physical Specification: * Housing: High-temperature, UL94V-0 
Note: Please see Digi-Key's website for data sheets. 


Digi@Reel” 


Dim. inmm 


S.O. DIMM Sockets 


Features and Benefits: * 144 circuits *S.0. DIMM sockets accept 


Dim. in mm 


JEDEC standard DRAM and SDRAM modules; SGRAM socket accepts ane 
JEDEC standard SGRAM modules » Plastic latch prevents scratching 
of module, while metal anti-overstress feature protects latch from 73.0 
bending too far in or out * Front solder tabs provide secure PCB hold- 
down « Polarization key assures proper module insertion 
Specifications: Electrical: * Power Supply: 3.3V * Voltage: 100V SS 
Current: 0.3A » Dielectric Withstanding Voltage: 200V AC/1 minute 3040 
* Insulation Resistance: 1000MQ minimum a 
Physical: * Temperature: -55°C ~ 85°C 

Maximum | Mounted 7 

Contact | Height | Digi-Key Price Each Molex 

Description Resistance | (mm) | PartNo. 1 25 50 Part No. 
SMT, Right Angle 50m 4.0 |WM18588-ND 6.66 6.11 5.55 | 54697-7000 
SMT, Right Angle 50m 4.0 |WM19015-ND NEW! 6.66 6.11 5.55 | 54697-7001 
SMT, Right Angle 60m 5.2 | WM18581-ND 7.92 7.26 6.60 | 54698-7000 
SMT, Right Angle | 60m 5.2 | WM19014-ND NEW! 6.81 6.24 5.68 | 54698-7001 
miniDIMM Sockets Ros 


Features: « Polarization keys ensure proper module insertion * Ergonomic plastic latch provides excellent 

module retention and easy ejection of module * Center plastic peg ensures good location during placement to PCB = Fitting 
nails at both ends and center of housing will provide additional mechanical strength after soldering * Low profile socket 
will fit into slim enclosures 

Specifications: Electrical: * Current: 1A maximum Voltage: 30V maximum Physical: * Black, UL94V-0 * Contacts: 


Copper Alloy * Plating Contacts: 0.76ym Gold « Plating Tail: Tin Din inmm 


(Top Entry) (Side Entry) 
Temp. Aaah 
"i = es aoe Voltage | Cir- | Range | Digi-Key rice Eac! Molex 
PM cl eee ee Fig. | Description Key |cuits| (°C) | Part No. 1 25 50 | Part No. 
WM7319: -40°C ~ 85°C ” | operating Temperature: -40°C ~ 85°C 1 [Vertical T.8V_ | 244 |-10 ~ 85 | WM23938-ND 23.32 21.38 19.44 [87782-2001 
Vertical 1.5V__| 244 |-55 ~ 85) WM24087-ND NEW!| 24.38 22.35 20.32 | 87782-3003 
Fig. 4 NEW! 22.5° Angle 1.8V_| 244 |-10 ~ 85 | WM23939-ND 24.17 22.16 20.14 |87783-0001 
2 | 22.5° Angle 1.5V | 244 |-55 ~ 85) WM24088-ND NEW!) 32.01 29.35 26.68 | 87783-0301 
22.5° Reverse Angle | 1.5V_| 244 |-55 ~ 85|WM24089-ND NEW!| 32.01 29.35 26.68 | 78035-0301 
Right Angle 1.8V | 244 |-10 ~ 85} WM2066-ND 24.17 ©2216 20.14 | 87918-0001 
3 Right Angle 1.5V | 244 |-55 ~ 85} WM24090-ND NEW!| 39.44 36.16 32.87 |87918-0301 
Reverse Right Angle) 1.8V | 244 |-10 ~ 85] WM23940-ND 2417 22.16 20.14 | 78001-1244 
Reverse Right Angle| 1.5V | 244 |-55 ~ 85|WM24091-ND MEW!| 40.06 36.72 33.38 | 78001-3344 
- 
ExpressCard™ Reel° 
Operating Temperature: -10°C ~ 85°C ie 
Specifications: 
: Electrical: 47150 Series Header: * Current: 0.75A maximum Voltage: 3.3VDC maximum * Withstanding Voltage: S00VAC 
Cir- | Contact | Digi-Key Price Each Molex «Contact Resistance: 55mQ maximum Insulation Resistance: 100MQ minimum; 47150 Series Ejectors: + Current: 
Fig. | Description cuits} Material | Part No. 1 25 50 | Part No. 0.75A maximum * Voltage: 3.3VDC maximum * Shielded; 47322 Series Headers and Ejector: * Current: 0.75A maximum 
DDR — Left (2.5V) * Voltage: 3.3VDC maximum 
1 Vertical 184 | Phos. Bronze | WM7315-ND 6.19 5.68 5.16 |87636-2002 Physical: 47150 Series Header: « Housing Material: Thermoplastic, High Temperature * Contact Material: Phosphor Bronze 
Vertical 184 | Phos. Bronze | WM7319-ND 6.49 5.95 5.41 | 71243-3002 * Plating Tail: Tin, Lead-free * Plating Contact: Gold »* Flammability: UL94V-0 * Pitch: .039” (1.00mm); 47322 Series 
2_[25° Angle, Low Profile | 184 | Copper Alloy |WM7316-ND 8.36 7.67 6.97 |87623-2001 Headers: * Contact Material: Phosphor Bronze « Plating Tail: Tin »* Plating Contact: Gold » Pitch: .039” (1.00mm); 47150 
3_[ Right Angle 184 | Copper Alloy | WM7317-ND 13.55 12.43 11.30 [87655-0004 Series Ejectors: * Material: Stainless Steel « Push-Push Type; 47322 Series Ejectors: « Push-Push Type 
Right Angle SMD 200 | Copper Alloy | WM19153-ND NEW! 8.48 7.18 7.07 | 78308-1130 Operating Temperature Range: 47150 Series Headers and Ejector: « 0°C ~ 55°C; 47322 Series Headers and Ejector: 
6 | Right Angle SMD 200 | Copper Alloy | WM19155CT-NDA NEW!) 9.65 8.17 7.42 |78309-1730 + -40°C ~ 85°C Binwctnifain 
Right Angle SMD 200 | Copper Alloy |WM19155TR-ND+ NEW! 831.00/200 78309-1730 : 
DDR2 — Center (1.8V) 
1 Vertical 240 | 30" Gold |WM7348-ND NEW! 13.14 12.05 10.96 | 87966-0001 
Vertical 240 | 30y" Gold _|WM7350-ND NEW! 12.73 11.68 10.62 | 87746-9011 
22.5° Angle 240 | Copper Alloy | WM7356-ND NEW! 22.05 20.21 18.38 | 87916-0111 
25° Angle 240 | 15" Gold |WM7355-ND NEW! 13.53 12.41 11.28 | 87803-0012 
4 | 25° Angle, Low Profile| 240 | 15y” Gold |WM7349-ND NEW! 8.55 7.85 7.13 | 87803-0002 
25° Angle 240 | 30" Gold |WM7351-ND NEW! 23.19 21.27 19.33 | 87803-0112 
25° Reverse Angle 240 | 30" Gold _|WM7357-ND NEW! 16.96 15.55 14.14 | 87919-0011 
5 Vertical 240 | 15” Gold |WM2064-ND 7.29 6.69 6.08 | 87705-0021 
Vertical 240 | 30y” Gold_|WM2065-ND 8.40 7.70 7.00 [87705-1051 _ 
6 Right Angle SMD 200 | Copper Alloy |WM19154-ND NEW! 11.19 10.27 9.33 | 78308-2230 Digi-Key Price Each Molex 
Right Angle SMD 200 | Copper Alloy |WM19156-ND NEW! 8.48 7.78 7.07_| 78309-2230 Fig. | Description Part No. 1 25 50 =| Part No. 
; NEW! DDR3 — Center (1.5V) NEW! 1 | Header, 26 Circuits, SMT, Top Mount WM9006-ND 3443.16 2.87 | 47150-0002 
Vertical SMD 240 | Copper Alloy (WVMMZSS 2440 1060" 9-72! “8.84 |78156-0001 Header, 26 Circuits, SMT, Bottom Mount | WM9016CT-NDA 248 2.40 1.91 [47322-0002 
y) | Vertical TH 240 | Copper Alloy (PUMZS5 9500) 509 467 424 | 78821-0014 2 | Header, 26 Circuits, SMT, Bottom Mount | WMSO16TR-ND# 854.40/800 47322-0002 
Vertical Pressfit SMD | 240 | Copper Alloy | WM7360-ND 10.81 9.92 9.01 | 78315-0001 = u ts 2 
Vertical T/H 240 | Copper Alloy |WM19159-ND 954 8.75 7.95 [78079-0001 Gear Lop Mount without Botton Shell | wagoo7-ND 777 ~=©748 ~—~«6.48.:«(|47150-0003 
NEW! DDR3 — Left (2.5V) NEW! 3 pars mene 4 a cat aa 
Right Angle SMD 204 | Copper Alloy | WM19149-ND 3.60 3.31 3.01 | 78194-0001 Jector Top Mount with Bottom shel H w 
g |Right Angle SMD 204 | Copper Alloy | WM19150-ND 3.60 3.31 3.01 |78195-0001 for 54mm (2.13") Width Card Diveaee eb) #8 7.48 eet aco 
Right Angle SMD 204 | Copper Alloy | WM19151-ND 3.60 3.31 3.01 | 78121-0001 Ejector Bottom Mount i y 
Right Angle SMD 204 | Copper Alloy | WIM19152-ND 3.60 3.31 3.01 _|78279-0001 4 | “for 34mm (1.34”) Width Card WM9016-ND 458 420 3.82 | 47322-0003 
ACutTape + Tape and Reel ACutTape + Tape and Reel 
SD Memory Card Connector 


Specifications: Physical: * Housing Material: Liquid Crystal Polymer * Flammability: UL94V-0 * Color: Black Contact: Copper Alloy ¢ Plating Tail: Gold 


¢ Plating Contact: Gold * Button Type: Push-Push * Shielded: Yes * PCB Mounting: Surface Mount * PCB Mounting Side: Top 


Current | Voltage | Withstanding | Contact | Insulation | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel¥ | Molex 
Fig. | Max. Max. Voltage Resistance | Resistance | Part No. 1 25 100 Qty. | Pricing | Part No. 
1 0.5A | 100VAC 500VAC 80m 1000MQ_ |WM24032CT-ND 6.06 4.67 3.74 | 400 | 1044.80 /500998-0900 
2 | 0.5A | 250VDC 500VAC 100m0 100MQ_{WM19017CT-ND NEW!| 8.23 6.33 5.07 | 400 | 1417.60 |67600-8001 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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molex 


miniSD Memory Card Connector, Reverse Mount Type: Physical Specifications: * Housing Material: LCP Liquid Crystal 
Polymer, Glass-filled * UL 94V-0 * Black * Contacts: Copper Alloy * Plating Tail: Gold « Plating: Gold * Temperature Range: 
-25°C ~ 90°C Electrical Specifications: * Current: 0.5A maximum « Voltage: 10V maximum « Withstanding Voltage: 500VAC 
* Contact Resistance: 40mQ maximum ¢ Insulation Resistance: 1000MQ minimum » Contact Retention Force (per circuit): 
0.98N (0.22Ib) minimum 

SD Memory Card Connector, Standard Mount Type: Physical Specifications: * Housing Material: LCP Liquid Crystal 
Polymer * UL 94V-0 © Black * Contacts: Copper Alloy * Plating Tail: Tin * Plating: Gold Selective * Temperature Range: 
-25°C ~ 85°C Electrical Specifications: * Current: 0.5A maximum * Voltage: 250VDC maximum « Withstanding Volta: 
500VAC * Contact Resistance: 100m maximum * Insulation Resistance: 100MQ minimum « Normal Force (per circuit): 
0.20N (0.04Ib) minimum 

SDIO Memory Card Connector, Reverse Mount Type: Physical Specifications: * Housing Material: LCP Liquid Crystal 
Polymer *UL 94V-0 «Black *Contacts: Phosphor Bronze * Plating Tail: Tin * Plating: Gold Selective » Temperature 
Range: -25°C ~ 90°C Electrical Specifications: * Current: 0.5A maximum ¢ Voltage: 100V maximum « Withstanding Voltage: 
500VAC » Contact Resistance: 100mQ maximum Insulation Resistance: 100MQ minimum * Normal Force (per circuit): 
0.20N (0.04Ib) minimum 

3 in 1 Memory Combo Connector, with SD/MS/MMC Standard Mount Type: Physical Specifications: * Housing Material: 
LCP Liquid Crystal Polymer, Glass-filled *UL 94V-0 * Black * Contacts: Phosphor Bronze « Plating Tail: Tin * Platit 
Gold Selective Plating Contact: 0.2um Gold * Durability (mating cycles): 10,000 cycles minimum * Under Plating: 
Nickel * Temperature Range: -25°C ~ 85°C Electrical Specifications: * Current: 0.5A maximum « Voltage: 5V maximum 


Miniature Memory Card Connector System 


«Insulation Resistance: 100MQ 


¢ Withstanding Voltage: 250VAC, 500VAC Contact Resistance: 100mQ maximum 
minimum, 1000MO minimum 

microSD Memory Card Connector, Low-Pro and Normal Mount SMT, Push-Push Type: Physical Specifications: » Color- 
Resin: Black « Pitch-Term. Interface: 1.10mm »* Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Housing Material: LCP Liquid Crystal 
Polymer * Terminal: Copper Alloy * Contacts: Gold Plating Tail: Tin * Shell: Stainless Steel, Nail Area * Under Plating: Nickel 
Electrical Specifications: * Current: 0.5A maximum « Voltage: 10V AC(RMS)/DC maximum 

microSD Memory Card Connector, Reverse Mount SMT, Push-Push Type: Physical Specifications: » Color-Resin: Black 
 Pitch-Term. Interface: 1.10mm * Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Housing Material: LCP Liquid Crystal Polymer 
* Terminal: Copper Alloy * Contacts: Gold * Plating Tail: Tin * Shell: Stainless Steel, Nail Area * Under Plating: Nickel 
Electrical Specifications: * Current: 0.5A maximum » Voltage: 10V AC(RMS)/DC maximum 

MultiMediaCard Connector, Unshielded, Low Profile, Right Angle, SMT: Physical Specifications: * Color-Resin: Black 
 Pitch-Term. Interface: 2.50mm »* Temperature Range: -25°C ~ 90°C * Housing Material: LCP Liquid Crystal Polymer 
¢ Terminal: Phosphor Bronze » Contacts: Gold * Plating Tail: Tin Electrical Specifications: * Current: 0.5A maximum 
* Voltage: 3.3V DC maximum 

ChipSIM Card Reader, with Ejector, with Pegs, SMT: Physical Specifications: » Color-Resin: Black, Natural « Ejector 
Button Side: Left * Material-Metal: Phosphor Bronze, Piano wire, Stainless Steel * Material-Plating Mating: Gold » Material- 
Resin: High Temperature Thermoplastic * Pitch-Mating Interface: 254mm * Temperature Range: -30°C ~ 85°C Electrical 
Specifications: * Current: 0.5A maximum « Voltage: 50VDC maximum 


Dimensions in mm 


Fig. 5 — microSD Memory Card Connector, 
Low-Pro, Push-Push Type 


Fig. 1 — miniSD Memory Card Connector, 
Reverse Mount Type 


Fig. 2— SD Memory Card Connector, 
Standard Mount Type 


Fig. 3 — SDIO Memory Card Connector, 
Reverse Mount Type 


Fig. 4 — 3 in 1 Memory Combo Connector, 
with SD/MS, MMC, Standard Mount Type 


Fig. 6 — microSD Memory Card Connector, Normal 


Fig. 7 — microSD Memory Card Connector, Reverse 


Digi-Key Price Each Tape and Reelt alee Mount SMT, Push-Push Type Mount SMT, Push-Push Type NEW! 
Fig. | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
1 |WM23958CT-ND 5.37 4.14 3.31 _ —  |48050-0001 
2 |WM23961CT-ND 7.45 5.73 4.59 400 1283.41 | 67600-8002 
3 WM23962CT-ND 5.47 4.21 3.37 300 706.57 | 67913-0002 
WM19113CT-ND 6.80 5.24 4.19 300 878.70 | 67913-8008 
4 |WM23964CT-ND 11.94 9.19 7.35 250 1286.15 | 48000-2001 Fig. 8 — MultiMediaCard Connector, Unshielded, Fig. 9 — ChipSIM Connector, with Ejector, 
5 _|WM19092CT-ND 475 3.66 2.93 1,000 2046.00 _|502702-0891 Low Profile, Right Angle, SMT NEW! with Pegs, SMT NEW! 
6 |WM19093CT-ND 4.55 3.50 2.80 1,300 1959.00/M  |502570-0893 
7 |WM24066CT-ND NEW! 4.55 3.50 2.80 1,000 1959.00 | 502774-0891 
8 |WM24067CT-ND NEW! 3.81 2.94 2.35 500 821.00 | 94352-5007 
9 |WM24086CT-ND NEW! 5.24 4.03 3.23 400 902.40 | 91228-3001 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Ultra small size for space savings. Metal shielding with shell tabs provides ESD protection and grounding support. Gana ® 
TransFlash Wide open area on shells accommodates pick-and-place. Solder tails on inside of design provide space savings. Digi®Reel 
Features: * Current: 0.5A maximum « Withstanding Voltage: 500VAC «Insulation Resistance: 1000MQ 
Con nectors minimum * Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Molex 
Fig. | Part No. 1 25 100 Part No. Qty Pricing Part No. 
1 WM19114CT-ND 5.44 4.19 3.35 WM19114TR-ND 1,400 2345.00/M_[500873-0806 
2 WM19081CT-ND 4.92 3.79 3.03 WM19081TR-ND 1,400 2121.00/M_|500901-0801 


Compact Flash Card Connectors 


SS 


Card Headers 


Digi-Key Price Each Molex 
Features and Benefits: * Size 50 circuits * Dual-row 1.27mm (.050") pitch at | Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No 
card interface and 0.635mm (.025”) pitch in-line SMT tails * High temperature For Type I and Type Il Cards and Headers — RoHS Compliant 
housing suitable for reflow soldering * In-line SMT tails protect against damage [7 Header, Right Angle, SMT, 5.85mm Low Profile Height WM18740-ND 1879 17.22 ~—-15.66 [55244-5029 
during assembly 2 |Top Mount Header, Right Angle, SMT, 1.65mm Standoff Height WM18766-ND 10.26 9.41 8.55 |55358-5029 
Electrical Specifications: * Voltage: 100V * Current: 0.54 » Contact Resistance: 3 | Ejector, Left Side Flip Button (for Top or Bottom Mount Headers) WM18767-ND 5.88 5.40 4.91 |55356-0011 
40mQ maximum * Dielectric Withstanding Voltage: 500VAC/1 minute 3 | Ejector, Right Side Button (for Bottom Mount Headers) WM18949-ND 17.84 16.36 14.87 |55365-0011 
« Insulation Resistance: 1000MQ minimum 4 |Ejector, Left Side Button (for Top Mount Headers) WM18768-ND 8.85 8.12 7.38 [55364-0011 
Physical Specifications: * Housing: Glass-filled LCP, UL94V-0 * Contact: Phos- Header, Right Angle, SMT, Bottom Mount WM16008:ND) 13.8600 12.710 11.85 (55359-5028 
ties i ; ; ripe ‘ 5 |Header, Right Angle, SMT, Bottom Mount WM19016CT-ND¢ NEW! 9.93 8.41 7.64 | 55359-5078 

phor bronze Plating: Gold over palladium nickel in contact area; tin in solder tail Header. Right Angle, SMT. Bottom Mount WM19016TR-ND$ NEW! 1283.40/300 55359-5078 
area, nickel underplate overall * Solder Tab: Phosphor bronze, tin over copper | 49 [Header, Right Angle, SMT, Low Profile Height, Top Mount WM18947-ND 9678.87 8.07 [67155-0002 
plating * Temperature: -20°C ~ 90°C For Type I Cards and Headers 

: 6 |Top Mount Header, Right Angle, SMT, 1.64mm Standoff Height WM18587-ND® 9.24 8.47 7.70 |53856-5070 
Card Ejectors 7 | Bottom Mount Header, Right Angle, SMT, 1.64mm Standoff Height WM18743-ND® 9.24 8.47 7.70 |53927-5019 
Features and Benefits: * Low-profile modular design snaps easily onto header 8 | Ejector, Right Side Flip Button (for Top or Bottom Mount Headers) WM18507-ND® 6.37 5.84 5.31 |55021-0001 
Lever design provides for smooth card extraction 9 | Ejector, Left Side Button (for Top or Bottom Mount Headers) WM18508-ND 6.37 5.84 5.31 |55022-0001 
Physical Specifications: * Metal Shell and Lever: Stainless steel * Top button; [10 |Header, Right Angle, SMT, Bottom Mount WM18946-ND@ 9.67 8.87 8.07 | 67155-0001 
Glass-filled PBT, UL 94V-0 RoHS Compliant + Cut Tape + Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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FCI 


aT 


Dimensions in inches (mm) 


PC Card Headers 


Features: 


Applications: 


* Conform to PCMCIA ° Suitable for type |, Il, III 3.3V, and 5V Standard 


* Notebooks, portable PCs, industrial PCs, network PCs * Set-top boxes, digital TV, home entertainment devices * Telecom, datacom equipment (switches, routers, 
remote access servers) * Machine control systems * Test and measurement devices, medical instrumentation 


No. of Standoff Height Price Each FCI 
Description Positions | Voltage Inches (mm) if 25 100 Part No. 
PCMCIA 
pe Single Deck, Ejector Header) gg 5.0 0.16 (4.00) —_|609-1014-ND 3.60 2.21 1.92 |92140-010LF 
Peete Single Deck, EjectorHeader/ gg 5.0 0.00 (0.00) —_|609-1020-ND 5.52 3.46 3.16 |92140-000LF 


™ Tyco Electronics 


Small Form-Factor Pluggable (SFP/SFP+) System 


Authorized Distributor 


SFP Series: 


Description: The SFP design supports hot swap of various types of fiber optic and copper based transceivers 
into host equipment. This allows the OEM the flexibility to interchange between different protocols such as 
1000BASE-SX, 1000BASE-CX or 1000BASE-LX 


Application: ¢ Fiber Channel ¢ Fast/Gigabit Ethernet * ATM/SONET/SDH s InfiniBand (IB) * FDDI 


Features: * Hot Swappable » Three stage sequencing - GND, VDD, Signal * Connector supports data rates 
beyond 5 Gbps * IEEE 802.3Z (Gigabit Ethernet), INCITS T11 (FC) * Chassis grounds for pass through EMI 
protection to 12.5 Gbps »* Copper and Fiber Optic Transceiver 


A97414-ND shown 


A97418-ND shown 


Digi@Reel” 


SFP+ Series: 


Description: SFP+ extends the use of the Small Form-Factor Pluggable (SFP) interconnect up to 10Gb/s. 
This system meets the performance requirements of SFF (Small Form-Factor) specification SFF-8431 and 
supports 8G Fibre Channel and 10G Ethernet applications. 

Applications * Storage * Servers * Networking * Switches * Routers * Hubs » Network Interface Cards 
(NICs) 

Features: * Both EMI spring and gasket options for cages provide excellent shielding ¢ All cage configurations 
are offered with lightpipes for LED applications * Heatsink optional for single port cages * Cages are available 
for PCI card applications (one degree mounting angle) * Cages accommodate belly-to-belly mounting 


Fig.4 NEW! 


A97424-ND shown 


Digi-Key Price Each -Key Tape and Reel Tyco Electronics 
Fig. Description Part No. il 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
SFP Series 
Connector SMT 15Au A97430CT-NDt 2.81 2.55 1.81 A97430TR-ND 480 763.20 1367073-1 
Connector SMT 30Au A97431CT-NDt 4.11 3.72 2.64 A97431TR-ND 480 1116.00 1367073-2 
= Cage Lower PCB A97412CT-NDt 3.90 3.53 2.50 A97412TR-ND 240 529.20 6367034-1 
Cage Upper PCB A97413-ND 3.90 3.53 2.50 = = = 6367035-1 
Cage Single (Press-Fit) A97414-ND 5.06 4.59 3.25 = = = 1489779-1 
1 Cage Single (Press-Fit) A97415-ND 4.80 4.35 3.08 = = = 1489669-1 
Cage Single (Press-Fit) A97416-ND§ 8.93 8.09 5.73 = = = 1367629-1 
Cage 1 x 2 (Press-Fit) A97417-ND 9.46 8.57 6.07 = — = 1761014-1 
Cage 1 x 4 (Press-Fit) A97418-ND 18.13 16.42 11.63 = = = 1658744-1 
Cage 1 x 6 (Press-Fit) A97419-ND 21.25 19.25 13.64 = = = 1761015-1 
2 Cage 1 x 2 (Press-Fit) A97420-ND§ 27.53 24.94 17.67 = = = 1761007-1 
Cage 1 x 4 (Press-Fit) A97421-ND§ 10.63 9.63 6.82 = = = 1761008-1 
Cage 1 x 6 (Press-Fit) A97422-ND§ 47.57 43.08 30.52 = = _ 1658939-1 
Cage 1 x 4 (Solder) A99375-ND NEW! 18.13 16.42 11.63 = os = 1658723-1 
Cage 2 x 1 (Press-Fit) A97423-ND 17.94 16.25 11.51 = = _ 1658391-1 
Cage 2 x 4 (Press-Fit) A97424-ND 49.29 44.64 31.62 = = = 1658390-1 
Cage 2 x 6 (Press-Fit) A97425-ND 121.05 109.64 77.66 = = = 1761327-1 
3 Cage 2 x 1 (Press-Fit) A97426-ND§ 17.94 16.25 11.51 = = = 1658628-1 
Cage 2 x 4 (Press-Fit) A97427-ND§ 49.26 44.62 31.61 = — = 1658629-1 
Cage 2 x 6 (Press-Fit) A97428-ND§ 109.84 99.48 70.47 = = _ 1658894-1 
Cage 2 x 4 (Press-Fit) A97429-ND§ 86.10 77.98 55.24 = — — 1658758-1 
Dust Cover SFP, 10mm A97432-ND 1.05 95 76 = = = 1367147-1 
= Dust Cover SFP, 14mm A99376-ND NEW! 80 2 51 = = = 1761394-1 
SFP+ Series 
Connector SMT 15Au A97944CT-NDt 2.94 2.67 1.89 A97944TR-ND 480 799.20 1888247-2 
- Connector SMT 30Au A97943CT-NDt 4.37 3.96 2.81 A97943TR-ND 480 1188.00 1888247-1 
Cage Single (Wave Solder) A97932-ND 6.49 5.88 4.17 = = = 2007194-1 
Cage Single (Press-Fit) A97933-ND 5.46 4.95 3.51 = = = 2007215-1 
1 Cage Single (Press-Fit) A97934-ND 5.46 4.95 3.51 = = = 2007198-1 
Cage Single (Press-Fit) A97935-ND§ 10.15 9.20 6.52 = = = 2007254-1 
Cage Single (Wave Solder) A97936-ND$ 31.16 28.23 20.00 = = = 2007193-1 
§ With Lightpipes With PCI Heatsink + Cut Tape (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= Tyco Electronics Small Form-Factor Pluggable (SFP/SFP+) System (cont, Digi@Reel” 


Authorized Distributor 


Digi-Key Price Each Tape and Reel Tyco Electronics 
Fig. Description Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
Cage 1 x 2 (Press-Fit), Gasket A97926-ND 10.76 9.75 6.91 = = _ 2007181-1 
Cage 1 x 4 (Press-Fit), Gasket A97928-ND 21.86 19.80 14.03 = = = 2007135-1 
Cage 1 x 6 (Press-Fit), Gasket A97930-ND 28.83 26.12 18.50 = = = 2007170-1 
Cage 1 x 2 (Press-Fit), Spring A97937-ND 11.93 10.80 7.65 = = = 2007263-1 
Cage 1 x 4 (Press-Fit), Spring A97939-ND 16.32 14.79 10.48 = = _ 2007132-1 
2 Cage 1 x 6 (Press-Fit), Spring A97941-ND 24.51 22.20 15.73 = = = 2007251-1 
Cage 1 x 2 (Press-Fit), Gasket A97927-ND§ 20.51 18.58 13.16 = = = 2007180-1 
Cage 1 x 4 (Press-Fit), Gasket A97929-ND§ 31.08 28.16 19.95 = = _— 2007093-1 
Cage 1 x 6 (Press-Fit), Gasket A97931-ND§ 46.69 42.29 29.96 = = = 2007169-1 
Cage 1 x 2 (Press-Fit), Spring A97938-ND§ 14.81 13.42 9.51 = = = 2007262-1 
Cage 1 x 4 (Press-Fit), Spring A97940-ND§ 22.23 20.14 14.27 = = = 2007178-1 
Cage 1 x 6 (Press-Fit), Spring A97942-ND§ 39.70 35.96 25.47 = = — 2007250-1 
Cable Assembly, 0.5M A99690-ND NEW! 59.26 51.86 41.49 = = — 2032237-1 
Cable Assembly, 1M A99691-ND NEW! 61.58 53.89 43.11 = = = 2032237-2 
4 Cable Assembly, 3M A99692-ND NEW! 70.84 61.99 49.59 = = = 2032237-4 
Cable Assembly, 5M A99693-ND NEW! 80.12 70.11 56.09 = = = 2032237-6 
Cable Assembly, 7M A99694-ND NEW! 89.40 78.23 62.58 = = _ 2032237-8 


§ With Lightpipes = With PCI Heatsink Clip + Cut Tape 


XFP Connectors and Heat Sinks Fig. 1— 
PT Connector 
Features: ¢ Provides a range of options for EMI Containment and Thermal Dissipation that are controlled by customer requirements * Accommodate 7.40 +0.10 
a wide range of applications (PCI Card to 16 ports on a Line Card) » Provides a robust system, similar to SFP, that will be accepted by the industry ae é 
art number 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Tyco Electronics A97460 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. shown 
Connector 30 Position, 15AU A97460CT-NDT 5.94 5.38 3.81 | A97460TR-ND 480 1612.80 |788862-1 
1. |Connector 30 Position, 30AU A97464CT-NDT 7.66 6.94 4.92 |A97464TR-ND 480 2080.80 | 788862-2 
Connector 30 Position, 30AU A97465CT-NDTt 8.22 7.44 5.27_|A97465TR-ND$ 480 2232.00 | 1367500-1 7 
2 [Cage Press-fit A97461-ND 19.32 17.50 1240 [— = —_[1489951-1 Fig. 2— 
Heat Sink for SAN applications ‘A97463-ND 1256 11.38 8.06 |— = — |1542618-2 Cage Assembly 
Heat Sink for PCI applications A97466-ND 12.56 11.38 8.06 |— _ — |1542656-2 
Heat Sink for Network applications A97467-ND 12.56 11.38 8.06 |— _— — |1542706-2 
— |Heat Sink Clip A97462-ND 1.93 1.76 1.25 |S = — |1489948-2 
Dust Cap for XFP and QSFP A97542-ND 3.98 3.60 2.55 |— _ —__|1888810-2 
XFP Kit A99377-NDA NEW!| = 38.21 34.61 24.52 |— = — |1888481-1 
Cable Assy. XFP Male to Male, 170mm _|A99928-ND NEW! 190.00 166.25 133.00 |— = —__|1902480-1 


+High Speed tCutTape A Heat Sink, Heat Sink Clip, and Cage 


Quad Small Form-Factor 
Pluggable (QSFP) Products 


Tyco Electronics is a leading developer of Quad Small Form-Factor Pluggable, a new high speed 
pluggable I/O interface. This interconnect system offers 4 channels, providing 3 times the density of 
SFP/SFP+ ports. QSFP cages and connectors are designed for data rates up to 10 Gb/s, supporting 
Fibre Channel, Ethernet, SDH/SONET and INFINIBAND standards. The cage/connector system will 
accept optical or copper interfaces. 


Features: ¢ 4x solution featuring Tyco Electronics 38 position EVERCLEAR connector »* Through- 
bezel and behind-bezel cage options with proven EMI containment 


Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Tyco Electronics 
Fig. |Description Part No. 1 25 100 Part No. 400 Part No. 
1 Connector Receptacle, 38 Position, 30AU, SMT A98559CT-NDt 4.96 4.49 3.18 A98559TR-ND 1122.00 1761987-9 
Behind-Bezel Cage, (Press-fit) A98561-ND 13.30 12.05 8.54 = = 1888781-1 
2 Behind-Bezel Cage + PCI Heat Sink Assembly, (Press-fit) A98564-ND 24.83 22.49 15.93 = _ 1888968-1 
Behind-Bezel Cage + SAN Heat Sink Assembly, (Press-fit) A98565-ND 24.83 22.49 15.93 = = 1888968-2 
Through-Bezel Cage, (Press-fit) A98560-ND 14.63 13.25 9.39 = = 1888617-1 
3 Through-Bezel Cage + PCI Heat Sink Assembly, (Press-fit) A98562-ND 26.26 23.79 16.85 = = 1888631-1 
Through-Bezel Cage + SAN Heat Sink Assembly, (Press-fit) A98563-ND 26.26 23.79 16.85 = = 1888631-2 


t+ Cut Tape 


EVERCLEAR Mini 
Multi-Lane High Speed 


Tyco Electronics’ EVERCLEAR product family is the next generation high speed multi-lane 
interconnect for both internal and external solutions. The system is designed to be compliant to 
SFF-8086, 8087 and 8088 standards 


Features: * High Speed I/O * Multiple Channels Interconnects »* Switches for Fibre Channel and Receptacle a ) Vertical 
Infiniband Standards « Internal and External SAS and SATA «26 and 36 position receptacles Shown with ~ Receptacle 
* Keying options available * Tested at data rates beyond 10 Gb/s * High density 0.8mm contact Shield Shown 
spacing * SMT PCB attachment for high speed signaling 
Number Key Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Tyco Electronics 
Fig. |Description of Ports Type Part No. i 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
External Mini-SAS, SATA 
1 Connector Receptacle, Right Angle, 26 Position ll _— A98566CT-NDt 3.92 3.56 2.52 A98566TR-ND 400 888.00 1761987-7 
Shield Receptacle, Right Angle, 26 Position 1 4 A98567-ND 7.00 6.34 4.49 = = — _|1888321-1 
2 __|Shield Receptacle, Right Angle, 26 Position 2 4 A98568-ND 12.22 11.07 7.84 = = —__|1888321-2 
Internal Mini-SAS, SATA 
SMT Receptacle, Right Angle, 36 Position 1 2 A98569CT-NDt 6.44 5.84 4.14 A98569TR-ND 125 455.63 | 1888019-6 
3 SMT Receptacle, Right Angle, 36 Position 1 Universal |A98571CT-NDt 6.44 5.84 4.14 A98571TR-ND 125 455.63 |1888861-6 
SMT Receptacle, Vertical, 36 Position 1 2 A98570-ND 6.44 5.84 4.14 = = — |1888174-4 
SMT Receptacle, Vertical, 36 Position 1 Universal | A98572-ND 6.44 5.84 4.14 = = = 1888863-4 
t+ Cut Tape 


Digi®Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Tecrncsogy 10 insgare lnoramon 
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ExpressCard™ 
JAE 5x10 and PX11 Series 


Features: * Conforms to Express Card Standard * Card Push-push eject structure for cards * Assigned compliance ID by PCMCIA 

Specifications: * Contact Resistance: 40mQ maximum (55mQ maximum after test) * Dielectric Withstanding Voltage: 500VAC r.m.s. for 1 minute * Operating 
Temperature: 0°C ~ 55°C * Rated Current: 0.75A per pin 

Materials and Finishes: * PCB Connection: Contact: Copper Alloy 0.1 um minimum Gold plating over Nickel ¢ Insulator: PPS 


No. of | Dim.A | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | JAE 
Pos. (mm) __ | Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
26 5.65  |670-1096-1-ND 2.08 1.26 1.08 |— _ — |PX10-BSB16-R800 PCB Connector 


MicroSD™ Socket 


Features: 


¢ Employs push-push structure for minimized mounting space ¢ With half lock structure 
to prevent falling out of card 


Specifications: 

¢ Rated Current: 0.5A maximum « Rated Voltage: 10V »* Dielectric Withstanding 
Voltage: 500VAC r.m.s for 1 minute «Insulation Resistance: 1000MQ minimum 
* Contact Resistance: 100m maximum *¢ Operating Temperature Range: -25C° ~ 85°C. 
* Storage Temperature: -10C° ~ 60°C * Temperature Rise: 30C° rise maximum 


Materials and Finishes: 


* Contact: Copper Alloy; Contact: Gold plating over Nickel * Terminal: Gold flash plating 
over Nickel 


No. of Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel JAE 
Fig. | Positions |Description Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 8 Low profile/SDA™ for MicroSD Memory Card 670-1355-1-ND 297 7A 1.45 670-1355-2-ND 1,500 1193.54/M ST2S008V1AR1500 
2 8 SMT, MicroSD Card Connector 670-1528-1-ND 2.01 1.25 1.14 670-1528-2-ND 1,500 972.27/M ST1W008S4AR1500 
3 14 MicroSD and SIM Card Combo Connector 670-1522-1-ND 4.48 2.94 2.61 670-1522-2-ND 800 1888.98 ST5S014V4AR800 


Plug In SIM Card Connectors 


Specifications: *6 Positions * Contact Resistance: 100mQ maximum * Dielectric Withstanding Voltage: Gold flash over Nickel * Housing: Glass filled LCP »* Cover: Glass filled LCP 

SOOVAC r.m.s. for 1 minute * Operating Temperature: -40°C ~ 90°C * Rated Current: 10A ~ 1A * Insulation SFg Series: * Contact: Copper Alloy/ 0.5 minimum Gold over Nickel * Housing: Glass filled LCP/None 
Resistance: 1000MQ minimum (UL94V-0) * Cover Frame: Stainless Steel/ Gold over Nickel (Terminal portion only) »* Tray: PC/None 
Materials and Finishes: SF7 Series: * Contact: Copper Alloy; Contact: Gold plating over Nickel; Terminal: (UL94V-0) 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel JAE 
Fig. |Description Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

Hinge Type with Positioning Boss 670-1524-1-ND 3.40 2.10 1.93 670-1524-2-ND 1,000 1588.09 |SF7W006S1AE1000 
1 

Hinge Type 670-1525-1-ND 2.61 1.61 1.48 670-1525-2-ND 1,000 1215.79 |SF7W006S1BE1000 
2 Tray Type Standard 670-1519-1-ND 2.30 1.42 1.31 670-1519-2-ND 1,200 1072.85/M |SF9WO06S4AR1200 
3 Tray Type Reverse 670-1520-1-ND 2.30 1.42 1.31 670-1520-2-ND 1,200 1072.85/M |SF9WO06S4BR1200 
4 Tray for Standard Type 670-1518-ND 81 43 36 = _ — |SF9-STS1-A 
5 Tray for Reverse Type 670-1517-ND 81 43 36 = = — |SF9-STR1-B 


SD Card Connectors 


Specifications: 

* Contact Resistance: 100mQ maximum » Dielectric Withstanding Voltage: S0OVAC r.m.s. for 1 minute * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C « Rated Voltage: 
3.3A * Rated Current: 0.5A maximum » Insulation Resistance: 100MO minimum after test 

Materials and Finishes: 


* Contact: Copper Alloy/ Contact Portion: Gold plating over Nickel; Terminal Portion: Gold flash plating over Nickel * Housing: Glass filled LCP (UL94V-0) * Eject 
Bar: Glass filled Nylon (UL94V-0) * Cover and Cam Follower: Stainless Steel/None * Spring: Piano Wire/Zinc Galvanizing * Card Lock Portion: Stainless Steel/ 
None * Hold Down: Copper Alloy/ Gold flash plating over Nickel 


No. of Mount __ | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | JAE 
Positions Type Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
9 Top 670-1521-1-ND 4.49 2.57 2.25 400 821.49 | SG5S009V1A1R400 
9 Top 670-1526-ND 3.84 2.31 2.05 = — |SG5S009V1A1 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FS) 


EyeMax® - InfiniBand™ 
4X Cable Assemblies 


The EyeMax 4X cable assemblies provide high speed, serial copper links for industry-standard applications. The EyeMax 
link solution is designed to provide a continuous flow of serial data and eliminate data traffic congestion, which can occur 
among hardware devices that use a parallel bus structure. FCl’s EyeMax cable assembly technology enables high-speed data 
transfers at >2.5Gb/s per link/channel for cable lengths up to 10 meters. In addition, the EyeMax technology offers <4% 
cross talk performance. 


Digi-Key Price Each FCI Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Description Part No. it 25 Part No. Fig. | Description Part No. 1 25 Part No. 
26 AWG 28 AWG 
Latch Style, .5M Cable 609-3183-ND 82.99 67.16 | 10007290-NOO50CULF Latch Style, .5M Cable 609-3184-ND 82.13 66.47 | 10007290-PO0SOCULF 
, Latch Style, 1M Cable 609-3109-ND 91.91 74.38 | 10007290-NO100CULF j Latch Style, 1M Cable 609-3185-ND 87.88 71.13 | 10007290-P0100CULF 
Latch Style, 2M Cable 609-3110-ND 105.35 85.26 | 10007290-NO200CULF Latch Style, 2M Cable 609-3186-ND 97.67 80.43 | 10007290-P0200CULF 
Latch Style, 3M Cable 609-3111-ND 116.74 96.15 | 10007290-NO300CULF Latch Style, 3M Cable 609-3187-ND 109.08 88.23 | 10007290-PO300CULF 
Thumbscrew Style, .5M Cable 609-3188-ND 83.68 67.73 | 10018960-NOO50AULF Thumbscrew Style, .5M Cable 609-3189-ND 82.83 67.03 | 10018960-POOS50AULF 
Thumbscrew Style, 1M Cable 609-3112-ND 7712 62.42 | 10018960-N0100AULF Thumbscrew Style, 1M Cable 609-3190-ND 88.58 71.69 | 10018960-P0100AULF 
Thumbscrew Style, 2M Cable 609-3113-ND 106.07 85.84 | 10018960-NO200AULF 2 Thumbscrew Style, 2M Cable 609-3191-ND 98.35 81.00 | 10018960-PO0200AULF 
Thumbscrew Style, 3M Cable 609-3114-ND 114.02 93.91 | 10018960-NO300AULF Thumbscrew Style, 3M Cable 609-3192-ND 106.53 88.78 | 10018960-PO300AULF 


Digi@Reel” 


molex 


Z-Axis Pluggable Host Connectors 


The host connector enables the use of gigabit-speed hot-pluggable transceiver modules for horizontal front-panel access. 
The connector is typically used in conjunction with an XFP cage, flange and EMI gasket assembly, along with a heat sink 
and attachment clip, to attach an optical LC duplex or electrical XFP transceiver module to the host board. 

Features: * Card entry slot accepts 1.00mm (.039") thick integrated circuit board » Alignment posts provide stability 
for PCB placement * Coplanarity of solder terminals within 0.10mm (.004”) for processing reliability * SMT receptacle 
provides option for placement on either side of PCB Circuits: 30 » Pitch: 0.08mm (.031”) »*PCB Mounting: Surface 
Mount ¢ UL File No.: E29179 * CSA File No.: 1310648 

Electrical: * Voltage: 30V * Current: 0.5A 

Physical: * Housing: Black high temperature thermoplastic, UL94V-0 « Plating: Contact Area: Gold over Nickel; Solder 


Area: Tin over Nickel Dimensions in mm 


HSSDC2 Connectors 
and Assemblies 


Features: Standard High Speed Serial Data 2 connector for InfiniBand™ and Fibre Channel SFF Copper meets electrical 
and mechanical requirements set forth by these protocols. Positive locking interface to prevent accidental disengagement, 
with keying options to mating plug connector for polarization and to eliminate mismating. Six chassis ground locations, 
six PCB ground/retention contacts, and four plug-to-receptacle grounding points to minimize EMI /RFI. 

Receptacles: * Flammability: 94V-0 * Operating Temperature Range: -10°C ~ 60°C 

Electrical: * CSA: LR19980 © Current - Maximum: .5A * UL: E29179 » Voltage - Maximum: 30VDC 

Materials: * Housing: Liquid Crystal Polymer, UL94 V-0 natural * Terminal: Copper Nickel Silicon Alloy * Shield: Brass 
Alloy 

Finishes: * Terminal: Select Gold and Tin over Nickel underplate overall * Shell: Tin over Nickel underplate overall 

Cable Assemblies: * Wire Size AWG: 30 

Materials: * Housing: Zinc Alloy, Plated Bright Tin * Latch: Phosphor Bronze, Plated Bright Tin » Printed Circuit Board: 
FR4 « Strain Relief: Thermoplastic Black Molding Compound 


Dimensions in mm 


P2 End 
PinSignal 
G 
Rx- 
Rx+ 
TX+ 
No. of Cut Tape Tape & Reel 1 
Cir- | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Molex 
Fig. | Plating | cuits | Part No. 1 10 100 | Part No. 480 Part No. 
Receptacles, Right Angle, SMT La = 
: 25u” Au} 30 |WM1698CT-ND | 5.05 4.63 4.21 | WM1698TR-ND 1412.64 | 74441-0007 i 
30u” Au} 30 |WM1642CT-ND | 4.10 3.16 2.65 | WM1642TR-ND 1181.28 | 74441-0017 
Digi-Key Price Each Molex i _ | Dim. L | Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | Circuits | (Meters) | Part No. : il : 10 : 85 100 Part No. 
XFP Cage for Small Frame Solder-Tail Post Receptacle, Right Angle Shielded InfiniBand Keyed 
: 7 1 ug — _|WM5976-ND 15.94 13.29 10.63 9.30 | 74703-0007 
Without Heatsink or Clip WM1638-ND 20.07 17.84 15.61 | 74736-0220 
: : Receptacle, Right Andle Shielded Fibre Channel Keyed 
- With PCI Heatsink WM1639-ND 37.71 33.53 29.34 | 74736-0221 1 7 — ]wmso77-np 15.94 13.29 10.63 9.30 174703-0107 
With SAN Heatsink WM1640-ND 37.71 33.53 29.34 | 74736-0222 Copper Cable Assemblies, Plug-to-Plug, Unequalized, 3.0m 
With Tall Heatsink WM1641-ND 37.71 33.53 29.34 | 74736-0223 4.0 |WM2497-ND 41.87 36.64 31.41 28.27 |73939-1002 
2 7 
— |Heat Sink Clip for XFP Cage WM1699-ND 1.94 1.73 1.51 |74736-0230 3.0 |WM2498-ND 64.40 56.35 48.30 43.47 | 73939-1004 
InfiniBand™ 
Dimensions in mm 


Features: « Die cast frame with unitary latch posts and screw attach to PCB. Provides the best available strain relief of cable 
to socket and isolating cable loads from SMT tails. Applications: * Telecommunication Equipment * Data Communication 
Equipment « Internet Working Equipment * Storage Area Network (SAN) Switches * Redundant Array of Inexpensive Disks 
(RAID) Devices * Servers * Computers * Storage Devices 


No. of | Pitch | Cable Length | Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Lanes | (mm) (Meters) | Part No. 1 25 50 100 Part No. 

1 12 0.5 _ WM7310-ND 28.20 25.85 23.50 21.15 [91525-1210 

2 4 0.5 _ WM1130-ND 15.74 14.43 13.12 11.81 | 91803-0415 
0.5 — WM7318-ND 15.68 14.38 13.08 11.77 __| 91804-0411 

4 0.5 0.5 WM2067-ND 93.37 72.63 70.03 68.74 | 74506-3001 

3 4 0.5 1.0 WM2068-ND 98.79 76.84 74.09 72.72 + |74506-3002 
4 0.5 3.0 WM2069-ND 120.37 93.63 90.28 88.61 | 74506-3003 

Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 529 


. ; T&R 
Mm oO ex Dim. L_| Digi-Key Price Each Pricing$ | Molex 
Fig. | Circuits (M) | Part No. al 10 100 480 Part No. 
Cable Assemblies — RoHS Compliant 
20 1.0 | WM1660-ND 85.11 75.66 66.21 —  |73929-0001 
agnn ® 
Small Form Factor Pluggable Digi Reel 1 [20 5.0 |WM2083-ND NEW! | 144.86 128.77 11267] — _|73929-0003 
Male to 1.0 | WM1666-ND 85.11 75.66 66.21 —  |74742-0001 
Connectors and Frames ee ean Male | 3.0 _|WN1667-ND 114.99 102.22 89.44] — | 74742-0003 
20 1.0 | WM2152-ND§ 74.92 66.60 58.28 —  |74752-1101 
a 20 3.0 | WM2153-ND§ 93.62 83.22 72.82 —  |74752-1301 
20 5.0 | WM2154-ND§ 125.07 111.18 97.28 —__|74752-4501 
Adapters 
12 _ _ WM1662-ND® 16.58 14.74 12.90 —  |74720-0510 
_— - WM1665-ND 164.54 146.26 127.98 —__|74741-0005 
43 _ _ WM2148-ND® 64.16 57.03 49.90 —  |74720-0501 
- = WM2155-ND@§ 84.68 75.28 65.87 —___|74765-0906 
Host Connectors for SFP Cages — RoHS Compliant 
20 pos., 
_ 25y" _ WM1633CT-NDt 2.50 2.30 2.09] 700.32 | 74441-0001 
Gold 
20 pos., 
_ 30y” _ WM1696CT-NDt 4.47 3.63 2.80] 937.92 |74441-0010 
Gold 
RoHS Compliant ‘+CutTape +For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. § SFP+ 
Gigabit Interface Converter (GBIC) 
Features: Dimensions in mm 


* Rugged blind-mate guide ears with +/-2.00mm (0.079") mismating 
tolerance » Shielded for improved EMI protection with ESD ground 
contacts * Staggered "hot-plug" first-mate, last-break contacts on 
1.27mm (.050') pitch spacing 


Electrical: 

¢ Voltage: 30V °Current: 1.0A * Contact Resistance: 20mQ 
© Dielectric Withstanding Voltage: 500V * Insulation Resistance: 
1000MQ. 


GBIC Guide Frame: 


All metal construction « Plated die cast body * EMI gasket provides 
360 degrees of contact to the chassis * Compatible with the industry 
standard footprint 


Guide Frame 


Digi-Key Price Each Molex 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 
. oy , Guide Frame for GBIC WM1631-ND 25.88 23.73 21.57 |73847-0001-TR12 
Features: The SFP system follows the function of the standard Gigabit Interface Converter (GBIC) products, with reduced 


size and increased data-transfer rates at and beyond two Gigabits per second (Gbps). A multi-source, industry-standard 
product line, our SFP products feature a common design interface for use with multiple data transfer protocols, including 
Fibre Channel, Gigabit Ethernet, InfiniBand and proprietary links. SFP+ takes SFP to the next level. SFP+ interconnects 
are designed to support applications for 8Gbps Fibre Channel and 10Gbps Gigabit Ethernet. SFP+ interconnects use the 
same space-per-port as standard SFP interconnects, therefore providing 11.1Gbps capability in a space that is 30% 
smaller than XFP. 

Cage Features: « All metal construction for EMI protection * Two point spring contacts for optimal EMI grounding 
* Chamfered edges on cover facilitate assembly * Design allows cages to be mounted on opposite sides of PCB for “belly- 
to-belly” applications 

SMT Receptacle: « Alignment posts provide stability for placement on the PCB * Standoffs allow easy PCB cleaning after 
soldering * SMT design provides option for placement on both sides of PCB 


Ultra+™ VHDCI Connectors 
and Assemblies 


High Density Cable Interconnect, which has been defined as the next generation of physical SCSI (Small Computer 
Systems Interface) interfaces. VHDCI offers a reduced size, increased robustness, improved electrical performance, and 
higher density versus the previous SCSI connectors. 


Features: * Conforms to EIA/SFF specifications to ensure intermateability with conforming products * Shield design can 
dominate reflow solder ground connection * UL File No.: E29179 *CSA File No.: LR 19980-520 Electrical: * Voltage: 


bim.L | Digi-Key Price Each ene Molex 30V * Current: .5A * Contact Resistance: soma maximum Dielectric Withstanding Voltage: 250V « Insulation 
Fig. | Circuits (M) Part No. 1 10 100 480 Paria! Resistance: 500MO minimum Mechanical: . Mating Force: .54N (55g) * Unmating Force: .15N (15g) » Durability: 500 
Cage Assembly with Connector cycles maximum Physical: * Housing: Black high temperature thermoplastic, UL94V-0 » Contact: Phosphor Bronze 
* Plating: Gold Flash over palladium nickel * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C : ‘ “ 
1 40 _ WM1643-ND 12.72 11.31 9.90 — {75462-0001 Dimensions in mm 
2 80 =- WM1644-ND 25.12 22.34 19.54 —  |75759-0001 Fig. 1 
Small Form-Factor Pluggable (SFP) Cage with Lightpipes 
3 40 _ WM1695-ND® 29.68 27.21 22.26 — {75310-0001 POS 34, POS 68 _ POS 35_ POS 1 
40 =— WM2149-ND§ 17.52 15.58 13.63 —  |76044-0001 I [ 
, 40 — Jwn2i73-NDes MEW! | 25.61 23.48 19.21] — |76090-5001 pos {Pos a5 Saale aosSa 
40 _ WM2180-ND§ NEW! 25.61 23.48 19.21 — {76090-0001 
40 _- WM2080-ND NEW! 18.87 17.30 14.16 —_ {75640-0001 
80 = WM2150-ND§ 35.08 31.18 27.29 —  |76045-0001 
§ 80 _ WM2174-ND@§ NEW! 61.22 46.96 38.42 —  |76091-5001 
80 =- WM2181-ND§ NEW! 61.22 46.96 38.42 — {76091-0001 
160 =— WM2151-ND§ 70.12 62.33 54.54 —  |76046-0001 
6 160 _ WM2175-ND@§ NEW! | 102.40 93.87 76.80 —  |76092-5001 
160 =- WM2182-ND§ NEW! 102.40 93.87 76.80 — {76092-0001 
200 _ WM2176-ND@§ NEW! | 128.01 117.34 96.01 —  |76093-5001 
200 — WM2178-ND§ NEW! 128.01 117.34 96.01 —  |76093-0001 
~ 240 — |wmei77-Noe@s NEW! | 153.62 140.82 115.22] — 76094-5001 _ = Digi-Key Price Each Molex 
240 — |wwe2i79-nog mew: | 153.62 140.82 115.22} —  |76094-0001 Lily Descrintion Ranting! yi) eth. 
‘Small Form-Factor Pluggable (SFP) Cage — RoHS Compliant 1 | Ultra+ VHDCI to Ultra+ VHDCI Cable Assembly /WM7300-ND® 79.50 69.57 53.67] 79918-0080 
—_ = WM1634-ND 5.81 5.33 4.36 —  173927-0002-TR24 2 | Ultra+ VHDCI Receptacle WM7304-ND 21.47 19.33 17.18] 73776-0201 
7 =< ae WM2024-ND 5.81 5.33 4.36 —  |73927-0009 Ultra+ VHDCI Receptacle with Screw Locks WM7302-ND 15.14 13.63 12.12|}71430-0006 
_ —  |WM2081-ND NEW! 6.28 5.76 471 —  |73927-0020 Ultra+ VHDCI Receptacle with Enhanced Shield | WM7303-NDt 13.17 11.85 10.54] 71430-0008 
=| = = WM2082-ND NEW! 6.87 6.30 5.16 — {73927-0040 Ultra+ VHDCI Receptacle with Enhanced Shield | WM7320-ND 13.17 11.85 10.54}71430-0004 
- — — |WN1646-ND 8.39 7.69 6.30) — 74722-0001 g_ | Ultras VHDG! Receptacle with Enhanced Shield | wip7aso.ND@ NEW! | 13.17 11.85 10.54|71430-0009 
8 _ — WM1647-ND 22.42 20.56 16.82 —  |74747-0001 - - 
_ — — |wmedo31-np 1479 1356 11.10 — — |74728-0415 Ultra+ VHDC! Receptacle with Enhanced Shield |WM7353-ND@ NEW! | 13.17 11.85 10.54) 71430-0013 
= = WM1697-ND 3.10 2.84 2.33 — 174737-0002 Ultra+ VHDCI Receptacle w/out Enhanced Shield | WM7354-ND@ NEW! |) 13.17 11.85 10.54] 71430-0101 
= —— |wnte94-no 310 284 233| —  |74737-0008 Ultra VHDCI Receptacle wM7321-ND 13.17 11.85  10.54]71430-0268 
F -— —  |WM1648-ND 3.10 2.84 233 —  |74737-0009 4 Ultra+ VHDCI Dual Stacked Receptacle WM7305-ND$ 34.23 30.81 27.39) 74337-0051 
= = WM1663-ND 2.32 2.07 1.81 = 74737-0010 Ultra+ VHDCI Dual Stacked Receptacle WM7322-ND 31.80 28.63 25.45| 74337-0015 
_ = WM1668-ND 2.32 2.07 1.81 — {74737-0005 — |VHDCI Female Jack Screw WM7323-ND® 1.24 1.10 .73} 71433-0002 
= — WM1669-ND 2.32 2.07 1.81 = 74737-0016 @ RoHS Compliant —t Includes Jack Screw __$ Includes Cover 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Connector and Cable Assembly Solutions for Higher Density and Increased Speeds ¢ The iPass Interconnect System connector (Series 75586): Provides placement options on both sides of the PC with a pitch of 0.8mm (0.31") * 4X External 
offers both connectors and cable assemblies that enable flexible speed compatibility for applications ranging from 1.5 to Cable Assemblies (Series 74547): High-performance paddle-card design with impedance matching helps reduce crosstalk 
6.0Gpbs, with capability up to 10.0Gbps, and is an ideal interconnect solution for the growing server storage market. The and provide improved signal integrity. It also features a flexible low profile, latch pull mechanism Internal Products: 
iPass products support these industry standards for high-speed, multi-lane internal and external systems: * SAS (Serial _* Right Angle and Vertical Internal Connectors with Hood Kits (Series 75783): 0.80mm (0.031”") pitch include hood kits for 
Attached SCSI), also termed Mini-SAS » SATA (Serial ATA International Organization), also termed Mini-SATA * SFF (Small internal applications Internal Cable Assemblies (Series 79576): Can support SAS Generation | (3.0Gbps) and II (6.0Gbps) 
Form Factor), for Compact MultiLane/CML « External PC! Express (PCle) x4, x8, x16. External iPass Products: » SMT Host bandwidths, as well as SATA Generation | (1.5Gbps) and II (3.0Gbps) bandwidths. Dimensions in mm 


Fig.1 NEW! pu Fig.3 NEW! 


Fig. 13 NEW! 


a 
18.35 [] 
t 


Fig. 17 NEW! 


No. of Dimension Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Molex 
Fig. | Positions (b Type Part No. 1 25 50 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
NEW! 0.8mm Verticle SMT Connector — Internal Application NEW! 
1 36 17.80mm SAS, SATA WM1162CT-NDt 5.94 4.67 = = WM1162TR-ND 70 257.25 75784-0126 
0.8mm Right Angle Connector — External Application 
26 13.40mm SAS WM1116CT-NDt 5.25 4.04 = 3.39 WM1116TR-ND 550 1731.40 75586-0009 
26 13.40mm SAS WM1168CT-ND¢t NEW! 4.60 3.62 = 3.13 WM1168TR-ND NEW! 550 1566.40 75586-0004 
2 38 18.20mm SAS WM1117CT-NDt 5.91 4.65 = 3.90 WM1117TR-ND 550 1956.90 75586-0011 
38 18.20mm SAS WM1169CT-ND¢t NEW! 5.34 4.20 = 3.63 WM1169TR-ND NEW! 550 1818.85 75586-0010 
68 30.20mm SAS WM1115CT-NDt 7.87 6.18 = 5.34 WM1115TR-ND 550 2677.95 75586-0007 
3 52 = SAS WM1157-ND NEW! 39.13 30.98 = 28.81 = = = 75758-0101 
0.8mm Right Angle Connector with Shell for Internal Application 
4 36 17.80mm SAS WM1118CT-NDt 4.96 4.08 _ _ WM1118TR-ND 125 445.25 75783-0132 
36 17.80mm SAS WM1119CT-NDt 5.34 4.33 = = WM1119TR-ND 125 421.38 75783-0140 
Mini-SAS to Mini-SAS — Cable Assemblies 
26 1.0M Male to Male WM1120-ND 45.11 35.71 35.09 = = _— = 74547-0301 
5 26 3.0M Male to Male WM1121-ND 78.41 62.08 60.99 = = _ = 74547-0303 
26 2.0M Male to Male WM1131-ND 54.59 43.23 42.47 = = = = 74547-0302 
26 5.0M Male to Male WM1132-ND 122.62 97.08 95.38 = = = = 74547-0305 
Mini-SAS to SFF-8470 — Cable Assemblies 
26 1.0M Male to Male WM1122-ND 70.72 55.99 55.01 = = = = 74547-2051 
6 26 3.0M Male to Male WM1123-ND 97.87 77.48 76.12 = = = = 74547-2053 
26 2.0M Male to Male WM1133-ND 78.43 62.10 61.01 = = _ = 74547-2052 
26 5.0M Male to Male WM1134-ND 123.33 97.64 95.93 = = = = 74547-2055 
iPass to iPass — Cable Assemblies — Controller to Back Plane 
7 36 0.5M Male to Male WM1124-ND 15.14 13.88 12.62 = = = = 79576-2112 
iPass to iPass — Cable Assemblies — Controller to Controller 
7 36 0.5M Male to Male WM1170-ND NEW! 14.92 13.69 12.44 = = = = 79576-2102 
36 1.0M Male to Male WM1126-ND 19.08 17.49 15.90 = = = = 79576-2104 
PCI Express to PCI Express — Cable Assemblies 
18 1.0M x1 Male to Male |WM1144-ND 34.30 31.45 = 25.73 = _ = 74576-0001 
18 3.0M x1 Male to Male_|WM1167-ND NEW! 33.50 26.53 = 24.67 = = = 74576-0003 
18 = x1 Receptacle |WM1158CT-NDt NEW! 10.88 8.56 = 7.05 WM1158TR-ND NEW! 325 2130.05 74960-3018 
26 1.0M Male to Male WM1164-ND NEW! 45.11 35.71 = 33.21 = a _ 74547-0120 
10 38 1.0M x4 Male to Male | WM1146-ND 127.31 100.79 = 93.72 = = = 74546-0401 
38 3.0M x4 Male to Male | WM1147-ND 165.04 130.66 = 121.49 = = _ 74546-0403 
38 5.0M x4 Male to Male_|WM1163-ND NEW! 209.24 165.65 = 154.03 = = = 74546-0405 
1 68 1.0M x8 Male to Male | WM1148-ND 174.22 137.93 = 128.25 = = _ 74546-0801 
68 3.0M x8 Male to Male_|WM1149-ND 247.52 195.95 = 182.20 = = = 74546-0803 
12 136 1.0M x16 Male to Male | WM1150-ND 346.97 274.69 = 255.41 = — = 74546-1601 
136 3.0M x16 Male to Male |WM1151-ND 492.98 390.28 = 362.89 = = = 74546-1603 
NEW! QFSP to QFSP Cable Assemblies NEW! 
13 38 1.0M Male to Male WM1160-ND 97.84 77.46 = 72.03 = _ — 74757-1101 
38 3.0M Male to Male WM1161-ND 121.16 95.92 = 89.19 = = = 74757-2301 
PCI Express Right Angle I/O Connectors 
14 136 = External Assembly | WM1145-ND§ 50.88 46.64 = 42.40 = = = 75581-0002 
Guide Frames 

= 40.00mm x8 port PCle WM1152-ND 13.65 12.52 = 10.24 = = = 74540-0100 
15 = 22.74mm x4 port PCle WM1153-ND 12.64 11.59 = 9.48 = = = 74540-0400 
= 13.40mm Single port SAS_|WM1154-ND 9.07 8.32 = 6.81 = = = 74548-0211 
= 41.76mm Dual port SAS |WM1165-ND NEW! 12.85 11.78 = 9.64 = _— = 74548-0108 
16 = 22.74mm Single portSAS_ |WM1166-ND NEW! 9.07 8.32 = 6.81 = = = 74548-0111 
= 41.76mm Dual port SAS |WM1155-ND 12.85 11.78 = 9.64 = = =_ 74548-0208 
— 79.79mm Quad port SAS__|WM1156-ND 17.26 15.82 = 12.95 — = = 74548-0205 
A? = = QSFP. WM1159-ND NEW! 17.94 16.45 = 13.46 = = = 74750-0021 


+ CutTape § With Cage 
WM1043-ND (76650-0006) NEW! iPass Connector Kit; (SMT High Speed I/O) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol® Commercial Products 


Amphenol’s SFP connector series is a 20 position connector and cage combo for 
mounting to a host PCB with a metal cage enclosing the connector. These connectors 
are similar to the Gigabit Interface Converter Interface (GBIC), but they are smaller in 
size and operate at much faster data transfer rates. Amphenol single port version is 
rated up to 4.125 Gbps data rates and stacked version up to 8 Gbps. 


Specifications: 
¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
* Contacts: Phosphor bronze 


SFP 


Connectors 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig |Description Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing 
Single Port Cage, 1.8mm Solder Tails, Tin Plated U77-A1114-100TCT-ND 2.80 2.63 2.28 U77-A1114-100TTR-ND. 150 304.50 
Single Port Cage, 8 Press-Fit Pins, Nickel Plated U77-A1118-200TCT-ND 2.17 1.93 1.82 U77-A1118-200TTR-ND. 150 262.50 
1 | Dual Port Cage, Rear Press-Fit Pins, Nickel Plated U77-A2114-200TCT-ND 3.27 2.18 — U77-A2114-200TTR-ND. 85 157.51 
Quad Port Cage, Rear Press-Fit Pins, Nickel Plated U77-A4114-2001-ND$ 4.79 3.30 2.81 — _ —_ 
Six Port Cage, Rear Press-Fit Pins, Nickel Plated U77-A6114-2001-ND$ 6.19 4.39 3.94 = _— _— 
2 Stacked Conn 30y” Gold and Cage Nickel Plated, 2x1 (2 ports) U78-B1126-00121-ND£ 8.20 5.91 5.42 = _ = 
Stacked Conn 30y” Gold and Cage Nickel Plated, 2x4 (8 ports) U78-B4126-00121-ND$ 24.26 19.78 18.81 = = — 
3 Connector 20 Position 15 Gold UE75-A20-6000TCT-ND 1.80 1.15 1.00 UE75-A20-6000TTR-ND 500 387.50 
Connector 20 Position 30 Gold UE75-A20-3000TCT-ND 2.00 1.29 1.14 UE75-A20-3000TTR-ND 500 436.00 
—_ |Cage Dust Cover U77-A1110-8000P-ND$ 22 12 09 > = = 
+$ Bulk 
M i ni SAS Con nectors Amphenol’s Compact MultiLane Connector is based on industry proven card edge style contacts. This connector system is designed to satisfy the 
needs for gigabit serial data transmission applications with signal speeds across the connector interface at speeds of up to 10 Gigabits/second on 


FS1-S01-124E1 


both rows of contacts. The cage is mounted separately to the body so that the stress imposed by insertion and removal of the cable plug does not 
affect the signal/body solder joints. Complies to SFF-8086, SFF-8087, and SFF-8088 Specifications: * Cage: Zinc diecast with nickel plating 
* Contacts: Phosphor bronze with 30y gold plating. 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 10 50 
Single Cage, 1 Degree with Key Option 2 and 4 FS1-S01-124E1-ND 3.81 2.66 2.38 
Single Cage, 1 Degree with Key Option 4 and 6 FS1-S01-146E1-ND 3.81 2.66 2.38 
Single Cage, 1 Degree with Key Option 4 FS1-S01-14E1-ND 3.81 2.66 2.38 
Single Cage, 0 Degree with Key Option 4 FS1-SF1-14E1-ND 3.78 2.64 2.37 


Amphenol 


Amphenol-Tuchel Electronics GmbH 


Smart Card Connectors 


Dimensions in mm 


Fig. 1 
PUSHMATIC® Standard 


Style Smart Card 
Connectors 


Fig.2 Superflat Style Smart Card Connectors 


Applications: * Unattended 
Point of Sale systems 
«Vending equipment * Access 
control 


Note: Use only with Fig. 3 

C702 10M008 5142 

C702 10M008 5222 
Design Features: * High numbers of card insertion cycles, due to the principle of landing contacts * Designed for harsh applications and environments * Modular system 


with several operating methods from manual handling to automatic card ejection * Bezel Accessory Assembly Instructions: Please make sure that interface cables are 
unrestricted and free to move after assembly. 


Applications: * Point of Sale systems * Mobile devices * Access 
control * Keyboards Design Features: * Miniature size ideally 
suited for mobile devices Assembly Instructions: Please make 
sure that flexprints remain free and unrestricted after assembly. 

Fig. 3 PCB Mount Wiping Contact 


Fig. 4 PCB Mount Wiping Contact Smart Card Connectors Fig.5 PCB Mounting Contact Smart Card 


Smart Card Connectors 


Applications: 

Set top boxes «Toll 
road transponders 
¢ Parking meters 
* Utility metering 
systems 

Design Features: 

* Termination: 


dip solder pins »* Special shape of wiping contacts minimize 
card scratching and wear * Smart Card Connector meets the 


requirements as specified in document ISO 7816 


Soldering Conditions: * Wave soldering: 260°C; 10s maximum 


Fig. 6 
Landing Card 
PCB Mount 
Smart Card 
Connectors 


Design Features: * High number of mating cycles due to 
minimized wiping distance on card contacts * Contact self- 


Cleaning effect * Short card insertion depth 


Soldering Conditions: * Wave soldering: 260°C; 10s maximum 


C702 10M008 2724 

C702 10M008 2554 with 3mm Standoffs 

These acceptors are low cost and provide direct 
sliding contact between the acceptor and the 
chip card. These acceptors have NC closed card 
present switches which open when the card is 
fully inserted. 

Applications: * Set top boxes » Toll road 
transponders » Parking meters * Utility meter- 
ing systems 


Design Features: * Termination: dip solder pins * Special shape of wiping contacts 
minimize card scratching and wear * Smart Card Connector meets the requirements 
as specified in document EMV 96 (Europay Mastercard Visa/Integrated Circuit Card 


Specification for Payment Systems) Includes 3mm stand-offs 
Soldering Conditions: * Wave soldering: 260°C; 10s maximum 


Fig. 7 
SIMLOCK® 


Applications: 

¢ Designed for mini 

SIM/SAM card 

Design Features: 

Size: same footprint 

as SIM card « Reliable 

function in locked state during mobile use ¢ Polarization notch 
does not allow incorrect card positioning * Suitable for automatic 
assembly processes (Pick and Place, Tape and Reel, and Reflow) 
Soldering Conditions: « Infrared reflow: 245°C; 10s maximum 


(Shown with 
Align-Pins) 


Connectors with 3mm Standoffs 


Applications: 
¢TV/Satellite decoders 
« Point of Sale systems 
* Computer networks 
and energy meters * Also 
suitable for applications 
with permanently inserted 
cards under changing tem- 
peratures 


Design Features: 
«Meets the EMV Integrated 
Circuit Card Specification 


for Payment Systems (Europay Mastercard Visa) * Has a switch which 
indicates whether a card is in the reading position 


Fig. 8 
SIMBLOCK® 


Applications: <SN 


+ Handsets 
+ E-Purses 
Design 
Features: 


* Contacts chip cards according to ISO 7816 and Plug in SIM-Cards »* Low height (2mm standard) 
«High co-planarity accuracy »* SMT-Version with 6 contacts especially designed for GSM 11.11 


interfaces Soldering Conditions: « Infrared reflow: 245°C; 10s maximum 


Digi-Key Price Each Amphenol Digi-Key Price Each Amphenol 

Fig. Description Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
1A PUSHMATIC®, 12V, ISO 361-1001-ND 33.56 32.44 29.09 |C702 10M008 7002 5 |1SO Wiping Contact with Rails, with Standoffs | 361-1017-ND 6.66 5.64 4.36 | C702 10M008 2834 
PUSHMATIC®, 5V, ISO 361-1002-ND 33.56 32.44 29.09 |C702 10M008 7012 6 ISO Landing PCB 361-1013-ND 10.64 9.85 8.25 |C702 10M008 1214 
1B Push Pull, ISO 361-1003-ND 21.41 20.70 18.56 |C702 10M008 5142 SIMLOCK® without Align-Pins, Black 361-1020-1-ND@t| 2.77 2.35 1.82 | C707 10M006 5002 
Push Pull, Afnor 361-1004-ND 22.61 21.86 19.60 | C702 10M008 5222 7 SIMLOCK® without Align-Pins, Black 361-1020-2-ND@$ 1164.00/800 C707 10M006 5002 
1 Plastic Bezel, Black, Standard Style 361-1012-ND 15.74 14.82 12.97 |C702 N11 141 E2 SIMLOCK® with Align-Pins, Black 361-1021-1-NDf 2.77 2.35 1.82 |C707 10M006 0492 
2 Superflat 361-1015-ND 11.22 10.38 8.70 | C702 10M008 0014 SIMLOCK® with Align-Pins, Black 361-1021-2-ND$ 1164.00/800 C707 10M006 0492 
3 1SO Wiping Contact, Snap-In 361-1016-ND 2.96 2.30 1.48 | C702 10M008 2064 8A SIMBLOCK® with NC Switch 361-1146-ND® 4.76 3.94 2.96 | C707 10M006 0652 
4 ISO Wiping Contact, EMV, Snap-In 361-1018-ND® 1.79 1.49 1.10 )C702 10M008 2724 A 8B SIMBLOCK® without Switch 361-1024-ND 3.86 3.20 2.40 | C707 10M006 0522 

ISO Wiping Contact, EMV, with Standoffs /361-1019-ND@ 2.50 2.08 1.54 | C702 10M008 2554 RoHS Compliant +CutTape + Tape and Reel 


532 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= TycoElectronics AMP Miniature Spring Sockets 


Authorized Distributor 


Flat Bottom Bullet Nose Bottom 


The Miniature Spring Socket System is composed of a series of individual sockets, each utilizing a permanently secured helical spring design to 
accept round, square or rectangular leads without socket orientation. 

Features: « SMT and IRR processing compatibility * Five different hole size series .039 ~ .107” (0.99 ~ 2.72mm) available to accommodate a pin 
diameter range of .012 ~ .065” (0.30 ~ 1.65mm) and board thicknesses of .031 ~ .125” (0.79 ~ 3.18mm) * Low-Profile, above-board height of .022” 
(0.56mm) allows maximum board-to-board clearance »* Small head diameter allow centerline spacing as close as .070” (1.78mm) » Inner helical 
spring assures maximum reliability Material: Spring: Beryllium Copper Contact Sleeve: Copper 


Pin Diameter Range Finish Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Description Inch (mm) Spring Sleeve A B c Part No. 1 10 Part No. 
Flat Bottom 
.013 ~ .021 (0.33 ~ 0.51) 30u” Gold Gold Flash 059 (1.50) 142 (3.61) .038 (0.97) A26251-ND@ 52 42 | 2-330808-8 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30u” Gold Tin .059 (1.50) .142 (3.61) .038 (0.97) A32890-ND® 48 -38 | 6-5330808-5 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30u” Gold Tin 059 (1.50) .178 (4.52) 039 (0.99) A32369-ND® 59 47 |2-5332095-4 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30u” Gold Gold Flash 059 (1.50) .178 (4.52) 039 (0.99) A26257-ND@ i657 46 | 2-332095-1 
.018 ~ .021 (0.46 ~ 0.53) 30” Gold Tin -070 (1.78) -138 (3.51) -050 (1.27) A32370-ND® 1.05 -85 | 2-5331272-3 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) 30u” Gold Gold Flash .070 (1.78) -260 (6.60) 050 (1.27) A24850-ND® 66 -53 |50863-4 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) 30u” Gold Tin .070 (1.78) -260 (6.60) 050 (1.27) A32371-ND® 49 -39  |5050863-5 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) Tin Tin .070 (1.78) -260 (6.60) 050 (1.27) A32372-ND® 40 -32 |5050863-8 
.022 ~ .025 (0.56 ~ 0.64) 30u” Gold Gold Flash .070 (1.78) -138 (3.51) 050 (1.27) A24856-ND® 52 42 | 2-331272-6 
.022 ~ .025 (0.56 ~ 0.64) 30y” Gold Tin .070 (1.78) .138 (3.51) .050 (1.27) _ |A32373-ND@ 45 37 |2-5331272-7 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) 30u” Gold Gold Flash .070 (1.78) .178 (4.52) 050 (1.27) A24862-ND@ 55 44 |50462-6 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) 30u” Gold Tin .070 (1.78) .178 (4.52) 050 (1.27) A32374-ND®@ 56 45 |5050462-8 
.026 ~ .029 (0.66 ~ 0.74) 30u” Gold Gold Flash .080 (2.03) -138 (3.51) 061 (1.55) A24864-ND@ 1.28 1.03 | 1-331677-1 
.026 ~ .029 (0.66 ~ 0.74) 30u” Gold Tin .080 (2.03) -138 (3.51) .061 (1.55) A24865-ND 43 -35 | 3-331677-8 
Closed .026 ~ .029 (0.66 ~ 0.74) 30” Gold Tin -080 (2.03) -138 (3.51) -061 (1.55) A32375-ND@ 49 -40 | 3-5331677-8 
Bottom .026 ~ .033 (0.66 ~ 0.84) 30u” Gold Gold Flash .080 (2.03) .257 (6.53) 061 (1.55) A24866-ND@ 1.08 .87 |50864 
.026 ~ .033 (0.66 ~ 0.84) 30u” Gold Tin .080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A32376-ND® 49 -40 |5050864-1 
.026 ~ .033 (0.66 ~ 0.84) Tin Tin .080 (2.03) .257 (6.53) 061 (1.55) A32377-ND® 40 -33 | 5050864-6 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30u” Gold Gold Flash .080 (2.03) -138 (3.51) 061 (1.55) A24873-ND® 95 -76 | 1-331677-4 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30u” Gold Tin -080 (2.03) -138 (3.51) -061 (1.55) A24877-ND -83 -67 | 1-331677-8 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30u” Gold Tin .080 (2.03) -138 (3.51) .061 (1.55) A32891-ND® 95 -76 | 1-5331677-8 
.034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) 30u” Gold Gold Flash .089 (2.26) -260 (6.60) .070 (1.78) A24880-ND® 1.05 .84 | 50865 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30u” Gold Gold Flash .089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A24886-ND@ 96 -77 | 1-332070-1 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30” Gold Tin .089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A32378-ND®@ .73 -59 | 2-5332070-3 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) Tin Tin 089 (2.26) -148 (3.63) -070 (1.78) A24893-ND 54 -44 | 2-332070-2 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) 30u” Gold Gold Flash 118 (3.00) .288 (7.31) 101 (2.57) A24897-ND@ 1.80 1.44 |50871-4 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) 30u” Gold Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32379-ND® 255. -44 |5050871-5 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) Tin Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32892-ND® 46 .37 |5050871-8 
.050 ~ .057 (1.27 ~ 1.45) 30u” Gold Gold Flash -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A24900-ND® 1.27 1.02 | 1-50871-3 
.056 ~ .065 (1.42 ~ 1.65) 30” Gold Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32380-ND® 55 -44 | 2-5050871-3 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30u” Gold Tin .059 (1.50) -142 (3.61) 038 (0.97) A32893-ND® .89 -71 |5-5330808-6 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) 30u” Gold Gold Flash .070 (1.78) -260 (6.60) 050 (1.27) A24849-ND® .70 56 | 50863 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) Tin Tin .070 (1.78) -260 (6.60) 050 (1.27) A24853-ND 37 -30 | 50863-6 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) Tin Tin .070 (1.78) -260 (6.60) 050 (1.27) A32381-ND® 43 -35 |5050863-6 
.018 ~ .021 (0.46 ~ 0.53) 30” Gold Gold Flash 070 (1.78) -138 (3.51) -050 (1.27) A24859-ND@ 65 -53 | 3-331272-8 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) 30u” Gold Tin .070 (1.78) .178 (4.52) 050 (1.27) A32382-ND@ 50 -40 |5050462-2 
.026 ~ .033 (0.66 ~ 0.84) 30u” Gold Tin 080 (2.03) .257 (6.53) 061 (1.55) A32383-ND@ 52 42 |5050864-5 
.026 ~ .033 (0.66 ~ 0.84) Tin Tin .080 (2.03) .257 (6.53) 061 (1.55) A24872-ND 58 46 |50864-8 
.026 ~ .033 (0.66 ~ 0.84) Tin Tin .080 (2.03) .257 (6.53) 061 (1.55) A32384-ND@ 66 53 |5050864-8 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30u” Gold Tin 080 (2.03) -138 (3.51) -061 (1.55) A32385-ND@ -50 41 |2-5331677-2 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30u” Gold Gold Flash .080 (2.03) -138 (3.51) 061 (1.55) A24875-ND® 58 47 |2-331677-6 
pen .034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) 30y” Gold Tin .089 (2.26) .260 (6.60) .070 (1.78) | A32386-ND@ 57 46 |5050865-3 
.034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) Tin Tin .089 (2.26) -260 (6.60) .070 (1.78) A32894-ND® 88 -71 |5050865-6 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30u” Gold Gold Flash 089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A24888-ND® 1.01 -81 | 1-332070-4 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30u” Gold Tin .089 (2.26) -143 (3.63) 070 (1.78) A24889-ND 46 -37 | 2-332070-5 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30u” Gold Tin 089 (2.26) -143 (3.63) 070 (1.78) A32387-ND® 52 -42 | 2-5332070-5 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30u” Gold Tin .089 (2.26) .143 (3.63) .070 (1.78) A32388-ND@ 51 -41 |2-5332070-9 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) 30u” Gold Tin -118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A32389-ND® 58 -47 |5050871-1 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) Tin Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32895-ND@ 1.29 1.03 |5050871-6 
.050 ~ .057 (1.27 ~ 1.45) 30” Gold Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32390-ND® 1419 -96 | 1-5050871-0 
.056 ~ .065 (1.42 ~ 1.65) 30” Gold Gold Flash -118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A24905-ND@ 1.38 1.11 | 1-50871-8 
.056 ~ .065 (1.42 ~ 1.65) 30u” Gold Tin -118 (3.00) -288 (7.31) 101 (2.57) A32391-ND® 58 -47 | 1-5050871-9 
.056 ~ .065 (1.42 ~ 1.65) Tin Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32392-ND® 69 -56 | 2-5050871-4 
.013 ~ .021 (0.33 ~ 0.51) 30u” Gold Gold Flash .059 (1.50) -142 (3.61) .038 (0.97) A26252-ND® 65 -53 | 3-330808-8 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30u” Gold Tin 059 (1.50) -178 (4.52) .039 (0.99) A26256-ND 1.02 -82 | 1-332095-9 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30u” Gold Tin .059 (1.50) -178 (4.52) .039 (0.99) A32393-ND® 1.17 -94 | 1-5332095-9 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30u” Gold Gold Flash .059 (1.50) -178 (4.52) .039 (0.99) A26258-ND® 59 47 | 2-332095-2 
.022 ~ .025 (0.56 ~ 0.64) 30” Gold Tin .070 (1.78) 138 (3.51) .050 (1.27) | A24858-ND 49 40 |3-331272-5 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30u” Gold Gold Flash .080 (2.03) -138 (3.51) 061 (1.55) A24876-ND® 68 .55 | 2-331677-9 
Knockout .030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30u” Gold Tin .080 (2.03) -138 (3.51) 061 (1.55) A24878-ND 52 42 | 3-331677-4 
Bottom .034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) 30u” Gold Gold Flash .089 (2.26) -260 (6.60) .070 (1.78) A24881-ND@ 1.51 1.21 |50865-2 
.034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) 30u” Gold Tin .089 (2.26) -260 (6.60) .070 (1.78) A24882-ND 48 -39 |50865-1 
.034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) 30” Gold Tin .089 (2.26) -260 (6.60) 070 (1.78) A32394-ND@ 55 -44  |5050865-1 
.034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) Tin Tin .089 (2.26) -260 (6.60) .070 (1.78) A32897-ND@ 65 -52 |5050865-7 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30u” Gold Gold Flash .089 (2.26) -143 (3.63) 070 (1.78) A24887-ND® 1.16 -93 | 1-332070-7 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30u” Gold Tin .089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A24892-ND 44 -36 | 3-332070-5 
-037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30” Gold Tin 089 (2.26) -143 (3.63) -070 (1.78) A32898-ND® 51 -41__|3-5332070-5 
Bullet Nose Bottom — RoHS Compliant 
.012 ~ .021 (0.30 ~ 0.53) 30u” Gold Tin .066 (1.67) -184 (4.64) 042 (1.07) A32395-ND .28 .23 |5645946-2 
.015 ~ .021 (0.38 ~ 0.53) 30u” Gold Tin .066 (1.67) -158 (4.01) 042 (1.07) A32396-ND 64 -52 |5645945-2 
Loose .015 ~ .021 (0.38 ~ 0.53) Tin Tin .066 (1.67) -158 (4.01) 042 (1.07) A32397-ND -80 .64 |5645945-1 
Piece .037 ~ .041 (0.94 ~ 1.04) 30” Gold Tin .089 (2.26) -260 (6.60) .074 (1.88) A32398-ND 40 -33 | 5645500-1 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) Gold Flash Tin -120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A32399-ND 1.18 -95 _|5645980-2 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) Tin Tin -120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A32400-ND 45 -37 | 5645980-1 
.028 ~ .033 (0.71 ~ 0.84) 30” Gold Tin .080 (2.03) -290 (7.37) 061 (1.55) A24879-ND = -33 | 1-645986-2 
Carrier Strip .028 ~ .033 (0.71 ~ 0.84) 30u” Gold Tin 080 (2.03) -290 (7.37) 061 (1.55) A32899-ND 35 -28 | 1-5645986-2 
with Sealant .028 ~ .033 (0.71 ~ 0.84) Tin Tin .080 (2.03) -290 (7.37) .061 (1.55) A28507-ND = -78 | 1-645986-1 
.028 ~ .033 (0.71 ~ 0.84) Tin Tin -080 (2.03) -290 (7.37) -061 (1.55) A32900-ND -83 -67 | 1-5645986-1 
Carrier Strip .037 ~ .041 (0.94 ~ 1.04) 30u” Gold Tin .089 (2.03) -260 (7.37) .074 (1.55) A32901-ND 48 -39 | 1-5645502-1 
without Sealant .042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) Tin Tin -120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A32903-ND 42 «34 |5645979-1 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 533 


Tyco Electronics AMP 1.C. Sockets 


Authorized Distributor 


Performance Characteristics: 
Physical: Engaging force: 340 grams maximum (initial) * Separating force: 25 grams minimum 


Electrical: * Rating: 250VAC * Contact resistance: 20mQ maximum initial, 30mQ maximum after test 
* Dielectric withstanding voltage: 1000 VRMS minimum « Insulation resistance: 10,000MOQ minimum (initial) 
* Capacitance: 0.5 picofarad maximum 


Environmental: * Operating temperature: -55°C ~ 105°C (tin); -55°C ~ 125°C (gold) »* Vibration: 15 G's, 
10-2000-10 Hz with 100mA current * Shock: 100 G’s sawtooth; 6 shocks 


Material and Finish: * Housing: Glass-filled thermoplastic, 94V-0 rated (black) 


Notes: * Closed bottom design: inhibits flux contamination and solder wicking * Overstress stop wall: 
prevents damage to socket contact from bent or twisted DIP leads and off-set insertion or extraction of DIP 
packages * Closed Frame Style (unless noted) ¢ Large target area: makes it easy to insert DIP packages 
* Dual wiping contacts: make a gas-tight connection for high reliability * .175 (4.45) maximum seating plane 
above pc board « Stackable end-to-end and side-to-side * Designed to meet EiA RS-415, MIL-S-83734 and 
stringent computer specifications * Recognized under the Component Program of Underwriters Lab. Inc. File 
E28476 ¢ Certified by Canadian Standards Association File No. LR 16455 


175 Max. 
(4.45) 


Large target 


wiping 
contacts 


Closed 4 


bottom ||Anti-overstress 


design stop wall 


No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Pins A B Cc D Part No. it 10 ‘| Part No. 
Dual Leaf Dip Sockets 
Phosphor Bronze with 15p” Gold Plating 
6 .295 (7.49) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A9406-ND 69 56 | 2-641296-4 
6 .295 (7.49) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A32868-ND® 72 58 | 1825093-1 
8 | .395 (10.03) | 394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A9408-ND 87 70 | 2-640463-4 
8 | .395 (10.03) | .394 (10.01) | 300 (7.62) | .320 (8.13) |A32361-ND® 87 70 | 1825093-2 
14 | 695 (17.65) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A9414-ND 1.05 84 | 2-640357-4 
14 | 695 (17.65) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A32869-ND@ 99 80 | 1825093-3 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A9416-ND 1.20 96 | 2-640358-4 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A32870-ND@ 1.11 89 | 1825093-4 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A94116-NDt 1.02 82 | 2-641600-4 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A35060-ND@t 1.02 82 | 1825094-4 
18 | .895 (22.73) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A9418-ND 1.50 1.20 | 2-640359-4 
18 | 895 (22.73) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A32871-ND@ 1.38 1.11 | 1825093-5 
20 | .995 (25.27) | 394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A9420-ND 1.56 1.25 | 2-640464-4 
20 | .995 (25.27) | 394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A32872-ND@ 1.47 1.18 | 1825093-6 
20 | .995 (25.27) | 394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A94120-NDt 1.26 1.01 | 2-641602-4 
20 | .995 (25.27) | 394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A32873-ND@t 1.23 99 | 1825094-6 
24 | 1.195 (30.35) | .694 (17.63) | .600 (15.24) | .620 (15.75) | A9424-ND 2.16 1.73 | 2-640361-4 
24 | 1.195 (30.35) | .694 (17.63) | .600 (15.24) | .620 (15.75) | A35061-ND® 1.98 1.59 | 1825108-1 
24 | 1.195 (30.35) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A94124-NDt 2.01 1.61 | 2-641932-4 
24 | 1.195 (30.35) ) .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A32874-ND@t 1.86 1.49 | 1825094-7 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | .600 (15.24) | .620 (15.75) | A9428-ND 2.04 1.64 | 2-640362-4 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | .600 (15.24) | .620 (15.75) | A32875-ND® 1.92 1.54 | 1825108-2 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | 600 (15.24) | .620 (15.75) | A94128-NDt 2.04 1.64 | 2-641605-4 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | .600 (15.24) | .620 (15.75) | A32876-ND@t 1.89 1.52 | 1825109-2 
32 | 1.595 (40.51) | .694 (17.63) | 600 (15.24) | .620 (15.75) | A94132-NDt 2.25 1.80 | 2-644018-4 
32 | 1.595 (40.51) | .694 (17.63) | .600 (15.24) | .620 (15.75) | A35063-ND@t 2.13 1.71 | 1825276-2 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63) | .600 (15.24) | .620 (15.75) | A9440-ND 2.67 214 | 2-640379-4 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63) | .600 (15.24) | .620 (15.75) | A32877-ND® 2.49 2.00 | 1825108-3 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63) | .600 (15.24) | .620 (15.75) | A94140-NDt 2.67 214 | 2-641606-4 
40 | 1.995 (50.67) ) .694 (17.63) | .600 (15.24) | .620 (15.75) | A35062-ND@t 2.46 1.97 | 1825109-3 
Beryllium Copper with 30p:” Gold Plating 
6 .295 (7.49) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A24793-ND 87 70 | 2-641296-2 
6 .295 (7.49) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A32529-ND® 75 60 | 1-1825093-1 
8 | .395 (10.03) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A24794-ND 60 48 | 2-640463-2 


No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 

Pins A B C D Part No. i 10 ‘| Part No. 

8 | .395 (10.03) | .394 (10.01) | 300 (7.62) | .320 (8.13) |A32878-ND® 63 51 | 1-1825093-2 
14 | .695 (17.65) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A24795-NDt 1.44 1.16 /2-641599-2 
14 | .695 (17.65) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | 320 (8.13) |A32879-ND@t 147 1.18 | 1-1825094-3 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A24796-NDt 1.65 1.32 )2-641600-2 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | 320 (8.13) | A32880-ND@t 1.59 1.28 |1-1825094-4 
24 | 1.195 (30.35) | .394 (10.01) | 300 (7.62) | .320 (8.13) |A24797-NDt 2.37 1.90 /2-641932-2 
24 | 1.195 (30.35) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A32881-ND@t 2.37 1.90 |1-1825094-7 
24 | 1.195 (30.35) | .694 (17.63) | .600 (15.24) | 620 (15.75) | A24798-NDt 2.55 2.04 )2-641604-2 
24 | 1.195 (30.35) | .694 (17.63) | .600 (15.24) | 620 (15.75) | A35058-ND@t 2.43 1.95 /1-1825109-1 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | .600 (15.24) | 620 (15.75) | A24799-NDt 2.85 2.28 |) 2-641605-2 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | .600 (15.24) | 620 (15.75) | A32882-ND@t 2.79 2.24 |1-1825109-2 
32 | 1.595 (40.51) | .694 (17.63) | .600 (15.24) | 620 (15.75) | A24800-NDt 3.18 2.55 /2-644018-2 
32 | 1.595 (40.51) | .694 (17.63) |.600 (15.24) | 620 (15.75) | A32883-ND@t 3.24 2.60 |1-1825276-2 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63) | .600 (15.24) | 620 (15.75) | A24801-NDt 4.02 3.22 | 2-641606-2 
40 | 1.995 (50.67) ) .694 (17.63) |.600 (15.24) | .620 (15.75) | A32884-ND@t 3.96 3.17 |1-1825109-3 

Sockets with Retention Solder Tails 
Phosphor Bronze with 15p” Gold Plating 
8 | .395 (10.03) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A24802-ND 66 53 |2-641260-4 
8 | .395 (10.03) | .394 (10.01) | 300 (7.62) | .320 (8.13) |A32885-ND® 72 58 | 1825373-2 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | .600 (15.24) | .620 (15.75) | A35064-ND@t 1.89 1.52 | 1825376-2 
Phosphor Bronze with Tinned Plating — RoHS Compliant 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | 600 (15.24) | 620 (15.75) | A24804-NDt 75 60 |2-641615-3 
Beryllium Copper with 30p” Gold Plating 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | 600 (15.24) | 620 (15.75) | A24805-NDt 2.85 2.28 | 2-641615-3 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | 600 (15.24) | 620 (15.75) | A35059-ND® 2.85 2.28 | 1-1825376-2 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63) | .600 (15.24) | 620 (15.75) | A24806-NDt 4.02 3.22 )2-641616-2 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63 ) | 600 (15.24) | .620 (15.75) | A32886-ND@t 3.93 3.15 | 1-1825376-3 
Beryllium Copper with Tinned Plating — RoHS Compliant 

8 | .395 (10.03) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A24807-ND 33 27 |2-641260-1 
14 | .695 (17.65) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A24808-NDt 60 48 |2-641609-1 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A24809-NDt 66 53 |2-641610-1 
20 | .995 (25.27) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) |A24810-NDt 66 53 |2-641612-1 
24 | 1.195 (30.35) | .394 (10.01) | 300 (7.62) | .320 (8.13) |A24811-NDt 87 70 |2-641933-1 
32 | 1.595 (40.51) | .694 (17.63) | .600 (15.24) | 620 (15.75) | A24812-NDt 90 72 |2-382189-1 


@ RoHS Compliant 


AMP PLCC Sockets - Low Profile, Surface Mount 


Features: ¢ Low profile for high density PCB stacking ¢ Pin 1 indicator * Allows easy PLCC removal 


Specifications: * Housing: High temperature thermoplastic UL 94V-0 »* Current Rating: 1A * Durability: 25 cycles 


t+ Open Frame Style 


Dimensions Cut Tape 
No. of Inch (mm) Digi-Key Price Each Tape and Reelt |amp 

Pos. A B c Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 

20 -565 (14.36) | .565 (14.36) | .264 (6.71) |A97621CT-ND 96 er 61 500 224.50 |3-822516-3 
28 -665 (16.90) | .665 (16.90) | .364 (9.25) |A97622CT-ND 1.50 1.21 96 500 350.45 | 3-822516-2 
32 -665 (16.90) | .770 (19.57) | .364 (9.25) |A97623CT-ND 1.23 99 78 500 340.25 | 3-822516-7 
44 -866 (22.00) | .866 (22.00) | .564 (14.33) |A97624CT-ND 1.48 1.19 94 350 287.13 | 3-822516-1 
52 1.013 (25.74) | 1.013 (25.74) | .664 (16.87) | A97625CT-ND 1.73 1.39 1.10 350 283.08 | 3-822516-4 
68 1.213 (30.82) | 1.213 (30.82) | .864 (21.95) | A97626CT-ND 2.19 1.76 1.39 300 363.77 | 3-822516-5 
84 1.413 (35.90) | 1.413 (35.90) | 1.064 (27.03) | A97627CT-ND 3.10 2.48 1.97 250 361.20 |3-822516-6 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
534 (US2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Accepts Lead Finish Digi-Key Price Each AMP 
AM P Test Sockets Description Size - Inch (mm) Cup Spring Part No. il 10 100 Part No. 
Reusable Receptacles for Component ‘Gia sub 30u Gold 30u Gold | A29070-ND 1.28 1.03 81 |380598-1 
Testing: Closed Bottom | (6 46 _ 4.02) Tin 30u Gold | A32362-ND 56 45 36 |5380598-2 
+ Receptacles help prevent heat damage to pc | be Tin Tin A32363-ND 45 37 .29 _|5380598-3 
OM MeeenGR Aiea eek "036 - .054 Tin Tin [A82364-ND 45 37 29 | 1-5380758-0 
* Receptacles eliminate need for soldering osed Bottom | (0.91 - 1.37) Tin 30y Gold | A32365-ND 54 43 .34 | 1-5380758-1 
components directly to the board a 018 - .040 30p Gold 30 Gold | A29075-ND 1.34 1.08 85 |380635-1 
SE gate Col pone ne) Catv Pe ineeltec ane Open Bottom | (0.46 - 1.02) Tin 30 Gold | A32366-ND 82 66 53 |5380635-2 
*Maximum PC board thickness: .156 inch Stand-Off Se Tin 30 Gold | A32367-ND 1.64 1.31 1.04 | 1-8380737-0 
(3.96mm) (0.46 - 1.02) 
AM P Sl P Sockets No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Positions A B Part No. 1 10 100 Part No. 
STRAIGHT SOLDER TAIL 3 295 (7.49) 200 (5.08) ‘A26245-ND “99 “80 63 [382437-1 
The DIPLOMATE Dual Leat SIP socket 4 .395 (10.03) .300 (7.62) A24813-ND 99 80 63 |382438-1 
family provides high quality at low cost with 7 .695 (17.65) .600 (15.24) | A24814-ND 99 80 63 |382441-1 
superior handling characteristics. These 8 .795 (20.19) .700 (17.78)  |A24815-ND 1.08 87 69 |643640-1 
stackable housings feature a “true closed 10 -995 (25.27) -900 (22.86) A24816-ND 1.23 .99 78 643642-1 
bottom” design which prevents solder or 12 1.195 (30.35) 1.100 (27.94) A26246-ND 1.53 1.23 97 643644-1 
flux wicking. 12 1.195 (30.35) 1.100 (27.94) | A29107-NDt 1.32 1.06 84 |643644-3 
snc i ‘ 7 14 1.395 (35.43) 1.300 (33.02) | A24817-ND 2.46 1.97 1.56 |643646-1 
° eae filed thermoplastic, SAv-0 15 1.495 (37.97) 1.400 (35.56) | A24818-ND 2.70 2.16 1.71 |643647-1 
: 16 1.595 (40.51) 1.500 (38.1) _ | A26247-ND 1.77 1.42 113 |643648-1 
* Contact Material: Tin Plated BE. CU. 17 1.695 (43.05) 1.600 (40.64) | A26248-ND 2.10 1.68 1.33 |643649-1 
* Low Profile - .210 inch (5.33mm) 18 1.795 (45.59) 1.700 (43.18) | A24819-ND 2.25 1.80 1.43 |643650-1 
maximum 20 1.995 (50.57) 1.900 (48.26) | A24820-ND 2.10 1.68 1.33 |643652-1 
»* Dual wiping contacts 22 2.195 (55.75) 2.100 (53.34) | A26249-ND 2.85 2.28 1.81 |643654-1 
- 25 2.495 (63.37) 2.400 (60.96) _ | A24821-ND 6.03 4.83 3.82 |643657-1 
* Accepts .008 - .014 inch (0.2 - 0.36mm) 30 2.995 (76.07) 2.900 (73.66) _ [A26250-ND 7.14 5.72 4.53 [643662-1 


thick x .030 inch (0.76mm) maximum wide 
rectangular leads 


t+ Tin Plated Phosphor Bronze 


AM P PQ FP Sockets No. of Dimension A | Digi-Key Price Each AMP 
Pos. |Description Inch (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
Housing: High temperature thermoplastic, 94V-0 rated, black Conventional AMP Sockets 
Cover: Polyphenylene sulfide (PPS), 94V-0 rated, black. (MICRO-PITCH: Housing ies ee a ee ye any Ronee a ee ae bee eereae a 
and Cover are high temperature thermoplastic, 94V-0 rated) OUSINg SUD: ASSeInDly, : (28.96) 5065 . 67 5. 
100 | Cover 1.140 (28.96) |A24823-ND® 6.18 4.95 3.92 |821939-1 
Performance Characteristics: 132 |Housing Sub-Assembly 1.340 (34.04) |A32368-ND@ 55.41 44.33 35.10 |2-821949-5 
* Current Rating: 14 maximum 132 |Cover 1.340 (34.04) |A24825-ND@ 10.47 8.38 6.64 |821942-1 
* Operating Temperature: -55°C ~ 105°C MICRO-PITCH Sockets for JEDEC Metric Quad Flat Pack IC’s 
* Dielectric Withstanding Voltage: 750VAC minimum 144 | Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) |A24826-ND 34.20 27.36 21.66 |822114-3 
* Capacitance (Adjacent Contacts): 1 picofarad maximum 144 | Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) |A32888-ND@ 31.98 25.59 20.26 |2-822114-3 
* Durability: 15 insertion/withdrawal cycles 144 | Cover 38.2 (1.504) | A24827-ND@ 4.32 3.46 2.74 |822115-3 
160 | Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) | A24828-ND 38.04 30.44 24.10 |822114-4 
160 __| Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) |A32889-ND@ 37.32 29.86 23.64 |2-822114-4 
160 | Cover 38.2 (1.504) | A24838-ND® 4.86 3.89 3.08 |822115-4 
Tools 
= Extraction Tool = A24839-ND 158.61 = — |822254-1 
100 | Insertion Hand Tool for Conventional = A24831-ND 968.19 = — |822253-1 
132 | Insertion Hand Tool for Conventional = A24841-ND 948.48 — — |822253-2 
= Insertion Hand Tool for MICRO-PITCH = A24842-ND 361.46 — — |822253-4 


RoHS Compliant 


AMP BGA Sockets 0.5mm 


This highly conductive polymer contact provides electrically transparent signal transfer while under Specifications: ¢ Contact: Proprietary compound of Polymer and Silver ¢ Insulator: Polyimide * Frame: 
compression. Applications: ¢ Silicon validation * Customer reference designs * System test and bring up Thermoplastic, 94V-O or Polyimide * Compression Force: 25 grams per contact average ¢ Durability: 40 
¢ Wafer test Features: * Solderless polymer contact allows for easy socket replacement * Light compression cycles »* Contact Resistance: 50 mQ maximum *¢ Capacitance: <0.01pF and 1MHz «Inductance: <0.40 
load of 25 grams/contact limits stress on the substrate * Compact design minimizes real estate required nH at 1.0 KHz * Power Rating: 2 amps per contact maximum ° Dielectric Withstanding Voltage: 250 VAC 


* BGA sockets accommodate multiple ball sizes ¢ Operating Temperature: 0°C ~ 105°C 
No. of Grid Dimensions - Inch (mm) Price Each AMP 
Contacts Size Ec M 1 25 Part No. 
441 21x21 -488 (12.40) 69 (17.4) A97433-ND 255.55 207.64 1921125-1 
484 22 x 22 -508 (12.90) -70 (17.9) A97434-ND 255.55 207.64 1921125-2 
529 23 x 23 -528 (13.40) .72 (18.4) A97435-ND 255.55 207.64 1921125-3 
576 24x 24 -547 (13.90) -74 (18.9) A97436-ND 255.55 207.64 1921125-4 
625 25 x 25 -567 (14.40) -76 (19.4) A97437-ND 255.55 207.64 1921125-5 
676 26 x 26 -587 (14.90) -78 (19.9) A97438-ND 255.55 207.64 1921125-6 
729 27x 27 -606 (15.40) -80 (20.4) A97439-ND 255.55 207.64 1921125-7 
784 28 x 28 -626 (15.90) -82 (20.9) A97440-ND 255.55 207.64 1921125-8 
841 29 x 29 -646 (16.40) .84 (21.4) A97441-ND 255.55 207.64 1921125-9 
900 30 x 30 -665 (16.90) -86 (21.9) A97442-ND 255.55 207.64 1-1921125-0 
961 31x31 -685 (17.40) -88 (22.4) A97443-ND 255.55 207.64 1-1921125-1 
1024 32 x 32 -705 (17.90) -90 (22.9) A97444-ND 255.55 207.64 1-1921125-2 
1089 33 x 33 -724 (18.40) .92 (23.4) A97445-ND 255.55 207.64 1-1921125-3 
1156 34 x 34 -744 (18.90) .94 (23.9) A97446-ND 255.55 207.64 1-1921125-4 
1225 35 x 35 -764 (19.40) -96 (24.4) A97447-ND 255.55 207.64 1-1921125-5 
1296 36 x 36 -783 (19.90) -98 (24.9) A97448-ND 255.55 207.64 1-1921125-6 
Well BGA Package 1369 37 x 37 -803 (20.40) 1.00 (25.4) A97449-ND 255.55 207.64 1-1921125-7 
BGA Ball 1444 38 x 38 -823 (20.90) 1.02 (25.9) A97450-ND 255.55 207.64 1-1921125-8 
Anti-overstress 1521 39 x 39 .843 (21.40) 1.04 (26.4) A97451-ND 255.55 207.64 | 1-1921125-9 
Stop Contact 1600 40 x 40 -862 (21.90) 1.06 (26.9) A97452-ND 255.55 207.64 2-1921125-0 
tt Hardware Kit for 1921125-1 A97453-ND 324.00 263.25 1921223-1 
Polyimide’ Hardware Kit for 1921125-2, 1921125-3, 1921125-4, 1921125-5 A97454-ND 324.00 263.25 1921223-2 
Substrate Hardware Kit for 1921125-6, 1921125-7, 1921125-8, 1921125-9 A97455-ND 324.00 263.25 1921223-3 
Hardware Kit for 1-1921125-0, 1-1921125-1, 1-1921125-2, 1-1921125-3 A97456-ND 324.00 263.25 1921223-4 
Hardware Kit for 1-1921125-4, 1-1921125-5, 1-1921125-6 A97457-ND 324.00 263.25 1921223-5 
Hardware Kit for 1-1921125-7, 1-1921125-8, 1-1921125-9, 2-1921125-0 A97458-ND 324.00 263.25 1921223-6 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 535 
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Surface Mount 
1.C. Sockets 


Contact 


Lal 


“nf 


. Low Cost 
PLCC Sockets 


of Spacing | Digi-Key Price Each Fig. 1 — Thru-Hole Mount 2 Fig. 2 — Surface Mount 
Pins | Inch(mm) | Part No. 1 10 100 1,000 : 
Surface Mount - Screw Machined Pins without Solder Tail 
6 | .300(7.62) ]ED2201-ND 85 A 59 49 
8 | .300(7.62) |€D2202-ND® | 1.07 89 74 62 
14 | .300(7.62) |ED2203-ND® | 187 155 1.29 1.08 * Accepts JEDEC PLCCs 
16 | .300(7.62) |ED2204-ND® | 214 177 148 1.23 MS-016 and MS-018 * Accepts JEDEC PLCCs 
18 | .300(7.62) |£D2205-ND 216 179 150 1.24 AF. cotandolis, provide 5A Spee ee es 
Special Features/Applications: * For surface 20 | .300 (7.62) |ED2206-ND@ 240 1.99 1.66 1.38 dissipation and cleaning |Zq @ PC board stacking * Standoffs 
mounted technology «Tin for solder must be 22 | .400 (10.16) |£D2207-ND 264 2.19 1.83 1.52 * Internal standoffs ensure 2 provide clearance for heat 
in the PC board Technical Data: + Insulator | 24 | .600(15.24) |ED2208-ND@ | 3.21 266 222 1.84 proper positoning:oftehip: 12 Os dissipation and cleaning 
body material: glass-filled polyethersul- / 98 | 600 (15.24) |ED2209-ND 374 310 258 2.14 
ats : tees Heli 2 c SC aue. 40 | .600 (15.24) |£D2211-ND 481 398 332 276 cei 
continuous » Solder temperature: , iy No. of Dimension A Digi-Key rice Eac! Mill-Max 
intermittent Plating: * Pin tin plated minimum . ne Heed ee . Be i es bp Pins Inch (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
80p nickel+minimum 150p tin-lead + High ; ; : ; ; Fig. 1 — Thru-Hole Mount - Plating 150u” Sn 
temperature insulator @ RoHS Compliant 
20 0.613 (15.57) ED90005-ND) 1.15  .98  .80/940-44-020-24-000000 
28 0.713 (18.11) ED90006-ND) 1.16 98 — .81 /940-44-028-24-000000 
S NorRCOMP DIN Cc onn ect ors 32 | 0.813 (20.65)/0.713 (18.11) |ED90007-ND) 1.16 98  .81 /940-44-032-24-000000 
ADMON OF EOAC AMERSCA) LAATED 44 0.913 (23.19) £D90008-ND) 1.16 98 — .81 /940-44-044-24-000000 
52 1.013 (25.73) ED90009-ND) 1.24 1.05  .86 /940-44-052-24-000000 
tee i Bosal 68 1.213 (30.81) £D90010-ND) 1.52 1.29 1.06 /940-44-068-24-000000 
oi tL 12.6) |___ 3.36 (85.00 84 1.413 (35.89) ED90011-ND) 1.69 1.44 1.18 /940-44-084-24-000000 
i 3.54 {60:00 —| ; ‘i > 
3.70 (93.98) Fig. 2 — Surface Mount - Plating 150u” Sn 
Contacts fitted in rows a and c only. 20 0.613 (15.57) £D90012-ND| 1.12 96 .78/940-44-020-17-400000 
28 0.713 (18.11) £D90013-ND) 1.17 99 81 |940-44-028-17-400000 
No. of | No. of Digi-Key BrcelEBet NorComp 32 | 0.813 (20.65)/0.713 (18.11) |ED90014-ND) 1.01 86 71 /940-44-032-17-400000 
Bowes eins une Pare: ! tg LOO artiNe: 44 0.900 (22.86 ED90015-ND) 1.27 1.08  .88/940-44-044-17-400000 
3 64 Socket-IDC Type ]T8064A-ND@ 17.14 13.25 141.11 |689-096-290L001 900 (22.86) é : : : cage ay 
_ Ba Strain Reet  (ROGemte 67 93 eae. |4ea‘peeot-obo 52 1.013 (25.73) ED90016-ND) 1.38 1417 96 /940-44-052-17-400000 
= 64 Strain Relief |T0064A-ND@ 1.89 1.22 94 |164-096-001L000 68 1.213 (30.81) £D90017-ND| 1.76 1.50 1.22 /940-44-068-17-400000 
¢ RoHS Compliant NOTE Useu G4 Gondicen De Fist Cable 84 1.413 (35.89) £D90018-ND) 1.94 1.65 1.35 /940-44-084-17-400000 


OK Industries 
Division of Jonard Industries Corp. 


Socket Wrap I.D. 


FC) NEW! PLCC sockets 


Features: 
¢ Press fit to socket pins * Improves wiring speed «Instant pin numbering * Reduces 


wiring errors * Large space for user information » Simplifies troubleshooting » Accepts 


hand labeling 


Spacing Digi-Key 
Inch (mm) Description Part No. 5 25 
8 Pin |.D. K470-ND 3.82 11.94 16.71 30.94 No.of] Dim.A | Digi-Key Price Each FCI 
16 Pin I.D. K267-ND 3.82 11.94 16.71 30.94 Pins | Inch(mm) [Part No. 1 25 100 | Part No. 
3 (7.62) 18 Pin |.D. K496-ND 7.64 23.88 33.43 61.88 20 | 0.60 (15.24) | 609-3476-ND 1.59 87 -76 |69802-120LF 
soPmnio. jason roa mn mes otan | | | 0700775 FRR sere leeroenr 
S6:Fin LD: RSUEND 1528 A078 GG:86 128.77 32 | 0.80 (20.32) |609-3479-ND 1.31 Wal .61 |69802-132LF 
4 (10.16) e2Pin LD: EAN) tes 23.88 93.43 61.88 44 | 0.90 (22.86) | 609-3480-ND 194.144 99 }69802-044LF 
6 (15.24) 24 Fin LD. K495-ND 7.64 23.88 33.43 61.88 44 | 0.90 (22.86) |609-3481-ND 4.94 1.44 199 |69802-144LF 
28 Pin .D. K272-ND 7.64 23.88 33.43 61.88 68 | 1.21 (30.82) |609-3482-ND 2.67 1.64 1.47 |69802-168LF 


3M Intra-Connector™ 


050 240 
(1.27) 6.10) 


jf + (25a) 
100 
(2.54) 
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F240 
(6.10) 


L650 + 
(1651) 


The Intra-Connector mates in-line with standard double row socket connectors. It has one set of female 
contacts, but two sets of male contacts at right angles. It provides instant line-by-line “probe-ability.” 
The pins can also be used to make daisy chaining possible from a single connector cable end. Modified 
configurations are quickly available for special connections. The Intra-Connector system provides both 
straight-in and right angle functions. It mates with a standard .10” x .10” (2.54mm x 2.54mm) dual row 
connector or PC board-mounted .025” (.64mm) square pins. Two Intra-Connector systems used with 
the Intra-Switch™ system form a complete test assembly for probing signals under no load and full-load 
conditions. 

Contacts are non-corrosive Alloy 770; body is glass-filled polyester thermoplastic. 


No. of Dimension A Digi-Key Price 
Contacts Inch (mm) Part No. Each 
20 1.160 (29.46) 922576-20-ND 17.50 

26 1.460 (37.08) 922576-26-ND 18.22 

34 1.860 (47.24) 922576-34-ND 20.34 

40 2.160 (54.86) 922576-40-ND 22.30 

50 2.660 (67.56) 922576-50-ND 24.12 

60 3.160 (80.26) 922576-60-ND 28.04 


3M Intra-Switch™ 


.050 (1.27) Typ. 
wie (1.27) Typ. 


.240 
76-10) +2100 (2.54) 
wit 


r 
100 
Al (2.54) 

Typ. 

2 | | Thi 40 
) F—=1275—* 025 (0.64) J LE10) 
(32.39) Sq. Typ. 400 (10.16) 


The low profile design and recessed switch buttons allow room for working in confined areas. Using a pencil 
or probe tip, any or all switches may be actuated. 

Applications include switching command signals to or from test equipment and programming optional preset 
logic functions. Switch buttons are recessed to prevent accidental switching. “Open” and “closed” positions 
are clearly marked, molded-in the body. 

Contacts are non-corrosive Alloy 770; body is glass-filled polyester thermoplastic. 

Intra-Switch is compatible with most sockets and mating headers for flat cable, including 3M, T&B/Ansley, 
Berg, Amp, Symbex and many others. 


No. of Dimension A Digi-Key Price 
Contacts Inch (mm) Part No. Each 
20 1.160 (29.46) 922578-20-ND 33.76 

34 1.860 (47.24) 922578-34-ND 45.01 
40 2.160 (54.86) 922578-40-ND 54.73 
50 2.660 (67.56) 922578-50-ND 48.78 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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*\ a ee -l 7 No. of Dimensions — Inch Digi-Ke Price Each Mill-Max 
Mild Dual-In-Line and oe so 100 PartNo 
Fig. 1 — Dual-In-Line Sockets, Solder Tail (Closed Frame) 
J eae PLCC Sockets Dim. Inches (mm) 8 0.4 0.3 0.4 — ]ED60000-ND 80 56 45 ]210-93-308-41-001000 
: 14 0.7 0.3 0.4 —  |ED60001-ND 139 97 — .78 |210-93-314-41-001000 
Fig. 1 - Dual-In-Line Sockets, Closed Frame 16 0.8 0.3 0.4 —  |ED60002-ND 159 1.11 90 |210-93-316-41-001000 
2 24 12 0.3 0.4 —  |ED60003-ND 2.39 1.66 1.34 |210-93-324-41-001000 
.095 (2.41) : 24 1.2 0.6 0.7 — __|ED60004-ND 2.39 1.66 1.34 |210-93-624-41-001000 
A 146 ‘ = ai 28 14 0.6 0.7 — |ED60005-ND 2.78 1.93 1.56 |210-93-628-41-001000 
: 32 1.6 0.6 0.7 —  |ED60006-ND 318 2.21 1.79 |210-93-632-41-001000 
joel \ ooo 40 2.0 0.6 0.7 — __|ED60007-ND 3.98 2.76 2.23 |210-93-640-41-001000 
\ | 3. Fig. 1 — Dual In-Line Sockets, Solder Tail (Closed Frame) — RoHS Compliant 
\ 8 —  ]ED90105-ND ‘87.61.49: 1210-43-308-41-001000 
20:0) ale 14 — | ED90106-ND 152 1.06 86 |210-43-314-41-001000 
9.020 (0.51) 16 — | ED90107-ND 1.74 1.21 98 |210-43-316-41-001000 
100 (2.54) 24 —  |ED90108-ND 261 1.81 1.47 |210-43-324-41-001000 
24 —__|ED90109-ND 2.61 1.81 1.47 |210-43-624-41-001000 
* Closed frame insulator withstands high mechanical impact * Low profile * Plating: 28 — ___|ED90110-ND 3.05 2.12 1.71 |210-43-628-41-001000 
Sleeve (Pin) 200” Sn/Pb; (ROHS Compliant: 200” Sn), Contact (Clip) 30” Au 32 — _ |ED90111-ND 3.48 2.42 1.95 |210-43-632-41-001000 
40 — __|ED90112-ND 4.35 3.02 2.44 |210-43-640-41-001000 
Fig. 2 - Dual-In-Line Sockets, Open Frame ine Sockets, Long Solder Tail for Multilayer PC-Boards (Open Frame) 
8 — JED60008-ND 91 ~—«63.~—«51_] 111-93-308-41-001000 
A — 103 14 — |ED60009-ND 153 1.06 86 |111-93-314-41-001000 
Soo } SIO Seg) 110 (2.79) 16 —  |ED60010-ND 1.75 1.22 98 |111-93-316-41-001000 
\\ eer i ata) 20 —  |ED60011-ND 2.22 1.54 1.25 |111-93-320-41-001000 
\\ : s 24 — ___|ED60012-ND 2.64 1.83 1.48 |111-93-324-41-001000 
oo do Se i 24 —~ /ED60013-ND 2.64 1.83 1.48 |111-93-624-41-001000 
ay Le 28 —  |ED60014-ND 3.06 213 1.72 |111-93-628-41-001000 
aT 5 9.020 (0.51) 32 — | ED60015-ND 3.48 2.42 1.96 |111-93-632-41-001000 
100 (2.54) 40 — ___|ED60016-ND 4.32 3.00 2.43 |111-93-640-41-001000 
Line Sockets, Long Solder Tail for Multilayer PC-Boards 
* DIP sockets with solder tail length of .170” (4.32mm), allowing application on (Open Frame) — RoHS Compliant 
multilayer PCBs up to .139” (3.53mm) «Plating: Sleeve (Pin) 200y” Sn/Pb; (ROHS 8 0.4 0.3 0.4 — | ED90113-ND 1.06 74 -60 | 111-43-308-41-001000 
Compliant: 200y” Sn), Contact (Clip) 30u” Au 14 0.7 0.3 0.4 —  |ED90114-ND 1.70 1418 95 |111-43-314-41-001000 
16 0.8 0.3 0.4 —  |ED90115-ND 1.92 1.34 1.08 |111-43-316-41-001000 
Fig. 3 - Compact PLCC Sockets 20 1.0 0.3 0.4 —  |ED90116-ND 2.30 1.60 1.29 |111-43-320-41-001000 
Solder Tail 24 1.2 0.3 0.4 —__|ED90117-ND 2.73 1.90 1.53 |111-43-324-41-001000 
24 12 0.6 0.7 — /ED90118-ND 273 1.90 1.53 |111-43-624-41-001000 
28 14 0.6 0.7 —  |ED90119-ND 317 2.20 1.78 |111-43-628-41-001000 
32 1.6 0.6 0.7 —  |ED90120-ND 3.60 2.50 2.02 |111-43-632-41-001000 
(9.09) 40 2.0 0.6 0.7 — ___|ED90121-ND 4.47 3.11 2.51 |111-43-640-41-001000 
> Fig. 3 — Compact PLCC Sockets, Surface Mount — RoHS Compliant 
-100 t | | 130 20 200 | 200 | .585 | .585 ]ED90025-ND 221 2.00 1.77 [540-44-020-17-400000 
(264) |e | 3.30) 28 | .300 | 300 | 685 | .685 |ED90026-ND 2.32 2.09 1.86 |540-44-028-17-400000 
32* | .300 | .400 | .670 | .770 |ED90027-ND 1.47 1.33 1.18 |540-44-032-17-400000 
44 500 | .500 | .885 | .885 |ED90028-ND 1.88 1.69 1.50 |540-44-044-17-400000 
52 .600 | .600 | 1.000 | 1.000 |ED90029-ND 2.87 2.58 2.30 |540-44-052-17-400000 
* Designed for JEDEC type devices * Open frame design in solder area improves - a800 -800 | 1.202 | 1.202 (EO aE Seer, econ ee ee oon 
results of IR soldering and facilitates visual inspection of solder pads 84 1.000 1.000 1.400 1.400_|ED90031-ND 3.52 3.17 _ 2.82 |540-44-084-17-400000 
* Rectangular 
M in iatu re Dual-In-Line No. of | Dimensions — Inch (mm) _[pigi-Key Price Each Mill-Max 
Pins ry B Part No. 1 10 100 500 _| Part No. 
Socket Carriers 8 | 04(10.16) | 0.3 (7.62) |ED6008-ND 68 TA7 95 ‘81 | 614-93-308-31-012000 
14 | 0.7(17.78) | 0.3(7.62) |ED6014-ND 3.39 2.35 1.90 1.63 |614-93-314-31-012000 
Features: * Reusable carriers * Pin Carrier Assemblies assure maximum ventilation and better 16 0.8 (20.32) 0.3 (7.62) | ED6016-ND 3.80 2.64 2.13 1.83 614-93-316-31-012000 
visibility for inspection and repair * Easy mounting due to the RECYCLABLE PLASTIC CARRIER. No | 18 | 0.9(22.86) | 0.3 (7.62) |ED6018-ND 4.22 2.93 2.37 2.03 | 614-93-318-31-012000 
solder wicking problems. Insertion Characteristics: 3-finger Plating: Sleeve (Pin)-200u” Sn/Pb; 20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | ED6020-ND 4.47 3.11 2.51 2.15 |614-93-320-31-012000 
(RoHS Compliant: 200u” Sn), Contact (Clip) -30y" Au 24 | 1.2 (30.48) | 0.3(7.62) |ED6024-ND 5.28 3.67 2.96 2.54 |614-93-324-31-012000 
28 | 1.4(35.56) | 0.3(7.62) |D6028-ND 6.08 4.22 3.41 2.92 | 614-93-328-31-012000 
: F 24 | 1.2(30.48) | 0.6 (15.24) |ED6124-ND 5.28 3.67 2.96 2.54 | 614-93-624-31-012000 
Recyclable Plastic Carrier 28 | 1.4(35.56) | 0.6 (15.24) |£D6128-ND 6.08 4.22 3.41 2.92 | 614-93-628-31-012000 
32_| 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) |ED6132-ND 6.89 478 3.86 3.31 [614-93-632-31-012000 
Shas z ‘ ' 40__[-2.0 (50.80) [| 0.6 (15.24) [ED6140-ND 8.16 5.66 457 3.92 [614-93-640-31-012000 
}ocke . : : RoHS Compliant 
i 8 | O4(1016 | 0.3 (7.62) |ED90122-ND rn 1.26 08 [614-43-308-31-012000 
14 | 0.7(17.78) | 0.3 (7.62) |£D90123-ND 3.58 2.49 2.01 1.72 |614-43-314-31-012000 
acimeaal 16 | 0.8 (20.32) | 0.3(7.62 |£D90124-ND 4.03 2.80 2.26 1.94 |614-43-316-31-012000 
18 | 0.9(22.86) | 0.3(7.62) |£D90125-ND 4.48 3.11 251 215  |614-43-318-31-012000 
9.055 20 | 1.0(25.40) | 0.3 (7.62) _|£D90126-ND 474 3.29 2.66 2.28 |614-43-320-31-012000 
(40 018 (0.46) 24 | 1.2(30.48) | 0.3(7.62) |ED90127-ND 5.60 3.89 3.14 2.69 | 614-43-324-31-012000 
ret 28 | 1.4(35.56) | 0.3(7.62) |£D90128-ND 6.46 4.48 3.62 3.11 |614-43-328-31-012000 
Socket 120 cps) Ae6, 24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) ]£D90129-ND 5.60 3.89 3.44 2.69 | 614-43-624-31-012000 
= em) 28 | 1.4(35.56) | 0.6 (15.24) |£D90130-ND 6.46 4.48 3.62 3.11 |614-43-628-31-012000 
0.038 (0.97). 083 32_| 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) |ED90131-ND 7.32 5.08 4.10 3.52 |614-43-632-31-012000 
(2.11) 40_| 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) |ED90132-ND 8.68 6.02 4.86 4.17__ |614-43-640-31-012000 


NEW! Spring Loaded Connectors — Single and Double Row Strips 


Features: * Modular contacts for use on .100” grid » Precision machined piston/ No. of | Initial Height | Stroke Height | Digi-Key Price Each Mill-Max 
base and gold plated components assure a 1,000,000 min. cycle life * Low resis- Fig. | Series Contacts Inch Inch Part No 1 10 400 Part No 
tance, high current contacts are rated at 2A continuous, 3A peak * High temp. - Single Row Strip - 
thermoplastic insulators are suitable for surface mount processes » 816 and 818 series contact strips 
are designed for manual placement onto @ .023+.003” plated-thru-holes in the circuit board prior to 816 64 255 055 ED90362-ND 44.29 38.39 31.01 /816-22-064-10-000101 
intrusive reflow soldering * 825 and 827 series contact strips are designed for manual placement into 816 64 275 055 ED90363-ND 44.55 38.62 31.19] 816-22-064-10-001101 
® .027” min. plated-thru-holes in the circuit board prior to hand, wave or reflow soldering ae ae oF ee yy oe re soe a Pe ea meena 
= . 816 64 335 055 ED90366-ND 55.62 48.21 38.94 | 816-22-064-10-004101 
Fig. 1 — 816/825 Series 1 816 64 350 .055 ED90367-ND 56.26 48.76 39.39 | 816-22-064-10-005101 
. 816 64 .370 055 ED90368-ND 56.53 48.99 39.57 | 816-22-064-10-006101 
[+ Number of Pins X .100 +] 816 | 64 ‘390 055 | ED90369-ND 56.76 4919 39.73 | 816-22-064-10-007101 
Y 816 64 410 055 ED90370-ND 67.31 49.67 40.12 | 816-22-064-10-008101 
(010.0.0.0740,0.0.0.0) AC 816 64 430 055 ED90371-ND 57.72 50.03 40.41 | 816-22-064-10-009101 
i 825 64 302 090 ED90382-ND 50.31 43.61 35.22 [825-22-064-10-001101 
-100 Double Row Strip 
818 72 2255 .055 ED90372-ND 49.38 42.80 34.57 | 818-22-072-10-000101 
818 72 275 055 ED90373-ND 49.67 43.06 34.78 | 818-22-072-10-001101 
Fig. 2 — 818/827 Series 818 72 295 055 ED90374-ND 50.46 43.73 35.32 | 818-22-072-10-002101 
i 818 72 315 055 ED90375-ND 51.37 44.52 35.96 | 818-22-072-10-003101 
7] Number of eine 2-100 Z aia | 72 '335 ‘055 |£D90376-ND 62125384 43.49: |818-22-072-10-004101 
|_¥ 2: 818 72 350 055 ED90377-ND 62.85 54.47 44.00 |818-22-072-10-005101 
CoO0000 oo000 818 72 370 .055 ED90378-ND 63.14 54.73 44.21 | 818-22-072-10-006101 
0,0.0,0,.0410,0,.0,.0,0} 2% 818 72 390 055 £D90379-ND 63.41 54.96 44.39 | 818-22-072-10-007101 
—»! L100 i 818 72 410 055 ED90380-ND 64.02 55.49 44.82 | 818-22-072-10-008101 
s 818 72 430 055 ED90381-ND 64.49 55.89 45.15 | 818-22-072-10-009101 
827 72 302 090 ED90383-ND 56.15 48.66 39.31 [827-22-072-10-001101 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MILL-TAAK Spring Loaded Contacts — surface Mount [Ors] 


Dimensions in Inches (mm) 


Discrete Spring-Loaded Contacts ‘i ; 
Features: ¢ Shell Plating: 20” Gold over Nickel * Contact Plating: : . f “055 (1.40) 
10u” Gold over Nickel Shell Material: Brass Alloy (UNS C36000) - t 
per ASTM B 16 Brass Alloy Properties: * Chemical composition: 
Cu 61.5%, Zn 35.4%, Pb 3.1% * Hardness as machined: 80-90 Rock- 
well B_ * Density: .307 Ibs/in3_ * Electrical conductivity: 26% IACS 
* Melting Point: 900°C/885°C (liquid/solid) Specifications: * Sleeve 
and Plunger Material: Copper Alloy * Spring Material: Beryllium Cop- 
per * Current Rating: 2A continuous, 3A peak * Contact Resistance: 
20mQ maximum « Durability: 1,000,000 cycles minimum « Toler- 
ances: Length: +.005%; Diameter: +.002%; Angles: +2° 


Pin Diameter Digi-Key Price Each Mill-Max 

Fig. Inch (mm) Stroke Part No. u 10 100 Part No. 
1 042 (7.07) Short [ED90347-ND 80 72 59 0923-0-15-20-78- 
2 .042 (1.07) Standard |ED90343-ND .90 81 67 0925-0-15-20-73- 
3 .042 (1.07) Standard |ED90348-ND 81 73 60 0927-0-15-20-75- 
4 .042 (1.07) Long | ED90349-ND 85 77 63 0928-0-15-20-77- 
5 .042 (1.07) Standard _|ED90350-ND 88 79 65 0929-0-15-20-75- 
6 042 (1.07) Standard |ED90344-ND 63 57 AT 0930-0-15-20-75- 
7 .042 (1.07) Long | ED90345-ND .69 62 51 0932-0-15-20-77- 
8 .042 (1.07) Standard |ED90346-ND 84 75 62 0934-0-15-20-74- 
9 .042 (1.07) Standard _|ED90351-ND .67 60 50 0936-0-15-20-75- 

Spring Loaded Contacts 


Fig. 5 ig. Fig. 7 ig. ig. Fig. 10 NEW! 
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Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 

Fig. A B C Part No. 10 100 1,000 |Part No. Fig. A B C Part No. 10 100 1,000 |Part No. 
Modular Spring Contacts “042 (1.07) | .206 (5.23) | .039 (0.99) |ED8180-ND 4.96 40.85 277.16 |0906-0-15-20-76-14-11-0 
“098 (2.49) | 137 (3.48) | .039 (991) [ED9000-ND 411 33.85 229.71 ]0900-0-00-00-00-00-11-0 042 (1.07) | .246 (6.25) | .055 (1.40) |ED8181-ND 4.24 34.90 236.84 |0906-1-15-20-75-14-11-0 
-106 (2.69) | .177 (4.50) | .055 (1.40) )ED9001-ND 4.00 32.91 223.30 / 0900-1-00-00-00-00-11-0 .042 (1.07) | .255 (6.48) | .055 (1.40) JED90384-NDw) 5.40 44.44 301.53 )0908-0-15-20-75-14-11-0 
1] .106 (2.69) | .197 (5.00) | .055 (1.40) )ED9002-ND 4.01 33.03 224.15 / 0900-2-00-00-00-00-11-0 .042 (1.07) | .266 (6.76) | .055 (1.40) )ED8182-ND 4.24 34.94 237.12 |0906-2-15-20-75-14-11-0 
106 (2.69) | .217 (5.51) | .055 (1.40) | ED9003-ND 4.03 33.16 225.01 | 0900-3-00-00-00-00-11-0 .042 (1.07) | .275 (7.00) | .055 (1.40) |ED90385-NDw | 5.43 44.75 303.67 |0908-1-15-20-75-14-11-0 
106 (2.69) | .236 (5.99) | .055 (1.40) |ED9004-ND 4.10 33.79 229.28 |0900-4-00-00-00-00-11-0 042 (1.07) | 286 (7.26) | .055 (1-40) [ED8183-ND 4.263511 238.26 |0906-3-15-20-7544-41-0 
2 | .042 (1.07) | .348 (8.84) | 055 (1.40) [EDSO08NDETT] 5.10 42.00 _ 285.00 | 0901-0-00-00-00-00-11-0 .042 (1.07) | .295 (7.50) | .055 (1.40) |ED90386-NDw |] 5.53 45.57 309.23 |0908-2-15-20-75-14-11-0 
3 a a) -_ wy -_ (1.40) ee -_ 15.0 a ee 7 | .042 (1.07) | .286 (7.26) | .055 (1.40) | ED8184-ND 4.35 35.78 242.82 |0906-4-15-20-75-14-11-0 
ere Pea rae ei fe ae en aera) cre 042 (1.07) | .315 (8.00) | .055 (1.40) |ED90417-NDw| 5.65 46.54 315.78 |0908-3-15-20-75-14-11-0 
ea eae ee mn mat SE eee aay cepeoteehertatten 042 (1.07) | .335 (8.51) | .055 (1.40) |ED90387-NDY| 7.03 57.88 392.73 |0908-4-15-20-75-14-11-0 
re bare oa ae aaa Tee7 ot cant ag |Osnate OD TEL 042 (1.07) | .350 (8.90) | .055 (1.40) |ED90388-NDW| 7.12 58.63 397.86 |0908-5-15-20-75-14-11-0 
“198 (5.03) | .335 (8.51) | .055 (1.40) |ED5067-ND | 979 73.44 489.60 |0907-4-15-20-75-14-11-0 042 (1.07) | .870 (9.40) | 055 (1.40) /EDSO3B9-NDw’) 7.16 58.95 400.00 | 0908-6-15-20-75-14-11-0 
4 798 (6:03) | 350 (8.89) | 055 (7140) TEDSOGS-ND 4947455 497 00 0007-5AS-D0-7E44-11-0 042 (1.07) | .390 (9.91) | .055 (1.40) |ED90390-NDv| 7.19 59.22 401.85 |0908-7-15-20-75-14-11-0 
“498 (5.03) | 370 (9.40) | 055 (1.40) | ED5069-ND 999 7494 499.60 |0907-6-15-20-75-14-11-0 042 (1.07) |.410 (10.41) | .055 (1.40) |ED90391-NDw| 7.27 59.87 406.27 |0908-8-15-20-75-14-11-0 
“498 (5.03) | 390 (9.91) | .055 (1.40) |ED5070-ND | 1005 7539 502.60 | 0907-7-15-20-75-14-11-0 042 (1.07) |.430 (10.92)| .055 (1.40) |ED90392-NDw| 7.33 60.38 409.69 | 0908-9-15-20-75-14-11-0 
198 (5.03) |.410 (10.41) .055 (1.40) |EDS071-ND | 10.18 76.32 508.80 | 0907-8-15-20-75-14-11-0 8 | .042 (1.07) |.417 (10.59) | .090 (2.28) ED8185-ND 6.26 51.58 349.98 |0914-0-15-20-77-14-11-0 
198 (5.03) | .430 (10.92) | .055 (1.40) |ED5072-ND 10.27 77.01 513.40 | 0907-9-15-20-75-14-11-0 9 | 354 (8.92) | .055 (1.40) £D90310-ND 1.13 10.12 83.35 | 0950-0-15-20-71-14-11-0 
5 | .042 (1.07) | .298 (7.57) |.0275 (0.70) |ED5073-ND¢ | 10.78 80.88 539.20 |0980-0-15-20-75-14-11-0 10 |.395 (10.03) | .090 (2.29) = ED90436-NDv | 11.36 91.73 655.20 | 0850-0-15-20-83-14-11-0 

6 | .042 (1.07) [525 (13.34) | .055 (1.40) [ED8186-ND 6.97__57.37 389.31 |0922-0-15-20-75-14-11-0_| + Double Action v NEW! 

Spring Loaded Target Connectors — Through Hole Rots 


Spring Loaded Target Connectors present a large flat surface for making tangent connections to standard .042” (1.07mm) diameter spring pin plungers. The target connectors provide an excellent gold plated conductive path 
back to the board mounted spring pin connector. Features: ¢ Shell Plating: 10” Gold over 100u” Nickel Shell Material: Brass Alloy (UNS C36000) per ASTM B 16 Brass Alloy Properties: * Chemical composition: Cu 


61.5%, Zn 35.4%, Pb 3.1% * Hardness as machined: 80-90 Rockwell B * Density: .307 Ibs/in3 * Electrical conductivity: 26% IACS * Melting point: 900°C/885°C (liquid/solid) Di . in Inches (mm) 
imensions in Inches (mm. 


i i i i i # of Pins x 
# of Pins x Z # of Pins x # of Pins - # of Pins i 
.100 (2.54) 100 (2.54) +1, 409 x .100 (2.54) ; ser 100 (2.54)~| .100/2 (2.54/2) 


Gasset feossO (2.54) 


# of Pins x ig. # of Pins x ig. ig. # of Pins x ‘ig. # of Pins x 
-100” / 2 (2.54 / 2) 100 / 2 (2.54 / 2) 100 [7-100 (2. 54), 100/2 (2.54)/2 


100 4 ay ‘ 100 + fewer esse 200 : id Bea} fooes, ated 84) 
100 (254) (2.54) 7 i i 54) -leeess|[seses) (5 08) : 7 100 (2.54) 
{0 k : 54) F My Ny 


-100 (2.54) 


100 (2.54) 


165 ] 
¥ (4-19) bao 


(9.70) 


No. of Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. Series Description Pins Part No. 1 10 100 Part No. 
Single Row, Solder Tail, Interconnect Headers 
1 319 Standard Solder Tail 64 ED90352-ND 8.68 7.77 6.40 319-10-164-00-001000 
2 319 Long Solder Tail, Series 64 ED90356-ND 9.67 8.65 7.13 319-10-164-00-002000 
3 319 Elevated Solder Tail 64 ED90354-ND 12.10 10.83 8.92 319-10-164-00-005000 
4 399 Right Angle Solder Tail 64 ED90360-ND 14.46 12.94 10.66 399-10-164-10-008000 
Double Row, Solder Tail, Interconnect Headers 
5 419 Standard Solder Tail 64 ED90353-ND 9.37 8.39 6.91 419-10-264-00-001000 
6 419 Long Solder Tail 64 ED90357-ND 10.35 9.27 7.63 419-10-264-00-002000 
7 419 Elevated Solder Tail 64 ED90355-ND 13.24 11.85 9.76 419-10-264-00-005000 
8 499 Right Angle Solder Tail 64 ED90361-ND 20.13 18.02 14.84 499-10-264-10-008000 
Solder Cups 
9 330 Solder Cup 64 ED90358-ND 22.39 20.04 16.50 330-10-164-00-240000 
10 430 Solder Cup 64 ED90359-ND 24.67 22.08 18.18 430-10-264-00-240000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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-~ beat ak - : 
MILL: MAX Dual-In-Line Sockets — Right Angle Mount Closed Frame 


¢ For components to be mounted perpendicularly to the PCB, such as LED displays. * Horizontal mount solder tails are available with either .300” (7.62mm) [standard] or .100” (2.54mm) row spacing. 


Fig. 1 110 (2.79) 
146 (3.71) 
A 
jo O oO} \ ooo 
Plating: 
Pin - 200u" Sn/Pb 
Contact - 200" Sn/Pb 
No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig.| Pins A B c D Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
6 0.3 (7.62) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58407-ND 5.59 3.88 3.13 2.69 2.24 299-93-306-10-001000 
8 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58408-ND 4.40 3.05 2.47 2.12 1.76 299-93-308-10-001000 
10 0.5 (12.70) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58409-ND 5.38 3.74 3.02 2.59 2.16 299-93-310-10-001000 
12 0.6 (15.24) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58410-ND 6.37 4.42 3.57 3.06 2.55 299-93-312-10-001000 
1A 14 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58411-ND 6.90 4.79 3.87 3.32 2.77 299-93-314-10-001000 
16 0.8 (20.30) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58412-ND 8.34 5.79 4.68 4.01 3.34 299-93-316-10-001000 
18 0.9 (22.86) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58413-ND 9.33 6.47 5.23 4.48 3.74 299-93-318-10-001000 
20 1.0 (25.40) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58414-ND 9.92 6.88 5.56 4.77 3.97 299-93-320-10-001000 
24 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58415-ND 11.81 8.19 6.62 5.67 4.73 299-93-324-10-001000 
8 0.4 (10.16) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58416-ND 5.18 3.59 2.90 2.49 2.07 299-93-608-10-002000 
10 0.5 (12.70) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58417-ND 6.36 4.41 3.56 3.06 2.55 299-93-610-10-002000 
12 0.6 (15.24) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58418-ND 7.54 5.23 4.23 3.62 3.02 299-93-612-10-002000 
14 0.7 (17.78) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58419-ND 8.72 6.05 4.89 4.19 3.49 299-93-614-10-002000 
16 0.8 (20.30) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58420-ND 9.90 6.87 5.55 4.76 3.96 299-93-616-10-002000 
1B 18 0.9 (22.86) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58421-ND 11.08 7.69 6.21 5.32 4.44 299-93-618-10-002000 
22 1.1 (27.94) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58423-ND 12.92 8.96 7.24 6.21 5.17 299-93-622-10-002000 
28 1.4 (35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58426-ND 16.33 11.32 9.15 7.84 6.54 299-93-628-10-002000 
32 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58428-ND 18.59 12.90 10.42 8.93 7.44 299-93-632-10-002000 
36 1.8 (45.72) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58429-ND 20.86 14.47 11.69 10.02 8.35 299-93-636-10-002000 
40 2.0 (50.80) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58430-ND 22.19 15.39 12.43 10.65 8.88 299-93-640-10-002000 
6 0.3 (7.62) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58431-ND 5.47 3.80 3.07 2.63 2.19 299-93-306-11-001000 
8 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58432-ND 4.25 2.95 2.39 2.05 1.71 299-93-308-11-001000 
10 0.5 (12.70) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58433-ND 5.21 3.61 2.92 2.50 2.09 299-93-310-11-001000 
12 0.6 (15.24) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58434-ND 6.15 4.27 3.45 2.96 2.47 299-93-312-11-001000 
1c 14 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58435-ND rela 4.93 3.98 3.42 2.85 299-93-314-11-001000 
16 0.8 (20.30) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58436-ND 8.06 5.59 4.52 3.87 3.23 299-93-316-11-001000 
18 0.9 (22.86) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58437-ND 9.00 6.25 5.05 4.33 3.61 299-93-318-11-001000 
20 1.0 (25.40) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58438-ND 9.58 6.64 5.37 4.60 3.84 299-93-320-11-001000 
24 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58439-ND 11.40 £91 6.39 5.48 4.57 299-93-324-11-001000 
2 10 0.5 (12.70) 0.2 (5.08) 0.3 (7.62) = ED7800-ND 17.54 12.16 9.82 8.42 7.02 299-99-210-12-001800 
RoHS Compliant 
6 0.3 (7.62) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90133-ND 6.03 4.19 3.38 2.90 2.42 299-43-306-10-001000 
8 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90134-ND 4.70 3.26 2.64 2.26 1.88 299-43-308-10-001000 
10 0.5 (12.70) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90135-ND 5.76 4.00 3.23 2.77 2.31 299-43-310-10-001000 
12 0.6 (15.24) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90136-ND 6.83 4.74 3.83 3.28 2.73 299-43-312-10-001000 
1A 14 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90137-ND 7.89 5.47 4.42 3.79 3.16 299-43-314-10-001000 
16 0.8 (20.30) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90138-ND 8.95 6.21 5.02 4.30 3.58 299-43-316-10-001000 
18 0.9 (22.86) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90139-ND 10.01 6.94 5.61 4.81 4.01 299-43-318-10-001000 
20 1.0 (25.40) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90140-ND 10.65 7.39 5.97 5.12 4.26 299-43-320-10-001000 
24 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90141-ND 12.69 8.80 7.11 6.09 5.08 299-43-324-10-001000 
8 0.4 (10.16) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90142-ND 5.57 3.87 3.13 2.68 2.23 299-43-608-10-002000 
10 0.5 (12.70) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90143-ND 6.86 4.76 3.84 3.30 2.75 299-43-610-10-002000 
12 0.6 (15.24) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90144-ND 8.13 5.64 4.56 3.91 3.26 299-43-612-10-002000 
14 0.7 (17.78) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90145-ND 9.41 6.53 5.28 4.52 3.77 299-43-614-10-002000 
16 0.8 (20.30) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90146-ND 10.70 7.42 6.00 5.14 4.28 299-43-616-10-002000 
18 0.9 (22.86) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90147-ND 11.98 8.31 6.71 5.75 4.80 299-43-618-10-002000 
20 1.0 (25.40) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90148-ND 12.74 8.84 7.14 6.12 5.10 299-43-620-10-002000 
1B 22 1.1 (27.94) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90149-ND 13.97 9.69 7.83 6.71 5.59 299-43-622-10-002000 
24 1.2 (30.48) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90150-ND 15.20 10.54 8.52 7.30 6.09 299-43-624-10-002000 
26 1.3 (33.02) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90151-ND 16.43 11.40 9.21 7.89 6.58 299-43-626-10-002000 
28 1.4 (35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90152-ND 17.66 12.25 9.90 8.48 7.07 299-43-628-10-002000 
30 1.5 (38.10) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90153-ND 18.89 13.10 10.58 9.07 7.56 299-43-630-10-002000 
32 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90154-ND 20.12 13.95 11.27 9.66 8.05 299-43-632-10-002000 
36 1.8 (45.72) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90155-ND 22.58 15.66 12.65 10.84 9.04 299-43-636-10-002000 
40 2.0 (50.80) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90156-ND 24.02 16.65 13.45 11.53 9.61 299-43-640-10-002000 
6 0.3 (7.62) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90157-ND 5.91 4.10 3.31 2.84 2.37 299-43-306-11-001000 
8 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90158-ND 4.55 3.16 2.55 2.19 1.82 299-43-308-11-001000 
10 0.5 (12.70) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90159-ND 5.57 3.87 3.12 2.68 2.23 299-43-310-11-001000 
12 0.6 (15.24) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90160-ND 6.59 4.58 3.70 3.17 2.64 299-43-312-11-001000 
1c 14 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90161-ND 7.62 5.29 4.27 3.66 3.05 299-43-314-11-001000 
16 0.8 (20.30) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90162-ND 8.64 5.99 4.84 4.15 3.46 299-43-316-11-001000 
18 0.9 (22.86) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90163-ND 9.67 6.71 5.42 4.65 3.87 299-43-318-11-001000 
20 1.0 (25.40) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90164-ND 10.28 7.13 5.76 4.94 4.12 299-43-320-11-001000 
24 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90165-ND 12.24 8.49 6.86 5.88 4.90 299-43-324-11-001000 
Transistor Sockets as aay ree oon 
Fig. Pins Package Part No. 1 10 100 Part No. 
Plating: Sleeve (Pin): 200y” Sn/Pb (ROHS Compliant: 200u” Sn); Contact TO-5 Package 
(Clip): 30y” Au a 3 Through Hole ED2150-ND 1.29 1.10 90 917-93-103-41-005000 
Dim. in mm 3 Through Hole ED90273-ND® 1,77 1.50 1.23 917-43-103-41-005000 
1 4 Through Hole ED2151-ND 1.39 1.18 97 917-93-104-41-005000 
4 Through Hole ED90274-ND@ 1.87 1.59 1.30 917-43-104-41-005000 
8 Through Hole ED2152-ND 1.80 1.53 1.25 917-93-108-41-005000 
8 Through Hole ED90275-ND® 2.30 1.95 1.60 917-43-108-41-005000 
3 SMT ED90421-ND@ NEW! 1.81 1.54 1.26 917-43-103-41-001000 
2 4 SMT ED90422-ND@ NEW! 1.89 1.61 1.31 917-43-104-41-001000 
8 SMT ED90423-ND@ NEW! 2.45 2.08 1.70 917-43-108-41-001000 
TO-100 Package 
aan oul 8 Through Hole [ED2153-ND 1.80 1.53 1.25 |917-93-208-41-005000 
6"30.25-0.46 , 1 8 Through Hole ED90276-ND@ 2.30 1.95 1.60 917-43-208-41-005000 
bn 10 Through Hole ED2154-ND 2.64 2.24 1.83 917-93-210-41-005000 
—— 5.08 10 Through Hole ED90277-ND® 2.78 2.36 1.93 917-43-210-41-005000 
4 oe 2 8 SMT ED90424-ND@ NEW! 2.45 2.08 1.70 917-43-208-41-001000 
00.86 O1.17 10 SMT ED90425-ND@ NEW! 2.80 2.37 1.94 917-43-210-41-001000 


@ RoHS Compliant 
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A. : 
MAX Dual-In-Line Sockets — Open Frame (screw Machined) 


Sleeve (Pin) - 200p" Sn; Contact (Clip) - 304" Au — RoHS Compliant 48 | 2.4 (60.96) 7 (17.78) | ED4648-ND 11.15 7.74 6.25 5.36/123-93-648-41-001000 


Solder Tail Wire Wrap =e Low Profile 
071 071 
(18) |-— B —-+| (18) | 
: 4 155 tf .095 i 
i A —i . : ; (3.94) (2.41) Teens 
f0 0] [O00 2 t B 
| SS .095 | 
| 200 [fe [TP ellooe 
Nt a 20! oot “Nesd) 
. 2 L N* .100 ~| 
(2.54) 
(2.54) “Ultra low profile” Dual-in-line sockets are equipped with specially designed 
Most popular line of standard low profile I1C-Sockets. Open frame design Solderless wire wrap terminals are firmly locked in the insulator body contacts allowing .095" (2.41mm) height above PCB. Special short contact 
leaves space beneath IC for improved heat dissipation, easier PCB cleaning to withstand torque of wrapping tool. Length of terminal for three-level requires .075" (1.91mm) insertion depth only. Solder tail diameter .030" 
and inspection. Insertion Characteristics: 4-finger standard wrapping. Insertion Characteristics: 4-finger standard (.76mm). Insertion Characteristics: 4-finger short contact 
No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max 
Pins A B c Part No. 110 100 500 | Part No. Pins A B C Part No. 1 10 100 500 |Part No. 
Solder Tail (Gold) 48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) [ED90060-ND [3.06 213 1.72 1.47/110-44-648-41-001000 
Sleeve (Pin) - 200y" Sn/Pb; Contact (Clip) - 30u" Au 64 | 3.2(81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40) |ED90061-ND | 4.08 2.83 2.29 1.96] 110-44-964-41-001000 
8 | 04 (10.16) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) JED3308-ND 65 45 «37 ~—«.31] 110-93-308-41-007000 
14 | 0.7(17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) |ED3314-ND 113.79 64 — 55} 110-93-314-41-001000 ‘Sleeve (Pin) - '200p" Sn/Pb; Contact (Clip) - 30" Au 
16 | 0.8(20.30) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) |ED3316-ND 1.29 90 .73 .62]110-93-316-41-001000 aoa hoaec] oan7 62 7014) EGRSOS T94-4.951.09 94] 1oa-boaowa D000 
18 | 0.9(22.86) | 0.3(7.62) | 0.4 (10.16) |ED3318-ND | 1.45 1.01 .82 .70|110-93-318-41-001000 4 (10.16) (7.62) | 0.4 (10.16) H 941.35 1.09 -93-308-41-001 
20 | 1.0(25.40) | 0.3(7.62) | 0.4 (10.16) |ED3320-ND 1.61 142 91 _.78|110-93-320-41-001000 14 | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) )ED4314-ND 3.39 2.36 1.91 1.63} 123-93-314-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.3(7.62) | 0.4 (10.16) /ED3324-ND 1.94 1.35 1.09  .93/110-93-324-41-001000 16 |) 0.8 (20.30) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED4316-ND 3.88 2.69 2.18 1.87|123-93-316-41-001000 
28 | 1.4(35.56) | 0.3(7.62) | 0.4 (10.16) |ED3328-ND 2.26 1.57 1.27 1.09] 110-93-328-41-001000 18 | 0.9(22.86) | 0.3(7.62) | 0.4 (10.16) |ED4318-ND 4.37 3.03 2.45 2.10|123-93-318-41-001000 
22 | 1.1 (27.94) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70) | ED3422-ND 1.77 1.23 1.00.86] 110-93-422-41-001000 20 | 1.0(25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) |ED4320-ND 4.65 3.23 2.61 2.24|123-93-320-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70) | ED3424-ND 1.94 1.35 1.09  .93]110-93-424-41-001000 24 | 1.2(30.48) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) |ED4324-ND 6.03 4.19 3.38 2.90|123-93-324-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED3624-ND 1.94 1.35 1.09.93] 110-93-624-41-001000 28 | 1.4(35.56) | 0.3(7.62) | 04 (10.16) |£D4328-ND 697 484 3.91 3.35|123-93-328-41-001000 
28 | 1.4(35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED3628-ND 2.26 157 1.27 1.09] 110-93-628-41-001000 i aacagadds 
24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70) |ED4424-ND 6.03 4.19 3.38 2.90|123-93-424-41-001000 
32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED3632-ND 258 1.79 1.45 1.24] 110-93-632-41-001000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7(17.78) |ED3640-ND | 323 2.24 1.81 1.55/110-93-640-41-o01000/ | 24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) )ED4624-ND | 6.03 4.19 3.38 2.90/ 123-93-624-41-001000 
48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED3648-ND 3.87 2.69 217 1.86]110-93-648-41-001000 28 |_1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED4628-ND 6.97 4.84 3.91 3.35 | 123-93-628-41-001000 
50 | 2.5 (63.50) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40) |ED3950-ND 4.03 2.80 2.26 1.94] 110-93-950-41-001000 32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED4632-ND 7.89 5.48 4.43  3.79|123-93-632-41-001000 
64 | 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40) [ED3964-ND 5.16 3.58 2.89 2.48| 110-93-964-41-001000 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED4640-ND 8.92 6.19 5.00 4.29|123-93-640-41-001000 
) (15.24) | 0.7 ( 
) (22.86) | 1.0 ( 
) 


4 Pe Se pte any teh re ie a a eserreredien 50 | 2.5 (63.50) | 0.9 (22.86 25.40) |ED4950-ND | 11.60 8.05 6.50 5.57|123-93-950-41-001000 
4 | 798 (20.27) | 0:3(7.62) | 398 (10.11) |ED90434-NDw | 202 1.41 1.14 98] 110-43-316-10-004000| [64 1 32 ee Hoel a a ee ae me eras ae ae 
6 | 498 (12.65) | 0.2(5.08) | .299 (7.60) |ED90426-NDw | 2.10 1.46 1.18 1.01|110-43-210-10-001000 leeve (Pin) — 200p" Sn; Contact (Clip) - 30p" Au — Ro ompian 
8 | 04 (10.16) | 03(762) | 0.4 (10.16) |ED90032-ND | 66 46 37 _.32|110-43-308-41-001000 8 | 0.4(10.16) | 0.3 (7.62) pat) ED90166-ND | 248 1.72 1.39 1.19] 123-43-308-41-001000 
8 | .498 (12.65) | 0.2 (5.08) | .299 (7.60) [ED90430-NDW | 2.27 1.58 1.28 1.09/110-43-210-10-002000 14 | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4(10.16) }ED90167-ND |) 4.00 2.78 2.24 1.92) 123-43-314-41-001000 
8 | 697 (17.70) | 0.3(7.62) |.398 (10.11) |ED90431-NDw | 2.61 1.81 1.46 1.26)110-43-314-10-002000| | 16 | 0.8(20.30) | 0.3(7.62) | 0.4 (10.16) JED90168-ND | 4.51 313 253 2.17/123-43-316-41-001000 
8 | .799 (20.30) | 0.3 (7.62) |.398 (10.11) |ED90433-NDw | 2.68 1.86 1.51 1.29/110-43-316-10-003000} | 18 | 0.9(22.86) | 0.3(7.62) | 0.4 (10.16) }ED90169-ND | 5.02 348 2.81 2.41)123-43-318-41-001000 
é Hee aaa rated EDAD SEND ee 16 ie pe dO 21610-00000 20 | 1.0(25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) }ED90170-ND | 5.32 3.69 2.98 2.56|123-43-320-41-001000 
.7 (17. 3 (7. 4 (10. H 16.81 65 _. -43-314-41- 24 | 1.2 (30.48) | 03(7.62 10.16) [ED90171-ND | 629 4.37 3.53 3.03/123-43-324-41-001000 
14 [1.398 (35.51)| 0.3 (7.62) |.398 (10.11) /ED90432-NDw | 2.90 2.01 1.63 1.39] 110-43-328-10-002000 (30.28) Ce oe tate) ‘ daboe AT 
28 | 1.4 (35.56) | 0.3 (7.62) | 0.4(10.16) }ED90172-ND | 7.27 5.04 4.07 3.49] 123-43-328-41-001000 
16 | 0.8(20.30) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) |ED90034-ND | 1.32 92 74  .64|110-43-316-41-001000 
16 |1.398 (35.51)) 0.3 (7.62) |.398 (10.11) |ED90429-NDw | 312 2.17 1.75 1.50/110-43-328-10-001000| | 22 | 1-1 (27.94) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70) }ED90173-ND |) 5.81 4.03 3.26 2.79/123-43-422-41-001000 
18 | 0.9(22.86) | 0.3(7.62) | 0.4(10.16) |ED90035-ND | 1.49 1.03 .84  .72/110-43-318-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70) }ED90174-ND | 6.29 4.37 3.53 3.03) 123-43-424-41-001000 
20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) |ED90036-ND | 1.65 1.15 93 —.80|110-43-320-41-o01000| | _24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED90175-ND_| 6.29 4.37 3.53 3.03 123-43-624-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.3(7.62) | 0.4 (10.16) |ED90037-ND | 1.98 1.38 1.11 .96|110-43-324-41-001000| | 28 | 1.4 (35.56) | 0.6(15.24) | 0.7 (17.78) |ED9OT76-ND | 7.27 5.04 4.07 3.49/123-43-628-41-001000 
28 | 1.4(35.56) | 0.3 (7.62) | 0.4(10.16) |ED90038-ND | 2.31 1.61 1.30 1.11]110-43-328-41-001000} | 32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7(17.78) JED90177-ND | 8.24 5.72 4.62 3.96) 123-43-632-41-001000 
oF 12 (304) Oa inte) netast) See ioe ig 1 os a apacaLconioen 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) }ED90178-ND | 9.78 6.79 5.48 4.70|123-43-640-41-001000 
2 (30. 4 (10. H 9801.38 1.11 -43-424-41- 48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) ED90179-ND |11.65 8.08 6.53 5.60) 123-43-648-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED90041-ND_| 1.98 1.38 1.11 .96|110-43-624-41-001000 (60.06) MO Oza) ‘ Aa Bensaa 
50 | 2.5 (63.50) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40) |ED90180-ND [12.12 8.41 6.79 5.82|123-43-950-41-001000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (18.24) | 0.7 (17.78) |EDSO042-ND [231 1.61 1.30 1.11]110-43-628-41-001000] |—7 35 oa 1 5 9 109 86 = Oe Ay ERE PEIN 15.38 1067 R627 99|199-43-954-41-001000 
32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED90043-ND | 264 183 1.48 1.27)110-43-632-41-001000 .2 (81.28) (22.86) 9 ) M p08 A106 “8.6257, -43-964-41 + 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED90044-ND | 3.30 2.29 1.85 1.59|110-43-640-41-001000 Sleeve (Pin) - 10" Au; Contact (Clip) - 301" Au — RoHS Compliant 
48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED90045-ND | 3.96 2.75 2.22 1.91|110-43-648-41-001000 8 | 0.4(10.16) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) }ED57083-ND | 2.52 1.75 1.42  1.22|123-13-308-41-001000 
50__| 2.5 (63.50) | 0.9 (22.86) | 1.0(25.40) |ED90046-ND__| 4.13 2.86 2.31 1.98|110-43-950-41-001000| | 14 | 0.7(17.78) | 0.3(7.62) | 0.4(10.16) }ED57143-ND | 4.41 3.06 247 2412/123-13-314-41-001000 
64_| 3.2 (81.28) [0.9 (22.86) | 1.0 (25.40) [ED90047-ND_| 5.28 3.67 2.96 2.54] 110-43-964-41-001000| | 16 | 0.8 (20.30) | 0.3(7.62) | 0.4 (10.16) |EDS7163-ND | 5.04 3.50 2.83 2.42/123-13-316-41-001000 
5 oat CNTR POA C16) [EDSSUROMBS AO Ba St at TOTS acm 20 | 1.0(25.40) | 0.3(7.62) | 0.4 (10.16) |ED57203-ND | 6.50 4.51 3.64 3.12]123-13-320-41-001000 
14 | 0.7(17.78) | 0.3(7.62) | 0.4(10.16) |ED56143-ND | 1.58 1.10 .89  .76|110-13-314-41-001000 a a0.) 38 sD aT a7 TB} ete in 22 se aa ees 
16 | 0.8 (20.30) | 0.3(7.62) | 0.4 (10.16) JEDS6163-ND | 1.80 1.25 1.01 87/110-13-316-41-001000) | 55 | 4 4035's | oe iso4 1778) [EBEESENEMM| 8.92 619 5:00 429 |123-1a-608-41-001000 
18 | 0.9(22.86) | 0.3(7.62) | 0.4 (10.16) |ED56183-ND | 2.03 1.41 1.14  .98]110-13-318-41-001000 4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED57286- 92 6.19 5.00 4. -13-628-41- 
20 | 1.0(25.40) | 0.3(7.62) | 0.4 (10.16) |ED56203-ND | 2.25 1.56 1.26 1.08|110-13-320-41-001000 40_| 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED57406-ND [12.04 8.35 6.75 _5.78| 123-13-640-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) | 0.4(10.16) |ED56243-ND | 2.70 1.88 1.52 1.30|110-13-324-41-001000 Low Profile 
28 | 1.4(35.56) | 0.3(7.62) | 0.4(10.16) |ED56283-ND | 3.15 2.19 1.77  1.52|110-13-328-41-001000 Sleeve (Pin) - 200u" Sn/Pb; Contact (Clip) - 30u" Au 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED56246-ND | 2.70 1.88 1.52 1.30) 110-13-624-41-001000 8 | 0.4(10.16) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) [ED5308-ND 704.73 «59 51] 115-93-308-41-003000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED56286-ND | 3.15 219 1.77 1.52) 110-13-628-41-001000 14 | 0.7(17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | £D5314-ND 1.75 1.22 .99 85] 115-93-314-41-003000 
32_| 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED56326-ND_| 3.60 2.60 2.02 _1.73|110-13-632-41-001000] | +6 | 9g (2030) | 03,762) | 04 (1016) |epsaie-nD | 200 139 1.13 97|115-93-316-41-003000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED56406-ND | 4.50 312 252 216|110-13-640-41-001000 
aa_| 32 (83.28) [0.9 (22.86) | 1.0(25.40) |e0se646-ND_ | 720 Toa 3.46|110-13-964-41-001000/ | 18 | 0-9 (22.86) | 0.3(7.62) | 0.4 (10.16) JED5318-ND | 2.25 1.56 1.26 1.08/115-93-318-41-003000 
20 | 1.0(25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) |ED5320-ND | 2.42 1.68 1.36 1.16|115-93-320-41-003000 
Sleeve (Pin) - 200p" Sn/Pb; Gontact [6ip) = 200g" Sn/Pb 24 | 1.2 (30.48) na (ia) 4 (10.16) [ED5324-ND | 3.01 209 1.69 1.45|115-93-324-41-003000 
8 | 04 (10.16) | 0.3(7.62) | 0.4 (10.16) |ED3108-ND 27.24] 110-99-308-41-001000| | 28 | 1.4(35.56) | 0.3 (7.62) | 0.4(10.16) }ED5328-ND | 3.38 2.35 1.90 1.63/115-93-328-41-003000 
14 | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) |£D3114-ND ] s 48 41] 110-99-314-41-001000} | 22 | 1.1 (27.94) Breer 5 (12.70) |ED5422-ND | 2.77 1.92 1.55 1.33]115-93-422-41-003000 
16 | 0.8 (20.30) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) |ED3116-ND 96 67 54 .47| 110-99-316-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70) | ED5424-ND 3.01 2.09 1.69 1.45] 115-93-424-41-003000 
18 | 0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) | 0.4(10.16) |EDS118-ND | 1.08 75 61 52) 110-99-318-41-001000| | 24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED5624-ND | 2.90 2.01 1.63 1.40/115-93-624-41-003000 
20_| 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) |ED3120-ND__| 1.20 _.84_.68 _.58| 110-99-320-41-001000} 5374 4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED5628-ND | 3.38 2.35 1.90 1.63|115-93-628-41-003000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) | 0.4(10.16) |ED3124-ND | 1.44 1.00  .81 .70|110-99-324-41-001000 
oe | 14 (2856) | 03(762) | 04(1046) |ED3i2e-ND | 168 117 95 81 |110-99-828-41-o01000| | 32 | 1.6(40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED5632-ND | 3.98 2.76 2.23 1.91/115-93-632-41-003000 
24 | 1.2(30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70) | £D3524-ND 1.44 1.00 .81  .70|110-99-424-41-001000 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED5640-ND 4.83 3.35 2.71 2.32) 115-93-640-41-003000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED3724-ND 144 1.00 81  .70| 110-99-624-41-001000 48_ | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED5648-ND 5.91 4.10 3.31 2.84] 115-93-648-41-003000 
28 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED3728-ND 1.68 1.17.95 _.81/ 110-99-628-41-001000 Sleeve (Pin) - 200p" Sn; Contact (Clip) - 304" Au — RoHS Compliant 
32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED3732-ND | 1.92 1.34 1.08 .93|110-99-632-41-001000 8 | 04 (10.16) 8 (7.62) | 0.4 (10.16) [ED90208-ND | 1.20 83 67 58] 115-43-308-41-003000 
iy Seve Tees eae Eee ae 1a io i lees eae opleun 14 | 0.7 (17.78 3 (7.62 4 (10.16) }ED90209-ND | 1.93 1.34 1.08 .93)115-43-314-41-003000 
4 (60. 6 (15. H 88 2.00 1.62 1, -99-648-41- 16 | 0.8 (20.30) sie 4 (10.16) |ED90210-ND | 219 152 1.23 1.06|115-43-316-41-003000 
64_| 3.2(81.28) | 0.9 (22.86) 1.02540) EDS764-ND__| 3.84 2.67 2.16 _1.85|110-99-964-41-001000| | 4g | 9.9 (2086 4 (1016) [ep90211-ND | 245 170 138 1.18) 115-43-318-41-003000 


Sleeve (Pin) - 200p" Sn; Contact (Clip) - 200" Sn — RoHS Compliant 


4 (10.16) |£D90212-ND 2.62 1.82. 1.47 1.26] 115-43-320-41-003000 


) ( 

) ( 

) ( 
8 ] 04(10.16) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) JED90048-ND | .51 36 29  .25/110-44-308-41-001000) | 20 | 1.0 (25.40) ( 
14 | 0.7(17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) |ED90049-ND 89 62 50 43] 110-44-314-41-001000 24 | 1.2 (30.48) 3700 4 (10.16) }ED90213-ND | 3.12 217 1.75 1.50) 115-43-324-41-003000 
16 | 0.8(20.30) | 0.3(7.62) | 0.4(10.16) |ED90050-ND | 1.02 .71 58 .49|110-44-316-41-001000 28 | 1.4 (35.56) 3 (7.62) | 0.4 (10.16) }ED90214-ND | 3.62 2.52 2.03 1.74) 115-43-328-41-003000 
18 | 0.9(22.86) | 0.3(7.62) | 0.4 (10.16) |ED90051-ND | 1.15 .80 65  .56/110-44-318-41-001000} | 22 | 1.1 (27.94) baton 0.5 (12.70) |ED90215-ND | 287 1.99 1.61 1.38|115-43-422-41-003000 
20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4(10.16) |ED90052-ND | 1.28 89 72 _.62/110-44-320-41-001000/ | 24 | 1.2(30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70) |ED90216-ND | 3.12 247 1.75 1.50]115-43-424-41-003000 
24] 1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) ] 0.4(10.16) /ED90053-ND | 1.53 1.07 86.74) 110-44-324-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED90217-ND_| 3.12 247 1.75 1.50/115-43-624-41-003000 
a ett naneit) Delo Epaods4N0 ie ie 1 “ toe Aue oon 28 | 1.4(35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED90218-ND | 3.62 2.52 2.03 1.74|115-43-628-41-003000 
24 | 1.2(30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED90056-ND | 153 1.07 .86 .74|110-44-624-41-o01000) | 32 | 1-6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) JED90219-ND | 4.12 2.86 2.31 1.98) 115-43-632-41-003000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED90057-ND | 1.79 1.24 1.00 .86|110-44-628-41-001000 | 40 | 2.0(50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED90220-ND | 5.12 3.56 2.87 2.46) 115-43-640-41-003000 
32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) [ED90058-ND | 2.04 1.42 1.15 .98/110-44-632-41-001000 48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED90221-ND_ | 6.13 4.25 3.44 2.95 | 115-43-648-41-003000 
40_| 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) [ED90059-ND_| 255 1.77 1.43 1.23|110-44-640-41-001000| NEW! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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m ne a. Shrink Dip Sockets — 
l k t .110 095 r 
J Sop pace : Solder Tail - Open Frame 


* High density Dual-in-Line Sockets for devices featuring .070” (1.78mm) lead spacing 
 Four-finger beryllium copper contacts meet high vibration and shock requirements 


With Integral Decoupling Capacitor 
Machine Screw Contact 


@.020 


Special Features/Applications: (0.51)-| Insertion Characteristics: 4-finger standard 

To eliminate noise at the source before it can reach the chip Plating: Sleeve (Pin) - 200” Sn/Pb; (ROHS Compliant: 200y” Sn), Contact (Clip) - 30” Au 

¢ Advantages for uses such as high speed logic and memory ~_— Cus 

applications ¢ To eliminate long leads as potential sources (od fio 

of noise because capacitor leads are connected directly to the of Fe | (4.90) 083 

ground and voltage pin of the socket _ at (2.11) 

Technical Data: * Insulator body material: glass filled polyester © 64] (1395) 145 (36a) | 

UL94V-0 © Pin: screw machined Socket with integral glass for HO sq. Vt 

encapsulated ceramic capacitor 0.1pF, 50VDC 

No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 

Pins A B Cc Part No. 1 10 100 | Part No. 

Tin Plated, Solder Tail 

14 | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4(10.16) JED2101-ND 3.09 26.81 216.51] 110-93-314-41-801000 No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 

16 | 0.8 (20.32) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) )ED2102-ND 3.26 28.29 228.48| 110-93-316-41-801000 Pins A B C Part No. 1 40 100 |Part No. 

deel tg an ne ce ag eee ERECT Pe eHsttet 16 | 0.572 (14.53) | 0.3(7.62) | 0.39 (9.91) [ED22163-ND | 3.18 22.05 178.08|117-93-316-41-005000 
24 | 1.2(3048) | 0.3(7.62) | 04 (1016) |£02106-ND 410 3557 287.28 |410-93-324-41-801000 28 | 0.992 (25.20) | 0.4 (10.16) | 0.49 (12.45) | ED22284-ND 5.04 34.92 282.03] 117-93-428-41-005000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED2105-ND 472 40.92 330.54] 110-93-624-41-801000 30 | 1.062 (26.97) | 0.4 (10.16) | 0.49 (12.45) | ED22304-ND 5.36 37.18 300.30 | 117-93-430-41-005000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED2107-ND 4.70 40.69 328.65 | 110-93-628-41-801000 48. | 1.692 (42.98) | 0.4 (10.16) | 0.49 (12.45) | ED22484-ND 7.98 55.35 447.09] 117-93-448-41-005000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.20) er or 78) ae Aj Hes 85.16 26.47 110-93-640-41-801000 20 | 0.712 (18.08) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) | ED22206-ND 3.73 25.84 208.74| 117-93-620-41-005000 

‘in Plate older Tail — Ro ‘omplian a ~032-R98-A1- 
| OT (778) | 0317-62) | 04(10.16) [EDIOIG2-ND | 3.24 28.08 226.80) 110-43-314-41-801000 Pa ie aoe ey a ee aoe - pe noe so es oe os F pe 
16 | 0.8 (20.32) | 0.3(7.62) | 0.4(10.16) /ED90183-ND | 4.21 36.48 294.63 110-43-316-41-801000 M12 (35.86) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) ; 73 46.64 976.74 | 117-03-640-41-005 
18 | 0.9 (22.86) | 0.3(7.62) | 0.4(10.16) JED90184-ND | 4.54 39.34 317.73] 110-43-318-41-801000 42 | 1.482 (37.64) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) | ED22426-ND 7.04 48.83 394.38] 117-93-642-41-005000 
20 | 1.0 (25.40) | 0.3(7.62) | 0.4(10.16) |ED90185-ND | 4.10 35.52 286.86) 110-43-320-41-801000 48 | 1.692 (42.98) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) | ED22486-ND 7.98 55.35 447.09] 117-93-648-41-005000 
24 12 (30.48) os (7.62) 04 (10.16) ae 4.66 ee ee eee 52_ | 1.832 (46.53) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED22526-ND 8.61 59.72 482.37| 117-93-652-41-005000 
bat lc tes Oe eos eae EOGHGGNINMML 697 46a gear | 110 4a-608-4/an000 56 | 1.972 (50.09) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED22566-ND 9.24 64.06 517.44] 117-93-656-41-005000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (1524) | 07 (1778) [ED90189-ND_| 786 68.09 549'99|110-43-640-41-801000 64 | 2.252 (57.20) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED22646-ND | 10.50 72.80 588.00] 117-93-664-41-005000 
Gold Plated, Solder Tail — RoHS Compliant 68 | 2.392 (60.76) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED22686-ND | 11.12 77.12 622.86|117-93-668-41-005000 

14 [07 (7.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) JED2109-ND 3.60 31.23 252.21] 110-13-314-41-801000 64 _ | 2.252 (57.20) | 0.75 (19.05) | 0.84 (21.34) |ED22647-ND | 10.05 69.68 562.80 | 117-93-764-41-005000 
16 | 0.8 (20.32) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) )ED2110-ND 4.21 36.48 294.63] 110-13-316-41-801000 RoHS Compliant 

5 i bs) i tes cree a io core oan eae ee lepinon 16 | 0.572 (14.53) | 0.3(7.62) | 0.39 (9.91) |ED90222-ND 3.32 22.98 185.64] 117-43-316-41-005000 
o4a_| 42 (3048) | 0.3 (762) | 0.4 (1016) |ED2114-ND ia ie “a6 60° ayaa A401e- 9041 -aninOD 28 | 0.992 (25.20) | 0.4 (10.16) | 0.49 (12.45) | ED90223-ND 5.27 36.50 294.84] 117-43-428-41-005000 
24] 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) [ED2113-NO 557 48.03 380 551 110-13-624-41-801000 30 | 1.062 (26.97) | 0.4 (10.16) | 0.49 (12.45) | ED90224-ND 5.61 38.87 313.95] 117-43-430-41-005000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED2115-ND 6.04 52.31 422.52| 110-13-628-41-801000 48 | 1.692 (42.98) | 0.4 (10.16) | 0.49 (12.45) | ED90225-ND 8.36 57.95 468.09] 117-43-448-41-005000 
40 _| 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED2116-ND 8.87 76.86 620.76| 110-13-640-41-801000 20 | 0.712 (18.08) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) | ED90226-ND 3.89 26.96 217.77| 117-43-620-41-005000 
aa Ose auhevel jin Plated Wire-Weap- RE 28 | 0.992 (25.20) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED90227-ND 5.27 36.50 294.84] 117-43-628-41-005000 
6 AMEE Ta Ga ioe FRO ND Bre san jas ARR [10804 AIRAT-ADI00D 40 | 1.412 (35.86) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) | ED90228-ND 7.04 48.80 394.17] 117-43-640-41-005000 
18 | 09 (2286) | 0.3 (7.62) | 04 (1016) |ED2119-ND 598 5182 418.53 |123-93-318-41-801000 42 | 1.482 (37.64)| 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) | ED90229-ND 7.37 51.09 412.65] 117-43-642-41-005000 
20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) |ED2120-ND 6.23 53.98 435.96| 123-93-320-41-801000 48 | 1.692 (42.98) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) | ED90230-ND 8.36 57.95 468.09] 117-43-648-41-005000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED2121-ND 7.15 61.93 500.22 | 123-93-624-41-801000 52_| 1.832 (46.53) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED90231-ND 9.02 62.50 504.84 | 117-43-652-41-005000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) ]ED2122-ND 8.42 73.01 589.68 | 123-93-628-41-801000 56 | 1.972 (50.09) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) | ED90232-ND 9.68 67.08 541.80| 117-43-656-41-005000 
40_| 2.0 (50.80) | 0.6 —————— ar s a a 123-93-640-41-801000 64. | 2.252 (57.20) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED90233-ND | 11.00 76.23 615.72) 117-43-664-41-005000 

}-Level Tin Plate: fire-Wrap — Ro ompliani 4 AR-BEA-AT| 

14} 07 (1778) | 03 (762) | 04 (1016) [ED9OTIO-ND | 535 4638 374.64] 103-49-314-41 801000 68 | 2.392 (60.76) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED90235-ND | 11.66 80.81 652.68 | 117-43-668-41-005000 
16 | 0.8 (20.32) | 03(7.62) | 0.4(10.16) |Ep90191-ND | 588 5099 411.81 | 123-43-316-41-801000 64_ | 2.252 (57.20) | 0.75 (19.05) | 0.84 (21.34) |ED90234-ND | 11.00 76.23 615.72|117-43-764-41-005000 
18 | 0.9 (22.86) | 0.3(7.62) | 0.4(10.16) JED90192-ND | 6.35 55.02 444.36] 123-43-318-41-801000 

20 | 1.0(25.40) | 0.3(7.62) | 0.4(10.16) |ED90193-ND | 6.62 57.41 463.68|123-43-320-41-801000 

24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7(17.78) [ED90194-ND_| 7.62 66.04 533.40 | 123-43-624-41-801000 -In_l i = 

28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) [ED90195-ND | 8.98 77.82 628.53/123-43-628-41-801000 Dual In Line Sockets 

40 _| 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) [ED90196-ND | 11.20 97.08 784.14 | 123-43-640-41-801000 


Surface Mount, Stub Tail, Closed Frame 


«Closed frame insulator is vision system compatible * High-temp Nylon 46, suitable for infra-red and 
vapor phase soldering 


Plating: Sleeve (Pin) — 200” Sn/Pb; Contact (Clip) — 200” Sn/Pb 
(RoHS Compliant: 200” Sn Sleeve and Contact) 


Dual-In-Line Sockets — 
Low Profile Open Frame 


* Dip Sockets with reduced height; only .122” (3.10mm) above PCB.  Hi-Rel, 4-finger #30 clip 


Plating: Sleeve (Pin) — 200” Sn/Pb; (ROHS Compliant: 200y” Sn), Contact (Clip) - 30” Au 
-100 (2.54) © -015-.025 (0.38-0.64) 
0 .015-.025 (.38-.64) (096 = -010-.018 (0.25-0.46) 
=0.10-.018 (.25-.46) 
.108 (2.74) 
5 4 
ny 
4 Vila 4-122 (3.10) ah e 
055-.079 * 
y Zi! P99) 9.059 (1:50) @.038 (0.97) 
9.030 |"| 108 
Ao:76) (2-74) No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 
Pins ry B © [Part No. 110 100 500 |Part No. 
No.of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max Vacuum Pads Top Surface Only 
Pins | A B © ]Part No. 1 10 100 500 |Part No. 8 ]0.4 (10.16) 0.3 (7.62) [0.4 (10.16)|ED2128-ND | .75 650 52.50 225.00|214-99-308-01-670800 
8 [04 (10.16)| 0.3 (7.62) [0.4 (10.16) /ED58083-ND | 86 7.32 5985 220.78|115-93-008-41-001000 14. |0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) ]ED2129-ND | 1.31 11.39 91.98 394.20/214-99-314-01-670800 
14 ]0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) |ED58143-ND | 1.45 12.27 10035 370.18] 115-93-314-41-001000 16 |0.8 (20.32)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) |ED2130-ND | 1.50 13.00 105.00  450.00/214-99-316-01-670800 
16 | 0.8 (20.32) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) |ED58163-ND | 1.65 14.00 114.53 422.47 /115-93-316-41-001000 18 | 0.9 (22.86) ie (7.62) | 0.4 (10.16) |ED2131-ND | 1.69 14.64 118.23 506.70)214-99-318-01-670800 
20 {1.0 (2540)| 0.3 (762) [Od (10.16) EDSB208ND | 200 1891 138.88 51045 |115-03-320-41-O01000 20_|+.0(2540)| 03 (762) 0.10.16) febera2nD | 2.16 18.72 16%.20__648.00]214-90-s20.01-870800 
24 [1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) [0.4 (10.16) |ED58243-ND | 2.50 21.12 172.80 637.44 |115-93-324-41-001000 Vacuum Pads Top Surface Only — RoHS Compliant 
28 | 1.4 (35.56)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) |ED58283-ND | 2.80 23.68 193.73 714.63) 115-93-328-41-001000 8 /0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) pare ED90236-ND) 1.15 9.96 80.43 344.70 )214-44-308-01-670800 
24 |1.2 (30.48) ee 0.7 (17.78) | ED58246-ND | 2.50 21.12 172.80 637.44] 115-93-624-41-001000 14° | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED90237-ND | 1.74 15.05 121.59 521.10 | 214-44-314-01-670800 
28 |1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) |0.7 (17.78) |ED58286-ND | 2.80 23.68 19373 714.63|115-93-628-41-001000 16 |0.8 (20.32)| 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) |ED90238-ND | 1.93 16.74 135.24 579.60|214-44-316-01-670800 
32_ [1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED58326-ND | 3.29 27.86 227.93 840.79| 115-93-632-41-001000 18 |0.9(22.86)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED90239-ND | 2.13 18.46 149.10 639.00|214-44-318-01-670800 
40 [2.0 (50.80) [0.6 (15.24) [0.7 (17.78) EDSEAOE-ND 400 33.3 276.75 1020.90 |115-93-640-41-001000 20 {1.0 (25.40)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) |ED90240-nD | 2.25 1947 157.29 674.10 |214-44-320-01-670800 
el ompian Vacuum Pads Top and Bottom 
B 04 (10.16) | 0.3(7.62) [0.4 (10.16) /ED90197-ND | 99 642 6885 253.98] 115-43-308-41-001000 
14. |0.7 (17.78) He 04 Hote) £D90198-ND | 1.60 13.56 110.93 409.19] 115-43-314-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) /ED2133-ND | 2.16 18.72 151.20 648.00 |214-99-624-01-670800 
16 | 0.8 (20.32) 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) |ED90199-ND | 1.82 15.40 126.00 464.80/ 115-43-316-41-001000 28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) }ED2134-ND | 2.52 21.84 176.40 756.00)214-99-628-01-670800 
18 0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) |ED90200-ND | 2.03 17.22 14085 519.58] 115-43-318-41-001000 32 | 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) |0.7 (17.78) |ED2135-ND | 2.88 24.96 201.60 864.00 214-99-632-01-670800 
20 |1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) |ED90201-ND | 2.17 1840 150.53 _555.27|115-43-320-41-001000 40 | 2.0 (50.80)| 0.6 (15.24) |0.7 (17.78) |ED2136-ND | 3.45 29.90 241.50 1035.00 |214-99-640-01-670800 
24 1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) [0.4 (10.16) |ED90202-ND | 2.59 21.92 179.33 661.51] 115-43-324-41-001000 Vacuum Pads Top and Bottom — RoHS Compliant 
28 | 1.4 (35.56) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) |EDSO203:ND) | 3.01 25.44 208.13 767-75) 115-43-328-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) |0.7 (17.78) | ED90241-ND | 2.63 22.75 183.75  787.50]214-44-624-01-670800 
24 |4.2 (30.48) | 0.6 (15.24) |0.7 (17.78) |ED90204-ND | 2.59 21.92 179.33 661.51|115-43-624-41-001000 
98 {1.4 (35.56) [0.6 (15.24) [0.7 (17-78) |ED90205-ND | 301 2544 20813  76775|115-43-628-41-001000 28 | 1.4 (35.56)| 0.6 (15.24) |0.7 (17.78) | ED90242-ND | 3.00 26.03 210.21 900.90) 214-44-628-01-670800 
32. | 4.6 (40.64) | 0.6 (15.24) [0.7 (17.78) |£090206-ND | 3.42 28.96 236.93 873.90|115-43-632-41-001000 32 | 1.6 (40.64)| 0.6 (15.24) |0.7 (17.78) |ED90243-ND | 3.38 29.28 236.46 1013.40/214-44-632-01-670800 
40 [2.0 (50.80) [0.6 (15.24) [0.7 (17.78) |ED90207-ND | 4.25 36.00 294.53 1086.47|115-43-640-41-001000 40 _| 2.0 (50.80) 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) |ED90244-ND | 3.98 34.45 278.25 1192.50 /214-44-640-01-670800 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 541 


MILL-MAX In-Line Sockets and Headers - Solder Tail and Solderless 


Dimensions in Inches (mm) 
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No. of Dimension A Plating Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. |Description Pins Inch (mm) Sleeve/Pin Contact/Clip Part No. 1 10 100 Part No. 
Solder Tail Socket 
1 |Very Low Profile, Series 315...01 64 6.4 (162.56) 200y” Sn/Pb 30p” Au ED7864-ND 6.22 5.27 4.31 ]315-93-164-41-001000 
2  |Ultra Low Profile, Series 315...03 64 6.4 (162.56) 200y” Sn/Pb 30p” Au ED7964-ND 6.51 5.52 4.51 |315-93-164-41-003000 
3 | Single Row, Long Solder Tail, Series 311...01 64 6.4 (162.56) 200y” Sn/Pb 30p” Au ED1064-ND 5.25 4.55 3.68 |311-93-164-41-001000 
4 Single Row, Series 316...01 H=.594 (15.09) 64 6.4 (162.56) 200” Sn/Pb 30” Au ED1164-ND 12.41 10.76 8.69 |316-93-164-41-001000 
4 _|Single Row, Series 316...03 H=.315 (8.00) 64 6.4 (162.56) 200” Sn/Pb 30” Au ED1264-ND 10.09 8.75 7.07 _|316-93-164-41-003000 
4 |Single Row, Series 316...06 36 (5.99) 64 6.4 (162.56) 200” Sn/Pb 30p” Au ED1364-ND 9.38 8.13 6.57 | 316-93-164-41-006000 
4 |Single Row, Series 316...07 02 (10.21) 64 6.4 (162.56) 200y” Sn/Pb 30” Au ED1464-ND 10.87 9.43 7.62 |316-93-164-41-007000 
4 Single Row, Series 316...08 H=.472 (11.99) 64 6.4 (162.56) 200” Sn/Pb 30” Au ED15064-ND. 11.45 9.93 8.02 |316-93-164-41-008000 
5 |Single Row, Right Angle .030” Diameter Pins 50 5.0 (127.00) 200” Sn/Pb 30p” Au ED1450-ND 9.44 8.18 6.61 |801-93-050-20-001000 
6__|Double Row, Right Angle .030” Diameter Pins 2x50 5.0 (127.00) 2001)” Sn/Pb 30y” Au ED14100-ND. 21.24 18.41 14.87 |803-93-100-20-001000 
7 |Single Row, .220” Surface Mount 64 6.4 (162.56) 200y” Sn/Pb 30p” Au ED23064-ND 8.28 7.18 5.80 |310-93-164-41-105000 
8 |Single Row, Series 399...03 Right Angle 64 6.4 (162.56) 200y” Sn/Pb 30” Au ED22064-ND. 9.88 8.57 6.92 |399-93-164-10-003000 
9 _|Single Row, Low Profile .030" Diameter Pins 64 6.4 (162.56) 2001” Sn/Pb 30” Au ED2764-ND 8.47 7.34 5.93 | 801-93-064-10-002000 
Solder Tail Socket — RoHS Compliant 
1 Very Low Profile, Series 315...01 64 6.4 (162.56) 200y” Sn 30p” Au ED90245-ND 6.57 5.56 4.55 ]1315-43-164-41-001000 
2  |Ultra Low Profile, Series 315...03 64 6.4 (162.56) 200y” Sn 30p” Au ED90246-ND 6.86 5.81 4.75 |315-43-164-41-003000 
3 | Single Row, Long Solder Tail, Series 311...01 64 6.4 (162.56) 200y” Sn 30p” Au ED90247-ND 5.52 4.79 3.87 |311-43-164-41-001000 
4 | Single Row, Series 316...01 H=.594 (15.09) 64 6.4 (162.56) 200y” Sn 30p” Au ED90248-ND 13.13 11.39 9.20 |316-43-164-41-001000 
4 _|Single Row, Series 316... 64 6.4 (162.56) 200y" Sn 30y” Au ED90249-ND. 10.67 9.25 7.47_|316-43-164-41-003000 
4 [Single Row, Series 316 64 6.4 (162.56) 200p” Sn 30p” Au ED90250-ND 9.94 8.62 6.96 |316-43-164-41-006000 
4  |Single Row, Series 316 64 6.4 (162.56) 200y” Sn 30p” Au ED90251-ND. 11.50 9.97 8.05 |316-43-164-41-007000 
4 |Single Row, Series 316...08 H=.472 (11.99) 64 6.4 (162.56) 200y” Sn 30p” Au ED90252-ND 12.12 10.51 8.49 |316-43-164-41-008000 
5 |Single Row, Right Angle .030” Diameter Pins 50 5.0 (127.00) 200” Sn 30” Au ED90253-ND 9.89 8.58 6.93 | 801-43-050-20-001000 
6 __|Double Row, Right Angle .030” Diameter Pins 2x50 5.0 (127.00) 200” Sn 30” Au ED90254-ND 22.42 19.44 15.70 | 803-43-100-20-001000 
7 [Single Row, .220” Surface Mount 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30p” Au ED90255-ND 8.80 7.63 6.16 |310-43-164-41-105000 
8 |Single Row, Series 399...03 Right Angle 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30” Au ED90256-ND 10.46 9.07 7.33 |399-43-164-10-003000 
9 _|Single Row, Low Profile .030” Diameter Pins 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30y” Au ED90257-ND. 8.78 7.61 6.15 _|801-43-064-10-002000 
Solderless Press-Fit Header/Socket 
10 |Solderless Press-Fit Socket, Series 304...770 64 6.4 (162.56) 10p” Au 30p” Au ED8064-ND@ 10.27 8.70 7.12 ]304-13-164-41-770000 
10 |Solderless Press-Fit Socket, Series 304...780 64 6.4 (162.56) 10y” Au 30” Au ED8164-ND@ 11.44 9.40 7.69 |304-13-164-41-780000 
141 |Single Row Header Compliant Tail L=.104 (2.64) | 64 6.4 (162.56) 10y” Au _ ED2864-ND@ 12.05 10.45 8.44 |800-10-064-61-001000 
11 | Single Row Header Compliant Tail 64 6.4 (162.56) 10p” Au _ ED2964-ND@ 11.68 10.13 8.18 |800-10-064-62-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Tail 50 5.0 (127.00) 200u” Sn/Pb 30” Au ED15050-ND. 11.25 9.76 7.88 _|801-93-050-61-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Tail 50 5.0 (127.00) 200” Sn 30p” Au ED90258-ND¢@ 11.71 10.15 8.20 | 801-43-050-61-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Tail L=.143 (3.63) 50 5.0 (127.00) 200y” Sn/Pb 30p” Au ED1650-ND 11.28 9.78 7.90 |801-93-050-62-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Tail 43 (3.63) 50 5.0 (127.00) 200p” Sn 30p” Au ED90259-ND¢@ 11.72 10.16 8.21 |801-43-050-62-001000 
13 |Double Row Header Compliant Tail L=.104 (2.64) | 2x 32 3.2 (81.28) 10p" Au — ED3064-ND@ 12.05 10.45 8.44 |802-10-064-61-001000 
13 | Double Row Header Compliant Tail L=.143 (3.63) | 2x 32 3.2 (81.28) 10y” Au = ED3164-ND¢@ 11.68 10.13 8.18 | 802-10-064-62-001000 
14 |Double Row Socket Compliant Tail L=.104 (2.64) | 2x 50 5.0 (127.00) 200y” Sn/Pb 30p” Au ED15100-ND 20.97 18.18 14.68 |803-93-100-61-001000 
14 | Double Row Socket Compliant Tail L=.104 (2.64) | 2x 50 5.0 (127.00) 200p” Sn 30p” Au ED90260-ND@ 21.82 18.91 15.28 |803-43-100-61-001000 
14 | Double Row Socket Compliant Tail L=.143 (3.63) | 2x 50 5.0 (127.00) 200” Sn/Pb 30” Au ED16100-ND 21.03 18.23 14.72 | 803-93-100-62-001000 
14 | Double Row Socket Compliant Tail L=.143 (3.63) | 2x 50 5.0 (127.00) 200” Sn 30” Au ED90261-ND¢@ 21.85 18.94 15.30 _|803-43-100-62-001000 
Solder Tail Header Strip — RoHS Compliant 
15 |Pin/Solder Tail Header Strip, Series 350 64 6.4 (162.56) 0p” Au = ED7764-ND 9.47 8.02 6.56 | 350-10-164-00-001000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.210 (5.33) 64 6.4 (162.56) 10p” Au _ ED16064-ND 9.67 8.39 6.78 |342-10-164-00-591000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.335 (8.51) 64 6.4 (162.56) 10y” Au _ ED17064-ND 11.06 9.59 7.75 |342-10-164-00-592000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.585 (14.86) 64 6.4 (162.56) 10y” Au _ ED18064-ND 16.52 14.32 11.57 |342-10-164-00-593000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.835 (21.21) 64 6.4 (162.56) 10y” Au = ED19064-ND. 22.90 19.85 16.03 _|342-10-164-00-594000 
17 |Single Row, Series 350...06 Straight 64 6.4 (162.56) 0p” Au _ ED2064-ND 7.97 6.91 5.58 | 350-10-164-00-006000 
18 | Single Row, Series 399, 90° Right Angle 64 6.4 (162.56) 10y” Au _ ED2164-ND 9.21 7.99 6.45 |399-10-164-10-009000 
19 |Single Row, .189 (4.80) Surface Mount Header 64 6.4 (162.56) 10p” Au = ED24064-ND. 10.77 9.34 7.54 _|350-10-164-00-106000 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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No. of Dimension A Plating Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. |Description Pins Inch (mm) Sleeve/Pin Contact/Clip Part No. il 10 100 Part No. 
20 |Single Row, Right Angle .030” Diameter Pins 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED2564-ND 9.50 8.24 6.66 | 800-10-064-20-001000 
21 | Double Row, Right Angle .030” Diameter Pins 2x32 3.2 (81.28) 10” Au = ED2664-ND 12.80 11.10 8.97 | 802-10-064-20-001000 
Interconnects, .100” (2.54mm) Grid 
22 |Double Row, Pin Header, Straight Solder Tail 2x32 3.2 (81.28) 10” Au = ED9464-ND® 9.15 7.75 6.34 | 802-10-064-10-001000 
23 |Double Row, Low Profile Pin Header 2x32 3.2 (81.28) 10” Au _— ED9564-ND® 8.73 7.39 6.05 | 802-10-064-10-002000 
24 |Double Row, Socket, Straight Solder Tail 2x36 3.6 (91.44) 200” Sn/Pb 30” Au ED9672-ND 11.35 9.61 7.86 |803-93-072-10-001000 
24 |Double Row, Socket, Straight Solder Tail 2x36 3.6 (91.44) 200” Sn 30” Au ED90262-ND@ 11.87 10.05 8.22 | 803-43-072-10-001000 
25 | Double Row, Low Profile Socket 2x36 3.6 (91.44) 200” Sn/Pb 30” Au ED9772-ND 10.31 8.73 7.14 | 803-93-072-10-002000 
25 | Double Row, Low Profile Socket 2x36 3.6 (91.44) 200” Sn 30” Au ED90263-ND® 10.69 9.05 7.40 | 803-43-072-10-002000 
Interconnects, .050” (1.27mm) Grid 
26 |Single Row, .132 (3.35) SMT Header 50 2.515 (50 x .050 + .015) 10” Au = ED1050-ND® 12.48 10.82 8.74 | 850-10-050-30-001000 
27 |Single Row, .087 (2.21) Profile Pin Header 50 2.515 (50 x .050 + .015) 10” Au = ED8250-ND® 7.38 6.25 5.11 | 850-10-050-10-001000 
28 |Double Row, .132 (3.35) SMT Header 2x50 | 2.515 (50 x .050 + .015) 10” Au = ED10100-ND® 15.70 13.61 10.99 |852-10-100-30-001000 
29 |Double Row, .075 (1.91) Profile Pin Header 2x50 | 2.515 (50 x .050 + .015) 10” Au = ED83100-ND@ 13.72 11.62 9.50 |852-10-100-10-001000 
30 | Single Row, .207 (5.26) SMT Socket 50 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn/Pb 30” Au ED1150-ND 12.74 11.05 8.92 | 851-93-050-30-001000 
30 | Single Row, .207 (5.26) SMT Socket 50 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn 30” Au ED90264-ND® 13.58 11.78 9.51 | 851-43-050-30-001000 
31 | Single Row, .161 (4.09) Profile Socket 50 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn/Pb 30” Au ED8450-ND 10.29 8.71 7.13 | 851-93-050-10-001000 
31 | Single Row, .161 (4.09) Profile Socket 50 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn 30” Au ED90265-ND® 10.86 9.19 7.52 |851-43-050-10-001000 
32 |Double Row, .207 (5.26) SMT Socket 2x50 | 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn/Pb 30” Au —D11100-ND 20.72 17.97 14.51 | 853-93-100-30-001000 
32_ |Double Row, .207 (5.26) SMT Socket 2x50 | 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn 30” Au ED90266-ND@ 22.00 19.07 15.40 | 853-43-100-30-001000 
33 |Double Row, .161 (4.09) Profile Socket 2x50 | 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn/Pb 30” Au ED85100-ND 19.17 16.22 13.28 | 853-93-100-10-001000 
33 | Double Row, .161 (4.09) Profile Socket 2x50 | 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn 30” Au ED90267-ND® 20.22 17.11 14.00 _|853-43-100-10-001000 
Interconnect Header, .070” (1.78mm) Grid — RoHS Compliant 
34 | Single Row, Solder Tail 21 1.47 (37.34) 200” Sn/100p” Ni ED90309-ND 3.37 2.92 2.36 | 862-40-021-00-180000 
Right Angle Interconnect Sockets, .100” (2.. 54mm] Grid — RoHS Compliant 
35 | Single Row, .030 (0.76) Diameter Pins SMT 2 0.2 (5.08) 200” Sn 30” Au ED90300-ND 1.20 1.02 -83 | 801-43-002-40-002000 
35 | Single Row, .030 (0.76) Diameter Pins SMT 3 0.3 (7.62) 200” Sn 30” Au ED90301-ND 1.57 1.34 1.09 | 801-43-003-40-002000 
35 | Single Row, .030 (0.76) Diameter Pins SMT 4 0.4 (10.16) 200” Sn 30” Au ED90302-ND 1.82 1.54 1.26 | 801-43-004-40-002000 
35 | Single Row, .030 (0.76) Diameter Pins SMT 5 0.5 (12.70) 200” Sn 30” Au ED90303-ND 217 1.84 1.51 |801-43-005-40-002000 
35 | Single Row, .030 (0.76) Diameter Pins SMT 6 0.6 (15.24) 200” Sn 30” Au ED90304-ND 2.53 2.15 1.76 _|801-43-006-40-002000 
35 | Single Row, .030 (0.76) Diameter Pins SMT 7 0.7 (17.78) 200” Sn 30” Au ED90305-ND 2.86 2.42 1.98 | 801-43-007-40-002000 
35 | Single Row, .030 (0.76) Diameter Pins SMT 8 0.8 (20.32) 200” Sn 30” Au ED90306-ND 2.98 2.53 2.07 |801-43-008-40-002000 
35 | Single Row, .030 (0.76) Diameter Pins SMT 9 0.9 (22.86) 200” Sn 30” Au ED90307-ND 3.31 2.80 2.29 |801-43-009-40-002000 
35 | Single Row, .030 (0.76) Diameter Pins SMT 10 1.0 (25.40) 200” Sn 30” Au ED90308-ND 3.51 2.97 2.43 _|801-43-010-40-002000 
Right ae Interconnects, .050” (1. 27mm) Grid, Solder Tail 
36 | Single Row, Pin Header 50 2.515 (50 x .050 + .015) 10” Au ED8650-ND® 12.86 10.88 8.91 | 850-10-050-20-001000 
37 |Double Row, Pin Header 2x50 | 2.515 (50 x .050 + .015) 10” Au — ED87100-ND® 17.59 14.89 12.18 |852-10-100-20-001000 
38 | Single Row, Socket 50 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn/Pb 30” Au ED8850-ND 13.21 11.18 9.15 |851-93-050-20-001000 
38 | Single Row, Socket 50 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn 30” Au ED90278-ND@ 14.03 11.88 9.72 |851-43-050-20-001000 
39 | Double Row, Socket 2x50 | 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn/Pb 30” Au ED89100-ND 23.11 19.56 16.00 | 853-93-100-20-001000 
39 | Double Row, Socket 2x50 | 2.515 (50 x .050 + .015) 200” Sn 30” Au ED90268-ND® 24.52 20.75 16.98 | 853-43-100-20-001000 
Interconnects, 2mm Grid 
40 |Single Row, .189 (4.80) SMT Header 50 3.94 (100.00) 10” Au = ED1250-ND® 10.61 9.20 7.43 | 830-10-050-30-001000 
41 | Single Row Pin Header 50 3.94 (100.00) 10” Au = ED9050-ND® 8.52 7.22 5.90 |830-10-050-10-001000 
42 |Double Row, .189 (4.80) SMT Header 2x50 3.94 (100.00) 10” Au = £D12100-ND@ 19.76 17.13 13.83 | 832-10-100-30-001000 
43 |Double Row Pin Header 2x50 3.94 (100.00) 10” Au = ED91100-ND® 15.85 13.42 10.98 |832-10-100-10-001000 
44 |Single Row, .228 (5.79) SMT Socket 50 3.94 (100.00) 200” Sn/Pb 30” Au ED1350-ND 9.00 7.80 6.30 | 831-93-050-30-001000 
44 |Single Row, .228 (5.79) SMT Socket 50 3.94 (100.00) 200” Sn 30” Au ED90269-ND@ 9.55 8.28 6.69 | 831-43-050-30-001000 
45 | Single Row Socket 50 3.94 (100.00) 200” Sn/Pb 30” Au ED9250-ND 6.24 5.28 4.32 | 831-93-050-10-001000 
45 | Single Row Socket 50 3.94 (100.00) 200” Sn 30” Au ED90270-ND® 6.49 5.49 4.50 |831-43-050-10-001000 
46 |Double Row, .228 (5.79) SMT Socket 2x50 3.94 (100.00) 200” Sn/Pb 30” Au £D13100-ND 18.88 16.36 13.22 |833-93-100-30-001000 
46 | Double Row, .228 (5.79) SMT Socket 2x50 3.94 (100.00) 200” Sn 30” Au ED90271-ND@ 20.12 17.44 14.09 _|833-43-100-30-001000 
47 |Double Row Socket 2x50 3.94 (100.00) 200” Sn/Pb 30” Au ED93100-ND 11.59 9.81 8.03 | 833-93-100-10-001000 
47__|Double Row Socket 2x50 3.94 (100.00) 200” Sn 30” Au ED90272-ND® 12.04 10.20 8.34 | 833-43-100-10-001000 
OFP® Pass Thru Sockets .100” (2.54mm) for .030” Round Pins and .025” Square Pins — RoHS Compliant 
48 | Single Row Socket 64 6.4 (162.56) 200y” Sn 30” Au ED90286-ND 16.58 14.37 11.61 |834-43-064-10-001000 
49 |Double Row Socket 2x36 3.6 (91.44) 200” Sn 30” Au ED90287-ND 18.64 16.16 13.05 |835-43-072-10-001000 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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No. of Dimension A Plating Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. |Description Pins Inch (mm) Sleeve/Pin Contact/Clip Part No. i 10 100 Part No. 
NEW! Vertical Surface Mount Interconnect Header, .100” (2.54mm) Grid — RoHS Compliant NEW! 
50 |Double Row Header, Stub Tail 72 0.142 (3.6) 10” Au 100y” Ni ED90398-ND 18.38 15.94 12.87 | 429-10-272-00-560000 
NEW! Surface Mount Interconnect Socket, .100” (2.54mm) Grid — RoHS Compliant NEW! 
51 | Double Row Socket, Stub Tail 72 0.142 (3.6) 200” Sn 30” Au ED90397-ND 18.79 13.03 10.53 |414-43-272-41-117000 
NEW! Right Angle Interconnect Headers, .079” (2mm) Grid — RoHS Compliant NEW! 
52 | Single Row Header 50 = 10” Au = ED90394-ND 22.72 19.70 15.91 |830-10-050-20-001000 
53 |Double Row Header 2x50 = 10” Au = ED90395-ND 21.72 18.83 15.21 | 832-10-100-20-001000 
NEW! Right Angle Interconnect Sockets, .079” (2mm) Grid — RoHS Compliant NEW! 
52 | Single Row Socket 50 = 200” Sn 30” Au ED90393-ND 21.76 15.09 12.19 |831-43-050-20-001000 
53 |Double Row Socket 2x50 = 200” Sn 30” Au ED90396-ND 36.89 25.58 20.66 | 833-43-100-20-001000 
@ RoHS Compliant 
No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. Pins A B c Part No. 1 10 100 Part No. 
Solder Tail Shrink Dip Header .070” (1.78mm) — RoHS Compliant 
16 572 (14.53) -300 (7.62) -390 (9.91) ED90288-ND 2.75 2.39 1.93 162-40-316-00-180000 
28 992 (25.20) -400 (10.16) -490 (12.45) ED90289-ND 4.37 3.79 3.06 162-40-428-00-180000 
30 1.062 (26.97) -400 (10.16) -490 (12.45) ED90290-ND 4.66 4.04 3.27 162-40-430-00-180000 
48 1.692 (42.98) -400 (10.16) -690 (17.53) ED90291-ND 6.95 6.03 4.87 162-40-448-00-180000 
20 -712 (18.08) -600 (15.24) -690 (17.53) ED90292-ND 3.23 2.80 2.26 162-40-620-00-180000 
28 992 (25.20) -600 (15.24) -690 (17.53) ED90293-ND 4.37 3.79 3.06 162-40-628-00-180000 
54 40 1.412 (35.86) -600 (15.24) -690 (17.53) ED90294-ND 5.85 5.08 4.10 162-40-640-00-180000 
42 1.482 (37.64) -600 (15.24) -690 (17.53) ED90311-ND 6.13 5.32 4.30 162-40-642-00-180000 
48 1.692 (42.98) -600 (15.24) -690 (17.53) ED90295-ND 6.95 6.03 4.87 162-40-648-00-180000 
52 1.832 (46.53) -600 (15.24) -690 (17.53) ED90296-ND 7.50 6.51 5.26 162-40-652-00-180000 
56 1.972 (50.09) -600 (15.24) -690 (17.53) ED90297-ND 8.05 6.98 5.64 162-40-656-00-180000 
64 2.252 (57.20) -600 (15.24) -690 (17.53) ED90298-ND 9.15 7.93 6.41 162-40-664-00-180000 
68 2.392 (60.76) -600 (15.24) -690 (17.53) ED90299-ND 9.70 8.41 6.79 162-40-668-00-180000 


Universal Serial Bus Connectors 


USB Connectors Features: * USB receptacles for thru-hole and surface mount Plug retention tabs * Kinked locating 
legs for secure PCB retention * Fully compatible with USB 1.0 specification * Passes 16MHz Signal Attenuation per 
ASTM-D-4566 Material Specifications: * Shell and Contact: Copper alloy * Shell Finish: Tin/lead over copper * Contact 
Finish: 30! selective gold, tin/lead tail * Housing: Glass filled thermoplastic rated UL 94V-0 Ratings: * Voltage: 30VAC 
(rms) * Current: 1A maximum per contact for 30°C temperature rise. Thru-hole housings rated at 130°C for wave soldering. 
SMT housing rated at 240°C for reflow soldering Electrical: * Contact Resistance: 30mW maximum « Insulation 


Resistance: 1000mQ minimum » Dielectric Withstanding Voltage: 750VAC at sea level » Capacitance: 2pF maximum 


Fig. 2 


40: 
112 
(2a) (10.29) 


516 (13.11) 


208 (16. 97 


f 
146 (3.71) = 


15 "405 
(2.92) (10.29) 


) 


minimum « Dielectric Withstanding Voltage: 100VAC at sea level » Capacitance: 2pF maximum 


474 (12.04) 
a 


Mini USB Connectors Features: * Mini USB receptacles for surface mount »*5-Pin (one ID Pin), 0.8mm pitch * Reduced 
mounting space Fully compatible with USB 2.0 specifications » Smaller and lighter than existing USB connectors for 
portable and handheld devices Material Specifications: * Shell and Contact: Copper alloy » Shell Finish: Tin over copper 
* Contact Finish: 30” selective gold, tin/copper tail * Housing: High temperature thermoplastic rated UL 94V-0 Ratings: 
* Voltage: 30VAC (rms) » Current: 1A maximum per contact for 30°C temperature rise. All housing materials rated for 
“lead-free” soldering up to 260°C. Electrical: * Contact Resistance: 50mQ maximum « Insulation Resistance: 100MQ 


Dim. in Inches (mm) 
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Digi-Key Digi-Key Tape and Reel Pricing | Mill-Max 

Fig. |Description Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 700 Part No. 
1 Type A Receptacle, Single, Thru Hole ED90062-ND 1.34 1.13 93 69 58 = = 896-43-004-90-000000 
2 Type A Receptacle, Double, Thru Hole ED90063-ND 2.16 1.84 1.50 1.11 94 = = 896-43-008-90-000000 
3 Type B Receptacle, Single, Thru Hole ED90064-ND 1.34 1.13 93 69 58 = a 897-43-004-90-000000 
4 Type A Receptacle, Single, SMT ED90065-ND 1.34 1.13 93 69 58 = _— 896-43-004-00-000000 
5 Mini USB Type A Receptacle, Single, SMT ED90342CT-NDt = 4.82 3.62 2.41 = ED90342TR-ND 1265.25 896-43-005-00-100001 
5 Mini USB Type B Receptacle, Single, SMT ED90341CT-NDt = 1.35 1.01 67 = ED90341TR-ND 352.80 897-43-005-00-100001 


t+ Cut Tape 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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MILL- MAX Modular Spring Loaded Contacts 


Features: * Low resistance, high current contacts are rated at 2 amps continuous, 3 amps peak. * High temperature 
¢ Modular contacts for use on .100" grid, available in heights from .137" ~ .430", supplied in single and thermoplastic insulators are suitable for surface mount processes. ¢ A typical application would be as the 
double row contact strips. »* Precision machined piston/base and gold plated components assure a base unit (battery/charger) interface for portable equipment such as mobile phones/radios, bar code readers, 
1,000,000 minimum cycle life. * Pistons have a long stroke relative to the low profile of the assembly. medical and test instruments. 
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:Lebpeabe sosee Contact tact Style 1-4 
Initial Height Stroke Range of 
Contact Dimension A Dimension B_| Digi-Key Price Each Mill-Max Contacts | Digi-Key Base | Pin 
Fig. | Contacts Style Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. Available | Part No. Price | Adder 
Single Row SMD - Series 811 Fig. 1 — Single Row SMD - Series 811 
64 0 137 (3.48) .039 (0.99) | ED8110-64-ND 24.76 23.00 20.05 |811-22-064-30-000101 ED8110-XX-ND 3.84] 34 
64 1 177 (4.50) .045 (1.14) | ED8111-64-ND 24.20 22.48 19.60 |811-22-064-30-001101 ED8111-XX-ND 3.26 | .34 
1 64 2 197 (5.00) .055 (1.40) | ED8112-64-ND 24.28 22.55 19.66 |811-22-064-30-002101 01~64 |ED8112-XX-ND 3.35 | .34 
64 3 217 (5.51) .055 (1.40) | ED8113-64-ND 24.35 22.61 19.71 |811-22-064-30-003101 ED8113-XX-ND 3.42 | 34 
64 4 .236 (5.99) .055 (1.40) _ | ED8114-64-ND 24.73 22.97 20.02 _|811-22-064-30-004101 ED8114-XX-ND 3.80 | .34 
Single Row SMD - Series 812 Fig. 2 — Single Row SMD - Series 812 
64 0 .255 (6.48) .055 (1.40) ED8187-64-ND 27.20 25.26 22.02 |812-22-064-30-000101 ED8187-XX-ND 3.80 | .38 
64 1 .275 (6.98) .055 (1.40) ED8188-64-ND 27.36 25.41 22.15 |812-22-064-30-001101 ED8188-XX-ND 3.97 | .38 
64 2 .295 (7.49) .055 (1.40) ED8189-64-ND 27.87 25.88 22.56 |812-22-064-30-002101 ED8189-XX-ND 3.86 | .39 
64 3 .315 (8.00) .055 (1.40) ED8190-64-ND 28.41 26.39 23.01 |812-22-064-30-003101 ED8190-XX-ND 3.78 | .40 
7 64 4 .335 (8.51) .055 (1.40) ED8191-64-ND 35.12 32.62 28.44 |812-22-064-30-004101 02 ~ 64 [ED8191-XX-ND 4.95 | .49 
64 5 “350 (8.89) 055 (1.40) ED8192-64-ND 35.58 33.04 28.81 |812-22-064-30-005101 ED8192-XX-ND 4.79 | 50 
64 6 .370 (9.40) .055 (1.40) ED8193-64-ND 35.74. 33.19 28.94 |812-22-064-30-006101 ED8193-XX-ND 4.95 | 50 
64 7 .390 (9.91) .055 (1.40) | ED8194-64-ND 35.92 33.36 29.09 |812-22-064-30-007101 ED8194-XX-ND 5.14 | 50 
64 8 410 (10.41) .055 (1.40) | ED8195-64-ND 36.30 33.72 29.39 |812-22-064-30-008101 ED8195-XX-ND 4.90) .51 
64 9 430 (10.92) .055 (1.40) _ | ED8196-64-ND 36.59 33.99 29.63 |812-22-064-30-009101 _ ED8196-XX-ND 5.19 | _.51 
Double Row SMD - Series 813 Fig. 3 — Double Row SMD - Series 813 
72 0 137 (3.48) "039 (0.99) | ED8130-72-ND 27.54. 25.58 22.80 ]813-22-072-30-000101 ED8130-XX-ND 3.94 | .69 
72 1 177 (4.50) 1045 (1.14) | ED8131-72-ND 26.91 24.99 21.79 |813-22-072-30-001101 ED8131-XX-ND 4.00 | .67 
72 2 197 (5.00) 1055 (1.40) | ED8132-72-ND 27.00 25.07 21.86 |813-22-072-30-002101 LSDIeh Kee SAND) 3.74 | 68 
3 72 3 217 (5.51) 1055 (1.40) | ED8133-72-ND 27.08 25.15 21.92 |813-22-072-30-003101 02-72 |EDEISSOGND 3.82) .68 
72 4 236 (5.99) .055 (1.40) _ | ED8134-72-ND 27.51 25.55 22.27 |813-22-072-30-004101 (even) =e a = 
72 5 256 (6.50) (055 (1.40) | ED8135-72-ND 27.61 25.64 22.36 |813-22-072-30-005101 SDEY GES OaND aar| So 
72 7 .295 (7.49) .055 (1.40) _ | ED8137-72-ND 28.38 26.36 ~—«22.98_|813-22-072-30-007101 SE aeseeND yeraes 
Double Row SMD series 614 Fig. 4 — Double Row SMD - Series 814 
72 0 255 (6.48) (055 (1.40) | ED8165-72-ND 30.28 28.12 24.52 |814-22-072-30-000101 AGED 429] 76 
72 1 .275 (6.98) .055 (1.40) | ED8166-72-ND 30.46 28.29 24.67 |814-22-072-30-001101 ST GSSSCND 447 | 76 
72 2 .295 (7.49) .055 (1.40) | ED8167-72-ND 31.03 28.82 25.13 |814-22-072-30-002101 REN GESOCMD 436 | 98 
72 3 .315 (8.00) .055 (1.40) | ED8168-72-ND 31.65 29.39 25.62 |814-22-072-30-003101 SBE RPOUND ea-| bag 
4 72 4 .335 (8.51) .055 (1.40) _ | ED8169-72-ND 39.20 36.40 _31.74_|814-22-072-30-004101 04-72 |ED8169-XX-ND ers 
72 5 “350 (8.89) (055 (1.40) | ED8170-72-ND 39.71 36.88 32.15 |814-22-072-30-005101 (even) ED8170-XX.ND 550 1 1.00 
72 6 .370 (9.40) .055 (1.40) | ED8171-72-ND 39.89 37.05 32.30 /814-22-072-30-006101 £D8171-XX-ND 569 | 1.00 
72 7 .390 (9.91) .055 (1.40) | ED8172-72-ND 40.10 37.24 32.46 |814-22-072-30-007101 ED8172-XX-ND 590 | 1.00 
72 8 410 (10.41) .055 (1.40) | ED8173-72-ND 40.53 37.64 = 32.81 |814-22-072-30-008101 ED8173-XX-ND 564 | 1.02 
72 9 430 (10.92) .055 (1.40) _ | ED8174-72-ND 40.86 37.94 _ 33.08 _|814-22-072-30-009101 £D8174-XX-ND 598 | 1.02 
Single Row PCB - Series 821 Fig. 5 — Single Row PCB - Series 821 
64 0 137 (3.48) 039 (0.99) | ED8197-64-ND 28.88 26.82 23.39 |821-22-064-10-000101 ED8197-XX-ND 426) 40 
64 1 177 (4.50) .045 (1.14) | ED8198-64-ND 25.38 23.57 20.55 | 821-22-064-10-001101 ED8198-XX-ND 384 | 35 
5 64 2 .197 (5.00) .055 (1.40) — | ED8199-64-ND 25.40 23.59 20.57 |821-22-064-10-002101 02~64 |ED8199-XX-ND 3.86 | .35 
64 3 217 (5.51) .055 (1.40) | ED8200-64-ND 25.51 23.69 20.65 |821-22-064-10-003101 £D8200-XX-ND 334] .36 
64 4 .236 (5.99) .055 (1.40) _ | ED8201-64-ND 25.91 24.06 _20.98_|821-22-064-10-004101 £D8201-XX-ND 3.75 | .36 
Double Row PCB - Series 823 Fig. 6 — Double Row PCB - Series 823 
72 0 137 (3.48) .039 (0.99) | ED8175-72-ND 32.18 29.89 26.06 |823-22-072-10-000101 ED8175-XX-ND 447] 81 
72 1 177 (4.50) .045 (1.14) | ED8176-72-ND 28.24 26.23 © 22.86 | 823-22-072-10-001101 ED8176-XX-ND 3.95 | 71 
6 72 2 .197 (5.00) .055 (1.40) | ED8177-72-ND 28.26 26.25 22.88 | 823-22-072-10-002101 04 ~ 72 1 Dg177-XX-ND 3.98 | 71 
72 3 217 (5.51) .055 (1.40) | ED8178-72-ND 28.38 26.36 22.98 | 823-22-072-10-003101 (even) | ED8178-xx-ND 4.10] 74 
72 4 .236 (5.99) .055 (1.40) _ | ED8179-72-ND 28.83 26.78 23.34 [823-22-072-10-004101 ED8179-XX-ND 4.21 | .72 
— 
HOW TO ORDER — 4 EASY STEPS =o se 
How do | order an ED8110 single row header with 63 pins? Call Digi-Key for o KieieePoneMIAe a 
pricing, or determine the cost yourself, following the steps below. SLE Het OE eeu eens 
How to Order — In 4 Easy Steps Our Example Your DigkKey 
Part Number 
Step 1. Select needed “Digi-Key Part Number” and number of pins desired..................::0000e eee ED8110-63-ND ED. -__-ND 
Step 2. Begin with appropriate “Base Price” of your selected Part Number (refer to chart)............. 3.84 
Step 3. Multiply the number of pins per row you desire by “Pin Adder” of your selected Part 
Number (refer to chart)... 63 x .34 = 21.42 a) 
Step 4. Add Step 2 and Step 3 together for Final Cost! ...............c ccc cee eee e eee cece enna eee eens Your Cost = $25.26 Your Cost=$_ 


Note: For quantities of 10 or more, call Digi-Key. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 545 
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Single In-Line Strip Sockets — Solder Tail and Solderless 


MATERIALS: 

¢ Insulator Body: Glass filled thermoplastic polyester, self-extinguishing rated UL 94V-0; color black; resistant against detergents, mineral acids, solvents, greases and oils (short time) * Receptacle (sleeve): Screw 
machined brass, plated 200y” tin-lead; (ROHS Compliant: 200u” tin) * Pin: Screw machined brass with 10u” gold plating * Contact: Stamped beryllium-copper, plated 30,” gold * Mechanical Life: 100 cycles minimum 
ELECTRICAL DATA: 

¢ Rated Current: 1A (Series 70, 74); 3A (62, 71, 72, 75, 76) 4.5A (63, 65) * Rated Voltage: 100 VRMS/150VDC Contact Resistance: 10mQ maximum »¢ Insulation Resistance: 10,000MQ minimum « Dielectric 
Strength: 1000 VRMS minimum * Maximum Capacitance: .8pF (Series 70, 74); 1pF (Series 71, 72, 75, 76) 

ENVIRONMENTAL DATA: 

¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Vibration: 10-2000Hz, 15G * Shock (no elect. discontinuity greater than 1p1s): 50G 


Fig. 1 — Standard Solder Tail Fig. 2 — Low Profile Socket Fig. 3 —- Socket Strip Fig. 4 — Low Profile Pin Header Fig. 5 — Pin Header Strip 
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No. of | Dimension A Plating Digi-Key Pricing Mill-Max i-Key Base Pin 
Fig. Pins Inch (mm) Sleeve/Pin Clip Part No. al 10 100 Part No. Part No. Price Adder 
Strip Sockets, Solder Tail 
64 6.4 (162.56) 200” Sn/Pb 30” Au | ED7064-ND 3.92 35.09 288.96 /310-93-164-41-001000 ED70xx-ND 1.64 .04 
1 
64 6.4 (162.56) 200” Sn 30” Au | ED6264-ND@ 4.01 35.90 295.68 /310-43-164-41-001000 ED62xx-ND@ 1.10 .05 
Single Row Sockets, Straight Solder Tail — RoHS Compliant 

1 64 6.4 (162.56) 10p” Au 30” Au | ED7464-ND 6.26 56.05 461.58 /310-13-164-41-001000 ED74xx-ND 2.23 .07 


Single Row Sockets, Low Profile 


36 3.6 (91.44) 200u” Sn/Pb 30” Au ED7636-ND 4.68 41.90 345.03 | 801-93-036-10-012000 ED76xx-ND 1.81 09 
. 36 3.6 (91.44) 200y” Sn 30” Au ED6536-ND® 4.92 44.06 362.88 |801-43-036-10-012000 ED65xx-ND® 1.72 10 
Single Row Pin Sockets, Straight Solder Tail 
50 5.0 (127.00) 200u” Sn/Pb 30” Au ED7150-ND 6.91 61.84 509.25 |801-93-050-10-001000 ED71xx-ND 2.42 10 
: 50 5.0 (127.00) 200y” Sn 30” Au ED6350-ND® 7.26 64.92 534.66 |801-43-050-10-001000 ED63xx-ND® 2.31 aiid 
Single Row Pin Headers, Low Profile — RoHS Compliant 
4 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED7564-ND 7.57 67.70 557.55 | 800-10-064-10-002000 ED75xx-ND 2.35 09 
Single Row Pin Headers, Straight Solder Tail — RoHS Compliant 
5 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED7264- ND 7.94 71.02 584.85 | 800-10-064-10-001000 ED72xx-ND 2.75 09 
@ RoHS Compliant 


Single In-Line Sockets — Solderless Press Fit, Compliant Tail 


Features: 
Unique compliant tail pins conforms to .040” +.003” (1.02mm +.08mm) finished hole diameter without stressing inner layers. 


I Q -015-.025 (.38-.64) 


Application of Compliant Tail Pins: ee ed A ——~ 101 1.010-.018 (.25-.46) 
Mill-Max’s patented (Patent No. 4,799,904) compliant tail features precision machined pins that are hollow and slotted to conform to a .040” LE ~ (2.57) a) 
+.003” (1.02mm +.08mm) diameter PTH. As the pin is inserted, the slot compresses to fit the PTH, thus avoiding damage (see illustration). y f 150 110 
The pin’s tail has fine serrations that form a perfect “gas tight” connection that doesn’t require soldering, and since the pin doesn’t = = - ¥ yf MN ¥ (ass) (3.81) 2-79) eS 99) 
damage the hole, compliant tail sockets and connectors can be easily replaced. : —+—_{— 
i ici = 175 (4.45) 
No.of} Dim. A Plating Digi-Key Pricing Mill-Max Digi-Key Base Pin “ti eo 
Pins | Inch(mm) | Sleeve/Pin Clip Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. Price Adder ©.035 (.89) .090 or .130 
2.29 or 3.30) 
6.4 (162.56) | 200” Sn/Pb) 30y” Au | ED7364-ND 8.34 74.64 614.67/346-93-164-41-013000 |ED73xx-ND 3.17 09 087-.043 (.94-1.09) ae sick ae ate 
64 
6.4 (162.56) | 200u” Sn 30y” Au | ED6464-ND@ 8.64 77.27 636.30|346-43-164-41-013000 |ED64xx-ND®@ 2.86 10 ©}f.018 (46) slot 
@ RoHS Compliant 
HOW TO ORDER — 4 EASY STEPS ED -ND 
How do | order an ED70xx header with 36 pins? Call Digi-Key for pricing, or : : : 
« 5 Series Number of Desired Pins 
determine the cost yourself, following the steps below. 
Your Digi-Key 
How to Order — In 4 Easy Steps Our Example Part Number 
Step 1. Select needed “Digi-Key Part Number” and number of pins desired ...................00.ceeeee eee ee ED7036-ND ED____-ND 
Step 2. Begin with appropriate “Base Price” of your selected Part Number (refer to chart).................5 1.64 
Step 3. Multiply the number of pins you desire by “Pin Adder’ of your selected Part 
Number (refer to chart)... 36 x .04 = 1.44 _ x= 
Step 4. Add Step 2 & Step 3 together for Final Cost!. Your Cost = $3.08 Your Cost = $ 


Note: For quantities of 10 or more, call Digi-Key. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Square 


Mounting ¥ 5 of Mounting ; i an 
Hole Dia. Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Hole Dia. Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Fig.| Inch (mm) A B at aD [Part No. 10 100 1,000 | |Fig.| inch (mm) A B at sD _|Part No. 10 100 ‘1,000 
Pin Receptacles ng | 042 (1.07) | 180 (457) | 820 (8.13) | 040 (7.02) | 078 (1.98) |ED9OO7E-ND® [4.72 35.37 235.80 
008” ~ .013” (.20 mm ~ .33 mm) Pin Diameter — RoHS Compliant “042 (1.07) | 180 (4.57) |.397 (10.08)| .040 (1.02) | .078 (1.98) [ED90075-ND@ | 4.87 36.51 243.40 
024 (0.61)/ 5 “083 (2.11) | .095 (2.41) | .056 (1.42) | 076 (1.93) /ED90331-ND@ | 541 40.59 270.60 
1 [027 (0.69) | 058 (1-35) | .250 (6.85) | .012 (30) | .026 (66) |EDS062:ND 14.80 111.03 740.20 |_| 9g |-059 (1.49)/1 ‘983 (9°44) | “4105 (2.67) | 058 (1.47) | 076 (1.93) |ED90332-ND® | 542 40.68 271.20 
:015” ~ .022” (.38mm ~ .53mm) Pin Diameter -061 (1.54)9) "qg3 (2°14) | (155 (3.94) | .058 (1.47) | .076 (1.93) |ED90333-ND@ | 3.92 29.37 195.80 
> | 036 (91) | 138 (8.51) | 155 (8.94) | 034 (86) | 058 (1.47) ED5036-ND 248 18.63 124.20 032” ~ .046” (.21mm ~ 1.17mm) Pin Diameter 
036 (91) | -138 (3.51) | 155 (3.94) | 034 (86) | .058 (1.47) |ED90094-NDe@ | 2.76 2070 138.00) [5 7.075 (7.91) | 180 (4.57) | 206 (5.23) | 072 (7.83) | .091 (2.31) JEDSO76-ND 258 19.32 128.80 
“040 (1.02) | 120 (3.05) | 136 (3.45) | .038 (97) | .055 (1.40) [ED5037-ND ‘98 7.35 49.00 ‘075 (1.91) | 180 (4.57) | 206 (5.23) | .072 (1.83) | 091 (2.31) [ED90081-ND@® | 3.32 24.93 166.20 
g | 940 (1.02) | .150 (3.81) |.170 (4.32) | 098 (97) | 66 (140) |EDs038-ND 100 750 50.00) [55 f-075 (1.91) [123 (3.12) | .221 (5.61) | .072 (7.83) | .090 (2.29) JEDSO18-ND 4.58 34.38 229.20 
‘040 (1.02) | -120 (3.05) | 136 (3.45) | 038 (.97) | .055 (1.40) /ED90095-ND@ | 242 1815 121.00 ‘075 (1.91) | 123 (3.12) | 224 (5.61) | .072 (1.83) | 090 (2.29) [ED90083-ND@® | 5.36 40.20 268.00 
040 (1.02) | 160 (3.81) | 170 (4.32) | .038 (97) | .055 (1.40) [ED90096-ND@ | 1.28 9.57 63.80 | | 59 | .087 (7.70) | 200 (5.08) | 324 (8.23) | 065 (1.65) | 125 (3.18) ED5021-ND 5.19 38.94 259.60 
“041 (1.04) | 124 (3.15) | 140 (3.56) | .038 (97) | .055 (1.40) [ED5039-ND 1.84 13.77 91.80 067 (1.70) | .200 (5.08) | 324 (8.23) | .065 (1.65) | 125 (3.18) |ED90085-ND@ | 7.67 57.51 383.40 
4 04 (1.04 154 Gh 170 (432) | .038 (97) | 085 (1.40) JED5O40-ND 186 1395 93.00] [35 [-079 (2.01) | 180 (4.57) | .208 (5.23) | .071 (7.80) | .091 (2.31) JEDSO17-ND 3.00 22.50 150.00 
‘041 (1. 15) | 140 (3.56) | .038 (97) | .055 (1.40) |ED90097-ND@ | 330 2475 165.00 ‘079 (2.01) | 180 (4.57) | 206 (5.23) | .071 (1.80) | 091 (2.31) |ED90082-ND@ | 3.77 28.26 188.40 
‘041 (1.04) | 154 (3.91) | 170 (4.32) | .038 (97) | .055 (1.40) |ED90098-ND@ | 3.34 25.08 167.20 | [31] .077 (1.96) | 125 (3.18) | .206 (5.23) | .064 (1.63) | .090 (2.29) [ED90280-ND® | 12.66. 94.98 633.20 
5 | 040 (1.02) | 127 (3.23) | 146 (8.71) | .038 (97) | .055 (7.40) ]ED5046-ND 2.32 1740 116.00] [5 |.077(1.96)] — — | -140(3.56) | .064 (7.63) | 090 (2.29) |ED9OZBICT-NDe* | 17.94 134.55 897.00 
‘040 (1.02) | 127 (3.23) | 146 (3.71) | 038 (97) | 055 (1.40) [ED90104-ND@ | 260 19.53 130.20 ‘077 (1.96)| _— __| 140 (3.56) | -064 (1.63) | .090 (2.29) |ED90281TR-ND@t 1345.50/2,000 
§ | 040 (7.02) F140 (8.56) [160 (4.06) | 038 (97) | .056 (1.42) ED5041-ND 2.78 20.85 139.00] | 5 |.091 (2.31) | 220 (6.59) | 253 (6.43) | 087 (2.21) | 120 (3.05) |ED5073-ND 349 26.19 174.60 
040 (1.02) | 140 (3.56) | 160 (4.06) | 038 (97) | .056 (1.42) [ED90099-ND@ | 3.08 23.07 153.80 “091 (2.31) | .220 (5.59) | 253 (6.43) | 087 (2.21) | 120 (3.05) |ED90078-ND@® | 5.78 43.32 288.80 
7 | -040'(1.02) |-195 (4.95) |-234 (6.94) [038 (0.97) |-055 (1.40) JED9OG2-ND@® —~3.14 28.52 156.80) [54 ].089 (2.26) | 220 (6.59) | 317 (6.05) | 085 (2.16) [125 (3.18) |EDSO14-ND 6.06 45.48 303.20 
‘040 (1.02) | 195 (4.95) | 295 (7.49) | .038 (0.97) | 055 (1.40) [ED90330-ND@ | 3.23 24.24 161.60 “089 (2.26) | .220 (5.59) | 317 (8.05) | .085 (2.16) | 125 (3.18) |ED90079-ND@ | 7.30 54.78 365.20 
.015” ~ .025” (.38mm ~ .64mm) Pin Diameter “087 (2.21) | .195 (4.95) | 236 (5.99) | .084 (2.13) | 126 (3.20) [ED5012-ND 461 34.56 230.40 
IAI net ee ee ee eee 
g | 053 (7.35) |-135 (8.48) [160 (4.06) | 051 (1-30) | .072 (1.88) [ED5042-ND 292 21.90 146.00] | 3° | ‘oa7 (2:21) | .130 (3.30) | .236 (5.99) | .084 (2.13) | .126 (3.20) |ED90076-ND@ 4.44 33.27 221.80 
053 (1.35) | .135 (3.43) | .160 (4.06) | .051 (1.30) | .072 (1.83) |ED90100-ND® | 3.34 25.02 _ 166.80 |_| 5 J 0902.29) | .130 (3.30) | .250 (6.35) | .080 (2.03) | .110 (2.79) JED5028-ND 4.66 34.92 232.80 
70 | 057 (1.45) | 142 (8.61) [161 (4.09) | 055 (1-40) | 072 (1.83) [ED5044-ND 133 9.96 66.40 “090 (2.29) | 130 (3.30) | 250 (6.35) | .080 (2.03) | 110 (2.79) |ED90088-ND@® | 5.79 43.44 289.60 
057 (1.45) | 142 (3.61) | 161 (4.09) | .055 (1.40) | .072 (1.83) |ED90102-ND@ | 1.76 1317 87.80 | [3a] 20¢ | 200 (5.08) [530 (13.46) | .105 (2.67) | .102 (2.59) [ED90322-ND® | 10.68 80.13 534.20 
41 | 057 (1.45) | 150 (3.81) | 170 (4.32) | .053 (1.35) | .072 (1.83) ED5004-ND 187 14.04 93.60] [39 [082 (2.08) | 220 (5.59) | .375 (9.52) | 030 (0.76) | .090 (2.29) [ED90326-ND® | 4.34 32.55 217.00 
‘057 (1.45) | 150 (3.81) | 170 (4.32) | .053 (1.35) | 072 (1.83) [ED90069-ND@ | 3.52 26.37 _ 175.80 037” ~ .043” (.94mm ~ 1.09mm) Pin Diameter 
72 | 081 (7.55) [150 (8.81) [180 (4.57) | 058 (1.47) | .078 (1.98) [ED5043-ND 1571179 78.60] | 49 ].071 (1.80) | 127 (8.23) | -150 (3.81) | .069(7.75) | .090 (2.29) JEDS079-ND 269 20.16 13440 
‘061 (1.55) | .150 (3.81) | 180 (4.57) | .058 (1.47) | .078 (1.98) |ED90101-ND@ | 210 15.75 105.00 074 (1.80) | 127 (3.23) | 150 (3.81) | 069 (1.75) | 090 (2.29) |ED90084-ND@® | 3.21 24.09 160.60 
43 | 057 (1.45) | .089 (2.26) | 100 (2.54) | .043 (1.09) | 068 (7.73) ED90Z82CT-ND@* | 24.04 180.27 1207.80 | [41 [.070 (7.78) [083 (2.11) | .095 (2.41) | .068 (1.73) | .088 (2.24) [ED90327-ND@ | 5.48 41.13 274.20 
‘057 (1.45) | .089 (2.26) | 100 (2.54) | .043 (1.09) | 068 (1.73) [ED90282TR-ND@t 4957.43/5,500 040” ~ .050 (1.02mm ~ 1.27mm) Pin Diameter 
"055 (1.40) | .200 (5.08) |.700(17.78)| — | .072 (1.83) [ED5001-ND 555 25.14 167.60] | 4p | 102 (2.58) | 260 (6.60) | 290 (7.37) | 100 (2.54) | 178 (3.00) JEDS02¢-ND 373 27.99 186.60 
055 (1.40) | .200 (5.08) |560(14.22)) — — | .072 (1.83) |ED5002-ND 3.05 22.86 152.40 "102 (2.59) | .260 (6.60) | 290 (7.37) | 100 (2.54) | 118 (3.00) |ED90087-ND@® | 6.20 46.47 309.80 
44 | 055 (1.40) | -200 (5.08) |.460(11.68)}  — | .072 (1.83) [ED5003-ND 2.88 21.68 144.20 | [5 | 104 (2.64) | 260 (6.60) | .290 (7.37) | .088 (2.24) | .119 (3.02) JED5023-ND 5.30 39.75 265.00 
‘055 (1.40) | -200 (5.08) |.700(17.78)) — | .072 (1.83) /ED90066-ND@® | 426 31.95 213.00 104 (2.64) | -260 (6.60) | 290 (7.37) | .088 (2.24) | 119 (3.02) [ED90086-ND@® | 6.52 48.90 326.00 
055 (1.40) | 200 (5.08) |.560(14.22)| _ — | .072 (1.83) [ED90067-ND® | 3.84 28.80 _ 192.00 | | 4, | 083 (2.11) | 093 (2.36) | 125 (3.18) | 068 (1.73) | 100 (2.54) |ED9O285CT-ND@* | 30.99 232.41 1549.40 
"055 (1.40) | 200 (5.08) [460 (11.68)| — | 072 (1.83) [ED90068-ND@® | 3.60 27.00 180.00 083 (2.11) | .093 (2.36) | 125 (3.18) | .068 (1.73) | 100 (2.54) [ED90285TR-ND@t 5229.23/4,500 
+022” ~ .032” (.56mm ~ .81mm) Pin Diameter 040” (1.02mm) Pin Diameter 
75 | 060 (1.52) | 170 (4-32) | 294 (7.47) | 058 (1.47) | 094 (2.39) [EDSOTS-ND 459 3444 229.60 043 (1.09) | 077 (1.80) | 221 (5.61) | .040 (1.02) | .070 (1-78) |ED5047-ND 198 1485 99.00 
060 (1.52) | .170 (4.32) | .294 (7.47) | .058 (1.47) | .094 (2.39) |ED90080-ND@ | 6.70 50.28 335.20 | | 4. | .043 (1.09) | .102 (2.59) | .252 (6.40) | .040 (1.02) | .070 (1.78) |ED5048-ND 207 15.51 103.40 
we | 083 (7.60) | 233 (5.92) [259 (6.58) | 060 (1.52) 077 (1.96) |ED90073-ND® | 4.74 35.55 237.00 ‘043 (1.09) | -102 (2.59) | 290 (7.37) | .040 (1.02) | .070 (1.78) |ED5050-ND 219 16.44 109.60 
063 (1.60) | .233 (5.92) | .259 (6.58) | .060 (1.52) | .077 (1.96) |ED5008-ND 279 20.94 139.60 “043 (1.09) | 102 (2.59) |.402 (10.21)| 040 (1.02) | .070 (1.78) |ED5052-ND 1.75 13.11 87.40 
47 | 071 (1.80) | 210 (5.33) | .250 (6.35) | .068 (1.73) | .093 (2.36) |ED5006-ND 262 19.65 131.00] [46| — — | .282(7.16) [588 (14.94)| 040 (1.02) | .105 (2.67) [ED5061-ND® 8.00 60.03 400.20 
‘071 (1.80) | -210 (5.33) | 250 (6.35) | .068 (1.73) | 093 (2.36) [ED90071-ND@ | 462 34.68 231.20 .043” (1.09mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 
7g | 076 (1.93) | 185 (4.70) | 206 (5.23) | .072 (1-83) | .090 (2.29) [ED5007-ND 254 19.08 127.20] [47] 043(1.09) | 082 (2.08) | .257 (6.53) | .043 (1.09) | .070 (1.78) [ED5058-ND 435 32.64 217.60 
‘076 (1.93) | .185 (4.70) | .206 (5.23) | .072 (1.83) | .090 (2.29) |ED90072-ND@ | 3.23 24.24 161.60 .045” ~ .065” (1.14mm ~ 1.65mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 
.022” ~ .034” (.56mm ~ .86mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 48 |__— _|.400 (10.16) | 630 (16.00) | .108 (2.74) | 130 (3.30) [ED90279-ND 12.61 94.56 630.40 
79 | 067 (1.70) | .089 (2.26) J 700 (2.54) | 056 (1.42) | 078 (7.98) |ED9OZSSCT-ND* 25.36 190.17 1267.80 .048” ~ .064 (1.22mm ~ 1.63mm) Pin Diameter 
‘067 (1.70) | .089 (2.26) | 100 (2.54) | .056 (1.42) | 078 (1.98) |ED90283TR-NDt 5705.10/6,000 4g | 100 (2.54) | 180 (4.57) | 273 (5.41) | .098 (2.49) | 720 (3.05) [ED5029-ND 431 32.31 21540 
20 [067 (1.70) | .140 (3.56) | .352 (8.94) | .062 (1.57) | .085 (2.16) [ED90320-ND 649 48.69 324.60 100 (2.54) | 180 (4.57) | 213 (5.41) | .098 (2.49) | 120 (3.05) |ED90089-ND@ | 5.38 40.32 268.80 
21 | 18$ | 280 (7.11) [.665 (16.89)| .067 (1.70) | .075 (1.91) [ED90321-ND 10.74 8058 537.20] [zo] — | 267 (678) | 580 (13.46)} 103 (2.62) | 147 (3.58) [ED5032-ND 10.24 76.80 512.00 
024” (.61mm) Pin Diameter — RoHS Compliant —__| 267 (6.78) |-530 (13.46)| 103 (2.62) | .141 (3.58) |ED90091-ND® [12.75 95.64 637.60 
pp | 035 (89) | O47 (7.19) | .260 (6.60) | .024 (61) | .060 (7.52) JEDSO55-ND Tat 1356 9040 7.065” ~ .082” (1.65mm ~ 2.08mm) Pin Diameter 
035 (89) | .078 (1.98) | .291 (7.39) | .024 (61) | .060 (1.52) |ED5056-ND 189 14.16 94.40 | [61] 18# | 875 (9.52) |.690 (17.53)| 100 (2.54) | 144 (3.66) [ED90323-ND@® | 15.87 119.01 793.40 
3g | 043 (1.09) | 076 (1.93) | 207 (5.11) | 024 (61) | .062 (7.57) JEDSO53-ND 178 13.35 89.00] |, | 109 (2.77) | .134 (3.40) | .250 (6.35) | 103 (2.62) | 137 (3.48) |EDS031-ND 6.26 46.98 313.20 
“043 (1.09) | 107 (2.72) | .232 (5.89) | 024 (61) | .062 (1.57) |ED5054-ND 1.05 7.89 52.60 109 (2.77) | 134 (3.40) | 250 (6.35) | 103 (2.62) | 137 (3.48) |ED90090-ND@ | 6.77 50.76 338.40 
025” ~ .037” (.64mm ~ .94mm) Pin Diameter 5a | 144 (3.66) | 340 (8.64) | 412 (10.46)] -142 (3.61) | -187 (4.75) JEDS035-ND 9.07 68.01 453.40 
TE ee Oe eo 
i iu ; . 4 i i : d \ A 5! ie .! a Fw ” (2.13mm ~ 2.59mm) Pin Diameter 
ng | 042 (1.07) | -180 (4.57) | .320 (8.13) [040 (1.02) | .078 (7.98) JEDSO09-ND 280 21.00 140.00] [54 ].144 (8.66) | 415 (10.54) ].465 (11.81)] 142 (3.61) | 188 (4.78) [ED5034-ND 10467848 523.20 
042 (1.07) | 180 (4.57) |.397 (10.08)| .040 (1.02) | .078 (1.98) |ED5010-ND 408 30.60 204.00] $poHs Compliant *Cut Tape {Tape and Reel ¢Gage 0 Minimum/Maximum (Continued) 
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Pin Receptacles and P.C. Pins (cont) 
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Fig. 57 NEW! 
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Fig.65 NEW! 
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Zig Zag So 


Double row staggered strips will accommodate Single-in-Line Zig-Zag memory packages on high density boards, left 
stackable. Insertion Characteristics: 4-finger low force Plating: Sleeve (Pin) — 200y" Sn/Pb; Contact (Clip) — 30" Au 
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Mounting ; r ee Mounting 2 . a 
Hole Dia. Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Hole Dia. Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Fig. | Inch (mm) A B at gD _|Part No. 10 100 1,000 | |Fig.| inch (mm) A B gC gD __|Part No. 10100 1,000 
54 [144 (3.66) [415 (10.54)|.465 (11.81) | 142 (3.61) | 188 (4.78) [ED90092-ND@ | 15.01 112.56 750.40 :015" (0.38mm) Pin Diameter 
139 (3.53) | .122 (3.10 ED90264-ND® 287.52 1916.80 | | 65 | .019 (0.48) | .020 (0.51) | 125 (3.17) [ .015 (0.38) | .035 (0.89) [ED90405-ND 21.63 162.21 1081.40 
RoHS Compliant 018" (0.46mm) Pin Diameter 
.020” (0.51mm) Pin Diameter “022 (0.56) | .006 (0.15) | 166 (4.22) | .018 (0.46) | .050 (1.27) |ED90414-ND 2454 184.05 1227.00 
56 foal = Hee) ee ea De Ty i 876 5840 85 | “a99 (0.56) | .010 (0.25) | .082 (2.08) | .018 (0.46) | .030 (0.76) |ED90403-ND 21.94 164.52 1096.80 
024 (0.641 —__|..315 (8.00) | .020 (0.51) | .045 (1.14) 5 1.50 11. 75. 020" (0.51mm) Pin Diameter 
57 [= [020 (0.51) 1565) Pi San him ED90418-NDW 836.21 47.40 | [65 [024 (0.61) | 072 (0.30) | 172 (4.37) [ .020 (0.51) | .036 (0.91) [ED90406-ND 23.03 172.71 1151.40 
-023” (0.58mm) Pin Diameter .025" (0.64mm) Pin Diameter 
58 | .026 (0.66) = eee TP bs EDa0228-ND 66 4.92 32.80 65 | .029 (0.74) | .008 (0.20) | .240 (6.10) [ .025 (0.64) | .062 (1.57) [ED90407-ND 22.20 166.47 1109.80 
-049” (1.24mm) Pin Diameter .030" (0.76mm) Pin Diameter 
ig oe Pat Bor zsh Tea a Sa a po SN 65 [034 (0.86) | .015 (0.38) | 165 (4.19) | .030 (0.76) | .055 (1.40) [ED90419-ND 22.02 165.18 1101.20 
3 : 3 i : * & i Z : »035" (0.89mm) Pin Diameter 
20¢ __| .282 (7.16) re 10.05 _75.36 _502.40 | | 5 | 039 (0.99) | .075 (0.38) | 130 (3.30) | .035 (0.89) | .060 (1.52) [ED90402-ND 2747 203.76 1358.40 
- * .036" (0.91mm) Pin Diameter 
T6E | 267 (6.78) | 496 (12.60) | .080 (2.03) | .142 (3.61) |EDS03T7-ND 901 6759 450.60 - 
60| 16$ | .267 (6.78) |.671 (17.04)| .080 (2.03) | .142 (3.61) |ED90318-ND 10.68 80.07 53380 | -02-1-040(1.02) | 016 (0.38) coe aa" (1-02-am) Pin Diameter” uD ESE EEE 
16¢ _| .267 (6.78) 796 (2022) sr (0 Boeani] Pit Diameter 26.71 200.34 1335.60 5 | 044 (1-12) | 020 (0.54) ].670 (15.49) .040 (7.02) | .078 (1.98) [ED90408-ND 27.38 205.35 1369.00 
1 |= | 120 (8.05) [430 (10.92)| .049 (1.24) | .093 (2.36) [ED90336-ND 376 28.20 188.00 044 (1.12) | 020 (0.51) |.664 a ao wet 27.22 204-12 1360.80 
-038" (0.97mm) Pin Diameter 65 [ 049 (1.25) | 052 (0.61) | 288 (7.32 ts aay ean #3) (EDOOHEND 22.38 167.82 1118.80 
62 [057 (1.45) | 150 (3.81) [491 (12.47)| 020 (51) | .072 (1.83) [ED90334-ND 456 34.17 227.80 2049 (1.25) | 032 (0.81) | .288 (7:82) | 045 (1.14) | .072 (1.83) 7 : : : 
039” (0.99mm) Pin Diameter -050" (1.27mm) Pin Diameter 
OF [057 (145) | 126 (S20) [417 (10.59) 020 (0.51) | .072 (1.83) [EDIOSIE-ND 2702022 134,80) | 65 [.054 (4.37) [070 (0.25) | 455 (3.94) | 050 (7.27) | .080 (2.03) [ED90400-ND 22.64 169.77 1131.80 
.073” (1.85mm]) Pin Diameter .059" (1.50mm) Pin Diameter 
Tee ; 03) | 125 (3:18) 1ED90312-NID 05446360) | 65 | .063 (1.60) [025 (0.64) | .265 (6.73) [.059 (1.50) | .072 (1.83) [ED90475-ND 26.41 198.06 1320.40 
060" (1.52mm) Pin Diameter 
-010" (0.25mm) Pin Diameter 65 [064 (1.63) [020 (0.51) [.610 (15.49) | .060 (1.52) | 100 (2.54) [ED90409-ND 34.03 255.21 1701.40 
65 [014 (0.36) [ 010 (0.25) [ .080 (2.03) [010 (0.25) | .030 (0.76) [ED90407-ND 33.21 249.06 1660.40 062" (1.58mm) Pin Diameter 
.012" (0.30mm) Pin Diameter 65 [066 (1.68) | 025 (0.64) [185 (4.70) [.062 (1.57) | 125 (3.18) [ED90417-ND 28.00 210.00 1400.00 
016 (0.41) | .008 (0.20) | 050 (1.27) | .012 (0.30) | .025 (0.64) JED904T2-ND 21.80 163.50 1090.00 075" (1.91mm) Pin Diameter 
65 | .016 (0.41) | .008 (0.20) | .153 (3.89) | .012 (0.30) | .040 (1.02) |ED90413-ND 21.64 162.30 1082.00 65 | .079 (2.01) | .025 (0.64) | 325 (8.26) | .075 (1.91) | .187 (4.75) [ED90410-ND 38.10 285.75 1905.00 
.016 (0.41) | .010 (0.25) | .084 (2.13) | .012 (0.30) | .030 (0.76) |ED90404-ND 26.00 195.00 1300.00} RoHS Compliant v NEW! *CutTape Tape andReel Gage 0 Minimum/Maximum 
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No. of Insulator —_| Digi-Key Price Each Mill-Max 
Pins Body Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
20 Left Stackable |ED2220-ND 2.57 1.79 1.44 1.24 1.03 | 410-93-220-10-001000 


Solder Cup Headers and Sockets — Single and Double Row 


Features: Shell Plating: * Headers: 10” Gold over 100u” Nickel * So/dercup Strip Sockets: 200” Tin (matte finish) over 100y” Nickel * Inner Contact Plating: 30y” Gold over 50u” Nickel * Current Rating: 3A Shell 
Material: * Headers: Brass Alloy (UNS C36000) per ASTM B 16 * Soldercup Strip Sockets: Beryllium Copper Alloy 172 (UNS C17200) per ASTM B 194 Brass Alloy Properties: * Chemical composition: Cu 61.5%, 
Zn 35.4%, Pb 3.1% * Hardness as machined: 80-90 Rockwell B ¢ Density: .307 Ibs/in3 * Electrical conductivity: 26% IACS * Melting point: 900°C/885°C (liquid/solid) 
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Beryllium Copper Alloy Properties: * Chemical composi- 


tion: Cu 98.1%, Be 1.9% * Temper as stamped: TD0O1 * Hardness: 36-43 Rockwell C * Mechanical Life: 100 cycles/min. * Density: .298 Ibs/in3 ¢ Electrical conductivity: 22% IACS * Maximum Resistance: 10mQ * Operating 


Temperature: -55°C ~ 125°C Melting point: 980°C/865°C (liquid/solid) * Stress relaxation: 96% of stress remains after 1,000 hours @ 100°C; 70% of stress remains after 1,000 hours @ 200°C 


Dim. in Inches (mm) 


—F 4107 # of Pins # of Pins 
¥ (3.23) x .100 (2.54) x .100 (2.54)/2 
# of Pins = = ~ 
x .100 (2.54) N 100 tg 
es | 4 166 (2.54) FP F2s H 
110 (2.79)} f |_¥ (4.22) 100 (2.54) H W H 
© .020_, ae = Te 
(0.51) .100 (2.54) © .038 (.97) -100 (2.54) 
No. of | Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. | Description Pins Part No. 1 10 100 Part No. 
1 | Single Row, Straight Pin Header, Through Hole, with Solder Tail ED90337-ND 20.78 18.02 14.55 380-10-164-00-001000 
2 | Double Row, Straight Pin Header, Through Hole, with Solder Tail ED90340-ND 20.78 18.02 14.55 480-10-264-00-001000 
3 | Single Row, Soldercup Strip Socket, Through Hole ED90338-ND 30.48 26.42 21.34 329-43-164-41-540000 
4 | Double Row, Soldercup Strip Socket, Through Hole ED90339-ND 33.08 28.67 23.16 429-43-264-41-540000 
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QARIES 
ELECTRONICS, INC. 
1.C. Sockets 


Dual Leaf Tin Plated Wire Wrap 


Contacts: Phosphor bronze CA510 
Contact Finish: Tin plating 200y" minimum 


ne Digi-Key Pricing Aries 
Pins | Part No. 1 25 += 100 = 500_—‘1,000 | Part No. 
8 |C8108-ND 2.08 44.00 170.07 700.28 1300.52} C8108-04 
14 |C8114-ND 2.94 62.15 240.22 989.15 1836.98|C8114-04 
16 |C8116-ND 3.25 68.75 265.73 1094.19 2032.06} C8116-04 
18 |C8118-ND®| 3.38 71.50 276.36 1137.96 2113.35] C8118-04 
20 |C8120-ND 4.13 87.45 338.01 1391.81 2584.78 | C8120-04 
24 |C8124-ND §.23 110.55 427.30 1759.45 3267.56 |C8124-04 
28 |C8128-ND 5.95 125.95 486.82 2004.55 3722.74|C8128-04 
40 |C8140-ND 8.55 180.95 699.40 2879.90 5348.39} C8140-04 
@ RoHS Compliant 


Dual Leaf Gold Inlay Wire Wrap 


Contacts: Copper alloy CA725 
Contact Finish: Gold inlay 50u" over 50" nickel interliner 


Pricing 
100 
199.83 


Aries 
Part No. 


C9108-00 


Digi-Key 
Part No. 1 


8 | C9108-ND 


500 
822.83 


1,000 
1528.11 


09114-ND 327.38 1348.04 2503.50|C9114-00 


C9116-ND 376.28 1549.37 2877.40|C9116-00 


C9118-ND 416.67 1715.69 3186.27 )C9118-00 


09120-ND 461.31 1899.51 3527.66) C9120-00 


09122-ND 501.70 2065.83 3836.53 | C9122-00 


09124-ND 552.72 2275.91 4226.69|C9124-00 


09128-ND 648.38 2669.82 4958.23 |C9128-00 


09140-ND 894.98 3685.22 6843.99|C9140-00 
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4-Pin Oscillator 
Sockets 
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Specifications: 

* Socket Body: Blue UL94V-0 glass-filled polyester thermoplastic (PBT) * Pin 
Body Plating: 200 minimum tin per MIL-T-10727 over 100p minimum nickel 
per QQ-N-290 * Contact Plating: 10 minimum gold per MIL-G-45204 over 
50p minimum nickel per QQ-N-290 * Contact Current Rating: 3A * Operating 
Temperature: 105°C » Insertion Force: 180 grams/pin; Withdrawal Force: 90 
grams/pin; Normal Force: 140 grams/pin; based on a .018” (.46mm) diameter 
test lead * Accepts leads .015" ~ .025” (.38mm-.64mm) in diameter, .100” ~ 
-146” (2.54mm-3.71mm) in length 


Dimensions — Inch (mm) | Digi-Key Price Each | Aries 
Size A B Part No. 1 25 = 100 | Part No. 
Full | .600 (15.24) .700 (17.78) |A462-ND | 58 .49 .40 |1107741 
Half | .300 (7.62) .400 (10.16) }A463-ND | 58 .49 .40 | 1108800 


Open Frame Machine 
Pin Collet Sockets 


Specifications: 

* Contacts: Collet: Beryllium copper with 10" gold plating; Body: Brass 
* Collet accepts .014”-.022” (.38mm-.56mm) diameter round leads * Platform: 
Glass-filled thermoplastic, UL94V-0 * Compatible with automatic insertion 
equipment * Collet is 10y" gold plated 


DIP Headers and Covers 


Order Headers and Covers Separately 


(153) 
Py 260 
naa] E34 8, 

270(6.86) ai a ‘aa 05) 
= rrea4 

No. | DIP Header = Cover Selection Guide - Inch (mm) 

of | Digi-Key Pricing {Aries 27 il 65 90 
Pins |Part No. 1 25 |PartNo. | (6.86) | (12.95) | (16.51) | (22.86) 
8 JA101-ND® | 1.10 24.15]08-600-10/A105-ND = |— - = 

14 |AI02AE-ND@| 1.56 34.13|14-600-10/A106-ND —/A107-ND | A108-ND )A109-ND 
16 |A103-ND@ | 1.68 36.75|16-600-10)A110AE-ND )A111-ND )A112-ND )A113-ND 
18 |A133-ND@ | 1.90 41.48|18-600-10)A137-ND = j— - — 

20 |AI04AE-ND@| 2.02 44.10|20-600-10)A114-ND = j— = — 

24 |A134-ND*@ | 2.47 54.08|24-600-10]A138-ND /A139-ND |— — 

28 |A135-ND*@ | 2.90 63.53|28-600-10)A140-ND = j— = \— 

40 |A136-ND*@ | 3.84 84.00)40-600-10)A142-ND |— = = 


* 600 Pin Spacing + RoHS Compliant 


45° pin 1 identification 
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A ie 
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ry 
-120 


05) 


Depth of Bathtub: .100 (2.54) 
Width of Bathtub: .500 (12.70) 


Dim. “xX” 
mm 


Pin Centers 
mm 


Digi-Key 
Part No. 


A400-ND 
A401-ND 
A402AE-ND 
A403AE-ND 
A404AE-ND 


7.62 
7.62 
7.62 
7.62 
7.62 


10.16 
17.78 
20.32 
22.86 
25.40 


27.75 
31.50 
39.00 
35.25 


14-3518-10 
16-3518-10 
18-3518-10 
20-3518-10 


A405-ND 
A406-ND 
A407-ND 
A408-ND 
A409AE-ND 


44.25 
46.13 
52.31 
42.70 
51.10 


24-3518-10 
22-4518-10 
24-4518-10 
24-6518-10 
28-6518-10 


7.62 
10.16 
10.16 
15.24 


30.48 
27.97 
30.48 
30.48 
35.56 


15.24 


Cover 
Digi-Key Pricing Aries 
Part Number 1 25 Part No. 
A105-ND® 2.52 51.80 08-650-10 
A106-ND® 2.52 51.80 14-650-10 
A107-ND@ 2.52 51.80 14-650-20 
A108-ND 2.52 51.80 14-650-30 
A109-ND® 2.52 51.80 14-650-40 
A110AE-ND® 2.52 51.80 16-650-10 
A111-ND 2.52 51.80 16-650-20 
A112-ND@ 2.52 51.80 16-650-30 
A113-ND@ 2.52 51.80 16-650-40 
A114-ND@® 3.83 78.63 20-650-10 
A137-ND 3.83 78.63 18-650-10 
A138-ND 3.83 80.75 24-650-10 
Aries A139-ND 3.83 80.75 24-650-20 
25 __| Part No. A140-ND 3.83 80.75 | 28-650-10 
21.00 | 08-3518-10 A142-ND@ 3.83 80.75 40-650-10 


@ RoHS Compliant 


(16.26/16.51 q -6518- 
eat "3 Level fie) 15.24 40.64 | A410AE-ND 58.10] 32-6518-10 
15.24 50.80 |A411-ND 67.90 | 40-6518-10 
15.24 60.96 |A412-ND 87.50 | 48-6518-10 
ae lies jane qn 22.86 63.50 |A413-ND 104.63] 50-9518-10 
i ; : ‘ ; ones A117-ND - A121-ND A122-ND - A125-ND 
i 22.86 81.28 |A414-ND 133.88 | 64-9518-10 
8 465 (11.81) -400 (10.16) -300 (7.62) na Features: * Restricted entry for contact protection »* Maximum electrical 
contact- * Accepts standard LEDs, incandescent displays and large .5” 
14 | .765(19.43) | .400(10.16) | .300(7.62) | 300 (7.62) (i TOmmm) ond € (16-24) high seaplane 
16 -865 (21.97) -400 (10.16) -300 (7.62) -400 (10.16) e e Specifications: * Contacts: Grade A spring-tempered phosphor bronze * 
‘= R I E = pene IC Pi Plating: 10 gold per MIL-G-45204 over 50y nickel per QQN-290; 100) tin 
18 | .965(24.51) | .400(10.16) | .300(7.62) | .400 (10.16) ELECTRONICS, INC. nti-Static IC Pin plating per MIL-T-10727 over 50u nickel per QQN-290 * Socket: Glass-filled 
Straightener: thermoplastic 
20 | 1.065 (27.05) | .400(10.16) | .300(7.62) | .400 (10.16) : : Straighten IC legs with 
Pre Bip one squeeze. Fits .300” No.| Pin Dim. 
22 1.180 (29.97) 500 (12.70) -400 (10.16) -500 (12.70) Straightener Extractor (7 eon ICs in ‘ one of |Centers A Digi-Key Pricing | aries 
24 | 1.280 (32.51) | .700(17.78) | .600 (15.24) | .500 (12.70) side of the tool and .600” a ne ee om et na * a ube 7 
(15.24mm) ICs in the other 7 old Plated | 11. tA .05 133.10)08-810- 
28 | 1.480 (37.59) | 700 (17.78) | .600(15.24) | 500 (12.70) side of the tool. Brings 14] 7.62 | Gold Plated | 19.05 |A118-NDe | 7.20 158.40|14-810-90 
40 | 2.080 (52.83) .700 (17.78) 600 (15.24) -800 (20.32) leads into tolerance of 16 | 7.62 | Gold Plated | 21.59 ]A119-ND@| 9.35 205.70|16-810-90 
.320” (8.13mm) or .620” 8 | 15.24 | Gold Plated] — |A466-ND@| 5.68 119.18/08-6810-90C 
atures: (15:76mim); respectively. 14| 7.62 | Tin Plated | 19.05 |A120-ND@| 5.35 117.70|14-810-90T 
* Universal mounting and packaging capabilities * Contacts accommodate Note: This tool does not 76 | 762 | TinPlated | 21.59 [A121-ND@| 7.28 160.05/16-810-90T 
.015” (.38mm) ~ .021” (.53mm) rectangular or round dual-in-line leads straighten IC legs that are Collet 
* Wire wrap posts held to true position of .015” (.38mm), providing a true bent to such an extent that 10 | 7.62 | Contacts | 12-57 |A122-ND@ | 6.20 136.40/10-810-90C 
position of .020” (.51mm) on boards for efficient automatic wire wrapping the pin-to-pin spacing is not Collet . epand 
Specifications: Socket Body: UL94V-0 glass-filled polyester -100” (2.54mm). 14 | 7-62 | contacts | 17:55 (gMSeARseg) 7-70 169.40] 14-810-900 
Notes: A999-ND Dip Extractor: te | 7.62 | Colt | 20.19 |ai25-Noe| 8.50 187.00]16-810-90¢ 
Sockets meet requirements of Texas Instruments test specification TS-0003 A998-ND A999-ND An extremely handy, low- 8 | 15.24 | Gold Plated] — |A464-ND | 6.00 126.00/08-6810-90 
and test report TR-0001. Accommodates standard (C) leads up to .001” $29.66/1 $4.67/1 cost tool for removing ICs jo | 5.08 |Gold Plated] — |aaes-no | 7.20 151.20/10-2810-90 
x .018” (.03mm x .46mm). Sockets are capable of being automatically or $648.81/25 $102.07/25 from dip sockets. = : 
simultaneously wire wrapped. @ RoHS Compliant 
More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 549 
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Vertisockets™ 
Horizontal Mount 


7.62 Pins- 
64 


4 square 


7.62/"*| Pins- 


Lock / Eject 
DIP Sockets 


F 
Ejector/Lock Latch 


7.62 =A 


T 
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17.78 


ee 


.64 squ. 


762-1 


A126-ND — A129-ND 


Features: ¢ Restricted entry for contact protection 


A130-ND — A132-ND 


¢ Maximum 


electrical contact * Accepts standard LEDs, incandescent displays 
and large .5” (12.70mm) and .6” (15.24mm) high displays 
Specifications: * Contacts: Grade A spring tempered phosphor 
bronze ¢ Plating: 10p gold per MIL-G-45204 over 50u nickel per 
QQN-290; 100p tin plating per MIL-T-10727 over 50p nickel per QQN- 
290 * Socket: Glass-filled thermoplastic 


Strip Line SIP Sockets 


Solder Wire 


Wrap 


T 
.260(6.60) 
at 


.690(17.53) 
ry 


No. Pin Dim. os 
of |Centers| A | Digi-Key Pricing Aries 

Pins| mm mm_|Part No. 1 25 | Part No 
8 7.62 11.43 |A126-ND@ 5.00 110.00 | 08-823-90 
14 7.62 19.05 |A127-ND® 6.10 134.20 | 14-823-90 
16 7.62 21.59 /A128-ND® 6.63 145.75 | 16-823-90 
20 | 7.62 26.67 |A129-ND@ 8.15 179.30 | 20-823-90 
24 | 15.24 | 31.75 |A130-ND@ 12.55 276.10 | 24-6823-90 
28 | 15.24 | 36.83 /A131-ND@ 14.08 309.65 | 28-6823-90 
40 | 15.24 | 52.07 |A132-ND 18.33 403.15 | 40-6823-90 

@ RoHS Compliant 

Vertisockets™ 


Features: 
* Bifurcated contacts 
No. Dimensions Specifications: 
of Inches (mm) * Contacts: Grade A spring temper phosphor bronze QQB- 
Pins| A B D F G 7500 * Plating: 100p tin per MIL-T-10727 * Socket: Glass-filled 
14 | 400 | 950 [300 | 280 7 70 | 1.300 | 490 thermoplastic 
(10.16) | (24.16) | (7.62) | (7.11) | (19.56) | (33.02) | (12.45) 
400 | 1.050 | 300 | .280 | 870 | 1540 | .490 =a Price Each 5 
18 | (10.16) | (26.70) | (7.62) | (7.11) | (22.10) | (39.12) | (12.45) noaat notre A a am a 
m4 | 700 | 1.490 | 600 | 182 | 1.300 | 1.800 | 460 z : : 
(17.78) | (37.85) | (15.24) | (4.62) | (33.02) | (45.72) | (11.68) Solder Tail 
2 | (00 | 1.690 | 600 | 182 | 1.500 | 2.000 | 460 12 A200-ND 2.86 2.60 2.22 | 12-0511-10 
(17.78) | (42.90) | (15.24) | (4.62) | (38.10) | (50.80) | (11.68) 20 |A201-ND® 3.85 3.50 2.98 | 20-0511-10 
32 | ,/00 | 7.890 | 600 | 182 | 1.700 | 2.200 | 460 05 |a20o-NDe | 481 4.38 373 | 25-0511-10 
(17.78) | (48.00) | (15.24) | (4.62) | (43.18) | (55.88) | (11.68) a4 (oGane| 503 ies 390 |34-0511-10 
ao | .700 | 2.290 | 600 | 182 | 2.100 | 2.600 | 460 —— z 
(17.78) | (58.20) | (15.24) | (4.62) | (53.34) | (66.04) | (11.68) Wire Wrap 
12 [A204-ND® | 3.46 3.01 2.28 | 12-0501-30 
Fits Jumper ; 20 | A205-ND 5.05 4.39 3.33 | 20-0501-30 
No. of | Connectors, | Digi-Key Price Each Aries 25 |A206-ND@ | 6.37 5.53 4.19 | 25-0501-30 
Pins | suchas: | Part No. 125 100 | Part No. 34 | A207-ND 7.83 6.80 5.15 _|34-0501-30 
14 | IC Packages [A514-ND | 380 3.04 2.16 |14-C280-10 RoHS Comolant 
16 | IC Packages |A516-ND | 4.10 328 2.33 |16-C280-10 iP 
24 | IC Packages |A524-ND | 5.73 4.58 3.25 |24-C182-10 
28 | IC Packages |A528-ND | 6.08 4.86 3.45 |28-C182-10 
32 | IC Packages |A532-ND | 6.95 5.56 3.94 |32-C182-10 Quad Flat Pack (QFP) 
40 | IC Packages |A540-ND | 8.83 7.06 5.01 |40-C182-10 
to PGA Adapters 
Hf 4 Features: 
Pin-Line Sockets ¢ Adapters convert surface mount type (SMD) Quad Flat Pack (QFP) 


with “Break” Feature 


Vertical Mount - Thrifty Model 


For displays on .300” (7.62mm) centers, 14 pin. These low-cost 
Vertisockets are recommended for high-volume vertical display 


mounting applications. Available in tin-plated only 


(9.91) 


.030(0.76} 
O78) 
.170(4.32) 
120(3.05) tC 

0912.29) fl o20¢0.51) 

Solder Tail Je}.100¢2.54) ok 025(0.84) 


100254 @ GOO) GOO) 
2,50(63.5) ——-| 


Features: ¢ Tin-plated Pin-Line sockets can be snapped apart into 
any number of pins without damage or loss of pins. * Pin-Line sockets 
are low profile and used for mounting devices with .100” (2.54mm) 
spacing between pins. * Rows of socket strips may be mounted on 
any centers or side-by-side for .100” (2.54mm) grid or matrix patterns. 
Strips also butt end-to-end and maintain .100” (2.54mm) spacing. 


Wire Wrap 
.200(5.08) 
=e 


-500(12.7) 


packages to standard pin grid array through-hole packages on .100” 
(2.54mm) pin spacing. This allows SMD QFP packages to be used 
in standard PGA and PGA ZIF sockets, which is extremely useful for 
testing. * SMD QFP packages are typically less expensive and often 


more readily available than their through-hole PGA counterparts. 
* Users do not have to redesign through-hole boards in order to utilize 
the advantages of the SMD QFP packages. 


100 
2.54) 


Digi-Key Pricing Aries 
Part No. 1 25 100 500 | Part No. 
A116-ND 4.80 105.60 326.53 1440.58 | 14-810-90R 


Series X518 Collet Sockets 
with Solder Tail Pins [@zss] 


pereers (4. Nee Single Row 


tes na (2.54) 
=e SO 


TT 


(2.54) 


-154 (3.9) 


Features: * Can be cut to the number of pins desired to fit the 
application * Side-to-side and end-to-end stackable Specifications: 
* Socket Body: Black UL94V-0 nylon 4/6 * Contact Current Rating: 3A 
* Operating Temperature: Tin plating: 221°F (105°C); Gold plating: 257°F 
(125°C) * Accepts leads .015” ~ .025” (.381mm ~ .635mm) in diameter, 
-100” (2.54mm) minimum in length Mounting: Suggested PCB hole: 
.030” +.002” (.76mm +.05mm) diameter 


No. of Digi-Key Price Each Aries 
Pins Description | Part No. 1 25 Part No. 
40 Tin Plated A460-ND 2.75 2.31 |40-0518-10 
Gold Plated | A461-ND 4.05 3.41 |40-0518-11 


No. of 
Pins 


Digi-Key 
Part No. 


Price Each 
1 25 


100 


Aries 
Part No. 


Solder Tail Dip Socket with Screw Machined Pin 


25 


A208-ND 


2.78 


2.45 


1.89 


25-0513-10 


Wire Wrap Socket with Screw Machined Pin 


25 


A209-ND 


5.42 


471 


3.57 


25-0503-30 


ae Pads | PGA | Pins/ |Digi-Key | Price Each | pries 
Mfg. No. No. | Matrix | Part No. al 25 ‘| Part No. 
JEDEC | 132 | 132 | 13x13 }A174-ND | 32.20 27.60/95-132125 
EIA, | 160 | 160 | 15x15 )A176-ND | 31.13 26.69]96-160M65 
EIAJ | 208 | 208 | 17x17 ]A722-ND | 45.94 39.38] 96-208M50 


Pin-Line SIP Headers 


Fig. 1 


oS 


emruat 
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Forked Contact 


-120(3 3.05) 
cee 


.110(2:79) 


ae 
nies! 81) 


ae |, 19 X.015 
(0.48 X 0.38) 
Solder Tail 


25 Contact Header 
Plating = 100” Tin 
Fig. 2 25 Contact Header I+ 
Plating = 10y” Gold 1. Sede 4 S4 
{3.99 Fork 
v 
_v-3*2.29 Style 
3.967 Jods 
Features: * Coined contacts * “Break” feature on Pin-Line headers 
assures headers can be easily snapped off to any number of positions 
without loss or damage to any pins. No tool is required. The “break” 
feature minimizes stocking problems and gives immediate adaptability 
for any length header requirement to any grid or matrix pattern. 


Aries 
Part No. 


25-0600-10 
25-0625-11 


Digi-Key Price Each 

Part No. 4 10 25 
2.66 = 2.34 

13.08 9.94 - 


100 
1.89 
7.33 


A115-ND 
A738-ND 


Surface Mount PLCC to 
DIP Adapters 


Materials: 

¢ Pins and Contacts: Phosphor bronze adapter * Body: FR-4, .062” 
(1.57mm) thick * Socket: LCP, UL94V-0 rated * Pads and Traces: 1 
oz. minimum copper Plating: ¢ Pins: 200u” tin per MIL-T-10727 over 
100y” nickel per QQ-N-290 * Contacts: 150)” 90/10 tin/lead 
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With socket 


a 


No.of| Dimensions -Inch | Digi-Key Price Each | Aries 

Pins| A B C_ | Part No. 1 25 | Part No. 

28 77 | 1.40 | .705 |A326-ND | 23.85 20.45 | 28-653000-10 
32 | .705 | 1.60 | .805 |A721-ND | 38.40 32.26 | 32-653000-10 
44 97 | 2.20 | 910 |A327-ND | 27.48 23.55 | 44-653000-10 
68 | 1.28 | 3.40 | 1.220 |A328-ND | 31.80 27.26 | 68-653000-10 
84 | 1.48 | 4.20 | 1.420 |A329-ND | 31.80 27.26 | 84-653000-10 


More Product Available Online: www.digikey.com 


550 usz2010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Surface Mount Universal 
SOIC Zero Insertion Force 
(ZIF) Test Sockets 


Socket Accepts: SOIC gull wing & J-lead devices up to 44 pin 
devices; .050” (1.27mm) lead pitch; body widths from .15” (3.81mm) 
to .60” (15.24mm) 

Materials: 

¢ Body: Glass-filled PPS, UL94V-0 rated 


* Contacts: Beryllium copper alloy per QQ-C-543 
¢ Hardware: Stainless Steel 


Adapter Sockets 


QARIES’ 


ELECTRONICS, INC. 


TO to DIP 
Adapter/Socket 


Features: 
8-pin DIP IC socket on the top and a circular 8-pin TO can male pin 
footprint on the bottom, can be readily mounted on boards having TO 
thru-hole footprints without having to redesign the board. 


501/502 . AS03/504 


No. of | Description | Digi-Key Price Each Aries 
Pins Inch Part No. al 25 100 | Part No. 
24 300 ~ .600 |A501-ND | 7.30 5.55 3.65 |1106396-24 
28 300 ~ 600 |A502-ND | 7.98 6.07 3.99 |1106396-28 
24 600 ~.300 |A503-ND | 7.30 5.55 3.65 |1107254-24 
28 600 ~ 300 [A504-ND | 7.98 6.07 3.99 | 1107254-28 


Specifications: 
* Socket Body: Black UL94V-0 glass-filled polyester thermoplastic 


¢ Female Pin Body Plating: 200” minimum tin over 100y” minimum 
nickel 


* Contact Plating: 10,” minimum gold over 50y” minimum nickel 
* Male Pin: Brass alloy 360 

* Male Pin Plating: 200” minimum tin 

¢ Current rating: 3 Amps 


PGA Zero Insertion 
« Accopi bade O18" » 025" (S8rum ~ Génry inaemers, cor. | FOrCe (ZIF) Sockets 


-125” (2.54mm ~ 3.18mm) long 


Mounting Considerations: 
Suggested PCB hole size: .028” (.71mm) diameter 


Plating: 20u” minimum gold per MIL-G-45204 over 100u”: minimum 
nickel per QQ-N-290 over 20y” minimum copper per MIL-C-14550 


-400 
Pin 1/7 $4.4 


7 t i { 
fe ane 
‘020x012 9.135 


Solder Tail 


Features: * The Aries ZIF PGA is an extremely rugged, yet smooth acting 
test socket. * A strong metal cam activates the contacts which are normally 
closed. This prevents dependency on the plastic for contact force. * Housing 
of glass filled PPS, UL94V-0 rated Specifications: * Contacts: Beryllium 
copper * Temperature Rating: -65°C ~ 125°C » Housing: Glass filled PPS, 


— 
-l44x.015 4X.020 450 


UL94V-0 rated » Handle: Stainless steel Digi-Key Price Aries 
Part No. Each Part No. 
Grid | No.of | Dimensions-Inch | Digi-Key Price dl cna 
Size | Pins [A |B | © |PartNo. Each BSSND®, 184.38 banaletl 
13x13 | 169 | 1.894 | 1.675 | 1.200 |A314-ND 29.45 44 Pos. DIP Adapter 
mate Price Each i 15x15 | 225 | 2.094 | 1.875 | 1.400 |A315-ND 36.69 (Converts A339-ND to standard 44 Pos. DIP) 
Part No. 1 25 100 500 [Part No 1x17 | 289 | 2.208 | 2.075 | 1.600 aie bead A728-ND 61.45 44-647-10 
: : 19x19} 361 | 2.494 | 2.275 | 1.800 |A317-ND 53.83 : 
A330-ND 6.06 5.19 4.73 4.33 | 1109523 21x21 | 441_| 2.694 | 2.475 | 2.000 |A318-ND 63.98 @ RoHS Compliant 


Surface Mount SOIC to DIP, SSOP to DIP, and SOJ to DIP Adapters 


Specifications: 


* Board: .062” (1.57mm) thick, double-sided FR-4, with 1 oz. copper A 
traces H a G ~| 
¢ Pins: Brass alloy 360, 1/2 hard Tunoonnonanon 
¢ Plating: 200” (5.08 pm) minimum 93/7 tin/lead per MIL-T-10727 auonganecnoen 
Type 1 over 100y” (2.54um) minimum nickel per QQ-N-290 
* Mounting: Suggested PCB hole: .028” (.71mm) diameter 
No. of Dimensions (Inches) Digi-Key Price Each Aries 
Pins Type A B Cc D EF IF G H Part No. 1 25) 100 Part No. 
8 SOIC -400 -460 300 300 455 155 150 121 A724-ND 5.95 5.00 3.25 | 08-350000-10 
14 SOIC .700 450 300 600 420 138 300 180 A725-ND 5.95 5.00 3.25 | 14-350000-10 
SsoP 700 -400 300 600 340 .060 154 - A730-ND 26.83 22.54 14.65 | 14-351000-10 
16 SOIC 800 450 300 700 420 138 .350 .180 A726-ND 5.95 5.00 3.25 | 16-350000-10 
SSOP 800 -400 300 700 340 .060 179 - A731-ND 26.83 22.54 14.65 | 16-351000-10 
18 SSOP 900 -400 300 800 340 .060 .205 - A732-ND 23.85 20.04 13.03 | 18-351000-10 
Soic 900 -450 300 800 420 138 400 180 A736-ND 5.88 5.04 4.59 _|18-350000-10 
SOIC 1.000 450 300 .900 420 138 450 -180 A727-ND 5.95 5.00 3.25 | 20-350000-10 
20 SOJ 1.000 420 300 .900 350 .090 600 .060 A325-ND 6.27 5.37 4.89 | 20-350001-10 
SSOP 1.000 -400 300 .900 340 .060 .230 - A733-ND 26.83 22.54 14.65 | 20-351000-10 
4 SOIC 1.200 700 600 1.100 455 150 550 -180 A720-ND 9.93 8.34 5.42 | 24-650000-10 
SOIC 1.200 -450 300 1.100 420 138 550 -180 A322-ND 4A7 3.57 3.25 | 24-350000-10 
SOIC 1.400 700 600 1.300 450 .075 650 375 A320-ND 9.84 8.43 7.68 | 28-650000-10 
28 SOIC 1.400 400 300 1.300 .350 .090 650 375 A321-ND 6.27 5.37 4.89 | 28-350002-10 
SSOP 1.400 400 300 1.300 340 .060 333 - A734-ND 26.83 22.54 14.65 | 28-351000-10 
SSOP 1.400 700 600 1.300 340 .070 333 - A735-ND 37.20 31.25 20.32 | 28-651000-10 
30 SOJ 1.600 700 600 1.500 .650 .200 .750 A425 A323-ND 10.34 8.87 8.07 | 32-650000-10 
SOJ 1.600 530 400 1.500 500 .090 .750 425 A324-ND 9.10 7.80 7.10 _|32-450001-10 
RoHS Compliant 
8 SOIC 400 -460 300 300 455 155 150 121 A744-ND 6.95 5.84 3.80 | 08-350000-11-RC 
14 SOIC .700 -450 300 600 420 138 300 .180 A745-ND 6.95 5.84 3.80 | 14-350000-11-RC 
SSOP 700 -400 300 600 340 .060 154 - A746-ND 22.20 18.65 12.13 | 14-351000-11-RC 
16 SOIC 800 450 300 .700 420 138 350 -180 A747-ND 6.95 5.84 3.80 | 16-350000-11-RC 
SSOP 800 -400 300 .700 340 .060 179 - A748-ND 22.20 18.65 12.13 | 16-351000-11-RC 
18 SSOP 900 400 300 800 340 .060 .205 - A749-ND 22.20 18.65 12.13 | 18-351000-11-RC 
SoIc .900 -450 300 800 420 138 400 -180 A750-ND 6.95 5.84 3.80 | 18-350000-11-RC 
SOIC 1.000 -450 300 900 420 138 450 -180 A751-ND 6.95 5.84 3.80 | 20-350000-11-RC 
20 SOJ 1.000 420 300 .900 .350 .090 600 .060 A752-ND 18.58 15.61 10.15 | 20-350001-11-RC 
SSOP 1.000 -400 300 .900 340 .060 .230 - A753-ND 22.20 18.65 12.13 | 20-351000-11-RC 
24 SOIC 1.200 700 600 1.100 455 150 550 180 A754-ND 25.55 21.47 13.96 | 24-650000-11-RC 
Soic 1.200 -450 300 1.100 420 138 550 -180 A755-ND 6.95 5.84 3.80 | 24-350000-11-RC 
SOIC 1.400 700 600 1.300 450 .075 650 375 A756-ND 15.25 12.81 8.33 | 28-650000-11-RC 
28 SOIC 1.400 400 300 1.300 .350 .090 650 375 A757-ND 12.18 10.23 6.65 | 28-350002-11-RC 
SsoP 1.400 -400 300 1.300 340 .060 333 - A758-ND 22.20 18.65 12.13 | 28-351000-11-RC 
32 SOJ 1.600 700 600 1.500 650 .200 .750 425 A760-ND 36.60 30.75 19.99 | 32-650000-11-RC 
SOJ 1.600 530 400 1.500 500 .090 750 425 A761-ND 77.58 65.13 42.33 _ |32-450001-11-RC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ARIES’ 


ELECTRONICS, INC. 


Zero Insertion Force 
(ZIF) Lo-Profile 
Sockets 


Features: A complete line of sizes, 24, 28 and 40 pin, low profile ZIF (zero 
insertion force) sockets provides a low cost solution for a test socket with a 
height of only .319” (8.10mm) [8, 10] and even with handle in open position, 
measures just .554” (14.07mm). 


Specifications: ¢ Pin: Spring temper beryllium copper, tin plated ¢ Body: 
Glass filled polyester, UL94V-0 rated. ¢ Cam: Cast metal 


No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each Aries 
Pins | Inch(mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 


24 | 1.450 (36.83) | A346-ND 8.66 7.88 6.70 | 24-526-10 
28 | 1.650 (41.91) | A347-ND 817 7.43 6.32 |28-526-10 
40 | 2.250 (57.15) | A348-ND 9.82 8.93 7.59 | 40-526-10 


NEW! Zero Insertion __ [fous 


Force (ZIF) Sockets ® 


Specifications: 

© Plating: 10p gold plating per MIL-G-45204 
¢ Contact Current Rating: 1 Amp 

Operating Temperature: 257°F (125°C) 


.350 (8.89) 
4 Seated 


No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each Aries 
Pins | Inch(mm)_ | Part No. il 25 100 | Part No. 


24 | 1.42 (36.07) |A764-ND 10.65 810 5.33 |24-516-11 
28 | 1.62 (41.15) |A762-ND 11.45 8.71 5.73 |28-516-11 
40 | 2.22 (56.39) | A763-ND 15.10 11.48 7.55 |40-516-11 


Universal Zero 
Insertion Force (ZIF) 
Test Sockets 


The Aries Universal Test Socket is a direct replacement for other test sockets 
currently on the market, with a number of significant advantages. 

Features: * .900 (22.86) overall height with contact level up Available 
24, 28, 32, 40, 48 pins in body of UL94V-0 rated polyphenylene sulfide 
* Contacts available tin plated (for up to 105°C) or gold plated (for up to 150°C) 
Insulation Resistance — 1000MQ minimum Dielectric withstanding voltage — 
1000 VAC minimum Contact rating -1 Amp «All pin count sockets (24, 28, 
32, 40, 48) go into PCBs with .600 (15.24) centers. * Sockets can be soldered 
into PC boards or plugged into any socket. * Contacts are normally closed to 
eliminate dependence on plastic to sustain contact. 


No. of| Dimension - Inch (mm) 


Pins A B 
24 | 1.74 (44.20) | 1.10 (27.94) 
28 | 1.94 (49.28) | 1.30 (33.02) 
32 | 2.14 (54.37) | 1.50 (38.10) 
40. | 2.54 (64.52)| 1.90 (48.26) 
48 | 2.94 (74.68) | 2.30 (58.42) 
No. of | Contact | Digi-Key Price Each Aries 
Pins | Plating | Part No. il 25 100 | Part No. 
4 Tin A300-ND 7.90 6.92 6.72 |24-6554-10 
Gold |A301AE-ND | 11.42 10.00 9.72 |24-6554-11 
Tin A302-ND 9.02 7.90 7.68 |28-6554-10 
= Gold | A303-ND 12.38 10.84 10.53 /28-6554-11 
Tin A304-ND 10.06 8.81 8.56 |32-6554-10 
ae Gold | A305-ND 13.74 12.03 11.69 /32-6554-11 
io Tin A306-ND 12.02 10.52 10.23 |40-6554-10 
Gold | A307-ND 16.38 14.34 13.93 /40-6554-11 
Tin A308-ND 14.10 12.34 11.99 |48-6554-10 
# Gold | A309-ND 19.16 16.77 16.30 /48-6554-11 


Quick-Release 
Universal ZIF 
Test Socket 


Features: 

Aries’ Universal Test Socket accepts devices on .300” (7.62mm) ~ .600” 
(15.24mm) centers * Sockets go into PCB .600” (15.24mm) centers » Swing 
quick-release handle down to open contacts and insert device. Release and 
handle automatically returns as contacts close onto device leads. 


Specifications: 
© Socket Body: Black UL94V-0 Glass-filled 


Polyphenylene Sulfide (PPS) Au 
Handle: stainless steel 
¢ Contact Current Rating: 1 Amp 1 T 
Insulation Resistance: 1000MQ minimum Loop Handle 


¢ Life Cycle: 25,000 ~ 50,000 cycles 

¢ Operating Temperature: 221°F (105°C) Tin plating; 
302°F (150°C) Gold plating 

Retention Force (when closed): * 55 grams/pin based 
on a .020” (.51mm) diameter test lead * Accepts leads 
.015” ~ .035” (.38mm ~ .89mm) wide, .100” ~ .280” (2.79mm ~ 7.11mm) long 


No. of| Dimension - Inch (mm) 
Pins A B 


a ee 24 | 1.79 (45.47) | 1.10 (27.94) 
28 | 1.99 (50.55) | 1.30 (33.02) 
32 | 2.19 (55.63) | 1.50 (38.10) 
40 | 2.59 (65.79) | 1.90 (48.26) 
48 | 2.99 (75.95) | 2.30 (58.42) 


No. of Digi-Key Price Each Aries 
Pins | Description | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Tin Plated /A439-ND | 11.93 10.02 8.12 | 24-6574-10 
a Gold Plated |A440-ND | 13.80 11.60 9.39 | 24-6574-11 
28 Tin Plated /A441-ND | 13.60 11.43 9.26 | 28-6574-10 
Gold Plated |A442-ND | 18.70 15.71 12.73 | 28-6574-11 
30 Tin Plated |A443-ND | 15.33 12.88 10.43 |32-6574-10 
Gold Plated |A444-ND | 20.90 17.56 14.22 |32-6574-11 
40 Tin Plated /A445-ND | 1813 15.23 12.33 | 40-6574-10 
Gold Plated |A446-ND | 24.73 20.77 16.82 | 40-6574-11 
Tin Plated |A447-ND | 21.28 17.88 14.48 | 48-6574-10 
bid Gold Plated |A448-ND | 28.93 24.30 19.68 | 48-6574-11 


Re 


KEYSTONE 


MICA Insulators for 
Transistor Mounting 


These precision stamped MICA Insulators provide 

good thermal conductivity (.009 watts per square (& 
inch per °C per inch in thickness). Excellent thermal \ 
resistance 1100°F (593°C). Dielectric constant of 7 at 
1000kHz. Specifications: .003” (.08mm) thick MICA 
+.001” (+.03mm) 


RoHS 


comrviant 


02.36 94.22 _ 


“A” Dim. (Dia.) 
4672K: 3.58mm 
4673K: 2.92mm 


6.60 

GA 

5.08 
1.78 x2 

1.83 


TO-3 Power 
Transistor Sockets 


Fig. 1 


Chassis Mount 

* Top Plate: Molded Nylon 

* Base: Phenolic 

* Dimensions: 1.53” x .073” 
(38.86mm x 1.85mm) 

* Standoffs: 0.09” (2.29mm) 


Fig. 2 


Chassis Mount 

© Top Plate: Phenolic 

* Base: Phenolic 

* Dimensions: 1.35” x 1.00” 
(34.29mm x 25.40mm) 

* Standoffs: None 


Fig. 3 


P.C. Board Mount Kn” 


© Top Plate: Molded Nylon 

* Base: Phenolic 

* Dimensions: 1.53” x .073” 
(38.86mm x 1.85mm) 

* Standoffs: 0.09” (2.29mm) 


Transistor Mounting Hardware 
Fig. 4A Fig. 4B 
70-220 T0-3 


Complete Mounting Kit (one Complete Mounting Kit 
each of A, B, C, D, E) (A*, B,C, D, E, F, G) 


Not. 
supplied 
B 
Chassis 
Cc 

SD 

s E * 6-20 Mounting Screws 
(A Only, 2 Required) 


Digi-Key Price Each Keystone 
Fig. | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 |4601K-ND 2.29 2.16 2.07 | 4601 
2 |4606K-ND 1.95 1.84 1.60 | 4606 
3 |4600K-ND 2.04 1.93 1.75 |4600 
4A |4724K-ND 1.95 1.81 1.60 | 4724 
4B | 4725K-ND 1.95 1.81 1.60 [4725 
4B | 4706K-ND* 2.68/20 25.40/200 4706 


Pricing Keystone 


Part No. 


Digi-Key 
ig. | Part No. 100 500 


4651K-ND 10.45 35.50 K 4651 


4662K-ND 11.25 37.25 i 4662 
4671K-ND 10.45 35.50 F 4671 
4672K-ND B 10.45 35.50 i 4672 
4673K-ND 2 10.45 35.50 R 4673 


molex s 


TO-220 Solder Tail 
Transistor Sockets 


P.C. Board Mount: .100” (2.54mm) center. These three circuit transistor 
sockets are preassembled and ready for soldering to a P.C. Board. The proven 
double cantilever design eliminates circuit failure due to thermal expansion 
and/or mechanical tolerances. Linear movement of the transistor leads in the 
socket does not affect contact reliability. Material: Tin-Plated Brass, 94V-2 
Rated Nylon 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 |WM2550-ND 1.63 1.45 .97 | 09-48-3031 
2 |WM2551-ND 2.13 1.89 1.26 | 10-18-2031 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ASSIVANN IC Sockets Machine Pin 
PLCC Sockets 

Electronics With gold plated precision spring 
contacts, open frame, solder pin and 
wire wrap terminals. 

Contacts Spring: Copper alloy, 4 finger 
contact. Surface gold over nickel. 
Absolute protection against capillary 
action. Connecting pins: brass, solder 
version. Mechanical and Electrical 
Data: Depth of Insertion: 2.3mm ~ 
3.7mm. Vibration: 20g after MIL- 
STD-202. Shock: 150g to MIL-STD-202. 
Insertion Frequency: >1000. Transitional 
Resistance after 100 insertion cycles: <12mQ. Capacity between adjacent contacts: <0.9pF. Capacity between opposite 
adjacent contacts: <0.4pF. Air and creepage space between adjacent contacts: >0.4mm. Insulators: Polyester GV, VO 
self-extinguishing, UL 94. Insulation Resistance: 10120. Operating Temperature Range: -65°C ~ 150°C. Retains shape 
in solder bath. Resistant to detergent. Contact Plating: Pin: Tin; Clip: Gold. 


Specifications: 

¢ Contacts: Phosphor bronze, 
tin and gold plated 

¢ Current Rating: 1 Amp 

«Insulating Resistance: 
1000MQ minimum 

¢Withstanding Resistance: 
600Vrms 

* Contact Resistance: 30m0 
maximum 

¢Operating Temperature: 
-55°C ~ 110°C 

¢ Insulator: PBT, UL 94V-0 


Dimensions 
No. of Inch Digi-Key Price Each Assmann = - 
Contacts [A B C__|Part No. 1 10 100 |Part No. No. of PTioNci tent ; 
PLCC — Thru Hole ’ Con- Inch Digi-Key Price Each Assmann 
* Fig. | tacts A B C_ | Part No. 1 10 100 | Part No. 
— RoHS Compliant Solder Tail 
20 0.61 | 0.61 | 0.20 |AE10054-ND ‘87.76.61 [A-CCS20-Z-R 
28 0.71 | 0.71 | 0.30 | AE10055-ND 93 81 66 |A-CCS28-Z-R Gold Tiash 
32 0.71 | 0.81 | 0.30 | AE10056-ND 1.02 .89 72 |A-CCS32-Z-R 6 0.40 | 0.30 | 0.40 | AE10022-ND 38 33 -27 |ARO6-HZL-TT-R 
1 44 0.93 | 0.93 | 0.50 |AE10057-ND | 1.11 97  .78 |A-CCS44-Z-R 8 | 0.40 | 0.30 | 0.40 |AE10011-ND 49 43 .35 | ARO8-HZL-TT-R 
52 1.02 | 1.02 | 0.60 |AE10058-ND_ | 1.23 1.07 _.87 |A-CCS52-Z-R 14 | 0.40 | 0.30 | 0.70 |AE10012-ND 79 69 66 |AR14-HZL-TT-R 
68 1.23 | 1.23 | 0.80 | AE10059-ND 1.71. 1.49 1.20 | A-CCS68-Z-R 16 0.40 | 0.30 | 0.80 | AE10013-ND 94 82 .66 |AR16-HZL-TT-R 
84 1.42 | 1.42 | 1.00 ea 1831.59 1.29 |A-CCS84-2-R ‘ 18 | 0.40 | 0.30 | 0.90 | AE10014-ND 1.03 90 _.73_|AR18-HZL-TT-R 
101 
20 0.61 ] 0.61 | 0.20 [AE10061-ND@ [1.29 1.12 91 JA-CCS20-G-R 20, | 0.40 | 0.80 | 1.00 aa ee eee 
28 071 | 071 | 0.90 (Aeeeoetnn 121 105 as |A-CCS28-G 24 | 0.70 | 0.60 | 1.20 |AE10016-ND 139 © 1.21 .98 |AR24-HZL-TT-R 
28 0.71 | 0.71 | 0.30 |AE10062-ND@ | 1.56 1.36 1.10 /A-CCS28-G-R 28 | 0.70 | 0.60 | 1.40 /AE10017-ND 1.690 1.47) 1.19) AR2B-HZL-TT-R 
32 0.71 | 0.81 | 0.30 )AE10063-ND@ | 1.62 1.41 1.14 |A-CCS32-G-R 40 | 0.70 | 0.60 | 2.00 | AE10018-ND 2.13 1.85 1.50 /AR40-HZL-TT-R 
44 0.93 | 0.93 | 0.50 |AE10064-ND@ | 1.86 1.62 1.31 |A-CCS44-G-R 48 | 0.70 | 0.60 | 2.40 |AE10019-ND 2.63 2.28 1.84 |AR48-HZL-TT-R 
52 1.02 | 1.02 | 0.60 [AE10065-ND® [210 1.82 1.47 [A-CCS52-G-R 10p” Gold 
68 1.23 | 1.23 | 0.80 |AE10066-ND@ | 2.52 219 1.77 |A-CCS68-G-R 61040] 0.30 | 0.30 |AE10021-ND 68 59 48 [AROG-HZL01-1T-R 
84 1.42 | 1.42 | 1.00 |AE10067-ND@ | 2.82 2.45 1.98 |A-CCS84-G-R 8 | 0.40 | 0.30 | 0.40 |AE10175-ND 86 5 ‘1 | ARO8-HZL/01-TT-R 
BECC/— Surace Mount 14 | 040 | 0.30 | 0.70 | AE10023-ND 1.87 1.87 1.41 |AR14-HZL/01-TT-R 
— RoHS Compliant 
50 062 1062 10.20 TAETOREEND 63 BE 45 |ACOCS20-2-SMER 16 | 0.40 | 0.30 | 0.80 |AE10024-ND 1.80 1.56 1.26 |AR16-HZL/01-TT-R 
28 0.72 | 0.72 | 0.30 |AE10069-ND 72 ~©63.~—~«51 |A-CC$28-Z-SM-R 20 | 0.40 | 0.30 | 1.00 | AE10025-ND 2.32 2.02 1.63 | AR20-HZL/01-TT-R 
3 32 0.72 | 0.82 | 0.40 |AE10070-ND 81 71 .57 |A-CCS$32-Z-SM-R 1 24 | 0.70 | 0.60 | 1.20 |AE10026-ND 2.73 237 1.92 |AR24-HZL/01-TT-R 
44 0.92 | 0.92 | 0.50 | AE10071-ND 90 .78  .63 |A-CCS44-Z-SM-R 24 | 0.40 | 0.30 | 1.20 |AE10027-ND 2.73 237 1.92 |AR24-HZL/7/01-TT-R 
52 1.02 | 1.02 | 0.60 |AE10072-ND 99.86.70 |A-CCS52-Z-SM-R 28 | 0.70 | 0.60 | 1.40 | AE10028-ND 318 2.76 2.23 |AR28-HZL/01-TT-R 
68 1.22 | 1.22 | 0.80 |AE10073-ND_ | 1.11.97 _.78 | A-CCS68-2-SM-R 28 | 0.40 | 0.30 | 1.40 | AE10029-ND 3.02 262 2.12 |AR28-HZL/7/01-TT-R 
RoHS Compliant 32 | 0.70 | 0.60 | 1.60 | AE10030-ND 3.44 2.99 2.41 _|AR32-HZL/01-TT-R 
40 | 0.70 | 0.60 | 2.00 [AE10031-ND 4.33 3.76 3.04 [AR40-HZL/01-TT-R 
IC Sockets Rots 2 
coast 6 | 0.40 | 0.30 | 0.30 ]AE10033-ND 1.20 1.04 .84 [ARO6-HZL/07-TT-R 
. : 8 | 0.40 | 0.30 | 0.40 |AE10034-ND 1.61 1.40 1.13 |ARO8-HZL/07-TT-R 
Dual Wipe Solder Tail ® 14 | 0.40 | 0.30 | 0.70 |AE10035-ND 2.77 241 1.95 |AR14-HZL/07-TT-R 
Specifications: 16 | 0.40 | 0.30 | 0.80 )AE10036-ND 3.22 2.80 2.26 |AR16-HZL/07-TT-R 
Contacts: Phosphor Bronze. Mechanical and 18 | 0.40 | 0.30 | 0.90 | AE10037-ND 3.52 3.06 2.47 |AR18-HZL/07-TT-R 
Cansnty DetNGan ddlacont contenier cOnpr: 1 [20 | 0.40 [0.30 | 1.00 [AE10036-ND 404 351 2.84 |AR20-HZU07-TTR 
Capacity between opposite adjacent contacts: <0.4pF. 24 | 0.40 | 0.30 | 1.20 |AE10040-ND 4.83 419 3.39 |AR24-HZL/7/07-TT-R 
aces Picasa vonage. hay or 28 | 0.70 | 0.60 | 1.40 | AE10041-ND 5.62 4.87 3.94 |AR28-HZL/07-TT-R 
>0.7N. Housing: * PBT and 30% Glass Fiber (UL 28 | 0.40 | 0.30 | 1.40 |AE10042-ND 5.32 4.62 3.73 | AR28-HZL/7/07-TT-R 
94V-0) * Insulation Resistance: 10120 * Operating 32 | 0.70 | 0.60 | 1.60 |AE10043-ND 6.10 5.29 4.28 |AR32-HZL/07-TT-R 
Temperature Range: -55°C ~ 105°C 40 | 0.70 | 0.60 | 2.00 | AE10044-ND 7.52 6.52 5.27 [AR40-HZL/07-TT-R 
= 7 Wire Wrap 
No. of | Con- Dimensions 
cone act (Inch) Digi-Key Pricing Recae 8 | 0.40 | 0.30 | 0.40 ]AE10046-ND 1.69. 1.47 1.19 ]ARO8-HZW/T-R 
tacts | Plating | A B © | Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 14 | 0.40 | 0.30 | 0.70 |AE10047-ND 2.32 2.02 1.63 |AR14-HZW/T-R 
‘ Tin | 0.39 | 0.30 | 0.30 [AE1485-ND 59 4.68 37.70 136.50 [AO6-LC-TT-R 16 | 0.40 | 0.30 | 0.80 | AE10048-ND 266 2.31 1.87 |AR16-HZW/T-R 
Gold | 0.39 | 0.30 | 0.30 |AE1486-ND 63 5.46 44.10 189.00 | A06-LCG-T-R o | 18 | 0.40) 0.30 | 0.90 [AEToogS ND 3.00! 260 2.10: /ARIB-HZW/T-A 
Tin | 0.39 | 0.30 | 0.39 /AE9986-ND 33° 263 2147 76.65 [A08-LC-TT-R 20 | 0.40 | 0.30 | 1.00 | AE10050-ND 3.33 2.89 2.34 | AR20-HZW/T-R 
8 Gold | 0.39 | 0.30 | 0.39 | AE9987-ND 55 4.76 38.43 164.70 | A08-LCG-T-R 24 | 0.70 | 0.60 | 1.20 | AE10051-ND 4.34 3.77 3.05 |AR24-HZW/T-R 
Tin | 0.40 | 0.30 | 0.40 | AE9988-NDt 53 4.21 33.93 122.85 | AO8-LC-TR-R 28 | 0.70 | 0.60 | 1.40 | AE10052-ND 4.64 4.03 3.26 | AR28-HZW/T-R 
Tin | 0.39 | 0.30 | 0.70 ]AE9989-ND 39° 3.13 25.23 91.35 [A14-LC-TT-R 40__| 0.70 | 0.60 | 2.00 | AE10053-ND 6.32 5.48 4.43 | ARAO-HZW/T-R 
14 | Gold | 0.39 | 0.30 | 0.70 |AE9990-ND 63 5.49 44.31 189.90 |A14-LCG-T-R 
Tin | 0.40 | 0.30 | 0.70 | AE9991-NDt 53 4.21 33.93 122.85 [A14-LC-TR-R 
Tin | 0.39 | 0.30 | 0.80 /AE9992-ND 45 3.64 29.29 106.05 [A16-LC-TT-R OK Industries 
16 | Gold | 0.39 | 0.30 | 0.80 |AE9993-ND 72 6.21 50.19 215.10 |A16-LCG-T-R a a Tea , 
" ClO Division of Jonard Industries Corp. 
Tin | 0.40 | 0.30 | 0.80 | AE9994-NDt 61 490 39.44 142.80 |A16-LC-TR-R 
Tin | 0.39 | 0.30 | 0.90 ]AE9995-ND 52 4.14 33.35 120.75 [A18-LC-TT-R . . 
18 | Gold | 0.39 | 0.30 | 0.90 |AEg996-ND 80 6.94 56.07 240.30 |A18-LCG-T-R IC Insertion/Extraction Tools 
Tin | 0.40 | 0.30 | 0.90 | AE9997-NDt 68 5.47 44.08 159.60 |A18-LC-TR-R 
Tin | 0.39 | 0.30 | 1.00 |AE9998-ND 58 4.64 37.41 135.45 [A20-LC-TT-R 
20 | Gold | 0.40 | 0.30 | 1.00 |AE9999-ND 89 7.67 61.95 265.50 | A20-LCG-T-R 
Tin | 0.40 | 0.30 | 1.00 | AE10000-ND+ 75 6.01 48.43 175.35 | A20-LC-TR-R 
22 Tin | 0.50 | 0.40 | 1.10 |AE10264-ND 86 6.84 55.10 199.50 [A22-LC-T2-R 
Tin | 0.70 | 0.30 | 1.20 )AE10285-ND 71 5.65 45.53 164.85 |A24-LC-7-TT-R 
54 Tin | 0.70 | 0.60 | 1.20 | AE10001-ND 71 5.65 45.53 164.85 |A24-LC-TT-R 
Gold | 0.70 | 0.60 | 1.20 | AE10002-ND 1.09 941 76.02 325.80 | A24-LCG-T-R 
Tin | 0.70 | 0.60 | 1.20 |AE10003-ND+ 91 7.27 58.58 212.10 | A24-LC-TR-R 
Tin | 0.70 | 0.60 | 1.40 )AE10004-ND 83 © 6.66 53.65 194.25 [A28-LC-TT-R 
i Tin | 0.70 | 0.30 | 1.40 | AE10286-ND 83 6.66 53.65 194.25 |A28-LC-7-TT-R 
Gold | 0.70 | 0.60 | 1.40 | AE10005-ND 1.26 10.95 88.41 378.90 |A28-LCG-T-R DigrKey macs 
Tin | 0.70 | 0.60 | 1.40 | AE10006-ND+ 1.07 853 68.73 248.85 | A28-LC-TR-R Fig. |Description Part No. Each 
32 Tin 0.70 | 0.60 | 1.60 | AE10007-ND+ 1.22 9.72 78.30 283.50 | A32-LC-TR-R 1 Extractor Tool, (8 ~ 24 pins) K157-ND 3.15 
Tin | 0.70 | 0.60 | 2.00 )AE10008-ND 1.22 972 78.30 283.50 | A40-LC-TT-R 2 _| Extractor Tool, (24 ~ 40 pins) k158-ND 23.47 
40 | Gold | 0.70 | 0.60 | 2.00 | AE10009-ND 1.81 15.70 126.84 543.60 |A40-LCG-T-R eel he Ki eat ae 
Tin 0.70 | 0.60 | 2.00 |AE10010-NDt 1.53 12.24 98.60 357.00 | A40-LC-TR-R 3 | ow Cost Universal PLCC Extractor K374-ND 10.96 


t Retentive Leg Version t See Digi-Key website for contents of kit K159-ND. 
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Shrink DIP Socket SOIC Lidded Socket 


.070” Pin to Pin Pitch 


ZIP DIP SOCKETS: 

Features: © For DIPs with .100” (2.54mm) lead spacing * Pin counts for 14 ~ 64 leads * Lever actuated zero insertion force 
mechanism * Socket easily disassembles for repairability 

Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polysulfone; Flammability: UL 94V-0 » Color: Green » Contact 
Material: Beryllium Copper; Plating: 30” (0.76um) Gold over 50” (1.3m) Nickel Electrical Specifications: * Current 
Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


ECONO ZIF SOCKETS: 

Designed for OEM/end use applications where field replacement or programming of DIPs is required. The patented ZIF 
feature uses screwdriver rotation of a cam (instead of a lever) for security against vibration or accidental unloading. Leads 
are on .100" centers. 


ZIP DIP RECEPTACLES: 

Features: * Matching receptacle for every ZIP DIP Socket, including “Universal DIP” and "Shrink DIP” * Mounting flanges 
hold receptacle to board « Pre-tapped holes in receptacle body mate with screw-hole in socket to hold socket firmly to 
receptacle (2 screws provided with each receptacle) 

Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polysulfone, Flammability Rating: UL94V-0 * Color: Green 
* Contact Material: Beryllium Copper; Plating: 30u” (.076ym) Gold over 50” (1.3 pm) Nickel Electrical Specifications: 
* Current Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


UNIVERSAL DIP SOCKETS .100 CENTERS: 

Features: * For DIPs with .100” lead spacing * Extra wide contact zone allows insertion of DIPs with distance between 
rows from .300” ~ .600” ° Lever actuated zero insertion force mechanism * Socket easily disassembles for repairability 
Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polysulfone; Flammability: UL 94V-0 * Color: Green » Contact 
Material: Beryllium Copper; Plating: 30” (0.76um) Gold over 50” (1.3m) Nickel Electrical Specifications: * Current 
Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


SHRINK DIP SOCKETS: 


Features: * For DIPs with .070” (1.78mm) lead spacing * Pin counts from 28 ~ 90 leads * Lever actuated zero insertion 
force mechanism 


In-Line ZIP Strip 
Socket 


Note: Contacts Ordered Separately 


Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polysulfone; Flammability: UL 94V-0 * Color: Green * Contact 
Material: Beryllium Copper; Plating: Gold Flash over 50y” (1.3ym) Nickel Electrical Specifications: * Current Rating: 1 
Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


SOIC SOCKETS LIDDED: 

Features: * Lid can be actuated from top or front and is compatible with automated load/unload equipment » Compact 
envelope and side to side stackability maximize broad density »* Tweezer slot for easy manual loading/unloading Lid 
applies 80 grams normal force per lead for maximum electrical reliability * Accepts Gull Wing JEDEC devices sizes in .150” 
(3.81mm) and .300” (7.62mm) body widths 

Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polyethersulfone; Flammability: UL 94V-0 » Color: Black 
* Contact Material: Beryllium Copper; Plating: 30” (0.76ym) Gold over 50” (1.3m) Nickel Electrical Specifications: 
© Current Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


IN-LINE ZIP STRIP SOCKETS: 

Features: « For single-in-line packages on .100” (2.54mm) centers * SIP pin counts from 10 ~ 36 leads » Lever actuated 
zero insertion force mechanism * Accepts pins up to .025” (0.6mm) square 

Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polysulfone; Flammability: UL 94V-0 »* Color: Green » Contact 
Material: Beryllium Copper; Plating: 30y” (0.76um) Gold over 50” (1.3m) Nickel Electrical Specifications: * Current 
Rating: 1 Amp Environmental Specifications: » Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C. 


PGA ZIP SOCKETS: 

Features: » Available in 10 x 10 matrix ~ 25 x 25 matrix * Used when only a few test sockets are needed * Provides 
individual components ready for assembly * Open pattern top plate; load only those contacts needed for your specific 
device pin pattern 

Physical Specifications: * Insulation Material: Polyethersyfone (PES); Flammability: UL 94V-OV Color: Black » Contact 
Material: Beryllium Copper ¢ Plating Options: 30” (0.761m) Gold over 50” (1.3m) Nickel Electrical Specifications: 
¢ Current Rating: 1 Amp Environmental Specifications: « Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


Note: Contacts Ordered Separately 


No. of Contact Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Pins Plating A B c D Part No. 1 10 Part No. 
ZIP DIP Sockets 
14 Gold 1.30 (33.0) -60 (15.2) -60 (15.2) -300 (7.62) 3M1402-ND 10.17 80.69 214-3339-00-0602J 
16 Gold 1.39 (35.3) -60 (15.2) -70 (17.8) -300 (7.62) 3M1602-ND 10.58 83.98 216-3340-00-0602J 
18 Gold 1.49 (37.8) -60 (15.2) -80 (20.3) -300 (7.62) 3M1802-ND 10.99 87.28 218-3341 -00-0602J 
20 Gold 1.59 (40.4) -60 (15.2) -90 (22.9) -300 (7.62) 3M2002-ND 10.78 85.52 220-3342-00-0602J 
22 Gold 1.69 (42.9) -70 (17.8) 1.00 (25.4) -400 (10.16) 3M2202-ND 11.85 94.06 222-3343-00-0602J 
24 Gold 1.78 (45.3) -90 (22.9) 1.10 (27.9) -600 (15.24) 3M2402-ND 10.52 83.54 224-1275-00-0602J 
24 Gold 1.79 (45.5) -60 (15.2) 1.10 (27.9) -300 (7.62) 3M5000-ND 14.82 118.56 224-5248-00-0602J 
28 Gold 1.99 (50.5) -90 (22.9) 1.30 (33.0) -600 (15.24) 3M2802-ND 11.04 87.57 228-1277-00-0602J 
28 Gold 1.99 (50.5) -70 (17.8) 1.30 (33.0) -400 (10.16) 3M5001-ND 15.04 120.32 228-4817-00-0602J 
32 Gold 2.19 (55.5) -90 (22.9) 1.50 (38.1) -600 (15.24) 3M5076-ND 14.60 116.80 232-1285-00-0602J 
40 Gold 2.58 (65.6) -90 (22.9) 1.90 (48.3) -600 (15.24) 3M4002-ND 13.49 107.03 240-1280-00-0602J 
64 Gold 3.95 (100.3) 1.30 (33.0) 3.10 (78.7) -900 (22.86) 3M6402-ND 21.10 167.49 264-4493-00-0602J 
40 Gold 2.58 (65.5) 1.30 (33.0) 1.90 (48.3) 1.00 (25.4) 3M5002-ND 20.60 164.80 240-3639-00-0602J 
42 Gold 2.68 (68.2) -90 (22.9) 2.00 (50.8) -600 (15.24) 3M5003-ND 16.44 131.52 242-1281-00-0602J 
48 Gold 2.98 (75.8) -90 (22.9) 2.30 (58.4) -600 (15.24) 3M5004-ND 20.50 164.00 248-1282-00-0602J 
Econo ZIF Sockets 
16 Gold 1.10 (27.94) -50 (12.70) -700 (17.78) -300 (7.62) 3M1603-ND 6.12 53.29 216-6278-00-3303 
ZIP DIP Receptacles — Solder Tail with Flanges 
14 Gold 1.00 (25.4) -60 (15.2) 1.28 (32.5) -300 (7.62) 3M1401-ND 9.56 72.30 214-3339-09-0602J 
16 Gold -96 (24.4) -56 (14.2) 1.37 (34.8) -300 (7.62) 3M1601-ND 9.96 75.33 216-3340-09-0602J 
18 Gold .95 (24.1) -55 (14.0) 1.49 (37.8) -300 (7.62) 3M1801-ND 9.83 74.40 218-3341-09-0602J 
20 Gold 1.00 (25.4) -60 (15.2) 1.58 (40.1) -300 (7.62) 3M2001-ND 10.22 77.28 220-3342-09-0602J 
22 Gold 1.06 (26.9) -65 (16.5) 1.69 (42.9) -400 (10.16) 3M2201-ND. 10.62 80.31 222-3343-09-0602J 
24 Gold 1.26 (32.0) -86 (21.8) 1.77 (45.0) -600 (15.24) 3M2401-ND 10.01 75.75 224-1275-09-0602J 
24 Gold 96 (24.4) -56 (14.2) 1.77 (45.0) -300 (7.62) 3M5021-ND 11.28 90.24 224-5248-09-0602J 
28 Gold 1.26 (32.0) -86 (21.8) 1.98 (50.3) -600 (15.24) 3M2801-ND 10.47 79.23 228-1277-09-0602J 
28 Gold 1.09 (27.9) -70 (17.8) 1.59 (40.5) -400 (10.16) 3M5026-ND 18.30 146.40 228-1290-09-0602J 
28 Gold 1.06 (26.9) -66 (16.8) 1.98 (50.3) -400 (10.16) 3M5028-ND 13.98 111.84 228-4817-09-0602J 
32 Gold 1.25 (32.0) -86 (21.9) 2.17 (55.2) -600 (15.24) 3M5030-ND 11.66 93.28 232-1285-09-0602J 
40 Gold 1.27 (32.3) -86 (21.8) 2.58 (65.5) -600 (15.24) 3M4001-ND 13.86 104.87 240-1280-09-0602J 
40 Gold 1.66 (42.2) 1.26 (32.0) 2.58 (65.5) 1.00 (25.4) 3M5037-ND 16.44 131.52 240-3639-09-0602J 
42 Gold 1.26 (32.0) -86 (21.8) 2.68 (68.1) -600 (15.24) 3M5039-ND 14.34 114.72 242-1281-09-0602J 
42 Gold 1.30 (33.0) -90 (22.9) 2.08 (52.9) -600 (15.24) 3M5043-ND 14.14 113.12 242-1293-09-0602J 
48 Gold 1.25 (31.8) -86 (21.8) 2.98 (75.8) -600 (15.24) 3M5045-ND. 15.14 121.12 248-1282-09-0602J 
64 Gold 1.70 (43.2) 1.30 (33.0) 3.95 (100.3) -900 (22.86) 3M6401-ND. 20.91 158.19 264-4493-09-0602J 
64 Gold 1.52 (38.5) 1.11 (28.3) 2.85 (72.5) -800 (20.32) 3M5049-ND 20.36 162.88 264-1300-09-0602J 
90 Gold 1.61 (40.8) 1.19 (30.2) 3.77 (95.7) -900 (22.86) 3M5052-ND 31.94 255.52 290-1294-09-0602J 
ZIP DIP Receptacles — Wire Wrap with Flanges 

14 Gold 1.00 (25.4) -60 (15.2) 1.28 (32.5) -300 (7.62) 3M5013-ND 12.32 98.56 214-3339-19-0602J 
16 Gold .96 (24.4) -56 (14.2) 1.37 (34.8) -300 (7.62) 3M5014-ND. 12.98 103.84 216-3340-19-0602J 
18 Gold -95 (24.1) -55 (14.0) 1.49 (37.8) -300 (7.62) 3M5015-ND. 13.66 109.28 218-3341-19-0602J 
20 Gold 1.00 (25.4) -60 (15.2) 1.58 (40.1) -300 (7.62) 3M5016-ND 14.38 115.04 220-3342-19-0602J 


(Continued) 
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3M Zero Insertion Force (ZIF) I.C. Sockets (cont, 


No. of Contact Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Pins Plating A B Cc D Part No. 1 10 Part No. 
22 Gold 1.06 (26.9) -65 (16.5) 1.69 (42.9) -400 (10.16) 3M5017-ND 14.24 113.92 222-3343-19-0602J 
24 Gold 1.26 (32.0) -86 (21.8) 1.77 (45.0) -600 (15.24) 3M5018-ND 12.82 102.56 224-1275-19-0602J 
24 Gold .96 (24.4) -56 (14.2) 1.77 (45.0) -300 (7.62) 3M5022-ND 14.86 118.88 224-5248-19-0602J 
28 Gold 1.26 (32.0) -86 (21.8) 1.98 (50.3) -600 (15.24) 3M5023-ND 14.38 115.04 228-1277-19-0602J 
28 Gold 1.06 (26.9) -66 (16.8) 1.98 (50.3) -400 (10.16) 3M5029-ND 16.66 133.28 228-4817-19-0602J 
32 Gold 1.25 (32.0) -86 (21.9) 2.17 (55.2) -600 (15.24) 3M5031-ND 24.44 195.52 232-1285-19-0602J 
40 Gold 1.27 (32.3) -86 (21.8) 2.58 (65.5) -600 (15.24) 3M5034-ND 17.50 140.00 240-1280-19-0602J 
40 Gold 1.66 (42.2) 1.26 (32.0) 2.58 (65.5) 1.000 (25.4) 3M5038-ND 21.36 170.88 240-3639-19-0602J 
42 Gold 1.26 (32.0) -86 (21.8) 2.68 (68.1) -600 (15.24) 3M5040-ND 18.98 151.84 242-1281-19-0602J 
48 Gold 1.25 (31.8) -86 (21.8) 2.98 (75.8) -600 (15.24) 3M5046-ND 20.14 161.12 248-1282-19-0602J 
64 Gold 1.70 (43.2) 1.30 (33.0) 3.95 (100.3) -900 (22.86) 3M5051-ND 29.34 234.72 264-4493-19-0602J 
ZIP DIP Receptacles — Solder Tail without Flanges 
24 Gold 1.26 (32.0) -86 (21.8) 1.77 (45.0) -600 (15.24) 3M5019-ND 10.22 81.76 224-1275-29-0602J 
28 Gold 1.26 (32.0) -86 (21.8) 1.98 (50.3) -600 (15.24) 3M5024-ND 10.66 85.28 228-1277-29-0602J 
28 Gold 1.09 (27.9) -70 (17.8) 1.59 (40.5) -400 (10.16) 3M5027-ND 10.60 84.80 228-1290-29-0602J 
32 Gold 1.25 (32.0) -86 (21.9) 2.17 (55.2) -600 (15.24) 3M5032-ND 11.66 93.28 232-1285-29-0602J 
40 Gold 1.27 (32.3) -86 (21.8) 2.58 (65.5) -600 (15.24) 3M5035-ND 14.16 113.28 240-1280-29-0602J 
42 Gold 1.26 (32.0) -86 (21.8) 2.68 (68.1) -600 (15.24) 3M5041-ND 14.34 114.72 242-1281-29-0602J 
42 Gold 1.30 (33.0) -90 (22.9) 2.08 (52.9) -600 (15.24) 3M5044-ND 31.10 248.80 242-1293-29-0602J 
48 Gold 1.25 (31.8) -86 (21.8) 2.98 (75.8) -600 (15.24) 3M5047-ND 15.14 121.12 248-1282-29-0602J 
64 Gold 1.52 (38.5) 1.11 (28.3) 2.85 (72.5) -800 (20.32) 3M5050-ND 20.30 162.40 264-1300-29-0602J 
90 Gold 1.61 (40.8) 1.19 (30.2) 3.77 (95.7) -900 (22.86) 3M5053-ND. 28.22 225.76 290-1294-29-0602J 
ZIP DIP Receptacles — Wire Wrap without Flanges 
24 Gold 1.26 (32.0) -86 (21.8) 1.77 (45.0) -600 (15.24) 3M5020-ND 12.82 102.56 224-1275-39-0602J 
28 Gold 1.26 (32.0) -86 (21.8) 1.98 (50.3) -600 (15.24) 3M5025-ND 14.38 115.04 228-1277-39-0602J 
32 Gold 1.25 (32.0) -86 (21.9) 2.17 (55.2) -600 (15.24) 3M5033-ND 14.96 119.68 232-1285-39-0602J 
40 Gold 1.27 (32.3) -86 (21.8) 2.58 (65.5) -600 (15.24) 3M5036-ND 17.50 140.00 240-1280-39-0602J 
42 Gold 1.26 (32.0) -86 (21.8) 2.68 (68.1) -600 (15.24) 3M5042-ND 18.98 151.84 242-1281-39-0602J 
48 Gold 1.25 (31.8) -86 (21.8) 2.98 (75.8) -600 (15.24) 3M5048-ND 20.14 161.12 248-1282-39-0602J 
Universal DIP Sockets 
24 Gold 1.77 (45.0) — 1.10 (27.94) = 3M2406-ND 13.06 103.64 224-1286-00-0602J 
28 Gold 1.99 (50.5) = 1.30 (33.02) _— 3M2806-ND 16.60 131.78 228-1371-00-0602J 
32 Gold 2.19 (56.6) = 1.50 (38.10) — 3M5005-ND. 20.78 166.24 232-1287-00-0602J 
40 Gold 2.59 (65.8) = 1.90 (48.26) = 3M4006-ND 20.44 162.20 240-1288-00-0602J 
42 Gold 2.69 (68.2) = 2.00 (50.80) _ 3M5006-ND 26.04 208.32 242-1289-00-0602J 
Shrink DIP Sockets — .070” Pin to Pin Pitch 
28 Gold 1.60 (40.5) 1.42 (36.1) -70 (17.8) -40 (10.16) 3M5007-ND 13.90 111.20 228-1290-00-0602J 
32 Gold 1.73 (44.0) 1.56 (39.6) -70 (17.8) -40 (10.16) 3M5008-ND 19.54 156.32 232-1291-00-0602J 
42 Gold 2.10 (52.9) 1.90 (48.5) -90 (22.9) -60 (15.24) 3M5009-ND 19.06 152.48 242-1293-00-0602J 
56 Gold 2.57 (65.4) 2.40 (61.0) -90 (22.9) -60 (15.24) 3M5010-ND 25.90 207.20 256-1292-00-0602J 
64 Gold 2.90 (72.5) 2.68 (68.0) 1.10 (28.3) -80 (20.70) 3M5011-ND 25.18 201.44 264-1300-00-0602J 
90 Gold 3.77 (95.7) 3.59 (91.3) 1.23 (31.3) -90 (22.86) 3M5012-ND 40.26 322.08 290-1294-00-3302J 
SOIC Lidded Sockets 
8 Gold 1.45 (36.8) -47 (11.9) _— = 3M5054-ND 19.02 152.16 208-7391-55-1902 
14 Gold 1.45 (36.8) -47 (11.9) = = 3M5055-ND 20.24 161.92 214-7390-55-1902 
16 Gold 1.59 (40.4) -57 (14.5) _— _— 3M5077-ND 21.48 171.84 216-7224-55-1902 
16 Gold 1.45 (36.8) -47 (11.9) _ = 3M5078-ND 21.48 171.84 216-7383-55-1902 
18 Gold 1.59 (40.4) -57 (14.5) = = 3M5056-ND 22.04 176.32 218-7223-55-1902 
20 Gold 1.59 (40.4) -57 (14.5) _ = 3M5057-ND. 23.28 186.24 220-7201-55-1902 
24 Gold 1.69 (42.9) -80 (20.3) = = 3M5058-ND 25.72 205.76 224-7397-55-1902 
28 Gold 1.69 (42.9) -80 (20.3) _ = 3M5059-ND 28.12 224.96 228-7396-55-1902 
28 Gold 1.69 (42.9) -80 (20.3) = = 3M5060-ND 28.12 224.96 228-7474-55-1902 
In-Line ZIP Strip Sockets 

10 Gold 1.77 (45.0) 1.60 (40.8) = = 3M5061-ND 26.10 208.80 210-2599-00-0602 
20 Gold 2.77 (70.4) 2.57 (65.3) _ = 3M5062-ND 29.44 235.52 220-2600-00-0602 
24 Gold 3.15 (80.0) 2.97 (75.4) = = 3M5063-ND 30.50 244.00 224-5809-00-0602 
32 Gold 3.97 (100.8) 3.81 (96.8) = — 3M5064-ND 32.64 261.12 232-2601 -00-0602 
36 Gold 4.35 (110.5) 4.17 (105.9) _ = 3M5065-ND. 33.64 269.12 236-6225-00-0602 

Matrix Digi-Key Pricing 3M 

Size Description Part No. 1 10 Part No. 
PGA ZIP Sockets 

10x10 Socket Kit without Contacts 3M5066-ND 29.12 232.96 200-6310-9UN-1900 

x11 Socket Kit without Contacts 3M5067-ND 29.20 233.60 200-631 1-9UN-1900 

13x 13 Socket Kit without Contacts 3M5068-ND 32.00 256.00 200-6313-9UN-1900 

15x15 Socket Kit without Contacts 3M5069-ND 53.06 424.48 200-6315-9UN-1900 

17x17 Socket Kit without Contacts 3M5070-ND 45.28 362.24 200-6317-9UN-1900 

19x19 Socket Kit without Contacts 3M5071-ND 57.08 456.64 200-6319-9UN-1900 

21x21 Socket Kit without Contacts 3M5072-ND 71.12 568.96 200-6321-9UN-1900 

25x25 Socket Kit without Contacts 3M5073-ND 91.38 731.04 200-6325-9UN-1900 

= Socket Contact - BeCu/Au Plated 3M5074-ND 22 1.76 300-6300-CNA-0002B 
— Extra Hole Plugs - Set of 10 3M5075-ND 1.50 12.00 200-4660-14-1900 


DIP Sockets 


Features: 
Dual leaf, high compression contact provides reliable termination * Side and end stackable 


Specifications: 

* Insulation Material: Polyester glass filled * Flammability: UL 94V-0 * Color: Black * Underplating: 35u” min. Nickel overall * Surface Plating: 

135y” min. Matte Tin overall * Current Rating: 1 Amp * Temperature Rating: -25°C ~ 85°C 

No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 

Contact A B c Part No. 1 10 100 | Part No. Contact A B c Part No. 1 10 100 | Part No. 

Straight Tail Kinked Tail 

8 .395 (10.03) | .300 (7.62) | .400 (10.16) | 3M5461-ND 21. 1.82  14.70|4808-3000-CP 8 -395 (10.03) | .300 (7.62) | .400 (10.16) |3M5473-ND 18 1.56 12.60] 4808-3004-CP 
14 .695 (17.65) | .300 (7.62) | .400 (10.16) | 3M5462-ND 18 1.56 12.60|4814-3000-CP 14 -695 (17.65) | .300 (7.62) | .400 (10.16) |3M5474-ND 18 1.56 12.60] 4814-3004-CP 
16 | .795 (20.19) | .300 (7.62) | .400 (10.16) | 3M5463-ND 48 1.56 12.60/4816-3000-CP 16 | .795 (20.19) | .300 (7.62) |.400 (10.16) |3M5475-ND 21 1.82 14.70|4816-3004-CP 
18 | .895 (22.73) | .300 (7.62) |.400 (10.16) |3M5464-ND | .24 2.08 16.80/4818-3000-CP se Pe ae ae oe ee Eales oe ae ince rertveds 
20 _| £995 (25.27) | .800 (7.62) | 400 (10.16) [eMeseoNy sh 12:08, “16.60 |4820/8000°CR 24 | 1.195 (30.35) | .300 (7.62) | .400 (10.16) |3M5478-ND 33 2.86 23.10] 4824-3004-CP 
24 | 1.195 (80.95) ) .800 (7.62) | 400 (10.16) (EM aCo Em) 27 «= 2.84 18.90) 4824-3000-CP 28 | 1.395 (35.43)| .300 (7.62) |.400 (10.16) |3M5480-ND | .33 2.86 23.10|4828-3004-CP 
24 | 1.195 (30.35) | .600 (15.24) | .700 (17.78) |SMS467-ND | .27 2.34 18.90/4824-6000-CP 24 | 1.195 (30.35) | .600 (15.24) | .700 (17.78) |3M5479-ND | .33 2.86 23.10) 4824-6004-CP 
28° / 1.995 (35.43) | .600 (15.24) | .700 (17.78) EMERECID A) -27 = 2.84 18.90) 4828-6000-CP 28 | 1.395 (35.43) | 600 (15.24) | .700 (17.78) |3M5481-ND | .45 3.90 31.50] 4828-6004-CP 
32 | 1.595 (40.51) | .600 (15.24) | .700 (17.78) |3M5470-ND 33° 2.86 23.10/4832-6000-CP 32 _ | 1.595 (40.51) | .600 (15.24) | .700 (17.78) |3M5482-ND 42 3.64 29.40| 4832-6004-CP 
40 | 1.995 (50.67) | .600 (15.24) | .700 (17.78) | 3M5471-ND 42 3.64 29.40 |4840-6000-CP 40 | 1.995 (50.67) | .600 (15.24) | .700 (17.78) |3M5483-ND 54 4.68 37.80|4840-6004-CP 
48 | 2.395 (60.83) | .600 (15.24) | .700 (17.78) |3M5472-ND 54 4.68 37.80|4848-6000-CP 48 [2.395 (60.83) | .600 (15.24) | .700 (17.78) |3M5484-ND 63 5.46 44.10] 4848-6004-CP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OEM Type “A” 
LCC Sockets 


SM ic Test Clips 


Features: 

Simplifies prototype and production testing, field 
service work, and Quality Control. 

* One-piece body for each DIP size. TC-14 fits 14-pin 
DIP, etc. 

* High reliability Gold contacts. 

Proven 770 Alloy contacts. 

«Rugged, engineering-grade thermoplastic body 


Surface Mount Test Clips 
by 3M Electronic Specialty Products 


Features: 

«Allow safe, convenient, fast and easy testing of 
normally hard-to-access. Small Outline Integrated 
Circuits (SOICs) 

Eight sizes available for .30” (7.62mm) and .15” 
(3.81mm) package sizes 

* Helical compression springs and insulating contact 
combs ensure contact integrity during testing 


molded around contact pins 


Knife Edge contacts concentrate high normal force in 
a small area that break through oxides and conformal 


* Permits devices stacked as close as .0505” (1.28mm) 
end-to-end to be tested simultaneously 
«Standard .025” (.64mm) square contacts on .10” (2.54mm) centers at the 


923690-08-ND 


coatings Shown probe end of the clip easily accept test probes or single row female socket 
connectors 
No. | Row to | Nail-Head Leads Headless Leads Steel hinge pin and glass filled polyester body provide long service life 
of | Row | Digi-Key Price | Digi-Key Price * Available with alloy 764 unplated and gold plated leads 
Pins | (Inch) | Part No. Each | Part No. Each * Allows safe, convenient testing of Plastic Leaded Chip Carrier (PLCC) 
Alloy 770 style ICs 
8 3 | 923695-ND 10.79 |923690-08-ND 11.54 All four sides of test clip open simultaneously for fast and easy attachment 
to PLCC being tested 
14] 3 /923698-ND 10.87 | 923690-14-ND 11.84 * Stays ariel clamped to PLCC until removed 
16 3 |923700-ND 10.97 | 923690-16-ND 11.95 Helical compression springs and insulating contact combs ensure contact 
16 | .5/.6 |923702-ND 18.24 |— _ integrity during testing 
18 3 |923703-ND 15.42 | 923690-18-ND 16.50 «Permits testing of ICs with as little as .200” (5.08mm) row to row spacing 
between devices 
20) 3 Be 16.14 eeu ue + Staggered contact rows on .100” (2.54mm) centers 
24 | .5/.6 |923714-ND 21.00 | 923690-24-ND 22.47 Industry standard .025” (.64mm) square contact pins on the .100” (2.54mm) 
24 3 |= — |923689-24-ND 22.47 centers 
Features: 28 | .5/.6 |923718-ND 25.21 |923690-28-ND 26.97 Available with alloy 764 leads and gold plated leads. 
* Accepts JEDEC leadless type “A” ceramic chip carriers 28 | 3 (ResmIZEND 22.85 |928689:28-ND) 26.97 No. Narrow Wide 
* Variety of lid options available 36 | .5/.6 | 923720-ND 27.97 |— = of ___ | Digi-Key Price | Digi-Key Price 
*“U" lid for L.C.E. adapter 1/0 cable egress 40 | .5/.6 |923722-ND 29.36 |923690-40-ND 31.41 Pins | Description | Part No. Each | Part No. Each 
« Heat Sink(s) acceptable and available Gold Plated -150” SOIC -300" SOIC 
* Thruster spring helps register substrate three corner notches, maintain 8 ] 3 |923743-08-ND 14.00 ]923739-08-ND 14.00 8 | Alloy 764 | 923650-08-ND 12.87 |— _ 
centering 14} 3 |923743-14-ND 14.39 |923739-14-ND 14.39 14 | Alloy 764 |923650-14-ND | 13.02 j— =e 
¢ Polarizing post on bottom of socket 16 3 | 923743-16-ND 44.75 | 923739-16-ND 14.75 16 | Alloy 764 |923650-16-ND 13.39 | 923660-16-ND 13.55 
© Through hole contact tails 18 3 |923743-18-ND 19.95 |923739-18-ND 20.72 18 | Alloy 764 j— — | 923660-18-ND 14.34 
¢ No tools required for package insertion/removal : . ; 20 | Alloy 764 |— — | 923660-20-ND 15.74 
Full contact probe-ability 20 | 3 |923743-20-ND 29.57 _|923739-20-ND 23.80 24 | Alloy 764 |— — /923660-24-ND | 16.24 
* High temperature PPS plastic and BeCu contacts for rugged performance 24 | .5/.6 |923743-24-ND 27.39 | 923739-24-ND 28.19 28 | Alloy 764 |— — |923660-28-ND 17.40 
Physical Specifications: 24 3 | 923742-24-ND 27.39 | 923738-24-ND 27.39 8 | Gold Plated | 923655-08-ND 13.39 |— = 
ae an . 28 | .5/.6 | 923743-28-ND 32.92 | 923739-28-ND 36.39 14 | Gold Plated | 923655-14-ND 14.82 |— — 
> Haag: USaveG = Glass Filled. Folyohenyleng Sultide (FFS) 28 | .3  |923742-28-ND | 32.92 |929738-28-ND 32.92 16 | Gold Plated |923655-16-ND | 14.69 |923665-16-ND | 15.55 
Material: Stainless Steel * Thruster & Contact Material: Beryllium Copper 40 | .5/.6 | 923743-40-ND 38.59 | 923739-40-ND 38.59 18 | Gold Plated |— — ]923665-18-ND 15.69 
(C172) Plating; Underplate: 50” (1.27pm) Nickel; Wiping Area: 30y” 48 | 5/6 |— — |923739-48-ND 51.68 20 | Gold Plated | — — | 923665-20-ND 16.22 
(0.76um) Gold; Solder Tails: 30u” (0.76m) Gold »* Marking: Raised 64 5 — |923739-64-ND 59.13 24 | Gold Plated |— — |923665-24-ND 17.90 
Letters 28 | Gold Plated | — — |923665-28-ND | 19.22 
Electrical Specifications: No. of iz Digi-Key Price 
* Current Rating: 1 Amp « Insulation Resistance: >1x10Q » Withstanding Pins Description Part No. Each No. PLCC ; 
Voltage: 1000 Vrms at Sea Level Knife Edge Gold Plated — RoHS Compliant of Abe Digi-Key Price 
5 7 Pins Description Part No. Each 
Environmental Specifications: $ 300 me Edgeilest lp eee a PLCC 
+ Operating Temperature Rating: 55° ~ 105°C 16 .300 Knife Edge Test Clip | 927739-16-ND 25.14 7 moy764 ae Eu 
° 18 -300 Knife Edge Test Clip | 927739-18-ND 34.02 y z 
Lid | No./ [Digi-Key Pricing (| 3M 20 300 Knife Edge Test Clip | 927739-20-ND 39.69 28 Alloy 764 923670-28-ND 37.82 
Type __| Cont. | Part No. 1 10 _| Part No. 22 300 Knife Edge Test Clip _|927738-22-ND 43.38 44 Alloy 764 923670-44-ND 47.99 
LCC Sockets 24 300 Knife Edge Test Clip | 927738-24-ND 45.73 68 Alloy 764 923670-68-ND 64.90 
28 .300 Knife Edge Test Clip | 927738-28-ND 55.43 20 Gold Plated 923675-20-ND 39.32 
Full 68 |3M6809A-ND 12.47 108.65 | 268-5401-00-1102JH 99 600 Knife Edge Test Clip | 927739-22-ND 43.38 28 Gold Plated 923675-28-ND 46.54 
LCC Socket Lid 24 .600 Knife Edge Test Clip | 927739-24-ND 47.86 44 Gold Plated 923675-44-ND 51.46 
Finned 28 .600 Knife Edge Test Clip | 927739-28-ND 55.43 68 Gold Plated 923675-68-ND 60.63 
Heat Sink | — |SMLLSH-ND | 267 23.24 | 268-5401-52-0000 40 | 600 Knife Edge Test Clip _|927739-40-ND 65.45 84 Gold Plated _| 923675-84-I-ND 65.31 


PLCC Chip 
Carrier Sockets 


Fig. 1 — Thru-Hole Mount Fig. 2 — Surface Mount 


>> 


Features: 

* Accepts chip carriers conforming to JEDEC outline MO-047 for square and MO-052 for rectangular * High temperature 
insulator compatible with IR reflow and wave soldering * Compatible with automated loading equipment * Open top design 
allows unrestricted air flow * Molded slots for ease of device extraction. 

Physical Specifications: 

* Insulation: « Material: Glass Filled Polyphenylene Sulfide (PPS) * Flammability: UL 94V-0 * Color: Black * Contact 
Material: Phosphor Bronze ¢ Plating: Underplating: 50” (1.27) Nickel - Overall; Wiping Area: 160)” (4.06 jm) Matte Tin 


aw 


B 


No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each 3M No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each 3M 
Pins A B Part No. 1 10 100 ‘| Part No. Pins A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 1 — Low Profile, 4 Row, PLCC Thru-Hole Mount Fig. 2 — 4 Row, PLCC Surface Mount with Location Post 

20 | 0.611 (15.50) 0.611 (15.50) |3M2017B1-ND 90 78 63 )8420-11B1-RK-TP 20 | 8.617 (1565) 0.617 (15.65) | BMOATE Ne 38 BI 66) 8420-21A0-RK-TP 
28 | 0711 (18.05) 0.711 (18.05) |3M2811B1-ND ap 89 72. |adaa-11B1-RK-TP 28 | 0.716 (1818) 0.716 (18.18) |3M2821A1-ND 96 84 68 | 8428-21A1-RK-TP 

i : : : : ; : 32 | 0.716 (18.18) 0.818 (20.75) |3M3221A1-ND 1.05 4 74 |8432-21A1-RK-TP 
32 | 0.711 (18.05) 0.812 (20.60) | 3M3211B1-ND 1.08 94 76 | 8432-11B1-RK-TP 44 | 0.917 (23.28) 0.917 (23.28) |3M4421A1-ND 1.26 1.10 89 | 8444-21A1-RK-TP 
44 | 0.926 (23.50) 0.926 (23.50) |3M4411B1-ND 1.29 112 91 | 8444-11B1-RK-TP 52_| 1.018 (25.84) 1.018 (25.84) _|3M5221A1-ND 1.38 1.20 97 | 8452-21A1-RK-TP 
52 | 1.020 (25.88) 1.020 (25.88) |3M5211B1-ND 1.41 1.23 .99 | 8452-11B1-RK-TP 68 | 1.219 (30.95) 1.219 (30.95) | 3M6821A1 -ND 1.68 1.46 1.18 /8468-21A1-RK-TP 
68 | 1.223 (31.05) 1.223 (31.05) |3M6817B1-ND 174151 1.22 |8468-11B1-RK-TP 84 | 1.418 (36.00) _ 1.418 (86.00) _[SMSRAIIENE 183 1.569 1.29 _| 84842 1A1-RK-TP 
84 _| 1.420 (86.05) _ 1.420 (86.05) _|3M8411B1-ND 2.04 1.77 1.43 |8484-11B1-RK-TP Toca) WMELSCTSE UNG) ES ATER IDOLE 

Fig. 2 — 4 How, PLCC Surface Mount Pins A B Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
20 | 0617 (15.65) 0.617 (15.65) |3M2021B1-ND 93 81 66 |8420-21B1-RK-TP Fig. 2 — 4 Row, PLCC Surface Mount 
28 | 0.716 (18.18) 0.716 (18.18) | 3M2821B1-ND 96 84 68 | 8428-21B1-RK-TP 20 [0.617 (15.65) 0.617 (15.65) |SM2027BICT-ND ] 1.20 1.04 84 | 500 ] 360.00/8420-21B1-RK-TR 
32 | 0.716 (18.18) 0.818 (20.75) |3M3221B1-ND 1.05 4 74 |8432-21B1-RK-TP 28 | 0.716 (18.18) 0.716 (18.18) |3M2821B1CT-ND | 1.20 1.04 84 | 450 | 324.00] 8428-21B1-RK-TR 
4 -21B1-RK- 32 | 0.716 (18.18) 0.818 (20.75) |3M3221B1CT-ND ] 1.26 110 89 | 450 | 340.20/8432-21B1-RK-TR 

Pi el eer a aueoh cea cn ee pe ey 44 O17 (23.28 1917 3.28) 3M4421B1CT-ND | 153 1.33 1.08 | 360 | 330.48) 8444-21B1-RK-TR 

: : : : : : : 52 | 1.018 (25.84) 1.018 (25.84) |3M5221B1CT-ND | 1.71 149 1.20 | 350 | 359.10) 8452-21B1-RK-TR 
68 1.219 (30.95) 1.219 (30.95) ] 3M6821B1-ND 1.68 1.46 1.18 | 8468-21B1-RK-TP 68__| 1.219 (30.95) 1.219 (30.95) [3M6821B1CT-ND | 2.04 1.77 1.43 | 280 | 342.72|8468-21B1-RK-TR 
84 | 1.418 (36.00) 1.418 (36.00) |3M8421B1-ND 1.83 1.59 1.29 | 8484-21B1-RK-TP * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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IM Electromagnetic Compatible Products 


3M EMC products can provide the following: Total 
. ieldit ing « i ing »* Anti-stati ing ° ioning « is Adhesive | Thickness | Digi-Key Price Each 3M 
oo ee sie | “Sipe” | momar 1 new _Pat 
P prep PP! Embossed Aluminum Foil Tape 
Taal Tx yds. Acrylic 3M1267C-ND 4417 4039 37.86 /1267X1" 
ota 1"x tyd. 3M1267C-1YD-ND 386 295 2.81 /1267X1" 
Adhesive | Thickness | Digi-Key Price Each 3M Men Non- 5.0/0.127 é i 
qi fT Tea eatin 4 5 oy ean 6"x 18yds. ééiduciive 3M1267D-ND 218.88 205.20 191.52 |1267X6 
is ne! an aS sanenitivene Fol Tape ae 6 xift. 3M1267D-1FT-ND 6.33 5.07__—_—4.56 |1267 X6" 
Tx 36yds. 3M1120C-ND 2075 27.20 2550]1120x1" x Embossed Tin-plated:Copper Foil Tape a 
‘ . " T"x 18yds. - 3M1345C-ND 47.43 43.36 40.65 )1345X1 
1x tyd. Acrylic | 4 9/499 |3M11200-1YD-ND 165 = 1.18 1.07 |1120X1 1x tyd, Acrylic 3M1345C-1YD-ND 444847302 [1945 X4" 
6°x 36yds. Conductive 3M1120D-ND 163.20 153.00 142.80 /1120X6" 6"x 18yds. 2 Ne 4.0/0.102 |anrda45p-ND 99378 20979 195.81 [1945 X6" 
Sx tft. SMI20DeTEIENG 3.31 2.87 2.13 11120 X 6" 6°x Mt. 3M1345D-1FT-ND 6.48 5.18 4.67 [1345 X 6" 
T"x 18yds. 3M1170C-ND 53.34 48.77 45.72 [1170 XT" Silver-coated Polyester Fabric Tape 
1"x tyd. Acrylic | 4 57 991 |3M11700-1YD-ND 466 356  3.39/1170X1" ‘i Acrylic , 
6°x 18yds. Conductive | 3-2/0-081 |au4470p-np 26016 24390 227641170 X6" 6°x 54.5yds. | oondvctive | 4:3/0.110 |3M2300D-ND 774.30 720.90 694.20 |AG-2300 X 6 
6"x ft. 3M1170D-1FT-ND 7.53 6.03 5.42 |1170 X 6” Gold-coated Polyester Fabric Tape 
Tx 60yds. 3M1115C-ND 68.14 64.13  60.12/1115X1" Tx 54.5yds. 3M2190C-ND 13859 12093 121.27 JAU-2190X1" 
1x tyd. Acrylic | 7 gy 477 |3M1118C-1YD-ND 234 4.67 1.51 /1115X1" 1x ft. Acrylic | 44/449 [3M2190C-1FT-ND 185 133 1.20 |AU-2190 X 1” 
6"x GOyds. Conductive | “-''" |3M1415D-ND 372.74 336.68 312.63 /1115 X6" 6"x 54.5yds. | Conductive | “’-"' |3m2190D-ND 753.59 701.63 675.64 |AU-2190 X 6” 
6"x Tf. 3M1115D-1FT-ND 3.67 2.81 2.68 |1115 X 6" 6"x tft. 3M2190D-1FT-ND 7.95 6.36 _5.73 |AU-2190 X 6” 
Polyester-laminated Aluminum Foil Tape Copper-plated Polyester Ripstop Fabric Tape 
1"x 54.5yds. 3M3600C-ND 21.00 19.20 18.00 ]AL-36FR X 1” 1x 10.9yds. Aen 3M7001C-ND 83.73 78.80 73.88 ]X-7001X 1" 
1"x tyd. Acrylic | » 4/9 qg1_|SM3600C-1YD-ND 77 55 50 [AL-36FR X 1” 1"x1 ft. Saniineine 4.3/0.110 |3M7001C-1T-ND 4.14 3.17 3.02 |X-7001 X 1” 
6"x 54.5yds. | Conductive | ““”-””' |3M3600D-ND 115.20 108.00 100.80 |AL-36FR X 6” 6x 10.9yds. | Houle Sided) Ss [SMZ001D-ND 443.25 413.70 384.15 |X-7001 X 6” 
6"x tft. 3M3600D-1FT-ND 1.54 1.10 1.00 |AL-36FR X 6” 6"x 1ft. 3M7001D-1FT-ND 18.98 15.82 14.92 |X-7001 X 6” 
1"x 54.5yds. : 3M3601C-ND 2975 27.20 25.50 /AL-36NC X 1” Nickel on Copper-plated Polyester Ripstop Fabric Tape 
1"x tyd. Acrylic 3M3601C-1YD-ND 1.09 78 71 |AL-36NC X 1” 1x 54.5yds. 3M3190C-ND 125.57 117.72 109.88 |CN 3190 X 1” 
6x54 yds. Nom 2.210.055 | ra04D-ND 46320 15300 142.80 /AL-36NC Xx 6” 1x tft. Acrylic | 49/449 [SM3190C-1FT-ND 168 120 1.08 |CN3190X1” 
6x tft conductive 3M3601D-1FT-ND 218 = 156~—SC«141 (AL-36NC.X 6” 6"x 54.5yds. | Conductive | “-"' |3m3190D-ND 682.78 635.69 612.15 |CN 3190 X6” 
Tx 21.Byds. 3M3700C-ND 34.44 31.49 29.52 [AL-37BLKX 1” Bx tft dap yea0N PETE. jousioe ee axis eo 5 ae z 510 7 3190 X 6 
” f “4p. a ” e - ‘abric Pads, g onductive Gaskets, 
eye. Acrylic | osvo.o7t |SMediocanieanh SRK ere Oe OR 9.45"x54.5yds. | Acrylic 3M7830A-ND 891.03 827.39 811.48 [ECAP 7830N 2 
6"x 21.8yds. | Conductive 3M3700D-ND 188.93 177.12 165.32 |AL-37BLK X 6 2 cry 0.2mm 
6°x tft 3M3700D-1FT-ND 497 380 362 |AL-37BLKX6" 9.45"x tft. Nickel- 3M7830A-1FT-ND 973 7.79 __7.01 [ECAP 7830N .2 
= Conner Fell Tana : : 9.45°x54.5yds. | coated o3mm _/oM78308-ND 7032.58 958.83 940.39 |ECAP 7830N 3 
Fda ECR 2704 47 oada ae a 9.45"x tft. Graphite : 3M7830B-1FT-ND 11.28 9.03 8.12 [ECAP 7830N..3 
retyd Acrylic 3M1125C-1YD-ND 150 1.08 ‘97 [1125 X 1" EMI Absorber'Pads: 
FE : Non- 3.5/0.089 ; ‘ . ‘ 8.26"x 16.35yds. 3M5010D-ND 845.35 784.97 769.88 AB-5010 X 8.26" 
6"x 36yds. ‘ 3M1125D-ND 151.20 141.75 132.30 1125 x6 0.10mm 
: conductive : 8.26" x tft. 3M5010D-1FT-ND 24.62 20.93 19.70 |AB-5010 X8.26 
6"x Tf. 3M1125D-1FT-ND 3.06 219 1.97 [1125 X6 Se aRaGe | = : % 
: ; 8.26"x 16.35yds. 3M5020D-ND 886.09 822.80 806.98 |AB-5020 X 8.26 
T"x 36yds. 3M1126C-ND 51.63 47.20 44.25 |1126X7 : 0.20mm A 
ua : EVE NOD BP 50 qe sec 8.26"x ft. Acrylic 3M5020D-1FT-ND 25.81 21.94 20.65 |AB-5020 X 8.26" 
Ree 7 eat 3.5/0.089 FINE oF -05 85 i 8.26% Tit. Non- 030mm _[3M50300-1FT-ND 29.66 25.22 23.74 |AB-5030 X 8.26" 
8"x 36yds. onduenve 3M1126D-ND 283.20 © 265.50 247.80 /1126 X 6” 8.26"x 16.35yd5. | conductive [> [3MS0500-ND 1171.27 1087.61 1066.70 |AB-5050 X 8.26" 
8"x tft. 3M1126D-1FT-NO 4.51 3.45 3.28 [1126 X 6" _ 8.26" x tft. ; 3M5050D-1FT-ND 34.11 29.00 _27.29 |AB-5050 X 8.26” 
1/4"x 18yds. 3M1181A-ND 12.22 10.47 9.08 1181 X 1/4” 8.26"x 10.9yds. {oomm |SM51000-ND 998.13 926.84 909.02 |AB-5100 X 8.26" 
12" 18yds. 3M1181B-ND 24.40 20.91 18.13 |1181 X 1/2 8.26"xtft. : 3M5100D-1FT-ND 43.61 37.07 _ 34.89 |AB-5100 X 8.26” 
1"x 18yds. Acrylic | 9 g/g. ggg [3M11810-ND 48.81 44.63 41.84 /1181X 1" 
1"x tyd. Conductive | “°° |3M1181C-1YD-ND 426 3.26 3.10 /1181 X 1" . a j 
» ‘i Adhesive Temperature | Digi-Key Price Each 3M 
6"x 18yds. 3M1181D-ND 230.21 215.82 201.44 /1181 X6 ‘ ; 
. i Size Type Rating Part No. 1 5 10 Part No. 
6"x tft. 3M1181D-1FT-ND 6.66 5.33 4.80 [1181 X6 2 a 7 
Tx 18yds 3M1182C-ND 58.50 53.49 50.15 11182 X1" High Temperature Polyimide Electrical Tape 
xtyd., Acrylic 3M1182C-1YD-ND B11 390 372 /1180X1" 1/2"x 36yds. Silicone 180°C | 3M92A-ND 23.47 2146 20.12 [92X 1/2” 
6x 18yds Conductive, | 3.5/0.089 |i, 4397 np Seid. (ea 9a coatEO ied Ker 1"x 36yds. Silicone 180°C _ | 3M92B-ND 46.92 42.90 40.22 [92x 1” 
Bx tr, | Double Sided 3M1182D-1FT-ND 7.99 6.40 5.76 11182 X6” 1/2"x 36yds. Silicone 180°C 3M1093A-ND 2347 24.46 ~—-20.12 | 1093X 1/2” 
Tx 36yds 3M1194C-ND 3742 34.21 DOT 194 KT 1"x 36yds. Silicone 180°C __|3M1093B-ND 46.92 42.90 40.22 |1093X 1” 
1 tyd. Acrylic 3M1194C-1YD-ND 2084149) 34 [4194x1" 1/2”x 36yds. Acrylic 155°C | 3M1205A-ND 21.25 1943 18.21 |1205X 1/2” 
6°x 36yds. Non- | 2.6/0.066 Jari sa4p-nD 176.54 16551 18448 111946" 1"x 36yds. Acrylic 155°C _|3M1205B-ND 42.49 38.85 36.42 |1205X 1" 
6x tft conductive 3M1194D-1FT-ND 307. 230 ~-2.05/1194X6" 1/2"x 36yds. Acrylic 155°C | 3M1206A-ND 20.42 1868 17.51 |1206X 1/2" 
Tin-plated Copper Foil Tape 1"x 36yds. Acrylic 155°C _|3M1206B-ND 40.86 37.36 —_-35.03 |1206X 1" 
1x 18yds. 3M1183C-ND 52.19 47.72 44.73 11183 X 1” 1/2” x 36yds. Acrylic 180°C 3M1218A-ND 21.88 20.00 18.75 )1218 X 1/2” 
1"x tyd. Acrylic PeintEe 3M1183C-1YD-ND 4.56 3.48 3.32 |1183 X 1” 1” x 36yds. Acrylic 180°C 3M1218B-ND 43.75 40.00 37.50 | 1218 X 1” 
6"x 18yds. Conductive | “°° |3M1183D-ND 246.24 230.85 215.46 |1183 X 6” ; _ Tape Dispensers 
6"x Tf. 3M1183D-1FT-ND 743 5.70 5.13 [1183 X6" Tape Dispenser with weighted base 
Embossed Copper Foil Tape holds tape 6” wide x 6 7/8” max. diameter 3M56W-ND 78.54 71.81 67.32 | PS6W 
1"x 18yds. ; 3M1245C-ND 42.25 38.63 36.21 [1245 X 1” Tape Dispenser without weighted base 
1x tyd. ‘vie 4.0/0.102 |3M1245C-1YD-ND 4.02 3.02 2.69 1245 X 1” holds tape 8” wide x 7 1/2” max. diameter 3M448-ND 121.01 110.01 106.35 | P448 
6"x 18yds. saraliciigs =~ 3M1245D-ND 199.39 186.93 174.47 |1245 X 6” Tape Dispenser holds tape 2” wide x 6” max. dia. 
6"x Tf. 3M1245D-1FT-ND 577 4.62, —4.16 [1245 X6" (use for transfer tape) 3M712-ND 241.24 225.68 217.90 | M712 
ANALOG - Digi-Key Price 
RF Tran sceivers Description Part No. Each 
DEVICES Evaluation Board DB4 for ADF7012 EVAL-ADF7012DBZ4-ND® 54.40 
Digi-Key Price Each Evaluation Board for ADF7020 EVAL-ADF7020DBZ1-ND@ 54.40 
Description Package _| Part No. 125 100 | | Evaluation Board for ADF7020, 433 ~ 445MHZ EVAL-ADF7020DBZ3-ND 54.40 
RoHS Compliant . 
IC Transmitter ASK/FSK/GFSK 24-TSSOP |ADF7O10BRUZ-ND NEW! | 353 2.83 2.20 | | "valuation Board for ADF7020, 862 ~ 870MHZ ah eee ahd SAA 
IC Transmitter ASK/FSK/GFSK 24-TSSOP |ADF7011BRUZ-ND NEW! | 3.53 2.83 2.20 | | Evaluation Board for ADF7020-1, 405 ~ 435MHZ Doe cal DEANS, cane 
IC Transmitter ASK/FSK/GFSK 24-TSSOP | ADF7012BRUZ-ND 455 364 2.83 Evaluation Board for ADF7020-2, Adjustable Frequencies EVAL-ADF7020-1DBZ5-ND® 54.40 
IC Transmitter FSK/ASK ISM Band 48-LFCSP_ | ADF7020BCPZ-ND 5.22 4.18 3.25 | | Evaluation Board for ADF7020-1, 470 ~ 510MHz EVAL-ADF7020-1DB6-ND 53.75 
IC Transmitter FSK/ASK ISM Band AB-LFCSP (BO UIDZOSECR AND 5.22 418 3.25 | | evaluation Board for ADF7020-1, 310 ~ 340MHz EVAL-ADF7020-1DB7-ND 53.75 
IC Transceiver ISM High Performance 48-LFCSP | ADF7021BCPZ-ND 618 495 4.18 Evaluation Board for ADF7020-1, 310 ~ 340MHZ EVAL-ADF7020-1DB27-ND@ 54.40 
IC Transceiver ISM High Performance 48-LFCSP | ADF7021-NBCPZ-ND 6.18 495 418 valet gard for APETODOST. 498 (OMIT Vaan eee cerania 54.40 
ISM Band Low Power, Zero-IF RF Transceiver IC | 48-LFCSP | ADF7025BCPZ-ND 618 4.95 41g | [vatalon boa ior ais : auadahd 
IC Transmitter OOK/FSK ISM Band 24-TSSOP | ADF7901BRUZ-ND 4.55 3.64 2.83 | | Evaluation Board for ISM ADF7021 EVAL ADE/021DBZ2:ND¢ 54.40 
Evaluation Board for ADF7021 EVAL-ADF7021DBZ5-ND® 54.40 
ADF70XX development platform for the ADF702X family of ISM band transceivers. The kit allows you to both evaluate 
and develop a low power, low data rate, wireless network using any of the ADF702X ISM band transceivers with the Daughter Board for ADF7021 EVAL-ADF7021DBZ3-ND® 54.40 
ADLISMLINK proprietary protocol. Development Kit Contents for EVAL-ADF70XXMB2: * 31 x Controller board *3.6V | Daughter Board for ADF7021, 426 ~ 429MHz EVAL-ADF7021-NDBIZ-ND@ NEW! 53.75 
Lithium battery * USB Cable Serial Port Cable * Demo/Evaluation Software (ADF7020Demo.exe and ADF7020Registers. 
exe) * Application Development Code (restricted source code) * Comprehensive Documentation Development Kit Con- | Daughter Board for ADF7021, 860 ~ 870MHz EVAL-ADF7021-NDBZ2-ND@ NEW! 53.75 
tents for EVAL-ADF70XXMB: Same as EVAL-ADF70XXMB2 excent : does not come with ADLISMLINK and poutce code. Daughter Board for ADF7021, Matching Unpopulated EVAL-ADF7021-NDBZ5-ND@ NEW! 53.75 
Desnion Diab Aey Palos Evaluation Board for ADF7025 EVAL-ADF7025DB1-ND 64.50 
Mother Board for ADLISMLINK Development EVAL-ADF70XXMBZ2-ND@ 163.19 Evaluation Board for ADF7025, 902 ~ 928MHz EVAL-ADF7025DBZ1-ND@ 54.40 
Evaluation Board DB1 for ADF7012 EVAL-ADF7012DBZ1-ND® 54.40 Development Kit ADF702X for BF533EZKIT EVAL-ADF70XXEKZ1-ND® 54.40 
Evaluation Board DB2 for ADF7012 EVAL-ADF7012DBZ2-ND® 54.40 Evaluation Board for ADF7901 EVAL-ADF7901EB-ND 90.30 
Evaluation Board DB3 for ADF7012 EVAL-ADF7012DBZ3-ND® 54.40 ; 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (us2010) 557 


ANALOG Active RF Splitter 
DEVICES 


-3dB =| Voltage | No. Sate 
@ Primary | Bandwidth} Supply of Digi-Key nice Eac! 

RMS Detectors Reel Function | (GHz) | (V) | Outputs| Package | Part No. 1 25 100 
Voltage] Supply | RF) by-|Temp:] Resp. os ActivelRE 13 5.0 4 | 20-LFCSP |ADA4302-4ACPZ-RL7CT-ND$ | 5.26 4.21 3.56 
Supply |Current) Freq. | namic | Stab. | Time Digi-Key riceiEaC Splitter i 3 i i 

(V) | (ma). | (MHL) [Range | (dB) | (ns) | Package | Part Nov a as SiR 13 5.0 4 | 20-LFCSP | ADA4302-4ACPZ-RL7TR-NDt 4931.25/1,500 
2.7-5.5| 1.1 [2,500] 30dB | 0.25 | 320 | 8-MSOP [AD8361ARMZ-ND 8.00 6.40 5.40 Two-output 17 5.0 2 12-LFCSP_ | ADA4303-2ACPZ-R7CT-ND¢ 200 1.60 1.20 
27-55] 141 | 2,500) 30dB | 0.25 | 320 | SOT-23-6 | AD8361ARTZ-RL7CT-ND$ 7.60 6.08 5.13 Active Splitter 

2.7-65| 14 |2,500| 30dB | 0.25 | 320 | SOT-23-6 | AD8361ARTZ-RL7TR-NDt 14136.00/3,000 Active 1.6 5.0 2 | 46-LFCSP |ADA4304-2ACPZ-R7CT-ND¢ | 1.75 140 1.05 
45-55] 20 |3,800| 6008 | 1.0 | 45 | 16-TSSOP | AD8362ARUZ-ND 12.64 11.39 10.10 RF Splitter 

45-5.5| 60 |6,000| 50dB | 0.50 | 8,000 |16-LFCSP|AD8363ACPZ-R7CI-ND$ NEW! | 8.85 7.97 7.07 16 5.0 2 | 16-LFCSP | ADA4304-2ACPZ-R7TR-NDt 1365.00/1,500 
4.5-5.5| 60 | 6,000 | 50dB | 0.50 | 8,000 | 16-LFCSP | AD8363ACPZ-R7TR-NOt NEW! |  9836.78/1,500 ; 5 Ta RaT ATT 

45-55] 70 | 2,700] 60dB | 0.50 | 45 |32-LFCSP|AD8364ACPZ-REEL7CT-ND$ | 15.99 14.40 1277 Active aA 50 3] 1elresP ea eae) 250 (200 1.50 
45-5.5| 70 | 2,700| 60dB | 0.50 | 45 |32-LFCSP | AD8364ACPZ-REEL7TR-NDt 17784.00/1 500 RF Splitter 24 5.0 3 | 16-LFCSP | ADA4304-3ACPZ-R7TR-NDt 1950.00/1,500 
2.7-5.5| 1.1 | 6,000) 30dB | 0.25 | 10,000 | 4-WLCSP | ADL5500ACBZ-P7CT-ND$ 6.26 5.01 3.90 

2.7-5.5| 1.4 | 6,000| 30dB | 0.25 | 10,000 | 4-WLCSP | ADL5500ACBZ-P7TR-NDT 10341.60/3,000 Activa 24 5.0 4 | 16-LFCSP |ADA4304-4ACPZ-R7CT-ND$ | 3.62 290 2.26 
27-65] 1.1 | 6,000) 30dB | 0.25 | 6,000 | SC70-6 |ADL5501AKSZ-R7CT-ND$ 545 4.36 3.39 RF Splitter 

27-5.5| 1.1 |6,000| 30dB | 0.25 | 6,000 | SC70-6 |ADL5501AKSZ-R7TR-NDt 9147.60/3,000 oe na et (22 AS AARNE 9079.13/1,600 
27-55 3,800 | 30dB | 0.25 |15,000| 8-WLCSP | ADL5502ACBZ-P7CT-ND¢ NEW!| 9.95 8.96 7.95 $Cut Tape + Tape and Reel 

2.7-5.5| — | 3,800| 30dB | 0.25 | 15,000 | 8-WLCSP | ADL5502ACBZ-P7TR-NOt NEW!| 21760.65/3,000 


+CutTape t+ Tape and Reel 


Mod/Demod Digi@Reel’ [Sus] 


aaun ® 
Log Amp and Detector D @PReel Mod/] RF | 10 ]Ampli-) Noise | Volt. ; 
De- | Freq. | Freq. | tude | Floor | Supp. Digi-Key Price Each 
RF | Dyn. | Accu-| Resp. | Supp. | Supp. Rebate mod | (MHz) | (MHz) | Error | (dBm/Hz)| (V) | Package | Part No. 1 25 100 
Freq. |Range| racy | Time | Volt. | Curr. Digi-Key rice Eac! De- 
(MHz) | (dB) | (dB) |(nsTyp.)| (VW) | (mA) | Package | Part No. ee tty mod | d0-50) — |0.05dB) -166 | — | 32-LFCSP |AD8333ACPZ-WP-ND 15.62 14.58 13.54 
— | 80 [204] 400 | — | = | 1601P [BOSIINanES, 43.88 40.95 38.08 Pe J dc-50| 50 |o.26aB] — | 25.0 | 40-LFosP |ADB339ACPZ-ND 20.85 19.46 18.07 
=| 4% {205} 10 | =| — | 2ePiec eee alee vector] 700- | | | 44g | 50 | ostecsp |AD8340ACPZ-REEL7CT-ND# 16.86 15.18 13.46 
2700| 60 | +02] 60 |27-55| 19 | 14-TSSOP [AD8302ARUZ-ND® 22.77 21.26 19.74 Mod | 1,000 i AD8340ACPZ-REEL7TR-NDt 18747.30/1,500 
— | 160 [+01] 100 [3-55] 45 | 14-TSSOP |AD8304ARUZ-ND 20.88 19.49 18.10 140- DT 
Mod 80 | 0.20B | -155 16-TSSOP | AD8345AREZ-ND 8.78 7.91 7.01 
| 100 | #0.3 | 1,000 | 3-12] 5.0 | 16-LFCSP |AD8305ACPZ-RL7CT-ND$® | 13.16 11.85 10.51 i 00 ie 
i100 | +0.3 | 1,000 | 3~12| 5.0 | 16-LFCSP |AD8305ACPZ-RL7TR-NOt® 14634.75/1,500 Mod | 5599 | 70 | 0.2dB| -147 | ‘c'c’ |16-TSSOP ] AD8346ARUZ-ND 9.36 7.49 6.32 
5-400] 100 [204 | 73 [27-55] 16 | 16S0IC_[ADB306ARZ-NDe 28.08 26.21 24.34 De- | 800- | 6s | gaan | — | 22> los-rssop | apaa47ARUZ-ND ance. aan cade 
92 | +1 | 400 27-55] 8.0 | 8-Dip |AD8307ANZ-ND® 11.98 10.79 9.57 ad 2700 3 
dce-500] 92 | +1 | 400 |27-5.5} 80 | 8-SOIC |AD8307ARZ-ND® 11.98 10.79 9.57 mod |to0 | 75 |0-25dB] — | “: |28-TSsoP | AD8348ARUZ-ND 9.26 8.34 7.40 
92 | +1 | 400 [27-55] 80 | 8-SOIC |AD8307ARZ-RL7CT-ND$ 11.98 10.79 9.57 Mod | 2,700 | 160 | 0.1dB | -156 | 5.0 |16-TSSOP |AD8349AREZ-ND 878 7.91 7.01 
5-500| 100 | +04] 67 |27-5.5| 16 |16-TSSOP |AD8309ARUZ-ND® 16.44 14.81 13.13 mod | 30%] 799 | — | -t56 | 4:75- | o4-trcsp |ADLSS70ACPZ-R7CT-NDE 10.08 8.07 681 
de~440| 100 | +0.4| 15 [27-55] 8.0 | 8-MSOP [AD8310ARMZ-ND® 10.02 8.02 677 1,300 5.5 ADL5370ACPZ-R7TR-NDt 9450.00/1,500 
50- | 48 | 205] 70 |27-55| 42 | 6-WLCSP /AD8312ACBZ-P7CT-ND$® 286 229 1.78 mod | $9 | 700 | — | -156 | 475~| 24-trosp ADLS371ACPZ-R7CT-ND¥ 10.08 8.07 6.81 
3,500 | 48 | 205] 70 |27-5.5| 4.2 | 6-WLCSP |AD8312ACBZ-P7TR-NDT® 4800.60/3,000 ; : BD ESS TIACEZ SB ABEND 9450.00/1,500 
Too. mod |1:590-1 799 | — | 45g [4:75 | oatecgp |ADLSS72ACPZ-R7CT-ND$ NEW!) 8.40 7.56 6.71 
2500 | 7 | #1 | 40 [27-65] 14 | 8-MSOP |AD8313ARMZ-ND® 18.60 17.36 16.12 2.500 55 ADL5372ACPZ-R7TR-NOt NEW!|  9336.60/1,500 
joo. | 45 | +05] 70 |27-5.5| 45 | 8-LFCSP |AD8314ACPZ-RL7CT-ND$® 248 1.98 1.54 2,300~ = line 4.75- | 51, ADL5373ACPZ-R7CT-ND$ 10.08 8.07 681 
Mod | “3°99 | 700 156 | "x3" | 24-LFCSP 
2,700} 45 | +05] 70 |2.7-55| 4.5 | 8-LFCSP |AD8314ACPZ-RL7TR-NDt® 4158.00/3,000 a : ADLS5373ACPZ-R7TR-NDt 9450.00/1,500 
joo. | 45 | 205] 70 [27-55] 45 | 8-MSOP |AD8314ARMZ-REEL7CT-ND$¢@| 9.60 7.68 6.48 Mod 3,000 700 | — | -155 a 4-LECSP ABLE SCAABEE ROT AE ee 
2,700 e 7 i 7 o : “R7TR« A0/ 
ai 45 | +05| 70 [27-55] 4.5 | 8-MSOP |AD8314ARMZ-REEL7TR-NDt®| — 6000.00/1,000 won| 400 T op PT maar 145° |oa np | ADUSS75-OSAGPZ-R7CT-NDG qOpeT BOT ea 
2700 | 45 | 405] 70 |27-55| 4.5 | 8-MSOP |AD8314ARMZ-ND® 960 7.68 6.48 °¢ | 6,000 5.25 ADL5375-O5ACPZ-R7TR-NDt 9374.40/1 500 
y | 50 | #1 8 | 3-55 | 20 | 8-LFCSP |AD8317ACPZ-R7CT-ND$@ 796 6.37 5.38 De a 370 | 005 | — fis o4-Lresp | ADLS382ACPZ-R7CT-ND$ 8.80 7.92 7.03 
10,000) so | +1 | 8 | 3-55 | 20 | 8-LECSP |AD8317ACPZ-R7TR-NDt® 14805.60/3,000 me = 2 SOLES APETADE EA 
ae 60 | +1 | 10 [45-55] 68 | 16-LFCSP [AD8318ACPZ-REEL7CT-ND$@ | 1010 9.09 8.06 Mod | 9299 | 500 | 0.03 | -160 [55 | 24LFCSP | ose acp7-ATTRNDE Seana 
| 60 | +1 | 10 [45-55] 68 | 16-LFCSP |AD8318ACPZ-REEL7TR-NDt® | 11226.15/1,500 Denil e0E ADLS387ACPZ-R7CT-NDE TCE 
tkHz- | 64 | 205 | 8/10 | 3-55 | 56 | 32-LFCSP |ADLS519ACPZ-R7CT-ND$® | 10.08 8.07 6.81 mod | 2,000 | 240 | 9-05 | — | 5.0 | 24LFCSP | 0) ose 7acp7-R7TR-NDt 9781.20/1,500 
10,000} 64 | +05} 8/10 | 3-55 | 56 | 32-LFCSP |ADL5519ACPZ-R7TR-NDt@ 9450.00/1,500 Evaluation Board for AD8333 AD8333-EVALZ-ND 362.44 — — 


$CutTape +Tapeand Reel ROHS Compliant $CutTape t+ Tape and Reel 


RF/IF Amplifiers Digi@Reel’° 


Freq. Output | Noise | Supply | Supply Cut Tape 
Range Gain| IP3 | Fig. | Voltage | Current Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Analog Devices 
(MHz) (dB) | (dBm) | (dB) (V) (mA) | Package Function Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing —_| Part No. 
3,000 26 27 = 5.0 32 | 10-MSOP IFA / DIF AD8351ARMZ-ND$ 6.68 5.35 451 J— - — | AD8351ARMZ 
10 ~ 2,500 18 4 _ 5.5 37 | 16-LFCSP IFA/ DIF AD8352ACPZ-R7CT-ND 7.06 5.65 4.77 | AD8352ACPZ-R7TR-ND 1,500 4412.50/M | AD8352ACPZ-R7 
1 ~ 2,700 20 | 23.6 | 5.3 5.0 42 8-LFCSP Gain Block AD8353ACPZ-REEL7CT-ND 1.47 1.23 98 | AD8353ACPZ-REEL7TR-ND 3,000 637.00/M ) AD8353ACPZ-REEL7 
1 ~ 2,700 20 19 42 5.0 31 8-LFCSP Gain Block AD8354ACPZ-REEL7CT-ND 1.47 1.23 98 | AD8354ACPZ-REEL7TR-ND 3,000 637.00/M ) AD8354ACPZ-REEL7 
400 ~ 4,000 20.8) 37 0.8 /3.0~5.0| 60 8-LFCSP LNA ADL5521ACPZ-R7CT-ND NEW! 4.28 3.42 2.66 |ADL5521ACPZ-R7TR-ND NEW! | 1,500 2422.50/M | ADL5521ACPZ-R7 
700 ~ 1,000 20 43 5.0 5.0 320 | 8-LFCSP Driver ADL5322ACPZ-R7CT-ND 7.04 5.64 4.76 | ADL5322ACPZ-R7TR-ND 1,500 4400.00/M | ADL5322ACPZ-R7 
1,700 ~ 2,400 20 43 46 5.0 320 | 8-LFCSP Driver ADL5323ACPZ-R7CT-ND 7.04 5.64 4.76 | ADL5323ACPZ-R7TR-ND 1,500 4400.00/M | ADL5323ACPZ-R7 
de ~ 1,000 16.5] 37 3.0 |3.0~5.0} 110 | 8-LFCSP IFA ADL5530ACPZ-R7CT-ND 3.56 2.85 2.22 | ADL5530ACPZ-R7TR-ND 3,000 1990.80/M | ADL5530ACPZ-R7 
50 ~ 6,000 15 | 392 | 38 5.0 92 8-LFCSP Gain Block ADL5541ACPZ-R7CT-ND 3.76 3.01 2.34 | ADL5541ACPZ-R7TR-ND 1,500 2129.26/M | ADL5541ACPZ-R7 
50 ~ 6,000 20 39 3.2 5.0 92 8-LFCSP Gain Block ADL5542ACPZ-R7CT-ND 3.76 3.01 2.34 | ADL5542ACPZ-R7TR-ND 1,500 2129.26/M | ADL5542ACPZ-R7 
20 ~ 500 20 39 25 5.0 100 | 8-LFCSP IFA ADL5531ACPZ-R7CT-ND 4.21 3.37 2.62 | ADL5531ACPZ-R7TR-ND 1,500 2384.26/M | ADL5531ACPZ-R7 
20 ~ 500 20 40 25 5.0 98 | 16-LFCSP IFA ADL5534ACPZ-R7CT-ND 6.00 4.80 4.05 | ADL5534ACPZ-R7TR-ND 1,500 3750.00/M | ADL5534ACPZ-R7 
400 ~ 2,700 17 45 40 5.0 104 SOT-89 Driver ADL5320ARKZ-R7CT-ND 5.16 4.13 3.49 | ADL5320ARKZ-R7TR-ND 1,000 3225.00 | ADL5320ARKZ-R7 
2,300 ~ 2,400 29 _ — |3.2~4.2) 100 |16-LFCSP Ewe Amp wit ADL5570ACPZ-R7CT-ND 8.43 7.59 6.73 | ADL5570ACPZ-R7TR-ND 1,500 6249.10/M | ADL5570ACPZ-R7 
2,300 ~ 4,000 14 4 40 5.0 90 SOT-89 Driver ADL5321ARKZ-R7CT-ND 5.16 4.13 3.49 | ADL5321ARKZ-R7TR-ND 1,000 3225.00 | ADL5321ARKZ-R7 
+ Tube 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANALOG Digi-Key Price 
DEVICES Description Part No. Each 
Evaluation Boards 
+} ® 
PLL Synthesizers and VCOs Dig Reel Evaluation Board for ADF4001 EVAL-ADF4001EBZ2-ND@ 130.55 
RF] Normal Evaluation Board for ADF4002 EVAL-ADF4002EBZ1-ND® 130.55 
Input} Phase | Max. RF Supply . 
Max. | Noise | RFin Pre- Current Digi-Key Price Each Evaluation Board for ADF4007EB1 EVAL-ADF4007EBZ1-ND® 130.55 
(GHz) | (dBc/Hz) | (MHz) sealers (mA) | Package | Part No. 1 25 100 
. Evaluation Board for ADF4106 EVAL-ADF4106EBZ1-ND@ 163.19 
Single Integer-N 
200 bid ‘0d Wn 46 20-LFCSP | ADF4001BCPZ-ND@ 4.55 3.64 2.83 Evaluation Board for ADF4108 EVAL-ADF4108EBZ1-ND® 163.19 
Miz “_|16-TSSOP | ADF4001BRUZ-ND® 455 3.64 2.83 Evaluation Board for ADF411X, No Chip EVAL-ADF411XEBZ1-ND@ 130.55 
400 | 599 | 300 WA Pee bach (2 eee Dee ey “ee Evaluation Board for ADF4112 EVAL-ADF4112EBZ1-ND@ 163.19 
MHz 16-TSSOP | ADF4002BRUZ-ND® 526 421 3.56 
75 | 219 | 240 | arenes | 13 | 20-LecsP |apao07BCPZ-NDe 495 396 3.08 Evaluation Board for ADF4113, 1,750MHz EVAL-ADF4113EBZ2-ND@ 163.19 
60 | -219 | 300 Oe ae 43 | 20-Lecsp | ADF4106BCPZ-ND@ 506 405 3.42 Evaluation Board for ADF4113HV EVAL-ADF4113HVEB1Z-ND@ 163.19 
60 | -219 | 300 a 43 | 46-tssop | ADF4106BRUZ-ND} 506 405 3.42 Evaluation Board for ADF4118 EVAL-ADF4118EB1-ND 161.25 
70 | -219 | 250 a. 43 | 16-Tssop | ADF4107BRUZ-ND@ 628 503 4.24 Evaluation Board for ADF4118 EVAL-ADF4118EBZ1-ND@ 163.19 
30 | -219 | 250 fo ees, 17 | 20-LECSP | ADF4108BCPZ-ND@ 786 629 5.31 Evaluation Board for ADF4153 EVAL-ADF4153EBZ1-ND@ 163.19 
B50 “215 | 104 Te as 45 |16-T8s0P | ADF4110BRUZ-ND 524 420 3.27 Evaluation Board for ADF4154 EVAL-ADF4154EBZ1-ND@ 163.19 
42 | -215 | 104 VOT S28, 45 | 20-LECSP | ADF4111BCPZ-ND@ 524. 420 3.27 Evaluation Board for ADF4157 EVAL-ADF4157EB1Z-ND@ 163.19 
y2 | -215 | 104 TON 3283, 45 |16-T8s0P | ADF4111BRUZ-ND 524. 420 3.27 Evaluation Board for ADF4193 EVAL-ADF4193EB1-ND 161.25 
30 | -215 | 104 ie 65 | 16-78S0P | ADF4112BRUZ-ND@ 524. 420 3.27 Evaluation Board for ADF4193 EVAL-ADF4193EBZ1-ND@ 163.19 
30 | -215 | 104 ee 65 | 20-LECSP | ADF4112BCPZ-ND@ 524. 420 3.27 Evaluation Board for ADF4193, No VCO or Filters EVAL-ADF4193EB2-ND 129.00 
20-LFCSP | ADF4113BCP-ND 6.03 483 3.76 Evaluation Board for ADF4193, No VCO or Filters EVAL-ADF4193EBZ2-ND® 130.55 
ao | -215 | 104 tery, $2189, ag | 20 tReSP (AD RasBe an De 5.36 4.29 3.62 Evaluation Board for ADF4252, No VCO or Filters EVAL-ADF4252EBZ2-ND@ 130.55 
: 5, , : 
adage Oe iikeilenhk: Bae eee “Be Evaluation Board for ADF4360-2 EVAL-ADF4360-2EBZ1-ND@ 130.55 
16-TSSOP | ADF4113BRUREEL7CT-ND$] 5.92 4.74 4.00 - 
go) aw | aoe | 1877,5008,| ,, [167880 | ADFATTaHVERUZ-NDe aoe dar A Evaluation Board for ADF4360-4 EVAL-ADF4360-4EBZ1-ND® 130.55 
, 64/65, 8/9 20-LFCSP | ADF4113HVBCPZ-ND@ 6.08 487 411 Evaluation Board for ADF4360-5 EVAL-ADF4360-5EBZ1-ND® 130.55 
nie -211 | 100 8/9 4.5 | 16-TSSOP | ADF4116BRUZ-ND® 5.24 4.20 3.27 Evaluation Board for ADF4360-6 EVAL-ADF4360-6EBZ1-ND® 130.55 
ADF4118BRU-ND 581 465 3.62 i . P -7EBZ1- 
30 | -216 | 100 90/33 65 |16-TSsOP Evaluation Board for ADF4360-7 EVAL-ADF4360-7EBZ1-ND@ 130.55 
ADF4118BRUZ-ND® 524 420 3.27 ; 
@ RoHS Compliant 
Fractional-N — RoHS Compliant 
20-LFCSP | ADF4153BCPZ-ND 536 429 3.62 Input Freq. | Supply | TTLLogic | ECL Logic Digi-Key PBSTEGH 
Max. (MHz) | Voltage | High (Min.) High Package | Part No. a 25 100 
4.0 | -213 | 250 | 4/5, 8/9 12 | 16-TSSOP | ADF4153BRUZ-ND 536 429 3.62 
46-TSSoP | ADF4153YRUZ-ND 8.32 6.66 5.62 Phase/Frequency Discriminator — RoHS Compliant 
4.0 | -213 | 250 | 4/5, 8/9 42 | 16-TSSOP | ADF4154BRUZ-ND 536 429 3.62 200 5 ov 300mv | 20-PLCc | AD9901KPZ-ND 780 624 «5.07 
20-LFCSP | ADF4156BCPZ-ND 714 5.72 4.82 
60 | -213 | 250) 4/5,8/9 12 
16-TSSOP | ADF4156BRUZ-ND 714 5.72 4.82 
6.0 | -207 | 300 = 29 | 16-TSSOP | ADF4157BRUZ-ND 7666.13 5.18) | RX TX Subsystems RoHS | 
35 | -216 | 300] 4/5,8/9 — | 32-LFCSP | ADF4193BCPZ-ND 1518 1417 13.16 
3.0 | -214 | 150] 4/5,8/9 42 | 24-LFCSP | ADF4252BCPZ-ND 628 5.03 4.24 Res. | Thruput ] Number of ] Supply Digi-Key Price Each 
(Bits)| Rate | ADC Inputs) Voltage Interface | Package | PartNo. 1 25 100 
Output | Normal é 
Freq. | Phase | Max. RF Sut ; 24 | 375kSPS 1 2.7~3.6 | Serial, SPI | 48-LFCSP |AD9864BCPZ-ND | 15.47 14.44 13.41 
Range | Noise | RFin Pre- Current Digi-Key Price Each 
(MHz) | (dBc/Hz) | (MHz)| — scalers (mA) | Package | Part No. 1 25 100 
Synthesizer/VCO Integer-N — RoHS Compliant M ixe rs/M u Iti pl iers Digi Reel” RoHs | 
1375) 543 | 105 | 4/5,8/9 |70~80| 32-LFCSP |ADF4350BCPZ-RL7CT-NDty | 19.52 18.22 16.92 
it RF IF 10 Con: ean 
aan -213 | 105 | 4/5,8/9 |70~ 80] 32-LFCSP | ADF4350BCPZ-RL7TR-NDtW 24101.03/1,500 Frequency | Frequency | Frequency | version Digi-Key sare 
5 a TAT (MHz) (MHz) (MHz) Gain | Package | Part No. 1 25 100 
3.795 | 214 | 250 | go/gq g/q |25~ 50) 24-LFCSP | ADF4360-0BCPZ-ND 7.28 5.83 4.92 400 200 400 — | 20-Ptce |ap831APz-ND 41.88 10.70 949 
aoe) | -172 | 250 | soley fq [25~50) 24-LFCSP | ADF4360-1BCPZ-NDW 7.28 5.83 4.92 500 | 400kHz~12| 500 — | 20-ssop |AD607ARSZ-ND 7.46 597 5.04 
Ne -217 | 250 aaa ae 25 ~50| 24-LFCSP | ADF4360-2BCPZ-ND 7.28 5.83 4.92 500 240 500 | 24dB | 16-SOIC | AD608ARZ-ND 545 436 3.39 
1am 27 | 250 | 4 ce 95 ~50| 24-LFCSP | ADF4360-3BCPZ-ND 798 5.83 492 de ~ 2,500 | de~ 2,500 | de~2,500 | 7dB | 14-TSSOP | AD8343ARUZ-ND 882 7.06 5.96 
7,450 = 16/17, AD8344ACPZ-REEL7CT-ND$ | 9.08 7.27 6.13 
1.750 -217 250 32/33, 8/9 25 ~ 50) 24-LFCSP | ADF4360-4BCPZ-ND 7.28 5.83 4.92 400 ~1,200] 70~400 |470~1,600| 4.5dB | 16-LFCSP 
7500 167 AD8344ACPZ-REEL7TR-NDt 8512.50/1,500 
{40 | 172 | 250 | go/99 gg |25~50| 24-LFCSP | ADF4360-5BCPZ-NDW 7.28 5.83 4.92 
i ian7 ADL5350ACPZ-R7CT-ND$ 538 431 3.35 
ale ; 7 r i a 4,000 4,000 4,000 | 6.8dB | 8-LFCSP 
i300 | “217 | 250 3/9 |25~45| 24-LFCSP | ADF4360-7BCPZ-ND 7.28 5.83 4.92 RONesrcce eat Sess 30r8 G00 
65 ~ 
“oo | “215 | 250 - 25 ~ 45) 24-LFCSP |ADF4360-8BCPZRL7CT-ND$v | 7.28 5.83 4.92 ADLS390ACPZ-REEL7CT-ND¢ |16.86 15.18 13.46 
$5 ~ 20~2,400} 230 20 ~ 2,400 | 3.5dB | 24-LFCSP 
400 | “215 | 250 - 25 ~ 45) 24-LFCSP |ADF4360-8BCPZRL7TR-NDtw |  6825.00/1,500 ADL5390ACPZ-REEL7TR-NDt | — 18747.30/1,500 
@ RoHS Compliant 4CutTape fTapeandReel ~ NEW! $CutTape t+ Tape and Reel 
DDCs Evaluation 
Gsm, CDMAZ000 TDs- Digi-Key Price Each Boards 
MSPS| —_EDGE/GPRS 3 ax UMTS CDMA Package | Part No. 1 25 100 
= i r = Digi-Key Price 
1Channel-2 | 1 Channel with FPGA | 1 Channel with FPGA ear 
65 1 Channel Samples per Chip| -2 Samples per Chip | 2 Samples per Chip 1 Channel | 80-PQFP |AD6620ASZ-ND@| 29.06 27.12 25.19 Description Part No. Each 
8 Channel - 2 4 Channel — 4 4 Channel — 4 4Channel—4 Samples) 8 Channel —1 For AD6655-125 | AD6655-125EBZ-ND 217.58 
80 Samples per Symbol |Samples per Chip| Samples per Chip per Chip Sample per Chip 324-PBGA | AD6635BB-ND 67.31 62.82 58.34 
7 For AD6655-150 | AD6655-150EBZ-ND NEW! | 217.58 
@ RoHS Compliant 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 559 


ANALOG 


DDSs 


DEVICES 
Tuning Nominal 1 Supply | FS lout | Compliance 5 
Master | Resolution | Word Width Supply Total | Nominal} Range REFCLK | On-Board 0 Digi-Key Price Each 
felk (Bits) (Bits) (V) (Max.) (mA) (V) Multiplier | Comparator| Interface Package | Part No. i 25 100 

25mHz | 10 32 Sats CB) sina 5.0) tsma | 4 15 No No Parallel | 48-LOFP |AD9831ASTZ-ND@ 1240 1116 9.90 
25MHz 10 32 Single (+3.6), Single (+5.0) 15mA 4 1.35 No No Serial 16-TSSOP | AD9832BRUZ-ND® 9.91 8.93 7.92 
50MHz 10 32 Single (+5.0) 60mA 20 1.0 No No Parallel 48-TQFP | AD9830ASTZ-ND® 19.53 18.23 16.93 
Single (+2.3 to +5.5), Single (+2.5), Single (+2.7), Single F AD9834BRU-ND 10.80 9.72 8.62 
pad (ee a 80) Single (133) Sing (6) Sing (80) yam | 8 oe mM es Serial | 20-TSS0P | p9834BRUZ-ND® 981. 8847.84 
75MHz 10 28 Single (+2.3 to +5.5) 8.7mA 3 0.8 No Yes Serial 20-TSSOP | AD9834CRUZ-ND® 11.41 10.28 9.12 
50MHz 10 32 Single (+5.0) 40mA 4 1.35 No No Serial 16-TSSOP | AD9835BRUZ-ND® 11.41 10.28 9.12 
125MHz 10 32 Single (+3.3),Single (+5.0) 96mA 20 15 No Yes Parallel, Serial] 28-SSOP | AD9850BRSZ-ND® 22.08 20.61 19.14 
180MHz| 10 32 ome jee ie an 130ma | 20 15 Yes Yes Parallel | 28-SSOP |AD9851BRSZ-ND@ 24.21 2260 20.99 
250MHz 10 32 Single (+1.8) 63.5mA 46 0.8 Yes No Parallel, Serial] 32-LFCSP | AD9913BCPZ-ND® 17.24 16.09 14.94 
300mHz 12 48 Single (+3.3) 922mA 20 1.0 Yes Yes Parallel, Serial] 80-LQFP | AD9852ASTZ-ND@ 27.26 25.44 23.63 
12 48 Single (+3.3) 1210mA 10 1.0 Yes Yes Parallel, Serial] 80-LQFP | AD9854ASTZ-ND@ 29.52 27.56 25.59 
400MHz 10 32 Multi (+1.8, +3.3) N/A 20 2.05 Yes No Serial 48-TQFP | AD9859YSVZ-ND® 17.42 16.26 15.10 
14 32 1.8 and 3.3 or 1.8 N/A 10 2.05 Yes No Serial 48-TQFP | AD9951YSVZ-ND® 24.54 22.91 21.27 
400MHz 14 32 Multi (+1.8, +3.3), Single (+1.8) N/A 10 2.05 Yes Yes Serial 48-TQFP | AD9952YSVZ-ND@ 27.68 25.83 23.99 
400MHz 14 32 Multi (+1.8, +3.3), Single (+1.8) N/A 10 2.05 Yes No Serial 48-TQFP | AD9953YSVZ-ND® 26.34 24.59 22.83 
400MHz 14 32 Multi (+1.8, +3.3), Single (+1.8) N/A 10 2.05 Yes Yes Serial 48-TQFP | AD9954YSVZ-ND® 30.80 28.75 26.69 
500MHz 10 32 Multi (+1.85, +3.3) 105mA 10 2.3 Yes — Serial 56-LFCSP | AD9958BCPZ-ND® 36.14 33.73 31.32 
500MHz 10 32 Multi (+1.8, +3.3) 180mA 10 2.3 Yes _ Serial 56-LFCSP | AD9959BCPZ-ND® 66.30 61.88 57.46 
1.0GHz 10 32 Multi (+3.3, +5.0) N/A 40 3.8 No No Parallel, Serial] 100-TOFP | AD9858BSVZ-ND® 80.60 75.23 69.85 
1.0GHz 14 32 Single (+1.8), Single (+3.3) N/A 20 0.5 Yes No Parallel, Serial] 100-TQFP | AD9910BSVZ-ND® 62.34 58.19 54.03 
1.0GHz 14 32 Multi (+1.8, +3.3) 759mA 20 0.5 Yes _ Serial 100-TQFP | AD9957BSVZ-ND® 37.50 35.00 32.50 
1.0GHz 14 48 Multi (+1.8, +3.3) 394mA - 0.5 Yes Yes Serial 64-LFCSP | AD9912BCPZ-ND® 66.53 62.09 57.66 
2.7GHz 14 48 Multi (+1.8, +3.3) N/A 10 2.3 No No Serial 48-LFCSP | AD9956YCPZ-ND@ 30.80 28.75 26.69 
Evaluation Board for AD9833 EVAL-AD9833EBZ-ND® 151.80 =— _ 
Evaluation Board for AD9834 EVAL-AD9834EBZ-ND® 151.80 — _ 
Evaluation Board for AD9910 AD9910/PCBZ-ND® 543.75 — — 
Evaluation Board for AD9912 AD9912/PCBZ-ND® 271.98 — _ 
Evaluation Board for AD9913 AD9913/PCBZ-ND® 435.00 = = 
Evaluation Board for AD9954 AD9954/PCBZ-ND@ 435.00 _ _ 
Evaluation Board for AD9957 AD9957/PCBZ-ND® 435.00 — = 
Evaluation Board for AD9958 AD9958/PCBZ-ND® 435.00 = = 


@ RoHS Compliant 


antenova Antennas and GPS Module 


Gain Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel? Antenova 
Fig Description Frequency (Typ. @ 2.4GHz) | Part No. 1 25 50 Qty. Pricing Part No. 
Antennas 
1 Titanis Swivel SMA 2.4GHz 4.1 dBi 627-1000-NDt 3750 3150 2490 | — — |B4844-01 
Titanis Swivel RPSMA 2.4GHz 4.4dBi 627-1001-NDt 37.50 31.50 2490 | — —_|B6090-01 
2 Comata SMD 2.4GHz -0.50Bi 627-1010-1-ND 9.80 8.75 7.70 | 2,000 | 3150.00/M |A6111 
3 Rufa SMD 2.4GHz 4.4dBi 627-1011-1-ND 5.95 5.32 4.68 | 1,000 1913.00 |A5839 
Rufa SMD 2.4GHz 4.4dBi 627-1012-1-ND 5.95 5.32 4.68 | 1,000 1913.00 | A5887 
4 Mica SMD 2.4GHz 1.2dBi 627-1009-1-ND 11.20 10.00 8.80 | 2,000 | 3600.00/M | A5645 
5 Impexa SMD 2.4GHz 0.2dBi 627-1013-1-ND 2.94 2.63 2.31 | 1,000 945.00 |A6150 
Impexa SMD 2.4GHz 0.2dBi 627-1014-1-ND 2.94 2.63 2.31 | 1,000 945.00 | A6250 
6 Flavus Snap-In 2.4GHz 4.0dBi 627-1003-NDt 8.89 7.94 699 | — —_|1020B5743-01 
it GPS SMD 1,575 +5MHz -0.5dBiA 627-1015-1-ND 13.86 12.38 10.89 | 1,000 4455.00 | A10137 
8 Fusca SMD 2.4 ~ 2.5GHz 0.4dBi 627-1016-1-ND 2.80 2.50 2.20 | 1,000 900.00 |A10192 
GPS Antenna Module and Evaluation Kit 
9 GPS Module with SiRFstarllI™ 627-1019-NDt 49.75 41.79 33.04 | — —_|M10214-A1 
= Evaluation Kit for SiRFstarlll Module 627-1020-NDt 330.00 M10214-K1 


For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. T Bulk A RHCP @ 1575MHz 


WirelessUSB™ Modules 


Operating in the 2.4GHz ISM band, the Falcon series modules are based on Cypress’s WirelessUSB LP technology. The 
modules offer low-power consumption and deliver data rates up to 1Mb/s, with ranges between 50 meters for print 
antenna devices up to 1 kilometer for devices equipped with a power amplifier. Additionally, WirelessUSB LP features 
direct sequence spread-spectrum (DSSS) technology, which provides the industry's most robust immunity for interference 
from other technologies like 802.11b/g, Bluetooth, cordless phones and microwave ovens. The modules feature a data 


transmission rate of up to 1Mbps with an average latency of below 2 milliseconds. The modules are certified with modular 
grants by the Federal Communications Commission (FCC), the European Telecommunications Standards Institute (ETSI), 
and industry Canada, translating into modular approval and eliminating the need to test for RF compliance. » AWP24S: 
WirelessUSB module with print antenna * AWS24S: WirelessUSB module with miniature SMA for use with external antenna 
* AWA24S: WirelessUSB and PA module with print antenna * AWP24U: WirelessUSB dongle 


Data Rates Operating Operating Dimensions _| Digi-Key Price Each Artaflex 

Features DSSS (kbps) | GFSK (Mbps) Range Current (mA) Voltage (V) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 

Integrated Print Antenna 250 1 50 Meters 21 2.4 ~3.6 38.1 x 25.4 748-1000-ND 12.99 9.99 7.99 AWP24S 

External Antenna Connector 250 1 50 Meters 21 24~3.6 38.1 x 25.4 748-1001-ND 16.99 13.99 10.99 AWS24S 

Integrated Power Amplifier 250 1 up to 1 Kilometer <100 2.4 ~ 3.6 25.4 x 20.3 748-1003-ND. 31.99 24.99 19.99 AWA24S 
WirelessUSB Dongle 

Full Speed USB (12Mbps) 250 1 30 Meters 40 5 59 x 20 748-1002-ND 31.99 24.99 19.99 AWP24U 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AIMEL RFID Demo Kit 


ey &> 


The RFID application kit is designed to present the key features of various RFID products from Atmel Wireless and Microcontrollers. 

The included software version IDS 5 supports the following products: * U2270B on the reader side * TK5530/e5530 on the transponder side »*5551/T5557 on the 
transponder side * TK5552 on the transponder side * TK5561/e5561 on the transponder side * U9280M on the transponder side Kit Includes: « Base Station Coil * Serial Cable 
* Demo Board * Sample Transponders 


EPROM Digi-Key Price Each 
Description (Bytes) Part No. 1 25 100 
125kHz 224 TK5551M-PP-NDA 4.09 2.66 2.28 
RFID Application Kit ATA2270-EK1-ND® 436.25 — = 
A Read/Write RoHS Compliant 
Smart RF Devices 
Digi-Key Price Each Tape and Reelt+ 
Description Package | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
UHF ASK/FSK Receiver IC, 4.5 ~ 5.5V, 300 ~ 450MHz 20-SOIC |ATA3741P2-TGQYCT-NDTt® 8.11 6.79 6.04 — _— 
UHF ASK/FSK Receiver IC, 4.5 ~ 5.5V, 300 ~ 450MHz 20-SOIC_ |ATA3741P2-TGSY-ND@ 8.11 5.27 4.90 = = 
UHF ASK/FSK Receiver IC, 4.5 ~ 5.5V, 300 ~ 450MHz 20-SOIC |ATA3741P3-TGQYCT-NDTt® 8.11 5.09 a 2,000 4524.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver IC, 4.5 ~ 5.5V, 300 ~ 450MHz 20-SOIC |ATA3742P3-TGQYCT-NDTt® 8.73 5.68 a 2,000 5270.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver IC, 4.5 ~ 5.5V, 310 ~ 440MHz 20-SOIC | ATA3745P3-TGQYCT-NDt@ 6.34 5.31 4.72 = = 
UHF ASK/FSK Receiver IC, 4.5 ~ 5.5V, 310 ~ 440MHz 20-SOIC |ATA3745P3-TGSY-ND® 6.34 4.14 3.84 = _— 
UHF ASK/FSK Wideband Transceiver IC, 2.4 ~ 3.6V / 4.4 ~ 6.6V, 315MHz 48-QFN | ATA5423-PLQWCT-NDt 6.86 5.75, 5.11 = _— 
UHF ASK/FSK Wideband Transceiver IC, 2.4 ~ 3.6V / 4.4 ~ 6.6V, 345MHz 48-QFN |ATA5425-PLQWCT-NDt@ 6.86 4.47 = 4,000 3830.01/M 
UHF ASK/FSK Wideband Transceiver IC, 2.4 ~ 3.6V / 4.4 ~ 6.6V, 434MHz / 868MHz 48-QFN |ATA5428-PLQWCT-NDt# 6.86 4.31 _— _ = 
UHF ASK/FSK Wideband Transceiver IC, 2.4 ~ 3.6V / 4.4 ~ 6.6V, 915MHz 48-QFN |ATA5429-PLQWCT-NDt# 6.86 5.75 5.11 = — 
UHF ASK/FSK Wideband Transceiver IC, 2.4 ~ 3.6V / 4.4 ~ 6.6V, 434MHz / 868MHz 48-QFN |ATA5811-PLHCCT-NDt 8.79 5.53 = 4,000 4908.00/M 
UHF ASK/FSK Wideband Transceiver IC, 2.4 ~ 3.6V / 4.4 ~ 6.6V, 315MHz 48-QFN |ATA5812-PLQCT-NDt 8.79 5.53 = 4,000 4908.00/M 
Low-IF ISM Single-Chip Transceiver IC, 2.9 ~ 3.6V, 2.4GHz 32-QFN | ATR2406-PNQG 86CT-NDt@ 3.83 3.20 = _ a 
WDECTI/ISM Single-Chip Transceiver IC, 3 ~ 4.6V, 2.4GHz 48-QFN | 12803-PLHCT-NDt 16.13 13.50 11.25 = = 
Low Power Transceiver for 802.15.4, ISM, and Zigbee™ Applications 32-QFN__|AT86RF212-ZU-ND@ 5.25 3.30 2.93 = = 
Low Power Transceiver for 802.15.4, ISM, and Zigbee Applications 32-QFN AT86RF231-ZU-ND® 4.73 2.97 2.64 = = 
Wireless Data Micro Transmitter, 315MHz 20-TSSOP | AT86RF401U-6GS-ND 1.90 1.83 1.76 = = 
SiGe IF Receiver/Demodulator, 65 ~ 300MHz 16-TSSOP |T0797-6CPCT-NDt 10.32 8.64 7.20 1,000 5760.00 
SiGe IF Receiver/Demodulator, 65 ~ 300MHz 16-TSSOP |ATRO797-6CPCT-NDTt® 9.25 7.74 6.45 1,000 5160.00 
SiGi Universal Usable RF Power Amplifier, 3.5V, 135 ~ 90OOMHz 28-PSSOP_|T0905-TSPHCT-NDt 9.68 8.10 6.75 1,000 5400.00 
High Linearity SiGe Active Receiver Mixer, 5V, 800 ~ 1000MHz 16-TSSOP |T0780-6CPCT-NDt 12.31 10.31 8.59 1,000 6870.00 
Transceiver Base Station Board for ATA5423, 315MHz = ATAB5423-3-WB-ND® 189.23 
Transceiver Base Station Board for ATA5425, 345MHz = ATAB5425-3-WB-ND® 189.23 
Transceiver Base Station Board for ATA5428, 434MHz = ATAB5428-4-WB-ND® 189.23 
Transceiver Base Station Board for ATA5428, 868MHz _— ATAB5428-8-WB-ND® 189.23 
Transceiver Base Station Board for ATA5429, 915MHz = ATAB5429-9-WB-ND® 189.23 
Reference Design for T5753, 315MHz _— ATAB5753-ND 298.85 
Reference Design for T5754, 434MHz —_ ATAB5754-ND 298.85 
Reference Design for T5750, 868MHz = ATAB5750-8-ND 298.85 
Reference Design for T5750, 915MHz _— ATAB5750-9-ND 298.85 
PC-Conitrolled Application Board for T6817 with Dual Triple DMOS Output Driver _— ATAB6817-ND® 179.31 
RF-Module Development Board for ATR2406 = ATR2406-DEV-BOARD-ND 419.25 
Long Range RF-Module Development Board for ATR2406 / ATmega88 = ATR2406-DEV-BOARD2-ND 419.25 
Starter Kit for STK500, 315MHz = ATAKSTK511-3-ND 392.60 
Starter Kit for STK500, 868MHz = ATAKSTK511-8-ND 642.85 
Starter Kit for STK500, 915MHz = ATAKSTK511-9-ND 642.85 
RAC Unidirectional Kit, 315MHz = ATAKSTK512-3-ND® 328.95 
Evaluation Kit with ATR2406 and ATmega88 Boards — ATR2406-DEV-KIT2-ND 1075.00 
RF Design Kit, 868MHz = ATAK5750-60-N-ND 513.50 
RF Design Kit, 915MHz = ATAK5750-61-N-ND 513.50 
RF Design Kit T5754, 434MHz, 600kHz Bandwidth, with SAW Filter = ATAK5754-43P6-S-ND 513.50 
Development Kit for ATA5744U (USA) = ATAK4015744U-ND 455.00 
Development Kit for AT86RF401U _ AT86RF401U-EK1-ND 193.70 
GPS-LNA Demoboard for Performance Evaluation I ATRO610-EK1-ND@ 250.00 
Starter Kit for ATmega32M1 and ATmega32C1 = ATSTK524-ND@ 81.25 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. +CutTape RoHS Compliant 


AV R® Z- L I n k™ Digi-Key Price Each 
. ™ Description Package _| Part No. 1 25 100 
Zi g Bee MCU ATMEGA644 / AT86RF230 44-TOFP _|ATMEGAG64RZAV-10AU-ND 11.48 TAA 641 
MCU ATMEGA644 / AT86RF230 44-QFN | ATMEGA64RZAV-10MU-ND 11.48 7.21 6.41 
AVR Z-Link provides an industry-leading |e AT MEGAB«4? / ATBORF230 4aTOrP  |ATMEGAGARZAPV-IOAU-ND "boa = a 
2.4GHZz transceiver bundled with an 8-Bit RISC |vicy ATMEGAG44P / AT86RF230 44-QFN | ATMEGA64RZAPV-10MU-ND 6.68 = = 
microcontroller (ATMEGA). MCU ATMEGA1281 / AT8GRF230 64-TQFP | ATMEGA128RZAV-8AU-ND 16.21 10.18 9.05 
The AT86RF230 radio gives you the highest |MCU ATMEGA1281 / AT86RF230 64-QFN | ATMEGA128RZAV-8MU-ND 16.21 10.18 9.05 
: gives you the highest | MmcU ATMEGA1280 / AT86RF230 100-TQFP | ATMEGA128RZBV-8AU-ND 17.57 11.03 9.81 
link budget of any 802.15.4 radio on the market | MCU ATMEGA1280 / AT86RF230 100-TQFP | ATMEGA128RZBV-8CU-ND 11.03 — — 
today. MCU ATMEGA2561 / AT86RF230 64-TQFP__| ATMEGA256RZAV-8AU-ND 19.67 12.36 10.98 
MCU ATMEGA2561 / AT86RF230 64-QFN | ATMEGA256RZAV-8MU-ND 19.67 12.36 10.98 
The ATMEGA series of AVR MCUs enables you | MCU ATMEGA2560 / AT86RF230-ZU 100-TQFP |ATMEGA256RZBV-8AU-ND 21.03 13.21 11.74 
to choose from 32KB to 256KB to fit the needs _|MCU ATMEGA2560 / AT86RF230-ZU 100-TQFP | ATMEGA256RZBV-8CU-ND 12.23 = = 
of your design. Low-Power 2.4GHz Transceiver 32-QFN AT86RF230-ZU-ND 3.70 2.33 2.07 


ATAVRRZ502 RF Accessory Kit 


The RZ502 RF Accessory Kit enables point to point links development, debugging and demonstration. 
More advanced network topologies can be developed by adding additional RF accessory kits. The kit is top modules for the 
STK®500 AVR starter kit and requires a STK500 and STK501 for development purposes. 

ATAVRRZD02°ND .. conctccnsctncd ot ccnaebaigetecsasdaesenetegnass qotenpiacseaacesizecs Seegatacignges $169.85 


ATAVRRZUSBSTICK 


The AVR RZUSBSTICK consists of one USB stick with a 2.4GHz transceiver and USB connection to your PC. The 
AT86RF230 transceivers high sensitivity gives the longest range for wireless products while the AT90USB1287 
incorporates fast USB On-The-Go. 


ATAVRRZUSBSTICK-ND. ...... 2.06... cece ccc eee cece eee eens eee e este eee e eens ee enaeeee $39.06 


ATAVRRZ201 Coniroller ATAVRRZ541 ATAVRRZRAVEN 2.4GHz 
Boards and Software Kit Packet Sniffer Kit Evaluation Kit 
The RZ RAVEN 2.4GHz Evaluation and Starter Kit enables development, 


The kit contains five 2.4GHz 802.15.4 compliant and ZigBee compatible The RZ541 Packet Sniffer Kit is the ideal platform for analyzing 802.15.4/ debugging and demonstration of a wide range of low power wireless 


Radio-Controller Boards equipped with ATmega1281V microcontroller ZigBee™ wireless networks. applications including IEEE 802.15.4™, 6LoWPAN and ZigBee™ networks. The 

and AT86RF230 transceiver. By offering additional RCB's, the RZ201 kit Included is the basic edition of the Sensor Network Analyzer software from RZ RAVEN kit comprises two AVR Raven boards (AVRRAVEN) with 2.4GHz 

complements the RZ200 kit, enabling demonstration of larger wireless Daintree Networks which enables visualization, measurement and analysis of transceiver, on board picoPower™ AVR application processors and LCD 

networks based on 802.15.4/ZigBee™. large networks. display, and one USB stick (AVRRZUSBSTICK) with a 2.4GHz transceiver for 
USB connection to your PC. 

ATAVRRZ201-ND .. + $229.12 ATAVRRZ541-ND $229.12 (ATAVRAZRAVENSND iio cies) ca mccios te ceitcutenndincidentvexesanact $98.75 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 561 


. ® 
AIMEL Bluetooth® Devices Digi Reel 
i-Key Cut Tape Price Each 
Description Package Part No. 1 25 
Bluetooth/ISM Front End IC, 3V, 2.4GHz 20-QFN 77024-PGPMCT-ND 1.78 1.13 
Bluetooth/ISM Front End IC, 3V, 2.4GHz 20-QFN 77024-PGQM80CT-ND 1.78 1.13 
Bluetooth/ISM Front End IC, 3V, 2.4GHz 20-QFN 77024-PGPMTR-NDt 1874.99/1,500 
Bluetooth/ISM Front End IC, 3V, 2.4GHz 20-SSOP 77024-TRQYCT-ND 1.78 1.13 
Demo Board for T7024PGM — DEMOBOARD-T7024PGM-ND 315.00 = 
t+ Tape and Reel 
Cellular/Infrastructure ICs Devices 
Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing 
Direct Quadrature Modulator, 5V, 800MHz ~ 2,500MHz 16-TSSOP T0790-6CPCT-ND 22.01 18.43 15.36 T0790-6CPTR-ND 1,000 12282.00 
Corded Phone ICs Devices _ | Cordless Phone ICs Devices 
Digi-Key Price Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ 
Description Part No. Each Description Package | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Demo Board for U4089B =~ | DEMOBOARD-U4089B-ND 325.00 ISM Front End IC, DECT, 2.4GHz | 20-QFN |T7026-PGPCT-NDt 5.38 4.50 3.75 1,500 | 3000.00/M 
Demo Board for U4090B.1 | DEMOBOARD-U4090B.1-ND 325.00 Demo Board for ATR2806 = DEMOBOARD-ATR2806-ND 325.00 
iihahcdhhidadchedal | =) OE RIOACE SE NIELIEN 19.00 + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. __t Cut Tape 
Automotive Control Devices Digi@Reel° 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Description Package | Part No. u 25 100 Part No. Qty. Pricing 
125kHz Transmitter for TPM, 8.0V ~ 24.0V 20-QFN ATA5275-PGPICT-NDt® 4.99 3.14 = ATAS275-PGPITR-ND® 1,500 2784.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC | 15743P3-TGQCT-NDt 5.81 4.86 4.05 = = = 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC | 15743P3-TGS-ND 3.51 3.38 3.24 = = = 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC = |15743P6-TGQCT-NDt 5.81 4.86 4.05 = _— _— 
UHF ASK/FSK Receiver, 5V ~ 20V, 300MHz ~ 450MHz for ASK or FSK 20-SOIC | 15743P6-TGS-ND 3.51 3.38 3.24 = = = 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC |15744N-TGQCT-NDt 4.73 3.96 3.30 = = = 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SSOP_ |15744N-TK-ND 2.73 2.63 2.52 = = = 
UHF ASK/FSK Receiver, 868MHz ~ 870MHz, 902MHz ~ 928MHz 20-SOIC | 15760-TGQCT-NDt 5.55 4.65 3.87 15760-TGQTR-ND 2,000 3096.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 868MHz ~ 870MHz, 902MHz ~ 928MHz 20-SOIC | 15760-TGS-ND 3.35 3.23 3.10 = = = 
UHF ASK/FSK Receiver, 868MHz ~ 870MHz, 902MHz ~ 928MHz 20-SOIC |15761-TGQCT-NDt 5.55 4.65 3.87 75761-TGQTR-ND 2,000 3096.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 5V ~ 20V, 902MHz ~ 928MHz 20-SOIC |15761-TGS-ND 3.35 3.23 3.10 = _— _ 
UHF ASK Receiver IC, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC |U3741BM-P2FL-ND 3.51 3.38 3.24 = = = 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 315MHz ~ 433.92MHz 20-SOIC |U3741BM-P3FLG3CT-NDt 5.81 4.86 4.05 U3741BM-P3FLG3TR-ND 2,000 3240.00/M 
UHF ASK Receiver IC, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC |U3741BM-P3FL-ND 3.51 3.38 3.24 = = = 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC |U3742BM-P3FL-ND 3.68 3.54 3.40 = = = 
Stand-Alone Antenna Driver 28-QFN ATA5278-PKQICT-NDt® 7.48 6.27 5.57 = = = 
Reference Design for T5744, 315MHz _— ATAB5744-N3-ND 298.85 — — — — _ 
Reference Design for T5744, 315MHz — ATAB5744-S3-ND 298.85 —_ —_ — — —_ 
Reference Design for T5744, 433MHz — ATAB5744-S4-ND 298.85 —_ —_ — — —_ 
@ RoHS Compliant + Cut Tape 
£NVAGO PF and Microwave Products Reel’ 
TECHNOLOGIES 
Amplifiers 
ABA Series 
Typical Frequency PidB @ Tape and Reel 
Bias Range Gain @ 2GHz 2GHz NF @ 2GHz |Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Avago 
Package (V/mA) (GHz) (dB) (dBm) (dB) Part No. 1 10 100 _|Part No. 3,000 Part No. 
3/14 DC ~3.5 21.5 2.2 3.8 516-1835-NDt@ NEW! 1.08 8.40 64.80 |— = ABA-31563-BLKG 
3/14 DC ~3.5 21.5 2.2 3.8 516-1490-1-ND@ 1.08 8.40 72.00 |516-1490-2-ND@ 432.00/M ABA-31563-TR1G 
5/18 DC ~3.5 21.5 1.8 3.7 516-1558-1-ND® 1.04 8.05 69.00 |516-1558-2-ND® 414.00/M ABA-51563-TR1G 
5/35 DC ~3.5 21.5 9.8 3.3 516-1836-NDt@ NEW! 94 8.13 62.50 |— _ ABA-52563-BLKG 
SOT-363 5/35 DC ~ 3.5 21.5 9.8 3.3 516-1559-1-ND® 1.00 8.50 72.50 |516-1559-2-ND® 437.50/M ABA-52563-TR1G 
5/46 DC ~3.5 21.5 12.7 3.5 516-1837-NDt@ NEW! 1.16 10.08 77.50 |— _ ABA-53563-BLKG 
5/46 DC ~ 3.5 21.5 12.7 3.5 516-1560-1-ND® 1.24 10.54 89.90 |516-1560-2-ND® 542.50/M ABA-53563-TR1G 
5/79 DC ~ 3.4 23.0 16.1 44 516-1838-NDt@ NEW! 1.24 10.73 82.50 |— _ ABA-54563-BLKG 
5/79 DC ~ 3.4 23.0 16.1 44 516-1495-1-ND® 1.32 11.22 95.70 |516-1495-2-ND® 577.50/M ABA-54563-TR1G 
t+ Bulk RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


AVvaGO RF and Microwave Products 


tecuHnotocies Amplifiers (Cont.) 
ADA and MGA Series 


i@Reel” 


Frequency Test Tape and Reel 
Range | Frequency | Vdd Idd NF Gain | P1dB |Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Avago 
Package (GHz) (GHz) (Vv) (mA) | (dB) (dB) | (dBm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
DC ~ 2.5 0.9 3.4 15.0 3.7 15.1 1.9 516-1840-NDt@ NEW! -90 7.00 54.00 |— = ADA-4543-BLKG 
DC ~ 2.5 0.9 3.4 15.0 3.7 15.1 1.9 516-1496-1-ND -60 5.00 40.00 |— = ADA-4543-TR1 
DC ~ 2.5 0.9 3.4 15.0 3.7 15.1 1.9 516-1561-1-ND® -90 7.00 60.00 |516-1561-2-ND®@ 360.00/M ADA-4543-TR1G 
DC ~ 2.5 0.9 3.5 35.0 4.0 17.0 13.4 |516-1841-ND¢@ NEW! -99 7.70 59.40 |— = ADA-4643-BLKG 
DC ~ 2.5 0.9 3.5 35.0 4.0 17.0 13.4 |516-1562-1-ND@ 99 7.70 66.00 |516-1562-2-ND@ 396.00/M ADA-4643-TR1G 
DC ~ 2.5 0.9 3.8 60.0 4.2 16.5 17.1 |516-1842-ND¢@ NEW! 1.08 8.40 64.80 |— = ADA-4743-BLKG 
SOT-343 DC ~ 2.5 0.9 3.8 60.0 4.2 16.5 17.1 |516-1563-1-ND@ 1.08 8.40 72.00 |516-1563-2-ND® 432.00/M ADA-4743-TR1G 
0.4 ~ 6.0 1.9 5.0 53.0 1.9 14.2 17.5 |516-1945-ND¢® NEW! 3.36 30.80 235.20 |— = MGA-52543-BLKG 
0.05 ~ 6.0 1.9 5.0 54.0 1.5 15.4 18.6 |516-1946-NDt@ NEW! 3.96 36.30 277.20 |— = MGA-53543-BLKG 
0.05 ~ 6.0 1.9 5.0 54.0 15 15.4 18.6 |516-1826-1-ND@ NEW! 4.62 40.92 316.80 |516-1826-2-ND® NEW! 1689.60/M MGA-53543-TR1G 
0.1 ~ 6.0 2.01 3.0 10.0 11 15.9 3.0 516-1952-NDt® NEW! 2.24 21.00 168.00 |— = MGA-71543-BLKG 
0.1 ~ 6.0 2.0 3.0 20.0 15. 14.4 11.2 |516-1953-NDt@ NEW! 2.66 24.90 199.20 |— _ MGA-72543-BLKG 
0.1 ~ 6.0 2.0 3.0 20.0 1.5 14.4 11.2 |516-1829-1-ND@ NEW! 3.11 27.39 232.40 |516-1829-2-ND@ NEW! 1079.00/M MGA-72543-TR1G 
0.1 ~ 1.5 0.5 3.0 10.0 1.0 19.7 17.5 |516-2129-NDt@ NEW! 1.80 15.60 120.00 |— = MGA-68563-BLKG 
0.1 ~ 1.5 0.5 3.0 10.0 1.0 19.7 17.5 |516-2130-1-ND@ NEW! 1.92 16.32 139.20 |516-2130-2-ND@ NEW! 648.00/M MGA-68563-TR1G 
0.1 ~ 6.0 2.0 3.0 41.0 1.0 15.5 15.1 |516-1949-ND¢@ NEW! 2.46 23.10 184.80 |— = MGA-61563-BLKG 
0.1 ~ 3.0 0.5 3.0 62.0 0.8 22.0 18.0 |516-1950-NDt@ NEW! 2.66 24.90 199.20 |— = MGA-62563-BLKG 
0.1 ~ 3.0 0.5 3.0 62.0 0.8 22.0 18.0 |516-1828-1-ND@ NEW! 3.11 27.39 232.40 |516-1828-2-ND® NEW! 1079.00/M MGA-62563-TR1G 
0.1 ~ 6.0 2.0 3.0 42.0 2.7 12.3 14.8 |516-1954-ND¢® NEW! 2.37 22.20 177.60 |— = MGA-81563-BLKG 
0.1 ~ 6.0 2.0 3.0 42.0 2.8 12.4 14.8 |516-1586-1-ND@ 2.78 24.42 207.20 |516-1586-2-ND@ 1184.00/M MGA-81563-TR1G 
0.1 ~ 6.0 2.0 3.0 84.0 2.2 13.5 17.3 |516-1955-ND¢@ NEW! 2.78 26.10 208.80 |— = MGA-82563-BLKG 
SOT-363 0.1 ~ 6.0 2.0 3.0 84.0 2.2 13.2 17.3 |516-1587-1-ND@ 3.26 28.71 243.60 |516-1587-2-ND@ 1392.00/M MGA-82563-TR1G 
0.5 ~ 6.0 2.0 3.0 152.0 _ 23.0 19.7 |516-1956-NDt@ NEW! 3.51 32.18 245.70 |— = MGA-83563-BLKG 
0.8 ~ 6.0 2.0 3.0 15.0 1.6 19.0 0.9 516-1957-NDt® NEW! 2.75 25.80 206.40 |— = MGA-85563-BLKG 
0.8 ~ 6.0 2.0 3.0 15.0 1.6 19.0 0.9 516-1830-1-ND@ NEW! 3.23 28.38 240.80 |516-1830-2-ND® NEW! 1118.00/M MGA-85563-TR1G 
0.5 ~ 6.0 2.0 5.0 14.0 1.8 20.0 41 516-1958-5-ND¢® NEW! 3.10 29.10 232.80 |— = MGA-86563-BLKG 
0.5 ~ 6.0 2.0 5.0 14.0 1.8 20.0 41 516-1831-1-ND@ NEW! 3.64 32.01 271.60 |516-1831-2-ND@ NEW! 1261.00/M MGA-86563-TR1G 
0.5 ~ 4.0 2.0 3.0 4.5 1.8 14.0 -2.0 |516-1512-1-ND 2.52 21.00 168.00 |— _— MGA-87563-TR1 
0.5 ~ 4.0 2.0 3.0 4.5 1.8 14.0 -2.0 |516-1588-1-ND® 3.15 27.72 235.20 |516-1588-2-ND@ 1344.00/M MGA-87563-TR1G 
1.5~8.0 4.0 5.0 16.0 1.6 23.0 6.0 516-2131-NDt® NEW! 8.69 80.50 611.80 |— = MGA-86576-STRG 
6-UTP 1.5~3.0 24 3.0 7.0 ‘tel 15.0 -5.0 |516-2128-NDt® NEW! 2.02 18.90 151.20 |— _ MGA-645T6-BLKG 
8-SMD 0.05 ~ 7.0 2.0 3.3 92 2.7 16.3 21.7 |516-1947-NDt® NEW! 3.96 36.30 277.20 |— = MGA-545P8-BLK 
1.7~3.0 2.452 3.3 95 = 25.5 25.3 |516-1825-1-ND@ NEW! 1.99 17.49 148.40 |516-1825-2-ND@ NEW! 689.00/M MGA-412P8-TR1G 
Up to 3.5 2.0 5.0 67 _— 21.8 20 516-1948-NDt@ NEW! 3.30 30.25 231.00 |— _— MGA-565P8-BLK 
BreCC Up to 3.5 2.0 5.0 67 = 21.8 20 516-1827-1-ND@ NEW! 3.85 34.10 264.00 |516-1827-2-ND@ NEW! 1408.00/M MGA-565P8-TR1 
0.5 ~ 6.0 24 3.0 20.5 1.18 18.42 7.41 |516-1951-NDt® NEW! 3.60 33.00 252.00 |— = MGA-665P8-BLK 
8-TSLP 1.4~3.0 1.95 4.0 60 0.62 17.6 19.2 |516-2127-NDt® NEW! 5.10 46.75 357.00 |— _ MGA-632P8-BLKG 
12-MCOB 1.575 1.575 2.85 8.0 0.82 13.5 27 516-1998-1-ND@ NEW! 3.68 32.55 252.00 |516-1998-2-ND@ NEW! 1344.00/M ALM-1412-TR1G 
+ Bulk Tube RoHS Compliant 
MSA Series 
Frequency NF @ Gain @ PidB @ IP3 @ Vcc | Device | Device! 
Range Frequency | Frequency | Frequency | Frequency | (V) | Voltage); (mA) |Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel} Avago 
Package (GHz) (dB) (GHz) | (dB) (GHz) | (dBm) (GHz) | (dBm) (GHz) | Min. (Vv) Max. | Part No. dl 10 100 Qty. Pricing Part No. 
0.05 ~ 1.3 3.6/0.5 12.0/0.5 17.5/0.5 30.0/0.5 8 5.5 80 516-1593-1-ND® 4.38 38.75 300.00 500 1187.50 |MSA-1105-TR1G 
eee 0.05 ~ 1.3 3.6/0.5 12.0/0.5 17.5/0.5 30.0/0.5 8 5.5 80 516-1968-NDt® NEW! 3.75 34.38 262.50 = — |MSA-1105-STRG 
DC ~ 2.4 6.0/1.0 12.0/1.0 10.0/1.0 23.0/1.0 7 5.0 70 516-1959-NDt® NEW! 2.88 27.00 216.00 = — _ |MSA-0386-BLKG 
DC ~ 2.4 6.0/1.0 12.0/1.0 10.0/1.0 23.0/1.0 7 5.0 70 516-1832-1-ND@ NEW! 3.38 29.70 252.00 | 1,000 1237.50 |MSA-0386-TR1G 
DC ~ 3.2 7.0/1.0 8.0/1.0 12.5/1.0 25.5/1.0 eG 5.25 85 516-1960-NDt@ NEW! 3.00 27.50 210.00 = — |MSA-0486-BLKG 
DC ~ 0.8 3.0/0.5 18.5/0.5 2.0/0.5 14.5/0.5 5 3.5 50 516-1963-NDt@ NEW! 2.72 25.50 204.00 = — |MSA-0686-BLKG 
DC ~ 0.8 3.0/0.5 18.5/0.5 2.0/0.5 14.5/0.5 5 3.5 50 516-1515-1-ND 2.55 21.25 170.00 = — |MSA-0686-TR1 
86-SMD DC ~ 0.8 3.0/0.5 18.5/0.5 2.0/0.5 14.5/0.5 5 3.5 50 516-1591-1-ND® 3.19 28.05 238.00 | 1,000 1487.50 |MSA-0686-TR1G 
DC ~ 2.0 5.0/1.0 12.5/1.0 5.5/1.0 19.0/1.0 5 4.0 60 516-1964-NDt® NEW! 3.14 29.40 235.20 = — _ |MSA-0786-BLKG 
to 5.5 3.3/1.0 22.5/1.0 12.5/1.0 27.0/1.0 10 7.8 65 516-1966-NDt@ NEW! 2.08 19.50 156.00 =— — |MSA-0886-BLKG 
DC ~4 3.3/1.0 22.5/1.0 12.5/1 27.0/1.0 10 7.8 65 516-1592-1-ND@ 2.44 21.45 182.00 | 1,000 1137.50 |MSA-0886-TR1G 
0.1 ~5.5 6.2/2.0 7.2/2.0 10.5/2.0 23.0/2.0 12: 7.8 65 516-1967-NDt@ NEW! 4.20 38.50 294.00 = — |MSA-0986-BLKG 
DC ~ 0.5 3.5/1.0 18.7/1.0 9.0/1.0 21.0/1.0 ra 47 60 516-1971-NDt@ NEW! 3.30 30.25 231.00 = — |MSA-3186-BLKG 
DC ~ 2.3 6.0/1.0 11.0/1.0 9.0/1 22.0/1.0 e 4.7 60 516-1513-1-ND 2.55 21.25 170.00 = — |MSA-0311-TR1 
DC ~ 2.3 6.0/1.0 11.0/1.0 9.0/1 22.0/1.0 rs 47 60 516-1589-1-ND® 3.19 28.05 238.00 | 3,000 1360.00/M |MSA-0311-TR1G 
DC ~ 0.7 3.0/0.5 18.0/0.5 2.0/0.5 14.0/0.5 5 3.3 40 516-1961-NDt® NEW! 1.92 18.00 144.00 = — |MSA-0611-BLKG 
DC ~ 0.7 3.0/0.5 18.0/0.5 2.0/0.5 14.0/0.5 5 3.3 40 516-1514-1-ND 1.80 15.00 120.00 = — |MSA-0611-TR1 
SONI DC ~ 0.9 3.3/0.9 17.5/0.9 10.0/0.9 20.0/0.9 5 3.6 40 516-1970-NDt® NEW! 3.15 28.88 220.50 = — |MSA-2111-BLKG 
DC ~ 0.5 3.3/0.9 17.5/0.9 10.0/0.9 20.0/0.9 5 3.6 40 516-1518-1-ND 3.15 26.25 210.00 = — |MSA-2111-TR1 
DC ~ 0.5 3.3/0.9 17.5/0.9 10.0/0.9 20.0/0.9 5 3.6 40 516-1594-1-ND@ 3.68 32.55 252.00 | 3,000 1522.50/M |MSA-2111-TR1G 
DC ~ 0.5 3.5/1.0 18.4/1.0 9.0/1 23.0/1 ra 4.5 50 516-1519-1-ND 3.15 26.25 210.00 | 3,000 1575.00/M |MSA-3111-TR1 
70-MIL DC ~ 0.5 2.8/0.5 20.5/0.1 2.0/0.5 14.5/0.5 5 3.5 50 516-1962-NDt® NEW! 31.16 277.00 2216.00 _ — |MSA-0670 
100-MIL. 0.05 ~ 1.6 3.5/0.5 12.5/0.1 17.5/0.5 30.0/0.5 = 55 90 516-1969-NDt@ NEW! 43.09 383.00 3064.00 = — |MSA-1110 
36MICRO-X to 6.0 3.0/1.0 23.0/1.0 12.5/1.0 27.0/1.0 10 7.8 80 516-1965-NDt@ NEW! 16.13 151.58 1128.75 = — _ |MSA-0836-BLKG 
+ Bulk RoHS Compliant +4 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AVaGO RF and Microwave Products epReel” 


tecHnotocies Amplifiers (Cont.) 
NEW! AMMC and AMMP Series 


Drain Voltage Gain NF Digi-Key Bulk Pricing Avago 

Description Vd (V) (dB) (dB) Part No. 1 10 100 Part No. 

20 ~ 45 GHz GaAs Amplifier 5.0 25.0 7.0 516-1847-ND 36.00 320.00 2560.00 AMMC-5040-W10 
6 ~ 20 GHz General Purpose Amplifier 7.0 13.0 4.4 516-1852-ND 51.28 487.16 3589.60 AMMP-5618-BLK 
6 ~ 20 GHz Amplifier 7.0 14.5 4.4 516-1848-ND 36.00 320.00 2560.00 AMMC-5618-W10 
20 ~ 45 GHz Driver Amplifier 7.0 18.0 8.5 516-1851-ND 33.75 300.00 2400.00 AMMC-6345-W10 
6 ~ 20 GHz Low Noise Amplifier 7.0 22.0 2.5 516-1854-ND 44.00 418.00 3080.00 AMMP-6220-BLK 
6 ~ 20 GHz Low Noise Amplifier 7.0 23.0 2.1 516-1850-ND = 418.00 3080.00 AMMC-6220-W10 
6 ~ 20 GHz High Gain Amplifier 7.5 19.0 4.2 516-1849-ND 29.25 260.00 2080.00 AMMC-5620-W10 
30 KHz ~ 40 GHz Traveling Wave Amplifier 10.0 16.0 4.6 516-1845-ND = 1170.00 10530.00 AMMC-5024-W10 
2 ~ 35 GHz GaAs MMIC Traveling Wave Amplifier 10.0 10.5 3.6 516-1846-ND 62.70 561.00 4537.50 AMMC-5026-W10 


NPN Silicon Bipolar Transistors 


Frequency Vce NFo Ga | P1dB GidB Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Avago 

Package (GHz) (V) (dB) (dB) | (dBm) (dBm) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

0.9 2.7 1.0 12.5 13.0 15.0 516-1566-1-ND@ 67 5.04 39.60 |516-1566-2-ND@ 3,000 222.00/M_ | AT-32033-TR1G 
SOT-23 0.9 5.0 1.0 14.5 14.5 14.5 516-1505-1-ND .39 3.25 26.00 |— = — _ |AT-41533-TR1 

0.9 5.0 1.0 14.5 14.5 14.5 516-1570-1-ND@ 73 5.46 42.90 |516-1570-2-ND@ 3,000 240.50/M_ |AT-41533-TR1G 

0.9 2.7 1.0 14.0 13.0 16.5 516-1499-1-ND .39 3.25 26.00 |— = — _ |AT-32011-TR1 
SOT-143 0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 17.5 516-1503-1-ND .39 3.25 26.00 |— = — |AT-41511-TR1 

0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 17.5 516-1568-1-ND@ 73 5.46 42.90 |516-1568-2-ND@ 3,000 240.50/M_ |AT-41511-TR1G 

0.9 2.7 1.0 15.0 13.0 15.5 516-1500-1-ND .39 3.25 26.00 |— = — _ |AT-32032-TR1 
S0T-323 0.9 27 1.0 15.0 13.0 15.5 516-1565-1-ND@ 73 5.46 42.90 |516-1565-2-ND@ 3,000 240.50/M_ | AT-32032-TR1G 

0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 14.5 516-1504-1-ND 45 3.75 30.00 |— = — _ |AT-41532-TR1 

0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 14.5 516-1569-1-ND@ 68 5.25 45.00 |516-1569-2-ND@ 3,000 270.00/M_|AT-41532-TR1G 
SOT-363 0.9 2.7 11 14.5 12.0 16.0 516-1502-1-ND 51 4.25 34.00 |— = — _ |AT-32063-TR1 

0.9 2.7 141 14.5 12.0 16.0 516-1567-1-ND@ tt 5.95 51.00 |516-1567-2-ND@ 3,000 306.00/M_ | AT-32063-TR1G 
35-SMD 2.0 12 1.7 14.0 19.0 14.0 516-1856-ND¢t® NEW! 8.78 81.25 617.50 |— = — |AT-41435G 

2.0 12 2.0 13.5 21.0 14.0 516-1858-NDt@ NEW! 7.83 72.50 551.00 |— = —_ |AT-42035G 
85-SMD 2.0 12 2.0 13.5 20.5 14.0 516-1859-NDt@ NEW! 2.56 24.00 192.00 |— = —_ |AT-42085G 

2.0 12 1.7 13.0 18.0 13.5 516-1857-NDt® NEW! 2.59 24.30 194.40 |— = — _ |AT-41486-BLKG 
86-SMD 2.0 12 1.9 13.0 20.5 13.5 516-1860-NDt® NEW! 2.56 24.00 192.00 |— = — _ |AT-42086-BLKG 

2.0 12 1.9 13.0 20.5 13.5 516-1783-1-ND@ NEW! 3.00 26.40 224.00 |516-1783-2-ND@ NEW! 1,000 1100.00 |AT-42086-TR1G 
200-SMD 2.0 20 = = 27.5 10.0 516-1861-NDt@ NEW! 41.74 371.00 2968.00 |— = —_ |AT-64020 


+ Bulk @ RoHS Compliant 


HEMTs 
Gate Frequency Test Tape and Reelt 
Width Range | Frequency | Vdd Idd NF Ga OIP3 | P1dB |Digi-Key Cut Tape Pricing Pricing Avago 
Package (um) (GHz) (GHz) (Vv) | (mA) | (dB) | (dB) | (dBm) | (dBm) | Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
SOT-89 _ 0.4~3.9 2.0 45 280 14 15.5 | 45.0 | 29.0 |516-1867-NDt@ NEW! 6.86 63.50 482.60 —__ |ATF-50189-BLK 
1600 0.45 ~ 10 2.0 4.0 80 0.5 15.0 | 33.5 | 22.0 |516-1862-NDt® NEW! 441 37.68 287.70 — | ATF-33143-BLKG 
800 0.45 ~ 10 2.0 4.0 60 0.5 175 | 31.5 | 20.0 |516-1863-NDt@ NEW! 3.51 32.18 245.70 — _ |ATF-34143-BLKG 
800 0.45 ~6 1.9 4.0 60 05 17.5 | 31.5 | 20.0 |516-1571-1-ND@ 4.10 36.27 280.80 — | ATF-34143-TR1G 
400 0.45 ~ 10 2.0 2.0 15 0.4 18.0 | 21.0 | 10.0 |516-1864-ND+® NEW! 1.84 15.93 122.50 — | ATF-35143-BLKG 
400 0.45 ~ 10 2.0 2.0 15 0.4 18.0 | 21.0 | 10.0 |516-1784-1-ND@ NEW! 1.96 16.66 142.10 661.50/M | ATF-35143-TR1G 
SOT-343 _ 0.45 ~ 10 2.0 2.0 10 0.4 16.0 | 22.0 | 12.0 |516-1866-NDt@ NEW! 1.31 11.38 87.50 — | ATF-38143-BLKG 
800 0.45 ~6 2.0 3.0 60 05 16.6 | 36.2 | 20.4 |516-1868-ND+@ NEW! 4.23 38.78 296.10 —_ |ATF-54143-BLKG 
800 0.45 ~6 2.0 3.0 60 05 16.6 | 36.2 | 20.4 |516-1572-1-ND@ 4.94 43.71 338.40 2044.50/M | ATF-54143-TR1G 
400 0.45 ~6 2.0 27 10 0.6 17.7 | 24.2 | 14.4 |516-1869-NDt® NEW! 1.60 15.00 120.00 — | ATF-55143-BLKG 
400 0.45 ~6 2.0 27 10 0.6 17.7 | 24.2 | 14.4 |516-1573-1-ND@ 1.88 16.50 140.00 800.00/M | ATF-55143-TR1G 
_ 0.45 ~6 2.0 3.0 30 05 16.5 | 30.5 | 19.0 |516-1870-ND+@ NEW! 2.69 25.20 201.60 — | ATF-58143-BLKG 
MiniPak 400 0.45 ~ 10 2.0 27 10 0.5 17.5 | 241 | 14.6 |516-1509-1-ND 1.88 16.50 140.00 800.00/M | ATF-551M4-TR1 
77-SMD 200 2.0 ~18 4.0 3.0 25 0.3 17.0 _ 5.0 |516-1865-NDt® NEW! 6.89 63.75 484.50 —__ |ATF-36077-STR 


+ Bulk RoHS Compliant +4 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NEW! Decoders/Counters 


Digi-Key Bulk Pricing Avago 

Description Package Counter | Part No. al 10 100 Part No. 
14 MHz Clock Operation 16-DIP 12-bit 516-1880-5-ND 21.08 198.11 1475.25 HCTL-2001-A00 
14 MHz Clock Operation 16-DIP 16-bit 516-1881-5-ND 21.08 198.11 1475.25 HCTL-2017-A00 
14 MHz Clock Operation 20-PLCC 16-bit 516-1882-5-ND 22.50 211.50 1575.00 HCTL-2017-PLC 
14 MHz Clock Operation, Quadrature Decoder Output Signals, Cascade Output Signals 20-DIP 16-bit 516-1883-5-ND 21.68 203.75 1517.25 HCTL-2021-A00 
14 MHz Clock Operation, Quadrature Decoder Output Signals, Cascade Output Signals 20-PLCC 16-bit 516-1884-5-ND 22.50 211.50 1575.00 HCTL-2021-PLC 
33 MHz Clock Operation, Quadrature Decoder Output Signals, Cascade Output Signals 16-DIP 16-bit 516-2010-ND 21.08 198.11 1475.25 HCTL-2017 
33 MHz Clock Operation, Dual Axis, Decoder and Cascade Outputs, Index Channel 32-SOIC 32-bit 516-1885-5-ND 12.15 112.50 855.00 HCTL-2032-SC 

Support and Programmable Count Modes 


NEW! Multiplier and Switch 


Bulk Pricing Avago 
Description 1 10 100 Part No. 
8 ~ 24 GHz, x2 Frequency Multiplier 516-1853-ND 27.00 240.00 1920.00 AMMP-6120-BLK 
DC ~ 50 GHz, SPDT Switch 516-1844-ND 38.25 340.00 2720.00 AMMC-2008-W10 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FEENV/)( Thin Film Low Pass Filters 


The LP0603 ITF (Integrated Thin Film) Lead-Free LGA Low Pass Filter is based on thin-film multilayer 
technology. The technology provides a miniature part with excellent high frequency performance and 
rugged construction for reliable automatic assembly. The ITF Low Pass Filters are offered in a variety of 


frequency bands compatible with various types of high frequency wireless systems. OCO0O00000 

f INID IK INI O 
Features: ano ND 
* Miniature Size (0603) * Frequency Range: 900MHz ~ 2.4GHz * Low profile * Self alignment r fF] al outa a 


during reflow ¢ Excellent solderability * Low Parasitics * Better heat dissipation * Operating Tempera- 
ture: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C »* Power Rating: 3W * VSWR: 1.4 dB Max. 
¢ Impedance: 500 


Frequency Insertion Loss Attenuation (Min) Cut Tape Tape and Reel 
Range Typ. @ Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
(GHz) (dB) (GHz) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
-890 ~ .915 0.35 25dB @ 1.804; 14dB @ 2.706 | 478-2908-1-ND 1.09 95 87 478-2908-2-ND 508.00/M LPO603A0902ANTR 
-935 ~ .960 0.35 25dB @ 1.894; 17dB @ 2.841 | 478-2909-1-ND 1.09 95 87 478-2909-2-ND 508.00/M LP0603A0947ANTR 
1.710 ~ 1.785 0.3 25dB @ 3.494; 17dB @ 5.241 | 478-2910-1-ND 1.09 95 87 478-2910-2-ND 508.00/M LP0603A1747ANTR 
1.805 ~ 1.880 0.3 27dB @ 3.684; 15dB @ 5.526 | 478-2911-1-ND 1.09 95 87 478-2911-2-ND 508.00/M LPO603A1842ANTR 
1.840 ~ 1.920 0.3 25dB @ 3.760; 17dB @ 5.640 | 478-2912-1-ND 1.09 95 87 478-2912-2-ND 508.00/M LPO603A1880ANTR 
1.920 ~ 1.980 0.3 27dB @ 3.900; 15dB @ 5.850 | 478-2913-1-ND 1.09 95 87 478-2913-2-ND 508.00/M LPO603A1950ANTR 
2.110 ~ 2.170 0.3 27dB @ 4.280; 17dB @ 6.420 | 478-2914-1-ND 1.09 95 87 478-2914-2-ND 508.00/M LP0603A2140ANTR 
2.412 ~ 2.472 0.3 25dB @ 4.884; 17dB @ 7.326 | 478-2915-1-ND 1.09 95 87 478-2915-2-ND 508.00/M LPO603A2442ANTR 
3.400 ~ 3.600 0.3 30dB @ 7.000; 20dB @ 10.500 |478-4320-1-ND 1.31 1.14 1.05 478-4320-2-ND 613.00/M LPO603N3500ANTR 
5.050 ~ 5.350 0.2 30dB @ 10.400; 20dB @ 15.600 |478-4321-1-ND 1.31 1.14 1.05 478-4321-2-ND 613.00/M LPO603N5200ANTR 
5.350 ~ 5.650 0.2 30dB @ 11.000; 20dB @ 16.500 |478-4322-1-ND 1.31 1.14 1.05 478-4322-2-ND 613.00/M LPO603N5500ANTR 


NEW! id dies Bluetooth® Modules and Accessories 


Maximum Bluetooth Supply 
Data Rate Device Voltage Audio Price Blue Radios 
(Kbps) Class Connection (V) Connection Profiles Antenna Each Part No. 
921.6 al UART, PCM 3.3 13-bit PCM SPP, HSP,HFP, etc. Chip-on Board 822-1003-ND+@ 90.00 BR-C40A 
921.6 1 UART, PCM 3.3 13-bit PCM SPP, HSP,HFP, etc. RF Output 822-1004-ND+@ 90.00 BR-C40N 
921.6 2 UART, PCM 2.8 ~ 3.4 13-bit PCM SPP, HSP,HFP, etc. Chip-on Board 822-1005-ND+@ 90.00 BR-C46AR 
921.6 1 UART, PCM 3.3 13-bit PCM SPP, HSP,HFP, etc. Chip-on Board 822-1006-ND@ 90.00 BR-SC40A 
921.6 1 UART, PCM 3.3 13-bit PCM SPP, HSP,HFP, etc. RF Output 822-1007-ND@ 90.00 BR-SC40N 
921.6 1 UART, USB, PCM 3.3 13-bit PCM HCI only Chip-on Board 822-1011-ND$@ 76.50 WML-C40AH 
921.6 1 UART, USB, PCM 3.3 13-bit PCM HCI only RF Output 822-1012-ND¢@ 76.50 WML-C40NH 
921.6 2 UART, USB, PCM 2.8 ~ 3.4 13-bit PCM HCI only Chip-on Board 822-1013-ND¢® 76.50 WML-C46AHR 
3.0MB 2 UART, USB, PCM, BCSP, H4DS | 1.8 or 3.0 PCM HCI only RF Output 822-1014-ND® 30.00 LBMA465HG1-TEMP. 
Development Boards and Accessories 
BRC40A and BR-SC40A Development Kit, Power Supply, USB Bluetooth Dongle 822-1001-ND 399.00 BR-EVAL2.0 
Mainboard BR-EC40 for Development Kit, with BR-C40A Module 822-1002-ND 137.50 BR-EC40A 
BlueStamp® Temperature Sensor Module 822-1008-ND 140.00 BR-MSC40A-TMP 
BlueStamp Test Board 822-1009-ND 140.00 BR-MSC40A-TSB 
USB Bluetooth nano dongle 822-1010-ND@ 24.99 BR-USB-BTV2.1 
$Tray RoHS Compliant 
® 
C-MAX' Antennas 
RF Technology Specialist 
Number of Unloaded Q Digi-Key Price Each C-Max 
Application Turns Inductance (Min.) Part No. 1 10 100 Part No. 
Watch 228 985H 55 561-1002-ND 2.52 2.37 1.58 CMA-60-19 
Watch 203 985H 50 561-1003-ND 2.55 2.36 1.57 CMA-60-24 
Table Clock 147 1.5mH 120 561-1004-ND 1.86 1.76 1.35 CMA-60-60 
Wall Clock 139 1.5mH 110 561-1001-ND 2.04 1.87 1.40 CMA-60-100 
Watch 188 2.33MH 100 561-1019-ND 1.98 1.85 1.32 CMA-MF-60 


Test Equipment 


Price C-Max 
Description Each Part No. 
Time Signal Generator for UTC 561-1018-ND® 550.00 TSG100 
Loop Antenna for TSG400/800, 5-10 Meters 561-1000-ND 395.00 1LA 
Time Signal Generator for UTC Application Development 561-1011-ND 8199.98 TSG800 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= ° Digi@Reel” 
C-MAX Universal Time Code (UTC) Receivers and Demo Boards = 


C-MAX Solutions provide a universal time code receiver with very low power operation for Radio Controlled Time applica- up to 3 frequencies. Operation at less than 100y)A and down at 1.2 to 5 Volts. The CME6005 is the first generation receiver 
tions. The CME8000 provides a simple solution for worldwide operation with integrated Crystal and antenna switching for providing dual-band operation at very low power (sub 100A, 1.2 to 5 Volts) 


RF Technology Specialist 


Digi-Key Price C-Max Digi-Key Price C-Max 

Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
UTC Receiver IC, 16-SSOP. 561-1013-1-NDO 2.94 CME6005-TCQH UTC Receiver Module, Multi-Frequency, No CPU 561-1015-ND 16.10 CMMR-8P-MF 
UTC Receiver IC, 16-SSOP 561-1013-2-ND§ 5280.00/4,000 | CME6005-TCQH ive Hace! pro Me eae with CPU 561 1010-N a 4 i EMME SP ME 

i eceiver Module, iz, No - | h -6P- 
UTC Receiver IC,.28-SS0F Sar array 4.35 GME8000-TLSH Evaluation Kit for CME8000, include Signal Generator | 561-1012-ND 4350.00 CME8000-EK 
UTC Receiver IC, 28-SSOP 561-1008-1-NDO 4.50 CME8000-TLPH Development Board for CME8000 UTC Receiver 561-1017-ND 225.00 CMMC-81-DB 
UTC Receiver IC, 28-SSOP 561-1008-2-ND§ 1950.00/1,000 _| CME8000-TLPH Cut Tape § Tape and Reel 


1 


connect " Bluetooth® and WLAN Modules and Development Tools 


The strongest connection in a wireless world ees 
Dim. inmm 


connectBlue offers wireless serial port adapter module and housed-products with Bluetooth or Wireless LAN connectivity option. Various antenna options and connector options are available and each 
module is able to be controlled via AT Commands. The modules and housed units are FCC Certified, so require no further testing to implement. 


OutPut Power | Max Baud | Supply Voltage) Antenna Digi-Key Price Each connectBlue 
Fig. (dBm) Rate (kbps) (VDC) Type Features Part No. 1 10 50 Part No. 
Bluetooth Modules 
1 3.5 921.6 3.0 ~ 6.0 Chip SPP (Serial Port Profile), UART 809-1004-ND 30.72 26.88 24.96 | CB-OEMSPA3101-04 
2 7.0 921.6 3.0 ~ 6.0 Chip SPP, UART 809-1007-ND 49.60 43.40 40.30 | CB-OEMSPA3111-04 
2 7.0 921.6 3.0 ~ 6.0 External SPP, UART 809-1008-ND 53.60 46.90 43.55 | CB-OEMSPA311X-04 
3 7.0 921.6 3.0 ~ 6.0 Chip SPP, UART or RS232, 20-Pin 2mm Header | 809-1009-ND 82.40 72.10 66.95 | CB-OEMSPA3121-02 
3 7.0 921.6 3.0 ~ 6.0 External SPP, UART or RS232, 20-Pin 2mm Header | 809-1010-ND 87.36 76.44 70.98 | CB-OEMSPA312X-02 
2 17 921.6 3.3 ~ 6.0 Chip SPP, UART 809-1011-ND 82.40 72.10 66.95 | CB-OEMSPA3311-04 
2 17 921.6 3.3 ~ 6.0 External SPP, UART 809-1012-ND 87.36 76.44 70.98 | CB-OEMSPA331X-04 
3 17 921.6 3.3 ~ 6.0 Chip SPP, UART or RS232, 20-Pin 2mm Header | 809-1013-ND 104.16 91.14 84.63 | CB-OEMSPA332I-02 
3 17 921.6 3.3 ~ 6.0 External SPP, UART or RS232, 20-Pin 2mm Header | 809-1014-ND 114.08 99.82 92.69 | CB-OEMSPA332X-02 
4 20 921.6 3.3 ~ 6.0 Chip SPP, UART or RS232, 20-Pin 2mm Header | 809-1015-ND 142.88 125.02 116.09 | CB-OEMSPA3331-02 
4 20 921.6 3.3 ~ 6.0 External SPP, UART or RS232, 20-Pin 2mm Header | 809-1016-ND 152.80 133.70 124.15 | CB-OEMSPA333X-02 
WLAN Modules 
5 17 2,700 3.3 ~ 5.5 Chip WPA2 Supported, Low Power Sleep Mode | 809-1019-ND 108.16 94.64 87.88 | CB-OWSPA311GI-04 
5 7 2,700 3.3 ~5.5 U.FL Connector | WPA2 Supported, Low Power Sleep Mode | 809-1020-ND 108.16 94.64 87.88 | CB-OWSPA311GX-04 
Bluetooth Adapters in Housings 
_ 7.0 921.6 4.0 ~6.0 Internal 9-Pin DSUB Serial Interface 809-1026-ND 247.04 216.16 200.72 | CB-SPA312I-02 
_ 7.0 921.6 4.0 ~6.0 Internal 9-Pin DSUB, Accessories Included 809-1025-ND 323.36 282.94 262.73 | CB-SPA312I-01 
= 20 921.6 8.0 ~ 30.0 Whip RS232/422/485, IP-65 Case 809-1022-ND 386.88 338.52 314.34 | CB-RSPA333S-03 
= 20 921.6 8.0 ~ 30.0 Whip RS232/422/485, IP-65, Accessories Included | 809-1021-ND 491.04 429.66 398.97 | CB-RSPA333S-01 
_- 20 921.6 9.0 ~ 30.0 Internal Ethernet 10/100BASE-T, Accessories Included | 809-1029-ND NEW!| 415.68 363.72 337.74 | CB-RBEPAI-02-A 
WLAN Adapters in Housings 
_- 17 921.6 4.0 ~ 6.0 Internal 9-Pin DSUB Serial Interface 809-1028-ND 297.60 260.40 241.80 | CB-WSPA311GI-02 
_ 17 921.6 4.0 ~6.0 Internal 9-Pin DSUB, Accessories Included 809-1027-ND 357.12 312.48 290.16 | CB-WSPA311GI-01 
= 20 921.6 8.0 ~ 30.0 Whip RS232/422/485, IP-65 Case 809-1024-ND 386.88 338.52 314.34 | CB-RWSPA311GS-03 
_ 20 921.6 8.0 ~ 30.0 Whip RS232/422/485, IP-65, Accessories Included | 809-1023-ND 491.04 429.66 398.97 | CB-RWSPA311GS-01 
- 20 921.6 9.0 ~ 30.0 Internal ___| Ethernet 10/100BASE-T, Accessories Included | 809-1030-ND NEW!| 462.24 404.46 _ 375.57 | CB-RWEPAGI-02-A 
Development Tools and Accessories 
Digi-Key Price connectBlue 
Description Part No. Each Part No. 
Bluetooth 1/0 Kit, with OEMSPA3111-04 Modules, 2-I/0 Development Boards 809-1003-ND 644.80 CB-BTIODK3111-01 
Bluetooth Starter Kit for OEMSPA3111, USB Board 809-1005-ND 188.48 CB-OEMSPA31 11-00 
Bluetooth Starter Kit for OEMSPA3111, RS232 Board 809-1006-ND 188.48 CB-OEMSPA3111-01 
WLAN Starter Kit for OWSPA311GI, USB Board 809-1017-ND 207.36 CB-OWSPA311GI-00 
WLAN Starter Kit for OWSPA311GI, RS232 Board 809-1018-ND 207.36 CB-OWSPA311GI-01 
Antenna 1/2 Wave, 2.4GHz, 10cm Cable with U.FL 809-1000-ND 20.48 CB-ACC-27 
Antenna 1/2 Wave, 2.4GHz, 10cm Cable with RP-SMA 809-1001-ND 27.20 CB-ACC-36 
12cm Cable, U.FL Connector to RP-SMA Connector for Antennas 809-1002-ND 27.20 CB-ACC-38 


High Wattage SiC RF Power MESFETs 


Cree is a leading supplier of silicon carbide (SiC) and gallium nitride (GaN) wafers and devices for wireless communi- carbide (SiC). SiC has several intrinsic advantages that enable broadband amplifiers for UHF, “L” Band and “S” Band 
cations. Typical Applications Include: * 2-Way, Private Radios * Broadband Amplifiers » Cellular Infrastructure * Test applications. These Properties Include: * High thermal conductivity * High breakdown electric field * High saturated 
Instrumentation * Class A, AB, Linear Amplifiers Suitable with OFDM, W-CDMA, Edge, CDMA Wave Forms. electron drift velocity * High power density (power per unit gate periphery). 

Cree wireless devices are especially well-suited for high-power communications because of the material used, silicon These features make SiC MESFET an attractive power FET for multi-octave to decade bandwidth power amplifiers. 


Output Power Gain Operating 5 
Current Frequency (Minimum) (Typical) Voltage Digi-Key Price Each Cree 
Style (A) (GHz) (W) (dB) (Vv) Part No. 1 10 50 Part No. 
Flanged 15 to 2.7 10 15.0 48 CRF24010FE-ND® 150.00 145.50 138.23 CRF24010FE 
Pill 1.8 to 2.7 10 15.0 48 CRF24010PE-ND® 150.00 145.50 138.23 CRF24010PE 

Flanged 1.3 to 2.7 60 13.0 48 CRF24060FE-ND® 623.70 549.99 522.49 CRF24060FE 

Flanged 3.5 to 4.0 10 14.5 28 CGH40010F-ND® NEW! 127.39 _— — CGH40010F 

Flanged 7.0 to 4.0 25 13.0 28 CGH40025F-ND® NEW! 270.64 _— = CGH40025F 

Flanged 10.5 to 4.0 35 14.0 28 CGH40035F-ND@® NEW! 352.77 _ _ CGH40035F 

Flanged 14.0 to 4.0 45 14.0 28 CGH40045F-ND® NEW! 419.25 _ — CGH40045F 

Flanged 28.0 to 4.0 90 Typical 12.5 28 CGH40090PP-ND@® NEW! 831.53 _ _— CGH40090PP 

Flanged 28.0 to 4.0 120 Typical 19.0 28 CGH40120F-ND® NEW! 831.53 _ = CGH40120F 
Demonstration Test Fixture for CRF24010 CRF24010-TB-ND@ 550.00 = = CRF24010-TB 
Demonstration Test Fixture for CRF24060 CRF24060-TB-ND® 550.00 = _ CRF24060-TB 
Demonstration Amplifier Circuit for CGH40010 CGH40010F-TB-ND® NEW! 550.00 _— =— CGH40010F-TB 
Demonstration Amplifier Circuit for CGH40025 CGH40025F-TB-ND® NEW! 550.00 _ _ CGH40025F-TB 
Demonstration Amplifier Circuit for CGH40035 CGH40035F-TB-ND@ NEW! 550.00 _ _ CGH40035F-TB 
Demonstration Amplifier Circuit for CGH40045 CGH40045F-TB-ND® NEW! 550.00 _ _ CGH40045F-TB 
Demonstration Amplifier Circuit for CGH40090 CGH40090PP-TB-ND® NEW! 550.00 _ = CGH40090PP-TB 
Demonstration Amplifier Circuit for CGH40120F CGH40120F-TB-ND NEW! 550.00 _- om CGH40120F-TB 
@ RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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csr Wireless Products 
= Bluetooth® ICs Digi@Reel’ 


The BlueCore™ line of Bluetooth products from CSR integrate a microcontroller along with peripherals to match your offers backwards compatibility with v1.1 and v1.2 Bluetooth devices. External Flash, ROM, Plug-n-Go and Headset versions 
application requirements. Variants are available with integrated ROM or flash, Multimedia versions with integrated DSP and are available to match your application. Offers up to 3 times the data rate as previous versions of Bluetooth with lower power 
stereo codec, or Plug-n-Go™ with integrated balun, filter and matching. BlueCore3: CSR’s complete v1.2 Bluetooth solution consumption. BlueCore5: Series offers the latest generation technology, offering compatibility with the latest Bluetooth 
including eSCO (extended Synchronous Connections), which allows for retransmissions of dropped packets, allowing for a specification, v2.1. BlueCore 6: Series provides the AuriStream audio interface, which provides significant power saving over 
Clearer, better sound out of your Bluetooth device. BlueCore4: CSRs EDR (Enhanced Data Rate) v2.0 Bluetooth solution, it previous CVSD (Continuous Variable Slope Delta) 


(4 


z T&RE 
Flash | ROM Digi-Key Cut Tape Price Each Pricing | CSR 
Integration Type (Mbits) | (Mbits) On-Chip Codec Features/Operating Voltage Package | Part No. il 10 50 2,000 Part No. 
BlueCore3 
ROM — [4 | _No/PCM interface Dual UART Ports, Self Test/1.8V 42-CSP_[BC313141A18-IXF-E4CT-ND 476 460 4.10 | 2110.00/M [BC313141A18-IXF-E4 
ROM — | 4 | No/PCM interface Se solilest/ BY 84-VFBGA | BC313143A18-IRK-E4CT-ND 5.28 510 4.55 | 2370.01/M |BC313143A18-IRK-E4 
Multimedia, External Flash! — | — | 16-Bit Stereo Audio Dual UART, Scatternet/1.8V 120-VFBGA | BC352239A-IVO-E4CT-ND 11.14 1076 9.60 — |BC352239A-IVO-E4 
RS ; , DSP Co-Processor, f -INN- al -INN- 
Multimedia, Plug-n-Go | 8 | — | 16-Bit Stereo Audio Dual UART. Scattemet, Regulator/1.8V 96-LFBGA | BC358239A-INN-E4CT-ND 20.71 20.00 + 17.85 | 12500.00/M |BC358239A-INN-E4 
"i _ “Biel; A UART, Scatternet, On-Chip : “IVN- ¥ = “IVN- 
Audio Flash 6 15-Bit Linear Audio Regulator and Battery Chenger/1/8V 96-TFBGA | BC31A223A-IVN-E4CT-ND 14.09 13.61 12.15 BC31A223A-IVN-E4 
BlueCore4 
= _ BT v2.1 + EDR, On-Chip Rare Ree 
ROM 4 Regulator, Wi-Fi Cogistance/1.8V 47-WLCSP | BC0401PC08-ICXB-RCT-ND NEW! 4.73 4.57 4.08 | 2860.00/M | BCO401PCO8-ICXB-R 
Dual UART Ports, USB, Scatternet, 5s ION y ION 
External Flash — | — |. No/PCM interface Regulator. Wi-Fi Coexistence/1-8V 96-TFBGA | BC417143B-IQN-E4CT-ND 5.25 5.07 4.53 | 2360.01/M |BC417143B-ION-E4 
Dual UART Ports, USB, Scatternet, e WEN y DAE 
External Flash — | — | No/PCM interface Regulator, WiFi Coexistence/ 1 8V 96-VFBGA | BC417143B-IRN-E4CT-ND 5.25 5.07 4.53 | 2360.01/M |BC417143B-IRN-E4 
Dual UART Ports, USB, Scatternet, e ane 7 DIA 
ROM — | 4 | No/PCM interface Regulator, Wi-Fi Coexistence/1.8V 84-VFBGA | BC41B143A06-IRK-E4CT-ND 5.22 5.04 4.50 | 2340.00/M |BC41B143A06-IRK-E4 
USB, UART, Scatternet, y YR. x YR. 
ROM — | 4 | No/PCM interface Regulator: Wi-Fi Goexistenoe/1.8V 47-CSP | BC41B143A06-IXB-E4CT-ND 4.70 4.54 4.05 | 2110.00/M |BC41B143A06-IXB-E4 
Flash, Plug-n-Go 8 | — PCM Interface Dual UART Ports/1.8V 96-LFBGA | BC419143B-ANN-E4CT-ND 19.52 18.85 16.83 | 8750.01/M |BC419143B-ANN-E4 
ROM, Plug-n-Go Seif od PCM Interface Dual UART Ports/1.8V 96-LFBGA | BC41B143A06-ANN-E4CT-ND 11.34 10.95 9.78 | 5090.00/M |BC41B143A06-ANN-E4 
ROM, Plug-n-Go a 4 PCM Interface USB and Dual UART Ports up to 3Mbits/1.8V_| 84-VFBGA |BC41B143A07-ANN-E4CT-ND NEW! | 11.14 10.76 9.60 | 4990.01/M |BC41B143A07-ANN-E4 
Headset — | 6 | 15-Bit Linear Audio UART, Regulator, Battery Charger/1.8V 96-TFBGA | BC413159A06-IPK-E4CT-ND 10.61 10.25 9.15 — |BC413159A06-IPK-E4 
Headset — | 6 | 15-Bit Linear Audio USB, UART, Regulator/1.8V 56-QFN | BC413159A11-IQA-E4CT-ND 470 454 4.05 | 2110.00/M |BC413159A11-IQA-E4 
Audio ROM 6 | — | 15-Bit Linear Audio UART, Regulator/1.8V 96-TFBGA | BC413159B10-IPK-E4CT-ND 6.44 6.22 5.55 | 2890.00/M |BC413159B10-IPK-E4 
; aa A UART, LED Driver, - “IPK- 7 “IPK. 
Audio Flash 6 | — | 15-BitLinear Audio Regulator Battery Charger/1.8V 96-TFBGA | BC41C671A-IPK-E4CT-ND 9.92 9.58 855 | 4450.00/M |BC41C671A-IPK-E4 
BlueCore5S 
Multimedia, External Flash| — | — | 16-BitStereo Audio | USB, UART, Regulator, Battery Charger/1.5V | 169-TFBGA |BC57E687B-ITB-E4CT-ND 12.01 11.60 10.35 | 7250.01/M | BC57E687B-ITB-E4 
Multimedia, External Flash| — | — | 16-BitStereo Audio | USB, I2C, UART, Regulator, Battery Charger/1.5V | 169-TFBGA | BC57E687C-GITB-E4CT-ND NEW! 11.37 10.98 9.80 | 5100.00/M |BC57E687C-GITB-E4 
ROM HCl, FM — |6 | No/PCMinterface | FM Radio, v2.1+ EDR, Dual UART up to 4Mbps | 84-VFBGA | BC51E130A14-IRK-E4CT-ND 6.79 656 5.85 | 3040.01/M |BC51E130A14-IRK-E4 
ROM HCl, FM — | 6 | No/PCM interface | FM Radio, v2.13 EDR, Dual UART up to 4Mbps_| 67-WLCSP | BC51E129B14-IVH-E4CT-ND 6.09 5.88 5.25 | 2730.00/M |BC51E129B14-IVH-E4 
en ; A DSP Co-Processor, v2.1+ EDR, e IOF-EACT. OF. 
Multimedia ROM — | 8 | 16-Bit Stereo Audio Dual UART ports up to 4Mbps 68-QFN | BC57F687A04-IOF-E4CT-ND 9.63 9.30 8.30 | 4319.99/M | BC57F687A04-IOF-E4 
a j , ‘A2DP1.2 and AVRCPT.0 enabled 
Multimedia ROM — | 8 | 16-Bit Stereo Audio w/ SBC encoder, DSP/1.5V and 1.8V 68-QFN | BC57F687A05-IQF-E4CT-ND NEW! | 10.61 10.25 9.15 | 4760.02/M | BC57F687A05-IQF-E4 
Sasa F Fr DSP Co-Processor, v2.1+ EDR, q ITM - 4 -ITM- 
Multimedia Flash 8 | — | t6-BitStereo Audio | ual yART ports up to 4Nibos and USB, 126 _| 120-LFBGA | BC57H6870-ITM-E4CT-ND 1618 15.63 13.95 | 7249.98/M |BC57H687C-ITM-E4 
er : Fi DSP Co-Processor, v2.1+ EDR, ‘i _INN-E4CT. _INNG! 
Multimedia Flash 16 | — | 16-Bit Stereo Audio | yal yART ports up to 4Mbps and USB, 2c _ | 105-LFBGA | BC57G6870-INN-E4CT-ND 1949 18.82 16.80 | 8740.03/M |BC57G687C-INN-E4 
BlueCore6 
4 A v2.1 + EDR, Piconet, Scatternet, UART ¥ “10D -' ¥ “Jap -' 
ROM — | 6 | AuriStream 16-Bit Port to-4Mbaud, Regulator/1 SV and 1.8V 40-QFN | BC63B239A04-IQD-E4CT-ND NEW! | 5.25 5.07 4.53 | 2360.01/M | BC63B239A04-lQD-E4 
= PCM Interface/ : BC63B239A04-IUE-E4CT-ND 452 437 3.90 | 2030.00/M | BC63B239A04-IUE-E4 
ROM 4 | auriStream 16-Bit SDIO/CSPI/UART Interface up to 4Mbaud |) S1-WLCSP | pcespog9a0d-IVB-EACT-ND 4.35 4.20 3.75 | 1950.00/M |B8C63B239A04-IVB-E4 
; = ; a Internal Regulator, Battery 48-QFN | BC63C159A03-I0B-E4CT-ND 615 5.94 5.30 | 2760.01/M |BC63C159A03-10B-E4 
uate Bb) | aaurleteam/ leet Charger, External CODEC Support 64-BGA _|BC63C159A03-GIVA-E4CT-ND 679 656 5.85 | 2988.05/M |BC63C159A03-IVA-E4 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


DEV-SYS-RADIOPRO-1A-ND — RadioPro Development Kit, 
Wireless Internet Radio — ROHS Compliant. 


Bluetooth® Application Development Kits 


and Reference Design Kits -- $2995.00 


DEV-SYS-1808-1A-ND USB to SPI Interface Converter — ROHS Compliant. ... $211.25 
CSR Bluetooth Development Kits and Reference Design Kits provide hardware to evaluate many different application DEV-SYS-1519-1B-ND Reference Design Kit, BC4-ROM A07 Module — RoHS Compliant. --- $250.00 
possibilities and give you the opportunity to develop with different BlueCore™ devices. SYS Kits provide components with DEV-SYS-0101-1B-ND BC5-FM Development Kit — RoHS Compliant. ... $250.00 
Bluetooth application profile(s) along with CD with PSKEY editing software. DEV-SYS-0114-1A-ND BC6-ROM Development Kit — ROHS Compliant. _.. $250.00 
BTN-001A-ND BlueTunes1 Development Kit for Wireless Stereo Audio, DEV-SYS-0115-1A-ND BC6-ROM QFN Development Kit — ROHS Compliant . .. $250.00 
rata ficwe oi Taaat oct Sestets a sdatahiuaseeetttadaaadieeaiaaaiessergaes $500.00 DEV-SYS-MONOHS-1A///-ND — BC5-MM Dual Microphone Headset 
-001B- ! BlueTunes1 Development Ki ae : 
for Headset/Speaker — ROHS Compliant......................000000eeeeee $500.00 Development Kit non Compliant... $500.00 
BTN-002-2B-ND BlueTunes2 Development Kit for Wireless Stereo Audio, DEV-SYS-1455-2A-ND TrueTest Development Kit — ROHS Compliant $2940.00 
BliieCoreSiMUMIMOD A sisecscevecccresis niicioaeesasevinerama Maaneseeassedibs $1000.00 
BTN-003-1A-ND NEW! BlueTunes ROM Stereo Headset Solution 
Development kit — RoHS Compliant .... $800.00 | Bluetooth® Development Tools Casira™ 
GRR Seely only, BlueTunes2 = ROHS Complfant. <<: 400-00 The Casira Development Kit allows for the development and testing of your Bluetooth design. This kit includes; 2 Casira 
: P - development pods (each pod includes a BlueCore™ based module), power supplies and cords, programming and RS232 
Wireless Audio (Mono) — RoHS Compliant ...............0.-.0scs $500.00 cables, 2 headsets and a CD with documentation and BlueSuite Software. BlueSuite includes drivers to communicate with 
BV-001-4A-ND BlueVox Development Board Wireless Audio (Mono), the BlueCore devices at the HCI and RFCOMM layers, and programs such as BlueChat for establishing a data or voice 
for BlueVox QFN — RoHS Compliant.....................0::ccceceeeeceeee $500.00 link, and BlueTest which can be used to put the BlueCore device into test modes for radio development and qualification. 
BV-003-1A-ND NEW! BlueVoxDSP Development Kit ............0.ccccccccseeseeseveeeseeeees $500.00 BlueSuite also provides a Flash ROM loader and Device Firmware upgrade Wizard. 
DEV-SYS-1487-1B-ND USB Dongle Bluetooth EDR Reference Design, Nanosira, BCESO1-ND Bluetooth Development Kit - 
BlueCore4 External — ROHS Compliant ... $100.00 BCESO1-EP-ND Casira End Point (Development Pod) — RoHS Compliant. $700.00 
DEV-SYS-1504-1A-ND UART and SPI Level Shifter Interface Board for UniFi or BlueCore..... -. $300.00 ee Coectore (ee td Goule Moibeboual Bae 
DEV-RR-001-1A-ND RoadRunner Plug-n-Talk Reference Design Hardware, CKO03-ND Parallel-RJ45+ Cable (XSPI + SPI Cable) — RoHS Compliant. $26.25 
vehicle plug in for hands-free evaluation -- $1000.00 STK-417143B-1B-ND Module (2) for Casira Development Kit — RoHS Compliant .. ... $250.00 
DEV-RR-SDK-01A-ND RoadRunner Plug-n-Talk Software Development Kit. . $1000.00 
DEV-PC-0119-1C-ND NEW! BlueVoxDSP Example Design Board — ROHS Complian . $100.00 
DEV-PC-0123-1C-ND NEW! BlueVox2 Example Design Board — ROHS Compliant... .. $93.75 BlueLab™ SDK 
DEV-PC-1309C-ND UART and SPI Interface Board for BlueCore, 
Board Only — RoHS Compliant .. $93.75 The BlueLab SDK (Software Development Kit) provides developers iy a graphical user interface to develop their 
DEV-PC-1546B-2A-ND NEW! 8C3-MM Music Voice Dongle — RoHS Complian $93.75 Bluetooth application on the microcontroller that is on the BlueCore™ devices, providing for applications without a 


separate host processor. The xIDE development environment provides a Project Manager Interface to make development 


-PC- -4A-| i — ie 
FEV LE teen Ren i Veae ined dai Aerecoe ot. . rae easier. BlueLab also provides source codes for several Bluetooth application profiles: SPP (Serial Port Profile), DUN 
DEV-SYS-1309-1C-ND UART ind SPI Interface Board with Cables P 5 . . (Dial-Up Networking), HID (Human Interface Devices), A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio Video 
_ Remote Control Profile) and others. 
for BlueCore — ROHS Compliant .................000.cccceeeeeeeeeeeee eee $93.75 
DEV-MP3-1A-ND BluePlayer MP3 Development Kit — ROHS Compliant ..................... $1250.00 BLAB3UPO01-ND = Upgrade to BlueLab 3.x 0.0.0... 22... cece ee cceeeeeeeeeeeeeeeesennteeeeeeeeeennneeeeeees $500.00 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 567 


ps : 
CYPRESS WirelessUSB™ 


PERFORM 


These solutions are designed for short-range, multipoint-to-point connectivity. WirelessUSB enables PC Human Interface Device (HID) peripherals, such as wireless mice, keyboards, media-center remote controls and 
presenter tools, wire replacement with a low-power and highly reliable, 2.4GHz wireless solution. Cypress’s patented WirelessUSB technology offers unparalleled feature set to enable superior RF performance, interference 


immunity, and maximum battery life. 


Range Throughput Temperature —_| Digi-Key Price Each Cypress 
Function (meters) (Kbps) Package Range (°C) Part No. 1 25 100 Part No. 
DSSS Radio SoC 10 62.5 48-QFN 0~70 428-1624-ND 7.44 4.80 3.88 CYWUSB6934-48LFXC 
DSSS Radio SoC 50 62.5 48-OFN 0~70 428-1625-ND 11.00 6.82 5.50 CYWUSB6935-48LFXC 
DSSS Radio SoC 50 62.5 48-QFN -40 ~ 85 428-1626-ND 11.25 6.95 5.63 CYWUSB6935-48LFXI 
PRoC MCU + Radio 50 62.5 48-QFN 0~70 428-1771-ND 8.00 6.40 5.40 CYWUSB6953-48LFXC 
PRoC MCU + Radio 10 1Mbps 40-OFN 0~70 428-1933-ND 5.10 4.08 3.45 CYRF69103-40LFXC 
PRoC MCU + Radio 10 1Mbps 40-OFN 0~70 428-1934-ND 5.10 4.08 3.45 CYRF69213-40LFXC 


WirelessUSB PRoC 
Development Kit 


The PRoC (Programmable-Radio-on-a-Chip™) Development Kit 
(CY3653) includes flexible development boards, PRoC modules, 
LCD modules, schematics, bills-of-materials, source code, and 
documentation for designers looking for a seamless transition from 
wired to wireless solutions. Customers can use the kit to achieve 
faster time to market for single-chip applications like small form-factor 
wireless keyboards and mice, presenter tools, wireless thermostats 
including LCD displays, precision remote controls for RC toys and 
more. PRoC combines Cypress’s WirelessUSB™ 2.4-GHz radio-on- 
a-chip and PSoC® Programmable System-on-Chip™ mixed signal 
array in an integrated product. It integrates Cypress’s Direct Sequence 
Spread Spectrum (DSSS) interference immunity technology with the 
power and flexibility of the PSoC architecture, offering a complete 
wireless solution in a single chip. 


Kit Includes: * PSoC Evaluation Board * PRoC Modules for a fast 
plug-and-play solution * PRoC Programmer * LCD Module and a 
CD-ROM with kit documentation * Hardware schematics ¢ Tutorial and 
firmware for application development 


428-1772-ND (CY3653) Development Kit for PROC................. $1081.68 


¢5DELORME 
GPS Module and Kit 


The GPS2058-10 module is a high sensitivity, low power, SMD type 16-channel GPS receiver designed for a broad spectrum of OEM applications. Based on the fast 
and deep GPS signal search capabilities of the STMicroelectronics (Teseo), it features an integrated RF block combined with the high performance CPU of ARM7TDMI 
microprocessor. The end result provides excellent navigation performance in the most challenging urban environments. The GPS2058-10 offers RTCA-SC159/WAAS/ 


Wireless USB 
Radio Modules 


The CYWM6934/CYWM6935 WirelessUSB Radio Modules offer a 
complete radio module solution for integration into existing or new 
2.4GHz products. These modules are tested for functional operation 
and are FCC/ETSI(EU)/Industry pre-certified. Modules are supplied 
with integrated PCB trace antennas. Available in small PCB design 
which allows the modules to be mounted horizontally to the device 
PCB, by way of, a 12-pin header. 


* Data 


CYWM6934 Features: * Range of up to 10 meters 
Throughput up to 65 kbits/sec * Operating Voltage: 2.7 ~ 3.6V 
¢ Small PCB Design: .975” (24.38mm) x .65” (16.25mm) x .212” 
(5.3mm) (Lx W x H) * FCC Approved 


CYWM6935 Features: * Range of up to 50 meters «Data 
Throughput up to 65 kbits/sec » Operating Voltage: 2.7 ~ 3.6V 
¢ Small PCB Design: .95” (23.75mm) x .95” (23.75mm) x .212” 
(5.3mm) (Lx W x H) * FCC Approved 


428-1945-ND (CYWM6934) LS™ Module 
428-1946-ND (CYWM6935) LR™ Module 


EGNOS support and provides excellent sensitivity and high configurability in a small package. 


NEW! CyFi™ 
Starter Kit 


CY3271/CY3271-RFBOARD/CY3271-EXP1 


This intuitive starter kit allows you to evaluate the PSoC programmable 
system-on-chip and CyFi low-power RF in CapSense™ touch-sensing, 
proximity-sensing, temperature-sensing and light-sensing applications. 


Kit Includes: 


*PC dongle with RF ¢ RF expansion card with power amplification for 
long-range applications » Multifunction expansion card * Two battery 
packs (2xAAA and CR2032) * PSoC Designer IDE and Cypress’s 
sense and control dashboard software 


428-2272-ND (CY3271) 


PSoC FirstTouch™ Kit with CyFi..................0..0ceeeeeee $123.75 
428-2274-ND (CY3271-RFBOARD) 

CyFi Expansion Kit... sc.ceccssedensedeonessadioneascainnleens $123.75 
428-2275-ND (CY3271-EXP1) 

SONSOF EXPANSION PACK ssa.is<separeedencnsessaaicedsadomnadone $123.75 


Frequency | Hot/Warm/Cold Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Description (MHz) Start (Seconds) Package __| Part No. 1 25 100 Part No. Pricing 
16-Channel L1 GPS Receiver Module) 1575.42 2.5/ 34/39 40-Pin SMD | GM-205810-000CT-ND§ 41.65 32.04 29.91 GM-205810-000TR-ND 12959.97/500 
Development Kit / Navigation System with Street Atlas Software, Antenna and Cables | GM-2058EV-101-ND 495.00 = _ = = 


§ Cut Tape 


_ XPress™ Ethernet Bridge 


Wireless Accessories 


‘DIGI Digi 
Connection | Digi-Key Price | International 
Description Type Part No. Each _ | Part No. 
With a range of up to 15 miles (line-of-sight with a high gain antenna) and the ability to transmit Interface Board for XStreamand mone ame HN DKS 50.00) XIB-R 
through as many as 10 standard walls, the XEB™ (XPress Ethernet Bridge) is an easy-to-use _|!nterface Board for XStream and XCite USB XIB-U-ND@ 50.00 | XIB-U 
wireless Ethernet bridge that uses the added range and capabilities of the 900MHz band to | 1 Watt Interface Board for XTend RS-232/485 | XTIB-R-ND 80.00 | XTIB-R 
communicate where Wi-Fi and other wireless data products fall short. 1 Watt Interface Board for XTend USB XTIB-U-ND 80.00 |XTIB-U 
XEBO9-C Kit Includes: QV Battery Adapter for RS-232 Board _ JP2P3-C2C-4I-ND® 5.00 | JP2P3-C2C-41 
* (2) RF Modems * (2) 9VDC Power adapters * (2) 1/2 Wave antennas with RPTNC connector 1’ Right Angle Male to N-Male RPSMA JR2N1-CL1-1F-ND@ 30.89 | JR2N1-CL1-1F 
XEBO9-I Kit Includes: * (2) RF Modems » (2) 9VDC Power adapters * (2) POE Injectors * (2) 30° |4 Right Angle Male to N-Male RPSMA JR2N1-CL1-4F-ND@ 33.56 |JR2N1-CL1-4F 
CAT5e Outdoor Cabii 
ee ne ' ’ 6’ Right Angle Male to N-Male RPSMA | JR2N1-CL1-6F-ND@ 35.34 | JR2N1-CL1-6F 
XEBO9-BCSA Kit Includes: * (1) XEB Multipoint RF Modem « (1) Quick start guide/Manual « (1) oe i me ais * é 
6VDC/110VAC power adapter ¢ (1) 2dBi omni-directional antenna Note: Does not include Ethernet 10’. Aight Angie Male to|N-Male RRSMA ARENSON K 2 98.00%. JRANTOLT-10F: 
cable 20’ Right Angle Male to N-Male RPSMA JR2N1-CL1-20F-ND® 47.80 |JR2N1-CL1-20F 
a . er RF Cable Assembly Adapter for 
XEBO09-BCS Kit Includes: « (1) XEB Multipoint RF Modem connecting RPSMA antenna to U.FL RPSMA __|JF1R6-CR3-4I-ND@ 4.50 | JF1R6-CR3-41 
XEBO9-BISA Kit Includes: ¢ (1) XEB Multipoint RF Modem in NEMA-4 weatherproof enclosure ¢ (1) connector 
Quick start guide/Manual * (1) 12VDC/110VAC power adapter * (1) 2dBi omni-directional antenna | Cable 10’ RPTNC Male to N-Male = JT2N1-CL1-10F-ND@ NEW!) 39.90 |/JT2N1-CL1-10F 
(high-gain antenna sold separately) * (1) Power over Ethernet injector Note: Does not include @ RoHS Compliant 
Ethernet cable 
XEB09-BIS Kit Includes: * (1) XEB Multipoint RF Modem in NEMA-4 weatherproof enclosure Anten nas 
RF Data [>) 
Power | Rate | Connection Digi-Key Price | International Gain | Frequency | Impedance Digi-Key Price | International 
Frequency | Output | (Baud) Type Use Part No. Each | Part No. Type | (dBi) (MHz) (Q) Connector Part No. Each Part No. 
900MHz /125mW|1.5Mbps| Ethernet | Commercial |XEBO9-C-ND | 699.00 | XEBO9-C 24 902-928 50 N-Type Female |A09-F2NF-M-ND 123.00 |A09-F2NF-M 
S00MiA sem | 4c5Ni ein ‘ industrial (eEGornD 990.00 |xERO9:I Omni} 5.1 902-928 50 N-Type Female |A09-FS5NF-M-ND 174.00 |A0Q9-F5NF-M 
2 trey nee Borel fuses . 8.1 | 902-928 50 N-Type Female | A09-F8NF-M-ND 217.00 | A09-F8NF-M 
900MHz | 125mW | 1.5Mbps Ethernet | Commercial | 602-1089-ND# | 499.00 | XEBO9-BCSA Vaci 8.1 896-980 _— 8” Pigtail with A09-Y8NF-ND 60.00 |A09-Y8NF 
agi z 
900MHz |125mW/|1.5Mbps| Ethernet | Commercial |602-1090-ND¢/ 479.00 |XEBO9-BCS 11.1 | 895-940 = N-Type Female | Ao9-Y11NF-ND 70.00 _|A09-Y11NF 
Oinai 21 900 50 RPSMA A09-HASM-675-ND 20.00 |A09-HASM-675 
i d | mini 
Q900MHz |125mW]|1.5Mbps| Ethernet Industrial |602-1091-ND#| 659.00 | XEBO9-BISA 3.0 900 50 RPSMA A09-HSM-7-ND 20.00 |A09-HSM-7 
Q900MHz |125mW]1.5Mbps| Ethernet Industrial | 602-1092-ND¢# | 629.00 | XEBO9-BIS Omni 21 2.4GHz 50 RPSMA A24-HASM-450-ND 5.00 |A24-HASM-450 
mni 
+ Multipoint 21 2.4GHz 50 RPSMA A24-HASM-525-ND 20.00 |A24-HASM-525 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Digi Stand-Alone Radio Modems 


Digi International stand-alone radio modems were designed 
to provide end users with an easy-to-install wireless serial 
communication link. 


Features: 

¢ Plug and communicate (no configuration required) 
* Transparent operation supports existing software and 
systems ¢ Retries and acknowledgements for guaranteed 
packet delivery * RS-232/422/485, Ethernet, USB protocol 
and multi-drop bus support * Low power modes for current 


XStream™ 
PKG RS-232 
Shown 


consumption as low as 1mA 


formats (7/8 bits, Even/Odd/No Parity) 


outputs 
Includes: 


¢ Stand-Alone Radio Modem 


mentation) 


* NULL modem adapter (male-to-male) 
adapter (female-to-female) 


¢ Support for multiple data 
* Selectable power 


* CD (software and docu- 
«1/2 wave antenna »* Serial loopback adapter 
* NULL modem 
«Male DB-9 to RJ-45 adapter 


Dimension in inches (mm) 


* Female DB-9 to RJ-45 adapter * Power adapter » 9V battery adapter * RS-232 cable (6’) 


Wireless Development Kits 


Development Kit Features: 

¢ Plug-and-communicate (default mode - no con- 
figuration required) »* True peer to peer network 
(no need to configure a “Master” radio) » Transpar- 
ent mode supports existing software applications 
and legacy systems » Addressing capabilities 
provide for point-to-point and point-to-multipoint 
networks »* Uses standard AT commands and/or 
fast binary commands for changing parameters 
* Native RS485/422 (multi-drop-bus) protocol 
support * Retries and acknowledgements of packets 
¢ Provides guaranteed delivery of critical packets in 
difficult environments * Multiple low power modes 
including shutdown pin, cyclic sleep and serial 
port sleep ¢ Signal strength register for link quality 
monitoring and debugging 


XStream™ Development Kits Include: 
* XStream wireless module with an integrated wire 
antenna * XStream wireless module with 1/2 Wave 


dipole antenna » (2) RS-232/422/485 interface 
boards * CD (X-CTU™ software and documentation) 


(male-to-male) * NULL modem adapter (female-to- 
female) * Male DB-9 to RJ-45 adapter * Female 
DB-9 to RJ-45 adapter *(2) Power adapters *9V 
battery adapter * (2) RS-232 cables (6’) 


XCite™ Development Kits Include: 


* XCite wireless module with an integrated wire 
antenna »* XCite wireless module with 1/2 wave 
dipole antenna * (2) RS-232 PC serial interface 
boards * (2) DSub-9 serial cables * (2) 9V 400mA 
power supplies ¢ 9V battery clip adapter Serial 
loopback adapter * NULL modem adapter (male-to- 
male) *NULL modem adapter (female-to-female) 
* X-CTU test/configuration utility software (EXE file) 


XTend™ Development Kits Include: 


* (2) XTend OEM RF modules with 1/2 wave dipole 
antennas * (2) RS-232 PC serial interface boards 
* (2) DSub-9 serial cables » (2) 9V 400mA power 
supplies »* 9V battery clip adapter * Serial loopback 
adapter * NULL modem adapter (male-to-male) 
«NULL modem adapter (female-to-female) * X-CTU 


RF Data ‘ aaraena Gen 
Fre- Power Rate Connection | Digi-Key Price _| Digi International * Serial loopback adapter * NULL modem adapter _ test/configuration utility software 
quency | Output| (Baud) Type Part No. Each _|Part No. Power RF Data Rate | Digi-Key Price Digi International 
900MHz | 1Watt 115K RS-232 | XTO9-PKI-RA-ND 299.00 |XTO9-PKI-RA Frequency | Output (Baud) Part No. Each __| Part No. 
900MHz | 1Watt | 115K USB | XTO9-PKC-UA-ND¢ 299.00 | XTO9-PKC-UA zStream Development Kits 
900MHz 100mw 9600 X09-009-DK-ND 409.00 | X09-009-DK 
900MHz | 100mw] 9600 RS-232 | X09-009PKC-RA-ND@ | 250.00 |X09-009PKC-RA 
900MHz 100mw 19.2K X09-019-DK-ND 409.00 | X09-019-DK 
900MHz | 100mw| 19.2K RS-232 | X09-019PKC-RA-ND@ | 250.00 |X09-019PKC-RA 
2.4GHz 50mW 9600 X24-009-DK-ND@ 409.00 | X24-009-DK 
2.4GHz | 50mw | 9600 RS-232 | X24-009PKC-RA-ND@ | 199.00 |X24-009PKC-RA 
2.4GHz 50mw 19.2K X24-019-DK-ND® 409.00 | X24-019-DK 
2.4GHz | 50mw | 19.2K RS-232 | X24-019PKC-RA-ND 199.00 | X24-019PKC-RA XGite Development Kits 
2.4GHz | 50mw | 9600 USB X24-009PKC-UA-ND 199.00 | X24-009PKC-UA S0ONEE Bri 9600 XC09-009-DK-NDe 749.00 1%605:009-DK 
900MHz | 100mw] 9600 Ethernet |X09-009PKC-EA-ND@ | 350.00 |X09-009PKC-EA 900MHz 5mW 38.4K XC09-038-DK-ND 149.00 |XC09-038-DK 
900MHz | 100mw]| 19.2K Ethernet | X09-019PKC-EA-ND 350.00 | X09-019PKC-EA XTend Development Kits 
900MHz | 4mw 38.4K RS-232 | XC09-038PKC-RA-ND 99.00 |XC09-038PKC-RA 900MHz 1 Watt 115K XT09-DK-ND 499.00 | XTO9-DK 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


Wireless OEM Modules 


XStream™, XCite™ and XTend™ Wireless OEM 
Modules were designed to provide product designers 
with a transparent and easy to design-in wireless 
serial communication link. 


Features: » Plug-and-communicate (no configuration 
required) * Transparent operation supports existing 
software and systems * 5V CMOS level serial 
interface (configurable interface baud rate) * XON/ 
XOFF or hardware flow control * Support for multiple 
data formats (7/8/9 bits, Even/Odd/No Parity) * Low 
power modes down to 10HA 


XStream: Range: Up to 1500 feet indoor/urban * Up 
to 7 miles line-of-sight with dipole * Up to 20 miles 
line-of-sight with high gain » Allows up to 7 FHSS 
(frequency hopping spread spectrum) pairs to operate 
in close proximity »* Board size: 1.6” (40.64mm) x 
2.825” (71.755mm) ¢-110dBm receiver sensitivity 
Power: 5VDC supply voltage 


XCite: Range: 300 feet indoor/urban ¢ 1000 feet 
line-of-sight with dipole * Allows up to 7 FHSS (fre- 
quency hopping spread spectrum) pairs to operate 


in close proximity *-108dBm receiver sensitivity 
¢ Board size: 1.6” (40.64mm) x 2.825” (71.755mm) 
Power: 2.85VDC to 5.50VDC 


XTend: Range: Up to 3,000 feet indoor/Urban * Up 
to 14 miles line-of-sight with dipole * Up to 40 miles 
line-of-sight with high gain ¢ Allows up to 10 FHSS 
(frequency hopping spread spectrum pairs to operate 
in close proximity) *-110dBm receiver sensitivity 
* Board size 1.456: (36.98mm) x 2.402” (61mm) 
Power: 2.8 to 5.5VDC 


Shown with 
RPSMA 


Power | RF Data Rate | Connector/ |Digi-Key Price | Digi International 
Frequency | Output (Baud) Antenna Type | Part No. Each | Part No. 
XStream Modules 
Q900MHz | 100mW 9600 RPSMA X09-009NSC-ND® | 150.00 | X09-OO9NSC 
Q900MHz | 100mW 19.2K RPSMA X09-019NSC-ND@ | 150.00 | X09-019NSC 
Q900MHz | 100mW 9600 3” Wire X09-O0O9WNC-ND®@ | 138.00 | X09-OO9WNC 
2.4GHz 50mW 9600 RPSMA X24-009NSC-ND® 99.00 | X24-O0O9NSC 
2.4GHz 50mW 19.2K RPSMA X24-019NSC-ND 99.00 | X24-019NSC 
2.4GHz 50mW 9600 3” Wire X24-009WNC-ND 95.00 | X24-OO9WNC 
2.4GHz 50mW 19.2K 3” Wire X24-019WNC-ND@ 95.00 | X24-019WNC 
XCite Modules — RoHS Compliant 
900MHz 5mW 9600 3” Wire XC09-009WNC-ND 38.00 |XCO9-009WNC 
900MHz 5mWw 38.4K 3” Wire XC09-038WNC-ND 38.00 |XC09-038WNC 
900MHz 5mW 9600 RPSMA XC09-009NSC-ND 40.00 | XCO9-009NSC 
900MHz 5mW 38.4K RPSMA XC09-038NSC-ND 40.00 | XCO9-038NSC 
XTend Modules 
900MHz 1 Watt 115K RPSMA XTO9-SI-ND 179.00 | XTO9-SI 
900MHz 1 Watt 115K MMCX XTO9-MI-ND 179.00 | XTO9-MI 


@ RoHS Compliant 


XBee®, XBee-PRO®, ZigBee® and ZigBee-PRO® Wireless Modules 


XBee and XBee-PRO Wireless Modules were designed to provide all 
the benefits of low-power advanced networking in a low-cost solution 
that dramatically reduces time-to-market. In addition, the small form 


factor saves valuable board space. The XBee ZNet 2 
as Series 2) is based on ZigBee/802.15.4 silicon 


Features: 


5 (formally known 
from Ember™. It 


features ZigBee firmware for creating ad-hoc mesh networks. 


¢ Plug and communicate (No configuration required) 
acknowledgements for guaranteed packet delivery * Uses standard AT 
commands for changing parameters * Low power modes down to 10yA 


¢ Retries and 


Development Kits Include: 

° (2) XBee-PRO Modules with wire and U.FL 
with each antenna option 
Connectors * XCTU Software *9V clip and adaptor * (2) XBee ZNet 
2.5 OEM RF Modules ¢ (5) Development Boards 


* (3) XBee Modules 
*RPSMA 1/2 wave antenna »* Cables 


Dimensions in mm 


Power RF Data Rate Connection / Antenna Digi-Key Price Digi International 
Frequency Output (Baud) Type Part No. Each Part No. 
XBee Modules — RoHS Compliant 
imW 250K Chip Antenna XB24-ACI-001-ND 19.00 XB24-ACI-001 
2.4GHz 1mW 250K U.FL Connector XB24-AUI-001-ND 19.00 XB24-AUI-001 
imW 250K Whip Antenna XB24-AWI-001-ND 19.00 XB24-AWI-001 
XBee-PRO Modules — RoHS Compliant 
100mWw 250K Chip Antenna XBP24-ACI-001-ND 32.00 XBP24-ACI-001 
2.4GHz 100mW 250K U.FL Connector XBP24-AUI-001-ND 32.00 XBP24-AUI-001 
100mW 250K Whip Antenna XBP24-AWI-001-ND 32.00 XBP24-AWI-001 
XBee ZNet 2.5 Modules — RoHS Compliant 
2mWw 250K Chip Antenna XB24-BCIT-004-ND 21.00 XB24-BCIT-004 
2.4GHz 2mw 250K RPSMA XB24-BSIT-004-ND 23.00 XB24-BSIT-004 
i 2mWw 250K U.FL Connector XB24-BUIT-004-ND 21.00 XB24-BUIT-004 
2mWw 250K Wire Antenna XB24-BWIT-004-ND 21.00 XB24-BWIT-004 
XBee-PRO ZNet 2.5 Modules — RoHS Compliant 
100mWw 250K Chip Antenna XBP24-BCIT-004-ND 34.00 XBP24-BCIT-004 
2.4GHz 100mW 250K RPSMA XBP24-BSIT-004-ND 36.00 XBP24-BSIT-004 
100mWw 250K U.FL Connector XBP24-BUIT-004-ND 34.00 XBP24-BUIT-004 
100mW 250K Wire Antenna XBP24-BWIT-004-ND 34.00 XBP24-BWIT-004 
XBee and XBee-Pro Interface Boards — RoHS Compliant 
= = RS-232 XBIB-R-ND 60.00 XBIB-R 
_ = = USB XBIB-U-ND 60.00 XBIB-U 
@ RoHS Compliant 


XBee/XBee ZNet 2.5/ 
XBee-PRO Znet 2.5/ZigBee Module 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Dia XBee®, XBee-PRO®, ZigBee® and ZigBee-PRO® Wireless Modules (cont, 


Power RF Data Rate Connection / Antenna Digi-Ke Price Digi International i i i 
Frequency Output (Baud) Type Pat ned Each Port No. a 
ZigBee Modules 
2mW 250K Chip Antenna 602-1096-ND 24.15 XB24-Z7CIT-004 
2.4GHz 2mW 250K U.FL Connector 602-1097-ND 24.15 XB24-Z7UIT-004 
7 2mW 250K Wire Antenna 602-1098-ND 24.15 XB24-Z7WIT-004 
2mW. 250K RPSMA Connector 602-1099-ND 26.45 XB24-Z7S|T-004 
ZigBee-Pro Modules 
50mW 250K Chip Antenna 602-1100-ND 36.65 XBP24-Z7CIT-004 
2.4GHz 50mW 250K U.FL Connector 602-1101-ND 36.65 XBP24-Z7UIT-004 
° 50mW 250K Wire Antenna 602-1102-ND 36.65 XBP24-Z7WIT-004 
50mW 250K RPSMA Connector 602-1103-ND 38.79 XBP24-Z7S|T-004 
900MHz 50mW 156K U.FL Connector 602-1131-ND® NEW! 38.00 XBPO9-DMUIT-156 
100mW 9.6K U.FL Connector 602-1132-ND@ NEW! 75.00 XBPO09-XCUIT-009 
XBee, XBee-PRO and XBee ZNet 2.5 Development Kits 
Developer's Starter Kit for XBee XB24-DKS-ND 129.00 XB-DKS 
Developer's Kit for XBee-PRO XBP24-DKS-ND 179.00 XBP-DKS 
Development Kit for XBee-PRO XB24-PDK-ND 339.00 XB24-PDK 
Development Kit for XBee ZNet 2.5 XB24-BPDK-ND 339.00 XB24-BPDK 
NEW! XBee-PRO and XBee Development Kits NEW! XBee-PRO and ZigBee-PRO Module 
Development Kit for XBee-Pro DigiMesh™ 900 602-1130-ND 299.00 XBP09-DMDK 
Development Kit for XBee Multipoint RF Modules 602-1133-ND® 149.00 XBP09-XC009-DK 


@ RoHS Compliant 


Digi Connect® Wi-SP 


The Wi-SP is built on leading NetSilicon® 32-bit NET+ARM technology. This wireless device server delivers 
a true plug-and-play device networking solution that combines the benefit of secure wireless networking 
technology with proven serial port connectivity. It is the ideal choice in retail, warehouse, healthcare and medical 
applications, allowing you to respond immediately to the ever-changing requirements and challenges. 


Features: 

* 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 55MHz) *4MB Flash and 16MB RAM 
integrated * Switch-selectable RS-232/422/485 interface (DB-9M): Throughput up to 230,400 bps; 7, 8 data 
bits; 1, 1.5, 2 stop bits; None/even/odd parity; Full signal support with software/hardware flow control * 802.11b 
wireless LAN interface; Infrastructure (BSS) and Ad-Hoc Mode (IBSS) * Flexible 9-30VDC power supply 


Digi-Key Price Digi International 
Description Part No. Each Part No. 
2.4GHz Wireless Device Server Adapter 602-1032-ND 369.00 DC-WSP-01-S 


Digi Connect® Wi-ME 


The Digi Connect Wi-ME is a fully customizable and secure 802.11b wireless embedded module and makes 
fully transparent 802.11b integration possible without the traditional complexities of hardware and software 
integration work. 


Features: 


* 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 @ 55MHz) * Radio pre-certified in North 
America, EU and Japan ¢2 high-speed TTL serial interfaces * On-board memory 4MB Flash and 8MB 
RAM * WPA/WPA2/802.11i * Transmit power: 16dBm typical »* Receive sensitivity: -82dBm @ 11Mbps 
* Five shared General Purpose Input/Output (GPIO) ports * High-speed TTL serial interface *3.3VDC @ 
400mA max (1.32W) 


Digi-Key Price Digi International 
Description Part No. Each Part No. 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Std. Firmware |602-1037-ND® 130.00 DC-WME-01T-S 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Customizable 602-1038-ND® 130.00 DC-WME-01T-C 
Integration Kit (for use with “S” models) 602-1051-ND® 299.00 DC-WME-KT 
Development Kit without Raven Debugger i r . 04 TGNg 

(for use with “C” models) 602-1001-ND 895.00 DC-WME-01T-GN-NR 

Customizable with JTAG Interface 602-1002-ND 249.00 DC-WME-01T-JT 


@ RoHS Compliant 


Digi Connect® Wi-EM 


The Digi Connect Wi-EM is a fully customizable and secure 802.11b wireless embedded module that provides integration 
flexibility in a variety of connection options, and makes fully transparent 802.11b integration possible without the traditional 
complexities of hardware and software integration work. 

Features: 

* 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 @ 55MHz) * 2 high-speed TTL serial interfaces * Radio pre- 
certified in North America, EU and Japan * On-board memory 4MB Flash and 8MB RAM * WPA/WPA2/802.11i * Transmit 
power: 16dBm typical « Receive sensitivity: -82dBm @ 11Mbps » Five shared General Purpose Input/Output (GPIO) ports 
* High-speed TTL serial interface * 3.3VDC @ 400mA max (1.32W) 


Digi-Key Price Digi International 
Description Part No. Each Part No. 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Std. Firmware without antenna 602-1067-ND@ 140.00 | DC-WEM-02T-NC 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Std. Firmware 602-1041-ND@ 140.00 | DC-WEM-02T-S 
Integration Kit (for use with “S” models) 602-1008-ND® 299.00 | DC-WEM-02T-KT 
Development Kit (for use with “C” models) 602-1009-ND 1495.00 | DC-WEM-02T-GN 
Development Kit without Raven Debugger arin 7 enOT AAI 

(for use with “C” models) 602-1010-ND 895.00 | DC-WEM-02T-GN-NR 

Customizable Module with JTAG Interface 602-1012-ND@ 249.00 | DC-WEM-02T-JT 


RoHS Compliant 


ConnectCore™ Wi-9C 


Highly-integrated, compact DIMM form factor module based on the 155MHz NS9360 ARM processor provides core 
processing functionality with integrated network connectivity. It enables original equipment manufacturers to design in 
main processor functionality and networking capabilities with a single, high performance solution. 

Features: » 32-bit NS9360 high performance RISC processor (155MHz) with MMU * Up to 4 high-speed TTL serial ports 
Up to 4 SPI ports * 12C v1.0 bus interface * USB 2.0 Host/Device Interface * LCD Controller * General Purpose Timers/ 
Counters/PWM *4 programmable external interrupts *Up to 55 shared General Purpose Input/Output (GPIO) ports 
* Real-time clock *Pin-compatible wired and wireless modules * Standard: IEEE 802.11b/g »* Transmit power: 16dBm 
typical » Receive sensitivity: -73dBm at 54Mbps « Connector: 1/2 x RP-SMA or 2 x U.FL 


Digi-Key Price Digi International 
Description Part No. Each Part No. 
JumpStart Kit for Wi-9C with NET+OS 602-1068-ND 499.00 CC-W9C-NET 
JumpStart Kit for Wi-9C with Windows CE 602-1077-ND 499.00 CC-W9C-CE6 
JumpStart Kit for Wi-9C with Embedded Linux 602-1078-ND 499.00 CC-W9C-LX 


NEW! ConnectCore™ 9P 9215 


Digi’s ConnectCore 9P 9215 family of modules utilize Digi’s NET+ARM processor and secure 

802.11a/b/g WLAN technology to offer the industry's only network-enabled core module with true long-term 
product availability, meeting the extended life requirements of embedded product designs. Features: * Com- 
pact form factor with interchangeable module design ¢ Digi 32-bit NS9215 processor with power ARM926EJ-S 
core * Digi CPU and WLAN technology for true long-term availability * Up to 16 MB flash/32 MB RAM « 10/100 
Mbit Ethernet interface * 802.11a/b/g wireless LAN * Strong WPA2/802.11i security * Power management 
modes ¢ Industrial/extended temperature range 


Digi-Key Price Digi International 
Description Part No. Each Part No. 
Highly Integrated Network-Enabled Core Module CC-9P-V502-C-ND 69.00 CC-9P-V502-C 


Antennas for Digi Wireless Modules 


Digi-Key Price Digi International 
Description Part No. Each Part No. 
2.4GHz Dipole Antenna with 2dBi Gain 602-1064-ND® 10.00 DC-ANT-24DP 
2.4GHz Desktop Antenna with 2dBi Gain 602-1065-ND 20.00 DC-ANT-24DT 
30cm Extension Cord with RP-SMA Bulkhead Connector |602-1066-ND® 12.00 | DC-ANT-E-24DP 


@ RoHS Compliant 


NEW! XBee® Sensors 


XBee sensors easily integrate into Zigbee networks, featuring long battery life and small size for 

unobtrusive installation anywhere. 

Features: * Zigbee wireless sensors - temperature, humidity, light * Small form factor can be mounted anywhere * Long- 
life battery * Easy to install/configure 


Digi-Key Price Digi International 
Description Part No. Each Part No. 
XBee sensor - battery powered RY =e 
temperature and light 602-1128-ND 125.00 XS-B14-CB1RB 
XBee sensor - battery powered temperature, waat RY AL 
humidity and light 602-1129-ND 165.00 XS-B14-CB2RB 


NEW! Watchport® Sensors for 
Drop-in Networking 


Watchport sensors provide a plug-and-play solution for Drop-in Networking applications. Each sensor connects to 
Digi’s XBee sensor adapters (sold separately) for wireless connectivity to sensor data over a low power Zigbee network. 
Sensors are available to measure distance, proximity, temperature/humidity, acceleration/tilt, and the presence of water. 
Monitoring remote assets with Watchport sensors can preempt damage to facilities, reduce costly maintenance and warn 
of threatening environmental conditions. 

Features: 

* Ideal for remote monitoring of critical environmental data » Plug into Digi’s XBee sensor adapter (via RU-45 connector) for 
wireless Zigbee connectivity * No external power supply required « A’ la carte product selection allows total customization 
« Easy to install and configure * Extend distance between sensor and XBee sensor adapter with CATS UTP cable 


Digi-Key Price Digi International 
Description Part No. Each Part No. 
Watchport/H - Humidity/Temperature Sensor 602-1123-ND 90.00 70002335 
Watchport/T - Temperature Sensor 602-1124-ND 35.00 70002334 
Watchport/D - Distance/Proximity Sensor 602-1125-ND 72.00 70002333 
Watchport/W - Water Detector Sensor 602-1126-ND 35.00 70002336 
Watchport/A - Accelerometer Sensor 602-1127-ND 72.00 70002337 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


NEW! ConnectPort™ 


Digi X Gateways 


ConnectPort X gateways aggregate wireless Personal Area Network (PAN) traffic - such as ZigBee and 
802.15.4 point-to-multipoint - for IP connectivity over a secure cellular, Wi-Fi or Ethernet connection. 
Features: 

* Multiple configuration options for high performance Drop-in Networking Full network flexibility: ZigBee / 
802.15.4 for PAN connections, Cellular for WAN connections, Wi-Fi (802.11b/g) and Ethernet for WAN or 
LAN connections * Python development environment * Optional GPS or local storage 


Digi-Key Price Digi International 
Description Part No. Each Part No. 
ConnectPort X4 - 802.15.4 
XBee to Ethernet 602-1108-ND 479.00 X4-A11-E-A 
XBee to Wi-Fi - 802.119 602-1109-ND 527.00 X4-A11-W-A 
XBee to Ethernet and cellular (2G GPRS) |602-1110-ND 599.00 X4-A11-A01-A 
ConnectPort X4 - ZNet 2.5 
XBee to Ethernet 602-1111-ND 479.00 X4-B11-E-A 
XBee to Wi-Fi 802.11g 602-1112-ND 527.00 X4-B11-W-A 
XBee to Ethernet and cellular (2G GPRS) |602-1113-ND 599.00 X4-B11-A01-A 
ConnectPort X2 - ZNet 2.5 
XBee to Ethernet 602-1114-ND 239.00 X2-B11-E-A 
XBee to Wi-Fi 802.11b 602-1115-ND 359.00 X2-B11-W-A 
XBee ZNet 2.5 Adapters 
XBee RS-485 602-1116-ND 82.00 XA-B14-CS3R 
XBee RS-232 602-1117-ND 82.00 XA-B14-CS2R 
XBee Sensor 602-1118-ND 82.00 XA-B14-CS1R 
XBee USB 602-1119-ND 82.00 XA-B14-CE1R 
XBee Digital I/O 602-1120-ND 82.00 XA-B14-CS4R 
XBee Analog I/O 602-1121-ND 82.00 XA-B14-CS5R 
XBee RS-232PH (Power Harvesting) 602-1122-ND 82.00 XA-B14-CE2R 


NEW! Drop-in Networking 
Starter Kits 


Digi’s Drop-in Networking solutions are designed to provide end-to-end wireless connectivity to distributed 
electronic devices so those devices and the information they hold can be accessed and managed from 
anywhere. Drop-in Networking enables product and service differentiation by making devices smarter 
through wireless network connectivity and using this added intelligence to deliver faster, more accurate and 
more relevant information to end users. Includes power supplies, cable adapters, user documentation, and 
Python code samples. 


Features: 


¢ Easy to use, cost reduced kit includes: ConnectPort X8 gateway, XBee RS-232 adapter, XBee sensor 
adapter, XBee modules and interface boards, and Watchport/T temperature sensor 


Digi-Key Price Digi International 
Description Part No. Each Part No. 
Drop-in Networking Starter Kit- ZNet 2.5 | 602-1104-ND 549.00 XK-B11-SK-W 
Drop-in Networking Starter Kit - 802.15.4 | 602-1105-ND 549.00 XK-A11-SK-W 


NEW! Drop-in Networking 
Professional Development Kits 


The Drop-in Networking Professional Development Kit provides the hardware and software tools to rapidly 


deploy a real-world wireless sensor / device network and proof-of-concept system. All hardware components 
are pre-configured to run either mesh or multipoint networking software, which is optimized for low-power, 
battery-fueled operation. 


Kit Includes: 


* 3 XBee modules (1 XBee and 2 XBee-Pro®) and 3 interface boards (1 USB and 2 RS-232) «1 
ConnectPort™ X2 gateway * 1 XBee wall router or 1 XBee USB adapter »* Power supplies, user 
documentation and configuration CD. The CD also provides a set of Python® programming tools 


Digi-Key Price Digi International 
Description Part No. Each Part No. 
Drop-in Networking Development Kit - 602-1107-ND 419.00 XK-A11-EBP-W 
802.15.4 . 


A Product Line of 
Diodes Incorporated 


LDroDES 


INCORPORATED 


ZETEX 


The ZNBG range of fixed bias controllers provides all the bias requirements for GaAs and HEMT FETs 
typically used in satellite receiver LNBs and other general GaAs FETs applications. The IC provides a drain 


RF Amplifiers 


Digi@Reel’° 


voltage of +2.2V and a gate voltage of -3V which is generated from an internal generator. The range supports 
up to 6 independent GaAs FETs and all stages are fully protected and temperature compensated. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel 

Description Package | Part No. il 25 100 Qty. Pricing 

LNA, 18dB Gain, Low Current Amplifier SC70-6 |ZAMPO01H6CT-ND 1.05 91 83 = _ = 
Medium Power, 22dB Gain, Wide Dynamic Range Amplifier SC70-6 ZAMPO002H6CT-ND. 1.05 91 83 ZAMPO002H6TR-ND. 3,000 451.50/M 
LNA, 15dB Gain, Very Low Current Amplifier SC70-6 |ZAMPOO3H6CT-ND 1.05 91 83 ZAMPOO3H6TR-ND. 3,000 451.50/M 
FET Bias Controller, 2 Stage 10-MSOP_|ZNBG2000X10CT-ND. 9.00 6.75 4.50 ZNBG2000X10TR-ND 1,000 2550.00 
FET Bias Controller, 4 Stage 16-QSOP |ZNBG4000Q16CT-ND 10.43 7.83 5.22 ZNBG4000Q16TR-ND 2,500 2607.00/M 
FET Bias Controller, 6 Stage 20-QSOP_ |ZNBG6000Q20CT-ND 15.64 11.74 7.83 ZNBG6000Q20TR-ND 2,500 3910.50/M 


DPAC ar fen LAT EGF 


“Be OCONNECT WITH RELIABILITY 
TECHNOLOGIES 


AirborneDirect™ Bridge Modules: Come with either Ethernet, Serial (RS232/422/485) or RS232 connections, 
to a wireless LAN interface utilizing an 802.11b radio. Used to easily integrate wireless into a design. Includes 


802.11b/g Modules and Kits 


antenna. Airborne™ Embedded Modules: Versions include LAN mode module, module with Integrated 
Ethernet Bridge software or a module with Integrated Serial Bridge software. U.FL Connector on board. 


Connection Digi-Key Price Each DPAC/Quatech 
Description Type Part No. 1 10 125 Part No. 
AirborneDirect™ Modules / Kits 
Wireless Device Server 802.11b/g with Antenna RS232/422/485 590-1018-ND 206.60 177.45 171.12 ABDG-SE-DP101-G 
Wireless Device Server 802.11b/g with Antenna RS232/422/485 590-1038-ND 178.40 153.23 147.76 ABDG-SE-DP103 
Wireless Device Server 802.11b/g with Antenna RS232 590-1039-ND 169.44 145.53 140.34 ABDG-SE-DP106 
Wireless Ethernet Bridge 802.11b/g Ethernet 590-1021-ND 195.76 168.14 162.14 ABDG-ET-DP101-G 
Airborne™ Embedded Modules / Kits 
802.11b/g Module Integrated Serial Bridge Software with U.FL Antenna Port RS232 590-1015-ND 110.98 93.02 89.81 WLNG-AN-DP101-G 
802.11b/g Module Integrated Serial Bridge Software with U.FL Antenna Port Serial (RS232/422/485) 590-1016-ND 110.98 93.02 89.81 WLNG-SE-DP101-G 
802.11b/g Module Integrated Ethernet Bridge Software with U.FL Antenna Port Ethernet 590-1017-ND 110.98 93.02 89.81 WLNG-ET-DP101-G 
802.11b/g WPA2 Enterprise Module Integrated Serial Bridge Software with U.FL Antenna Port RS232/422/485 590-1044-ND NEW! 109.00 _ — |WLNG-AN-DP501 
802.11b/g WPA2 Enterprise Module Integrated Ethernet Bridge Software with U.FL Antenna Port Ethernet 590-1046-ND NEW! 109.00 = — ___|WLNG-ET-DP501 
802.11b/g WPA2 Enterprise Module Integrated Serial Bridge Software with U.FL Antenna Port RS232/422/485 590-1047-ND NEW! 109.00 _ —  |WLNG-SE-DP501 
Development Kit for Airborne Embedded 802.11b/g Module with Wireless Access Point Ethernet 590-1037-ND 169.44 145.53 140.34 |ABDG-ET-DP103 
Development Kit for Airborne Embedded 802.11b/g Module with Wireless Access Point Ethernet 590-1036-ND 279.00 _ — _ |ABEG-ET-DP103-G 
Development Kit for Airborne Embedded 802.11b/g Module without Wireless Access Point Serial 590-1022-ND 328.95 = — |WLNG-EK-DP003-G 
Development Kit for Airborne Embedded 802.11b/g WPA2 Enterprise Module Ethernet 590-1043-ND NEW! 195.00 = = ABEG-ET-DP104 
Development Kit for Airborne Embedded 802.11b/g WPA2 Enterprise Module _— 590-1045-ND NEW! 295.00 _ _— WLNG-EK-DP501 
Antennas and Accessories 
Adapter Cable, RPSMA (Jack) to U.FL (Plug) 100mm _ 590-1014-ND 12.62 10.94 9.15 ACHO-CA-DP004-G 
Antenna, 2dBi, Rubber Duck, RP-SMA = 590-1028-ND 11.54 8.88 8.37 ACH2-AT-DP002-G 
Antenna, 5dBi, Rubber Duck, RP-SMA = 590-1007-ND 13.37 10.28 9.69 ACH2-AT-DP003 
Antenna, 5dBi, Rubber Duck, U.FL (Flying Lead) = 590-1030-ND 14.12 ATTA 10.28 ACH2-AT-DP004-G 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ember ZigBee™ ICs and Development Kits 
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The EM250 is a single-chip solution that integrates a 2.4GHz, ZigBee/802.15.4-compliant Digi-Key Price Each Ember 
transceiver with a 16-bit XAP2b microprocessor. It contains integrated Flash and RAM | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
memory and peripherals of use to designers of ZigBee-based applications. IEEE 802.15.4/ZigBee ICs — RoHS Compliant 
The EM260 integrates a 2.4GHz, IEEE 802.15.4-compliant transceiver with a 16-bit XAP2b 2 - - 
processor to run EmberZNet, the Ember ZigBee-compliant network stack. The XAP2b ZigBee Single Chip IC, 48-QFN CoS ees HN) a ca Fee EMS 
microprocessor is a power-optimized core integrated in the EM260. It contains integrated | ZigBee Single Chip IC, 48-QFN 636-1000-2-ND$ 14820.00/2,000 EM250-RTR 
Flash and RAM memory along with an optimized peripheral set to enhance the operation ZigBee Single Chip IC, 40-QFN 636-1007-1-ND§ 9.40 7.52 6.35 |EM260-RTR 
of the network stack. 
The EM2420 is a true single-chip 2.4GHz IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver. It | ZigBee Single Chip IC, 40-QFN 636-1007-2-ND¥¢ 20398.00/3,500 EM260-RTR 
includes a digital direct sequence spread spectrum baseband modem and an effective data ZigBee Single Chip IC, 48-QLP 636-1006-1-ND§ 8.00 6.40 5.40 |EM2420-RTR 
rate of 250kbps. 
Development Kits 
Features: * RF transceiver with baseband modem, MAC support and networking stack 
*DSSS baseband modem *RFD and FFD operation * Low current (RX: 19.7mA, TX: | JumpStart Kit for EM250 636-1001-ND 2500.00 _ — |EM250-JMP-R 
Pe 2.1 ~ 3.6V with integrated voltage regulator, 1.6 ~ 2.0V with external voltage JumpStart Kit for EM260 636-1004-ND 2500.00 _ — |EM260-USART-JMP-R 
The JumpStart™ Developer Kit contains both hardware and software, enabling customers _| Full Development Kit for EM250 636-1002-ND 10000.00 = — |EM250-DEV 
to quickly launch development projects for embedding low-power low-data rate wireless Full Development Kit for EM260 636-1005-ND 40000.00 _ — |EM260-DEV 
application into their products. 
The Full Development Kit includes hardware, networking stack and development and Tool — RoHS Compliant 
debugging software for building embedded applications. The software package includes a USB FLASH Programming for EM250/EM260 636-1009-ND 72.00 = — ]EM2xx-USB-PROG-R 


service-aware API that simplifies code development and lets you focus on your embedded 


applications. §CutTape + Tape and Reel 


A 
z= LTCC WLAN Frontend 
A : Modules for 802.11 


Features: 


@Reel’” 


* Miniature fully-integrated WLAW/ Bluetooth front end module for mobile phone applications * Covering IEEE 
802.11b/g (WLAN) and Bluetooth frequency band at 2.4GHz » Integrated fully-matched power amplifier with 
power detector « Integrated high-rejection filter for coexistence of cellular and WLAN radios ¢ Integrated high- 
isolation SP3T antenna switch * Simple application circuit with minimum external component count * Power 
supply from unregulated battery voltage 

Specifications: 

* Operation Temperature Range: -30°C ~ 85°C * Maximum Input Power on Tx Port: 5dBm * Maximum Input 
Power on RF Ports (except Tx): 30dBm * Maximum Supply Voltage: 5.4V * Maximum Supply Current: 400mA 
* Maximum Reference Voltage: 3.0V 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epcos 
Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
495-3922-1-ND 5.70 5.13 4.28 |495-3922-2-ND 2850.00/M_ |B30810D6101Q819 
oBip i-scan’ FEIG Readers 
ELECTRONICS 


ID CPR.02.VP/AB-ATS 


ID CPR.02.VP/AB-ATS is not only able to identify ISO 14443, but also type ISO 15693 transponders. It is a multi-tag reader, 
which means that it is able to identify and to write on transponders of different manufacturers and ISO-types. The reader 
supports the safety functions of various known 13.56MHz transponders, such as MIFARE or my-d, due to a SAM-card 
interface for Security Access Modules. So the reader is even suitable for problematic applications such as ticketing and 
accounting systems. The use of an |SO-host record guarantees a problem free creation of user software as well as the 
module’s unlimited compatibility with all readers of the OBID i-scan family. 


Specifications: » Dimensions (W x H x D): 114mm x 83mm x 48mm _* Housing: Plastic ASA, desk top reader * Protection 
Class: IP 22 © Operating Frequency: 13.56MHz »* Power Supply: 12 ~ 24VDC »* Power Consumption: Maximum 2.6W 
+ Processable Transponders: ISO 14443-A (e.g. MIFARE, MIFARE Ultra Light, my-proximity) ISO 14443-B; ISO 15693 (e.g. 
|-CODE SLI, my-d vicinity, STM LRI512, Tag-it HF-I) 

* Processable Safety Features: Integrated SAM-card interface for SAM (e.g. my-d vicinity and my-d proximity) * Antenna: 
Integrated » Reading Distance: 7cm with ISO 15693-tags, 6cm with ISO 14443-A-tags. Reading distances depend on the 
used labels; here made statements relate to an inlet size of 76mm x 45mm. In addition, tuning and quality of the antennas 
have to be taken into consideration. * Interfaces: 1x RS232 with 2.5m connecting cable » Signal Generator: 1 LED (bi- 
color), 1 Buzzer * Temperature Range: Operating: -20°C ~ 60°C; Storage: -40°C ~ 85°C * EEPROM: 1kB (10,000 writing 
cycles) * FLASH: Software-Update over interface possible 


629-1001-ND — (FEIG ELECTRONICS # 0913.017.00)....... 0.0... coe e cece cece cece e cece eee e eee e nett eee e eens $593.67 


ID ISC.MR101-A, ID ISC.MR101-USB and 
ID ISC.MR101.M-A 


Multi-tag mid range reader for identification of Smart Labels in the fields of application retail, rental services and industry. 
The mid-range reader ID ISC.MR101-A/-USB/-M-A works with Smart Labels which are based on transponders with an 
operating frequency of 13.56MHz. Depending on the antenna used, the reader has a maximum reading distance of up 
to 40cm. 


Specifications:  Anticollision Function * OBID i-scan SMP (Standard Multi-tag Protocol) * Multi-tag Reader (I-CODE, 
Tag-it, ISO 15693) * Housing: Plastic * Color: Light Grey * Dimensions (L x W x H): 145mm x 85mm x 31mm Protection 
Class: IP 30 * Weight: 170g * Power Supply: Variant A: 12 ~ 24VDC +/-15% via external power supply; Variant USB: 
12V via external power supply * Power Consumption: Approximately 6VA Operating Frequency: 13.56MHz 
Transmitting Power: Approximately 0.8 up to 1W * Modulation Factor: 10% and 100% (via software adjustable) 
« Antenna connection: 1 x SMA female plug (500) * Reading Distance: Maximum 40cm « Interfaces: RS232/RS485 
(switchable) or USB * Signal Generator: 1 LED (multicolored red/green) * Processable Transponders: |-CODE, Tag-it and 
ISO 15693 * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 60°C; Storage: -25°C ~ 85°C * FLASH: 64kByte (software may be 
updated via interface) 


629-1015-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1638.000.01) RS-232/485 2.0.2... cece cece cece ee cece ete ee tena eens $408.20 
629-1016-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1638.001.02) USB . $437.04 
629-1019-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1638.005.01) Module, RS232/485 . $386.02 


ID ISC.LRMU1000-A-FCC, ID ISC.LRU1000-A0-FCC 
and ID ISC.LRU1000-A-FCC 


The UHF-Long Range Reader Module ID ISC.LRMU1000 identifies UHF transponders within a frequency range from 
865MHz to 928MHz and so can be used in Europe and in North America. Licensed according to EN and FCC, in each 
area maximum allowed transmitting power can be realized. Due to the high maximum reading range of up to 5m with a 
single antenna and up to 10m with a multi-antenna application, the reader is suitable especially for Asset Management 
and logistical applications especially there, simultaneous identification of several transponders and very high reading 
ranges are necessary! Connection of up to 4 external antennas enables realization of multi-antenna-applications (integrated 
Multiplexer), two different interfaces (RS232, RS485) guarantee high flexibility to connect the reader with your individual 
backup-system. 

Specifications: 

* Dimensions (W x Lx H): 170mm x 320mm x 48mm * Power Supply: 12 ~ 24VDC » Power Consumption: Maximum 29VA 
* Operating Frequency: 869, 525MHz; 865, 6-867, 6IMHz (200kHz steps); 902 ~ 928MHz (500kHz steps) » Transmitting 
Power: 100mW ~ 4W (100mW steps): 4W EIRP; 2W ERP (0.5W ERP) * Modulation: 20%, 40% and 100% (scalable via 
Software) * Receiver: Data rates 40 ~ 320kbps * Antenna Connectors: 4 x SMA connector (500) * Outputs: 1 Optocoupler: 
24VDC/30mA, 1 Relay (1x NO/NC): 24VDC/2A * Inputs: 1 Optocoupler: Maximum 24VDC/20mA * Interfaces: RS232 and 
RS485 * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 55°C (-25°C ~ 70°C); Storage: -25°C ~ 85°C 


629-1049-ND  (FEIG ELECTRONICS # 2481.001.11) FOC Module ........... 00.0... ccccee eee eeee eee eeeeeee eee $2337.90 


* Housing: Plastic with heatsink * Dimensions (W x L x H): 180mm x 320mm x 110mm * Protection Class: IP 54 
629-1045-ND — (FEIG ELECTRONICS # 2241.002.12) Housed 
629-1046-ND — (FEIG ELECTRONICS # 2241 .002.11) Housed, Supports EPC Class 0/0+ Protocols. . 


ID ISC.M02-B 


The ID ISC.M02-B works with Smart Labels with an operating frequency of 13.56MHz. The Read/Write PCB has a maximum 
reading distance of up to 10cm by using the integrated antenna. By using the external antennas, distances of 7cm (antenna 
size 30mm x 40mm) respectfully 14cm (antenna size 100mm x 100mm) will be reached. The reader is above all suitable for 
supply chain applications in the fields of retail, industry, logistics etc. It is even suitable for problematic applications such 
as ticketing and accounting systems due to an attachable security access module. Apart from this, the data/clock interface 
enables the reader to be used in access control systems. 

Specifications: 

* Dimensions (L x W x H): 50mm x 50mm x 15mm « Connector Plug: 10-pole pin terminal (spacing = 2.54mm) * Operating 
Frequency: 13.56MHz * Power Supply: 5VDC +/-5% »*RF Transmitting Power: 90mW +/-2dB »* Power Consumption: 
Maximum 1W * Processable Transponders: ISO 15693 transponders such as I-CODE SLI, my-d vicinity, STM LRI512, 
Tag-it HF-I etc. * Processable Safety Features: Refitting of SAM (Security Access Module) is possible for my-d vicinity 
«Antenna: Integrated, 48mm x 48mm, external 500 antennas optional * Reading Distance: 10cm with integrated 
antenna up to 14cm with external antennas = Interfaces: 1x RS232-TTL, 1x Data/clock interface, (magnet card emulation 
and Wiegand emulation) * Signal Generator: 2 LED * Temperature Range: Operating: -20°C ~ 70°C; Storage: -40°C ~ 85°C 
* EEPROM: 1kB (10,000 writing cycles) * FLASH: 64kB (Software update over interface possible) 


629-1032-ND  (FEIG ELECTRONICS # 1834.000.00).............. ec ccccc eee cece cee cece een ee cece ee eeee seen $196.71 


ID ISC.PRH101-B, ID ISC.PRH101-USB and 
ID ISC.PRH101-A 


As every device of the OBID i-scan HF product family, the hand-held reader ID ISC.PRH101-B identifies transponders with 
an operating frequency of 13.56MHz. The reader has a maximum reading/writing distance of up to 18cm and is suitable 
especially for mobile use in connection with a PDA or laptop. PDA or laptop can be used as a mobile host e.g. as data 
collector. The reader's own power supply allows RF transmitting power, that enables identification of transponders which 
are very close together. 

Specifications: 

Bluetooth interface (class |-B) » Anti-collision function * OBID i-scan ISO Host Mode * 2 Operation Modes: Scan-Mode/ 
Polling-Mode * Housing: Plastic ABS (closed) * Color: RAL 9002/RAL 7044 * Dimensions (L x W x H): 230mm x 100mm 
x 80mm * Weight: 320g (without batteries) * Protection Class: IP 30 * Power Consumption: Maximum 2.5W * Operating 
Frequency: 13.56MHz Transmitting Power 0.5W +/-2dB * Antenna: Integrated * Interface: Bluetooth (class !)/USB/RS232 
* Supported Transponders: ISO 15693 tags, ISO 18000-3 tags, optional: further tag types » Signal Generator: Optical: 1 
LED (red/green/blue); Acoustic: Buzzer * Temperature Range: Operating: 0°C ~ 50°C; Storage: -20°C ~ 70°C * Relative 
Humidity: 95% (non-condensing) 


629-1010-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1524.00.01) RS-232. $463.67 
629-1011-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1524.001.01) USB .... $392.67 
629-1013-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1524.004.00) Bluetooth . $599.00 


(Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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oB1D i-scan' FEIG Readers (cont) 


ELECTRONICS 


ID ISC.PR101-A, ID ISC.PR101-USB and 
ID ISC.PR101.M-A 


The proximity reader ID ISC.PR101-A/-USB/-M-A works with Smart Labels which are based on transponders with an 
operating frequency of 13.56MHz. The reader has an integrated antenna with a maximum reading distance of up to 18cm. 
Due to its compact dimensions, the reader is suitable for desk-applications. The reader's anti-collision function facilitates 
simultaneous identification of several objects even when these are wrapped. 


Specifications: * Housing: Plastic * Color: RAL 9018, light grey » Dimensions (L x W x H): 145mm x 85mm x 31mm 
Protection Class: IP 30 * Weight: 200g »* Power Supply: Variant-A (RS232/RS485): 12-24VDC +/-15% via external 
power supply; Variant-USB: via USB interface * Power Consumption: Maximum 5VA » Operating Frequency: 13.56MHz 
* Transmitting Power 0.5W * Modulation Factor: 10% and 100% (via software adjustable) * Antenna: Integrated * Reading 
Distance: Maximum 18cm » Interfaces: RS232/RS485 (switchable) or USB * Signal Generator: 1 LED multicolored, red/ 
green *Processable Transponders: ISO-tags 15693 (e.g. I-CODE, Tag-it, my-d, STM etc.) * Temperature Range: 
Operating: -25°C ~ 60°C; Storage: -25°C ~ 70°C * FLASH: 64kByte (software may be updated via interface) 


629-1017-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.002.01) RS-232 . $399.33 
629-1018-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.003.02) USB. . $428.17 
629-1020-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.007.01) Module . $377.15 


ID CPR.M02-VP/AB-B and ID CPR.M02-VP/AB-CA 


The multi tag reader with anti-collision function, which means that it is able to identify transponders of different 
manufacturers and ISO types at the same time. The reader supports the safety functions of various known 13.56MHz 
transponders, such as MIFARE or my-d, due to an attachable Security Access Module which makes it even suitable for 
problematic applications such as ticketing and accounting systems. Apart from this, the data/clock interface enables the 
reader to be used in access control systems. 


Specifications: * Dimensions (W x H x D): 50mm x 50mm x 14mm_ Connector Plug: 10-pole pin terminal (spacing = 
2.54mm) * Operating Frequency: 13.56MHz «Power Supply: 5VDC +/-5% *RF-Transmitting Power: 250mW +/-2dB 
* Power Consumption: Maximum 1.5W *Processable Transponders: ISO 14443-A (e.g. MIFARE, MIFARE Ultra Light, 
my-proximity) ISO 14443-B * ISO 15693 (e.g. I-CODE SLI, my-d vicinity, STM LRI512, Tag-it HF-I) * Processable Security 
Features: Refitting of SAM (Security Access Module) is possible for e.g. my-d vicinity and my-d proximity »* Antenna: 
Integrated, 48mm x 48mm_ «Reading Distance: 10cm with ISO 15693-tags, 4cm with ISO 14443-tags « Interfaces: 
1x RS232-TTL, 1x Data/clock-interface (Magnet card emulation and Wiegand emulation) * Signal Generator: 2 LED 
* Temperature Range: Operating: -20°C ~ 70°C; Storage: -40°C ~ 85°C * EEPROM: 1kB (10,000 writing cycles) * FLASH: 
64kB (Software-Update over interface possible) 


629-1034-ND (FEIG ELECTRONICS # 1916.000.01) On-Board Antenna . 
629-1057-ND (FEIG ELECTRONICS # 2873.000.00) Module 


ID ISC.LRM2000-A, ID ISC.LRM2000-B and 
ID ISC.LR2000-A 


The ID ISC.LR2000 Long Range Reader and the ID ISC.LRM2000 Long Range Reader Unit are the top of the line Long 
Range Reader versions of the OBID i-scan HF product line. 

The ID ISC.LR2000 and ID ISC.LRM2000 are the most powerful reader in the OBID i-scan HF product line. Both devices 
have identical RF performance. The ID ISC.LRM2000 differs from the ID ISC.LR2000 in terms of housing, interface options 
and functionality for the host connectivity of the device. 


Features: * Highly sensitivity receiver increased the tag detection range so that the most transponders can be read over 
the entire power up, field strength area. * RF front end accommodates arbitrary cable lengths between the reader and the 
antenna without adversely affecting the read range of the antenna. » RF front end has its own power control to protect the 
read range from external noise sources. * The reader delivers a DC voltage on the antenna output to source DC powered 
devices connected to the antenna cable, such as the OBID i-scan Dynamic Antenna Tuning board (ID ISC.ANT.DAT-A). * RF 
source of the reader meets different national radio rules and can achieve the 60dbyA/m ETS! limits. 

The reader is able to directly control antenna multiplexing functions. The RF section of the reader is controlled by a 
dedicated DSP based, RF controller. A second microcontroller, the Application and Connectivity Controller (ACC), uses 
an ARM processor running a ycLinux operating system. The reader has four hardware interface ports: Ethernet, RS232, 
RS485, and a Compact Flash 2 compatible port to support a WLAN Card. All ports are under control of the ACC. In 
combination, the powerful and flexible RF transmitter and receiver and intelligent digital controller form the basis of an agile, 
multi protocol reader that can be updated as future protocols and features are created. 


Specifications for LRM2000: * Dimensions (W x H x D): 120mm x 160mm x 45mm_ « Weight: 0.6kg * Power Supply: 
24VDC +15% »* Power Consumption: Maximum 32VA * Operating Frequency: 13.56MHz * Transmitting Power: 4 ~ 12W 
«Antenna Connection: 1 x SMA connector (500) *DC Power on RF Line: 8VDC Maximum 150mA «RF Diagnostics: 
Internal SWR Meter internal overheating control * Outputs: 1 Optocoupler: 24VDC/30mA; 1 Differential Output: Reader 
synchronisation; 1 Relay (1x NO/NC): 24VDC/2A » Inputs: 1 Optocoupler: Maximum 24VDC/20mA; 1 Differential Input: 
Reader synchronisation » Interface: RS-232 and RS-485 » Supported Transponder: I-Code1, 1S015693, 18000-3-A, (e.g. 
|-Code SLI, my-d, STM LRI512/64, Tag-it HFl) * Indicators: 5 LED for diagnosis of the operation status » Temperature 
Range: Operating: -20°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 85°C 

Specifications for LR2000: * Casing: Plastic * Dimensions (W x H x D): 180mm x 320mm x 110mm _ * Weight: 1.9kg 
Protective System: IP 54 Color: Black »* Power Supply: 24VDC +15% Power Consumption: Maximum 32VA 
* Operating Frequency: 13.56MHz » Transmitting Power: 4 ~ 12W «Antenna Connection: 1x SMA connector (50) 
* DC Power on RF Line: 8VDC Maximum 150mA «RF Diagnostics: Internal SWR Meter internal overheating control 
* Outputs: 1 Optocoupler: 24VDC/30mA; 1 Differential Output: Reader synchronisation; 1 Relay (1x NO/NC): 24VDC/2A 
Inputs: 1 Optocoupler: Maximum 24VDC/20mA; 1 Differential Input: Reader synchronisation » Interface: RS-232 and 
RS-485, Ethernet (TCP/IP), Compact Flash-Il (WLAN) » Supported Transponder: |-Code1, 15015693, 18000-3-A, e.g. 
|-Code SLI, my-d, STM LRI512/64, Tag-it HFl * Indicators: 6 LED for diagnosis of the operation status » Temperature 
Range: Operating: -20°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 85°C 


629-1003-ND  (FEIG ELECTRONICS # 1260.021.00) Module, No Housing ....................::ceeseeeeeeees $2655.54 
629-1004-ND (FEIG ELECTRONICS # 1260.022.00) Module, 

No Housing, RS-232/485 Only...............cceceeeeeceeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeteeeeeeeneeee $2415.95 
629-1002-ND (FEIG ELECTRONICS # 1260.020.00) In Housing. ............0...00.. cee cece eee cess eee e eee $2745.39 


ID ISC.MR200-A and ID ISC.MR200-E 


The reader ID ISC.MR200-A/-E is offered in an aluminium housing with the protection class IP54; for this reason it is 
protected against dust, dirt and syringe water and can be used therefore in the industrial background. Transmitting power 
of up to 1.7W enables reading ranges of up to 70cm. The reader has several I/O's as well as a so-called antenna diagnosis 
function that indicates whether an antenna is not adjusted as required. 

Specifications: * Housing: Aluminium * Color: RAL 7040 * Dimensions (L x W x H): 200mm x 110mm x 60mm ® Protection 
Class: IP 54 » Power Supply: 12 ~ 24VDC »* Power Consumption: Maximum 12VA » Operating Frequency: 13.56MHz 
* Transmitting Power: 1.7W * Antenna Connection: SMA plug (509) * Outputs: 2 Optocouplers: 24VDC/30mA; 1 Relay; 
24VDC/2A + Inputs: 2 Optocouplers: Maximum 24VDC/20mA «Interfaces: Version-A: RS232 and RS485 (adjustable); 
Version -E: Ethernet 10Base-T or 100Base-TX * Operation Modes: FEIG ISO Host Protocol * Processable Transponders: 
ISO 15693, EPC * Address Control for Interface: Software (up to 254 addresses, only RS485) * Signal Generator: 5 LED 
* Temperature Range: Operating: -20°C ~ 60°C; Storage: -25°C ~ 85°C 

629-1041-ND — (FEIG ELECTRONICS # 2060.000.00) A Version, RS-232/485............ 0.0. ccee cece eee eee $1380.49 


629-1043-ND — (FEIG ELECTRONICS # 2221.000.01) E Version, Ethernet.............0.....00ccceeeeeeeeeee eee $1679.98 


ID ISC.MR200-WLAN 


ID ISC.MR200-WLAN is offered in a solid plastic housing with the protection class IP 54; for this reason it is protected 
against dust, dirt and splash water and can be used therefore out of doors. Transmitting power of up to 1.75W enables 
reading ranges of up to 70cm. The reader has several I/O's as well as so-called antenna diagnosis function that indicates 
whether an antenna is not adjusted as required. The reader has a RS232 and WLAN interface. 

Specifications: + Housing: ABS plastic with lockable hinged cover » Color: Light grey RAL 7035 » Dimensions (L x W 
x H): 20mm x 110mm x 60mm * Weight: 450g * Protection Class: IP 54 * Power Supply: 12 ~ 24VDC +5% » Power 
Consumption: Maximum 13VA « Operating Frequency: 13.56MHz * Transmitting Power: 1W/1.75W * Antenna 
Connection: SMA socket (500) * Outputs: 2 Optocoupler - 24VDC/30mA (galvanically isolated), and 1 Relay - 24VDC/2A 
«Inputs: 2 optocouplers - Maximum 24VDC/20mA «Interfaces: RS232 and WLAN (802.11b) * Operation Modes: ISO 
Host Protocol, Buffered Read Mode (BRM), Scan Mode * Supported transponders: ISO 15693 and ISO 18000-3, EPC 
(optional) * FLASH: Software Update via interface possible * Signal Generator: 5 LED * Temperature Range: Operation: 
-20°C ~ 60°C, Storage: -25°C ~ 85°C * Vibration: EN60068-2-6 10Hz ~ 150Hz; 0.075mm/1g * Shock: EN60068-2-27 
Acceleration: 30g * RF Approval: Europe: EN300 330, USA: FCC 47 CFR Part 15 * EMC: EN 301 489 « Safety: Low 
Voltage: EN 60950, Human Exposure: EN 50364 


629-1054-ND —(FEIG ELECTRONICS # 2633.000.00) MR Wireless Reader............... 0.000... 00eeeeeeeeeeeee $1680.18 


Antennas 
ID ISC.ANT300/300 


ID ISC.ANT300/300 is a single-loop antenna with pre-set adjustment electronics and has been optimized as a transmitting 
and reception antenna for reader ID ISC.LR2000. At a calibrated transmitting power of 4W a reading range of up to 55cm 
is possible. Furthermore, it can be used with other readers having a transmitter frequency of 13.56MHz and an output 
impedance of 500. The antenna is suitable for both object and personal identification. The preferred direction of a smart 
label is parallel to the antenna’s surface. The right position to obtain a maximum range would be above the centre of the 
antenna’s surface. 

Specifications: * Housing: Plastic ABS * Dimensions (W x H x L): 322mm x 337mm x 40mm +imm_ * Weight: 
Approximately 0.7kg * Protection Class: IP 65 * Color: Black * Maximum Transmitting Power: 8W * Operating Frequency: 
13.56MHz * Working Range: Maximum 55cm » Antenna Connection: 1 x SMA Plug (500) * Antenna Connection Cable: 
RG58, 500, Approximately length of 3.6m * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 60°C 


629-1007-ND = (FEIG ELECTRONICS # 1451.00.00) ...... 0.0... e cece eee e cece eee eect eeee eee eeeeeeee eres $520.68 


ID ISC.ANT800/600-DA 


As a single loop antenna with tuning circuitry with a transmitting power of maximum 4W (Europe), a maximum reading 
range of 80cm is possible. Gate configurations of 2, 4 or 6 antennas ID ISC.ANT800/600-DA enable even 200cm, using a 
parallel transponder orientation. The antenna consists of the electrical antenna conductor, housing and the tuning circuitry 
ID ISC.DAT (Tuner) and is factory tuned on a wood base to an impedance of 500. After installing in changed ambient 
conditions, the antenna can be tuned using the corresponding commands. 

Specifications: * Housing: Plastic ABS »* Dimensions (W x H x D): 852mm x 620mm x 40mm +/-1mm_ * Color: Black 
«Weight Approximately 2.5kg » Protection Class: IP 65 * Safety: USA, UL 1950 » Maximum Transmitting Power: 
8W * Maximum Permitted Transmitting Power: EU (EN 300 330): 4W; USA (FCC Part 15): 0.25W Operating Frequency: 
13.56MHz * Reading Range: 80cm * Antenna Connection: SMA plug (500) * Antenna Connection Cable: RG 58, 500, 3.6m 
* Temperature Range: Operating: -25°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 60°C 


629-1008-ND = (FEIG ELECTRONICS # 1451.008.00) ........ ooo... e cece eee eee e tee eee e ee eeeeee ee $1575.36 


ID ISC.ANT.U250/250-FCC 


The UHF antenna ID ISC.ANT.U250/250-FCC are circular polarized antenna for operating frequencies in the UHF range 
902-928MHz (FCC antenna). Transponders can be identified in two different orientations (E plane / H plane). 
Specifications: * Housing: Plastic * Dimensions (W x H x D): 260mm x 260mm x 56mm _»* Weight: Approximately 1050g 
© Color: White (similar RAL9018) * Protection Class: IP 54 * Operating Frequency: FCC antenna, 902-928MHz » Gain: 
FCC antenna, 8.7dBic @ 915MHz »* 3dB Beam Width: E plain: 65°; H plain: 65° * Polarization: Circular * VSWR: <1.5:1 
« Antenna Connection: SMA socket (50) * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 85°C 


629-1009-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1451.009.02) ... 


ID ISC.ANT340/240 


OBID i-scan mid range antennas are operated in combination with mid range reader ID ISC.MR100-x. Depending on the 
application, pad or industrial antennas may be used. The elegant Pad Antenna ID ISC.ANT340/240 is perfectly suitable 
for desk applications with a reading range of up to 30cm. File and document tracking as well as the registration of rental 
goods during distribution and return are only two out of many possible applications. For applications in rough industrial 
environments with a required range of up to 40cm, we recommend antenna type ID ISC.ANT300/300. 

Specifications: * Housing: Plastic ABS * Color: Grey-white * Dimensions (W x H x D): 337mm x 237mm x 8.3mm 
* Weight: 530g * Protection Class: IP 40 * Admissible Transmitting Power: 1W * Reading Distance: Up to 30cm 
« Antenna Connection: SMA - plug (500) * Antenna Cable: RG174 (2.0m) * Operating Frequency: 13.56MHz * Temperature 
Range: Operating: 0°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 85°C 

629-1025-ND (FEIG ELECTRONICS # 1663.000.00) ........... 002 eee eee sneer eee ee anne nee $249.95 


ID ISC.ANT200/200 


ID ISC.ANTH200/200 is a hand held single loop antenna and has been optimized as a sending and receiver antenna for the 
i-scan midrange readers with external antenna connection. Using the transmitting power of the reader of 2W (Maximum 
transmission power of the antenna) and a label (45 x 76 mm2 in size; label sensitivity 75 mA/m) a read range of 30 ~ 40cm 
is possible with the label oriented parallel to the antenna. Operation with other readers having a transmission frequency of 
13.56 MHz and 500 output impedance is also possible. The antenna is factory tuned to an impedance of 500. Operation in 
metallic surroundings is also possible. The antenna can be used for either product of person detection. 

Specifications: * Housing: ABS/UL 94 HB *Dimensions (W x H x D): 460 x 200 x 25 mm3 « Weight: Approximately 0.35kg 
* Protection Class: IP 20 * Temperature Range: Operation: 0°C ~ 55°C Storage: -25°C ~ 85°C * Relative Air Humidity: 95% 
(non-condensing) * Operating Frequency: 13.56MHz * Connecting Cable: RG58; 500; 3.6m * Connection: SMA-Plug 
(500) * Maximum Transmitting Power: 2W Generic Emissions Standard (EMC): EN 61000-6-3:2001 » Electromagnetic 
Compatibility (EMC): EN 6100-6-2:2001 

629-1056-ND = (FEIG ELECTRONICS # 2717.000.00) ....... 0... eee eee cere cents entree eeeeeeees $410.40 


ID ISC.ANT100/100-A 


ID ISC.ANT100/100-A * External 500 antenna for ID ISC.M02 * Dimensions: 100mm x 100mm _ * Cable: Coax cable 
approximately 50cm in length 


629-1039-ND = (FEIG ELECTRONICS # 1968.000.00) ............. 0. cece cee eeee cece eee cece eee e cece en eeee eee $106.53 


ID ISC.ANT40/30-A 


ID ISC.ANT40/30-A External 500 antenna for ID ISC.M02 + Dimensions: 40mm x 30mm_ Cable: Coax cable 
approximately 50cm in length 


629-1038-ND = (FEIG ELECTRONICS # 1967.00.00) ............ 00. occ ecco ce cece eee ee cece eee e eee e tees eeeeneeeees $73.92 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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J Accessories 
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Battery Charger 


2560.00.00 is a specific for PRH101-B readers only. This unit is suitable to charge the four AA NiCd or NiMH 
needed to operate the PRH-1001-B. Capacity range of 800mAh to 7200mAh. 

Features: 

* Mains indicator * Charging indicator * Trickle charge indicator * Wrong polarity protection » Discharge 
indicator * Dimensions (L x W x H) 118mm x 62mm x 48mm * CE, CSA, GS and SAA 


629-1052-ND (FEIG ELECTRONICS # 2650.000.00)...............0c:esececeeeeeee eee seen ee eee $119.58 


ID ISC.DAT-A 


With the help of these tuning boards, you can realize your own individual antenna arrays, combined with our 
i-scan Long Range readers. The dynamic antenna tuner ID ISC.DAT-A is designed for automatic calibrating 
and tuning of RFID antennas with an operating frequency of 13.56MHz. The parameters for setting the 
antenna are measured on the board under operating conditions. The antenna tuner is also able to disconnect 
the antenna circuit through an electronic switch up to a certain power. The ID ISC.DAT is driven over the HF 
line. The antenna tuner thus functions as a so-called function unit. Measured parameters or the calibration 
status can be sent to the host over the HF line. Dynamic Antenna Tuning Board. 


Specifications: 

* Dimensions (W x H x D): 118mm x 90mm x 19mm _ * Weight: Approximately 100g * Supply Voltage: 7 ~ 
12VDC * Current Consumption: Maximum 150mA (DC) »* Operating Frequency: 13.56MHz * Maximum 
Transmitting Power: 10W ¢ Antenna Switch: Electronic Switch » Antenna Connection: Cable Terminals d 
= 2~ 9mm ¢RF Connection: SMA Male (50) »* Triggering: Reader, Communication via RF-Connection 
* Outputs: 3 x Open Collector: 5VDC/maximum 15mA »* Signal Indicator: 1 x «RUN’-LED » Interface: RS232 
TTL (for Firmware Update) » Carrier Frequency: 13.56MHz * Impedance: 500 »* Tuning Range Inductance: 
0.7 ~ 2.5uH * Quality: 10 ~ 50 * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 75°C; Storage: -40°C ~ 80°C 


629-1006-ND (FEIG ELECTRONICS # 1269.005.01) ......... 0... .ccec cece cece eee ence eee e ee eee $766.71 


ID ISC.ANT.PS-B 


ID ISC.ANT.PS-B is a 3dB power splitter with galvanic isolation between the input and the two outputs. At 
the operating frequency of 13.56MHz the impedance on all in and outputs is calibrated to 50Q. Both outputs 
are internally wired in parallel. The galvanic isolation can be enabled by means of two jumpers. The device is 
designed for installation indoors or outdoors. The connection cable from the Reader to the ID ISC.ANT.PS-B is 
3.6m in length. This extends the overall cable length from Reader to antenna to a total of 7.20m. 
Specifications: 

* Housing: Plastic Polycarbonate (light white) * Dimensions (W x H x D): 130mm x 94mm x 57mm +2mm 
* Weight: Approximately 275g * Enclosure Rating: IP 65 * Cable Fittings: 4 x Cable Fitting M16 x 1.5 
* Voltage Supply: 12 ~ 24VDC (optional) * Power Consumption: Maximum 4W_ ° Operating Frequency: 
13.56MHz * RF Connections: 1 x Input and 2 x Output: SMA Jack (509) (Maximum tightening torque: 
0.45Nm) * SWR: Maximum 1.2:1 (50Q) * Input Loss: Maximum 0.6dB »* Temperature Range: Operating: 
-25°C ~ 55°C; Storage: -40°C ~ 85°C * Flame Proof: UL1950, HB without Cable 


(FEIG ELECTRONICS # 1269.003.01)........... 02. 0cec cee ee cece eee eee een eee eens $407.46 


629-1005-ND 


ID ISC.ANT.MUX 


The 8 times Multiplexer ID ISC.ANT.MUX facilitates switching between RFID antennas with an operating 
frequency of 13.56MHz. With one Multiplexer several single antennas and gate solutions (existing of base 
and complementary antennas) can be operated with only one reader. Any of the eight Multiplexers outputs 
can be assigned to both inputs by jumper adjustment. The Multiplexer is controlled either via a digital input or 
the antenna cable connected with the reader. 


Specifications: 

* Dimensions (L x W x H): 182mm x 110mm x 90mm * Weight: Approximately 550g ¢ Protection Class: IP 65 
* Grommet: 12x screwed cable gland M16 x 1.5 * Power Supply: 12-24VDC »* Power Consumption: Maximum 
4W * Operating Frequency: 13.56MHz ¢ Absorbability per Channel: Maximum 0.5dB_ * Maximum Allowed 
Switching Capacity: 10W »* RF Connections: 2x Input: SMA Socket (500); 8x Output: SMA Socket (500) 
¢ RF Switch: Switching rate: Electronic switch, <1ms_ » Triggering: Reader: via RF input 1; External pulse 
generator: digital input * Digital Inputs: 1 Opto coupler input, maximum 24VDC/20mA =» Display: 1x LED 
per channel, 3x LED (Run/HF/communication) * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 65°C; Storage: 
-40°C ~ 80°C 


629-1040-ND 


&FlexiPanel 


EasyBee™ Transceivers 


EasyBee is an IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver. It enables designers to easily add ZigBee / IEEE 
802.15.4 wireless capability to their products without the need for RF or antenna design expertise. The 
module contains all RF circuitry, including integral antenna and controller in a simple-to-use, plug-in or 
surface mount module. A 4-wire SPI port interfaces to a baseband microcontroller. The PHY (Physical) 
layer includes an impedance matched balun and integral antenna. The MAC (Media Access Control) layer 
includes CRC-16 generation, clear channel assessment, signal energy detection, security, encryption and 
authentication. It is a fully capable device and a ZigBee networking layer is not required for point-to-point 
communication. This module is an application-ready solution for fast-to-market ZigBee and IEEE 802.15.4 
communications, providing the development engineer unlimited choice of host controller and stack firmware 
provider Features: * Free space range approximately 120m *FCC/CE compliant ¢ Integral antenna 
* Output power 1mW /OdBm * Consumes just 20mA (Rx), 18mA (Tx) * 2.1V ~ 3.6V supply 


(FlexiPanel # EASYBEE-DIL) .. 
(FlexiPanel # EASYBEE-S0) ... 


(FEIG ELECTRONICS # 1977.000.01)........... 00. 0cc ccc eee eee ee eee eee cence eens $1389.34 


658-1000-5-ND 
658-1001-5-ND 


$38.00 
$28.73 


EasyBee™ Evaluation Board 


One of the easiest ways to evaluate and develop products using the EasyBee IEEE 802.15.4 radio module 
is with the EasyBee Evaluation Board. The EasyBee Evaluation Board is electrically identical to Microchip 
Technology's 2.4GHz daughter card and is a direct plug-in equivalent. The EasyBee module itself is 
production-ready and provides a fast route to market for IEEE 802.15.4 and ZigBee products. CE/FCC 
qualified Features: « Integral quarter wave RF stage with matched balun * 12-pin 0.1” pitch connection to 
PICDEM-Z motherboard 


(FlexiPanel # EVAL-EASYBEE) 


658-1011-5-ND 


$36.48 


ISC.LR.1I/O-A 


Specifications: « Dimensions: (W x H x D) 40mm x 100mm x 10mm ¢ Weight: Approximately 40g » Relays: 
3x normally open (contact load capacity: 24VAC/DC 2A) * Inputs: 3 optocoupler (Maximum 24VDC / 20mA) 
¢ Temperature Range: Operating: -25°C ~ 60°C; Storage: -40°C ~ 85°C Relative Humidity: 95% (non- 
condensing) Items: * 1 — ID ISC.LR.I/O-A Extension Board * 2 — Hex standoffs M3 x 15 metal * 1 — Hex 
standoffs M3 x 15 plastic * 1 — Recessed raised fillister head screw M3 x 6 * 1 — Cable 3-conductor (1:1) 
* 1 —Cable 2-conductor (2 to 5 conductor) * 1 — Ribbon cable 20-conductor * 10 — Jumpers 


629-1055-ND (FEIG ELECTRONICS # 2673.000.01).............00c ccc cec cece cence eee ee eee eens $125.77 


ID CAB.A-A 


The ID CAB.A-A is a short adapter cable that converts a 10-pin molex style connector through a ribbon cable 
to a 9-pin Sub D female connector. It is used with ISC.M02 and CPR.M02 reader modules 


629-1047-ND (FEIG ELECTRONICS # 2259.000.00)............. 6.0. cceese eee eee ee eee ee ee ee eeee $20.35 


ID CAB.NET.24V-B-US 


This ID CAB.NET.24V-B-US is an AC power cord that is used with the ID NET.24V-B power supply unit. It 
uses a U.S. style, AC male plug on one end and a computer style female connector to the power supply unit 
on the other. 


629-1051-ND (FEIG ELECTRONICS # 2560.000.00)...............6cc ec ee sence ee eect ee ee eee teens $9.62 


ID CAB.RS-A 


The ID CAB.RS-A is a communication cable for RS-232/RS-485 interfaces. It is used with ID ISC.MR101-A, 
ID ISC.PR101-A, ID ISC.MR101.M-A and ID ISC.PR101.M-A reader products. The cable uses a 9-pin Sub D 
male on one end and a 9-pin Sub D female with a DC jack spliced on the other end. 


629-1028-ND (FEIG ELECTRONICS # 1690.000.00).............. 00s cece se cee ee ee eens ne een teens $27.19 


ID ISC.ANT.C2-A and ID ISC.ANT.C6-A 


ID ISC.ANT.C2-A and ID ISC.ANT.C6-A is a coaxial cable with male SMA style plug connectors on both ends. 
The cable is used with ID ISC.ANT.U250/250 UHF antennas. 


629-1023-ND (FEIG ELECTRONICS # 1654.002.00) 2 Meter Cable. 
629-1024-ND (FEIG ELECTRONICS # 1654.003.00) 6 Meter Cable. 


ID ISC.ANT.C-A 


ID ISC.ANT.C-A is a 1/4 Lambda @ 13.56MHz, 3.6 meter, RG58 C/U, coaxial cable with male SMA style plug 
connectors on both ends. The cable is used with ID ISC.DAT-A Dynamic Antenna Tuning Boards. 


629-1042-ND (FEIG ELECTRONICS # 2096.000.00)...............0cccceeeee eee e nent eee eee eee $61.81 


ID ISC.ANT.EC 


ID ISC.ANT.EC is a 1/2 Lambda, 7.2 meter, RG58 C/U, coaxial cable with one male SMA style plug connector 
on one end and one SMA female in-line splice connector on the other. The cable is used as an antenna 
extension cable when used with ID ISC.DAT-A Dynamic Antenna Tuning Boards, ID ISC.ANT300/300 
antenna, ID ISC.ANT800/600-DA antenna, and ID ISC.ANT1400/760-A/B/C gate antennas. 


629-1021-ND (FEIG ELECTRONICS # 1654.000.00)...............0c0cscces eee e cence cece ence eee $65.06 


ID ISC.MS.MR/PR-A 


ID ISC.MS.MR/PR-A is a mounting set that attach to the back of our mid-range (MR) or proximity range 
(PR) readers. 


629-1029-ND (FEIG: ELECTRONICS # 1691000201) ic0..casecarcadanpedaisecnsesacGeatnainesnasedns $35.25 


ID NET.24V-B 


ID NET.24V-B is a 110/220VAC to 24 volt DC power adapter. It is provided with two, screw terminal connectors; 
one style for the LR200 the other connector is compatible with the LR2000, LRU1000, and LRU2000 products. 
It requires the use of an AC power cord, (ID CAB.NET.24V-B-US). 


629-1050-ND (FEIG ELECTRONICS # 2557.000.00)...............0cccecee sete ee ee ee ee een ee tees $132.16 


Pixie™ Transceivers 


Pixie provides a complete ZigBee solution for OEMs, integrating IEEE 802.15.4 2.4GHz PHY/MAC layers 
with Microchip Technology's NWK/APL/ZDO layers. It provides a path for extremely rapid migration from 
Microchip's PICDEM Z ZigBee development environment to market-ready product. It is capable of full 
function device (FFD) operation and is suitable for router and coordinator nodes. The lower cost Pixie Lite 
version is used for reduced function devices, e.g. endpoints, with 2 fewer I/O lines and being 3mm more 
compact. Features: * Free space range approximately 120m *FCC/CE/IC compliant * MAC address 
allocation * Signature G antenna, low “hand effect” design * Output power 1mW / 0dBm * Consumes less 
than 25mA when active, 2uA in sleep mode «15 general I/O lines, 10-bit A/D, serial UART, 4 Interrupts, 
counter input * Master SPI * 2.1V ~ 3.6V supply 


658-1002-5-ND (FlexiPanel # PIXIE-DIL-PXSC) . 
658-1003-5-ND (FlexiPanel # PIXIE-DIL-PXSR) . 
658-1004-5-ND (FlexiPanel # PIXIE-SO-PXSC) . 
658-1005-5-ND (FlexiPanel # PIXIE-SO-PXSR) . 
658-1006-5-ND (FlexiPanel # PIXLITE-DIL-PLFE} 
658-1007-5-ND (FlexiPanel # PIXLITE-DIL-PLSE’ 
658-1008-5-ND (FlexiPanel # PIXLITE-SO-PLFE) 
658-1009-5-ND (FlexiPanel # PIXLITE-SO-PLSE).. 


- $62.29 
- $62.29 
$47.42 
$47.42 
- $60.77 
-$60.77 
$43.65 
$43.65 


Pixie™ Evaluation Kit 


The Pixie Evaluation Kit is designed for research and development with FlexiPanel Ltd’s Pixie ZigBee 
modules. Features: * 4 switch inputs * 4 pushbutton inputs *8 LED outputs ¢1 trimmer input *ICD2 
programming socket * Solder pads for custom development 


658-1012-ND = (FlexiPanel # EVAL-PIXIE) ......... 0.0... cece cece eee eee e eee e eee eee eee ee nena ene $456.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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UZBee™ Transceiver 


UZBee is an EasyBee ZigBee/IEEE 802.15.4 radio with USB interface, housed in a handy adapter 
enclosure. 

Features: ° 2.4GHz IEEE 802.15.4 RF module * PIC18LF4550 USB microcontroller * FCC/CE compliant 
* Signature G antenna, free-space range 120m, compact, low ‘hand-effect’ design * Pushbutton » Status 
LED * 56mm x 20mm x 9mm 
658-1010-5-ND (FlexiPanel # UZBEE) 


LinkMatik 2.0™ Transceivers 


LinkMatik 2.0 is a serial/PCM audio to Bluetooth data link. It can be controlled from a host controller using 
simple commands. It can also operate without a host controller for point-to-point serial connections. Auto- 
Slave and Auto-Master modes allow LinkMatik 2.0 to operate a slave, master or wedded pair. It is shipped 
in Auto-Slave mode. The module can be interfaced to many standard Bluetooth devices, e.g. Laptop 
computers, PDA’s, Mobile phones etc. PCM (Pulse Code Modulation) audio connections provide an audio 
interface when used with a suitable audio codec. Features: * Auto-Slave and Auto-Master configurations 
* Connects with up to 4 slaves * PCM audio profile (command mode only) * Bluetooth 2.0 certified * FCC/ 
CE certified * Low power: -25mA transmitting, 370A sleep » Authentication and encryption * Device 
discovery ¢ Class | Bluetooth radio, 100m range * 3.3V ~ 5V supply (DIL), or 3.3V supply (SO) 


(FlexiPanel # LM20-DIL). 
(FlexiPanel # LM20-SO) . 


Toothpick™ 


Toothpick is a PIC microcontroller and BlueMatik radio combination, preloaded with Toothpick Services 
firmware providing FlexiPanel user interface server, wireless field programming and Toothpick Slave for 
optional external host control. 

Features: * FlexiPanel server — creates user interfaces on computers, PDAs, cell phones with no 
development needed on remote devices »¢ Wireless field programming lets developers distribute firmware 
upgrades electronically * System services including: Bluetooth communications, interrupt and memory 
management, sleep-safe real time clock with daylight savings time/day-of-week calculator 


658-1015-5-ND (FlexiPanel # TP20-DIL) 


658-1013-5-ND 
658-1014-5-ND 


$145.92 


Wee RF Shields 


Fotofab provides precision metal shields using a chemical etching process. Shields come in several standard sizes, and are 
designed to be formed by hand without the need for tooling. Prototyping kits are available in a standard size and small size 
kit, depending on your size requirements. Shielding kits provide different height options on each shield, from 0.25, 0.5 or 


Bluetooth® Evaluation Board 
The Bluetooth Evaluation Board is designed to evaluate the following products from 
FlexiPanel LTD: * Toothpick ¢ LinkMatik * BlueMatik 


This Evaluation board can be used during development as a reliable and tested device. 


Features: 


* Sockets for all modules * Power regulator, switches and LEDs * Jumper switches for board configuration 
¢ RS232 serial port and TTL to RS232 converter »* Toothpick ICD2 programming socket * 24C256 12C 
memory chip * This board can accept any (reasonable low ripple) unregulated 5V ~ 12V supply, 2.5mm 
Center Positive * One module can be evaluated at a time * Can be used with Flexipanel Device Tutorials 


658-1018-ND (FlexiPanel # EVAL-BT) $150.78 


TeaClippers™ 


MCU Programmers Dim in mm 
The TeaClippers are portable, target-powered firmware programmers for Microchip’s LED LED 
PIC Microcontrollers. Limited Firmware uploads can be enabled for firmware resale. 

Encrypted versions are available to protect content and device verification prior 12345 

to and during programming. The Crypto version supports any microcontroller that 


can self-write to its own memory. Unique serial numbers and license codes can be 
written to each PIC Programmed. The TeaClipper USB Adapter is required to load the 
TeaClipper’s with Firmware. 


1 
Usa 
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Digi-Key Price | Flexipanel 
Description Part No. Each _ | Part No. 
TeaClipper PIC 
High or Low Voltage Programming Clip 658-1019-5-ND 44.80 | TEACL-PIC-HV 
Low Voltage Programming Clip 658-1020-5-ND 32.00 | TEACL-PIC-LV 
Evaluation Kits / Accessories 
USB Adapter for TeaClipper 658-1026-5-ND 48.00 | TEACL-USB 


0.75 inches. Dimpled Shields (DMP) are available with a removable lid to access the components inside for testing/proto 
work, without having to desolder the shield. Features: * Shields come in several standard sizes * CDA 26000 1/2 hard 
copper alloy material provides outstanding electrical characteristics * Dimensions are outside (formed) dimensions 


Shield Height Dimensions Digi-Key Price Each Fotofab Shield Height Dimensions Digi-Key Price Each Fotofab 
(Inches) (Lx W) (Inches) Part No. 1 25 100 | Part No. (Inches) (Lx W) (Inches) Part No. ‘J 25 100 | Part No. 
0.25 05x05 655-1000-ND | 2.04 114 1.00 [05X05X0.25 0.25 15x15 655-1011-ND | 5.25 3.29 3.00 |1.5X15X.25 
0.25 0.5x1.0 655-1001-ND | 2.21 1.31 1.16 |0.5X1.0X0.25 05 1.0x1.5 655-1012-ND | 6.09 4.06 3.64 |1.0X15X.5 
an phe i o oe pe zat i Le ee : vices 0.25 10x15 655-1015-ND$| 16.67 1213 10.99 |DMP-1.0X15X 0.25 
Mi 9X 1. =i a a " Fe 5 r Mg a . 
we Nae CU INGM ceo tei tee toxdbe cos 0.25 1.0x 1.0 655-1016-ND$ 15.18 11.04 10.01 DMP-1.0X 1.0 X 0.25 
0.25 0.5x0.5 655-1017-ND$| 11.58 7.87 7.24 | DMP-0.5 X 0.5 X 0.25 
05 15x 2.25 655-1005-ND | 10.00 688 625 |1.5X225x050 0.25 05x10 G55-1018-NDET 14.32 10.38 9.23 |DMP-05X1.0X0.95 
0.25 1.5x3.0 655-1006-ND | 7.81 5.32 4.69 |1.5X3.0X0.25 - __ ‘Shielding Kits - ~ 2A 
Ae eae : am oe oo ae ert au alee Oaie N38 Multi Height Prototype Kit — 29 Large Shields [655-1013-ND 277.1011 RF PROTOTYPE KIT- LARGE 
0.25 10x15 655-1009-ND | 337 209 190 110X15X.25- Multi Height Prototype Kit - 46 Small Shields |655-1014-ND 277.10/1 RF PROTOTYPE KIT- SMALL 
0.25 1.0x2.0 655-1010-ND [| 4.77 2.99 2.73 |1.0X2.0X.25 + Removable Top Shield 


Bluetooth® Modules 


F2M01C1 — These Class 1 (up to +14dBm transmit power) serial port plug modules allow for rapid connection/configuration 
in serial cable replacement applications. Configuration is simple via command interface. Implement Serial Port Profile and 
Generic Access Profile. 

F2M01SXA — Implements a transparent link via Bluetooth up to 500 meters. 

F2M03C1 - This tiny class 1 module (33mm x 14mm) allows for wireless UART functionality, and includes a serial 
interface, 8 Digital and 2 Analog 1/0. There are 4 low power modes available. Has Piconet and Scatternet capability. 
F2M03C2 - This class 2 (up to +4dBm transmit power) device features small size (24mm x 14mm), 4 low power modes, 
Piconet and Scatternet capability, Serial Interface, and 8 Digital and 2 Analog 1/0. 

F2M03AC2 — These class 2 devices are small (24mm x 13mm) but include a complete audio codec and Analog and Digital 


Digi®Reel” 


(PCM) interface for up to 3 simultaneous voice channels. Available with either Serial Port or Headset Profile. 

F2MO03GLA — These Class 1 (modules can be put into lower power states to comply with Class 2, Class 3 power limitations) 
Come with either Serial Port Profile (SPP) or HCI only versions for use with a host application processor (such as a PC). 
These modules provide Bluetooth 2.0 +EDR capability for increased data rates. 

FSMO03GX(A) - These Class 1 modules come with either SPP or HCI. GX modules provide antenna connector. GXA modules 
have on-board ceramic antenna. Provides Bluethooth 2.0 +EDR capability. 

F2MO3MLA/F2MO3ALA — These modules provide a complete fully qualified Serial Port Module (ALA) or Bluetooth headset 
plug-in modules which includes 16-bit Stereo Codec and Bluetooth Stack complete with A2DP, handsfree, headset, SPP, 
and AVRCP profiles. 


Max Data | Bluetooth Supply Bluetooth Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel _| Free2Move 
Rate (Kbps) | Device Class Connection Voltage (V) Profile Antenna Part No. 1 25 50 Part No. Qty Pricing | Part No. 
115.2 1 RS-232 4.0 ~5.0 Serial Port Ceramic on Board | 647-1000-NDA 151.81 122.79 118.33 |— _ — |F2M01C1-100 
115.2 1 RS-232 4.0 ~ 5.0 Serial Port Ceramic on Board | 647-1001-ND 119.37 96.60 93.15  |— _ — |F2M01C1-102 
115.2 1 RS-232 5.0 ~ 30 Serial Port Ceramic on Board | 647-1029-NDA NEW! 142.29 115.09 110.91 |— _ — | F2M01SXA-S01-C 
115.2 1 RS-232 5.0 ~ 30 Serial Port Ceramic on Board | 647-1030-ND NEW! 133.11 109.62 103.75 |— = — | F2M01SXA-S01-B 
723.2 1 Serial UART, USB 2.7 ~ 3.3 Serial Port External 647-1006-1-ND 59.74 47.30 46.47 |— _ —__|F2M03C1-101 
3000 1 Serial UART, USB 3.1 ~ 3.6 Serial Port Ceramic on Board | 647-1009-1-ND 43.17 32.95 31.81 647-1009-2-ND 500 14484.00 | F2MO3GLA-S01 
3000 1 Serial UART, USB 3.1 ~3.6 HCI Only Ceramic on Board | 647-1010-1-ND 43.23 32.99 31.85 |647-1010-2-ND 500 14219.00 | F2MO3GLA-S04 
3000 1 Serial UART, USB 3.1 ~ 3.6 Serial Port U.FL Connector | 647-1011-1-ND 48.62 38.11 36.80 | 647-1011-2-ND 500 16425.00 | F2MO3GX-S01 
3000 1 USB 3.1~3.6 HCI Only U.FL Connector | 647-1012-1-ND 48.62 38.11 36.80 | 647-1012-2-ND 500 16425.00 | F2M03GX-S04 
3000 1 Serial UART, USB 3.1 ~ 3.6 Serial Port_| Ceramic on Board | 647-1013-1-ND 48.62 38.11 36.80 | 647-1013-2-ND 500 16425.00__| F2M03GXA-S01 
3000 1 USB 3.1 ~ 3.6 HCI Only Ceramic on Board | 647-1014-1-ND 48.62 38.11 36.80 |647-1014-2-ND 500 16425.00 | F2M03GXA-S04 
2000 1 Serial Interface 3.1 ~3.6 Headset Ceramic on Board | 647-1015-1-ND 56.97 45.11 44.31 647-1015-2-ND 500 19781.50 | F2MO3MLA-S03 
3000 2 Serial Interface 2.2 ~ 4.2 Serial Port Ceramic on Board | 647-1026-1-ND NEW! 54.50 42.72 41.25  |647-1026-2-ND NEW! | 500 18412.50 | F2MO3ALA-S01 
1500 1/2/3 Serial Interface 3.1 ~ 3.6 Headset Ceramic on Board | 647-1028-1-ND NEW! 56.97 45.11 44.31 647-1028-2-ND NEW! | 500 19781.25 | F2MO3MLA-S01-R1A 
Development Kits and OEM Boards 
Single Module Eval. Kit for F2MO3AC2, Includes Cable and Software, 1 Module on Dev. Board 647-1005-ND 265.60 — — |[— — — |F2M03AC2-KIT-1 
Single Module Evaluation Kit for G Module, No OEM Module 647-1020-ND 286.40 _ —- |— -_ — _ |F2M03G-KIT-1 
Single Module Evaluation Kit for M Module, No OEM Module 647-1024-ND 337.90 - -—- |— _ —  |F2M03M-KIT-1 
OEM Board with F2M03GLA-S01 Module 647-1016-ND 73.90 59.13 58.07 |— _ — |F2M02GLA-S01 
OEM Board with F2M03GX-S01 Module 647-1017-ND 86.52 70.02 67.52 |— - —__|F2M02GX-S01 
OEM Board with F2M03GXA-S01 Module 647-1018-ND 86.52 70.02 67.52 |= = — | F2M02GXA-S01 
OEM Board with F2M03MLA-S03 Module 647-1019-ND 96.14 77.80 75.02 |— — — | F2M02MLA-S03 
OEM Board with F2M03GLA-S01 Module for Development Kit F2M03G-KIT-1 647-1021-ND 74.18 59.35 58.29 |= _— — | F2M02GLA-S01-K 
OEM Board with F2M03GX-S01 Module for Development Kit F2M03G-KIT-1 647-1022-ND 106.29 86.02 82.95 |— _ — | F2M02GX-S01-K 
OEM Board with F2M03GXA-S01 Module for Development Kit F2M03G-KIT-1 647-1023-ND 85.02 68.02 66.80 |— -_ —_|F2M02GXA-S01-K 
OEM Board with F2MO03MLA-S03 Module for Development Kit F2MO3M-KIT-1 647-1025-ND 97.23 78.68 5.87 [= = —__[F2M02MLA-S03-K 


A Includes CD Software 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 


218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 575 
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RF/ZigBee™ Transceivers 


Designed for Low-Power, Low data rate applications, Freescale’s offering of RF/ZigBee Transceivers covers any need that might arise in the development of your design. Freescale has solutions 
for both proprietary and ZigBee networks. Single-chip transceivers eliminate the need for a lot of external components. System in a package solutions integrates an 8-bit micro to further lower 


DigiReel® 


semiconductor the cost of implementation. 
Maximum Supply Supply current 5 
Data Rate | Voltage @1% Duty Cycle | Frequency |  Tx/Rx Package | Digi-Key Price Each Freescale 
Protocol (kbps) (V) (Typical mA) (GHz) Switch Type Part No. 1 25 100 Part No. 
2.4GHz Transceivers 
ZigBee/ IEEE® 802.15.4 250 2.0 ~3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13192FC-ND® 5.50 3.34 3.19 MC13192FC 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13192FCR2CT-NDt® 4.67 3.34 3.19 MC13192FCR2 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0 ~3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4 ~2.5 No 32-QFN MC13192FCR2TR-ND$® 6747.50/2,500 MC13192FCR2 
Proprietary 250 2.0 ~3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13191FC-ND® 4.63 2.97 2.68 MC13191FC 
Proprietary 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4 ~ 2.5 No 32-QFN MC13191FCR2CT-NDt® 4.63 2.97 2.68 MC13191FCR2 
Proprietary 250 2.0 ~3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13190FCCT-ND 5.05 3.07 2.93 MC13190FCR2 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0 ~3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 71-LGA = |MC13213-ND@ 5.90 4.89 4.46 MC13213 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0 ~3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4 ~2.5 Yes 71-LGA | MC13213R2TR-ND@$ 8006.00/2,000 MC13213R2 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0 ~3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4 ~2.5 Yes 71-LGA = |MC13212R2TR-ND@$ 7316.00/2,000 MC13212R2 
Proprietary 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4 ~ 2.5 Yes 71-LGA__|MC13211-ND@ 4.95 3.74 3.36 MC13211 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 Yes 32-QFN MC13202FC-ND® 4.40 3.10 2.83 MC13202FC 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0 ~3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4 ~2.5 Yes 32-QFN MC13202FCR2TR-ND@$ 6335.00/2,500 MC13202FCR2 
Proprietary 250 2.0 ~3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 Yes 32-QFN MC13201FC-ND® 3.78 2.66 2.43 MC13201FC 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0 ~ 3.4 29 Tx/21 Rx 2.4 ~ 2.5 Yes 99-LGA _|MC13224V-ND@ NEW! 5.13 _ _ MC13224V 
Development Tools 
Evaluation Kit for MC1320x 1320X-QE-DSK-BDM-ND® NEW! 429.77 ad —= 1320X-QE-DSK-BDM 
Development Kit for MC1320x 1320X-QE128-DSK-ND® NEW! 375.91 = = 1320X-QE128-DSK 
Development Kit for MC1321x 1321XDSK-ND 269.69 a _ 1321XDSK 
Development Kit for MC1321x, with USB Multilink 1321XDSK-BDM-ND 378.00 _ _ 1321XDSK-BDM 
Evaluation Kit for MC1321x 1321XEVK-ND 1894.35 = — 1321XEVK 
Network Starter Kit for MC1321x 1321XNSK-ND 540.47 = = 1321XNSK 
Network Starter Kit for MC1321x, with USB Multilink 1321XNSK-BDM-ND 594.62 = = 1321XNSK-BDM 
Development Starter Kit for 1322x 1322XDSK-DBG-ND@ NEW! 408.23 = = 1322XDSK-DBG 
Network Starter Kit for 1322x 1322XNSK-DBG-ND@ NEW! 623.65 = = 1322XNSK-DBG 
USB Kit for 1322x 1322XUSB-ND@ NEW! 85.09 = _ 1322XUSB 


@ RoHS Compliant 


t+ Cut Tape 
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RF High Power LDMOS Transistors 


i@Reel* 


Frequency Band P1dB vpD Gain Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(MHz) Typical (W) (V) dB@MHz Package Part No. a 25 100 Part No. Qty Pricing 
135 ~ 175 8 75 13/175 PLD-1.5 MRF1511NT1CT-ND® NEW! 7.93 4.81 4.57 |MRF1511NTITR-ND® NEW! 1,000 4231.95 
400 ~ 520 3 12.5 15/520 PLD-1.5 MRF1513NT1CT-ND@ NEW! 6.85 4.16 3.95 |MRF1513NT1TR-ND® NEW! 1,000 3657.90 
430 ~ 520 8 75 14/520 PLD-1.5 MRF1517NT1CT-ND® NEW! 7.38 4.48 4.25 |MRF1517NTITR-ND® NEW! 1,000 3938.25 
400 ~ 520 8 12.5 13/520 PLD-1.5 MRF1518NT1CT-ND® NEW! 7.85 477 4.53 |MRF1518NTITR-ND® NEW! 1,000 4191.90 
1930 ~ 1990 12 28 14/1990 TO-272 MRF5S19060NBR1CT-ND 45.41 37.83 35.59 |— - _- 
1930 ~ 1990 12 28 14/1990 TO-270 MRF5S19060NR1CT-ND® 45.41 37.83 35.59 )MRF5S19060NR1TR-ND® 500 20368.80 
880 20 26 19.5/880 T0-272 MRF5S9100NBR1CT-ND® 42.67 35.54 33.44 | MRF5S9100NBR1TR-ND® 500 19166.40 
880 20 26 19.5/880 TO-270 MRF5S9100NR1CT-ND® 42.72 35.58 33.48 | MRF5S9100NR1TR-ND® 500 19166.40 
869 ~ 960 100 26 17.5/960 T0-272 MRF5S9101NBR1CT-ND® 42.72 35.58 33.48 | MRF5S9101NBR1TR-ND@ 500 19166.40 
869 ~ 960 100 26 17.5/960 TO-270 MRF5S9101NR1CT-ND® 42.67 35.54 33.44 | MRF5S9101NR1TR-ND® 500 19166.40 
960 ~ 1400 10 50 25/1090 PLD-1.5 MRF6V10010NR4CT-ND® NEW! 81.38 49.35 46.88 |MRF6V10010NR4TR-ND® NEW! 100 4485.39 
10 ~ 450 10 50 23.9/220 TO-272-2 MRF6V2010NBRSCT-ND® NEW! 23.98 14.54 13.81 | MRF6V2010NBR5TR-ND® NEW! 50 640.13 
10 ~ 450 150 50 25/220 TO-272-4 MRF6V2150NBRSCT-ND® NEW! 60.00 36.39 34.56 | MRF6V2150NBR5TR-ND@® NEW! 50 1602.00 
10 ~ 600 300 50 25.5/220 TO-272-4 MRF6V2300NBRSCT-ND® NEW! 102.03 61.87 58.77 |MRF6V2300NBR5TR-ND® NEW! 50 2724.07 
10 ~ 600 300 50 22/450 TO-272-4 MRF6V4300NBRSCT-ND@® NEW! 107.35 65.10 61.84 | MRF6V4300NBR5TR-ND@ NEW! 50 2866.25 
10 ~ 150 1000 50 26/130 NI-1230 MRF6VP11KHRSCT-ND® NEW! 404.53 259.39 245.31 | MRF6VP11KHRSTR-ND® NEW! 50 11650.32 
10 ~ 235 1000 50 24/225 NI-1230 MRF6VP21KHRSCT-ND® NEW! 606.75 389.05 367.94 | MRF6VP21KHR5TR-ND® NEW! 50 17474.40 
10 ~ 250 600 50 25/225 NI-1230 MRF6VP2600HRSCT-ND® NEW! 322.20 206.60 195.39 | MRF6VP2600HR5TR-ND® NEW! 50 9279.36 
470 ~ 860 450 50 22.5/860 NI-1230 MRF6VP3450HRSCT-ND® NEW! 305.90 185.50 176.20 |MRF6VP3450HR5TR-ND® NEW! 50 8167.53 
10 ~ 500 1000 50 20/450 NI-1230 MRF6VP41KHR7CT-ND@® NEW! 811.05 520.05 491.83 _| MRF6VP41KHR7TR-ND@® NEW! 50 23358.24 
880 ~ 960 45 28 22.1/880 TO-270-2 MRFE6S9045NR1CT-ND@ NEW! 26.95 16.35 15.53 | MRFE6S9045NR1TR-ND® NEW! 500 7195.65 
880 ~ 960 60 28 21.1/880 TO-270-2 MRFE6S9060NR1CT-ND@ NEW! 34.38 20.85 19.80 |MRFE6S9060NR1TR-ND@® NEW! 500 9178.13 
1 ~ 2000 4 28 18/1960 PLD-1.5 MW6SO04NT1CT-ND® NEW! 9.80 5.95 5.65 | MW6SO04NT1TR-ND® NEW! 1,000 5233.20 
450 ~ 1500 10 28 18/960 TO-270-2 MW6SO10NR1CT-ND® NEW! 16.95 10.28 9.77_|MW6SO10NR1ITR-ND® NEW! 1,000 9051.30 
@ RoHS Compliant 
NEW! General Purpose RF Amplifier Digi@Reel’ | fH 
Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Band |_ Typical Gain | VDD Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Freescale 
(MHz) P1dB (dBm)| dB@MHz| (V) | Package | Part No. i 25 100 Part No. 1,000 Part No. 
400 ~ 2200 27 16/2140 5 16-PQFN | MMG3004NT1CT-ND 12.50 7.58 7.20 MMG3004NT1TR-ND 6675.00 MMG3004NT1 
800 ~ 2200 30 15/2140 5 16-PQFN | MMG3005NT1CT-ND 15.48 9.39 8.92 MMG3005NT1TR-ND 8263.65 MMG3005NT1 
400 ~ 2400 33 17.5/900 5 16-QFN |MMG3006NT1CT-ND 21.03 12.75 12.12 MMG3006NT1TR-ND 11227.35 MMG3006NT1 
0 ~ 6000 16 19/900 5 SOT-89 |MMG3007NT1CT-ND 2.20 1.34 1.27 MMG3007NT1TR-ND 1174.80 MMG3007NT1 
0 ~ 6000 15 18.5/900 5 SOT-89 | MMG3008NT1CT-ND 1.93 1.17 1.11 MMG3008NT1TR-ND 1027.95 MMG3008NT1 
0 ~ 6000 18 15/900 5 SOT-89 /MMG3009NT1CT-ND 2.35 1.43 1.36 MMG3009NT1TR-ND 1254.90 MMG3009NT1 
0 ~ 6000 15 15/900 5 SOT-89 /MMG3011NT1CT-ND 1.55 94 -90 MMG3011NT1TR-ND 854.36 MMG3011NT1 
0 ~ 6000 18.5 19/900 5 SOT-89 |MMG3012NT1CT-ND 2.35 1.43 1.36 MMG3012NT1TR-ND 1254.90 MMG3012NT1 
40 ~ 4000 25 19.5/900 5 SOT-89 |MMG3014NT1CT-ND 5.43 3.29 3.13 MMG3014NT1TR-ND 2896.95 MMG3014NT1 
0 ~ 6000 20.5 15.5/900 5 SOT-89 | MMG3015NT1CT-ND 3.43 2.08 1.98 MMG3015NT1TR-ND 1828.95 MMG3015NT1 
0 ~ 6000 20.5 19.3/900 5 SOT-89 | MMG3H21NT1CT-ND 3.43 2.08 1.98 MMG3H21NT1TR-ND 1828.95 MMG3H21NT1 
250 ~ 4000 22.5 12/900 5 SOT-89_ _|MMH3111NT1CT-ND 4.40 2.67 2.54 MMH3111NT1TR-ND 2349.60 MMG3111NT1 
RF GaAS PHEMT Transistors 
Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Maximum POUT VppD Gain Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(GHz) Typical (W) (V) dB/MHz Package Part No. 1 25 Part No. 50 
5.8 9 12 10/3550 NI-360HF MRFG35010NRS5CT-ND. 37.14 28.23 = = 
5.8 10 12 10/3550 1.5-PLD MRFG35010ANRSCT-ND. 35.26 26.80 MRFG35010ANRS5TR-ND. 1605.60 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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RF Switches, Attenuators and Evaluation Boards Digi@Reel° 


Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Honeywell 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. 2,500 Part No. 

31.5dB, DC-4GHz, 6-Bit Parallel Digital Attenuator 24-VQFN 342-1048-1-ND 17.00 7.00 6.00 342-1048-2-ND 3400.00/M HRF-AT4610-TR 
31.5dB, DC-4GHz, 6-Bit Serial Digital Attenuator 16-VQFN 342-1050-1-ND 17.00 7.00 6.00 342-1050-2-ND 3400.00/M HRF-AT4611-TR 
SP6T Absorptive RF Switch 24-VQFN 342-1044-1-ND 17.00 7.00 6.00 342-1044-2-ND 3400.00/M HRF-SW1030-TR 
Evaluation Board for HRF-AT4610 342-1049-ND 125.00 — = = = HRF-AT4610-E 
Evaluation Board for HRF-AT4611 342-1051-ND 125.00 = = = _ HRF-AT4611-E 
Evaluation Board for HRF-SW1030 342-1045-ND 125.00 _ = = oat HRF-SW1030-E 


Cinfineon Diodes and Transistors Digi®Reel® 


Silicon RF Transistors 


Cut Tape 
Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type Vceo Vcbo Ic (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 | Part No. Oty. Pricing | Part No. 
NPN 15 20 45 100 BFR92PE6327INCT-ND® 3.82 25.96 165.83 | BFR92PE6327INTR-ND® 3,000 115.36/M | BFR 92P E6327 
S0T-23 NPN 12 20 20 100 BFR181E6327INCT-ND® NEW! 4.30 29.20 186.53 | BFR181E6327INTR-ND® NEW! 3,000 129.76/M | BFR 181 E6327 
NPN 12 20 35 100 BFR182E6327INCT-ND@ NEW! 3.69 29.73 189.21 | BFR182E6327INTR-ND® NEW! 3,000 135.15/M | BFR 182 E6327 
NPN 12 20 80 100 BFR193E6327INCT-ND® NEW! 3.67 24.95 159.39 | BFR193E6327INTR-ND® NEW! 3,000 110.88/M | BFR 193 E6327 
NPN 12 20 20 100 BFR181WE6327INCT-ND® NEW! 4.73 32.15 205.39 | BFR181WE6327INTR-ND@ NEW! 3,000 142.88/M | BFR 181W E6327 
S0T-323 NPN 12 20 35 100 BFR182WE6327INCT-ND® NEW! 4.73 32.15 205.39 | BFR182WE6327INTR-ND@ NEW! 3,000 142.88/M | BFR 182W E6327 
NPN 12 20 65 100 BFR183WE6327INCT-ND® NEW! 3.90 31.35 199.50 | BFR183WE6327INTR-ND® NEW! 3,000 142.50/M | BFR 183W E6327 
NPN 12 20 80 100 BFR193WE6327INCT-ND® NEW! 4.01 27.22 173.88 | BFR193WE6327INTR-ND@ NEW! 3,000 120.96/M | BFR 193W E6327 
NPN 12 20 35 100 BFP182E7764INCT-ND® NEW! 4.01 27.22 173.88 | BFP182E7764INTR-ND® NEW! 3,000 120.96/M | BFP 182 E7764 
goT-143 NPN 12 20 65 100 BFP183E7764INCT-ND® NEW! 3.50 23.76 151.80 | BFP183E7764INTR-ND® NEW! 3,000 105.60/M | BFP 183 E7764 
NPN 12 20 80 100 BFP193E6327INCT-ND® NEW! 3.87 31.19 198.45 | BFP193E6327INTR-ND® NEW! 3,000 141.75/M_ | BFP 193 E6327 
NPN 12 20 150 100 BFP196E6327INCT-ND® NEW! 4.65 37.42 238.14 | BFP196E6327INTR-ND® NEW! 3,000 170.10/M_| BFP 196 E6327 
NPN 2.3 75 80 180 BFP620E7764INCT-ND® 11.43 97.50 638.78 | BFP620E7764INTR-ND@ 3,000 453.87/M | BFP 620 E7764 
NPN 2:5 10 40 110 BFP520INCT-ND 5.40 43.49 276.78 |— _ — | BFP520E6327 
NPN 4.0 13 50 180 BFP640E6327INCT-ND® NEW! 10.27 87.58 573.80 | BFP640E6327INTR-ND® NEW! 3,000 407.70/M | BFP 640 E6327 
NPN 45 13 150 180 BFP650E6327INCT-ND® NEW! 11.02 93.99 615.79 | BFP650E6327INTR-ND@ NEW! 3,000 437.54/M | BFP 650 E6327 
NPN 4.5 15 12 90 BFP405INCT-ND® 5.53 44.48 283.08 | BFP405INTR-ND® 3,000 183.60/M | BFP405E6327 
NPN 45 15 35 95 BFP420INCT-ND® 5.64 45.41 288.96 | BFP420INTR-ND® 3,000 187.35/M | BFP420E6327 
S0T-343 NPN 45 15 50 120 BFP460E6327INCT-ND® 4.22 33.96 216.09 | BFP460E6327INTR-ND@ 3,000 154.35/M | BFP 460 E6327 
NPN 45 15 100 80 BFP450INCT-ND® 9.44 80.48 527.25 | BFP450INTR-ND® 3,000 374.63/M | BFP450E6327 
NPN 12 20 35 100 BFP182WE6327INCT-ND® NEW! 4.01 27.22 173.88 | BFP182WE6327INTR-ND@® NEW! 3,000 120.96/M | BFP 182W E6327 
NPN 12 20 65 100 BFP183WE6327INCT-ND@® NEW! 4.67 31.72 202.63 | BFP183WE6327INTR-ND@® NEW! 3,000 140.96/M | BFP 183W E6327 
NPN 12 20 80 100 BFP193WE6327INCT-ND® NEW! 4.13 33.26 211.68 | BFP193WE6327INTR-ND@® NEW! 3,000 151.20/M | BFP 193W E6327 
NPN 12 20 150 100 BFP196WE6327INCT-ND® NEW! 4.91 39.50 251.37 | BFP196WE6327INTR-ND@® NEW! 3,000 179.55/M | BFP 196W E6327 
NPN 5.0 14 80 110 BFP540E6327INCT-ND® NEW! 6.57 56.34 375.60 | BFP540E6327INTR-ND® NEW! 3,000 262.92/M | BFP 540 E6327 
NPN 5.0 10 80 110 BFP540ESDE6327INCT-ND® NEW! 8.70 74.58 497.20 | BFP540ESDE6327INTR-ND® NEW! 3,000 348.04/M | BFP 540ESD E6327 
NPN 45 13 150 180 BFP650FE6327INCT-ND@ NEW! 21.53 182.64 1141.53 | BFP650FE6327INTR-ND® NEW! 3,000 847.99/M | BFP 650F E6327 
NPN 45 15 12 95 BFP405FE6327INCT-ND® NEW! 5.47 43.99 279.93 | BFP405FE6327INTR-ND® NEW! 3,000 199.95/M | BFP 405F E6327 
NPN 45 15 35 95 BFP420FE6327INCT-ND@ NEW! 5.47 43.99 279.93 | BFP420FE6327INTR-ND®@® NEW! 3,000 199.95/M | BFP 420F E6327 
TSFP-4 NPN 25 10 40 110 BFP520FE6327INCT-ND® 5.91 47.59 302.82 | BFP520FE6327INTR-ND® 3,000 216.30/M | BFP 520F E6327 
NPN 4.0 13 30 250 BFP740FE6327INCT-ND® 11.77 100.37 657.59 | BFP740FE6327INTR-ND® 3,000 467.24/M_ | BFP 740F E6327 
NPN 40 13 50 180 BFP640FE6327INCT-ND@ 10.35 88.31 578.55 | BFP640FE6327INTR-ND® 3.000 411.08/M | BFP640FE6327 
NPN 45 10 80 110 BFP540FE6327INCT-ND® 7.49 64.20 428.00 |— _ — | BFP 540F £6327 
NPN 45 14 80 185 BFP540FESDE6327INCT-ND® 8.51 72.90 486.00 | BFP540FESDE6327INTR-ND® 3,000 340.20/M_| BFP540FESDE6327 
TSLP-3 NPN 4.0 13 10 250 BFR705L3RHE6327INCT-ND@ 22.72 192.75 1204.70 | BFR705L3RHE6327INTR-ND® 15,000 860.50/M | BFR 705L3RH E6327 
NPN 4.0 13 30 250 BFR740L3RHE6327INCT-ND® 11.88 101.36 664.05 | BFR740L3RHE6327INTR-ND@ 15,000 440.37/M_ | BFR 740L3RH E6327 
@ RoHS Compliant 
an: . . . aenn. ® 
Silicon RF Switching Diodes Digiq Reel 
Reverse Forward Charge Diode Forward Cut Tape Tape and Reel 
Voltage Current | Carrier Lifetime | Capacitance | Resistance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Infineon 
Package Vr If (mA) Trr (ns) (Ct) (pF) (rf) O Part No. 10 100 1,000 | Part No. 3,000 Part No. 
SC-79 150 100 1,550 0.23 12.5 BAR64-02VE6327INCT-ND 3.02 19.80 108.00 | BAR64-02VE6327INTR-ND 81.00/M BAR 64-02V E6327 
S0T-23 100 140 1,000 0.25 2600 BAR14-1E6327INCT-ND 4.97 40.00 254.52 | BAR14-1E6327INTR-ND 181.80/M BAR 14-1 E6327 
100 140 1,000 0.25 2600 BAR15-1E6327INCT-ND 4.97 40.00 254.52 | BAR15-1E6327INTR-ND 181.80/M BAR 15-1 E6327 
SOD-323 50 100 75: 0.21 1.2 BAR63-03WE6327INCT-ND 3.68 21.68 102.25 | BAR63-03WE6327INTR-ND 81.80/M BAR 63-03W E6327 
SOT-343 30 100 80 0.6 0.7 BAR81WE6327INCT-ND 5.76 46.40 295.26 | BAR81WE6327INTR-ND 210.90/M BAR 81W E6327 
TSSLP-2 50 100 500 0.25 3.5 BAR95-02LSE6327INCT-ND 3.75 30.16 191.94 |— _ BAR 95-02LS E6327 
rr . . . aenn. ® 
Silicon Variable Capacitance Diodes Digi Reel 
Reverse Forward Capacitance Diode Forward Cut Tape Tape and Reel 
Voltage Current Ratio Capacitance Resistance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Infineon 
Package Vr If (mA) Ct/Ct (pF) (Ct) (pF) (ts) 0 Part No. 10 100 1,000 | Part No. 3,000 Part No. 
ScD-80 10 20 3.7 17.5 0.35 BBY57-02WE6327INCT-ND 4.53 30.74 196.42 | BBY57-02WE6327INTR-ND 136.64/M BBY 57-02W E6327 
30 20 12.7 6.6 1.5 BB857E7902INCT-ND 4.55 30.89 197.34 | BB857E7902INTR-ND 137.28/M BB 857 E7902 
30 20 67 15 0.58 BB833INCT-ND 3.56 24.19 154.56 | BB833INTR-ND 107.52/M BB833E6327 
30 20 67 15 0.58 BB535E7904INCT-ND 2.85 16.80 79.25 | BB535E7904INTR-ND 63.40/M BB 535 E7904 
$0D-323 28 20 6.9 43 0.35 BB439E6327INCT-ND 5.57 47.73 318.20 | BB439E6327INTR-ND 222.74/M BB 439 E6327 
30 20 8.6 8.8 1.0 BB831E7904INCT-ND 4.14 28.15 179.86 | BB831E7904INTR-ND 125.12/M BB 831 E7904 
30 20 10.4 29.75 0.65 BB639E7904INCT-ND 3.34 19.66 92.75 | BB639E7904INTR-ND 74.20/M BB 639 E7904 
30 20 16.6 64.5 1.415 BB640E6327INCT-ND 3.40 22.31 121.68 | BB640E6327INTR-ND 91.26/M BB 640 E6327 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Chfineon_ Diodes and Transistors (cont) 


Cascade RF Amplifiers 


Digi@Reel° 


Cut Tape Tape & Reel 
Supply Device Current | Insertion Power Noise Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Infineon 
Package Voltage (ID) (mA) Gain ($21)2 Figure (F50)0 | Part No. 10 100 1,000 | Part No. 3,000 Part No. 
SOT-343 2.0 ~ 5.0 25 27dB 1.9dB BGA427E6327INCT-ND 8.74 74.59 488.68 | BGA427E6327INTR-ND 347.22/M | BGA 427 E6327 
SOT-143 2.5 ~5.0 20 17dB 1.2dB BGA416E6327INCT-ND NEW! 9.06 77.31 506.54 | BGA416E6327INTR-ND NEW! 359.91/M | BGA 416 E6327 


Tranceivers/Transmitters 


Transceivers: The wireless control transceiver series is a family of low power consumption single chip FSK/ 
ASK transceivers for half duplex low data rate communication. The IC offers a very high level of integration 


and needs only a few external components. 


Features: e FSK and ASK modulation and demodulation *12C Controller interface * On-chip low pass 
channel select filter and data filter with tunable bandwidth * Onboard data filter * Data comparator * Data 


rate detection circuit 


Transmitters: The Infineon wireless control transmitter series offers a high level of integration and needs 
only a few external components. The device contains a fully integrated PLL synthesizer and a high efficiency 


power amplifier to drive a loop antenna. A special circuit design and a unique power amplifier design are used 


Features: 


to save current consumption and therefore to save battery life. 


* Temperature range -40°C ~ 125°C * FSK and ASK modulation 


Cut Ta 
Frequency Supply Supply Current Sensitivity RF Digi-Key Pricing” Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Range (MHz) Voltage Rx 1x dBm Transit Power | Part No. 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Transceivers 
312 ~ 325 2.1~55 8.8mA 14.1mA -109 9 dBm TDA5251INCT-ND 37.50 316.41 1945.35 | TDA5251INTR-ND 3,000 1500.04/M | TDA5251 
38-TSSOP 433 ~ 435 2.1~5.5 8.6mA 13.3mA -109 9 dBm TDAS255INCT-ND 47.09 397.36 2443.02 | TDA5255INTR-ND 3,000 1883.78/M | TDA5255 
868 ~ 870 2.1~5.5 8.6mA 11.9mA -109 9 dBm TDA5S250INCT-ND 37.50 316.41 = 1945.35 |] — =— — |TDA5250 
Transmitters 
46578800: 311 ~ 317 2.1~4.0 — 7mA _ 10 dBm TDK5111FINCT-ND 17.60 149.30 933.10 | TDK5111FINTR-ND. 5,000 679.83/M | TDK5111F 
433 ~ 435 2.1~4.0 _ 7mA = 5 dBm TDK5100FINCT-ND 16.78 142.38 889.88 | TDK5100FINTR-ND. 5,000 648.34/M | TDK5100F 


Je@nmiG 1££E802.15.4/zigBee™ Modules, ICs and Kits 


Jennic provides single-chip ZigBee and 802.15.4 solutions, along with different Module styles to suit your application. The 


Digi@Reel” 


consumption, with up to 96kB RAM for program, data and routing tables and 192kB ROM for program code. Development 


JN5121 series provides a 16MHz 32-bit RISC MCU with low power consumption, with 96kB RAM for program, data and _ kits are available with expansion kits to add extra Controller boards or sensor boards with Temperature, Light and Humidity 


routing tables and 64kB ROM for program code. The JN5139 Series provides a 16MHz 32-bit RISC MCU with low power 


sensors. 


Supply Output Cut Tape 
Package] Voltage | Supply Current | ISM Band | Data Rate Power RAM/ ROM Sensitivity | Digi-Key Price Each Tape and Reel Jennic 
Type (V) TX / RX (mA) (GHz) (kbps) (dBm) (kB) (dBm) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
JN5121/JN5139 802.15.4 Transceivers 
56-QFN | 2.2 ~ 3.6 34/34 2.4 250 3 96 / 192 -97 616-1033-1-ND 12.64 12.10 7.43 1,000 4585.00 | JN5139-001-V 
JN5121/JN5139 ZigBee Transceivers 
56-QFN | 2.2 ~ 3.6 34/34 2.4 250 3 96 / 192 -97 616-1034-1-ND 13.51 12.94 7.95 1,000 4902.00 |JN5139-Z01-V 
Supply Power Power Output Cut Tape 
Size Voltage Consumption Consumption ISM Power Antenna Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Jennic 
(mm) (Vv) Sleep (yA) Active Tx/Rx (mA) | Band (GHz) (dBm) Type Part No. 1 10 Qty. Pricing | Part No. 
JN5121 802.15.4 Modules 
18x30 2.7 ~3.6 14 45/50 2.4 0 -90 Ceramic 616-1007-1-ND 22.35 21.27 500 8615.00 |JN5121-000-MOOT 
18x30 2.7 ~ 3.6 14 45/50 2.4 0 -90 SMA Connector 616-1008-1-ND 25.54 24.58 200 4148.00 |JN5121-000-M01V 
JN5121 ZigBee Modules 
18x30 2.7 ~3.6 14 45/50 2.4 0 -90 Ceramic 616-1017-1-ND 22.78 21.56 500 8765.00 |JN5121-Z01-MOOT 
18x30 2.7 ~3.6 14 45/50 2.4 0 -90 SMA Connector 616-1018-1-ND 25.97 24.81 200 4207.98 |JN5121-Z01-M01V 
18x30 2.7 ~ 3.6 14 45/50 2.4 0 -90 RP SMA Connector | 616-1024-1-ND 26.78 24.80 200 4208.00 |JN5121-Z01-M03V 
JN5139 ZigBee Modules 
18x30 2.7 ~3.6 2 40/40 2.4 3 -97 Ceramic 616-1029-1-ND 23.50 21.56 500 8765.00 |JN5139-Z01-MOOR1T 
18x30 2.7 ~3.6 2 40/40 2.4 3 -97 SMA Connector 616-1030-1-ND 26.78 24.81 200 4199.19 |JN5139-Z01-MO1R1V 
18x30 2.7 ~ 3.6 2.8 37/37 2.4 2.5 -96.5 On Board 616-1035-1-ND 23.05 21.29 500 8615.00 |JN5139-001-MOOR1T 
18x30 2.7 ~3.6 2.8 37/37 2.4 2.5 -96.5 SMA Connector 616-1036-1-ND 25.54 24.51 200 4148.00 |JN5139-001-M01R1V 
18x30 2.7 ~ 3.6 2.8 37/37 2.4 2.5 -96.5 uFl Connector 616-1038-1-ND 25.54 24.51 500 9840.00 | JN5139-001-M03R1T 
18x30 2.7 ~3.6 2.8 37/37 2.4 2.5 -96.5 uFl Connector 616-1039-1-ND 25.18 24.81 500 9990.00 |JN5139-Z01-MO3R1T 
18x40.5 | 2.7~3.6 2 120/45 2.4 19 -100 SMA Connector 616-1031-1-ND 34.80 31.25 200 5473.99 |JN5139-Z01-M02R1V 
18x41 2.7 ~3.6 2.8 120/45 2.4 19 -100 SMA Connector 616-1037-1-ND 33.31 30.95 200 5414.00 |JN5139-001-M02R1V 
18x41 2.7 ~3.6 2.8 120/45 2.4 19 -100 uFl Connector 616-1040-1-ND 34.80 31.25 500 12990.00 | JN5139-Z01-M04R1T 
18x41 2.7 ~ 3.6 2.8 120/45 2.4 19 -100 uFl Connector 616-1041-1-ND 33.31 30.95 500 12840.00 | JN5139-001-M04R1T 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Development Kits and Accessories 
Digi-Key Price Jennic 
Description Part No. Each Part No. 
JN5139 802.15.4 Development Kit 
Tic) adel canal Cerieiot dereie 39 Module, includes controller board w/ LCD, 4 sensor modules (light, temperature and 616-1027-ND 449.00 JN5139-EK000 
AAA Baliores ler tcaag) andi Sorters Module, includes 3 boards w/ pre-installed modules, 2 USB-to-serial cables, 10 616-1322-ND 219.00 JN5139-EK020 
NEW! JN5139 ZigBee™ Development Kit NEW! 
Full Development Kit for 6LoWPAN, includes controller board w/ LCD, 4 sensor nodes and 6LOWPAN router 616-1042-ND 999.00 JN5139-EK036 
Upgrade Kit for JN5139-EKXXX, includes 6LOWPAN router and SDK 616-1043-ND 400.00 JN5139-XKO06 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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JOHANSON 
TECHNOLOGY 


. . ® 
Ceramic Chip Antennas Digi@pReel 
Frequency Case Gain (dBi) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Peak / Average | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2,400 ~ 2,500, 4,900 ~ 5,900 46-1 1.0/-1.5 712-1000-1-ND 1.05 92 85 712-1000-2-ND 1,000 421.50 2450AD46A5400E 
880 ~ 960 50 -0.7/-2.6 712-1002-1-ND 2.28 1.98 1.83 712-1002-2-ND 1,000 913.50 0920AT50A080E 
1,555 ~ 1,595 43-1 1.5/-25 712-1003-1-ND 1.52 1.32 1.22 712-1003-2-ND 1,000 606.00 1575AT43A40E 
1,555 ~ 1,595 47-1 -1.0/-3.0 712-1004-1-ND 1.67 1.45 1.34 712-1004-2-ND 1,000 669.00 1575AT47A40E 
2,400 ~ 2,500 18-4 0.5/-0.5 712-1005-1-ND 74 64 59 712-1005-2-ND 3,000 294.00/M 2450AT18A100E 
2,400 ~ 2,500 18-4 0.5/-0.5 712-1006-1-ND 39 34 31 712-1006-2-ND 3,000 154.98/M 2450AT18B100E 
2,400 ~ 2,500 42-1 0/-1.0 712-1007-1-ND 78 68 63 712-1007-2-ND 2,000 312.00/M 2450AT42A100E 
2,400 ~ 2,500 42-2 0/-1.5 712-1008-1-ND 84 73 68 712-1008-2-ND 2,000 336.00/M 2450AT42B100E 
2,400 ~ 2,500 43-1 2.0/0.5 712-1009-1-ND 83 72 66 712-1009-2-ND 1,000 330.00 2450AT43A100E 
2,400 ~ 2,500 43-2 1.0/-0.5 712-1010-1-ND 94 82 76 712-1010-2-ND 1,000 376.50 2450AT43B100TE 
2,400 ~ 2,500 44-1 1.3/0 712-1011-1-ND 92 80 74 _ — _ 2450AT44A100E 
2,400 ~ 2,500 45-1 3.0/1.0 712-1012-1-ND 96 84 78 712-1012-2-ND 1,000 385.61 2450AT45A100E 
Tri-Band -} 2.0/-4.0 712-1013-1-ND 2.28 1.98 1.83 712-1013-2-ND 1,000 913.28 2500AT52M3555E 
5,150 ~ 5,350 43-1 3.3/-2.3 712-1015-1-ND 76 66 61 712-1015-2-ND 1,000 304.43 5250AT43A200E 
4,900 ~ 5,900 18-4 2.0/-2.5 712-1016-1-ND 66 58 53 712-1016-2-ND 3,000 264.00/M 5400AT18A1000E 
5,725 ~ 5,825 43-1 3.9/-1.5 712-1017-1-ND 1.24 1.08 99 712-1017-2-ND 1,000 495.00 5775AT43A100E 
858 ~ 878 43-1 -1.0/-4.0 712-1399-1-ND 1.02 89 82 712-1399-2-ND 1,000 406.50 0868AT43A0020E 
3,100 ~ 10,300 51 1.5/-3.5 712-1402-1-ND§ 2.33 2.03 1.87 712-1402-2-ND 1,000 933.57 3100AT51A7200E 
2,300 ~ 2,700 44 2.5/0.5 712-1403-1-ND§ 86 15 69 712-1403-2-ND 1,000 345.00 2500AT44M0400E 
+ See Digi-Key website for detailed specifications. 
. . - D R 1° 
Ceramic Chip Baluns and Balun Filters @Reel 
Impedance Amplitude Cut Tape 
Frequency Case Unbalanced / Phase Difference Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Balanced (0) Difference Maximum (dB) _| Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

863 ~ 928 15-1A 50/— 180° +10° 1.5 712-1474-1-ND NEW! 69 61 56 |712-1474-2-ND NEW! 4,000 277.50/M | 0896BM15A0001E 
2,300 ~ 2,700 14-1 50/50 180° +15° 15 712-1046-1-ND§ 76 66 61 |712-1046-2-ND 4,000 304.43/M | 2500BL14M050T 
2,300 ~ 2,700 14-1 50/100 180° +15° 15 712-1047-1-ND§ 76 66 61 |712-1047-2-ND 4,000 304.43/M | 2500BL14M100T 
3,300 ~ 3,900 14-1 50/50 180° +15° 15 712-1048-1-ND§ 76 66 61 |712-1048-2-ND 4,000 304.43/M | 3600BL14M050T 
3,300 ~ 3,900 14-1 50/100 180° +15° 15 712-1049-1-ND§ 716 66 61 | 712-1049-2-ND 4,000 304.43/M | 3600BL14M100T 
3,400 ~ 4,000 15-1B 50/50 180° +25° 2.0 712-1050-1-ND 61 A4 41 |712-1050-2-ND 4,000 202.95/M | 3700BL15B050E 
3,400 ~ 4,000 15-1B 50/100 180° +20° 1.0 712-1051-1-ND 51 A4 41 |712-1051-2-ND 4,000 202.95/M | 3700BL15B100E 
3,400 ~ 4,000 15-1 50/200 180° +20° 1.0 712-1052-1-ND $1 44 41 |712-1052-2-ND 4,000 202.95/M | 3700BL15B200E 
3,100 ~ 4,800 14-1 50/100 180° +20° 15 712-1053-1-ND§ 76 66 61 |712-1053-2-ND 4,000 304.43/M | 4000BL14U100T 
5,150 ~ 5,350 14-1 50/100 180° +15° 15 712-1054-1-ND 16 66 61 | 712-1054-2-ND 4,000 304.43/M_—_|5250BL14B100T 
5,150 ~ 5,350 15-1B 50/100 180° +10° 2.0 712-1055-1-ND 51 44 41 |712-1055-2-ND 4,000 202.95/M | 5250BL15B100E 
5,150 ~ 5,500 15-1B 50/50 180° +10° 2.0 712-1056-1-ND 1 A4 41 |712-1056-2-ND 4,000 202.95/M | 5325BL15B050E 
4,900 ~ 5,875 14-1 50/100 180° +10° 1.5 712-1057-1-ND 59 52 48 = |712-1057-2-ND 4,000 237.00/M |5400BL14B100T 
4,900 ~ 5,900 15-1B 50/50 180° +10° 2.0 712-1058-1-ND 51 A4 41 |712-1058-2-ND 4,000 202.95/M | 5400BL15B050E 
4,900 ~ 5,900 15-1B 50/100 180° +10° 2.0 712-1059-1-ND Bi A4 41 |712-1059-2-ND 4,000 202.95/M _|5400BL15B100E 
4,900 ~ 5,875 15-1B 50/200 180° +10° 2.0 712-1060-1-ND 51 A4 41 |712-1060-2-ND 4,000 202.95/M |5400BL15B200E 
4,900 ~ 5,875 15-1A 50/50 180° +10° 2.0 712-1061-1-ND 50 AB 40 |712-1061-2-ND 4,000 198.00/M |) 5400BL15KO50E 
5,150 ~ 5,875 15-1B 50/100 180° +10° 2.0 712-1062-1-ND 36 31 29 |712-1062-2-ND 4,000 142.50/M | 5512BL15B100E 
5,725 ~ 5,875 15-1B 50/100 180° +8° 0.75 712-1063-1-ND 61 44 41 |712-1063-2-ND 4,000 202.95/M | 5800BL15B100E 
2,400 ~ 2,500 18-4 50/— 180° +10° 2.0 TX, 3.0RX__|712-1064-1-ND$$ 1.52 1.32 1.22 | 712-1064-2-NDF 3,000 608.85/M | 2450BIM18A001E 

Balun Filters 

863 ~ 928 15-1A 50/100 180° +15° 2.0 712-1473-1-ND NEW! 69 61 56 |712-1473-2-ND NEW! 4,000 277.50/M | 0896FB15A0100E 
2,400 ~ 2,500 15-1A 50/50 180° +10° 1.0 712-1065-1-ND 1.01 88 82 |712-1065-2-ND 4,000 405.90/M | 2450FB15A050E 
2,400 ~ 2,500 15$ 50/— 180° +10° 1.5 712-1066-1-ND 1.02 89 820 |= _ — | 2450FB15KO001E 
2,400 ~ 2,500 39f 50/22 180° +8° 1.0 712-1114-1-ND 1.55 1.35 1.25 |712-1114-2-ND 3,000 621.00/M | 2450FB39K001E 
2,400 ~ 2,500 39-2 50/50 180° +10° 1.0 712-1067-1-ND 1.04 90 83 | 712-1067-2-ND 3,000 414.00/M__| 2450FB39A050E 
2,400 ~ 2,500 39-2 50/100 180° +10° 1.0 712-1068-1-ND 84 13 68 = |712-1068-2-ND 3,000 336.00/M |) 2450FB39B100E 
2,400 ~ 2,500 39f 50/100 180° +8° 1.0 712-1069-1-ND 1.04 90 83 |712-1069-2-ND 3,000 414.00/M | 2450FB39C100E 
2,300 ~ 2,390 39-2B 50/50 180° +10° 15 712-1404-1-ND§ 92 80 74 |712-1404-2-ND 3,000 366.00/M | 2345FB39A0050E 
2,500 ~ 2,690 39-2B 50/50 180° +10° 1.5 712-1405-1-ND§ 92 80 74 |712-1405-2-ND 3,000 366.00/M | 2595FB39A0050E 
3,400 ~ 3,600 39-2B 50/50 180° +12° 15 712-1406-1-ND§ 91 80 74 _|712-1406-2-ND 3,000 365.31/M | 3500FB39A0050E 

$ See Digi-Key website for detailed specifications. 4 Matching networks 

Baluns 2.45GHz WiFi/Bluetooth 

Impedance Amplitude Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Case Unbalanced / Phase Difference —_| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Johanson Technology 
(MHz) Size Balanced (0) Difference Maximum (dB) | Part No. 1 10 100 Part No. 4,000 Part No. 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/50 180° +10° 2.0 712-1034-1-ND 32 28 26 712-1034-2-ND 129.15/M 2450BL14B050T 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/100 180° +10° 2.0 712-1035-1-ND 99 86 80 712-1035-2-ND 396.00/M 2450BL14B100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/200 180° +10° 2.0 712-1036-1-ND 94 82 76 712-1036-2-ND 376.50/M 2450BL14B200T 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/50 180° +10° 2.0 712-1037-1-ND 74 65 60 712-1037-2-ND 297.00/M 2450BL14C050T 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/100 180° +10° 1 712-1038-1-ND 74 65 60 712-1038-2-ND 297.00/M 2450BL14C100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/200 180° +10° 2.0 712-1039-1-ND 74 65 60 712-1039-2-ND 297.00/M 2450BL14C200 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/50 180° +10° 2.0 712-1040-1-ND 36 31 .29 712-1040-2-ND 142.50/M 2450BL15B050E 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/100 180° +10° 2.0 712-1041-1-ND 28 25 23 712-1041-2-ND 112.50/M 2450BL15B100E 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/150 180° +10° 2.0 712-1042-1-ND 50 A3 40 712-1042-2-ND 198.00/M 2450BL15B150E 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/200 180° +10° 2.0 712-1043-1-ND 36 31 29 712-1043-2-ND 142.50/M 2450BL15B200E 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/50 180° +10° 2.0 712-1044-1-ND 36 31 .29 712-1044-2-ND 142.50/M 2450BL15KO50E 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/100 180° +10° 2.0 712-1045-1-ND 51 44 Al 712-1045-2-ND 202.95/M 2450BL15K100E 
arn ® 
Baluns GSM /DCS/PCS/CDMA D Reel 
Frequency Case Impedance Phase Amplitude Difference | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Unbalanced / Balanced (9) | Difference Maximum (dB) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 

900 ~ 940 41-2 50/50 =— = 712-1018-1-ND 1.17 1.02 94 712-1018-2-ND 2,000 466.79/M | 0918BD41B050E 

460 ~ 470 15-3 —/100 180° +10° 15 712-1019-1-ND 99 86 80 712-1019-2-ND 4,000 396.00/M | 0465BL15B100E 

800 ~ 900 15-1D 50/200 180° +10° 1.0 712-1020-1-ND 51 A4 AL 712-1020-2-ND 4,000 202.95/M | 0866BL15C200E 

851 ~ 941 14-1 50/50 180° +7° 0.7 712-1021-1-ND 1.01 88 82 712-1021-2-ND 4,000 405.90/M |0896BL14B050T 

800 ~ 1,000 15-1D 50/50 180° +10° 2.0 712-1022-1-ND 51 A4 Al 712-1022-2-ND 4,000 202.95/M__| O900BL15C050E 
800 ~ 1,000 18-1 50/100 180° +10° 2.0 712-1023-1-ND 50 3 40 712-1023-2-ND 3,000 198.00/M |0900BL18B100E 
800 ~ 1,000 18-1 50/200 180° +10° 2.0 712-1024-1-ND 40 35 32 712-1024-2-ND 3,000 159.00/M | 0900BL18B200E 
1,700 ~ 1,900 18-1 50/200 180° +10° 2.0 712-1028-1-ND 51 A4 Al 712-1028-2-ND 3,000 202.95/M | 1800BL18B200E 
1,700 ~ 2,000 15-1 50/50 180° +10° 2.0 712-1029-1-ND 51 A4 AL 712-1029-2-ND 4,000 202.95/M | 1850BL15A050E 
1,700 ~ 2,000 15-1B 50/50 180° +10° 2.0 712-1030-1-ND 51 A4 Al 712-1030-2-ND 4,000 202.95/M__| 1850BL15B050E 
1,700 ~ 2,000 15-1B 50/100 180° +10° 2.0 712-1031-1-ND 50 3 40 712-1031-2-ND 4,000 198.00/M | 1850BL15B100E 
1,700 ~ 2,000 15-1B 50/200 180° +10° 2.0 712-1032-1-ND 50 A3 40 712-1032-2-ND 4,000 198.00/M__|1850BL15B200E 


(Continued) 
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JOHANSON |) RF Ceramic Components (cont) 


TECHNOLOGY 
. ® 
Baluns WiMAX and WCDMA D Reel 
Impedance Amplitude Cut Tape 
Frequency Case Unbalanced / Phase Difference _| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Balanced (0) Difference Maximum (dB) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing —_| Part No. 
1,400 ~ 1,500 15-1B 50 / 200 180° +10° 2.0 712-1025-1-ND 51 A4 AL 712-1025-2-ND 4,000 202.95/M | 1450BL15A200E 
1,500 ~ 1,700 15-1B 50/50 180° +10° 2.0 712-1026-1-ND 51 A4 Al 712-1026-2-ND 4,000 202.95/M | 1600BL15B050E 
1,500 ~ 1,700 15-1B 50/100 180° +10° 2.0 712-1027-1-ND 51 A4 AI 712-1027-2-ND 4,000 202.95/M | 1600BL15B100E 
2,000 ~ 2,200 18-1 50 / 200 180° +10° 2.0 712-1033-1-ND 51 A4 Al 712-1033-2-ND 3,000 202.95/M__|2100BL18B200E 
BandPass Filters 
Frequency Case Insertion Loss Return Loss _| Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Maximum (dB) Minimum (dB) __| Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1,710 ~ 1,910 07-1 2.0 9.5 712-1070-1-ND 39 34 32 712-1070-2-ND 10,000 156.00/M | 1810BP07B200E 
1,710 ~ 1,910 07-1 2.0 9.5 712-1071-1-ND AL 36 33 = = —  |1810BP07C200E 
1,893 ~ 1,920 18-3B 1.5 9.5 712-1073-1-ND AA? 1.02 94 712-1073-2-ND 3,000 466.79/M |1906BP18A027E 
1,893 ~ 1,920 39$ 2.8 9.5 712-1075-1-ND 89 78 72 712-1075-2-ND 3,000 357.00/M | 1906BP39B027E 
1,893 ~ 1,920 18f 3.0 9.5 712-1074-1-ND AA. 1.02 94 712-1074-2-ND 3,000 466.79/M | 1906BP18C027E 
2,400 ~ 2,500 07+ 2.5 9.5 712-1076-1-ND 1.04 90 83 712-1076-2-ND 10,000 414.00/M | 2450BP07A0100E 
2,400 ~ 2,500 14$ 2.0 9.5 712-1077-1-ND 1.04 90 83 =— _— —  |2450BP14C0100T 
2,400 ~ 2,500 15-3 2.2 9.5 712-1078-1-ND 50 43 40 712-1078-2-ND 4,000 198.00/M | 2450BP15B100E 
2,400 ~ 2,500 15-3B 2.8 9.5 712-1079-1-ND 74 65 60 712-1079-2-ND 4,000 297.00/M | 2450BP15C100E 
2,400 ~ 2,500 15-1F 2.6 9.5 712-1080-1-ND 93 81 15 712-1080-2-ND 4,000 372.00/M | 2450BP15D100E 
2,400 ~ 2,500 15-3C 15 9.5 712-1081-1-ND 1.14 99 92 712-1081-2-ND 4,000 456.00/M |2450BP15E0100E 
2,450 +50 18-2 2.0 9.5 712-1083-1-ND 1.14 99 92 - = —  |2450BP18C100BE 
2,450 +50 18-3A 25 9.5 712-1084-1-ND 66 58 53 712-1084-2-ND 3,000 263.84/M | 2450BP18C100CE 
2,400 ~ 2,500 18-3B 2.0 9.5 712-1085-1-ND 1.14 99 92 = = —  |2450BP18C100DE 
2,450 +50 39-1 2.5 9.5 712-1087-1-ND AT AL 38 712-1087-2-ND 3,000 186.72/M__|2450BP39C100AE 
2,450 +50 39-1 1.8 9.5 712-1088-1-ND 50 43 40 712-1088-2-ND 3,000 198.00/M | 2450BP39C100BE 
2,400 ~ 2,500 39-1 15 9.5 712-1089-1-ND A5 39 36 712-1089-2-ND 3,000 178.59/M | 2450BP39C100CE 
2,400 ~ 2,500 39-1 2.2 9.5 712-1090-1-ND 51 44 AL 712-1090-2-ND 3,000 202.95/M | 2450BP39C100DE 
2,400 ~ 2,500 39-1 2.5 9.5 712-1091-1-ND 52 A5 42 712-1091-2-ND 3,000 207.00/M | 2450BP39D100BE 
2,400 ~ 2,500 39-1 1.2 9.5 712-1092-1-ND 89 78 72 712-1092-2-ND 3,000 357.00/M | 2450BP39D100CE 
2,450 +50 41-1 2.3 9.5 712-1095-1-ND 1.27 1.10 1.02 712-1095-2-ND 2,000 507.38/M |2450BP41D100AE 
2,450 +50 41-1 13 9.5 712-1096-1-ND 1.24 1.08 99 = _ — | 2450BP41D100BE 
2,450 +50 41-1 2.5 9.5 712-1094-1-ND 1.01 88 82 712-1094-2-ND 2,000 405.90/M |2450BP41D100E 
2,300 ~ 2,700 15$ 2.0 9.5 712-1097-1-ND§ 1.24 1.08 99 712-1097-2-ND 4,000 495.00/M | 2500BP15M400E 
2,500 ~ 2,686 44-1 2.0 9.5 712-1098-1-ND 1.78 1.54 1.43 712-1098-2-ND 2,000 710.33/M | 2593BP44B186E 
3,300 ~ 3,900 15-3B 1.8 9.5 712-1099-1-ND§ 89 18 12 712-1099-2-ND 4,000 357.00/M | 3600BP15M600E 
3,100 ~ 4,900 15-2B 2.3 8.5 712-1100-1-ND§ 99 86 80 712-1100-2-ND 4,000 396.00/M | 4000BP15U1800E 
3,100 ~ 7,160 18-4 1.6 9.5 712-1101-1-ND§ 117 1.02 94 712-1101-2-ND 3,000 466.79/M |5130BP18U4060E 
5,150 ~ 5,570 15-3C 5.0 9.5 712-1102-1-ND 89 78 72 _ _ — _ |5450BP15T600E 
5,150 ~ 5,825 15-1B 1.8 9.5 712-1103-1-ND 89 78 12: 712-1103-2-ND 4,000 357.00/M__|5487BP15B675E 
5,150 ~ 5,825 15-1B 1.8 9.5 712-1104-1-ND 89 18 12 712-1104-2-ND 4,000 357.00/M |5487BP15C675E 
5,150 ~ 5,875 15-3B 1.5 9.5 712-1105-1-ND 50 43 40 712-1105-2-ND 4,000 198.00/M |5515BP15B725E 
5,150 ~ 5,875 15-3B 2.5 9.5 712-1109-1-ND A3 38 35 712-1109-2-ND 4,000 172.52/M | 5515BP15C725E 
5,150 ~ 5,875 15-1B 2.8 9.5 712-1106-1-ND 89 78 2: 712-1106-2-ND 4,000 357.00/M |5515BP15B730E 
4,900 ~ 5,875 15-3B 1.5 9.5 712-1107-1-ND 50 43 40 712-1107-2-ND 4,000 198.00/M__|5515BP15B975E 
4,900 ~ 5,875 15-3B 2.0 8.5 712-1136-1-ND 50 43 40 712-1136-2-ND 4,000 198.00/M |5515BP15C975E 
4,900 ~ 5,920 15-3B 1.5 9.5 712-1108-1-ND 50 A3 40 712-1108-2-ND 4,000 198.00/M |5515BP15C1020E 
3,300 ~ 3,700 14-1 1.8 12 712-1533-1-ND NEW! 32 28 26 712-1533-2-ND NEW! 4,000 126.00/M__|3600BP14MO600T 
$ See Digi-Key website for detailed specifications. 
Ceramic Chip Diplexers Digi 
Frequency Case Attenuation Attenuation Return | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Johanson Technology 
(MHz) Size Low Band (dB) High Band (dB) Loss (dB) | Part No. 1 10 100 Part No. 4,000 Part No. 
2,450 ~5,400 | 15-1D 0.70 19 95 |7t2-1110-1-ND 99 86 80 [712-1110-2-ND 396.00/M 2450DP15F5400E 
.- acne ® 
EMI Filters Digi Reel 
No. of | Case Cutoff Attenuation Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
Sections | Size Frequency (MHz) Minimum (dB) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
18-4 200 10 @ 1500 ~ 3000MHz 712-1111-1-ND 84 73 68 = _ — | 0200FA18A0200E 
4 15$ 400 20 @ 800 ~ 1000MHz 712-1112-1-ND 51 A4 AL 712-1112-2-ND 4,000 202.95/M | 0400FA15A0400E 
18-4 400 10 @ 1500 ~ 2500MHz 712-1113-1-ND 84 73 68 = = —__|0400FA18A0400E 
$ See Digi-Key website for detailed specifications. 
i i Digi@Reel*’ 
High and Low Pass Filters 
Frequency Case Insertion Loss Return Loss —_| Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Maximum (dB) Minimum (dB) _| Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
High Pass Filters 
2,450 ~ 2,500 14-1B 1.3 14 712-1115-1-ND 18 68 63 712-1115-2-ND 4,000 310.50/M 2450HP14A100T 
2,450 ~ 2,500 15$ 0.85 9.5 712-1116-1-ND 86 15 69 712-1116-2-ND 4,000 345.00/M 2450HP15A100E 
Low Pass Filters 
0 ~ 500 15-1A 0.7 9.5 712-1117-1-ND 91 80 714 712-1117-2-ND 4,000 365.31/M 0500LP15A500E 
824 ~ 915 141 0.6 10.9 712-1118-1-ND 91 80 74 712-1118-2-ND 4,000 365.31/M O869LP14A090T 
824 ~ 960 07-1 07 9.5 712-1119-1-ND 1.14 99 92 712-1119-2-ND 10,000 456.00/M 0892LP07A136E 
880 ~ 915 18-2 0.6 10.9 712-1120-1-ND 1.17 1.02 94 712-1120-2-ND 3,000 466.79/M 0898LP18A035E 
902 ~ 928 15-2A 0.65 9.5 712-1121-1-ND 89 78 72 = - = 0915LP15A026E 
902 ~ 928 15-2A 0.5 14.0 712-1122-1-ND 91 80 74 712-1122-2-ND 4,000 365.31/M 0915LP15B026E 
1,710 ~ 1,785 18-2 0.6 10.9 712-1123-1-ND 96 84 78 712-1123-2-ND 3,000 385.61/M 1748LP18A075E 
1,710 ~ 1,910 07-1 0.5 10.9 712-1124-1-ND 76 66 61 712-1124-2-ND 10,000 304.43/M 1810LP07A200E 
1,710 ~ 1,910 07-1 0.6 9.5 712-1125-1-ND 51 44 AL 712-1125-2-ND 10,000 202.95/M 1810LP07B200E 
1,710 ~ 1,910 14-1 0.6 11,7 712-1126-1-ND 91 80 74 712-1126-2-ND 4,000 365.31/M 1810LP14A200T 
1,850 ~ 1,910 14-1 0.6 11.7 712-1127-1-ND 91 80 74 712-1127-2-ND 4,000 365.31/M 1880LP14A060T 
2,400 ~ 2,483 18-2 0.6 10.9 712-1128-1-ND 94 82 76 _— _ _ 2442LP18A083E 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.5 14.0 712-1129-1-ND 91 80 74 712-1129-2-ND 4,000 365.31/M 2450LP14A100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.5 14.0 712-1130-1-ND 89 78 72 712-1130-2-ND 4,000 357.00/M 2450LP14B100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.5 10.0 712-1132-1-ND 46 40 37 712-1132-2-ND 4,000 182.66/M 2450LP15A050E 
2,400 ~ 2,500 15$ 0.5 10.9 712-1133-1-ND 93 81 75 _ _ _ 2450LP15BO50E 
3,400 ~ 3,700 14-1 0.65 14.0 712-1134-1-ND§ 51 44 AL 712-1134-2-ND 4,000 202.95/M 3550LP14A300T 
5,150 ~ 5,875 15-2A 0.6 10.9 712-1135-1-ND AG 40 37 712-1135-2-ND 4,000 182.66/M 5515LP15A730E 
$ See Digi-Key website for detailed specifications. (Continued) 
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JOHANSON 


TECHINOLOGY RF Ceramic Components (cont, 
er Reel* 
Directional Couplers 
Frequency Case Insertion Loss Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Johanson Technology 
(MHz) Size Maximum (dB) Part No. 1 10 100 Part No. 4,000 Part No. 
Dual Band, Dual Path 
824 ~915, 999 ~ 1,102 14$ 0.4, 0.6 712-1148-1-NDtt 1.01 88 82 712-1148-2-ND¢t 405.90/M 0869CP14B1050T 
824 ~ 915, 1,710 ~ 1,910 144 0.4, 0.4 712-1137-1-ND 78 68 63 712-1137-2-ND 310.50/M 0869CD14A1810T 
880 ~ 915, 1,710 ~ 1,785 15-2A 0.4, 0.4 712-1138-1-ND 1.27 1.10 1.02 712-1138-2-ND 507.38/M 0898CD15B1748E 
880 ~ 915, 1,710 ~ 1,785 15-2A 0.35, 0.45 712-1139-1-ND 61 53 AQ 712-1139-2-ND 243.54/M 0898CD15C1748E 
880 ~ 915, 1,710 ~ 1,785 15-2A 0.35, 0.5 712-1140-1-ND 1.27 1.10 1.02 712-1140-2-ND 507.38/M 0898CD15D1748E 
Couplers with Low Pass Filter 
880 ~ 915 15-1 0.7 712-1141-1-ND 61 58 AQ 712-1141-2-ND 243.54/M 0898CF15A035E 
1,710 ~ 1,785 15-1 0.5 712-1142-1-ND 61 53 AQ 712-1142-2-ND 243.54/M 1748CF15A075E 
Splitter, 3dB Hybrid 
850 ~ 910 15-4 3.3 +0.5 712-1143-1-ND 1.17 1.02 94 712-1143-2-ND 466.79/M 0880CH15A060E 
1,900 ~ 2,000 15-4 3.3 +0.5 712-1145-1-ND 1.417 1.02 94 712-1145-2-ND 466.79/M 1950CH15A100E 
Directional Couplers 
810 ~ 885 14-1 0.25 712-1146-1-ND 1.01 88 82 712-1146-2-ND 405.90/M 0848CP14A075T 
824 ~ 915 14-1 0.3 712-1147-1-ND 1.01 88 82 712-1147-2-ND 405.90/M 0869CP14A090T 
880 ~ 915 14-1 0.28 712-1149-1-ND 76 66 61 712-1149-2-ND 304.43/M 0898CP14A035T 
880 ~ 915 14-1 0.25 712-1150-1-ND 1.01 88 82 712-1150-2-ND 405.90/M 0898CP14B035T 
880 ~ 915 15-1 0.5 712-1151-1-ND 91 80 14 712-1151-2-ND 365.31/M 0898CP15A035E 
955 ~ 979 14-1 0.5 712-1152-1-ND 1.01 88 82 712-1152-2-ND 405.90/M 0967CP14A024T 
1,710 ~ 1,785 14-1 0.44 712-1153-1-ND 76 66 61 712-1153-2-ND 304.43/M 1747CP14A075T 
1,710 ~ 1,785 15-1 0.5 712-1154-1-ND 91 80 714 712-1154-2-ND 365.31/M 1748CP15A075E 
1,710 ~ 1,910 14-1 0.3 712-1155-1-ND 1.01 88 82 712-1155-2-ND 405.90/M 1810CP14A200T 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.74 712-1156-1-ND 78 68 63 712-1156-2-ND 310.50/M 2450CP14A100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.34 712-1157-1-ND 18 68 63 712-1157-2-ND 310.50/M 2450CP14B100T 
$ See Digi-Key website for detailed specifications. Tt Dual Band, Single Path 
. ® 
RF Chip Inductors Digi@Reel 
Test Cut Tape 
Package | Inductance Frequency | Rate Current Q DCR SRF | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
Type (nH) Tolerance (MHz) (mA) (Min.) (Q) (MHz) | Part No. u 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
0.6 +0.2nH 100 300 4 12 13,000 = |712-1475-1-NDt NEW! 07 58 4.60 |712-1475-2-ND NEW! 15,000 17.25/M_—| L-O5BON6CV6T 
0.8 +0.2nH 100 300 4 12 13,000 | 712-1476-1-NDt NEW! 07 58 4.60 |712-1476-2-ND NEW! 15,000 17.25/M | L-O5BON8CV6T 
1.0 +0.3nH 100 300 4 12 13,000 | 712-1485-1-NDt NEW! 07 58 4.60 |712-1485-2-ND NEW! 15,000 17.25/M__ | L-O5B1NOSV6T 
1.2 +0.3nH 100 300 4 15 13,000 | 712-1495-1-ND¢t NEW! 07 58 4.60 |712-1495-2-ND NEW! 15,000 17.25/M_ | L-O5B1N2SV6T 
1.5 +0.3nH 100 300 4 18 13,000 | 712-1486-1-NDt NE! 07 58 4.60__|712-1486-2-ND NEW! 15,000 17.25/M___| L-O5B1N5SV6T 
1.8 +0.3nH 100 300 4 22 10,500 = |712-1487-1-NDt NE 07 58 4.60 |712-1487-2-ND NEW! 15,000 17.25/M_— | L-O5B1N8SV6T 
2.2 +0.3nH 100 300 4 26 9,500 712-1488-1-ND¢ NE! 07 58 4.60 |712-1488-2-ND NEW! 15,000 17.25/M_— | L-O5B2N2SV6T 
24 +0.3nH 100 300 4 .30 9,000 712-1489-1-ND¢ NEW! 07 58 4.60 |712-1489-2-ND NEW! 15,000 17.25/M | L-O5B2N4SV6T 
27 +0.3nH 100 300 4 32 8,500 712-1490-1-ND¢ NEW! 07 58 4.60 |712-1490-2-ND NEW! 15,000 17.25/M__ | L-O5B2N7SV6T 
3.0 +0.3nH 100 300 4 36 8,000 712-1478-1-ND¢ NEW! 07 58 4.60 |712-1478-2-ND NEW! 15,000 17.25/M__| L-O5B3NOSV6T 
3.3 +0.3nH 100 300 4 38 7,500 712-1491-1-ND¢ NE! 07 58 4.60 |712-1491-2-ND NEW! 15,000 17.25/M_— | L-O5B3N3SV6T 
3.7 +0.3nH 100 300 4 4 6,900 712-1479-1-ND¢ NE! 07 58 4.60 |712-1479-2-ND NEW! 15,000 17.25/M__ | L-O5B3N7SV6T 
3.9 +0.3nH 100 300 4 A5 6,800 712-1492-1-ND¢ NE! 07 58 4.60 |712-1492-2-ND NEW! 15,000 17.25/M_ | L-O5B3N9SV6T 
0201 47 +0.3nH 100 300 4 50 6,000 712-1493-1-ND¢ NEW! 07 58 4.60 |712-1493-2-ND NEW! 15,000 17.25/M_ | L-O5B4N7SV6T 
5.1 +0.3nH 100 300 6 55 5,700 712-1494-1-ND¢ NEW! 07 58 4.60 |712-1494-2-ND NEW! 15,000 17.25/M__| L-O5B5N1SV6T 
5.6 +0.3nH 100 300 5 60 5,500 712-1500-1-ND¢ NEW! 07 58 4.60 |712-1500-2-ND NEW! 15,000 17.25/M_ | L-O5B5N6SV6T 
6.8 +5% 100 250 5 70 4,800 712-1501-1-ND¢ NEW! 07 58 4.60 |712-1501-2-ND NEW! 15,000 17.25/M_—_ | L-O5B6N8JV6T 
8.2 +5% 100 250 5 90 4,600 712-1502-1-ND¢ NE! 07 58 4.60 |712-1502-2-ND NEW! 15,000 17.25/M_— | L-O5B8N2JV6T 
10 +5% 100 250 § 1.20 4,000 712-1480-1-ND¢ NE! 07 58 4.60 |712-1480-2-ND NEW! 15,000 17.25/M | L-O5B10NJV6T 
12 +5% 100 250 6 1.30 3,500 712-1481-1-ND} NE! 07 58 4.60 |712-1481-2-ND NEW! 15,000 17.25/M__| L-O5B12NJV6T 
13 45% 100 250 5 1.35 3,500 712-1482-1-ND¢ NEW! 07 58 4.60 |712-1482-2-ND NEW! 15,000 17.25/M_— | L-O5B13NJV6T 
15 +5% 100 250 5 1.40 3,000 712-1483-1-ND¢ NEW! 07 58 4.60 |712-1483-2-ND NEW! 15,000 17.25/M_— | L-O5B15NJV6T 
18 +5% 100 200 5 1.50 2,500 712-1484-1-ND¢ NEW! 07 58 4.60 |712-1484-2-ND NEW! 15,000 17.25/M_— | L-O5B18NJV6T 
20 +5% 100 200 § =_ 2,100 712-1477-1-ND¢ NE! 07 58 4.60 |712-1477-2-ND NEW! 15,000 17.25/M | L-O5B20NJV6T 
22 +5% 100 200 5 1.80 2,200 712-1496-1-ND} NE! 07 58 4.60__|712-1496-2-ND NEW! 15,000 17.25/M__| L-O5B22NJV6T 
27 +5% 100 200 5 2.00 1,800 712-1497-1-ND¢ NE! 07 58 4.60 |712-1497-2-ND NEW! 15,000 17.25/M_— | L-O5B27NJV6T 
33 +5% 100 200 5 2.30 1,500 712-1498-1-ND¢ NEW! 07 58 4.60 |712-1498-2-ND NEW! 15,000 17.25/M_— | L-O5B33NJV6T 
39 +5% 100 200 5 2.50 1,400 712-1499-1-ND¢ NEW! 07 58 4.60__|712-1499-2-ND NEW! 15,000 17.25/M__| L-O5B39NJV6T 
10 +5% 100 250 8 5 3,700 712-1407-1-ND§& 05 AL 3.24 |712-1407-2-ND 10,000 12.15/M | L-O7C10NJV6T 
15 +5% 100 250 8 60 3,100 712-1408-1-ND§& 05 AL 3.24 |712-1408-2-ND 10,000 12.15/M | L-O7C15NJV6T 
18 +5% 100 200 8 65 2,900 712-1409-1-ND§& 05 AL 3.24 |712-1409-2-ND 10,000 12.15/M | L-07C18NJV6T 
1.0 +0.3nH 100 300 8 A2 15,000 | 712-1410-1-ND§& 05 AL 3.24 |712-1410-2-ND 10,000 12.15/M | L-O7C1NOSV6T 
1.2 +0.3nH 100 300 8 12 15,000 | 712-1454-1-ND& 05 AL 3.24 |712-1454-2-ND 10,000 12.15/M__|L-O7C1N2SV6T 
1.5 +0.3nH 100 300 8 13 15,000 |712-1411-1-ND§a& 05 AL 3.24 |712-1411-2-ND 10,000 12.15/M | L-O7C1N5SV6T 
1.8 +0.3nH 100 300 8 14 14,000 | 712-1412-1-ND§& 05 AL 3.24 |712-1412-2-ND 10,000 12.15/M | L-O7C1N8SV6T 
24 +0.3nH 100 300 8 16 10,000 | 712-1456-1-ND& 05 AL 3.24 |712-1456-2-ND 10,000 12.15/M | L-O7C2N4SV6T 
3 +0.3nH 100 300 8 18 9,000 712-1457-1-ND& 05 AL 3.24 |712-1457-2-ND 10,000 12.15/M | L-O7C3NOSV6T 
3.9 +0.3nH 100 300 8 22 7,000 712-1459-1-ND& 05 AL 3.24 |712-1459-2-ND 10,000 12.15/M__|L-O7C3N9SV6T 
43 +0.3nH 100 300 8 24 6,000 712-1460-1-ND& 05 Al 3.24 |712-1460-2-ND 10,000 12.15/M | L-O7C4N3SV6T 
51 +0.3nH 100 300 8 26 5,500 712-1461-1-ND& 05 AL 3.24 |712-1461-2-ND 10,000 12.15/M | L-O7C5N1SV6T 
5.6 +0.3nH 100 300 8 27 5,400 712-1462-1-ND& 05 AL 3.24 |712-1462-2-ND 10,000 12.15/M | L-O7C5N6SV6T 
0402 75 +5% 100 250 8 40 4,600 712-1463-1-ND& 04 36 2.92 |712-1463-2-ND 10,000 10.94/M | L-O7C7NSJV6T 
12 +5% 100 250 8 50 3,200 712-1453-1-ND& 05 AL 3.24 |712-1453-2-ND 10,000 12.15/M__|L-O7C12NJV6T 
22 +5% 100 200 8 80 2,100 712-1455-1-ND& 05 AL 3.24 |712-1455-2-ND 10,000 12.15/M | L-07C22NJV6T 
39 +5% 100 150 8 1.20 1,400 712-1458-1-ND& 05 AL 3.24 |712-1458-2-ND 10,000 12.15/M | L-O7C39NJV6T 
27.0 45% 100 200 8 90 1,900 712-1413-1-ND§& 05 AL 3.24 |712-1413-2-ND 10,000 12.15/M | L-O07C27NJV6T 
2.2 +0.3nH 100 300 8 16 12,000 | 712-1414-1-ND§& 05 AL 3.24 |712-1414-2-ND 10,000 12.15/M | L-O7C2N2SV6T 
27 +0.3nH 100 300 8 AZ 9,500 712-1415-1-ND§& 05 AL 3.24 |712-1415-2-ND 10,000 12.15/M | L-O7C2N7SV6T 
3.3 +0.3nH 100 300 8 19 8,500 712-1416-1-ND§& 05 AL 3.24 |712-1416-2-ND 10,000 12.15/M | L-O7C3N3SV6T 
47 +0.3nH 100 300 8 24 6,000 712-1417-1-ND§& 05 AL 3.24 |712-1417-2-ND 10,000 12.15/M | L-O7C4N7SV6T 
6.8 +5% 100 250 8 32 5,000 712-1419-1-ND§& 05 AL 3.24 |712-1419-2-ND 10,000 12.15/M | L-O7C6N8JV6T 
8.2 45% 100 250 8 40 4,600 712-1420-1-ND§& 05 AL 3.24 |712-1420-2-ND 10,000 12.15/M | L-O7C8N2JV6T 
33.0 +5% 100 200 8 1.00 1,600 712-1464-1-ND& 05 AL 3.24 |712-1464-2-ND 10,000 12.15/M__|L-07C33NJV6T 
47.0 45% 100 150 8 1.30 1,200 712-1421-1-ND& 05 AL 3.24 |712-1421-2-ND 10,000 12.15/M | L-07C47NJV6T 
68.0 +5% 100 100 8 2.20 1,000 712-1422-1-ND& 05 AL 3.24 |712-1422-2-ND 10,000 12.15/M | L-O7C68NJV6T 
100 +5% 100 100 8 2.50 850 712-1423-1-ND& 07 58 4.60 |712-1423-2-ND 10,000 17.25/M__|L-O7CR10JV6T 
1.0 +0.3nH 100 300 8 10 17,000 = |712-1424-1-NDe 06 A8 3.85 | 712-1424-2-ND 4,000 14.43/M_— | L-14C1NOSV4T 
15 +0.3nH 100 300 8 10 17,000 | 712-1425-1-NDe 06 48 3.85 | 712-1425-2-ND 4,000 14.43/M | L-14C1N5SV4T 
18 +0.3nH 100 300 8 10 13,000 | 712-1426-1-NDe 06 48 3.85 | 712-1426-2-ND 4,000 14.43/M | L-14C1N8SV4T 
2.2 +0.3nH 100 300 8 15 12,000 | 712-1427-1-NDe 06 48 3.85 | 712-1427-2-ND 4,000 14.43/M_ | L-14C2N2SV4T 
3.3 +0.3nH 100 300 8 20 6,500 712-1428-1-NDe 06 48 3.85 |712-1428-2-ND 4,000 14.43/M__|L-14C3N3SV4T 
3.9 +0.3nH 100 300 8 .20 6,300 712-1429-1-NDe 06 48 3.85 | 712-1429-2-ND 4,000 14.43/M | L-14C3N9SV4T 
0603 47 +0.3nH 100 300 8 .20 5,400 712-1430-1-NDe 06 48 3.85 | 712-1430-2-ND 4,000 14.43/M_ | L-14C4N7SV4T 
5.6 +0.3nH 100 300 8 25 4,600 712-1431-1-NDe 06 48 3.85 | 712-1431-2-ND 4,000 14.43/M | L-14C5N6SV4T 
6.8 +5% 100 300 8 30 4,500 712-1432-1-NDe 06 48 3.85 | 712-1432-2-ND 4,000 14.43/M | L-14C6N8JV4T 
8.2 +5% 100 300 8 33 3,800 712-1433-1-NDe 06 48 3.85 |712-1433-2-ND 4,000 14.43/M__|L-14C8N2JV4T 
10 +5% 100 300 8 35 3,700 712-1434-1-NDe 07 56 4.45 |712-1434-2-ND 4,000 16.68/M | L-14C10NJV4T 
12 45% 100 300 8 40 3,200 712-1435-1-NDe 07 56 4.45 |712-1435-2-ND 4,000 16.68/M | L-14C12NJV4T 
15 +5% 100 300 8 5 2,900 712-1436-1-NDe 07 56 4.45 |712-1436-2-ND 4,000 16.68/M__ | L-14C15NJV4T 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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JOHANSON ~ F : ° 
TECHNOLOGY RF Ceramic Components RF Chip Inductors (Cont) heel 
Test Cut Tape 
Package | Inductance Frequency | Rate Current Q DCR SRF | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
Type (nH) Tolerance (MHz) (mA) (Min.) (Q) (MHz) Part No. 1 10 100 | Part No. ty. Pricing | Part No. 
18 +5% 100 300 10 50 2,100 712-1437-1-NDe 07 56 4.45 |712-1437-2-ND 4,000 16.68/M | L-14C18NJV4T 
22 45% 100 300 10 55 2,100 712-1438-1-NDe 07 56 4.45 |712-1438-2-ND 4,000 16.68/M | L-14C22NJV4T 
27 +5% 100 300 10 60 2,000 712-1439-1-NDe 07 56 4.45 |712-1439-2-ND 4,000 16.68/M | L-14C27NJV4T 
33 +5% 100 300 10 65 1,600 712-1440-1-NDe 07 56 4.45 |712-1440-2-ND 4,000 16.68/M | L-14C33NJV4T 
39 +5% 100 300 10 70 1,500 712-1441-1-NDe 07 56 4.45 4,000 16.68/M__| L-14C39NJV4T 
47 +5% 100 300 12 90 1,200 712-1442-1-NDe 07 56 4.45 4,000 16.68/M | L-14C47NJV4T 
0603 56 +5% 100 300 12 1.00 1,100 712-1443-1-NDe 07 56 4.45 |712-1443-2-ND 4,000 16.68/M | L-14C56NJV4T 
68 45% 100 300 12 1.10 1,000 712-1444-1-NDe 07 56 4.45 |712-1444-2-ND 4,000 16.68/M | L-14C68NJV4T 
82 +5% 100 300 12 1.20 850 712-1445-1-NDe 07 55 4.40 |712-1445-2-ND 4,000 16.50/M | L-14C82NJV4T 
100 +5% 100 300 12: 1.20 750 712-1446-1-NDe W 89 7.14 | 712-1446: 4,000 26.79/M__|L-14CR10JV4T 
120 +5% 50 300 8 1.30 700 712-1447-1-NDe WM 89 7.14 | 712-1447: 4,000 26.79/M | L-14CR12JV4T 
150 +5% 50 300 8 1.40 650 712-1448-1-NDe AW 89 7.14 | 712-1448. 4,000 26.79/M | L-14CR15JV4T 
180 +5% 50 300 8 1.50 550 712-1449-1-NDe ‘AW 89 7.14 | 712-1449. 4,000 26.79/M | L-14CR18JV4T 
220 +5% 50 300 8 1.70 450 712-1450-1-NDe ‘WM 89 7.14 |712-1450-2-ND 4,000 26.79/M | L-14CR22JV4T 


Multi-Layer High-Q Capacitors Digi@Reel® 


These lines of multi-layer capacitors have been developed for High-Q and microwave Po Mechanical Characteristics — Dimensions in mm 
applications. Temperature Coefficient: 0 +30ppm/°C, -55°C ~ 125°C w L Size Code L WwW B 
; , . , ny S R05 (0201) 0.60 +0.03 0.30 +0.03 0.20 Max. 
S Series: RO5S, RO7S, R14S and R15S capacitors give an ultra-high Q performance R07 (0402) 1.02 +0.1 0.51 +0.1 0.25 +0.15 
and exhibit NPO temperature characteristics. L Series: ROS5L capacitors give mid-high Q R14 (0603) 1.57 +0.15 0.81 +0.15 0.35 +0.15 
performance and exhibit NPO temperature characteristics. E Series: S42E capacitors give R15 (0805) 2.03 +0.20 1.27 +0.20 0.50 +0.25 
excellent high-Q performance from HF to Microwave frequencies. io $42 (1111) 2.79 +0.51 -0.25 2.79 £0.51 0.38 Typ. 
Size WV | Capacitance | Capacitance Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
Code Type DC (pF) Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
NPO 25 0.2 +0.05pF 0.30 +0.03 | 712-1173-1-ND 1.54 9.10 26.25 |712-1173-2-ND 15,000 25.20/M | 250ROS5LOR2AV4T 
NPO 25 0.3 +0.05pF 0.30 +0.03 | 712-1174-1-ND 1.54 9.10 26.25 |712-1174-2-ND 15,000 25.20/M | 250ROSLOR3AV4T 
NPO 25 0.3 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1466-1-NDA .99 5.85 16.88 |712-1466-2-ND 15,000 16.20/M | 250ROSLOR3BV4T 
NPO 25 0.4 +0.05pF 0.30 +0.03 | 712-1175-1-ND 1.54 9.10 26.25 |712-1175-2-ND 15,000 25.20/M | 250ROSLOR4AV4T 
NPO 25 0.5 +0.05pF 0.30 +0.03 | 712-1176-1-ND 1.54 9.10 26.25 |712-1176-2-ND 15,000 25.20/M_ | 250ROSLORS5AV4T 
NPO 25 0.5 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1467-1-NDA .99 5.85 16.88 |712-1467-2-ND 15,000 16.20/M | 250ROSLOR5BV4T 
NPO 25 0.6 +0.05pF 0.30 +0.03 | 712-1177-1-ND 2.27 13.41 38.68 |712-1177-2-ND 15,000 37.14/M | 250ROSLOR6AV4T 
NPO 25 0.7 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1468-1-NDA 1.38 8.13 23.44 |712-1468-2-ND 15,000 22.50/M | 250ROSLOR7BV4T 
NPO 25 0.7 +0.05pF 0.30 +0.03 | 712-1178-1-ND 2.27 13.41 38.68 |712-1178-2-ND 15,000 37.14/M | 250ROSLOR7AV4T 
NPO 25 0.8 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1179-1-ND 1.38 8.13 23.44 |712-1179-2-ND 15,000 22.50/M | 250ROS5LOR8BV4T 
NPO 25 0.9 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1180-1-NDA 1.38 8.13 23.44 |712-1180-2-ND 15,000 22.50/M | 250ROSLOR9BV4T 
NPO 25 1 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1181-1-NDA 1.38 8.13 23.44 |712-1181-2-ND 15,000 22.50/M | 250RO5L1ROBV4T 
NPO 25 11 +0.10pF 0.30 0.03 | 712-1182-1-NDA 1.38 8.13 23.44 |712-1182-2-ND 15,000 22.50/M | 250RO5L1R1BV4T 
NPO 25 1.2 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1183-1-NDA 1.38 8.13 23.44 |712-1183-2-ND 15,000 22.50/M | 250RO5L1R2BV4T 
NPO 25: 1.3 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1184-1-ND 1.38 8.13 23.44 |712-1184-2-ND 15,000 22.50/M | 250RO5L1R3BV4T 
NPO 25 1.5 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1185-1-NDA 1.38 8.13 23.44 |712-1185-2-ND 15,000 22.50/M | 250RO5L1R5BV4T 
NPO 25 1.8 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1186-1-NDA 1.38 8.13 23.44 |712-1186-2-ND 15,000 22.50/M | 250RO5L1R8BV4T 
NPO 25 2.0 +0.10pF 0.30 0.03 | 712-1187-1-ND 2.09 12.35 35.63 |712-1187-2-ND 15,000 34.20/M | 250RO5L2ROBV4T 
NPO 25 2.2 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1188-1-NDA 2.09 12.35 35.63 |712-1188-2-ND 15,000 34.20/M | 250RO5L2R2BV4T 
NPO 25 2.4 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1189-1-ND 2.09 12.35 35.63 |712-1189-2-ND 15,000 34.20/M _| 250RO5L2R4BV4T 
NPO 25 27 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1190-1-NDA 2.09 12.35 35.63 |712-1190-2-ND 15,000 34.20/M | 250RO5L2R7BV4T 
NPO 25 3.0 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1191-1-NDA 2.09 12.35 35.63 |712-1191-2-ND 15,000 34.20/M | 250RO5L3ROBV4T 
NPO 25 3.3 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1192-1-NDA 2.09 12.35 35.63 |712-1192-2-ND 15,000 34.20/M | 250RO5L3R3BV4T 
NPO 25 3.6 +0.25pF 0.30 +0.03 | 712-1193-1-ND 1.05 6.18 17.81 |712-1193-2-ND 15,000 17.10/M | 250RO5L3R6CV4T 
NPO 25 3.6 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1469-1-NDA 2.09 12.35 35.63 _|712-1469-2-ND 15,000 34.20/M_| 250ROS5L3R6BV4T 
NPO 25 3.9 +0.25pF 0.30 +0.03 | 712-1194-1-ND 1.05 6.18 17.81 |712-1194-2-ND 15,000 17.10/M | 250RO5L3R9CV4T 
NPO 25 3.9 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1470-1-NDA 2.09 12.35 35.63 |712-1470-2-ND 15,000 34.20/M | 250RO5L3R9BV4T 
NPO 25 4.3 +0.25pF 0.30 +0.03 | 712-1195-1-ND 1.05 6.18 17.81 |712-1195-2-ND 15,000 17.10/M | 250ROSL4R3CV4T 
NPO 25 4.3 +0.10pF 0.30 0.03 | 712-1471-1-NDA 2.09 12.35 35.63 |712-1471-2-ND 15,000 34.20/M | 250RO5L4R3BV4T 
NPO 25 47 +0.25pF 0.30 +0.03 | 712-1196-1-ND 1.05 6.18 17.81 |712-1196-2-ND 15,000 17.10/M | 250RO5L4R7CV4T 
NPO 25 4.7 +0.10pF 0.30 +0.03 | 712-1472-1-NDA 2.09 12.35 35.63 |712-1472-2-ND 15,000 34.20/M |250RO5L4R7BV4T 
NPO 25 5.1 +0.25pF 0.30 +0.03 | 712-1197-1-NDA 1.27 7.48 21.56 |712-1197-2-ND 15,000 20.70/M | 250RO5L5R1CV4T 
NPO 25 5.6 +0.25pF 0.30 +0.03 | 712-1198-1-NDA 1.27 7.48 21.56 |712-1198-2-ND 15,000 20.70/M | 250ROSL5R6CV4T 
NPO 25 6.2 +0.25pF 0.30 +0.03 | 712-1199-1-ND 1.27 7.48 21.56 |712-1199-2-ND 15,000 20.70/M | 250ROSL6R2CV4T 
NPO 25 6.8 +0.25pF 0.30 +0.03 | 712-1200-1-NDA 1.27 7.48 21.56 _|712-1200-2-ND 15,000 20.70/M _ | 250RO5L6R8CV4T 
NPO 25 7.56 +0.25pF 0.30 +0.03 | 712-1201-1-ND 1.27 7.48 21.56 |712-1201-2-ND 15,000 20.70/M |250RO5L7R5CV4T 
0201 NPO 25 8.2 +0.25pF 0.30 +0.03 | 712-1202-1-NDA 1.27 7.48 21.56 |712-1202-2-ND 15,000 20.70/M | 250RO5L8R2CV4T 
NPO 25 9.1 +0.25pF 0.30 +0.03 | 712-1203-1-NDA 1.27 7.48 21.56 |712-1203-2-ND 15,000 20.70/M | 250RO5L9R1CV4T 
NPO 25 10 42% 0.30 +0.03 | 712-1204-1-ND 2.09 12.35 35.63 |712-1204-2-ND 15,000 34.20/M | 250RO5L100GV4T 
NPO 25 10 45% 0.30 +0.03 | 712-1205-1-NDA 1.05 6.18 17.81 |712-1205-2-ND 15,000 17.10/M | 250RO5L100JV4T 
NPO 25 1 42% 0.30 +0.03 | 712-1206-1-ND 2.09 12.35 35.63 |712-1206-2-ND 15,000 34.20/M | 250R05L110GV4T 
NPO 25 1 +5% 0.30 +0.03 | 712-1207-1-ND 1.05 6.18 17.81 |712-1207-2-ND 15,000 17.10/M |250RO5L110JV4T 
NPO 25 12 +2% 0.30 +0.03 | 712-1208-1-ND 2.09 12.35 35.63 |712-1208-2-ND 15,000 34.20/M | 250RO5L120GV4T 
NPO 25 12 45% 0.30 +0.03 | 712-1209-1-NDA 1.05 6.18 17.81 |712-1209-2-ND 15,000 17.10/M |250RO5L120JV4T 
NPO 25 13 42% 0.30 +0.03 | 712-1210-1-ND 2.09 12.35 35.63 |712-1210-2-ND 15,000 34.20/M_|250RO5L130GV4T 
NPO 25 13 +5% 0.30 +0.03 | 712-1211-1-ND 1.05 6.18 17.81 |712-1211-2-ND 15,000 17.10/M |250RO5L130JV4T 
NPO 25 15 42% 0.30 +0.03 | 712-1212-1-ND 2.09 12.35 35.63 |712-1212-2-ND 15,000 34.20/M | 250RO5L150GV4T 
NPO 25 15 45% 0.30 +0.03 | 712-1213-1-NDA 1.05 6.18 17.81 |712-1213-2-ND 15,000 17.10/M |250RO5L150JV4T 
NPO 25: 16 42% 0.30 +0.03 | 712-1214-1-ND 2.09 12.35 35.63 |712-1214-2-ND 15,000 34.20/M | 250RO5L160GV4T 
NPO 25 16 +5% 0.30 +0.03 | 712-1215-1-ND 1.05 6.18 17.81 |712-1215-2-ND 15,000 17.10/M | 250RO5L160JV4T 
NPO 25 18 42% 0.30 +0.03 | 712-1216-1-ND 2.09 12.35 35.63 |712-1216-2-ND 15,000 34.20/M | 250RO5L180GV4T 
NPO 25 18 45% 0.30 +0.03 | 712-1217-1-NDA 1.05 6.18 17.81 |712-1217-2-ND 15,000 17.10/M |250RO5L180JV4T 
NPO 25 20 42% 0.30 +0.03 | 712-1218-1-ND 2.09 12.35 35.63 |712-1218-2-ND 15,000 34.20/M | 250RO5L200GV4T 
NPO 25 20 +5% 0.30 +0.03 | 712-1219-1-ND 1.05 6.18 17.81 |712-1219-2-ND 15,000 17.10/M | 250ROS5L200JV4T 
NPO 25 22 42% 0.30 +0.03 | 712-1220-1-ND 2.09 12.35 35.63 _|712-1220-2-ND 15,000 34.20/M_| 250RO5L220GV4T 
NPO 25 22 45% 0.30 +0.03 | 712-1221-1-NDA 1.05 6.18 17.81 |712-1221-2-ND 15,000 17.10/M | 250RO5L220JV4T 
NPO 25 27 42% 0.30 +0.03 | 712-1222-1-ND 2.09 12.35 35.63 |712-1222-2-ND 15,000 34.20/M | 250RO5L270GV4T 
NPO 25 27 45% 0.30 +0.03 | 712-1223-1-ND 1.05 6.18 17.81 |712-1223-2-ND 15,000 17.10/M |250RO5L270JV4T 
NPO 25 30 42% 0.30 +0.03 | 712-1224-1-ND 2.09 12.35 35.63 |712-1224-2-ND 15,000 34.20/M | 250ROSL300GV4T 
NPO 25: 30 45% 0.30 +0.03 | 712-1225-1-ND 1.05 6.18 17.81 |712-1225-2-ND 15,000 17.10/M_|250RO5L300JV4T 
NPO 25 33 42% 0.30 +0.03 | 712-1226-1-ND 2.09 12.35 35.63 |712-1226-2-ND 15,000 34.20/M | 250RO5L330GV4T 
NPO 25 33 45% 0.30 +0.03 | 712-1227-1-NDA 1.05 6.18 17.81 |712-1227-2-ND 15,000 17.10/M | 250ROS5L330JV4T 
NPO 25 36 42% 0.30 0.03 | 712-1228-1-ND 2.09 12.35 35.63 |712-1228-2-ND 15,000 34.20/M | 250RO5L360GV4T 
NPO 25 36 45% 0.30 +0.03 | 712-1229-1-ND 1.05 6.18 17.81 |712-1229-2-ND 15,000 17.10/M | 250ROSL360JV4T 
NPO 25 39 42% 0.30 +0.03 | 712-1230-1-ND 2.09 12.35 35.63 _|712-1230-2-ND 15,000 34.20/M_|250RO5L390GV4T 
NPO 25 39 45% 0.30 +0.03 | 712-1231-1-ND 1.05 6.18 17.81 | 712-1231-2-ND 15,000 17.10/M |250RO5L390JV4T 
NPO 25 43 42% 0.30 +0.03 | 712-1232-1-ND 2.53 14.95 43.13 |712-1232-2-ND 15,000 41.40/M | 250RO5L430GV4T 
NPO 25 43 45% 0.30 +0.03 | 712-1233-1-ND 1.27 7.48 21.56 |712-1233-2-ND 15,000 20.70/M | 250RO5L430JV4T 
NPO 25 47 42% 0.30 +0.03 | 712-1234-1-ND 2.53 14.95 43.13 |712-1234-2-ND 15,000 41.40/M | 250RO5L470GV4T 
NPO 25 47 +5% 0.30 +0.03 | 712-1235-1-ND 1.27 7.48 21.56 _|712-1235-2-ND 15,000 20.70/M _|250RO5L470JV4T 
NPO 25 56 42% 0.30 +0.03 | 712-1236-1-ND 2.53 14.95 43.13 |712-1236-2-ND 15,000 41.40/M | 250RO5L560GV4T 
NPO 25 56 45% 0.30 +0.03 | 712-1237-1-ND 1.27 7.48 21.56 |712-1237-2-ND 15,000 20.70/M | 250RO5L560JV4T 
NPO 25 68 42% 0.30 +0.03 | 712-1238-1-ND 2.53 14.95 43.13 |712-1238-2-ND 15,000 41.40/M | 250RO5L680GV4T 
NPO 25 68 +5% 0.30 +0.03 | 712-1239-1-ND 1.27 7.48 21.56 |712-1239-2-ND 15,000 20.70/M | 250RO5L680JV4T 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TECHNOLOGY Multi-Layer High-Q Capacitors (cont) Reel 
Size WV | Capacitance | Capacitance Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
Code Type DC (pF) Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
NPO 25 82 42% 0.30 +0.03 | 712-1240-1-ND 2.53 14.95 43.13 |712-1240-2-ND 15,000 41.40/M | 250RO5L820GV4T 
NPO 25 82 45% 0.30 +0.03 | 712-1241-1-ND 1.27 7.48 21.56 |712-1241-2-ND 15,000 20.70/M | 250RO5L820JV4T 
NPO 25 100 42% 0.30 +0.03 | 712-1242-1-ND 2.53 14.95 43.13 |712-1242-2-ND 15,000 41.40/M | 250RO5L101GV4T 
0201 NPO 25 100 45% 0.30 +0.03 | 712-1243-1-ND 1.27 7.48 21.56 |712-1243-2-ND 15,000 20.70/M | 250RO5L101JV4T. 
NPO 25 30 +2% 0.51 +0.1 712-1295-1-ND 4.37 25.80 74.42 |712-1295-2-ND 10,000 71.45/M_|250R07S300GV4T 
NPO 25 30 +5% 0.51 +0.1 712-1296-1-NDV 1.94 11.47 33.08 | 712-1296-2-ND 10,000 31.76/M | 250RO7S300JV4T 
NPO 25 33 42% 0.51 +0.1 712-1297-1-ND 4.37 25.80 74.42 |712-1297-2-ND 10,000 71.45/M | 250R07S330GV4T 
NPO 25 33 45% 0.51 +0.1 712-1298-1-ND 1.94 11.47 33.08 _|712-1298-2-ND 10,000 31.76/M_|250R07S330JV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 0.2 +0.05pF 0.51 +0.1 712-1244-1-ND 1.70 10.04 28.95 |712-1244-2-ND 10,000 27.80/M | 500RO07SOR2AV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 0.2 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1160-1-NDV 1.13 6.69 19.29 |712-1160-2-ND 10,000 18.53/M | 500RO7SOR2BV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 0.3 +0.05pF 0.51 +0.1 712-1245-1-ND 1.70 10.04 28.95 |712-1245-2-ND 10,000 27.80/M |500RO07SOR3AV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 0.3 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1161-1-ND§V 1.13 6.69 19.29 |712-1161-2-ND 10,000 18.53/M | 500RO7SOR3BV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 0.4 +0.05pF 0.51 +0.1 712-1246-1-ND 1.70 10.04 28.95 |712-1246-2-ND 10,000 27.80/M_|500RO07SOR4AV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 0.5 +0.05pF 0.51 +0.1 712-1247-1-ND 1.70 10.04 28.95 |712-1247-2-ND 10,000 27.80/M |500RO07SORSAV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 0.5 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1162-1-ND§V 1.13 6.69 19.29 |712-1162-2-ND 10,000 18.53/M | 500RO7SORS5BV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 0.6 +0.05pF 0.51 +0.1 712-1248-1-ND 2.67 15.77 45.49 |712-1248-2-ND 10,000 43.67/M | 500RO7SOR6AV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 0.7 +0.05pF 0.51 +0.1 712-1249-1-ND 2.67 15.77 45.49 |712-1249-2-ND 10,000 43.67/M |500RO7SOR7AV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 0.7 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1163-1-NDV 1.48 8.76 25.28 |712-1163-2-ND 10,000 24.27/M_|500R07SOR7BV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 0.8 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1250-1-ND 1.48 8.76 25.28 |712-1250-2-ND 10,000 24.27/M |500RO07SOR8BV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 0.9 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1251-1-NDV 1.48 8.76 25.28 |712-1251-2-ND 10,000 24.27/M |500RO7SOR9BV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 1 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1266-1-ND§V 1.48 8.76 25.28 |712-1266-2-ND 10,000 24.27/M |500R07S1ROBV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 1 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1267-1-ND 1.70 10.04 28.95 |712-1267-2-ND 10,000 27.80/M |500R07S1R1BV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 1.2 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1268-1-NDV 1.70 10.04 28.95 | 712-1268-2-ND 10,000 27.80/M_|500R07S1R2BV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 1.3 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1269-1-ND 1.70 10.04 28.95 |712-1269-2-ND 10,000 27.80/M |500R07S1R3BV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 1.5 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1270-1-ND§V 1.70 10.04 28.95 |712-1270-2-ND 10,000 27.80/M |500R07S1R5BV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 1.8 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1271-1-ND§V 1.70 10.04 28.95 |712-1271-2-ND 10,000 27.80/M |500R07S1R8BV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 2.0 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1278-1-NDV 1.65 9.75 28.13 |712-1278-2-ND 10,000 27.00/M |500R07S2ROBV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 2.2 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1279-1-ND§V 2.97 17.55 50.63 _|712-1279-2-ND 10,000 48.60/M | 500RO7S2R2BV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 2.4 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1280-1-NDV 2.97 17.55 50.63 | 712-1280-2-ND 10,000 48.60/M | 500R07S2R4BV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 2.7 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1281-1-ND§V 2.97 17.55 50.63 |712-1281-2-ND 10,000 48.60/M |500R07S2R7BV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 3.0 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1282-1-NDV 2.97 17.55 50.63 | 712-1282-2-ND 10,000 48.60/M | 500RO7S3ROBV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 3.3 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1283-1-ND§ 2.97 17.55 50.63 | 712-1283-2-ND 10,000 48.60/M | 500RO07S3R3BV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 3.6 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1164-1-NDV 2.97 17.55 50.63 _|712-1164-2-ND 10,000 48.60/M_|500R07S3R6BV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 3.6 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1284-1-ND 1.56 9.24 26.64 | 712-1284-2-ND 10,000 25.58/M | 500RO7S3R6CV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 3.9 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1401-1-ND§ 2.97 17.55 50.63 |712-1401-2-ND 10,000 48.60/M | 500RO7S3R9BV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 3.9 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1285-1-ND 1.56 9.24 26.64 |712-1285-2-ND 10,000 25.58/M | 500RO7S3R9CV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 4.3 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1165-1-NDV 2.97 17.55 50.63 |712-1165-2-ND 10,000 48.60/M | 500RO7S4R3BV4T 
0402 | NPO (S Dielectric) | 50 4.3 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1286-1-ND 1.56 9.24 26.64 |712-1286-2-ND 10,000 25.58/M_|500R07S4R3CV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 4.7 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1166-1-ND§V 2.97 17.55 50.63 | 712-1166-2-ND 10,000 48.60/M | 500R07S4R7BV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 47 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1287-1-ND 1.56 9.24 26.64 | 712-1287-2-ND 10,000 25.58/M | 500RO07S4R7CV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 5.1 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1288-1-ND 1.94 11.47 33.08 | 712-1288-2-ND 10,000 31.76/M | 500RO7S5R1CV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 5.6 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1289-1-ND§V 1.94 11.47 33.08 |712-1289-2-ND 10,000 31.76/M | 500RO7S5R6CV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 6.2 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1290-1-ND 1.94 11.47 33.08 _|712-1290-2-ND 10,000 31.76/M_|500RO7S6R2CV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 6.8 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1291-1-ND§V 1.94 11.47 33.08 |712-1291-2-ND 10,000 31.76/M | 500RO7S6R8CV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 75 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1292-1-NDV 1.94 11.47 33.08 |712-1292-2-ND 10,000 31.76/M | 500R07S7R5CV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 8.2 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1293-1-ND§V 1.94 11.47 33.08 | 712-1293-2-ND 10,000 31.76/M | 500RO7S8R2CV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 9.1 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1294-1-NDV 1.94 11.47 33.08 |712-1294-2-ND 10,000 31.76/M | 500RO7S9R1CV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 10 42% 0.51 +0.1 712-1252-1-ND 4.37 25.80 74.42 |712-1252-2-ND 10,000 71.45/M_|500R07S100GV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 10 +5% 0.51 +0.1 712-1253-1-ND§V 1.94 11.47 33.08 | 712-1253-2-ND 10,000 31.76/M |500R07S100JV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 "1 42% 0.51 +0.1 712-1254-1-ND 4.37 25.80 74.42 |712-1254-2-ND 10,000 71.45/M |500R07S110GV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 1 45% 0.51 +0.1 712-1255-1-ND 1.94 11.47 33.08 |712-1255-2-ND 10,000 31.76/M |500R07S110JV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 12 42% 0.51 +0.1 712-1256-1-ND 4.37 25.80 74.42 |712-1256-2-ND 10,000 71.45/M |500R07S120GV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 12 +5% 0.51 +0.1 712-1257-1-NDV 1.94 11.47 33.08 _|712-1257-2-ND 10,000 31.76/M_|500R07S120JV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 13 42% 0.51 +0.1 712-1258-1-ND 4.37 25.80 74.42 |712-1258-2-ND 10,000 71.45/M |500R07S130GV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 13 +5% 0.51 +0.1 712-1259-1-ND 1.94 11.47 33.08 | 712-1259-2-ND 10,000 31.76/M |500R07S130JV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 15 42% 0.51 +0.1 712-1260-1-ND 4.37 25.80 74.42 |712-1260-2-ND 10,000 71.45/M |500R07S150GV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 15 45% 0.51 +0.1 712-1261-1-NDV 1.94 11.47 33.08 |712-1261-2-ND 10,000 31.76/M |500R07S150JV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 16 42% 0.51 +0.1 712-1262-1-ND 4.37 25.80 74.42 |712-1262-2-ND 10,000 71.45/M_|500R07S160GV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 16 +5% 0.51 +0.1 712-1263-1-ND 1.94 11.47 33.08 | 712-1263-2-ND 10,000 31.76/M |500R07S160JV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 18 42% 0.51 +0.1 712-1264-1-ND 4.37 25.80 74.42 |712-1264-2-ND 10,000 71.45/M |500R07S180GV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 18 45% 0.51 +0.1 712-1265-1-ND 1.94 11.47 33.08 |712-1265-2-ND 10,000 31.76/M |500R07S180JV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 20 42% 0.51 +0.1 712-1272-1-ND 4.37 25.80 74.42 |712-1272-2-ND 10,000 71.45/M | 500R07S200GV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 20 +5% 0.51 +0.1 712-1273-1-ND 1.94 11.47 33.08 _|712-1273-2-ND 10,000 31.76/M_|500R07S200JV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 22 42% 0.51 +0.1 712-1274-1-ND 4.37 25.80 74.42 |712-1274-2-ND 10,000 71.45/M | 500R07S220GV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 22 +5% 0.51 +0.1 712-1275-1-NDV 1.94 11.47 33.08 |712-1275-2-ND 10,000 31.76/M | 500RO7S220JV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 27 42% 0.51 +0.1 712-1276-1-ND 4.37 25.80 74.42 |712-1276-2-ND 10,000 71.45/M |500R07S270GV4T 
NPO (S Dielectric) | 50 27 45% 0.51 +0.1 712-1277-1-NDV 1.94 11.47 33.08 _|712-1277-2-ND 10,000 31.76/M_|500R07S270JV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 0.2 +0.05pF 0.81 712-1299-1-ND 5.20 30.71 88.59 |712-1299-2-ND 4,000 85.05/M | 251R14SOR2AV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 0.3 +0.05pF 0.81 712-1300-1-ND 5.20 30.71 88.59 | 712-1300-2-ND 4,000 85.05/M | 251R14SOR3AV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 0.3 +0.10pF 0.81 712-1167-1-ND*& 2.60 15.36 44.31 |712-1167-2-ND 4,000 42.54/M |251R14SOR3BV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 0.4 +0.05pF 0.81 712-1301-1-ND 5.20 30.71 88.59 |712-1301-2-ND 4,000 85.05/M | 251R14SOR4AV4T 
NPO (S Dielectric) |_ 250 0.5 +0.05pF 0.81 712-1302-1-ND 5.20 30.71 88.59 | 712-1302-2-ND 4,000 85.05/M_|251R14SOR5AV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 0.5 +0.10pF 0.81 712-1168-1-ND*& 2.60 15.36 44.31 |712-1168-2-ND 4,000 42.54/M |251R14SOR5BV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 0.6 +0.05pF 0.81 712-1303-1-ND 5.20 30.71 88.59 |712-1303-2-ND 4,000 85.05/M | 251R14SOR6AV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 0.7 +0.05pF 0.81 712-1304-1-ND 5.20 30.71 88.59 |712-1304-2-ND 4,000 85.05/M | 251R14SOR7AV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 0.8 +0.10pF 0.81 712-1305-1-ND*& 2.60 15.36 44.31 |712-1305-2-ND 4,000 42.54/M |251R14SOR8BV4T 
NPO (S Dielectric) |_ 250 0.9 +0.10pF 0.81 712-1306-1-ND 2.60 15.36 44.31 |712-1306-2-ND 4,000 42.54/M |251R14SOR9BV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 1 +0.10pF 0.81 712-1323-1-ND*& 2.60 15.36 44.31 |712-1323-2-ND 4,000 42.54/M |251R14S1ROBV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 5 Fa +0.10pF 0.81 712-1324-1-ND 2.60 15.36 44.31 |712-1324-2-ND 4,000 42.54/M |251R14S1R1BV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 1.2 +0.10pF 0.81 712-1325-1-ND*& 2.60 15.36 44.31 |712-1325-2-ND 4,000 42.54/M |251R14S1R2BV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 1.3 +0.10pF 0.81 712-1326-1-ND 2.60 15.36 44.31 |712-1326-2-ND 4,000 42.54/M |251R14S1R3BV4T 
NPO (S Dielectric) |_ 250 1.5 +0.10pF 0.81 712-1327-1-ND*& 2.60 15.36 44.31 |712-1327-2-ND 4,000 42.54/M_|251R14S1R5BV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 1.8 +0.10pF 0.81 712-1328-1-ND*& 2.60 15.36 44.31 |712-1328-2-ND 4,000 42.54/M |251R14S1R8BV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 2. +0.10pF 0.81 712-1335-1-ND 2.60 15.36 44.31 |712-1335-2-ND 4,000 42.54/M |251R14S2ROBV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 2.2 +0.10pF 0.81 712-1336-1-ND*& 3.56 21.06 60.75 |712-1336-2-ND 4,000 58.32/M | 251R14S2R2BV4T 
0603 NPO (S Dielectric) | 250 2.4 +0.10pF 0.81 712-1337-1-ND 3.56 21.06 60.75 |712-1337-2-ND 4,000 58.32/M |251R14S2R4BV4T 
NPO (S Dielectric) |_ 250 2.7 +0.10pF 0.81 712-1338-1-ND¥& 3.56 21.06 60.75 | 712-1338-2-ND 4,000 58.32/M _|251R14S2R7BV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 3.0 +0.10pF 0.81 712-1347-1-ND 3.56 21.06 60.75 |712-1347-2-ND 4,000 58.32/M |251R14S3ROBV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 3.3 +0.10pF 0.81 712-1348-1-ND*& 3.56 21.06 60.75 |712-1348-2-ND 4,000 58.32/M | 251R14S3R3BV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 3.6 +0.10pF 0.81 712-1170-1-ND*& 3.56 21.06 60.75 |712-1170-2-ND 4,000 58.32/M |251R14S3R6BV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 3.6 +0.25pF 0.81 712-1349-1-ND 2.38 14.04 40.50 |712-1349-2-ND 4,000 38.88/M | 251R14S3R6CV4T 
NPO (S Dielectric) |_ 250 3.9 +0.10pF 0.81 712-1171-1-ND*& 3.56 21.06 60.75 _|712-1171-2-ND 4,000 58.32/M_|251R14S3R9BV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 3.9 +0.25pF 0.81 712-1350-1-ND 2.38 14.04 40.50 |712-1350-2-ND 4,000 38.88/M | 251R14S3R9CV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 4.3 +0.25pF 0.81 712-1355-1-ND 2.38 14.04 40.50 |712-1355-2-ND 4,000 38.88/M | 251R14S4R3CV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 47 +0.10pF 0.81 712-1172-1-ND& 3.56 21.06 60.75 |712-1172-2-ND 4,000 58.32/M |251R14S4R7BV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 47 +0.25pF 0.81 712-1356-1-ND 2.38 14.04 40.50 |712-1356-2-ND 4,000 38.88/M | 251R14S4R7CV4T 
NPO (S Dielectric) |_ 250 5.1 +0.25pF 0.81 712-1359-1-ND 3.27 19.31 55.69 _|712-1359-2-ND 4,000 53.46/M_|251R14S5R1CV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 5.6 +0.25pF 0.81 712-1360-1-ND*& 3.27 19.31 55.69 | 712-1360-2-ND 4,000 53.46/M | 251R14S5R6CV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 6.2 +0.25pF 0.81 712-1363-1-ND 3.27 19.31 55.69 |712-1363-2-ND 4,000 53.46/M | 251R14S6R2CV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 6.8 +0.25pF 0.81 712-1364-1-ND& 3.27 19.31 55.69 |712-1364-2-ND 4,000 53.46/M | 251R14S6R8CV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 7.5 +0.25pF 0.81 712-1365-1-ND 3.27 19.31 55.69 |712-1365-2-ND 4,000 53.46/M | 251R14S7R5CV4T 
NPO (S Dielectric) |_250 8.2 +0.25pF 0.81 712-1368-1-ND*& 3.27 19.31 55.69 _|712-1368-2-ND 4,000 53.46/M_|251R14S8R2CV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 onl +0.25pF 0.81 712-1369-1-ND 3.27 19.31 55.69 |712-1369-2-ND 4,000 53.46/M | 251R14S9R1CV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 10 +2% 0.81 712-1307-1-ND 6.95 41.07 118.46 |712-1307-2-ND 4,000 113.73/M |251R14S100GV4T 
NPO (S Dielectric) |_ 250 10 +5% 0.81 712-1308-1-ND*& 3.86 22.82 65.81 |712-1308-2-ND 4,000 63.18/M_|251R14S100JV4T 
(Continued) 
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JOHANSON : ; : : . 
TECHNOLOGY Multi-Layer High-Q Capacitors (cont) Reel 
Size WV | Capacitance | Capacitance Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel __| Johanson Technology 
Code Type DC (pF) Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
NPO (S Dielectric) | 250 "1 42% 0.81 712-1311-1-ND 6.95 41.07 118.46 |712-1311-2-ND 4,000 113.73/M |251R14S110GV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 1 45% 0.81 712-1312-1-ND 3.86 22.82 65.81 |712-1312-2-ND 4,000 63.18/M |251R14S110JV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 12 42% 0.81 712-1313-1-ND 6.95 41.07 118.46 | 712-1313-2-ND 4,000 113.73/M |251R14S120GV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 12 45% 0.81 712-1314-1-ND*& 3.86 22.82 65.81 |712-1314-2-ND 4,000 63.18/M |251R14S120JV4T 
NPO (S Dielectric) |_ 250 13 42% 0.81 712-1315-1-ND 6.95 41.07 118.46 |712-1315-2-ND 4,000 113.73/M_|251R14S130GV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 13 45% 0.81 712-1316-1-ND 3.86 22.82 65.81 |712-1316-2-ND 4,000 63.18/M |251R14S130JV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 15 42% 0.81 712-1317-1-ND 6.95 41.08 118.50 |712-1317-2-ND 4,000 113.76/M |251R14S150GV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 15 45% 0.81 712-1318-1-ND*& 3.86 22.82 65.81 |712-1318-2-ND 4,000 63.18/M |251R14S150JV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 16 +2% 0.81 712-1319-1-ND 6.95 41.07 118.46 |712-1319-2-ND 4,000 113.73/M |251R14S160GV4T 
NPO (S Dielectric) |_ 250 16 45% 0.81 712-1320-1-ND 3.86 22.82 65.81 |712-1320-2-ND 4,000 63.18/M_|251R14S160JV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 18 42% 0.81 712-1321-1-ND 6.95 41.07 118.46 |712-1321-2-ND 4,000 113.73/M |251R14S180GV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 18 45% 0.81 712-1322-1-ND*& 3.86 22.82 65.81 | 712-1322-2-ND 4,000 63.18/M |251R14S180JV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 20 +2% 0.81 712-1329-1-ND 6.95 41.07 118.46 |712-1329-2-ND 4,000 113.73/M |251R14S200GV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 20 45% 0.81 712-1330-1-ND*& 3.86 22.82 65.81 | 712-1330-2-ND 4,000 63.18/M |251R14S200JV4T 
NPO (S Dielectric) |_ 250 22 42% 0.81 712-1331-1-ND 6.95 41.07 118.46 |712-1331-2-ND 4,000 113.73/M_|251R14S220GV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 22 45% 0.81 712-1332-1-ND 3.86 22.82 65.81 | 712-1332-2-ND 4,000 63.18/M |251R14S220JV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 24 45% 0.81 712-1169-1-ND*& 4.65 27.50 79.31 |712-1169-2-ND 4,000 76.14/M | 251R14S240JV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 27 42% 0.81 712-1333-1-ND 8.38 49.49 142.76 |712-1333-2-ND 4,000 137.06/M |251R14S270GV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 27 45% 0.81 712-1334-1-ND*& 4.65 27.50 79.31 |712-1334-2-ND 4,000 76.14/M |251R14S270JV4T 
0603 | NPO (S Dielectric) | _ 250 30 42% 0.81 712-1339-1-ND 8.38 49.49 142.76 _|712-1339-2-ND 4,000 137.06/M_ | 251R14S300GV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 30 45% 0.81 712-1340-1-ND 4.65 27.50 79.31 |712-1340-2-ND 4,000 76.14/M |251R14S300JV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 33 42% 0.81 712-1341-1-ND 8.38 49.49 142.76 |712-1341-2-ND 4,000 137.06/M |251R14S330GV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 33 45% 0.81 712-1342-1-ND*& 4.65 27.50 79.31 |712-1342-2-ND 4,000 76.14/M | 251R14S330JV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 36 42% 0.81 712-1343-1-ND 8.38 49.49 142.76 |712-1343-2-ND 4,000 137.06/M |251R14S360GV4T 
NPO (S Dielectric) |_ 250 36 +5% 0.81 712-1344-1-ND 4.65 27.50 79.31 |712-1344-2-ND 4,000 76.14/M_|251R14S360JV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 39 42% 0.81 712-1345-1-ND 8.38 49.49 142.76 |712-1345-2-ND 4,000 137.06/M |251R14S390GV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 39 45% 0.81 712-1346-1-ND& 4.65 27.50 79.31 |712-1346-2-ND 4,000 76.14/M | 251R14S390JV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 43 42% 0.81 712-1351-1-ND 8.38 49.49 142.76 |712-1351-2-ND 4,000 137.06/M |251R14S430GV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 43 +5% 0.81 712-1352-1-ND 4.65 27.50 79.31 |712-1352-2-ND 4,000 76.14/M | 251R14S430JV4T 
NPO (S Dielectric) |_ 250 47 42% 0.81 712-1353-1-ND 8.38 49.49 142.76 _|712-1353-2-ND 4,000 137.06/M_|251R14S470GV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 47 +5% 0.81 712-1354-1-ND*& 4.65 27.50 79.31 |712-1354-2-ND 4,000 76.14/M |251R14S470J5V4T 
NPO (S Dielectric) | 250 56 42% 0.81 712-1357-1-ND 10.01 59.15 170.63 |712-1357-2-ND 4,000 163.80/M |251R14S560GV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 56 45% 0.81 712-1358-1-ND 5.50 32.50 93.75 |712-1358-2-ND 4,000 90.00/M | 251R14S560JV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 68 42% 0.81 712-1361-1-ND 10.01 59.15 170.63 |712-1361-2-ND 4,000 163.80/M |251R14S680GV4T 
NPO (S Dielectric) |_ 250 68 +5% 0.81 712-1362-1-ND*& 5.50 32.50 93.75 _|712-1362-2-ND 4,000 90.00/M_|251R14S680JV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 82 42% 0.81 712-1366-1-ND 10.01 59.15 170.63 |712-1366-2-ND 4,000 163.80/M | 251R14S820GV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 82 45% 0.81 712-1367-1-ND*& 5.50 32.50 93.75 |712-1367-2-ND 4,000 90.00/M | 251R14S820JV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 100 +2% 0.81 712-1309-1-ND 10.01 59.15 170.63 |712-1309-2-ND 4,000 163.80/M |251R14S101GV4T 
NPO (S Dielectric) |_ 250 100 +5% 0.81 712-1310-1-ND 5.50 32.50 93.75 _|712-1310-2-ND 4,000 90.00/M_|251R14S101JV4T 
NPO (S Dielectric) | 250 47 +0.10pF 1.02 +0.15 | 712-1371-1-NDO 5.83 34.45 99.38 |712-1371-2-ND 4,000 95.40/M | 251R15S4R7BV4E 
NPO (S Dielectric) | 250 5.6 +0.25pF 1.02 40.15 | 712-1372-1-NDO 3.30 19.50 56.25 |712-1372-2-ND 4,000 54.00/M | 251R15S5R6CV4E 
NPO (S Dielectric) | 250 6.8 +0.25pF 1.02 +0.15 | 712-1373-1-NDO 4.07 24.05 69.38 |712-1373-2-ND 4,000 66.60/M | 251R15S6R8CV4E 
NPO (S Dielectric) | 250 75 +0.25pF 1.02 40.15 | 712-1374-1-NDO 4.07 24.05 69.38 |712-1374-2-ND 4,000 66.60/M | 251R15S7R5CV4E 
NPO (S Dielectric) |_ 250 8.2 +0.25pF 1.02 +0.15 | 712-1375-1-NDO 4.07 24.05 69.38 _|712-1375-2-ND 4,000 66.60/M | 251R15S8R2CV4E 
NPO (S Dielectric) | 250 9.1 +0.25pF 1.02 +0.15 | 712-1376-1-NDO 4.07 24.05 69.38 |712-1376-2-ND 4,000 66.60/M | 251R15S9R1CV4E 
NPO (S Dielectric) | 250 10 45% 1.02 40.15 | 712-1377-1-NDO 4.29 25.35 73.13 |712-1377-2-ND 4,000 70.20/M | 251R15S100JV4E 
NPO (S Dielectric) | 250 12 45% 1.02 40.15 | 712-1378-1-NDO 4.29 25.35 73.13 |712-1378-2-ND 4,000 70.20/M | 251R15S120JV4E 
NPO (S Dielectric) | 250 15 +5% 1.02 +0.15 | 712-1379-1-NDO 4.29 25.35 73.13 |712-1379-2-ND 4,000 70.20/M | 251R15S150JV4E 
NPO (S Dielectric) |_ 250 18 +5% 1.02 +0.15 | 712-1380-1-NDO 4.29 25.35 73.13 _|712-1380-2-ND 4,000 70.20/M_|251R15S180JV4E 
NPO (S Dielectric) | 250 20 45% 1.02 +0.15 | 712-1381-1-NDO 4.62 27.30 78.75 |712-1381-2-ND 4,000 75.60/M | 251R15S200JV4E 
NPO (S Dielectric) | 250 22 +5% 1.02 40.15 | 712-1382-1-NDO 4.62 27.30 78.75 |712-1382-2-ND 4,000 75.60/M | 251R15S220JV4E 
NPO (S Dielectric) | 250 24 45% 1.02 +0.15 | 712-1383-1-NDO 4.62 27.30 78.75 |712-1383-2-ND 4,000 75.60/M | 251R15S240JV4E 
0805 NPO (S Dielectric) | 250 27 45% 1.02 +0.15 | 712-1384-1-NDO 4.62 27.30 78.75 |712-1384-2-ND 4,000 75.60/M | 251R15S270JV4E 
NPO (S Dielectric) |_ 250 30 +5% 1.02 +0.15 | 712-1385-1-NDO 4.62 27.30 78.75 _|712-1385-2-ND 4,000 75.60/M_|251R15S300JV4E 
NPO (S Dielectric) | 250 33 +5% 1.02 +0.15 | 712-1386-1-NDO 4.62 27.30 78.75 |712-1386-2-ND 4,000 75.60/M | 251R15S330JV4E 
NPO (S Dielectric) | 250 36 45% 1.02 40.15 | 712-1387-1-NDO 4.62 27.30 78.75 |712-1387-2-ND 4,000 75.60/M | 251R15S360JV4E 
NPO (S Dielectric) | 250 39 45% 1.02 40.15 | 712-1388-1-NDO 4.62 27.30 78.75 |712-1388-2-ND 4,000 75.60/M | 251R15S390JV4E 
NPO (S Dielectric) | 250 43 45% 1.02 +0.15 | 712-1389-1-NDO 4.62 27.30 78.75 |712-1389-2-ND 4,000 75.60/M | 251R15S430JV4E 
NPO (S Dielectric) |_ 250 47 +5% 1.02 +0.15 | 712-1390-1-NDO 4.62 27.30 78.75 _|712-1390-2-ND 4,000 75.60/M_|251R15S470JV4E 
NPO (S Dielectric) | 250 56 +5% 1.02 +0.15 | 712-1391-1-NDO 5.17 30.55 88.13 |712-1391-2-ND 4,000 84.60/M | 251R15S560JV4E 
NPO (S Dielectric) | 250 68 45% 1.02 +0.15 | 712-1392-1-NDO 5.17 30.55 88.13 |712-1392-2-ND 4,000 84.60/M | 251R15S680JV4E 
NPO (S Dielectric) | 250 82 45% 1.02 40.15 | 712-1393-1-NDO 5.17 30.55 88.13 |712-1393-2-ND 4,000 84.60/M | 251R15S820JV4E 
NPO (S Dielectric) | 250 100 +5% 1.02 +0.15 | 712-1394-1-NDO 5.17 30.55 88.13 |712-1394-2-ND 4,000 84.60/M | 251R15S101JV4E 
NPO (S Dielectric) |_ 250 120 45% 1.02 +0.15 | 712-1395-1-NDO 6.16 36.40 105.00 _|712-1395-2-ND 4,000 100.80/M_ | 251R15S121JV4E 
NPO (S Dielectric) | 250 150 45% 1.02 +0.15 | 712-1396-1-NDO 6.16 36.40 105.00 |712-1396-2-ND 4,000 100.80/M | 251R15S151JV4E 
NPO (S Dielectric) | 250 180 45% 1.02 +0.15 | 712-1397-1-NDO 6.60 39.00 112.50 |712-1397-2-ND 4,000 108.00/M |251R15S181JV4E 
NPO (S Dielectric) |_ 250 220 45% 1.02 +0.15 | 712-1398-1-NDO 6.60 39.00 112.50 _|712-1398-2-ND 4,000 108.00/M_ | 251R15S221JV4E 
NPO 500 1.0 +0.10pF 2.59 712-1504-1-ND%* NEW! | 29.70 175.50 506.25 |712-1504-2-ND NEW! 2,000 486.00/M |501S42E1ROBV4E 
NPO 500 3.9 +0.10pF 2.59 712-1505-1-ND%* NEW! | 40.70 240.50 693.75 |712-1505-2-ND NEW! 2,000 666.00/M | 501S42E3R9BV4E 
NPO 500 47 +0.10pF 2.59 712-1506-1-ND%* NEW! | 40.70 240.50 693.75 |712-1506-2-ND NEW! 2,000 666.00/M | 501S42E4R7BV4E 
NPO 500 6.8 +0.25pF 2.59 712-1507-1-ND%* NEW! | 30.80 182.00 525.00 |712-1507-2-ND NEW! 2,000 504.00/M | 501S42E6R8CV4E 
NPO 500 7b: +0.25pF 2.59 712-1508-1-ND%* NEW! | 30.80 182.00 525.00 _|712-1508-2-ND NEW! 2,000 504.00/M |501S42E7R5CV4E 
NPO 500 8.2 +0.25pF 2.59 712-1509-1-ND%* NEW! | 30.80 182.00 525.00 |712-1509-2-ND NEW! 2,000 504.00/M |501S42E8R2CV4E 
NPO 500 9.1 +0.25pF 2.59 712-1510-1-ND%* NEW! | 30.80 182.00 525.00 |712-1510-2-ND NEW! 2,000 504.00/M |501S42E9R1CV4E 
NPO 500 10 45% 2.59 712-1511-1-ND%* NEW! | 31.90 188.50 543.75 |712-1511-2-ND NEW! 2,000 522.00/M | 501S42E100JV4E 
NPO 500 12 +5% 2.59 712-1512-1-ND%* NEW! | 31.90 188.50 543.75 |712-1512-2-ND NEW! 2,000 522.00/M | 501S42E120JV4E 
NPO 500 15 +5% 2.59 712-1513-1-ND%* NEW! | 31.90 188.50 543.75 | 712-1513-2-ND NEW! 2,000 522.00/M |501S42E150JV4E 
NPO 500 18 +5% 2.59 712-1514-1-ND%* NEW! | 31.90 188.50 543.75 |712-1514-2-ND NEW! 2,000 522.00/M | 501S42E180JV4E 
NPO 500 20 +5% 2.59 712-1515-1-ND%* NEW! | 31.90 188.50 543.75 |712-1515-2-ND NEW! 2,000 522.00/M | 501S42E200JV4E 
NPO 500 27 45% 2.59 712-1516-1-ND%* NEW! | 37.40 221.00 637.50 |712-1516-2-ND NEW! 2,000 612.00/M | 501S42E270JV4E 
4414 NPO 500 33 45% 2.59 712-1517-1-ND%* NEW! | 37.40 221.00 637.50 |712-1517-2-ND NEW! 2,000 612.00/M | 501S42E330JV4E 
NPO 500 47 +5% 2.59 712-1518-1-ND%* NEW! | 37.40 221.00 637.50 |712-1518-2-ND NEW! 2,000 612.00/M |501S42E470JV4E 
NPO 500 56 45% 2.59 712-1519-1-ND%* NEW! | 37.40 221.00 637.50 |712-1519-2-ND NEW! 2,000 612.00/M | 501S42E560J/V4E 
NPO 500 68 45% 2.59 712-1520-1-ND%* NEW! | 37.40 221.00 637.50 |712-1520-2-ND NEW! 2,000 612.00/M | 501S42E680JV4E 
NPO 500 82 45% 2.59 712-1521-1-ND%* NEW! | 37.40 221.00 637.50 |712-1521-2-ND NEW! 2,000 612.00/M | 501S42E820JV4E 
NPO 500 100 45% 2.59 712-1522-1-ND%* NEW! | 31.90 188.50 543.75 |712-1522-2-ND NEW! 2,000 522.00/M | 501S42E101JV4E 
NPO 500 120 45% 2.59 712-1523-1-ND%* NEW! | 31.90 188.50 543.75 | 712-1523-2-ND NEW! 2,000 522.00/M |501S42E121JV4E 
NPO 500 150 +5% 2.59 712-1524-1-ND%* NEW! | 47.30 279.50 806.25 |712-1524-2-ND NEW! 2,000 774.00/M |501S42E151JV4E 
NPO 500 180 45% 2.59 712-1525-1-ND%* NEW! | 47.30 279.50 806.25 |712-1525-2-ND NEW! 2,000 774.00/M | 501S42E181JV4E 
NPO 200 220 +5% 2.59 712-1526-1-ND%* NEW! | 47.30 279.50 806.25 |712-1526-2-ND NEW! 2,000 774.00/M | 201S42E221JV4E 
NPO 200 270 +5% 2.59 712-1527-1-ND%* NEW! | 47.30 279.50 806.25 |712-1527-2-ND NEW! 2,000 774.00/M | 201S42E271JV4E 
NPO 200 390 45% 2.59 712-1528-1-ND%* NEW! | 47.30 279.50 806.25 | 712-1528-2-ND NEW! 2,000 774.00/M | 201S42E391JV4E 
NPO 200 470 45% 2.59 712-1529-1-ND%* NEW! | 60.50 357.50 1031.25 |712-1529-2-ND NEW! 2,000 990.00/M | 201S42E471JV4E 
NPO 100 560 +10% 2.59 712-1530-1-ND:%* NEW! | 55.00 325.00 937.50 |712-1530-2-ND NEW! 2,000 900.00/M | 101S42E561KV4E 
NPO 50 1,000 +10% 2.59 712-1531-1-ND%* NEW! | 59.40 351.00 1012.50 |712-1531-2-ND NEW! 2,000 972.00/M | 500S42E102KV4E 
Designer Kits 
Vv 712-1158-ND High-Q Capacitors 0402 S Series Designer Kits, 20 pieces each of parts denoted (560 Total Pieces)... ... $60.00 
* =712-1159-ND High-Q Capacitors 0603 S Series Designer Kits, 20 pieces each of parts denoted (560 Total Pieces)... ...$60.00 
0 712-1370-ND High-Q Capacitors 0805 S Series Designer Kits, 20 pieces each of parts denoted (560 Total Pieces). . ... $60.00 
A 712-1465-ND High-Q Capacitors 0201 S Series Designer Kits ............... 6... 0ccceec ec ec ec ee eens ee ee ee eeeeneeene - $60.00 
* =712-1532-ND NEW! High-Q Capacitors 1111 E Series Designer Kits, 10 pieces each of parts denoted (280 Total Pieces) . - $60.00 
§ 712-1400-ND WiMAX 0402 Series Designer Kit....... - $60.00 
* 712-1451-ND 0603 Hi Frequency Inductor Designer Ki - $60.00 
A 712-1452-ND 0402 Hi Frequency Inductor Design Kit. - $60.00 
t 712-1503-ND NEW! 0201 Hi Frequency Inductor Designer Kit, 50 pieces each of parts denoted ( - $60.00 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TECHNOLOGIES" 


Wireless Products 


802.11B/G WLAN Module 


Proprietary RF Module 


With the addition of the Aerocomm (Proprietary RF) and EZURiO (Bluetooth® and WLAN) products, Laird offers a wide 
variety of wireless systems solutions based on standard and proprietary solutions, either module or stand-alone format. 
The Proprietary RF Modules provide a simple serial interface, multiple antenna options and ranges up 20 Miles (Line 
of Sight, 1W output radios). 

The Stand-Alone Radio Modems provide an embedded module with the included antenna and enclosure with a serial 
interface (RS-232, DB9 connection). 

The WLAN Modules provide a serial to 802.11B/G connection, with an AT interface and configureable I/O and ADC. 

The Bluetooth Modules provide a serial to Bluetooth 2.0 connection, with an AT interface and multiple power output and 
serial connection options. 


Development Kits for the proprietary RF modules include: 2 RF Test boards with power supplies, Cables, Configuration AC4490-200M WISMCO1BI 
Software and documentation. 
Power Serial Baud 
Output Antenna Rate Serial Standard/ | Digi-Key Price Each Laird Technologies 
Frequency | Max. (mW) Type Max. (kbps) Interface Modulation | Part No. 1 50 100 Part No. 
Proprietary RF Modules 
5 Connector, MMCX 115.2 3V or SV TTL FSK AC4486-5M-ND¥ 58.45 55.23 52.00 |AC4486-5M 
5 Connector, MMCX 115.2 3V or SV TTL FSK AC4486-5M-485-ND§ 59.45 56.23 53.01 | AC4486-5M-485 
868 5 Integral 115.2 3V or SV TTL FSK AC4486-5A-ND¢ 60.35 57.18 54.01 |AC4486-5A 
5 Integral 115.2 3V or SV TTL FSK AC4486-5A-485-ND§ 61.35 58.18 55.01 | AC4486-5A-485 
250 Connector, MMCX 57.6 3V TTL FSK AC4868-250M-ND¢ 78.65 76.20 73.75 | AC4868-250M 
200 Connector, MMCX 115.2 3V or 5V TTL FHSS —_|AC4490-200M-ND¥ 62.50 58.50 54.50 |AC4490-200M 
200 Connector, MMCX 115.2 3V or SV TTL FHSS | AC4490LR-200M-NDt¢ 68.50 64.00 59.51 | AC4490LR-200M 
200 Connector, MMCX 115.2 3V or SV TTL FHSS | AC4490-200M-485-ND§ 63.50 59.50 55.51 | AC4490-200M-485 
200 Integral 115.2 3V or SV TTL FHSS | AC4490-200A-ND$ 63.85 59.85 55.85 | AC4490-200A 
1,000 Connector, MMCX 115.2 3V or SV TTL FHSS _|AC4490-1000M-ND+ 77.50 73.01 68.51 _|AC4490-1000M 
800 1,000 Connector, MMCX 115.2 3V or SV TTL FHSS —_[AC4490LR-1000M-NDt¥ 84.50 79.51 74.50 |AC4490LR-1000M 
1,000 Connector, MMCX 115.2 3V or SV TTL FHSS —_|AC4490-1000M-485-ND§ 78.50 74.01 69.50 | AC4490-1000M-485 
200 Connector, MMCX 115.2 3V or 5V TTL FHSS | AC4790-200M-ND¥ 62.50 58.50 54.50 | AC4790-200M 
200 Connector, MMCX 115.2 3V or SV TTL FHSS | AC4790LR-200M-NDt¢ 68.50 64.00 59.51 | AC4790LR-200M 
200 Integral 115.2 3V or 5V TTL FHSS _|AC4790-200A-ND$ 63.85 59.85 55.85 | AC4790-200A 
1,000 Connector, MMCX 115.2 3V or 5V TTL FHSS —_[AC4790-1000M-ND¥¢ 77.50 73.01 68.51 |AC4790-1000M 
1,000 Connector, MMCX 115.2 3V or SV TTL FHSS _|AC4790LR-1000M-NDtt 84.50 79.51 74.50 | AC4790LR-1000M 
10 Connector, MMCX 192 3V or 5V TTL FHSS —_|AC4424-10-ND¥ 85.00 82.50 80.00 |AC4424-10 
3460 10 Integral 192 3V or SV TTL FHSS —_|AC4424-10A-ND 87.00 85.01 83.00 |AC4424-10A 
100 Connector, MMCX 192 3V or SV TTL FHSS —_|AC4424-100-ND¢ 90.00 87.51 85.00 |AC4424-100 
200 Connector, MMCX 192 3V or SV TTL FHSS _|LT4424-200-ND¢ 91.00 88.50 86.00 |AC4424-200 
Stand-Alone Radio Modules 
200 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Female FHSS — [CL4490-200-05-ND 710.00 = — ]CL4490-200-05 
1,000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Male FHSS —_|CL4490-1000-232-ND 110.00 - — |CL4490-1000-232 
1,000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Male FHSS —_ |CL4490-1000-232-SP-ND 225.00 - — |CL4490-1000-232-SP 
1,000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS485, DB9 Male FHSS | CL4490-1000-485-ND 110.00 - — |CL4490-1000-485 
1,000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS485, DB9 Male FHSS _|CL4490-1000-485-SP-ND 225.00 - —_|CL4490-1000-485-SP 
1,000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DBO Male FHSS —_[CL4490-1000-PRO-ND 149.00 = — |CL4490-1000-PRO 
1,000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Male FHSS —_|CL4490-1000-PRO-SP-ND 300.00 - — |CL4490-1000-PRO-SP 
200 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Female FHSS —_|CL4790-200-05-ND 110.00 - — |CL4790-200-05 
900 1,000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Male FHSS —_|CL4790-1000-232-ND 110.00 - — |CL4790-1000-232 
1,000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Male FHSS _|CL4790-1000-232-SP-ND 225.00 =- —_|CL4790-1000-232-SP 
1,000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS485, DB9 Male FHSS —__|CL4790-1000-485-ND 710.00 = —_ |CL4790-1000-485 
1,000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS485, DB9 Male FHSS —_|CL4790-1000-485-SP-ND 225.00 - — |CL4790-1000-485-SP 
1,000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Female FHSS —_|CN4490-1000-232-SP-ND 382.00 - — | CN4490-1000-232-SP 
1,000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Female FHSS —_|CN4490-1000-ND 249.00 - — |CN4490-1000 
1,000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Female FHSS _|CN4490-1000-SP-ND 499.00 - —_|CN4490-1000-SP 
1,000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Female FHSS —_|CN4790-1000-232-SP-ND 382.00 = —_ |CN4790-1000-232-SP 
1,000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Female FHSS _|CN4790-1000-ND 249.00 - —_|cN4790-1000 
100 Dipole, RPSMA 288 RS232, DBO Male FHSS —_|CL4424-100-232-ND@ 184.00 179.01 174.01 |CL4424-100-232 
5400 100 Dipole, RPSMA 288 RS232, DB9 Male FHSS | CL4424-100-232-SP-ND@ 368.00 358.01 348.01 | CL4424-100-232-SP 
100 Dipole, RPSMA 288 RS485, DB9 Male FHSS | CL4424-100-485-ND@ 184.00 179.01 174.01 |CL4424-100-485 
100 Dipole, RPSMA 288 RS485, DB9 Male FHSS _|CL4424-100-485-SP-ND@ 368.00 358.01 348.01 | CL4424-100-485-SP 
EZURiO Bluetooth® and WLAN Modules 
415A Ceramic 921.6 UART 802.11B/G_ | WISMCO1BI-ND 70.00 = — |WISMCO1BI 
+154 Ceramic 921.6 UART 802.11B/G_ | WISMCO3BI-ND 110.10 - — |WISMCO3BI 
+154 Ceramic 921.6 UART 802.11B/G_ | WISMCO4BI-ND 110.10 - — |WISMCo4BI 
+6 Ceramic Connector, u.FL 921.6 RS-232 Bluetooth 2.0 | TRBLU23-00200-ND 42.31 - — | TRBLU23-00200 
arn +6 Ceramic Connector, u.FL 921.6 RS-232 Bluetooth 2.0 | TRBLU23-00300-ND 42.31 = —__|TRBLU23-00300 
+6 Ceramic 921.6 RS-232 Bluetooth 2.0 | BISMSO2BI-ND 32.86 = — |BISMSO2BI 
+6 — 921.6 RS-232 Bluetooth 2.0 | BISMSO2BI-NA-ND 32.86 - — |BISMSO2BI-NA 
+6 Integrated Ceramic 250 RS-232, DB9 Female Bluetooth 1.1 | BHCRSO2BI-ND 143.23 — — |BHCRSO2BI 
+6 Integrated Ceramic 3,000 USB Dongle Bluetooth 2.0 | BRBLUO3-010A0-ND 45.22 - — _ |BRBLUO3-010A0 
+164 Ceramic 921.6 RS-232 Bluetooth 2.0 |BTM402-ND 45.92 = —_|BTM402 
@ RoHS Compliant t Increased Sensitivity for Longer Range + RS232 Serial Interface § RS485 Serial Interface A At Antenna Connector 
Digi-Key Price Laird Technologies Digi-Key Price Laird Technologies 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
Proprietary RF Module Developer Kits Bluetooth and WLAN Module Developer Kits — RoHS Compliant 
AC4490-200M Developer's Kit SDK-AC4490-200M-ND 199.00 |SDK-AC4490-200M Development Kit for Bluetooth Module |g <n qpgi-o9-ND 186.80 | HISUKGBHLOE 
AC4490LR-200M Developer's Kit SDK-AC4490LR-200M-ND 225.00 |SDK-AC4490LR-200M ot Wand = 1 = 
AC4490-200A Developer's Kit SDK-AC4490-200A-ND 199.00 | SDK-AC4490-200A BISMILWISM TCP/IP are —_ i ® /BISDK02BI-03-ND 320.67 | BISDK02BI-03 
AC4490-1000M Developer's Kit SDK-AC4490-1000M-ND 199.00 | SDK-AC4490-1000M Pavslooment for WLAN Module WISDKO1BI-02-ND 296.00 |WISDKO1BI-02 
AC4490LR-1000M Developer's Kit SDK-AC4490LR-1000M-ND | 225.00 |SDK-AC4490LR-1000M Aeceteneen 
AC4790-200M Developer's Kit SDK-AC4790-200M-ND 199.00 | SDK-AC4790-200M —— www = 
AC4790LR-200M Developer's Kit SDK-AC4790LR-200M-ND 225.00 |SDK-AC4790LR-200M ACAdoL Pin mating wonnector'or__|0700-00012-ND¢@ 4.00 |0700-00012 
AC4790-200A Developer's Kit SDK-AC4790-200A-ND 199.00 | SDK-AC4790-200A Pentti canac hon 0650-00005-ND@ 20.00 |0650-00005 
AC4790-1000M Developer's Kit SDK-AC4790-1000M-ND 199.00 | SDK-AC4790-1000M Antenna, 15MHz, Whip, 172 Wave, |ogo9.90019.NDe soo" leabospoBie 
AC4790LR-1000M Developer's Kit SDK-AC4790LR-1000M-ND | 225.00 |SDK-AC4790LR-1000M ae ooEh Tit Ane ine Bue 
AC4486-5M Developer's Kit SDK-AC4486-5M-ND 199.00 | SDK-AC4486-5M 7" DaBi, Right ‘Angle, RPSMA Plug 0600-00024-ND@ 14.00 | 0600-00024 
AC4486-5A Developer's Kit SDK-AC4486-5A-ND 199.00 | SDK-AC4486-5A Antenna RIOR IAG Wave, 0600-00025-ND@ 14.00 |0600-00025 
AC4868-250M Developer's Kit SDK-AC4868-250M-ND 199.00 | SDK-AC4868-250M Antenna, 915MHz, 1/2 Wave, ae ¥é00. 10600-00087 
AC4424-10 Developer's Kit SDK-AC4424-10-ND 199.00 | SDK-AC4424-10 7”, 2dBi, RPSMA 
Antenna, 915MHz, 1/2 Wave, 
AC4424-10A Developer's Kit SDK-AC4424-10A-ND 199.00 | SDK-AC4424-10A 6", 2.5dBi, Right Angle, RPSMA 0600-00028-ND@ 14.00 | 0600-00028 
AC4424-100 Developer's Kit SDK-AC4424-100-ND 199.00 | SDK-AC4424-100 ene ene Wave, 0600-00029-ND@ 144.00 0600-00029 
AC4424-200 Developer's Kit SDK-AC4424-200-ND 199.00 | SDK-AC4424-200 @ RoHS onniant (Continued) 


Digi@Ree! ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (usz010) 585 


Laird ; 
Wireless Products (cont) 


LJ LINEAR Downconverting Mixers 


TECHNOLOGY 
Frequency Noise Conversion 
(MHz) Frequency Gain Digi-Key Price Each 
Min. Max. (dB) (dB) Package | Part No. 1 25 100 
01 3,000 14 1 16-QFN | LT5512EUF#PBF-ND® 7.38 5.27 4.34 
10 3,000 12.5 0.5 16-QFN | LT5521EUF#PBF-ND® 9.90 7.07 5.82 
400 2,700 13.9 0.1 16-QFN |LT5522EUF#PBF-ND® 10.40 7.43 6.12 
800 2,500 15 17 16-QFN | LT5525EUF-ND 7.60 5.43 447 
800 2,500 15.1 19 16-QFN | LT5525EUF#PBF-ND® 7.60 5.43 447 
0.1 2,000 1 0.6 16-QFN | LT5526EUF#PBF-ND® 6.80 4.86 4.00 
400 3,700 12.5 2.3 16-QFN | LT5527EUF#PBF-ND® 11.60 8.27 6.81 
400 3,800 10.6 3.3 16-QFN | LT5557EUF#PBF-ND® 11.90 8.48 7.02 
RoHS Compliant 


Upconverting Mixers 


Frequency Lo Lo 
(MHz) Drive | Leakage Digi-Key Price Each 
Min. | Max. | (dB) (dB) Package | Part No. 1 25 100 
10 3,000 | -10 36 16-TSSOP |LT5511EFE#PBF-ND 7.38 5.27 4.34 
1,500 | 3,800 “1 39 24-QFN | LT5579IUH#PBF-ND 11.70 9.24 7.86 


Up/Down Converting Mixer 


Frequency Noise Conversion ‘ 
(MHz) Frequency Gain Digi-Key Price Each 
Min. | Max. (dB) (dB) Package | Part No. 1 25 100 
0.01 | 4,000 | 9.3/10.1 2.4/2.6 8-DFN | LT5560EDD#PBF-ND 3.13 2.22 1.87 


IQ Demodulators 


Frequency Noise LO : 
(MHz) IIP3 | Figure | Leakage Digi-Key Price Each 

Min. | Max. | (dBm) | (dB) (dB) Package | Part No. 1 25 100 
1,500 | 2,500} 20 16.8 “A 16-QFN )LT5515EUF#PBF-ND 13.50 9.64 7.94 
800 | 1,500) 21.5 12.8 65 16-QFN )LT5516EUF#PBF-ND 14.75 10.54 8.68 
40 900 21 12.4 -59 16-QFN )LT5517EUF#PBF-ND 14.75 10.54 8.68 
40 500 “1 7.8 _ 16-QFN ) LTS546EUF#PBF-ND 6.63 4.73 3.90 
800 | 2,700} 28 12.8 -60.8 16-QFN | LT5575EUF#PBF-ND 15.50 11.04 9.15 


IQ Modulator 


Digi-Key Price Laird Technologies Digi-Key Price Laird Technologies 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
Antenna, 915MHz, 1/4 Wave, Antenna, 2.45GHz, 1/2 Wave, if fi : 

3.5", 1dBi, RPSMA 0600-00030-ND® 14.00 | 0600-00030 5”, 2dBi, Right Angle, RPSMA 0600-00014-ND® 13.00 | 0600-00014 
Cable Coax 7”, 4200-00023-NDe 13.00 |4800-00023 Antenna, 2.45GHz, Microstrip 2150-00006-ND® 9.00 | 2150-00006 
26178 MMCX = RPSMA ; CEA aae e100 B82, Board Only. No 2200-00076-ND® 140.00 | 2200-00076 

able Coax 5”, 

RG178 U.FL- RPSMA 1300-00041-ND® NEW! 16.25 | 1300-00041 GLaio0:10Gese Board Only, 2200-00122.ND 100.00 | 2200-00122 
Antenna, 868MHz, 1/2 Wave, oe neesure. 

7°, 2dBi, Right Angle, MMCX Plug _|2600-00020-ND@ 16.00 | 0600-00020 Antenna, 2.45GHz, 1/2 Wave, 0600-00039-ND¢ 10.65 | 0600-00039 
Antenna, 2ASGEE 1/2 Wave 0600-00002-ND¢ 13.00 | 0600-00002 antennas 2 40GHz 12 Wave, 

- rae $ 2 -( | " - ntenna, 2. Zz, fave, 
a ee ies Plug 5”, 2dBi, Right Angle, u.FL Plug 0600-00040-ND® 10.65 | 0600-00040 
ntenna, 2. Zz; fave, 

5, 2dBi, MMCX Plug 0600-00008-ND® 13.00 | 0600-00008 eae ve eaenter for Bluetooth | joc.o04L-ND@ 66.00 |ACC-004 
Antenna, 2.45GHz, 5/8 Wave, 0600-00010-ND@ 14.00 | 0600-00010 Audio Board with Winbond CODEC |ACC-005L-ND¢ 204.57 _|[ACC-005 

7", 5dBi, Right Angle, RPSMA Audio Board with OKI Multi Channel 

ACC-007L-ND® 234.82 | ACC-007 
Antenna, 2.45GHz, 1/2 Wave, 0600-00011-ND@ 14.00 | 0600-00011 CODEC 
7", 5dBi, MMCX Plug S 3 : : White Nylon Fixing, 3.6mm 
: - ay CWAA-00005-01-ND® 170.77 | CWAA-00005-01 
Antenna, 2.45GHz, 1/2 Wave, 0600-00012-ND® 14.00 |0600-00012 (package of 1,000) 
7’, 5dBi, Right Angle, MMCX Plug Z RoHS Compliant 


Frequency Detect Dynamic 
(MHz) (dBm) Range | Supply Digi-Key Price Each 

Min. | Max. | Min. | Max.) (dB) (mA) | Package | Part No. 1 25 100 
50 | 3,000} -63 | 2 60 7 SC70-6 | LT5534ESC6#TRMPBFTR-NDA® 2674.99/500 
40 |3,800| -75 | 10 76 29 8-DFN |LT5538IDD#PBF-NDow 9.55 640 5.31 
40 | 2,700} -52 | 13 60 26.5 | 10-DFN |LT5570IDD#PBF-ND® 11.50 8.17 6.79 
10 |6,000] -34 | 6 40 14 8-DFN |LT5581IDDB#TRMPBFCT-NDt@v | 5.60 5.00 4.50 
10 |6,000] -34 | 6 40 14 8-DFN |LT5581IDDB#TRMPBFTR-NDA@v 1430.00/500 

@ RoHS Compliant tCutTape A Tape and Reel ~ NEW! 


RF Schottky Peak Detectors 


Digi@Reel’ | 


Frequency Detect | Dynamic I Cut Tape 
(MHz) (dB) Range | Supply Digi-Key Price Each 

Min. | Max. |Min.|Max.| (dB) (mA) | Package | PartNo. 1 25 100 
300 | 3,000 | -28) 18 46 0.5 | TSOT-23-5 | LTC5505-1ES5#TRMPBFCT-ND 2.88 258 2.32 
300 | 3,000 | -28) 18 46 0.5 | TSOT-23-5 | LTC5505-1ES5#TRMPBFTR-NDA 643.75/500 
300 | 3,500 | -32 ) 12 44 0.5 | TSOT-23-5 | LTC5505-2ES5#TRMPBFCT-ND 2.88 2.58 2.32 
300 | 3,500 | -32 ) 12 44 0.5 | SOT-23-5 | LTC5505-2ES5#TRMPBFTR-NDA 643.75/500 
0.1 | 1,000 | -32 | 14 46 0.55 | TSOT-23-6 | LTC5507ES6#TRMPBFCT-ND 3.58 3.20 2.88 
0.1 | 1,000 | -32 | 14 46 0.55 | TSOT-23-6 | LTC5507ES6#TRMPBFTR-NDA 910.00/500 
300 | 7,000 | -32) 12 44 0.55 SC70-6 |LTC5508ESC6#TRMPBFCT-ND 3.44 3.08 2.77 
300 | 7,000 | -32 ) 12 44 0.55 SC70-6 |LTC5508ESC6#TRMPBFTR-NDA 875.00/500 
300 | 12,000] -32 ) 10 42 0.5 | TSOT-23-6 | LTC5532ES6#TRMPBFCT-ND 3.61 3.23 2.91 
300 | 12,000] -32 ) 10 42 0.5 | TSOT-23-6 | LTC5532ES6#TRMPBFTR-NDA 920.00/500 
300 | 11,000] -32 ) 12 44 0.45 12-DFN | LTC5533EDE#PBF-ND 640 4.55 3.75 
A Tape and Reel 
Low Power Transceivers 

Frequency I 

(MHz) Supply | Supply Digi-Key Price Each 

Min. | Max. | (mA) Voltage | Package | Part No. 25 100 
1,800 | 2,700 23 1.8 ~ 5.25 | 24-SSOP |LT5500EGN-ND 6.38 4.55 3.75 

70 400 25 1.8 ~5.25 | 24-SSOP |LT5502EGN#PBF-ND@ 10.25 6.81 5.36 

40 500 26.5 | 1.8~5.25 | 16-QFN |LT5506EUF-ND 6.63 4.73 3.90 

40 500 26.5 | 1.8~5.25| 16-QFN |LTSS5O6EUF#PBF-ND® 6.63 4.73 3.90 


@ RoHS Compliant 


Power Amplifier Controllers 


Frequency Noise Lo F Control 
(MHz) OIP3 | Figure | Leakage Digi-Key Price Each Frequency Loop Supply A 
Min. | Max. | (dB) | (dB) (dB) | Package | Part No. 1 25 100 _(MEHz) Dynamic | Range Digi-Key Price Each 
600 | 7,100} 22.9 | -1594 | -43 | 16-OFN |LT5568EUF#PBF-ND 1070 760 631 in ce) a CB) Veg ER aexagelas | aria} i! coe 
600 | 1,100] 22.9 | -159.4 -43 16-QFN | LT5568-2EUF#PBF-ND 10.70 7.60 6.31 850 | 2,000} 250 40 | 27~6 | 8-MSOP /LTC1758-1EMS8-ND 3.38 2.25 1.70 
1,500 | 2,500 | 21.6 | -158.6 | -39.4 | 16-QFN |LT5572EUF#PBF-ND 990 7.05 5.84 850 | 2,000] 250 40 | 2.7~6 | 10-MSOP |LTC1758-2EMS-ND 350 233 1.75 
620 | 1,100 | 21.7 | -159 -42 16-QFN | LT5571EUF#PBF-ND 990 7.05 5.84 350 |2,000| 370 40 | 27-6) sMmsop |LTC1957-1EMS8-ND 338 4225 «1.70 
850 | 2,000] 370 40 | 2.7~6 | 10-MSOP |LTC1957-2EMS-ND 350 233 9 1.75 
RF Log Detectors i@>Reel° 300 | 2,000} 450 45 | 2.7~6| 8-MSOP |LTC4400-2EMS8-ND 3.25 232 = 1.91 
300 | 2,700) 250 45 | 2.7~6 | TSOT-23-6 |LTC4401-1ES6-ND 283 1.88 1.42 
Frequency Detect Dynamic 
(MHz) (dBm) Range | Supply Digi-Key Price Each 
Min. | Max. | Min. |Max.| (dB) (mA) | Package | Part No. 1 25 100 oe : 
to [1,000] -76 | 14 | 83 | 135 | 8-DFN |LTS537EDDB¥TRMPBFCT-NOt® | 694 6.20 5.58 Amplifier/ADC Driver RoHS 
10 1,000] -76 | 14 83 13.5 | 8-DFN |LT5537EDDB#TRMPBFTR-NDA® 1785.00/500 
800 |2,700] -80 | 2 80 14.7 | 8-MSOP |LT5504EMS8-ND 1250 8.93 7.35 Noise ; 
Bandwidth OIP3 Figure Digi-Key Price Each 
800 |2,700| -75 | 5 75 14.7 | 8-MSOP | LT5504EMS8#PBF-ND® 12.50 8.93 7.35 (MHz) (dBm) (dB) Package | Part No. 1 25 100 
50 |3,000| -63 | 2 60 7 | SC70-6 |LT5534ESC6#TRMPBFCT-NDt® | 10.30 9.20 8.28 10 ~ 850 47 7.3 | 20-TSSOP |LT5514EFE#PBF-ND 1038 7.41 6.10 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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GPS Antennas 


Dimensions in mm 


Fig.1 | ~36.6— 
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SH Series: The SH Series antennas combine superior performance, advanced operational and protection features and low power consumption. This makes 
them ideal for telematics, fleet management, navigation, tracking and other applications that require a compact, high performance GPS antenna. 

UC Series: The UC Series offers outstanding value in a compact form factor. A wide operating voltage, temperature range and compact housing with dual 
mounting options suit the UC to a wide variety of cost-sensitive applications. 


50.8, 


Frequency | Digi-Key Price Each Antenna Factor 
Fig. |Description (MHz) Part No. 1 25 100 Part No. 
Compact GPS Antenna with SMA 1575.42 | ANT-GPS-SH-SMA-ND 25.81 23.60 20.21 | ANT-GPS-SH-SMA 
1 | Compact GPS Antenna with MCX 1575.42 | ANT-GPS-SH-MCX-ND 25.81 23.60 20.21 | ANT-GPS-SH-MCX 
Compact GPS Antenna with MMX 1575.42 _| ANT-GPS-SH-MMX-ND 25.81 23.60 20.21 _| ANT-GPS-SH-MMX 
2__|High Performance GPS with SMA 1575.42 | ANT-GPS-UC-SMA-ND 30.19 27.60 24.32 | ANT-GPS-UC-SMA 
3 High Performance GPS with MCX 1575.42 | ANT-GPS-UC-MCX-ND NEW! 30.19 27.60 21.51 | ANT-GPS-UC-MCX 
High Performance GPS with RP-SMA 1575.42 | ANT-GPS-UC-RPS-ND NEW! 30.19 27.60 21.51 | ANT-GPS-UC-RPS 
__ {Antenna Base for GPS RP-SMA _ ANT-DB2-RMG-RP-RP-SM-ND 39.08 35.73 29.95 | ANT-DB2-RMG-RP-RP-SM 
Antenna Base for GPS SMA = ANT-DB2-RMG-SM-RP-SM-ND 39.08 35.73 29.95 _| ANT-DB2-RMG-SM-RP-SM 


Magnetic Mount Antennas 


Mag-1 Magnetic Bases: 


Available in three base diameters, each MAG-1 Series base features a powerful magnet for reliable mounting on metal 
surfaces. They also feature a soft, rubber protective cover to help protect painted surfaces, such as those on automobiles. 


The base accepts a diverse range of antenna element styles and frequencies. 


Mag-1 Antenna Elements: 


These cosmetically attractive elements are designed to fit MAG-1 Series bases. Ideal for mobile and cellular systems, they 
are available in a range of styles and center frequencies and are intended to offer outstanding performance and durability 


even in harsh environments. 


Dimensions in mm 


Frequency Digi-Key Price Each Antenna Factor 
Fig. | Description (MHz) Part No. i 25) 100 | Part No. 

50mm MAG-1 Magnetic Base — ANT-MAG-B50-RPS-ND 5.78 5.28 4.40 | ANT-MAG-B50-RPS 
1 |66mm MAG-1 Magnetic Base — ANT-MAG-B66-RPS-ND 6.49 5.94 4.95 | ANT-MAG-B66-RPS 

85mm MAG-1 Magnetic Base — ANT-MAG-B85-RPS-ND 7.23 6.61 5.50 | ANT-MAG-B85-RPS 
2 | Dual-Band Whip-Element 916, 1.7 ~ 1.8GHz | ANT-ELE-S01-008-ND 3.41 3.12 2.90 | ANT-ELE-S01-008 
3 | Whip-Element 916 ANT-ELE-S01-005-ND 2.92 2.56 2.25 | ANT-ELE-S01-005 
4 | High Gain Whip-Element 916 ANT-ELE-S01-006-ND 3.52 3.08 2.70 | ANT-ELE-S01-006 
5 | Short Whip-Element 916 ANT-ELE-S01-010-ND 2.86 2.61 2.22 | ANT-ELE-S01-010 
6 |Stub Element 2.4GHz ANT-ELE-S01-011-ND 2.82 247 2.20 | ANT-ELE-S01-011 


Yagi Antennas 


antennas are designed for long-distance directional communication and can greatly enhance the 


Dimensions in mm 
Antenna Factor offers Yagi antennas in models covering frequencies from 400 to 2.4GHz. The 


performance of RF links, such as WLAN and WIFI. 


Made of stainless steel and featuring sturdy mast mounts, these rugged antennas are constructed 
to withstand the stress of long-term use. All antennas are designed for 50Q system matches with 


maximum inputs of 100W. 


Freq. | Digi-Key Price Each Antenna Factor 

Fig. Description (MHz) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
1 | 418MHz 5-Element Yagi | 418 | ANT-418-YG5-N-ND 84.35 77.12 69.95} ANT-418-YG5-N 
2 | 916MHz 5-Element Yagi | 916 | ANT-916-YG5-N-ND 84.35 77.12 69.95} ANT-916-YG5-N 
3 | 2.4GHz 6-Element Yagi | 2442 | ANT-2.4-YG6-N-ND 84.35 77.12 69.95) ANT-2.4-YG6-N 
4 | 2.4GHz 12-Element Yagi | 2442 | ANT-2.4-YG12-N-ND | 120.23 109.92 89.96] ANT-2.4-YG12-N 


Surface Mount Antennas 


MHW Series: 


This antenna style provides a clever solution to the unique needs of difficult environments such as a vehicle. Designed to 
mount directly onto nonconductive interior surfaces such as wallboard, windows or a rear view mirror, these compact antennas 


are easily concealed, minimizing potential theft. 


HDP Series: 


A compact, center-fed antenna that achieves efficient operation at either or both of two frequency bands. Its durable, 


unobtrusive housing attaches permanently with integral adhesive to flat, nonconductive surfaces. 


VDP Series: 


Similar to the HDP Series but the cable enters from the bottom to facilitate vertical orientation. Also, this compact, center-fed 
antenna achieves efficient operation at any or all of three frequency bands. Attaches permanently with integral adhesive to flat 


nonconductive surfaces. 


Dimensions in mm 


Cable: 13.1 ft. 
(RG-174/RP-SMA) 


Fig-2 12.7x 12.70.66 
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Frequency Digi-Key Price Each Antenna Factor 
Fig. Description (MHz) Part No. 1 25 100 Part No. 
Compact Center-Fed Dipole 418 ANT-418-MHW-RPS-S-ND 9.94 8.70 7.94 ANT-418-MHW-RPS-S 
1 Compact Center-Fed Dipole 433 ANT-433-MHW-RPS-S-ND 9.94 8.70 7.94 ANT-433-MHW-RPS-S 
Compact Center-Fed Dipole 916 ANT-916-MHW-RPS-S-ND 9.94 8.70 7.94 ANT-916-MHW-RPS-S 
Dual-Band Surface Mount 860 ~ 960, 1770 ~ 1880 ANT-DB1-HDP-RPS-ND 8.07 7.38 6.75 ANT-DB1-HDP-RPS 
Tri-Band Surface Mount 860 ~ 960, 1770 ~ 1880, 2400 ANT-DB1-VDP-RPS-ND 9.68 8.47 7.44 ANT-DB1-VDP-RPS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Dimensions in mm 


Fig. 1 12.7] E Fig. 5 O7.94 
418MHz - 176.28mm 315MHz -114.3mm 
433MHz - 171.45mm 178mm - 418MHz 418MHz - 87.63mm 
868MHz - 76.45mm 014.5)-\ 173mm - 433MHz 433MHz - 85.09mm 
916MHz - 74.17m 6 82mm - 868MHz | 916MHz - 64.77mm 
80mm - 916MHz 
\~ \ 91.5mm - 2.45GHz 
ae | 
Coax: 215.9 -28TPI L_ 
Fig. 10 
Digi- Key Price Each Antenna Factor 2 
Fig. Description (MHz) Part No. all 25 100 | Part No. =| 
Permanent Mount 1/4 Wave Whip 418 ANT-418-PW-QW-ND® 6.83 6.24 5.07 |ANT-418-PW-QW 315MHz - 101.0mm| 
; Permanent Mount 1/4 Wave Whip 433 ANT-433-PW-QW-ND@ 6.70 613 4.97 |ANT-433-PW-QW pee ies toro 
Permanent Mount 1/4 Wave Whip 868 —_| ANT-868-PW-QW-ND@ 656 6.00 4.84 | ANT-868-PW-QW ' 868MHz - 68.5mm 
Permanent Mount 1/4 Wave Whip 916 ANT-916-PW-QW-ND@ 6.44 5.89 4.79 |ANT-916-PW-QW 916MHz - 68.5mm 
2 1/2 Wave Whip with RG-178 Cable 868 ANT-868-PML-ND® 7.61 6.96 5.50 | ANT-868-PML 
1/2 Wave Whip with RG-178 Cable 916 ANT-916-PML-ND® 7.61 6.96 5.66 | ANT-916-PML 
Reduced Height 1/4 Wave Whip 315 ANT-315-CW-RH-ND@ 6.32 5.78 4.36 | ANT-315-CW-RH i 5 3.81 a 
Reduced Height 1/4 Wave Whip 418 ANT-418-CW-RH-ND@ 6.32 5.78 4.36 | ANT-418-CW-RH Threaded —} 
3 Reduced Height 1/4 Wave Whip 433 ANT-433-CW-RH-ND@ 6.32 5.78 4.36 | ANT-433-CW-RH . 6-32 
Reduced Height 1/4 Wave Whip 916 ANT-916-CW-RH-ND@ 6.32 5.78 4.36 | ANT-916-CW-RH 
Reduced Height 1/4 Wave Whip 2.45GHz_|ANT-2.4-CW-RH-ND® 4.74 4.34 3.64 | ANT-2.4-CW-RH 
Reduced Height 1/4 Wave Whip 2.45GHz_ | ANT-2.4-CW-RH-SMA-ND@ 4.74 4.34 3.64 | ANT-2.4-CW-RH-SMA 
RP-SMA 1/4 Wave Whip 418 ANT-418-CW-QW-ND® 7.88 7.20 5.74 | ANT-418-CW-QW 
RP-SMA 1/4 Wave Whip 433 ANT-433-CW-QW-ND® 7.70 7.04 5.61 | ANT-433-CW-QW 
RP-SMA 1/4 Wave Whip 868 ANT-868-CW-QW-ND® 7.53 6.88 5.48 | ANT-868-CW-QW 
4 RP-SMA 1/4 Wave Whip 916 ANT-916-CW-QW-ND® 7.35 6.72 5.36 | ANT-916-CW-QW 
1/2 Wave Whip RP-SMA ANT-2.4-CW-QW-RPS-ND® NEW! 7.54 6.90 5.75 |ANT-2.4-CW-QW-RPS 
1/2 Wave Whip SMA 4-CW-QW-SMA-ND@ NEW! 7.54 6.90 5.75 | ANT-2.4-CW-QW-SMA 
1/2 Wave Whip -4-PW-QW-ND® NEW! 6.49 5.94 4.95 | ANT-2.4-PW-QW 
RP-SMA Reduced Height 1/4 Wave Whip 315 ANT-315-CW-HD-ND@ 7.61 6.96 5.50 | ANT-315-CW-HD 
5 RP-SMA Reduced Height 1/4 Wave Whip 418 ANT-418-CW-HD-ND@ 7.61 6.96 5.50 | ANT-418-CW-HD 
RP-SMA Reduced Height 1/4 Wave Whip 433 ANT-433-CW-HD-ND@ 7.61 6.96 5.50 | ANT-433-CW-HD. 
RP-SMA Reduced Height 1/4 Wave Whip 916 ANT-916-CW-HD-ND@ 7.61 6.96 5.50 _|ANT-916-CW-HD 
1/4 Wave Whip Right Angle 315 ANT-315-CW-RCS-ND® 6.46 5.91 4.99 | ANT-315-CW-RCS 
1/4 Wave Whip RP-SMA Right Angle 418 ANT-418-CW-RCS-ND@ NEW! 6.46 5.91 5.25 | ANT-418-CW-RCS 
1/4 Wave Whip RP-SMA Right Angle 433 ANT-433-CW-RCS-ND@ NE! 6.46 5.91 5.25 |ANT-433-CW-RCS 
6 1/4 Wave Whip RP-SMA Right Angle 868 ANT-868-CW-RCS-ND@ NEW! 6.46 5.91 5.25 |ANT-868-CW-RCS 
RP-SMA Right Angle 916 ANT-916-CW-RCS-ND® 6.46 5.91 5.25 _|ANT-916-CW-RCS 
RP-SMA Right Angle 2.45GHz | ANT-2.4-CW-RCS-ND® 6.46 5.91 5.25 | ANT-2.4-CW-RCS 
1/4 Wave Whip SMA Right Angle 2.45GHz_|ANT-2.4-CW-RCS-SMA-ND@ NEW! 6.46 5.91 5.27 _|ANT-2.4-CW-RCS-SMA 
1/4 Wave Whip 916 ANT-916-CW-RCL-ND® 7.04 6.44 5.50 | ANT-916-CW-RCL 
1/2 Wave Whip RP-SMA 2.45GHz_|ANT-2.4~-CW-RCL-ND® 7.04 6.44 5.50 _|ANT-2.4-CW-RCL 
1/2 Wave Whip RP-SMA 2.45GHz__|ANT-2.4-CW-RCT-RP-ND® 8.47 7.75 6.50 _|ANT-2.4-CW-RCT-RP 
Permanent Mount Reduced Height 1/4 Wave Whip 315 ANT-315-PW-LP-ND® 2.03 1.86 1.79 | ANT-315-PW-LP 
Permanent Mount Reduced Height 1/4 Wave Whip 418 ANT-418-PW-LP-ND@ 2.03 1.86 1.79 | ANT-418-PW-LP 
9 | Permanent Mount Reduced Height 1/4 Wave Whip 433 ANT-433-PW-LP-ND@ 2.03 1.86 1.79 | ANT-433-PW-LP 
Permanent Mount Reduced Height 1/4 Wave Whip 868 ANT-868-PW-LP-ND@® NEW! 2.03 1.86 1.80 | ANT-868-PW-LP 
Permanent Mount Reduced Height 1/4 Wave Whip 916 ANT-916-PW-LP-ND@ 2.03 1.86 1.79 _ | ANT-916-PW-LP. 
Permanent Mount Swivel Angle 1/4 Wave Whip 315 ANT-315-PW-RA-ND® 3.45 3.11 2.89 | ANT-315-PW-RA 
Permanent Mount Swivel Angle 1/4 Wave Whip 418 ANT-418-PW-RA-ND® 3.45 3.11 2.89 | ANT-418-PW-RA 
10 | Permanent Mount Swivel Angle 1/4 Wave Whip 433 ANT-433-PW-RA-ND® 3.45 3.11 2.89 | ANT-433-PW-RA 
Permanent Mount Swivel Angle 1/4 Wave Whip 868 ANT-868-PW-RA-ND@ NEW! 4.83 4.14 2.89 | ANT-868-PW-RA 
Permanent Mount Swivel Angle 1/4 Wave Whip 916 ANT-916-PW-RA-ND® 3.45 3.11 2.89 | ANT-916-PW-RA 
i 1/2 Wave Whip Swivel RP-SMA 2.45/5.8GHz | ANT-DB1-RAF-RPS-ND® 10.28 9.00 7.87_|ANT-DB1-RAF-RPS 
Planar Antenna (SMT) 315 ANT-315-SP_-ND@ 2.08 1.82 1.75 | ANT-315-SP_ 
Planar Antenna (SMT) 418 ANT-418-SP-ND 2.08 1.82 1.75 | ANT-418-SP 
- Planar Antenna (SMT) 433 | ANT-433-SP_-ND@ 2.08 1.82 1.75 |ANT-433-SP_ fo.35 
Planar Antenna (SMT) 458 ANT-458-SP-ND@ NEW! 1.82 1.67 1.38 | ANT-458-SP . 
Planar Antenna (SMT) 868 ANT-868-SP_-ND® 2.08 1.82 1.75 | ANT-868-SP_ 
Planar Antenna (SMT) 916 ANT-916-SP_-ND@ 2.08 1.82 1.75 |ANT-916-SP_ Wire © 1.27mm 
13 | 1/4 Wave, JJB Permanent Ultra-Miniature, Straight 868 ANT-868-JJB-ST-ND 1.72 1.57 1.35 _|ANT-868-JJB-ST 
14 JJB Permanent Ultra-Miniature, Straight 916 ANT-916-JJB-ST-ND® 1.96 1.72 1.50 | ANT-916-JJB-ST 
JJB Permanent Ultra-Miniature, Straight 2.45GHz__| ANT-2.4-JJB-ST-ND® 1.72 1.57 1.50 | ANT-2.4-JJB-ST 
JJB Permanent Ultra-Miniature, Right Angle 868 ANT-868-JJB-RA-ND® 1.72 1.57 1.35 | ANT-868-JJB-RA 
15 JJB Permanent Ultra-Miniature, Right Angle 916 ANT-916-JJB-RA-ND® 1.96 1.72 1.50 | ANT-916-JJB-RA 
JJB Permanent Ultra-Miniature, Right Angle 2.45GHz | ANT-2.4-JJB-RA-ND® 1.72 1.57 1.50 _|ANT-2.4-JJB-RA 
Ultra-Compact Chip Antenna 868 ANT-868-CHP-TCT-ND*® 4.97 4.55 3.90 | ANT-868-CHP-T 
_ Ultra-Compact Chip Antenna 868 ANT-868-CHP-TTR-NDt® 11331.00/3,000 ANT-868-CHP-T 
Ultra-Compact Chip Antenna 916 ANT-916-CHP-TCT-ND*® 4.97 4.55 3.90 | ANT-916-CHP-T 
Ultra-Compact Chip Antenna 916 ANT-916-CHP-TTR-NDt® 11331.00/3,000 ANT-916-CHP-T 
16 Ultra-Compact Chip Antenna 2.45GHz | ANT-2.45-CHPCT-ND*® 1.51 1.38 1.34 | ANT-2.45-CHP 
Ultra-Compact Chip Antenna 2.45GHz__|ANT-2.45-CHPTR-NDt® 1710.00/1,500 ANT-2.45-CHP 
Helical Through-Hole Antenna 315 ANT-315-HETH-ND® 88 75 .67 | ANT-315-HETH 
17 Helical Through-Hole Antenna 418 ANT-418-HETH-ND® 88 75 -67 | ANT-418-HETH 315MHz - 120.0mm 
Helical Through-Hole Antenna 433 ANT-433-HETH-ND® 88 75 -67 | ANT-433-HETH 418MHz - 120.0mm 
Helical Through-Hole Antenna 916 ANT-916-HETH-ND® 88 75 -67_|ANT-916-HETH 433MHz - 120.0mm 
18 Helical SMA Antenna 315 ANT-315-HESM-ND@ NEW! 88 75 -69 |ANT-315-HESM 868MHz - 135.5mm 
Helical SMA Antenna 418 ANT-418-HESM-ND@ 88 75 -67_|ANT-418-HESM 916MHz - 120.0mm 
1/4 Wave Whip Right Angle RP-SMA 315 ANT-315-CW-RAH-ND®@ 8.47 7.75 6.20 | ANT-315-CW-RAH 
1/4 Wave Whip Right Angle RP-SMA 418 ANT-418-CW-RAH-ND® 8.47 7.75 6.20 | ANT-418-CW-RAH 
49 1/4 Wave Whip Right Angle RP-SMA 433 ANT-433-CW-RAH-ND® 8.47 7.75 6.20 | ANT-433-CW-RAH 
1/4 Wave Whip Right Angle RP-SMA 868 ANT-868-CW-RAH-ND@ NEW! 8.47 7.75 6.20 | ANT-868-CW-RAH 
1/4 Wave Whip Right Angle RP-SMA 916 ANT-916-CW-RAH-ND@ NEW! 8.47 7.75 6.20 _| ANT-916-CW-RAH 
1/4 Wave Whip Right Angle RP-SMA 2.45GHz __| ANT-2.4~-CW-RAH-RPS-ND® 4.88 4.47 3.74 _| ANT-2.4-CW-RAH-RPS 
20 1/4 Wave Whip Right Angle with SMA 2.45GHz __| ANT-2.4~-CW-RAH-SMA-ND. 4.88 4.47 3.83_ | ANT-2.4-CW-RAH-SMA 
1/4 Wave Whip RP-SMA 315 ANT-315-CW-HW-ND@ NEW! 8.49 7.76 6.25 | ANT-315-CW-HW 
1/4 Wave Whip RP-SMA 418 ANT-418-CW-HW-ND@ NEW! 8.49 7.76 6.25 | ANT-418-CW-HW 
21 1/4 Wave Whip RP-SMA 433 ANT-433-CW-HW-ND@ NEW! 8.49 7.76 6.25 | ANT-433-CW-HW 
1/2 Wave Whip RP-SMA 868 ANT-868-CW-HW_-ND@ 8.49 7.76 6.25 | ANT-868-CW-HW_ 
1/2 Wave Whip RP-SMA 916 ANT-916-CW-HW-ND@® 8.49 7.76 6.25 | ANT-916-CW-HW. z 
1/4 Wave Whip RP-SMA 315 ANT-315-CW-HWR-RPS-ND® 9.98 9.12 7.64 | ANT-315-CW-HWR-RPS Fig. 23 
1/4 Wave Whip RP-SMA 418 ANT-418-CW-HWR-RPS-ND® 9.98 9.12 7.64 | ANT-418-CW-HWR-RPS 11.0) 
1/4 Wave Whip RP-SMA 433 ANT-433-CW-HWR-RPS-ND® 9.98 9.12 7.64 | ANT-433-CW-HWR-RPS 6.05 
1/2 Wave Whip RP-SMA 868 | ANT-868-CW-HWR-RPS-ND@ 9.98 9.12 7.64 | ANT-868-CW-HWR-RPS 868MHz - 65.0mm{~ 
22 1/2 Wave Whip RP-SMA 916 __ | ANT-916-CW-HWR-RPS-ND@ 9.98 9.12 _7.64_| ANT-916-CW-HWR-RPS. 9O16MHz - 62.5mm 
1/2 Wave Whip RP-SMA 1.4GHz |ANT-1.4-CW-HWR-RPS-ND@ NEW!| 9.98 9.12 7.35 [ANT-1.4-CW-HWR-RPS 2.45GHz - 32.5mm| ~ 
1/4 Wave Whip SMA 315 ANT-315-CW-HWR-SMA-ND® 9.98 9.12 7.64 | ANT-315-CW-HWR-SMA — 
1/4 Wave Whip SMA 418 ANT-418-CW-HWR-SMA-ND® 9.98 9.12 7.64 | ANT-418-CW-HWR-SMA 
1/4 Wave Whip SMA 433 ANT-433-CW-HWR-SMA-ND® 9.98 9.12 7.64_ | ANT-433-CW-HWR-SMA 
@ RoHS Compliant *CutTape  t Tape and Reel (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Frequency | Digi- Key Price Each Antenna Factor 
Fig. Description (MHz) Part No. il 25 100 | Part No. 
1/2 Wave Whip SMA 868 ANT-868-CW-HWR-SMA-ND@ 9.98 9.12 7.64 | ANT-868-CW-HWR-SMA 
22 1/2 Wave Whip SMA 916 ANT-916-CW-HWR-SMA-ND@ 9.98 9.12 7.64 | ANT-916-CW-HWR-SMA 
1/2 Wave Whip SMA 1.4GHz __|ANT-1.4-CW-HWR-SMA-ND@ NEW!| 9.98 9.12 7.35 | ANT-1.4-CW-HWR-SMA 
Permanent Mount 1/4 Wave Whip SMA 868 ANT-868-WRT-SMA-ND@ 12.22 11.17 10.47 | ANT-868-WRT-SMA 
Permanent Mount 1/4 Wave Whip SMA 916 ANT-916-WRT-SMA-ND@ 12.22. 11.17 10.47 |ANT-916-WRT-SMA 
23 Permanent Mount 1/4 Wave Whip SMA 2.45GHz | ANT-2.4-WRT-SMA-ND® 12.22) 11.17 10.47 | ANT-2.4-WRT-SMA 
Permanent Mount 1/4 Wave Whip RP-SMA 868 ANT-868-WRT-RPS-ND@ 12.22 11.17 10.47 |ANT-868-WRT-RPS 
Permanent Mount 1/4 Wave Whip RP-SMA 916 ANT-916-WRT-RPS-ND@ 12.22 11.17 10.47 _|ANT-916-WRT-RPS 
Permanent Mount 1/4 Wave Whip RP-SMA 2.45GHz__|ANT-2.4-WRT-RPS-ND@ 12.22 11.17 :10.47_| ANT-2.4-WRT-RPS 
24 1/2 Wave Whip RP-SMA 2.45GHz |ANT-2.4-CW-CT-RPS-ND@ NEW! 6.34 5.80 5.10 | ANT-2.4-CW-CT-RPS 
1/2 Wave Whip SMA 2.45GHz__|ANT-2.4-CW-CT-SMA-ND@ NEW! 6.34 5.80 5.10 _| ANT-2.4-CW-CT-SMA 
1/4 Wave Whip SMA 315 ANT-315-CW-RH-SMA-ND® NEW! 6.32 5.78 4.74 | ANT-315-CW-RH-SMA 
1/4 Wave Whip SMA 418 ANT-418-CW-RH-SMA-ND® NEW! 6.32 5.78 4.74 | ANT-418-CW-RH-SMA 
25 1/4 Wave Whip SMA 433 ANT-433-CW-RH-SMA-ND® NEW! 6.32 5.78 4.74 | ANT-433-CW-RH-SMA 
1/4 Wave Whip SMA 868 ANT-868-CW-RH-SMA-ND® NEW! 6.32 5.78 4.74 | ANT-868-CW-RH-SMA 
1/4 Wave Whip SMA 916 ANT-916-CW-RH-SMA-ND@® NEW! 6.32 5.78 4.74 _| ANT-916-CW-RH-SMA 
Evaluation Kit for CHP Antenna AEK-2.45-CHP-ND 18.95 = —_|AEK-2.45-CHP 
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Evaluation Kits and Accessories 


These kits provide the most complete opportunity 
to evaluate the Linx module series of your choice 
and then begin the integration of it into your 
own design. 

Basic Evaluation Kit: 

This kit is a quick way to evaluate the field 
performance of Linx products. The kit does not 
allow for the level of testing and interface possible 
with Master Kits but provides a cost-effective 
starting point. 

Master Evaluation/Development System Kit: 
The kits not only allow evaluation of the module 
series you have chosen, but also speed the 
development of your own design via on-board 
prototyping area and breakout headers. 


HP Series Shown 
- Kit contents vary 
by part number 


Freq. | Digi-Key Price | Linx 
- ; . Description (MHz) | Part No. Each | Part No. 
All units below are pre-approved with the FCC to allow Handheld Transmitter: Compact 8-button handheld remote Basic Evaluation Kit 
immediate integration and sale in most OEM product. is capable of 100+ feet transmission ranges. The trans- - fh Ot 
Compact Handheld Transmitter: Compact 8-buttons mission can be decoded using a standard decoder IC, SC Series 916_| EVAL-916-SC-P-ND 199.00 _| EVAL-916-SC 
handheld remote is capable of up to 150 feet transmission microcontroller or matching Linx function module. Sel- KH Series 433 | EVAL-433-KH-ND 149.00 | EVAL-433-KH 
range. The keypad and labeling can be modified to meet ectable addressing provides security and allows distinct 315 | EVAL-315-KH2-ND@ 149.00 | EVAL-315-KH2 
specific customer requirements. Can create up to 1,024 TX/RX relationships. KH2 Series 418 | EVAL-418-KH2-ND@ 449.00 | EVAL-418-KH2 
distinct transmitter-receiver relationships. Keyfob Transmitter: This tiny keyfob features outstanding : 
Long-Range Handheld Transmitter: Compact 8-buttons range performance and is configured with 1 to 5 buttons 433_| EVAL-433-KH2-ND@ 149.00 _| EVAL-433-KH2 
handled remote is capable of up to 300+ feet transmission for a variety of OEM applications. ES Seri 869 | EVAL-869-ES-ND@ NEW! 179.00 | EVAL-869-ES 
range. The keypad and labeling can be modified to meet 1 to 4 Position Relay Function Module: ones 916 | EVAL-916-ES-ND 179.00 | EVAL-916-ES 
specific customer requirements. Can create up to 1,024 Provides 4 latched relay outputs which are capable of 418 | EVAL-418-KEY5-ND 419.00 | EVAL-418-KEY5 
distinct transmitter-receiver relationships. External antenna switching external AC or DC powered loads up to 5 amps. Keyfob Series 7 : 
attached. Selectable addressing, 433 _| EVAL-433-KEY5-ND@ NEW! 119.00 | EVAL-433-KEYS 
HHCP Series 433 | EVAL-433-HHCP-ND® NEW! 129.00 | EVAL-433-HHCP 
Freq. | Digi-Key Price Each Linx fiilia-eeres 418 | EVAL-418-HHLR-ND 429.00 | EVAL-418-HHLR 
Fig. Description (MHz) | Part No. 1 25 100 | Part No. 433. | EVAL-433-HHLR-ND@ NEW! 129.00 | EVAL-433-HHLR 
418 | CMD-HHCP-418-ND 29.40 26.88 23.52 | CMD-HHCP-418 315 | EVAL-315-LR-ND 139.00 | EVAL-315-LR 
433 | CMD-HHCP-433_-ND® 29.40 26.88 23.52 | CMD-HHCP-433_ LR Series 418 | EVAL-418-LR-ND 139.00 | EVAL-418-LR 
315 | CMD-HHCP-315-MD-ND® 30.45 27.84 23.49 | CMD-HHCP-315-MD 433 | EVAL-433-LR-ND 139.00 | EVAL-433-LR-S 
4 pom 418 |CMD-HHCP-418-MD_-ND® | 30.45 27.84 23.49 |CMD-HHCP-418-MD_ 315 | EVAL-315-LT-ND® 449.00 | EVAL-315-LT 
Tranemitter 433 |CMD-HHCP-433-MD-ND@ | 30.45 27.84 23.49 | CMD-HHCP-433-MD LT Series 418 | EVAL-418-LT-ND@ 149.00 | EVAL-418-LT 
315 |OTX-315-HH-CP8-MS-ND@ | 43.16 39.46 36.99 |OTX-315-HH-CP8-MS 433. | EVAL-433-LT-ND® 149.00 | EVAL-433-LT 
418 |OTX-418-HH-CP8-MS-ND@ | 43.16 39.46 36.99 | OTX-418-HH-CP8-MS ; 315 | EVAL-315-LC-ND@ 739.00 |EVAL-315-LC 
433. | OTX-433-HH-CP8-MS-ND@ | 43.16 39.46 36.99 | OTX-433-HH-CP8-MS pees 433. | EVAL-433-LC-ND@ 139.00 | EVAL-433-LC 
315 | CMD-HHLR-315-ND 32.41 29.64 26.49 |CMD-HHLR-315 Master Evaluation / Development System Kits 
418 |CMD-HHLR-418_-ND@ 32.41 29.64 24.95 | CMD-HHLR-418_ 900 |MDEV900HP3PPSRS23-ND 299.00 | MDEV-900-HP3-PPS-RS232 
433. | CMD-HHLR-433-ND 32.41 29.64 26.49 | CMD-HHLR-433 si Sess 900 |MDEV-900-HP3-PPS-USB-ND@ MEW! | 324.00 |MDEV-900-HP3-PPS-USB 
Long-Range 315 |CMD-HHLR-315-MD-ND® 33.46 30.60 25.82 | CMD-HHLR-315-MD 900 |MDEV-900-HP3-SPS-RS232-ND@ NEW!) 299.00 | MDEV-900-HP3-SPS-RS232 
2 Handheld 418 |CMD-HHLR-418-MD_-ND® | 33.46 30.60 25.82 |CMD-HHLR-418-MD_ 900 |MDEV-900-HP3-SPS-USB-ND@ NEW! | 324.00 | MDEV-900-HP3-SPS-USB 
Transmitter 433 |CMD-HHLR-433-MD_-ND® | 33.46 30.60 25.82 [CMD-HHLR-433-MD_ 869 |MDEV-869-ES-RS232-ND@ NEW! 299.00 | MDEV-869-ES-RS232 
315 |OTX-315-HH-LR8-MS-ND® | 45.33 41.44 38.85 | OTX-315-HH-LR8-MS eee 916 | MDEV-916-ES-RS232-ND® NEW! 299.00 | MDEV-916-ES-RS232 
418 | OTX-418-HH-LR8-MS-ND® | 45.33 41.44 35.49 | OTX-418-HH-LR8-MS ees 869. | MDEV-869-ES-USB-ND@ NEW! 324.00 | MDEV-869-ES-USB 
433. | OTX-433-HH-LR8-MS-ND@ | 45.33 41.44 38.85 | OTX-433-HH-LR8-MS. 916 | MDEV-916-ES-USB-ND@ NEW! 324.00 | MDEV-916-ES-USB 
; jfandhel 315 | CMD-HHTX-315-ND 9203 2928 25.08 |CMD-HHTX-315 SC-P Series 916 |MDEV-916-SC-P-ND 299.00 |MDEV-916-SC-P 
ransmitter SC-S Series 916 |MDEV-916-SC-S-ND 299.00 |MDEV-916-SC-S 
418 |CMD-KEY1-418-ND@ NEW! | 1960 18.62 14.95 |CMD-KEY1-418 QS Series — | MDEV-USB-0S-ND 729.00 | MDEV-USB-0S 
433 |CMD-KEY1-433-ND@ NEW! | 19.60 18.62 14.95 | CMD-KEY1-433 718 | MDEV-418-HH-KF5-MS-ND 749.95 |MDEV-418-HH-KF5-MS 
418 |CMD-KEY2-418-ND@ NEW! | 19.60 18.62 14.95 | CMD-KEY2-418 433. | MDEV-433-HH-KF5-MS-ND 449.95 | MDEV-433-HH-KF5-MS 
433 |CMD-KEY2-433-ND@ MEW! | 19.60 18.62 14.95 |CMD-KEY2-433 ; 315. | MDEV-315-HH-CP8-MS-ND@ 149.95 | MDEV-315-HH-CP8-MS 
418 |CMD-KEY3-418-ND@ MEW! | 19.60 18.62 14.95 |CMD-KEY3-418 MS Series 418 |MDEV-418-HH-CP8-MS-ND@ 149.95 | MDEV-418-HH-CP8-MS 
1 to 5 Button FCC | 433 |CMD-KEYS-433-ND@ NEW! | 19.60 18.62 14.95 | CMD-KEY3-433 418_| MDEV-418-HH-LR8-MS-ND 149.95 | MDEV-418-HH-LR8-MS 
ij Pre-certified 418 |CMD-KEY4-418-ND@ MEW! | 19.60 18.62 14.95 |CMD-KEY4-418 718 | MDEV-LICAL-MS-ND 249.00 | MDEV-LICAL-MS 
‘i Keyan 433 |CMD-KEY4-433-ND@ NEW! | 19.60 18.62 14.95 | CMD-KEY4-433 MS Series with ES Series | — | MDEV-LICAL-MS-ES-ND@ NEW! 248.99 | MDEV-LICAL-MS-ES 
Tansmitier: 315 | CMD-KEY5-315-ND® 19.60 18.62 17.08 |CMD-KEY5-315 718 | MDEV-LICAL-HS-ND 299.00 | MDEV-LICAL-HS 
418 | CMD-KEY5-418-ND@ 19.60 18.62__17.08 | CMD-KEY5-418 418 |MDEV-418-HH-CP8-HS-ND@ NEW! 149.95 | MDEV-418-HH-CP8-HS 
433 | CMD-KEY5-433-ND@ 19.60 18.62 17.08 | CMD-KEY5-433 HS Series 433 | MDEV-433-HH-CP8-HS-ND@ NEW! 149.95 | MDEV-433-HH-CP8-HS 
315 |OTX-315-HH-KF5-MS-ND@ | 21.40 20.33 20.07 | OTX-315-HH-KF5-MS 418 |MDEV-418-HH-LR8-HS-ND@ NEW! 149.95 | MDEV-418-HH-LR8-HS 
418 | OTX-418-HH-KF5-MS-ND® 21.40 20.33 20.07 | OTX-418-HH-KF5-MS 433 | MDEV-433-HH-LR8-HS-ND@ NEW! 149.95 | MDEV-433-HH-LR8-HS 
433_| OTX-433-HH-KF5-MS-ND® | 21.40 20.33 20.07 _| OTX-433-HH-KF5-MS HS Series with ES Series | — |MDEV-LICAL-HS-ES-ND@ NEW! 299.00 [| MDEV-LICAL-HS-ES 
1104 Position | 315 |FCTN-RLY4XX-315-ND 59.85 54.72 49.96 |FCTN-RLY4-315 Accessories — RoHS Compliant 
5 Relay Function 418 | FCTN-RLY4-418-ND 59.85 54.72 49.96 | FCTN-RLY4-418 CR2032 Coin 
Module 433_| FCTN-RLY4XX-433-ND 59.85 54.72 _ 49.96 | FCTN-RLY4-433 Battery Holder — ere an [BAND On 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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LC Series - Ultra-Compact Low-Cost RF TX Modules: 
Operating in the 260 ~ 470MHz band, these tiny RF 
modules provide a complete and cost-effective solution 
for the wireless transfer of serial control and command 
information over distances in excess of 300 ft. 

°2.7 ~5.2VDC range *1.5mA average *+3dBm output 
¢ 5Kbps maximum data rate * Low harmonics 


KH Series - Transmitter And Receiver Featuring 
Integrated Encoder/Decoders: This series combines the 
popular LC TX/RX with an integrated encoder/decoder 
pair. The encoder module accepts up to eight parallel 
inputs. This allows the direct connection of switches or 
a microcontroller. 


KH2 Series — This series is ideally suited for applications 
such as remote control/command and keyless entry. 
It combines a high-performance RF receiver with an 
on-board decoder. When paired with a matching KH 
Series transmitter/encoder module, OEM transmitter, or 
LC or LR Series transmitter and Holtek HT640 encoder 
combination, a highly reliable wireless link is formed, 
capable of transferring the status of 8 parallel inputs for 
distances of up to 3,000 ft. Ten tri-state address lines 
provide 59,049 (310) different addresses. 


RM Series — Provides a complete TX/RX solution in 
a compact SIP style module. This series utilizes an 
advanced SAW based design and FM/FSK modulation 
and operates in the 260 ~ 470MHz band. 

Rx: © 4.0 ~ 9.0VDC range *14mA average *-103 
Typical sensitivity 


HP3 Series - High-Performance, Low-Cost, RF TX/RX 
Modules: These modules are designed for the popular 
902 ~ 928MHz band. The modules offer 8 or 256 
selectable channels and are capable of transmitting 
analog and digital information for distances of up to 
1000 feet. Available in SIP or SMT package. 

Tx: © 8 parallel selectable channels on PO series 
and 8 parallel 120 serial on PS series » Synthesized 
architecture *2.7 ~ 3VDC supply range * Low power 
(15mA average current): * Odbm output power » 100Hz 
~ 25kHz analog bandwidth * CTS 

Rx: © 8 parallel selectable channels on PO series and 8 
parallel 120 serial on PS series * Synthesized architec- 
ture *2.7 ~ 18VDC supply range *Low power (18mA 
average current; SOA powerdown) * 50Kbps maximum 
data rate * 50Hz ~ 25kHz analog bandwidth » RSSI 
output * Powerdown control 


BBA Series - Broadband RF Amplifiers: These amp- 
lifiers are well suited to a wide range of amplification 
and buffering applications including extending 
the range of Linx’s own RF modules (when legally 
appropriate). The hybrid amps are pre-matched to 500 
and require no external RF components. 

BBA-322: * High gain model »* 10MHz ~ 3GHz 
broadband operation *+20dB small signal gain at 
900MHz «Up to +10 (10mW) Linear output power 
© 3.8dB noise figure * Operates from a single supply 
BBA-519: * High output model *10MHz ~ 4GHz 
broadband operation *+18dB Small Signal gain at 
900MHz «Up to +17 (50mW) Linear output power 
© 4.8dB noise figure 


ES Series — Housed in a tiny SMD package, this series 
utilizes an advanced FM/FSK-based synthesized archi- 
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RF MODULE 
RXM-418-LR-S 
LOT 10000 


tecture to provide superior performance and noise 
immunity when compared to AM/OOK solutions. An 
outstanding 56Kbps maximum data rate and wide-range 
analog capability make the ES Series equally at home 
with digital data or analog sources such as audio. A host 
of useful features including RSSI, PDN, audio reference, 
LVL ADJ, low-voltage detect and a microprocessor clock 
source are provided. Operates at 916.48MHz which in 
North America allows an unlimited variety of applications 
including data and audio links. Audio 20Hz ~ 28kHz, very 
low current for long life in battery applications. 

Tx: © Supply voltage: 2.1V ~ 4V © Current: 6.5 ~ 
7.5mA * Odbm output power «Sleep: 90pA 

Rx: « Supply voltage: 4.5V ~ 5.5V * Current: 5.5 ~ 6.5mA 
Sleep: 50pA. 


LR Series — This receiver is ideal for the wireless trans- 
fer of serial data, control or command information 
in the 260 ~ 470MHz band * Links less than 3000 feet 
will benefit from a more reliable signal * Rx is Footprint 
compatible with popular LC-S series * 10kbps data 
rate Range in excess of 3000 feet * SMD package 
* No external components required (except antenna) 
* Operating voltage down to 2.7V * 5kHz analog BW 
¢-112dbm receiver sensitivity typical *5.2mA supply 
current typical 


QS Series — Allows the rapid addition of USB to virtually 
any device. Housed in a compact SMD package, the QS 
Module provides a complete solution for converting 
between USB and TTL logic output. » Applications 
include interfacing Linx RF Modules, MCUs, etc., to 
a USB interface *4.4 ~ 6VDC supply * Low current 
consumption, 26mA * USB Bus or self powered *No 
external components required (except USB jack) 


HS and MS Series - Both the MS and HS Series 
encoders and decoders are designed for remote control 
applications. They allow the status of up to 8 buttons or 
contacts to be securely transferred via a wireless link. 
The MS Series 24 bit address size makes transmissions 
highly unique, minimizing the possibility of multiple 
devices having conflicting addresses. The HS Series 
uses a highly secure encryption algorithm with a non- 
repeating code to prevent unauthorized users from 
replicating the signal. 

Features: * 8 data lines * Low 2.0V ~ 5.5V operating 
voltage * Low supply current (370A @ 3V) *Ultra low 
0.1/A standby current « Selectable baud rates 


MT Series - The MT Series transcoders are designed 
for bidirectional remote control applications. Eight status 
lines can be set up in any combination of inputs and 
outputs for the transfer of button or contact states. 
Features: * Bi-directional control * Automatic confirmation 
* Secure 224 possible addresses « 8 status lines * Serial 
Interface Engine (SIE) * Definable recognition authority 


LT Series — This transceiver is ideal for the bidirectional 
wireless transfer of serial data, control, or command 
information in the favorable 260 ~ 470MHz band. The 
transceiver is capable of generating +10dBm into a 500 
load and achieves an outstanding typical sensitivity 
of -112dBm. 

Features: * Long range »* Data rates to 10,000bps 
* No external RF components required * Low power 
consumption * RSSI and power-down functions 
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Freq. | Digi-Key Price Each Linx 
Fig. Description (MHz) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
LC Series — RoHS Compliant 
Transmitter 315) TXM-315-LC_-ND 6.90 6.31 5.60 )TXM-315-LC_ 
1 Transmitter 418 | TXM-418-LC_-ND 6.90 631 5.60 | TXM-418-LC_ 
Transmitter 433 | TXM-433-LC-ND 6.90 6.31 5.60 | TXM-433-LC 
KH/KH2 Series 
Transmitter/Encoder 315 | TXE-315-KH-ND 9.98 912 7.80 | TXE-315-KH 
2 Transmitter/Encoder 315 | TXE-315-KH2-ND® 9.98 912 7.80 | TXE-315-KH2 
Transmitter/Encoder 433 | TXE-433-KH2-ND@ 9.98 912 7.80 | TXE-433-KH2 
Receiver/Decoder 315 | RXD-315-KH2-ND® 15.93 14.56 12.74 | RXD-315-KH2 
3 Receiver/Decoder 418 | RXD-418-KH2-ND@ 15.93 14.56 12.74 | RXD-418-KH2 
Receiver/Decoder 433 | RXD-433-KH2-ND® 15.93 14.56 12.20 | RXD-433-KH2 
RM Series 
4 Receiver 418 | RXM-418-RM-ND 36.66 33.52 28.31 | RXM-418-RM 
HP3 Series 
5 Transmitter 8 Channel 900 /TXM-900-HP3SPO-ND@v | 29.45 26.93 23.60 | TXM-900-HP3SPO 
Transmitter 8/120 Channel 900 | TXM-900-HP3-PPS-ND 30.33 27.73 24.10 | TXM-900-HP3-PPS 
Receiver 8 Channel 900 /RXM-900-HP3-PPO_-ND® | 43.40 39.68 30.47 | RXM-900-HP3-PPO_ 
6 Receiver 8 Channel 900 /RXM-900-HP3-SPO-ND@v | 39.22 35.86 29.14 | RXM-900-HP3-SPO 
Receiver 8/120 Channel 900 | RXM-900-HP3-PPS-ND. 44.98 41.12 31.47 | RXM-900-HP3-PPS 
BBA Series 
7 Hi-Gain Broadband RF Amp. | 10 ~ 3000 | BBA-322-A-ND 14.80 14.06 13.50 | BBA-322-A 
Hi-Power Broadband RF Amp. | 10 ~ 4000 | BBA-519-A-ND@ 15.00 14.25 13.95 | BBA-519-A 
ES Series — RoHS Compliant 
3 Transmitter 869 | TXM-869-ES_-NDv 13.84 12.66 11.95 | TXM-869-ES_ 
Transmitter 916 | TXM-916-ES_-ND 13.84 12.66 10.87 | TXM-916-ES_ 
9 Receiver 869 | RXM-869-ES_-NDv 1712 15.65 13.95 | RXM-869-ES_ 
Receiver 916 | RXM-916-ES_-ND 17.12 15.65 12.92 | RXM-916-ES_ 
LR Series 
Transmitter 315 TXM-315-LR-ND® 746 6.82 5.95 | TXM-315-LR 
10 Transmitter 418 | TXM-418-LR-ND 746 6.82 5.95 | TXM-418-LR 
Transmitter 433 | TXM-433-LR-ND@ 7.46 6.82 _5.95 | TXM-433-LR 
Receiver 315 | RXM-315-LR-ND@ 13.56 1240 9.80 |RXM-315-LR 
11 Receiver 418 | RXM-418-LR-ND@ 13.56 1240 9.80 |RXM-418-LR 
Receiver 433 | RXM-433-LR_-ND® 13.56 12.40 9.80 | RXM-433-LR_ 
QS Series 
12 USB Module — __|SDM-USB-QS-S_-ND 13.91 12.72 11.24 | SDM-USB-QS-S_ 
HS Series — RoHS Compliant 
43 Encoder _ LICAL-ENC-HS001-ND 445 4.07 3.43 | LICAL-ENC-HS001 
Decoder - LICAL-DEC-HS001-ND 445 4.07 3.43 | LICAL-DEC-HS001 
MS Series — RoHS Compliant 
13 Encoder _— LICAL-ENC-MS001-ND 410 3.75 3.16 | LICAL-ENC-MS001 
Decoder =- LICAL-DEC-MS001-ND 410 3.75 3.16 | LICAL-DEC-MS001 
MT Series — RoHS Compliant 
13 Transcoder _ LICAL-TRC-MTCT-NDt 415 3.80 3.68 | LICAL-TRC-MT 
Transcoder - LICAL-TRC-MTTR-ND$ 5043.36/1,600 LICAL-TRC-MT 
MT Series Development Kit — RoHS Compliant 
=_ Master Development Kit MDEV-LICAL-MT-ND 299.00 - — |MDEV-LICAL-MT 
LS Series — RoHS Compliant 
Encoder - 8 Dip - LICAL-ENC-LS001-ND 3.90 3.57 3.02 | LICAL-ENC-LS001 
= Decoder - 8 Dip _ LICAL-DEC-LS001-ND 3.90 3.57 _3.02 | LICAL-DEC-LS001 
LT Series — RoHS Compliant 
Transceiver 315 | TRM-315-LT-ND 1715 15.68 14.70 | TRM-315-LT 
14 Transceiver 418 | TRM-418-LT-ND 17.15 15.68 14.70 | TRM-418-LT 
Transceiver 433 | TRM-433-LT-ND 17.15 15.68 14.70 | TRM-433-LT 
RoHS Compliant tCutTape Tape and Reel ~ NEW! 
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is RF Receivers and 


RFID Transceivers 


RF Receivers: Features: * Single superhet architecture for low external component count « FSK for digital data and 
FM reception * FM/FSK demodulation with phase-coincidence demodulator » For Analog Signal transmission »* Low 


RF Receiver and RFID Transceiver 
Evaluation Boards 
and Development Kits 


current consumption in active mode and very low standby current * Switchable LNA gain for improved dynamic range Deserntion Dla Key erlce 
¢ RSSI allows signal strength indication and ASK detection Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C MLX71120 and P = 
MLX71121: Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C Evaluation Boards and Development Kits for RF/RFID 
RFID Transceivers: MLX90121 and MLX12115: Features: * Low external component count Operating Temperature q i y 7 
Range: -40°C ~ 85°C ~MLX90109: Features: * Addressing 100kHz ~ 150kHz frequency range transponder « Biphase and Exeluation Boatd fon THe lI0| Recelver RUIN Eitri 154.00 
Manchester ASK * ON/OFF keying modulation Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Evaluation Board for TH71101 Receiver EVB71101B-433FSKC-ND 165.33 
= Evaluation Board for TH71102 Receiver EVB71102B-418FSKC-ND 160.00 
Frequency | Digi-Key Price Each Tape and Reelt 
Protocol | Package (MHz) Part No. 1 10 25 Oty. Pricing Evaluation Board for TH71102 Receiver EVB71102B-433FSKC-ND 154.67 
RF Receivers / Transceiver Evaluation Board for TH71111 Receiver EVB71111B-915FSKC-ND 160.00 
settee ae a fe ae : oe Ke oe te = = Evaluation Board for TH71112 Receiver EVB71112B-868FSKC-ND 154.67 
32-LOFP 68 ~915 | TH71111ENE-ND 11.08 8.33 640 = _ Evaluation Board for TH71112 Receiver EVB71112B-915FSKC-ND 160.00 
FSK/FM/ASK | 32-LQFP 868~915 |TH71112ENE-ND® 10.43 7.83 6.02 _— = Evaluation Board for TH7122ENE Transceiver EVB7122-433-FSK-C-ND® 245.00 
32-LQFP 300 ~ 930 | TH7122ENECT-ND® 12.94 9.72 7.47 | 2,000 | 3330.01/M i a 
30-OFN 300 930 1 MLX71120KLO-NDe 950 7205.53 = — Evaluation Board for MLX90121 EVB90121-ND® 140.00 
32-0FN | 300-930 /MLX71121KLO-ND® 4079 810 622/ — a Development Kit for MLX90121 DVK90121-ND@ 428.40 
RFID Transceivers — RoHS Compliant Evaluation Board for MLX90109 EVB90109-ND@ 70.00 
20-SSOP 13.56 MLX90121EFRCT-ND 15.61 881 7.41} 1,500 | 3530.01/M . | 
— | 20-ssop} 13.56 | MLX12115EFRCT-ND 19.69 1112 9.34] 1,500 | 4450.00/M Development BLtonML}20108 WCE beaks 
8-SOIC 125kHz MLX90109EDCCT-ND 10.27. 5.80 4.87 | 2,600 | 2050.00/M Kit for Long Range Reader Demonstrator DEMO090121LR-ND@ 285.60 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND @ RoHS Compliant 


Meshfletics ZigBee™ Modules and Development Kits 


MeshNetics is a creator of easy-to-integrate 900MHz and 2.4GHz 802.15.4/ZigBee wireless RF modules and free mesh 
networking software, used by OEMs and system integrators to add wireless connectivity to their products and solutions. 
MeshNetics RF modules feature industry-leading range performance with a link budget of up to 124 dB, long battery 


life and ultra-small footprint. MeshNetics products are used to create reliable, self-healing wireless networks that 
enable solutions in building automation, energy management and efficiency, HVAC, AMR, predictive maintenance, asset 
tracking and other application areas. 


Power Power Max. Tape and 
Supply | Consumption | Consumption Output Receiver b Reel 
Size Voltage Power Save TX/RX Frequency | Power Sensitivity Antenna Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | MeshNetics 
(mm) (V) (WA) (mA) (MHz) (dBm) (dBm) Type Part No. 1 10 Part No. 500 Part No. 
ZigBit™ Modules 
18.8X 13.5] 1.8~3.6 6 18/19 2400 +3 -101 Balance RF Output Pin 758-1000-1-ND+ 22.90 22.40 | 758-1000-2-ND | 15300.00 | MNZB-24-BO 
24x13.5 | 18~3.6 6 18/19 2400 +3 -101 Balanced Dual Chip Ceramic 758-1001-1-NDt 25.90 25.40 | 758-1001-2-ND | 17549.98 | MNZB-24-A2 
38xX13.5 | 3.0~3.6 6 50/23 2400 +20 -104 U.FL Connector 758-1011-1-NDt 37.50 37.00 | 758-1011-2-ND | 17499.98 | MNZB-A24-UFL 
38x13.5 | 3.0~3.6 6 50/23 2400 +20 -104 Unbalanced RF Pin 758-1012-1-NDt 36.90 36.40 |— — | MNZB-A24-U0 
18.8X13.5 | 1.8~3.6 6 20/15 900 +11 -110 Balanced RF Pin 758-1007-1-NDt 36.50 36.00 | 758-1007-2-ND | 16999.99 | MNZB-900-BO 
Development Kits and Boards 
MeshBean Board with PCB Antenna, Sensors (Light and Temperature) 758-1002-ND 125.00 _- = — | MNZB-EVB-24-BO 
Development Kit for ZigBit Modules, Includes: 3 MeshBean Boards, Software and Cables, 45-day Manufacturer Support 758-1006-ND 400.00 —- |= — |MNZB-DKL-24 
Development Kit for ZigBit Amp, Includes: 3 MeshBean Boards, Software and Cables, 45-day Manufacturer Support 758-1015-ND. 400.00 —- |-— — |MNZB-DKL-A24 
MeshBean Board with RPSMA Connectore, ZigBit Amp (U.FL version), Sensors (Light and Temperature) 758-1013-ND 150.00 —- |= — | MNZB-EVB-A24-UFL 
Development Kit for ZigBit 900, Includes: 3 MeshBean Boards, Software and Cables, 1-year Manufacturer Support 758-1009-ND 900.00 —- |— — |MNZB-DKC-900 
Development Kit for ZigBit 900, Includes: 3 MeshBean Boards, Software and Cables, 45-day Manufacturer Support 758-1010-ND 400.00 -— |= — |MNZB-DKL-900 
t+ Cut Tape 
MICReL 
c - + @ : 
Innovation Through Technology™ QwikRadio RF Receivers 
Digi-Key Price Each Micrel 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. 
QwikRadio Receiver/Data Demod 14-SOIC. 576-1330-1-NDt 4.39 3.51 2.73 MICRFO01YM TR 
QwikRadio Receiver/Data Demod 14-SOIC. 576-1330-2-ND$ 4.07/2,500 MICRFO01YM TR 
QwikRadio Receiver/Data Demod 14-Dip 576-1331-ND 5.27 4.22 3.28 MICRFOO1YN 
QwikRadio Receiver/Data Demod 14-SOIC. 576-1336-ND 4.23 3.39 2.64 MICRF011YM 
QwikRadio Receiver/Data Demod 14-Dip 576-1337-ND 5.09 4.07 3.17 MICRFO11YN 
QwikRadio 115kbps, 800MHz ~ 1GHz UHF Receiver 14-SOIC. 576-1333-ND 5.02 4.02 3.39 MICRFOOSYM 
QwikRadio LP UHF Receiver 8-SOIC 576-1334-ND 4.55 3.64 2.83 MICRFOO7YM 
QwikRadio LP UHF Receiver 16-SOIC. 576-1335-ND 4.55 3.64 2.83 MICRFOO9YM 
QwikRadio LP UHF Receiver 8-SOIC 576-1962-5-ND 4.55 3.64 2.83 MICRFO10YM 
QwikRadio ASK Receiver 300 ~ 440MHz 16-SOIC. 576-1332-ND 4.55 3.64 2.83 MICRFOO2YM. 
QwikRadio Sweep-Mode Receiver 300 ~ 440MHz 8-SOIC 576-1961-5-ND 3.22 2.58 2.01 MICRFOO8YM 
QwikRadio ASK Receiver 300 ~ 440MHz 8-SOIC 576-2420-ND 4.55 3.64 2.83 MICRF022YM-FS24 
QwikRadio ASK Receiver 300 ~ 440MHz 8-SOIC 576-2421-ND 4.55 3.64 2.83 MICRFO22YM-FS48 
QwikRadio Receiver 3V, 380 ~ 450MHz 16-QSOP 576-1964-5-ND 4.46 3.57 2.78 MICRF211AYQS 
QwikRadio Receiver 3.3V, 300 ~ 350MHz 16-QSOP. 576-1649-5-ND 4.46 3.57 2.78 MICRF213AYQS 
QwikRadio Receiver 3.3V, 300 ~ 450MHz 16-QSOP 576-2997-ND 4.70 3.77 2.93 MICRF218AYQS 
QwikRadio RF Receiver 300MHz ~ 450MHz 16-QSOP 576-3362-5-ND NEW! 4.46 3.57 2.78 MICRF219AYQS 
QwikRadio RF Receiver 850MHz ~ 950MHz 16-QSOP. 576-3230-5-ND 4.28 3.42 2.66 MICRF221AYQS 
+ Cut Tape + Tape and Reel 
. . . # 
QwikRadio® RF Transmitters Reel 
Digi-Key Price Each Micrel 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. 
QwikRadio UHF ASK Transmitter 8-SOIC 576-1338-ND 3.22 2.58 2.01 MICRF102YM 
QwikRadio UHF ASK Transmitter 8-SOIC 576-1339-ND 3.96 3.17 2.47 MICRF103YM 
QwikRadio ASK Transmitter 300 ~ 450MHz SOT23-6 576-3229-1-NDt 1.65 1.32 99 MICRF113YM6 TR 
QwikRadio ASK Transmitter 300 ~ 450MHz SOT23-6 576-3229-2-ND$ 2535.00/3,000 MICRF113YM6 TR 
QwikRadio UHF ASK/FSK Transmitter 10-MSOP. 576-1963-5-ND 2.38 1.90 1.43 MICRF112YMM 
290 ~ 980MHz ISM Band ASK/FSK Transmitter 24-MLF® 576-1965-1-NDt 4.07 3.26 2.54 MICRF405YML TR 
290 ~ 980MHz ISM Band ASK/FSK Transmitter 24-MLF 576-1965-2-ND$ 2308.00/1,000 MICRF405YML TR 
Parallel Encoder for QwikRadio 10-MLF 576-3337-1-ND¢t NEW! 1.88 1.50 1.13 MICRF302YML TR 
Parallel Encoder for QwikRadio 10-MLF 576-3337-2-ND$ NEW! 4690.00/5,000 MICRF302YML TR 


t+ Cut Tape + Tape and Reel 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MIEREL RadioWire® ISM Band Transceiver Digits Ree! 
Innovation Through Technology™ 

Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Micrel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
MICRF505 850MHz and 950MHz ISM Transceiver 32-MLF 576-1659-1-ND 6.38 5.11 4.31 |576-1659-2-ND 1,000 3988.00 |MICRF505YML TR 
MICRF506 410 ~ 450MHz ISM Transceiver 32-MLF 576-1966-1-ND 6.38 5.11 4.31 |576-1966-2-ND 1,000 3988.00 |MICRF506YML TR 
MICRF600Z 902 ~ 928MHz ISM Transceiver Module 16-MOD1114Q /576-3269-1-ND NEW! 16.65 15.54 14.43 |576-3269-2-ND NEW! 500 6937.50 |MICRF600Z TR 
MICRF610Z 868 ~ 870MHz ISM Transceiver Module 16-MOD1114Q |576-1467-1-ND 16.65 15.54 14.43 |576-1467-2-ND 500 6937.50 |MICRF610Z TR 
MICRF620Z 430 ~ 440MHz ISM Transceiver Module 16-MOD1114Q |576-2424-ND 16.65 15.54 14.43) |— = — |MICRF620Z 
MICRF620Z 430 ~ 440MHz ISM Transceiver Module 16-MOD1114Q |576-1468-1-ND 16.65 15.54 14.43 |576-1468-2-ND 500 6937.50 |MICRF620Z TR 

Digi-Key Price Each Micrel 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
RadioWire Development Kit for 902 ~ 928MHz 576-1605-ND 292.50 273.00 253.50 MICRF600DEV1 
RadioWire Development Kit for 850 ~ 950MHz 576-1606-ND 292.50 273.00 253.50 MICRFS05DEV1 


KR MicrocHiP IEEE 802.15.4 - ZigBee™ RF Transceiver 


This is a complete IEEE 802.15.4 radio and operates in the 2.4GHz band. Supports ZigBee, MiWi™ protocols and proprietary protocols to provide an ideal solution for wireless sensor networks, home automation, building 
automation and consumer applications. 


Frequency Power TX Power RX Power 
Range Sensitivity | Output Consumption | Consumption | Clock MAC Digi-Key Price Each 
(GHz) (dBm) (dBm) RSSI (mA) (mA) (MHz) | Features | Encryption| Interface | Package |Part No. 1 10 25 

2.405 ~ 2.48 -95.00 () Yes 18.00 22.00 20 CSMA-CA AES128 | 4-Wire SPI | 40-QFN |MRF24J40-I/ML-ND 4.30 3.24 2.97 

Multi ech Universal Socket Modems 

Multi-Tech Systems embedded modems offer easy integration of multiple target board is compatible with any Serial Socket modem module, modems that have a parallel interface. 

technologies, all in the same universal socket modem interface. allowing for rapid development of any project with this single board. MTRJ-DK: This developer's kit allows for development with the RUModem 

Development Kits: MTSMI-UDK: This developer kit allows the user to Purchase of the desired universal socket modem is required. series, which is a complete integrated modem with global compliance in 

configure his own development kit with a modem of their choice. The MTSMI-P-DK: This developer kit allows for the development with asmall form factor. 

Voltage Digi-Key Multi-Tech 

Description (Vv) Interface Part No. Price Each | Part No. 
SocketEthernet IP® Device Server 3.3 Serial-to-Ethernet 591-1040-ND 34.58 MT100SEM-L 
SocketEthernet IP Device Server 3.3 Serial-to-Ethernet 591-1079-ND 34.58 MT100SEM-L.R1 
SocketEthernet IP Device Server 3.3 Serial-to-Ethernet 591-1010-ND 55.62 MTXCSEM-L.R2 
SocketEthernet IP Device Server 5 Serial-to-Ethernet 591-1039-ND 34.58 MT100SEM 
SocketEthernet IP Device Server 5 Serial-to-Ethernet 591-1078-ND 34.58 MT100SEM.R1 
SocketWireless® Wi-Fi® Device Server, WLAN 3.3 Serial-to-' , 802.11b 591-1038-ND 84.64 MT800SWM-L 
SocketWireless Wi-Fi Device Server, WLAN 5 Serial-to-Wi-Fi, 802.11b 591-1037-ND 84.64 MT800SWM 
SocketWireless Bluetooth® V2.0 Device Server 3.3 Serial-to-Bluetooth 591-1042-ND 69.44 MTS2BTSMI-L.R2 
SocketWireless Bluetooth® V2.0 Device Server 5 Serial-to-Bluetooth 591-1041-ND 71.67 MTS2BTSMI.R2 
SocketWireless Bluetooth® V2.0 Device Server 5 Serial-to-Bluetooth 591-1067-ND 71.67 MTS2BTSMILR3 
SocketModem® Dial-up Modem, Serial Data 3.3 V.22bis 591-1034-ND 23.62 MT2456SMI-L-22.R3 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data 5 V.22bis 591-1033-ND 25.54 MT2456SMI-22.R3. 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data 3.3 V.22bis 591-1066-ND 16.93 MT2492SMI-L-22 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data 3.3 V.34 591-1065-ND 20.55 MT2492SMI-L-34 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data 3.3 V.92 591-1064-ND 25.39 MT2492SMI-L-92 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data 5 V.22bis 591-1063-ND 16.93 MT2492SMI-22 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data 5 V.34 591-1062-ND 20.55 MT2492SMI-34 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data 5 V.92 591-1061-ND 25.39 MT2492SMI-92 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax 3.3 V.32bis 591-1027-ND 33.85 MT5600SMI-L-32.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax 3.3 V.34 591-1001-ND 36.27 MT5600SMI-L-34.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax 3.3 V.92 591-1002-ND 38.69 MT5600SMI-L-92.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax 5 V.32bis 591-1012-ND 36.27 MT5600SMI-32.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax 5 V.34 591-1028-ND 38.69 MT5600SMI-34.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax 5 V.92 591-1000-ND 41.11 MT5600SMI-92.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax, without LED pins 3.3 V.34 591-1029-ND 36.27 MT5600SMI-X-L-34.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Parallel Data/Fax 5 V.34 591-1030-ND 38.69 MT5600SMI-P-34.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax 5 V.34/V.34 (fax) 591-1003-ND 45.50 MT5634SMI-34.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax, High Voltage 5 V.92/V.34 (fax) 591-1032-ND 56.72 MT5634SMI-HV-92.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax, Industrial Temperature 5 V.92/V.34 (fax) 591-1004-ND 56.72 MT5634SMI-ITP-92.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Parallel Data/Fax 5 V.92/V.34 (fax) 591-1024-ND 50.70 MT5634SMI-P-92.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Parallel Data/Fax, High Voltage 5 V.92/V.34 (fax) 591-1025-ND 56.72 MT5634SMI-P-HV-92.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Parallel Data/Fax, Industrial Temperature 5 V.92/V.34 (fax) 591-1026-ND 56.72 MT5634SMI-P-ITP-92.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data 3.3 V.34 591-1083-ND 26.60 MT5656SMI-L-D-34 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data 3.3 V.92 591-1081-ND 31.44 MT5656SMI-L-D-92 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data 5 V.34 591-1082-ND 26.60 MT5656SMI-D-34 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data 5 V.92 591-1080-ND 31.44 MT5656SMI-D-92 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax, Speakerphone I/O 5 V.32bis 591-1021-ND 38.69 MT5656SMI-V-32.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax, Speakerphone I/O 5 V.34 591-1020-ND 44.11 MT5656SMI-V-34.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax, Speakerphone |/O 5 V.92 591-1019-ND 43.53 MT5656SMI-V-92.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax 3.3 V.92/V.34 (fax) 591-1056-ND 44.74 MT9234SMI-L-92 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax 5 V.92/V.34 (fax) 591-1055-ND 44.74 MT9234SMI-92 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax, High Voltage 5 V.92/V.34 (fax) 591-1057-ND 50.78 MT9234SMI-HV-92 
SocketModem Dial-up Modem, Parallel Data/Fax 5 V.92/V.34 (fax) 591-1058-ND 44.74 MT9234SMI-P-92 
SocketModem Dial-up Modem, Parallel Data/Fax, High Voltage 5 V.92/V.34 (fax) 591-1060-ND 50.78 MT9234SMI-P-HV-92 
SocketModem CDMA Wireless Modem, 800/1900MHz, Verizon 5 CDMA 591-1052-ND 257.53 MTSMC-C-N3.R2 
SocketModem EDGE Wireless Modem, Quad-Band GSM 5 EDGE/GSM 591-1007-ND 221.77 MTSMC-E.R2 
SocketModem EDGE Wireless Modem, Quad-Band GSM 5 EDGE/GSM 591-1093-ND 193.16 MTSMC-E.R4 
SocketModem EDGE Wireless Modem, Quad-Band GSM with Voice Capability 5 EDGE/GSM 591-1094-ND 193.16 MTSMC-E-V.R4 
SocketModem GPRS Wireless Modem, Quad-Band, 850/1900MHz 5 GSM/GPRS 591-1087-ND 156.94 MTSMC-G-F4.R1 
SocketModem GPRS Wireless Modem, Quad-Band w/Voice Capability, 850/1900MHz 5 GSM/GPRS 591-1088-ND 156.94 MTSMC-G-F4-V.R1 
SocketModem GPRS Wireless Modem, Quad-Band, 900/1800MHz 5 GSM/GPRS 591-1089-ND 156.94 MTSMC-G-F4-ED.R1 
SocketModem GPRS Wireless Modem, Quad-Band w/Voice Capability, 900/1800MHz 5 GSM/GPRS 591-1090-ND 156.94 MTSMC-G-F4-V-ED.R1 
SocketModem GPRS Wireless Modem, Quad-Band 850/1900MHz 5 GSM/GPRS 591-1097-ND NEW! 156.94 MTSMC-G-F4-IP 
SocketModem GPRS Wireless Modem, Quad-Band 900/1800MHz 5 GSM/GPRS 591-1098-ND NEW! 156.94 MTSMC-G-F4-IP-ED 
SocketModem HSDPA Wireless Modem, Tri-Band Serial 5 EDGE/GSM/GPRS/HSDPA/UMTS |591-1095-ND NEW! 412.53 MTSMC-H 
SocketModem HSDPA Wireless Modem, Tri-Band USB 5 EDGE/GSM/GPRS/HSDPA/UMTS |591-1096-ND NEW! 398.23 MTSMC-H-U 
SocketModem Wireless Modem, V.92 Serial Date/Fax 5 V.92 591-1099-ND NEW! 53.20 MT5656MI-IP-92 
RJModem® Modem, Ru-11 Port, Serial Data 3.3 V.34 591-1005-ND 39.69 MT5656Ru-L-34.R2 
RJModem Modem, RuJ-11 BIS Serial Data 5 V.32 591-1100-ND NEW! 37.00 MT5656RU-32.R3 
RJModem Modem, RuJ-11 Serial Data 5 V.34 591-1101-ND NEW! 39.69 MT5656RU-34.R3 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Multilech@) Universal Socket Modems (cont) 

Voltage Digi-Key Multi-Tech 
Description (Vv) Interface Part No. Price Each | Part No. 
RJModem® Modem, Ru-11 Serial Data 5 V.92 591-1102-ND NEW! 42.35 MT5656RU-92.R3 
RJModem Modem, Ru-11 BIS Serial Data 3.3 V.32 591-1103-ND NEW! 37.00 MT5656Ru-L-32.R3 
RJModem Modem, Ru-11 Serial Data 3.3 V.34 591-1104-ND NEW! 39.69 MT5656Ru-L-34.R3 
RJModem Modem, RuJ-11 Serial Data 3.3 V.92 591-1105-ND NEW! 42.35 MT5656RU-L-92.R3 
SocketModem 5 CDMA 800/1900 MHz 591-1106-ND NEW! 257.53 MTSMC-C-N2.R2 
SocketModem 5 CDMA 800/1900 MHz 591-1107-ND NEW! 257.53 MTSMC-C-N3.R3 
SocketModem 5 QUAD GPRS 591-1109-ND NEW! 156.94 MTSMC-G-F4-IP.R1 
SocketModem 5 QUAD GPRS 591-1110-ND NEW! 156.94 MTSMC-G-F4-IP-ED.R1 
MMCModem™ 5 CDMA 800/1900 MHz 591-1108-ND NEW! 262.31 MTMMC-C-N3.R3 
MMCModem GPRS Wireless Modem, Quad-Band, 850/1900MHz 5 GSM/GPRS 591-1054-ND 132.05 MTMMC-G-F4 
MMCModem GPRS Wireless Modem, Quad-Band, 850/1900MHz 5 GSM/GPRS 591-1091-ND 161.70 MTMMC-G-F4.R1 
MMCModem GPRS Wireless Modem, Quad-Band, 900/1800MHz 5 GSM/GPRS 591-1092-ND 161.70 MTMMC-G-F4-ED.R1 

NEW! Device Networking Products NEW! 
Modem World Data/Fax Lease 5 ~ 32 V.92 881-1018-ND 259.00 MT5600BA-V92-NAM 
Modem World Data/Fax 5 ~ 32 V.92 881-1019-ND 89.00 MT5634ZPX-PCI-U-NV 
Modem Data/Fax 5 ~ 32 V.92 881-1020-ND 99.00 MT5656ZDX 
Modem World Data/Fax 5 ~ 32 V.92 881-1021-ND 159.00 MT9234ZBA-NAM 
Modem World PCI Exprress 5 ~ 32 V.92 881-1022-ND 159.00 MT9234ZPX-PCIE 
Modem World Universal PCI 5 ~ 32 V.92 881-1023-ND 99.00 MT9234ZPX-UPCI 
Modem DC Pwr IP 5 ~ 32 CDMA 800/1900 MHz 881-1024-ND 257.00 MTCBA-C-N12 
Modem US Bundle IP 5 ~ 32 CDMA 881-1025-ND 319.00 MTCBA-C-N12-NAM 
Modem US Bundle RS-232 5 ~ 32 CDMA 881-1026-ND 257.00 MTCBA-C-N2 
Modem US Bundle RS-232 5 ~ 32 CDMA 881-1027-ND 319.00 MTCBA-C-N2-NAM 
Modem DC Power US RS-232 5 ~ 32 CDMA 881-1028-ND 257.00 MTCBA-C-N3 
Modem Verizon RS-232 Bundle 5 ~ 32 CDMA 881-1029-ND 319.00 MTCBA-C-N3-NAM 
Modem DC Power RS-232 5 ~ 32 GPRS Quad 881-1030-ND 250.00 MTCBA-E 
Modem GPRS Quad EU Bundle RS-232 5 ~ 32 GPRS Quad 881-1031-ND 299.00 MTCBA-E-EU 
Modem GPRS Quad US Bundle RS-232 5 ~ 32 GPRS Quad 881-1032-ND 299.00 MTCBA-E-NAM 
Modem GPRS Quad Bundle USB 5 ~ 32 GPRS Quad 881-1033-ND 299.00 MTCBA-E-U 
Modem Ethernet 5 ~ 32 GSM/GPRS Quad 881-1034-ND 360.00 MTCBA-G-EN-F4 
Modem Ethernet US 5 ~ 32 GSM/GPRS Quad 881-1035-ND 399.00 MTCBA-G-EN-F4-NAM 
Modem RS-232 5 ~ 32 GSM/GPRS Quad 881-1036-ND 149.00 MTCBA-G-F4 
Modem US Power Cord 5 ~ 32 GSM/GPRS Quad 881-1037-ND 229.00 MTCBA-G-F4-NAM 
Modem SB Bundle 5 ~ 32 GSM/GPRS Quad 881-1038-ND 229.00 MTCBA-G-U-F4 
Modem US Bundle 5 ~ 32 Edge 881-1040-ND 319.00 MTCMR-E-NAM 
Modem US Bundle 5 ~ 32 GPRS 850/1900 MHz 881-1041-ND 269.00 MTCMR-G-F4-NAM 
Modem Intelligent 5 ~ 32 HSDPA 881-1042-ND 459.00 MTCMR-H 
Modem Intelligent US Bundle 5 ~ 32 HSDPA 881-1043-ND 499.00 MTCMR-H-NAM 
Wireless Router Intelligent § ~ 32 HSDPA 881-1039-ND 549.00 MTCBA-H-EN2-NAM 
NEW! Device Networking Accessories NEW! 
Kit Accessory, CDMA/F2 Serial US Cord 881-1000-ND 49.00 AK-CF2-NAM 
Kit Accessory, CDMA/F2 USB Global 881-1001-ND 35.00 AK-CF2-USB 
Kit Accessory, F1 Serial Europe Cord 881-1002-ND 49.00 AK-F1-EU 
Kit Accessory, F1 Serial US Cord 881-1003-ND 49.00 AK-F1-NAM 
Kit Accessory, F1 USB Global 881-1004-ND 35.00 AK-F1-USB 
Kit Accessory, Serial Europe Cord 881-1005-ND 49.00 AK-QB-EU 
Kit Accessory, Serial US Cord 881-1006-ND 49.00 AK-QB-NAM 
Kit Accessory, USB Global 881-1007-ND 35.00 AK-QB-USB 
Kit Power/Telco China 881-1014-ND 14.29 LK-ZBA-CN 
Kit Power/Telco Europe 881-1015-ND 14.29 LK-ZBA-EURO 
Kit Power/Telco UK/Ireland 881-1016-ND 14.29 LK-ZBA-GB/IE 
Kit Power/Telco North America 881-1017-ND 14.29 LK-ZBA-US/NAM 
Power Cable, Fused DC 881-1013-ND 7.00 FPC-532-DC 
Power Cable, DC 881-1044-ND 4.66 PC-932-DC 
Power Cord with US Plug IEC-320 881-1045-ND 6.52 PC-IEC320-NAM 
Power Supply, 100~ 240VAC Univ Requires IEC-320 CORD 881-1046-ND 17.69 PS-9V1A-LBC-U 
Power Supply, 110 ~ 120VAC Transformer Style 881-1047-ND 11.17 PS-9V500MA-LBC 
Mounting Bracket, GPRS/CDMA 881-1048-ND 4.66 WMB-CBA 
Adapter, DE15-DE9 Global 881-1008-ND 7.00 CA15-9-ADP. 
Cable, Serial DE15-DE9 Data Only 881-1009-ND 7.00 CA15-9-D 
Cable, Serial DE15-Y Voice/Data 881-1010-ND 11.00 CA15-9-DV 
Cable, GPIO 6-Pin MTCMR Series 881-1011-ND 8.00 CA-CMR-GPIO 
Cable, USB Global 881-1012-ND 7.00 CA-USB 
Development Kits 
Universal Socket Modem Development Kit 591-1009-ND 312.50 MTSMI-UDK 
Socket Modem Development Kit for Parallel Interface 591-1013-ND 187.50 MTSMI-P-DK 
RJModem Development Kit 591-1014-ND 187.50 MTRJ-DK 
Accessories 

CDMA and F2 Hinged Right Angle Antenna 591-1044-ND 7.60 ANCF2-10HRA 
F1 Hinged Right Angle Antenna 591-1045-ND 7.60 ANF1-10HRA 
Bluetooth Hinged Right Angle Reverse Polarity Antenna 591-1046-ND 18.45 ANBT-10HRA 
SMA to MMCX COAX RF Cable 6 Inch 591-1047-ND 13.02 CASMA-MMCX-10 
Reverse SMA to MMCX COAX RF Cable 6 Inch 591-1048-ND 13.02 CARSMA-MMCX-10. 
Antenna for GPRS Quad-Band 591-1069-ND 11.94 ANQB-50HRA 


Saw Filters Digi®Reel* 


fanovator th Electronics Specifications: « Nominal Input/Output Impedance: 500 Dimensions in mm 
Fig. 1 See data sheet for pin out 
e— 1.35 —+| Ea z Pin Configuration 
ra af ) 1 Input 
20.3 @ * F i [alt 3 Output 
b . (0.50) 
— 2,4 Ground 
4-0.88 
Center Insertion Loss Input Signal | Operating Cut Tape 
Frequency Typical Ripple Level Temperature | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Murata 
Fig. (GHz) (dB) (dB) (mW) Range Part No. i 10 50 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
2.450 17 0.4 = -30°C ~ 85°C |490-5234-1-ND NEW! 2.12 1.77 1.59 |490-5234-2-ND NEW! 4,000 618.00/M | SAFEA2G45ACOFO0R14 
2.450 2.2 0.7 10 -30°C ~ 85°C |490-5235-1-ND NEW! 1.50 1.25 1.13 |490-5235-2-ND NEW! 4,000 438.00/M | SAFEA2G45ABOFO0R14 
2.450 2.0 0.7 10 -30°C ~ 85°C |490-5236-1-ND NEW! 1.50 1.25 1.13 |490-5236-2-ND NEW! 4,000 438.00/M | SAFEA2G45FA0FOOR14 
1 2.442 2.0 0.7 10 -30°C ~ 85°C |490-5237-1-ND NEW! 1.48 1.24 1.12  |490-5237-2-ND NEW! 4,000 432.00/M | SAFEA2G44AA0F00R14 
2.345 2.2 0.6 10 -30°C ~ 85°C |490-5238-1-ND NEW! 1.48 1.24 1.12 |490-5238-2-ND NEW! 4,000 432.00/M_| SAFEA2G34FBOF00R14. 
1.576 0.95 0.03 50 -30°C ~ 85°C |490-5016-1-ND 98 82 -74 |490-5016-2-ND 2,000 287.00/M |SAFEB1G57KEOF00R12 
1.575 0.45 0.02 50 -30°C ~ 85°C |490-5017-1-ND 98 82 -74 |490-5017-2-ND 2,000 287.00/M | SAFEB1G57KBOFOOR12 
0.915 1.8 0.3 31.6 -30°C ~ 85°C |490-5019-1-ND 6.14 5.12 4.61 490-5019-2-ND 2,000 _| 1790.00/M_| SAFEB915MALOFOOR12 
2 1.575 a4 0.1 50 -40°C ~ 85°C |490-5018-1-ND 2.20 1.84 1.65 [490-5018-2-ND 2,000 641.00/M_| SAFSE1G57KAOT90R12 
DigiReel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (US2010) 593 


BandPass Filter 


fanovator th Electrontées 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Power Capacity: 500mW 


Center Operating Insertion Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Frequency Loss @ 25°C Ripple _| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
Fig.| (GHz) (GHz) (dB) (dB) | Part No. 1 10 50 | Part No. 4,000 Part No. 
1 2.45 2.4 ~2.5 1.8 0.7 490-4743-1-ND -60 51 46 490-4743-2-ND 175.00/M LFB182G45SG9B740 
2 2.45 2.4 ~2.5 3.5 = 490-5020-1-ND 64 53 48 490-5020-2-ND 184.00/M LFB212G45BA1A220 
2.45 2.4~2.5 1.5 0.5 490-5021-1-ND 66 55 50 490-5021-2-ND 192.00/M LFB212G45SG8A127 
2.45 2.4 ~2.5 2.6 1.8 490-5022-1-ND 66 55 50 490-5022-2-ND 192.00/M LFB212G45SG8A192 


RF Balun Transformers 


Chip type SMD baluns constructed with copper conductor and ceramic material. Ideal for high-frequency applications. Small-size and low-loss baluns can be 


Dimensions in mm 


customized for the balance impedance of 100 ~ 2000. Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Power Capacity: 0.5W 0.35 + 0.30 
Operating | Insertion Balance Cut Tape Tape and Reel l 
Frequency | Loss @ 25°C | Impedance | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 

Fig. (GHz) (dB) Dif-Nom. (Q) | Part No. il 10 50 | Part No. 4,000 Part No. 

1 2.3 ~2.5 1.0 200 490-4744-1-ND 45 38 .34 |490-4744-2-ND 132.00/M LDB212G4020C-001 
2.3 ~ 2.5 0.8 50 490-4745-1-ND 45 -38 -34 | 490-4745-2-ND 132.00/M LDB212G4005C-001 
24~2.5 1.0 50 490-4746-1-ND 44 .37 .33 | 490-4746-2-ND 127.00/M LDB182G4505C-110 

2 2.4~2.5 1.0 100 490-5023-1-ND 44 .37 .33 | 490-5023-2-ND 127.00/M LDB182G4510C-110 
2.4 ~2.5 1.3 200 490-4747-1-ND 44 37 +33 _|490-4747-2-ND 127.00/M LDB182G4520C-110 

National 


Semiconductor Micro-Module Bluetooth® 


A highly integrated Bluetooth 1.2 compliant solution. The integrated baseband controller and 2.4GHz radio 
combine to form a complete, small form-factor (6.1mm x 9.1mm x 1.2mm) Bluetooth node. The baseboard 
controller has a standard Host Controller Interface (HCI). The firmware supplied in the on-chip ROM supports 
a complete Bluetooth Link Manager and HCI with communication through a UART or USB interface. This 
firmware features point-to-point and point-to-multipoint link management, supporting data rates up to 723kbps. 
The radio has a heterodyne receiver architecture with a low intermediate frequency (IF), which enables the 
IF filters to be integrated on-chip. The transmitter uses direct |Q-modulation with Gaussian-filtered bit-stream 
data, a voltage controlled oscillator (VCO) buffer and a power amplifier. 


Bluetooth® Serial Port Modules 


Digital Hardware: * Baseband and Link Management Processors * CompactRISC Core » Integrated Memory: 
Flash, RAM *UART Command/Data Port ¢ Auxiliary Host Interface Ports * Advanced Power Management 
(APM) features * Advanced Audio Interface for external PCM codec 

Firmware: Complete Bluetooth Stack including: * Baseband and Link Manager * L2CAP, RFCOMM, SDP. 
* Profiles: GAP, SDAP, SPP 

LMX9830: Bluetooth Serial Port Module is a highly integrated Bluetooth 2.0 baseband controller and 2.4GHz 
tadio, combined to form a complete small form factor (6.1mm x 9.1mm x 1.2mm) Bluetooth node. All hardware 


LMX5453 Bluetooth 2.0 compliant solution Features: *eSCO * eSCO over USB HCI transport 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing 
LMX5453SMXCT-ND 15.51 13.29 11.79 | LMX5453SMXTR-ND 2,500 | 10764.90/M 


complete lower and upper layers of the Bluetooth stack. 

LMX9838DONGLE Kit: This kit includes everything necessary to evaluate all the features of the LMX9838 
Bluetooth. 

Kit Includes: * Complete RS232/UART evaluation board »* Audio codec board * Power supply and cables 
¢ Simply Blue Commander software * Simply Blue Smart demo software Full design documentation 
* Bluetooth USB dongle and software (additional Bluetooth device to connect to) 


and firmware is included to provide a complete solution from antenna through the complete lower and upper _| Digi-Key Price Each National Semiconductor 
layers of the Bluetooth stack. Part No. il 25 100 Part No. 
LMX9838: Bluetooth Serial Port Module is a fully integrated Bluetooth 2.0 baseband controller, 2.4GHz radio, /LMX9830SM-ND 12.48 10.70 9.49 |LMX9830SM/NOPB 
crystal, antenna, LDO and discreets; combined to form a complete small form factor (10mm x 17mm x 2.0mm) | LMX9838SB-ND 24.00 22.40 20.80 | LMX9838SB/NOPB 
Bluetooth node. All hardware and firmware is included to provide a complete solution from antenna through the |LMX9838DONGLE-ND 253.50 = —___|LMX9838DONGLE 
PLL/Frequency Synthesizer Digi@Re 
Operating | Aux. Op. | Normalized i Operating | Aux. Op. | Normalized 7 
PLL Freq. |Frequency| Phase | Digi-Key Price Each PLL Freq. |Frequency| Phase | Digi-Key Price Each 
Type Modulus (MHz) (MHz) Noise Part No. 1 25 100 Type Modulus (MHz) (MHz) Noise Part No. 1 25 100 
Integer 2,000 500 -197 dBc/Hz | LMX1600SLBXCT-ND+ 2.33 1.73 1.28 Fractional-N |} 2,500 550 -201 dBc/Hz | LMX2350TM-ND® 5.29 419 3.36 
integer | 2000 | 500 |-197 aBcvtiz | LMxt600SLBXTR-NDS an Fractional-N] 1,200 | 550 | -201 dBo/Hz| LMX2352TMXCT-ND¥ 5.70 434 3.31 
Fractional-N |} 2,500 550 -204 dBc/Hz | LMX2354SLBXCT-ND¥ 4.20 3.20 2.44 
Integer | 2,000 | 500-197 dBc To Ee tee oes Fractional-N| 2,600 | 850 | -210 dBo/Hz| LMX2364SLEXCT-ND¢ 4.60 3.50 267 
REI Duar | (mteger | 1-100 500 | -197 dBc/Hz | LMX1601SLBXCT-ND+ 273 2.03 1.50] | oo. 4) [Fractional-N| 2,600 850 _|-210 dBo/Hz | LMX2364TM-ND® 415 3.16 241 
Integer | 1,100 | 500 | -197 dBc/Hz| LMX1601SLBXTR-ND§ 2578.13/2,500 integer | 3,000 | 800  |-219 dBo/Hz|LMX2430SLEXCT-ND$ 423 322 246 
Integer 4,100 500 -197 dBe/Hz | LMX1601TM-ND@ 1.92 143 1.06 Integer 3,000 800 -219 dBc/Hz | LMX2430TM-ND® 4.03 3.06 2.34 
Integer 3,600 1,700 | -219 dBc/Hz | LMX2433SLEXCT-ND$ 448 3.41 2.60 
Integer) 7,700 ) 500) ~197 doce OO ENO t 192) 1.43 “1.06 integer | 3,600 | 1,700  |-219 aBo/Hz | LMX2433SLEXTR-ND§ 5593.75/2,500 
Integer 1,100 1,100 __|-197 dBe/Hz | LMX1602TM-ND@ 2.02 1.50 1.11 Integer | 5,000 2,500 _|-219 dBo/Hz | LMX2434SLEXCT-ND$ 4.60 3.50 2.67 
Integer 550 = -210 dBc/Hz | LMX2306SLBXCT-ND$® 2.50 1.90 1.45 Delta-Sigma Fractional-N} 2,600 800 -210 dBc/Hz | LMX2470SLEXCT-ND$@ 5.00 3.80 2.90 
integer | 2500 — — |-212 aBertiz | Lmx2310USLDXCT-NDE ace, 9575" 9108 92 | Fractional-N| 2,600 | 800 _ | -210 dBc/Hz | LMX2470SLEXTR-ND§@ 6250.00/2,500 
Fractional-N |} 7,500 3,000 | -210 dBc/Hz | LMX2487ESQCT-ND¢# 6.20 4.90 3.93 
Integer | 2,000 — | 7212 dBc Te enc aled S081 sa28 10 Fractional-N| 7,500 | 3,000 | -210 dBc/Hz|LMX2487ESQTR-ND§® 3658.00/1,000 
Single Integer 1,200 _ -212 dBc/Hz | LMX2312USLDXCT-ND¥ 3.10 2.36 1.80 Fractional-N| 3,000 800 -209 LIMX2485ESQCT-ND¢@ NEW!| 6.18 4.70 3.59 
Integer 600 = -212 dBc/Hz | LMX2313USLDXCT-ND$@ 3.18 2.42 1.85 Fractional-N} 3,000 800 -209 LMX2485ESQTR-ND§@ NEW!| 3112.20/1,000 
integer | 1,200 Prato aBortiz | Linxo3i6sLBxcT- Not 258196 150| | Delta-Sigma |Fractional-N| 3,000 | 800 -209 _|LMX2485SQCT-ND$® NEW! | 5.58 4.24 3.24 
RF/IF Dual | Fractional-N| 3,000 800 -209 LMX2485SQTR-ND§@ NEW! 2809.80/1,000 
imieete 222/600 —_|-210 dBe/tia EMAAS26SEESUIENDS peeiseel is Fractional-N| 4,000 | 3,000 -209 |LMX2486SQCT-NDE@ NEW! | 5.33 4.22 3.38 
REIEDual | (tee | 2800) 510 | -217 dBc He Uae oe 3.03 230 1.76 Fractional-N| 4,000 | 3,000 -209 | LMX2486SQTR-ND§@ NEW! | 3149.60/1,000 
Integer 1,200 510 -211 dBc/Hz | LMX2332LTM-ND® 2.88 214 1.59 Fractional-N} 6,000 3,000 -209 LMX2487SQCT-ND$@ NEW! | 5.75 4.55 3.65 
RF/IF Dual Fractional-N | 6,000 3,000 -209 LMX2487SQTR-ND§@ NEW! 3397.60/1,000 
Inte 2,000 - -217 dBc/Hz| LMX2346TM-ND® 3.58 2.72 2.08 - - 
Single Ma ike Evaluation Board for LMX2433 LMX2433EVAL-ND 225.00/1 
Single Integer 2,500 _ -217 dBc/Hz | LMX2347TM-ND® 3.63 2.76 2.11 @ RoHS Compliant Cut Tape _§ Tape and Reel 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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5 Wire- | Inte- | Integrated Frequency : 
Na tiona I PLL | less |grated| Loop RF IF Range _| Digi-Key Price Each 
A ‘é Type | Std. | VCOS| Filter | PLL | PLL | (MHz) | PartNo. 1 25 100 
Semiconductor PLL with vco Digi®Ree id Pli+| all | 1 Yes | Delta- | No | 952-1137, [LMX2531LQ2080ECT-NDt@ | 10.50 9.00 7.98 
_ VCO} All 1 Yes | Sigma] No | 1904~2274 || mx2531LQ2080ETR-ND§® 1905.00/250 
aa es utes eareled me | pean mE, Price Each Pus} al | 4 Yes | Delta- | No | 49g9-1200, |LMX2531L02265ECT-NDte | 1050 9.00 7.98 
Type| Std. | VCOS| Filter | PLL | PLL | (MHz) |PartNo. 1 25 100 VCO} All 1 Yes | Sigma] No | 2178-2400 | mx2531LQ2265ETR-ND§® 1905.00/250 
pits] PCS | 1 Yes | Delta- | Integer | 1619-1650 | LMX2502L.01635CT-NDt 5.65 4.30 3.28 Plt+| All | 4 Yes | Delta~| No | 4469-1395, | LMX2531LQ2570ECT-NDt@ | 10.50 9.00 7.98 
VCO | pcs 1 Yes Sigma | Integer | 1619~1650 | LMX2502LQ1635TR-ND§ 2847.60/1,000 VCO) All 1 Yes Sigma] No 2336~2790 LIMX2531LQ2570ETR-ND§@ 4905.00/250 
PLL+;CDMA] 1 Yes Delta- |Integer) 954~980, | LMX2512LQ0967CT-NDt 5.65 4.30 3.28 Evaluation Kit for LMX25021635 LIMX25021635EVAL-ND 225.00/1 
VCO |cDMA| 1 Yes _ | Sigma | integer | 1270-1395 | Lmx2512L.00967TR-ND§ 2847.60/1 ,000 Evaluation Kit for LMX25051321 LIMX25051321EVAL-ND 225.00/1 
PLL+| PCS+) 2 Yes | Delta- jInteger| 4355, | LMX2522LQ1635CT-NDt 5.69 4.50 3.61 Evaluation Kit for LMX25120967 LIMX25120967EVAL-ND 225.00/1 
VCO! GPs | 2 | Yes __| Sigma |Integer| 1619-1650 | Lwx2522L.01635TR-ND§ 3360.40/1,000 Evaluation Kit for LMX25121065 LIMX25121 065EVAL-ND 225.00/1 
PLis) All | 1 | Yes | Delta | No’ | 749.5~755, eco ecceoieg 1050 9.00 7.98 Evaluation Kit for LMX25221635 UMX25221 635EVAL-ND 225.00/1 
VCO} all 1 Yes | Sigma| No | 1499-1510 |_mX2531LQ1500ETR-ND§@ 1905.00/250 
PLL+| All 1 Yes Delta- | No 765~818, |LMX2531LQ1570ECT-NDt@ | 10.50 9.00 7.98 Wire- | Inte- | Integrated Frequency F 
veo} a | 4 Yes | Sigma) No | 1530-1636 |LMx2531LQ1570ETR-ND§@|  1905,00/250 ae less irate ans ot a Diat-Key Beata 
in Al | 4 Yes | Delta- | No | 705-850, Pe emoooeamnteg 10.50 9.00 7.88 PLL+VC0|36,26| 1 Yes | Delta- | 633-592, | LMX2531LOE1146ECT-NDt® NEW!| 10.50 9.00 7.98 
All| 1 Yes | Sigma | No | 1590-1700 |LMX2531LQ1650ETR-ND§@ | 1905.00/250 PLLeVCO|3G,26| 1 Yes _| Sigma | 1106-1184 | LMX2531LQE1146ETR-NDS@ NEW!| — 1905.00/250 
PLL+| All 1 Yes | Delta- | No | g31~gg5, |LMX2531LQ1700ECT-NDt@ | 10.50 9.00 7.98 PLL+VCO|3G,2G] 1 Yes | Delta- | 592~634, |LIMX2531LQE1226ECT-NDt® NEW!|10.50 9.00 7.98 
VCO} All 1 Yes | Sigma| No | 1662~1770 |_MX2531LQ1700ETR-ND§@ 1905.00/250 PLL+VCO|3G,2G] 1 Yes _| Sigma] 1184~1268 | LMX2531LQE1226ETR-ND§@ NEW!/ — 1905.00/250 
pis} all | 7 Yes | Delta-| No | gao-gga, [LMX2531LQ1742CT-NDt® | 10.50 9.00 7.98 PLL+VCO|3G,2G] 1 Yes | Delta-] 634~680, |LMX2531LQE1312ECT-NDt® NEW!| 10.50 9.00 7.98 
veo) an | 4 yes | Sigma) No | 1760~1866 | .yx2531L01742TR-NDS® 1905.00/250 PLL#VCO|3G,2G| 1 Yes _| Sigma | 1268-1360 | LIX2531LQE1312ETR-ND§@ NEW!| — 1905.00/250 
sil ae To Yes | Delia: | No) goacapp, /LMMOSSILOI778ECT-NDT®| 1050 9.00 7.98 PLL+VC0|3G,26; 1 Yes | Delta- | 680-735, |LMX2531LQE1415ECT-NDt® NEW?!| 10.50 9.00 7.98 
veo! a | 4 Yes |Sigma| No | 1726-1640 Monee) — 1095.00/050 PLL¥VCO|3G,2G| 1 Yes _| Sigma | 1360-1470 | LIX2531LQE1415ETR-ND§@ NEW!| — 1905.00/250 
PLL+VC0|3G,26; 1 Yes | Delta- | 725-790, |LMX2531LQE1515ECT-NDt® NEW!| 10.50 9.00 7.98 
PLi+| All | 1 Yes | Delta: | No | 917-1014, |EMX@5SIEQISIOEGTENDIT@]) 10.50 9.00 7.98 PLL+VCO|36,26| 1 Yes _ | Sigma | 1450-1580 | LMX2531LQE1515ETR-ND§@ NEW!| — 1905.00/250 
veo} al | 4 Yes | Sigma | No_ | 1834~2028 |i mx2531LQ1910ETR-ND§@ | —_ 1905.00/250 © ROHS Compliant + Cut Tape _ § Tape and Reel 


NEARSON Antennas 


Cable Length 
— 6 Inches — 


Cable 


Length —| 
5 inches 


ced 


co 
Thread: / 
M7 x 1.0P 


27.5 


Dimensions in mm 


Cable 
Length 
120 Inches 
| 4 
Frequency Connector Element Nominal Digi-Key Price Nearson 
Fig. Range (MHz) Type Applications Size Impedance (0) | Part No. Each Part No. 
824 ~ 896, 1850 ~ 1990 SMA AMPS/PCS 1/2 Wave 50 730-1000-ND 18.00 /D131AM-AMPS/PCS-S 
1 2400 ~ 2500 RP SMA 2.4GHz ISM (ZigBee, WLAN, Bluetooth) | 1/2 Wave 50 730-1003-ND 14.85 /S131AH-2450S 
2400 ~ 2500, 4900 ~ 5350, 5725 ~ 5850 RP SMA WLAN/ISM 1/2 Wave 50 730-1013-ND 19.50 |T131AH-2.4/4.9/5.X-S 
310 ~ 320 SMA VHF/UHF 1/4 Wave 50 730-1001-ND 16.50 |L324AM-315 
a 433 ~ 435 SMA UHF 1/4 Wave 50 730-1002-ND 16.50 |L324AM-434 
3 2400 ~ 2500 U.FL 2.4GHz ISM (ZigBee, WLAN, Bluetooth) | 1/2 Wave 50 730-1004-ND 17.82 |S131CL-6-PX-2450S 
4 2400 ~ 2500 RP SMA 2.4GHz ISM (ZigBee, WLAN, Bluetooth) | 1/2 Wave 50 730-1005-ND 12.00 /S151AH-2450S 
5 2400 ~ 2500 MMCX 2.4GHz ISM (ZigBee, WLAN, Bluetooth) | 1/2 Wave 50 730-1006-ND 24.45 |S151FL-5-RMM-2450S 
6 902 ~ 928 RP SMA 900MHz ISM 1/2 Wave 50 730-1007-ND 18.00 /S152AH-915S 
v4 2400 ~ 2500 RP SMA 2.4GHz ISM (ZigBee, WLAN, Bluetooth) | 1/2 Wave 50 730-1008-ND 16.50 /S181AH-2450S 
8 2400 ~ 2500 MMCX 2.4GHz ISM (ZigBee, WLAN, Bluetooth) | 1/2 Wave 50 730-1009-ND 18.75 |S181FL-5-RMM-2450S 
9 902 ~ 928 RP SMA 900MHz ISM 1/4 Wave 50 730-1010-ND 15.00 |S331AH-915 
10 902 ~ 928 RP SMA 900MHz ISM 1/2 Wave 50 730-1011-ND 24.00 |S467AH-915S 
1 902 ~ 928 N Type 900MHz ISM 1/2 Wave 50 730-1012-ND 52.00 |SG101N-915 
12 2400 ~ 2500, 4900 ~ 5350, 5725 ~ 5850 RP TNC WLAN/ISM 1/2 Wave 50 730-1014-ND 23.94 |1T145TR-2.4/4.9/5.X-S 
13 860 ~ 960, 1710 ~ 1810, 1850 ~ 1990 SMA PCS/DCS/GSM 1/4 Wave 50 730-1015-ND 15.00 /1321AM-GDP. 
14 824 ~ 896, 890 ~ 960, 1850 ~ 1990, 1710 ~ 1880, 1920 ~ 2170 SMA AMPS/GSM/PCS/DCS/UMTS 1/2 Wave 50 730-1016-ND 23.85 |T6140AM-AGDPU-S 
2400, 4900, 5200, 5800 RP TNC WLAN/ISM 1/2 Wave 50 730-1018-ND 25.50 |T614TR-2.4/4.9/5.X-S 
15: 2400 ~ 2500, 5150 ~ 5850 U.FL WLAN/ISM 1/2 Wave 50 730-1017-ND 28.26 |T614FC-7-PX-2.4/4.9/5.X-S 
16 824 ~ 960, 1710 ~ 2170 RP SMA AMPS/GSM/PCS/DCS/UMTS 1/2 Wave 50 730-1020-ND 38.00 |W765FL-120-AH-AGDP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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678910 
Low Noise Bipolar Transistors DigiReel’ 
Test NF GA $21E2 fT Ic Tape & Reel 
f Typ. Typ. VCE Ic Typ. Typ. HFE Max. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Package | (GHz) | (dB) (dB) (v) (mA) (dB) | (GHz) | Typ. (mA) | Part No. 1 10 50 ‘| Part No. 3,000 
SMT 1.0 1.4 12.5 3 7 9 45 120 100 | NE85619-ACT-ND@t 60 5.00 23.33 | NE85619-ATR-ND® 300.00/M 
SMT 1.0 1.4 14 8 20 14 7.0 120 65 NE68119-ACT-ND@t 84 7.00 32.67 | NE68119-ATR-ND® 420.00/M 
SMT 2.0 1.3 75 1 10 75 9.0 100 30 NE68719CT-NDt 15 6.25 29.17 |= _ 
SMT 2.0 15: 78 3 10 9 12.0 110 30 NE68519-ACT-ND@t 54 4.50 21.00 | NE68519-ATR-ND® 270.00/M 
SMT 2.0 1.5 8 3 20 8 9.5 120 100 | NE68819-ACT-ND@t 39 3.25 15.17 | NE68819-ATR-ND® 195.00/M 
SMT 2.0 19 9.5 6 10 9 10.0 120 35 NE68019-ACT-ND@t 12 6.00 28.00 | NE68019-ATR-ND® 360.00/M 
1 SOT-23 1.0 Ae? 13 8 20 af 9.0 100 65 NE68133-A-ND® 1.08 9.00 42.00 |— — 
SOT-23 1.0 1.4 9 10 20 11.5 7.0 120 100 | NE85633B-ACT-ND@ft 72 6.00 28.00 | NE85633B-ATR-ND® 360.00/M 
SOT-23 2.0 het, 9 6 10 8 10.0 100 35 NE68033-A-ND® 1.20 10.00 46.67 |— —_ 
SOT-323 1.0 1.3 12 10 20 12 45 110 100 | NE85630-ACT-ND@t 72 6.00 28.00 | NE85630-ATR-ND® 360.00/M 
SOT-323 2.0 1.3 75 1 10 res} 9.0 100 30 NE68730CT-NDt 1.05 8.75 40.83 |— _— 
SOT-323 2.0 15 7 3 10 8.5 12.0 110 30 NE68530-ACT-ND@t 84 7.00 32.67 |= = 
SOT-323 2.0 ie?’ 9.5 6 10 8.5 10.0 100 35 NE68030CT-NDt 86 7A8 33.37 |— = 
M13 3.0 1.4 =- 1 20 13 20.0 80 35 NE894M13-A-ND® 93 7.75 36.17 |— = 
SOT-143 1.0 1.2 13.5 8 20 15 9.0 100 65 NE68139-ACT-ND@t 90 7.50 35.00 | NE68139-ATR-ND® 450.00/M 
SOT-143R 1.0 2: 13.5 8 20 15 9.0 100 65 NE68139RCT-ND*t 15 6.25 29.17 | NE68139RTR-ND* 417.00/M 
SOT-143R 2.0 1 nb 6 10 9 10.0 100 35 NE68039RCT-ND*t 93 1.75 36.17 | NE68039RTR-ND* 517.00/M 
2 SOT-143R 2.0 1.7 af 6 10 9 10.0 100 35 NE68039R-ACT-ND*@t 90 7.50 35.00 | NE68039R-ATR-ND*® 450.00/M 
SOT-343 2.0 0.9 18 3 10 23 25.0 190 35 NESG2021M05-A-ND@ 1.23 10.25 47.83 |— _ 
SOT-343 2.0 11 16 2 20 20 25.0 70 35 NE662M04-A-ND® .87 7.25 33.83 |— _ 
SOT-343 5.2 0.95 10 2 6 14 _ 300 35 NESG3031M05-A-ND® 1.38 11.50 53.67 |— — 
3 SOT-363 2.0 1.6 9 3 10 14 14.0 120 30 NE696M01CT-NDt 83 6.88 32.08 | NE696M01TR-ND 467.00/M 
SOT-363 2.0 1.6 9 3 10 14 14.0 120 30 NE696M01-ACT-ND@t 84 7.00 32.67 |— — 
Evaluation Board for NE662M04-A-ND, 900MHz NE662M04-EVGA09-ND 120.00 = - = — 
PNP — RoHS Compliant 
1 SOT-23 1.0 1.5 10 8 -20 12 8.5 40 -60 | NE97733-A-ND 4.83 43.43 205.06 |— — 
SOT-23 1.0 2.0 7 -10 -15 10 5.5 40 -50 | NE97833-A-ND 2.45 22.05 104.13 |— _— 
Dual Package 
SOT-363 1.0 1.2 _ 3 7 9 4.5 120 100 | UPA810TCT-NDt 1.02 8.53 39.78 |— — 
SOT-363 1.0 1.2 _ 3 7 9 45 120 100 | UPA810T-ACT-ND@t 1.05 8.75 40.83 | UPA810T-ATR-ND® 525.00/M 
SOT-363 2.0 1.5 - 3 7 5 9.0 120 100 | UPA814TCT-NDt 1.17 9.75 45.50 | UPA814TTR-ND 678.00/M 
3 SOT-363 2.0 1.9 _ 3 5 75 8.0 120 35 UPA800T-ACT-ND fF 1.23 10.25 47.83 | UPA800T-ATR-ND® 615.00/M 
6-Mini 2.0 15 9.5 3 10 8.5 12.0 110 30 UPA862TD-A-ND® 1.47 12.25 67.17 |= — 
6-Mini 9.0 13 75 3 10 75 9 - 30 UPA828TD-A-ND® NEW! 2.13 19.13 90.31 |— — 
6-Mini 12.0 13 9.0 1 10 9 12.0 110 30 UPA863TD-A-ND® NEW! 1.53 12.75 59.50 |= = 
* Reverse Pinout @ RoHS Compliant t+ Cut Tape 
Medium Power Bipolar Transistors DigiqReel* 
Test P1dB iT Ic 
f VCE Ic Pin Typ. Typ. HFE Max. | Digi-Key Pricing 
Fig. Package (GHz) (V) (mA) (dBM) (dBM (GHz) Typ. (mA) | PartNo. 1 10 50 
SOT-343 1.8 3.6 200 15 26 20 60 500 NE664M04-A-ND 1.58 14.18 66.94 
2 SOT-343 1.8 2.8 23 1 15 15 120 50 NE677M04-A-ND 81 6.75 31.50 
SOT-343 1.8 2.8 40 7 18 12 120 100 NE678M04-A-ND 84 7.00 32.67 
SOT-343 2.0 3.6 10 7 21 — 190 100 NESG2101M05-A-ND 1.47 12.25 57.17 
SOT-89 0.46 6.0 30 15 30 10 120 600 NESG260234-AZ-ND 1.59 13.25 61.83 
SOT-89 1.0 12.5 100 19 27.5 5.5 120 250 NE461M02-AZ-ND 2.43 20.25 94.50 
SOT-89 1.0 12.5 100 20.5 27.6 5.5 100 250 NE46134-AZCT-NDt 1.59 13.25 61.83 
4 SOT-89 1.0 12.5 100 20.5 27.5 5.5 100 250 NE46134-AZTR-ND$ 795.00/1,000 
SOT-89 1.0 10 40 13 22 6.5 120 100 NE85634-ACT-NDt 87 7.25 33.83 
SOT-89 1.0 10 40 13 22 6.5 120 100 NE85634-ATR-ND$ 435.00/1,000 
SOT-89 0.9 6.0 30 20 31.5 15 120 750 NESG270034-T1-AZCT-NDt 1.23 10.25 47.83 
SOT-89 0.9 6.0 30 20 31.5 15 120 750 NESG270034-T1-AZTR-ND¥. 533.00/1,000 
+ CutTape Tape and Reel 
Bipolar Oscillator Transistors Disi@Reel” [O'S 
Pose fT Ic Cut Tape Tape & Reel 
f | vce | Ic Typ. Typ. HFE Max. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Package |(GHz)| (V) | (mA) (W) (GHz) Typ. (mA) Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 
1 SOT-23 25 | 25 0.4 0.001 2 100 50 NE94433B-ACT-ND 33 2.75 12.83 NE94433B-ATR-ND 165.00/M 
(Continued) 


DigiDRee! 
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NEC / [GI California Eastern Laboratories RF and Microwave Products (cont) 


General Purpose GaAs FETs 


Gate | Gate | Frequency Test NF/GA Bias ie 
Length | Width Range f |VWDS| IDS NE GA P1dB —_| Digi-Key Pricing 
Fig. Package (um) | (um) (GHz) (GHz) | (V) | (mA) (dB) (dB) (dBm) | Part No. 1 10 50 
Super Mini-Mold 0.6 500 01~6 2.0 2 10 0.45 14 15 NE3508M04-A-ND 1.68 14.00 65.33 
2 Super Mini-Mold 0.6 400 0.1~6 2.0 2 10 04 17.5 aH NE3509M04-A-ND 1.68 14.00 65.33 
Super Mini-Mold 0.6 280 01~6 4 2 15 0.45 16 bl NE3510M04-A-ND 1.74 14.50 67.67 
5 $02 0.2 160 4~18 12 2 10 0.3 13.5 _ NE3512S02-A-ND 2.07 17.25 80.50 
S02 0.2 160 4~18 12 2 10 0.35 13.5 _— NE3514S02-A-ND 2.46 20.50 95.67 
SPDT Dual Control Switches oe 
Control Voltages Insertion Loss Isolation @ 2GHz Digi-Key Pricing 
Fig. Package (v) (dB) (dB) Part No. 1 10 50 
3 6-Super Mini-Mold 2.6/0 0.40 @ 2GHz 19 UPG2155TB-A-ND 1.68 14.00 65.33 
6 6-TSON 2.7/0 0.45 19 UPG2158T5K-A-ND 1.29 10.75 50.17 
Switches Reel* 
Control Insertion Isolation Input Power Input Power ay, 
Voltages Loss @ 2GHz @0.1dB @10B Digi-Key Pricing 
Fig. Package (v) (dB) (dB) (dBm) (dBm) Part No. dl 10 50 
SPDT Single Control Switches 
6-Super Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 28 33 33 UPG2010TB-A-ND 2.40 20.00 93.33 
6-Super Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 28 20.5 24 UPG2012TB-A-ND 1.35 11.25 52.50 
6 Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 30 20.5 24 UPG2012TK-A-ND 1.32 11.00 $1.33 
3 6-Super Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 27 27 30 UPG2015TB-A-ND 1.50 12.50 58.33 
6-Mini-Mold 2.8/0 0.8 @ 2GHz 25 17 21 UPD5713TK-A-ND NEW! 60 5.00 23.33 
6 Mini-Mold 2.8/0 0.8 @ 2GHz 25 7 21 UPD5713TK-E2-ACT-NDt 50 4.13 19.25 
6 Mini-Mold 2.8/0 0.8 @ 2GHz 25 7 21 UPD5713TK-E2-ATR-ND$ 248.00/5,000 
Evaluation Board for UPD5713TK-E2-ATR-ND UPD5713TK-EVAL-A-ND 120.00 - = 
SPDT Dual Control Switches 
6-Super Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 28 34 36 UPG2009TB-E3-ACT-NDt 1.56 13.00 60.67 
6-Super Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 28 34 36 UPG2009TB-E3-ATR-ND$ 780.00/3,000 
3 6-Super Mini-Mold 3.0/0 0.3 @ 2GHz 27 29 32 UPG2179TB-A-ND 1.32 11.00 $1.33 
6-Super Mini-Mold 3.0/0 0.3 @ 2GHz 27 27 20 (1.8V), 27 (3V) | UPG2214TB-A-ND. 93 7.75 36.17 
6 Mini-Mold 3.0/0 0.3 @ 2GHz 27 27 20 (1.8V), 27 (3V) | UPG2214TK-A-ND. AA? 9.75 45.50 
Multi-Throw Switches 
Ec 10-TSON 2.8/0 0.55 @ 2GHz 21 33 34 UPG2031TQ-A-ND 2.98 26.78 126.44 
Broadband Switches to 6GHz 
0.4 @ 2.5GHz, 35 @ 2.5GHz, 35 @ 2.5GHz, 
3 6-TSON 3.0/0 0.5 @ 6GHz 0.5 @ 6GHz = 29 @ 6GHz UPG2163T5N-A-ND 1.35 11.25 52.50 
— 12-QFN 3.0/0 0.6 @ 3.5GHz 25 @ 3.5GHz a >37 UPG2157T5F-A-ND 2.10 17.50 81.67 
+CutTape Tape and Reel 
Frequency Down Converters 
RF Input IF Output Conversion as Pricing 
Frequency Range Frequency Range Vec lec Gain Digi-Key 
Fig. Package Typical (MHz) Typical (MHz) (V) (mA) (dB) Part No. 1 10 50 
SOT-363 100 ~ 2000 0 ~ 300 3 6.0 14.0 UPC2756TB-A-ND 2.80 25.20 119.00 
3 SOT-363 100 ~ 2000 20 ~ 300 3 5.6 13.0 UPC2757TB-A-ND 2.20 19.80 93.50 
SOT-363 100 ~ 2000 20 ~ 300 3 11.0 17.0 UPC2758TB-A-ND 2.20 19.80 93.50 
Frequency Up Converters 
IF Input RF Output Conversion AA 
Frequency Range Frequency Range Vec Icc Gain Digi-Key Pricing 
Fig. Package Typical (MHz) Typical (MHz) (V) (mA) (dB) Part No. 1 10 50 
3 6-Super Mini-Mold 50 ~ 400 800 ~ 2500 3.0 9.0 8.5 UPC8172TB-A-ND 2.22 18.50 86.33 
6-Super Mini-Mold 50 ~ 400 800 ~ 2500 2.8 15.0 11.0 UPC8187TB-A-ND 2.76. 24.75 116.88 
Silicon MMIC Prescalers DigDReel” [Ws | 
fin Pin lec Cut Tape Tape & Reel 
(GHz) (dBm) Veco Typ. Divide Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. Package Min. Max. Min. Max. (V) (mA Ratio Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 
8-SSOP 0.5 1 -20 5 3 5 2/4/8 UPB1509GV-ACT-ND 2.63 23.63 111.56 UPB1509GV-ATR-ND 1365.00 
8 8-SSOP 0.5 3 10 +6 5 10 2 UPB1508GV-ACT-ND 2.63 23.63 111.56 UPB1508GV-ATR-ND 1365.00 
8-SSOP 0.5 3 -10 +6 5 15 4 UPB1510GV-ACT-ND 2.25 20.25 95.63 UPB1510GV-ATR-ND 1170.00 
8-SSOP 0.5 3 -15 +6 5 19 64/128/256 | UPB1507GV-ACT-ND 2.25 20.25 95.63 UPB1507GV-ATR-ND 1170.00 
Silicon LD Mosfets 
Pout Typical Linear Gain Test Frequency Pin vps ID Typical Digi-Key Pricing 
Fig. (dBm) Typical (dB) (GHz) (dBm) (Vv) (A) Part No. ‘I 10 50 
32.0 10 1.8 25 3.2 0.8 NE5520279A-A-ND 8.93 80.33 379.31 
5 35.5 16 0.915 25 3.2 1.0 NE5520379A-A-ND 8.53 76.73 362.31 
40.0 15 0.9 27 75 2.75 NE5511279A-A-ND 14.03 126.23 596.06 


(Continued) 
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NEC / [GG1M{ California Eastern Laboratories RF and Microwave Products (cont) 


GaAs Drivers 


Frequency Range Pout Typical Pin Linear Gain Power Added Test Frequency VvDS IDS Digi-Key Pricing 
Fig. (GHz) (dBm) (dBm) (dB) Eff. (%) (GHz) (V) (mA) Part No. 1 10 50 
5 0.8 ~ 3.7 29.5 15 12 58 19 3.5 350 NE651R479A-A-ND 9.28 83.48 394.19 
0.8 ~ 3.7 32.5 25 10 58 1.9 3.5 1200 NE6510179A-A-ND 11.35 102.15 482.38 
“g: ® 
Amplifiers Reel 
fTyp. @ Ice NF Gain | RLin | RLout | PidB | ISOL 2 
3dB Down| Vcc | Typ. | Typ. | Typ. | Typ. | Typ. | Typ. | Typ. | Digi-Key Preing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Package (MHz) (V) | (mA) | (dB) | (dB) | (dB) (dB) | (dBm) | (dB) | PartNo. al 10 50 Part No. Qty. Pricing 
1000 5 22.0 | 3.5 33 6 12 78 39 |UPC2710TB-A-ND® 1.23 10.25 47.83 = = =_ 
1500 3 6.0 28 19 11.5 8.5 8.5 40 |UPC2748TB-A-ND® 1.41 11.75 54.83 _ _ = 
1500 3 78 4.0 19 13 8.5 -3.7 45 |UPC2746TB-ACT-ND@t 1.23 10.25 47.83 UPC2746TB-ATR-ND® 3,000 615.00/M 
2300 5 25.0 | 5.0 23 10 10 8.7 31 | UPC2709TB-A-ND® 1.23 10.25 47.83 = _ _ 
2400 3 27 5.5 20 12 9 6.5 29 | UPC2763TB-ACT-ND@t AAT. 9.75 45.50 UPC2763TB-ATR-ND® 3,000 585.00/M 
2400 3 36 6.0 21 14 10 11.5 30 |UPC2771TB-ACT-ND@t Ae 9.75 45.50 UPC2771TB-ATR-ND@ 3,000 585.00/M 
SOT-363 2600 5 12 45 20 12 13 -0.4 33 | UPC2712TB-ACT-ND@t 1.05 8.75 40.83 UPC2712TB-ATR-ND@ 3,000 525.00/M 
2700 3 75 6.0 12 1 5.5 -3.0 33 | UPC2745TB-ACT-ND@t 96 8.00 37.33 UPC2745TB-ATR-ND® 3,000 480.00/M 
2700 i] 25 6.0 23 75 20 6 32 |UPC2776TBCT-NDt 1.02 8.53 39.78 UPC2776TBTR-ND 3,000 583.00/M 
2700 5 25 6.0 23 1S 20 6 32__|UPC2776TB-ACT-ND@t 1.05 8.75 40.83 = = = 
3 2900 3 6.0 40 16 10 12.5 “12.5 30 |UPC2749TB-A-ND® 1.32 11.00 51.33 _ = = 
2900 3 27 6.5 14.5 8.5 12 7 25 | UPC2762TB-ACT-ND@t 117 9.75 45.50 UPC2762TB-ATR-ND@ 3,000 585.00/M 
2900 5 12 5.0 13 25 12 -2.6 30 | UPC2711TB-ACT-ND@t 1.05 8.75 40.83 UPC2711TB-ATR-ND® 3,000 525.00/M 
2900 § 26.0 | 6.5 15 1 20 7.5 23 | UPC2708TB-A-ND@ 1.23 10.25 47.83 - = _- 
2800 5 245 | 3.7 32.5 8.5 10.5 9.0 41 |UPC3225TB-A-ND® 2.19 18.25 85.17 = = — 
2900 § 14.0) 23 20.5 15 9.5 “15 44 |UPC3215TB-A-ND® 1.98 16.50 77.00 _- _ _- 
6-Super 3200 5 9.0 43 21.5 12 a7. 3.5 40 |UPC3224TB-A-ND® 99 8.25 38.50 — _ _- 
Mini-Mold 3200 5 155 | 53 25 14 13 75 34 | UPC3226TB-A-ND® 111 9.25 43.17 = =_ _ 
3200 5 26.0 | 4.0 32.8 | 9.5/13 | 10/14.5| 11 41 | UPC3232TB-E3-ACT-ND@t 93 7.15 36.17 UPC3232TB-E3-ATR-ND® 3,000 465.00/M 
4000 3 23.0 | 4.5 21 10.5 10 7.0 32__[UPC8181TB-A-ND® 1.56 13.00 60.67 = = = 
6 Mini-Mold 1000 2.8 5 1.4 15.3 9.5 14 5.5 22 |UPC3237TK-A-ND*® 1.89 15.75 73.50 = = — 
3000 3 3.5 1.3 18.5 | -7.5 | -14.5 -4.0__| -32.5 | UPC8211TK-A-ND@ 1.32 11.00 51.33 - _ = 
vA 8-SSOP 1900 5 49 6.0 23 14 4 15.9 35 [UPC1678GV-ACT-ND@f 2.49 20.75 96.83 UPC1678GV-ATR-ND® 1,000 1079.00 
* Reverse Pinout @ RoHS Compliant t+ Cut Tape 
AGC Amplifier 
Typical Frequency Range Icc Gain a 
@ 3dB Down Vec Typical NF Typical AGC Digi-Key Pricing 
Fig. Package (MHz) (V) (mA) (dB) (dBm) (dB) Part No. 1 10 50 
6 Mini-Mold 2500 3 11.5 75 14 40 UPC8204TK-A-ND 3.03 27.23 128.56 
3 6 Mini-Mold 1575 3 3.8 0.8 20 20 UPC8231TK-A-ND NEW! 1.32 11.00 51.33 
6 Mini-Mold 1575 27 3.5 0.9 20 20 UPC8233TK-A-ND NEW! 1.47 12.25 57.17 
8 8-SSOP 90 5 36 5.0 65 61 UPC3231GV-E1-ACT-NDt 2.20 19.80 93.50 
8-SSOP 90 5 36 5.0 65 61 UPC3231GV-E1-ATR-ND$ 1144.00/1,000 
9 6-TSON 1575 3 3 0.95 7 17 UPC8232TSN-A-ND NEW! 1.32 11.00 51.33 
6-TSON 1575 2.7 6.5 0.8 19.5 19.5 UPC8236T6N-A-ND NEW! 1.53 12.75 59.50 
+ Cut Tape + Tape and Reel 
og: ® RoHS 
GaAs Power Amplifiers iGpReel [@ pets | 
Overall Frequency Output Power Power Added Digi-Key Pricing 
Fig. Package Range (MHz) Test Conditions (dBm) Efficiency (%) _| Part No. 1 10 50 
10-TSON 2400 ~ 2500 F=2.45GHz, VCC=3.3V 23.0 50 UPG2301TQ-A-ND 3.80 34.20 161.50 
20-QFN 800 ~ 2500 F=1.8GHz, VD=3V 31.5 42 UPG2118K-A-ND 9.53 85.73 404.81 
— 12-QFN 1575 F=1.575GHz, VCC=3V § ad UPG2311T5F-A-ND 2.13 17.75 82.83 
6-TSON 2400 ~ 2500 =3V 25 58 UPG2250T5N-E2-ACT-NDt 2.88 25.88 122.19 
6-TSON 2400 ~ 2500 i =3V 25 58 UPG2250T5N-E2-ATR-ND$ 4485.00/3,000 
6-TSON 2400 ~ 2500 -2.45GHz, VCC=1.8V 25 55 UPG2250T5N-A-ND NEW! 3.80 34.20 161.50 
9 6-TSON 2400 ~ 2500 , =3V 20.0 45 UPG2314T5N-E2-ACT-NDt 2.88 25.88 122.19 
6-TSON 2400 ~ 2500 F=2.45GHz, VCC=3V 20.0 45 UPG2314T5N-E2-ATR-ND$ 4485.00/3,000 
+ Cut Tape $ Tape and Reel 


(GT California Eastern Laboratories ZigBee® / 802.15.4 Radio Modules 


CEL modules provide a fully integrated, easy-to-use solution for your ZigBee® and 802.15.4 networks. Ideal for remote 
sensing, AMR/AMI, home and building automation, and security applications, they feature low power consumption, long 


range and integrated antennas. 


FCC, CE and IC certified, CEL modules are the result of years of product development experience. They combine industry- 
leading transceiver ICs with high performance NEC Power Amplifiers, RFIC switches and other high-end components. 


Features: * Data Rate: 250kbps 


aoe 


Module MeshConnect™ FreeStar Pro FreeStar Apex Apex LT Matrix 10mW Matrix 100mW 
Transceiver MeshConnect™ ZIC2410 Freescale™ MC13224 Freescale™ MC13192 Ember™ EM250 Ember™ EM260 TI™ CC2430 TI™ CC2430 
Chipset 8-bit, 8051 32-bit, ARM7 8-bit, HCSO8 16-bit, XAP2b Network processor 8-bit, 8051 8-bit, 8051 
Fmax 16MHz 32MHz 40MHz 12MHz n/a 32MHz 32MHz 
Inputs/Outputs 22 46 8 17 na 17 17 
Network Mesh, Point-to-Point Mesh, Point-to-Point Mesh, Point-to-Point Mesh Mesh Mesh, Point-to-Point Mesh, Point-to-Point 
Point-to-Multipoint Point-to-Multipoint Point-to-Multipoint Point-to-Multipoint Point-to-Multipoint 
Software/ MAC, S-MAC, SNAP Freescale BeeStack™ LSR STAR Protocol Znet Pro® 3.1 Znet Pro® 3.1 LSR STAR Protocol LSR STAR Protocol 
ZigBee Stack ZigBee® (ZigBee PRO, MAC, SMAC) BeeStack (ZigBee Pro Certified) (ZigBee Pro Certified) Z-Stack™ Z-Stack™ 
Tx Power Output +6dBm +20dBm +20dBm +20dBm +20dBm +10dBm +20dBm 
Rx Sensitivity -97dBm -96dBm -92dBm. -97dBm -97dBm -92dBm -92dBm 
Range 3000+ ft 4000+ ft 4000 ft 4000+ ft 4000+ ft 2000 ft 4000 ft 
Vec 2.1V ~ 3.3V 2.0V ~ 3.6V 24V ~ 3.6V 2.1V ~ 3.6V 2.1V ~ 3.6V 2.1V ~ 3.6V 2.1V ~3.6V 
Rx Current 35mA 30mA 42mA 37mA 37mA 27mA 27mA 
Tx Current 44mA 193mA 150mA 170mA 170mA 50mA 130mA 
Standby Current <1.0pA 1.1pA 5A SpA 5yA 5A 5yA 
Dimensions 25 x 34mm 25 x 36mm 25 x 36mm 25 x 33mm 25 x 33mm 23 x 29mm 23 x 31mm 
Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
ZigBee Modules Matrix 10mW with Connector ZMXM-400-1C-ND 29.00 
MeshConnect™ with PCB Antenna ZICM2410P0-1-ND NEW! 19.00 Matrix 100mW with PCB Antenna ZMXM-401-1-ND 29.00 
MeshConnect with Connector ZICM2410P0-1C-ND NEW! 20.50 Matrix 100mW with Connector ZMXM-401-1C-ND. 34.00 
FreeStar Pro with PCB Antenna ZFSM-201-1-ND NEW! 27.00 Evaluation Kits 
FreeStar Pro with Connector ZFSM-201-1C-ND NEW! 32.00 Evaluation Kit for FreeStar Module ZFSM-101-KIT-1-ND 395.00 
FreeStar ZFSM-101-1-ND 28.00 Evaluation Kit for Apex Module ZAXM-201-KIT-1-ND 395.00 
Apex with PCB Antenna ZAXM-201-1-ND 27.00 Evaluation Kit for Matrix Module ZMXM-400-KIT-2-ND 395.00 
Apex with Connector ZAXM-201-1C-ND 32.00 Evaluation Kit for ZIC2410 ZICM2410P0-KIT2-1-ND NEW! 468.75 
Apex LT ZALM-301-1-ND 24.00 NEW! ICs NEW! 
Matrix 10mW with PCB Antenna ZMXM-400-1-ND 24.00 Z1C2410 MeshConnect™ IC/48QFN Z1C2410QN48-ND 6.00 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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, > HV, VHF, and UHF Power Transistors 


Fig. 1 - SOT-800A and SOT-979A Fig. 2 — SOT-540A and SOT-539A Fig. 3 —- SOT-467C Fig. 4 —- SOT-538A Fig. 5 - SOT-262A1 
2 

1: Drain (1) : Drain (1) aa shel. 4 1 2 - 

i Lis 2: Drain (2) [ “ Drain (2) 1: Drain 4: Drain (1) 
2: Gate 2: Drain (2) 


+O} 3: Gate (1) : Gate (1) 4 1: Drain 
| 4: Gate (2) : Gate (2) CO) 3: Source, 3 2: Gate = = 3: Gate a 
5 


Connected : 
5: Source 3 3: Source 4: Gate (2) 
Source 5 a a 5: Source 


connected . to flange 
connected 


to flange 


to flange 


Fig. 8- SOT-161A Fig. 9- SOT-119A Fig. 10 - SOT-279A 
246 : Source 


5: Source eSources : Gate (2) : Source 


6: Source : Source : Source 
: Source 


5: Source 


8 . 
4: Source ol : Source : Source 1 4 1: Drain (1) 
2f1 4 2: Source 1 Drain : Drain (1) : Source 2: Gate (1) 
O 3: Gate = Source : Gate (1) : Gate @ O 3: Gate (2) 
4: Drain : : Drain (2) : Drain 4: Drain (2) 
1 2 


Fig. 11 — SOT-409A Fig. 12 —- SOT-502A ig. 13 - SOT-502B and SOT-896B Fig. 14 — SOT-365C 


8 
1,8: Source | ‘ 
2.3: Gate ae 1: Drain 4: Drain 4: RF Input 
aes 3c 2: Gate : 2: Vs 
4,5: Source a Source 3 2: Gate 3: RF Output 


6,7: Drain 2 3: Source Flange: Ground 


f PL) V | Gp | nD Digi-Key Price Each NXP f PL) V | Gp | nD Digi-Key Price Each NXP 
Fig.| (MHz) |(W)| (V) | (dB) | (%)| Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig.| (MHz) | (W)| (V) | (dB) | (%)| Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
UHF LDMOS 10 175 | 30 [ 28 | 18 | 65 | SOT-279A | 568-2388-ND 71.13 66.39 61.65 | BLF245B,112 
4 [470 ~ 860|250| 32 | 16 | 55 | SOT-800A |568-2408-ND 248.68 232.11 = 215.53 | BLF872,112 175 | 30) 28 | 15.5] 65 | SOT-123A | 568-2402-ND 37.10 34.63 32.15 |BLF245,112 
470 ~ 860/300| 42 | 21 | 46 | SOT-979A |568-4738-ND¥ | 228.62 213.38 198.14 _| BLF878,112 28 ~ 108 | 30 | 50 | 20 | 65 | SOT-123A | 568-2400-ND 45.47 42.44 39.41 | BLFI75,112 
2_| 470 ~ 860/150] 32 | 15 | 55 | SOT-540A |568-2407-ND 152.42 142.26 132.10 | BLF861A,112 7 28 30) 28 | 27 | 40 | SOT-123A | 568-2395-ND 43.19 40.31 37.43 |BLF145,112 
3 | 2~ 2000 | 30 | 26 | >10 )>30| SOT-467C | 568-2387-ND 90.98 84.92 78.85 | BLF2045,112 175 15 | 28 | 17 | 65 | SOT-123A | 568-2411-ND 38.12 35.58 33.04 | BLF244,112 
0 ~ 1000 |100| 40 | 21 | 47 | SOT-467C |568-4737-ND¥ | 127.02 118.56 110.09 | BLF871,112 175 5_| 28 | 16 | 60 | SOT-123A | 568-2396-ND 35.73 33.35 30.97 | BLF242,112 
4 | 0~960 | 10 | 26 | >16 |>45| SOT-538A | 568-2409-ND 33.71 31.46 29.22 | BLF1043,112 11 175 2 112.5] 13 | 55 | SOT-409A /568-2410-1-NDt] 20.33 18.97 17.62 | BLF202,115 
UHF VDMOS 175 2 |12.5/ 13 | 55 | SOT-409A | 568-2410-2-ND$ 8468.75/500 BLF202,115 
g | 500~ 960) 20 | 28 | 14 | 60 | SOT-171A | 568-2406-ND 42.32 39.50 36.68 | BLF544,112 +CutTape +TapeandReel wv NEW! 
500 5 | 28 [16.5] 60 | SOT-171A |568-2417-ND 23.91 22.32 20.72 _| BLF542,112 : 
VHF LDMOS f PL| V | Tp | Duty| Gp | nD Digi-Key Price Each NXP 
9 600 150] 32 ] 16 | 55 | SOT-540A |568-2419-ND 177.83 165.97 = 154.12 | BLF647,112 Fig.| (MHz) —_|(W)| (V) | (us) |Cycle| (dB) |(%)| Package |Part No. 1 25 100 |Part No. 
10 ~ 500 |500| 50 |26.5| 70 | SOT-539A |568-4736-ND¥ | 203.22 189.68 176.13 | BLF574,112 L-Band LDMOS 
3 | 10~500 | 20 | 50 |27.5| 70 | SOT-467C |568-4735-ND ¥ 63.51 59.28 55.05 | BLF571,112 3 ]1200 ~ 1400] 35 | 36 |1000| 10 | 14 | 45 |SOT-467C|568-2423-ND | 228.62 213.38 198.14]BLL1214-35,112 
VHF VDMOS 12 |1200 ~ 1400] 35 |250/1000} 10 | 13 | 50 |SOT-502A|568-2424-ND | 457.23 426.75 396.27|BLL1214-250,112 
225 |300| 32 | 13.5] 62 | SOT-262A1 | 568-2390-ND 228.62 213.38 198.14 _ | BLF368,112 
5 225 250) 50 | 16 | 55 | SOT-262A1 | 568-2412-ND 166.55 155.45 144.34 | BLF278,112 f PL | v | Gp | nD Digi-Key Price Each NXP 
225 (300| 28 | 13 | 67 | SOT-262A1 | 568-2389-ND 228.62 213.38 198.14 | BLF248,112 Fig.| (MHz) | (W) |(V)| (dB) | (%) | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
7 | 28~108 | 150] 50 ] 19 | 70 | SOT-121B | 568-2386-ND 66.05 61.65 57.24 | BLFI77,112 High Efficiency LDMOS 
28 ~ 108 |150| 28 | 18 | 70 | SOT-121B |568-2385-ND 101.61 94.84 88.07 | BLF147,112 43 | 2000 ~ 2200] 30 | 28] 17 | 28.5 )SOT-502B | 568-4280-ND 82.95 77.42 71.89] BLF6G22LS-130,112 
8 175__| 60 | 28 | 19 | 65 | SOT-161A | 568-2403-ND 81.80 76.35 70.89 | BLF246B,112 1800 ~ 2000 | 35.5 | 28 |16.5| 30 | SOT-896B |568-4419-ND¥ | 82.95 77.42 71.89| BLF6G20LS-140,112 
9 225 | 30 | 28 |16.5| — | SOT-119A |568-2397-ND 205.23 191.55 177.87 | BLF346,112 v NEW! 
Mode of f PL Gp nD Vv Digi-Key Price Each NXP 
Fig. Operation (MHz) (Ww) (Db) (%) (V) Package Part No. i 25 100 Part No. 
LDMOS RF Power Modules 
14 CW, CDMA 869 ~ 894 25, 3avg 30 50, 18 28 SOT-365C 568-2421-5-ND 71.05 66.32 61.58 |BGF802-20,127 
CW, EDGE 920 ~ 960 17, 2.5 avg 30 50, 16 26 SOT-365C 568-2422-5-ND 71.05 66.32 61.58 | BGF944,127 
LDMOS RF Power Transistors 
CW, CLASS AB HF ~ 1000 50 16 60 26 SOT-467C 568-2384-ND 72.59 67.75 62.91 BLF1046,112 
3 CW, CLASS AB HF ~ 2200 10 >11 30 26 SOT-467C 568-2401-1-NDt 46.67 43.56 40.45 |BLF2043F,135 
CW, CLASS AB HF ~ 2200 10 >i 30 26 SOT-467C 568-2401-2-ND$ 17264.83/400 BLF2043F,135 
Ultra Linear LDMOS Drivers 
4 2-TONE, CLASS AB HF ~ 2200 6,2 13.5, 16 35, 20 26 SOT-538A 568-2398-ND 30.41 28.38 26.36 | BLF3G21-6,112 


t+ Cut Tape + Tape and Reel 


RF/IF Systems iDkeel’ [OHS] | SPDT RF Switch Digi@Reel’ 


Cut Tape Tape & Reel 
Vec | IF30B -30B Digi-Key Price Bech oe Vdd Idd | On Switch | Off Switch Digi-Key Price Each Pricing* 
(V) | Bandwidth | Limiting | Package | Part No. 1 25 100 2,500 ) (uA) _| Time (ns) | Time (ns) | Package | Part No. 1 25 100 2,500 
ase) 4IMHZ | -92d8m | 16-SOIC /568-1202-5-NDF 495. 3.96 3.08 = 3~55 [40/300 20 20 [8-TSSOP [568-2376-1-ND | 245 1.96 147|  1253.00/M 
; 41MHz | -92dBm | 16-SOIC |568-2446-1-ND 2.99 2.40 1.87. | 1675.80/M * For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t Tube 


RF/IF Mixers with VCO Digi@Reel° 
FM Receivers Digi@Reel’ [Ores] RF Input | LO Freq. | Low Cut Tape 


Vec | Icc | Freq. Typ. | Typical | Noise Digi-Key Price Each 
RF Input | LO Freq. eCuliTanes Tape & Reel (V) | (mA) MHz MHz Amp | Package | Part No. 1 25 100 
Voc | Icc | Frequency | Typical Digi-Key Pricing* 7.4 |800~1200| 1200 | Yes | 20-SSOP /568-2372-1-ND 3.67 2.94 2.29 
(YES LCA) ye (ME2)) (Mz) | Rackages | Bart No: eee 008 000 10.4|800~ 1200] 1200 | Yes | 20-SSOP |568-2373-1-ND 3.42 274 2.13 
45-8] 66) 500 150 _ | 20-SSOP |568-2087-6-NDT 450 3.60 2.80 = 45~8) 53 | 509 200 | No | 8SOIG |568-1204-5-NDt | 2.00 1'60 120 
45~8 | 6.6 500 150 20-SOIC | 568-1203-5-NDt 484 3.87 3.01 _ w a 5 
45~8 | 74 500 150 20-SOIC | 568-1205-5-NDt 461 3.69 2.87 s -_ ay No B:DIP _FSGE:20BSSSND ens ue 8 
2.7~6 | 4.2 150 150 20-SSOP | 568-2088-1-ND 4.70 3.77 2.93) 2633.40/M t Tube 
27~6 | 5 150 150 20-SSOP_|568-2036-1-ND 3.96 3.17 2.47| 2217.60/M 
27~6 | 5 100 100 20-SSOP |568-2037-1-ND 2.61 2.09 1.63) 1461.60/M 
27~7 | 42 150 150 20-SSOP |568-2034-1-ND 4.61 3.69 2.87 = i i i i id ® 
2.7~6 | 4.2 150 150 20-SSOP |568-2035-1-ND 4.61 3.69 2.87) 2583.00/M Wideband Linear Mixer Digi Reel 
2.7~5.5) 7 200 200 20-TSSOP | 568-2374-1-ND 2.72 2.18 1.70 Cut Tape Taree Real 
27-5.5| 7.5 | 500 500 _| 20-SSOP |568-4327-1-ND 4.39 3.51 2.73] 2457.00/M elt len| gear || cee Digi-Key Price Each | “Pricing® 
2.7~5.5) 10 500 500 24-TSSOP | 568-1106-1-ND 5.06 4.05 3.15) 2835.00/M (v) | (ma) | (mW) | Freq. Range | Freq. Range | Package Part No. 1 25 100 3,000 
45~55| 8.5 500 500 20-SSOP |568-2378-1-ND 2.13 1.70 1.28) 1088.00/M 
45-61 6 100 400 20-SSOP | 568-2377-1-ND 2413 1.70 1.28 = 4 | 20 40 | 800 ~ 2500MHz | 50 ~ 500MHz | SOT-363 | 568-2066-1-ND 99 .75 56} 322.92/M 
* For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. ¢ Tube * For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 599 


=_,,,,, General Purpose Wideband Amplifiers Ree 
founded by Philips 
@ 1GHz Cut Tape Tape and Reel 
Vs Is Pd Nf Psat Gain Pidb Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing NXP 
(V) (mA) (mW) (dB) (dBm) (dB) (dBm) Package Part No. ‘i 25 100 Part No. 3,000 Part No. 
35 200 4 12.5 22.7 8.3 SOT-363 568-2068-1-ND 97 13 55 — _ BGA2709,115 
20 200 47 2 12.9 -2 SOT-363 568-2069-1-ND 1.00 84 67 = = BGA2711,115 
6 25 200 3.9 48 21.3 0 SOT-363 568-2070-1-ND 97 713 55 568-2070-2-ND 314.73/M BGA2712,115 
25: 200 49 an 24 7 SOT-363 568-2071-1-ND 19 66 53 = = BGA2716,115 
15 200 2a 1 23 3 SOT-363 568-2072-1-ND. 19 66 53 568-2072-2-ND 342.16/M BGA2717,115 
35 200 47 13.8 30 12.2 SOT-363 568-3548-1-ND. 1.14 95 16 568-3548-2-ND 492.57/M BGM1011,115 
15 200 1.8 4 21.3 -10 SOT-363 568-2073-1-ND 1.00 84 7 = — BGA2748,115 
4 50 200 44 12 21 1 SOT-363 568-2074-1-ND 1.01 85 68 568-2074-2-ND 439.27/M BGA2771,115 
50 200 48 9.7 20.1 6 SOT-363 568-3549-1-ND. 1.14 95 16 _ BGM1012,115 
27.5 200 4 15 35 12 SOT-363 568-2076-1-ND 1.14 95 16 568-2076-2-ND 492.57/M BGM1013,115 
5 21 200 42 12.9 32.3 11.2 SOT-363 568-2077-1-ND 1.14 95 16 568-2077-2-ND 492.57/M BGM1014,115 
4.3 200 2.6 4 22 -10 SOT-363 568-3544-1-ND 19 66 53 - = BGA2715,115 
Evaluation Boards 
Evaluation Board for BGA2709 568-4086-ND 180.00 = —- & = OM7604/BGA2709 
Evaluation Board for BGA2712 568-4087-ND 180.00 = -—- & = OM7606/BGA2712 
Evaluation Board for BGA2716 568-4089-ND 180.00 = —- & _ OM7608/BGA2716 
Evaluation Board for BGA2776 568-4092-ND 180.00 = -—- = OM7611/BGA2776 
Evaluation Board for BGM1011 568-4096-ND 180.00 = - & = OM7614/BGM1011 
Evaluation Board for BGA2748 568-4090-ND 180.00 _ - ¢€& _ OM7609/BGA2748 
Evaluation Board for BGA2771 568-4091-ND 180.00 = => = OM7610/BGA2771 
Evaluation Board for BGM1012 568-4097-ND 180.00 = — te _ OM7615/BGM1012 
Evaluation Board for BGM1013 568-4098-ND 180.00 = —- fe _ OM7616/BGM1013 
Evaluation Board for BGM1014 568-4099-ND 180.00 = - & = OM7617/BGM1014 
Evaluation Board for BGA2715 568-4088-ND 180.00 = a — = OM7607/BGA2715 


Medium-Power Gain Blocks 


@ 850MHz @ 2500MHz Cut Tape Tape and Reel 

Vs Is Pd Nf Pidb Nf Pidb Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing NXP 

(V) (mA) (mW) (dB) (dBm) (dB) (dBm) Package Part No. 1 25 100 Part No. 4,000 Part No. 

48 84 20 3 21 34 18 SOT-89 568-2075-1-ND 2.25 1.80 1.40 /568-2075-2-ND 1260.00/M BGA6589,135 

44 84 16 35 17 3.8 14 SOT-89 568-3546-1-ND 2.05 1.65 1.24 | 568-3546-2-ND 1051.01/M BGA6289,135 

5.1 74 17 34 20 3.4 15 SOT-89 568-3547-1-ND 2.24 1.79 1.35 |568-3547-2-ND 1145.22/M BGAG489,135 

Evaluation Boards 

Evaluation Board for BGA6589B 568-4095-ND 180.00 _ —- - — — [0M7613/BGA6589B 
Evaluation Board for BGA6289B 568-4093-ND 180.00 _ - |= — | 0M7620/BGA6289B 
Evaluation Board for BGA6489B 568-4094-ND 180.00 _ - = — ___|0M7612/BGA6489B 


Two Stage Variable Gain Linear Amplifier Digi®Reel’ 


Frequency @ 900MHz @ 1900MHz Cut Tape Tape and Reel 
Vs | Is | Ptot | Range DG | Pidb | ACPR | DG | Pidb | ACPR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing NXP 
(V) | (mA) | (mw) | (MHz) | (dB) | (dBm) | (dBc) | (dB) | (dBm) | (dBc) | Package | PartNo. 1 25 100 _|Part No. 3,000 Part No. 
33 | 50 [| 200 | 800~2500| 24 62 1 23 56 13 SOT-363 _[568-2067-1-ND 1.23 1.03 83 [568-2067-2-ND 533.65/M | BGA2031/1,115 


Low Noise Wideband Amplifiers DigiPReel’ [OLS 


@ 900MHz @ 1800MHz Cut Tape Tape and Reel 
Vs| Is Ptot Nf Gain TIP3 Nf Gain IIP3 Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing NXP 
(V)| (mA) | (mW) (dB) (dBm) (dBc) (dB) (dB) (dBm) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 3,000 Part No. 
30 135 1.3 22 74 1.3 19.5 4.5 SOT-343R | 568-2062-1-ND 93 10 53 |568-2062-2-ND 302.38/M BGA2001,115 
45 30 135 1.8 24 -6.5 1.8 16 4.8 SOT-343R | 568-2063-1-ND 93 70 53 |568-2063-2-ND 302.38/M BGA2003,115 
: 30 135 1.5 19 10 _ — = SOT-363 | 568-2064-1-ND 88 67 50 | 568-2064-2-ND 287.43/M BGA2011,115 
15 70 = = = is 16 10 SOT-363 | 568-2065-1-ND 88 67 50 |568-2065-2-ND 287.43/M BGA2012,115 
Evaluation Boards 
Evaluation Board for BGA2001 568-4080-ND 180.00 — —- -& = OM7600/BGA2001/1800 
Evaluation Board for BGA2001 568-4081-ND 180.00 — - |= _ 0OM7600/BGA2001/900 
Evaluation Board for BGA2003 568-4082-ND 180.00 — —- = 0M7619/BGA2003 
Evaluation Board for BGA2012 568-4083-ND 180.00 = - -= = OM7601/BGA2012 
Dual PLL Synthesizer Digi Reel’ 
Main Vco Auxiliary Veo Cut Tape 
Vdd Idd Input Frequency Input Signal Phase Comparator Veco Input Signal Digi-Key Price Each NXP 
(V) (mA) Range Level (dBm) Max. Frequency Input Frequency Level (dBm) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
2.7 ~3.6 77 350 ~ 2500MHz -18/0 4MHz 100/550 -15/0 20-TSSOP | 568-2375-1-ND 5.54 4.44 3.45 SA8027DH,518 


UHF to 900MHz Transceiver Digi®Reel” 


The SA58646 is a BiCMOS integrated circuit that performs all functions from the antenna to the microcontroller for 


reception and transmission for both the base station and the handset in a 902MHz ~ 928MHz full-duplex radio. met poulitane: ate Tana and Reel ae 

Features: * Complete RF Rx functionality (single-frequency conversion RF receiver) * Complete RF Tx functionality MERE, igi-Key ricing 

* Integrated synthesizer * Baseband Rx section with volume control * Baseband Tx section * 3-wire microcontroller |_Package | Part No. 1 25 100_| Part No. 1,500 Part No. 
interface * Voltage regulator to supply internal PLLs 64-LQFP_[568-4004-1-ND 4.26 3.42 2.66 _|568-4004-2-ND 2415.74/M_|SA58646BD,118 


Bluetooth® 1.2 SiP Digi®DReel” 


The BGB203 is a System-in-a-Package (SiP) solution for Bluetooth 1.2 wireless connectivity. Optimized for short range hosted and embedded 
applications, it will reduce board space, lower overall cost, and speed time-to-market for a wide range of mobile applications. The BGB203 
combines the Bluetooth RF part, protocol stack, Link Controller (LC), Link Manager (LM), and Host Controller Interface (HCI) firmware of 
the Bluetooth system specification in one SiP with embedded software. Together with an antenna and a reference clock, this device forms 
a complete Bluetooth solution. Designed to support collaborative coexistence with IEEE 802.11 Wireless LAN (WLAN) systems. A dedicated 
software and hardware interface implements Adaptive Frequency Hopping (AFH) and Packet Traffic Arbitration (PTA), with voice priority 
between the BGB203 and the WLAN system. Features: « Integrated RF filters, balun, switches * ARM7 Processor * Embedded 268K Flash 
* High Performance Bluetooth 1.2 Core 


FD/ Bluetooth® Demo Kit 


Combining the NXP Bluetooth 2.0 SiP BGB203/H1/S06 with 1SPP firmware, this innovative 
solution implements a Bluetooth Serial Port Profile (SPP) and can be used to wirelessly 
transfer data between systems. 

Features: 

* Supports Bluetooth 2.0 features of BGB203 * Adaptive Frequency Hopping (AFH) » Auto- 
matic re-connect mode * Low-power sleep mode * Physical Interface: UART 

Kit includes: 


Digi-Key Cut Tape Price Each NXP ¢ Two 1SPP Evaluation Boards * Two USB Cables « PIFA Antenna included on PCB * DB9 
Package _| Part No. 1 25 100 Part No. Serial Port connection to PC 
48-HVQFN _|568-3300-1-ND 15.44 14.42 13.39 BGB203H1SO6UM 622-1020-ND (1SPP-BT-F) ........00...000ccccceeeceeeeeeeeceeeeeeeueeeeeeteeeeseees $50.00 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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IN founded by Philips 


Fig. 2— MOA2 


Tag and Label ICs 


Fig. 3 - SOT-385 
wan 


Fig. 4 —- 8-TSSOP 


Operating Cut Tape 
Distance Digi-Key Price Each Tape and Reel NXP. 
Fig. Series Frequency Size (m) Package | Part No. 1 25 100 250 Qty. Pricing Part No. 
1 HITAG 125kHz 256 up to 2.0 FCP2 568-2212-1-ND 57 43 32 240 |— = — |HTSFCHS5601EV/DH,11 
2 HITAG 125kHz 256 up to 1.5 MOA2 568-2201-1-ND 1.35 1.13 -90 .68  |568-2201-2-ND 16,000 562.50/M_ | HT2MOA2S20/E/3,118 
3 HITAG 125kHz 256 up to 1.5 SOT-385 |568-2203-ND§ 1.80 1.68 1.56 1.53 |— = — |HT2DC20S20/F,122 
2 HITAG 125kHz 256 up to 2.0 MOA2 568-2215-1-ND 86 65 49 .36 | 568-2215-2-ND 16,000 267.50/M_ |HTSMOHS601EV,118 
2 HITAG 125kHz 2048 up to 1.5 MOA2 568-2202-1-ND 2.03 1.62 1.22 1.14  |568-2202-2-ND 16,000 992.25/M_ | HT1MOA2S30/E/3,118 
1 HITAG 125kHz 2048 up to 2.0 FCP2 568-2211-1-ND 63 59 54 or | — = — |HTSFCH4801EV/DH,11 
a HITAG 125kHz 2048 up to 2.0 MOA2 568-2214-1-ND 1.47 1.23 .98 .74 = |568-2214-2-ND 16,000 612.50/M_ | HTSMOH4801EV,118 
1 l-CODE® 13.56MHz 136 up to 1.5 FCP2 568-2226-1-ND 53 43 32 230 |— —= — |SL2FCS1001DV/DH,11 
1 I-CODE® 13.56MHz 192 up to 1.5 FCP2 568-2227-1-ND 53 43 32 230 |— _— — |SL2FCS1101DV/DH,11 
ie l*CODE® 13.56MHz 512 up to 1.5 MOA2 568-2225-1-ND 1.00 75 57 42  |568-2225-2-ND 16,000 311.88/M | SL1MOA2S30/D,118 
io l*CODE® 13.56MHz 1024 up to 1.5 MOA2 568-2228-1-ND 62 47 35 .26 |568-2228-2-ND 16,000 194.13/M |SL2MOS2001DV,118 
4 UsCODE | 2.45GHzUHF| 2048 up to 3.0 8-TSSOP |568-2229-1-ND 81 68 54 At 568-2229-2-ND 2,500 351.00/M |SL3S3001FTT 
§ Bulk 
Cut Tape 
EEPROM Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. Series Frequency | __ Size (byte) Package | Part No. ul 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 MIFARE® 13.56MHz 64 FCP2 568-2216-1-ND 57 46 35 .24 | 568-2216-2-ND 25,000 142.50/M_ | MFOFCP2U10/DH,118 
1 Ultralight 13.56MHz 64 FCP2 568-2217-1-ND 50 .38 29 21 i = —  |MFOFCP2U11/DH,118 
1 Standard 1K 13.56MHz 1024 FCP2 568-2218-1-ND 1.17 98 78 59 | 568-2218-2-ND 25,000 477.75/M_ |MF1FCP2S50/DH,118 
5 MIFARE 13.56MHz 1024 MOA4 | 568-2219-1-ND 1.20 1.00 80 .60 | 568-2219-2-ND 16,000 500.00/M |MF1MOA4S50/D,118 
5 MIFARE, DESFire | 13.56MHz 4096 MOA4 = | 568-2220-1-ND 2.50 2.01 1.56 1.48 | 568-2220-2-ND 16,000 1361.71/M | MF3MOD4001DV/406,1 
® 
Reader ICs Digi@Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel NXP 
Series Frequency Package Part No. 1 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HITAG 125kHz 14-SOIC. 568-2206-5-ND§ 1.45 1.36 1.26 1.24 = = —  |HTRC11001AD/02EE,11 
125kHz 14-SOIC. 568-2207-1-NDt 2.42 1.94 1.46 1.36 568-2207-2-ND 2,500 1240.07/M |HTRC11001TD-T/O3EE,11 
13.56MHz 32-SOIC 568-2222-5-ND§ 6.27 5.86 5.44 5.33 = = — |MFRC50001T/OFE,112 
MIFARE® 13.56MHz 32-SOIC 568-2223-5-ND§ 7.63 7.12 6.61 6.49 = = — |MFRC53001T/OFE,112 
13.56MHz 32-SOIC 568-2224-5-ND§ 8.05 7.52 6.98 6.85 = = — |MFRC53101T/OFE,112 
13.56 MHz 32-HVQFN_ |568-4766-ND§ NEW! 5.00 4.00 3.38 3.25 = _ — |MFRC52301HN1 
MIFARE and leCODE® 13.56MHz 32-SOIC 568-2199-5-ND§ 9.34 8.72 8.10 7.94 = _ — |CLRC63201T/OFE,112 
§ Tube +t Cut Tape 
leCODE® Proximity MIFARE® AND I*CODE® Contactless MIFARE® Demo Kit 


Evaluation Kit 


The Il*CODE Pegoda reader is based on the SL RC400 reader 
IC. The SL RC400 reader IC for contactless communication 
at 13.56MHz with up to 75mm read/write distance and USB 


Interface. 
Kit Includes: 


* lSCODE Pegoda Reader 


¢ USB Cable 

* SL RC400 Samples 

* lSCODE sample labels 
* Software 

¢ Users Guide 


568-2230-ND (NXP # SLEV400/HAB, 122) .. 


OMRON. 


RFID Inlays and Labels 
for V750 Series 


RFID Inlay 


Sisdageads $255.15 


RFID Product 


Smart Card Reader 


The Pegoda reader, CL RD701, is a contactless reader based on the CL RC632 
reader IC. The CL RC632 is a member of a family for highly integrated reader 
ICs for contactless communication at 13.56MHz. All layers of ISO14443A+B, 
ISO 15693 as well as the MIFARE classic crypto are supported. The CL 
RD701 covers all functionality of the CL RC632 to be able to use this reader 


as a reference design for a new hardware design. It is designed for easy PC 
adaptation and application development as well. Typical operating distance 
75 ~ 100mm. CE and FCC compliant. 

Kit Includes: 

* CL RD701 Pegoda Reader 

¢ USB cable 

¢ Ferrite 


568-2200-ND (NXP # CLRD701/HAB, 122) $291.85 


read while being moved in a warehouse or plant. 


* Operating Temperature: -10°F 
Port: Ethernet RS232C « Includes Power Supply 


The MF EV700/HAB is based on the MF RD700 Pegoda reader 
which uses the MF RC500 reader IC. The MF RC5O00 is a member 
of the MICORE family of highly integrated reader ICs for contactless 
communication at 13.56MHz. The MF EV700 evaluation kit is 
designed to fulfill several requirements. The Pegoda reader covers 
all functionality of the MF RC500 to be able to use this reader for easy 
PC adaptation and application development. 


Kit Includes: 

¢ MF RD700 Pegoda reader 
* Software 

¢ 5 MIFARE cards 


and Baieaden ai ehin se $384.03 


568-2221-ND (NXP # MFEV700/HAB, 122) 


In contrast to bar codes, RFID (Radio Frequency Identification) uses radio waves to send information such as a unique ID of a product to an 
antenna, which is then read by the reader. This ID or programmed information is displayed on a host, such as your computer. With RFID you can 
find all of your goods more effectively without having to see them directly or unpacking boxes/pallets. Furthermore, multiple ID tags/Inlays can be 


Specifications: * Operating Frequency: 915MHz * Supported Protocols: EPC Class1 Generation 2 * Number of Antenna Port: Mono-Static 
~ 50°F * Protective Rating: IP50 (IEC 60529) * Power Supply Method: Exclusive AC Adapter »* Interface 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 5,000 Part No. 
Robust Generation 2 Wave Inlays 7 ij 5 IM. 
94mm x 16mm (3.7” x .63”) Z2642CT-ND 3.86 3.48 2.79 |Z2642TR-ND 1931.25/M V750-D22M01-IM-R5K 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic jew: pAN4se1 RF Module IEEE 802.15.4 


Electronic Components 


The PAN4561 is an extended range 2.4GHz, ISM, RF module. Modules may be 
configured from simple point-to-point proprietary devices to complex mesh 
networks by choosing from different firmware options. Optional Synapse SNAP® 
firmware provides a highly flexible, industry leading solution for mesh networking 
with a complete network development environment. The module uses the same 
FreeScale eight bit GT60 processor as Panasonic's popular PAN4555 making the 
two products application compatible. The PAN4561 has 55 pins allowing access 
to the full functionality of the MC13213 SOC. Low noise and power amplifiers 
have been added to the PAN4561 for extended range. With a maximum transmit 
power of 20dBm and receive sensitivity of -105dBm this module has a link margin 
of 125dBm, giving it the best range in its class. Panasonic provides software 
solutions to deliver easily configured and highly reliable wireless solutions. 
SNAP® firmware provides unparalleled network flexibility and full access to 


the MCU via Python. This unique stack forms a self-healing 802.15.4 network 
while eliminating the requirement for a network coordinator further increasing 
network reliability. E-Senza’s SN55 stack allows nearly instantaneous integration 
of sensors, devices and meters into a seamless low power IEEE802.15.4 wireless 
personal area network using simple AT commands. Multiple antenna options 
are available including, ceramic antenna, SMD pad output, and U.FL connector. 
This module will comply to EN300328, FCC CFR Part 15 and ARIB STD-T66. FCC 
and IC certifications are pending. 

Features: * Small size: 35mm x 15mm x 3.5mm * 16 selectable channels with 
250 kbps in the 2.4 GHz band * High sensitivity: -105 dBm typical at 1% packet 
error rate * Low supply voltage (2.7V ~ 3.3V, 3.0V typical) * Link quality and 
clear channel assessment capability * Two UARTS and one I2C bus * 5 channel 
16 bit timer/pulse width modulation (tom) outputs » 33 digital 1/0 lines with 


i@Reel° 


programmable pull-ups and several with high-current driver * BDM port for 
direct download programming * 3 antenna options: single port 500, ceramic 
antenna or SMD output * Low power modes for increased battery life * 20 dBm 
typical output power programmable over 30 dB range * Operating temperature 
range: -40°C ~ 85°C » 60k flash and 4k RAM memory * 8 channel A/D converter 
with 10-bit for fast and easy conversion from analog inputs (temperature, 
pressure and fluid levels) to digital values 


The Development Kit ships with everything you need to get up and running. It 
is complete with software, hardware, documentation, power supplies, antennas, 
12 node license, RS232 and USB cables - even the batteries to make the nodes 
portable. Contains 3 nodes: SN163 bridge, SN111 end device and SN171 proto- 
board. Each node is preloaded with a sample script to run right out of the box. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Panasonic 
Description Part No. 1 10 25 Part No. 500 Part No. 
2.4GHz Module with Antenna, with SNAP P14236CT-ND 26.11 24.16 22.36 P14236TR-ND 10200.00 ENWC9A22A4EF 
2.4GHz Module with Antenna, with SN55 cord P14235CT-ND 24.54 22.71 21.02 P14235TR-ND 9587.50 ENWC9A22A2EFC 
2.4GHz Module with Antenna, with SN55 node P14238CT-ND 24.54 22.70 21.02 P14238TR-ND 9585.50 ENWC9A22A2EFN 
2.4GHz Module with Antenna, no S/W P14234CT-ND 21.92 20.28 18.77 P14234TR-ND 8562.50 ENWC9A22A1EF 
Development Kit for PAN4561, with SNAP P14237-ND 395.95 _ _ = - EVAL_PAN4561 


PAN4555 RF Module IEEE 802.15.4 


The PAN4555 module is a short range, low power, 2.4GHz ISM band transceiver which includes a complete 802.15.4 
physical layer (PHY) modem. Designed for the IEEE 802.15.4 wireless standard, an appropriate microcontroller (MCU) with 
reference oscillator provides a cost effective solution for short-range data links and networks. This module complies to 
EN300328, ARIB STD-T66 and is FCC Part 15 Certified. Panasonic provides software solutions to deliver easily configured 
and highly reliable wireless solutions. SNAP® firmware provides unparalleled network flexibility and full access to the 
MCU via Python. This unique stack forms a self-healing 802.15.4 network while eliminating the requirement for a network 
coordinator futher increasing network reliability. Features: * Very small size (12.2mm x 16.4mm x 2.2mm) « 2 antenna 
options: Single port 509 or ceramic antenna « 16 selectable channels with 250 kbps in the 2.4GHz band » Low power 
modes for increased battery life » High sensitivity of -92 dBm typical at 1% Packet Error Rate »* 0 dBm typical output 
power programmable over a 30 dB range * Low supply voltage (2.0V ~ 3.4V, 2.7V typical) » Link Quality and Clear Channel 


Digi@Reel” 


Assessment capability * 60k Flash and 4k RAM memory 4 channel A/D converter with 10 bit for fast and easy conversion 
from analog inputs-such as temperature, pressure and fluid levels-to digital values * 3 channel 16 bit timer/pulse width 
modulation (TPM) outputs * BDM port for direct download programming In total 20 digital 1/0 lines with programmable 
pull-ups and few with high-current driver * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 

Applications: * Remote control and wire replacement in industrial systems such as wireless sensor networks » Factory/ 
home automation and motor/lighting control * Inventory management and RF ID tagging and AMR « Environmental, 
patient, or fitness monitoring Development Kit: Ships with everything you need to get up and running. It is complete with 
software, hardware, documentation, power supplies, antennas, 12 node license, RS232 and USB cables - even the batteries 
to make the nodes portable. Contains 3 nodes: SN163 bridge, SN111 end device and SN171 proto-board. Each node is 
preloaded with a sample script to run right out of the box. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Panasonic 
Fig. | Description Part No. 1 10 25 Part No. 500 Part No. 
2.4GHz Module with Antenna, with SNAP | P14239CT-ND ¥ 22.46 20.78 19.24 P14239TR-ND ¥ 8775.00 ENWC9A08A4EF 
1 | 2.4GHz Module with Antenna, no S/W P13683CT-ND 18.42 17.05 15.78 P13683TR-ND 7197.00 ENWC9A08A3EF 
2.4GHz Module with SMD Pad, no S/W P13684CT-ND 18.42 17.05 15.78 P13684TR-ND 7197.00 ENWC9AO9N4EF 
— | Development Kit for PAN4555, with SNAP | P14157-ND 379.00 - - &— - EVAL_PAN4555, 
2 [Proto Module for PAN4555, with SNAP__| P14156-NDt 48.28 43.20 37.48 _ = EVAL_PAN4555ETU 


+ Bulk “NEW! 


ZigBee™ Modem PAN4570 


The PAN4570 module is a short range, low power, 2.4GHz ISM band transceiver using the Ember™ EM250 single chip solution for ZigBee, an IEEE802.15.4 compliant transceiver with a 16 bit XAP2b 
microprocessor. With an added onboard reference oscillators and optimized RF front-end circuitry PAN4570 provides the complete hardware needed for a ZigBee solution. PAN4570 utilizes EmberZNet (sold 


separately), the Ember ZigBee compliant software stack, which is a ZigBee profile-ready platform compliant solution. A relial 
for the ease of the creation of application profiles. Additional regulator and 32kHz crystal can be mounted in addition on ci 


antenna ¢ 16 selectable channels with 250 kbps in the 2.4GHz band «3 different power modes for increased battery life * High sensitivity of -98 dBm typical at 1% Packet Error Rate * +3 dBm output power (+5 


dBm in boost mode) * Low supply voltage (2.1V ~ 3.6V, 3.0V typical) * Small size (20.0mm x 26.5mm x 3.0mm) * Onboat 
channel assessment capability ¢ All of the 17 GPIO of EM250 are available at the module pads, which are multiplexed to G' 


outputs ¢ Critical portions of IEEE802.15.4-2003 plus a first-line filter for non-intended packets are realized in hardware, thus reducing the workload on the pC » Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C. 


Applications: » Remote control and wire replacement in industrial systems such as wireless sensor networks * Factory/hom| 
and AMR ¢ Environmental, patient, or fitness monitoring 


Digi Reel® Bolts 


ble Application Programming Interface based on the ZigBee specification is provided 
ustomer demand. Features: + 3 antenna options: Plug, single port 500 or ceramic 


rd low power regulator * 128k Flash and 5k SRAM memory » Link quality and clear 
PIO, UART, SPI, 12C or up to four analog inputs to an ADC and two timer waveform 


@ automation and motor/lighting control * Inventory management and RF ID tagging 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description Part No. 1 10 25 Part No. Part No. 
2.4GHz Ember Module with Antenna P13685CT-ND 34.52 31.94 29.56 P13685TR-ND 13485.50 ENWC9A02A3E 
2.4GHz Ember Module U.FL P13686CT-ND 34.52 31.94 29.56 P13686TR-ND 13485.50 ENWC9A03N2E 
2.4GHz Ember Module SMD Pad P13687CT-ND 34.52 31.94 29.56 P13687TR-ND 13485.50 ENWC9A04N4E 


ZigBee™ Communication Module IEEE 802. 


A low rate/low power communication device based upon the Freescale ZigBee Sensor Application Reference Design (SARD) development platform. It operates in the ISM 2.4GHz band, and is fully 


compliant with the IEEE 802.15.4 standard. It’s shipped ready to be downloaded with Freescale’s 802.15.4 PHY/MAC layer 


transceiver (MC13193), microcontroller (GT60) and is licensed to use all released Freescale ZigBee Protocol stack layer software. Further, the PAN802154 has an on-board RS-232 interface IC and 
two on-board printed antennas that are etched on both sides of the board for optimum RF sensitivity. The entire RF section is shielded to prevent RF leakage and further improve RF performance. 


Tested to fully comply with current FCC requirements for 2.4GHz ISM band application allowing the customer to complete ai 


profile or program can be developed with in-house SW staff or with any third-party SW development contractor including Panasonic. Features: * Fully supports ZigBee, 802.15.4, or Simple MAC 


Application * 2.4GHz ISM, ZigBee * 16 Channels, 5 MHz channel spacing, Full Spectrum Encode and Decode (IEEE Standar 
selectable to 10bit A/D Converter; and up to 8 Digital I/O ports on easy to connect header connector * Background Debug Fe: 
OdBm typical * RX Sensitivity: -92 dBm typical at 1.0% Packet Error Rate * Shielded RF Section for improved performance 


* Commercial and Industrial Operating Temperature Range * Power Supply Range: 2.2VDC to 3.4VDC without using RS-232 capability; 3.0 VDC to 3.4 VDC with using RS-232 capability Applications: 


* Home Automation/Appliance control and monitoring * Industrial/Security/Asset Tracking * Commercial/Electronic Labeling 


¢ Dimensions: 48mm x 34mm x 3mm (with onboard printed antennas) * Operating Voltage: 2.2 ~ 3.4 Volts DC * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C »* Power Consumption: Tx: 35mA Max., 


Rx: 40mA Max. * Hybernate/Doze: Dormant is less than 100a * Output RF Power: 0 dBm typical, 3 dBm max. « Receive 
Rate: 250 Kbits/sec., 128 bytes/4ms « Interface: RS-232 Header, Header connector for 8 digital I/Os; and 2 analog inputs (2 


P13479-ND 


15.4 RoHS 


and the ZigBee protocol layer. The module uses Freescale’s 802.15.4 


nd bring the end product to the market much quicker. The application 
‘d 802.15.4); up to 250 Kbps bit rate * RS-232 port; 2 Analog inputs 
ature 1 Switch and 1 LED for control and monitoring * Output power: 
© On board printed antenna or optional connector for external antenna 

* Medical/Patient Monitor (non-critical) Performance Specifications: 


Sensitivity: -92 dBm typ. * CPU with 4K RAM; 60K Flash: 8 bit Bit 
ports - 10 bit A/D Converter) 


® 


Wireless 
Antennas 


wavelength dipole configuration (one-eig| 


Features: « For WLAN devices using WiFi (802.11) Bluetooth® and ZigBee™ * Omni-Directional radiation pattern provides broad 360° coverage »* One-quarter 


hth for W1043) * Reverse male polarity SMA » Polarization: Vertical * Radiation: Omni * Color: Black 


Gain | Impedance Dim. A| Digi-Key Price Each 

Fig.| Frequency |(dBi)| (NOM) |VSWR| (mm) | PartNo. 1 10 100 
1 | 24~2.5GHz | 3.2 500 <1.9 | — [553-1310-ND 4.34 3.03 2.72 
2 | 24~ 2.5GHz | 2.0 500 <2.0 | — |553-1471-NDt 4.81 3.42 3.07 
3 | 2.4~ 2.5GHz | 2.0 500 <2.0 | —_ |553-1309-ND 3.92 2.70 2.37 
2.4~ 2.5GHz | 3.2 500 <2.0 | 12.5 /553-1311-ND 5.13 3.71 3.33 

4 | 2.4~2.5GHz | 4.9 500 <2.0 | 12.5 |553-1476-ND 6.37 4.66 4.29 
902 ~ 928MHz|_ 3.0 500 <2.0 | 14.0 |553-1474-ND 7.25 5.37 5.08 

5 [24 and 5.0GHz] 2.0 500 <2.0 | —_ |[553-1313-ND* 5.98 4.37 4.03 


t+ Standard SMA (Male) Connector 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Radios Inc. provides receiver and transmitter modules based on the Micrel RF line of products for applications 
like keyless entry, remote access, periodic data transfer, and many more. The relay modules provide 
a decoder along with the receiver IC, allowing for control of powered systems remotely. The handheld 


transmitters provide a 2-button interface for remote communication with the desired receiver with the 


5) 
Ri Radios.INC Receiver and Transmitter Modules 


appropriate decoder. The HHDS-ML development systems provide an evaluation environment for range, 
firmware, and electrical testing. The DS-ML development systems include a breadboarding area and higher 
functionality testing of the devices. The HHDS-ML and DS-ML allow for development with any of the pinned 


receiver/transmitter modules, which are purchased separately. 


Frequency Digi-Key Price Each Radios Inc. 
(MHz) Description Package Part No. 1 25) 100 Part No. 
Receiver Modules 
Receiver Module OOK 18-DIP 694-1000-ND 9.16 8.39 7.07 MRX-001-433DR-B 
433 Receiver Module ASK/OOK 18-DIP 694-1001-ND 9.02 8.26 6.96 MRX-010-433DR-B 
Receiver Module OOK 18-DIP 694-1002-ND 9.03 8.27 6.97 MRX-011-433DR-B 
Receiver Module OOK 18-DIP 694-1003-ND 8.99 8.23 6.94 MRX-002-433DR-B 
Receiver Module OOK with SAW Filter and Low Noise Amp (LNA) 24-DIP 694-1004-ND 15.27 13.98 11.78 MRX-002SL-433DR-B 
433 Receiver Module OOK 18-DIP 694-1007-ND 9.00 8.24 6.94 MRX-007-433DR-B 
Receiver Module OOK 18-DIP 694-1008-ND 8.11 743 6.26 MRX-008-433DR-B 
Receiver Module OOK 18-DIP 694-1009-ND 9.00 8.24 6.94 MRX-009-433DR-B 
Receiver Module OOK with SAW Filter and Low Noise Amp (LNA) 24-DIP 694-1010-ND 12.91 11.82 9.96 MRX-009SL-433DR-B 
915 Receiver Module OOK 18-DIP 694-1005-ND 9.82 8.99 7.58 MRX-005-915DR-B 
Receiver Module OOK with SAW Filter and Low Noise Amp (LNA) 24-DIP 694-1006-ND 14.15 12.95 10.91 MRX-005SL-915DR-B 
Transmitter Modules 
433 Transmitter Module OOK 18-DIP 694-1011-ND 8.33 7.63 6.43 MTX-102-433DR-B 
Transmitter Module ASK/FSK 24-DIP 694-1013-ND 20.71 18.95 15.97 MTX-405-433DR-B 
915 Transmitter Module OOK/ASK 18-DIP 694-1012-ND 10.06 9.21 7.76 MTX-103-915DR-B 
Transceiver Module 
915 Transceiver Module FSK 24-DIP 694-1014-ND 25.84 23.65 19.93 MXR-505-915DR-B 
Remote Control Receiver Modules 
Remote Control Receiver Module, 3-Relay Radios Inc Decoder = 694-1015-ND 55.74 = = RCR-ML-010RI-3 
= Remote Control Receiver Module, 3-Relay Keelog Decoder _— 694-1016-ND 55.74 _— _— RCR-ML-010KL-3 
Remote Control Receiver Module, 3-Relay Holtek Decoder = 694-1017-ND 56.13 _ = RCR-ML-010HT-3 
Handheld Transmitters 
2-Button Keyfob Transmitter, Radios Inc Encoder — 694-1018-ND 20.44 — — HHTX-102-433RI-2B 
433 2-Button Keyfob Transmitter, Keelog Encoder _ 694-1019-ND 21.49 _ _ HHTX-102-433KL-2B 
2-Button Keyfob Transmitter, Holtek Encoder = 694-1020-ND 22.48 _ _— HHTX-102-433HT-2B 
2-Button Keyfob Transmitter, Radios Inc Encoder = 694-1021-ND 21.01 = = HHTX-103-915RI-2B 
915 2-Button Keyfob Transmitter, Keelog Encoder _- 694-1022-ND 22.07 _ _ HHTX-103-915KL-2B 
2-Button Keyfob Transmitter, Holtek Encoder _ 694-1023-ND 23.05 _ _— HHTX-103-915HT-2B 
RF Development Systems for Modules 
Microchip PIC MCU, 1-Unit = 694-1024-ND* 95.00 = = HHDS-ML-P1 
Microchip PIC MCU, 2-Unit = 694-1025-ND* 149.00 — _ HHDS-ML-P2 
Texas Instrument MSP430™ MCU, 1-Unit = 694-1026-ND* 95.00 — _— HHDS-ML-M1 
= Texas Instrument MSP430 MCU, 2-Unit = 694-1027-ND* 149.00 = = HHDS-ML-M2 
Microchip PIC MCU, 1-Unit i 694-1028-ND* 149.00 = = DS-ML-P1 
Texas Instrument MSP430 MCU, 1-Unit = 694-1030-ND* 149.00 — = DS-ML-M1 
Texas Instrument MSP430 MCU, 2-Unit = 694-1031-ND* 295.00 = = DS-ML-M2 


*Requires the purchase of desired transmitter/receiver module(s) to operate 


° Descripti x Eoch 
. . ption Part No. Each 
as RF Communications Transmitter 433.92MHz, 16 switch FIREFLY-TX16-ND 60.00 
Belt Clip and O-Ring Seals Transmitter to IP67 FIREFLY-TX-IPKIT-ND 6.47 
Viper 
Digi-Key Price FM Remote Control System, 1 channel VIPER-S1-ND 111.00 
Description Part No. Each FM Remote Control System, 2 channel VIPER-S2-ND 114.00 
RF Encoder/Decoder Chipset FM Remote Control System, 4 channel VIPER-S4-ND 115.50 
Receiver/Decoder, 18-DIP RF600D-ND 8.95 Wasp 
Decoder, 3 digital I/O, 8-PDIP RF803D-ND@ NEW! 1.95 Remote Control System, 1 switch, 433.92MHz WASP-1-ND 43.50 
Decoder, 3 digital I/O, 8-SOIC RF803D-SO-ND@ NEW! 1.95 Remote Control System, 2 switch, 433.92MHz WASP-2-ND 45.00 
Encoder, 3 digital I/O, 8-PDIP RF803E-ND@ NEW! 1.47 Remote Control System, 3 switch, 433.92MHz WASP-3-ND 46.50 
Encoder, 3 digital I/O, SOT23-6 RF803E-SO-ND® NEW! 1.42 Remote Control Systems 
NEW! Protext-GSM Remote Control — RoHS Compliant NEW! AM Keyfob Systems 
GSM Telemetry System with Integrated GPS Module PROTEXT-USA-ND 223.50 1 Channel System, 12/24Vdc, 315MHz 118C1-315AR1-ND 67.51 
NEW! 2.4GHz Antennas — RoHS Compliant NEW! 3 Channel System, 12/24Vdc, 315MHz 118C3-315AR1-ND 70.50 
Mini Dipole Antenna 2.4GHz, 2.1dBi ANT-24G-DPL-FP-ND 9.60 AM Keyfob Transmitter, 1 button, 315MHz AM110C1-315-ND. 14.85 
Mini Helical Antenna 2.4GHz, 90° SMA ANT-24G-HL90-SMA-ND 5.40 AM Keyfob Transmitter, 2 button, 315MHz AM110C2-315-ND 14.85 
Mini Helical Antenna 2.4GHz, 90° SMA ANT-24G-WPJ-SMA-ND 3.76 RF Receiver/Decoder Hybrid, 315MHz AMHIRK-315AR3-ND 22.43 
Mini Quad Band Antenna for GSM Modem ANT-GSMQB-MMCX-ND 6.75 FM Keyfob Systems 
Right Angle PCB Mount for M4 Antenna SCRTM4RA-ND 57 FM Handheld Transmitter, 1 switch, 315MHz 102C1-315FR1-ND 50.99 
Hand Held RF Meter FM Handheld Transmitter, 2 switch, 315MHz 102C2-315FR1-ND 53.99 
Hand Held RF Meter, 315MHz 006-315R1-ND 73.50 FM Handheld Transmitter, 4 switch, 315MHz 102C4-315FR1-ND 55.48 
Hand Held RF Meter, 433MiHz 006-43983-ND 73.50 
NEW! GSM Modem — RoHS Compliant NEW! AM Super Heterodyne Receivers 
SMT Ribbon Cable Mount Connector for GSM900 GSM900-CON-ND 2.09 Super Heterodyne Receiver, 315MHz AMRRQ3-315-ND 14.44 
Flat Ribbon Cable for use with GSM900/GSM900USA GSM900-FFC-ND 2.09 Super Heterodyne Receiver, 433MHz AMRRQ3-433-ND 14.85 
Tri-Band Wireless Module supporting GSM/GPRS GSMSOOUSA:ND 58.50 Super Heterodyne Receiver Module, 433MHz QAM-RX4-433-ND@ NEW! 6.75 
NEW! AM Modules — RoHS Compliant NEW! AM Miniature Super Regenerative Receiver 
Transmitter Module, 498MHz, SV AWARE SEND) pes Super Regen Receiver, Miniature, 433MHz AMHRR30-433-ND 7.75 
Transmitter Module, 433MHz, 12V QAM-TX3-433-ND 4.12 AM Super Regenerative Receiver Modules 
Transceiver Module, 2.4GHz 7 QFM-TRX1-24G-ND 6.01 Super Regen Receiver, 315MHz AMHRR3-315-ND 6.44 
: _ NEW! Typhoon Radio Modem — RoHS Compliant_NEW! Super Regen Receiver, 433MHz AMHRR3-433-ND 14.87 
Wireless Radio Modem RS232/485, FCC 4km VEGOONAKSS Io: 412.50 Super Regen Receiver Module, 433MHz QAM-RX2-433-ND NEW! 4.88 
_ NEW! Alpha RF Modules — RoHS Compliant NEW! 4 Pin Hybrid Transmitter Modules 
FM Receiver 5.4V, 433MHz ALPHA-RX433S-ND 5.26 7 
2 Hybrid Transmitter Module, DIL Package, 315MHz AMRT4-315-ND 6.44 
FM Receiver 5.4V, 915MHz BU REI AGE NOOSE) 5.26 Hybrid Transmitter Module, DIL Package, 433MHz AMRT4-433-ND 7.44 
iain bine peace i 
FM Transceiver 5.4V, 915MHZ ALPHA-TRX915S-ND 7.35 , 7 5 
= FM Hybrid Transmitter and Receiver Modules 
FM Transmitter 5.4V, 433MHz ALPHA-TX433S-ND 4.91 = 
FM Transmitter 5.4V, 915MHz ALPHA-TX915S-ND 491 FM Transmitter, DIL Package, 315MHz FMRTFQ1-315-ND 9.38 
Hi ateall eel ore as casket Be eee ae 
Hornet FM Transmitter, DIL Package, 433.92MHz FM-RTFQ1-433SO-ND@ NEW! 9.76 
FM Remote Control System, 1 channel HORNET-S1-ND 72.00 FM Transmitter, SIL Package, 433MHz FMRTFQ2-433R-ND 11.25 
FM Remote Control System, 2 channel HORNET-S2-ND 73.50 FM Receiver, SIL Package, 315MHz FMRRFQ1-315-ND 15.16 
FM Remote Control System, 3 channel HORNET-S3-ND 65.63. FM Receiver, SIL Package, 433MHz FMRRFQ1-433-ND@ 15.76 
Transmitter, 1 switch HORNET-TX1-ND 14.85 FM Receiver, SIL Package, 433MHz FMRRFQ2-433-ND 19.50 
Transmitter, 2 switch HORNET-TX2-ND 14.85 FM Super Heterodyne Receiver Decoder, 433MHz RDF1-433F-ND@ NEW! 14.86 
Transmitter, 3 switch HORNET-TX3-ND 14.85 
O-Ring, Seals Transmitter to IP65 HORNET-TX-IPKIT-ND 6.47 RF KEELOQ® Evaluation Kit, 315MHz RFEVAL2-315-ND 437.50 
Firefly RF KEELOQ® Evaluation Receiver RFEVAL3-ND* 67.50 
Transmitter 433.92MHz, 1 switch FIREFLY-TX1-ND 49.36 
Transmitter 433.92MHz, 2 switch FIREFLY-TX2-ND 53.18 Introduction to Low Power Radio Book BK-RADIO-ND 22.35 
Transmitter 433.92MHz, 4 switch FIREFLY-TX4-ND. 54.55 


RoHS Compliant 


*PCB Assembly only (RF Modules and antenna not supplied) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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802.15.4/Zighee Features: * Zigbee/802.15.4 modules utilize 2.4 GHz Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) »* Ad 
Hoc mesh network (ZMN) or low power point to point or point to multipoint (LPR); Low Power (see chart) » SPI and 
UART interface * FCC and CE Certified for unlicensed operation. WIT2450 Features: * 2.4GHz Frequency Hopping Spread 
Spectrum (FHSS) * Auto Ranging » Low Power (see chart) * FCC and ETS! Certified for unlicensed operation * RS-232 


Wireless Modules, ICs and Components 


Transceiver Modules 


asynch interface WIT910 Features: * 900 MHz FHSS * 20+ mile range (Line of Sight) with Omni Antenna » FCC Certified 
for unlicensed operation * RS-232 asynch interface DMxxx Features: Serial Data rates from 4.8 ~ 19.2 kbps * Mesh 
routing protocol for reliable communication * Wide voltage input range and low power consumption * DM1810 Modules 
come pre-configured for base station, router or field nodes. * DM2200 Modules are configurable as either one 


Receive Operating Power 
Power Sensitivity Voltage Data Rate Consumption Digi-Key Price RFM 
Output (dBm) (Vdc) Frequency | (Max. Kbps) Features Sleep/Rx/Tx Part No. Each Part No. 
802.15.4 / Zigbee Modules 
-92 3.3 ~5.5 2.4GHz 250 Zigbee 2006 Coordinator 3p A/27mA/28mMA 583-1011-ND NEW! 22.00 ZMN2405-C 
0 dBm -92 3.3 ~5.5 2.4GHz 250 Zigbee 2006 End Device 3pA/27mA/28mMA 583-1013-ND NEW! 22.00 ZMN2405-E 
-92 3.3 ~ 5.5 2.4GHz 250 Zigbee 2006 Router 3pA/27mA/28mMA 583-1012-ND NEW! 22.00 ZMN2405-R 
-95 2.7 ~3.6 2.4GHz 250 Zigbee 2006 Coordinator SMD 3yA/33mA/150mMA 583-1016-ND 36.00 ZMN2405HP-C. 
+18 dBm -95 2.7 ~3.6 2.4GHz 250 Zigbee 2006 End Device SMD 3yA/33mMA/150mMA 583-1018-ND 36.00 ZMN2405HP-E 
-95 2.7 ~3.6 2.4GHz 250 Zigbee 2006 Router SMD 3yA/33mA/150mMA 583-1017-ND 36.00 ZMN2405HP-R 
-95 3.3~5.5 2.4GHz 250 Zigbee 2006 Coordinator 3yA/33mMA/130MA 583-1121-ND NEW! 37.50 ZMN2405HPA-C. 
+15 dBm -95 3.3~5.5 2.4GHz 250 Zigbee 2006 End Device 3yA/33mA/130MA. 583-1122-ND NEW! 37.50 ZMN2405HPA-E 
-95 3.3 ~ 5.5 2.4GHz 250 Zigbee 2006 Router 3p A/33mA/130mMA 583-1123-ND NEW! 37.50 ZMN2405HPA-R 
-92 3.3~5.5 2.4GHz 250 Zigbee 3yA/33mA/130MA 583-1023-ND 21.56 ZMN2430-C 
0 dBm -92 3.3 ~5.5 2.4GHz 250 Zigbee 3yA/33mA/130MA 583-1025-ND 21.56 ZMN2430-E 
-92 3.3 ~ 5.5 2.4GHz 250 Zigbee 3yA/33MA/130MA 583-1024-ND 21.56 ZMN2430-R 
-95 3.3 ~ 5.5 2.4GHz 250 Zigbee 3yA/33mA/130MA 583-1026-ND 35.00 ZMN2430HP-C. 
18 dBm -95 3.3 ~5.5 2.4GHz 250 Zigbee 3yA/33mA/130MA 583-1028-ND 35.00 ZMN2430HP-E 
-95 3.3 ~ 5.5 2.4GHz 250 Zigbee 3yA/33mMA/130MA 583-1027-ND 35.00 ZMN2430HP-R 
-95 3.3 ~ 5.5 2.4GHz 250 Zigbee 2006 Coordinator 3yA/33mA/130MA 583-1127-ND NEW! 37.00 ZMN2430HPA-C 
+15 dBm -95 3.3~5.5 2.4GHz 250 Zigbee 2006 End Device 3yA/33mA/130MA 583-1128-ND NEW! 37.00 ZMN2430HPA-E 
-95 3.3 ~ 5.5 2.4GHz 250 Zigbee 2006 Router 3p A/33mA/130mMA 583-1129-ND NEW! 37.00 ZMN2430HPA-R 
0 dBm -92 3.3 ~ 5.5 2.4GHz 250 802.15.4 Non-Mesh SMD 25pA/25mA/30mA 583-1059-ND NEW! 22.60 LPR2400 
+18 dBm -95 3.3 ~ 5.5 2.4GHz 250 802.15.4 Non-Mesh LR SMD 25yA/30MA/180MA __|583-1060-ND NEW! 36.00 LPR2400ER 
NEW! 802.15.4 /Zigbee Units NEW! 
-95 6~ 12 2.4GHz 250 802.15.4 Modem RS-232 750mW typical 583-1130-ND 129.00 ZN-241G 
-95 6~ 12 2.4GHz 250 802.15.4 Modem RS-485 1/2 Duplex 750mW typical 583-1131-ND 149.00 ZN-241GI 
+18 dBm -95 6~ 12 2.4GHz 250 ZN-241GM OEM 10 pack 750mW typical 583-1132-ND 990.00 ZN-241GIOEM 
-95 6~ 12 2.4GHz 250 ZN-241G OEM 10 pack 750mW typical 583-1133-ND 861.25 ZN-241G-OEM 
-95 6~ 12 2.4GHz 250 802.15.4 Modem USB 750mW typical 583-1135-ND 129.00 ZN-241GU 
NEW! Proprietary RF Transceiver Modules NEW! 
-101.5 3.1~ 10.0 | 433.92MHz 48 Base Station Node minIMESH™ —/5.5mA/15.75mA 583-1030-ND 35.00 DM1810-434MB 
-101.5 3.1~ 10.0 | 433.92MHz 48 Field Node miniMESH —/5.5mA/15.75mA 583-1031-ND 35.00 DM1810-434MN 
10 mw -101.5 3.1~ 10.0 | 433.92MHz 4.8 Router Node miniMESH —/5.5mA/15.75mA 583-1032-ND 35.00 DM1810-434MR 
-100 3.1 ~ 10.0 916.5MHz 48 Base Station Node miniMESH —/5.5mA/15.75mA 583-1035-ND 35.00 DM1810-916MB 
-100 3.1 ~ 10.0 916.5MHz 48 Field Node miniMESH —/5.5mA/15.75mA 583-1036-ND 35.00 DM1810-916MN 
-100 3.1 ~ 10.0 916.5MHz 48 Router Node miniMESH —/5.5mA/15.75mMA 583-1037-ND 35.00 DM1810-916MR 
-104 3.3~ 14.0 | 433.92MHz 9.6 VersaMESH™ —/5.5mA/30mA 583-1040-ND 60.00 DM2200-434VM 
10 dBm -100 3.3 ~ 14.0 916.5MHz 9.6 VersaMESH —/5.5mA/36mA 583-1042-ND 60.00 DM2200-916VM 
-100 3.3 ~ 14.0 916.5MHz 9.6 VersaMESH —/5.5mA/36mMA 583-1043-ND 60.00 DM2200-916VM-1 
-93 3.3 ~ 10.0 2.4GHz 460.8 FHSS PCB Pins 50pA/40mA/90mA 583-1100-ND 259.00 WIT2410M4G 
10, 18 dBmt -93 3.3 ~ 10.0 2.4GHz 460.8 FHSS Connector Pins 50yA/40mA/90mA 583-1101-ND 259.00 WIT2410S4G 
-88 3.3 ~ 10.0 2.4GHz 921.6 FHSS TDMA 100mA/175mA/245mA_|583-1103-ND 425.00 Wwit2411D 
10, 18, 24 dBmt -92 3.3 ~ 10.0 2.4GHz 460.8 FHSS 750uA/150mA/250mA_| 583-1106-ND 125.00 WIT2450M2 
10, 20, 27, 29 dBm -103 3.3 ~ 10.0 900MHz 172.8 FHSS TDMA 250puA/100mA/800mA_|583-1107-ND 250.00 WIT910M 
+8 dBm -92.5 3.3 ~ 5.5 2.4GHz 250 802.15.4 TSMP, Plug in 8.5pA/6mA/18mMA 583-1139-ND 109.00 XDM2140P. 
0-20 dBm -108 3.3 ~ 5.5 900MHz 500 FHSS 50yuA/105mA/1200mA_| 583-1142-ND 69.00 DNT900P 
0-20 dBm -108 3.3 ~ 5.5 Q900MHz 500 FHSS 50yuA/105mA/1200mA_| 583-1143-ND 69.00 DNT900C 
t Software Selectable 
NEW! Bluetooth™ /WLAN 
Maximum Bluetooth Supply Digi-Key Price RFM 
Data Rate Device Class Voltage (V) Firmware Antenna Connection | Part No. Each Part No. 
Class 1 3.2~3.4 BT 2.0+EDR iWrap (ASCIl-Controlled) Chip Antenna UART 583-1108-ND 67.20 WT11-A-Al 
Class 1 3.2 ~ 3.4 BT2.0+EDR HCl (Host Controlled Interface) Chip Antenna UART or USB | 583-1109-ND 67.20 WT11-A-HCI 
Class 1 3.2~3.4 BT 2.0+EDR iWrap (ASCIl-Controlled) U.FL Connection UART 583-1110-ND 67.20 WT11-E-Al 
3 Mbps Class 1 3.2 ~ 3.4 BT2.0+EDR HCl (Host Controlled Interface) U.FL Connection UART or USB _|583-1111-ND 67.20 WT11E-HCI 
Class 2 3.3 BT 2.0+EDR iWrap (ASCIl-Controlled) Chip Antenna UART 583-1112-ND 62.50 WT12-A-Al 
Class 2 3.3 BT2.0+EDR HCl (Host Controlled Interface) Chip Antenna UART or USB | 583-1113-ND 62.50 WT12-A-HCI 
Class 2 3.3 BT2.1+EDR iWrap (ASCII-Controlled) Chip Antenna UART 583-1114-ND 67.20 WT32-A-Al 
Class 2 3.3 BT2.1+EDR iWrap (ASCII-Controlled) U.FL Connection UART 583-1115-ND 67.20 WT32-E-Al 
2Mbps = 3 ~ 3.63 802.11g Stack/UDP Client U.FL Connection Serial 583-1145-ND 69.00 WSN802GP 
= 3 ~ 3.63 802.11g Stack/UDP Client U.FL Connection Serial 583-1146-ND 69.00 WSN802GC, 
NEW! RX TX Reel? |S) setts 
Receive | Operating Cut Tape 
Frequency | Sensitivity | Voltage Power Data Rate | Power Consumption Digi-Key Price Each Tape & Reel$ RFM 
(MHz) (dBm) Max. (Vdc) Output | (Kbps) Max. Sleep/Rx/Tx Features Part No. al 10 100 Qty. Pricing Part No. 
916.5 -106 2.2~3.7 | 1.5dBm 115.2 0.7pA/3.8mA/12mA SMD, SAW Transceiver 583-1088-1-ND 16.39 14.69 13.28 250 2277.50 |TR1000 
433.92 -109 2.2 ~3.7 0 dBm 115.2 0.7pA/3.8mA/7.5mA SMD, SAW Transceiver 583-1089-1-ND 16.39 14.69 13.28 250 2277.50 |TR3000 
403.5 -109 2.2 ~3.7 0 dBm 115.2 0.7pA/3.8mA/7.5mA SMD, SAW Transceiver 583-1090-1-ND 22.91 20.54 18.57 250 3185.00 |TR3005 
433.92 “111 2.2~3.7 | 10dBm 115.2 200nA/4.3mA/32mA SMD, SAW Transceiver 583-1091-1-ND 15.95 14.30 12.93 250 2217.50 |TR7000 
916.5 -108 2.2 ~3.7 | 10dBm 115.2 200nA/4.3mA/32mMA SMD, SAW Transceiver 583-1092-1-ND 15.95 14.30 12.93 250 2217.50 |TR8000 
300 ~ 1000 -108 2.2~5.4 7 dBm 256 0.25yA/11mA/24mA | RFIC Transceiver 16-TSSOP | 583-1093-1-ND 5.22 4.68 4.23 2,000 2770.00/M |TRC101 
400 ~ 1000 -112 2.2 ~3.8 7 dBm 256 0.30LA/13mMA/23mA | RFIC Transceiver 16-TSSOP |583-1094-1-ND 5.22 4.68 4.23 2,000 2770.00/M |TRC102 
868 ~ 960 -112 2.1~3.6 | 11dBm 100 0.20UA/3.5mA/25mA RFIC Transceiver 32-QFN 583-1095-1-ND 4.06 3.64 3.29 3,000 2000.00/M |TRC103 
2401 ~ 2527 -95 1.9~3.6 | OdBm 1 Mb/s 0.4yA/18mA/13mA RFIC Transceiver 24-QFN /583-1136-1-ND 3.48 3.12 2.82 3,000 1710.00/M |TRC104 
433.92 = 2.2 ~3.7 0 dBm 115.2 0.7pA/—/7.5mA SMD, SAW Transmitter 583-1096-1-ND 10.73 9.62 8.70 250 1622.50 |TX5000 
916.5 _— 2.2~3.7 | 1.5dBm 115.2 0.7pA/—/12mA SMD, SAW Transmitter 583-1097-1-ND 10.73 9.62 8.70 250 1492.50 /TX6000 
300 ~ 1000 _— 2.2~5.4 3 dBm 256 0.2uA/—/13mA RFIC Transmitter, 16-TSSOP | 583-1098-1-ND 3.02 2.71 2.45 2,000 1600.00/M |TXC101 
433.92 -109 2.2 ~3.7 = 115.2 0.7 A/3.8mA/— SMD, SAW Receiver 583-1074-1-ND 12.33 11.05 9.99 250 1475.01 |RX5000 
916.5 -106 2.2 ~3.7 = 115.2 0.7pA/3.8mA/— SMD, SAW Receiver 583-1075-1-ND 12.33 11.05 9.99 250 1475.01 |RX6000 
300 ~ 1000 -112 2.2~5.4 _ 256 0.15pA/10mA/— RFIC Receiver 16-TSSOP 583-1076-1-ND 4.50 4.03 3.65 2,000 2380.00/M_ |RXC101 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Development Kits and Boards 


Wireless Modules, ICs and Components (cont) 


Digi-Key Price RFM 
Description Part No. Each Part No. 
ZMN2405HP Daughter Board 583-1019-ND® 195.50 ZMN2405HPDB 
Zigbee Developer's Kit with ZMN2405HP (2), Antennas, Cables, and Software 583-1020-ND® 299.00 ZMN2405HPDK 
Zigbee Developer's Kit with ZMN2405HP (4), Serial Gateway, Antennas, Cables and Software 583-1021-ND® 499.00 ZMN2405HPDK PRO. 
Zigbee Basic Developer's Kit with Serial Modem and Developer's Board, Antennas, Cables and Software 583-1022-ND@ 199.00 ZMN2405HPDK-B 
Zigbee 1mW Developer's Kit 583-1015-ND@ NEW! 299.00 ZMN2405DK 
Zigbee Coordinator Daughterboard 1mW. 583-1117-ND@ NEW! 162.50 ZMN2405DB-C. 
Zigbee Router Daughterboard 1mW 583-1118-ND® NEW! 162.50 ZMN2405DB-R 
Zigbee Coordinator Daughterboard 100mW 583-1124-ND@ NEW! 187.50 ZMN2405HPDB-C 
Zigbee Router Daughterboard 100mW 583-1125-ND®@ NEW! 187.50 ZMN2405HPDB-R 
802.15.4 Developer's Kit 583-1061-ND@ NEW! 499.00 LPR2400ERDKPRO 
802.15.4 Long Range Developer's Kit 583-1062-ND@ NEW! 199.00 LPR24ERDK-B 
ZN241G Starter Kit with 2 ZN-2412-G’s, Antennas, Power Supplies, Serial Cables, and Configuration Software 583-1134-ND@® NEW! 495.00 ZN-241GSK 
Developer's Kit for WIT2410 Module with Modems (2), Antennas, Cables and Configuration Software 583-1099-ND® NEW! 795.00 WIT2410DK 
Deabiec sha Coneuion seniae —! Modems (2), SNAP2410 10BaseT Access Point Antennas, 583-1102-ND@ NEW! 1795.01 WIt2410SDK 
Developer's Kit for WIT2411 Module with Modems (2), Antennas, Cables and Configuration Software 583-1104-ND@ NEW! 995.00 WIT2411DK 
PEEL cmcoigcie eau Modems (2), SNAP2410 10BaseT Access Point Antennas, 583-1105-ND@ NEW! 2106.64 wit2411SDK 
Developer's Kit for WIT2450 Module with Modems (2), Antennas, Cables and Configuration Software 583-1007-ND 495.00 WIT2450DK 
Developer's Kit for WIT910 Module with Modems (2), Antennas, Cables and Configuration Software 583-1009-ND 795.00 WIT910DK 
Bluetooth Audio Development Kit 583-1058-ND@ NEW! 478.45 EBWT32-A 
434MHz miniMESH™ Development Kit 583-1029-ND@ NEW! 495.00 DM1810-434-DK 
434MHz miniMESH Quickstart Kit 583-1033-ND@ NEW! 199.00 DM1810-434-QK 
916MHz miniMESH Development Kit 583-1034-ND@ NEW! 495.00 DM1810-916-DK 
916MHz miniMESH Quickstart Kit 583-1038-ND@® NEW! 199.00 DM1810-916-QK 
Development Kit for DM2200-434VM Module 583-1039-ND@ NEW! 495.00 DM2200-434-DK 
Development Kit for DM2200-916VM Module 583-1041-ND® NEW! 495.00 DM2200-916-DK 
433.92MHz SAW Transceiver Development Kit, TR7000 Modules, Accessories 583-1044-ND@® NEW! 200.00 DR7000-DK 
315MHz SAW Transceiver Development Kit, TR7001 Modules, Accessories 583-1045-ND@® NEW! 200.00 DR7001-DK 
418MHz SAW Transceiver Development Kit, TR7002 Modules, Accessories 583-1046-ND® NEW! 200.00 DR7002-DK 
303.825MHz SAW Transceiver Development Kit, TR7003 Modules, Accessories 583-1047-ND@ NEW! 200.00 DR7003-DK 
916.5MHz SAW Transceiver Development Kit, TR8000 Modules, Accessories 583-1048-ND@ NEW! 200.00 DR8000-DK 
868.35MHz SAW Transceiver Development Kit, TR8001 Modules, Accessories 583-1049-ND@ NEW! 200.00 DR8001-DK 
916.5MHz SAW Transceiver Development Kit, TR8100 Modules, Accessories 583-1050-ND@ NEW! 200.00 DR8100-DK 
315MHz TRC101 Development Kit, 2 Modules, 2 Base nodes, Accessories 583-1051-ND@ NEW! 168.75 DR-TRC101-315-DK 
433MHz TRC102 Development Kit, 2 Modules, 2 Base nodes, Accessories 583-1052-ND@ NEW! 168.75 DR-TRC102-433-DK 
868MHz TRC102 Development Kit, 2 Modules, 2 Base nodes, Accessories 583-1054-ND@ NEW! 168.75 DR-TRC102-868-DK 
915MHz TRC102 Development Kit, 2 Modules, 2 Base nodes, Accessories 583-1055-ND@ NEW! 168.75 DR-TRC102-915-DK 
868MHz TRC103 Development Kit, 2 Modules, 2 Base nodes, Accessories 583-1056-ND® NEW! 280.00 DR-TRC103-868-DK 
915MHz TRC103 Development Kit, 2 Modules, 2 Base nodes, Accessories 583-1057-ND@® NEW! 280.00 DR-TRC103-915-DK 
2.4GHz TRC104 Development Kit, 2 Modules, Antennas, Cables, and Configuration Software 583-1137-ND@ NEW! 280.00 DR-TRC104-2400-DK 
2.4GHz XDM2140 Development Kit, 4 Modules, Antennas, Cables, and Configuration Software 583-1138-ND@® NEW! 2995.00 XDM2140DK 
2.4GHz XDM2400 Gateway Network Manager 583-1140-ND®@ NEW! 1094.50 XG2400E 
900MHz FHSS Transceiver Module with I/O Development Kit for DNT900 583-1144-ND®@® NEW! 359.00 DNT900DK 
802.11g Development Kit for WSN802G with Router 583-1147-ND@ NEW! 199.00 WSN802GDK-A 
@ RoHS Compliant 
NEW! SAW Filters 
Nominal Insertion Operating Cut Tape 
Frequency Loss Bandwidth Temperature Digi-Key Price Each Tape & Reelt RFM 
(MHz) (Typical) (Typical) (°C) Description Part No. i 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
86.85 3 dB +25kHz -20~70 | TDMA IS-54 Receiver IF 583-1063-1-ND 12.88 11.55 10.44 1,000 6440.00 |PX1002 
82.20 3 dB +25kHz -20~70 | TDMAIS-54/ CDPD IF 583-1064-1-ND 12.88 11.55 10.44 1,000 7680.00 |PX1004 
403.5 1.6 dB 7.5MHz -10~60 | 402 ~ 405 MHz Band RF Front End 583-1065-1-ND 2.58 2.32 2.10 500 685.00 |RF1419D 
916.5 2.7 dB 750kHz -40~90 | Front End Filter for Tx’s under US FCC Part 15 or Canada DoC RSS-210 583-1066-1-ND 1.33 1.20 1.09 500 355.00 | RF3181E 
433.92 2.3 dB 650kHz -40~105 | Front End for Receivers under ETSI |-ETS 300 220 (Europe) 583-1067-1-ND 1.33 1.20 1.09 500 355.00 | RF3404E 
315 1.8 dB 600kHz -40 ~90 Front End Filter for ETSI I-ETS 300 220 (Europe); FTZ 17 TR 2100 (Germany) 583-1068-1-ND 1.33 1.20 1.09 500 355.00 | RF3417E 
val 6 dB +140kHz -40~85 | Designed for GSM BTS Receiver IF Applications 583-1141-1-ND 34.80 31.20 28.20 500 12250.02 | SF1081A-1 
170.6 8 dB max. 90kHz min. -10~85 | Designed for GSM BTS Receiver IF Applications 583-1078-1-ND 14.38 12.90 11.66 1,000 11400.01 | SF1088A 
an 7B +500kHz -10~85 — | Designed for GSM BTS Transmitter Applications 583-1079-1-ND 13.22 11.86 10.72 500 4930.00 |SF1091A 
199 5.5 dB 140kHz -10~85 | Designed for GSM BTS Receiver IF Applications 583-1080-1-ND 16.53 14.82 13.40 500 6169.99 |SF1092A 
199 7 dB max. +100kHz -35~85 | Designed for GSM BTS Receiver IF Applications 583-1081-1-ND 12.27 11.00 9.95 500 4080.00 |SF1115A 
374 8.7 dB 23MHz -10~85 | Designed for WLAN IF Applications 583-1082-1-ND 2.73 2.45 2.21 500 1020.00 |SF1174B 
374 8.6 dB 23.3MHz -20~70 — | Designed for 802.11 Applications 583-1083-1-ND 2.44 2.19 1.98 500 910.00 |SF1174D 
57.6 15 dB max. | 21.2MHz min. -25~85 | Designed for Wide Channel IF Filtering 583-1084-1-ND 16.24 14.56 13.16 500 6055.00 |SF1177A 
1575.42 2.68 dB 15.3MHz -40~85 | Front End Filter for GPS Applications 583-1085-1-ND 2.44 2.19 1.98 500 910.00 |SF1186B-2 
280 8.3 dB 19.8MHz -10~85 | Designed for WLAN IF Applications 583-1086-1-ND 4.38 3.93 3.55 500 1220.00 |SF1189B-1 
930.5 4.5 dB 4MHz -20~70 _ | Designed for Pager Applications 583-1087-1-ND 2.67 2.40 247 1,000 1990.00 |SF2008D 
$ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
ae ® 
NEW! SAW Resonators DigiReel” | Co)soHs 
Nominal | Insertion Quality Operating Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Loss Factor Temperature Digi-Key Price Each Pricing | RFM 
(MHz) (Typical) | Loaded Q 500 (°C) Description Part No. il 10 100 500 Part No. 
aie 1.5 dB 1300 -40~85 | Designed for ETSI |-ETS 300 220 (Europe) and FTZ 17 TR 2100 (Germany) 583-1069-1-ND 1.28 15 1.04 340.00 RO3073A 
1.6 dB 1350 -40~105 | Designed for RKE Transmitters under US FCC Part 15, Canada under DoC RSS-210 583-1070-1-ND 1.22 1.10 99 325.00 RO3073E 
ret 1.5 dB 1458 -40~85 | Designed for ETSI I-ETS 300 220 (Europe) and FTZ 17 TR 2100 (Germany) 583-1071-1-ND 1.28 1.15 1.04 340.00 RO3101A 
; 1.4dB 1228 -40~105 | Designed for ETSI |-ETS 300 220 (Europe) and FTZ 17 TR 2100 (Germany) 583-1072-1-ND 1.22 1.10 99 325.00 RO3101E 
916.5 1.2 dB 780 -40~125 | Designed for Remote Control and Data Link Transmitters under US FCC Part 15 §83-1073-1-ND 1.33 1.20 1.09 355.00 RO3144E 


$ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Noise Cut Tape 
Frequency | Gain | Figure | P1dB OIP3 Vec/icc Digi-Key Price Each Tape and Reel RFMD 
Fig. (MHz) (dB) (dB) (dBm) | (dBm) (V/mA) Package |Part No. i 25 100 Qty. Pricing Part No. 
GaAs HBT Gain Block Amplifiers 
DC ~6000 | 20.0 35 18.0 32.0 6.0/65 SOT-89 |689-1020-1-ND 3.40 2.60 2.27 |689-1020-2-ND 750 865.69 |RF3374TR7 
DC~6000 | 13.2 46 16.0 28.0 6.6/65 SOT-89 |689-1021-1-ND 3.40 2.60 2.27  |689-1021-2-ND 750 865.69 | RF3375TR7 
1 | DC~6000 | 220 2.0 11.0 24.4 4.2/35 SOT-89 |689-1022-1-ND 3.40 2.60 2.27  |689-1022-2-ND 750 865.69 |RF3376TR7 
DC~6000 | 15.5 3.0 13.0 25.5 4.5/40 SOT-89 |689-1023-1-ND 3.40 2.60 2.27 |689-1023-2-ND 750 865.69 | RF3377TR7 
DC ~6000 | 12.0 37 13.0 26.0 4.8/40 SOT-89 _|689-1024-1-ND 3.40 2.60 2.27 |689-1024-2-ND 750 865.69 | RF3378TR7 
InGaP HBT Gain Block Amplifiers 
DC ~ 12000] 13.0 54 13.0 274 3.9/50 4-Micro-X ]689-1000-1-ND 11.34 9.72 8.10 ]689-1000-2-ND 1,000 4309.20 | NBB-300-T1 
2 | DC~12000| 12.5 49 13.8 24.0 5.0/50 4-Micro-X | 689-1001-1-ND 11.34 9.72 8.10 |689-1001-2-ND 1,000 4309.20 | NBB-310-T1 
DC ~8000 | 165 4.3 13.0 28.4 3.9/47 4-Micro-X_|689-1002-1-ND 11.34 9.72 8.10 _|689-1002-2-ND 1,000 4309.20 _|NBB-400T1 
DC ~ 10000 | 10.7 49 14 27.0 3.8/50 4-Micro-X | 689-1003-1-ND 3.44 2.63 2.30 |689-1003-2-ND 1,000 1127.50 |NLB-300T1 
3 | DC~10000 | 10.7 5.0 12.6 27.9 4.6/50 4-Micro-X | 689-1004-1-ND 3.44 2.63 2.30 |689-1004-2-ND 1,000 1127.50 |NLB-310-T1 
DC ~ 6000 | 13.0 44 12.0 27.3 3.9/47 4-Micro-X_|689-1005-1-ND 3.44 2.63 2.30 |689-1005-2-ND 1,000 1127.50 _|NLB-400-T1 
High Linearity Amplifiers 
4 | 1800 ~ 2500 | 12.0 = 31.0 40.0 | 3.0~6.5/350 | 8-SOIC [689-1006-1-ND 13.69 11.73 9.78 _[689-1006-2-ND 750 4032.19 |RF2126TR7 
5 | DC~2500 | 15.0 3.8 20.0 33.0 5.5/100 8-SOIC __|689-1007-1-ND 5.46 4.34 3.78 |689-1007-2-ND 750 1470.00 _[RF2312TR7 
6 | DC~3000 | 14.3 49 22.0 37.0 8.5/180 CJ2BATO | 689-1009-1-ND 9.17 7.86 6.55 [689-1009-2-ND 750 2701.88 _|RF2317TR7 
7 5 ~ 1500 20.0 15 23.7 36.4 7.0/120 16-SOP _|689-1010-1-ND 12.92 11.07 9.23 _ |689-1010-2-ND 750 3805.31 | RF2360TR7 
1 | 300~ 3000 | 125 25 23.0 40.0 5.0/150 SOT-89 | 689-1019-1-ND 8.15 6.48 5.65 |689-1019-2-ND 750 2194.50 _|RF3315TR7 
g | 450-2500 | 14.0 _ 28.5 42.0 5 ~ 8/120 8-SOIC  ]689-1027-1-ND 10.92 9.36 7.80 |689-1027-2-ND 750 3217.50 | RF3807TR7 
450 ~ 2500 | 10.5 = 32.5 46.5 5 ~ 8/270 8-SOIC | 689-1028-1-ND 16.42 14.07 11.73 |689-1028-2-ND 750 4836.56 _| RF3809TR7 
4 | 800~2500 | 14.0 = 29.0 43.0 5.0/240 8-SOIC  [689-1063-1-ND 13.69 14.73 9.78 [689-1063-2-ND 750 4032.19 | RF5187TR7 
Low Noise Amplifiers 
g | 150~2500 ] 14.0 14 6 4.0 3/5 SOT23-5 ]689-1008-1-ND 4.80 3.82 3.33 ]689-1008-2-ND 2,500 1574.40/M_ |RF2314TR7 
400 ~ 3000 | 15.0 1.3 -3.5 9.3 3.3/10 SOT23-5 | 689-1011-1-ND 2.94 2.24 1.96 _|689-1011-2-ND 2,500 910.00/M_| RF2373TR7 
— | 900~4000 | 14.0 1.3 5 7.0 3.3/10 8-QFN | 689-1012-1-ND 3.61 2.76 2.41 |[689-1012-2-ND 2,500 1118.00/M_|RF2374TR7 
1o [ 400~1100 [| 14.0 1.8 = 4.0 5/14 14-SOIC _|689-1013-1-ND 7.25 5.77 5.03 [689-1013-2-ND 750 1953.00 [RF2418TR7 
Low Power Amplifiers 
1 | 12~385 48.0 5.0 = 0 27/13 8-MSOP _[689-1017-1-ND 7.06 5.62 4.89 [689-1017-2-ND 750 1900.50 [RF2637TR7 
Transmit / Receive Switch 
9 | DC~2500 = = 27.0 39.0 | 3/0.5 (tx mode) | SOT23-5 [689-1014-1-ND 2.35 1.80 1.57 _[689-1014-2-ND 2,500 728.00/M_[RF2436TR7 
OIP3 PAE @ Cut Tape 
Frequency | Gain | @31dBm | P1dB P1dB Vec/ieq Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | RFMD 
Fig. (MHz) (dB) (dBm) (dBm) (%) (V/mA) Package _| Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Driver Amplifiers 
t2 | .480~470 14.7 51 38 45 5 ~ 8/400 AIN 689-1025-1-ND 24.45 21.40 17.58 ]689-1025-2-ND 750 7620.90] RF3800TR7 
1500 ~ 2200 18 50 36 40 5 ~ 8/630 AIN 689-1026-1-ND 26.21 22.94 18.84 |— = —|RF3806TR7 
13 [ 800 ~ 950 32 = 34 57 3.5/200 16-QFN _ |689-1030-1-ND 9.38 8.04 6.70 _|689-1030-2-ND 2,500 | 3417.00/M|RF5110GTR7 
+ 880-915MHz 
Broadband Carrier Sideband Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Noise Floor | Suppression | Suppression | OIP3 Vec/ice Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing RFMD 
Fig. (MHz) (dBm/Hz) (dBc) (dBc) (dBm) (V/mA) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 750 Part No. 
Quadrature Modulators / Demodulators 
14 | 800 ~ 2500 152.5 35 35 19 5/50 16-QFN |689-1016-1-ND 21.92 19.18 15.76 |689-1016-2-ND 6832.88 |RF2484TR7 
10 | 0.1~250 = 25 30 = 3 ~ 6/10 14-SOIC_  |689-1018-1-ND 8.96 7.68 6.40 |689-1018-2-ND 2640.00 |RF2713TR7 
15 | 800 ~ 2200 -152 40 40 20 2.7 ~3.3/112 24-QFN | 689-1029-1-ND 17.33 14.85 12.38 |689-1029-2-ND 5104.69 |RF3854TR7 
Digi-Key Price RFMD Digi-Key Price RFMD 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
Evaluation Board for NBB-300 689-1055-ND 33.25 | NBB-300-PCK Evaluation Board for RF2713 Modulator 689-1042-ND 168.75 |RF2713PCK-M 
Evaluation Board for NBB-310 Gesakes Np) 33.25 | NBB-310-PCK Evaluation Board for RF3315 900MHz 689-1043-ND 168.75 |RF3315PCK-411 
Evaluation Board for NBB-400 689-1057-ND 33.25 NBB-400-PCK ‘ 
Evaluation Board for NLB-300 689-1059-ND 33.25 |NLB-300-PCK Evaluation Board for RF3374 689-1044-ND 33.25 |RF3374PCK-410 
Evaluation Board for NLB-310 689-1060-ND 33.25 |NLB-310-PCK Evaluation Board for RF3375 689-1045-ND 33.25 |RF3375PCK-410 
Evaluation Board for NLB-400 689-1061-ND 33.25 | NLB-400-PCK Evaluation Board for RF3376 689-1046-ND 33.25 |RF3376PCK-410 
Evaluation Board for RF2126 689-1031-ND 168.75 / RF2126PCK Evaluation Board for RF3377 689-1047-ND 33.25 | RF3377PCK-410 
Evaluation Board for RF2314 689-1033-ND 168.75 | RF2314PCK : 
Evaluation Board for RF2360 50 689-1035-ND 168.75 |RF2360PCK-500HM |_| Evaluation Board for RF3378 GeeHICLeHND) een: | ESS on Gk 10 
Evaluation Board for RF2373 689-1036-ND 168.75 | RF2373PCK-414 Evaluation Board for RF3800 689-1049-ND 168.75 | RF3800PCK-416 
Evaluation Board for RF2374 689-1037-ND 168.75 | RF2374PCBA-410 Evaluation Board for RF3807 689-1051-ND 168.75 |RF3807PCK-415 
ee eid me ears Sa aes Bae eile Evaluation Board for RF3809 689-1052-ND 168.75 _|RF3809PCK-415 
‘valuation Board tor ~ =I ys % 
Evaluation Board for RF2637 689-1058-ND 168.75 | RF2637PCK-410 valuation boa OU RESbos GiepildeeH Aly 168,75), -/ARSesPOKA 10 
Evaluation Board for RF2713 Demodulator _|689-1062-ND 168.75 _|RF2713PCK-D Evaluation Board for RF5110G 689-1054-ND 168.75 | RF5110GPCK-410 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Jy) ROVING DOS Bluetooth® Modules and Accessories 


WIRELESS FOR LESS 


Roving Networks provides solutions for virtually any Bluetooth application. Utilizing CSR’s BlueCore line of The adaptors provide rapid replacement of serial cables and an auto-connect feature, removing the need to 
Bluetooth ICs, they provide modules with a small size, low power and high performance. The modules are compliant Bluetooth network setup. The data acquisition module provides a low power sensor monitor/control module, with a 
with 1.1/1.2/2.0 Bluetooth devices, allowing for ease of use. The SuperModules (RN-24x) provide a simple ASCII simple interface and command structure. WiFly modules allow simple integration of 802.11 b/g in a very low power 


interface, with no need to develop a host Bluetooth stack. module, providing excellent battery life. 
Maximum Device Supply Voltage | Current TX 
Serial Power Typical Typical Bluetooth Digi-Key Price Each Roving Networks 
Data Rate Class Interface (Vv) (mA) Version Antenna Part No. 1 10 25 Part No. 
Bluetooth Modules 
921.6Kbps Class 1 UART, USB, PCM 3.3 65 2.0 External 740-1006-ND 27.95 27.39 26.41 RN-21 
3Mbps Class 1 UART, USB, PCM 3.3 65 2.0 Ceramic 740-1007-ND 24.95 24.50 23.63 | RN-41 
921.6Kbps Class 1 UART 3.3 40 2.0 Ceramic 740-1008-ND 69.00 53.13 51.23 |RN-24S 
921.6Kbps Class 1 UART 3.3 40 2.0 External, SMA 740-1009-ND 69.00 53.13 51.23 | RN-24E 
Bluetooth Adaptors 
232.4Kbps Class 1 RS232 5 65 2.0 Ceramic 740-1000-ND 79.00 = —  |RN-240M 
232.4Kbps Class 1 RS232 5 65 2.0 Ceramic 740-1001-ND 79.00 = —  |RN-240F 
232.4Kbps Class 1 RS232 5 65 2.1 Ceramic 740-1020-ND NEW! 109.00 _ — |RN-270M 
232.4Kbps Class 1 RS422 5 65 21 Ceramic 740-1021-ND NEW! 249.00 = — |RN-274M 
232.4Kbps Class 1 RS232 5 50 2.0 SMA Included 740-1003-ND 199.00 = —___|RN-220XP 
2Mbps Class 1 USB 5 65 2.0 Ceramic 740-1004-ND 29.00 _ — _ |RN-USB-T 
2Mbps Class 1 USB 5 65 2.0 Ceramic 740-1005-ND 69.00 = —__|RN-USB-X 
NEW! WiFly Modules NEW! 
921.6Kbps Class 1 UART 4.0 ~ 12.0 110 SMA Connector | 740-1023-ND 59.00 = —  |RN-111B-E 
921.6Kbps Class 1 UART 4.0 ~ 12.0 110 RP-SMA Conn. | 740-1024-ND 59.00 _— — |RN-111B-R 
921.6Kbps Class 1 UART 4.0 ~ 12.0 110 Chip Antenna 740-1025-ND 59.00 _ —  |RN-111B-S 
921.6Kbps Class 1 UART 4.0 ~ 12.0 110 Wire 740-1026-ND 59.00 = —  |RN-111B-W 
1Mbps Class 1 UART 3.3 210 max. = Ceramic & U.FL_ | 740-1028-ND 59.00 53.69 51.77 | RN-131G 
1Mbps Class 1 UART 3.3 210 max. = Ceramic & U.FL__|740-1030-ND 99.00 90.09 86.88 | RN-134 
Supply Voltage Current TX 
Device Typical Typical Bluetooth Digi-Key Price Roving Networks 
AID Specifications Power Class (Vv) (mA) Version Antenna Part No. Each Part No. 
Bluetooth Data Acquisition Nodes 
8-Channel, 16-bit, 3kHz Sample Class 1 6 ~ 12 75 2.0 Ceramic 740-1011-ND 299.00 RN-800S-CB 
Accessories and Kits 
Bluetooth Antenna, Stub 1”, 2.4GHz, SMA Connector 740-1015-ND 5.95 RN-SMA-S. 
Bluetooth Antenna, 4”, SMA Connector 740-1017-ND 7.95 RN-SMA-4 
Power Supply for Firefly™, US only 740-1018-ND 7.50 RN-PS-US 
Power Supply for Firefly, International Multi-Plug 740-1019-ND 15.00 RN-PS-INT 
Power Supply for Firefly, USB Cable (100mA Limit) 740-1022-ND NEW! 7.50 RN-PS-USB 
Evaluation Kit for WiFly Module 740-1027-ND NEW! 199.00 RN-111B-EVAL 
Evaluation Kit for RN-131G WiFly Modules 740-1029-ND NEW! 149.00 RN-131G-EVAL 
6” Coax Cable with UFL and SMA Connectors 740-1031-ND NEW! 5.00 RN-UFL-SMA6 


NEw! Sagrad RF Modules and Kits 


Sagrad 802.11b/g Modules provide a full featured FCC Certified module in a small form factor. Available either as a base module (SG901- 
1028) or on a carrier board with a 30 position, 0.5mm board to board connector (SG901-1039). 


Supply | Tx Rx ‘ 

Voltage | Curr. | Curr. | Antenna | Digi-Key Price Each Sagrad 
Description (Vv) (Typ.) | (Typ.) | Connector | Part No. i 10 25 Part No. 
Module Wi-Fi Radio 802.11b/g 3.3 252 | 253 U.FL — |831-1000-1-NDt 76.23 65.21  62.00|SG901-1028 
Module Wi-Fi Radio 802.1 1b/g 3.3 252 | 253 U.FL — |831-1000-2-ND¢ 22960.00/400 $G901-1028 
Module Wi-Fi 802.11b/g 3.3 252 | 253 U.FL — |831-1001-ND 79.28 67.82  64.48|SG901-1039 

SG901-1039 Evaluation Kit for SP! 802.1 1b/g = = = = 831-1002-ND 520.00 500.00 480.00| SG923-0002 
Software Kit Integration SP/SDIO | — - - - 831-1003-ND 260.00 250.00 —]SG923-0003 
$G901-1028 


+ CutTape + Tape and Reel 


"a 
>, SEMTECH FF Transceivers, GPS Modules and Development Kits Digi@Reel° 


Semtech TrueRF™ product provides high data rates up to 153.2 kbps, drop-in modules are available for application controller through a simple serial interface. Codecs feature a 16-bit Sigma-Delta ADC and 16-bit 
multiple frequencies. Output power is programmable on both the ICs and the modules. XM12xx modules PWM DAC, operating down to 1.8V in either a TSSOP or Chip-Scale package. Data Acquisition features the 
come with antennas (RPSMA). GPS products include fully autonomous modules that can be interfaced to any unique ZoomingADC™ technology, includes low-power micro-controller based sensor interface. 


RF Transceivers 


Frequency | Typ. Supply | Current Power Digi-Key Price Each Tape and Reel 
(MHz) Voltage (V) (Rx) | Modulation Output Device Type (dBm) Package Part No. ql 25 100 Qty. Pricing 
TrueRF™ ICs — RoHS Compliant 
433 /868/915| 2.4~3.6 14mA 2-FSK Wideband Transceiver 0/4+5/+10/+15 48-VQFN XE1203Fl063CT-NDt 9.08 6.03 5.09 2,300 | 4827.90/M 
433 /868/915| 2.4~3.6 14mA 2-FSK Narrow-band Transceiver 0/4+5/+10/+15 48-VQFN XE12051074CT-NDt 9.45 6.28 5.30 2,300 | 5027.40/M 
433 /868/915| 2.0~3.6 14mA 2-FSK Transmitter +10 24-TQFN $X12231073CT-NDt 3.13 2.08 1.75 3,000 | 1687.50/M 
UHF — RoHS Compliant 
868/915/955) 2.1~3.6 3mA_ | FSK/ OOK Wideband Transceiver 8.5 ~ 12.5 32-TQFN $X12111084CT-NDt 3.78 2:51 2.12 3,000 | 2038.50/M 
868/915/955| 2.1~3.6 3mA_ | FSK/ OOK Receiver = 32-TQFN SX12101084T-ND NEW! 3.73 2.48 2.09 = 2038.50/M 
TrueRF Modules 
433 2.4 ~3.6 14mA 2-FSK Wideband Transceiver Module 15 Module 30 x 55mm _ | XM1203FC433XE1-ND 112.50 74.70 63.00 _ _ 
868 2.4 ~3.6 14mA 2-FSK Wideband Transceiver Module 15 Module 30 x 55mm _ | XM1203FC868XE1-ND 112.50 74.70 63.00 = = 
915 2.4 ~ 3.6 14mA 2-FSK Wideband Transceiver Module 15 Module 30 x 55mm_ | XM1203FC915XE1-ND 112.50 74.70 63.00 = _ 
433 2.4 ~ 3.6 14mA 2-FSK Narrow-band Transceiver 15 Module 30 x 55mm__| XM1205C433XE1-ND 112.50 74.70 63.00 = = 
@ RoHS Compliant tCutTape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (US2010) 607 


y, SEMTECH FF Transceivers, GPS Modules and Development Kits 


RF Transceivers (Cont.) 


Digi@Reel° 


Frequency | Typ. Supply | Current Power Digi-Key Price Each Tape and Reel$ 
(MHz) Voltage (V) (Rx) | Modulation Output Device Type (dBm) Package Part No. il 25 100 Qty. Pricing 
868 2.4 ~3.6 14mA 2-FSK Narrow-band Transceiver 15 Module 30 x 55mm_| XM1205C868XE1-ND 112.50 74.70 63.00 = = 
915 2.4 ~3.6 14mA 2-FSK Narrow-band Transceiver 15 Module 30 x 55mm__| XM1205C915XE1-ND 112.50 74.70 63.00 = = 
Kits 
Evaluation Starter Kit for the XE1203 433MHz XE1203SKC433XE2-ND 350.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1203 868MHz XE1203SKC868XE2-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1203 915MHz XE1203SKC915XE2-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1205 433MHz XE1205SKC433XE1-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1205 868MHz XE1205SKC868XE1-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1205 915MHz XE1205SKC915XE1-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the SX1211 868MHz $X1211-SKA868-ND® 250.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1223 433MHz $X1223SK433-ND@ 280.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1223 868MHz SX1223SK868-ND® 280.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1223 915MHz $X1223SK915-ND@ 280.00 
@ RoHS Compliant tCutTape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
GPS 
Power Position Sensitivity Start Time Start Time Antenna Digi-Key Price Each 
Consumption Accuracy (dBm) (Hot) (Warm) Included Module Size (mm) Part No. 1 25 100 
19mA <5 CEP (No software assist) -143 <12 Seconds <32 Seconds No 31.59 x 26.59 x 11.2 RGPSM002-ND 68.75 45.65 38.50 
19mA <5 CEP (No software assist) 143 <12 Seconds <32 Seconds Yes 31.59 x 26.59 x 11.2 RGPSM002WA-ND 79.75 52.96 44.66 
25mA <5 CEP (No software assist) -143 <12 Seconds <32 Seconds No 38 x 26.5 RGPSM202-ND 82.50 54.78 46.20 
Evaluation Kit 
Evaluation Kit for RGPSM002, includes module, development board, CD with documentation, antenna and USB Cable RGPSD012-ND 525.00 _— _— 
CODECs (EES 
SNR THD Supply Sampling Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel¢ 
ADC (Fsync=20kHz) (Fsync=20kHz, 1/4 FS) | Voltage (V) Rate (kHz) DAC Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
16-bit > A 78 0.5 1.8 4-48 16-bit PWM 20-TSSOP | XE30051033CT-ND 4.38 2.91 2.45 2,500 2328.00/M 
16-bit A 78 0.5 1.8 4-48 16-bit PWM 20-UCSP __| XE30051064CT-ND 4.10 2.73 2.30 2,000 2181.00/M 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Data Acquisition - ZoomingADC™ 
MCU | Max Speed RAM Supply Voltage MTP (Multiple time Digi-Key Price Each Tape and Reelt 
MIPS CPU (MHz) (bytes) Min. / Max. Programmable ROM) KB Temperature Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
2 4 520 2.4/5.5 22 -40°C ~ 85°C 44-LQFP XE8801AMI027LF-ND® 14.28 9.48 8.00 _ — 
2 4 1032 2.4/5.5 22 -40°C ~ 85°C 100-LQFP XE8802MI035LF-ND® 22.88 15.19 12.81 _- _ 
2 5 520 2.4/5.5 22 -40°C ~ 85°C 64-LQFP XE8805AMI028LF-ND® 15.48 10.28 8.67 _ — 
2.5 5 520 2.4/5.5 22 -40°C ~ 85°C 32-TQFP XE8806AMI026CT-NDf 9.45 6.28 5.30 2,000 5027.40/M 
5 5 520 2.4/5.5 22 -40°C ~ 85°C 32-TQFP XE8807AMI026CT-ND@t 9.45 6.28 5.30 2,000 5027.40/M 
_ _ _ 2.4/5.5 _ -40°C ~ 85°C 44-MLPG SX87221070LFCT-ND@t 14.03 9.32 7.86 2,000 7573.50/M 
= — — 2.4/5.5 — -40°C ~ 125°C 12-MLPD SX8723E083CT-ND@f 5.63 3.74 3.15 3,000 3037.50/M 
_ _ _ 2.4/5.5 _ -40°C ~ 125°C 16-MLPQ SX8724E082CT-ND@t 6.88 4.57 3.85 3,000 3712.50/M 
= = — 2.4/5.5 = -40°C ~ 125°C 12-MLPD SX8725E083CT-ND@t 4.48 2.98 2.51 3,000 2416.50/M 
Evaluation and Programming Boards 
Evaluation Board for the XE8801 XE8000EV101-ND 310.00 
Evaluation Board for the XE8805 XE8000EV104-ND 310.00 
Evaluation Board for the XE8806/XE8807 XE8000EV108-ND 310.00 
Evaluation Board for the XE8802 XE8000EV110-ND 440.00 
Program Board and the ProStart2 Card for the XE88xx series XE8000MP-ND 280.00 
Evaluation Board for the SX8722 XE8000EV120-ND@ 112.00 
Evaluation Board for the SX8723/24 XE8000EV121-ND® 200.00 


@ RoHS Compliant 


t+ Cut Tape 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


«Ss RF Synthesizers 


SILICON LABS 


Silicon Laboratories’ wireless solutions are the world’s most integrated, robust, reliable and easiest to use 
wireless solutions available in the market today. By eliminating more discretes and requiring fewer external 
components than alternate solutions, our products empower our customers to add value-rich features and 


speed time to market. Best of all, we develop and design these world-class products in proven, standard 
CMOS process technology. 
Features: * CMOS PF synthesizers with integrated VCOs, loop filters and varactors * Low profile packages 


Settling | Input Silicon Evaluation Board Silicon 

RF1 RF2 IF Time | RF Digi-Key Price Each |Labs Digi-Key Price |Labs 
Description (MHz) (MHz) (MHz) (us) | (MHz)| Package | Part No. ill 25 =| Part No. Part No. Each |Part No. 
IF OUT, Lead Free, QFN 900 ~ 1.8 750~1.5 |62.5~1000) 200§ |2~26| 28-QFN /336-1170-ND® 5.89 5.30 |S14112-D-GM = —|- 
IF OUT, Lead Free, TSSOP 900 ~ 1.8 750~1.5 |62.5~1000} 200§ | 2 ~ 26|24-TSSOP |336-1171-ND® 5.89 5.30 |S14112-D-GT = —|- 
General Purpose 900 ~ 2050 | 750 ~ 1500 = 200§ |2~26] 28-QFN |336-1099-ND® 8.73 7.86 |SI4113-D-GM = —|- 
RF1/RF2 OUT, Lead Free, TSSOP 900 ~ 1.8 750~1.5 |62.5~1000) 200§ | 2 ~ 26|24-TSSOP |336-1172-ND® 8.73 7.86 |SI4113-D-GT = —|-— 
General Purpose _ 750 ~ 1500 |62.5~ 1000} 200§ |2~26/ 28-QFN |336-1103-ND® 8.73 7.86 |SI4122-D-GM = —|- 
RF2/IF OUT, Lead Free, TSSOP 900 ~ 1.8 750~1.5 |62.5~1000} 200§ | 2 ~ 26|24-TSSOP | 336-1173-ND® 8.73 7.86 |S14122-D-GT = =|— 
RF1/IF OUT, Lead Free, QFN 900 ~ 1.8 750~1.5 |62.5~1000) 200§ |2~26| 28-QFN /336-1174-ND® 8.73 7.86 |SI4123-D-GM = =|= 
802.11b.g and Ism Band = 2025 ~ 2300/62.5~ 1000} 80t |2~50| 28-QFN /336-1111-ND 8.73 7.86 |SI4126-BM = =|— 
2.3GHz/IF OUT, Lead Free = 2025 ~ 2300/62.5~ 1000} 100¢t |2~50} 28-QFN |336-1289-5-ND® 8.73 7.86 |SI4126-F-GM = =|— 
General Purpose 900 ~ 2050 | 750 ~ 1500 |62.5~ 1000) 200§ |2~26| 28-QFN /|336-1113-ND@ 10.89 9.80 |S14133-BM 336-1116-ND NEW! 225.00 | Sl4133M-EVB 
RF1/RF2/IF OUT, Lead Free, TSSOP | 900 ~ 1.8 750~1.5 |62.5~ 1000) 200§ | 2 ~ 26|24-TSSOP | 336-1177-ND®@ 10.89 9.80 |S14133-D-GT 336-1557-ND NEW! 225.00 | Sl4133-EVB 
802.11b.g and Ism Band 2300 ~ 2500 | 2025 ~ 2300/62.5~ 1000} 80t /|2~50) 28-QFN |336-1118-ND 10.89 9.80 |S14136-BM 336-1119-ND 225.00 | Sl4136M-EVB 
2.5GHz/2.3GHz/IF OUT, Lead Free | 2300 ~ 2500 | 2025 ~ 2300/62.5~ 1000) 80t |2~50| 28-QFN /|336-1178-ND@ 10.89 9.80 |SI4136-F-GM 336-1558-ND NEW! 225.00 | S14136-EVB 
2.5GHz/2.3GHz/IF OUT, Lead Free | 2300 ~ 2500 | 2025 ~ 2300/62.5~ 1000] 100t |2~ 50|24-TSSOP |336-1291-5-ND@ 10.89 9.80 |S14136-F-GT 336-1119-ND 225.00 | Sl4136M-EVB 


@ RoHS Compliant 


§ For a 200kHz update rate 


+ For update rates > 500kHz 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


608 (usz010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Broadcast Products 
SILICON LABS FM Radio Tuners 


Features: * Broadcast FM Radio Tuners for portable applications * Highly integrated, globally compliant and easy to implement * Best-in-class-performance 


Digi-Key Price Each Silicon Labs 
Description Part No. 1 25) 100 Part No. 
CMOS digital FM tuner with integrated crystal oscillator support 336-1378-ND@ 11.00 7.03 5.00 $14700-B15-GM 
Includes digital processor for the European Radio Data System (RDS) and the US Radio Broadcast Data System (RBDS) 336-1379-ND® 11.00 8.09 5.75 $14701-B15-GM 
Evaluation Board 
Evaluation Board for $14701 336-1381-ND 125.00 = = $14701-B-EVB 


RoHS Compliant 


= SIRENZA ifi 
eREREVTEES RF Amplifiers and VCOs 


Sirenza Product by Series: * SBA, SBB, SBF and SBW Series: InGaP high linearity Medium Power Driveramps GaAs Class A power amplifiers * STA Series: InGaP Class AB power amplifier for WLAN and WiMAX applications 
(Gain Blocks) * SGA Series: SiGe general purpose gain blocks (Medium Power) * SGL Series: SiGe low noise »* STQ Series: Direct Quadrature Demodulator * SXB Series: InGaP/GaAs HBT power amplifier * SZA Series: 
amplifiers * SHF Series: GaAs HFET discrete transistors * SLD Series: LDMOS power transistors * SPA Series: InGaP 5V Class AB power amplifier for WLAN and WiMAX * VCO790 Series: Wideband 5V VCOs 


P1dB vD ID Cut Tape Sirenza 
Gain dB dBm Bandwidth Vv mA Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Microdevices 
Fig.| (@1.95GHz) | (Typical) (MHz) (Typical) | (Typical) Size Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

14.2 19.0 5000 5 80 SOT-86 |599-1000-1-ND 5.34 4.25 3.70 |599-1000-2-ND 1,000 2274.20 | SBA-4086Z 
17.2 19.5 5000 49 80 SOT-86 |599-1002-1-ND 5.34 4.25 3.70 |599-1002-2-ND 1,000 2274.20 |SBA-5086Z 
9.3 67 5000 2.2 20 SOT-86 |599-1013-1-ND 2.69 2.05 1.80 |599-1013-2-ND 3,000 | 1024.00/M /SGA-2186Z 
14.0 7.0 5000 2.2 20 SOT-86 |599-1015-1-ND 2.69 2.05 1.80 |599-1015-2-ND 3,000 | 1024.00/M |SGA-2286Z 
15.3 75 2800 27 20 SOT-86__|599-1017- 2.69 2.05 1.80 |599-1017-2-ND 3,000 | 1024.00/M__|SGA-2386Z 
16.7 75 5000 27 20 SOT-86 |599-1019- 2.69 2.05 1.80  |599-1019-2-ND 3,000 | 1024.00/M |SGA-2486Z 
13.0 11.3 5000 2.6 35 SOT-86 |599-1021- 3.15 2.40 2.10  |599-1021-2-ND 3,000 | 1200.00/M |SGA-3286Z 
15.3 10.7 5000 2.6 35 SOT-86 |599-1023- 3.15 2.40 2.10 |599-1023-2-ND 3,000 | 1200.00/M |SGA-3386Z 
18.0 12.5 5000 2.9 35 SOT-86 3.15 2.40 2.10  |599-1025-2-ND 3,000 | 1200.00/M |SGA-3486Z 
20.0 12.5 5000 3.25 35 SOT-86__|599-1027- 3.15 2.40 2.10 |599-1027-2-ND 3,000 | 1200.00/M__|SGA-3586Z 
9.2 12.4 5000 3.2 45 SOT-86 |599-1029- 3.15 2.40 2.10  |599-1029-2-ND 3,000 | 1200.00/M |SGA-4186Z 

1 12.0 13.0 5000 3.2 45 SOT-86 |599-1031- 3.15 2.40 2.10 |599-1031-2-ND 3,000 | 1200.00/M |SGA-4286Z 
14.6 13.0 4500 3.2 45 SOT-86 |599-1033- 3.15 2.40 2.10 |599-1033-2-ND 3,000 | 1200.00/M |SGA-4386Z 
15.9 12.8 4500 3.2 45 SOT-86 |599-1035-1-ND 3.15 2.40 2.10 |599-1035-2-ND 3,000 | 1200.00/M |SGA-4486Z 
17.9 13.7 4000 3.6 45 SOT-86__|599-1037- 4.33 3.45 3.00 _|599-1037-2-ND 3,000 | 1665.00/M_|SGA-4586Z 
12.0 14.0 5000 35 60 SOT-86 |599-1038-1-ND 4.33 3.45 3.00 |599-1038-2-ND 3,000 | 1665.00/M |SGA-5286Z 
14.9 14.7 5000 3.6 60 SOT-86 |599-1040-1-ND 4.33 3.45 3.00 |599-1040-2-ND 3,000 | 1665.00/M |SGA-5386Z 
16.3 15.0 3500 35 60 SOT-86 |599-1042-1-ND 4.33 3.45 3.00 |599-1042-2-ND 3,000 | 1665.00/M |SGA-5486Z 
18.7 15.8 4000 3.9 60 SOT-86 |599-1044- 4.33 3.45 3.00 |599-1044-2-ND 3,000 | 1665.00/M |SGA-5586Z 
12.4 17.8 5500 4 75 SOT-86__|599-1046- 4.33 3.45 3.00 |599-1046-2-ND 3,000 | 1665.00/M_|SGA-6286Z 
13.5 19.0 5000 49 80 SOT-86 |599-1048- 4.33 3.45 3.00 |599-1048-2-ND 3,000 | 1665.00/M |SGA-6386Z 
16.4 18.5 4500 54 75 SOT-86 |599-1050- 4.33 3.45 3.00 |599-1050-2-ND 3,000 | 1665.00/M |SGA-6486Z 
18.4 19.0 2500 49 80 SOT-86__|599-1052-1-ND 4.33 3.45 3.00 |599-1052-2-ND 3,000 | 1665.00/M_|SGA-6586Z 
14.6 19.0 4400 5 80 SOT-89 |599-1001- 5.34 4.25 3.70 |599-1001-2-ND 1,000 2274.20 | SBA-4089Z 
18.0 19.5 4400 4.9 80 SOT-89 |599-1003-1-ND 5.34 4.25 3.70 |599-1003-2-ND 1,000 2274.20 |SBA-5089Z 
15.5¢ 19.0 50 ~ 850 5 90 SOT-89 |599-1004-1-ND 7.14 5.68 4.95 |599-1004-2-ND 1,000 3037.80 |SBB-1089Z 
20.0¢ 21.0 50 ~ 850 5 90 SOT-89 |599-1005- 7.14 5.68 4.95 |599-1005-2-ND 1,000 3037.80 |SBB-2089Z 
15.5 19.5 50 ~ 6000 5 80 SOT-89 _|599-1006- 6.24 4.96 4.32 |599-1006-2-ND 1,000 2656.00 _|SBB-4089Z 
20.0 20.5 50 ~ 6000 5 75 SOT-89 |599-1007- 6.24 4.96 4.32 |599-1007-2-ND 1,000 2656.00 |SBB-5089Z 
14.7¢ 19.9 500 49 90 SOT-89 |599-1008- 7.49 5.96 5.19 |599-1008-2-ND 1,000 3187.20 | SBF-4089Z 
19.5¢ 20.7 500 49 90 SOT-89 |599-1009- 7.49 5.96 5.19 |599-1009-2-ND 1,000 3187.20 | SBF-5089Z 
18.0A 19.4 6000 49 80 SOT-89 |599-1010- 12.15 10.41 8.68 |599-1010-2-ND 1,000 5552.00 | SBW-5089Z 
12.7 14.4 5000 3.5 60 SOT-89 _|599-1039- 3.61 2.76 2.41 |599-1039-2-ND 3,000 | 1376.00/M_|SGA-5289Z 
15.4 15.0 4500 3.6 60 SOT-89 |599-1041- 3.61 2.76 2.41 |[599-1041-2-ND 3,000 | 1376.00/M |SGA-5389Z 

2 17.9 14.6 4000 3.3 60 SOT-89 |599-1043- 3.61 2.76 2.41 |599-1043-2-ND 3,000 | 1376.00/M |SGA-5489Z 
20.8 16.2 4000 3.9 60 SOT-89 |599-1045- 3.61 2.76 2.41 |599-1045-2-ND 3,000 | 1376.00/M |SGA-5589Z 
12.6 17.8 4500 4 75 SOT-89 |599-1047- 3.61 2.76 2.41 |599-1047-2-ND 3,000 | 1376.00/M |SGA-6289Z 
14.0 18.9 4500 49 80 SOT-89 _|599-1049- 3.61 2.76 2.41 |599-1049-2-ND 3,000 | 1376.00/M_|SGA-6389Z 
17.5 18.7 3500 51 75 SOT-89 |599-1051- 3.61 2.76 2.41 |599-1051-2-ND 3,000 | 1376.00/M |SGA-6489Z 
20.0 19.0 4000 49 80 SOT-89 |599-1053- 3.61 2.76 2.41 |599-1053-2-ND 3,000 | 1376.00/M |SGA-6589Z 
18.5 20.0 3000 5 115 SOT-89 |599-1054- 4.25 3.38 2.95 |599-1054-2-ND 3,000 | 1635.00/M |SGA-7489Z 
12.2 25.5 3000 5 179 SOT-89 |599-1056- 4.25 3.38 2.95 |599-1056-2-ND 3,000 | 1635.00/M /SGA-9189Z 
12.0 27.5 3000 5 292 SOT-89__|599-1057- 5.58 4.44 3.87 |599-1057-2-ND 3,000 | 2145.00/M__|SGA-9289Z 
14.6 30.2 50 ~ 6000 | 8max. |280max.| SOT-89 /599-1081- 11.50 10.23 8.10 |599-1081-2-ND NEW! 1,000 6816.00 | SHF-0289Z 
17.0 24.2 5 ~ 2500 5.2 135 SOT-89 |599-1068- 7.80 6.20 5.40 |599-1068-2-ND 1,000 3320.00 |SXB-2089Z 
15.0 27.5 400 ~ 2500 5 260 SOT-89 _|599-1069- 12.01 10.29 8.58 |599-1069-2-ND 1,000 5488.00 _|SXB-4089Z 
17.2 2.3 5000 25 1 SOT-363 |599-1011- 2.44 1.86 1.63 |599-1011-2-ND 3,000 928.00/M | SGA-0363Z 
9.8 6.2 5000 2.2 20 SOT-363 |599-1012- 2.44 1.86 1.63  |599-1012-2-ND 3,000 928.00/M |SGA-2163Z 
13.5 64 5000 2.2 20 SOT-363 |599-1014- 2.44 1.86 1.63 |599-1014-2-ND 3,000 928.00/M | SGA-2263Z 
16.1 7.2 5000 27 20 SOT-363 |599-1016- 2.44 1.86 1.63 |599-1016-2-ND 3,000 928.00/M |SGA-2363Z 
17.1 7.2 5000 27 20 SOT-363_|599-1018- 2.44 1.86 1.63 |599-1018-2-ND 3,000 928.00/M_|SGA-2463Z 
13.6 10.9 5500 2.6 35 SOT-363 |599-1020- 2.90 2.21 1.94 |599-1020-2-ND 3,000 | 1104.00/M |SGA-3263Z 
15.9 10.5 5500 2.6 35 SOT-363 2.90 2.24 1.94 |599-1022-2-ND 3,000 | 1104.00/M |SGA-3363Z 

3 19.0 11.0 5000 2.9 35 SOT-363 |599-1024- 2.90 2.21 1.94 |599-1024-2-ND 3,000 | 1104.00/M |SGA-3463Z 
21.5 12.5 5000 3.25 35 SOT-363 |599-1026- 2.90 2.24 1.94 |599-1026-2-ND 3,000 | 1104.00/M |SGA-3563Z 
97 12.1 5000 3.2 45 SOT-363_|599-1028-1-ND 2.90 2.21 1.94 |599-1028-2-ND 3,000 | 1104.00/M_ |SGA-4163Z 
12.7 12.5 3500 3.2 45 SOT-363 |599-1030-1-ND 2.90 2.21 1.94 |599-1030-2-ND 3,000 | 1104.00/M |SGA-4263Z 
14.8 13.0 4000 3.2 45 SOT-363 |599-1032-1-ND 2.90 2.24 1.94 |599-1032-2-ND 3,000 | 1104.00/M |SGA-4363Z 
17.0 12.3 3500 3.2 45 SOT-363 |599-1034- 2.90 2.21 1.94 |599-1034-2-ND 3,000 | 1104.00/M |SGA-4463Z 
20.2 12.8 2500 3.6 45 SOT-363 |599-1036- 3.61 2.76 2.41 |599-1036-2-ND 3,000 | 1376.00/M |SGA-4563Z 
14.1§ 5.6 100 ~ 1300 3 12 SOT-363_|599-1058- 2.39 1.83 1.60 __|599-1058-2-ND 3,000 912.00/M__|SGL-0163Z 
13.4 55 1400 ~ 2500 3 12.5 | SOT-363_[599-1059- 2.81 2.15 1.88 |599-1059-2-ND 3,000 | 1072.00/M__|SGL-0263Z 

4 16.5 9.0 6000 3 12 SOT-343_[599-1055-1-ND 1.38 1.06 93 [599-1055-2-ND 3,000 560.00/M__|SGA-8343Z 

+400MHz +500MHz +tt2200MHz A3GHz §1GHz *Bulk 0 1.57GHz (Continued) 


Digi®Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 609 
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RF Amplifiers and VCOs (cont) 


@Reel® 


ANERODEVIGES 
P1dB vD ID Cut Tape Sirenza 
Gain dB dBm Bandwidth Vv mA Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Microdevices 
Fig.| (@1.95GHz) | (Typical) (MHz) (Typical) | (Typical) Size Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
5 15.0tt 25 2200 28 60 2-SOIC |599-1062-1-ND 9.58 8.91 8.29 |599-1062-2-ND 500 3851.00 |SLD-1083CZ 
14.0¢¢ 10.0 2200 28 120 2-SOIC__[599-1063-1-ND 17.61 16.38 15.23 |599-1063-2-ND 500 7308.00 _| SLD-2083CZ 
6 24.0 29.5 2200 5 400 8-SOIC _[599-1065-1-ND 20.16 17.64 14.49 [599-1065-2-ND. 500 6300.00 _|SPA-2318Z 
29.5 26.5 | 4900~5900/ 3.3 165 16-QFN |599-1066-1-ND 4.49 3.57 3.11 [599-1066-2-ND 3,000 | 1725.00/M |STA-6033Z 
25.5 29.5 | 2000 ~ 2700 5 300 16-QFN |599-1070- 7.22 5.74 5.00 |599-1070-2-ND 3,000 | 2775.00/M |SZA-2044Z 
7 25.0 30.0 | 2700 ~ 3800 5 220 16-QFN 9.40 7.48 6.51 |599-1071-2-ND 3,000 | 3615.00/M |SZA-3044Z 
29.5 29.5 | 4900 ~ 5900 5 220 16-QFN 9.32 71 6.46 |599-1072-2-ND 3,000 | 3585.00/M |SZA-5044Z 
18.5 24.9 | 5100 ~ 5900 5 165 16-QFN__|599-1073- 9.44 7.51 6.54 _|599-1073-2-ND 3,000 | 3630.00/M__|SZA-6044Z 
8 — — 700 ~ 2500 5 73 16-TSSOP |599-1067- 15.09 12.93 10.78 |599-1067-2-ND 1,000 6896.00 |STQ-2016Z 
= 116 dBuV | 50 ~ 870 6 200 _| 16-TSSOP |599-1080-1-ND 9.59 7.63 6.65 |— = — _|CGA-0116Z 
9 = 6.0 1500 5 25 16-SMD _[599-1079-ND» 32.54 30.30 = = —_|VCO790-1500TY 
10 28.50 5.5 5 ~ 4000 27 9 8-QFN _ [599-1078-1-ND 1.94 1.49 1.31 [599-1078-2-ND 3,000 787.50/M__|SGL-0622Z 
+400MHz +500MHz tt2200MHz A3GHz §1GHz *Bulk 0 1.57GHz 


——" 4 
SkyeModule™ NM1-Mini 


SkyeModule M1-mini provides a low power, high performance, and cost-effective platform designed to enable 
any device with RFID reader technology. The M1-mini is the world’s smallest, self-contained OEM module. 
Features: * Multi-protocol, 13.56MHz +7kHz * Smaller than a US quarter » Effective Range: 5.8cm ~ 8.5cm 
¢ Internal (on-board) antenna * 500 port for external antenna * Host-interface options: TTL Serial, 12C and 
SPI * Operates from 3.2V ~ 6.0V; and as low as 50HA 

Benefits: * World’s smallest form factor * Simple and intuitive API for fast integration/time to market * Low 
power consumption and high performance 

Target Applications: * Medical Equipment * Pharmaceuticals * Kiosks ¢ Printers * Handhelds « Ticketing 
* Industrial Equipment 


Digi-Key Price Skyetek 
Description Part No. Each Part No. 
M1-Mini Module with TTL Interface 753-1009-ND 86.25 SM-MN-00-HF-RC 
M1-Mini Module with I2C Interface 753-1010-ND 86.25 SM-MN-00-HF-RCI2C 
M1-Mini Module with SPI Interface 753-1011-ND 86.25 SM-MN-00-HF-RCSPI 


skyetek Developer Kits and Modules 


SkyeModule™ \I7 


SkyeModule M7 is the world’s smallest, globally compliant UHF module. Its one of-a-kind combination of high 
performance, security, and cost/space/power efficiency makes it the industry's price performance leader. 
Features: * Embedded RFID Module for OEM RFID ¢ Smallest Footprint - smaller than a matchbook * 862MHz 
~ 955MHz »¢ Extensive tag compatibility and optimization with Tagnostic® and TaglQ™ » Minimal power 
consumption for maximum read range * Configurable output power * Simple firmware upgrades » Variety 
of host interfaces: TTL, USB »* Simple and intuitive API Benefits: * Meets strict regulatory requirements 
for worldwide operation »* Superior embeddability for fast integration and time-to-market * Support for the 
most tags with the most features * Low power consumption ¢ Cost-effective and highly scalable * Common 
hardware and software interface with other SkyeModule readers for maximum design and solution flexibility 
Target Applications: » Printing/Encoding * Handheld Reading/Encoding ¢ Item-Level Inventory Management 
¢ Patron Management * Access Control * Asset Management 


Price Skyetek 
Description Each Part No. 
M7 Module 753-1021-ND 219.00 SM-M7-00-UF 


SkyeModule™ M2 


SkyeModule M2, the industry's most secure multi-protocol embedded HF RFID reader module for OEMs, was 
designed specifically for flexibility and encrypted authentication across a range of vertical markets. 

Features: ¢ Multi-protocol, 13.56MHz +7kHz * Effective Range: 3cm ~ 16cm * Robust security libraries (DES, 
3DES, AES, etc.) * Host-interface options: RS-232, 12C, SPI and USB * Seven programmable GPIO pins 
* Output power adjustable between 17 ~ 23 dBm 

Benefits: * Industry leading security and best-in-class cryptographic standards ¢ Miniscule foot print - half 
the size of a typical business card » Greatest tag compatibility with Tagnostic® and TaglQ™ » Superior 
embeddability and open, flexible architecture for investment protection 

Target Applications: « Anti-counterfeiting »* Contactless Payment * Patient Safety « ltem-Level Inventory 
¢ Printing/Encoding * Handhelds »* Patron Management 


SkyeModule™ \i9 


SkyeModule M9, a small globally compliant UHF RFID reader module, is a high-performance, secure, 
power-efficient solution for a broad range of products. Half the size of a typical business card, the module 
is cost-effective and highly scalable. Features: * Frequency: 862MHz ~ 955MHz »* Effective Range: 1M ~ 
3.5M+ * Meets worldwide regulatory requirements * Industry's first standards-based UHF security * Host- 
interface options: TTL, 12C, SPI and USB ¢ RF output power is software adjustable from 15mW ~ 500mW 
Benefits: * Supports more standards and tags than any other comparable reader * Global SKU that provides 
regulatory pre-scan certification for all major markets * Unprecedented price-performance and TCO Target 
Applications: « Anti-counterfeiting * Handheld Reading/Encoding » Printing * Patron Management » ltem- 
Level Inventory * Supply Chain Management Target Applications: « Inventory management * Asset tracking 
¢ Patron Management ¢ Worker tracking 


Digi-Key Price Skyetek Digi-Key Price Skyetek 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
M2 Module with CF Format 753-1012-ND 118.75 SM-M2-CF-HF M9 Module with CF Format 753-1014-ND 274.00 SM-M9-CF-UF-V30 
M2 Module with MH Format 753-1013-ND 118.75 SM-M2-MH-HF M9 Module with MH Format 753-1015-ND 274.00 SM-M9-MH-UF-V30 


SkyeModule™ M4 


SkyeModule M4 is a feature-rich, easy-to-use HF RFID reader module specially designed to operate with one 
of the three firmware variations including: * Product Authentication * Access Control * Contactless Payment 
Features: * Frequency: 13.56MHz +7kHz *|ISO 15693, ISO 1443A/B ¢ Effective Range: 4.5cem ~ 14cm 
* Security libraries (DESFire, MIFARE, AES, SHA-2, KDF and PRNG) * Host-interface options: UART (TTL) 
¢ Four programmable GPIO pins Benefits: * Industry leading security * Small foot print - about the area of three 
standard postage stamps * Greatest tag compatibility with Tagnostic® and TaglQ™ * Sophisticated features 
at a ground-breaking price Target Applications: * Anti-counterfeiting * Printing/Encoding * Handhelds 


NEW! SkyeModule™ \l10 


SkyeModule M10 is a fully FCC certified UHF module, with up to a 42% smaller footprint than other 1 watt 
embedded readers. The M10 optimizes performance through power control (10 ~ 30dBm), noise reduction 
technology and power management - essential for embedded applications. Features: * UHF Band, 860 ~ 960 
MHz * 30dBm maximum output power * Broad support for EPC C1G2 tag vendors »* Compact size ¢ Field 
upgradable firmware * Variety of host interfaces: UART (TTL), USB, SPI & I2C *API support in ANSI-C, .NET, 
ASCII, and Binary Benefits: ¢ Industry leading price performance * Designed for tem-level inventory/asset 
management applications * Simple integration for fast time-to-market * Common software interface with other 
SkyModules for maximum design flexibility * Designed for technology investment protection. 


Digi-Key Price Skyetek 

Description Part No. Each Part No. Price Skyetek 
M4 Module with Product Authentication | 753-1017-ND 86.25 SM-M4-00-HF-PA Description Each Part No. 
M4 Module with Access Control 753-1018-ND 86.25 SM-M4-00-HF-AC 
M4 Module with Contact Payment 753-1019-ND 86.25, SM-M4-00-HF-CP M10 Module TEAM 351.25 | SM-M10-MH-UF 
SkyeModule™ Multiplexer Accessories = DigiKey eee Sworstek 

Description Part No. Each Part No. 
SkyeTek™ offers the SkyePlus™ MXH and MXU antenna multiplexers to ex- | HF 4-Port Multiplexer with M2 Module 753-1005-ND 164.00 SP-MX-04-HF-M2 
pand the reader's capability by adding up to 8 antennas. The addition of multi- | UHF 4-Port Multiplexer with M9 Module 753-1006-ND 164.00 SP-MX-04-UF-M9 
plexers can help significantly reduce overall solution cost and are best used in | HF 8-Port Multiplexer with M2 Module 753-1007-ND 219.00 SP-MX-08-HF-M2 
applications that require multiple read-points. UHF 8-Port Multiplexer with M9 Module 753-1008-ND 219.00 SP-MX-08-UF-M9 


SkyeModule™ 
Developer Kits 


design guides, application notes, and more. 


The SkyeTek™ developer kit is a complete RFID development tool kit that enables quick demonstrations, proof-of-concepts, and trials when integrating RFID into numerous applications and 
products. The SkyeTek developer kits includes all the components needed to get started, including: reader modules, sample tags, RFID antennas, connectors, demo software, device drivers, 


Size (mm) Effective Digi-Key Price Skyetek 
Description Frequency LxWxH Range Part No. Each Part No. 
M1-Mini Development Kit with 1 M1 Module and 3 M1-Mini Modules (all TTL) HF 13.56MHz 40x 38x4 5.8cm ~ 8.5cem |753-1000-ND 1099.00 DK-MN-00-HF-RC 
M2 Development Kit with 1 M2 CF Module and 1 M2 MH Module HF 13.56MHz 59 x 36x 5 3cm ~ 16cm 753-1001-ND 1099.00 DK-M2-00-HF 
M4 Development Kit with 1 M4 MH Module HF 13.56MHz 39 x 36x 11 4.5cem~ 14cm | 753-1016-ND 989.00 DK-M4-00-HF 
M7 Development Kit with 1 M7 Module UHF 862 ~ 955MHz 53 x 36x9 1m~ 2m 753-1020-ND 1099.00 DK-M7-00-UF 
M9 Development Kit with 1 M9 CF Module UHF 862 ~ 955MHz 59 x 36x7 1m ~ 3.5m 753-1002-ND 1319.00 DK-M9-CF-UF 
M9 Development Kit with 1 M9 MH Module UHF 862 ~ 955MHz 59 x 36x7 1m ~ 3.5m 753-1003-ND 1319.00 DK-M9-MH-UF 
M10 Development Kit with 1 M10 MH Module UHF 860 ~ 960 MHz | 42.8 x 76.5 x 11.2 2m ~ 5m 753-1023-ND NEW! 1429.00 DK-M10-MH-UF 
Item-Level Development Kit with 1 M2 CF Module and 1 M9 CF Module HF and UHF _ _ 753-1004-ND 1539.00 DK-IL-00-00 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


IS; RFID Evaluation Kit 


The DEMOKITCRX14 tools are designed to demonstrate the STMicroelectronics short range product range that includes the 
SR176, SRIX512 and SRIX4K products. The SR176 / SRIX512 / SRIX4K is contactless memory, powered by a transmitted 
carrier radio wave at 13.56MHz. It contains a 176-bit (SR176), 512-bit (SRIX512) or 4096-bit (SRIX4K) EEPROM, with 
memory mapping organized as blocks of 16 or 32 bits. It conforms to the ISO 14443-B recommendation for the transfer of 
power and signals via radio transmission. The DEMOKITCRX14 reader circuitry amplitude modulates (10% modulation) the 
data on the carrier using amplitude shift keying (ASK). The SR176 / SRIX512 / SRIX4K replies by load modulating the data 
on the carrier using the BPSK (Bit Phase Shift Keying) coding using the 847kHz sub-carrier. The data transfer rate in each 


CR14 and CRX14 Coupler Chips 


The CR14 and CR14xX series are contactless couplers that are compliant with the short range 1S014443 type-B standard. 
They are controlled using the two wire 12C bus. They generate a 13.56MHz signal on an external antenna. Transmitted 
data is modulated using Amplitude Shift Keying (ASK). Received data is demodulated from the PICC (Proximity Integrated 
Coupling Card) load variation signal, induced on the antenna, using Bit Phase Shift Keying (BPSK) of a 847kHz sub-carrier. 
The Transmitted ASK wave is 10% modulated. The data transfer rate between the CR14/CRX14 and PICC is 106Kbit/second 
in both transmission and reception modes. 


Bluetooth® Modules 


GS-BT2416xx is the new series of Bluetooth core embedded modules intended for audio Hi-Fi and Industrial applications 
based on the STLC2416 baseband controller with 4Mbit flash and the STLC2150 radio transceiver. The series supports 
protocol layers up to HCI and it represents a cost effective packaged solution for customers in need of a simple wireless 
link. The Bluetooth approach is facilitated by the Serial Port Profile (SPP) firmware embedded in GS-BT2416CX.AT1. This 
ready-to-go solution is simply managed by AT commands. The modules are also available in Class 1 and Class 2 for either 
long range or low power. Bluetooth v1.2 compliant. 

Features: * Class 1 (long) and Class 2 ranges » Bluetooth v1.2 compliant * Embedded SPP profile for cable replacement 
«AT commands set * HCI interface over UART and USB * Single 3.3V voltage supply with embedded voltage regulator 


ZigBee™ 


STMicroelectronics has joined forces with Ember Corporation to produce mutually-compatible, complete ZigBee-compliant 
solutions-comprised of semiconductors, software and tools. 

ST has invested in ZigBee as the leading wireless control and sensoring network solution. ZigBee stands apart from other 
RF solutions as it is the only wireless standards-based technology that: * Addresses the unique needs of remote monitoring 
and control, and sensory network applications * Enables broad-based deployment of wireless mesh networks with low- 


direction is 106 Kbit/second. The purpose of the DEMOKITCRX14 program is to give an example of how the interfacing 
can be achieved. It does not allow the user to evaluate all of the different ISO 14443 modes. The DEMOKITCRX14 gives 
access to the full memory mapping. It is possible to read and write into the selected SR176 / SRIX512 / SRIX4K. This 
release of demonstration software, differentiated for each SR176 / SRIX512 / SRIX4K, allows all of the product features to 
be exercised. Kit Includes: * One CD-ROM * One CRX14 board with I2C connector * One USB Transceiver with USB cable 
* Some SR176 and SRIX4K Samples * Documentation 


497-3704-ND REID Evaliation Kit cas csseutsotsnssnacsavabensamactiestsaneetesbhandeudsvacannessasabaiaandcals $585.00 
Rols 
Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
Type Package | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Non-anti-clone | 16-SOIC | 497-5719-5-ND 6.58 6.13 4.77 |CR14-MQP/1GE 
Anti-clone 16-SOIC | 497-5720-5-ND 9.20 8.85 6.73 | CRX14-MQP/1GE 
(pots 
Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
Class Profile Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 HCI 497-6845-ND 37.40 34.00 27.20 | GS-BT2416C1.H 
SPP 497-5789-ND 41.80 38.00 30.40 | GS-BT2416C1.AT1 
2 HCI 497-6846-ND 37.40 34.00 27.20 | GS-BT2416C2.H 
SPP. 497-5791-ND 40.70 37.00 29.60 | GS-BT2416C2.AT1 
Board Demo for Class 1 Modules 497-5792-ND 63.00 = —__|GS-BT2416C1DB 


Digi@Reel” pel 


cost, low-power solutions » Provides the ability to run for years on inexpensive primary batteries for a typical monitoring 
application 

ST's ZigBee solutions offer two main advantages: * All of our solutions are 100% compatible with Ember’s products, 
offering clients the flexibility of 2 supplier sources « All products are pre-loaded with the Ember ZNet stack, the networking 
software developed by our strategic partner Ember 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Description Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Single-Chip ZigBee 802.15.4 Solution 497-5874-1-ND 18.85 18.20 14.30 497-5874-2-ND 2,000 8125.00/M SN250QT 


Features: °3 
and up to 10K 


Networking Development Boards 


hardware nodes * DEV License of InSlght Desktop: (up to 3 nodes 
radio events) * ST MCU development tools 


497-5878-ND (SNDEV-250) Network Development for SN250. ... $2550.00 

497-5879-ND (SNDEV-260) Network Development for SN260. ... $2550.00 

manesensa Wireless Networking Devices and Boards Rots 

Synapse modules are based on SNAP PRO networking protocols that provide Flash 

a solution for any application. Networks based on SNAP (Synapse Network Memory Digi-Key Price | Synapse 

Appliance Protocol) PRO are self-healing, rapid-forming, instant on networks, Description Antenna (KB) Part No. Each | PartNo. 

allowing rapid applications development without the need for embedded SNAP PRO RF Engines 

programming. Included in each kit is a copy of Portal PRO , which provides all the | RF Engine, With Power Amp, Maximum Range, 10 Bit External 60 746-1015-ND 39.00 | RF100PD6 

software required to configure, edit, or view the network of devices. The Synapse | RF Engine, With Power Amp, Maximum Range, 10 Bit F Type 60 746-1016-ND 35.00 | RF100PC6 

RF Engine modules are FCC Certified for all 16 IEEE802.15.4 channels, the SNAP__| RF Engine, Without Power Amp, Extended Range, 10 Bit F Type 7 60 746-1017-ND 24.00_| RF100P86 

PRO versions are programmable over the air and provide ultra-low power modes _ _ Evaluation Boards 

for battery networks. Bridge Node for SNAP PRO Networks, No Radio ' =— — 746-1012-ND 171.00 | SN163F0-NR 
End Device Node for SNAP PRO Networks, No Radio — — 746-1013-ND 144.00 |SN111F5-NR 

Features: * Power Output: 18dBm Receive Sensitivity: -102dBm *RF Data | Protoboard Node for SNAP PRO Networks, No Radio _- - 746-1014-ND 85.00 |SN171GG-NR 

Rate: 250Kbps » Supply Voltage: 2.7V ~ 3.4V » Power Down Current: 75yA (Pro: {SNAP PRO Development Kit with proto board, bridge and end device nodes, cables and power supplies, software _|746-1018-ND NEW!| 379.00 |EK2500B 

2.5u1A) * Receive/Transmit Current: 50/110mA (40mA TX for non amped) SNAP PRO Starter Kit with proto board, USB plug-in module, power supply and software 746-1019-ND NEW! 149.00 |EK2100 


TAIYO YUDEN 


Antennas 


Digi@ Reel” Rots 


These SMD chip antennas provide a high performance solution in a compact, low profile design. Different sizes are available based on design needs, but each device has a wide bandwidth and high gain for an increased 
link budget for your application. 


Fig. 1 NEW! Fig.5 NEW! 
ake Direction Mark 
1.6 aK Oar” 6 
(e 3.2 8 — 
4 
Direction ah Series 
Direction’ = ] AF816 
Mark Feed Mark AF116 
Frequency | Bandwidth Gain Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Fig. (GHz) (MHz) (dBi) Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
il 2.45 170 2 Multilayer 587-2200-1-ND NEW! 1.46 1.37 -98 587-2200-2-ND NEW! 3,000 566.00/M_|AH316M245001-T 
2 2.45 210 2 Multilayer 587-1725-1-ND 2.36 2.21 1.58 §87-1725-2-ND 1,000 914.00 | AHO83F245001-T 
2.45 300 2 Multilayer 587-1726-1-ND 2.51 2.35 1.68 587-1726-2-ND 2,000 972.00/M_ |AH104F2450S1-T 
3 2.65 = (0) Multilayer 587-2246-1-ND NEW! 2.51 2.35 1.68 587-2246-2-ND NEW! 2,000 972.00/M_ |AH104F2650S1-T 
2.45 /5.4 100 / 950 -5/-6 Multilayer 587-2203-1-ND NEW! 2.51 2.35 1.68 §87-2203-2-ND NEW! 2,000 972.00/M_|AH104N2450D1-T 
4 2.45 230 1 Multilayer 587-2201-1-ND NEW! 2.51 2.35 1.68 587-2201-2-ND NEW! 2,000 972.00/M_|AH122F245001-T 
5 5.55 4900 -6.4 Multilayer 587-2204-1-ND NEW! 2.36 2.21 1.58 587-2204-2-ND NEW! 1,000 914.00 | AHO86M555003-T 
6 2.45 300 1 Helical 587-1727-1-ND 1.31 1.23 88 §87-1727-2-ND 2,000 508.00/M_[AF216M245001-T 
7 1.575 2,046 0 Helical 587-2094-1-ND 1.88 1.75 1.25 587-2094-2-ND 2,000 725.00/M_ |AF816M157502-T 
1.575 2,046 1 Helical 587-2095-1-ND 1.88 1.75 1.25 587-2095-2-ND 2,000 725.00/M_|AF116M157502-T 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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TAIYO YUDEN |e 
. Balanced _|1. Balanced |1. Balanced _|1. Balanced 20 
. ee . GND 2. Balanced | 2. GND 2. GND [eee ral 
® 
Filters Digi®Reel Balanced 3. GND 3. Balanced 3. Balanced 6 5 4 
_GND 4.GND 4. GND 4. GND e@ 
The High Frequency Multilayer Chip Filters from Taiyo Yuden -Unbalance | 5. NC 5. Unbalance | 5. Unbalance 1 2 3 
are compact, and have a very low profile, but provide for very . DC 6. DC 6. NC 6. NC or DC 
low loss and high attenuation. The Fl212C245031-T balanced NC 7. Unbalance |7. NC 7.NC 
port is conjugated to the BlueCore3-ROM and BlueCore4-ROM . GND 8. GND 8. GND 8. GND 
devices from CSR. 
Passband | VSWR at Cut Tape 
Frequency |Passband| Impedance Recommended Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel_| Taiyo Yuden 7 GND 
Fig. (MHz) Max. (0) Type IC’s Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 2. Common 
1_|2,400~2,500 2.0 50 Band Pass — 587-1728-1-ND 21.67 48 | 587-1728-2-ND 3,000 | 276.00/M | Fl212B245021-T 3. GND 
3,168~4,752 25 50 Band Pass = 587-2208-1-ND NEW!| 71 67 48 | 587-2208-2-ND NEW!|3,000| 276.00/M | Fl212B396001-T 4. HIGH Band 
2 |4,224~4,752 2.2 50 Band Pass _ 587-2209-1-ND NEW!) .71 67 48 | 587-2209-2-ND NEW!/3,000| 276.00/M | Fl212B448802-T 5. GND 
1,884~1,930 2.0 50 Band Pass _ 587-2210-1-ND NEW!| 71.67 48 | 587-2210-2-ND NEW! |3,000| 276.00/M | Fl212B190223-T 6. Low Band 
CSR: BC313141A, 
2,400~2,500 2.0 (Unbalanced) Balanced Band Pass BC313143A, 587-1729-1-ND 71 67 48 |587-1729-2-ND 3,000} 276.00/M | Fl2120245031-T 
BC352239A, BC41B143A 
2,400~2,500 2.0 (iaenanceth Balanced Band Pass _ 587-2218-1-ND NEW!) .71 67 48 | 587-2218-2-ND NEW!/ 3,000} 276.00/M | Fl212C245032-T 
aA 2,400~2,500 2.0 iiiitaniesh Balanced Band Pass = 587-2219-1-ND NEW!) 71 .67 48 | 587-2219-2-ND NEW!/ 3,000} 276.00/M | Fl212C245033-T 
2,400~2,500 2.0 iisinaerdceh Balanced Band Pass = 587-2220-1-ND NEW!) .71 67 48 | 587-2220-2-ND NEW!| 3,000} 276.00/M | Fl212C245035-T 
50 CSR: BCS 1B 143A, rieai Baan : 
2,400~2,500 2.0 (Unbalanced) Balanced Band Pass BC57E687A, BC51D129A 587-2149-1-ND NEW!) 71 .67 48 | 587-2149-2-ND NEW!/ 3,000} 276.00/M | Fl212C245036-T 
3B | 2,400~2,500 2.0 fakeieeh Balanced Band Pass = 587-2221-1-ND NEW!) 71 67 48 | 587-2221-2-ND NEW!/3,000| 276.00/M | Fl2120245041-T 
3C | 2,400~2,500 2.0 fidsnanesay Balanced Band Pass _ 587-2222-1-ND NEW!) .71 67 48 | 587-2222-2-ND NEW!| 3,000} 276.00/M | Fl2120245051-T 
3D _|2,300~2,690 23 50: 100 | Balanced Band Pass for WiMAX = 587-2223-1-ND NEW!| 71.67 48 | 587-2223-2-ND NEW! |3,000| 276.00/M | Fl212C249566-T 
4 | 2,400~2,500 2.0 = Diplexer = 587-2224-1-ND NEW!| 71.67 48 | 587-2224-2-ND NEW! |3,000| 276.00/M | Fl212P245003-T 
470~770 2.0 50 Low Pass for Digital TV = 587-1730-1-ND 90 .84 60 |587-1730-2-ND 3,000] 348.00/M | FI212L062002-T 
470~770 25 50 Low Pass for Digital TV _ 587-2211-1-ND NEW!) 90 .84  .60 |587-2211-2-ND NEW!| 3,000} 348.00/M | Fl212L062003-T 
5 470~760 25 50 Low Pass for Digital TV — 587-2212-1-ND NEW!) 90 .84  .60 |587-2212-2-ND NEW!|3,000| 348.00/M | Fl212L062006-T 
470~750 2.0 50 Low Pass for Digital TV — 587-2213-1-ND NEW!) 90 .84  .60 |587-2213-2-ND NEW!|3,000} 348.00/M | Fl212L062007-T 
470~750 2.0 50 Low Pass for Digital TV = 587-2214-1-ND NEW!| 90.84 60 | 587-2214-2-ND NEW! |3,000| 348.00/M | Fl212L062008-T 
470~806 2.2 50 Low Pass for Digital TV = 587-2215-1-ND NEW!| 90.84 60 |587-2215-2-ND NEW!|3,000| 348.00/M | Fl212L062009-T 
2,400~2,500 21 50 Band Pass _ 587-2205-1-ND NEW!) 66 62 .44 |587-2205-2-ND NEW!/ 4,000} 254.00/M | FI168B245001-T 
2,495~2,690 21 50 Band Pass for WiMAX — 587-2206-1-ND NEW!) 66 62  .44 |587-2206-2-ND NEW!| 4,000} 254.00/M | FI168B259762-T 
6 2,495~2,690 2.2 50 Band Pass for WiMAX _ 587-2207-1-ND NEW!) 66 62 .44 |587-2207-2-ND NEW!| 4,000} 254.00/M | FI168B259763-T 
470~770 2.5 50 Low Pass for Digital TV = 587-2216-1-ND NEW!| 90 84 60 | 587-2216-2-ND NEW!|4,000| 348.00/M | Fl168L062005-T 
2 aD 2.0 50 Low Pass for WIMAX = 587-2217-1-ND NEW!) 90 .84  .60 |587-2217-2-ND NEW!| 4,000} 348.00/M | Fl168L259764-T 


AST DK Chip Antenna 


Specifications: * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C * Storage Temperature: 
-40°C ~ 85°C ¢ Polarization: Linear (Mixed) 


inca fon! 
fe) off 
[e) {eo} 
eae 103 
arta 10.25 
Operation | Antenna | Imped- Cut Tape 
Frequency | Gain ance | VSWR |Digi-Key Price Each TDK 
(GHz) (dBi) (Q) | (Max.) | Part No. 1 10 100 |Part No. 
Fig. 1 — UWB Chip Antenna 
3.1~5.2 2 50 3 445-3385-1-ND 7.72 5.72 4.58) ANT1085-4R1-01A 
3.1 ~ 5.2 2 50 3 445-3385-2-ND$ 6006.00/1,500 ANT1085-4R1-01A 
Fig. 2 — Bluetooth, WLAN Chip Antenna 
24 2 50 2 445-3719-1-ND 3.34 2.98  2.60)ANT8030-2R4-01A 
2.4 2 50 2 445-3719-2-ND$ 3900.00/3,000 ANT8030-2R4-01A 


+ Tape and Reel 


Horn Antenna 


This antenna is a wide band, double-ridged horn used to transmit and receive microwave signals over 
the frequency range of 1GHz ~ 18GHz. The HRN-0118 generates high electric fields required for radiated 
immunity and emissions measurements and features high gain, low VSWR, moderate power handling, 


Hybrid Log Periodic Antenna 


This antenna is an extended frequency broadband antenna intended for measurements in an anechoic 
chamber, open area test site, or in situ. It's 30MHz ~ 3.0GHz range makes it especially suited for wideband 
testing of radiated emissions from electrical and electronic equipment. This new design offers unequaled 
performance over this range for an antenna of this form factor. The HLP-3003C uses a unique low 
frequency hybrid element to extend the low frequency performance while maintaining a compact size. The 
low frequency elements of the antenna are removable for convenient storage. 

Features: ¢ Efficient design especially suited for compact chambers * Shortest antenna length available for 
the operating frequency range * Moderate power handling capability * Individually calibrated according to 
ANSI C63.5 with signed certificate of calibration 

Specifications: * Frequency Range: 30MHz ~ 3.0GHz * Gain: 6dBi Typical * VSWR: 2:1 Average 
¢ Polarization: Linear * Power Handling: 100W « Input Impedance: 500 Nominal * Construction: Aluminum 
with Gold Chromate Finish * RF Connector: Type “N” Female 


445-3408-ND (TDK Part Number HLP-3003C)............... 0.00. c eee eee eee eee 


$5556.25 


Color Video Camera 


This camera is a high performance CCD specifically designed for remote monitoring of equipment under 
EMC testing. The camera is also ideal for wide angle anechoic chamber monitoring, shielded access 
control, and test action archiving. The VC-04 is designed to operate in the harsh environments required for 
EMC testing. The camera is housed in an EMI hardened protective case and the control and video signals 
use fiber optics to prevent interference caused by high electromagnetic fields present during EMC testing. 
The high-resolution VC-04 is remotely focused, positioned, and zoomed using the TDK SI-300CC (see 
below) controller. Features: * 1/4” CCD * High resolution * EMI shielded to >200V/m (DC to 18GHz); 
Shielded 12VDC or universal AC adapter operated * Pan/tilt mechanism * Remote control for pan/tilt, focus, 
zoom, iris control * Computer control with IEEE-488 option * Audio option provides both audio and visual 
monitoring 


445-3410-ND (TDK Part Number VC-04) Color Video Camera.................00ccc cece eee eee eee $8333.75 
445-3411-ND (TDK Part Number SI-300CC) Controller for VC-04 Camera . $3472.50 


and a robust mechanical design. Specifications: * VSWR <1.5:1 Average ¢ Polarization: Linear * Power 445-3412-ND (TDK Part Number VCMS-150R) Monopod Stand for VC-04 Camera -- $833.75 
Handling: 300W * Feedpoint Impedance: 500 Nominal * RF Connector: Type “N” Female 445-3413-ND (TDK Part Number VC CABLE SET) Cables for VC-04 Camera.....................5 $486.25 
445-3409-ND (TDK Part Number HRN-0118)..............-.. 062 0ee cee ee eee eee reece teeter ee $4923.75 445-3414-ND (TDK Part Number VC-BPS) Battery Pack for VC-04 Camera ..............6.206000082 $833.75 

ij TEXAS RF Product Reel° 

roaucts 
INSTRUMENTS 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Texas Instruments 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2.5GHz, High Dynamic Range, Low-Noise Down-Converter 20-VQFN 296-19795-1-ND® 12.16 10.95 9.71 ]296-19795-2-ND® 250 2327.00 | TRF1115IRGPT 
2.5GHz, Integrated Up-Converter 32-VQFN 296-19796-1-ND® 11.50 10.35 9.18 |296-19796-2-ND® 2,500 8384.00/M | TRF1122IRTMR 
2.5GHz, Integrated Up-Converter 32-VQFN 296-23069-1-ND 12.66 11.40 10.11 |296-23069-2-ND 250 2422.50 | TRF1122IRTMT 
2.5GHz, 1W Power Amplifier 32-VQFN 296-23070-1-ND 10.91 9.83 8.72 |296-23070-2-ND 250 2087.75 | TRF1123IRTMT 
Dual VCO/PLL Synthesizer with IF Down-Converter 48-VQFN 296-19314-1-ND® 2.70 2.16 1.68 | 296-19314-2-ND® 250 5406.00 | TRF1212IRGZT 
3.5GHz, High Dynamic Range, Low-Noise Down-Converter 20-VQFN 296-19289-1-ND® 12.16 10.95 9.71 ]296-19289-2-ND® 250 2327.00 | TRF1216IRGPT 
Dual VCO/PLL Synthesizer with IF Up-Converter 48-VQFN 296-19290-1-ND® 28.50 26.60 24.70 |296-19290-2-ND® 250 6056.25 | TRF1221RGZT 
3.5GHz, Integrated Up-Converter 32-VQFN 296-19291-1-ND® 12.66 11.40 10.11 |296-19291-2-ND@ 250 2422.50 | TRF1222IRTMT 
3.5GHz, 1W Power Amplifier 32-VQFN 296-23071-1-ND 9.16 8.25 7.32 |296-23071-2-ND 250 1753.25 | TRF1223IRTMT 
2GHz, Low Voltage Synthesizer 20-TSSOP__| 296-1969-5-ND+ 4.84 3.87 3.01 |— =_ — |TRF2052PW 
Dual-Band IQ/IF Transceiver with Dual VCO Synthesizers 56-VOFN 296-19797-1-ND® 12.33 11.10 9.85 ]296-19797-2-ND® 250 2358.75 | TRF2432IRTOT 
High-Power Dual-Band RF Front-End 40-QFN 296-21353-1-ND® 16.43 15.33 14.24 |296-21353-2-ND@ 250 3490.25 | TRF2436IRTBT 
$Bulk ROHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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IJ TEXAS RF Products (cont, 


INSTRUMENTS 

Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Texas Instruments 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.4GHz ~ 1.5GHz Quadrature Modulator 16-VOFN 296-17198-ND$@ 9.35 8.42 TAT |— _ — | TRF3701IRHC 
1.5GHz ~ 2.5GHz Quadrature Modulator 16-VQFN 296-17350-ND$@ 11.71 10.55 9.35 |— = — | TRF3702IRHC 
0.4GHz ~ 4.4GHz Quadrature Modulator 24-VOFN 296-23336-1-ND 13.58 12.23 10.84 | 296-23336-2-ND 250 2597.75 | TRF370317IRGET 
PLL Frequency Synthesizer 16-TSSOP 296-16941-5-ND$@ 6.00 4.80 4.05 |— _ — | TRF3750IPW 
High-Performance Integer-N PLL Frequency Synthesizer 20-VQFN 296-17552-5-ND$@ 6.50 5.20 4.39 |— = — | TRF3750IRGP 
420MHz ~ 450MHz Single-Chip RF Transmitter 24-TSSOP 296-11056-5-ND$@ 5.45 4.36 3.39 [— — — | TRF4400PW 
850MHz ~ 950MHz Single-Chip RF Transmitter 24-TSSOP 296-11057-5-ND$@ 4.21 3.37 2.62 |— =_ — | TRF4900PW 
Single-Chip Multiband RF Transmitter 24-TSSOP 296-17876-5-ND$@ 4.21 3.37 2.62 |— al — | TRF4903PW 
902MHz ~ 928MHz Single-Chip RF Transceiver 48-LQFP 296-14059-1-ND® 6.38 5.11 4.31 |296-14059-2-ND@ 1,000 3988.00 | TRF5901PTR 
850MHz ~ 950MHz Single-Chip RF Transceiver 48-LQFP 296-11058-ND$@ 5.96 4.77 4.03 |— = — | TRF6900APT 
860MHz ~ 930MHz Single-Chip RF Transceiver 48-LQFP 296-12242-ND¥¢ 6.04 4.84 4.08 |— _ — | TRF6901PT 
Single Chip Multiband RF Transceiver 48-LOFP 296-17391-ND$o 4.50 3.60 2.80 |— _ — | TRF6903PT 
Fully Integrated Analog Front-End Dual Receiver Base 28-TSSOP 296-19301-5-ND$@ 4.73 3.78 2.94 |— - — | TRF7900APW 
Fully Integrated Analog Front-End Dual Receiver Base 28-TSSOP 296-19302-5-ND$@ 4.73 3.78 2.94 |— _ — | TRF7900PW 
RFID Front End 13.56MHz 32-QFN 481-1111-1-ND@ 5.80 4.64 3.92 |481-1111-2-ND@ 250 942.50 | TRF7960RHBT 
RFID Front End 13.56MHz 32-QFN 481-1112-1-ND® 5.18 4.14 3.22 |481-1112-2-ND@ 3,000 2898.00/M | TRF7961RHBR 
RFID Front End 2.4GHz 16-QFN 296-23603-1-ND® NEW! 4.39 3.51 2.73 | 296-23603-2-ND@ NEW! 250 648.50 | CC2591RGVT 
RFID Front End 2.4GHz 16-QFN 296-23853-1-ND® NEW! 3.94 3.15 2.45 |296-23853-2-ND@ NEW! 250 582.00 | CC2590RGVT 
0.4GHz ~ 4GHz Quadrature Modulator 24-QFN 296-20731-1-ND® 12.83 11.55 10.25 | 296-20731-2-ND® 250 2454.50 | TRF370315IRGET 
0.4GHz ~ 4GHz Quadrature Modulator 24-QFN 296-21288-1-ND® 12.83 11.55 10.25 | 296-21288-2-ND@ 250 2454.50 | TRF370333IRGET 
Programmable, Wideband Crest Factor Reduction Processor 256-BGA 296-20702-ND$¢@ 65.63 61.25 56.88 |— — — |GC11151ZDU 
High-Density Digital Upconverter 388-BGA 296-20745-ND$o 123.75 115.50 107.25 |— _ — |GC5318IZED 
Wideband Digital Predistortion Transmit Processor 352-BGA 296-24133-ND¢@ NEW! 81.00 75.60 70.20 |— - — |GC53251ZND 
Low-Power Sub 1GHz RF Transceiver 20-QFN 296-23631-ND¢® NEW! 4.61 3.69 2.87 |— = — |CC1101RTK 
Low-Power SoC 1GHz RF Transceiver and USB Controller 36-QFN 296-23632-ND$@ NE! 9.70 7.76 6.55 |— = — (CC1110F32RSP 
Low-Power SoC 2.4GHz RF Transceiver and USB Controller 36-QFN 296-23633-ND¢® NEW! 8.60 6.88 5.81 [= = — |€C2510F32RSP 


$Bulk RoHS Compliant 


Chipcon Products 
from Texas Instruments 


€ 
€C1111EMK868-915 Kit: This evaluation module/USB dongle is designed to help the user to achieve objectives as quickly 
as possible. A CC1110DK is needed to program the CC1111 USB dongle (the CC1110DK must be ordered separately). The 
CC1111 868 and 915 MHz USB dongle can be used to test the communications between the CC1101/CC1150/CC1110 
prototypes/development kits, and a PC, without having to wire up the CC1101/CC1150/CC1110 development kit to the PC. 
Kit Includes: * One CC1111 USB dongle with chip antenna for 868 and 915MHz operation 


CC2420EMK Kit: CC2420 is a true single chip 2.4GHz 802.15.4 compliant RF transceiver designed for low-power and low- 
voltage wireless applications. The CC2420EMK evaluation kit in combination with a CC2420 development kit is a powerful 
and flexible tool specifically designed to make it easy for the user to evaluate the RF performance of the CC2420 and to 
minimize the time spent on evaluation. Kit Includes: * Two CC2420 evaluation modules and two antennas. The CC2420EM 
are add-on daughter boards that require a CC2420DK or CC2420DBK development kit for evaluation and development. 


CC2430DK Kit: The SmartRF©04DK development kit includes a number of functions and applications that allows quick 
testing of the RF interface and peripherals of the chip. Right out of the box, the kit can be used for range testing using 
the SmartRF®04DK products. The radio can be easily configured to measure sensitivity, output power and other RF 
parameters. For prototype development the SmartRF©04DK includes a USB interface that can be used as emulator interface 
for the CC2430/CC2510. Kit Includes: * Two SmartRF®04EB * Two CC2430EM evaluation modules * Two 2.4GHz 
antennas »*Two USB cables »* One 10-wire flat cable for using SmartRF®@04EB as emulator for external target systems 


RF Transceivers/Transmitters 


Digi@Reel” 


* Quick start guide * AR EW8051 C-compiler with C-SPY debugger (30+30 days evaluation license) 


CC2500EMK Kit: These evaluation modules in combination with a motherboard from a CC2500 development kit are 
designed to help the user to achieve objectives as quickly as possible. Right out of the box the user can do range testing 
(PER testing) and transfer data from one PC to another using the SmartRF®04DK. Kit Includes: * Two CC2500EM 
evaluation modules * Two antennas 


eZ430-RF2480 Demo Kit: A complete USB-based MSP430 wireless demonstration tool providing all the hardware and 
software to evaluate the CC2480 2.4GHz ZigBee network processor and the MSP430F2274 microcontroller. Kit Includes: 
* Three CC2480 Target Boards * One eZ430 USB Emulator Board » Two AAA e2430 Battery Boards (batteries included) 
¢ ZASA installer with Project files and Quick Start Guide * eZ430-RF2480 Sensor Monitor Installer * ZigBee Documentation 
CC2591EMK Kit: The CC2591EM can be used as an add-on to your existing 2.4GHz system to increase output power 
to +20dBm and improve receiver sensitivity up to 6 dB. The kit requires that you already have another complete 2.4GHz 
development kit or RF board. Kit Includes: * Two CC2591EM Evaluation Modules with the CC2591 and required external 
components * Two 2.4GHz antennas 

eZ430-RF2500T Target Board: An out-of-the-box wireless system that may be used with the USB debugging interface, as a 
stand-alone system with or without external sensors, or may be incorporated into an existing design. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel _| Texas Instruments 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver 28-TSSOP 296-19457-5-ND$® 8.75 7.88 699 |— — — |CC1000PW 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver 28-TSSOP | 296-19576-1-ND® 9.50 7.60 6.42 296-19576-2-ND® 2,500 5890.00/M | CC1000PWR 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver 28-XCEPT 296-19458-ND$@ 8.80 7.04 5.94 _ _ — |CC1000YZ 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver with 8051-Compatible Microcontroller 64-TQFP 296-19459-ND$@ 14.66 13.20 11.71 = = — |CC1010PAG 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver with 8051-Compatible Microcontroller 64-TQFP 296-19578-1-ND 13.33 12.00 10.64 296-19578-2-ND 1,500 9880.00/M |CC1010PAGR 
Single Chip Low Power RF Transceiver for Narrowband Systems 32-QFN 296-19579-1-ND® 6.90 5.52 4.66 296-19579-2-ND® 2,500 4278.00/M | CC1020RSSR 
Single Chip Low Power RF Transceiver for Narrowband Systems 32-QFN 296-24220-NDt® NEW! 6.90 5.52 466 |— = — |CC1020RUZ 
Single Chip Low Power RF Transceiver for Narrowband Systems 32-QFN 296-19580-1-ND® 6.40 5.12 4.32 296-19580-2-ND® 2,500 3968.00/M | CC1021RSSR 
Single Chip Very Low Power RF Transmitter 24-TSSOP 296-19462-5-ND$@ 5.29 4.23 3.29) |— — — |CC1050PW 
Single Chip Very Low Power RF Transmitter 24-TSSOP__| 296-19581-1-ND 4.73 3.78 2.94 296-19581-2-ND® 2,500 2646.00/M | CC1050PWR 
Single Chip Low Power RF Transmitter for Narrowband Systems 20-QFN 296-19582-1-ND 4.39 3.51 2.73 296-19582-2-ND 5,000 2438.00/M | CC1070RSQR 
Low Power Sub-GHz RF Transceiver 20-QFN 296-24342-1-ND@ NEW! 4.28 3.42 2.66 | 296-24342-2-ND@ NEW! | 3,000 2394.00/M | CC1100ERTKR 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transceiver 20-QFN 296-19583-1-ND 4.61 3.69 2.87 296-19583-2-ND 3,000 2583.00/M | CC1100RTKR 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transceiver 20-QFN 296-21981-1-ND® 4.16 3.33 2.59 | 296-21981-2-ND 3,000 2331.00/M )CC1101RTKR 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transmitter 16-QFN 296-19584-1-ND® 2.48 1.98 1.54 296-19584-2-ND@ 2,500 1386.00/M | CC1150RSTR 
Single Chip 2.4GHz Low Cost Low Power RF Transceiver 48-QFN 296-21512-1-ND® 6.80 5.44 4.59 | 296-21512-2-ND@ 4,000 4216.00/M | CC2400RSUR 
2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee™ Ready RF Transceiver 48-QFN 296-19585-1-ND® 6.60 5.28 4.46 | 296-19585-2-ND@ 4,000 4092.00/M | CC2420RTCR 
2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee Ready RF Transceiver 48-QFN 296-19585-5-ND$@ 7.30 5.84 4.93 |— — — |CC2420RTC 
2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee Ready RF Transceiver 48-VQFN 296-19566-ND$@ 7.30 5.84 493 |— =_ — |CC2420ZRTC 
2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee RF Transceiver 28-VQFN 296-22996-1-ND 4.84 3.87 3.01 296-22996-2-ND 250 715.00 | CC2520RHDT 
2.4GHz ZigBee Processor 48-QLP 296-23313-1-ND 13.49 12.15 10.78 =| 296-23313-2-ND 2,500 9842.00/M | CCZACCO6A1RTCR 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transceiver 20-QFN 296-19586-1-ND® 3.83 3.06 2.38 | 296-19586-2-ND® 3,000 2142.00/M | CC2500RTKR 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transceiver 16-QFN 296-19587-1-ND 2.48 1.98 1.49 | 296-19587-2-ND 2,500 1267.00/M | CC2550RSTR 
System-On-Chip for 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee 40-QFN 296-24407-1-ND NEW! 9.50 7.60 6.42 296-24407-2-ND NEW! 250 1543.75 | CC2530F128RHAT 
System-On-Chip for 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee 48-VQFN 296-23008-ND¥ 8.00 6.40 640 |— = — |CC2430F32RTC 
System-On-Chip for 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee 48-VQFN 296-23009-ND$ 8.41 7.58 6720 |= — — |CC2430F64RTC 
System-On-Chip for 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee 48-VQFN 296-23430-5-ND$ 9.66 8.70 7720 |= - — |CC2430F128RTC 
System-On-Chip for 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee 48-VQFN 296-21950-1-ND 9.08 8.18 7.25 296-21950-2-ND 2,500 6622.00/M | CC2430ZF128RTCR 
System-On-Chip for 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee w/Location Engine 48-VQFN 296-21940-1-ND 10.75 9.68 8.58 | 296-21940-2-ND 2,500 7837.00/M | CC2431ZRTCR 
System-On-Chip for 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee w/Location Engine 48-VQFN 296-21980-1-ND 10.75 9.68 8.58 | 296-21980-2-ND 2,500 7837.00/M |CC2431RTCR 
System-On-Chip Low Cost Low Power RF Transceiver with 8051 MCU 36-QLP 296-22740-1-ND 8.90 7.12 6.01 296-22740-2-ND 2,500 5518.00/M | CC1110F32RSPR 
System-On-Chip Low Cost Low Power RF Transceiver with 8051 MCU 36-QLP 296-22684-1-ND 9.50 7.60 6.42 296-22684-2-ND 2,500 5890.00/M | CC1111F32RSPR 
System-On-Chip Low Cost Low Power RF Transceiver with 8051 MCU 36-QFN 296-22556-1-ND 7.90 6.32 5.34 296-22556-2-ND 2,500 4898.00/M | CC2510F32RSPR 
System-On-Chip Low Cost Low Power RF Transceiver with 8051 MCU 36-QFN 296-22557-1-ND 8.40 6.72 5.67 296-22557-2-ND 2,500 5103.00/M | CC2511F32RSPR 
Z-Accel 2.4GHz ZigBee Processor 48-QLP. 296-23580-ND$ 14.91 13.43 11.91 = = — |CC2480A1RTC 
Z-Accel 2.4GHz ZigBee Processor 48-QLP 296-23355-1-ND 13.49 12.15 10.78 296-23355-2-ND 2,500 9842.00/M | CC2480A1RTCR 
Evaluation Module Kit for (C1111 296-22732-NDt 50.00 =— - -— — — |CC1111EMK868-915 
Evaluation Module Kit for CC2420 296-22905-NDt 122.40 =- - = — — |CC2420EMK 
Development Kit for C2430 296-2291 2-NDt 550.80 _ - -& _— — |CC2430DK 
Development Kit ZigBee for CC2430 296-23010-NDt 1920.45 _- - -& _ — |CC2430ZDK 
Development Kit for CC2431 296-23004-NDt 1018.99 = - & = — |CC2431DK 
Evaluation Module Kit for CC2500 296-22903-NDt 102.00 = —- - _ — | CC2500EMK 
Development Kit for CC2500/CC2550DK 296-23077-NDt 499.80 = -—- & = — | CC2500-CC2550DK 
Evaluation Module Kit for (C2511 296-23155-NDt 50.00 _ - &— — — |CC2511EMK 
Evaluation Module Kit for CC2530 296-24578-NDt® NEW! 99.78 - - = — — | CC2530EMK 
Development Kit for CC2530. 296-24577-NDt® NEW! 301.35 = - £& = — | CC2530DK 
Development Kit ZigBee for CC2530 296-24576-NDt® NEW! 831.47 _ - - _ — | CC2530ZDK 
Development Kit RemoTl for CC2530 296-24579-NDt® NEW! 150.17 - - = _ — | REMOTI-CC2530DK 
Evaluation Module Kit for (C2591 296-24111-NDt® NEW! 101.00 _ - -— _ — |CC2591EMK 
Demo Kit for CC2480 296-23357-NDt 99.78 =— - -— _ — | EZ430-RF2480 
Target Board 296-23125-NDt® NEW! 20.40 = - —& = — | EZ430-RF2500T 
+ Bulk t Box RoHS Compliant 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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iJ Texas 
INSTRUMENTS Low Frequency Transponders 134.2kHz 


RFID Dimensions in mm 


21.0 
“SO Ke 
Case Material: Polypropylene, Black 


Case Material: Acrylate- ie Case Material: PVC 10:5 
Styrene-Acrylonitrile, Black Case Material: Poly-Ether-Imide Black (Polyvinylchloride), White Case Material: Plastic (ABS) Case Material: Polypropylene, Black 
Typical Operating Operating F 
Memory Memory Reading Temperature Temperature _| Digi-Key Price Each Tape and ReelA _| Texas Instruments 
Fig. Functionality (Bits) (Pages) Range (cm) (Read) (°C) (Program) (°C) | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
Read Only 64 i] < 60 -40 ~ 85 - 481-1007-ND 8.78 7.80 6.18 _ —_|RI-TRP-RRHP-20 
Read Only 64 1 < 20$ -25 ~ 70 - 481-1113-ND 6.42 5.35 4.50 _— — _ |RI-TRP-R9BK-20 
1 Read Only 64 il < 60$ -40 ~ 85 - 481-1109-1-NDO 7.53 5.99 5.22 | 2,000 2470.40/M_ | RI-TRP-RR3P-30 
Read/Write 80t a < 60$ -40 ~ 85 -40 ~ 70 481-1110-1-NDO 9.20 7.32 6.38 | 2,000 3020.80/M | RI-TRP-WR3P-30 
Read Only 64 1 < 60$ -25 ~ 70 - 481-1134-1-ND@0 3.78 3.03 2.36 | 2,000 2142.00/M_| RI-TRP-REHP-30 
Read/Write 80t il < 60$ -25 ~ 70 -25 ~ 70 481-1141-ND@ 5.40 4.50 3.78 _— —_|RI-TRP-WEHP-30 
Read/Write 80t i < 100$ -25 ~ 85 -25 ~ 70 481-1003-ND@ 7.32 6.10 5.13 — — _ |RI-TRP-WR2B-20 
Read Only 64 il < 100$ -25 ~ 85 - 481-1103-ND@ 6.00 5.00 4.20 _— — _|RI-TRP-RR2B-30 
2A Read/Write 80t 1 < 100$ -25 ~ 70 -25~ 70 481-1140-1-ND@O 4.16 3.33 2.59 | 2,000 2359.00/M | RI-TRP-WE2B-30 
Read Only 64 1 < 100$ -25 ~ 70 - 481-1143-1-ND@0 6.75 5.37 4.68 | 2,000 2214.40/M_ | RI-TRP-RE2B-30 
SAMPT 1360 17¢ RWS < 100$ -25 ~ 85 -25 ~ 85 296-23957-1-ND@0* NEW! 8.20 6.56 5.54 | 2,000 5125.00/M_| RI-TRP-IR2B-30 
2B Housing -40 ~ 85 -40 ~ 85 296-23431-ND 1.25 1.00 15 — —_|RI-ACC-T006-00 
Read/Write 88 4 < 20$ -40 ~ 85 -40 ~ 85 296-23736-ND@ NEW! 5.70 4.56 3.85 _ —_|RI-TRP-B9WK-05 
3 Read Only 64 1 <20 -40 ~ 85 - 481-1009-ND 8.78 7.80 6.18 =_ —_|RI-TRP-R9WK-20 
Read/Write 50 4 < 20$ -40 ~ 85 -40 ~ 85 296-23737-ND@ NEW! hl2 5.70 4.81 _ — _|RI-TRP-V9WK-00 
Read/Write 80 i < 20$ -40 ~ 85 -40 ~ 70 481-1108-ND 6.90 5.75 4.83 _ —_|RI-TRP-W9WK-20 
4 Read Only 64 | < 60 -25 ~ 85 - 481-1131-ND@ 6.97 4.78 4.23 — — _ |RI-TRP-R9QL-30 
Read/Write 80t 1 < 60f -25 ~ 70 -25 ~ 70 481-1136-ND@ NEW! 5.90 4.72 3.99 _ —_|RI-TRP-W9QL-30 
5 Read Only 64 1 < 150$ -25 ~ 85 _ 481-1133-ND@ NEW! 10.10 6.54 6.12 — —_|RI-TRP-R9UR-30 
Read/Write 80t a < 150$ -25 ~ 70 - 481-1138-ND@ 13.18 11.72 9.28 _ —_|RI-TRP-W9UR-30 
6 Read Only 64 1 < 200$ -25 ~ 85 - 481-1132-ND@ 28.13 23.75 20.00 _ — _|RI-TRP-R9TD-30 
Read/Write 80t 1 < 200$ -25 ~ 85 = 481-1137-ND@ 29.54 24.95 21.01 = —__|RI-TRP-W9TD-30 
7 Read/Write 80t 1 < 100$ -25 ~ 500 -25 ~ 50 481-1104-ND® 7.83 6.96 5.51 _ — _|RI-TRP-W4FF-30 
Read Only 64 il < 100$ -25 ~ 500 = 481-1129-ND® 7.32 6.51 5.15 =_ —_|RI-TRP-R4FF-30 
8 Read Only 64 1 < 60$ -40 ~ 85 — 481-1135-ND@ 8.78 7.80 6.18 — — _ |RI-TRP-RFOB-30 
Read/Write 80t il < 60$ -40 ~ 85 -40 ~ 70 481-1142-ND@ NEW! 8.08 5.54 4.90 _ —_|RI-TRP-WFOB-30 
9 Read Only 64 1 < 120$ -25 ~70A =_ 481-1015-ND® NEW! 16.49 14.85 13.17 — —_|RI-TRP-R9VS-30 
Read/Write 80t il < 120$ -25 ~70A -25 ~ 70A 481-1016-ND@ NEW! 16.50 15.40 14.30 _ —_|RI-TRP-W9VS-30 


@ RoHS Compliant A For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 4 Cut tape 
t Recommendation: Split each 80 bit page into 64 user programmable bits plus a 16 bit wide CRC CCITT Block Check Character as is done by TI-RFID™ LF readers. W Per ISO 7810 + Depending on RF regulation in 
country of use, the Reader Antenna configuration used, and the environmental conditions. § 24 bits Selective Address width. %* See drawing for dimensions. A 0 ~ 70°C if used with RI-STU-MB2A/MB6A or RI-RFM-104B 


High Frequency Transponder Inlays 13.56MHz 


Dimensions in mm 


Operating Storage Cut Tape Tape and Reel 
Programming Antenna Size Temperature | Temperature | Digi-Key Price Each Pricing Texas Instruments 
Cycles Inch (mm) (°C) (°C) Part No. 1 25 100 5,000 Part No. 
Square 
-25~70 -40~40 | 481-1146-1-ND 1.54 1.19 1.04 465.40/M Rl-111-110A-01 
-25 ~70 -40~40 | 481-1065-1-ND 1.38 1.07 94 418.60/M RI-111-112A-03 
4177x477 -25 ~70 -40~40 | 481-1089-1-ND 1.38 1.07 94 418.60/M RI-111-112B-03 
100,000 (45 : 45) -25 ~70 -40~40 | 481-1090-1-ND 1.14 88 17 343.20/M Rl-111-114A-01 
-25 ~70 -40~40 | 481-1092-1-ND 1.14 88 JT 343.20/M Rl-111-114B-01 
-25~70 -40~40 | 481-1091-1-ND 1.20 92 81 361.40/M Rl-111-114A-S1 
-25 ~70 -40~40 | 481-1093-1-ND 1.20 92 81 361.40/M Rl-111-114B-S1 
Rectangle 
-25~70 -40~40 | 481-1144-1-ND 1.67 1.29 1.13 505.70/M Rl-102-110A-01 
-25~70 -40~40 | 481-1066-1-ND 1.57 1.21 1.07 475.80/M RI-102-112A-03 
1772.99 -25 ~70 -40~40 | 481-1082-1-ND 1.57 1.21 1.07 475.80/M RI-102-112B-03 
(45 x 76) -25~70 -40~40 | 481-1083-1-ND 1.32 1.02 90 399.10/M RI-102-114A-01 
-25 ~70 -40~40 | 481-1085-1-ND 1.32 1.02 90 399.10/M Rl-102-114B-01 
400,000 -25 ~70 -40~40 | 481-1084-1-ND 1.38 1.07 94 418.60/M RI-102-114A-S1 
: -25 ~70 -40~40 | 481-1086-1-ND 1.38 1.07 94 418.60/M Rl-102-114B-S1 
1.34 x 2.56 (34 x 65) -25 ~70 -40~40 | 296-23399-1-ND 1.10 92 14 467.00/M RI-115-112B-03 
-25 ~70 -40~40 | 481-1145-1-ND 1.53 1.18 1.04 — —_|RI-103-110A-01 
89 x 1.5 (22.5 x 38) -25 ~70 -40~40 | 481-1067-1-ND 1.38 1.07 94 418.60/M RI-103-112A-03 
. , . -25 ~70 -40~40 | 481-1087-1-ND 1.14 88 17 343.20/M RI-103-114A-01 
-25 ~70 -40~40 | 481-1088-1-ND 1.20 92 81 361.40/M RI-103-114A-S1 
Circular Square 
-25 ~70 -40~40 | 481-1098-1-ND 1.38 1.07 94 418.60/M RI-117-112A-03 (Rectangle and Circular Not Illustrated) 
1.28 (32.5) -25 ~70 -40~40 | 481-1099-1-ND 1.14 88 AT 343.20/M RI-117-114A-01 
-25 ~70 -40~40 | 481-1100-1-ND 1.20 92 81 361.40/M RI-117-114A-S1 
100,000 -25~70 -40~40 | 481-1095-1-ND 1.38 1.07 94 418.60/M RI-116-112A-03 
0.95 (24.2) -25~70 -40~40 | 481-1074-1-ND 1.56 1.20 1.05 470.60/M RI-117-112A 
. ° -25 ~70 -40~40 | 481-1096-1-ND 1.14 88 AT 343.20/M RI-116-114A-01 
-25 ~70 -40~40 | 481-1097-1-ND 1.20 92 81 361.40/M RI-116-114A-S1 
A For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Operating Storage i 
Programming Dimensions Weight Temperature Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Cycles Inch (mm) (Grams) (°C) (°C) Part No. 1 25 100 Part No. 
100,000 3.37 x 2.13 x .030 5 -25 ~ 50 -25 ~ 50 481-1072-ND 4.20 3.50 2.94 RI-TH1-CB1A-00 
' (85.6 x 54 x 0.76) 5 +25 ~ 50 -25 ~ 50 481-1069-ND 4.80 2.96 2.62 RI-TH1-CB3A-00 
91x 49x11 
10,000 (24.0 x 12.45 x 2.7) 3 -25~70 -25 ~70 481-1080-5-ND 4.20 3.50 2.94 RI-INL-W9QK-30 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Gen 2 Inlay and SMT EPC Gen 2 IC 


The Gen 2 Inlay is designed for ease of integration in the smart label 
conversion process. Gen 2 products are based on the EPCglobal™ 
Generation 2 specification with 96 bits of user programmable EPC™ 
memory field with read, write, and lock capabilities. 


Paitin 


Feed Direction 


Features: * 100% tested inlays 


Operating Frequency: 
(Inlay) 860MHz ~ 960MHz (IC) 840MHz ~ 960MHz 


Cut Tape 
Antenna Size Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Inch (mm) Part No. 1 25 100 | Part No. 
481-1078-1-ND 1.25 96 85 | RI-UHF-00C01-03 


3.5 x 1 (88.90 x 25.40) 


481-1078-2-ND$ 3654.00/10,000 RI-UHF-00C01-03 


RI-UHF-STRAP-08 


9.10 x 4.10 (231.14 x 104.14) |481-1115-1-ND 55 38 33 


+ Tape and Reel 


Transponder Sheeting 


This silicone sheeting can be applied to protect 32mm x 3.85mm glass. Transponders for shock intensive 
applications like sports timing, key-fobs, and vehicle tracking. 


Specifications: + Usable For: 32mm TI-RFid Glass Transponder * Material: Silicone * Color: Transparent 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Dimension: Diameter 6mm +0.2mm x 35 1mm 


481-1024-ND (Texas Instruments # RI-ACC-SHT3-00) .......... 0.0.0. c cece ese ee ese ee eee e nsec eee ee eee enee $.44 


HF Antenna 13.56MHz 
Series 6000 Gate Antenna 


This antenna is a single-loop transmit/receive antenna with 
preset matching electronics for a transmitter frequency of 
13.56MHz. 


Specifications: 


¢ Impedance: 500 +109 * Connector: SMA male (500) 
* Cable: Type: RG58; Length: 3.6m +0.1m 


Operating Dimensions 
Temperature HxWxD RF Power | Digi-Key Price Texas Instruments 
(°C) (mm) (Max.) | Part No. Each Part No. 
-25 ~ 55 337 x 322 x 38 8w 481-1051-ND 473.85 RI-ANT-T01A-00 
-25 ~ 55 851 x 620 x 38 10W =| 481-1058-ND 955.50 RR-IDISC-ANT8-6-B 


HF Antenna 13.56MHz 


The elegant pad-antenna is perfectly suitable for desk applications with a reading range of up to 30cm. File 
and document tracking as well as the registration of rental goods during distribution and return are only two 
out of many possible applications. 

Specifications: 

* Maximum RF Power: 1W * Connector: SMA-plug (500) * Operating Temperature: 0°C ~ 55°C 
* Dimensions: 337mm x 237mm x 8.3mm 

481-1056-ND (Texas Instruments # RR-IDISC-ANT34-24) . 2.02.2... ..00ccc ec eec ec eee ee eee ee ee eee ee eee $237.80 


Stick Antennas 


LF Antennas 


Gate Antennas 


134.2kHz 
Series 2000 
Operating Dimensions | Cable 
Temperature LxWxH Length | Digi-Key Price | Texas Instruments 
Inductance (°C) (mm) (m) | Part No. Each | Part No. 
Stick Antennas 
27H @ 134.2kHz -30 ~ 70 140 x 021 1 |481-1040-ND 116.20 | RI-ANT-SO1C-00 
27H @ 134.2kHz -30 ~ 70 140 x 921 1 |481-1120-ND 145.25 | RI-ANT-S01C-30 
27H @ 134.2kHz -30 ~ 70 140 x 921 3 |481-1121-ND® 162.68 | RI-ANT-S02C-30 
116yH @ 134.2kHz | -30 ~ 70 133 x 921.3 0.1 |481-1119-ND@ 103.75 | RI-ANT-P02A-30 
Gate Antennas 
27\1H @ 134.2kHz -30 ~ 60 200 x 200 x 25 1 481-1043-ND 181.25 | RI-ANT-G02E-30 
26H @ 134.2kHz -30~60 |1018x518x47| — |481-1118-ND@ 362.50 | RI-ANT-GO4E-30 


@ RoHS Compliant 


Readers/Modules 
Series 2000 LF Micro Reader 


The Series 2000 Micro Reader is an intelligent module that provides 
all RF and control functions in order to communicate with 134.2kHz 
HDX/FSK transponders and a host application. It is designed as 
a 30-pin dual-in-line printed circuit board. The Series 2000 Micro 
Reader is equipped with a serial communication interface and works 
together with a 47p1H low-Q antenna that eliminates the need to tune 
the system to resonance. 


Specifications: 

° Operating Temperature: -20°C ~ 50°C * RF Transmit Frequency: 134.2kHz * Power Supply: 5VDC, 
regulated at 100mA * Communications Interface: Serial Communications Interface (SCI) * Antenna: 
47uH ¢ Transponder Types: 134.2kHz HDX/FSK * Dimensions (mm): 38.3 x 29.3 x 13.5 


481-1029-ND (Texas Instruments # RI-STU-MRD1-30).............. ccc cece cece cece eee eee eee ene ee $102.60 


Series 2000 LF Control Module 


The Series 2000 Control Module is the interface between the TI-RFid Radio Frequency Module RI-RFM- 
007B or RI-RFM-008B and the Host. It decodes the received RF signals into the transponder’s identification 
number, checks the validity and handles the conversion to a standard serial interface protocol. In addition 
it can store up to 909 reading transactions into the buffer. It is offered with two different serial interfaces, 
the RI-CTL-MB2B-30 for point-to-point communication via an RS232 interface and the RI-CTL-MB6B-30 
for point-to-multipoint communication via RS422/485 interface. It has two open collector outputs and eight 
configure able digital input/outputs that can be defined by the user. 


Specifications: 
* Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Power Supply: 7 ~ 25VDC, regulated * Communication Interface: 
RS232 (RI-CTL-MB2B-30) RS422/485 (RI-CTL-MB6B-30) * Dimensions (mm): 93 x 82 x 33 


481-1122-ND (Texas Instruments # RI-CTL-MB2B-30) RS232................cceeeeeee eee eens ee een ene $261.00 


481-1123-ND (Texas Instruments # RI-CTL-MB6B-30) RS422/485.......... 00.06. cc cee cec eee eee eee ees $293.94 


Series 2000 LF Reader 


The Series 2000 Reader S251B provides all RF and control 
functions to communicate with 134.2kHz HDX/FSK transponders. 
It sends an energizing signal to the transponder, modulates the 
RF signal to send data to the transponder, decodes and checks 
the received transponder data and transmits it via a standard serial 
interface (RS232, RS422/485). The reader includes a Dynamic 
Auto Tuning (DAT) function that automatically tunes a standard 
antenna to resonance and keeps it tuned during operation. 


Specifications: 


° Operating Temperature: -20°C ~ 70°C »* RF Transmit Frequency: 134.2kHz * Power Supply: 10 
~ 24VDC, regulated * Communications Interface: RS232, RS422/485 »* Antenna Tuning Range: 
26 ~ 27.9UH (Dynamic Auto Tuning) * Transponder Type: 134.2kHz HDX/FSK * Dimensions (mm): 
200 x 120 x 120 


481-1127-ND (Texas Instruments # RI-STU-251B-30) .........0. 0.02 0c cece cece e cece eee eee ee eee eens $734.50 


High Performance LF Radio Frequency Modules 


Features: 


Common: ¢ Variable power supply range * Synchronization control in multi-reader arrays * High power 
output Remote Antenna RFM: « (RI-RFM-008B-30) Supports antenna cable lengths up to 120 meters 
* Capacitive and inductive tuning to resonance 


Specifications: 


° Operating Temperature: -25°C ~ 70°C » Power Supply: 7 ~ 24VDC regulated (If switching power supply 
is used, the frequency must be > 200kHz) * RF Transmit Power: To be set by pulse width to comply with 
PTT/FCC regulations * RF Transmit Frequency: 134.2kHz » Antenna Tuning Range: 26 ~ 27.9uH (8 
~ 80H including cable for RI-ACC-008B-30) * Dimensions (mm): 89 x 93 x 44 (115 x 70 x 27 for RI-ACC- 
008B-30) 

Recommended Accessories: Digital Reader Module RI-CTL-010A (for RI-RFM-007B-30 and RI-RFM- 
008B-30) Antenna Tuning Module RI-ACC-008B (for RI-RFM-008B-30) 


481-1125-ND (Texas Instruments # RI-RFM-007B-30) Standard RFM....................c cece eee $291.81 
481-1126-ND NEW! (Texas Instruments # RI-RFM-008B-30) Standard RFM ....................0066 $308.64 


296-23404-ND (Texas Instruments # RI-ACC-008B-30) Antenna Tuning Board .$97.50 


Series 2000 LF Antenna Tuning Indicator 

Antenna Tuning Indicator makes the resonance tuning of the TI-RFid’s Standard RFM and the High 
Performance RFM easy. LEDs indicate in which direction the tuning core should be turned or whether tuning 
capacitance needs to be added or removed (RI-RFM-007B-30) to bring a connected antenna to resonance. 


Specifications: 


* Operating Frequency: 134.2kHz * Resonance Tuning Accuracy (Green LED on): +600Hz * Operation 
with RF Modules: RI-RFM-007B-30 * Operation with Readers: 2000 Series * Operating Temperature: 
0°C ~ 50°C * Dimensions: Housing (mm): 72 x 50 x 26, Cable Length (mm): 235 +5 


481-1025-ND (Texas Instruments # RI-ACC-ATI2-00) ........ 0.0... cece cece cece e eee eee eee ee eee ee $141.10 
(Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HF 8X Antenna Multiplexer 


Readers/Modules (cont.) 


The 8 times multiplexer facilitates switching between RFid antennas with an operating frequency of 13.56 
MHz. With one multiplexer several single antennas and gate solutions (existing of base and complementary 
antennas) can be operated with only one reader. Any of the eight multiplexers outputs can be assigned to 
both inputs by jumper adjustment. The multiplexer is controlled either via a digital input or the antenna cable 
connected with the reader. 

Specifications: * Operating Temperature: -25°C ~ 65°C * Operating Frequency: 13.56MHz »* Power 
Supply: 12 ~ 24VDC *Maximum Allowed Switching Capacity: 10W »* RF Connections: 2x Input/8x 
Output SMA Socket (509) * Dimensions (mm): 182 x 110 x 90 


481-1054-ND (Texas Instruments # RR-IDISC-ANTMUX-A)...........0.00ccecee eens eee ee ee ee eens $1517.25 


Series 6350 HF Midrange Reader Module 


Specifications: 


* Operating Frequency: 13.56MHz 

¢ Supported Transponders: Tag-it™ HF, Tag-it™ HF-] and ISO 15693 compliant transponders 
* Supply Voltage: 5VDC 

¢ Transmitter Power: 120mW into 500 

* Antenna Connection: 2 pins of 16-pin header connector 

¢ Antenna Impedance: 500 @ 13.56MHz 

* Communication Interface: RS232 

¢ Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 

¢ Dimensions (mm): 109.22 x 68.58 x 10.2 


481-1102-ND (Texas Instruments # RI-STU-TRDC-30) .............. 0c cceeeceneeeeeeeeeeeeeeeeeeeene $152.25 


Series 6500 HF Long Range Reader Module 


Specifications: 

* Operating Frequency: 13.56MHz 

¢ Supported Transponders: Tag-it™ HF, Tag-it™ HF-I, ISO 
15693 compliant Transponders 

* Supply Voltage: 24VDC 

¢ Transmitter Power: 0.5W ~ 10W +1dB 

* Antenna Connection: 2 x SMA female 

¢ Antenna Impedance: 500 at 13.56MHz 

* Communications Interfaces: RS232 or RS485 
* Operating Temperature: -20°C ~ 65°C 

¢ Dimensions (mm): 160 x 120 x 67 


481-1049-ND (Texas Instruments # RI-STU-650A-00) .......... 00.2.0 e cece cee ee cee e cece e eee eeea eee eeenee $1402.50 


Series 6700 HF Multi-Protocol Transceiver IC 


The S6700 Multi Protocol Transceiver IC enables a broad range of 13.56MHz RFID interrogator designs for 
portable and stationary readers. This low power consumption device supports multiple RF communication 
protocols, minimizes onboard power requirements and reduces parts count in a final reader product. 
Specifications: 

* Operating Frequency: 13.56MHz 

* Supported RF Communication Protocols: Tag-it™ HF, ISO 15693-2 and ISO 14443-2 

* Operating Voltage: 3.3V ~ 5VDC 

¢ Transmitter Power: 200mW at 5VDC 

¢ Antenna Impedance: 500 at 13.56MHz 

¢ Communication Interface: Serial interface 

* Operating Temperature: - 40°C ~ 85°C 

* Package: SSOP 20 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Texas Instruments 
Part No. 1 25 100 Part No. 1,500 Part No. 
481-1046-1-ND 15.79 13.53 11.28 | 481-1046-2-ND 5998.30/M RI-R6C-001A-03 


Mid-Range Reader 


This reader has an aluminum housing with the protection class of IP 54 which protects against dust, dirt and 
syringe water. Transmitting power of 1.7 watts and read ranges of up to 70cm. 

The reader has several I/Os and has the serial interfaces RS232 and RS485 which can be adjusted by the 
software. 


Specifications: 


* Operating Frequency: 13.56MHz 

* Dimensions (L x W x H): 200mm x 110mm x 60mm 

¢ Antenna Connection: SMA-plug (50) 

* Outputs: 2 Optocouplers, 24VDC/30mA; 1 Relay, 24VDC/2A 
¢ Inputs: 2 Optocouplers, Maximum 24VDC/20mA 

* Interfaces: RS232 and RS485 (adjustable) 

* Signal Generator: 5 LED 

¢ Operation Temperature: -20°C ~ 60°C 

* Storage Temperature: -25°C ~ 85°C 


481-1064-ND (Texas Instruments # RR-IDISC-MR200-A) . 


TRF7960 Evaluation Module 


The TRF7960 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TRF7960 
multiple protocol RFID transceiver. The device incorporates an analog front end, protocol handling, framing, 
error checking, and multiple integrated voltage regulators with other features that allow the reader to be 
customized/configure able for the end application. 


TRF7960 Features: 


¢ Support for the ISO 15693, 180003-1, and Tag-it™ standards * Support for both the ISO 14443A standard 
and the ISO 14443B standard (up to layer 4) * Self contained — has an on-board 13.56MHz loop antenna 
and interface * Communication with host software on a Windows-based PC through a standard USB cable 
* Protocol indication LEDs — (stand alone mode) required to indicate detection of a tag 


Hardware Features: 


¢ TRF7961 supports 180003-1 and Tag-it™ standards * Supports both parallel and SPI communication 
interfaces between the TRF7960 and the MSP430 on-board (configure able using an on-board jumper 
setting) * A faster and lower-power MSP430 on board * The TRF7960EVM uses the state-of-the-art 
MSP430F2370 with maximum speeds up to 16MHz and is available in a tiny 40-pin QFN package * Power- 
selection jumper 


Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Texas Instruments 
Description Part No. 1 25 100 Qty. Price Part No. 
Evaluation Module | 481-1106-ND 204.00 TRF7960EVM 
Front End 481-1105-1-ND$@ 5.40 4.32 3.36 | 250 798.00 | TRF7961RHBT 
Front End 481-1107-1-ND$o 9.72 7.78 6.57 | 3,000 | 6026.00/M | TRF7960RHBR 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND +$CutTape RoHS Compliant 


LF Base Station IC 


The LF base station allows efficient development and production of RFID readers for vehicle immobilizers. 
This base station IC drives the antenna of a TI-RFID transponder system to send data modulated on the 
antenna signal, and to detect and demodulate the response from the transponder. It also allows minimizing 
the external component count. 


Features: 


° Self-adapting to transponders with a resonance frequency between 129kHz ~ 140kHz * Power 
management for 5V operation * Over-current protection of antenna driver 


Specifications: 


* Operating Frequency: Typical 134.2kHz, FSK * Operating Voltage: 4.5 ~ 5.5VDC »* Operating 
Temperature: -40°C ~ 85°C * Package/Pin Count: SO16 (10 x 6mm) 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing —_| Texas Instruments 
Part No. 1 25 100 Part No. 2,500 Part No. 
481-1063-1-ND 12.39 10.62 8.85 | 481-1063-2-ND 4513.50/M | RI-TMS3705ADR 


LF Micro Evaluation Kit 

This easy-to-use kit gives the opportunity to explore the capabilities of Texas Instruments 134.2kHz Radio 
Frequency Identification (RFID) technology TIRIS™. The core of this LF Evaluation Kit is the CE and FCC 
approved Series 2000 Micro Reader which is mounted on an Interface Board combined with an antenna. 
Various transponder samples and demonstration software that runs on your desktop computer allow you to 
experiment with all the features of the RFID system. 


Contents: 


* S2000 Micro Reader RI-STU-MRD1 mounted on an Interface Board with RS232 IF Port, Power Connector 
and Antenna Connector * Antenna * 9-Pin D-Sub Cable (female-female connector) * Various Transponder 
Samples * CD with User Documentation and Demonstration Software * Getting Started Guide »* 9V Power 
Supply Input 100V-240V, 1.5A with various main power connectors for international use 


481-1039-ND (Texas Instruments # RI-K3A-001A-00) ............ 0. cece eee cece cee eee eee ee $300.00 


TIRIS™ RF-Module for Automotive 


RI-RFM-O06A is a CMOS technology based RF-module IC which integrates all transmitter-receiver functions 
required for constructing a TIRIS Read-Write System into one single chip. RI-RFM-OO6A consists of a 
transmitter signal control logic which generates signals for transmission and for sending the data you wrote 
to a remote TIRIS transponder, and a receiver amplifies and demodulates frequency shift keyed (FSK) 
signals received from this transponder. 


Features: 
* Operating supply voltage: 4.5V ~ 5.5V * Operating temperature range: -40°C ~ 85°C * Package: 16-pin 
SOP * Structure: CMOS process 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Texas Instruments 
Part No. il 25 100 Part No. 2,000 Part No. 
481-1117-1-ND 12.39 10.62 8.85 | 481-1117-2-ND 4513.50/M CF45538NSRG4 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Dimensions in mm 
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Frequency | P1dB/ Voltage/ 
Range OIP3 | Gain Current Package | Digi-Key Cut Tape _| Digi-Key Tape and Reel TriQuint 
Fig. (GHz) (dBm)t | (dB) (V/mA) Description Type Part No. Price Each | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Amplifiers up to 1W 
2.3 ~2.8 30/40 28 6/710 WiMAX Driver Amp., SB§ 28-QFN_ |779-1000-ND 6.00 = = = TGA2702-SM 
' 3.3 ~ 3.8 30/42 24 6/770 WiMAX Driver Amp. 28-QFN |779-1001-ND 6.00 = = _ TGA2703-SM 
Amplifiers 1W ~ 4W 
2 0.04~1.0 | 31.5/55 12 12/510 CATV Ultra Linear HPA 16-SOIC | 779-1011-1-ND 16.30 779-1011-2-ND 1,000 13980.00 TGA2801D-SG-T/R 
Amplifiers 4W and up 
3 3.5 37.5/49 1 8/750 5W HPA, HFET 2-SMD__|779-1013-1-ND 18.50 779-1013-2-ND 500 7999.95 TGA2925-SG-T/R 
Amplifiers - Gain Block 
4 | 11.0~17.0 17/— 23 6/75 Driver Amp., SB§ 12-QFN_ |779-1010-1-ND 17.25 779-1010-2-ND 500 7440.00 TGA2507-SM-T/R 
5 0.04 ~ 1.0 27/46 20 8/350 CATV TIA/Gain Block, SB§ 20-QFN_ |779-1012-1-ND 15.25 779-1012-2-ND 1,000 13056.00 TGA2803-SM-T/R 
Low Noise Amplifiers 
5 2.0 ~ 20 16/— 17 5/75 LNA / AGC 12-QFN_ |779-1002-ND 62.00 = aaa _— TGA2513-SM 
6 Up to 4.0 —/13 17 3/30 LNA / Discrete SC70-4 | 779-1006-1-ND 1.61 779-1006-2-ND 2,500 840.00/M CFH800 
Discrete Transistors 
re DC ~ 2.5 26.5 /— 1 2.7 ~ 6/350 MESFET SOT-223 | 779-1007-1-ND 5.14 779-1007-2-ND 1,000 3040.00 CLY5 
DC~5 27/40 19 8/100 0.5W HFET SOT-89 |779-1014-1-ND 4.63 779-1014-2-ND 1,000 4440.00 TGF2960-SD-T/R 
DC~4 30/44 18 8/200 1W HFET SOT-89 |779-1015-1-ND 6.75 779-1015-2-ND 500 2610.00 TGF2961-SD-T/R 


t Value is IIP3 for LNA Product + Automatic Gain Control § Self Biased 


Frequency | Bandwidth | Insertion vO Package | Digi-Key Cut Tape Digi-Key Tape and Reel TriQuint 
Fig. (MHz) (MHz) Loss (Typ.) | Config. Description Type | Part No. Price Each | Part No. Qty. Pricing Part No. 
SAW Filters 
915 26 2.3 SE/SE ISM 915MHz Band PF Filter 4-CSP_ |779-1003-1-ND 10.92 779-1003-2-ND 10,000 1090.00/M |856327 
e 1575.42 2 1.25 SE/SE GPS PF Filter 4-CSP_ |779-1005-1-ND 1.45 779-1005-2-ND 10,000 400.00/M |856584 
10 2441 83.5 2 SE/SE Bluetooth RF Filter 5-CSP_ |779-1004-1-ND 4.76 779-1004-2-ND 10,000 490.00/M |856539 
70 3.5 7.25 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 |779-1016-1-ND 39.64 779-1016-2-ND 2,000 17139.95/M | 854657 
70 va 8.5 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 |779-1017-1-ND 39.64 779-1017-2-ND 2,000 17139.95/M | 854662 
70 14 12.5 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 |779-1018-1-ND 39.64 779-1018-2-ND 2,000 17139.95/M | 854667 
1 70 28 17.6 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 |779-1019-1-ND 39.64 779-1019-2-ND 2,000 17139.95/M | 854674 
140 6.85 5.5 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 | 779-1020-1-ND 39.64 779-1020-2-ND 2,000 17139.95/M |854913 
140 16 8.4 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 |779-1021-1-ND 39.64 779-1021-2-ND 2,000 17139.95/M |854919 
140 32 11.5 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 |779-1022-1-ND 39.64 779-1022-2-ND 2,000 17139.95/M | 854927 
(Continued) 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RF Amplifiers, SAW Filters and RF Components (con) 


SEMICONDUCTOR 
RF Frequency | Conversion | LO/RF | Voltage/ Cut Tape 
Range Gain Isolation | Current Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TriQuint 
Fig. (GHz) (dB) (dB) (V/mA) Description Type | Part No. 1 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Frequency Mixers 
12 0.5~2.5 6.7 8 3~6/6 | Wideband Mixer, LO MW6_ | 779-1008-1-ND 3.36 2.15 1.80 |779-1008-2-ND 3,000 1380.00/M |CMY210 
Insertion Cut Tape 
Frequency Loss Isolation | P1dB Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TriQuint 
Fig. (GHz) (dB) (dB) (dBm) Description Type [Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
RF Switch 
13 DC ~ 2.5 0.3 24 30 SP2T General Purpose | SC70-6 |779-1009-1-ND 1.20 1.00 .81  |779-1009-2-ND 2,500 520.00/M |CSH210R 
=z 


z Tyco Electronics NEW! PCB Mount Antennas 


Authorized Distributor 


Features: ¢ Low profile, high performance »* Molded or PCB antennas * Adjustment free technology 


Cut Tape Tape & Reel | Tyco 
Mounting | Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Electronics 
Description Style (MHz) Part No. u 25 100 Part No. 450 Part No. 
Wlan 802.11b SMT 2400 ~ 2500 |A99512CT-ND 2.41 2.15 1.95 |A99512TR-ND 814.05 1513151-1 
880 ~ 960 
GSM SMT 1710 ~ 1990 A99513-NDt 8.46 7.52 6.82 = 1513259-1 
2400 ~ 2500 
Wlan Dual Band SMT A99514CT-ND 2.39 2.13 1.93 |A99514TR-ND 807.98 1513164-1 
4900 ~ 5900 
Wlan Single Band SMT 2400 ~ 2500 |A99515CT-ND 2.41 2.15 1.95 |A99515TR-ND 814.05 1513504-1 


+ Bulk 


=== 
Unigen 
NEW! Apollo Wireless USB/SD™ Modules 


The Unigen Apollo module supports 802.11b/g radio technology. 802.11 Wireless Ethernet standards known 
as WLAN are currently the most popular, short range, unlicensed radio technology. With reliable transmis- 
sions, protocol stack with use of the OSI model, and over-the-air data throughput up to 54Mbps, WLAN 
is radio technology for transferring large amounts of data within a short range and period of time reliably. 
Features: ¢ 48-pin 20mm x 20mm module * SDIO1.1 or USB2.0 interfaces * Compliant to IEEE 802.11b/g 
standards ¢ Data rates up to 54Mbps * WMM QoS »* IEEE 802.11i encryption, 64/128-bit WEP, TKIP, and 
AES © WPA and WPA security * Embedded LDOs, EEPROM, 40MHz and 32.768KHz crystals * Supports 
antenna diversity * Wake-On-LAN (WOL), remote wake-up * Ready for embedded OS such as Windows 
CE, Linux, and more. 


Flora ZigBee® Modules 


The Flora Wireless modules feature Texas Instruments CC2430 System-on-Chip. This processor is capable 
of supporting both the IEEE 802.15.4 MAC and ZigBee stack from Texas Instruments. The System-on-Chip 
includes a fully qualified IEEE 802.15.4 radio and embedded 8051 microcontroller. Beyond IEEE802.15.4 
network applications, the CC2430 is an outstanding low-power Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 
radio with proven immunity from common 2.4GHz band interference sources. The combination of DSSS and 
CSMA/CA techniques are optimized for low-power applications with long sleep cycles, infrequent bursts of 
information and efficient binding Features: * 2.4GHz IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver * DSSS Direct 
Sequence Spread Spectrum * CSMA/CA Hardware Support * Excellent Receiver sensitivity and robustness 
¢ AES 128 Encryption * Small Size 24mm x 39mm x 3mm » High quality Local Oscillator for optimal radio 


Voltage | Digi-Key BriceiEach Unigen sensitivity * Adapter Board for Tl SmartRFO4EB Development System Available 
Antenna (V) Part No. 1 10 25 Part No. 

MoBo 3.3 784-1045-ND 27.45 25.92 23.47 | UGWAS82BSM33 Range Voltage | Digi-Key Price Each Unigen 

MoBo 3.3 784-1046-ND 26.96 25.46 23.05 | UGWAS82GSM33 (Meters)| Antenna (V) Part No. 1 10 25 Part No. 
784-1030-ND (UGWKAPSVEA1-EK) ....c.cccceccccecseecesesecseseevsesecsesevscsevevstvevsvseeseaeeee $99.00 Trace me OAD S308) N82: 141) LUGWY ISaBR See 
Kit Includes: (1) Apollo-USB SMT Carrier (ApolloUsbAdapter.X.X), (1) Antenna (188-010040.X.X), (1) 50 Trace 3.3. |784-1020-ND 43.99 32.99 26.72 | UGWZC154HP33A 
PCBA of Apollo USB SMT (6 Layers) (WAS82BSM33) GSC UL.F 3.3 784-1018-ND 22.45 17.29 13.97 | UGWYC154HP33 
784-1031-ND (UGWKAPUVEAIGER): scicasiconsiinvicesiy'sssngiss tin sjneulsatitiai's mage tines s ndals e/dineceloinnacsnina’e $99.00 U.FL 3.3 784-1019-ND 43.99 33.49 27.07 |UGWZC154HP33 


Echo UHF Modules 


The Unigen Echo-SMT products are based on the Semtech XE1205 UHF Transceiver. The XE1205 is opti- 
mized for long range, low data-rate applications. Three versions are available; 433, 868 and 915MHz. The 
Echo Module is an SPI peripheral used with an external microcontroller. The RF Interface is 500 single-ended 
via the SMT connections. Features: * True UART to Antenna Solution * 433/868/915MHz Versions « Digital 
Direct Interface * Fully Assembled and Tested * 30.5mm x 18.5mm * Supply Voltage: 2.4V ~ 3.6V ¢ Fre- 
quency Synthesizer Steps 500Hz * Output Power is programmable up to 15dBm »* High Rx 0.1% Sensitivity 
down to -113dBm at 4.8kbps * Data Rate up to 152.3kB * Line Power 62mA Tx/14mA Rx 


Cut Tape Tape & Reel 
Freq. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Unigen 
(MHz) | Part No. al 10 25 ‘| Part No. 500 Part No. 
433 | 784-1024-1-ND 20.37 15.74 = 12.71 | 784-1024-2-ND 5914.10 | UGW5S4XESM33 
868 |784-1025-1-ND 20.50 15.84 12.71 | 784-1025-2-ND 5914.53 | UGW5S8XESM33 
915 | 784-1026-1-ND 19.67 15.13 12.08 | 784-1026-2-ND 5623.96 | UGW5S9XESM33 


Kit Includes: (2) 400 MHz Development Board (UGWEC400ADAPTER.X.X), (2) 433 MHz Rp-SMA antenna 
tilt/swivel, (2) Processor Board Vesta (UGQV1PDB9KO64DABS5.X.X) 

784-1032-ND NEW! (UGWKEC4VEA1-Ek) $99.00 
Kit Includes: (2) 800 MHz Development Board (UGWEC800ADAPTER.X.X), (2) 868 Rp-SMA antenna tilt/ 
swivel, (2) Processor Board Vesta (UGQV1PDB9K064DAB5.X.X) 

784-1033-ND NEW! (UGWKEC8VEA1-EK) ............0.60c0cccecce cece ee ee ences eee eseeeeseeeesen tees $99.00 
Kit Includes: (2) 900 MHz Development Board (UGWEC900ADAPTER.X.X), (2) 916 MHz Rp-SMA antenna 
tilt/swivel, (2) Processor Board Vesta (UGQV1PDB9KO64DAB5.X.X) 

784-1034-ND NEW! (UGWKEC9VEA1-Ek) 


NEW! Janus Evaluation Kit 


Kit Includes: (2) JANUS-M-C (UGWY155HP33), (2) JANUS-M (UGWY155HP33A), (4) FLORA-ADP 
(UGWTI154ADAPTER), (1) BOX 5X6X1.5 Inch (161-000032.X.X), (1) Cover Eval Kit Slip 7X5.5X1.75 Inch 
(I73-000006.X.X) 

784-1036-ND (UGWKJANTIO4-EK) 02.0. ccccceccccccsceeseeseesseseeeseeeeeeeseessesseeseseseeeseeets $99.00 


Kit Includes: (2) FLORA-M (UGWY154HP33A.X.X), (2) FLORA-M-C (UGWYC154HP33.X.X), (4) FLORA- 
Adapter (UGWTI154ADAPTER.X.X) 
784-1035-ND NEW! (UGWKFLOTIO4-EK) .......00..0.cccccccccsececesceeseessesseeescessecseeeseeses $99.00 


Juno WirelessUSB™ Modules 


A low-cost, 2.4GHz adaptation of the Universal Serial Bus for connecting a variety of low-data rate devices to 
host systems. It is an ideal solution for a host of consumer electronic and traditional computer input devices 
as well as a drop-in design solution using native HIS Operating System drivers to seamlessly enumerate and 
operate mouse, keyboard and gaming devices. 

Features: * Cypress Semiconductors Wireless USB devices * 62.5Kb/second data rate * 2.4GHz ~ 2.483GHz 
DSSS Radio * No Proprietary Software ¢ Vertical or Horizontal Application * Form Factor as small as 1” sq. 
Note: See Data Sheet for Certifications 


Range Voltage | Digi-Key Price Each Unigen 
(Meters)| Antenna (V) Part No. 1 10 25 =| Part No. 
3.3 |784-1000-ND 12.49 9.49 7.61 | UGWM1USHN33 
Mini-Coaxial 3.3 |784-1002-ND 14.49 10.99 8.85 | UGWB1USHM33 
10 3.3 |784-1004-ND 14.79 11.49 8.99 | UGWL1USHN33 
irises 3.3 |784-1003-ND 14.49 10.99 8.85 | UGWB1USHM33A 
3.3 |784-1005-ND 14.79 11.49 8.99 | UGWL1USHN33A 
50 Tacs 3.3 |784-1047-ND NEW!) 9.00 8.50 7.69 | UGWM1USHN33A 
3.3 |784-1001-ND 12.99 9.99 7.99 | UGWW2USHN33A 
1000 | Mini-Coaxial 3.3 |784-1009-ND 18.49 14.29 11.31 | UGWP2USHN33 
5 784-1006-ND 19.99 15.49 12.18 | UGQUBE1USB450A 
50 Trace 5 784-1007-ND 19.99 15.49 12.18 | UGQUBE1USB350A 
5 784-1010-ND 21.99 16.49 13.20 | UGQLSL4USE050A 


Kit Includes: (2) JUNO-LPA-J (UGWP2USHN33.X.X), (2) JUNO-USB PCBA (UGQUBE1USB350A.X.X) 


784-1037-ND NEW! (UGWKJULCYA1-EK) ............ 0.0. cc ccc cece eee cence eee eee e eee eens $99.00 
Kit Includes: (2) JUNO-M PCBA (UGWM1USHN33A.X.X), (2) JUNO-USB PCBA 
(UGQUBE1USB350A.X.X) 

784-1038-ND NEW! (UGWKJUNCYA1-EK) ............ 0.0. cc cece cece e nee e eee et ee een e nent ne en anes $99.00 


DigiReel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Ree!®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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— 
Unigen 
Leto WirelessUSB™ Modules 


The LETO Wireless USB devices are tightly integrated, low-cost, high-reliability 2.4GHz TX/RX communica- 
tions devices for use with Human Interface Devices (HID) class compliant products. The Leto devices are 
based on the CYRF6936 LP 2.4GHz DSSS Radio SOC device and are a complete radio solution requiring 
only integration into an existing, or new device. Leto devices are 100% tested for functional operation and are 
pre-screened for FCC Part 15 compliance 


Features: * Operates in the 2.4GHz ~ 2.483GHz, unlicensed frequency range (ISM - Industrial, Scientific and 
Medical) * Receive sensitivity up to -97dBm * DSSS data rates up to 250kbps, GFSK data rate of 1Mbps 
¢ 4MHz SPI microcontroller interface ¢ Internal PA Setting: 5 (-5dBm) ~ 7 (4dBm) 


Range Voltage | Digi-Key Price Each Unigen 
(Meters) | Antenna (V) | Part No. il 10 25 | Part No. 
3.3 |784-1011-ND 11.99 8.99 7.25 |UGWG4USHN33A 
10 Trace 5 784-1014-ND 23.99 18.49 14.79 |UGQLUE4USE050A 
5 784-1015-ND 23.99 18.49 14.79 |UGQLPE4USE050A 
6~9 |784-1016-ND 79.99 69.99 57.20 |UGWF4US50A 
1000 | Mini-Coaxial 3.3 |784-1013-ND 18.49 13.99 11.31 |UGWJ4USHN33 


Kit Includes: (2) LETO-LPA Wireless USB, 2x6 Header Mirrored (UGWJ4USHN33.X.X), (2) LETO-USB-PA 
(UGQLPE4USEOXS5A.X.X) 
784-1039-ND NEW! (UGWKLELCYAI-EK) ............ccccccceeseeneneneeeeenesecnenenseeeeneneeenee $99.00 


Kit Includes: (2) LETO-M (UGWG4USHN33A.X.X), (2) LETO-M-C (UGWG4USHN33.X.X), (2) LETO-USB 
(UGQLUE4USE050A.X.X) 
784-1040-ND NEW! (UGWKLETCYA1-EK) . 


NEW! Nemo Evaluation Kit 
with Nemo Module 


Kit Includes: (2) Nemo EVA board with Nemo Module (UGWKNEMCSA1-EK), (2) Nemo Module 
(UGWC621RSM1A33), and (1) BOX 5X6X1.5 IN 


784-1041-ND (UGWKNEMCSA1-EK) ...............ccccecse reece eens nena ne nee ee eneseseeneneeeneneneeenes 


- $99.00 


WE—= 


WURTH ELEKTRONIK 


Vidcom 


NEW! WE-MCA Series Multilayer Chip Antennas 


Pan UHF Modules 


The Unigen Pan Modules are based on the Semtech XE1203 UHF Transceiver. The XE1203 is optimized for 
high data rate, short range applications. Three versions are available; 433MHz, 868MHz and 915MHz. The 
Pan module is an SPI peripheral used with an external microcontroller. The RF Interface is 500 single-ended 
via the SMT connections 


Features: 

¢ True UART to Antenna Solution * 433/868/915 MHz Versions » Digital Direct Interface * Fully Assembled 
and Tested * 30.5mm x 18.5mm_ » Supply Voltage: 2.4V ~ 3.6V ¢ Frequency Synthesizer Steps 500Hz 
* Output Power is programmable up to 11dBm «¢ Receiver Sensitivity down to -111dBm ¢ Data Rate up to 
153.2kB ¢ Line Power 62mA Tx/14mA Rx 


Cut Tape 
Freq. | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel_| Unigen 
(MHz) | Part No. 1 10 25 | Part No. Qty | Pricing | PartNo. 
433 |784-1027-1-ND 20.13 15.10 12.24 |784-1027-2-ND 500 | 5697.76 | UGW3S4XESM33 
868 | 784-1028-1-ND 19.06 14.51 11.58 | 784-1028-2-ND 500 | 5387.34 | UGW3S8XESM33 
915 |784-1029-1-ND 18.98 14.53 11.57 |784-1029-2-ND 500 | 5387.26 | UGW3S9XESM33 


Kit Includes: (2) Pan 400MHz Development Board (UGWPA400ADAPTERX.X), (2) 433MHz Rp-SMA 
antenna tilt/swivel, (2) Processor Board Vesta, RS232, Battery Load Power (UGQV1PDB9K064DBB5.X.X) 
784-1042-ND NEW! (UGWKPA4VEA1-EK) ............0.00ccc eee e eee e ec ee ences ee see ee eeeeeeeeeneee $99.00 


Kit Includes: (2) Pan 800MHz Development Board (UGWPA800ADAPTERX.X), (2) 868MHz Rp-SMA 
antenna tilt/swivel, (2) Processor Board Vesta, RS232, Battery Load Power (UGQV1PDB9K064DBB5.X.X) 
784-1043-ND NEW! (UGWKPAS8VEA1-EK) ............0. 000 ccc cece eee e eee e nese ences eens eneeeeneeee $99.00 


Kit Includes: (2) Pan 900MHz Development Board (UGWPA400ADAPTERX.X), (2) 916MHz Rp-SMA 
antenna tilt/swivel, (2) Processor Board Vesta, RS232, Battery Load Power (UGQV1PDB9K064D0B5.X.X) 
784-1044-ND NEW! (UGWKPAQVEA1-EK) . $99.00 


Digi@Reel” 


Features: ¢ Extremely low profile * Lightweight * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Power capacity: 3W maximum ¢ Omni-directional Applications: ¢ For RF-applications in the area of 2.4GHz * WLAN 


* Home RF (868MHz) * Bluetooth * IEEE 802.11a/b * GPS *GSM900 »* WiMAX 


Feeding Point Feeding Point 


NC 


Dimensions in mm 


Feeding Point 
NC Feeding Point 
Ground NG 


Feeding Point NC 
Feeding Point NC Feeding Point Low Band 
NC Ground Feeding Point Hi Band 
Max. | Impedance Average Dimension | Digi-Key Price Each Tape & Reelt Wirth 
Fig. Frequency Range VSWR e(Q) Gain (dBi) iL Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
1 1.555 ~ 1.595Ghz 2 50 3 = 732-1833-1-ND 4.80 4.00 3.40 1,000 1400.00 | 7488910157 
2 868 ~ 960Mhz 2.5 50 2.6 _— 732-1835-1-ND 5.10 4.25 3.62 1,000 1488.00 | 7488910092 
gy ||) BS 26ene S2- Seen |. oD 60, [eee oeiscsesana — — |732-1837-1-ND 8.70 7.25 6.17 500 1269.00 | 7488910235 
2.4Ghz 2 50 1.0 9.5 732-1838-1-ND 4.80 4.00 3.40 1,000 1400.00 | 7488910245 
5.15 ~ 5.35Ghz 2 50 2.3 7.0 732-1840-1-ND 4.08 3.40 2.89 1,000 1190.00 | 7488910520 
: 5.725 ~ 5.825Ghz 2 50 1.3 7.0 732-1842-1-ND 4.08 3.40 2.89 1,000 1190.00 | 7488910570 
2.4 ~ 2.5Ghz 2 50 0.5 7.0 732-1845-1-ND 4.08 3.40 2.89 1,000 1190.00 | 7488940245 
5 2.4 ~ 2.5Ghz 2 50 0.5 = 732-1843-1-ND 4.08 3.40 2.89 3,000 1190.00/M | 7488930245 
6 2.4 ~ 2.5Ghz 2 50 0 _— 732-1846-1-ND 4.50 3.75 3.19 1,000 1313.00 | 7488920245 
7 2.4 ~ 2.5Ghz, 4.9 ~ 5.875Ghz 2.2 50 2:5. = 732-1848-1-ND 4.50 3.75 3.19 1,000 1313.00 | 7488912455 
Test Boards 

For 7488910157 ANT 732-1834-ND 10.50 8.75 7.75 _ — |74889101TB 
For 7488910092 ANT 732-1836-ND 10.50 8.75 7.15: = — |74889100TB 

For 7488910245 732-1839-ND 10.50 8.75 7.75 _ — |7488910TB 
For 7488910520 732-1841-ND 10.50 8.75 7.75 = — |74889105TB 

For 7488930245 732-1844-ND 10.50 8.75 7.75 _ — |7488930TB 

For 7488920245 732-1847-ND 10.50 8.75 7.75 = — |7488920TB 

For 7488912455 732-1849-ND 10.50 8.75 7.75 = — |7488912TB 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 619 


Logical 


Programming and Prototyping Adapters 


Systems 

Digi-Key Price Logical Systems Digi-Key Price Logical Systems 
Description Part No. Each | Part No. Description Part No. Each | Part No. 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug |309-1007-ND | 135.00 |PA17C42-PDZ 
8 Pin SOIC .150" Wide Socket to 8 Pin .300" Wide DIP Plug | 309-1045-ND 60.00 | PA8so1-03-3 44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600' Wide DIP Plug |309-1039-ND | 115.00 | PA44-40-P64-PD 
8 Pin SOIC .150" Wide Socket to 8 Pin 600" Wide DIP Plug | 309-1046-ND 60.00 | PAssot-03-6 44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug |309-1040-ND | 135.00 | PA44-40-P64-PDZ 
8 Pin SOIC .210° Wide Socket to 8 Pin .300" Wide DIP Plug | 309-1047-ND 70.00 | PA8S01-2006-3 QFP to DIP Prototyping Adapters 
8 Pin SOIC .210" Wide Socket to 8 Pin .600" Wide DIP Plug | 309-1048-ND 70.00 |PA8S01-2006-6 44 Pin PQFP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1002-ND 165.00 | PA16C64-QD-16 
orn Plug, 300 MIL Wide Socket to 8 Pin 300 MIL Wide 309-1098-NDv 6.00 |PA-SOD3SM18-08 44 Pin TOFP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1003-ND 165.00 | PA16C64-QD-03 
14 Pin SOIC .150" Wide Socket to 14 Pin .300" Wide DIP Plug |309-1000-ND 60.00 |PA14S01-03-3 44 Pin TOFP Socket to 40 Pin .600' Wide DIP Plug 309-1008-ND | 165.00 | PA17C42-QD-03 
14 Pin SOIC .150" Wide Socket to 14 Pin .600" Wide DIP Plug |309-1001-ND 60.00 |PA14S01-03-6 DIP to PLCC Prototyping Adapters 
18 Pin SOIC .300° Wide Socket to 18 Pin .300' Wide DIP Plug |309-1010-ND sano pRiseO i aS Emulator Adapter, 40 Pin DIP ZIF Socket to 44 Pin PLCC Plug |309-1031-ND | 145.00 |PA40-44-P64-DP 
18 Pin SOIC .300" Wide Socket to 18 Pin 600" Wide DIP Plug |309-1011-ND Sa Gai BRI saOtuRLES Emulator Adapter, 40 Pin DIP Socket to 44 Pin PLCC Plug |309-1032-ND | 125.00 |PA40-44-P64-DP-PP 
20 Pin SOIC .300' Wide Socket to 20 Pin 300" Wide DIP Plug |309-1012-ND | 70.00 |PA20S01-08H-3 , Fe BEC Ero tony Dre agen rer, 
20 Pin SOIC .300' Wide Socket to 20 Pin .600" Wide DIP Plug |309-1013-ND | 70.00 | PA20SO1-08H-6 “1 Pinout oe ee a eee seam, 145-00 | PAS PP 
28 Pin SOIC .300" Wide Socket to 28 Pin .300" Wide DIP Plug |309-1023-ND 70.00 |PA28S01-08H-3 ois Se eee vee ae 309-1042-ND | 165.00 | PA44-PZP 
28 Pin SOIC .300" Wide Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug |309-1024-ND 70.00 |PA28S01-08H-6 : CEO Ca Las tA RET 
2B Pin SOIC 300 MIL Wide SocketTo 28 Pin SOO MIL Wid? Tanga997npw) i340 |pasopasaie.28 Ade TOE Socket to 4 PlniSoldet Down QrP:Alug 309-1043-ND PA44QF03-440F 


DIP Plug 
SSOP to DIP Prototyping Adapters 


20 Pin SSOP Socket to 20 Pin .300" Wide DIP Plug 309-1014-ND 80.00 |PA20SS-OT-3 
20 Pin SSOP Socket to 18 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1016-ND 80.00 | PA20SS-P54 
28 Pin SSOP Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1025-ND 80.00 | PA28SS-OT-6 
28 Pin SSOP Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1026-ND 80.00 | PA28SS-P55 


PLCC to DIP Prototyping Adapter 


32 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug /309-1089-ND 70.00 | PA32-28 
32 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug /309-1090-ND 90.00 | PA32-28Z 
32 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 32 Pin .600" Wide DIP Plug /309-1091-ND 100.00 | PA32-32 
32 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 32 Pin .600" Wide DIP Plug /309-1092-ND 90.00 |) PA32-322 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug /309-1093-ND 115.00 | PA5S1-44 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug /309-1094-ND 135.00 | PAS1-44Z 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug /309-1095-ND 115.00 | PA280-44 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug /309-1096-ND 135.00 | PA280-442Z 


DIP to S lug Prototyping Adapter 
8 Pin .300" DIP Board. Two 8 Pin .250" SOIC Plugs 309-1050-ND PADSO-0803-D250-08/2 
8 Pin .300" DIP Board. Two 8 Pin .310" SOIC Plugs 309-1051-ND 20.90 | PADSO-0803-D310-08/2 
18 Pin .300" DIP Board with ZIF Socket. Two 18 Pin .420" 309-1059-ND 50.90 | PADSO1803Z-D420-18/2 
SOIC Plugs 
28 Pin .300" DIP Board. Two 28 Pin .420" SOIC Plugs 309-1065-ND 36.90 | PADSO-2803-D420-28/2 


SOIC to SOIC Prototyping Adapters 


18 Pin SOIC .300" Socket to 18 Pin SOIC Connector 309-1075-NDt 70.00 | PA-SOD-2808-18 
28 Pin SOIC .300" Socket to 28 Pin SOIC Connector 309-1073-NDt 70.00 | PA-SOD-2808-28 
+ Require SO-Plugs which must be ordered separately. “ NEW! 
Digi-Key Price |Logical Systems 
Description Part No. Each _ | Part No. 
Additional DIP Boards 
28 Pin .300" DIP Board 309-1064-ND 24.00 |PA-DSO-2803 


Additional SO-Plugs 


18 Pin .420" Plugs (6 pieces) 309-1081-ND PA-SOF-D420-18/6 
28 Pin .420" Plugs (6 pieces) 309-1083-ND PA-SOF-D420-28/6 


EQUINOX 


The Embedded Solutions Company 


The Epsilon5 Portable USB ISP Programmer is a high-speed development/field/production programmer supporting most 
in-system programmable (ISP) Microcontrollers from Atmel, Philips and Zensys. The programmer can be operated under 
PC control during development and for project configuration/uploading using the EQTools Toolsuite. The Epsilon5(AVR- 
JTAG) supports high-speed In System Programming (ISP) of Atmel AVR microcontrollers via the JTAG interface. 

EPSILONS 

Features: * Supports PC Controlled and Standalone Programming * Development Mode - using Equinox Development 
Suite (EDS) under PC control * Standalone Mode - Ideal for field or small-scale production use (no PC required) » Fastest 
programming times possible due to on-board data, high-speed SPI and JTAG port * Supports programming of FLASH, 
EEPROM, FUSE bits, Security bits and RC Oscillator Calibration bytes * 2Mbits of on-board non-volatile FLASH memory for 
user project storage (Standalone Mode) * JTAG Port - FAST ISP using JTAG algorithm » Equinox Development Suite (EDS) 
Project Builder - to create/edit Programming Projects » Project Manager - to create and maintain Project Collections 
* Project Upload/Download Utility - to upload projects to the programmer for use in Standalone Mode 

Atmega AVR JTAG Upgrade Bundle 

The “ATmega AVR JTAG” License Upgrade for Equinox ISP Programmers supports high-speed In-System Programming 
(ISP) of Atmel ATmega AVR Microcontrollers via their on-chip JTAG port. The JTAG algorithm yields much faster 


EPSILON5 - Portable ISP Programmer 


programming times (3-4 times faster) than the traditional SPI algorithm due to an enhanced protocol and higher bus speed. 
It is also possible to program multiple AVR microcontrollers which are part of a JTAG Chain on the same Target System 
using JTAG algorithm. 


483-1014-ND EPSILONS(AVR-JTAG) NEW! Portable USB ISP 

Programmer for AVR-JTAG — RoHS Compliant............. $259.95 
483-1015-ND EPSILON5(SAM7) NEW! Portable USB ISP 

Programmer for SAM7 — RoHS Compliant.................. $299.95 
483-1016-ND EPS-AVRJTAG-BUNDLE NEW! Programmer/Device 

Library Included — RoHS Compliant .. $329.95 


483-1017-ND EPS-AT91SAM7JTAG-BUNDLE NEW! Includes Device Library - ROHS Compliant. < $379.95 


483-1004-ND EQ-SFM-1 Special Function Driver Module (replacement). 

483-1005-ND EQ-IOCON-3 1/0 Connector Module 3 for Atmel ATmega JTA\ : . 
483-1006-ND RS485-C1(US) RS232 to RS485 Serial Communications Converter . . $249.95 
483-1007-ND PPM3A1-UPG7 Atmel ATmega AVR - JTAG ISP Upgrade License. . $775.50 
483-1011-ND EQ-CALCON-1 CALCON Module — RoHS Compliant . $299.95 


483-1013-ND EQ-SFM-MAX-V1.3 Production ISP Programming Module — RoHS Compliant ... $299.95 


NEW! FS2009 - Portable High-Speed Multi- 


USB In-System Programmer (ISP) 


The FS2009 is a portable programmer ideal for Development, Field-Service and Production. It supports high-speed In 
System Programming (ISP) of the on-chip FLASH/EEPROM memory of many FLASH microcontroller devices including 
8051, Atmel AVR, NXP, and Zensys microcontrollers. Support for the programming of many 24xxx Serial EEPROM 
Memories via I2C is also offered along with Atmel AT91SAM/7 support. In Standalone Mode (without a PC) the operator can 
select from any 1 of 64 pre-loaded ‘Programming Projects’ using the keypad and Display and then simply presses the key 
to program the Target Device. 


Features: * Supports ISP of AT91SAM7 devices (chargeable upgrade) * Supports programming via SPI and UART 


NEW! PPM4 MK‘1 - High Speed Production 


The PPM4-MK1 is a state-of-the-art Production ISP Programmer designed for high-speed In-System Programming (ISP) 
of FLASH Microcontrollers and Serial Memory devices. It supports programming of devices by most interfaces including 
SPI, JTAG, JTAG chain, SCI, 12C (2-wire) and UART Boot Loader. Capable of operating in ‘Standalone Mode’ where any 
one of 64 independent ‘Programming Projects’ can be recalled and executed via the programmer keypad/display interface. 


Project 


protocols as standard »* Chargeable upgrade available for programming via JTAG and 12C » Supports ‘Standalone’ 
operation i.e. no PC required after programmer has been configured * Very fast programming speeds suitable for high- 
throughput production environments » Up to 64 individual Programming Projects can be uploaded to the non-volatile 
On-board FLASH Store (4Mbytes). * Robust I/O driver stage 


483-1018-ND FS2009(AVR-JTAG) Portable Programmer for AVR-JTAG ... $499.95 
483-1019-ND FS2009(SAM7) Portable Programmer for SAM .... ... $499.95 
483-1020-ND FS2009(UN) Portable Programmer for UN ..............0.02eceeeeeeeeeee eee $499.95 


ISP Programmer Module 


Features a 4-wire TTL Remote Control interface making it ideal for interfacing to any ATE or In-Circuit Tester (ICT). A special 
‘Start Signal can be used to detect when a Test Fixture lid has been closed and thereby automatically start a programming 
operation. 

483-1021-ND PPM4-MK1(UN) 


$999.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EQUINOX EDsilon5 - Portable ISP Programmer 


The Embedded Solutions Company 


The Epsilon5 is a high-speed development/field/production 


project configuration/uploading. For field/production applications, the 
programmer is designed to work in “Standalone Mode” without a PC. 


The programmer comes complete with Equinox Development 
Suite (EDS), Project Builder/Manager and Project Upload Utility. 
All common ISP Headers are catered for including 10-way Atmel/ 
Equinox, 6-way Atmel and Atmel 10-way JTAG Header. The 
programmer supports LV + HV SPI and Boot Loader (UART) ISP as 
standard and can be upgraded to support Atmel ATmega JTAG ISP. 
483-1000-ND EPSILONS5S-A1 


483-1008-ND EPSILON5-UPG3 


suhwaedbésdnedcisdgadsbacantacndesatetaiabaninbenidesaedadeideensiaiiadareeataee $259.95 
begatiead ctrawie ghehaeta $164.95 


FS2003 - Portable High-Speed ISP 
Programmer for 8051 and AVR 
Microcontrollers 


The FS2003 Programmer supports high-speed In-System Programming (ISP) of many 
8051 and Atmel AVR Microcontrollers. It can be utilized in standard “Standalone Mode” 
without a PC, making it ideally suited for field-service and/or production ISP environments. 
The operator simply selects one of the 64 “Programming Projects” held locally on the 
programmer and then presses the “Auto-Program” key to program the target device. The 
FS2003 supports SPI and Boot loader UART ISP as standard and can be upgraded to 
support JTAG ISP. 


Programming Modes: ¢ Standalone Mode: Keypad + LCD (no PC) * Development 
Mode: Controlled via Equinox Development Suite (EDS) running on PC « Script Mode: 
Chargeable upgrade 

In-System Programming Headers: ¢ For SPI: Equinox 10-way, Atmel 10-way, Atmel 
6-way IDC Headers * For UART: Equinox 10-way Header * For JTAG: Atmel 10-way IDC 
Header 


483-1009-ND FS2003-UPG7 Upgrade FS2003 JTAG ISP ...................55 $249.95 


Corporation 


RPM)Systems 


devices ° Built to survive in manufacturing * One year warranty 


MPQ Series In-System Programmers for Manufacturing ia 


Features: * Programs 4 devices simultaneously * Array MPQs to program up to 64 devices simultaneously »* Stores up to 4 program images in 
internal Flash * Stand alone, PC or ATE controlled * Supports target device voltages from 1.8V ~ 5.5V * Software upgradeable to support future 


Digi-Key Price RPM Systems 
Description Part No. Each Part No. 
Four port, for CypressPSoC™ 770-1000-ND 499.00 MPQ-PSOC. 
Four port, for ZiLOG Z8-Encore!™ 770-1002-ND 499.00 MPQ-Z8 
Four port, for Atmel AVR (SPI) 770-1004-ND 499.00 MPQ-AVR(SPI) 
Four port, for Atmel AVR (SPI and JTAG) 770-1007-ND 548.00 MPQ-AVR 
Four port, for Atmel AVR32 Microcontrollers 770-1008-ND 569.00 MPQ-AVR32 


XELTEK SUPERPRO® Universal Programmers 


Features: 


* Two programmers in one * Stand-Alone Mode and PC Mode « Ultra-high speed universal programmer ¢ Built-in 144-pin drivers * Up to 48,000 device 


support and growing * Socket adapters to support all ranges of package types 


Digi-Key Price Xeltek 
Fig. |Description Part No. Each Part No. 
Supports Over 48,000 Devices — RoHS Compliant 
1 Universal Programmer, 48-Pin 415-1030-ND 1195.00 SUPERPRO3000U(ROHS) 
Universal Programmer with 100-Pin Module 415-1007-ND 1445.00 SUPERPRO3000U-100(ROHS) 
Supports Over 43,000 Devices — RoHS Compliant 
Universal Programmer, 144-Pin 415-1035-ND 6295.01 SUPERPRO5004GP 
Universal Programmer, 144-Pin 415-1036-ND 1995.00 SUPERPROS5000 
NEW! SUPERPRO 501S — Supports 21,849 Devices NEW! 
3  |Universal Programmer, 48-Pin 415-1046-ND 746.25 SUPERPROS501S 
Supports Over 35,000 Devices — RoHS Compliant 
4  |Universal Programmer, 48-Pin 415-1031-ND 695.00 SUPERPROS580U(ROHS) 
Supports Over 25,000 Devices — RoHS Compliant 
4  |Universal Programmer, 48-Pin 415-1032-ND 545.00 SUPERPRO280U(ROHS) 
SUPERPRO Z — Supports Over 3,469 Devices 
4  |Universal Programmer, 40-Pin 415-1000-ND 195.00 SUPERPROZ 
NEW! SUPERPRO 5010P — Supports 21,849 Devices NEW! 
5  |Universal Programmer, 48-Pin 415-1047-ND 633.75 SUPERPROS500P 
NEW! Eprom Eraser NEW! 
Eprom Eraser with Electronic Starter, 24-Pin, 12 Pieces 415-1048-ND 125.00 LER121A-110V 
Eprom Eraser with Electronic Starter, 24-Pin, 64 Pieces 415-1049-ND 170.63 LER123A-110V 
Socket Adapters 
Digi-Key Price | Xeltek Digi-Key Price | Xeltek 
Description Part No. Each_ | Part No. Description Part No. Each_ | Part No. 
For SP 3000U/9000U/580U/280U/Z TQFP32-DIP32 415-1028-ND 185.00 | SA636 
asa eRSRPND 295.00 | PEP3000 SDIP42-DIP42 415-1029-ND 195.00 | SA028 
For SP 5000/5004GP 
PLCC32-DIP32 415-1013-ND 95.00 |SAO15A1T PLCC32-D32 415-1037-ND 185.00 |CX2032 
PLCC20-DIP20 415-1014-ND 95.00 |SA001A PLOC44-D44 415-1038-ND 185.00 |CX2044 Fig. 5 NEW! 
PLCC28-DIP28 415-1015-ND 95.00 |SA008A TSOP48-D48 eeaoesHNls) 275.00 )CX1004 
PLOC44-DIP24 415-1017-ND 110.00 /SA244 eerienis ipemecate a7 C0 eX1O18 
TSOP40-D40 415-1041-ND 300.00 |CX1006 
SOIC28-DIP28 415-1018-ND 95.00 |SA404 
TSOP56-D56 415-1042-ND 300.00 |CX1011 
PSOP44-DIP44 415-1023-ND 185.00 | SA638 SSOP28-D28 415-1043-ND 200.00 |Cx1025 
TSOP40-DIP40 415-1024-ND 155.00 |SA409T SOIC28-D28 415-1044-ND 485.00 |Cx1033 
TSOP56-DIP48 415-1027-ND 225.00 |SA628-B011 PLCC84-D84 415-1045-ND 350.00 |Cx2084 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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> XILINX. Spartan™ and Virtex™ Field Programmable Gate Arrays 


Spartan-3 Family Features a broad range of densities, general functionality and targeted specific application 
solutions Spartan-3: * Highest density and pin count ¢ Ideal for highly integrated data-processing applications 
Spartan-3A: * |/O optimized « Ideal for bridging, differential signaling and memory interfacing applications 
Spartan-3A DSP: * DSP Optimized « Ideal for applications where integrated DSP MACs and expanded 
memory are required Spartan-3AN: « Non-Volatile * Ideal for applications where non-volatile system 
integration, security or large user Flash is required Spartan-3E: « Logic optimized « Ideal for logic integration, 
DSP co-processing and embedded control Spartan-XL: ¢ High performance FPGA Spartan-ll: * 2.5V 
FPGA gives users abundant logic resources, and a rich feature set * System performance is supported up to 
200MHz Spartan-llE: ¢ 1.8V FPGA is similar to the Spartan-Il family but operates at a lower voltage 


Virtex-5: ¢ Industry's first 65nm FPGA offering choice of platforms, each delivering an optimized balance of 
high performance logic, serial connectivity, signal and embedded processing Virtex-4: * Offers breakthrough 
capabilities at the lowest cost, with multiple platforms to choose from Virtex-Il Pro: * Incorporates embedded 
PowerPC™ processors and 3.125Gbps RocketlO serial transceivers Virtex-ll: * High performance interfaces 
to external memory and clock management, as well as flexible logic resources Virtex-E: * Up to 30% faster 
* System performance up to 240MHz using single-ended Selectl/O+™ technology * Up to 640Kb of faster 
(250MHz) block SelectRAM+™ Virtex: * FPGAs are flexible alternatives to mask programmed gate arrays 
* System performance up to 200MHz ~ 66MHz PCI Compliant-Hot swappable for Compact PCI All Virtex 
families are supported by FPGA Foundation™ and Alliance Development Systems 


vo Operating Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Gates CLB Pins Voltage Part No. 1 25 100 Part No. 
Spartan-3 Series — RoHS Compliant 

100-VTQFP 50K 192 63 1.2 122-1504-ND. 10.10 8.75 7.65 XC3S50-4VQG100C 
256-FTBGA 200K 480 173 1.2 122-1338-ND 25.55 22.25 19.35 XC3S200-4FTG256C 
208-PQFQ 200K 480 141 1.2 122-1339-ND 20.25 17.65 15.30 XC3S200-4PQG208C 
144-TQFP 200K 480 97 1.2 122-1340-ND 15.10 13.15 11.40 XC3S200-4TQG144C 
456-FBGA 400K 896 264 1.2 122-1341-ND 47.05 40.90 35.58 XC3S400-4FGG456C 
256-FTBGA 400K 896 173 1.2 122-1342-ND 27.00 23.50 20.40 XC3S400-4FTG256C 
208-PQFP 400K 896 141 1.2 122-1519-ND 25.45 22.15 19.26 XC3S400-4PQG208C 
456-FBGA 1M 1920 333 1.2 122-1333-ND 62.10 54.00 46.95 XC3S1000-4FGG456C 
676-FBGA 1M 1920 391 1.2 122-1334-ND 85.60 74.45 64.75 XC3S1000-4FGG676C 
256-FTBGA 1M 1920 173 1.2 122-1335-ND 46.60 40.55 35.25 XC3S1000-4FTG256C 
456-FBGA 1.5M 3328 333 1.2 122-1336-ND 78.00 67.80 58.95 XC3S1500-4FGG456C 

Spartan-3A Series — RoHS Compliant 
100-VQFP 50K 176 144 1.2 Y 5.52 = 7 XC3S50A-4VQG100C 
100-VQFP 50K 176 144 1.2 6.36 = = XC3S50A-4VQG1001 
100-VQFP 200K 448 248 1.2 11.16 _— = XC3S200A-4VQG100C 
100-VQFP 200K 448 248 1.2 12.84 = = XC3S200A-4VQG1001 
100-VQFP. 200K 448 248 1.2 122-1596-ND NEW! 13.44 = = XC3S200A-5VQG100C 
144-TQFP 50K 176 108 1.2 122-1541-ND 744 = = XC3S50A-4TQG144C 
144-TQFP. 50K 192 124 1.2 122-1589-ND NEW! 8.58 _— _ XC3S50A-4TQG1441 
256-FTBGA 50K 176 144 1.2 122-1542-ND 8.76 _ = XC3S50A-4FTG256C 
256-FTBGA 50K 176 144 1.2 122-1579-ND 10.08 = = XC3S50A-4FTG2561 
256-FTBGA 200K 448 195 1.2 122-1543-ND 13.44 = = XC3S200A-4FTG256C 
320-FBGA 200K 448 248 1.2 122-1544-ND 15.78 = = XC3S200A-4FGG320C 
256-FTBGA 400K 896 195 1.2 122-1545-ND 15.84 _ =) XC3S400A-4FTG256C 
256-FTBGA 400K 896 195 1.2 122-1580-ND NEW! 19.02 = = XC3S400A-5FTG256C 
256-FTBGA 400K 896 264 1.2 122-1588-ND NEW! 18.24 _ = XC3S400A-4FTG2561 
400-FBGA 400K 896 311 1.2 122-1547-ND 21.90 = _ XC3S400A-4FGG400C 
400-FBGA 700K 1472 311 1.2 122-1548-ND 30.36 = = XC3S700A-4FGG400C 
484-FBGA 700K 1472 372 1.2 122-1549-ND 33.78 _ = XC3S700A-4FGG484C 
484-FBGA 1400K 2816 375 1.2 122-1550-ND. 51.24 = = XC3S1400A-4FGG484C 
676-FBGA 1400K 2816 502 1.2 122-1551-ND. 59.10 = _ XC3S1400A-4FGG676C 

Spartan-3A DSP Series — RoHS Compliant 

484-CSBGA 1800K 4160 309 1.2 122-1537-ND 51.72 = = XC3SD1800A-4CSG484C. 
676-FBGA 1800K 4160 519 1.2 122-1538-ND 59.46 _ = XC3SD1800A-4FGG676C 
484-CSBGA 3400K 5968 309 1.2 122-1540-ND 67.74 = = XC3SD3400A-4CSG484C 
676-FBGA 3400K 5968 469 1.2 122-1539-ND 77.88 = = XC3SD3400A-4FGG676C 

Spartan-3AN Series — RoHS Compliant 
144-TQFP 50K 176 108 1.2 122-1555-ND. 8.94 _— = XC3S50AN-4TQG144C 
144-TQFP. 50K 176 108 1.2 122-1597-ND NEW! 10.32 = = XC3S50AN-4TQG 1441 
144-TQFP. 50K 192 124 1.2 122-1590-ND NEW! 10.74 = = XC3S50AN-5TQG144C 
256-FTBGA 200K 448 195 12 122-1553-ND 15.84 _ _ XC3S200AN-4FTG256C 
256-FTBGA 200K 448 195 1.2 122-1569-ND 18.18 = = XC3S200AN-4FTG2561 
256-FTBGA 200K 448 195 1.2 122-1599-ND NEW! 18.96 _ = XC3S200AN-5FTG256C 
400-FBGA 400K 896 311 1.2 122-1554-ND 25.14 = = XC3S400AN-4FGG400C 
484-FBGA 700K 1472 372 1.2 122-1556-ND 37.14 _ — XC3S700AN-4FGG484C 
484-FBGA 700K 1472 372 1.2 122-1598-ND NEW! 42.72 = = XC3S700AN-4FGG4841 
676-FBGA 1400K 2816 502 1.2 122-1552-ND 65.04 = = XC3S1400AN-4FGG676C 
676-FBGA 1400K 2816 502 1.2 122-1600-ND NEW! 78.06 = = XC3S1400AN-5FGG676C 

Spartan-3E Series — RoHS Compliant 
132-CSBGA 100K 240 83 1.2 122-1515-ND 11.10 _ = XC3S100E-4CPG132C 
144-TQFP. 100K 240 108 1.2 122-1478-ND 11.10 = = XC3S100E-4TQG144C 
100-VTQFP 100K 240 66 1.2 122-1479-ND 9.48 _— = XC3S100E-4VQG100C 
132-CSBGA 250K 612 92 1.2 122-1518-ND 15.30 _ = XC3S250E-4CPG132C 
144-TQFP. 250K 612 108 1.2 122-1524-ND 15.30 = = XC3S250E-4TQG144C 
100-VQFP 250K 612 66 1.2 122-1525-ND 13.08 _ _ XC3S250E-4VQG100C 
256-FTBG 250K 612 172 1.2 122-1482-ND 20.22 = = XC3S250E-4FTG256C 
208-PQFP 250K 612 158 1.2 122-1483-ND 18.30 _ _ XC3S250E-4PQG208C 
132-CSBGA 500K 1164 92 1.2 122-1484-ND 20.76 = = XC3S500E-4CPG132C 
320-FBGA 500K 1164 232 1.2 122-1526-ND 31.56 a = XC3S500E-4FGG320C 
256-FTBG 500K 1164 190 1.2 122-1485-ND 27.42 = = XC3S500E-4FTG256C 
208-PQFP 500K 1164 158 1.2 122-1520-ND 24.90 —= = XC3S500E-4PQG208C 
320-FBGA 1200K 2168 250 1.2 122-1516-ND 43.74 _ = XC3S1200E-4FGG320C 
400-FBGA 1200K 2168 304 1.2 122-1480-ND 50.28 = _ XC3S1200E-4FGG400C 
256-FTBGA 1200K 2168 304 1.2 122-1529-ND 38.04 = — XC3S1200E-4FTG256C 
320-FBGA 1600K 3688 250 1.2 122-1481-ND 60.96 = _ XC3S1600E-4FGG320C 
400-FBGA 1600K 3688 304 1.2 122-1517-ND. 70.08 = = XC3S1600E-4FGG400C 

Spartan-XL Series — RoHS Compliant 
100-VQFP 5K 100 77 3.3 122-1289-ND 10.65 9.05 7.80 XCSO5XL-4VQG100C 
144-TQFP. 10K 196 112 3.3 122-1290-ND 23.45 19.85 17.15 XCS10XL-4TQG144C 
100-VQFP 10K 196 112 3.3 122-1291-ND 19.00 16.10 13.90 XCS10XL-4VQG100C 
144-TQFP 20K 400 160 3.3 122-1293-ND 27.55 23.30 20.15 XCS20XL-4TQG144C 
144-TQFP. 20K 400 160 3.3 122-1294-ND 33.10 27.95 24.15 XCS20XL-4TQG1441 
100-VQFP 20K 400 160 3.3 122-1295-ND 23.15 19.55 16.90 XCS20XL-4VQG100C 
208-PQFP 30K 576 192 3.3 122-1296-ND 35.85 30.35 26.20 XCS30XL-4PQG208C 
144-TQFP 30K 576 192 3.3 122-1297-ND 33.15 28.05 24.25 XCS30XL-4TQG144C 
100-VQFP 30K 576 192 3.3 122-1299-ND 30.10 25.45 22.01 XCS30XL-4VQG100C 
208-PQFP. 40K 784 169 3.3 122-1300-ND 41.55 35.15 30.36 XCS40XL-4PQG208C 
208-PQFP. 40K 784 169 3.3 122-1301-ND 49.85 42.15 36.41 XCS40XL-5PQG208C 

Spartan-Il Series 
144-TQFP. 15K 96 86 2.5 122-1218-ND 8.15 — = XC2S15-5TQ144C 
100-VQFP 15K 96 60 2.5 122-1309-ND@ 7.10 _— = XC2S15-5VQG100C 
144-TQFP. 30K 216 92 2.5 122-1318-ND® 11.55 = = XC2S30-5TQG144C 
100-VQFP 30K 216 60 2.5 122-1513-5-ND@ 10.05 _— _— XC2S30-5VQG100C 
256-FBGA 50K 384 176 2.5 122-1319-ND® 16.65 = = XC2S50-5FGG256C 
208-PQFP 50K 384 140 2.5 122-1320-ND@ 14.75 _— — XC2S50-5PQG208C 
144-TQFP. 50K 384 92 2.5 122-1321-ND@ 12.85 _ _ XC2S50-5TQG144C 
256-FBGA 100K 600 176 2.5 122-1303-ND® 28.35 = = XC2S100-5FGG256l 
456-FBGA 100K 600 196 2.5 122-1227-ND 41.31 _ = XC2S100-5FG456C 
208-PQFP. 100K 600 140 2.5 122-1304-ND® 19.55 = = XC2S100-5PQG208C 
144-TQFP. 100K 600 92 2.5 122-1305-ND@ 17.60 = _ XC2S100-5TQG144C 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Spartan™ and Virtex™ Field Programmable Gate Arrays (cont, 


fe) Operating Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Gates CLB Pins Voltage Part No. i 25 100 Part No. 
256-FBGA 150K 864 176 2.5 122-1306-ND@ 27.00 = = XC2S150-5FGG256C 
208-PQFP 150K 864 140 2.5 122-1308-ND® 21.60 = = XC2S150-5PQG208C 
456-FBGA 200K 1176 284 2.5 122-1312-ND@ 39.10 = = XC2S200-5FGG456C 
208-PQFP 200K 1176 140 2.5 122-1314-ND@ 26.25 = = XC2S200-5PQG208C 
208-PQFP 200K 1176 140 2.5 122-1315-ND® 30.15 = = XC2S200-5PQG2081 
456-FBGA 200K 1176 284 2.5 122-1316-ND@ 45.00 = _ XC2S200-6FGG456C 
208-PQFP 200K 1176 140 2.5 122-1317-ND@ 30.15 = = XC2S200-6PQC208C 
Spartan-IIE Series — RoHS Compliant 
256-FBGA 50K 384 182 1.8 122-1328-ND 16.45 16.30 16.10 XC2S50E-6FTG256C 
256-FBGA 50K 384 182 1.8 122-1329-ND 18.90 18.75 18.51 XC2S50E-6FTG2561 
208-PQFP 50K 384 146 1.8 122-1330-ND 14.55 = = XC2S50E-6PQG208C 
144-TQFP 50K 384 102 1.8 122-1331-ND 12.65 = = XC2S50E-6TQG144C 
144-TQFP 100K 600 102 1.8 122-1462-ND 17.30 17.15 16.90 XC2S100E-6TQG144C 
208-PQFP 200K 1176 146 1.8 122-1324-ND 25.20 25.00 24.65 XC2S200E-6PQG208C 
256-FBGA 300K 1536 182 1.8 122-1325-ND 47.50 47.15 46.45 XC2S300E-6FTG256C 
208-PQFP 300K 1536 146 1.8 122-1326-ND 38.60 38.35 37.76 XC2S300E-6PQG208C 
456-FBGA 600K 3456 329 1.8 122-1332-ND 170.00 147.00 125.01 XC2S600E-6FGG456C 
Virtex-5 Series — RoHS Compliant 
324-FBGA 30K 2400 220 1.0 122-1558-ND 240.00 = = XC5VLX30-1FFG324C 
665-FCBGA 30K 2400 360 1.0 122-1560-ND 320.40 = — XC5VLX30T-1FFG665C 
665-FBGA 30K 3040 360 1.0 122-1583-ND NEW! 450.00 = _— XC5VFX30T-1FFG665C 
665-FCBGA 35K 2720 360 1.0 122-1566-ND 440.40 _— = XC5VSX35T-1 FFG665C 
324-FBGA 50K 3600 220 1.0 122-1562-ND 378.00 = = XC5VLX50-1FFG324C 
676-FBGA 50K 3600 440 1.0 122-1563-ND 434.40 = = XC5VLX50-1FFG676C 
665-FCBGA 50K 3600 360 1.0 122-1565-ND 508.80 = = XC5VLX50T-1 FFG665C 
1136-FBGA 50K 3600 480 1.0 122-1564-ND 559.20 _ = XC5VLX50T-1FFG1136C 
1136-FBGA 50K 4080 480 1.0 122-1567-ND 920.40 = = XC5VSX50T-1FFG1136C 
665-FBGA 70K 6080 360 1.0 122-1585-ND NEW! 920.40 = = XC5VFX70T-1FFG665C 
1136-FBGA 70K 6080 640 1.0 122-1584-ND NEW! 1012.80 — _ XC5VFX70T-1FFG1136C 
1136-FBGA 85K 6480 480 1.0 122-1527-ND 903.60 = _ XC5VLX85T-1FFG1136C 
676-FBGA 110K 8640 440 1.0 122-1557-ND 1320.00 = = XC5VLX110-1FFG676C 
Virtex-4 Series — RoHS Compliant 
668-FCBGA 12K 12312 9 1.2 122-1591-ND NEW! 172.00 148.80 _ XC4VFX12-10FFG668C 
363-FCBGA 24K 2688 240 1.2 122-1489-ND 211.20 = _ XC4VLX25-10SFG363C 
668-FCBGA 24K 2688 448 1.2 122-1488-ND 253.20 = = XC4VLX25-10FFG668C 
668-FCBGA 24K 2688 448 1.2 122-1490-ND 316.80 = = XC4VLX25-11FFG668C 
668-FCBGA 35K 3840 448 1.2 122-1498-ND 448.80 = = XC4VSX35-10FFG668C 
668-FCBGA 40K 4806 448 1.2 122-1492-ND 399.60 —= — XC4VLX40-10FFG668C. 
1148-FBGA 40K 4806 640 1.2 122-1491-ND 439.20 = = XC4VLX40-10FFG1148C 
1148-FBGA 55K 6144 640 1.2 122-1500-ND 1123.20 = = XC4VSX55-10FFG1148C 
668-FCBGA 60K 6656 448 1.2 122-1494-ND 609.60 = = XC4VLX60-10FFG668C 
668-FCBGA 60K 6656 448 1.2 122-1496-ND 762.00 = = XC4VLX60-11FFG668C 
1148-FBGA 80K 8960 768 1.2 122-1497-ND 1042.80 = = XC4VLX80-10FFG1148C 
1513-FBGA 100K 12288 960 1.2 122-1487-ND 2000.40 = = XC4VLX100-10FFG1513C 
Virtex-Il Pro Series — RoHS Compliant 
456-FBGA 6K 752 248 1.5 122-1451-ND 126.00 113.00 99.11 XC2VP4-5FGG456C 
672-FBGA 11K 1232 396 1.5 122-1452-ND 301.00 269.00 237.01 XC2VP7-6FFG672C 
676-FBGA 20K 2320 404 1.5 122-1361-ND 304.00 272.00 239.00 XC2VP20-5FGG676C 
896-FCBGA 20K 2320 556 1.5 122-1362-ND 511.00 457.00 402.01 XC2VP20-6FFG896C 
1152-FCBGA 30K 3424 644 1.5 122-1364-ND 903.00 808.01 710.00 XC2VP30-6FFG1152C 
Virtex-Il Series — RoHS Compliant 
256-FBGA 250K 384 172 1.5 122-1352-ND 80.65 72.10 63.36 XC2V250-4FGG256C 
256-FBGA 500K 768 172 1.5 122-1356-ND 136.00 122.00 107.01 XC2V500-4FGG256C 
456-FBGA 500K 768 264 1.5 122-1357-ND 150.00 134.01 118.00 XC2V500-4FGG456C 
575-MBGA 1M 1280 328 1.5 122-1343-ND 227.00 204.00 178.00 XC2V1000-4BGG575C 
256-FBGA 1M 1280 172 1.5 122-1345-ND 198.00 177.00 155.01 XC2V1000-4FGG256C 
456-FBGA 1M 1280 324 1.5 122-1346-ND 217.00 194.00 170.01 XC2V1000-4FGG456C 
456-FBGA 1M 1280 324 1.5 122-1348-ND 304.00 272.00 238.00 XC2V1000-5FGG456C 
676-FBGA 1.5M 1920 392 1.5 122-1349-ND 306.00 274.01 241.00 XC2V1500-4FGG676C 
896-FCBGA 2M 2688 624 1.5 122-1350-ND 522.00 467.00 410.00 XC2V2000-4FFG896C 
1152-FCBGA 3M 3584 720 1.5 122-1353-ND 803.00 718.00 631.01 XC2V3000-4FFG1152C 
676-FBGA 3M 3584 484 1.5 122-1354-ND 669.00 598.01 526.01 XC2V3000-4FGG676C 
676-FBGA 3M 3584 484 1.5 122-1355-ND 937.00 837.00 736.01 XC2V3000-5FGG676C 
Virtex-E Series 
240-PQFP 71K 384 158 1.8 122-1215-ND 62.45 56.55 49.10 XCV50E-7PQ240C 
Virtex Series 
240-PQFP 57K 384 166 2.5 122-1213-ND 79.75 71.40 61.65 XCV50-5PQ240C 
240-PQFP 108K 600 166 2.5 122-1214-ND 150.00 134.01 116.00 XCV100-5PQ240C 
RoHS Compliant 


Starter Kits and Evaluation Platforms 


The CoolRunner-ll Starter Kit Includes: * X-Board with XC2C256-TQ144 
* ISE®WebPACK™ CD »* Three peripheral modules 


The CoolRunner-Il Low Power Low Cost Starter Kit Includes: * Evaluation Board with an XC2C256-TQ144 
device * USB 2.0 cable for power, programming and data transfer * 9V battery connector for optional battery power 
* QuickStart Guide * ISE®WebPACK™ software » Resource CD 


The CPLD Design Kit with AA Battery Holder supports the CoolRunner-Il and XC9500XL Device Families. Kit 
Includes: * Prototyping board * XC2C256-7TQ144 CoolRunner-Il CPLD »* XC9572XL-10VQ44 CPLD *JTAG 
Cable * ISE®WebPACK™ CD » Programmable Logic Handbook * Resource CD 


*Resource CD *USB 2.0 cable 


The Spartan™-3A Starter Kit is a complete development solution giving designers instant access to the 
capabilities of the Spartan-3A family. Kit Includes: * Development board »* Power Supply (100 ~ 240V, 50 ~ 
60Hz) with universal plug adaptors » Evaluation software: ISE®WebPACK™ or ISE Foundation™ Evaluation 
* Quickstart Guide * Programming Cable » Product Collateral 


The Spartan™-3A DSP Starter Platform provides the necessary hardware to evaluate the advanced features 
of the Spartan-3A DSP and implement complete user applications. Includes: * DSP 1800A Development Board 
¢ Universal power supply * ISE®WebPACK™ 


The Spartan™-3AN Starter Kit is non-volatile FPGA platform evaluation board includes 10/100 Ethernet/PHY, 
ADC/DAC circuitry, and connectivity options. Kit Includes: * Development board »* Universal power supply with 
plug adapters * Evaluation software: ISE®WebPACK™ or ISE Foundation™ * Quickstart Guide * Programming 
cable 


The Spartan™-3E Starter Kit is a complete development board solution giving designers instant access to the 
capabilities of the Spartan-3E family. Kit Includes: * Board * Power Supply * Evaluation Software * Resource CD 


The Virtex™-5 Kit is a feature-rich and low-cost evaluation/development platform which provides easy and 
practical access to resources available in the on-board Virtex-5 LX50 FPGA device. Kit Includes: ¢ Xilinx Virtex-5 


ML501 Evaluation platform * System ACE CompactFlash card * DVI to VGA adapter (Development tools and PC 
download cable are not included and must be ordered separately) 


The Spartan®-6 FPGA SP601 Evaluation Kit enables hardware and software developers to create or 
evaluate designs targeting the XC6SLX16-CS324 Spartan-6 FPGA. Kit Includes: * SP601 Base Board including 
the XC6SLX16-CS324 FPGA »* FPGA Design Software - Xilinx ISE® Design Suite: WebPACK™ Edition 
* Documentation: Hardware Setup Guide, Getting Started Guide, Hardware User Guide, Reference Design User 
Guide, Board Schematics, and PCB Files * Universal 5V power supply * Cables: 2 USB, 1 Ethernet * Reference 
Designs 


Digi-Key Price Xilinx 

Description Part No. Each Part No. 
CoolRunner-Il Starter Kit Bundle | 122-1534-ND 109.32 | HW-CRII-PM-ACC-G 
Goolunnerit Tow Power Low — Feie7anp 43.08 | SK-CRIL-L-G 
CPLD Design Kit 122-1512-ND 55.20 |DO-CPLD-DK-G 
Spartan-3A Starter Kit 122-1514-ND 208.80 | HW-SPARSA-SK-UNI-G 
Spartan-3A DSP Starter Platform | 122-1574-ND 325.20 |HW-SD1800A-DSP-SB-UNI-G 
Spartan-3AN Starter Kit 122-1528-ND 219.60 |HW-SPARSAN-SK-UNI-G 
Spartan-3E Starter Kit 122-1536-ND 208.80 |HW-SPARSE-SK-UNI-G 
Virtex-5 Evaluation Platform Kit | 122-1508-ND 1098.00 | HW-V5-ML501-UNI-G 
Virtex-5 ML555 Evaluation Board | 122-1586-ND NEW! 2428.80 | HW-V5-ML555-G 
Spartan-6 FPGA SP601 122-1601-ND NEW! 325.20 | EK-S6-SP601-G 

Evaluation Kit 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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> XILINX. Flying Lead Connector 


The Parallel Cable IV (PC4) is a high-speed download cable that configures or programs all Xilinx FPGA, 
CPLD, ISP PROM and System ACE MPM devices. Features: * Download speed of up to 5 Megabits per 
second (Mb/s) *In-System Programs configures all Xilinx devices: Virtex™ / Virtex-E / Virtex-Il / Virtex-Il 
Pro™, Spartan / Spartan-XL/ Spartan-ll / Spartan-lIE / Spartan-3, XC9500™ / XC9500XL / XC9500XV, 
CoolRunner™ (XPLA3) / CoolRunner-ll, XC18VOO™ ISP PROM family, XC4000XL™ / XV / EX / E, System 
ACE™ Multi-Package Module (MPM), Platform Flash PROM family. 

The Ribbon Cable incorporates multiple signal-ground pairs and facilitates error-free connection. 

The Platform Cable USB is a high-performance download cable that configures or programs ISP PROM, 
CPLD and FPGA devices. A sustained Slave-serial FPGA configuration rate of 24Mb/s is possible in a high- 
speed USB environment. Features: * Automatically senses and adapts to target I/O Voltage * Configures all 
Xilinx devices * LED status indicator 

The FPGA Flying Lead Connector provides pins on your printed circuit board for your desired configuration 
mode. 


Parallel Cable IV, Splitter, PC4 / Platform Cable USB, 


Digi-Key Price Xilinx 
Description Part No. Each Part No. 
Parallel Cable for Xilinx Devices 122-1276-ND 138.00 HW-PC4 
Ribbon Cable for Multipro or Cable IV 122-1476-ND 8.82 HW-RIBBON14 
FPGA Flying Lead Connector 122-1473-ND 17.25 HW-FLYLEADS 
Board Adapter with Wire Leads 122-1530-ND® 27.60 HW-USB-FLYLEADS-G 
Platform Cable USB II 122-1572-ND®@ 248.40 HW-USB-II-G 


@ RoHS Compliant 


In-System Programmable CPLDs (Complex Programmable Logic Devices) 


The XC9500 CPLD family provides advanced in-system programming and test capabilities. All devices have a minimum 
of 10,000 program/erase cycles. Extensive IEEE 1149.1 (JTAG) boundary-scan support is also included on all family 
members. The XC9500 family is fully pin-compatible allowing easy design migration. Advanced system features include 
output slew rate control and user programmable ground pins to help reduce system noise. I/Os may be configured for 3.3V 
or 5V operation. All outputs provide 24mA drive. 

The FastFLASH XC9500XL family is a 3.3V CPLD family targeted for high-performance, low-voltage applications. 


The XC9500XL architectural features address the requirements of in-system programmability. Each user pin is compatible 
with 5V, 3.3V, and 2.5V inputs, and the outputs may be configured for 3.3V or 2.5V operation. The XC9500XL device 
exhibits symmetric full 3.3V output voltage swing. 

The CoolRunner™-II device is a 3.3V CPLD targeted at power sensitive designs that require leading edge programmable 
logic solutions. CoolRunner CPLDs offer a TotalCMOS™ solution, both in process technology and design technique. Xilinx 
employs a cascade of CMOS gates to implement its sum of products instead of the traditional sense amp approach. 


System Pin to Pin = Price Each Zz 
Macro- Usable Frequency Delay 1/0 Digi-Key Xilinx 
Package cells Gates Registers (MHz) TPD (ns) Pins Part No. 1 25 100 Part No. 
5 Volt 
44-VQFP 36 800 36 100 (Min.) ] 34 122-1254-ND 11.75 10.90 10.10 XC9536-5VQ44C 
44-PLCC 36 800 36 83 (Min.) 75 34 122-1169-ND 5.15 4.80 4.45 XC9536-7PC44C 
44-VQFP 36 800 36 83 (Min.) 75 34 122-1170-ND 5.15 4.80 4.45 XC9536-7VQ44C 
44-PLCC 36 800 36 66 (Min.) 10 34 122-1431-ND® 4.05 3.75 3.50 XC9536-10PCG44C 
44-VQFP 36 800 36 66 (Min.) 10 34 122-1432-ND® 4.05 3.75 3.50 XC9536-10VOG44C 
44-PLCC 36 800 36 55 (Min.) 15 34 122-1433-ND® 4.00 3.70 3.45 XC9536-15PCG44C 
44-VQFP 36 800 36 55 (Min.) 15 34 122-1434-ND® 4.00 3.70 3.45 XC9536-15VQG44C 
44-VQFP 36 800 36 55 (Min.) 15 34 122-1394-ND 4.60 4.25 3.95 XC9536-15V0441 
84-PLCC 72 1600 72 83 (Min.) 75 69 122-1262-ND 17.00 14.40 12.45 XC9572-7PC84C 
44-PLCC 72 1600 72 66 (Min.) 10 34 122-1439-ND@ 7.50 = _- XC9572-10PCG44C 
84-PLCC 72 1600 72 66 (Min.) 10 69 122-1440-ND® 10.50 8.85 7.65 XC9572-10PCG84C 
44-PLCC 72 1600 72 55 (Min.) 15 34 122-1443-ND® §.25 4.45 3.85 XC9572-15PCG44C 
84-PLCC 72 1600 72 55 (Min.) 15 69 122-1444-ND® 7.35 6.20 5.35 XC9572-15PCG84C 
100-PQFP 72 1600 72 55 (Min.) 15 72 122-1445-ND® 12.70 10.75 9.25 XC9572-15PQG100C 
100-TQFP 72 1600 72 55 (Min.) 15 72 122-1446-ND® 12.70 10.75 9.25 XC9572-15TQG100C 
100-TQFP 108 2400 108 83 (Min.) 75 81 122-1424-ND® 43.95 37.15 32.11 XC95108-7TQG100C 
100-TQFP 108 2400 108 66 (Min.) 10 81 122-1421-ND® 31.40 26.55 22.91 XC95108-10TQG100C 
84-PLCC 108 2400 108 55 (Min.) 15 69 122-1460-ND® 14.55 12.30 10.60 XC95108-15PCG84C 
84-PLCC 108 2400 108 55 (Min.) 15 69 122-1246-ND 16.70 14.10 12.20 XC95108-15PC841 
100-TOFP 108 2400 108 55 (Min.) 15 81 122-1422-ND® 18.60 15.70 13.55 XC95108-15TQG100C 
100-PQFP 144 3200 144 55 (Min.) 15 81 122-1426-ND® 20.55 17.35 15.00 XC95144-15PQG100C 
100-TQFP 144 3200 144 55 (Min.) 15 81 122-1427-ND@ 20.55 17.35 15.00 XC95144-15TQG100C 
3.3 Volt 
44-PLCC 36 800 36 178 (Max.) 5 34 122-1571-5-ND@ 1.44 =- _ XC9536XL-5PCG44C 
44-VQFP 36 800 36 178 (Max.) 5 34 122-1465-ND® 1.44 ad _ XC9536XL-5VQG44C 
44-VQFP 36 800 36 125 (Max.) 75 34 122-1437-ND® 1.14 _ _ XC9536XL-7VQG44C 
44-PLCC 36 800 36 100 (Max.) 10 34 122-1570-ND® 1.07 _ _ XC9536XL-10PCG44C 
64-VQFP 36 800 36 100 (Max.) 10 36 122-1435-ND® 1.20 = _ XC9536XL-10VQG64C 
44-VQFP 72 1600 72 125 (Max.) 75 34 122-1449-ND® 2.88 - _ XC9572XL-7VQG44C 
64-VQFP 72 1600 72 125 (Max.) 75 52 122-1450-ND® 3.36 =- — XC9572XL-7VQG64C 
44-PLCC 72 1600 72 178 (Max.) § 34 122-1466-ND® 2.04 _- _— XC9572XL-10PCG44C 
44-VQFP 72 1600 72 100 (Max.) 10 34 122-1448-ND® 2.04 =_ — XC9572XL-10VQG44C 
44-VQFP 64 1500 64 192 (Max.) 10 36 122-1468-ND® 3.85 =- _ XCR3064XL-10VQG44C 
44-VQFP 64 1500 64 192 (Max.) 10 36 122-1469-ND® 4.80 _- _— XCR3064XL-10VQG441 
100-VQFP 64 1500 64 192 (Max.) 10 100 122-1470-ND® 5.00 _ _— XCR3064XL-10VQG100C 
100-VQFP 128 3000 128 95 (Max.) 5.5 84 122-1282-ND 9.60 =_ _— XCR3128XL-10VQ100C 
144-TOFP 256 6000 256 88 (Max.) 7.0 120 122-1283-ND 16.45 =_ _ XCR3256XL-12T0144C 
Coo/Runner-II — RoHS Compliant 
56-BGA 32 750 32 323 (Max.) 3.8 33 122-1403-ND 1.60 =— _ XC2C032A-3CPG56C 
32-QFN 32 750 32 323 (Max.) 3.8 21 122-1412-ND 1.15 1.10 1.00 XC2C032A-6QFG32C 
44-VQFP 32 750 32 323 (Max.) 3.8 33 122-1404-ND 1.25 1.20 1.15 XC2C32A-6VQG44C 
48-QFN 64 1500 64 263 (Max.) 46 37 122-1419-ND 3.50 3.35 3.20 XC2C64A-5QFG48C 
44-VQFP 64 1500 64 263 (Max.) 46 33 122-1420-ND 3.40 3.25 3.10 XC2C64A-5VAG44C 
56-BGA 64 1500 64 263 (Max.) 46 45 122-1408-ND 2.80 2.65 2.55 XC2C64A-7CPG56C 
48-QFN 64 1500 64 263 (Max.) 46 37 122-1418-ND 2.50 2.40 2.30 XC2C64A-70QFG48C 
44-VQFP 64 1500 64 263 (Max.) 46 33 122-1410-ND 2.45 2.35 2.20 XC2C64A-7VOG44C 
100-VQFP 64 1500 64 263 (Max.) 46 64 122-1409-ND 3.05 2.90 2.75 XC2C64A-7VQG100C 
132-BGA 128 3000 128 244 (Max.) 5.7 100 122-1396-ND 7.30 7.00 6.65 XC2C0128-7CPG132C 
144-TOFP 128 3000 128 244 (Max.) 5.7 100 122-1397-ND 6.95 6.65 6.30 XC20128-7T0G144C 
100-VQFP 128 3000 128 244 (Max.) 5.7 80 122-1285-ND 5.80 §.55 5.25 XC2C128-7VQG100C 
132-BGA 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 106 122-1399-ND 16.95 16.25 15.40 XC2C256-7CPG132C 
256-FTBGA 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 184 122-1400-ND 15.45 14.80 14.05 XC2C256-7FTG256C 
208-PQFP 256 6000 256 256 (Max.) 6.7 173 122-1411-ND 14.10 13.50 12.80 XC2C256-7PQG208C 
144-TQFP 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 118 122-1401-ND 13.65 13.10 12.40 XC2C256-7T0QG144C 
100-VQFP 256 6000 256 256 (Max.) 6.7 80 122-1402-ND 12.35 11.85 11.25 XC2C256-7VQG100C 
256-FBGA 384 9000 384 217 (Max.) “al 212 122-1405-ND 34.35 32.90 31.21 XC2C384-10FTG256C 
208-PQFP 384 9000 384 217 (Max.) 7A 173 122-1413-ND 31.85 30.50 28.96 XC2C384-10PQG208C 
144-TQFP 384 9000 384 217 (Max.) 7A 118 122-1406-ND 23.85 22.85 21.65 XC2C384-10TQG144C 
256-FTBGA 512 12000 512 179 (Max.) iA 212 122-1417-ND 66.55 _ _ XC2C512-7FTG256C 
324-FBGA 512 12000 512 179 (Max.) a 270 122-1415-ND 52.90 50.70 48.10 XC2C512-10FGG324C 
256-FBGA 512 12000 512 179 (Max.) tA 212 122-1407-ND 47.55 45.60 43.21 XC2C512-10FTG256C 
208-PQFP 512 12000 512 179 (Max.) al 173 122-1416-ND 44.10 42.26 40.06 XC2C512-10PQG208C 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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> 3 XILINX. Programmable Gate Arrays 


FPGA (Field Programmable Gate Arrays) 


A Technical Overview: 

Every Xilinx FPGA performs the function of a custom LSI circuit, like a gate array, but the Xilinx device is 
user-programmable and even reprogrammable in the system. Xilinx sells standard off-the-shelf devices in 
many different sizes, speeds, operating temperature ranges and packages. The user selects the appropriate 
Xilinx device and then converts the design idea or schematic into a configuration data file, using the Xilinx 
development system software, and loads this file into the Xilinx FPGA. XC3000A ° Five device types (1300 
~ 7500 gates) * 4-input look-up tables ¢ Flip-flop toggle rate over 110MHz * No on-chip RAM, data storage 
limited to flip-flops »* Use for medium speed, medium complexity applications XC3100A ° Functionally 


and bitstream identical with XC3000A series * Five device types (1300 ~ 7500 gates) » 4-input look-up 
tables «No on-chip RAM, data storage limited to flip-flops »* Use for high performance design, system 
clock up to 100MHz XC4000 « Benefits of custom CMOS VLSI * Gate ranges from 2,000 ~ 20,000 
* Unlimited reprogrammability XC4000E « Ten device types (2,000 ~ 25,000 gates) * Dedicated carry network 
* Function generator can be used as RAM * Use for general purpose logic and data-path logic XC4000L 
* Low voltage version of XC4000E devices (3.0 ~ 3.6V) XC4000XL « Low voltage version of the XC4000EX 
devices (3.0 ~ 3.6V) 


1/0 | Flip | Operating | Digi-Key Price Each Xilinx 1/0 | Flip | Operating | Digi-Key Price Each Xilinx 
Package | Gates | #CLB | Pins | Flops | Voltage (V) | Part No. 1 25 100 | Part No. Package | Gates | #CLB | Pins | Flops | Voltage (V) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
XC3000A/XC3100A Series 208-PQFP | 10.0K} 400 | 160 | 1120 | 4.75 ~5.25|122-1106-ND | 156.00 144.01 134.01 ) XC4010E-3PQ208C 
68-PLCC | 2.0K | 64 | 64 | 256 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1009-ND 15.85 13.40 12.45 |XC3020A-7PC68C i 7 eee 2 
a4-picc | 30K | 100 | 80 | 360 |475 ~5.25 |129-1018-ND 1770 1500 13.90 | XC3030A-7PC84C 208-PQFP | 13.0K| 576 | 160 | 1536 | 4.75 ~ 5.25 |122-1111-ND | 290.01 268.00 248.01 | XC4013E-2PQ208C 
400-ParP| 3.0K | 100 | 80 | 360 | 4.75 ~ 5.25 |122-1019-ND 49.55 16.55 15.35 |XC3030A-7PQ100C 208-HQFP | 20.0K | 784 | 224 | 2016 | 4.75 ~ 5.25|122-1114-ND | 286.69 265.72 247.54 | XC4020E-2HQ208C 
84-PLCC | 4.2K | 144 | 96 | 480 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1025-ND 23.81 19.50 18.10 | XC3042A-7PC84C XC4000L Series 
84-PLCC | 9.0K | 320 | 144 | 928 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1046-ND 53.25 47.65 44.26 | XC3190A-3PC84C 84-PLCC | 5.0K | 196 | 61 | 616 | 3.0~3.6 |122-1120-ND 32.86 29.54 27.32 | XC4005L-5PCB4C 
XC4000 
2OEPOFP| 6.0K | 324 [144] 936 [475 ~ 5.25] 122-1070-ND | 167.79 155.91 145.34 [XCqO0s-sPaz0EC | | 100-POFP) 5.0K | 196 | 81 | 616 | 3.0~3.6 |122-1121-ND | 49.74 41.74 36.26) XC4005L-5PO1006 
XC4000E Series 208-PQFP| 5.0K | 196 | 112] 616 | 3.0~3.6 | 122-1122-ND 4756 4414 41.14 | XC4005L-5PQ208C 
84-PLCC | 5.0K | 196 | 61 ) 616 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1180-ND 34.65 31.95 29.71 | XC4005E-4PC84C 84-PLCC |10.0K| 400 | 61 ) 1120} 3.0~3.6 | 122-1123-ND 80.35 71.88 66.62 | XC4010L-5PC84C 
160-PQFP | 5.0K | 196 | 112) 616 | 4.75 ~5.25/122-1090-ND | 66.70 61.50 57.11 /XC4005E-3PQ160C | | o98-parP | 13.0K| 576 | 160| 1536| 3.0~3.6 |122-1125-ND | 200.00 168.00 146.00/XC4013L-5Pa208C 
208-PQFP | 6.0K | 256 | 128] 768 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1094-ND 76.29 70.76 65.81 | XC4006E-3PQ208C a 
208-POFP | 6.0K | 256 | 128) 768 | 4.75~5.25|122-1095-ND | 65.26 58.58 54.20 | XC4006E-4PO208C AOOONE Berie® 
160-PQFP | 10.0K | 400 | 160 | 1120 | 4.75 ~ 5.25 |122-1103-ND | 131.00 121.00 112.00 | XC4010E-3PQ160C 240-HQFP | 36.0K | 1296 | 193 | 3168} 3.0~3.6 |122-1130-ND | 279.00 250.00 216.00 | XC4036XL-2HO240C 
Memory | Volt- | Digi-Key Price Each Xilinx Memory Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Size age | Part No. al 25 100 | Part No. Package Size | VCCINT | Part No. 1 25 100 | Part No. 
XC17/18 OTP Series XCF Flash Prom Series — RoHS Compliant 
8-Dip 36K 5 |122-1509-ND@ 4.15 3.50 3.05 |XC1736EPDG8C 20-TSSOP. 1.0M 3.3 122-1286-5-ND 3.15 3.10 3.00 | XCFO1SVOG20C 
8-SOIC 36K 5 |122-1510-ND® 5.00 4.20 3.65 |XC1736ESOG8C. 20-TSSOP 2.0M 3.3 122-1287-5-ND 4.25 4.15 4.05 | XCFO2SVOG20C 
8-SOIC. 36K 5 |122-1192-ND 5.00 4.20 3.65 |XC1736EVO8C 20-TSSOP 4.0M 3.3 122-1288-5-ND 6.95 6.80 6.60 | XCFO4SVOG20C 
8-Dip 330K 5 |122-1275-ND. 14.25 12.05 10.40 |XC17S40PD8C 48-CSBGA 8.0M 1.8 122-1453-ND 12.10 11.80 11.45 | XCFO8PFSG48C. 
8-SOIC 65K 3 122-1194-ND 6.55 5.55 4.80 |XC1765ELVO8C 48-TSOP 8.0M 1.8 122-1454-5-ND 12.10 11.80 11.45 | XCFO8PVOG48C 
8-Dip 65K 5 |122-1577-5-ND@ 4.80 4.05 3.50 |XC1765EPDG8C 48-CSBGA | 16.0M 1.8 |122-1455-ND 16.15 15.75 15.30 | XCF16PFSG48C 
8-SOIC | 256K 3 |122-1202-ND 1025 9.50 3.85 |XC17256ELVO8C 48-TSOP | 16.0M | 1.8 |122-1456-5-ND 16.15 15.75 15.30 |XCF16PVOG48C 
20-PLcc | 1.0m | 33 |122-1463-ND@ 20.00 16.95 14.65 |xC18V01PCG20C 48-CSBGA | 32.0M | 1.8 |122-1457-ND 26.25 25.65 24.91 |XCF32PFSG48C 
20-soic | 1.0m | 33 |122-4464-NDe 20.00 16.95 1465 |xc1avo1s0G20c 48-TSOP | 32.0M | 1.8 |122-1458-ND 26.25 25.65 24.91 | XCF32PVOG48C 
RoHS Compliant 64-FTBGA 128M 1.8 122-1578-ND 48.00 = — |XCF128XFTG64C 
Roman-Jonss, Inc. Xilinx Serial PROM Programmer 
The Xilinx Serial PROM Programmer provides a low-cost alternative for programming any Digi-Key Price 
Xilinx XC17xx Family Serial PROM devices. The programmer product consists of an external Description Part No. Each 
programmer and associated interface software. The programmer and software have been tested 
and certified by Xilinx. : __ Programmer 
Features: ¢ Parallel port interface which can be directly connected (if cable is desired - SPROM Programmer with 8-Dip ZIF Socket__ | SPROM-TZS-ND 139.95 
recommend M7PSG-2506J-ND) * Coexists with printers using an A/B switchbox «No special Adapters 
interface cards required * Operates on 9 volt battery (not included, recommend P145-ND) | 8-Pin Dip to 8-Pin SOIC/VOIC SA1-ND 44.95 
* Supports ALL Xilinx Serial PROMs * Simple user interface. Easy-to-use software * Supported | g-Pin Dip to 44-Pin VOQFP SA2-ND 95.95 
under DOS 2.2 or greater, Windows 95/98 and Windows NT 4.0 * Supports both Intel Hex and 8-Pin Dip to 20-Pin PLCC SA3-ND 49.95 
Binary files generated by Xilinx compilers Bin Di Bh ij ‘ 
¢ Software not included. Requires downloading from www.roman-jones.com 8 Pin Dip to 20. Pin SOIC SA4-ND 54.95 
* Free updates also available via FTP download 8-Pin Dip to 44-Pin PLCC SA5-ND 64.95 


A JE TULITT  \nnovation Station 


Nano Boards 


Features: 


* A range of swappable target-FPGA and processor daugh- 
ter boards, supporting devices from all major chip vendors 
*Three swappable peripheral board connectors (three multi- 
function peripheral boards fitted to standard) * Automatic 
detection of peripheral and daughter board configuration 
for plug and play platform creation * NanoTalk provides 
real time communication with Altium Designer » High 
speed USB 2.0 NanoBoard-to-PC interface for fast device 
programming and LiveDesign development » Dual User 
Board JTAG headers for direct LiveDesign development on 
production board »* Master/Slave connectors for chaining multiple NanoBoards for multiple-FPGA system 
development ° Intelligent NanoBoard controller operated through a LCD touch screen * Programmable clock, 
6 ~ 200MHz, available to target FPGA ¢ SPI Real-Time Clock with 3V battery back-up * Sophisticated I2S- 
based stereo audio system, with on-board amplifiers and mixer, and stereo speakers mounted in the Desktop 
NanoBoard stand * Comprehensive video support, including S-video and composite video in/out, and VGA 
out * Standard memory interfaces, including IDE, Compact flash, SD memory card ¢ Variety of standard com- 
munication interfaces, including USB, Ethernet, RS-232 serial, CAN, PS/2 mini-DIN ¢ Four channel, 8-bit ADC 
and 10-bit DAC, 12C-compatible * Variety of general purpose switches and LEDs 


NANO-CYCLONE-ND  (14-103-04-1-AIS-ALTERA) 


(Includes: 807-1002-ND Daughter Board) ................0ccceccee ese ee eset ee eeeeeeeeeeeeeneeeeneeees $4300.01 
NANO-ECP-ND (14-103-04-1-AIS-LATTICE) 

(Includes: 807-1003-ND Daughter Board) ...............00ccc ccc ee eee ee eset ee ee eee eeeeeeeeneeeeneeees $4300.01 
NANO-SPARTAN-ND = (14-103-04-1-AIS-XILINX) 

(Includes: 807-1001-ND Daughter Board) ................0ccc cece c eee ee eect nett ee eeeeeeeeneeeenenees $4300.01 


Daughter Boards 


Features for all Daughter Boards: On-board memories available for use by FPGA designs: * 256K x 32-bit 
common-bus SRAM (1MByte) * 16M x 32-bit common-bus SDRAM (64MByte) * 16M x 16-bit common-bus 
Flash memory (32MByte) * Dual 256K x 16-bit independent SRAM (512KByte each) * 1-Wire® memory 
device used to store board ID and related information 

Xilinx® Spartan™-3: The XC3S1500-4FGG676C device on the daughter board is a member of the 1.2V 
Spartan-3 family of FPGAs. The Spartan-3 provides a low-cost, high-density solution for applications such as 
those targeted to the consumer electronics industry. The entire Spartan-3 family includes eight devices offer- 
ing densities ranging from 50,000 to 5,000,000 gates. The XC3S1500-4FGG676C offers 1.5 million gates. 
807-1001-ND (12401-DBS0) os cccascctds ccs detdeedeae desde casaicdtineaadasasedeartavaasacestaead $495.00 
Altera® Cyclone™ Il: The EP2C35F672C8 device on the daughter board is a member of the 1.2V Cyclone 
Il family of FPGAs. The Cyclone II provides a low-cost, high-density solution for applications such as those 
targeted to the consumer electronics industry. The entire Cyclone II family includes seven devices offering 
densities ranging from 4,608 to 68.416 Logic Elements. The EP2C35F672C8 offers 33,216 Logic Elements. 
807-1002-ND (12-401-DB31) . . $495.00 
LatticeECP™: The LFECP33E- levice on the daughter board is a member of the 1.2V ECP family 
of FPGAs. The ECP provides a cow-cost, high-density solution for applications such as those targeted to the 
consumer electronics industry. The entire ECP family includes five devices offering densities ranging from 
6,100 to 32,800 LUT’s. The LFECP33E-3FN672C offers 32,800 LUTs. 

807-1003-ND (12-401-DBS2) ca sicnsesicadswicaaG scares duddsdsasacungstanbacaugudsavedandediaseanabedsas $495.00 
Xilinx® Virtex®-4: The XC4VLX25-10FF668C device on the daughter board is a member of the Virtex-4 
family of FPGAs. The Virtex-4 family is comprised of 17 devices in total, over three platform families, LX, SX 
and FX. The LX series, of which the daughter board device is a member, provide a high performance solution 
for logic applications. The Virtex-4 family provides devices offering densities ranging from 12,312 to 200,448 
Logic Cells. The XC4VLX25-10FF668C offers 24,192 Logic Cells. 

807-1004-ND (12-401-DBSG) i sicaiiercasswicnadsieuaystagdsdedysduaesianeetsnGedadbesangnd upatuededaee $995.00 
Xilinx® Virtex®-4SX: The XC4VSX35-10FFG668C device on the daughter board is a member of the Virtex-4 
family of FPGAs. The Virtex-4 family is comprised of 17 devices in total, over three platform families, LX, SX 
and FX. The SX series, of which the daughter board device is a member, provide a high performance solution 
for logic applications. The Virtex-4 family provides devices offering densities ranging from 12,312 to 200,448 
Logic Cells. The XC4VSX35-10FFG668C offers 34,560 Logic Cells. 


807-1005-ND (12-401-DB46) 


-..$1195.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Think Embedded? 


hink FPGAs. 


Think Altera. 


When it’s time to design your next embedded system, think Altera. 
Use our FPGAs for coprocessing or peripheral expansion for your 
CPU. Or use our Nios® II soft-core processor to quickly create your 
own stand-alone custom microcontroller. Either way, Altera offers the 
flexibility to improve your team’s productivity and time-to-market 
while lowering system cost and reducing the risk of obsolescence. 


If you’re thinking of your next embedded design, think FPGAs — 
think Altera. 


© World’s top 20 electronic OEMs are already 
using Altera embedded solutions 


¢ Over 15,000 Nios II licenses worldwide 


© Support for industry-standard tools and 
operating systems 


ATER AS 


The Programmable Solutions Company® 


www.altera.com 


Copyright © 2006 Altera Corporation. All rights reserved. Altera, The Programmable Solutions Company, the stylized Altera logo, specific device designations, and all other words and logos that are identified 
as trademarks and/or service marks are, unless noted otherwise, the trademarks and service marks of Altera Corporation in the U.S. and other countries. All other product or service names are the property of 
their respective holders. Altera products are protected under numerous U.S. and foreign patents and pending applications, mask work rights, and copyrights. 
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ARRIA™: Combines protocol-optimized serial transceivers with reliable packaging 
technology and a proven logic array. These devices include 4 ~ 12 high-speed 
transceiver channels, each incorporating clock/data recovery (CDR) technology 
and embedded SERDES circuitry optimally designed to support PCI-Express, 
Gigabit Ethernet, and Serial RapidlO protocols. The transceivers have been 
optimized to simply and efficiently implement bridging and endpoint applications. 
ACEX®: High-performance embedded RAM blocks that can implement dual- 
port RAM, ROM, FIFO or logic * 64-bit, 66MHz PCI support * PLLs for clock 
management * ClockBoost® feature to multiply the system clock inside the ACEX 
1K device * MultiVolt™ 1/0 operation 

APEX™: With devices ranging from 30,000 ~ 1.5 million system gates and clock 
rates up to 840MHz, Altera’s APEX 20K FPGA family offers complete system- 
level integration on a single device, leading to extensive cost and performance 
advantages. 

CYCLONE®/CYCLONE II: A low-cost alternative to ASICs. Cyclone provides a 
flexible, risk-free option without up-front non-recurring engineering charges. 
A low-cost solution unmatched by any other FPGA Cyclone II devices offer 
advanced features such as embedded 18 x 18 multipliers for high-performance 
(DSP) applications and support for memory interfaces such as DDR2 (up to 334 
Mbps) and QDRII (up to 668 Mbps). 

CYCLONE Ill: Delivers an unprecedented combination of low power, high 
functionality, and low cost. Cyclone Ill FBGAs also include a number of features 
and enhancements, intellectual property support, and other design resources to 


optimize them for use in specific application areas. 

STRATIX®: The device family is based on a 1.5V, 0.13pm, all-layer-copper 
process Up to 79,040 logic elements »* 7Mbits of embedded memory, 
optimized (DSP) blocks, and high-performance I/O capabilities. 

STRATIX II: Based on a 1.2V, 90nm, SRAM process, with densities from 15,600 
~ 179,400 logic elements. Up to 9Mbits of on-chip RAM. Up to 12 PLLs and 16 
global clock networks. Up to 384 embedded multipliers in DSP blocks, source- 
synchronous differential signaling with dedicated (DPA) circuitry operating at up 
to 1.040 Gbps. » Dedicated serializer/deserializer (SERDES) circuitry to support 
the LVDS and HyperTransport™ differential 1/0 electrical standards, supports 10 
Gigabit Ethernet XSBI, SFI-4, SPI-4.2, HyperTransport, RadiolO™ and UTOPIA 
IV standards. 

STRATIX II GX: This family of devices is Altera’s third generation of FPGAs to 
combine high-speed serial transceivers with a scalable, high-performance logic 
array. Statix Il GX devices include 4 ~ 20 high-speed transceiver channels, 
each incorporating clock/data recovery unit (CRU) technology and embedded 
SERDES capability at data rates of up to 6.375 gigabits per second (Gbps). The 
transceivers are grouped into four-channel transceiver blocks, and are designed 
for low power consumption and small die size. The Stratix Il GX FPGA technology 
is built upon the Stratix Il architecture, and offers a 1.2V logic array. This makes 
Stratix Il GX devices ideal for high-speed backplane interface, chip-to-chip, and 
communications protocol-bridging applications. 


STRATIX Ill: This family includes the following two device variants: © Stratix III 
L devices focused on logic-rich applications » Stratix Ill E devices focused on 
digital signal processing (DSP)-rich and memory-rich applications. * The Stratix 
III offers vertical migrations, not only within, but across the L and E variants to 
offer the most flexibility in device selection. Altera has taken the industry leading 
architecture of the Stratix device series and refined it even further for a 65-nm 
process node. As a result, Statix FPGAs are the ideal solution for your next 
generation high-end designs. 

FLEX® 6000: Programmable logic device family delivers the flexibility and 
time-to-market of programmable logic at prices that are competitive with gate 
arrays. Featuring the industry's most efficient architecture (OptiFLEX, FLEX 6000 
devices provide a flexible and cost-effective alternative to ASICs for high-volume 
production. 

FLEX 8000: Offers devices ranging from 2,500 ~ 16,000 gates with fast, 
predictable interconnect delays. The Flex 8000 family combines the high speed, 
predictable timing, and ease-of-use of EPLDs with the high register count, low 
standby power, and in-circuit reconfigurability of FPGAs. 

FLEX 10K: Embedded programmable logic family delivers the flexibility of 
traditional programmable logic together with the efficiency and density of 
embedded gate arrays. Ranging from 10,000 ~ 250,000 typical gates, and up to 
204MHz system speed. FLEX 10K devices are specifically designed to meet the 
demands of mid-density gate array designs. 


Oper- Total Oper- Total 
1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 

Package Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each Part No. Package Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each Part No. 

ARRIA — RoHS Compliant 256-FBGA | 100,000) 186 | 2.5V | 49,152 Fast |544-1022-ND 94.80 |EP1K100FC256-1 
484-FBGA | 20,000 | 230 | 1.2V | 1,229,184] Fast | 544-2395-ND 170.00 | EP1AGX20CF484C6N 256-FBGA |100,000| 186 | 25V | 49,152 Fast |544-1819-NDe 94.80 |EP1K100FC256-1N 
780-FBGA | 20,000 | 341 | 1.2V | 1,229,184] Fast | 544-2373-ND 210.00 | EP1AGX20CF780C6N 256-FBGA |100,000| 186 | 2.5V | 49,152 |Medium |544-1023-ND 63.60 |EP1K100FC256-2 
780-FBGA | 50,000 | 350 | 1.2V | 2,475,072] Fast | 544-2375-ND 430.00 | EP1AGX50DF780C6N 256-FBGA |100,000| 186 | 2.5V | 49,152 |Medium|544-1820-ND® 63.60 | EP1K100FC256-2N 
780-FBGA | 50,000 | 350 | 1.2V | 2,475,072] Fast | 544-2383-ND 516.00 | EP1AGXS0DF78016N 256-FBGA |100,000| 186 | 2.5V | 49,152 Slow |544-1024-ND 47.40 | EP1K100FC256-3 
1152-FBGA | 50,000 | 514 | 1.2V |2,475,072| Fast |544-2376-ND 530.00 | EP1AGX50DF1152C6N 256-FBGA |100,000| 186 | 25v | 49,152 Slow |544-1821-ND® 47.40 | EP1K100FC256-3N 
484-FBGA | 60,000 | 229 | 1.2V | 2,528,640] Fast | 544-2398-ND 420.00 | EP1AGX60CF484C6N 256-FBGA |100,000| 186 | 2.5V | 49,152 |Medium|544-1025-NDt 94.80 |EP1K100FI256-2 
780-FBGA | 60,000 | 350 | 1.2V | 2,528,640] Fast | 544-2377-ND 520.00 | EP1AGX60DF780C6N 484-FBGA | 100,000] 333 | 2.5V | 49,152 Fast | 544-1060-ND 123.60 | EP1K100FC484-1 
1152-FBGA | 90,000 | 538 | 1.2V |4,477,824| Fast |544-2379-ND 730.00 | EP1AGX90EF1152C6N 484-FBGA | 100,000] 333 | 2.5V | 49,152 | Medium |544-1061-ND 82.80 |EP1K100FC484-2 
1152-FBGA | 90,000 | 538 | 1.2V |4,477,824| Fast |544-2387-ND 876.00 | EP1AGX90EF1152I6N 484-FBGA | 100,000] 333 | 2.5V | 49,152 Slow |544-1062-ND 62.40 |EP1K100FC484-3 

ACEX 484-FBGA | 100,000) 333 | 2.5V | 49,152 | Medium | 544-1063-NDf 116.40 |EP1K100F1484-2 

100-TQFP | 10,000] 66 2.5V 12,288 | Slow |544-1027-ND 10.56 | EP1K10TC100-3 APEX 
100-TOFP | 10,000) 66 | 2.5V | 12,288 | Slow |544-1828-ND@ 10.56) EP1K10TC100-3N 144-TOFP | 30,000] 92 ] 1.8v | 24,576 | Slow |544-1865-ND 33.60 | EP20K30ETC144-3 
144-TOFP | 10,000) 92 | 2.5V | 12,288 Medium | 544-1829-ND@ 16.50) EP1K10TC144-2N 324-FBGA | 100,000] 246 | 1.8V | 53,248 | Slow |544-1092-ND 98.40 | EP20K100EFC324-3 
144-TOFP | 10,000) 92 | 25V | 12,288 | Slow |544-1064-ND 12.30 EP1K107C144-3 240-POFP |100,000) 189 | 2.5V | 53,248 | Slow |544-1094-ND 86.40 | EP20K1000C240-3 
144-TQFP | 10,000 | 92 | 25V | 12,288 | Slow |544-1830-ND® 12.30 | EPIK10TC144-3N 652-BGA 400,000] 488 | 1.8V | 212,992 | Fast |544-2094-ND 972.00 | EP20K400EBC652-1X 
208-PQFP | 10,000 | 120 | 2.5V 12,288 | Slow |544-1090-ND 13.80 | EP1K100C208-3 CYCLONE 
208-PQFP | 10,000 | 120 | 2.5V 12,288 | Slow |544-1827-ND® 13.80 | EP1K100C208-3N 100-TOFP | 2,910 | 65 4.5v | 59,904 Fast |544-1014-ND 17.60 |EP1C3T100C6 
144-TQFP | 30,000 | 102 | 2.5V | 24,576 Fast |544-1065-ND 34.80 | EP1K30TC144-1 100-TOFP | 2,910 | 65 4.5V | 59,904 Fast |544-1799-ND@ 16.00 |EP1C3T100C6N 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 2.5V 24,576 Fast |544-1837-ND@ 34.80 | EP1K30TC144-1N 100-TOFP | 2,910 | 65 15V 59,904 | Medium | 544-1015-ND 14.08 |EP1C3T100C7 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 2.5V 24,576 | Medium | 544-1066-ND 23.70 | EP1K30TC144-2 100-TOFP | 2,910 | 65 15V 59,904 | Medium | 544-1800-ND@ 12.80 |EP1C3T100C7N 
144-TQFP | 30,000 | 102 ) 2.5V | 24,576 | Medium | 544-1838-ND® 23.70 | EP1K30TC144-2N 400-TOFP | 2,910 | 65 4.5V | 59,904 | Slow |544-1016-ND 11.77 | EP1¢3T100C8 
144-TQFP | 30,000 | 102 | 2.5V | 24,576 | Slow |544-1067-ND 17.40 | EP1K30TC144-3 400-TOFP | 2,910 | 65 4.5V | 59,904 | Slow |544-1664-ND@ 10.70 |EP1C3T100C8N 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 2.5V 24,576 Slow |544-1839-ND@ 17.40 | EP1K30TC144-3N 400-TOFP | 2,910 | 65 1.5V 59,904 | Medium | 544-1017-NDt 17.60 |EP1C3T10017 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 2.5V | 24,576 | Medium )544-1068-NDt 34.80 | EP1K30T1144-2 100-TOFP | 2,910 | 65 | 1.5V | 59,904 | Medium |544-1663-ND@t 16.00 | EP1C3T100I7N 
208-PQFP | 30,000 | 147 | 2.5V 24,576 Fast |544-1834-ND@ 40.20 | EP1K300C208-1N 144-TOFP | 2,910 | 104] 1.5V 59,904 Fast |544-1050-ND 20.24 | EP1C3T144C6 
208-PQFP | 30,000 | 147 | 2.5V 24,576 | Medium | 544-1005-ND 27.00 | EP1K30QC208-2 144-TOFP | 2,910 | 104] 1.5V 59,904 Fast |544-1662-ND@ 18.40 |EP1C3T144C6N 
208-PQFP | 30,000 | 147 | 2.5V 24,576 | Slow |544-1006-ND 20.10 | EP1K30QC208-3 144-TOFP | 2,910 | 104 | 1.5V 59,904 | Medium |544-1051-ND 16.17 | EP103T144C07 
208-PQFP | 30,000 | 147 | 2.5V | 24,576 | Slow |544-1836-ND@ 20.10 | EP1K30QC208-3N 144-TOFP | 2,910 | 401) 1.5V | 59,904 | Medium )544-1661-ND@ 14.70 |EP1C3T144C7N 
256-FBGA | 30,000 | 171 | 2.5V 24,576 | Medium | 544-1831-ND 30.60 | EP1K30FC256-2 144-TOFP | 2,910 | 104] 1.5V 59,904 Slow |544-1052-ND 13.53 |EP1C3T144¢8 
256-FBGA | 30,000 | 171 | 25V 24,576 | Slow |544-1029-ND 22.80 | EP1K30FC256-3 144-TQFP | 2,910 | 104 | 1.5V 59,904 Slow |544-1801-ND® 12.30 |EP1C3T144C8N 
256-FBGA | 30,000 | 171 | 2.5V 24,576 | Slow |544-1832-ND@ 22.80 | EP1K30FC256-3N 144-TOFP | 2,910 | 104 | 1.5V 59,904 | Medium |544-1053-NDt 20.24 | EP1C3T14417 
144-TQFP | 50,000 | 102 | 2.5V 40,960 Fast |544-1072-ND 49.20 | EP1K50TC144-1 144-TOFP | 2,910 | 104 | 1.5V 59,904 | Medium | 544-1802-ND@t 18.40 | EP1C3T14417N 
144-TQFP | 50,000 | 102 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1073-ND 33.00 | EP1K50TC144-2 324-FBGA | 4,000 | 249 | 1.5V 78,336 Fast |544-1042-ND 31.68 | EP1C4F324C6 
144-TQFP | 50,000 | 102 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1848-ND@ 33.00 | EP1K50TC144-2N 324-FBGA | 4,000 | 249 | 1.5V 78,336 Fast |544-1803-ND@ 28.80 | EP1C4F324C6N 
144-TQFP | 50,000 | 102 | 2.5V 40,960 | Slow /544-1074-ND 24.60 | EP1K50TC144-3 324-FBGA | 4,000 | 249 | 1.5V 78,336 | Medium |544-1043-ND 25.41 | EP1C4F324C7 
144-TQFP | 50,000 | 102 | 2.5V 40,960 | Slow |544-1849-ND@ 24.60 | EP1K50TC144-3N 324-FBGA | 4,000 | 249 | 1.5V 78,336 Slow |544-1044-ND 21.12 | EP1C4F324C8 
144-TQFP | 50,000 | 102 | 2.5V 40,960 | Medium |544-1075-NDt 49.20 | EP1K50TI144-2 324-FBGA | 4,000 | 249 | 1.5V 78,336 Slow |544-1804-ND® 19.20 | EP1C4F324C8N 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 Fast |544-1007-ND 54.00 | EP1K50QC208-1 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5V 78,336 Fast |544-1054-ND 38.17 | EP1C4F400C6 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 Fast |544-1843-ND@ 54.00 | EP1K500C208-1N 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5V 78,336 Fast |544-1805-ND@ 34.70 | EP1C4F400C6N 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1008-ND 36.60 | EP1K50QC208-2 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5V 78,336 | Medium |544-2079-ND 30.47 | EP1C4F400C7 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 | Medium |544-1844-ND@ 36.60 | EP1K50QC208-2N 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5V 78,336 Slow |544-1055-ND 25.41 | EP1C4F400C8 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 | Slow |544-1009-ND 27.00 | EP1K50QC208-3 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5V 78,336 Slow |544-1806-ND® 23.10 |EP1C4F400C8N 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 | Slow |544-1845-ND@ 27.00 | EP1K50QC208-3N 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5V 78,336 | Medium |544-2080-NDt 38.17 | EP1C4F40017 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1010-NDt 54.00 | EP1K50Q1208-2 144-TOFP | 5,980 | 98 1.5V 92,160 Fast |544-1056-ND 28.93 | EP1C61T144C6 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1846-ND@t 54.00 | EP1K50Q1208-2N 144-TQFP | 5,980 | 98 1.5V 92,160 Fast |544-1815-ND@ 26.30 | EP1C6T144C6N 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 2.5V 40,960 Fast |544-1030-ND 68.40 | EP1K50FC256-1 144-TQFP | 5,980 | 98 1.5V 92,160 | Medium | 544-1057-ND 22.99 | EP1C6T144C7 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1841-ND@ 46.20 | EP1K50FC256-2N 144-TQFP | 5,980 | 98 1.5V 92,160 | Medium |544-1816-ND@ 20.90 |EP1C6T144C7N 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 2.5V 40,960 | Slow |544-1032-ND 34.20 | EP1K50FC256-3 144-TQFP | 5,980 | 98 1.5V 92,160 Slow |544-1058-ND 19.25 | EP1C6T144C8 
484-FBGA | 50,000 | 249 | 2.5V 40,960 | Slow |544-1071-ND 42.00 | EP1K50FC484-3 144-TQFP | 5,980 | 98 1.5V 92,160 Slow |544-1817-ND@ 17.50 |EP1C6T144C8N 
208-PQFP | 100,000} 147 | 2.5V 49,152 Fast |544-1000-ND 75.60 | EP1K100QC208-1 144-TQFP | 5,980 | 98 1.5V 92,160 | Medium |544-1059-NDt 28.93 | EP1C6T14417 
208-PQFP | 100,000} 147 | 2.5V 49,152 Fast |544-1823-ND@ 75.60 | EP1K100QC208-1N 144-TOFP | 5,980 | 98 1.5V 92,160 | Medium |544-1818-ND@t 26.30 | EP1C6T14417N 
208-PQFP | 100,000} 147 | 2.5V 49,152 | Medium | 544-1001-ND 51.60 | EP1K1000C208-2 240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 Fast | 544-1083-ND 31.24 | EP1C60240C6 
208-PQFP | 100,000} 147 | 2.5V 49,152 | Medium | 544-1824-ND@ 51.60 | EP1K1000C208-2N 240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 Fast /544-1811-ND® 28.40 |EP1C6Q240C6N 
208-PQFP | 100,000} 147 | 2.5V 49.152 Slow |544-1002-ND 37.80 | EP1K100QC208-3 240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 | Medium )544-1084-ND 24.97 | EP1C6Q240C7 
208-PQFP | 100,000} 147 | 2.5V 49,152 Slow |544-1825-ND@ 37.80 | EP1K100QC208-3N 240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 | Medium )544-1812-ND@ 22.70 | EP1C60240C7N 
208-PQFP | 100,000} 147 | 2.5V 49.152 | Medium | 544-1003-NDt 72.00 | EP1K100Q1208-2 240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V 92,160 Slow |544-1085-ND 20.79 | EP1C60240C8 
208-POFP |100,000| 147 | 2.5V | 49,152 |Medium]544-1826-ND@t 72.00 | EP1K10001208-2N @ RoHS Compliant + Industrial Temperature: -40°C ~100°6 0 Tube (Continued) 
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Oper- Total Oper- Total 
1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera VO | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 

Package Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each Part No. Package Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each Part No. 
240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Slow |544-1813-ND® 18.90 |EP1C60240C8N 240-PQFP | 18,752 | 142 | 1.2V | 239,616 | Slow |544-2107-ND® 42.70 |EP2C200240C8N 
240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Medium |544-1086-NDt 31.24 |EP1C6024017 256-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow |544-1781-ND@t 51.20 | EP2C20AF25618N 
240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Medium |544-1814-ND@t 28.40 |EP1C6Q24017N 256-FBGA | 18,752 | 152 | 1.2V | 239,616 | Fast |544-1360-ND 70.40 | EP2C20F256C6 
256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Fast |544-1018-ND 35.64 | EP1C6F256C6 256-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Fast |544-1660-ND® 64.00 | EP2C20F256C6N 
256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Fast |544-1807-ND@ 32.40 | EP1C6F256C6N 256-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V_ | 239,616 | Medium |544-1659-ND@ 51.20 | EP2C20F256C7N 
256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 |Medium|544-1808-ND® 25.90 | EP1C6F256C7N 256-FBGA | 18,752 | 152 | 1.2V | 239,616 | Slow |544-1362-ND 46.97 | EP2C20F256C8 
256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Slow |544-1020-ND 23.76 | EP1C6F256C8 256-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow |544-1658-ND® 42.70 | EP2C20F256C8N 
256-FBGA | 5,980 | 185] 1.5V | 92,160 | Slow |544-1809-ND® 21.60 | EP1C6F256C8N 256-FBGA | 18,752 | 152 | 1.2V | 239,616 | Slow |544-2102-NDt 56.32 | EP2C20F25618 
256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Medium |544-1810-ND@t 32.40 | EP1C6F256I7N 256-FBGA | 18,752 | 152 | 1.2V | 239,616 | Slow |544-2103-ND@t 51.20 | EP2S20F25618N 
240-PQFP | 12,060 | 173 | 1.5V | 239,616 | Fast |544-1079-ND 58.52 | EP1C120240C6 484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V_| 239,616 | Slow |544-2101-ND@t 56.30 _| EP2C20AF48418N 
240-PQFP | 12,060 | 173 | 1.5V | 239,616 | Fast |544-1793-ND@ 53.20 |EP1C120240C6N 484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Fast |544-1363-ND 77.44 |EP2C20F484C6 
240-PQFP | 12,060 | 173 | 1.5V | 239,616 | Medium |544-1080-ND 46.75 |EP1C120240C7 484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Fast |544-1670-ND® 70.40 | EP2C20F484C6N 
240-PQFP | 12,060 | 173 | 1.5V | 239,616 | Medium |544-1794-ND@ 42.50 |EP1C12Q240C7N 484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Medium | 544-1364-ND 61.93 | EP2C20F484c7 
240-PQFP | 12,060 | 173 | 1.5V | 239,616 | Slow |544-1081-ND 39.05 |EP1C120240C8 484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 |Medium|544-1669-ND® 56.30 | EP2C20F484C7N 
240-PQFP | 12,060 | 173 | 1.5V | 239,616 | Slow |544-1795-ND@ 35.50 _|EP1C120240C8N 484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V_| 239,616 | Slow |544-1365-ND 51.59 | EP2C20F484C8 
240-PQFP | 12,060 | 173 | 1.5V | 239,616 | Medium |544-1082-NDt 58.52 |EP1C12024017 484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow |544-1668-ND® 46.90 | EP2C20F484C8N 
240-PQFP | 12,060 | 173 | 1.5V | 239,616 | Medium |544-1796-ND@t 53.20 | EP1C12024017N 484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow |544-2104-NDt 61.93 | EP2C20F48418 
256-FBGA | 12,060 | 185] 1.5V | 239,616 | Fast |544-1789-ND® 56.00 |EP1C12F256C6N 484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow |544-2105-NDet 56.30 | EP2C20F48418N 
256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 | Medium |544-1011-ND 49.28 | EP1C12F256C7 484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Fast |544-1076-ND 149.60 | EP2C35F484C6 
256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 | Medium |544-1790-ND@ 44.80 | EP1C12F256C7N 484-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V_| 483,840 | Fast |544-1686-ND@ 136.00 _| EP2C35F484C6N 
256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 | Slow |544-1012-ND 41.03 |EP1C12F256C8 484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 |Medium]544-1077-ND 124.63 | EP2C35F484C7 
256-FBGA | 12,060 | 185] 1.5V | 239,616 | Slow |544-1791-ND® 37.30 | EP1C12F256C8N 484-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Medium |544-1685-ND® 113.30 | EP2C35F484C7N 
256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 | Medium |544-1013-NDt 61.60 |EP1C12F25617 484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Slow |544-1078-ND 99.77 | EP2C35F484C8 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 | Fast |544-1034-ND 64.57 |EP1C12F324C6 484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Slow |544-1366-ND@ 90.70 | EP2C35F484C8N 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 | Fast |544-1680-ND@ 58.70 | EP1C12F324C6N 484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Slow |544-2108-NDt 124.63 | EP2C35F48418 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 | Medium |544-1035-ND 51.59 |EP1C12F324C7 484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Slow |544-2109-NDet 113.30 | EP2C35F48418N 
324-FBGA | 12,060 | 249] 1.5V | 239,616 | Medium |544-1679-ND® 46.90 | EP1C12F324C7N 484-UBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Fast |544-2112-ND 149.60 | EP2C35U484¢6 
324-FBGA | 12,060 | 249] 1.5V | 239,616 | Slow |544-1792-ND® 39.10 |EP1C12F324C8N 484-UBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Slow |544-2114-ND@ 90.70 | EP2C35U484c8N 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 | Medium |544-1037-NDt 64.57 |EP1C12F32417 484-UBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Slow |544-2115-ND@t 113.30 | EP2C35U48418N 
324-FBGA | 20,060 | 233 | 1.5V | 294,912 | Fast |544-1797-ND@ 90.00 | EP1C20F324C6N 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V_| 483,840 | Fast | 544-1087-ND 164.56 | EP2C35F672C6 
324-FBGA | 20,060 | 301 | 1.5V | 294,912 | Medium |544-1678-ND® 72.00 |EP1C20F324C7N 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483.840 | Fast |544-1694-ND@ 149.60 | EP2C35F672C6N 
324-FBGA | 20,060 | 233 | 1.5V | 294,912 | Slow |544-1040-ND 66.00 |EP1C20F324¢8 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Medium | 544-1088-ND 137.17 |EP2C35F672C7 
324-FBGA | 20,060 | 233] 1.5V | 294,912 | Slow |544-1798-ND® 60.00 | EP1C20F324C8N 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Medium |544-1693-ND@ 124.70 | EP2C35F672C7N 
324-FBGA | 20,060 | 233 | 1.5V | 294,912 | Medium |544-1041-NDt 99.00 |EP1C20F32417 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Slow |544-1692-ND® 99.70 | EP2C35F672C8N 
324-FBGA | 20,060 | 301 | 1.5V_| 294,912 | Medium |544-1677-ND@t 90.00 | EP1C20F32417N 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Slow |544-2110-NDt 137.17_| EP2C35F67218 
400-FBGA | 20,060 | 301 | 1.5V | 294,912 | Fast |544-1046-ND 708.57 | EP1C20F400C6 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Slow |544-2111-NDot 124.70 |EP2C35F67218N 
400-FBGA | 20,060 | 301) 1.5V | 294,912 | Fast |544-1687-ND® 98.70 |EP1C20F400C6N 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V | 594,432 | Fast | 544-2116-ND 264.00 | EP2C50F484c6 
400-FBGA | 20,060 | 301 | 1.5V | 294,912 | Medium |544-1047-ND 86.79 |EP1C20F400C7 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V | 594,432 | Fast |544-2117-ND@ 240.00 | EP2C50F484C6N 
400-FBGA | 20,060 | 301 | 1.5V | 294,912 | Slow |544-1048-ND 72.27 |EP1C20F400C8 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V | 594,432 | Medium |544-2119-ND® 192.00 | EP2C50F484C7N 
400-FBGA | 20,060 | 301 | 1.5V | 294,912 | Medium |544-1049-NDt 108.57 _| EP1C20F40017 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V_| 594.432 | Slow |544-2121-ND@ 160.00 | EP2C50F484C8N 

CYCLONE II 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V | 594,432 | Slow |544-2122-NDt 211.20 |EP2C50F48418 
{44-TOFP | 4,608 | 89 | 1.2V | 119,808) Fast |544-2136-ND 21.12 ]EP205114406 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V | 594,432 | Slow |544-2123-ND@t 192.00 | EP2C50F48418N 
144-TOFP | 4,608 | 89 | 1.2V | 119,808) Fast |544-2137-ND® 19.20 | EP2C5T144C6N 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594,432 | Fast | 544-2124-ND 281.60 | EP2C50F672C6 
144-ToFP | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Medium |544-1449-ND 16.83 | EP2C5T144C7 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594,432 | Fast |544-2125-ND® 256.00 | EP2C50F672C6N 
144-ToFP | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Medium |544-1655-ND@ 15.30 | EP2C5T144C7N 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V_| 594,432 | Slow |544-1690-ND® 171.00 | EP2C50F672C8N 
144-TOFP | 4,608 | 158 | 1.2v | 119,808 | Slow |544-1450-ND 14.08 | EP2C5T144¢8 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594,432 | Slow |544-2126-NDt 225.50 | EP2C50F67218 
744-ToFP | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Slow |544-1665-ND@ {2.80 | EP2C51144C8N 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594,432 | Slow |544-2127-ND@t 205.00 | EP2C50F672I8N 
144-TOFP | 4,608 89 1.2V | 119,808 | Slow |544-2138-NDt 16.83 |EP2C5T14418 672-FBGA | 68,416 | 422 | 1.2V |1,152,000) Fast |544-2141-ND@ 352.00 |EP2C70F672C6N 
144-ToFP | 4,608 | 89 | 1.2V | 119,808 | Slow /544-2139-NDet 15.30 | EP2C5T14418N 672-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000 | Medium | 544-1689-ND® 282.00 | EP2C70F672C7N 
208-ParP | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Medium |544-1447-ND 18.37 |EP2c50208C7 672-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000] Slow |544-1688-ND@ 235.00 _| EP2C70F672C8N 
208-ParP | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Medium |544-1674-ND® 16.70 | EP2C50208C7N 672-FBGA | 68,416 | 422 | 1.2V |1,152,000] Slow |544-2143-ND@t 282.00 |EP2C70F672I8N 
208-ParP | 4,608 | 158 | 12V | 119,808 | Slow |544-1448-ND 15.29 | EP2050208C8 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V |1,152,000) Fast |544-2145-NDe 384.00 | EP2C70F896C6N 
208-PQFP | 4,608 | 158) 1.2V | 119,808 | Slow |544-1673-ND® 13.90 |EP2c5a208C8N 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000 | Medium | 544-1696-ND@ 307.00 | EP2C70F896C7N 
208-ParP | 4,608 | 142 | 1.2v | 119,808 | Slow |544-2134-NDt 18.37 | EP2c5020818 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000] Slow |544-1410-ND 281.60 | EP2C70F896C8 
208-PQFP | 4,608 | 142 | 1.2V | 119,808 | Slow |544-2135-ND@t 16.70 |EP2c5020818N 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V [1,152,000] Slow |544-1695-ND@ 256.00 | EP2C70F896C8N 
256-FBGA | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 Fast |544-2131-ND@ 22.40 | EP2C5F256C6N 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V |1,152,000) Slow |544-2146-NDt 337.70 | EP2C70F89618 
256-FBGA | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Medium |544-1445-ND 19.69 | EP2C5F256C7 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V_|1,152,000| Slow |544-2147-ND@t 307.00 | EP2C70F89618N 
256-FBGA | 4,608 | 158) 1.2V | 119,808 | Medium |544-1657-ND® 17.90 | EP2C5F256C7N CYCLONE III 
256-FBGA | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Slow |544-1446-ND 16.39 | EP2C5F256C8 144-EQFP | 5,000 | 94 | 1.2V 414 | Medium | 544-2428-ND 15.30] EP3C5E144C7 
256-FBGA | 4,608 | 158) 1.2V | 119,808 | Slow |544-1656-ND® 14.90 | EP2C5F256C8N 144-EQFP | 10,000) 94 | 1.2V 414 | Medium | 544-2429-ND@ 15.30 | EP3C5E144C7N 
256-FBGA | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Slow |544-2132-NDt 19.69 | EP2C5F25618 144-EQFP | 5,000 | 94 | 1.2V 414 Slow |544-2430-ND 12.80 | EP3C5E144C8 
256-FBGA | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Slow |544-2133-ND@t 17.90 | EP2C5F25618N 144-EQFP | 5,000 | 94 | 1.2V 414 Slow |544-2431-ND@ 12.80 | EP3C5E144C8N 
144-TOFP | 8,256 85 1.2V | 165,888 Fast |544-2154-ND 31.68 |EP2C8T144C6 144-EQFP | 5,136 | 94 1.2V 414 Medium | 544-2557-ND@t 19.20 | EP3C5E14417N 
144-TOFP | 8,256 | 85 1.2V | 165,888 Fast |544-2155-ND® 28.80 |EP2C8T144C6N 164-MBGA | 5,136 | 106 | 1.2V 414 Medium | 544-2559-ND® 17.90 |EP3C5M164C7N 
144-TOFP | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Medium |544-1667-ND@ 23.10 |EP2C8T144C7N 256-FBGA | 5,000 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2418-ND 26.80 | EP3C5F256C6 
144-TOFP | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow |544-1458-ND 21.12 _|EP2C8T144C8 256-FBGA | 5,000 | 182 | 1.2V 414 Fast /544-2419-ND@ 26.80 | EP3CSF256C6N 
144-TOFP | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow |544-1666-ND@ 19.20 | EP2C8T144C8N 256-FBGA | 5,000 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2420-ND 17.90 | EP3C5F256C7 
144-TOFP | 8,256 85 1.2V | 165,888 | Slow |544-2156-NDt 25.41 |EP2C8T14418 256-FBGA | 5,000 | 182 | 1.2V 414 Medium | 544-2421-ND® 17.90 | EP3C5F256C7N 
144-TOFP | 8,256 | 85 | 1.2V | 165,888 | Slow /544-2157-ND@t 23.10 |EP2C8T144/8N 256-FBGA | 5,000 ] 182 | 1.2V 414 Slow |544-2422-ND 14.90] EP3C5F256C8 
208-POFP | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Medium |544-1455-ND 26.73 | EP2C80208C7 256-FBGA | 5,000 | 182 | 1.2V a4 Slow | 544-2423-ND@ 14.90 | EP3C5F256C8N 
208-PQFP | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Medium |544-1672-ND@ 24.30 | EP2C8Q208C7N 256-FGBA | 5,136 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2558-ND@t 26.80 | EP3C5F25617N 
208-POFP | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow |544-1456-ND 22.33 |EP2C80208C8 256-UBGA | 5,136 | 182 | 1.2V 414 Medium | 544-2560-ND@t 29.60 | EP3C5U25617N 
208-PQFP | 8,256 | 182) 1.2V | 165,888 | Slow |544-1671-ND® 20.30 | EP2C80208C8N 144-EQFP | 10,000 | 94 | 1.2V 414 | Medium |544-2424-ND 23.10 |EP3C10E144C7 
208-PQFP | 8,256 | 138 | 1.2V | 165,888 | Slow |544-2152-NDt 26.73 |EP2C8020818 144-EQFP | 10,000 | 94 1.2V 414 Medium | 544-2425-ND® 23.10 |EP3C10E144C7N 
208-POFP | 8,256 | 138 | 1.2V | 165,888 | Slow |544-2153-ND@t 24.30 | EP2C8Q208/8N 144-EQFP | 10,000) 94 | 1.2V 414 Slow |544-2426-ND 19.20 | EP3C10E144C8 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow |544-1776-ND@ 28.10 | EP2C8AF25618N 144-EQFP | 10,000) 94 | 1.2V 414 Slow |544-2427-ND@ 19.20 | EP3C10E144C8N 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Medium |544-1453-ND 30.91 |EP2C8F256C7 144-EQFP | 10,320) 94 | 1.2V 414 | Medium | 544-2535-ND@t 28.80 | EP3C10E144I7N 
256-FBGA | 8,256 | 182] 1.2V | 165,888 | Medium |544-1654-ND@ 28.10 |EP2C8F256C7N 256-FBGA_| 10,000 | 182 | 1.2V 414 Fast_|544-2413-ND@ 35.20_| EP3C10F256C6N 
256-FBGA | 8,256 | 182) 1.2V | 165,888 | Slow |544-1454-ND 25.85 |EP2C8F256C8 256-FBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Medium | 544-2414-ND 28.10 | EP3C10F256C7 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow |544-1653-ND® 23.50 |EP2C8F256C8N 256-FBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Medium | 544-2415-ND® 28.10 | EP3C10F256C7N 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Fast |544-2148-ND 38.72 _|EP2C8F256C6 256-FBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Slow |544-2416-ND 23.50 | EP3C10F256C8 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Fast |544-2149-NDe 35.20 | EP2C8F256C6N 256-FBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Fast |544-2417-ND@ 23.50 | EP3C10F256C8N 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow |544-2150-NDt 30.91 | EP2C8F25618 256-FBGA | 10,320 | 182 | 1.2V 414 Medium | 544-2536-ND@t 35.20 | EP3C10F25617N 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow |544-2151-ND@t 28.10 | EP2C8F25618N 256-UBGA | 10,000 | 182) 1.2V 414 Fast | 544-2432-ND 38.70 | EP3C10U256C6 
256-FBGA | 14,448 | 315 | 1.2V | 239,616 | Fast |544-1777-ND® 52.00 | EP2C15AF256C6N 256-UBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Fast /544-2433-ND@ 38.70 | EP3C10U256C6N 
256-FBGA | 14,448 | 152 | 1.2V | 239,616 | Medium |544-2097-ND@ 41.60 _| EP2C15AF256C7N 256-UBGA | 10,000 | 182) 1.2V 414 | Medium | 544-2435-ND@ 30.90 | EP3C10U256C67N 
256-FBGA | 14,448 | 152 | 1.2V | 239,616 | Slow |544-2098-ND@ 34.70 |EP2C15AF256C8N 256-UBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Slow |544-2436-ND 25.80 | EP3C10U256C8 
256-FBGA | 14,448 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow |544-1780-ND@t 41.60 | EP2C15AF25618N 256-UBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Slow _|544-2437-ND@ 25.80 | EP3C10U256C8N 
484-FBGA | 14,448 | 315 | 1.2V | 239,616 | Fast |544-1778-ND® 58.40 | EP2C15AF484C6N 256-UBGA | 10,320) 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2537-ND@t 38.70 |EP3C10U256I7N 
484-FBGA | 14,448 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow |544-2100-ND® 38.90 | EP2C15AF484C8N 144-EQFP | 15,408 | 84 | 1.2V 504 |) Medium | 544-2455-ND@ 32.00) EP3C16E144C7N 
484-FBGA | 14,448 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow |544-1779-NDot 46.70_| EP2C15AF484I8N 144-EQFP | 15,408 | 84 | 1.2V 504 Slow _|544-2540-ND 26.70 | EP3C16E144C8 
240-PQFP | 18,752 | 142 | 1.2V | 239,616 | Slow |544-2106-ND 46.97 | EP2C20024008 RoHS Compliant + Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C 0 Tube (Continued) 


628 (usz010) 
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/ND[ERYA\, FPGAs (cont) 


Oper- Total Oper- Total 
1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera YO | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 

Package Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. Package Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each Part No. 
144-EQFP | 15,408 | 84 | 1.2V | 504 | Slow |544-2456-ND@ 26.70 | EP3C16E144C8N 484-FBGA | 81,264 | 295 | 1.2V | 2,745 | Slow |544-2562-NDe 223.00 | EP3C80F484C8N 
164-MBGA | 15,408 | 92 | 1.2v | 504 | Slow |544-2541-NDe 28.50 | EP3C16M164C8N 484-UBGA | 81,264] 295 | 1.2V | 2,745 | Slow |544-2563-ND@ 230.50 | EP3C80U484¢8 
240-POFP | 15,408] 160 | 1.2V | 504 | Slow |544-2457-ND 29.10 | EP3C160240C8 484-UBGA | 81,264] 295 | 1.2V | 2,745 | Slow |544-2564-ND@ 230.50 | EP3C80U484C8N 
240-POFP | 15,408 | 160 | 1.2v | 504 | Slow |544-2458-NDe 29.10 | EP3C160240C8N 780-FBGA | 81,264 | 429] 1.2v | 2,745 | Fast |544-2520-ND 368.50 | EP3C80F780C6 
256-FBGA | 15,408 | 168 | 1.2V | 504 | Fast |544-2459-ND 44.40 | EP3C16F256C6 780-FBGA | 81,264 | 429 | 1.2v | 2,745 | Fast |544-2523-NDe 368.50 | EP3C80F780C6N 
256-FBGA | 15,408 | 168 | 1.2V | 504 | Medium|544-2460-ND 35.50 | EP3C16F256C7 780-FBGA | 81,264 | 429 | 1.2V | 2,745 |Medium|544-2521-ND 294.80 |EP3C80F780C7 
256-FBGA | 15,408 | 168 | 1.2V | 504 | Slow |544-2461-ND 29.60 | EP3C16F256C8 780-FBGA | 81,264] 429 | 1.2V | 2,745 | Medium|544-2524-ND@ 294.80 | EP3C80F780C7N 
256-FBGA | 15,408 | 168 | 1.2V | 504 | Fast |544-2462-ND® 44.40 | EP3C16F256C6N 780-FBGA | 81,264 | 429] 1.2v | 2,745 | Slow |544-2525-NDe 245.70 | EP3C80F780C8N 
256-FBGA | 15,408 | 168 | 1.2V | 504 | Medium |544-2463-ND@ 35.50 | EP3C16F256C7N 484-FBGA |119,088| 283 | 1.2V | 3,888 | Medium | 544-2390-ND 464.00 |EP3C120F484C7 
256-FBGA | 15.408 | 168 | 1.2V | 504 | Slow |544-2464-ND@ 29.60 | EP3C16F256C8N 484-FBGA |119,088| 283 | 1.2V | 3,888 | Medium|544-2528-ND@ 464.00 | EP3C120F484C7N 
256-UBGA | 15,408 | 168 | 1.2V | 504 | Medium |544-2465-ND 38.00 | EP3C16U256C7 484-FBGA |119,088| 283 | 1.2v | 3,888 | Slow |544-2388-ND 387.00 |EP3C120F484C8 
256-UBGA | 15,408 | 168 | 1.2V 504 Slow |544-2466-ND 31.70 | EP3C16U256C8 484-FBGA | 119,088] 283 | 1.2V | 3,888 | Slow |544-2389-ND@ 387.00 |EP3C120F484C8N 
256-UBGA | 15,408 | 168 | 1.2V 504 | Medium | 544-2467-ND@ 38.00 | EP3C16U256C7N 780-FBGA | 119,088] 531 | 1.2V | 3,888 | Medium |544-2393-ND 502.00 | EP3C120F780C7 
256-UBGA | 15,408 | 168 | 1.2V | 504 | Slow /544-2468-ND@ 31.70 | EP3C16U256C8N 780-FBGA | 119,088] 283 | 1.2V | 3,888 |Medium |544-2394-ND® 502.00 | EP3C120F780C7N 
484-FBGA | 15,408 | 346 | 1.2V | 504 Fast_ [544-2469-ND 49.90 | EP3C16F484C6 780-FBGA | 119,088] 531 | 1.2V | 3,888 |Medium |544-2539-ND@t 627.00 | EP3C120F780I7N 
484-FBGA | 15,408 | 346 | 1.2V | 504 Fast /544-2472-ND@ 49.90) EP3C16F484C6N 780-FBGA |119,088] 283 | 1.2V | 3,888 | Slow |544-2391-ND 418.00 | EP3C120F780C8 
484-FBGA | 15,408 | 346 | 1.2V | 504 | Medium) 544-2470-ND 39.90 / EP3C16F484C7 780-FBGA | 119,088] 531 | 1.2V | 3,888 | Slow |544-2392-NDe 418.00 | EP3C120F780C8N 
484-FBGA | 15,408 | 346 | 1.2V | 504 | Medium|544-2473-ND@ 39.90 | EP3C16F484C7N STRATIX 
484-FBGA | 15,408 | 346] 1.2V ) 504 | Slow | 544-2471-ND 33.20 | EP3C16F484C8 484-FBGA | 10,570 | 335 ] 1.5V | 920,448 | Medium ]544-2084-ND 313.50 ]EP1S10F484C6 
484-FBGA. | 15,408 | 346 | 1.2V | 504 | Slow [Basaran 33.20 _| EP3C16F484C8N 484-FBGA | 10,570 | 335 | 1.5V | 920,448 | Slow |544-1100-ND 225.50 | EP1S10F484C7 
AB4UBGA | 15,408 | 346 | 1.2V ) 504 / Fast [ossea7ecNDe. 54.80 | EP3C16U484C6N 672-FBGA | 10,570 | 345 | 1.5V | 920,448 | Slow |544-1851-ND@ 190.00 | EP1S10F672C7N 
AB4-UBGA | 15,408 | 346) 1.2V | 504 | Medium Femme dee Eee Olawace 672-FBGA | 10,570 | 345 | 1.5V | 920,448 | Slow |544-1110-NDt 291.50 | EP1S10F672I7 
AB4-UBGA | 15,408 | 346) 1.2V | 504 | Medium ea emeaa 4s PERSO IOLABICIN 780-FBGA | 10,570 | 426 | 1.5V | 920,448 | Slow |544-1112-ND 247.50 | EP1S10F780C7 
484-UBGA | 15,408 | 346 | 1.2V | 504 | Slow /544-2477-ND 36.50 | EP3C16U484C8 780-FBGA | 10,570 | 426 | 15v | 920,448 | Slow |544-1852-NDe 225.00 | EP1S10F780C7N 
484-UBGA | 15,408 | 346 | 1.2V | 504 | Slow |544-2480-ND@ 36.50_| EP3C16U484C8N 484-FBGA | 18,460 | 361 | 1.5V_ | 1,669,248 | Medium | 544-2086-NDt 775.50 |EP1S20F48416 
144-EQFP | 24,624 | 82 | 1.2V ) 594 | Slow [Bese Ootbs. 39.50 EP3C25E144C8N 672-FBGA | 18,460 | 426 | 1.5V |1,669,248] Slow |544-1113-ND 357.50 | EP1S20F67207 
144-EQFP | 24,624 | 82 | 1.2V | 594 | Medium [baaeod2ND et 59.20 | EPSC25E14417N 672-FBGA | 18,460 | 426 | 1.5V |1,660,248] slow |544-1854-NDe 325.00 | EP1S20F672C7N 
240-POFP | 24,624 | 148 | 1.2V | 594 | Slow |544-2076-NDe 42.70 | EP3C250240C8N 780-FBGA | 18,460 | 586 | 1.5V | 1,669,248 Fast |544-1114-ND 836.00 | EP1S20F780C5 
256-FBGA | 24,624 | 156 | 1.2V | 594 | Slow |Sa2077GNDe 44.80 | EPSC25F256C8N 780-FBGA | 18,460 | 586 | 1.5V |1,660,248| Slow |544-1855-NDe 380.00 | EP1S20F780C7N 
256-UBGA | 24,624 | 156 | 1.2V | 504 | Slow [BasaZeunTbe, gO.) ERSUCSUCS6UEN 780-FBGA | 25,660 | 597 | 1.5V |1,944,576| Fast |544-1120-ND 1347.50 | EP1S25F780C5 
256-FBGA | 24,624) 156 | 1.2V | 594 | Medium eeieeuoeims) §© 97.20 | EPC25F256/7N 780-FBGA | 25,660 | 597 | 1.5V | 1,944,576] Slow |544-1122-ND 671.00 |EP1S25F780C7 
256-UBGA | 24,624 | 156) 1.2V | 504 | Medium ecocaeetm §—70.40 | EPSC25U25617N 780-FBGA | 25,660 | 597 | 1.5V |1,944,576| Slow |544-1860-ND@ | 610.00 |eP1s25F780c7N 
S24-FBGA | 24,624) 215) 1-2V | 584 |) Slow econo, abit) | Epabesreescen 1020-F86A | 25,660 | 708 | 1.5V | 1,944,576] Slow |544-1129-ND 726.00 | EP1S25F1020C7 
S24-FBGA | 24,624 | 215) 1-2V | 584 | Medium Peuageegmm) § 72-20 | EPBC25FS2AI7N 780-FBGA | 32,470 | 597 | 1.5V |3,317,184| Medium |544-2088-ND 1155.00 | EP1S30F780C6 
240-POFP | 39,600 | 128 | 1-2V | 1,184 | Slow [RR2Ge0ND isnt [Erecadaewee 956-BGA | 32,470 | 726 | 1.5V |3,317,184] Slow |544-1418-ND 973.50 | EP1S30B956C7 
240-POFP | 38,600 | 128) 1-2V | 1,184) Slow icon be iBeat)  /EEsctogeseen 780-FBGA | 41,250 | 615 | 1.5V |3,423,744] Fast |544-1782-ND 2095.50 | EP1S40F780C5 
S24-FBGA | 99,600 | 195 | 1.2V | 1134 | Fest eae NeeOO., Ere eaaisesee 780-FBGA | 41,250 | 822 | 1.5V |3,423,744] Slow |544-1429-ND 1045.00 | EP1S40F780C7 
— | ie ie ba ee peated sa ia cat iay 1020-FBGA | 41,250 | 822 | 1.5V |3,423,744| Slow |544-1426-ND 1138.50 | EP1S40F1020C7 
soarzea | 30600 | 105 | 10v | 1134 | Stow (aeeeatne aaa -lcpacacraede 956-BGA | 57,120 |1,022| 1.5V [5,215,104] Slow |544-1432-ND 2216.51 | EP1S60B956C7 

; : : : 1020-FBGA | 79,040 |1,238] 1.5V |7,427,520| Slow |544-1440-ND 5478.01 | EP1S80F102007 
324-FBGA | 39,600 | 195 | 1.2v | 1,134 | Slow |544-2486-NDe 81.30 | EP3C40F324C8N Snark 
324-FBGA | 39,600 | 195 | 1.2V | 1,134 |Medium|544-2547-ND@t | 122.00 | EP3C40F324I7N 
ter | non| | 1a | tat [ar oaran” | tam [cern | [ERD MTSE Cr [GRO RD SI 
ABFBGA. |) 39,600 | 331) 1.2V ) 1.134 | Fest eae 1 4ga-FaGa | 1,600 | 342 | 1.2v | 419.328 | Medium |544-1875-ND@ 235.00 | EP2S15F484C4N 
484-FBGA | 39,600 | 331 | 1.2V | 1,134 | Medium | 544-2488-ND 103.70 | EP3C40F48407 } ; : ; 
484-FBGA | 39,600 | 331 | 1.2V | 1,134 | Medium|544-2491-ND@ 103.70 | EP3C40F484C7N ABA FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,928 | Slow Ee adiceana cpt e | EPae etree 
ase-raea | 30600 | 331 | 12v | 1134 | slow Peeeneenin eso; .|Epseagciac 484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 | Slow |544-1876-ND@ 190.00 | EP2S15F484C5N 
agereca | 39.600 | 321 | 12v | 1134 | Siow (Ceaeneanine aa ayy. |EPAciGeIadcol 4B4-FOGA | 16,600 | 342 | 1.2V | 419,328 Medium] 544-187-NDt 330.00 | EP2S15F48414 
azereca | 39,600 | 331 | 12v | 1134 [Medium RACER] 129.70 | EPacaorasar7N 484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 |Medium|544-1878-ND@t | 300.00 |EP2S15F484i4N 
4a4-uaGa | 39,600 | 331 | 12v | 1.134 | Medium {544-0494-ND ‘4 90: || EPacagudnac? 672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 | Fast |544-1879-ND 374.00 | EP2S15F67203 
Ae4UBGA | 39,600 | 331 | 12V 1.434) Slow | 544-2405-ND os 90 7 [EPaCAouaedce 672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 | Fast |544-1880-ND® 340.00 |EP2S15F672C3N 
4a4-upGa | 39,600 | 931 | 12v | 1.134 | Fast |544-2496-ND@ aap nil eRae40lAadreht 672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 | Slow |544-1124-ND 236.50 | EP2S15F67205 
4a4-upGa | 39,600 | 331 | 12v | 1.134 | Medium|544-2407-ND@ s4aap | EpACAOUAICIN 672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 | Slow |544-1881-ND® 215.00 | EP2S15F672C5N 
4ga-usca | 39,600 | 331 | 12v | 1.134 | slow |544-2498-NDe 9690. |Epacdouaadcan 672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 | Medium |544-1882-NDt 374.00 |EP2S15F67214 
4ga-uscA | 39,600 | 331 | 1.2v | 1.134 | Medium|s44-2552-nper | 142.80 | epscaouasar7n 484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V |1,369,728| Fast |544-1890-NDe 645.00 | EP2S30F484C3N 
7e0-FBGA | 39,600) 535) 1.2v 11.134) Fast | 544-0499-ND {e650  |EPScaDevaoce 484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1106-ND 555.50 | EP2S30F484¢4 
70-ra6a | 39.600 | 535 | 12v | 1134 | Fast |544-2502-NDe 186.50. |EPaCAOFTaOCEN 484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728] Slow |544-1107-ND 445.50 | EP2S30F484C5 
790-F8cA | 39,600 | 535 | 1.2V | 1.134 | Medium) 544-2500-ND 133.20 | EPacé4or780C7 484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V [1,369,728] Slow |544-1892-NDe 405.00 |EP2S30F484C5N 
7a0-F8GA | 39,600 | 535 | 1.2V | 1.134 | Medium) 544-2503-ND@ 193.20 | EPSC40F780C7N 484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 | Medium |544-1893-NDt 709.50 | EP2S30F48414 
780-FBGA | 39,600 | 535 | 1.2v | 1.134 | slow |544-2501-ND t11.00 | EPac4or7gocs 672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V |1,369,728| Fast |544-1896-ND® 720.00 | EP2S30F672C3N 
780-FBGA | 30,600 | 638) 4.2v | 1434 | Slow |544-0504-ND® 111.00 1 EPac40r780ceN 672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1125-ND 616.00 |EP2S30F67204 
780-FBGA | 39,600 | 535 | 1.2v | 1.134 |Medium|544-2549-no@t | 166.50 |EP3c40F780I7N 672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V_ | 1,369,728 | Medium | 544-1897-ND@ 560.00 | EP2S30F672C4N 
484-FBGA | 55,856 | 327 | 1.2V | 2340 | Fast |544-2505-ND 212.30 | EP3cs5F484C¢6 672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V [1,369,728] Slow |544-1126-ND 495.00 | EP2S30F672C5 
484-FBGA | 55,856 | 327 | 1.2V | 2340 | Fast |544-2508-NDe 212.30 | EP3C55F484C6N 672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V |1,369,728| Slow |544-1898-NDe 450.00 | EP2S30F672C5N 
484-FBGA | 55,856 | 327 | 1.2V | 2.340 | Medium|544-2506-ND 169.70 | EP3C55F484C7 672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728 | Medium |544-1899-NDt 792.00 |EP2S30F67214 
484-FBGA | 55,856 | 327 | 1.2V 2,340 | Medium |544-2509-ND@ 169.70 | EP3C55F484C7N 672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1900-ND@t 720.00 |EP2S30F67214N 
484-FBGA | 55,856 | 327 | 1.2V 2,340 Slow |544-2507-ND 141.50 | EP3C55F484C8 484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V |2,544,192|) Fast |544-1905-ND 1336.50 | EP2S60F484C3 
484-FBGA | 55,856 | 327 | 1.2V 2,340 Slow |544-2510-ND@ 141.50 | EP3C55F484C8N 484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V |2,544,192| Fast |544-1906-ND® 1215.00 | EP2S60F484C3N 
484-FBGA | 55,856 | 327 | 1.2V 2,340 | Medium | 544-2553-ND@t 212.30 | EP3C55F48417N 484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V_ | 2,544,192 | Medium | 544-1133-ND 1045.00 | EP2S60F484C4 
484-UBGA | 55,856 | 327 | 1.2V 2,340 Fast |544-2511-ND@ 218.50 |EP3C55U484C6N 484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V_ | 2,544,192 | Medium |544-1907-ND® 950.00 |EP2S60F484C4N 
484-UBGA | 55,856 | 327 | 1.2V | 2,340 |Medium|544-2512-ND@ 174.80 | EP3C55U484C7N 484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V /2,544,192| Slow |544-1134-ND 836.00 | EP2S60F484C5 
484-UBGA | 55,856 | 327 | 1.2V | 2,340 |Medium|544-2556-NDet | 218.50 |eP3c55u484i7N 484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V |2,544,192| Slow |544-1908-ND@ 760.00 | EP2S60F484C5N 
780-FBGA | 55,856 | 377 | 1.2v | 2,340 | Fast |544-2517-NDe 226.40 | EP3C55F780C6N 484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V [2,544,192 | Medium |544-1909-NDt 1336.50 | EP2S60F48414 
780-FBGA | 55,856 | 377 | 1.2V | 2,340 |Medium|544-2515-ND 181.10 | EP3C55F780C7 484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V |2,544,192/Medium|544-1910-ND@t | 1215.00 /EP2S60r48414N 
780-FBGA | 55,856 | 377 | 1.2V | 2,340 | Medium |544-2518-ND@ 181.10 | EP3C55F780C7N 672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V |2,544,192) Fast |544-1911-ND 1457.50 | EP2S60F672C3 
780-FBGA | 55,856 | 377 | 1.2V | 2,340 | Slow |544-2516-ND 150.90 | EP3C55F780C8 672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V |2,544,192| Fast |544-1912-ND@ | 1325.00 | EP2S60F672C3N 
780-FBGA | 55,856 | 377 | 1.2V | 2,340 | Slow |544-2519-NDe 150.90 | EP3C55F780C8N 672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V |2,544,192|Medium|544-1913-ND@ — | 1035.00 | EP2S60F672C4N 
780-FBGA | 55,856 | 377 | 1.2V | 2,340 |Medium|544-2554-ND@t | 226.40 | EP3C55F780I7N 672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V |2,544,192/ Slow |544-1914-ND@ 830.00 | EP2S60F672C5N 
484-FBGA | 81,264 | 295 | 1.2V | 2,745 | Slow |544-2561-ND 223.00 _| EP3C80F484C8 @ RoHS Compliant t Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C 0 Tube (Continued) 
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PNDTE RY. FPGAS (cont) 


Oper- Total Oper- Total 
/O | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 
Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. 
672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V |2,544,192]Medium|544-1916-ND@t | 1325.00 |EP2S60F672I4N 208-POFP | 24,000} 171] 33v | — | Slow |544-1957-NDe 40.50 | EPF6024AQC208-3N 
1020-FBGA | 60,440] 718 | 1.2V 2,544,192] Fast |544-1130-ND 1584.00 | EP2S60F102003 240-POFP | 24,000| 199] 33V | — J Slow |544-1287-ND 43.00 | EPF6024AQC240-3 
1020-FBGA | 60,440] 718 | 1.2V |2,544,192| Medium | 544-1901-ND@ 1125.00 | EP2S60F1020C4N Flex 8000 
1020-FBGA | 60,440] 718 | 1.2V |2,544,192]Medium |544-1904-ND@t | 1440.00 | EP2S60F102014N 84-PLCC | 2,500 | 68 | 5.0V | — | Slow /544-2251-5-NDO 13.00] EPF8282ALC84-4 
1020-FBGA | 90,960 | 758 | 1.2V |4,520,488| Medium |544-1920-ND@t | 3700.01 | EP2s90F102014N 100-TOFP | 2,500 | 78 | 5.0V | — — |Medium |544-2252-ND 39.25 | EPF8282ATC100-2 
1508-FBGA | 90,960 | 902 | 1.2v |4,520,488| Slow |544-1922-ND@ | 2449.99 | EP2sgor1508C5N 1OO-TOFP | 2500) 78) 50V | — | Slow pace eal0n, | Eee beeen G00; 
1508-FBGA | 132,540|1,126) 1.2V |6,747,840] Slow |544-1871-ND@ 4360.01 | EP2S130F1508C5N 100-TOFP | 2,600 | 78 | SOV) — | Slow ee caaD 18.20" || eisebeAT C100 
1508-FBGA |179,400]1,170] 1.2V 9,383,040] Fast |544-2164-ND 11756.82 | EP2S180F1508C3 Too-TOFP | 2600 | 78 | 5.0V | — | Slow eee 18,20 | ERRBPOZALGIOO‘SN 
84-pLcc | 4,000 | 68 | 5.0v | — | Slow |544-2257-5-NDO 25.00 | EPF8452ALC84-4 
STRATIX Il GX 
400-TarP | 4,000 | 68 | 5.0v | — | Slow |544-2260-ND 29.50 | EPF8452ATC100-4 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728] Fast |544-1747-ND 814.00 | EP2SGX30CF780C3 
400-TaFP | 4,000 | 68 | 5.0v | — | Slow |544-1783-ND@ 29.50 | EPF8452ATC100-4N 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V |1,369,728] Fast |544-1928-NDe 760.00 | EP2XGX30DF780C3N 
460-TaFP | 4,000 | 120 | 5.ov | — | Slow |544-2259-ND 34.75 | EPF8452AQC160-4 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V_ | 1,369,728 | Medium | 544-1927-ND@ 580.00 | EP2SGX30CF780C4N Seed ee SY slow (eeeEEtG ey) 
- A i _ low - -| \ - 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V |1,369,728] Slow |544-1753-ND 539.00 | EP2SGX30DF780C5 -eporer nator aig Sou Pe ave: lcerneseanciena 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728] Slow |544-1754-NDe 490.00 | EP2SGX30DF780C5N sowporr | 8000 | 162 | sav | — | Siow femmeeemn save | Koedeanancsancd 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728] Medium |544-2176-NDt 836.00 | EP2SGX30DF78014 sos-porp | 12,000 | 14a | sov | — | ‘slow femteerentn bape || Cea TaaNOOSGRE! 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728] Medium |544-2177-ND@t 760.00 | EP2SGX30DF78014N o4o-pare | 16,000 | 181 | sov | — | Medium) 544-2040-ND Fokinn | epEREnORGCAD 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V |2,544,192] Fast |544-1930-ND® 1345.00 | EP2SGX60CF780C3N FEEKCIOK 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V |2,544,192] Fast |544-1759-ND 1501.50 | EP2SGX60DF780C3 aa-picc | 10.000] 59 | sov | 6144 | Slow |544-2194-5-NDO 54.00 |EPF10K10LC84-3 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V |2,544,192] Fast |544-1932-ND® 1365.00 | EP2SGX60DF780C3N 84-PLCC | 10,000 | 59 5.0V 6,144 Slow |544-1937-5-NDO 35.50 |EPFI0K10LC84-4 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V |2,544,192] Slow |544-1762-NDe 870.00 | EP2SGX60DF780C5N s4-pLec | 10,000/ 59 | 5.0v | 6,144 | Slow /544-1938-5-ND@0O | 35.50 | EPF10K10LC84-4N 
1152-FBGA | 60,440 | 534) 1.2V /2,544,192] Fast |544-2181-ND@ 1500.00 | EP2SGX60EF1152C3N 400-TaFP | 10,000| 66 | 3.3V | 6,144 | Slow |544-2193-ND 32.50 | EPFIOK10ATC100-3 
1152-FBGA | 60,440 | 534] 1.2V 2,544,192] Slow |544-2185-ND@ 960.00 | EP2SGX60EF1152C5N 144-TOFP | 10,000 | 102 | 3.3V | 6,144 | Slow |544-1256-ND 37.00 | EPFIOK10ATC144-3 
1152-FBGA | 60,440 | 534) 1.2V | 2,544,192] Medium | 544-2186-NDt 1650.00 | EP2SGX60EF115214 144-TOFP | 10,000 | 102 | 5.0V | 6,144 | Slow |544-2199-ND 56.50 |EPFI0K10TC144-3 
1508-FBGA | 90,960 | 650 | 1.2V |4,520,448] Fast |544-1769-ND 4400.00 | EP2SGX90FF1508C3 144-TOFP | 10,000 | 102} 5.0V | 6,144 | Slow /544-2200-ND@ 56.50 | EPFIOK10TC144-3N 
1508-FBGA | 132,540] 734) 1.2V |6,747,840| Fast |544-1924-ND@ | 7075.99 |EP2sGxi30GF15o8can | | 144-TOFP | 10.000) 102) 5.0V | 6144 | Slow ]544-2201-ND 36.50 / EPFIOK10TC144-4 
STRATIX Ill — RoHS Compliant 144-TaFP | 10,000 | 102 | 5.ov | 6,144 | Slow |544-2203-NDt 51.00 | EPFIOK10TI144-4 
780-FBGA | 150,000] 488 | 1.1v | 7,280 | Medium|544-2404-ND 2840.00 | EP3SL150F780C3N 144-TOFP | 10,000 | 102 | 5.0V | 6144 | Slow Race D etm 91-00 |EPFIOK1OTI144-4N 
780-FBGA | 150,000] 488 | 11V | 7,280 | Slow |544-2403-ND 2184.99 | EP3SL150F780C4N 208-POFP | 10,000 | 134 | 3.3V | 6.144 | Slow eee ory AO OO | ERBLONIOANGEOS-2 
208-PaFP | 10,000 | 134] 5.0v | 6144 | Slow |544-2195-ND 60.50 | EPF10K100C208-3 
780-FBGA |150,000| 488 | 1.1v | 7,280 | Slow |544-2406-ND 3277.00 | EP3SL150F780C4LNES 
208-PaFP | 10,000| 134] 5.0v | 6144 | Slow |544-2196-ND 40.50 | EPF10K100C208-4 
1152-FBGA | 150,000] 744] 1.1V | 7,280 | Slow |544-2407-ND 2235.01 | EP3SL150F1152C4N 
444-TOFP | 20,000 | 102 | 5.ov | 12,288 | Slow |544-2216-ND 96.00 | EPF10K20TC144-3 
1152-FBGA | 150,000] 744 | 1.1V | 7,280  |Medium|544-2408-ND 2905.00 | EP3SL150F1152C3N 
144-TOFP | 20,000 | 102 | 5.0v | 12,288 | Slow |544-2217-ND@ 96.00 | EPF10K20TC144-3N 
1152-FBGA | 150,000] 744] 1.1V | 7,280 | Slow |544-2410-ND 3353.01. | EP3SL150F1152C4LN sarap Tooom 1102 | gov | 42288 | gow eee ar ee 
A 5 5. is low - | i a 
FLEX 6000 
144-TOFP | 20,000 | 102 | 5.0V | 12,288 | Slow |544-2219-ND@ 63.00 | EPF10K207C144-4N 
400-TaFP | 10,000| 71 | 33v | — | Slow |544-1950-ND@ 17.00 | EPF6010ATC100-3N 
444-TaFP | 20,000 | 102 | 5.ov | 12,288 | Slow |544-2220-NDt 89.50 | EPFI0K20T1I144-4 
TOO-TOFP | 16,000) 81 | 3aV | — | Medium a 2:00; 5) EPEBUTGATOIOO 2 208-RaFP | 20,000 | 147 | 5.0v | 12,288 | Slow |544-2207-ND 117.00 | EPF10K20RC208-3 
Se Ra ~ Siw aD 29:00 >) EREOTSATGIOO:S 208-RQFP | 20,000 | 147 | 5.0V | 12,288 | Slow |544-2209-ND 79.00 | EPF10K20RC208-4 
144-TOFP | 16,000 | 117 | 38V | — | Medium jSese 27ND) 33.50 / EPFBOIGATC144-2 2o8-rarP | 20,000 | 147 | s.ov | 12,288 | Slow |544-2214-NDt 110.50 | EPF10K20RI208-4 
144-TQFP | 16,000 | 117 | 3.3V | — | Slow |544-1276-ND 24.00 | EPF6016ATC144-3 240-ROFP | 20,000 | 189 | 5.0v | 12,288 ] Slow |544-2211-ND 133.00 | EPF10K20RC240-3 
144-TOFP | 16,000 | 117] 3.3V = Slow /544-1952-ND@ 24.00 | EPF6016ATC144-3N 240-ROFP | 20,000 | 189 | 5.0V | 12,288 | Slow |544-2212-ND 89.50 | EPF10K20RC240-4 
144-TOFP | 16,000 | 117 | 5.0V | — — |Medium |544-1281-ND 33.50 | EPF6016TC144-2 240-ROFP | 20,000 | 189 | 5.0v | 12,288 | Slow |544-2213-NDe 89.50 | EPF10K20RC240-4N 
444-TOFP | 16,000| 117 | 5.0v | —  |Medium|544-1955-ND@ 33.50 | EPF6016TC144-2N 240-ROFP | 20,000 | 189 | 5.0v | 12,288 | Slow |544-2215-NDt 125.00 | EPF10K20R1240-4 
444-TaFP | 16,000| 117 | 5.0v | — | Slow |544-1282-ND 23.95 | EPF6016TC144-3 444-TOFP | 30,000 | 102 | 3.3V | 12,288 | Medium |544-1942-ND 98.00 | EPFIOK30ATC144-2 
444-TaFP | 16,000| 117 | 5.0v | — _ | Slow |544-1956-ND@ 23.95 | EPF6016TC144-3N 144-TOFP | 30,000 | 102 | 3.3V | 12,288 | Slow |544-1264-ND 74.00 | EPFIOK30ATC144-3 
144-TOFP | 16,000 | 117 | 5.0V mt Slow |544-1283-NDt 33.50 |EPF6016TI144-3 144-TQFP | 30,000 ) 102 | 3.3V 12,288 Slow |544-1943-ND® 74.00 | EPF10K30ATC144-3N 
2os-pare | 16,000! 171 | 3av | — Fast |544-2246-ND 55.50 | EPF6016A0C208-1 144-TaFP | 30,000 | 102 | 3.3v | 12,288 | Slow |544-1265-NDt 403.00 |EPF10K30ATI144-3 
2o8-parP | 16,000! 171 | 33v | — — |Medium|544-1272-No 39.00 | EPF6016AQc208-2 144-TOFP | 30,000 | 102 | 25V | 24,576 | Slow |544-1267-ND 60.00 | EPFI0K30ETC144-3 
ooe-pare | 16000 | 171 | aav | — | Stow [eemerenn oven’ :| EpEROTEAQGDOR:3 208-PaFP | 30,000 | 147 | 3.3v | 12,288 ) Fast |544-2222-ND 153.00 | EPF10K30AQC208-1 
aoe-parp |46.000 | 171 | av | — | slow (eeeeeiines pose5s| | EBERGTERORSIG- I 208-PaFP | 30,000 | 147 | 3.3V | 12,288 | Medium | 544-1257-ND 103.00 | EPF10K30AQC208-2 
soepor |ieo00 | 471 | sov | medium MURSRants anol epraoteacooe2 208-PaFP | 30,000 | 147 | 3.3v | 12,288 | Slow |544-1258-ND 76.00 | EPF10K30AQC208-3 
saepore | aenne 43h (ca Medium MH 6.60. | koceaténcone-a 208-PaFP | 30,000 | 147 | 25v | 24,576 | Fast |544-2224-ND 134.40 | EPF10K30EQC208-1 
shareeeeel hapa asia cai sow Rene See: Neneasioananes 208-PaFP | 30,000 | 147 | 25v | 24,576 | Medium | 544-2225-ND 91.20 | EPF10K30EQC208-2 
| i i _ low -1278- f x 
scion (anne ink leith 4 ee sae. eseuaeneracal 208-PaFP | 30,000 | 147 | 25v | 24,576 | Slow |544-1266-ND 67.20 | EPF10K30EQC208-3 
- f m1] 5. _ low |544-1954-ND@ 7.45 e 
208-RaFP | 30,000 | 147 | 5.0v | 12,288 ] Slow |544-2227-ND 195.20 | EPF10K30RC208-3 
240-ROFP | 16,000| 199 | 50v | — | Medium|544-1279-ND 42.00 | EPF60160C240-2 
208-ROFP | 30,000 | 147 | 5.0v | 12,288 | Slow |544-2228-NDe 195.20 | EPF10K30RC208-3N 
240-PaFP | 16,000| 199 | 50v | — | Slow |544-1280-ND 29.95 | EPF60160C240-3 
208-ROFP | 30,000 | 147 | 5.0v | 12,288 ) Slow |544-2229-ND 129.20 | EPF10K30RC208-4 
Vai-TOFP | 24,000 | 117 | 3a | — | Slow [EmacceeD 9:00: || EESOURAAIC ISS ROHS Compliant —_—_¢ Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C 0 Tube (Continued) 
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/NOERY4\, FPGAs (cont) 


CPLDs 


Altera's Max families include the cost-optimized MAX 3000 and the high-performance MAX 7000 CPLD’s, each of which offers densities, packages and speed grades to meet a variety of design needs. Altera’s MAX 
CPLD’s are non-volatile, single-chip solutions that do not require additional configuration devices. This means that they can be pre-programmed and reprogrammed using in-system programmability (ISP) and will retain the 
programming algorithm securely, even when the device is powered off. 


Oper- Total Oper- Total 

/O | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 
Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. 
208-RQFP | 30,000 | 147 | 5.0V 12,288 Slow |544-2233-NDt 180.00 | EPF10K30RI208-4 240-RQFP | 50,000 | 189 | 3.3V 20,480 Fast /544-1947-ND 362.00 | EPF1OK50VRC240-1 
240-PQFP | 30,000 | 189 | 3.3V 12,288 Fast |544-1259-ND 165.00 | EPF10K30AQC240-1 240-PQFP | 50,000 | 189 | 3.3V 20,480 Slow |544-2242-ND 175.00 | EPF10K50VQC240-3 
240-PQFP | 30,000 | 189 | 3.3V 12,288 | Slow |544-1261-ND 84.00 | EPF10K30AQC240-3 240-RQFP | 50,000 | 189 | 5.0V 20,480 Slow |544-2238-ND 380.00 | EPF10K50RC240-3 
240-PQFP | 30,000 | 189 | 3.3V 12,228 | Slow |544-1941-ND® 84.00 | EPF10K30AQC240-3N 240-ROFP | 50,000 | 189 | 5.0V | 20,480 | Slow |544-2240-NDt 364.00 | EPF10K50RI240-4 
240-POFP | 30,000) 189 | 3.3V | 12,288 | Slow |544-1262-NDt 117.50 | EPF10K30AQ1240-3 356-8GA | 50,000 | 274 | 33v | 20.480 | slow |54d-1946-ND 201.00 | EPF10K50VBC356-3 
240-ROFP | 30,000 | 189 | 5.0v | 12,288 | Slow |544-2231-ND 208.40 | EPF10K30RC240-3 240-rarP | 70,000 | 189 | s.ov | 18,432 | slow |544-2244-ND 361.00 | EPF10K70RC240-4 
240-ROFP | 30,000 | 189 | 5.0V | 12,288 | Slow [eas2zo2Nb 198.80" / EPFIOK30RG240-4 240-ROFP | 100,000) 189 | 3.av | 24,576 | Fast |544-1248-ND 564.00 | EPF10K100ARC240-1 
208-RQFP / 40,000 | 147 | S.0V | 16,884 | Slow [eeeceea nD TATOO” JEPELORAORC2O8-4 240-ROFP |100,000| 189 | 3:3V | 24,576 | Slow |544-1251-NDt 388.00 | EPF10K100ARI240-3 
240-ROFP | 40,000) 188) 5.0V | 16,864 | Slow Eee aD 182,00 J EPETORGORG240-4 240-PQFP |100,000) 189 | 25V | 49,152 | Fast |544-1252-ND 432.00 | EPF10K100EQC240-1 
BAO POFP | 50,000 | 189 | 25v | 40.960 | Fast [emlauatan SOE. [Ere unisaeaee 240-POFP |100,000| 189 | 2.5V | 49,152 | Slow |544-1254-ND 216.00 | EPF10K100EQC240-3 
240-PQFP | 50,000 ) 189] 2.5V 40,960 | Medium |544-1269-ND 206.40 | EPF10K50EQC240-2 

256-FBGA | 100,000) 191 | 2.5V 49.152 | Slow |544-2192-ND 220.80 | EPF10K100EFC256-3 
240-PQFP | 50,000 | 189 | 2.5V 40,960 | Medi 544-1945-ND- 288.00 | EPF10K50EQ1240-2 7 F 
a seat + @ RoHS Compliant T Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C © Tube 


Macro ae 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price | Altera Macro ‘tele 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price | Altera 
Package | Cells | Gates | (ns) | Pins| (V) (NS) | Part No. Each | Part No. Package | Cells | Gates | (ns) | Pins} (V) (NS) | Part No. Each | Part No. 

MAX II 144-TQFP | 440 570 5.4 116 | 3.9/2.5 5 = |544-2283-ND@t 25.30 |EPM570T14415N 
100-FBGA | 192 240 47 80 | 3.9/2.5 4  |544-1710-ND@ 8.50 | EPM240F100C4N 256-FBGA | 440 570 5.4 160 18 5 |544-1305-ND 23.87 |EPMS570GF256C5 
100-FBGA | 192 240 47 80 | 3.3/2.5 5 |544-1709-ND@ 6.10 | EPM240F100C5N 256-FBGA | 440 570 5.4 160 18 5 |544-1402-NDe 21.70 | EPM570GF256C5N 
100-FBGA | 192 240 47 80 | 3.3/2.5 5 |544-1711-ND@t 8.50 | EPM240F10015N 100-MBGA| 440 570 5.4 160 18 5 |544-1729-ND@ 13.30 |EPM570GM100C5N 
100-MBGA| 192 240 47 80 | 3.3/2.5 4  |544-1707-ND@ 8.30 | EPM240M100C4N 400-TaFP | 440 570 5.4 76 18 3. |544-1403-NDe 26.70 |EPM570GT100C3N 
100-MBGA| 192 240 47 80 | 3.3/2.5 5  |544-1706-ND@ 6.00 | EPM240M100C5N 400-TaFP | 440 570 5.4 76 18 5 |544-1405-NDe 43.30 |EPM570GT100C5N 
100-MBGA| 192 240 47 80 | 3.3/2.5 5 |544-1708-ND@t 8.30 | EPM240M10015N 444-TaFP | 440 570 5.4 116 18 5 |544-1408-NDe 48.10 | EPM570GT144C5N 
100-TOFP | 192 | 240 ) 4.7 | 80 | 3.9/2.5} 3  |544-1144-ND 13.09 | EPM240T100C3 144-TOFP | 980 | 1,270) 6.2 | 116) 3.9/2.5] 3 |544-1324-ND 49.94 | EPM12707144¢3 
100-TOFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 | 3.3/2.5} 3 /544-1962-ND@ | 11.90 | EPM240T100C3N 144-TOFP | 980 | 1,270) 6.2 | 116) 3.9/2.5] 5 |544-1143-ND 24.97 | EPM12707144C5 
100-TOFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 | 33/25} 4 | 544-1145-ND 9.13 | EPM240T100C4 144-TOFP | 980 | 1,270] 62 | 116 | 3.9/2.5 | 5 |544-1388-NDt 34.98 |EPM1270714415 
1o0-TOFP | 192 | 240 | 47 | 80 | 33/25 | 4 |544-1963-ND@ 8.30_| EPM240T100C4N 144-TOFP | 980 | 1,270) 62 | 212] 3.9/2.5] 5 |544-1652-ND@t | 31.80 |EPM1270T144I5N 
100-TOFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 | 33/25} 5 | 544-1146-ND 6.60 | EPM240T100C5 256-FBGA | 980 | 1,270] 6.2 | 212) 3.3/2.5) 3 |544-1321-ND 62.04 | EPM1270F256C3 
100-TOFP | 192 | 240 | 4.7 | 80 | 39/25 | 5 |544-1964-ND® 6.00) EPM240T100C5N 256-FBGA | 980 | 1,270) 6.2 | 212 | 3.3/2.5 | 3 |544-1338-ND® 56.40 | EPM1270F256C3N 
100-TOFP | 192 240 47 80 | 3.9/2.5 5 | 544-1965-NDt 9.13 | EPM240T10015 256-FBGA | 980 | 1,270} 6.2 | 212 | 3.3/2.5 4 |544-1140-ND 43.45 | EPM1270F256C4 
100-TOFP | 192 240 47 80 | 3.9/2.5 5 |544-2276-ND@t 8.30 | EPM240T10015N 256-FBGA | 980 | 1,270} 6.2 | 212 | 3.3/2.5 4 |544-1337-ND@ 39.50 | EPM1270F256C4N 
100-FBGA | 192 | 240 47 80 18 5 |544-1727-ND@ 6.10 | EPM240GF100C5N 256-FBGA | 980 | 1,270} 6.2 | 212 | 3.3/2.5 5 |544-1141-ND 31.02 | EPM1270F256C5 
100 FBGA | 192 240 47 80 1.8 5 |544-1728-ND@t 8.50 | EPM240GF100I5N 256-FBGA | 980 | 1,270} 6.2 | 212 | 3.3/2.5 5 | 544-1336-ND@ 28.20 |EPM1270F256C5N 
100-MBGA | 192 240 47 80 1.8 5 |544-1726-ND@ 6.00 | EPM240GM100C5N 256-FBGA | 980 | 1,270} 6.2 | 212 | 3.3/2.5 5 |544-1381-NDt 43.45 |EPM1270F25615 
100-TOFP | 192 | 240 | 47 | 80 | 18 3 |544-1395-ND® 11.90 | EPM240GT100C3N 256-FBGA | 980 | 1,270) 6.2 | 212] 3.3/2.5 | 5 |544-1675-ND@t | 39.50 |EPM1270F256I5N 
100-TOFP | 192 240 47 80 1.8 5 |544-1149-ND 6.60 | EPM240GT100C5 256-MBGA | 980 | 1,270 | 62 | 212 | 3.3/2.5 4 |544-1722-ND@ 39.50 |EPM1270M256C4N 
100-TQFP | 192 240 47 80 1.8 5 |544-1397-ND® 6.00 | EPM240GT100C5N 256-MBGA | 980 | 1,270 | 6.2 | 212 | 3.9/2.5 5 |544-1721-ND@ 28.20 |EPM1270M256C5N 
100-TQFP | 192 240 47 80 1.8 5 = |544-2274-NDt 9.13 | EPM240GT10015 256-MBGA | 980 | 1,270 | 62 | 212 | 3.9/2.5 5 |544-1723-ND@t 39.50 | EPM1270M25615N 
100-TQFP | 192 240 47 80 1.8 5 |544-2275-ND@t 8.30 | EPM240GT10015N 256-TQFP | 980 | 1,270] 6.2 116 | 3.9/2.5 3 |544-1335-ND@ 45.40 |EPM1270T144C3N 
100-FBGA | 440 |) 570 54 160 | 3.3/2.5 4  |544-1716-ND@ 18.90 | EPM570F100C4N 256-TQFP | 980 | 1,270] 6.2 116 | 3.9/2.5 4 |544-1334-ND@ 31.80 | EPM1270T144C4N 
100-FBGA | 440 | 570 54 160 | 3.3/2.5 5 |544-1715-ND@ 13.50 | EPM570F100C5N 256-TQFP | 980 | 1,270] 6.2 116 | 3.9/2.5 5 | 544-1333-ND@ 22.70 |EPM1270T144C5N 
100-FBGA | 440 | 570 54 160 | 3.3/2.5 5 |544-1717-ND@t 18.90 | EPM570F10015N 256-FBGA | 980 | 1,270} 6.2 | 212 1.8 4 |544-1383-ND@ 39.50 | EPM1270GF256C4N 
256-FBGA | 440 | 570 54 160 | 3.3/2.5 3 |544-1312-ND@ 43.30 | EPM570F256C3N 256-FBGA | 980 | 1,270} 6.2 | 212 1.8 5 | 544-1384-ND@ 28.20 |EPM1270GF256C5N 
256-FBGA | 440 | 570 5.4 160 | 3.3/2.5 4 |544-1295-ND 33.33) EPM570F256C4 256-FBGA | 980 | 1,270} 6.2 | 212 1.8 5 = |544-2265-NDt 43.45 |EPM1270GF25615 
256-FBGA | 440 | 570 5.4 160 | 3.3/2.5 4  |544-1313-ND@ 30.30 | EPM570F256C4N 256-FBGA | 980 | 1,270} 6.2 | 212 1.8 5 = |544-2266-ND@t 39.50 | EPM1270GF256I5N 
256-FBGA | 440 | 570 54 160 | 3.3/2.5 5 |544-1296-ND 23.87 | EPM570F256C5 144-TQFP | 980 | 1,270] 62 116 1.8 3 |544-1385-ND® 45.40 |EPM1270GT144C3N 
256-FBGA | 440 570 54 160 | 3.3/2.5 5 | 544-1314-ND® 21.70 | EPM570F256C5N 144-TQFP | 980 | 1,270) 6.2 116 1.8 5 |544-1387-ND@ 22.70 |EPM1270GT144C5N 
256-FBGA | 440 570 54 160 | 3.3/2.5 5 |544-1398-NDt 33.33 | EPM570F25615 256-FBGA | 1,700 | 2,210} 7.0 | 204 | 3.3/2.5 3 |544-1341-ND 69.85 | EPM2210F256C3 
256-FBGA | 440 | 570 54 160 | 3.3/2.5 5 |544-1399-ND@t 30.30 | EPM570F25615N 256-FBGA | 1,700 | 2,210} 7.0 | 204 | 3.3/2.5 3 |544-1356-ND@ 63.50 | EPM2210F256C3N 
100-MBGA| 440 | 570 54 160 | 3.3/2.5 5 |544-1712-ND@ 13.30 | EPM570M100C5N 256-FBGA | 1,700 | 2,210} 7.0 | 204 | 3.3/2.5 4 |544-1340-ND 48.84 | EPM2210F256C4 
100-MBGA| 440 | 570 54 160 | 3.3/2.5 5 |544-1714-ND@t 18.70 | EPM570M10015N 256-FBGA | 1,700 | 2,210} 7.0 | 204 | 3.3/2.5 4 |544-1355-ND® 44.40 |EPM2210F256C4N 
100-TQFP | 440 | 570 54 76 | 3.3/2.5 3 |544-1297-ND 29.37 | EPM570T100C3 256-FBGA | 1,700 | 2,210} 7.0 | 204 | 3.3/2.5 5 |544-1339-ND 34.87 | EPM2210F256C5 
100-TOFP | 440 | 570 54 76 | 3.3/2.5 3 |544-1315-ND@ 26.70 | EPM570T100C3N 256-FBGA | 1,700 | 2,210} 7.0 | 204 | 3.3/2.5 5 | 544-1354-ND@ 31.70 | EPM2210F256C5N 
100-TOFP | 440 570 54 76 | 3.3/2.5 4 |544-1298-ND 20.57 | EPM570T10004 256-FBGA | 1,700 | 2,210} 7.0 | 204 | 3.3/2.5 5 = |544-2267-NDt 48.84 | EPM2210F25615 
100-TOFP | 440 570 54 76 | 3.3/2.5 4 |544-1316-ND® 18.70 | EPM570T100C4N 256-FBGA | 1,700 | 2,210} 7.0 | 204 | 3.3/2.5 5 = |544-2268-ND@t 44.40 |EPM2210F25615N 
100-TQFP | 440 570 54 76 | 3.3/2.5 5  |544-1299-ND 14.63 |EPM570T100C5 324-FBGA | 1,700 | 2,210 7.0 272 | 3.3/2.5 3 |544-1959-ND@ 72.40 |EPM2210F324C3N 
100-TQFP | 440 570 54 76 | 3.3/2.5 5 |544-1317-ND@ 13.30 | EPM570T100C5N 324-FBGA | 1,700 | 2,210 7.0 272 | 3.3/2.5 4 |544-1343-ND 55.66 | EPM2210F324C4 
100-TQFP | 440 570 54 76 | 3.3/2.5 5 | 544-2280-NDt 20.57 | EPM570T10015 324-FBGA | 1,700 | 2,210 7.0 272 | 3.3/2.5 5  |544-1961-ND@ 36.20 | EPM2210F324C5N 
100-TOFP | 440 | 570 54 76 | 3.3/2.5 5 |544-2281-NDe@t 18.70 |EPM570T10015N 324-FBGA | 1,700 | 2,210] 7.0 | 272 | 3.3/2.5 5 |544-2269-NDt 55.66 |EPM2210F32415 
144-TOFP | 440 | 570 54 | 116 | 3.3/2.5 3 |544-1300-ND 39.71 | EPM5707144C¢3 324-FBGA | 1,700 | 2,210] 7.0 | 272 | 3.3/2.5 5  |544-2270-ND@t 50.60 | EPM2210F32415N 
144-TOFP | 440 | 570 | 54 | 116) 39/25] 3 |544-1318-NDe 36.10 | EPM570T144C3N 256-FBGA | 1,700 | 2,210 | 7.0 | 204| 1.8 3 [544-1389-ND@ 63.50 | EPM2210GF256C3N 
144-TOFP | 440 | 570 54 | 116 | 3.3/2.5 4 |544-1301-ND 27.83 | EPM5701T144C4 256-FBGA | 1,700 | 2,210] 7.0 | 204} 1.8 5  |544-1391-ND@ 31.70 |EPM2210GF256C5N 
144-TOFP | 440 | 570 | 54 | 116] 33/25] 4 |544-1319-NDe 25.30 | EPM570T144C4N 256-FBGA | 1,700 | 2,210} 7.0 | 204) 18 5 |544-2271-NDt 48.84 | EPM2210GF25615 
144-TOFP | 440 | 570 54 | 116 | 3.3/2.5 5 |544-1302-ND 49.91 |EPM570T144¢5 324-FBFA | 1,700 | 2,210} 7.0 | 272| 18 3 |544-1392-ND@ 72.40 | EPM2210GF324C3N 
144-TOFP | 440 570 54 116 | 3.3/2.5 5 | 544-1320-ND@ 18.10 | EPM570T144C5N @ RoHS Compliant t Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C “Tube 
wera | ao | sro | 54 [rie] esas] 5 lsazomenng | arse lermsrarieas | 3 forms cimlte tema rats ir camming = dein wo te de aia Fo mead 
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FATTERAW CPLDs (cont) 


Macro ae 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price | Altera Macro ite 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price | Altera 
Package | Cells | Gates | (ns) |Pins| (V) (NS) | Part No. Each | Part No. Package | Cells | Gates | (ns) | Pins| (V) (NS) | Part No. Each | Part No. 

MAX IIZ — RoHS Compliant 44-PLCC | 36 | 600 | 50 | 36| 50 | 7 |584-2003-NDet | 10.80 |EPM7032SLI44-7N 
68-MBG | 192 | 240 | 7.5 | 54) 18 6 /544-2445-ND 8.30 | EPM240ZM68C6N 44-pLcc | 32 | 600 | 60 | 36) 50 | 12 |544-2290-5-NDt* | 19.30 |EPM7032L144-12 
68-MBG | 192 | 240 | 7.5 | 54) 18 7 /844-2446-ND 6.90 | EPM240ZM68C7N 44-picc | 32 | 600 | 60 | 36) 50 | 15 |544-2091-5-NDt* | 14.70 |EPM7032L144-15 
too-meca| 192 | 240 | 75 | 80 | 18 | 6 |544-2447-ND 8.70 | EPM240ZM100C6N astore | 32 | 600 | §0 | a6 | so | 10 \emmeimen 600° [EPR7naastc4a40 
100-MBGA) 192 | 240 | 7.5 | 80 | 18 7 /844-2448-ND 7.20 | EPM240ZM100C7N 44-tarp | 36 | 600 | 50 | 36 | 50 | 10 |544-2004-ND 6.00 | EPM7032STC44-10N 
too-meca| 440 | 570 | 87 | 76 | 18 | 6 |544-2449-ND 19.20 | EPM570ZM100C6N aatorP | a2) 600) 5.0 | 36150 17 1644-1187-NDE Fo:s0i | EPM7ORDeTIAAy. 
too-meca| 440 | 570 | 87 | 76 | 18 | 7 |544-2450-ND 16.00 | EPM570ZM100C7N ator | 36 | 600 | 50 | 36 | 50 | 7 |544-2006-nDe+ | 10.80 \EPM7o32sTI44-7N 
144-mBGA| 440 | 570 | 87 | 116; 18 | 6 |544-2451-ND 23.90 | EPM570ZM144C6N aepicc | 64 |1260| 50 | 36 | 50 | 7 \seattges-noe | 1860 |epMosasica47 
144-meGa| 440 | 570 | 87 |116| 18 | 7 |544-2452-ND 19.90 | EPM570ZM144C7N aepice | 64 |1260) 50 | 36/1 50 | 10 |a4t195-5Np* | 940 |EPMros4sic44-t0 
256-mBGA| 440 | 570 | 87 | 160] 18 | 6 |544-2453-ND 31.20 | EPMS70ZM256CEN aspice | 64 |1250| 50 | 63 | 50 | 10 |544-2012-NDe @ 40: | |EPM706ASIRA4ION 
2se-mBGA| 440 | 570 | 87 | 160] 18 | 7 |544-2454-ND 26.00 | EPMS70ZM256C7N aapuce | 6412501 60 1 681 50 | 7 144-2200-5-ND* | 25.90 TEPM7064L¢44-7 

MAX 3000A 44-pLcc | 64 | 1,250} 60 | 68 | 5.0 | 10 |544-2097-5-ND* | 18.40 |EPM7064LC44-10 
44-PLCC | 32 | 600] 45 | 34) 33 4 /544-1967-ND 1.65) EPM3032ALC44-4 44-picc | 64 | 1250] 60 | 68 | 50 | 15 |544-2298-5-ND* | 10.45 | EPM7064LC44-15 
44-picc | 32 | 600 | 45 | 34) 33 | 10 |544-1150-5-no* | 1.20 |ePma0s2aLc44-10 spice | 64 |1250| 50 | 68 | 50 | 7 |544-2016snpe | 24,00 |EPM70s4sui44-7 
44-picc | 32 | 600 | 45 | 34) 33 | 10 |54d-1966-ND® 1.20 | EPM3032ALC44-10N aapicc | 64 |1250| 50 | 68 | 50 | 7 |5aq2017-nbe¢ | 24.00 |epM7o64suia4-7v 
44-TOFP | 32 |) 600) 45 | 34) 33 4 /544-1152-ND 2.40 | EPM3032ATC44-4 a4picc | 64 | 1250] 60 | 68 | 50 | 15 |544-1784-NDt 16.30 | EPM7064L144-15 
AaTOrP | 32 | 600 | 45 | 34 | 33 | 4 (eee 2.40_|EPM3032ATC44-4N a4-torp | 64 |1,250| 50 | 68) 50 | 7 |[54d4-2022-ND@ | 25.00 | epM7o64sTC44-7N 
AATOFP | 32 | GOO) 45 | 84) 33 ) 7 feeeiooND 1.45 | EPM3032ATC44-7 a4-torp | 64 |1,250| 50 | 36) 50 | 10 |544-1200-ND 7.50 | EPM7064STC44-10 
A4TOFP | 32 | G00) 45 | 34) 93 ) 7 [BasSTONDS 1.45 | EPM3032ATC44-7N a4-tarp | 64 | 1,250] 5.0 | 68 | 50 | 10 |54d-2020-NDe 7.50 | EPM7064STC44-10N 
a4-torp | 32 | 600 | 45 | 34) 33 | 10 |544-1151-ND 1.40 | EPM3032ATC44-10 asctore | 64 |1250) 50 | 62 | so | 7 oeemeentes 4p iaq’ lepureeasTi4ae 
a4-torp | 32 | 600 | 45 | 34) 33 | 10 |54d-1968-NDe 1.40 | EPM3032ATC44-10N wactorP | 64112501 60) 681 50 17 |5aa-2004NDep 01 32.50 TEPM70e4STIAA-7™N 
4aTOrP | 32 | G00 | 45 | 34 | 33 | 10 [Session 1.45 | EPMS032ATI44~10 es-picc | 64 | 1,250} 60 | 68 | 50 | 15 |544-2302-5-no* | 20.20 | EPM7064LC68-15 
a4-Torp | 32 | 600 | 45 | 34] 33 | 10 |544-1971-ND@t | 1.45 |EPM3032ATI44-10N seicc | 64 |1250| 60 | 63 | so | 15 [AReARMTaMl 26.60 |cpMvoc4.iea-ts 
A4PLOC | 64 | 1,250) 945 | 34) a3 | 4 4.85 | EPMB0G4ALC44+4 a4-picc | 64 | 1,250| 50 | 68 | 50 | 6 |544-2310-5-no* | 28.00 |EPM7064SLC84-6 
a4-picc | 64 | 1,250] 45 | 34) 33 | 10 |544-1155-5-no* | 210 |ePMa064aLca4-10 spice | 64 |1250| 50 | 03 | so | 7 RMRMeRMNIMl 04.00 |cpéos4sicas.7 
a4-picc | 64 | 1,250] 45 | 34) 33 | 10 |54d-1972-NDe 2.10 | EPM3064ALC44-10N eapicc | 6411250150 168) 60) 10 (eeneeeNnEml 15.05 leemrosasiceaa0 
eTORP | 64 (1,250/ 45 | 34 | 33 | 4 [eebOInD 5.35_[EPMS0G4ATC44-4 a4-picc | 64 | 1,250} 50 | 68 | 50 | 10 |544-2015-ND@ | 15.25 |EPM7064SLC84-10N 
aeTORP | 64 | 1,260) 45 | 34) 33 | 4 ee po ERMSOeT eae) sa-picc | 64 | 1,250; 6.0 | 68 | 50 | 15 |544-2305-5-ND* | 24.00 |EPM7o64Lced-15 
AeTORP | 64 /1,260) 45 ) 34) 33 | 7 ee D 2:90) | ERMSOGAATOMT sa-picc | 64 | 1250; 5.0 | 68 | 50 | 7 |544-2018-NDet | 27.00 |EPM7o64sLi84-7N 
aeTORP | 64 | 1,260) 45 | 34) 33 | 7 ee 290) |ERMSOG4ATLAS/N sa-picc | 64 | 1,250] 6.0 | 68 | 5.0 | 15 |544-2308-5-NDt* | 31.40 | EPM7064LI84-15 
44-TOFP ) 64 1,280) 45 | 34) 39 | 10 ee eopes /EPMSDo AAT Oe |o qoo-rarP | 64 [7250/50 | 68 | 50 | 10 |544-1199-ND 11.20 |EPM7064STC100-10 
AeTORP | G4 | 1260) 45 | 34 | 89 | 10 ean, 2,00). EE MSOG4ALGAT-1ON too-TarP | 64 |1250| 50 | 68 | 50 | 10 |544-2019-nD@ | 11.20 |epm7o64sTc100-10N 
AeTOFP | G4 | 1,260) 45 ) 34) 33 | 10 eT 2:00;. EPMSOSAATISI=10 sa-picc | 128 | 2500; 7.5 | 100] 50 | 10 |544-2317-5-nD* | 64.40 |EPM7128ELC84-10 
A@TORP | 64) 1,250) 45 | 34) 39 | 10 eiccvb Stag) § 2-00 /EPM3064ATI44-10N s4-picc | 128 | 2500; 7.5 |100| 50 | 15 |544-2319-5-nD* | 40.60 |EPM7128ELC84-15 
100-TOFP | G4 / 1,250) 45) 66 | 33) 4 eae 00: ERM S0G2AIO1 00-4 sa-picc | 128 | 2500; 7.5 |100| 50 | 20 |544-2920-5-nD* | 36.80 |EPM7128ELC84-20 
100-TOFP | 64 / 1,250) 45) 66) 33 | 4 eae nie EP MSOe2ATG100-aN ga-pLcc | 128 | 2500; 75 |100| 50 | 20 |544-0902-5-NDf* | 5840 |EPM7128ELI84-20 
too-Tore | 64 | 1,260 / 45 | 66 | 33 | 7 [BAsanIbeND 8:51: ERMSDGAATOIO0 sa-picc | 128 | 2500; 6.0 | 100! 50 | 6 |544-2035-ND 55.50 | EPM7128SLC84-6 
too-TOFP | 64/1250) 45 ) 66 | 89 | 7 ec S:f5r, |ERMSOCAATEIOD/N s4-p.cc | 128 | 2500; 6.0 | 68 | 50 | 10 |544-1207-5-nD* | 30.50 |EPM7128SLC84-10 
1oo-TOFP | 64 | 1,250) 45 ) 66 | 33 | 10 eeu ND 310. | EEMsDoaAtGI0 10 s4-picc | 128 | 2500} 6.0 |100| 50 | 10 |544-2033-5-ND@* | 30.50 |EPM7128SLC84-10N 
too-TarP | 64 | 1,250) 45 | 66 | 33 | 10 |544-1974-NDe® 3.10 | EPM3064ATC100-10N sepice | 128 |2600| 60 | 63 | so | 15 SERMeMeeINAMN 10,00 |epwrrzasiced-is 
100 OEE) 208 | eos) el) 8) 83:8 10 ee peeaND 9:75, [EBMA0S4A1}100:10 84-PLCC | 128 | 2500] 60 | 100] 50 15  |544-2034-ND® 19.00 |EPM7128SLC84-15N 
too-TarP | 64 | 1,250] 45 | 66 | 33 | 10 |544-2078-ND@t | 3.75 |EPM3064ATI100-10N sepucc | 128 |2600/ 60 |100| 50 | 10 (eememettine 4g bn EBA GeLieACAG 
TOOTOER. 128" | 21800) 8.0 | 80) | “38 ae ED 18:75.) EPMB128A10100-5 100-ParP | 128 | 2,500} 6.0 | 84] 5.0 10 |544-1209-ND 40.50 | EPM7128SQC100-10 
TOO-TOFP | 128 / 2,500) 60 ) 80) 33 | 5 gece sae 18.75 |EPM3128ATC100-5N to0-parP | 128 | 2,500} 60 | 100} 50 | 10 |544-2037-ND@ | 40.50 |EPM7128SQC100-10N 
wor onmae mae | 1 enna | rm meron? | | erar| ex [aan| so [ac | so | lcm” | sm uae 
ioo-torr | ize |250| 50 | 00 | 33 | +o (eeemeenae aan. lERMG(oHATENGDO too-ParP | 128 | 2500; 60 | 100; 50 | 15 |544-2038-ND@ | 24.00 |EPM7128SQC100-15N 
joo-TarP | 128 [2,500/ 50 | 80 | 33 | 10 |544-1981-NDe 8.60 | EPM3128ATC100-10N VOO-POEP | 128 | 2,500) 6.0 / 100) 5.0 | 10 eeueal 2800. | FEM ZI 28oa100=10 
tooo | 122 |2500| 50 | eo | 33 | 10 amenities siz. |EBMatoBaTitOa0 to0-parP | 128 | 2,500} 60 | 100] 50 | 10 |544-2330-ND@t | 53.00 |EPM7128SQ1100-10N 
too-TarP | 128 | 2500) 50 | a0 | 33 | to |544-1987-nDet | 11.75 |epM3i2sATito0-10N TOO-TOFP | 128 / 2.500) 75 | 100) 25 | 4 48.20" /EPM7126B1C100-4 
tastorp | ize |2500| 50 | ss | 33 | 5 Jeanna 006): (EPRIS DaATGA AAS to0-Tarp | 128 | 2500} 60 |100| 5.0 | 10 |544-2045-ND@ | 44.00 |EPM7128STC100-10N 
i44-torp | 128 | 2,500) 5.0 | 96] 33 5 |544-1985-ND@ 20.00 | EPM3128ATC144-5N 100-TOFP | 128 | 2,500) 6.0 | 84} 5.0 | 15 |544-1212-ND 16.75) EPM7128STC100-15 
‘ator | 128 125001 50 196133 17 |eaategenpe | 12.75 lepMai2saTc144-7N to0-Tarp | 128 | 2500) 60 |100| 50 | 15 |544-2046-ND@ | 16.75 |EPM7128STC100-15N 
saa-torp | 128 | 2500! 5.0 | 96 | 33 | 10 |544-1166-ND giao: (EPMA SRATE 44-40 to0-Tarp | 128 | 2500} 60 | 100] 5.0 | 10 |544-2933-NDt 57.50 | EPM7128STI100-10 
144-TOFP | 128 | 2,500) 5.0 96 33 10 |544-1984-ND@ 9.20 | EPM3128ATC144-10N 100-TOFP | 128 | 2,500; 60 | 100) 50 10 | 544-2334-ND@t 57.50 | EPM7128STI100-10N 
144-TOFP | 256 | 5,000} 7.5 | 116 3.3 7 |544-1173-ND 22.75 |EPM3256ATC144-7 160-PQFP | 128 | 2,500} 6.0 | 100 5.0 15 |544-2043-ND@ 33.50 | EPM7128SQC160-15N 
144-TOFP | 256 | 5,000) 7.5 |116) 33 7 |544-1991-ND® 22.75 | EPM3256ATC144-7N 160-PQFP | 128 | 2,500} 6.0 | 100} 5.0 10 |544-2044-NDt 65.50 | EPM7128SQ1160-10 
144-TorP | 256 | 5,000] 75 |116| 33 | 10 |544-1172-ND 19.25 | EPM3256ATC144-10 84-PLoc | 160 | 3,200| 10.0 | 104) 5.0 | 20 |544-2338-5-ND¢* | 88.60 | EPM7160ELI84-20 
144-TarP | 256 | 5,000) 75 |116| 33 | 10 |544-1990-ND@ | 19.25 |EPM3256ATC144-10N s4-pLcc | 160 | 3,200| 60 | 104) 50 | 7 |54d-2047-5-nD* | 66.00 |EPM7160SLC84-7 
144-TarP | 256 | 5,000] 75 |116| 33 | 10 |544-1174-NDt 22.75 | EPM3256ATI144-10 84-PLcc | 160 |3,200| 60 | 64) 50 | 10 |544-1213-5-nD* | 48.00 |epM7160sLcs4-10 
144-TaFP | 256 | 5,000) 75 |116| 33 | 10 |544-1992-NDe@t | 22.75 | EPM3256ATI144-10N a4-pLcc | 160 | 3,200} 60 | 104] 50 | 10 |54d-2339-5-ND@* | 48.00 | EPM7160SLC84-10N 
208-POFP | 256 | 5,000] 7.5 |158| 33 | 7 |544-1171-ND 26.00 | EPM3256AQC208-7 84-PLCC | 160 | 3,200| 60 | 104) 50 | 10 |544-2048-NDt 62.00 | EPM7160SLI84-10 
208-PQFP | 256 | 5,000] 7.5 | 158 3.3 7 |544-1989-ND@ 26.00 | EPM3256AQC208-7N 100-TOFP | 160 | 3,200) 6.0 84 5.0 10 |544-1214-ND 52.50 |EPM7160STC100-10 
208-POFP | 256 | 5,000} 7.5 | 158) 33 10 )544-1170-ND 20.00 | EPM3256AQC208-10 100-TOFP | 160 | 3,200) 6.0 | 104] 50 10 |544-2052-NDt 68.00 | EPM7160STI100-10 
208-POFP | 256 | 5,000} 7.5 |) 158| 3.3 | 10 |544-1988-ND® 20.00 | EPM3256AQC208-10N 100-TOFP | 160 | 3,200) 6.0 | 104] 5.0 | 10 |544-2053-ND@t | 68.00 |EPM7160STI100-10N 
206-POFP | 512 | 10,000) 75 ] 172) 38 | 7 eeeuNe on), | EpMes enOCeteL 160-POFP | 160 | 3,200| 6.0 | 104| 5.0 | 10 |544-2049-ND 60.00. | EPM7160S0C160-10 
208-POFP | 512 | 10,000) 7.5 |172| 33 | 10 [SateliZe:ND 42.50 | EPM351240C208-10 160-PGA | 192 | 3,750| 12.0 | 124] 50 | 20 |544-2341-NDt | 321.00 | EPM7192EGI160-20 
208-POFP | 512 10,000] 75 [172] 33 | 10 |544-1904-NDe | 42.50 /EPMS512A0C208-10N | | te pgp | 190 | 3750| 75 | 124) 50 | 7 |Sa4-2942-ND 4108 00° [EPRI O380C140S7 
256-FBGA | 512 |10,000| 7.5 | 208} 33 | 10 |544-2279-ND 54.00 | EPM3512AFC256-10 seo-porr.| 192 |a780| 75 |14| so | 10 eee aig (cbMrtassaciea1o 
jepcee eo 0 8 ehh rere say [EPMTOMDSLOART te0-parP | 192 | 3,750; 75 | 124] 50 | 15 |544-1216-ND 52.50 | EPM7192SQC160-15 
nat] = [on| i [m| se | 1 [awmmae | t furemcnen | [omwe| w[ama| rs fot so | lumzape_[ semen 
44-picc | 32 | 600 | 50 | 36) 50 | 10 |544-1182-5-no* | 6.00 |ePM7os2sLc44-10 ; 
spice | as | 600 | 50 | a6! so | 70 Canoe i a0. (EeMMTaaoaIeARC AONE 160-parP | 192 | 3,750; 75 | 124] 5.0 | 10 |544-2344-ND@t | 106.00 | EPM7192SQ1160-10N 
spice | 32 | 60 | 60 | 36 | 50 | 6 (CARAROMMMEM 2600 |cpmroaci cass 256-FBGA | 256 | 5,000; 120 | 164) 25 | 7 |544-0355-ND 44.00 | EPM7256BFC256-7 
4“epicc | 321 00 | 60 | ae | 5.0) a0 SMaSoeetNEMN 40.90 [epMvoaaLcaaao 192-PGA | 256 | 5,000) 120 | 164] 50 | 20 |544-2356-NDt | 426.00 | EPM7256EGI192-20 
aspicc | 32 | 00 | 6o | as | so | 15 PReReeMINEM 755 |cpMI7oaaLcaaas 208-parP | 256 | 5,000; 75 | 164} 50 | 7 |544-2065-ND 117.00 | EPM7256SQC208-7 
44-PLCC | 32 | 600 | 60 | 36 | 50 15 | 544-2287-5-ND* 7.55 | EPM7032LC44-15T @ ROHS Compliant _t Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C “Tube 
aproc | 32 | 600 | 50 | 36 | 50 | 7 |544-1184-5.NDt* | 10.80 |EPM7Oa2SLI44-7 iorraton, soo te Cporating Requbanunts oe Adars Davies Date Shook aeakabeatwweailisycon, — (Gontiubd) 


632 (usz010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


/NOTERYA\. CPLDs (cont.) 


Pin-Pin Pin-Pin 
Macro Delay | 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price | Altera Macro Delay | 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price | Altera 
Package | Cells | Gates | (ns) | Pins} (V) (NS) | Part No. Each | Part No. Package | Cells | Gates | (ns) | Pins| (V) (NS) | Part No. Each | Part No. 
208-PQFP | 256 | 5,000 75 |164¢) 5.0 10 | 544-1219-ND 87.50 | EPM7256SQC208-10 100-TQFP | 128 | 2,500] 7.5 100 5.0 7 |544-2029-ND@ 43.50 | EPM7128AETC100-7N 
208-PQFP | 256 | 5,000] 7.5 |164¢) 5.0 | 15 |544-1220-ND 70.00 | EPM7256SQC208-15 100-TOFP | 128 | 2,500) 50 | 84] 33 10 |544-1202-ND 16.75 | EPM7128AETC100-10 
208-POFP | 256 | 5,000} 7.5 | 164) 5.0 | 15 |544-2064-NDe 70.00 ) EPM7256S0C208-15N j00-TaFP | 128 | 2,500) 7.5 | 100} 50 | 10 |544-2027-ND@ 16.75 | EPM7128AETC100-10N 
208-RQFP | 256 | 5,000} 7.5 164 5.0 7 |544-2069-ND 180.00 | EPM7256SRC208-7 joo-TarP | 128 | 2,500) 5.0 84 33 7 |544-1206-NDt 79.50 | EPM7128AETI100-7 
208-RQFP | 256 | 5,000 75 164 5.0 10 | 544-2067-ND 144.00 | EPM7256SRC208-10 144-torp | 128 | 2500; 75 400 5.0 7 |544-2316-ND 52.50 | EPM7128AETC144-7 
208-RQFP | 256 | 5,000 75 164 5.0 15 |544-2068-ND 86.00 | EPM7256SRC208-15 
eB 144-TOFP | 128 | 2,500] 7.5 100 5.0 10 | 544-2030-ND® 29.50 | EPM7128AETC144-10N 

208-RQFP | 256 | 5,000 75 164 5.0 10 |544-2070-NDt 187.00 | EPM7256SRI208-10 

100-TQFP | 256 | 5,000 | 12.0 | 164 5.0 7 |544-2351-ND 80.00 | EPM7256AETC100-7 

MAX 7000A 
44-PLOC 32 600 60 36 50 7 |544-1996-ND 2.60 |EPM7032AELC44-7 100-TOFP | 256 | 5,000 | 5.5 84 3.3 10 | 544-1217-ND 48.50 | EPM7256AETC100-10 
44-PLCC 32 600 45 36 33 40 |544-1177-5-ND* 9.10 | EPM7032AELC44-10 100-TQFP | 256 | 5,000 | 12.0 | 164 5.0 7 |544-2061-NDt 136.50 | EPM7256AETI100-7 
a-picc | 32 | 600 | 60 | 36 | 50 | 40 |544-1995:NDe »10 |epm7ogeacica4-ton | | 144-TOFP | 256 | 5,000] 12.0 | 164] 5.0 | 7 |544-2353-ND 87.00 | EPM7256AETC144-7 
44-TOFP 32 600 45 36 33 4 |544-1179-ND 4.50 | EPM7032AETC44-4 144-TOFP | 256 | 5,000} 5.5 | 120) 33 10 |544-1218-ND 59.00 | EPM7256AETC144-10 
44-TQFP 32 600 6.0 36 5.0 4  |544-1998-ND® 4.50 | EPM7032AETC44-4N 144-TQFP | 256 | 5,000 | 12.0 | 164 5.0 10 | 544-2059-ND@ 59.00 | EPM7256AETC144-10N 
44-TQFP 32 600 45 36 3.3 7 |544-1180-ND 3.00 | EPM7032AETC44-7 144-TQFP | 256 | 5,000 | 12.0 | 164 5.0 7 |544-2062-NDt 152.00 | EPM7256AETI144-7 
44-TQFP 32 600 6.0 36 5.0 7 |544-1999-ND@ 3.00 | EPM7032AETC44-7N 144-TOFP | 256 | 5,000 | 12.0 | 164 5.0 7 |544-2063-ND@t 152.00 | EPM7256AETI144-7N 
44-TOFP | 32 | 600 | 4.5 | 36) 33 | 10 |544-1178-ND 2.40 ) EPM7032AETC44-10 208-POFP | 256 | 5,000] 120 | 164] 5.0 5 | 544-2056-ND 172.00 | EPM7256AEQC208-5 
A@-TOFP | 32 | 600 | 60 | 26 | 50 | 10 Relea 2.40 /EPM7032AETC44-10N | | oog-parp | 256 | 5,000] 120 | 164] 5.0 | 10 |544-2349-ND 71.00 | EPM7256AEQC208-10 
44-TOFP | 32 | 600 | 45 | 36] 33 | 7 [eeeuSEND 3:00; | EPM/OS2RENAE as6-rBGA | 256 | 5,000| 120 |164| 5.0 | 10 |544-2345-nD 34.00 | EPM7256AEFC256-10 
44-TQFP 32 600 6.0 36 5.0 7 |544-2000-ND® 3.95 | EPM7032AETI44-7N 
t 256-FBGA | 256 | 5,000] 12.0 | 164 5.0 7 |544-2348-NDt 200.00 | EPM7256AEFI256-7 

44-PLCC 64 | 1,250 6.0 68 5.0 10 | 544-2295-5-ND* 7.20 | EPM7064AELC44-10 

144-TQFP | 512 | 10,000} 7.5 120 5.0 7 |544-2360-ND 270.00 | EPM7512AETC144-7 
44-TQFP 64 | 1,250) 4.5 36 3.3 7 |544-1193-ND 25.00 | EPM7064AETC44-7 uasare 42 {10,000 a5 33 a3 nana 456/00" | EPMTEIOALTCIAAS 
44-tore | 64 | 1,250) 45 | 36 | 33 | 10 |544-1191-ND 7.60 | EPM7064AETC44-10 - = : ms : ciate ; i : 
44-TOFP 64 | 1,250 6.0 68 5.0 10 |544-2008-NDe 7.60 | EPM7064AETC44-10N 208-PQFP | 512 |10,000) 7.5 164 5.0 7 |544-2359-ND 302.00 | EPM7512AEQC208-7 
44-TorP | 64 | 1,250] 45 | 36] 33 7 |544-1194-NDt 32.50 | EPM7064AETI44-7 MAX 9000 
as-torp | 64 |1250| 60 | 68 | so | 7. |544-2011-nDet | 32.50 |EPM7064AETI44-7N 84-pLcc | 320 | 6,000] 10.0 | 60] 50 | 15 |544-2362-5-ND* | 123.00 | EPM9320LC84-15 
400-TQFP 64 | 1,250 45 68 33 10 |544-1188-ND 11.30 | EPM7064AETC100-10 240-RQFP | 560 |12,000) 10.0 | 191 5.0 10 | 544-2365-NDt 336.00 | EPM9560ARI240-10 
100-TQFP | 64 | 1,250 6.0 68 5.0 10 |544-2007-ND® 11.30 | EPM7064AETC100-10N 240-RQFP | 560 | 12,000} 10.0 | 191 5.0 15 | 544-2366-ND 364.00 | EPM9560RC240-15 
84-PLCC | 128 | 2,500| 5.0 | 68 | 33 10 | 544-1201-5-ND* 16.00 | EPM7128AELC84-10 RoHS Compliant + Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C * Tube + Perform a complete thermal 
j00-TaFP | 128 | 2.500 75 100 5.0 5 |544-2028-NDe 81.50 |EPM7128AETC100-5N analysis before committing a design to this device package. For more information, see the Operating Requirements for 

7 ° - : Altera Devices Data Sheet, available at www.digikey.com. 


Configuration Devices 


During device operation, Altera® FPGA's store configuration data in SRAM cells. Because SRAM memory is volatile, the SRAM cells must be loaded with configuration data each time the device powers up. You can 
configure the devices using data stored in an Altera configuration device. Altera configuration devices are offered in different densities and provide a variety of features. 


Memory On-Chip 
Size Decompression ISP Voltage Digi-Key Price Altera 
(BIT) Support Support Reprogrammable (V) Package Part No. Each Part No. 
65K No No No 5.0 8-DIP 544-1368-5-ND* 7.70 EPC1064PI8 
No No No 5.0 8-DIP 544-1370-5-ND* 13.25 EPC1213P18 
tals No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-2188-5-ND* 10.75 EPC1213LC20 
No No No 5.0/3.3 8-DIP 544-1224-5-ND* 3.50 EPC1441PC8 
400K No No No 5.0/3.3 8-DIP 544-1225-5-ND* 4.90 EPC1441PI8 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1223-5-ND* 3.50 EPC1441LC20 
440K No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1371-5-ND@* 3.50 EPC1441LC20N 
No No No 5.0/3.3 8-DIP 544-1232-5-ND* 15.50 EPC1PI8 
No No No 5.0/3.3 8-DIP 544-1375-5-ND@* 15.50 EPC1PI8N 
1M No No No 5.0/3.3 8-DIP 544-1231-5-ND* 11.00 EPC1PC8 
No No Yes 3.3 8-SOIC 544-1241-5-ND@* 3.50 EPCS1SI8 
No No Yes 3.3 8-SOIC 544-1242-5-ND@* 3.50 EPCS1SI8N 
No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1233-5-ND* 33.50 EPC2LC20 
No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1234-5-ND* 45.00 EPC2L120 
No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1650-ND® 45.00 EPC2LI20N 
16M No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1376-5-ND@* 33.50 EPC2LC20N 
No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1235-ND 37.50 EPC2TC32 
No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1236-ND 52.50 EPC2TI32 
No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1648-ND® 52.50 EPC2TI32N 
No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1377-ND@ 37.50 EPC2TC32N 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1237-ND 41.00 EPC4QC100 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1378-ND® 41.00 EPC4QC100N 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-2189-ND 55.50 EPC4Q1100 
aM Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-2190-ND® 55.50 EPC4Q1100N 
No Yes Yes 3.3 8-SOIC 544-1243-5-ND* 13.00 EPCS4SI8 
No Yes Yes 3.3 8-SOIC 544-1379-5-ND@* 13.00 EPCS4SI8N 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1238-ND 45.00 EPC8QC100 
8M Yes Yes No 3.3 100-PQFP 544-1683-ND@ 45.00 EPC8QC100N 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP. 544-1239-ND 61.00 EPC8QI!100 
No No Yes 3.3 16-SOIC 544-1240-5-ND@* 16.25 EPCS16SI16N 
Yes Yes Yes 3.3 88-UBGA 544-1228-ND 87.00 EPC16UC88 
Yes No No 3.3 88-UBGA 544-1374-ND@ 87.00 EPC16UC88N 
16M Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1226-ND 59.00 EPC16QC100 
Yes Yes No 3.3 100-PQFP 544-1681-ND® 59.00 EPC16QC100N 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1227-ND 80.00 EPC16Q1100 
Yes Yes No 3.3 100-PQFP 544-1684-ND® 80.00 EPC16QI100N 
No Yes Yes 3.3 8-SOIC 544-2567-5-ND@* 14.75 EPCS16SI8N 
64M No Yes Yes 3.3 16-SOIC. 544-1380-5-ND@* 32.50 EPCS64SI16N 


@ RoHS Compliant * Tube 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 633 


/AN OTS RYAN, 
Programming Cable, USB 


The USB-Blaster™ download cable interfaces to a standard USB PC port. The cable is a hardware interface to either a 
standard PC or UNIX workstation RS-232 port or a USB port. It provides configuration data to Excalibur™, Mercury™, 
APEX™ |I, APEX 20K, ACEX® 1K, FLEX® 10K, FLEX 8000 and FLEX 6000 devices and programming data to MAX® 9000, 
MAX 7000S, MAX 3000A, MAX 7000B and MAX 7000A devices. The MasterBlaster™ supports the SignalTap® feature, 
which allows designers to view internal device logic nodes with a virtual logic analyzer. 


544-1775-ND USB(PL-USB-BLASTER-RGN) ......0..c2s00¢.ccscesecranccasacbaneeacsdaennsacccanasaaanede $300.00 


ByteBlaster™ Programming Cable 


This cable can program and configure 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5.0V devices. The cable also provides support for active serial 
programming of serial configuration devices. The cable drives configuration data from the PC to Stratix®, Stratix GX, 
Cyclone®, APEX™ II, APEX 20K (including APEX 20K, APEX 20KE, and APEX 20KC), ACEX® 1K, Mercury™, Excalibur™, 
FLEX® 10K (including FLEX 10KA and FLEX 10KE), FLEX 8000, and FLEX 6000 devices, as well as programming data to 
MAX® 9000, MAX 7000S, MAX 7000AE, MAX 7000B, MAX 5000A devices and EPC/EPCS configuration devices. 


544-1289-ND Parallel-Port Cable (PL-BYTEBLASTERQN) ..............000ccccceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee $150.00 


EthernetBlaster™ Cable 


The EthernetBlaster communications cable connects to a standard Ethernet network port with an RJ-45 connector. This 
cable communicates with client systems using the TCP/IP protocol and supports both static and dynamic IP addressing. 
It can be plugged into an existing 10/100 Base-T Ethernet network to communicate with clients remotely or interfaced 
directly via a standard 10/100 Base-T Ethernet port using a crossover cable. Because design changes are downloaded 
directly to the device, prototyping is easy and you can accomplish multiple design iterations in quick succession. 
Harnessing the power of an Ethernet network, multiple users can remotely access Altera devices, bringing a new level of 
productivity to prototyping and debugging. 

Supported Devices: 

* Stratix® series FPGAs *Cyclone® series FPGAs * MAX® series CPLDs * APEX™ series FPGAs * ACEX® 1K FPGAs 
*Mercury™ FPGAs *FLEX® series FPGAs * Excalibur™ FPGAs * You can perform in-system programming of the 
following devices: * Advanced configuration devices, including EPC2, EPC4, EPC8, EPC16 and EPC 1441 devices » Serial 
configuration devices, including EPCS1, EPCS4, EPCS16 and EPCS64 devices 

Power Requirements: 

The EthernetBlaster communications cable requires between 1.5V and 5.0V from the target circuit board and 12VDC 
(0.875A) input power for the EthernetBlaster Vcc supply (12VDC wall transformer is supplied) 

Software Requirements: 

* Windows NT 4.0 * Windows 2000 * Windows XP * Solaris 2.6 * Solaris 2.7/7 * Solaris 8/9 * Red Hat Linux version 
7.3 © Red Hat Linux version 8.0 » Red Hat Enterprise Linux WS 3.0 * HP-UX version 11.0 


544-1705-ND Cable Ethernet Programming (PL-ENET-BLASTER)...............0...0.:ccee sees eeees eee $575.00 


Max® II Development Kit 


Altera’s MAX II Development Kit 1270 comes with a complete design environment. The kit enables users to evaluate the 
MAX II feature set or begin prototyping a design prior to receiving custom hardware. It includes all software, cables, and 
accessories needed to ensure an easy and productive evaluation of the MAX II CPLD. 

Kit Includes: 

MAX II Development Board: * MAX || EPM1270F256C5 CPLD *USB media access control (MAC) with physical layer 
(PHY) and Type B connector * PCI Edge connector (3.3-V and 5-V tolerant) *LCD module * SRAM (128K x 8 bit) 
«Temperature gauge with serial peripheral interface (SPI) * Onboard power meter * Active I/O sense circuitry * One 
3.3V-tolerant expansion/prototype header (41 available user I/O pins) *JTAG connectors » Four user-defined push- 
button switches * Four user-defined LEDs * Quartus® II Web Edition software * Cables and accessories: * USB-Blaster 
download cable * Type A-B USB cable (3 feet) * Reference designs and demos for MAX II including: * USB reference 
design * PCI reference design * Low power demo « Real-time in-system progammability (ISP) demo 


544-2380-ND (DIEMAXINFT270N)s o5 ceca hee Norte eda attute yw sebbicianeegicanaluumenes studs $150.00 


Arria® GX FPGA Development Kit 


The Arria GX FPGA Development Kit delivers a complete environment for the development and testing of designs 
implementing high-speed serial interfaces in Arria GX FPGAs. This development kit is built on a PCle form-factor card and 
targets the development of designs utilizing PCI Express x1 and x4, Gigabit Ethernet, and/or Serial RapidlO™ protocols. 
Kit Includes: 

¢ Arria GX Development Board * Arria GX EP1AGX60DF780C6N FPGA PCI Express x4 edge connector * One High- 
Speed Mezzanine Connector for Gigabit Ethernet and SRIO connectivity *32Mbyte x 16DDR2 SDRAM operating at 
233MHz Switches and Indicators: * Four user-definable, pushbutton switches  Eight-position, user-definable, DIP 
package switch » Eight user-definable LEDs * One nCONFIG pushbutton * One power-on reset pushbutton Configuration 
circuitry: * Max® II/flash configuration circuit * JTAG download port Quartus® II design software: * One-year license 
* Windows platform only *MegaCore® IP Library CD PCI Express Development Kit, Arria GX Edition CD ROM: * PCI 
Express reference design * Complete documentation Cable and Accessories: * USB-Blaster™ download cable « External 
AC adapter power supply * Power cord 


544-2372-ND Arria GX FPGA Development Kit (DK-DEV-1AGX60N)............. 000. ceeee cece a eeee cece eee $995.00 


Altera Subscription Program 


The Altera Subscription Program offers the most recent versions of the Quartus® II and MAX+PLUS® II software which 
extends over a duration of a 12 month period. With a valid subscription, the program provides support for the latest 
programmable logic devices, new software features, performance enhancements, and up-to-date online and printed 
documentation. 


544-1247-ND 
544-2591-ND 


(FIXEDPO)sicc0.2cc0cseecsdcccdceatance snaiaardcaeusdensd ahacstnaeaadae staaderancecasethh aden $2495.00 
(RENEWAL) (NBWH os oicicicssasessancnstessasnantesacssambesenaessaninnnatsdincants casa sll $2495.00 


NEW! ModelSim® -Altera® 
Software 


Shorten your FPGA verification time by using the ModelSim® -Altera® software in your FPGA Design Flow. ModelSim-Al- 
tera software supports behavioral and gate-level simulation, including VHDL or Verilog testbenches, for all Altera devices. 


544-2590-ND (SW-MODELSIMGAE) 2...:..20..<isacdccccnaanddctcanbaece (oncaeid neaitane eebmamas $945.00 


Cyclone® II FPGA 
Starter Development Kit 


The low-cost Cyclone Il FPGA Starter Development Kit is ideal if you want to evaluate Altera’s high performance, low- 
power, 90-nm Technology. Several reference designs and demonstrations included in the kit, make for a quick “out-of- 
the-box” evaluation experience. 

Kit Includes: * Cyclone Il Starter Development Board » Cyclone || EP2C20F484C7N device Configuration: * USB- 
Blaster™ download cable (embedded) *EPCS4 serial configuration device Memory: * 8-Mbyte SDRAM »*512Kb 
SRAM *1 to 4Mbyte flash Clocking: * SMA connector (external clock input) Audio: » 24-bit coder/decoder (CODEC) 
Switches and Indicators: * Ten switch and four push buttons * Four 7-segment displays ° Ten red and eight green LEDs 
Connectors: * VGA, RS-232, and PS/2 ports * Two 40-pin expansion ports * SD/MMC socket Cables/Power: * USB 
cable «External power supply (optional, but recommended when using the kit with additional accessory daughtercards) 
Cyclone II FPGA Starter Development Kit CD-ROM: » Reference designs and demonstrations targets for the Cyclone II 
FPGA Starter Development Board » User manual » Reference guide * Quartus® I! Web Edition CD-ROM * Nios II@ Web 
Edition CD-ROM 


544-1736-ND 


Cyclone Il FPGA Starter Development Kit (DK-CYCII-2C20N).............0... eee $150.00 


Cyclone® II Edition 
PCI Development Kit 


Altera's Development Kit, Cyclone II Edition provides a flexible, low-cost FPGA development platform in a PCI short card 
form factor. With a universal PCI edge connector, the PC! Development Kit, Cyclone II Edition, plugs into any standard PCI 
or PCI-X slot. The kit can be used as a development platform for 32bit and 64bit PCI, PCI-X, DDR2 SDRAM, and Altera 
Megafunction Partners Program partner intellectual property cores. Kit Includes: Cyclone Il PC! Development Board: 
Cyclone Il EP2C35F672 FPGA » Short-form universal PCI (3.3 or 5.0V) card Memory: * Two 64MByte DDR2 SDRAM 
devices FPGA Device Configuration: Switch-selectable on power-up, choose one of two serial configuration devices. One 
device contains the pre-loaded factory default design and the other device is for user-programming. Configuration data 
is downloaded via the USB-Blaster™ download cable Flexible Clocking Options: * Socketed 100MHz high-speed clock 
oscillator * SMA connector clock input * PCI edge connector clock input Switches and Indicators: * Four user-definable 
push-button switches » Eight-position user-defineable dual in-line package (DIP) switch * Eight user-definable LEDs 
Flexible Power Options: * PCI connector » External power supply PCI Development Kit, Cyclone II Edition CD-ROM: 
* PCl-to-DDR2 Reference Design * Cyclone I! PC! Development Kit application and drivers PLD Applications PCI-X Core 
CD-ROM: © PLD Applications PCI-X function for OpenCore® evaluation * Reference designs and applications targeted to 
the Cyclone II PCI development board » Quartus® I! design software, including the SOPC Builder system development 
tool * Jungo WinDriver Development Toolkit * USB-Blaster download cable * Power cable * Complete documentation 


544-1733-ND PCI Development Kit, Cyclone II Edition (DK-PCI-2C35N) ............00...0 eee $995.00 


Cyclone® Ill FPGA 
Starter Development Kit 


The economical Cyclone Ill FPGA Starter Kit is easy to use and an ideal introduction for users who have never designed 
with FPGAs before. The Cyclone Ill FPGAs are the first low-cost FPGA family available in the marketplace harnessing the 
low-power advantages of 65nm process technology. Kit Includes: * Cyclone Ill Starter Board * Cyclone Ill EP3C25F324 
FPGA Configuration: * Embedded USB-Blaster™ circuitry allowing download of FPGA configuration files via the users 
USB port Power and Analog Devices from Linear Technology: * Switching power supply LTM4603EV-1 * Switching and 
step-down regulators LTC3413, LT1959 Memory: * 256Mbit DDR SDRAM *1-Mbyte Synchronous SRAM * 16Mbyte 
Intel® P30/P33 flash Clocking: * 50MHz on-board oscillator Switches and Indicators: * Six pushbutton total, 4 user 
controlled * Seven LEDs total, 4 user controlled Connectors: * High-Speed Mezzanine Connector * USB type B Cables 
and Power: USB cable » External power supply * Cyclone Ill FPGA Starter Kit CD-ROM: * Example designs targeting the 
Cyclone II| FPGA Starter Board * Complete Documentation: * User guide * Reference manual »* Board schematic and 
layout Bill of Materials * Product and partner information 


544-2370-ND — Cyclone II FPGA Starter Development Kit (DK-START-3C25N) .. 


Cyclone® III Edition 
DSP Development Kit 


The DSP Development Kit, Cyclone II! Edition delivers a complete digital signal processing (DSP) development environment 
for design engineers. The kit facilitates the entire design process from design conception through hardware implemen- 
tation. The DSP Development Kit, Cyclone III Edition includes the Cyclone Ill development board, the Data Conversion 
high-speed mezzanine card (HSMC), the DSP Builder development tool, Quartus® |! development software, MATLAB/ 
Simulink evaluation software, evaluation intellectual property (IP) cores, design examples, power supplies, cables, and 
documentation. Kit Includes: Cyclone II Development Board: * Cyclone Ill EP3C120F780 FPGA * 128 x 64 graphics LCD 
© 2-line x 16-character LCD » Buttons, dip-switches, LEDs, 7-segment display, speaker header Memory: * 256 Mbytes 
of dual-channel DDR2 SDRAM with ECC »*8 Mbytes of synchronous SRAM » 64 Mbytes of flash Components and 
Interfaces: » 10/100/1000 Ethernet (RGMII) * USB 2.0 (Type B) * Two high-speed mezzanine (HSMC) connectors Data 
Conversion HSMC: * Dual 14-bit, 150-MSPS A/D converter * Dual 14-bit, 250-MSPS D/A converter * Audio in/out/mic 
Cyclone Ill FPGA Development Kit, CD-ROM: * Design examples for the Cyclone IIl FPGA development board * Complete 
documentation includes: User guide, Reference manual, Board schematic and layout, Bill of Materials, and Product and 
partner information MATLAB/Simulink Evaluation Software Altera® Complete Design Suite DVD: ¢ Quartus II design 
software includes Subscription Edition (optional feature, available for purchase) and Web Edition (no charge, Windows 
only) * ModelSim@®-Altera software includes Altera Edition (optional feature, available for purchase) and Web Edition (no 
charge, Windows only) * MegaCore® IP Library including Nios II processor - OpenCore Plus evaluation * Nios Il Embed- 
ded Design Suite, Evaluation Edition (free) * DSP Builder * Video demos of Quartus II software and the Nios II processor 
System reference designs and labs includes DSP Builder filtering design and Nios II processor reference designs 


544-2566-ND Cyclone Ill DSP Development Kit (DK-DSP-3C120N) ............. 0 cece eee eee eects $1595.00 


Cyclone® II! 
Development Kit 


Altera’s Cylone Ill FPGA Development Kit combines the largest density low-cost, low-power FPGA available with a 
robust set of memories and user interfaces. The kit dramatically reduces the design and verification portion of your 
project, whether it’s for automotive, consumer, wireless communications, video processing, or another high-volume, 
cost sensitive application. Kit Includes: Cylone Ill Development Board: * Cyclone Ill EP3C120F780 FPGA »* Embedded 
USB-Blaster™ circuitry (includes an Altera MAX || CPLD) allowing download of FPGA configuration files via the flash 
device or the host computer Memory: * 256 Mbytes of dual-channel DDR2 SDRAM with ECC * 8 Mbytes of synchronous 
SRAM * 64 Mbytes of flash Communication Ports: » 10/100/1000 Ethernet * USB 2.0 Clocking: * 50-MHz and 125- 
MHz on board oscillators * SMA Inputs/outputs * Input/outputs for the two HSMCs Various Buttons, Switches, and 
Indicators » Display: * 128 x 64 graphics LCD »*2-line x 16-character LCD Connectors: *Two HSMCs * USB type B 
Debug Tools: Three HSMC debug cards (tow loop-back and a debug header) Cables and Power/Analog: « 14-V-20-V 
DC input * On-board power measurement circuitry * 19.8 W per HSMC interface * Power cord with plug adapters (US, 
UK, EU) Cyclone Ill FPGA Development Kit, CD-ROM: * Design examples for the Cyclone Ill FPGA development board 
* Complete documentation includes user guide, reference manual, board schematic and layout, bill of materials and 
product and partner information Altera Complete Design Suite DVD: + Quatrus I! Design software includes Subscription 
Edition (optional feature, available for purchase) and Web Edition (no charge, Windows only) * ModelSim®-Altera 
software includes Altera Edition (optional feature, available for purchase) and Web Edition (no charge, Windows only) 
* MegaCore® IP Library - Opencore Plus evaluation includes Nios II® processor (evaluation license) » Nios Il Embedded 
Design Suite, Evaluation Edition (no charge) * DSP Builder (optional feature, available for purchase) * Video demos of 
Quartus II software and Nios Il embedded processor 


... $199.00 


544-2444-ND — Cyclone Il FPGA Starter Development Kit (DK-DEV-3C120N) ............0... eee $995.00 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Nios® II Development Kit, 
Stratix® Il Edition 


Altera’s Nios || Development Kit, Stratix II Edition provides a complete development environment including everything 
hardware and software designers need for system-level designs. Based on the Nios II family of embedded processors 
and the Stratix Il EP2S60 device, you will find this kit is ideal for designing and prototyping wide range embedded 
applications. 


Kit Includes: 


* Nios Il Embedded Design Suite: + Nios || Integrated Development Environment (IDE) and debugger * GNU tools » Nios 
Il instruction set simulator (ISS) * Nios || C-to-Hardware Acceleration Compiler (with free evaluation license) * MicroC/ 
OS-II real-time operating system with development license » TCP/IP stack * Nios Il processor IP cores * Quartus 
Il Design Software: * SOPC Builder system development tool ¢ Library of standard microprocessor peripherals * One- 
year license, Windows platform only * RoHS-Compliant Development Board:  Stratix Il EP2S60F672C3 device * MAX 
EPM7128AE CPLD configuration control logic *1-Mbyte synchronous SRAM *16-Mbyte DDR SDRAM »* 16-Mbyte 
flash memory » EPCS64 serial configuration device (64 Mbit) * CompactFlash connector header for Type | CompactFlash 
cards (40 available) * 10/100 Ethernet physical layer/media access control (PHY/MAC) One serial connector (RS-232 
DB9 port) » Two expansion/prototype headers (2 x 41 available user 1/0 pins) * JTAG connectors for FPGA and CPLD 
* Mictor trace/debug connector » One set PMC headers (32-bit) * Four user-defined push-button switches » Eight user- 
defined LEDs * Dual 7-segment LED display »* Power-on reset circuitry * Cables and Accessories: * USB-Blaster Rev 
B download cable » Serial cable (RS-232) *9-V power supply «International power cords *LCD module «Ethernet 
(RJ45) cable (7 feet) * Ethernet crossover adapter * Many hardware and software reference designs * One-year 
subscription to Nios Il EDS upgrades ¢ There are no license or royalty fees required to develop with Nios II processors 
in Altera FPGAs and HardCopy® devices » Coupon for a 20% discount on any one instructor-led Altera Technical Training 
course scheduled in North America 


544-1697-ND (DK-NIQS-2560N) .....cccccsssicncmnassarccctacanvaseciaatnaanccaaderdandawwaasaraanccdaas $995.00 


DSP Development Kit, 
Stratix® Il Edition 


The DSP Development Kit, Stratix || Edition delivers a complete digital signal processing (DSP) Development 
environment for design engineers. The kit facilitates the entire design process from design conception through hardware 
implementation. The DSP Development Kit, Stratix I! Edition includes the Stratix I| DSP development board, DSP Builder 
development tool, Quartus |! development software, MATLAB/Simulink evaluation software, evaluation intellectual 
property (IP) cores, system reference designs and labs, as well as power supplies, cables and documentation. 


Kit Includes: 


¢ DSP Development Board, Stratix II Edition: * Stratix Il EP2S60F1020C4 device »* Analog 1/0: * Two-channel, 12-bit 
*Two-channel, 14-bit * VGA digital-to-analog converter (DAC) * Stereo audio coder/decoder (CODEC) * Digital 1/0: 
Connector for the Texas Instruments (Tl) C6000 DSP Starter Kit (DSK) to enable expansion and FPGA coprocessing 
* Two 40-pin connectors for Analog Devices A/D converter evaluation boards * Mictor connector for Agilent and Tektronix 
logic analyzers * RS-232 serial port * 10/100 Ethernet physical layer/media access control (PHY/MAC) and RJ-45 jack 
¢ Memory: * 32-Mbyte SDR SDRAM « 16-Mbyte flash *1-Mbyte SRAM » 16-Mbyte compact flash * MATLAB/Simulink 
evaluation software * DSP Builder development tool * Quartus Il DKE * Evaluation IP cores * System Reference 
Designs and Labs: » DSP Builder filtering design * DSP Builder/SOPC Builder image processing reference design » Fast 
Fourier transform (FFT) coprocessor reference design * Nios Il reference designs * Cables and Accessories: * USB- 
Blaster download cable » Serial cable (RS-232) * Power supply « International power cords 


544-1700-ND (DK-DSP-2S60N) .:.c...000cciccascernssanciananaaracwsnsensaiuibiantaaaaaectecandanndienbasy nains $1995.00 


DSP Development Kit, 
Stratix® Il Professional Edition 


The DSP Development Kit, Stratix II Professional Edition delivers a complete digital signal processing (DSP) development 
environment for design engineers. The kit facilitates the entire design process from design conception through 
hardware implementation. The DSP Development Kit, Stratix Il Professional Edition includes the Stratix Il EP2S180 
DSP development board, DSP Builder development tool, Quartus I! development software, MATLAB/Simulink evaluation 
software, evaluation intellectual property (IP) cores, system reference designs and labs, as well as power supplies, cables 
and documentation. 


Kit Includes: 


¢ Stratix Il EP2S180 DSP Development Board: « Stratix || EP2S180F1020C3 device * Analog 1/0 * Two-channel, 12-bit 
* Two-channel, 14-bit * VGA digital-to-analog converter (DAC) * Stereo audio coder/decoder (CODEC), 96 kHz » Digital 
1/0: * Connector for the Texas Instruments (Tl) C6000 DSP Starter Kit (DSK) to enable expansion and FPGA coprocessing 
* Two 40-pin connectors for Analog Devices A/D converter evaluation boards * Mictor connector for Agilent and Tektronix 
logic analyzers * RS-232 serial port » 10/100 Ethernet physical layer/media access control (PHY/MAC) and RJ-45 jack 
¢ Memory: * 32-Mbyte SDR SDRAM #16-Mbyte flash *1-Mbyte SRAM *16-Mbyte compact flash * The MathWorks’ 
MATLAB/Simulink Evaluation Software * DSP Builder Development Tool » Quartus Il DKE » Evaluation IP Cores 
¢ System Reference Designs and Labs: * DSP Builder filtering design »* DSP Builder/SOPC Builder image processing 
reference design * Fast Fourier transform (FFT) coprocessor reference design for TI's TMS320C6416DSK * Nios II 
reference designs »* Cables and Accessories: * USB-Blaster download cable * Serial cable (RS-232) * Power supply 
¢ International power cords 


544-1701-ND (DKEDSP=251 BON) oh sctciiatah isd accecn veresuuniian edcetidttentes cosuiciistutdaddelitnaisulitel $2995.01 


Transceiver Signal Integrity 
Development Kit, Stratix® II Edition 


This Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix Il GX Edition enables a thorough evaluation of Stratix Il GX 
transceiver signal integrity by allowing you to: » Evaluate transceiver performance from 622 Mbps to 6.375 Gbps 
* Generate and check pseudo-random bit sequence (PRBS) patterns via an easy to use GUI * Dynamically change Voltage 
Output Differential (Voq), Pre-emphasis and Equalization settings to optimize transceiver performance to your channel 
Perform jitter analysis * Verify PMA compliance to PCI Express, Gigabit Ethernet, XAUI, CEI-6G, Serial RapidlO, HD-SDI 
and other major standards 


Kit Includes: 

* Stratix Il GX development board (Stratix Il GX EP2SGX90EF1152C3 FPGA) * USB port to interface with PC for easy plug 
and play * Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix II GX Edition CD-ROM « Quartus II design software * AC 
adapter power supply * USB-Blaster download cable * Development kit user guide * Board reference manual 


544-1724-ND (DK-SI-2SGXQON) ..c0ccesvaccccscnetadccseaessnanccvaccansannccesaatbnncisaceradaenoanensane $1295.00 


PCI Express Development Kit, 
Stratix® Il GX Edition 


This PCI Express Development Kit, Stratix Il GX Edition delivers a complete PCI Express-based development platform for 
design engineers. This PCI Express solution, interoperable with industry standard PCI Express platforms, facilitates the 
development of custom PCI Express applications. The board also enables system-level solutions by operating as a stand- 
alone development platform allowing for a variety of custom applications running on the Stratix Il GX FPGA. 


Features: 

* PCI-SIG-compliant FPGA, intellectual property (IP) core, board (Stratix Il GX FPGA and x1, x4, x8 PCI Express IP 
MegaCore using OpenCore Plus) * One year license for Quartus II design software * Board schematics and layout 
information * Reference design and supporting documentation * Altera high speed mezzanine connectors (HSMCs) allow 
for expansion (Six embedded transceiver channels) * 256-Mbyte DDR2 SDRAM, 72 bits, 333 MHz/667 Mbps » 2-Mbyte 
QDR2 SRAM, 36 bits, 300 MHz / 1,200 Mbps 


Kit Includes: 

 Stratix Il GX development board EP2SGX90F1508C3 » PCI Express Development Kit, Stratix Il GX Edition CD-ROM 
* MegaCore IP Library CD (Including the PCI Express, DDR2, QDR2 IP cores) * Quartus II design software * USB-Blaster 
download cable * External AC adapter power supply * Power cord (including support for UK, Europe) * Jungo WinDriver 
Development Toolkit 


544-1725-ND — (DK-PCIE-2SGXQON) ..... 2.0... e cece eee eee e cece teen eee e eaten ee eeeeeeeeeeaeeeeeeaen nese $2995.01 


NEW! FPGA Development Kit 
Stratix® Ill 


The Stratix Ill FPGA Development Kit delivers a complete environment for the development and testing of designs 
requiring high-performance and high-density devices. Altera Stratix Ill FPGAs combine the world's highest performance 
and highest density with the lowest possible power consumption. You'll find Stratix Ill FPGAs provide the high- 
performance and high-integration capabilities needed for next-generation basestations, network infrastructure, and 
advanced imaging equipment. 


Kit Includes: 

© Stratix Ill EP3SL150F1152 high-performance FPGA: * 142,500 equivalent logic elements (LEs) * 744 user I/O pins 
© 384 18 x 18 multipliers * Clocking: * 125.000MHz oscillator * 50.000MHz oscillator * SMA input * SMA output 
* Configuration: * MAX® |I flash passive serial configuration circuit * MAX Il EPM2210GF256C3N CPLD « 2,210 LEs 
+ 272 user I/O pins * 8 Kbytes of user flash memory * On-board USB-Blaster™ using Quartus® II development software 
programming * JTAG download port + General user input/output: » Power consumption display » Displays each 
power rail individually * System reset pushbutton * Board-specific DIP switch * JTAG bypass DIP switch » User reset 
pushbutton * User pushbuttons (x4) * User DIP switch (x8) * User LEDs (x8) * User quad 7 segment display * 128 
x 64 dot pixels graphics display * LCD (16 character x 2 line) * Memory devices: * 128Mbyte DDR2 SDRAM DIMM 
© 16Mbyte DDR2 SDRAM devices (individually addressable) * 36Mbit QDRII SRAM device * 4Mbyte PSRAM * 64Mbyte 
flash memory * Components and interfaces: * USB 2.0 * 10/100/1,000 Ethernet * Two HSMC interfaces » Power 
supplies: * 12A DC/DC Module » 1.5A low input voltage VLDO linear regulator * 100mA, low noise, LDO micropower 
regulators in SOT-23 * 4.5A, 500kHz step-down switching regulator * 1.2MHz/2.2MHz inverting DC/DC converters in 
ThinSOT » 1-/2-channel 24bit Power no latency delta-sigma ADC in MSOP-10 * Quartus II Development Kit Edition 
software, including a one-year license »* Cable and accessories: * External AC adapter power supply * Power cord 
(including support for UK, Europe) 


544-2568-ND (DK2DEV-SSIISON)) accs.csdnlsassyesseianadeenaeeacond diedehnsaidarsedmdedserssaaccmngeaadsicn $2495.01 


NEW! Embedded Systems 
Cyclone® Ill FPGA 
Development Kit 


The Embedded Systems Development Kit, Cyclone® III FPGA Edition is a complete development platform for prototyping 
embedded systems on Altera’s low-cost, low-power FPGA family. 


Kit Includes: 

Cyclone Ill development board: * EP3C120F780 FPGA * Embedded USB-Blaster™ circuitry (including an Altera MAX® 
|| CPLD) allowing download of FPGA configuration files via the flash device or the host computer Memory: ¢ 256 Mbytes 
of dual-channel DDR2 SDRAM with ECC » 8 Mbytes of pseudo SRAM « 64 Mbytes of flash »* Communication ports: 
+ 10/100/1000 Ethernet * USB 2.0 Power and analog devices from Linear Technology: * Switching power supply 
LTM4601 « Switching and step-down regulators LT1931, LT3481, and LTC3418 * Analog-to-digital converter LTC1865 
* LDO regulators LT1963 and LT1761 Clocking: * 50-MHz and 125-MHz on-board oscillators * SMA inputs/outputs 
« Inputs/outputs for the two HSMCs « Various buttons, switches, and indicators * Display: » 128 x 64 graphics LCD 
 2-line x 16-character LCD * Connectors: * Two HSMCs * USB type B * Debug tools: »* Three HSMC debug cards (two 
loop-back and a debug header) * Cables and power/analog: * 14-V to 20-V DC input * On-board power measurement 
circuitry * 19.8 W per HSMC interface * Power cord with plug adapters (US, UK, EU) 


544-2589-ND (DK-EMB-3C120N))...cc:cccesssacnsacschiceacdcaacasanacataahanaedadadeanasacedscaniadacsaie $1595.00 


NEW! Stratix® lV GX 
FPGA Development Kit 


The Stratix® IV GX FPGA Development Kit delivers a complete system-level design environment that includes both the 
hardware and software needed to immediately begin developing FPGA designs. With this PCI-SIG-compliant board and a 
one-year license for the Quartus® I! design software, you can: « Develop and test PCI Express 2.0 (up to x8 lane) endpoint 
and rootpoint designs * Develop and test memory subsystems consisting of DDR3 and/or QDRII+ memory Build designs 
capable of migrating to Altera's low-cost HardCopy® IV ASICs » Add other Stratix IV GX supported protocol interfaces 
such as 10-Gigabit Ethernet, CPRI, OBSAI, SAS/SATA, Serial RapidlO®, and many others by taking advantage of this 
board's modular capability through the high-speed mezzanine connectors (HSMC) and over 20 different HSMC cards 
available through Altera partners. 


Kit Includes: 

* Stratix IV GX FPGA development board:  Stratix IV GX EP4SGX230KF40C2N FPGA * Configuration status and set-up 
elements: » Fast Passive Parallel (FPP) configuration via a MAX® II CPLD EPM2210 and flash memory * On-board USB- 
Blaster™ download cable using Quartus II Programmer * Clocks: * On-board clock oscillators: 50 MHz, 100 MHz, 125 
MHz, 148.5 MHz, 155.52 MHz, and 156.25 MHz * SMA connectors for external clock input * SMA connectors for clock out- 
put * General user input/output: * LEDs *LCD display * Push-button and DIP switches * Memory devices: *512-MByte 
DDR3 SDRAM with a 64-bit data bus * 128-MByte DDR3 SDRAM with a 16-bit data bus * Two 4-MByte QDRII+ SRAMs 
with 18-bit data buses * 64-MByte Sync Flash and 2-MByte SSRAM * Component and interfaces: » PCI Express x8 edge 
connector * 10/100/1000BASE-T Ethernet PHY with RJ-45 connector * Two HSMC connectors * HDMI video output * 3G 
SDI video input and output * Power measurement circuitry * Temperature measurement circuitry * Power: * Laptop DC 
input * PCI Express edge connector power * Power measurement circuitry * Other features: * PC! Express half-length 
full-height (6.6" x 4.376") board format * Stratix IV GX FPGA Development Kit CD-ROM: » Design Examples: * Board 
Update Portal featuring the Nios® II processor web server and remote system update * Board Test System »* Complete 
documentation ¢ Altera's Complete Design Suite DVD: * Quartus || Software Development Kit Edition includes support for 
Stratix IV FPGAs and HardCopy IV ASICs: * One-year license included « Nios Il Embedded Design Suite * MegaCore® IP 
Library includes PCI Express, Triple-Speed Ethernet, SDI, and DDR3 High-Performance Controller MegaCore IP cores: 
IP evaluation available through OpenCore Plus * Loopback and debug HSMC cards »* Power adapter and cables 


544-2594-ND (DK=DEV-4SGX290N/C2) nc otnee'sstitiniccaicesnsinieselatna saincilaiviesleaenuinvesinnd Uulciiece taeda $4495.01 
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NEW! Stratix® IV Development Kit 


Altera’s Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix® IV GX Edition enables a thorough evaluation of transceiver 
interoperability and serializer/deserializer (SERDES) signal integrity by allowing you to: » Evaluate transceiver performance 
from 600Mbps ~ 8.5Gbps * Generate and check pseudo-random binary sequence (PRBS) patterns via a simple to use GUI 
(does not require Quartus® || software) * Dynamically change Voltage Output Differential (Von), pre-emphasis, and equal- 
ization settings to optimize transceiver performance for your channel » Perform jitter analysis * Verify physical medium 
attachment (PMA) compliance to PC! Express (Gen1 and Gen2), Serial RapidlO®, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet 
XAUI, CEI-6G, Fibre Channel 1G/4G/8G, high-definition serial digital interface (HD-SDI) and other major standards 

Kit Includes: Stratix IV GX Development Board: » EP4SGX230KF40C2N Configuration Status and Set-up Elements: 
© FPP configuration * Embedded USB-Blaster™ download cable Clocks: * On-board clock oscillators: 50 MHz, 100 MHz, 
156.25 MHz, 312.5 MHz, and 425.0 MHz * SMA connectors for supplying an external differential clock to transceiver 
reference clock * SMA connectors for supplying an external differential clock to the FPGA fabric * SMA connectors to 
output a differential clock from the FPGA’s PLL output pin General User Input/Output: * DIP and push-button switches 
«LEDs «LCD Memory Devices: * 64-lMByte sync flash memory (primarily to store FPGA configurations) Components 
and Interfaces: * Eight full-duplex transceiver channels routed to SMA connectors * One micro-strip channel with minimal 
board trace length « Six strip-line channels from the same transceiver block, all the trace lengths are matched across 
channels: * Four channels with full PMA+PCS functionality up to 8.5 Gbps * Two CMU channels with PMA functionality 
up to 6.375 Gbps * One long channel with ~33” trace length on transmit and ~7” trace length on receive to simulate the 
degradation associated with backplanes or long traces * Power measurement circuitry on transceiver-related supplies 
* The voltage on all (and only) these rails can be supplied via banana jacks * Temperature measurement circuitry: » Die 
temperature * Ambient temperature * RJ-45 jack and 10/100/1000Base-T Ethernet PHY Application GUI: » Platform 
independent * Interfaces to PC via JTAG * Embedded blaster * User controllable: * VOD and pre-emphasis settings 
Equalizer setting * Test pattern ° Status indicator: * Number of errors * BER * Lock signal 

Note: Quartus II software license is not included and is not required for kit evaluation 


544-2592-ND — (DK-SI-4SGX230N/C2) «2... eee cece cece cence cece anes eee e dene ee ee eeeeeeenee $2995.01 


Nios® Il Embedded Evaluation Kit, 
Cyclone® III Edition 


The Nios |! Embedded Evaluation Kit, Cyclone II! Edition, is a first class, low cost evaluation platform for embedded 
developers. Software developers, especially those new to FPGA design, can install and evaluate the Nios Il Embedded 
Design Suite (EDS) - a comprehensive software development suite for embedded applications - all at no cost. The 
included software tutorials and examples come with full source code showing applications such as Picture Viewer, Web 
Server, C-to-Hardware (C2H) acceleration and graphics. 


Kit Includes: * CYCLONE Ill STARTER BOARD: Cyclone II! EP3C25F324 FPGA * Configuration: Embedded USB-Blaster™ 
circuitry (includes an Altera EPM3128A CPLD) allowing download of FPGA configuration files via the user's USB port 
¢ Power and analog devices from Linear Technology: * Switching power supply LTM4603EV-1 » Switching and 
step-down regulators LTC3413, LT1959 * Memory: © 32 Mbytes of DDR SDRAM ¢1Mbyte of Synchronous SRAM 
* 16Mbytes of Intel P30/P33 flash * Clocking: 50 MHz on-board oscillator * Switches and indicators: » Six push buttons 
total, four user controlled * Seven LEDs total, four user controlled * LCD DAUGHTER CARD: Color LCD touch-screen 
display: 800 x 480 resolution » 24-bit CD quality Audio CODEC with line-in, line-out, and microphone-in jacks * 10/100 
Ethernet physical layer/media access control (PHY/MAC) * Connectors: * VGA output * Composite TV-in * Audio- 
out, audio-in, and microphone-in * Secure digital (SD) card » Serial connector (RS-232 DB9 port) *PS/2 * Ethernet 
connector (RJ-45) * NIOS Il EVALUATION KIT CD-ROM: + Example applications: * Application selector Picture viewer 
* Mandelbrot acceleration with the Nios C2H compiler * Web server/Remote FPGA configuration » Hardware tutorials: 
* Create an FPGA design in one hour * Build a 32-bit soft processer system inside an FPGA Software tutorials: My 
First Software Application * Complete documentation: * Quick start guide * User guide * Reference manual » Board 
schematic, layout, and bill of materials * Product and partner information * CABLES AND ACCESSORIES « 128-Mbyte SD 
card and USB-to-SD card adapter * USB cable * 9V power supply = International power cords » Ethernet (RJ-45) cable 
(7 ft.) » Ethernet crossover adapter * ALTERA COMPLETE DESIGN SUITE DVD (Free): * Quartus® II Web Edition (FPGA 
design software) *ModelSim® Altera Web Edition (FPGA simulation software from ModelSim) * Nios Il Embedded 
Design Suite (32-bit microprocessor software) »* MicroC/OS-II real-time operating system evaluation * Nios II C-to- 
Hardware acceleration compiler evaluation * NicheStack TCP/IP Network Stack - Nios II Edition evaluation * MegaCore® 
IP Library (Library of intellectual property cores) 


544-2411-ND = (DK-N2EVAL-3C25N) ..... o.oo e cece eee eee e cece a eee eee atee essen nett een e eee $449.00 


DSP Development Kit, Cyclone® II Edition 


The DSP Development Kit, Cyclone I! Edition provides everything you need to develop complete 
system-on-a-programmable-chip (SOPC) solutions. 


Kit Includes: 


* Cyclone Il DSP Development Board with and EP2C70 device 

* DSP Development Kit, Cyclone II Edition Version 6.0.1 CD-ROM 

+ DSP Builder Version 6.0.1 CD-ROM 

* The MathWorks MATLAB and Simulink CD-ROM Release 2006a (2006a) 

* Quartus II Software Development Kit Edition (DKE) version 6.0 SP1 CD-ROM 

* Nios Il Embedded Processor Windows Evaluation Edition version 6.0.1 CD-ROM 
© IP MegaCore Library version 6.0.1 CD-ROM 

© SLP-50 anti-aliasing filter from Mini-Circuits 

* SMA Cable 

¢ USB-Blaster download cable and USB cable 

Power supply and adapters for North America/Japan, Europe and the United Kingdom 
* Quartus I! Design Software Installation and Licensing for PCs manual 


544-1699-ND = (DK-DSP-2C7ON) .......... sce cece cece eee e cece centre eee eeeee eee eeeeee ee eeeeeeenneeeeeeeeeee $995.00 


Video Input Daughtercard 


The Video Input Daughter Card from Altera enables composite video to be interfaced with Altera’s or 

third party partner FPGA development board equipped with a standard expansion connector. It is ideal for developing 
applications with the Video and Image Processing Solutions that need to perform any image processing. The daughter 
card is included as part of the Video Development Kit, Cyclone I! Edition and it can be purchased as a separate item. 


Features: * 2 Composite Video Input Channels using the Texas Instruments (Tl) TVP5146 ADC * Support for NTSC/PAL 
© 10-bit BT.656 Output » Compatibility with expansion connector, standard on most Altera development kits 


544-1704-ND = (DK-VIDEO-TVPS146N)..... ooo. e eee e eee ee eet e a eeee cen eeeeeeeeeeeea ee ee $195.00 
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NEW! USB-Blaster™ Cable 


The USB-Blaster™ download cable interfaces to a standard USB PC port. The cable is a hardware interface to either a 
standard PC or UNIX workstation RS-232 port or a USB port. It provides configuration data to Excalibur™, Mercury™, 
APEX™ ||, APEX 20K, ACEX® 1K, FLEX® 10K, FLEX 8000 and FLEX 6000 devices and programming data to MAX® 
9000, MAX 7000S, MAX 3000A, MAX 7000B and MAX 7000A devices. 


P0302-ND USB Blaster Download Cable ............. 0.0... ccc cc cc cece ec ec eceeeeneu ease ee eseeeeneeeneneaenenenee $75.00 


DE2 Development and 
Education Board 


Specifications: FPGA: * Cyclone || EP2C35F672C6 FPGA and EPCS16 serial configuration device 1/0 Devices: « Built-in 
USB Blaster for FPGA configuration * 10/100 Ethernet, RS-232, Infrared port * Video Out (VGA 10-bit DAC) * Video 
In (NTSC/PAL/Multi-format) * USB 2.0 (type A and type B) *PS/2 mouse or keyboard port »Line-in, Line-out, 
microphone-in (24-bit audio CODEC) * Expansion headers (76 signal pins) Memory: * 8MB SDRAM, 512KB SRAM, 4MB 
Flash *SD memory card slot Switches, LEDs, Displays and Clocks: * 18 toggle switches *4 debounced pushbutton 
switches * 18 red LEDs, 9 green LEDs * Eight 7-segment displays * 16 x 2 LCD display * 27MHz and 50MHz oscillators, 
external SMA clock input Note: Academic pricing available; call Digi-Key for pricing. 


POZOI-ND:) © (P0301) .cs22.cctiicavanarsrvanncsanoinnadiaasaaraccwansentisuneienananaacatoancnanaWenareavanwcacen $495.00 


DE2-70 Development and 
Education Board 


Includes: * Altera Cyclone® || 2C70 FPGA device » Altera Serial Configurations device EPCS16 * USB Blaster (on board) 
for programming and user API control; both JTAG and Active Serial (AS) programming modes are supported » 2-Mbyte 
SSRAM «Two 32-Mbyte SDRAM *8-Mbyte Flash memory *SD Card socket *4 pushbutton switches * 18 toggle 
switches * 18 red user LEDs * 9 green user LEDs * 50Mtz oscillator and 28.63MHz oscillator for clock sources * 24-bit 
CD-quality audio CODEC with line-in, line-out and microphone-in jacks * VGA DAC (10-bit high-speed triple DACs) 
with VGA-out connector *2 TV Decoder (NTSC/PAL/SECAM) and TV-in connector * 10/100 Ethernet Controller with a 
connector * USB Host/Slave Controller with USB type A and type B connectors * RS-232 transceiver and 9-pin connector 
* PS/2 mouse/keyboard connector «IrDA transceiver *1 SMA connector * Two 40-pin Expansion Headers with diode 
protection Note: Academic pricing available; call Digi-Key for pricing. 


POZO4-ND:. (P0304) bs ccsocccencssast sear saiinntnineesddnmuts oat valendadkseesccansteseadeaktieaeeseabedsexgeeackite $599.00 


DE1 Development and 
Education Board 


Specifications: FPGA: * Cyclone || EP2C20F484C7 FPGA and EPCS4 serial configuration device 1/0 Devices: * Built-in 
USB Blaster for FPGA configuration RS-232 port * VGA DAC resistor network (4096 colors) * PS/2 mouse or keyboard 
port *Line-in, Line-out, microphone-in (24-bit audio CODEC) » Expansion headers (76 signal pins) Memory: * 8-MB 
SDRAM, 512KB SRAM, 4MB Flash * SD memory card slot Switches, LEDs, Displays and Clocks: * 10 toggle switches 
«4 debounced pushbutton switches * 10 red LEDs, 8 green LEDs * Four 7-segment displays *27MHz and 50MHz 
oscillators, external SMA clock input 


POS26-ND: (P0528) ec iicah Richer a trust alent ieee cashaa neal SAL uel de i Ciao ts castes $159.38 


NEW! MAX® II Micro Package 


The MAX II Micro package contains all components needed to use the MAX II Micro board in conjunction with a computer 
that runs the Microsoft Windows software. 


P0305-ND (P0305) MAX I! Micro Package .. -- $69.00 


Digital Development Kits 
and Sensor 


P0307-ND: The 4.3” Ultra-high Resolution LCD Touch Panel Development Kit provides users an 800 x 480 full-color 
high-quality LCD Touch Panel with complete reference designs with source code to allow users to develop applications 
using a touch panel on the Altera DE2-70/DE2/DE1 boards and Altera Cyclone !I/Cyclone III Starter Kits. 


P0349-ND: The TRDB_DC2 1.3 Mega Pixel Digital Camera module that provides everything you need to build a 1.3 
Mega Pixel Digital Camera on the Altera DE2/DE1 board and Cll Starter Kit. Kit Includes: * TRDB_DC2: 1.3 Mega Pixel 
Daughter card * Complete reference design with source code in Verilog * User Manual with Live Demo examples 


P0001-ND: The TRDB_D5M 5 Mega Pixel Digital Camera Development Kit provides everything you need to develop a 5 
Mega Pixel Digital Camera on the Terasic FPGA system board. The kit contains hardware design (in Verilog) and software 
to load the picture taken into the PC and save it as BMP/JPG file. The Getting Started User Guide shows users how to 
exercise the digital camera functions. 


P0006-ND: THDB-SUM (HSMC to Santa Cruz/USB/Mictor Daughter Board) is an adapter board to convert High Speed 
Mezzanine Connector(HSMC) to Santa Cruz(SC), USB, Mictor, and SD Card interface. It allows users to use these 
interfaces on a host board with a HSMC connector. 


P0033-ND: The THDB-HTG board is designed to convert a High Speed Mezzanine connector (HSMC) 1/Os to three 4-pin 
expansion prototype connectors, which are compatible with Altera DE2/DE1 expansion headers. Users can connect up to 
three Altera DE2/DE1 boards (or associated daughter cards) onto a HSTC/HSMC- interfaced host board via a THDB-HTG 
board. 


P0307-ND (P0307) 4.3 Inch Digital Touch Panel Development Kit (ROHS Compliant) .-.. $170.00 
P0349-ND (P0349) 1.3 Mega Pixel Digital Camera Development Kit (ROHS Compliant) . .. $70.00 
P0001-ND (P0001) 5 Mega Pixel Digital Camera Development Kit (ROHS Compliant) NEW!............... $85.00 
P0006-ND (P0006) THDB-SUM Adapter Board (RoHS Compliant) NEWI...................0....0...00.008 $89.00 
P0033-ND (P0033) THDB-HTG HSMC TO GPIO Daughter Board NEW!.............0...00. eee $55.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AIMEL CPLDs (Complex Programmable Logic Devices) 


Atmel offers a broad range of high-density, low-power, and cost-effective 
solutions enabling designers to create products that are "just what the 
market ordered." Based on a standard architecture, which uses industry 
standard development tools, Atmel’s CPLDs offer the unique low-power 
or "L" feature while providing 100% connectivity. These devices are 
processed with Atmel's proprietary 0.65-micron processes and have a 
EEPROM memory. 

The ATF750/C CPLDs are based on a 22V10-type architecture and 


provide market-leading capacity and flexibility in a 22V10 footprint with 
twice the registers and additional features for better logic utilization. 


The ATF1500 Series is targeted at wider logic density, with higher 
number of I/O's. This family has devices from 44 ~ 160 pins, and 32 ~ 
96 I/O's. High connectivity, and flexible architecture make these parts 
highly suitable for system design. In system programmability in the larger 
devices allow for reconfiguration even after the device is in the system. 


Standard Development Tools: 

Atmel's philosophy is that designers should be able to use known 
development tools. Third-party design tools such as Synario™, ABEL™, 
CUPL™, PPLDesigner-XL™, LOG/iC™, and PLDSyn™ support Atmel’s 
EPLDs. Also Atmel-specific versions of the popular Synario, ABEL, 
and CUPL design tools are offered. In addition, workstation support is 
available on popular platforms with Viewlogic, MINC, Cadence, Mentor, 
and Synopsys. 


Tpd Macro- Usable Power Package Digi-Key Price Each Atmel 
Voltage ISP (ns) Registers cells Gates Option Type Part No. 1 25 100 Part No. 
ATF750 Series 
No 7.5 20 10 500 Standard 28-PLCC ATF750C-7JC-ND 4.88 4.69 4.50 ATF750C-7JC 
No 75 20 10 500 Standard 24-DIP ATF750C-7PC-ND 5.37 5.17 4.96 ATF750C-7PC 
No 75 20 10 500 Standard 24-SOIC ATF750C-7SC-ND 4.88 4.69 4.50 ATF750C-7SC 
5.0 No 10 20 10 500 Standard 24-DIP ATF750C-10PU-ND® 6.45 4.65 4.35 ATF750C-10PU 
° No 10 20 10 500 Standard 24-SOIC ATF750C-10SC-ND 3.90 3.75 3.60 ATF750C-10SC 
No 15 20 10 750 Standard 28-PLCC ATF750C-15JC-ND 2.73 2.63 2.52 ATF750C-15JC 
No 15 20 10 750 Standard 24-SOIC ATF750C-15SC-ND 2.73 2.63 2.52 ATF750C-15SC 
No 15 20 10 750 Low 28-PLCC ATF750CL-15JC-ND 2.73 2.63 2.52 ATF750CL-15JC 
No 15 20 10 500 Standard 28-PLCC ATF750LVC-15JC-ND 2.73 2.63 2.52 ATF750LVC-15JC 
3.0, 5.5 No 15: 20 10 500 Standard 24-DIP ATF750LVC-15PC-ND 3.00 2.89 2.78 ATF750LVC-15PC 
No 15 20 10 500 Standard 24-SOIC ATF750LVC-15SC-ND 3.00 2.89 2.78 ATF750LVC-15SC 
ATF1500 Series 
No 10 32 32 1500 Standard 44-TQFP ATF1500A-10AU-ND® 4.06 2.91 2.72 ATF1500A-10AU 
5.0 No 10 32 32 1500 Standard 44-PLCC ATF1500A-10JU-ND® 4.06 2.91 2.72 ATF1500A-10JU 
No 20 32 32 1000 Low 44-TQFP ATF1500AL-20AU-ND® 4.24 3.03 2.84 ATF1500AL-20AU 
No 20 32 32 1000 Low 44-PLCC ATF1500AL-20JU-ND® 4.24 3.03 2.84 ATF1500AL-20JU 
Yes 10 32 32 750 Standard 44-PLCC ATF1502AS-10JU44-ND® 3.50 2.36 2.03 ATF1502AS-10JU44 
5.0 Yes 10 32 32 750 Standard 44-TQFP ATF1502AS-10AU44-ND® 3.50 2.36 2.03 ATF1502AS-10AU44 
. Yes 25 32 32 750 Low 44-TQFP ATF1502ASL-25AU44-ND® 3.50 2.68 2.36 ATF1502ASL-25AU44 
Yes 25 32 32 750 Low 44-PLCC ATF1502ASL-25JU44-ND@ 2.80 2.15 1.89 ATF1502ASL-25JU44 
Yes 15 32 32 750 Standard 44-TQFP ATF1502ASV-15AU44-ND® 2.58 1.90 1.64 ATF1502ASV-15AU44 
3.3 Yes 15 32 32 750 Standard 44-PLCC ATF1502ASV-15JU44-ND@ 2.58 1.90 1.64 ATF1502ASV-15JU44 
Yes 20 32 32 750 Standard 44-TQFP ATF1502ASV-20AC44-ND 2.11 1.42 1.23 ATF1502ASV-20AC44 
1.8 Yes - 32 32 750 Ultra Low 44-TQFP ATF1502BE-7AU44-ND@ 2.26 1.47 1.40 ATF1502BE-7AU44. 
Yes 10 64 64 1500 Standard 44-PLCC ATF1504AS-10JC44-ND. 4.82 3.23 2.80 ATF1504AS-10JC44 
Yes 10 64 64 1500 Standard 44-TQFP ATF1504AS-10AU44-ND® 5.83 3.93 3.39 ATF1504AS-10AU44 
Yes 10 64 64 1500 Standard 84-PLCC ATF1504AS-10JC84-ND. 6.13 4.13 3.56 ATF1504AS-10JC84 
Yes 10 64 64 1500 Standard 100-TQFP ATF1504AS-10AU100-ND® 6.82 5.23 4.59 ATF1504AS-10AU100 
5.0 Yes 20 64 64 1500 Low 44-TQFP ATF1504ASL-20AC44-ND 4.62 3.11 2.68 ATF1504ASL-20AC44 
Yes 20 64 64 1500 Low 100-TQFP ATF1504ASL20AC100-ND 5.70 3.84 3.31 ATF1504ASL-20AC100 
Yes 25 64 64 1500 Low 44-TQFP ATF1504ASL-25AU44-ND® 6.75 4.55 3.92 ATF1504ASL-25AU44 
Yes 25 64 64 1500 Low 44-PLCC ATF1504ASL-25JU44-ND® 6.92 4.67 4.03 ATF1504ASL-25JU44 
Yes 25 64 64 1500 Low 100-TQFP ATF1504ASL-25AU100-ND® 7.76 5.23 4.51 ATF1504ASL-25AU100 
Yes 15 64 64 1500 Standard 44-TQFP ATF1504ASV-15AU44-ND® 4.62 3.01 2.69 ATF1504ASV-15AU44 
Yes 15 64 64 1500 Standard 44-PLCC ATF1504ASV-15JC44-ND 3.59 2.34 2.09 ATF1504ASV-15JC44 
33 Yes 15 64 64 1500 Standard 44-PLCC ATF1504ASV-15JU44-ND® 4.52 2.94 2.63 ATF1504ASV-15JU44 
° Yes 15 64 64 1500 Standard 100-TQFP ATF1504ASV-15AU100-ND® 6.24 4.06 3.63 ATF1504ASV-15AU100 
Yes 20 64 64 1500 Low 44-TQFP ATF1504ASVL-20AU44-ND® 4.95 3.22 2.88 ATF1504ASVL-20AU44 
Yes 20 64 64 1500 Low 100-TQFP ATF1504ASVL-20AU100-ND® 6.67 4.34 3.88 ATF1504ASVL-20AU100 
Yes 75 128 128 3000 Standard 100-TQFP ATF1508AS-7AC100-ND 16.94 11.42 9.46 ATF1508AS-7AC100 
Yes 10 128 128 3000 Standard 84-PLCC ATF1508AS-10JU84-ND® 14.68 9.90 8.20 ATF1508AS-10JU84 
Yes 10 128 128 3000 Standard 100-TQFP ATF1508AS-10AU100-ND® 18.19 12.27 10.16 ATF1508AS-10AU100 
5.0 Yes 10 128 128 3000 Standard 100-PQFP ATF1508AS-10QU100-ND® 25.43 17.15 14.20 ATF1508AS-10QU100 
- Yes 20 128 128 3000 Low 84-PLCC ATF1508ASL-20JC84-ND 9.57 6.45 5.34 ATF1508ASL-20JC84 
Yes 20 128 128 3000 Low 100-TQFP ATF1508ASL20AC100-ND 11.95 8.07 6.68 ATF1508ASL-20AC100 
Yes 25 128 128 3000 Low 84-PLCC ATF1508ASL-25JU84-ND@ 12.64 8.52 7.06 ATF1508ASL-25JU84 
Yes 25 128 128 3000 Low 100-TQFP ATF1508ASL-25AU100-ND@ 15.67 10.56 8.75 ATF1508ASL-25AU100 
Yes 5 128 128 3000 Ultra Low 100-TQFP ATF1508RE-7AU100-ND® NEW! 5.59 4.29 3.90 ATF1508RE-7AU100 
Yes 15 128 128 3000 Standard 84-PLCC ATF1508ASV-15JU84-ND® 4.84 3.26 3.00 ATF1508ASV-15JU84 
3.3 Yes 15 128 128 3000 Standard 100-TQFP ATF1508ASV-15AU100-ND® 5.38 3.63 3.13 ATF1508ASV-15AU100 
Yes 20 128 128 3000 Low 100-TQFP ATF1508ASVL-20AU100-ND@ 5.59 3.75 3.25 ATF1508ASVL-20AU100 
Yes 20 128 128 3000 Low 84-PLCC ATF1508ASVL-20JU84-ND@ 5.05 3.41 2.94 ATF1508ASVL-20JU84 
ATF2500 Series 
No 15 48 24 1500 Standard 44-PLCC ATF2500C-15JU-ND@ 8.47 6.50 5.71 ATF2500C-15JU 
5.0 No 20 48 24 1500 Standard 44-PLCC ATF2500C-20JC-ND 5.72 4.39 3.86 ATF2500C-20JC 
No 20 48 24 1500 Standard 40-DIP. ATF2500C-20PU-ND® 7.55 5.80 5.09 ATF2500C-20PU 
@ RoHS Compliant 


ATF15xx-DK3 CPLD Development Kit 


The Atmel CPLD Development/Programmer Kit is a complete development system and an In-System 
programmer for the ATF15xx family of industry standard pin compatible Complex Programmable Logic 
Devices with Logic Doubling features. This kit provides designers a very quick and easy way to develop 
prototypes and evaluate new designs with an ATF15xx ISP CPLD. The ATF15xx family of ISP CPLDs 
includes the ATF15xxAS, ATF15xxASL, ATF15xxASV, ATF15xxASVL, and ATF15xxBE CPLDs. With the 
availablility of the different Socket Adapter Boards to support all the package types offered in the ATF15xx 
family of ISP CPLDs, this CPLD Development/Programmer Board can be used as an ISP programmer to 
program the ATF15xx ISP CPLDs in all the available package types through the industry standard JTAG 
interface (IEEE 1149.1). 


CPLD Demo Board/Programmer Board: «ISP (JAT) Port * Wire-wrap terminal holes-all pins * 2MHz 
Crystal Oscillator * Eight 8-segment LED Displays *5V and 3.3V Vcc operation * Easy access to CPLD 
/O pins * Global Clear, Output Enable and Power Switches Logic Doubling™ CPLDs: ¢ ATF1508ASVL- 
20JC84 3.3V Low-power 128 Macrocell CPLD with ISP CPLD Programmable Cable: * 5V and 3.3V ISP 
cable for PC parallel port with Vcc Auto Detection Software CD: * Free Atmel-WinCUPL design software 
and User’s Manual ¢ 30-day Trial Version of Atmel-ProChip Designer™ software » Logic Doubling Support 
and Documentation * Logic Doubling Reference * Atmel Databook CD Atmel-ProChip Designer: Design 
Entry: * VHDL, Schematic and CUPL * Synthesis * Functional Simulation * Atmel Proprietary Device Filters 
with Logic Doubling » Timing Simulation 


FPGA Configurator Programming Kit 
(Enhanced) ATDH2200E 


Atmel offers a low cost development kit for the designer who wishes to begin working with the AT17 Series 
of ISP FPGA configuration memories. The kit allows designers to read, write and in-system program any 
of Atmel's AT17 series family members directly from a PC. All standard file input formats produced by the 
various FPGA vendors are supported. The AT17 series devices can be programmed directly on the program- 
ming board or the board can be used to facilitate in-system programming of the AT17 series devices in the 
target application (cable provided). The ATDH2200E supports all Atmel AT17 series configuration memories. 


FEATURES: 

Hardware: * Supports Programming of all AT17C/LV Series Devices »* Connection to Allow In-System 
Program (ISP) *5.0V or 3.0V Supply Software: * CPS - Configurator Programming System * GUI-based 
Interface * Supports Win95/Win98/WinNT * Online Help * Supports Programming Reset Polarity * Veri- 
fication Routines to Validate Programming »* Accepts HEX, MCS, POF, RBF and BST File Formats System 
Contents: * ATDH2200 Programming Board * ATDH2222 20-pin PLCC Adapter * CPS Software 
* ATDH2200E Datasheet * ATDH2200E Programming Kit User Guide »* Standard (PC Printer Port) 
Parallel Cable *10-pin Ribbon Cable for ISP *9V DC, 200mA, 2.1mm Center Positive Power Supply 
* Sample AT17C/LV Devices 


ATF15XX-DK3-ND 
ATF15XXDK3-SAA100-ND 
ATF15XXDK3-SAJ44-ND 
ATF15XXDK3-SAJ84-ND 
ATDS1500PC-ND 
ATDS15XXKSW1-ND 


CPLD Development Kit for ATF15XX 


4.0 Prochip Design Software 
5.0 Prochip Software License 


100-PLCC/TQFP Adapter Socket for ATF15XXB 
84/44 PLCC Adapter Socket for ATF15XXBE.... 
84/84 PLCC Adapter Socket for ATF15XXBE. 


.. $99.00 
$137.50 


ATDH2200E-ND FPGA Configurator Program Kit . .. $149.50 
ATDH2221-ND 20-SOIC Adapter . $145.60 
ATDH2222-ND 20-PLCC Adapter. $149.50 


$35.00 ATDH2224-ND 44-TQFP Adapter. $149.50 
sitet ATDH2225-ND AT17 ISP Cable $95.14 
$49.95 ATDH2227-ND 44-PLCC Adapter. $149.50 
$99.16 ATDH2227A-ND 44-PLCC Adapter. .. $149.50 
$99.00 ATDH2228-ND BEAPIAGap let cas .scemescaenrast acti nai sip taeenaom eM GantAttcag she $149.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ATMEL FPGA Configuration Memory 
In-System Reprogrammable Serial EEPROMs 


The AT17 Series FPGA Configuration EEPROMs (Configurators) provide an easy-to-use, cost-effective 
configuration memory for Field Programmable Gate Arrays. It uses a simple serial-access procedure to 
configure one or more FPGA devices. The organization supplies enough memory to configure one or multiple 
smaller FPGAs. The Configurators can be programmed with industry-standard programmers or Atmel's 
ATDH2200E Programming System. FEATURES: « EE Programmable Serial Memories Designed to Store 
Configuration Programs for Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) * In-System Programmable via 2-wire 


Bus ¢ Simple Interface to SRAM FPGAs * Compatible with Atmel AT6000, AT40K, AT94K, Altera® FLEX®, 
APEX™ Devices, ORCA®, Xilinx® XC3000, XC4000, XC5200, Spartan®, Virtex™ FPGAs ° Cascadable Read- 
back to Support Additional Configurations or Future Higher-density Arrays »* Low-power CMOS EEPROM 
Process * Programmable Reset Polarity * Available in LAP, PDIP, SOIC, PLCC and TQFP Packages (Pin 
Compatible Across Product Family) * Emulation of Atmel's AT24CXXX Serial EEPROMs * Available in 3.3V + 
10% LV and 5V + 5% C versions * System-friendly READY Pin * Low-power Standby Mode 


Memory | Package | Digi-Key Price Each Atmel Memory | Package | Digi-Key Price Each Atmel 
Size Options | Part No. 1 25 100 Part No. Size Options | Part No. 1 25 100 Part No. 
8-DIP__| AT17LV65-10PI-ND 6.45 4.38 4.14 | ATI7LV65-10PI 8-LAP | AT17LV010-10CU-ND@ 22.27 1513 14.30 |AT17LV010-10CU 
8-DIP | AT17LV65-10PC-ND 5.81 3.94 3.73 | AT17LV65-10PC 20-SOIC_|AT17LV010-10SC-ND 17.51 16.84 16.17 |AT17LV010-10SC 
8-SOIC | AT17LV65-10NI-ND 7.74 5.26 4.97 | ATI7LV65-10NI 20-PLCC |AT17LV010-10JU-ND@ 26.72 18.15 17.16 |AT17LV010-10JU 
1-Mbit 
SSOIC Bi EVES ONC NG 6.45 4.38 4.14. VATUZLVES-10NC 20-PLCC | AT17LV010A-10JU-ND@ 17.20 11.69 11.05 |AT17LVO10A-10JU 
eae a AON 408) 2909) AL Teves 10! 32-TOFP | AT17LVO10A-10QI-ND 21.52 14.61 13.81 |AT17LVO10A-10Q1 
8-LAP | AT17LV65-10CC-ND 3.35 3.23 3.10 |ATI7LV65-10CC 
32-TQFP |AT17LV010A-10QC-ND 17.20 11.69 11.05 |AT17LV010A-10QC 
20-SOIC_ | AT17LV65-10SI-ND 4.68 4.50 4.32 | AT17LV65-10SI 
8-LAP | AT17LV002-10CC-ND 21.03 20.23 19.42 |AT17LV002-10CC 
20-SOIC_| AT17LV65-10SC-ND 3.90 3.75 3.60 | AT17LV65-10SC 
8-LAP | AT17LV002-10CU-ND@ 25.80 17.40 16.20 |AT17LV002-10CU 
20-PLCC | AT17LV65-10JI-ND 6.45 4.38 4.14 | ATI7LV65-10JI 
24-SOIC_ | AT17LV002-10SU-ND@ 28.38 1914 17.82 |AT17LV002-10SU 
20-PLCC |AT17LV65-10JC-ND 5.81 3.94 3.73 | ATI7LV65-10JC 
2-Mbit | 20-PLCC |AT17LV002-10JU-ND@ 25.80 17.40 16.20 |AT17LV002-10JU 
8-DIP_ | AT17LV128-10PI-ND 12.90 8.76 8.28 | AT17LV128-10PI 
sop pene neotnl ioe 761 pga: | acialangexioed 20-PLCC | AT17LV002A-10JU-ND@ 21.50 14.59 13.79 |AT17LVOO2A-10JU 
e-S0ic. arin eeeOnitDy eet: Adee, . apisoH |ATaLVISe AGNI 44-TQFP |AT17LV002-10TQI-ND 30.06 28.90 27.75 |AT17LV002-10TQI 
8-SoiC | ATI7LV128-10NC-ND 13.42 9411 8.61 |AT17LV128-10NC 44-TQFP |AT17LV002-10TQC-ND 24.04 2312 22.19 |AT17LV002-10TQC 
8-LAP |AT17LV128-10CI-ND 6.73 6.48 6.22 |AT17LV128-10Cl 8-LAP AT17F040-30CC-ND 16.04 12.13 11.43. |AT17F040-30CC 
128Kbit 
8-LAP | AT17LV128-10CC-ND 5.37 5.17 4.96 | AT17LV128-10CC 8-LAP | AT17F040-30CU-ND@ 15.05 9.45 8.75 |AT17F040-30CU 
20-SOIC_ | AT17LV128-10SI-ND 16.51 11.21 10.60 | AT17LV128-10SI 8-LAP | AT17F040A-30CU-ND® 10.75 6.75 6.25 | AT17FO040A-30CU 
20-SOIC_ | AT17LV128-10SC-ND 13.42 9.14 8.61 )AT17LV128-10SC 20-PLCC_|AT17F040-30JU-ND@ 17.31 10.87 10.06 |AT17F040-30JU 
4-Mbit 
20-PLCC |AT17LV128-10JI-ND 15.48 10.51 9.94) ATI7LV128-104! 20-PLCC |AT17F040A-30JU-ND@ 12.36 7.77 7.19 |AT17F040A-30JU 
icine! NAS ICCD gE Pam A cP 32-TQFP | AT17F040A-30QC-ND 1075 675 6.25 |AT17F040A-30QC 
SIP ue eoeara gna a | 32-TQFP | AT17F040A-30QI-ND 12.36 = 7.77 7.19. |AT17F040A-30Q1 
8-SOIC | AT17LV256-10NU-ND@ 12.04 8.18 7.73 | AT17LV256-10NU 
44-TQFP |AT17LV040-10TQU-ND@ 51.60 35.04 33.12 |AT17LV040-10TQU 
256Kbit | 8-LAP | AT17LV256-10CU-ND@ 12.04 8.18 7.73 | ATI7LV256-10CU 
8-LAP | AT17F080-30CU-ND@ 25.80 16.20 15.00 |AT17F080-30CU 
24-SOIC | AT17LV256-10SU-ND@ 14.45 9.81 9.27 | AT17LV256-10SU 
20-PLCC_|AT17F080-30JU-ND@ 29.67 1863 17.25 |AT17F080-30JU 
20-PLCC | AT17LV256-10JU-ND@ 12.04 8.18 7.73 | AT17LV256-10JU 
8-Mbit | 20-PLCC |AT17F080A-30JU-ND@ 19.78 12.42 11.50 |AT17FO80A-30JU 
8-DIP_ | AT17LV512-10PI-ND 16.13 10.95 10.35 | AT17LV512-10PI 
32-TQFP_ |AT17F080A-30QI-ND 19.78 1242 11.50 |AT17FO80A-30Q1 
8-DIP_ | AT17LV512-10PC-ND 14.51 9.86 9.32 | AT17LV512-10PC 
spi REveTeat oe ite aioe vr eiiai | araSIoA OPI 44-TQFP |AT17F080-30TQI-ND 26.91 25.88 24.84 |AT17F080-30TQI 
8-DIP__| AT17LV512A-10PC-ND 727 4.98 —4.66_ |AT17LV512A-10PC S-LAP (Be SoC UND S 92.25 20.25 18.75 /ATI7F16-30CU 
512Kbit | 8-LAP | AT17LV512-10CC-ND 8.39 8.07 7.74 | ATI7LV512-10CC 8-LAP  |AT17F16A-30CU-ND@ 30.10 18.90 17.50 | AT17F16A-30CU 
8-LAP | AT17LV512-10CU-ND@ 16.13 10.95 10.385 |AT17LV512-10CU 20-PLCC |AT17F16-30JU-ND® 37.09 23.29 21.57 |AT17F16-30JU 
16-Mbit 
20-SOIC_ | AT17LV512-10SI-ND 11.70 11.25 10.80 | AT17LV512-10SI 20-PLCC |AT17F16A-30JU-ND@ 34.62 21.74 20.13 | AT17F16A-30JU 
20-SOIC_ | AT17LV512-10SC-ND 9.75 9.38 9.00 | AT17LV512-10SC 44-TQFP |AT17F16-30TQC-ND 32.25 20.25 18,75 |AT17F16-30TQC 
20-PLCC |AT17LV512A-10JU-ND@ 8.06 5.48 5.18 | AT17LV512A-10JU 44-TOFP | AT17F16-30TQI-ND 37.09 23.29 21.57 |AT17F16-30TQI 
SDIP ZEON, 22.27 1SAZ = 14.80) | ATI7LVO10-10PU 44-PLCC | AT17F32-30BJU-ND® 59.34 37.26 34.50 |AT17F32-30BJU 
‘ 32-Mbit 
1-Mbit 8-DIP_ | AT17LV010A-10PI-ND 14.34 9.74 9.21 | AT17LVO10A-10PI 4a-picc FRRRRenCORn nine oat Guba Galea. Aria Rao SOBIE 
8-DIP_ | AT17LV010A-10PC-ND 12.90 8.76 8.28 |ATITLVOIOA-10PC | poHs Compliant 


FPGA’s (Field Programmable Gate Arrays) 


AT40K Series FPGAs 


Atmel's AT40K Series coprocessor FPGAs range from 5K to 50K usable gates, and are designed for high 
density, compute-intensive DSP and other fast logic designs. The AT40K family solves the Logic vs. SRAM 
trade-off problem by providing fast, flexible, distributed 10ns FreeRAM™ without using valuable logic 
resources. Structured logic functions, including variable array multipliers can be implemented directly in core 
cells without using any bussing resources - providing dramatic improvements in speed, utilization, power and 
system cost. The AT40K family has the ability to implement Cache Logic design, where part of the FPGA can 
be reprogrammed without loss of register data, while the remainder of the FPGA continues to operate without 
disruption. This is ideal for building adaptive filters, variable coefficient multipliers and other designs where 


the datapath can change to increase system performance. All Atmel FPGAs can be designed using industry 
standard CAE tools for schematics, VHDL and Verilog on a PC, Sun, or HP workstation. Software tools are 
available on Atmel's website at: http://www.atmel.com/fpga_software.html 


Features: 

* Distributed, single/dual port 10ns SRAM, independent of logic cells * Up to 384 PCI compliant I/Os * Mixed 
3V/5V capability * Architecture optimized for efficient, ultrafast array multipliers *» Cache Logic® dynamic full/ 
partial reconfigurability in-system * Eight global clocks ° Efficient, industry-standard design tools, optimized 
for synthesis * QuickChange™ tools for adaptive hardware designs » Variety of surface mount packages 
* All devices in family are pin-compatible 


Usable Ram Speed vO Package Price Each 
Gates Cells (Bits) (ns) Vec (Maximum) Options 1 25 100 
256 2,048 2 5.0 62 84-PLCC AT40K05-2AJI-ND 17.94 17.25 16.56 
5K ~ 10K 256 2,048 2 5.0 114 144-LQFP AT40K05-2BQC-ND 28.92 19.60 18.55 
256 2,048 2 5.0 128 160-PQFP AT40K05-2CQC-ND 17.62 16.94 16.26 
(Continued) 
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AIMED FPGA’s (Field Programmable Gate Arrays) (cont) 


Usable Ram Speed vO Package Digi-Key Price Each 
Gates Cells (Bits) (ns) Vec (Maximum) Options Part No. 25 100 
256 2,048 2 5.0 128 208-PQFP AT40K05-2DQI-ND 20.28 19.50 18.72 
— 256 2,048 2 5.0 128 208-PQFP AT40K05-2DQC-ND 17.62 16.94 16.26 
256 2,048 1 3.3 62 84-PLCC AT40KOSAL-1AJC-ND 7.80 7.50 7.20 
256 2,048 1 3.3 78 100-TQFP AT40KOSAL-1AQC-ND 8.84 8.50 8.16 
sai 256 2,048 1 3.3 128 208-PQFP AT40KOSAL-1DQC-ND 8.84 8.50 8.16 
256 2,048 1 3.3 128 208-PQFP AT40KOSAL-1DQI-ND 10.14 9.75 9.36 
5K ~ 10K 256 2,048 3 3.3 128 208-PQFP AT40KOSLV-3DQC-ND 11.96 11.50 11.04 
576 4,608 2 5.0 62 84-PLCC AT40K10-2AJC-ND 23.40 22.50 21.60 
576 4,608 2 5.0 62 84-PLCC AT40K10-2AJI-ND 26.91 25.88 24.84 
10K ~ 20K 576 4,608 2 5.0 78 100-TQFP AT40K10-2AQC-ND 26.46 25.44 24.42 
576 4,608 2 5.0 114 144-LQFP AT40K10-2BQC-ND 26.20 25.19 24.18 
576 4,608 2 5.0 161 208-PQFP AT40K10-2DQC-ND 43.75 29.70 28.05 
10K ~ 20K 576 4,608 3 3.3 161 208-PQFP AT40K10LV-3DQC-ND 17.94 17.25 16.56 
1,024 8,192 2 5.0 62 84-PLCC AT40K20-2AJC-ND 68.80 46.70 44.16 
1,024 8,192 2 5.0 62 84-PLCC AT40K20-2AJI-ND 79.12 53.75 50.80 
1,024 8,192 2 5.0 114 144-LQFP AT40K20-2BQC-ND 47.00 45.19 43.38 
20K ~ 30K 1,024 8,192 2 5.0 161 208-PQFP AT40K20-2DQC-ND 47.00 45.19 43.38 
1,024 8,192 2 5.0 161 208-PQFP AT40K20-2DQI-ND 89.44 60.75 57.41 
1,024 8,192 2 5.0 193 240-PQFP AT40K20-2EQC-ND 77.72 52.80 49.90 
1,024 8,192 2 5.0 193 240-PQFP AT40K20-2EQI-ND 89.44 60.75 57.41 
2,304 18,432 2 5.0 114 144-LQFP AT40K40-2BQC-ND 98.35 94.57 90.78 
ee 2,304 18,432 2 5.0 161 208-PQFP AT40K40-2DQC-ND 98.35 94.57 90.78 
2,304 18,432 1 3.3 114 144-TQFP AT40K40AL-1BQI-ND 50.70 48.75 46.80 
40K ~ 50K 2,304 18,432 1 3.3 161 208-PQFP AT40K40AL-1DQI-ND 50.70 48.75 46.80 
2,304 18,432 1 33 193 240-PQFP AT40K40AL-1EQI-ND 50.70 48.75 46.80 
40K ~ 50K 2,304 18,432 3 3.3 114 144-TQFP AT40K40LV-3BQC-ND 68.64 66.00 63.36 
SPLDs (PAL Compatible 16V8, 20V8, 22V10) —[ustejmaco [tnd] | ower | Paciane [bia ey vs ton 
Atmel SPLDs are products based on the classic PAL architecture and consist of the popular industry standard 16V8, 20V8, 8 8 110] 5.0 Std 28-PLCC | ATF20V8B-10JU-ND® 248 218 1.88 
and 22V10 in different speed, package, and power specifications. Supported by a wide variety of development tools, these 300 | 
variations offer features such as quarter-power, low standby power, and zero (<25y/A) standby power. Atmel's family of 8 8 | 10 5.0 Std. 24-Dip | ATF20V8B-10PU-ND@ 3.22 283 2.44 
Flash-based electrically erasable devices combine proven high-performance and low-power technologies. 10 10 | 5.0 5.0 Std. 28-PLCC | ATF22V10C-5JC-ND 645 434 3.74 
TDI rare Th Power | Package Digi-Key Price Each 1o | 10 }75| 50 Std. 24-Dip | ATF22V10C-7PC-ND 3.23 218 1.88 
Gates | Cells |Reg. |(ns)| (V) Opt. Type [Part No. 1 25 100 10 | 10 |75] 5.0 Std 24-SOIC | ATF22V10C-7SC-ND 3.23 218 1.88 
8 | 8 | 10) 50 Std 20-PLCC | ATF16V8B-10JU-ND@ 1.30 1.11.98 to | 10} 10] 50 Std 28-PLCC | ATF22V10C-10JU-ND@ 282 1.90 1.64 
8 | 8 | 10) 50 Std. 20-Dip | ATFI6V8B-10PC-ND 168 1.11 98 10 | 10] 10) 5.0 std 24-Dip | ATF22V10C-10PC-ND 226 152 1.31 
8 | 8 | 10} 50 Std 20-SOIC | ATFI6V8B-10SC-ND 1.68 1.11.98 to | 10} 10] 50 std. | 24-SoIC | ATF22V10C-10SC-ND 226 152 1.31 
8 | 8 |] 15) 50 Low |) 20-SOIC | ATFI6V8B-15SU-ND@ 1.07 9888 to | 10} 15] 50 Std 28-PLCC | ATF22V10C-15JU-ND@ 243° 163 «141 
8 | 8 | 10} 50 Qtr 20-PLCC_| ATF16V8BQ-10JC-ND 2.260152 131 jo | 10/15) 5.0 Std 24-Dip | ATF22V10C-15PU-ND 243° 163 1.41 
8 | 8 | 10} 5.0 Otr 20-Dip_| ATF16V8BQ-10PC-ND 1.37 1.32 1.26 10 | 10/15) 50 Qtr 24-Dip | ATF22V10CQ-15PC-ND 215 145 1.25 
8 | 8 | 10) 50 Qtr 20-SOIC | ATFI6V8B0-10SC-ND 1.37 1.82 1.26 10 | 10} 15] 50 atr 24-S0lC. | ATF22V10CQ-15SC-ND 215 145 1.25 
8 | 8 | 15} 5.0 | Qtr&Low ) 20-PLCC JATFIGVEBOL-1SJUND® | 1.40 1.04 89 10 | 10 | 20) 50 | Qtr&Zero) 28-PLCC |ATF22V10CQZ-20JU-ND@ | 3.35 227 1.95 
8 | 8 | 15) 5.0 | Atr&Low | 20-Dip /ATFIGV8BQL-1SPU-ND® | 1.40 1.04 89 10 | 10] 20) 5.0 |Qtr&Zero) 24-Dip |ATF22V10CQZ-20PU-ND® | 3.35 227 1.95 
8 | 8 | 15) 50 | Gtr&Llow | 20-SOIC |ATFIGVEBQL-ISSU-ND® | 1.44 1.00 98 10 | 10] 20] 50 | Qtr&Zero) 24-SoiC |ATF22V10CQZ-20SU-ND® | 3.35 2.27 1.95 
8 | 8 | 15) 5.0 | Qtr &Low | 20-TSSOP |ATFIGVEBQL-ISXU-ND® | 2.02 1.27 1.13 10 | 10 | 20] 5.0 | Qtr& Zero | 24-TSSOP |ATF22V10CQZ-20XU-ND® | 3.35 2.27 1.95 
8 |] 8/50) 5.0 | Otr&Std. | 20-PLCC | ATFI6V8C-SJC-ND 280 215 1.73 to | 10} 12] 5.0 |Std. &Zero| 28-PLCC | ATF22V10CZ-12JC-ND 645 4.35 3.60 
8 | 8 |75) 50 Std 20-PLCG | ATFI6V8C-7JU-ND® 312 257 2.08 500 0 P10 42] 50 [sta & Zero 24-Dip | ATF22V10CZ-12PC-ND 645 435 3.60 
papel (leviken| ae Std. 20-Dip | ATFI6V8C-7PU-ND® 240 1.98 1.60 to | 10} 12] 5.0 |Std. &Zero} 24-SOIC |ATF22V10CZ-12SC-ND 645 435 3.60 
8 | 8 |75| 50 Std 20-SOIC_| ATFI6V8C-7SU-ND@ 3.12 257 2.08 to | 10} 15] 5.0 |Std. &Zero| 28-PLCC | ATF22V10CZ-15JC-ND 432 348 2.88 
8 | 8 |75) 50 Std | 20-TSSOP | ATF16V8C-7XU-ND® 3.78 2.90 2.34 10 | 10/15) 5.0 |Std.&Zero) 24-Dip | ATF22V10CZ-15PC-ND 432 348 2.88 
8 | 8 | 12) 5.0 {Std & Zero) 20-PLCC | ATFI6V8CZ-12JC-ND 3.23 247 1.99 10 | 10} 15} 5.0 |Std. &Zero| 24-SOIC |ATF22V10CZ-15SC-ND 432 348 2.88 
8 | 8 | 12} 5.0 {Std & Zero) 20-SOIC | ATFI6V8CZ-12SC-ND 3.23 2471.99 to | 10} 10|30~5.5/ std 28-PLCC |ATF22LV10C-10JU-ND® | 200 1.90 1.80 
8 | 8 | 15) 50 Zero | 20-PLCC /ATFI6V8CZ-15JU-ND® 2.30 190 1.53 10 | 10 | 10|30~5.5) Sta. 24-Dip JATF22LV10C-10PU-ND@® | 293 236 1.95 
8 | 8 || 50 Zero 20-Dip_| ATFI6V8CZ-15PU-ND® 2.30 1.90 1.53 to | 10} 10|30~5.5) Std 24-SOIC |ATF22LV10C-10SU-ND@ | 280 189 1.56 
8 | 8 | 15) 50 Zero | 20-SOIC / ATF16V8CZ-1SSU-ND@ 230 1.90 1.53 10 | 10} 10}30~55) Std | 24-TSSOP |ATF22LV10C-10XU-ND® | 280 1.89 1.56 
8 | 8 | 15] 5.0 Zero | 20-TSSOP | ATF16V8CZ-15XU-ND@ 3.23 247 1.99 10 | 10 | 25 |3.0~5.5| Std. & Zero) 28-PLCC | ATF22LV10CZ-25JC-ND 3.23 218 1.80 
8 | 8 | 10 /30~5.5) Std 20-PLCC | ATFI6LV8C-10JC-ND 269 1.69 1.56 10 | 10 | 25 [3.0~5.5/Std. &Zero| 24-Dip  ATF22LV10CZ-25PC-ND 323 218 1.80 
8 | 8 | 1030-55) Std 20-Dip/ ATFI6LV8C-10PC-ND 2.69 1.69 1.56 10 | 10 | 25 |3.0~5.5| Std. & Zero) 24-SOIC | ATF22LV10CZ-25SC-ND 3.23 218 1.80 
8 | 8 | 1030-55) Std. 20-Dip__| ATFI6LV8C-10PI-ND 3.50 221 2.03 10 | 10 | 30 ]3.0~5.5| Qtr& Zero | 28-PLCC |ATF22LV10CQZ-30JU-ND@ | 3.23 218 1.80 
8 | 8 | 10 /30~5.5) Std 20-SOIC_ | ATF16LV8C-10SC-ND 269 1.69 1.56 10 | 10 | 30 |3.0~5.5) Qtr&Zero | 24-Dip |ATF22LV10CQZ-30PU-ND@ | 2.70 2.18 1.80 
8 | 8 | 1030-55) Std 20-SOIC_ | ATFI6LV8C-10SI-ND 3.50 221 2.03 10 | 10 | 30 |3.0~5.5| Qtr & Zero | 24-TSSOP |ATF22LV10CQZ-30SU-ND@ | 3.23 218 1.80 
8 | 8 |10|30~55} Std | 20-TSSOP | ATFI6LV8C-10XU-ND® 269 1.69 1.56 | § RoHS Compliant 
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AIMEL <AT91 ARM® Thumb® Microcontrollers 


i 


The best combination of low-power consumption, 32-bit performance and 16-bit system cost. The AT91 series Features: * 3-stage instruction execution pipeline for high instruction throughout * Single-cycle memory access through 
provides the optimal combination of processing power, peripherals and memory blocks for demanding real-time BI * Hardware multiplier-plus-barrel shifter gives DSP capability * PDC channels (on-chip DMA) free the processor for the 
applications that require high performance on a tight power budget. Its wide range of Real Time Operating Systems and application * Advanced power management provides idle mode and disables unused peripherals * Low-latency Advanced 
sophisticated application development tools minimize the risk and time taken to bring new applications to the market. Interrupt Controller * Operating Temperature: Industrial -40°C ~ 85°C * Watchdog Timer 


Program Memory Size Timer/ Clock 
Memory | Program | RAM | BootROM | 1/0 Counters Speed vec Digi-Key Price Each 
Type Bytes | Bytes Bytes Pins | USART | TWI| SPI | (16-bit) ADC DAC (MHz) (Core) Package | Part No. il 25 100 
_ _ 8K _ 32 2 -—|-— 3 - _— 40 1.8 ~3.6V 100-TQFP | AT91M40800-33AU-ND 7.63 4.80 4.26 
—_ = 8K = 54 2 = 2 6 = = 33 2.7 ~3.6V 144-LQFP | AT91M42800A-33AU-ND 11.50 7.23 6.42 
_ = 8K = 58 3 = 1 6 8-ch/10-bit 2-ch/10-bit 33 2.7 ~3.6V 176-LQFP | AT91M55800A-33AU-ND 14.08 8.85 7.86 
— = 2K = 58 3 = 1 6 = = 25 2.7 ~3.6V 176-TQFP | AT91M63200-25AU-ND 10.92 10.50 10.08 
— _ 256K — 32 2 -—-|- 3 _ _ 75 1.65~1.95V | 100-LQFP /AT91R40008-66AU-ND 12.58 7.90 7.02 
ROM 32K 16K 128K 122 4 1 1 6 _ _ 180 1.65 ~ 1.95V 256-BGA | AT91RM9200-CJ-002-ND 25.26 15.87 14.10 
ROM 32K 16K 128K 122 4 1 1 6 _ _ 180 1.65~1.95V | 208-PQFP /AT91RM9200-QU-002-ND 23.76 14.92 13.26 
_ _ 4K _ 49 3 = 1 9 8-ch/10-bit _ 40 3.0 ~ 3.6V 144-LQFP | AT91SAM7A1-AU-ND 13.33 8.37 7.44 
_ _ 16K _ 57 2 = 1 10 16-ch/10-bit _ 30 3.0 ~ 3.6V 176-LQFP | AT91SAM7A2-AU-ND 10.99 10.57 10.14 
Flash 256K 32K = 62 3 1 2 9 16-ch/10-bit _ 60 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP | AT91SAM7A3-AU-ND 13.55 8.51 7.56 
Flash 64K 6K _ 80 2 1 1 1 4-ch/10-bit _ 36 1.8 ~3.6V 128-LQFP | AT91SAM7L64-AU-ND 9.35 5.88 5.22 
Flash 64K 6K _ 80 2 1 1 1 4-ch/10-bit _ 36 1.8 ~ 3.6V 144-LFBGA | AT91SAM7L64-CU-ND 10.97 6.89 6.12 
Flash 128K 6K = 80 2 1 1 1 4-ch/10-bit = 36 1.8 ~ 3.6V 128-LQFP | AT91SAM7L128-AU-ND 10.75 6.75 6.00 
Flash 128K 6K _ 80 2 1 1 1 4-ch/10-bit _ 36 1.8 ~ 3.6V 144-LFBGA | AT91SAM7L128-CU-ND 12.47 7.83 6.96 
Flash 16K 4K _ 21 1 1 1 1 8-ch/10-bit = 55 1.8 ~3.3V 48-QFN | AT91SAM7S16-MU-ND 4.52 2.84 2.52 
Flash 32K 8K = 32 2 1 1 3 8-ch/10-bit _ 55 3.0 ~ 3.6V 64-LQFP =| AT91SAM7S321-AU-ND 5.59 3.51 3.12 
Flash 32K 8K = 32 2 1 1 1 8-ch/10-bit _ 55 1.8 ~3.3V 64-QFN | AT91SAM7S321-MU-ND 5.91 3.72 3.30 
Flash 512K 64K = 32 2 1 1 1 8-ch/10-bit = 55 1.8 ~3.3V 64-LQFP | AT91SAM7S512-AU-ND 12.26 7.70 6.84 
Flash 512K 64K = 32 2 1 1 1 8-ch/10-bit _ 55 1.8 ~3.3V 64-QFN | AT91SAM7S512-MU-ND 12.47 7.83 6.96 
Flash 32K 8K = 88 2 1 1 1 8-ch/10-bit _ 55 1.8 ~3.3V 128-LQFP | AT91SAM7SE32-AU-ND 8.39 §.27 4.68 
Flash 32K 8K = 88 2 1 1 1 8-ch/10-bit = 55 1.8 ~3.3V 144-LFBGA | AT91SAM7SE32-CU-ND 10.00 6.28 5.58 
Flash 64K 16K = 32 2 1 1 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 64-LQFP | AT91SAM7S64B-AU-ND NEW! 6.99 4.39 3.90 
Flash 64K 16K = 32 2 1 1 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 64-QFN | AT91SAM7S64B-MU-ND NEW! 7.20 4.53 4.02 
Flash 128K 32K = 32 2 1 1 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 64-LQFP | AT91SAM7S128AU001-ND 8.60 5.40 4.80 
Flash 128K 32K = 32 2 1 1 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 64-QFN | AT91SAM7S128-MU-ND 8.92 5.61 4.98 
Flash 256K 64K _ 32 2 1 1 3 8-ch/10-bit _ 55 3.0 ~ 3.6V 64-LQFP | AT91SAM7S256AU001-ND 10.32 6.48 5.76 
Flash 256K 64K _ 32 2 1 1 3 8-ch/10-bit _ 55 3.0 ~ 3.6V 64-QFN | AT91SAM7S256-MU-ND 10.64 6.69 5.94 
Flash 256K 32K = 88 2 1 1 3 8-ch/10-bit _ 48 3.0 ~ 3.6V 128-LQFP | AT91SAM7SE256-AU-ND 12.26 7.70 6.84 
Flash 256K 32K = 88 2 1 1 3 8-ch/10-bit _ 48 3.0 ~ 3.6V 144-BGA | AT91SAM7SE256-CU-ND 13.55 8.51 7.56 
Flash 512K 32K = 88 2 1 1 3 8-ch/10-bit = 48 3.0 ~ 3.6V 128-LQFP | AT91SAM7SE512-AU-ND 14.51 9.12 8.10 
Flash 512K 32K =_ 88 2 1 1 3 8-ch/10-bit _ 48 3.0 ~ 3.6V 144-BGA | AT91SAM7SE512-CU-ND 15.59 9.79 8.70 
Flash 128K 32K = 62 2 1 2 3 8-ch/10-bit _ 55 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP | AT91SAM7X128-AU-ND 9.46 7.18 6.60 
Flash 128K 32K _ 62 2 1 2 1 8-ch/10-bit _ 55 1.8 ~3.3V 100-TFBGA | AT91SAM7X128-CU-ND 10.64 8.07 7.43 
Flash 256K 64K _ 62 2 1 2 1 8-ch/10-bit = 55 1.8 ~3.3V 100-TFBGA | AT91SAM7X256-CU-ND 12.47 9.46 8.41 
Flash 512K 128K = 62 2 1 2 1 8-ch/10-bit _ 55 1.8 ~3.3V 100-LQFP | AT91SAM7X512-AU-ND 15.05 9.45 8.40 
Flash 512K 128K =) 62 2 1 2 1 8-ch/10-bit _ 55 1.8~3.3V 100-TFBGA | AT91SAM7X512-CU-ND 16.23 10.20 9.06 
Flash 128K 32K = 62 2 1 2 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP | AT91SAM7XC128-AU-ND 10.32 7.83 7.20 
Flash 128K 32K = 62 2 1 2 1 8-ch/10-bit _ 55 1.8~3.3V 100-TFBGA | AT91SAM7XC128-CU-ND 11.50 8.73 7.76 
Flash 256K 64K = 62 2 1 2 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP | AT91SAM7XC256-AU-ND 12.26 9.30 8.27 
Flash 256K 64K = 62 2 1 2 1 8-ch/10-bit = 55 1.8 ~3.3V 100-TFBGA | AT91SAM7XC256-CU-ND 13.33 9.92 8.99 
Flash 512K 128K -_ 62 2 1 2 1 8-ch/10-bit = 55 1.8 ~3.3V 100-TFBGA | AT91SAM7XC512-CU-ND 17.09 10.74 9.54 
ROM 16K 8K 32K 96 4 1 2 2: 4-ch/10-bit = 210 3.0 ~ 3.6V 217-LFBGA | AT91SAM9260B-CU-ND 14.62 9.18 8.16 
ROM 16K 8K 32K 96 4 1 2 2 4-ch/10-bit = 210 3.0 ~ 3.6V 208-PQFP | AT91SAM9260B-QU-ND 14.62 9.18 8.16 
ROM 32K 16K 32K 96 3 2 2 1 4-ch/10-bit _ 210 3.0 ~ 3.6V 217-LFBGA | AT91SAM9261SB-CU-ND 14.62 9.18 8.16 
ROM 96K 16 32K 160 3 1 2 3 _ _ 240 1.8 ~ 3.3 324-TFBGA | AT91SAM9263B-CU-ND NEW! 24.62 15.46 13.74 
ROM 64K 32K _ 96 4 1 2 2 4-ch/10-bit _ 400 3.0 ~ 3.6V 217-LFBGA | AT91SAM9G20B-CU-ND 15.80 9.93 8.82 
ROM 32K 64K _ 118 4 2 1 1 6-ch/10-bit _ 240 3.0 ~ 3.6V 144-LFBGA | AT91SAM9R64-CU-ND 13.76 8.64 7.68 
ROM 32K 64K _ 118 4 2 1 3 6-ch/10-bit _ 240 3.0 ~ 3.6V 217-LFBGA | AT91SAM9RL64-CU-ND 16.13 10.13 9.00 
Flash 128K 16K 32K 96 4 2 2 2 4-ch/10-bit _ 240 1.65 ~ 1.95V 217-BGA | AT91SAM9XE128-CU-ND 17.74 11.14 9.90 
Flash 128K 16K 32K 96 4 2 2 2 4-ch/10-bit _ 240 1.65~1.95V | 208-PQFP |AT91SAM9XE128-QU-ND 17.74 11.14 9.90 
Flash 256K 32K 32K 96 4 2 2 2 4-ch/10-bit _ 240 1.65 ~ 1.95V 217-BGA_ | AT91SAM9XE256-CU-ND 19.14 12.02 10.68 
Flash 256K 32K 32K 96 4 2 2 2 4-ch/10-bit _ 240 1.65~1.95V | 208-PQFP |AT91SAM9XE256-QU-ND 19.14 12.02 10.68 
Flash 512K 32K 32K 96 4 2 2 2 4-ch/10-bit _ 240 1.65 ~ 1.95V 217-BGA_ | AT91SAM9XE512-CU-ND 21.29 13.37 11.88 
Flash 512K 32K 32K 96 4 2 2 2 4-ch/10-bit _ 240 1.65 ~1.95V | 208-PQFP |AT91SAM9XE512-QU-ND 21.29 13.37 11.88 


@ @ These kits are complete low-cost evaluation platforms, which enable real-time code development ation copies of compilers and debuggers from Green Hills and ARM * SRAM ¢ Flash « 2 Serial ports 
AT91 ARM Thumb and exploration of the AT91 ARM Thumb microcontrollers. The kits include: * Sample microcontrol- * Reset button and controller * Push buttons * LEDs » 20-pin JTAG ICE interface connector « Volt- 


Evaluation Kits ler * Evaluation Board with the Angel™ debug monitor * ATH Getting Started cD-ROM with data age regulation * Clock generator * Board self-test program * Current consumption measurement 
sheets and examples * DB9 serial cable * 2.1mm power jack (power supply not included) *Evalu- capability * Expansion slots for add-on cards with user specific memories and peripherals 
AT91EB40A-ND Evaluation Kit for the AT91R40008 ......... 0... eee eee ee reece AT91SAM7X-EK-ND Evaluation Kit for AT91SAM7X256/128.......... 00. e eee eee eee $200.00 
AT91EB55-ND Evaluation Kit for the AT91M55800A .. AT91SAM7XC-EK-ND _ Evaluation Kit for AT91SAM7XC256/128 ... $200.00 
AT91EB42-ND Evaluation Kit for the AT91M42800A .. AT91SAM9G20-EK-ND Evaluation Kit for AT91SAM9G20 — RoHS Compliant. ... $500.00 
AT91RM3400-DK-ND —_ Development Kit for the AT91RM3400 AT91SAMSRL-EK-ND _ Evaluation Kit for AT91SAM9RL — RoHS Compliant... ... $750.00 
ATS1SAM7A1-EK-ND —_ Evaluation Board for AT91SAM7A1.... ATS1SAM9XE-EK-ND _ Evaluation Kit for AT91SAM9XE — RoHS Compliant .. ... $500.00 
AT91SAM7A3-EK-ND Evaluation Board for AT91SAM7A3 rr AT91SAM9260-EK-ND Evaluation Kit for AT91SAM9260 — RoHS Compliant.... .. $500.00 
AT91SAM7L-STK-ND _ Evaluation Kit for ART91SAM7L — RoHS Compliant... $100.00 AT91SAM9261-EK-ND Evaluation Kit for AT91SAM926EJ-S — RoHS Compliant $750.00 
ATS1SAM7SE-EK-ND _ Evaluation Board for the AT91SAM7SE — RoHS Compliant. es AT91SAM-ICE-ND Emulator for AT91 ARM7 / ARM9 ... $100.00 
AT91SAM7S-EK-ND Evaluation Kit for AT91SAMTS cic..ccitatescitessisiseesssataniecassinceneskeiicndese AT91SAM9263-EK-ND — Evaluation Kit for AT91SAM9263 — RoHS Compliant......................0..0022065 $850.00 
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AIMEL FPSLIC® — Field Programmable System Level Integrated Circuit 


ey 
FPSLIC — PGA + AVR in one Package! The AT94K Series (FPSLIC family) is a combination of the popular Atmel AT40K FPGA Supplied Internal Interrupts to AVR * Up to Four External Interrupts to AVR *8 Global FPGA Clocks: * 2 FPGA 
Series SRAM FPGAs and the high-performance Atmel AVR 8-bit RISC microcontroller with standard peripherals. Clocks Driven from AVR Logic * FPGA Global Clock Access Available from FPGA Core 


*2K ~ 18.4Kbits of Distributed Single/Dual Port FPGA User SRAM »* High-performance DSP Optimized FPGA Core Cell Features: » Timer/Counters 8/16-bit: 2/1 »* Watchdog Timer *UART: 2 *TWI (l12C) * PWM: 3 *JTAG * Clock Speed: 
* Dynamically Reconfigurable In-System — FPGA Configuration Access * FPGA Macro Library of Custom Peripherals *16 25MHz * Vcc: 3.0V ~ 3.6V 


FPGA AVR Program AVR Memory Size AVR : 
SRAM Memory RAM EEPROM 1/0 Operating Digi-Key Price Each 
Gates Core Cells Bytes Registers 0 Type Bytes Bytes Pins ISP Temp.t Package Part No. 1 25 100 
256 2048 436 46 ROMless 20K = 8 — | 0~70T 84-PLCC | AT94KOSAL-25AJC-ND 11.70 11.25 10.80 
256 2048 436 46 ROMless 20K _ 8 — | -40 ~ 85°C 84-PLCC —_| AT94KO5AL-25AJI-ND 13.46 12.94 12.42 
256 2048 436 82 ROMless 20K _ 8 — | 0~70C 144-LOFP | AT94KO5AL-25BQC-ND 12.29 11.82 11.34 
5K 256 2048 436 82 ROMless 20K _ 8 — | -40 ~ 85°C 144-LOFP | AT94KO5AL-25BQI-ND 14.89 14.32 13.74 
256 2048 436 96 ROMless 20K = 8 — | 0~70C 208-PQFP _| AT94KOSAL-25DQC-ND 14.30 13.75 13.20 
256 2048 436 96 ROMless 20K = 8 — | -40~85°C | 208-PQFP | AT94KOSAL-25DQI-ND 16.38 15.75 15.12 
256 2048 436 = EEPROM 20K 256K 8 Yes | -40 ~ 85°C 144-LOFP _| AT94SO5AL-25BQU-ND® 17.20 11.60 10.80 
576 4096 846 46 ROMless 36K = 16 — | 0~70T 84-PLCC | AT94K10AL-25AJC-ND 19.50 18.75 18.00 
576 4096 846 46 ROMless 36K _ 16 — | -40 ~ 85°C 84-PLCC —_| AT94K10AL-25AJI-ND 22.43 21.57 20.70 
576 4096 846 58 ROMless 36K a 16 — | 0~70 100-TOFP | AT94K10AL-25AQC-ND 20.48 19.69 18.90 
10K 576 4096 846 58 ROMless 36K _ 16 — | -40 ~ 85°C 100-TOFP | AT94K10AL-25AQI-ND 23.60 22.69 21.78 
576 4096 846 84 ROMless 36K = 16 — | -40~ 85°C 144-LOFP _| AT94K10AL-25BQU-ND® 32.25 21.75 20.25 
576 4096 846 84 EEPROM 36K 512K 16 Yes | -40 ~ 85°C 144-LOFP | AT94S10AL-25BQU-ND® 44.29 29.85 27.80 
576 4096 846 137 EEPROM 36K 512K 16 Yes | 0~70°C | 256-CABGA | AT94S10AL-25DGC-ND 15.08 14.50 13.92 
2304 18432 2862 84 ROMless 36K = 16 — | -40~ 85°C 144-LOFP | AT94K40AL-25BQU-ND® 43.00 29.00 27.00 
40K 2304 18432 2862 162 EEPROM 36K 1024K 16 Yes | 0~70°C | 256-CABGA |AT94S40AL-25DGC-ND 49.34 47.44 45.54 
2304 18432 2862 162 EEPROM 36K 1024K 16 Yes | -40~ 85°C | 256-CABGA _| AT94S40AL-25DGI-ND 56.75 54.57 52.38 
@ RoHS Compliant 
STK594 Development Kit MARC 4 Programmer 


This kit allows designers to design, simulate, synthesize and program Atmel's FPSLIC devices. It includes hardware The TMEB893 is the programmer for Atmel's MARC 4 MTPs M48C893, M48C510 and the U9380. This programmer works 
allowing full support for the new features found on FPSLIC devices and consists of a development kit board. An additional together with the PC or stand alone. In the stand alone mode the programmer writes the last stored MARC 4 program to 
RS-232 Driver, a 32kHz Real-Time Clock and a Two-Wire Serial Interface are among the new features. the target chip. 


Features: * STK500 Compatibility * AT94K10AL and AT17FS10 devices * Access to all FPSLIC Pins via Headers * JTAG a8 . ; 
Header for On-Chip Debugging using the JTAG ICE * System Designer Software Suite with a four-month license The memory inside the programmer is buffered by an accumulator. Two buttons and two LEDs on top control the operation 


* ATDH2225 In-System Programming Cable * Comprehensive User Guide and Tutorial of the programmer. It allows single-chip as well as in-system programming. 
ATSTK594-ND = STK594 Development Kit ..................c:ceseceeeceeeeeneeeesecueeeeceeeeeeeseeenseueteeeeeene $99.00 TMEBS93-ND: MARG4 Programmer c.22:3cccvccccssscececserssandicccees pidneeeeastiacai esse Meaaoeeadewreen $362.70 
® 
AVR® for USB Digi@Ree! 
USB | USB USB | Timers ADC Clock : 
Flash | EEPROM| SRAM Host/| DRAM | USB Full) Low | 16-Bit/8-| PWM TWI 10-Bit Int. Speed Temp. _| Digi-Key Price Each 
(KBytes) | (Bytes) | (Bytes) | 1/0 | OTG |(Bytes)| Speed |Speed) Bit | Channel| SPI| USART|(I2C) |ISP| (Ch.) | BOD | WDT| RC Vec (MHz) | Package Range | Part No. 1 25 100 
8 512 512 | 22 | — | 176 Y — 1 5 1 1 —|Y¥|— Y | Y | Y¥ | 27~55V) 16 32-QFN | -40 ~ 85°C | AT9OUSB82-16MU-ND 3.23 2.03 1.80 
16 512 512 | 22 | — | 176 Y sor 1 5 1 1 —|Y¥|— Y | Y | Y | 2.7~5.5V] 16 | 32-TOFP | -40~ 85°C )AT9O0USB162-16AURCT-ND$ | 3.76 2.37 => 
16 512 512 | 22 | — | 176 ve = 1 5 1 1 eet N? | ee Y | Y | ¥ |2.7~55V]) 16 | 32-TOFP | -40 ~ 85°C ) AT90USB162-16AURTR-NDt 4200.00/2,000 
16 512 512 | 22 | — | 176 ¥ — 1 5 1 1 se Ne | Y | Y | Y¥ | 27~55V) 16 32-QFN | -40 ~ 85°C | AT9OUSB162-16MURCT-ND$| 3.76 2.37 _— 
16 512 §12 | 22 | — | 176 Y _ 1 5 1 1 | VP | Y | Y | Y¥ |) 27~55V) 16 32-QFN | -40 ~ 85°C | AT90USB162-16MURTR-NDt 10500.00/5,000 
128 4K 8K | 48) 1 832 ¥ ¥ 2/2 8 1 1 yy. 8 Y | Y | Y |2.7~5.5V) 16 | 64-TOFP | -40 ~ 85°C | AT90USB1287-AU-ND 15.05 945 8.40 
128 4K 8K | 48 | 1 832 Y Y 2/2 8 1 1 YoY. 8 Y | Y LY | 27~55V] 16 64-QFN | -40 ~ 85°C | AT90USB1287-MU-ND 15.05 945 8.40 
$CutTape t+ Tape and Reel 
Kits 
ATAVRUSBRF01-ND ATAVRUSBRFO1 Quick Start Kit . -- $68.75 
ATSOUSBKEY-ND Evaluation Kit for AT9OUSB... $30.00 
ATSTK526-ND Starter Kit for AT9OUSB82/162 . $198.75 
ATEVK525-ND Extension Board Kit for STK525 $150.00 


AVR® Battery Management 


ADC Clock 
Li-ion Flash | EEPROM 12-Bit Speed Temperature | Digi-Key Price Each 
Cells (KBytes) | (Bytes) SRAM 1/0 FET Type | Bat. Prot. | (Channels) | CC-ADC JTAG Vcc (MHz) Package Range Part No. il 25 100 
2~4 40 512 2K 18 P-Ch. Y 10 18-Bit Y 4.0 ~ 25V 1 48-LQFP | -30~ 85°C | ATMEGA406-1AAU-ND 6.45 4.05 3.60 
AVR® for LCD 
Timers ADC Clock ¥ 
Flash | EEPROM 16-Bit/ | PWM TWI 10-Bit Int. | HW Speed Temp. | Digi-Key Price Each 
(KBytes) | (Bytes) |SRAM|1/0| LCD | 8-Bit |(Ch.)|RTC) SPI |USART|(I2C)|ISP| (Ch.) |BOD/WDT| RC |MULT| Vcc | (MHz)| Package | Range |Part No. 1 25 100 
512 1K | 54] 4x25 seg.) 1/2 4 Y |1+USI} 1 USI | Y 8 Y Y/Y Y | 1.8~5.5V 1 64-QFN | -40 ~ 85°C | ATMEGA169V-1MC-ND. 6.24 6.00 5.76 
512 1K | 54] 4x25 seg.) 1/2 4 Y |41+USI} 1 USI | Y 8 Y Y/Y Y |2.7~55V} 16 64-TOFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA169P-16AU-ND® 6.06 3.81 3.39 
16 512 1K | 54] 4x25 seg.) 1/2 4 Y |1+USI} 1 USI | Y 8 Y Ye] oN Y |2.7~55V} 16 64-QFN | -40 ~ 85°C | ATMEGA169P-16MU-ND® 6.06 3.81 3.39 
512 1K | 54] 4x25 seg.) 1/2 4 Y |41+USI} 1 USI | Y 8 Y Y/Y Y | 1.8~5.5V 8 64-TOFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA169PV-8AU-ND® 6.06 3.81 3.39 
512 1K _ | 54 | 4x25 seg.| 1/2 4 Y [41+USI} 1 USI | Y 8 Y Y [LY Y | 1.8 ~5.5V 8 64-QFN | -40 ~ 85°C |ATMEGA169PV-8MCU-ND® 6.21 3.91 3.47 
512 1K | 54 | 4x25 seg.| 1/2 4 Y |1+USI} 1 USI | Y 8 Y Y LY Y | 1.8~5.5V 8 64-QFN | -40 ~ 85°C | ATMEGA169PV-8MU-ND@ 6.17 3.88 3.45 
1K 2K | 54} 4x25 seg.) 1/2 4 Y |41+USI} 1 USI | Y 8 Y YOY Y |2.7~55V]} 16 64-TQFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA329-16AU-ND@ 7.61 4.78 4.25 
1K 2K | 54} 4x25 seg.) 1/2 4 Y |1+USI} 1 USI | Y 8 Y Y/Y Y |2.7~55V} 16 64-QFN | -40 ~ 85°C | ATMEGA329-16MU-ND® 7.72 4.85 4.31 
1K 2K | 54} 4x25 seg.) 1/2 4 Y |1+USI} 1 USI | Y 8 Y Y/Y Y | 1.8~5.5V 8 64-TOFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA329V-8AU-ND® 7.61 4.78 4.25 
1K 2K | 54 | 4x25 seg.) 1/2 4 Y |41+USI} 1 USI | Y 8 ¥ 2 a ine Y | 1.8~5.5V 8 64-QFN =| -40 ~ 85°C | ATMEGA329V-8MU-ND® 7.72 4.85 4.31 
1K 2K _| 54 | 4x25 seg. | 1/2 4 Y [41+USI} 1 USI | Y 8 Y Y LY Y | 2.7~55V | 20 64-TOFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA329P-20AU-ND@ 7.61 4.78 4.25 
32 1K 2K | 54} 4x25 seg.) 1/2 4 Y |1+USI} 1 USI | Y 8 Y Y|Y Y | 2.7~55V} 20 64-QFN | -40 ~ 85°C | ATMEGA329P-20MU-ND® 7.61 4.78 4.25 
1K 2K | 54} 4x25 seg.) 1/2 4 Y |41+USI} 1 USI | Y 8 Y Y/Y Y |18~55V} 10 64-TOFP | -40 ~ 85°C ) ATMEGA329PV-10AU-ND® 7.61 4.78 4.25 
1K 2K | 54} 4x25 seg.) 1/2 4 Y |1+USI} 1 USI | Y 8 ¥ Y/Y Y |18~55V} 10 64-QFN | -40 ~ 85°C | ATMEGA329PV-10MU-ND® 7.61 4.78 4.25 
1K 2K |69/4x40seg.) 1/2 4 Y |1+USI} 1 USI | Y 8 Y Y/Y Y |2.7~55V} 16 100-TQFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA3290-16AU-ND® 8.64 5.43 4.83 
1K 2K | 69} 4x40seg.| 1/2 4 Y |1+USI} 1 USI | Y 8 Y YY Y | 1.8~5.5V 8 100-TQFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA3290V-8AU-ND® 8.64 5.43 4.83 
1K 2K | 69} 4x40 seg.) 1/2 4 Y |1+USI} 1 USI | Y 8 ¥ Y/Y Y |2.7~55V } 20 100-TQFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA3290P-20AU-ND® 8.64 5.43 4.83 
1K 2K | 69 | 4x40 seg. | 1/2 4 Y |[1+USI} 1 USI | Y 8 Y Ne TN Y |{18~5.5V | 10 100-TQFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA3290PV-10AU-ND® 8.64 5.43 4.83 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 641 


AMMEL = AVR® for LCD (cont, 


Timers ADC Clock 
Flash | EEPROM 16-Bit/ | PWM TWI 10-Bit Int. | HW Speed Temp. | Digi-Key Price Each 
(KBytes) | (Bytes) |SRAM|1/0| LCD | 8-Bit | (Ch.) |RTC| SPI |USART|(I2C)| ISP| (Ch.) |BOD|WDT| RC |MULT| Vcc | (MHz)| Package | Range | Part No. 1 25 100 
2K 4K [54 ]4x25seg.[ 172 | 4 [| Y |tsUsif 1 |USI;/Y[ 8 | Y | Y{Y{Y ([48~55V] 16 | 64-TOFP |-40~ 85°C |ATMEGA649-16AU-ND@ 10.99 6.90 6.14 
2K 4K |54/4x25seg.| 1/2 | 4 | Y |t4USI] 1 | USI} Y] 8 | Y| Y/Y] Y |18~55v] 16 64-OFN | -40 ~ 85°C | ATMEGA649-16MU-ND@ 11.09 6.97 6.20 
&4 2k 4K |54/4x25seg.| 1/2 | 4 | Y |t4USI] 1 | USI} Y] 8 | Y| Y/Y) Y |18~55vV) 8 64-TOFP | -40 ~ 85°C | ATMEGAG49V-8AU-ND® 10.99 6.90 6.14 
2K 4K |54/4x25seg.| 1/2 | 4 | Y |teuSI] 1 |uUSI}Y}] 8 | Y | Y/Y] Y |18~55v] 8 64-OFN | -40 ~ 85°C ATMEGAG49V-8MU-ND® 11.09 6.97 6.20 
2k 4K |69|4x40seg.| 1/2 | 4 | Y |t4USI| 1 |uUSI;/ Y| 8 | Y | Y/Y|_Y | 14.8~5.5v | 16 | 100-TOFP |-40 ~ 85°C | ATMEGA6490-16AU-ND® 12.60 7.92 7.04 
2K 4K_ [69 [4x40seg.[ 172 | 4 [| yY [tusi[ 7 [usi;y[ 8 |yY|[Yf[Y{[Y [18-55v[ 8 | 100-TOFP [-40~ 85°C [ATMEGAG490V-8AU-ND® 12.60 7.92 7.04 
@ RoHS Compliant 
Kit 
ATAVRDB101-ND ATAVRDB101 Display Module ...........02220ccccceeeeceeeeeceeeecececeeeeeeeceeeeeceeeeeeeeteeeeeceeeeeeeeteseeeescteeeeeeseseeeeeseeeeeeeteeeeseitseeeectiseeeeettteeeestiteeeeeee $78.75 
AVR® for CAN 
Timers ADC Clock 
Flash | EEPROM | SRAM 16-Bit/ | PWM Tw 10-Bit Speed Temp. | Digi-Key Price Each 
(KBytes) | (Bytes) | (Bytes)|1/0|CAN| 8-Bit | (Ch.) |RTC|SPI|USART| (I2C)|ISP| (Ch.) |BOD|WDT|Int.RC| Vcc | (MHz) Package Range _| Part No. 1 25 100 
32 1K 2K |[53/15/ 22 |62;yY {1/2 ),Y fv] 8 |yly|Y (27-55v] 16 64-TOFP -40 ~ 85°C | ATOOCAN32-16AU-ND 9.70 6.09 5.42 
32 1K 2K |53/ 15] 22 |e2]}/Y)1]/ 2 | Y|Y) 8 | yyy Y ja7~5.5v) 16 64-OFN -40 ~ 85°C | AT9OCAN32-16MU-ND 9.70 6.09 5.42 
64 2K 4K |53) 15] 22 | 62}; Y)1] 2 | YY) 8 |ylyY 4] Y j27~5.5v) 16 64-TOFP -40 ~ 85°C | ATOOCAN64-16AU-ND 10.34 6.50 5.78 
64 2K 4K |53) 15] 22 | 62]; Y)1] 2 | Y|Y¥) 8 |yly 4 Y ja7~5.5v) 16 64-OFN -40 ~ 85°C | AT9OCAN64-16MU-ND 10.34 6.50 5.78 
128 4K 4K |53| 15 | 22 | o2|yY{1{ 2 | yY{yY/ 8 |y|y | Y |[27~5.5v| 16 64-TOFP -40 ~ 85°C_| ATOCAN128-16AU-ND 16.77 10.53 9.36 
128 aK a [5315 [ 22 [eef[y{[i{[ 2 ,yY {y[ 8 [y|y|Y [27-55v| 16 64-OFN -40 ~ 85°C [ATOOCAN128-16MU-ND 16.77 10.53 9.36 
Kit 
ATDVK90CAN1-ND Development Kit fon ATOOCANI28I MOU: scs.tchiexanaasdsatustmsedaties unasaadencaaaieditsas dalndid dase vcaiontalanobntoadaisatandsn katp aanlanddaiesdudhaldaahuasabrdaanarcaestsans ranted d4nedinded $115.20 
AVR® for Lighting and Motor Control 
Timers ADC 
Flash | EEPROM) SRAM 16-Bit/ | PWM 10-Bit Int. Clock Speed Temperature | Digi-Key Price Each 
(KBytes) | (Bytes) | (Bytes)| 1/0 | DALI | 8-Bit |(Ch.)| SPI |USART| ISP | (Ch.) | BOD | WDT| RC Voc (MHz) Package Range Part No. 1 25 100 
8 52 | 512 | 19] Y | 1A | 7 | 1 Y|s8i|yY i|yY iY *(27-5sv 16 24-SOIC -40 105°C | ATOOPWM2B-16SU-ND 3.01 189 169 
8 512 | 512 | 27| Y | 14 | 10 | 14 1 y |] yY | Y | ¥ |27~5.5v 16 32-OFN -40~ 105°C | ATSOPWM3-16MQ-ND 3.44 2.16 1.92 
8 512 | 512 | 27| Y | 14 | 10 | 14 1 y|} a] yY | yY | Y |27~5.5v 16 32-OFN -40~ 105°C | AT9OPWM3B-16MU-ND 3.23 2.03 1.80 
8 512 | 512 | 27| Y | 14 | 10 | 4 1 yY |} ua] Y | ¥ | ¥ |27~5.5v 16 32-SOIC -40~ 105°C | AT9OPWM3B-16SU-ND 3.23 2.03 1.80 
16 512 | 1024 | 19 | Y | 14 | 7 | 14 1 Y | 8 Y | y | yY [27~55v 16 24-SOIC -40 ~ 105°C _| AT9OPWM216-16SU-ND 3.44 2.16 1.92 
16 512 | 1024 | 27 [| Y [| 1A [| 10 [ 1 1 Y[tif[y {[y [y [27-55v 16 32-SOIC -40~ 105°C [AT9OPWM316-16SU-ND 3.55 2.23 1.98 
Kits 
ATAVRFBKIT-ND ATAVRFBKIT Ballast Demo Kit .. $198.75 
ATAVRMC200-ND ATAVRMC200 AC Induction Motor Control .. $298.75 
tinyAVR® 
Timers ADC 
Flash |EEPROM| SRAM | 1/0 | 16-Bit/ | PWM Twi 10-Bit | Ana. Clock Temp. | Digi-Key Price Each 
(KBytes) | (Bytes) | (Bytes) | Pins| 8-Bit |Channels| SPI | USART/(I2C)| ISP| (Ch.) | Comp. |BOD|WODT| Int. RC} Speed Vcc Package | Range | Part No. il 25 100 
64 6 i Y Y | Y]Y | Y. [4.2MHz]1.8~5.5V | 8-SOIC | 0~70°C |ATTINY12V-1SC-ND 1.04 1.00 96 
64 6 / Y Y |y}y | Y. |4.2MHz| 1.8~5.5V ) 8-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY12V-1SU-ND@ 92 89 86 
64 64 6 | —/1 2 —|—-—|]-|yY}] 4 Y | y }y¥ | Y= | 20MHz | 2.7~5.5V ) 20-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY13-20MU-ND® 1.40 88 78 
64 64 6 | —/ 2 —|—-—|-|Y}] 4 Y | y}y | Y= |40MHz | 1.8~5.5V | 20-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY13V-10MU-ND® 1.40 88 78 
64 64 6 | —/ 2 —|-|-|yY/ 4 Y | vy} y | Y__|4ombz | 1.8~5.5V | 10-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY13V-10MMU-ND@ 1.51 95 84 
64 64 6 | A 2 —|]—|]—-JY/ 4 Y | Y]Y | Y |40MH2|1.8~5.5V | 8-Dip |-40 ~ 85°C |ATTINY13V-10PU-ND® 1.40 88 78 
64 64 6 | —/ 2 —|/—-—|]-|yY}] 4 Y | y}Y | Y= | 4OMHz | 1.8~5.5V } 8-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY13V-10SI-ND 78 15 72 
64 64 6 | —/ 2 —|/—-—|-|]yY}] 4 Y | y}y | Y> |40MHz | 1.8~5.5V | 8-SOIC |-40 ~ 85°C | ATTINY13V-10SU-ND@ 1.29 81 72 
1 64 64 6 | —/1 2 —|/—-—|-|yY}] 4 Y | y }y¥ | Y~ | 40MHz | 1.8~5.5V ) 8-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY13V-10SSU-ND@ 1.40 88 78 
64 64 6 | —/ 2 —|-|-|yY/ 4 Y | y]yY | Y__| 20mMbz | 1.8~5.5V | 8-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY13-20SU-ND@ NEW! 1.29 81 72 
64 64 6 | A 2 —|]—|]-lY/ 4 Y | Y ]Y | Y~ | 20MHz | 1.8~5.5V | 10-QFN |-40 ~ 85°C | ATTINY13A-MMU-ND® NEW! 1.40 88 78 
64 64 6 | —/1 2 —|/—-—|-|]yY}] 4 Y | y}y¥ | Y | 20MHz | 1.8~5.5V ) 20-QFN |-40 ~ 85°C | ATTINY13A-MU-ND@ NEW! 1.40 88 78 
64 64 6 | —/ 2 —|/—-—|]-|yY}] 4 Y | y}yY | Y | 20MHz | 1.8~5.5V) 8-DIP |-40~ 85°C | ATTINY13A-PU-ND® NEW! 1.40 88 78 
64 64 6 | —/ 2 —|/—-—|]-|yY} 4 Y | y }Y¥ | Y~ | 20MHz | 1.8~5.5V ) 8-SOIC |-40~ 85°C | ATTINY13A-SH-ND@ NEW! 1.03 65 58 
64 64 6 | —/ 2 —|-|-|yY/ 4 Y | y |] y | Y | 20mbz | 1.8~5.5V | 8-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY13A-SSH-ND@ NEW! 1.03 65 58 
64 64 6 | A 2 —|]—|]-lY/ 4 Y | Y ]Y | Y~ | 20MHz | 1.8~5.5V ] 8-SOIC |-40 ~ 85°C | ATTINY13A-SSU-ND@ NEW! 1.40 88 78 
64 64 6 | —/ 2 —|-|-|yY/ 4 Y | vy] y | Y__| 20Mbz | 1.8~5.5V | 8-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY13A-SU-ND@ NEW! 1.40 88 78 
128 128 | 18 | 1A 4 us} | 1 [usi]¥Y| — | Y | Y | Y | Y | 20MHz|27~5.5V | 20-QFN |-40 ~ 85°C [ATTINY2313-20MU-ND® 2.26 1.42 1.26 
128 128 | 18 | 1A 4 usi | 1 |usi}y}| — | Y | y¥ | Y | Y__| 20MHz | 2.7~5.5V | 20-Dip | -40 ~ 85°C | ATTINY2313-20PU-ND@ 2.26 1.42 1.26 
128 128 | 18 | 1A 4 us} | 1 [usi}Y| — | Y | Y | Y | Y~ | 20MHz | 2.7~5.5V | 20-SOIC |-40 ~ 85°C | ATTINY2313-20SU-ND® 2.15 1.35 1.20 
128 128 | 18 | 1A 4 us} | 1 |usi]}Y¥} — | Y | Y¥ | Y | Y~ | 4OMHz | 1.8~5.5V ) 30-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY2313V-10MU-ND@ 2.26 1.42 1.26 
128 128 | 18 | 1A 4 us} | 1 |usi]}Y¥} — | Y | Y | Y | Y~ | 4OMHz | 1.8~5.5V ) 20-Dip |-40 ~ 85°C | ATTINY2313V-10PU-ND® 2.26 1.42 1.26 
128 128 | 18 | 1A 4 us} | 1 |usi}¥} — | Y | Y | Y¥ | Y~ | 14OMHz | 1.8~5.5V ) 20-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY2313V-10SU-ND® 2.15 1.35 1.20 
128 128 | 12 | 4A 4 us| | — |usi|yY| 8 Y | vy] y | Y__| 20Mbz | 2.7~5.5V | 20-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY24-20MU-ND@ 1.91 1.21 1.07 
128 728 | 12 | 1A 4 Us| | — USI; Y]| 8 Y [vy ]Y | Y | 20MHz|27~55V] 14-Dip |-40~ 85°C |ATTINY24-20PU-ND® 191 121 1.07 
128 128 | 12 | 1A 4 us|} | — Jusi| Y]| 8 Y | ¥ }Y¥ | Y~ | 20MHz | 2.7~5.5V | 14-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY24-20SSU-ND@ 1.91 1.21 1.07 
128 128 | 12 | 1A 4 us| | — Jusi] Y]| 8 Y | y}y | Y |4oMHz | 1.8~5.5V | 20-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY24V-10MU-ND® 1.91 1.24 1.07 
2 128 128 | 12 | 4A 4 us|} | — Jusi] Y]| 8 Y | y}y | Y | 40MHz | 1.8~5.5V ) 14-Dip |-40 ~ 85°C | ATTINY24V-10PU-ND@ 1.91 1.21 1.07 
128 128 | 12 | 4A 4 us| | — |usi|yY| 8 Y | y |} y | Y_ | 10Mbz | 1.8~5.5V | 14-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY24V-10SSU-ND@ 1.91 1.24 1.07 
128 128 | 6 | —2 4 us| | — Jusi]Y] 4 Y | Y]Y | Y~ | 20MHz | 2.7~5.5V | 20-QFN |-40 ~ 85°C | ATTINY25-20MU-ND@ 178 113 1.00 
128 128 | 6 | —/2 4 us|} | — Jusi]Y]| 4 Y |y}y | Y | 20MHz | 2.7~5.5V) 8-Dip |-40 ~ 85°C | ATTINY25-20PU-ND® 1.66 1.04 93 
128 128 | 6 | —/2 4 us| | — Jusi]Y] 4 Y | yy} y¥ | Y~ | 20MHz | 2.7~5.5V ) 8-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY25-20SU-ND® 1.66 1.04 93 
128 128 | 6 | —/2 4 us| | — Jusi]yY]| 4 Y | y}yY | Y~ | 20MHz | 2.7~5.5V | 8-SOIC |-40 ~ 85°C | ATTINY25-20SSU-ND@ 1.66 1.04 93 
128 128 | 6 | —/2 4 us| | — |usi|y| 4 Y | y |} y | Y_ | 10mbz | 1.8~5.5V | 20-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY25V-10MU-ND® 1.78 113 1.00 
128 128 | 6 | —2 4 Us| | — |USI|Y]| 4 Y [YY ]Y | Y |40MH2|1.8~5.5V | 8-Dip |-40~ 85°C [ATTINY25V-10PU-ND® 1.66 1.04 93 
128 128 | 6 | —/2 4 us| | — Jusi|yY]| 4 Y | y}Y | Y |40MHz | 1.8~5.5V ) 8-SOIC |-40 ~ 85°C | ATTINY25V-10SU-ND@ 1.66 1.04 93 
128 128 | 6 | —/2 4 us|} | — Jusi]Y] 4 Y |y}y¥ | Y | 40MHz | 1.8~5.5V ) 8-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY25V-10SSU-ND® 1.66 1.04 93 
128 128 | 16 | —/2 2 us| | — |usi| y| 11 Y | yy] y | Y_ | 16mHz | 4.5~5.5V | 20-OFN | 0~70°C_|ATTINY26-16MC-ND 1.50 1.44 1.38 
@ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
642 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


AMMEL, 


tinyAVR® (cont) 


Timers ADC 
Flash |EEPROM| SRAM | 1/0 | 16-Bit/ | PWM Tw 10-Bit | Ana. Clock Temp. | Digi-Key Price Each 
(KBytes) | (Bytes) | (Bytes) | Pins| 8-Bit |Channels| SPI | USART/(I2C)|ISP| (Ch.) | Comp. |BOD|WODT | Int. RC} Speed Vcc Package | Range | Part No. ‘l 25 100 
128 128 16 —/2 2 USI — |USI| Y if Y Y Y ¥ 16MHz | 4.5 ~5.5V | 32-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY26-16MU-ND® 247 1.56 1.38 
128 128 16 —/2 2 USI — | USI] Y am Y Y Y Y 16MHz | 4.5~5.5V | 20-Dip | -40 ~ 85°C | ATTINY26-16PU-ND@ 247 1.56 1.38 
128 128 16 —/2 2 USI — |USI| Y af Y Y Y Y 16MHz | 4.5 ~ 5.5V | 20-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY26-16SU-ND® 247 1.56 1.38 
128 128 16 —/2 2 USI — |USI| Y an Y Y Y x. 8MHz | 2.7~5.5V | 32-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY26L-8MU-ND® 247 1.56 1.38 
128 128 16 —/2 2: USI — |USI|Y 1 Y Y Y ny: 8MHz | 2.7~5.5V | 20-Dip_| -40 ~ 85°C | ATTINY26L-8PU-ND@ 247 1.56 1.38 
128 128 16 —/2 2 USI — | USI) Y am Y Y Y Y 8MHz | 2.7 ~5.5V | 20-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY26L-8SU-ND@ 247 1.56 1.38 
128 128 16 val 5 1+USI} — | USI] Y af Y Y Y v 20MHz | 2.7 ~5.5V | 32-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY261-20MU-ND@ 2.13 1.34 1.19 
128 128 16 aval 5 14+USI} — | USI) Y am Y Y Y Y 20MHz | 2.7~5.5V | 20-Dip | -40 ~ 85°C | ATTINY261-20PU-ND@ 2.13 1.34 1.19 
9 128 128 16 1” 5 14+USI} — | USI] Y af Y Y Y ¥. 20MHz | 2.7 ~ 5.5V | 20-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY261-20SU-ND@ 2.13 1.34 1.19 
128 128 16 1 5 14+USI| — | USI | Y 1 Y Y Y Y 1OMHz | 1.8~5.5V | 32-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY261V-10MU-ND® 2.13 1.34 1.19 
128 128 16 va) 5 14+USI/ — | USI] Y if Y ¥ Y Y 1OMHz | 1.8~5.5V | 20-Dip | -40 ~ 85°C | ATTINY261V-10PU-ND® 2.13 1.34 1.19 
128 128 16 1 5 14+USI} — | USI] Y am Y ¥ Y Y 10MHz | 1.8 ~5.5V | 20-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY261V-10SU-ND@ 2.13 1.34 1.19 
a Al Y Y ¥ 4MHz | 2.7 ~ 5.5V | 32-TQFP | -40 ~ 85°C | ATTINY28L-4AU-ND@ 1.51 95 84 
_ _ 11 Al Y Y Y 4MHz | 2.7~5.5V | 32-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY28L-4MU-ND® 1.61 1.02 90 
_ = 11 ‘A Y Y Y 4MHz | 2.7~5.5V | 28-Dip_| -40 ~ 85°C | ATTINY28L-4PU-ND® 1.61 1.02 -90 
1 A ¥: Y Y | 1.2MHz | 1.8 ~ 5.5V | 32-TQFP | -40 ~ 85°C | ATTINY28V-1AU-ND® 1.51 95 84 
1 Al Y Y Y | 1.2MHz | 1.8~5.5V | 32-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY28V-1MU-ND@ 1.61 1.02 90 
= = 11 Al Y Y Y__|1.2MHz | 1.8~5.5V | 28-Dip | -40 ~ 85°C | ATTINY28V-1PU-ND@ 1.61 1.02 90 
256 256 12 va) 4 USI — |USI| Y 8 ¥; Y Y Y 1OMHz | 1.8~5.5V | 20-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY44A-MU-ND® NEW! 1.74 1.10 98 
256 256 12 1 4 USI — | USI) Y 8 Y Y Y ¥ 10MHz | 1.8 ~ 5.5V | 14-PDIP | -40 ~ 85°C | ATTINY44A-PU-ND@ NEW! 1.61 1.02 90 
256 256 12 val 4 USI — |USI| Y 8 Y Y Y ¥ 10MHz | 1.8 ~5.5V | 14-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY44A-SSU-ND® NEW! 1.61 1.02 90 
256 256 12 val 4 USI — |USI|Y 8 Y vi Y ¥ 10MHz | 1.8~5.5V | 14-Dip | -40 ~ 85°C | ATTINY44V-10PU-ND® 1.30 1.25 1.20 
256 256 6 —/2 4 USI — |USI|Y 4 Y Y Y Y 20MHz | 2.7 ~5.5V | 20-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY45-20MU-ND® 2.13 1.34 1.19 
256 256 6 —/2 4 USI — | USI) Y 4 Y Y Y ¥ 20MHz | 2.7~5.5V | 8-Dip | -40 ~ 85°C | ATTINY45-20PU-ND@ 2.13 1.34 1.19 
256 256 6 —/2 4 USI — |USI| Y 4 Y Y ¥ Y 20MHz | 2.7~5.5V | 8-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY45-20SU-ND® 2.02 1.27 1.13 
256 256 6 —/2 4 USI — |USI| Y 4 Y Y Y vy. 20MHz | 2.7 ~ 5.5V | 8-TSSOP | -40 ~ 85°C | ATTINY45-20XU-ND® 2.02 1.27 1.13 
256 256 6 —/2 4 USI — |USI|Y 4 Y Y Y ¥ 1OMHz | 1.8~5.5V | 20-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY45V-10MU-ND® 2.13 1.34 1.19 
256 256 6 —/2 4 USI — |USI| Y 4 Y Y Y ¥ 1OMHz | 1.8~5.5V | 8-Dip | -40 ~ 85°C | ATTINY45V-10PU-ND® 2.13 1.34 1.19 
4 256 256 6 —/2 4 USI — |USI| Y 4 Y Y Y Y 10MHz | 1.8~5.5V | 8-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY45V-10SU-ND® 2.02 1.27 1.13 
256 256 6 —/2 4 USI — | USI) Y 4 Y Y Y Y 10MHz | 1.8 ~ 5.5V | 8-TSSOP | -40 ~ 85°C | ATTINY45V-10XU-ND® 2.02 Acoy. 1.13 
256 256 16 val 5 USI — |USI| Y am Y Y Y ¥. 20MHz | 2.7 ~5.5V | 32-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY461-20MU-ND® 2.45 1.54 1.37 
256 256 16 1 5 USI — |USI| Y 1 Y Y Y Y 20MHz | 2.7~5.5V | 20-Dip | -40 ~ 85°C | ATTINY461-20PU-ND@ 2.45 1.54 1.37 
256 256 16 va) 5 USI — |USI| Y if Y Y Y Y 20MHz | 2.7 ~ 5.5V | 20-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY461-20SU-ND® 2.45 1.54 1.37 
256 256 16 aval 5 USI — |USI| Y am Y Y Y Y 1OMHz | 1.8~5.5V | 32-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY461V-10MU-ND® 2.45 1.54 1.37 
256 256 16 aval 5 USI — | USI) Y am Y Y Y Y 1OMHz | 1.8~5.5V | 20-Dip | -40 ~ 85°C | ATTINY461V-10PU-ND@ 2.45 1.54 1.37 
256 256 16 1 5 USI — | USI) Y af Y ¥ Y Y 10MHz | 1.8 ~5.5V | 20-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY461V-10SU-ND® 2.45 1.54 1.37 
64 256 28 1 1 ¥. = ve | ¥ 8 Y Y Y Y 12MHz | 1.8 ~ 5.5V | 32-TQFP | -40 ~ 85°C | ATTINY48-AU-ND@ 1.83 1.15 1.02 
64 256 28 va) 1 Y = Ye AY. 8 ¥: Y Y Y 12MHz | 1.8 ~5.5V | 32-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY48-MU-ND@ 1.83 1.15: 1.02 
64 256 24 1 1 Y = Y[Y 8 Y Y Y Y 12MHz | 1.8~5.5V | 28-Dip | -40 ~ 85°C | ATTINY48-PU-ND® 1.83 1.15 1.02 
512 512 12 va) 4 USI — |USI| Y 8 Y ¥ Y Y 20MHz | 2.7~5.5V | 20-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY84-20MU-ND® 2.90 1.83 1.62 
512 512 12 val 4 USI — | USI) Y 8 ag Y Y Y 20MHz | 2.7~5.5V | 14-Dip | -40 ~ 85°C | ATTINY84-20PU-ND@ 2.90 1.83 1.62 
512 512 12 val 4 USI — | USI) Y 8 Y Y Y ¥ 20MHz | 2.7 ~ 5.5V | 14-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY84-20SSU-ND® 2.90 1.83 1.62 
512 512 12 1 4 USI — |USI| Y 8 Y Y Y ¥ 10MHz | 1.8~5.5V | 20-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY84V-10MU-ND® 2.90 1.83 1.62 
512 512 12 ava 4 USI — |USI|Y 8 Y Ni Y Y 1OMHz | 1.8~5.5V | 14-Dip | -40 ~ 85°C | ATTINY84V-10PU-ND® 2.90 1.83 1.62 
512 512 12 va) 4 USI — |USI| Y 8 Y Y Y ¥ 1OMHz | 1.8 ~5.5V | 14-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY84V-10SSU-ND® 2.90 1.83 1.62 
512 512 6 —/2 4 USI — | USI) Y 4 Y Y Y ¥ 20MHz | 2.7 ~5.5V | 20-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY85-20MU-ND® 2.84 1.79 1.59 
512 512 6 —/2 4 USI — |USI| Y 4 Y Y Y Y 20MHz | 2.7~5.5V | 8-Dip | -40 ~ 85°C | ATTINY85-20PU-ND® 2.84 1.79 1.59 
512 512 6 —/2 4 USI — | USI) Y 4 Y Y Y vy. 20MHz | 2.7~5.5V | 8-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY85-20SU-ND® 2.73 72! 1.53 
512 612 6 —/2 4 USI — |USI|Y 4 Y Y Y Y: 10MHz | 1.8~5.5V | 20-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY85V-10MU-ND® 2.73 1.72 1.53 
8 512 512 6 —/2 4 USI — |USI| Y 4 Y Y Y Y 1OMHz | 1.8~5.5V | 8-Dip | -40 ~ 85°C | ATTINY85V-10PU-ND® 2.73 1.72 1.53 
512 512 6 —/2 4 USI — | USI] Y 4 Y Y Y ¥ 10MHz | 1.8~5.5V | 8-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY85V-10SU-ND® 2.62 1.65 1.47 
512 512 16 aval 5 USI — | USI) Y am Y Y Y Y 20MHz | 2.7 ~5.5V | 32-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY861-20MU-ND® 3.03 1.91 1.70 
512 512 16 val 5 USI — |USI| Y am Y Y Y ¥. 20MHz | 2.7~5.5V | 20-Dip | -40 ~ 85°C | ATTINY861-20PU-ND@ 3.03 1.91 1.70 
512 512 16 val 5 USI — _|USI|Y i Y Y Y Y 20MHz | 2.7 ~ 5.5V | 20-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY861-20SU-ND@ 3.03 1.91 1.70 
512 512 16 va) 5 USI — |USI| Y if Y Y Y Y 1OMHz | 1.8~5.5V | 32-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY861V-10MU-ND® 3.03 1.91 1.70 
512 512 16 val 5 USI — |USI| Y am Y Y Y Y 1OMHz | 1.8~5.5V | 20-Dip | -40 ~ 85°C | ATTINY861V-10PU-ND@ 3.03 1.91 1.70 
512 512 16 aval 5 USI — | USI) Y am vi Y Y Y 10MHz | 1.8 ~5.5V | 20-SOIC | -40 ~ 85°C | ATTINY861V-10SU-ND@ 3.03 1.91 1.70 
64 512 24 vA 2 ¥. = ¥ |-¥: 8 Y Y ¥ Y 12MHz | 1.8~5.5V | 28-Dip | -40 ~ 85°C | ATTINY88-PU-ND@ 2.37 1.49 1.32 
64 512 28 vA 2 ¥. = Me iY 8 Y Y Y Y 12MHz | 1.8 ~ 5.5V_| 32-TQFP | -40 ~ 85°C | ATTINY88-AU-ND@ 2.37 1.49 1.32 
64 512 28 1 2 Y = YE. 8 Y Y Y Y 12MHz | 1.8~5.5V | 32-QFN | -40 ~ 85°C | ATTINY88-MU-ND® 2.37 1.49 1.32 
@ RoHS Compliant 
megaAVR® 
ADC é 
Flash |EEPROM| SRAM Timers | PWM TI 10-Bit | Ana. Int. | HW Clock Temp. _| Digi-Key Price Each 
(KBytes) | (Bytes) | (Bytes) | 1/0 | 16/8-bit |Channels|RTC| SPI USART | (I2C) | ISP| (Ch.) | Comp. |BOD|/WDT| RC |MULT| Vcc Speed | Package Range _| Part No. 1 25 100 
256 $12 | 23 1/2 6 Y |1+USART} 1 Y/Y 8 Y YT yyy Y  |2.7 ~5.5V| 20MHz | 32-TOFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA48-20AU-ND® 2.58 1.62 1.44 
256 $12 | 23 1/2 6 Y |1+USART} 1 ¥ | ¥ 8 ¥: Ye ave ey: Y {2.7 ~5.5V| 20MHz | 32-QFN | -40 ~ 85°C /ATMEGA48-20MU-ND® 2.69 1.69 1.50 
256 512 | 23 1/2 6 Y |1+USART} 1 Ney! 8 Y ¥ Yay Y |2.7~5.5V| 20MHz | 28-QFN | -40 ~ 85°C )ATMEGA48-20MMU-ND® 2.73 1.72 1.53 
256 512 | 23 1/2 6 Y |1+USART} 1 We AY 8 Y y Yo | ¥ Y |2.7~5.5V| 20MHz| 28-Dip | -40 ~ 85°C /ATMEGA48-20PU-ND® 2.69 1.69 1.50 
256 612 | 23 1/2 6 Y |1+USART] 1 YY 8 Y Y YY Y [1.8 ~ 5.5V| 10MHz | 32-TOFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA48V-10AU-ND® 2.58 1.62 1.44 
256 $12 | 23 1/2 6 Y |1+USART} 1 Y | ¥ 8 Y Y,| Y/Y Y 1.8 ~5.5V| 10MHz | 32-QFN | -40 ~ 85°C )ATMEGA48V-10MU-ND® 2.69 1.69 1.50 
4 256 $12 | 23 1/2 6 Y |1+USART} 1 YOY. 8 Y 0 anle Caallies Y 1.8 ~5.5V| 10MHz | 28-Dip | -40~ 85°C | ATMEGA48V-10PU-ND@ 2.69 1.69 1.50 
256 512 | 23 1/2 6 Y |1+USART} 1 Y/Y 8 Y YoU oY ry Y | 2.7 ~5.5V| 20MHz | 32-TQFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA48P-20AU-ND@ 2.58 1.62 1.44 
256 512 | 23 1/2 6 Y |1+USART} 1 Ne oY 8 Y vy Ye UN Y |2.7~5.5V| 20MHz | 32-QFN | -40 ~ 85°C )ATMEGA48P-20MU-ND® 2.58 1.62 1.44 
256 612 | 23 1/2 6 Y_|1+USART] 1 Ney 8 Y Y YouY Y [2.7 ~5.5V| 20MHz | 28-Dip | -40 ~ 85°C | ATMEGA48P-20PU-ND@ 2.58 1.62 1.44 
256 $12 | 23 1/2 6 Y |1+USART} 1 Yury 8 y. Y bAalied Y 1.8 ~5.5V| 10MHz | 32-TQFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA48PV-10AU-ND@ 2.58 1.62 1.44 
256 $12 | 23 1/2 6 Y |1+USART} 1 YoY. 8 Y YoY Ye |: Y 41.8 ~5.5V} 10MHz | 32-QFN | -40 ~ 85°C | ATMEGA48PV-10MU-ND® 2.58 1.62 1.44 
256 612 | 23 1/2 6 Y_|1+USART] 1 YOY 8 Y ¥ |-¥ULY Y [1.8 ~5.5V| 10MHz | 28-Dip | -40 ~ 85°C | ATMEGA48PV-10PU-ND@ 2.58 1.62 1.44 
512 1K | 23 1/2 3 Y 1 1 YOY. 8 Y aa as al Y /4.5~5.5V| 16MHz| 28-Dip | -40~ 85°C | ATMEGA8-16PU-ND@ 3.66 2.30 2.04 
512 1K | 23 1/2 3 Y 1 1 Y/Y 8 Y Y allied Y |2.7~5.5V| 8MHz | 28-Dip | -40~ 85°C | ATMEGA8L-8PU-ND@ 3.66 2.30 2.04 
$12 1K | 23 1/2 3 Y. 1 1 Me ¥ 8 y. Y YoY Y 4.5 ~5.5V| 16MHz | 32-TQFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA8-16AU-ND@ 3.55 2.23 1.98 
$12 1K | 23 1/2 3 Y 1 1 NY. 8 Y. Y YX Y |4.5~5.5V| 16MHz | 32-QFN | -40 ~ 85°C | ATMEGA8-16MU-ND® 3.66 2.30 2.04 
512 1K_ | 23 1/2 3 Y 1 1 YLY 8 Y Yo YY Y [2.7 ~5.5V| 8MHz | 32-TOFP | -40 ~ 85°C |ATMEGA8L-8AU-ND@ 3.55 2.23 1.98 
512 1K | 23 1/2 3 Y 1 1 ¥ OY 8 Y YoY |: Y |2.7~5.5V| 8MHz | 32-QFN | -40~ 85°C | ATMEGA8L-8MU-ND® 3.66 2.30 2.04 
8 512 1K | 23 1/2 6 Y |1+USART} 1 Y/Y 8 Y Y] Y/Y Y 1.8 ~5.5V| 10MHz | 28-Dip | -40~ 85°C | ATMEGA88V-10PU-ND@ 2.34 2.25 2.16 
512 1K | 23 1/2 6 Y |1+USART} 1 Y/Y 8 Y ¥. Yo ¥ Y  |2.7~5.5V| 20MHz | 32-TQFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA88-20AU-ND® 2.28 2.19 2.10 
$12 1K | 23 1/2 6 Y |1+USART} 1 hel 4 8 Y Y YEN Y 2.7 ~5.5V| 20MHz | 32-TQFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA88PA-AU-ND® 2.69 1.69 1.50 
$12 1K | 23 1/2 6 Y |1+#USART] 1 YY 8 ¥. ¥ YeuEy Y [2.7 ~5.5V| 20MHz | 32-QFN | -40 ~ 85°C | ATMEGA88PA-MU-ND® 2.69 1.69 1.50 
512 1K | 23 1/2 6 Y |1+USART} 1 Y/Y 8 Y ye Ve EN: Y |2.7~5.5V| 20MHz | 28-Dip | -40 ~ 85°C | ATMEGA88PA-PU-ND® 2.69 1.69 1.50 
512 $12 | 35 WW 3 — 1 1 —|/Y¥|— Y Y] Y )¥ Y | 4.5 ~5.5V| 16MHz | 44-TOFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA8515-16AU-ND® 5.16 3.24 2.88 
512 612 | 35 14 3 - 1 1 —-|Y|,— Y ¥. Ye ey Y [4.5 ~5.5V| 16MHz | 44-PLCC | -40 ~ 85°C | ATMEGA8515-16JU-ND@ 5.16 3.24 2.88 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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AIMEL megaAVR® (cont) 


ADC 
Flash |EEPROM| SRAM Timers | PWM TW 10-Bit | Ana. Int. | HW Clock Temp. _| Digi-Key Price Each 
(KBytes) | (Bytes) | (Bytes) |1/0| 16/8-bit | Channels | RTC SPI USART | (I2C) | ISP| (Ch.) | Comp. |BOD|WDT| RC |MULT| Vcc Speed | Package Range _| Part No. 1 25 100 
512 | 512 [35] 1A 3 = 1 TT—TYl—TY TYTY {Y/Y ([45~-55V) t6MHz | 44-OFN | -40~ 85°C |ATMEGA8515-16MU-ND® 527 oat 2.94 
512 | 512 |35| 1/4 3 _ 1 1 |/—}]Y}—] Y Jy] yY]y] Y 145~5.5V] 16MHz| 40-Dip | -40~ 85°C |ATMEGA8515-16PU-ND® 527 331 2.94 
512 | 512 |35| 1/4 3 _ 1 1 |/—}]Y}—] Y Jy} yY ]y] ¥ |27~5.5v} 8MHz | 44-TOFP | -40 ~ 85°C |ATMEGA8515L-8AU-ND® 516 3.24 288 
512 | 512 |35| 1/4 3 _ 1 1 |/—-]Y}/—J] YY Jyly fy] ¥ 427~55v} 8MHz | 44-OFN | 0~70°C |ATMEGA8515L-8MC-ND 3.19 3.07 2.94 
512 | 512 |35| 1/4 3 = 1 1 |-~|/y}/—/] yiyiyfy] y |27~55v} smz | 44-OFN | -40 ~ 85°C_| ATMEGA8515L-8MU-ND@ 5.27 3.31 2.94 
512 | 512 [35] 1A 3 = 1 1 [—TY>—fY Y/Y {Y/Y ([27-55V) 8MHz | 40-Dip | -40~85°C |ATMEGA8515L-8PU-ND® 5.27 3.31 2.94 
512 | 512 |35| 1/4 3 _ 1 1 |/—]Y}—] Y |y¥y}]yY ]y] Y |27~5.5v} 8MHz | 44-PLCC | -40 ~ 85°C | ATMEGA8515L-8JU-ND@ 516 3.24 288 
8 512 | 512 |32] 12 4 _ 1 1 Y/Y] 8 Y |Y}Y |Y¥] Y |4.5~5.5V] 16MHz | 44-TOFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA8535-16AU-ND® 559 351 312 
512 | 512 |32] 1/2 4 _ 1 1 Y/Y] 8 Y |¥y}yY ]y¥] Y |4.5~5.5V] 16MHz | 44-PLCC | -40 ~ 85°C | ATMEGA8535-16JU-ND@ 570 358 3.18 
512 | 512 |32| 1/2 4 —_ 1 1 yY/|yY| 8 yY [yf yy] Y [4.5~5.5V| 16MHz | 44-QFN | -40 ~ 85°C_|ATMEGA8535-16MI-ND 3.45 3.32 3.18 
512 | 512 [32] 172 q = 1 1 Y/Y] 8 Y TY |Y  |[Y/ Y [45-55V)16MHz] 44-OFN | -40~ 85°C |ATMEGA8535-16MU-ND® 570 358 3.18 
512 | 512 |32] 1/2 4 _ 1 1 Y/Y] 8 Y |Y}yY ]|yY¥] Y |4.5~5.5V] 16MHz| 40-Dip | -40~85°C |ATMEGA8535-16PU-ND® 570 358 3.18 
512 | 512 |32] 1/2 4 _ 1 1 Y/Y] 8 yY |y}y ]|y¥] Y |27~5.5V] 8MHz | 44-TOFP | -40~ 85°C |ATMEGA8535L-8AU-ND@ 559 351 3.12 
512 | 512 |32] 1/2 4 _ 1 1 Y/Y] 8 yY |y}yY  ]y¥] Y |27~5.5v] 8MHz | 44-PLCC | -40~ 85°C | ATMEGA8535L-8JU-ND 559 351 3.12 
512 | 512 |32| 1/2 4 = 1 1 yY iyi 8 y [yt yfy] y |27~5.5v] smHz | 44-OFN | -40 ~ 85°C_| ATMEGA8535L-8MU-ND@ 570 3.58 3.18 
512 | 512 [32] 1/2 4 = 1 1 We [ave]: °8 Y [yy [y/Y [27-55V/ 8Miz | 40-Dip | -40 ~ 85°C_|ATMEGA8535L-8PU-ND@ 570 3.58 3.18 
512 1K [32] 1/2 q Y 1 1 YyY/ 8 Y TY ]Y [Y/Y [27-55V] 16MHz | 44-TOFP | -40~ 85°C [ATMEGA16-16AU-ND® 645 4.05 3.60 
512 1K |32] 1/2 4 Y 1 1 Y/Y] 8 Y |y}yY |y¥] Y¥ |27~5.5V] 16MHz) 44-QFN | -40~85°C |ATMEGA16-16MU-ND® 656 412 3.66 
512 1K |32] 1/2 4 Y 1 1 Y/Y] 8 yY |y}yY ]y] Y |27~5.5V] 16MHz] 40-Dip | -40~85°C |ATMEGA16-16PU-ND® 656 412 3.66 
512 1K |32] 1/2 4 Y 1 1 Y}Y] 8 yY |y}yY  |y] Y |27~5.5V} 8MHz | 44-TOFP | -40 ~ 85°C |ATMEGA16L-8AU-ND® 645 4.05 3.60 
512 1K [32] 1/2 4 Y 1 1 yYiy/ 8 yY i[ytyfy!] y |27~5.5v| guyz | 44-0FN | 0~ 70°C | ATMEGA16L-8MC-ND. 3.97 3.82 3.66 
512 1K [32] 1/2 4 Y 1 1 Ne [evel 28 Y TY ]Y [Y/Y (27~-55V] 8MHz | 44-QFN | -40~ 85°C |ATMEGA16L-8MI-ND 3.97 3.82 3.66 
512 1K |32] 1/2 4 Y 1 1 Y/Y] 8 yY |y}y |y¥] Y¥ |27~5.5V]} 8MHz | 44-QFN | -40~85°C |ATMEGA16L-8MU-ND® 656 412 3.66 
512 1K |32] 1/2 4 Y 1 1 Yoyo] ps8 yY |y}y ]y] ¥ |27~5.5V} 8MHz | 40-Dip | -40~85°C |ATMEGA16L-8PU-ND® 656 412 3.66 
512 1K |35| 2/2 6 Y 1 2/—/;y}]/—}y |y|y {YY |27~5.5v) 16MHz |} 44-TOFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA162-16AU-ND® 6.67 419 3,72 
512 1K [35] 2/2 6 Y 1 2 |-l/|y|—|]y |y{yfyf y |27~5.5v| 16MHz | 44-GFN | -40 ~ 85°C |ATMEGA162-16MU-ND@ 677 4.26 3.78 
512 1K [35] 2/2 6 Y 1 2 ,—y;yf— fy |Y]|Y/Y]Y [27=5.5V]16MHz | 40-Dip | -40~ 85°C [ATMEGA162-16PU-ND® 677 426 3.78 
16 512 1K |35| 2/2 6 Y 1 2/—/y}]—}]y |y|yY {YJ Y¥ |27~5.5v]) 8MHz | 44-TOFP | -40 ~ 85°C /ATMEGA162V-8AU-ND@ 6.67 419 3,72 
512 1K |35| 2/2 6 Y 1 2/—/y}/—}Y |Y}]Y]Y¥ 4 Y¥ |27~5.5v) 8MHz | 44-QFN | -40~ 85°C | ATMEGA162V-8MI-ND 410 394 3,78 
512 1K |35| 2/2 6 Y 1 2/—/y|/—}]y |yY|yY {YY |27~5.5v) 8MHz | 44-GFN | -40~ 85°C /ATMEGA162V-8MU-ND® 677 426 3,78 
512 1K |35| 2/2 6 Y 1 2 |—-/y|/— J] y |y|ylfyy |27~5.5v| 8mHz | 40-Dip_| -40~ 85°C_|ATMEGA162V-8PU-ND@ 6774.26 3.78 
512 1K [23] 1/2 6 Y /1+USART| 1 Yi Y| 8 Y TY ]Y [Y/Y 4{[1.8~5.5V] 20MHz | 32-TOFP | -40~ 85°C |ATMEGA168-20AU-ND® 4.00 252 2.24 
512 1K |23] 1/2 6 Y }14USART] 4 Wey] 38 Y |Y¥}Y |yY¥] Y |4.8~5.5V] 20MHz | 32-QFN | -40~85°C |ATMEGA168-20MU-ND® 411 258 2.30 
512 1K |23] 1/2 6 Y }14USART] 1 Y/Y] 8 Y |Y}yY |Y¥] Y |1.8~5.5V] 20MHz |) 28-Dip | -40~ 85°C | ATMEGA168-20PU-ND@ 411 258 2.30 
512 1K |23] 1/2 6 Y }14USART] 1 Y/Y] 8 Y |Y}Y |y¥] Y¥ |27~5.5V | 20MHz | 32-QFN | -40 ~ 125°C | ATMEGA168-20MQ-ND® 421 265 236 
512 1K [23] 1/2 6 Y_|14USART| 4 Y/|yY/ 8 Y |y fy |y] Y_ |1.8~5.5v| 10MHz | 32-TOFP | -40 ~ 85°C_|ATMEGA168V-10AU-ND@ 4.00 252 2.24 
512 1K [23] 1/2 6 Y /1+USART] 1 Y fy] 8 Y TY |Y  |Y/ Y [1.8=55V/40MHz | 32-OFN | -40~ 85°C |ATMEGA168V-10MU-ND® 41258 2.30 
512 1K |23] 1/2 6 Y }14USART] 1 Y/Y] 8 Y |Y}Y |y¥] Y |1.8~5.5V] 10MHz | 28-Dip | -40 ~ 85°C |ATMEGA168V-10PU-ND@ 411 258 2.30 
512 1K [54] 1/2 4 Y 1 2 |-/y|/— J] y |y|y [yy ([27~5.5v| 8MHz | 64-QFN | -40 ~ 85°C_|ATMEGA169L-8MI-ND 6.67 6.42 6.16 
1K 2K [32] 1/2 4 Y 1 1 YY] 8 Y TY] Y [Y/Y [4.0-5.5V] 16MHz | 44-TOFP | -40~ 85°C [ATMEGA32-16AU-ND® 817 513 4.56 
1K 2K |32] 1/2 4 Y 1 1 Y}Y] 8 Y |Y}Y |Y¥] Y |4.0~5.5V] 16MHz) 44-QFN | -40~ 85°C |ATMEGA32-16MU-ND® 8.28 5.20 4.62 
1K 2K |32] 1/2 4 Y 1 1 Y/Y] 8 yY |Y}yY ]|y¥] Y |4.0~5.5V] 16MHz] 40-Dip | -40~85°C |ATMEGA32-16PU-ND® 8.28 520 4.62 
1K 2K | 32] 1/2 4 Y 1 1 Y/Y] 8 yY |y}yY |y] Y |1.8~5.5V} 8MHz | 44-TOFP | -40 ~ 85°C |ATMEGA32L-8AU-ND® 817 513 4.56 
1K 2K |32| 1/2 4 Y 1 1 Y/Y | 8 yY [yf yy] ¥ |4.8~5.5v]| sMHz | 44-QFN | -40 ~85°C_|ATMEGA32L-8MU-ND® 817 513 4.56 
1K 2K [32| 172 q % 1 1 YY] 8 Y [YY [Y/Y [27-55V) 8MHz | 40-Dip | 0~70°C [ATMEGA32L-8PU-ND® 817 513 456 
1K 2K |54] 1/2 4 Y | 14USI 1 |usi}Y}] 8 Y |Y]Y |Y¥] Y |27~5.5V] 16MHz | 64-TOFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA325-16AU-ND® 688 432 3.84 
32 1K 2K |54] 1/2 4 Y | 14USI 1 |usi}Y}] 8 Y |yY}yY |yY] Y¥ |27~5.5V] 16MHz | 64-QFN | -40~ 85°C |ATMEGA325-16MU-ND® 6.99 439 3.90 
1K 2K |54] 1/2 4 Y | 14USI 1 |usi}Y}] 8 Y |y}Y |y¥] Y |4.8~5.5V] 8MHz | 64-TOFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA325V-8AU-ND® 6.88 432 3.84 
1K 2K [54] 1/2 4 Y | 14USI 1 |usi|y| 8 yY [yt yfy] y |4.8~5.5v] smHz | 64-QFN | -40 ~ 85°C_|ATMEGA325V-8MU-ND@ 6.99 4.39 3.90 
1K 2K [69] 1/2 q Y | 14+USI T [UuUsI|Y|/ 8 Y [YY [Y/Y [27~5.5V)16MHz | 100-TOFP | -40~ 85°C |ATMEGA3250-16AU-ND® 7.25. 455 4.05 
1K 2K |69| 1/2 4 Y | 14USI 1 |usi}Y} 8 Y |Y}Y |y¥] Y |4.8~5.5V] 8MHz | 100-TOFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA3250V-8AU-ND@ 7.25 4.55 = 4.05 
1K 2K }23] 1/2 6 Y }14USART] 1 Y}Y] 8 Y |¥}]Y | y¥] Y |4.8~5.5V] 10MHz | 32-TOFP | -40°C~ 85°C |ATMEGA328P-AU-ND@ NEW! | 4.30 2.70 2.40 
1K 2K }23] 1/2 6 Y }14USART] 1 Y/Y] 8 Y |Y}Y |y¥] Y |4.8~5.5V] 10MHz] 32-QFN |-40°C ~ 85°C |ATMEGA328P-MU-ND@ NEW! | 4.30 2.70 2.40 
1K 2K 23] 1/2 6 Y_|14USART| 4 yYiy/ 8 yY [yt yfy] y¥_ |1.8~5.5v| 10MHz | 28-PDIP_|-40°C ~ 85°C |ATMEGA328P-PU-ND@ NEW! | 4.30 2.70 2.40 
2K aK [54] 2/2 8 Y 1 2 Y/Y] 8 Y |yY|]yY [Y/Y [27~5.5V] 16MHz | 64-TOFP | -40~ 85°C [ATMEGA64-16AU-ND® 11.83 743 6.60 
2K 4K |54]| 22 8 Y 1 2 Y/Y] 8 Y |Y}yY ]yY¥] Y |27~5.5V] 16MHz | 64-QFN | -40~ 85°C | ATMEGAG4-16MI-ND 7.22 694 666 
2K 4K |54] 2/2 8 Y 1 2 Y/Y] 8 Y |y}yY |y¥] Y |27~5.5V] 16MHz) 64-QFN | -40~ 85°C |ATMEGA64-16MU-ND® 11.93 750 666 
2K 4K |54]| 2/2 8 Y 1 2/y]y] 8 yY |y}yY |y¥] Y |27~5.5V] 8MHz | 64-TOFP | -40 ~ 85°C |ATMEGAG4L-8AU-ND® 11.83 7.43 6.60 
2K 4K |54| 2/2 8 Y 1 2 Y/|yY/ 8 yY |yf yy] y |27~5.5v| smHz | 64-QFN | 0~ 70°C |ATMEGA64L-8MC-ND 7.22 6.94 6.66 
2K aK [54] 272 8 Y 1 2 YfyY/ 8 Y TY |Y]|Y/Y [27-55V] 8MHz | 64-QFN | -40~ 85°C /ATMEGAG4L-8MU-ND® 11.93 7.50 6.66 
2K 4K |54]| 2/2 8 Y 1 2|/y]y] 8 yY |y}yY |y] Y |27~5.5V} 8MHz | 64-TOFP | -40 ~ 125°C | ATMEGAG4L-8AQ-ND® 11.93 750 6.66 
2K 4K | 54] 2/2 8 Y 1 2 Y/Y] 8 yY |y}yY |y¥] Y |27~5.5V]} 8MHz | 64-QFN | -40 ~ 125°C | ATMEGA64L-8MQ-ND@ 11.93 750 6.66 
4K 8K |86| 4/2 16 Y }14USART] 4 Y/Y] | Y | YJ) yY |Y¥) Y }27~5.5V| 46MHz | 100-TOFP | -40~ 85°C | ATMEGAG40-16AU-ND@ 11.80 7.42 659 
4K 8K [86] 4/2 16 Y_|14USART| 4 yiy| te | y |y/y fy y |27~55v| 16MHz |100-CBGA| -40 ~ 85°C_|ATMEGA640-16CU-ND@ 11.80 7.45 6,92 
aK eK [86 4/2 16 Y /1+USART| 4 Y ty; | Y |yY|yY  {Y{ Y ([1.8~55V/ 8MHz |100-TOFP | -40~ 85°C [ATMEGAG40V-8AU-ND® 11.80 742 6.59 
64 4K 8K |86| 4/2 16 Y }14USART] 4 Y}Y] | Y | Y])yY |Y J) Y 4|1.8~5.5V| 8MHz |100-CBGA] -40~ 85°C | ATMEGAG40V-8CU-ND@ 11.80 7.45 6,92 
2K 4K | 32] 1/2 6 Y }14USART] 1 Y/Y] 8 Y |¥}Y |Y¥] Y |1.8~5.5V] 10MHz | 44-TOFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA644V-10AU-ND@ 776 4488 4.34 
2K 4K | 32] 1/2 6 Y }14USART] 1 Y}Y] 8 yY |y}yY |y¥] Y |1.8~5.5V] 10MHz | 44-QFN | -40~ 85°C | ATMEGA644V-10MU-ND® 787 495 4.40 
2K 4K_|32| 1/2 6 Y_|1+USART] 14 yYiy/ 8 yY [ytyfy] y_ |1.8~5.5v| 10MHz | 40-Dip_| -40 ~ 85°C_| ATMEGA644V-10PU-ND@ 7.87 4.95 4.40 
2K aK [32] 172 6 Y /1+USART] 1 YTY/ 8 Y [yY|Y |Y | Y [27~5.V) 20MHz | 44-TOFP | -40~ 85°C |ATMEGA644-20AU-ND® 776 4.88 4.34 
2K 4K | 32] 1/2 6 Y }14USART] 1 Y/Y] 8 Y |Y}yY ]y¥] Y |27~5.5V] 20MHz| 44-QFN | -40~ 85°C |ATMEGA644-20MU-ND® 787 495 4.40 
2K 4K | 32] 1/2 6 Y }14USART] 1 Y}Y] 8 yY |y}yY |y¥] Y |27~5.5V] 20MHz|) 40-Dip | -40~ 85°C |ATMEGA644-20PU-ND@ 787 495 4.40 
2K 4K |54] 1/2 4 Y | 14USI 1 |usi}yY}] 8 Y |Y}Y |y¥] Y |4.8~5.5V] 16MHz | 64-TOFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA645-16AU-ND® 9.01 566 5.03 
2K 4K |54| 1/2 4 Y | 14USI 1 |usi|y|] 8 yY |y fy |y |] Y |4.8~5.5v| 16MHz | 64-QFN | -40 ~ 85°C_|ATMEGA645-16MU-ND® 912 5.73 5.09 
2K aK [54] 172 q Y | 14+USI T [UuUsI|Y|/ 8 Y [TY ]Y |Y/ Y [1.8=5.5V] 8MHz | 64-TOFP | -40~ 85°C [ATMEGAG45V-8AU-ND® 901 566 5.03 
2K 4K |54] 1/2 4 Y | 14USI 1 |usi}Y}] 8 yY |y}yY |yY¥] Y |4.8~5.5V} 8MHz | 64-QFN | -40~ 85°C | ATMEGA645V-8MU-ND@ 912 573 5.09 
2K 4K |69| 1/2 4 Y | 14USI 1 |usi|Y}] 8 Y |¥Y}Y | Y¥]} Y 14.8 ~5.5V] 16MHz | 100-TOFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA6450-16AU-ND@ 10.36 651 5.79 
2K 4K _|69| 1/2 4 Y | 14USI 1 |usi|y| 8 yY [yt yfy] y_ |4.8~5.5v] smz | 100-TOFP | -40 ~ 85°C_| ATMEGAG450V-8AU-ND@ 10.36 6.51 5.79 
aK aK [53 2/2 8 Y 1 2 Y/Y] 8 Y TY ]Y [Y/Y ([45~55V] 16MHz | 64-OFN | 0~70°C [ATMEGA128-16MC-ND 9.10 875 8.40 
4K 4K |53] 2/2 8 Y 1 2 Y/Y] 8 Y |Y}Y |Y¥] Y |4.5~5.5V] 16MHz | 64-TOFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA128-16AU-ND® 15.05 9.45 8.40 
4K 4K |53] 2/2 8 Y 1 2 Y/Y] 8 Y |Y}Y |yY] Y |4.5~5.5V] 16MHz| 64-QFN | -40~85°C |ATMEGA128-16MU-ND® 15.05 9.45 8.40 
4K 4K |53]| 2/2 8 Y 1 2 Y/Y] 8 Y |y}yY¥ |y¥] Y¥ |27~5.5V] 8MHz | 64-TOFP | -40~ 85°C | ATMEGA128L-8AU-ND® 15.05 945 8.40 
4K 4K |53| 2/2 8 Y 1 2 Y/Y] 8 yY |yfyfy |] y |27~5.5v| smMHz | 64-QFN | -40~85°C_|ATMEGA128L-8MU-ND® 15.05 9.45 8.40 
aK 16K [32] 2/2 6 Y 1 2 YfyY/ 8 Y TY ]Y [Y/Y [1.8=55V|46MHz | 44-TOFP | -40~ 85°C |ATMEGA1284P-AU-ND® NEW! | 7.53 4.73 4.20 
4K 16K |32) 22 6 Y 1 2 Y/Y] 8 Y |y}yY |y¥] Y |1.8~5.5V] 16MHz | 44-QFN | -40~ 85°C |ATMEGA1284P-MU-ND@ NEW!) 7.53 4.73 4.20 
108 4K 16K |32| 22 6 Y 1 2 Y}Y] 8 Y |¥}yY¥ |y¥] Y |1.8~5.5V] 16MHz | 40-PDIP | -40~ 85°C |ATMEGA1284P-PU-ND® NEW!) 7.63 4.80 4.26 
4K 8K |86| 4/2 16 Y }14USART] 4 Y/Y] 1] Y | YJ) Y | YJ] Y }2.7~5.5V| 16MHz | 100-TOFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA1280-16AU-ND® 15.72 987 8.78 
4K 8k |86| 4/2 16 Y_|14USART| 4 yiy]| te | y |yly fy y |27~5.5v| 16MHz |100-CBGA| -40 ~ 85°C_| ATMEGA1280-16CU-ND@ 17.11 10.75 9.56 
aK eK [86] 4/2 16 Y /1+USART| 4 Y TY; | Y |yY]yY  /Y{ Y ([1.8~55V) 8MHz |100-TOFP | -40~ 85°C |ATMEGA1280V-8AU-ND@ 15.72 987 8.78 
4K 8K |86| 4/2 16 Y }14USART] 4 Y/Y] 1] Y | Y]yY {|Y J] Y 4|1.8~5.5V} 8MHz |100-CBGA| -40~ 85°C |ATMEGA1280V-8CU-ND® 17.11 10.75 9.56 
4K 8K | 54} 4/2 10 Y }14USART] 2 Y}Y] 8 Y |y}yY |y¥] Y |27~5.5V] 16MHz | 64-TOFP | -40 ~ 85°C |ATMEGA1281-16AU-ND® 14.36 9.02 8.02 
4K 8K | 54} 4/2 10 Y }14USART] 2 Y/Y] 8 yY |yY}yY  ]y¥] Y |27~5.5V] 16MHz] 64-QFN | -40~ 85°C |ATMEGA1281-16MU-ND@ 14.36 9.02 8.02 
4K 8K 154] 4/2 10 Y_|14USART| 2 yYiy/ 8 y [yt yfy] y_|4.8~5.5v| smuz | 64-TOFP | -40 ~ 85°C_| ATMEGA1281V-8AU-ND@ 14.36 9.02 8.02 
aK eK [54], 4/72 10 Y_[4+USART| 2 Y ly 8 Y [YY [Y/Y [18-55V/ 8MHz | 64-OFN [| -40~ 85°C [ATMEGA1281V-8MU-ND® 14.36 9.02 8.02 
aK eK [86 4/2 16 Y /1+USART| 4 YTY/ | Y |[Y]yY /|Y{ Y ([45~5.5V]16MHz |100-TOFP | -40~ 85°C |ATMEGA2560-16AU-ND® 16.77 1053 9.36 
4K 8K |86| 4/2 16 Y }14USART] 4 Y}yY] | Y | Y)Y | YJ] Y |4.5~5.5V] 16MHz |100-CBGA| -40 ~ 85°C | ATMEGA2560-16CU-ND® 18.17 11.41 10.14 
4K 8K |86| 4/2 16 Y }14USART] 4 Y}Y] 1] Y | YJ] Y | YJ] Y |1.8~5.5V} 8MHz | 100-TOFP | -40 ~ 85°C |ATMEGA2560V-8AU-ND® 16.77 1053 9.36 
956 4K 8K |86| 4/2 16 Y }14USART] 4 Y}Y] 1] Y | Y]yY }|Y¥ J] Y 4|1.8~5.5V} 8MHz |100-CBGA| -40 ~ 85°C | ATMEGA2560V-8CU-ND® 18.17 11.41 10.14 
4K 8K |54| 4/2 10 Y_|14USART| 2 Y/Y] 8 Y |y fy [y] Y |4.5~5.5v| 16MHz | 64-TOFP | -40 ~ 85°C_|ATMEGA2561-16AU-ND@ 15.91 9.99 8.88 
aK eK [54] 472 10 Y /4+USART] 2 YfyY/ 8 Y [TY ]Y |Y/ VY [45-55V)16MHz |] 64-OFN | -40~ 85°C |ATMEGA2561-16MU-ND® 15.91 999 8.88 
4K 8K 54] 4/2 10 Y }14USART] 2 Y/Y] 8 Y |Y]yY |yY¥] Y |1.8~5.5V] 8MHz | 64-TOFP | -40 ~ 85°C | ATMEGA2561V-8AU-ND@ 15.91 999 8.88 
4K 8k |54] 4/2 10 Y_|1+USART] 2 yYiyi 8 yY tytyfy] y |4.8~5.5v] smHz | 64-OFN | -40~ 85°C_| ATMEGA2561V-8MU-ND@ 15.91 9.99 8.88 
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Timer ADC A 
Flash /EEPROM) SRAM | /0 | 16-Bit/ | PWM TI 10-Bit | Ana. Int. | HW Clock Temp. | Digi-Key Price Each 
(KBytes) | (Bytes) | (Bytes) |Pins| 8-Bit Ch. | RTC SPI USART | (I2C) |ISP| (Ch.) |Comp.|BOD|WDT| RC |MULT| Vec Speed | Package | Range | Part No. 1 25 100 
512 1K 32 1/2 6 Y |1+USART| 2 Y/Y 8 Y ry. bd Y Y | 2.7 ~5.5V| 20MHz) 44-TQFP | -40~85°C | ATMEGA164P-20AU-ND 4.82 3.03 2.69 
512 1K 32 1/2 6 Y |1+USART| 2 Y/Y 8 Y ¥ ¥ Y Y |2.7~5.5V|20MHz) 44-QFN | -40~85°C | ATMEGA164P-20MU-ND 4.82 3.03 2.69 
512 1K 32 1/2 6 Y |1+USART| 2 Y/Y 8 ¥: Y ¥: ¥ Y |2.7~5.5V|20MHz) 40-Dip | -40~85°C | ATMEGA164P-20PU-ND 4.82 3.03 2.69 
512 1K 32 1/2 6 Y |1+USART} 2 Y/Y 8 Y Y Y Nv Y | 1.8 ~5.5V} 10MHz) 44-TQFP | -40~85°C | ATMEGA164PV-10AU-ND 4.82 3.03 2.69 
16 512 1K 32 1/2 6 Y |1+USART| 2 YY. 8 Y % Y Y Y |1.8~5.5V}10MHz) 44-QFN | -40~85°C | ATMEGA164PV-10MU-ND 4.82 3.03 2.69 
512 1K 32 1/2 6 Y |1+USART| 2 Mo [L¥ 8 Y NY: Y Y Y |1.8~5.5V}10MHz) 40-Dip | -40~85°C | ATMEGA164PV-10PU-ND 4.82 3.03 2.69 
512 1K 54 1/2 4 Y 1+USI 1 USI | Y 8 Y Y Y Y Y | 2.7 ~ 5.5V| 16MHz) 64-TQFP | -40~85°C | ATMEGA165P-16AU-ND 5.74 3.61 3.21 
512 1K 54 1/2 4 Y 1+USI 1 USI | Y 8 Y Y ¥. ¥ Y |2.7~5.5V}16MHz) 64-QFN | -40~85°C | ATMEGA165P-16MU-ND 5.74 3.61 3.21 
512 1K 54 1/2 4 ¥. 1+USI 1 USI | Y 8 ¥ Y Y ¥ Y |1.8~5.5V} 8MHz | 64-TQFP | -40~85°C | ATMEGA165PV-8AU-ND 5.74 3.61 3.21 
512 1K 54 1/2 4 Y 1+USI 1 USI | Y 8 Y ¥ Y Y Y |1.8~5.5V} 8MHz | 64-QFN | -40~85°C | ATMEGA165PV-8MU-ND 5.74 3.61 3.21 
1K 2K 32 1/2 6 Y |1+USART| 2 Yay! 8 Y Y Y Y Y | 2.7 ~ 5.5V| 20MHz) 44-TQFP | -40~85°C | ATMEGA324P-20AU-ND 6.02 3.78 3.36 
1K 2K 32 1/2 6 Y |1+USART| 2 Y/Y 8 Y Y ¥ Y Y |2.7~5.5V|20MHz) 44-QFN | -40~85°C | ATMEGA324P-20MU-ND 6.02 3.78 3.36 
1K 2K 32 1/2 6 Y |1+USART| 2 Y/Y 8 Y ¥ Y Y |2.7~5.5V|20MHz) 40-Dip | -40~85°C | ATMEGA324P-20PU-ND 6.02 3.78 3.36 
1K 2K 32 1/2 6 Y |1+USART} 2 Y/Y 8 ¥ Y Y: bg Y | 1.8~5.5V} 10MHz) 44-TQFP | -40~85°C | ATMEGA324PV-10AU-ND 6.02 3.78 3.36 
1K 2K 32 1/2 6 Y |1+USART| 2 Y/Y 8 Y ba ¥: Y Y |1.8~5.5V}10MHz) 44-QFN | -40~85°C | ATMEGA324PV-10MU-ND 6.02 3.78 3.36 
32 1K 2K 32 1/2 6 Y |1+USART| 2 Y/Y 8 : y: y: Y Y |1.8~5.5V}10MHz) 40-Dip | -40~85°C | ATMEGA324PV-10PU-ND 6.02 3.78 3.36 
1K 2K 54 1/2 4 Y 1+USI di USI | Y 8 Y ha Y Y Y | 2.7 ~ 5.5V| 20MHz) 64-TQFP | -40~85°C | ATMEGA325P-20AU-ND 6.99 4.39 3.90 
1K 2K 54 1/2 4 a 1+USI 1 USI | Y 8 Ms ¥ ¥: Y Y |2.7~5.5V|20MHz) 64-QFN | -40~85°C | ATMEGA325P-20MU-ND 6.99 4.39 3.90 
1K 2K 54 1/2 4 Y 1+USI st USI | Y 8 ¥ Y y: Y Y | 1.8~5.5V} 10MHz) 64-TQFP | -40~85°C | ATMEGA325PV-10AU-ND 6.88 4.32 3.84 
1K 2K 69 1/2 4 Y 1+USI 1 USI | Y 8 ¥. Y Y Y Y | 2.7 ~ 5.5V | 20MHz | 100-TQFP | -40~85°C | ATMEGA3250P-20AU-ND 7.25 4.55 4.05 
1K 2K 69 1/2 4 Y 1+USI 1 USI | Y 8 Y yi ¥: Y Y | 1.8 ~ 5.5V | 10MHz | 100-TQFP | -40~85°C | ATMEGA3250PV-10AU-ND 7.25 4.55 4.05 
2K 4K 32 1/2 6 Y |1+USART} 2 aN 2 8 Y ha Y Y Y | 2.7 ~ 5.5V| 20MHz) 44-TQFP | -40~85°C | ATMEGA644P-20AU-ND 7.76 4.88 4.34 
2K 4K 32 1/2 6 Y |1+USART| 2 aa ¢ 8 Y ¥ Y x Y | 2.7~5.5V|20MHz) 44-QFN | -40~85°C | ATMEGA644P-20MU-ND 7.76 4.88 4.34 
64 2K 4K 32 1/2 6 Y |1+USART} 2 Y/Y 8 Y ¥. Y Y Y |2.7~5.5V|20MHz) 40-Dip | -40~85°C | ATMEGA644P-20PU-ND 7.76 4.88 4.34 
2K 4K 32 1/2 6 Y |1+USART| 2 Ne | °¥ 8 Y bg Y ¥ Y | 1.8~5.5V}10MHz) 44-TQFP | -40~85°C | ATMEGA644PV-10AU-ND 7.76 4.88 4.34 
2K 4K 32 1/2 6 Y |1+USART| 2 Y/Y 8 Y he Y ¥: Y |1.8~5.5V}10MHz) 40-Dip | -40~85°C | ATMEGA644PV-10PU-ND 7.76 4.88 4.34 
® . 
AVR® XMEGA High Performance Low 
Power Flash Microcontrollers 
Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C 
z Frequency 12-bit 12-bit i 
Memory Size (Bytes) DMA 1/0 Max. vec 16-bit PWM A/D D/A Digi-Key Price Each 
Flash | EEPROM) SRAM |Channels| Pins (MHz) (Vv) Timers | Channels SPI TWI | USART | Channels | Channels | Package | Part No. i 25 100 
a 1K 2K 4 36 32 1.6 ~ 3.6 5 16 2 2 5 12 2 44-TQFP | ATXMEGA16A4-AU-ND 4.30 2.70 2.40 
1K 2K 4 36 32 1.6 ~ 3.6 5 16 2 2 5 12 2 44-QFN | ATXMEGA16A4-MH-ND 4.09 2.57 2.28 
2K 4K 4 36 32 1.6 ~ 3.6 5 16 2 2 5 12 2. 44-TQFP | ATXMEGA32A4-AU-ND 4.73 2.97 2.64 
32K 
2K 4K 4 36 32 1.6 ~ 3.6 5 16 2 2 5 12 2 44-QFN | ATXMEGA32A4-MH-ND 4.52 2.84 2.52 
2K 4K 4 78 32 1.6 ~ 3.6 8 24 4 4 8 16 4 100-TQFP | ATXMEGA64A1-AU-ND 7.53 4.73 4.20 
2K 4K 4 78 32 1.6 ~ 3.6 8 24 4 4 8 16 4 100-CBGA | ATXMEGA64A1-CU-ND 8.92 5.61 4.98 
2K 4K 4 50 32 1.8 ~ 3.6 7 22 4 4 7 16 2 64-TQFP | ATXMEGA64A3-AU-ND 7.10 4.46 3.96 
64K 
2K 4K 4 50 32 1.8 ~ 3.6 7 22 4 4 7 16 2 64-QFN | ATXMEGA64A3-MH-ND 7.10 4.46 3.96 
2K 4K 4 36 32 1.6 ~ 3.6 5 16 2 2 5 12 2 44-TQFP | ATXMEGA64A4-AU-ND 5.38 3.38 3.00 
2K 4K 4 36 32 1.6 ~ 3.6 5 16 2 2 5 12 2 44-QFN | ATXMEGA64A4-MU-ND 5.38 3.38 3.00 
2K 8K 4 78 32 1.6 ~ 3.6 8 24 4 4 8 16 4 100-TQFP | ATXMEGA128A1-AU-ND 8.06 5.07 4.50 
‘ak 2K 8K 4 78 32 1.6 ~ 3.6 8 24 4 4 8 16 4 100-CBGA | ATXMEGA128A1-CU-ND 9.46 5.94 5.28 
2K 8K 4 50 32 1.8 ~ 3.6 ie 22 4 4 7 16 2 64-TQFP | ATXMEGA128A3-AU-ND 7.53 4.73 4.20 
2K 8K 4 50 32 1.8 ~ 3.6 it 22 4 4 7 16 2 64-QFN = |ATXMEGA128A3-MH-ND 7.53 4.73 4.20 
4K 16K 4 50 32 1.8 ~ 3.6 7 22 4 4 7 16 2 64-TQFP | ATXMEGA192A3-AU-ND 8.60 5.40 4.80 
192K 
4K 16K 4 50 32 1.8 ~ 3.6 vA 22 4 4 7 16 2 64-QFN = |ATXMEGA192A3-MH-ND 8.60 5.40 4.80 
4K 16K 4 50 32 1.8 ~ 3.6 it 22 4 4 7 16 2 64-TQFP | ATXMEGA256A3-AU-ND 9.68 6.08 5.40 
256K 
4K 16K 4 50 32 1.8 ~ 3.6 L 22 4 4 7 16 2 64-QFN =| ATXMEGA256A3-MH-ND 9.68 6.08 5.40 


Adapters 


The AVR® ICE50 is a top-of-the-line development tool for complete in-circuit emulation of most AVR 8-bit 


RISC microcontrollers. 


The ICESO and the AVR Studio4 user interface give the user complete control of the internal resources of the 
microcontroller, helping to reduce development time by making debugging easier. 


i-Key Price Price 
Description Part No. Each Description Each 
ICESO Extension Memory Card ATICESOMEM-ND 240.50 Personality Adapter for ATmega162 ATADAPMEGA162-ND 40.30 
Replacement POD for ICE40, ICESO ATICESOROD:ND 455.00 Personality Adapter for ATtiny2313 ATADAPT2313-ND 40.30 
Probe with Flex Cables ATICESOPROBE-ND. 79.30 
Personality Adapter for ATtiny13 ATADAPTINY13-ND. 40.30 
Personality Adapter for ATmega169 ATADAP169_TOP-ND 195.00 
Personality Adapter for ATmega8 ATADAPMEGA8-ND 40.30 Personality Adapter for ATtiny26 ATADAPTINY26-ND 40.30 
Personality Adapter for ATmega32 ATADAPMEGA32-ND 40.30 ICES0 Adapter Test ATADAPTEST-ND 40.30 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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USB Development Kit 


AIMEL 


® Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
H USB Host/Function Development Kit for AT43USB380 
ATSTK500 Sta rter Kit OTG/Host FunctionProcessor ATASDKS80-PDC2-ND 1298.70 
The ATSTKSOO is a starter kit and development system for Atmel's AVR flash microcontrollers. The 
ATSTK500 gives designers a quick start to develop code on the AVR combined with features for using the E | a Ki 
starter kit to develop prototypes and test new designs. The ATSTKS500 interfaces with AVR Studio®, Atmel's 
Integrated Development Environment (IDE) for code writing and debugging. va uation its ® Rous 
ATSTIKSOO-ND i scdsecindasncagisesesmuledsasevineige saben anced sith’ daneed tithes uaelea adc ainmted Gade eiinne sided $78.75 _— 7 
Digi-Key Price 
Digi-Key Price Description : : Part No. Each 
Description Part No. Each Butterfly Evaluation Kit ATAVRBFLY-ND 20.00 
Module for STK501 ATSTK501-ND 78.75 
Module for STK502 ATSTK502-ND 98.75 
Module for STK503 ATSTK503-ND 119.38 
Module for STKSO4 ATSTKS04ND ‘19.8 Programmer/Emulator 
Module for STK505 ATSTK505-ND 78.75 
Module for STK520 ATSTK520-ND 78.75 Digi-Key Price 
CAN Extension for STK500/501 ATADAPCANO1-ND 19.04 Description Part No. Each 
Starter Kit for AT9OUSB ATSTK525-ND 198.75 ISP In-System Programmer ATAVRISP2-ND 35.00 
Starter Kit for AT90USB82/162 ATSTK526-ND 198.75 JTAGICE Emulator for AVR® 2/OCD ATJTAGICE2-ND 298.75 
Extension Board Kit for STK525 ATEVK525-ND 150.00 Probe JTAGICE with Flex Cables ATJTAGPROBE-ND 39.06 
ATAVRONEKIT Debugger/Programmer ATAVRONEKIT-ND 600.71 


BC100 Development Kit 


The BC100 is a reference design/development kit that targets battery charging. The kit can be used to charge 
various battery types, as long as the requirements to charging voltage and currents are within the output range 


AVR® Dragon™ 


a ats The AVR Dragon supports all programming modes for the AVR device family. The Dragon is also capable 
that the kit offers (1.2V ~ 38V, 5A Max.) The kit can be used to develop applications such as battery chargers, of full emulation support for devices with 32KB or less flash memory. Firmware for the device is easily 
battery backup, un-interruptable power supply and switch mode power supply. upgraded using AVR Studio® to support new devices. 


ATAVRBCIOOND: ci:cis2s.0cteiessisindades eh sadeGiadacisdavisbaiaatatisedcetdgsabaaiarenidanssaaia ses é ATAVRADRAGONOND:....c2:c3secc1ecccdarcsdeceeissaede deeds secre tenia ecsaataieaaacsadeciaeacencenidzenasa 


+ Hf Features: * Core Power Supply Voltage: 1.65V ~ 1.95V «I/O Power Supply Voltage: 3.0V ~ 3.6V 
AVR®32 32-Bit M icrocontrollers * Operating Temperature: 40°C ~ B5°C RoHS 
SRAM | Flash Cache vo Ethernet Ext. Bus Frequency Digi-Key Price Each 
MIPS | (KBytes) | (KBytes) | (Inst/Data) Pins USB MAC 10/100 | Interface | UART | Max. (MHz) Package | Part No. 1 25 100 

32 _— 16KB/16KB 160 High-Speed 2 Yes 4 150 256-CTBGA | AT32AP7000-CTUT-ND 21.82 13.71 12.18 

210 32 = 16KB/16KB 90 High-Speed = Yes 4 150 208-LQFP |/AT32AP7001-ALUT-ND 19.14 12.02 10.68 
32 = 16KB/16KB 85 High-Speed as! Yes 4 150 196-CBGA _|AT32AP7002-CTUT-ND 18.49 11.61 10.32 
32 128 = 109 Full-Speed + OTG 1 Yes 4 66 144-LQFP | AT32UC3A0128-ALUT-ND 9.68 6.08 5.40 
32 128 _ 69 Full-Speed + OTG 1 No 4 66 100-TQFP |AT32UC3A1128-AUT-ND 8.60 5.40 4.80 
64 256 _ 109 Full-Speed + OTG 1 Yes 4 66 144-LQFP |AT32UC3A0256-ALUT-ND 10.75 6.75 6.00 
64 256 = 69 Full-Speed + OTG 1 No 4 66 100-TQFP |AT32UC3A1256-AUT-ND 9.68 6.08 5.40 

80 64 256 = 109 Full-Speed + OTG = No 4 66 144-LQFP_|AT32UC3A3256-ALUT-ND NEW! 12.69 7.97 7.08 
64 256 _ 109 Full-Speed + OTG —= No 4 66 144-TBGA |AT32UC3A3256-CTUT-ND NEW! 12.90 8.10 7.20 
64 512 = 109 Full-Speed + OTG 1 Yes 4 66 144-LQFP |AT32UC3A0512-ALUT-ND 12.90 8.10 7.20 
64 512 = 109 Full-Speed + OTG 1 Yes 4 66 144-LQFP |AT32UC3A0512-ALUR-ND 5856.00/800 
64 512 _— 69 Full-Speed + OTG 1 No 4 66 100-TQFP |AT32UC3A1512-AUT-ND 11.83 7.43 6.60 
64 512 = 69 Full-Speed + OTG 1 No 4 66 100-TQFP__|AT32UC3A1512-AUR-ND 6720.00/1,000 
16 64 _ 44 Full-Speed + OTG _ = 3 60 64-TQFP |AT32UC3B064-A2UT-ND 6.24 3.92 3.48 
16 64 _ 44 Full-Speed + OTG _ _— 3 60 64-QFN AT32UC3B064-Z2UT-ND 6.45 4.05 3.60 
16 64 = 28 Full-Speed — = 2 60 48-TQFP |AT32UC3B164-AUT-ND 6.02 3.78 3.36 
16 64 et 28 Full-Speed _— _— 2 60 48-QFN AT32UC3B164-Z1UT-ND 6.24 3.92 3.48 
32 128 = 44 Full-Speed + OTG _ _ 3 60 64-TQFP__|AT32UC3B0128-A2UT-ND 7.31 4.59 4.08 

72 32 128 = 44 Full-Speed + OTG = = 3 60 64-QFN AT32UC3B0128-Z2UT-ND 7.53 4.73 4.20 
32 128 _ 28 Full-Speed — _— 2 60 48-TQFP |AT32UC3B1128-AUT-ND 7.10 4.46 3.96 
32 128 = 28 Full-Speed = = 2 60 48-QFN AT32UC3B1128-Z1UT-ND 7.31 4.59 4.08 
32 256 = 44 Full-Speed + OTG = = 3 60 64-TQFP |AT32UC3B0256-A2UT-ND 8.39 5.27 4.68 
32 256 = 44 Full-Speed + OTG = — 3 60 64-QFN AT32UC3B0256-Z2UT-ND 8.60 5.40 4.80 
32 256 = 28 Full-Speed = = 2 60 48-TQFP |AT32UC3B1256-AUT-ND 8.17 5.13 4.56 
32 256 = 28 Full-Speed = = 2 60 48-QFN AT32UC3B1256-Z1UT-ND 8.39 5.27 4.68 


ATEVK1100 Evaluation Kit ATNGW100 Network Gateway Kit 


The FAB vane is on siya iG ae development system io the ube potatoe inlerocon etn The ATNGW100 is an ideal development board for the AT32AP7000. The ATNGW100 has two Ethernet 
Hodes EE GON OLDS PORNO MEMORY, BI MNBRSS ORS Y HOEY NG TU? PeVenne! OF Ge ports, SD and MMC card reader and connectors for USB and JTAG. The board is preloaded with Linux® and 
TEV AMOOIND theatre stetia Neary dosnnseses Arias antetatane con hinges ented ncccn lta Mace $128.75 | Shipped with 1/O interface drivers that can be called from your own code. 


ATNGWIOO-ND. 00.00 ccciisiccascsiiseeascsidaesoadaeesedsardiiaas dardsiedssseradsedasnaracbadaasenes ben $88.75 
ATEVK1101 Evaluation Kit : 
The ATEVK1101 is an evaluation kit and development system for the AVR32 AT32UC3B microcontroller. It ATSTK600 Starter Kit 


is equipped with a rich set of peripherals, memory, and makes it easy to try the full potential of the AVR32 
devices. The Atmel AVR® STK600 is a complete starter kit and development system for the AVR and AVR32 flash 


ATEVK1101-ND . $78.75 microcontrollers. It is designed to give designers a quick start to develop code on the AVR, combined with 


advanced features for using the starter kit to prototype and test new designs. The STK600 is shipped with a 
NEW! ATEVK1104 Evaluation Kit 


ATmega2560 device board. 


ATSTKG0OND: ..ccccccccccisccwecsedecrsaccsadacsascsedeedearandnadoardaideadiaasaeadeinaseesadSanasae $198.75 
The ATEVK1104 is an evaluation kit for the AT32UC3A3256 which combines Atmel's state-of-the-art AVR32 — - 
microcontroller with an unrivalled selection of communication interface like USB device including On-The-Go ae Digi-Key Price 
functionality, SDcard, NAND flash with ECC and stereo 16-bit DAC. Description Part No. Each 
ATEVEITIO4AND ..:.0cccccssanactrccisanacanecsmanaceascctanacqaceisaneceacesianeciieesoraebcina soeaacuna $168.75 ATSTK600 Socket and Adapter Boards 

Socket and Adapter Board, 40-PDIP Devices ATSTK600-DIP40-ND 98.75 
NE wi ATEVK1 1 05 Evaluation Kit Socket and Adapter Board, 44-TQFP Devices ATSTK600-TQFP44-ND 98.75 
The ATEVK1105 is an evaluation kit for the AT32UC3A0512 which demonstrates Atme''s state-of-the-art Socket and Adapter Board, 100-TQFP Devices ATSTK600-TQFP100-ND 98.75 
AVR32 microcontroller in Hi-Fi audio decoding and streaming applications. The kit contains reference ‘ 7 
hardware and software for generic MP3 player docking stations. Socket and Adapter Board, TinyX3U Devices ATSTK600-TINYX3U-ND 98.75 
ATEVIAIOS IND 26 ceased satecesssncanites shu laleutiaxsaises csi alta cash isteach tat ieuscany sash arity $178.75 Socket and Adapter Board, TQFP32 Devices ATSTK600-TQFP32-ND 98.75 

Socket and Adapter Board, SOIC Devices ATSTK600-SOIC-ND 98.75 
ATSTK1000 Starter Kit Socket and Adapter Board, 64-TQFP Devices ATSTK600-TQFP64-2-ND 98.75 
The ATSTK1000 provides a complete AT32AP7000 development environment. The kit comes with a pre- Socket Board and Expansion Module, 144-TQFP Devices ATSTK600-UC3A0X-144-ND 98.75 
installed Linux® image on a 256MB SD card. The ATSTK1000 has options that will help in development : 
such as, two ethernet ports, high quality QVGA LCD, a loudspeaker, PS/2, VGA, and an expansion header Socket and Adapter Board, 48-TQFP Devices ATSTK600-TQFP48-ND 98.75 
ple aes Te aesthetic ate $500.00 Socket and Adapter Board, 64-TQFP Devices, 0.8mm Pitch | ATSTK600-TQFP64-ND 98.75 


More Product Available Online: www.digikey.com 
646 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


A m E L M icroco ntro | lers Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C, Commercial: 0°C ~ 70°C 


ee 
CAN Reel® 
Timer Clock 
Memory Size (Bytes) m1) Serial Communication Counter Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Program Ram |EEprom| Pins UART | SPI CAN WDT | 16-Bits A/D MHz (V) Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
256 2K 36 1 Yes No 3 40 |3.0~5.5] Industrial 44-VQFP_ | AT89C51CCO3URLRCT-NDt 14.77 12.37 10.31 
4K 256 | 2k | 36 1 J ves | 29, | Yes 3 | Reh} 40 |3.0~5.5] Industrial | 64-VOFP | ATB9C51CCOSURDRCT-NDt 14.99 12.55 10.46 
256 2K 36 1 Yes No 3 40 |3.0~5.5| Industrial 44-PLCC_|AT89C51CCO3USLRCT-NDt 14.45 12.10 10.08 
16K 256 2K 20 1 = 2.0 Yes 3 se 40 |3.0~5.0] Industrial 32-VQFP_ | T89C51CCO2UARATIM-ND 5.77 5.55 §.33 
256 2K 20 1 _ Yes 3 40 |3.0~5.5] Industrial 64-BGA |189C51CC01CA7CTIM-ND 6.08 5.85 5.62 
256 2K 20 1 — Yes 3 40 |3.0~5.5] Industrial 28-SOIC | AT89C51CC02CA-TISUM-ND@ 8.60 6.40 6.00 
16K 256 2K 20 1 _ 2.0 Yes 3 8-ch/ 40 |3.0~5.5] Industrial 28-SOIC )AT89C51CC02UA-TISUM-ND® 8.60 6.40 6.00 
256 2K 20 1 _— A&B Yes 3 10-bit 40 |3.0~5.5] Industrial 28-PLCC | AT89C51CCO2UA-SISUM-ND® 8.60 6.40 6.00 
256 2K 20 1 = Yes 3 40 |3.0~5.5] Industrial 32-VQFP_ | AT89C51CC02CA-RATUM-ND® 8.60 6.40 6.00 
256 2K 20 1 - Yes 3 40 |3.0~5.5] Industrial 32-VQFP__| AT89C51CCO2UA-RATUM-ND® 8.60 6.40 6.00 
256 2K 34 1 _ Yes 3 40 |3.0~5.5] Industrial 44-VQFP_ | AT89C51CCO1UARLTUM-ND® 9.57 7.12 6.68 
256 2K 34 1 = Yes 3 40 |3.0~5.5] Industrial 44-PLCC | AT89C51CCO1UASLSUM-ND® 9.57 7.12 6.68 
30k 256 2K 34 1 _ 2.0 Yes 3 8-ch/ 40 |3.0~5.5] Industrial 44-VQFP_ |AT89C51CC01CA-RLTUM-ND® 9.57 7.12 6.68 
256 2K 34 1 _ A&B Yes 3 10-bit 40 |3.0~5.5] Industrial 44-PLCC |AT89C51CCO1CA-SLSUM-ND® 9.57 7.12 6.68 
256 2K 34 1 _ Yes 3 40 |3.0~5.5] Industrial 44-VQFP_ | AT89C51CCO1UA-RLRUMCT-ND@t 9.57 7.12 = 
256 2K 34 1 _ Yes 3 40 |3.0~5.5] Industrial 44-VQFP_ | AT89C51CCO1UA-RLRUMTR-ND@§ 10012.50/1,500 
256 2K 36 1 Yes Yes 3 40 |3.0~5.5] Industrial 64-VQFP_ | AT89C51CCO3CRDTIM-ND 7.02 6.75 6.48 
256 2K 36 1 Yes Yes 3 40 |3.0~5.5] Industrial 64-VQFP | AT89C51CCO3URDTIM-ND 11.61 8.10 7.13 
256 | 2k | 36 1 | ves | 27, | Yes 3 | fot | 40 |3.0~5.5| Industrial | 64-VOFP |ATB9C51CCO3UA-RDTUM-ND® 11.61 8.64 8.10 
256 2K 36 1 Yes Yes 3 40 |3.0~5.5] Industrial 44-PLCC | AT89C51CCO3UASLSUM-ND® 11.61 8.64 8.10 
256 2K 36 1 Yes No 3 40 |3.0~5.5| Industrial 44-PLCC_|AT89C51CCO3CSLRCT-NDt 14.45 12.10 10.08 
256 2K 36 1 Yes No 3 40 |3.0~5.5] Industrial 44-VQFP_ | AT89C51CCO3CRLRCT-NDt 14.77 12.37 10.31 
256 2K 36 1 Yes Yes 3 40 |3.0~5.5] Industrial 52-PLCC | AT89C51CCO3CS3RCT-NDt 14.66 12.28 10.23 
li 256 | 2K | 36 1 | ves | 42°, | Yes 3 | Berl} 40 |3.0~5.5| Industrial | 64-VOFP |AT89C51CCOSCRDRCT-NDt 14.99 12.55 10.46 
256 2K 36 a _ Yes 3 40 |3.0~5.5] Industrial 44-PLCC | AT89C51CCO3CA-SLRUMCT-ND@t 11.61 8.64 = 
256 2K 36 1 - Yes 3 40 |3.0~5.5| Industrial 44-PLCC | AT89C51CCO3CA-SLRUMTR-ND@§ 4050.00/500 
256 2K 36 1 =— Yes 3 40 |3.0~5.5| Industrial 44-PLCC | AT89C51CCO3CA-SLSUM-ND® 11.61 8.64 8.10 
256 2K 36 1 = Yes 3 40 |3.0~5.5] Industrial 44-VQFP | AT89C51CCO3CA-RLTUM-ND® 11.61 8.64 8.10 
256 2K 36 1 _ 2.0 Yes 3 8-ch/ 40 |3.0~5.5] Industrial 44-VQFP | AT89C51CCO3UA-RLTUM-ND® 11.61 8.64 8.10 
256 2K 36 1 Yes A&B Yes 3 10-bit 40 |3.0~5.5] Industrial 52-PLCC | AT89C51CCO3UA-S3SUM-ND® 11.61 8.64 8.10 
256 2K 36 1 Yes Yes 3 40 |3.0~5.5] Industrial 52-PLCC | AT89C51CCO3CA-S3SUM-ND® 11.61 8.64 8.10 
256 2K 36 1 Yes Yes 3 40 |3.0~5.5| Industrial 64-VQFP_|AT89C51CCO3CA-RDTUM-ND® 11.61 8.64 8.10 
@ RoHS Compliant + CutTape § Tape and Reel 
Smart Card Reel® 
Interface Flash Mask ROM F.max. vec Digi-Key Price Each 
Type (Kbytes) (Kbytes) (MHz) (V) ISP Package Part No. 1 25 100 
USB _ — _ 3.6 ~5.5 _ 64-VQFP AT83C220K103RDTIM-ND 7.28 7.00 6.72 
USB 32 — 16 3.0 ~ 5.5 Yes 64-VQFP AT89C5122D-RDTUM-ND@ 11.18 8.11 6.76 
USB 32 = 16 3.0 ~5.5 Yes 64-VOFP AT89C5122D-RDRUMCT-ND@t 11.40 8.27 _ 
USB 32 = 16 3.0 ~ 5.5 Yes 64-VQFP AT89C5122D-RDRUMTR-ND@§ 10335.00/1,500 
USB 32 - 16 3.0 ~ 5.5 Yes 64-VQFP AT89C5122DRDRIMCT-NDt 12.36 10.35 8.63 
USB 32 — 16 3.0 ~ 5.5 Yes 64-QFN AT89C5122D-PSTUM-ND® 5.85 5.63 5.40 
Serial — _ 16 2.85 ~ 5.5 _ 52-PLCC 78505121-S3SIL-ND 5.36 5.15 4.95 
Serial — - 16 2.85 ~ 5.5 _ 24-SSOP 789C5121-ICUIL-ND 5.30 5.10 4.90 
= = = 48 3.0 ~ 5.5 = 48-VQFP AT83C26-RKTUL-ND@ 4.13 3.00 2.50 
@ RoHS Compliant + CutTape § Tape and Reel 
Lighting 
Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 0 Serial Communication Counter Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Program Ram EEprom Pins | UART SPI TWI | WDT 16-Bits A/D MHz (Vv) Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
4K 256 256 2 = = = Yes 12 6-ch/ 24 3.0 ~ 3.6 Ind. 20-SOIC | AT89EB5114-TGSIL-ND 4.45 4.28 4.41 
USB 
Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 1/0 Serial Communication Counter Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Program Ram EEprom | Pins | UART SPI TWI | WDT | 16-Bits A/D MHz (V) Temperature Package Part No. 1 25 100 
32K = 34 1 = Yes -/2 — 16 3.6 ~ 5.5 Ind. 32-QFN AT89C5130A-PUTUM-ND 6.45 4.80 4.50 
32K 32K — |34) 4 Masia — | Yes 2 _ 16 | 36~55 Ind. 64-VOFP | AT89C5130A-RDTUM-ND® 7.10 5.28 4.95 
32K = 34 1 = Yes 12 - 16 3.6 ~ 5.5 Ind. 52-PLCC _| AT89C5130A-S3SIM-ND® 8.39 6.24 5.85 
32K 1024 4K | 34 cian Master! — | Yes | -8 - 32 | 30~36 Ind. 32-QFN | AT89C5131A-PUTUM-ND® 7.96 5.92 5.55 
me 256 aK | 34 1 | master? | — | Yes 2B = 24 «| 27-55 Ind. 52-PLCG | AT89C5131A-S3SUM-ND® 8.60 6.40 6.00 
256 4K 34 1 Slave — Yes 13 = 24 2.7 ~5.5 Ind. 28-SOIC AT89C5131A-TISIL-ND 10.11 7.05 6.20 
64K 2304 _ 44 1 Masia = Yes -/2 8-bit 20 3.0 Ind. 80-TQFP | AT89C5132-ROTUL-ND@ 13.55 10.08 9.45 
@ RoHS Compliant 
Single Cycle Core 
Memory Size (Bytes) 1/0 | Serial Communication Timer Counter Clock Speed | VCC Operating Digi-Key Price Each 
Program Ram EEprom | Pins| UART SPI TWI | WOT 16-Bits A/D MHz (V) Temperature | Package | PartNo. 1 25 100 
256 — 15 1 1 — | Yes -/2 = 20 2.4 ~5.5 Ind 20-Dip | AT89LP2052-20PU-ND 2.37 1.87 1.76 
2K 256 — 15 (EUART) 1 — | Yes -/2 = 20 2.4 ~5.5 Ind. 20-SOIC | AT89LP2052-20SU-ND 2.37 1.87 1.76 
256 — 15 1 —_| Yes 12 = 20 2.4 ~5.5 Ind 20-TSSOP_| AT89LP2052-20XU-ND 2.37 1.87 1.76 
256 _ 15 1 — | Yes -/2 _ 20 2.4~5.5 Ind 20-Dip | AT89LP4052-20PU-ND 2.58 2.04 1.92 
4K 256 _ 15 (evar 1 — | Yes -/2 _ 20 2.4~5.5 Ind. 20-SOIC | AT89LP4052-20SU-ND 2.58 2.04 1.92 
256 = 15 1 — | Yes -/2 = 20 2.4 ~5.5 Ind 20-TSSOP_| AT89LP4052-20XU-ND 2.58 2.04 1.92 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 647 


AIMEL Microcontrollers (cont) 


ey © 


General Purpose 


Timer 10 Clock 
Memory Size (Bytes) 1/0 Serial Communication Counter | Bit | Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Program | Ram EEprom Pins | UART SPI TWI | WDT | 16-Bits | A/D MHz (V) Temperature Package Part No. 1 25 100 
aie 128 = 15 1 = —{— 22 — | 2 | 40-60 Ind. 20-Dip _ | AT89C2051-24PU-ND 162 1.53 144 
128 a 15 1 = ee. | 2 — | 2 | 40-60 Ind. 20-SOIC __| AT89C2051-24SU-ND@ 1.62 1.53 1.44 
aK 128 = 15 1 = = 2 — [| # [ 40-60 Ind. 20-SOIC | AT89C4051-24SU-ND® 2.15 1.70 1.60 
128 = 32 1 = — | Yes | -2 — | 4 | 40-55 Ind. 44-TOFP _|AT89S51-24AU-ND® 1.80 170 7.60 
4K 128 — 32 1 a — | Yes | -/2 — | 24 | 40-55 Ind. 44-PLCC | AT89S51-24JU-ND@ 1.80 1.70 1.60 
128 _ 32 1 = — | Yes | -i2 — | 2 | 40-55 Ind. 40-Dip _ | AT89S51-24PU-ND@ 1.80 1.70 1.60 
8K 128 _ 34 2 Maser? — | Yes | -/3 — | 40 27-55 Ind. 44-PLCG | AT89C51RE2-SLSUM-ND® 11.18 8.32 7.80 
256 = 32 1 = —|Yes | -3 — | 24 | 40-55 Ind. 44-TOFP _|AT89S52-24AU-ND® 1.98 1.87 176 
8K 256 — 32 1 = — | Yes | -/3 — | 24 | 40-55 Ind. 44-PLCC | AT89S52-24JU-ND@ 1.98 1.87 1.76 
256 = 32 1 = —| Yes | -3 — | 2 | 40-55 Ind. 40-Dip _ | AT89S52-24PU-ND@ 1.98 1.87 1.76 
tox | 256 2K 32 1 Master? | — | Yes | -/3 — | m4 | 27-55 Ind. 44-TOFP | AT89S8253-24AU-ND® 4.95 3.91 3.68 
256 2k 32 1 Slave | — | Yes | -/8 — | 2 | 27-55 Ind. 44-PLCC | AT89$8253-24JU-ND@ 4.95 3.91 3.68 
256 2K 20 1 a —|Yes | -3 40 | 30-55 Ind. 32-VOFP | AT89C5115-RATUM-ND® 9.68 7.20 6.75 
tex | 256 2k 20 1 a — | Yes | -3 | ech} 40 | 30~55 Ind. 28-PLCC | AT89C5115-SISUM-ND 9.68 7.20 6.75 
256 2K 20 1 = — | Yes | -/3 | 10-bit] 40 | 30~55 Ind. 28-SOIC | T89C5115-TISUM-ND 4.94 475 4.56 
256 2k 20 1 = — | Yes | -38 40 | 30-55 Ind. 28-SOIC__| AT89C5115-TISUM-ND@ 9.68 7.20 6.75 
1280 = 32 1 — | Yes | -3 — | 40 | 27-55 Ind. 40-Dip | AT89C51RB2-3CSUM-ND 7.53 5.60 5.25 
tex | 1280 = 32 1 Master/ | — | Yes | -/3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VQFP | AT89C51RB2-RLTIL-ND 4.37 4.20 4.04 
1280 _ 32 1 Slave | — | Yes | -8 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VOFP | AT89C51RB2-RLTUL-ND@ 8.17 6.08 5.70 
1280 = 32 1 — | Yes | -3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VOFP | AT89C51RB2-RLTUM-ND@ 7.53 5.60 5.25 
1280 = 32 1 — | Yes | -3 — | 60 | 27-55 Ind. 44-PLCC | AT89C51RB2-SLSUL-ND® 8417 6.08 5.70 
16k | 1280 — 32 1 Masia — | Yes | - — | 60 27~55 Ind. 44-PLCG | AT89C51RB2-SLSIM-ND 7.22 5.04 4.44 
1280 = 32 1 — | Yes | -3 — | 60 | 27-55 Ind. 44-PLCC__| AT89C51RB2-SLSUM-ND@ 7.53 5.60 5.25 
1280 = 32 1 —| Yes | -3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VQFP | AT89C51RB2RLRIMCT-NDt 7.63 6.39 5.33 
tex | 1280 — 32 1 Master/ | — | Yes | -/3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VQFP | AT89C51RB2RLRILCT-NDt 8.40 7.03 5.86 
1280 — 32 1 Slave | — | Yes | -/8 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VQFP | AT89C51RB2-RLRULCT-ND@t 8.17 6.08 — 
1280 = 32 1 — | Yes | -2 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VOFP | AT89C51RB2-RLRULTR-ND@§ 8550.00/1,500 
256 a 32 1 a — | Yes | -3 — | 2 | 27-60 Com. 44-TOFP | AT89LV55-12AC-ND 4.09 3.02 270 
256 — 32 1 — — | Yes | -/3 — | 2 | 27-60 Ind. 44-TOFP | AT89LV55-12AI-ND 247 2.38 2.28 
20K | 256 — 32 1 — — | Yes | -/3 — | 2 | 27-60 Com. 44-PLCC | AT89LV55-12JC-ND 4.09 3.02 2.70 
256 — 32 1 _ — | Yes | -/3 — | 2 | 27-60 Com. 40-Dip | AT89LV55-12PC-ND 4.09 3.02 2.70 
256 a 32 1 = — | Yes | -3 — | 12 | 27-60 Ind. 40-Dip _ | AT89LV55-12PI-ND 4.09 3.02 2.70 
1024 = 32 1 —|Yes | -3 — | 4 | 27-35 Com. 44-VQFP | AT89C51IC2-RLTIL-ND 5.30 5.10 4.90 
1024 — 32 1 — | Yes | -/3 — | 40 | 27-35 Com. 44-VQFP | AT89C51IC2-RLTUL-ND® 9.03 6.72 6.30 
1024 — 32 1 Masia! — | Yes | -/3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VQFP | AT89C51IC2-RLTUM-ND® 8.82 6.56 6.15 
1024 — 32 1 — | Yes | -/3 — | 40 | 27-36 Com. 44-PLCC | AT89C51IC2-SLSUL-ND® 9.03 6.72 6.30 
1024 = 32 1 —| Yes | -3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC | AT89C51IC2-SLSIM-ND 5.30 5.10 4.90 
1024 = 32 1 —| Yes | -/3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC | AT89C51IC2-SLSUM-ND® 8.82 6.56 6.15 
1024 - 32 1 — | Yes | -/3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC | AT89C51IC2SLRIMCT-NDt 9.35 7.83 6.53 
1024 - 32 1 Mastery — | Yes | -/3 — | 40 27 ~35 Ind. 44-PLCG | AT89C51IC2SLRILCT-NDt 10.29 8.62 718 
1024 _ 32 1 — | Yes | -/3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC | AT89C51IC2-SLRULCT-ND@t 9.25 6.88 a 
32k | 1024 a 32 1 — | Yes | -3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC | AT89C51IC2-SLRULTR-ND@§ 3225.00/500 
1024 = 32 1 — Yes | -/3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC | AT89C51IC2-SLRUMCT-ND@t 9.08 6.72 = 
1024 — 32 1 — | Yes | -/3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC | AT89C51IC2-SLRUMTR-ND@§ 3150.00/500 
1024 = 32 1 MS — | Yes | -/3 =— | 40 27~55 Ind. 44-VQFP | AT89C51IC2-RLRULTR-ND@§ 9675.00/1,500 
1024 — 32 1 — | Yes | -3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VQFP | AT89C51IC2-RLRULCT-ND@t 9.25 6.88 _ 
1024 = 32 1 — | Yes | -3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VOFP | AT89C51IC2-RLRUMCT-ND@t 8.82 7.38 6.56 
1024 = 32 1 — | Yes | -3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VQFP | AT89C51IC2-RLRUMTR-ND@§ 9225.00/1,500 
1024 — 32 1 Master) | — | Yes | -/ — | 40 | 27-55 Ind. 44-VQFP | AT89C51IC2RLRIMCT-NDt 9.57 8.01 6.68 
1024 a 32 1 Slave | — | Yes | -/3 — | 40 | 27-35 Ind. 44-VQFP | AT89C51IC2RLRILCT-NDt 10.52 8.82 7.35 
1024 a 32 1 —| Yes | -3 — | 40 | 27-55 Ind. 40-DIP__| AT89C51RC2-3CSUM-ND@ 9.46 7.04 6.60 
1024 = 32 1 —| Yes | -3 — | 4 | 27-36 Ind. 44-VQFP | AT89C51RC2-RLTUL-ND@ 9.68 7.20 6.75 
gox | 1024 a 32 1 Master) | — | Yes | -/3 — | 48 | 27-55 Ind. 44-VQFP | AT89C51RC2-RLTUM-ND® 8.60 6.40 6.00 
1024 a 32 1 Slave | — | Yes | -8 — | 48 | 27-36 Ind. 44-PLCC | AT89C51RC2-SLSUL-ND® 9.68 7.20 6.75 
1024 a 32 1 — | Yes | -3 — | 4 | 27-36 Ind. 44-PLCC | AT89C51RC2-SLSIM-ND 7.74 5.40 475 
1280 = 32 1 —|Yes | -/3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC | AT89C51RC2-SLRUMCT-ND@t 9.68 7.20 = 
1280 = 32 1 — | Yes | -/3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC | AT89C51RC2-SLRUMTR-ND@§ 3375.00/500 
1280 a 32 1 — | Yes | -/3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VQFP | AT89C51RC2RLRILCT-NDt 9.81 8.22 6.85 
32k | 1280 = 32 1 Mast: — | Yes | -/3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC | AT89C51RC2SLRILCT-NDt 9.46 7.92 6.60 
1280 — 32 1 — | Yes | -/3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC | AT89C51RC2-SLRULCT-ND@t 9.68 7.20 a 
1280 — 32 1 — | Yes | -/3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC | AT89C51RC2-SLRULTR-ND@§ 3375.00/500 
1280 = 32 1 — | Yes | -3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VOFP | AT89C51RC2RLRIMCT-NDt 8.92 7.47 6.23 
32K | 256 2K 34 1 = — [Yes | -3 — [| 40 | 30-55 Ind. 44-VQFP _|AT89C51AC2-RLTUM-ND® 10.32 7.68 7.20 
eax | 2048 2K 32 1 Master? | — | Yes | -/3 | ect) | 40 | 27~55 Ind. 44-VQFP  |[AT89C511D2-RLTUM-ND@ 12.69 9.44 8.85 
2048 2K 32 1 Slave | — | Yes | -/8 | 10-Bit) 40 | 27~55 Ind. 44-PLCC | AT89C51ID2-SLSUM-ND@ 12.69 9.44 8.85 
2048 2K 32 1 Yes | Yes | -/3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VQFP | AT89C51ID2RLRIMCT-NDt 11.29 9.45 7.88 
2048 2k 32 1 Yes | Yes | -/3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VQFP | AT89C51ID2-RLRUMCT-ND@t 12.90 9.60 Bs 
64k | 2048 2k 32 1 Mester Yes | Yes | -3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VQFP | AT89C51ID2-RLRUMTR-ND@§ 13500.00/1,500 
2048 2K 32 1 Yes | Yes | -/3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC | AT89C51ID2-SLRUMCT-ND@t 12.90 10.80 9.60 
2048 2K 32 1 Yes | Yes | -/3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC | AT89C51ID2-SLRUMTR-ND@§ 4500.00/500 
1792 | 2048 34 1 —|Yes | -3 — | 4 | 27-55 Ind. 44-PLCC _|AT89C51RD2-SLSUM-ND® 9.03 6.72 6.30 
64k | 1792 | 2048 34 1 Slave | — | Yes | -3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC | AT89C51RD2-SLRUMCT-ND@t 9.25 6.88 = 
1792 | 2048 34 1 — | Yes | -3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC | AT89C51RD2-SLRUMTR-ND@§ 3225.00/500 
2304 2K 32 1 —|Yes | -3 60 | 30-55 Ind. 44-PLCC _ |AT89C51AC3-SLSUM-ND® 10.75 8.00 7.50 
2304 2K 32 1 — | Yes | -/3 60 | 30~55 Ind. 44-VQFP | AT89C51AC3-RLTUM-ND® 10.75 8.00 7.50 
64k | 2304 | 2K 32. | 1 | Master’ | _ | ves | 3 | fch | 6p | 30-55 ind. 52-PLCC | AT89C51AC3-S3SUM-ND® 10.75 8.00 7.50 
2304 2K 32 1 — | Yes | -/3 60 | 30~55 Ind. 64-VQFP | AT89C51AC3-RDTIM-ND 6.28 6.04 5.80 
2304 2K 32 1 — | Yes | -3 60 | 30~55 Ind. 64-VOFP | AT89C51AC3-RDTUM-ND® 10.75 8.00 7.50 
1792 | 2048 32 1 —|Yes | -3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VQFP | AT89C51ED2-RLTUM-ND® 10.32 7.68 7.20 
64k | 1792 | 2048 32 1 Mase — | Yes | - — | 40 27-55 Ind. 64-VOFP | AT89C51ED2-RDTUM-ND® 10.97 8.16 7.65 
1792 | 2048 32 1 — | Yes | -3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC | AT89C51ED2-SLSUM-ND® 10.32 7.68 7.20 
eax | 1792 | 2088 | 48 1 Master’ | — | Yes | -/3 — | 40 | 27-55 Ind. 68-PLCC | AT89C51ED2-SMSUM-ND® 10.97 8.16 7.65 
1792 | 2048 32 1 Slave | — | Yes | -8 — | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC | AT89C51ED2SLRIMCT-NDt 10.97 9.18 7.65 
64k | 256 2K 48 (EUAR) Master! — | Yes | -/3 — | 60 | 27-55 Ind. 68-PLCC | T89C51RD2-SMSIM-ND 6.76 6.50 6.24 


@ ROHS Compliant +CutTape  § Tape and Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
648 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


A MEL 8051 Microcontroller Kits 


Sey |) 


AT89STK-06 Starter Kit 


The AT89STK-06 Starter Kit is dedicated to the T89C51CC01/CC02 and AT89C51CC03 CAN 
microcontrollers. The AT89STK-06 can also be used for AT89C51AC3, T89C51AC2 and T89C5115 (Flash 
microcontroller with ADC). 

For T89C51CC02 CAN and T89C5115, optional adaptor is required: CANADAPT28. The board is designed 


to allow an easy evaluation of the product using demonstration software. 


AT89STK-06-ND Staten Kite: sisaciaieesebecssckeeeactaPsaidavacadigeiAwatessacissasaadaedsbaneress $150.48 


ATWEBEVK-01 Evaluation Kit 


The @Web Evaluation Kit allows the user to evaluate the full range of options available in integrating TCP/ 
IP software into Atmel C51 Flash MCUs. Once the user has completed the demo he will be able to Read 
and Write information to and from the Flash memory of the microcontroller through the Internet. 

Moreover, the user will see how all of the information recorded on the microcontroller is available using 


standard PC tools such as a Web browser, Hyperterminal, and Dial-up Networking. 


Kit Includes: 
¢ Evaluation Board with T89C51AC2 Controller * External speaker * Serial RS-232 Null Modem Cable * 9V 


battery and cable * CD-ROM including documentation and software 


ATWEBEVK-01-ND .. $260.00 


AT89C5131 MCU/USB Starter Kit 


This starter kit is designed to help developers using AT89C5131 USB Flash microcontroller. The kit 
comprises an evaluation board, the In-System Programming Tool (FLIP), and a HID (Human Interface 
Device) keyboard demonstration program. 


AT89STK-05-ND Starter Kit for AT89C5131 «1.2... cece cece tee ee ne ne ne eeeeeeseeneneeenenenene $150.48 


AT89STK-10 Quick Start 


This kit includes an evaluation board dedicated to the AT89C5130/31A and AT8xC5122D microcontrollers, 
enabling you to run an application based on the Mass Storage Package. 


Kit Includes: 
¢ Flash Evaluation Board * Nand Flash memory * DataFlash Card * USB products CD-ROM 


ATSSSTKAIOND: 2c .icccaeecc.tceccseassstaccseciascadipeniearaessianisca vibe eneaeeiectaasdgedaentseeeegt $150.00 


AT89STK-11 Starter Kit 


The AT89STK-11 Starter Kit is dedicated to the In-System Programmable Flash C51 microcontrollers. The 
board is designed to allow an easy evaluation of the product using demonstration software. 


ATS9STKE11-ND' = ROHS: Compliant. 0 cs sncssiiascsaaiscnasecaadecuasetnseaecsaedadsecuadesnadioano’ $150.48 


ATOCD51 Emulator System 


The AT890CD emulator system is designed to allow an easy connection to Atmel AT8xC51 microcontrollers 
and uses the USB interface (standard USB B plug to A plug cable) connection to PC platforms. The Software 
package is fully integrated into Keil® pvision IDE. 


AT890CD-01-ND — ROHS Compliant....................6c cece ccc eee eee eee e eee e nee eee $150.48 


AIMEL 


ey © 


@Web LAN51H 
Development Kit 


The @Web LAN51H Development Kit is designed for testing high-speed Internet connectivity 
with Atmel 80C51 Flash MCU and the WiZnet i2Chip®, a unique hardwired embedded Ethernet 
TCP/IP chip. 


AIMEL 89C51SND1 MP3 Player Emulator 


The AT89EMK-01 Development System for Atmel 89C51SND1 Microcontrollers derivatives with 6/12 clocks/ 
cycle is very effective in meeting the diverse demands of emulation operations. 

Features: * Emulates 89C51SND1 Derivatives with 6/12 Clocks/Cycle * 62K Code Memory »* Real- 
Time Emulation * Frequency up to 20MHz/3V * ISP and X2 Mode Support * MS-Windows Debugger for 
C and Assembler » Keil pVision2 Debugger Compatible * QFP and PLCC Emulation Headers * ISP 
Programmer Included ¢ Serially Linked to PC at 115Kbaud 


AT89EMK-01-ND Emulator for MP3 SND1 MCU............ 0... .c cece ese e eee e cece eect ee ee ene $1592.50 


AIMEL Smart Card Development Kits 


AT89RFD-02: The USB Smart Card Reader reference design allows to quickly read and write any kind 
of smart card through a USB link. It is based on a single-chip turnkey solution which combines the Atmel 
AT83C220K/AT83C230K microcontrollers and OMNIKEY® Firmware (smart @key and smart @link). 


AT89RFD-05: The Serial Smart Card Reader reference design allows to quickly read and write any kind of 
smart card through a serial link. It is based on a single-chip ready-to-use solution which combines Atmel 
AT83C21GC microcontroller with Gemplus GemCore® Serial Lite Pro Software. 


AT89RFD-06: The PCMCIA Smart Card Reader reference design allows to quickly read and write any kind 
of smart card through a PCMCIA link. It is based on a single-chip turnkey solution which combines the Atmel 
AT83C250K microcontroller and OMNIKEY smart@bus Firmware. 


AT89RFD-02-ND AT83C22O0K/230K Reference Design................0.0cceceeee ences ee eee ence $250.00 
AT89RFD-05-ND AT83C21GC Reference Design. ..............60c0cececcee ee eee eee eee ee eee ence $250.00 
AT89RFD-06-ND PCMCIA Reader Reference Design .................00c0cceeenese este ee ee eens $250.00 


AT8xC5122/23 Smart Card Reader Starter Kit 


The Evaluation Board included in AT89STK-03 Starter Kit dedicated to the AT8xC5122/23 Smart 
Card Reader microcontrollers. This board is designed to allow an easy evaluation of the product using 
demonstration software. 


Features: The AT89STK-03-ND Evaluation Board provides the following features: * Possibility to choose 
between three packages: PLCC 68-pin package, VQFP 64-pin package, PLCC 28-pin package »* On-board 
power supply circuitry with low drop regulator: From an external power connector, an external battery, and 
the USB line via the USB on-board connector * 1SO7816 connector for Smart Card 


AT89STK-03-ND Starter Kit for MCU AT8XC5122/23...... 0... e eee eee eect e cece e eee ene $250.00 


AT89STK-09 Evaluation Board for AT83C26 
Smart Card Reader IC 


The AT89STKO9 is a starter kit for the AT83C26 device. The AT83C26 is a smart card reader interface with 
2 DC/DC converters allowing to manage up to 5 smart cards including level shifters. This device needs TWI 
commands to configure its registers. This device requires a host microcontroller with one or two ISO7816 
Smart Card Interfaces. 


Features: * AT89STKO9 board with 2 ISO7816-3 connectors and 4 SIM/SAM connectors * 2 Gemplus 
GemClub Smart cards * Smart Card Reader IC CD-ROM * 2 VQFP48 and 2 QFN48 samples * AT89STKO9 


user guide document 


AT89STK-OOND:: jcsiccsceciarzisisasidarieidaesdaacoad Saetawarssieesacsdadeidawashcdeniaeacatiasipedces $250.00 


@Web Hardwired TCP/IP Ethernet Solutions 


@Web LAN51H Modules 


Atmel provides @Web LAN51H Development Kits with additional modules directly connected to the @Web LAN51H 
development board. These additional modules can run the functions of either a Remote Power On-off Control, or Voice 
Transmission (VoIP), or Network Web Camera. 

Remote Controller Features: 

¢ On-off Control Function Using Web Server *LED On-off Control and Text LCD Display Using Web Browser 3 x 


110V ~ 220V Relay Switches 


The customer can change functions and reload firmware using In-System Programming 


Voice Transmission (VoIP) Features: 


capability. Error messages can be displayed on the LCD screen, allowing easy debug of user's 
application. After evaluation, the drop-in network module (IIM7010) supplied in the kit can be 
re-used. 


ATWEBDVKO2:ND 0.0 ists sinieenasinavatinutesitil saiatecidibaannnaeskildonemausiidd sensu swinsideenndede $260.00 


Gateway Modules 
ATWEBEVK-05-ND RS232 to Ethernet Evaluation Board...................000eseeeee es $195.00 


ATWEBEVK-06-ND Can to Ethernet Evaluation Board..................0.0c0eeeeeeeee es $234.00 


¢ Full-duplex Voice Transmission through Internet * Supports G723.1 Standard True Speech Voice Codec * Norm- 
al Microphone Input and Speaker Output * Audio DAC (MC745483) and DSP (CT8022A) » Included Loudspeaker 
Connector 

Network WebCam Features: 

¢ Four-channel Cmos Web Camera with Standard JPEG Coding * Video Coding: Hardware MFPEG Codec (LC82210 
from Sanyo) * Video Mode: VGA, CIF, QCIF * CMOS Sensor: 1/3” Color CMOS Image Sensor (OV7620 from 
OmniVision), Maximum Frame Rate: 3fps with Standard C51 


ATWEBDVK-02RC-ND LANS1H and Remote Controller Kit.......0cccsssecsasencesensascnsasensaseeaasecnas ee $455.00 
ATWEBDVK-02VOIP-ND LANS51H and Voice Transmission Kit .. .. $650.00 
ATWEBDVK-02WC-ND LAN51H and Network WebCam Kit........... 0.00.00 c ccc c ese ee eee e eset este eeeeeenee $910.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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\eJfe]i Digi Connect® SP Family 


The Digi Connect SP device server delivers a powerful, compact and cost-effective off-the-shelf hardware platform for 
embedded networking solutions. The device server is the ideal platform for your custom web and network enabled 
embedded applications. Combining Digi and NetSilicon® technology, it eliminates the hardware design effort and delivers a 
true device networking solution that is powerful enough to meet your future performance requirements. 

Features: 

* 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 55MHz) * 4MB Flash and 16MB RAM integrated * Switch- 
selectable RS-232/422/485 interface (DB-9M): Throughput up to 230,400 bps; 7, 8 data bits; 1, 1.5, 2 stop bits; Mark/ 
space/even/odd parity; Full signal support with software/hardware flow control *Auto-sensing 10/100 Mbit Ethernet 
interface and network link 


Digi-Key Price _| Digi-International 
Description Part No. Each Part No. 
Device Server Adapter 602-1035-ND 189.00 | DC-SP-01-C 
Adapter Development Kit 602-1013-ND 1495.00 | DC-SP-01-GN 
Adapter Development Kit (No Raven Debugger) 602-1014-ND 895.00 |DC-SP-01-GN-NR 
Adapter Customizable model with JTAG interface | 602-1015-ND 249.00 |DC-SP-01-JT 


Digi Connect® ME Family 


The Digi Connect ME is a connector-style embedded module that enables manufacturers to keep pace with ever-evolving 
networking technology by easily adding secure web-enabled network connectivity to their products. The Digi Connect ME 
combines true plug-and-play functionality with the freedom and flexibility of complete product customization options. 
Features: 

* 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 @ 55MHz) * Wired 10/100Base-T network interface * 1 
high-speed TTL serial interface » Five shared General Purpose Input/Output (GPIO) ports * Data rate: 10/100 Mbps (auto- 
sensing) * 3.3VDC @ 250mA typical (825mW) 


Digi-Key Price | Digi-International 
Description Part No. Each | Part No. 
8MB SDRAM, 2MB Flash, Standard Firmware 602-1053-ND@ 49.00 | DC-ME-01T-S 
8MB SDRAM, 2MB Flash, Standard Firmware, 10-pieces 602-1029-ND® 450.00 | DC-ME-01T-S-10 
8MB SDRAM, 2MB Flash, Customizable 602-1054-ND® 49.00 | DC-ME-01T-C 
8MB SDRAM, 2MB Flash, Customizable, 10-pieces 602-1030-ND® 450.00 | DC-ME-01T-C-10 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Customizable 602-1055-ND 55.00 | DC-ME4-01T-C 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Customizable, 10-pieces 602-1031-ND@ 500.00 )DC-ME4-01T-C-10 
Integration Kit (for use with “S” models) 602-1057-ND@ 249.00 | DC-ME-01T-KT 
JumpStart Kit for ME with NET+OS 602-1086-ND 499.00 | DC-ME-NET 
Customizable with JTAG Interface, 8MB SDRAM, 2MB Flash | 602-1058-ND® 99.00 | DC-ME-01T-JT 
Customizable with JTAG Interface, 8MB SDRAM, 4MB Flash_| 602-1059-ND 99.00 | DC-ME4-01T-JT 
JumpStart Kit for Microsoft .NET Micro Framework 602-1088-ND 299.00 | DC-ME-MF 
8MB SDRAM, 2MB Flash, Module ME 9210 602-1134-ND NEW! 99.00 | DC-ME-Y401-JT 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Module ME 9210 602-1135-ND NEW! 99.00 | DC-ME-Y402-JT 
JumpStart Kit for ME 9210 with NET+0S7 602-1136-ND NEW! | 299.00 |DC-ME-9210-NET 
JumpStart Kit for ME 9210 for Embedded Linux 602-1137-ND NEW! | 249.00 |DC-ME-9210-LX 
8MB SDRAM, 4MB Flash, ME 9210 (single-unit pack) 602-1138-ND NEW! 60.00 | DC-ME-Y402-C 
Encryption Engine 602-1139-ND NEW! 55.00 | DC-ME-Y401-C 


@ RoHS Compliant 


Digi Connect® EM Family 


The Digi Connect EM board-mount embedded module delivers true web-enabled and secure device networking that is easy and 
cost-effective to implement, while being powerful enough to meet future performance needs. 

Features: 

* 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 @ 55MHz) * Wired 10/100Base-T network interface * 2 high- 
speed TTL serial interfaces * 4IMB Flash memory, 8MB RAM » 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 
@ 55MHz) « Serial Peripheral Interface (SPI) * 9 shared General Purpose Input/Output (GPIO) ports » Data rate: 10/100 Mbps 
(auto-sensing) * 3.3VDC @ 270mA max (891mW) 


Digi-Key Price | Digi-International 
Description Part No. Each _ | Part No. 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Std. Firmware 602-1039-ND® 79.00 | DC-EM-02T-S 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Customizable 602-1040-ND® 79.00 | DC-EM-02T-C 
JumpStart Kit for EM with NET+OS 602-1087-ND 499.00 |DC-EM-NET 


@ RoHS Compliant 


ConnectCore™ 7U 


First member of the ConnectCore embedded core processor module family utilizing the high performance NS7520 processor 
with ARM7TDMI core. Built on leading Digi 32-bit NET+ARM technology, it provides the ideal base core processor platform 
for products in a wide variety of applications that demand an additional level of performance and connectivity. 

Features: * 32-bit ARM and 16-bit Thumb instruction sets which can be mixed for performance/code density tradeoffs * 15 
general purpose 32-bit registers * 10/100 Mbps MII PHY interface * 2 channels support Ethernet module » 4 channels 
support 2 serial modules 


ConnectCore™ 9C 


A powerful ARM9-based core module that enables OEMs to design in core processing functionality and networking 
capabilities with a single, high-performance solution. It delivers complete embedded network connectivity along with 
additional bandwidth to handle sophisticated embedded applications including building automation systems, POS systems, 
RFID readers, instrumentation, networked displays, transportation systems, industrial automation systems and many 
more. 


Features: 

* 32-bit NS9360 high performance RISC processor (155MHz) with MMU * Up to 4 high-speed TTL serial ports * Up to 4 
SPI ports *12C v1.0 bus interface * USB 2.0 Host/Device Interface * LCD Controller * General Purpose Timers/Counters/ 
PWM *4 programmable external interrupts * Up to 55 shared General Purpose Input/Output (GPIO) ports * Real-time 
clock 


Digi-Key Price 
Part No. Each 


Digi-International 


Description Part No. 


Module with 16MB SDRAM, 4MB Flash, Ethernet 
Dual Stacked USB Connectors 


JumpStart Kit for 9C with NET+OS 
JumpStart Kit for 9C with Windows CE 
JumpStart Kit for 9C with Embedded Linux 


@ RoHS Compliant 


ConnectCore™ 9P 


Compact high-performance 32-bit NET+ARM processor module family combines superior performance and design 
integration flexibility with complete embedded software platform support. ConnectCore 9P modules are a complete set of 
integrated peripherals and component connectivity options in a compact and versatile form factor. 


602-1093-ND@ NEW! 
602-1079-ND® 
602-1080-ND® 
602-1081-ND 


139.00 | CC-9C-V212-Z6 
499.00 |CC-9C-NET 
499.00 |CC-9C-CE6 
499.00 |CC-9C-LX 


Features: 


ConnectCore9P 9750: * 32-bit NET+ARM (ARM926EJ-S) high-performance RISC processor NS9750 @ 200MHz * Up to 
128MB NAND Flash and 64MB SDRAM: Standard population 32MB Flash and 16MB RAM » Integrated 32-bit PCI v2.2/ 
Cardbus Bridge (33MHz) * 16 General Purpose Timers/Counters * Up to 50 GPIO port options 


ConnectCore9P 9360: * 32-bit NET+ARM (ARM926EJ-S) high-performance RISC processor NS9360 @ 177MHz * Up to 
128MB NAND Flash and 128MB SDRAM: Standard population 32MB Flash and 32MB RAM 8 General Purpose Timers/ 
Counters or 4 PWM functions * Up to 73 GPIO port options 


ConnectCore 9P Family: « Integrated 10/100 Mbps Ethernet MAC/PHY Up to four serial interfaces w/UART and SPI mode 
«Integrated USB 2.0 compliant host/device interface * On-chip IC bus interface (100/400 kHz) * Flexible LCD controller 
with support for TFT/STN displays * External memory bus interface * Real-Time Clock (RTC) with support for external 
battery backup ¢ 8KB serial EEPROM for configuration storage * On-board JTAG interface 


Digi-Key Price Digi-International 
Description Part No. Each Part No. 
16MB SDRAM, 32MB Flash with NS9750 602-1062-ND 235.00 |FS-364 
64MB SDRAM, 32MB Flash with NS9750 602-1043-ND® 320.00 |FS-380 
32MB SDRAM, 32MB Flash with NS9360 602-1063-ND® 215.00 |FS-382 
(9360) Development Kit for LxNETES - Linux 602-1026-ND® 2495.01 |FS-9064 
(9750) Development Kit for LxNETES - Linux 602-1025-ND 2495.01 | FS-9053 
(9750) Development Kit of NET+OS. 602-1024-ND 2495.01 | FS-9032 
(9360) JumpStart Kit for 9P with 2.5NET+OS 602-1082-ND 499.00 |CC-9P-NET 
(9360) JumpStart Kit for 9P with Windows CE 602-1083-ND@ 499.00 |CC-9P-CE6 
(9360) JumpStart Kit for 9P with Embedded Linux | 602-1084-ND 499.00 |CC-9P-LX 


@ RoHS Compliant 


Embedded Core Modules 


These high performance, Samsung processor based, modules are members of FS Forth-System’s ModARM9 family of 
modular solutions for embedded systems. These modules include SDRAM, flash and control logic in a compact 60x44mm 
form factor. Low power consumption allows for battery powered applications. Other typical applications include those in 
Industrial Automation, Retail Point-Of-Sale, Medical Instrumentation and Data Acquisition. 


Features: 
* LCD Controller (STN and TFT) 


* Touch screen interface 
¢ USB 1.1 Host and Device Controller 


JTAG SuperBooster for programming flash 


memories with software - 3 volt. 602-1036-ND@ 795.00 _|FS-985 


JTAG SuperBooster for programming flash 


memories with software - 5 volt. 602-1028-ND 795.00 |FS-984 


JumpStart Kit for 7U with NET+OS 602-1085-ND 499.00 |CC-7U-NET 


@ RoHS Compliant 


Digi-Key Price | Digi-International + 32/64/128 MBytes NAND Flash » 16/32/64/128MBytes SDRAM 
Description Part No. Each Part No. 
- © 3 UART channels 
Module with 2MB Flash and 16MB SDRAM 602-1056-ND 99.00 |FS-355 AetiOes Sacauioin sails ARNNGSOT SOKRE GAA AAA 
Module with 2MB Flash and 16MB SDRAM 602-1094-ND@ NEW! 99.00 |CC-7U-Z111-Z1 = eaneung’s Sar core (200MH2) wi 
Module with 8MB Flash and 16MB SDRAM 602-1060-ND 119.00 |FS-352 Digi-Key Price Digi-International 
Module with 8MB Flash and 16MB SDRAM 602-1095-ND@ NEW! 119.00 |CC-7U-Z113-Z1 Description Part No. Each Part No. 
FS Forth UNC90 with 32MB SDRAM, 16MB FS Forth A9M2410 Module with 32MB SDRAM, 
Flash, (Atmel AT91RM9200 MCU @ 180MHz) | 602-1046-ND 159.00 |FS-373 32MB Flash with 10Mbps Ethernet 602-1048-ND 215.00 | FS-362 
Development Kit for NET+OS 602-1018-ND 1495.00 |FS-998 
Biometric Design Kit - IKENDI Fingerprint 602-1019-ND 895.00 |FS-9007 ora 
Compact Flash Design Kit with 802.1b wireless | 602-1020-ND 895.00 |FS-9021 Digi One™ S P 
Java Design Kit - Java (Mika) 602-1021-ND 895.00 |FS-9022 


The Digi One SP delivers efficient serial-to-Ethernet connectivity and is ideal for applications where TCP Socket, UDP Socket 
or UDP multicast functionality is needed. 


Digi-Key Price Digi-International 
Description Part No. Each Part No. 
Device Server 1-port Serial to Ethernet 602-1075-ND 182.00 | 70001851 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Jackrabbit™ Low-Cost Single-Board Computer 


Model BL1800: * Board Size: 2.50” x 3.50” x 0.94” (64mm x 89mm x 24mm) ¢ Input Voltage: 8VDC ~ 40VDC, 
switching regulator, 49mA typical @ 24VDC * General Purpose I/O: 14 bidirectional, 6 inputs, 4 outputs 
(CMOS compatible) * High Power Outputs: 3 sinking (1 Amp) and 1 sourcing (500mA) *1 Analog Input: 9-bit 
resolution, 8-bit accuracy, 0.1V ~ 2.8V input range, 75ms typical acquisition time »* 2 Analog Outputs: Filtered/ 
buffered PWM outputs * Processor: Rabbit 2000, clock, 29.5MHz * Memory: SRAM 128K, flash 256K * Timers: 
Five 8-bit cascadable timers, one 10-bit timer with 2 match registers »* Serial Ports: (2) RS-232 (or one with CTS/ 
RTS) rated @ 1KV ESD, (1) RS-485 rated @ 15kV ESD, (1) 5V CMOS compatible (programming port), 2 serial ports 
can be clocked * Serial Rate: Selectable baud rates up to 115,200 bps (RS-232), 230,400 bps (RS-485). 5 Volt CMOS 
compatible port up to 7.37Mbps 


Jackrabbit™ Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1000-ND (101-0363) Only $139.00 


Includes Jackrabbit BL1810, manual, schematics, AC adapter, prototyping board, programming 
cable, documentation on CD ROM, additional parts, and complete Dynamic C® SE software 
development system (not a trial version). 


Fa F 7 Digi-Ke Price Rabbit 

¢ Additional Features: watchdog/supervisor, time/date clock, and backup battery Description ae Nee Each Part No. 

Model BL1810: Same as BL1800, except with 14.7MHz clock, 128K flash, linear regulator (7.5~25V), 3 sinking © iy 101. 

(200mA) and 1 sourcing (100mA) high-voltage outputs, and CMOS port baud rate of 3.69Mbps. vee ern = = * pene sn “ a 
jodel - - k -101- 

Model BL1820: Same as BL1810, except with no battery backup, (2) RS-232 and (2) 5V CMOS compatible 

(programming port) Model BL1820 316-1081-ND 49.00 20-101-0358 

Features: ¢ Rabbit 3000™ microprocessor operating at up to 7.4MHz * 512K SRAM and 512K flash memory options Digi-Key Price Rabbit 

* 26 Digital I/O: 16 protected digital inputs and 10 high-current digital outputs » 8 Single-ended or 4 differential analog | Description Part No. Each Part No. 

channels with Vcc monitoring option: 11-bit single-ended or 12-bit differential channels * 3 PWM outputs ¢ Six serial | Fox Tool Kit for 3500 316-1056-ND 200.00 101-0529 

ports * Battery-backed real-time clock * Watchdog supervisor LP3500 Fox 316-1115-ND® 199.00 20-101-0525 

The LP3500 can be mounted to a panel or on a plastic-enclosure base. @ RoHS Compliant 

™ i 

NEW! Coyote™ BL2500 Ethernet-Enabled Single-Board Computer 

Features: ¢ Rabbit 3000™ at 29.4 MHz * 10Base-T, RJ-45 * 256K Flash Memory * 128K SRAM * Compact board Digi-Key Price Rabbit 

size of 3.95” x 3.95” (100 x 100 mm) * 24 digital I/O plus 1 A/D input and 2 D/A outputs along with 4 LEDs « Six serial | Description Part No. Each Part No. 

ports Model BL2500 316-1179-ND 189.00 20-101-0575 


NEW! BL4S100 Single-Board Computer 


The BL4S100 delivers an integrated hardware and software platform to easily implement a ZigBee enabled 
Ethernet gateway ideal for monitoring and control. The series is designed to support the rapidly-increasing 
use of ZigBee connectivity for companies looking to deploy wireless networking. 


Features: * Rabbit 4000 running at 40MHz * On-board Rabbit RIO® device for exceptional I/O functionality 
and flexibility * Web Server functionality * Easy implementation of mesh networking with known good 
hardware * Dynamic C® software environment to reduce development time 


Starter Package Kit: Affordable package includes all the tools needed to develop and debug a design 
Plastic Enclosure: Consisting of a base and a cover, provides a secure way to protect a BL4S100 single- 
board computer. 

Model BL4S100: * ZigBee PRO Feature Set * 1MB Flash Memory *512KB SRAM 

Model BL4S110: * 1MB Flash Memory * 512KB SRAM 

Model BL4S150: * ZigBee PRO Feature Set * 2MB Flash Memory * 1MB SRAM 

Model BL4S160: * 2MB Flash Memory * 1MB SRAM 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Starter Package Kit 316-1157-ND 111.25 101-1268 
Plastic Enclosure 316-1159-ND 29.00 101-1279 
Model BL4S100 316-1168-ND® 149.00 20-101-1255 
Model BL4S110 316-1169-ND@ 129.00 20-101-1256 
Model BL4S150 316-1170-ND® 159.00 20-101-1257 
Model BL4S160 316-1171-ND@ 139.00 20-101-1258 


@ RoHS Compliant 


NEW! BL4S200 Single-Board Computer 


Rabbit's BL4S200 series of single-board computers deliver the features and wireless connectivity to support 
networking for industrial control applications. The series offers a full-featured control and communications 
solution for industrial applications. It is designed to provide the microprocessor control and |/O used for 
reading instruments, timing events precisely, controlling motors, relays and solenoids. 


Features: * Uses Rabbit 4000 and Rabbit 5000 microprocessors * Choice of Wi-Fi, ZigBee or Ethernet 
connectivity * 40 digital I/O and up to 5 serial ports 8 input and 2 output analog channels * Advanced I/O 
subsystem is software configurable reducing the load on the processor * I/O features include event/capture 
counting, quadrature decoders, PWMs and PPMs 


Model BL4S200: * Uses RCM4310 RabbitCore module * 10/100Base-T Ethernet connectivity * Socket for up 
to 1 GB miniSD memory card 

Model BL4S210: * Uses RCM4010 RabbitCore module * 10Base-T Ethernet connectivity 

Model BL4S230: * Uses RCM4510W RabbitCore module * ZigBee enabled connectivity 

Model BL5S220: * Uses RCM5400W RabbitCore module * IEEE 802.11b/g Wi-Fi connectivity 

BL4S200 Tool Kit Contents: * Dynamic C® CD-ROM, with complete product documentation * Printed getting 
started manual and Rabbit 4000/5000 posters * Demonstration board with pushbutton switches and LEDs to 
demonstrate the I/O capabilities of the BL4S200 * USB programming cable to connect the BL4S200 to your 
PC's USB port * Universal AC adapter, 12VDC, 1A (includes Canada/Japan/United States, Australia/New 
Zealand, United Kingdom, and European style plugs 


i-Key Price Rabbit 

Description Part No. Each Part No. 

Model BL4S200 316-1164-ND@ 269.00 20-101-1220 

Model BL4S210 316-1172-ND@ 229.00 20-101-1259 

Model BL4S230 316-1173-ND@ 249.00 20-101-1261 

Modle BL5S220 316-1177-ND@ 279.00 20-101-1260 

BL4S200 Tool Kit (RCM5400-Based) 316-1176-ND 111.25 101-1270 

@ RoHS Compliant 

NEW! Smart Screen OP7100 with Touchscreen 
The Smart Screen’s C-programmability provides the flexibility required for almost any display application. The Digi-Key Price Rabbit 
Smart Screen is ideal for remote terminals, automated machinery, and control systems Features: * 1/4 VGA | Description Part No. Each Part No. 
display (320 x 240 pixels) * Touchscreen matrix ¢ Vertical or horizontal orientation * Wide viewing angle * 16 a 

digital /O * Meets NEMA 4 water resistance Smartscreen OP7100 with Touchscreen 316-1175-ND 549.00 20-101-0303 
Interface OP7200 with Touchscreen PatNe, Each [part 

Description Part No. Each Part No. 

Features: * Small Size: 4.4” x 5.7” x 1.7” (112mm x 144mm x 43mm) * 1/4 VGA LCM display (320 x 240 pixels) _||ntelligent Operator Interface 316-1154-ND@ NEW! 449.00 | 20-101-0535 
with white LED backlight * 9-key keypad *LCD controller and SRAM compatible with OP7100 *4 Status LED’s | 20” Cable for Panel Mount Keyboard/display 316-1052-ND 15.00 540-0066 
* 24 Digital I/O * Rabbit 2000® microprocessor operating @ 22.1MHz * Audible alarm buzzer * 128K SRAM 7 = 7 oy 

and 256K flash memory standard * One RJ-45 Ethernet port * Four serial ports * On-board backup battery DE 7200: 1001IKt SEANAD 200100 I AOIEOS4S 
* Watchdog * External reset input * Meets NEMA 4 watertightness specifications when front-panel mounted @ RoHS Compliant 

Features: ¢ 122 x 32 Graphic display *7-key keypad *7 LEDs » 24 Digital I/O * Rabbit 2000® micropro- Digi-Key Price Rabbit 
cessor at 22.1MHz » 128K static RAM and 256K flash memory * One RJ-45 Ethernet port * Four serial ports | Description Part No. Each Part No. 
¢ Battery-backable real-time clock, battery included * Watchdog * Reset generator * Meets NEMA 4 watertight- e 

ness specifications when front-panel mounted Model OP6800 with Ethernet Port 316-1060-ND 249.00 101-0492 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 651 


Wi-Fi Application Kit 


Jumpstart your wireless application design with a complete application kit. Integrating Wi-Fi (IEEE 802.11b) 
with a RabbitCore™ Development Kit, embedded system integrators can now enable a wireless embedded 
system. Wireless connectivity eliminates Ethernet cables allowing for greater flexibility and mobility of 
wireless embedded Networks. Includes: ¢ Linksys Wi-Fi card * RCM3100 microprocessor core module 
* Prototyping board * Dynamic C® development system and complete documentation on CD-ROM =* Serial 
cable for programming and debugging » 10-pin DB15 Conversion Cable * Manuals * AC adapter (U.S./ 
Canada only) 


S1G-1039-ND: . (1010911) oicisisenscicasieecnnvieansine canes sleanneie thie’ unelee sina’ saleuieasitceinstesinn $359.40 


Machine to Machine Kit 


Jumpstart your M2M application design with a complete application kit. Includes: * Wavecom Fastrack 
Modem »¢ Device antenna *RCM3200 microprocessor core module ¢ Prototyping board * Dynamic C® 
development system and complete documentation on CD-ROM = Serial cable for programming and 
debugging * 10-pin DB15 Conversion Cable * Ethernet Crossover Cable * Manuals »* AC adapter (U.S./ 
Canada only) 


SIG=1040-ND: {(1OT=O721) 3 oc erstiein cers ccnsndsnedsicanensarenitedster scone ciaaa aonb deeamameaa bas $699.00 


Secure Embedded Web Kit 


As more embedded applications feature access via the Internet, secure transmission of data is growing 
increasingly critical. The Secure Embedded Web Application Kit provides optimized software development 
tools to easily build secure web interfaces for your new and existing applications. Built around the RCM3700 
RabbitCore powered by the Rabbit3000 microprocessor, the Secure Embedded Web Application Kit offers 
Secure Socket Layer (SSL), which implements a 128-bit lock and key solution to encrypt data transfers. 
Includes: * RCM3700 microprocessor core module * Development board with prototyping area * Dynamic C® 
development system and complete documentation on CD-ROM *SSL ¢RabbitWeb ¢FAT file system 
* Serial cable for programming and debugging * Getting Started manual « AC adapter (U.S./Canada only) 


316-1041-ND) (109-0897) )i0i..s.cctdciieanissaccedaenedttevisteczcaniaeansndanesaacaadeniehdoondeedd $699.00 


Serial to Ethernet Kit 


Designers now have a Serial-to-Ethernet Application Kit that is easy to use. The simple 3-Step Setup for 
transmitting data from a digital volt meter via a serial port to a TCP/IP stream enables even the newest 
user to quickly develop a Serial-to-Ethernet application. The kit features digital volt meter software 
libraries, sample programs and a menuing system, in addition to the Dynamic C® integrated development 
environment. Includes: * RCM3010 microprocessor core module » Prototyping board * Dynamic C 
development system and complete documentation on CD-ROM » Serial cable for programming and 
debugging *DB9 Null Modem Cable *10-pin® DB9 Conversion Cable » Ethernet Crossover Cable 
* Getting Started manual * Keypad/display unit * AC adapter (U.S./Canada only) 


31G-1042:ND' (101-0689) 5. cise snacsdisaeseasdnaiepinauleraaa sannadie adsl’ aecaswbadiadeasn dade $349.00 


Embedded PLC Application Kit 


This kit enables a Rabbit 3000 based single-board computer to be programmed using a standard software 
environment that is commonly used to program PLC’s (Programmable Logic Controllers). Features: 
* Communication parameters are configurable using the Embedded PLC Utility for the Rabbit Processor 
* Rabbit 3000 @ 44.2MHz * 10Base-T, RJ-45 (standard) * Flash Memory: 512K * SRAM: 256K + 512K 
¢ Digital Inputs: 16 * Digital Outputs: 8 * Analog Inputs: One 10-bit resolution * Analog Outputs: Two 9-bit 
PWM °6 serial ports 


S1IG=1120-ND-> (1011108) ss siicices ence stssiaiecnaatcicsaieancucieiinstesaundiances s Gaine\eea ta pie dndulea sale Saaalea a $599.00 


Color Touchscreen Application Kit 


The Reach Technology Color Touchscreen with a RabbitCore creates an application kit that provides 
embedded systems integrators the ability to add advanced interface functionality to embedded systems. 
Color touchscreens provide real-time feedback, allowing for better control in industrial-automation 
applications. Includes: * RCM3720 RabbitCore with Prototyping Board * Reach Technology SLCD Graphics 
Touch Terminal with NEMA 4 steel enclosure * Supplemental CD’s * Dynamic C® development system 
and complete documentation on DC-ROM ¢ User manuals, sample programs and libraries *5 serial and 
conversion cables * Two AC adapters (U.S./Canada only) 


S1G-1075-ND: (101-1062) sia: iss scccteisasscrassnidtendadeeidaasatetdsecta tones casa neadssuners deen $999.00 


ZigBee™ Application Kit 


This kit combines MaxStream®’s XBee™ RF modem with the popular RCM3720 RabbitCore module 
along with and easy-to-use interface to help customers build a practical ZigBee wireless control network. 
Features: * Rabbit 3000 processor at 22.1MHz * 10Base-T interface, RJ-45, 2 LEDs * Flash Memory: 512K 
* SRAM: 256K * MaxStream XBee (ISM 2.4GHz) * 802.15.4 standard (ZigBee compliant) * Transmit Power 
Output = 1mW (0 dBm) * Receiver Sensitivity = -92 dBm (1% PER) * Supported Network Topologies: Point- 
to-point, Point-to-multipoint, Peer-to-peer, Mesh 


S16-1118-ND (1OT=V1G7) 12sec csvaiesdeatesdacendagepeacrstesisbacdecissanatenideccaergla@anestec $399.00 


Camera Interface Application Kit 


This kit combines a VGA camera with a popular RabbitCore module that has removable memory to provide 
an event-capture application. Features: * RabbitCore module @ 44MHz, and 10/100Base-T Ethernet 
° 512K Flash/512K SRAM, 16MB NAND and socket for removable memory * VGA camera module, 
servo motors and IR motion sensor * Time stamped photos and event notification options such as email 
notification and FTP upload * Image Resolution: 640 x 480 (VGA) / 320 x 240 (QVGA) / 160 x 128 / 80 x 
64 * Color: Up to 8-bit gray, 16-bit RGB or standard JPEG preview images * Sensor Type: Passive infrared 
sensor ¢ Motor Type: Micro-servo 


SIGIAAG"ND:. <(VONFTIAN) ceecerwencussccasiecaaedeobudanieeansetantednds «dens kacaaed aduwaeoilesinadioaine $499.00 


GPRS/GSM Application Kit 


This Kit provides all the tools necessary to sample and develop applications that combine a Rabbit 
based control device with a GSM/GPRS modem. The libraries and sample programs allow for a device 
connected to the cellular network to send SMS (text) messages to a RabbitCore module (RCM) that can 
interpret messages as commands and in turn execute control function. The RCM can also send/receive 
GPRS e-mail wirelessly to/from and PC, GSM device or cell phone. 

Highlights: * Hardware/Software for wireless RCM communication and control via GPRS/GSM « Enfora™ 
Spider SA-GL Quad Band wireless modem and antenna * GUI and Keypad configuration menu system 
* Royalty-free TCP/IP stack in source code * Sample programs/libraries for generic modem operation * Fully 
integrated development software: compiler, editor and debugger for control applications 


S1G=1063°ND: (10170948) oieicsissecciccessensnavietiine sates shienanasice tine’ an aaltind’seamacasaileenmaesihi $649.00 


“> RabbitCore™ Application Development Kits 


NEW! Wireless Control Application Kit 


The Wireless control Application Kit provides a reference to interface a license-free 900MHz or 2.4GHz 
wireless data module to a new or existing Rabbit-based embedded system. Features: * Low power LP3500 
with low-EMI Rabbit® 3000 microprocessor: * Up to 512K each of Flash and SRAM * 26 industrialized 
digital /O * A/D inputs and PWM outputs ° 6 serial ports, one relay * 2 dedicated function ports for easy 
connection to Serial Flash, keypad/display and other devices * Two MaxStream® license-free RF Modules, 
FCC approved * Complete software libraries and samples 


SIGA1SZIND)  -(MOTHANAES) ceases snuice asia ewteaesatiennacteandaenmaieaiateaasdiseltiss ysnndienalad sesauitees $472.88 


Bluetooth Application/Add-On Kits 


This kit provides all of the hardware and software necessary to develop a Bluetooth application. It 
includes an RCM3100, Embedded Blue eb506-AHC-IN Bluetooth Radio Module, prototyping board and 
miscellaneous cables and hardware. This kit also includes the Dynamic C® Integrated Development 
Environment, Bluetooth drivers, libraries, sample programs and manuals. Features: ¢ Bluetooth radio 
modules plug directly into supported RCMs and SBCs ¢ Simple serial UART communications and control 
* Seamless connectivity with any Bluetooth device * 2.4GHz FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) 
technology ensures high reliability and is robust to interference * Low current consumption for long battery 
life * Complete with sample applications and source code * Internal Surface-mount antenna 


316-1072-ND = (101-1040) Application Kit..................cc cece cece cece cece eee e eect ence ee een es $399.00 
316-1073-ND = (101-1042) Add-On Kit....... 0.0... ccc cec cece nee ee eens ecnene eens aren eenneseenenes $99.00 


NEW! RCM4010 RabbitCore SMB Network Storage 
Application Kit 

This kit enables a RabbitCore module to use the SMB (Server Message Block) protocol, more commonly 
known as Windows File Sharing, for a high-capacity storage space over a network connection. 

Features: * Core Module: RabbitCore RCM4010 « IDE Hard Drive: 250 GB * Hard Drive Chassis: Eagle 
Consus NAS with power supply * Power Supply: 12VDC; 120/240VAC Rabbit USB programming cable 
316-1156-ND (NOTEI ANB) sarrcrinttusit i nudwceat oorac enna tienda eens vnunet baeadddssteat ness esiaae $349.00 


NEW! RCM4300 RabbitCore Development Kit 


The kit includes a RCM4300 core module with a miniSD™ card, a prototyping board, accessories, and 
development tools to get you up and running quickly. Along with our industry-proven Dynamic C® integrated 
development software — incorporating an editor, compiler, and in-circuit debugger — there is also the FAT 
file system familiar to many programmers, RabbitWeb for creating HTML web pages, and Rabbit’s Secure 
Socket Layer (SSL) utility. 


316-1134-ND = (101-1177) Development Kit . $299.00 
316-1141-ND = (20-101-1138) . . $114.00 
316-1142-ND = (20-101-1139) . $99.00 


NEW! RCM4300 RabbitCore Simple Sensor 
Application Kit 


The Simple Sensor Application Kit provides sample applications based on 1-Wire devices to help users 
better understand and implement the 1-Wire communications bus using a prototyping board and a 
RabbitCore module 


Kit Contents: * RCM4300 RabbitCore Development Kit * Simple Sensor Protoype Board with 1-Wire 
devices *DS2406 SPST addressable switch, DS18B20 temperature sensor, DS2450 A/D converter, 
DS2480B line driver * Complete Dynamic C software CD with several sample programs ¢ Universal Power 
Supply 

316-1178-ND 


(VOTHI288)). since cersteanadiornnaesinmletdaseahabicnnadsehadsccaaandanhausaintnadedtaatedans $349.00 


NEW! RCM4400W Wi-Fi Development Kit 


Jumpstart your evaluation and design efforts with a complete Rabbit 4000 development kit, which includes 
a microprocessor core module, development board with prototyping area, Dynamic C® 10 development 
system and complete documentation on CD-ROM, serial cable for programming and debugging, Getting 
Started manual, and AC adapter (U.S./Canada only). 


316-1133-ND = (101-1173) Development Kit . . ... $299.00 
316-1143-ND = (20-101-1202) . . $119.00 
316-1147-ND = (20-101-1221) . . $119.00 


NEW! RCM4510W RabbitCore Development/Add-On Kits 


The RCM4510W RabbitCore module mounts directly on a user-designed motherboard and acts as the 
controlling microprocessor for the embedded system. The motherboard supplies power to the RCM4510W 
and allows many different CMOS-compatible devices to interface with the core module. Integrated on the 
RCM4510W is a Digi® XBee™ ZNet 2.5 RF module for ZigBee/802-15-4 embedded implementation. 


Features: * RabbitCore module running @ 29.49MHz * Designed for ZigBee®/802.15.4 wireless 
connectivity * 512K flash memory, 512K data SRAM ° Up to 40 general-purpose |/O lines configurable * Up 
to 9 additional general-purpose I/O lines (up to 4 of which may be set up as analog inputs) available through 
the on-board ZigBee compliant RF module * Small size: 1.84” x 2.85” x 0.54” (47mm x 72mm x 14mm) 


316-1135-ND (101-1188) Development Kit — RoHS Compliant . $299.00 
316-1158-ND (101-1272) Mesh Network Add-On Kit. . $299.00 
316-1144-ND (20-101-1207) — RoHS Compliant ... $89.00 


NEW! RCM5400W RabbitCore Development Kit 


The RCM5400W RabbitCore module series provides Wi-Fi/802.11b/g functionality, enabling you to create 
low-cost, embedded wireless control and communications solutions for embedded control applications. 


Features: * Rabbit® 5000 running @ 73.73MHz »* Up to 2MB of serial flash * 39 lines of digital I/O 
* Integrated IEEE 802.11b/g Wi-Fi * Up to 6 serial ports * Small size: 1.84” x 2.85” x 0.50” (47mm x 72mm 
x 13mm) 


316-1138-ND = (101-1262) Development Kit ... $299.00 
316-1148-ND = (20-101-1246) — RoHS Compliant . -.. $119.00 
316-1149-ND = (20-101-1247) — RoHS Compliant ............... 0.0.00 ccccc cence eee e cee ee cence eee $134.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Rabbit Cloning Board, Power 
Supply and Converter Cable 


Rabbit Cloning Board: 

Copies designated portions of flash memory from one Rabbit-based controller (the master) to another (the 
clone). Dynamic C® version 6.50 or later is needed to use the cloning board. 

Benefits: * The Rabbit Cloning Board replaces a PC or EPROM burner as the primary tool to load pro- 
grams, thus reducing costs and workspace » Programs may be loaded quickly onto blank, soldered on flash 
devices * High-speed transfers at 57,600 bps or 115,200 bps « Higher-speed data transfer of up to 921,600 
bps starting with Dynamic C version 7.05 ° Ideal for low-volume cloning production 


Universal Power Supply: 110/240 VAC, 12VDC 
RS-232-to-USB Converter Cable: Required for USB only PCs 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Cloning Board 316-1101-ND 89.00 |20-101-0589 
Universal Power Supply 316-1162-ND NEW! 35.00 |101-1291 
RS-232 to USB Converter Cable 316-1181-ND NEW! 39.00 |20-151-0178 


Rabbit 3000A™ Microprocessor 


Programming the Rabbit 3000A: Microprocessor hardware and software development is easy for Rabbit 
users. The Rabbit 3000A is programmed using the industry-proven Dynamic C® software development 
system from sister division Z-World. 

Key Features: * Low-EMI: typically <10 dB uV/m @ 3m ° Ultra-low power modes * 1.8V ~ 3.6V (5V tolerant 
VO) *55.5MHz clock speed * 56+ digital I/O ° 6 serial ports supporting IrDA and ASync (4 of which support 
SPI; 2 support SDLC/HDLC) ¢ Pulse capture and measurement * Quadrature encoder inputs * PWM 
outputs 

Standard Features: + Glueless memory and |/O interface * Direct support for 1MB code/data space (up to 
6MB with glueless interface) * Battery-backable real-time clock »* Watchdog timer * Remote boot/program 
* Slave port interface 


Design Advantages: » Extensive Ethernet/Internet support and royalty-free TCP/IP stack with source 
and sample programs * Dynamic C development environment for real-time development and debugging 
¢ Exceptionally fast performance for math, logic and I/O 


Rabbit 3000A/RCM3000 Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1017-ND (101-0523) Only $299.00 
The Rabbit 3000A/RCM3000 Development Kit includes an RCM3010 Ethernet core module (with Rabbit 
3000A microprocessor, Flash, SRAM, Ethernet hardware), a prototyping board, complete Dynamic C® 
SE software development system (not a trial version) with TCP/IP stack and documentation on CD-ROM, 
power supply and serial cable for programming and debugging. 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. 2 10 100 | Part No. 
Rabbit 3000A, 55.5MHz, 128LQFP |316-1061-ND 14.50 13.13 12.50 |20-668-0011 


RabbitCore™ RCM3400 
Analog Core Module 


Features: 
* 3.3V operation » Powerful Rabbit 3000 microprocessor * Low-EMI (typically <10 dB pV/m @ 3m) 
* RCM3400: 512K Flash/512K SRAM, RCM3410: 256K Flash/256K SRAM ° 8 channel 12-bit A/D with pro- 
grammable gain 47 digital I/O, Auxiliary I/O bus «5 serial ports (IrDA, SDLC/HDLC, Asynch, SPI) * MAC 
ID installed 


Design Advantages: 
* Ready-made platform for fast time-to-market * Compact size simplifies integration * Dynamic C® 
development environment for real-time development and debugging * Exceptionally fast performance for 


RabbitCore™ RCM3100 
Core Module 


The RCM3100 features a battery-backable real-time clock, glueless memory and |/O interfacing, and 
ultra-low power “sleepy” modes. A fully enabled 8-bit slave port permits easy master-slave interfacing with 
another processor-based system, and an alternate I/O bus can be configured for 8 data lines and 6 address 
lines (shared with parallel I/O). 


Features: 

¢ Actual Size: 1.85” x 1.65” x 0.55” (47mm x 42mm x 14mm) *29.4MHz clock speed »*3.3V operation 
¢ Powerful Rabbit 3000™ microprocessor * Low-EMl (typically <10 dB pV/m @ 3m) *RCM3100: 512K 
Flash/512K SRAM *RCM3110: 256K Flash/128K SRAM ° 54 digital I/O °6 serial ports (IrDA, SDLC/ 
HDLC, Async, SPI) * Auxiliary I/O bus » Ultra-low power “sleepy” modes ¢ Pulse capture and measurement 
* Quadrature encoder inputs * PWM outputs 


Design Advantages: 

¢ Ready-made platform for fast time-to-market * Compact size simplifies integration * Pin compatible with 
Ethernet RCM3000 for parallel product development * Dynamic C® development environment for real-time 
development and debugging * Exceptionally fast performance for math, logic, and I/O 


Rabbit RCM3100 RabbitCore Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1020-ND (101-0533) Only $239.00 


The RCM3100 Development Kit includes an RCM3110 core module (with Rabbit 3000 
microprocessor, Flash, SRAM, serial ports, and I/O ports), a prototyping board, complete Dynamic C 
SE software development system (not a trial version) with documentation on CD-ROM, AC adapter 
(U.S. only) and serial cable for programming and debugging. 


Price Rabbit 
Description Each Part No. 
RCM3100 316-1095-ND 65.00 20-101-0517 
RCM3110 316-1096-ND 45.00 20-101-0518 


RabbitCore™ RCM3000 
Core Module 


Features: * Actual Size: 2.73” x 1.85” x .086” (69mm x 47mm x 22mm) * 29.4MHz clock speed 
¢10Base-T » Powerful Rabbit 3000™ microprocessor »* Low-EMI (typically <10 dB uV/m @ 3m) » Built- 
in Ethernet for simplified connectivity *3.3V operation * RCM3000: Up to 512K Flash/512K SRAM 
* RCM3010: 256K Flash/128K SRAM * 52 digital I/O 6 serial ports (IrDA, SDLC/HDLC, Async, SPI) 
¢ Auxiliary |/O bus ¢ Ultra-low power “sleepy” modes »* Pulse capture and measurement * Quadrature 
encoder inputs * PWM outputs 


Design Advantage: * Ready-made platform for fast time-to-market * Dynamic C® development environment 
for real-time development and debugging 


Price Rabbit 
Description Each Part No. 
RCM3000 316-1093-ND 79.00 20-101-0507 
RCM3010 316-1094-ND 59.00 20-101-0508 


Rabbit 2000™ 8-Bit Microprocessor 


Rabbit 2000 Advantages: 

¢ Architecture for enhanced math performance ¢ Glueless memory and I/O interface * Remote cold 
boot ¢ Slave interface °4 serial ports *40-plus multifunctional I/O pins » Battery-backable real-time 
clock * Watchdog timer »¢ Five 8-bit cascadable timers and one 10-bit timer with match registers »* 488 
microsecond periodic interrupt * Clocking options for low power applications 


Rabbit 2000 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1003-ND (101-0359) Only $139.00 


Kit includes Jackrabbit single board computer, manual, schematics, AC adapter, prototyping board, 
programming cable, documentation on CD ROM, additional parts and complete Dynamic C SE 
software development system (not a trial version). 


math, logic, and /O Price Each Rabbit 
Description 2 10 100 Part No. 
Rabbit RCM3400 RabbitCore Development Kit Rabbit 2000 316-1062-ND 12.34 11.38 10.41 — |20-668-0003 


Digi-Key Part No. 316-1027-ND (101-0587) Only $399.00 


The RCM3400 Development Kit includes an RCM3400 core module, a prototyping board, AC adapter 
(U.S. only), 10-pin header to DE9 programming cable with integrated level-matching circuitry, complete 
Dynamic C® SE software development system (not a trial version) with documentation on CD-ROM and 
a bag of accessory parts for use on the Prototyping Board. 


RabbitCore Wi-Fi Add On Kit 
Digi-Key Part No. 316-1067-ND (101-0998) Only $199.00 
The Wi-Fi Add On Kit includes Interposer Board (boards are not interchangeable between RCMs with 
different footprints, CompactFlash Wi-Fi Board, LinkSys Wi-Fi CompactFlash Card, 20-pin to 20-pin IDC 
header connection ribbon cable, 10-pin IDC header to DEQF serial cable, Sample Programs and software 
related specifically to the Wi-Fi Add on Kits on CD, Dynamic C® upgrade to 9.21 or higher on CD, Getting 
Started instruction and Miscellaneous connection and mounting hardware including standoffs, if necessary 


Rabbit 2000™ 8-Bit Microprocessor 
with TCP/IP Support 


Features: 

* 18.432MHz Rabbit 2000 Processor * 10Base-T Ethernet Interface * 4 High-Current Outputs (200 
mA @ 40VDC) ¢4 Digital Input Points (0 ~ 5VDC Nominal) * RS-232 Serial Port * RS-485 Serial 
Port *512K Flash Memory (2 x 256K) * 128K SRAM °7 Built-in Timers * Time/Date Real-Time Clock 
¢ Watchdog Timer 


Rabbit 2000 TCP/IP Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1005-ND (101-0401) Only $199.00 
Kit includes Rabbit 2000™ TCP/IP development board (with Rabbit 2000 microprocessor, flash, SRAM, 
Ethernet hardware, 8 digital I/O), demonstration board, power supply, PC serial cable for real-time 


debugging and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) with TCP/ 
IP on CD ROM. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Digi-Key Price Rabbit 
RCM3400 316-1099-ND 69.00 20-101-0561 Description Part No. Each PartNo 
RCM3410 316-1100-ND 59.00 20-101-0562 Rabbit 2000 TCP/IP Toolkit 316-1006-ND 99.00 101-0403 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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RabbitCore 2000™ Microprocessor Core Module 


RABBITCORE 2000 


¢ Board Size: 1.90” x 2.30” x 0.55” (48.3mm x 
58.4mm x 14.0mm) 

¢ Input Voltage: 4.75 ~ 5.25VDC 

¢ Current: 98mA @ 18.432MHz, 5VDC (130mA @ 
25.8MHz, 5VDC) 

¢ Processor: Rabbit 2000 @ 25.8MHz (18.432MHz 
for 2010 and 2020) 

¢ General Purpose I/O: 40 parallel I/O lines grouped 
in five 8-bit ports (shared with serial ports) 

¢ Memory, I/O Interface: 13 Address lines, 8 data 
lines, 1/0 read/write, buffer enable, status, clock 

¢ Additional Digital Inputs: (2), start up mode (for 
master/slave), reset in 

¢ Additional Digital Outputs: Watchdog output, 
reset out 


RabbitCore™ RCM2100 Series Microprocessor Core Module 


Features: 

¢ Ethernet Port for 2100 and 2110 series only 
° 512K SRAM (128K for 2110 and 2130) 

° 512K Flash (256K for 2110 and 2130) 


Specifications: 

¢ Microprocessor: Rabbit 2000 @ 22.1MHz 

¢ General Purpose I/O: 34 parallel I/O (20 
configurable 1/O, 8 fixed inputs, and 6 fixed outputs) 
(40 parallel I/O with 26 configurable I/O for 2120 
and 2130) 

¢ Additional Inputs: 2 Startup Mode, Reset in 

¢ Additional Outputs: Status, Clock, Watchdog 
Out, Reset out 

¢ Memory I/O: 13 buffered address, 8 buffered data, 
plus I/O Read-Write and Buffer Enable 

¢ Serial Ports: Four 5V CMOS-compatible; 2 con- 
figurable as clocked ports 


¢ Clock: 25.8MHz 

¢ SRAM: 512K (128K for 2010 and 2020) 

¢ Flash: 256K 

* Timers: Five 8-bit cascadable timers, one 10-bit 
timers with 2 match registers 

¢ Serial Ports: 4 CMOS-compatible ports. Max 
asynchronous baud rate is 806,400bps, maximum 
synchronous is 6.45Mbps. Two ports are 
configurable as clocked ports 

* Slave Interface: Allows the RabbitCore 2000 to be 
used as an intelligent peripheral device slaved to a 
master processor 

Additional Features: Watchdog supervisor, time/ 
date clock, backup battery circuitry and connections 
for user-supplied battery. Mates to your board via 
dual 40-pin male connectors. 


¢ Serial Rate: Maximum burst rate = CLK/32 
Maximum sustained rate = Burst/2 

* Connectors: Two 2 x 20, 2mm IDC headers 

¢ Slave Interface: Allows use as master or intelligent 
peripheral with Rabbit-based or other master con- 
troller 

¢ Real-Time Clock: Yes 

© Timers: Five 8-bit timers (4 cascadable from the 
first) and one 10-bit timer with 2 match registers 

¢ Watchdog/Supervisor: Yes 

© Power: 4.75 ~ 5.25VDC, 140mA 

° Operating Temperature: -40°C ~ 70°C (-40°C ~ 
85°C for 2120 and 2130) 

¢ Humidity: 5% ~ 95%, non-condensing 

© Board Size: 3.5” x 2.0" x 0.86” (89mm x 51mm x 
22mm); 3.5” x 2.0" x 0.5” (89mm x 51mm x 13mm) 
for 2120 and 2130 


RabbitCore 2000 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1007-ND (101-0398) Only $169.00 


Kit includes a model RCM2020, manual with schematics and documentation on CD-ROM, getting 
started guide, AC adapter, prototyping board, programming cable and complete Dynamic C SE software 
development system (not a trial version) on CD-ROM. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM2020 316-1082-ND 39.00 20-101-0383 
RCM2000 316-1083-ND 69.00 20-101-0404 
RCM2010 316-1084-ND 49.00 20-101-0405 


RabbitCore 2000/RCM2100 Low-Cost Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1028-ND (101-0451) Only $279.00 


Jumpstart your evaluation and design efforts with a complete development kit, which includes RCM2100 
microprocessor core module, prototyping board, Dynamic C SE software development system (not a trial 
version) and complete documentation on CD-ROM, serial cable for programming and debugging, Getting 
Started manual, and AC adapter (U.S./Canada only). 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM2110 316-1086-ND 59.00 20-101-0435 
RCM2120 316-1087-ND 69.00 20-101-0436 
RCM2130 316-1088-ND 49.00 20-101-0446 


RabbitCore™ RCM2200 Microprocessor Core Module 


¢ Board Size: 1.60" x 2.30" x 0.86" (41mm x 59mm 
x 22mm) 

¢ Input Voltage: 4.75 ~ 5.25VDC 

¢ Current: 134mA @ 5VDC 

* Processor: Rabbit 2000 

* General Purpose I/O: 26 parallel I/O lines grouped 
in five 8-bit ports (shared with serial ports) 


«Memory, I/O Interface: 4 address lines, 8 data 
lines, I/O Read-Write 


¢ Additional Digital Inputs: Startup mode, reset 
¢ Additional Digital Outputs: Status, reset 

¢ Clock: 22.1MHz 

¢ SRAM: 128K (512K for 2250) 


¢ Flash: 256K (512K for 2250) 


* Timers: Five 8-bit timers, one 10-bit timer. Five 
timers are cascadable in pairs 


* Serial Ports: 4 CMOS-compatible ports. Max- 
imum asynchronous baud rate is 691,000 bps, 
maximum synchronous is 5.53 Mbps. Two ports are 
configurable as clocked ports 


* Slave Interface: Allows the RCM2200 to be used 
as an intelligent peripheral device slaved to a master 
processor ¢ Ethernet Port: 10Base-T, RJ-45, 2 
LEDs (10Base-T, No Ru-45 for 2210) 


* Additional Features: Watchdog/supervisor, time/ 
date clock, backup battery circuitry, and connection 
for user-supplied battery 


RabbitCore RCM2200 Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1012-ND (101-0475) Only $239.00 


Kit includes RCM2200 core module (Ethernet, 256K Flash, 128K SRAM), Getting Started manual with 
schematics, DC power supply (U.S. only), prototyping board, PC serial cable, and complete Dynamic C SE 
software development system (not a trial version) and complete documentation on CD-ROM. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM2200 316-1090-ND 55.00 20-101-0454 
RCM2210 316-1091-ND 59.00 20-101-0488 
RCM2250 316-1092-ND 79.00 20-101-0494 


NEW! MiniCore™ RCM5700 Microprocessor Core Module 


MiniCore RCM5700: The RCM5700 has a Rabbit 5000 microprocessor operating at up to 50MHz, 
flash memory, two clocks (main oscillator and timekeeping), and the circuitry necessary for reset and 
management of battery backup of the Rabbit 5000’s internal real-time clock and the on-chip SRAM. An edge 
connector brings out the RCM5700 I/O bus lines, parallel ports and serial ports to a 52-pin mini PCI Express 
socket on the motherboard. The RCM5700 is mounted on a customer-designed motherboard, from which it 
receives its +3.3V power. 


Features: * Rabbit® 5000 microprocessor @ 50MHz * Small, low-profile board (1.186" x 2.006” x 0.11”) 


* 10/100 Base-T Ethernet »* PCI Express form factor 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM5700 316-1153-ND 35.00 20-101-1235 


RCM5700 Standard or Deluxe Development Kit 
Digi-Key Part Number 316-1151-ND (101-1274) Only $99.00 
Digi-Key Part Number 316-1152-ND (101-1275) Only $198.57 


Jumpstart your evaluation and design efforts with either a standard or deluxe development kit. Both kits 
includes RCM5700 microprocessor core module, development board with prototyping area, Dynamic 
C 10 development system and complete documentation on CD-ROM, USB cable for programming and 
debugging, Getting Started manual. The deluxe kit will include power supplies and additional prototyping 
board for specific sample programs. 


RabbitCore™ RCM2300 Microprocessor Core Module 


RabbitCore RCM2300: 

¢ Board Size: 1.15" x 1.60" x 0.55" (29mm x 41mm 
x 14mm) 

¢ Input Voltage: 4.75 ~ 5.25VDC 

* Current: 108mA @ 5VDC 

¢ Processor: Rabbit 2000 

* General Purpose I/O: 29 parallel I/O lines 
grouped in five 8-bit ports (shared with serial ports) 
«Memory, I/O Interface: 4 address lines, 8 data 
lines, /O Read-Write (extra address line and Buffer 
Enable via separate connections) 

¢ Additional Digital Inputs: Startup mode, reset 


¢ Additional Digital Outputs: Status, reset 
* Clock: 22.1MHz 


° SRAM: 128K 

¢ Flash: 256K 

° Timers: Five 8-bit timers, one 10-bit timer. Five 
timers are cascadable in pairs 

¢ Serial Ports: 4 CMOS-compatible ports. Max 
asynchronous baud rate is 691,000 bps, maximum 
synchronous is 5.53Mbps. Two ports are 
configurable as clocked ports 

¢ Slave Interface: Allows the RCM2300 to be 
used as an intelligent peripheral device slaved to a 
master processor 

Additional Features: Watchdog/supervisor, time/ 
date clock, backup battery circuitry, and connection 
for user-supplied battery 


RabbitCore RCM2300 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1015-ND (101-0480) Only $199.00 


Kit includes RCM2300 core module (256K Flash, 128K SRAM), Getting Started manual with schematics, 
DC power supply (U.S. only), prototyping board, PC serial cable, and complete Dynamic C SE software 
development system (not a trial version) and complete documentation on CD-ROM. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM2300 316-1089-ND 42.00 20-101-0453 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RabbitCore™ RCM3200 
Microprocessor Core Module 


Designing with RabbitCores: RabbitCores are powered by high-performance 8-bit Rabbit microprocessors 
with extensive integrated features and a C-friendly instruction set designed for use with the Dynamics C® 
development system. Embedded systems using the Ethernet RabbitCore module can be controlled and 
monitored (as well as programmed and debugged when using appropriate accessory hardware) across any 
network or the Internet. 


Programming the RCM3200: Programs are developed using our industry-proven Dynamics C software 
development system (SE version included in low-cost development kits). An extensive library of drivers and 
sample programs is provided, along with royalty-free TCP/IP stack with source. 


RabbitCore RCM3200: « Board Size: 2.73" x 1.85" x 0.86" (69mm x 47mm x 22mm) (2.73” x 1.85” x 0.48” 
(69mm x 47mm x 12mm) for 3220) * Power: 3.15 ~ 3.45VDC * Current: 255 mA @ 3.3V ¢ Processor: 
Rabbit 3000 @ 44.2MHz » General Purpose I/O: 52 digital I/O (44 configurable I/O, 4 fixed inputs, and 
4 fixed outputs) »* Additional Digital Inputs: 2 Startup Mode, Reset in * Additional Digital Outputs: 
Status, Reset out * Real-Time Clock: Yes * SRAM: 512K program + 256K data * Flash: 512K » Timers: 
Ten 8-bit timers (6 cascadable from the first) and one 10-bit timer with 2 match registers ¢ Serial Ports: 6 
CMOS-compatible: 6 configurable as asynchronous (with IrDA), 4 as clocked serial (SPI), and 2 as SDLC/ 
HDLC (with IrDA), 1 asynchronous clocked serial port dedicated for programming, Support for MIR/SIR IrDA 
transceiver ¢ Slave Interface: Allows use as master or intelligent peripheral with Rabbit-based or other 
master controller 


Additional Features: Ethernet Port for 3200 series only, Watchdog/Supervisor, Pulse-Width Modulators, 
Quadrature Decoder and Backup Battery 


RabbitCore RCM3200 Low-Cost Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1023-ND (101-0552) Only $349.00 


Kit includes RCM3200 RabbitCore, Getting Started manual, DC power supply (U.S. only), prototyping 
board, Serial Cable for Programming and debugging, and complete Dynamic C SE software 
development system (not a trial version) and complete documentation on CD-ROM. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3200 316-1097-ND 89.00 20-101-0520 
RCM3220 316-1098-ND 79.00 20-101-0522 
RCM3209 316-1150-ND NEW! 89.00 20-101-1179 
RCM3229 316-1146-ND NEW! 79.00 20-101-1217 
1.27mm Programming Cable 316-1180-ND NEW! 25.00 20-101-0542 


RabbitCore™ RCM3600 
Core Module 


Features: 
°3.3V operation * Powerful Rabbit 3000 processor * 256K (3610) ~ 512K (3600) Flash Memory * 128K 
(3610) ~ 512K (3600) SRAM »* 33 digital I/O * 4 Serial Ports * Size: 2.11” x 1.23” (64mm x 31mm) 


Design Advantages: 

¢ Low Cost Solution * Ready made platform for easy design implementation * Compact Size * Dynamic 
C® development environment for real-time developing and debugging ¢ Fast performance for math, Logic, 
and I/O 


RabbitCore RCM3600 Development Kit 
Digi-Key Part Number 316-1037-ND (101-0678) Only $299.00 
The RCM3600 Development Kit includes RCM3600 core module, proto board, AC Adapter (U.S. 


Only), Programming Cable, Complete Dynamic C software development system (not a trial version) 
with documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the proto board. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3600 316-1102-ND 49.00 20-101-0672 
RCM3610 316-1103-ND 45.00 20-101-0673 


RabbitCore™ RCM3370 Core Module 


The RCM3370 modules present a new form of embedded flexibility with removable xD-Picture Cards™. 
Supporting on-board 16 MB NAND Flash as well as memory cards of up to 128 MB, this RabbitCore is ideal 
for large data applications requiring low-power operation. 


Features: 

* Powerful Rabbit 3000 microprocessor @ 44MHz clock * 10/100 Base-T Ethernet connectivity 
*3.3V operation * 512K Flash/512K Program + 512K data SRAM »* 49 digital I/O and 5 serial ports 
(RCM3300/3310) * 52 digital I/O and 6 serial ports (RCM3370) * Board size 1.85” x 2.73” x 0.86” (47mm x 
69mm x 22mm) 

Design Advantages: 

* Ideal for network enabling security and access systems, home automation, HVAC systems, and industrial 
controls 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3370 316-1045-ND 98.00 101-0950 


RabbitCore™ RCM3700 
Core Module 


Features: 
¢ 512K Flash (256K for 3710) * 512K SRAM (128K for 3710 and 256K for 3720) * 3.3V operation * Powerful 
Rabbit 3000 processor * 33 digital I/O * 4 Serial Ports 


Design Advantages: 

¢ Low Cost Solution 

¢ Ready Made platform for easy design implementation 

* Compact Size 

* Dynamic C® development environment for real-time developing and debugging 
Fast performance for math, Logic, and I/O 


RabbitCore RCM3700 Development Kit 


-Key Part Number 316-1038-ND (101-0680) Only $299.00 


The RCM3700 Development Kit includes RCM3700 core module, proto board, AC Adapter (U.S. Only), 
Programming Cable, Complete Dynamic C software development system (not a trial version) with 
documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the proto board. 


RabbitCore RCM3720 Development Kit 


Digi-Key Part Number 316-1065-ND (101-0963) Only $199.00 


The RCM3720 Development Kit includes RCM3720 core module, proto board, AC Adapter (U.S. Only), 
Programming Cable, Complete Dynamic C software development system (not a trial version) with 
documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the proto board. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3700 316-1104-ND 59.00 20-101-0674 
RCM3710 316-1105-ND 57.00 20-101-0675 
RCM3720 316-1107-ND 55.00 20-101-0961 


PowerCore Flex™ 3800/3810 


With available on-board power supply, analog features, and the fastest Rabbit 3000 microprocessor the 
PowerCore bridges the gap between microcontrollers and single board computers. 


With the introduction of the PowerCore, Rabbit Semiconductor has added over 1000 new core modules to its 
product line through FLEXible manufacturing. 


Featuring customizable options such as microprocessor speed, power supply, memory, analog features 
and Ethernet capability, PowerCore Rabbit Core Modules can be customized at the Rabbit Semiconductor 
website via the user-friendly On-Line Flex Configurator Tool. 


Features: 

* Clock speed up to 51.6MHz 

* On-board Power Supply (10VAC ~ 60VAC, 8VDC ~ 43VDC) 

* On-board analog (AC Crossover, ramp generator, temperature sensor) 
° 512K Flash 

¢ Maximum 1MB SRAM (512K code/512K data) 

* Maximum 1MB Serial Flash 

* 39 general-purpose I/O 

* 10/100 Compatible Ethernet 


PowerCore RCM3800 Development Kit 
-Key Part Number 316-1070-ND (101-1016) Only $169.00 


Di 


Jumpstart your evaluation and design efforts with a development kit. The kit includes a PowerCore, 
prototyping board, serial cable for programming and debugging, Dynamic C with royalty-free TCP/IP 
stack and source, Getting Started Manual, AC Transformer and miscellaneous parts and connectors. 


PowerCore RCM3810 Development Kit 
-Key Part Number 316-1071-ND (101-1018) Only $138.00 


Jumpstart your evaluation and design efforts with a development kit. The kit includes a PowerCore, 
prototyping board, serial cable for programming and debugging, Dynamic C with royalty-free TCP/IP 
stack and source, Getting Started Manual, AC Transformer and miscellaneous parts and connectors. 


PowerCore Flex Kit 
Digi-Key Part Number 316-1064-ND (101-0956) Only $99.00 


Includes our Dynamic C development system and complete documentation on CD-ROM, a demo 
board with 4 LEDs, 4 switches and buzzer, serial cable for programming and debugging, Getting 
Started manual and AC adapter 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3800 316-1108-ND 133.00 20-101-1006 
RCM3810 316-1109-ND 75.00 20-101-1007 
LCD/Keypad Panel Mount 316-1116-ND 99.00 20-101-0541 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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RabbitCore™ 
4000/4100/4200/4300 Series 


The Rabbit 4000 is fast, running at up to 60MHz, with compact code and direct software support for 16-bit 
memory devices. It operates at 3.3V I/O standard or can be set to 1.8V for lower power. The Rabbit 4000 
boasts 6 serial ports with IrDA, 40+ digital I/O, quadrature decoder, PWM outputs, pulse capture and 
measurement capabilities, battery-backable real-time clock, glueless memory and |/O interfacing and ultra- 
low power modes. The RCM4000 microprocessor core module is a powerful embedded Ethernet control 
device that has the intelligence and internet connectivity that allows your devices to be remotely monitored 
and controlled from anywhere in the world. RCM4000 Features: * Rabbit 4000 microprocessor @ 58.98MHz 
° 512K Flash (1MB for 4050) * 512K data SRAM (1MB for 4050) ¢ 22 parallel digital I/O lines *4 shared 
high-speed CMOS-compatible ports * Ten 8-bit timers, one 10-bit timer and one 16-bit timer » Power: 3.3V 
* Board Size: 1.84” x 2.42” x 0.77” (47mm x 61mm x 20mm) 


The RCM4100 series is the first of the next generation core modules to take advantage of the new Rabbit 
4000 microprocessor. RCM4100 Features: ¢ Rabbit 4000 microprocessor@ 58.98MHz (29.49MHz for 4110) 
°512K Flash *512K data SRAM (256K for 4110) * Program-Execution Fast SRAM: 512K (None for 4110) 
* 40 parallel I/O (29 for 4100) * 6 high-speed, CMOS-compatible Ports * Ten 8-bit timers, one 10-bit timer 
and one 16-bit timer * Power: 125mA (typical) @ 3.3V (65mA (typical) @ 3.3V for 4110) * Board Size: 1.41” 
X 1.88” x 0.49” (36mm x 48mm x 12mm) 


The RCM4200 RabbitCore modules are equipped with 10/100 Ethernet connectivity, combined with 
4Mbytes or 8Mbytes serial flash memory storage for intensive communication and data logging applications. 
At the heart of the RCM4200 is the Rabbit 4000 microprocessor which features a clock speed of up to 
58.98MHz. The rabbit 4000 boasts and additional 500+ new operational code instructions that increases 
the processing efficiency, from its predecessor the Rabbit 3000. The RCM4200 RabbitCore modules are 
easily interchangeable with other RCm4xxx based products due to electrical and functional compatibility. 
RCM4200 Features: * Rabbit 4000 microprocessor @ 58.98MHz (29.49MHz for 4210) * Spectrum spreader 
for reduced EMI * Ethernet Port: 10/100Base-T, RJ-45, 3 LEDs * 512K (8-bit) SRAM and Flash » Serial 
Flash Memory: 8MB (4MB for 4210) ¢ 25 paralleled digital I/O (35 paralleled digital for 4210) * A/D: 12 bits 
* Up to 4 serial ports (up to 5 for 4210) * Real Time Clock * Ten 8-bit timers, one 10-bit timer and one 16-bit 
timer *Watchdog/Supervisor * Power: 240mA (typical) @ 3.3V (200mA @ 3.3V for 4210) * Board Size: 
1.84” x 2.42” x 0.84” (47mm x 61mm x 21mm) 


NEW! Secure Embedded Web Application Kit 2.0 
Digi-Key Part No. 316-1136-ND (101-1243) $349.00 


The kit is a complete out-of-the box solution that enables you to develop secure data transmission for 
your embedded application. Application code runs on the RCM4300 RabbitCore® module, powered by 
the Rabbit® 4000 microprocessor that offers a low-cost solution with the performance to run algorithmic- 
intensive encryption code. The RCM4300 module mounts directly onto a user-designed motherboard and 
acts as the controlling microprocessor for the system. The kit includes a prototyping board, power supply, 
and accessories that allow you to build a prototype system and debug your code directly on to the target 
hardware. Once your design is complete, you are ready to go into production with the RCM4300 module 
and your fully-debugged design. 


All Development Kits include a core module, a development board with prototyping are, 
Dynamic C 10 development system and complete documentation on CD-ROM, serial cable for 
programming and debugging, Getting Started manual and AC adapter (U.S./Canada only). 


RabbitCore™ 3305/3315 Series 


Features: * 3.3V Operation »* Powerful Rabbit 3000A microprocessor * 512K Flash/512K SRAM *8MB 
Serial Flash for 3305 and 4MB for 3315 * 49 digital I/O * 5 Serial Ports 

Design Advantages: * Ready-Made Platforms for quick design to market * Compact size * Dynamic C® 
development environment for real-time developing and debugging * Fast performance for math, logic and I/O 


RabbitCore RCM3305 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1129-ND (101-1069) Only $399.00 


The RCM3305 Development Kit includes RCM3305 microprocessor core module, development board 
with prototyping area, Dynamic C development system and complete documentation on CD-ROM, 
serial cable for programming and debugging, Getting Started manual and AC adapter (U.S./Canada only). 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3305 316-1113-ND 119.00 20-101-1067 
RCM3315 316-1114-ND 99.00 20-101-1068 


RabbitCore™ 3750 Series 


The RCM3750 RabbitCore mounts directly onto a user-designed motherboard using a single dual-row IDC 
header and can interface with all CMOS-compatible digital devices. Digital I/O (shared with serial ports), 
power and other signals are directly routed to the motherboard. Built-In low EMI features, including a clock 
spectrum spreader, practically eliminate EMI problems, which helps OEMs pass European CE and other 
regulatory RF emissions tests. 

Features: * Rabbit 3000 microprocessor at 22.1MHz *512K Flash and SRAM *1MB Serial Flash ¢ 33 
digital I/O (31 configurable I/O and 2 fixed outputs) * Four 3.3V CMOS-compatible Serial Ports * Real-Time 
Clock * Ten 8-bit timers * Watchdog/Supervisor * 4 PWM output channels ° Input: 4.75 ~ 5.25VDC, 175mA 
@ 22.1MHz; 150mA @ 11.05MHz * Board Size: 2.95” x 1.20” x 0.89” (75mm x 30mm x 23mm) 


RabbitCore RCM3750 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1117-ND (101-1050) Only $329.00 


The RCM3750 Development Kit includes RCM3750 microprocessor core module, development board 
with prototyping area, Dynamic C development system and complete documentation on CD-ROM, 
serial cable for programming and debugging, Getting Started manual and AC adapter (U.S./Canada only). 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3750 316-1110-ND 74.00 20-101-1028 


NEW! RabbitCore™ 
RCM3900 Series - ethernet and Extended Temperature 


The RCM3900 RabbitCore modules are compact devices that incorporate the Rabbit 3000 microprocessor, 
memory and removable memory. Both of the RCM3900 modules have an integrated 10/100Base-T 


RabbitCore™ 3365/3375 Series RoHS 


The RCM3365/RCM3375 modules present a new form of embedded flexibility with removable xD-Picture 
Cards™. Supporting on-board 16MB NAND Flash as well as memory cards of up to 128MB, this RabbitCore 
is ideal for large data applications requiring low-power operation. (xD-picture card socket only for 3375 
Series) Features: « Powerful Rabbit 3000 microprocessor @ 44.2MHz * Ethernet Port: 10/100Base-T, 
RJ-45, 3 LEDs *3.3V operation * 512K Flash/512K Program + 512K data SRAM «49 digital I/O and 5 
serial ports * 52 digital I/O and 6 serial ports * Board Size: 1.85” x 2.73” x 0.86” (47mm x 69mm x 22mm) 


RabbitCore RCM3365 Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1074-ND (101-1053) Only $399.00 


The RCM3365 Development Kit includes RCM3365 microprocessor core module, development board 
with prototyping area, 2 CDs — Dynamic C and Dynamic FAT File System module — with complete 
product documentation on disk, 32MB xD-Picture Card, Screwdriver and Ethernet Cable, serial cable 
for programming and debugging, Getting Started manual and AC adapter (U.S./Canada only). 


RabbitSys™ Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1130-ND (101-1088) Only $409.00 


Features: * Remote Firmware and Application Update Mechanism * Remote Debugging and 
Monitoring Systems * Software-Crash Recovery System * Enhanced Memory Protection Features 
¢ Event Handler and Corrective Action Operations * Console and Preloaded Device Drivers 

Jumpstart your evaluation and design efforts with a complete development kit, which includes 
RCM3365 RabbitSys Core Module, Prototyping Board, xD-Picture Card, Dynamic C 9.3x to support 


Description plate ey Bree Peper Eyremel port whic 2iows you to build LAN and Internet-enabled systems as easily as building any serial 
CPU RABBIT 4000 316-1078-ND 12.50 20-668-0024 y . 
RCM4000 316-1139-ND NEW! 89.00 20-101-1094 
FOMA080 ak es 105.00 [20-t01-1216 RabbitCore RCM3900 Development Kit 
RCM4110 316-1140-ND NEW! 45.00 _|20-101-1093 Digi-Key Part No. 316-1137-ND (101-1226) Only $399.00 
RCM4120 316-1122-ND 64.00 20-101-1154 The Development Kit provides the essentials that you need to design your own microprocessor-based 
RCM4200 316-1124-ND 109.00 20-101-1131 system, and includes a complete Dynamic C® software development system. The Development 
Sane eval nai eee RE Bs saietae. 32 Kit also contains a Prototyping Board that will allow you to evaluate the RCM3900 module and to 
evelopment Ki 3 = u e rototype circuits that interface to the module. 
RCM4010 Development Kit 316-1077-ND 239.00 101-1114 P Us 
RCM4100 Development Kit 316-1123-ND 229.00 101-1157 __ _ = 
RCM4110 Development Kit 316-1076-ND 199.00 | 101-1101 ae Digi-Key Price Rabbit 
RCM4200 Development Kit 316-1126-ND 269.00 101-1155 Description Part No. Each Part No. 
RCM3900 316-1155-ND 91.88 20-101-1196 


NEW! MiniCore™ 
RCM5600W/RCM5700 Series 


The MiniCore RCM5600W module offers 802.11b/g Wi-Fi connectivity which includes WPA2, WPA and 
WEP security standards, allowing easy integration and interoperability within Wi-Fi networks. With six serial 
ports, four configurable as SPI, the RCM5600W can easily embed into any existing or new design and is pin 
compatible with current and future MiniCore products. 

Features: * Rabbit 5000 running at 74MHz » On-board single-chip 802.11b/g transceiver * Up to 35 GP 
I/O lines and six serial ports * 1MB SRAM and 1MB serial flash memory ¢ Built-in web server * Certified to 
meet FCC and other international regulatory requirements * Easy-to-use integrated design environment 


MiniCore RCM5600W Standard Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1160-ND (101-1284) Only $149.00 


Contains RCM5600W module and antenna, interface board, prototyping board, USB cable, and 
Dynamic C IDE. (Note: may require the addition of power adapter to support the interface board, part 
number 101-1273) 


MiniCore RCM5600W Deluxe Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1161-ND (101-1285) Only $249.00 


Includes everything in the Standard Development Kit plus a power adapter, digital I/O and serial 
communications accessory boards, and a DB9 to 10-pin header serial cable. 


coe beta it citar ee v.2.11, Cables and Accessories, Getting Started Manual and me Digi-Key Price! Rabbit 
Bee . Description Part No. Each Part No. 
RCM5600W Module 316-1174-ND 69.00 20-101-1265 
Digi-Key Price Rabbit Antenna Cable Assembly 316-1163-ND 15.97 101-1292 
Description Part No. Each Part No. Prototyping Board 316-1165-ND 35.00 20-101-1252 
RCM3365 316-1111-ND 105.00 20-101-1051 Serial Communication Board 316-1166-ND 40.00 20-101-1253 
RCM3375 316-1112-ND 98.00 20-101-1055 Digital I/O Board 316-1167-ND 37.00 20-101-1254 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs 
SILICON LABS 


Precision Mixed-Signal Microcontrollers; Full-Featured MCUs 
with a Supercharged 8051 CPU 


Flash Digital PCA Internal . Development 
Memory| RAM | Port | Timers | Chan- Serial Comp- Oscil- | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs | Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | nels Buses ADC1 ADC2 DAC jarators| Other | lator | (Peak) | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Part No. 
128K | 8448) 64 B68 | eaaanene ei ries ate. pai) 2 | — | 22% | 50 | 700° |336-1061-1-no* 29.51 21.85 17.63 |c80siF126R —_| c8051F1200k 
128k | 8448) 64 ar || 6 | | caper ao nee” ODRee Vet | 2 | TE | 42% | 100 | 1005 | 336-1081-1-ND* 34.01 25.20 20.32 |¢8051F122R —_‘| C8051F120DK 
128k | 8448 | 32 5 | 6 sibs ai OnE. eee (et | 2 | Tet | 42% | 100 | 64-TOFP | 336-1082-1-ND* 32.88 24.36 19.64 |C8051F123R —_—| C8051F120DK 
64K | 4352 | 59 5 | 6 | chaps sb easier _ — | 3 | oma | 22% | 25 | 190 | 336-1089-1-nD* 1629 12.54 10.45 |caostroe4 | C8051FOS4EK 
64k | 4352 | 32 5 | 5 Subic a None eae Veale | — | 220% | 25 | 64-TOFP |336-1035-1-ND* 23.16 16.67 13.23 |C8051F023R —_| C8051F020DK 
64k | 4352 | 24 5 | 6 | chur eb eee — — | 3 | oma | 22% | 25 | 64-TaOFP |336-1090-1-ND* 1581 1217 1014 |csostroes —_| c8051FO64EK 
32K | 2304 | 8 4/5 ee deren a — | 220% | 25 | 32-LoFP |336-1041-1-ND* 22.59 16.25 12.90 |c80s1Fo07R ~—| c8051F00SDK 
32k | 2304; 8 4] 5 | gute sp ree — |e 4 — | 220% | 25 | 32-LorP |336-1042-1-ND* 21.84 15.71 12.47 |c8051F017R ~—_| c8051Fo0sDK 
32K | 256 | 16 4/5 ee ee — | Pa) 2 | — | 220% | 20 | 48-TaFP |336-1006-1-nD* 20.37 14.66 11.63 |c80s1Fo11R —_| c8051F00SDK 
32k | 256 | 8 4 | 5 | gue sp pee ee alee — | 220% | 20 | 32-LoFP |336-1007-1-ND* 19.83 14.27 11.32 |c8051Fo12R ‘| ¢8051FO05DK 
tok | 1280; 16 | 4 | 5 eee ie = — | 2 | — | s20% | 25 | 48-ToFP |336-1049-1-ND* 1746 1256 9.97 |c8051F019R —_| c8051FO05DK 
sk | 768 | 17 4) a: MARIE fae — | eee) 4 — | 22% | 50 | 28-0FN |336-1085-1-ND* 742 5.75 4.76 |C8051F351R | c8051F350DK 
8k | 768 | 17 q} a) UARE SPI ae — | eeh 4 — | 22% | 50 | 28-aFN |336-1087-1-ND* 5.38 4.34 3.59 |C8051F353R | c8051F350DK 
128K | 8443) 64 5 | 6 Shi Sek ries Seana Wait |g | TEI | som | too | 100 |336-1223-ND 1540 —  — |cg0siF120-¢a | c8os1F1200K 
128K | 8448) 64 5 | 6 | cipee eby pes eee Wait |g | TOI | som | too | 100 |336-1226-ND 20.20 16.64 15.45 |c8051F122-Ga |c8051F1200k 
128K | 8443) 64 5 | 6 Sti Spl ieee Pee ai | 2] — | sam | so | 0 |336-1228-ND 19.13 15.75 14.63 |C8051F124-G0 | c8051F120DK 
128K | 8448) 64 5 | 6 | qvanls. a Dee ey ai | 2 | — | sam | so | 00 |336-1230-Np 1753 14.44 13.41 |¢8051F126-G0 | c8051F120DK 
128k | e448 | 64 5 | 6 Shin ek te = — | 2 | 1x6) som | 100 | 1005 |336-1232-ND 15.61 1286 11.94 |c8051F130-Ga | c8051F120DK 
128K | 8448) 32 5 | 6 | gua Sy Tine Pee Wait |g | TOK16 | 2% | 100 | 64-TaFP |336-1225-ND 21.41 1739 16.15 |c80stF121-ca |c80s1F1200k 
128K | 8448) 32 5 | 6 Snicael aoe Meine Wait |g | TOK | 2% | 100 | 64-TaFP |336-1227-ND 1955 16.10 14.95 |C8051F123-¢0 | c8051F120DK 
128K | 8448) 32 5 | 6 | chp ep viavices’ Pee ai | 2 | — | se% | 50. | 64-TaFP |336-1229-nD 18.41 15.17 14.08 |¢8051F125-Ga | c8051F120DK 
128K | 84438) 32 5 | 6 SHB eh ees ventana: ait | 2 | — | 22% | 50° | 64-TaFP |336-1231-ND 16.86 13.89 12.90 |C8051F127-G0 | c8051F120DK 
128K | e448 | 32 5 | 6 | car eb) pres = — | 2 | 16x16) 2% | 100. | 64-TaFP |336-1233-ND 1498 1234 1146 |c8051F131-Ga | c80s1F120DK 
64k | 844g | 64 5 | 6 SelB Sel Sate = — f 2 | TOK) som | 100 | 10) |336-1234-ND 13.07 10.77 10.00 |c8051F132-60 | c80s1F120DK 
64k | 844g | 32 5 | 6 | cima eb ries _ — | 2 | 16x16) 2% | 100. | 64-TaFP |336-1235-ND 12.43 10.24 9.51 |c8051F133-6a | c80s1F120DK 
64k | 4352 | 64 5 | 5 shlB Sek eet” eee ait | 2 | — | 220%] 25 | 00° |as6-t199-Np 17.80 14.66 13.62 |C8051F020-Ga | C8051FO20DK 
64k | 4352 | 64 a | (3° || aime oo prea Pee ai | 2 | — | 220%) 25 | 100° |336-1202-np 1446 11.67 10.83 |C8051F022-40 | C8051FO20DK 
64K | 4352 | 59 5 | 6 erie eel ae iN _ — | 3 | oma | 22% | 25 | 10% |os6-1218-ND 1255 10.34 9,60 |C8051F064-GO | C8051FOBODK 
64K | 4352 | 32 B28 || enone oe bie.” be pai, | 2 | — | 220% | 25 | 64-TaFP |336-1201-ND 1747 14.14 13.43 |C8051F021-Ga | c8051FO20DK 
64K | 4352 | 32 5 | 5 subi Sek icine.” eatkese ai | 2 | — | 220% | 25 | 64-TaFP |336-1203-ND 13.14 10.83 10.05 |C8051F023-G0 | C8051FO20DK 
64k | 4352 | 25 4 | 5 Sueen Dees - — | 2 — 40.25%] 48 | 32-LOFP |336-1533-ND NEW! 8.40 7.91 7.41 |C8051F34A-GO | C8051F340DK 
64K | 4352 | 24 5 | 6 Sai SP) ates _ — | 3 | pa | s2% | 25 | 64-taFP |336-1220-ND 1247 10.03 9.31 |C8051F065-GO | C8051FOBODK 
32k | 4352 | 59 5 | 6 nie ou Dees a — | 3 | oma | 22% | 25 | TO. |336-1221-Np 11.85 9.76 9.07 |C8051F066-GO | C8051FO6ODK 
32k | 4352 | 24 5 | 6 stiBie. Sel OMe = — | 3 | pa | 22% | 25 | 64-taFP |336-1222-ND 1137 9.37 8.70 |C8051F067-G0 | C8051FOBODK 
32k | 2304 | 32 a | 3B | eamnie ee ay — | PaR) 2 | — | 20% | 25 | 64-TaFP /336-1187-ND 13.26 10.92 10.14 |C8051F005-GO | C8051FOOSDK 
32k | 2304 | 32 4] 5 SiiBi BB) ioe — | PBN) 2 | — | 220% | 25 | 64-TaFP /336-1194-nD 1253 10.32 9.59 |C8051F015-GO | C8051FOOSDK 
32k | 2304 | 25 4/5 ine on ieaa = — | 2 — | 20.25%] 48 | 32-LorP |336-1534-ND NEW! 729 687 6.44 |C8051F34B-Ga |c8051F340DK 
32k | 2304 | 16 4/5 ery ve acieee — | PBL) 2 | — | 20% | 25 | 48-TaFP /336-1189-ND 1292 10.64 9.88 |C8051F006-GO | C8051FOOSDK 
32k | 2304 | 16 a | 8: | cimnue Spr eu — | PaN) 2 | — | 20% | 25 | 48-TaFP )336-1195-nD 1233 10.15 9.43 |C8051F016-GO | C8051FOOSDK 
32k | 2304] 8 4/5 sini abl reeds — | Pen 4 — | 220% | 25 | 32-LOFP |336-1190-ND 12.61 10.39 9.65 |C8051F007-Ga | C8051FOOSDK 
32k | 256 | 32 4 | 5 | gupue spi Avie — | Pan) 2 | — | 20% | 20 | 64-TaFP )336-1184-ND 1238 10.20 9.47 |C8051F000-GO | C8051FOOSDK 
32k | 256 | 32 4/5 ee ce — | Pe) 2 | — | 220% | 20 | 64-TaFP /336-1191-ND 1159 9.55 8.87 |C8051F010-Ga | C8051FOOSDK 
32k | 256 | 16 & 13 | cine SP ean — | PaN) 2 | — | s20% | 20. | 48-TaFP /336-1185-ND 859  —  —|C8051F001-ga |c80s1Fo0SDK 
32k | 256 | 16 4/5 ee nee — | Pe) 2 | — | 20% | 20 | 48-TaFP )336-1192-ND 1137 9.37 8.70 |C8051F011-Ga | C8051FOOSDK 
+ Tube *CutTape For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. (Continued) 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 657 


«es C8051F High Performance Mixed-Signal MCU 


SILICON LABS 
Precision Mixed-Signal Microcontrollers; Full-Featured MCUs with a Supercharged 8051 CPU (cont) 
Flash Digital PCA Internal : Development 
Memory) RAM | Port | Timers | Chan- Serial Comp- Oscil- | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs | Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | nels Buses ADC1 ADC2 DAC |arators| Other lator | (Peak) | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Part No. 
UART, 12-Bit, 4-Ch., 12-Bit, js y eer ; 
32k | 256 | 8 4 5 | ssapus™ SpI™ |" 10Cksps = Doh || oF — | 420% | 20 | 32-LOFP |336-1186-ND 11.99 9.87 9.17 |c8051F002-Ga |C8051FO05DK 
jek | 1536 | 15 2 |— eae Senate 41.5% | 25 | 28-QFN |336-1296-5-NDt 238 —  — |c8os51r326-GM |c8051F326DK 
jek | 1536 | 15 2 |— yee et toed 21.5% | 25 | 28-QFN |336-1297-5-NDt 3.37 3.47 2.97 |c8051F327-GM |c8051F326DK 
UART, 10-Bit, 8-Ch., r ; 41197- | 
16k | 1280 | 32 4 5 | smeus SPI |” 10cksps = — 2 — | 420% | 25 | 64-TOFP |336-1197-ND 10.12 833 7.74 |c8051F018-GQ |C8051FO05DK 
DART 10-Bit, 
16k | 1280 | 21 4 5 P 13-Ch., = = 2 — | 22% | 25 | 24-QFN |336-1281-5-NDt 3.91 368 3.45 |C8051F316-GM |C8051F310DK 
SMBus, SP!_| sooKans 
16k | 1280 | 21 4 5 Py es = _ a 2 — | 22% | 25 | 24-QFN |336-1282-5-NDt 347 327 3.06 |C8051F317-GM |C8051F310DK 
UART, 10-Bit, 8-Ch., | 7 a a : 1198-1 | 
16k | 1280 | 16 4 5 | opus spi | i0Gkens 2 +20% | 25 | 48-TOFP |336-1198-ND 9.76 8.04 7.47 |C8051F019-GQ |C8051FO05DK 
UART, 24-Bit, 8-Ch., B-Bit, . i opie 7 
sk | 768 | 17 4 3 | gupus. SPI ‘keps = Berl ct — | 2% | 50 | 32-LOFP |336-1270-ND 6.82 642 6.02 |C8051F350-GQ |C8051F350DK 
UART, 24-Bit, 8-Ch,) 8-Bit, _ So ' ann zi 
sk | 768 | 17 4 3 | gupic Sei “kere pee | at 2% | 50 | 28-QFN |336-1271-ND 5.59 5.27 4.94 |C8051F351-GM |C8051F350DK 
UART, 16-Bit, 8-Ch., | __ 8-Bit, _ F : ee ' 
sk | 768 | 17 4 3° | ane Spi ‘kes ea ea 2% | 50 | 32-LOFP |336-1272-ND 5.05 476 4.46 |C8051F352-GQ |C8051F350DK 
UART, 16-Bit, 8-Ch., 8-Bit, r | aed : 
sk | 256 | 17 4 8° | Sagaesael ‘keps a chet — | 22% | 50 | 28-QFN |336-1273-ND 4.23 3.99 3.74 |C8051F353-GM_ | C8051F350DK 
UART, B-Bit, 11-Ch, | ai = , : -4535-5- . 
sk | 256 | 8 3 3 SME ac0ksps sit | 1 42% | 25 | 14-SOIC |336-1535-5-NDt NEW! | 253 239 2.24 |C8051F300-GS |c8051F300DK 
UART, 8-Bit, 11-Ch, | a a 9 " -1536-5- # 
sk | 256 | 8 3 3 SMBIL B00ksps 1 42% | 25 | 14-SOIC |336-1536-5-NDt NEW! | 241 228 2.13 |C8051F301-GS | c8051F300DK 
UART, 8-Bit, 11-Ch., . i -4537-5- | 
sk | 256 | 8 3 3 Suni 00ksps = — 1 — | 22% | 25 | 14-Solc |336-1537-5-ND¢ NEW! | 236 2.23 2.09 |C8051F302-GS | C8051F300DK 
sk | 256 | 8 3 3 ae a = = 1 — | 22% | 25 | 14-S0IC |336-1538-5-ND¢ MEW! | 228 215 2.01 |C8051F303-GS |C8051F300DK 
4k | 256 | 8 3 3 al 1 42% | 25 | 14-SOIC |336-1539-5-NDt NEW! | 202 191 1.79 |C8051F304-GS | c8051F300DK 
2k | 256 | 8 3 3 aa — = — 1 — | 22% | 25 | 14-SoIc |336-1540-5-ND¢ MEW! | 1.97 1.86 1.74 |C8051F305-GS | C8051F300DK 


+ Tube *CutTape For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. 


8kB ISP Flash MCU Family 


Flash Digital PCA Internal 
Memory| RAM Port | Timers | Chan- Serial Comp- Oscil- | MIPS Digi-Key Price Silicon Labs Development Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | nels Buses ADC1 arators | Other | lator | (peak) Package Part No. Eacht Part No. Part No. 
8K 256 6 3 3 LIN 2.0, SPI™, UART | 12-Bit, 6-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 10-DFN 336-1484-5-ND 2.55 C8051F520A-IM | C8051F530ADK 
8K 256 16 3 3 LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps. 1 VREG | +0.5% 25 20-QFN 336-1485-5-ND 2.60 C8051F530A-IM | C8051F530ADK 
8K 256 16 3 3 LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps. 1 VREG | +0.5% 25 20-TSSOP 336-1486-5-ND 2.91 €8051F530A-IT 8051F530ADK 
8K 256 6 3 3 LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 6-Ch., 200ksps i VREG | +0.5% 25 10-DFN 336-1490-5-ND 2.50 C8051F521A-IM | C8051F530ADK 
4K 256 6 3 3 LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 6-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 10-DFN 336-1491-5-ND 2.40 C8051F523A-IM | C8051F530ADK 
4K 256 6 3 3 LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 6-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 10-DFN 336-1492-5-ND 2.35 C8051F524A-IM | C8051F530ADK 
2K 256 6 3 3 LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 6-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 10-DFN 336-1493-5-ND 2.19 C8051F526A-IM | C8051F530ADK 
2K 256 6 3 3 LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 6-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 10-DFN 336-1494-5-ND 2.14 C8051F527A-IM | C8051F530ADK 
8K 256 16 3 3 LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 20-QFN 336-1495-5-ND 2.55 C8051F531A-IM | C8051F530ADK 
8K 256 16 3 3 LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps. 1 VREG | +0.5% 25 20-TSSOP 336-1496-5-ND 2.86 (8051F531A-IT €8051F530ADK 
4K 256 16 3 3 LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps. 1 VREG | +0.5% 25 20-QFN 336-1497-5-ND 2.45 C8051F533A-IM | C8051F530ADK 
4K 256 16 3 3 LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps. a VREG | +0.5% 25 20-TSSOP 336-1498-5-ND 2.74 (8051F533A-IT C8051F530ADK 
4K 256 16 3 3 LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 20-QFN 336-1499-5-ND 2.40 C8051F534A-IM | C8051F530ADK 
4K 256 16 3 3 LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps. 1 VREG | +0.5% 25 20-TSSOP 336-1500-5-ND 2.67 €8051F534A-IT C8051F530ADK 
2K 256 16 3 3 LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 20-QFN 336-1501-5-ND 2.24 C8051F536A-IM | C8051F530ADK 
2K 256 16 3 3 LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 20-TSSOP 336-1502-5-ND 2.50 (8051F536A-IT C8051F530ADK 
2K 256 16 3 3 LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps 1 VREG | +0.5% 25 20-QFN 336-1503-5-ND 2.19 C8051F537A-IM | C8051F530ADK 
2K 256 16 3 3 LIN 2.0, SPI, UART | 12-Bit, 16-Ch., 200ksps. 1 VREG | +0.5% 25 20-TSSOP 336-1504-5-ND 2.45 (8051F537A-IT C8051F530ADK 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ak C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs (cont, 


SILIC 
Single/Dual Battery, 0.9 ~ 3.6V, 64kB/32kB, [Ons] 
smaRTClock, 10-Bit ADC MCUs 
Flash Digital PCA Internal 
Memory | RAM Port Timers | Chan- Serial Compar- Oscil- | MIPS Digi-Key Price Silicon Labs Development Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit)| nels Buses ADC1 ators Other lator | (peak) Package Part No. Each Part No. Part No. 
UART, EMIF, ‘ 
4 ’ | 10-Bit, 23-Ch., smaRTClock; up to 23 6 7 ance " 
64K 4352 24 4 6 ae 300ksps 2 touch sense inputs 42% 25 32-LQFP 336-1466-ND 5.73 €8051F930-GQ C8051F930DK 
UART, EMIF, | 10-Bit, 23-Ch., smaRTClock; up to 23 ¥ Y aiees 7 
64K 4352 24 4 6 SMBus, 2SPI 300ksps 2 touch sense inputs 42% 25 32-QFN 336-1467-ND 4.83 C8051F930-GM | C8051F930DK 
UART, SMBus, | 10-Bit, 15-Ch., smaRTClock; up to 15 ‘i ej . 7 m 
64K 4352 16 4 6 9SPI 300ksps 2 touch sense inputs 42% 25 24-QFN 336-1468-ND 4.32 C8051F931-GM | C8051F930DK 
UART, EMIF, | 10-Bit, 23-Ch., smaRTClock; up to 23 . . tanec : 
32K 4352 24 4 6 SMBus, 2SPI 300ksps 2 touch sense inputs 42% 25 32-LQFP 336-1469-ND 5.08 €8051F920-GQ C8051F930DK 
UART, EMIF | 10-Bit, 23-Ch., smaRTClock; up to 23 , : Perth 7 
32K 4352 24 4 6 SMBus, 2SPI 300ksps 2 touch sense inputs 42% 25 32-QFN 336-1470-ND 4.30 C8051F920-GM | C8051F930DK 
UART, SMBus, | 10-Bit, 15-Ch., smaRTClock; up to 15 a 7 . a : 
32K 4352 16 4 6 SPI 300ksps 2 touch sense inputs 42% 25 24-QFN 336-1471-ND 3.88 C8051F921-GM | C8051F930DK 
USB Microcontrollers Integrated USB @kets 
2.0 Function Controller 
Flash Digital PCA Internal 
Memory RAM Port Timers | Chan- Serial Compar- | Oscil- MIPS Digi-Key Price Silicon Labs Development Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | nels Buses ADC1 ators lator (peak) Package Part No. Each Part No. Part No. 
USB 2.0, SPI™, | 10-Bit, 17-Ch., ; ; on ' 
64K 5376 40 4 5 QUART, SMBus™ 200ksps 2 +1.5% 48 48-TQFP 336-1298-ND 8.48 €8051F340-GQ C8051F340DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., 5 ‘ eG F 
64K 5376 25 4 5 UART, SMBus 200ksps 2 +1.5% 48 32-LQFP 336-1300-ND 8.23 €8051F342-GQ C8051F340DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., 5 c ee ; 
64K 5376 40 4 5 QUART. SMBus 200ksps 2 +1.5% 25 48-TQFP 336-1302-ND 8.23 (8051F344-GQ. C8051F340DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., ; , een ' 
64K 5376 25 4 5 UART, SMBus 200ksps 2 +1.5% 25 32-LQFP 336-1304-ND 7.80 C8051F346-GQ C8051F340DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., , | Pere “ 
64K 4352 25 4 5 UART, SMBus 200ksps 2 £.25% 48 32-QFN 336-1345-5-ND¢ NEW! 8.23 €8051F342-GM C8051F340DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., 7 i ae ' 
64K 4352 25 4 5 UART, SMBus 200ksps 2 +.25% 25 32-QFN 336-1347-5-ND¢ NEW! 7.80 C8051F346-GM C8051F340DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., y | DOS, r 
64K 4352 25 4 5 QUART. SMBus 200ksps 2 £.25% 48 32-QFN 336-1350-5-ND¢ NEW! 8.40 C8051F34A-GM C8051F340DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., 5 . ae is 
32K 3328 40 4 5 QUART. SMBus 200ksps 2 +1.5% 48 48-TQFP 336-1299-ND 7.57 €8051F341-GQ C8051F340DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., : ; ena F 
32K 3328 25 4 5 UART, SMBus 200ksps 2 +1.5% 48 32-LQFP 336-1301-ND 7.16 €8051F343-GQ C8051F340DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., ; 7 Cay 7 
32K 3328 40 4 5 QUART. SMBus 200ksps 2 +1.5% 25 48-TQFP 336-1303-ND 7.16 (8051F345-GQ C8051F340DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., 5 F fae 4 
32K 3328 25 4 5 UART, SMBus 200ksps 2 +1.5% 25 32-LQFP 336-1305-ND 6.58 €8051F347-GQ C8051F340DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., 5 rer ‘ 
32K 2304 25 4 5 UART, SMBus 200ksps 2 +.25% 48 32-QFN 336-1346-5-ND¢ NEW! 7.16 C8051F343-GM C8051F340DK 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., 5 r Sais : 
32K 2304 25 4 5 UART, SMBus 200ksps 2 £.25% 25 32-QFN 336-1348-5-ND¢ NEW! 6.58 €8051F347-GM C8051F340DK 
32k | 2304 25 4 5 USB 2.0, SPI, = 2 +.25% 25 32-0FN | 336-1949-5-ND+ NEW! 6.12 8051F349-GM (8051F340DK 
UART, SMBus sees 3 3 
USB 2.0, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., ; | Soe F 
32K 2304 25 4 5 QUART. SMBus 200ksps 2 +.25% 48 32-QFN 336-1351-5-ND¢ NEW! 7.29 C8051F34B-GM C8051F340DK 
USB 2.0, UART, | 10-Bit, 17-Ch., ' ; Tay ‘ 
16K 2304 25 4 5 SMBus, SPI 200ksps 2 +1.5% 25 32-LQFP 336-1259-ND 4.16 €8051F320-GQ €8051F320DK 
USB 2.0, UART, | 10-Bit, 13-Ch., ‘ y ro . 
16K 2304 25 4 5 SMBus, SPI 200ksps 2 +1.5% 25 28-QFN 336-1261-ND 3.55 €8051F321-GM C8051F320DK 
t+ Tube 
General Purpose Microcontrollers Outstanding Value 
for Comprehensive MCUs 
Flash Digital Internal e 
Mem. | RAM Port Timers Serial Compar- | Oscil- MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Development Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) Buses ADC1 ators lator (peak) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Part No. 
8K 256 22 3 UART, SPI™ 8-Bit, 32-Ch. 100ksps 2 420% 25 32-LQFP | 336-1009-1-ND* 5.03 3.62 2.87 | C8051F221R C8051F226DK 
8K 256 22 3 UART, SPI = 2 +20% 25 32-LQFP | 336-1012-1-ND* 4.80 3.46 2.74 | C8051F231R 8051F226DK 
32K 256 25 4 SMBus™, SPI, UART = 2 25% 25 32-LQFP | 336-1509-ND 6.12 = — |C8051F349-GQ | C8051F340DK 
32K 256 40 4 SMBus, SPI, UART =_ v3 +25% 25 48-TQFP |336-1508-ND 6.66 =— — |C8051F348-GQ | C8051F340DK 
* Cut Tape For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. (Continued) 


DigiDRee! 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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«Ss 


SILICON LABS 


C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs (con) 


Small Form Factor Microcontrollers, High-Performance MCU in a Tiny Package 


Flash Digital PCA Internal : 
Memory | RAM Port | Timers | Chan- Serial Compar-| Oscil- | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Development Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) nels Buses ADC1 DAC ators lator (peak) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Part No. 

8k | 256 8 3 3 se = a 1 | 220% | 25 | 11-0FN |336-1046-1-ND* 337 241 ~~ 1.93 |CB051F303R (8051F300DK 

4k | 256 8 3 3 ven = — 1 | 220% | 25 | 11-0FN |336-1063-1-ND* 3.01 245 1.72. |C8051F304R ©8051F300DK 

2k | 256 8 3 3 eit = _ 1 | 220% | 25 | 11-0FN |336-1064-1-ND* 291 208 1.67 | CB051F305R (8051F300DK 
UART, SPI™ | 12-Bit,8-Ch., | 12-Bit, . : eer : 

32k | 2368 | 24 4 6 Rubies Dotkeag.” | och | 22 22% | 50 | 32-LOFP |336-1318-ND 658 620 5.81 |C805tF410-Ga | cs0s1F4100K 
UART, SPI_| 12-Bit, 8-Ch., | 12-Bit, , Ee, . 

32k | 2368 | 20 4 6 nie Sonne. loch | 2 22% | 50 | 28-QFN |336-1309-ND 529 498 4.67 |C805iF411-GM | C8051F410DK 
UART, | 10-Bit, 16-Ch., | 10-Bit, , ; ney : 

32k | 4K 39 4 6 | -supuc-Ber:| “zobleps | tech | 2% | 100 | 48-TaFP |336-1407-ND 738 695 6.51 |C8051F360-6a | c8051F360DK 
UART, | 10-Bit, 16-Ch., | 10-Bit, . : a . 

32k | 4K 27 4 8 | supne-Se-| aobiepe | ene | 22 22% | 100 | 32-LaFP |336-1408-ND 685 645 6.05 |Ca051F361-Ga | cs0s1F360DK 
UART, | 10-Bit, 16-Ch., | 10-Bit, ; ; res ; 

32k | 4K 24 4 6 | supis.bey | opts” | tone |) 2 22% | 100 | 28-QFN |336-1409-5-NDt 578 5.44 5.10 |C8051F362-GM | c8051F360DK 

32k | 1280 | 39 4 6 ete S = 2 22% | 100 | 48-TOFP |336-1645-ND NEW! 631 5.94 5.57 |C8051F363-G0 | c8051F360DK 

32k | 1280 | 27 4 egy a _ 2 22% | 100 | 32-LOFP |336-1646-ND NEW! 6.00 565 5.30 |C8051F364-Ga — |cs0s1F360DK 

32k | 1280 | 24 4 Ca eee = = 2 22% | 100 | 28-QFN |336-1647-ND NEW! 520 490 4.59 |c805iF365-GM | C8051F360DK 
UART, | 10-Bit, 21-Ch., ; : : 1648+ - 

32k | 1280 | 29 4 8 | gpus spr | “zobeeps” | 108i | 2 22% | 50 | 32-LOFP |336-1648-ND NEW! 575 541 5.07 |C8051F366-GQ | c8051F360DK 
UART, | 10-Bit, 17-Ch., ; ; : rae ; 

32k | 1280 | 25 4 8 | sapus spr | “zobneps” | 10-8 | 2 22% | 50 | 28-QFN |336-1649-ND NEW! 496 468 4,38 |C8051F367-4M — | c8051F360DK 
UART, | 10-Bit, 21-Ch., : ; ; 1650+ - 

tek | 1280 | 29 4 8 | spo spr | “zobeeps” | 10-8 | 2 22% | 50 | 32-LOFP |336-1650-ND NEW! 547 5.46 4.83 |C8051F368-GQ | c8051F360DK 
UART, | 10-Bit, 17-Ch., ; . ; aang ; 

tek | 1280 | 25 4 8 | spus spr | “zobneps” | 10-8 | 2 22% | 50 | 28-QFN |336-1651-ND NEW! 474 447 ~—4.19:|c8051F360-4M —_| c8051F360DK 
UART, SPI | 12-Bit, 8-Ch., | 12-Bit, ; ; mere ; 

tex | 2368 | 24 4 6 SMEG Dotksne.” |. och’ |. 2 22% | 50 | 32-LOFP |336-1310-ND 5.95 5.60 5.25 |C8051F412-4a | cs051F410DK 
UART, SPI | 12-Bit, 8-Ch., | 12-Bit, ; : Saath . 

tek | 2368 | 20 4 6 Mai Donec.” || gech [22 22% | 50 | 28-QFN |336-1311-ND 491 463 4.34 |c8051F413-4m —_ | c8051F410DK 
UART, | 10-Bit, 21-Ch., ‘i : mee = _ 5 

tex | 1280 | 29 4 5 | Eupie SPE aodKsps _ 2 22% | 25 | 32-LOFP |336-1252-ND 3.42 c8051F310-GQ —_| C8051F310DK 
UART, | 10-Bit, 17-ch, | _ ji . Pat ; 

tex | 1280 | 25 4 O°. 2suimie sets | cenoieee 2 22% | 25 | 28-0FN |336-1254-ND 434 4.08 ~—«3.83 |C8051F311-GM | c8051F310DK 

8k | 1280 | 32 3 = vant epee = 2 | s20% | 25 | 48-TorP |336-1236-ND 449 423 ~~ 3.96 |c8051F206-6a —_| c8051F206DK 

sk | 1280 | 32 3 = UART, vate = 2 | 220% | 25 | 48-TOFP |336-1240-ND 3.91 368 3.45 |c805tF226-6a —_| c8051F226DK 

sk | 1280 | 32 3 _ mete = a 2 | s20% | 25 | 48-TorP |336-1244-ND 3.64 343 3.21 |c8051F236-Ga —_ | cs051F226DK 
29 UART, | 10-Bit, 21-ch, | _ F : Cee : 

8k | 1280 4 5. | eiamee gel | sobkets 2 22% | 25 | 32-LOFP |336-1255-ND 377 356 ~=—«3.38_|C8051F312-4a | cs051F310DK 

8k | 1280 | 29 4 a | ent, = = 2 22% | 25 | 32-LorP |336-1257-ND 2.24 = — |caostrai4-ca — |cs0s1F310Dk 
UART, | 10-Bit, 17-ch, | _ ; ; nea : 

8k | 1280 | 25 4 S| Same Sei soniees 2 22% | 25 | 28-QFN |336-1256-ND 3.50 330 3.09 |C8051F313-m | cs051F310DK 

8k | 1280 | 25 4 ge | een = _ 2 22% | 25 | 28-0FN |336-1258-ND 298 279 2.61 |CB051F315-am — |c8051F310DK 
UART, | 10-Bit, 16-Ch., | 10-Bit, , ; tes = — : 

8k | 768 | 17 4 & | leaummeeet (sone lamer |, 22% | 25 | 20-MLP |336-1262-ND 254 c8051F330-6M | C8051F330DK 
UART, | 10-Bit, 16-Ch., | 10-Bit, . ; re : 

8k | 768 | 17 4 S| cup sei-| caotkers (cere | 12% | 25 | 20-DiP |336-1263-ND 3.94 372 3.48 |C8051F330-4P | c8051F330DK 

8k | 768 | 17 4 a?) ae = _ 1 12% | 25 | 20-0FN |336-1265-ND 3.23 3.04 ~—2.85 |Ca051Fa31-am — |c80s1F330DK 

8k | 256 32 3 = vant epaicest _ 2 | #20% | 25 | 48-TorP |336-1238-ND 371 349 ~~ 3.27 |c8051F220-6a | cs0s1F2260k 

sk | 256 | 32 3 _ Vaal, a _ 2 | #20% | 25 | 48-TOFP |336-1242-ND 349 328 3.08 |C8051F230-6a —_| cs051F226DK 

8k | 256 22 3 = tl Beret a 2 | s20% | 25 | 32-LOFP |336-1239-ND 3.30 341 2.91 |caostF22t-ca —_ | cs0s1F226k 

sk | 256 | 22 3 _ eh = = 2 | s20% | 25 | 32-LOFP |336-1243-ND 345 296 2.78 |ca0stF231-4a | cs0s1F2260k 
uART, | @-Bit,8-ch, | _ a : 49454 - 

8k | 256 8 3 3 ate ite 1 22% | 25 | 11-0N |336-1245-ND 253 239 2.24 |cB8051F300-6m — | c8051F300DK 

8k | 256 8 3 3 dae, a _ 1 22% | 25 | 11-QFN |336-1247-ND 241 228 2.13 |C8051F301-GM — |c8051F300DK 
UART, | @-Bit,8-ch, | _ ; : eae ; 

8k | 256 8 3 3 nl obec 1 | 220% | 25 | 11-0N |336-1248-ND 236 223 2.09 |CB051F302-4m | c8051F300DK 

8k | 256 8 3 3 ce = _ + | 220% | 25 | 11-0FN |336-1249-ND 228 245 2.01 |C8051F303-6M — | c8051F300DK 
UART, | 10-Bit, 16-ch, | _ ; ; ai ; 

4K | 768 | (17 4 8 Sing SPH | “apne 1 22% | 25 | 20-MLP |336-1266-ND 269 253 2.37 |C8051F332-4M — |c8051F330DK 

4K | 768 | (17 4 3 | oafettlsay a _ 1 22% | 25 | 20-MLP |336-1267-ND 247 232 2.18 |C8051F333-GM — | c8051F330DK 

4K | 256 8 3 3 reas = _ 1 | 220% | 25 | 11-0FN |336-1250-ND 202 191 4.79 |c8051F304-4m — |c8051F300DK 

2K 768 17 4 3 UART, | 10-Bit, 16-Ch, | __ 1 42% | 25 | 20-MLP |336-1268-ND 228 2.15 2.01 |C8051F334-GM — |c8051F330DK 

SPI 200ksps 
2 | 768 | 417 4 3 | gation, == _ 1 22% | 25 | 20-MLP |336-1269-ND 204 192 1.80 |c8051F335-em — |c8051F330DK 
2k | 256 8 3 3 Ae — = 1 | s20% | 25 | 11-0FN |336-1251-ND 197 186 ~—-1.74 | C8051F305-em —_| 68051F300DK 
t Tube * CutTape For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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aa C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs (con) 


SILIC 
CAN Interface Microcontrollers — MCUs with Integrated CAN 2.0B Controller 
Flash Digital PCA Internal Development 
Memory| RAM |Port1/0| Timers | Chan- Serial Comp- Oscil- | MIPS Digi-Key Price Each SiliconLabs | Kit 
(Bytes) | (Bytes) | Pins | (16-Bit)| nels Buses ADC1 ADC2 DAC | arators| Other | lators | (Peak) | Package | PartNo. 1 25 100 | Part No. Part No. 
CAN2.0B, 2 UARTs, | 10-Bit, 13-Ch. +60V s e z a 
64K 4352 64 5 6 SMBus™, SPI™ 100ksps — _ 3 PGA 42% 25 100-TQFP | 336-1156-ND 8.75 7.66 6.46 | C8051F044 C8051 F040DK 
CAN2.0B, 2 UARTs, | 16-Bit, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit, A 2 = anne 
64K 4352 59 5 6 SMBus, SPI 1Msps 200ksps 2-Ch. 3 DMA 42% 25 100-TQFP | 336-1074-1-ND 19.24 1480 12.33 |C8051F062R C8051 FO60DK 
CAN2.0B, 2 UARTs, | 16-Bit, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit, & : : 4-Nn* 
64K 4352 24 5 6 SMBus, SPI {Msps 200ksps 9-Ch. 3 DMA 42% 25 64-TQFP | 336-1073-1-ND 20.60 15.85 13.21 |C8051F061R C8051 FO60DK 
CAN2.0B 2 UARTs, | 16-Bit, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit, a : i _4-Nn* 
64K 4352 24 5 6 SMBus, SPI 4Msps 200ks 9-Ch. 3 DMA 42% 25 64-TOQFP | 336-1075-1-ND 18.72 14.41 12.01 )C8051F063R C8051 FO60DK 
RoHS Compliant 
CAN2.0B, 2 UARTS, | 12-Bit, 13-Ch. | 8-Bit, 8-Ch. | 12-Bit, +60V a e 5 iy " 
64K 4352 64 5 6 SMBus, SPI 100ksps 500ksps 2-Ch. 3 PGA 42% 25 100-TQFP | 336-1204-ND 12.68 10.45 9.70 |C8051F040-GQ |C8051F040DK 
CAN2.0B, 2 UARTs, | 10-Bit, 13-Ch. | 8-Bit, 8-Ch. | 12-Bit, +60V a t . 7 a 
64K 4352 64 5 6 SMBus, SPI 100ksps 500ksps 9-Ch. 3 PGA 42% 25 100-TQFP | 336-1207-ND 10.88 8.96 8.32 |C8051F042-GQ |C8051F040DK 
CAN2.0B, 2 UARTS, | 10-Bit, 13-Ch. a: = +60V r : err 7 
64K 4352 64 5 6 SMBus, SPI 100ksps 3 PGA 42% 25 100-TQFP | 336-1209-ND 8.84 7.28 6.76 |C8051F044-GQ | C8051F040DK 
CAN2.0B, 2 UARTs, | 16-Bit, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit, 6 % S q y 
64K 4352 59 5 6 SMBus, SPI 1Msps 200ksps 2-Ch. 3 DMA +2% 25 100-TQFP | 336-1213-ND 1744 14.37 13.34 |C8051F060-GQ |C8051FO60DK 
CAN2.0B, 2 UARTs, | 16-Bit, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit, 3 : e q = 
64K 4352 59 5 6 SMBus, SPI 1Msps 200ksps 2-Ch. 3 DMA 42% 25 100-TQFP | 336-1216-ND 14.82 12.21 11.34 )C8051F062-GQ |C8051FO60DK 
CAN2.0B, 2 UARTs, | 12-Bit, 13-Ch. | 8-Bit, 8-Ch. | 12-Bit, +60V 6 e . y iy 
64K 4352 32 5 6 SMBus, SPI 100ksps 500ksps 2-Ch. 3 PGA 42% 25 64-TQFP | 336-1206-ND 12.19 10.04 9.33 |C8051F041-GQ |C8051F040DK 
CAN2.0B, 2 UARTs, | 10-Bit, 13-Ch. | 8-Bit, 8-Ch. | 12-Bit, +60V 9 : % " a 
64K 4352 32 § 6 SMBus, SPI 100ksps 500ksps 2-Ch. 3 PGA 42% 25 64-TQFP | 336-1208-ND 10.44 8.60 7.99 |C8051F043-GQ |C8051F040DK 
CAN2.0B, 2 UARTS, | 10-Bit, 13-Ch. = _ +60V - : Sai 2 
64K 4352 32 § 6 SMBus, SPI 100ksps 3 PGA 42% 25 64-TQFP | 336-1210-ND 8.36 7.88 7.38 |C8051F045-GQ |C8051F040DK 
CAN2.0B, 2 UARTs, | 16-Bit, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit, s : * a F 
64K 4352 24 5 6 SMBus, SPI 1Msps 200ksps 2-Ch. 3 DMA 42% 25 64-TQFP | 336-1215-ND 15.86 13.07 12.13 |C8051F061-GQ |C8051FO60DK 
CAN2.0B, 2 UARTs, | 16-Bit, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit, a z = a i 
64K 4352 24 § 6 SMBus, SPI 1Msps 200ksps 2-Ch. 3 DMA 42% 25 64-TOQFP | 336-1217-ND 1442 11.88 11.03 |C8051F063-GQ |C8051FO60DK 
CAN2.0B, 2 UARTs, | 10-Bit, 13-Ch. _ = 260V : 7 een : 
32K 4352 64 § 6 SMBus, SPI 100ksps 3 PGA 42% 25 100-TQFP | 336-1211-ND 8.30 7.81 7.32 |C8051F046-GQ |C8051F040DK 
CAN2.0B, 2 UARTS, | 10-Bit, 13-Ch. _ _ +60V ‘ : ee 7 
32K 4352 32 5 6 SMBus, SPI 100ksps 3 PGA 42% 25 64-TOFP | 336-1212-ND THE 7.32 6.86 |C8051F047-GQ |C8051F040DK 
UART, {0-Bit, 16-Ch. _ 10-Bit, | 22% : Desare 
16KB 768 17 4 3 SMBus, SPI 200ksps 1-Ch. 1 LFO 25 20-QFN | 336-1429-5-NDt 3.96 3.73 3.50 |C8051F336-GM |C8051F336DK 
UART, 42% 
16KB 768 17 4 3 SMBus, SPI 1 LFO 25 20-QFN | 336-1428-5-NDt 3.37 3.17 2.97 |C8051F337-GM |C8051F336DK 
UART, 10-Bil, 16-Ch. 10-Bit, 42% ' anaes : 
16KB 768 21 4 3 SMBus, SPI 200ksps — 1-Ch. 1 = LFO 25 24-QFN | 336-1427-5-NDt 4.03 3.80 3.56 |C8051F338-GM |C8051F336DK 
UART, 42% if or | 
16KB 768 21 4 3 SMBus, SPI 1 LFO 25 24-QFN | 336-1426-5-NDt 3.40 3.20 3.00 |C8051F339-GM |C8051F336DK 
t+ Tube *CutTape For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. 
Automotive 
Flash Digital PCA Internal 
Memory; RAM Port | Timers | Chan- Serial Comp- | Temperature | Oscil- | MIPS Digi-Key Price Silicon Labs Development Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | nels Buses ADC arators Range lator | (Peak) | Package | Part No. Each Part No. Part No. 
64K 256 40 4 6 | SMBus™, SPI™, UART | 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 48-QFP | 336-1510-ND 5.56 €8051F500-10 C8051F500DK 
64K 256 40 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 48-QFN | 336-1511-5-NDt 5.51 €8051F500-IM C8051F500DK 
64K 256 40 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 28-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 48-QFP | 336-1512-ND 5.29 C8051F501-10 €8051F500DK 
64K 256 40 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 28-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 48-QFN | 336-1513-5-NDt 5.22 €8051F501-IM C8051F500DK 
64K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 28-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFP | 336-1514-ND 5.39 €8051F502-10 C8051F500DK 
64K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 28-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFN | 336-1515-5-NDt 4.95 €8051F502-IM C8051F500DK 
64K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 28-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFP | 336-1516-ND 5.12 €8051F503-10 C8051F500DK 
64K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 28-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFN | 336-1517-5-NDt 471 €8051F503-IM C8051F500DK 
32K 256 40 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 25-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 48-QFP | 336-1518-ND §.24 €8051F504-10 C8051F500DK 
32K 256 40 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 25-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 48-QFN | 336-1519-5-NDt 5.17 €8051F504-IM C8051F500DK 
32K 256 40 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 25-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 48-QFP | 336-1520-ND 4.95 C8051F505-10 C8051F500DK 
32K 256 40 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 25-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 48-QFN | 336-1521-5-NDt 4.90 C8051F505-IM C8051F500DK 
32K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 25-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFP | 336-1522-ND 5.07 €8051F506-10 C8051F500DK 
32K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 25-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFN | 336-1523-5-NDt 4.66 C8051F506-IM €8051F500DK 
32K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 25-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFP | 336-1524-ND 4.79 €8051F507-10 C8051F500DK 
32K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 25-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFN | 336-1525-5-NDt 4.40 €8051F507-IM C8051F500DK 
16K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 25-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFN | 336-1670-5-ND¢ NEW! 3.13 €8051F540-IM C8051F540DK 
16K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 25-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFP | 336-1671-ND NEW! 3.52 €8051F540-10 €8051F540DK 
16K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 25-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFN | 336-1673-5-ND¢ NEW! 3.08 €8051F541-IM €8051F540DK 
16K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 25-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFP | 336-1674-ND NEW! 3.45 €8051F541-10 C8051F540DK 
16K 256 18 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 25-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 24-QFN | 336-1675-5-ND¢ NEW! 2.98 €8051F542-IM €8051F540DK 
16k 256 18 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 25-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 24-QFN | 336-1676-5-ND¢ NEW! 2.92 €8051F543-IM C8051F540DK 
8K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 25-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFN | 336-1677-5-ND¢ NEW! 2.94 €8051F544-IM C8051F540DK 
8K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 25-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFP | 336-1678-ND NEW! 3.32 €8051F544-10 €8051F540DK 
8K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 25-Ch., 200ksps 2. -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFN | 336-1679-5-ND¢ NEW! 2.89 €8051F545-IM C8051F540DK 
8K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 25-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFP | 336-1680-ND NEW! 3.23 €8051F545-10 C8051F540DK 
8K 256 18 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 25-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 24-QFN | 336-1681-5-ND¢ NEW! 2.81 C8051F546-IM C8051F540DK 
8K 256 18 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 25-Ch., 200ksps 2. -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 24-QFN | 336-1682-5-ND¢ NEW! 2.74 €8051F547-IM C8051F540DK 
32K 256 18 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 24-QFN | 336-1683-5-ND¢ NEW! 3.57 €8051F550-IM C8051F560DK 
32K 256 18 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 24-QFN | 336-1684-5-ND¢ NEW! 3.50 €8051F551-IM C8051F560DK 
32K 256 18 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 24-QFN | 336-1685-5-ND¢ NEW! 3.47 €8051F552-IM C8051F560DK 
32K 256 18 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 24-QFN | 336-1686-5-ND¢ NEW! 3.40 C8051F553-IM C8051F560DK 
16K 256 18 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 24-QFN | 336-1687-5-ND¢ NEW! 3.37 €8051F554-IM C8051F560DK 
16K 256 18 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 24-QFN | 336-1688-5-ND¢ NEW! 3.30 C8051F555-IM C8051F560DK 
t+ Tube (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs 


SILICON LAgS Automotive (cont) 
Flash Digital PCA Internal 
Memory| RAM Port | Timers | Chan- Serial Comp- | Temperature | Oscil- | MIPS Digi-Key Price Silicon Labs Development Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit)) nels Buses ADC arators Range lator | (Peak) | Package | Part No. Each Part No. Part No. 
16K 256 18 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 24-QFN | 336-1689-5-NDt NEW! 3.26 (8051F556-IM C8051F560DK 
16K 256 18 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 24-QFN |336-1690-5-NDt NEW! 3.18 (8051F557-IM C8051F560DK 
32K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFN | 336-1692-5-NDt NEW! 3.74 (8051 F560-IM C8051F560DK 
32K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFP |336-1693-ND NEW! 413 €8051F560-I0 C8051F560DK 
32K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFN | 336-1695-5-NDt NEW! 3.66 (8051F561-IM C8051F560DK 
32K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFP |336-1696-ND NEW! 4.05 (8051F561-I0 C8051F560DK 
32K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFN | 336-1697-5-NDt NEW! 3.62 (8051 F562-IM C8051F560DK 
32K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~125°C | +0.5% 50 32-QFP |336-1698-ND NEW! 4.00 (8051F562-10 C8051F560DK 
32K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~125°C | +0.5% 50 32-QFN | 336-1699-5-NDt NEW! 3.55 (8051F563-IM C8051F560DK 
32K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~125°C | +0.5% 50 32-QFP |336-1700-ND NEW! 3.91 (8051F563-I0 C8051F560DK 
16K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~125°C | +0.5% 50 32-QFN | 336-1701-5-NDt NEW! 3.52 (8051F564-IM C8051F560DK 
16K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~125°C | +0.5% 50 32-QFP |336-1702-ND NEW! 3.88 (8051F564-I0 C8051F560DK 
16K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFN | 336-1703-5-NDt NEW! 3.43 (8051 F565-IM C8051F560DK 
16K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFP |336-1704-ND NEW! 3.79 (8051F565-I0 C8051F560DK 
16K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFN | 336-1705-5-NDt NEW! 3.40 (8051 F566-IM C8051F560DK 
16K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFP_ |336-1706-ND NEW! 3.76 (8051F566-10 C8051F560DK 
16K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFN | 336-1707-5-NDt NEW! 3.33 (8051F567-IM C8051F560DK 
16K 256 25 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 32-QFP |336-1708-ND NEW! 3.67 (8051F567-I0 C8051F560DK 
32K 256 33 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 40-QFN |336-1709-5-NDt NEW! 418 (8051 F568-IM C8051F560DK 
32K 256 33 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 40-QFN | 336-1710-5-NDt NEW! 4.10 (8051 F569-IM C8051F560DK 
32K 256 33 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~125°C | +0.5% 50 40-QFN | 336-1711-5-NDt NEW! 4.06 (8051F570-IM C8051F560DK 
32K 256 33 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 40-QFN | 336-1712-5-NDt NEW! 3.98 (8051F571-IM C8051F560DK 
16K 256 33 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~ 125°C | +0.5% 50 40-QFN | 336-1713-5-NDt NEW! 3.93 (8051F572-IM C8051F560DK 
16K 256 33 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~125°C | +0.5% 50 40-QFN | 336-1714-5-NDt NEW! 3.84 (8051F573-IM C8051F560DK 
16K 256 33 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~125°C | +0.5% 50 40-QFN | 336-1715-5-NDt NEW! 3.81 (8051F574-IM C8051F560DK 
16K 256 33 4 6 SMBus, SPI, UART 12-Bit, 32-Ch., 200ksps 2 -40°C ~125°C | +0.5% 50 40-QFN | 336-1716-5-NDt NEW! 3.67 (8051F575-IM C8051F560DK 
t+ Tube 
C8051T High Performance Mixed-Signal MCUs OTP Digi@Reel” | 2! 
Flash Digital Internal 
Memory | RAM Port | Timers PCA Serial Comp- Oscil- MIPS Digi-Key Price Silicon Labs Development Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Channels Buses ADC1 DAC arators | Other lators | (Peak) Package | Part No. Each Part No. Part No. 
UART 10-Bit, 8-Ch., - F 2 “4 F 
16K 1280 29 4 5 SMBus™ 500ksps — 2 _ 42% 25 32-LQFP | 336-1435-ND 3.18 €8051T610-GQ €8051T610DK 
UART {0-Bit, 8-Ch., | _ = a : Lene 3 
16K 1280 25 4 5 SMBus 500ksps 2 42% 25 28-QFN = | 336-1436-5-NDt 2.52 C8051T611-GM |) C8051T610DK 
UART | 10-Bit, 8-Ch., 3 7 Pps 7 
16K 1280 21 4 5 SMBus 500ksps _ 2 - 42% 25 24-QFN = | 336-1437-5-NDt 2.02 C8051T616-GM |) C8051T610DK 
16K 1280 21 4 5 aie _ — 2 _ +2% 25 24-QFN = | 336-1438-5-NDt 1.79 C8051T617-GM |) C8051T610DK 
UART {0-Bit, Ch. | _ _ a ' taal : 
8K 1280 29 4 5 SMBus 500ksps 2 +2% 25 32-LQFP | 336-1439-ND 2.48 €8051T612-GQ €8051T610DK 
UART | 10-Bit, 8-Ch., 5 ; mages ; 
8K 1280 25 4 5 SMBus 500ksps — 2 _ 42% 25 28-QFN = | 336-1440-5-NDt 2.04 C8051T613-GM |) C8051T610DK 
8K 1280 25 4 5 nT _ — 2 _ 42% 25 28-QFN = | 336-1442-5-NDt 1.82 C8051T615-GM |) C8051T610DK 
UART, SPI™, |70-Bit, 16-Ch., | 10-Bit, VREG, ; 7 EPC 7 
8K 768 17 4 3 SMBus 500ksps 1-Ch. 1 LFO +2% 25 20-QFN =| 336-1458-5-NDt 1.72 C8051T630-GM |) C8051T630DK 
sk | 768 | 17 4 a. | Ua Sel i = 1 | VRES. | 42% | 25 | 20-aFN |336-1459-5-NDt 1.65  |ceostTes1-em | c8051T630Dk 
UART, 10-Bit, 8-Ch., 0) si e Be 5 
8K 256 8 3 3 SMBus 500ksps — 1 VREG 42% 25 11-QFN = 336-1402-5-NDt 1.00 C8051T600-GM |) C8051T600DK 
UART {0-Bit, 8-Ch., | _ = 3 Anes ' 
8K 256 8 3 3 SMBus 500ksps 1 VREG 42% 25 14-SOIC | 336-1403-5-NDf 1.00 €8051T600-GS €8051T600DK 
8K 256 8 3 3 HART _ _- 1 _ +2% 25 11-QFN =) 336-1652-5-ND¢ NEW! 95 C8051T601-GM |) C8051T600DK 
8K 256 8 3 3 vine = _ 1 ad +2% 25 14-SOIC | 336-1653-5-ND¢ NEW! 95 €8051T601-GS €8051T600DK 
UART, SPI, | 10-Bit, 16-Ch., | 10-Bit, VREG, 5 ; mayan tad j 
4K 768 17 4 3 SMBus 500ksps 1-Ch. 1 LFO 42% 25 20-QFN =| 336-1460-5-NDt 1.36 C8051T632-GM |) C8051T630DK 
4k | 768 | 17 4 3 | UARL Sel. a = 1 | VREG. | 49% | 25 | 20-0FN | 336-1461-5-NDt 133 |c8ostTes3-em | c8051T630Dk 
UART {0-Bit, Ch, | __ _ a : Sore 5 
4K 256 8 3 3 SMBus 500ksps 1 42% 25 11-QFN = 336-1654-5-ND¢ NEW! 92 C8051T602-GM |) C8051T600DK 
UART | 10-Bit, 8-Ch., 5 See 7 
4K 256 8 3 3 SMBus 500ksps =_ 1 _ 42% 25 14-SOIC | 336-1655-5-ND¢ NEW! 92 €8051T602-GS €8051T600DK 
4K 256 8 3 3 RE —- — 1 - +2% 25 11-QFN = 336-1656-5-ND¢t NEW! 87 C8051T603-GM |) C8051T600DK 
4K 256 8 3 3 Re _ — 1 _ 42% 25 14-SOIC | 336-1657-5-ND¢ NEW! 87 €8051T603-GS €8051T600DK 
UART, SPI, | 10-Bit, 16-Ch., | 10-Bit, VREG, |, ' FOP : 
2K 768 17 4 3 SMBus 500ksps 4-Ch. 1 LFO 42% 25 20-QFN = | 336-1462-5-NDt 1.16 C8051T634-GM |) C8051T630DK 
2x | 768 | 17 4 easel = = 1 | VRES. | 42% | 25 | 20-0FN |336-1463-5-NDt 1.07 |csostTe3s-em | c8051T630DK 
UART {0-Bit, 8-Ch, | _ = os ? See : 
2K 256 8 3 3 SMBus 500ksps 1 +2% 25 11-QFN =| 336-1658-5-ND¢ NEW! 83 C8051T604-GM |) C8051T600DK 
UART | 10-Bit, 8-Ch., . : Paes . 
2K 256 8 3 3 SMBus 500ksps — 1 _ 42% 25 14-SOIC | | 336-1659-5-ND¢ NEW! 83 C8051T604-GS C8051T600DK 
2K 256 8 3 3 HART _ — 1 _ 42% 25 11-QFN = 336-1660-5-ND¢ NEW! 80 C8051T605-GM |) C8051T600DK 
2K 256 8 3 3 on _ —- 1 _— 42% 25 14-SOIC | 336-1661-5-ND¢ NEW! 80 C8051T605-GS C8051T600DK 
1.5K 128 6 3 3 He _ — 1 _ 42% 25 11-QFN = 336-1662-5-ND¢ NEW! 90 C8051T606-GM |) C8051T606DK 
1.5K 128 6 3 3 Ce _ el 1 _ +2% 25 10-QFN =) 336-1663-1-NDA NEW! 1.19 C8051T606-ZM €8051T606DK 
1.5K 128 6 3 3 Ce _ — 1 _ 42% 25 10-QFN / 336-1663-2-ND$ NEW! 1057.35/1,500 |C8051T606-ZM C8051T606DK 
1.5K 128 6 3 3 van _ — 1 _ 42% 25 10-MSOP |336-1664-5-ND¢ NEW! 87 C8051T606-GT €8051T606DK 
tTube ACutTape + Tape and Reel 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Microcontroller 


Development Kits: * Complete development/prototyping system » Prototyping/demonstration board » In-system Flash programming « In-circuit 
debugging * MCU configuration wizard IDE: * Source code editor, project manager * Flash programmer ¢ Supports full-speed, non-intrusive 


in-circuit debug logic * Real-time breakpoints, source-level debug * Conditional memory watch points * Memory and register inspect/modify 
§ | L | 0 N L A 8 5 Development Tools  Single-step and animated execution modes * Variable watch window 
Digi-Key Price Silicon Labs Digi-Key Price Silicon Labs Diol Key Price Silicon Labs 
Part No. Each Part No. Part No. Each Part No. art No. acl ‘art No. 
336-1188-ND 69.00 €8051FO005DK 336-1430-ND® 99.00 C8051F336DK 336-1694-ND@® NEW! 50.00 €8051F560-TB 
336-1200-ND 79.00 C8051F020DK 336-1307-ND 99.00 C8051F340DK 336-1404-ND 99.00 €8051T600DK 
336-1205-ND 179.00 8051 FO40DK 336-1083-ND 99.00 €8051F350DK 336-1665-ND@ NEW! 9.00 8051T600EDB 
336-1214-ND 179.00 8051FO60DK SE one a pereietes 336-1405-ND 19.00 8051T600SDB 
336-1219-ND 99.00 C8051FO64EK = = - a 336-1666-ND@ NEW! 99.00 €8051T606DK 
336-1224-ND 99.00 CB051F120DK Sees IND oan pe 336-1443-ND@ 729.00 C8051T6100K 
336-1237-ND 69.00 C8051F206DK 336-1526-ND@ 68.00 €8051F500-TB 336-1507-ND@ 49.00 €8051T610DB24 
336-1241-ND 69.00 €8051F226DK 336-1527-ND@ 99.00 €8051F500DK 336-1506-ND@ 49.00 €8051T610DB28 
336-12584N0 28.00 | a0stF3i00K He leet ot __ a San 336-1404ND@ 148.00 | st TO300K 
-1253- f 336-1489-ND® 50.00 C8051F530A-TB -1464- . 
336-1260-ND 99.00 C8051F320DK 336-1669-ND@ NEW! 99.00 C8051F540DK 336-1465-ND® 45.00 C8051T630DB20 
336-1306-ND 99.00 C8051F326DK 336-1672-ND@ NE 50.00 C8051F540-TB 336-1473-ND® 99.00 C8051F930DK 
336-1264-ND 69.00 C8051F330DK 336-1691-ND@ NEW! 99.00 C8051F560DK 336-1472-ND@ 61.25 €8051F930-TB 
Digi-Key Price Silicon Labs Digi-Key Price Silicon Labs 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
USB Debug Adapter 336-1182-ND 35.00 DEBUGADPTR1-USB ToolStick Adapter Program F320 336-1448-ND 69.00 | TOOLSTICK320PP 
ToolStick C8051F300 Evaluation Board 336-1278-ND 15.81 TOOLSTICK-EK ToolStick Adapter Program F321 336-1449-ND 69.00 | TOOLSTICK321PP 
Wireless Voice Transceiver Reference Design Kit | 336-1294-ND 204.00 WL-TRANSCVR-RD ToolStick Adapter Program F326 336-1450-ND 69.00 TOOLSTICK326PP. 
Voice Recorder Reference Design Kit 336-1315-ND 49.00 | VOICE-RECORD-RD ToolStick Adapter Program F330 336-1451-ND 69.00 | TOOLSTICK330PP 
ToolStick Base Adapter Seri St5:ND 18.63__| TOOLSTICKBA ToolStick Adapter Program F330 336-1541-ND@ NEW! 35.00 _ | TOOLSTICK330DPP 
ToolStick €8051F320/321 Daughter Card 336-1480-ND@ 10.50 | TOOLSTICK321DC ToolStick Adapter Program F340 336-1452-ND 69.00 | TOOLSTICK340PP 
ToolStick C8051F326/327 Daughter Card 336-1481-ND@ 10.50 | TOOLSTICK327DC + 
: ToolStick Adapter Program F360/363 336-1483-ND@ 69.00 | TOOLSTICK360PP 
ToolStick C8051F330 Daughter Card 336-1346-ND 10.50 | TOOLSTICK330DC ToolStick Adapter P F410 336-1453-ND 6900 | TOOLSTICK410PP 
ToolStick C8051F34x Daughter Card 336-1482-ND@ 10.50 | TOOLSTICK342DC Potener Aeapier rool é , 
ToolStick C8051F362 Daughter Card 336-1411-ND 10.50 | TOOLSTICK360DC ToolStick Adapter Program F411 336-1454-ND 69.00 / TOOLSTICK411 PP 
ToolStick C8051F336 Daughter Card 336-1431-ND® 10.50 | TOOLSTICK336DC ToolStick Adapter Program F500 336-1530-ND@ 69.00 _| TOOLSTICKS00MPP 
ToolStick C8051F500 Daughter Card F500 336-1528-ND® 10.50 | TOOLSTICK502DC ToolStick Adapter Program F502 336-1532-ND@ 69.00 | TOOLSTICK502MPP 
ToolStick C8051F530 Daughter Card 336-1487-ND@ 10.50 | TOOLSTICK530ADC ToolStick Adapter Program F520 336-1455-ND 69.00 | TOOLSTICKS20PP 
ToolStick C8051F540 Daughter Card 336-1717-ND@ NEW! 10.50 | TOOLSTICK540DC ToolStick Adapter Program F530MPP 336-1456-ND 69.00 | TOOLSTICK530MPP 
ToolStick C8051F560 Daughter Card 336-1719-ND@ NEW! 10.50 | TOOLSTICK560DC ToolStick Adapter Program F530TPP 336-1457-ND 69.00 | TOOLSTICK530TPP 
ToolStick C8051F931 Daughter Card 336-1474-ND@ 18.63 | TOOLSTICK931DC ToolStick Adapter Program F542 336-1718-ND@ NEW! 69.00 | TOOLSTICK542PP. 
University Starter Kit and Book 336-1432-ND 55.00 | MCUNIVERSITYKIT ToolStick Programming Platform F500 336-1529-ND@ 69.00 | TOOLSTICK500QPP 
University ToolStick Starter Kit 336-1433-ND@ 40.00 | TOOLSTICKUNISK ToolStick Programming Platform F502 336-1531-ND@ 69.00 | TOOLSTICK502QPP 
ee Jost ee Card Saran ee aaa TOO RATARS ToolStick Programming Platform F930 336-1477-ND@ 69.00 | TOOLSTICK9300PP 
ae ee SEAS IEW x00 —taBo ToolStick Programming Platform F930 336-1478-ND@ 69.00 | TOOLSTICK930MPP 
rototyping Boar Pe i : ToolStick Programming Platform F931 336-1479-ND@ 69.00 _ | TOOLSTICK931PP. 
ToolStick Debug Adapter 336-1347-ND 9.50 | TOOLSTICKDA : 
¢ 7 £ ‘i CAP TOUCH SENSE Start Kit 336-1475-ND® 36.90 CAPTOUCHSENSESK 
Pooiser ates A Sea eoee. | |toO aun CAP TOUCH SENSE Daughter Card 336-1476-ND 20.00 | CAPTOUCHSENSEDC 
ToolStick Adapter Program F300 336-1444-ND 69.00 | TOOLSTICK300PP Jaughter Car -1476-ND® 3 : 
ToolStick Adapter Program F310 336-1445-ND 69.00 _| TOOLSTICK310PP Daughter Card Socket MSOP 336-1667-ND@ NEW! 19.00 | C8051T606TDB 
ToolStick Adapter Program F311 336-1446-ND 69.00 | TOOLSTICK311PP Daughter Card Socket 10-QFN 336-1668-ND@ NEW! 29.00 | C8051T606ZDB 
ToolStick Adapter Program F316 336-1447-ND 69.00 | TOOLSTICK316PP @ RoHS Compliant 
Microcontroller Reference Designs SPI to I2C Bridge 
Digi-Key Price Silicon Labs A Single-chip SPI to IC bridge and GPIO port expander that allows a SPI master to communicate as an |2C master 
Description Part No. Each Part No. device. Features: 4-wite SPI bus operates at frequencies up to 1MHz « Fully functional PC master transmit and 
Digital Compass Reference Design 336-1165-ND 72.00 |F350-COMPASS-RD receive operation * Ee data at frequencies configurable up to 400kHz * 255 byte data receive and transmit buffers 
Stepper Motor Reference Design 336-1319-ND 419.00 | STEPPER-MTR-RD See Vocinge 2.4V ~ 3.6V operation » Active LOW interrupt output » 5 volt tolerant 1/0 pins * 8 general 
USB Mass Storage Reference Design 336-1320-ND 99.00 |USB-MSD-RD 
Temperature Compensated RTC Reference Design 336-1351-ND 99.00 | TEMPCOMPRTC-RD Digi-Key Price Silicon Labs 
Multi-Phase POL Reference Design 336-1323-ND 199.00 _ | MULTIPHSPOL-RD Description Part No. Each Part No. 
PoE with Voice Transmission Reference Design 336-1326-ND 69.00 | POE-VOICE-RD SPI-I2C Bridge Device and GPIO Port Expander 336-1324-ND® 2.41 CP2120-GM 
Sensorless BLDC Motor Reference Design 336-1329-ND 119.00 |SLBLDC-MTR-RD Evaluation Kit for CP2120 336-1325-ND 39.00 CP2120EK 
CAN On-Board Diagnostic Reference Design 336-1559-ND NEW! 69.00 | CAN-OBD-RD RoHS Compliant 
NEW! AC Current Sensors (Boks 
The Si85xx products are unidirectional AC current sensors available in full-scale ranges of 5,10 and 20A. Si85xx products Current Output Digi-Key Price Each Silicon Labs 
are ideal upgrades for older current-sensing technologies offering size, performance and cost advantages over current 
3 fiat f (A) Mode Package Part No. 1 25 100 | Part No. 
transformers, Hall effect devices, DCR circuits and other approaches. The Si85xx products are extremely low loss, adding Sinal 70-S0IC 336-1721-5-ND EE! 42 TS18501-ClS 
less than 1.3m0 of series resistance and less than 2nH series inductance in the sensing path at 25°C. Current-sensing a Seis 20-8010 336-1 See 212 1. ; 116 Saspicis 
terminals are isolated from the other package pins, providing up to 5kVaws isolation level per safety approval ratings. Ingle . -1722-5- : 5 , 502-C- 
Features: Single-chip AC current sensor « Leading-edge noise suppression eliminates need for leading-edge blanking 20 Single 20-SOIC 336-1723-5-ND 2.22 1.58 1.22 | $18503-C-1S 
* “Ping-Pong” output version allows one Si85xx to replace two low current transformers in full-bridge designs * FAULT 5 Ping-Pong 12-QFN — )336-1724-5-ND 1.62 1.16 — 89 /S18511-C-IM 
output helps safeguard operation * +5% initial accuracy * Large 2 Vpp minimum output at full scale * High-side or low- 10 Ping-Pong 12-QFN 336-1725-5-ND 1.68 1.20 __.93 | $18512-C-IM 
side current sensing * -40°C ~ 125°C operating range * 12-QFN and 20-SOIC packages 20 Ping-Pong 12-QFN = 336-1726-5-ND 1.76 1.26 = .97 | $18513-C-IM 
Applications: Power supplies * Motor controls « Lighting equipment Industrial equipment 5 Ping-Pong 20-SOIG | 336-1727-5-ND 2.22 1.58 1.22 | $18511-C-IS 
10 Ping-Pong 20-SOIC 336-1728-5-ND 2.31 1.65 1.27 |$18512-C-IS 
creer Gian Digi-Key Price Each Silicon Labs 20 Ping-Pong 20-SOIC | 336-1729-5-ND 242 173 1.33 |$18513-C-IS 
5 Ping-Pong 12-QFN 336-1730-5-ND 1.62 1.16 .89 | $18517-C-IM 
(A) Mode Package Part No. 1 25 100 | Part No. - 
20 Single 12-OFN — |336-1546-5-ND 780 1.28 99 |SI8506-C-IM 0 ano | eee ee ee ee 
; : ; : ing-Pong - -1732-5- \ : . -C- 
20 Ping-Pong 12-QFN — |336-1548-5-ND 2.83 2.02 1.55 | $18516-C-IM 5 Ping-Pong 20-SOIC — |336-1733-5-ND 2.22 1.58 1.22 |$18517-C-IS 
5 Single 12-QFN —-|336-1718-5-ND 149 1.06 82 | $18501-C-IM 10 Ping-Pong 20-SOIC | 336-1734-5-ND 2.31 1.65 1.27 |$18518-C-IS 
10 Single 12-QFN 336-1719-5-ND 1.54 1.10 -85 | S18502-C-IM 20 Ping-Pong 20-SOIC 336-1735-5-ND 2.42 1.73 1.33 |$18519-C-IS 
20 Single 12-QFN 336-1720-5-ND 1.62 1.16 -89 | S18503-C-IM Current Sensor Evaluation Board 10A 336-1425-ND 19.95 = — | SI85XX-EVB 


USB to UART Bridge 


The CP210x is a single-chip USB to UART bridge that converts data traffic between USB and UART formats. The chip 
includes a complete USB 2.0 full-speed function controller, bridge control logic and a UART interface with transmit/receive 
buffers and modem handshake signals. The device also features on-board EEPROM, a voltage regulator, a USB transceiver 


and an integrated internal oscillator, eliminating external components generally required in USB applications. System 
development is further simplified by the CP210xEK evaluation kit, which includes a complete USB to RS-232 evaluation 
board and royalty-free device drivers for PC and Macintosh platforms. 


EEPROM RAM Digital Port Digi-Key Price Silicon Labs 
(bytes) (bytes) 1/0 Pins Serial Buses Internal Oscillator Other Package Part No. Each Part No. 
1024 1kB = UART to USB Bridge Yes Voltage Regulator host 1/0 28-QFN 336-1161-ND 29.00 CP2102EK 
1024 1kB 4 UART to USB Bridge Yes Voltage Regulator RS485, Split VDDIO 28-QFN 336-1163-ND 29.00 CP2103EK 
USB 2.0 UART RX/TX Digi-Key Price Silicon Labs 
(Mbps) EEPROM Clock Baud Rates Buffer Package Part No. Each Part No. 
12 512B Internal 300bps to 921.6kbps 512B 28-QFN (5mm x 5mm) 336-1162-ND® 3.77 CP2101-GM 
12 1024B Internal 300bps to 921.6kbps 640B 28-QFN (5mm x 5mm) 336-1160-ND® 2.21 CP2102-GM 
12 10248 Internal 300bps to 1Mbits 576B / 640B 28-QFN (5mm x 5mm) 336-1164-ND@ 4.05 CP2103-GM 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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SILICON LAGS 
NEW! Buffers 
Frequency Output Digi-Key Price Each Silicon Labs 
MHz Input Format Outputs Package Part No. il 25 100 Part No. 
5 ~ 700 Differential 3.3V LVPECL 4 24-QFN 336-1549-5-ND 4.57 3.66 3.05 S$I5330A-A00200-GM 
5 ~ 700 Differential 3.3V LVDS 4 24-QFN 336-1550-5-ND 4.57 3.66 3.05 $15330B-A00204-GM 
5 ~ 250 Differential 3.3V HCSL 4 24-QFN 336-1551-5-ND 3.74 2.99 2.49 S15330C-A00207-GM 
5 ~ 200 Single-Ended 3.3V CMOS. 8 24-QFN 336-1552-5-ND 1.96 1.57 1.31 SI5330F-A00214-GM 


Ethernet Controllers 


The CP220x is a single-chip Ethernet controller containing an integrated IEEE 802.3-compliant Media Access Controller 
(MAC), a 10 Base-T Physical Layer (PHY), and 8kB of non-volatile Flash memory available in either a 28-pin QFN (5mm x 
5mm), or 48-pin TQFP (9mm x 9mm) package. The on-chip Flash memory may be used to store user constants, web server 


content, or can be used as general purpose nonvolatile memory. The Flash is factory pre-programmed with a unique 48-bit 
MAC address stored in the last six memory locations. Having the unique MAC address stored in the CP220x often removes 
the necessary serialization step from the product manufacturing process of most embedded systems. 


Flash Parallel Parallel Host Auto- Pre-Programmed RAM Temperature Digi-Key Price Silicon Labs Development Kit 
(kB) Host Interface Interface Speed | Negotiation MAC Address Size LEDs Range Package Part No. Each Part No. Part No. 
' ; 2 kB TX and Separate Link 7 e 48-TQFP . a e 
8 8-bit Non-Multiplexed EMIF 30 Mbps Yes Yes 4 kB RX Buffer and Activity -40°C ~ 85°C (9mm x 9mm) 336-1312-ND@ 6.38 CP2200-GQ ETHERNETDK 
R ‘ 2 kB TX and Combined Link 3 . 28-QFN raat 7 
8 8-bit Multiplexed EMIF 25 Mbps Yes Yes 4 kB RX Buffer and Activity -40°C ~ 85°C (5mm x 5mm) 336-1313-ND@ 5.41 CP2201-GM ETHERNETDK 
Evaluation Kit for CP2201 Ethernet Controller 336-1316-ND 30.00 CP2201EK = 


@ RoHS Compliant 


Wireline Products 


ISOmodem® 
Embedded Modems 


Silicon Laboratories’ embedded modem solutions are most feature rich, compact and flexible 2400 baud modems on the market. Available in two 16-pin SOIC packages, the Si2401 and 
Si2400 embedded modem solutions eliminate the need for a separate DSP data pump, modem controller, codec, isolation transformer, relay, opto-isolators and 2~4 wire hybrid. 
Features: * Simple AT command UART interface * Globally compliant line interface ¢ Line-in-use and parallel phone intrusion detection »* Caller ID detection and decode 


System-Side 5 
Maximum Voice Digi-Key Price Each Silicon Labs 
Description Data Rate Codec Package Part No. a 25 Part No. 
V.22bis Modem, Chipset 2400 bps No 16-SOIC 336-1095-ND® 21.70 = $12401-FS 
V.22bis Modem, Chipset 2400 bps Yes 16-SOIC. 336-1093-ND 28.14 26.36 $12400-KS 
Digi-Key Price Silicon Labs 
Description Part No. Each Part No. 
Evaluation Board for the SI2400 with a UART Interface 336-1166-ND 150.00 S12400URT-EVB 
Evaluation Board for the S12401 with a UART Interface 336-1167-ND 150.00 $12401FS10-EVB 
DTMF Decoder Kit 336-1283-ND 149.00 DTMFDECODER-RD 
Embedded Ethernet Development Kit 336-1284-ND 119.00 ETHERNETDK 
Embedded Modem Development Kit 336-1285-ND 129.00 MODEMDK 
@ RoHS Compliant 
Voi DE Digi-Key Price | Silicon Labs 
olce co c Description Package Part No. Each Part No. 
Features: ¢ Microphone Amplifier * Input Mixer * Headphone Driver * Handset Hybrid * Wide dynamic Voice CODEC 46-SOIC 336-1382-ND 1.97 S13000-C-FS 
range in a small footprint * Minimizes external components 7 


Power over Ethernet 


The Si3400 integrates an IEEE 802.3af compliant interface and complete power management solution for a 
Power over Ethernet (PoE) powered device (PD) application. The Si3400 converts the high voltage supplied 
over a 10/100/1000BASE-T Ethernet cable into a regulated low voltage output supply. For applications that 


require more power than the 11W (max) capability of the Si3400, the Si3401 provides the same feature set as 
the Si3400 but adds an increased hot swap switch current limit of 470mA (min.), versus the Si3400’s 350mA 
(min.). The Si3401’s higher current limit enables it to support applications in the range of 14 ~ 16W. 


Current Output Power Digi-Key Price Each Silicon Labs 
Description Limit (mA) (Maximum) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
Integrated PD I/F with PWM Controller 350 11W 20-QFN 336-1385-ND 3.25 2.50 1.56 $13400-E1-GM 


NEW! Digital Power Solutions 


Digital Isolators 


Features: ¢ Lowest power consumption: 12mA per channel at 100Mbps » Highest integration: 1/3 the size of opto-coupler solutions * Fastest throughput: 150 Mbps 
maximum ¢ Pin compatible with existing industry solutions * Temperature: -40°C ~ 125°C 


Number of Number of Inputs | Number of Inputs Maximum Data Digi-Key Price Each Silicon Labs 
Channels VDD1 Side VDD2 Side Rate (Mbps) Package Part No. 1 25 100 Part No. 

1 1 0 1 8-SOIC 336-1586-5-ND 1.30 1.09 98 S18410AB-C-IS 

1 1 0 10 8-SOIC 336-1587-5-ND 1.91 1.59 1.33 S18410BB-C-IS 

2 2 0 1 8-SOIC 336-1588-5-ND 1.34 1.12 93 S18420AB-C-IS 

2 2 0 10 8-SOIC 336-1589-5-ND 1.93 1.61 1.46 S18420BB-C-IS 

2 1 1 1 8-SOIC 336-1590-5-ND 1.34 1.12 93 S$18421AB-C-IS 

2 1 1 10 8-SOIC 336-1591-5-ND 1.93 1.61 1.46 $18421BB-C-IS 

3 3 0 1 16-SOIC 336-1592-5-ND 1.91 1.59 1.44 S18430AB-C-IS 

3 3 0 10 16-SOIC 336-1593-5-ND 2.87 2.39 2.16 S1I8430BB-C-IS 

3 2 i! 1 16-SOIC 336-1594-5-ND 1.91 1.59 1.44 $18431AB-C-IS 

3 2 1 10 16-SOIC 336-1595-5-ND 2.87 2.39 2.16 $18431BB-C-IS 

3 3 0 10 16-SOIC 336-1596-5-ND 2.87 2.39 2.16 S1I8435BB-C-IS 

4 4 0 1 16-SOIC 336-1597-5-ND 2.38 1.99 1.80 S18440AB-C-IS 

4 4 e) 10 16-SOIC 336-1598-5-ND 3.46 2.88 2.60 S18440BB-C-IS 

4 3 1 1 16-SOIC 336-1599-5-ND 2.38 1.99 1.80 $18441AB-C-IS 

4 3 1 10 16-SOIC 336-1600-5-ND 3.46 2.88 2.60 S$18441BB-C-IS 

4 2 2 1 16-SOIC 336-1601-5-ND 2.38 1.99 1.80 S18442AB-C-IS 

4 2 2 10 16-SOIC 336-1602-5-ND 3.46 2.88 2.60 S18442BB-C-IS 

4 4 0 10 16-SOIC 336-1603-5-ND 3.46 2.88 2.60 S18445BB-C-IS 
NEW! Timing Products 
Precision Clock ICs Features: ¢ Jitter generation less than .3psRMS (typical OC-192) * Forward and reverse FEC clock scaling * Selectable loop filter bandwidths 

ic Silicon Evaluation Board Silicon 
Digi-Key Price Each Labs Digi-Key Price |Labs 

Description Package Part No. 1 25 Part No. Part No. Each __|Part No. 
Quad Clock Generator, 70OMHz 24-QFN 336-1553-5-ND 22.50 19.50 SI5338A-A-GM 336-1556-ND 125.00 |SI5338-EVB 
Quad Clock Generator, 350MHz 24-QFN | 336-1554-5-ND 19.50 16.90 |SI5338B-A-GM 336-1556-ND 125.00 |SI5338-EVB 
Quad Clock Generator, 200MHz 24-QFN 336-1555-5-ND 16.50 14.30 S15338C-A-GM 336-1556-ND 125.00 |SI5338-EVB 


664 (usz010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Voltage | Digi-Key Price Each ~~ Copeland 
M odem san d Interface Description (V) | Part No. 1 50 | Part No. 
6 World Modem II 

COPELAND Socket Radio V.22bis, V.22, V.23 | Serial Modem, 2400baud 3.3. |539-1000-ND| 30.71 26.62 | CC-24K2-CS 
COMMUNICATIONS, INC. V90, V.34, V.32bis Serial Modem, 56kbaud 3.3 §39-1001-ND} 4212 36.51 | CC-56K2-CS 
The World Modem II™ devices allow rapid implementation of a modem interface into numerous V.92, V.90, V.34, V.32bis | Serial Modem, 5V Compatible, 56kbaud 5.0 539-1007-ND| 49.19 42.63 | CC-92K2-CS5 
applications Features: * Socket Modem™ compatible *3.3V operation » Compliant with global V.92, V.90, V.34, V.32bis | Serial Modem, 56kbaud 33 539-1008-ND| 47.21 40.92 | CC-92K2-CS 
standards ¢ Caller ID, Call progress, and Fast Connect * Small footprint 1.045” x 2.54” » Standard - - - - 
and extended AT command set. World Modem Secure 
The World Modem™ NET series modems provide a socket modem interface along with a simple V.21, V.22, V.22bis, V.23 | Serial Modem Secure 5V Compatible, 2400baud 5.0 539-1009-ND| 35.91 31.13 | CC-2401K2A-CS5 
internet interface with the AT Command set. Features: * Socket Modem Compatible * Compliant with V.21, V.22, V.22bis, V.23 | Serial Modem Secure 2400baud 33 539-1010-ND| 33.96 29.44 |cC-2401K2A-CS 
global standards * Up to 10 simultaneous TCP and UDP sockets and up to 2 server sockets. - 
The World Modem Secure™ devices support SIA and other security protocols and has Socket Radio Modem 
programmable GPIO Features: * Socket Modem Compatible » Compliant with global standards 33.6K Radio Modem 900MHz MMCX Connector 3.3 539-1003-ND| 54.49 51.19 | CC-900W-CB 
* Caller ID, Call progress, and Fast Connect. * Small footprint 1.045” x 2.54” * Standard and : : rane ij 
Extended AT Command set. 33.6K Radio Modem 900MHz with Antenna 38 §39-1005-ND| 72.92 68.51 |CC-900W-CA 
The Socket Radio™ allows rapid implementation of wireless modem capability to any application Development Kits 
with data rates up to 33.6Kbaud. Features: * Socket Modem compatible »* 200’ (indoor) range World Modem II Development Kit 539-1002-ND| 199.00 — | CC-CC-EVB-56K 
© 900MHz band * FCC 15.249 compliant *AT command set * Small footprint 1.045" x 2.54" a ; 
* MMCX connector (CB Version) * Integrated antenna (CA Version) Socket Radio Development Kit 539-1004-ND | 399.00 — | CC-SR-EVAL 


LOGIC Zoom™ Starter Development Kit Low Cost Development System 


Sharp Zoom Starter Development Kit Includes: * Card Engine (LH79520, LH79524, LH7A400, LH7A404, SH7727, SH7760) Marvell Zoom Starter Kit: « Standard peripheral connectors supporting: Ethernet, LCD, Audio In/Out, Serial, Compact Flash, 
* Application board * Standard peripheral connectors supporting: Ethernet, LCD, Audio In/Out, Serial, Compact Flash (Refer USB Host, USB device » Power supply and adapters for UK, US, EU, Japan, serial cable * LogicLoader™ (bootloader/ 
to Card Engine for support of peripherals) * Power supply and adapters for UK, US, EU, Japan Serial cable *Logic- monitor) in executable format » GNU cross-development tools (compiler, linker, assembler, debugger) are included. Kit 
Loader™ (bootloader/monitor) in executable format » BSPs available depending on Card Engine purchased *GNU cross- contents: Card Engine, Application Board, Ethernet cross-over cable, Serial cable, Power supply/adapter (Europe, Japan, 
development tools (compiler, linker, assembler, debugger) are included for Linux development systems UK, and US), QuickStart Guide, Logic Starter CD, EULA * The PXA270 Card Engine is a complete System on Module (SOM) 
AMD Zoom Geode Evaluation Kit: * AMD Geode™ NX1500 @6W processor (NX1250 and NX1750 available) «Fanless _ that offers essential features for handheld and embedded networking applications » Use of custom baseboards makes the 
design * DIMM memory support for PC 2700 DDR DRAM up to 1 GB (256MB included) * SIS741CX Northbridge » SIS964 Card Engine the ideal foundation for OEMs developing handheld and compact products * Provides a common reference 
Southbridge *1 VGA, 1 TFT flat panel adapter (TFT support requires separate external circuitry) * Optional touch panel _ pin-out on its expansion connectors, which enables easy scalability to next generation microprocessor Card Engines when 
support * SIS900 compatible ethernet adapter (10/100base-TX) * Wake on LAN support * AC97 Audio controller interface new functionality or performance is required. 

(SIS7012 Compatible) * PCI 2.2 Expansion slot * Support for 6 USB 2.0 High Speed (480 Mbps) host connections Freescale: 

¢ Winbond W83627 SuperlO Controller * 1 parallel, 2 serial (1 DB9, 1 header on-board), System/CPU temperature/voltage | MPC8360 COM EXPRESS: Product-ready SOM with the Freescale PowerQUICC™ MPC8360 processor running at 400MHz 
monitor * ACPI 2.0 power management (support for S1, S3, and S5 sleep states). Kit contents: Geode NX1500 SBC, 256 or MPC8360E processor running at 667MHz * COM Express compact form factor 95mm x 95mm x 14.5mm »* Long 


MB DDR DIMM, Heatsink, Development tools and software, Support documentation product life-cycle * U-Boot bootloader installed in flash * Linux Board Support Packages (BSPs). 
Digi-Key Price Logic 
Description Part No. Each Part No. 
Sharp 
Card Engine for LH79520 460-3464-ND 264.67 CENGLH79520-10-403HCR-A 
Zoom Starter Kit for LH7A404 460-3480-ND NEW! 450.87 SDK-LH7404-12-6432R-A 
Zoom Starter Kit for LH79524 460-3474-ND 438.90 SDK-LH79524-10-3216R-A 
AMD 
Geode™ LX800 System on Module (SOM) 460-3466-ND 264.67 SOMLX800-11-000GCR-A 
Evaluation Kit Zoom Geode for LX800 460-3468-ND 847.21 LX-DB800D-EVAL-KIT 
Marvell 
Zoom Starter Kit for PXA270 460-3472-ND 563.92 SDK-PXA270-520-10-6432R 
Card Engine for PXA270 460-3475-ND 231.42 CENGPXA270-312-10-550ECR 
Card Engine for PXA270 460-3479-ND 317.87 CENGPXA270-520-10-504HCR 
Freescale 
Zoom Kit for PowerQuicc MPC8360 400MHz 460-3476-ND 457.52 COMMPC8360-10-1652LCR 
Zoom Kit for PowerQuicc MPC8360 667MHz 460-3477-ND 666.33 COMMPC8360E-10-2752FCR 


NEW! Zoom™ OMAP34x-11 Mobile 
Development Platform 


Full featured evaluation platform built around Texas Instruments’ (Tl) OMAP3430 
processor. Enclosed within a full-body case, the Zoom OMAP34x-11 MDP. 
addresses essential needs of the open-source community and high-level operating 


Zoom™ Display Kit 


The Zoom Display Kits are ready to use LCD displays that can be immediately connected to the Zoom Application Develop- 
ment Kits. The display kits include: * Bezel * Backlight * 4 Wire Resistive Touch Panel » Cable Assemblies 


Sharp Card Engine for 460-3471-ND: LH79520, LH7A400, LH7A404 


Sharp LCD Digi-Key Price Logic 5 ” iti - 

aa 7 ystems (HLOS) developers. A 4.1” WVGA capacitive multi-touch screen and full 

Description Part No. Part No. Fach Display Format _| Part No. QWERTY keypad allow for easy interfacing. Wireless 802.11, Bluetooth, and FM 

6.4” VGA (640 x 480), Color TFT | LQ64D343 460-3471-ND@ | 903.07 | VGA (640 x 480) |LCD-6.4-VGA-10R networks create numerous opportunities for connectivity. Expansion slots for 
LCDCABLE- MMC/SD cards, SIM cards, HDMI, and provide access to additional storage and 

Freescale Display Cable FREESCALE-10 460-1028-ND 79.80 — — features. An external debug board puts full development control within reach. 

@ RoHS Compliant 460-3481-ND = (MDP-OMAP3430-10-256512R) ................ $1299.41 


ncenmecTncnoe BlueStreak MCU/SoC 


OF THE AMERICAS 


The 16/32 bit BlueStreak MCU/SoCs offer higher performance than ordinary 16-bit MCU utilizing the ARM7TDMI core with such as a DMA Controller, Serial and Parallel Interfaces, Infrared Support, Counter/Timers, Real Time Clock, Watchdog 
32KB of on-chip SRAM, color and grayscale LCD controller, plus three UARTs, SPI, CAN 2.0B, three 16-bit Counter/Timers, Timer, Pulse Width Modulators and an on-chip Phase Lock Loop. For more power, the LH7A40x SoCs build on this basic 
A/D Converter, Watchdog Timer and Low Voltage Detector, they are an excellent solution to speed-versus-cost concerns. feature set with 80KB of SRAM, ARM9 cores and add highly-desired functionality like USB and MMC. With their high 
Applications include GPS, PDA, Printers/Copiers, Security Control Panels, and White Goods. performance and integration, the 32-bit BlueStreak devices are a great choice as a basis for handheld devices like GPS, 
The 32-bit series of BlueStreak MCU/SoCs begins with the LH795x and LH754xx, which combine a 32-bit ARM7TDMI RISC ames, PDAs, Pocket PCs, and Media Players. 

core with 8KB Cache, MMU, color LCD controller, and 32KB SRAM. Also included are a number of essential peripherals Features: * Operating Temperature: Industrial (-40°C ~ 85°C) * VCC: 1.8V * SPI: Yes * WDT: Yes * JTAG: Yes 


Memory Size GP Timer/ Counters Leb Clock Speed Digi-Key Price Sharp 
RAM Bytes | 1/0 Pins UART CAN DMA USB | Microwire 16-bit PWM ADC Controller (MHz) Package | Part No. Each Part No. 
30K 76 3 2.0B | 4-Channel — Yes 3 3 8-Ch, 10-Bit Y (Gray) 70 144-TQFP /425-1860-ND 15.93 LH75400NOM100C0 
86 3 (w/IrDA) | — 4-Channel v2.0 Yes 3 3 | 10-Ch, 10-Bit Y (Color) 774 176-LQFP _[425-1866-ND 20.38 LH79525NOM100A0 
80K 60 3 (w/IrDA) | — 10-Channel | v2.0 Yes 3 2 _ Y (Color) 200 256-CABGA | 425-1867-ND 24.95 LH7A400NOE000B3A 
64 3 (w/IrDA) |_ — 12-Channel | v2.0 Yes 3 2 | 10-Ch, 10-Bit Y (Color) 200 324-CABGA | 425-1868-ND 35.15 LH7A404NOEOOOBOA 


QV400D™ Prototype Programming Kit for Winbond ChipCorder Devices 


System Overview: QV400D provides all the software and hardware functions needed to develop complex messaging Package Digi-Ke Price 7 7 ; 
systems using Winbond's ChipCorder family of analog recording devices. Utilizes standard Windows® .wav format as Te For Device Type rat ee Each Erotatyne Fragramming: Kit for Winbond 
input (11.025KHz, 16-Bit mono format only). Project Software: QV400S™ is a software package designed to unify the P 

interface between users and various speech development systems produced by Quadravox. It consists of one executable Socket Adapters for the QV400D + 2 Floppy Disks containing all QV400D 
file, QV400S1.exe (for Windows 95 or later), several DLLs (one at least for each development system), several help software and documentation (Help file) * 1 


files, and an initialization file, QV400S1.ini (Win95 or later). Programmer Hardware: The speech data created by | 28/600 DIP /ISD5008P and ISD5116P | QV400D-03A-ND | 39.00 Programmer — hae two, empty Ze 
the project software may be programmed into any Winbond ChipCorder device using the QV400D Programmer Board. sockets * 1 Audio Cable . Shielded, 
Separate easy-to-use ZIF sockets are provided for the ISD1000-2500 and ISD33000-4000 devices. Power Supply: Output | 29/850 SOIC | 1SD1100G and ISD2 500 | QV400D-05-ND | 39.00 stereo miniplug af both ene) = 1 Power 
voltage: 9VDC; Current: 200mA minimum, 110V AC, 60Hz input Minimum System Requirements: QV400D will run on any Di 07. upply: SV | mA, 2.1mm female plug, 
PC operating under Windows '95 or '98 + CPU Pentium 66MHz + 8MB Ram (16MB and up preferred) » 1.5MB hard |°8-Pin TSOP | ISD33000E and ISD4000E | QV400D-07-ND | 38.00 | | center positive 

disk space * A 16-Bit sound card capable of 11.025KHz record and 16-Bit, 44.1KHz stereo playback is also needed for = ee OR 4000 Based QV400D-08-ND 19.00 QVA400D-ND .........ccecceeeeeeee $249.00 
data acquisition. lodule é 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 665 


NUVOTON 
Single and Dual Channel 


Audio CODEC 


ISD15000 and ISD1700 Series 
Evaluation Boards 


This demo board allows the complete operation of the Nuvoton 115xxx and 117xx ChipCorder® IC controlled 
through the USB port of a PC. All the functions of the chip may be selected in real time to allow complete 
evaluation of this chip for an end application. The PC connects to the demo board using a standard USB cable. 
(Not included in the package) The demo board also works in stand alone mode (Push Button Mode) 


Nuvoton’s family of voice CODEC solutions Digi-Key Price | Nuvoton Kit Contents: »* One Sample 1SD15000 or ISD1700 * CD (with Applications Software and User's guide with 
addresses the market requirements for | Description | Package | Part No. Each | Part No. demo boards schematics) * Three AA batteries * An Eight Ohm Speaker 
voice-grade A/D and D/A conversion at the IC Voiceband 
lowest possible cost. In order to digitize 7 4 = Digi-Key Price 
and reconstruct the cleanest voice signals | Single, 3V roca \UEELERE DE EO 3.72) WAUBB12RG Description Part No. Each 
possible, the single channel and dual 32-QFN | WAU8812YG-ND® NEW! 3.84 | WAU8812YG Evaluation Board ISD-ES15100_USB-ND NEW! 187.50 
channel CODECs were designed to the Dual, 3V | 32-QFN | WAU8822YG-ND@ NEW! 4.59 |WAU8822YG Demo Board ISD-ES17XX_USB_PB-ND 187.50 
recommendations of the industry G.712 | Single, 5V | 20-DIP_|W6810IE-ND 2.91 | W6810IE 
filters specification and the )-Law and A-Law 24-DIP |W6811IE-ND 3.09 | WeBtIIE 
G.711 companding specifications. Single, 3/5V : 7 
24-SSOP | W6811IR-ND 3.09 |W6811IR r® 

Features: “*-A-Law/u-Caw. companding: | 20-SOP | W681511S-ND 3.06 |W681511S ChipCorde Demo Boards 
ae ney en by oe Single, 5V 20-SOP |W681513S-ND 2.70 |W681513S These Demo boards of ChipCorder devices demonstrate the functionalities and voice quality of the ISD 

and D/ itter according to y 7 Dual. 5V | 20-DIP |W682510E-ND 446 |W682510E devices. The default settings for sampling frequency and output are 8kHz and PWM speaker outputs, 
+ Lowest power dissipation in the industry ual, 5) Z 51 0E- : 5 respectively. Sampling frequency can be changed by replacing a resistor on the demo board. Kit Contents: 
in standby and powered modes » Four Evaluation Kits * Demo Board * Users Manual 
om ue yee rare ls ; ae WAU8812 WAU8812EVB-ND@ NEW! | 200.00 |WAU8812EVB DighKey Price 
SK cGHeilal Analog Gee Dek WAU8822 WAU8822EVB-ND@ NEW! | 200.00 |WAU8822EVB Description Duration Part No. Esch 
¢ Fully-Differential Analog Circuit Design for z 7 
lowest noise * On-Chip Precision Reference | W6810 Series W6810DK-ND 163.30 |W6810DK 15D 1600 Series'—RonS'Compilant 

p 
Volt * Industrial T tl R -  FW6810 Seri W6810ES-ND 73.30 |WestoEs Demo Board for ISD1620 20 Sec. 116-COB20-ND 5.32 
oltage * Industrial Temperature Range: eries ; 1SD1700 Series — RoHS Compliant 

40°C ~ 85°C W681388 Series N681386EVM-ND NEW! | 437.50 |N681386EVM Demo Board for1Sb17150 750 Sec. 1SD-COB17150-ND 73.30 
Applications: * PABX/SOHO systems  |W682310 Series W682310DK-ND 106.40 |W682310DK Demo Board for ISD17240 240 Sec. ISD-COB17240-ND 13.30 
* ISDN equipment *Modems/PC cards | j682510 Series W682510DK-ND 106.40 | W682510DK Demo Board for 1SD1730 30 Sec. 'SD-COB1730-ND 10.64 
¢ Fiber-to-the-curb equipment « Enterprise F a 5 Demo Board for ISD1760 60 Sec. ISD-COB1760-ND 10.64 
phones * VOIP and Internet phones W682388 Series N682386EVM-ND NEW! 437.50 |N682386EVM NEW! ISD1900 Series NEW! 
Telematics * Speaker phones * Digital [W684386 Series W684386EVM-ND NEW! | 437.50 |W684386EVM Demo Board for ISD1916 32 Sec. ISD-COBIO1E-.ND 13.30 
telephony systems @ RoHS Compliant Demo Board for ISD1964/32 128 Sec. ISD-COB1964-ND 13.30 


Single-Chip Voice Record/Playback Devices 


General Description: 

Nuvoton’s patented ChipCorder® technology is a revolutionary multilevel 
technique to record and play back sound on a single-chip. The advanced 
technology provides natural sound reproduction, in a cost-effective device that 
retains stored messages in the event of power loss or battery replacement. The 
technology, based on a unique multilevel storage approach, stores multiple 
voltage levels into previously binary, two level EEPROM memory cells. Unlike 
traditional voice solutions whereby voice is digitized, the Nuvoton approach 
stores analog signals directly into single cells as one of over 250 levels. All 
ChipCorder products integrate the oscillator, microphone pre-amplifier, automatic 
gain control, anti-aliasing filter, smoothing filter, and speaker amplifier on-chip to 
achieve a complete “system on a chip.” Only a microphone, speaker, power 
source, and a few passive components are needed to implement a complete 
record/playback function. 


1SD15100 Series: Description: The 1SD15100 Series is a multi-message 
ChipCorder featuring digital compression, comprehensive memory management, 
flash storage, and integrated analog/digital audio signal paths. The message 
management feature is designed to make message recording simple and 
address-free as well as make code development easier for playback only 
applications. This family utilizes flash memory to provide non-volatile audio 
record/playback for a single-chip solution. Unlike other ChipCorder series, the 
1SD15100 series provides digital audio interface, faster digital recording, higher 
sampling frequency, and a signal path with SNR equivalent to 12bit resolution. 
The 1SD15100 series can take digital audio data via 12S or SPI interface. When 


12S input is selected, it will replace the analog audio inputs and will support 
sample rates of 32, 44.1 or 48 KHz depending upon clock configuration. 


ISD1600B Series: Description: The |SD1600B Series ChipCorder is a single- 
message, single-chip, record/playback solution with selectable durations from 
6.6 to 40 seconds. With the ISD1600B device a minimum record/playback 
subsystem can be configured with a microphone, a speaker or buzzer, several 
passive components, two push buttons, and a power source. Features: 2.4 ~ 5.5 
operating voltage. Sample frequency 4KHz ~ 12KHz controlled by external resistor. 


1SD1700 Series: Description: The 1SD1700 series allows durations of up to 480 
seconds (dependant on sample rate). Because of an integrated trigger and SPI 
interfaces this series can operate in stand-alone or embedded mode. Features: 
2.4 ~ 5.5 operating voltage. Sample frequency 4KHz ~ 12KHz controlled by 
external resistor 

1SD1900 Series: Description: The 1SD1900 ChipCorder is the newest single-chip 
multiple-message record/playback series with dual operating modes (address 
trigger and direct trigger) and wider operating voltage ranging from 2.4V ~ 
5.5V. The sampling frequency can be selected from 4 ~ 12KHz via an external 
resistor, which also determines the duration from 10.6 ~ 32 seconds. These ICs 
are designed mostly for standalone applications, and of course, it can be used in 
conjunction with a microcontroller, if necessary. The two operating modes are 
address trigger and direct trigger. 


ISD400X Series: Description: The 1SD4000 series provides high-quality, 3 
volt, single-chip record/playback solutions for 2 to 4 minutes (ISD4002), 4 to 
8 minutes (ISD4003), and 8 to 16 minutes (ISD4004) messaging applications. 


These CMOS-based devices include an on-chip oscillator, anti-aliasing filter, 
smoothing filter, AutoMute™ feature, audio amplifier, and high density, multilevel 
Flash storage array. Features: * Single +3 volt supply * Low-power consumption 
* AutoMute feature to provide background noise attenuation * Fully addressable 
to handle multiple messages * On-chip clock source » Microcontroller SPI or 
Microwire™ Serial Interface 


1SD5008 Series: Description: The ISD5008 device is designed for use in 
a microprocessor- or microcontroller-based system. Address, control, and 
duration selection are accomplished through a Serial Peripheral Interface (SPI) 
or Microwire Serial Interface to minimize pin count. Recordings are stored in 
on-chip nonvolatile memory cells, providing zero-power message storage. Voice 
and audio signals are stored directly into solid-state memory in their natural, 
uncompressed form, providing superior quality voice and music reproduction. 
Features:  Fully-integrated solution * Low-power consumption Single +3 
volt supply * Enhanced voice features * Easy-to-use and control * High quality 
solution 


1SD5116 Series: Description: The 1SD5116 ChipCorder Product provides high 
quality, fully integrated, single-chip Record/Playback solutions for 8-16 minute 
messaging applications that are ideal for use in cellular phones, automotive 
communications, GPS/navigation systems and other portable products. Features: 
Fully-integrated solution: * Single-chip voice record/playback solution * Low- 
power consumption supports 2.0V and 3.0V interface logic » Enhanced voice 
features » Digital memory features up to 4 MB Easy-to-use and control * High 
quality voice and music reproduction 


Input Input 
Sample . Sample r 
Rate Digi-Key Price Each Nuvoton Rate Digi-Key Price Each Nuvoton 
Duration} Interface | (KHZ) Pkg. Part No. 1 10 25 | Part No. Duration} Interface | (KHZ) Pkg. Part No. ‘ 10 25 ‘| Part No. 
2-Min. Pusniutton! 12.0 | 48-LOFP |ISD15102FYI-ND® NEW! | 10.18 7.45 6.97|ISD15102FYI SPl/ 8.0 | 28-DIP |1SD4002-120PY-ND® 11.24 8.22 7.70} 1SD4002-120PY 
Pushiution! 2Min. | yicrowire | 80 | 28S0IC |ISD4002-120SY-NDe® 11.24 8.22 7.70|1SD4002-120SY 
4 Min, |PUSeETOM) 12.0 | 48-LOFP |ISD1S104FYI-ND® NEW! | 11.36 8.70 8.22|ISD15104FYI 3.0 | 28-TSOP |1SD4002-120E-ND 955 6.99 6.54] ISD4002-120E 
8 Min. Pushbutton! 12.0 | 48-LOFP |ISD15108FYI-ND® NEW! | 14.59 11.17 10.55|ISD15108FYI 150 Sec. Prt 6.4 | 28-TSOP |ISD4002-150E-ND 9.55 6.99 6.54] 1SD4002-150E 
16 Min. fustputiony 12.0 | 48-LOFP |ISD15116FYI-ND® NEW! | 17.85 13.66 12.91 |ISD15116FYI 3Min. | SPY | 5.3 | 28-DIP_ |18D4002-180PY-ND® 11.24 8.22 7.70|18D4002-180PY 
Microwire | 5.3 | 28-S0IC |1$D4002-180S-ND 9.55 6.99 6.54] 1SD4002-180S 
10 Sec. | Pushbutton | 8.0 | 16-SOIC |ISD1610BSY-ND@ 540 3.70 3.33|ISD1610BSY — Fi shbutton’ 
12 Sec. | Pushbutton | 80 | 16-SOIC |ISD1612BSY-ND@ 5.85 4.01 3.61 |ISD1612BSY 4 Min. SPI 8.0 | 28-DIP |1SD4002-240PY-ND® 11.24 8.22 7.70} 18D4002-240PY 
16 Sec. | Pushbutton | 8.0 | 16-SOIC |ISD1616BSY-ND@ 6.54 4.48 4.03|ISD1616BSY 8.0 | 28-DIP |1SD4003-04MPY-ND® 12.33 9.44 8.92|1SD4003-04MPY 
20 Sec. | Pushbutton | 8.0 16-SOIC_|ISD1620BSY-ND® 7.17 4.91 4.42] ISD1620BSY 4 Min. io nie 8.0 28-SOIC | 1SD4003-04MSY-ND® 12.33 9.44 8.92/1SD4003-04MSY 
Pushbuttons| 22 | 28-TSOP oor OE oS, 7.27 9.32 4.98) ISD1740EY 8.0 | 28-TSOP |1SD4003-04ME-ND 10.48 8.03 7.58] 1SD4003-04ME 
40 Seo. | FUSER) 8.0 | 28-DIP |1SD1740PY-NDe 7.27 5.32 4,98] 1SD1740PY ; Sal 
8.0 | 28-S0ic |ISD1740SY-ND@ 7.27 5.32 _4.98|ISD1740SY SMin. | wicrowire | 84 | 28-DIP |ISDEOOS;05MEND 10-48 8.03 7.58 | ISD4003-05MP 
50 Seo, | Pushbutton’ 8.0 | 28-TSOP |ISD1750EY-ND@ 7.60 5.56 5.21) ISD1750EY min. | 5” | 53 | 28-soic |1sp4003-06ms-ND 10.48 8.03 7.58] 1SD4003-06ms 
| SPI 8.0 | 28-DIP_|1SD1750PY-ND@ 7.60 5.56 _§.21|1SD1750PY Microwire 
8.0 | DB-TSOP TISDI760EY-NDe 798 5.84 5.471 ISDI760EY amin |. SPI. 4.0 | 28-S0IC |1SD4003-08MS-ND 10.48 8.03 7.58] 1SD4003-08MS 
1 Min. Rushbutony 3.0 | 28-DIP |ISD1760PY-ND} 798 584 547 /ISD1760PY Microwire | 4.0 | 28-TSOP |1SD4003-08ME-ND 10.48 8.03 7.58] 1SD4003-08ME 
8.0 28-SOIC | ISD1760SY-ND® 7.98 5.84 5.47|ISD1760SY spi 8.0 28-DIP | 1SD4004-08MPY-ND® 17.69 13.54 12.79|1SD4004-08MPY 
ang sr 8.0 | 28-DIP |ISD1790PY-ND® 9.44 691 6.47|ISD1790PY BMin. | yyicrywire | 80 | 28S0IC }1SD4004-08MSY-ND® 17.69 13.54 12.79] 1SD4004-o8msY 
sis 8.0 | 28-SOIC |1SD1790SY-ND@ 9.44 6.91 6.47|ISD1790SY 8.0 | 28-TsoP |1SD4004-08MEY-ND 17.69 13.54 12.79] 1SD4004-08MEY 
> Min, | Pushbutton’) 80 | 28-SOIC /ISD17120PY-NDe 10.18 7.45  6.97|ISD17120PY a SPI/ 64 | 28-TSOP |1SD4004-10ME-ND 17.62 13.54 12.79|1SD4004-10ME 
: SPI 8.0 28-DIP_|1SD17120SY-ND@ 10.18 7.45 _6.97|1SD17120SY "| Microwire | 6.4 | 28-TSOP }1SD4004-10MEY-ND@ 17.69 13.54 12.79] 1SD4004-10MEY 
Pushbutton/ 
150 Sec. | gp 8.0 | 28-DIP_||SD17150PY-ND@ 10.88 7.97 7.46) ISD17150PY 12 Min. ae 5.3 | 28-TSOP |1SD4004-12ME-ND 15.03 11.51 10.87] 1SD4004-12ME 
| Pushbutton’) 22 | ae EOF ee a ee 11.97 8.76 8.20) ISDI7180EY temin. | SPY 4.0 | 28-DIP |1sD4004-16MPY-ND@ 17.69 13.54 12.79] 1SD4004-16MPY 
3 Min. SPI eae ceeia | OPUS HSE Bib B20 SDI AIBOEN | Microwire | 4.0 | 28-solc |1sD4004-16MSY-ND@ 17.69 13.54 12.79| IsD4004-16MSY 
8.0 | 28-DIP_|1SD17180SY-ND@ 11.97 8.76 _8.20|1SD17180SY SPV 
amin, |Pushbutton/] 8.0 | 28-DIP |ISD17240PY-ND@ 12.00 9.19 8.68/ISD17240PY 4-8 Min.| wicrowire | 4-0-8-0 | 28-TSOP |ISD5008E-ND 12.98 9.94 9.39) ISD5008E 
. SPI 8.0 | 28-SOIC |1SD17240SY-ND@ 12.00 919 8.68/ISD17240SY | Pushbutton/ 
4-8 Min. 8.0 | 28-DIP |ISD5008PY-NDe 15.90 1248 11.50|1SD5008PY 
64 Seq, | Pushbutton’) 12.0 | 28-SOIG | ISD1932SYI-ND® NEW! 6.34 464 4.34/1SD1932SYI in| spl 
~ | SPI 12.0 | 28-SOIC |ISD1932SYI01-ND® NEW! | 6.34 4.64 _4.34| 1SD1932SYI01 8-16 og | 40°80] 28-DIP_ |ISD5116PY-NDe 18.16 13.91 13.13/ISD5116PY 
428 Sec, | Pushbutton/| 12.0 | 28-SOIC |ISD1964SI-ND@ NEW! 7.60 5.56  5.21/ISD1964SYI Min. 4.0-8.0 | 28-SOIC_|1SD5116SY-ND 18.16 13.91 13.13] 1SD5116SY 
“| SPl 12.0 | 28-SOIC |ISD1964SYI01-ND® NEW! | 7.60 5.56 _5.21||SD1964SYI01 @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PAMLLAX 


4 BASIC Stamp® Modules 


Released Products Rev. D/BS1-IC BS2-IC BS2e-IC BS2sx-IC BS2p24-IC BS2p40-IC Javelin Stamp 
Package PCB with Proto / 14-pin SIP 24-pin DIP 24-pin DIP 24-pin DIP 24-pin DIP 40-pin DIP 24-pin DIP 
Package Size (Lx W x H) oe x tet a 1.2"x0.6"x 0.4" 1.2"x 0.6" x 0.4" 1.2" x0.6"x 0.4" 1.2"x0.6"x 0.4" 2.1"x0.6"x 0.4 1.24” x 0.6" x 0.45” 
envionment 0°C ~ 70°C 0°C ~ 70°C 0°C ~ 70°C 0°C ~ 70°C 0°C ~ 70°C 0°C ~ 70°C O° ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F)** (32°F ~ 158°F)** (32°F ~ 158°F) (32°F ~ 158°F) (32°F ~ 158°F) (32°F ~ 158°F) (32°F ~ 158°F) 
Microcontroller Microchip PIC16C56c Microchip PIC16C57c Scenix SX28AC Scenix SX28AC Scenix SX48AC Scenix SX48AC Ubicom SX48AC 
Processor Speed 4MHz 20MHz 20MHz 50MHz 20MHz Turbo 20MHz Turbo 25MHz Turbo 
Program Execution Speed ~ 2,000 Instruct. / Sec. ~ 4,000 Instruct. / Sec. ~ 4,000 Instruct. / Sec. ~ 10,000 Instruct. / Sec. ~ 12,000 Instruct. / Sec. ~ 12,000 Instruct. / Sec. ~ 8,500 Instruct./ Sec. 
i 16 Bytes 32 Bytes 32 Bytes 32 Bytes 38 Bytes 38 Bytes 
RAM Size (2 VO, 14 Variable) (6/0, 26 Variable) (6 1/0, 26 Variable) (6 1/0, 26 Variable) (12/0, 26 Variable) (12/0, 26 Variable) 52,768 Bytes 
Scratch Pad RAM N/A N/A 64 Bytes 64 Bytes 128 Bytes 128 Bytes N/A 
Z § 8 x 2K Bytes, ~ 4,000 8 x 2K Bytes, ~ 4,000 8 x 2K Bytes, ~ 4,000 8 x 2K Bytes, ~ 4,000 
EEPROM (Program) Size 256 Bytes, ~ 80 instruct. 2K Bytes, ~ 500 Instruct. instruct: fostruct: Instruct. instruct. 32,768 Bytes 
Number of 1/0 pins 8 16 + 2 Dedicated Serial 16 + 2 Dedicated Serial 16 + 2 Dedicated Serial 16 + 2 Dedicated Serial 32 + 2 Dedicated Serial 16 
7 5VDC (regulated), 
Voltage Requirements 5 ~ 15VDC 5 ~ 15VDC 5 ~ 12VDC 5 ~12VDC 5 ~ 12VDC 5 ~ 12VDC 6 ~ 24VDC (unregulated) 
Current Draw at 5V 2mA Run / 20i/A Sleep 8mA Run/ 100p/A Sleep 20mA Run / 100pA Sleep 60mA Run / 200p/A Sleep 40mA Run / 400pA Sleep 40mA Run / 400)/A Sleep 60mA Run / 13mA Sleep 
pantera 20mA /25mA 20mA/25mA 30mA/30mA 30mA/30mA 30mA/30mA 30mA/30mA 30mA/30mA 
Source / Sink 40mA/50mA 40mA / 50mA 60mA / 60mA 60mA / 60mA 60mA / 60mA 60mA / 60mA 60mA / 60mA 
Current per Unit per 81/0 pins per 8 1/0 pins per 8 1/0 pins per 81/0 pins per 81/0 pins per 8 1/0 pins 
PBASIC Commands 32 36 39 39 55 55 0 (Java) 
PC Programming Serial Port Serial Port Serial Port 4 s, ‘ 
Interfase Parallel Port (9600 baud) (9600 baud) (9600 baud) Serial Port Serial Port Serial Port 
DOS Text Editor STAMP.EXE STAMP2.EXE STAMP2E.EXE STAMP2SX.EXE STAMP2P.EXE STAMP2P.EXE N/A 
Windows Text Editor WA Stampw.exe Stampw.exe Stampw.exe Stampw.exe Stampw.exe Javelin Stamp IDE 


(v1.04 and up) 


(v1.096 and up) 


(v1.091 and up) 


(v1.1 and up) 


(v1.1 and up) 


* 70% Non-condensing Humidity ** Industrial Models Available, -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F). Order Part Number BS2I-IC-ND. 
BASIC Stamp 2 (BS2-IC): The BS2-IC is a popular module for use in hobby, educational 
and industrial applications. This general purpose computer is programmed in BASIC and 


has 16 I/O lines. 


STAMP2-ND 


28119-ND 


Understanding Signals Parts and Text: This package includes a dual trace Parallax 
Digital Oscilloscope which connects to a PC with a USB cable (included). This oscilloscope 
requires no external power supply and all controls are managed through a point and click 
PC interface. Also included are three pairs of probes, a 144 page Understanding Signals 
text and the Understanding Signals Parts Kit. 


Propeller™ Demo Board Kit: Includes a Propeller Demo Board, and a USB A to Mini B 
Cable. 


Propeller Starter Kit: Includes a Propeller Manual, Propeller Demo Board, and a USB A 
to Mini B Retractable Cable. 

Propeller PropSTICK Kit: Includes a Propeller P8X32A-D40 chip, 24LC256 EEPROM, 
serial programming interface, 3.3V voltage regulator, and a reset circuitry that you 
assemble yourself into a handy DIP module. Developed and manufactured by Bueno 
Systems. Please note: Assembly is required. 

Propeller Accessories Kit: Includes a 2.5” LCD A/V Display, Parallax PS/2 Mini 
Keyboard, and a Parallax PS/2 Optical Mouse. 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 5} 10 25 Description Part No. il 5 10 25 
BASIC Stamp Modules Little Step U-Stepper Motor Controller 27938-ND 69.99 6649 63.00 61.24 
BS1-IC BASIC Stamp Module STAMP1-ND 29.00 27.55 2610 24.65 
Books 
BS2-IC BASIC Stamp Module STAMP2-ND@ 49.00 4655 4410 41.65 
BASIC Stamp Manual Ver. 2.0 27218-ND 25.99 24.69 23.40 22.10 
BASIC Stamp 2E Module BS2E-IC-ND 54.00 51.30 48.60 45.90 
Parallax CD-ROM 27000-ND 1.99 1.89 1.80 1.70 
BASIC Stamp 2SX Module BS2SX-IC-ND 59.00 56.05 5310 50.15 
BASIC Stamp 2P24 pin Module BS2P24-IC-ND 79.00 75.05 71.10 67.15 Stamps in Class Educational Kitst 
BASIC Stamp 2P40 pin Module BS2P40-IC-ND 89.00 84.55 80.10 75.66| |Understanding Signals Kit 28119-ND 159.99 151.99 144.00 139.99 
BASIC Stamp Javelin Module JS1-IC-ND 89.99 85.49 81.00 76.50 |_| “What's a Microcontroller?” Parts Kit and Text | 28152-ND 69.99 66.49 63.00 59.50 
BASIC Stamp Starter Rite “Robotics!” Parts Kit and Text 28154-ND 89.99 85.49 81.00 76.50 
BASIC Stamp 1 Starter Kit 27205-ND 59.99 56.99 54.00 51.00 
Boe-Bot Full Kit 28132-ND 159.99 151.99 144.00 136.00 
BASIC Stamp 20EM Module Kit 27291-ND 30.99 29.44 27.90 - 
“Basic Anal d Digital” Parts Kit and Text |28155-ND 49.99 47.49 45.00 42.50 
Prototype and Development Boards eat A aed 2 
BASIC Stamp Super Carrier Board 27130-ND 19.99 1899 18.00 17.00 Propeller™ Processors — RoHS Compliant 
Board of Education 28150-ND 69.99 66.49 63.00 59.50] |IC, 8 32-bit COGs, 40-DIP P8X32A-D40-ND 799 759 7.49 _ 
BS1-IC Carrier Board STAMP1C-ND 499 474 463 4.87] lic, g 32-bit COGs, 44-LQFP (10mm x 10mm) | P8X32A-Q44-ND 799 759 7.49 _ 
BS2-IC Carrier Board STAMP2C-ND 15.99 15.19 14.40 13.60 F 
IC, 8 32-bit COGs, 44-QFN (10mm x 10mm) |P8X32A-M44-ND 799 759 7.49 - 
BASIC Stamp Accessory Modules 
Propeller™ Kits 
BASIC Stamp 1 Serial Adapter 27111-ND 4.99 _ _ _— 
Roi tiacie TceeN Sog6 = _ __ | |Demo Board Kit 32100PAR-ND 79.99 75.99 — 69.99 
PWMPAL 4 Output Channels 28020-ND 29.99 _ _ —| [Starter Kit 32300-ND 99.99 94.99 — 87.49 
DS2760 Thermocouple Kit 28022-ND 34.99 _ _ _— Accessories Kit 32311-ND 124.99 = = = 
Application Kits Propeller Education Kit 32305-ND 99.99 _ = — 
Parallax Standard Servo Motor 900-00005-ND 12.99 —_ —_ _— . 5 - 7 , 
@ RoHS Compliant + Requires the Board of Education Full Kit or BASIC Stamp II Starter Kit 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 1 — EVAL232R Serial to 
USB Evaluation Module 


The EVAL232R is a USB to RS232 development and evaluation mod- 
ule for the FT232RL IC device. Additional header pins on the board 
which provide access to the FT232RL device’s configurable CBUS 
interface pins. The EVAL232R supports both 3V and SV level 1/0 inter- 
face voltage on the CBUS via a jumper setting. Full RTS/CTS, and DTR/ 
DSR hardware handshaking are supported, DCD and RI are also avail- 
able. RS232 communication is possible at up to 250kBaud. LEDs are 
fitted to indicate activity on the FT232RL transmit and receive lines, 
showing when the module is transmitting, or receiving data. 

The UB232R is the smallest USB - serial module in the FTD! product 
range. To minimize the size of the module, the UB232R uses a stan- 
dard USB mini-B connector. It is ideal for new development purposes 
and also for adding a USB interface to existing product designs. The 
UB232R supports RTS/CTS hardware handshaking and is powered 
from the USB port. Serial data communication is possible at up to 
3MBaud at TTL level. In addition, two of the EEPROM configurable 
CBUS pins of the FT232R are brought out allowing the UB232R to be 
used to provide clock signals to external logic or signal traffic indica- 
tor LEDs. Two 1x4 turned pin board headers with a standard 0.1” 
pitch are supplied with the UB232R to allow for rapid protoyping and 
development. 

The UM232R module is a USB - serial UART (TTL) development 
module for the FT232R IC device. The UM232R is supplied on a PCB 


Fig. 3 — UM232R USB 
Serial Module 


designed to fit a 24-Dip socket. The UM232R can be configured as 
either USB bus powered or self powered and also supports 3V or 5V 
level interface |/Os via two sets of jumper setting pins. Full hardware 
handshaking is supported and the UM232R can communicate at up to 
3MBaud at TTL/CMOS levels. 

The UM245R module is a USB - parallel FIFO interface (TTL) develop- 
ment module for the FT245R IC device. The UM245R is supplied on 
a PCB designed to fit a 24-Dip socket. The UM245R can be config- 
ured as either USB bus powered or self powered and also supports 
3V or 5V level interface I/Os via two sets of jumper setting pins. The 
UM245R can transfer data at up to 1MByte/second. 

The MM232R is a mini development module for the FT232RQ IC 
device. It is a little bigger than a USB connector, and provides USB 
serial UART interface in a extremely small form factor. It is ideal for 
new development purposes, and also for adding a USB interface to 
existing product designs. Two 1x4, and one 2x4 board headers with a 
standard 0.1” pitch are supplied with the MM232R to allow for rapid 
prototyping and development. 

The US232R-10 is the premium USB to RS232 evaluation cable which 
can be used for testing the functionality of the FT232R device and 
drivers prior to design-in. The US232R-10 evaluation cable includes 
instructions together with a driver and utilities CD complete with Mi- 
crosoft WHOL certified VCP drivers for Window XP. Drivers for the 


Fig. 7 — UC232R-10 “ChiPi” 
Economy USB 


Fig. 8 — UC232R-10 USB 


Apple Mac, Linux and other versions of Windows are also included on ‘i 
to Serial 


the CD. The US232R-10 is CE and FCC approved. 

The UC232R-10 “ChiPi” is the economy version of USB to RS232 con- 
verter cable. It also serves as an evaluation cable for the FT232R. It 
utilizes the minimum number of components required for a basic USB 
RS232 converter designed using the FT232RL. Using a standard DBO 
connector and powered from the USB port, the UC232R-10 “ChiPi” 
converter can be used with VCP drivers to provide a COM port ona 
PC which is capable of communication rates with RS232 devices from 
300 Baud up to 230kBaud. 

The TTL Level Serial Converters are USB to serial (TTL level) converter 
cables which allow for a simple way to connect TTL interface devices 
to USB. The devices which are housed inside the USB ‘A’ connector 
and is terminated at the end of a 1.8 meter cable with a 0.1” pitch 
header socket which provided access to transmit, receive, RTS and 
CTS. 

The FT2232H and FT4232H are FTDI’s 5th generation of USB devices. 
The FT2232H and FT4232H are a USB 2.0 and Hi-Speed (480 Mb/s) 
to UART/FIFO IC utilizing the 2-port (FT2232H) and 4-port (FT4232H) 
bridge clip which handles all the USB signalling and protocols. It has 
the capability of being configured in a variety of industry standard 
serial or parallel interfaces. 


Fig. 9 — TTL Level Serial 
Converter 


Digi-Key Price Each FTDI 
Fig. | Description Part No. al 10 50 Part No. 
1__| Evaluation Module for FT232RL 768-1023-ND 21.00 19.00 17.50 | EVAL 232R 
2 [|UB232R USB Serial Module 768-1022-ND 17.50 15.50 14.00 |UB232R 
3 [UM232R USB Serial Module 768-1019-ND 20.00 18.00 16.50 |UM232R 
4 _|UM245R USB Serial Module 768-1020-ND 20.00 18.00 16.50 |UM245R 
5 | MM232R Module 768-1021-ND 18.00 16.00 14.50 | MM232R 
Premium version USB to RS232 converter cable. DB9 male for connection to target. 
6 RS232 voltage levels at pins. 10cm cable length 9 768-1013-ND 22.00 19.50 18.75 |US232R-10-BLK 
7 Te Me i ane Tote lah DB9 male for connection to target. 768-1014-ND 18.50 17.00 15.50 |UC232R-10 “CHIPI” FT2232HO/FT4232HO 
g [&Pin. female header, 0.1" spaced 0 ~ 3V TTL signals.5V power TX, RX, VCC (BV), GND, CTS, RTS 768-1015-ND 20.00 18.00 16.50 | TTL-232R-3V3 Hi-Spoad Mint Module: NEW? 
6-Pin, female header, 0.1” spaced 0 ~ 5V TTL signals, 5V power TX, RX, VCC (5V), GND, CTS, RTS 768-1028-ND NEW! 20.00 18.00 16.50 | TTL-232R-5V 
9 Solder terminals, 6 position 0 ~ 5V TTL signals, 5V power TX, RX, VCC (5V), GND, CTS, RTS 768-1017-ND 15.00 13.50 12.38 | TTL-232R-PCB 
Solder terminals, 6 position 0 ~ 3V TTL signals, 5V power TX, RX, VCC (5V), GND, CTS, RTS 768-1018-ND 15.00 13.50 12.38 | TTL-232R-3V3-PCB 
10 6 Conductor, stripped and tinned 0 ~ 3V TTL signals, 5V power TX, RX, VCC (5V), GND, CTS, RTS 768-1016-ND. 20.00 18.00 16.50 | TTL-232R-3V3-WE 
6 Conductor, stripped and tinned 0 ~ 5V TTL signals, 5V power TX, RX, VCC (5V), GND, CTS, RTS 768-1029-ND NEW! 20.00 18.00 16.50 | TTL-232R-5V-WE 
14 USB to Serial/FIFO Development Module 768-1030-ND NEW! 27.00 24.30 —__|F12232HQ_MINI MOD 
USB to Serial/FIFO Development Module 768-1031-ND NEW! 29.90 26.94 —_|FT4232HQ_MINI MOD 


UART Chips and Vinculum Host Controllers 


VNC1L-1A USB Host Controller IC 


RoHS) 


commune 


pigi@reel” | 


The Vinculum VNC1L is the first in it’s family of Embedded USB host controller integrated circuit devices. Not only is it able to handle the 
USB host interface, and data transfer functions, but also to the in-built MCU and embedded flash memory. It also can encapsulate the USB 


device classes. When interfacing to mass storage devices such as USB 


flash drives, Vinculum transparently handles the FAT file structure 


communicating via UART, SPI or parallel FIFO interfaces through a simple to implement command set. Vinculum provides a new cost 
effective solution for providing USB host capability into products that previously did not have the hardware resources available. 

Features: * 8/32 bit V-MCU Core * Dual DMA controllers for hardware acceleration * 64KByte embedded flash ROM program memory 
 4KByte internal data SRAM * 2 USB 2.0 Low/Full speed USB Host/Slave ports * UART, SPI and parallel FIFO interfaces * Legacy PS/2 
keyboard and mouse interfaces * Up to 28 GPIO interface pins for data I/O * 3.3V operation with SV safe inputs * Low operating and 
USB suspend current Full driver support for the target/slave applications * Package: 48-LOFP ¢ Multi-processor configuration capable 
FIFO interface mode with 8 bit bidirectional data bus and simple 4 wire handshake for data I/O and command monitor interface * Single 
chip embedded USB host/slave controller IC device * Entire USB protocol handled on the chip Firmware easily upgradable in the field « 


Support for bus powered, self powered, and high powered USB device configurations * 0°C ~ 70°C operating temperature range 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | FTDI 
Part No. 1 10 50 Part No. 2,000 Part No. 
768-1000-1-ND 10.90 104.00 497.50 [768-1000-2-ND 6949.96/M VNCTL-1A-REEL 


VDrive2 Module 


The VDrive2 module provides an easy solution for adding a USB flash disk interface to an existing product. Only 
four signal lines plus 5V supply and ground are required to be connected. Using the VDAP firmware, the I/O 
interface can be selected between the serial UART or SPI using the on-board jumper pins. 


VDIP1 and VDIP2 Modules 


The VDIP modules are MCU to embedded USB host controller development modules 
for the VNC1L IC device. The VDIP1 is supplied on a PCB designed to fit a 24-pin Dip 
socket and the VDIP2 is supplied on a PCB designed to fit into a 40-pin Dip socket 
which provides access to UART, parallel FIFO, and SPI interface pins on the VNC1L 
device with its AD and AC bus pins. 

Features: * Jumper selectable UART, parallel FIFO, or SP! MCU interfaces * Uses 
VNC1L embedded USB host controller IC device * Single 5V supply input » Aux- 
iliary 3.3V/200mA power output to external logic »* Power indicator, and USB traf- 
fic indicator LEDs * VDIP1: USB ‘A’ type socket to interface with USB peripheral 
devices »* VDIP2: Two vertically mounted USB ‘A’ type socket to interface with 
USB peripheral devices 

768-1001-ND (FTDI part number VDIP1). 

768-1002-ND (FTDI part number VDIP2). 


V-Evaluation Board 


The V-Evaluation kit is a hardware platform that designers can use to develop embedded USB host systems 
based on VNC1L devices. 

Features: * Inbuilt VNC1L USB device programmer/terminal emulator/command monitor hardware * Two 
VNC1L USB Host/Slave ports * Generous prototyping area for standard Dip and SIL devices * Multiple 1/0 
port connectors grouped by port name and/or function * LEDs and switches for user interaction » PS/2 
keyboard and mouse ports * Downloadable programming, terminal emulation and debug monitor software 
* Downloadable HID class example project including PIC source code in “C” 

Kit Includes: * V-Evaluation development board * 5V/1A universal plug top PSU * USB A/B cable to connect 
to a host PC in programming/terminal emulation or debugging modes * USB gender changer for USB slave 


Features: * Uses VNC1L embedded USB host controller IC device * USB ‘A’ type socket to connect USB flash 
disk * Traffic indicator LED * 2mm (0.08”) pitch 8 pin connector * 8-way header interconnect cable provided 
* Only four signals to connect, excluding power and ground * Jumper selectable UART or SPI interfaces » Sin- 
gle 5V supply input * Uses Vinculum VDAP firmware and command set » Enclosure with snap in place clips 
allows for easy front panel mounting * Program or update firmware via USB flash disk or via UART interface 


768-1003-ND (FID! partinumber VDRIVE2)......00::-00000sccreassernccvdnecnacsecnneransanesssoandhansvenaassnancdenannaeaishanns 


mode applications 
768-1006-ND (FTDI part number V-EVAL-1) 


VF2F2 Module 


The VF2F2 is a reference design for the Vinculum VNC1L. It is de- 
signed as a stand alone application which allows for the back up 
of files from a digital camera onto a USB flash disk. At the push of 
a button, all the picture files on the camera are copied to a unique 
folder on a USB flash disk so that the digital camera memory can be 
re-used to take further pictures. The VF2F2 is powered by two AAA 
size alkaline batteries. In addition this reference design and evalua- 
tion kit could be used with other USB mass storage class devices such as MP3 players, or even for copying 
files directly from one USB flash disk onto another. Features: « Two USB ‘A’ type sockets connect to digital 
camera and USB flash disk respectively * Uses VNC1L embedded USB host controller IC device * Single 
button file backup function « Intelligent LED illustrate successful USB flash disk enumeration, file copy func- 
tion, and error conditions * On-board DC-DC converter supplies the circuitry with 5V and 3.3V power from 
two AAA cells * Program or update firmware via USB flash disk or UART interface 

768-1005-ND (FTDI part number VF2F2) ... 


VMusic2 Modules 


The VMusic2 module is a product which not only lets you add USB flash disk interfacing to your product, but 
also allows you to play back MP3 and other popular digital music formats directly from a USB flash disk. Ex- 
tensions to the Vinculum VDAP command set allows you to play a selected file, as well as control the volume 
and balance of the sound channel, and monitor the status of the file being played. 

Features: » Uses VNC1L-1A embedded USB host controlled IC device combined with VLSI VS1003 IC for 
music playback » USB ‘A’ type socket to connect USB flash disk * Stereo 3.5mm headphone jack socket and 
audio line-out connector for audio playback * Jumper selectable UART or SPI interfaces * Only four signals to 
connect, excluding power and ground * 2.54mm (0.1") pitch 6-pin connector compatible with TTL-232R-3V3 
for easy evaluation » Single 5V supply input * Uses extended Vinculum VDAP firmware and command set 
¢ Traffic indicator LED * Program or update firmware via USB flash disk or UART interface 


768-1004-ND (FTDI part number VMUSIC2) 


.. $37.50 
(Continued) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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*@ FID! 
Chip 


USB-UART and USB Interface ICs 


USB to Serial UART IC Devices 

The FT232BL includes a 3.3V regulator, a USB transceiver 
that provides USB 1.1/USB 2.0 full speed physical interface 
and a 6MHz oscillator. The FT232RL/RQ has all the features 
of the BL but includes on-board EEPROM, as well as a 12MHz 
oscillator and the FTDIChip-ID™ security dongle feature. The 
FT232R features a wide range of royalty free development 
drivers for 32 and 64 bit operating systems including Win- 
dows CE, XP, Vista, Linux and Mac OS. 


Dual UART/FIFO IC Devices 

The FT2232 device features two multi-purpose UART/FIFO 
controllers which can be configured individually in several 
different modes. As well as a UART interface, a FIFO interface 
and the Bit-Bang I/O mode. The FT2232 offers a variety of 
additional new modes of operation including a Multi-Protocol 
Synchronous Serial Engine (MPSSE) interface which is de- 
signed specifically for synchronous serial protocols such as 
IC, JTAG and SPI bus. 


UART Chips and Vinculum Host Conirollers (cont) 


USB to Parallel FIFO IC Devices 

The FT245R is a USB to parallel FIFO interface, with the new 
FTDIChip-ID™ security dongle feature. In addition, asynchro- 
nous and synchronous Bit-Bang interface modes are avail- 
able. USB to parallel designs using the FT245R have been 
further simplified by fully integrating the external EEPROM, 
clock circuit and USB resistors onto the device. The FT245R 
adds a new function compared with its predecessors, effec- 
tively making it a “2-in-1” chip for some application areas. 


DigipReel* 
USB to Multipurpose UART IC Devices 
The FT2232H and FT4232H Mini Modules are USB-to-serial/ 
FIFO development modules in the FTDI product range which 
utilizes the FT2232H and FT4232H USB Hi-Speed two-port 
(FT2232H) or four-port (FT4232H) bridge clip which handles 
all the USB signalling and protocols. It is ideal for develop- 
ment purposes to quickly prove functionality of adding USB 
to a target design. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FTDI 

Description Package Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 

USB to Serial UART IC 28-SSOP 768-1007-1-ND 4.50 4.05 3.85 768-1007-2-ND 2,000 2650.01/M |FT232RL R 

USB to Serial UART IC 32-QFN 768-1008-1-ND 4.50 4.05 3.85 768-1008-2-ND 6,000 2175.00/M_ |FT232RQ R 

USB to Serial UART IC 32-LQFP 768-1009-1-ND 5.75 4.95 4.60 768-1009-2-ND 1,000 3300.01 |FT232BL R 

Dual USB UART/FIFO IC 48-LQFP 768-1010-1-ND 6.99 6.28 5.59 768-1010-2-ND 1,000 3850.00 |FT2232D R 

USB to Parallel FIFO IC 28-SSOP. 768-1011-1-ND 4.50 4.05 3.85 768-1011-2-ND 2,000 2650.01/M_|FT245RL R 

USB to Parallel FIFO IC 32-QFN 768-1012-1-ND 4.50 4.05 3.85 768-1012-2-ND 6,000 2175.00/M_ |FT245RQ R 

USB to Multipurpose UART/FIFO IC 64-LQFP 768-1024-1-ND NEW! 6.71 6.20 5.77 768-1024-2-ND NEW! 1,000 3700.02 |FT2232HL - REEL 
USB to Multipurpose UART/FIFO IC 64-QFN 768-1025-1-ND NEW! 6.71 6.20 5.77 768-1025-2-ND NEW! 4,000 3700.03/M | FT2232HQ - REEL 
USB to Multipurpose UART/MPSSE IC 64-LQFP 768-1026-1-ND NEW! 8.66 8.10 6.84 768-1026-2-ND NEW! 1,000 4950.00 |FT4232HL - REEL 
USB to Multipurpose UART/MPSSE IC 64-QFN 768-1027-1-ND NEW! 8.66 8.10 6.84 768-1027-2-ND NEW! 4,000 4950.00/M_|FT4232HQ - REEL 


IDL FP USB Interface Modules and Accessories 


DLP-USBxxxR Shown 


Digi-Key Price DLP Design 

Fig. |Description Part No. Each Part No. 

1 FT2232D USB to UART/FIFO Dual-Channel Module, Pinned 813-1000-ND 35.00 DLP-2232M-G 

2 FT2232D USB to UART/FIFO Dual-Channel Module, Plated thru-hole 813-1001-ND 29.95 DLP-2232ML-G 

3 FT2232D USB to FIFO Module with PIC16F877A, On board firmware uploader, No programmer required 813-1002-ND 50.00 DLP-2232PB-G 
4 Miniature USB Module with PIC18F2410 813-1003-ND 29.95 DLP-232PC 

5 Module USB to FIFO with Interface to a PIC16F877A MCU 813-1004-ND 40.00 DLP-245PB-G 

6 Module USB to FIFO Interface to a PIC18LF8722 MCU 813-1005-ND 65.00 DLP-245PL-G 
vd Module USB to FIFO Interface to an SX48 MCU 813-1006-ND 44.95 DLP-245SY-G 

8 USB Security Dongle, with a Hard-Coded Unique Serial Number 813-1007-ND 14.95 DLP-D-G 

9 USB FPGA Module with Xilinx Spartan 3E 813-1008-ND 119.95 DLP-FPGA 

_— USB FPGA Module with Xilinx Spartan 3E, 200 page Training Manual included 813-1009-ND 200.00 DLP-FPGA-M 
10 USB Data Acquisition Board, 8-Channel 813-1010-ND 29.95 DLP-IO08-G 

44 USB Relay Latching Module, 4-Channel 813-1011-ND 44.95 DLP-IOR4 

12 USB RFID Reader Kit, Includes RFID Reader with Retractable USB Cable, Tag Assortment, 13.56 MHz 813-1012-ND 119.95 DLP-RFID1 

= USB RFID Reader OEM Board, ISO 15693, 18000-3, Tag-it™ HF-] Compatible, 13.56 MHz 813-1013-ND 94.50 DLP-RFID-OG 
= RFID Transponder Tags - Peel and Stick, 256 Bytes 813-1014-ND 29.95 DLP-RFIDTAG 
13 USB Data/Temperature Acquisition Board, 3-Channel, with DS18B20 Temperature Sensor 813-1015-ND 25.00 DLP-TEMP-G 
= USB Temperature and Humidity Sensor with Windows Software for Logging or Alerts 813-1016-ND 89.95 DLP-TH1B 

14 USB to UART Module, Type B Mini USB Connector 813-1017-ND 20.00 DLP-TXRX-G 

15 USB to UART Module, Type B USB Connector 813-1018-ND 25.00 DLP-USB232M-G 
15 USB to FIFO Module, Type B USB Connector 813-1019-ND 25.00 DLP-USB245M-G 
—= USB Powered Module RFID Reader, 8-Channel 813-1020-ND NEW! 199.95 DLP-RFID-LP8C 
= Ferrite-Based External Antenna 813-1021-ND NEI 19.95 DLP-FANT 

= Coax Cable with Reverse-Polarity SMA Connector 813-1022-ND NEW! 16.95 DLP-COAX1 

_ External Antenna with Attached 15-foot Coax Cable with Reverse-Polarity SMA Connector 813-1023-ND NEW! 39.95 DLP-RFID-ANT 
16 USB to Serial UART Module 813-1024-ND NEW! 18.00 DLP-USB232R 
16 USB to Parallel FIFO Module 813-1025-ND NEW! 18.00 DLP-USB245R 
16 USB High Speed to UART/FIFO Module, 18-DIP. 813-1026-ND NEW! 28.95 DLP-USB1232H 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KX MICROCHIP OTP 8-Bit Microcontrollers 


Operating Temperature Range: Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) 


Memory Size Int. 
Program | RAM 1/0 Timers/ Oscillator | Max. Speed | Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes | Lines ADC woT Interface (MHz) (MHz) Temperature Package | Part No. 1 10 25 
25x8 12 _ 1-8bit / Yes = _ 4 Commercial 18-DIP | PIC1GHV540-04/P-ND® 2.02 1.48 1.44 
25x8 12 _ 1-8bit / Yes _ _ 4 Commercial 18-SOIC | PIC1GHV540-04/SO-ND@ 2.04 1.51 1.47 
25x8 12 — 1-8bit / Yes — — 20 Commercial 18-DIP | PIC1GHV540-20/P-ND® 2.16 1.57 1.53 
25x8 12 _ 1-8bit / Yes _ _ 20 Commercial 18-SOIC | PIC1GHV540-20/SO-ND@ 2.18 1.61 1.57 
25x8 12 = 1-8bit / Yes — | 4 Industrial 18-DIP | PIC1GHV540-041/P-ND® 2.02 1.48 1.44 
25x8 12 _ 1-8bit / Yes _ _ 4 Industrial 18-SOIC | PIC1GHV540-041/SO-ND@ 2.04 1.51 1.47 
25x8 20 — 1-8bit / Yes — — 4 Commercial 28-DIP_ | PIC16C55A-04/P-ND® 2.46 1.81 1.77 
25x8 20 _ 1-8bit / Yes _ _ 4 Commercial 28-SOIC | PIC16C55A-04/SO-ND® 2.56 1.88 1.83 
25x8 20 | 1-8bit / Yes = _ 4 Commercial 28-DIP .3" | PIC16C55A-04/SP-ND® 2.46 1.81 1.77 
25x8 20 _ 1-8bit / Yes _ _ 4 Industrial 28-DIP | PIC16C55A-041/P-ND® 2.70 1.99 1.94 
25x8 20 — 1-8bit / Yes = _ 4 Industrial 28-SOIC | PIC16C55A-041/SO-ND@ 2.82 2.07 2.02 
512x14 25x8 20 _ 1-8bit / Yes _ _ 20 Commercial 28-DIP | PIC16C55A-20/P-ND@ 2.74 2.02 1.97 
25x8 20 = 1-8bit / Yes = _ 20 Commercial 28-SOIC | PIC16C55A-20/SO-ND® 2.86 2.10 2.05 
25x8 20 _ 1-8bit / Yes _ _ 20 Commercial 28-DIP .3" | PIC16C55A-20/SP-ND® 2.74 2.02 1.97 
25x8 20 _ 1-8bit / Yes _ _ 4 Commercial 28-DIP_ | PIC16LC55A-04/P-ND 2.58 1.89 1.84 
25x8 20 _ 1-8bit / Yes _ _ 4 Commercial 28-SOIC | PIC16LC55A-04/SO-ND 2.68 1.97 1.92 
80x8 13 = 1-8bit / Yes = ot 4 Commercial 18-DIP | PIC160554-04/P-ND@ 3.24 2.70 2.60 
80x8 13 _ 1-8bit / Yes _ _ 4 Commercial 18-SOIC | PIC16C554-04/SO-ND® 3.32 2.76 2.66 
80x8 13 — 1-8bit / Yes = _ 4 Commercial 18-DIP | PIC16C620A-04/P-ND® 1.96 1.44 1.41 
80x8 13 _ 1-8bit / Yes _ _ 4 Commercial 18-SOIC | PIC16C620A-04/SO-ND@ 2.02 1.48 1.44 
80x8 13 = 1-8bit / Yes al = 4 Industrial 18-DIP | PIC16C620A-041/P-ND@ 1.96 1.44 1.41 
80x8 13 _ 1-8bit / Yes _ _ 20 Commercial 18-DIP | PIC16C620A-20/P-ND® 2.08 1.54 1.50 
80x8 13 _ 1-8bit / Yes _ _ 20 Commercial 18-SOIC | PIC16C620A-20/SO-ND@ 2.16 1.57 1.53 
25x8 12 _ 1-8bit / Yes _ _ 20 Commercial 18-CDIP | PIC16C56A/JW-NDt 12.68 10.14 8.52 
25x8 12 = 1-8bit / Yes = _ 4 Commercial 18-DIP | PIC16C56A-04/P-ND® 2.28 1.67 1.63 
25x8 12 _ 1-8bit / Yes _ _ 4 Commercial 18-SOIC | PIC16C56A-04/SO-ND@ 2.32 1.70 1.66 
25x8 12 — 1-8bit / Yes = — 4 Industrial 18-DIP | PIC16C56A-041/P-ND® 2.48 1.83 1.78 
25x8 12 _ 1-8bit / Yes — — 4 Industrial 18-SOIC | PIC16C56A-041/SO-ND® 2.54 1.86 1.81 
25x8 12 — 1-8bit / Yes — — 20 Commercial 18-DIP | PIC16C56A-20/P-ND@ 2.42 1.78 1.74 
25x8 12 —= 1-8bit / Yes — — 20 Commercial 18-SOIC | PIC16C56A-20/SO-ND@ 2.46 1.81 1.77 
25x8 12 = 1-8bit / Yes = — 20 Industrial 18-DIP | PIC16C56A-201/P-ND@ 2.68 1.96 1.91 
25x8 12 _ 1-8bit / Yes — — 20 Industrial 18-SOIC | PIC16C56A-201/SO-ND 2.72 2.01 1.96 
25 x8 12 = 1-8bit / Yes _ = 4 Commercial 18-DIP | PIC16LC56A-04/P-ND 2.36 1.75 171 
1Kx14 25 x8 12 _= 1-8bit / Yes = = 4 Commercial 18-SOIC | PIC16LC56A-04/SO-ND 2.42 1.78 1.74 
25 x8 12 — 1-8bit / Yes — = 4 Industrial 18-DIP | PIC16LC56A-041/P-ND 2.62 1.93 1.88 
25x8 12 _ 1-8bit / Yes _ — 4 Industrial 18-SOIC | PIC16LC56A-041/SO-ND 2.68 1.96 1.91 
80x8 13 — 1-8bit / Yes _ — 4 Commercial 18-DIP | PIC16C621A-04/P-ND@ 2.20 1.62 1.58 
80x8 13 - 1-8bit / Yes _ — 4 Commercial 18-SOIC | PIC16C621A-04/SO-ND® 2.24 1.65 1.61 
80x8 13 — 1-8bit / Yes —_ = 4 Industrial 18-DIP | PIC16C621A-041/P-ND@ 2.42 1.78 1.74 
80x8 13 _ 1-8bit / Yes _ = 20 Commercial 18-DIP | PIC16C621A-20/P-ND@ 2.36 1.73 1.69 
80x8 13 — 1-8bit / Yes — — 20 Commercial 18-SOIC | PIC16C621A-20/SO-ND® 2.40 1.77 1.72 
128x16 | 16 8-ch. 8-Bit 2-8bit, 1-16bit / Yes = 4 20 Commercial 20-CDIP_ | PIC16C781/JW-ND 17.52 13.14 11.72 
128x16 | 16 8-ch. 8-Bit 2-8bit, 1-16bit / Yes — 4 20 Industrial 20-DIP_ | PIC16C781-I/P-ND@ 4.84 3.14 3.03 
128x16 | 16 8-ch. 8-Bit 2-8bit, 1-16bit / Yes — 4 20 Industrial 20-SOIC | PIC16C781-I/SO-ND@ 4.92 3.21 3.10 
128 x8 12 — 1-8bit / Yes —_ = 20 Commercial 20-CDIP | PIC16C432/JW-NDt 19.00 12.16 10.22 
128 x8 12 = 1-8bit / Yes = = 20 Industrial 20-SSOP | PIC16C432-I/SS-ND 4.56 2.97 2.87 
128 x8 6 4-ch. 8-Bit 1-8bit / Yes —_ 4 10 Commercial 18-CDIP | PIC16C433/JW-NDt 11.57 14.15 10.93 
128 x8 6 4-ch. 8-Bit 1-8bit / Yes = 4 10 Industrial 18-DIP | PIC16C433-1/P-ND 5.33 3.20 2.69 
128 x8 6 4-ch. 8-Bit 1-8bit / Yes = 4 10 Industrial 18-SOIC | PIC16C433-I/SO-ND 5.33 3.20 2.69 
128 x8 22 — 2-8bit, 1-16bit / Yes SSP (2MI2C, SPI) = 4 Commercial 28-DIP .3” | PIC16C62B-04/SP-ND® 3.84 2.82 2.75 
128 x8 22 — 2-8bit, 1-16bit / Yes SSP (2MI2C, SPI) — 4 Commercial 28-SOIC | PIC16C62B-04/SO-ND® 3.84 2.82 2.75 
A 128 x8 22 _ 2-8bit, 1-16bit / Yes SSP (2MI2C, SPI) — 4 Commercial 28-SSOP | PIC16C62B-04/SS-ND® 4.06 2.99 2.91 
128 x8 22 — 2-8bit, 1-16bit / Yes SSP (2MI2C, SPI) — 4 Industrial 28-DIP .3” | PIC16C62B-041/SP-ND® 4.24 3.11 3.03 
128 x8 22 = 2-8bit, 1-16bit / Yes SSP (2MI2C, SPI) = 20 Commercial 28-DIP .3” | PIC16C62B-20/SP-ND® 4.10 3.02 2.94 
128 x8 22 = 2-8bit, 1-16bit / Yes SSP (2MI2C, SPI) = 20 Commercial 28-SOIC | PIC16C62B-20/SO-ND® 4.10 3.02 2.94 
128 x8 22 = 2-8bit, 1-16bit / Yes SSP (2MI2C, SPI) = 20 Commercial 28-SSOP | PIC16C62B-20/SS-ND® 4.34 3.18 3.10 
128 x8 22 — 2-8bit, 1-16bit / Yes SSP (2MI2C, SPI) = 20 Industrial 28-DIP .3” | PIC16C62B-201/SP-ND® 4.52 3.32 3.24 
128 x8 13 = 1-8bit / Yes _ = 4 Commercial 18-DIP | PIC16C622A-04/P-ND@ 2.48 1.83 1.78 
@ RoHS Compliant +UVEPROM (Continued) 
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ANN MICROCHIP OTP 8-Bit Microcontrollers (cont) 


Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) 


Memory Size Int. 
| Program |] RAM | 1/0 Timers/ Oscillator | Max. Speed | Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes | Lines ADC WDT Interface (MHz) (MHz) Temperature Package | Part No. il 10 25 
128x8 13 _ 1-8bit / Yes _ = 4 Commercial 18-SOIC | PIC16C622A-04/SO-ND® 2.54 1.86 1.81 
128 x8 13 — 1-8bit / Yes — = 4 Industrial 18-DIP | PIC16C622A-041/P-ND® 2.72 2.01 1.96 
128x8 13 = 1-8bit / Yes _ _ 20 Commercial 18-DIP | PIC16C622A-20/P-ND@ 2.68 1.96 1.91 
128x8 13 _ 1-8bit / Yes _ _ 20 Commercial 18-SOIC | PIC16C622A-20/SO-ND® 2.70 1.99 1.94 
128x8 13 on 1-8bit / Yes — = 20 Industrial 18-DIP | PIC16C622A-201/P-ND@ 2.92 2.15 2.10 
cent 128x8 13 _ 1-8bit / Yes _ _ 20 Industrial 18-SOIC | PIC16C622A-201/SO-ND@ 2.98 2.18 2.13 
128x8 13 _ 1-8bit / Yes _ _ 20 Commercial 18-CDip | PIC16C558/JW-NDt 14.14 10.61 9.50 
128x8 13 — 1-8bit / Yes = — 4 Commercial 18-DIP | PIC16C558-04/P-ND® 4.26 3.54 3.41 
128x8 13 = 1-8bit / Yes _ _ 4 Commercial 18-SOIC | PIC16C558-04/SO-ND® 4.36 3.61 3.48 
256 15 6-ch. 12-Bit 2-8bit, 1-16bit / Yes USART, SSP (2MI2C, SPI) 4 20 Industrial 20-SOIC | PIC16C770-I/SO-ND@ NEW! 3.84 2.50 2.41 
192x8 22 — 2-8bit, 1-16bit / Yes USART, SSP (2MI2C, SPI) = 4 Commercial 28-DIP .3" | PIC16C63A-04/SP-ND® 4.68 3.45 3.36 
192x8 22 — 2-8bit, 1-16bit / Yes USART, SSP (2MI2C, SPI) _ 4 Commercial 28-SOIC | PIC16C63A-04/SO-ND® 4.68 3.45 3.36 
192x8 22 _ 2-8bit, 1-16bit / Yes USART, SSP (2MI2C, SPI) _ 4 Commercial 28-SSOP_| PIC16C63A-04/SS-ND® 4.90 3.61 3.52 
192x8 22 — 2-8bit, 1-16bit / Yes USART, SSP (2MI2C, SPI) = 4 Industrial 28-DIP .3” | PIC16C63A-041/SP-ND® 5.18 3.80 3.70 
192x8 22 = 2-8bit, 1-16bit / Yes USART, SSP (2MI2C, SPI) _ 4 Industrial 28-SOIC | PIC16C63A-041/SO-ND@ 5.18 3.80 3.70 
192x8 22 _ 2-8bit, 1-16bit / Yes USART, SSP (2MI2C, SPI) _ 4 Industrial 28-SSOP | PIC16C63A-041/SS-ND® 5.40 3.98 3.88 
192x8 22 = 2-8bit, 1-16bit / Yes USART, SSP (2MI2C, SPI) = 20 Commercial 28-DIP .3" | PIC16C63A-20/SP-ND® 5.04 3.71 3.61 
192x8 22 — 2-8bit, 1-16bit / Yes USART, SSP (2MI2C, SPI) _ 20 Commercial 28-SOIC | PIC16C63A-20/SO-ND® 5.04 3.71 3.61 
192x8 22 _ 2-8bit, 1-16bit / Yes USART, SSP (2MI2C, SPI) _ 20 Commercial 28-SSOP__| PIC16C63A-20/SS-ND® 5.26 3.87 3.77 
192x8 22 — 2-8bit, 1-16bit / Yes USART, SSP (2MI2C, SPI) = 20 Industrial 28-DIP .3" | PIC16C63A-201/SP-ND® 5.54 4.08 3.97 
192x8 22 = 2-8bit, 1-16bit / Yes USART, SSP (2MI2C, SPI) _ 20 Industrial 28-SOIC | PIC16C63A-201/SO-ND@ 5.54 4.08 3.97 
192x8 22 _ 2-8bit, 1-16bit / Yes USART, SSP (2MI2C, SPI) _ 20 Industrial 28-SSOP | PIC16C63A-20I/SS-ND® 5.78 4.25 4.14 
192x8 33 — 2-8bit, 1-16bit / Yes USART, SSP (2MI2C, SPI) = 4 Commercial 40-DIP | PIC16C65B-04/P-ND@ 5.26 3.87 3.77 
192x8 33 _ 2-8bit, 1-16bit / Yes USART, SSP (2MI2C, SPI) _ 4 Commercial 44-PLCC | PIC16C65B-04/L-ND® 6.79 5.66 5.30 
192x8 33 _ 2-8bit, 1-16bit / Yes USART, SSP (2MI2C, SPI) _ 4 Industrial 40-DIP_ | PIC16C65B-041/P-ND® 5.82 4.27 4.16 
192x8 33 — 2-8bit, 1-16bit / Yes USART, SSP (2MI2C, SPI) — 20 Commercial 40-DIP | PIC16C65B-20/P-ND® 5.64 4.14 4.03 
mes 192x8 33 = 2-8bit, 1-16bit / Yes USART, SSP (2MI2C, SPI) _ 20 Commercial 44-PLCC | PIC16C65B-20/L-ND® 7.20 6.00 5.62 
192x8 33 _ 2-8bit, 1-16bit / Yes USART, SSP (2MI2C, SPI) _ 20 Industrial 40-DIP_ | PIC16C65B-201/P-ND® 6.20 4.56 4.44 
192x8 33 — 2-8bit, 1-16bit / Yes USART, SSP (2MI2C, SPI) = 20 Industrial 44-PLCC | PIC16C65B-201/L-ND@ 7.06 6.53 6.11 
256 15 6-ch. 12-Bit 2-8bit, 1-16bit / Yes SSP (MI2C, SPI) 4 20 Commercial 20-CDIP | PIC16C771/JW-NDt 14.84 11.13 9.97 
256 x 8 22 6-ch. 12-Bit 2-8bit, 1-16bit / Yes AUSART, SSP (MI2C, SPI) _ 20 Commercial 28-DIP .3” | PIC16C773/SP-ND® 5.90 4.33 4.22 
256 x 8 22 6-ch. 12-Bit 2-8bit, 1-16bit / Yes AUSART, SSP (MI2C, SPI) = 20 Commercial 28-SOIC | PIC16C773/SO-ND® 5.90 4.33 4.22 
256 x 8 22 6-ch. 12-Bit 2-8bit, 1-16bit / Yes AUSART, SSP (MI2C, SPI) _ 20 Industrial 28-DIP .3” | PIC16C773-I/SP-ND@ 6.48 477 4.64 
256 x 8 22 6-ch. 12-Bit 2-8bit, 1-16bit / Yes AUSART, SSP (MI2C, SPI) _ 20 Industrial 28-SOIC | PIC16C773-I/SO-ND® 6.48 477 4.64 
256 x 8 22 6-ch. 12-Bit 2-8bit, 1-16bit / Yes AUSART, SSP (MI2C, SPI) = 20 Commercial 28-DIP .3” | PIC16LC773/SP-ND® 6.20 4.56 4.44 
256 x 8 22 6-ch. 12-Bit 2-8bit, 1-16bit / Yes AUSART, SSP (MI2C, SPI) _ 20 Commercial 28-SOIC | PIC16LC773/SO-ND® 6.20 4.56 4.44 
256 x 8 33 10-ch. 12-Bit | 2-8bit, 1-16bit / Yes AUSART, SSP (MI2C, SPI) _ 20 Commercial 40-CDIP | PIC16C774/JW-NDt 21.10 15.83 14.63 
256 x 8 33 10-ch. 12-Bit | 2-8bit, 1-16bit / Yes AUSART, SSP (MI2C, SPI) = 20 Commercial 40-DIP_ | PIC16C774/P-ND® 7.16 §.25 5.11 
256 x 8 33 10-ch. 12-Bit | 2-8bit, 1-16bit / Yes AUSART, SSP (MI2C, SPI) _ 20 Industrial 40-DIP_ | PIC16C774-I/P-ND® 7.88 5.79 5.64 
256 x 8 33 10-ch. 12-Bit | 2-8bit, 1-16bit / Yes AUSART, SSP (MI2C, SPI) _ 20 Industrial 44-PLCC | PIC16C774-I/L-ND® 8.42 7.01 6.75 
256 x 8 33 10-ch. 12-Bit | 2-8bit, 1-16bit / Yes AUSART, SSP (MI2C, SPI) = 20 Commercial 40-DIP | PIC16LC774/P-ND® 7.50 5.52 5.38 
256 x 8 33 10-ch. 12-Bit | 2-8bit, 1-16bit / Yes AUSART, SSP (MI2C, SPI) _ 20 Commercial 44-PLCC | PIC16LC774/L-ND@ 8.10 6.73 6.48 
256 x 8 22 5-ch. 8-Bit 1-16bit / Yes USART _ 20 Industrial 28-DIP .3” | PIC16C745-I/SP-ND@ 4.74 3.08 2.97 
256 x 8 22 5-ch. 8-Bit 1-16bit / Yes USART — 20 Industrial 28-SOIC | PIC16C745-I/SO-ND® 4.74 3.08 2.97 
256 x 8 33 8-ch. 8-Bit 2-8bit, 1-16bit / Yes USART _ 20 Commercial 40-CDIP | PIC16C765/JW-NDt 17.60 13.20 12.17 
nt 256 x 8 33 8-ch. 8-Bit 2-8bit, 1-16bit / Yes USART _ 20 Industrial 44-PLCC | PIC16C765-I/L-ND® 5.94 4.37 4.25 
256 x 8 33 8-ch. 8-Bit 2-8bit, 1-16bit / Yes USART = 20 Industrial 40-DIP_ | PIC16C765-I/P-ND® 5.66 3.68 3.55 
256 x 8 33 8-ch. 8-Bit 2-8bit, 1-16bit / Yes USART _ 20 Industrial 44-TQFP | PIC16C765-I/PT-ND® 6.52 4.23 4.08 
@ RoHS Compliant +UVEPROM 
Microcontrollers 
PIC18Cs 
Program Memory Size Timer/ Clock Price Each 
Memory | Program RAM EEPROM | 1/0 | Counters Analog| Int | Speed vec Operating Digi-Key 
Type Bytes Bytes Bytes | Pins} 8/16-bit UART l2¢ SPI] CAN | PWM A/D Comp. | Osc | (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. 1 10 25 
= 1536 = 26 1/3 1 (USART) 1 = 2 8-ch. 10-bit _— _— 25 4.2 ~5.5 | Industrial | 68-PLCC | PIC18C601-I/L-ND 5.30 4.41 4.25 
ROMless)  — 1536 — |37} 4s |aqusart) |" Arora 1] — | 2 |rtach.t0-bit] — | — | 25 | 4.2~5.5 | Industrial | 84-PLCC |Pictscso1-/L-ND 652 541 5.21 
= 1536 = 37 1/3 1 (USART) 1 _ 2 | 12-ch. 10-bit) — _ 25 4.2 ~5.5 | Industrial | 80-TQFP | PIC18C801-I/PT-ND 5.88 4.88 4.70 
prow | OKx16 | 1536 — | 52] 18 ]1(USART)| 4 (aster’| 1 |v (can 2 | t2ch. 10-bit] 2 | — | 40 | 42~5.5 | Industrial | 68-PLCC |Pictécess-I/-ND 1266 © 9.31 = 9.07 
16Kx16 | 1536 — |52] 1 |rqusart)| Slave) | 4 | 208) | 2 J 42chto-it} 2 | — | 40 | 4.2~5.5 | Industrial | 64-TOFP | PIC18C658-l/PT-ND 1212 892 869 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KX MICROCHIP General Purpose 8-bit PIC Flash Microcontrollers 


PIC10F Devices Reel” 
Memory Size Timer/ Clock : Tape and Reel 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog) Int. |Speed| VCC Operating Digi-Key Price Each Pricing$ 
Words | Bytes Bytes | Pins 8-bit UART | I2¢™ | SPI™ A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package | Part No. 1 10 25 3,000 
16 _ 4 1 4MHz 4 2.0 ~5.5 Ind. 8-DFN | PIC10F200-I/MC-ND 56 A4 A = 
16 _ 4 1 4MHz 4 2.0 ~5.5 Ind. 8-DIP | PIC10F200-1/P-ND 58 AB A2 =_ 
16 _— 4 1 4MHz 4 2.0 ~5.5 Ind. S0T23-6 | PIC10F200T-I/OTCT-NDt 59 AL 38 340.00/M 
16 _ 4 1 — = = — 1 4MHz 4 2.0 ~5.5 Ind. 8-DFN | PIC10F204-I/MC-ND 62 48 A4 = 
256 x 12 16 = 4 1 = _ = _ 1 4MHz 4 2.0~5.5 Ind. 8-DIP | PIC10F204-1/P-ND 64 50 A6 = 
16 _- 4 1 _ _ = _ 1 4MHz 4 2.0~5.5 Ind. $0T23-6 | PIC10F204T-I/OTCT-NDt 65 AB 42 380.00/M 
16 = 4 1 _ _ — | 2-ch. 8-bit _ 8MHz 8 2.0~5.5 Ind. 8-DFN | PIC10F220-I/MC-ND 66 2 48 = 
16 _ 4 1 _ — — | 2-ch. 8-bit _ 8MHz 8 2.0 ~5.5 Ind. 8-DIP | PIC10F220-1/P-ND 68 54 AQ = 
16 _- 4 1 - _- —_ | 2-ch. 8-bit - 8MHz 8 2.0 ~5.5 Ind. $0T23-6 | PIC10F220T-I/OTCT-NDt 70 AQ A5 410.00/M 
24 _ 4 1 = = = _ 1 4MHz 4 2.0 ~5.5 Ind. 8-DFN | PIC10F202-I/MC-ND 62 48 A4 = 
24 _ 4 1 _ _ _ _ 1 4MHz 4 2.0~5.5 Ind. 8-DIP | PIC10F202-1/P-ND 64 50 A6 _ 
24 - 4 1 _ _ _ _— 1 4MHz 4 2.0~5.5 Ind. $0T23-6 | PIC10F202T-I/OTCT-NDt 65 AB 42 380.00/M 
24 _ 4 1 = _ _ = 1 4MHz 4 2.0~5.5 Ind. 8-DFN | PIC10F206-I/MC-ND 66 52 48 a 
612x12 24 _ 4 1 = = = = 1 4MHz 4 2.0 ~5.5 Ind. 8-DIP | PIC10F206-1/P-ND 68 54 AQ = 
24 _ 4 1 _ _— — _ 1 4MHz 4 2.0 ~5.5 Ind. S0T23-6 | PIC10F206T-I/OTCT-NDt 70 AQ AS 410.00/M 
23 _ 4 1 _ = — | 2-ch. 8-bit — 8MHz 8 2.0 ~5.5 Ind. 8-DFN | PIC10F222-I/MC-ND 72 56 51 = 
23 — 4 1 _ = — | 2-ch. 8-bit _ 8MHz 8 2.0~5.5 Ind. 8-DIP | PIC10F222-1/P-ND 74 58 53 — 
23 - 4 1 = - —_ | 2-ch. 8-bit = 8MHz 8 2.0 ~5.5 Ind. $0T23-6 | PIC10F222T-I/OTCT-NDt AT 53 9 440.00/M 
t+ Cut Tape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
PIC12F Devices Reel’ 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words |Bytes| Bytes |Pins| 8/16-bit | UART | 12C™ | SPI™| PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package | Part No. 1 10 25 
25 6 1/- 4MHz 4 2.0~5.5 Ind. 8-DFN PIC12F508-I/MC-ND 82 64 58 
512% 12 25 6 1/- 4MHz 4 2.0~5.5 Ind. 8-DIP PIC12F508-1/P-ND 84 66 60 
25 6 1/- 4MHz 4 2.0~5.5 Ind. 8-SOIC | PIC12F508-I/SN-ND 12 56 51 
25 _ 6 1/- 4MHz 4 2.0 ~5.5 Ind. 8-MSOP__| PIC12F508-I/MS-ND 18 62 57 
41 6 1/- 4MHz 4 2.0~5.5 Ind. 8-DFN PIC12F509-I/MC-ND 88 69 64 
41 6 1/- 4MHz 4 2.0~5.5 Ind. 8-DIP PIC12F509-1/P-ND 90 wal 65 
At 6 1/- 4MHz 4 2.0~5.5 Ind. 8-SOlJ | PIC12F509-I/SM-ND 90 wal 65 
41 = 6 1/- 4MHz 4 2.0~5.5 Ind. 8-SOIC | PIC12F509-I/SN-ND 718 62 57 
41 on 6 1/- 4MHz 4 2.0 ~5.5 Ind. 8-MSOP__| PIC12F509-I/MS-ND 86 67 62 
1Kx12 | 41 64 6 1/- 4MHz, 8MHz 8 2.0~5.5 Ind. 8-DFN PIC12F519-I/MC-ND 96 75 69 
Ay 64 6 1/- 4MHz, 8MHz 8 2.0~5.5 Ind. 8-MSOP | PIC12F519-I/MS-ND 94 13 67 
41 64 6 1/- 4MHz, 8MHz 8 2.0~5.5 Ind. 8-DIP PIC12F519-1/P-ND 98 JT fil 
41 64 6 1/- 4MHz, 8MHz 8 2.0~5.5 Ind. 8-SOIC | PIC12F519-I/SN-ND 86 67 62 
At 64 6 1/- 4MHz, 8MHz 8 2.0 ~5.5 Ext. 8-DFN PIC12F519-E/MC-ND 1.04 82 75 
41 64 6 1/- 4MHz, 8MHz 8 2.0 ~5.5 Ext. 8-MSOP__| PIC12F519-E/MS-ND 1.02 80 73 
38 6 1/- 3-ch. 8-bit 1 4MHz, 8MHz 8 2.0~5.5 Ind. 8-DFN PIC12F510-I/MC-ND 96 15 69 
38 6 1/- 3-ch. 8-bit 1 4MHz, 8MHz 8 2.0~5.5 Ind. 8-MSOP | PIC12F510-I/MS-ND 94 73 67 
38 6 1/- 3-ch. 8-bit 1 4MHz, 8MHz 8 2.0~5.5 Ind. 8-DIP PIC12F510-1/P-ND 98 JT afl 
38 — 6 y— — | — | — | — | &ch. 8-bit 1 4MHz, 8MHz 8 2.0~5.5 Ind. 8-SOIC | PIC12F510-I/SN-ND 86 67 62 
64 _ 6 1/1 4MHz, 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 8-DFN PIC12F609-I/MD-ND 1.34 1.02 94 
64 — 6 1/1 4MHz, 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. 8-DFN PIC12F609-I/MF-ND NEW! 1.22 93 85 
64 — 6 val 4MbHz, 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. 8-MSOP | PIC12F609-I/MS-ND 1.26 96 88 
64 _ 6 1/1 4MHz, 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. 8-DIP PIC12F609-I/P-ND 1.28 96 88 
64 — 6 1 4MHz, 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. 8-SOIC | PIC12F609-I/SN-ND 1.16 87 80 
64 = 6 1/1 S| SS Sa = 1 4MHz, 8MHz 20 User Defined Ind. 8-DFN PIC12HV609-I/MF-ND NEW! 1.30 98 90 
64 _ 6 1/1 =—|—-/—-|-— = 1 4MHz, 8MHz 20 User Defined Ind. 8-MSOP | PIC12HV609-I/MS-ND 1.22 1.02 94 
64 _ 6 1/1 =—|—|/—|]-— = 1 4MHz, 8MHz 20 User Defined Ind. 8-DIP PIC12HV609-1/P-ND 1.36 1.02 94 
64 — 6 val ==. =| = = 1 4MHz, 8MHz 20 User Defined Ind. 8-SOIC | PIC12HV609-I/SN-ND 1.22 93 85 
64 = 6 2 — | — |] — | — |4-ch. 10-bit 1 4MHz, 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. 8-DFN PIC12F615-I/MD-ND 1.28 94 92 
64 = 6 2 — | — | — | — |4-ch. 10-bit 1 4MHz, 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 8-DFN PIC12F615-I/MF-ND NEW! 1.36 1.02 94 
64 — 6 2 — | — | — | — |4-ch. 10-bit 1 4MHz, 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. 8-MSOP | PIC12F615-I/MS-ND 1.22 91 89 
64 = 6 2 — | — | — | — |4-ch. 10-bit 1 4MHz, 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. 8-DIP PIC12F615-1/P-ND 1.20 1.00 92 
64 — 6 2 — | — |] — | — ]4-ch. 10-bit 1 4MHz, 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. 8-SOIC | PIC12F615-I/SN-ND 1.14 84 82 
64 — 6 2 — | — | — | — |4-ch. 10-bit 1 4MHz, 8MHz 20 User Defined Ind. 8-DFN PIC12HV615-I/MF-ND NEW! 1.44 1.08 99 
64 _ 6 2 — | — | — | — |4-ch. 10-bit 1 4MHz, 8MHz 20 User Defined Ind. 8-DIP PIC12HV615-1/P-ND 1.26 1.06 97 
1Kx14 64 _ 6 2 — | — |] — | — |4-ch. 10-bit 1 4MHz, 8MHz 20 User Defined Ind. 8-SOIC | PIC12HV615-I/SN-ND 1.20 89 87 
64 128 6 1 = =| = |= = 1 4MHz 20 2.0~5.5 Ind. 8-DFN PIC12F629-I/MD-ND 1.64 1.36 1.33 
64 128 6 1 a et (| = 1 4MHz 20 2.0~5.5 Ind. 8-DFN PIC12F629-I/MF-ND 1.46 27 94 
64 128 6 1/1 =|) = | | _ 1 4MHz 20 2.0~5.5 Ind. 8-DIP PIC12F629-I/P-ND 1.40 92 90 
64 128 6 val Se = | = 1 4MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 8-SOIC | PIC12F629-I/SN-ND. 1.28 84 82 
64 128 6 val =| — 1 4MHz 20 2.0~5.5 Ext. 8-DFN PIC12F629-E/MF-ND 1.60 1.05 1.03 
64 128 6 1/1 =) = | — _ 1 4MHz 20 2.0~5.5 Ext. 8-DIP PIC12F629-E/P-ND 1.54 1.01 98 
64 128 6 1/1 Ea ee (ie (le = 1 4MHz 20 2.0~5.5 Ext. 8-SOIC | PIC12F629-E/SN-ND 1.40 92 90 
64 128 6 val |r tee ae = 1 4MHz 20 2.0~5.5 Ext. 8-SOIC | PIC12F629T-E/SNCT-NDt¢ 1.64 27 94 
64 128 6 1/1 -—/-—|-—]/-— = 1 4MHz 20 2.0 ~5.5 Ext. 8-SOIC _| PIC12F629T-E/SNTR-ND$ 3035.99/3,300 
64 128 6 1/1 ees | | = 1 8MHz, 32kHz | 20 2.0~5.5 Ind. 8-DFN PIC12F635-I/MD-ND 1.72 1.13 1.11 
64 128 6 1 =) | = 1 8MHz, 32kHz | 20 2.0~5.5 Ind. 8-DFN PIC12F635-I/MF-ND 1.72 1.13 1.11 
64 128 6 1 =) =) | = 1 8MHz, 32kHz | 20 2.0~5.5 Ind. 8-DIP PIC12F635-1/P-ND 1.66 1.09 1.07 
64 128 6 1/1 i | ee | = 1 8MHz, 32kHz | 20 2.0~5.5 Ind. 8-SOIC | PIC12F635-I/SN-ND 1.54 1.01 98 
64 128 6 1/1 — | — | — | — _|4-ch. 10-bit 1 4MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 8-DFN PIC12F675-I/MD-ND 2.02 1.67 1.63 
64 128 6 1/1 — | — |] — | — |4-ch. 10-bit 1 4MHz 20 2.0~5.5 Ind. 8-DFN PIC12F675-I/MF-ND 1.60 1.05 1.03 
64 128 6 1 — | — |] — | — |4-ch. 10-bit 1 4MHz 20 2.0~5.5 Ind. 8-DIP PIC12F675-I/P-ND 1.54 1.01 98 
64 128 6 val — | — |] — | — |4-ch. 10-bit 1 4MHz 20 2.0~5.5 Ind. 8-SOIC | PIC12F675-I/SN-ND 1.40 92 90 
64 128 6 val — | — | — | — J4-ch. 10-bit 1 4MHz 20 2.0~5.5 Ind. 8-SOIC | PIC12F675T-I/SNTR-ND¢ NEW! 3035.99/3,300 
64 128 6 1/1 — | — | — | — |4-ch. 10-bit 1 4MHz 20 2.0 ~5.5 Ext. 8-DFN PIC12F675-E/MF-ND 1.74 1.14 1.12 
64 128 6 val — | — |] — | — |4-ch. 10-bit 1 4MHz 20 2.0~5.5 Ext. 8-DIP PIC12F675-E/P-ND 1.68 1.10 1.07 
64 128 6 1/1 — | — | — | — _|[4ch. 10-bit 1 4MHz 20 2.0 ~5.5 Ext. 8-SOIC | PIC12F675-E/SN-ND 1.54 1.02 99 
t+ Cut Tape + Tape and Reel 
Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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\ General Purpose 8-bit PIC Flash Microcontrollers (con: 
S MICROCHIP  piciéF Devices 


Memory Size Timer/ Clock Oper - é 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec ating Digi-Key Price Each 
Words |Bytes| Bytes |Pins| 8/16-bit UART 2c™ | SPI™ | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. 1 10 25 
25 12 1/- 20 2.0 ~5.5 Ind. 18-DIP | PIC16F54-I/P-ND@ 80 55 54 
512x12} 25 12 1/- 20 2.0 ~5.5 Ind. 18-SOIC | PIC16F54-I/SO-ND® 70 8 AT 
25 = 12 1/— _ 20 2.0 ~5.5 Ind. | 20-SSOP_| PIC16F54-I/SS-ND® 70 48 AT 
36 64 13 1/- 4 2.0 ~ 6.0 Com. 18-DIP | PIC16LF83-04/P-ND® 5.42 412 4.05 
512x14] 36 64 13 1/— _ 4 2.0 ~ 6.0 Ind. 18-DIP | PIC16LF83-041/P-ND@ 5.94 4.51 4.44 
36 64 13 /— = 4 2.0 ~ 6.0 Com. | 18-SOIC_| PIC16LF83-04/SO-ND® 5.52 418 4.11 
72 12 1/- 4MHz 20 45~5.5 Ind. 14-DIP | PIC16F505-I/P-ND@ 1.22 81 19 
1K x12 72 12 1/- 4MHz 20 45~5.5 Ind. 14-SOIC | PIC16F505-I/SL-ND@ 1.08 yal 69 
72 12 1/- 4MHz 20 45~5.5 Ind. | 14-TSSOP | PIC16F505-I/ST-ND@ 1.28 84 82 
72 = 12 1/— = 4MHz 20 4.5 ~5.5 Ind. 14-DIP | PIC16F526-1/P-ND@ 1.42 1.08 99 
67 64 12 1/- 3-ch. 8-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 14-SOIC | PIC16F526-I/SL-ND@ 1.22 93 85 
67 64 12 1/- 3-ch. 8-bit 2 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. | 14-TSSOP | PIC16F526-I/ST-ND® 148 112 1.02 
67 64 12 1/- 3-ch. 8-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ext. 14-DIP | PIC16F526-E/P-ND® 1.54 116 1.06 
67 64 12 1/— _ _ — | — | &ch. 8-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ext. 14-SOIC | PIC16F526-E/SL-ND® 1.36 1.02 94 
67 64 12 1/— = _ — | — | 3-ch. 8-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ext. | 14-TSSOP | PIC16F526-E/ST-ND@ 1.60.0 1.21 1.11 
67 12 1/- 3-ch. 8-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 14-DIP | PIC16F506-1/P-ND@ 1.16 86 84 
67 12 1/- 3-ch. 8-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 14-SOIC | PIC16F506-I/SL-ND@ 1.02 76 74 
67 12 1/- 3-ch. 8-bit 2 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. | 14-TSSOP | PIC16F506-I/ST-ND® 1.20 89 87 
64 _— 12 aval 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 14-QFN | PIC16F610-I/ML-ND® 1.50 112 1.02 
64 = 12 aval = = =|. — = 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 14-DIP | PIC16F610-I/P-ND@ 1.50 1.12 1.02 
64 _ 12 1 2 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. 14-SOIC | PIC16F610-I/SL-ND® 1.30 96 88 
64 — 12 val 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. | 14-TSSOP | PIC16F610-I/ST-ND@ 1.56 1.16 1.06 
224 128 16 2 1 (AUSART) = = 1 = 2 4MHz 20 3.0 ~5.5 Ind. 28-QFN | PIC16F627A-I/ML-ND® 2.82 1.83 1.77 
224 128 16 2 1 (AUSART) _ = 1 _ 2 4MHz 20 3.0 ~5.5 Ind. 18-DIP | PIC16F627A-I/P-ND® 2.36 1.53 1.48 
224 128 16 2 1 (AUSART) = = 1 = 2 4MHz 20 3.0 ~ 5.5 Ind. 18-SOIC_| PIC16F627A-I/SO-ND® 2.40 1.56 1.51 
224 128 16 2 1 (AUSART) = = 1 = 2 4MHz 20 3.0 ~5.5 Ind. | 20-SSOP | PIC16F627A-I/SS-ND® 2.58 1.69 1.63 
224 128 16 2 1 (AUSART) _ = 1 = 2 4MHz 20 2.0~5.5 Ind. 28-QFN | PIC16LF627A-I/ML-ND@ 2.88 1.89 1.82 
224 128 16 2 i (AUSART) — = 1 = 2 4MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 18-DIP | PIC16LF627A-I/P-ND@ 2.46 1.61 1.55 
224 128 16 2 1 (AUSART) = = 1 = 2 4MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 18-SOIC | PIC16LF627A-I/SO-ND® 2.54 1.65 1.59 
224 128 16 2/1 1 (AUSART) = — 1 = 2 A4MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. | 20-SSOP_| PIC16LF627A-I/SS-ND@ 2.72 1.78 1.72 
64 128 12 1 1 4MHz 20 45~5.5 Ind. 14-QFN | PIC16F630-I/ML-ND® 1.86 1.22 1.19 
64 128 12 aval 1 4MHz 20 4.5 ~5.5 Ind. 14-DIP | PIC16F630-I/P-ND@ 1.72 1.22 1.19 
64 128 12 val 1 4MHz 20 45~5.5 Ind. 14-SOIC | PIC16F630-I/SL-ND@ 1.66 1.09 1.07 
64 128 12 val 1 4MHz 20 45~5.5 Ind. | 14-TSSOP | PIC16F630-I/ST-ND@ 1.92 1.26 1.23 
64 128 18 aval = 1 1 _ = 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 20-QFN | PIC16F631-I/ML-ND® 1.76 1.30 1.27 
64 128 18 1 = 1 1 _ = 2 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. 20-DIP | PIC16F631-I/P-ND® 1.60 1.34 1.31 
64 128 18 aval = 1 1 = = 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. | 20-SOIC | PIC16F631-I/SO-ND® 1.74 1.30 1.27 
64 128 18 val = 1 1 = = 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. | 20-SSOP | PIC16F631-I/SS-ND@ 1.60 1.25 1.15 
64 128 12 val 8-ch. 10-bit 1 4MHz 20 2.0~5.5 Ind. 16-QFN | PIC16F676-I/ML-ND® 1.98 130 1.27 
1Kx14 64 128 12 1 = = — | — | 8-ch. 10-bit 1 4MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 14-DIP | PIC16F676-I/P-ND@ 1.98 1.30 1.27 
64 128 12 1 8-ch. 10-bit 1 4MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 14-SOIC | PIC16F676-I/SL-ND@ 1.78 1.18 = 1.15 
64 128 12 1 8-ch. 10-bit 1 4MHz 20 2.0~5.5 Ind. | 14-TSSOP | PIC16F676-I/ST-ND® 2.04 1.34 1.31 
128 128 16 2 = 1 1 1 | 5-ch. 10-bit | — 8MHz 20 40~5.5 Ind. 28-QFN | PIC16F818-I/ML-ND® 3.40 2.22 2.14 
128 128 16 2 = 1 1 1 | 5-ch. 10-bit | — 8MHz 20 40~5.5 Ind. 18-DIP | PIC16F818-1/P-ND@ 2.84 1.85 1.78 
128 128 16 2/1 = 1 1 1 | 5-ch. 10-bit | — 8MHz 20 4.0 ~5.5 Ind. 18-SOIC_| PIC16F818-I/SO-ND@ 2.88 1.87 1.81 
128 128 16 2 = 1 1 1 | 5-ch. 10-bit | — 8MHz 20 40~5.5 Ind. | 20-SSOP | PIC16F818-I/SS-ND@ 3.12 2.03 1.96 
128 128 16 2 = 1 1 1 | 5-ch. 10-bit | — 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 28-QFN | PIC16LF818-I/ML-ND@ 3.42 2.23 2.15 
128 128 16 2 = 1 1 1 | 5-ch. 10-bit | — 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. 18-DIP | PIC16LF818-I/P-ND® 2.98 1.93 1.86 
128 128 16 2 = 1 1 1 | 5-ch. 10-bit | — 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 18-SOIC | PIC16LF818-I/SO-ND® 3.04 1.97 1.90 
128 128 16 ait — 1 1 1 | 5-ch. 10-bit | — 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. | 20-SSOP_| PIC16LF818-I/SS-ND@ 3.30 2.13 2.06 
68 64 13 1 4 2.0~5.5 Com. 18-DIP | PIC16F84A-04/P-ND@ 490 3.61 3.52 
68 64 13 aval 4 2.0 ~5.5 Ind. 18-DIP | PIC16F84A-041/P-ND@ 5.40 3.96 3.86 
68 64 13 aval 4 2.0 ~5.5 Com. | 18-SOIC | PIC16F84A-04/SO-ND® 5.00 3.68 3.58 
68 64 13 val 4 2.0~5.5 Ind. 18-SOIC | PIC16F84A-041/SO-ND@ 5.50 4.03 3.93 
68 64 13 aval = 4 2.0 ~ 5.5 Com. | 20-SSOP | PIC16F84A-04/SS-ND@ 5.32 3.92 3.82 
68 64 13 1 4 2.0 ~5.5 Ind. | 20-SSOP | PIC16F84A-041/SS-ND@ 5.82 429 4.18 
68 64 13 aval 4 2.0~5.5 Com. 18-DIP | PIC16LF84A-04/P-ND® 5.16 3.79 3.69 
68 64 13 aval 4 2.0 ~5.5 Ind. 18-DIP | PIC16LF84A-041/P-ND® 5.64 414 4.03 
68 64 13 aval = 4 2.0 ~5.5 Com. | 18-SOIC | PIC16LF84A-04/SO-ND® 5.24 3.85 3.75 
68 64 13 aval = 4 2.0 ~5.5 Ind. 18-SOIC_| PIC16LF84A-041/SO-ND® 5.74 4.22 4.11 
68 64 13 1 4 2.0 ~5.5 Com. | 20-SSOP | PIC16LF84A-04/SS-ND® 5.58 4.11 4.00 
68 64 13 aval 4 2.0 ~5.5 Ind. | 20-SSOP | PIC16LF84A-041/SS-ND@ 6.06 446 4.35 
68 64 13 val 20 2.0~5.5 Com. 18-DIP | PIC16F84A-20/P-ND@ 5.24 3.85 3.75 
68 64 13 aval 20 2.0~5.5 Ind. 18-DIP | PIC16F84A-201/P-ND@ 5.76 4.24 4.13 
68 64 13 val — 20 2.0 ~5.5 Com. | 18-SOIC | PIC16F84A-20/SO-ND® 5.32 3.92 3.82 
68 64 13 1 20 2.0~5.5 Ind. 18-SOIC | PIC16F84A-201/SO-ND@ 5.84 430 4.19 
68 64 13 aval 20 2.0 ~5.5 Com. | 20-SSOP | PIC16F84A-20/SS-ND@ 5.68 4.17 4.06 
68 64 13 aval 20 2.0 ~5.5 Ind. | 20-SSOP | PIC16F84A-201/SS-ND@ 6.18 454 4.42 
64 — 12 val 2 8MHz 20 |User Defined} Ind. 14-DIP | PIC16HV610-I/P-ND® 168 1.27 147 
64 = 12 1 = = =— = = 2 8MHz 20 [User Defined | Ind. 14-SOIC_| PIC16HV610-I/SL-ND® 148 1.12 1.02 
72 20 1/- 20 2.0 ~5.5 Ind. 28-DIP | PIC16F57-1/P-ND® 1.24 85 83 
72 20 1/- 20 2.0~5.5 Ind. | 28-SOIC | PIC16F57-I/SO-ND@ 98 69 67 
Kx 12 72 20 1/- 20 2.0 ~5.5 Ind. | 28-DIP .3” | PIC16F57-I/SP-ND® 1.24 85 83 
72 — 20 1/— = 20 2.0 ~5.5 Ind. | 28-SSOP | PIC16F57-I/SS-ND® 94 65 63 
134 = 32 1/— = 20 2.0 ~5.5 Ind. 40-Dip__| PIC16F59-I/P-ND@ 1.56 1.02 1.00 
134 = 32 1/— = 20 2.0 ~5.5 Ind. | 44-TQFP |[PIC16F59-I/PT-ND@ 1.58 1.04 1.02 
128 = 12 2 8-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 16-QFN | PIC16F616-I/ML-ND® 1.50 1.13 1.10 
128 _ 12 2 8-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. 14-DIP | PIC16F616-I/P-ND® 142 1.06 1.03 
128 _— 12 2 8-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. | 14-TSSOP | PIC16F616-I/ST-ND@ 144 1.09 1.07 
128 —_— 12 2 — _ — | — | 8-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 14-SOIC | PIC16F616-I/SL-ND@ 1.28 96 93 
224 128 16 2/1 1 (AUSART) = = 1 = 2 4MHz 20 3.0 ~ 5.5 Ind. 28-QFN | PIC16F628A-I/ML-ND® 3.10 2.07 2.04 
224 128 16 2 1 (AUSART) — = 1 = 2 4MHz 20 3.0 ~5.5 Ind. 18-DIP | PIC16F628A-I/P-ND@ 2.68 1.73 1.67 
224 128 16 2 1 (AUSART) = = 1 = 2 4MHz 20 3.0 ~5.5 Ind. 18-SOIC | PIC16F628A-I/SO-ND® 2.72 1.78 1.72 
224 128 16 2 1 (AUSART) _ = 1 _ 2 4MHz 20 3.0~5.5 Ind. | 20-SSOP | PIC16F628A-I/SS-ND® 2.96 1.92 1.85 
224 128 16 2 1 (AUSART) _ = 1 = 2 4MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 28-QFN | PIC16LF628A-I/ML-ND® 3.24 217 2.14 
224 128 16 ait 1 (AUSART) = = 1 = 2 4MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 18-DIP | PIC16LF628A-I/P-ND@ 2.82 1.83 1.77 
224 128 16 2/1 1 (AUSART) = = 1 = 2 4MHz 20 2.0~5.5 Ind. 18-SOIC | PIC16LF628A-I/SO-ND@ 2.86 1.86 1.80 
224 128 16 2 1 (AUSART) = = 1 = 2 4MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. | 20-SSOP | PIC16LF628A-I/SS-ND@ 3.08 2.00 1.93 
2Kx14 128 256 12 val 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 16-QFN | PIC16F636-I/ML-ND® 1.86 1.24 1.21 
128 256 12 val 2 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. 14-DIP | PIC16F636-I/P-ND® 186 1.24 1.21 
128 256 12 aval = = = |= = 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 14-SOIC_| PIC16F636-I/SL-ND@ NEW! 1.68 1.12 1.09 
128 256 12 1 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. | 14-TSSOP | PIC16F636-I/ST-ND@ 1.92 1.28 1.25 
128 256 12 aval 2 8MHz, 32kHz 20 2.0 ~5.5 Ind. | 20-SSOP | PIC16F639-I/SS-ND® 3.56 2.52 2.49 
128 256 18 aval 12-ch. 10-bit} 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 20-QFN | PIC16F677-I/ML-ND® 1.76 1.41 1.38 
128 256 18 aval = = — | — |12-ch. 10-bit) 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 20-DIP | PIC16F677-I/P-ND® 1.60 145 1.42 
128 256 18 val = = = | — |12-ch. 10-bit] 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. | 20-SOIC_|PIC16F677-I/SO-ND® 1.72141 1.38 
128 256 18 1 12-ch. 10-bit] 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. | 20-SOIC | PIC16F677-I/SS-ND® 1.60 1.20 1.17 
128 256 12 2 = = = 4 | 8-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 16-QFN | PIC16F684-I/ML-ND® 1.96 1.32 1.28 
128 256 12 2 — _ = 4 | 8-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0~55 Ind. 14-DIP | PIC16F684-I/P-ND® 1.96 1.32 1.28 
128 256 12 2 = = = 4 | 8-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 14-SOIC | PIC16F684-I/SL-ND@ 1.78 119 1.16 
128 256 12 2/4 = = = 4 | 8-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0 ~5.5 Ind. | 14-TSSOP | PIC16F684-I/ST-ND@ 2.04 1.36 1.32 
128 256 18 1 1 (EUSART) 1 1 — [12-ch. 10-bit] 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 20-QFN | PIC16F687-I/ML-ND® 2.26 1.70 1.55 
@ RoHS Compliant + Tape and Reel 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) » Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 673 


KR MICROCHIP 


General Purpose 8-bit PIC Flash Microcontrollers 


PIC16F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock Oper - ; 
Program | RAM] EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec ating Digi-Key Price Each 
Words |Bytes| Bytes |Pins| 8/16-bit UART 2c™ | SPI™ | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. 1 10 25 
128 | 256 18 1A 1 (EUSART) 1 1 — ]12-ch. 10-bit] 2 8MHz 20 40~55 Ind. 20-DIP | PIC16F687-I/P-ND® 2.06 155 1.51 
128 256 18 1 1 (EUSART) 1 1 — |12-ch. 10-bit} 2 8MHz 20 40~5.5 Ind. | 20-SOIC | PIC16F687-I/SO-ND® 2.26 1.70 1.55 
128 256 18 1 1 (EUSART) 1 1 — |12-ch. 10-bit} 2 8MHz 20 40~5.5 Ind. | 20-SSOP | PIC16F687-I/SS-ND® 1.94 145 1.33 
128 — 13 2 — - — | 1 | 4-ch.8-bit | — _ 20 2.0~5.5 Ind. 18-DIP_ | PIC16F716-I/P-ND® 1.54 1.01 98 
128 — 13 2 — _ — | 1 | 4ch.8-bit | — _ 20 2.0~5.5 Ind. | 18-SOIC_| PIC16F716-I/SO-ND@ 140.92 —.90 
128 _ 13 at — _ — | 1 | 4-ch.8-bit | — _ 20 2.0~5.5 Ind. ] 20-SSOP | PIC16F716-I/SS-ND® 2.24 1.65 1.61 
128 _ 22 2 _ 1 1 1 | 5-ch.8-bit | — _— 20 40~55 Ind. | 28-DIP .3” | PIC16F72-I/SP-ND® 3.00 221 216 
128 — 22 2 _ 1 1 1 | 5-ch.8-bit | — _ 20 4.0~5.5 Ind. | 28-SOIC | PIC16F72-I/SO-ND@ 3.00 221 2.16 
128 — 22 2/1 _ 1 1 1 | 5-ch.8-bit | — _ 20 40~5.5 Ind. | 28-SSOP | PIC16F72-I/SS-ND@ 3.14 231 2.25 
128 _ 22 2 od 1 1 1 | 5-ch.8-bit | — =_ 20 4.0~5.5 Ind. | 28-QFN | PIC16F72-I/ML-ND@ 3.00 2.21 216 
128 — 22 2/1 _ 1 1 1 | 5-ch.8-bit | — _ 20 2.0~5.5 Ind. | 28-QFN | PIC16LF72-I/ML-ND@ 3.18 233 2.27 
128 _ 22 2/1 —_— 1 1 1 | 5-ch.8-bit | — _ 20 2.0~5.5 Ind. | 28-SOIC | PIC16LF72-I/SO-ND® 3.18 233 2.27 
128 _ 22 2 _ 1 1 1 | 5-ch.8-bit | — _ 20 2.0~5.5 Ind. | 28-DIP .3” | PIC16LF72-I/SP-ND® 3.18 233 2.27 
128 _ 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit} 2 16MHz 20 18~5.5 Ext. | 28-QFN | PIC16F722-E/ML-ND@ NEW! 2.20 1.73 1.59 
128 — 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit | 2 16MHz 20 1.8~5.5 Ind. | 28-QFN | PIC16F722-I/ML-ND@ NEW! 2.04 1.60 1.47 
128 — 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch. 8-bit | 2 16MHz 20 1.8~5.5 Ext. | 28-SOIC | PIC16F722-E/SO-ND@ NEW! 1.88 148 1.36 
128 _ 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit} 2 16MHz 20 1.8~5.5 Ind. | 28-SOIC | PIC16F722-I/SO-ND@ NEW! 1.72 1.35 1.24 
128 — 25 21 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit} 2 16MHz 20 18~5.5 Ext. | 28-DIP .3” | PIC16F722-E/SP-ND@ NEW! 212 1.68 1.54 
128 _ 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit} 2 16MHz 20 18~5.5 Ind. | 28-DIP .3” | PIC16F722-I/SP-ND® NEW! 196 154 1.41 
128 _ 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit | 2 16MHz 20 1.8~5.5 Ext. | 28-SSOP_| PIC16F722-E/SS-ND@ NEW! 184 145 1.33 
128 — 25 2A 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch. 8-bit | 2 16MHz 20 1.8~5.5 Ind. | 28-SSOP | PIC16F722-I/SS-ND@ NEW! 1.66 1.31 1.20 
128 ad 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit] 2 16MHz 20 18~5.5 Ext. | 28-QFN | PIC16LF722-E/ML-ND® NEW! 2.20 1.73 1.59 
128 ad 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit} 2 16MHz 20 18~5.5 Ext. | 28-SOIC | PIC16LF722-E/SO-ND® NEW! 1.90 148 1.36 
128 _— 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit} 2 16MHz 20 18~5.5 Ext. 28-DIP_ | PIC16LF722-E/SP-ND® NEW! 214 1.68 1.54 
128 _ 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit | 2 16MHz 20 18~5.5 Ext. | 28-SSOP_| PIC16LF722-E/SS-ND@ NEW! 184 145 1.33 
128 _ 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit] 2 16MHz 20 1.8~5.5 Ind. | 28-QFN |PIC16LF722-I/ML-ND@ NEW! 2.04 160 1.47 
128 _— 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit} 2 16MHz 20 18~5.5 Ind. | 28-SOIC | PIC16LF722-I/SO-ND@ NEW! 1.72 1.35 1.24 
128 _ 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit} 2 16MHz 20 18~55 Ind. 28-DIP_ | PIC16LF722-I/SP-ND® NEW! 196 154 1.41 
128 =_ 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit} 2 16MHz 20 18~55 Ind. | 28-SSOP | PIC16LF722-I/SS-ND® NEW! 1.66 1.31 1.20 
128 256 18 2 _ _ — | 1 [12-ch. 10-bit] 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. | 20-QFN | PIC16F785-I/ML-ND@ 2.36 1.79 1.64 
128 | 256 18 2 =— = — | 1 /12-ch.10-bit] 2 8MHz 20 40~55 Ind. 20-DIP | PIC16F785-I/P-ND® 242 183 1.68 
128 | 256 18 2 _ _ — | 1 J12-ch.10-bit} 2 8MHz 20 40~5.5 Ind. | 20-SOIC | PIC16F785-I/SO-ND@ 2.36 1.79 1.64 
2K x14 | 128 256 18 2 —_ _ — | 1 /12-ch.10-bit} 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. | 20-SSOP | PIC16F785-I/SS-ND® 2.04 154 1.41 
128 128 16 2 _ 1 1 1 | 5-ch. 10-bit |} — 8MHz 20 40~55 Ind. | 28-QFN | PIC16F819-I/ML-ND@ 3.84 249 2.40 
128 128 16 2 _ 1 1 1_| 5-ch. 10-bit | — 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 18-DIP_| PIC16F819-I/P-ND@ 3.22 210 2.03 
128 128 16 2A — 1 1 1 | 5-ch. 10-bit | — 8MHz 20 40~55 Ind. | 18-SOIC |PIC16F819-I/SO-ND® 3.30 213 2.06 
128 128 16 2 — 1 1 1 | 5-ch. 10-bit |} — 8MHz 20 40~55 Ind. | 20-SSOP | PIC16F819-I/SS-ND® 3.52 230 2.22 
128 128 16 2 _ 1 1 1 | 5-ch. 10-bit |} — 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. | 28-QFN | PIC16LF819-I/ML-ND® 3.84 249 2.40 
128 128 16 2 _— 1 1 1 | 5-ch. 10-bit |} — 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. 18-DIP_ | PIC16LF819-I/P-ND® 3.38 2.20 212 
128 128 16 2 =- 1 1 1 | 5-ch. 10-bit | — 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. | _18-SOIC_| PIC16LF819-I/SO-ND@ 3.46 2.24 2.16 
128 128 16 2A =— 1 1 1 | 5-ch. 10-bit | — 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. |] 20-SSOP | PIC16LF819-I/SS-ND® 3.72 241 233 
128 64 22 21 1 (AUSART) — — | 1 | 5-ch. 10-bit} — _ 20 40~5.5 Ind. | 28-SOIC | PIC16F870-I/SO-ND® 4.04 297 289 
128 64 22 2 1 (AUSART) _ — | 1 | 5-ch. 10-bit} — _ 20 4.0~5.5 Ind. | 28-DIP .3” | PIC16F870-I/SP-ND® 4.04 2.97 2.89 
128 64 22 2 1 (AUSART) - — | 1 J Sch. 10-bit} — _ 20 40~5.5 Ind. | 28-SSOP | PIC16F870-I/SS-ND® 416 3.07 2.99 
128 64 22 2 1 (AUSART) _ — | 1 | 5-ch. 10-bit | — - 20 2.0 ~5.5 Ind. | 28-SOIC_| PIC16LF870-I/SO-ND@ 4.26 3.13 3.05 
128 64 22 2/1 1 (AUSART) _— — | 1 | 5-ch. 10-bit] — _ 20 2.0~5.5 Ind. ] 28-DIP .3” | PIC16LF870-I/SP-ND@ 4.26 3.13 3.05 
128 64 22 2 1 (AUSART) - — | 1 J Sch. 10-bit} — _— 20 2.0~5.5 Ind. | 28-SSOP | PIC16LF870-I/SS-ND® 436 3.21 3.13 
128 64 33 2 1 (AUSART) _ — | 1 | &ch. 10-bit} — _ 20 40~5.5 Ind. | 44-PLCC | PIC16F871-I/L-ND® 5.36 445 4.28 
128 64 33 2 1 (AUSART) _ — | 1 | 8ch. 10-bit} — _ 20 40~5.5 Ind. 40-DIP | PIC16F871-I/P-ND@ 478 319 3.14 
128 64 33 2 1 (AUSART) _ — | 1 | 8ch. 10-bit | — =_ 20 2.0 ~5.5 Ind. | 44-PLCC | PIC16LF871-I/L-ND® 5.64 4.68 4.51 
128 64 33 2 1 (AUSART) _ — | 1 J 8ch. 10-bit | — _ 20 2.0~5.5 Ind. 40-DIP | PIC16LF871-I/P-ND® 5.02 3.35 3.29 
128 64 33 2 1 (AUSART) _— — | 1 J 8&ch. 10-bit} — - 20 2.0~5.5 Ind. | 44-TQFP | PIC16LF871-I/PT-ND® 6.76 451 4.44 
128 64 22 2 _ 1mrec} 1 1 | 5-ch. 10-bit |} — _ 20 4.0~5.5 Ind. | 28-SOIC | PIC16F872-I/SO-ND@ 404 297 2.89 
128 64 22 2 — imr2c} 1 1 | 5-ch. 10-bit | — _ 20 40~5.5 Ind. | 28-DIP .3” | PIC16F872-I/SP-ND® 4.04 297 2.89 
128 64 22 2 _ imc] 1 1 | 5-ch. 10-bit | — _ 20 4.0~5.5 Ind._| 28-SSOP_| PIC16F872-I/SS-ND@ 416 3.07 2.99 
128 64 22 2 =_ tmMrec] 14 1 | 5-ch. 10-bit | — = 20 2.0~5.5 Ind. | 28-SOIC | PIC16LF872-I/SO-ND® 4.26 3.13 3.05 
128 64 22 2 —_ imr2c} 1 1 | 5-ch. 10-bit | — _ 20 2.0~5.5 Ind. | 28-DIP .3” | PIC16LF872-I/SP-ND@ 4.26 313 3.05 
128 64 22 2/1 — imr2c} 1 1 | 5-ch. 10-bit | — — 20 2.0~5.5 Ind. | 28-SSOP | PIC16LF872-I/SS-ND@ 436 3.21 3.13 
128 128 25 2 1 (AUSART), 1 (EUSART) | 1MI2C| 1 — |11-ch. 10-bit} — | 8MHz,32kHz | 20 2.0~5.5 Ind. | 28-QFN | PIC16F882-I/ML-ND@ 256 189 1.73 
128 128 25 2 1 (AUSART), 1 (EUSART) | 1Ml2C | 1 — _|11-ch. 10-bit] — | 8MHz,32kHz | 20 2.0~5.5 Ind. 28-DIP_| PIC16F882-I/SP-ND® 248 1.83 1.68 
128 128 25 27 1 (AUSART), 1 (EUSART) | 1Ml2C | 1 — |11-ch. 10-bit] — | 8MHz, 32kHz | 20 2.0~5.5 Ind. | 28-SSOP | PIC16F882-I/SS-ND® 210 1.54 1.41 
128 128 25 2 1 (AUSART), 1 (EUSART) | 1MI2C| 1 — |11-ch. 10-bit} — | 8MHz,32kHz | 20 2.0~5.5 Ext. | 28-SOIC | PIC16F882-E/SO-ND® 248 183 1.68 
128 128 25 2 1 (AUSART), 1 (EUSART) | 1MI2C| 1 1 /11-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz | 20 2.0~5.5 Ind. | 28-SOIC | PIC16F882-I/SO-ND® 2.24 1.64 1.50 
128 —_ 12 2 8-ch. 10-bit | 2 8MHz 20 User Defined) Ind. 14-DIP_ | PIC16HV616-I/P-ND@ 1.58 1.33 1.22 
128 — 12 2 =— =_ — | — | 8-ch.10-bit| 2 8MHz 20 [User Defined| Ind. | 14-SOIC_| PIC16HV616-I/SL-ND® 1444.21 1.11 
256 | 256 16 2 1 (AUSART) = —/1 = 2 4MHz 20 3.0~5.5 Ind. | 28-QFN | PIC16F648A-I/ML-ND® 348 2.26 2.18 
256 | 256 16 2 1 (AUSART) _ —|1 - 2 4MHz 20 3.0~5.5 Ind. 18-DIP_ | PIC16F648A-I/P-ND@ 3.04 1.97 1.90 
256 | 256 16 2 1 (AUSART) =- —|1 - 2 4MHz 20 3.0~5.5 Ind. | 18-SOIC | PIC16F648A-I/SO-ND® 3.10 2.02 1.95 
256 | 256 16 2 1 (AUSART) - —|1 _ 2 AMHz 20 3.0~5.5 Ind. | 20-SSOP | PIC16F648A-I/SS-ND@ 3.34 217 2.10 
256 | 256 18 2 — _ — | 1 [12-ch. 10-bit] 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. | 20-QFN | PIC16F685-I/ML-ND@ 2.38 1.77 1.63 
256 | 256 18 2 =— = — | 1 /12-ch.10-bit] 2 8MHz 20 40~55 Ind. 20-DIP | PIC16F685-I/P-ND® 2.30 181 1.66 
256 | 256 18 2 =_ _ — | 1 /12-ch.10-bit} 2 8MHz 20 40~5.5 Ind. | 20-SOIC | PIC16F685-I/SO-ND@ 238 177 1.63 
256 | 256 18 2 — - — | 1 /12-ch.10-bit} 2 8MHz 20 40~5.5 Ind. | 20-SSOP | PIC16F685-I/SS-ND® 2.06 1.52 1.40 
256 | 256 12 1 1 (EUSART) - — | — | 8ch. 10-bit} 2 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. | 14-QFN | PIC16F688-I/ML-ND@ 2.08 139 1.36 
256 | 256 12 aval 1 (EUSART) - — | — | 8-ch.10-bit| 2 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. 14-DIP_| PIC16F688-I/P-ND® 2.08 1.39 1.36 
256 | 256 12 val 1 (EUSART) - — | — | 8&ch. 10-bit | 2 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. | 14-SOIC | PIC16F688-I/SL-ND@ 1.88 1.26 © 1.23 
256 | 256 12 1 1 (EUSART) =- — | — | 8ch. 10-bit} 2 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. | 14-TSSOP | PIC16F688-I/ST-ND@ 214 143 1.40 
256 | 256 12 1 1 (AUSART), 1 (EUSART) | — — | — | 8-ch. 10-bit} 2 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. | 14-SOIC | PIC16F688T-I/SLTR-ND@+ NEW! 3224.00/2,600 
256 | 256 18 1 1 (EUSART) 1 1 — |12-ch. 10-bit} 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. | 20-QFN | PIC16F689-I/ML-ND@ 2.38 1.77 1.63 
256 | 256 18 1 1 (EUSART) 1 1 — |12-ch. 10-bit] 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 20-DIP_| PIC16F689-1/P-ND@ 2.30 1.81 1.66 
256 | 256 18 val 1 (EUSART) 1 1 — ]12-ch. 10-bit] 2 8MHz 20 40~55 Ind. | 20-SOIC |PIC16F689-I/SO-ND® 2.38 177 1.63 
256 | 256 18 1 1 (EUSART) 1 1 — |12-ch. 10-bit} 2 8MHz 20 40~5.5 Ind. | 20-SSOP | PIC16F689-I/SS-ND® 2.06 152 1.40 
256 | 256 18 2 1 (EUSART) 1 1 1 /12-ch. 10-bit] 2 8MHz 20 40~5.5 Ext. | 20-QFN | PIC16F690-E/ML-ND® NEW! 274 2.04 1.87 
4Kx14 | 256 | 256 18 2 1 (EUSART) 1 1 1 /12-ch. 10-bit] 2 8MHz 20 40~55 Ind. | 20-QFN | PIC16F690-I/ML-ND@ 250 187 1.71 
256 | 256 18 2 1 (EUSART) 1 1 1 [12-ch. 10-bit] 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 20-DIP_| PIC16F690-I/P-ND@ 2441.91 1.75 
256 | 256 18 2 1 (EUSART) 1 1 1 /12-ch. 10-bit] 2 8MHz 20 40~55 Ind. | 20-SOIC | PIC16F690-I/SO-ND® 250 187 1.71 
256 | 256 18 2 1 (EUSART) 1 1 1 /12-ch. 10-bit] 2 8MHz 20 40~5.5 Ind. | 20-SSOP | PIC16F690-I/SS-ND # 218 162 1.48 
192 _— 25 21 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit} 2 16MHz 20 18~5.5 Ext. | 28-QFN | PIC16F723-E/ML-ND@ NEW! 248 1.95 1.78 
192 ad 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit}] 2 16MHz 20 18~5.5 Ind. | 28-QFN | PIC16F723-I/ML-ND@ NEW! 2.28 1.79 1.64 
192 _ 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit | 2 16MHz 20 1.8~5.5 Ext. | 28-SOIC_| PIC16F723-E/SO-ND@ NEW! 216 1.70 1.55 
192 — 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch. 8-bit | 2 16MHz 20 1.8~5.5 Ind. | 28-SOIC |PIC16F723-I/SO-ND@ NEW! 1.96 1.54 1.41 
192 — 25 2A 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit} 2 16MHz 20 18~5.5 Ext. 28-DIP | PIC16F723-E/SP-ND@ NEW! 240 1.89 1.73 
192 _ 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit}] 2 16MHz 20 18~5.5 Ind. 28-DIP_ | PIC16F723-I/SP-ND® NEW! 220 1.73 1.59 
192 —_ 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit}] 2 16MHz 20 1.8~5.5 Ext. | 28-SSOP | PIC16F723-E/SS-ND@ NEW! 210 1.66 1.52 
192 _ 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch. 8-bit | 2 16MHz 20 1.8~5.5 Ind._| 28-SSOP_| PIC16F723-I/SS-ND@ NEW! 1.90 150 1.38 
192 = 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch. 8-bit | 2 16MHz 20 1.8~55 Ext. | 28-QFN | PIC16LF723-E/ML-ND® NEW! 248 1.95 1.78 
192 _— 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit} 2 16MHz 20 18~5.5 Ext. | 28-SOIC | PIC16LF723-E/SO-ND@ NEW! 216 1.70 1.55 
192 _ 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit} 2 16MHz 20 18~5.5 Ext. 28-DIP__| PIC16LF723-E/SP-ND® NEW! 240 189 1.73 
192 _ 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit} 2 16MHz 20 18~55 Ext. | 28-SSOP | PIC16LF723-E/SS-ND® NEW! 212 166 1.52 
192 _ 25 21 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch. 8-bit | 2 16MHz 20 18~5.5 Ind. | 28-QFN | PIC16LF723-I/ML-ND@ NEW! 2.28 1.79 1.64 
192 —_ 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch. 8-bit] 2 16MHz 20 1.8~5.5 Ind. ] 28-SOIC |PIC16LF723-I/SO-ND@ NEW! 1.96 154 1.41 
192 = 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch.8-bit | 2 16MHz 20 1.8 ~5.5 Ind. 28-DIP_| PIC16LF723-I/SP-ND@ NEW! 2.20 1.73 1.59 
@ RoHS Compliant + Tape and Reel 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) » Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 
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ANN MICROCHIP 


General Purpose 8-bit PIC Flash Microcontrollers 


PIC16F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock Oper - ‘ 

Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Speed ating Digi-Key Price Each 

Words |Bytes| Bytes |Pins| 8/16-bit UART ec™ PWM a) Comp. (MHz) Temp. | Package | Part No. 1 10 25 
192 = 25 il 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch. 2 20 Ind. | 28-SSOP |PIC16LF723-I/SS-ND@ NEW! 1.92 1.50 1.38 
192 - 36 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 14-ch. 2 20 Ext. | 44-QFN |PIC16F724-E/ML-ND@ NEW! 3.02 237 217 
192 ad 36 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 14-ch. 2 20 Ind. | 44-QFN |PIC16F724-I/ML-ND@ NEW! 276 218 2.00 
192 _ 36 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 14-ch. 2 20 Ext. 40-DIP | PIC16F724-E/P-ND@ NEW! 2.82 2.22 2.03 
192 _ 36 al 1 (AUSART) 1 1 2_ | 14-ch. 2 20 Ind. 40-DIP_|PIC16F724-I/P-ND@ NEW! 258 2.02 1.86 
192 _ 36 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 14-ch. 2 20 Ext. | 44-TOFP |PIC16F724-E/PT-ND®@ NEW! 270 212 1.94 
192 - 36 al 1 (AUSART) 1 1 2 | 14-ch. 2 20 Ind. | 44-TOFP |PIC16F724-I/PT-ND@ NEW! 244 1.93 1.77 
192 _ 36 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 14-ch. 2 20 Ext. | 44-QFN |PIC16LF724-E/ML-ND@ NEW! 3.14 2.06 2.01 
192 ad 36 al 1 (AUSART) 1 1 2 | 14-ch. 2 20 Ext. 40-DIP | PIC16LF724-E/P-ND@ NEW! 294 1.93 1.89 
192 - 36 Al 1 (AUSART) 1 1 2_ | 14-ch. 2 20 Ext._|_44-TOFP_|PIC16LF724-E/PT-ND@ NEW! 2.82 185 1.80 
192 _ 36 il 1 (AUSART) 1 1 2 | 14-ch. 2 20 Ind. | 44-QFN |PIC16LF724-I/ML-ND@ NEW! 2.88 1.89 1.85 
192 - 36 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 14-ch. 2 20 Ind. 40-DIP | PIC16LF724-I/P-ND@ NEW! 268 1.76 1.72 
192 - 36 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 14-ch. 2 20 Ind. | 44-TOFP |PIC16LF724-I/PT-ND® NEW! 256 168 1.64 
192 - 22 2 1 (USART) 1 1 2 | 5S-ch.8-bit | — 20 Ind. | 28-QFN |PIC16F73-I/ML-ND® 468 345 3.36 
192 - 22 2 1 (USART) 1 1 2_ | 5-ch.8-bit | — 20 Ind. | _28-SOIC_| PIC16F73-I/SO-ND® 468 3.45 3.36 
192 = 22 2 1 (USART) 1 1 2 | S-ch.8-bit | — 20 Ind. | 28-DIP .3” | PIC16F73-I/SP-ND® 468 345 3.36 
192 - 22 2 1 (USART) 1 1 2 | 5S-ch.8-bit | — 20 Ind. | 28-SSOP |PIC16F73-I/SS-ND@ 484 3.55 3.46 
192 - 22 2 1 (USART) 1 1 2 | S-ch.8-bit | — 20 Ind. | 28-QFN |PIC16LF73-I/ML-ND@ 492 3.63 3.54 
192 _ 22 2 1 (USART) 1 1 2 | S-ch.8-bit | — 20 Ind. | 28-SOIC |PIC16LF73-I/SO-ND@ 492 3.63 3.54 
192 _ 22 Al 1 (USART) 1 1 2_ | 5-ch. 8-bit | — 20 Ind. | 28-DIP .3” | PIC16LF73-I/SP-ND® 492 3.63 3.54 
192 — 22 il 1 (USART) 1 1 2 | 5-ch.8-bit |] — 20 Ind. | 28-SSOP |PIC16LF73-I/SS-ND@ 5.06 3.72 3.63 
368 - 25 2 1 (AUSART) 1Mi2c} 1 2 |11-ch. 10-bit) 2 20 Ind. | 28-QFN |PIC16F737-I/ML-ND® 5.74 3.83 3.77 
368 - 25 2 1 (AUSART) 1Mi2c} 1 2 |11-ch. 10-bit) 2 20 Ind. | 28-SOIC |PIC16F737-I/SO-ND@ 5.30 3.54 3.48 
368 - 25 2 1 (AUSART) 1Mi2c} 1 2 |11-ch. 10-bit) 2 20 Ind. | 28-DIP .3” | PIC16F737-I/SP-ND@ 5.20 347 3.41 
368 - 25 21 1 (AUSART) imi2c | 1 2 |11-ch. 10-bit] 2 20 Ind. | _28-SSOP_| PIC16F737-I/SS-ND® 5.46 3.64 3.58 
368 = 25 2 1 (AUSART) TMi2c | 1 2 |11-ch. 10-bit) 2 20 Ind. | 28-QFN |PIC16LF737-I/ML-ND® 6.02 4.01 3.94 
368 _ 25 2 1 (AUSART) 1Mi2c} 1 2 |11-ch. 10-bit) 2 20 Ind. | 28-SOIC |PIC16LF737-I/SO-ND@ 5.82 3.89 3.82 
368 - 25 2 1 (AUSART) 1Mi2c} 1 2 |11-ch. 10-bit) 2 20 Ind. | 28-DIP .3” | PIC16LF737-I/SP-ND 5.72 3.82 3.75 
368 - 25 2 1 (AUSART) 1Mli2c} 1 2 |11-ch. 10-bit) 2 20 Ind. | 28-SSOP |PIC16LF737-I/SS-ND@ 5.90 3.93 3.87 
192 - 33 a 1 (USART) 1 1 2 | 8-ch.8-bit | — 20 Ind._|_44-PLCC | PIC16F74-I/L-ND@ 6.38 4.83 4.75 
192 = 33 il 1 (USART) 1 1 2 | 8ch.8-bit | — 20 Ind. | 44-QFN ]PIC16F74-I/ML-ND 710 5.23 5.10 
192 _ 33 2 1 (USART) 1 1 2 | 8&ch.8-bit | — 20 Ind. 40-DIP | PIC16F74-I/P-ND® 5.70 419 4.08 
192 _- 33 al 1 (USART) 1 1 2 | 8&ch.8-bit | — 20 Ind. | 44-TQFP | PIC16F74-I/PT-ND® 684 5.02 4.89 
192 - 33 2 1 (USART) 1 1 2 | 8&ch.8-bit | — 20 Ind. | 44-PLCC | PIC16LF74-I/L-ND@ 670 5.08 4.99 
192 =_ 33 2/1 1 (USART) 1 1 2_ | 8ch. 8-bit | — 20 Ind. | 44-QFN_|PIC16LF74-I/ML-ND 744 547 5.33 
192 = 33 2 1 (USART) 1 1 2 | &ch.8-bit | — 20 Ind. 40-DIP | PIC16LF74-I/P-ND 5.98 440 4.28 
192 - 33 2 1 (USART) 1 1 2 | 8-ch.8-bit | — 20 Ind. | 44-TQFP |PIC16LF74-I/PT-ND® 7.20 5.28 5.14 
368 _ 36 2 1 (AUSART) 1Mi2c} 1 2 |14-ch. 10-bit) 2 20 Ind. | 40-QFN | PIC16F747-I/ML-ND® 640 4.27 4.20 
368 _ 36 2 1 (AUSART) 1Mi2c} 1 2 |14-ch. 10-bit) 2 20 Ind. 40-DIP_ | PIC16F747-I/P-ND@ 5.98 3.99 3.92 

4k x14 388 - 36 al 1 (AUSART) imi2c}] 1 2 |14-ch. 10-bit] 2 20 Ind. | _44-TOFP_|PIC16F747-I/PT-ND® 6.08 4.06 3.99 
368 _ 36 a 1 (AUSART) 1Mi2c | 1 2 |14-ch. 10-bit) 2 20 Ind. 40-DIP | PIC16LF747-1/P-ND 656 438 4.31 
368 _ 36 al 1 (AUSART) 1Mi2c} 1 2 |14-ch. 10-bit) 2 20 Ind. | 44-TQFP |PIC16LF747-I/PT-ND® 670 447 4.40 
368 256 16 2 1 (AUSART) - —/|1 _ 2 20 Ind. | 28-QFN | PIC16F87-I/ML-ND® 420 273 263 
368 256 16 2 1 (AUSART) — 1 _ 2 20 Ind. 18-DIP_ | PIC16F87-I/P-ND® 3.72 243 2.35 
368 256 16 al 1 (AUSART) - 1 - 2 20 Ind. | _18-SOIC_| PIC16F87-I/SO-ND@ 3.84 249 2.40 
368 256 16 il 1 (AUSART) = 1 _ 2 20 Ind. | 20-SSOP |PIC16F87-I/SS-ND@ 410 267 2.58 
368 256 16 2 1 (AUSART) - 1 - 2 20 Ind. | 28-QFN |PIC16LF87-I/ML-ND@ 438 286 2.76 
368 256 16 2 1 (AUSART) - 1 - 2 20 Ind. 18-DIP | PIC16LF87-I/P-ND® 3.92 256 2.47 
368 256 16 2 1 (AUSART) - 1 - 2 20 Ind. | 18-SOIC |PIC16LF87-I/SO-ND@ 400 260 2.51 
368 256 16 al 1 (AUSART) _ —/1 _ 2 20 Ind. | 20-SSOP_| PIC16LF87-I/SS-ND@ 434 281 271 
192 128 22 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 5-ch. 10-bit 2 20 Ind. | 28-QFN |PIC16F873A-I/ML-ND® 6.08 448 4.36 
192 128 22 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 5-ch. 10-bit 2 20 Ind. | 28-SOIC |PIC16F873A-I/SO-ND® 5.72 4.21 4.10 
192 128 22 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 5-ch. 10-bit 2 20 Ind. | 28-DIP .3” | PIC16F873A-I/SP-ND@ 5.72 421 4.10 
192 128 22 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 5-ch. 10-bit 2 20 Ind. | 28-SSOP |PIC16F873A-I/SS-ND® 5.84 430 4.19 
192 128 22 2 1 (AUSART) imi2c}] 14 2__| 5-ch. 10-bit 2 20 Ind. | 28-QFN_ | PIC16LF873A-I/ML-ND® 6.38 4.69 4.57 
192 128 22 il 1 (AUSART) 1Mi2c | 1 2 | 5-ch. 10-bit 2 20 Ind. | 28-SOIC |PIC16LF873A-I/SO-ND® 6.02 441 4.30 
192 128 22 2 1 (AUSART) 1Mi2c | 1 2 | 5-ch. 10-bit 2 20 Ind. | 28-DIP .3” | PIC16LF873A-I/SP-ND@ 6.02 441 4.30 
192 128 22 2 1 (AUSART) 1Mi2c} 1 2 | 5-ch. 10-bit 2 20 Ind. | 28-SSOP |PIC16LF873A-I/SS-ND® 6.32 464 4.52 
192 128 33 2 1 (AUSART) 1Mi2c} 1 2 | 8-ch. 10-bit 2 20 Ind. | 44-PLCC | PIC16F874A-I/L-ND® 7.00 531 5.22 
192 128 33 al 1 (AUSART) imi2c}] 14 2__| &-ch. 10-bit 2 20 Ind. | 44-QFN_ | PIC16F874A-I/ML-ND® 7.20 5.28 5.14 
192 128 33 21 1 (AUSART) 1Mi2c | 1 2 | 8-ch. 10-bit 2 20 Ind. 40-DIP | PIC16F874A-I/P-ND® 6.24 459 4.47 
192 128 33 2 1 (AUSART) 1Mi2c} 1 2 | 8-ch. 10-bit 2 20 Ind. | 44-TQFP | PIC16F874A-I/PT-ND® 7.20 5.28 5.14 
192 128 33 2 1 (AUSART) 1Mi2c} 1 2 | 8-ch. 10-bit 2 20 Ind. | 44-PLCC | PIC16LF874A-I/L-ND® 7.36 5.57 5.48 
192 128 33 2 1 (AUSART) 1Mi2c} 1 2 | 8-ch. 10-bit 2 20 Ind. 40-DIP | PIC16LF874A-I/P-ND® 656 483 4.71 
192 128 33 2/1 1 (AUSART) imi2c | 14 2__| 8-ch. 10-bit 2 20 Ind._|_44-TOFP_| PIC16LF874A-I/PT-ND@ 7.56 5.55 5.41 
368 256 16 2 1 (AUSART) _ 1 1 | 7-ch. 10-bit 2 20 Ind. | 28-QFN |PIC16F88-I/ML-ND® 446 3.27 3.19 
368 256 16 2 1 (AUSART) - 1 1 | 7-ch. 10-bit 2 20 Ind. 18-DIP_ | PIC16F88-I/P-ND® 400 260 2.51 
368 256 16 2 1 (AUSART) - 1 1 | 7-ch. 10-bit 2 20 Ind. | 18-SOIC |PIC16F88-I/SO-ND® 408 266 2.57 
368 256 16 2 1 (AUSART) _ 1 1 | 7-ch. 10-bit 2 20 Ind. | 20-SSOP | PIC16F88-I/SS-ND@ 438 286 2.76 
368 256 16 al 1 (AUSART) — 1 1_| 7-ch. 10-bit 2 20 Ind. | 28-QFN_ | PIC16LF88-I/ML-ND@ 468 3.43 3.34 
368 256 16 2 1 (AUSART) = 1 1 | 7-ch. 10-bit 2 20 Ind. 18-DIP_ | PIC16LF88-I/P-ND@ 420 273 2.63 
368 256 16 2 1 (AUSART) _ 1 1 | 7-ch. 10-bit 2 20 Ind. | 18-SOIC |PIC16LF88-I/SO-ND® 426 278 2.69 
368 256 16 al 1 (AUSART) _ 1 1 | 7-ch. 10-bit 2 20 Ind. | 20-SSOP | PIC16LF88-I/SS-ND@ 460 3.00 2.89 
256 256 25 2 1 (EUSART) 1Mi2c} 1 2 |11-ch. 10-bit) 2 20 Ind. | 28-QFN |PIC16F883-I/ML-ND® 260 2.04 1.98 
256 256 25 al 1 (EUSART) imi2c | 1 2 |11-ch. 10-bit] 2 20 Ind. | _28-SOIC_| PIC16F883-I/SO-ND@ 218 1.74 1.69 
256 256 25 il 1 (EUSART) 1Mi2c | 1 2 |11-ch. 10-bit) 2 20 Ind. 28-DIP_ | PIC16F883-I/SP-ND® 242 1.90 1.85 
256 256 25 2 1 (EUSART) 1Mi2c} 1 2 |11-ch. 10-bit) 2 20 Ind. | 28-SSOP |PIC16F883-I/SS-ND® 212 1.70 1.66 
256 256 36 2 1 (EUSART) 1Mi2c} 1 2 |14-ch. 10-bit) 2 20 Ind. | 44-QFN | PIC16F884-I/ML-ND® 282 220 2.14 
256 256 36 2 1 (EUSART) 1mMi2c} 1 2 |14-ch. 10-bit) 2 20 Ind. 40-DIP | PIC16F884-I/P-ND® 256 2.01 1.96 
256 256 36 Al 1 (EUSART) 1Mi2c | 1 2 |14-ch. 10-bit] 2 20 Ind. | _44-TOFP_| PIC16F884-I/PT-ND@ 2.58 2.03 1.98 
368 = 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 2 20 Ext. | 28-QFN |PIC16F726-E/ML-ND® NEW! 274 216 1.98 
368 - 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 2 20 Ind. | 28-QFN |PIC16F726-I/ML-ND@ NEW! 252 1.99 1.82 
368 - 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch. 2 20 Ext. | 28-SOIC |PIC16F726-E/SO-ND® NEW! 242 1.91 1.75 
368 _ 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch. 2 20 Ind. | 28-SOIC |PIC16F726-I/SO-ND@ NE! 2.20 1.73 1.59 
368 _ 25 al 1 (AUSART) 1 1 2_ | 11-ch. 2 20 Ext. 28-DIP_| PIC16F726-E/SP-ND@ NEW! 2.66 210 1.93 
368 _ 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch. 2 20 Ind. 28-DIP_ | PIC16F726-I/SP-ND@ NEW! 244 1.93 1.77 
368 _ 25 2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch. 2 20 Ext. | 28-SSOP |PIC16F726-E/SS-ND® NEW! 2.38 187 1.71 
128 - 25 a 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch. 2 20 Ind. | 28-SSOP |PIC16F726-I/SS-ND@ NEW! 216 1.70 1.55 
368 - 25 1/2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch. _ 20 Ind. | 28-QFN |PIC16LF726-I/ML-ND@ NEW! 252 1.99 1.82 
368 _ 25 1/2 1 (AUSART) 1 1 2_ | 11-ch. _ 20 Ind. | 28-SOIC_|PIC16LF726-I/SO-ND@ NEW! 2.20 1.73 1.59 

akx14 | 368 = 25 1/2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch. — 20 Ind. 28-DIP_ | PIC16LF726-/SP-ND® NEW! 246 1.93 1.77 
368 - 25 1/2 1 (AUSART) 1 1 2 | 11-ch. —_ 20 Ind. | 28-SSOP |PIC16LF726-I/SS-ND@ NEW! 216 1.70 1.55 
368 _ 36 21 1 (AUSART) 1 1 2 2 20 Ext. | 44-QFN |PIC16F727-E/ML-ND® NEW! 3.28 2.58 2.37 
368 _ 36 2 1 (AUSART) 1 1 2 2 20 Ind. | 44-QFN |PIC16F727-I/ML-ND@ NEW! 3.02 237 217 
368 _ 36 2 1 (AUSART) 1 1 2 2 20 Ext. 40-DIP__| PIC16F727-E/P-ND@ NEW! 3.08 243 2.23 
128 _ 36 2 1 (AUSART) 1 1 2 2 20 Ind. 40-DIP | PIC16F727-I/P-ND@ NEW! 2.82 2.22 2.03 
368 _ 36 2 1 (AUSART) 1 1 2 2 20 Ext. | 40-TQFP |PIC16F727-E/PT-ND@ NEW! 296 233 2.14 
128 _ 36 2 1 (AUSART) 1 1 2 2 20 Ind. | 44-TQFP |PIC16F727-/PT-ND@ NEW! 270 212 1.94 
368 - 36 1/2 1 (AUSART) 1 1 2 _— 20 Ind. | 44-QFN |PIC16LF727-I/ML-ND@ NEW! 3.02 237 217 
368 - 36 1/2 1 (AUSART) 1 1 2_ | 14-ch. 8-bit | — 20 Ind. 40-DIP__|PIC16LF727-I/P-ND@ NEW! 2.82 2.22 2.03 
368 — 36 1/2 1 (AUSART) 1 1 2 | 14-ch. 8-bit | — 20 Ind. | 44-TQFP |PIC16LF727-I/PT-ND@ NEW! 270 212 1.94 
368 _ 22 al 1 (USART) 1 1 2_ | 5-ch. 8-bit | — 20 Ind. | 28-QFN | PIC16F76-I/ML-ND@ 5.90 433 4.22 

@ RoHS Compliant + Tape and Reel 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 
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DWN MICROCHIP 


General Purpose 8-bit PIC Flash Microcontrollers 


PIC16F Devices (Cont. 
Memory Size Timer/ Clock Oper - 5 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vcc ating Digi-Key Price Each 
Words |Bytes| Bytes | Pins| 8/16-bit UART 2c™ | SPr™ | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. 1 10 25 
368 _ 22 2 1 (USART) 1 1 2 5-ch. 8-bit = _ 20 40~55 Ind. 28-SOIC | PIC16F76-I/SO-ND@ 5.90 4.33 4.22 
368 = 22 2 1 (USART) 1 1 2 5-ch. 8-bit = = 20 4.0~5.5 Ind. | 28-DIP .3” | PIC16F76-I/SP-ND@ 5.90 4.33 4.22 
368 - 22 2 1 (USART) 1 1 2 5-ch. 8-bit _ _ 20 40~55 Ind. | 28-SSOP | PIC16F76-I/SS-ND® 6.04 443 4.32 
368 = 22 2 1 (USART) 1 1 2 5-ch. 8-bit _— _ 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-QFN | PIC16LF76-I/ML-ND 6.18 454 4.42 
368 = 22 2 1 (USART) 1 1 2 5-ch. 8-bit = = 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-SOIC_| PIC16LF76-I/SO-ND® 6.18 454 4.42 
368 = 22 2 1 (USART) 1 1 2 5-ch. 8-bit = — 20 2.0 ~ 5.5 Ind. | 28-DIP .3” | PIC16LF76-I/SP-ND@ 6.18 454 4.42 
368 _ 22 2 1 (USART) 1 1 2 5-ch. 8-bit _ = 20 2.0 ~5.5 Ind. | 28-SSOP | PIC16LF76-I/SS-ND® 6.34 465 4.53 
368 = 25 2 1 (AUSART) imMrec] 1 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 28-QFN | PIC16F767-I/ML-ND@ 6.66 444 4.37 
368 _ 25 2 1 (AUSART) qmMrec] 1 2 = |11-ch. 10-bit 2 8MHz 20 40~55 Ind. 28-SOIC | PIC16F767-I/SO-ND® 6.16 4.11 4.04 
368 = 25 2 1 (AUSART) imc] 1 2 |11-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0 ~5.5 Ind. | 28-DIP .3” | PIC16F767-I/SP-ND® 6.04 403 3.96 
368 — 25 2 1 (AUSART) 1mMrec] 1 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 20 40~55 Ind. | 28-SSOP | PIC16F767-I/SS-ND® 6.36 4.24 417 
368 = 25 2 1 (AUSART) imrec}) 14 2 |11-ch. 10-bit 2 4MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-QFN | PIC16LF767-I/ML-ND@ 7.26 485 4.77 
368 — 25 2 1 (AUSART) 1mMrec]) 1 2 |11-ch. 10-bit 2 4MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 28-SOIC | PIC1GLF767-I/SO-ND® 6.70 447 4.40 
368 = 25 2/1 1 (AUSART) imrec] 1 2 |11-ch. 10-bit 2 4MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. | 28-DIP .3” | PIC16LF767-I/SP-ND@ 6.66 443 4.35 
368 = 25 2 1 (AUSART) imc | 1 2__|11-ch. 10-bit 2 4MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. | 28-SSOP_|PIC16LF767-I/SS-ND@ 6.92 462 4.54 
368 — 33 2 1 (USART) 1 al 2 8-ch. 8-bit _ _ 20 40~55 Ind. | 44-PLCC | PIC16F77-I/L-ND@ 7.30 5.52 5.43 
368 —= 33 2 1 (USART) 1 1 2 8-ch. 8-bit _— — 20 4.0~55 Ind. 44-QFN | PIC16F77-I/ML-ND® 8.10 5.95 5.80 
368 = 33 2 1 (USART) 1 1 2 8-ch. 8-bit _ = 20 40~55 Ind. 40-DIP_ | PIC16F77-I/P-ND® 6.52 4.78 4.66 
368 = 33 2 1 (USART) 1 1 2 8-ch. 8-bit = = 20 2.0 ~ 5.5 Ind. | 44-PLCC | PIC16LF77-I/L-ND 7.68 580 5.70 
368 = 33 2 1 (USART) 1 1 2 8-ch. 8-bit = _ 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 44-QFN | PIC16LF77-I/ML-ND 8.46 6.23 6.07 
368 = 33 2 1 (USART) 1 1 2 8-ch. 8-bit _ = 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP | PIC16LF77-I/P-ND@ 6.84 5.02 4.89 
368 = 33 2/1 1 (USART) 1 1 2 8-ch. 8-bit _ = 20 2.0 ~5.5 Ind. | 44-TQFP | PIC1GLF77-I/PT-ND@ 8.22 6.03 5.88 
368 — 36 2 1 (AUSART) imrec] 1 2 |14-ch. 10-bit 2 = 20 4.0~5.5 Ind. 44-QFN | PIC16F777-I/ML-ND 7.08 4.73 4.65 
368 _ 36 2 1 (AUSART) 1mMrec] 1 2 = |14-ch. 10-bit 2 — 20 40~5.5 Ind. 40-DIP | PIC16F777-I/P-ND® 6.66 443 4.35 
368 = 36 2 1 (AUSART) imc] 1 2 _|14-ch. 10-bit 2 = 20 4.0 ~5.5 Ind. | 44-TQFP_|PIC16F777-I/PT-ND® 6.76 451 4.44 
8Kx14 | 368 = 36 2 1 (AUSART) 1Mrec] 1 2 | 14-ch. 10-bit 2 _ 20 2.0 ~5.5 Ind. 44-QFN | PIC16LF777-I/ML-ND 782 5.21 5.12 
368 — 36 2 1 (AUSART) imc] 1 2 = |14-ch. 10-bit 2 = 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP | PIC16LF777-1/P-ND® 7.30 486 4.78 
368 — 36 2 1 (AUSART) 1mMrec] 1 2 |14-ch. 10-bit 2 _ 20 2.0 ~5.5 Ind. | 44-TQFP | PIC16LF777-I/PT-ND® 744 4.97 4.88 
368 256 22 2 1 (AUSART) imrec] 1 2 5-ch. 8-bit 2 = 20 4.0~5.5 Ind. 28-QFN | PIC16F876A-I/ML-ND® 6.16 453 4.41 
368 256 22 2 1 (AUSART) imc] 1 2 5-ch. 8-bit 2 _ 20 4.0 ~5.5 Ind. 28-SOIC_| PIC16F876A-I/SO-ND® 6.16 453 4.41 
368 256 22 2 1 (AUSART) iMrec] 1 2 5-ch. 8-bit 2 — 20 40~55 Ind. | 28-DIP .3” | PIC16F876A-I/SP-ND® 6.16 453 4.41 
368 256 22 2 1 (AUSART) 1Mrec] 1 2 5-ch. 8-bit 2 = 20 40~5.5 Ind. | 28-SSOP | PIC16F876A-I/SS-ND® 6.28 4.62 4.50 
368 256 22 2 1 (AUSART) imc] 1 2 5-ch. 8-bit 2 = 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-QFN | PIC16LF876A-I/ML-ND@ 646 4.75 4.63 
368 256 22 2 1 (AUSART) 1mMrec] 1 2: 5-ch. 8-bit 2 = 20 2.0 ~5.5 Ind. 28-SOIC | PIC1GLF876A-I/SO-ND® 646 4.75 4.63 
368 256 22 2 1 (AUSART) imc] 1 2 5-ch. 8-bit 2 = 20 2.0 ~ 5.5 Ind. | 28-DIP .3” | PIC16LF876A-I/SP-ND@ 646 4.75 4.63 
368 256 22 2 1 (AUSART) 1Mrec|] 1 2 5-ch. 8-bit 2 _ 20 2.0 ~5.5 Ind. | 28-SSOP | PIC16LF876A-I/SS-ND® 6.58 485 4.72 
368 256 33 2 1 (AUSART) imirec}) 1 2 | 8-ch. 10-bit 2 = 20 4.0~5.5 Ind. | 44-PLCC | PIC16F877A-I/L-ND® 7.52 5.70 5.61 
368 256 33 2 1 (AUSART) 1mMrec] 1 2 | 8-ch. 10-bit 2 _ 20 40~55 Ind. 44-QFN | PIC16F877A-I/ML-ND® 7.74 5.70 5.55 
368 256 33 2 1 (AUSART) imirec}) 1 2 | 8-ch. 10-bit 2 — 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP | PIC16F877A-I/P-ND® 6.72 494 4.81 
368 256 33 2 1 (AUSART) imc] 1 2__| 8-ch. 10-bit 2 = 20 4.0 ~5.5 Ind. | 44-TQFP_ | PIC16F877A-I/PT-ND@ 7.74 5.70 5.55 
368 256 33 2 1 (AUSART) 1Mrec] 1 2 | 8-ch. 10-bit 2 _ 20 2.0 ~5.5 Ind. | 44-PLCC | PIC16LF877A-I/L-ND® 7.92 6.00 5.90 
368 256 33 2 1 (AUSART) imc] 1 2 | 8-ch. 10-bit 2 — 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 44-QFN | PIC16LF877A-I/ML-ND@ 8.12 597 5.81 
368 256 33 2 1 (AUSART) 1mMrec] 1 2 | 8-ch. 10-bit 2 _ 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP | PIC1GLF877A-I/P-ND@ 7.08 5.20 5.06 
368 256 33 2 1 (AUSART) imc] 1 2 | 8-ch. 10-bit 2 — 20 2.0 ~ 5.5 Ind. | 44-TQFP | PIC16LF877A-I/PT-ND® 8.12 5.97 5.81 
368 256 25 2 1 (EUSART) imc] 1 2 _|11-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-QFN | PIC16F886-I/ML-ND® 2.78 2.19 2.13 
368 256 25 2 1 (EUSART) 1Mrec] 1 2 |11-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-SOIC | PIC16F886-I/SO-ND® 2.38 1.88 1.83 
368 256 25 2 1 (EUSART) 1mMrec] 1 2 |11-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. | 28-DIP .3” | PIC16F886-I/SP-ND® 2.60 2.05 2.00 
368 256 25 2 1 (EUSART) imMrec] 1 2 |11-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. | 28-SSOP | PIC16F886-I/SS-ND® 2.32 1.85 1.80 
368 256 36 2 1 (EUSART) 1mMrec] 1 2 |14-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 44-QFN | PIC16F887-I/ML-ND® 3.04 2.38 © 2.32 
368 256 36 2 1 (EUSART) imrec| 1 2 _|14-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP__| PIC16F887-I/P-ND@ 2.80 2.20 2.14 
368 256 36 2 1 (EUSART) imrec{ 4 2 |14-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. | 44-TQFP | PIC16F887-I/PT-ND@ 2.84 2.21 2.15 
PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock Oper- 
Program | RAM ] EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed | VCC ating Digi-Key Price Each 
Words |Bytes| Bytes |Pins| 8/16-bit UART e™ | SPI™) PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp.) Package | Part No. 1 10 25 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) _ = 1 | 7-ch. 10-bit | — 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18F1220-I/ML-ND® 4.04 2.65 2.58 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) _ _ 1 | 7-ch. 10-bit | — 8MHz 40 42~5.5 | Ind. 18-DIP | PIC18F1220-I/P-ND@ 3.72 2.44 2.38 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) _ _ 1 | 7-ch. 10-bit | — 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 18-SOIC | PIC18F1220-I/SO-ND@ 3.58 2.35 2.30 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) = = 1 | 7-ch. 10-bit | — 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 20-SSOP | PIC18F1220-I/SS-ND® 3.58 2.35 2.30 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) = _ 1__| 7-ch. 10-bit | — 8MHz 40 2.5~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18LF1220-I/ML-ND® 4.22 2.76 2.70 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) = — 1 | 7-ch. 10-bit | — 8MHz 40 2.5~5.5 | Ind. 18-DIP | PIC18LF1220-I/P-ND@ 3.90 2.55 2.49 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) = = 1 | 7-ch. 10-bit | — 8MHz 40 2.5~5.5 | Ind. | 18-SOIC | PIC18LF1220-I/SO-ND® 3.76 2.47 2.41 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) = = 1 | 7-ch. 10-bit | — 8MHz 40 2.5~5.5 | Ind. | 20-SSOP | PIC18LF1220-I/SS-ND@ 3.76 2.47 2.41 
256 128 16 —/2 | 1(AUSART), 1 (EUSART)| — _ 6 | 4-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18F1230-I/ML-ND® 4.16 3.14 2.88 
256 128 16 —/2__|1(AUSART), 1 (EUSART) | — = 6 | 4-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. 18-DIP_| PIC18F1230-I/P-ND® 3.84 2.89 2.65 
256 128 16 —/2 |1(AUSART), 1 (EUSART)| = — _ 6 | 4-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 18-SOIC | PIC18F1230-I/SO-ND@ 3.72 2.79 2.56 
256 128 16 —/2 |1(AUSART), 1 (EUSART)| — _ 6 | 4-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 20-SSOP | PIC18F1230-I/SS-ND@ 3.72 2.79 2.56 
256 128 16 —/2 |1(AUSART), 1 (EUSART)| — _ 6 | 4-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18LF1230-I/ML-ND® 4.34 3.28 3.00 
256 128 16 —/2 |1(AUSART), 1 (EUSART)| — _ 6 | 4-ch. 10-bit 3 8MHz,32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. 18-DIP | PIC18LF1230-I/P-ND® 4.02 3.03 2.77 
256 128 16 —/2__|1(AUSART), 1 (EUSART)| — = 6 | 4-ch. 10-bit 3 8MbHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 18-SOIC | PIC18LF1230-I/SO-ND® 3.90 2.93 2.69 
256 128 16 —/2  |1(AUSART), 1 (EUSART)| — = 6 | 4-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 20-SSOP | PIC18LF1230-I/SS-ND@ NEW! 3.88 2.79 2.56 
256 128 16 —/2 1 (EUSART) = = 6 | 4-ch. 10-bit 3 8MbHz, 31kHz 40 2.0~5.5 | Ext. | 28-QFN | PIC18F1230-E/ML-ND@ 4.54 3.41 3.13 
256 128 16 —/2 1 (EUSART) = — 6 | 4-ch. 10-bit 3 8MbHz, 31kHz 40 2.0~5.5 | Ext. 18-DIP | PIC18F1230-E/P-ND® 4.22 3.18 2.92 
256 128 16 —/2 1 (EUSART) = fl 6 | 4-ch. 10-bit 3 8MbHz, 31kHz 40 2.0~5.5 | Ext. | 18-SOIC | PIC18F1230-E/SO-ND® 4.08 3.08 2.83 
9K x16 256 128 16 —/2 1 (EUSART) = = 6 | 4-ch. 10-bit 3 8MbHz, 31kHz 40 2.0~5.5 | Ext. | 20-SSOP | PIC18F1230-E/SS-ND® 4.08 3.08 2.83 
512 256 25: 1/3 1 (AUSART) TMC) 1 2 |10-ch. 10-bit] 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18F2220-I/SO-ND@ 6.40 4.70 4.58 
512 256 25 1/3 1 (AUSART) tmMrec) 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. |28-DIP .3”| PIC18F2220-I/SP-ND® 6.40 4.70 4.58 
512 256 25 1/3 1 (AUSART) imMrecy) 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18LF2220-I/SO-ND® 6.70 4.93 4.80 
512 256 25: 1/3 1 (AUSART) imMrec) 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. |28-DIP .3”| PIC18LF2220-I/SP-ND® 6.70 4.93 4.80 
512 256 25 1/3 1 (EUSART) imrec} 1 2 |10-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18F2221-I/ML-ND® 3.90 2.95 2.70 
512 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec] 1 2 |10-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18F2221-I/SO-ND@ 3.58 2.70 2.47 
512 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. |28-DIP .3”| PIC18F2221-I/SP-ND® 3.84 2.89 2.65 
512 256 25 1/3 1 (EUSART) qmrec} 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-SSOP | PIC18F2221-I/SS-ND@ 3.54 2.66 2.44 
512 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18LF2221-I/ML-ND® 4.08 3.08 2.83 
512 256 25 1/3 1 (EUSART) imi2c| 1 2 |10-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18LF2221-I/SO-ND® 3.76 2.83 2.60 
512 256 25 1/3 1 (EUSART) turec] 1 2 |10-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. |28-DIP .3”| PIC18LF2221-I/SP-ND® 4.02 3.03 2.77 
512 256 25 1/3 1 (EUSART) imc) 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-SSOP | PIC18LF2221-I/SS-ND® 3.72 2.79 2.56 
512 256 36 1/3 1 (AUSART) imMrecy) 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 44-QFN | PIC18F4220-I/ML-ND 8.40 6.18 6.02 
512 256 36 1/3 1 (AUSART) imc) 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz 40 42~5.5 | Ind. 40-DIP | PIC18F4220-I/P-ND® 7.06 5.18 5.05 
512 256 36 1/3 1 (AUSART) imc] 1 2 | 13-ch. 10-bit] 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 44-TQFP | PIC18F4220-I/PT-ND® 8.14 5.99 5.83 
512 256 36 1/3 1 (AUSART) tmrec] 1 2 |13-ch. 10-bit] 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 44-QFN | PIC18LF4220-I/ML-ND® 8.84 6.48 6.31 
512 256 36 1/3 1 (AUSART) tmrec} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. 40-DIP | PIC18LF4220-I/P-ND® 7.40 5.44 5.30 
512 256 36 1/3 1 (AUSART) tmrec} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 44-TQFP | PIC18LF4220-I/PT-ND® 8.56 6.29 6.13 
512 256 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 44-QFN | PIC18F4221-I/ML-ND® 4.28 3.24 2.97 
512 256 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 | 13-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. 40-DIP_| PIC18F4221-1/P-ND@ 4.10 3.08 2.83 
@ RoHS Compliant + Tape and Reel 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 
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x MICROCHIP General Purpose 8-bit PIC Flash Microcontrollers 


PIC18F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock Oper- a 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed | VCC | ating Digi-Key Price Each 
Words |Bytes| Bytes |Pins| 8/16-bit UART ec™ | SPI™ | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. al 10 25 
512 256 36 1/3 1 (EUSART) TMC) 1 2 | 13-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 44-TQFP | PIC18F4221-I/PT-ND® 3.96 2.99 2.74 
9K x16 512 256 36 1/3 1 (EUSART) imMrecy) 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 44-QFN | PIC18LF4221-I/ML-ND® 4.48 3.37 3.09 
512 256 36 1/3 1 (EUSART) imrec) 1 2 |13-ch. 10-bit) 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4221-I/P-ND® 4.30 3.24 2.97 
512 256 36 1/3 1 (EUSART) imrec |} 1 2 | 13-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 44-TQFP | PIC18LF4221-I/PT-ND® 4.16 3.14 2.88 
512 256 15 1/3 1 (EUSART) = 1 2 | 9-ch. 10-bit 2 16MHz, 32kHz 48 1.8~5.5 | Ind. 20-DIP | PIC18F13K50-I/P-ND@NEW! 2.80 2.20 2.01 
512 256 15 1/3 |1 (AUSART), 1 (EUSART)| — 1 2 | 9-ch. 10-bit 2 16MHz, 32kHz 48 1.8~5.5 | Ind. | 20-SSOP | PIC18F13K50-I/SS-ND@NEW! 2.42 1.91 1.75 
512 256 15 1/3 1 (EUSART) _ 1 2 | 9-ch. 10-bit 2 16MHz, 32kHz 48 1.8~5.5 ) Ind. 20-DIP_ | PIC18LF13K50-I/P-ND@NEW! 2.92 1.92 1.87 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) _ _ 1 | 7-ch. 10-bit | — 8MHz 40 42~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18F1320-I/ML-ND® 4.42 2.90 2.83 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) = = 1__| 7-ch. 10-bit | — 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. 18-DIP_| PIC18F1320-I/P-ND@ 4.10 2.69 2.62 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) = = 1 | 7-ch. 10-bit | — 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 18-SOIC | PIC18F1320-I/SO-ND@ 3.96 2.60 2.54 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) = — 1 | 7-ch. 10-bit | — 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 20-SSOP | PIC18F1320-I/SS-ND@ 3.96 2.60 2.54 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) _ — 1 | 7-ch. 10-bit | — 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18LF1320-I/ML-ND® 4.62 3.03 2.96 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) _ = 1 | 7-ch. 10-bit | — 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. 18-DIP | PIC18LF1320-I/P-ND® 4.30 2.82 2.75 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) — = 1__| 7-ch. 10-bit | — 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 18-SOIC | PIC18LF1320-I/SO-ND® 4.16 2.73 2.67 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) = = 1 | 7-ch. 10-bit | — 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 20-SSOP | PIC18LF1320-I/SS-ND@ 4.16 2.73 2.67 
256 128 13 —/2 1 (EUSART) = = 6 | 4-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18F1330-I/ML-ND® 4.54 3.43 3.14 
256 128 13 —/2 1 (EUSART) _ _ 6 | 4-ch. 10-bit 3 8MbHz, 32kHz 40 42~5.5 | Ind. 18-DIP | PIC18F1330-I/P-ND® 4.22 3.18 2.92 
256 128 13 —/2 1 (EUSART) _ _ 6 | 4-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 18-SOIC | PIC18F1330-I/SO-ND® 4.10 3.08 2.83 
256 128 13 —/2 1 (EUSART) = = 6 | 4-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 20-SSOP | PIC18F1330-I/SS-ND® 4.10 3.08 2.83 
256 128 16 —/2  |1(AUSART), 1 (EUSART)| — _ 6 | 4-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18LF1330-I/ML-ND® 4.74 3.58 3.29 
256 128 16 —/2 |1(AUSART), 1 (EUSART)| — _ 6 | 4-ch. 10-bit 3 8MbHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. 18-DIP | PIC18LF1330-I/P-ND@ 4.42 3.33 3.06 
256 128 16 —/2 |1(AUSART), 1 (EUSART)| — _ 6 | 4-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 18-SOIC | PIC18LF1330-I/SO-ND® 4.30 3.24 2.97 
256 128 16 —/2 |1(AUSART), 1 (EUSART)| — — 6 | 4-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 20-SSOP | PIC18LF1330-I/SS-ND@NEW! 4.40 3.45 3.16 
512 256 25 1/3 1 (AUSART) imc} 1 2 |10-ch. 10-bit] 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18F2320-I/SO-ND@ 6.92 5.09 4.96 
512 256 25 1/3 1 (AUSART) tmrec] 1 2 |10-ch. 10-bit] 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. |28-DIP .3”| PIC18F2320-I/SP-ND® 6.92 5.09 4.96 
512 256 25 1/3 1 (AUSART) qmrec} 1 2 |10-ch. 10-bit) 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18LF2320-I/SO-ND® 7.26 5.34 5.20 
512 256 25 1/3 1 (AUSART) tmrec) 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-DIP .3”| PIC18LF2320-I/SP-ND® 7.26 5.34 5.20 
512 256 25 1/3 1 (EUSART) imrecy) 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18F2321-I/ML-ND® 4.14 3.12 2.86 
512 256 25 1/3 1 (EUSART) imc] 1 2 |10-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz. 40 42~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18F2321-I/SO-ND@ 3.82 2.87 2.63 
512 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec] 1 2 |10-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. |28-DIP .3”| PIC18F2321-I/SP-ND® 4.08 3.06 2.81 
512 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-SSOP | PIC18F2321-I/SS-ND® 3.76 2.83 2.60 
4K x16 512 256 25 1/3 1 (EUSART) imMrec) 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18LF2321-I/ML-ND® 4.32 3.26 2.99 
512 256 25 1/3 1 (EUSART) imrec) 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18LF2321-I/SO-ND® 4.00 3.01 2.76 
512 256 25: 1/3 1 (EUSART) imc] 1 2 |10-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. |28-DIP .3” | PIC18LF2321-I/SP-ND® 4.26 3.20 2.93 
512 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec] 1 2 |10-ch. 10-bit] = 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-SSOP | PIC18LF2321-I/SS-ND@ 3.96 2.97 2.72 
768 256 24 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 6 | 5-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18F2331-I/MM-ND® 6.02 3.95 3.85 
512 256 36 1/3 1 (AUSART) imrecy) 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 44-QFN | PIC18F4320-I/ML-ND® 8.94 6.58 6.41 
512 256 36 1/3 1 (AUSART) imrecy) 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz 40 42~5.5 | Ind. 40-DIP | PIC18F4320-I/P-ND® 7.60 5.59 5.44 
512 256 36 1/3 1 (AUSART) imc] 1 2 | 13-ch. 10-bit] 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 44-TQFP | PIC18F4320-I/PT-ND® 8.66 6.37 6.20 
512 256 36 1/3 1 (AUSART) tmrec] 1 2 | 13-ch. 10-bit] 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 44-QFN | PIC18LF4320-I/ML-ND® 9.40 6.90 6.72 
512 256 36 1/3 1 (AUSART) tmrec} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4320-I/P-ND@ 7.96 5.86 5.71 
512 256 36 1/3 1 (AUSART) imc) 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 44-TQFP | PIC18LF4320-I/PT-ND® 9.12 6.71 6.53 
512 256 36 1/3 1 (EUSART) imMrec) 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 44-QFN | PIC18F4321-I/ML-ND® 4.52 3.41 3.13 
512 256 36 1/3 1 (EUSART) imc] 1 2 [13-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 42~5.5 | Ind. 40-DIP_| PIC18F4321-I/P-ND® 4.32 3.26 2.99 
512 256 36 1/3 1 (EUSART) tmrec] 1 2 |13-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 44-TQFP | PIC18F4321-I/PT-ND@ 4.20 3.16 2.90 
512 256 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 44-QFN | PIC18LF4321-I/ML-ND® 4.72 3.57 3.27 
512 256 36 1/3 1 (EUSART) imizc} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4321-I/P-ND® 4.54 3.41 3.13 
512 256 36 1/3 1 (EUSART) imrecy) 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 44-TQFP | PIC18LF4321-I/PT-ND® 4.40 3.32 3.04 
768 = 54 1/3__| 1 (AUSART), 1 (EUSART)| 1MI2C | 1 3 [12-ch. 10-bit] 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F6310-I/PT-ND® 4.60 3.02 2.95 
768 — 54 1/3 |1 (AUSART), 1 (EUSART)] 1 MI2C | 1 3 [12-ch. 10-bit] 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 64-TQFP | PIC18LF6310-I/PT-ND® 4.84 3.18 3.10 
768 = 50 1/3 |1 (AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 2 |12-ch. 12-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F6393-I/PT-ND® 5.38 4.05 3.71 
768 = 50 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)} 1 MI2C | 1 2 | 12-ch. 12-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 64-TQFP | PIC18LF6393-I/PT-ND® 3.81 3.67 3.60 
1024 — 54 1/3 | 1 (AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 2 |12-ch. 10-bit} 2 32kHz 40 4.2~3.6 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F63J11-I/PT-ND® 3.24 2.54 2.33 
1024 = 50 1/3__| 1 (AUSART), 1 (EUSART)| 1MI2C | 1 2 | 12-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~3.6 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F63J90-I/PT-ND® 3.52 2.76 2.53 
768 = 70 1/3 |1 (AUSART), 1 (EUSART)] 1 MI2C | 1 3 [12-ch. 10-bit] 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F8310-I/PT-ND@ 5.50 3.61 3.53 
768 — 70 1/3 |1 (AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 3 | 12-ch. 10-bit} 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 80-TQFP | PIC18LF8310-I/PT-ND 5.78 3.79 3.70 
768 =— 66 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)} 1 MI2C | 1 2 |12-ch. 12-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F8393-I/PT-ND@ 6.28 4.72 4.33 
768 _ 66 1/3 | 1 (AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 2 |12-ch. 12-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 80-TQFP | PIC18LF8393-I/PT-ND® 4.44 4.28 4.20 
1024 = 70 1/3__| 1 (AUSART), 1 (EUSART)| 1MI2C | 1 2 | 12-ch. 10-bit] 2 32kHz 40 4.2~3.6 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F83J11-I/PT-ND® 3.70 2.91 2.67 
1024 = 66 1/3 [1 (AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 2 [12-ch. 10-bit] 2 32kHz 40 4.2~3.6 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F83J90-I/PT-ND@ 3.98 3.12 2.86 
768 = 25 1/3 1 (EUSART) tmrec] 1 2 |10-ch. 10-bit] 2 = 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18F2410-I/ML-ND® 4.92 3.23 3.16 
768 = 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 = 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18F2410-I/SO-ND@ 4.60 3.02 2.95 
768 = 25 1/3 1 (EUSART) imrec) 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 — 40 4.2~5.5 | Ind. |28-DIP .3”| PIC18F2410-I/SP-ND® 4.86 3.19 3.12 
768 — 25 1/3 1 (EUSART) imMrec) 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 = 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18LF2410-I/ML-ND® 5.16 3.39 3.30 
768 = 25 1/3 1 (EUSART) imc] 1 2_ | 10ch. 10-bit 2 = 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18LF2410-I/SO-ND® 4.84 3.18 3.10 
768 = 25 1/3 1 (EUSART) tmrec] 1 2 |10-ch. 10-bit] 2 = 40 2.0~5.5 | Ind. |28-DIP .3”| PIC18LF2410-I/SP-ND 5.10 3.34 3.26 
1024 = 21 1/2 1 (EUSART) qmrec} 1 2 |10-ch. 10-bit) 2 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18F24J10-I/ML-ND@ 2.88 2.18 2.00 
1024 = 21 1/2 1 (EUSART) tmMrecy) 1 2 | 10-ch. 10 bit 2 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18F24J10-I/SO-ND® 2.56 2.02 1.86 
1024 _ 21 1/2 1 (EUSART) tmMrec) 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. |28-DIP .3”| PIC18F24J10-I/SP-ND® 2.76 2.22 2.03 
1024 = 21 1/2 1 (EUSART) imec] 1 2 |10-ch. 10-bit] 2 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-SSOP | PIC18F24J10-I/SS-ND® 2.56 1.99 1.82 
1024 = 21 1/2 1 (EUSART) tmrec] 1 2 |10-ch. 10-bit] 2 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18LF24J10-I/ML-ND® 2.88 2.18 2.00 
1024 = 21 1/2 1 (EUSART) qmrec} 1 2 | 10-ch. 10 bit 2 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18LF24J10-I/SO-ND® 2.56 2.02 1.86 
1024 = 21 1/2 1 (EUSART) imMrec) 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. |28-DIP .3”| PIC18LF24J10-I/SP-ND@ 2.76 2.22 2.03 
1024 = 21 1/2 1 (EUSART) imMrec) 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 20-SSOP | PIC18LF24J10-I/SS-ND@ 2.56 1.99 1.82 
768 256 25 1/3 1 (EUSART) imc] 1 2 |10-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz. 40 42~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18F2420-I/ML-ND@ 5.32 3.49 3.40 
768 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec] 1 2 |10-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18F2420-I/SO-ND@ 5.00 3.28 3.20 
768 256 25 1/3 1 (EUSART) qmrec} 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. |28-DIP .3”| PIC18F2420-I/SP-ND® 5.24 3.44 3.36 
768 256 25 1/3 1 (EUSART) imMrec) 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18LF2420-I/ML-ND® 5.56 3.65 3.56 
768 256 25 1/3 1 (EUSART) imrecy) 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18LF2420-I/SO-ND® 5.24 3.44 3.36 
768 256 25 1/3 1 (EUSART) imc] 1 2 |10-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. |28-DIP .3” | PIC18LF2420-I/SP-ND® 5.50 3.61 3.52 
8K x16 | 768 256 25 1/3 |1 (AUSART), 1 (EUSART)] 1 MI2C | 1 2 |10-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18F2423-I/ML-ND® 5.84 4.41 4.05 
768 256 25 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 2 |10-ch. 12-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18F2423-I/SO-ND@ §.52 4.16 3.82 
768 256 25 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)} 1 MI2C | 4 2 |10-ch. 12-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. |28-DIP .3”| PIC18F2423-I/SP-ND@ 5.78 4.36 3.99 
768 256 25 1/3 |1 (AUSART), 1 (EUSART)| 1MI2C | 1 2 |10-ch. 12-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18LF2423-I/ML-ND® 6.12 4.61 4.22 
768 256 25 1/3__| 1 (AUSART), 1 (EUSART)| 1MI2C | 1 2 |10-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18LF2423-1/SO-ND® 5.80 4.38 4.01 
768 256 25 1/3 |1 (AUSART), 1 (EUSART)] 1 MI2C | 1 2 |10-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. |28-DIP .3”| PIC18LF2423-1/SP-ND@ 6.06 4.57 4.19 
768 = 34 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 44-QFN | PIC18F4410-I/ML-ND® 5.32 3.49 3.40 
768 = 34 1/3 1 (EUSART) 1mMi2c} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. 40-DIP_ | PIC18F4410-1/P-ND@ 5.12 3.36 3.28 
768 _ 34 1/3 1 (EUSART) imMrec) 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 44-TQFP | PIC18F4410-I/PT-ND® 5.00 3.28 3.20 
768 = 34 1/3 1 (EUSART) imc] 1 2 | 13-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. 40-DIP_| PIC18LF4410-I/P-ND® 5.36 3.52 3.44 
768 = 34 1/3 1 (EUSART) tmrec] 1 2 | 13-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 44-TQFP | PIC18LF4410-I/PT-ND® 5.24 3.44 3.36 
1024 = 32 1/2 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. 40-DIP | PIC18F44J10-I/P-ND® 2.96 2.45 2.24 
1024 = 32 1/2 1 (EUSART) 1imMi2c} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 44-QFN | PIC18F44J10-I/ML-ND@ 3.20 2.47 2.26 
1024 =— 32 1/2 1 (EUSART) imMrec) 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 44-TQFP | PIC18F44J10-I/PT-ND® 2.98 2.29 2.10 
1024 = 32 1/2 1 (EUSART) imc] 1 2 | 13-ch. 10-bit] 2 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 44-QFN | PIC18LF44J10-I/ML-ND® 3.20 2.47 2.26 
1024 = 32 1/2 1 (EUSART) tmrec] 1 2 |13-ch. 10-bit] 2 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. 40-DIP | PIC18LF44J10-I/P-ND® 2.96 2.45 2.24 
1024 = 32 1/2 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 44-TQFP | PIC18LF44J10-I/PT-ND® 2.98 2.29 2.10 
768 256 36 1/3 1 (EUSART) qmrec} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 64 1.8~3.6 | Ext. | 44-QFN | PIC18F44K20-E/ML-ND® NEW! 3.82 3.01 2.76 
768 256 36 1/3 1 (EUSART) imrec) 1 1 | 13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 64 1.8~3.6 | Ind. | 44-QFN | PIC18F44K20-I/ML-ND® 3.50 2.76 2.53 
768 256 36 1/3 1 (EUSART) imc] 1 1 | 13-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz. 64 1.8 ~3.6 | Ext. 40-DIP_| PIC18F44K20-E/P-ND@ NEW! 3.62 2.85 2.61 
768 256 36 1/3 1 (EUSART) imc] 1 1 | 13-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz. 64 1.8~3.6 | Ind. 40-DIP_| PIC18F44K20-I/P-ND@ 3.30 2.60 2.39 
@ RoHS Compliant + Tape and Reel 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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. General Purpose 8-bit PIC Flash Microcontrollers 
KR MICROCHIP ig — 


PIC18F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock Oper- 5 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed | VCC | ating Digi-Key Price Each 
Words |Bytes| Bytes |Pins} 8/16-bit UART c™ | SPI™ | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. 1 10 25 
768 | 256 | 36 1/3 1 (EUSART) tmMr2c| 1 1 /13-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz 64 | 1.8~3.6 | Ext. | 40-TQFP |PIC18F44K20-E/PT-ND@ NEW! 350 2.76 2.53 
768 | 256 | 36 1/3 1 (EUSART) 1mizc} 1 1 /13-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz 64 | 1.8~3.6 | Ind. | 44-TQFP |PIC18F44K20-I/PT-ND® 3.18 2.51 2.30 
768 | 256 | 34 1/3 1 (EUSART) 1mMrzc} 1 2 |13-ch. 10-bit) 2 8MHz, 32kHz 40 | 42~5.5 | Ind. | 44-QFN |PIC18F4420-I/ML-ND@ 5.70 3.74 3.65 
768 | 256 | 34 1/3 1 (EUSART) 1mMrec} 1 2 |13-ch. 10-bit) 2 8MHz, 32kHz 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 40-DIP |PIC18F4420-I/P-ND® 5.50 3.61 3.53 
768 | 256 | 34 1/3 1 (EUSART) imc] 1 2 | 13-ch. 10-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 44-TOFP_|PIC18F4420-I/PT-ND@ 5.38 3.53 3.44 
768 | 256 | 34 1/3 1 (EUSART) tmMrec] 1 2 | 13-ch. 10-bit) 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~5.5 ] Ind. | 44-QFN |PIC18LF4420-I/ML-ND@ 5.96 3.91 3.82 
768 | 256 | 34 1/3 1 (EUSART) 1mMr2c} 1 2 |13-ch. 10-bit) 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~5.5 | Ind. | 40-DIP |PIC18LF4420-I/P-ND@ 5.78 3.79 3.70 
768 | 256 | 34 1/3 1 (EUSART) 1mMrec} 1 2 |13-ch. 10-bit) 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~5.5 | Ind. | 44-TQFP |PIC18LF4420-I/PT-ND@ 5.64 3.70 3.62 
768 | 256 | 36 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 1 /13-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 44-QFN |PIC18F4423-I/ML-ND@ 6.24 470 4.31 
768 | 256 | 36 1/3__|1(AUSART), 1 (EUSART) | 1 MI2C |_1 1 [13-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 40-DIP_|PIC18F4423-I/P-ND® 6.04 455 4.17 
768 | 256 | 36 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C ] 1 1 /13-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 44-TOQFP |PIC18F4423-I/PT-ND® 5.92 445 4.08 
768 | 256 | 36 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 1 /13-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~5.5 | Ind. | 44-QFN |PIC18LF4423-I/ML-ND@ 6.52 4.91 4.51 
8Kx16 | 768 | 256 | 36 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 1 /13-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~5.5 | Ind. | 40-DIP |PIC18LF4423-I/P-ND@ 6.34 478 4.38 
768 | 256 | 36 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 1 /13-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~5.5 | Ind. | 44-TQFP |PIC18LF4423-I/PT-ND@ 6.20 468 4.29 
768 - 54 1/3__|1(AUSART), 1 (EUSART) | 1 MI2C |_1 3 | 12-ch. 10-bit] 2 8MHz 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 64-TOQFP_|PIC18F6410-I/PT-ND@ 5.24 3.44 3.36 
768 _ 54 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C ] 1 3 | 12-ch. 10-bit) 2 8MHz 40 | 20~5.5 | Ind. | 64-TQFP |PIC18LF6410-I/PT-ND@ 5.52 3.62 3.53 
768 - 50 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 2 |12-ch. 12-bit) 2 8MHz, 32kHz 32 | 4.2~5.5 | Ind. | 64-TOFP |PIC18F6493-I/PT-ND@ 6.02 453 4.15 
1024) — 54 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 2 |12-ch. 10-bit) 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~3.6 | Ind. | 64-TQFP |PIC18F64J11-I/PT-ND® 3.36 2.64 2.42 
1024) — 50 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 2 |12-ch. 10-bit) 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~3.6 | Ind. | 64-TQFP |PIC18F64J90-I/PT-ND® 3.60 2.83 2.60 
768 _ 70 2/3__|1(AUSART), 1 (EUSART) | 1Ml2C | 1 3 | 12-ch. 10-bit] 2 8MHz 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 80-TOQFP | PIC18F8410-I/PT-ND@ 6.14 4.03 3.94 
768 =_ 70 2/3 [1 (AUSART), 1 (EUSART)/ 1 Ml2C | 1 3 | 12-ch. 10-bit) 2 8MHz 40 | 20~5.5 | Ind. | 80-TQFP |PIC18LF8410-I/PT-ND@ 646 4.230 4.13 
768 - 66 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 2 |12-ch. 12-bit) 2 8MHz, 32kHz 32 | 4.2~5.5 | Ind. | 80-TQFP |PIC18F8493-I/PT-ND@ 6.92 5.20 4.77 
768 - 66 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 2 |12-ch. 12-bit) 2 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~5.5 | Ind. | 80-TQFP |PIC18LF8493-I/PT-ND@ 9.08 5.08 4.65 
1024) — 70 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 2 |12-ch. 10-bit) 2 32kHz 40 | 20~3.6 | Ind. | 80-TQFP |PIC18F84J11-I/PT-ND® 3.82 3.01 2.76 
1024|  — 66 1/3__|1(AUSART), 1 (EUSART) | 1 MI2C |_ 1 2 | 12-ch. 10-bit] 2 32kHz 40 | 2.0~3.6 | Ind. | 80-TQFP |PIC18F84J90-I/PT-ND @ 4.08 3.20 2.93 
2048| 256 | 24 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C ] 1 — ]10-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 48 | 4.2~5.5 | Ind. | 28-SOIC |PIC18F2458-I/SO-ND@ 656 493 452 
2048) 256 | 24 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 — |10-ch. 12-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 | 4.2~5.5 | Ind. |28-DIP.3”|PIC18F2458-I/SP-ND® 680 513 4.70 
2048) 256 | 24 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 — |10-ch. 12-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 | 20~5.5 | Ind. | 28-SOIC |PIC18LF2458-I/SO-ND® 6.88 5.18 4.75 
2048) 256 | 24 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 — |10-ch. 12-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 | 20~5.5 | Ind. |28-DIP .3” | PIC18LF2458-I/SP-ND® 7.14 538 4.93 
12Kx16| 2048 | 256 | 35 1/3__|1(AUSART), 1 (EUSART) | 1 MI2C |_1 1 [13-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 48 | 4.2~5.5 | Ind. | 44-QFN_|PIC18F4458-I/ML-ND@ 7.26 5.47 5.02 
2048) 256 | 35 1/3 | 1 (AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C ] 1 1 /13-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 48 | 42~5.5 ] Ind. | 40-DIP |PIC18F4458-I/P-ND® 706 532 4.88 
2048) 256 | 35 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 1 /13-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 48 | 4.2~5.5 | Ind. | 44-TOFP |PIC18F4458-I/PT-ND@ 694 522 479 
2048) 256 | 35 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 1 /13-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 48 | 20~5.5 | Ind. | 44-QFN |PIC18LF4458-I/ML-ND@ 760 = 5.72 5.25 
2048 | 256 | 35 1/3__|1(AUSART), 1 (EUSART) | 1 MI2C |_1 1 [13-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 48 | 2.0~5.5 | Ind. | 40-DIP_|PIC18LF4458-I/P-ND@ 7.42 5.59 5.12 
1536}  — 25 1/3 1 (EUSART) 1mMrec | 1 2 |10-ch. 10-bit) 2 _ 40 | 42~5.5 | Ind. | 28-QFN |PIC18F2510-I/ML-ND® 5.74 = 3.77 3.68 
1536} — 25 1/3 1 (EUSART) 1mMizc} 1 2 |10-ch. 10-bit) 2 =- 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 28-SOIC |PIC18F2510-I/SO-ND@ 5.42 3.56 3.48 
1536}  — 25 1/3 1 (EUSART) 1mMizc} 1 2 |10-ch. 10-bit) 2 _ 40 | 4.2~5.5 | Ind. |28-DIP.3”|PIC18F2510-I/SP-ND® 5.68 3.73 3.64 
1536} — 25 1/3 1 (EUSART) 1mMrec} 1 2 |10-ch. 10-bit) 2 - 40 | 20~5.5 | Ind. | 28-QFN |PIC18LF2510-I/ML-ND@ 6.02 3.95 3.86 
1536 | — 25 1/3 1 (EUSART) imc] 1 2 | 10-ch. 10-bit] 2 _ 40 | 20~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18LF2510-I/SO-ND@ 5.70 3.74 3.65 
1536 | — 25 1/3 1 (EUSART) tmizc| 1 2 |10-ch. 10-bit) 2 _ 40 | 20~5.5 | Ind. |28-DIP .3” | PIC18LF2510-I/SP-ND® 5.96 3.91 3.81 
1024) — 24 1/2 1 (EUSART) 1mMrzc} 1 2 |10-ch. 10-bit) 2 32kHz 40 | 27~3.6 | Ind. | 28-QFN |PIC18F25J10-I/ML-ND® 3.14 2.37 217 
1024) — 24 1/2 1 (EUSART) 1mrec} 1 2 |10-ch. 10-bit) 2 32kHz 40 | 27~3.6 | Ind. | 28-SOIC |PIC18F25J10-I/SO-ND® 280 2.22 2.03 
1024) — 24 1/2 1 (EUSART) 1mizc} 1 2 |10-ch. 10-bit) 2 32kHz 40 | 27~3.6 | Ind. |28-DIP .3”|PIC18F25J10-I/SP-ND@ 3.02 241 2.21 
1024|  — 21 1/2 1 (EUSART) imc} 1 2 | 10-ch. 10-bit] 2 32kHz 40 | 27~3.6 | Ind. | 28-SSOP | PIC18F25J10-I/SS-ND@ 2.80 2.18 2.00 
1024; — 24 1/2 1 (EUSART) tmrec| 1 2 |10-ch. 10-bit) 2 32kHz 40 |225~3.6] Ind. |28-DIP.3”|PIC18LF25J10-I/SP-ND® 3.02 241 2.21 
1024) — 24 1/2 1 (EUSART) 1mMrec} 1 2 |10-ch. 10-bit) 2 32kHz 40 |225~3.6] Ind. | 28-SOIC |PIC18LF25J10-I/SO-ND® 280 2.22 2.03 
1024) — 24 1/2 1 (EUSART) 1mizc} 1 2 |10-ch. 10-bit) 2 32kHz 40 | 2.25~3.6] Ind. | 20-SSOP |PIC18LF25J10-I/SS-ND® 280 2.18 2.00 
1536) 256 | 25 1/3 1 (EUSART) 1mizc} 1 2 |10-ch. 10-bit) 2 -_ 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 28-QFN |PIC18F2520-I/ML-ND@ 6.14 4.02 3.93 
1536 | 256 | 25 1/3 1 (EUSART) imc] 1 2 | 10-ch. 10-bit] 2 _ 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 28-SOIC |PIC18F2520-I/SO-ND@ 5.82 3.81 3.72 
1536] 256 | 25 1/3 1 (EUSART) tmMrec | 1 2 | 10-ch. 10-bit) 2 _ 40 | 4.2~5.5 | Ind. |28-DIP.3”|PIC18F2520-I/SP-ND® 6.06 3.98 3.89 
1536) 256 | 25 1/3 1 (EUSART) 1mizc} 1 2 |10-ch. 10-bit) 2 _— 40 | 20~5.5 | Ind. | 28-QFN |PIC18LF2520-I/ML-ND@ 6.42 4.21 441 
1536) 256 | 25 1/3 1 (EUSART) 1mizc} 1 2 |10-ch. 10-bit) 2 _ 40 | 20~5.5 | Ind. | 28-SOIC |PIC18LF2520-I/SO-ND® 6.10 4.00 3.91 
1536) 256 | 25 1/3 1 (EUSART) 1mMrec} 1 2 |10-ch. 10-bit) 2 — 40 | 20~5.5 | Ind. |28-DIP .3” | PIC18LF2520-I/SP-ND® 6.36 417 4.07 
1536 | 256 | 25 1/3__|1(AUSART), 1 (EUSART) | 1 MI2C |_1 2 | 10-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 28-QFN | PIC18F2523-I/ML-ND@ 6.64 5.01 4.59 
1536] 256 | 25 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C ] 1 2 |10-ch. 12-bit) 2 8MHz, 32kHz 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 28-SOIC |PIC18F2523-I/SO-ND@ 6.32 476 4.36 
1536) 256 | 25 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 2 |10-ch. 12-bit) 2 8MHz, 32kHz 40 | 4.2~5.5 | Ind. |28-DIP .3”|PIC18F2523-I/SP-ND® 658 495 4.54 
1536) 256 | 25 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 2 |10-ch. 12-bit) 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~5.5 | Ind. | 28-QFN |PIC18LF2523-I/ML-ND@ 696 524 4.81 
1536) 256 | 25 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 2 |10-ch. 12-bit) 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~5.5 | Ind. | 28-SOIC |PIC18LF2523-I/SO-ND® 664 499 4.58 
1536 | 256 | 25 1/3__|1(AUSART), 1 (EUSART) | 1 MI2C |__1 2 | 10-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 | 2.0~5.5 | Ind. |28-DIP .3” | PIC18LF2523-I/SP-ND@ 6.90 518 4.75 
2048| 256 | 24 1/3 1 (EUSART) 1mMrec | 1 2 |10-ch. 12-bit) 2 8MHz, 32kHz 48 | 20~5.5 | Ind. | 28-SOIC |PIC18F2553-I/SO-ND@ 7.52 5.67 5.19 
1536} — 34 1/3 1 (EUSART) 1mMrec} 1 2 |13-ch. 10-bit) 2 _ 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 44-QFN |PIC18F4510-I/ML-ND@ 6.14 4.02 3.93 
1536}  — 34 1/3 1 (EUSART) 1mi2c} 1 2 |13-ch. 10-bit) 2 - 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 40-DIP |PIC18F4510-I/P-ND@ 5.94 3.90 3.80 
1536} — 34 1/3 1 (EUSART) 1mizc} 1 2 |13-ch. 10-bit) 2 - 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 44-TOQFP |PIC18F4510-I/PT-ND@ 5.82 3.81 3.72 
1536 | — 34 1/3 1 (EUSART) imc] 1 2 | 13-ch. 10-bit] 2 _ 40 | 20~5.5 | Ind. | 44-QFN | PIC18LF4510-I/ML-ND@ 6.42 4.21 441 
1536  — 34 1/3 1 (EUSART) TMC] 1 2 | 13-ch. 10-bit) 2 _ 40 | 20~5.5 ] Ind. | 40-DIP |PIC18LF4510-I/P-ND@ 6.22 4.09 3.99 
16Kx 16] 1536; — 34 1/3 1 (EUSART) imizc} 1 2 |13-ch. 10-bit) 2 _ 40 | 20~5.5 | Ind. | 44-TQFP |PIC18LF4510-I/PT-ND@ 6.10 4.00 3.91 
1024) — 32 1/2 1 (EUSART) imizc} 1 2 |13-ch. 10-bit) 2 32kHz 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 44-QFN |PIC18F45J10-I/ML-ND® 3.44 2.66 2.44 
1024) — 32 1/2 1 (EUSART) 1mMrec} 1 2 |13-ch. 10-bit) 2 32kHz 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 40-DIP | PIC18F45J10-I/P-ND® 3.20 2.64 2.42 
1024|  — 32 1/2 1 (EUSART) imc | 1 2 | 13-ch. 10-bit] 2 32kHz 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 44-TQFP_|PIC18F45J10-I/PT-ND® 3.24 2.49 2.28 
1024; — 32 1/2 1 (EUSART) tmMr2c| 1 2 | 13-ch. 10-bit) 2 32kHz 40 | 20~5.5 | Ind. | 44-QFN |PIC18LF45J10-I/ML-ND® 3.44 2.66 2.44 
1024) — 32 1/2 1 (EUSART) imizc} 1 2 |13-ch. 10-bit) 2 32kHz 40 | 20~5.5 | Ind. | 40-DIP |PIC18LF45J10-I/P-ND@ 3.20 2.64 2.42 
1024) — 32 1/2 1 (EUSART) 1mi2c} 1 2 |13-ch. 10-bit) 2 32kHz 40 | 2.0~5.5 |] Ind. | 44-TQFP |PIC18LF45J10-I/PT-ND® 3.24 2.49 2.28 
1536} 256 | 34 1/3 1 (EUSART) 1mi2c} 1 2 |13-ch. 10-bit) 2 _ 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 44-QFN |PIC18F4520-I/ML-ND@ 6.52 4.28 417 
1536 | 256 | 34 1/3 1 (EUSART) imc] 1 2 | 13-ch. 10-bit] 2 =_ 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 40-DIP_|PIC18F4520-I/P-ND@ 6.32 415 4.05 
1536] 256 | 34 1/3 1 (EUSART) tmMrec] 1 2 | 13-ch. 10-bit) 2 =— 40 | 42~5.5 | Ind. | 44-TOQFP |PIC18F4520-I/PT-ND@ 6.20 4.07 3.97 
1536) 256 | 34 1/3 1 (EUSART) 1mi2c} 1 2 |13-ch. 10-bit) 2 _ 40 | 20~5.5 | Ind. | 44-QFN |PIC18LF4520-I/ML-ND@ 6.82 448 4.37 
1536) 256 | 34 1/3 1 (EUSART) 1mMrec} 1 2 |13-ch. 10-bit) 2 - 40 | 20~5.5 | Ind. | 40-DIP |PIC18LF4520-I/P-ND@ 664 435 4.25 
1536) 256 | 34 1/3 1 (EUSART) 1mMizc} 1 2 |13-ch. 10-bit) 2 =- 40 | 20~5.5 | Ind. | 44-TOQFP |PIC18LF4520-I/PT-ND@ 650 427 417 
1536 | 256 | 36 1/3__|1(AUSART), 1 (EUSART) | 1 MI2C |_1 1 [13-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 40. | 4.2~5.5 | Ind. | 44-QFN_|PIC18F4523-I/ML-ND@ 7.02 5.30 4.86 
1536] 256 | 36 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C ] 1 1 /13-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 | 42~5.5 | Ind. | 40-DIP |PIC18F4523-I/P-ND® 6.84 5.15 4.72 
1536} 256 | 36 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 1 /13-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 44-TOFP |PIC18F4523-1/PT-ND@ 670 505 4.63 
1536) 256 | 36 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 1 /13-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~5.5 | Ind. | 44-QFN |PIC18LF4523-I/ML-ND@ 7.36 5.55 5.09 
1536) 256 | 36 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 1 /13-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~5.5 | Ind. | 40-DIP | PIC18LF4523-I/P-ND@ 7.18 5.40 4.95 
1536 | 256 | 36 1/3__|1(AUSART), 1 (EUSART) | 1 MI2C |__1 1 [13-ch. 12-bit] 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~5.5 | Ind. | 44-TOQFP | PIC18LF4523-I/PT-ND@ 7.04 5.30 4.86 
2048; — 50 2/3 2 (EUSART) tmr2c| 1 5 |11-ch. 10-bit) 2 32kHz 40 | 20~3.6 | Ind. | 64-TQFP |PIC18F65J10-I/PT-ND® 3.20 2.51 2.30 
2048; — 54 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 2 |12-ch. 10-bit) 2 8MHz 40 | 20~3.6 | Ind. | 64-TQFP |PIC18F65J11-I/PT-ND® 354 2.78 2.54 
3904)  — 49 2/3 2 (EUSART) 2MireC| 2 5 | 8-ch.10-bit} 2 8MHz 48 | 20~3.6 | Ind. | 64-TQFP |PIC18F65J50-I/PT-ND® 408 3.20 2.93 
2048; — 50 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 2 |12-ch. 10-bit) 2 8MHz 40 | 20~3.6 | Ind. | 64-TQFP |PIC18F65J90-I/PT-ND® 3.80 2.99 2.74 
2048 | 1024 | 52 2/3 2 (AUSART) imc} 1 5 | 12-ch. 10-bit] 2 _ 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 64-TOFP | PIC18F6520-I/PT-ND@ 9.38 6.89 6.71 
2048 | 1024 | 52 2/3 2 (AUSART) tmMrec] 1 5 | 12-ch. 10-bit) 2 =— 40 | 20~5.5 | Ind. | 64-TQFP |PIC18LF6520-I/PT-ND@ 9.82 7.22 7.03 
2048; — 66 2/3 2 (EUSART) 1mMr2c} 1 5 |15-ch. 10-bit) 2 32kHz 40 | 20~3.6 | Ind. | 80-TQFP |PIC18F85J10-I/PT-ND® 3.60 2.83 2.60 
2048; — 70 1/3 |1(AUSART), 1 (EUSART)| 1 MI2C | 1 2 |12-ch. 10-bit) 2 8MHz 40 | 20~3.6 | Ind. | 80-TQFP |PIC18F85J11-I/PT-ND® 400 3.14 2.88 
3904)  — 65 2/3 |2(AUSART), 2 (EUSART)| 2Ml2C | 2 5 |12-ch. 10-bit) 2 8MHz, 32kHz 48 | 2.0~3.6 | Ind. | 80-TQFP |PIC18F85J50-I/PT-ND® 454 3.57 3.27 
2048 |  — 66 1/3__|1(AUSART), 1 (EUSART) | 1 MI2C |_1 2 | 12-ch. 10-bit] 2 8MHz 40 | 2.0~3.6 | Ind. | 80-TOQFP | PIC18F85J90-I/PT-ND@ 4.28 3.35 3.07 
2048| 1024 | 68 2/3 2 (AUSART) 1mMrec| 1 5 |16-ch. 10-bit) 2 _ 40 | 4.2~5.5 | Ind. | 80-TOQFP |PIC18F8520-I/PT-ND@ 9.84 7.24 7.05 
2048| 1024 | 68 2/3 2 (AUSART) 1mMrec} 1 5 |16-ch. 10-bit) 2 _ 40 | 20~5.5 | Ind. | 80-TQFP |PIC18LF8520-I/PT-ND@ 10.34 7.61 741 
2048 | 1024 | 68 2/3__|2(AUSART), 2 (EUSART) | 1MI2C | 1 5 | 16-ch. 10-bit] 2 _ 40 | 2.0~5.5 | Ind. | 80-TQFP |PIC18F8520T-I/PTTR-ND@+ NEW! 8412.01/1,200 
@ RoHS Compliant + Tape and Reel 
Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KX MICROCHIP 


General Purpose 8-bit PIC Flash Microcontrollers 
PIC18F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock Oper- 
Program | RAM ] EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed | VCC ating Digi-Key Price Each 
Words |Bytes| Bytes |Pins| 8/16-bit UART 2e™ | SPI™) PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (Vv) Temp.) Package | Part No. 1 10 25 
3968 = 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18F2515-I/SO-ND@ 6.22 4.08 3.99 
3968 = 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. |28-DIP .3”| PIC18F2515-I/SP-ND® 6.48 4.25 4.15 
3968 =_ 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18LF2515-I/SO-ND® 6.54 4.29 4.18 
3968 _ 25 1/3 1 (EUSART) imMrec) 1 2  |10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. |28-DIP .3”| PIC18LF2515-I/SP-ND® 6.78 4.45 4.35 
3968 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) imc] 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18F2525-I/SO-ND® 6.60 4.33 4.23 
3968 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. |28-DIP .3”| PIC18F2525-I/SP-ND® 6.86 4.50 4.40 
3968 | 1024 25: 1/3 1 (EUSART) imMrecy) 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18LF2525-I/SO-ND® 6.94 4.55 4.44 
3968 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) imMrec) 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. |28-DIP .3”| PIC18LF2525-I/SP-ND® 7.20 4.72 4.61 
3968 = 36 1/3 1 (EUSART) imc) 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 44-QFN | PIC18F4515-I/ML-ND® 6.92 4.54 4.44 
3968 = 36 1/3 1 (EUSART) imc) 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 42~5.5 | Ind. 40-DIP_| PIC18F4515-1/P-ND@ 6.74 4.42 4.31 
3968 = 36 1/3 1 (EUSART) tMrec] 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 44-TQFP | PIC18F4515-I/PT-ND® 6.60 4.33 4.23 
3968 = 36 1/3 1 (EUSART) imMi2c} 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. 40-DIP | PIC18LF4515-I/P-ND@ 7.06 4.64 4.52 
24K x 16 | 3968 = 36 1/3 1 (EUSART) imMi2c} 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 44-TQFP | PIC18LF4515-I/PT-ND® 6.94 4.55 4.44 
3968 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 44-QFN | PIC18F4525-I/ML-ND® 7.30 4.80 4.68 
3968 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. 40-DIP_| PIC18F4525-1/P-ND@ 7.12 4.67 4.56 
3968 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 44-TQFP | PIC18F4525-I/PT-ND® 6.98 4.59 4.48 
3968 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 44-QFN | PIC18LF4525-I/ML-ND® 7.66 5.03 4.91 
3968 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. 40-DIP | PIC18LF4525-I/P-ND@ 7.46 4.90 4.78 
3968 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 44-TQFP | PIC18LF4525-I/PT-ND® 7.34 4.82 4.70 
2048 = 50 2/3 2 (EUSART) imc] 1 5 | 11-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.7 ~3.6 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F65J15-I/PT-ND® 3.44 2.70 2.47 
3936 | 1024 54 2/3 2 (EUSART) tMrec) 1 5 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F6527-I/PT-ND® 8.44 6.36 5.83 
3936 | 1024 54 2/3 2 (EUSART) imrecy) 1 5 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 64-TQFP | PIC18LF6527-I/PT-ND® 8.88 6.69 6.13 
2048 _ 66 2/3 2 (EUSART) imrecy) 1 5 | 15-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0~3.6 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F85J15-I/PT-ND® 3.86 3.03 2.77 
3936 | 1024 70 2/3 2 (EUSART) tmMrecy) 1 5 | 16-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F8527-I/PT-ND® 9.22 6.94 6.36 
3936 | 1024 70 2/3 2 (EUSART) imc] 1 5 | 16-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 80-TQFP | PIC18LF8527-I/PT-ND® 9.68 7.29 6.68 
3968 = 25 1/3 1 (EUSART) tMrec] 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18F2610-I/SO-ND@ 7.04 4.62 451 
30K x16 3968 — 25 1/3 1 (EUSART) imrec) 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. |28-DIP .3”| PIC18F2610-I/SP-ND® 7.30 4.79 4.67 
3936 | 1024 70 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART)| 1 MI2C | 2 5 | 16-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F8622T-I/PTTR-ND@+ NEW! 7632.01/1,200 
3936 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) imizc | 1 2 | 14-ch. 10-bit 2 16MHz, 8kHz 40 1.8 ~ 3.6 | Ext. | 44-TOFP | PIC18F46K20-E/PT-ND@® NEW! 4.36 3.43 3.14 
3936 = 50 2/3 2 (EUSART) tmrec} 1 5 | 11-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0~3.6 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F66J15-I/PT-ND@ 3.86 3.03 2.77 
3904 = 50 2/3 2 (EUSART) 2mMlrec} 1 5 | 8-ch. 10-bit 2 8MHz 48 2.0~3.6 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F66J16-I/PT-ND@ 4.08 3.37 2.93 
3904 = 49 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART)| 2MI2C | 2 5 | 8-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 48 2.0~3.6 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F66J55-I/PT-ND@ 4.76 3.74 3.43 
3938 | 1024 54 2/3 2 (EUSART) tmrec} 1 5 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz 48 4.2~5.5 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F6627-I/PT-ND® 11.00 7.22 7.05 
3938 | 1024 54 2/3 2 (EUSART) imc} 1 5 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz 48 2.0~5.5 | Ind. | 64-TQFP | PIC18LF6627-I/PT-ND® 11.56 7.59 7.40 
3936 | 1024 54 2/3 2 (EUSART) 2Mrec} 1 5 | 12-ch. 12-bit 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 64-TQFP | PIC18LF6628-I/PT-ND® 13.62 10.25 9.40 
3936 | 1024 54 2/3 2 (EUSART) 2Mi2c} 4 5 | 12-ch. 12-bit 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F6628-I/PT-ND® 12.98 9.77 8.96 
48K x 16 | 3936 = 66 2/3 2 (EUSART) imrecy) 14 5 | 15-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0~3.6 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F86J15-I/PT-ND® 4.28 3.35 3.07 
3904 _ 66 2/3 2 (EUSART) 2Mi2c} 1 5 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 48 2.0~3.6 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F86J16-I/PT-ND® 4.74 3.72 3.41 
3904 — 66 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART)| 2MI2C | _ 2 5 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 48 2.0~3.6 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F86J55-I/PT-ND® 5.22 411 3.76 
3938 | 1024 70 2/3 2 (EUSART) tmrec} 1 5 | 16-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F8627-I/PT-ND® 11.78 7.73 7.54 
3936 | 1024 70 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART)| 1 MI2C | 1 5 | 16-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F8627T-I/PTTR-ND@+ NEW! 8880.00/1,200 
3938 | 1024 70 2/3 2 (EUSART) imMrec) 1 5 | 16-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 80-TQFP | PIC18LF8627-I/PT-ND® 12.36 8.11 7.92 
3936 | 1024 70 2/3 2 (EUSART) 2Mi2c} 4 5 | 16-ch. 12-bit 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 80-TQFP | PIC18LF8628-I/PT-ND® 14.48 10.91 10.00 
3936 | 1024 70 2/3 2 (EUSART) 2mMrec | 4 5 | 16-ch. 12-bit 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F8628-I/PT-ND® 13.80 10.39 9.52 
3968 = 25 1/3 1 (EUSART) imi2c| 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. |28-DIP .3”| PIC18LF2610-I/SP-ND@ 7.64 5.02 4.90 
3968 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18F2620-I/SO-ND@ 7.42 4.87 4.76 
3968 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. |28-DIP .3”| PIC18F2620-I/SP-ND® 7.68 5.04 4.92 
3968 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-SOIC | PIC18LF2620-I/SO-ND® 7.80 5.12 4.99 
3968 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) imc} 1 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 28-DIP .3” | PIC18LF2620-1/SP-ND@ 8.06 5.28 5.16 
3968 = 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 44-QFN | PIC18F4610-I/ML-ND 7.74 5.08 4.96 
3968 = 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. 40-DIP_ | PIC18F4610-1/P-ND@ 7.56 4.96 4.84 
3968 = 36 1/3 1 (EUSART) imMrecy) 4 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 44-TQFP | PIC18F4610-I/PT-ND® 7.42 4.87 4.76 
3968 _ 36 1/3 1 (EUSART) imrecy) 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 44-QFN | PIC18LF4610-I/ML-ND® 8.12 5.33 5.20 
3968 = 36 1/3 1 (EUSART) imc] 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. 40-DIP_| PIC18LF4610-I/P-ND® 7.92 5.20 5.08 
3968 _ 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 44-TQFP | PIC18LF4610-I/PT-ND® 7.80 5.12 4.99 
3968 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) imMrec) 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 44-QFN | PIC18F4620-I/ML-ND@® 8.12 5.33 5.21 
3968 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) imrecy) 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 42~5.5 | Ind. 40-DIP_ | PIC18F4620-I/P-ND® 7.94 5.21 5.08 
3968 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) imrecy) 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 44-TQFP | PIC18F4620-I/PT-ND® 7.80 5.12 5.00 
3968 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) imc] 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 44-QFN | PIC18LF4620-I/ML-ND® 8.52 5.59 5.46 
3968 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) imi2c| 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. 40-DIP | PIC18LF4620-I/P-ND® 8.32 5.46 5.33 
3968 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 5 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 44-TQFP | PIC18LF4620-I/PT-ND® 8.20 5.38 §.25 
3936 | 1024 54 2/3 2 (EUSART) tmrec} 1 5 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F6622-I/PT-ND® 9.34 7.03 6.45 
3936 | 1024 54 2/3 2 (EUSART) tmrec} 1 5 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 64-TQFP | PIC18LF6622-I/PT-ND® 9.82 7.38 6.77 
2048 = 50 2/3 2 (EUSART) imc} 1 5 | 11-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0~3.6 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F66J10-I/PT-ND® 3.68 2.89 2.65 
3904 =_ 50 2/3 2 (EUSART) 2mMlrec} 1 5 | 8-ch. 10-bit 2 8MHz 48 2.0~3.6 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F66J11-I/PT-ND® 4.08 3.20 2.93 
3904 = 49 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART)| 2MI2C | 2 5 | 8-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 48 2.0~3.6 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F66J50-I/PT-ND® 4.54 3.57 3.27 
3900 = 51 1/3 2 (AUSART), 2 (EUSART)| 1 MI2C | 1 2 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 48 2.0~3.6 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F66J90-I/PT-ND® NEW! 4.34 3.41 3.13 
64K x 16 | 3938} 1024 54 2/3 2 (EUSART) imMrec) 14 5 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F6722-I/PT-ND® 12.54 8.23 8.04 
3938 | 1024 54 2/3 2 (EUSART) imc] 1 5 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 64-TQFP | PIC18LF6722-I/PT-ND® 13.18 8.64 8.44 
3936 _ 50 2/3 2 (EUSART) tmrec} 1 5 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~3.6 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F67J10-I/PT-ND® 4.06 3.18 2.92 
3904 = 50 2/3 2 (EUSART) 2Mi2c} 1 5 | 8-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 48 2.0~3.6 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F67J11-I/PT-ND® 4.50 3.53 3.23 
3904 _ 49 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART)| 2MI2C | 2 5 | 8-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 48 2.0~3.6 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F67J50-I/PT-ND® 4.96 3.89 3.57 
3900 = 51 1/3 2 (AUSART), 2 (EUSART)| 1MI2C | 1 2 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 48 2.0~3.6 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F67J90-I/PT-ND@ NEW! 4.76 3.74 3.43 
3936 | 1024 54 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART)| 2MI2C | 2 5 | 12-ch. 12-bit 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 64-TQFP | PIC18F6723-I/PT-ND® 14.62 11.00 10.09 
3936 | 1024 54 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART)| 2MI2C | 2 5 | 12-ch. 12-bit 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 64-TQFP | PIC18LF6723-I/PT-ND® 15.34 11.56 10.60 
3936 | 1024 70 2/3 2 (EUSART) 1imi2c} 1 5 | 16-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F8622-I/PT-ND® 10.12 7.61 6.98 
3936 | 1024 70 2/3 2 (EUSART) tmrec} 1 5 | 16-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 80-TQFP | PIC18LF8622-I/PT-ND® 10.62 8.00 7.33 
2048 — 66 2/3 2 (EUSART) tmrec} 1 5 | 15-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0~3.6 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F86J10-I/PT-ND® 4.08 3.20 2.93 
3904 = 66 2/3 2 (EUSART) 2mMlec | 1 5 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 48 2.0~3.6 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F86J11-I/PT-ND@ 4.54 3.57 3.27 
3904 _ 65 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART)| 2MI2C | 2 5 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 48 2.0~3.6 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F86J50-I/PT-ND@ 5.00 3.93 3.60 
3900 = 67 1/3 2 (AUSART), 2 (EUSART)| 1 MI2C | 1 2 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 48 2.0~3.6 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F86J90-I/PT-ND@ NEW! 4.78 3.76 3.45 
3938 | 1024 70 2/3 2 (EUSART) tmrec} 1 5 | 16-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F8722-I/PT-ND® 13.32 8.74 8.53 
3938 | 1024 70 2/3 2 (EUSART) tmrec} 1 5 | 16-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 80-TQFP | PIC18LF8722-I/PT-ND® 13.98 9.17 8.95 
3936 | 1024 70 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART)| 2MI2C | 2 5 | 16-ch. 12-bit 2 8MHz, 32kHz 40 4.2~5.5 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F8723-I/PT-ND® 15.44 11.62 10.65 
3936 | 1024 70 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART)| 2MI2C | 2 5 | 16-ch. 12-bit 2 8MHz, 32kHz 40 2.0~5.5 | Ind. | 80-TQFP | PIC18LF8723-I/PT-ND® 16.20 1220 11.18 
3936 = 66 2/3 2 (EUSART) 1Mrec) 1 5 | 15-ch. 10-bit 2 32kHz 40 2.0~3.6 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F87J10-I/PT-ND® 4.46 3.51 3.22 
3904 _ 66 2/3 2 (EUSART) 2Mli2c} 1 5 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 48 2.0~3.6 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F87J11-I/PT-ND® 4.96 3.89 3.57 
3904 = 65 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART)| 2MI2C | 2 5 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 48 2.0~3.6 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F87J50-I/PT-ND® 5.42 4.26 3.90 
3900 = 67 1/3 2 (AUSART), 2 (EUSART)| 1MI2C | 1 2__|12-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 | Ind. | 80-TQFP | PIC18F87J90-I/PT-ND@ NEW! 5.22 411 3.76 
3808 = 70 2/3 2 (EUSART) 2Mi2c} 4 5 | 16-ch. 10-bit 2 32kHz 42 | 2.35~3.6] Ind. | 100-TOQFP | PIC18F96J60-I/PT-ND® 6.18 4.86 4.45 
3808 _ 70 2/3 2 (EUSART) 2Ml2c | 4 5 | 16-ch. 10-bit 2 32kHz 42 2.0 ~ 3.6 | Ind. | 100-TQFP | PIC18F96J60-I/PF-ND® 6.80 5.34 4.89 


RoHS Compliant 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F 


+ Tape and Reel 


~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F 


~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C 


~ 125°C) 


D Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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KX MICROCHIP Application Specific Flash Microcontrollers 
Ethernet PIC18F Devices 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog | Int. | Speed VCC | Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART l2c™ | SPI™ | Ethernet | PWM A/D Comp. | Osc. | (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. i 10 25 
32K x16 3808 = 39 2/3 71 (EUSART) | 1 MI2C 1 10baseT| 5 | 11-ch 10-bit 2 32kHz 42 | 2.35~36 Ind. 64-TQFP | PIC18F66J60-I/PT-ND 5.38 4.22 3.87 
3808 = 55 2/3 2 (EUSART) | 1 MI2C 1 10 baseT| 5 | 15-ch. 10-bit 2 32kHz 42 | 2.35~36 Ind. 80-TQFP | PIC18F86J60-I/PT-ND 5.82 4.57 4.19 
3808 — 39 2/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 10baseT]| 5 | 11-ch. 10-bit 2 32kHz 42 | 2.35~36 Ind. 64-TQFP | PIC18F66J65-I/PT-ND 5.60 4.39 4.03 
48K x16 3808 = 55 2/3 2 (EUSART) | 1 MI2C 1 10baseT} 5 | 15-ch. 10-bit 2 32kHz 42 | 2.35~36 Ind. 80-TQFP | PIC18F86J65-I/PT-ND 6.04 4.74 4.35 
3808 - 70 2/3 2 (EUSART) | 1 MI2C 1 10baseT} 5 | 16-ch. 10-bit 2 32kHz 42 2.0 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | PIC18F96J65-I/PT-ND 6.40 5.03 461 
3808 = 70 2/3 2 (EUSART) | 1 MI2C 1 10 baseT| 5 | 16-ch. 10-bit 2 32kHz 42 2.0 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | PIC18F96J65-I/PF-ND 7.02 5.51 5.05 
3808 =_ 39 2/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 10 baseT] 5 | 11-ch. 10-bit 2 32kHz 42 | 2.35~36 Ind. 64-TQFP | PIC18F67J60-I/PT-ND 5.80 4.55 417 
64K x16 3808 _ 55 2/3 2 (EUSART) | 1 MI2C 1 10baseT} 5 | 15-ch 10-bit 2 32kHz 42 | 2.35~36 Ind. 80-TQFP | PIC18F87J60-I/PT-ND 6.24 4.90 4.49 
3808 = 70 2/3 2 (EUSART) | 1 MI2C 1 10baseT} 5 | 16-ch. 10-bit 2 32kHz 42 2.0 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | PIC18F97J60-I/PF-ND 7.22 5.67 5.19 
3808 = 70 2/3 2 (EUSART) | 1 MI2C 1 10 baseT}| 5 | 16-ch. 10-bit 2 32kHz 42 2.0 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | PIC18F97J60-I/PT-ND 6.60 5.18 4.75 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) 
Motor Control PIC12F Devices 
Memory Size Timer/ Clock F 
Program | RAM | EEPROM | 1/O | Counters Analog Int. Speed VCC | Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes Bytes Pins 8/16-bit | UART | I2¢™ | SPI™ | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. a 10 25 
128 256 6 2 — = = 1 4-ch. 10-bit 1 8MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DFN | PIC12F683-I/MD-ND 2.26 1.87 1.82 
128 256 6 2 _ _ _ 1 4-ch. 10-bit 1 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 8-DFN | PIC12F683-I/MF-ND 1.86 1.22 1.19 
2K x 14 128 256 6 2 = = = 1 4-ch. 10-bit 1 8MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP | PIC12F683-I/P-ND 1.78 1.18 1.15 
128 256 6 2 _ = _ 1 4-ch. 10-bit 1 8MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-SOIC | PIC12F683-I/SN-ND 1.66 1.09 1.07 
128 256 6 2 = = = 1 4-ch. 10-bit 1 8MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-SOIC | PIC12F683T-I/SNTR-ND$ NEW! 3563.99/3,300 
+ Tape and Reel 
PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock ; 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART c™ | spr | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package | Part No. 1 10 25 
768 256 22 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 5-ch. 10-bit = 8MHz 40 4.2~5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18F2331-I/SO-ND® 5.64 3.70 3.61 
768 256 22 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 5-ch. 10-bit _ 8MHz 40 42~55 Ind. 28-DIP .3” | PIC18F2331-I/SP-ND@ 5.88 3.86 3.77 
768 256 24 1/3 1 (EUSART) 1 1 6 5-ch. 10-bit _ 8MHz 40 2.0 ~5.5 Ind. 28-QFN = | PIC18LF2331-I/MM-ND 6.30 4.13 4.03 
768 256 24 1/3 1 (EUSART) 1 1 6 5-ch. 10-bit _ 8MHz 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18LF2331-I/SO-ND 5.92 3.88 3.79 
768 256 24 1/3 1 (EUSART) 1 1 6 5-ch. 10-bit = 8MHz 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP .3” | PIC18LF2331-I/SP-ND@ 6.16 4.05 3.95 
4Kx16 | 768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit = 8MHz 40 42~5.5 Ind. 44-QFN | PIC18F4331-I/ML-ND® 6.64 4.36 4.26 
768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit = 8MHz 40 4.2~5.5 Ind. 40-DIP | PIC18F4331-I/P-ND® 6.38 4.19 4.09 
768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit _ 8MHz 40 42~55 Ind. 44-TQFP | PIC18F4331-I/PT-ND® 6.32 4.15 4.05 
768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit _ 8MHz 40 2.0 ~5.5 Ind. 44-QFN | PIC18LF4331-I/ML-ND 6.96 4.57 4.46 
768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit = 8MHz 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP__| PIC18LF4331-I/P-ND 6.70 4.40 4.29 
768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit = 8MHz 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 44-TQFP_| PIC18LF4331-I/PT-ND 6.64 4.36 4.25 
768 256 22 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 5-ch. 10-bit = 8MHz 40 4.2~5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18F2431-I/SO-ND® 5.88 3.86 3.77 
768 256 22 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 5-ch. 10-bit = 8MHz 40 4.2~5.5 Ind. 28-DIP .3” | PIC18F2431-I/SP-ND® 6.14 4.03 3.94 
768 256 24 1/3 1 (EUSART) 1 1 6 5-ch. 10-bit _ 8MHz 40 2.0 ~5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18LF2431-I/SO-ND@ 6.18 4.06 3.96 
768 256 24 1/3 1 (EUSART) 1 a 6 5-ch. 10-bit = 8MHz 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP .3” | PIC18LF2431-I/SP-ND 6.44 4.23 4.12 
8K x16 768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 A 8 9-ch. 10-bit — 8MHz 40 4.2~5.5 Ind. 44-QFN | PIC18F4431-I/ML-ND@ 6.92 4.54 4.44 
768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit = 8MHz 40 42~55 Ind. 40-DIP | PIC18F4431-1/P-ND@ 6.66 4.38 4.27 
768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit = 8MHz 40 4.2~5.5 Ind. 44-TQFP | PIC18F4431-I/PT-ND® 6.60 4.33 4.23 
768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit _ 8MHz 40 2.0 ~5.5 Ind. 44-QFN | PIC18LF4431-I/ML-ND® 7.26 4.76 4.65 
768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit _ 8MHz 40 2.0 ~5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4431-I/P-ND® 7.00 4.59 4.48 
768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit = 8MHz 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 44-TQFP_| PIC18LF4431-I/PT-ND@ 6.94 4.55 4.44 
@ RoHS Compliant 
Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) 
CAN (Controller Area Network) 
PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock A 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed | VCC | Operating Digi-Key Price Each 
Words |Bytes| Bytes |Pins| 8/16-bit UART c™ | SPI™ CAN PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. i 10 25 
768 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit _ 8MHz 40 |42~55 Ind. 28-QFN | PIC18F2480-I/ML-ND 7.12 4.68 4.57 
768 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit _ 8MHz 40 |42~55 Ind. 28-SOIC | PIC18F2480-I/SO-ND 6.80 4.47 4.36 
768 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit _ 8MHz 40 |42~55 Ind. 28-DIP .3” | PIC18F2480-I/SP-ND 7.06 4.64 4.53 
768 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 Ml2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit _ 8MHz 40 | 20~55 Ind. 28-QFN | PIC18LF2480-I/ML-ND 7.12 4.90 4.57 
768 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit = 8MHz 40 | 20~55 Ind. 28-SOIC_| PIC18LF2480-1/SO-ND 6.80 4.69 4.36 
8K x16 768 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit = 8MHz 40 | 20~55 Ind. 28-DIP .3” | PIC18LF2480-I/SP-ND 7.06 4.86 4.53 
768 256 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 |42~5.5 Ind. 44-QFN | PIC18F4480-I/ML-ND 7.52 4.93 4.81 
768 256 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 |42~55 Ind. 40-DIP | PIC18F4480-I/P-ND 7.32 4.80 4.69 
768 256 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 |42~55 Ind. 44-TQFP | PIC18F4480-I/PT-ND 7.20 4.72 4.61 
768 256 25 1/3 1(EUSART) | 1 Ml2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~5.5 Ind. 44-QFN | PIC18LF4480-I/ML-ND 7.88 5.17 5.04 
768 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~55 Ind. 40-DIP | PIC18LF4480-1/P-ND 7.68 5.04 4.92 
768 256 25 1/3 1(EUSART) | 1 Ml2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~5.5 Ind. 44-TQFP_ | PIC18LF4480-I/PT-ND 7.56 4.96 4.84 
1536) 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit = — 40 |42~55 Ind. 28-QFN | PIC18F2580-I/ML-ND 7.94 5.22 5.09 
1536) 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit = = 40 |42~5.5 Ind. 28-SOIC_ | PIC18F2580-I/SO-ND 7.62 5.01 4.89 
1536) 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit _ = 40 |42~55 Ind. 28-DIP .3” | PIC18F2580-1/SP-ND 7.88 5.17 5.05 
1536) 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 Ml2C if CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit _ 8MHz, 32kHz 40 | 20~55 Ind. 28-QFN | PIC18LF2580-I/ML-ND 8.34 5.47 5.34 
1536 | 256 25 1/3 1(EUSART) | 1 Ml2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit = 8MHz, 32kHz 40 | 20~55 Ind. 28-SOIC_| PIC18LF2580-1/SO-ND 8.02 5.26 5.13 
16K x16 1536) 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit _ 8MHz, 32kHz 40 | 20~55 Ind. 28-DIP .3” | PIC18LF2580-I/SP-ND 8.26 5.42 5.30 
1536) 256 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 |42~5.5 Ind. 44-QFN | PIC18F4580-I/ML-ND 8.34 5.47 5.34 
1536) 256 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 |42~5.5 Ind. 40-DIP | PIC18F4580-I/P-ND 8.14 5.34 §.22 
1536) 256 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 |42~5.5 Ind. 44-TQFP | PIC18F4580-I/PT-ND 8.02 5.26 5.13 
1536 | 256 36 1/3 1 (EUSART) | 1 Ml2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~55 Ind. 44-QFN | PIC18LF4580-I/ML-ND 8.74 5.73 5.59 
1536) 256 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~55 Ind. 40-DIP | PIC18LF4580-1/P-ND 8.54 5.61 5.47 
1536 | 256 36 1/3 1(EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~5.5 Ind. 44-TQFP_| PIC18LF4580-I/PT-ND 8.42 5.52 5.39 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit _ 8MHz 40 |42~55 Ind. 28-SOIC | PIC18F2585-I/SO-ND 8.72 5.73 5.59 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit = 8MHz 40 |42~55 Ind. 28-DIP .3” | PIC18F2585-1/SP-ND 8.98 5.90 5.76 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit = 8MHz 40 | 20~5.5 Ind. 28-SOIC_ | PIC18LF2585-1/SO-ND 9.16 6.02 5.87 
24K x 16 | 3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 Ml2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit = 8MHz 40 | 20~5.5 Ind. 28-DIP .3” | PIC18LF2585-I/SP-ND 9.42 6.18 6.04 
3328 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 Ml2C 1 ECAN 5 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 | 42~55 Ind. 44-QFN_ | PIC18F4585-I/ML-ND 9.44 6.19 6.04 
3328 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 |42~55 Ind. 40-DIP |) PIC18F4585-1/P-ND 9.24 6.06 5.92 
3328 | 1024 36 1/3 1(EUSART) [| 1 Ml2C 1 ECAN 5 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 | 42~5.5 Ind. 44-TQFP_|PIC18F4585-I/PT-ND 9.12 5.98 5.84 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) (Continued) 
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\ Application Specific Flash Microcontrollers 
IN MICROCHIP CAN (Controller Area Network) PIC18F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock é 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed| VCC | Operating Digi-Key Price Each 
Words |Bytes| Bytes |Pins| 8/16-bit UART 120 (See CAN PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. 1 10 25 
3328 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 Ml2C 1 ECAN 5 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 | 2.0~5.5 Ind. 44-QFN | PIC18LF4585-I/ML-ND 9.88 6.49 6.34 
3328 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 | 20~55 Ind. 44-TQFP | PIC18LF4585-I/PT-ND 9.56 6.28 6.13 
3328 | 1024 53 2/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 12-ch. 10-bit 2 — 40 |42~55 Ind. 64-TQFP | PIC18F6585-I/PT-ND 11.30 8.31 8.09 
24K x 16 | 3328 | 1024 52 2/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 12-ch. 10-bit 2 = 40 | 20~5.5 Ind. 68-PLCC | PIC18LF6585-I/L-ND 12.22 11.30 10.57 
3328 | 1024 52 2/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 12-ch. 10-bit 2 = 40 | 20~5.5 Ind. 64-TQFP | PIC18LF6585-I/PT-ND 11.88 8.73 8.50 
3328 | 1024 68 2/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 16-ch. 10-bit 2 = 40 |42~55 Ind. 80-TQFP | PIC18F8585-I/PT-ND 11.86 8.71 8.48 
3328 | 1024 68 2/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 16-ch. 10-bit 2 — 40 | 20~5.5 Ind. 80-TQFP | PIC18LF8585-I/PT-ND 12.44 9.15 8.91 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 1 8-ch. 10-bit = 8MHz 40 |42~55 Ind. 28-SOIC | PIC18F2680-I/SO-ND 9.24 6.06 §.92 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 1 8-ch. 10-bit = 8MHz 40 |42~55 Ind. 28-DIP .3” | PIC18F2680-1/SP-ND 9.50 6.23 6.08 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 Ml2C 1 ECAN 1 8-ch. 10-bit _ 8MHz 40 | 20~55 Ind. 28-SOIC | PIC18LF2680-1/SO-ND 9.70 6.37 6.22 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 1 8-ch. 10-bit _ 8MHz 40 | 20~55 Ind. 28-DIP .3” | PIC18LF2680-I/SP-ND 9.96 6.54 6.38 
3328 | 1024 36 1/3 1(EUSART) | 1 Ml2C 1 ECAN 5 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 | 42~5.5 Ind. 44-QFN_ | PIC18F4680-I/ML-ND 9.94 6.53 6.37 
3328 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 |42~55 Ind. 40-DIP | PIC18F4680-I/P-ND 9.76 6.40 6.25 
3328 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 |42~5.5 Ind. 44-TQFP | PIC18F4680-I/PT-ND 9.62 6.32 6.17 
82K x 16 | 3328 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 | 20~55 Ind. 44-QFN | PIC18LF4680-I/ML-ND 10.42 6.84 6.68 
3328 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 Ml2C 1 ECAN 5 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 | 20~55 Ind. 40-DIP | PIC18LF4680-1/P-ND 10.24 6.72 6.56 
3328 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 Ml2C 1 ECAN 5 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 | 2.0~5.5 Ind. 44-TQFP_| PIC18LF4680-I/PT-ND 10.10 6.63 6.47 
3328 | 1024 52 2/3 1 (AUSART) | 1 Ml2C 1 ECAN 5 | 12-ch. 10-bit 2 — 40 |42~55 Ind. 64-TQFP | PIC18F6680-I/PT-ND 12.12 8.91 8.68 
3328 | 1024 52 2/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 12-ch. 10-bit 2 = 40 | 2.0~5.5 Ind. 68-PLCC | PIC18LF6680-I/L-ND 12.86 9.45 9.20 
3328 | 1024 52 2/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 12-ch. 10-bit 2 = 40 | 20~55 Ind. 64-TQFP | PIC18LF6680-I/PT-ND 12.74 9.36 9.11 
3328 | 1024 68 2/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 16-ch. 10-bit 2 = 40 |42~55 Ind. 80-TQFP | PIC18F8680-I/PT-ND 12.64 9.29 9.05 
3328 | 1024 68 2/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 16-ch. 10-bit 2 = 40 | 2.0~5.5 Ind. 80-TQFP_| PIC18LF8680-I/PT-ND 13.28 9.76 9.50 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 Ml2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit — 8MHz, 32kHz 40 |42~55 Ind. 28-SOIC | PIC18F2682-I/SO-ND 10.06 7.57 6.94 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 Ml2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit _ 8MHz, 32kHz 40 |42~55 Ind. 28-DIP .3” | PIC18F2682-1/SP-ND 10.32 717 7.12 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit — 8MHz, 32kHz 40 | 20~55 Ind. 28-SOIC | PIC18LF2682-1/SO-ND 10.56 7.96 7.30 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit _ 8MHz, 32kHz 40 | 20~55 Ind. 28-DIP .3” | PIC18LF2682-I/SP-ND 10.82 8.15 TAT 
40K x 16 3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 | 42~5.5 Ind. 44-QFN | PIC18F4682-1/ML-ND 10.76 8.11 7.44 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 |42~55 Ind. 40-DIP | PIC18F4682-1/P-ND 10.58 7.96 7.30 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 |42~55 Ind. 44-TQFP | PIC18F4682-I/PT-ND 10.44 7.86 7.21 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~55 Ind. 44-QFN | PIC18LF4682-I/ML-ND 11.28 8.50 7.79 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4682-I/P-ND 11.10 8.35 7.65 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C if CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 | 2.0~5.5 Ind. 44-TQFP_| PIC18LF4682-I/PT-ND 10.96 8.25 7.56 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit = 8MHz, 32kHz 40 |42~55 Ind. 28-SOIC | PIC18F2685-I/SO-ND 10.72 8.08 7.40 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit _ 8MHz, 32kHz 40 |42~55 Ind. 28-DIP .3” | PIC18F2685-1/SP-ND 10.98 8.27 7.58 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit _ 8MHz, 32kHz 40 | 20~55 Ind. 28-SOIC | PIC18LF2685-1/SO-ND 11.26 8.48 717 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 1 8-ch. 10-bit = 8MHz, 32kHz 40 | 20~5.5 Ind. 28-DIP .3” | PIC18LF2685-I/SP-ND 11.52 8.67 7.95 
48K x 16 3328 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 | 42~5.5 Ind. 44-QFN | PIC18F4685-1/ML-ND 11.44 8.62 7.90 
3328 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 Ml2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 |42~55 Ind. 40-DIP | PIC18F4685-1/P-ND 11.24 8.46 7.76 
3328 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 |42~55 Ind. 44-TQFP | PIC18F4685-I/PT-ND 11.12 8.36 7.67 
3328 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~55 Ind. 44-QFN | PIC18LF4685-I/ML-ND 11.98 9.02 8.27 
3328 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4685-1/P-ND 11.80 8.88 8.14 
3328 | 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 CAN 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 40 | 20~5.5 Ind. 44-TQFP_|PIC18LF4685-I/PT-ND 11.66 8.79 8.06 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) 
USB (Universal Serial Bus) 
PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock E 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed | VCC | Operating Digi-Key Price Each 
Words |Bytes| Bytes |Pins| 8/16-bit UART 2c™ | SPI™ USB PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. | Package | PartNo. 1 10 25 
768 = 23 1/2 1 (EUSART) | — — | V2.0 FS 12Mbit/S.) 1 10-ch. 10-bit | — | 8MHz,32kHz| 48 |2.0~5.5 Ind. 28-QFN | PIC18F2450-I/ML-ND 4.40 3.32 3.04 
768 = 23 1/2 1 (EUSART) | — — | V2.0 FS 12Mbit/S.) 1 10-ch. 10-bit | — | 8MHz,32kHz| 48 |2.0~5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18F2450-I/SO-ND 4.08 3.06 2.81 
768 = 23 1/2 1 (EUSART) | — — | V2.0 FS 12Mbit/S.) 1 | 10-ch.10-bit | — | 8MHz,32kHz] 48 |2.0~5.5 Ind. 28-DIP .3” | PIC18F2450-I/SP-ND 4.32 3.26 2.99 
768 = 23 1/2 1 (EUSART) | — — | V2.0 FS 12Mbit/S.) 1 10-ch. 10-bit | — | 8MHz,32kHz| 48 |2.0~5.5 Ind. 28-QFN | PIC18LF2450-1/ML-ND 4.60 3.45 3.16 
768 = 23 1/2 1 (EUSART) | — — | V2.0 FS 12Mbit/S.| 1 10-ch. 10-bit | — | 8MHz, 32kHz| 48 |2.0~5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18LF2450-I/SO-ND 4.28 3.22 2.95 
8K x 16 768 = 23 1/2 1 (EUSART) | — — | V2.0 FS 12Mbit/S.) 1 10-ch. 10-bit} — | 8MHz,32kHz| 48 |2.0~5.5 Ind. 28-DIP .3" | PIC18LF2450-I/SP-ND 4.54 3.41 3.13 
768 = 34 1/2 1 (AUSART) | — — | V2.0 FS 12Mbit/S.) 1 13-ch. 10-bit | — | 8MHz,32kHz| 48 |2.0~5.5 Ind. 44-QFN | PIC18F4450-I/ML-ND 4.70 3.55 3.25 
768 — 34 1/2 1 (AUSART) | — — | V2.0 FS 12Mbit/S.) 1 13-ch. 10-bit | — | 8MHz,32kHz| 48 |2.0~5.5 Ind. 40-DIP_ | PIC18F4450-1/P-ND 4.50 3.39 3.11 
768 = 34 1/2 1 (AUSART) | — — | V2.0 FS 12Mbit/S.) 1 13-ch. 10-bit | — | 8MHz,32kHz| 48 |2.0~5.5 Ind. 44-TQFP | PIC18F4450-I/PT-ND 4.38 3.30 3.02 
768 = 34 1/2 1 (AUSART) | — — | V2.0 FS 12Mbit/S. | 1 13-ch. 10-bit | — | 8MHz, 32kHz| 48 | 2.0~5.5 Ind. 44-QFN | PIC18LF4450-I/ML-ND 4.92 3.70 3.39 
768 = 34 1/2 1 (AUSART) | — — | V2.0 FS 12Mbit/S.) 1 13-ch. 10-bit | — | 8MHz,32kHz| 48 |2.0~5.5 Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4450-1/P-ND 4.72 3.57 3.27 
768 = 34 1/2 1 (AUSART) | — —_| V2.0 FS 12Mbit/S. | 1 18-ch. 10-bit | — | 8MHz,32kHz| 48 | 2.0~5.5 Ind. 44-TQFP | PIC18LF4450-I/PT-ND 4.60 3.47 3.18 
2048 | 256 25 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C) 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.| 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 48 |4.2~5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18F2455-I/SO-ND 6.04 3.96 3.87 
2048 | 256 25 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C) 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.| 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 48 |4.2~5.5 Ind. 28-DIP .3” | PIC18F2455-I/SP-ND 6.30 4.13 4.03 
2048} 256 25 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C) 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.| 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 48 |2.0~5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18LF2455-I/SO-ND 6.34 4.16 4.06 
2048 | 256 25 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C) 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.| 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 48 |2.0~5.5 Ind. 28-DIP .3” | PIC18LF2455-I/SP-ND 6.60 4.33 4.23 
42K x16 2048 | 256 35 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C] 1° | V2.0 FS 12Mbit/S. | 2 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 48 |4.2~5.5 Ind. 44-QFN | PIC18F4455-I/ML-ND 6.74 4.43 4.32 
2048 | 256 35 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C) 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.| 2 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 48 |4.2~5.5 Ind. 40-DIP | PIC18F4455-1/P-ND 6.56 4.30 4.20 
2048 | 256 35 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C) 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.| 2 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 48 |4.2~5.5 Ind. 44-TOFP | PIC18F4455-I/PT-ND 6.42 4.22 412 
2048 | 256 35 1/3 1 (EUSART)}1MI2C} 1° | V2.0 FS 12Mbit/S.) 2 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 48 |2.0~5.5 Ind. 44-QFN | PIC18LF4455-I/ML-ND 7.06 4.64 4.53 
2048 | 256 35 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C) 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.| 2 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 48 |2.0~5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4455-1/P-ND 6.88 4.51 4.40 
2048 | 256 35 1/3 1(EUSART)|1Ml2C] 1. | V2.0FS 12Mbit/S. | 2 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 48 | 2.0~5.5 Ind. 44-TQFP | PIC18LF4455-1/PT-ND 6.74 4.43 4.32 
2048 | 256 24 1/3 1 (EUSART)}1MI2C} 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.) 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 48 |4.2~5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18F2550-I/SO-ND 6.30 4.13 4.03 
2048 | 256 24 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C) 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.| 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 48 |4.2~5.5 Ind. 28-DIP .3” | PIC18F2550-I/SP-ND 6.56 4.30 4.20 
2048 | 256 24 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C) 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.| 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 48 |2.0~5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18LF2550-I/SO-ND 6.62 4.34 4.24 
2048 | 256 24 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C) 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.| 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 48 |2.0~5.5 Ind. 28-DIP .3” | PIC18LF2550-I/SP-ND 6.86 4.51 4.40 
2048 | 256 24 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C] 1° | V2.0FS 12Mbit/S. | 2 | 10-ch. 12-bit 2 8MHz, 32kHz| 48 | 2.0~5.5 Ind. 28-DIP .3” | PIC18F2553-I/SP-ND 7.78 5.86 5.37 
2048 | 256 24 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C) 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.| 2 | 10-ch. 12-bit 2 8MHz, 32kHz| 48 |2.0~5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18LF2553-1/SO-ND 7.90 5.96 5.46 
2048 | 256 24 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C) 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.| 2 | 10-ch. 12-bit 2 8MHz, 32kHz| 48 |2.0~5.5 Ind. 28-DIP .3” | PIC18LF2553-I/SP-ND 8.16 6.15 5.64 
2048 | 256 35 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C) 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.| 2 | 13-ch. 10-bit yi 8MHz 48 |4.2~5.5 Ind. 44-QFN | PIC18F4550-I/ML-ND 7.00 4.59 4.49 
2048 | 256 35 1/3 1 (EUSART)}1MI2C} 1° | V2.0 FS 12Mbit/S.) 2 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 48 |4.2~5.5 Ind. 40-DIP_ | PIC18F4550-1/P-ND 6.80 4.47 4.36 
16K x16 | 2048 | 256 35 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C] 1° | V2.0 FS 12Mbit/S. | 2 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 48 |4.2~5.5 Ind. 44-TQFP | PIC18F4550-I/PT-ND 6.68 4.38 4.28 
2048 | 256 35 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C) 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.| 2 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 48 |2.0~5.5 Ind. 44-QFN | PIC18LF4550-I/ML-ND 7.34 4.81 4.70 
2048 | 256 35 1/3 1 (EUSART)}1MI2C} 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.) 2 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 48 |2.0~5.5 Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4550-1/P-ND 7.14 4.69 4.58 
2048 | 256 35 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C) 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.| 2 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 48 |2.0~5.5 Ind. 44-TQFP | PIC18LF4550-1/PT-ND 7.02 4.60 4.49 
2048 | 256 35 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C) 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.| 2 | 10-ch. 12-bit 2 8MHz, 32kHz| 48 |4.2~5.5 Ind. 44-QFN | PIC18F4553-I/ML-ND 8.24 6.21 5.69 
2048 | 256 35 1/3 1(EUSART)|1Ml2C] 1. | V2.0FS12Mbit/S. | 2 | 13-ch. 12-bit 2 8MHz, 32kHz| 48 | 4.2 ~ 5.5 Ind. 40-DIP_| PIC18F4553-1/P-ND 8.04 6.05 5.55 
2048 | 256 35 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C) 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.| 2 | 10-ch. 12-bit 2 8MHz, 32kHz| 48 |4.2~5.5 Ind. 44-TQFP | PIC18F4553-I/PT-ND 7.92 5.96 5.46 
2048 | 256 35 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C) 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.| 2 | 10-ch. 12-bit 2 8MHz, 32kHz| 48 |2.0~5.5 Ind. 44-QFN | PIC18LF4553-1/ML-ND 8.62 6.50 5.95 
2048 | 256 35 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C) 1 | V2.0 FS 12Mbit/S.| 2 | 13-ch. 12-bit 2 8MHz, 32kHz| 48 | 2.0~5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4553-1/P-ND 8.44 6.34 5.81 
2048 | 256 35 1/3 1 (EUSART)|1Ml2C] 1 | V2.0 FS 12Mbit/S. | 2 | 10-ch. 12-bit 2 8MHz, 32kHz| 48 | 2.0~5.5 Ind. 44-TQFP | PIC18LF4553-1/PT-ND 8.30 6.24 5.72 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 681 


KX MICROCHIP Application Specific Flash Microcontrollers (cont) 
LCD (Liquid Crystal Display) 


PIC16F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters LeD Analog | Internal Speed VCC | Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes| Bytes |Pins| 8/16-bit UART 2¢™ | SPI™ | Segments | PWM A/D Comp. | Oscillator (MHz) (V) Temp. Package | Part No. it 10 25 
256 256 24 2 1 (AUSART)|2MI2C) 14 60 — | 5-ch. 10-bit 2 8MHz 20 40~5.5 Ind. 28-QFN | PIC16F913-I/ML-ND 3.52 2.66 2.44 
256 256 24 2 1 (AUSART)}2Ml2C |} 1 60 — | 5-ch. 10-bit 2 8MHz 20 40~55 Ind. 28-SOIC | PIC16F913-I/SO-ND 3.20 241 2.21 
256 256 24 2 1 (AUSART)}2Ml2C | 1 60 — | 5-ch. 10-bit 2 8MHz 20 40~5.5 Ind. 28-DIP .3” | PIC16F913-I/SP-ND 3.46 2.60 2.39 
4K x14 256 256 24 2 1 (AUSART)}2Ml2C |} 1 60 — |5-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0~55 Ind. 28-SSOP_| PIC16F913-I/SS-ND 3.14 2.37 217 
256 256 35 2/1 1 (AUSART)|2MI2C] 14 96 — _|8-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 44-QFN | PIC16F914-I/ML-ND 4.04 3.05 2.79 
256 256 35 2 1 (AUSART)|}2Ml2C |} 1 96 — | 8-ch. 10-bit 2 8MHz 20 40~55 Ind. 40-DIP | PIC16F914-1/P-ND 3.82 2.89 2.65 
256 256 35 2/1 1 (AUSART) | 2Ml2C | 1 96 —_ | 8-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 44-TQFP | PIC16F914-I/PT-ND 3.72 2.79 2.56 
352 256 24 2 1(AUSART)| 1 1 60 — | 5-ch. 10-bit 2 8MHz 20 40~5.5 Ind. 28-QFN | PIC16F916-I/ML-ND 3.90 2.95 2.70 
352 256 24 2 1(AUSART)| 1 1 60 — | 5-ch. 10-bit 2 8MHz 20 40~5.5 Ind. 28-SOIC | PIC16F916-I/SO-ND 3.58 2.70 2.47 
352 256 24 2 1 (AUSART)} 1 1 60 — | 5-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 28-SDIP .3” | PIC16F916-I/SP-ND 3.84 2.89 2.65 
8K x44 352 256 24 2 1 (AUSART)| 1 1 60 — | 5-ch. 10-bit 2 8MHz 20 40~5.5 Ind. 28-SSOP_ | PIC16F916-I/SS-ND 3.54 2.66 2.44 
352 256 35 2/1 1(AUSART)| 1 1 96 — _ | 8-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 20 40~55 Ind. 44-QFN | PIC16F917-I/ML-ND 4.28 3.24 2.97 
352 256 35 2 1 (AUSART)} 1 1 96 — | 8-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP | PIC16F917-1/P-ND 4.10 3.08 2.83 
352 256 35 2/1 1(AUSART)| 1 1 96 — | 8-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 20 40~55 Ind. 44-TQFP | PIC16F917-I/PT-ND 3.96 2.99 2.74 
336 256 53 2 1(AUSART)| 1 1 168 —_ | 8-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 64-TQFP | PIC16F946-I/PT-ND 4.22 3.18 2.92 
PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM |EEPROM| 1/0 | Counters LeD Analog] Int. |Speed) VCC | Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes} Bytes |Pins| 8/16-bit UART l2¢™ | SPI™ | Segments | PWM A/D Comp. | Osc. | (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. 1 10 25 
768 = 50 1/3 1 (AUSART), 1 (EUSART) | 1Ml2C |} 1 128 2 12-ch. 10-bit 2  |8MHz| 40 | 4.2~5.5 Ind. 64-TQFP | PIC18F6390-1/PT-ND 4.86 3.19 3.12 
AK x16 768 = 50 1/3 1 (AUSART), 1 (EUSART) |} 1 MI2C} 1 128 2 12-ch. 10-bit 2 = |8MHz| 40 | 2.0~5.5 Ind. 64-TQFP | PIC18LF6390-I/PT-ND 5.10 3.35 3.27 
i 768 = 66 1/3 1 (AUSART), 1 (EUSART) | 1 MI2C |} 1 192 2 12-ch. 10-bit 2  |8MHz| 40 | 4.2~5.5 Ind. 80-TQFP | PIC18F8390-I/PT-ND 5.76 3.78 3.69 
768 _ 66 1/3 1 (AUSART), 1 (EUSART) | 1 MI2C} 1 192 2 12-ch. 10-bit 2  |8MHz| 40 | 2.0~5.5 Ind. 80-TQFP | PIC18LF8390-I/PT-ND 6.04 3.97 3.87 
768 — 50 1/3 1 (AUSART), 1 (EUSART) | 1 MI2C |} 1 128 2 12-ch. 10-bit 2 = |8MHz| 40 | 4.2~5.5 Ind. 64-TQFP | PIC18F6490-I/PT-ND 5.50 3.61 3.53 
8K x16 768 _ 50 1/3 1 (AUSART), 1 (EUSART) | 1 MI2C} 1 128 2 12-ch. 10-bit 2  |8MHz| 40 | 2.0~5.5 Ind. 64-TQFP | PIC18LF6490-I/PT-ND 5.78 3.79 3.70 
: 768 _ 66 2/3 1 (AUSART), 1 (EUSART) | 1 MI2C} 1 192 2 12-ch. 10-bit 2  |8MHz| 40 | 4.2~5.5 Ind. 80-TQFP | PIC18F8490-I/PT-ND 6.40 4.20 4.10 
768 = 66 2/3 1 (AUSART), 1 (EUSART) | 1 MI2C |} 1 192 2 12-ch. 10-bit 2  |8MHz} 40 | 2.0~5.5 Ind. 80-TQFP | PIC18LF8490-I/PT-ND 6.72 4.41 4.31 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) 
16-bit PIC Microcontrollers 
PIC24FJ Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM |EEPROM| 1/0 | Counters Capture Internal Speed} VCC | Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes | Bytes | Pins | 16/32-bit] UART | 12C™ | SPI™ | PWM A/D Compare Oscillator (MHz)} (V) Temp. Package | Part No. 1 10 25 
4K _ 21 5/— 2: 2 2 5 10-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ext. 28-QFN | PIC24FJ16GA002-E/ML-ND NEW! 3.60 2.83 2.60 
4K = 21 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 |2.0~3.6 Ext. 28-SOIC | PIC24FJ16GA002-E/SO-ND NEW! 3.40 2.68 2.46 
4K = 21 5/— 2 2 2 § 10-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 |2.0~3.6 Ext. 28-SDIP | PIC24FJ16GA002-E/SP-ND NEW! 3.64 2.87 2.63 
4K = 21 §/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 |2.0~3.6 Ext. 28-SSOP_ | PIC24FJ16GA002-E/SS-ND NEW! 3.36 2.64 2.42 
4K = 21 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 28-QFN _ | PIC24FJ16GA002-I/ML-ND 3.28 2.58 2.37 
16K x 16 4K _ 21 5/— 2 2 2: 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 28-SOIC | PIC24FJ16GA002-1/SO-ND 3.08 2.43 2.23 
4K = 21 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 28-DIP .3" | PIC24FJ16GA002-I/SP-ND 3.32 2.62 2.40 
4K = 21 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 |2.0~3.6 Ind. 28-SSOP_| PIC24FJ16GA002-I/SS-ND 3.04 2.39 2.19 
4K = 35 5/— 2 2 2 5 13-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ext. 44-QFN | PIC24FJ16GA004-E/ML-ND NEW! 3.92 3.11 2.82 
4K = 35 5/— 2 2: 2; 5 13-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ext. 44-TQFP | PIC24FJ16GA004-E/PT-ND NEW! 3.72 2.94 2.67 
4K = 35 5/— 2 2: 2: 5 13-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 44-QFN | PIC24FJ16GA004-I/ML-ND 3.58 2.83 2.57 
4K — 35 5/— 2 2 2 5 13-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 44-TQFP | PIC24FJ16GA004-I/PT-ND 3.38 2.67 2.43 
8K = 21 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 |2.0~3.6 Ext. 28-QFN | PIC24FJ32GA002-E/ML-ND NEW! 4.22 3.31 3.04 
8K = 21 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 |2.0~3.6 Ext. 28-SOIC | PIC24FJ32GA002-E/SO-ND NEW! 4.02 3.16 2.90 
8K = 21 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 |2.0~3.6 Ext. 28-SDIP | PIC24FJ32GA002-E/SP-ND NEW! 4.26 3.35 3.07 
8K = 21 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 |2.0~3.6 Ext. 28-SSOP | PIC24FJ32GA002-E/SS-ND NEW! 3.96 3.12 2.86 
8K _ 21 5/— 2: 2 2 6 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 28-QFN | PIC24FJ32GA002-I/ML-ND 3.84 3.03 2.77 
32K x16 8K = 21 5/— 2 2 2: 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 28-SOIC | PIC24FJ32GA002-1/SO-ND 3.64 2.87 2.63 
8K = 21 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0 ~3.6 Ind. 28-DIP .3" | PIC24FJ32GA002-I/SP-ND 3.90 3.06 2.81 
8K = 21 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 |2.0~3.6 Ind. 28-SSOP_ | PIC24FJ32GA002-I/SS-ND 3.60 2.83 2.60 
8K = 35 5/— 2 2 2 5 13-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ext. 44-QFN | PIC24FJ32GA004-E/ML-ND NEW! 4.62 3.64 3.34 
8K = 35 5/— 2; 2 2 5 13-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ext. 44-TQFP | PIC24FJ32GA004-E/PT-ND NEW! 440 3.47 3.18 
8K 2 35 5/— 2: 2 2: 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 44-QFN | PIC24FJ32GA004-I/ML-ND 4.24 3.33 3.06 
8K = 35 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 44-TQFP | PIC24FJ32GA004-I/PT-ND 4.02 3.16 2.90 
8K = 21 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 |2.0~3.6 Ext. 28-QFN | PIC24FJ48GA002-E/ML-ND NEW! 4.60 3.62 3.32 
8K = 21 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 |2.0~3.6 Ext. 28-SOIC | PIC24FJ48GA002-E/SO-ND NEW! 4.40 3.47 3.18 
8K = 21 5/— 2 2: 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ext. 28-SDIP | PIC24FJ48GA002-E/SP-ND NEW! 4.66 3.66 3.36 
8K _ 21 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 |2.0~3.6 Ext. 28-SSOP_ | PIC24FJ48GA002-E/SS-ND NEW! 4.36 3.43 3.14 
48K x8 8K = 21 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 28-QFN _ | PIC24FJ48GA002-I/ML-ND 4.22 3.31 3.04 
8K = 21 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 |2.0~3.6 Ind. 28-SOIC | PIC24FJ48GA002-I/SO-ND 4.02 3.16 2.90 
8K = 21 5/— 2: 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 28-DIP .3” | PIC24FJ48GA002-I/SP-ND 4.26 3.35 3.07 
8K = 21 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 |2.0~3.6 Ind. 28-SSOP | PIC24FJ48GA002-I/SS-ND 3.96 3.12 2.86 
8K = 35 5/— 2 2 2 5 13-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ext. 44-QFN | PIC24FJ48GA004-E/ML-ND NEW! 5.04 3.97 3.64 
8K = 35 5/— 2 2 2 Ey 13-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ext. 44-TOFP | PIC24FJ48GA004-E/PT-ND NEW! 4.82 3.80 3.48 
8K = 21 5/— 2 2: 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 |2.0~3.6 Ext. 28-QFN | PIC24FJ64GA002-E/ML-ND NEW! 5.02 3.95 3.62 
8K = 21 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ext. 28-SOIC | PIC24FJ64GA002-E/SO-ND NEW! 4.82 3.80 3.48 
8K = 21 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 |2.0~3.6 Ext. 28-SDIP | PIC24FJ64GA002-E/SP-ND NEW! 5.06 3.99 3.66 
8K = 21 5/— 2 2: 2: 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ext. 28-SSOP_ | PIC24FJ64GA002-E/SS-ND NEW! 4.78 3.76 3.45 
64K x 16 8K = 21 5/— 2 2 2; 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0 ~3.6 Ind. 28-QFN | PIC24FJ64GA002-I/ML-ND 4.58 3.60 3.30 
8K _ 21 5/— 2 2 2: 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 28-SOIC | PIC24FJ64GA002-1/SO-ND 4.38 3.45 3.16 
8K = 21 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 |2.0~3.6 Ind. 28-DIP .3" | PIC24FJ64GA002-I/SP-ND 4.62 3.64 3.34 
8K = 21 5/— 2 2 2 5 10-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 |2.0~3.6 Ind. 28-SSOP_ | PIC24FJ64GA002-I/SS-ND 4.34 3.41 3.13 
8K = 35 5/— 2 2 2 5 13-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ext. 44-QFN | PIC24FJ64GA004-E/ML-ND NEW! 5.12 4.02 3.68 
Note: Operating Temperature Range: Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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\ 16-bit PIC Microcontrollers 
LN MICROCHIP PIC24FJ Devices (cont.) 


Memory Size Timer/ Clock ; 
Program | RAM |EEPROM| 1/0 | Counters Capture Internal Speed] VCC | Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes | Bytes | Pins | 16/32-bit) UART| 12C™ | SPI™ | PWM A/D Compare Oscillator (MHz)|  (V) Temp. Package | Part No. 1 10 25 

8K =— 35 5/— 2 2 2 5 13-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 82 | 2.0~3.6 Ext. 44-TQFP | PIC24FJ64GA004-E/PT-ND NEW! 4.96 3.90 3.58 
8K _— 35 5/— 2 2 2 5 13-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 44-QFN | PIC24FJ64GA004-I/ML-ND 4.66 3.66 3.36 
8K _— 35 5/— 2 2 2 5 13-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 82 | 2.0~3.6 Ind. 44-TQFP | PIC24FJ64GA004-I/PT-ND 4.52 3.55 3.25 
8K _ 54 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 |2.7~3.6 Ind. 64-TQFP | PIC24FJ64GA006-I/PT-ND 4.94 3.87 3.55 
8K = 70 5/— 2 2 2 5. 16-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 82 |2.7~3.6 Ind. 80-TQFP | PIC24FJ64GA008-I/PT-ND 5.38 4.22 3.87 

64K x16 8K — 86 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 82 (2.7 ~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24FJ64GA010-I/PF-ND 6.36 4.99 4.58 
8K _ 86 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 |2.7~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24FJ64GA010-I/PT-ND 5.74 4.51 4.13 
16K = 52 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 82 | 2.0~3.6 Ind. 64-QFN | PIC24FJ64GB106-I/MR-ND NEW! 6.40 5.03 4.61 
16K — 64 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 64-TQFP | PIC24FJ64GB106-I/PT-ND 6.26 4.91 4.51 
16K = 80 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 82 |2.0~3.6 Ind. 80-TQFP | PIC24FJ64GB108-I/PT-ND 6.72 5.28 4.84 
16K — 100 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24FJ64GB110-I/PF-ND 7.70 6.05 5.55 
16K = 100 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 82 |2.0~3.6 Ind. 100-TQFP_| PIC24FJ64GB110-I/PT-ND 7.10 5.57 5.11 

96K x16 8K — 54 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 (2.7 ~3.6 Ind. 64-TQFP | PIC24FJ96GA006-I/PT-ND 5.16 4.05 3.71 
8K = 70 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 82. [2.7 ~3.6 Ind. 80-TQFP | PIC24FJ96GA008-I/PT-ND 5.60 4.39 4.03 
8K — 54 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 82 (2.7 ~3.6 Ind. 64-TQFP | PIC24FJ128GA006-I/PT-ND 5.36 4.20 3.85 
8K _— 70 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 |2.7~3.6 Ind. 80-TQFP | PIC24FJ128GA008-I/PT-ND 5.82 4.57 4.19 
8K _— 86 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 |2.7~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24FJ128GA010-I/PF-ND 6.78 5.32 4.88 
16K _ 53 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 64-QFN | PIC24FJ128GA106-I/MR-ND NEW! 6.38 5.01 4.59 
16K = 64 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 82 |2.0~3.6 Ind. 64-TQFP | PIC24FJ128GA106-I/PT-ND 6.22 4.90 4.49 
16K — 80 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 32 | 2.0 ~3.6 Ind. 80-TQFP | PIC24FJ128GA108-I/PT-ND 6.68 5.26 4.82 

128K x16 | 16K — 100 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 82 | 2.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24FJ128GA110-I/PF-ND 8.28 6.51 5.97 
16K — 100 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24FJ128GA110-I/PT-ND 7.06 5.55 5.09 
16K =— 52 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 64-QFN | PIC24FJ128GB106-I/MR-ND NEW! 6.82 5.36 4.91 
16K = 64 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 82 |2.0~3.6 Ind. 64-TQFP | PIC24FJ128GB106-I/PT-ND 6.68 5.24 4.81 
16K — 80 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHZ, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 80-TQFP | PIC24FJ128GB108-I/PT-ND 7.14 5.61 5.14 
16K =— 100 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24FJ128GB110-I/PF-ND 8.12 6.38 5.85 
16K md 100 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 32 | 2.0 ~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24FJ128GB110-I/PT-ND 7.52 5.90 5.41 
16K _ 53 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 82 | 2.0~3.6 Ind. 64-QFN | PIC24FJ192GA106-I/MR-ND NEW! 6.76 5.30 4.86 
16K — 64 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 64-TQFP | PIC24FJ192GA106-I/PT-ND 6.58 5.18 4.75 
16K = 80 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 82 | 2.0~3.6 Ind. 80-TQFP | PIC24FJ192GA108-I/PT-ND 7.06 5.55 5.09 
16K _— 100 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24FJ192GA110-I/PF-ND 8.64 6.80 6.24 

192K x 16 16K = 100 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 82 | 2.0 ~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24FJ192GA110-I/PT-ND 7.42 5.84 5.35 
16K — 52 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 82 | 2.0~3.6 Ind. 64-QFN | PIC24FJ192GB106-I/MR-ND NEW! 7.20 5.65 5.18 
16K — 64 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 64-TQFP | PIC24FJ192GB106-I/PT-ND 7.04 5.53 5.07 
16K _ 80 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 82 |2.0~3.6 Ind. 80-TQFP | PIC24FJ192GB108-I/PT-ND 7.52 5.90 5.41 
16K — 100 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24FJ192GB110-I/PF-ND 8.50 6.67 6.11 
16K = 100 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 82 |2.0~3.6 Ind. 100-TQFP_| PIC24FJ192GB110-I/PT-ND 7.88 6.19 5.67 
16K — 53 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 32 | 2.0 ~3.6 Ind. 64-QFN | PIC24FJ256GA106-I/MR-ND NEW! 7.12 5.59 5.12 
16K _— 64 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 64-TQFP | PIC24FJ256GA106-I/PT-ND 6.96 5.47 5.02 
16K — 80 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 80-TQFP | PIC24FJ256GA108-I/PT-ND 742 5.84 5.35 
16K — 100 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24FJ256GA110-I/PF-ND 9.00 7.09 6.50 

256K x 16 16K = 100 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 82 |2.0~3.6 Ind. 100-TQFP_| PIC24FJ256GA110-I/PT-ND 7.78 6.13 5.62 
16K — 52 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 64-QFN | PIC24FJ256GB106-I/MR-ND NEW! 7.56 5.94 5.44 
16K = 52 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 64-TQFP | PIC24FJ256GB106-I/PT-ND 742 5.82 5.34 
16K — 68 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 80-TQFP | PIC24FJ256GB108-I/PT-ND 7.88 6.19 5.67 
16K _ 84 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 32 | 2.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24FJ256GB110-I/PF-ND 8.86 6.96 6.38 
16K _— 84 5/— 4 3 3 9 16-ch. 10-bit 3 8MHz, 32kHz 82 |2.0~3.6 Ind. 100-TQFP_| PIC24FJ256GB110-I/PT-ND 8.24 6.48 5.94 


Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) »* Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) 


PIC24HJ Devices, 40 MIPs 


Memory Size Timer/ Clock ; 
Program | RAM |EEPROM| 1/0 | Counters Capture Internal Speed| VCC | Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes} Bytes | Pins | 16/32-bit) UART | I2C™ | SPI™ | PWM A/D Compare Oscillator (MHz) (V) Temp. Package | Part No. 1 10 25 
1K = 21 3/1 1 1 1 4 6-ch. 12-bit, 6-ch. 10-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 18-DIP | PIC24HJ12GP201-I/P-ND 3.78 297 2.72 
1K = 21 3/1 1 al 1 4 6-ch. 12-bit, 6-ch. 10-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 18-SOIC | PIC24HJ12GP201-I/SO-ND 3.64 2.87 2.63 
12K x16 1K _ 21 3/1 1 1 1 2 6-ch. 12-bit : 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SSOP_ | PIC24HJ12GP202-I/SS-ND 3.92 3.08 2.83 
1K _ 21 3 1 1 1 4 10-ch. 12-bit, 10-ch. 10-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | PIC24HJ12GP202-I/ML-ND 416 3.28 3.00 
1K = 21 3/1 1 1 1 4 10-ch. 12-bit, 10-ch. 10-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC_| PIC24HJ12GP202-1/SO-ND 3.96 3.12 2.86 
1K = 21 3/1 1 1 1 4 10-ch. 12-bit, 10-ch. 10-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-DIP .3" | PIC24HJ12GP202-I/SP-ND 4.22 3.31 3.04 
2K = 35 3/1 1 1 1 2 13-ch. 12-bit, 13-ch. 10-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-QFN | PIC24HJ16GP304-I/ML-ND 444 3.51 3.18 
16K x16 | 2K = 35 3 1 1 1 2 13-ch. 12-bit, 13-ch. 10-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-TQFP | PIC24HJ16GP304-I/PT-ND 4.22 3.34 3.04 
2K = 35 3/1 1 1 1 2 13-ch. 12-bit, 13-ch. 10-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-QFN | PIC24HJ16GP304-E/ML-ND 484 3.83 3.48 
2K = 21 3/1 1 1 1 2 10-ch. 12-bit, 10-ch. 10-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | PIC24HJ32GP202-I/MM-ND 438 347 3.15 
2K = 21 3/1 1 dl 1 2 10-ch. 12-bit, 10-ch. 10-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC | PIC24HJ32GP202-1/SO-ND 4.20 3.32 3.02 
2K _ 21 3/1 1 1 1 2 10-ch. 12-bit, 10-ch. 10-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. | 28-SDIP .3” | PIC24HJ32GP202-I/SP-ND 444 3.51 3.18 
2K _ 21 3/1 1 1 1 2 10-ch. 12-bit, 10-ch. 10-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-QFN | PIC24HJ32GP202-E/MM-ND 4.80 3.80 3.45 
2K = 21 3/1 1 1 1 Z 10-ch. 12-bit, 10-ch. 10-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-SOIC_| PIC24HJ32GP202-E/SO-ND 462 3.65 3.32 
2K = 21 3/1 1 1 1 2 10-ch. 12-bit, 10-ch. 10-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-SDIP .3” | PIC24HJ32GP202-E/SP-ND 484 383 3.48 
2K — 35 3/1 1 1 1 2 13-ch. 12-bit, 13-ch. 10-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-QFN | PIC24HJ32GP204-I/ML-ND 452 356 3.23 
2K = 35 3/1 1 1 1 2 13-ch. 12-bit, 13-ch. 10-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-TQFP | PIC24HJ32GP204-I/PT-ND 4.38 345 3.14 
2K = 35 3/1 1 1 1 2 13-ch. 12-bit, 13-ch. 10-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-TQFP | PIC24HJ32GP204-E/PT-ND 482 3.80 3.45 
32K x16 | 4K = 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 2 7.37MHz, 512kHz | 32 | 3.0~3.6 Ext. 28-QFN | PIC24HJ32GP302-E/MM-ND NEW! 5.50 4.34 3.98 
4K = 21 5/2 2 fl 2 4 10-ch. 12-bit 2 7.37MHz, 512kHz | 32 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | PIC24HJ32GP302-I/MM-ND NEW! 5.02 3.95 3.62 
4K _ 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 10-bit, 10-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-SOIC | PIC24HJ32GP302-E/SO-ND NEW! 5.32 418 3.83 
4K _ 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit, 10-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC | PIC24HJ32GP302-I/SO-ND 482 3.80 3.48 
4K = 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 10-bit, 10-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-DIP | PIC24HJ32GP302-E/SP-ND NEW! 5.56 4.37 4.01 
4K = 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 10-bit, 10-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-DIP | PIC24HJ32GP302-I/SP-ND 5.06 3.99 3.66 
4K = 35 5/2 2 if 2 4 13-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-QFN | PIC24HJ32GP304-E/ML-ND NEW! 5.64 4.47 4.06 
4K = 35 5/2 2 1 2 4 13-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-QFN | PIC24HJ32GP304-I/ML-ND NEW! 5.14 4.07 3.70 
4K = 35 5/2 2 1 2 4 13-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-TQFP | PIC24HJ32GP304-E/PT-ND NEW! 544 431 3.91 
4K = 35 5/2 2 1 2 4 13-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-TQFP | PIC24HJ32GP304-I/PT-ND NEW! 4.94 3.91 3.55 
4K = 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 2 7.37MHz, 512kHz | 32 | 3.0~3.6 Ext. 28-QFN | PIC24HJ64GP202-E/MM-ND NEW! 6.20 488 4.47 
4K _ 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 2 7.37MHz, 512kHz | 32 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | PIC24HJ64GP202-I/MM-ND NEW! 5.66 4.45 4.08 
4K _ 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 2 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-SOIC_ | PIC24HJ64GP202-E/SO-ND NEW! 6.00 4.72 4.33 
4K _ 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 2 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC | PIC24HJ64GP202-I/SO-ND NEW! 546 430 3.94 
64K x 16 4K = 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 2 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-DIP | PIC24HJ64GP202-E/SP-ND NEW! 6.24 4.91 4.51 
4K = 21 5/2 2 if 2 4 10-ch. 12-bit 2 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-DIP | PIC24HJ64GP202-I/SP-ND 5.70 449 4.12 
4K = 35 5/2 2 1 2 4 13-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-QFN | PIC24HJ64GP204-E/ML-ND NEW! 6.50 5.10 4.67 
4K = 35 5/2 2 i 2 4 13-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-QFN | PIC24HJ64GP204-I/ML-ND NEW! 5.92 464 4.26 
4K = 35 5/2 2 1 2 4 13-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-TQFP | PIC24HJ64GP204-E/PT-ND NEW! 6.34 4.98 4.57 
4K = 35 5/2 2 dl 2 4 13-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-TQFP | PIC24HJ64GP204-I/PT-ND 5.76 4.53 4.15 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) »* Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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. 16-bit PIC Microcontrollers 
NN MICROCHIP PIC24HJ Devices, 40MIPs (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock F 
Program | RAM |EEPROM| 1/0 | Counters Capture Internal Speed| VCC | Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes} Bytes | Pins | 16/32-bit) UART | I2C™ | SPI™ | PWM A/D Compare Oscillator (MHz) (V) Temp. Package | Part No. al 10 25 
4K — 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 2 7.37MHz, 512kHz | 32 | 3.0~3.6 Ext. 28-QFN | PIC24HJ64GP502-E/MM-ND NEW! 6.60 5.20 4.77 
4K _ 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 2 7.37MHz, 512kHz | 32 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | PIC24HJ64GP502-I/MM-ND NEW! 6.02 4.74 4.35 
4K _ 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 2 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-SOIC_ | PIC24HJ64GP502-E/SO-ND NEW! 6.42 5.05 4.63 
4K = 21 5/2 2 | 2 4 10-ch. 12-bit 2 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC | PIC24HJ64GP502-I/SO-ND NEW! 5.82. 4.59 4.20 
4K = 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 2 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-DIP__| PIC24HJ64GP502-E/SP-ND NEW! 6.66 5.24 4.81 
4K = 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 2 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-DIP | PIC24HJ64GP502-I/SP-ND 6.08 4.78 4.38 
4K = 35 5/2 2 1 2 4 13-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-QFN | PIC24HJ64GP504-E/ML-ND NEW! 7.12 5.61 5.14 
64K x 16 4K = 35 5/2 2 1 2 4 13-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-QFN | PIC24HJ64GP504-I/ML-ND NEW! 648 5.11 4.68 
4K = 35 5/2 2 1 2 4 13-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-TQFP | PIC24HJ64GP504-E/PT-ND NEW! 6.90 543 4.98 
4K = 35 5/2 2 1 2 4 13-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-TQFP | PIC24HJ64GP504-I/PT-ND 6.26 4.93 4.52 
8K _ 53 9/4 2 1 2 8 18-ch. 12-bit, 18-ch. 10 bit 8 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 64-TQFP | PIC24HJ64GP206-I/PT-ND 5.94 466 4.28 
8K = 85 9/4 2 2 2 8 32-ch. 12-bit, 32-ch. 10-bit 8 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24HJ64GP210-1/PF-ND 742 5.82 5.34 
8K = 85 9/4 2 2 2 8 32-ch. 12-bit, 32-ch. 10-bit 8 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24HJ64GP210-I/PT-ND 6.80 5.34 4.89 
8K = 53 9/4 2 2 2 8 18-ch. 12-bit, 18-ch. 10-bit 8 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 64-TOQFP | PIC24HJ64GP506-I/PT-ND 6.30 4.95 4.54 
8K = 85 —/9 2 2 2 8 32-ch. 12-bit, 32-ch. 10-bit 8 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24HJ64GP510-1/PF-ND 7.74 6.07 5.57 
8K = 85 —/9 2 2 2 8 32-ch. 12-bit, 32-ch. 10-bit 8 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24HJ64GP510-1/PT-ND 7.12 5.59 5.12 
8K = 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-QFN | PIC24HJ128GP202-E/MM-ND NEW! 6.84 5.38 4.93 
8K _ 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | PIC24HJ128GP202-I/MM-ND NEW! 6.22 490 4.49 
8K _ 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-SOIC | PIC24HJ128GP202-E/SO-ND NEW! 6.64 5.22 4.79 
8K = 21 5/2 2 al 2 4 10-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC | PIC24HJ128GP202-1/SO-ND 6.02 4.74 4.35 
8K = 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-DIP__| PIC24HJ128GP202-E/SP-ND NEW! 6.88 5.42 4.96 
8K = 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-DIP | PIC24HJ128GP202-I/SP-ND 6.26 4.93 4.52 
8K = 35 5/2 2 1 2 4 13-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-QFN | PIC24HJ128GP204-E/ML-ND NEW! 7.06 5.54 5.08 
8K = 35 5/2 2 1 2 4 13-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-QFN | PIC24HJ128GP204-I/ML-ND NEW! 6.44 5.05 4.63 
8K = 35 5/2 2 1 2 4 13-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-TQFP | PIC24HJ128GP204-E/PT-ND NEW! 6.92 543 4.98 
8K = 35 5/2 2 1 2 4 13-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-TOQFP | PIC24HJ128GP204-I/PT-ND 6.28 4.93 4.52 
8K = 53 9/4 2 2 2 8 18-ch. 12-bit, 18-ch. 10 bit 8 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 64-TOQFP | PIC24HJ128GP206-I/PT-ND 6.36 4.99 4.58 
8K = 85 9/4 2 2 2 8 32-ch. 12-bit, 32-ch. 10-bit 8 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24HJ128GP210-I/PF-ND 7.88 619 5.67 
8K = 85 9/4 2 2 2 8 32-ch. 12-bit, 32-ch. 10-bit 8 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24HJ128GP210-I/PT-ND 7.26 5.70 5.23 
8K = 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-QFN | PIC24HJ128GP502-E/MM-ND NEW! 7.22 5.69 5.21 
128K x16] 8K = 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN-S | PIC24HJ128GP502-I/MM-ND NEW! 6.58 5.18 4.75 
8K = 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-DIP | PIC24HJ128GP502-I/SP-ND 6.64 5.22 4.79 
8K = 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-SOIC | PIC24HJ128GP502-E/SO-ND NEW! 7.02 5.53 5.07 
8K = 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC | PIC24HJ128GP502-1/SO-ND 6.38 5.03 4.61 
8K _ 21 5/2 2 1 2 4 10-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-DIP_ | PIC24HJ128GP502-E/SP-ND NEW! 7.28 5.72 5.25 
8K = 35 5/2 2 1 2 4 13-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-QFN | PIC24HJ128GP504-E/ML-ND NEW! 7.68 6.05 5.55 
8K = 35 5/2 2 1 2 4 13-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-QFN | PIC24HJ128GP504-I/ML-ND 7.00 5.51 5.05 
8K = 35 5/2 2 1 2 4 13-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-TQFP | PIC24HJ128GP504-E/PT-ND NEW! 746 5.88 5.39 
8K = 35 5/2 2 1 2 4 13-ch. 12-bit 4 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-TQFP | PIC24HJ128GP504-I/PT-ND NEW! 6.78 5.34 4.89 
8K = 53 —/9 2 2 2 8 18-ch. 12-bit, 18-ch. 10-bit 8 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 64-TQFP | PIC24HJ128GP506-I/PT-ND 6.76 5.30 4.86 
8K = 85 —/9 2 2 2 8 32-ch. 12-bit, 32-ch. 10-bit 8 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24HJ128GP510-I/PF-ND 8.18 6.42 5.88 
8K — 85 —/9 2 2 2 8 32-ch. 12-bit, 32-ch. 10-bit 8 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24HJ128GP510-I/PT-ND 7.56 5.94 5.44 
16K _ 53 9/4 2 2 2 8 18-ch. 12-bit, 18-ch. 10 bit 8 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 64-TOQFP | PIC24HJ128GP306-I/PT-ND 6.66 5.22 4.79 
16K = 85 9/4 2 2 2 8 32-ch. 12-bit, 32-ch. 10-bit 8 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24HJ128GP310-I/PF-ND 8.08 6.34 5.81 
16K = 85 9/4 2 2 2 8 32-ch. 12-bit, 32-ch. 10-bit 8 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24HJ128GP310-I/PT-ND 746 5.86 5.37 
16K = 53 9/4 2 2 2 8 18-ch. 12-bit, 18-ch. 10 bit 8 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 64-TOFP | PIC24HJ256GP206-I/PT-ND 7.10 5.57 5.11 
16K = 85 9/4 2 2 2 8 32-ch. 12-bit, 32-ch. 10-bit 8 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24HJ256GP210-I/PF-ND 8.74 686 6.29 
256K x 16| 16K = 85 9/4 2 2 2 8 32-ch. 12-bit, 32-ch. 10-bit 8 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24HJ256GP210-I/PT-ND 8.12 6.38 5.85 
16K = 85 —/9 2 2 2 8 32-ch. 12-bit, 32-ch. 10-bit 8 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24HJ256GP610-I/PF-ND 9.52 7.48 6.85 
16K _ 85 —/9 2 2 2 8 32-ch. 12-bit, 32-ch. 10-bit 8 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | PIC24HJ256GP610-I/PT-ND 8.92 7.00 6.41 


Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) 


32-bit PIC Microcontrollers 
PIC32MX Devices 


Memory Size Timer/ Clock F 
Program|] RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Capture Internal Speed vec | Operating Digi-Key Price Each 

Bytes | Bytes | Bytes |Pins| 16/32-bit | UART | I2C™ | SPI™ | PWM A/D Compare| Oscillator (MHz) (V) Temp. Package | Part No. 1 10 25 
8K _ 53 5 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8MbHz, 32kHz 40 2.3 ~ 3.6 Ind. 64-QFN | PIC32MX320F032H-401/MR-ND NEW! 5.58 4.38 4.01 

30K 8K _ 53 5/1 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 40 2.3 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP | PIC32MX320F032H-401I/PT-ND 5.42 4.26 3.90 
8K = 51 5 2 2 1 5 16-ch. 10-bit 2 8MbHz, 32kHz 40 2.3 ~ 3.6 Ind. 64-QFN | PIC32MX420F032H-40I/MR-ND NEW! 6.04 4.74 4.35 
8K = 51 5 2 2 2 5 16-ch 10-bit 5 8MHz, 32kHz 40 2.3 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP | PIC32MX420F032H-401/PT-ND NEW! 5.90 4.63 4.24 

64K 16K _ 53 i) 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8MbHz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 64-QFN | PIC32MX320F064H-80I/MR-ND NEW! 6.30 4.95 4.54 
16K _ 53 5 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP | PIC32MX320F064H-801/PT-ND. 6.16 4.84 4.43 
16K = 53 5 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8MbHz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 64-QFN | PIC32MX320F128H-801/MR-ND NEW! 6.72 5.28 4.84 
16K _— 53 5 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 5 8MbHz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP | PIC32MX320F128H-801/PT-ND 6.58 5.17 4.73 
16K _ 85 5 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 5 8MbHz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | PIC32MX320F128L-801/PT-ND 7.78 6.11 5.60 

128K 32K _ 53 5 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 5 8MbHz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP | PIC32MX340F128H-801/PT-ND NEW! 6.94 5.45 5.00 
32K _ 85 5 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | PIC32MX340F128L-801/PT-ND NEW! 7.78 6.11 5.60 
32K _ 51 5 2 2 1 5 16-ch. 10-bit 2 8MbHz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 64-QFN | PIC32MX440F128H-801/MR-ND NEW! 7.56 5.94 5.44 
32K _— 51 5 2 2 1 5 16-ch. 10-bit 5 8MbHz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP | PIC32MX440F128H-801/PT-ND NEW! 7.42 5.82 5.34 
32K _ 53 5 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | PIC32MX440F128L-801/PT-ND 8.24 6.48 5.94 
32K _ 53 5 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8MbHz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 64-QFN | PIC32MX340F256H-801/MR-ND NEW! 7.70 6.05 5.55 
32K =- 53 5 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 5 8MbHz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP | PIC32MX340F256H-801/PT-ND 7.56 5.94 5.44 

256K 32K _ 85 5 2, 2 2: 5 16-ch. 10-bit 5 8Mbz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | PIC32MX360F256L-801/PT-ND 8.40 6.59 6.04 
32K =- 85 5 2 2 | 5 16-ch. 10-bit 5 8MbHz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP | PIC32MX440F256H-801/PT-ND 8.02 6.30 5.78 
32K = 85 5 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 5 8MHz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | PIC32MX460F256L-801/PT-ND 8.86 6.96 6.38 
32K _ 51 5 2; 2 2: 5 16-ch. 10-bit 2 8Mbz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 64-QFN | PIC32MX340F512H-80I/MR-ND NEW! 8.52 6.69 6.13 
32K _ 51 5 2: 2 2. 5 16-ch. 10-bit 5 8MbHz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP | PIC32MX340F512H-801/PT-ND NEW! 8.38 6.57 6.02 

519K 32K _ 85 5/1 2: 2 2: 5 16-ch. 10-bit 5 8MbHz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | PIC32MX360F512L-801/PT-ND 9.20 7.23 6.63 
32K =- 51 5 2 2 1 5 16-ch. 10-bit 2 8Mbz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 64-QFN | PIC32MX440F512H-801/MR-ND NEW! 8.98 7.05 6.47 
32K = 51 5 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 5 8MbHz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP | PIC32MX440F512H-801/PT-ND NEW! 8.84 6.94 6.36 
32K _ 85 5 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 5 8MbHz, 32kHz 80 2.3 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP | PIC32MX460F512L-801/PT-ND 9.68 7.59 6.96 


Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
684 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


\ 16-bit dsPIC DSCs 
XS MICROCHIP 4.piC30F DSCs, 30 MIPs 


Memory Size Timer/ Output | Motor Clock Oper- : 
Program| RAM] EEPROM | 1/0 | Counters Comp/Std. | Control Analog Int. Speed] VCC | ating Digi-Key Price Each 
Words |Bytes} Bytes |Pins| 16-bit /UART|I2C™/SPI™) PWM PWM A/D Comp. Osc. (MHz)| (V) |Temp.| Package |Part No. 1 10 25 
256 — 21 2 1 1 1 1 4 6-ch. 10-bit 2 14.55MHz, 9.7MHz, 512kHz | 20 |3.0~5.5) Ext. | 28-QFN |DSPIC30F1010-20E/MM-ND® 5.64 4.44 4.03 
256 _ 21 2 1 1 1 1 4 6-ch. 10-bit 2 14.55MHz, 9.7MHz, 512kHz | 20 |3.0~5.5) Ext. | 28-SOIC |DSPIC30F1010-20E/SO-ND@ 5.46 4.30 3.90 
256 _ 21 2 1 1 1 1 4 6-ch. 10-bit 2 14.55MHz, 9.7MHz, 512kHz | 20 |3.0~ 5.5) Ext. | 28-DIP .3” |DSPIC30F1010-20E/SP-ND® 5.70 4.48 4.07 
256 = 21 2 1 1 1 1 4 6-ch. 10-bit 2 14.55MHz, 9.7MHz, 512kHz | 30 |3.0~5.5| Ind. | 28-QFN |DSPIC30F1010-301/MM-ND® 5.16 4.05 3.68 
256 _ 21 2 1 1 1 1 4 6-ch. 10-bit 2 14.55MHz, 9.7MHz, 512kHz | 30 |3.0~5.5| Ind. | 28-SOIC |DSPIC30F1010-301/SO-ND® 4.96 3.91 3.55 
256 — 21 2 1 1 1 1 4 6-ch. 10-bit 2 14.55MHz, 9.7MHz, 512kHz | 30 |3.0~ 5.5] Ind. | 28-DIP .3” |DSPIC30F1010-301/SP-ND® 5.20 4.09 3.71 
12K | 1024 | 20 3 1 1 1 2 6 6-ch. 10-bit _ 7.37MHz, 512kHz 20 |2.5~5.5] Ind. | 28-QFN |DSPIC30F2010-201/MM-ND® 4.46 3.51 3.18 
24K | 1024 | 20 5 1 1 1 2 6 6-ch. 10-bit = 7.37MHz, 512kHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 28-QFN |DSPIC30F2010-30I/MM-ND® 4.66 3.67 3.33 
512 | 1024 | 20 3 1 1 1 6 6 6-ch. 10-bit _ _ 20 |2.5~5.5] Ind. | 28-QFN |DSPIC30F2010-20I/MM-ND® 4.46 3.51 3.18 
512 | 1024 | 20 3 1 1 1 6 6 6-ch. 10-bit _ _ 20 |2.5~5.5] Ind. | 28-SOIC |DSPIC30F201020IS-ND® 4.28 3.36 3.05 
512 | 1024 | 20 3 1 1 1 6 6 6-ch. 10-bit _ _ 20 |2.5~5.5] Ind. | 28-DIP .3” |DSPIC30F201020ISP-ND® 4.50 3.54 3.22 
512 | 1024 | 20 3 1 1 1 6 6 6-ch. 10-bit = = 30 |2.5~5.5] Ind. | 28-SOIC |DSPIC30F201030ISO-ND® 8.60 4.82 4.41 
512 | 1024 | 20 3 1 1 1 6 6 6-ch. 10-bit — _ 30 |2.5~5.5] Ind. | 28-DIP .3” |DSPIC30F201030ISP-ND® 4.72 3.71 3.37 
1024) — 12 3 1 1 1 2 =_ 8-ch. 12-bit _ 7.37MHz 20 |2.5~5.5] Ind. | 28-QFN |DSPIC30F201120IML-ND® 4.34 3.41 3.09 
1024) — 12 3 1 1 1 2 _ 8-ch. 12-bit _ 7.37MHz 20 |2.5~5.5} Ind. 18-DIP |DSPIC30F2011-201P-ND@ 4.04 3.18 2.89 
1024) — 12 3 1 1 1 2 _ 8-ch. 12-bit _ 7.37MHz 20 |2.5~5.5} Ind. | 18-SOIC |DSPIC30F201120ISO-ND® 3.92 3.09 2.81 
1024) — 12 3 1 1 1 2 _ 8-ch. 12-bit — 7.37MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 28-QFN |DSPIC30F201130IML-ND® 4.34 3.41 3.09 
1024) — 12 3 1 1 1 2 — 8-ch. 12-bit _ 7.37MHz 30 |2.5~5.5} Ind. 18-DIP |DSPIC30F2011-301P-ND® 4.04 3.18 2.89 
akxet 1024) — 12 3 1 1 1 2 = 8-ch. 12-bit — 7.37MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 18-SOIC |DSPIC30F201130ISO-ND® 3.92 3.09 2.81 
1024) — 20 3 1 1 1 2 = 10-ch. 12-bit | — 7.37MHz 20 |2.5~5.5] Ind. | 28-SOIC |DSPIC30F201220ISO-ND@ 4.08 3.22 2.92 
1024) — 20 3 1 1 1 2 _ 10-ch. 12-bit | — 7.37MHz 20 |2.5~5.5] Ind. | 28-DIP .3” |DSPIC30F2012201SP-ND® 4.32 3.40 3.09 
1024) — 20 3 1 1 1 2 _ 10-ch. 12-bit | — 7.37MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 28-QFN |DSPIC30F201230IML-ND@ 4.28 3.36 3.05 
1024; — 20 3 1 1 1 2 — 10-ch. 12-bit | — 7.37MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 28-SOIC |DSPIC30F201230ISO-ND® 4.08 3.22 2.92 
1024) — 20 3 1 1 1 2 _ 10-ch. 12-bit | — 7.37MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 28-DIP .3” |DSPIC30F201230ISP-ND® 4.32 3.40 3.09 
512 _ 21 3 1 1 1 2 8 8-ch. 10-bit 4 14.55MHz, 9.7MHz, 512kHz | 20 |3.0~5.5] Ext. 28-QFN |DSPIC30F2020-20E/MM-ND® 7.20 5.66 5.14 
512 _ 21 3 1 1 1 2 8 8-ch. 10-bit 4 14.55MHz, 9.7MHz, 512kHz | 20 |3.0~5.5) Ext. | 28-SOIC |DSPIC30F2020-20E/SO-ND® 7.02 5.52 5.01 
512 — 21 3 1 1 1 2 8 8-ch. 10-bit 4 14.55MHz, 9.7MHz, 512kHz | 20 |3.0~5.5] Ext. | 28-DIP .3” |DSPIC30F2020-20E/SP-ND® 7.24 5.70 5.17 
512 _ 21 3 1 1 1 2 8 8-ch. 10-bit 4 14.55MHz, 9.7MHz, 512kHz | 30 |3.0~5.5| Ind. | 28-QFN |DSPIC30F2020-30I/MM-ND® 6.56 5.16 4.69 
512 _ 21 3 1 1 1 2 8 8-ch. 10-bit 4 14.55MHz, 9.7MHz, 512kHz | 30 |3.0~5.5| Ind. | 28-SOIC |DSPIC30F2020-301/SO-ND® 6.38 5.01 4.55 
512 = 21 3 1 1 1 2 8 8-ch. 10-bit 4 14.55MHz, 9.7MHz, 512kHz | 30 |3.0~5.5] Ind. | 28-SOIC |DSPIC30F2020T-301/SOCT-NDt 7.26 5.06 4.60 
512 _ 21 3 1 1 1 2 8 8-ch. 10-bit 4 14.55MHz, 9.7MHz, 512kHz | 30 |3.0~5.5| Ind. | 28-SOIC |DSPIC30F2020T-301/SOTR-ND@§ 6688.02/1,600 
512 _ 21 3 1 1 1 2 8 8-ch. 10-bit 4 14.55MHz, 9.7MHz, 512kHz | 30 |3.0~5.5| Ind. | 28-DIP .3” |DSPIC30F2020-301/SP-ND® 6.60 5.20 4.72 
512 _ 35 3 1 1 1 2 8 12-ch. 10-bit 4 14.55MHz, 9.7MHz, 512kHz | 20 |3.0~ 5.5] Ext. 44-QFN |DSPIC30F2023-20E/ML-ND® 7.98 6.28 5.70 
512 — 35 3 1 1 1 2. 8 12-ch. 10-bit 4 14.55MHz, 9.7MHz, 512kHz | 20 |3.0~5.5] Ext. | 44-TQFP |DSPIC30F2023-20E/PT-ND® 7.78 6.11 §.55 
512 _ 35 3 1 1 1 2 8 12-ch. 10-bit 4 14.55MHz, 9.7MHz, 512kHz | 30 |3.0~5.5] Ind. | 44-QFN |DSPIC30F2023-301/ML-ND® 7.28 5.72 5.20 
512 _ 35 3 1 1 1 2 8 12-ch. 10-bit 4 14.55MHz, 9.7MHz, 512kHz | 30 |3.0~5.5] Ind. | 44-TQFP |DSPIC30F2023-301/PT-ND® 7.06 5.56 5.05 
1024] 1024 | 20 5 1 1 1 2 6 6-ch. 10-bit _ 8MHz 20 |2.5~5.5] Ind. | 44-QFN |DSPIC30F301020IML-ND® 6.18 4.86 4.41 
1024) 1024 | 20 5 1 1 1 2 6 6-ch. 10-bit _ 8MHz 20 |2.5~5.5] Ind. | 28-SOIC |DSPIC30F301020ISO-ND@ 5.32 4.18 3.80 
1024] 1024 | 20 5 1 1 1 2 6 6-ch. 10-bit _ 8MHz 20 |2.5~5.5] Ind. | 28-DIP .3” |DSPIC30F3010201SP-ND® 5.54 4.36 3.96 
1024) 1024 | 20 5 1 1 1 2 6 6-ch. 10-bit _ 8MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 44-QFN |DSPIC30F301030IML-ND® 6.18 4.86 4.41 
1024] 1024 | 20 5 1 1 1 2 6 6-ch. 10-bit _ 8MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 28-SOIC |DSPIC30F301030ISO-ND® 5.32 4.18 3.80 
1024) 1024 | 20 5 1 1 1 2 6 6-ch. 10-bit _— 8MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 28-DIP .3” |DSPIC30F301030ISP-ND® 5.54 4.36 3.96 
1024] 1024 | 30 5 2 1 1 4 6 9-ch. 10-bit _ 8MHz 20 |2.5~5.5] Ind. | 44-QFN |DSPIC30F301120IML-ND® 6.06 4.76 4.32 
1024] 1024 | 30 5 2 1 1 4 6 9-ch. 10-bit - 8MHz 20 |2.5~5.5} Ind. 40-DIP |DSPIC30F3011-20IP-ND® 6.02 4.73 4.30 
1024) 1024 | 30 5 2 1 1 4 6 9-ch. 10-bit _ 8MHz 20 |2.5~5.5| Ind. | 44-TQFP |/DSPIC30F301120IPT-ND@ 5.84 4.60 417 
1024] 1024 | 30 5 2 1 1 4 6 9-ch. 10-bit - 8MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 44-QFN |DSPIC30F301130IML-ND® 6.06 4.76 4.32 
1024) 1024 | 30 5 2 1 1 4 6 9-ch. 10-bit _— 8MHz 30 |2.5~5.5} Ind. 40-DIP |DSPIC30F3011-30IP-ND@ 6.02 4.73 4.30 
1024] 1024 | 30 5 2 1 1 4 6 9-ch. 10-bit _ 8MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 44-TQFP |DSPIC30F301130IPT-ND® 5.84 4.60 417 
2048; 1024 | 12 3 1 1 1 2 _ 8-ch. 12-bit = 7.37MHz 20 |2.5~5.5] Ind. | 44-QFN |DSPIC30F301220IML-ND® 5.70 4.48 4.07 
2048| 1024 | 12 3 1 1 1 2 — 8-ch. 12-bit _ 7.37MHz 20 |2.5~5.5} Ind. 18-DIP |DSPIC30F3012-201P-ND® 4.82 3.80 3.45 
8K x 24 2048| 1024 | 12 3 1 1 1 2: _ 8-ch. 12-bit _ 7.37MHz 20 |2.5~5.5] Ind. | 18-SOIC |DSPIC30F301220ISO-ND® 4.72 3.71 3.37 
2048| 1024 | 12 3 1 1 1 2 _ 8-ch. 12-bit _ 7.37MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 44-QFN |DSPIC30F301230IML-ND® 5.70 4.48 4.07 
2048] 1024 | 12 3 1 1 1 2 = 8-ch. 12-bit - 7.37MHz 30 |2.5~5.5} Ind. 18-DIP |DSPIC30F3012-301P-ND® 4.82 3.80 3.45 
2048| 1024 | 12 3 1 1 1 2 _ 8-ch. 12-bit _ 7.37MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 18-SOIC |DSPIC30F301230ISO-ND® 4.72 3.71 3.37 
2048| 1024 | 20 3 2 1 1 2 = 10-ch. 12-bit | — 7.37MHz 20 |2.5~5.5] Ind. | 44-QFN |DSPIC30F301320IML-ND® 5.74 451 4.10 
2048| 1024 | 20 3 2 1 1 2 = 10-ch. 12-bit | — 7.37MHz 20 |2.5~5.5] Ind. | 28-SOIC |DSPIC30F301320ISO-ND® 4.88 3.83 3.48 
2048| 1024 | 20 3 2 1 1 2 =_ 10-ch. 12-bit | — 7.37MHz 20 |2.5~5.5] Ind. | 28-DIP .3” |DSPIC30F3013201SP-ND® 5.10 4.01 3.65 
2048| 1024 | 20 3 2 1 1 2 _ 10-ch. 12-bit | — 7.37MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 44-QFN |DSPIC30F301330IML-ND® 5.74 4.51 4.10 
2048| 1024 | 20 3 2 1 1 2 - 10-ch. 12-bit | — 7.37MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 28-SOIC |DSPIC30F301330ISO-ND® 4.88 3.83 3.48 
2048| 1024 | 20 3 2 1 1 2 — 10-ch. 12-bit | — 7.37MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 28-DIP .3” |DSPIC30F3013301SP-ND@ 5.10 4.01 3.65 
2048| 1024 | 30 3 2 1 1 2 _ 13-ch. 12-bit | — 8MHz 20 |2.5~5.5] Ind. | 44-QFN |DSPIC30F301420IML-ND® 5.92 4.65 4.22 
2048| 1024 | 30 3 2 1 1 2 = 13-ch. 12-bit | — 8MHz 20 |2.5~5.5} Ind. 40-DIP |DSPIC30F3014-20IP-ND® 5.88 4.62 4.20 
2048| 1024 | 30 3 2 1 1 2 = 13-ch. 12-bit | — 8MHz 20 |2.5~5.5] Ind. | 44-TQFP |/DSPIC30F301420IPT-ND® 5.70 4.49 4.08 
2048| 1024 | 30 3 2 1 1 2 =_ 13-ch. 12-bit | — 8MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 44-QFN |DSPIC30F301430IML-ND® 5.92 4.65 4.22 
2048| 1024 | 30 3 2 1 1 2 = 13-ch. 12-bit | — 8MHz 30 |2.5~5.5} Ind. 40-DIP |DSPIC30F301430/P-ND® 5.88 4.62 4.20 
2048| 1024 | 30 3 2 1 1 2 — 13-ch. 12-bit | — 8MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 44-TQFP |DSPIC30F301430IPT-ND® 5.70 4.49 4.08 
2048| 1024 | 30 5 2 1 1 4 6 9-ch. 10-bit _ 8MHz 20 |2.5~5.5] Ind. | 44-QFN |DSPIC30F401120/ML-ND® 7.28 5.72 5.20 
2048| 1024 | 30 5 2 1 1 4 6 9-ch. 10-bit _ 8MHz 20 |2.5~5.5} Ind. 40-DIP |DSPIC30F4011-20IP-ND@ 7.24 5.70 5.17 
16K x24 2048| 1024 | 30 5 2 1 1 4 6 9-ch. 10-bit _ 8MHz 20 |2.5~5.5] Ind. | 44-TQFP |DSPIC30F401120IPT-ND® 7.06 5.56 5.05 
2048| 1024 | 30 5 2 1 1 4 6 9-ch. 10-bit _— 8MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 44-QFN |DSPIC30F401130IML-ND® 7.28 5.72 5.20 
2048| 1024 | 30 5 2 1 1 4 6 9-ch. 10-bit _ 8MHz 30 |2.5~5.5} Ind. 40-DIP |DSPIC30F4011-30IP-ND® 7.24 5.70 5.17 
2048| 1024 | 30 5 2 1 1 4 6 9-ch. 10-bit = 8MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 44-TQFP |/DSPIC30F401130IPT-ND® 7.06 5.56 5.05 
@ RoHS Compliant + CutTape  § Tape and Reel 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) »* Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 685 


. 16-bit dsPIC DSCs 
KR MICROCHIP dsPIC30F DSCs, 30 MIPs (Cont.) 


Memory Size Timer/ Output | Motor Clock Oper- 

Program RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Comp/Std. | Control Analog Int. Speed| VCC | ating Digi-Key Price Each 

Words |Bytes} Bytes |Pins| 16-bit /UART|I2C™/SPI™) PWM PWM A/D Comp. Osc. (MHz)| (V) |Temp.| Package |Part No. 1 10 25 
2048| 1024 | 20 5 1 1 1 2 6 6-ch. 10-bit _ 8MHz 20 |2.5~5.5] Ind. | 28-SOIC |DSPIC30F401220ISO-ND® 6.54 5.14 4.67 
2048| 1024 | 20 5 1 1 1 2 6 6-ch. 10-bit — 8MHz 20 |2.5~5.5] Ind. | 28-DIP .3” |DSPIC30F401220ISP-ND 6.76 5.32 4.83 
2048| 1024 | 20 5 1 1 1 2 6 6-ch. 10-bit _ 8MHz 30 |2.5~5.5} Ind. 44-QFN |DSPIC30F401230IML-ND® 7.40 5.82 5.29 
2048| 1024 | 20 5 1 1 1 2 6 6-ch. 10-bit _ 8MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 28-SOIC |DSPIC30F401230ISO-ND® 6.54 5.14 4.67 
2048| 1024 | 20 5 1 1 1 2 6 6-ch. 10-bit — 8MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 28-DIP .3” |DSPIC30F401230ISP-ND® 6.76 5.32 4.83 

16K x 24| 2048} 1024 | 30 5 2 1 1 4 _ 13-ch. 12-bit | — 8MHz 20 |2.5~5.5} Ind. 44-QFN |DSPIC30F401320IML-ND® 7.10 5.58 5.07 
2048| 1024 | 30 5 2 1 1 4 _ 13-ch. 12-bit | — 8MHz 20 |2.5~5.5} Ind. 40-DIP |DSPIC30F4013-20IP-ND® 7.06 5.55 5.04 
2048| 1024 | 30 5 2 1 1 4 = 13-ch. 12-bit | — 8MHz 20 |2.5~5.5| Ind. | 44-TQFP |DSPIC30F401320IPT-ND@ 6.88 5.41 4.92 
2048| 1024 | 30 5 2 1 1 4 — 13-ch. 12-bit | — 8MHz 30 |2.5~5.5} Ind. 44-QFN |DSPIC30F401330IML-ND® 7.10 5.58 5.07 
2048| 1024 | 30 5 2 1 1 4 =_ 13-ch. 12-bit | — 8MHz 30 |2.5~5.5} Ind. 40-DIP |DSPIC30F4013-30IP-ND® 7.06 5.55 5.04 
2048| 1024 | 30 5 2 1 1 4 = 13-ch. 12-bit | — 8MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 44-TQFP |DSPIC30F401330IPT-ND® 6.88 5.41 4.92 
4096| 1024 | 52 5 2 1 2 8 _ 16-ch. 12-bit | — = 20 |2.5~5.5] Ind. | 64-TQFP |DSPIC30F5011-201/PT-ND@ 8.74 6.87 6.24 
4096| 1024 | 52 5 2 1 2 8 == 16-ch. 12-bit | — _ 30 |2.5~5.5] Ind. | 64-TQFP |DSPIC30F5011-301/PT-ND@ 9.18 7.21 6.55 
4096| 1024 | 68 5 2 1 2 8 = 16-ch. 12-bit | — = 20 |2.5~5.5] Ind. | 80-TQFP |DSPIC30F501320IPT-ND® 9.64 7.58 6.88 

aah nee 4096| 1024 | 68 5 2 1 2 8 _ 16-ch. 12-bit | — _ 30 |2.5~5.5] Ind. | 80-TQFP |DSPIC30F501330IPT-ND® 10.08 7.92 7.19 
2048| 1024 | 52 5 1 1 2 4 8 16-ch. 10-bit | — 8MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 64-TQFP |/DSPIC30F501530IPT-ND® 8.94 7.03 6.39 
2048| 1024 | 68 5 1 1 2: 4 8 16-ch. 10-bit | — 8MHz 30 |2.5~5.5] Ind. | 80-TQFP /DSPIC30F501630IPT-ND® 9.84 7.74 7.03 
6144] 2048 | 52 5 2 1 2 8 _ 16-ch. 12-bit | — = 20 |2.5~5.5] Ind. | 64-TQFP |DSPIC30F601120IPF-ND® 20.06 15.71 15.33 
6144] 2048 | 52 5 2 1 2 8 =— 16-ch. 12-bit | — — 30 |2.5~5.5] Ind. | 64-TQFP |DSPIC30F601130IPF-ND® 24.06 16.50 16.10 
6144] 2048 | 52 5 2 1 2 8 = 16-ch. 12-bit | — = 30 |2.5~5.5] Ind. | 64-TQFP |DSPIC30F6011A30IP-ND® 12.12 9.54 8.66 
6144] 2048 | 52 5 2 1 2 8 _ 16-ch. 12-bit | — = 30 |2.5~5.5] Ind. | 64-TQFP |DSPIC30F6011A-30I/PF-ND® 13.28 10.45 9.48 

sakes 6144] 2048 | 68 5 2 1 2 8 =_ 16-ch. 12-bit | — - 20 |2.5~5.5] Ind. | 80-TQFP |DSPIC30F601320IPF-ND 20.42 16.06 15.68 
6144| 2048 | 68 5 2 1 2 8 = 16-ch. 12-bit | — = 30 |2.5~5.5] Ind. | 80-TQFP |DSPIC30F601330IPF-ND 24.52 16.87 16.47 
6144| 2048 | 68 5 2 1 2 8 =_ 16-ch. 12-bit | — = 30 |2.5~5.5] Ind. | 80-TQFP |DSPIC30F6013A30IP-ND® 12.56 9.88 8.98 
6144| 2048 | 68 5 2 1 2 8 —— 16-ch. 12-bit | — — 30 |2.5~5.5] Ind. | 80-TQFP |DSPIC30F6013A-301/PF-ND® 13.72 10.80 9.80 
8192| 4096 | 68 5 2 1 2 8 8 16-ch. 10-bit | — = 30 |2.5~5.5| Ind. | 80-TQFP |DSPIC30F6010A-301/PF-ND® 14.12 11.10 10.08 
8192| 4096 | 68 5 2 1 2 8 8 16-ch. 10-bit | — _ 20 |2.5~5.5] Ind. | 80-TQFP |DSPIC30F601020IPF-ND® 22.46 16.40 16.01 
8192| 4096 | 68 5 2 1 2 8 8 16-ch. 10-bit | — _ 30 |2.5~5.5] Ind. | 80-TQFP |DSPIC30F601030IPF-ND® 26.04 17.22 16.81 
8192| 4096 | 68 5 2 1 2 8 8 16-ch. 10-bit | — = 30 |2.5~5.5| Ind. | 80-TQFP |DSPIC30F6010A30IP-ND® 12.96 10.19 9.26 
8192| 4096 | 52 5 2 1 2 8 _ 16-ch. 12-bit | — =— 20 |2.5~5.5] Ind. | 64-TQFP |DSPIC30F601220IPF-ND® 20.98 15.88 15.50 
8192| 4096 | 52 5 2 1 2 8 _ 16-ch. 12-bit | — _ 30 |2.5~5.5] Ind. | 64-TQFP |DSPIC30F601230IPF-ND® 24.30 16.67 16.27 

48K x 24/8192] 4096 | 52 5 2 1 2 8 = 16-ch. 12-bit | — — 30 |2.5~5.5] Ind. | 64-TQFP |DSPIC30F6012A30IP-ND® 12.24 9.63 8.75 
8192| 4096 | 52 5 2 1 2 8 _ 16-ch. 12-bit | — = 30 |2.5~5.5] Ind. | 64-TQFP |DSPIC30F6012A-301/PF-ND® 13.40 10.54 9.57 
8192| 4096 | 68 5 2 1 2 8 = 16-ch. 12-bit | — _ 20 |2.5~5.5] Ind. | 80-TQFP |DSPIC30F601420IPF-ND® 22.00 16.40 16.01 
8192| 4096 | 68 5 2 1 2 8 = 16-ch. 12-bit | — = 30 |2.5~5.5] Ind. | 80-TQFP |DSPIC30F601430IPF-ND® 25.48 17.22 16.81 
8192| 4096 | 68 5 2 1 2 8 _ 16-ch. 12-bit | — _ 30 |2.5~5.5] Ind. | 80-TQFP |DSPIC30F6014A30IP-ND® 12.76 10.03 9.11 
8192| 4096 | 68 5 2 1 2 8 = 16-ch. 12-bit | — = 30 |2.5~5.5] Ind. | 80-TQFP |DSPIC30F6014A-301/PF-ND® 13.90 10.94 9.93 
8192| 4096 | 52 5 2 1 2 6 8 16-ch. 10-bit | — = 30 |2.5~5.5] Ind. | 64-TQFP |DSPIC30F601530IPT-ND® 12.64 9.94 9.03 


@ RoHS Compliant + CutTape § Tape and Reel 
Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) 


dsPIC33F Devices, 40 MIPs 


Memory Size Output 
Timer/ Comp/ | Motor Clock x 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Std. | Control Int. Speed) VCC | Operating Digi-Key Price Each 

Bytes |Bytes| Bytes | Pins | 16/32-bit)UART|12C™ | SPI™) PWM | PWM A/D Osc. (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. 1 10 25 
256 = 13 2/— 1 1 1 1 4 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 18-SOIC | DSPIC33FJ06GS101-I/SO-ND NEW! 3.42 2.71 2.46 
256 = 21 2/— 1 1 1 1 4 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | DSPIC33FJ06GS102-I/MM-ND NEW! 4.04 318 2.92 
256 — 21 2/— 1 1 1 1 4 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC | DSPIC33FJ06GS102-I/SO-ND NEW! 3.84 3.03 277 
6K 256 —= 21 2/— 1 1 if 1 4 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-DIP | DSPIC33FJ06GS102-I/SP-ND NEW! 4.08 322 2.95 
1K = 21 2/— it 1 il 1 4 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | DSPIC33FJ06GS202-I/MM-ND NEW! 436 343 3.14 
1K _ 21 2/— 1 1 i! 1 4 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC | DSPIC33FJ06GS202-I/SO-ND NEW! 416 328 3.00 
1K _ 21 2)— 1 1 1 1 4 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-DIP | DSPIC33FJ06GS202-I/SP-ND NEW! 440 347 3.18 
1K _ 13 3/1 1 1 1 2 _ 6-ch. 12-bit, 6-ch. 10-bit | 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 18-DIP | DSPIC33FJ12GP201-1/P-ND 3.78 2.97 272 
1K _ 13 3/1 1 1 1 2 _ 6-ch. 12-bit, 6-ch. 10-bit | 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 18-SOIC | DSPIC33FJ12GP201-I/SO-ND 3.64 287 263 
1K _ 15 3/1 1 1 1 2 8 4-ch. 12-bit, 4-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz] 64 | 3.0~3.6 Ind. 20-DIP | DSPIC33FJ12MC201-I/P-ND 4.26 335 3.07 
1K _ 15 3/1 1 1 1 2 8 4-ch. 12-bit, 4-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz] 64 | 3.0~3.6 Ind. 20-SOIC | DSPIC33FJ12MC201-I/SO-ND 4.02 316 2.90 
1K _ 15 3/1 1 1 1 2 8 4-ch. 12-bit, 4-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz] 64 | 3.0~3.6 Ind. 20-SSOP | DSPIC33FJ12MC201-I/SS-ND 3.64 287 263 
1K _ 21 3/1 1 1 1 2 = 6-ch. 12-bit, 6-ch. 10-bit | 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | DSPIC33FJ12GP202-I/ML-ND 412 324 2.97 
12K 1K = 21 3/1 1 1 1 2 _ 6-ch. 12-bit, 6-ch. 10-bit | 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC | DSPIC33FJ12GP202-1/SO-ND 3.98 3.12 286 
1K = 21 3/1 1 1 1 2 _ 6-ch. 12-bit, 6-ch. 10-bit | 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SSOP | DSPIC33FJ12GP202-I/SS-ND 3.92 3.08 283 
1K = 21 3/1 1 1 1 2 = 6-ch. 12-bit, 6-ch. 10-bit | 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-DIP .3” | DSPIC33FJ12GP202-I/SP-ND 4.22 3.32 3.04 
1K = 21 3/1 1 1 1 2 8 6-ch. 12-bit, 6-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz) 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC_ | DSPIC33FJ12MC202-1/SO-ND 410 322 2.95 
1K _ 21 3/1 1 1 1 2 8 6-ch. 12-bit, 6-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz) 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SSOP | DSPIC33FJ12MC202-I/SS-ND 4.06 318 2.92 
1K = 21 3/— 1 1 1 2 8 6-ch. 12-bit, 6-ch. 10-bit | 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-DIP .3” | DSPIC33FJ12MC202-I/SP-ND 434 3.41 3.13 
1K = 21 3/1 1 1 1 2 8 6-ch. 12-bit, 6-ch. 10-bit | 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | DSPIC33FJ12MC202-I/ML-ND 4.24 333 3.06 
2K _ 35 3/1 1 1 1 2 — | 18-ch. 12-bit, 13-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz| 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-QFN | DSPIC33FJ16GP304-E/ML-ND 5.12 402 3.68 
2K = 35 3/1 1 1 1 2 — | 18-ch. 12-bit, 13-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz] 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-QFN | DSPIC33FJ16GP304-I/ML-ND 466 366 3.36 
2K = 35 3/1 1 1 1 2 — | 18-ch. 12-bit, 13-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz] 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-TQFP | DSPIC33FJ16GP304-E/PT-ND 496 390 3.58 
16K 2K = 35 3/1 1 1 1 2 — | 18-ch. 12-bit, 13-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz] 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-TQFP | DSPIC33FJ16GP304-I/PT-ND 452 355 3.25 
2K _ 35 3/1 1 1 1 2 8 9-ch. 12-bit, 9-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz] 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-QFN | DSPIC33FJ16MC304-E/ML-ND 5.26 412 3.78 
2K = 35 3/1 1 1 1 2 8 9-ch. 12-bit, 9-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz) 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-QFN | DSPIC33FJ16MC304-I/ML-ND 478 376 3.45 
2K = 35 3/1 1 1 1 2 8 9-ch. 12-bit, 9-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz] 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-TQFP | DSPIC33FJ16MC304-E/PT-ND 5.10 4.01 3.67 
2K _ 35 3/1 1 1 1 2 8 9-ch. 12-bit, 9-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz| 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-TQFP | DSPIC33FJ16MC304-I/PT-ND 464 364 3.34 

Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
686 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


\ 16-bit dsPIC DSCs 
NN MICROCHIP dsPIC33F Devices, 40 MIPs (Cont) 


Memory Size Output 
Timer/ Comp/ | Motor Clock i 
Program | RAM | EEPROM) 1/0 | Counters Std. | Control Int. Speed} VCC | Operating Digi-Key Price Each 

Bytes |Bytes| Bytes | Pins | 16/32-bit| UART)12C™ )SPI™) PWM | PWM A/D Osc. (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. 4 10 25 
2K = 21 3/1 1 1 1 2 6 8-ch. 10-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | DSPIC33FJ16GS402-I/MM-ND NEW! 460 362 3.32 
2K = 21 3/1 1 1 1 2 6 8-ch. 10-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC | DSPIC33FJ16GS402-I/SO-ND NEW! 440 347 3.18 
2K = 21 3/1 1 1 1 2 6 8-ch. 10-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-DIP | DSPIC33FJ16GS402-I/SP-ND NEW! 466 366 3.36 
2K = 35 3/1 1 1 1 2 6 8-ch. 10-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-QFN | DSPIC33FJ16GS404-I/ML-ND NEW! 5.06 399 3.66 

16K 2K _ 35 3/1 1 1 1 2 6 8-ch. 10-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-TQFP | DSPIC33FJ16GS404-I/PT-ND NEW! 484 382 3.50 
2K _ 21 3/1 1 1 1 2 8 8-ch. 10-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | DSPIC33FJ16GS502-I/MM-ND NEW! 5.50 434 3.98 
2K _ 21 3/1 1 1 1 2. 8 8-ch. 10-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC | DSPIC33FJ16GS502-I/SO-ND NEW! 5.32 418 3.83 
2K _ 21 3/1 1 1 1 2. 8 8-ch. 10-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-DIP | DSPIC33FJ16GS502-I/SP-ND NEW! 5.56 437 4.01 
2K _ 35 3/1 1 1 1 2 8 12-ch. 10-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-QFN | DSPIC33FJ16GS504-I/ML-ND NEW! 6.20 488 4.47 
2K _ 35 3/1 1 1 1 2 8 12-ch. 10-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-TQFP | DSPIC33FJ16GS504-I/PT-ND NEW! 6.98 470 4.31 
2K _ 21 3/1 1 al 1 2 — | 10-ch. 12-bit, 10-ch. 10-bit | 7.37MHz, 512kHz| 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-QFN | DSPIC33FJ32GP202-E/MM-ND 6.26 414 3.80 
2K = 21 3/1 1 1 1 2 — | 10-ch. 12-bit, 10-ch. 10-bit | 7.37MHz, 512kHz| 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | DSPIC33FJ32GP202-I/MM-ND 480 378 3.46 
2K = 21 3/1 1 1 1 2 — | 10-ch. 12-bit, 10-ch. 10-bit | 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-SOIC | DSPIC33FJ32GP202-E/SO-ND 494 388 3.56 
2K — 21 3/1 1 1 1 2 — | 10-ch. 12-bit, 10-ch. 10-bit | 7.37MHz, 512kHz| 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC | DSPIC33FJ32GP202-I/SO-ND 450 353 3.23 
2K = 21 3/1 1 1 1 2 — | 10-ch. 12-bit, 10-ch. 10-bit | 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 28-DIP .3” | DSPIC33FJ32GP202-E/SP-ND. 5.18 4.07 3.73 
2K = 21 3/1 1 1 1 2 — | 10-ch. 12-bit, 10-ch. 10-bit | 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-DIP .3” | DSPIC33FJ32GP202-1/SP-ND 474 372 341 
2K — 21 3/1 1 1 1 2 8 6-ch. 12-bit, 6-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz) 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-QFN | DSPIC33FJ32MC202-E/MM-ND 5.18 409 3.75 
2K = 21 3/1 1 1 1 2 8 6-ch. 12-bit, 6-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz) 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | DSPIC33FJ32MC202-I/MM-ND 472 372 341 
2K = 21 3/1 1 1 1 2 8 6-ch. 12-bit, 6-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz) 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-SOIC | DSPIC33FJ32MC202-E/SO-ND 5.08 399 3.65 
2K = 21 3/1 1 1 1 2 8 6-ch. 12-bit, 6-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC_| DSPIC33FJ32MC202-1/SO-ND 462 3.62 3.32 
2K = 21 3/1 1 1 1 2 8 6-ch. 12-bit, 6-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz) 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-DIP .3” | DSPIC33FJ32MC202-E/SP-ND 5.32 418 3.83 
2K = 21 3/1 1 1 1 2 8 6-ch. 12-bit, 6-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz) 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-DIP .3” | DSPIC33FJ32MC202-I/SP-ND 486 382 3.50 
2K _ 35 3/1 1 1 1 2; — | 18-ch. 12-bit, 13-ch. 10-bit | 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-QFN | DSPIC33FJ32GP204-E/ML-ND 5.28 414 3.80 
2K _ 35 3/1 1 1 1 2: — | 18-ch. 12-bit, 13-ch. 10-bit | 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-QFN | DSPIC33FJ32GP204-I/ML-ND 482 378 3.46 
2K = 35 3/1 1 1 1 2; —__| 18-ch. 12-bit, 13-ch. 10-bit | 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 44-TQFP_| DSPIC33FJ32GP204-E/PT-ND 5.14 4.03 3.69 
2K _ 35 3/1 1 1 1 2 — | 18-ch. 12-bit, 13-ch. 10-bit | 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-TQFP | DSPIC33FJ32GP204-I/PT-ND 466 366 3.36 
2K _ 35 3/1 1 1 1 2 8 9-ch. 12-bit, 9-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz) 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-QFN | DSPIC33FJ32MC204-E/ML-ND 546 4.29 3.93 
2K _ 35 3/1 1 1 1 2 8 9-ch. 12-bit, 9-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz) 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-QFN | DSPIC33FJ32MC204-1/ML-ND 498 3.91 3.59 
2K = 35 3/1 1 1 1 2 8 9-ch. 12-bit, 9-ch. 10-bit | 7.37MHz,512kHz) 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-TQFP | DSPIC33FJ32MC204-E/PT-ND 5.32 418 3.83 

30K 2K = 35 3/1 1 1 1 2 8 9-ch. 12-bit, 9-ch. 10-bit | 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-TQFP_| DSPIC33FJ32MC204-I/PT-ND 484 380 3.48 
4K _ 21 5/2 2 1 2 4 _ 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 28-QFN | DSPIC33FJ32GP302-E/MM-ND NEW! 546 4.29 3.93 
4K _ 21 5/2 2 1 2 4 = 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | DSPIC33FJ32GP302-I/MM-ND NEW! 498 3.91 3.59 
4K = 21 5/2 2 1 2 4 _ 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 28-SOIC | DSPIC33FJ32GP302-E/SO-ND NEW! 5.32 418 3.83 
4K _ 21 5/2 2 1 2 4 _ 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ind. 28-SOIC | DSPIC33FJ32GP302-I/SO-ND 484 380 3.48 
4K = 21 5/2 2 1 2 4 = 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 28-SPDIP | DSPIC33FJ32GP302-E/SP-ND NEW! 6.56 4.37 4.01 
4K — 21 5/2 2 1 2 4 _ 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ind. 28-SPDIP | DSPIC33FJ32GP302-I/SP-ND NEW! 5.08 399 3.66 
4K = 21 5/2 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 28-QFN | DSPIC33FJ32MC302-E/MM-ND NEW! | 568 446 4.09 
4K = 21 5/2 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.5 Ind. 28-QFN | DSPIC33FJ32MC302-I/MM-ND NEW! 5.18 407 3.73 
4K = 21 5/2 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 28-SOIC | DSPIC33FJ32MC302-E/SO-ND NEW! 5.54 435 3.98 
4K = 21 5/2 2 it 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ind. 28-SOIC_| DSPIC33FJ32MC302-I/SO-ND NEW! 6.04 3.95 3.62 
4K _ 21 3/1 Pi 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-SPDIP | DSPIC33FJ32MC302-E/SP-ND NEW! 5.78 454 4.16 
4K _ 21 3/1 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ind. 28-SPDIP | DSPIC33FJ32MC302-I/SP-ND 5.28 414 3.80 
4K _ 35 5/2 2 1 2 4 _ 13-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 44-QFN | DSPIC33FJ32GP304-E/ML-ND NEW! 5.96 467 4.28 
4K _ 35 5/2 2 1 2 4 _ 13-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ind. 44-QFN | DSPIC33FJ32GP304-I/ML-ND NEW! 542 426 3.90 
4K = 35 5/2 2 1 2 4 = 13-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 44-TQFP | DSPIC33FJ32GP304-E/PT-ND NEW! 5.80 456 4.18 
4K _ 35 5/2 2 1 2 4 _ 13-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ind. 44-TQFP | DSPIC33FJ32GP304-I/PT-ND 6.28 414 3.80 
4K = 35 5/2 2 di 2 4 8 9-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-QFN | DSPIC33FJ32MC304-E/ML-ND NEW! 6.16 484 4.44 
4K = 35 5/2 2 1 2 4 8 9-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ind. 44-QFN | DSPIC33FJ32MC304-I/ML-ND NEW! 6.62 441 4.05 
4K = 35 5/2 2 df 2 4 8 9-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 44-TQFP | DSPIC33FJ32MC304-E/PT-ND NEW! 6.02 473 4.33 
4K = 35 5/2 2 1 2 4 8 9-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ind. 44-TQFP | DSPIC33FJ32MC304-I/PT-ND NEW! 548 430 3.94 
8K _ 21 5/2 2 fi 2 4 _ 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-QFN | DSPIC33FJ64GP202-E/MM-ND NEW! 6.16 484 4.44 
8K = 21 5/2 2 1 2 4 _ 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ind. 28-QFN | DSPIC33FJ64GP202-I/MM-ND NEW! 5.62 441 4.05 
8K _ 21 5/2 2 1 2 4 _ 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 28-SPDIP | DSPIC33FJ64GP202-E/SP-ND NEW! 6.26 492 4.51 
8K = 21 5/2 2 1 2 4 _ 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ind. 28-SPDIP | DSPIC33FJ64GP202-I/SP-ND NEW! 5.72 449 412 
8K = 21 5/2 2 i 2 4 = 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 28-SOIC_| DSPIC33FJ64GP202-E/SO-ND NEW! 6.02. 4.73 4.33 
8K = 21 5/2 2 1 2 4 = 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC | DSPIC33FJ64GP202-I/SO-ND NEW! 548 430 3.94 
8K = 21 5/2 2 1 2 8 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 28-QFN |DSPIC33FJ64MC202-E/MM-ND NEW! | 6.50 5.10 4.67 
8K = 21 5/2 2 1 2 8 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | DSPIC33FJ64MC202-I/MM-ND NEW! 5.92 464 4.26 
8K = 21 5/2 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 28-DIP | DSPIC33FJ64MC202-E/SP-ND NEW! 6.60 517 4.74 
8K = 21 5/2 2 it 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ind. 28-DIP_| DSPIC33FJ64MC202-1/SP-ND. 6.02. 4.72 4.33 
8K _ 21 5/2 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 28-SOIC | DSPIC33FJ64MC202-E/SO-ND NEW! 6.34 498 4.57 
8K _ 21 5/2 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ind. 28-SOIC | DSPIC33FJ64MC202-I/SO-ND NEW! 5.76 453 4.15 
8K _ 35 5/2 2 1 2 4 _ 13-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 44-QFN | DSPIC33FJ64GP204-E/ML-ND NEW! 6.50 510 4.67 
8K _ 35 5/2 2 1 2 4 _ 13-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ind. 44-QFN | DSPIC33FJ64GP204-I/ML-ND NEW! 5.92 464 4.26 
8K = 35 5/2 2 1 2 4 = 13-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 44-TQFP | DSPIC33FJ64GP204-E/PT-ND NEW! 6.34 498 4.57 
8K = 35 5/2 2 1 2 4 _ 13-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-TQFP | DSPIC33FJ64GP204-I/PT-ND NEW! 5.76 453 4.15 
8K _ 35 5/2 2 1 2 4 8 9-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-QFN | DSPIC33FJ64IMC204-E/ML-ND NEW! 6.68 5.25 4.81 

64K 8K = 35 5/2 2 1 2 4 8 9-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-QFN | DSPIC33FJ64MC204-1/ML-ND NEW! 6.08 478 4.38 
8K _ 35 5/2 2 1 2 4 8 9-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 44-TQFP | DSPIC33FJ64MC204-E/PT-ND NEW! 654 513 4.70 
8K = 35 5/2 2 1 2 4 8 9-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ind. 44-TQFP | DSPIC33FJ64MC204-I/PT-ND NEW! 5.94 466 4.28 
8K = 53 9/4 2 1 2 8 — | 18-ch. 12-bit, 18-ch. 10-bit | 7.37MHz, 512kHz| 64 | 3.0~3.6 Ind. 64-TQFP | DSPIC33FJ64GP206-I/PT-ND 5.94 466 4.28 
16K _ 53 9/4 2 2 2 8 — | 18-ch. 12-bit, 18-ch. 10-bit | 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 64-TQFP | DSPIC33FJ64GP306-I/PT-ND 6.18 486 4.45 
16K = 85 9/4 2 2 2 8 — | 82-ch. 12-bit, 32-ch. 10-bit | 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ64GP310-I/PF-ND 760 597 548 
8K _ 53 9/— 2 2 2 8 — | 18-ch. 12-bit, 18-ch. 10-bit | 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 64-TQFP | DSPIC33FJ64MC506-I/PT-ND 6.72 5.28 4.84 
8K — 69 9/— 2 2 2 8 —__| 18-ch. 12-bit, 18-ch. 10-bit | _7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 80-TQFP | DSPIC33FJ64MC508-I/PT-ND 7.26 5.70 5.23 
16K = 53 9/— 2 2 2 8 — | 18-ch. 12-bit, 18-ch. 10-bit | 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 64-TQFP | DSPIC33FJ64GP706-I/PT-ND 7.26 5.70 5.23 
16K = 69 9/— 2 2 2 8 — | 24-ch. 12-bit, 24-ch. 10-bit | 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 80-TQFP | DSPIC33FJ64GP708-I/PT-ND 7.78 =66.11 5.60 
16K = 85 9/— 2 2 2 8 — | 24-ch. 12-bit, 24-ch. 10-bit | 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ64GP710-I/PF-ND 868 682 6.25 
16K = 85 9/— 2 2 2 8 8 24-ch. 12-bit, 24-ch. 10-bit | 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ64MC710-I/PF-ND 9.22 7.25 6.64 
16K _ 21 5/2 2 1 2 4 = 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 28-QFN | DSPIC33FJ64GP802-E/MM-ND NEW! 6.74 5.29 4.85 
16K _ 21 5/2 2 1 2 4 _ 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ind. 28-QFN | DSPIC33FJ64GP802-I/MM-ND NEW! 6.14 482 4.42 
16K _ 21 5/2 2 1 2 4 _ 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 28-SOIC | DSPIC33FJ64GP802-E/SO-ND NEW! 658 517 4.74 
16K _ 21 5/2 2 1 2 4 _ 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ind. 28-SOIC | DSPIC33FJ64GP802-I/SO-ND NEW! 6.98 470 4.31 
16K _ 21 5/2 2 1 rs 4 _ 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-DIP | DSPIC33FJ64GP802-E/SP-ND NEW! 6.84 537 4.92 
16K _ 21 5/2 2 1 2 4 _ 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ind. 28-DIP | DSPIC33FJ64GP802-I/SP-ND 6.24 490 449 
16K = 21 5/2 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0 ~3.6 Ext. 28-QFN |DSPIC33FJ64MC802-E/MM-ND NEW! | 6.90 542 4.96 

Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 687 


\ 16-bit dsPIC DSCs 
XS MICROCHIP dsPIC33F Devices, 40 MIPs (Cont.) 


Memory Size Output 
Timer/ Comp/ | Motor Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Std. | Control Int. Speed] VCC | Operating Digi-Key Price Each 

Bytes |Bytes| Bytes | Pins | 16/32-bit)UART|12¢™ |SPI™) PWM | PWM A/D Osc. (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. 1 10 25 
16K _ 21 5/2 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | DSPIC33FJ64MC802-I/MM-ND NEW! 6.28 493 4.52 
16K - 21 5/2 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-SOIC | DSPIC33FJ64MC802-E/SO-ND NEW! 6.76 530 4.86 
16K = 21 5/2 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC | DSPIC33FJ64MC802-I/SO-ND NEW! 614 482 442 
16K = 21 5/2 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-DIP | DSPIC33FJ64MC802-E/SP-ND NEW! 7.00 549 5.04 
16K = 21 5/2 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-DIP | DSPIC33FJ64MC802-I/SP-ND 6.38 5.01 4.59 
16K = 35 5/2 2 | 2 4 = 13-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-QFN | DSPIC33FJ64GP804-E/ML-ND NEW! 7.20 565 5.18 

64K 16K = 35 5/2 2 1 2 4 — 13-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-QFN | DSPIC33FJ64GP804-I/ML-ND NEW! 656 515 4.72 
16K = 35 5/2 2 1 2 4 — 13-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-TQOFP | DSPIC33FJ64GP804-E/PT-ND NEW! 7.04 553 5.07 
16K _ 35 5/2 2 1 2 4 ad 13-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-TQFP | DSPIC33FJ64GP804-I/PT-ND NEW! 640 503 4.61 
16K — 35 5/2 2 1 2 4 8 9-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-QFN | DSPIC33FJ64MC804-E/ML-ND NEW! 7.66 6.01 5.51 
16K _ 35 5/2 2 1 2 4 8 9-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-QFN | DSPIC33FJ64MC804-I/ML-ND NEW! 6.98 547 5.02 
16K _ 35 5/2 2 1 2 4 8 9-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-TQFP | DSPIC33FJ64MC804-E/PT-ND NEW! 750 589 5.40 
16K - 35 5/2 2 1 2 4 8 9-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-TQFP | DSPIC33FJ64MC804-I/PT-ND NEW! 682 536 4.91 
8K = 21 5/2 2 1 2 4 = 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-QFN | DSPIC33FJ128GP202-E/MM-ND NEW!| 6.78 5.33 4.89 
8K — 21 5/2 2 1 2 4 — 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | DSPIC33FJ128GP202-I/MM-ND NEW! | 6.18 486 4.45 
8K —= 21 5/2 2 1 2 4 — 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-SOIC | DSPIC33FJ128GP202-E/SO-ND NEW! | 6.64 5.22 4.78 
8K —= 21 5/2 2 1 2 4 — 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC | DSPIC33FJ128GP202-I/SO-ND NEW! 6.04 4.74 4.35 
8K = 21 5/2 2 1 2 4 = 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-DIP_ | DSPIC33FJ128GP202-E/SP-ND NEW! 688 5.41 4.96 
8K — 21 5/2 2 1 2 4 — 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-DIP | DSPIC33FJ128GP202-I/SP-ND 628 493 452 
8K _ 21 5/2 2 1 2 4 _ 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-QFN | DSPIC33FJ128MC202-E/MM-ND NEW!| 7.04 5.52 5.06 
8K _ 21 5/2 2 1 2 4 8 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | DSPIC33FJ128MC202-I/MM-ND NEW!| 6.40 5.03 4.61 
8K _ 21 5/2 2 1 2 4 8 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-SOIC | DSPIC33FJ128MC202-E/SO-ND NEW! | 6.88 5.41 4.96 
8K _ 21 5/2 2 1 2 4 8 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC_ | DSPIC33FJ128MC202-I/SO-ND 6.26 4.91 4.51 
8K _ 21 5/2 2 1 2 4 8 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-DIP | DSPIC33FJ128MC202-E/SP-ND NEW! | 7.14 560 5.13 
8K = 21 5/2 2 1 2 4 8 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-DIP | DSPIC33FJ128MC202-I/SP-ND 650 5.11 4.68 
8K = 35 5/2 2 1 2 4 8 13-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-QFN | DSPIC33FJ128GP204-E/ML-ND NEW! | 7.06 5.54 5.08 
8K = 35 5/2 2 1 2 4 8 13-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-QFN | DSPIC33FJ128GP204-I/ML-ND NEW! 644 505 4.63 
8K = 35 5/2 2 1 2 4 = 13-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-TQFP | DSPIC33FJ128GP204-E/PT-ND NEW! 6.92 543 4.98 
8K = 44 5/2 2 1 2 4 — 13-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-TOFP | DSPIC33FJ128GP204-I/PT-ND 628 493 452 
8K - 35 5/2 2 1 2 4 8 9-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-QFN | DSPIC33FJ128MC204-E/ML-ND NEW! | 7.24 569 5.22 
8K — 35 5/2 2 1 2 4 8 9-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-QFN | DSPIC33FJ128MC204-I/ML-ND NEW! | 6.60 518 4.75 
8K =— 35 5/2 2 1 2 4 8 9-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-TQFP | DSPIC33FJ128MC204-E/PT-ND NEW! | 7.10 558 65.11 
8K = 35 5/2 2 1 2 4 8 9-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-TQFP | DSPIC33FJ128MC204-I/PT-ND NEW! 646 5.07 4.65 
8K = 53 9/4 2 1 2 8 — | 18-ch. 12-bit, 18-ch. 10-bit] 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 64-TQFP | DSPIC33FJ128GP206-I/PT-ND 636 499 4.58 
16K = 53 9/4 2 1 2 8 — | 18-ch. 12-bit, 18-ch. 10-bit) 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 64-TQFP | DSPIC33FJ128GP306-I/PT-ND 666 5.22 4.79 
16K = 85 9/4 2 2 2 8 — | 82-ch. 12-bit, 32-ch. 10-bit) 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ128GP310-I/PF-ND 8.08 634 5.81 
8K = 53 9/4 2 2 2 8 8 16-ch. 12-bit, 16-ch. 10-bit | 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 64-TOFP | DSPIC33FJ128MC506-I/PT-ND 7.20 565 5.18 
8K = 85 9/4 2 2 2 8 8 24-ch. 12-bit, 24-ch. 10-bit | 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ128MC510-1/PF-ND 8.66 680 6.24 
16K = 53 9/— 2 2 2 8 — | 18-ch. 12-bit, 18-ch. 10-bit ) 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 64-TOFP | DSPIC33FJ128GP706-I/PT-ND 7.70 6.05 5.55 

128K | 16K = 53 9/4 2 2 2 8 8 16-ch. 12-bit, 16-ch. 10-bit | 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 64-TOFP | DSPIC33FJ128MC706-I/PT-ND 788 6.19 5.67 
16K _ 69 9/— 2 2 2 8 — | 24-ch. 12-bit, 24-ch. 10-bit) 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 80-TQFP | DSPIC33FJ128GP708-I/PT-ND 822 646 5.92 
16K _ 69 9/— 2 2 2 8 — | 24-ch. 12-bit, 24-ch. 10-bit] 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 80-TQFP | DSPIC33FJ128MC708-I/PT-ND 876 688 6.31 
16K _ 85 9/— 2 2 2 8 — | 24-ch. 12-bit, 24-ch. 10-bit | 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ128GP710-I/PF-ND. 914 717 657 
16K _ 85 9/— 2 2 2 8 — | 24-ch. 12-bit, 24-ch. 10-bit] 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ128GP710-I/PT-ND 852 669 6.13 
16K _ 85 9/— 2 2 2 8 — | 24-ch. 12-bit, 24-ch. 10-bit] 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ128MC710-I/PF-ND 9.70 7.61 6.98 
16K _ 85 9/— 2 2 2 8 — | 24-ch. 12-bit, 24-ch. 10-bit] 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ128MC710-I/PT-ND 9.08 7.13 6.54 
16K = 21 5/2 2 1 2 4 = 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-QFN | DSPIC33FJ128GP802-E/MM-ND NEW!| 7.32 5.75 5.28 
16K = 21 5/2 2 1 2 4 = 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | DSPIC33FJ128GP802-I/MM-ND NEW! | 6.68 5.24 4.81 
16K = 21 5/2 2 1 2 4 — 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-SOIC_ | DSPIC33FJ128GP802-E/SO-ND NEW! 7.18 564 517 
16K = 21 5/2 2 1 2 4 = 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC_ | DSPIC33FJ128GP802-I/SO-ND 652 513 4.70 
16K = 21 5/2 2 1 2 4 — 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-DIP | DSPIC33FJ128GP802-E/SP-ND NEW! 742 583 5.35 
16K - 21 5/2 2 1 2 4 _ 10-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-DIP | DSPIC33FJ128GP802-I/SP-ND NEW! 6.78 532 488 
16K _- 21 5/2 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-QFN | DSPIC33FJ128MC802-E/MM-ND NEW!| 7.52 590 5.41 
16K _ 21 5/2 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-QFN | DSPIC33FJ128MC802-I/MM-ND NEW! | 6.84 5.38 4.93 
16K _ 21 5/2 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-SOIC | DSPIC33FJ128MC802-E/SO-ND NEW! | 7.38 5.79 5.31 
16K — 21 5/2 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-SOIC | DSPIC33FJ128MC802-I/SO-ND 670 526 4.82 
16K = 21 5/2 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 28-DIP | DSPIC33FJ128MC802-E/SP-ND NEW! | 7.62 598 5.48 
16K = 21 5/2 2 1 2 4 8 6-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 28-DIP | DSPIC33FJ128MC802-I/SP-ND 6.94 545 5.00 
16K = 35 5/2 2 1 2 4 — 13-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-QFN |DSPIC33FJ128GP804-E/ML-ND NEW! | 7.78 612 5.61 
16K —= 35 5/2 2 1 2 4 — 13-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-QFN | DSPIC33FJ128GP804-I/ML-ND 7.10 «6557 (5.11 
16K —= 35 5/2 2 1 2 4 — 13-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-TQFP | DSPIC33FJ128GP804-E/PT-ND NEW! 7.64 6.00 5.50 
16K —= 35 5/2 2 1 2 4 — 13-ch. 12-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-TQFP | DSPIC33FJ128GP804-I/PT-ND 6.94 545 5.00 
16K _ 35 5/2 2 1 2 4 8 9-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-QFN | DSPIC33FJ128MC804-E/ML-ND NEW! | 8.30 652 5.98 
16K _ 35 5/2 2 1 2 4 8 9-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-QFN | DSPIC33FJ128MC804-I/ML-ND 756 5.94 5.44 
16K _ 35 5/2 2 1 2 4 8 9-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ext. 44-TQFP | DSPIC33FJ128MC804-E/PT-ND NEW! | 8.16 640 5.87 
16K - 35 5/2 2 1 2 4 8 9-ch. 10-bit 7.37MHz, 512kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 44-TQFP | DSPIC33FJ128MC804-I/PT-ND NEW! 742 582 5.34 
16K i 53 9/— 2 2 2 8 — | 24-ch. 12-bit, 24-ch. 10-bit] 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 64-TQFP | DSPIC33FJ256GP506-I/PT-ND 7.36 5.78 5.30 
16K = 85 9/— 2 2 2 8 — | 82-ch. 12-bit, 32-ch. 10-bit] 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ256GP510-I/PF-ND 878 690 6.32 
16K = 85 9/— 2 2 2 8 — | 82-ch. 12-bit, 32-ch. 10-bit) 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ256GP510-I/PT-ND 818 642 5.88 
16K = 85 9/— 2 2 2 8 — | 82-ch. 12-bit, 32-ch. 10-bit] 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ256MC510-1/PF-ND 932 7.32 671 

256K | 16K = 85 9/— 2 2 2 8 — | 82-ch. 12-bit, 32-ch. 10-bit | 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ256MC510-1/PT-ND. 872 684 6.27 
16K = 85 9/— 2 2 2 8 — | 24-ch. 12-bit, 24-ch. 10-bit) 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ256GP710-I/PF-ND 9.94 7.81 7.16 
16K = 85 o/— 2 2 2 8 — | 24-ch. 12-bit, 24-ch. 10-bit) 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ256GP710-1/PT-ND 932 732 671 
30K = 85 9/— 2 2, 2 8 — | 24-ch. 12-bit, 24-ch. 10-bit) 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ256MC710-I/PF-ND 10.56 829 7.60 
30K = 85 9/— 2 2 2 8 — | 24-ch. 12-bit, 24-ch. 10-bit] 7.37MHz, 32kHz | 64 | 3.0~3.6 Ind. 100-TQFP | DSPIC33FJ256MC710-I/PT-ND 9.94 7.81 7.16 


Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
688 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ONY MICROCHIP Extreme Low Power Microcontrollers 


Memory Size Timer/ Clock Oper - E 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec ating Digi-Key Price Each 

Words |Bytes| Bytes | Pins) 8/16-bit UART e™ | SPI™) PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. 4 10 25 
512 256 15 1/3 1 (AUSART), 1 (EUSART) | 1MI2C) 1 5 | 9-ch. 10-bit 2 16MHz, 32kHz | 48 1.8~5.5 Ind. | 20-SOIC | PIC18F13K50-I/SO-ND NEW! 2.74 216 1.98 

512 256 15 1/3 1 (AUSART), 1 (EUSART) | 1MI2C) 1 5 | 9-ch. 10-bit 2 16MHz, 32kHz | 48 1.8~5.5 Ind. | 20-SOIC | PIC18LF13K50-I/SO-ND NEW! 2.86 1.87 1.83 

512 256 15 1/3 1 (AUSART), 1 (EUSART) | 1MI2C} 1 5 | 9-ch. 10-bit 2 16MHz, 32kHz | 48 1.8~5.5 Ind. | 20-SSOP | PIC18LF13K50-I/SS-ND NEW! 2.54 166 1.62 

512 256 25 1/3 1 (AUSART), 1 (EUSART) 1 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 64 1.8 ~3.6 Ind. 28-QFN | PIC18F23K20-I/ML-ND NEW! 2.76 2.18 2.00 

512 256 25 1/3 1 (AUSART), 1 (EUSART) 1 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 64 1.8 ~3.6 Ind. | 28-SOIC | PIC18F23K20-I/SO-ND NEW! 244 193 1.77 

512 256 25 1/3 1 (AUSART), 1 (EUSART) 1 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 64 1.8 ~3.6 Ind. 28-DIP_ | PIC18F23K20-I/SP-ND NEW! 2.70 2.12 1.94 

512 256 25 1/3 1 (AUSART), 1 (EUSART) 1 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 64 1.8 ~3.6 Ind. | 28-SSOP | PIC18F23K20-I/SS-ND NEW! 240 189 1.73 

8K 512 256 36 1/3 1 (AUSART), 1 (EUSART) 1 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 64 1.8 ~3.6 Ind. 40-DIP_ | PIC18F43K20-1/P-ND NEW! 3.06 2.41 2.21 
512 256 36 1/3 1 (AUSART), 1 (EUSART) 1 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 64 1.8 ~3.6 Ind. | 44-TQFP | PIC18F43K20-I/PT-ND NEW! 2.94 2.31 2.12 
1536) 512 18 —/3 2 (UART) 1 1 1 | 9-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 1.8 ~3.6 Ind. 20-DIP | PIC24FO8KA101-I/P-ND NEW! 2.94 2.32 2.10 
1536) 512 18 —3 2 (UART) 1 1 1 | 9-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 1.8~3.6 Ind. | 20-SOIC |PIC24FO8KA101-I/SO-ND NEW! | 2.78 2.18 1.98 
1536) 512 18 —/3 2 (UART) 1 1 1 | 9-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 1.8 ~3.6 Ind. | 20-SSOP | PIC24FO8KA101-I/SS-ND NEW! | 2.54 2.00 1.82 
1536) 512 24 —3 2 (UART) 1 1 1 | 9-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 1.8 ~3.6 Ind. 28-QFN | PIC24FO8KA102-I/ML-ND NEW! | 2.88 2.27 2.06 
1536] 512 24 —/3 2 (UART) 1 1 1 | 9-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 1.8 ~3.6 Ind. | 28-SOIC | PIC24FO8KA102-I/SO-ND NEW! | 2.70 2.13 1.93 
1536] 512 24 3 2 (UART) 1 1 1 | 9-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 1.8 ~3.6 Ind. 28-DIP | PIC24FO8KA102-I/SP-ND NEW! | 2.94 231 2.10 
1536] 512 24 3 2 (UART) 1 1 1 | 9-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 1.8 ~3.6 Ind. | 28-SSOP | PIC24FO8KA102-I/SS-ND NEW! | 2.66 2.09 1.90 
768 256 15 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 5 | 9-ch. 10-bit 2 16MHz, 32kHz | 48 1.8~5.5 Ind. 20-DIP_ | PIC18F14K50-I/P-ND NEW! 3.04 2.39 2.19 

768 256 15 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 5 | 9-ch. 10-bit 2 16MHz, 32kHz | 48 1.8~5.5 Ind. | 20-SOIC | PIC18F14K50-I/SO-ND NEW! 2.98 2.35 2.16 

768 256 15 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 5 | 9-ch. 10-bit 2 16MHz, 32kHz | 48 1.8~5.5 Ind. | 20-SSOP | PIC18F14K50-I/SS-ND NEW! 2.66 2.10 1.93 

768 256 15 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 5 | 9-ch. 10-bit 2 16MHz, 31kHz | 48 1.8 ~3.6 Ind. 20-DIP_ | PIC18LF14K50-I/P-ND NEW! 3.18 2.08 = 2.03 

768 256 15 1/3 1 (AUSART), 1 (EUSART) | 1MI2C} 1 5 | 9-ch. 10-bit 2 16MHz, 31kHz | 48 1.8~5.5 Ind. | 20-SOIC | PIC18LF14K50-I/SO-ND NEW! 3.12 2.04 1.99 

768 256 15 1/3 1 (AUSART), 1 (EUSART) | 1MI2C} 1 5 | 9-ch. 10-bit 2 16MHz, 32kHz | 48 1.8 ~5.5 Ind. | 20-SSOP | PIC18LF14K50-I/SS-ND NEW! 2.80 1.83 1.79 

768 = 25 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 28-DIP_ | PIC18F24J11-I/SP-ND NEW! 3.18 2.51 2.30 

768 256 25 1/3 1 (EUSART) tMrC) 14 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 64 1.8 ~3.6 Ext. 28-QFN | PIC18F24K20-E/ML-ND NEW! 3.28 2.58 2.37 

768 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 64 1.8 ~3.6 Ind. 28-QFN | PIC18F24K20-1/ML-ND 3.02 2.37 2.17 

768 256 25 1/3 1 (EUSART) tmMrec} 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 64 1.8 ~3.6 Ext. 28-SOIC | PIC18F24K20-E/SO-ND NEW! 2.98 2.35 2.16 

768 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 64 1.8 ~3.6 Ind. | 28-SOIC | PIC18F24K20-I/SO-ND 2.70 2.12 1.94 

768 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 64 1.8 ~3.6 Ext. 28-SDIP | PIC18F24K20-E/SP-ND NEW! 3.24 2.54 = 2.33 

768 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 64 1.8~3.6 Ind. | 28-SDIP | PIC18F24K20-I/SP-ND 2.94 2.31 2.12 

768 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 64 1.8 ~3.6 Ext. | 28-SSOP | PIC18F24K20-E/SS-ND NEW! 2.94 2.31 2.12 

768 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 64 1.8 ~3.6 Ind. | 28-SSOP | PIC18F24K20-I/SS-ND 2.64 2.08 1.91 
1536) 512 18 —3 2 (UART) 1 1 1 | 9-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 1.8 ~3.6 Ind. 20-DIP_ | PIC24F16KA101-I/P-ND NEW! 3.06 241 2.19 
1536) 512 18 3 2 (UART) 1 1 1 | 9-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 1.8 ~3.6 Ind. | 20-SOIC | PIC24F16KA101-I/SO-ND NEW! | 2.88 2.27 2.06 
1536) 512 18 —/3 2 (UART) 1 1 1 | 9-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 1.8 ~3.6 Ind. | 20-SSOP | PIC24F16KA101-I/SS-ND NEW! | 2.66 2.09 1.90 
1536) 512 24 3 2 (UART) 1 1 1 | 9-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 1.8 ~3.6 Ind. 28-QFN | PIC24F16KA102-I/ML-ND NEW! | 3.00 236 2.15 
1536] 512 24 —/3 2 (UART) 1 1 1 | 9-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 1.8 ~3.6 Ind. | 28-SOIC | PIC24F16KA102-I/SO-ND NEW! | 2.82 2.22 2.01 
1536] 512 24 3 2 (UART) 1 1 1 | 9-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 1.8 ~3.6 Ind. 28-DIP_ | PIC24F16KA102-I/SP-ND NEW! | 3.04 240 2.18 
1536} 512 24 3 2 (UART) 1 1 1 | 9-ch. 10-bit 2 8MHz, 32kHz 32 1.8 ~3.6 Ind. | 28-SSOP | PIC24F16KA102-I/SS-ND NEW! | 2.78 2.18 1.98 
16K =| 3800 _— 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 28-QFN | PIC18F24J11-I/ML-ND NEW! 3.14 247 9 2.26 
3800 = 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. | 28-SOIC | PIC18F24J11-I/SO-ND NEW! 2.94 2.31 2.12 
3800 _— 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. | 28-SSOP | PIC18F24J11-I/SS-ND NEW! 2.88 2.27 2.08 
3800 = 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 28-QFN | PIC18LF24J11-I/ML-ND NEW! 3.14 247 2.26 
3800 _— 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. | 28-SOIC | PIC18LF24J11-I/SO-ND NEW! 2.94 2.31 2.12 
3800 = 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 28-DIP | PIC18LF24J11-I/SP-ND NEW! 3.18 2.51 2.30 
3800 _— 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. | 28-SSOP | PIC18LF24J11-I/SS-ND NEW! 2.88 2.27 2.08 
3800 = 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 28-QFN | PIC18F24J50-I/ML-ND NEW! 3.50 2.76 2.53 
3800 = 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. | 28-SOIC | PIC18F24J50-I/SO-ND NEW! 3.30 2.60 2.39 
3800 _ 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. 28-DIP | PIC18F24J50-I/SP-ND NEW! 3.54 2.79 2.56 
3800 = 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. | 28-SSOP | PIC18F24J50-I/SS-ND NEW! 3.26 2.56 = 2.35 
3800 _ 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. 28-QFN | PIC18LF24J50-I/ML-ND NEW! 3.50 2.76 2.53 
3800 — 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. | 28-SOIC | PIC18LF24J50-I/SO-ND NEW! 3.30 2.60 2.39 
3800 _ 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. 28-DIP | PIC18LF24J50-I/SP-(ND NEW! 3.54 2.79 2.56 
3800 — 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. | 28-SSOP | PIC18LF24J50-I/SS-ND NEW! 3.26 2.56 92.35 
3800 _ 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 44-QFN | PIC18F44J11-I/ML-ND NEW! 3.62 2.85 2.61 
3800 _ 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. | 44-TQFP | PIC18F44J11-I/PT-ND NEW! 3.40 2.68 2.46 
3800 _ 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. 44-QFN | PIC18LF44J11-I/ML-ND NEW! 3.62 2.85 2.61 
3800 _ 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. | 44-TQFP | PIC18LF44J11-I/PT-ND NEW! 3.40 2.68 2.46 
3800 _— 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 44-QFN | PIC18F44J50-I/ML-ND NEW! 4.00 3.14 2.88 
3800 = 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. | 44-TQFP | PIC18F44J50-1/PT-ND NEW! 3.78 2.97 2.72 
3800 _— 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 44-QFN | PIC18LF44J50-I/ML-ND NEW! 4.00 3.14 2.88 
3800 = 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. | 44-TQFP | PIC18LF44J50-I/PT-ND NEW! 3.78 2.97 2.72 
1536] 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 1 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 64 1.8 ~3.6 Ext. 28-QFN | PIC18F25K20-E/ML-ND NEW! 3.58 2.81 2.58 
1536] 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 1 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 64 1.8 ~3.6 Ind. 28-QFN | PIC18F25K20-I/ML-ND 3.26 2.56 2.35 
1536] 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 1 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 64 1.8 ~3.6 Ext. 28-SOIC | PIC18F25K20-E/SO-ND NEW! 3.26 2.56 2.35 
1536] 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 1 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 64 1.8 ~3.6 Ind. | 28-SOIC | PIC18F25K20-I/SO-ND 2.94 2.31 2.12 
32K | 1536] 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 1 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 64 1.8 ~3.6 Ext. 28-SDIP | PIC18F25K20-E/SP-ND NEW! 3.50 2.76 2.53 
1536] 256 25 1/3 1 (EUSART) tMieC) 14 1 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 64 1.8 ~3.6 Ind. | 28-SDIP | PIC18F25K20-I/SP-ND 3.18 2.51 2.30 
1536] 256 25 1/3 1 (EUSART) tMiec) 14 1 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 64 1.8 ~3.6 Ext. | 28-SSOP | PIC18F25K20-E/SS-ND NEW! 3.20 2.52 2.31 
1536] 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 1 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 64 1.8 ~3.6 Ind. | 28-SSOP | PIC18F25K20-I/SS-ND 2.88 2.27 2.08 
1536] 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 1 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 64 1.8 ~3.6 Ind. | 28-SSOP | PIC18F25K20T-I/SSCT-NDt 3.33 2.33 2.14 

t+ CutTape + Tape and Reel 
Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


DigiDRee! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 689 


KS MICROCHIP Extreme Low Power Microcontrollers (con) 


Reel” [@ pets | 


Memory Size Timer/ Clock Oper - 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vcc ating Digi-Key Price Each 

Words |Bytes| Bytes /|Pins| 8/16-bit UART 2¢™ | SPI™ | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. al 10 25 

1536] 256 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 1 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 64 1.8 ~3.6 Ind. | 28-SSOP | PIC18F25K20T-I/SSTR-ND$ 4074.00/2,100 
1536] 256 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 64 1.8 ~3.6 Ext. 44-QFN | PIC18F45K20-E/ML-ND NEW! 412 3.24 2.97 
1536] 256 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 64 1.8 ~3.6 Ind. 44-QFN | PIC18F45K20-I/ML-ND 3.74 2.95 2.70 
1536] 256 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 64 1.8 ~3.6 Ext. 40-DIP_ | PIC18F45K20-E/P-ND NEW! 3.92 3.08 2.83 
1536] 256 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 64 1.8 ~3.6 Ind. 40-DIP | PIC18F45K20-1/P-ND 3.54 2.79 2.56 
1536] 256 36 1/3 1 (EUSART) tMiecy) 14 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 64 1.8 ~3.6 Ext. | 44-TQFP | PIC18F45K20-E/PT-ND NEW! 3.80 2.99 2.74 
1536] 256 36 1/3 1 (EUSART) tMrec) 14 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 64 1.8~3.6 Ind. | 44-TQFP | PIC18F45K20-I/PT-ND 3.42 2.70 2.47 
3800 — 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. 28-QFN | PIC18F25J50-I/ML-ND NEW! 3.74 2.95 2.70 
3800 _ 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. | 28-SOIC | PIC18F25J50-I/SO-ND NEW! 3.54 2.79 2.56 
3800 = 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 28-DIP | PIC18F25J50-I/SP-ND NEW! 3.80 2.99 2.74 
3800 _— 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. | 28-SSOP | PIC18F25J50-I/SS-ND NEW! 3.50 2.76 2.53 
3800 = 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. 28-QFN | PIC18LF25J50-I/ML-ND NEW! 3.74 2.95 2.70 
3800 _— 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. | 28-SOIC | PIC18LF25J50-I/SO-ND NEW! 3.54 2.79 2.56 
3800 = 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 28-DIP | PIC18LF25J50-I/SP-ND NEW! 3.80 2.99 2.74 
3800 _— 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. | 28-SSOP | PIC18LF25J50-I/SS-ND NEW! 3.50 2.76 2.53 
32K | 3800 _— 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 28-QFN | PIC18F25J11-I/ML-ND NEW! 3.38 2.66 2.44 
3800 _— 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 | 10-ch 10-bit 2: 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. | 28-SOIC | PIC18F25J11-I/SO-ND NEW! 3.18 2.51 2.30 
3800 = 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 28-DIP | PIC18F25J11-I/SP-ND NEW! 3.42 2.70 2.47 
3800 _— 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. | 28-SSOP | PIC18F25J11-I/SS-ND NEW! 3.14 247 = 2.26 
3800 — 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 28-QFN | PIC18LF25J11-I/ML-ND NEW! 3.38 2.66 2.44 
3800 _— 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. | 28-SOIC | PIC18LF25J11-I/SO-ND NEW! 3.18 2.51 2.30 
3800 = 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 28-DIP | PIC18LF25J11-I/SP-ND NEW! 3.42 2.70 2.47 
3800 _— 25 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 1Ml2C | 1 1 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 64 2.0 ~ 3.6 Ind. | 28-SSOP | PIC18LF25J11-I/SS-ND NEW! 3.14 247 = 2.26 
3800 = 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 44-QFN | PIC18F45J11-I/ML-ND NEW! 3.86 3.05 2.79 
3800 _— 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. | 44-TQFP | PIC18F45J11-1/PT-ND NEW! 3.64 2.87 2.63 
3800 = 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 44-QFN | PIC18LF45J11-I/ML-ND NEW! 3.86 3.05 2.79 
3800 _— 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. | 44-TQFP | PIC18LF45J11-I/PT-ND NEW! 3.64 2.87 2.63 
3800 = 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 44-QFN | PIC18F45J50-I/ML-ND NEW! 4.24 3.33 3.06 
3800 _— 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. | 44-TQFP | PIC18F45J50-I/PT-ND NEW! 4.02 3.16 2.90 
3800 = 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 44-QFN | PIC18LF45J50-I/ML-ND NEW! 4.24 3.33 3.06 
3800 _— 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. | 44-TQFP | PIC18LF45J50-I/PT-ND NEW! 4.02 3.16 2.90 
3800 _— 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 28-QFN | PIC18F26J11-I/ML-ND NEW! 3.86 3.05 2.79 
3800 _— 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. | 28-SOIC | PIC18F26J11-I/SO-ND NEW! 3.68 2.89 2.65 
3800 = 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 28-DIP_ | PIC18F26J11-I/SP-ND NEW! 3.92 3.08 2.83 
3800 _ 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. | 28-SSOP | PIC18F26J11-I/SS-ND NEW! 3.62 2.85 2.61 
3800 _ 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. 28-QFN | PIC18F26J50-I/ML-ND NEW! 424 3.33 3.06 
3800 — 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. | 28-SOIC | PIC18F26J50-I/SO-ND NEW! 4.04 318 2.92 
3800 _ 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. 28-DIP | PIC18F26J50-I/SP-ND NEW! 4.28 3.37 3.09 
3800 _ 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. | 28-SSOP | PIC18F26J50-I/SS-ND NEW! 4.00 3.14 2.88 
3800 _ 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 28-QFN | PIC18LF26J11-I/ML-ND NEW! 3.86 3.05 2.79 
3800 _ 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. | 28-SOIC | PIC18LF26J11-I/SO-ND NEW! 3.68 2.89 2.65 
3800 _ 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 28-DIP | PIC18LF26J11-I/SP-ND NEW! 3.92 3.08 2.83 
3800 _ 21 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. | 28-SSOP | PIC18LF26J11-I/SS-ND NEW! 3.62 2.85 2.61 
3800 _ 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 28-QFN | PIC18LF26J50-I/ML-ND NEW! 424 3.33 3.06 
3800 = 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. | 28-SOIC | PIC18LF26J50-I/SO-ND NEW! 4.04 318 2.92 
3800 _ 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. 28-DIP | PIC18LF26J50-I/SP-ND NEW! 4.28 3.37 3.09 
3800 _ 22 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |10-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. | 28-SSOP | PIC18LF26J50-I/SS-ND NEW! 4.00 3.14 2.88 
3800 _ 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) 2 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. 44-QFN | PIC18F46J11-I/ML-ND NEW! 436 343 3.14 
3800 — 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) 2 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. 44-QFN | PIC18F46J50-I/ML-ND NEW! 472 3.72 3.41 
3800 _ 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) 2 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. | 44-TQFP | PIC18F46J50-I/PT-ND NEW! 450 3.55 3.25 
64K =| 3800 — 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2Ml2C | 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. | 44-TQFP | PIC18F46J11-I/PT-ND NEW! 414 3.26 2.99 
3800 _ 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. 44-QFN | PIC18LF46J11-I/ML-ND NEW! 436 343 3.14 
3800 — 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. | 44-TQFP | PIC18LF46J11-I/PT-ND NEW! 414 3.26 2.99 
3800 _ 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~3.6 Ind. 44-QFN | PIC18LF46J50-I/ML-ND NEW! 472 3.72 3.41 
3800 _ 34 2/3 2 (AUSART), 2 (EUSART) | 2MI2C | 2 2 |13-ch. 10-bit} 2 8MHz, 32kHz 48 2.0 ~ 3.6 Ind. | 44-TQFP | PIC18LF46J50-I/PT-ND NEW! 450 3.55 3.25 
3936) 1024 25 1/3 1 (EUSART) tMrec) 4 2 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 40 1.8 ~3.6 Ext. 28-QFN | PIC18F26K20-E/ML-ND NEW! 412 3.24 2.97 
3936) 1024 25 1/3 1 (EUSART) tMrecy) 14 2 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 40 1.8 ~3.6 Ind. 28-QFN | PIC18F26K20-I/ML-ND NEW! 3.74 2.95 2.70 
3936) 1024 25 1/3 1 (EUSART) tMrec) 4 2 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 40 1.8 ~3.6 Ext. 28-SOIC | PIC18F26K20-E/SO-ND NEW! 3.82 3.01 2.76 
3936) 1024 25 1/3 1 (EUSART) tMrec) 14 2 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 40 1.8 ~3.6 Ind. | 28-SOIC | PIC18F26K20-I/SO-ND NEW! 3.42 2.70 2.47 
3936) 1024 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 40 1.8 ~3.6 Ext. 28-DIP | PIC18F26K20-E/SP-ND NEW! 4.06 3.20 2.93 
3936) 1024 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 40 1.8 ~3.6 Ind. 28-DIP | PIC18F26K20-I/SP-ND NEW! 3.68 2.89 2.65 
3936) 1024 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 40 1.8 ~3.6 Ext. | 28-SSOP | PIC18F26K20-E/SS-ND NEW! 3.78 2.97 = 2.72 
3936) 1024 25 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |10-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 40 1.8 ~3.6 Ind. | 28-SSOP | PIC18F26K20-I/SS-ND NEW! 3.38 2.66 2.44 
3936) 1024 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 40 1.8 ~3.6 Ext. 44-QFN | PIC18F46K20-E/ML-ND NEW! 468 3.68 3.37 
3936) 1024 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 40 1.8 ~3.6 Ind. 44-QFN | PIC18F46K20-I/ML-ND NEW! 4.24 3.33 3.06 
3936) 1024 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 40 1.8 ~3.6 Ext. 40-DIP_ | PIC18F46K20-E/P-ND NEW! 448 3.53 3.23 
3936) 1024 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 40 1.8 ~3.6 Ind. 40-DIP | PIC18F46K20-1/P-ND NEW! 4.04 3.18 2.92 
3936) 1024 36 1/3 1 (EUSART) tmrec} 1 2 |13-ch. 10-bit} 2 16MHz, 32kHz | 40 1.8 ~3.6 Ind. | 44-TQFP | PIC18F46K20-I/PT-ND NEW! 3.92 3.08 2.83 
8K _ 35 5/— 2 (UART) 2 2 5 |13-ch. 10-bit} 5 8MHz, 32kHz 32 2.0 ~ 3.6 Ind. 44-QFN | PIC24FJ64GA104-I/ML-ND NEW!) 5.22 4.11 3.76 
8K _— 35 5/— 2 (UART) 2 2 5 |13-ch. 10-bit} 5 8MHz, 32kHz 32 2.0 ~ 3.6 Ind. | 44-TQFP | PIC24FJ64GA104-I/PT-ND NEW! | 5.00 3.93 3.60 
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KX MICROCHIP Programmers, In-Circuit Debuggers, and In-Circuit Emulators 
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Digi-Key Price Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each Description Part No. Each 
ICD2 with USB Cable DV164005-ND 799.99 PIC32 100P PIM MA320001-ND® 25.00 ICE 2000 Parallel Cable ACICEO105-ND 40.00 
ICD2 DV164007 with PICDEM™ 2 PLUS | DV164006-ND 269.99 PIC32 100P PIM - OTG MA320002-ND 25.00 ICE 2000 Tripod ACICEO106-ND 30.00 
ICD2 DV164005 with Power Supply DV164007-ND@ 229.99 dsPIC33F GP 100P MA330011-ND® 25.00 ICE 2000 Flex Cable ACICEO107-ND 55.00 
\CD2 with dsPICDEM™ 1.1 DV164032-ND@ 439.99 dsPIC33F GP 84P MA330012-ND® 25.00 ICE 2000 USB Parallel Adapter ACICE0108-ND@ 99.99 
-_ eet Debugger BH Sy 1 = dsPIC33E MC 100P MA330013-ND® 25.00 MPLAB® IGE 4000 Accessories 
it™ 2 Starter Kit -NDe ; dsPIC33 MC T0OP MA330014-ND® 25.00 Adapter Plug, DOP, 300 mil. ACIGEO203-ND® 7.00 
PICKit™ 2 Debug Express DV164121-ND@ 49.99 dsPIC33 GP 100P MA330015-ND® 25.00 Adania} Plug 28P/400 ta GUMBALL NCS 30.00 
PICKit™ 3 Debug Express DV164131-NDw 69.99 dsPIC33 GP 100P MA330016-ND® 25.00 ad J pI 7 oAP BOO TIL IOSD 30.00 
PICSTART® PLUS DV003001-ND@ 199.99 dsPIC33 MC 100P MA330017-ND@ 25.00 ante Pug, #3F 600 tl a ; 
PMS DV007004-ND@ 895.00 PIM DSPIC33F GP 44P ~ 100 QFN MA330018-NDow 25.00 Adapter Plug, 40P, 600 mil ___[BGIGED20G NOE _ 40.00 
PICKit™ 2 MCU Programmer PG164120-ND® 34.99 PIM DSPIC33F MC 44P ~ 100P OFN MA330019-ND OW 25.00 PICSTART® Accessories — RoHS Compliant 
ICE 2000 POD (CE2000-ND 1000.00 dsPIC33F Module Plug-In 44-QFN MA330020-NDow 25.00 28-QFN Adapter AC164031-ND 159.99 
Accessories Evaluation Board 8-SOIC SOIC8EV-ND@ 10.00 8-DFN Adapter AC164032-ND 159.99 
PICTOF Cap Touch Demo Board AC103003-ND@7 17.00 MPLAB® ICD2 Accessories — RoHS Compliant 28-QFN Adapter AC164033-ND 159.99 
PIC10F Hobby Kit AC163021-ND@ 12.00 Universal Programming Module AC162049-ND 39.99 PICSTART® Firmware Module UK003010-ND 29.99 
0723-6 Adapter AC163020-ND® 45.00 28/40-Pin MPLAB® ICD2 Header AC162051-ND 19.99 PICkit™ Accessories 
PICDEM™ Z Motherboard AC163027-1-ND® 89.99 64/80-Pin MPLAB® ICD2 Header AC162079-ND 50.00 PICKit™ 1 Firmware Upgrade Kit UK164101-ND@ 5.00 
ICSP Cable for MPLAB PM3 AC002021-ND@ 21.00 8/14-Pin MPLAB® ICD2 Header AC162083-ND 35.00 rfPIC™ TX Module (433.92 MHz) AC164101-ND@ 30.00 
Power Supply AC162039-ND® 24.00 68/84-Pin MPLAB® ICD2 Header AC162087-ND 50.00 PIC™ TX Module (315 MHz) AC164102-ND 30.00 
Power Supply with Cable AC162048-ND@ 29.99 MPLAB ICD2 VPP Voltage Limiter AC164112-NDV 9.99 rfRXD RCVR Module (315 MHz) ‘AC164104-ND® 25.00 
0723-6 to 8-DIP Adapter AC163020-2-ND 60.00 1CD2 Header Interfaces iceiimnsuahie band Rareeoohine 5 Bb 
PICDEM™ Z 2.46GHz Daughter Card AC163027-4-ND® 39.99 TCD2 Header for PIC12F629/675 ‘AC162050-ND® 75.00 ag er Roar . 
Jumper Wire Kit Multi Color 5” AC163029-ND@ 8.99 ICD2 Header for PIC16F630/676 AC162052-ND@ 25.00 ElGrall Daughter Board NOTES ae 
RJ-11 to ICSP Adapter ACT64110-ND@ 9.99 ICD2 Header for PIC16F627A/628A/648A | AC162053-ND® 35.00 PiCtail™ Daughter Board pulealee NDS. es 
PM3 ICSP to RJ-11 Adapter AC164111-ND@ 18.00 ICD2 Header for PIC16E716 AC162054-ND® 35.00 Ethernet PiCtail™ Daughter Board AC164123-ND® 39.99 
ZENA Network Analyzer DM183023-ND@ 129.99 ICD2 Header for PIC16F684 AC162055-ND@ 25.00 PictalP™ Daughter Board eile aH 25.00 
PIC16F/PIC24F Evaluation Kit DM183026-NDow 84.95 ICD? Header for PICIGF688 AC162056-ND@ 75.00 Speech Play Back PICtail™ AC164125-ND@ 45.00 
KEELOQ 3 Development Kit DM303007-NDow 159.99 ICD2 Header for PIC12F635, PICI6F636 | AC162057-ND@ 25.00 PiCtail™ Plus Prototype Daughter Board _ | AC164126-ND@ 20.00 
Demo Board LCD GPIO GPIODM-KPLCD-ND 55.00 ICD2 Header for PIC12F683 AC162058-ND@ 25.00 PiCtail™ Plus Daughter Board with 3.2 AC164127-3-NDev 154.99 
PIC18F25J1028L. MA180011-ND 25.00 ICD2 Header for PIC1OF Display Kit ° 
PIC18LF25J1028L MA180012-ND 25.00 PIG12F508/9, PIC16E505 AC162059-ND@ 25.00 PiCtail™ Graphic Display AC164127-4-NDew | 109.99 
PIC18F45J10 44L MA180013-ND® 25.00 TCD2 Header for PICTGF785/HV785 AC162060-ND® 35.00 Truly 3.2 240x320 Board : 
PIC18LF45J10 44L MA180014-ND® 25.00 TCD2 Header for PIC16F631/ aeieaOe NR ar PiCtail™ Plus SSD1926 Board AC164127-5-NDew | 69.99 
PIC18F87J10 MA180015-ND@ 25.00 677/685/687/689/690 ah Motor Control interrats PiCtail™ AC164128-ND@ 125.00 
PICDEM™ HPC Blank MA180016-ND® 18.00 1CD2 Header for PIC18Fx5J1x ‘AC162062-ND 50.00 lus Daughter Boar : 
PIC18F85J11 PIM for HPC MA180018-NDow 25.00 MPLAB® ICD2, 64/80/100 AC162064-ND@ 35.00 PiCtail™ Plus USB Daughter Board AC164131-ND® 60.00 
PICDEM™ LCD 2 PIM Pack MA180019-ND® 40.00 \CD2 Header for PIC16F639 AC162066-ND 35.00 Board Daughter DSPIC Pictail Plus AC164133-NDow 89.99 
PIC18F87J50 Full Speed USB MA180021-ND@ 40.00 \CD2 Header PIC18F45J10 AC162067-ND 35.00 PICtaill™ Plus Daughter Board AC164135-NDow 49.99 
PIC18F85J90 PIM MA180022-ND® 25.00 \CD2 Breadboard Cable AC162069-ND 14.99 ZeroG 802.11b/g Development Kit AC164136-NDOw 189.99 
PIC18F46J11 PIM MA180023-NDow 25.00 1CD2 Header for PICTOF, PICT2F508/9 | AC162070-ND@ 25.00 Serial EEPROM PIM PICtail™ Pack AC243003-ND@w 35.00 
PIC18F46J50 Full Speed USB PIM MA180024-ND@v 45.00 \CD2 Header for PIG18F45J10 AC162074-ND@ 25.00 PICkit™ Serial 126 Demo Board PKSERIAL-I2C1-ND® | 25.00 
PIC18F87J90 PIM MA180025-NDow 25.00 \CD2 14/28P Header Interface AC162078-ND® 50.00 PICkit™ Serial SPI Demo Board PKSERIAL-SPI1-ND@ | 35.00 
PIC24H 100P MA240012-ND® 25.00 MPLAB ICD2 28P Header 24FJ64GA004 | AC162088-ND@w 50.00 REAL ICE™ Accessories — RoHS Compliant 
PIC24 44P PIM MA240013-ND@ 25.00 MPLAB ICD2 60/80P Header 18F87J11__ | AC162091-NDew 50.00 i j 5 
MPLAB REAL ICE™ICSP Driver Board |AC244001-NDW 70.00 
PIC24 100P PIM - OTG MA240014-ND@ 25.00 MPLAB ICD2 44P Header 24FJ64GA004 | AC162094-ND@W 50.00 REAL ICE™ Performance Pak AC244002-ND 159.98 
General Purpose PIM for 24F256GA MA240015-ND@w 25.00 MPLAB ICD2 8/14L Header PIC16F526__ | AC162096-ND@w 25.00 MPLAB REAL IGE" Loopback Test Board |MGamtrcoemelnies _ 
PIC24HJ128GP504 100 PIN PIM MA240016-ND@w 25.00 Processor Extension PAK for GROEN — i POOPEAEK Test BOar : 
PIC24F16KA102 PIM MA240017-NDow 25.00 24FJ128GA010-ICE AU 70) REAL IGE™ Probe Kit Nea 499.98 
dsPIC30F 80L MA300014-ND® 25.00 MPLAB@ ICE 2000 Accessories REAL ICE™ Trace Kit - AC244006-ND 79.99 
dsPIC30F 80L MA300015-ND® 25.00 ICE 2000 Power Supply ACICE0103-ND® 50.00 REAL ICE™ Processor Extension Pak AC244023-NDY 50.00 
dsPICDEM™ g0-PIN MA300016-ND® 25.00 ICE 2000 Logic Probes ACICEO104-ND 60.00 @ RoHS Compliant Vv NEW! 
Digi-Key Price Digi-Key Price Digi-Key Price 
P rocesso r Mod u les Part No. Each Part No. Each Part No. Each 
DighKey Price PCM18XQ1-ND@ 445.00 DVA18XP180-ND@ 165.00 AC164023-ND 159.99 
aa cee) | are: vec | | eae ra: ie 
PCM12XA0-ND 445.00 PCM18XTO-ND 445.00 . : ACI6 Preeti are 
PCM12XCO-ND@ 445.00 PMF18WC2-ND@ @ RoHS Compliant AC164035-ND® 1 59.99 
POMIEXB1-ND 445.00 POMTaKODNDS peaead ee 
. f - baie AC164038-ND 159.99 
PCM16XCO-ND. 445.00 @ RoHS Compliant Transition Sockets AC164301-ND@ 189.99 
PCM16XD0-ND 445.00 AC164302-ND@ 189.99 
PCM16XFO-ND 445.00 Digi Key Biles AC164303-ND@ 189.99 
PCM16XGO0-ND 445.00 . art No. ac AC164305-ND@ 189.99 
PCM16XH1-ND@ 445.00 Device Adapters XLTO6SOT-ND® 18.00 AC164306-ND¢ 189.99 
PCM16XH2-ND¢ 445.00 nu XLTO8DFN2-ND 75.00 AC164307-ND@ 189.99 
PCM16XJO-ND 445.00 ee) XLTO8SN-1-ND 75.00 AC164308-ND 189.99 
ASCH SNES 445.00 art No. XLT08SO-1-ND 75.00 AC164309-ND@ 189.99 
ee MuaoND ae O08 DVA1001-ND® XLT14SO-1-ND 125.00 AC164310-ND 789.99 
PCM16XNO-ND 445.00 Benes TASS NDS coo AC164311-ND 189.99 
: | - k AC164312-ND@ 189.99 
PCM16XP1-ND@ 445.00 DVA12XP080-ND@ XLT18SO-1-ND 125.00 AC164313-ND 189.99 
PCM16XQ1-ND 445.00 DVA12XP081-ND XLT20QFN-1-ND@ NEW! 175.00 AC164317-ND 189.99 
PCM16XRO-ND 445.00 DVA16PQ441-ND XLT20SO1-1-ND@ 125.00 AC164321-ND@ 189.99 
PCM16XR1-ND 445.00 DVA16PQ640-ND XLT20SS-1-ND 125.00 AC164322-ND@ 189.99 
PCM16XS2-ND 445.00 DVA16XL441-ND XLT20SS1-1-ND@ 125.00 AC164323-ND 489.99 
PCM16XTO-ND 445.00 DVA16XL680-ND XLT28QFN3-ND 175.00 AC164324-ND@ 189.99 
PCM16XVO-ND 245.00 DVA16XP140-ND XLT28QFN4-ND 40.00 ‘AC164325-ND 489.99 
PCM16XWO-ND 445.00 DVA16XP141-ND XLT28SO-1-ND. 125.00 AC164326-ND@ 189.99 
PCM16YB0-ND 445.00 DVA16XP180-ND XLT28SS2-1-ND@ NEW! 125.00 AC164327-ND@ 18999 
PCM16YCO-ND 445.00 Eat aaa eNO 175.00 AC164328-ND 189.99 
eee — DVA16XP185-ND XLT44QFN2-ND 175.00 Reserscunoe Geog 
; DVA16XP200-ND XLT44QFN3-ND 125.00 ACHRASGO NT 799.09 
PCM16YFO-ND 445.00 é = ; 
DVA16XP201-ND XLT44QFN4-ND 125.00 oreisaenine AO.E9 
PCM16YGO-ND 445.00 DVA16XP202-ND XLT44QFN5-ND 125.00 ( 
PCM16YHO-ND 445.00 DVA16XP280-ND XLT64PT3-ND 125.00 ACIS, He 
PCM16YJO-ND 445.00 DVA16XP282-ND@ XLT64PTS-ND@ 225.00 Raat ieee 
PCM16YKO-ND 445.00 DVA16XP401-ND XLT80PT3-ND@ 250.00 ROT EEGND pag99 
PCM16YLO-ND 445.00 DVA17PQ441-ND ; : 
@ RoHS Compliant AC164337-ND 189.99 
BEMIGYMO:ND 445.00 OY EES AIEND AC164340-ND@ NEW! 189.99 
PCM16YNO-ND 445.00 AO SND) AC164341-ND@ NEW! 189.99 
PCM16YP0-ND 445.00 EIMESITAT SSaeINE) Socket Modul AC164350-ND@ 129.99 
PCM16YQ0-ND 445.00 Aaa ocket Modules AC174002-ND 759.99 
PCM16YRO-ND@ 445.00 BVA DN DighKey AC254001-ND 159.99 
PCM18XD1-ND 445.00 RUATEROMi Cte Part No. AC30F001-ND 159.99 
PCM18XJ1-ND 445.00 DVA18PQ640.ND AC002012:ND AC30F002-ND 159.99 
PCM18XK1-ND 445.00 DVA18PQ800-ND ‘AC002013-ND¢ AC30F003-ND 159.99 
PCM18XN1-ND@ 445.00 DVA18PQ802-ND ‘AC163022-ND AC30F004-ND 189.99 
PCM18XP1-ND@ 445.00 DVA18XL680-ND AC164014-ND AC30F005-ND. 189.99 
PCM18XQ0-ND 445.00 DVA18XL840-ND AC164022-ND ¢@ RoHS Compliant 
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‘~ Digi-Key Price Digi-Key Price 
M Description Part No. Each Description Part No. Each 
ICROCHIP dsPICDEM™ 1.1 Plus GP MPLAB Starter Kit for PIC24H DM240021-NDow 59.98 
eee fa soma hod pesooee tee ae dsPICDEM™ MCLV Dev. Board © |DM330021-NDow 150.00 
Demo Kits PIC32MX Starter Kit DMa20001-NDe 49.99 Evaluation Board Voltage Regulator §$07T223-5EV-VREG-NDow 35.00 
16-Bit, 28-Pin Demo Board v NEW! @ RoHS Compliant 
Digi-Ke Price with ICD2 DV164027-ND 279.98 
Description Part No. Each Ele 16K DV164033-ND® 3393) | Software 
™ CAN- zi s 
Cpe ri HN Rabe ard ones BUCK Demo Board DM300023-ND@ 149.99 Th Digi-Key Price 
PICKit™ 1 DV164101-ND® 36.00 Description Part No. Each 
PICDEM™ CAN-LIN 3 DM163015-ND® 199.99 : ; 
PICDEM"™ 2 Plus DM163022-ND@ 99.99 APIC™ Kit 1 DV164102-ND@ 135.00 G18 Compiler Sea Nee. ieaee 
PICDEM ™ 2 Demo Board DM163024-ND@ 465.00 PICKit™ 2, 20-Pin Demo Kit DV164126-NDew 59.98 C30 C Compiler SW006012-ND 895.00 
PICDEMTFS USB Demo Board meee ae Pictail™ Humidity MPLAB C Compiler for dsPIC DSCs | SW006013-NDew 495.00 
Low-Power Solutions Demo Board |DM163026-NDe 429.99 Sensor Demo Board PIC16F690DM-PCTLHS-ND@ | 50.00 MPLAB C Compiler for PIC24 MCUs | SW006014-ND@w 495.00 
PICDEM™ 2 2.4GHz DM163027-5-ND@w 069.99 PiCtail™ Plus Module MRF24J40MA-I/RM-ND® 9.95 C32 C Compiler SW006015-ND® 895.00 
PICDEM™ Mechatronics Demo Kit |DM163029-ND 449.99 PICDEM™ Z Board AC163028-ND® 18.95 XTEA Battery Authentication SW163051-NDeow 5.00 
PICDEM™ LCD 2 Demo Board DM163030-ND® 425.00 PIC32 Demo Board DM320003-ND@ 55.00 ZENA Network Analyzer Software SW183052-NDev 5.00 
PICDEM™ Lab Development Kit DM163035-ND@w 124.99 PiCtail Plus Daughter Board AC164127-ND@ 135.00 Visual FilterLab® $W300001-ND 249.99 
PICDEM™ LCD Daughter Board MA160011-ND 29.99 PiCtail Plus Daughter Card AC164129-ND@ 80.00 Digital Filter Design Lite $W300001-LT-ND 29.99 
Expl 18F87U11 Plug-In Module MA180020-ND® 25.00 PiCtail Plus Daughter Board AC164130-ND® 45.00 Soft Modem $W300003-EVAL-ND 5.00 
PICKit™ 2, Starter Kit DM164120-1-ND® 23.99 PiCtail™ Plus Card 2.4GHz AC164134-ND@ 18.95 Speech Recognition Library SW300010-EVAL-ND 5.00 
PICKit™ 2, 44-Pin Demo Board DM164120-2-ND@ 23.99 PIC32 Expansion Board DM320002-ND@ 72.00 Noise Suppression Library SW300040-EVAL-ND® 5.00 
PICkit™ 2, 28-Pin Demo Board DM164120-3-ND 24.99 dsPIC Starter Kit DM330011-ND@ 59.98 Symmetric Key Encryption Library] SW300050-EVAL-ND 5.00 
PICkit™ 2, 18-Pin Demo Board DM164120-4-NDow 23.99 PIC18F4XK20 Starter Kit DM164124-ND@ 99.80 Asymmetric Key Encryption Library SW300055-EVAL-ND 5.00 
PICKit™ 2, 64/80-Pin Demo Board | DM164120-5-ND® 35.00 SRL MEM Starter Kit DVv243003-NDe 79,98 Acoustic Echo Cancellation Library $W300060-EVAL-ND 5.00 
PICDEM™ System Management DM164123-ND 110.00 DAV 3-Phase Brushless DC Speech Encoding/Decoding Library $W300070-EVAL-ND 5.00 
PICDEM™ Touch Sense 1 Kit DM164125-ND@ 139.99 Motor with Encoder AC300022-NDov 160.00 Line Echo Cancellation Library $W300080-EVAL-ND 5.00 
USB Development Kit DM164127-NDowv 39.99 PIC32 Starter Board to Explorer HI-TECH PICC STD Compiler SW500005-NDwv 495.00 
PICDEM™ MC LV Dev. Board DM183021-ND® 99.99 16 PIM Adapter AC320002-NDov 30.00 PICC Enterprise SW500006-NDv 3795.00 
PICT8FXX22 64/80-Pin Ref. Design, Automotive Lighting | APGRD004-ND@w 30.00 PICC-18 PRO $Ww500007-NDv 1195.00 
TQFP Demo Board DM183022-ND@ 59.99 PICDEM™ Touch Sense 2 HI-TECH PICC-18 STD Compiler $W500008-NDw 495.00 
Explorer 16 Dev. Board DM240001-ND® 129.99 Development Kit DM164128-NDeov 99.99 DSPIC/PIPC24 $W500009-NDw 895.00 
Explorer 16 Dev. Board DM240002-ND® 129.99 PICDEM™ 18 Explorer HI-TECH C PRO Tor PIC10/12/16 MCU 
Demo Board DM183032-NDeov 99.99 ; ; 
dsPICDEM.net™ 2 DM300004-2-ND@ 389.99 : Family ANSI.C Compiler v9.60PL5 | SW500010-NDw 1195.00 
dsPICDEM™ 2 Dev. Board DM300018-ND@ 99.99 Internet Radio Demo Board eee Stak 7 99.98 HI-TECH C PRO for the PIC32 
dsPICDEM™ g0P Starter DM300019-ND@ 79.99 Qwik and Low Board DM183034-NDow 100.00 MCU Family SW500011-NDw 1495.00 
dsPICDEM™ MC1 DM300020-ND® 300.00 MPLAB Starter Kit for PIC24F DM240011-NDeow 59.98 Vv NEW! @ RoHS Compliant 
Digi-Key Price Mfg. 
Description Part No. Each Part No. 
PIC32 Breakout Board 876-1000-ND 30.00 DKSB1000B 
DSPIC33 Breakout Board 876-1001-ND 40.00 DKSB1001B 
] ADXL335Z Evaluation Board 876-1002-ND 20.00 DKSB1002A 
NEW! Brea kout an d LM3406 LED Driver Evaluation Board 876-1003-ND 25.00 DKSB1003A 
Evaluation Boards PIG24 Breakout Board 876-1004-ND 40.00 DKSB1011A 
. 2 . . 
&FlexiPanel NEW! Microcontrollers with Firmware 
Digi-Key Price | FlexiPanel Digi-Key Price | FlexiPanel 
Description Part No. Each | Part No. Description Part No. Each | Part No. 
TEAclipper/PIC™ Programmer, High-Voltage 658-1027-5-ND 40.32 | TEACLIPPER-PIC-HV-PT expandlO-USB™ IC USB 1/0 Expander, 28-DIL 658-1038-5-ND 13.21 | EXPANDIO-USB-FS-DIL-28 
TEAclipper/PIC Programmer, Low-Voltage 658-1028-5-ND 35.34 | TEACLIPPER-PIC-LV-PT expandlO-USB IC USB I/O Expander, 44-TQFP 658-1039-5-ND 12.73 | EXPANDIO-USB-PT-FS 
TEAleaf-USB™ IC Encryption Key, 28-DIL 658-1029-5-ND 11.59 | TEALEAF-USB-DIL expandlO-USB IC USB 1/0 Expander, 20-SSOP 658-1040-5-ND 7.41 |EXPANDIO-USB-SS 
TEAleaf-USB IC Encryption Key, 20-SSOP 658-1030-5-ND 9.12 | TEALEAF-USB-SS USB-DAQ™ IC System Data Logger, 28-DIL 658-1041-5-ND 16.91 |USB-DAQ-DIL 
TEAleaf-USB IC Encryption Key 658-1031-5-ND 40.00 | TEALEAF-USB USB-DAQ IC System Data Logger, 20-SSOP 658-1042-5-ND 12.16 |USB-DAQ-SS 
USB-232™ IC USB Asynchronous Serial UART, 28-DIL 658-1032-5-ND 9.69 | USB-232-DIL USB-FileSys™ IC System USB FAT File, 28-DIL 658-1043-5-ND 16.91 |USB-FILESYS-DIL 
USB-232 IC Asynchronous Serial UART, 20-SSOP 658-1033-5-ND 7.41 |USB-232-SS USB-FileSys IC System USB FAT File, 20-SSOP 658-1044-5-ND 12.16 |USB-FILESYS-SS 
USB-SPI™ IC USB Synchronous Serial SPI, 28-DIL 658-1034-5-ND 12.16 | USB-SPI-DIL USB Evaluation Board 658-1045-5-ND 32.00 | USB-EVAL 
USB-SPI IC USB Synchronous Serial SPI, 20-SSOP 658-1035-5-ND 7.41 |USB-SPI-SS AccessTouch™ Touch Sensitive Keyed Access IC 
USB-I2C™ IC USB Synchronous Serial 12C, 28-DIL 658-1036-5-ND 12.16 | USB-l2C-DIL Controller, 20-SSOP 658-1046-5-ND 13.87 _ | ACCESS-TOUCH-SS. 
USB-I2C IC USB Synchronous Serial 12C, 20-SSOP 658-1037-5-ND 7.41 |USB-I2C-SS AccessTouch Evaluation Board 658-1047-5-ND 160.00 | ACCESS-TOUCH-EVAL 
BAaaA@ : 
wesw’ C-Compilers and Debuggers 
C-Compiler for PICmicro® MCUs: C-Compiler for 12Bit, 14Bit and PIC18 PICmicro MCUs. This Integrated C Development Environment gives developers the capability to [Feature Comparison PCB | PCM | PCH | PCW | PCWH 
produce efficient code from an easily maintainable high level language. With full standard C compatibility, a full featured Windows IDE with built-in functions and example | Gommand Line Compiler y 7 Fi y 7 
programs, you will be able to develop embedded solutions for the full line of PlCmicro MCUs. ICD-S40: This ICD unit communicates to the PC and the debugging Built-in Functions : : * 7 


software over an RS232 connection and operates at a 40MHz clock frequency resulting in quick debug times (RS232 serial cable included). The ICD-S40 is powered 
from the target board. The target board needs to supply 5 volts to the ICD. The ICD-U64 connects to your PC via a USB port and can power your target board. The ICD is 
powered from: * The USB Bus » Power a board at 5.0V by closing the jumper near the ICD jack inside the unit (The unit must be opened) 


Example Programs 


Device Drivers 


MPLAB Interface 


Digi-Key Price Digi-Key Price Windows IDE v 
Description Part No. Each Description Part No. Each C Aware Editor r, uf 
C-Compiler (PCWH) 429-1000-ND 500.00 In-Circuit Debugger ICD-S40 (Serial) 429-1005-ND 75.00 New Project Wizard yy Jv 
C-Compiler for 12 bit PIC’s (PCB) 429-1001-ND 50.00 In-Circuit Debugger ICD-U64 (USB) 429-1012-ND NEW! 75.00 Debugger 7 ] 
C-Compiler for 14 bit PIC’s (PCM) 429-1002-ND 150.00 C-Compiler for MCU DSPIC 429-1007-ND 250.00 Device Selector/Editor 7, 7, 
C-Compiler for PIC18 (PCH) 429-1003-ND 200.00 C-Compiler for MCU DSPIC with IDE 429-1008-ND 350.00 Call T dM ™. ; 7 77 7 
C-Compiler for 12-14 bit PIC's (PCW) _|429-1004-ND 350.00 C-Compiler (PCWHD) 429-1009-ND 600.00 oe LS ai enon a v v v iv v 


CCS Wireless-Ember ZigBee™ Edition Development Kit Includes: * Two sensor boards with PIC16LF886 processor chips and EM260 modules * One base 
station board with PIC18LF4620 processor chip and EM260 module » Carrying Case » Exercise Booklet and Ember Documentation « In-Circuit Debugger/ 
Programmer »* DC Adapters (9VDC) » Serial PC to Prototyping Board Cable * Modular Cable (ICD to Prototyping Board) * USB (or serial) PC to ICD cable 


* Two 9V batteries 


429-1011-ND Wireless-Ember Zigbee™ Kit 


Statistics 


Special Viewers 


Serial Port Utility 


12bit Support 


14bit Support 


. $724.00 


PIC18 Support 


microSinginecring abs, Suc. PicBasic Pro Compiler 


PicBasic Pro converts your BASIC programs into files that can be programmed directly into a PICmicro® MCU. Full support 
for 14-bit and 16-bit MCUs. Limited support for 12-bit MCUs. The PicBasic Pro Compiler features BASIC commands, 
direct and library routine access to pins on PORTA, C, D, E, as well as PORTB, arrays, real IF..THEN..ELSE and interrupt 
processing in BASIC. Includes Code Designer Lite, a Windows integrated development environment (IDE) that is compatible 


with our PicBasic Pro Compiler. 
444-1000-ND 


PicBasic Pro Compiler 


Lsiidbbatceapshaddtnansiaanduearsenbighesesanbedenasbhcaanaeatdnnass $249.95 


Comes with Software, Manual with instruction set and explanations and directions. Works on any version of Dos or 
Windows with CodeDesigner Lite. Windows95, 98, 2000, XP and ME compatible. 
The LAB-X1A is an independent hardware platform, similar to the Microchip PICDEM™. It can run programs written in any 
language, including C, Assembly, and PicBasic. Includes 40 Pin Zif Socket, LCD display, memory, Rs232 port, Pots for 


ADCs and many extras. 
444-1001-ND 


LAB-X1 Experimenter Board 


Ladaaehgamhomabandcuassrenddnalacieantehiecmnsendiaianantdaabhessnn $199.95 


692 (usz010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Fey, QuickWriter™ 
7 =A Programmer 


Shown with 4 Gang Adapter 
(not included). Programming 
adapters must be purchased 
separately. 


QuickWriter comes with power supply, serial cable and in circuit programming 
cable. Adapter required when not using ICSP cable. One programmer for all of 
your PIC® MCU development needs: * In-circuit Serial Programming * 4 Gang 
Serial device programming * Single device programming (serial and parallel) 
QuickWriter is a low cost programmer with these advanced features: 
© Over-sized drivers and power supply to properly support multiple device 
programming and in-circuit programming * Measures programming voltages 
and current to verify proper target connections or device insertions » Flash 
firmware updates » Data table driven * New devices are supported with free 
data table downloads from the TechTools web site (www.tech-tools.com) 
¢ Programs ALL 12-bit, 14-bit and 18-bit series Microchip PIC processors. 
This includes all 12C, 14000, 16C, 16F, 18C and 18F families * Includes 
the TechTools Development Environment (TDE™), a full featured, Windows 
hosted IDE. TDE supports development with all popular PIC MCU compilers 
and assemblers. TDE includes a multi-file editor, integrated MAKE and one- 
Click cross referencing of compiler errors. TDE also interfaces to the TechTools 
ClearView™ Mathias (not included) for full featured, real-time, in-circuit 
emulation and source level debugging. * Includes TechTools PIC MCU 
assembler, CVASM16™ which supports ALL 12-bit and 14-bit PIC MCU 
processors. CVASM16 assembles Parallax source files (SPASM format) 
and accepts Microchip mnemonics. * Compatible with existing TechTools 
and Parallax programming adapters * Accepts HEX files generated by all 
popular PIC MCU compilers and assemblers »* Supports auto-incrementing 
serialization * Runs under Win95 through XP as well as NT through XP Pro 
«Includes serial cable, in-circuit programming cable and power supply 


Digi-Key Price | TechTools 

Description Part No. Each | Part No. 
Programmer 
PiCmicro® MCU QW1-ND 199.00 | QW1 
Adapters 
40-Pin ZIFX MP-ZIF40-NDt 49.00 | MP-ZIF40 
18/28-Pin ZIF MP-ZIF18/28-ND 69.00 | MP-ZIF18/28 
14-Pin ZIF MP-ZIF14-ND 59.00 | MP-ZIF14 
44-Pin PLCC MP-PLCC44-ND 129.00 | MP-PLCC44 
28-Pin SOIC MP-SOIC28-ND 129.00 | MP-SOIC28 
18-Pin SOIC MP-SOIC18-ND 79.00 | MP-SOIC18 
8/14-Pin SOIC MP-SOIC8/14-ND 89.00 | MP-SOIC814 
PIC14000 MP-14000-ND 59.00 | MP-14000 
28-Pin SSOP MP-SSOP28-ND 99.00 | MP-SSOP28 
18-Pin SSOPX MP-SSOP18-ND 79.00 | MP-SSOP18 
4 Gang Adapters for QuickWriter 

40-Pin ZIF QW-4ZIF40/28-NDt 199.00 | QW-4ZIF40/28 
44-Pin PLCC QW-4PLCC44-ND 199.00 | QW-4PLCC44 
28-SOIC QW-4S0IC28-ND 249.00 | QW-4S0IC28 
18-Pin ZIF QW-4ZIF18-ND 199.00 | QW-4ZIF18 
18-Pin SOIC QW-4S01C18-ND 249.00 | QW-4SOIC18 
8/14-Pin Narrow SOIC | QW-4S08/14N-ND 249.00 | QW-4S08/14N 
8/14-Pin Wide SOIC QW-4S08/14W-ND 249.00 | QW-4S08/14W 


t+ Use with 28 and 40-Pin 14 bit dip parts. 


PIC Emulators clearview™ Mathias 


CVM1 supports emulation 
for 16C5X and 16CXX devices 
using Microsoft Windows™ for 
a complete integrated design 
environment. “Family” modules 
select 5X or XX device family, while 
“Member” modules select specific 
device. Optional timing module shows 
execution time and number of processor 
cycles. Optional 16K trace buffer module 
additionally provides execution history and 8 external 
trace inputs. Provides full emulation of program and register 

memory and 1/O activity with unlimited hardware breakpoints. Built-in PLL 
oscillator generates any frequencies from 32KHz to 33MHz. 


System requirements: IBM PC or compatible, VGA monitor, serial port, 3.5” 
disk drive, and Windows™ 3.1, Win95, Win98 or NT 


Digi-Key Price | TechTools 

Description Part No. Each | Part No. 
Family Module 

Module wth Ca Breaoints|CYMO4F-ND | 200.00 |ovosr 

PIC16C5X Family Module CVM5XF-ND 150.00 | CVM5XF 
Member Module 

PIC16C55X/62X/CE62X CVMO01M-ND 200.00 | CVM001M 

PIC12C508/509 CVM50XM-ND 75.00 | CVM50XM 

PIC16C50X/CE51X/16C505 | CVM5XXM-ND 100.00 | CVM5XXM 

PIC12C671/672 CVM67XM-NDt 100.00 | CVM67XM 

PIC16C5X CVM5XM-ND 50.00 | CVM5XM 

PIC16C554/556/558 CVM55XM-ND 100.00 | CVM55XM 

PIC16C61 CVM61M-ND 100.00 | CvM61M 

PIC16C62X CVM62XM-ND 100.00 | CVM62XM 


Digi-Key Price | TechTools 
Description Part No. Each | Part No. 
PIC16C62X/61/71/84 CVM6/8M-ND. 200.00 | CVM6/8M 
PIC16C641/642/661/662 CVM66XM-ND 200.00 | CVM66XM 
PIC16C715 CVM715M-ND 100.00 | CVM715M 
PIC16C70,71,710,711 CVM711M-ND 100.00 | CVM711M 
PIC16C62-65/72-74 CVM7XM-ND 200.00 | CVM7XM 
PIC16C66/67/76/77 CVM77M-ND 200.00 | CVM77M 
PIC16C773,774 CVM77XM-ND 200.00 | CVM77XM 
PIC16F627/628 CVMF628M-ND 200.00 | CVMF628M 
PIC16F83,F84,C83,C84 CVMF84M-ND 100.00 | CVMF84M 
PIC16F873,874,876,877 CVM87XAM-ND 200.00 | CVM87XM 
PIC16F73/F74/F76/F77 CVMF77M-ND 200.00 | CVMF77M 
PIC16F870/F871 CVM871M-ND 200.00 | CVM871M 

Trace Buffer and Timing Module 

Mathias Timing Module CVMT1-ND 130.00 | CVMT1 
Senate CVMT2-ND 270.00 | cvmT2 

Kit Module 
alpade ee Field CVM1-FWL-ND$ 41.25 | CVM1-FWL 

Adapter 

PIC16C712C716 ADP716-ND§ 26.25 | ADP716 


t Requires the CVMO3F Family Module § Requires Member Module CVM77M 

$ For use with TDE 4.0 software features of: Stack Viewing, Variable Trace 
Size, faster Step-out function and faster Register Window Updates. Contains 
firmware V2.2 and UC13 Ver C. 


DigiView™ Logic Analyzer 


Features: * 18 Channels @ 100MHz (10ns) * USB interface and power source 
for portability * Real-time hardware compression ¢ Eliminates resolution vs. 
depth trade-offs »* Compression ratio up to 256,000:1 depending on activity 
Trigger on rising, falling or transition of any channel * Multi-channel high, 
low and don’t care trigger qualifier * Pre-trigger and post-trigger data capture 


DV1-100-ND Logic Analyzer $499.00 


Features: * 36 Channels @ 200MHz (5ns) * 18 Channels @ 400MHz (2.5ns) 
«Multiple, Automatic Compression techniques * Advanced Universal Match 
Circuits (8) * Selectable Match Types (9) *+6 volt Adjustable Threshold 
(2) Flexible, Cascadable Sequencers (4x4) * Sequencer Counters (16 @ 
1M count each) * Graphical Trigger Layout(s) » New Software (version 4.0) 
© Continues operation even if PC powers off » Trigger-Out BNC connection 
External Power Supply * USB 2.0 with USB 1.1 compatibility * All Cables, 
Clips and software included 


DV3400-ND Logic Analyzer 
CBL-DV3-ND Cable Replacement ... 
CLIP3-10-ND Clip Replacement 


ER3 EconoROM Ill 
Economical 
EPROM 

Emulator 


EconoROM Ill is designed for quick, in-circuit firmware test cycles. Eliminate 
the “burn/insert/test/remove/erase” cycle. The ER3 will speed up your firmware 
development by eliminating the need to remove-erase-program and re-install 
EPROMs each time you test a code change. These devices plug into the 
EPROM socket on your target board and emulate the EPROM throughout the 
development process. 


Features: * Integrated Low-Voltage Support * Target Voltage Sense and 
Measurement © External Power Option * Jumper-less Address Configuration 
© Up to 8Mbit Emulation in a single unit * Fast Downloads (up to 2.5 Mbit per 
second) * Replaces standard EPROM device during development * Connects 
to any Parallel Port » Auto/Manual Target Reset on download * Read-back, 
Verify and Self-test functions * Daisy-chain cable included *LPT cable (8 
wire Modular Cable and DB25 adapter) included * Target cables (standard IDC 
to DIP Ribbon Cable) included «Includes 2 versions of software: 16 bit DOS 
version and 32 bit Win9X/NT/2000 version »* QuickLoader with Full-screen 
editor included » Batchable loader and utilities included »* Accepts Intel HEX, 
Tektronix HEX, Motorolla ‘S’ records and binary files * Free software updates 
via WEB downloads 


Cables Digi-Key Price 
Supplied Speed | Part No. Each 


28-Pin Dip 45ns_|ER3-256-ND 179.00 
28-Pin Dip 45ns_|ER3-512-ND 239.00 
28 and 32-Pin Dip | 45ns | ER3-1M-ND 299.00 
28 and 32-Pin Dip | 45ns | ER3-4M-ND 399.00 
28 and 32-Pin Dip | 45ns | ER3-8M-ND 499.00 


Capacity 
256Kbit/ 32K x 8 
512Kbit/ 64K x 8 
AMbit/ 128K x 8 
AMbit/ 512K x 8 

8Mbit/ 1M x 8 


ICEPIC, ICEPIC2 and 
ICEPIC3 PIC Emulators 


Ke 


ICEPIC, ICEPIC2, and the ICEPIC3 emulators are fully modular, full speed, 
real time, in-circuit emulator systems, for use with Microchip PIC processors, 
using interchangeable “personality daughterboards” which connect directly to 
the users target board and are sold separately. 


The ICEPIC3 Emulator is compact, portable, lightweight and offers exceptional 
performance and value. It uses a quick “hot” connection to the host computer 
via USB Port, with the system firmware being upgraded at any time from 
the internet giving total upgrade ability. The ICEPIC3 has additional real-time 
analysis when using the plug-in trace board which is sold separately. 

All ICEPIC emulators operate within Microchip's MPLAB 32bit IDE giving the 
user easy control to perform efficient fast emulation. ICEPIC emulators are 
supplied as complete systems with power supply, cables, manual and a copy 
of Microchip's MPASM assembler. 


Features ICEPIC ICEPIC2 ICEPIC3 
Real-Time Emulation | 32kHz ~ 20MHz | 32kHz ~ 33MHz | 1kHz ~ 50MHz 
Device Emulated 12C, 16C 120, 16C,17C | PIC12, 16, 18 
Runs Under MPLAB Yes Yes Yes 
Source Level Debug Yes Yes Yes 
“C” Source Level Debug Yes Yes Yes 
Real Time Trace No Yes Yest 
Time Stamp Yes Yes Yest 
Freeze Mode Yes Yes Yes 
Break Points Unlimited Unlimited Unlimited 
Stack Breaks Yes Yes Yes 
WOT Breaks Yes Yes Yes 
Stack View Yes Yes Yes 
Custom Watch Yes Yes Yes 
Assembler Support MPASM MPASM MPASM 
Communications RS-232“C" RS-232"C" USB 
t Using optional Modular Trace Board I3-TRACER1-ND 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
ICSP Adaptor 
In-Circuit Serial Programming Adaptor | ISPICR1-ND 73.06 
ICEPIC Emulators 
ICEPIC Emulator System ICEPIC-ND 432.00 
ICEPIC2 Emulator System ICEPIC2-ND 654.00 
ICEPIC3 Emulator System ICEPIC3-US-ND 1050.00 
ICEPIC Daughter Boards 
120671, 160672 DB12C67X-ND 312.00 
160554, 160556, 160558 DB55X-ND 312.00 
160620, 16621, 160622 DB62X-ND 312.00 
16C641/642/661/662 DB66X-ND 372.00 
16061, 16C71, 160710, 160711 DB711-ND 312.00 
160715 DB715-ND 312.00 
16C62/63/64/65/72/73/74 DB74A-ND 372.00 
16C66, 16C67, 16C76, 16077 DB77-ND 372.00 
160772, 160773, 160774 DB77X-ND 312.00 
1684, 16F83, 16F84 DB84A-ND 312.00 
17042/43/44, 170752/756 
(ICEPIC2 Only) DB756-ND 312.00 
16F628 DBF628-ND 312.00 
16F73, 16F74, 16F76, 16F77 DBF77-ND 372.00 
16F870/71 DBF871-ND 276.00 
ICEPIC3 Daughter Boards 
12F675, 12F629 |3DB12F675-ND 638.75 
12F683 13-DB12F683-ND 638.75 
16F684A 13-DB16F84A-ND 638.75 
16F716 13-DB16F716-ND 638.75 
16F871, 16F870 |3-DB16F871-ND 638.75 
180452/442/252/242 13DB18C452-ND 638.75 
18F2220/2320/4220/4320 13DB18F4320-ND 638.75 
18F452/442/252/242 13DB18F452-ND 638.75 
18F1320, 18F1220 13-DB18F1320-ND 638.75 
18F4431/4331/2431/2331 13-DB18F4431-ND 638.75 
18F4550/2455/2550/4445 13-DB18F4550-ND 638.75 
18F4620/4525/2620/2525 13DB18F4620-ND 638.75 
18F4680/2680/2585/4685 13-DB18F4680-ND 638.75 
16F872A/873A/874A/876A/877A 13DB877A-ND 638.75 
16F627A, 16F628A, 16F648A I3DBF648-ND 638.75 
16F676, 16F630 I3DBF676-ND 638.75 
16F72, 16F73, 16F74, 16F76, 16F77 I3DBF77-ND 638.75 
16F737, 16F767, 16F747, 16F777 |3DBF777-ND 638.75 
16F818, 16F819 I3DBF819-ND 638.75 
16F87, 16F88 I3DBF88-ND 638.75 
Trace Boards 
ICEPIC3 Trace Board I3-TRACER1-ND 1312.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


(us2010) 693 


DAN MICROCHIP Power Management 


. An" ® 
CPU/System Supervisors D Reel 
Nominal Reset Reset Watchdog | Manual | Vec Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) Type Output Timer Reset (V) Package | Part No. t 10 25 Qty. Pricing 
2.625 Active Low CMOS Push-Pull No No | 1.0~5.5 | 10-92 |MCP100-270DI/T0-ND® A 34 29 — = 
2.925 Active Low CMOS Push-Pull No No | 1.0~5.5 | 10-92 |MCP100-300DI/TO-ND@ At 34 29 - - 
3.075 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP100-315DI/TO-ND® Al 34 29 = _ 
4.375 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP100-450DI/TO-ND® Al 34 29 = _ 
4.475 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0 ~ 5.5 TO-92 | MCP100-460DI/TO-ND@ Al 34 29 = = 
4.625 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP100-475DI/TO-ND@ NEW! Al 34 29 = = 
4.725 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP100-485DI/TO-ND® Al 34 29 = = 
2.625 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP100-270HI/TO-ND® Al 34 29 = = 
2.925 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP100-300HI/TO-ND AM 34 29 = = 
3.075 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0 ~ 5.5 TO-92 | MCP100-315HI/TO-ND Al 34 29 = = 
4.375 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP100-450HI/TO-ND® Al 34 29 = _ 
4.625 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP100-475HI/TO-ND® Al 34 29 = — 
4.725 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP100-485HI/TO-ND@ Al 34 29 = = 
2.625 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23-5 | MCP100T-270I/TTCT-ND@t AM 34 .29 3,000 260.00/M 
2.925 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23-5 | MCP100T-300I/TTCT-ND@t Al 34 29 3,000 260.00/M 
3.075 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23-5 | MCP100T-3151/TTCT-ND@t Al 34 29 3,000 260.00/M 
4.375 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23-5 | MCP100T-450I/TTCT-ND@t AM 34 29 3,000 260.00/M 
4.475 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23-5 | MCP100T-460I/TTCT-ND@t 42 34 29 — = 
4.625 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23-5 | MCP100T-475I/TTCT-ND@t Al 34 29 3,000 260.00/M 
4.725 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23-5 | MCP100T-485I/TTCT-ND@t Al 34 29 3,000 260.00/M 
2.625 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP101-270DI/TO-ND@ AM 34 29 = —= 
2.925 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP101-300DI/TO-ND@ AM 34 29 = = 
3.075 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP101-315DI/TO-ND® Al 34 29 = = 
4.375 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP101-450DI/TO-ND® Al 34 29 = = 
4.475 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0 ~ 5.5 TO-92 | MCP101-460DI/TO-ND@ Al 34 29 — = 
4.625 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP101-475DI/TO-ND@ Al 34 29 = = 
4.725 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP101-485DI/TO-ND® Al 34 29 _ _ 
2.625 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP101-270HI/TO-ND® Al 34 29 = _ 
2.925 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP101-300HI/TO-ND Al 34 29 = = 
3.075 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0 ~5.5 TO-92 | MCP101-315HI/TO-ND Al 34 29 = = 
4.375 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP101-450HI/TO-ND® Al 34 29 = = 
4.475 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP101-460HI/TO-ND Al 34 29 = _ 
4.625 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP101-475HI/TO-ND@ AM 34 29 = = 
4.725 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP101-485HI/TO-ND@ AN 34 29 = = 
1.900 Active Low Push-Pull No No 1.0 ~ 5.5 TO-92 | MCP102-1951/TO-ND@ 60 50 42 — = 
2.630 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP102-270E/TO-ND® NEW! 60 50 42 = = 
4.380 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP102-450E/TO-ND@ NEW! 60 50 42 = = 
1.900 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 SC-70 | MCP102T-1951/LBCT-ND@t 60 50 42 3,000 380.00/M 
1.900 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B | MCP102T-195I/TTCT-ND@t 60 50 42 3,000 380.00/M 
2.320 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B |MCP102T-240E/TTCT-ND@t NEW! 60 50 42 3,000 380.00/M 
2.630 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B |MCP102T-270E/TTCT-ND@t NEW! 60 50 42 3,000 380.00/M 
2.930 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B |MCP102T-300E/TTCT-ND@t NEW! 60 50 42 3,000 380.00/M 
3.080 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B |MCP102T-315E/TTCT-ND@t NEW! 60 50 42 3,000 380.00/M 
4.380 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B |MCP102T-450E/TTCT-ND@t NEW! 60 50 42 3,000 380.00/M 
4.630 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B |MCP102T-475E/TTCT-ND@t NEW! 60 50 42 3,000 380.00/M 
1.900 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 SC-70 | MCP103T-195I/LBCT-ND@t 60 50 42 3,000 380.00/M 
1.900 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B | MCP103T-195I/TTCT-ND@t 60 50 42 3,000 380.00/M 
2.625 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP120-270DI/TO-ND® 54 A5 37 = _ 
2.925 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP120-300DI/TO-ND@ 58 A5 37 = = 
3.075 Active Low Open Drain No No 1.0 ~5.5 TO-92 | MCP120-315DI/TO-ND@ NEW! 54 A5 37 = = 
4.375 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP120-450DI/TO-ND® 54 A5 37 = = 
4.475 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP120-460DI/TO-ND® 54 A5 37 = = 
4.625 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP120-475DI/TO-ND@ 54 A5 37 = = 
4.725 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP120-485DI/TO-ND@ 54 A5 37 — — 
2.625 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP120T-270I/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
2.925 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP120T-300I/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
3.075 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP120T-3151/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
4.375 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP120T-4501/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
4.475 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP120T-460I/TTCT-NDt 54 A5 37 3,000 340.00/M 
4.625 Active Low Open Drain No No 1.0 ~5.5 SOT-23 | MCP120T-4751/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
4.725 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP120T-4851/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
1.900 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 TO-92 | MCP121-1951/TO-ND® 60 50 42 — = 
1.900 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SC-70 | MCP121T-195I/LBCT-ND@t 60 50 42 3,000 380.00/M 
1.900 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 | SOT-23B | MCP121T-195I/TTCT-ND@t 60 50 42 3,000 380.00/M 
2.320 Active Low Open Drain No No 1.0 ~5.5 TO-92 | MCP121-240E/TO-ND@ NEW! 60 50 A2 = = 
2.320 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 | SOT-23B /MCP121T-240E/TTCT-ND@t NEW! 60 50 A2 3,000 380.00/M 
2.630 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP121-270E/TO-ND® NEW! 60 50 42 = = 
2.630 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 | SOT-23B )MCP121T-270E/TTCT-ND@t NEW! 60 50 42 3,000 380.00/M 
2.930 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP121-300E/TO-ND@ NEW! 60 50 42 = = 
2.930 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 | SOT-23B |MCP121T-300E/TTCT-ND@t NEW! 60 50 A2 3,000 380.00/M 
3.080 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP121-315E/TO-ND® NEW! 60 50 42 = _ 
3.080 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 | SOT-23B )MCP121T-315E/TTCT-ND@t NEW! 60 50 42 3,000 380.00/M 
4.380 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP121-450E/TO-ND@ NEW! 60 50 42 — — 
4.380 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 | SOT-23B )MCP121T-450E/TTCT-ND@t NEW! 60 50 42 3,000 380.00/M 
4.630 Active Low Open Drain No No 1.0 ~5.5 TO-92 | MCP121-475E/TO-ND@ NEW! 60 50 A2 = = 
4.630 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 | SOT-23B /MCP121T-475E/TTCT-ND@t NEW! 60 50 42 3,000 380.00/M 
2.625 Active Low Open Drain $ No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP130-270DI/TO-ND@ 54 A5 37 — = 
2.925 Active Low Open Drain $ No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP130-300DI/TO-ND® 54 A5 37 = = 
3.075 Active Low Open Drain $ No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP130-315DI/TO-ND® 54 A5 37 = _ 
4.375 Active Low Open Drain $ No No 1.0 ~ 5.5 TO-92 | MCP130-450D1/TO-ND@ 54 45 37 = = 
4.475 Active Low Open Drain $ No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP130-460DI/TO-ND@ 54 A5 37 = — 
4.625 Active Low Open Drain $ No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP130-475DI/TO-ND® 54 A5 37 = = 
4.725 Active Low Open Drain $ No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP130-485DI/TO-ND® 54 5 37 = = 
2.625 Active Low Open Drain ¢ No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP130T-2701/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
2.925 Active Low Open Drain $ No No 1.0 ~5.5 SOT-23 | MCP130T-300I/TTCT-NDt 54 5 37 3,000 340.00/M 
3.075 Active Low Open Drain $ No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP130T-3151/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
4.375 Active Low Open Drain $ No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP130T-450I/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
4.475 Active Low Open Drain $ No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP130T-460I/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
4.625 Active Low Open Drain $ No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP130T-4751/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
4.725 Active Low Open Drain $ No No 1.0 ~5.5 SOT-23 | MCP130T-4851/TTCT-NDt 54 45 37 3,000 340.00/M 
1.900 Active Low Open Drain $ No No 1.0~5.5 TO-92 | MCP131-1951/TO-ND@ 60 50 42 = = 
1.900 Active Low Open Drain $ No No 1.0~5.5 SC-70 | MCP131T-1951/LBCT-ND@t 59 50 42 = = 
1.900 Active Low Open Drain $ No No 1.0~5.5 | SOT-23B | MCP131T-195I/TTCT-ND@t 60 50 42 3,000 380.00/M 
2.320 Active Low Open Drain $ No No 1.0~5.5 TO-92  |MCP131-240E/TO-ND@ NEW! 60 50 A2 — = 
2.320 Active Low Open Drain $ No No 1.0~5.5 | SOT-23B |MCP131T-240E/TTCT-ND@t NEW! 60 50 42 3,000 380.00/M 
2.630 Active Low Open Drain $ No No 1.0 ~ 5.5 TO-92 | MCP131-270E/TO-ND@ NEW! 60 50 42 — = 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. +CutTape + with 5k Q pull-up (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
694 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KX MICROCHIP 


Power Management 


CPU/System Supervisors (Cont) 


Nominal Reset Reset Watchdog | Manual | Vec Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) Type Output Timer Reset (V) Package | Part No. i 10 25 Qty. Pricing 
2.630 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 | SOT-23B /MCP131T-270E/TTCT-ND@t NEW! 60 50 42 3,000 380.00/M 
2.930 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP131-300E/TO-ND@ NEW! 60 50 42 — = 
2.930 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 | SOT-23B )MCP131T-300E/TTCT-ND@t NEW! 60 50 42 3,000 380.00/M 
3.080 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP131-315E/TO-ND@ NEW! 60 50 42 = _ 
3.080 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 | SOT-23B |MCP131T-315E/TTCT-ND@t NEW! 60 50 42 3,000 380.00/M 
4.380 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 TO-92 = |MCP131-450E/TO-ND@ NEW! 60 50 42 — = 
4.380 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 | SOT-23B )MCP131T-450E/TTCT-ND@t NEW! 60 50 42 3,000 380.00/M 
4.630 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 TO-92 |MCP131-475E/TO-ND®@ NEW! 60 50 42 = — 
4.630 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 | SOT-23B )MCP131T-475E/TTCT-ND@t NEW! 60 50 A2 3,000 380.00/M 
2.90 Active Low Push-Pull Yes Yes 1.0~5.5 | SOT-23-5 |MCP1316T-29LE/OTCT-ND@t NEW! 70 59 AQ 3,000 450.00/M 
4.60 Active Low Push-Pull Yes Yes 1.0~5.5 | SOT-23-5 | MCP1316T-46LE/OTCT-ND@t NEW! 10 59 AQ 3,000 450.00/M 
2.90 Active High Push-Pull Yes Yes 1.0~5.5 | SOT-23-5 | MCP1317T-29LE/OTCT-ND@t NEW! 70 59 AQ 3,000 450.00/M 
4.60 Active High Push-Pull Yes Yes 1.0~5.5 | SOT-23-5 | MCP1317T-46LE/OTCT-ND@t NEW! 70 59 AQ 3,000 450.00/M 
2.90 Active Low Push-Pull and Push-Pull Yes No 1.0~5.5 | SOT-23-5 | MCP1318T-29LE/OTCT-ND@t NEW! 70 59 AQ 3,000 450.00/M 
4.60 Active Low Push-Pull and Push-Pull Yes No 1.0~5.5 | SOT-23-5 | MCP1318T-46LE/OTCT-ND@t NEW! 10 59 AQ 3,000 450.00/M 
2.90 Active Low/High Open Drain and Push-Pull No Yes 1.0~5.5 | SOT-23-5 |MCP1319MT-29LE/OTCT-ND@t NEW! 10 59 AQ 3,000 450.00/M 
4.60 Active Low/High Open Drain and Push-Pull No Yes 1.0~5.5 | SOT-23-5 | MCP1319MT-46LE/OTCT-ND@t NEW! 70 59 AQ 3,000 450.00/M 
2.90 Active Low Open Drain Yes Yes 1.0~5.5 | SOT-23-5 | MCP1320T-29LE/OTCT-ND@t NEW! 70 59 AQ 3,000 450.00/M 
4.60 Active Low Open Drain Yes Yes 1.0~5.5 | SOT-23-5 | MCP1320T-46LE/OTCT-ND@t NEW! 70 59 AQ 3,000 450.00/M 
2.90 Active Low/High Open Drain and Push-Pull Yes No 1.0~5.5 | SOT-23-5 |MCP1321T-29LE/OTCT-ND@t NEW! 10 59 AQ 3,000 450.00/M 
4.60 Active Low/High Open Drain and Push-Pull Yes No 1.0~5.5 | SOT-23-5 | MCP1321T-46LE/OTCT-ND@t NEW! 70 59 AQ 3,000 450.00/M 
2.90 Active Low/High Open Drain and Push-Pull No Yes 1.0~5.5 | SOT-23-5 | MCP1322T-29LE/OTCT-ND@t NEW! 70 59 AQ 3,000 450.00/M 
4.60 Active Low/High Open Drain and Push-Pull No Yes 1.0~5.5 | SOT-23-5 | MCP1322T-46LE/OTCT-ND@t NEW! 70 59 AQ 3,000 450.00/M 
2.625 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP809T-270I/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
2.925 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0 ~ 5.5 SOT-23 | MCP809T-300I/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
3.075 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP809T-3151/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
4.375 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP809T-450I/TTCT-NDt 54 A5 37 3,000 340.00/M 
4.475 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP809T-460I/TTCT-NDt 54 A5 37 3,000 340.00/M 
4.625 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP809T-4751/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
4.725 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0 ~5.5 SOT-23 | MCP809T-4851/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
2.625 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP810T-270I/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
2.925 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP810T-300I/TTCT-NDt 54 A5 37 3,000 340.00/M 
3.075 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP810T-3151/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
4.375 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP810T-4501/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
4.475 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0 ~ 5.5 SOT-23 | MCP810T-460I/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
4.625 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP810T-4751/TTCT-ND@t 54 A5 37 3,000 340.00/M 
4.725 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23 | MCP810T-4851/TTCT-NDt 54 A5 37 3,000 340.00/M 
45 Active Low Open Drain Yes No 45~5.5 | SOT-223 |TC32MEDB713CT-ND@t 2.87 2.38 1.98 4,000 | 1800.00/M 
45 Active Low Open Drain Yes No 45~5.5 TO-92 | TC32MCZB-ND® 2.41 2.01 1.67 - _ 
4.62 and 4.37 | Active Low/High Open Drain Yes No 45~5.5 8-DIP | TC1232CPA-ND® 1.58 1.32 1.10 - - 
4.62 and 4.37 | Active Low/High Open Drain Yes No 4.5 ~5.5 8-SOIC | 1C1232EOA-ND® 1.58 1.32 1.10 — — 
4.62 and 4.37 | Active Low/High Open Drain Yes No 45~5.5 8-DIP | 1C1232EPA-ND® 1.58 1.32 1.10 _ _ 
2.93 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.2~5.5 | SOT-143-4 | TC1270SERCCT-ND@t 95 79 66 3,000 600.00/M 
2.63 Active Low CMOS Push-Pull and Open Drain No Yes 1.0~5.5 | SOT23A-5 | TC1270ARCVCTCT-ND@t 79 66 55 3,000 500.00/M 
2.93 Active Low CMOS Push-Pull and Open Drain No Yes 1.0~5.5 | SOT23A-5 | TC1270ASCVCTCT-ND@t 79 66 55 3,000 500.00/M 
3.08 Active Low CMOS Push-Pull and Open Drain No Yes 1.0~5.5 | SOT23A-5 | TC1270ATCVCTCT-ND@t 79 66 55 3,000 500.00/M 
4.38 Active Low CMOS Push-Pull and Open Drain No Yes 1.0~5.5 | SOT23A-5 )TC1270AMCVCTCT-ND@t 79 66 55 3,000 500.00/M 
4.63 Active Low CMOS Push-Pull and Open Drain No Yes 1.0~5.5 | SOT23A-5 | TC1270ALCVCTCT-ND@t 79 66 55 3,000 500.00/M 
2.63 Active Low Open Drain No Yes 1.0~5.5 | SOT23A-5 | TC1270ANRCVCTCT-ND@t 79 66 55 3,000 500.00/M 
2.93 Active Low Open Drain No Yes 1.0~5.5 | SOT23A-5 | TC1270ANSCVCTCT-ND@t 79 66 05. 3,000 500.00/M 
3.08 Active Low Open Drain No Yes 1.0~5.5 | SOT23A-5 | TC1270ANTCVCTCT-ND@t 79 66 55 3,000 500.00/M 
4.38 Active Low Open Drain No Yes 1.0~5.5 | SOT23A-5 | TC1270ANMCVCTCT-ND@t 19 66 55 3,000 500.00/M 
4.63 Active Low Open Drain No Yes 1.0~5.5 | SOT23A-5 | TC1270ANLCVCTCT-ND@t 79 66 55 3,000 500.00/M 
4.38 Active High CMOS Push-Pull No No 1.2~5.5 | SOT-143-4 | TC1271MERCCT-ND@t 95 79 66 _— _— 
2.63 Active High CMOS Push-Pull No Yes 1.0~5.5 | SOT23A-5 |TC1271ARCVCTCT-ND@t 79 66 55 3,000 500.00/M 
2.93 Active High CMOS Push-Pull No Yes 1.0~5.5 | SOT23A-5 |TC1271ASCVCTCT-ND@t 79 66 55 3,000 500.00/M 
3.08 Active High CMOS Push-Pull No Yes 1.0~5.5 | SOT23A-5 | TC1271ATCVCTCT-ND@t 79 66 55 3,000 500.00/M 
4.38 Active High CMOS Push-Pull No Yes 1.0~5.5 | SOT23A-5 )TC1271AMCVCTCT-ND@t 19 66 55 3,000 500.00/M 
4.63 Active High CMOS Push-Pull No Yes 1.0~5.5 | SOT23A-5 |TC1271ALCVCTCT-ND@t 79 66 55 3,000 500.00/M 
4.62 Active Low Open Drain No No 1.2~5.5 | SOT-23B-3 | TC1273-5ENBCT-ND@t 19 66 55 3,000 500.00/M 
4.12 Active High CMOS Push-Pull No No 1.8~5.5 | SOT-23B-3 |TC1274-15ENBCT-NDt 80 66 55 3,000 500.00/M 
4.62 Active High CMOS Push-Pull No No 1.8~5.5 | SOT-23B-3 | 1C1274-5ENBCT-ND@t 19 66 55 3,000 500.00/M 
2.88 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.2~5.5 | SOT-23B |1C1275-10ENBCT-ND@t 79 66 55 3,000 500.00/M 
4.00 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SC-70-3 | TCM809JVLB713CT-ND@t NEW! Al 34 29 3,000 260.00/M 
4.00 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B-3 | TCM809JVNB713CT-ND@t Al 34 29 3,000 260.00/M 
4.63 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B-3 | TCM809LENB713CT-ND@t AM 34 29 3,000 260.00/M 
4.63 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SC-70-3 | TCM809LVLB713CT-ND@t 42 34 29 — _ 
4.63 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B-3 | TCM809LVNB713CT-ND@t Al 34 29 3,000 260.00/M 
4.38 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B-3 | TCM809MENB713CT-ND@t Al 34 29 3,000 260.00/M 
4.38 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0 ~5.5 SC-70-3 | TCM809MVLB713CT-ND@t Al 34 29 3,000 260.00/M 
4.38 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B-3 | TCM809MVNB713CT-ND@t Al 34 29 3,000 260.00/M 
2.63 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B-3 | TCM809RENB713CT-ND@t AM 34 29 3,000 260.00/M 
2.63 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SC-70-3 | TCM809RVLB713CT-ND@t Al 34 29 3,000 260.00/M 
2.63 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B-3 | TCM809RVNB713CT-ND@t Al 34 29 3,000 260.00/M 
2.93 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0 ~5.5 SC-70-3 | TCM809SVLB713CT-ND@t Al 34 29 3,000 260.00/M 
2.93 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B-3 | TCM809SVNB713CT-ND@t Al 34 29 3,000 260.00/M 
3.08 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B-3 | TCM809TVNB713CT-ND@t Al 34 29 3,000 260.00/M 
3.08 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SC-70-3 | TCM809TVLB713CT-ND@t NEW! Al 34 29 3,000 260.00/M 
2.32 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SC-70-3 | TCM809ZVLB713CT-ND@t NEW! Al 34 29 3,000 260.00/M 
2.32 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B-3 | TCM809ZVNB713CT-ND@t NEW! Al 34 29 3,000 260.00/M 
4.63 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B-3 | TCM810LENB713CT-ND@t AM 34 29 3,000 260.00/M 
4.63 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SC-70-3 | TCM810LVLB713CT-ND@t NEW! Al 34 29 3,000 260.00/M 
4.63 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B-3 | TCM810LVNB713CT-ND@t NEW! Al 34 29 3,000 260.00/M 
4.38 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SC-70-3 | TCM810MVLB713CT-ND@t NEW! AM 34 29 3,000 260.00/M 
4.38 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B-3 | TCM810MVNB713CT-ND@t NEW! Al 34 29 3,000 260.00/M 
4.00 Active High Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B-3 | TCM810JVNB713CT-ND@t NEW! Al 34 29 3,000 260.00/M 
2.63 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B-3 | TCM810RENB713CT-ND@t Al 34 29 3,000 260.00/M 
2.63 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SC-70-3 | TCM810RVLB713CT-ND@t NEW! Al 34 29 3,000 260.00/M 
2.63 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B-3 | TCM810RVNB713CT-NDt AM 34 29 3,000 260.00/M 
2.93 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0 ~ 5.5 SC-70-3 | TCM810SVLB713CT-ND@t NEW! Al 34 29 3,000 260.00/M 
2.93 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B-3 | TCM810SVNB713CT-ND@t NEW! Al 34 29 3,000 260.00/M 
3.08 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SC-70-3 | TCM810TVLB713CT-ND@t NEW! Al 34 29 3,000 260.00/M 
3.08 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B-3 | TCM810TVNB713CT-ND@t NEW! AM 34 29 3,000 260.00/M 
2.32 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SC-70-3 | TCM810ZVLB713CT-ND@t NEW! AM 34 29 3,000 260.00/M 
2.32 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 | SOT-23B-3 | TCM810ZVNB713CT-ND@t NEW! Al 34 29 3,000 260.00/M 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. +CutTape + with 5k pull-up (Continued) 


DigiDRee! 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 695 


M Power Management (cont) Digi@Reel” 
ICROCHIP Voltage Detectors 
Nominal Reset Reset Watchdog Manual Vec Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) Type Output Timer Reset (V) Package | Part No. i 10 25 ty. Pricing 
2.630 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 TO-92 MCP111-270E/TO-ND NEW! 54 45 37 = = 
2.900 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 TO-92 MCP111-290E/TO-ND NEW! 54 45 37 = = 
3.080 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 TO-92 MCP111-315E/TO-ND NEW! 54 45 37 = = 
4.380 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 TO-92 MCP111-450E/TO-ND NEW! 54 45 37 _ = 
4.630 Active Low Open Drain No No 1.0 ~ 5.5 TO-92 MCP111-475E/TO-ND NEW! 54 45 37 a = 
2.320 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SC-70 MCP111T-240E/LBCT-ND¢ NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
2.320 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SOT-23B-3 | MCP111T-240E/TTCT-ND¢ NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
2.630 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SC-70 MCP111T-270E/LBCT-ND¢ NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
2.630 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SOT-23B-3 | MCP111T-270E/TTCT-ND¢ NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
2.900 Active Low Open Drain No No 1.0 ~5.5 SC-70 MCP111T-290E/LBCT-ND} NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
2.900 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SOT-23B-3 | MCP111T-290E/TTCT-ND¢ NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
2.930 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SC-70 MCP111T-300E/LBCT-ND¢ NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
2.930 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SOT-23B-3 | MCP111T-300E/TTCT-ND¢ NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
3.080 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SC-70 MCP111T-315E/LBCT-ND¢ NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
3.080 Active Low Open Drain No No 1.0 ~ 5.5 SOT-23B-3_|MCP111T-315E/TTCT-ND¢ NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
4.380 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SC-70 MCP111T-450E/LBCT-ND¢ NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
4.380 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SOT-23B-3 | MCP111T-450E/TTCT-NDt NE! 54 45 37 3,000 340.00/M 
4.630 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SC-70 MCP111T-475E/LBCT-ND¢ NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
4.630 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SOT-23B-3 | MCP111T-475E/TTCT-ND¢ NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
2.63 Active Low Push-Pull No No 1.0 ~ 5.5 TO-92 MCP112-270E/TO-ND NEW! 54 45 37 = = 
3.08 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 MCP112-315E/TO-ND NEW! 54 45 37 _ _ 
4.380 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 MCP112-450E/TO-NDNEW! 54 45 37 _ _ 
2.320 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 SC-70-3 | MCP112T-240E/LBCT-ND¢ NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
2.320 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23B | MCP112T-240E/TTCT-NDt NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
2.630 Active Low Push-Pull No No 1.0 ~5.5 SC-70-3__ | MCP112T-270E/LBCT-ND¢ NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
2.630 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23B | MCP112T-270E/TTCT-NDt NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
2.900 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 SC-70-3 | MCP112T-290E/LBCT-NDt NE! 54 45 37 3,000 340.00/M 
2.900 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23B | MCP112T-290E/TTCT-NDt NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
2.930 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 SC-70-3 | MCP112T-300E/LBCT-NDt NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
2.930 Active Low Push-Pull No No 1.0 ~ 5.5 SOT-23B | MCP112T-300E/TTCT-NDt NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
3.080 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 SC-70-3 | MCP112T-315E/LBCT-NDt NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
3.080 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23B | MCP112T-315E/TTCT-NDt NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
4.380 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 SC-70-3 | MCP112T-450E/LBCT-ND¢ NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
4.380 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23B | MCP112T-450E/TTCT-NDt NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
4.630 Active Low Push-Pull No No 1.0 ~5.5 SC-70-3 | MCP112T-475E/LBCT-ND} NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
4.630 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23B | MCP112T-475E/TTCT-NDt NEW! 54 45 37 3,000 340.00/M 
1.40 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 SOT-23A-3 | TC54VC1402ECB713CT-NDt NEW! 64 53 A4 3,000 400.00/M 
2.10 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 SOT-23A | TC54VC2102ECB713CT-ND¢t NEW! 64 53 A4 3,000 400.00/M 
2.10 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 T0-92 TC54VC2102EZB-ND NEW! 64 53 A4 _ _ 
2.70 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7 ~10 SOT-23A__|TC54VC2702ECB71CT-NDt 58 48 40 3,000 360.00/M 
2.70 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 T0-92 TC54VC2702EZB-ND NEW! 64 53 A4 _— _ 
2.90 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 SOT-23A | TC54VC2902ECB71CT-NDt 58 48 40 3,000 360.00/M 
2.90 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 T0-92 TC54VC2902EZB-ND NEW! 64 53 A4 _ _ 
3.00 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 SOT-23A | TC54VC3002ECB713CT-NDt NEW! 58 48 40 3,000 360.00/M 
3.00 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7 ~ 10 TO-92 TC54VC3002EZB-ND NEW! 64 i538 44 _— - 
4.30 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 SOT-23A | TC54VC4302ECB71CT-NDt 64 53 A4 3,000 400.00/M 
4.30 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 SOT-89 | TC54VC4302EMB71CT-NDt 64 53 A4 1,000 400.00 
4.30 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 TO-92 TC54VC4302EZB-ND NEW! 64 53 44 _— _ 
4.50 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 SOT-23A | TC54VC4502ECB71CT-NDt 64 53 A4 3,000 400.00/M 
4.50 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7 ~ 10 TO-92 TC54VC4502EZB-ND NEW! 40 36 31 _— _— 
1.40 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 SOT23A-3 | TC54VN1402ECB713CT-NDt NEW! 64 53 A4 3,000 400.00/M 
1.40 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 T0-92 TC54VN1402EZB-ND NEW! 64 53 A4 _ _ 
2.10 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 SOT-23A | TC54VN2102ECB713CT-NDt NEW! 58 48 40 3,000 360.00/M 
2.10 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 T0-92 TC54VN2102EZB-ND NEW! 64 53 A4 _— _ 
2.70 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7 ~10 SOT-23A | TC54VN2702ECB71CT-NDt 58 48 40 3,000 360.00/M 
2.70 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 TO-92 TC54VN2702EZB-ND NEW! 64 53 A4 — =— 
2.90 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 SOT-23A | TC54VN2902ECB71CT-NDt 58 48 40 =— _- 
2.90 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 TO-92 TC54VN2902EZB-ND NEW! 64 53 A4 _ _ 
3.00 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 SOT-23A | TC54VN3002ECB71CT-NDt 58 48 40 3,000 360.00/M 
3.00 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7 ~ 10 TO-92 TC54VN3002EZB-ND NEW! 64 -53 44 _ - 
4.30 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 SOT-23A | TC54VN4302ECB71CT-NDt 64 53 A4 3,000 400.00/M 
4.30 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 TO-92 TC54VN4302EZB-ND NEW! 64 53 44 — _ 
4.50 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 SOT-23A | TC54VN4502ECB71CT-NDt 64 53 A4 3,000 400.00/M 
4.50 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7~10 SOT-89 | TC54VN4502EMB71CT-NDt 64 53 A4 1,000 400.00 
4.50 Active Low Open Drain and Push-Pull No No 0.7 ~ 10 TO-92 TC54VN4502EZB-ND NEW! 74 69 58 _ _ 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 
NEW! Voltage Reference Digi@Reel° RoHS 
Input Voltage Voltage Reference Current Output Q Current Operating Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
V (Vv) (mA) (WA) Temperature (°C) Package | Part No. 1 10 25 Qty. Pricing 
27-55 25 2 100 -40 ~ 85 TO-92 MCP1525-I/TO-ND 92 AT 64 _ = 
i i 2.5 2 100 -40 ~ 85 SOT-23 | MCP1525T-I/TTCT-NDt 92 JT 64 3,000 580.00/M 
43~55 4.096 2 100 -40 ~ 85 TO-92 MCP1541-1/TO-ND 92 i 64 = _ 
i 4.096 2 100 -40 ~ 85 SOT-23 | MCP1541T-I/TTCT-NDt 92 JT 64 3,000 580.00/M 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 
DC/DC Converters Digi@Reel° 
Input Voltage | Output Voltage | Max. Input Typical Active Operating Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Description (V) (V) Current (yA) | Output Current (mA) | Temperature Package Part No. qd 10 25 Qty. Pricing 
2.0 ~ 5.5 3.3 or 5.0 120 120mA for Vin>, 3.0V| -45°C ~ 85°C 8-MSOP MCP1252-33X501/MS-ND® 1.64 1.37 1.14 = — 
2.0 ~ 5.5 3.3 or 5.0 120 120mA for Vin>, 3.0V| -45°C ~ 85°C 8-MSOP MCP1252-ADJI/MS-ND® 1.64 1.37 1.14 = = 
2.0 ~ 5.5 3.3 or 5.0 120 120mA for Vin>, 3.0V| -45°C ~ 85°C 8-MSOP MCP1253-33X501/MS-ND® 1.64 1.37 1.14 = = 
2.0 ~ 5.5 3.3 or 5.0 120 120mA for Vin>, 3.0V| -45°C ~ 85°C 8-MSOP MCP1253-ADJI/MS-ND® 1.64 1.37 1.14 = = 
1.8 ~ 3.6 3.3 10 100 40°C ~ 125°C 10-DFN MCP1256-E/MF-ND@ NEW! 1.58 1.46 1.22 = = 
1.8 ~ 3.6 3.3 10 100 -40°C ~ 125°C 10-MSOP MCP1256-E/UN-ND® NEW! 1.58 1.46 1.22 — _ 
Regulated 1.8 ~ 3.6 3.3 10 100 -40°C ~ 125°C 10-DFN MCP1257-E/MF-ND® NEW! 1.58 1.46 1.22 = = 
1.8 ~ 3.6 3.3 10 100 -40°C ~ 125°C 10-MSOP MCP1257-E/UN-ND@® NEW! 1.58 1.46 1.22 = = 
1.8 ~ 3.6 3.3 10 100 -40°C ~ 125°C 10-DFN MCP1258-E/MF-ND® NEW! 1.58 1.46 1.22 = — 
1.8 ~ 3.6 3.3 10 100 -40°C ~ 125°C 10-MSOP MCP1258-E/UN-ND@ NEW! 1.58 1.46 1.22 = = 
1.8 ~ 3.6 3.3 10 100 -40°C ~ 125°C 10-DFN MCP1259-E/MF-ND® NEW! 1.58 1.46 1.22 — = 
1.8 ~ 3.6 3.3 10 100 -40°C ~ 125°C 10-MSOP MCP1259-E/UN-ND® NEW! 1.58 1.46 1.22 _ = 
2.7 ~ 5.5 0.9 to Vin 180 500 -45°C ~ 85°C 8-MSOP MCP1601-I/MS-ND® NEW! 1.34 1.23 1.02 _- _- 
1.5~12 -Vin or 2Vin 80 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC1044SEOA-ND@ NEW! 1.02 938 18 = = 
1.5~12 -Vin or 2Vin 80 20 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC1044SEPA-ND@ NEW! 1.02 93 78 _ _ 
Inverting or Doubling 2.4~5.5 -Vin or 2Vin 100 100 0°C ~ 70°C 8-SOIC TC1121C0A-ND® 1.34 1.23 1.02 — = 
2.4~5.5 -Vin or 2Vin 100 100 0°C ~ 70°C 8-DIP TC1121CPA-ND@ 1.38 1.26 1.05 _- _ 
2.4 ~5.5 -Vin 100 100 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC1121EQA-ND@ NEW! 1.46 1.34 1.11 = = 
2.4 ~5.5 -Vin 100 100 ~45°C ~ 85°C 8-DIP. TC1121EPA-ND® NEW! 1.46 1.34 1.11 = = 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
696 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


KR MICROCHIP 


Power Management 
DC/DC Converters (Cont.) 


igi Reel” 


Input Voltage | Output Voltage | Max. Input Typical Active Operating Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Description (V) (V) Current (WA) | Output Current (mA) | Temperature Package Part No. 1 10 25 ty. Pricing 
2.5 ~ 5.5 -Vin or 2Vin 115 25 -45°C ~ 85°C SOT-23A-6 | TC1219ECHCT-ND@t 92 15 62 — _ 
2.5 ~ 5.5 -Vin or 2Vin 325 25 -45°C ~ 85°C SOT-23A-6 | TC1220ECHCT-ND@t¢ 92 AS 62 3,000 560.00/M 
inverting or Doubling 1.8 ~5.5 -Vin or 2Vin 600 25 -45°C ~ 85°C SOT-23A-6 | 1C1221ECHCT-ND@t NEW! 86 79 66 3,000 600.00/M 
1.8 ~5.5 -Vin or 2Vin 2800 25 -45°C ~ 85°C SOT-23A-6 | 1C1222ECHCT-ND@ft NEW! 86 719 66 3,000 600.00/M 
2.5 ~ 5.5 2vVin 900 40 -45°C ~ 85°C SOT-23A-6 | TC1240AECHCT-ND@t NEW! 90 82 69 3,000 620.00/M 
2.5 ~ 4.0 2vVin 300 40 -45°C ~ 85°C SOT-23A-6 | TC1240ECHCT-ND@t NEW! 1.01 82 69 3,000 620.00/M 
1.5~10 -Vin 180 20 0°C ~ 70°C 8-SOIC TC7660COA-ND® 95 19 66 — =— 
1.5~10 -Vin 180 20 0°C ~ 70°C 8-DIP. TC7660CPA-ND@ 95 79 66 — _ 
1.5~10 -Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7660EOA-ND@ 95 79 66 — _ 
1.5~10 -Vin 180 20 -40°C ~ 85°C 8-DIP TC7660EPA-ND® NEW! 95 79 66 _ =_ 
1.5 ~10 -Vin 1000 20 0°C ~ 70°C 8-DIP. TC7660HCPA-ND® 1.20 1.00 84 = = 
Inverting 1.5~10 -Vin 1000 20 -40°C ~ 85°C 8-SOIC TC7660HEOA-ND@® NEW! 1.20 1.00 84 — _ 
1.5~10 -Vin 1000 20 -40°C ~ 85°C 8-DIP TC7660HEPA-ND® NEW! 1.20 1.00 84 _ _ 
1.5~12 -Vin 160 20 0°C ~ 70°C 8-SOIC TC7660SCOA-ND® 1.08 90 TS — _- 
1.5~12 -Vin 160 20 0°C ~ 70°C 8-DIP TC7660SCPA-ND® 1.08 90 15 _— _ 
1.5 ~12 -Vin 160 20 -40°C ~ 85°C 8-SOIC TC7660SEOA-ND® NEW! 1.08 90 75 = = 
1.5~12 -Vin 160 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7660SEOA713CT-ND@t 1.08 90 5 3,300 680.00/M 
1.5 ~12 -Vin 160 20 -45°C ~ 85°C 8-DIP. TC7660SEPA-ND® 1.08 90 5: = = 
3.0 ~ 18 -Vin or 2Vin 700 40 0°C ~ 70°C 8-DIP TC7662ACPA-ND® 3.17 2.64 2.20 — = 
3.0 ~ 18 -Vin or 2Vin 700 40 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7662AEPA-ND® 4.34 3.62 3.01 _— _ 
3.0 ~ 18 -Vin or 2Vin 700 40 -25°C ~ 85°C 8-CDIP TC7662AIJA-ND 1415 9.29 7.74 _— _- 
1.5 ~15 -Vin or 2Vin 160 20 0°C ~ 70°C 8-SOIC TC7662BCOA-ND® 2.28 1.90 1.58 =— _ 
1.5 ~15 -Vin or 2Vin 160 20 0°C ~ 70°C 8-DIP. TC7662BCPA-ND@ 2.28 1.90 1.58 _ = 
1.5 ~15 -Vin or 2Vin 160 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7662BEOA-ND® 2.66 2.22 1.85 _— _— 
1.5 ~15 -Vin or 2Vin 160 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7662BE0A713CT-ND@t 2.66 2.22 1.85 3,300 1680.00/M 
Inverting or Doubling 1.5 ~15 -Vin or 2Vin 160 20 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7662BEPA-ND® 2.66 2.22 1.85 — _- 
2.4~5.5 -2Vin 300 10 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC682EOA-ND® NEW! 2.92 2.43 2.02 _ _- 
2.4 ~5.5 -2Vin 300 10 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC682EPA-ND® NEW! 2.92 2.43 2.02 = = 
3.0 ~ 18 -Vin or 2Vin 700 80 0°C ~ 70°C (wide) 16-SOIC | TC962COE-ND® 3.48 2.90 2.42 _ = 
3.0 ~ 18 -Vin or 2Vin 700 80 0°C ~ 70°C 8-DIP TC962CPA-ND® 3.48 2.90 2.42 _ _ 
3.0 ~ 18 -Vin or 2Vin 700 80 0°C ~ 70°C (wide) 16-SOIC | TC962EOE-ND® NEW! 16.63 10.45 13.97 _ _ 
3.0 ~ 18 -Vin or 2Vin 700 80 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC962EPA-ND® NEW! 3.48 2.90 2.42 _ _ 
1.5 ~ 5.5 -Vin or 2Vin 90 25 -45°C ~ 85°C SOT-23A-5 | TCM828ECT713CT-ND@t NEW! 58 48 40 3,000 360.00/M 
1.5 ~ 5.5 -Vin or 2Vin 260 25 -45°C ~ 85°C SOT-23A-5 | TCM829ECT713CT-ND@t 19 66 -55 3,000 500.00/M 
Evaluation Board for MCP1601 MCP1601EV-ND 30.00 
Reference Design for MCP1603 MCP1603RD-TNY-ND@ NEW! 40.00 
Demo Board for MCP1252 MCP1252DM-BKLT-ND 30.00 
Evaluation Board for MCP1256/7/8/9 MCP1256/7/8/9EV-ND 35.00 
Evaluation Board for MCP1603 MCP1603EV-ND® 25.00 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 
Linear Voltage Regulators 
Max. Input | Output Voltage Output Typical Active Typical Dropout Typical Output Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) (V) Current (mA) Current (WA) Volt. @ Max. lout (mV) Volt. Accuracy (%) Package | Part No. 1 10 25 ty. Pricing 
1:2 250 1.6 300 0.4 TO-92 MCP1700-1202E/TO-ND® NEW! 48 40 34 = = 
1.8 250 1.6 300 0.4 TO-92 MCP1700-1802E/TO-ND® 48 40 34 _ _ 
2.5 250 1.6 300 0.4 TO-92 MCP1700-2502E/TO-ND® NEW! 48 40 34 _ = 
3.0 250 1.6 300 0.4 TO-92 MCP1700-3002E/TO-ND® NEW! 48 40 34 = = 
3.3 250 1.6 300 0.4 TO-92 MCP1700-3302E/TO-ND® 48 40 234 = = 
5.0 250 1.6 300 0.4 TO-92 MCP1700-5002E/TO-ND® 48 40 34 — _ 
1.2 250 1.6 300 0.4 SOT-23 MCP1700T-1202E/TTCT-ND@t NEW! AT 40 34 3,000 310.00/M 
6 1.8 250 1.6 300 0.4 SOT-23 MCP1700T1802ETTCT-ND@t AT 40 34 3,000 310.00/M 
1.8 250 1.6 300 0.4 SOT-89-3 | MCP1700T1802EMBCT-NDt AT 40 34 1,000 310.00 
25 250 1.6 300 0.4 SOT-23 MCP1700T-2502E/TTCT-ND@t NEW! AT 40 34 3,000 310.00/M 
3.0 200 1.6 300 0.4 SOT-23 MCP1700T-3002E/TTCT-ND@t NEW! AZ 40 34 3,000 310.00/M 
3.3 200 1.6 300 0.4 SOT-23 MCP1700T3302ETTCT-ND@t AT 40 34 3,000 310.00/M 
3.3 200 1.6 300 0.4 SOT-89-3 | MCP1700T3302EMBCT-NDt AT 40 34 1,000 310.00 
5.0 200 1.6 300 0.4 SOT-23 MCP1700T5002ETTCT-ND@t AT 40 34 3,000 310.00/M 
5.0 200 1.6 300 0.4 SOT-89-3 | MCP1700T5002EMBCT-NDt AT 40 34 1,000 310.00 
1.2 250 2: 330 0.4 T092-3 MCP1702-1202E/TO-ND® NEW! 1.70 1.56 1.30 = = 
1.8 250 2 330 0.4 TO-92 MCP1702-1802E/TO-ND® NEW! 52 48 40 — = 
2.5 250 2 330 0.4 TO-92 MCP1702-2502E/TO-ND@ NEW! 52 48 40 _ = 
3.0 200 2 330 0.4 TO-92 MCP1702-3002E/TO-ND® NEW! 52 48 40 _ _ 
3.3 200 2 330 0.4 TO-92 MCP1702-3302E/TO-ND® NEW! 52 48 40 = = 
132 5.0 200 2 330 0.4 TO-92 MCP1702-5002E/TO-ND® NEW! 52 A8 40 — = 
1.2 250 2 330 0.4 SOT-23A | MCP1702T-1202E/CBCT-ND@+ NEW! 65 53 A5 3,000 404.25/M 
1.8 250 2 330 0.4 SOT-23A | MCP1702T-1802E/CBCT-ND@+t NEW! 59 48 40 3,000 360.00/M 
2.5 250 2 330 0.4 SOT-23A | MCP1702T-2502E/CBCT-ND@+ NEW! 59 48 40 3,000 360.00/M 
3.0 200 2 330 0.4 SOT-23A__|MCP1702T-3002E/CBCT-ND@+t NEW! 59 48 40 3,000 360.00/M 
3.3 200 2: 330 0.4 SOT-23A | MCP1702T-3302E/CBCT-ND@+t NEW! 59 48 40 3,000 360.00/M 
5.0 200 2 330 0.4 SOT-23A | MCP1702T-5002E/CBCT-ND@t NEW! 59 48 40 3,000 360.00/M 
1.2 250 2 625 0.4 SOT-223-3 | MCP1703-1202E/DB-ND@ 68 62 52 _ = 
15 250 2: 625 0.4 SOT-223-3 | MCP1703-1502E/DB-ND@ NEW! 68 62 52 _ = 
1.8 250 2 625 0.4 SOT-223-3 | MCP1703-1802E/DB-ND@ 68 62 52 _ _ 
2.5 250 2 625 0.4 SOT-223-3 | MCP1703-2502E/DB-ND@ 68 62 52 _ _ 
3.0 200 2 625 0.4 SOT-223-3 | MCP1703-3002E/DB-ND@ 68 62 52 = = 
3.3 200 2: 625 0.4 SOT-223-3 | MCP1703-3302E/DB-ND@ 68 62 52 _ = 
5.0 200 2 625 0.4 SOT-223-3 | MCP1703-5002E/DB-ND@ 68 62 52 _ _ 
1.2 250 2 625 0.4 SOT-23A | MCP1703T-1202E/CBCT-ND@+ NEW! 60 54 A5 3,000 410.00/M 
16 12 250 2 625 0.4 SOT-89 MCP1703T-1202E/MBCT-ND@t NEW! 60 54 A5 1,000 410.00 
1.8 250 2 625 0.4 SOT-23A__ | MCP1703T-1802E/CBCT-NDt 68 54 A5 3,000 410.00/M 
2.5 250 2 625 0.4 SOT-23A | MCP1703T-2502E/CBCT-ND@+ NEW! 60 54 A5 3,000 410.00/M 
2.5 250 2 625 0.4 SOT-89 MCP1703T-2502E/MBCT-ND@t NEW! 60 54 A5 1,000 410.00 
3.0 200 2 625 0.4 SOT-23A | MCP1703T-3002E/CBCT-ND + 68 54 AS 3,000 410.00/M 
3.0 200 2: 625 0.4 SOT-89 MCP1703T-3002E/MBCT-ND@t NEW! 60 54 A5 1,000 410.00 
3.3 200 2 625 0.4 SOT-23A | MCP1703T-3302E/CBCT-NDt 68 54 5 3,000 410.00/M 
3.3 200 2 625 0.4 SOT-89 MCP1703T-3302E/MBCT-ND@t NEW! 68 54 5 1,000 410.00 
5.0 200 2 625 0.4 SOT-23A | MCP1703T-5002E/CBCT-ND@t 68 54 AS 3,000 410.00/M 
5.0 200 2 625 0.4 SOT-89 MCP1703T-5002E/MBCT-ND@t NEW! 68 54 A5 1,000 410.00 
1.8 50 50 85 0.5 SOT-23-5  |TC10141.8VCT713CT-ND@t Al 33 27 — _ 
2.5 50 50 85 0.5 SOT-23-5  |TC1014-2.5VCT713CT-ND@t NEW! AM 33 .27 3,000 250.00/M 
27 50 50 85 0.5 SOT-23-5  |1010142.7VCT713CT-ND@t AM 33 27 3,000 250.00/M 
6 3.0 50 50 85 0.5 SOT-23-5 |TC1014-3.0VCT713CT-ND@t NEW! 36 33 27 3,000 250.00/M 
3.3 50 50 85 0.5 SOT-23-5 | 1C1014-3.3VCT713CT-ND@t NEW! 36 33 27 3,000 250.00/M 
5.0 50 50 85 0.5 SOT-23-5 |TC10145.0VCT713CT-ND@t AM 33 27 — _ 
1.8 100 50 180 0.5 SOT-23-5 |1C1015-1.8VCT713CT-ND@+ NEW! 43 34 .28 3,000 260.00/M 
2.5 100 50 180 0.5 SOT-23-5 | 1C010152.5VCT713CT-ND@t 43 36 30 3,000 270.00/M 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 


DigiRee! 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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KR MICROCHIP 


Power Management 


Linear Voltage Regulators (Cont.) 


iG Reel” 


Max. Input | Output Voltage Output Typical Active Typical Dropout Typical Output Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) (V) Current (mA) Current (WA) Volt. @ Max. lout (mV) Volt. Accuracy (%) Package | Part No. 1 10 25 Qty. Pricing 
2.8 100 50 180 0.5 SOT-23-5 = |TC10152.8VCT713CT-ND@t 43 36 30 3,000 270.00/M 
3.0 100 50 180 0.5 SOT-23-5 |TC10153.0VCT713CT-ND@t 43 36 30 3,000 270.00/M 
3.3 100 50 180 0.5 SOT-23-5 |TC1015-3.3VCT713CT-ND@+ NEW! 43 36 30 3,000 270.00/M 
4.0 100 50 180 0.5 SOT-23-5 |TC10154.0VCT713CT-ND@t 43 36 30 3,000 270.00/M 
5.0 100 50 180 0.5 SOT-23-5 | TC1015-5.0VCT713CT-ND@} NEW! 43 36 30 3,000 270.00/M 
1.8 80 53 150 0.5 SOT-23-5 |TC1016-1.8VCTCT-ND@t NEW! 54 A4 .37 3,000 334.55/M 
1.8 80 53 150 0.5 SC-70-5 | TC1016-1.8VLTCT-NDt 43 36 30 3,000 270.00/M 
2h 80 53 150 0.5 SC-70-5 | T01016-2.7VLTCT-NDt 3 36 30 3,000 270.00/M 
3.0 80 53 150 0.5 SOT-23-5 |1TC1016-3.0VCTCT-ND@t NEW! 54 44 .37 3,000 334.55/M 
3.0 80 53 150 0.5 SC-70-5 | 1C1016-3.0VLTCT-ND@t 43 36 30 3,000 270.00/M 
3.3 80 53 150 0.5 SOT-23-5 |TC1016-3.3VCTCT-ND@t NEW! 60 44 37 3,000 334.55/M 
3.3 80 53 150 0.5 SC-70-5 | 1C1016-3.3VLTCT-ND@t NEW! 43 36 30 3,000 270.00/M 
2.5 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 | 1C010552.5VCT713CT-NDt 65 36 30 3,000 270.00/M 
3.3 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 |1C010553.3VCT713CT-ND@t 43 36 30 3,000 270.00/M 
5.0 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 _|1010555.0VCT713CT-NDt 65 36 30 3,000 270.00/M 
1.23 ~5.5 100 50 180 _ SOT-23A-5 |1C1071VCT713CT-ND@t 50 40 34 3,000 310.00/M 
1.8 100 50 180 0.5 SOT-23A-6 | 1C010731.8VCH713CT-NDt 63 51 43 3,000 390.00/M 
3.0 100 50 180 0.5 SOT-23A-6 | 1C10733.0VCH713CT-NDt 63 51 43 3,000 390.00/M 
5.0 100 50 180 0.5 SOT-23A-6 |1C10735.0VCH713CT-NDt 63 51 43 3,000 390.00/M 
2.5 300 50 240 0.5 8-SOIC 7TC1107-2.5VOA-ND® 1.04 87 23 = _ 
2.5 300 50 240 0.5 8-MSOP = |TC1107-2.5VUA-ND 1.04 87 13 _ = 
2.5 300 50 240 0.5 8-MSOP | 1C1107-2.5VUACT-NDt 1.06 87 13 2,500 660.00/M 
27 300 50 240 0.5 8-MSOP = |1C1107-2.7VUA-ND 1.04 87 13 — _ 
27 300 50 240 0.5 8-SOIC TC1107-2.7V0A-ND® 1.04 87 13 = =_ 
3.0 300 50 240 0.5 8-MSOP _|1C1107-3.0VUA-ND 1.04 87 13 = = 
3.0 300 50 240 0.5 8-SOIC TC1107-3.0V0A-ND® 1.04 87 13 — _ 
3.3 300 50 240 0.5 8-SOIC TC1107-3.3V0A-ND® 1.04 87 13 - _ 
3.3 300 50 240 0.5 8-MSOP |1C1107-3.3VUA-ND® 1.04 87 73 _ _ 
5.0 300 50 240 0.5 8-SOIC 1TC1107-5.0VOA-ND® 1.04 87 13 _ _ 
5.0 300 50 240 0.5 8-MSOP_—_|1C1107-5.0VUA-ND® 1.04 87 13 = = 
2.5 300 50 240 0.5 SOT-223-3 |TC1108-2.5VDBCT-ND@t 1.04 87 3 4,000 660.00/M 
1.8 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 | 1011851.8VCT713CT-ND@t 5 37 31 3,000 280.00/M 
2.5 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 | 1011852.5VCT713CT-NDt A5 37 31 3,000 280.00/M 
Bef 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 | 1011852.7VCT713CT-NDt 69 37 31 — _ 
2.8 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 _|1011852.8VCT713CT-NDt 45 37 31 3,000 280.00/M 
2.85 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 |1011852.85VCT71CT-ND@t AS 37 31 3,000 280.00/M 
3.0 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 | 1011853.0VCT713CT-ND@t AS 37 31 3,000 280.00/M 
3.3 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 | 1C011853.3VCT713CT-ND@t 5 37 31 3,000 280.00/M 
4.0 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 | 1011854.0VCT713CT-ND@t 5 37 31 3,000 280.00/M 
5.0 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 _|1011855.0VCT713CT-ND@t A5 37 31 3,000 280.00/M 
2.5 500 80 350 0.5 TO-220-3  |TC1262-2.5VAB-ND 2.53 2.11 1.76 — — 
2.5 500 80 350 0.5 SOT-223-3 |TC1262-2.5VDB-ND NEW! 1.69 1.40 1.17 _ _ 
3.0 500 80 350 0.5 TO-220-3  |TC1262-3.0VAB-ND® NEW! 2.53 2.11 1.76 _ 
3.0 500 80 350 0.5 SOT-223-3 |TC1262-3.0VDB-ND® NEW! 1.60 1.47 1.22 — =_ 
3.3 500 80 350 0.5 SOT-223-3 | TC1262-3.3VDB-ND@ NEW! 98 84 10 - _ 
3.3 500 80 350 0.5 SOT-223-3 | TC1262-3.3VDBCT-ND@t 1.68 1.40 1.17 4,000 1060.01/M 
3.3 500 80 350 0.5 TO-220-3 | TC1262-3.3VAB-ND® 2.53 2.11 1.76 — _ 
5.0 500 80 350 0.5 TO-220-3 | 1C1262-5.0VAB-ND 2.53 2.11 1.76 _ _ 
5.0 500 80 350 0.5 SOT-223-3 |TC1262-5.0VDB-ND@® NEW! 98 84 10 — _ 
25 500 80 350 0.5 TO-220-5 | TC1263-2.5VAT-ND 2.72 2.27 1.89 = = 
2.5 500 80 350 0.5 8-SOIC TC1263-2.5V0A-ND 1.74 1.45 1.21 _ _ 
6 1.8 800 80 450 0.5 TO-220-3  |1C1264-1.8VAB-ND@ NEW! 2.72 2.27 1.89 _ _ 
1.8 800 80 450 0.5 DDPAK-3 | TC1264-1.8VEBCT-ND@f 2.72 2.27 1.89 750 1290.00 
1.8 800 80 450 0.5 SOT-223-3 |TC1264-1.8VDB-ND@ NEW! 1.14 1.04 87 =_ = 
1.8 800 80 450 0.5 SOT-223-3 | TC1264-1.8VDBCT-NDt 1.80 1.50 1.25 4,000 1140.00/M 
2.5 800 80 450 0.5 TO-220-3  |TC1264-2.5VAB-ND® NEW! 2.73 2.27 1.89 — — 
2.5 800 80 450 0.5 SOT-223-3 |TC1264-2.5VDB-ND® NEW! 1.06 98 82 = _ 
3.0 800 80 450 0.5 TO-220-3  |1C1264-3.0VAB-ND@ NEW! 2.72 2.27 1.89 — _ 
3.0 800 80 450 0.5 SOT-223-3 |TC1264-3.0VDB-ND@ NEW! 1.14 1.04 .87 _ =_ 
3.3 800 80 450 0.5 TO-220-3 | 1C1264-3.3VAB-ND@ NEW! 2.72 2.27 1.89 - = 
1.8 800 80 450 0.5 TO-220-5 |TC1265-1.8VAT-ND 2.95 2.46 2.05 — =_ 
1.8 800 80 450 0.5 8-SOIC 1C1265-1.8VO0A-ND® 1.87 1.56 1.30 — _ 
2.5 800 80 450 0.5 TO-220-5 | TC1265-2.5VAT-ND® 2.95 2.46 2.05 _- =- 
2.5 800 80 450 0.5 8-SOIC 1TC1265-2.5VO0A-ND® 1.87 1.56 1.30 _ - 
3.0 800 80 450 0.5 TO-220-5 | TC1265-3.0VAT-ND@ 2.95 2.46 2.05 = - 
3.0 800 80 450 0.5 8-SOIC TC1265-3.0V0A-ND® 1.87 1.56 1.30 = — 
3.3 800 80 450 0.5 TO-220-5 | 1C1265-3.3VAT-ND® 2.95 2.46 2.05 — _ 
3.3 800 80 450 0.5 8-SOIC TC1265-3.3V0A-ND® 1.87 1.56 1.30 — _ 
3.3 200 60 200 1.0 8-MSOP | TC1266VUA-ND 1.62 1.35 1.12 = =_ 
3.3 200 60 200 1.0 8-SOIC TC1266VOA-ND 1.49 1.24 1.03 = = 
3.3 300 50 240 0.5 8-MSOP |TC1269-3.3VUA-ND® 1.74 1.45 1.21 — =_ 
5.0 300 50 240 0.5 8-MSOP | 1TC1269-5.0VUA-ND 1.74 1.45 1.21 — =_ 
_ 300 103 104 0.5 8-DFN TC1301A-AAAVMF-ND® 1.50 1.38 1.15 — _- 
_ 300 103 104 0.5 8-MSOP = |TC1301A-AAAVUA-ND® 1.38 1.27 1.06 al _ 
= 300 103 104 0.5 8-MSOP___|1C1301A-ADAVUA-ND@ 1.38 1.27 1.06 = = 
=— 300 103 104 0.5 8-MSOP = |TC1301A-DDAVUA-ND® 1.38 1.27 1.06 = = 
_- 300 103 104 0.5 8-DFN TC1301A-PGAVMF-ND® 1.50 1.38 1.15 — _ 
= 300 114 104 0.5 8-DFN TC1301B-AIAVMF-ND® 1.50 1.38 1.15 — _ 
_ 300 103 104 0.5 8-DFN TC1302A-IAVMF-ND® 1.50 1.38 1.15 _ _ 
0.8 500 120 210 0.5 8-DFN MCP1725-0802E/MC-ND@® NEW! 1.22 1.412 93 _- = 
0.8 500 120 210 0.5 8-SOIC MCP1725-0802E/SN-ND@ 1.10 1.01 84 = = 
1.2 500 120 210 0.5 8-DFN MCP1725-1202E/MC-ND® NEW! 1.22 1.412 93 _ = 
1.2 500 120 210 0.5 8-SOIC MCP1725-1202E/SN-ND@ 1.10 1.01 84 _ = 
1.8 500 120 210 0.5 8-SOIC MCP1725-1802E/SN-ND@ 1.10 1.01 84 —_ = 
2.5 500 120 210 0.5 8-DFN MCP1725-2502E/MC-ND@ NEW! 1.22 1.412 93 - = 
2.5 500 120 210 0.5 8-SOIC MCP1725-2502E/SN-ND@ 1.10 1.01 84 = _ 
3.0 500 120 210 0.5 8-DFN MCP1725-3002E/MC-ND® NEW! 1.22 1.12 93 = = 
3.0 500 120 210 0.5 8-SOIC MCP1725-3002E/SN-ND@ 1.10 1.01 84 — = 
3.3 500 120 210 0.5 8-DFN MCP1725-3302E/MC-ND® NEW! 1.22 1.12 93 _ = 
3.3 500 120 210 0.5 8-SOIC MCP1725-3302E/SN-ND@ 1.10 1.01 84 = = 
5.0 500 120 210 0.5 8-DFN MCP1725-5002E/MC-ND® NEW! 1.22 1.12 93 = = 
5.0 500 120 210 0.5 8-SOIC MCP1725-5002E/SN-ND® 1.10 1.01 84 _ = 
0.8 ~ 5.0 500 120 210 0.5 8-DFN MCP1725-ADJE/MC-ND® NEW! 1.22 1.12 93 _ = 
0.8 ~ 5.0 500 120 210 0.5 8-SOIC MCP1725-ADJE/SN-ND® 1.10 1.01 84 = — 
0.8 1,000 130 500 0.5 8-DFN MCP1726-0802E/MF-ND® NEW! 1.70 1.57 1.31 = = 
0.8 1,000 130 500 0.5 8-SOIC MCP1726-0802E/SN-ND® 1.58 1.44 1.20 _ = 
1.2 1,000 130 500 0.5 8-DFN MCP1726-1202E/MF-ND® 1.70 1.57 1.31 -_ = 
1.2 1,000 130 500 0.5 8-SOIC MCP1726-1202E/SN-ND@ 1.58 1.44 1.20 = = 
1.8 1,000 130 500 0.5 8-DFN MCP1726-1802E/MF-ND® 1.70 1.57 1.31 — = 
1.8 1,000 130 500 0.5 8-SOIC MCP1726-1802E/SN-ND@ 1.58 1.44 1.20 im = 
2.5 1,000 130 500 0.5 8-DFN MCP1726-2502E/MF-ND® 1.70 1.57 1.31 = = 
25 1,000 130 500 0.5 8-SOIC MCP1726-2502E/SN-ND® 1.58 1.44 1.20 _ _ 
3.0 1,000 130 500 0.5 8-DFN MCP1726-3002E/MF-ND® NEW! 1.70 1.56 1.30 _ _ 
3.0 1,000 130 500 0.5 8-SOIC MCP1726-3002E/SN-ND@ NEW! 1.58 1.46 1.22 = = 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Linear Voltage Regulators (Cont.) 
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Max. Input | Output Voltage Output Typical Active Typical Dropout Typical Output Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) (V) Current (mA) Current (WA) Volt. @ Max. lout (mV) Volt. Accuracy (%) Package | Part No. i 10 25 Qty. Pricing 

3.3 1,000 130 500 0.5 8-DFN MCP1726-3302E/MF-ND® 1.70 1.57 1.31 = = 
3.3 1,000 130 500 0.5 8-SOIC MCP1726-3302E/SN-ND@ 1.58 1.44 1.20 — = 
5.0 1,000 130 500 0.5 8-DFN MCP1726-5002E/MF-ND® 1.70 1.57 1.31 = = 
5.0 1,000 130 500 0.5 8-SOIC MCP1726-5002E/SN-ND@ NEW! 1.58 1.44 1.20 _ _ 
0.8 ~ 5.0 1,000 130 500 0.5 8-DFN MCP1726-ADJE/MF-ND@ NEW! 1.84 1.69 1.41 = = 
0.8 ~ 5.0 1,000 130 500 0.5 8-SOIC MCP1726-ADJE/SN-ND® NEW! 1.70 1.57 1.31 _ = 
1.2 1,500 120 330 0.5 8-DFN MCP1727-1202E/MF-ND® NEW! 1.98 1.65 1.37 _ = 
1.2 1,500 120 330 0.5 8-SOIC MCP1727-1202E/SN-ND@ NEW! 1.66 1.52 1.27 — = 
1.8 1,500 120 330 0.5 8-DFN MCP1727-1802E/MF-ND@ NEW! 1.98 1.65 1.37 al = 

6 1.8 1,500 120 330 0.5 8-SOIC MCP1727-1802E/SN-ND@ NEW! 1.66 1.52 1.27 = = 
2.5 1,500 120 330 0.5 8-DFN MCP1727-2502E/MF-ND® NEW! 1.98 1.65 1.37 = _ 
25 1,500 120 330 0.5 8-SOIC MCP1727-2502E/SN-ND@ NEW! 1.66 1.52 1.27 _ od 
3.0 1,500 120 330 0.5 8-DFN MCP1727-3002E/MF-ND® NEW! 1.98 1.65 1.37 _ _ 
3.0 1,500 120 330 0.5 8-SOIC MCP1727-3002E/SN-ND@ NEW! 1.66 1:52: 1.27 — —= 
3.3 1,500 120 330 0.5 8-DFN MCP1727-3302E/MF-ND@ NEW! 1.98 1.65 1.37 = = 
3.3 1,500 120 330 0.5 8-SOIC MCP1727-3302E/SN-ND@ NEW! 1.66 1:52: 1.27 = = 
5.0 1,500 120 330 0.5 8-DFN MCP1727-5002E/MF-ND@® NEW! 1.98 1.65 1.37 = = 
5.0 1,500 120 330 0.5 8-SOIC MCP1727-5002E/SN-ND@ NEW! 1.66 1.52 1.27 _ _ 
0.8 ~ 5.0 1,500 120 330 0.5 8-DFN MCP1727-ADJE/MF-ND@ NEW! 1.92 1.77 1.48 _ _ 
0.8 ~ 5.0 1,500 120 330 0.5 8-SOIC MCP1727-ADJE/SN-ND® NEW! 1.98 1.65 1.37 = = 
3.0 70 70 700 0.2 SOT-223-5 |MCP1791T-3002E/DCCT-ND@t NEW! 1.31 TA2 93 4,000 850.01/M 
48 3.3 70 70 700 0.2 SOT-223-5 |MCP1791T-3302E/DCCT-ND@t NEW! 1.31 1.412 93 4,000 850.01/M 
5.0 70 70 700 0.2 SOT-223-5 | MCP1791T-5002E/DCCT-ND@t NEW! 1.31 1.12 93 4,000 850.01/M 
1.2 150 25 250 2 SOT-23-5 |MCP1801T-1202I/OTCT-ND@t NEW! 68 56 AT 3,000 420.00/M 
1.8 150 25 250 2 SOT-23-5 | MCP1801T-1802I/OTCT-ND@t NEW! 68 56 AT 3,000 420.00/M 
2.5 150 25 250 2 SOT-23-5 | MCP1801T-2502I/OTCT-ND@t NEW! 68 56 AT 3,000 420.00/M 
3.0 150 25 250 2 SOT-23-5 | MCP1801T-3002I/OTCT-ND@t NEW! 68 56 AT 3,000 420.00/M 
3.3 150 25 250 2 SOT-23-5 | MCP1801T-3302I/OTCT-ND@t NEW! 68 56 AT 3,000 420.00/M 
10 5.0 150 25 250 2 SOT-23-5 |MCP1801T-5002I/OTCT-ND@t NEW! 68 56 AT 3,000 420.00/M 
12 300 25 800 2 SOT-23-5 | MCP1802T-1202I/OTCT-ND@t NEW! 82 15 62 3,000 560.00/M 
1.8 300 25 800 2 SOT-23-5 | MCP1802T-1802I/OTCT-ND@t NEW! 92 16 62 3,000 560.00/M 
2.5 300 25 800 2 SOT-23-5 | MCP1802T-2502I/OTCT-ND@t NEW! 82 75 62 3,000 560.00/M 
3.0 300 25 800 2 SOT-23-5 | MCP1802T-3002I/OTCT-ND@t NEW! 82 15 62 3,000 560.00/M 
3.3 300 25 800 2 SOT-23-5 | MCP1802T-3302I/OTCT-ND@t NEW! 82 Wi) 62 3,000 560.00/M 
5.0 300 25 800 2 SOT-23-5 | MCP1802T-5002I/OTCT-ND@t NEW! 82 15 62 3,000 560.00/M 
1.8 150 55 140 0.4 SOT-23A-5 | 1C2185-1.8VCCT-NDt 56 45 38 3,000 340.00/M 
2.8 150 55 140 0.4 SOT-23A-5 | 102185-2.8VCCT-NDt 56 45 38 3,000 340.00/M 
3.0 150 55 140 0.4 SOT-23A-5 |1C2185-3.0VCCT-ND@t 56 45 38 3,000 340.00/M 
3.3 150 55 140 0.4 SOT-23A-5 | 102185-3.3VCCT-ND@t 56 45 38 3,000 340.00/M 
0.8 300 120 200 0.4 SOT-223-3 | MCP1824ST-0802E/DBCT-ND@t NEW! 18 7 60 4,000 540.01/M 
1.2 300 120 200 0.4 SOT-223-3 | MCP1824ST-1202E/DBCT-ND@t NEW! 18 Pil 60 4,000 540.01/M 
1.8 300 120 200 0.4 SOT-223-3 | MCP1824ST-1802E/DBCT-ND@t NEW! 78 Pil 60 4,000 540.01/M 
2.5 300 120 200 0.4 SOT-223-3 | MCP1824ST-2502E/DBCT-ND@t NEW! 78 7 60 4,000 540.01/M 
3.0 300 120 200 0.4 SOT-223-3 | MCP1824ST-3002E/DBCT-ND@t NEW! 78 7 60 4,000 540.01/M 
3.3 300 120 200 0.4 SOT-223-3 | MCP1824ST-3302E/DBCT-ND@t NEW! 18 71 60 4,000 540.01/M 
5.0 300 120 200 0.4 SOT-223-3 | MCP1824ST-5002E/DBCT-ND@t NEW! 18 Wal 60 4,000 540.01/M 
0.8 300 120 200 0.4 SOT-223-5 | MCP1824T-0802E/DCCT-ND@t 88 7 60 4,000 540.01/M 
1.2 300 120 200 0.4 SOT-223-5 |MCP1824T-1202E/DCCT-ND@t NEW! 78 7 60 4,000 540.01/M 
1.2 300 120 200 0.4 SOT-23-5 | MCP1824T-1202E/OTCT-ND@t NEW! 70 64 53 3,000 480.00/M 
1.8 300 120 200 0.4 SOT-223-5 | MCP1824T-1802E/DCCT-ND@t NEW! 18 al 60 4,000 540.01/M 
1.8 300 120 200 0.4 SOT-23-5 | MCP1824T-1802E/OTCT-ND@t 19 64 53 3,000 480.00/M 
2.5 300 120 200 0.4 SOT-223-5 | MCP1824T-2502E/DCCT-ND@t 88 wal 60 4,000 540.01/M 
2.5 300 120 200 0.4 SOT-23-5 | MCP1824T-2502E/OTCT-ND@t 19 64 53 3,000 480.00/M 
3.0 300 120 200 0.4 SOT-223-5 | MCP1824T-3002E/DCCT-ND@t 88 wal 60 4,000 540.01/M 
3.0 300 120 200 0.4 SOT-23-5 | MCP1824T-3002E/OTCT-NDt 19 64 53 3,000 480.00/M 
3.3 300 120 200 0.4 SOT-223-5 | MCP1824T-3302E/DCCT-ND@t 88 Pil 60 4,000 540.01/M 
3.3 300 120 200 0.4 SOT-23-5 | MCP1824T-3302E/OTCT-ND@t 19 64 53 3,000 480.00/M 
5.0 300 120 200 0.4 SOT-223-5 | MCP1824T-5002E/DCCT-ND@t 88 wal 60 4,000 540.01/M 
5.0 300 120 200 0.4 SOT-23-5 | MCP1824T-5002E/OTCT-ND@t 19 64 53 3,000 480.00/M 
0.8 ~ 5.0 300 120 200 0.4 SOT-223-5 | MCP1824T-ADJE/DCCT-ND@t 88 7 60 4,000 540.01/M 
0.8 ~ 5.0 300 120 200 0.4 SOT-23-5 | MCP1824T-ADJE/OTCT-NDt 19 64 53 3,000 480.00/M 
0.8 500 120 210 0.5 TO-220-5 |MCP1825-0802E/AT-ND@ 1.54 1.41 1.18 _ = 
0.8 500 120 210 0.5 5-DDPAK | MCP1825-0802E/ET-ND® 1.54 1.41 1.18 = = 
1.2 500 120 210 0.5 TO-220-5 |MCP1825-1202E/AT-ND® 1.54 1.41 1.18 = _ 
1.2 500 120 210 0.5 5-DDPAK __|MCP1825-1202E/ET-ND@ 1.54 1.41 1.18 = = 
1.8 500 120 210 0.5 TO-220-5 |MCP1825-1802E/AT-ND® 1.54 1.41 1.18 = _ 
1.8 500 120 210 0.5 5-DDPAK | MCP1825-1802E/ET-ND® 1.54 1.41 1.18 — = 
2.5 500 120 210 0.5 TO-220-5 | MCP1825-2502E/AT-ND@ 1.54 1.41 1.18 — = 

6 2.5 500 120 210 0.5 5-DDPAK | MCP1825-2502E/ET-ND@ 1.54 1.41 1.18 = = 
3.0 500 120 210 0.5 TO-220-5 | MCP1825-3002E/AT-ND® 1.54 1.41 1.18 = = 
3.0 500 120 210 0.5 5-DDPAK | MCP1825-3002E/ET-ND@ 1.54 1.41 1.18 _ = 
3.3 500 120 210 0.5 TO-220-5 |MCP1825-3302E/AT-ND® 1.54 1.41 1.18 _ = 
3.3 500 120 210 0.5 5-DDPAK | MCP1825-3302E/ET-ND® 1.54 1.41 1.18 _ = 
5.0 500 120 210 0.5 TO-220-5 | MCP1825-5002E/AT-ND@ 1.54 1.41 1.18 _ = 
0.8 ~ 5.0 500 120 210 0.5 TO-220-5 | MCP1825-ADJE/AT-ND® 1.54 1.41 1.18 = = 
0.8 ~ 5.0 500 120 210 0.5 5-DDPAK | MCP1825-ADJE/ET-ND® 1.54 1.41 1.18 — = 
0.8 500 120 300 0.5 TO-220-3 | MCP1825S-0802E/AB-ND® 1.40 1.29 1.07 — = 
0.8 500 120 300 0.5 SOT-223-3 | MCP1825S-0802E/DB-ND® 94 85 ral = 
0.8 500 120 300 0.5 3-DDPAK | MCP1825S-0802E/EB-ND® 1.40 1.29 1.07 — = 
1.2 500 120 300 0.5 TO-220-3 | MCP1825S-1202E/AB-ND® 1.40 1.29 1.07 = = 
1.2 500 120 300 0.5 SOT-223-3 | MCP1825S-1202E/DB-ND® 94 85 Wal = = 
1.2 500 120 300 0.5 3-DDPAK | MCP1825S-1202E/EB-ND@ 1.40 1.29 1.07 — = 
1.8 500 120 300 0.5 TO-220-3 | MCP1825S-1802E/AB-ND® 1.40 1.29 1.07 _ = 
1.8 500 120 300 0.5 SOT-223-3 | MCP1825S-1802E/DB-ND® 94 85 wal _ = 
1.8 500 120 300 0.5 3-DDPAK | MCP1825S-1802E/EB-ND® 1.40 1.29 1.07 = = 
25 500 120 300 0.5 TO-220-3 | MCP1825S-2502E/AB-ND® 1.40 1.29 1.07 _ = 
2.5 500 120 300 0.5 SOT-223-3 | MCP1825S-2502E/DB-ND® 94 85 7 -_ = 
2.5 500 120 300 0.5 3-DDPAK | MCP1825S-2502E/EB-ND@ 1.40 1.29 1.07 _ = 
3.0 500 120 300 0.5 TO-220-3 | MCP1825S-3002E/AB-ND® 1.40 1.29 1.07 _ = 
3.0 500 120 300 0.5 SOT-223-3 | MCP1825S-3002E/DB-ND® 94 85 na — = 
3.0 500 120 300 0.5 3-DDPAK | MCP1825S-3002E/EB-ND® 1.40 1.29 1.07 = _ 
3.3 500 120 300 0.5 TO-220-3 | MCP1825S-3302E/AB-ND@ 1.40 1.29 1.07 = _ 
3.3 500 120 300 0.5 SOT-223-3 | MCP1825S-3302E/DB-ND® 94 85 whl = — 
3.3 500 120 300 0.5 3-DDPAK | MCP1825S-3302E/EB-ND@ 1.40 1.29 1.07 = = 
5.0 500 120 300 0.5 TO-220-3 | MCP1825S-5002E/AB-ND@ 1.40 1.29 1.07 — = 
5.0 500 120 300 0.5 SOT-223-3 | MCP1825S-5002E/DB-ND® 94 85 ral _ = 
5.0 500 120 300 0.5 3-DDPAK | MCP1825S-5002E/EB-ND® 1.40 1.29 1.07 _ _ 
2.5 500 120 300 0.5 3-DDPAK | MCP1825ST-2502E/EBCT-ND@t 1.58 1.29 1.07 750 735.00 
1.8 500 120 210 0.5 SOT-223-5 |MCP1825T-1802E/DCCT-ND@t NEW! 1.02 93 718 4,000 710.01/M 
3.0 500 120 210 0.5 SOT-223-5 | MCP1825T-3002E/DCCT-ND@t 1.15 93 18 4,000 710.01/M 
3.3 500 120 210 0.5 SOT-223-5 |MCP1825T-3302E/DCCT-ND@t 1.15 93 18 4,000 710.01/M 
5.0 500 120 210 0.5 SOT-223-5 |MCP1825T-5002E/DCCT-ND@t 1.15 93 18 4,000 710.01/M 
0.8 ~ 5.0 500 120 210 0.5 SOT-223-5 | MCP1825T-ADJE/DCCT-ND@t NEW! 1.02 93 18 4,000 710.01/M 

RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 
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Max. Input | Output Voltage Output Typical Active Typical Dropout Typical Output Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) (V) Current (mA) Current (WA) Volt. @ Max. lout (mV) Volt. Accuracy (%) Package | Part No. 1 10 25 Qty. Pricing 
0.8 1,000 120 225 0.5 TO-220-5 |MCP1826-0802E/AT-ND® 1.70 1.57 1.31 _ — 
0.8 1,000 120 225 0.5 5-DDPAK | MCP1826-0802E/ET-ND@ 1.70 1.57 1.31 _ = 
1.2 1,000 120 225 0.5 TO-220-5 | MCP1826-1202E/AT-ND® 1.70 1.57 1.31 _ = 
1:2 1,000 120 225 0.5 5-DDPAK | MCP1826-1202E/ET-ND® 1.70 1.57 1.31 = = 
1.8 1,000 120 225 0.5 TO-220-5 | MCP1826-1802E/AT-ND@ 1.70 1.57 1.31 - = 
1.8 1,000 120 225 0.5 5-DDPAK | MCP1826-1802E/ET-ND@ 1.70 1.57 1.31 _ = 
2.5 1,000 120 225 0.5 TO-220-5 |MCP1826-2502E/AT-ND® 1.70 1.57 1.31 _ = 
2.5 1,000 120 225 0.5 5-DDPAK | MCP1826-2502E/ET-ND® 1.70 1.57 1.31 _ = 
3.0 1,000 120 225 0.5 TO-220-5 | MCP1826-3002E/AT-ND@ 1.70 1.57 1.31 _ = 
3.0 1,000 120 225 0.5 5-DDPAK _|MCP1826-3002E/ET-ND@ 1.70 1.57 1.31 = = 
3.3 1,000 120 225 0.5 TO-220-5 |MCP1826-3302E/AT-ND® 1.70 1.57 1.31 = _ 
3.3 1,000 120 225 0.5 5-DDPAK | MCP1826-3302E/ET-ND@ 1.70 1.57 1.31 _ al 
5.0 1,000 120 225 0.5 TO-220-5 |MCP1826-5002E/AT-ND@ 1.70 1.57 1.31 = = 
5.0 1,000 120 225 0.5 5-DDPAK | MCP1826-5002E/ET-ND@ 1.70 57 1.31 = = 
0.8 ~ 5.0 1,000 120 225 0.5 TO-220-5 | MCP1826-ADJE/AT-ND® 1.70 q.57. 1.31 = = 
0.8 ~ 5.0 1,000 120 225 0.5 5-DDPAK | MCP1826-ADJE/ET-ND® 1.70 1.57 1.31 _ = 
0.8 1,000 120 225 0.5 TO-220-3 | MCP1826S-0802E/AB-ND® 1.66 1.52 1.27 _ = 
0.8 1,000 120 225 0.5 SOT-223-3 | MCP1826S-0802E/DB-ND® 1.38 1.26 1.05 — = 
0.8 1,000 120 225 0.5 3-DDPAK | MCP1826S-0802E/EB-ND@ 1.66 1.52 1.27 — = 
1.2 1,000 120 225 0.5 TO-220-3 | MCP1826S-1202E/AB-ND@ 1.66 1.52 1.27 _ = 
1:2 1,000 120 225 0.5 SOT-223-3 | MCP1826S-1202E/DB-ND® 1.38 1.26 1.05 _ = 
4:2 1,000 120 225 0.5 3-DDPAK | MCP1826S-1202E/EB-ND@ 1.66 1.52 1.27 = = 
1.8 1,000 120 225 0.5 TO-220-3 | MCP1826S-1802E/AB-ND® 1.66 1.52 1.27 = = 
1.8 1,000 120 225 0.5 SOT-223-3 | MCP1826S-1802E/DB-ND® 1.38 1.26 1.05 = = 
1.8 1,000 120 225 0.5 3-DDPAK | MCP1826S-1802E/EB-ND® 1.66 1.52 1.27 =_ = 
25 1,000 120 225 0.5 TO-220-3 | MCP1826S-2502E/AB-ND® 1.66 1.52 1.27 _ = 
2.5 1,000 120 225 0.5 SOT-223-3 | MCP1826S-2502E/DB-ND® 1.38 1.26 1.05 = = 
2.5 1,000 120 225 0.5 3-DDPAK | MCP1826S-2502E/EB-ND@ 1.66 1.52 1.27 = = 
3.0 1,000 120 225 0.5 TO-220-3 | MCP1826S-3002E/AB-ND@ 1.66 1.52 1.27 = = 
3.0 1,000 120 225 0.5 SOT-223-3 | MCP1826S-3002E/DB-ND® 1.38 1.26 1.05 = = 
3.0 1,000 120 225 0.5 3-DDPAK | MCP1826S-3002E/EB-ND® 1.66 1.52 1.27 = = 
3.3 1,000 120 225 0.5 TO-220-3 | MCP1826S-3302E/AB-ND® 1.66 1.52 1.27 = = 
3.3 1,000 120 225 0.5 SOT-223-3 | MCP1826S-3302E/DB-ND® 1.38 1.26 1.05 — = 
3.3 1,000 120 225 0.5 3-DDPAK | MCP1826S-3302E/EB-ND® 1.66 1.52 1.27 _ = 
6 5.0 1,000 120 225 0.5 TO-220-3 | MCP1826S-5002E/AB-ND@ 1.66 1.52 1.27 = = 
5.0 1,000 120 225 0.5 SOT-223-3 | MCP1826S-5002E/DB-ND® 1.38 1.26 1.05 _ = 
5.0 1,000 120 225 0.5 3-DDPAK | MCP1826S-5002E/EB-ND@ 1.66 1.52 1.27 = = 
1.2 1,000 120 225 0.5 SOT-223-5 |MCP1826T-1202E/DCCT-ND@t NEW! 1.46 1.34 1.11 4,000 1010.00/M 
1.8 1,000 120 225 0.5 SOT-223-5 |MCP1826T-1802E/DCCT-ND@t 1.64 1.34 1.11 4,000 1010.00/M 
2.5 1,000 120 225 0.5 SOT-223-5 | MCP1826T-2502E/DCCT-ND@t 1.64 1.34 1.11 4,000 1010.00/M 
3.0 1,000 120 225 0.5 SOT-223-5 |MCP1826T-3002E/DCCT-ND@t NEW! 1.46 1.34 1.11 4,000 1010.00/M 
3.3 1,000 120 225 0.5 SOT-223-5 | MCP1826T-3302E/DCCT-ND@t 1.64 1.34 1.11 4,000 1010.00/M 
5.0 1,000 120 225 0.5 SOT-223-5 |MCP1826T-5002E/DCCT-ND@t 1.64 1.34 1.11 4,000 1010.00/M 
0.8 ~ 5.0 1,000 120 225 0.5 SOT-223-5 |MCP1826T-ADJE/DCCT-ND@t 1.64 1.34 1.11 4,000 1010.00/M 
1.2 1,500 120 330 0.5 TO-220-5 | MCP1827-1202E/AT-ND@ NEW! 1.98 1.65 1.37 = = 
1.2 1,500 120 330 0.5 5-DDPAK = |MCP1827-1202E/ET-ND@ NEW! 1.98 1.65 1.37 = = 
1.8 1,500 120 330 0.5 TO-220-5 |MCP1827-1802E/AT-ND@ NEW! 1.98 1.65 1.37 = = 
1.8 1,500 120 330 0.5 5-DDPAK |MCP1827-1802E/ET-ND@ NEW! 1.98 1.65 1.37 — _ 
2.5 1,500 120 330 0.5 TO-220-5 |MCP1827-2502E/AT-ND® NEW! 1.98 1.65 1.37 = = 
2.5 1,500 120 330 0.5 5-DDPAK _|MCP1827-2502E/ET-ND@ NEW! 1.98 1.65 1.37 = = 
3.0 1,500 120 330 0.5 TO-220-5 | MCP1827-3002E/AT-ND@ NEW! 1.98 1.65 1.37 — = 
3.0 1,500 120 330 0.5 5-DDPAK | MCP1827-3002E/ET-ND@ NEW! 1.98 1.65 1.37 — = 
3.3 1,500 120 330 0.5 TO-220-5 |MCP1827-3302E/AT-ND@ NEW! 1.98 1.65 1.37 _ = 
3.3 1,500 120 330 0.5 5-DDPAK | MCP1827-3302E/ET-ND@ NEW! 1.98 1.65 1.37 _ = 
5.0 1,500 120 330 0.5 TO-220-5 | MCP1827-5002E/AT-ND@ NEW! 1.98 1.65 1.37 = = 
5.0 1,500 120 330 0.5 5-DDPAK |MCP1827-5002E/ET-ND@ NEW! 1.98 1.65 1.37 = = 
0.8 ~ 5.0 1,500 120 330 0.5 TO-220-5 |MCP1827-ADJE/AT-ND® NEW! 1.98 1.65 1.37 = = 
0.8 ~ 5.0 1,500 120 330 0.5 5-DDPAK |MCP1827-ADJE/ET-ND® NEW! 1.98 1.65 1.37 = = 
1.2 1,500 120 330 0.5 TO-220-3 |MCP1827S-1202E/AB-ND@ NEW! 1.82 1.52 1.27 — — 
12 1,500 120 330 0.5 3-DDPAK _|MCP1827S-1202E/EB-ND@ NEW! 1.82 1.52 1.27 = = 
1.8 1,500 120 330 0.5 TO-220-3  |MCP1827S-1802E/AB-ND@ NEW! 1.82 1.52 1.27 = = 
1.8 1,500 120 330 0.5 3-DDPAK |MCP1827S-1802E/EB-ND@ NEW! 1.82 1.52 1.27 _ = 
2.5 1,500 120 330 0.5 TO-220-3 |MCP1827S-2502E/AB-ND@ NEI 1.82 1.52 1.27 _ = 
2.5 1,500 120 330 0.5 3-DDPAK |MCP1827S-2502E/EB-ND@ NEW! 1.82 52: 1.27 _ = 
3.0 1,500 120 330 0.5 TO-220-3 | MCP1827S-3002E/AB-ND@ NEW! 1.82 1.52 1.27 = = 
3.0 1,500 120 330 0.5 3-DDPAK | MCP1827S-3002E/EB-ND@ NEW! 1.82 1.52 1.27 _ = 
3.3 1,500 120 330 0.5 TO-220-3 | MCP1827S-3302E/AB-ND@ NEW! 1.82 1.52 1.27 = _ 
3.3 1,500 120 330 0.5 3-DDPAK | MCP1827S-3302E/EB-ND@ NEW! 1.82 1.52 1:27 = _ 
5.0 1,500 120 330 0.5 TO-220-3 | MCP1827S-5002E/AB-ND@ NEI 1.82 1:62: 1.27 = = 
5.0 1,500 120 330 0.5 3-DDPAK __|MCP1827S-5002E/EB-ND@ NEW! 1.82 1.52 1.27 = = 
Evaluation Board for SOT23-3 S07T23-3EV-VREG-ND@ NEW! 30.00 = = = = 
Evaluation Board for TC1016/TC1017 TC1016/17EV-ND. 45.00 = = = = 
Demo Board for TC1303C TC1303DM-DDBK2-ND. 30.00 _- = = = 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 
PWM Controllers Re 
Input Voltage Quiescent Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Range (V) Current Package Part No. 1 10 25 Qty. Pricing 
45uA 8-DFN MCP1602-1201/MF-ND® 154 TA 1.18 = = 
451A 8-MSOP MCP1602-1201/MS-ND® 1.42 1.30 1.09 _ _ 
45yA 8-DFN MCP1602-1501/MF-ND® 1.54 1.41 1.18 _— _ 
451A 8-MSOP MCP1602-150I/MS-ND® 1.42 1.30 1.09 = _ 
45yA 8-DFN MCP1602-1801/MF-ND® 1.54 1.41 1.18 = = 
451A 8-MSOP MCP1602-1801/MS-ND® 1.42 1.30 1.09 _ _ 
45yA 8-DFN MCP1602-2501/MF-ND® 1.54 1.41 1.18 _ _ 
451A 8-MSOP MCP1602-2501/MS-ND® 1.42 1.30 1.09 = = 
2.7~5.5 451A 8-DFN MCP1602-3301/MF-ND® 1.54 1.41 1.18 — _ 
451A 8-MSOP MCP1602-330I/MS-ND@ 1.42 1.30 1.09 = = 
45uA 8-DFN MCP1602-ADJI/MF-ND® 1.54 1.41 1.18 — = 
451A 8-MSOP MCP1602-ADJI/MS-ND® 1.42 1.30 1.09 = eal 
45yA TSOT-5 MCP1603T-1201/OSCT-ND@+t NEW! 1.34 1.23 1.02 3,000 930.00/M 
451A TSOT-5 MCP1603T-180I/OSCT-ND@t 51 1.23 1.02 3,000 930.00/M 
45yA TSOT-5 MCP1603T-2501/OSCT-ND@t NEW! 1.34 1.23 1.02 3,000 930.00/M 
451A TSOT-5 MCP1603T-330I/OSCT-ND@t 1.51 1.23 1.02 3,000 930.00/M 
45yA TSOT-5 MCP1603T-ADJI/OSCT-ND@t 1.51 1.23 1.02 3,000 930.00/M 
2.8mA 8-MSOP MCP1630-E/MS-ND® NEW! 1.18 1.09 91 = — 
2.8mA 8-MSOP MCP1630V-E/MS-ND@ 1.18 1.09 91 _ _ 
3.0~5.5 2.8mA 8-MSOP MCP1630VT-E/MSCT-ND@f 1.33 1.09 91 2,500 820.00/M 
3.7mA 20-QFN MCP1631-E/ML-ND® 1.78 1.48 1.23 = = 
3.7mA 20-SSOP. MCP1631-E/SS-ND® 1.78 1.48 1.23 = = 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Power Management 
PWM Controllers (Cont.) 


KX MICROCHIP Digi@D heel’ 


Digi@Reel 


Input Voltage Quiescent Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Range (V) Current Package Part No. 1 10 25 Qty. Pricing 
3.7mA 20-TSSOP MCP1631-E/ST-ND® 1.68 1.54 1.28 _ a 
30-55 3.7mA 20-QFN MCP1631V-E/ML-ND® 1.78 1.48 1.23 _ _ 
e 3.7mA 20-SSOP MCP1631V-E/SS-ND® 1.78 1.48 1.23 _ _ 
3.7mA 20-TSSOP MCP1631V-E/ST-ND® 1.68 1.54 1.28 = = 
3.7mA 20-SSOP MCP1631HV-330E/SS-ND® 1.78 1.63 1.36 _— _ 
3.7mA 20-TSSOP MCP1631HV-330E/ST-ND@ 1.84 1.69 1.41 _ _ 
3.7mA 20-SSOP MCP1631HV-500E/SS-ND® 1.78 1.63 1.36 _ _ 
3.7mA 20-TSSOP MCP1631HV-500E/ST-ND® 1.84 1.69 1.41 = = 
3.5 ~ 16 3.7mA 20-SSOP. MCP1631VHV-330E/SS-ND@ 1.78 1.63 1.36 = = 
3.7mA 20-TSSOP MCP1631VHV-330E/ST-ND® 1.84 1.69 1.41 = — 
3.7mA 20-TSSOP MCP1631VHVT-330E/STCT-ND@t 2.07 1.69 1.41 2,500 1280.00/M 
3.7mA 20-SSOP MCP1631VHV-500E/SS-ND® 1.78 1.63 1.36 — = 
3.7mA 20-TSSOP. MCP1631VHV-500E/ST-ND@ 1.84 1.69 1.41 = = 
120A MSOP-8 MCP1650R-E/MS-ND® NEW! 1.42 1.30 1.09 — — 
120A MSOP-8 MCP1650S-E/MS-ND@ NEW! 1.42 1.30 1.09 — _ 
120A MSOP-8 MCP1651R-E/MS-ND® NEW! 1.50 1.37 1.14 _ = 
2.7~55 120A MSOP-8 MCP1651S-E/MS-ND® NEW! 1.50 1.37 1.14 _ = 
120A MSOP-8 MCP1652R-E/MS-ND@ NEW! 1.50 1.37 1.14 = = 
120A MSOP-10 MCP1653R-E/UN-ND® NEW! 1.58 1.44 1.20 _ _ 
120A MSOP-10 MCP1653S-E/UN-ND@ NEW! 1.58 1.44 1.20 _ = 
Demo Board for MCP1630 MCP1630DM-NMC1-ND 45.00 = _ _ = 
Demo Board for MCP1630 MCP1630RD-DDBK1-ND 65.00 = = = = 
Demo Board for MCP1630 MCP1630DM-DDBK1-ND. 25.00 = — = = 
Evaluation Board for T0115 TC115EV-ND 15.00 = = = = 
Demo Board for MCP1630 MCP1630DM-DDBS1-ND 35.00 = — = = 
Demo Board for MCP1630 MCP1630DM-DDBS2-ND 45.00 = — = = 
Demo Board for MCP1630 MCP1630DM-DDBK4-ND 50.00 = —_ _ = 
Demo Board for MCP1630 MCP1630RD-DDBK3-ND 70.00 = —_ = = 
Demo Board for MCP1630 MCP1630RD-NMC1-ND 35.00 = = = = 
Demo Board for MCP1630, Boost Mode LED Driver MCP1630DM-LED2-ND 30.00 — — — — 
Reference Design Board for MCP1631HV MCP1631RD-MCC2-ND@ NEW! 40.00 = = = = 
Demo Board for TC1303B Buck Regulator LDO TC1303BDM-DDBK1-ND 25.00 =- _ - = 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 
Switching Regulators 
Operating Switching Typical Output 7 
Input Voltage Output Temperature Control Frequency Active Current Digi-Key Price Each 
Description Range (V) Voltage (V) Range (°C) Output Scheme (kHz) Supply (WA) (mA) Package | Part No. 1 10 25 
Step-Down 2.7 ~55 0.8 ~ 5.0 -40 ~ 85 Adjustable PWM 1,400 5,000 1,000 8-MSOP | MCP1612-ADJI/MS-ND® 2.08 1.89 1.58 
DC/DC Controller 2.7 ~5.5 0.8 ~ 5.0 -40 ~ 85 Adjustable PWM 1,400 5,000 1,000 8-MSOP__|MCP1612-ADJI/MF-ND@ 2.20 2.02 1.68 
Evaluation Board for MCP1612 MCP1612EV-ND 35.00 = = 
@ RoHS Compliant 
Digi@Reel° 
Battery Management IoKee 
Linear No. of Li-lon Vec Typical Reverse Temperature Integrated Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Mode Cells Range (V) Leakage Current (WA) Range (°C) Package | Part No. 1 10 25 Qty. Pricing 
Yes 1 4~16 0.5 -40 ~ 85 Internal 10-DFN MCP73113-06SI/MF-ND@ NEW! 1.22 1.12 93 _ _ 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 1 -40 ~ 85 Internal SOT-23-5 | MCP73811T-4201/OTCT-ND@t 63 51 3 3,000 390.00/M 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 1 -40 ~ 85 Internal SOT-23-5 | MCP73812T-4201/0TCT-ND@t NEW! 68 54 A5 3,000 410.00/M 
Yes 1 45~5.5 8 -20 ~ 85 External SOT-23-6 | MCP73826-4.2VCHCT-ND@t NEW! 1.08 -90 15 3,000 680.00/M 
Yes 1 4.5 ~5.5 8 -20 ~ 85 External 8-MSOP | MCP73827-4.1VUA-ND 1.15 96 80 = = 
Yes 1 45~5.5 8 -20 ~ 85 External 8-MSOP =| MCP73827-4.2VUA-ND@ NEW! 1.15 96 80 — _ 
Yes 1 45~5.5 1 -20 ~ 85 External 8-MSOP =| MCP73828-4.2VUA-ND 1.15 96 80 = _ 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.15 -40 ~ 85 Internal SOT-23-5 |MCP73831T-2ACI/OTCT-ND@t NEW! 68 56 AT 3,000 420.00/M 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.15 -40 ~ 85 Internal SOT-23-5 |MCP73831T-2ATI/OTCT-ND@t NEW! 68 56 AT 3,000 420.00/M 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.15 -40 ~ 85 Internal SOT-23-5 | MCP73831T-2DCI/OTCT-ND@t NEW! 68 56 AT 3,000 420.00/M 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.15 -40 ~ 85 Internal SOT-23-5 | MCP73832T-2ACI/OTCT-ND@t NEW! 68 56 A7 3,000 420.00/M 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.15 -40 ~ 85 Internal SOT-23-5 | MCP73832T-2ATI/OTCT-ND@t NEW! 68 56 AT 3,000 420.00/M 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.15 -40 ~ 85 Internal SOT-23-5 | MCP73832T-2DCI/OTCT-ND@t NEW! 68 56 AT 3,000 420.00/M 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.15 -40 ~ 85 Internal SOT-23-5 | MCP73832T-2DFI/OTCT-ND@t NEW! 68 56 AT 3,000 420.00/M 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.15 -40 ~ 85 Internal 10-MSOP__|MCP73833-AMI/UN-ND@ NEW! 94 85 a = = 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.15 -40 ~ 85 Internal 10-MSOP |MCP73833-FCI/UN-ND@ NEW! 94 85 7A = = 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.15 -40 ~ 85 Internal 10-MSOP |MCP73834-FCI/UN-ND@ NEW! 94 85 yal _ _ 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.5 -40 ~ 85 Internal 10-DFN MCP73837-FCI/MF-ND® 1.22 1.12 93 — = 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.5 -40 ~ 85 Internal 10-MSOP | MCP73837-FCI/UN-ND@ NEW! 1.22 1.412 93 al = 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.5 -40 ~ 85 Internal 10-DFN MCP73837-FJI/MF-ND@ NEW! 1.22 1.412 93 = = 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.5 -40 ~ 85 Internal 10-DFN MCP73837-NVI/MF-ND® NEW! 1.22 1.12 93 _ _ 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.5 -40 ~ 85 Internal 10-DFN MCP73837T-FCI/MFCT-ND@t¢ 1.37 1.412 93 3,300 850.00/M 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.5 -40 ~ 85 Internal 10-MSOP | MCP73837-NVI/UN-ND® 1.22 1.12 93 _ _ 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.5 -40 ~ 85 Internal 10-DFN MCP73838-FCI/MF-ND® 1.22 1.412 93 _ _ 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.5 -40 ~ 85 Internal 10-DFN MCP73838-FJI/MF-ND@ NEW! 1.22 1.412 93 = — 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.5 -40 ~ 85 Internal 10-DFN MCP73838-NVI/MF-ND® NEW! 1.22 1.12 93 — _ 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.5 -40 ~ 85 Internal 10-MSOP | MCP73838-NVI/UN-ND® 1.22 1.12 93 _ _ 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.5 -40 ~ 85 Internal 10-DFN MCP73838T-FCI/MFCT-ND@+ NEW! 1.22 1:42 93 3,300 850.00/M 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.5 -40 ~ 85 Internal 10-DFN MCP73838T-FJI/MFCT-ND@+t NEW! 1.22 1.42 93 3,300 850.00/M 
Yes 1 4.5 ~12 0.4 -40 ~ 85 External 10-MSOP__|MCP73841-4201/UN-ND® NEW! 1.55 1.29 1.07 = _ 
Yes 2 8.7 ~12 0.4 -40 ~ 85 External 10-MSOP = |MCP73842-840I/UN-ND® NEW! 1.65 1.37 1.14 _ _ 
Yes 1 4.5 ~12 0.4 -40 ~ 85 External 8-MSOP | MCP73843-420I/MS-ND@ NEW! 1.48 1.23 1.02 _ = 
Yes 2 8.7 ~12 0.4 -40 ~ 85 External 8-MSOP | MCP73844-840I/MS-ND@ NEW! 1.56 1.30 1.09 — = 
Yes 1 45~5.5 0.24 -40 ~ 85 Internal 16-QFN MCP73853-I/ML-ND® 2.15 1.79 1.49 _ _ 
Yes 1 4.5 ~5.5 0.24 -40 ~ 85 Internal 16-QFN MCP73853T-I/MLCT-ND@t 2.14 1.79 1.49 = = 
Yes 1 45~5.5 0.24 -40 ~ 85 Internal 10-DFN MCP73855-I/MF-ND® 1.86 1.55 1.29 — = 
Yes 1 45~5.5 0.24 -40 ~ 85 Internal 10-DFN MCP73855T-I/MFCT-ND@t 1.85 1.55 1.29 3,300 1180.00/M 
Yes 1 4.5 ~12 0.5 -40 ~ 85 Internal 16-SOIC | MCP73861-I/SL-ND® 2.32 1.93 1.60 _ _ 
Yes 2 8.7 ~12 0.23 -40 ~ 85 Internal 16-SOIC | MCP73862-I/SL-ND@ NEW! 2.60 217 1.81 — _ 
Yes 2 8.7 ~12 0.23 -40 ~ 85 Internal 16-QFN MCP73862T-I/MLGCT-ND@t 3.19 1.81 2.85 _ = 
Yes 1 4.5 ~12 0.5 -40 ~ 85 Internal 16-QFN MCP73863-I/ML-ND® 2.32 1.93 1.60 = = 
Yes 1 4.5 ~12 0.5 -40 ~ 85 Internal 16-SOIC | MCP73863-I/SL-ND® 2.32 1.93 1.60 = = 
Yes 2 8.7 ~ 12 0.5 -40 ~ 85 Internal 16-QFN MCP73864-I/ML-ND® 2.60 2.17 1.81 = = 
Yes 2 8.7 ~12 0.23 -40 ~ 85 Internal 16-SOIC | MCP73864-I/SL-ND@ NEW! 2.60 217 1.81 _ _ 
Yes 1 44 ~6.0 30 -40 ~ 85 Internal 20-QFN MCP73871-2AAI/ML-ND@ NEW! 1.94 1.79 1.49 = _ 
Yes 1 44~6.0 30 -40 ~ 85 Internal 20-QFN MCP73871-2CAI/ML-ND@ NEW! 1.94 1.79 1.49 = _ 
Yes 1 44 ~6.0 30 -40 ~ 85 Internal 20-QFN MCP73871-2CCI/ML-ND@ NEW! 1.94 1.79 1.49 = = 
Reference Design Power Path for MCP7383X MCP7383XRD-PPM-ND® NEW! 40.00 
Evaluation Board for MCP73833 MCP73833EV-ND 20.00 
Evaluation Kit for MCP7384x MCP7384XEV-ND® 45.00 
Evaluation Board for MCP7386X MCP7386XEV-ND® 30.00 
Evaluation Board for MCP73871 MCP73871EV-ND@ NEW! 20.00 
Single Chip Battery Manager, 28-SSOP PS402-1/SS042-ND 4.05 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 701 


‘ Power Management (cont) 
MICROCHIP power MOSFET Drivers 


Peak Output Maximum | Input/Output 

Output Resistance (Rh/RI)| Supply Delay Digi-Key Price Each Tape and Reel* 

Description Power | Configuration |Current (A)} (Max. 0 @ 25°C) | Voltage (V) | (td1, td2) 1(ns) Package _| Part No. 1 10 25 Qty. | Pricing 
Dual | Inverting 45 2.2/2.8 22 40/40 8-DIP | MCP14E3-E/P-ND@ 194 1.77 148] — = 
Dual | — Inverting 45 2.2/2.8 22 40/40 8-DFN | MCP14E3-E/MF-ND® 2.08 189 158) — — 
Dual | —_Inverting 45 2.2/2.8 22 40/40 8-SOIC | MCP14E3-E/SN-ND® 190 174 145] — = 
Dual | Non-Inverting | 4.5 2.2/2.8 22 40/40 8-DIP | MCP14E4-E/P-ND® 202 186 155] — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A ~ 9.0A Peak Output Current} Dual | Non-Inverting 45 2.2/2.8 22 40/40 8-DFN MCP14E4-E/MF-ND® 2.18 2.00 1.67) — _ 
Dual | Non-Inverting | 4.5 2.2/2.8 22 40/40 8-SOIC | MCP14E4-E/SN-ND@ 198 182 151] — = 
Dual ; 45 2.2/2.8 22 40/40 8-DIP | MCP14E5-E/P-ND@ 202 186 155] — = 
Dual | 1 oar af 45 2.2/2.8 22 40/40 8-DFN | MCP14E5-E/MF-ND® 218 200 167) — _ 
Dual 45 2.2/2.8 22 40/40 8-SOIC | MCP14E5-E/SN-ND® 198 182 151] — = 

Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A Single Inverting 0.5 18/16 18 40/40 S0T23-5 | MCP1401T-E/OTCT-ND@t NEW!) 77 62 .52 | 3,000 | 470.00/M 

~ 1.2A Peak Output Current Single | Non-Inverting | 0.5 18/16 18 40/40 $0723-5 |MCP1402T-E/OTCT-ND@t NEW!| 77 62 52 | 3,000 | 470.00/M 
Dual | Inverting 45 2.8/2.2 18 40/40 8-DIP | MCP1403-E/P-ND® 194 177° 148] — = 
a‘ : Dual | Inverting 45 2.8/2.2 18 40/40 8-DFN | MCP1403-E/MF-ND® 208 189 158) — — 
How: Side MOSFET Drivers, 2-08 ~ 9.04 Peak Quipur Current) mci] tnvetting 45 2.8/2.2 18 40/40 8-SOIC | MCP1403-E/SN-ND® 190 174 145) — = 
Dual | __Inverting 45 2.8/2.2 18 40/40 16-SOIC__| MCP1403-E/SO-ND@ 200 183 153| — _ 
Dual | Non-Inverting | 4.5 2.8/2.2 18 40/40 8-DIP | MCP1404-E/P-ND® 202 186 155] — — 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A ~ 9.0A Peak Output Current} Dual | Non-Inverting 45 2.8/2.2 18 40/40 8-DFN MCP1404-E/MF-ND® 2.18 2.00 1.67) — _ 
Dual | Non-Inverting | 4.5 2.8/2.2 18 40/40 8-SOIC | MCP1404-E/SN-ND 198 182 151| — - 
Dual ; 45 2.8/2.2 18 40/40 8-DIP | MCP1405-E/P-ND@ 202 186 155] — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A ~ 9.0A Peak Output Current} Dual | 1 a of 45 2.8/2.2 18 40/40 8-DFN | MCP1405-E/MF-ND@ 218 200 167; — — 
Dual 45 2.8/2.2 18 40/40 8-SOIC | MCP1405-E/SN-ND@ 198 182 151] — — 
Single| — Inverting 6 24/15 18 40/40 8-DIP | MCP1406-E/P-ND® 106 «98 S82] — — 
' ; Single | — Inverting 6 24/15 18 40/40 TO-220-5 | MCP1406-E/AT-ND@ 178 163 136) — — 
Powrelde MOSFET Drivers 2:00 «9-00 Peake OUpUTCUNTEN adie |. laveialag 6 245 18 40/40 8-DFN | MCP1406-E/MF-ND@ 116 1.06 88) — = 
Single | _Inverting 6 241.5 18 40/40 8-SOIC | MCP1406-E/SN-ND@ 104 96 ~=—.80| — = 
Single | Non-Inverting 6 2415 18 40/40 8-DIP_ | MCP1407-E/P-ND® 106 «98s = 
" ’ Single | Non-Inverting 6 24/15 18 40/40 TO-220-5 | MCP1407-E/AT-ND@ 178 163 136) — - 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.08 ~ 9.04 Peak Output Current) 1. | ton. inverting 6 245 18 40/40 8-DFN | MCP1407-E/MF-ND@ 116 1.06 88) — _ 
Single | Non-Inverting 6 24/15 18 40/40 8-SOIC | MCP1407-E/SN-ND® 104 96 =.80| — - 

High-Speed MOSFET Drivers, 1.5A Peak Output Current _| Single Inverting 1.5 7.5/5.5 18 50/55 TSOT-23-5 |MCP1415T-E/OTCT-ND@t NEW!| 77 62 .52 | 3,000 | 470.00/M 
High-Speed MOSFET Drivers, 1.5A Peak Output Current | Single | Non-Inverting 1.5 7.5/5.5 18 50/55 TSOT-23-5 |MCP1416T-E/OTCT-ND@t NEW!| 77 62 .52 | 3,000 | 470.00/M 
High-Side/Low-Side MOSFET Drivers, 2A Peak Output Current | Single | Non-Inverting 2 2.5/2.5 5 25/25 8-SOIC MCP14628-E/SN-ND@ NEW! 1.78 163 1.36) — = 
Dual | Inverting 15 15/10 18 50/75 8-SOIC | TC426COA-ND® 133° 111) 92] — = 
- . Dual | — Inverting 15 15/10 18 50/75 8-DIP | TC426CPA-ND® 137° 144 «95 | — — 
Low:Side MOSFET Drivers, 1.58 Peak Output Current.) iy | inverting 15 15/10 18 50/75 8-SOIC | TC426E0A-ND@ 133 141 92) — — 
Dual | __Inverting 15 15/10 18 50/75 8-CDIP | TC426MJA-ND@ 13.06 10.88 9.06] — _ 
Dual | Non-Inverting 15 15/10 18 50/75 8-SOIC | TC427C0A-ND® 133° 141 92] — = 
Dual | Non-Inverting 15 15/10 18 50/75 8-DIP | TC427CPA-ND® 137° 144 «95 | — _ 
Low-Side MOSFET Drivers, 1.54 Peak Output Current Dual | Non-Inverting 1.5 15/10 18 50/75 8-SOIC TC427EOA-ND® 133° 1.11 92]; — _ 
Dual | Non-Inverting 15 15/10 18 50/75 8-DIP | TC427EPA-ND@ 137° 144 «95 | — _ 
Dual | Non-Inverting 15 15/10 18 50/75 8-CDIP | TC427MJA-ND@ 13.06 10.88 9.06) — = 
: , Dual | Non-Inverting 15 15/10 18 50/75 8-SOIC | TC428C0A-ND® 133° 141) 92] — = 
Low:side MOSEE] Drivers, SAireale Quiput Curent |: pal | iNonslnvartiig. |. 1.8 15/10 18 50/75 8-DIP | TC428CPA-ND® 137 144-95) — - 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A ~ 9.0A Peak Output Current | Single Inverting 6 2.5/2.5 18 53/60 8-DIP TC429CPA-ND® 187 156 130) — _ 
Single | Inverting 05 22/22 16 40/40 8-SOIC | TC1410EOA-ND® NEW! 137° «14495 |] — = 
, . Single | — Inverting 05 22/22 16 40/40 8-DIP | TC1410EPA-ND® NEW! 139 116 97] — — 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.54 ~1.2A Peak Output Current) «o1g] Noneinverting | 0.5 22/22 16 40/40 8-SOIC | TC1410NEOA-ND@ NEW! 137 144 «95 | — a 
Single | Non-Inverting | 0.5 22/22 16 40/40 8-DIP__| TC1410NEPA-ND® NEW! 139 116 97| — = 
Single| inverting 1 14/11 20 40/40 8-DIP | TC1411CPA-ND@ 137° 14495] — = 
Single | — Inverting 1 14/141 20 40/40 8-SOIC | TC1411EOA-ND® NEW! 139 116 97] — — 
, F Single| — Inverting 1 14/11 20 40/40 8-DIP | TC1411EPA-ND® NEW! 143 1.19 99] — — 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.54 ~ 1.2 Peak Output Current) «1 | on. inverting 1 44/11 20 40/40 8-SOIC | TC1411NEOA-ND® NEW! 139 146 497) — = 
Single | Non-Inverting 1 14/11 20 40/40 8-DIP | TC1411NCPA-ND 137. 114 95 | — = 
Single | Non-Inverting 1 1/11 16 40/40 8-DIP__|TC1411NEPA-ND® NEW! 143 149 99| — = 
; ; Single| inverting 2 6/6 16 35/35 8-SOIC | TC1412EOA-ND® NEW! 168 140 147] — = 
FeO OA PEL GIMENO Single | Non-Inverting 2 6/6 16 35/35 8-SOIC  |TC1412NEOA-ND® NEW! 168 140 147) — = 
Single | Non-Inverting 2 6/6 16 35/35 8-DIP _ | TC1412NEPA-ND® NEW! 174 145 121] — _ 
Single| — Inverting 3 4/4 16 45/45 8-SOIC |TC1413EOA-ND® NEW! 178 148 123] — — 
Single| — Inverting 3 4/4 16 45/45 8-DIP | TC1413EPA-ND® NEW! 180 150 125] — — 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A ~ 9.0A Peak Output Current | Single | Non-Inverting 3 4/4 16 45/45 8-DIP TC1413NCPA-ND® 174° 145 121) — — 
Single | Non-Inverting 3 4/4 16 45/45 8-SOIC | TC1413NEOA-ND® NEW! 178 148 123) — — 
Single | Non-Inverting 3 4/4 16 45/45 8-DIP _ | TC1413NEPA-ND® NEW! 180 150 125) — = 
Dual | Inverting 12 18/18 16 75/75 8-SOIC | TC1426C0A-ND 12410386] — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A ~ 1.2A Peak Output Current) Dual | — Inverting 1.2 18/18 16 75/75 8-SOIC | TC1426C0A713CT-NDt 122 103 86] — _ 
Dual | —_ Inverting 1.2 18/18 16 75/75 8-DIP | TC1426CPA-ND@ 124 1.03 86) — = 
Dual | Non-Inverting 12 18/18 16 75/75 8-SOIC | TC1427COA-ND@ 124 103 86] — = 
Dual | Non-Inverting 1.2 18/18 16 75/75 8-SOIC | TC1427C0A713CT-ND@t 124 1.03 86] — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A ~ 1.2A Peak Output Current} Dual | Non-Inverting 1.2 18/18 16 75/75 8-DIP 1C1427CPA-ND® 1.24 = 1.03 86) — _ 
Dual | Non-Inverting 1.2 18/12 16 75/75 8-DIP | TC1427EPA-ND® NEW! 158 132 140) — — 
Dual | Non-Inverting 1.2 18/12 16 75/75 8-DIP_ _|TC1427VPA-ND@ NEW! 158 132 140] — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A ~ 1.2A Peak Output Current} Dual | Non-Inverting 1.2 18/18 16 75/75 8-SOIC TC1428C0A-ND® 1.24 1.03 86) — — 
Low-Side MOSFET Driver, 1.5A Peak Output Current Single | Non-Inverting 15 5/5 18 75/75 8-DIP TC4403EPA-ND® NEW! 3.23 269 2.24) — = 
Dual | Inverting 15 10/10 18 15/32 8-SOIC | TC4404COA-ND@ 3.07 256 213] — = 
' ; Dual | — Inverting 15 10/10 18 15/32 8-DIP | TC4404CPA-ND@ 317 264 2.20) — — 
BOW Side MOSHE) Oivels Lok rea OUDUC CUTER: 5 Vial” alawécing 15 10/10 18 15/32 8-SOIC | TC4404E0A-ND® NEW! 323 269 224) — = 
Dual | —_Inverting 15 10/10 18 15/32 8-DIP_ _| TC4404EPA-ND® NEW! 332 277 231| — _ 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. +CutTape + Tape and Reel (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DWN MICROCHIP 


Power Management 
Power MOSFET Drivers (Cont.) 


Digi Reel” 


Peak Output Maximum | Input/Output - 

Output Resistance (Rh/RI)| Supply Delay Digi-Key Price Each Tape and Reel* 

Description Power | Configuration |Current (A)} (Max. 0 @ 25°C) | Voltage (V) | (td1, td2) 1(ns) Package _| Part No. 1 10 25 Qty. | Pricing 
Dual | Non-inverting | 1.5 tori0 18 30/50 8-S0ic | TC4405C0A-ND® 307 256 213; — = 
/ ; Dual | Non-inverting | 1.5 10/10 18 30/50 8-DIP | TC4405CPA-ND® 317 264 2.20; — =) 
HowsSide MOSEE[ Divers, 1:2 Pea Oupuc Curent: | Fvial| \Nonstnverting. ||! 15 10/10 18 30/50 8-DIP | TCA405EPA-ND® NEW! 332 277 231) — = 
Dual | Non-inverting | 1.5 10/10 18 30/50 8-S0IC _|TC4405E0A-ND@ NEW! 323 269 224; — = 
Single | Non-Inverting | 6 2.8/2.5 18 55/55 8-S0Ic |TC4420C0A-ND® 768140 117) — = 
; ; Single | Non-Inverting | 6 2.8/2.5 18 55/55 8-DIP | TC4420CPA-ND® 172 143 1419; — = 
Pow-Side MOSFET Divers. 2,08.¢/9-0A Fes Ourpun Current gle | iNonétaverting 6 2.8/2.5 18 55/55 8-DIP | TC4420EPA-ND® 174 145 121) — = 
Single | Non-Inverting | 6 2.8/2.5 18 55/55 8-cDiP | TC4420MJA-ND® 18.35 15.29 12.74; — = 
Single | Inverting 9 247 18 30/33 70-200-5 | TCA421AVAT-ND® 256 2.36 197; — = 
Single | Inverting 9 24.7 18 30/33 8-DFN | TC4421AVMF-ND@ 228 2.08 173; — _ 
; : Single | Inverting 9 24.7 18 30/33 8-Solc | TC4421AVOA-ND® 200 183 153; — fee 
POW SIE MOSEL Divers: 2009.08 Rese Quint COMER agile llaverting 9 247 18 30/33 8-DIP | TC4421AVPA-ND® 206 188 157) — = 
Single | _ Inverting 9 24.7 18 30/33 70-220-5 |TC4421CAT-ND® 430 3.48 290) — = 
Single | _ Inverting 9 2AT 18 30/33 8-DIP__| 1C4421CPA-ND® 332277 231; — = 
Single | Non-Inverting | 9 2aT 18 30/33 70-220-5 | TC4422AVAT-ND@ 256 2.36 197) — = 
Single | Non-Inverting | 9 24.7 18 30/33 8-DFN | TC4422AVMF-ND@ 228 208 173; — — 
; ; Single | Non-Inverting | 9 24.7 18 30/33 8-Soic _|TC4422AV0A-ND® 200 183 153; — = 
Gow Side MOSEL DIWers 2.00 0A Res QUIpULCUITEN nie ilonstaverting 9 2AN7 18 30/33 8-DIP | TC4422AVPA-ND® 206 188 157) — = 
Single | Non-Inverting | 9 24.7 18 30/33 8-DIP_ | TC4422CPA-ND® 332 277 231; — = 
Single | Non-Inverting | 9 247 18 30/33 8-DIP__|TC4422EPA-ND@ 3482.90 242; — = 
Dual | inverting 45 335 18 48/48 8-S0Ic_|TC4423AV0A-ND@ NEW! 780165 137) — = 
; ; Dual | inverting 45 3/3.5 18 48/48 8-DIP_ | TC4423AVPA-ND@ NEW! 184 169 141; — a 
EoweSide MOSEED DIeIs 2:00 0A Rea QutpUrCOTen at. | "ciewsiting 45 5/5 18 33/38 16-Solc | TC4423C0E-ND® 3.04 253 211) — = 
Dual | inverting 45 5/5 18 33/38 8-DIP_ | TC4423CPA-ND® 272 227 189; — - 
Dual | Non-inverting | 45 335 18 48/48 8-S0Ic | TC4424AVOA-ND® NEW! 780 165 137; — = 
' ; Dual | Non-inverting | 4.5 3/35 18 48/48 8-DIP | TC4424AVPA-ND@ NEW! 184 169 141; — = 
PowrSide MOSFET Drivers, 2:04 19. OR Peak Quiput Current) ai | iNonainvartiig’| 48 5/5 18 33/38 8-DIP | TC4424CPA-ND@ 272 227 189) — = 
Dual | Non-inverting | 4.5 5/5 18 33/38 _| (wide)16-SOIC | T¢4424C0E-ND@ 3.04 253 211; — = 
Dual [Complementary] 4.5 335 18 48/48 8-S0IC | TC4425AVOA-ND® NEW! 780 165 137; — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A ~ 9.0A Peak Output Current} Dual | Complementary 45 3/3.5 18 48/48 8-DIP TC4425AVPA-ND@ NEW! 184 169 141) — _ 
Dual |Complementary| 4.5 5/5 18 33/38 8-DIP | TC4425CPA-ND@ 272 227 189; — = 
Dual | inverting 15 9/9 18 35/35 8-S0IC | TC4426AEOA-ND® NEW! 124 10386; — = 
Dual | inverting 15 9/9 18 35/35 8-DIP | TC4426AEPA-ND® NEW! 137 14495 | — = 
; ; Dual | inverting 15 10/10 18 20/40 8-soic _|TC4426COA-ND® 130 108 go; — — 
LoweSide MOSEE| Divers Lon reak Qube Current: | suai || lawerting 15 10/10 18 20/40 8-DIP | TC4426CPA-ND® 137 14495] — = 
Dual | inverting 15 10/10 18 20/40 8-S0Ic _|TC4426E0A-ND@ 133 141 92| — = 
Dual | inverting 15 toi0 18 20/40 8-DIP__|TC4426EPA-ND@ 73714495 | — = 
Dual | Non-Inverting | 1.5 9/9 18 30/30 8-S0Ic | TC4427ACOA-ND® a a = 
Low-Side MOSFET Drivers, 1.5A Peak Output Current Dual | Non-Inverting 1.5 9/9 18 30/30 8-DIP TC4427ACPA-ND® 137) 1.14 95 | — _ 
Dual | Non-inverting | 1.5 9/9 18 30/30 8-soic _|TC4427AE0A-ND® 124 103 86; — = 
Dual | Non-inverting | 1.5 9/9 18 35/35 8-DIP__ | 1¢4427AEPA-ND® NEW! 137 144.~—OS | = 
Dual | Non-inverting | 1.5 10/10 18 20/40 8-Solc | 1C4427C0A-ND@ 130 108 90; — _ 

: ; Dual | Non-inverting | 1.5 10/10 18 20/40 8-SOlC | 1C4427C0A713CT-ND@t 130 1.08 90 | 3,300 | 820.007 
Lowrside MOSHE], Drivers) SA Freak Quiput Curent \ | ual. | iNonsinvartiig: |) 1.5 10/10 18 20/40 8-DIP | TC4427CPA-ND@ 133 141 92) — = 
Dual | Non-inverting | 1.5 10/10 18 20/40 8-DIP__|TC4427EPA-ND@ 137 14495 | — — 
Dual | Non-inverting | 15 tori0 18 20/40 8-Solc | TC4427E0A-ND® 733 14192) — = 
Dual |Complementary| 1.5 99 18 35/35 8-S0IC | TC4428AEOA-ND@ NEW! 724 103 86) — = 
Dual |Complementary| 1.5 9/9 18 35/35 8-DIP | TC4428AEPA-ND® NEW! 137 14495 | — — 
: ; Dual | Non-inverting | 1.5 To/10 18 20/40 8-S0Ic | TC4428C0A-ND® 730 1.08 90) — = 
Lowrside MOSEE] Drivers) l-2AiFeak Output Curent: ual. | (Nonsinvartiig:| 1.8 10/10 18 30/50 8-solc | TC4428C0A713TR-NDe¢ NEW!| — —  —|3,300/820.00/M 
Dual | Non-inverting | 1.5 10/10 18 20/40 8-DIP | TC4428CPA-ND@ 133 141 92} — = 
Dual | Non-inverting | 1.5 10/10 18 20/40 8-S0ic _|TC4428E0A-ND@ 133 1411 92| — = 
; ; Single | Inverting 6 28/25 18 55/55 8-S0ic  |TC4429C0A-ND® yes. 140 147; — = 
Low Side MOSEED Dilversie:00 = S.A Peak OUpUECUTEN ile | ~lewetding 6 2.8/2.5 18 55/55 8-DIP | TC4429CPA-ND@ 172 143 149) — = 
Single | Inverting 15 To/10 30 80/90 8-S0IC |TC4431E0A-ND@ NEW! 323 269 224; — = 
High-Side/Low Side MOSFET Drivers Single | Inverting 15 10/10 30 80/90 8-DIP | TC4431EPA-ND@ NEW! 332 277 231; — - 
Single | Inverting 15 10/10 30 80/90 8-Soic _|TC4431VOA713CT-ND@t NEW! | 3.26 2.72 2.27 | 3,300 | 2060.00 
Single | Non-Inverting | 1.5 To10 30 62/78 8-S0Ic_|TC4432C0A-ND® 307256 213) — = 
Single | Non-Inverting | 1.5 10/10 30 62/78 8-DIP | TC4432CPA-ND@ 317 264 220; — _ 
High-Side/Low-Side MOSFET Drivers Single | Non-Inverting | 1.5 10/10 30 80/90 8-SOIC | 1C4432E0A-ND® NEW! 323 269 2.24; — _ 
Single | Non-Inverting | 1.5 10/10 30 80/90 8-DIP | TC4432EPA-ND@ NEW! 332 277 231; — _ 
Single | Non-Inverting | 1.5 10/10 30 80/90 8-SOIC_|TC4432V0A713CT-ND@t NEW! | 3.26 2.72 2.27 | 3,300 | 2060.007M 
: ; Single | _ Inverting 13 15/5 18 52/52 8-S0Ic | TC4451V0A-ND@ NEW! 228 2.08 173) — = 
Pow Side MOSFET Drivers 2.00/90 Peak Output Cum | aie |. vertlig 13 1515 18 52/52 8-DIP | TC4451VPA-ND@ NEW! 232 213 177) — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A ~ 9.0A Peak Output Current | Single | Non-Inverting 13 155 18 52/52 8-DIP TC4452VPA-ND@ NEW! 232 213 1.77) — — 
c wcstle NOSE behereutibhe AGA beatursinicanens| | etna 12 15/15 18 40/40 16-S0l¢ |TC4467C0E-ND® 506 422 352) — = 
Quad | inverting 12 15/15 18 40/40 14-DIP_ | TC4467CPD-ND® 371 309 257; — _ 
Quad | Non-inverting | 12 15/15 18 40/40 14-DIP__|TC4468CPD-ND® 307.256 213; — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A ~ 1.2A Peak Output Current} Quad | Non-Inverting 1.2 15/15 18 40/40 16-SOIC | TC4468COE-ND® 313 261 2.18) — _ 
Quad | Non-inverting | 1.2 15/15 18 40/40 14-DIP. | TC4468EPD-ND® NEW! 313 261 218; — — 
Quad | Non-inverting | 12 15/15 18 40/40 14-DiP__|TC4469CPD-ND® 307.256 213; — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A ~ 1.2A Peak Output Current} Quad | Non-Inverting 1.2 15/15 18 40/40 (wide)16-SOIC | TC4469COE-ND® 313° 261 218) — — 
Quad | Non-inverting | 1.2 15/15 18 40/40 _| (wide)16-SOIC | T¢4469C0E713CT-NDt 313 261 2.18 | 1,000] 1980.00 
— — Single | Inverting 15 15/10 6 45/55 | (wide)16-SOIC | TC4626C0E-ND® NEW! 514 428 356) — = 
High-Side/Low Side High Speed MOSFET Drivers | Non inverting | 1.5 15/10 6 45/55 __| (wide)16-SOIC |T¢4627E0E-ND@ NEW! 551 459 383) — = 


RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 


+ Tape and Reel 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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\ Mixed Signal Digi@ Reel’ 
DAN MICROCHIP Successive Approximation Register (SAR) A/D Converters 


Resolution | Max. Sample Rate No. of Input Input Voltage Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
(bits) (ksamples/sec.) Channels Interface Range (V) Package Part No. 1 10 25 Qty. Pricing 
200 1 SPI™ 27255 8-MSOP MCP3001-I/MS-ND 1.99 1.66 1.38 _ _ 
200 1 SPI™ 2.7~55 8-DIP MCP3001-I/P-ND® 1.99 1.66 1.38 _— =_ 
200 1 SPI™ 2.7 ~5.5 8-SOIC MCP3001-I/SN-ND® 1.99 1.66 1.38 _— = 
200 il SPI™ 2.7 ~5.5 8-TSSOP MCP3001-I/ST-ND® 1.99 1.66 1.38 _ = 
200 1 SPI™ 2.7 ~5.5 8-SOIC MCP3001T-I/SNCT-ND@t 1.96 1.66 1.38 3,300 1260.01/M 
200 2 SPI™ 2.7 ~5.5 8-MSOP MCP3002-I/MS-ND® 2.15 1.79 1.49 _ _ 
200 2 sPI™ 2.7 ~5.5 8-DIP MCP3002-I/P-ND® 2.15 1.79 1.49 _ _ 
10 200 2 SPI™ 2.7~55 8-SOIC MCP3002-I/SN-ND@ 2.15 1.79 1.49 = = 
200 2 SPI™ 2.7~5.5 8-TSSOP MCP3002-I/ST-ND@ 2.15 1.79 1.49 = _ 
200 4 SPI™ 2.7 ~5.5 14-DIP MCP3004-I/P-ND® 2.50 2.08 1.73 = = 
200 4 SsPI™ 2.7~55 8-MSOP MCP3004-I/SL-ND@ 2.50 2.08 1.73 = = 
200 4 SPI™ 2.7~55 14-TSSOP MCP3004-I/ST-ND@ 2.50 2.08 1.73 = = 
200 8 SsPI™ 2.7 ~5.5 16-DIP MCP3008-I/P-ND® 2.63 2.19 1.82 _ _ 
200 8 SPI™ 2.7~55 16-SOIC MCP3008-I/SL-ND@ 2.63 2.19 1.82 = al 
22.3 1 |2C™ Compatible/SPI™ 2.7 ~5.5 SOT-23A-5 _| MCP3021A5T-E/OTCT-ND@t NEW! 1.67 1.41 1.18 3,000 1070.01/M 
100 1 SPI™ 2.7 ~5.5 8-DIP MCP3201-Cl/P-ND@ 2.74 2.28 1.90 _ = 
100 1 SPI™ 2.7~55 8-SOIC MCP3201-Cl/SN-ND® 2.74 2.28 1.90 = = 
100 1 SPI™ 2.7~55 8-DIP MCP3201-BI/P-ND® 3.19 2.66 2.21 = = 
100 1 SPI™ 2.7 ~5.5 8-SOIC MCP3201-BI/SN-ND® 3.19 2.66 2.21 _ — 
100 1 SPI™ 2.7 ~5.5 8-SOIC MCP3201T-CI/SNCT-ND@t 2.70 2.28 1.90 3,300 1730.01/M 
100 1 SPI™ 2.7~55 8-TSSOP MCP3201-Cl/ST-ND® 2.74 2.28 1.90 = = 
100 2 SPI™ 2.7 ~5.5 8-SOIC MCP3202-BI/SN-ND® 3.47 2.89 241 _ = 
100 2 SPI™ 2.7~55 8-DIP MCP3202-BI/P-ND® 3.47 2.89 241 = = 
100 2 SPI™ 2.7~5.5 8-MSOP MCP3202-Cl/MS-ND® 3.04 2.53 2.11 = = 
100 2 SPI™ 2.7 ~5.5 8-TSSOP MCP3202-Cl/ST-ND® 3.04 2.53 2.11 = = 
100 2 SPI™ 2.7~5.5 8-DIP MCP3202-Cl/P-ND® 3.04 2.53 2.11 = = 
42 100 2 SPI™ 2.7~55 8-SOIC MCP3202-Cl/SN-ND® 3.04 2.53 2.11 = _ 
100 4 SPI™ 2.7~5.5 14-DIP MCP3204-BI/P-ND® 4.73 3.94 3.29 _ = 
100 4 SPI™ 2.7~55 14-SOIC MCP3204-BI/SL-ND® 4.73 3.94 3.29 = = 
100 4 SPI™ 2.7 ~5.5 14-DIP MCP3204-Cl/P-ND® 3.80 3.17 2.64 = = 
100 4 SsPI™ 2.7~5.5 14-SOIC MCP3204-Cl/SL-ND® 3.80 3.17 2.64 _ _ 
100 4 SsPI™ 2.7~5.5 14-SOIC MCP3204T-CI/SLCT-NDt 3.76 3.17 2.64 2,600 2400.01/M 
100 4 SPI™ 2.7~55 14-TSSOP MCP3204-Cl/ST-ND® 3.80 3.17 2.64 = = 
100 8 SsPI™ 2.7 ~5.5 16-DIP MCP3208-BI/P-ND® 5.22 4.35 3.62 _ = 
100 8 SPI™ 2.7 ~5.5 16-SOIC MCP3208-BI/SL-ND@ NEW! 5.23 4.35 3.62 = = 
100 8 SPI™ 2.7~55 16-DIP MCP3208-Cl/P-ND® 4.18 3.48 2.90 = = 
100 8 SsPI™ 2.7 ~5.5 16-SOIC MCP3208-Cl/SL-ND® 4.18 3.48 2.90 _ _ 
22.3 1 |2¢™ Compatible/SPI™ 2.7~5.5 SOT-23-5 MCP3221A5T-E/OTCT-ND@t NEW! 2.25 1.91 1.59 3,000 1450.00/M 
22 1 |20™ Compatible/SPI™ 2.7 ~5.5 SOT-23-5 MCP3221A5T-I/OTCT-ND@t 2.09 1.75 1.46 3,000 1330.01/M 
100 1 SPI™ 2.7 ~5.5 8-DIP MCP3301-BI/P-ND@ NEW! 3.13 2.61 217 = = 
100 1 SPI™ 2.7 ~5.5 8-SOIC MCP3301-BI/SN-ND® NEW! 3.13 2.61 217 _ = 
100 1 SPI™ 2.7~5.5 8-MSOP MCP3301-Cl/MS-ND® 2.48 2.27 1.89 = = 
100 1 SPI™ 2.7 ~5.5 8-DIP MCP3301-Cl/P-ND® 2.72 2.27 1.89 _ _ 
100 1 SPI™ 2.7 ~5.5 8-SOIC MCP3301-Cl/SN-ND® 2.72 2.27 1.89 = = 
100 2 SPI™ 2.7~55 14-DIP MCP3302-BI/P-ND® 4.69 3.91 3.26 = = 
100 2 sPI™ 2.7~5.5 14-SOIC MCP3302-BI/SL-ND® 4.69 3.91 3.26 _ = 
13 100 2 SPI™ 2.7 ~5.5 14-TSSOP MCP3302-BI/ST-ND® 4.28 3.91 3.26 _ = 
100 2 SPI™ 2.7~55 14-DIP MCP3302-Cl/P-ND® 3.77 3.14 2.61 = = 
100 2 SPI™ 2.7 ~5.5 14-SOIC MCP3302-Cl/SL-ND® 3.77 3.14 2.61 = _ 
100 2 SPI™ 2.7~5.5 14-TSSOP MCP3302-Cl/ST-ND® 3.42 3.14 2.61 _ _ 
100 4 SPI™ 2.7~55 16-DIP MCP3304-BI/P-ND® 5.18 4.32 3.60 = _ 
100 4 SPI™ 2.7~5.5 16-SOIC MCP3304-BI/SL-ND® 5.18 4.32 3.60 = _ 
100 4 SPI™ 2.7~5.5 16-DIP MCP3304-Cl/P-ND® 4.15 3.46 2.89 _ = 
100 4 SPI™ 2.7 ~5.5 16-SOIC MCP3304-Cl/SL-ND® 4.15 3.46 2.89 = = 
MCP3201/02 Daughter Board DV3201A-ND 89.99 _- - _ = 
Delta - Sigma A/D Converters 
Resolution Max Sample Rate Supply Voltage Typical Supply | Typical INL Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
(bits) (samples/sec) Input Type Interface Range (V) Current (yA) (PPM) Package | Part No. 1 10 25 ty. Pricing 
4 1 Differential |2¢™ 2.7 ~ 5.0 155 10 SOT-23-6 | MCP3421A5T-E/OTCT-ND@t 3.67 2.06 3.28 3,000 1810.00/M 
4 2 Differential lec™ 2.7 ~5.5 145 10 8-DFN MCP3422A0-E/MC-ND® NEW! 3.18 2.92 2.43 _— = 
4 2 Differential |2¢™ 27-55 145 10 8-MSOP | MCP3422A0-E/MS-ND@ NEW! 3.16 2.90 2.42 _ _ 
18 4 2 Differential |2¢™ 2.7 ~5.5 145 10 8-SOIC | MCP3422A0-E/SN-ND® NEW! 3.14 2.87 2.39 _ _ 
4 2 Differential lec™ 2.7 ~5.5 145 10 10-DFN | MCP3423-E/MF-ND@ NEW! 3.38 3.11 2.59 _ = 
4 2 Differential |2¢™ 2.7 ~5.5 145 10 10-MSOP | MCP3423-E/UN-ND® NEW! 3.38 3.11 2.59 = _ 
4 4 Differential |2¢™ 2.7 ~5.5 145 10 14-SOIC | MCP3424-E/SL-ND@ NEW! 4.26 3.91 3.26 = _ 
4 4 Differential lec™ 2.7 ~5.5 145 10 14-TSSOP | MCP3424-E/ST-ND® NEW! 4.36 3.99 3.33 _ = 
16 15 1 Differential |2¢™ 2.7 ~5.5 145 10 SOT-23-6 |MCP3425A0T-E/CHCT-ND@t NEW!| 2.68 217 1.81 3,000 1650.00/M 
13 1 Differential SsPI™ 2.7 ~5.5 120 2 8-MSOP | MCP3550-50E/MS-ND® 4.40 4.02 3.35 = _ 
2 13 1 Differential SPI™ 2.7 ~5.5 120 2 8-SOIC | MCP3550-50E/SN-ND@ 4.36 3.98 3.31 _— = 
15 1 Differential SsPI™ 2.7 ~5.5 140 0.0002 8-MSOP | MCP3550-60E/MS-ND® 4.40 4.02 3.35 = _ 
15 1 Differential spim™ 2.7~55 140 0.0002 8-SOIG _| MCP3550-60E/SN-ND® 436 3.98 3.31 - - 
2» 14 1 Differential SPI™ 2.7 ~5.5 120 0.0002 8-MSOP | MCP3551-E/MS-ND® 4.40 4.02 3.35 _— = 
14 1 Differential SsPI™ 2.7 ~5.5 120 0.0002 8-SOIC | MCP3551-E/SN-ND® 4.36 3.98 3.31 _— _ 
20 60 1 Differential sPI™ 27-55 140 0.0002 8-MSOP | MCP3553-E/MS-ND® 4.40 4.02 3.35 _ _ 
60 1 Differential spim™ 27~55 140 0.0002 8-SOIG _| MCP3553-E/SN-ND@ 436 3.98 3.31 - - 
Evaluation Board for MCP3421 MCP3421EV-ND 15.00 
Evaluation Board for MCP3422 MCP3422EV-ND@ NEW! 15.00 
Evaluation Board for MCP3424 MCP3424EV-ND@ NEW! 15.00 
Evaluation Board for MCP3425 MCP3425EV-ND@ NEW! 15.00 
Demo Board for MCP355X MCP355XDM-TAS-ND 45.00 
Demo Board for MCP355X MCP355XDV-MS1-ND 145.00 
Evaluation Board for PT100 RTD Sensor TMPSNS-RTD1-ND 45.00 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Mixed Signal (cont) 
MICROCHIP Dual Slope A/D Converters 


Supply Input Sampling Differential | Programmable Charge . 
Voltage Voltage Rate Input Input Resolution/ Pump (-V) Digi-Key Price Each 
Range (V) Range (V) Resolution (Conv/sec) | Channels | Interface Range Conversion Time | Output Pin Package Part No. 1 10 25 
Vss +1.5 ~ Vdd -1.5 Up to 17 bits 4~10 1 3-Wire Yes Yes No 16-SOIC TC500ACOE-ND 3.84 3.51 2.92 
45-475 Vss +1.5 ~ Vdd -1.5 Up to 17 bits 4~10 1 3-Wire Yes Yes No 16-DIP TCS500ACPE-ND 3.38 3.11 2.59 
24.0 ~ £1. 
Vss +1.5 ~ Vdd -1.5 Up to 16 bits 4~10 1 3-Wire Yes Yes No 16-SOIC TC500COE-ND 3.38 3.11 2.59 
Vss +1.5 ~ Vdd -1.5 Up to 16 bits 4~10 1 3-Wire Yes Yes No 16-DIP TC500CPE-ND 2.48 2:27 1.89 
Vss +1.5 ~ Vdd -1.5 Up to 17 bits 4~10 1 3-Wire Yes Yes Yes 24-SOIC TC510COG-ND NEW! 5.06 4.22 3.52 
_ - _ al Serial Port No No No (wide)16-SOIC | TC520ACOE-ND NEW! 7.92 6.60 5.50 
=- _ _ - Serial Port No No No 14-DIP TC520ACPD-ND 7.61 6.34 5.28 
44.5 ~ +6.5 Vss +1.5 ~ Vdd -1.5 12 bits plus sign bit 2~10 1 Serial Port Yes No No 40-DIP TC7109ACPL-ND 10.30 8.58 7.15 
Vss +1.5 ~ Vdd -1.5 12 bits plus sign bit 2~10 1 Serial Port Yes No No 44-PQFP | TC7109ACKW-ND 14.57 12.14 10.12 
Vss +1.5 ~ Vdd -1.5 12 bits plus sign bit 2~10 1 Serial Port Yes No No 44-MQFP_ | TC7109CKW-ND NEW! 14.57 12.14 10.12 
Vss +1.5 ~ Vdd -1.5 12 bits plus sign bit 2~10 1 Serial Port Yes No No 40-DIP TC7109CPL-ND 8.71 7.26 6.05 
Display A/D Converters 
Display Supply Resolution Resolution Power For DMM, DPM, Hold Digi-Key Price Each 
Type Voltage (V) (Digits) (Counts) (mW) Data Loggers Function Package | Part No. 1 10 25 
LCD 9 3.75 4,000 10 No No 40-DIP | TC820CPL-ND 5.22 5.04 4.94 
LCD 9 3.5 2,000 10 No Yes 40-DIP_ | TC7106ACPL-ND® 6.20 5.17 4.31 
LcD 9 3.5 2,000 10 Yes No 40-DIP_ | TC7106CPL-ND® 5.39 4.49 3.74 
LED 5; 3.5 2,000 10 No Yes 40-DIP_ | TC7107ACPL-ND® 5.86 4.88 4.07 
LED 5: 3.5 2,000 10 No Yes 44-MQFP_ |1C7107CKW-ND® 5.06 4.22 3.52 
LED 5 3.5 2,000 10 No Yes 40-DIP_ |TC7107CPL-ND® 5.06 4.22 3.52 
LCD 9 3.5 2,000 10 No Yes 40-DIP_ | TC7116ACPL-ND® 7.88 6.57 5.48 
LCD 9 3.5 2,000 10 No Yes 40-DIP_ |TC7116CPL-ND® 6.34 5.28 4.40 
LED 5 3 2,000 10 No Yes 40-DIP_ | 1C7117ACPL-ND® 8.23 6.86 5.72 
LED 5 3 2,000 10 No Yes 44-MQFP_ |1C7117CKW-ND® 5.70 4.75 3.96 
LED 5 3 2,000 10 No Yes 40-DIP_ |TC7117CPL-ND® 5.70 4.75 3.96 
LCD 9 3.5 2,000 0.5 No No 40-DIP_ | TC7126ACPL-ND® NEW! 10.24 8.53 7.1 
LCD 9 3.5 2,000 0.5 No No 40-DIP_ | TC7126CPL-ND® 7.92 6.60 5.50 
LCD 9 45 20,000 45 No No 40-DIP_ | TC7129CPL-ND® 16.85 14.04 11.70 
@ RoHS Compliant 
Binary and BCD A/D Converters 
Supply Input Voltage Resolution Resolution | Maximum Power For DMM,DPM Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Range (V) (Digits) (Counts) (mW) Interface Data Loggers | Package | Part No. 1 10 25 
Bena 45 ~ +8 199.9mV ~ 1.999 3 2,000 20 MUXed BCD Yes 24-DIP |TC14433AEPG-ND 7.92 6.60 5.50 
45 ~+8 199.9mV ~ 1.999 3 2,000 20 MUXed BCD Yes 24-DIP |1C14433EPG-ND 7.92 6.60 5.50 
D/A Converters 
Output Typical Typical % & 
Resolution DACs per Setting DNL Standby Operating Digi-Key Price Each Tape and Reel 
(Bits) Package Interface Vref Time (s) (LSB) Current (wA) | Current (WA) | Package | PartNo. 1 10 25 ty. Pricing 
1 l2c™ External 6 0.75 0.06 210 SOT-23-6 | MCP4725A0T-E/CHCT-NDt 1.19 96 80 3,000 730.00/M 
1 !2c™ External 6 0.75 0.06 210 SOT-23-6 | MCP4725A1T-E/CHCT-NDt NEW! 1.19 96 .80 3,000 730.00/M 
1 l2c™ External 6 0.75 0.06 210 SOT-23-6 | MCP4725A2T-E/CHCT-NDt NEW! 1.19 96 80 3,000 730.00/M 
1 !2c™ External 6 0.75 0.06 210 SOT-23-6 | MCP4725A3T-E/CHCT-NDt NEW! 1.19 96 80 3,000 730.00/M 
1 2spPi™ Internal 4 0.2 0.3 330 8-MSOP_ | MCP4821-E/MS-ND 2.76 2.30 1.92 = = 
1 2spPi™ Internal 4 0.2 0.3 330 8-DIP | MCP4821-E/P-ND 2.76 2.30 1.92 — _ 
1 2spPi™ Internal 4 0.2 0.3 330 8-SOIC | MCP4821-E/SN-ND 2.89 2.41 2.01 — = 
2 2spi™ Internal 4 0.2 0.3 415 8-MSOP_ | MCP4822-E/MS-ND 3.60 3.00 2.50 _ _ 
2 2spPi™ Internal 4 0.2 0.3 415 8-DIP | MCP4822-E/P-ND 3.60 3.00 2.50 _ _ 
12 2 2spPi™ Internal 4 0.2 0.3 415 8-SOIC | MCP4822-E/SN-ND 3.60 3.00 2.50 _ = 
1 SPI™ External 4.5 0.25 0.5 125 8-MSOP_ | MCP4921-E/MS-ND 2.36 1.97 1.64 _ = 
1 sPi™ External 4.5 0.25 0.5 125 8-MSOP_ | MCP4921T-E/MSCT-NDt 2.34 1.97 1.64 2,500 1490.00/M 
1 sPi™ External 4.5 0.25 0.5 125 8-DIP | MCP4921-E/P-ND 2.36 1.97 1.64 = = 
1 SPI™ External 4.5 0.25 0.5 125 8-SOIC | MCP4921-E/SN-ND 2.36 1.97 1.64 = = 
2 SPI™ External 4.5 0.25 0.5 250 14-DIP_ | MCP4922-E/P-ND 3.14 2.62 2.19 = = 
2 sPi™ External 45 0.25 0.5 250 14-SOIC_ | MCP4922-E/SL-ND 3.14 2.62 2.19 _ = 
2 sPi™ External 45 0.25 0.5 250 14-SOIC_ | MCP4922T-E/SLCT-NDt 3.11 2.62 2.19 2,600 1990.00/M 
2 sPi™ External 45 0.25 0.5 250 14-TSSOP | MCP4922-E/ST-ND 3.14 2.62 2.19 _ _ 
2 SPI™ External 4.5 0.25 0.5 250 14-TSSOP | MCP4922T-E/STCT-NDt 3.11 2.62 2.19 2,500 1990.00/M 
PlCtail Plus Daughter Board for MCP4725 MCP4725DM-PTPLS-ND NEW! 15.00 _ _ — aml 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KR MICROCHIP 


Mixed Signal (cont) 


Digital Potentiometers 


Digi@Reel” 


No. No. per Resistance Max. INL Max. DNL Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 

of Taps Package Interface (Q) + (LSB) + (LSB) Range (°C) Package _| Part No. 1 10 25 Qty. Pricing 
1 Up/Down Protocol 10,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-DFN MCP4011T-103E/MCCT-ND@+ 61 31 43 _ _ 
1 Up/Down Protocol 10,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4011-103E/MS-ND® 61 61 43 _ — 
1 Up/Down Protocol 10,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4011-103E/SN-ND® 61 $1 43 = — 
1 Up/Down Protocol 2,100 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4011-202E/MS-ND@ 61 51 43 = = 
1 Up/Down Protocol 2,100 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4011-202E/SN-ND@ 61 51 43 _ = 
1 Up/Down Protocol 5,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4011-502E/MS-ND@ 61 51 43 _ _ 
1 Up/Down Protocol 5,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4011-502E/SN-ND® 61 $1 43 = — 
1 Up/Down Protocol 50,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-DFN MCP4011T-503E/MCCT-ND@t 61 51 43 _ _ 
1 Up/Down Protocol 50,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4011-503E/MS-ND® 61 31 43 _ — 
1 Up/Down Protocol 50,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4011-503E/SN-ND® 61 51 43 = = 
1 Up/Down Protocol 10,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-6 | MCP4012T-103E/CHCT-ND@t 61 51 43 _ — 
1 Up/Down Protocol 2,100 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-6 | MCP4012T-202E/CHCT-ND@t 61 51 43 _ — 
1 Up/Down Protocol 5,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-6 | MCP4012T-502E/CHCT-NDt 61 51 43 3,000 | 390.00/M 
1 Up/Down Protocol 50,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-6 | MCP4012T-503E/CHCT-ND@t 61 $1 43 3,000 | 390.00/M 
1 Up/Down Protocol 10,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-6 | MCP4013T-103E/CHCT-ND@t 61 51 43 3,000 | 390.00/M 
1 Up/Down Protocol 2,100 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-6 | MCP4013T-202E/CHCT-ND@t 61 51 43 3,000 | 390.00/M 
1 Up/Down Protocol 5,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-6 | MCP4013T-502E/CHCT-NDt 61 51 43 3,000 | 390.00/M 
1 Up/Down Protocol 50,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-6 | MCP4013T-503E/CHCT-ND@t 61 51 43 3,000 | 390.00/M 
1 Up/Down Protocol 10,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-5 | MCP4014T-103E/OTCT-ND@t 61 51 43 = _ 
1 Up/Down Protocol 2,100 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-5 | MCP4014T-202E/OTCT-NDt 61 $1 43 _ = 
1 Up/Down Protocol 5,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-5 | MCP4014T-502E/OTCT-ND@t 61 1 43 _ _ 
1 Up/Down Protocol 50,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-5 | MCP4014T-503E/OTCT-ND@t 61 $1 43 3,000 | 390.00/M 
64 1 Up/Down Protocol 10,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-DFN MCP4021T-103E/MCCT-ND@t 1.00 82 69 _ _ 
1 Up/Down Protocol 10,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4021-103E/MS-ND® 97 81 67 _ = 
1 Up/Down Protocol 10,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4021-103E/SN-ND® 94 18 65 = = 
1 Up/Down Protocol 2,100 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-DFN MCP4021T-202E/MCCT-ND@t 1.00 82 69 — — 
1 Up/Down Protocol 2,100 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4021-202E/MS-ND® 97 81 67 _ = 
1 Up/Down Protocol 2,100 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4021-202E/SN-ND® 94 78 65 _ _ 
1 Up/Down Protocol 5,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-DFN MCP4021T-502E/MCCT-ND@t 1.00 82 69 = — 
1 Up/Down Protocol 5,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-MSOP. MCP4021-502E/MS-ND@ 97 81 67 = = 
1 Up/Down Protocol 5,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4021-502E/SN-ND® 94 18 65 _ _ 
1 Up/Down Protocol 50,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-DFN MCP4021T-503E/MCCT-NDt 1.00 82 69 _ = 
1 Up/Down Protocol 50,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4021-503E/MS-ND® 97 81 67 = — 
1 Up/Down Protocol 50,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4021-503E/SN-ND® 94 718 65 — = 
1 Up/Down Protocol 10,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-6 | MCP4022T-103E/CHCT-ND@t 95 19 66 = = 
1 Up/Down Protocol 2,100 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-6 | MCP4022T-202E/CHCT-ND@t 95 19 66 | 3,000 | 600.00/M 
1 Up/Down Protocol 5,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-6 | MCP4022T-502E/CHCT-ND@t 95 719 66 | 3,000 | 600.00/M 
1 Up/Down Protocol 50,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-6 | MCP4022T-503E/CHCT-ND@t 95 19 66 | 3,000 | 600.00/M 
1 Up/Down Protocol 10,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-6 | MCP4023T-103E/CHCT-ND@t 95 19 66 | 3,000 | 600.00/M 
1 Up/Down Protocol 2,100 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-6 | MCP4023T-202E/CHCT-NDt 95 19 66 = = 
1 Up/Down Protocol 5,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-6 | MCP4023T-502E/CHCT-ND@t 95 19 66 _ = 
1 Up/Down Protocol 10,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-5 | MCP4024T-103E/OTCT-ND@t 95 19 66 oars — 
1 Up/Down Protocol 2,100 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-5 | MCP4024T-202E/OTCT-ND@t 95 19 66 _ _ 
1 Up/Down Protocol 50,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-5 | MCP4024T-503E/OTCT-ND@t 95 19 66 = = 
1 Up/Down Protocol 5,000 0.5 0.5 -40 ~ 125 SOT-23-5 | MCP4024T-502E/OTCT-ND@t 95 19 66 _ eal 
1 12c™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 $C70-6 MCP4017T-103E/LTCT-ND@t NEW! 63 51 42 3,000 | 390.00/M 
1 l20™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 $C70-6 MCP4017T-104E/LTCT-ND@t NEW! 63 51 42 3,000 | 390.00/M 
1 l2c™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 $C70-6 MCP4017T-502E/LTCT-ND@t NEW! 63 $1 42 3,000 | 390.00/M 
1 120™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 $C70-6 MCP4017T-503E/LTCT-ND@t NEW! 63 51 42 3,000 | 390.00/M 
1 l2c™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 $C70-6 MCP4018T-103E/LTCT-ND@t NEW! 63 61 42 3,000 | 390.00/M 
1 l2c™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 $C70-6 MCP4018T-104E/LTCT-ND@t NEW! 63 61 42 3,000 | 390.00/M 
1 l2c™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 SC-70-6 MCP4018T-502E/LTCT-ND@t NEW! 63 $1 43 3,000 | 390.00/M 
1 l20™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 $C70-6 MCP4018T-503E/LTCT-ND@t NEW! 63 51 42 3,000 | 390.00/M 
1 120™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 $C70-5 MCP4019T-103E/LTCT-ND@t NEW! 63 $1 42 3,000 | 390.00/M 
1 l2c™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 $C70-5 MCP4019T-104E/LTCT-ND@t NEW! 63 201 42 3,000 | 390.00/M 
1 12c™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 $C70-5 MCP4019T-502E/LTCT-ND@t NEW! 63 51 42 3,000 | 390.00/M 
1 l20™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 $C70-5 MCP4019T-503E/LTCT-ND@t NEW! 63 O11 42 3,000 | 390.00/M 
1 l2c™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4531-103E/MS-ND@ NEW! 80 67 56 _ _ 
1 l20™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4531-104E/MS-ND® NEW! 80 67 56 = _ 
1 l2c™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-MSOP. MCP4531-502E/MS-ND@ NEW! 80 67 56 = = 
1 l2c™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4531-503E/MS-ND® NEW! 80 67 56 _ —_ 
1 120™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DFN MCP4531T-103E/MFCT-ND@t NEW! 81 67 56 | 3,300 | 510.00/M 
1 l2c™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DFN MCP4531T-104E/MFCT-ND@t NEW! 81 67 56 | 3,300 | 510.00/M 
1 \20™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DFN MCP4531T-502E/MFCT-ND@t NEW! 81 67 56 | 3,300 | 510.00/M 
1 l2c™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DFN MCP4531T-503E/MFCT-ND@t NEW! 81 67 56 | 3,300 | 510.00/M 
1 l2c™ 10,000 0.8 0.375 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4532-103E/MS-ND@ NEW! 80 67 56 — _ 
1 120™ 100,000 0.8 0.375 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4532-104E/MS-ND® NEW! 80 67 56 = — 
1 l20™ 5,000 0.8 0.375 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4532-502E/MS-ND@ NEW! 80 67 56 = _ 
1 l2c™ 50,000 0.8 0.375 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4532-503E/MS-ND® NEW! .80 67 56 _ — 
1 l2c™ 10,000 0.8 0.375 -40 ~ 125 8-DFN MCP4532T-103E/MFCT-ND@t NEW! 81 67 56 | 3,300 | 510.00/M 
108 1 12c™ 100,000 0.8 0.375 -40 ~ 125 8-DFN MCP4532T-104E/MFCT-ND@t NEW! 81 67 56 | 3,300 | 510.00/M 
1 l2c™ 5,000 0.8 0.375 -40 ~ 125 8-DFN MCP4532T-502E/MFCT-ND@t NEW! 81 67 56 | 3,300 | 510.00/M 
1 l2c™ 50,000 0.8 0.375 -40 ~ 125 8-DFN MCP4532T-503E/MFCT-ND@t NEW! 81 67 56 | 3,300 | 510.00/M 
1 l20™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4541-103E/MS-ND® NEW! 88 81 67 = _ 
1 l2c™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-MSOP. MCP4541-104E/MS-ND@ NEW! 88 81 67 — = 
1 120™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4541-502E/MS-ND® NEW! 88 81 67 _ _ 
1 l20™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4541-503E/MS-ND@ NEW! 88 81 67 _ asl 
1 l2c™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DFN MCP4541T-103E/MFCT-ND@t NEW! 99 81 67 | 3,300 | 610.00/M 
1 l20™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DFN MCP4541T-104E/MFCT-ND@t NEW! 99 81 67 | 3,300 | 610.00/M 
1 l2c™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DFN MCP4541T-502E/MFCT-ND@t NEW! 99 81 67 | 3,300 | 610.00/M 
1 l2c™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DFN MCP4541T-503E/MFCT-ND@t NEW! 99 81 67 | 3,300 | 610.00/M 
2 l20™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4631-103E/ST-ND@ NEW! 98 90 15 = — 
2 l20™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4631-104E/ST-ND@ NEW! 98 90 15 = _ 
2 l2c™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4631-502E/ST-ND@ NEW! 98 90 15 _ — 
2 l2c™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-TSSOP _|MCP4631-503E/ST-ND@ NEW! 98 90 15 = = 
2 120™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 16-QFN MCP4631T-103E/MLCT-ND@t NEW!) 1.10 90 15 3,300 | 680.01/M 
2 l2c™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 16-QFN MCP4631T-104E/MLCT-ND@t NEW!) 1.10 90 15 3,300 | 680.01/M 
2 l2c™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 16-QFN MCP4631T-502E/MLCT-ND@t NEW!) 1.10 90 52) 3,300 | 680.01/M 
2 l2c™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 16-QFN MCP4631T-503E/MLCT-ND@t NEW!) 1.10 90 15 3,300 | 680.01/M 
2 l2c™ 10,000 0.8 0.375 -40 ~ 125 10-MSOP _|MCP4632-103E/UN-ND@ NEW! 98 90 15 = = 
2 l2c™ 100,000 0.8 0.375 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4632-104E/UN-ND@® NEW! 98 90 15 _ _ 
2 120™ 5,000 0.8 0.375 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4632-502E/UN-ND@ NE! 98 90 15 _ = 
2 l20™ 50,000 0.8 0.375 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4632-503E/UN-ND@® NEW! 98 90 15 — — 
2 l20™ 10,000 0.8 0.375 -40 ~ 125 10-DFN MCP4632T-103E/MFCT-ND@t NEW! 1.10 90 15 3,300 | 680.01/M 
2 l2c™ 100,000 0.8 0.375 -40 ~ 125 10-DFN MCP4632T-104E/MFCT-ND@t NEW! 1.10 90 15 3,300 | 680.01/M 
2 l2c™ 5,000 0.8 0.375 -40 ~ 125 10-DFN MCP4632T-502E/MFCT-ND@t NEW! 1.10 90 15 3,300 | 680.01/M 
2 l2c™ 50,000 0.8 0.375 -40 ~ 125 10-DFN MCP4632T-503E/MFCT-ND@t NEW! 1.10 90 15 3,300 | 680.01/M 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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KX MICROCHIP 


Mixed Signal 


Digital Potentiometers (Cont.) 


No. No. per Resistance Max. INL Max. DNL Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 

of Taps Package Interface (0) + (LSB) + (LSB) Range (°C) Package | Part No. 1 10 25 Qty. Pricing 
1 SPI™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4131-103E/MS-ND® 80 67 56 _ _ 
1 SPI™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DIP MCP4131-103E/P-ND@® NEW! 80 67 56 _ — 
1 SPI™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4131-103E/SN-ND® NEW! 80 67 56 _ _ 
1 SPI™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DIP MCP4131-104E/P-ND@ NEW! 80 67 56 _ _ 
1 SPI™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4131-104E/SN-ND@ NEW! 80 67 56 = = 
1 SPI™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DIP MCP4131-502E/P-ND@ NEW! 80 67 56 = _ 
1 SPI™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4131-502E/SN-ND® NEW! 80 67 56 _ _ 
1 SPI™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DIP MCP4131-503E/P-ND@ NEW! 80 67 56 _ — 
1 sPI™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4131-503E/SN-ND® NEW! 80 67 56 _ _ 
1 SPI™ 10,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 8-DIP. MCP4132-103E/P-ND@ NEW! 80 67 56 = _ 
1 SPI™ 10,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4132-103E/SN-ND@ NEW! 80 67 56 _ = 
1 SPI™ 100,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 8-DIP MCP4132-104E/P-ND@ NEW! 80 67 56 _ _ 
1 SPI™ 100,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4132-104E/SN-ND® NEW! 80 67 56 _ — 
1 SPI™ 5,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 8-DIP MCP4132-502E/P-ND@ NEW! 80 67 56 _ — 
1 SPI™ 5,000 1.125 0.375 40 ~ 125 8-SOIC MCP4132-502E/SN-ND® NEW! 80 67 56 = _ 
1 SPI™ 50,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 8-DIP MCP4132-503E/P-ND@ NEW! 80 67 56 _ I 
129 1 SPI™ 50,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4132-503E/SN-ND@® NEW! 80 67 56 _ — 
1 SsPI™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DIP MCP4141-103E/P-ND@ NEW! 88 81 67 _ _ 
1 SPI™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4141-103E/SN-ND® NEW! 88 81 67 _ _ 
1 SPI™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DIP MCP4141-104E/P-ND@ NEW! 88 81 67 = = 
1 SPI™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4141-104E/SN-ND® NEW! 88 81 67 = _ 
1 SPI™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DIP MCP4141-502E/P-ND@ NEW! 88 81 67 _ _ 
1 SPI™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4141-502E/SN-ND® NEW! 88 81 67 _ — 
1 SsPI™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DIP MCP4141-503E/P-ND@ NEW! 88 81 67 _ _ 
1 SPI™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4141-503E/SN-ND® NEW! 88 81 67 = = 
1 SPI™ 10,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 8-DIP MCP4142-103E/P-ND® NEW! 88 81 67 _ — 
1 SPI™ 10,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4142-103E/SN-ND® NEW! 88 81 67 _ _ 
1 SPI™ 100,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 8-DIP MCP4142-104E/P-ND@ NEW! 88 81 67 _ _ 
1 SPI™ 100,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4142-104E/SN-ND@® NEW! 88 81 67 _ = 
1 SPI™ 5,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 8-DIP. MCP4142-502E/P-ND@ NEW! 88 81 67 _ _ 
1 SPI™ 5,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4142-502E/SN-ND® NEW! 88 81 67 _ — 
1 SsPi™ 50,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 8-DIP MCP4142-503E/P-ND® NEW! 88 81 67 _ — 
1 SPI™ 50,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4142-503E/SN-ND® NEW! 88 81 67 a) _ 
1 SPI™ 10,000 | 0.5 -40 ~ 125 8-DIP MCP4151-103E/P-ND@ NEW! 98 90 15 _ = 
1 SPI™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4151-103E/SN-ND@® NEW! 98 90 75 _ = 
1 SsPI™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-Dip MCP4151-104E/P-ND@ NEW! 98 90 15 _ _ 
1 SPiI™ 100,000 d 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4151-104E/SN-ND® NEW! 98 90 15 _ _ 
1 SPI™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-DIP MCP4151-502E/P-ND@ NEW! 98 90 15 = = 
1 SPI™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4151-502E/SN-ND® NEW! 98 90 75 =— _ 
1 SPI™ 50,000 | 0.5 -40 ~ 125 8-DIP MCP4151-503E/P-ND@ NEW! 98 90 6) _ _ 
1 SPI™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4151-503E/SN-ND@® NEW! 98 90 15 _ — 
1 SPI™ 10,000 1.5 0.5 -40 ~ 125 8-DIP MCP4152-103E/P-ND@ NEW! 98 90 15 _ _ 
1 sPI™ 10,000 1.5 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4152-103E/SN-ND® NEW! 98 90 15 = _ 
1 SPI™ 100,000 1.5 0.5 -40 ~ 125 8-DIP MCP4152-104E/P-ND@® NEW! 98 90 15 _ — 
1 SPI™ 100,000 1.5 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4152-104E/SN-ND® NEW! 98 90 75 _ cal 
1 SPI™ 5,000 1.5 0.5 -40 ~ 125 8-DIP MCP4152-502E/P-ND@ NEW! 98 90 15 _ _ 
1 SPI™ 5,000 1.5 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4152-502E/SN-ND@ NEW! 98 90 15 _ = 
1 SPI™ 50,000 1.5 0.5 -40 ~ 125 8-DIP. MCP4152-503E/P-ND@ NEW! 98 90 15 _ _ 
957 1 SPI™ 50,000 1.5 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4152-503E/SN-ND® NEW! 98 90 15 _ — 
1 SPI™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-DIP MCP4161-103E/P-ND@ NEW! 1.06 96 80 _ = 
1 SPI™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4161-103E/SN-ND® NEW! 1.06 96 80 _ _ 
1 SPI™ 100,000 | 0.5 -40 ~ 125 8-DIP MCP4161-104E/P-ND@ NEW! 1.06 96 80 _ _ 
1 SPI™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4161-104E/SN-ND@ NEW! 1.06 96 80 = = 
1 SsPI™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-DIP MCP4161-502E/P-ND@ NEW! 1.06 96 80 = _ 
1 SPI™ 5,000 | 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4161-502E/SN-ND® NEW! 1.06 96 80 _ _ 
1 SPI™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-DIP MCP4161-503E/P-ND@ NEW! 1.06 96 80 _ — 
1 sPI™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4161-503E/SN-ND® NEW! 1.06 96 80 _ _ 
1 SPI™ 10,000 1.5 0.5 -40 ~ 125 8-DIP. MCP4162-103E/P-ND@ NEW! 1.06 96 80 = _ 
1 SPI™ 10,000 1.5 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4162-103E/SN-ND@ NEW! 1.06 96 80 _ = 
1 sPI™ 100,000 1.5 0.5 -40 ~ 125 8-DIP MCP4162-104E/P-ND@ NEW! 1.06 96 80 _ aad 
1 SPI™ 100,000 15 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4162-104E/SN-ND® NEW! 1.06 96 80 _ _ 
1 SPI™ 5,000 15 0.5 -40 ~ 125 8-DIP MCP4162-502E/P-ND@ NEW! 1.06 96 80 _ — 
1 SPI™ 5,000 1.5 0.5 40 ~ 125 8-SOIC MCP4162-502E/SN-ND® NEW! 1.06 96 80 — = 
1 SPI™ 50,000 1.5 0.5 -40 ~ 125 8-DIP MCP4162-503E/P-ND@ NEW! 1.06 96 80 _ = 
1 SPI™ 50,000 5 0.5 -40 ~ 125 8-SOIC MCP4162-503E/SN-ND@ NEW! 1.06 96 80 = — 
2 SPI™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-DIP MCP4231-103E/P-ND® 98 90 15 = _ 
2 SPI™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-SOIC MCP4231-103E/SL-ND® 98 90 15 _ _ 
2 SPI™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4231-103E/ST-ND@ NEW! 98 90 15 _ = 
2 sPI™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DIP MCP4231-104E/P-ND@ NEW! 98 90 75 _ _ 
2 SPI™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-SOIC MCP4231-104E/SL-ND® NEW! 98 90 15 = _ 
2 SPI™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4231-104E/ST-ND@ NEW! 98 90 15 _ = 
2 sPI™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DIP MCP4231-502E/P-ND@ NEW! 98 90 75 _ _ 
2 SPI™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-SOIC MCP4231-502E/SL-ND® NEW! 98 90 15 _ _ 
2 SPI™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4231-502E/ST-ND@ NEW! 98 90 15 _ — 
2 SPI™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DIP. MCP4231-503E/P-ND@ NEW! 98 90 lS = = 
2 SsPI™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-SOIC MCP4231-503E/SL-ND® NEW! 98 90 18 _ _ 
2 SPI™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4231-503E/ST-ND@ NEW! 98 90 15 _ — 
429 2 SPI™ 10,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 10-MSOP =| MCP4232-103E/UN-ND@ 98 90 15 _ _ 
2 SPI™ 100,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4232-104E/UN-ND@ NEW! 98 90 A _ _ 
2 SPI™ 5,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 10-MSOP _|MCP4232-502E/UN-ND@ NEW! 98 90 15 = — 
2 SPI™ 50,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4232-503E/UN-ND@ NEW! 98 90 5 _ _ 
2 SPI™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-SOIC MCP4241-103E/SL-ND® 1.16 1.06 88 _ _ 
2 SPI™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-DIP MCP4241-103E/P-ND® 1.16 1.06 88 _ — 
2 SPI™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4241-103E/ST-ND® 1.16 1.06 88 _ _ 
2 SPI™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-DIP MCP4241-104E/P-ND@ NEW! 1.16 1.06 88 = _ 
2 SPI™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-SOIC MCP4241-104E/SL-ND@ 1.16 1.06 88 _ — 
2 SPI™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4241-104E/ST-ND® 1.16 1.06 88 _ _ 
2 SPI™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-DIP MCP4241-502E/P-ND@ NEW! 1.16 1.06 88 _ _ 
2 SPI™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-SOIC MCP4241-502E/SL-ND@ 1.16 1.06 88 _ — 
2 SPI™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-TSSOP__|MCP4241-502E/ST-ND® 1.16 1.06 88 = = 
2 SPI™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-DIP MCP4241-503E/P-ND@ NEW! 1.16 1.06 88 = = 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 
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(us2010) 707 


KR MICROCHIP 


Mixed Signal 


Digital Potentiometers (Cont.) 


No. No. per Resistance Max. INL Max. DNL Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 

of Taps Package Interface (0) + (LSB) + (LSB) Range (°C) Package | Part No. 1 10 25 Qty. Pricing 
2 SPI™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-SOIC MCP4241-503E/SL-ND® 1.16 1.06 88 = _ 
2 SPI™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4241-503E/ST-ND@ 1.16 1.06 88 _ = 
429 2 SPI™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 10-MSOP =| MCP4242-103E/UN-ND® 1.16 1.06 88 _ _ 
2 SPI™ 100,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4242-104E/UN-ND@ NEW! 1.16 1.06 88 _ — 
2 SPI™ 5,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4242-502E/UN-ND@ NEW! 1.16 1.06 88 == = 
2 SsPI™ 50,000 1.125 0.375 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4242-503E/UN-ND@ NEW! 1.16 1.06 88 = = 
2 SPI™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-SOIC MCP4251-103E/SL-ND® 1.02 93 78 _ — 
2 SsPI™ 10,000 il 0.5 -40 ~ 125 14-DIP MCP4251-103E/P-ND® 1.02 93 78 _ _ 
2 SPI™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-DIP MCP4251-104E/P-ND® NEW! 1.02 93 78 — — 
2 SsPi™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-SOIC MCP4251-104E/SL-ND® NEW! 1.02 93 78 _ _ 
2 SPI™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4251-104E/ST-ND@ NEW! 1.02 93 18 _ = 
2 SPI™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-DIP MCP4251-502E/P-ND@ NEW! 1.02 93 78 _ _ 
2 SPI™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-SOIC MCP4251-502E/SL-ND@ NEW! 1.02 93 78 = — 
2 SsPI™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4251-502E/ST-ND@ NEW! 1.02 93 78 — = 
2 SPI™ 50,000 tf 0.5 -40 ~ 125 8-DIP MCP4251-503E/P-ND@® NEW! 1.02 93 78 _ — 
2 SPI™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-SOIC MCP4251-503E/SL-ND® NEW! 1.02 93 18 _ = 
2 SPI™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4251-503E/ST-ND@ NEW! 1.02 93 78 — — 
2 SPI™ 10,000 1.5 0.5 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4252-103E/UN-ND® 1.02 93 78 = — 
2 SsPI™ 100,000 1.5 0.5 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4252-104E/UN-ND@ NEW! 1.02 93 78 — = 
2 SPI™ 5,000 1.5 0.5 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4252-502E/UN-ND@® NEW! 1.02 93 78 _ —_ 
2 SPI™ 50,000 1.5 0.5 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4252-503E/UN-ND@ NEW! 1.02 93 18 _ = 
257 2 SPI™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-DIP MCP4261-103E/P-ND® 1.32 1.21 1.01 _ — 
2 SsPI™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-SOIC MCP4261-103E/SL-ND® 1.32 1.21 1.01 _ — 
2 SPI™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4261-103E/ST-ND@ NEW! 1.32 1.21 1.01 _ — 
2 SPI™ 100,000 | 0.5 -40 ~ 125 14-DIP MCP4261-104E/P-ND@ NEW! 1.32 1.21 1.01 _ — 
2 SPI™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-SOIC MCP4261-104E/SL-ND@ NEW! 1.32 1.21 1.01 = = 
2 SsPI™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4261-104E/ST-ND@ NEW! 1.32 1211 1.01 _ = 
2 SPI™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-DIP MCP4261-502E/P-ND@ NEW! 1.32 1.21 1.01 _ — 
2 SsPI™ 5,000 | 0.5 -40 ~ 125 14-SOIC MCP4261-502E/SL-ND® NEW! 1.32 1.21 1.01 _ _ 
2 SPI™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4261-502E/ST-ND@ NEW! 1.32 1.21 1.01 = — 
2 SPI™ 50,000 al 0.5 -40 ~ 125 14-DIP MCP4261-503E/P-ND@® NEW! 1.32 1.21 1.01 = = 
2 SPI™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-SOIC MCP4261-503E/SL-ND® NEW! 1.32 1.21 1.01 3 = 
2 SPI™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4261-503E/ST-ND@ NEW! 1.32 1.21 1.01 _ = 
2 SPI™ 10,000 1.5 0.5 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4262-103E/UN-ND® 1.32 1.21 1.01 _ _ 
2 SPI™ 100,000 15 0.5 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4262-104E/UN-ND@ NEW! 1.32 1.21 1.01 _ — 
2 SPI™ 5,000 1.5 0.5 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4262-502E/UN-ND@ NEW! 1.32 1.21 1.01 _ Ed 
2 SPI™ 50,000 1.5 0.5 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4262-503E/UN-ND@ NEW! 1.32 1.21 1.01 _ = 
1 SPI™ 10,000 1 1 -40 ~ 85 8-DIP MCP41010-I/P-ND® 1.61 1.34 AAA _ _ 
1 SPI™ 10,000 a 1 -40 ~ 85 8-SOIC MCP41010-I/SN-ND@ 1.61 1.34 1.11 = — 
1 SsPI™ 50,000 1 1 -40 ~ 85 8-DIP MCP41050-I/P-ND® 1.61 1.34 1.11 — = 
1 SPI™ 50,000 Hl A -40 ~ 85 8-SOIC MCP41050-I/SN-ND@ 1.61 1.34 1.11 _ — 
1 SPI™ 100,000 1 i -40 ~ 85 8-DIP. MCP41100-I/P-ND® 1.61 1.34 1.11 _ = 
1 SPI™ 100,000 1 1 -40 ~ 85 8-SOIC MCP41100-I/SN-ND@ 1.61 1.34 1.11 = — 
2 SPI™ 10,000 1 1 -40 ~ 85 14-DIP MCP42010-I/P-ND@ 2.40 2.00 1.67 = — 
2 SPI™ 10,000 1 1 -40 ~ 85 14-SOIC MCP42010-I/SL-ND® 2.40 2.00 1.67 — = 
2 SPI™ 10,000 o| A -40 ~ 85 14-TSSOP | MCP42010-I/ST-ND@ 2.40 2.00 1.67 _ — 
2 SPI™ 50,000 1 i -40 ~ 85 14-DIP MCP42050-1/P-ND® 2.40 2.00 1.67 _ _ 
2 SPI™ 50,000 1 1 -40 ~ 85 14-SOIC MCP42050-I/SL-ND@ 2.40 2.00 1.67 _ — 
2 sPI™ 50,000 1 1 -40 ~ 85 14-TSSOP | MCP42050-I/ST-ND® 2.40 2.00 1.67 _ _ 
2 SPI™ 100,000 1 a -40 ~ 85 14-DIP MCP42100-I/P-ND@ 2.40 2.00 1.67 _ = 
2 SPI™ 100,000 1 1 -40 ~ 85 14-SOIC MCP42100-I/SL-ND® 2.40 2.00 1.67 _ — 
2 SPI™ 100,000 1 | -40 ~ 85 14-TSSOP | MCP42100-I/ST-ND@ 2.40 2.00 1.67 = = 
1 l20™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4542-103E/MS-ND@ NEW! 88 81 67 = = 
1 120™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4542-104E/MS-ND® NEW! 88 81 67 _ — 
1 l20™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4542-502E/MS-ND@ NEW! 88 81 67 _ _ 
1 l2c™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4542-503E/MS-ND® NEW! 88 81 67 — — 
1 l2c™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-DFN MCP4542T-103E/MFCT-ND@t NEW! 99 81 67 | 3,300 | 610.00/M 
1 120™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-DFN MCP4542T-104E/MFCT-ND@t NEW! 99 81 67 | 3,300 | 610.00/M 
1 120™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-DFN MCP4542T-502E/MFCT-ND@t NEW! 99 81 67 3,300 | 610.00/M 
1 l2c™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-DFN MCP4542T-503E/MFCT-ND@t NEW! 99 81 67 | 3,300 | 610.00/M 
256 1 l2c™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4551-103E/MS-ND@ NEW! 98 90 15 _ — 
1 l20™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4551-104E/MS-ND@ NEW! 98 90 5 = = 
1 l2c™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4551-502E/MS-ND@® NEW! 98 90 15 _ — 
1 l20™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4551-503E/MS-ND@ NEW! 98 90 15 _ _ 
1 l2c™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-DFN MCP4551T-103E/MFCT-ND@t NEW! 1.10 90 15 3,300 | 680.01/M 
1 l20™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-DFN MCP4551T-104E/MFCT-ND@t NEW! 1.10 90 75 3,300 | 680.01/M 
1 l2c™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-DFN MCP4551T-502E/MFCT-ND@t NEW! 1.10 90 15 3,300 | 680.01/M 
1 l2c™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-DFN MCP4551T-503E/MFCT-ND@t NEW! 1.10 90 15 3,300 | 680.01/M 
1 l2c™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4552-103E/MS-ND@ NEW! 98 90 15 _ _ 
1 120™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4552-104E/MS-ND@ NEW! 98 90 15 _ _ 
1 l20™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4552-502E/MS-ND@ NEW! 98 90 15 _ = 
1 l20™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4552-503E/MS-ND® NEW! 98 90 15 = = 
1 l20™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-DFN MCP4552T-103E/MFCT-ND@t NEW! 1.10 90 75 3,300 | 680.01/M 
1 l2c™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-DFN MCP4552T-104E/MFCT-ND@t NEW! 1.10 90 15 3,300 | 680.01/M 
1 l20™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-DFN MCP4552T-502E/MFCT-ND@t NEW! 1.10 90 15 3,300 | 680.01/M 
1 l2c™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 8-DFN MCP4552T-503E/MFCT-ND@t NEW! 1.10 90 15 3,300 | 680.01/M 
1 l20™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4561-103E/MS-ND@ NEW! 1.06 96 80 _ = 
1 l20™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4561-104E/MS-ND® NEW! 1.06 96 80 = _ 
1 l20™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4561-502E/MS-ND® NEW! 1.06 96 80 _ = 
1 l2c™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4561-503E/MS-ND® NEW! 1.06 96 80 _ = 
1 l20™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DFN MCP4561T-103E/MFCT-ND@t NEW! 1.19 96 80 | 3,300 | 730.00/M 
1 l2c™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DFN MCP4561T-104E/MFCT-ND@t NEW! 1.19 96 80 | 3,300 | 730.00/M 
1 l2c™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DFN MCP4561T-502E/MFCT-ND@t NEW! 1.19 96 80 | 3,300 | 730.00/M 
1 l20™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DFN MCP4561T-503E/MFCT-ND@t NEW! 1.19 96 80 | 3,300 | 730.00/M 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Mixed Signal 


Digital Potentiometers (Cont.) 


KX MICROCHIP 


No. No. per Resistance Max. INL Max. DNL Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
of Taps Package Interface (0) + (LSB) + (LSB) Range (°C) Package Part No. 1 10 25 Qty. Pricing 
1 l2c™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4562-103E/MS-ND@ NEW! 1.06 96 80 = _ 
1 l20™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4562-104E/MS-ND@ NEW! 1.06 96 80 _ _ 
1 l20™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4562-502E/MS-ND@ NEW! 1.06 96 80 _ = 
1 l2c™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-MSOP MCP4562-503E/MS-ND® NEW! 1.06 96 80 _ — 
1 l2c™ 10,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DFN MCP4562T-103E/MFCT-ND@t NEW! 1.19 96 80 | 3,300 | 730.00/M 
1 l2c™ 100,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DFN MCP4562T-104E/MFCT-ND@t NEW! 1.19 96 80 | 3,300 | 730.00/M 
1 l20™ 5,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DFN MCP4562T-502E/MFCT-ND@t NEW! 1.19 96 80 | 3,300 | 730.00/M 
1 l20™ 50,000 0.5 0.25 -40 ~ 125 8-DFN MCP4562T-503E/MFCT-ND@t NEW! 1.19 96 80 | 3,300 | 730.00/M 
2 l20™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4641-103E/ST-ND@ NEW! 1.16 1.06 88 _ _ 
2 l2c™ 100,000 al 0.5 -40 ~ 125 14-TSSOP _|MCP4641-104E/ST-ND@ NEW! 1.16 1.06 88 = — 
2 l20™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4641-502E/ST-ND@ NEW! 1.16 1.06 88 = — 
2 l2c™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4641-503E/ST-ND@® NEW! 1.16 1.06 88 = — 
2 12c™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 16-QFN MCP4641T-103E/MLCT-ND@t NEW!| = 1.31 1.06 88 3,300 | 800.00/M 
2 120™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 16-QFN MCP4641T-104E/MLCT-ND@t NEW!| 1.31 1.06 88 3,300 | 800.00/M 
2 l2c™ 5,000 it 0.5 -40 ~ 125 16-QFN MCP4641T-502E/MLCT-ND@t NEW!| = 1.31 1.06 88 3,300 | 800.00/M 
2 l20™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 16-QFN MCP4641T-503E/MLCT-ND@t NEW!| 1.31 1.06 88 3,300 | 800.00/M 
2 l2c™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4642-103E/UN-ND@® NEW! 1.16 1.06 88 _ — 
2 l2c™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4642-104E/UN-ND® NEW! 1.16 1.06 88 _ — 
2 l20™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4642-502E/UN-ND@ NEW! 1.16 1.06 88 _ _ 
2 l20™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4642-503E/UN-ND@ NEW! 1.16 1.06 88 _ = 
2 l20™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 10-DFN MCP4642T-103E/MFCT-ND@t NEW! 1.31 1.06 88 3,300 | 800.00/M 
2 l2c™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 10-DFN MCP4642T-104E/MFCT-ND@t NEW! 1.31 1.06 88 3,300 | 800.00/M 
2 l20™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 10-DFN MCP4642T-502E/MFCT-ND@t NEW! 1.31 1.06 88 3,300 | 800.00/M 
2 120™ 50,000 al 0.5 -40 ~ 125 10-DFN MCP4642T-503E/MFCT-ND@t NEW! 1.31 1.06 88 3,300 | 800.00/M 
2 l2c™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-TSSOP _|MCP4651-103E/ST-ND@ NEW! 1.02 93 18 = = 
2 l20™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4651-104E/ST-ND@ NEW! 1.02 93 78 _ _ 
2 l20™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4651-502E/ST-ND@ NEW! 1.02 93 78 = = 
256 2 l2c™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4651-503E/ST-ND@ NEW! 1.02 93 78 _ — 
2 l2c™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 16-QFN MCP4651T-103E/MLCT-ND@t NEW!) 1.15 93 78 3,300 | 710.01/M 
2 l2c™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 16-QFN MCP4651T-104E/MLCT-ND@t NEW!) 1.15 93 18 3,300 | 710.01/M 
2 l20™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 16-QFN MCP4651T-502E/MLCT-ND@t NEW!) 1.15 93 78 3,300 | 710.01/M 
2 l2c™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 16-QFN MCP4651T-503E/MLCT-ND@t NEW!) 1.15 93 78 3,300 | 710.01/M 
2 l20™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4652-103E/UN-ND@ NEW! 1.02 93 78 _ _ 
2 l2c™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4652-104E/UN-ND@ NEW! 1.02 93 78 _ — 
2 l2c™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 10-MSOP _|MCP4652-502E/UN-ND@ NEW! 1.02 93 18 — — 
2 l2c™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4652-503E/UN-ND@® NEW! 1.02 93 78 — — 
2 l2c™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 10-DFN MCP4652T-103E/MFCT-ND@t NEW! 1.15 93 78 3,300 | 710.01/M 
2 l2c™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 10-DFN MCP4652T-104E/MFCT-ND@t NEW! 1.15 93 78 3,300 | 710.01/M 
2 l20™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 10-DFN MCP4652T-502E/MFCT-ND@t NEW! 1.15 93 78 3,300 | 710.01/M 
2 l20™ 50,000 it 0.5 -40 ~ 125 10-DFN MCP4652T-503E/MFCT-ND@t NEW! 1.15 93 18 3,300 | 710.01/M 
2 l2c™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4661-103E/ST-ND@ NEW! 1.38 1.26 1.05 _ — 
2 l2c™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4661-104E/ST-ND@ NEW! 1.38 1.26 1.05 _ — 
2 l2c™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4661-502E/ST-ND@ NEW! 1.38 1.26 1.05 _ —_ 
2 l20™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 14-TSSOP | MCP4661-503E/ST-ND@ NEW! 1.38 1.26 1.05 _ _ 
2 l2c™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 16-QFN MCP4661T-103E/MLCT-ND@t NEW!) = 1.55 1.26 1.05 3,300 | 950.00/M 
2 l20™ 100,000 it 0.5 -40 ~ 125 16-QFN MCP4661T-104E/MLCT-ND@t NEW!) 1.55 1.26 1.05 3,300 | 950.00/M 
2 l2c™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 16-QFN MCP4661T-502E/MLCT-ND@t NEW!) 1.55 1.26 1.05 3,300 | 950.00/M 
2 l20™ 50,000 a 0.5 -40 ~ 125 16-QFN MCP4661T-503E/MLCT-ND@t NEW!) 1.55 1.26 1.05 3,300 | 950.00/M 
2 l20™ 10,000 f 0.5 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4662-103E/UN-ND@® NEW! 1.38 1.26 1.05 = — 
2 l20™ 100,000 1 0.5 -40 ~ 125 10-MSOP _|MCP4662-104E/UN-ND@ NEW! 1.38 1.26 1.05 = = 
2 120™ 5,000 1 0.5 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4662-502E/UN-ND@ NEW! 1.38 1.26 1.05 = = 
2 l20™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 10-MSOP | MCP4662-503E/UN-ND@ NEW! 1.38 1.26 1.05 — _ 
2 l20™ 10,000 1 0.5 -40 ~ 125 10-DFN MCP4662T-103E/MFCT-ND@t NEW! 1.55 1.26 1.05 3,300 | 950.00/M 
2 l2c™ 100,000 df 0.5 -40 ~ 125 10-DFN MCP4662T-104E/MFCT-ND@t NEW! 1.55 1.26 1.05 3,300 | 950.00/M 
2 120™ 5,000 df 0.5 -40 ~ 125 10-DFN MCP4662T-502E/MFCT-ND@t NEW! 1.55 1.26 1.05 3,300 | 950.00/M 
2 l20™ 50,000 1 0.5 -40 ~ 125 10-DFN MCP4662T-503E/MFCT-ND@t NEW! 1.55 1.26 1.05 3,300 | 950.00/M 
Evaluation Board for MCP4022, MCP4023 and MCP4024 VSUPEV2-ND® 10.00 
Evaluation Board for MCP402X MCP402XEV-ND® 15.00 
Daughter Board for MCP4XXX MCP4XXXDM-DB-ND 25.00 
Daughter Board for MCP42XX MCP42XXDM-PTPLS-ND® NEW! 20.00 
Evaluation Board for Supervisor SOT23 VSUPEV-ND 5.00 
14-Pin SOIC/TSSOP/DIP Evaluation Board SOIC14EV-ND@ 20.00 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 
Frequency-to-Voltage / Voltage-to-Frequency 
Frequency Full Scale Non-linearity Digi-Key Price Each 
Range (kHz) (ppm FS/°C) (%FS) Package Part No. 1 10 25 
40 £0.02 14-SOIC TC9400COD-ND 9.82 8.18 6.82 
100 40 +0.02 14-DIP TC9400CPD-ND 8.71 7.26 6.05 
100 £0.25 14-DIP TC9402CPD-ND 4.12 3.43 2.86 
Energy Measurement 
Voltage MechCounter 
Measurement | Dynamic Gain _| Reference Drift Drive PSSR % Aldd Didd Supply Voltage | Temperature Digi-Key Price Each 
Error Range Selection ppm typ. (mA) typ. Max. (mA) Max. (mA) Range (V) Range (°C) Package | Part No. al 10 25 
—_ 24-Bit 32 15 45~5.5 -40 ~ 125 20-SSOP_| MCP3901A0-I/SS-ND@ NEW! 2.16 1.99 1.66 
ot 500:1 1:16 15 15 0.01% 3 2 45~5.5 -40 ~ 85 24-SSOP_ | MCP3905A-I/SS-ND® 2.06 1.88 1.57 
oa 500:1 1:16 15 15 0.01% 3 2 45~5.5 -40 ~ 85 24-SSOP_| MCP3905L-I/SS-ND@ 2.12 1.96 1.63 
0.1% 1000:1 1:32 15 15 0.01% 3 2 45~5.5 -45 ~ 85 24-SSOP_| MCP3906A-I/SS-ND® 2.22 2.03 1.70 
0.1% 1000:1 1:16 15 15 0.01% 28 1.2 45~5.5 -40 ~ 85 24-SSOP_ | MCP3909-I/SS-ND@ 2.30 2.11 1.76 
Evaluation Board for MCP3905 MCP3905EV-ND 75.00 — = 
Reference Design for MCP3905 MCP3905RD-PM1-ND 45.00 _ - 
Reference Design for MCP3909 MCP3909RD-3PH1-ND 249.99 _ - 
@ RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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KX MICROCHIP Linear 
Op Amps Digi@Reel° 


No. per Iq Typical Iq Max. Vos Max. Operating Voltage Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package GBWP (WA) (mA) (mV) Range (V) Range Package | Part No. al 10 25 Qty. Pricing 

2.8MHz 230 325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP601-E/P-ND® NEW! 52 48 A0 = = 
2.8MHz 230 325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP601-I/P-ND@ 48 A4 36 _— — 
2.8MHz 230 325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP601-E/SN-ND® NEW! 52 8 A0 _ _ 
{ 2.8MHz 230 325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 8-SOIC | MCP601-I/SN-ND® 48 A4 36 _— _ 
2.8MHz 230 325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP601RT-E/OTCT-ND@t NEW! 48 4 36 3,000 330.00/M 
2.8MHz 230 2325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C SOT-23-5 | MCP601RT-I/OTCT-ND@t 7 39 33 3,000 300.00/M 
2.8MHz 230 325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP601T-E/OTCT-ND@t NEW! 54 A4 36 3,000 330.00/M 
2.8MHz 230 2325 2. 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C SOT-23-5 | MCP601T-I/OTCT-ND@t AT 39 33 3,000 300.00/M 
2.8MHz 230 325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP602-E/P-ND® NEW! 16 63 53 = i 
2.8MHz 230 325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP602-E/SN-ND@ NEW! 76 63 53 _— — 
9 2.8MHz 230 325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-TSSOP | MCP602-E/ST-ND@® NEW! 716 63 53 _ = 
2.8MHz 230 325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP602-1/P-ND® 62 7 A8 _— _ 
2.8MHz 230 325 2. 2.7 ~ 6.0 40°C ~ 85°C 8-SOIC | MCP602-I/SN-ND@ 62 57 A8 = _ 
2.8MHz 230 2325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 8-TSSOP | MCP602-I/ST-ND 62 o7 48 = — 
2.8MHz 230 325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-6 | MCP603T-E/CHCT-ND@t NEW! 48 4 36 3,000 330.00/M 
2.8MHz 230 325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP603-E/P-ND® NEW! 60 50 Al _— _ 
1 2.8MHz 230 325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP603-E/SN-ND® NEW! 60 50 Al = _ 
2.8MHz 230 325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP603-I/P-ND® 56 AT 39 _— — 
2.8MHz 230 325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 8-SOIC | MCP603-I/SN-ND@ 56 AT 39 — _ 
2.8MHz 230 2325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-DIP | MCP604-E/P-ND® NEW! 1.26 1.16 96 _— = 
2.8MHz 230 325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-SOIC | MCP604-E/SL-ND® NEW! 1.26 1.16 96 = _ 
4 2.8MHz 230 325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-TSSOP | MCP604-E/ST-ND@ NEW! 1.26 1.16 96 _— = 
2.8MHz 230 325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 14-DIP | MCP604-I/P-ND® 1.25 1.04 86 _ = 
2.8MHz 230 2325 2 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 14-SOIC | MCP604-1/SL-ND® 1.25 1.04 86 = _ 
155MHz 18.70 025 0.25 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP606-I/P-ND® 18 12 60 = _ 
1 155MHz 18.70 025 0.25 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 8-SOIC | MCP606-I/SN-ND® 78 72 60 _— — 
155MHz 18.70 025 0.25 2.5 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 8-TSSOP__| MCP606-I/ST-ND@ NEW! 18 12 60 _ = 
155MHz 18.70 025 0.25 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP607-I/P-ND® 1.06 98 81 _— = 
2 155MHz 18.70 025 0.25 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 8-SOIC | MCP607-I/SN-ND@ 1.06 98 81 = _ 
155MHz 18.70 025 0.25 2.5 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 8-TSSOP__| MCP607-I/ST-ND@ NEW! 1.06 98 81 = = 
155MHz 18.70 025 0.25 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP608-1/P-ND 94 18 65 = = 
1 155MHz 18.70 025 0.25 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 8-SOIC | MCP608-I/SN-ND® 94 78 65 _— _ 
155MHz 18.70 025 0.25 2.5 ~ 6.0 40°C ~ 85°C 8-TSSOP__| MCP608-I/ST-ND@ NEW! 94 78 65 — _ 
155MHz 18.70 025 0.25 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 14-DIP_ | MCP609-I/P-ND@ 1.58 1.46 1.21 _— — 
4 155MHz 18.70 025 0.25 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 14-SOIC | MCP609-I/SL-ND@ 1.58 1.46 1.21 _ _ 
155MHz 18.70 025 0.25 2.5 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 14-TSSOP_| MCP609-I/ST-ND@ NEW! 1.58 1.46 1.21 = = 
190kHz 19 025 0.15 2.3 ~5.5 -40°C ~ 85°C 8-MSOP | MCP616-I/MS-ND@® NEW! 94 18 65 = _ 
1 190kHz 19 025 0.15 2.3 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP616-I/P-ND® NEW! 94 78 65 = = 
190kHz 19 025 0.15 2.3 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC_ | MCP616-I/SN-ND@ NEW! 94 78 65 = = 
190kHz 19 025 0.15 2.3 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-MSOP | MCP617-I/MS-ND@® NEW! 1.22 1.02 85 = _ 
2 190kHz 19 025 0.15 2.3 ~5.5 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP617-1/P-ND® NEW! 1.22 1.02 85 _ a 
190kHz 19 025 0.15 2.3 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC | MCP617-I/SN-ND@ NEW! 1.22 1.02 85 — = 
190kHz 19 025 0.15 2.3 ~5.5 -40°C ~ 85°C 8-MSOP | MCP618-I/MS-ND® NEW! 90 83 69 _ _ 
1 190kHz 19 025 0.15 2.3 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP618-I/P-ND@® NEW! 90 83 69 oe _ 
190kHz 19 025 0.15 2.3 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC | MCP618-I/SN-ND@ NEW! 90 83 69 = = 
190kHz 19 025 0.15 2.3 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 14-DIP | MCP619-I/P-ND@ 1.66 1.53 1.28 _— — 
4 190kHz 19 025 0.15 2.3 ~5.5 -40°C ~ 85°C 14-SOIC | MCP619T-I/SLCT-ND@t 1.87 1.53 1.28 2,600 1160.00/M 
190kHz 19 025 0.15 2.3 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 14-SOIC | MCP619-I/SL-ND® 1.66 1.53 1.28 _ _ 

190kHz 19 025 0.15 2.3 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 14-TSSOP_| MCP619-I/ST-ND@ NEW! 1.66 1.53 1.28 = 
1 50,000kHz 6,000 9 0.20 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP651-E/SN-ND® NEW! 1.84 1.69 1.41 = —= 
50,000kHz 6,000 9 0.20 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-DFN MCP652-E/MF-ND@ NEW! 2.36 2.16 1.80 _ _ 
9 50,000kHz 6,000 9 0.20 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP652-E/SN-ND@ NEW! 2.28 2.08 1.73 a _ 
50,000kHz 6,000 9 0.20 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 10-DFN | MCP655-E/MF-ND® NEW! 2.42 2.21 1.84 = _ 
50,000kHz 6,000 9 0.20 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 10-MSOP | MCP655-E/UN-ND® NEW! 2.42 2.21 1.84 = _— 
1,000kHz 100 170 4.5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C SOT-23-5 | MCP6001RT-I/OTCT-ND@t .29 24 20 3,000 180.00/M 
1,000kHz 100 170 4.5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 |MCP6001RT-E/OTCT-ND@t NEW! 36 .29 24 3,000 220.00/M 
1,000kHz 100 170 4.5 1.8 ~ 6.0 40°C ~ 125°C SC-70-5 | MCP6001T-E/LTCT-ND@t NEW! 38 32 26 3,000 240.00/M 
1 1,000kHz 100 170 4.5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6001T-E/OTCT-ND@+ NEW! 36 .29 24 3,000 220.00/M 
1,000kHz 100 170 4.5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C SC-70-5 | MCP6001T-I/LTCT-ND@t 32 26 21 3,000 190.00/M 
1,000kHz 100 170 4.5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C SOT-23-5 | MCP6001T-I/OTCT-ND@f .29 24 20 3,000 180.00/M 
1,000kHz 100 170 4.5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6001UT-E/OTCT-ND@t NEW! 36 .29 24 3,000 220.00/M 
1,000kHz 100 170 4.5 1.8 ~ 6.0 40°C ~ 85°C SOT-23-5 | MCP6001UT-I/OTCT-ND@t .29 24 .20 3,000 180.00/M 
1,000kHz 100 170 4.5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-DFN MCP6002-E/MC-ND® NEW! 83 69 57 _ = 
1,000kHz 100 170 45 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6002-E/MS-ND@ NEW! 40 36 30 _— _ 
1,000kHz 100 170 4.5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6002-E/P-ND® NEW! 40 36 30 = _ 
2 1,000kHz 100 170 4.5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6002-E/SN-ND® NEW! 40 36 30 _ _ 
1,000kHz 100 170 4.5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP6002-1/P-ND® 36 33 28 a! _ 
1,000kHz 100 170 4.5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 8-SOIC | MCP6002-I/SN-ND® 36 33 28 _— _ 
1,000kHz 100 170 4.5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 8-MSOP | MCP6002T-I/MSCT-ND@t Al 33 28 2,500 250.00/M 
1,000kHz 100 170 4.5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-DIP | MCP6004-E/P-ND@ NEW! 52 A8 A0 _ _ 
1,000kHz 100 170 4.5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-SOIC | MCP6004-E/SL-ND@ NEW! 52 48 A0 _ = 
4 1,000kHz 100 170 4.5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-TSSOP | MCP6004-E/ST-ND@ NEW! 52 A8 A0 _ _ 
1,000kHz 100 170 4.5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 14-DIP | MCP6004-I/P-ND@ 8 A4 36 = _ 
1,000kHz 100 170 4.5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 14-SOIC__| MCP6004-I/SL-ND@ 48 A4 36 = = 
1,000kHz 100 170 4.5 1.8 ~ 6.0 40°C ~ 85°C 14-TSSOP_| MCP6004-I/ST-ND® 48 4 36 = _ 
10,000kHz 1,000 1.35 0.25 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6021-E/P-ND@ NEW! 1.12 1.02 85 _ _ 
10,000kHz 1,000 1.35 0.25 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6021-E/SN-ND@ NEW! 1.12 1.02 85 = _ 
10,000kHz 1,000 1.35 0.25 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-TSSOP | MCP6021-E/ST-ND@ NEW! 1.12 1.02 85 _ _ 
1 10,000kHz 1,000 1.35 0.5 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP6021-I/P-ND@ 1.22 1.02 85 _ _ 
10,000kHz 1,000 1.35 0.5 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC | MCP6021-I/SN-ND@ 1.22 1.02 85 = = 
10,000kHz 1,000 1.35 0.5 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-TSSOP | MCP6021-I/ST-ND® 1.22 1.02 85 = _ 
10,000kHz 1,000 1.35 0.25 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6021T-E/OTCT-ND@t NEW! 1.08 99 83 3,000 750.00/M 
10,000kHz 1,000 1.35 0.25 2.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6022-E/P-ND® NEW! 1.42 1.31 1.09 _ _ 
10,000kHz 1,000 1.35 0.25 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6022-E/SN-ND@ NEW! 1.42 1.31 1.09 _ _ 
9 10MHz 1,000 1.35 0.5 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP6022-I/P-ND@ 1.42 1.31 1.09 = _ 
10MHz 1,000 1.35 0.5 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC | MCP6022-I/SN-ND® 1.42 1.31 1.09 _— = 
10MHz 1,000 1.35 0.5 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-TSSOP__| MCP6022-E/ST-ND® NEW! 1.42 1.31 1.09 _ = 
10MHz 1,000 1.35 0.5 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-TSSOP | MCP6022-I/ST-ND® 1.42 1.31 1.09 = = 
10MHz 1,000 1.35 0.5 2.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6023-E/P-ND@® NEW! 1.16 1.07 89 = _ 
10MHz 1,000 1.35 0.5 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6023-E/SN-ND@ NEW! 1.16 1.07 89 _ _ 
1 10MHz 1,000 1.35 0.5 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-TSSOP | MCP6023-E/ST-ND® NEW! 1.16 1.07 89 _ = 
10MHz 1,000 1.35 0.5 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP6023-I/P-ND® 1.16 1.07 89 _— _ 
10MHz 1,000 1.35 0.5 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC | MCP6023-I/SN-ND® 1.16 1.07 89 = = 
10MHz 1,000 1.35 0.5 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-TSSOP | MCP6023-I/ST-ND 1.16 1.07 89 = _ 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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No. per Iq Typical Iq Max. Vos Max. Operating Voltage Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 

Package GBWP (WA) (mA) (mV) Range (V) Range Package | Part No. 1 10 25 Qty. Pricing 
10MHz 1,000 1.35 0.5 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 14-DIP | MCP6024-E/P-ND@ NEW! 2.08 1.91 1.59 _ _ 
10MHz 1,000 1.35 0.5 2.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC | MCP6024-E/SL-ND@ NEW! 2.08 1.91 1.59 = _ 
4 10MHz 1,000 1.35 0.5 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 14-TSSOP | MCP6024-E/ST-ND@ NEW! 2.08 1.91 1.59 _ _ 
10MHz 10,000 1.35 0.5 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 14-DIP | MCP6024-I/P-ND® 2.08 1.91 1.59 _— _ 
10MHz 10,000 1.35 0.5 2.5 ~ 5.5 40°C ~ 85°C 14-SOIC | MCP6024-I/SL-ND@ 2.08 1.91 1.59 = = 
10MHz 10,000 1.35 0.5 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 14-TSSOP_| MCP6024-I/ST-ND® 2.08 1.91 1.59 = = 
10kHz 0.9 00135 0.15 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6031-E/MS-ND® 18 he 60 _ = 
1 10kHz 0.9 00135 0.15 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6031-E/SN-ND® 78 72 60 — _ 
10kHZ 0.9 00135 0.15 1.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6031T-E/OTCT-ND@t NEW! 83 68 56 3,000 510.00/M 
9 10kHz 0.9 00135 0.15 1.8~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6032-E/MS-ND® 1.04 96 80 _— _ 
10kHz 0.9 00135 0.15 1.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6032-E/SN-ND® 1.04 96 80 _ _ 
1 10kHz 0.9 00135 0.15 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6033-E/MS-ND@ 89 14 61 _ _ 
10kHz 0.9 00135 0.15 1.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6033-E/SN-ND® 89 74 61 = = 
4 10kHz 0.9 00135 0.15 1.8~5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC | MCP6034-E/SL-ND@ 1.86 1.70 1.41 _ _ 
10kHz 0.9 00135 0.15 1.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 14-TSSOP_| MCP6034-E/ST-ND® 1.86 1.70 1.41 _ = 
14kHz 0.6 001 3 1.4~6.0 -40°C ~ 85°C 8-MSOP | MCP6041-I/MS-ND® 66 60 50 J _ 
14kHz 0.6 001 3 1.4~6.0 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP6041-I/P-ND® 66 60 50 = _ 
1 14kHz 0.6 001 3 1.4~6.0 -40°C ~ 85°C 8-SOIC | MCP6041-I/SN-ND@ 66 60 50 _— — 
14kHz 0.6 001 3 1.4~6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6041T-E/OTCT-ND@+ NEW! 68 56 AG 3,000 420.00/M 
14kHz 0.6 001 3 1.4 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C SOT-23-5 | MCP6041T-I/OTCT-ND@t 68 56 AG 3,000 420.00/M 
14kHz 0.6 001 3 1.4 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 8-SOIC | MCP6041T-I/SNCT-ND@t 14 60 50 3,300 450.00/M 
14kHz 0.6 001 3 1.4~6.0 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6042-E/MS-ND@® NEW! 96 80 66 _ =— 
14kHz 0.6 001 3 14~6.0 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6042-E/P-ND@ NEW! 96 80 66 _ _ 
9 14kHz 0.6 001 3 14~6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6042-E/SN-ND@ NEW! 96 80 66 = _ 
14kHz 0.6 001 3 1.4~6.0 -40°C ~ 85°C 8-MSOP | MCP6042-I/MS-ND® 96 80 66 _— — 
14kHz 0.6 001 3 1.4 ~6.0 40°C ~ 85°C 8-DIP MCP6042-1/P-ND@ 96 80 66 _ = 
14kHz 0.6 001 3 1.4 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 8-SOIC | MCP6042-I/SN-ND@ 96 80 66 = = 
14kHz 0.6 001 3 1.4~6.0 -40°C ~ 85°C 8-MSOP | MCP6043-I/MS-ND® 16 63 53 = _ 
1 14kHz 0.6 001 3 1.4~6.0 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP6043-I/P-ND® 76 63 53 _ = 
14kHz 0.6 001 3 1.4 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 8-SOIC | MCP6043-I/SN-ND® 16 63 53 = _ 
14kHz 0.6 001 3 1.4~6.0 -40°C ~ 125°C 14-DIP | MCP6044-E/P-ND@ NEW! 1.54 1.41 1.18 _ _ 
14kHz 0.6 .001 3 1.4~6.0 -40°C ~ 125°C 14-SOIC | MCP6044-E/SL-ND@ NEW! 1.54 1.41 1.18 = _ 
14kHz 0.6 .001 3 1.4~6.0 -40°C ~ 125°C 14-TSSOP | MCP6044-E/ST-ND@ NEW! 1.54 1.41 1.18 _ _ 
4 14kHz 0.6 001 3 1.4~6.0 -40°C ~ 85°C 14-DIP | MCP6044-I/P-ND® 1.54 1.41 1.18 _— = 
14kHz 0.6 001 3 1.4 ~6.0 40°C ~ 85°C 14-SOIC | MCP6044-I/SL-ND@ 1.54 1.41 1.18 = = 
14kHz 0.6 001 3 1.4~6.0 -40°C ~ 85°C 14-TSSOP | MCP6044-I/ST-ND® 1.54 1.41 1.18 _— — 
14kHz 0.6 001 3 1.4~6.0 -40°C ~ 85°C 14-SOIC | MCP6044T-I/SLCT-ND@t 1.73 1.41 1.18 2,600 1070.00/M 
14kHz 0.6 001 3 1.4 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 14-TSSOP_| MCP6044T-I/STCT-ND@t 1.73 1.41 1.18 2,500 1070.00/M 
1 385kHz 30 045 0.15 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC =| MCP6051-E/SN-ND@ NEW! 16 70 58 = = 
385kHz 30 045 0.15 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-TDFN | MCP6051T-E/MNYCT-ND@t NEW! 92 15 62 3,300 560.00/M 
9 385kHz 30 045 0.15 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC =| MCP6052-E/SN-ND@ NEW! 1.02 93 18 _ _ 
385kHz 30 045 0.15 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-TDFN | MCP6052T-E/MNYCT-ND@t NEW! 1.19 98 82 3,300 740.01/M 
4 385kHz 30 045 0.15 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-SOIC | MCP6054-E/SL-ND@ NEW! 1.84 1.69 1.41 = = 
385kHz 30 045 0.15 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-TSSOP_| MCP6054-E/ST-ND@ NEW! 1.84 1.69 1.41 = = 
1 730kHz 60 .090 0.15 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6061-E/SN-ND@ NEW! 80 67 56 _ = 
730kHz 60 .090 0.15 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-TDFN | MCP6061T-E/MNYCT-ND@t NEW! 88 Tal 60 3,300 540.01/M 
9 730kHz 60 .090 0.15 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6062-E/SN-ND@ NEW! 1.07 89 14 = = 
730kHz 60 .090 0.15 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-TDFN | MCP6062T-E/MNYCT-ND@t NEW! 1.17 95 79 3,300 720.01/M 
4 730kHz 60 .090 0.15 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-SOIC | MCP6064-E/SL-ND@ NEW! 1.80 1.65 1.37 _ _ 
730kHz 60 .090 0.15 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-TSSOP_| MCP6064-E/ST-ND@ NEW! 1.80 1.65 1.37 = = 
1 1200kHz 110 170 0.15 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6071-E/SN-ND@ NEW! 10 64 53 — _ 
1200kHz 110 170 0.15 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-TDFN | MCP6071T-E/MNYCT-ND@t NEW! 83 68 57 3,300 520.01/M 
9 1200kHz 110 170 0.15 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6072-E/SN-ND@ NEW! 1.04 87 72 _ _ 
1200kHz 110 170 0.15 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-TDFN | MCP6072T-E/MNYCT-ND@t NEW! 1.13 92 716 3,300 690.00/M 
¥ 1200kHz 110 170 0.15 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-SOIC | MCP6074-E/SL-ND@ NEW! 1.76 1.62 1.35 _ — 
1200kHz 110 170 0.15 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-TSSOP_| MCP6074-E/ST-ND@ NEW! 1.76 1.62 1.35 — _ 
1 100kHz 0.6 001 3 1.4 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6141T-E/OTCT-ND¢ NEW! 68 56 AG 3,000 420.00/M 
100kHz 0.6 001 3 1.4~6.0 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6142-E/MS-ND® NEW! 96 80 66 = = 
2 100kHz 0.6 001 3 1.4~6.0 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6142-E/P-ND@ NEW! 96 80 66 _ _ 
100kHz 0.6 001 3 1.4 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC_ | MCP6142-E/SN-ND@ NEW! 96 80 66 _ _ 
1 100kHz 0.6 001 3 1.4 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-6 _| MCP6143T-E/CHCT-NDt NEW! 14 60 50 3,000 450.00/M 
4 100kHz 0.6 001 3 1.4~6.0 -40°C ~ 125°C 14-DIP_ | MCP6144-E/P-ND@ NEW! 1.54 1.41 1.18 = = 
100kHz 0.6 001 3 1.4 ~6.0 -40°C ~ 125°C 14-TSSOP_| MCP6144-E/ST-ND@ NEW! 1.54 1.41 1.18 = = 
300kHz 20 03 7 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6231-E/MS-ND 38 32 26 _ _ 
300kHz 20 .03 7 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6231-E/P-ND® NEW! 38 32 26 = = 
300kHz 20 03 7 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6231-E/SN-ND® 38 32 26 —_ _— 
1 300kHz 20 .03 7 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6231RT-E/OTCT-ND@f 36 .30 25 3,000 230.00/M 
300kHz 20 .03 7 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6231T-E/OTCT-ND@t NEW! 36 30 25 3,000 230.00/M 
300kHz 20 .03 7 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SC-70-5 | MCP6231UT-E/LTCT-ND@t 38 32 26 3,000 240.00/M 
300kHz 20 .03 i 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6231UT-E/OTCT-ND@t 36 30 25 3,000 230.00/M 
300kHz 20 03 7 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6232-E/MS-ND@® NEW! AZ 39 33 _ _ 
2 300kHz 20 .03 7 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6232-E/P-ND@ NEW! AT 39 33 _ _ 
300kHz 20 .03 7 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6232-E/SN-ND@ NEW! AT .39 33 = = 
2 300kHz 20 03 5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-TDFN | MCP6232T-E/MNYCT-ND@t NEW! 7 39 33 3,300 300.00/M 
300kHz 20 03 7 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-DIP | MCP6234-E/P-ND® 68 62 51 _ = 
4 300kHz 20 .03 7 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-SOIC | MCP6234-E/SL-ND@ 68 62 51 _— _ 
300kHz 20 .03 7 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-TSSOP_| MCP6234-E/ST-ND@ NEW! 68 62 51 = _ 
550kHz 50 07 7 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6241-E/MS-ND@® NEW! 36 .30 25 _ _ 
550kHz 50 07 7 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6241-E/P-ND@ NEW! 36 .30 25 _ _ 
550kHz 50 07 7 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6241-E/SN-ND@ NEW! 36 .30 25 = = 
1 550kHz 50 07 7 1.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6241RT-E/OTCT-ND@t NEW! 36 .29 24 3,000 220.00/M 
550kHz 50 07 7 1.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6241T-E/OTCT-ND@t NEW! 36 .29 24 3,000 220.00/M 
550kHz 50 07 7 1.8~5.5 -40°C ~ 125°C SC-70-5 | MCP6241UT-E/LTCT-ND@+ NEW! 36 .30 25 3,000 230.00/M 
550kHz 50 07 7 1.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6241UT-E/OTCT-ND@t NEW! 36 29 24 3,000 220.00/M 
9 550kHz 50 07 i 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6242-E/P-ND@ NEW! 40 36 30 _ _ 
550kHz 50 07 7 1.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6242-E/SN-ND@ NEW! 40 36 30 = = 
550kHz 50 07 7 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 14-DIP | MCP6244-E/P-ND@ 62 57 A8 _ _ 
4 550kHz 50 07 7 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC | MCP6244-E/SL-ND® 62 57 A8 = _ 
550kHz 50 07 7 1.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 14-TSSOP_| MCP6244-E/ST-ND@ NEW! 62 O7 48 = = 
2MHz 170 24 3 2.0 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6271-E/MS-ND 60 50 Al _ = 
2MHz 170 24 3 2.0 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6271-E/P-ND@ 60 50 Al _ _ 
1 2MHz 170 24 3 2.0 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6271-E/SN-ND@ 60 50 Al _— _ 
2MHz 170 24 3 2.0 ~ 5.5 40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6271RT-E/OTCT-ND@f 52 42 35 3,000 320.00/M 
2MHz 170 24 3 2.0 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6271T-E/OTCT-ND@t 52 42 35 3,000 320.00/M 
2MHz 170 24 3 2.0 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6272-E/P-ND® 14 68 56 = = 
2 2MHz 170 24 3 2.0 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6272-E/MS-ND® 14 68 56 _— = 
2MHz 170 24 3 2.0 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC_ | MCP6272-E/SN-ND® 14 68 56 = = 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 711 


KX MICROCHIP 


Linear 
Op Amps (Cont.) 


No. per Iq Typical Iq Max. Vos Max. Operating Voltage Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package GBWP (WA) (mA) (mV) Range (V) Range Package | Part No. 1 10 25 Qty. Pricing 

2MHz 170 24 3 2.0 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-6 | MCP6273T-E/CHCT-ND@t 54 A4 36 3,000 330.00/M 

1 2MHz 170 24 3 2.0 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6273-E/MS-ND® 58 53 A4 = = 

2MHz 170 24 3 2.0 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6273-E/P-ND 58 53 A4 _ _ 

2MHz 170 24 3 2.0 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC_ | MCP6273-E/SN-ND 58 53 A4 = = 

2MHz 170 24 3 2.0 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 14-DIP_ | MCP6274-E/P-ND® 1.32 1.22 1.01 = _ 

4 2MHz 170 24 3 2.0 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC | MCP6274-E/SL-ND® 1.32 1.22 1.01 _ _ 

2MHz 170 24 3 2.0 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 14-TSSOP_| MCP6274-E/ST-ND@ 1.32 1.22 1.01 = = 

2,000kHz 170 24 3 2.0 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6275-E/MS-ND 14 68 56 = _ 

2 2,000kHz 170 24 3 2.0 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6275-E/P-ND 14 68 56 _ _ 

2,000kHz 170 24 3 2.0 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC_ | MCP6275-E/SN-ND 14 68 56 = = 

2,000kHz 170 24 3 2.0 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6281-E/MS-ND 66 60 50 = _ 

1 2,000kHz 170 24 3 2.0 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6281-E/P-ND 66 60 50 _ _ 

5MHz 445 57 3 2.2 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6281-E/SN-ND 66 60 50 — _ 

5MHz 445 57 3 2.2 ~5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6281RT-E/OTCT-ND@t 63 51 43 3,000 360.00/M 

5MHz 445 57 3 2.2~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6282-E/MS-ND® 96 80 66 _ _ 

2 5MHz 445 57 3 2.2 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6282-E/P-ND 96 80 66 _ _ 

5MHz 445 57 3 2.2 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6282-E/SN-ND® 96 80 66 = = 

5MHz 445 57 3 2.2~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6283-E/MS-ND 18 65 54 _ _ 

1 5MHz 445 57 3 2.2 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6283-E/P-ND 76 63 53 _ _ 
5MHz 445 67 3 2.2 ~5.5 40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6283-E/SN-ND 716 63 53 = 

5MHz 445 57 3 2.2 ~5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-6 | MCP6283T-E/CHCT-ND@t 61 50 Al 3,000 380.00/M 

5MHz 445 57 3 2.2~5.5 -40°C ~ 125°C 14-DIP | MCP6284-E/P-ND 1.52 1.40 1.16 _ _ 

4 5MHz 445 57 3 2.2 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC | MCP6284-E/SL-ND@ 1.52 1.40 1.16 _ _ 

5MHz 445 57 3 2.2 ~5.5 -40°C ~ 125°C 14-TSSOP_| MCP6284-E/ST-ND® 1.52 1.40 1.16 _ = 

2 5,000kHz 450 57 3 2.2 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6285-E/P-ND 96 80 66 — = 

10MHz 1,000 1.3 3 2.4 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6291-E/P-ND@ 72 66 55 _ _ 

10MHz 1,000 1.3 3 2.4~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6291-E/SN-ND 72 66 55 _ _ 

1 10MHz 1,000 1.3 3 2.4~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6291-E/MS-ND 14 68 56 _ _ 

10MHz 1,000 1.3 3 2.4 ~5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6291RT-E/OTCT-ND@t 72 59 AQ _ _ 

10MHz 1,000 1.3 3 2.4 ~5.5 40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6291T-E/OTCT-ND@t 65 54 A5 3,000 410.00/M 

10MHz 1,000 1.3 3 2.4~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6292-E/MS-ND® 1.04 87 13 _ _ 

2 10MHz 1,000 1.3 3 2.4~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6292-E/P-ND® 1.07 89 14 _ _ 

10MHz 1,000 1.3 3 2.4 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6292-E/SN-ND® 1.07 89 74 = = 

10MHz 1,000 1.3 3 2.4~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6293-E/P-ND 85 a7 59 _ _ 

1 10MHz 1,000 1.3 3 2.4~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6293-E/MS-ND 76 69 58 _ _ 

10MHz 1,000 1.3 3 2.4 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6293-E/SN-ND 85 Wal 59 = = 

10MHz 1,000 1.3 3 2.4~5.5 -40°C ~ 125°C 14-DIP | MCP6294-E/P-ND 1.66 1.53 1.28 _ _ 

4 10MHz 1,000 1.3 3 2.4~5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC | MCP6294-E/SL-ND@ 1.66 1.53 1.28 _ _ 

10MHz 1,000 1.3 3 2.4 ~5.5 -40°C ~ 125°C 14-TSSOP_| MCP6294-E/ST-ND® 1.66 1.53 1.28 — _ 

9 10,000kHz 1,000 1.3 3 2.4~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6295-E/P-ND 1.07 89 14 _ _ 

10,000kHz 1,000 1.3 3 2.4 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6295-E/SN-ND 1.07 89 74 = = 

1,000kHz 85 0.17 5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6LO1RT-E/OTCT-ND@t NEW! 32 25 21 3,000 190.00/M 

1 1,000kHz 85 0.17 5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SC-70-5 | MCP6LO1T-E/LTCT-ND@t NEW! 32 26 22 3,000 200.00/M 

1,000kHz 85 0.17 5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6LO1T-E/OTCT-ND@+ NEW! 32 25 21 3,000 190.00/M 

1,000kHz 85 0.17 5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6LO1UT-E/OTCT-ND@t NEW! 32 25 21 3,000 190.00/M 

9 1,000kHz 85 0.17 5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6LO02T-E/MSCT-ND@+ NEW! 38 31 26 2,500 240.00/M 

1,000kHz 85 0.17 5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC_ | MCP6LO2T-E/SNCT-ND@t NEW! 38 31 26 3,300 240.00/M 

4 1,000kHz 85 0.17 5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-SOIC | MCP6LO4T-E/SLCT-ND@t NEW! 50 40 34 2,600 310.00/M 

1,000kHz 85 0.17 5 1.8 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-TSSOP_| MCP6LO4T-E/STCT-ND@t NEW! 50 40 34 2,500 310.00/M 

2,800kHz 200 0.33 3 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6L1RT-E/OTCT-ND@t NEW! 5 37 31 3,000 280.00/M 

1 2,800kHz 200 0.33 3 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6L1T-E/MSCT-ND@t NEW! AS 37 31 2,500 280.00/M 

2,800kHz 200 0.33 3 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6L1T-E/OTCT-ND@t NEW! AS 37 31 3,000 280.00/M 

2,800kHz 200 0.33 3 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6L1T-E/SNCT-ND@t NEW! 50 40 34 3,300 310.00/M 

9 2,800kHz 200 0.33 3 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6L2T-E/MSCT-ND@+t NEW! 65 53 A4 2,500 400.00/M 

2,800kHz 200 0.33 3 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6L2T-E/SNCT-ND@t NEW! 65 53 A4 3,300 400.00/M 

4 2,800kHz 200 0.33 3 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-SOIC | MCP6L4T-E/SLCT-ND@+ NEW! 1.19 98 82 2,600 740.00/M 

2,800kHz 200 0.33 3 2.7 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-TSSOP_| MCP6L4T-E/STCT-ND@t NEW! 1.19 98 82 2,500 740.00/M 

2,000kHz 150 0.24 4 2.0 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6L71RT-E/OTCT-ND@t NEW! AS 37 31 3,000 280.00/M 

1 2,000kHz 150 0.24 4 2.0 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6L71T-E/MSCT-ND@+ NEW! 56 AS 38 2,500 340.00/M 

2,000kHz 150 0.24 4 2.0 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6L71T-E/OTCT-ND@+ NEW! AS 37 31 3,000 280.00/M 

2,000kHz 150 0.24 4 2.0 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC_ | MCP6L71T-E/SNCT-ND@t NEW! 56 A5 38 3,300 340.00/M 

9 2,000kHz 150 0.24 4 2.0 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6L72T-E/MSCT-ND@t NEW! 12 59 AQ 2,500 450.00/M 

2,000kHz 150 0.24 4 2.0 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC_ | MCP6L72T-E/SNCT-ND@t NEW! 12 59 AQ 3,300 450.00/M 

4 2,000kHz 150 0.24 4 2.0 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-SOIC | MCP6L74T-E/SLCT-ND@t NEW! 1.31 1.06 88 2,600 800.00/M 

2,000kHz 150 0.24 4 2.0 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-TSSOP_| MCP6L74T-E/STCT-ND@t NEW! 1.31 1.06 88 2,500 800.00/M 

10,000kHz 850 1.35 4 2.4 ~6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6L91RT-E/OTCT-ND@t NEW! 59 48 A0 3,000 360.00/M 

1 10,000kHz 850 1.35 4 2.4 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6L91T-E/MSCT-ND@+ NEW! 72 59 AQ 2,500 450.00/M 

10,000kHz 850 1.35 4 2.4 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 | MCP6L91T-E/OTCT-ND@t NEW! 59 A8 A0 3,000 360.00/M 

10,000kHz 850 1.35 4 2.4 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC_ | MCP6L91T-E/SNCT-ND@t NEW! 12 59 AQ 3,300 450.00/M 

9 10,000kHz 850 1.35 4 2.4 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-MSOP | MCP6L92T-E/MSCT-ND@t NEW! 95 18 65 2,500 590.00/M 

10,000kHz 850 1.35 4 2.4 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 8-SOIC_ | MCP6L92T-E/SNCT-ND@t NEW! 95 718 65 3,300 590.00/M 

4 10,000kHz 850 1.35 4 2.4 ~6.0 -40°C ~ 125°C 14-SOIC | MCP6L94T-E/SLCT-ND@t NEW! 1.69 1.37 1.14 2,600 1040.01/M 

10,000kHz 850 1.35 4 2.4 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 14-TSSOP_| MCP6L94T-E/STCT-ND@t NEW! 1.69 1.37 1.14 2,500 1040.01/M 

12MHz imA 1.3 .275 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-MSOP | MCP6S21-I/MS-ND® 1.20 1.10 92 _— _ 

1.3MHz 300 A 2 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6V/01-E/SN-ND® 1.82 1.66 1.38 _ _ 

1.3MHz 300 A 2 1.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-TDFN | MCP6V01T-E/MNYCT-ND@+ NEW! 1.86 1.71 1.42 3,300 1290.01/M 

1.3MHz 300 A 2 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6V02-E/SN-ND® 2.78 2.55 2.12 _ _ 

1.3MHz 300 A 2 1.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6V03-E/SN-ND® 1.90 1.74 1.45 = = 

1.3MHz 300 4 2 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-TDFN | MCP6VO3T-E/MNYCT-ND@+ NEW! 1.94 1.79 1.49 3,300 1350.00/M 

1 1.3MHz 300 4 3 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6V06-E/SN-ND® 1.82 1.66 1.38 _ _ 

1.3MHz 300 A 3 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-TDFN | MCP6VO6T-E/MNYCT-ND@+ NEW! 2.09 1.71 1.42 3,300 1290.01/M 

1.3MHz 300 A 3 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6V07-E/SN-ND® 2.78 2.55 2.12 _ _ 

1.3MHz 300 4 3 1.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC | MCP6V08-E/SN-ND® 1.90 1.74 1.45 = = 

1.3MHz 300 4 3 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-TDFN | MCP6VO8T-E/MNYCT-ND@+ NEW! 1.94 1.79 1.49 3,300 1350.00/M 

2,000kHz 2,000 3.5 0.05 45~16 0°C ~ 70°C 8-DIP TC7650CPA-ND@ 4.09 3.41 2.84 _— _ 

2,000kHz 2,000 3.5 0.05 45~16 0°C ~ 70°C 14-DIP | TC7650CPD-ND® 4.46 3.72 3.10 _ _ 

400kHz 1,000 3 0.05 5~16 0°C ~ 70°C 8-DIP TC7652CPA-ND® 5.54 4.62 3.85 = = 

1,500kHz 650 0.85 0.15 7~16 0°C ~ 70°C 8-SOIC | TC913ACOA-ND@ NEW! 8.42 7.02 5.85 _ _ 

1,500kHz 650 0.85 0.15 7~16 0°C ~ 70°C 8-DIP TC913ACPA-ND® NEW! 9.02 7.52 6.27 _ _ 

1,500kHz 650 14 0.30 7~16 0°C ~ 70°C 8-SOIC | TC913BCOA-ND® NEW! 5.48 4.57 3.81 =- _— 

2 1,500kHz 650 1 0.30 7~16 0°C ~ 70°C 8-DIP TC913BCPA-ND® 5.89 4.91 4.09 _ _ 

90kHz 6 08 1.5 1.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC | TC1029EOA-ND@ 1.76 1.62 1.35 = _ 

90kHz 6 08 1.5 1.8 ~5.5 -40°C ~ 85°C 8-MSOP | TC1029EUA-ND@ 1.94 1.79 1.49 _ — 

90kHz 6 .08 1.5 1.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-DIP TC1029EPA-ND® 1.76 1.62 1.35 _ _- 

1 90kHz 6 01 1.5 1.8 ~5.5 -40°C ~ 85°C SOT-23A-5 | TC1034ECTTRCT-ND@t 14 61 50 3,000 460.00/M 

90kHz 6 01 1.5 1.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C SOT-23A-6 | TC1035ECHCT-ND@t NEW! 81 67 56 3,000 510.00/M 

@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 
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KR MIcROCHIP Linear (cont) 


. 'g: 7 ® 
Programmable Gain Amplifiers Reel 
Switching | -3dBBW | Iq Typical Vos | Operating Voltage | Temperature Gain Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Channels (MHz) (mA) (nV) Range (V) Range Interface | Steps | Noise | WREF Package | Part No. 1 10 25 Qty. Pricing 
0.9 ail 4,500 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C SPi™ 3 38 No 8-MSOP |MCP6G01-E/MS-ND@ NEW! 52 48 40 = _— 
0.9 AW 4,500 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C SsPi™ 3 38 No 8-SOIC | MCP6G01-E/SN-ND® NEW! 58 48 40 — = 
1 0.9 ff 4,500 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C SsPi™ 3 38 No SOT-23-5 |MCP6GO1RT-E/OTCT-ND@t NEW! 50 45 38 3,000 | 340.00/M 
0.9 AW 4,500 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C SsPi™ 3 38 No SOT-23-5 |MCP6GO01T-E/OTCT-ND@t NEW! 50 45 38 3,000 | 340.00/M 
0.9 WW 4,500 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C spi™ 3 38 No SOT-23-5 | MCP6G01UT-E/OTCT-ND@t NEW! 50 45 38 3,000 | 340.00/M 
9 0.9 WW 4,500 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C sPi™ 3 38 No 8-MSOP | MCP6G02-E/MS-ND® 66 61 50 = _ 
0.9 WW 4,500 1.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C SsPi™ 3 38 No 8-SOIC | MCP6G02-E/SN-ND® 66 61 50 = = 
1 0.9 WW 4,500 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C SPi™ 3 38 No 8-MSOP |MCP6G03-E/MS-ND@ NEW! 52 48 40 = = 
0.9 WW 4,500 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C sPi™ 3 38 No 8-SOIC | MCP6G03-E/SN-ND@ NEW! 52 48 40 = = 
4 0.9 Pi 4,500 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C SPi™ 3 38 No 14-SOIC | MCP6G04-E/SL-ND® 1.06 98 82 = = 
0.9 mat 4,500 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C SsPi™ 3 38 No 14-TSSOP_|MCP6G04-E/ST-ND® 1.06 98 82 =_ = 
{ 2~12 11 275 2.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C SPI™ 8 10 Yes 8-DIP MCP6S21-I/P-ND@ 1.28 1.18 98 = _ 
2~12 14 275 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C sPi™ 8 10 Yes 8-SOIC | MCP6S21-I/SN-ND® 1.20 1.10 92 = = 
2~12 11 275 2.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C SPi™ 8 10 Yes 8-MSOP | MCP6S22-I/MS-ND® 1.38 1.27 1.06 = _ 
2 2~12 11 275 2:5. 5.5 -40°C ~ 85°C spi™ 8 10 Yes 8-DIP MCP6S22-1/P-ND@ 1.50 1.38 1.15 = _ 
2~12 11 275 2.5 ~ 5.5 40°C ~ 85°C sPi™ 8 10 Yes 8-SOIC | MCP6S22-I/SN-ND® 1.38 1.27 1.06 = =, 
2~12 11 275 2.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C SPI™ 8 10 Yes 14-DIP | MCP6S26-I/P-ND® 2.32 2.13 77 _ _ 
6 2~12 11 275 2.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C SsPi™ 8 10 Yes 14-SOIC | MCP6S26-I/SL-ND@ 2.20 2.02 1.68 — _ 
2~12 11 275 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C sPi™ 8 10 Yes 14-TSSOP_| MCP6S26-I/ST-ND® 2.20 2.02 1.68 = = 
8 2~12 11 275 2.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C SPI™ 8 10 Yes 16-DIP | MCP6S28-I/P-ND® 2.66 2.44 2.03 = = 
2~12 14 275 2.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C SsPi™ 8 10 Yes 16-SOIC__ | MCP6S28-I/SL-ND@ 2.44 2.24 1.86 = = 
1~18 1 4,000 2.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C SPi™ 8 10 No 8-MSOP | MCP6S91-E/MS-ND® 92 85 A = _ 
1 1~18 1 4,000 2.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C sPi™ 8 10 No 8-DIP MCP6S91-E/P-ND@ 1.00 92 76 _ _ 
1~18 1 4,000 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C SsPi™ 8 10 No 8-SOIC | MCP6S91-E/SN-ND® 92 85 mal = = 
1~18 1 4,000 2.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C SPi™ 8 10 No 8-MSOP | MCP6S92-E/MS-ND® 1.10 1.01 84 = _ 
1~18 1 4,000 2.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C SPi™ 8 10 No 8-DIP MCP6S92-E/P-ND@ 1.18 1.09 a = = 
2 1~18 1 4,000 2.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C spi™ 8 10 No 8-SOIC | MCP6S92-E/SN-ND® 1.10 1.01 84 = = 
1~18 1 4,000 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C sPi™ 8 10 No 10-MSOP |MCP6S93-E/UN-ND® 1.38 1.27 1.06 — _ 
1~18 1 4,000 2.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C spi™ 8 10 No 10-MSOP_| MCP6S93T-E/UNCT-ND@t 1.55 A27. 1.06 2,500 | 960.00/M 
PiCtail™ Daughter Board Board for MCP6SX2 MCP6SX2DM-PCTLPD-ND. 25.00 
Demo Board for MCP6S22 MCP6S22DM-PICTL-ND 40.00 
Board Amplifier Evaluation 1 MCP6XXX MCP6XXXEV-AMP1-ND® 30.00 
Board Amplifier Evaluation 2 MCP6XXX MCP6XXXEV-AMP2-ND® 30.00 
Board Amplifier Evaluation 3 MCP6XXX MCP6XXXEV-AMP3-ND® 30.00 
Board Amplifier Evaluation 4 MCP6XXX MCP6XXXEV-AMP4-ND® 30.00 
Thermocouple Auto-Zeroed Reference Design for MCP6V01 MCP6V01RD-TCPL-ND@ NEW! 50.00 
Demo Board for MCP6031 MCP6031DM-PTPLS-ND@ NEW! 15.00 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 
Comparators 
Typical Iq Vos Operating ‘j 
No. per Propagation Typical Max. Voltage Temperature Digi-Key tise Geta 
Package Delay (u's) (WA) (mV) Range (V) Range Package Part No. ql 10 25 Qty. Pricing 
4 0.6 f 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP MCP6541-E/MS-ND@ NEW! 50 45 38 _ = 
4 0.6 i 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6541-E/P-ND® NEW! 50 45 38 _ = 
4 0.6 re 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6541-E/SN-ND® NEW! 50 45 38 = = 
1 4 0.6 vi 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 MCP6541RT-E/OTCT-ND@t NEW! A3 36 30 3,000 270.00/M 
4 0.6 7 1.6 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 MCP6541T-E/OTCT-ND@t NEW! 43 36 30 3,000 270.00/M 
4 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 85°C SC-70-5 MCP6541T-I/LTCT-ND@t NEW! A3 36 .30 3,000 270.00/M 
4 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 MCP6541UT-E/OTCT-ND@t A3 36 30 3,000 270.00/M 
4 0.6 7 1.6 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C SC-70-5 MCP6541UT-I/LTCT-ND@t NEW! A3 36 30 3,000 270.00/M 
4 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP MCP6542-E/MS-ND@ NEW! 62 57 A8 _ = 
2 4 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6542-E/P-ND@ NEW! 62 57 A8 _ = 
4 0.6 ta 1.6 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6542-E/SN-ND@ NEW! 62 57 48 = i 
4 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP MCP6543-E/MS-ND@ NEW! 52 48 40 _ _ 
1 4 0.6 rs 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6543-E/P-ND® NEW! 52 48 40 _ _ 
4 0.6 7 1.6 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6543T-E/SNCT-ND@} NEW! 59 48 40 3,300 360.00/M 
4 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C 14-DIP MCP6544-E/P-ND@ NEW! 1.32 1.21 1.01 — — 
4 4 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6544-E/SL-ND@ NEW! 1.32 1.21 1.01 = = 
4 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C 14-TSSOP. MCP6544-E/ST-ND®@ NEW! 1.32 1.21 1.01 =_ = 
3 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP MCP6546-E/MS-ND@ NEW! 50 45 38 _ = 
3 0.6 i 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6546-E/P-ND@ NEW! 50 45 38 _ _ 
3 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6546-E/SN-ND@® NEW! 50 45 38 _ a 
3 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 85°C 8-MSOP MCP6546-I/MS-ND 50 45 38 _ = 
3 0.6 a 1.6 ~5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP6546-I/SN-ND 54 45 .38 = = 
1 3 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 MCP6546RT-E/OTCT-ND@t NEW! A3 36 .30 3,000 270.00/M 
3 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 85°C SC-70-5 MCP6546T-I/LTCT-ND@t NEW! AB 36 30 3,000 270.00/M 
3 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 MCP6546T-E/OTCT-ND@t NEW! 3 36 30 3,000 270.00/M 
3 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 85°C SOT-23-5 MCP6546T-I/OTCT-ND@t NEW! A3 36 30 3,000 270.00/M 
3 0.6 7 1.6 ~ 5.5 40°C ~ 125°C SOT-23-5 MCP6546UT-E/OTCT-ND@t NEW! A3 36 30 3,000 270.00/M 
3 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 85°C SC-70-5 MCP6546UT-I/LTCT-ND@t NEW! A3 36 30 3,000 270.00/M 
3 0.6 t 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP MCP6547-E/MS-ND@ NEW! 62 57 48 _ _ 
2 3 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6547-E/P-ND@ NEW! 62 57 8 _ _ 
3 0.6 7 1.6 ~ 5.5 40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6547-E/SN-ND@ NEW! 62 57 48 = = 
3 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6548-E/P-ND@ NEW! 52 48 40 _ — 
3 0.6 i 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP MCP6548-E/MS-ND@ NEW! 52 48 40 _ _ 
1 3 0.6 i 1.6 ~5.5 -40°C ~ 85°C 8-MSOP MCP6548-I/MS-ND® NEW! 52 48 40 _ _ 
3 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6548-E/SN-ND@® NEW! 52 48 40 = — 
3 0.6 7 1.6 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP6548-I/SN-ND. 58 48 40 = = 
3 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 85°C 14-DIP MCP6549-1/P-ND 1.45 1.21 1.01 = = 
4 3 0.6 7 1.6 ~5.5 -40°C ~ 85°C 14-SOIC MCP6549-I/SL-ND® 1.45 1.21 1.01 — _ 
3 0.6 7 1.6 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 14-TSSOP. MCP6549-I/ST-ND® 1.32 1.21 1.01 = — 
045 100 10 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 MCP6561RT-E/OTCT-ND@t NEW! 63 51 43 3,000 390.00/M 
1 045 100 10 1.8~5.5 -40°C ~ 125°C SC-70-5 MCP6561T-E/LTCT-ND@t NEW! 63 51 43 3,000 390.00/M 
045 100 10 1.8 ~ 5.5 40°C ~ 125°C SOT-23-5 MCP6561T-E/OTCT-ND@t NEW! 63 51 43 3,000 390.00/M 
9 045 100 10 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP MCP6562-E/MS-ND@ NEW! 18 Wal 60 _ = 
045 100 10 1.8 ~ 5.5 40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6562-E/SN-ND@ NEW! 718 wal 60 = = 
4 045 100 10 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6564-E/SL-ND® NEW! 1.73 1.44 1.20 _ = 
045 100 10 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 14-TSSOP. MCP6564-E/ST-ND@ NEW! 1.73 1.44 1.20 = = 
045 100 10 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 MCP6566RT-E/OTCT-ND@t NEW! 63 51 AS 3,000 390.00/M 
1 045 100 10 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C SC-70-5 MCP6566T-E/LTCT-ND@t NEW! 63 51 3 3,000 390.00/M 
045 100 10 1.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 MCP6566T-E/OTCT-ND@t NEW! 63 51 43 3,000 390.00/M 
9 045 100 10 1.8~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP MCP6567-E/MS-ND@ NEW! 18 Wal 60 _ = 
045 100 10 1.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6567-E/SN-ND@ NEW! 718 7 60 = = 
4 045 100 10 1.8~5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6569-E/SL-ND@ NEW! 1.73 1.44 1.20 _ _ 
045 100 10 1.8 ~ 5.5 40°C ~ 125°C 14-TSSOP. MCP6569-E/ST-ND@ NEW! 1.73 1.44 1.20 _ = 
Kit Demo Board Active Filter MCP6XXXDM-FLTR-ND 65.00 


@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change C 


-ND to TR-ND. + Cut Tape 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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KX MICROCHIP Thermal Management 


Temperature Sensors Digi@Reel® 
Typical Temperature Vec Maximum Supply Digi-Key Price Each Tape and Reelf 
Accuracy (°) Range Range (V) Current Package Part No. 1 10 25 Qty. Pricing 
Logic Output 
-40°C ~ 125°C 2.7~5.5 50uA SOT-23-5 MCP9509CT-E/OTCT-ND@t NEW! 1.06 85 Wal 3,000 650.00/M 
-40°C ~ 125°C 2.7~55 50uA SOT-23-5 MCP9509HT-E/OTCT-ND@t NEW! 1.06 85 ral 3,000 650.00/M 
-40°C ~ 125°C 2.7~5.5 80uA SOT-23-6 MCP9510CT-E/CHCT-ND@+ NEW! 1.06 85 val 3,000 650.00/M 
-40°C ~ 125°C 2.7~55 80uA SOT-23-6 MCP9510HT-E/CHCT-ND@+t NEW! 1.06 85 val 3,000 650.00/M 
-40°C ~ 85°C 4.5 ~18 400uA 8-SOIC TC620CEOA-ND@ NEW! 1.52 1.40 1.16 = _- 
-40°C ~ 85°C 4.5 ~18 400A 8-DIP TC620CEPA-ND® NEW! 1.58 1.44 1.20 — — 
-40°C ~ 85°C 45 ~18 400pA 8-DIP TC620CCPA-ND® 1.30 1.20 1.00 — - 
-40°C ~ 85°C 45 ~18 400pA 8-SOIC TC620HEOA-ND@® NEW! 1.52 1.40 1.16 al _ 
-40°C ~ 85°C 4.5 ~18 400pA 8-DIP TC620HEPA-ND® NEW! 1.58 1.44 1.20 — _ 
+1 -40°C ~ 85°C 4.5 ~18 400A 8-SOIC TC621CCOA-ND® 1.24 1.13 94 = = 
-40°C ~ 85°C 45 ~18 400A 8-SOIC TC621CEOA-ND® NEW! 1.52 1.40 1.16 _ i 
-40°C ~ 85°C 4.5~18 400pA 8-DIP TC621CEPA-ND@ NEW! 1.58 1.44 1.20 _ _ 
-40°C ~ 85°C 4.5 ~18 400pA 8-SOIC TC621HEOA-ND@ NEW! 1.52 1.40 1.16 — _ 
-40°C ~ 85°C 4.5 ~18 400pA 8-DIP TC621HEPA-ND® NEW! 1.58 1.44 1.20 — = 
-40°C ~ 125°C 45 ~18 600uA 8-DIP TC622EPA-ND® 1.22 1.42 93 = - 
-40°C ~ 125°C 45~18 600pA TO-220 TC622VAT-ND® 1.92 1.75 1.46 — _ 
-40°C ~ 125°C 4.5 ~18 600pA 8-SOIC TC622VOA-ND® 1.38 1.27 1.06 — al 
-40°C ~ 125°C 2.7~45 300pA 8-SOIC TC624VOA-ND@ NEW! 1.62 1.49 1.24 al = 
40°C ~ 125°C 2.7~45 300pA 8-DIP TC624VPA-ND® NEW! 1.52 1.40 1.16 = = 
-55°C ~ 135°C 2.7~5.5 40uA SOT-23A-5 | TC6501PO045VCTCT-ND@t NEW! 88 13 61 3,000 550.00/M 
-55°C ~ 135°C 2.7~55 40uA SOT-23A-5 | TC6501PO55VCTCT-ND@t NEW! 88 73 61 3,000 550.00/M 
-55°C ~ 135°C 2.7~5.5 40uA SOT-23A-5 | TC6501PO65VCTCT-ND@t NEW! 88 73 61 3,000 550.00/M 
-55°C ~ 135°C 2.7~55 40uA SOT-23A-5 | TC6501P075VCTCT-ND@t NEW! 88 73 61 3,000 550.00/M 
-55°C ~ 135°C 2.7 ~5.5 40uA SOT-23A-5 | TC6501P085VCTCT-ND@t NEW! 88 23 61 3,000 550.00/M 
-55°C ~ 135°C 2.7~55 40uA SOT-23A-5 | TC6501PO95VCTCT-ND@t NEW! 88 13 61 3,000 550.00/M 
-55°C ~ 135°C 2.7~55 40uA SOT-23A-5 | TC6501P105VCTTCT-ND@t NEW! 88 13 61 3,000 550.00/M 
-55°C ~ 135°C 2.7~55 40uA SOT-23A-5 | TC6501P115VCTTCT-ND@t NEW! 88 13 61 3,000 550.00/M 
-55°C ~ 135°C 2.7~55 40uA SOT-23A-5 | TC6501P120VCT-ND@t 99 82 68 al _ 
55°C ~ 135°C 2.7~5.5 40uA SOT-23A-5 | TC6501P120VCTTCT-ND@} NEW! 88 73 61 3,000 550.00/M 
-55°C ~ 135°C 2.7~55 40uA SOT-23A-5 | TC6501P125VCTCT-ND@t NEW! 88 13 61 3,000 550.00/M 
405 -55°C ~ 135°C 2.7~55 40uA SOT-23A-5 | TC6502P045VCTCT-ND@t 88 73 61 3,000 550.00/M 
a -55°C ~ 135°C 2.7~5.5 40uA SOT-23A-5 | TC6502P055VCCT-ND@t 86 73 61 3,000 550.00/M 
-55°C ~ 135°C 2.7~55 40uA SOT-23A-5 | TC6502PO65VCCT-ND@t 88 73 61 3,000 550.00/M 
-55°C ~ 135°C 2.7~5.5 40uA SOT-23A-5 | TC6502P075VCCT-NDt 88 73 61 3,000 550.00/M 
~55°C ~ 135°C 2.7~5.5 40uA SOT-23A-5 =| TC6502P085VCCT-NDt 88 13 61 3,000 550.00/M 
-55°C ~ 135°C 2.7~55 40uA SOT-23A-5 | TC6502P095VCCT-ND@t 88 73 61 3,000 550.00/M 
-55°C ~ 135°C 2.7~55 40uA SOT-23A-5 | TC6502P105VCCT-NDt 86 73 61 — _- 
-55°C ~ 135°C 2.7~55 40uA SOT-23A-5 | TC6502P115VCCT-ND@t 88 73 61 3,000 550.00/M 
-55°C ~ 135°C 2.7~5.5 40uA SOT-23A-5 | TC6502P125VCTTCT-ND@} NEW! 88 73 61 3,000 550.00/M 
-55°C ~ 135°C 2.7~5.5 40uA SOT-23A-5 | TC6503N015VCTCT-ND@t NEW! 88 13 61 3,000 550.00/M 
-55°C ~ 135°C 2.7~5.5 40uA SOT-23A-5 | TC6503PO05VCTCT-ND@t NEW! 88 73 61 3,000 550.00/M 
-55°C ~ 135°C 2.7~55 40uA SOT-23A-5 | TC6504NO15VCTCT-ND@t NEW! 88 73 61 3,000 550.00/M 
-55°C ~ 135°C 2.7~5.5 40uA SOT-23A-5 | TC6504P005VCTCT-ND@t NEW! 88 73 61 3,000 550.00/M 
Serial Output — RoHS Compliant 
-20°C ~ 125°C 3.0 ~3.6 500pA 8-TSSOP MCP98242-BE/ST-ND 1.10 1.01 84 = = 
-40°C ~ 125°C 3.0 ~ 3.6 500A 8-UDFN MCP98242T-BE/MUYCT-ND¢ NEW! 1.24 1.01 84 3,300 760.00/M 
-40°C ~ 125°C 3.0 ~ 3.6 500A 8-DFN MCP98242T-BE/MCA2CT-NDt NEW! 1.24 1.01 84 3,300 760.00/M 
-40°C ~ 125°C 3.0 ~ 3.6 500A 8-TDFN MCP98242T-BE/MNYCT-ND¢ NEW! 1.24 1.01 84 3,300 760.00/M 
40°C ~ 125°C 3.0 ~ 3.6 500uA 8-DFN MCP98242T-CE/MCCT-NDt NEW! 1.06 85 ral 3,300 650.00/M 
-40°C ~ 125°C 3.0 ~ 3.6 500pA 8-TDFN MCP98242T-CE/MNYCT-ND¢ NEW! 1.06 85 Wal 3,300 650.00/M 
0.00 +2 0.00 -40°C ~ 125°C 3.0 ~ 3.6 500A 8-UDFN MCP98242T-CE/MUYCT-ND¢ NEW! 1.06 85 wal 3,300 650.00/M 
-55°C ~ 125°C 2.65 ~ 5.5 400pA 8-MSOP TC72-2.8MUA-ND NEW! 1.00 92 76 — _ 
-55°C ~ 125°C 2.65 ~ 5.5 400pA 8-MSOP TC72-3.3MUA-ND NEW! 1.00 92 16 al =_ 
~55°C ~ 125°C 2.65 ~ 6.5 400uA 8-MSOP TC72-5.0MUA-ND NEW! 1.00 92 16 - = 
-40°C ~ 125°C 2.7~55 350A TO-220-5 TC74A0-3.3VAT-ND NEW! 1.64 1.37 1.14 — = 
-40°C ~ 125°C 2.7~55 350pA SOT-23-5 TC74A0-3.3VCTCT-NDt NEW! 1.06 87 72 3,000 660.01/M 
-40°C ~ 125°C 2.7~5.5 350uA TO-220-5 TC74A0-5.0VAT-ND NEW! 1.68 1.37 1.14 = = 
-40°C ~ 125°C 3.0 ~ 3.6 500A 8-DFN MCP98243-BE/MC-ND NEW! 1.10 1.01 84 _ = 
-40°C ~ 125°C 3.0 ~ 3.6 500pA 8-TSSOP MCP98243-BE/ST-ND NEW! 1.10 1.01 84 - = 
-40°C ~ 125°C 2.7~55 350pA SOT-23A-5 | TC74A0-5.0VCTCT-NDt 1.06 87 72 3,000 660.01/M 
-40°C ~ 125°C 2.7~55 350pA SOT-23A-5 | TC74A5-3.3VCTCT-NDt 1.06 87 72 3,000 660.01/M 
40°C ~ 125°C 2.7 ~5.5 350pA SOT-23A-5 _| TC74A5-5.0VCTCT-NDt 1.06 87 12 3,000 660.01/M 
~55°C ~ 125°C 2.7~5.5 400pA SOT-23-5 TC77-3.3MCTTRCT-NDt 1.22 99 83 3,000 750.00/M 
-55°C ~ 125°C 2.7~55 400pA 8-SOIC TC77-3.3MOA-ND 1.00 92 16 cl = 
0.00 +0.5 0.00 -55°C ~ 125°C 2.7~55 400pA SOT-23-5 TC77-5.0MCTTRCT-NDt 1.22 99 83 3,000 750.00/M 
-55°C ~ 125°C 2.7~55 400pA 8-SOIC TC77-5.0MOA-ND 1.00 92 76 _ _ 
-40°C ~ 125°C 2.7 ~5.5 500A 8-SOIC TCN75AVOA-ND 84 70 58 = = 
-40°C ~ 125°C 2.7 ~5.5 500pA 8-MSOP TCN75AVUA-ND 84 10 58 — _ 
-55°C ~ 125°C 2.7~55 1,000pA 8-SOIC TCN75-3.3MOA-ND 1.45 1.21 1.01 _ _ 
-55°C ~ 125°C 2.7~55 1,000pA 8-MSOP TCN75-3.3MUA-ND 1.51 1.26 1.05 — _ 
-55°C ~ 125°C 2.7~5.5 1,000A 8-SOIC TCN75-5.0MOA-ND 1.45 1.21 1.01 al _ 
~55°C ~ 125°C 2.7 ~5.5 1,000pA 8-MSOP TCN75-5.0MUA-ND 1.51 1.26 1.05 = = 
Voltage Output 
0.00 +0.5 0.00 -40°C ~ 125°C 2.7~44 60mA SOT-23B TC1046VNBTRCT-ND@T 10 59 AQ 3,000 450.00/M 
icine Se 40°C ~ 125°C 2.7~5.5 60mA SOT-23B TC1047AVNBCT-ND@t 14 62 52 3,000 470.00/M 
-40°C ~ 125°C 2.3~5.5 12mA TO-92-3 MCP9700-E/TO-ND® AL 25 21 _ = 
-40°C ~ 125°C 2.3~5.5 12mA TO-92-3 MCP9700A-E/TO-ND® 34 31 26 = = 
-40°C ~ 125°C 2.3~5.5 12uA SC70-5 MCP9700AT-E/LTCT-ND@t NEW! 38 31 26 3,000 240.00/M 
-40°C ~ 125°C 2.3~5.5 12mA SC-70-5 MCP9700T-E/LTCT-ND@t 29 25 21 3,000 190.00/M 
-40°C ~ 125°C 2.3 ~5.5 12mA SOT-23-3 MCP9700T-E/TTCT-ND@t 29 25 21 3,000 190.00/M 
0.00 +1 0.00 10°C ~ 125°C 3.1~5.5 12mA TO-92-3 MCP9701-E/TO-ND® 30 25 21 — = 
-40°C ~ 125°C 3.1~5.5 12mA TO-92-3 MCP9701A-E/TO-ND® 34 31 26 = = 
-40°C ~ 125°C 3.1~5.5 12mA SC-70-5 MCP9701AT-E/LTCT-ND@t 38 31 26 3,000 240.00/M 
-40°C ~ 125°C 3.1~5.5 12uA SOT-23-3 MCP9701AT-E/TTCT-ND@t NEW! 38 31 26 3,000 240.00/M 
10°C ~ 125°C 3.1 ~5.5 12mA SC-70-5 MCP9701T-E/LTCT-ND@t 29 25 21 3,000 190.00/M 
-40°C ~ 125°C 3.1 ~5.5 12uA SOT-23-3 MCP9701T-E/TTCT-ND@t NEW! 20 7 15 3,000 127.06/M 
-55°C ~ 125°C 2.7~55 400A SOT-23-5 MCP9800A0T-M/OTCT-ND Ft 1.42 1.20 1.00 = _ 
-55°C ~ 125°C 2.7~55 400pA 8-MSOP MCP9801-M/MS-ND® 1.34 1.412 93 = _ 
-55°C ~ 125°C 2.7~55 400pA 8-SOIC MCP9801-M/SN-ND® 1.34 1.412 93 — _ 
0.00 +0.5 0.00 -55°C ~ 125°C 2.7~5.5 400pA SOT-23-5 MCP9802A0T-M/OTCT-NDt 1.51 1.26 1.05 = — 
pms ae ~55°C ~ 125°C 2.7 ~5.5 400uA SOT-23-5 MCP9802A5T-M/OTCT-ND@t 1.49 1.26 1.05 3,000 950.00/M 
-55°C ~ 125°C 2.7~55 400A SOT-23-5 MCP9802A5T-MOTGCT-ND@f 1.32 111 99 _ = 
-55°C ~ 125°C 2.7~55 400pA 8-MSOP MCP9803-M/MS-ND® 1.44 1.20 1.00 _ = 
65°C ~ 125°C 2.7 ~5.5 400pA 8-SOIC MCP9803-M/SN-ND® 1.44 1.20 1.00 = = 
0.00 +2 0.00 20°C ~ 125°C 3.0 ~ 3.6 500uA 8-TSSOP MCP9805-BE/ST-ND® 94 85 WAL = = 
0.00 Demo Board for PICtail™ MCP2030 MCP2030DM-TPR-ND 160.00 = = = = 
Low Power Linear Active Thermistor Demo Board MCP9700DM-TH1-ND® NEW! 45.00 = _ = = 
Demo Board 2 for MCP9800 MCP9800DM-DL2-ND 30.00 = = = = 
Demo Board for PiCtail™ MCP9800 MCP9800DM-PCTL-ND 25.00 = = = = 
Demo Board for MCP9800 MCP9800DM-TS1-ND® NEW! 35.00 = = = = 
Mixed Signal PICtail™ Demo Board MXSIGDM-ND. 65.00 = = = = 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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‘ Thermal Management DigiReel*” 
MICROCHIP Temperature Sensors (Cont.) 


Typical Temperature Vec Maximum Supply Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ 
Accuracy (°) Range Range (V) Current Package Part No. 1 10 25 Qty. Pricing 
Temperature-to-Voltage Converter Demo Board for TC1047A TC1047ADM-PICTL-ND® 10.00 - _ - - 
Digital Temperature Sensor PICtail™ Demo Board TC72DM-PICTL-ND® 10.00 - _ - _— 
Demo Board PICtail™ TC77 TC77DM-PICTL-ND® 10.00 = = = = 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 
® 
Fan Controllers D Reel 
Typical Temperature Voc Maximum Supply Digi-Key Price Each Tape and Reel$ 
Accuracy (°) Range Range (V) Current Package Part No. i 10 25 Oty. Pricing 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 400A 8-SOIC TC642BEOA-ND® NEW! 1.39 1.16 97 _ _ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 400A 8-DIP TC642BEPA-ND@® NEW! 1.58 1.32 1.10 _ _ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 400A 8-MSOP TC642BEUA-ND® NEW! 1.45 1.21 1.01 _ _ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 1.0mA 8-SOIC TC642COA-ND® 1.66 1.38 1.15 _ =_ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 1.0mA 8-DIP TC642CPA-ND@ 1.72 1.43 1.19 = = 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 1.0mA 8-SOIC TC642EOA-ND® NEW! 1.82 1.52 1.27 — — 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 1.0mA 8-MSOP TC642EUA-ND@ NEW! 1.68 1.40 1.16 =_ _ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 1.0mA 8-DIP TC642VPA-ND 1.86 1.55 1.29 — _ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 400A 8-SOIC TC646BEOA-ND® NEW! 1.39 1.16 97 _— _ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 400A 8-DIP TC646BEPA-ND@ NEW! 1.58 1.32 1.10 = = 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 400A 8-MSOP TC646BEUA-ND® NEW! 1.45 1.21 1.01 _— — 
-40°C ~ 125°C 3.0 ~5.5 1.0mA 8-SOIC TC646EOA-ND® NEW! 1.82 1.52 1.27 _ _ 
-40°C ~ 125°C 3.0 ~5.5 1.0mA 8-MSOP TC646EUA-ND@ NEW! 1.68 1.40 1.16 = _ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 1.0mA 8-SOIC TC646VOA-ND® 1.78 1.48 1.23 _— _— 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 1.0mA 8-DIP TC646VPA-ND® 1.86 1.55 1.29 = = 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 1.0mA 8-SOIC TC647BEOA-ND® NEW! 1.34 1.12 93 _ = 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 400A 8-DIP TC647BEPA-ND@ NEW! 1.52 1.27 1.06 _ _ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 400A 8-MSOP TC647BEUA-ND® NEW! 1.39 1.16 97 _ _- 
Varies on -40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 400A 8-SOIC TC647EOA-ND® NEW! 1.68 1.40 1.16 _ _ 
External -40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-MSOP TC647EUA-ND® NEW! 1.56 1.30 1.09 = - 
Thermistor -40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 1.0mA 8-DIP TC647VPA-ND® NEW! 1.62 1.35 1.13 = = 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 400A 8-SOIC TC648BEOA-ND® NEW! 1.31 1.09 91 _ =_ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 400A 8-DIP TC648BEPA-ND@® NEW! 1.48 1.23 1.02 _ _ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 400A 8-MSOP TC648BEUA-ND® NEW! 1.36 1.13 94 _ = 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 1.0mA 8-SOIC TC648EOA-ND® NEW! 1.52 1.27 1.06 = _ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 1.0mA 8-MSOP TC648EUA-ND® NEW! 1.51 1.26 1.05 =— _ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 1.0mA 8-SOIC TC648V0A713CT-ND@t 1.46 1.23 1.02 3,300 930.00/M 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 1.0mA 8-DIP TC648VPA-ND® 1.56 1.30 1.09 _ _ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 1.0mA 8-MSOP TC648VUA-ND 1.42 1.18 98 _ _ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 400A 8-SOIC TC649BEOA-ND® NEW! 1.34 1.12 93 = = 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 400A 8-DIP TC649BEPA-ND@ NEW! 1.62 1.27 1.06 — — 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 400A 8-MSOP TC649BEUA-ND® NEW! 1.39 1.16 97 _ _ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 1.0mA 8-SOIC TC649EOA-ND® NEW! 1.68 1.40 1.16 _ _ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 1.0mA 8-MSOP TC649EUA-ND® NEW! 1.56 1.30 1.09 _ _ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 1.0mA 8-DIP TC649VPA-ND@ NEW! 1.62 1.35 1.13 = = 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 300A 10-MSOP TC654EUN-ND® NEW! 2.40 2.00 1.67 _ =_ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 300A 10-MSOP TC655EUN-ND@ NEW! 2.52 2.10 1.75 _ _ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 300pA 10-MSOP TC664EUN-ND® NEW! 2.12 1.77 1.48 _ _ 
-40°C ~ 85°C 3.0 ~5.5 300pA 10-MSOP TC665EUN-ND@ NEW! 2.20 1.83 1.53 = - 
-40°C ~ 125°C 2.8~5.5 90pA 8-MSOP TC650ACVUA-ND® NEW! 1.81 1.51 1.26 =— — 
-40°C ~ 125°C 2.8 ~5.5 90yA 8-MSOP TC650AEVUA-ND® NEW! 1.81 1.51 1.26 - _ 
-40°C ~ 125°C 2.8 ~5.5 90yA 8-MSOP TC650AGVUA-ND® NEW! 1.81 1.51 1.26 =— _— 
-40°C ~ 125°C 2.8 ~5.5 90pA 8-MSOP TC650BEVUA-ND@® NEW! 1.81 1.51 1.26 — _ 
-40°C ~ 125°C 2.8 ~5.5 90uA 8-MSOP TC650CGVUA-ND@ NEW! 1.81 1.51 1.26 = = 
-40°C ~ 125°C 2.8 ~5.5 90yA 8-MSOP TC651ACVUA-ND@ NEW! 1.81 1.51 1.26 — — 
-40°C ~ 125°C 2.8 ~5.5 90pA 8-MSOP TC651AEVUA-ND@ NEW! 1.81 1.51 1.26 _ _ 
4 -40°C ~ 125°C 2.8 ~5.5 90pA 8-MSOP TC651AGVUA-ND® NEW! 1.81 1.51 1.26 _ =— 
-40°C ~ 125°C 2.8~5.5 90pA 8-MSOP TC651BEVUA-ND@® NEW! 1.81 1.51 1.26 _ _ 
-40°C ~ 125°C 2.8 ~5.5 90pA 8-MSOP TC651CGVUA-ND® NEW! 1.81 1.51 1.26 = = 
-40°C ~ 125°C 2.8 ~5.5 90pA 8-MSOP TC652ACVUA-ND® NEW! 2.16 1.80 1.50 = = 
-40°C ~ 125°C 2.8~5.5 90yA 8-MSOP TC652AEVUA-ND@® NEW! 2.16 1.80 1.50 _ _ 
-40°C ~ 125°C 2.8 ~5.5 .040mA 8-MSOP TC652AGVUA-ND® 2.16 1.80 1.50 _ _ 
-40°C ~ 125°C 2.8 ~5.5 90pA 8-MSOP TC653ACVUA-ND® NEW! 2.16 1.80 1.50 _ _ 
-40°C ~ 125°C 2.8 ~5.5 90uA 8-MSOP TC653AEVUA-ND@ NEW! 2.16 1.80 1.50 _ - 
-40°C ~ 125°C 2.8 ~ 5: 90uA 8-MSOP TC653AGVUA-ND@ NEW! 2.16 1.80 1.50 = = 
N-A -40°C ~ 85°C 3.0 ~ 5.5 150pA SOT23A-6 TC670ECHTRCT-ND@t NEW! 1.58 1.32 1.10 3,000 1000.00/M 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 
Interface — Serial Peripherals 
Operating Maximum Bus Frequency Temperature Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Interface (kBits/s) Range Package | Part No. 1 10 25 
1.8~5.5 l2c™ 1700 -40°C ~ 125°C 20-QFN MCP23008-E/ML-ND 1.32 1.10 92 
1.8~5.5 l2c™ 1700 -40°C ~ 125°C 18-DIP MCP23008-E/P-ND 1.22 1.02 85 
1.8~5.5 l2¢™ 1700 -40°C ~ 125°C 18-SOIC | MCP23008-E/SO-ND 1.22 1.02 85 
1.8~5.5 l2c™ 1700 -40°C ~ 125°C 20-SSOP | MCP23008-E/SS-ND 1.32 1.10 92 
1.8 ~5.5 l2c™ 3400 -40°C ~ 125°C 16-QFN MCP23009-E/MG-ND NEW! 1.45 1.21 1.01 
1.8~5.5 l2c™ 3400 -40°C ~ 125°C 18-DIP MCP23009-E/P-ND NEW! 1.24 1.13 94 
8-bit 1/0 Port 1.8~5.5 l2c™ 3400 -40°C ~ 125°C 18-SOIC | MCP23009-E/SO-ND NEW! 1.24 1.13 94 
Expander 1.8~5.5 l2c™ 3400 -40°C ~ 125°C 18-SSOP | MCP23009-E/SS-ND NEW! 1.24 1.13 94 
1.8~5.5 SPi™ 10,000 -40°C ~ 125°C 20-QFN MCP23S08-E/ML-ND 1.38 15 96 
1.8~5.5 SPi™ 10,000 -40°C ~ 125°C 18-DIP. MCP23S08-E/P-ND 1.28 1.07 89 
1.8~5.5 SPi™ 10,000 -40°C ~ 125°C 20-SSOP | MCP23S08-E/SS-ND 1.38 1.15 96 
1.8~5.5 SPI™ 10,000 -40°C ~ 125°C 16-QFN MCP23S09-E/MG-ND NEW! 1.52 1.27 1.06 
1.8~5.5 SsPi™ 10,000 -40°C ~ 125°C 18-DIP MCP23S09-E/P-ND NEW! 1.30 1.20 1.00 
1.8 ~5.5 SsPi™ 10,000 -40°C ~ 125°C 18-SOIC__ | MCP23S09-E/SO-ND NEW! 1.30 1.20 1.00 
1.8~5.5 l2c™ 10,000 -40°C ~ 125°C 24-QFN MCP23S18-E/MJ-ND NEW! 1.92 1.60 1.33 
1.8~5.5 l2c™ 10,000 -40°C ~ 125°C 28-SOIC | MCP23S18-E/SO-ND NEW! 1.92 1.60 1.33 
1.8~5.5 l2¢™ 10,000 -40°C ~ 125°C 28-SDIP | MCP23S18-E/SP-ND NEW! 1.92 1.60 1.33 
2.0 ~ 5.5 l2c™ 400 -40°C ~ 85°C 28-QFN MCP23016-I/ML-ND 2.03 1.69 1.41 
2.0 ~ 5.5 l2c™ 400 40°C ~ 85°C 28-SOIC | MCP23016-I/SO-ND 1.90 1.58 1.32 
2.0~5.5 l2c™ 400 -40°C ~ 85°C 28-DIP MCP23016-1/SP-ND 1.90 1.58 1.32 
16-bit 1/0 Port 2.0 ~5.5 l2c™ 400 -40°C ~ 85°C 28-SSOP | MCP23016-I/SS-ND 2.03 1.69 1.41 
Expander 1.8~5.5 l2c™ 1700 -40°C ~ 125°C 28-QFN MCP23017-E/ML-ND 1.69 1.41 1.18 
1.8~5.5 l2c™ 1700 -40°C ~ 125°C 28-SOIC | MCP23017-E/SO-ND 1.44 1.20 1.00 
1.8 ~5.5 l2¢™ 1700 -40°C ~ 125°C 28-DIP MCP23017-E/SP-ND 1.44 1.20 1.00 
1.8~5.5 l2c™ 1700 -40°C ~ 125°C 28-SSOP | MCP23017-E/SS-ND 1.51 1.26 1.05 
1.8~5.5 l2c™ 3400 -40°C ~ 125°C 24-QFN MCP23018-E/MJ-ND NEW! 1.81 1:51 1.26 
1.8~5.5 l2¢™ 3400 -40°C ~ 125°C 24-SOIC | MCP23018-E/SO-ND NEW! 1.81 151 1.26 
1.8~5.5 l2c™ 3400 -40°C ~ 125°C 28-DIP MCP23018-E/SP-ND NEW! 1.81 1.51 1.26 
1.8 ~5.5 l2c™ 3400 -40°C ~ 125°C 24-SSOP__| MCP23018-E/SS-ND NEW! 1.82 1.66 1.38 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Interface 
Serial Peripherals (Cont.) 


NN MICROCHIP 


Operating Maximum Bus Frequency Temperature Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Interface (kBits/s) Range Package | Part No. 1 10 25 
1.8~5.5 SPI™ 10,000 -40°C ~ 125°C 28-QFN MCP23S17-E/ML-ND 1.81 1.51 1.26 
16-Bit I/O Port 1.8~5.5 SPI™ 10,000 -40°C ~ 125°C 28-SOIC MCP23S17-E/SO-ND 1.51 1.26 1.05 
Expander 1.8~5.5 SPI™ 10,000 -40°C ~ 125°C 28-DIP MCP23S17-E/SP-ND 1.51 1.26 1.05 
1.8 ~5.5 sPi™ 10,000 -40°C ~ 125°C 28-SSOP___|MCP23S17-E/SS-ND 1.58 1.32 1.10 
Evaluation Board for MCP23X17 MCP23X17EV-ND. 40.00 = = 
Ethernet 
TX/RX Dual Port Operating Temperature Maximum Speed Digi-Key Price Each 
MAC PHY RAM Buffer (KB) Interrupts LED Voltage (V) Range MHz Serial Package | Part No. 1 10 25 
Yes 8 2 2 3.3 0°C ~ 70°C 25 SPI 28-QFN ENC28J60/ML-ND 3.80 2.99 2.74 
Yes 8 2 2 3.3 0°c ~ 70°C 25 SPI 28-SOIC | ENC28J60/SO-ND 3.60 2.83 2.60 
Yes 8 2 2 3.3 0°c ~ 70°C 25 SPI 28-DIP ENC28J60/SP-ND 3.86 3.03 2.77 
Yes Yes 8 2 2 3.3 0°C ~ 70°C 25 SPI 28-SSOP | ENC28J60/SS-ND 3.56 2.79 2.56 
Yes 8 2 2 3.3 0°c ~ 70°C 25 SPI 28-QFN ENC28J60-I/ML-ND 3.80 2.99 2.74 
Yes 8 1 2 3.3 -40°C ~ 85°C 25 SPI 28-SOIC | ENC28J60-1/SO-ND 3.60 2.83 2.60 
Yes 8 1 2 3.3 -40°C ~ 85°C 25 SPI 28-DIP ENC28J60-I/SP-ND 3.86 3.03 2.77 
® 
Infrared Products Digi@Reel 
Operating Voltage | Temperature | Maximum Baud Rate | Xmit/Rec Formats Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ 
Description Range (V) Range (kBaud) Supported (1S) Package | Part No. 1 10 25 Qty. Pricing 
2.7~55 -40°C ~ 85°C 325 1.63 14-DIP | MCP2120-I/P-ND@ 1.16 1.06 88 — 
2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 325 1.63 14-SOIC | MCP2120-I/SL-ND@ 1.16 1.06 88 — 
Infrared Encoder/Decoder 1.8~5.5 -40°C ~ 125°C 115.2 1.63 8-DIP MCP2122-E/P-ND® 76 70 58 _ 
1.8~5.5 -40°C ~ 125°C 115.2 1.63 8-SOIC =| MCP2122-E/SN-ND® 76 70 58 _ = 
1.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 115.2 1.63 8-SOIC | MCP2122T-E/SNCT-ND@t 86 70 58 3,300 530.00/M 
7 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 9.6 1.63 18-DIP | MCP2140-I/P-ND 2.46 2.05 171 _ — 
Fat Spee Se) Bald DAG. 27~55 -40°C ~ 85°C 96 1.63 18-SOIC | MCP2140-/SO-ND@ 2.46 2.05 171 = 
2.7 ~5.5 -40°C ~ 85°C 9.6 1.63 20-SSOP_|MCP2140-I/SS-ND® 2.59 2.16 1.80 = 
2.0~5.5 -40°C ~ 85°C 9.6 1.63 18-DIP |MCP2140A-I/P-ND@ 2.02 1.85 1.54 = 
tO Stan card Ecoineal Stack Comore 20~55 -40°C ~ 85°C 96 1.63 18-SOIC_ | MCP2140A-1/SO-ND® 224 2.05 171 — 
2.0 ~5.5 -40°C ~ 85°C 9.6 1.63 20-SSOP_|MCP2140A-I/SS-ND@ 2.36 2.16 1.80 = 
, 3.0~5.5 -40°C ~ 85°C 115.2 1.63 18-DIP |MCP2150-1/P-ND® 4.38 4.02 3.35 _ 
Pe ar ea 3.0~55 -40°C ~ 85°C 115.2 1.63 18-SOIC | MCP2150-//SO-ND@ 438 4.02 335 | — 
9 9 PP 3.0~ 5.5 -40°C ~ 85°C 115.2 1.63 20-SSOP_|MCP2150-I/SS-ND@ 4.38 4.02 3.35 = 
: , 3.0~5.5 -40°C ~ 85°C 115.2 1.63 18-DIP = |MCP2155-1/P-ND® 4.38 4.02 3.35 = 
IDA Protocol Stack handler plus oltencodlng! |" “3.0%. 6 -40°C ~ 85°C 115.2 1.63 18-SOIC | MCP2155-//SO-ND@ 438 4.02 335 | — 
9 pp 3.0 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 115.2 1.63 20-SSOP_|MCP2155-I/SS-ND@ 4.38 4.02 3.35 _ 
Demo Board for MCP2140 MCP2140DM-TMPSNS-ND® 45.00 
Demo Board for MCP215X MCP215XDM-ND 60.00 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 
F Rol 
LCD Drivers Rol§ 
Drives Number | Control Lines | Number of On-chip CMOS and TTL Electrostatic Discharge Digi-Key Price Each 
of Segments Required Characters Cascadable Oscillator Compatible Inputs Protection on all Pins Package _| Part No. 1 10 25 
3 16 Yes Yes Yes Yes 44-PLCC | AY0438/L-ND 5.66 4.72 4.33 
32 3 16 Yes Yes Yes Yes 40-DIP AY0438/P-ND 4.00 3.33 3.06 
3 16 Yes Yes Yes Yes 44-PLCC | AY0438-I/L-ND 5.95 4.96 4.55 
3 16 Yes Yes Yes Yes 40-DIP AY0438-1/P-ND 4.20 3.50 3.21 
LIN Transceivers 
Vreg Output | Vreg Output Vec Maximum Baud LIN Specification Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Current (mA) Range (V) Rate (KBaud) Supported Package | Part No. 1 10 25 
4.75 ~ 5.25 50 6.0 ~ 18 20 Revision 1.2 8-DIP MCP201-1/P-ND 1.85 1.54 1.28 
4.75 ~ 5.25 50 6.0 ~ 18 20 Revision 1.2 8-SOIC | MCP201-I/SN-ND 1.85 1.54 1.28 
LIN Transceiver with 4.85 ~ 5.15 50 5.5 ~ 18 20 Revision 1.3, 2.0, 2.1 and SAE J2602 8-SOIC | MCP2021-330E/SN-ND NEW! 1.38 1.26 1.05 
Integrated Vreg 4.85 ~ 5.15 50 6.0 ~ 18 20 Revision 1.3, 2.0, 2.1 and SAE J2602 8-SOIC | MCP2021-500E/SN-ND NEW! 1.38 1.26 1.05 
3.3 ~ 5.0 50 5.5 ~ 18 20 Revision 1.3, 2.0, 2.1 and SAE J2602 14-SOIC__ | MCP2022-330E/SL-ND NEW! 1.56 1.43 1.19 
4.85 ~ 5.15 50 5.5 ~ 18 20 Revision 1.3, 2.0, 2.1 and SAE J2602 14-SOIC__ | MCP2022-500E/SL-ND NEW! 1.52 1.40 1.16 
Controller Area Network (CAN) 
Version Operating Temperature 1x Rx Interrupt Digi-Key Price Each 
Supported Voltage (V) Range Buffers Buffers Filters Masks Output Package | Part No. 1 10 25 
2.7~5.5 -40°C ~ 125°C 3 2 2 1 — 14-DIP MCP25020-I/P-ND® 3.06 2.55 2.12 
2.7~55 -40°C ~ 125°C 3 2 2 1 = 14-SOIC | MCP25020-I/SL-ND® 3.06 2.55 2.12 
2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 3 2 2 1 = 14-SOIC | MCP25025-I/SL-ND@ 3.48 2.90 2.42 
2.7~55 -40°C ~ 125°C 3 2. 2 1 = 14-DIP MCP25050-1/P-ND@ 4.07 3.39 2.82 
2.7~5.5 -40°C ~ 125°C 3 2. 2 1 = 14-SOIC | MCP25050-I/SL-ND@ 4.07 3.39 2.82 
2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 3 2 2 1 = 14-DIP MCP25055-I/P-ND® 4.78 3.98 3.31 
2.7~55 -40°C ~ 85°C 3 2 2 1 = 14-SOIC | MCP25055-I/SL-ND® 4.78 3.98 3.31 
2.0B Active 2.7~55 -40°C ~ 125°C 3 2 6 2 1 18-DIP MCP2510-E/P-ND® 4.73 3.94 3.29 
2.7~5.5 -40°C ~ 125°C 3 2 6 2 1 18-SOIC | MCP2510-E/SO-ND@ 4.73 3.94 3.29 
2.7 ~5.5 -40°C ~ 125°C 3 2 6 2 1 18-DIP. MCP2510-1/P-ND@ 3.73 3.11 2.59 
2.7~5.5 -40°C ~ 125°C 3 2 6 2 1 18-SOIC | MCP2510-I/SO-ND® 3.73 3.11 2.59 
2.7~5.5 -40°C ~ 125°C 3 2 6 2 dl 20-TSSOP | MCP2510-I/ST-ND® 4.31 3.59 2.99 
2.7~55 -40°C ~ 125°C 3 2 6 2 i 18-DIP MCP2515-1/P-ND@ 1.98 1.82 1.51 
2.7~5.5 -40°C ~ 125°C 3 2 6 2 1 18-SOIC =| MCP2515-I/SO-ND® 1.98 1.82 1.51 
2.7 ~5.5 -40°C ~ 125°C 3 2 6 2 1 20-TSSOP_| MCP2515-I/ST-ND@ 2.16 1.99 1.66 
45~55 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP2551-I/P-ND@ 1.12 1.02 85 
— 45~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP2551-I/SN-ND® 1.12 1.02 85 
4.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP2551T-I/SNTR-ND@$ NEW! 2574.01/3,300 
MCP250XX CAN 1/0 Expander Development Kit DV250501-ND® 165.00 = = 
MCP2510CAN Developer's Kit DV251001-ND@ 239.99 = = 
Bus Monitor Demo Board for MCP2515 MCP2515DM-BM-ND® NEW! 55.00 = = 
Demo Board for MCP2515 MCP2515DM-PCTL-ND 40.00 = = 
PiCtail™ Plus Daughter Board for MCP2515 MCP2515DM-PTPLS-ND@ NEW! 40.00 = = 
@ RoHS Compliant + Tape and Ree 
UHF ASK/FSK/FM Receiver 
Voltage Digi-Key Price Each 
Description Range Frequency Package Part No. 1 10 25 
‘ 2.5 ~ 5.5V 300 ~ 450MHz 32-LQFP RFRXD0420-1/LQ-ND 4.38 2.89 2.84 
Pape ien ae nec 2.5 ~5.5V 800 ~ 930MHz 32-LOFP RFRXD0920-1/L0-ND 4.38 2.89 2.84 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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(1) Luminaryuicao: Division of Texas Instruments ARM® Cortex™ -M3 Microcontrollers 


ADC Speed 
Sample No. of Analog EUS (Clock 
Flash | SRAM Per 10-Bit Compar- | PWM | CCP Frequency | Digi-Key Price Each Luminary Micro 
(KB) | (KB) GPIOst Timers$ | Second Channels |UARTs| SSI | 12C ators Pins | Pins Qel Package in MHz) | Part No. il 25 100 Part No. 
Low Pin Count Real-Time MCUs 
8 2 0~18 2 _ - 1 1 1 1 _ 2 =_ 28-SOIC 20 726-1001-ND 3.88 3.24 3.01 |LM3$102-IRN20-C2 
2 2~18 2 _ - 1 1|— 2 - 1 _ 28-SOIC 20 726-1000-ND 3.88 3.24 3.01 | LM3S101-IRN20-C2 
2 12 ~ 33 2 250K 3 1 1[— 2 2 2 — 48-LQFP 20 726-1002-ND 4.64 3.87 3.60 |LM3S301-IQN20 
4 3 ~ 30 3 250K 6 1 1/— 1 6 6 - 48-LQFP 25 726-1006-ND 4.64 3.87 3.60 |LM3S317-IQN25-C2 
4 3 ~ 32 3 250K 4 2 1 1 1 4 6 _ 48-LQFP 25 726-1005-ND 4.64 3.87 3.60 |LM3S316-IQN25-C2 
16 4 3 ~ 36 3 _— _ 2 1/— 3 6 6 _ 48-LQFP 25 726-1003-ND 4.64 3.87 3.60 |LM3S310-IQN25-C2 
4 7~28 3 500K 8 2 1 1 _ =_ 6 = 48-LQFP 25 726-1007-ND 5.02 4.19 3.90 | LM3S328-lQN25-C2 
4 7 ~32 3 250K 4 2 1/— 1 2 6 = 48-LQFP 25 726-1004-ND 6.74 5.62 5.23 |LM3S315-IQN25-C2 
4 8 ~ 36 3 _ - 2 1 1 3 - 6 _ 48-LQFP 25 726-1088-ND 3.88 3.24 3.01 | LM3S300-lQN25-C2 
8 0~34 3 500K 2 2 1 1 3 3 6 _ 48-LQFP 50 726-1013-ND 4.64 3.87 3.60 |LM3S615-IQN50-C2 
8 0~36 3 _ - 2 1 1 3 6 6 1 48-LQFP 50 726-1008-ND 4.64 3.87 3.60 | LM3S601-IQN50-C2 
8 1~30 3 500K 6 2 1|— 1 6 4 1 48-LQFP 50 726-1015-ND 4.74 3.95 3.68 |LM3S618-IQN50 
8 1~30 3 500K 6 2 1/— 1 6 6 ad 48-LQFP 50 726-1014-ND 4.64 3.87 3.60 |LM3S617-IQN50-C2 
30 8 4 ~32 3 500K 4 2 1 1 - 6 6 =- 48-LQFP 50 726-1010-ND 4.64 3.87 3.60 | LM3S611-IQN50-C2 
8 5 ~ 28 3 500K 8 2 1 1 1 _ 6 — 48-LQFP 50 726-1091-ND 3.92 3.27 3.04 |LM3S608-IQN50 
8 6 ~ 34 3 500K 2 2 1 1 _ 6 6 _ 48-LQFP 50 726-1009-ND 8.62 7.19 6.69 | LM3S610-IQN50-C2 
8 7 ~34 3 500K 2 2 1 1 1 2 6 _ 48-LQFP 50 726-1011-ND 8.34 6.95 6.47 |LM3S612-IQN50-C2 
8 8 ~ 36 3 _ _ 2 1 1 3 - 6 _ 48-LQFP 50 726-1090-ND 3.82 3.19 2.97 |LM3S600-IQN50 
8 9 ~ 28 3 1M 8 2 1 1 _ =- 4 = 48-LQFP 50 726-1016-ND 4.64 3.87 3.60 | LM3S628-IQN50-C2 
8 0~30 3 1M 6 2 1] — 1 6 4 48-LQFP 50 726-1022-ND 5.56 4.64 4.31 ]LM3S818-IQN50 
8 0~30 3 1M 6 2 1/— 1 6 6 _ 48-LQFP 50 726-1021-ND 5.50 4.59 4.27 |LM3S817-IQN50-C2 
8 0~34 3 500K 2 2 1 1 3 6 6 _— 48-LQFP 50 726-1020-ND 5.50 4.59 4.27 |LM3S815-IQN50-C2 
8 0~36 3 _ - 2 1 1 3 6 6 1 48-LQFP 50 726-1017-ND 5.50 4.59 4.27 |LM3S801-IQN50-C2 
64 8 4~32 3 500K 4 2 1 1 1 6 6 _ 48-LQFP 50 726-1018-ND 5.46 4.55 4.24 _|LM3S811-IQN50 
8 5 ~ 28 3 500K 8 2 1 1 1 = 6 — 48-LQFP 50 726-1093-ND 4.56 3.80 3.54 |LM3S808-IQN50-C2 
8 7 ~34 3 250K 2 2 1 1 1 2 6 ad 48-LQFP 50 726-1019-ND 9.96 8.30 7.72 |LM3S812-IQN50-C2 
8 8 ~ 36 3 _ _ 2 1 1 3 - 6 —_ 48-LQFP 50 726-1092-ND 4.42 3.69 3.43 | LM3S800-IQN50 
8 9~ 28 3 1M 8 2 1 1 - - 6 _ 48-LQFP 50 726-1023-ND 5.22 4.35 4.05 | LM3S828-lQN50-C2 
High Pin Count Real-Time MCUs 
16 4~43 4 500K 4 3 2] 4 1 6 8 _ 100-LOFP 50 726-1099-ND 6.54 5.45 5.07 ]LM3S1165-lQC50-A2 
16 4~46 4 500K 2 3 2} 1 3 6 6 _ 100-LOPF 50 726-1098-ND 8.92 7.44 6.92 |LM3S1162-IQC50-A2 
64 16 7~52 4 _ - 3 2 1 3 6 6 1 100-LOFP 50 726-1097-ND 6.44 5.37 5.00 |LM3S1150-lQC50-A2 
16 9~44 4 250K 2 3 2 1 1 2 8 2 100-LOFP 50 726-1095-ND 6.44 5.37 5.00 |LM3S1133-lQC50-A2 
16 9~46 4 1M 8 3 2.2 3 - 6 _ 100-LOFP 50 726-1096-ND 5.82 4.85 4.52 |LM3S1138-10C50 
16 20 ~41 3 = = 2 1[=— 2 - 2 = 100-LOFP 25 726-1094-ND 5.50 4.59 4.27 _|LM3S1110-1QC25-A2 
16 29 ~ 57 4 250K 3 2 1] — 3 = 8 — 100-LOFP 50 726-1100-ND 6.44 5.37 5.00 ]LM3S1332-IQC50-A2 
32 14~52 3 500K 4 2 2 1 1 6 6 1 100-LOFP 50 726-1102-ND 7.78 6.49 6.03 | LM3S1439-lQC50-A2 
96 32 14 ~52 3 500K 4 2 2 1 1 6 6 1 108-BGA 50 726-1134-ND 7.78 6.49 6.03 | LM3S1439-IBZ50-A2 
32 21 ~ 46 3 500K 2 2 1 1 1 2 4 _ 100-LOFP 50 726-1101-ND 7.78 6.49 6.03 | LM3S1435-IQC50-A2 
64 9~ 43 4 500K 8 3 2/2 _ - 8 1 100-LOFP 50 726-1104-ND 8.62 7.19 6.69 | LM3S1538-IQC50-A2 
64 15 ~ 58 4 250K 2 3 2/2 3 _ 8 1 100-LOFP 25 726-1103-ND 7.96 6.64 6.17 |LM3S1512-10C25-A2 
32 7~43 4 1M 4 3 1 1 1 6 6 1 100-LOFP 50 726-1107-ND 7.78 6.49 6.03 ]LM3S1637-IQC50-A2 
32 11~52 3 _— _ 2 2} 1 3 6 4 1 100-LOFP 25 726-1105-ND 7.78 6.49 6.03 | LM3S1620-10C25-A2 
128 32 12 ~ 56 4 500K 4 3 2] 2) 2 6 8 =_— 100-LOFP 50 726-1106-ND 7.78 6.49 6.03 | LM3S1635-IQC50-A2 
32 17 ~ 52 4 500K 8 2 2} 2 2 _ 8 —_ 100-LOFP 50 726-1136-ND 6.92 5.77 5.37 | LM3S1608-IQC50-A2 
32 23 ~ 60 4 _ - 3 2/2 2 - 8 _ 100-LOFP 50 726-1135-ND 6.92 5.77 5.37 __ | LM3S1601-IQC50-A2 
64 21 ~ 56 3 500K 4 3 2 1 1 4 6 = 100-LOFP 50 726-1108-ND 9.06 7.55 7.03 _|LM3S1751-1QC50 
32 17 ~ 56 3 — _ 2 1 1 3 6 6 1 100-LOFP 50 726-1109-ND 9.68 8.07 7.51 |LM3S1850-1QC50-A2 
64 5~52 4 1M 8 3 ell ae 3 6 4 2 100-LOFP 50 726-1113-ND 10.86 9.05 8.42 |LM3S1968-10C50 
64 5 ~52 4 1M 8 3 2] 2 3 6 4 2 108-BGA 50 726-1142-ND 10.90 9.08 8.45 |LM3S1968-IBZ50-A2 
64 7~60 4 _— _ 3 oa ees 3 6 8 2 100-LOFP 50 726-1112-ND 10.52 8.77 8.16 |LM3S1960-IQC50-A2 
64 17 ~ 52 4 500K 8 2 2/2 2 - 8 _ 100-LOFP 50 726-1140-ND 9.20 7.67 7.13 _|LM3S1918-1QC50-A2 
256 | 64 17 ~ 52 4 500K 8 2 | 2 2 8 =— 108-BGA 50 726-1139-ND 9.20 7.67 7.13 |LM3S1918-IBZ50-A2 
64 21 ~52 4 1M 8 3 2] 2 _ - 8 _ 100-LOFP 50 726-1111-ND 9.82 8.18 7.62 |LM3S1958-10C50 
64 21 ~52 4 1M 8 3 2} 2 _ - 8 _— 108-BGA 50 726-1141-ND 9.86 8.22 7.65 |LM3S1958-IBZ50-A2 
64 23 ~ 60 4 _ - 3 2. <2) 2 ad 8 =— 100-LOFP 50 726-1138-ND 8.82 7.35 6.84 |LM3S1911-1QC50-A2 
64 23 ~ 60 4 =_ _ 3 2 | 2 2 =_ 8 _ 108-BGA 50 726-1137-ND 8.82 7.35 6.84 | LM3S1911-IBZ50-A2 
64 27 ~ 56 3 1M 4 2 1 1 1 6 4 — 100-LOFP 50 726-1110-ND 13.56 11.30 10.51 [LM3S1937-IQC50-A2 
Ethernet Connected MCUs 
6A 16 8 ~ 35 3 _ _ 1 1] — 3 2 4 — 100-LOFP 25 726-1071-ND 9.48 7.90 7.35 ]LM3S6110-1QC25-A2 
16 10 ~ 30 3 _ - 1 1[— 1 - 4 _ 100-LOFP 25 726-1070-ND 9.20 7.67 7.13 _|LM3S6100-10C25-A2 
32 12 ~ 34 3 250K 2 1 1[— 2 = 4 = 100-LOFP 25 726-1073-ND 9.76 8.13 7.57 |LM3S6422-10C25-A2 
96 32 14~ 43 3 250K 3 2 1 1 2 2 4 —_ 108-BGA 50 726-1155-ND 10.52 8.77 8.16 | LM3S6432-IBZ50-A2 
32 23 ~ 46 3 _— _ 1 1|— 2 _ 4 —_ 100-LOFP 25 726-1072-ND 9.38 7.82 7.27 |LM3S6420-10C25-A2 
64 6~41 4 500K 4 2 1 1 2 6 6 _ 100-LOFP 50 726-1114-ND 13.66 11.38 10.59 _|LM3S6537-1QC50-A2 
32 5 ~ 38 4 500K 8 2 2] 2 2 _ 6 — 100-LOFP 50 726-1158-ND 10.52 8.77 8.16 |LM3S6618-IQC50-A2 
32 5 ~ 46 4 _ _ 3 1 1 3 4 6 1 100-LOFP 25 726-1075-ND 11.10 9.25 8.61 | LM3S6610-10C25-A2 
32 9~41 4 1M 4 2 1 1 3 ad 6 _ 100-LOFP 50 726-1077-ND 10.72 8.93 8.31 | LM3S6637-IQC50-A2 
32 10 ~ 46 4 _ _ 3 2} 2 2 _ 6 _ 100-LOFP 50 726-1157-ND 10.04 8.37 7.79 |LM3S6611-IQC50-A2 
128 32 10 ~ 46 4 _ - 3 2 | 2 2 - 6 _ 108-BGA 50 726-1156-ND 10.04 8.37 7.79 _|LM3S6611-IBZ50-A2 
32 1~41 4 1M 4 2 1 1 3 6 = 108-BGA 50 726-1159-ND 10.72 8.93 8.31 | LM3S6637-IBZ50-A2 
32 14~41 3 500K 3 2 1 1 1 _ 6 _ 100-LOFP 50 726-1076-ND 14.12 11.77 10.98 |LM3S6633-IQC50-A2 
64 5~41 4 500K 4 2 1 1 2 6 4 1 100-LOFP 50 726-1115-ND 15.08 12.57 11.69 | LM3S6753-1QC50-A2 
64 23 ~ 46 3 _ - 1 1|— 2 - 4 =_ 100-LOFP 50 726-1078-ND 10.90 9.08 8.45 | LM3S6730-IQC50-A2 
64 23 ~ 46 3 = _ 1 1 | — 2 - 4 =— 108-BGA 50 726-1160-ND 10.90 9.08 8.45 | LM3S6730-IBZ50-A2 
64 0~42 4 1M 4 3 1 2 2 6 4 2 100-LOFP 50 726-1081-ND 13.10 10.92 10.16 |LM3S6965-I0C50 
64 0~42 4 1M 4 3 1 2 2 6 4 2 108-BGA 50 726-1166-ND 13.18 10.98 10.22 | LM3S6965-IBZ50-A2 
64 1~46 4 _ _ 3 2 1 3 6 6 1 100-LOFP 50 726-1116-ND 15.32 12.77 11.88 | LM3S6950-10C50 
256 64 5 ~ 38 4 500K 8 2 2] 2 2 - 6 _— 100-LOFP 50 726-1164-ND 11.52 9.60 8.93 | LM3S6918-10C50 
64 5 ~ 38 4 500K 8 2 2. 2 2 - 6 = 108-BGA 50 726-1163-ND 11.56 9.63 8.96 | LM3S6918-IBZ50-A2 
64 7 ~ 38 4 1M 8 3 1 1 3 _ 6 — 108-BGA 50 726-1165-ND 11.94 9.95 9.26 |LM3S6938-IBZ50-A2 
64 10 ~ 46 4 _ _ 3 2 || 2 2 _ 6 _ 100-LOFP 50 726-1162-ND 11.00 9.17 8.53 | LM3S6911-10C50 
64 10 ~ 46 4 _ - 3 2/2 2 - 6 _ 108-BGA 50 726-1161-ND 11.00 9.17 8.53 | LM3S6911-IBZ50-A2 
CAN Connected MCUs 
6A 16 11~40 3 _— _ 1 1 1 3 2 4 — 100-LOFP 25 726-1055-ND 6.54 5.45 5.07 ]LM3S2110-1QC25-A2 
32 0 ~ 33 3 1M 6 1 1 1 - 8 1 _ 64-LOQPF 50 726-1178-ND 9.96 8.30 7.72 __|LM3S2678-IQR50-A0 
32 4~34 3 250K 3 2 1 1 2 2 4 —_ 100-LOFP 50 726-1059-ND 7.78 6.49 6.03 ]LM3S2432-1QC50-A2 
96 32 19~ 49 3 250K 3 2 1 1 2 2 4 —_ 100-LOFP 25 726-1058-ND 7.96 6.64 6.17 |LM3S2412-1QC25-A2 
32 37 ~ 60 3 _ _ 1 1,/— 2 - 4 — 100-LOFP 25 726-1057-ND 7.78 6.49 6.03 | LM3S2410-1QC25-A2 
64 10 ~ 48 4 250K 3 2 1 1 3 6 6 - 100-LOFP 50 726-1060-ND 8.62 7.19 6.69 | LM3S2533-IQC50-A2 
32 1~33 4 500K 8 1 i ee _ 4 2 1 64-LQPF 50 726-1179-ND 7.30 6.09 5.66 | LM3S2678-IQR50-A0 
32 12 ~ 52 4 _ _ 1 1 1 3 4 6 1 108-BGA 25 726-1145-ND 9.20 7.67 7.13 |LM3S2620-IBZ25-A2 
32 15 ~ 46 4 500K 4 2 1 1 3 _ 6 =_— 100-LOFP 50 726-1062-ND 7.78 6.49 6.03 | LM3S2637-IQC50-A2 
128 32 15 ~ 52 4 500K 8 2 28] 2. 2 _ 8 —_ 100-LOFP 50 726-1144-ND 7.78 6.49 6.03 | LM3S2608-IQC50-A2 
32 16 ~ 53 4 500K 4 3 2 1 1 4 6 _ 100-LOFP 50 726-1063-ND 8.16 6.80 6.33 _ | LM3S2651-IQC50-A2 
32 21 ~ 60 4 _ = 3 2/2 2 - 8 =— 100-LOFP 50 726-1143-ND 7.78 6.49 6.03 ]LM3S2601-IQC50-A2 
64 0~ 33 3 1M 6 1 1 1 _ 8 1 _- 64-LQPF 50 726-1180-ND 11.18 9.32 8.67 | LM3S2776-IQR50-A0 
t+ Minimum is number of pins dedicated to GPIO; additional pins are available if certain peripherals are not used; See data sheet for details + One timer available as RTC § PWM motion control functionality can be 
achieved through dedicated motion control hardware (using the PWM pins) or through the motion control features of the general-purpose timers (using CCP pins); See data sheet for details (Continued) 
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ARM® Cortex™ -M3 Microcontrollers (cont. 


[ms] 


ADC Speed 
Sample No. of Analog EWHS (Clock , 
Flash | SRAM Per 10-Bit Compar- | PWM | CCP Frequency | Digi-Key Price Each Luminary Micro 
(KB) | (KB) GPIOst Timers$ | Second Channels | UARTs | SSI | 12€ ators Pins | Pins QEl Package in MHz) | Part No. id] 25 100 Part No. 
64 18 ~ 56 3 500K 4 2 1 1 1 6 6 1 100-LQFP 50 726-1065-ND 9.86 8.22 7.65 | LM3S2739-1QC50-A2 
128 64 20 ~ 56 3 500K 4 2 1 il 1 6 6 1 108-BGA 50 726-1147-ND 9.86 8.22 7.65 |LM3S2739-IBZ50-A2 
64 37 ~ 60 3 _ _— 1 1 _ 2 — 4 _ 100-LQFP 50 726-1064-ND 8.72 7.27 6.76 |LM3S2730-1QC50-A2 
64 37 ~ 60 3 = = 1 1 = 2 = 4 = 108-BGA 50 726-1146-ND 8.72 7.27 6.76 _|LM3S2730-IBZ50-A2 
64 3 ~ 56 4 1M 4 3 2 2 3 6 6 2 100-LQFP 50 726-1069-ND 13.56 11.30 10.51 | LM3S2965-1QC50 
64 3~ 56 4 1M 4 3 2 2 3 6 6 2 108-BGA 50 726-1154-ND 13.56 11.30 10.51 | LM3S2965-IBZ50-A2 
64 10 ~ 60 4 _ _ 3 2 al 3 6 6 1 100-LQFP 50 726-1068-ND 10.72 8.93 8.31 | LM3S2950-1QC50-A2 
64 12 ~52 4 1M 8 3 2 iI 3 — 8 _ 100-LQFP 50 726-1067-ND 12.60 10.50 9.77 |LM3S2948-1QC50-A2 
64 12 ~ 52 4 1M 8 3 2 i 3 _— 8 - 108-BGA 50 726-1153-ND 12.60 12.08 11.24 _|LM3S2948-IBZ50-A2 
256 64 15 ~ 52 4 500K 8 2 2 2 2 _— 8 _ 108-BGA 50 726-1150-ND 9.96 8.30 7.72 |LM3S2918-IBZ50-A2 
64 15 ~ 52 4 500K 8 2 2 2 2 — 8 = 100-LQFP 50 726-1151-ND 9.96 8.30 7.72 |LM3S2918-10C50-A2 
64 17 ~57 3 500K 3 3 1 1 3 4 4 1 100-LQFP 50 726-1066-ND 11.28 9.40 8.75 |LM3S2939-1QC50-A2 
64 18 ~57 3 500K 3 3 1 cl 3 4 4 1 108-BGA 50 726-1152-ND 11.28 9.40 8.75 |LM3S2939-IBZ50-A2 
64 21 ~ 60 4 = ad 3 2 2 2 — 8 - 100-LQFP 50 726-1149-ND 9.68 8.07 7.51 __|LM3S2911-10C50-A2 
64 21 ~ 60 4 = _ 3 2 2 2 _ 8 = 108-BGA 50 726-1148-ND 9.68 8.07 7.51 _|LM3S2911-IBZ50-A2 
USB Connected MCUs 
32 1~33 3 500K 6 2 1 2 = = 5 = 64-LQPF 50 726-1182-ND 9.52 7.93 7.38 |LM3S5632-IQR50 
128 64 0~61 4 1M 8 2 2 2 2. 8 5 1 100-LQPF 50 726-1183-ND 12.52 10.43 9.71 |LM3S5749-10C50 
64 3 ~ 61 4 1M 8 2 2 2 2 8 8 1 100-LQPF 50 726-1181-ND 12.24 10.20 9.49 _|LM3S3748-1QC50 
Ethernet +CAN Internetworking MCUs 
96 64 7~36 4 1M 8 2 1 1 3 — 4 = 100-LQFP 50 726-1118-ND 12.60 10.50 9.77  |LM3S8538-10C50-A2 
64 8 ~ 35 4 _- _ 1 2 1 - = 2 = 100-LQFP 50 726-1117-ND 12.52 10.43 9.71 _|LM3S8530-10C50-A2 
32 10 ~ 31 4 _ — 2 1 a _ = 2 = 100-LQFP 50 726-1119-ND 10.24 8.53 7.94 |LM3S8630-1QC50-A2 
128 64 4~38 4 500K 8 3 2 1 1 _ 6 — 100-LQFP 50 726-1122-ND 11.28 9.40 8.75 |LM3S8738-1QC50-A2 
64 5 ~ 35 4 500K 4 2 1 1 3 = 4 _ 100-LQFP 50 726-1121-ND 18.40 15.33 14.26 | LM3S8733-1QC50-A2 
64 11 ~ 32 4 = _- 2 1 i) _ _— 2 = 100-LQFP 50 726-1120-ND 13.36 11.13 10.36 _|LM3S8730-1QC50-A2 
64 3 ~ 38 4 1M 8 3 1 2 3 = 6 — 100-LQFP 50 726-1125-ND 14.50 12.08 11.24 | LM3S8938-1QC50 
64 4~38 4 1M 8 1 1 = 1 6 6 1 100-LQFP 50 726-1170-ND 13.02 10.85 10.10 |LM3S8971-1QC50 
64 4~38 4 1M 8 1 1 _— 1 6 6 1 108-BGA 50 726-1169-ND 13.08 10.90 10.14 |LM3S8971-IBZ50-A2 
64 5 ~ 42 4 500K 4 2 1 1 1 6 2 2 100-LQFP 50 726-1126-ND 15.84 13.20 12.28 | LM3S8962-1QC50 
256 64 5 ~ 42 4 500K 4 2 1 1 1 6 2 2 108-BGA 50 726-1167-ND 15.84 13.20 12.28 _|LM3S8962-IBZ50-A2 
64 6 ~ 36 4 1M 4 2 1 1 3 = 4 = 100-LQFP 50 726-1124-ND 14.32 11.93 11.10 | LM3S8933-1QC50-A2 
64 13 ~ 34 4 = _ 1 1 1 = — 2 = 100-LQFP 50 726-1123-ND 12.32 10.27 9.55 |LM3S8930-1QC50-A2 
64 17 ~ 46 4 = _ 2 2 1 = — 2 = 100-LQFP 50 726-1127-ND 15.60 13.00 12.09 |LM3S8970-1QC50 
64 17 ~ 46 4 = = 2 2 1 = = 2 = 108-BGA 50 726-1168-ND 15.64 13.03 12.13 _|LM3S8970-IBZ50-A2 


t+ Minimum is number of pins dedicated to GPIO; additional pins are available if certain peripherals are not used; See data sheet for details 
achieved through dedicated motion control hardware (using the PWM pins) or through the motion control features of the general-purpose timers (using CCP pins); See data sheet for details 


Stellaris® Evaluation and Design Kits 


+ One timer available as RTC 


§ PWM motion control functionality can be 


Digi-Key Price Luminary Micro 
Description Part No. Each Part No. 
Supplemental DB48 Daughterboard for the LM3S610, LM3S612, LM3S615, LM3S812, LM3S815 Microcontrollers (Development Kit Required) 726-1029-ND 92.46 DB-LM3S815 
Supplemental DB48 Daughterboard for the LM3S317, LM3S617 and LM3S817 Microcontrollers (Development Kit Required) 726-1030-ND 92.46 DB-LM3S817 
Supplemental DB48 Daughterboard for the LM3S328, LM3S628 and LM3S828 Microcontrollers (Development Kit Required) 726-1032-ND 92.46 DB-LM3S828 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S101 Microcontroller 726-1033-ND 291.43 DK-LM3S101 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S102 Microcontroller 726-1034-ND 291.43 DK-LM3S102 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S301 Microcontroller 726-1035-ND 291.43 DK-LM3S301 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S310, LM3S601 and LM3S801 Microcontrollers 726-1036-ND 291.43 DK-LM3S801 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S315, LM3S316, LM3S611, LM3S613, LM3S811 Microcontrollers 726-1037-ND 291.43 DK-LM3S811 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S610, LM3S612, LM3S615, LM3S812, LM3S815 Microcontrollers 726-1038-ND 291.43 DK-LM3S815 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S317, LM3S617, LM3S817 Microcontrollers 726-1039-ND 291.43 DK-LM3S817 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S618 and LM3S818 Microntrollers 726-1040-ND 291.43 DK-LM3S818 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S328, LM3S628 and LM3S828 Microcontrollers 726-1041-ND 291.43 DK-LM3S828 
LM3S811 Evaluation Kit; Keil™ RealView® 726-1044-ND 57.35 EKK-LM3S811 
LM3S811 Evaluation Kit; IAR Systems 726-1043-ND 57.35 EKI-LM3S811 
LM3S811 Evaluation Kit; CodeSourcery G++ GNU 726-1042-ND 57.35 EKC-LM3S811 
LM3S811 Evaluation Kit; Code Red Technologies 726-1129-ND 57.35 EKT-LM3S811 
LM3S 1968 Evaluation Kit; Keil RealView 726-1082-ND 69.05 EKK-LM3S1968 
LM3S 1968 Evaluation Kit; IAR Systems 726-1084-ND 69.05 EKI-LM3S1968 
LM3S1968 Evaluation Kit; CodeSourcery G++ GNU 726-1083-ND 69.05 EKC-LM3S1968 
LM3S1968 Evaluation Kit; Code Red Technologies 726-1130-ND 69.05 EKT-LM3S1968 
LM3S6965 Ethernet Evaluation Kit; Keil RealView 726-1054-ND 80.76 EKK-LM3S6965 
LM3S6965 Ethernet Evaluation Kit; IAR Systems 726-1052-ND 80.76 EKI-LM3S6965 
LM3S6965 Ethernet Evaluation Kit; CodeSourcery G++ GNU 726-1050-ND 80.76 EKC-LM3S6965 
LM3S6965 Ethernet Evaluation Kit; Code Red Technologies 726-1132-ND 80.76 EKT-LM3S6965 
LM3S2965 CAN Evaluation Kit; Keil RealView 726-1053-ND 92.46 EKK-LM3S2965 
LM3S2965 CAN Evaluation Kit; IAR Systems 726-1051-ND 92.46 EKI-LM3S2965 
LM3S2965 CAN Evaluation Kit; CodeSourcery G++ GNU 726-1049-ND 92.46 EKC-LM3S2965 
LM3S2965 CAN Evaluation Kit; Code Red Technologies 726-1131-ND 92.46 EKT-LM3S2965 
LM3S8962 Ethernet+CAN Evaluation Kit; Keil RealView 726-1085-ND 104.17 EKK-LM3S8962 
LM3S8962 Ethernet+CAN Evaluation Kit; IAR Systems 726-1087-ND 104.17 EKI-LM3S8962 
LM3S8962 Ethernet+CAN Evaluation Kit; CodeSourcery G++ GNU. 726-1086-ND 104.17 EKC-LM3S8962 
LM3S8962 Ethernet+CAN Evaluation Kit; Code Red Technologies 726-1133-ND 104.17 EKT-LM3S8962 
LM3S3748 USB Host/Device Evaluation Kit; Keil RealView 726-1184-ND 127.57 EKK-LM3S3748 
LM3S3748 USB Host/Device Evaluation Kit; IAR Systems 726-1185-ND 127.57 EKI-LM3S3748 
LM3S3748 USB Host/Device Evaluation Kit; CodeSourcery G++ GNU 726-1186-ND 127.57 EKC-LM3S3748 
LM3S3748 USB Host/Device Evaluation Kit; Code Red Technologies 726-1187-ND 127.57 EKT-LM3S3748 
Intelligent Display Reference Design Kit 726-1176-ND 256.32 RDK-IDM 
Serial-to-Ethernet Reference Design Kit 726-1177-ND 162.69 RDK-S2E 
AC Induction Motor Reference Design Kit 726-1047-ND 443.58 RDK-ACIM 
Brushless DC Motor Control Reference Design Kit 726-1128-ND 256.32 RDK-BLDC 
Stepper Motor Reference Design Kit 726-1048-ND 232.91 RDK-STEPPER 
Intelligent Display Module with 3.5" Landscape Display 726-1191-ND NEW! 256.32 RDK-IDM-L35 
Stellaris Brushed DC Motor Control Module with CAN 726-1192-ND NEW! 256.32 RDK-BDC 
DK-LM3S9B96 Development Kit; Keil, IAR, Code Sourcery, and Code Red 726-1194-ND NEW! 497.42 DK-LM3S9B96, 
Stellaris Intelligent Display Module Single-Board Computer 726-1195-ND NEW! 349.95 RDK-IDM-SBC. 
LM3S9B90 Evaluation Kit; Keil RealView 726-1196-ND NEW! 115.87 EKK-LM3S9B90 
LM3S9B90 Evaluation Kit; |AR Systems 726-1197-ND NEW! 115.87 EKI-LM3S9B90 
LM3S9B90 Evaluation Kit; CodeSourcery G++ GNU 726-1198-ND NEW! 115.87 EKC-LM3S9B90 
LM3S9B90 Evaluation Kit; Code Red Technologies 726-1199-ND NEW! 115.87 EKT-LM3S9B90 
LM3S9B92 Evaluation Kit; Keil RealView 726-1200-ND NEW! 115.87 EKK-LM3S9B92 
LM3S9B92 Evaluation Kit; IAR Systems 726-1201-ND NEW! 115.87 EKI-LM3S9B92 
LM3S9B22 Evaluation Kit; CodeSourcery G++ GNU 726-1202-ND NEW! 115.87 EKC-LM3S9B92 
LM3S9B92 Evaluation Kit; Code Red Technologies 726-1203-ND NEW! 115.87 EKT-LM3S9B92 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AL) Luminanyuicao: Division of Texas Instruments Production Ready Modules 


Digi-Key Price Luminary Micro Digi-Key Price Luminary Micro 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
inteligent Display Modula TORING earl MED Intelligent Display Module with 3.5" Landscape Display | 726-1190-ND NEW! 216.52 MDL-IDM-L35 
erial-to-Ethernet Module -1175- ‘ + i -1189- 1 4 
Stellaris® ACIM Control Board 796-1171-ND 279.73 MDL-ACIM Stellaris 12V Brushed pC Motor Control Board 726-1189-ND NEW! 127.57 MDL-BDC 
Brushless DC Motor Control Board 726-1172-ND 174.39 MDL-BLDC Ethernet-Enabled Intelligent Display Module 726-1188-ND NEW! 216.52 MDL-IDM28 
Stellaris Stepper Motor Control Board 726-1173-ND 197.80 MDL-STEPPER 10-Pin to 20-Pin JTAG Adapter Module 726-1193-ND NEW! 23.41 MDL-ADA2 


| [ O g ZNEO™ Z16F Series 


The ZNEO Z16F Series of Flash microcontrollers represents [qqemory Si i i ini Price Each F 

Haier nea F ry Size] RAM | 1/0 | Operating | Speed | Timers Digi-Key rice Eac! Zilog Development 
pave evolution rt cat ta The ante ane (Bytes) | (Bytes) | Pins| Voltage | (MHz) | (16-bit) | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Tools 
Danan aaa pape SOOM GopahineA a5 4 | 76 | 27-36 | 20 3 80-OFP |269-4569-ND 7.80 5.85 4.33 |Z16F3211FI20SG |269-4537-ND 
with 128KB of zero wait state internal Flash, powerful math 4 | 76 | 27~3.6V | 20 3_| 100-LaFP | 269-4568-ND 7.95 5.97 4.41 |Z16F3211AL208G | 269-4537-ND 
functions, 32-bit ALU supporting 8, 16 and 32-bit operations, ele 4 | 76 | 27-36V | 20 3 80-OFP | 269-4571-ND 8.43 6.33 4.69 | Z16F6411FI20SG | 269-4537-ND 
embedded 32 x 32 multiply/ 64 x 32 divide operations, 16-bit 4 | 76 | 27~36v | 20 3_| 100-LaFP | 269-4570-ND 8.58 6.44 4.76 |Z16F6411AL20SG | 269-4537-ND 
bus widths (and external 16-bit bus for the 216F2811's), 4 | 46 | 27-36v | 20 3 64-LOFP | 269-4535-ND 8.49 6.37 471 — |Z16F2810AG20SG | 269-4537-ND 
Ornalefecltered Nace ae a ane 4 | 46 |27~36v| 20 | 3 | esPicc |269-4536-ND 8.52 6.39 4.73 |Z16F2810VH20SG | 269-4537-ND 
features make this microcontroller suitable for a large number ee 4 | 46 | 27-36v) 20 3 | 68-PLCC |269-4691-5-ND NEW! 8.97 6.73 4.99 | Z16F2810VH20EG | 269-4537-ND 
of applications from security panels to motor control. 4 | 60 | 27~-36v | 20 3 80-QFP | 269-4534-ND 9.12 6.84 5.06 | Z16F2811FI20SG_ | 269-4537-ND 
Facatucaue's WOT. 5 PORéNSO: $4 9:Channal 1 ObCADE 4 | 76 | 27~36v | 20 3 80-QFP | 269-4567-ND 8.64 6.48 4.80 |Z16F2810FI20SG_| 269-4537-ND 
+ Analog Comparator * Operational Amplifier 4 | 76 | 27-36V | 20 3 | 100-LOFP | 269-4533-ND 9.24 6.93 5.14 |Z16F2811AL208G | 269-4537-ND 


Crimzon™ Z8 OTP Microcontrollers 


Zilog’s Crimzon family of microcontrollers is ideal for use in applications up to 128KB of one-time programmable (OTP) memory or 64K read-only (ROM) Features: * WDT * LV Detect * POR * 2 Comparators *HVD * Speed: 8MHz 
requiring infrared transmission capability. Based on the famous Z8 core, this memory, and a built-in learning amplifier all of which contribute to significant bill * Timers 8/16-bit: 1/1 * Operating Voltage: 2.0V ~ 3.6V »* Temperature Range: 


family of microcontrollers provides up to 1KB random access memory (RAM), _ of material cost reductions. 0°C ~ 70°C 

oTP | RAM | 1/0 Digi-Key Price Each Zilog Development OTP | RAM | 1/0 Digi-Key Price Each Zilog Development 

(Bytes) | (Bytes) | Lines | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Tools (Bytes) | (Bytes) | Lines | Package | Part No. i 25 100 | Part No. Tools 
237 | 16 | 20-DIP |269-3854-ND® | 396 2.97 2.20 |ZLP32300P2004G |269-3398-ND 237 | 16 | 20-DIP |269-3414-ND 498 374 2.77 |ZLP32300P2032C | 269-3398-ND 
237 | 16 | 20-SOIC /269-3857-ND@ 3.76 2.84 — 2.03 |ZLP32300S2004G | 269-3398-ND 237 | 16 | 20-DIP |269-4513-ND@ 5.14 3.88 2.77 |ZLP32300P2032G | 269-3398-ND 
237 16 | 20-SSOP |269-3851-ND® 3.66 2.75 2.03 |ZLP32300H2004G_ | 269-3398-ND 237 16 | 20-SOIC |269-3415-ND 4.44 3.33 2.46 |ZLP32300S2032C | 269-3398-ND 

ax | 237 | 24 | 28-DIP /269-3855-ND® |) 4.29 3.22 2.39 |ZLP32300P2804G | 269-3398-ND 237 | 16 | 20-SOIC |269-4522-ND@ | 4.44 3.33 2.46 |ZLP32300S2032G / 269-3398-ND 
237 | 24 | 28-SOIC |269-3858-ND@ | 3.75 2.82 2.09 |ZLP32300S2804G | 269-3398-ND 937 | 16 | 20-SSOP |269-3416-ND 444 3.33 2.46 |ZLP32300H20320 | 269-3398-ND 
237 | 24 | 28-SS0P eieeocvoegm! 975 © 2.82 2.09. (ZL P82300H2804G | 269-2298-ND 237 | 16 | 20-SSOP /269-4503-NDe | 4.56 3.44 2.46 |ZLP32300H2032G | 269-3308-ND 
237 | 32 | 40-DIP |269-3856-ND®@ | 4.65 3.49 2.59 |ZLP32300P4004G | 269-3398-ND 937 | 24 | 28-ip (Reem R07 sat den |FLpssa0oPaeaoC~. | 269-3908: ND 
237 | 32 | 48-SSOP |269-3853-ND@ | 3.78 2.84 2.10 |ZLP32300H4804G_|269-3398-ND on7 | 04 | 28:DIP RMERERINGM] 500 394 281 |zupazaqopangec | 9na-aae8-ND 
287 | 16 | 20-DIP pelea pS imac Pahoa atl eee dead 237 | 24 | 28-SOIC |269-3418-ND 4.53 3.40 2.51 |ZLP32300S2832C | 269-3398-ND 
237 | 16 | 20-DIP |269-4511-ND® | 4.20 3.15 2.34 |ZLP32300P2008G |269-3398-ND oa7_| 24 | o8-ss0p (Beene Aes 440-984 lzupsoacanianans. |266-2866-N 
237 | 16 | 20-SOIC |269-3423-ND 3.90 293 217 |ZLP32300S2008C | 269-3398-ND 32K : 3 : 
oa7 | 46 | 20-8010 BRRREERMINMN] 390 293 217 |zupasa00s200aG | 969-aag8-nD 237 | 24 | 28-SSOP |269-4507-ND® | 466 352 2.51 |ZLP32300H2832G |269-3398-ND 
237 | 16 | 20-SsoP |269-3424-ND 3.90 2.93 2.17 |ZLP32300H2008C_|269-3398-ND 237) 82 | 40-DIP Be ea uae 546 4-10) 3:04. /ZERB2800P40326 |) 269-8398-ND 
237 | 16 | 20-SSOP |269-4501-ND® | 390 293 2417 |ZLP32300H2008G |269-3398-ND 237 | 32 | 40-DIP |269-4519-ND® | 5.64 4.26 — 3.04 |ZLP32300P4032G | 269-3398-ND 
937 | 24 | 28-pIP. |269-3425-ND 456 342 253 |z7LP32300P2808c | 269-3398-ND 237 | 32 | 48-SSOP |269-4510-ND®@ | 469 3.54 2.53 |ZLP32300H4832G |269-3398-ND 

ax | 237 | 24 | 28-DIP |269-4514-ND@ | 456 3.42 2.53 |ZLP32300P2808G | 269-3398-ND 1K | 16 | 20-DIP |269-3839-ND@ | 5.96 4.50 3.21 |ZLP12840P2032G | 269-3398-ND 
237 24 | 28-SOIC |269-3426-ND 4.02 3.02 2.23 |ZLP32300S2808C | 269-3398-ND 1K 16 | 20-SOIC |269-3845-ND® 5.33 4.02 2.87 |ZLP12840S2032G | 269-3398-ND 
237 | 24 | 28-SOIC |269-4523-ND@ | 4.02 3.02 2.23 |ZLP32300S2808G | 269-3398-ND 1K | 16 | 20-SSOP |269-3833-ND@ | 5.33 4.02 2.87 |ZLP12840H2032G |269-3398-ND 
237 | 24 | 28-SSOP |269-3427-ND 402 3.02 2.23 |ZLP32300H2808C | 269-3398-ND ik | 24 | 28-DIP |269-3842-ND®@ | 6.04 4.56 3.26 |ZLP12840P2832G |269-3398-ND 
237 | 24 | 28-SSOP |269-4504-ND@ | 4.02 3.02 2.23 |ZLP32300H2808G |269-3398-ND 1K | 24 | 28-SOIC }269-3848-ND® | 5.43 4.10 2.93 |ZLP12840S2832G |269-3398-ND 
237 | 32 | 40-DIP |269-3428-ND 492 369 2.73 |ZLP32300P4008C | 269-3398-ND ik | 24 | 28-SSOP |269-3836-ND@ | 5.43 410 2.93 |ZLP12840H2832G |269-3398-ND 
237 | 32 | 40-DIP |269-4517-ND@ 4.92 3.69 2.73 |ZLP32300P4008G | 269-3398-ND 1K | 16 | 20-DIP |269-3840-ND@ 6.57 4.96 3.54 |ZLP12840P2064G_ | 269-3398-ND 
237 _|_32_| 48-SSOP | 269-3429-ND 4.02 3.02 2.24 | ZLP32300H4808C_| 269-3398-ND 1K | 16 | 20-SOIC |269-3846-ND@ | 5.88 4.44 3.16 |ZLP12840S2064G | 269-3398-ND 
237 _|_32_| 48-SSOP |269-4508-ND@ | 4.02 3.02 _2.24 | ZLP32300H4808G_| 269-3398-ND 64k | 1K | 16 | 20-SSOP |269-3834-ND® | 5.88 4.44 3.16 |ZLP12840H2064G | 269-3398-ND 
237 | 16 | 20-DIP /269-3406-ND 474 3.56 2.63 |ZLPE2300P2016C )269-3398-ND 1k | 24 | 28-DIP |269-3843-ND@ | 6.65 5.02 3.59 |ZLP12840P2864G | 269-3398-ND 
237 | 16 | 20-DIP |269-4512-ND@ | 4.74 3.56 2.63 |ZLP32300P2016G | 269-3398-ND 1K | 24 | 28-SoIC |269-3849-ND@® | 5.99 452 3.23 |ZLP12840S2864G | 269-3398-ND 
237 | 16 | 20-SOIC |269-3407-ND 417 343 2.31 |ZLP32300S2016C | 269-3398-ND aK | 46] oo-Dip lSSSSMESME 7.03 4a 3.00 [zLP12eaopaneaG | Dee-3a08-ND 
237 | 16 | 20-SOIC |269-4521-ND@ | 417 3.43 2.31 |ZLP32300S2016G |269-3398-ND ax | 16 | c0-s01c BERNA] 647 48 349 |2Lpize4osz0g6@ | p60-3a09-ND 
237 | 16 | 20-SSOP |269-3408-ND 444 3.33 2.46 |ZLP32300H2016C | 269-3398-ND 
237 | 16 | 20-SSOP |269-4502-ND@ | 4.29 3.24 2.46 |ZLP32300H2016G | 269-3398-ND ocx | 1K | 24 | 26-DIP Peueeueee| (oF S54 3.98 |ZLPIZBAOPZE960 | 269-2398-ND 
oa7 | 94 | 2a-pIp eRoaRatin Aap “4a 67. laLBaba0opaRieG. “| 960. a30echIt 1K | 24 | 28-SOIC }269-3850-ND@ | 660 4.98 3.56 |ZLP12840S2896G |269-3398-ND 

rox | 237 | 24 | 28:DIP |269-4515-ND@® | 4.80 3.60 2.67 |ZLPs2300P28166 | 269-3398-ND * = aan eine ae oS = Santee mee 
237 | 24 | 28-SOIC |269-3410-ND 426 3.20 2.37 |ZLP32300S2816C | 269-3398-ND 5 d : 
237 | 24 | 28-SOIC |269-4524-ND® | 4.66 3.52 2.37 |ZLP3230082816G | 269-3398-ND 1K | 16 | 20-DIP |269-3825-ND@ | 7.98 6.02 4.30 |ZLP12840P2028G | 269-3398-ND 
237 | 24 | 28-SSOP |269-3414-ND 426 3.20 2.37 1ZLP32300H28160 | 269-3398-ND 1K | 16 | 20-SOIC |269-3827-ND@ | 7.13 5.38 3.84 |ZLP12840S2028G |269-3398-ND 
237 | 24 | 28-SSOP |269-4506-ND® | 4.26 3.20 2.37 |ZLP32300H2816G | 269-3398-ND soak | 1K | 16 | 20-SSOP )268-3823-ND@ | 7.13 5.38 3.84 |ZLP12840H20286 | 269-3398-ND 
237 | 32 | 40-DIP /269-3412-ND 5.16 3.87 2.87 |ZLP32300P4016C | 269-3398-ND 1K 24 | 28-DIP |269-3826-ND® 8.08 610 4.36 |ZLP12840P2828G | 269-3398-ND 
237 | 32 | 40-DIP |269-4518-ND® | 5.16 3.87 2.87 |ZLP32300P4016G |269-3398-ND ik | 24 | 28-SOIC |269-3828-ND® | 7.26 548 3.91 |ZLP12840S2828G |269-3398-ND 
237 | 32 | 48-SSOP |269-3413-ND 4.29 3.22 2.39 |ZLP32300H4816C | 269-3398-ND ik | 24 | 28-SSOP |269-3824-ND@ | 7.26 548 3.91 [ZLP12840H2828G |269-3398-ND 
237_| 32 | 48-SSOP [269-4509-ND@ | 429 3.22 2.30 |zLP32300H4816G [269-3398-ND | RoHS Compliant 


Crimzon RC Blaster™ Z8 OTP Microcontrollers RoHS 
The Crimzon RC Blaster microcontroller and database solution supports the increasing demand of adding universal remote 

control functionality into systems quickly and easily. Included in this device is a comprehensive North American infrared OTP | RAM | 1/0 Digi-Key Price Each Zilog Development 
(IR) code database derived from Zilog’s highly-acclaimed ZBASE®. The database covers the major brands and keys for TV, _ | (Bytes) | (Bytes) | Lines | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Tools 

VCR, DVD, cable, satellite and audio systems. 64k | 1K | 16 |20-SSOP|269-4679-5-ND| 7.14 536 3.97 |ZLPBLSTOH2064GR55W4 | 269-4682-ND 


Features: * Low-power Stop-Mode consumption -2uA (Typical) * Operating Voltage: 2.0V ~ 3.6V » Comprehensive North 64K 1K 16 | 20-pIP |269-4680-5-ND| 7.86 5.90 4.37 |ZLPBLSTOP2064GR55W4 |269-4682-ND 
American, 6-in-1, plus European Satellite and Cable database included with no separate licensing fees * Hardware jumper i ? ; 
and command configurable Note: Purchase of licensed kit is required before use of RC Blaster IC. 64K 1k 16 _| 20-SOIC | 269-4681-5-ND| 7.14 5.36 3.97 _|ZLPBLSTOS2064GR55W4 | 269-4682-ND 


Crimzon® Infrared Microcontrollers (fe | || stag a tee [ewe [tom 
ZLF645 Series Flash MCUs 64k | 1K | 24 | 28-SOIC |269-4707-5-ND 3.18 240 1.70 [ZL F645E0S2864G | 269-4685-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 719 


| [ O g Z8 Encore!® Flash Microcontrollers 


Zilog redefines 8-bit with the new Z8 Encore! family of flash microcontrollers. Featuring flash memory and the 
high-performance register-to-register architecture. Z8 Encore! MCU accelerates design development while 
reducing total system cost. The same CPU core and peripheral interfaces ensure code compatibility across 


the entire family. Incorporate the Z8 Encore! into new designs or upgrade from the existing Z8 architecture. 
Features: * Program Memory Type: Flash and On-Chip » Special Features: POR, VBO and WDT * COMM Inter- 


faces: I2C, UART and OCD 


Memory Size Clock Timer/ ; 
Program RAM | 1/0 Serial vcc Speed | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins | Communication ADC (V) (MHz) (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Tools 
256 6 UART _ 27 ~3.6 5 2 Extended 8-DIP | 269-3745-ND® 2.40 1.80 1.34 |Z8F0113PBO05EG 269-3389-ND 
256 6 UART _ 27~3.6 5 2 Commercial 8-DIP | 269-3746-ND® 2.19 1.65 1.21 |Z8F0113PB005SG 269-3389-ND 
256 6 UART _ 27~3.6 5 2 Extended 8-QFN | 269-3747-ND@ 2.40 1.80 1.34 |Z8F0113QBO05EG 269-3389-ND 
256 6 UART _ 27~3.6 5 2 Commercial 8-QFN | 269-3748-ND@ 2.19 1.65 1.21 |Z8F01130B005SG 269-3389-ND 
256 6 UART _ 27 ~3.6 5 2 Extended 8-SOIC | 269-3749-ND@ 2.40 1.80 1.34 |Z8F0113SBO05EG 269-3389-ND 
256 6 UART = 27 ~3.6 5 2 Commercial 8-SOIC | 269-3750-ND@ 2.19 1.65 1.21 |Z8F0113SB005SG 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA _ 27~3.6 5 2 Extended 20-SSOP |269-3430-ND 2.70 2.03 1.50 |Z8F0113HHOOSEC 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA _— 27~3.6 5 2 Extended 20-SSOP | 269-3988-ND® 2.70 2.03 1.50 |Z8F0113HHOOSEG 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA _ 27~3.6 5 2 Commercial | 20-SSOP | 269-3431-ND 2.46 1.85 1.36 | Z8F0113HHOO5SC 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA = 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 20-SSOP | 269-3989-ND@ 2.46 1.85 1.36 |Z8F0113HHO05SG 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA — 2.7 ~3.6 5 2 Extended 20-DIP | 269-3434-ND 2.82 212 1.57 |Z8FO113PHOOSEC 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA — 2.7 ~3.6 5 2 Extended 20-DIP | 269-3992-ND® 2.82 212 1.57 |Z8FO113PHOOSEG 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA —_ 2.7 ~3.6 5 2 Commercial 20-DIP | 269-3435-ND 2.58 1.94 1.43 | Z8FO113PHOOSSC 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA — 2.7 ~3.6 5 2 Commercial 20-DIP | 269-3993-ND® 2.58 1.94 1.43 | Z8FO113PHOO5SG 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA _ 2.7 ~3.6 5 2 Extended 20-SOIC | 269-3438-ND 2.70 2.03 1.50 |Z8FO113SHOOSEC 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA — 2.7 ~3.6 5 2 Extended 20-SOIC | 269-3996-ND® 2.70 2.03 1.50 |Z8FO113SHOOSEG 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA —_ 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 20-SOIC | 269-3439-ND 2.46 1.85 1.36 | Z8FO113SHOOSSC 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA — 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 20-SOIC | 269-3997-ND® 2.46 1.85 1.36 | Z8FO113SHOOSSG 269-3389-ND 
256 24 1 UART, IrDA _ 2.7 ~3.6 5 2 Extended 28-SSOP | 269-3432-ND 2.70 2.03 1.50 |Z8F0113HJOOSEC 269-3389-ND 
256 24 1 UART, IrDA = 27 ~3.6 5 2 Extended 28-SSOP_|269-3990-ND® 2.70 2.03 1.50 |Z8F0113HJO05EG 269-3389-ND 
256 24 1 UART, IrDA _ 27 ~3.6 5 2 Commercial | 28-SSOP | 269-3433-ND 2.46 1.85 1.36 |Z8F0113HJ005SC 269-3389-ND 
256 24 1 UART, IrDA _ 27~3.6 5 2 Commercial | 28-SSOP |269-3991-ND® 2.46 1.85 1.36 |Z8F0113HJ005SG 269-3389-ND 
256 24 1 UART, IrDA _ 27 ~3.6 5 2 Extended 28-DIP | 269-3994-ND® 3.00 2.25 1.66 |Z8F0113PJO05EG 269-3389-ND 
256 24 1 UART, IrDA _ 27~3.6 5 2 Commercial 28-DIP | 269-3437-ND 2.70 2.03 1.50 |Z8F0113PJ005SC 269-3389-ND 
256 24 1 UART, IrDA = 27 ~3.6 5 2 Commercial 28-DIP | 269-3995-ND® 2.70 2.03 1.50 |Z8F0113PJ005SG 269-3389-ND 
256 24 1 UART, IrDA _— 27~3.6 5 2 Extended 28-SOIC | 269-3440-ND 2.70 2.03 1.50 |Z8F0113SJOO5EC 269-3389-ND 
256 24 1 UART, IrDA _ 27 ~3.6 5 2 Extended 28-SOIC | 269-3998-ND@ 2.70 2.03 1.50 |Z8F0113SJO05EG 269-3389-ND 
256 24 1 UART, IrDA _ 27~3.6 5 2 Commercial | 28-SOIC | 269-3441-ND 2.46 1.85 1.36 |Z8F0113SJ005SC 269-3389-ND 
1K 256 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 8-DIP | 269-3753-ND® 2.55 1.92 1.41 |Z8F0123PBO05EG 269-3389-ND 
256 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 8-DIP | 269-3754-ND® 2.31 1.74 1.29 | Z8F0123PB005SG 269-3389-ND 
256 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 8-QFN | 269-3755-ND® 2.55 1.92 1.41 |Z8F0123QB005EG 269-3389-ND 
256 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 8-QFN | 269-3756-ND® 2.31 1.74 1.29 | Z8F01230B005SG 269-3389-ND 
256 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 8-SOIC | 269-3757-ND® 2.55 1.92 1.41 |Z8FO123SBO05EG 269-3389-ND 
256 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 8-SOIC | 269-3758-ND® 2.31 1.74 1.29 | Z8F0123SB005SG 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7 ~3.6 5 2 Extended 20-SSOP_|269-3442-ND 2.82 2.12 1.57 _|Z8FO123HHOOSEC 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 20-SSOP | 269-4016-ND® 2.82 212 1.57 | Z8FO123HHOOSEG 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial | 20-SSOP | 269-3443-ND 2.58 1.94 1.43 | Z8FO123HHOO5SC 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial | 20-SSOP |269-4017-ND® 2.58 1.94 1.43 | Z8F0123HHO05SG 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 20-DIP | 269-3446-ND 3.00 2.25 1.66 |Z8F0123PHOOSEC 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 20-DIP | 269-4020-ND® 3.00 2.25 1.66 |Z8F0123PHOOSEG 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 20-DIP | 269-3447-ND 2.70 2.03 1.50 |Z8F0123PHOOSSC 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 20-DIP | 269-4021-ND® 2.70 2.03 1.50 |Z8F0123PHO05SG 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 20-SOIC | 269-3450-ND 2.82 212 1.57 |Z8F0123SHOOSEC 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 20-SOIC | 269-4024-ND@ 2.82 212 1.57 |Z8F0123SHOOSEG 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 20-SOIC | 269-3451-ND 2.58 1.94 1.43 |Z8F0123SHO05SC 269-3389-ND 
256 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4025-ND® 2.58 1.94 1.43 |Z8F0123SHO05SG 269-3389-ND 
256 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 28-SSOP |269-3444-ND 2.82 212 1.57 |Z8F0123HJOOSEC 269-3389-ND 
256 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 28-SSOP | 269-4018-ND® 2.82 212 1.57 |Z8F0123HJ005EG 269-3389-ND 
256 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial | 28-SSOP | 269-3445-ND 2.58 1.94 1.43 |Z8FO123HJ005SC 269-3389-ND 
256 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial | 28-SSOP | 269-4019-ND® 2.58 1.94 1.43 | Z8FO123HJ005SG 269-3389-ND 
256 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 28-DIP | 269-3448-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8FO123PJOO5EC 269-3389-ND 
256 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 28-DIP | 269-4022-ND® 3.12 2.34 1.73 | Z8FO123PJOO5EG 269-3389-ND 
256 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 28-DIP | 269-3449-ND 2.82 212 1.57 |Z8F0123PJO05SC 269-3389-ND 
256 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 28-DIP | 269-4023-ND® 2.82 212 1.57 |Z8F0123PJ005SG 269-3389-ND 
256 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 28-SOIC | 269-3452-ND 2.82 212 1.57 | Z8F0123SJOO5EC 269-3389-ND 
256 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 28-SOIC | 269-4026-ND® 2.82 212 1.57 | Z8F0123SJOO5EG 269-3389-ND 
256 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial | 28-SOIC | 269-3453-ND 2.58 1.94 1.43 | Z8F0123SJO05SC 269-3389-ND 
256 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4027-ND@ 2.58 1.94 1.43 |Z8F0123SJ005SG 269-3389-ND 
512 6 UART _— 27 ~3.6 5 2 Extended 8-DIP | 269-3761-ND® 2.55 1.92 1.41 |Z8F0213PBO05EG 269-3389-ND 
512 6 UART _ 27 ~3.6 5 2 Commercial 8-DIP | 269-3762-ND® 2.31 1.74 1.29 |Z8F0213PB005SG 269-3389-ND 
512 6 UART _— 27 ~3.6 5 2 Extended 8-QFN | 269-3763-ND@ 2.55 1.92 1.41 |Z8F02130B005EG 269-3389-ND 
512 6 UART _ 27 ~3.6 5 2 Commercial 8-QFN | 269-3764-ND@ 2.31 1.74 1.29 |Z8F02130B005SG 269-3389-ND 
512 6 UART = 27 ~3.6 5 2 Extended 8-SOIC | 269-3765-ND@ 2.55 1.92 1.41 |Z8F0213SBO05EG 269-3389-ND 
512 6 UART _— 27~3.6 5 2 Commercial 8-SOIC | 269-3766-ND@ 2.31 1.74 1.29 |Z8F0213SB005SG 269-3389-ND 
512 16 1 UART, IrDA _ 27~3.6 5 2 Extended 20-SSOP | 269-4044-ND® 2.82 212 1.57 |Z8F0213HHOOSEG 269-3389-ND 
512 16 1 UART, IrDA _ 27~3.6 5 2 Commercial | 20-SSOP |269-4045-ND® 2.58 1.94 1.43 | Z8F0213HHO05SG 269-3389-ND 
512 16 1 UART, IrDA _ 27 ~3.6 5 2 Extended 20-DIP | 269-3458-ND 3.00 2.25 1.66 |Z8F0213PHOOSEC 269-3389-ND 
512 16 1 UART, IrDA — 27 ~3.6 5 2 Extended 20-DIP | 269-4048-ND® 3.00 2.25 1.66 | Z8F0213PHOOSEG 269-3389-ND 
512 16 1 UART IrDA — 2.7 ~3.6 5 2 Commercial 20-DIP | 269-3459-ND 2.70 2.03 1.50 |Z8F0213PHOOSSC 269-3389-ND 
512 16 1 UART, IrDA — 2.7 ~3.6 5 2 Commercial 20-DIP | 269-4049-ND® 2.70 2.03 1.50 |Z8F0213PHOO5SG 269-3389-ND 
512 16 1 UART, IrDA — 2.7 ~3.6 5 2 Extended 20-SOIC | 269-3462-ND 2.82 212 1.57 |Z8F0213SHOOSEC 269-3389-ND 
2K 512 16 1 UART, IrDA — 2.7 ~3.6 5 2 Extended 20-SOIC | 269-4052-ND® 2.82 212 1.57 |Z8F0213SHOOSEG 269-3389-ND 
512 16 1 UART, IrDA _ 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 20-SOIC | 269-3463-ND 2.58 1.94 1.43 |Z8F0213SHOOS5SC 269-3389-ND 
512 24 1 UART, IrDA — 2.7 ~3.6 5 2 Extended 28-SSOP | 269-3456-ND 2.82 212 1.57 | Z8F0213HJOOSEC 269-3389-ND 
512 24 1 UART, IrDA — 2.7 ~3.6 5 2 Extended 28-SSOP | 269-4046-ND® 2.82 212 1.57 |Z8F0213HJO05EG 269-3389-ND 
512 24 1 UART, IrDA — 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 28-SSOP |269-3457-ND 2.58 1.94 1.43 |Z8F0213HJ005SC 269-3389-ND 
512 24 1 UART, IrDA — 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 28-SSOP |269-4047-ND® 2.58 1.94 1.43 | Z8F0213HJ005SG 269-3389-ND 
512 24 1 UART, IrDA _ 27 ~3.6 5 2 Extended 28-DIP_ | 269-3460-ND 3.75 2.82 1.78 |Z8F0213PJOO5EC 269-3389-ND 
512 24 1 UART, IrDA _ 27~3.6 5 2 Extended 28-DIP | 269-4050-ND® 3.12 2.34 1.73 | Z8F0213PJOO5EG 269-3389-ND 
512 24 1 UART, IrDA _ 27~3.6 5 2 Commercial 28-DIP | 269-3461-ND 3.57 2.68 1.70 |Z8F0213PJO05SC 269-3389-ND 
512 24 1 UART, IrDA _ 27~3.6 5 2 Commercial 28-DIP | 269-4051-ND® 2.82 212 1.57 |Z8F0213PJ005SG 269-3389-ND 
512 24 1 UART, IrDA _— 27~3.6 5 2 Extended 28-SOIC | 269-3464-ND 2.82 212 1.57 |Z8F0213SJOO5EC 269-3389-ND 
512 24 1 UART, IrDA _ 2.7 ~3.6 5 2 Extended 28-SOIC | 269-4054-ND@ 2.82 212 1.57 |Z8F0213SJOO5EG 269-3389-ND 
512 24 1 UART, IrDA = 27~3.6 5 2 Commercial | 28-SOIC | 269-3465-ND 2.58 1.94 1.43 |Z8F0213SJ005SC 269-3389-ND 
512 24 1 UART, IrDA = 27 ~3.6 5 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4055-ND@ 2.58 1.94 1.43 |Z8F0213SJ005SG 269-3389-ND 
@ RoHS Compliant t Tube Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 
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Memory Size Clock Timer/ . 
Program RAM | 1/0 Serial vcc Speed | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins | Communication ADC (V) (MHz) (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Tools 
512 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 8-DIP | 269-3769-ND® 2.70 2.03 1.50 |Z8F0223PBO05EG 269-3389-ND 
512 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 8-DIP | 269-3770-ND® 2.46 1.85 1.36 | Z8F0223PB005SG 269-3389-ND 
512 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 8-QFN | 269-3771-ND@ 2.70 2.03 1.50 |Z8F02230B005EG 269-3389-ND 
512 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 8-QFN | 269-3772-ND® 2.46 1.85 1.36 | Z8F02230B005SG 269-3389-ND 
512 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 8-SOIC | 269-3773-ND@ 2.70 2.03 1.50 |Z8F0223SBO05EG 269-3389-ND 
512 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 8-SOIC | 269-3774-ND® 2.46 1.85 1.36 | Z8F0223SB005SG 269-3389-ND 
512 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 20-DIP | 269-3470-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8F0223PHOOSEC 269-3389-ND 
512 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 20-DIP | 269-4076-ND® 3.12 2.34 1.73 | Z8FO223PHOOSEG 269-3389-ND 
512 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 20-DIP | 269-3471-ND 2.82 212 1.57 |Z8F0223PHO05SC 269-3389-ND 
512 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7 ~3.6 5 2 Commercial 20-DIP | 269-4077-ND® 2.82 212 1.57 | Z8F0223PHO05SG 269-3389-ND 
512 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 20-SOIC | 269-3474-ND 3.00 2.25 1.66 |Z8F0223SHOOSEC 269-3389-ND 
512 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7 ~3.6 5 2 Extended 20-SOIC | 269-4080-ND® 3.00 2.25 1.66 | Z8FO223SHOOSEG 269-3389-ND 
2K 512 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial | 20-SOIC | 269-3475-ND 2.70 2.03 1.50 |Z8F0223SHOOSSC 269-3389-ND 
512 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4081-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8F0223SHO05SG 269-3389-ND 
512 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 28-SSOP_|269-3468-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F0223HJOOSEC 269-3389-ND 
512 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 28-SSOP | 269-4074-ND® 3.00 2.25 1.66 |Z8F0223HJO05EG 269-3389-ND 
512 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial | 28-SSOP | 269-3469-ND 2.70 2.03 1.50 |Z8F0223HJ005SC 269-3389-ND 
512 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial | 28-SSOP |269-4075-ND® 2.70 2.03 1.50 |Z8F0223HJ005SG 269-3389-ND 
512 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 28-DIP | 269-3472-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8F0223PJO05EC 269-3389-ND 
512 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 28-DIP_ | 269-4078-ND® 3.27 2.46 1.81 | Z8F0223PJOO5EG 269-3389-ND 
512 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 28-DIP | 269-3473-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F0223PJO05SC 269-3389-ND 
512 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 28-DIP | 269-4079-ND® 2.94 2.21 1.64 |Z8F0223PJ005SG 269-3389-ND 
512 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 28-SOIC | 269-3476-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F0223SJO05EC 269-3389-ND 
512 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 28-SOIC | 269-4082-ND® 3.00 2.25 1.66 | Z8F0223SJO05EG 269-3389-ND 
512 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial | 28-SOIC | 269-3477-ND 2.70 2.03 1.50 |Z8F0223SJO05SC 269-3389-ND 
512 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4083-ND@ 2.70 2.03 1.50 |Z8F0223SJ005SG 269-3389-ND 
1K am — 2.7 ~3.6 20 2 Extended 20-DIP | 269-3208-ND 3.39 2.55 1.89 | Z8F0411PHO20EC 269-4630-ND 
1K an] UART. I2C _ 27~3.6 20 2 Extended 20-DIP | 269-4102-ND® 3.39 2.55 1.89 |Z8F0411PHO20EG 269-4630-ND 
1K am IrDA — 2.7 ~3.6 20 2 Commercial 20-DIP | 269-3209-ND 3.09 2.32 1.71 |Z8F0411PHO20SC 269-4630-ND 
1K an _— 27 ~3.6 20 2 Commercial 20-DIP | 269-4103-ND® 3.09 2.32 1.71 |2Z8F0411PHO20SG 269-4630-ND 
1K ul = 2.7 ~3.6 20 2 Extended 20-SSOP_|269-3206-ND 3.39 2.55 1.89 | Z8F0411HHO20EC 269-4630-ND 
1K am] = 27 ~3.6 20 2 Extended 20-SSOP | 269-4100-ND® 3.39 2.55 1.89 | Z8F0411HHO20EG 269-4630-ND 
1K am UART. I2C — 2.7 ~3.6 20 2 Commercial | 20-SSOP | 269-3207-ND 3.09 2.32 1.71 | Z8F0411HHO20SC 269-4630-ND 
1K am] SPI, IrDA’ _ 27~3.6 20 2 Commercial | 20-SSOP |269-4101-ND® 3.09 2.32 1.71 |Z8F0411HHO20SG 269-4630-ND 
1K 19 — 2.7 ~3.6 20 2 Extended 28-DIP | 269-3210-ND 4.11 3.09 2.29 | Z8F0412PJO20EC 269-4630-ND 
1K 19 _ 27 ~3.6 20 2 Extended 28-DIP | 269-4104-ND® 4.11 3.09 2.29 |Z8F0412PJO20EG 269-4630-ND 
1K 19 — 2.7 ~3.6 20 2 Commercial 28-DIP | 269-4105-ND® 3.75 2.82 2.09 |Z8F0412PJ020SG 269-4630-ND 
1K 19 UART. [2G _— 27 ~3.6 20 2 Extended 28-SOIC | 269-3212-ND 3.60 2.70 2.00 |Z8F0412SJ020EC 269-4630-ND 
1K 19 SPI, IrDA’ — 2.7 ~3.6 20 2 Extended 28-SOIC | 269-4106-ND® 3.60 2.70 2.00 | Z8F0412SJ020EG 269-4630-ND 
1K 19 _ 27~3.6 20 2 Commercial | 28-SOIC | 269-3213-ND 3.27 2.46 1.81 |Z8F0412SJ020SC 269-4630-ND 
1K 19 — 2.7 ~3.6 20 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4107-ND® 3.27 2.46 1.81 |Z8F0412SJ020SG 269-4630-ND 
1K 6 UART _ 27 ~3.6 5 2 Extended 8-DIP | 269-3777-ND@ 2.70 2.03 1.50 |Z8F0413PBO05EG 269-3389-ND 
1K 6 UART — 2.7 ~3.6 5 2 Commercial 8-DIP | 269-3778-ND® 2.46 1.85 1.36 | Z8F0413PB005SG 269-3389-ND 
1K 6 UART _ 27~3.6 5 2 Extended 8-QFN | 269-3779-ND@ 2.70 2.03 1.50 |Z8F04130B005EG 269-3389-ND 
1K 6 UART — 2.7 ~3.6 5 2 Commercial 8-QFN | 269-3780-ND® 2.46 1.85 1.36 | Z8F04130B005SG 269-3389-ND 
1K 6 UART = 27 ~3.6 5 2 Extended 8-SOIC | 269-3781-ND@ 2.70 2.03 1.50 |Z8F0413SBO05EG 269-3389-ND 
1K 6 UART = 2.7 ~3.6 5 2 Commercial 8-SOIC | 269-3782-ND® 2.46 1.85 1.36 |Z8F0413SB005SG 269-3389-ND 
1K 16 1 UART IrDA _— 27~3.6 5 2 Extended 20-SSOP | 269-4108-ND® 3.00 2.25 1.66 | Z8F0413HHOOSEG 269-3389-ND 
1K 16 1 UART IrDA — 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 20-SSOP |269-4109-ND® 2.70 2.03 1.50 |Z8F0413HHO05SG 269-3389-ND 
1K 16 1 UART IrDA _ 27 ~3.6 5 2 Extended 20-DIP | 269-3482-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8F0413PHOOSEC 269-3389-ND 
1K 16 1 UART IrDA — 2.7 ~3.6 5 2 Extended 20-DIP | 269-4112-ND® 3.12 2.34 1.73 | Z8F0413PHOOSEG 269-3389-ND 
1K 16 1 UART IrDA _ 27~3.6 5 2 Commercial 20-DIP | 269-3483-ND 2.82 212 1.57 |Z8F0413PHOOSSC 269-3389-ND 
1K 16 1 UART IrDA — 2.7 ~3.6 5 2 Commercial 20-DIP | 269-4113-ND® 2.82 212 1.57 |Z8F0413PHO05SG 269-3389-ND 
1K 16 1 UART IrDA _ 27~3.6 5 2 Extended 20-SOIC | 269-3486-ND 3.00 2.25 1.66 |Z8F0413SHOOSEC 269-3389-ND 
1K 16 1 UART IrDA —_ 2.7 ~3.6 5 2 Extended 20-SOIC | 269-4116-ND® 3.00 2.25 1.66 | Z8F0413SHOOSEG 269-3389-ND 
4K 1K 16 1 UART IrDA _ 27 ~3.6 5 2 Commercial | 20-SOIC | 269-3487-ND 2.70 2.03 1.50 |Z8F0413SHOO5SC 269-3389-ND 
1K 24 1 UART IrDA — 2.7 ~3.6 5 2 Extended 28-SSOP | 269-3480-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F0413HJOOSEC 269-3389-ND 
1K 24 1 UART IrDA _ 27 ~3.6 5 2 Commercial | 28-SSOP | 269-3481-ND 2.70 2.03 1.50 |Z8F0413HJ005SC 269-3389-ND 
1K 24 1 UART IrDA = 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 28-SSOP |269-4111-ND® 2.70 2.03 1.50 |Z8F0413HJ005SG 269-3389-ND 
1K 24 1 UART IrDA _ 27~3.6 5 2 Extended 28-DIP | 269-4114-ND® 3.39 2.55 1.89 |Z8F0413PJO05EG 269-3389-ND 
1K 24 1 UART, IrDA = 2.7 ~3.6 5 2 Commercial 28-DIP | 269-4115-ND® 3.09 2.32 1.71 |Z8F0413PJ005SG 269-3389-ND 
1K 24 1 UART IrDA _ 27 ~3.6 5 2 Extended 28-SOIC | 269-3488-ND 3.00 2.25 1.66 |Z8F0413SJOO5EC 269-3389-ND 
1K 24 1 UART IrDA — 2.7 ~3.6 5 2 Extended 28-SOIC | 269-4118-ND® 3.00 2.25 1.66 | Z8F0413SJO05EG 269-3389-ND 
1K 24 1 UART IrDA _ 27~3.6 5 2 Commercial | 28-SOIC | 269-3489-ND 2.70 2.03 1.50 |Z8F0413SJO05SC 269-3389-ND 
1K 24 1 UART IrDA _ 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4119-ND@ 2.70 2.03 1.50 |Z8F0413SJ005SG 269-3389-ND 
1K am 2-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Extended 20-DIP | 269-3216-ND 3.84 2.88 2.13 |Z8F0421PHO20EC 269-4630-ND 
1K am] UART, I2C, 2-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Extended 20-DIP | 269-4138-ND® 3.84 2.88 2.13 |Z8F0421PHO20EG 269-4630-ND 
1K an] IrDA 2-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Commercial 20-DIP | 269-4139-ND® 3.48 2.61 1.93 | Z8F0421PHO20SG 269-4630-ND 
1K 1 2-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Extended 20-SSOP | 269-3214-ND 3.84 2.88 2.13 |Z8F0421HHO20EC 269-4630-ND 
1K an 2-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Extended 20-SSOP | 269-4136-ND® 3.84 2.88 2.13 |Z8F0421HHO20EG 269-4630-ND 
1K 0 UAAT. Pc 2-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Commercial | 20-SSOP | 269-3215-ND 3.48 2.61 1.93 | Z8F0421HHO20SC 269-4630-ND 
1K am SPI, IrDA 2-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Commercial | 20-SSOP |269-4137-ND@ 3.48 2.61 1.93 | Z8F0421HHO20SG 269-4630-ND 
1K 19 5-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Extended 28-DIP | 269-4140-ND® 4.26 3.20 2.37 | Z8F0422PJO20EG 269-4630-ND 
1K 19 5-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Commercial 28-DIP_ | 269-3219-ND 3.90 2.93 2.16 |Z8F0422PJ020SC 269-4630-ND 
1K 19 5-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Commercial 28-DIP | 269-4141-ND® 3.90 2.93 2.16 |Z8F0422PJ020SG 269-4630-ND 
1K 19 UART, I2C, 5-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Extended 28-SOIC | 269-3220-ND 3.96 2.97 2.20 |Z8F0422SJ020EC 269-4630-ND 
1K 19 SPI, IrDA 5-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Extended 28-SOIC | 269-4142-ND® 3.96 2.97 2.20 | Z8F0422SJ020EG 269-4630-ND 
1K 19 5-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4143-ND@ 3.60 2.70 2.00 |Z8F0422SJ020SG 269-4630-ND 
1K 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 8-DIP | 269-3785-ND® 2.82 212 1.57 |Z8F0423PBO05EG 269-3389-ND 
1K 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 8-DIP | 269-3731-ND@ 2.58 1.94 1.43 |Z8F0423PB005SG 269-3389-ND 
1K 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 8-QFN | 269-3786-ND® 2.82 212 1.57 |Z8F04230B005EG 269-3389-ND 
1K 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 8-QFN | 269-3787-ND@ 2.58 1.94 1.43 |Z8F04230B005SG 269-3389-ND 
1K 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 8-SOIC | 269-3788-ND@ 2.82 2.12 1.57 _|Z8F0423SBO05EG 269-3389-ND 
1K 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 8-SOIC | 269-3732-ND® 2.58 1.94 1.43 | Z8F0423SB005SG 269-3389-ND 
1K 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 20-SSOP | 269-4144-ND® 3.12 2.34 1.73 | Z8F0423HHOOSEG 269-3389-ND 
1K 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit | 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 20-SSOP | 269-3491-ND 2.82 212 1.57 |Z8F0423HHOO5SC 269-3389-ND 
@ RoHS Compliant t Tube Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 
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Z8 Encore!® Flash Microcontrollers (Cont.) 


Memory Size Clock Timer/ . 
Program RAM | 1/0 Serial vcc Speed | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins | Communication ADC (V) (MHz) (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Tools 
1K 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 20-SSOP | 269-4145-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8F0423HHO05SG 269-3389-ND 
1K 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit 2.7 ~3.6 5 2 Extended 20-DIP | 269-4148-ND® 3.27 2.46 1.81 | Z8F0423PHOO5EG 269-3389-ND 
1K 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit 2.7 ~3.6 5 2 Commercial 20-DIP | 269-3495-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F0423PHO05SC 269-3389-ND 
1K 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit 2.7 ~3.6 5 2 Commercial 20-DIP | 269-4149-ND® 2.94 2.21 1.64 | Z8F0423PHO05SG 269-3389-ND 
1K 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit 2.7 ~3.6 6 2 Extended 20-SOIC | 269-3498-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8F0423SHOOSEC 269-3389-ND 
1K 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit 2.7 ~3.6 5 2 Extended 20-SOIC | 269-4152-ND® 3.12 2.34 1.73 | Z8F0423SHOO5SEG 269-3389-ND 
1K 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 20-SOIC | 269-3499-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F0423SHO05SC 269-3389-ND 
1K 16 1 UART, IrDA 7-ch. 10-bit 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4153-ND® 2.82 252 1.57 | Z8F0423SHO05SG 269-3389-ND 
1K 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit 2.7 ~3.6 5 2 Extended 28-SSOP | 269-3492-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8FO423HJOOSEC 269-3389-ND 
aK 1K 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit 2.7 ~3.6 6 2 Extended 28-SSOP_ | 269-4146-ND® 3.12 2.34 1.73 | Z8F0423HJOOSEG 269-3389-ND 
1K 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 28-SSOP | 269-3493-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F0423HJO05SC 269-3389-ND 
1K 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 28-SSOP | 269-4147-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8F0423HJ005SG 269-3389-ND 
1K 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit 2.7 ~ 3.6 5 2 Extended 28-DIP | 269-3496-ND 3.39 2.55 1.89 | Z8F0423PJO05EC 269-3389-ND 
1K 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit 2.7 ~3.6 5 2 Extended 28-DIP | 269-4150-ND® 3.39 2.55 1.89 | Z8F0423PJOO5EG 269-3389-ND 
1K 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit 2.7 ~3.6 5 2 Commercial 28-DIP | 269-3497-ND 3.09 2.32 1.71 | Z8F0423PJO05SC 269-3389-ND 
1K 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit 2.7 ~3.6 5 2 Commercial 28-DIP | 269-4151-ND@ 3.09 2.32 1.71 | Z8F0423PJ005SG 269-3389-ND 
1K 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit 2.7 ~3.6 5 2 Extended 28-SOIC | 269-3500-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8F0423SJO05EC 269-3389-ND 
1K 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit 2.7 ~3.6 5 2 Extended 28-SOIC | 269-4154-ND@ 3.12 2.34 1.73 | Z8F0423SJO05EG 269-3389-ND 
1K 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 28-SOIC | 269-3501-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F0423SJO05SC 269-3389-ND 
1K 22 1 UART, IrDA 8-ch. 10-bit 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4155-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8F0423SJ005SG 269-3389-ND 
1K am UART, I2C = 2.7 ~3.6 20 2 Extended 20-DIP | 269-3224-ND 3.54 2.66 1.97 | Z8F0811PHO20EC 269-4630-ND 
1K an UART, I2C = 2.7 ~3.6 20 2 Extended 20-DIP | 269-4174-ND@ 3.54 2.66 1.97 | Z8FO811PHO20EG 269-4630-ND 
1K am UART, I2C =- 2.7 ~3.6 20 2 Commercial 20-DIP | 269-3225-ND 3.21 2.41 1.79 | Z8FO811PHO20SC 269-4630-ND 
1K af UART, I2C _ 2.7 ~3.6 20 2 Commercial 20-DIP | 269-4175-ND@ 3.21 241 1.79 | Z8F0811PHO20SG 269-4630-ND 
1K an UART, I2C _ 2.7 ~3.6 20 2; Commercial | 20-SSOP | 269-4173-ND® 3.21 2.41 1.79 | Z8F0811HHO20SG 269-4630-ND 
1K 19 _ 2.7 ~3.6 20 2 Extended 28-DIP | 269-3226-ND 4.14 3.11 2.30 | Z8F0812PJ020EC 269-4630-ND 
1K 19 ad 2.7 ~3.6 20 2 Extended 28-DIP | 269-4176-ND® 4.14 3.11 2.30 | Z8F0812PJ020EG 269-4630-ND 
wK | ag) MART ES, = 27-36 | 20 2 | Commercial | 28-DIP | 269-4177-ND® 375 282 2.09 |zeFos12Pyoz0sG 269-4630-ND 
1K 19 , _ 2.7~3.6 20 2: Commercial | 28-SOIC | 269-3229-ND 3.48 2.61 1.93 | Z8F0812SJ020SC 269-4630-ND 
1K 19 = 2.7 ~3.6 20 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4179-ND® 3.48 2.61 1.93 | Z8F0812SJ020SG 269-4630-ND 
1K 6 UART = 2.7 ~3.6 5 2 Extended 8-DIP 269-3791-ND® 3.00 2.25 1.66 | Z8F0813PBO05EG 269-4643-ND 
1K 6 UART _ 2.7 ~3.6 5 2 Commercial 8-DIP 269-3792-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8F0813PB005SG 269-4643-ND 
1K 6 UART = 2.7 ~3.6 5 2 Extended 8-QFN | 269-3793-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F0813QB005EG 269-4643-ND 
1K 6 UART _— 2.7 ~3.6 5 2 Commercial 8-QFN | 269-3794-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0813QB005SG 269-4643-ND 
1K 6 UART _ 2.7 ~ 3.6 5 2 Extended 8-SOIC | 269-3795-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F0813SBO05EG 269-4643-ND 
1K 6 UART _ 2.7 ~ 3.6 5 2 Commercial 8-SOIC | 269-3796-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8F0813SB005SG 269-4643-ND 
1K 16 UART _— 2.7 ~3.6 5 2 Extended 20-SSOP_ | 269-3713-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8FO813HHOOSEC 269-4643-ND 
1K 16 UART — 2.7 ~3.6 5 2 Extended 20-SSOP | 269-4180-ND® 3.27 2.46 1.81 | Z8FO813HHOOSEG 269-4643-ND 
1K 16 UART _ 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 20-SSOP | 269-3714-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F0813HHOOSSC 269-4643-ND 
1K 16 UART = 2.7 ~ 3.6 5 2 Commercial | 20-SSOP | 269-4181-ND® 2.94 2.21 1.64 | Z8F0813HHOOSSG 269-4643-ND 
1K 16 UART _ 2.7 ~3.6 5 2 Extended 20-DIP | 269-3717-ND 3.39 2.55 1.89 | Z8F0813PHOOSEC 269-4643-ND 
1K 16 UART — 2.7 ~3.6 5 2 Extended 20-DIP | 269-4183-ND® 3.39 2.55 1.89 | Z8F0813PHOO5SEG 269-4643-ND 
1K 16 UART _ 2.7 ~3.6 5 2 Commercial 20-DIP | 269-3718-ND 3.09 2.32 1.71 | Z8F0813PHO05SC 269-4643-ND 
1K 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 5 2 Commercial 20-DIP | 269-4184-ND@ 3.09 2.32 1.71 | Z8F0813PHO05SG 269-4643-ND 
1K 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 5 2 Extended 20-SOIC | 269-3721-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8F0813SHOOSEC 269-4643-ND 
1K 16 UART _ 2.7 ~3.6 5 2 Extended 20-SOIC | 269-4187-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8F0813SHOO5EG 269-4643-ND 
1K 16 UART = 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 20-SOIC | 269-3722-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F0813SHO05SC 269-4643-ND 
1K 16 UART =- 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4188-ND® 2.94 2.21 1.64 | Z8F0813SHO05SG 269-4643-ND 
1K 24 UART _ 2.7 ~3.6 5 2 Extended 28-SSOP_ | 269-3715-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8F0813HJOO5EC 269-4643-ND 
1K 24 UART - 2.7 ~3.6 5 2 Extended 28-SSOP_ | 269-4182-ND® 3.27 2.46 1.81 | Z8F0813HJOO5EG 269-4643-ND 
1K 24 UART ad 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 28-SSOP | 269-3716-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F0813HJO05SC 269-4643-ND 
8K 1K 24 UART _ 2.7 ~3.6 5 2 Commercial | 28-SSOP | 269-4527-ND® 2.94 2.21 1.64 | Z8F0813HJO05SG 269-4643-ND 
1K 24 UART = 2.7 ~3.6 5 2 Extended 28-DIP | 269-3719-ND 3.66 2.75 2.04 | Z8F0813PJO05EC 269-4643-ND 
1K 24 UART _ 2.7 ~3.6 5 2 Extended 28-DIP | 269-4185-ND® 3.66 2.75 2.04 | Z8F0813PJO05EG 269-4643-ND 
1K 24 UART = 2.7 ~3.6 5 2 Commercial 28-DIP | 269-4186-ND@ 3.36 2.52 1.86 | Z8F0813PJ005SG 269-4643-ND 
1K 24 UART =- 2.7 ~3.6 5 2 Extended 28-SOIC | 269-3723-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8F0813SJO05EC 269-4643-ND 
1K 24 UART _ 2.7 ~3.6 5 2 Extended 28-SOIC | 269-4189-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8F0813SJO05EG 269-4643-ND 
1K af 2-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Extended 20-DIP | 269-3232-ND 3.96 2.97 2.20 | Z8F0821PHO20EC 269-4630-ND 
1K an 2-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Extended 20-DIP | 269-4205-ND@ 3.96 2.97 2.20 | Z8F0821PHO20EG 269-4630-ND 
ak |] UARTEC, | ach. to-nit | 27-36 | 20 2 | Commercial | 20-DIP | 269-3283-ND 360 2.70 2.00 | z8Fo821PHoz0sc 269-4630-ND 
1K am 2-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Commercial 20-DIP | 269-4206-ND® 3.60 2.70 2.00 | Z8F0821PHO20SG 269-4630-ND 
1K 1 2-ch. 10-bit | 2.7 ~3.6 20 2 Extended 20-SSOP_| 269-3230-ND 3.96 2.97 2.20 | Z8F0821HHO20EC 269-4630-ND 
1K af 2-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Extended 20-SSOP | 269-4203-ND® 3.96 2.97 2.20 | Z8F0821HHO20EG 269-4630-ND 
1K am UART, I2C, 2-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Commercial | 20-SSOP | 269-3231-ND 3.60 2.70 2.00 | Z8F0821HHO20SC 269-4630-ND 
1K 1 IrDA 2-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Commercial | 20-SSOP | 269-4204-ND® 3.60 2.70 2.00 | Z8F0821HHO20SG 269-4630-ND 
1K 19 5-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Extended 28-DIP | 269-4207-ND® 4.44 3.33 2.46 | Z8F0822PJ020EG 269-4630-ND 
1K 19 UART, °C, S-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Extended 28-SOIC | 269-4209-ND@ 4.11 3.09 2.29 | Z8F0822SJ020EG 269-4630-ND 
1K 19 IrDA S-ch. 10-bit | 2.7~3.6 20 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4210-ND® 3.72 2.79 2.07 | Z8F0822SJ020SG 269-4630-ND 
1K 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 8-DIP 269-3803-ND® 3.12 2.34 1.73 | Z8FO823PBO05EG 269-4643-ND 
1K 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 8-DIP 269-3733-ND® 2.82 212 1.57 | Z8F0823PB005SG 269-4643-ND 
1K 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 8-QFN | 269-3804-ND@ 3.12 2.34 1.73 | Z8FO823QB005EG 269-4643-ND 
1K 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 8-QFN | 269-3805-ND@ 2.82 22 1.57 | Z8F0823QB005SG 269-4643-ND 
1K 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 8-SOIC | 269-3806-ND@ 3.12 2.34 1.73 | Z8F0823SBO05EG 269-4643-ND 
1K 6 UART 4-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 8-SOIC | 269-3734-ND@ 2.82 252 1.57 | Z8F0823SB005SG 269-4643-ND 
1K 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 20-SSOP_ | 269-3725-ND 3.39 2.55 1.89 | Z8FO823HHOOSEC 269-4643-ND 
1K 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 20-SSOP_ | 269-4211-ND® 3.39 2.55 1.89 | Z8FO823HHOOSEG 269-4643-ND 
1K 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 20-DIP | 269-3727-ND 3.54 2.66 1.97 | Z8FO823PHOO5EC 269-4643-ND 
1K 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 20-DIP | 269-4215-ND@ 3.54 2.66 1.97 | Z8FO823PHO05EG 269-4643-ND 
1K 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 20-DIP | 269-3689-ND 3.21 241 1.79 | Z8FO823PHO05SC 269-4643-ND 
1K 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Commercial 20-DIP | 269-4216-ND@ 3.21 2.41 1.79 | Z8FO823PHO05SG 269-4643-ND 
1K 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 20-SOIC | 269-3729-ND 3.39 2.55 1.89 | Z8FO823SHOO5EC 269-4643-ND 
1K 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2 Extended 20-SOIC | 269-4219-ND@ 3.39 2.55 1.89 | Z8FO823SHO05EG 269-4643-ND 
1K 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 5 2. Commercial | 20-SOIC | 269-3691-ND 3.09 2.32 1.71 | Z8FO823SHO05SC 269-4643-ND 
@ RoHS Compliant t+ Tube Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 
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| | O g Z8 Encore!® Flash Microcontrollers (Cont) 


Memory Size Clock Timer/ 
Program RAM | 1/0 Serial vec Speed | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins | Communication ADC (Vv) (MHz) (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Tools 
1K | 16 UART Toh. 10-bit | 27-36 | 5 2 | Commercial | 20-S01c /269-4220-ND® 3.09 232 1.71 |Z8F0823SHOOSSG 269-4643-ND 
1k | 22 UART 8-ch. 10-bit | 27~36 | 5 2 Extended | 28-SSOP |269-4213-ND@ 3.39 2.55 1.89 | Z8FO823HJOOSEG 269-4643-ND 
1k | 22 UART B-ch. 10-bit | 27-36 | 5 2 | Commercial | 28-SSoP |269-3688-ND 3.09 2.32 1.71 |Z8F0823HJ005SC 269-4643-ND 
1k | 22 UART g-ch. 10-bit | 27-36 | 5 2 | Commercial | 28-SS0P | 269-4214-ND® 3.09 2.32 1.71 |Z8F0823HJ005SG 269-4643-ND 
1k | 22 UART 8-ch. 10-bit | 27~36 | 5 2 Extended | 28-DIP |269-3728-ND 3.84 2.88 2.13. | Z8F0823PJO05EC 269-4643-ND 
8K 1K | 22 UART B-ch. 10-bit | 27-36 | 5 2 Extended | 28-DIP |269-4217-ND@ 3.84 288 2.13 | Z8F0823PJO05EG 269-4643-ND 
1k | 22 UART B-ch. 10-bit | 27-36 | 5 2 | Commercial | 28-DIP | 269-3690-ND 3.48 2.61 1.93 | Z8F0823PJ005SC 269-4643-ND 
1k | 22 UART 8-ch. 10-bit | 27~36 | 5 2 | Commercial | 28-DIP | 269-4218-ND® 3.48 2.61 1.93 | Z8F0823PJ005SG 269-4643-ND 
1k | 22 UART g-ch. 10-bit | 27-36 | 5 2 Extended | 28-S0IC |269-3730-ND 3.39 2.55 1.89 | Z8FO823SJ005EC 269-4643-ND 
256 | 17 UART 8-ch. 10-bit | 27~36 | 20 2 Extended | 28-SOIC |269-4558-5-NDe@t 2.40 1.80 1.33 | Z8F083ASJ020E6 269-4643-ND 
256 | 17 UART B-ch. 10-bit | 27-36 | 20 2 Extended | 28-SOIC |269-4705-5-ND@t 237 1.78 1.31 | Z8F0830SJ020EG 269-4643-ND 
12K 256 | 25 | UART, FC = 27-36 | 20 2 Extended | 28-SOIC |269-4706-5-ND@t 240 1.80 1.33 | Z8F1233SJ020EG 269-4664-ND 
2K | 17 B-ch. 10-bit | 18-36 | 20 2 Extended | 28-SOIC |269-4709-5-ND@t 444 3.33 2.46 | Z8F1680SJ020E6 269-4540-ND 
2k | 31} ouarts, ec, | &oh. 10-bit] 30-36 | 20 3 Extended | 44-PLCC |269-3195-ND 1269 952 7.05 |Z8F1601VNO20EC a 
2K | 31 SPI, IrDA 8-ch. 10-bit | 3.0 ~3.6 20 3 Extended | 44-LOFP |269-4234-ND@ 5.97 4.48 3.31 |Z8F1621ANO20EG 269-4540-ND 
2k | 31 8-ch. 10-bit | 30-36 | 20 3 | Commercial | 44-LOFP |269-4235-ND@ NEW! 537 4.03 2.99 |Z8F1621ANO20SG 269-4540-ND 
2K | 31 B-ch. 10-bit | 30-36 | 20 3 Extended | 40-DIP |269-4236-ND@ 624 468 3.46 |Z8F1621PMO20EG 269-4540-ND 
2k | 31 8-ch. 10-bit | 30-36 | 20 3 | Commerical | 40-DIP | 269-4237-ND® 5.64 4.23 3.13 |Z8F1621PMO20SG 269-4540-ND 
ax | at] 2UARTS.IC, | gen to-it | 30-36 | 20 3 Extended | 44-PLCC |269-4238-ND@ 5.97 448 3.31 |Z8F1621VNO20EG 269-4540-ND 
16K 2k | 31 : 8-ch. 10-bit | 30-36 | 20 3 | Commercial | 44-PLcc | 269-4239-ND® 537 4.03 2.99 |Z8F1621VNO20SG 269-4540-ND 
2k | 46 12-ch. 10-bit} 30-36 | 20 4 Extended | 64-LOFP |269-3259-ND 6.24 4.68 3.46 | Z8F1622AR020EC 269-4540-ND 
2K | 46 {2-ch. 10-bit} 30-36 | 20 4 Extended | 64-LOFP |269-4240-ND@ 624 468 3.46 |Z8F1622AR020EG 269-4540-ND 
2k | 46 12-ch. 10-bit} 30-36 | 20 4 | Commercial | 64-LOFP | 269-3260-ND 5.64 4.23 3.13 |Z8F1622AR020SC 269-4540-ND 
ak | 46) 2UARTS.VC, | toch to-bit| 30-36 | 20 4 Commercial | 64-LOFP |269-4241-ND® 5.64 4.23 3.13 |Z8F1622AR020SG 269-4540-ND 
2k | 46 ; 12-ch. 10-bit} 30-36 | 20 4 | Commercial | 64-LOFP |269-3640-ND 6.87 516 3.44 |Z8F1622ARO20SC2104 —_| 269-4540-ND 
2k | 46 12-ch. 10-bit} 30-36 | 20 4 Extended | 68-PLCC |269-4242-ND@ 6.24 4.68 3.46 | Z8F1622VS020E6 269-4540-ND 
siz | 17 | 2UARTS.IC, / gen tonit | 27-36 | 20 2 Extended | 32-LOFP |269-3831-ND@ 6.81 5.11 3.79 |Z8FMC16100AKEG 269-4540-ND 
2K | 31 B-ch. 10-bit | 30-36 | 20 3 Extended | 44-LOFP |269-4244-ND@ 624 468 3.46 |Z8F2421ANO20EG 269-4540-ND 
2k | 31 8-ch. 10-bit | 30-36 | 20 3 | Commercial | 44-LOFP | 269-4245-ND® 5.64 4.23 3.13 |Z8F2421ANO208G 269-4540-ND 
2k | 31} 2uarts,rc, | 80h. 10-vit | 30-36 | 20 3 Extended | 40-DIP |269-4246-ND@ 6.48 4.86 3.60 | Z8F2421PMO20EG 269-4540-ND 
2K | 31 SPI, IrDA 8-ch. 10-bit | 3.0 ~3.6 20 3 Commercial | 40-DIP | 269-4247-ND@ 588 4.41 3.27 |Z8F2421PM020SG 269-4540-ND 
2k | 31 8-ch. 10-bit | 30-36 | 20 3 Extended | 44-PLCC |269-4248-ND@ 6.24 4.68 3.46 |Z8F2421VNO20EG 269-4540-ND 
24K 2k | 31 8-ch. 10-bit | 30-36 | 20 3 | Commercial | 44-PLcC |269-4249-ND® 5.64 4.23 3.13. |Z8F2421VNO20SG 269-4540-ND 
2K | 46 {2-ch. 10-bit} 30-36 | 20 4 Extended | 64-LOFP |269-4250-ND@ 648 486 3.60 |Z8F2422AR020EG 269-4540-ND 
2k | 46 12-ch. 10-bit} 30-36 | 20 4 | Commercial | 64-LOFP |269-4251-ND® 5.88 4.41 3.27 |Z8F2422AR0208G 269-4540-ND 
ak | 46 | 2UARTS.PC, | toch to-bit| 30-36 | 20 4 Extended | 68-PLCC |269-4252-NDe 648 486 3.60 |Z8F2422VS020E6 269-4540-ND 
2K | 46 12-ch. 10-bit} 30-36 | 20 4 | Commercial | 68-PLCC | 269-4253-ND 5.88 441 3.27 |z8F2422VS020SG 269-4540-ND 
2k | 17 g-ch. 10-bit | 18-36 | 20 2 Extended | 28-SOIC |269-4708-5-ND@t 468 3.51 2.60 | Z8F2480SJ020E6 269-4540-ND 
ax | 46) 2UARTSIC, | toch to-bit| 30-36 | 20 4 Commercial | 64-LOFP |269-3140-ND 14.64 10.98 8.14. |28F3202AR0208C i 
2K | 31 B-ch. 10-bit | 30-36 | 20 3 Extended | 44-LOFP |269-4254-ND@ 648 486 3.60 |Z8F3221ANO20EG 269-4540-ND 
2k | 31 8-ch. 10-bit | 30-36 | 20 3 | Commercial | 44-LOFP | 269-4255-ND@ 5.88 4.41 3.27 |Z8F3221AN020SG 269-4540-ND 
2k | 31} ouarts,rc, | &ch.10-vit | 30-36 | 20 3 Extended | 40-DIP |269-4256-ND@ 672 5.04 3.74 | Z8F3221PMO20EG 269-4540-ND 
2k | 31 SPI 8-ch. 10-bit | 30-36 | 20 3 | Commercial | 40-DIP | 269-4257-ND® 615 4.62 3.41 |Z8F3221PMO20SG 269-4540-ND 
‘ie 2k | 31 8-ch. 10-bit | 30-36 | 20 3 Extended | 44-PLCC |269-4258-ND@ 6.48 4.86 3.60 |Z8F3221VNO20EG 269-4540-ND 
2k | 31 g-ch. 10-bit | 30-36 | 20 3 | Commercial | 44-PLCC |269-4259-ND® 5.88 4.41 3.27. |Z8F3221VNO20SG 269-4540-ND 
2K | 46 t2-ch 10-bit | 30-36 | 20 4 Extended | 64-LOFP |269-3279-ND 672 5.04 3.74 | Z8F3222AR020EC 269-4540-ND 
2k | 46 12-ch 10-bit | 3.0-3.6 | 20 4 | Commercial | 64-LOFP |269-3280-ND 6.15 4.62 3.41. |28F3222AR020SC 269-4540-ND 
ak | ag] 2UARTS.V'C, | toch to-bit | 30-36 | 20 4 | Commercial | 64-LOFP |269-4261-ND@ 615 462 3.41 | Z8F3222AR020SG 269-4540-ND 
2k | 46 , 12-ch 10-bit | 30-36 | 20 4 Extended | 68-PLCC |269-4262-ND@ 672 5.04 3.74 |Z8F3222VS020E6 269-4540-ND 
2k | 46 12-ch 10-bit | 3.0-3.6 | 20 4 | Commercial | 68-PLCC | 269-4263-ND 615 4.62 3.41 |zF3222VS020SG 269-4540-ND 
aK | 46 {2-ch. 10-bit} 30-36 | 20 4 | Commercial | 64-LOFP |269-3145-ND 16.44 1233 9.13 |Z8F4802AR020SC = 
4K | 31 Bch. 10-bit | 30-36 | 20 3 | Commercial | 44-LOFP | 269-4265-ND® 672 5.04 3.73 |Z8F4821ANO20SG 269-4540-ND 
ak | at | 2UARTS.IC, 1) gen soit | 30-36 | 20 3 Extended | 40-DIP |269-4266-ND@ 771 5.79 4.29 | 78F4821PMO20EG 269-4540-ND 
4K | 31 : 8-ch. 10-bit | 30-36 | 20 3 | Commercial | 40-DIP | 269-4267-ND® 6.96 5.22 3.87 |Z8F4821PMO20SG 269-4540-ND 
4K | 31 8-ch. 10-bit | 30-36 | 20 3 Extended | 44-PLCC |269-4268-ND@ 7.44 558 4.13 |78F4821VNO20EG 269-4540-ND 
aes aK | 46 {2-ch. 10-bit | 30-36 | 20 4 Extended | 64-LOFP |269-4270-ND@ 771 579 4.29 |Z8F4822AR020E6 269-4540-ND 
aK | 46 12-ch. 10-bit} 3.0-3.6 | 20 4 | Commercial | 64-LOFP |269-3290-ND 6.96 5.22 3.87 |Z8F4822AR020SC 269-4540-ND 
4K | 46 ra a 42-ch. 10-bit} 30-36 | 20 4 Extended | 68-PLCC |269-4272-ND@ 771 5.79 4.29 |zF4822vS020E6 269-4540-ND 
4K | 46 . 12-ch. 10-bit} 3.0-3.6 | 20 4 | Commercial | 68-PLCC | 269-4273-ND® 6.96 5.22 3.87 |z8F4822VS020SG 269-4540-ND 
4K | 60 12-ch. 10-bit} 30-36 | 20 4 Extended | 80-QFP |269-4274-ND@ 777 5.83 4.31 | Z8F4823FT020E6 a 
aK | 31 B-ch. 10-bit | 30-36 | 20 3 Extended | 44-LOFP |269-3181-ND 19.44 1458 10.80 |Z8F6401ANO20EC = 
4K | 46 12-ch. 10-bit} 3.0-3.6 | 20 4 Extended | 64-LOFP |269-3203-ND 20.01 15.01 11.12 | Z8F6402AR020EC - 
ak | 46 | 2UARTS.IC, | toch to-bit| 30-36 | 20 4 | Commercial | 68-PLCC |269-3152-ND 1833 13.75 10.18 | Z8F6402vso20sC = 
4K | 31 : B-ch. 10-bit | 30-36 | 20 3 Extended | 44-LOFP |269-4276-ND@ 7.95 5.97 4.41 |Z8F6421ANO20E6 269-4540-ND 
4K | 31 8-ch. 10-bit | 30-36 | 20 3 | Commercial | 44-LOFP | 269-4277-ND® 723 543 4.01 |Z8F6421ANO20SG 269-4540-ND 
aK | 31 B-ch. 10-bit | 30-36 | 20 3 | Commercial | 40-DIP _ |269-4279-ND® 750 563 4.16 |Z8F6421PMO20SG 269-4540-ND 
4K | 31 8-ch. 10-bit | 30-36 | 20 3 Extended | 44-PLCC |269-4280-ND@ 795 5.97 4.41 |78F6421VNO20EG 269-4540-ND 
eK ak | at | 2UARTS.VC, 1) gen soit | 30-36 | 20 3 Commercial | 44-PLCC | 269-4281-ND® 723 543 4.01 |z8F6421VNOZ0SG 269-4540-ND 
4K | 46 , 12-ch. 10-bit} 3.0-3.6 | 20 4 Extended | 64-LOFP |269-3301-ND 1236 9.27 6.18 | Z8F6422AR020EC 269-4540-ND 
4K | 46 12-ch. 10-bit} 30-36 | 20 4 Extended | 64-LOFP |269-4282-ND@ 8.22 6.17 4.57 | 28F6422AR020EG 269-4540-ND 
aK | 46 f2-ch. 10-bit} 30-36 | 20 4 | Commercial | 64-LOFP |269-4283-ND@ 750 563 4.16 |Z8F6422AR020SG 269-4540-ND 
4k | 46} uarts,rc, | 12-ch. 10-bit) 30-36 | 20 4 | Commercial | 68-PLCC | 269-4285-ND® 750 5.63 4.16 |Z8F6422VS020SG 269-4540-ND 
4k | 60 SPI, IrDA 12-ch. 10-bit | 3.0 ~ 3.6 20 4 Extended 80-QFP | 269-4286-ND® 8.22 617 4.57 | Z8F6423FTO20EG 269-4540-ND 
4K | 60 12-ch. 10-bit} 30-36 | 20 4 | Commercial | 80-0FP | 269-4287-ND® 750 5.63 4.16 |Z8F6423FT020SG 269-4540-ND 


@ RoHS Compliant t Tube Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 723 


| [ O g Z8 Encore! XP ® Flash Microcontrollers 4k series 


The Z8 Encore!® MCU family of products are the first in a line of Zilog microcontroller products based upon the 8-bit a variety of applications including motor control, security systems, home appliances, personal electronic devices and 
eZ8 CPU. The Z8 Encore! XP 4K Series products expand upon Zilog's extensive line of 8-bit microcontrollers. The Flash sensors. Features: * Program Memory Type: Flash * On-Chip Special Features: POR, VBO, Temperature Sensor, Analog 
in-circuit programming capability allows for faster development time and program changes in the field. The new eZ8 CPU Comparator, Current Sense Amplifier, up to 18 vectored interrupts * WDT * COMM Interfaces: UART, OCD « Operating 
is upward compatible with existing Z8 instructions. The rich peripheral set of the Z8 Encore! family makes it suitable for Temperature: Extended -40°C ~ 105° C, Commercial 0°C ~ 70°C 


Memory Size Timer/ E 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins (Bytes) Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 Part No. Tools 
256 6 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-DIP | 269-3642-ND 2.64 1.98 1.46 | Z8F011APBO20EC 
256 6 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-DIP | 269-4004-ND@ 2.64 1.98 1.46 | Z8F011APBO20EG 
256 6 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-DIP | 269-3643-ND 2.40 1.80 1.33 | Z8F011APB020SC 
256 6 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-DIP | 269-4005-ND® 2.40 1.80 1.33 |Z8F011APB020SG 
256 6 16 UART - 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-QFN | 269-3751-ND@ 2.64 1.98 1.46 | Z8F011AQB020EG 
256 6 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-QFN | 269-3752-ND® 2.40 1.80 1.33 | Z8F011AQB020SG 
256 6 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-SOIC | 269-3646-ND 2.64 1.98 1.46 | Z8F011ASBO20EC 
256 6 16 UART — 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-SOIC | 269-4010-ND® 2.64 1.98 1.46 | Z8F011ASBO20EG 
256 6 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-SOIC | 269-3647-ND 2.40 1.80 1.33 | Z8F011ASB020SC 
256 6 16 UART = 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-SOIC | 269-4011-ND® 2.40 1.80 1.33 | Z8F011ASB020SG 
256 17 16 UART — 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SSOP | 269-3308-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F011AHHO20EC 
256 17 16 UART — 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SSOP | 269-4000-ND® 3.00 2.25 1.66 | Z8F011AHHO20EG 
256 17 16 UART al 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SSOP | 269-3309-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F011AHHO20SC 
256 17 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SSOP | 269-4001-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8F011AHHO20SG 
256 17 16 UART - 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 20-DIP | 269-3312-ND 3.00 2:25 1.66 | Z8F011APHO20EC 
256 17 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 20-DIP | 269-4006-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F011APHO20EG 
256 7 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-3313-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F011APHO20SC 
256 17 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-4007-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8F011APHO20SG 
256 7 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SOIC | 269-3316-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F011ASHO20EC 
256 17 16 UART - 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SOIC | 269-4012-ND® 3.00 2.25 1.66 | Z8F011ASHO20EG 
256 17 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-3317-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F011ASHO20SC 
256 7 16 UART = 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4013-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8F011ASHO20SG 
256 25 16 UART — 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SSOP | 269-3310-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F011AHJO20EC 
256 25 16 UART — 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SSOP | 269-4002-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F011AHJO20EG 
256 25 16 UART - 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-3311-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F011AHJO20SC 
256 25 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-4003-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F011AHJ020SG 
256 25 16 UART _— 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 28-DIP | 269-3314-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8F011APJO20EC 
256 25, 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 28-DIP | 269-4008-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8F011APJO20EG 
256 25 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-3315-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F011APJ020SC 
256 25 16 UART _- 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | _28-DIP_|269-4009-ND® 2.94 2.21 1.64 | Z8FO11APJ020SG 
256 25 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SOIC | 269-3318-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8FO11ASJO20EC 
256 25 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SOIC | 269-4014-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F011ASJ020EG 
256 25 16 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SOIC | 269-3319-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F011ASJ020SC 
1K 256 | 25 16 UART — |27-36|20mHz] 2 | Commercial| 28-SoIc |269-4015-ND® 270 2.03 1.50 |zaFo11asyozose | 56%-3307-ND. 
256 6 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-DIP | 269-3648-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F012APBO20EC 
256 6 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-DIP | 269-4032-ND@ 2.82 242 1.57 | Z8F012APBO20EG 
256 6 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-DIP | 269-3649-ND 2.58 1.94 1.43 | Z8F012APB020SC 
256 6 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-DIP | 269-4033-ND® 2.58 1.94 1.43 | Z8F012APB020SG 
256 6 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-QFN | 269-3759-ND@ 2.82 2.12 1.57 | Z8F012AQB020EG 
256 6 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-QFN | 269-3760-ND@ 2.58 1.94 1.43 | Z8F012AQB020SG 
256 6 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-SOIC | 269-3652-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8FO12ASB020EC 
256 6 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-SOIC | 269-3653-ND 2.58 1.94 1.43 | Z8F012ASB020SC 
256 6 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-SOIC | 269-4039-ND@ 2.58 1.94 1.43 | Z8F012ASB020SG 
256 17 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SSOP | 269-3320-ND 3.12 2.34 1.73 |Z8FO12AHHO20EC 
256 di 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SSOP | 269-4028-ND® 3.12 2.34 1.73 _|Z8FO12AHHO20EG 
256 7 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SSOP | 269-3321-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8FO012AHHO20SC 
256 17 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SSOP | 269-4029-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8FO12AHHO20SG 
256 17 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 20-DIP | 269-3324-ND 3.12 2.34 1.73 |Z8F012APHO20EC 
256 17 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 20-DIP | 269-4034-ND@ 3.12 2.34 1.73 |Z8FO12APHO20EG 
256 17 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | _20-DIP | 269-3325-ND 2.82 2.12 1.57 _|Z8F012APHO20SC 
256 7 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-4035-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8F012APHO20SG 
256 7 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SOIC | 269-3328-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8F012ASHO20EC 
256 7 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SOIC | 269-4040-ND® 3.12 2.34 1.73 |Z8FO12ASHO20EG 
256 7 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-3329-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F012ASHO20SC 
256 17 16 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4041-ND® 2.82 2.12 1.57 _|Z8F012ASHO20SG 
256 23 16 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SSOP | 269-3322-ND 3.12 2.34 1.73 |Z8FO012AHJO20EC 
256 23 16 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SSOP | 269-4030-ND® 3.12 2.34 1.73 |Z8FO12AHJO20EG 
256 23 16 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-3323-ND 2.82 212 1.57 | Z8F012AHJO20SC 
256 23 16 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-4031-ND® 2.82 212 1.57 | Z8F012AHJ020SG 
256 23 16 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 28-DIP_ | 269-3326-ND 3.39 2.55 1.89 | Z8F012APJO20EC 
256 23 16 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 28-DIP | 269-4036-ND@ 3.39 2.55 1.89 | Z8F012APJ020EG 
256 23 16 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-3327-ND 3.09 2.32 1.71 |Z8FO12APJ020SC 
256 23 16 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-4037-ND® 3.09 2.32 1.71 |Z8F012APJ020SG 
256 23 16 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SOIC | 269-3330-ND 3.12 2.34 1.73 |Z8F012ASJ020EC 
256 23 16 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SOIC |269-4042-ND® 3.12 2.34 1.73 | Z8F012ASJ020EG 
256 23 16 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SOIC | 269-3331-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F012ASJ020SC 
256 23 16 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4043-ND@ 2.82 212 1.57 | Z8F012ASJ020SG 
512 6 64 UART - 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-DIP | 269-3654-ND 2.76 2.07 1.54 | Z8F021APBO20EC 
512 6 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-DIP | 269-4060-ND@ 2.76 2.07 1.54 | Z8F021APBO20EG 
512 6 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-DIP | 269-3655-ND 2.52 1.89 1.40 | Z8F021APB020SC 
512 6 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-DIP | 269-4061-ND® 2.52 1.89 1.40 | Z8F021APB020SG 
512 6 64 UART = 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-QFN | 269-3767-ND@ 2.76 2.07 1.54 | Z8F021AQB020EG 
512 6 64 UART = 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-QFN | 269-3768-ND@ 2.52 1.89 1.40 | Z8F021AQB020SG 
512 6 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-SOIC | 269-3658-ND 2.76 2.07 1.54 | Z8F021ASBO20EC 
512 6 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-SOIC | 269-4066-ND@ 2.76 2.07 1.54 | Z8F021ASB020EG 
2K 512 | 6 64 UART — |27~36)20MHz| 2 | commercial! 8-Soic |269-3659-ND 252 1.89 1.40 |ZeroztasBozosc 569 S307-ND. 
512 6 64 UART _- 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-SOIC | 269-4067-ND@ 2.52 1.89 1.40 | Z8F021ASB020SG 
512 17 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SSOP | 269-3332-ND 3.12 2.34 1.73 |Z8F021AHHO20EC 
512 17 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SSOP | 269-4056-ND® 3.12 2.34 1.73 |Z8F021AHHO20EG 
512 17 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SSOP | 269-3333-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F021AHHO20SC 
512 17 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SSOP | 269-4057-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8F021AHHO20SG 
512 17 64 UART - 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 20-DIP | 269-3336-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8F021APHO20EC 
512 17 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-3337-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F021APHO20SC 
512 17 64 UART - 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-4063-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8F021APHO20SG 
@ RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 
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| l O g Z8 Encore! XP® Flash Microcontrollers 4k Series (Cont.) 


Memory Size Timer/ e 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins (Bytes) Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. il 25 100 Part No. Tools 
512 25 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SOIC | 269-3340-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8F021ASHO20EC 
512 25 64 UART _— 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SOIC | 269-4068-ND® 3.12 2.34 1.73 |Z8F021ASHO20EG 
512 25 64 UART _— 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-3341-ND 2.82 212 1.57 | Z8F021ASHO20SC 
512 25 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4069-ND® 2.82 212 1.57 | Z8F021ASHO20SG 
512 25 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SSOP | 269-3334-ND 3.12 2.34 1.73 |Z8F021AHJO20EC 
512 25 64 UART _— 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SSOP | 269-4058-ND® 3.12 2.34 1.73 |Z8F021AHJO20EG 
512 25 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-3335-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F021AHJO20SC 
512 25 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-4059-ND@ 2.82 212 1.57 | Z8F021AHJO020SG 
512 25 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 28-DIP | 269-3338-ND 3.39 2.55 1.89 | Z8F021APJO20EC 
512 25 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 28-DIP | 269-4064-ND@ 3.39 2.55 1.89 | Z8F021APJ020EG 
512 25 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-3339-ND 3.09 2.32 1.71 |Z8F021APJ020SC 
512 25 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-4065-ND@ 3.09 2.32 1.71 | Z8F021APJ020SG 
512 25 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SOIC | 269-3342-ND 3.12 2.34 1.73 |Z8F021ASJO20EC 
512 25 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SOIC | 269-4070-ND® 3.12 2.34 1.73 |Z8F021ASJO20EG 
512 25 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SOIC | 269-3343-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F021ASJ020SC 
512 25 64 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4071-ND® 2.82 2.12 1.57 |Z8F021ASJ020SG 
512 6 64 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-DIP | 269-4088-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8FO22APBO20EG 
512 6 64 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-DIP | 269-4089-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8F022APB020SG 
512 6 64 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-QFN | 269-3775-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F022AQB020EG 
512 6 64 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-QFN | 269-3776-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8F022AQB020SG 
512 6 64 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 8-SOIC | 269-3664-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F022ASB020EC 
512 6 64 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-SOIC | 269-3665-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F022ASB020SC 
2K 512 | 6 64 UART 7-ch. 10-bit | 2.7~3.6 | 20MHz| 2 | Commercial! 8-S0IC |269-4095-ND@ 270 2.03 1.60 _|zeFozzaspozosG [5003807 ND. 
512 7 64 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SSOP | 269-3344-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22AHHO20EC 
512 17 64 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SSOP | 269-4084-ND® 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22AHHO20EG 
512 17 64 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SSOP | 269-3345-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F022AHHO20SC 
512 17 64 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 20-DIP | 269-3348-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22APHO20EC 
512 17 64 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 20-DIP | 269-4090-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22APHO20EG 
512 17 64 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-3349-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F022APHO20SC 
512 17 64 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-4091-ND® 2.94 2.21 1.64 | Z8F022APHO20SG 
512 17 64 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SOIC | 269-3352-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22ASHO20EC 
512 17 64 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SOIC | 269-4096-ND® 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22ASHO20EG 
512 17 64 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-3353-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F022ASH020SC 
512 17 64 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4097-ND® 2.94 22) 1.64 | Z8F022ASHO20SG 
512 23 64 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SSOP | 269-3346-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22AHJO20EC 
512 23 64 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SSOP | 269-4086-ND® 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22AHJO20EG 
512 23 64 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-3347-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8FO22AHJ020SC 
512 23 64 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-4087-ND® 2.94 2.21 1.64 | Z8F022AHJ020SG 
512 23 64 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 28-DIP | 269-3350-ND 3.54 2.66 1.97 | Z8FO22APJ020EC 
512 23 64 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 28-DIP | 269-4092-ND® 3.54 2.66 1.97 | Z8FO22APJ020EG 
512 23 64 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-3351-ND 3.21 241 1.79 | Z8F022APJ020SC 
512 23 64 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-4093-ND® 3.21 241 1.79 | Z8F022APJ020SG 
512 23 64 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SOIC | 269-3354-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8F022ASJ020EC 
512 23 64 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SOIC | 269-4098-ND® 3.27 2.46 1.81 | Z8F022ASJ020EG 
512 23 64 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SOIC | 269-3355-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F022ASJ020SC 
1K 6 128 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-DIP | 269-3666-ND 2.91 2.19 1.61 | Z8F041APBO20EC 
1K 6 128 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-DIP | 269-4124-ND@ 2.91 2.19 1.61 | Z8F041APBO20EG 
1K 6 128 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-DIP | 269-3667-ND 2.64 1.98 1.47 |Z8F041APB020SC 
1K 6 128 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-DIP | 269-4125-ND® 2.64 1.98 1.47 |Z8F041APB020SG 
1K 6 128 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-QFN | 269-3783-ND@ 2.91 2.19 1.61 | Z8F041AQB020EG 
1K 6 128 UART — 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-QFN | 269-3784-ND@ 2.64 1.98 1.47 |Z8F041AQB020SG 
1K 6 128 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 8-SOIC | 269-3670-ND 2.91 2.19 1.61 | Z8F041ASBO20EC 
1K 6 128 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 8-SOIC | 269-4130-ND® 2.91 2.19 1.61 | Z8F041ASBO20EG 
1K 6 128 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-SOIC | 269-3671-ND 2.64 1.98 1.47 |Z8F041ASB020SC 
1K 6 128 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-SOIC | 269-4131-ND® 2.64 1.98 1.47 | Z8F041ASB020SG 
1K 17 128 UART =_ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 20-DIP | 269-3360-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8F041APHO20EC 
1K 7 128 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 20-DIP | 269-4126-ND® 3.27 2.46 1.81 | Z8F041APHO20EG 
1K 7 128 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-3361-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F041APHO20SC 
1K 17 128 UART — 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SOIC | 269-3364-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8F041ASHO20EC 
1K 17 128 UART _— 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SOIC | 269-4132-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8F041ASHO20EG 
1K 17 128 UART _— 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-3365-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F041ASHO20SC 
Ai 1K | 25 128 UART -_ 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SSOP | 269-3358-ND 3.27 2.46 1.81 |Z8FO41AHJO20EC | 269-3307-ND, 
1K | 25 128 UART _ 2.7~3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SSOP | 269-4122-ND® 3.27 2.46 1.81 |Z8F041AHJO20EG_ | 269-3638-ND 
1K 25 128 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-3359-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F041AHJO20SC 
1K 25 128 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-4123-ND® 2.94 2.21 1.64 | Z8F041AHJO20SG 
1K 25 128 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 28-DIP | 269-3362-ND 3.54 2.66 1.97 |Z8F041APJO20EC 
1K 25 128 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 28-DIP | 269-4128-ND@ 3.54 2.66 1.97 |Z8F041APJ020EG 
1K 25 128 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-3363-ND 3.21 241 1.79 | Z8F041APJ020SC 
1K 25 128 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-4129-ND® 3.21 241 1.79 | Z8F041APJ020SG 
1K 25 128 UART _— 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SOIC | 269-4134-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8F041ASJO20EG 
1K 25 128 UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4135-ND® 2.94 22) 1.64 | Z8F041ASJ020SG 
1K 6 128 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-DIP | 269-4160-ND® 3.12 2.34 1.73 |Z8F042APB020EG 
1K 6 128 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-DIP | 269-4161-ND® 2.82 212 1.57 | Z8F042APB020SG 
1K 6 128 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-QFN | 269-3790-ND® 2.82 22 1.57 | Z8F042AQB020SG 
1K 6 128 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 8-SOIC | 269-3676-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8F042ASBO20EC 
1K 6 128 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 8-SOIC | 269-4166-ND® 3.12 2.34 1.73 |Z8F042ASB020EG 
1K 6 128 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-SOIC | 269-3677-ND 2.82 212 1.57 | Z8F042ASB020SC 
1K 17 128 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SSOP | 269-3368-ND 3.39 2.55 1.89 | Z8F042AHHO20EC 
1K 17 128 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SSOP | 269-4156-ND® 3.39 2.55 1.89 | Z8FO042AHHO20EG 
@ RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C »* Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Memory Size Timer/ 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins (Bytes) Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. il 25 100 Part No. Tools 
256 17 64 — 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SSOP | 269-4580-5-ND® 1.95 1.47 1.09 |Z8FO130HHO20SG | 269-4643-ND 
256 17 64 - 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-4582-5-ND® 1.95 1.47 1.09 |Z8FO130PHO20SG | 269-4643-ND 
256 17 64 _ 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-QFN | 269-4584-ND@ 1.95 1.47 1.09 |Z8F0130QH020SG | 269-4643-ND 
256 17 64 - 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4586-ND@ 1.95 1.47 1.09 |Z8FO130SHO20SG | 269-4643-ND 
256 25 64 - 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-4581-5-ND® 1.95 1.47 1.09 |Z8FO130HJ020SG | 269-4643-ND 
256 25 64 =— 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-4583-5-ND® 2.22 1.67 1.23 |Z8FO130PJ020SG | 269-4643-ND 
256 25 64 — 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-QFN | 269-4585-ND@ 1.95 1.47 1.09 |Z8F0130QJ020SG | 269-4643-ND 
1K 256 25 64 _ 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4587-5-ND® 1.95 1.47 1.09 |Z8F0130SJ020SG | 269-4643-ND 
256 17 64 = =- 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SSOP | 269-4588-5-ND® 1.77 1.33 .99 |Z8F0131HHO20SG | 269-4643-ND 
256 17 64 - =_ 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-4590-5-ND® 1.77 1.33 99 |Z8FO0131PHO20SG | 269-4643-ND 
256 17 64 _ = 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-QFN | 269-4592-ND® 1.77 1.33 .99 |Z8F0131QH020SG | 269-4643-ND 
256 17 64 - - 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4594-5-ND® 177 1.33 .99 |Z8FO131SHO20SG | 269-4643-ND 
256 25 64 — _ 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-4589-5-ND® 1.77 1.33 .99 |Z8FO131HJ020SG | 269-4643-ND 
256 25 64 _ =- 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-4591-5-ND® 2.22 1.67 1.23 |Z8F0131PJ020SG | 269-4643-ND 
256 25 64 - _ 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-QFN | 269-4593-ND® 1.77 1.33 99 |Z8F0131QJ020SG | 269-4643-ND 
256 25 64 - - 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4595-5-ND® 77 1.33 99 |Z8F0131SJ020SG | 269-4643-ND 
256 17 64 — 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SSOP | 269-4596-5-ND® 2.01 1.51 1.11 |Z8FO230HH020SG | 269-4643-ND 
256 17 64 _ 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-4598-5-ND® 2.01 1.51 1.11 |Z8FO230PHO20SG | 269-4643-ND 
256 17 64 =_ 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-QFN | 269-4600-ND® 2.01 1.51 1.11 |Z8F0230QH020SG | 269-4643-ND 
256 Av. 64 — 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4602-5-ND® 2.01 1.51 1.11 |Z8F0230SHO20SG | 269-4643-ND 
256 25 64 cal 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-4597-5-ND® 2.01 1.51 1.11 |Z8FO230HJ020SG | 269-4643-ND 
256 25 64 —- 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-4599-5-ND® 2.28 1.71 1.26 |Z8FO230PJ020SG | 269-4643-ND 
256 25 64 — 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-QFN | 269-4601-ND® 2.01 1.51 1.11 |Z8F0230QJ020SG | 269-4643-ND 
2K 256 25 64 _ 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4603-5-ND® 2.01 1.51 1.11 |Z8F0230SJ020SG | 269-4643-ND 
256 17 64 - _- 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SSOP | 269-4604-5-ND® 1.86 1.40 1.03 |Z8F0231HH020SG | 269-4643-ND 
256 17 64 - =- 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-4606-5-ND® 1.86 1.40 1.03 |Z8F0231PHO20SG | 269-4643-ND 
256 17 64 - _ 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-QFN | 269-4608-ND@ 1.86 1.40 1.03 |Z8F0231QH020SG | 269-4643-ND 
256 17 64 — _ 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4610-5-ND® 1.86 1.40 1.03 |Z8F0231SHO20SG | 269-4643-ND 
256 25 64 — =— 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-4605-5-ND® 1.86 1.40 1.03 |Z8F0231HJ020SG | 269-4643-ND 
256 25 64 - _- 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-4607-5-ND® 2.31 1.74 1.29  |Z8F0231PJ020SG | 269-4643-ND 
256 25 64 ml - 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-QFN | 269-4609-ND@ 1.86 1.40 1.03 |Z8F0231QJ020SG | 269-4643-ND 
256 25 64 - _- 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4611-5-ND® 1.86 1.40 1.03 |Z8F0231SJ020SG | 269-4643-ND 
256 17 64 - 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SSOP | 269-4612-5-ND® 2.10 1.58 1.17  |Z8F0430HH020SG | 269-4643-ND 
256 17 64 =_ 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-4614-5-ND® 2.10 1.58 1.17  |Z8F0430PHO20SG | 269-4643-ND 
256 17 64 - 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-QFN | 269-4616-ND@ 2.10 1.58 1.17  |Z8F0430QH020SG | 269-4643-ND 
256 17 64 — 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4618-5-ND® 2.10 1.58 1.17  |Z8F0430SHO20SG | 269-4643-ND 
256 25 64 = 8-ch. 10-bit | 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-4613-5-ND® 2.10 1.58 1.17 |Z8F0430HJ020SG | 269-4643-ND 
256 25 64 — 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-4615-5-ND® 2.37 1.78 1.31 |Z8F0430PJ020SG | 269-4643-ND 
256 25 64 _ 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-QFN | 269-4617-ND@ 2.10 1.58 1.17  |Z8F0430QJ020SG | 269-4643-ND 
256 25 64 _ 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4619-5-ND® 2.10 1.58 1.17  |Z8F0430SJ020SG | 269-4643-ND 
256 ae 64 — =- 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SSOP | 269-4620-5-ND® 1.92 1.44 1.07 |Z8F0431HH020SG | 269-4643-ND 
256 17 64 = = 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-4622-5-ND® 1.92 1.44 1.07 |Z8F0431PHO20SG_ | 269-4643-ND 
256 17 64 _ _ 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-QFN | 269-4624-ND® 1.92 1.44 1.07 |Z8F0431QH020SG | 269-4643-ND 
256 17 64 _ _ 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4626-5-ND® 1.92 1.44 1.07 |Z8F0431SHO20SG | 269-4643-ND 
256 25 64 — _ 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-4621-5-ND® 1.92 1.44 1.07 |Z8F0431HJ020SG | 269-4643-ND 
256 25 64 — _ 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-4623-5-ND® 2.40 1.80 1.33 |Z8F0431PJ020SG | 269-4643-ND 
4K 256 25 64 = = 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-QFN | 269-4625-ND® 1.92 1.44 1.07 |Z8F0431QJ020SG_ | 269-4643-ND 
256 25 64 - - 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4627-5-ND® 1.92 1.44 1.07 | Z8F0431SJ020SG | 269-4643-ND 
1K 17 128 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SSOP | 269-3369-ND 3.09 2.32 1.71 | Z8F042AHHO20SC 
1K 17 128 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SSOP | 269-4157-ND@ 3.09 2.32 1.71. |Z8F042AHHO20SG 
1K 17 128 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-3373-ND 3.09 2.32 1.71 |Z8F042APHO20SC 
1K A? 128 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-4163-ND® 3.09 2.32 1.71 |Z8FO42APHO20SG_ | 269-3307-ND, 
1K 17 128 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SOIC |269-3376-ND 3.39 2.55 1.89 _|Z8FO42ASHO20EC_| 269-3638-ND 
1K 17 128 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SOIC | 269-4168-ND@ 3.39 2.55 1.89 | Z8F042ASHO20EG 
1K 7 128 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-3377-ND 3.09 2.32 1.71 |Z8F042ASHO20SC 
1K 17 128 UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4169-ND® 3.09 2.32 1.71 |Z8F042ASHO20SG 
1K 23 128 UART 8-ch. 10-bit) 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-3371-ND 3.09 2.32 1.71 |Z8F042AHJO20SC | 269-3307-ND 
1K 23 128 UART 8-ch. 10-bit) 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-DIP /269-3374-ND 3.66 2.75 2.04 |Z8FO42APJO20EC | 269-3307-ND 
1K 23 128 UART 8-ch. 10-bit) 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-DIP /269-4164-ND@ 3.66 2.75 2.04 |Z8FO42APJ020EG | 269-3307-ND 
1K 23 128 UART 8-ch. 10-bit) 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-4165-ND® 3.36 2.52 1.86 |Z8F042APJ020SG | 269-3307-ND 
1K 23 128 UART 8-ch. 10-bit) 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SOIC | 269-3379-ND 3.09 2.32 1.71 |Z8F042ASJ020SC | 269-3307-ND 
1K 23 128 UART 8-ch. 10-bit] 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4171-ND@ 3.09 2.32 1.71 |Z8F042ASJ020SG_ | 269-3307-ND 
256 17 64 — 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SSOP | 269-4631-5-ND® 2.37 1.78 1.31 |Z8FO830HH020SG | 269-4643-ND 
256 17 64 _ 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-4530-ND@ 2.37 1.78 1.31 |Z8FO830PHO20SG | 269-4643-ND 
256 17 64 _ 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-QFN | 269-4633-ND® 2.37 1.78 1.31 |Z8F0830QH020SG | 269-4643-ND 
256 Av 64 — 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4529-ND® 2.37 1.78 1.31 |Z8FO830SHO20SG | 269-4643-ND 
256 23 64 = 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-4532-ND@ 2.64 1.98 1.46 |Z8FO830PJ020SG | 269-4643-ND 
256 23 64 — 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4531-ND@ 2.37 1.78 1.31 |Z8FO830SJ020SG | 269-4643-ND 
256 25 64 — 8-ch. 10-bit | 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-4632-5-ND® 2.37 1.78 1.31 |Z8FO830HJ020SG | 269-4643-ND 
256 25 64 =_ 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-QFN | 269-4634-ND® 2.37 1.78 1.31 |Z8F0830QJ020SG | 269-4643-ND 
256 17 64 - _ 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SSOP | 269-4635-5-ND® 2.10 1.58 1.17  |Z8F0831HHO20SG | 269-4643-ND 
8K 256 Ng 64 - _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP |269-4637-5-ND® 2.10 1.58 1.17 |Z8F0831PHO20SG | 269-4643-ND 
256 17 64 _ = 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-QFN | 269-4639-ND@ 2.10 1.58 1.17  |Z8F0831QH020SG | 269-4643-ND 
256 17 64 — _ 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4641-5-ND® 2.10 1.58 1.17  |Z8F0831SHO20SG | 269-4643-ND 
256 25 64 _ =_ 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-4636-5-ND® 2.10 1.58 1.17  |Z8FO831HJ020SG | 269-4643-ND 
256 25 64 - - 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-4638-5-ND® 2.49 1.87 1.39  |Z8F0831PJ020SG | 269-4643-ND 
256 25 64 - _- 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-QFN | 269-4640-ND@ 2.10 1.58 1.17 |Z8F0831QJ020SG | 269-4643-ND 
256 7 100 al 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4557-5-ND® 2.40 1.80 1.33 |Z8FO83ASH020SG | 269-4672-ND 
256 17 100 — 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-PDIP | 269-4549-5-ND® 2.40 1.80 1.33 |Z8FO83APH020SG | 269-4672-ND 
256 23 100 — 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHZ 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4559-5-ND® 2.40 1.80 1.33 |Z8FO83ASJ020SG | 269-4672-ND 
256 6 _ 1-UART, IrDA _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-DIP |269-3797-ND@ 3.27 2.46 1.81 |Z8FO81APBO20EG | 269-3686-ND 
256 6 _ 1-UART, IrDA - 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Commercial} 8-DIP | 269-3798-ND@ 2.94 2.21 1.64 |Z8FO81APBO20SG | 269-3686-ND 
@ RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 
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Memory Size Timer/ z 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins (Bytes) Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. il 25 100 Part No. Tools 

1K 6 _ 1-UART, IrDA =— 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-QFN | 269-3799-ND@ 3.27 2.46 1.81 |Z8FO81AQB020EG | 269-3686-ND 

1K 6 _ 1-UART, IrDA _— 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-QFN | 269-3800-ND® 2.94 2.21 1.64 |Z8F081AQB020SG | 269-3686-ND 

1K 6 _ 1-UART, IrDA _— 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 8-SOIC | 269-3801-ND@ 3.27 2.46 1.81 |Z8FO81ASBO20EG | 269-3686-ND 

1K 6 _ 1-UART, IrDA _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-SOIC | 269-3802-ND® 2.94 2.21 1.64 |Z8FO81ASB020SG | 269-3686-ND 

1K 17 _— UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SSOP | 269-4191-ND® 3.54 2.66 1.97 |Z8FO81AHHO20EG | 269-3686-ND 

1K 17 — UART _— 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SSOP | 269-3696-ND 3.21 241 1.79 |Z8FO81AHHO20SC | 269-3686-ND 

1K 17 _ UART =_ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 20-DIP | 269-3699-ND 3.54 2.66 1.97 |Z8FO81APHO20EC | 269-3686-ND 

1K 17 — UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 20-DIP | 269-4195-ND@ 3.54 2.66 1.97 |Z8FO81APHO20EG | 269-3686-ND 

1K 17 _ UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-3700-ND 3.21 241 1.79 |Z8FO81APHO20SC | 269-3686-ND 

1K 17 _ UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-4196-ND@ 3.21 241 1.79 |Z8FO81APHO20SG | 269-3686-ND 

1K 17 =— UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SOIC | 269-3703-ND 3.54 2.66 1.97 |Z8FO81ASHO20EC | 269-3686-ND 

1K 7 _ UART _— 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SOIC | 269-4199-ND® 3.54 2.66 1.97 |Z8FO81ASHO20EG | 269-3686-ND 

1K 17 _ UART =— 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-3704-ND 3.21 241 1.79 |Z8FO81ASHO20SC | 269-3686-ND 

1K 17 _ UART =— 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4200-ND® 3.21 241 1.79 |Z8FO81ASHO020SG | 269-3686-ND 

1K 25 _ UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SSOP | 269-4193-ND® 3.54 2.66 1.97 |Z8FO81AHJO20EG | 269-3686-ND 

1K 25 _— UART _— 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-3698-ND 3.21 241 1.79 |Z8FO81AHJO20SC | 269-3686-ND 

1K 25 — UART _— 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 28-DIP | 269-3701-ND 3.84 2.88 2.13  |Z8FO81APJO20EC | 269-3686-ND 

1K 25 = UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 28-DIP | 269-4197-ND® 3.84 2.88 2.13  |Z8FO81APJO20EG | 269-3686-ND 

1K 25 — UART =_ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-3702-ND 3.48 2.61 1.93 |Z8FO81APJ020SC | 269-3686-ND 

8K 1K 25 = UART = 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-4198-ND® 3.48 2.61 1.93 |Z8FO81APJ020SG | 269-3686-ND 
1K 25 — UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SOIC | 269-3705-ND 3.54 2.66 1.97 |Z8FO81ASJO20EC | 269-3686-ND 

1K 25 — UART _— 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SOIC | 269-3706-ND 3.21 241 1.79  |Z8FO81ASJ020SC | 269-3686-ND 

1K 25 _ UART _ 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4202-ND@ 3.21 241 1.79 |Z8FO81ASJ020SG | 269-3686-ND 

1K 17 _ UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 20-DIP | 269-3709-ND 3.66 2.75 2.04 |Z8FO82APHO20EC | 269-3686-ND 

1K 17 = UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 20-DIP | 269-4227-ND@ 3.66 2.75 2.04 |Z8FO82APHO20EG | 269-3686-ND 

1K 17 _ UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-3682-ND 3.36 2.52 1.86 |Z8FO82APHO20SC | 269-3686-ND 

1K 17 _ UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-4228-ND@ 3.36 2.52 1.86 |Z8FO82APH020SG | 269-3686-ND 

1K 17 _ UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-SOIC | 269-3711-ND 3.66 2.75 2.04 |Z8FO82ASHO20EC | 269-3686-ND 

1K 17 _ UART 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4231-ND@ 3.36 2.52 1.86 |Z8FO82ASHO020SG | 269-3686-ND 

1K 6 _ UART 4-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-DIP | 269-3807-ND@ 3.39 2.55 1.89 |Z8FO82APBO20EG | 269-3686-ND 

1K 6 — UART 4-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-DIP | 269-3735-ND® 3.66 3.36 2.04 |Z8FO82APB020SG | 269-3686-ND 

1K 6 — UART 4-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 8-QFN | 269-3808-ND® 3.39 2.55 1.89 |Z8FO82AQB020EG | 269-3686-ND 

1K 6 _ UART 4-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-QFN | 269-3809-ND@ 3.09 2.32 1.71 |Z8F082AQB020SG | 269-3686-ND 

1K 6 _ UART 4-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 8-SOIC | 269-3810-ND® 3.39 2.55 1.89 |Z8FO82ASBO20EG | 269-3686-ND 

1K 6 =— UART 4-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 8-SOIC | 269-3736-ND® 3.09 2.32 1.71 |Z8F082ASB020SG_ | 269-3686-ND 

1K 23 _ UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 28-DIP | 269-3710-ND 3.96 2.97 2.20 |Z8FO82APJO20EC | 269-3686-ND 

1K 23 _ UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended 28-DIP | 269-4229-ND@ 3.96 2.97 2.20 |Z8FO82APJ020EG | 269-3686-ND 

1K 23 _ UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-3683-ND 3.60 2.70 2.00 |Z8FO82APJ020SC | 269-3686-ND 

1K 23 _ UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-SOIC | 269-3712-ND 3.66 2.75 2.04 |Z8FO82ASJO20EC | 269-3686-ND 

256 17 _ _ 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SSOP | 269-4644-5-ND® 2.64 1.98 1.46 |Z8F1232HHO20SG | 269-4643-ND 

256 17 — =_ 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-4646-5-ND® 2.64 1.98 1.46  |Z8F1232PHO20SG | 269-4643-ND 

256 17 _ _ 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-QFN | 269-4648-ND® 2.64 1.98 1.46  |Z8F1232QH020SG | 269-4643-ND 

256 17 _ _ 7-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4650-5-ND® 2.64 1.98 1.46 | Z8F1232SHO20SG_ | 269-4643-ND 

256 25 — =— 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-4645-5-ND® 2.64 1.98 1.46  |Z8F1232HJ020SG | 269-4643-ND 

256 25 _— = 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-4647-5-ND® 2.88 2.16 1.60 |Z8F1232PJ020SG | 269-4643-ND 

256 25 = = 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-QFN | 269-4649-ND@ 2.64 1.98 1.46 | Z8F1232QJ020SG_ | 269-4643-ND 

12K 256 25 _ _ 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4651-5-ND® 2.64 1.98 1.46  |Z8F1232SJ020SG | 269-4643-ND 
256 17 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SSOP | 269-4652-5-ND® 2.40 1.80 1.33 |Z8F1233HH020SG | 269-4643-ND 

256 17 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-4654-5-ND® 2.40 1.80 1.33 | Z8F1233PHO20SG | 269-4643-ND 

256 17 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-QFN | 269-4656-ND® 2.40 1.80 1.33 |Z8F1233QH020SG | 269-4643-ND 

256 17 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 20-SOIC | 269-4658-5-ND® 2.40 1.80 1.33 |Z8F1233SHO20SG | 269-4643-ND 

256 25 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SSOP | 269-4653-5-ND® 2.40 1.80 1.33 |Z8F1233HJ020SG | 269-4643-ND 

256 25 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-4655-5-ND® 2.58 1.94 1.44 |Z8F1233PJ020SG | 269-4643-ND 

256 25 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-QFN | 269-4657-ND® 2.40 1.80 1.33 | Z8F1233QJ020SG_ | 269-4643-ND 

256 25 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial | 28-SOIC | 269-4659-5-ND® 2.40 1.80 1.33 |Z8F1233SJ020SG | 269-4643-ND 

16K 1K 23 256 1-UART, IrDA | 8-ch. 10-bit) 1.8~ 3.6 | 20MHz 3 Commercial | 28-SOIC | 269-4673-ND® 4.44 3.33 2.46 |Z8F1680SJ020SG | 269-4664-ND 
1K 37 256 2-UART, IrDA | 8-ch. 10-bit | 1.8~3.6 | 20MHz 3 Commercial | 44-LQFP | 269-4674-ND® 4.44 3.33 2.46 |Z8F1680AN020SG | 269-4664-ND 

24K 1K 23 _— 1-UART, IrDA | 8-ch. 10-bit | 1.8 ~ 3.6 | 20MHz 3 Commercial | 28-SOIC | 269-4675-ND® 4.68 3.51 2.60 |Z8F2480SJ020SG | 269-4664-ND 
1K 37 = 2-UART, IrDA | 8-ch. 10-bit | 1.8 ~ 3.6 | 20MHz 3 Commercial | 44-LQFP | 269-4676-ND® 4.68 3.51 2.60 |Z8F2480AN020SG_ | 269-4664-ND 


@ RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C 


Z8 Encore!® MC (Motor Control) Flash Microcontrollers 


The Z8FMCxx100 Series Flash MCU is based on ZiLOG’s advanced eZ8 8-bit CPU core and is optimized for motor control applications. It supports control of single and multiphase variable speed motors. Target applications 
are consumer appliances, HVAC, factory automation, refrigeration, and automotive applications. 


Memory Size € 

Program RAM | 1/0 Serial Clock Timer/Counters, Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 

(Bytes) (Bytes) | Pins | Communication ADC vcc Speed PWM's Temp. Package | PartNo. 1 25 100 Part No. Tools 
aK 512 | 17 | UART.with IDA, | 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6V | 20MHz (1) 16-bit Extended | 32-LOFP /269-3811-ND 6.42 4.82 3.56 |Z8FMCO4100AKEG | 269-3639-ND 
512 | 17 12C, SPI 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6Vv | 20MHz 6-ch. 12-bit Extended | 32-QFN | 269-3813-ND 6.42 4.82 3.56 |Z8FMC04100QKEG | 269-3639-ND 
ie 512 | 17 | UARTwith IrDA, | 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6v | 20MHz (1) 16-bit Commercial | 32-LQFP |269-3812-ND 5.82 4.37 3.23 |Z8FMCO4100AKSG | 269-3830-ND 
512 | 17 12C, SPI 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6V | 20MHz 6-ch. 12-bit Commercial | 32-QFN | 269-3814-ND 5.82 4.37 3.23 |Z8FMC04100QKSG | 269-3830-ND 
- 512 | 17 | UART.with IrDA, | 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6v | 20MHz (1) 16-bit Extended | 32-LOFP |269-3815-ND 6.54 4.91 3.63 |Z8FMCO8100AKEG | 269-3639-ND 
512 | 17 12C, SPI 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6V | 20MHz 6-ch. 12-bit Extended | 32-QFN | 269-3817-ND 6.54 4.91 3.63 |Z8FMCO8100QKEG | 269-3639-ND 
- 512 | 17 | UART.with IDA, | 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6V | 20MHz (1) 16-bit Commercial | 32-LQFP |269-3816-ND 5.94 4.46 3.30 |Z8FMCO8100AKSG | 269-3830-ND 
512 | 17 12C, SPI 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6V | 20MHz 6-ch. 12-bit Commercial | 32-QFN | 269-3818-ND 5.94 4.46 3.30 |Z8FMC08100QKSG_| 269-3830-ND 
512 | 17 ; 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6v | 20MHz ; Commercial | 32-LQFP |269-3819-ND 5.70 4.28 3.16 |Z8FMC16100AKSG | 269-3830-ND 
16K siz | 17 | VARI wth OA, | ach. to-bit | 27~3.6V | 20MHz ee Commercial | 32-QFN |269-3820-ND 570 4.28 3.16 |Z8FMC161000KSG_ | 269-3830-ND 
512 | 17 , 8-ch. 10-bit | 2.7~3.6V | 20MHz Commercial | 32-QFN | 269-3832-ND 6.81 5.11 3.79 |Z8FMC161000KEG | 269-3830-ND 


Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 727 


| | O g eZ80AcclaimPlus!™ Flash Microcontrollers 


Flash | SRAM | 1/0 DMA | Speed | 16-bit Other Operating | Temperature Digi-Key Price Each Zilog 
(KB) (KB) Lines | Controller | (MHz) | Timers | EMAC Features IrDA Voltage Range Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
256K | 16K | 32 Y 50 4 Y 2UARTS, SPI, 12C,PLL,RTC | Y 3.0~3.6 | -40°C~ 105°C | 144-LOFP | 269-3867-ND@ 12.60 9.45 7.00 | EZ80F91AZ050EG 
256K | 16K | 32 Y 50 4 Y 2UARTS, SPI, I2C,PLL,ATC | Y 3.0~3.6 | -40°C ~ 105°C | 144-LOFP | 269-3868-ND® 11.46 8.60 6.37 | EZ80F91AZ050SG 
256K | 16k | 32 Y 50 4 Y 2UARTS, SPI, I2C,PLL,ATC | Y 3.0~3.6 | -40°C ~ 105°C | 144-BGA | 269-3250-ND 30.87 23.16 13.72 | EZ80F91NAOSOEC 
256K | 16K | 32 Y 50 4 Y 2UARTS, SPI, 12C,PLL,RATC | Y 3.0~3.6 | -40°C~ 105°C | 144-BGA | 269-3869-ND® 14.01 10.51 7.79 | EZ80F91NAOSOEG 
256K | 16K | 32 Y 50 4 Y 2UARTS, SPI, 12C,PLL,RTC | Y 3.0~3.6 | -40°C~ 105°C | 144-BGA | 269-3870-ND® 12.75 9.57 7.09 | EZ80F91NAOSOSG 
256K | 8K | 32 Y 50 4 Y 2UARTS, SPI, 12C,PLL,RTC | Y 3.0~3.6 | -40°C~ 105°C | 144-LOFP | 269-4563-ND@ 12.60 9.45 7.00 | EZ80F91AZAS0EG 
256k | 8k | 32 Y 50 4 Y 2UARTS, SPI, 12C,PLL,RTC | Y 3.0~3.6 | -40°C ~ 105°C | 144-LOFP | 269-4564-ND@ 11.46 8.60 6.37 | EZ80F91AZAS0SG 
256k | 8k | 32 Y 50 4 Y 2UARTS, SPI, 12C,PLL,RTC | Y 3.0~3.6 | -40°C ~ 105°C | 144-BGA | 269-4565-ND@ 14.01 10.51 7.79 | EZ80F91NAASOEG 
256K | 8k | 32 Y 50 4 Y 2UARTS, SPI, I2C,PLL,RTC | Y 3.0~3.6 | -40°C~ 105°C | 144-BGA | 269-4566-ND® 12.75 9.57 7.09 | EZ80F91NAASOSG 
128k | 8k | 24 = 20 6 — | 2UARTS, SPI,I2C,PLL,RTC | Y 3.0~3.6 | -40°C ~ 105°C | 100-LOFP | 269-3871-ND® 8.67 651 4.81 | EZ80F92AZ020EG 
128k | 8k | 24 ae 20 6 — | 2UARTS, SPI,I2C,PLL,RTC | Y 3.0~3.6 | -40°C ~ 105°C | 100-LOFP | 269-3872-ND 7.86 5.90 4.37 | EZ80F92AZ020SG 
64k | 4k | 24 = 20 6 — | 2UARTS, SPI,I2C,PLL,RTC | Y 3.0~3.6 | -40°C ~ 105°C | 100-LOFP | 269-3201-ND 744 5.36 3.96 | EZ80F93AZ020EC 
64k | 4k | 24 = 20 6 — | 2UARTS, SPI,I2C,PLL,RTC | Y 3.0~3.6 | -40°C ~ 105°C | 100-LOFP | 269-3873-ND@ 744 5.36 3.96 | EZ80F93AZ020EG 
64k | 4k | 24 = 20 6 — | 2UARTS, SPI,I2C,PLL,RTC | Y 3.0~3.6 | -40°C ~ 105°C | 100-LOFP | 269-3164-ND 6.33 4.75 3.51 | EZ80F93AZ020SC 
64k | 4k | 24 = 20 6 — | 2UARTS, SPI,I2C,PLL,RTC | Y 3.0~3.6 | -40°C ~ 105°C | 100-LOFP | 269-3874-ND@ 6.33 475 3.51 | EZ80F93AZ020SG 
— — | 24 a 20 6 a 2 UARTS, SPI, 126 Y 3.0~3.6 | -40°C ~ 105°C | 100-LOFP | 269-3875-ND® 14.22 10.67 7.90 | EZ80L92AZ020EG 
- — | 24 a 20 6 — 2 UARTS, SPI, I2C Y 3.0~3.6 | -40°C ~ 105°C | 100-LOFP | 269-3168-ND 12.36 9.27 6.87 | EZ80L92AZ020SC 
= — | 24 a 20 6 _ 2 UARTS, SPI, I2C Y 3.0~3.6 | -40°C ~ 105°C | 100-LOFP | 269-3876-ND® 12.36 9.27 6.87 | EZ80L92AZ020SG 
a — | 24 = 50 6 — 2 UARTS, SPI, I2C Y 3.0~3.6 | -40°C ~ 105°C | 100-LOFP | 269-3169-ND 15.63 11.73 8.69 | EZ80L92AZ050EC 
a — | 24 = 50 6 _ 2 UARTS, SPI, I2C Y 3.0~3.6 | -40°C ~ 105°C | 100-LOFP | 269-3877-ND® 15.63 11.73 8.69 | EZ80L92AZ050EG 
— — | 24 = 50 6 = 2 UARTS, SPI, I2C Y 3.0~3.6 | -40°C ~ 105°C | 100-LOFP | 269-3878-ND® 13.62 10.22 7.56 | EZ80L92AZ050SG 
@ RoHS Compliant 
Emulators Adapters 
Digi-Key Price Zilog Digi-Key Price Zilog 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
Z8 Encore!® Z8 Encore!® 
28 Encore! 64K Series 64-pin LOFP Emulator Kit 269-3395-ND 2995.00 |Z8F6422AR00ZEM 28 Encore! 64K Series 44-pin LOFP ICE Adapter 269-3400-ND 299.00 | Z8F64210100ZDA 
28 Encore! 64K Series 68-pin PLCC Emulator Kit 269-3396-ND 2995.00 |Z8F6422VSO0ZEM 28 Encore! 64K Series 40-pin PDIP ICE Adapter 269-3401-ND 299.00 | Z8F64210100ZDP 
Z8 Encore!® MC 28 Encore! 64K Series 44-pin PLCC ICE Adapter 269-3402-ND 299.00 | Z8F64210100ZDV 
28 Encore! MC Z8FMC16100 Emulator 269-3830-ND 2000.00 |Z8FMC161000ZEM 78 Encore! 64K Series 64-pin LOFP ICE Adapter 269-3403-ND 299.00 | Z8F64220100ZDA 
28 Encore! 64K Series 68-pin PLCC ICE Adapter 269-3404-ND 299.00 | Z8F64220100ZDV 
Devel opmen t Kits 28 Encore! 64K Series 80-pin QFP ICE Adapter 269-3405-ND 299.00 | Z8F64230100ZDF 
Description pate ree ae M od u les 
eZ80Acclaim!™ — RoHS Compliant Digi-Key hace Zilog 
Development Kit for eZ80F91 269-4560-ND 99.95 | EZ80F910200KITG Description Part No. Each Part No. 
Development Kit for eZ80F91 269-4561-ND 279.00 | EZ80F910300ZCOG eZ80Acclaim!™ 
Jats SAG for ZedAcslalin SRD 75.00 |Ezaora17os0secc Multipurpose MCU Module 269-3861-ND@ | 180.00 | EZ80F915050M0DG 
NEWT. e260AcciainPhisi NEW Flash Module for e280F92 269-3156-ND 126.15 | £Z80F920020M0D 
eZ80AcclaimPlus!™ Wireless ZDots® SBC 269-4714-ND@ 60.00 | EZS0F91WFO1SBCG Ethamet Module for e280F92 ase eLeAND 162.00 __ | £280F920120M0D 
eZ80AcclaimPlus!™ Wireless ZDots® SBC Development Kit | 269-4715-ND 119.95 | EZeor91WFO1ZCOG @Z800 — RoHS Compliant 
28 Encore!® Webserver-i Ethernet Module 269-4670-ND 137.70 EZ80L925048MODG 
78 Encore! Development Kit (8K/4K) 269-4630-ND@ 39.95 | Z8F08200100KITG Mini Ethernet’ Module AesesevAt 106.00") EZBOrS15005MGD6 
78 Encore! Z8F642 MCU Development Kit 269-4540-ND@ 39.95 |28F64200100KITG Mini Ethernet Module ae GeO ND 46.67 | EZ80F916005MODG 
78 Encore! Z8F642 MCU Development Kit (28-Pin Series) | 269-4677-ND@ 74.95 |28F16800128ZC0G NEW! ePini™ Motion Detection Zdotse (NEW! 
28 Encore! Z8F642 MCU Development Kit (44-Pin Series)  |269-4678-ND® 99.95 |Z8F16800144ZC0G Single Board Computer aie G50: | ZEPIROAASOISECG 
28 Encore! Motor Control Development Kit 269-3639-ND 200.00 | Z8FMC160100KIT Single Board Computer Development Kit ain) 90:98: ZEPIROOQIOIZCOG 
28 Encore! Motor Control Development Kit 269-4660-ND 499.95 |Z8FMC160100KITG @ RoHS Compliant 
Z8 Encore! XP® 
28 Encore! XP 4K Series, (8-pin) Development Kit 269-3638-ND 49.99 |Z8F04A08100KIT Accessory Kits 
Z8 Encore! XP 4K Series, (8-pin) Development Kit 269-4628-ND® 49.99 |Z8F04A08100KITG 
Digi-Key Price Zilog 
Z8 Encore! XP 4K Series, (28-pin) Development Kit 269-4629-ND® 39.95 |Z8FO4A28100KITG Description Part No. Each Part No. 
28 Encore! XP FO8xA Series, (28-pin) Development Kit 269-4643-ND® 39.95 |Z8F08A28100KITG eZ80Acclaim!™ 
28 Encore! XP FO83A Series, Development Kit 269-4672-ND@ 39.95 |Z8F083A0128ZC0G USB Smart Cable Accessory Kit 269-4539-ND® 29.95 | ZUSBSC00100ZACG 
NEW! Encore! 32™ NEW! Ethernet Smart Cable Accessory Kit 269-4661-ND® 69.99 ZENETSC0100ZACG 
Z8 Encore! 32 Microcontroller Development Kit 269-4712-ND 496.25 |Z32AN000100ZABG 7 cad poner chiens 
Opto-isolated USB Smart Cable Accessory Kit 269-4664-ND 75.00 ZUSBOPTSC01ZACG 
Z8 Encore! 32 Development Kit with Signum Emulator 269-4713-ND 1200.00 |Z32AN000100ZEMG Crimzon™ — RoHS Compliant 
Crimzon™ 20-Pin Accessory Kit 269-4684-ND 255.00 — | ZCRMZNICEO1ZACG 
Crimzon RC Development Platform 269-3398-ND 249.00 |ZLP32300100KIT 40/48-Pin Accessory 269-4686-ND 748.00 | ZCRMZNICE02ZACG 


@ RoHS Compliant 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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| [ O g Z8® Series Microcontrollers 


Z8 MCU Family 

OVERVIEW: Zilog MCU products are targeted for cost-sensitive, high-volume applications including 
consumer, automotive, security, and HVAC. One-time programmable (OTPs) for prototyping as well as 
volume production where time to market or code flexibility is critical. A variety of packaging options are 
available. The same on-chip peripherals are used across the MCU product line with the primary differences 
being the amount of ROM/RAM, number of I/O lines present, and packaging/temperature ranges available. 
This allows code written for one MCU device to be easily ported to another family member. 

FEATURES: ¢ General-Purpose Register (GPR) File Architecture: Every RAM register acts like an 
accumulator, speeding instruction execution and maximizing coding efficiency. Working register groups allow 
fast context switching. »* Flexible I/O: I/O byte, nibble, and/or bit programmable as inputs or outputs. Outputs 
are software programmable as open-drain or push-pull on a port basis. Inputs are Schmitt-triggered with 
auto latches to hold unused inputs at a known voltage state. * Analog Inputs: Three input pins are software 
programmable as digital or analog inputs. When in the analog mode, two comparator inputs are provided with 
a common reference input. * Timer/Counter (T/C): The T/C consists of a programmable 6-bit prescaler and 


8-bit downcounter, with maskable interrupt upon end-of-count. » Interrupts: There are six vectored interrupt 
sources with software-programmable enable and priority for each of the six sources. * Watch-Dog Timer 
(WDT): An internal WDT circuit is included as a fail-safe mechanism so that if software strays outside the 
bounds of normal operation, the WDT will timeout and reset the MCU. ¢ Auto Reset: All family devices have 
internal Power-On Reset. * Low-EMI Operation: Mode is programmable via software or as a mask option. 
This new option provides for reduced radiated emission via clock and output drive circuit changes. * Low- 
Power: CMOS with two standby modes; STOP and HALT. »* Full Z8 Instruction Set: Forty-eight basic 
instructions, supported by six addressing modes with the ability to operate on bits, nibbles, bytes, and words. 


Accessory Kit: 
The Z86CCPOOZAC is the accessory kit for the Z86CCP01ZEM. The kit contains all accessories to fully 
populate and operate all functions of the Z86CCP01ZEM. 


KIT CONTENTS:  28-Pin DIP ZIF Socket * 28-Pin Target Connector Cable * 40-Pin DIP ZIF Socket * 40-Pin 
Target Connector Cable * RS-232 Cable » Power Cable 


Memory Oscillator Frequency Supply fe 
Size fo} Type Range Voltage Operating Digi-Key Price Each Zilog 
EPROM| RAM | Lines External Min/Max. Range Temperature (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
61 14 XTAL/RC DC-8MHz 3.5~5.5 0~70 18-DIP 269-1012-ND 1.56 1.17 86 Z86E0208PSC1925 
61 14 XTAL/RC DC-8MHz 3.5~5.5 0~70 18-DIP 269-3948-ND® 1.74 1.31 96 Z86E0208PSG1925 
61 14 XTAL/RC DC-8MHz 3.5 ~5.5 0~70 18-SOIC 269-1014-ND 1.74 1.31 96 Z86E0208SSC1925 
61 14 XTAL DC-8MHz 3.5 ~5.5 0~70 20-SSOP 269-3069-ND 2.13 1.60 1.19 Z86E0208HSC1925 
0.5K 61 14 XTAL DC-8MHz 3.5 ~ 5.5 0~70 20-SSOP 269-3946-ND® 2.40 1.80 1.33 Z86E0208HSG1925 
61 14 XTAL/RC DC-8MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-DIP 269-3947-ND® 2.40 1.80 1.33 Z86E0208PEG1925 
61 14 XTAL/RC DC-8MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-SOIC 269-3949-ND® 2.40 1.80 1.33 Z86E0208SEG1925 
61 14 XTAL DC-8MHz 45~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3068-ND 2.34 1.76 1.30 Z86E0208HEC1925 
61 14 XTAL DC-8MHz 4.5 ~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3945-ND® 2.64 1.98 1.46 Z86E0208HEG1925 
125 14 XTAL/RC DC-12MHz 45~5.5 0~70 18-DIP 269-1096-ND 2.58 1.94 1.44 Z86E0412PSC1903 
125 14 XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3076-ND 3.21 2.41 1.79 Z86E0412HSC1866 
125 14 XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3952-ND® 3.60 2.70 2.00 Z86E0412HSG1866 
125 14 XTAL/RC DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3077-ND 3.21 2.41 1.79 Z86E0412HSC1903 
125 14 XTAL/RC DC-12MHz 4.5 ~5.5 0~70 20-SSOP 269-3953-ND@ 3.60 2.70 2.00 Z86E0412HSG1903 
125 14 XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-DIP 269-1093-ND 3.36 2.52 1.86 Z86E0412PEC 
1K 125 14 XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-DIP 269-3954-ND® 3.75 2.82 2.08 Z86E0412PEG 
125 14 XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-SOIC 269-1097-ND 3.36 2.52 1.86 Z86E0412SEC 
125 14 XTAL DC-12MHz 4.5~55 -40 ~ 105 18-SOIC 269-3955-ND® 3.75 2.82 2.08 Z86E0412SEG 
125 14 XTAL DC-12MHz 4.5 ~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3074-ND 3.54 2.66 1.97 Z86E0412HEC1866 
125 14 XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3950-ND® 3.99 3.00 2.21 Z86E0412HEG1866 
125 14 XTAL/RC DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3075-ND 3.54 2.66 1.97 Z86E0412HEC1903 
125 14 XTAL/RC DC-12MHz 4.5 ~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3951-ND® 3.99 3.00 2.21 Z86E0412HEG1903 
125 14 XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 18-DIP 269-3961-ND® 3.03 2.28 1.68 Z86E0812PSG1866 
125 14 XTAL/RC DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 18-DIP 269-3962-ND® 3.03 2.28 1.68 Z86E0812PSG1903 
125 14 XTAL/RC DC-12MHz 4.5~55 0~70 20-SSOP 269-3089-ND 3.90 2.93 2.16 Z86E0812HSC1903 
125 14 XTAL/RC DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3959-ND® 4.35 3.27 2.42 Z86E0812HSG1903 
125 14 XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-SOIC 269-1055-ND 5.46 4.10 3.04 Z86E3116SSC 
125 14 XTAL/RC DC-16MHz 3.5~5.5 0~70 28-SOIC 269-3968-ND® 6.12 4.59 3.40 Z86E3116SSG 
125 14 XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-DIP 269-3960-ND® 4.56 3.42 2.54 Z86E0812PEG 
2K 125 14 XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-SOIC 269-3963-ND® 3.30 2.48 1.84 Z86E0812SEG 
125 14 XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3086-ND 4.29 3.22 2.39 Z86E0812HEC1866 
125 14 XTAL DC-12MHz 4.5 ~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3957-ND® 4.83 3.63 2.68 Z86E0812HEG1866 
125 14 XTAL/RC DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3087-ND 4.29 3.22 2.39 Z86E0812HEC1903 
125 14 XTAL/RC DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3958-ND® 4.83 3.63 2.68 Z86E0812HEG1903 
125 14 XTAL/RC DC-12MHz 45~5.5 -40 ~ 105 18-SOIC 269-4699-5-ND{® 3.30 2.48 1.84 Z86E0812SEG1903 
125 14 XTAL/RC DC-16MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 28-DIP 269-3966-ND® 6.78 5.09 3.76 Z86E3116PEG 
125 14 XTAL/RC DC-16MHz 4.5 ~5.5 -40 ~ 105 28-SOIC 269-1054-ND 6.06 4.55 3.36 Z86E3116SEC 
125 14 XTAL/RC DC-16MHz 4.5 ~5.5 -40 ~ 105 28-SOIC 269-3967-ND® 6.78 5.09 3.76 Z86E3116SEG 
237 24 XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-DIP 269-3965-ND® 7.41 5.56 4.11 Z86E3016PSG 
237 24 XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-SOIC 269-4539-5-ND{® 7.41 5.56 4.11 Z86E3016SSG 
237 24 XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-PLCC 269-1045-ND 7.41 5.56 4.11 Z86E3016VSC 
237 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-DIP 269-1036-ND 6.84 5.13 3.80 Z86E3312PSC 
237 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~ 5.5 0~70 28-DIP 269-3969-ND@ 7.68 5.76 4.26 Z86E3312PSG 
237 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 28-SOIC 269-1103-ND 6.84 5.13 3.80 Z86E3312SSC 
237 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 28-SOIC 269-3970-ND® 7.68 5.76 4.26 Z86E3312SSG 
237 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 28-PLCC 269-1104-ND 6.84 5.13 3.80 Z86E3312VSC 
237 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 28-PLCC 269-3971-ND® 7.68 5.76 4.26 Z86E3312VSG 
4K 236 32 XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~ 5.5 0~70 40-DIP 269-3975-ND® 8.79 6.60 4.89 Z86E4016PSG 
236 32 XTAL/RC DC-16MHz 3.5~5.5 0~70 44-PLCC 269-3976-ND® 8.79 6.60 4.89 Z86E4016VSG 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 40-DIP 269-3977-ND® 9.36 7.02 5.20 Z86E4312PSG 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 44-PLCC 269-3978-ND® 9.36 7.02 5.20 Z86E4312VSG 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 44-PQFP. 269-1108-ND 10.17 7.63 4.95 Z86E4312FSC 
237 21 XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~5.5 -40 ~ 105 28-SOIC 269-4704-5-ND{@ 10.08 7.56 5.60 Z86E8316SEG 
237 24 XTAL/RC DC-16MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 28-DIP 269-3964-ND® 8.13 6.10 4.52 Z86E3016PEG 
237 24 XTAL/RC DC-16MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 28-SOIC 269-4700-5-ND{# 8.13 6.10 4.52 Z86E3016SEG 
236 32 XTAL/RC DC-16MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 40-DIP 269-1071-ND 8.64 6.48 4.80 Z86E4016PEC 
236 32 XTAL/RC DC-16MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 40-DIP 269-3974-ND® 9.69 7.27 5.38 Z86E4016PEG 
236 32 XTAL/RC DC-16MHz 4.5 ~5.5 -40 ~ 105 44-PLCC 269-4702-5-ND{® 9.69 7.27 5.38 Z86E4016VEG 
237 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-SOIC 269-3940-ND® 9.33 7.00 5.19 2Z8673312SSG 
8k 237 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-DIP 269-3939-ND® 9.33 7.00 5.19 Z8673312PSG 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 44-PLCC 269-1048-ND 9.66 7.25 5.37 Z8674312VSC 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~ 5.5 0~70 40-DIP 269-3941-ND® 10.83 8.13 6.01 Z8674312PSG 
237 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-DIP 269-3972-ND® 12.30 9.23 6.84 Z86E3412PSG 
237 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 28-SOIC 269-4701-5-ND{® 12.30 9.23 6.84 Z86E3412SSG 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 40-DIP 269-3980-ND® 13.83 10.38 7.69 Z86E4412PSG 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 44-PLCC 269-3981-ND® 13.83 10.38 7.69 Z86E4412VSG 
16K 236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~ 5.5 0~70 44-PQFP. 269-1109-ND 14.82 11.12 6.59 Z86E4412FSC 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 44-PQFP 269-3979-ND® 14.82 11.12 6.59 Z86E4412FSG 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5 ~5.5 0~70 44-LQFP. 269-4577-ND® 14.25 10.69 7.91 Z86E4412ASG 
236 32 XTAL DC-16MHz 4.5~5.5 0~70 44-PQFP 269-3982-ND® 23.01 17.26 10.23 Z86E6116FSG 
236 32 XTAL DC-16MHz 4.5 ~5.5 0~70 44-LQFP. 269-4578-ND® 22.11 16.59 12.28 Z86E6116ASG 
236 32 XTAL DC-16MHz 4.5~5.5 0~70 44-PQFP 269-1111-ND 29.22 21.92 12.99 Z86E6316FSC 
32K 236 32 XTAL DC-16MHz 4.5~5.5 0~70 44-PQFP 269-3983-ND® 29.22 21.92 12.99 Z86E6316FSG 
236 32 XTAL DC-16MHz 4.5~5.5 0~70 44-LQFP. 269-4579-ND® 28.05 21.04 15.58 Z86E6316ASG 
236 32 XTAL DC-16MHz 4.5 ~5.5 0~70 44-PLCC 269-4703-5-NDt® 28.05 21.04 15.58 Z86E6316VSG 
+ Tube RoHS Compliant 
OTP Programming Adapters 
i-Key Price Zilog 
Description Part No. Each Part No. 
18 Pin SOIC Adapter 269-2006-ND 95.00 Z86E0700ZDP. 
Z8 Accessory Kit (28-DIP, 40-DIP) for Z86CCP01ZEM 269-2001-ND 46.43 Z86CCPO0ZAC 
44 Pin PLCC Adapter 269-2008-ND 74.83 Z86E4001ZDV 
28 Pin SOIC Adapter 269-2010-ND 50.63 Z86E3400ZDS 
44 Pin PQFP to 40 Dip Adapter 269-2021-ND 198.00 Z86E2101ZDF 
44 Pin PQFP to 40 Dip Adapter 269-2022-ND 118.83 2Z86E4001ZDF 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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eZ80 - The Next Generation 


EZ80190AZ050EC AND EZ80190AZ050SC 


Just as the Z80 revolutionized the semiconductor industry, the next generation eZ80 is revolutionizing the way that communications are 
happening today. This elegant system-on-a-chip can serve web pages over a TCP/IP network, allowing easy system monitoring and 
control, effortless processor code updates, and system compatibility. This solution enables any browser with access to your network the 
ability to control and monitor a network application. The eZ80 executes Z80 code four times faster than traditional Z80s at the same clock 
speed, and can operate at speeds up to 50MHz. Unlike most 8-bit microprocessors, which can only address 64KB, the eZ80 can address 
16MB without a Memory Management unit. The eZ80 Webserver also features an Embedded Internet Software Suite that enables the 


transmission and reception of HTML form data and the dynamic generation of web pages. 


FEATURES: * 50MHz Processor * Multiply and Accumulate Engine * 16MB Linear Addressing *3.3V Operation *2 DMA Channels 
* Universal Zilog Interface (selectable UART, IIC, SPI) *6 PRTs with Prescalers *8KB SRAM *32-Bit GPIO with Interrupt Support 


* On-Chip Oscillator * Optimized Pipeline Architecture * Zilog Debug Interface 


Digi-Key Price Each Zilog 
Description Package Part No. | 25 100 Part No. 
Webserver IC, Extended Temperature 100-LQFP 269-3123-ND 21.18 15.89 11.76 EZ80190AZ050EC 
Webserver IC 100-LQFP 269-3124-ND 18.42 13.82 10.23 EZ80190AZ050SC 
Webserver IC 100-LQFP 269-3866-ND® 18.42 13.82 10.23 EZ80190AZ050SG 
@ RoHS Compliant 

™ i 
Z8Plus™ Microcontrollers 
Employing the experience gained from the industry-standard Z80 and Z8 cores, the Z8Plus offers increased EMULATOR/PROGRAMMER 


functionality, significantly higher performance, lower power requirements, and greater cost savings over other 
8-bit microcontrollers. The Z8Plus is designed to be easy to use, even for designers who have never used a 
microcontroller before. 

With single-cycle execution, powerful I/O capabilities and register-to-register architecture, the Z8Plus offers 
state-of-the-art flexibility and freedom for any designer in search of a low-cost solution for a variety of 
microcontroller applications. 

The Z8Plus core offers several significant advantages compared to the current Z8 core. Foremost is 
performance improvement due to a reduced system clock division and a fixed instruction cycle time. The 
improvement is nearly 50%, depending upon instruction mix. For example, a Z8Plus-based part at 10MHz 
has performance comparable to a 16MHz part in production today. This, along with significant design 
improvements, leads to lower power and lower noise operation. 

The Z8PE002 and Z8PE003 microcontrollers are the newest members of the popular Z8E001 Z8 Plus 8-bit 
microcontroller family. New features include voltage brown-out protection and power-on reset. Additionally, 
the “RESET” pin has been replaced with a general purpose I/O pin and oscillator circuitry to support RC 
configurations. These new parts are targeted at customers who require a powerful, yet small OTP micro- 
controller for use in general purpose applications. 


FEATURES: ¢ In-Circuit Program Debug Emulation * Real-Time Emulation »* ZDS Emulator Software 
* Window-Based User Interface * On-Line Help * One-Time Programmable (OTP) Support ¢ Selectable 
Baud Rates: 9,600 to 57.6 Kbps  Bi-sync Error-Correcting Communications Protocol 


SPECIFICATIONS: Operating Temperature: 20°C +10°C Power Requirements: 9.0VDC @ 0.5A Minimum 
(Typical) Dimensions: * Width: 6.75 inches (17.15 cm) * Length: 7.50 inches (19.05 cm) * Height: 0.90 inch 
(2.30 cm) Serial Interface: RS-232C @ 9,600, 19,200 (default), 28,800 or 57,600 Baud 


HOST COMPUTER: Minimum Requirements: IBM PC (or 100% Compatible) 386-Based Machine: * 33MHz 
*4MB RAM *VGA Video Adapter ¢ Hard Disk Drive (2.5MB Free Space) *3.5 inch, High-Density (HD) 
Floppy Disk Drive * RS-232C Com Port * Mouse or Pointing Device * Microsoft Windows 3.1 


KIT CONTENTS (One of Each): Z8M001 Emulator Board; * Cable/Pods: 18-Pin Emulation Pod Cable; 
9-Pin M-F Serial Cable (6 feet) * Host Software: Z8 Graphical User Interface (GUI); Zilog Macro Cross 
Assembler (ZMASM)/Zilog Developer Studio (ZDS) * Documentation: Zilog 1999 Technical Library CD 
ROM, which contains Z8 device data sheets, user manuals, application notes; Z8M001 Emulator User's 
Manual 


Memory Oscillator Frequency Supply Operating Required Required OTP 
Size ile) Type Range Voltage | Temperature Emulator | Programming | Digi-Key Price Each Zilog 
Eprom| Ram Lines External Min/Max Range (°C) Package Tools Tools Part No. 1 25 100 |Part No. 

Z8E00010 Series 

512 32 13 XTAL/LC DC ~ 10MHz 3.5~5.5 0~70 18-DIP D D 269-1117-ND 1.80 1.35 Z8E00010PSC 

512 32 13 XTAL/LC DC ~ 10MHz 3.5 ~ 5.5 0~70 18-DIP. D D 269-3984-ND® 2.01 1.51 Z8E00010PSG 
Z8E00110 Series 

1K 64 13 XTAL/LC. DC ~ 10MHz 3.5 ~5.5 0~70 18-DIP D D 269-1121-ND 2.28 1.71 1.26 |Z8E00110PSC 

1K 64 13 XTAL/LC DC ~ 10MHz 3.5 ~5.5 0~70 18-DIP D D 269-3986-ND® 2.55 1.92 1.41 |Z8E00110PSG 

1K 64 13 XTAL/LC DC ~ 10MHz 3.5 ~5.5 0~70 18-SOIC. A D,2 269-1123-ND 2.28 1.71 1.26 |Z8E00110SSC 

1K 64 13 XTAL/LC DC ~ 10MHz 3.5 ~5.5 0~70 18-SOIC. A D,2 269-3987-ND® 2.55 1.92 1.41 |Z8E00110SSG 
Z8PE002 Series 

512 64 14 XTAL/LC DC ~ 10MHz 3.5 ~5.5 0~70 18-DIP. D D 269-4290-ND® 2.16 1.62 1.20 |Z8PE002PZ010SG 

512 64 14 XTAL/LC DC ~ 10MHz 3.0 ~5.5 0~70 20-SSOP A D, 17 269-1132-ND 2.10 1.58 1.16 |Z8PE002HZ010SC 

512 64 14 XTAL/LC DC ~ 10MHz 3.5 ~5.5 0~70 20-SSOP A D, 17 269-4289-ND® 2.34 1.76 1.30 |Z8PE002HZ010SG 

512 64 14 XTAL/LC DC ~ 10MHz 45~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP A D, 17 269-1135-ND 2.28 1.71 1.27 |Z8PE002HZ010EC. 

512 64 14 XTAL/LC DC ~ 10MHz 4.5 ~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP A D, 17 269-4288-ND@ 2.55 1.92 1.42 |Z8PE002HZ010EG 
Z8&PE003 Series 

1K 64 14 XTAL/LC DC ~ 10MHz 3.0 ~5.5 0~70 18-DIP. D D 269-1136-ND 2.67 2.01 1.49 |Z8PE003PZ010SC 

1K 64 14 XTAL/LC DC ~ 10MHz 3.0 ~ 5.5 0~70 18-DIP D D 269-4293-ND® 3.00 2.25 1.67 |Z8PE003PZ010SG 

1K 64 14 XTAL/LC DC ~ 10MHz 3.0 ~5.5 0~70 18-SOIC. A D,2 269-1137-ND 2.67 2.01 1.49 |Z8PE003SZ010SC 

1K 64 14 XTAL/LC DC ~ 10MHz 3.0 ~5.5 0~70 18-SOIC. A D,2 269-4295-ND® 3.00 2.25 1.67 |Z8PE003SZ010SG 

1K 64 14 XTAL/LC DC ~ 10MHz 3.0 ~5.5 0~70 20-SSOP A D,.17 269-1138-ND 2.82 212 1.57 | Z8PE003HZ010SC 

1K 64 14 XTAL/LC DC ~ 10MHz 3.0 ~5.5 0~70 20-SSOP A D, 17 269-4291-ND® 3.18 2.39 1.76 |Z8PE003HZ010SG 

1K 64 14 XTAL/LC DC ~ 10MHz 45~5.5 -40 ~ 105 18-SOIC. A D,2 269-1140-ND 2.94 2.21 1.63 | Z8PE003SZ010EC 

1K 64 14 XTAL/LC DC ~ 10MHz 4.5 ~5.5 -40 ~ 105 18-SOIC. A D,2 269-4294-ND@ 3.30 2.48 1.83 |Z8PE003SZ010EG 

Digi-Key Price Zilog 
Key |Description Part No. Each Part No. 
Emulator/Programmer f¢ 
D Z8 Plus Emulator/Programmer 269-2033-ND 161.33 Z8ICE001ZEM 


@ RoHS Compliant 


emulator for in-circuit DIP emulation. ‘¢ For OTP programming adapters, please refer to Z8 Series. 


Turnkey Universal Remote Control Kit 


 Zilog’s emulators support this part, but the in-circuit target cable is configured for DIP only. For designs that require a surface mount package, accommodations will have to be made to use the 


The Crimzon RC Bullet™ Reference Design Kits are ideally suited for Universal Remote Control 269-3380-ND USA, 3-Function, Non-Learning $129.00 
applications. 269-3381-ND European, 3-Function, Non-Learning . $129.00 
These kits feature both learning and non-learning models with both three-in-one (Cable/Satellite, ee ie ep unelen Men eane ‘ Die on 
DVD/VCR and TV) and six-in-one feature sets (Cable, Satellite, Audio, TV, DVD and VCR) for the reeeee Uropean, G-Function, Non-Learning - : 
North American and European marketplaces 269-3384-ND USA, 6-Function, Learning. $159.00 

: 269-4665-ND@ —__USA, 6-Function, Learning . $160.00 
Built on the Z8-based ZLx16300 and ZLx32300 IR MCU, and competitively priced, the kits give you 269-3385-ND European, 6-Function, Learning $159.00 
everything needed to start manufacturing branded universal remote controls today. @ RoHS Compliant 


Thermostat Application 
Module Kit 


Thermostat Application Module provides a flexible platform for training and experimentation on a number of 
microcontroller and microprocessor devices. 


The module contains no processor. It is designed to attach to the eZ80 development platforms, which 
contain both the processors and the control programs that make the development function. 

Features: 

* Simple bit-I/O (LEDs, switches, lamp, and fan) »* Alphanumeric LCD display via the GPIO interface 


* Temperature sensor via the I°C interface * EEPROM data storage via the I?C interface * Flash program 
storage for eZ80 family devices 


ZESSISBND ysis wisistestesiscoe nna sints vnaullelini ee gnawlsasid sieved dls enanalata edna delta’ asWeadaaledisiedte dita’ $85.00 


Z86L99 with IR Solutions 


In-circuit emulators are interactive, Windows-oriented development tools, providing a real-time environment 
for emulation and debugging. Provides essential timing and 1/O circuitry to simplify user emulation of 
prototype hardware and software products. 


Features: 


* Supports up to 32K of ROM * Varies the operating voltage from 3.0V ~ 4.0V * Supports in-circuit emulation 
on target systems that operate at 3.0V ~ 4.0V * Powers the In-Circuit Emulator (ICE) chip from either the 
emulator or target board * Supports IR devices that operate at up to 8MHz * Emulates 28-pin DIP and 
40-pin DIP * Provides OTP programming for 28-pin DIP and SOIC packages, 40-pin PDIP, 48-pin SSOP 
¢ Multi-tasks with other Windows applications while Zilog Developer Studio (ZDS) is running 


269-3241-ND Z86L99 In-Circuit Emulator .. .- $850.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


730 (usz010) 
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Operatin: Operatin: 
Speed Vallagen Tanperature Digi-Key Price Each Zilog 
(MHz) Features Timers (V) Range Package Part No. 1 25 100 Part No. 
6 2-UARTs, 2DMAs 2 5 orc ~ 70°C 80-QFP. 269-3004-ND 9.33 7.00 5.19 Z8018006FSC 
6 2-UARTs, 2DMAs 2 5 orc ~ 70°C 80-QFP. 269-3879-ND® 10.47 7.86 5.81 Z8018006FSG 
6 2-UARTs, 2DMAs 2 5 orc ~ 70°C 64-Dip 269-3881-ND® 9.90 7.43 5.50 Z8018006PSG 
6 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 68-PLCC 269-3007-ND 11.76 8.82 6.54 Z8018006VEC 
6 2-UARTs, 2DMAs 2 5 orc ~ 70°C 68-PLCC 269-3008-ND 9.90 7.43 5.50 Z8018006VSC 
8 2-UARTs, 2DMAs 2 5 O°C ~ 70°C 80-QFP. 269-3009-ND 9.90 7.43 5.50 Z8018008FSC 
8 2-UARTs, 2DMAs 2 5 O°C ~ 70°C 80-QFP. 269-3882-ND® 11.10 8.33 6.16 Z8018008FSG 
8 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 64-Dip 269-3883-ND® 12.48 9.36 6.94 Z8018008PEG 
8 2-UARTs, 2DMAs 2 5 °c ~ 70°C 64-Dip 269-3884-ND® 10.29 7.72 5.72 Z8018008PSG 
8 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 68-PLCC 269-3012-ND 12.72 9.54 7.07 Z8018008VEC 
8 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 68-PLCC 269-3885-ND® 14.25 10.69 7.92 Z8018008VEG 
8 2-UARTs, 2DMAs 2 5 O°c ~ 70°C 68-PLCC 269-3886-ND® 10.29 7.72 5.72 Z8018008VSG 
10 2-UARTs, 2DMAs 2 5 orc ~ 70°C 80-QFP. 269-3887-ND® 12.63 9.48 7.02 Z8018010FSG 
10 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 64-Dip 269-3888-ND® 14.64 10.98 8.13 Z8018010PEG 
10 2-UARTs, 2DMAs 2 5 orc ~ 70°C 64-Dip 269-3889-ND® 12.63 9.48 7.02 Z8018010PSG 
10 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 68-PLCC 269-3890-ND® 14.64 10.98 8.13 Z8018010VEG 
6 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 44-LQFP. 269-4572-ND® 5.52 4.14 3.06 Z84CO006AEG 
6 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 40-Dip 269-3892-ND® 5.52 4.14 3.06 Z84CO006PEG 
6 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 44-PLCC 269-3893-ND® 5.52 4.14 3.06 Z84CO006VEG 
8 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 44-LQFP. 269-4573-ND® 5.52 4.14 3.06 Z84C0008AEG 
8 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 40-Dip 269-3895-ND® 5.52 4.14 3.06 Z84C0008PEG 
8 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 44-PLCC 269-3896-ND® 5.52 4.14 3.06 Z84C0008VEG 
10 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 44-LQFP. 269-4574-ND® 5.52 4.14 3.06 Z84C0010AEG 
10 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 40-Dip 269-3898-ND® 5.52 4.14 3.06 Z84C0010PEG 
10 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 44-PLCC 269-3899-ND® 5.52 4.14 3.06 Z84C0010VEG 
20 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 44-LQFP. 269-4575-ND® 13.02 9.77 7.24 Z84C0020AEG 
20 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 44-PLCC 269-3902-ND® 13.02 9.77 7.24 Z84C0020VEG 
8 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 40-Dip 269-3903-ND® 12.09 9.07 6.72 Z84C1008PEG 
10 2-UARTs, 2DMAs 2 5 °c ~ 70°C 80-QFP. 269-3098-ND 9.33 7.00 5.19 Z8S18010FSC 
10 2-UARTs, 2DMAs 2 5 orc ~ 70°C 80-QFP. 269-4296-ND® 10.47 7.86 5.81 Z8S18010FSG 
10 2-UARTs, 2DMAs 2 5 orc ~ 70°C 64-Dip 269-4297-ND® 9.90 7.43 5.50 Z8S18010PSG 
10 2-UARTs, 2DMAs 2 5 orc ~ 70°C 68-PLCC 269-4298-ND® 9.90 7.43 5.50 Z8S18010VSG 
20 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 80-QFP. 269-4299-ND® 16.65 12.49 9.25 Z8S18020FEG 
20 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 80-QFP. 269-3104-ND 14.88 11.16 8.26 Z8S18020FEC1960 
20 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 80-QFP. 269-4300-ND® 16.65 12.49 9.25 Z8S18020FEG1960 
20 2-UARTs, 2DMAs 2 5 °c ~ 70°C 80-QFP. 269-4541-5-NDt® 13.74 10.31 7.63 Z8S18020FSG 
20 2-UARTs, 2DMAs 2 5 o°c ~ 70°C 64-Dip 269-4301-ND® 13.74 10.31 7.63 Z8S18020PSG 
20 2-UARTs, 2DMAs 2 5 °c ~ 70°C 64-Dip 269-4302-ND® 13.74 10.31 7.63 Z8S18020PSG1960 
20 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 68-PLCC 269-4303-ND® 16.65 12.49 9.25 Z8S18020VEG 
20 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 68-PLCC 269-3110-ND 14.88 11.16 8.26 Z8S18020VEC1960 
20 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 68-PLCC 269-4304-ND® 16.65 12.49 9.25 Z8S18020VEG1960 
20 2-UARTs, 2DMAs 2 5 O°c ~ 70°C 68-PLCC 269-4305-ND® 13.74 10.31 7.63 Z8S18020VSG1960 
20 2-UARTs, 2DMAs 2 5 orc ~ 70°C 68-PLCC 269-3863-ND® 13.74 10.31 7.63 Z8S18020VSG 
33 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 68-PLCC 269-3115-ND 16.32 12.24 9.06 Z8S18033VEC 
33 2-UARTs, 2DMAs 2 5 -40°C ~ 105°C 68-PLCC 269-4306-5-NDt@ 18.27 13.71 10.15 Z8S18033VEG 
33 2-UARTs, 2DMAs 2 5 orc ~ 70°C 68-PLCC 269-4307-ND® 15.18 11.39 8.43 Z8S18033VSG 


t+ Tube RoHS Compliant 


CYPRESS PSoC®(Programmable System on Chip) Microcontrollers _pigi@neer” 


PERFORM 


The Programmable System-on-Chip (PSoC) microcontrollers integrate filters and comparators and digital functions such as timers, counters, to 32KB of flash memory, 2KB of SRAM, an 8x8 multiplier with 32-bit 
a microcontroller and the analog and digital components that typically _PWMs, SPI and UARTs. accumulator, power and sleep monitoring circuits, and hardware |?C 
surround it in an embedded system. Easy-to-use development tools The PSoC family’s analog features include rail-to-rail inputs, USB and CapSense Technology communications. 

enable designers to select the precise peripheral functionality they programmable gain amplifiers and up to 14-bit ADCs with exceptionally Specifications: * Operating Voltage Range: 2.4V ~ 5.25V * Temper- 
desire, including analog functions such as amplifiers, ADCs, DACs, low noise, input leakage and voltage offset. PSoC devices include up ature Range: -40°C ~ 85°C 


Analog Digital HW Digi-Key Price Each Cypress 
Blocks Blocks Flash SRAM Comm Bus vO Vec Package Part No. 1 25 100 Part No. 

4 4K 256 PC 6 2.4 ~ 5.25 8-SOIC 428-1682-ND 1.78 1.09 .89 CY8C21123-24SXI 
4 4K 256 PC 16 2.4 ~ 5.25 16-SOIC. 428-1683-ND 2.08 1.28 1.04 CY8C21223-24SXI 
4 4K 256 PC 16 2.4 ~ 5.25 20-SSOP 428-1684-ND 2.13 1.31 1.07 CY8C21323-24PVXI 

4 4 4K 256 PC 16 2.4 ~ 5.25 24-QFN 428-1685-ND 2.38 1.46 1.19 CY8C21323-24LFXI 
4 8K 512 PC 12 2.4 ~ 5.25 16-SOIC. 428-1611-ND 2.82 2.20 1.77 CY8C21234-24SXI 
4 8K 512 PC 16 2.4 ~ 5.25 20-SSOP 428-1612-ND 3.04 2.35 1.90 CY8C21334-24PVXI 
4 8K 512 PC 28 2.4 ~ 5.25 32-QFN 428-2061-ND 3.67 2.94 2.29 CY8C21434-24LTXI 
4 8K 512 PC 24 2.4 ~ 5.25 28-SSOP 428-1614-ND 3.28 2.55 1.97 CY8C21534-24PVXI 
4 4k 256 PC 6 2.4 ~5.25 8-DIP 428-1602-ND 2.95 1.77 1.48 CY8C24123A-24PXI 
4 4k 256 PC 6 2.4 ~ 5.25 8-SOIC 428-1603-1-NDt 2.73 1.64 1.37 CY8C24123A-24SXIT 
4 4k 256 PC 6 2.4 ~ 5.25 8-SOIC 428-1603-2-ND$ 3270.00/2,500 CY8C24123A-24SXIT 
4 4k 256 PC 16 2.4 ~5.25 20-DIP 428-1604-ND 3.68 2.21 1.84 CY8C24223A-24PXI 

6 4 4k 256 PC 16 2.4 ~ 5.25 20-SSOP 428-1605-ND 3.35 2.01 1.68 CY8C24223A-24PVXI 
4 4k 256 PC 24 2.4~5.25 28-SSOP 428-1608-ND 3.85 2.31 1.93 CY8C24423A-24PVXI 
4 4k 256 PC 24 2.4 ~5.25 28-SOIC 428-1609-ND 3.85 2.31 1.93 CY8C24423A-24SXI 
4 16K 1K 2C, USB 50 3~ 5.25 56-QFN 428-1651-ND 5.50 4.28 3.44 CY8C24794-24LFXI 
2 16K 1K 2C, USB 56 3 ~ 5.25 100-VFBGA_|428-1915-ND 8.88 5.48 4.44 CY8C24994-24BVXI 
8 8K 256 = 16 3~ 5.25 20-SSOP 428-1640-ND 5.95 412 3.69 CY8C26233-24PVXI 
8 16K 256 PC 6 3 ~ 5.25 8-DIP 428-1593-ND 5.50 3.30 2.75 CY8C27143-24PXI 
8 16K 256 PC 16 3~ 5.25 20-SSOP 428-1594-ND 5.95 3.57 2.98 CY8C27243-24PVXI 
8 16K 256 PC 16 3 ~ 5.25 20-SOIC 428-1595-ND 5.95 3.57 2.98 CY8C27243-24SXI 
8 16K 256 PC 24 3 ~ 5.25 28-DIP. 428-1596-ND 6.50 3.90 3.25 CY8C27443-24PXI 
8 16K 256 PC 24 3 ~ 5.25 28-SSOP 428-1597-ND 6.25 3.75 3.13 CY8C27443-24PVXI 
8 16K 256 PC 24 3~ 5.25 28-SOIC 428-1598-ND 6.25 3.75 3.13 CY8C27443-24SXI 

12 8 16K 256 PC 44 3~ 5.25 48-SSOP 428-1600-ND 6.63 3.98 3.32 CY8C27643-24PVXI 
8 16K 256 PC 44 3~ 5.25 48-QFN 428-1601-ND 7.68 4.61 3.84 CY8C27643-24LFXI 
16 32K 2K PC 24 3 ~ 5.25 28-DIP. 428-1586-ND 9.65 5.79 4.83 CY8C29466-24PXI 
16 32K 2K PC 24 3 ~ 5.25 28-SSOP 428-1587-ND 8.43 5.29 4.22 CY8C29466-24PVXI 
16 32K 2K PC 24 3 ~ 5.25 28-SOIC 428-1588-ND 8.43 5.06 4.22 CY8C29466-24SXI 
16 32K 2K PC 40 3 ~ 5.25 44-TQFP 428-1589-ND 9.38 5.63 4.69 CY8C29566-24AXI 
16 32K 2K PC 44 3 ~ 5.25 28-SSOP 428-1590-ND 8.83 5.30 4.42 CY8C29666-24PVXI 
16 32K 2K PC 44 3 ~ 5.25 48-QFN 428-1591-ND 10.08 6.05 5.04 CY8C29666-24LFXI 
16 32K 2K PC 64 3 ~ 5.25 100-TQFP. 428-1592-ND 10.75 6.45 5.38 CY8C29866-24AXI 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 731 


CYPRESS 

PERFORM 
The PowerPSoC family incorporates programmable system-on-chip technology with the best in class power 
electronics controllers and switching devices to create easy to use power-system-on-chip solutions for lighting 


applications. PowerPSoC is the first device to combine the power of an embedded controller with integrated 


NEW! PowerPSoC® Lighting Microcontrollers 


high-power peripheral functionality. This includes four internal 32V, 1A rated low-side n-channel MOSFETs, 
four 32V, 6MHz rated current sense amplifiers with adjustable gain settings, four 2MHz hysteretic controllers 
that can be configured as either buck, boost, or buck-boost, and a 32V input voltage regulator. 


Analog | Digital HW Max. Output Digi-Key Price Each Cypress 
Blocks | Blocks | Channels | Flash | SRAM Comm Bus vO Current (A) Vec Package _|Part No. 1 25) 100 Part No. 
8 3 16K 1K PC 14 1 4.75 ~ 5.25 56-QFN 428-2924-ND 8.58 7.73 6.85 CY8CLED03D01-56LTXI 
8 3 16K 1K PC 14 0.5 4.75 ~ 5.25 56-QFN 428-2925-ND 10.10 8.08 6.82 CY8CLED03D02-56LTXI 
6 8 4 16K 1K ae) 14 1 4.75 ~ 5.25 56-QFN 428-2279-ND 10.91 9.83 8.74 CY8CLED04D01-56LTXI 
8 4 16K 1K PC 14 0.5 4.75 ~ 5.25 56-QFN 428-2280-ND 10.66 9.60 8.54 CY8CLED04D02-56LTXI 
8 4 16K 1K PC 14 1 4.75 ~ 5.25 56-QFN 428-2923-ND 18.00 16.80 15.60 CY8CLED04DOCD1-56LTXI 


CapSense Express™ 


The CapSense Express Family, supported by PSOC Express™ Visual Embedded System Design Tool and 
the CapSense Express Configuration Tool, is the quickest and easiest to use for touch sensing functionality. 


The CapSense Express family supports up to ten general purpose I/Os for buttons, multi-segment sliders, 
LEDs and other general purpose functions, all configured via I?C registers. 


Analog Digital HW Digi-Key Price Each Cypress 
Blocks Blocks Flash SRAM Comm Bus vO Vec Package Part No. 1 25 100 Part No. 
0 2K 512 PC 10 2.4 ~ 5.25 16-QFN 428-2046-ND 2.18 1.74 1.31 CY8C20110-LDX2I 
0 2K 512 PC 10 2.4 ~ 5.25 16-SOIC 428-2047-5-ND 2.00 1.61 1.25 CY8C20110-SX2I 
0 2K 512 PC 4 2.4 ~ 5.25 16-QFN 428-2048-ND 1.69 1.35 1.05 CY8C20140-LDX2I 
1 CapSense 10) 2K 512 PC 4 2.4 ~ 5.25 8-SOIC 428-2050-5-ND 1.67 1.34 1.04 CY8C20142-SX11 
0 2K 512 PC 6 2.4 ~ 5.25 16-SOIC. 428-2052-5-ND 1.80 1.44 1.12 CY8C20160-SX2I 
0 2K 512 PC 8 2.4 ~ 5.25 16-SOIC 428-2054-5-ND 1.89 1.52 1.18 CY8C20180-SX2I 
0 2K 512 PC 10 2.4 ~ 5.25 16-QFN 428-2055-ND 2.07 1.66 1.29 CY8C201A0-LDX2I! 
0 2K 512 PC 10 2.4 ~ 5.25 16-SOIC 428-2056-5-ND 2.12 1.70 1.32 CY8C201A0-SX21 
Port Expanders 
Digi-Key Price Each Cypress 
Flash vO Vec Package Part No. i 25 100 Part No. 
3KB EEPROM 28 3.0 ~ 5.25 28-SSOP 428-2015-5-ND 3.15 2.52 1.96 CY8C9520A-24PVXI 
11KB EEPROM 48 3.0 ~ 5.25 48-SSOP 428-2016-5-ND 5.63 4.50 3.50 CY8C9540A-24PVXI 
27KB EEPROM 100 3.0 ~ 5.25 100-TQFP 428-2017-ND 5.70 4.56 3.85 CY8C9560A-24AXI 


EZ-Color™ High-Brightness LED Controllers 


Cypress’ EZ-Color family of devices offers the ideal control solution for High Brightness LED applications requiring intelligent dimming control. EZ-Color devices combine the power and flexibility of PSoC®; with Cypress’ 
PriSM (Precise illumination signal modulation) drive technology providing lighting designers a fully customizable and integrated lighting solution platform. EZ-Color devices support up to 16 independent LED channels with up 
to 32 bits of resolution per channel, enabling lighting designers the flexibility to choose the LED array size and color quality. EZ-Color’s virtually limitless analog and digital customization allow for simple integration of features. 


LED Analog Digi-Key Price Each Cypress 
Channels Blocks Flash SRAM Package Part No. 1 25 100 Part No. Evaluation Kit 
8 12 16KB 256B 48-QFN 428-1948-ND 9.00 7.20 6.08 CY8CLED08-48LFXI 428-1953-ND 
8 12 16KB 256B 48-SSOP 428-1949-5-ND 8.20 6.56 5.54 CY8CLED08-48PVXI 428-1953-ND 
16 12 32KB 2KB 28-SSOP 428-1950-5-ND 9.40 7.52 6.35 CY8CLED16-28PVXI 428-1953-ND 
16 12 32KB 2KB 48-QFN 428-1951-ND 9.00 8.10 7.19 CY8CLED16-48LFXI 428-1953-ND 
16 12 32KB 2KB 48-SSOP 428-1952-5-ND 9.80 7.84 6.62 CY8CLED16-48PVXI 428-1953-ND 


PSoC® Mini Programming Kit 


This evaluation kit allows a user to program PSoC devices via the MiniProg programming unit. A MiniEval 
board is also included in the kit. The MiniEval board is programming and evaluation board which allows 
socket programming of DIP devices. The MiniEval also includes LEDs and a POT for simple evaluation 
and demonstration, but does not include a prototyping area. The MiniProg1 utilizes a 5-pin ISSP header to 
program PSoC Devices on the MiniEval board or directly on a users target board. 


CY3210-MiniProg1 Kit Includes: * MiniProg Programming Unit * MiniEval Socket Programming and 
Evaluation Board * Device Samples * Cable » Software 
CY3217 Kit Includes: * MiniProg Programming Unit * USB Cable ¢ Software 


428-1585-ND = MiniProg1 Demo Board..................0ccceceec eee c eect eee eee ee eeeeeteeenteeeeeeees $53.75 
428-2021-ND = MiniProg Demo Board 


EZ-Color™ Evaluation Kit 


CY3261A-RGB: The CY3261A-RGB board is a preprogrammed HB LED color mix board with seven pre-set 
colors using the CY8CLED16 EZ-Color HB LED Controller. The board is accompanied by a CD containing 
the color selector software application, PSoC® Express 3.0, PSoC Programmer, and a suite of documents, 
schematics, and firmware examples. The color selector software application can be installed on a host 
PC and is used to control the EZ-Color HB LED controller using the included USB cable. The application 
enables you to select colors via a CIE 1931 chart or entering coordinates. 

Kit Includes: * RGB Industrial Lighting Demo Board » Power Supply * Software * Documentation 


428-1953-ND Evaluation Kit for EZ-Color $181.25 


CY3269N: Cypress Semiconductor's CT3269N Lighting Starter Demonstration Kit leverages two key 
Cypress technologies for development of intelligent LED lighting fixtures. At the simple touch of a finger, 
users can illuminate anything from an entire room to a large architectural lighting display with warm, neutral 
or cool white light of variable color temperature. 

Kit Includes: * CY3269N Lighting Starter Demonstration Board * 9V Battery 


428-2270-ND NEW! Lighting Starter Demonstration Kit............... 0... c cece eee c ee eee ee eee ee eee ee es $33.34 


CY3263-COLORLOCK: The CY3263-ColorLock evaluation board demonstrates the ability of the EZ-Color 
device to use real-time optical feedback to control three primary, high brightness LEDs and create accurate, 
mixed-color output. The three LEDs on the CY3263 evaluation board use the primary colors red, green, and 
blue, although any color LEDs can be used in a design, depending upon the application and the desired 
color. 


428-2271-ND NEW! ColorLock Evaluation Kit. 


$264.56 


PSoC® Evaluation Kit 


CY3210-PSoCEval1: 


The PSoC Evaluation Kit features an evaluation board and MiniProg1 Programming unit. The evaluation 
board includes an LCD module, Potentiometer, LEDs and plenty of bread boarding space to meet all of your 
evaluation needs. The MiniProg1 programming unit will program PSoC devices directly on the evaluation 
board, or on other boards via a 5-pin header. The MiniProg1 is small and compact, and connects to the 
users PC via a provided USB 2.0 Cable. 


Kit Includes: 


¢ Evaluation board with LCD module ¢ MiniProg1 Programming unit * PSoC Designer Software CD 
* CY8C29466-24PXI Samples * USB 2.0 Cable * Getting Started Guide 


428-1584-ND Evaluation Kit for PSoC with MiniProg1 . 


PSoC® Development Kit 


CY3215-DK: 


- $123.75 


The PSoC Development Kit includes an In-Circuit Emulator (ICE) which consists of a base unit, USB 2.0 
cable, and power supply. The base unit is connected to the host PC via the USB port. The ICE is driven by 
the Debugger subsystem of PSoC Designer. This software interface allows the user to run, halt, and single 
step the processor. It also allows the user to set complex event points. Event points can start and stop the 
trace memory on the ICE, as well as break the program execution. 


In addition to the Development Kit, different Emulation Pods are available to support the range of devices 
in the PSoC family. The ICE-cube also serves as a single-site device programmer via an ISSP (In-System 
Serial Programming) Cable and MiniEval board included in the kit. The MiniEval board is a programming and 
evaluation board that connects to the ICE-Cube via an ISSP Cable and allows programming of DIP devices. 
There are also other Programming boards available for programming other packages. 


Development Kit Includes: 


* ICE-Cube Unit * Emulation Pod for CY8C29466-24PXI * CY8C29466-24PXI Samples * PSoC Designer 
Software CD *ISSP Cable * MiniEval Socket Programming and Evaluation board »* Backward compatibility 
cable (for connecting to legacy Pods) * Power Supply European Plug Adapter * USB 2.0 Cable 


428-1583-ND Development Kit for PSOC «1.2.02... 0... e cece eee nee ee neste ee ee ee eee eens $399.99 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


CYPRESS 


PERFORM 


PSoC® FirstTouch Starter Kit 


CY3270: The CY3270 PSoC FirstTouch Starter Kit provides a quick, easy, and affordable way to evaluate 
the integration, flexibility and real mixed-signal programmability of PSoC mixed-signal arrays. Without writing 
or debugging a single line of C or assembly code, you can experience the power of PSoC mixed signal 
arrays performing the following four out of the box designs with two thumb drive form factor boards. 
Features: * CapSense Touch Sensing controlling the colors of LED » Temperature Sensing controlling the 
color and blinking rate of 3 LED and the sound of a buzzer ¢ Light Sensing controlling the intensity of a LED 
* CapSense Proximity Sensing controlling the color of LEDs 

Starter Kit Includes: * USB FTPC Bridge, FTMF Expansion Card and Software 


428-2018-ND Development Kit for PSOC ......... 0... c ec ce cece eee e cece ee ence eee ene e eee e en en eee ene eee $33.60 


CapSense™ Successive 
Approximation (CSA) Training Kit 


CY3203A-CAPSENSE: The CY3203A CapSense Training Kit includes software, hardware and example 
projects to help designers learn how to implement PSoC® CapSense in their own design using the 
CY8C20x34 family. A training board is included that is hardwired for buttons and sliders as well as LCD 
control and IC communication. 

Kit Includes: * Training Board (CY8C20x34) * PSoC Designer and Example Project CD * CSA User 
Module * Mini Programmer Unit * LCD Module * USB Cable 


428-1924-ND Evaluation Kit for CapSense CSA ...... 0c cece eee eee tee ene nee $91.65 


CapSense™ Sigma-Delta (CSD) 

Training Kit 

CY3213A-CAPSENSE: The CY3213A CapSense Training Kit includes software, hardware and example 
projects to help designers learn how to implement PSoC® CapSense in their own design using the 
CY8C21x34 family. A training board is included that is hardwired for buttons and sliders as well as LCD 
control and I?C communication. 

Kit Includes: ¢ Training Board (CY8C21x34) *PSoC Designer and Example Project CD * CSD User 
Module ¢ Mini Programmer Unit * LCD Module * USB Cable 


428-1925-ND Evaluation Kit for CapSense Sigma Delta... ......... 6... cc ccc cc cece ee eee ee eet ee eee ee es $91.65 


PSoC® Express II Evaluation Kit 


CY3210-PSOCEXPEVAL1: The PSoC Express Evaluation Kit is an all-in-one evaluation kit for experiencing 
first-hand the speed and depth of design offerings with PSoC Express, the code-free embedded development 
environment. 

Kit Includes: * Two PSoC Evaluation boards * MiniProg USB Programmer * Cables » Software 


428-2025-ND —_ Evaluation Kit for PSoC Express Il............. 0 cece cece cece cence eee eet ee eset ee eee $216.93 


PSoC® with USB Evaluation Kit 


Special features of the board include both USB and capacitive touch sense development and debugging 
support. The evaluation board also includes an LCD module, Potentiometer, LEDs, an enunciator, and plenty 
of bread boarding space to meet all of your evaluation needs. 

The PSoCEvalUSB board features an on-chip debugger and can be connected directly to an ICE-Cube 
(available in the CY3215-Dk) for full-featured, in-circuit emulation and debugging. 

Kit Includes:> PSoCEvalUSB Board * LCD Module ¢ MiniProg1 programmer * USB mini cable 
* Documentation and Software 


428-1650-ND 


PSoC® ISSP (In-System Serial 
Programming) Programmer 


The ISSP Programmer programs PSoC ICs with .hex files created with Cypress SemiConductor PSoC 
Designer™ software. The programmer programs a PSoC chip mounted on your PCB, one at a time. It 
connects to your PCB with a 5-wire cable and to your PC with a USB cable. Programming operation can be 
automated by incorporating the programmer into a PC-based test system. The tester software communicates 
with the programmer-control software through a command-line interface. The ISSP programmer can also be 
operated manually using the supplied Windows® GUI software. 


Evaluation Kit for CY8C24794-24LFX1........ 0... cece cece ence cence eee eee eee eee $167.63 


Functions: « Program ¢ Verify * Read ¢ Flexible Connections to Target PSoC Devices: Devices can be 
inserted directly into ISSP, using an on-board 48-ZIF socket, connected via a test fixture or programmed 
in-system on a product circuit board. 


System Requirements: * Windows®, NT, ME, 2000 or XP * CD-ROM * USB Port * 128 MB RAM 

Kit Includes: 

¢ ISSP Programmer * ISSP Software CD-ROM » 6-Foot USB Cable ¢ 2-Foot Programming Cable * 9V 
Power Supply ¢ In-System Serial Programming (ISSP) CY3207ISSP User Guide 


428-1495-ND PSoC USB In-System Programmer...............0c0cseeene ee ee eens nescence teen eens $501.99 


PSoC® SD Card 
Module Evaluation Kit 


CY3210-SDCARD: 

The SD Card Module Evaluation Kit assesses the PSoC SD Card user module's ability to quickly and easily 
write to, read from and seamlessly integrate an SD card module into an embedded design. SD flash memory 
technologies are quickly becoming the preferred solution for portable, consumer and industrial electronic 
devices around the world for storing a large amount of information in a small, durable, portable form factor. 
Note: The SD Card user module and the example projects for this evaluation kit require the use of a C compiler. 


Kit Includes: 
* CY3210-PSoCEVAL * SD Card Adapter Board * SD Memory Card * USB to SD Card Reader * MiniProg1 
¢ USB Cable » Power Supply * Software 


428-1907-ND —_ Evaluation Kit for PSoC SD Card......... 0... c eee eee eee e eee e rece e ee $241.73 


PIR Motion Detection Evaluation Kit 


The CY3236A-PIRMOTION EVK allows you to evaluate Cypress’ PSoC® device’s ability to control a 
Pyroelectric Infrared (PIR) sensor to implement motion sensing applications such as automatic lighting 
controls, automatic door openers, security systems, kiosk wake-up and activating wireless cameras. The 
CY3236A-PIRMOTION EVK includes all of the software, hardware, example projects and documentation 
you need to implement all of these PIR sensing control functions in one flexible and powerful PSoC device, 
the CY8C27443. 


Kit Includes: 
¢ PIR Motion Sensor Board * Power Supply * Software Design Files 


428-2022-ND —_ PIR Motion Evaluation Kit...............:.cccscsceseneeceenenenseeeeseaeesenteeeenenene $186.88 


CapSense™ Proximity Detection 
Demonstration Kit 


CY3235-PROXDET: 


The CapSense Proximity Detection Demonstration Kit allows quick and easy demonstration of a PSoC® 
CapSense-enabled device (CY8C21434) to accurately sense the proximity of a hand or finger along the 
length of a wire antenna. The kit also includes the I2C to USB Bridge, which allows hardware and software 
debugging of PSoC applications by seamlessly connecting your PC’s USB port to your application’s 12C 
interface. 


Kit Includes: 


* Proximity Detection Demo Board with Antenna « I2C to USB Debugging/Communication Bridge * USB 
Cable ¢ Software » Quick Start Guide 


428-1909-ND Evaluation Kit for PSoC Proximity Detection .................. 0 cece cece cece eee eee $123.75 
PSoC® CapSense™ Kit 
CY3220-FPD: 


This PSoC Demonstration Kit features a discrete button demonstration board for the Cypress CapSense 
solution. The board features eight CapSense buttons that control an LCD Module in a car radio configuration. 
The board is built using the CY8C21534-24PVXI PSoC, the only component necessary for sensing. The 
PSoC senses the presence of a finger or other capacitive element through 3mm ABS plastic. 


Kit Includes: 
* Demonstration Board * User Guide * Documentation and Software CD * Power Supply 
428-1652-ND PSoC CapSense Demo Kit (CY3220-FPD)...............000ccceceeceeeeeee eee eeeeeee $102.00 


CapSense™ 
Express Evaluation Kits 


The CapSense Express evaluation kits enable designers to replace mechanical buttons by implementing 
touch sensing designs in minutes with the newest CapSense Touch Sensing Family, CapSense Express. 
With Cypress’s PSoC Express™ visual embedded system design tool and CapSense Express configuration 
tool, designers configure, monitor, and tune up to 10 I/O’s for buttons, LEDs and other general purpose I/O's 
over I2C in a real time using a graphical user interface. 


CY3218-CAPEXP1 Kit Includes: 

* CapSense Evaluation Board with CY8C20110-LDX2I * CY3240-I2USB Bridge Board * USB Cable 
Battery 

CY3218-CAPEXP2 Kit Includes: 

* CapSense Slider Evaluation Board with CY8C201A0-LDX2I * CY3240-I2USB Bridge Board * USB Cable 
¢ Battery 

CY3218-CAPEXP3 Kit Includes: 

* CapSense Evaluation Board with CY8C20142-SX2I »* CY3240-I2USB Bridge Board * USB Cable 
* Battery 


428-2043-ND CapSense Evaluation Board Kit (CY3218-CAPEXP1) $92.50 
428-2044-ND = CapSense Slider Evaluation Board Kit (CY3218-CAPEXP2) $92.50 
428-2045-ND CapSense Evaluation Board Kit (CY3218-CAPEXP3) $112.88 


Universal CapSense™ Controller Kit 


CY3280-BK1: 


Designed for easy development and debugging of any CapSense design. It includes pre-defined control 
circuitry and plug-in hardware, along with controller boards for both the CY8C20x34 and CY8C21x34 
PSoC® devices. It also offers a breadboard module and a module for implementing up to five buttons and a 
slider with sample overlays to encompass a wide variety of designs. 

Kit Includes: 


¢ Universal CapSense Controller Boards * CapSense Linear Slider Module * CapSense Protyping Module 
* CY3240-I2USB Board * CY3210 MiniProg1 Programmer ¢ Software 


428-2033-ND —_ Universal CapSense Controller Kit........... 00... cece ccc eee eee eee ene eee e eee $665.20 


PSoC® I2C to USB Bridge Kit 


CY3240-I2USB: 


The |2C to USB Bridge is a quick and easy link from any design or application's 12C bus to a PC via USB 
for design testing, debugging and communication. The bridge is based on 1 of Cypress’ CY8C24894, which 
contains 6 analog blocks supporting ADCs, DACs and filters, 4 digital blocks supporting PWMs, timers and 
counters, and a Full-Speed USB 2.0 peripheral. 


Kit Includes: 
* 12C USB Bridge * l2C Slave Demonstration Board * USB Mini B Cable * Software CD 
428-1910-ND Evaluation Kit for PS0C I2C to USB ............c cece eee c eee neceeceee een een eee eeeenees $78.01 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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PSoC® I2C Port Expander Evaluation Kits 


The 12C Port Expander Evaluation Kit allows you to easily assess the following value propositions of 
Cypress’ l2C port expander ICs from other vendors and flexibly integrates I/O expansion, PWM functions 
and user EEPROM. The kit also includes the 12C to USB Bridge, which allows hardware and software 
debugging of PSoC applications by seamlessly connecting your PC’s USB port to your application’s 12C 
interface. 

CY3242-IOX Kit Includes: * Port Expander Demo Board using containing CY8C9520/40/60 Port Expanders 
*12C to USB Bridge * USB Cable * Documentation 

CY3242-IOXLITE Kit Includes: « |2C Port Expander Demo Board using CY8C9520 Port Expander * USB 
Cable » Documentation 


428-1911-ND = CY3242-IOX Evaluation Kit .... 
428-2023-ND = CY3242-IOXLITE Evaluation Ki 


$646.45 
$163.75 


NEW! PowerPSoC® 

The PowerPSoC Lighting Evaluation Kit and the PowerPSoC Lighting Starter Kit demonstrates the ability of 
PowerPSoC to create scalable LED management solutions and enables designers to evaluate PowerPSoC. 
The PowerPSoC family of devices features high performance power electronics including 1A, 32V rated 


power FETs, hysteretic controllers, current sense amplifiers, and PriSM™ technology to create a complete 
solution for LED power management. 


428-2281-ND 
428-2882-ND 


CY3267 Evaluation Kit. cacistaccicesids cnadeesasecsdiiedsaasdidiedsercaadeedarecares $187.50 
CY S268: Stanton Kits cca secsresccaaue sisted anute cena caiae asia canee ens aRane ncaa es Saeidle es $62.50 


Emulation Kits and Accessories 


For use with the 428-1583-ND (CY3215-DK) PSoC® Development Kit 


Emulation Kits Digi-Key Price Digi-Key Price 
Family Part No. Each Package Part No. Each 
Function: Provides Connection Between ICE-Cube and Target - a e fe Z 
Cortantati Mexeebio, 4'pod, 2 Porirent CY8C24x23 428-1997-ND 125.00 24-QFN 428-1873-ND 246.25 
CY8C24x94 428-1998-ND 190.98 32-QFN 428-1874-ND 250.00 
Dighkey, Exice CY8C27x43 428-1999-ND 125.00 
For Use With Part No. Each : 48-QFN 428-1875-ND 250.00 
CY8C21x23 428-1886-ND 343.75 CYBC20x66 SAU ND) 125.00 56-QFN 428-1876-ND 304.93 
CY8C21x23 QFN Package |428-1871-ND 343.75 
CY8C21x34 428-1887-ND 207.78 : . 
CY8C21x34 QFN Package |428-1872-ND 312.10 Foot Kits Pod Kits 
CY8C24x23A 428-1883-ND 343.75 Function: Replacement Pod Feet Contents: 4 Pod Feet Function: Replacement Pod Kit 
CY8C24x23A QFN Package | 428-1868-ND 198.99 Contents: 2 Pods 
CY8C24x94 QFN Package |428-1867-ND 321.30 Digi-Key DIEEKE BH 
CYBC27 xxx 428-1884-ND 343.75 Hackage, Eaten! ronuenwan Bennie Een 
CY8C29xxx 428-1885-ND 343.75 8-DIP 428-1890-ND 
CY8C29xxx QFN Package _|428-1870-ND 343.75 Sbib (Gi ECONTD GYBC21X23 GFN Package (a Sau land 
CY8C20334 QFN Package |428-1955-ND 304.38 CY8C21x34 428-1905-ND 195.50 
CY8C20434 QFN Package |428-1957-ND@ 331.05 28-DIP CAEN) CY8C24x23A 428-1901-ND 187.50 
@ RoHS Compliant eSclc BecmocN CY8C24x94 QFN Package |428-1877-ND 244,93 
1GSOIS Re REnEND CYBC27xxx 428-1902-ND 187.50 
Evaluation Pods 20-SOIC 428-1892-ND CY8C27xxx QFN Package |428-1879-ND 187.50 
Function: Allows evaluation of a device family using 28-SOIC B2e51 893) CY8C29xxx 428-1903-ND 187.50 
26-DIP cohnector 20-SSOP 428-1895-ND CY8C29xxx QFN Package | 428-1880-ND 187.50 
; Digi-Key Price 28-SSOP 428-1896-ND CY8C20334 QFN Package | 428-1956-ND@ 240.12 
Family Part No. Each 48-880P AGATE 
CASCSOKA Se OSITNT ATi68 - -1897- CY8C20434 QFN Package |428-1958-ND@ 194.75 
C48C21x23 428-1995-ND 125.00 44:TQFP 428-1899-ND Replacement Fex table | 428-1866-ND 155.95 
C58C21x34 428-1996-ND 186.88 100-TQFP 428-1898-ND @ RoHS Compliant 


CPLDs 


Cypress offers a wide range of Programmable Logic Devices From PALs with 10 macrocells and 200 gates 
up to CPLDs with 3072 macrocells and 200,000 gates. Cypress also provides voltages ranging from 2.5V up 
to the typical 5.0V. 


The Ultra37000™ family of CMOS CPLDs provides a range of high-density programmable logic solutions with 
unparalleled system performance. The Ultra37000 family is designed to bring the flexibility, ease of use, and 
performance of the 22V10 to high-density CPLDs. The architecture is based on a number of logic blocks that 
are connected by a Programmable Inter-connect Matrix (PIM). Each logic block features its own product term 
array, product term allocator, and 16 macrocells. The PIM distributes signals from the logic block outputs and 


all input pins to the logic block inputs. All of the Ultra37000 devices are electrically erasable and In-System 
Reprogrammable (ISR). 

The Delta39K™ ISR™ CPLD Family based on a 0.18 um, six-layer metal CMOS logic process, offers a wide 
range of high-density solutions at unparalleled system performance. The Delta39K family is designed to 
combine the high speed, predictable timing, and ease of use of CPLDs with the high densities and low power 
of FPGAs. With devices ranging from 15,000 to 200,000 usable gates, the family features devices ten times 
the size of previously available CPLDs. Even at these large densities, the Delta39K family is fast enough to 
implement a fully synthesizable 64-bit, 66-MHz PCI core. 


Memory Option Digi-Key Price Each Cypress 
Voltage Type Tpd(ns) | Macrocells Gates Power vO Package Part No. 1 25 100 Part No. 
ULTRA 37000 CPLDs 
Flash 6 64 2,000 Standard 69 100-TQFP 428-1722-ND 9.83 8.85 7.85 |CY37064P100-125AXC 
Flash 6 64 2,000 Standard 37 44-TQFP 428-1723-ND 8.00 6.40 5.40 | CY37064P44-125AXC 
5.0 Flash 75 192 5,700 Standard 125 160-TQFP 428-1724-ND 22.65 21.14 19.63 | CY37192P160-125AXC 
Flash 75 256 7,700 Standard 133 160-TQFP 428-1725-ND 32.40 30.24 28.08 |CY37256P160-125AXC 
Flash 6 64 200 Standard 69 100-TQFP 428-1936-ND 10.75 9.68 8.58 | CY37064P100-125AXI 
3.3 Flash 8.5 64 200 Standard 37 44-TQFP 428-1937-ND 8.00 6.40 5.40 | CY37064VP44-100AXC 
DELTA 39K ISR CPLDs 
2.5 ~3.3 Flash 7.2 512 30K Lp 136 208-PQFP 428-1939-ND 49.14 45.87 42.59 | CY39030V208-125NTXC. 
FTG Programming Kits 
CY3670 CY3672-USB 


The CY3670 FTG programming kit provides users with a PC the ability to program Cypress EPROM Field- 
Programmable Clock Generators quickly and easily. The two setup requirements are a power connection and 
a serial port connection with the PC. 

Features: * Supports multiple Cypress EPROM Field Programmable Clock Generators: CY2071AF, 
CY2291F, CY2292F, CY2292FZ, CY2907F8, and CY2907F14 ¢ Separate device-specific socket adapters 
* Allows quick and easy prototyping * Compact design for ease of portability * Easy to use interface: 
Windows compatible « User-friendly CYClocks™ software for JEDEC file development 

Kit Includes: * Programmer Unit * Serial Port Cable * AC/DC Adapter * CD containing * CyClocks Software 
* CY_FTG_V2 Programmer Software ¢ Data sheets of supported devices * Device-specific socket adapters 
for the CY2071AF and CY2292F (socket adapters for the other devices are ordered separately) 


428-1457-ND 
428-2042-ND 


FTG Programming Kit 
Socket Adapter for CY2071AF. 


$549.01 
$215.77 


The CY3672 programming kit enables any user with a PC the ability to program Field Programmable Clock 
generators quickly and easily. The only two setup requirements are a power connection and a parallel port 
connection with the PC. 

Features: 

* Supports Field Programmable Clock Generators: CY2077FS, CY2077FZ, CY22050F, CY22150F, 
CY22381F, CY22392F, CY22393F, CY22394F, and CY22395F « Allows quick and easy prototyping 
* Compact design for ease of portability * Easy to use Windows 95, 98, NT,2K, ME, XP compatible interface 
¢ User friendly CYClocksRT™ software for JEDEC file development 

Kit Includes: 

¢ Parallel Port cable * AC/DC adapter * CD containing: CyClocksRT, CY3672 programmer interface 
software, and data sheets 


428-1918-ND FTG Programming Kit................ 0.00. cccceeeeceeceeeeeeeeeeneeseeeeaeeeeaeeeeneee $549.01 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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USB Low-Speed Peripherals 


The Low-speed USB Peripheral family 


f Memory | Memory Number of | Number of Digi-Key Price Each Cypress 
offers a broad range of devices that Size | Architecture Core Endpoints 1) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
Support applications requiring a signaling EPROM | MBA (8-bit RISC) 2 12 20-SOIC | 428-1313-ND 3.30 2.05 1.65 CY7CB3001A-SC 
fate,of 1.5Mbps..As an industry leader, EPROM | MBA (8-bit RISC) 2 12 20-DIP_ | 428-1849-ND@ 2.64 212 1.79 CY7C63001C-PXC 
Pied EAC te taut kB | EPROM | MBA (8-bit RISC) 2 12 | 20-S0IC | 428-1850-NDe 264 212 179 CY7C63001C-SXC 
istencae iociarss gr | | SOM | mensannsc | 2 |g | ste team a ee ee 
Te dsclgn sad Guild USB applications, |_3kB_[— EPROM [MiB (@-bitRISC) [2 10 | 18-S0IC_[428-1719-5-ND@ 2.64 2.12 179 CY7063231A-SXC 
fia science || Set (useune |: |e [eee lenge oe ay [ee 
the industry's smallest 8-bit RISC core (8: 7 ) ~ PEA? ‘ 85 i 7 7 
that contains RAM, EPROM/Flash, USB EPROM | MBB (8-bit RISC) 3 16 24-SOIC | 428-2254-5-ND® NEW! 371 2.97 231 CY7063613C-SXC 
Logic and USB transceiver. This family EPROM | MBB (8-bit RISC) 3 10+1 | 18-DIP |428-1854-ND® 3.24 2.60 2.02 CY7063723C-PXC 
has three generations of products: M&™ EPROM | MBB (8-bit RISC) 3 10+1 | 18-S0IC | 428-1323-ND 3.60 2.25 1.80 CY7063723-SC 
Series: The world’s first integrated low- | exp EPROM | MBB (8-bit RISC) 3 10+1 | 18-SOIC |428-1855-ND® 3.24 2.60 2.02 CY70637230-SXC 
speed USB microcontroller. enCore™: EPROM | MBB (8-bit RISC) 3 16+1 | 24-DIP |428-1324-ND 3.88 2.40 1.94 CY7063743-PC 
Enhanced Component Reduction EPROM | MBB (8-bit RISC) 3 16+1 | 24-DIP |428-1856-ND® : 3.49 2.79 247 CY7063743C-PXC 
technology reduces system cost through EPROM | MB (8-bit RISC) 3 16+1 | 24-QSOP |428-2255-5-ND® NEW! 2.58 2.33 2.07 CY7063743C-OXC 
external component integration. enCore™ EPROM | MBB (8-bit RISC) 3 16+1 | 24-SOIC | 428-1622-NDe 3.88 2.40 1.94 CY7063743-SXC 
II: The second generation of enhanced EPROM | MBB (8-bit RISC) 3 16+1 | 24SOIC |428-1857-ND® 3.49 2.79 217 CY7063743C-SXC 
Component Reduction technology adding Flash MBC (8-bit RISC) 3 13 16-SOIC_|428-2256-5-ND@ NEW! 2.79 2.24 1.74 CY7063801-SXC 
flash memory and more integration. RoHS Compliant 
USB Full-Speed Peripherals 
Cypress offers a variety of performance levels and feature sets — a 
among its full-speed product families for applications that require : : Memory | Number Digi-Key Brice Each Cypress 
UB sina fates of upto 12.Mipe. These fing Include unique FEES ane = ae : 3 MB eee x oe oe 26 ND 5.04 7a on te 3A-PXC 

j if ibili - DI 4 wo nf a iJ .! i 

pladinatata vat te eee Hl ea ea MB 8KB EPROM 19 | ma (e-bitRisc) | 28-Soic | 428-1634-ND 5.02 4.02 3.39 |CY7C64013A-SXC 
SnOOSE te SOU MONTE Dest (iis tell NEGUS: Ne Sen eee al 8KB EPROM 19 M8 (8-bit RISC) | 28-SOIC_|428-1847-ND 5.67 454 3.53 |CY7C64013C-SXC 
RISC controller for mid-performance, full-speed peripherals such 16KB RAM 40 Enhanced 8051 | 100-TOFP |428-1679-ND 9.55 5.95 478 |CY7064713-100AXC 
as audio or smart card readers. E2-USB FX1™: Faster, extended FX1 16KB RAM 40 Enhanced 8051 | 128-TOFP | 428-1678-ND 10.13 6.25 5.07 |CY7064713-128AXC 
technology for ultra high-performance 16KB RAM 24 Enhanced 8051 56-QFN | 428-1680-ND 8.65 5.40 4.33 | CY7C64713-56FXC 


USB High-Speed Peripherals 


USB 2.0 extends the speed of PC peripheral connectivity up to 480Mbps. USB 2.0 is forward and backward compatible with USB 1.1, and allows customers to utilize USB 1.1 devices they currently own. USB 2.0 speeds have enabled 
development of high performance PC peripheral applications and portable consumer devices. General Purpose Solutions: EZ-USB SX2™: Intelligent Serial Interface Engine (SIE) automatically handles the low-level USB protocol, shortening 
the USB learning curve. EZ-USB FX2LP™: Low Power (Bus Powered) Programmable MCU for bus power peripherals, pin-for-pin compatible with EZ-USB FX2. External Mass Storage Solutions: EZ-USB AT2LP™: Fixed-function USB-to- 


PATA Bridge for External HDD and Optical Drivers 


RoHS 


remruast 


® 


Digi-Key Price Each Cypress 
Family Memory Size Memory Architecture Core Package Part No. 1 25 100 Part No. 
EZ-USB SX2 High Speed USB Interface 
SX2 - = - 56-SSOP 428-1864-ND 11.16 7.22 6.77 CY7C68001-56PVXC 
EZ-USB FX2LP USB Microcontroller High-Speed USB Peripheral Controller 
16KB RAM Enhanced 8051 100-TQFP 428-1667-ND 15.93 9.85 7.97 CY7C68013A-100AXC 
16KB RAM Enhanced 8051 100-TQFP 428-2263-ND NEW! 19.11 17.84 16.57 CY7C68013A-100AXI 
16KB RAM Enhanced 8051 128-TQFP 428-1668-ND 16.88 10.40 8.44 CY7C68013A-128AXC 
16KB RAM Enhanced 8051 128-TQFP 428-1943-ND 20.25 18.90 17.55 CY7C68013A-128AXI 
16KB RAM Enhanced 8051 56-VFBGA 428-2264-ND NEW! 12.56 11.31 10.03 CY7C68013A-56BAXC 
FXOLP 16KB RAM Enhanced 8051 56-SSOP 428-1627-ND 14.40 8.95 7.80 CY7C68013A-56PVXC 
16KB RAM Enhanced 8051 56-SSOP 428-1944-5-ND 17.28 16.13 14.98 CY7C68013A-56PVXI 
16KB RAM Enhanced 8051 100-TQFP 428-1670-ND 18.33 11.30 9.17 CY7C68014A-100AXC 
16KB RAM Enhanced 8051 128-TQFP 428-1671-ND 19.43 12.00 9.72 CY7C68014A-128AXC 
16KB RAM Enhanced 8051 56-QFN 428-1672-ND 17.35 10.70 8.68 CY7C68014A-56LFXC 
16KB RAM Enhanced 8051 56-SSOP 428-1673-ND 16.58 10.25 8.29 CY7C68014A-56PVXC 
16KB RAM Enhanced 8051 56-QFN 428-1674-ND 15.80 9.80 7.90 CY7C68015A-56LFXC 
NEW! EZ-USB AT2LP USB 2.0 TO ATA/ATAPI Bridge NEW! 
_- Single Port RAM _ 56-QFN 428-2265-ND 6.60 5.28 4.46 CY7C68300C-56LFXC 
ATOLP — Single Port RAM — 56-SSOP 428-2266-5-ND 6.66 5.33 4.15 CY7C68300C-56PVXC 
=_ Single Port RAM _ 100-TQFP 428-2267-ND 9.60 7.68 6.48 CY7C68320C-100AXC 
_- Single Port RAM ol 56-QFN 428-2268-ND 6.30 5.88 5.46 CY7C68320C-56LFXC 
USB Hubs Memory| Memory Number Digi-Key Price Each Cypress 
Hub Ports | Size | Architecture Core of 1/0 Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
pypress one a broad tanga our epee an high-speed 4 8KB EPROM _ | M8 (8-bit RISC) ah 28-SOIC | 428-2259-5-ND NEW! 4.48 3.59 3.03 CY7065113C-SXC 
ub controllers perfect for al -based applications. The 
Cypress hub controller portfolio includes both single-TT 2 56-QFN | 428-2260-ND NEW! 5.98 4.79 4.04 CY7C65620-56LFXC 
and musty contrctere Tanging from 7 ot ports, Ihe 4 8KB EPROM M8 (8-bitRISC)| 29 48-SSOP |428-2261-5-ND NEW! 4.31 4.02 3.74 |CY7C66013C-PVXC 
Sete Tica ee 4 8KB | EPROM |Ma(B-bitRIsc)| 39 | 56-TSSOP |428-1808-ND 4.43 413 3.84 _ |cY7C66113C-PVXC 
USB Embedded Hosts 
For the embedded host market, Cypress offers high-performance USB host/peripheral TT 
controllers for use in embedded applications such as: PDAs, Set-top boxes, MP3 pat Memory NITRRETaE Number Digi-Key Price Each Cypress 
Players, Personal Media Players and Cell phones. These dual-role devices switch to Family tecture Size Endpoints of /0 | Package |Part No. 1 5 400 | Part No. 
host mode when connected to a peripheral and to peripheral mode when connected 
to a PC. In addition, the embedded host/peripheral controllers support both full- and EZ-OTG ROM/RAM 16KB 8 in periph mode 23 48-FBGA | 428-2262-ND NEW! 12.28 9.83 8.29 | CY7C67200-48BAXI 
fs i. “ — mode. oe Microprocessor nase fade EZ-Host | ROM/RAM 16KB | 8inperipnmode) 32 | 100-TOFP |428-1865-ND 11.83 10.65 9.45 | CY7C67300-100AXI 
controller. EZ-Host™: Microprocessor-based 4-port embedded host/peripheral A 
controller. $L811: Serial Interface Engine (SIE) with 8-bit microprocessor interface. SL811 SRAM 256 Bytes | 16inhostmode | 8 | 48-TOFP | 428-1721-ND 10.12 8.10 6.84 | SL811HST-AXC 


Wireless Microcontrollers 


Cypress offers a line of low-power, 8-bit microcontrollers that are ideal for wireless HID applications. The devices feature the industry's smallest 8-bit RISC core with flash memory and a variety of internal peripheral functions. CY7C601xx parts provide 
a high-I/0, 2.7V solution that is optimal for keyboards and media-center remote controls. CY7C602xx parts provide a low-to-mid-I/0, 2.7V solution that is optimal for mice, presenter tools, and similar applications. CY7C603xx parts provide a mid-I/0 
solution, from 1.0V ~ 3.6V, with internal analog capabilities and other configurable peripherals. 


RAM | Memory Memory Number Digi-Key Price Each Cypress 
Size Size Architecture | Core | ofl/O | Voltage | Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
512B 8KB Flash M8C 28 2.4 ~ 3.6 | 28-SSOP | 428-2252-5-ND NEW! 2.17 1.95 1.73 CY7C60323-PVXC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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CY7B923 and CY7B933 HOTLink® 


The CY7B923 HOTLink Transmitter and CY7B933 HOTLink Receiver are point-to-point communications building blocks that transfer data over high-speed serial links (fiber, coax, and twisted pair). Standard HOTLink 
data rates range from 160-330 Mbits/second. Higher speed HOTLink is also available for high-speed applications (160-400 Mbits/second), as well as for those low-cost applications HOTLink-155 (150-160 Mbits/second 


operations). 


Features: * Fibre-Channel compliant * IBM ESCON compliant * DVB-ASI compliant * ATM compliant * B/10B 
coded or 10-bit unencoded ¢ Standard HOTLink: 160-330Mbps * High-speed HOTLink 160-400 Mbps for 
high-speed applications * Low-speed HOTLink: 150—160Mbps for low-cost fiber 

Applications: * TTL synchronous I/O * No external phase-locked-loop (PLL) components » Triple PECL 100K 
serial outputs * Dual PECL 100K serial inputs * Low power: 350mW (Tx), 650mW (Rx) * Compatible with fiber 
optic modules, coaxial cable, and twisted pair media ¢ Built-In Self-Test * Single +5V supply * 28-pin SOIC/ 
PLCC/LCC *0.8 BiCMOS 


Developer Kits 
CY3674 


The development kits for the EZ-USB FX™ family provide complete hardware and software solutions for 
accelerating the firmware and device driver development for all the products in the family. The development 
kits use the actual silicon for the entire development. Software utilities and example of firmware allow the 
user to generate USB traffic in hours, not weeks! Includes an evaluation version of the 8051 Keil Software 
Tools in the Full Speed USB 2.0 development kit. The evaluation version of the C-Compiler lets the designer 
write 8051 microcontroller applications in C and still get the efficiency and speed of assembly language. 
Advanced features from Keil Tools include the ability to single step through code. This makes it easy to 
detect errors, handle source level debugging, and set breakpoints. With the ability to debug code one line at 
a time and to quickly compile and one-step download new code, developers have a more efficient means to 
complete firmware faster than using emulators. The supplied Keil Tools are fully functional, but are limited in 
object size to 4 kilobytes. 


Devices Supported: CY7C64713-56LFXC, CY7C64713-100AXC, CY7C64713-128AXC 
Kit Includes: 


* EZ-USB Development Board with CY7C64713-128AXC ° Peripheral Board for prototyping * USB cable 
* RS-232 9-pin to 9-pin cable 


428-1681-ND EZ-USB FX1 Development Kit................cccccceceesceeneneeeeeeeeeensntesnenenene $553.28 


CY3684 


The CY3684 development kit for the EZ-USB FX2LP™ family provides complete hardware and software 
solutions for accelerating the firmware and device driver development for all of the products in the family. 
The development kits use the actual silicon for the entire development. Software utilities and example 
firmware allow the user to generate USB traffic in hours, not weeks! Includes an evaluation version of 
the 8051 Keil Software Tools. The evaluation version of the C-Compiler lets the designer write 8051 
microcontroller applications in C and still get the efficiency and speed of assembly language. The supplied 
Keil tools are fully functional, but are limited in object size to 4 kilobytes. 


Kit includes: 
* EZ-USB development board * Peripheral board for prototyping * USB cable * RS232 9-pin to 9-pin cable 
428-1677-ND Development Kit for EZ-USB FX2LP .......... 0... cece cece eee e eee e cece eee ee eaten ee eee $525.00 


TOSHIBA 


Leading Innovation >>> 


NEW! 32-Bit ARM9™ Microcontroller 


Digi-Key Price Each Cypress 
Description Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
Transmitter, 28-PLCC | 428-1706-5-ND 56.20 44.96 37.94 |CY7B923-JXC 
Standard Speed 28-SOIC | 428-1707-5-ND 56.20 44.96 37.94 |CY7B923-SXC 
Receiver, 28-PLCC | 428-1708-5-ND 56.20 44.96 37.94 |CY7B933-JXC 
Standard Speed 28-SOIC |428-1709-5-ND 56.20 44.96 37.94 _|CY7B933-SXC 


SL11R-DK 


The SL11R from Cypress, is a low cost, full speed Universal Serial Bus (USB) RISC based Controller. The 
SL11R contains a 16-bit RISC processor with built-in BIOS ROM that greatly reduces firmware development 
time. This unique architecture provides the ability to upgrade products, in the field, without changing the 
peripheral hardware. The processor can execute code either from internal ROM/RAM or external DRAM, 
SRAM and ROM Email support. 

Kit Includes: * HW reference design for SL11R evaluation board * Assembler/Debugger and built in emulator 
* Application notes * BIOS ROM information * System Software demo program source code » Generic 
WDM mini-port driver for WIN98/2000-object code * 2 sample chips 

Devices Supported: SL11R-IDE 


428-1344-ND SETUDSVGlOPMONt TOONS 54 sain sisinw vis nice aise ase nega sisib ols caelea sis ’o'e macalea sivas ecaacs sie $495.00 


CY4636 


WirelessUSB LP RDK (CY4636) provides an exemplary implementation of a 2:1, bidirectional Wireless 
desktop keyboard and mouse to single wireless receiver. The RDK will help jump-start your Keyboard and 
Mouse development using WirelessUSB LP (CYRF6936) Radio System on Chip. WirelessUSB LP is the 
next generation WirelessUSB device, with high data throughput and low power designed to operate in 2.4 
GHz ISM band. WirelessUSB has many powerful features that allow users to create never before seen radio 
applications. 

Kit Includes: * CYRF6936 WirelessUSB LS transceiver * Optical Sensor Mouse * WirelessUSB keyboard 
* Batteries *CD 


428-1858-ND Wireless USB'REF Kitis cici2c2c..crcitessensdoninecameatonadcriesoedeassnaaieaeensine $375.00 


CY3655 


The enCoRe™ II development system, based on the highly refined PSoC™ (Programmable System-on- 
Chip™) tools, supplies the user with an incircuit emulator (ICE) that works in conjunction with actual silicon to 
provide an accurate and efficient development system. The PSoC Designer™ software consists of a graphical 
user interface, assembler, C-Compiler, linker and debugger for a highly integrated code development 
environment. A compliant USB “User Module” along with PS/2 and other peripheral User Modules simplifies 
the learning curve and speeds development time. 

Kit Includes: 

* Application Board enCoRe II Pod * Wireless enCoRe II Pod * PDIP feet * Modular Programmer Base Board 
* Programming Adapter Plug * USB Cable PS/2 Male to Male Cable * Software » Printed Documentation 


428-1773-ND Development Kit for enCoRe Il ...... 0... ccc cece cece cence eee e nee eae ene ees $1125.00 


Toshiba’s ARM9™ core meets various needs of customers such as high-speed processing and integrated development environment. It is capable of operating up to 200MHz and incorporating a 16-Kbyte instruction cache, 


16-Kbyte data cache, LCD controller and high-speed USB device controller. 


Memory Size Supply Digi-Key Price Each Toshiba 
EPROM RAM vO Voltage Package Part No. 1 10 100 Part No. 
16KB 56KB 108 1.8 ~ 3.6 361-FBGA TMPA910CRAXBG-ND 11.66 10.50 9.31 TMPA910CRAXBG 
TMPA910CRAXBG Evaluation Kit BMSKTOPASA910DCE-ND 372.00 _ = BMSKTOPASA910(DCE) 


8, 16, and 32-Bit Flash Microcontrollers 


Toshiba 8-bit microcontrollers feature low-power consumption and low voltage operation. The on-chip peripherals options include LCD, VFT and LED display drivers. The 870/C series has a single register bank to increase 
C-Compiler efficiency. Features: * Minimum Instruction cycle time: 0.25us at 16MHz »* Low-power modes including HALT, IDLE and clock gear and dual clocks »* Powerful instruction set with 731 instructions including 
multiply, divide, 16-bit operations, bit manipulations, etc. * On-chip peripherals including A/D, PWM, UARTS and LCD »* Operating Temperature: -40° ~ 85°C Kits Include: Evaluation Board, C-Compiler (3000 lines per 


module), Assembler, Linker, RS-232 Cable, Batteries, Quick Start Guide, Datasheet, Manuals, CD with Tools 


Memory Size Supply Digi-Key Price Each Toshiba 
EPROM RAM ie} Voltage Package Part No. i 25 100 Part No. 
2MB 64KB 209 2.7 ~3.6 281-FBGA TMP19A64F20AXBG-ND® 41.65 37.50 33.25 TMP19A64F20AXBG 
32K 2K 39 1.8 ~ 3.6 64-QFP TMP86FM29FG-ND® 5.60 4.48 3.49 TMP86FM29FG 
32K 2K 56 1.8 ~ 3.6 64-QFP TMP86FM48FG-ND® 8.00 6.40 5.40 TMP86FM48FG 
32K 2K 56 1.8 ~ 3.6 64-LQFP TMP86FM48UG-ND® 7.90 6.32 5.34 TMP86FM48UG 
8K 256 22 2.7~5.5 30-SSOP TMP86F807MGEY-ND® 5.40 4.32 3.36 TMP86F807MG(EY) 
8K 256 24 2.7~5.5 30-SSOP TMP86F808DMGEY-ND@ 5.40 4.32 3.36 TMP86F808DMG(EY) 
16K 512 26 45~5.5 32-SDIP TMP86FHO9NGZM-ND® 2.54 2.04 1.59 TMP86FHO9NG(ZM) 
16K 512 24 2.7~5.5 30-SSOP TMP86FH12MGZ-ND® 3.60 2.88 2.24 TMP86FH12MG(Z) 
16K 512 33 2.7~5.5 42-SDIP TMP86FH46ANGZ-ND® 5.00 4.00 3.38 TMP886FH46ANG(Z) 
60K 1K 55 2.7~5.5 80-LQFP TMP86FS27FG-ND® 9.48 7.59 6.40 TMP86FS27FG 
60K 2K 62 2.7~5.5 80-LQFP TMP86FS28DFGJZ-ND® 5.06 4.05 3.42 TMP86FS28DFG(JZ) 
60K 2K 62 2.7~5.5 80-QFP TMP86FS28FGTZ-ND® 5.06 4.05 3.42 TMP86FS28FG(TZ) 
60K 2KB 56 2.7~5.5 60-LQFP. TMP86FS49AUGJZ-ND® 5.20 4.16 3.51 TMP86FS49AUG(JZ) 
60K 2KB 91 2.7~5.5 100-QFP. TMP86FS64FGTZ-ND® 5.54 4.44 3.45 TMP86FS64FG(TZ) 
16K 512 32 1.8~5.5 44-LQFP. TMP86PH22UGJZ-ND® 4.39 3.51 2.73 TMP86PH22UG(JZ) 
256K 16KB 81 2.4 ~3.6 100-LQFP TMP91FY42FGJZ-ND® 10.21 9.20 8.16 TMP91FY42FG(JZ) 
128K 8KB 81 2.4 ~3.6 100-QFP. TMP91FW60DFGTZ-ND® 7.46 5.97 5.04 TMP91FW60DFG(TZ) 
128K 8KB 83 2.4 ~3.6 100-LQFP TMP91FW60FGBJZ-ND® 7.46 5.97 5.04 TMP91FW60FG(B,JZ) 
8K 288KB 136 2.4 ~ 3.6 228-FBGA TMP92CZ26AXBG-ND® 10.00 9.00 7.98 TMP92CZ26AXBG 
86FH47 Starter Kit BMSKTOPASFM47AND-ND 98.95 = = BMSKTOPASFM47(AND) 
86FM29 Starter Kit BMSKTOPASFMA-ND 98.95 = = BMSKTOPASFM29(AND) 
86FM29 Starter Kit BMSKTOPASFM48AND-ND 98.95 _— _— BMSKTOPASFM48(AND) 
TMP86FS49 Evaluation Kit BMSKTOPAS86FS49A-ND 98.95 = _ BMSKTOPAS86FS49(A) 
@ RoHS Compliant 


736 (usz2010) 
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{- SEMICONDUCTOR 


The 8051 microcontroller family remains one of the most popular processors in the world. Its ease of use and relatively 
high performance make it ideal for many applications, including portable and handheld products. The introduction of a 
new line of high-performance derivatives has many positive implications for improving the power efficiency of 8051-based 
designs. 

First, the use of a high-speed 8051 microcontroller can significantly improve power efficiency. A high performance CPU 
allows the processor clock to be slowed, resulting in the same level of performance at less power. Alternatively, the 


Microcontrollers 8-Bit 8051-Compatible 


RoHS 


courant 


® 


performance of an existing system can be increased without increasing power consumption. Second, a device which 
incorporates all needed peripherals should be selected if possible. If extra data memory is required, a device such as the 
DS87C520 should be used, which incorporates 1 kilobyte of internal MOVX SRAM. One of the strengths of the 8051 product 
family is the wide variety of on-chip peripherals. Features such as watchdog timers, additional UARTs, and precision reset 
circuits are available on high-speed microcontrollers. The introduction of two new low-power modes provides a low-power 
alternative to the Idle mode. 


Internal Internal Power Fail Power Supply : 
Program MOVX Serial 16-Bit Watch-| Reset and Mgmt. Voltage Speed Digi-Key Price Each 
Memory SRAM Ports Timers dog Interrupt Mode (V) Features (MHz) Package _| Part No. 1 25 
— 1 3 No No No 4.5 ~5.5 80C32 Compatible 25 40-DIP DS80C310-MCG+-ND 14.10 10.64 
_ 1 3 No No No 45 ~5.5 80C32 Compatible 25 44-PLCC | DS80C310-QCG+-ND 12.72 9.60 
ROM-less — 2 3 Yes Yes No 4.5 ~5.5 80C32 Compatible 25 44-TQFP | DS80C320-ECG+-ND 22.15 16.72 
— 2 3 Yes Yes No 4.5 ~5.5 80C32 Compatible 25 40-DIP DS80C0320-MCG+-ND 14.84 11.20 
— 2 3 Yes Yes No 4.5 ~5.6 80C32 Compatible 33 40-DIP DS80C0320-MCL+-ND 20.14 15.20 
=_ 1kB 2; 3 Yes Yes No 4.5 ~5.5 80C32 Compatible 33 40-DIP DS800320-MNG+-ND 20.14 15.20 
— 2 3 Yes Yes No 4.5 ~5.6 80C32 Compatible 25 44-PLCC | DS80C320-QCG+-ND 19.13 14.44 
ROM-less — 2 3 Yes Yes No 4.5 ~5.6 80C32 Compatible 33 44-PLCC | DS80C320-QCL+-ND 22.15 16.72 
— 2 3 Yes Yes No 4.5 ~5.5 80C32 Compatible 33 44-PLCC | DS80C320-QNG+-ND 22.15 16.72 
— 2 3 Yes Yes No 4.5 ~5.5 80C32 Compatible 33 44-PLCC | DS80C320-QNL+-ND 25.68 19.38 
=— 2 3 Yes Yes No 2.7 ~5.5 80C32 Compatible 18 44-TQFP | DS80C323-ECD+-ND 7.18 5.42 
~ — 2 3 Yes Yes No 2.7 ~5.5 80C32 Compatible 18 40-DIP DS800323-MCD+-ND 7.18 5.42 
4kB 2 3 Yes Yes Yes 4.5 ~5.5 Dual CAN 100 64-LQFP =| DS80C390-FNR+-ND 34.24 25.84 
1kB 3 4 Yes Yes Yes 1.8~3.3 80C32 Compatible 75 100-LQFP |) DS80C400-FNY+-ND 23.43 15.56 
ae 73.5kB 3 4 Yes Yes Yes 1.8~3.3 Ethernet, CAN 75 100-LQFP = /DS80C0411-FNY+-ND 21.20 16.00 
1kB 2 3 Yes Yes Yes 4.5 ~5.5 80C52 Compatible 33 44-TOFP | DS87C520-ECL+-ND 44.31 33.44 
1kB 2 3 Yes Yes Yes 4.5 ~5.5 80C52 Compatible 33 40-DIP DS87C520-MCL+-ND 44.20 33.36 
1kB 2 3 Yes Yes Yes 4.5 ~5.5 80C52 Compatible 33 40-DIP DS87C520-MNL+-ND 47.83 36.10 
16kB EPROM 
1kB 2 3 Yes Yes Yes 45 ~5.5 80C52 Compatible 33 44-PLCC | DS87C520-QNL+-ND 48.84 36.86 
1kB 2 3 Yes Yes Yes 4.5 ~5.5 80C52 Compatible 33 52-PLCC —_ | DS87C530-QCL+-ND 47.33 35.72 
1kB 2 3 Yes Yes Yes 4.5 ~5.5 80C52 Compatible 33 52-PLCC =| DS87C530-QNL+-ND 54.38 41.04 
16kB Flash 1kB 2, 3 Yes Yes Yes 4.5 ~5.5 80C52 Compatible 33 44-PLCC | DS89C430-QNL+-ND 18.55 14.00 
1kB 2 3 Yes Yes Yes 45 ~5.5 80C52 Compatible 33 44-TQFP | DS89C450-ENL+-ND 22.60 17.06 
64kB Flash 1kB 2 3 Yes Yes Yes 4.5 ~5.5 80C52 Compatible 33 40-DIP DS89C450-MNL+-ND 22.55 17.02 
1kB 2 3 Yes Yes Yes 4.5 ~5.5 80052 Compatible 33 44-PLCC | DS89C450-QNL+-ND 22.39 16.90 
DS80C400 Evaluation Kit [@ pees | 
The DS80C400 Evaluation Kit is a proven platform to conveniently evaluate the capabilities of the DS80C400 networked Kit Includes: — 


microcontroller. This kit contains the DSTINIm400 evaluation module, a fully functional and tested reference design based 
on the DS80C400 networked microcontroller. In addition, the kit contains the DSTINIs400 sockets board, which functions 
as the motherboard designed to host the DSTINIm400 evaluation module. 


+ DSTINIm400 Reference Board * DSTINIs400 Socket Board * DS80C400 Software CD-ROM * Quick Start Guide * Cables 


DS80C400-KIT#-ND — Evaluation Kit for DS80C400. .$112.32 


Soft Microcontroller Modules 


DS5000(T) Soft Microcontroller Module is a fully 8051-compatible 8-bit CMOS microcontroller that offers “softness” in all 
aspects of its application. This is accomplished through the comprehensive use of nonvolatile technology to preserve all 
information in the absence of system Vcc. The internal program/data memory space is implemented using either 8 or 32 


Bots 
kilobytes of nonvolatile CMOS SRAM. 


DS2250-32 has the same features as the DS5000 but with an added feature. The program/data memory space is 
implemented using 8, 32, or 64 kilobytes of nonvolatile CMOS SRAM. 


Module with Real-Time Memory Real-Time Speed —_| Digi-Key Price Each 
Internal Battery NV RAM Encryption Key Clock Package (MHz) Part No. i! 25 
Yes 32K x 8 Int. 40-Bit No 40-EDIP 16 DS5000-32-16+-ND 125.88 95.00 
Yes 32K x 8 Int. 40-Bit No 40-EDIP 16 DS5000T-32-16+-ND 138.46 104.50 
No 128K x 8 Ext. 64-Bit No 80-MQFP 16 DS5002FPM-16+-ND 40.28 30.40 


MAXQ™ 16-Bit RISC 


architecture design used in these microcontrollers allows development 


The MAXQ family of 16-bit reduced instruction set computing (RISC) microcontrollers is targeted toward low-cost, low-power, embedded-application designs. The flexible, modular 


of targeted designs for specific applications with minimal effort. Microcontrollers in the MAXQ family provide 


1 many different combinations of program memory, data memory, and peripherals while supporting a common feature set. This shared functionality provides maximum reusability for 
M Icroco ntrollers hardware and software systems developed using these microcontrollers. ®) 
Internal | Internal Power ; 
Program | MOVX | Serial | 1-Wire Data Management LeD Supply Digi-Key Price Each Dallas 
Memory | SRAM | Ports | Master | Timers | PWM | Pointers | Watchdog Mode Ring Osc. |LCD| Segments | Voltage Package | Part No. 1 25 50 Part No. 
64kB Flash} 2kB 2 Yes |3x16-Bit} 3 3 Yes Yes Yes Yes 132 1.8~2.75 | 68-QFN |MAXQ2000-RAX+-ND 8.11 6.12 4.00 | MAXQ2000-RAX+ 
32kB Flash} 2kB 2 Yes |3x16-Bit} 3 3 Yes Yes Yes Yes 132 1.8 ~ 2.75 | 100-LQFP | MAXQ2000-RFX+-ND 8.11 6.12 3.80 | MAXQ2000-RFX+ 


MAXQ3120 Evaluation Kit 


The MAXQ3120 Evaluation Kit (EV kit) is a proven platform to conveniently evaluate the capabilities of the MAXQ3120 dual analog-to-digital converter (ADC) microcontroller. The kit contains the MAXQ3120 with the ADC inputs and spare GPIO pins 
brought out to headers, a JTAG programming interface, an on-board 3.3V power supply, and a 3.5 digit LCD. Kit Includes: * MAXQ3120 Evaluation Board » Serial-to-JTAG (MAXQJTAG) Interface Board ¢ Serial Cable * JTAG Cable * MAXQ3120 


Evaluation Kit CD * Third Party Compiler Tools Evaluation CD 


MAXQ3120-KIT-ND —_ Evaluation Kit for MAXQ3120 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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J w=] a ARM7/ARM9/8051 Microcontrollers 


ARM7 Microcontrollers 


The LPC2000 architecture is based on a 16/32-bit ARM7TDMI-S™ CPU with real-time emulation and embedded trace on-chip Static RAM * In-System Programming (ISP) and In-Application Programming (IAP) via on-chip boot loader 
support. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at maximum software  Vectored Interrupt Controller with configurable priorities and vector addresses * Embedded ICE-RT interface 
clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb™ mode reduces code by more than 30% with enables breakpoints and watch points. Interrupt service routines can continue to execute whilst the foreground task is 
minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, these microcontrollers are ideal for debugged with the on-chip RealMonitor™ software * Embedded Trace Macrocell enables non-intrusive high speed real- 
applications where miniaturization is a key requirement. Features: * 16/32-bit ARM7TDMI-S processor * Up to 512kB _ time tracing of instruction execution * Multiple serial interfaces 


Memory No. of Max. Freq. | Temp. (°C)| 1/0 CPU Digi-Key Price Each NXP 
RAM | Flash | PWM | Timers ADC DAC 1/0 | USB | UART| 12C | CAN | SPI (MHz) Range | Voltage | Voltage | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
2K 8K ¥ 4 8-Ch., 10-Bit - 32 | — | ¥(2)/ Y@) | — /¥(2) 70 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 48-LQFP |568-2092-ND 3.31 2.65 2.06 | LPC2101FBD48,151 
4K | 16K iy. 4 8-Ch., 10-Bit _ 32 | — | Y(2) | Y(2) Y(2) 70 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 48-LQFP /568-2093-ND 4.16 3.33 2.59 | LPC2102FBD48,151 
4K | 16K ¥: 4 8-Ch., 10-Bit _ 32 | — | ¥(2) | ¥@) | — |Y¥(2) 70 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 48-HVQFN |568-4689-ND NEW! | 4.16 3.33 2.59 | LPC2102FHN48,551 
8K | 32K ¥ 4 8-Ch., 10-Bit =- 32 | — | Y(2) | ¥(2) Y(2) 70 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 48-LQFP |568-2094-ND 4.95 3.96 3.08 | LPC2103FBD48,151 
8K | 32K N. 4 8-Ch., 10-Bit = 32 | — | Y¥(2) | ¥(2) | — {[Y(2) 70 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 48-HVQFN |568-4690-ND NEW! | 4.95 3.96 3.08 | LPC2103FHN48,551 
16K | 128K] Y 2 _ = 32 | — | ¥(2) Y = Y 60 0~70 3.3V 1.8V 48-LQFP |568-4365-ND 9.26 7A 6.26 | LPC2104FBD48/01,15 
32K | 128K] Y 2 _ _ 32 | — | Y(2) Y _ Y 60 0-70 3.3V 1.8V 48-LQFP /568-4366-ND 8.95 8.06 7.15 |LPC2105FBD48/01,15 
64K | 128K] Y 2 =— =_ 32 | — | Y¥(2) Y _ Y 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 48-LQFP /568-4367-ND 11.66 = 10.50 9.31 | LPC2106FBD48/01,55 
64K | 128K] Y 2 — _ 32 | — | Y(2) Y _ Y 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 48-HVQFN | 568-4368-ND 11.85 10.67 9.46 | LPC2106FHN48/01,55 
8K | 64K Me 2 4-Ch., 10-Bit = 46 | — | Y(2) Y Y_ {Y¥(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 64-LQFP  |568-4311-ND 7.58 6.07 5.12_|LPC2109FBD64/01,55 
16K | 128K] Y 2 4-Ch., 10-Bit = 46 | — | Y(2) Y — |Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 64-LQFP = |568-4312-ND 9.82 7.86 6.63 | LPC2114FBD64/01,15 
16K | 128K] Y 2 4-Ch., 10-Bit = 46 | — | Y(2) Y Y(2) | ¥(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 64-LQFP | 568-4313-ND 9.30 8.37 7.43 |LPC2119FBD64/01,15 
16K | 256K] Y 2 4-Ch., 10-Bit _ 46 | — | Y(2) Y — |Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 64-LQFP | 568-4314-ND 9.30 8.37 7.43 |LPC2124FBD64/01,15 
16K | 256K] Y 2 4-Ch., 10-Bit _ 46} — | Y(2) Y Y(2) | ¥(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 64-LQFP = |568-4315-ND 10.68 9.62 8.53 | LPC2129FBD64/01,15 
8K | 32K ¥: 2 8-Ch., 10-Bit_|1-Ch., 10-Bit] 47 | — Y_ | ¥2) | — Y 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP |568-4005-ND 6.40 5.12 4.32 |LPC2131FBD64/01,15 
16K | 64K Y 2 8-Ch., 10-Bit ]1-Ch., 10-Bit} 47 | — Y | ¥(2) N: 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP | 568-4006-ND 7.58 6.07 5.12 | LPC2132FBD64/01,15 
16K | 64K ¥ 2 8-Ch., 10-Bit ]1-Ch., 10-Bit) 47 | — ¥Y | ¥(2)) — Y 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-HVQFN | 568-4007-ND 8.10 6.48 5.47 | LPC2132FHN64/01,55 
16K | 128K] Y 2 8-Ch., 10-Bit ]1-Ch., 10-Bit) 47 | — yY | Y@)} — Y 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP | 568-4008-ND 9.40 7.52 6.35 | LPC2134FBD64/01,15 
32K | 256K] Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit) 47 | — Y |Y@)) — Y 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP | 568-4009-ND 9.38 8.45 7.49 |LPC2136FBD64/01,15 
32K | 512K | Y 2 8-Ch., 10-Bit_|1-Ch., 10-Bit| 47 Y_ | ¥(2) | — Y 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP | 568-4010-ND 10.45 9.41 8.34 | LPC2138FBD64/01,15 
32K | 512K] Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit) 47 | — ¥Y | ¥(2)) — Y 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-HVQFN /568-4011-ND 10.68 9.62 8.53 | LPC2138FHN64/01,55 
8K | 32K ne 4 6-Ch., 10-Bit _- 45 Y | ¥(2) | ¥(2) - 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP |568-1761-ND 7.10 5.68 4.80 |LPC2141FBD64,151 
16K | 64K Y 4 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 45 Y | ¥(2) | ¥(2) | — = 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP |568-1762-ND 8.24 6.60 5.57 | LPC2142FBD64,151 
16K | 128K] Y 4 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 45 Y | ¥(2)/} ¥@)} — |¥(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP | 568-1763-ND 8.41 7.58 6.72 | LPC2144FBD64,151 
40K | 256K|_ Y 4 8+6-Ch., 10-Bit| 1-Ch., 10-Bit| 45 Y_ | Y@) | Y¥@) | — [YeQ) 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP  |568-1764-ND 10.05 9.05 8.02 | LPC2146FBD64,151 
40K | 512K] Y 4 8+6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit] 45 Y | ¥(2) | ¥(2) | — | Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP | 568-1765-ND 11.20. 10.08 8.94 | LPC2148FBD64,151 
32K | 512K] Y 5 8+6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit] 32 | — | Y(2) Y = BG 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 100-LQFP |568-4524-ND NEW! | 11.65 10.49 9.30 |LPC2157FBD100,551 
40K | 512K] Y 5 4-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 46 Y | Y¥2)/Y@) | — Y 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 100-LQFP |568-4691-ND NEW!) 12.54 11.30 10.02 |LPC2158FBD100,551 
16K | 256K] Y 2 4-Ch., 10-Bit = 46 | — | Y(2) Y Y(4) | ¥(2) 60 -40~125 | 3.3V 1.8V 64-LQFP | 568-4316-ND 12.20 10.98 9.74 |LPC2194HBD64/01,15 
16K | — Y 2 8-Ch., 10-Bit = 76 | — | Y(2) Y —_|Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 144-LQFP_|568-4012-ND 6.50 5.20 4.39 |LPC2210FBD144/01,5 
16K | 128K] Y 2 8-Ch., 10-Bit _ 112] — | YQ) Y — |Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 144-LQFP |568-4317-ND 10.45 9.41 8.34 |LPC2212FBD144/01,5 
16K | 256K] Y 2 8-Ch., 10-Bit = 112) — | ¥(2) Y — |Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 144-LQFP |568-4318-ND 11.55 = 10.40 9.22 |LPC2214FBD144/01,5 
64K | — ¥: 4 8-Ch., 10-Bit = 76} — | Y(2) vi — | Y(2) 75 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 144-LQFP |568-1896-ND 7.00 5.60 4.73 | LPC2220FBD144,551 
64K | — Ne 4 8-Ch., 10-Bit 76 Y(2) Y(2) 75 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-TFBGA | 568-2020-ND 7.88 6.31 5.32 | LPC2220FET144/G,55 
16K | 256K | Y 2 8-Ch., 10-Bit = 112| — | ¥(2) Y Y(2)_ | ¥(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 144-LQFP_|568-4319-ND 12.66 11.40 10.11 | LPC2292FBD144/01,5 
16K | 256K] Y 2 8-Ch., 10-Bit — 112) — | YQ) Y Y(2) | ¥(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-TFBGA | 568-4320-ND 12.91 11.63 10.31 | LPC2292FET144/01,5 
16K | 256K] Y 2 8-Ch., 10-Bit _ 112) — | YQ) Y Y(4) | ¥(2) 60 -40~125 | 3.3V 1.8V 144-LQFP |568-4321-ND 14.18 12.77 = 11.32 | LPC2294HBD144/01,5 
34K | 64K ¥: 6 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 70 Y | ¥(4) | ¥(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 100-LQFP |568-4525-ND NEW! | 6.80 5.44 4.59 |LPC2361FBD100,551 
58K | 128K] Y 6 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 70 Y | ¥(4) | ¥(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 100-LQFP |568-4526-ND NEW! | 8.82 7.06 5.96 | LPC2362FBD100,551 
34K | 128K | Y 6 6-Ch., 10-Bit_|1-Ch., 10-Bit| 70 Y. Y_ | Y(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 100-LQFP_|568-3995-ND 7.98 6.39 5.39 _|LPC2364FBD100,551 
58K | 256K] Y 4 6-Ch., 10-Bit ]1-Ch., 10-Bit} 70 | — | Y(4) | ¥(3) | — Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 100-LQFP |568-4409-ND 8.84 7.08 5.97 | LPC2365FBD100,551 
58K | 256K] Y 6 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 70 Y Y | ¥(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 100-LQFP |568-3996-ND 9.50 7.60 6.42 | LPC2366FBD100,551 
58k | 512K} Y 4 6-Ch., 10-Bit ]1-Ch., 10-Bit) 70 | — | Y(4) | ¥(3) | — Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 100-LQFP |568-4410-ND 8.60 7.74 6.87 | LPC2367FBD100,551 
58K | 512K] Y 6 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 70 Y Y | ¥(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 100-LQFP |568-3997-ND 9.16 8.25 7.32 |LPC2368FBD100,551 
58K | 512K | Y 4 8-Ch., 10-Bit_|1-Ch., 10-Bit] 104 | — | Y(4) | ¥(3) | — Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 144-LQFP_|568-4411-ND 9.83 8.85 7.85 | LPC2377FBD144,551 
58K ] 512K] Y 6 6-Ch., 10-Bit ]1-Ch., 10-Bit] 104] Y Y | ¥(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 144-LQFP |568-3998-ND 10.50 9.45 8.38 | LPC2378FBD144,551 
64K | 512K] Y 4 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 70 Y | ¥(4) | ¥(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 100-LQFP |568-4322-ND 10.18 9.17 8.13 | LPC2387FBD100,551 
64K | 512K] Y 4 8-Ch., 10-Bit ]1-Ch.,10-Bit} 104} Y | Y(4) | ¥(3) | ¥(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 144-LQFP |568-4323-ND 11.65 = 10.49 9.30 | LPC2388FBD144,551 
82K | — iy. 6 8-Ch., 10-Bit ]1-Ch., 10-Bit} 160} Y | Y(4) | ¥(3) | — Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 208-LQFP |568-4527-ND NEW! | 8.50 6.80 5.74 | LPC2420FBD208,551 
98K | 512K | Y 2 8-Ch., 10-Bit_|1-Ch., 10-Bit] 136 | Y | Y(4) | ¥(3) | Y(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V__| 180-TFBGA | 568-4258-ND 12.51 11.27 9.99 | LPC2458FET180,551 
98k | — ¥ 2 8-Ch., 10-Bit ]1-Ch., 10-Bit} 136} Y | Y(4) | ¥(3) | Y(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 208-LQFP |568-4259-ND 9.98 7.99 6.74 | LPC2460FBD208,551 
98k | — ¥ 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 136} Y | Y(4) | ¥(3) | Y(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 208-TFBGA |568-4260-ND 9.98 7.99 6.74 | LPC2460FET208,551 
98K | 512K] Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 160} Y | Y(4) | ¥(3) | Y(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 208-LQFP |568-4261-ND 14.16 12.75 11.31 | LPC2468FBD208,551 
98K | 512K] Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch.,10-Bit} 160} Y | Y(4) | ¥(3) | Y(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 208-TFBGA |568-4262-ND 14.16 12.75 11.31 | LPC2468FET208,551 
98k | — | Y(2) 4 8-Ch., 10-Bit_|1-Ch., 10-Bit| 160 | Y | Y(4) | ¥(3) | Y(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 208-LQFP_|568-4361-5-ND 9.11 8.21 7.28 _|LPC2470FBD208,551 
98k | — | Y(2) 4 8-Ch., 10-Bit ]1-Ch., 10-Bit} 160} Y | Y(4) | ¥(3) | Y(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 208-TFBGA |568-4362-ND 9.11 8.21 7.28 |LPC2470FET208,551 
98K | 512K | Y(2) 4 8-Ch., 10-Bit ]1-Ch., 10-Bit} 160} Y | Y(4) | ¥(3) | Y(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 208-LQFP |568-4363-ND 14.91 13.43. 11.91 | LPC2478FBD208,551 
98K | 512K | Y(2) 4 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 160} Y | Y(4) | ¥(3) | Y(2) | Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 208-TFBGA |568-4364-ND 14.91 13.43 11.91 | LPC2478FET208,551 
64K | — — 4 5-Ch., 10-Bit — 85 Y Y Y — - 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 180-TFBGA | 568-3245-ND 9.98 7.99 6.74 | LPC2880FET180,551 
64K | 1M | — 4 5-Ch., 10-Bit = 85 y Y Y = = 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V__| 180-TFBGA |568-4528-ND NEW! | 13.31 11.99 10.63 | LPC2888FET180/01,5 
32K | — ¥: 3 8-Ch., 10-Bit = 76) — | ¥3) | — ng ¥ 84 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 144-LQFP |568-4269-ND 9.90 7.92 6.69 |LH75401N0Q100C0,55 
32K | — Y. 3 8-Ch., 10-Bit = 76) — | ¥3)) — Y Y 84 -40 ~ 85 5V 3.3V 144-LQFP |568-4330-ND 9.26 7A 6.26 |LH75411N0Q100C0;55 
32K | — | Y(2) 2 64 Y(3) Y 77 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 176-LQFP |568-4331-ND 9.90 7.92 6.69 | LH79520N0Q000B1;55 
16K | — Y 3 10-Ch., 10-Bit _— 108) Y | Y(3) Y — Y 77 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 208-LFBGA | 568-4332-ND 10.70 9.63 8.54 | LH79524NOF100A1;55 
16K | — Y 3 10-Ch., 10-Bit = 86 Y_ | Y(3) Y = Y 77 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 176-LQFP_|568-4333-ND 9.46 8.52 7.56 | LH79525N0Q100A1;55 


ARM9 Microcontrollers 


The LPC3180 is based on the ARM926EJ-S core and offers a hardware vector floating-point unit for speed and efficiency. An smart-card readers and printers. The large array of peripherals available on chip also include UARTs, SPI, I2C, a real-time 
integrated USB OTG interface with full host capability lets this high performance microcontroller connect directly to PDAs, clock with a separated power domain and NAND Flash and DDR memory controllers. 


Memory No. of Max. Freq. | Temperature 1/0 cPu Digi-Key Price Each NXP 
RAM PWM | Timers ADC i) USB | UART| 12C SPI (MHz) Range (°C) | Voltage | Voltage Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
48K 4 7 8-Ch., 10-Bit 108 _ Y(2) _ Y(3) 80 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 144-LQFP = |568-4324-ND 12.00 10.80 9.58 |LPC2917FBD144,551 
56K 4 7 16-Ch., 10-Bit 108 — Y(4) Y(2) | Y(3) 125 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 144-LQFP |568-4692-ND NEW! 9.48 8.54 7.57 |LPC2917FBD144/01/, 
48K 4 7 8-Ch., 10-Bit 108 = Y(2) = Y(3) 80 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 144-LQFP |568-4325-ND 12.91 11.63 10.31 |LPC2919FBD144,551 
56K 4 7 16-Ch., 10-Bit 108 _ Y(4) Y(2) ‘| Y(3) 125 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 144-LQFP |568-4693-ND NEW! 10.48 9.44 8.37 | LPC2919FBD144/01/, 
56K Y 7 24-Ch., 10-Bit 104 Y Y(4) Y(2)_ | Y(3) 125 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 144-LQFP__|568-4694-ND NEW! 10.65 9.59 8.50_|LPC2927FBD144,551 
56K Y 7 24-Ch., 10-Bit 104 Y Y(4) Y(2) | Y(3) 125 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 144-LQFP |568-4695-ND NEW! 11.65 10.49 9.30 | LPC2929FBD144,551 
96K Y 4 4-Ch., 10-Bit 97 Y ¥ Y(2) Y 180 -40 ~ 85 1.8/2.8V 1.2V 180-TFBGA |568-4696-ND NEW! 5.60 4.48 3.78 |LPC3130FET180,551 
192K Y 4 4-Ch., 10-Bit 97 Y Y Y(2) Me 180 -40 ~ 85 1.8/2.8V 1.2V 180-TFBGA |568-4697-ND NEW! 7.50 6.00 5.07 |LPC3131FET180,551 
64K Y(2) 4 3-Ch., 10-Bit 55 Y Y(7) Y(2) ‘| Y(2) 208 -40 ~ 85 3/1.8V 1.2V 320-LFBGA |568-4529-ND NEW! 10.75 9.68 8.58 |LPC3180FEL320/01,5 
128K Y 8 3-Ch., 10-Bit 87 y Y(7) Y(2)__ | Y(2) 208 -40 ~ 85 1.8/2.8V. 1.2V 296-TFBGA | 568-4530-ND NEW! 9.83 8.85 7.85 _|LPC3220FET296,551 
256K Y 8 3-Ch., 10-Bit 87 Y Y(7) Y(2) | Y(2) 208 -40 ~ 85 1.8/2.8V 1.2V 296-TFBGA |568-4531-ND NEW! 10.50 9.45 8.38 |LPC3230FET296,551 
256K Y 8 3-Ch., 10-Bit 87 iY Y(7) Y(2) | Y(2) 208 -40 ~ 85 1.8/2.8V 1.2V 296-TFBGA |568-4532-ND NEW! 11.16 10.05 8.92 |LPC3240FET296,551 
256K Y 8 3-Ch., 10-Bit 87 Y. Y(7) Y(2) ‘| Y(2) 208 -40 ~ 85 1.8/2.8V 1.2V 296-TFBGA |568-4533-ND NEW! 11.66 10.50 9.31 | LPC3250FET296,551 
80K _ 3 — 60 Y Y(3) _ Me 200 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 256-LFBGA /568-4274-ND 14.99 13.50 11.97 | LH7A400NOFO00B5,55 
80K = 3 = 60 y Y(3) = Y 250 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 256-LFBGA _|568-4275-ND 15.08 14.07 13.07_ | LH7A400NOFO76B5,55 
80K — 3 — 60 y Y(3) _ Y 200 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 256-BGA /568-4334-ND 15.53 13.98 12.40 |LH7A400N0G000B5;55 
80K Y(4) 3 9-Ch., 10-Bit 64 Y Y(3) - Y 200 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 324-LFBGA /568-4335-ND 14.03 12.63 11.20 | LH7A404NOFO00B3;55 
80K Y(4) 3 9-Ch., 10-Bit 64 ¥ Y(3) = Y 266 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 324-LFBGA _[568-4336-ND 14.91 13.43 11.91 | LH7A404NOF092B3:55 

(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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8051 Microcontrollers 


Memory No. of ADC DAC | Analog Max. Freq. | Temperature Digi-Key Price Each NXP 

RAM | EEPROM] OTP | Flash | Timers | PWM | UART| [2C | CAN | SPI | Ch./Bits | Ch./Bits | Compar. | 1/0 | MHz@5V | Range (°C) | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
128B 3 Y 32 16 0~70 44-PLCC |568-1232-5-ND 2.13 1.70 1.28 |P80C31SBAA,512 
128B 3 DA 32 33 0~70 40-DIP | 568-1004-5-ND 2.33 1.86 1.40 | P80C31SBPN,112 
256B 3 Y 32 16 0~70 44-PLCC | 568-1233-5-ND 2.20 1.76 1.32 |P80C32SBAA,512 
256B 3 x 32 33 0~70 40-DIP |568-1005-5-ND 2.33 1.86 1.40 | P80C32SBPN,112 
256B 3 hg 32 33 0~70 44-PLCC |568-1234-5-ND 2.20 1.76 1.32 | P80C32UBAA,512 
256B 3 bé 32 33 -40 ~ 85 44-PLCC |568-3195-5-ND 2.30 1.84 1.43 | P80C32UFAA,512 
256B _ _— _ 3 Y Y Y 8/10 48 24 0~70 68-PLCC |568-1235-5-ND 9.90 8.91 7.91 | P80C552EBA/08,512 
256B — — — 3 Y Y Y 8/10 48 24 0~70 80-QFP | 568-1236-ND 9.90 8.91 7.91 | P80C552EBB/08,557 
256B coal — — 3 Y Aa Y 8/10 48 24 -40 ~ 85 68-PLCC | 568-1237-5-ND 10.88 9.80 8.69 |) P80C552EFA/08,512 
256B =— — _ 3 Y Y ¥ 8/10 48 24 0~70 68-PLCC | 568-1238-5-ND 10.30 9.27 8.22 | P80C5521BA/08,512 
256B — _— _ 3 Y Y Y 8/10 48 24 -40 ~ 85 68-PLCC | 568-1239-5-ND 11.30 10.17 9.02 | P80C5521FA/08,512 
512B — — - 3 Y Y Y 7/10 48 16 -40 ~ 85 64-LQFP | 568-2086-ND 10.30 9.27 8.22 | P80C554SFBD,157 
512B _ =— =_ 2 Y(2) Y Y ¥: =— 8/10 =_ — 40 16 -40 ~ 85 68-PLCC |568-1241-5-ND 16.28 14.66 13.00 | P80C592FFAA/00,512 
256B 2 Y Y 32 24 -40 ~ 85 44-PLCC |568-3196-5-ND 7.28 5.83 4.92 | P80C652EBA/04,512 
256B 8K 3 Y 32 16 -40 ~ 85 44-PLCC |568-1242-5-ND 6.12 4.90 4.14 |P87C51FA-4A,512 
256B 8K 3 AG 32 16 0~70 40-DIP |568-3198-5-ND 6.28 5.03 4.24 | P87C51FA-4N,112 
256B 16K 3 Y. 32 16 0~70 44-PLCC |568-3199-5-ND 7.72 6.18 5.22 | P87C51FB-4A,512 
256B 16K 4 Y 32 33 0~70 40-DIP |568-1010-5-ND 7.80 6.24 5.27 | P87C51FB-4N,112 
2K 64K 4 Y(2) ¥ 34 24 0~70 44-PLCC |568-1243-5-ND 8.90 7.12 6.01 )P87C51MB2BA/02,529 
3K 96K 4 Y(2) Y _ = _ 34 24 0~70 44-PLCC |568-1244-5-ND 9.82 7.86 6.63) P87C51MC2BA/02,529 
512B _ 16K _ 4 Y be 32 33 0~70 40-DIP |568-3200-5-ND 4.30 3.44 2.68 |) P87C51RB2BN,112 
512B 16K 3 Y 32 16 0~70 44-PLCC |568-1245-5-ND 5.00 4.00 3.38 |) P87C51RB+4A,512 
512B _ 32K — 3 Y Y 32 16 -40 ~ 85 44-PLCC |568-4514-5-ND NEW! 5.58 4.47 3.77 | P87C51RC2FA,512 
128B 4K 3 hd 32 16 0~70 44-PLCC | 568-1246-5-ND 2.75 2.20 1.71 |P87C51SBAA,512 
128B 4K 3 Y 32 33 0~70 40-DIP |568-1011-5-ND 2.93 2.34 1.82 |P87C51SBPN,112 
256B 8K 3 Y 32 16 0~70 44-PLCC |568-1247-5-ND 3.29 2.63 2.05 | P87C52SBAA,512 
256B 8K 3 Me 32 16 0~70 44-PQFP |568-1248-ND 3.22 2.58 2.01 )P87C52SBBB,557 
256B 8K 3 Y 32 33 0~70 40-DIP |568-1012-5-ND 3.40 2.72 2.12 )P87C52SBPN,112 
256B 8K 3 Y 32 16 -40 ~ 85 44-PLCC |568-1249-5-ND 3.60 2.88 2.24 | P87C52SFAA,512 
256B 8K 3 Y 32 33 0~70 44-PLCC |568-1250-5-ND 3.29 2.63 2.05 | P87C52UBAA,512 
256B 8K 3 bd 32 33 0~70 44-PLCC |568-1251-5-ND 2.48 1.98 1.49 |P87C52X2BA,512 
256B 8K 3 Y. 32 33 0~70 40-DIP |568-1013-5-ND 2.39 1.91 1.49 |P87C52X2BN,112 
256B 8K 3 Y 32 33 -40 ~ 85 44-PLCC |568-3201-5-ND 2.84 2.27 1.77 |P87C52X2FA,512 
256B 16K 3 ¥. 32 33 0~70 44-PLCC |568-1252-5-ND 5.11 4.09 3.18) P87C54SBAA,512 
256B 16K 3 Ba 32 33 0~70 40-DIP |568-1014-5-ND 5.36 4.29 3.34) P87C54SBPN,112 
256B - 8K _ 2 Y(2) bé Y 8/10 40 16 0~70 68-PLCC | 568-1253-5-ND 11.38 10.25 9.09 | P87C552SBAA,512 
512B — 16K _ 2 Y(2) Y Y 8/10 40 16 0~70 68-PLCC | 568-1254-5-ND 12.88 11.60 10.29 | P87C554SBAA,512 
512B _ 16K _ 2 Y(2) x Y 8/10 40 16 -40 ~ 85 68-PLCC |568-1255-5-ND 14.84 13.37 11.86 | P87C554SFAA,512 
512B - 16K — 3 Y(2) Y Y ¥ - 6/10 = = 32 12 -40 ~ 85 44-PLCC |568-1256-5-ND 9.11 8.21 7.28 | P87C591VFA/00,512 
256B 16K 2 Y Y 32 33 0~70 44-LQFP | 568-3202-ND 5.88 471 3.97 | P87C654X2BBD,157 
512B - 16K - 4 Y ¥: Y 32 33 0~70 44-LQFP | 568-3204-ND 7.40 5.92 5.00 | P87C660X2BBD,157 
512B - 16K _— 4 Ng ie Y 32 33 -40 ~ 85 44-PLCC |568-3205-5-ND 9.02 7.22 6.09 | P87C660X2FA,529 
128B 1K 2 Y Y 12 20 0~70 14-TSSOP | 568-1015-5-ND 2.08 1.67 1.25 | P87LPC760BDH,112 
128B 1K 2 Y Y —|=— _ _- Y(2) 12 20 0~70 14-DIP | 568-3208-5-ND 2.18 1.75 1.32 |P87LPC760BN,112 
128B 2K 2 Y Y —|/|-— _ _ Y(2) 14 20 0~70 16-TSSOP | 568-3209-5-ND 2.24 1.79 1.35 | P87LPC761BDH,112 
128B 2K 2 x Y —|-— _ - Y(2) 14 20 0~70 16-DIP | 568-3210-5-ND 2.39 1.92 1.44 |P87LPC761BN,112 
128B 2K 2 Y. y 18 20 0~70 20-SOIC | 568-1257-5-ND 2.30 1.84 1.43 |P87LPC762BD,512 
128B 2K 2 Y Y —|— _ _ Y(2) 18 20 0~70 20-DIP | 568-1016-5-ND 2.42 1.94 1.51 |P87LPC762BN,112 
128B 2K 2 Y Y —|/;=— _ _ Y(2) 18 20 -40 ~ 85 20-SOIC | 568-3212-5-ND 2.87 2.30 1.79 |P87LPC762FD,512 
128B 2K 2 Me x -—|— - _ Y(2) 18 20 -40 ~ 85 20-DIP | 568-3213-5-ND 3.03 2.43 1.89 | P87LPC762FN,112 
128B 4K 2 bé Y. 18 20 0~70 20-SOIC | 568-1258-5-ND NEW! 2.51 2.01 1.57 |P87LPC764BD,512 
128B 4K 2 Y Y —|;=— _ Y(2) — 18 20 0~70 20-TSSOP | 568-1259-5-ND 2.48 1.98 1.54 | P87LPC764BDH,512 
128B 4K 2 Y Y —|-— _ - Y(2) 18 20 0~70 20-DIP | 568-1017-5-ND 2.63 2.11 1.64 | P87LPC764BN,112 
128B 4K 2 ba Y =—/|=— =— _ Y(2) 18 20 -40 ~ 85 20-SOIC | 568-3214-5-ND 2.96 2.37 1.85 | P87LPC764FD,512 
128B 4K 2 Y Y —|— _ _ Y(2) 18 20 -40 ~ 85 20-DIP | 568-3215-5-ND 3.15 2.52 1.96 |P87LPC764FN,112 
128B 4K 2 ¥ Y =|) 8/4 8/4 = 18 20 0~70 20-SOIC | 568-1260-5-ND 3.01 241 1.88 | P87LPC767BD,512 
128B 4K 2 Y 4/8 Y(2) 18 20 0~70 20-DIP | 568-1018-5-ND 3.20 2.56 1.99 | P87LPC767BN,112 
128B 4K 2 be a4 =| = 4/8 = Y(2) 18 20 -40 ~ 85 20-SOIC | 568-3216-5-ND 3.51 2.81 2.19 )P87LPC767FD,512 
128B 4K 2 Y Y = | = 4/8 = Y(2) 18 20 -40 ~ 85 20-DIP | 568-3217-5-ND 3.72 2.98 2.32 | P87LPC767FN,112 
128B = 4K = 2 Y Y Y = |= 4/8 = Y(2) 18 20 0~70 20-SOIC | 568-3218-5-ND 3.29 2.64 2.05 | P87LPC768BD,512 
128B _ 4K = 2 Y Ba Ns =—|=— 4/8 = Y(2) 18 20 -40 ~ 85 20-SOIC | 568-3219-5-ND 417 3.34 2.60 | P87LPC768FD,512 
128B _ 4K = 2 y: Y. Y = || = 4/8 = Y(2) 18 20 -40 ~ 85 20-DIP | 568-3220-5-ND 3.48 2.79 2.17 |P87LPC768FN,112 
128B 4K 2 Y Y =| — 8/4 2/8 _ 18 20 -40 ~ 125 20-SOIC | 568-1261-5-ND 5.33 4.27 3.60 | P87LPC769HD,512 
1K — _— 64K 3 Y Y vi 4 40 -40 ~ 85 44-PLCC | 568-4252-5-ND 5.84 4.68 3.95 ) P89CV51RB2FA,512 
1K — — 64K 3 Y ba —|— Y _ _ — 4 40 -40 ~ 85 44-TQFP | 568-4253-ND 5.62 4.50 3.80 | P89CV51RB2FBC,557 
1K — — 64K 3 Y Y y. 4 40 -40 ~ 85 44-PLCC |568-4254-5-ND 6.14 4.92 4.15 | P89CV51RC2FA,512 
1K _ — 64K 3 Y ba ¥ 4 40 -40 ~ 85 44-TQFP | 568-4255-ND 5.96 4.77 4.03 | P89CV51RC2FBC,557 
1K - — 64K 3 NY: AG ¥. 4 40 -40 ~ 85 44-PLCC |568-4256-5-ND 7.10 5.68 4.80 | P89CV51RD2FA,512 
1K _ — 64K 3 Y be ¥: 4 40 -40 ~ 85 44-TQFP | 568-4257-ND 6.88 5.51 4.65 | P89CV51RD2FBC,557 
128B — _ 1K 4 Y Y 6 18 -40 ~ 85 8-DIP | 568-2245-5-ND 82 At 72 | P89LPC901FN,129 
128B _ — 1K 4 Y Y 6 18 -40 ~ 85 8-SOIC | 568-1994-ND 1.26 1.02 76 | P89LPC901FD,112 
128B - — 1K 4 Y(2) 6 18 -40 ~ 85 8-SOIC | 568-1995-ND 1.37 1.10 83 | P89LPC902FD,112 

$ CCU: Capture Compare Unit t Cut Tape 0 Tape and Reel (Continued) 

Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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» ei = ARM7/ARM9/8051 Microcontrollers 


8051 Microcontrollers (cont) 


Memory No. of ADC DAC | Analog Max. Freq. | Temperature Digi-Key Price Each NXP 

RAM | EEPROM | OTP | Flash | Timers | PWM |UART| 12C | CAN | SPI | Ch./Bits | Ch./Bits | Compar. | 1/0 | MHz@5V | Range (°C) | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
128B _ _ 1K 4 Y(2) 6 18 -40 ~ 85 8-DIP | 568-2246-5-ND 87 82 76 |P89LPC902FN,129 
128B _ _ 1K 4 Y Y(2) 6 18 -40 ~ 85 8-SOIC |568-1996-ND 1.39 12: 84 | P89LPC903FD,112 
128B _ = 1K 4 ¥. = | Y — 1/8 Y(2) 12 18 -40~85 | 14-TSSOP |568-2003-5-ND 1.58 1.27 95 |P89LPC912FDH,129 
128B = = 1K 4 Y ¥. 1/8 Y(2) 12 18 -40~85 | 14-TSSOP |568-2004-5-ND 1.71 1.37 1.03 | P89LPC913FDH,129 
128B _ = 2K 4 ¥ Y —|—|=— 4/8 1/8 Y(2) 12 18 -40~85 | 14-TSSOP |568-2006-5-ND 2.05 1.65 1.24 | P89LPC915FDH,129 
256B = = 2K 2 = Y —|—|=— 4/8 1/8 Y(2) 14 18 -40~85 | 16-TSSOP |568-4337-1-NDt 2.24 1.79 1.35 | P89LPC916FDH,118 
256B =— = 2K 2 = Y =—|— |= 4/8 1/8 Y(2) 14 18 -40~85 | 16-TSSOP |568-4337-2-NDO 2863.04/2,500 P89LPC916FDH,118 
256B = = 2K 4 Y(2) Y Y =.) = 4/8 1/8 Y(2) 14 18 -40~85 | 16-TSSOP |568-2247-ND 1.26 1.18 1.10 |P89LPC917FDH,129 
256B = = 2K 4 Y(2) Y Y —-|=— — 1/8 Y(2) 18 18 -40~85 | 20-TSSOP |568-1279-5-ND 2.11 1.69 1.27 | P89LPC920FDH,529 
256B — _— 4K 4 Y(2) Y Y —|— — _ Y(2) 18 18 -40 ~ 85 20-DIP | 568-2248-5-ND 1.58 1.48 1.37 | P89LPC921FN,112 
256B _ = 4K 4 Y(2) Y Y =—|=— _ 1/8 Y(2) 18 18 -40~85 | 20-TSSOP |568-1280-5-ND 2.36 1.89 1.47 | P89LPC921FDH,512 
256B al _ 8K 4 Y(2) Y ¥ —|;=— _ _- Y(2) 18 18 -40~85 | 20-TSSOP |568-3223-5-ND 2.27 1.82 1.42 | P89LPC9221FDH,512 
256B - _— 8K 4 Y(2) Y Y —|- - =- Y(2) 18 18 -40 ~ 85 20-DIP | 568-1282-5-ND NEW! 2.56 2.05 1.60 | P89LPC922FN,112 
256B al _ 8K 4 Y(2) Y Y —|=— _ _ Y(2) 18 18 -40~85 | 20-TSSOP |568-2452-ND 2.27 1.82 1.42 | P89LPC922FDH,512 
256B _ = 4K 2 Y(2) Y Y —-|=— 4/8 1/8 Y(2) 18 18 -40~85 | 20-TSSOP |568-4338-1-NDt 2.53 2.03 1.52 | P89LPC924FDH,518 
256B = = 4K 2 Y(2) Y¥ ¥ —|=— 4/8 1/8 Y(2) 18 18 -40~85 | 20-TSSOP |568-4338-2-NDO 3233.60/2,500 P89LPC924FDH,518 
256B = = 8K 4 Y(2) Y Y —-|-— 4/8 1/8 Y(2) 18 18 -40~85 | 20-TSSOP |568-2009-5-ND 2.46 1.98 1.54 | P89LPC925FDH,529 
256B = = 4K 4 Y(2) Y Y = ¥: = 1/8 Y(2) 26 18 -40~85 | 28-TSSOP |568-1283-5-ND 2.42 1.94 1.46 |P89LPC930FDH,129 
256B _ _ 8K 4 Y(2) he Y _ ¥ _ 1/8 Y(2) 26 18 -40~85 | 28-TSSOP |568-1284-5-ND 2.68 2.15 1.67 | P89LPC931FDH,112 
768B 512B _ 8K 5 CCUF | Y Y = ¥ = 1/8 Y(2) 26 18 -40 ~ 85 28-PLCC |568-4279-5-ND 3.17 2.54 1.98 | P89LPC932A1FA,112 
768B 512B _ 8K 5 CCUF | Y M4 _ ¥ _ 1/8 Y(2) 26 12 -40~85 | 28-TSSOP |568-4515-5-ND NEW! 2.98 2.39 1.86 | P89LPC932A1FDH,512 
768B 512B _ 8K 5 CCUF |) Y Y - ‘i: _ _ Y(2) 26 12 -40~85 | 28-HVQFN |568-2250-5-ND 2.08 1.95 1.81 | P89LPC932A1FHN,151 
768B 512B _ 8K 5 ccu be 4 - ¥: = =_ Y(2) 26 18 -40 ~ 85 28-PLCC |568-4698-5-ND NEW! 2.59 2.07 1.61 |P89LPC9321FA,112 
768B 512B = 8K 5 ccu Y Y - ¥ — _ Y(2) 26 18 -40~85 | 28-TSSOP |568-4699-1-NDt NEW! 2.48 1.98 1.54 | P89LPC9321FDH,518 
768B 512B _ 8K 5 ccu x 4 _ ¥ _ = Y(2) 26 18 -40~85 | 28-TSSOP |568-4699-2-ND) NEW! 3465.00/2,500 P89LPC9321FDH,518 
768B 512B = 8K 5 ccu ba Y — bi _ _ Y(2) 26 18 -40 ~ 85 28-DIP | 568-4700-5-ND NEW! 2.59 2.07 1.61 | P89LPC9321FN,112 
256B _ _ 4K 4 Y(2) Y Y _ ¥ 4/8 4/8 Y(2) 26 18 -40~85 | 28-TSSOP |568-2010-5-ND 2.37 1.90 1.48 | P89LPC933FDH,529 
768B 512B _ 8K § CCU¢ |) Y Y — Y | 4/8x2 | 1/8 x2 Y(2) 26 18 -40 ~ 85 28-PLCC |568-1287-5-ND 3.22 2.58 2.01 | P89LPC935FA,129 
768B 512B =- 8K 5 CCU¢ |] Y Y al Y | 4/8x2 | 1/8 x2 Y(2) 26 18 -40~85 | 28-TSSOP |568-1288-5-ND 3.03 2.43 1.89 | P89LPC935FDH,529 
768B 512B _ 8K 5 CCUF |] Y Y = Y | 4/8 x2 2/8 Y(2) 26 18 -40~85 | 28-HVQFN |568-2251-5-ND 2.15 2.01 1.87 | P89LPC935FHN-S 
768B 512B _ 8K 5 ccu he Y _ Y | 4/8 x2 2/8 Y(2) 26 18 -40 ~ 85 28-PLCC |568-4701-5-ND NEW! 3.04 2.43 1.89 | P89LPC9351FA,112 
768B 512B _ 8K 5 ccu ¥. Y = Y | 4/8 x2 2/8 Y(2) 26 18 -40~85 | 28-TSSOP |568-4702-1-NDt NEW! 2.93 2.34 1.82 | P89LPC9351FDH,518 
768B 512B _ 8K 5 ccu ¥: Y _ Y | 4/8 x2 2/8 Y(2) 26 18 -40~85 | 28-TSSOP |568-4702-2-ND) NEW! 4095.00/2,500 P89LPC9351FDH,518 
256B 512B _ 16K 2 CCUd | Y Y - Y | 4/8 x2 2x8 Y(2) 26 18 -40~85 | 28-TSSOP |568-4339-1-NDt 3.96 3.17 2.47 | P89LPC936FDH,518 
256B 512B _ 16K 2 CCU¢ |) Y ¥ _ Y | 4/8 x2 2x8 Y(2) 26 18 -40~85 | 28-TSSOP |568-4339-2-NDO 5537.39/2,500 P89LPC936FDH.518 
768B 512B — 8K 5 CCUF |) Y Y = bd 8/10 = Y(2) 26 18 -40 ~ 85 28-PLCC | 568-2252-5-ND 2.15 2.01 1.87 | P89LPC938FA-S 
768B 512B _ 8K 5 CCUF |] Y Y _ ¥ 8/10 1/8 Y(2) 26 18 -40~85 | 28-TSSOP |568-2013-5-ND 3.03 2.43 1.89 | P89LPC938FDH,529 
768B 512B _ 8K 5 CCUF |] Y Y — vi 8/10 = Y(2) 26 18 -40~85 | 28-HVQFN |568-3226-ND 3.22 2.58 2.01 | P89LPC938FHN,151 
256B - _ 8K 4 Y(2) Y Y _ ¥ al _ Y(2) 23 18 -40 ~ 85 64-LQFP |568-3227-ND 3.93 3.15 2.45 | P89LPC9401FBD,551 
768B 512B = 8K 5 CCU¢ |) Y Ns _ Y 8/10 = Y(2) 23 18 -40 ~ 85 64-LQFP |568-3228-ND 4.74 3.79 2.95 | P89LPC9408FBD,557 
512B = = 8K 4 Y(2) | ¥(2) | Y — ¥. 8/10 = Y(2) 42 18 -40 ~ 85 44-PLCC |568-2253-5-ND 2.46 2.30 2.14 | P89LPC952FA,512 
512B _ _ 8K 4 Y(2) | ¥(2) | Y _ Y 8/10 1/8 Y(2) 40 18 -40 ~ 85 44-LQFP |568-2014-5-ND 5.06 4.05 3.15 | P89LPC952FBD,157 
128B = = 1K 4 Y(2) Y —) | Se | 4/8 1/8 ¥ 8 18 -40~85 | 10-HVSON |568-2001-1-NDt 1.74 1.39 1.05 | P89LPC9103FTK,115 
128B - = 1K 4 Y(2) me = (SS | = 4/8 1/8 Y 10 18 -40~85 | 14-TSSOP |568-2002-5-ND 1.79 1.44 1.08 | P89LPC9107FDH,129 

1K cal _ 64K 3 Y, Y —|— *. — _ — 32 40 0~70 44-TQFP |568-1289-ND 6.32 5.06 4.27 | P89LV51RD2BBC,557 

1K _ _ 16K 4 ha Ba Y 32 40 -40 ~ 85 44-PLCC |568-2427-5-ND 5.36 4.29 3.62 | P89V51RB2FA,529 

1K al _ 16K 4 ¥ Y ¥. 32 40 -40 ~ 85 40-DIP |568-3229-5-ND 5.56 4.45 3.76 | P89V51RB2FN,112 

1K - _— 32K 4 ha Me ¥ 32 40 -40 ~ 85 44-PLCC |568-2428-5-ND 5.64 4.52 3.81 | P89V51RC2FA,512 

1K — _ 32K 4 bé Y *: 32 40 -40 ~ 85 44-TQFP |568-2429-ND 5.46 4.37 3.69 | P89V51RC2FBC,557 

1K _ — 32K 4 ha % Y 32 40 -40 ~ 85 40-DIP |568-2430-5-ND §.92 4.74 4.00 | P89V51RC2FN,112 

1K — _ 64K 3 Y ¥: 32 40 0~70 44-PLCC |568-1290-5-ND 6.52 5.22 4.41 | P89V51RD2FA,512 

1K - — 64K 3 x sf 32 40 0~70 44-TQFP |568-1291-ND 6.32 5.06 4.27 | P89V51RD2FBC,557 

1K — — 64K 4 bg Y ¥: 32 40 -40 ~ 85 40-DIP |568-2431-5-ND 7.02 5.62 4.74 | P89V51RD2FN,112 
256B 192B _ 8K 3 ha BG 32 33 -40 ~ 85 44-PLCC |568-4249-5-ND 2.36 1.89 1.47 | P89V52X2FA,512 
256B 192B - 8K 3 SG Y 32 33 -40 ~ 85 44-LQFP |568-4250-ND 2.48 1.98 1.49 | P89V52X2FBD,157 
256B 192B — 8K 3 ¥ ha 32 33 -40 ~ 85 40-DIP |568-4251-5-ND 2.52 2.02 1.57 | P89V52X2FN,112 
512B — _ 16K 4 Y: Y Y ¥: 32 40 -40 ~ 85 44-PLCC |568-2432-5-ND 7.60 6.08 5.13 | P89V660FA,512 
512B —_ _— 16K 4 ¥ v Y Y 32 40 -40 ~ 85 44-TQFP |568-2433-ND 747 5.98 5.05 | P89V660FBC,557 

1K — - 32K 4 BG Y Y al ¥. — _ — 32 40 -40 ~ 85 44-PLCC |568-2434-5-ND 8.46 6.78 5.72 | P89V662FA,512 

2K =— _ 64K 4 Y he ¥: — Y — =— — 32 40 -40 ~ 85 44-PLCC |568-2436-5-ND 9.35 7.48 6.31 | P89V664FA,512 

2K _ _ 64K 4 Y ba Y ¥: 32 40 -40 ~ 85 44-TQFP |568-2437-ND 9.18 7.35 6.20 | P89V664FBC,557 
512B 3 Y(2) 32 30 0~70 44-PLCC |568-4340-5-ND 9.58 7.67 6.47 | PXAG30KBA,512 
512B 3 Y(2) 32 30 0~70 44-LQFP |568-1300-ND 9.47 7.58 6.40 | PXAG30KBBD,157 

1K 3 Y(2) 32 30 -40 ~ 85 44-LQFP |568-3534-ND 9.35 8.42 7.47 | PXAG30KFBD,157 
512B _ - 64K 3 Y(2) 32 30 -40 ~ 85 44-PLCC |568-1096-5-ND 13.36 12.04 10.67 | PXAG37KFA,512 

1K _ 32K _ 3 Y Y(2) | Y 8/8 50 30 0~70 68-PLCC |568-1099-5-ND 11.68 10.52 9.33 | PXAS30KBA,512 

1K — = - 3 Y Y(2) | Y 8/8 50 30 0~70 80-LQFP |568-1303-ND 10.52 9.48 8.40 | PXAS3OKBBE,557 

1K 3 Y 8/8 50 30 -40 ~ 85 68-PLCC |568-3535-5-ND 12.85 11.58 10.27 | PXAS30KFA,512 

1K 2 Y(2) | Y 8/8 50 30 0~70 68-PLCC |568-3536-5-ND 16.96 15.83 14.70 | PXAS37KBA,512 

1K 2 Y(2) | Y 8/8 50 30 0~70 80-LQFP |568-3537-ND 15.79 14.74 13.69 | PXAS37KBBE,88 


$ CCU: Capture Compare Unit t Cut Tape 0 Tape and Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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A XN founded by Philips 


Development Tools 


for ARM Microcontrollers 
LPC2106 Evaluation Board 


The evaluation board is populated with an LPC2106 device and 
features 2 serial ports, 2 user-defined buttons, 16 fully configurable 
LEDs, 20-pin JTAG interface connector as well as breakout headers 
for all pins. The kit also comes with a 32K code-limited version of 
IAR’s Embedded Workbench, including I[AR’s ARM compiler and 
C-SPY debugger as well as a free license of the IAR MakeApp code 
generator for the LPC210x. 


Applications: LPC2106 family 


Includes: 
¢ Development board (with LPC2106) * Development Software 


568-1756-ND Evaluation Board for LPC210x ARM MCU....$163.50 


LPC213x Evaluation Board 


The Keil MCB2130 Evaluation Board introduces you to the NXP 
LPC2130 ARM family and allows you to create and test working 
programs for this advanced architecture. Two serial interfaces, 
a speaker, analog input (via potentiometer), and eight LEDs are 
available. Debugging is supported via the JTAG interface and the 
Keil ULink USB-JTAG adapter. An evaluation copy of the Keil ARM 
development tools is included. 


Applications: LPC213x family 


Includes: 
* Development Board (with LPC2138) »* Development Software 
568-2095-ND Evaluation Board for LPC213x ................ $163.50 


LPC214x Evaluation Board 


The Keil MCB2140 Evaluation Board introduces you to the NXP. 
LPC2140 ARM family and allows you to create and test working 
programs for this advanced architecture. An on-chip USB interface, 
two serial interfaces, a speaker, analog input (via potentiometer), 
and eight LEDs are available. Debugging is supported via the JTAG 
interface and the Keil ULink USB-JTAG adapter. An evaluation copy 
of the Keil ARM development tools is included 


Applications: LPC214x family 


Includes: 
¢ Development Board (with LPC2148) * Development Software 
568-2097-ND Evaluation Board for LPC214x ................ $163.50 


LPC229x Rapid Development Kit 


The phyCORE®-ARM7/LPC229x Rapid Development Kit supports 
high-performance LPC2292 and LPC2294 ARM7TDMI-S devices from 
NXP with external bus interface. PHYTEC Rapid Development Kits 
enable immediate and successful start-up of our insert-ready Single 
Board Computers. 


Applications: LPC2292 and LPC2294 families 


Includes: 

* Single Board Computer Module »* Development Board « Ethernet 
Adapter ¢ Serial Cable *AC adapter * PHYTEC Spectrum CD 
including SBC hardware manual, evaluation compiler, software demos 
and controller user manual 


568-1757-ND Evaluation Board for LPC220x ARM MCU....$343.50 


LPC23xx Evaluation Board 


The Keil MCB23XX Evaluation Board introduces you to the NXP 
LPC2300 ARM7-based family and allows you to create and test 
working programs for this advanced architecture. Two serial 
interfaces, a speaker, analog input, two CAN interfaces, LCD, USB, 
Ethernet, and eight LEDs make this board a great starting point for 
your next ARM project. 


Applications: LPC23xx family 


Includes: 

¢ Evaluation Board * Software 

568-3999-ND Evaluation Board LPC237x.. 
568-4014-ND Evaluation Board LPC236x.. 


$223.50 
$223.50 


LPC3180 Development Kit 


The phyCORE®-ARM9/LPC3180 module, combined with the PHYTEC. 
Carrier Board, provide a platform to jump start embedded designs and 
propel concept to prototype and finished product. 

Includes: 

* Single Board Computer Module * Carrier Board ¢ Serial Cable, USB 
cable, AC Adapter * PHYTEC Spectrum CD * Hardware Manual 
* Evaluation Compiler * Software demos * Controller User's Manual 


568-4063-ND LPC3180 Development Kit .................... $448.50 


ARM7 Evaluation Boards by Keil 


The Keil Evaluation Board introduces you to the NXP LPC ARM family 
and allows you to create and test working programs for this advanced 
architecture. 

The Keil Evaluation Board connects to your PC using the serial port 
or the JTAG interface (for program debug using the Keil ULINK USB- 
JTAG Adapter and the uVision IDE and Debugger). 


Includes: 
¢ LPC Evaluation Board ¢ Software 


568-4300-ND Evaluation Board for LPC210x ................ $105.00 
568-4297-ND Evaluation Board for LPC212x ................ $163.50 


IAR Kickstart Kit™ for LPC2103 


The IAR KickStart Kit for LPC2103 contains hardware and 
software and allows you to design, develop, integrate and test your 
applications. 


LPC2103 Development Board Contains: 
* Serial Port * Reset Button *ISP button ¢ 16 fully configurable LEDs 
¢ Breakout Headers * JTAG Interface Connector 


Includes: 
* Development Board * [AR Embedded Workbench with 32kB version 
of IAR C/C++Complier * Development Kit includes on-board JLink 


568-4301-ND LPC2103 Development Board................. $163.50 
568-4302-ND LPC2103 Development Kit ...................5 $118.50 


IAR Development Board for LPC2138 


The IAR KickStart Kit for LPC2138 contains hardware and software 
and allows you to design and develop your applications. 


LPC2138 Development Board Contains: 
* 2 UARTS with drivers and DB9 connectors * ETM Routing 
* Potentiometer connected to the ADC *2x16LCD *JTAG Interface 


Includes: 
* Development Board *|AR Embedded Workbench with 32kB version 
of IAR C/C++Complier 


568-4298-ND LPC2138 Development Board................. $163.50 
568-4299-ND LPC2148 Development Board................. $163.50 


LPC2158 LCD Demo Kit 


The LCDDemo-LPC2158 is a reference design for a low cost 
microcontroller and LCD solution using the NXP LPC2158 along with 
a few discrete external components. The board is controlled by a 
simple two-button user interface (mode and select). 

The LCDDemo-LCP2158 can function as a single board computer 
since the powerful LPC2158 contains an ARM7TDMI-S microcontroller 
with 512kB of programmable flash memory and 40kB of RAM. 
Additionally, the 20-pin expansion header allows for the connection 
of external devices to the microcontroller directly through GPIO or 
through the SPI and I2C interfaces. 


Includes: 
¢ LCDDemo-LPC2158 Board ¢ QuickStart Guide * Software 


568-4310-ND LPC2158 LCD Demo Kit....................0058 $55.00 


LPC2468 Evaluation Board 
by Embedded Artists 


Embedded Artists’ LPC2468 OEM Board (mounted on the OEM 
base board basic) lets you get up-and-running quickly with NXP’s 
ARM7TDMI LPC24xx microcontroller series in general and with 
LPC2468 in particular. 


The board is only 66 x 80mm and is perfect for running uClinux with 


large on-board RAM and Flash. All processor signals are available on 
two 100-postion connectors for easy expansion. 


Includes: 
* LPC2468 OEM Board * OEM Base Board Bundle 


568-4303-ND LPC2468 Evaluation Board.................... $298.50 
568-4358-ND QVGA TFT Display ....................:0.0e0 ee $127.50 


LPC2387 Evaluation Board 


The Keil MCB2387 Evaluation Board introduces you to the NXP 
LPC2387 microcontroller. It allows you to create and test working 
programs for this advanced architecture. 

The MCB2387 includes RealView MDK-ARM Evaluation Tools. 
These tools help you get started writing programs and testing the 
microcontroller and its capabilities. Sample applications which run on 
the MCB2387 are included. 

Includes: 

¢MCB2300 Evaluation board populated with LPC2387 »* RealView 
MDK-ARM Software ¢ Quick Start Guide 


568-4359-ND LPC2387 Evaluation Board.................... $270.00 


LPC2900 Evaluation Board 


The Keil MCB2900 Evaluation Board introduces you to the NXP 
LPC2900 ARM family and allows you to create and test working pro- 
grams for this advanced architecture. Two Serial and two CAN inter- 
faces make this board a great starting point for your next ARM project. 


Includes: 


* MCB2900 Evaluation Board 
« RealView MDK-ARM Software 


568-4360-ND LPC2900 Evaluation Board.................... $270.00 


LPC2478 Evaluation Board 
by Embedded Artists 


Embedded Artists’ LPC2478 OEM Board (mounted on the QVGA OEM 
Base Board with touch panel) lets you get up-and-running quickly with 
NXP’s ARM7TDMI LPC24xx microcontroller series in general and with 
LPC2478 in particular. 


The OEM board has SODIMM format and is only 66 x 48mm and is 
perfect for running uClinux with large on-board RAM and FLASH. All 
processor signals are available on the 200 position connector for easy 
expansion. 


Includes: 


* LPC2478 OEM Board 
* QVGA Base Board with touch panel 


568-4369-ND LPC2478 Evaluation Board.................... $478.50 


LPC2468 Evaluation Kit 
by Hitex 


The LPC-Stick is a small modular evaluation kit with optional extension 
boards. The LPC-Stick package provides target hardware with the 
LPC2468 microcontroller from NXP, external SRAM, user pins and 
LEDs for application use. 


Combined with the proven USB debugger device connection and 
the non-limited HiTOP development tools, the LPC-Stick allows full 
access to all chip features, debugging and programming. To provide 
access to the most external capabilities of the LPC2468 chip, the 
stick allows to connect diverse extension boards over an 80-pin 
extension connector. The toolset does not require any power supply or 
cables, just install the tools and run the demo application! Debugging 
and user communication via USB at the same time! The extension 
connector allows the connection to accessory extension boards. 


Available accessory kits are: COM board extension provides a set of 
communication features and pinouts (Ethernet and Phy, USB Host 
and Device, UART, SDCard, CAN Phy, external power). 


568-4308-ND LPC-Stick with LPC2468........................ $82.50 
568-4309-ND Extension Board for LPC-Stick ................ $118.50 


NEW! LPC2478/LPC3250 
Kits and Modules 


The ARM-57TS is optimized to save development time in typical 
embedded control applications. The modular format uses a base 
Carrier Board, a core CPU DIMM Module and an LCD Carrier Board. 
The base Carrier Board includes expansion connectors for added 
flexibility and a range of configurations. 


The ARM7DIMM/ARMSDIMM Modules provide a quick and easy 
solution for implementing an ARM design by providing the basic 
functions necessary for a product on an easy to use DIMM module. 


568-4741-ND (OM11076).............0. 0. cc ccsee eee ee eee $525.00 
568-4742-ND (OM11077)...........0. 00. ccc ee eee ee eee ee eee e ee $93.00 
568-4743-ND (OM11078)................0cc ec eee cence eeee ees $592.50 
568-4744-ND (OM11079)............... 0c cceeee eee ee eee $126.00 


Bluestreak Evaluation Kits 
by LPD 


The ZOOM™ Starter Development Kit (SDK) is a high-performance 
application development kit for evaluating the functionality of the 
System On Module Card Engine and associated processor. 


Application development is performed right on the product-ready card 
engine and software Board Support Packages included in the kit, 
which enables you to seamlessly transfer your application code and 
hardware into production. The card engine is ideal for applications in 
the medical , point-of-sale, industrial, and security markets. 


568-4304-ND ZOOM SDK for LH7A404..................0008 $636.00 
568-4305-ND ZOOM SDK for LH79524..................0008 $636.00 
568-4306-ND ZOOM SDK for LH75401...................055 $381.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Development Tools 
for LPC900 


MCB900 Evaluation Board 


The Keil MCB900 Evaluation Board is a versatile and flexible prototype 
board for the NXP P89LPC93x microcontroller family. 


The MCB900 includes the Keil pVision2 LPC Development Studio 
which allows you to create and debug programs that you can program 
into the on-chip Flash ROM using FlashMagic. 


Applications: P89LPC93x family 


Includes: 
* MCB900 Evaluation Board (with P89LPC932) 
* uVision2 LPC Development Studio 


568-1758-ND Eval Board for LPC93x MCU Family ........... $75.00 


EPM900 In-Circuit Debugger/ 
Parallel Programmer 


The Keil EPM900 Emulator supports in-circuit debugging and parallel 
Flash ROM programming for the NXP P89LPC9xx device family. 


The EPM900 connects directly to the pVision2 Debugger which 
provides full control over the user program execution. 


The Keil EPM900 Emulator includes the pVision2 LPC Development 
Studio which contains all the tools you need to generate small LPC 
applications. 


Applications: P89LPC9xx family 
Includes: 
¢ EPM900 Emulator Board 


¢ uVision2 LPC Development Studio 
¢ USB Cable 


568-1759-ND Emulator Debugger/Programmer LPC9x..... $223.50 


FED/ NXP Programmers 


USB-ICP supports In-Circuit Programming or ICP mode on NXP's 
microcontroller families such as the LPC9xx, 80051, and ARM/. In- 
Circuit Programming uses a two-wire serial interface to program and 
erase ICP enabled microcontroller devices without removing them from 


the system. A small connector is all that is needed to interface your application to the USB-ICP programmer. 
* Supports USB 2.0 


Features: * USB port power; no external power supply required 
* 18” cable for direct connection to board * ICP design guide 
The NXP LPC2468 ARM? microcontroller based industrial reference design (IRD) is 


in typical industrial control applications. Its modular format uses a base, core and application board for added flexibility 
and a range of configurations. The kit is preconfigured with the IAR EWARM development environment, Micrium uC/ 
OSII operating system, and protocol stacks for Ethernet, USB Host/Device, CAN, and |2C. Kit Includes: « LPC2468 Core 


Board * IRD Base Board 


622-1001-ND = (USB-ICP-80C51ISP). 

622-1002-ND = (USB-ICP-LPC9XxX)... 

622-1005-ND = (USB-ICP-LPC2K) 

622-1006-ND | (USB-ICP-SAB9) (Socket adapter for USB-ICP-LPC9XX). 
622-1022-ND = (Socket adapter for 100-TFBGA) 

622-1023-ND — (Socket adapter for 180-TFBGA).. . 

622-1024-ND = (Socket adapter for 208-TFBGA) 

622-1025-ND (Development Kit for LPC2468) .. 


LCD Demo Kit 


The LCD Demo Kit is a reference design for a low-cost microcontroller and LCD 
solution. The Demo Board is controlled by a simple two-button user interface 
(MODE and SELECT). 


The Demo Board CD includes example code for several sample applications: 
An FM Radio display during a simulated channel scan, a 15 minute count down 
timer, a repeating pattern of 4 text lines and a scrolling message window. 
The user can edit this code and download to the reprogrammable Flash 
microcontroller via a 10-pin header included on the board using any external 
ICP style programmer. 


622-1003-ND = (LCD-DEMO-KIT) ...........0.... cece $49.00 


PCA9633 Demo Board 


The PCA9633 Demo Board demonstrates the NXP PCA9633 Fast Mode Plus 
4-bit 12C LED Driver IC. Four LEDs are connected to the PCA9633 and, through 
individual pulse width modulation (PWM) of each LED, show different levels 
of intensity. 


The board supports six different modes of operation including color wash and 
random color. The on-board Flash microcontroller is also user reprogrammable 
for endless variations of functionality. It also includes high-current FET drivers 
for off board LED circuitry. Power can be supplied by either the onboard 9VDC. 
battery or through the external power connector. 


622-1004-ND = (PCA9633DEMO).................00cc cece $69.00 


Debuggers 
U-LINK2 Debugger 


The Keil ULINK2 USB-JTAG Adapter connects your PC’s USB port 
to the target hardware (via JTAG, SWD, or OCDS) and allows you to 
debug embedded programs running on target hardware. 


ULINK2 offers all the features of the original ULINK USB-JTAG 
Adapter and adds serial wire debug (SWD) support, return clock 
support, and a real-time agent. ULINK2 works with standard Windows 
USB drivers. 


568-4061-ND U-LINK2 Debugger.....................0eeeeees $415.50 


J-Link Debugger 


The IAR J-Link is a JTAG debugger that connects via USB to the PC 
host running Windows. IAR J-Link integrates seamlessly into [AR 
Embedded Workbench for ARM and is fully plug-and-play compatible. 
Features: ¢ Support for all ARM7/ARM9 cores, including Thumb 
mode DCC speed up to 800kB/sec »* Automatic core recognition 
* Auto speed recognition 


Includes: 
* USB ° 20-pin flat cable 


568-4062-ND J-Link Debugger .. 


.-$313.50 


I2C Development Tools 
l2C/SPI-to-UART Demo Board 


The NXP 12C/SPI-to-UART demo board demonstrates the 
SC16IS752 series of bridge ICs which provide high-speed serial data 
communications between an SPI or an |2C-host and a UART device 
via RS-232/RS-485 while providing IrDA and GPIO interfaces. 


The demo board features the SC161S752 |2C/SPI slave-to-UART/ 
IrDA/GPIO bridge, an NXP P89LPC935 microcontroller, which controls 
the bridge IC, an IrDA module for wireless communication and LEDs 
connected to the GPIO. 

Includes: 

* Demo Board * Cable * User Manual 


568-4000-ND 12C/SPI-to-Dual UART Demo Board. 


both USB 1.0/1.1 and USB 2.0. 


USB Programming Dongle 


The USB-Dongle provides a Virtual COM Port interface to the PC and allows hex files to be downloaded and programmed 
using Flash Magic or other common utilities. The USB-Dongle provides all power needed by the various Derivative Boards 
so no external power supply is required. The USB-Dongle plugs directly into any standard USB port on a PC and supports 


PCA9564 Demo Board 


The PCA9564 Evaluation Board demonstrates the |2C bus controllers 
ability to interface between a master (connected to its parallel bus 
and its control signals) and any master and slave devices connected 
to its I2C bus. 


The evaluation board is populated with the following devices and 
functions: An external 9V DC power supply is used to provide power 
to the 3.3V on-board voltage regulator. The P89LPC932 and P89LV51 
are both limited to a 3.3V supply voltage. 


Includes: 
* Demo Board * Power Supply 


568-4001-ND PCA9564 Demo Board ....................0008 $34.50 


12C Master Demo Board 


The I2C 2002-1A Evaluation Board is a low-cost |2C-based system 
that allows designers to use their PC to easily test and demonstrate 
new |2C devices in a platform that allows multiple operations to be 
performed in a setting similar to a real system environment. 


Includes: 
°12C 2002-1A Evaluation Board *!2C PORT v2 Adapter Card * USB 
Adapter Card * Power Supply ¢ Software 


568-4002-ND_ |2C Master Demo Board...................0254 $240.00 


LED Dimmer Demo Board 


The NXP LED Dimmer Demo Board makes it quick and easy to 
demonstrate keypad control as well as LED lighting and color mixing. 
Built around the NXP 8-bit microcontroller P89LV51RD2 and an NXP 
12C-bus controller PCA9564, the board uses embedded software 
to run demonstrations on its own, without additional hardware or 
software. Optimized for use in mobile phones, the microcontroller is 
equipped with firmware that emulates a cellular handset. Engineers 
can program a variety of light patterns and control the brightness of 
a virtual display. The firmware can also be used to emulate a battery- 
discharge display. 


Includes: 
* Demo Board * Software 


568-4003-ND LED Dimmer Demo Board...................2.5 $34.50 


622-1007-ND — (USB-Dongle) USB Programming Dongle (Derivative Boards not included)..................... $17.00 
Includes: *USB-ICP dongle | §99.4908-ND — (DB-HVSON10-LPC9103) Board for LPC9103 10-HVSON..........c:csceceseseseseeveveveseveees $5.00 
optimized to save development time } 622-1009-ND — (DB-DIP8-LPC901) Board for LPC901 8-DIP.............ccccesesssssstsstsstsseeeeeeeeseetee 
622-1010-ND —(DB-TSSOP-LPC922) Board for LPC922 TSSOP .. 
622-1011-ND —_(DB-TSSOP-LPC938) Board for LPC938 TSSOP ... 
622-1012-ND —_(DB-TOQFP44-89V52X2) Board for P89V52X2 44-TOFP.. occ ee cece cceeseeeeeteeesceeeseeees $7.50 
622-1013-ND — (DB-LOFP48-LPC2103) Board for LPC2103 48-LOFP ...........ccscscescseceseeeteeesceeseeees $7.50 
. baie 622-1014-ND | (DB-TSSOP-SKT) Board for LPC9XX TSSOP . 
$79.00 622-1015-ND —_(DB-S08-LPC908) Board for LPC908 8-SOIC. - 
$169.00 622-1016-ND — (DB-PLCC44-LPC952) Board for P89LPCO52FA 44-PLOC..........csescceeseceeeeeeeseeeeeeees $7.50 
peeing 622-1017-ND —_ (DB-PLCC44SKT) Board for 44-ZIF PLCC Socket..........csssecssecsesessesesseseeveseseeseeve 
"$399.00 622-1019-ND — (DB-LOFP48-LPC2106) Board for LPC2106 48-LOFP 
$435.00 622-1021-ND —_(PB-1SPP) Board for BGB203/H1/S06.... 


LPC3180 Development Kit 


The LPC3180 Development Kit provides a stable platform for building 
powerful user applications with the NXP Semiconductors LPC3180 within the 
ARM9 Linux environment. The kit provides the user with an array of popular 
mobile technologies making it an ideal development target for consumer 
communications software. 


622-1018-ND = (LPC3180-DEV-KIT) $980.00 


NEW! LPC1768 Development Kit 


The NXP LPC1768 Cortex-M3 microcontroller based industrial reference 
design (IRD) is optimized to save development time in typical industrial control 
applications. Its modular format uses a base, core, and application board 
configuration for added flexibility. The kit is pre-configured to work with Keil 
uVision3 development environment and example code for converting your 
ARM7 application to NXP Cortex-M3 LPC176x microcontroller series devices. 
622-1032-ND = (IRD-LPC1768-DEV) $395.00 


NEW! PCF2123 Demo Board 


The NXP RTC Demo PCF2123 is a reference design for a low power Real Time 
Clock and LCD solution with an available 12C temperature sensor. The Demo 
Board is controlled by a simple two-button user interface (MODE and SELECT). 
Example code for several sample applications: a programmable time and date 
display, a programmable countdown timer, and a repeating pattern of text 
lines. The user can edit this code and download to the reprogrammable Flash 
microcontroller via a 10-pin header included on the board using any external 
ICP style programmer. 

622-1027-ND = (RTC-DEMO-PCF2123) 


NEW! USB-MPC Kit 


This USB to Multi-Protocol Converter (MPC) provides USB (V1.1 or V2.0) 
communications with 12C and MDIO devices. The provided Windows software 
drivers (2000 and XP) allow a user to quickly connect to a device, read/write 
individual registers and execute sequences of instructions. Device Descriptor 
Files (DDF) allows the user to add support for new |2C and MDIO devices with 
easy to read text files. 


622-1026-ND = (USB-MPC-KIT).......... 0000. eesceeeeeeeeeeeeee eee $299.00 


NEW! LPC2478/LPC3250 Kits 
and Modules 


The ARM-57TS is optimized to save development time in typical embedded 
control applications. The modular format uses a base Carrier Board, a core 
CPU DIMM Module and an LCD Carrier Board. The base Carrier Board includes 
expansion connectors for added flexibility and a range of configurations. 


The ARM7DIMM/ARMSDIMM Module provides a quick and easy solution for 
implementing an ARM design by providing the basic functions necessary for a 
product on an easy to use DIMM module. 


622-1028-ND = (ARM-57TS-LPC2478).............00..ccceeeeee eee 
622-1029-ND = (ARM7DIMM-LPC2478) 

622-1030-ND = (ARM-57TS-LPC3250).. 

622-1031-ND = (ARM9DIMM-LPC3250) .. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A powerful tool that includes the hardware and software 
required to complete much of your application development 
work. The flash memory can be erased and programmed 
in seconds with only a few keystrokes, and since the 
MSP430™ Flash is extremely low power, no external power 
supply is required. The tool has an integrated software 
environment and connects directly to the PC which greatly 
simplifies the set-up and use of the tool. 


MSP-FET430P120: 

Applications: MSP430F11x1, MSP430F12x, MSP430F11x2 
and MSP430F12x2 product families 

Includes: * MSP430F12x FET development board with 28 
SOIC ZIF socket, LED indicator, FET to PC cable and header 
pinouts for prototyping * Two F1232 flash devices * Two 
MSP430F123 flash devices * Integrated IAR Kickstart 
user interface which includes assembler, linker, simulator, 
source-level debugger and limited C-compiler « Full 
documentation on CD-ROM 

MSP-FET430X110: 

The Flash Emulation Tool (FET) supports complete 
in-system development and is available for all MSP430Fxx 


Flash Emulation Tools 


Flash devices. Programming, assembler/C-source level 
debug, single includes IAR Kickstart IDE, assembler, linker, 
simulator and 2-kB C-compiler 

Includes: * MSP430F11x(1) FET development board with 
20-SOIC ZIF socket, LED indicator, FET to PC cable, and 
header pinouts for prototyping * Two MSP430F1121 flash 
devices » Integrated IAR Kickstart user interface which 
includes assembler, linker, simulator, source-level debugger 
and function limited C-compiler * Full documentation on 
CD-ROM 


MSP-FET430UIF: 

This is a USB interface pod (does not include target board) 
that is used to program and debug MSP430 FET tools 
and test boards through the JTAG interface. Similar to the 
Parallel Port interface pod included in our previous FET 
tools, the USB pod uses a USB PC port to communicate to 
the Debugger Software (IAR Kickstart software included) 
running on the PC. The USB interface pod uses the standard 
14 pin header to communicate to the MSP430 device 
either using the standard JTAG or pin saving Spy Bi-Wire 
(2-wire JTAG) protocol (information about which protocol 
is supported by the MSP430 derivative can be found in 


the device specific data sheet). The tool has an integrated 
software environment and connects directly to the PC. 
The flash development tool supports development with all 
MSP430 flash parts. 


MSP-FET430UXX: 

This includes the hardware and software required to 
complete much of your application development work. The 
tool has an integrated software environment and connects 
directly to the USB port of a PC which greatly simplifies the 
set-up and use of the tool. 

Includes: * FET development board » LED indicator * USB 
to JTAG adapter * Cables and header pinouts for prototyping 
* Two MSP430F2274 IDA flash devices * Integrated IAR 
Kickstart user interface which includes an assembler, linker, 
simulator, source-level debugger and limited C-compiler 
« Full documentation on CD-ROM 


MSP-FET430U5X100: 

This flash emulation tool (FET) includes the hardware and 
software required to quickly begin application development 
on the MSP430 MCU. It includes a ZIF socket target board 
(MSP-TS430PZ5X100) and a USB debugging interface 
(MSP-FET430UIF) used to program and debug the MSP430 


in-system through the JTAG interface or the Spy Bi-Wire 
(2-wire JTAG) protocol. 


MSP-GANG430: 

This in-system gang programmer tool can be used to 
program up to 8 MSP430 FLASH devices simultaneously. 
These devices can be programmed in-circuit or in stand- 
alone sockets and software is included to facilitate device 
programming. The programming can be done with a PC or 
standalone. Since the graphical user interface (GUI) is DLL- 
based the DLL can be used independently from the GUI. 
Several examples show how the DLL could be applied at 
various high level languages (C, C++, VisualBasic, LabView) 
Includes: In circuit gang programmer * One Cable Sub-D 
9 Pin and one Cable Sub-D 25 Pin * Target expansion board 
* Eight 14-pin cables for connectivity of up to 8 targets 
« Read Me First * CD-ROM with MSP-GANG430 SW and 
MSP-GANG430 User's Guide. 


External power supply is required and not included with 
MSP-GANG430. The voltage of the power supply must be 
between 9Vdc and 15Vdc and must be capable of providing 
a minimum current of 300mA. 


296-16696-ND IMSP=RETAQOPA20: cs tisha atin isiieatl riosuluciieviecceivsanlac govieiedcldciteite sedielnorsenesdatlee $101.00 


296-13850-ND MSP-FET430X110... .. $50.00 
296-22900-ND MSP-FET430UIF .... . $101.00 
296-22908-ND MSP-FET430U14 (14 pin TSSOP) $152.00 
296-23115-ND MSP-FET430U23X0 (40-pin RHA) . $152.00 
296-22910-ND MSP-FET430U28 (20 and 28 pin SOWB)... . $152.00 


MSP430™ USB Development Stick 


Complete Development Tool including all the hardware and software to evaluate the MSP430F2013 and 
develop a complete project in a convenient USB stick form factor. The USB port provides enough power to operate the 
ultra-low-power MSP430 so no external power supply is required. 

Features: * Development Tool including a USB debugging interface and detachable target board * LED indicator 
* Removable USB stick enclosure * Debugging interface supports development with all MSP430F20xx devices 
¢ Integrated IAR Kickstart user interface which includes an assembler, linker, simulator, source-level debugger and limited 
C-compiler Full documentation on CD-ROM 


296-20630-ND) 1EZ4307F2018 2053 sanniudentesinstiiegnedadnnndseargeanantiacsdwaoonndesseinendgan es dhnanssp dsadciatee $20.40 


MSP-EVK430S320 Evaluation Kit 


The MSP-EVK430S320 evaluation kit supports the MSP430x32x family of devices and comes with the PMS430E325FZ 
(UV EPROM) assembled in a socket. 

Kit Includes: * MSP430 EVK board with UV erasable EPROM, LCD, PC connector * MSP-PRGS430 serial programming 
adapter *IAR Kickstart IDE, assembler, linker and limited C-compiler * CD-ROM with software tools and complete 
documentation 


296-13849-ND MSP-EVK430S320 


MSP-PRGS430 Serial Programmer 


This serial programming adapter is a second-generation programming tool that can be used to program any MSP430 
Flash, OTP or UV-EPROM device. These devices can be programmed in-circuit or in stand-alone sockets and software is 
included to facilitate device programming. * Power supply not included. Recommend T992-P5P-ND 

Applications: * MSP430 Flash * OTP or UV-EPROM device 

Includes: * MSP-PRGS430 programmer ¢ Serial cable * Target cable * CD-ROM * Documentation 


296-16698-ND MSP-PRGS430........0:..c0:2-00ccceesscccccnaasddachvaasesaesacasaabadaeeiecaasaaacocanaenacaabs 


MSP-CCE430PRO Software Code Composer 


Kit Includes: * MSP430 C compiler, assembler and linker * Source Code Debugger * Integrated Visual Project Manager Virtual 
and hardware breakpoints * Integrated editor: Highlights syntax errors, Auto parameter information, and Code completion. 


296-23001-ND:. ‘MSP-CCE4S0PRO 0... .scs0cstnicveceraesinnntannesssiititineseansnmnecsiinsiliccdieasengeeatinvesienstinicie $509.00 


$203.00 


MSP-FET430PIF Interface Debug for MSP430™ FET 


Kit Includes: * One READ ME FIRST document * One MSP430 CD-ROM » One MSP-FET430PIF interface module * One 
25-conductor cable * One 14-conductor cable. 


296-23000-ND: IMSP=FETAS0PIF  wicceccasswclsncesasessanmescadssancbiuessahooinsd ada siaabiledeeesudcunssadelaine 


MSP-FET430U80 Programmer/Debug Kit 


This powerful flash emulation tool includes the hardware and software required to begin application development on the 
MSP430 MCU. It includes a ZIF socket target board and a USB debugging interface (MSP-FET430UIF) used to program 
and debug the MSP430 in-system through the JTAG interface or Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol. The debugging tool 
interfaces the MSP430 to the included integrated software environment and includes code to start your design. The MSP- 
FET430U80 supports all MSP430 flash parts in an 80-pin LOFP package. 


296-23005-ND MSP-FET430U80......0c..c0scccivcscenscencenaniaracscacnendcsnvesennndaneCecsananaeceanaanacanis 


TMS370C756A 8-Bit Microcontroller 


The TMS370Cx5x family of single-chip 8-bit microcontrollers provides cost-effective real-time system control through 
integration of advanced peripheral function modules and various on-chip memory configurations. This device is 
implemented using high-performance silicon-gate CMOS, EPROM and EEPROM technologies. The low-operating power, 
wide-operating temperature range, and noise immunity of CMOS technology, coupled with the high performance and 


$152.00 


296-22904-ND MSP-FET430U38 (38 pin TSSOP)..............0ccc cece ee cece eeeee cee eeee eee eeeeeenneeee $152.00 
296-22902-ND MSP-FET430U64 (64 pin QFP) $152.00 
296-23448-ND MSP-TS430PZ5X100. . 
296-24191-ND NEW! MSP-TS430PMG64.......... 0000... c cece cece cece eee eect ee eee e te eeee een eeeees 
296-23449-ND MSP-FET430U5X100 
296-22901-ND MSP-GANG430... 


NEW! C2000 Piccolo controlSTICK, controlCARD 


USB Piccolo controlSTICK Evaluation Tool: The innovative Piccolo controlSTICK allows quick and easy evaluation with 
all of the advanced capabilities of Texas Instruments’ new Piccolo microcontroller. Features: * On-board JTAG emulation 
* Access to all control peripherals 

Piccolo controlCARD: The C2000 controlCARDs from Texas Instruments are complete board-level modules that utilize 
an industry-standard DIMM form factor to provide a low-profile single-board controller solution. Features: * Standard 
100-pin DIMM interference » F28x analog 1/0, digital I/O and JTAG signals at DIMM interface ¢ Isolated RS-232 interface 
* 5V power supply required 

Piccolo Experimenter Kit: The Piccolo Experimenter Kit has a docking station that features on board USB JTAG emula- 
tion, access to all controlCARD signals, breadboard areas and RS-232 and JTAG connectors. Each kit contains a 28027 
controlCARD. The controlCARD is a complete board-level module that utilizes an industry-standard DIMM form factor to 
provide a low-profile single-board controller solution. Includes: * Code Composer Studio™ IDEv3.3 C28x™ Free 32K 
Byte Version and USB Cable. 


296-24041-ND (TMDX28027USB) USB Piccolo controlSTICK Evaluation Tool . $40.50 
296-24042-ND (TMDXCNCD28027) Piccolo controlCARD ................... . $50.88 
296-24043-ND (TMDXDOCK28027) Piccolo Experimenter Kit for TMDS320F28X . $82.03 


Experimenter Board for MSP430™ 


The MSP430FG4618 and MSP430F5438 experimenter boards are based on the ultra-low power MSP430 microcontroller family. 
296-23006-ND MSP-EXP430FG4618... $101.00 
296-24190-ND NEW! MSP-EXP430F: .-. $150.17 


Target Board for EZ430-F2013 Development Tool 


Features: * Three eZ430-T2012 target boards with a 4-pin connector to fit the e2430-F2013 USB Development Tool 
MSP430F2012-based target board Fully accessible pins * LED indicator 
296-23007-ND!-EZ430$1 2012 occ. niisicscenstnnpbcanessnannnacswasingaceenasasuncaransebhansebansaaamauaccuadnnedd! $10.20 


Development Wireless Tool for MSP430™/CC2500 


Features: * USB debugging and programming interface featuring a driverless installation and application backchannel » 21 
available development pins » Highly integrated, ultra-low power MSP430 MCU with 16MHz performance » Two general- 
purpose digital I/O pins connected to green and red LEDs for visual feedback « Interruptible push button for user feedback. 
296:25031-ND! \EZAS0:REZS00! sc susiires tect ie irec ttn Ge tt ies a acter er OE LLU cnt Pt et Ms $50.00 


Adapter mini-B USB Interface EVM 


This EVM serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM™ compatible) and one or multiple slave 
devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The communication between the USB interface adapter and the host 
PC is via USB, communication between the USB interface adapter and the slave device (s) is via an inter-integrated circuit 
(12C), SMBus, PMBus and/or general-purpose inputs/outputs GPIOs. 

296-2510 4-ND: \USB=TO2GEOipessunsiccrae stat eed aucaenes headin ersutnisnator ts able hal Suintecc tacos $152.00 


NEW! Wireless Solar Energy Harvesting for MSP430™ 


The eZ430-RF2500-SEH is a complete Solar Energy Harvesting development kit to help create a perpetually pow- 
ered wireless sensor network based on the ultra-low-power MSP430 microcontroller. The Solar Energy Harvester 
module includes a high-efficiency solar panel optimized for operating indoors under low-intensity fluorescent 
lights, which provides enough power to run a wireless sensor application with no additional batteries. Inputs are 
also available for external energy harvesters such as thermal, piezoelectric, or another solar panel. 

(Includes Cymbet EnerChip™ Module 859-1000-5-ND.) 


296-24121-ND (EZ430-RF2500-SEH) Development Wireless Tool for MSP430....................02:00eeeeeeee 


comruisat 


® 


$150.17 


extensive on-chip peripheral functions, make the TMS370Cx5x devices attractive in system designs for automotive elec- 
tronics, industrial motor control, computer peripheral control, telecommunications and consumer application. 

¢ Maximum Clock Frequency: 20MHz 

* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Momonyisizs Price Each 
Program Data Timer Digi-Key Texas Instruments 
EPROM RAM/EEPROM 0 (16-Bit) ADC Vec Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS370 Family 
16K 512/512 46 2 8-Ch., 8-Bit | 5V+10% | 68-PLCC |296-10770-5-ND 16.43 15.33 14.24 TMS370C756AFNT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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1B TEXAS 


INSTRUMENTS 


MSP430™ Ultra-Low Power Microcontrollers 


The MSP430 family of ultra-low power 16-bit RISC mixed-signal processors provides the ultimate solution for battery- 
powered measurement applications. Features: * Ultra-low power architecture extends battery life 0.1uA RAM retention, 
0.8uA real-time clock mode, 250uA/MIPS active * High-performance analog ideal for precise measurements »* Modern 
16-bit RISC CPU enables new applications at a fraction of the code size * In-system programmable Flash permits code 


i@Reel” 


changes, field upgrades and data logging »* 16-Bit MSP430 Architecture, a 16-bit RISC CPU, peripherals and flexible 
clock system are combined by using a von-Neumann common memory address bus (MAB) and memory data bus (MDB) 
Memory Options: « Flash, ROM, OTP versions (from 1KB to 60KB) * DMA controller Modern 16-Bit RISC CPU: * Optimized 


for C and assembler programming * Up to 8 MIPS of performance available Operating Temperature: -40°C ~ 85°C. 


Memory Size | SRAM Timer ADC UART/ Freq. Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* Texas Instruments 
Flash (Program) | (kByte) | 1/0 | (16-Bit) Ch/Res SPI Min./Max. Vec (V) Package | Part No. 1 25 100 Oty. Pricing Part No. 
Flash Based F1xx Family 
14 3 Slope =_ DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 20-TVSOP | 296-15781-5-ND® 2.38 1.90 1.43 _ — | MSP430F1101AIDGV 
14 3 Slope _ DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 20-SOIC | 296-13768-5-ND® 2.38 1.90 1.43 =_ — | MSP430F1101AIDW 
1K 428 14 3 Slope - DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 20-TSSOP | 296-13720-5-ND® 2.38 1.90 1.43 =_ — | MSP430F1101AIPW 
14 3 Slope _ DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 24-QFN =| 296-16765-1-ND$# 2.25 1.80 1.40 250 332.50 | MSP430F1101AIRGET 
14 1 Slope = DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 20-SOIC | 296-6505-5-ND@ 2.38 1.90 1.43 = — | MSP430F1101IDW 
14 1 Slope = DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 20-TSSOP | 296-9608-5-ND@ 2.38 1.90 1.43 = — |MSP430F1101IPW 
14 3 Slope =— DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 20-TVSOP | 296-15782-5-ND@ 2.48 1.98 1.54 = — | MSP430F1111AIDGV 
9K 428 14 3 Slope =- DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 20-SOIC | 296-12633-5-ND@ 2.48 1.98 1.54 =- — | MSP430F1111AIDW 
14 3 Slope _ DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 20-TSSOP | 296-12634-5-ND® 2.48 1.98 1.54 _- — | MSP430F1111AIPW 
14 3 Slope = DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 24-QFN | 296-16762-1-ND$ 2.59 2.07 1.61 250 382.50 | MSP430F1111AIRGET 
14 3 Slope _ DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 20-TVSOP | 296-12703-5-ND® 3.15 2.52 1.96 _ — |MSP430F1121AIDGV 
14 3 Slope - DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 20-SOIC | 296-13457-5-ND 3.15 2.52 1.96 =_ — | MSP430F1121AIDW 
14 3 Slope _- DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 20-TSSOP | 296-13458-5-ND® 3.15 2.52 1.96 =_ — | MSP430F1121AlIPW 
14 3 Slope _ DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 24-QFN | 296-15891-1-ND¢@ 3.15 2.52 1.96 | 3,000 1764.00/M | MSP430F1121AIRGER 
14 1 Slope = DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 20-SOIC | 296-6507-5-ND@ 3.15 2.52 1.96 = — |MSP430F1121IDW 
14 1 Slope = DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 20-TSSOP | 296-6508-5-ND® 3.15 2.52 1.96 = — |MSP430F1121IPW 
14 1 Slope =_ DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 20-TSSOP | 296-9610-5-ND® 3.38 2.70 2.10 =— — | MSP430F112IPW 
4K 256 14 1 Slope =_ DC-5.35MHz 2.5~5.5 20-SOIC | 296-6510-5-ND@ 5.40 4.32 3.36 =_ — |MSP430P112IDW 
14 3 5-Ch., 10-Bit =— DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 20-SOIC | 296-13776-5-ND® 3.71 2.97 2.31 =- — | MSP430F1122IDW 
14 3 5-Ch., 10-Bit = DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 20-TSSOP_| 296-13777-5-ND® 3.71 2.97 2.31 = — | MSP430F1122IPW 
14 3 5-Ch., 10-Bit = DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 32-VOQFN | 296-17137-1-ND$o 3.83 3.06 2.38 250 565.25 | MSP430F1122IRHBT 
22 3 Slope 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 28-TSSOP | 296-12082-5-ND® 3.71 2.97 2.31 = — | MSP430F1221PW 
22 3 Slope 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 32-VOQFN | 296-15851-1-ND$ 3.71 2.97 2.31 | 3,000 2079.00/M | MSP430F122IRHBR 
22 3 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 28-SOIC | 296-13780-5-ND@ 4.05 3.24 2.52 _ — | MSP430F1222IDW 
22 3 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 28-TSSOP | 296-13781-5-ND@ 4.05 3.24 2.52 = — |MSP430F1222IPW 
22 3 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 32-VQFN | 296-16794-1-ND¢o 4.16 3.33 2.59 250 615.25 | MSP430F1222IRHBT 
14 3 5-Ch., 10-Bit — DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 20-SOIC =| 296-13778-5-ND@ 4.50 3.60 2.80 — — |MSP430F1132IDW 
14 3 5-Ch., 10-Bit _ DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 20-TSSOP | 296-13779-5-ND® 4.50 3.60 2.80 =— — | MSP430F1132IPW 
14 3 5-Ch., 10-Bit _ DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 32-VQFN | 296-17133-1-ND$o 4.61 3.69 2.87 250 681.75 | MSP430F1132IRHBT 
22 3 Slope 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 28-SOIC | 296-13101-5-ND@ 4.05 3.24 2.52 _ — | MSP430F123IDW 
22 3 Slope 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 28-TSSOP_| 296-12083-5-ND® 4.05 3.24 2.52 = — | MSP430F1231PW 
22 3 Slope 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 32-VQFN | 296-15852-1-ND$ 4.05 3.24 2.52 | 3,000 2268.00/M | MSP430F123IRHBR 
8K 256 22 3 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 28-SOIC | 296-13782-5-ND@ 4.61 3.69 2.87 _ — | MSP430F1232IDW 
22 3 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 28-TSSOP | 296-13783-5-ND® 4.61 3.69 2.87 _ — | MSP430F1232IPW 
22 3 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 32-VOQFN | 296-16795-1-ND$o 4.61 3.69 2.87 | 3,000 2583.00/M | MSP430F1232IRHBR 
48 6 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-TOFP | 296-15894-ND® 5.90 4.72 3.99 = — | MSP430F133IPAG 
48 6 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-9611-ND® 5.90 4.72 3.99 = — |MSP430F133IPM 
48 6 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-17141-1-ND$o 6.00 4.80 4.05 250 975.00 | MSP430F133IRTDT 
48 2 Slope = DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP__| 296-15857-1-ND¥ 5.00 4.00 3.38 | 1,000 3125.00 | MSP430FW423IPMR 
256 48 2 Slope = DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP__|296-15858-1-ND¥ 5.60 4.48 3.78 | 1,000 3500.00 | MSP430FW425IPMR 
48 6 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-TQFP | 296-15892-ND 6.90 5.52 4.66 _ — | MSP430F1351PAG 
16K 48 6 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-9612-ND® 6.90 5.52 4.66 =_ — | MSP430F1351PM 
512 48 6 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOQFN | 296-17142-1-ND$o 7.00 5.60 4.73 250 1137.50 | MSP430F135IRTDT 
48 6 8-Ch., 12-Bit 1 with I2C DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-16837-ND@ 9.70 7.76 6.55 _ — | MSP430F1551PM 
48 6 8-Ch., 12-Bit 1 with I2¢ DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-21438-1-ND$o 9.80 7.84 6.62 250 1592.50 | MSP430F155IRTDT 
24K 1024 | 48 6 8-Ch., 12-Bit T with 2C DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-16838-ND® 8.41 7.58 6.72 = — | MSP430F1561PM 
256 48 2 Slope = DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-TQFP | 296-15859-1-ND¢@ 6.20 4.96 4.19 | 1,000 3875.00 | MSP430FW427IPMR 
48 10 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-TQFP | 296-15893-ND® 8.90 TAQ 6.01 =— — | MSP430F147IPAG 
48 10 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-9613-ND@ 8.90 7.12 6.01 - — | MSP430F147IPM 
48 10 Slope 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-15701-ND@ 8.20 6.56 5.54 _ — | MSP430F14711PM 
30K 1024 | 48 10 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-17143-1-ND¢o 8.30 6.64 5.61 250 1348.75 | MSP430F147IRTDT 
48 10 Slope 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-17144-1-ND$o 9.00 7.20 6.08 250 1462.50 | MSP430F1471IRTDT 
48 6 8-Ch., 12-Bit T with 2C DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-16839-ND® 8.91 8.03 7.12 =— — |MSP430F157IPM 
48 10 8-Ch., 12-Bit 2 with |2C DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-16840-ND® 10.33 9.30 8.25 = — | MSP430F167IPM 
5120 48 10 8-Ch., 12-Bit 2 with [2C DC-4.15MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-18501-ND® 13.08 11.78 10.45 = — | MSP430F1610IPM 
48 10 8-Ch., 12-Bit 2 with |2C DC-4.15MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-18101-1-ND$o 13.16 11.85 10.51 250 2518.25 | MSP430F1610IRTDT 
48 10 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-TOFP | 296-15856-ND® 9.60 7.68 6.48 = — | MSP430F148IPAG 
48 10 Slope 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-15702-ND® 9.20 7.36 6.21 = — | MSP430F14811PM 
48 10 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-9614-ND® 9.60 7.68 6.48 = — | MSP430F1481PM 
2048 | 48 10 Slope 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-17145-1-ND$o 9.30 7.44 6.28 250 1511.25 | MSP430F1481IRTDT 
48K 48 10 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-17146-1-ND$@ 9.70 7.76 6.55 250 1576.25 | MSP430F148IRTDT 
48 10 8-Ch., 12-Bit 2 with [2C DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-16841-ND@ 11.41 10.28 9.12 =_ — |MSP430F168IPM 
48 10 8-Ch., 12-Bit 2 with I2¢ DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-20716-1-ND¢o 11.50 10.35 9.18 250 2199.50 | MSP430F168IRTDT 
40240 48 10 8-Ch., 12-Bit 2 with PC DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-17205-ND® 13.74 12.38 10.98 =_ — | MSP430F1611IPM 
48 10 8-Ch., 12-Bit 2 with I2¢ DC-4.15MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-18102-1-ND$o 13.83 12.45 11.04 250 2645.75 | MSP430F1611IRTDT 
55K 5120 48 10 8-Ch., 12-Bit 2 with PC DC-4.15MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-17885-ND® 14.24 12.83 11.38 = — | MSP430F1612IPM 
48 10 8-Ch., 12-Bit 2 with I2C DC-4.15MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-18103-1-ND$o 14.33 12.90 11.44 250 2741.25 | MSP430F1612IRTDT 
48 10 Slope 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-15703-ND@ 9.80 7.84 6.62 _ — | MSP430F1491IPM 
48 10 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-TQFP | 296-13102-ND@ 8.75 7.88 6.99 =_ — | MSP430F1491PAG 
48 10 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-9615-ND@ 8.75 7.88 6.99 =_ — | MSP430F1491PM 
60K 2048 48 10 Slope 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOQFN | 296-17147-1-ND¢o 9.90 7.92 6.69 250 1608.75 | MSP430F1491IRTDT 
48 10 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-17556-1-ND$o 8.83 7.95 7.05 250 1689.50 | MSP430F149IRTDT 
48 10 8-Ch., 12-Bit 2 with [2C DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-16842-ND® 12.25 11.03 9.78 = — | MSP430F169IPM 
48 10 8-Ch., 12-Bit 2 with 12C DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-17009-1-ND¢# 12.25 11.03 9.78 | 1,000 9077.00 | MSP430F169IPMR 
48 10 8-Ch., 12-Bit 2 with 12C DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-21320-1-ND$o 12.33 11.10 9.85 250 2358.75 | MSP430F169IRTDT 
ROM/OTP Based X2xx Family with LCD Driver — EPROM/OTP (Program) Memory 
10 2 Slope _ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-DIP | 296-19685-5-ND® 1.25 1.00 15 _ — | MSP430F2001IN 
10 2 Slope =— DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-TSSOP | 296-19686-1-ND¢o 1.25 1.00 75 | 2,000 650.00/M | MSP430F2001IPWR 
10 2 Slope _ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 16-VOFN | 296-19687-1-ND¢@ 1.38 1.10 83 250 192.50 | MSP430F2001IRSAT 
10 2 Slope _ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-DIP | 296-19688-5-ND§@ 1.38 1.10 83 = — | MSP430F2001TN 
10 2 Slope = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-TSSOP | 296-19689-1-ND$§ 1.38 1.10 83 | 2,000 715.00/M | MSP430F2001TPWR 
10 2 Slope =— DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 16-VQFN | 296-19690-1-ND$§@ 1.50 1.20 90 250 210.00 | MSP430F2001TRSAT 
10 2 8-Ch., 10-Bit =_ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-DIP | 296-19724-5-ND@ 1.75 1.40 1.05 _ — | MSP430F2002IN 
10 2 8-Ch., 10-Bit _ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-TSSOP | 296-19725-1-ND¢o 1.75 1.40 1.05 | 2,000 910.00/M | MSP430F2002IPWR 
10 2 8-Ch., 10-Bit _ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 16-VQFN | 296-19726-1-ND¢@ 1.88 1.50 1.13 250 262.50 | MSP430F2002IRSAT 
1K 428 10 2 8-Ch., 10-Bit = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-DIP | 296-19727-5-ND§@ 2.00 1.60 1.20 = —|MSP430F2002TN 
10 2 8-Ch., 10-Bit _ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-TSSOP | 296-19728-1-ND$§@ 2.00 1.60 1.20 | 2,000 1040.00/M | MSP430F2002TPWR 
10 2 8-Ch., 10-Bit _ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 16-VQFN | 296-19729-1-ND#§@ 2.13 1.70 1.28 250 297.50 | MSP430F2002TRSAT 
10 2 4-Ch., 16-Bit _- DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-DIP | 296-19691-5-ND® 2.48 1.98 1.54 _- — | MSP430F2003IN 
10 2 4-Ch., 16-Bit _- DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 16-VQFN | 296-19692-1-ND¢@ 2.59 2.07 1.61 250 382.50 | MSP430F2003IRSAT 
10 2 4-Ch., 16-Bit = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-DIP__ | 296-19693-5-ND§@ 2.81 2.25 1.75 = — | MSP430F2003TN 
10 2 4-Ch., 16-Bit = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-TSSOP | 296-19694-1-ND$§@ 2.81 2.25 1.75 | 2,000 1594.00/M | MSP430F2003TPWR 
10 2 4-Ch., 16-Bit =— DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 16-VOFN | 296-19695-1-ND#§@ 2.93 2.34 1.82 250 432.25 | MSP430F2003TRSAT 
10 2 4-Ch., 16-Bit =_ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-TSSOP | 296-19313-1-ND$o 2.48 1.98 1.54 | 2,000 1403.00/M | MSP430F2003IPWR 
16 5 Slope =_ DC-6.0MHz 1.8 ~ 3.6 20-TVSOP | 296-18104-ND® 1.50 1.20 90 = — | MSP430F2101IDGV 
16 5 Slope = DC-6.0MHz 1.8 ~ 3.6 20-SOIC | 296-18105-1-ND¢@ 1.50 1.20 90 | 2,000 780.00/M | MSP430F2101IDWR 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. ** Sigma Delta + Cut Tape § Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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INSTRUMENTS 
Memory Size | SRAM Timer ADC UART/ Freq. Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* Texas Instruments 
Flash (Program) | (kByte) | 1/0 | (16-Bit) Ch/Res SPI Min./Max. Vec (V) Package | Part No. 1 25 100 Oty. Pricing Part No. 
16 5 Slope =_ DC-6.0MHz 1.8 ~ 3.6 20-TSSOP | 296-18106-1-ND$@ 1.50 1.20 90 | 2,000 780.00/M | MSP430F2101IPWR 
16 5 Slope =_ DC-6.0MHz 1.8 ~ 3.6 24-QFN | 296-18107-1-ND$# 1.63 1.30 98 250 227.50 | MSP430F2101IRGET 
1K 428 16 5 Slope _ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 20-TVSOP | 296-20749-1-ND$§@ 1.75 1.40 1.05 | 2,000 910.00/M | MSP430F2101TDGVR 
16 5 Slope _ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 20-SOIC | 296-20750-1-ND$§@ 1.75 1.40 1.05 | 2,000 910.00/M | MSP430F2101TDWR 
16 5 Slope = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 20-TSSOP _| 296-20751-1-ND$§@ 1.75 1.40 1.05 | 2,000 910.00/M | MSP430F2101TPWR 
16 5 Slope = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 24-QFN | 296-20752-1-ND$§@ 1.88 1.50 1.13 250 262.50 | MSP430F2101TRGET 
10 2 Slope =— DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-DIP | 296-19696-5-ND® 1.50 1.20 90 =— — |MSP430F2011IN 
10 2 Slope =— DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-TSSOP | 296-19697-1-ND¢o 1.50 1.20 90 | 2,000 780.00/M | MSP430F2011IPWR 
10 2 Slope =_ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 16-VOFN | 296-19698-1-ND¢# 1.63 1.30 98 250 227.50 | MSP430F2011IRSAT 
10 2 Slope _ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-DIP | 296-19699-5-ND§@ 1.75 1.40 1.05 _ — | MSP430F2011TN 
10 2 Slope = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-TSSOP_|296-19700-1-ND$§@ 1.75 1.40 1.05 | 2,000 910.00/M | MSP430F2011TPWR 
10 2 Slope _ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 16-VOFN | 296-19701-1-ND#§@ 1.88 1.50 1.13 250 262.50 | MSP430F2011TRSAT 
10 2 8-Ch., 10-Bit _ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-DIP | 296-19730-5-ND® 2.25 1.80 1.35 = — | MSP430F2012IN 
10 2 8-Ch., 10-Bit _ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-TSSOP | 296-19731-1-ND¢o 2.25 1.80 1.35 | 2,000 1170.00/M | MSP430F2012IPWR 
10 2: 8-Ch., 10-Bit - DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 16-VQFN | 296-19732-1-ND¢@ 2.38 1.90 1.43 250 332.50 | MSP430F2012IRSAT 
10 2 8-Ch., 10-Bit = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-DIP__| 296-19733-5-ND§@ 2.48 1.98 1.49 = — | MSP430F2012TN 
10 2 8-Ch., 10-Bit =— DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-TSSOP |296-19734-1-ND$§@ 2.48 1.98 1.49 | 2,000 1287.00/M | MSP430F2012TPWR 
10 2 8-Ch., 10-Bit =_ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 16-VQFN | 296-19735-1-ND#§@ 2.36 1.89 1.47 250 349.25 | MSP430F2012TRSAT 
428 10 2 4-Ch., 16-Bit =- DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-DIP | 296-19702-5-ND® 2.70 2.16 1.68 =_ — | MSP430F20131N 
10 2 4-Ch., 16-Bit _ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 16-VOFN | 296-19703-1-ND$# 2.81 2.25 1.75 250 415.75 | MSP430F2013IRSAT 
9K 10 2 4-Ch., 16-Bit = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-DIP___| 296-19704-5-ND§@ 3.04 2.43 1.89 = — | MSP430F2013TN 
10 2 4-Ch., 16-Bit = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 14-TSSOP |296-19705-1-ND$§@ 3.04 2.43 1.89 | 2,000 1721.00/M | MSP430F2013TPWR 
10 2 4-Ch., 16-Bit _ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 16-VQFN | 296-19706-1-ND$§@ 3.15 2.52 1.96 250 465.50 | MSP430F2013TRSAT 
10 2 3-Ch., 16-Bit =_ DC-6.0MHz 1.8 ~ 3.6 14-TSSOP | 296-19262-1-ND$o 2.70 2.16 1.68 | 2,000 1530.00/M | MSP430F2013IPWR 
16 5 Slope =_ DC-6.0MHz 1.8 ~ 3.6 20-TVSOP | 296-18108-ND® 1.75 1.40 1.05 = — | MSP430F2111IDGV 
16 5 Slope = DC-6.0MHz 1.8 ~ 3.6 20-SOIC | 296-18109-1-ND¢@ 1.75 1.40 1.05 | 2,000 910.00/M | MSP430F2111IDWR 
16 5 Slope = DC-6.0MHz 1.8 ~ 3.6 20-TSSOP | 296-18110-1-ND$ 1.75 1.40 1.05 | 2,000 910.00/M | MSP430F2111IPWR 
16 5 Slope =— DC-6.0MHz 1.8 ~ 3.6 24-QFN =| 296-18111-1-ND$# 1.88 1.50 1.13 250 262.50 | MSP430F2111IRGET 
16 5 Slope =— DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 20-TVSOP | 296-20753-1-ND#§@ 2.00 1.60 1.20 | 2,000 1040.00/M | MSP430F2111TDGVR 
16 5 Slope _ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 20-SOIC | 296-20754-1-ND$§@ 2.00 1.60 1.20 | 2,000 1040.00/M | MSP430F2111TDWR 
16 5 Slope = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 20-TSSOP_| 296-20755-1-ND$§@ 2.00 1.60 1.20 | 2,000 1040.00/M | MSP430F2111TPWR 
16 5 Slope = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 24-QFN | 296-20756-1-ND$§@ 2.13 1.70 1.28 250 297.50 | MSP430F2111TRGET 
24 5 8-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 28-TSSOP | 296-23359-1-ND¥ 2.48 1.98 1.54 ] 2,000 1403.00/M | MSP430F2112IPWR 
256 24 5 8-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 32-QFN = | 296-23360-1-ND$ 2.48 1.98 1.54 | 3,000 1386.00/M | MSP430F2112IRHBR 
24 5 8-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 28-TSSOP | 296-23361-1-ND¢§ 2.81 2.25 1.75 | 2,000 1594.00/M | MSP430F2112TPWR 
24 5 8-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 32-QFN | 296-23362-1-ND¢§ 2.81 2.25 1.75 | 3,000 1575.00/M | MSP430F2112TRHBR 
16 5 Slope = DC-6.0MHz 1.8 ~ 3.6 20-TVSOP | 296-18112-ND® 2.25 1.80 1.35 = — | MSP430F2121IDGV 
16 5 Slope - DC-6.0MHz 1.8 ~ 3.6 20-SOIC = | 296-18113-1-ND¢@ 2.25 1.80 1.35 | 2,000 1170.00/M | MSP430F2121IDWR 
16 5 Slope _ DC-6.0MHz 1.8 ~ 3.6 20-TSSOP | 296-18114-1-ND¢@ 2.25 1.80 1.35 | 2,000 1170.00/M | MSP430F2121IPWR 
256 16 5 Slope =— DC-6.0MHz 1.8 ~ 3.6 24-QFN | 296-18115-1-ND$* 2.38 1.90 1.43 250 332.50 | MSP430F2121IRGET 
16 5 Slope = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 20-TVSOP_| 296-20757-1-ND$§@ 2.48 1.98 1.49 | 2,000 1287.00/M | MSP430F2121TDGVR 
4K 16 5 Slope = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 20-SOIC | 296-20758-1-ND$§@ 2.48 1.98 1.49 | 2,000 1287.00/M | MSP430F2121TDWR 
16 5 Slope _ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 20-TSSOP | 296-20759-1-ND#§@ 2.48 1.98 1.49 | 2,000 1287.00/M | MSP430F2121TPWR 
16 5 Slope = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 24-QFN | 296-20760-1-ND$§@ 2.38 1.90 1.43 250 332.50 | MSP430F2121TRGET 
24 5 8-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 28-TSSOP | 296-23363-1-ND¥ 3.15 2.52 1.96 | 2,000 1785.00/M | MSP430F2122IPWR 
512 24 5 8-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 32-QFN = | 296-23364-1-ND$ 3.15 2.52 1.96 | 3,000 1764.00/M | MSP430F2122IRHBR 
24 5 8-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 28-TSSOP | 296-23365-1-ND$§ 3.49 2.79 2.17 | 2,000 1976.00/M | MSP430F2122TPWR 
24 5 8-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 32-QFN | 296-23366-1-ND$§ 3.49 2.79 2.17 | 3,000 1953.00/M | MSP430F2122TRHBR 
16 3 Slope =— DC-6.0MHz 1.8 ~ 3.6 20-TVSOP | 296-18116-ND® 2.70 2.16 1.68 = — |MSP430F2131IDGV 
16 5 Slope =- DC-6.0MHz 1.8 ~ 3.6 20-SOIC =| 296-18117-1-ND¢@ 2.70 2.16 1.68 | 2,000 1530.00/M | MSP430F2131IDWR 
16 5 Slope =_ DC-6.0MHz 1.8 ~ 3.6 20-TSSOP | 296-18118-1-ND¢@ 2.70 2.16 1.68 | 2,000 1530.00/M | MSP430F2131IPWR 
256 16 5 Slope =— DC-6.0MHz 1.8 ~ 3.6 24-QFN | 296-18119-1-ND$ 2.81 2.25 1.75 250 415.75 | MSP430F2131IRGET 
16 5 Slope = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 20-TVSOP | 296-20761-1-ND$§@ 3.04 2.43 1.89 | 2,000 1721.00/M | MSP430F2131TDGVR 
16 5 Slope =— DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 20-SOIC =| 296-20762-1-ND$§@ 3.04 2.43 1.89 | 2,000 1721.00/M | MSP430F2131TDWR 
16 5 Slope _ DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 20-TSSOP | 296-20763-1-ND$§@ 3.04 2.43 1.89 | 2,000 1721.00/M | MSP430F2131TPWR 
16 5 Slope = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 24-QFN | 296-20764-1-ND$§@ 3.15 2.52 1.96 250 465.50 | MSP430F2131TRGET 
24 5 8-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 28-TSSOP | 296-23367-1-ND¥ 3.38 2.70 2.10 | 2,000 1913.00/M | MSP430F2132IPWR 
24 5 8-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 32-QFN = | 296-23368-1-ND¥ 3.38 2.70 2.10 | 3,000 1890.00/M | MSP430F2132IRHBR 
8K 24 5 8-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 28-TSSOP | 296-23369-1-ND£§ 3.71 2.97 2.31 | 2,000 2104.00/M | MSP430F2132TPWR 
24 5 8-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 32-QFN | 296-23370-1-ND#§ 3.71 2.97 2.31 | 3,000 2079.00/M | MSP430F2132TRHBR 
512 32 6 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 38-TSSOP | 296-21444-1-ND$@ 3.71 2.97 2.31 | 2,000 2104.00/M | MSP430F2232IDAR 
32 6 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-VOQFN | 296-21445-1-ND$o 3.83 3.06 2.38 250 565.25 | MSP430F2232IRHAT 
32 6 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 38-TSSOP | 296-21446-1-ND¢@ 4.16 3.33 2.59 | 2,000 2359.00/M | MSP430F2234IDAR 
32 6 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-VOFN | 296-21447-1-ND¢o 4.28 3.42 2.66 250 631.75 | MSP430F2234IRHAT 
32 6 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 38-TSSOP | 296-21448-1-ND$§@ 4.61 3.69 2.87 | 2,000 2614.00/M | MSP430F2234TDAR 
32 6 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-VOQFN | 296-21449-1-ND$§@ 4.73 3.78 2.94 250 698.25 | MSP430F2234TRHAT 
32 6 Slope 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-VOQFN | 296-21746-1-ND¢o 4.05 3.24 2.52 250 598.50 | MSP430F2330IRHAT 
4024 32 6 Slope 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-QFN = | 296-21747-1-ND#§@ 4.50 3.60 2.80 250 665.00 | MSP430F2330TRHAT 
48 6 8-Ch., 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-23029-1-ND#§ 5.40 4.32 3.36 | 1,000 3060.00 | MSP430F233TPMR 
48 6 8-Ch., 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-22991-1-ND#§ 5.40 4.32 3.36 | 2,500 3024.00/M | MSP430F233TRGCR 
32 6 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 38-TSSOP | 296-21450-1-ND$@ 4.39 3.51 2.73 | 2,000 2486.00/M | MSP430F2252IDAR 
32 6 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-VOFN | 296-21451-1-ND¢o 4.50 3.60 2.80 250 665.00 | MSP430F2252IRHAT 
512 32 6 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 38-TSSOP | 296-21452-1-ND$@ 4.84 3.87 3.01 | 2,000 2741.00/M | MSP430F2254IDAR 
32 6 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-VOQFN | 296-21453-1-ND¢o 4.95 3.96 3.08 250 731.50 | MSP430F2254IRHAT 
16K 32 6 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 38-TSSOP | 296-21454-1-ND$§@ 5.40 4.32 3.36 | 2,000 3060.00/M | MSP430F2254TDAR 
32 6 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-VOFN | 296-21455-1-ND$§@ 5.51 4.41 3.43 250 814.75 | MSP430F2254TRHAT 
32 6 Slope 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-QFN =| 296-21748-1-ND$# 4.61 3.69 2.87 250 681.75 | MSP430F2350IRHAT 
2048 | 32 6 Slope 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-QFN | 296-21749-1-ND#§@ 5.06 4.05 3.15 250 748.25 | MSP430F2350TRHAT 
48 6 8-Ch., 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-22879-1-ND£§ 5.20 4.16 3.51 | 1,000 3250.00 | MSP430F235TPMR 
32 6 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 38-TSSOP | 296-21456-1-ND$* 4.95 3.96 3.08 | 2,000 2805.00/M | MSP430F2272IDAR 
32 6 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-VOFN | 296-21441-1-ND$o 5.06 4.05 3.15 250 748.25 | MSP430F2272IRHAT 
32 6 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 38-TSSOP | 296-21439-1-ND¢@ 5.51 4.41 3.43 | 2,000 3124.00/M | MSP430F2274IDAR 
1024 | 32 6 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-VOQFN | 296-21459-1-ND¢o 5.00 4.00 3.38 250 812.50 | MSP430F2274IRHAT 
32 6 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 38-TSSOP | 296-21460-1-ND$§@ 5.40 4.32 3.65 | 2,000 3375.00/M | MSP430F2274TDAR 
32 6 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-VOFN | 296-21440-1-ND$§@ 5.50 4.40 3.72 250 893.75 | MSP430F2274TRHAT 
32 6 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-QFN | 296-23723-1-ND¢*«@ NEW! 11.25 10.13 8.98 250 2151.50 | MSP430F2274MRHATEP 
32K 32 6 Slope 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-QFN | 296-24340-1-ND¢@ NEW! 4.84 3.87 3.01 | 2,500 2709.00/M | MSP430F2370IRHAR 
32 6 Slope 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-QFN | 296-21750-1-ND$* 4.95 3.96 3.08 250 731.50 | MSP430F2370IRHAT 
2048 | 32 6 Slope 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 49-DSBGA |296-24336-1-ND¢@ NEW! 4.84 3.87 3.01 | 3,000 2709.00/M | MSP430F23701YFFR 
32 6 Slope 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 49-DSBGA | 296-24337-1-ND¢@ NEW! 4.95 3.96 3.08 250 731.50 | MSP430F23701YFFT 
32 6 Slope 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-QFN | 296-21751-1-ND$§@ 6.51 4.41 3.43 250 814.75 | MSP430F2370TRHAT 
48 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-23081-1-ND$§ 6.80 5.44 4.59 | 2,500 4216.00/M | MSP430F247TRGCR 
4096 | 48 10 Slope 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-23080-1-ND#§ 6.30 5.04 4.26 | 2,500 3906.00/M | MSP430F2471TRGCR 
48 10 Slope 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-23072-1-ND¢§ 6.30 5.04 4.26 | 1,000 3938.00 | MSP430F2471TPMR 
48 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-22893-1-ND$§ 8.00 6.40 5.40 | 1,000 5000.00 | MSP430F248TPMR 
48K 4096 48 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-22894-1-ND#§ 8.00 6.40 5.40 | 2,500 4960.00/M | MSP430F248TRGCR 
48 10 Slope 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-23082-1-ND#§ 7.00 5.60 4.73 | 1,000 4375.00 | MSP430F2481TPMR 
48 10 Slope 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-23083-1-ND$§ 7.00 5.60 4.73 | 2,500 4340.00/M | MSP430F2481TRGCR 
56K 4096 48 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-22929-1-ND4§@ 9.20 7.36 6.21 | 1,000 5750.00 | MSP430F2410TPMR 
48 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-22930-1-ND$§@ 9.20 7.36 6.21 | 2,500 5704.00/M | MSP430F2410TRGCR 
48 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-23918-NDx@ NEW! 8.70 6.96 5.88 = — | MSP430F249MPMEP. 
60K 2048 48 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-23084-1-ND#§ 8.70 6.96 5.88 | 1,000 5438.00 | MSP430F249TPMR 
48 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-23085-1-ND+§ 8.70 6.96 5.88 | 2,500 5394.00/M | MSP430F249TRGCR 
48 10 Slope 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-22931-1-ND$§@ 7.60 6.08 5.13 | 2,500 4712.00/M | MSP430F2491TRGCR 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. ** Sigma Delta + Cut Tape § Operating Temperature: -40°C ~ 105°C + Operating Temperature: -55°C ~ 125°C (Continued) 
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I} TEXAS MSP430™ Ultra-Low Power Microcontrollers (Cont) Digi Reel’ 
INSTRUMENTS 
Memory Size | SRAM Timer ADC UART/ Freq. Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* Texas Instruments 
Flash (Program) | (kByte) | 1/0 | (16-Bit) Ch/Res SPI Min./Max. Vec (V) Package | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
48 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-22685-1-ND#§@ 9.40 7.52 6.35 | 1,000 5875.00 | MSP430F2416TPMR 
4096 64 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 80-LQFP | 296-22686-1-ND#§@ 9.40 7.52 6.35 | 1,000 5875.00 | MSP430F2416TPNR 
48 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-22693-1-ND#§@ 9.75 8.78 7.79 | 1,000 7225.00 | MSP430F2616TPMR 
64 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 80-LQFP | 296-22694-1-ND4§@ 9.75 8.78 7.79 | 1,000 7225.00 | MSP430F2616TPNR 
92K 48 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-22687-1-ND#§@ 9.60 7.68 6.48 | 1,000 6000.00 | MSP430F2417TPMR 
64 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 80-LQFP | 296-22688-1-ND$§@ 9.60 7.68 6.48 | 1,000 6000.00 | MSP430F2417TPNR 
8192 | 48 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-22695-1-ND#§@ 10.08 9.08 8.05 | 1,000 7472.00 | MSP430F2617TPMR 
64 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 80-LQFP | 296-22696-1-ND$§@ 10.08 9.08 8.05 | 1,000 7472.00 | MSP430F2617TPNR 
64 3 3-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 113-BGA | 296-24136-1-ND¢§ NEW! 31.20 29.12 27.04 250 6630.00 | MSP430F2618TGQWTEP 
48 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-22689-1-ND#§@ 8.33 7.50 6.65 | 1,000 6175.00 | MSP430F2418TPMR 
64 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 80-LQFP | 296-22690-1-ND$§@ 8.33 7.50 6.65 | 1,000 6175.00 | MSP430F2418TPNR 
116K 8192 64 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 113-BGA | 296-23488-1-ND¢§@ NEW! 8.50 7.65 6.79 | 2,500 6197.00/M | MSP430F2418TZQWR 
48 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-22697-1-ND#§@ 10.58 9.53 8.45 | 1,000 7842.00 | MSP430F2618TPMR 
64 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 80-LQFP | 296-22698-1-ND$§@ 10.58 9.53 8.45 | 1,000 7842.00 | MSP430F2618TPNR 
64 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 113-BGA | 296-23487-1-ND¢§@ NEW! 10.75 9.68 8.58 | 2,500 7837.00/M | MSP430F2618TZQWR 
48 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-22691-1-ND#§@ 8.83 7.95 7.05 | 1,000 6546.00 | MSP430F2419TPMR 
420K 4096 64 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 80-LQFP | 296-22692-1-ND#§@ 8.83 7.95 7.05 | 1,000 6546.00 | MSP430F2419TPNR 
48 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-22699-1-ND#§@ 11.08 9.98 8.85 | 1,000 8213.00 | MSP430F2619TPMR 
64 10 8-Ch., 12-Bit 4 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 80-LQFP | 296-22700-1-ND4§@ 11.08 9.98 8.85 | 1,000 8213.00 | MSP430F2619TPNR 
Flash Based F3xx ROM/OTP Family with LCD Driver 
14 _ Slope =— DC-3.3MHz 2.5~5.5 56-SSOP | 296-2382-5-ND® 8.75 7.88 6.99 _ — | MSP430P315!DL 
14 _ Slope =— DC-3.3MHz 2.5~5.5 48-SSOP | 296-6512-5-ND® 8.75 7.88 6.99 _ — | MSP430P315SIDL 
14 _ 6-Ch., 14-Bit - DC-3.3MHz 2.5~5.5 68-PLCC | 296-6513-5-ND® 11.58 10.43 9.25 _ — | MSP430P325AlFN 
16K 512 14 =- 6-Ch., 14-Bit =— DC-3.3MHz 2.5 ~5.5 64-QFP | 296-6514-ND® 11.41 10.28 9.12 = — | MSP430P325AIPG 
14 col 6-Ch., 14-Bit = DC-3.3MHz 2.5 ~5.5 64-LQFP | 296-6515-ND@ 11.41 10.28 9.12 = — | MSP430P325AIPM 
14 — 6-Ch., 14-Bit =_ DC-3.3MHz 2.7~5.5 68-PLCC | 296-1409-5-ND 11.58 10.43 9.25 _ — | MSP430P3251FN 
14 = 6-Ch., 14-Bit = DC-3.3MHz 2.7~5.5 64-QFP = | 296-2383-ND 11.50 10.35 9.18 = — | MSP430P3251PG 
14 _ 6-Ch., 14-Bit = DC-3.3MHz 2.7 ~5.5 64-LQFP | 296-6516-ND@ 11.41 10.28 9.12 = — | MSP430P3251PM 
30K 4024 40 Slope 1 DC-3.8MHz 2.7~5.5 100-QFP | 296-2384-ND® 12.74 11.48 10.18 _ — | MSP430P337AIPJM 
40 Slope 1 DC-3.8MHz 2.7 ~5.5 100-QFP | 296-6517-ND@ 12.74 11.48 10.18 = — |MSP430P3371PJM 
Flash Based F4xx Family with LCD Driver 
4K 256 48 3 Slope _ DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-12084-ND 3.49 2.79 2.17 _ — | MSP430F412IPM 
48 3 Slope = DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-17323-1-ND$ 3.60 2.88 2.24 250 532.00 | MSP430F412IRTDT 
48 3 Slope = DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-12085-ND® 3.60 2.88 2.24 _ — | MSP430F413IPM 
48 3 Slope _- DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-17324-1-ND$o 3.71 2.97 2.31 250 548.75 | MSP430F413IRTDT 
8K 256 48 3 Slope — DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-17412-1-ND¥ 3.60 2.88 2.24 | 2,500 2016.00/M | MSP430F413IRTDR 
14 3 2X 16-Bit** 1 DC-8MHz 2.7 ~3.6 64-LQFP | 296-23730-1-ND¢@ NEW! 5.29 4.23 3.29 | 1,000 2996.00 | MSP430FE4232IPMR 
14 3 3X 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-17108-ND@ 5.40 4.32 3.36 = — | MSP430F4231PM 
14 3 3X 16-Bit** 1 DC-8.4MHz 2.7 ~ 3.6 64-LQFP | 296-16991-ND® 5.60 4.48 3.78 = — | MSP430FE4231PM 
12K 512 14 1 16-Bit** 1 DC-8MHz 2.7 ~ 3.6 64-LQFP | 296-23731-1-ND¢@ NEW! 5.51 4.41 3.43 | 1,000 3124.00 | MSP430FE4242IPMR 
32 3 5-Ch., 16-Bit** — DC-4.15MHz 1.8 ~ 3.6 48-SSOP | 296-18068-1-ND$* 6.10 4.88 4.12 | 1,000 3813.00 | MSP430F4250IDLR 
256 32 3 5-Ch., 16-Bit** _ DC-4.15MHz 1.8 ~ 3.6 48-VQFN | 296-19264-1-ND¢o 6.20 4.96 4.19 250 1007.50 | MSP430F4250IRGZT 
32 3 5-Ch., 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 48-SSOP | 296-22056-5-ND® 6.60 5.28 4.46 _ — | MSP430FG4250IDL 
32 3 5-Ch., 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 48-VQFN | 296-22057-1-ND$o 6.60 5.28 446 | 2,500 4092.00/M | MSP430FG4250IRGZR 
48 8 Slope _ DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-16766-ND® 4.05 3.24 2.52 _ — | MSP430F4151PM 
48 8 Slope _ DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-VOFN | 296-22753-1-ND¢o 4.16 3.33 2.59 250 615.25 | MSP430F4151RTDT 
16K 48 6 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 80-LQFP | 296-13721-ND@ 7.50 6.00 5.07 _ — | MSP430F4351PN 
48 6 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 100-LQFP | 296-12635-ND 7.70 6.16 5.20 — | MSP430F4351PZ 
512 48 6 Slope 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 80-LQFP | 296-22757-1-ND¢@ 6.00 4.80 4.05 | 1,000 3750.00 | MSP430F4351IPNR 
48 6 Slope 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 100-LQFP | 296-22758-1-ND$@ 6.00 4.80 4.05 | 1,000 3750.00 | MSP430F43511PZR 
14 3 3X 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-17109-ND® 5.40 4.32 3.65 — | MSP430F4251PM 
14 3 3X 16-Bit** 1 DC-8.4MHz 2.7 ~3.6 64-LQFP | 296-16992-ND® 6.20 4.96 4.19 _ — | MSP430FE4251PM 
14 1 16-Bit** 1 DC-8MHz 2.7 ~ 3.6 64-LQFP | 296-23732-1-ND¢@ NEW! 5.20 4.16 3.51 | 1,000 3250.00 | MSP430FE4252IPMR 
32 3 5-Ch., 16-Bit** =_ DC-4.15MHz 1.8 ~ 3.6 48-SSOP | 296-18069-1-ND¢@ 6.80 5.44 4.59 | 1,000 4250.00 | MSP430F4260IDLR 
256 32 3 5-Ch., 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 48-VQFN | 296-20939-1-ND¢o 6.90 5.52 4.66 250 1121.25 | MSP430F4260IRGZT 
32 3 5-Ch., 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 48-SSOP | 296-22058-1-ND$@ 7.20 5.76 4.86 | 1,000 4500.00 | MSP430FG4260IDLR 
24K 32 3 5-Ch., 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 48-VQFN | 296-22059-1-ND$o 7.20 5.76 4.86 | 2,500 4464.00/M | MSP430FG4260IRGZR 
48 6 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 80-LQFP | 296-13722-ND® 8.20 6.56 5.54 _ — | MSP430F4361PN 
4024 48 6 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 100-LQFP | 296-12636-ND@ 8.40 6.72 5.67 _ — | MSP430F4361PZ 
48 6 Slope 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 80-LQFP | 296-22759-1-ND¢@ 7.90 6.32 5.34 | 1,000 4938.00 | MSP430F4361IPNR 
48 6 Slope 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 100-LQFP | 296-22760-1-ND$@ 7.90 6.32 5.34 | 1,000 4938.00 | MSP430F4361IPZR 
32 3 5-Ch., 16-Bit** _ DC-4.15MHz 1.8 ~ 3.6 48-SSOP | 296-18070-1-ND$@ 7.30 5.84 4.93 | 1,000 4563.00 | MSP430F4270IDLR 
256 32 3 5-Ch., 16-Bit** =- DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 48-VOFN | 296-19679-1-ND$o 7.40 5.92 5.00 250 1202.50 | MSP430F4270IRGZT 
32 3 5-Ch., 16-Bit** _ DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 48-SSOP | 296-22060-1-ND$# 8.00 6.40 5.40 | 1,000 5000.00 | MSP430FG4270IDLR 
32 3 5-Ch., 16-Bit** = DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 48-VQFN | 296-22061-1-ND¢o 8.10 6.48 5.47 250 1316.25 | MSP430FG4270IRGZT 
48 8 Slope _ DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-16767-ND® 4.73 3.78 2.94 =_ — | MSP430F4171PM 
48 8 Slope _ DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-VQFN | 296-22755-1-ND¢o 4.84 3.87 3.01 250 715.00 | MSP430F417IRTDT 
48 6 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 80-LQFP | 296-13723-ND® 8.60 6.88 5.81 =_ — | MSP430F437IPN 
30K 48 6 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 100-LQFP | 296-12637-ND@ 8.80 7.04 5.94 _ — | MSP430F4371PZ 
48 6 Slope 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 80-LQFP | 296-22761-1-ND¢@ 8.10 6.48 5.47 | 1,000 5063.00 | MSP430F4371IPNR 
4024 48 6 Slope 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 100-LQFP | 296-22762-1-ND$@ 8.10 6.48 5.47 | 1,000 5063.00 | MSP430F43711PZR 
48 6 12-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 80-LQFP | 296-17011-ND@ 8.58 7.73 6.85 _ — | MSP430FG437IPN 
48 6 12-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 80-LQFP | 296-18611-1-ND¢# 8.58 7.73 6.85 | 1,000 6360.00 | MSP430FG437IPNR 
48 10 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 100-LQFP | 296-12638-ND@ 9.00 7.20 6.08 _ — | MSP430F4471PZ 
14 3 3X 16-Bit** 1 DC-8.4MHz 1.8 ~ 3.6 64-LQFP | 296-17110-ND 5.80 4.64 3.92 = — | MSP430F4271PM 
14 3 3X 16-Bit** 1 DC-8.4MHz 2.7 ~3.6 64-LQFP | 296-16993-ND® 6.60 5.28 4.46 — — | MSP430FE427IPM 
14 1 16-Bit** 1 DC-8MHz 2.7 ~3.6 64-LQFP | 296-23733-1-ND¢@ NEW! 5.50 4.40 3.72 | 1,000 3438.00 | MSP430FE4272IPMR 
48 10 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 100-LQFP | 296-12639-ND@ 9.60 7.68 6.48 =_ — | MSP430F4481PZ 
48K 2048 | 48 6 12-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 80-LQFP | 296-17012-ND@ 10.00 9.00 7.98 =— — | MSP430FG438IPN 
72 6 3X 16-Bit** = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 100-LQFP | 296-22914-1-ND¢@ 8.33 7.50 6.65 | 1,000 6175.00 | MSP430F4783IPZR 
48 10 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 100-LQFP | 296-12640-ND@ 8.58 7.73 6.85 =— — | MSP430F449|PZ 
60K 2048 48 6 12-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 80-LQFP | 296-17013-ND@ 11.00 9.90 8.78 _ — | MSP430FG439IPN 
48 5 3X 16-Bit** 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 80-LQFP | 296-24305-1-ND¢* NEW! 10.33 9.30 8.25 | 1,000 7657.00 | MSP430FG479IPNR 
48 5 3X 16-Bit** 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 113-BGA | 296-24306-1-ND¢@ NEW! 10.50 9.45 8.38 | 2,500 7655.00/M | MSP430FG479IZQWR 
90K 4096 | 80 10 12-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 100-LQFP | 296-21307-ND@ 12.41 11.18 9.91 = — | MSP430FG46161PZ 
8192 | 80 10 12-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 100-LQFP | 296-21308-ND@ 13.24 11.93 10.58 = — | MSP430FG46171PZ 
116K 8192 | 80 10 12-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 100-LQFP | 296-21309-ND@ 13.91 12.53 11.11 = — | MSP430FG46181PZ 
420K 4096 80 10 12-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 100-LQFP | 296-21294-ND@ 13.24 11.93 10.58 — — | MSP430FG46191PZ 
80 10 12-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 113-BGA | 296-23094-1-ND¢@ 13.41 12.08 10.71 | 2,500 9781.00/M | MSP430FG4619IZQWR 
Flash Based F5xx Family — RoHS Compliant 
428K 16 67 15 16-Ch., 12-Bit 2 DC-18MHz 2.2 ~3.6 80-LQFP | 296-23762-1-ND} NEW! 6.60 5.28 4.46 | 1,000 4125.00 | MSP430F5418IPNR 
87 15 16-Ch., 12-Bit 4 DC-18MHz 2.2 ~3.6 100-LQFP | 296-23763-1-ND$ NEW! 7.30 5.84 4.93 | 1,000 4563.00 | MSP430F5419IPZR 
199K 16 67 15 16-Ch., 12-Bit 2 DC-18MHz 2.2 ~3.6 80-LQFP | 296-23764-1-ND¢ NEW! 7.80 6.24 5.27 | 1,000 5375.00 | MSP430F5435IPNR 
87 15 16-Ch., 12-Bit 4 DC-18MHz 2.2 ~3.6 100-LQFP | 296-23765-1-ND$ NEW! 8.60 6.88 5.81 | 1,000 5375.00 | MSP430F5436IPZR 
67 15 16-Ch., 12-Bit 2 DC-18MHz 2.2 ~3.6 80-LQFP | 296-23766-1-ND¢ NEW! 8.80 7.04 5.94 | 1,000 5500.00 | MSP430F5437IPNR 
256K 16 87 15 16-Ch., 12-Bit 4 DC-18MHz 2.2 ~3.6 100-LQFP | 296-23450-ND$ 9.70 7.76 6.55 = — | MSP430F54381PZ 
87 15 16-Ch., 12-Bit 4 DC-18MHz 2.2 ~3.6 100-LQFP | 296-23859-1-ND$ NEW! 9.70 7.76 6.55 | 1,000 6063.00 | MSP430F5438IPZR 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. ** Sigma Delta + Cut Tape § Operating Temperature: -40°C ~ 105°C + Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


vi TEXAS _ ; 
INSTRUMENTS Digital Signal Processors 
TMS320C6000™ Family 


TMS320C6000™ DSP Platform — Combining high-performance hardware with considerable development resources, TI's which features a wide range of fully code-compatible devices, consists of the TMS320C64x™, TMS320DM64x™ and 
C6000™ DSP platform provides cost efficiency and low power dissipation. Raising the bar in performance, the C6000 DSP ~TMS320C62x™ DSP fixed-point generations as well as the TMS320C67x™ DSP floating-point generation. Optimal for 
platform offers the industry's fastest DSPs running at clock speeds up to 720 MHz and scalable to 1 GHz. The platform, designers working on targeted broadband infrastructure, performance audio and imaging applications. 


RAM (Bytes) DMA Operating Voltage Frequency | Total Internal Power(W) Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Program | Data | McBSPtt | (Channels) com Timers | Core 1/0 MIPS (MHz) (Full Device Power) Package | Part No. 1] 25 100 Part No. 
TMS320C62x (Fixed Point, 
2 160 HPI/16 2 1.8 3.3 1336 167 1.0 256-BGA | 296-12560-ND® 43.13 40.25 37.38 | TMS320C6211BGFN167 
4K / 4K / 64Kt 2 160 HPI/16 2 1.8 3.3 1200 150 0.9 256-BGA | 296-10747-ND® 33.81 31.56 29.31 | TMS32006211GFN150 
2 160 HPI/16 2 1.8 3.3 1200 150 0.9 256-BGA | 296-12559-ND@ 34.50 32.20 29.90 | TMS320C6211BGFN150 
2 4 HPI/16 2 1.8 3.3 1600 200 1.3 352-FC/CSP | 296-10744-ND® 132.53 123.69 114.86 | TMS32006201GJL200 
2 4 HPI/16 2 1.8 3.3 1600 200 1.3 352-FC/CSP | 296-10743-ND® 132.53 123.69 114.86 | TMS32006201GJC200 
64K 64K 2 4 Exp. Bus / 32 2 15 3.3 1600 200 0.8 288-BGA | 296-13381-5-ND® 33.53 31.29 29.06 | TMS320C6204GLW200 
2 4 Exp. Bus / 32 2 15 3.3 1600 200 0.8 288-BGA | 296-12672-ND® 16.49 14.85 13.17) TMS320C6204GHK200 
2 4 PCI / 32 2 1.5 3.3 1600 200 0.8 288-BGA | 296-12673-ND 16.05 14.98 13.91 [TMS320C6205GHK200 
2 4 PCI/32 2 15 3.3 1600 200 0.8 288-BGA | 296-19385-ND® 16.05 14.98 13.91 [TMS32006205ZHK200 
3 4 Exp. Bus / 32 2 15 3.3 2400 300 1.0 384-FC/CSP | 296-14380-ND® 107.63 100.45 93.28 | TMS320C6202BGNY300 
3 4 Exp. Bus / 32 2 15 3.3 2400 300 1.0 352-FCBGA | 296-14381-ND® 107.63 100.45 93.28 | TMS320C6202BGNZ300 
256K 128K 3 4 Exp. Bus / 32 2 1.5 3.3 2000 250 0.9 384-FC/CSP | 296-15122-5-ND@ 89.70 83.72 77.74 | TMS320C6202BGNY250 
3 4 Exp. Bus / 32 2 1.5 3.3 2000 250 0.9 352-BGA | 296-15123-5-ND® 89.70 83.72 77.74 |TMS320C6202BGNZ250 
3 4 Exp. Bus / 32 2 1.8 3.3 2000 250 21 352-FC/CSP_| 296-10745-ND® 176.25 164.50 152.75 | TMS320C6202GJL250 
3 4 Exp. Bus / 32 2 1.8 3.3 2000 250 2.1 384-FC/CSP_| 296-10746-ND® 176.25 164.50 152.75 | TMS320C6202GLS250 
3 4 Exp. Bus / 32 2 15 3.3 2400 300 1.3 384-FC/CSP | 296-13801-ND® 114.30 106.68 99.06 | TMS320C6203BGNY300 
384K 512K 3 4 Exp. Bus / 32 2 1.5 3.3 2400 300 1.3 352-FCBGA | 296-14756-5-ND® 114.30 106.68 99.06 | TMS320C6203BGNZ300 
3 4 Exp. Bus / 32 2 15 3.3 2000 250 1 384-FC/CSP | 296-13800-ND® 96.90 90.44 83.98 | TMS320C6203BGNY173 
3 4 Exp. Bus / 32 2 1.5 3.3 2000 250 11 352-BGA__| 296-15124-5-ND® 96.90 90.44 83.98 | TMS320C6203BGNZ173 
RAM (Bytes) Total Internal 
L1 Program Cache/ Enhanced me Power 5 
L1 Data Cache/ DMA Operating Voltage Frequency (W) Digi-Key Price Each Texas Instruments 
L2 Unified RAM/Cache | McBSPtt | (Channels) com Timers| Core VO MIPS (MHz) | (Full Device Power) | Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS320C64x (Fixed Point) 
3+UTOPIA 64 PCI / HPI 32/16 3 1.4 3.3 4800 600 1.06 532-BGA | 296-14385-ND@ 156.08 145.67 135.27 | TMS32C6415DGLZ6E3 
16K /16K/ 1M 3 64 HPI 32/16 3 1.4 3.3 | 4800¢ 600 1.06 532-BGA | 296-14383-ND@ 148.26 138.38 128.50 | TMS32C6414DGLZ6E3 
3 64 HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 4000¢ 500 0.64 532-BGA | 296-14382-ND® 123.56 115.32 107.09 | TMS32C6414DGLZ5E0 
3 64 HPI 32/16 3 1.2 3.3 5760 720 1.70 532-BGA__ | 296-17757-ND 145.43 135.73 126.04 | TMS32006414TGLZ7 
2 64 PCI / HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 2400$ 300 0.64 532-FCBGA | 296-15114-ND® 59.64 55.67 51.69 | TMS320C6411GLZ 
46K / 16K / 256K 2 64 HPI 32/16 3 1.2 3.3 4000 500 1.00 288-FCBGA | 296-17479-ND 35.55 33.18 30.81 | TMS320C6413GTS500 
2 64 PCI/HPI/EMAC] 3 1.4 3.3 4800 600 1.50 548-BGA | 296-18663-ND@ 68.93 64.33 59.74 | TMS32006412ZDK600 
2 64 HPI 32/16 3 1.2 3.3 4000 500 1.00 288-FCBGA | 296-18664-ND® 35.55 33.18 30.81 | TMS32006413ZTS500 
46K / 16K / 512K 2 64 HPI 32/16 3 1.4 3.3 4800 600 1.50 288-FCBGA | 296-17480-ND 66.23 61.81 57.40 |TMS320C6418GTS600 
2 64 HPI 32/16 3 1.4 3.3 4800 600 1.70 288-FCBGA | 296-19388-ND@ 66.23 61.81 57.40_|TMS32006418ZTS600 
3 64 HPI 32/16 3 1.2 3.3 5760 720 1.36 532-BGA | 296-19386-ND® 145.43 135.73 126.04 | TMS320C6414TZLZ7 
3 64 HPI 32/16 3 1.2 3.3 5760 720 1.70 532-BGA | 296-17487-ND 196.58 183.47 170.37 | TMS32C6414EGLZ7E3 
16K / 16K / 1024K 3 64 HPI 32/16 3 1.2 3.3 5760 720 1.70 532-BGA | 296-17488-ND 206.93 193.13 179.34 | TMS32C6415EGLZ7E3 
3 64 PCI / HPI 32/16 3 1.2 3.3 4000 500 _ 532-FCBGA | 296-23817-ND@ NEW! | 248.49 231.93 215.36 |SM32C6415EGLZ50SEP 
3 64 HPI 32/16 3 1.2 3.3 5760 720 1.70 532-BGA | 296-17489-ND 227.63 212.45 197.28 | TMS32C6416EGLZ7E3 
2 64 PCI / HPI 32/16 3 1:2 3.3 5760 720 1.36 532-BGA__|296-19387-ND@ 153.00 142.80 132.60 | TMS32006415TZLZ7 
= 64 HPI 16 3 1.2 3.3 4104 513 — 361-BGA | 296-21972-ND® 42.30 39.48 36.66 | TMS320DM6441ZWT 
32K / 80K / 64K 3 64 HPI 16 3 1.2 3.3 4752 594 1.12 361-BGA | 296-21260-ND@ 48.23 45.01 41.80 | TMS320DM6443ZWT 
_ 64 HPI 16 2 1.2 3.3 4752 594 cond 361-BGA | 296-23577-ND 53.48 49.91 46.35 _| TMS320DM6446AZWT 
32K / 32K /3072K 2 64 EMAC 6 1.2 1.8 = 1000 = 561-FCBGA |296-23805-ND@ NEW! | 337.28 314.79 292.31 [TMX320C6474ZUN 
TMS320DM355 
16K / BK / 32K = 64 — 4 13 3.3 — 216 — 337-BGA | 296-23301-ND 19.50 18.20 16.90 | TMS320DM355ZCE216 
= 64 = 4 13 3.3 = 270 = 337-BGA__ | 296-23302-ND 27.83 25.97 24.12 | TMS320DM355ZCE270 
NEW! TMX320DM365 - RoHS Compliant NEW! 
16K / 8K / 32K 1 64 HPI 16 / EMAC 4 | 1.2/1.35| 3.3/1.8 = 300 = 338-NFBGA |296-24397-ND 48.83 45.57 42.32 | TMX320DM365AZCE 
RAM (Bytes) DMA Operating Voltage Frequency | Total Internal Power (W) Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Program/Data McBSPtt | (Channels); COM |Timers| Core 1/0 MFLOPS (MHz) (Full Device Power) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS320C67x (Floating Point) 
4K / 4K / 64Kt 2 160 HPI/ 16 2 14 3.3 1500 250 0.9 272-BGA | 296-17464-ND 24.30 22.68 21.06 |1MS32006711DGDP250 
4K / 4K / 64K 2 160 HPI/16 2 1.2 3.3 1200 200 0.9 272-BGA | 296-19389-ND@ 22.50 21.00 19.50 |TMS320C6711DZDP200 
4K/ 4K / 64K 2 160 — 2 1.2 3.3 900 150 0.7 272-BGA | 296-19390-ND® 20.03 18.69 17.36 | TMS32006712DZDP150 
4K / 4K / 256K 2 160 HPI/ 16 2 14 3.3 1800 300 1.6 272-BGA | 296-19391-ND@ 45.83 42.77 39.72 | TMS320C6713BZDP300 
4K / 4K / 256Kt 2 160 HPI/16 2 1.2 3.3 1800 300 = 272-BGA__| 296-23624-ND@ NEW! 94.50 88.20 81.90 | SM32C6713BGDPM30EP 
4K / 64K / 192Kt 2 160 HPI/ 16 2 1.4 3.3 1800 300 _ 272-BGA | 296-17377-ND 45.83 42.77 39.72 |TMS320C6713BGDP300 
4K / 64K / 192Kt 2 160 HPI/ 16 2 1.2 3.3 1200 200 1.0 208-HLOFP | 296-17378-ND@ 26.40 24.64 22.88 | TMS320C6713BPYP200 
4K / 64K / 192Kt 2 160 HPI/ 16 2 2 3.3 1000 225 1.0 272-BGA | 296-18277-ND@ 34.58 32.27 29.97 | TMS320C6713BZDP225 
32K / 32K / 256K _ 320 HPI/ 16 2 1.2 3.3 1800 300 = 176-HLOFP |296-23783-ND® NEW! 19.58 18.27 16.97) TMX320C6745APTP3 
32K / 32K / 256K = 320 HPI/16 2 1.2 3.3 1800 300 = 256-BGA | 296-23784-ND@ NEW! 18.23 17.01 15.80 | TMX320C6747ZKB3 
32K / 64K / 384K = DMAX = 1 1.2 3.3 1200 200 0.8 144-TQFP | 296-21721-ND® 10.83 9.75 8.65 |TMS320C6720BRFP200 
32K / 256K / 384K 2 DMAX UHPI 1 1.2 3.3 2100 225 1.0 144-TQFP |296-21424-ND® 16.20 15.12 14.04 | TMSDC6722BRFPA225 
32K / 32K / 512Kt 2 160 HPI/ 16 2: 1.2 3.3 1200 200 0.8 272-BGA__|296-17149-ND 22.50 21.00 19.50 _|TMS320C6711DGDP200 


@ RoHS Compliant + Includes on-chip Turbo (TCP) and Viterbi (VCP! 


co-processors +t Multi-Channel Buffered Serial Port Enhanced DMA f¢ Format represents cache memory architecture: [program cache] / [data cache] / [unified cache] 


TMS320C5000™ Family 


TMS320C5000™ DSP Platform options and small packaging, this platform provides designers a lead in today’s portable Internet and wireless 
The C5000™ DSP platform offers a broad portfolio, including the OMAP5910 processor, which integrates a TMS320C55x™ communication markets. Optimal for designers of power-sensitive systems, the C5000 DSP platform offers power 
DSP core with a Tl-enhanced ARM® on a single chip. With the industry's most power-efficient performance, peripheral consumption as low as 0.33 mA/MHz and performance up to 600 MIPS. 6 channel DMA Controller per core. 


RAM ROM Operating Voltage | Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Bytes) | (Bytes) | USB | ADC | 12C | RTC | McBSPtt| MMC/SD | Timers | MIPS | Core 170 (MHz) | Package |Part No. 1 25 100 | Part No. 
TMS320C55x (Fixed Point) 

30K 32K — _ Y 2 — 3 600 1.26 3.3 300 201-BGA | 296-17379-ND 9.00 7.20 6.08 | TMS320VC5501GZZ300 
32K = = ¥ 2 = 3 600 1.26 3.3 300 176-LQFP | 296-17380-ND@ 9.00 7.20 6.08 | TMS320VC5501PGF300 
32K _ _ Y 3 _ 3 400 1.26 3.3 200 201-BGA | 296-17381-ND 10.50 9.45 8.38 | TMS320VC5502GZZ200 
32K _ - ¥ 3 _— 3 600 1.26 3.3 200 201-BGA | 296-17405-ND 13.49 12.15 10.78 | TMS320VC5502GZZ300 
32K = = ¥ = 3 3 600 1.26 3.3 300 176-LQFP | 296-17382-ND@ 13.49 12.15 10.78 | TMS320VC5502PGF300 

64K 64K _ _ Y Y 3 _ 2 400 1.6 PW 200 179-BGA |296-17383-ND 11.25 10.13 8.98 | TMS320VC5503GHH 
64K _ _ ¥ Ni 3 — 2 400 1.6 27 200 144-LQFP | 296-17384-ND 11.25 10.13 8.98 ) TMS320VC5503PGE 
64K ¥ bd Y xy 3 Y 2 400 1.6 27 200 144-LQFP | 296-17287-ND@ 15.74 14.18 12.57 | TMS320VC5507PGE 
64K ¥ ¥ ¥. Y 3 ¥, 2 400 1.6 2.7 200 179-BGA | 296-17286-ND 15.74 14.18 12.57 _| TMS320VC5507GHH 
64K Y _ Mf Y 3 =— 2 400 1.2 3.3 200 144-LQFP | 296-21422-ND@ 10.83 9.75 8.65 / TMS320VC5506PGE 

128K 64K ¥ _ Y Y 3 — 2 400 ile 3.3 200 179-BGA | 296-21423-ND@ 10.83 9.75 8.65 | TMS320VC5506ZHH 
64K Y = ¥ ¥. 3 = 3 216 1.2 2.7 ~ 3.6 108 179-BGA_[296-21421-ND@ NEW! | 10.83 9.75 8.65 | TMS320VC5506GHH 

256K 64K Y Y ¥; Y 3 Y 2 288 1.6 3.3 200 179-BGA |296-16701-ND 21.60 20.16 18.72 | TMS320VC5509AGHH 
64K ¥. ¥ Y ¥. 3 x. 2 288 1.6 3.3 200 144-LQFP | 296-17351-ND@ 21.60 20.16 18.72 _| TMS320VC5509APGE 

320K 32K = = = = 3 = 2 400 1.6 3.3 200 240-BGA_ | 296-14199-5-ND. 25.28 23.59 21.91 | TMS320VC5510AGGW2 

@ RoHS Compliant tt Multi-Channel Buffered Serial Port ® 1TDM port (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 747 


I} TEXAS Digital Signal Processors 


INSTRUMENTS Ree 
TMS320C5000™ Family (Cont) 
RAM ROM DAT/PRO Operating Voltage Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Bytes) | (Bytes) | (ADDR) Bytes | McBSP{t Core 0 com Timers (MHz) MIPS Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS320C54x (Fixed Point) 
6K 48K 64K/64K 2 3.3 3.3 HPI 8 1 50 50 128-LQFP | 296-2014-5-ND 23.42 21.86 20.30 | TMS320LC545APBK-50 
10K 56K 64K/64K 2 3.3 3.3 HPI 8 1 66 66 100-LQFP | 296-1930-5-ND® 16.77 15.66 14.54 | TMS320LC541BPZ-66 
8K 128K/2M 2 1.8 3.3 HPI 8 2 50 50 144-LQFP | 296-12148-5-ND 7.00 5.60 4.73 | TMS320VC5401PGE50 
16K 8K 128K/2M 2 1.8 3.3 HPI 8 2 50 50 144-BGA | 296-12147-5-ND 7.00 5.60 4.73 | TMS320VC5401GGU50 
8K 128K/2M 2 1.8 3.3 HPI 8 2 50 50 144-BGA | 296-19392-ND@ 6.80 5.44 4.59 | TMS320VC5401ZGU50 
8K 128K/2M 2 18 1.8-3.6 HPI 8 2 80 80 144-BGA | 296-10759-ND@ 9.16 8.25 7.32 | TMS320UC5402GGU-80 
8K 128K/2M 2 1.8 3.3 HPI 8 2 100 100 144-BGA | 296-10761-ND@ 9.16 8.25 7.32 | TMS320VC5402GGU100 
8K 128K/2M 2 1.8 1.8-3.6 HPI 8 2 80 80 144-LQFP | 296-10760-ND® 9.16 8.25 7.32 | TMS320UC5402PGE-80 
8K 128K/2M 2 1.8 3.3 HPI 8 2 100 100 144-LQFP | 296-10762-ND@ 9.16 8.25 7.32__| TMS320VC5402PGE100 
32K 32K 128K/16M 3 1.6 3.3 HPI 8 1 160 160 144-BGA | 296-12676-ND 16.35 15.26 14.17 | TMS320VC5402AGGU16 
32K 128K/16M 3 1.6 3.3 HPI 8 1 160 160 144-LQFP | 296-12677-ND® 16.35 15.26 14.17 | TMS320VC5402APGE16 
32K 128K/16M 3 1.6 3.3 HPI 8 1 160 160 144-BGA _ | 296-19393-ND@ 16.35 15.26 14.17 | TMS320VC5402AZGU16 
128K 128K/16M 3 15 3.3 HPI 8/16 2 120 120 144-BGA | 296-17150-ND 13.33 12.00 10.64 | TMS320VC5404GGU 
128K 128K/16M 3 15 3.3 HPI 8/16 2 120 120 144-LQFP | 296-15712-ND@ 13.33 12.00 10.64 | TMS320VC5404PGE 
32K 128K/16M 3 1.5 3.3 HPI 8/16 1 120 120 144-BGA | 296-12073-ND@ 18.45 17.22 15.99 | TMS320VC5409AGGU12 
32K 128K/16M 3 1.6 3.3 HPI 8/16 1 160 160 144-BGA | 296-12074-ND 20.48 19.11 17.75 | TMS320VC5409AGGU16 
32K 128K/16M 3 15 3.3 HPI 8/16 1 120 120 144-LQFP | 296-12075-ND@ 18.45 17.22 15.99 | TMS320VC5409APGE12 
32K 128K/16M 3 1.6 3.3 HPI 8/16 1 160 160 144-LQFP | 296-12076-ND® 20.48 19.11 17.75 | TMS320VC5409APGE16 
32K 128K/16M 3 1.8 1.8-3.6 HPI 8/16 1 100 80 144-BGA | 296-12112-ND@ 23.10 21.56 20.02 | TMS320UC5409GGU-80 
64K 32K 128K/16M 3 18 3.3 HPI 8/16 1 100 100 144-BGA | 296-10763-ND@ 15.68 14.63 13.59 | TMS320VC5409GGU100 
32K 128K/16M 3 1.8 3.3 HPI 8/16 1 100 100 144-LQFP | 296-10764-ND@ 15.68 14.63 13.59 | TMS320VC5409PGE100 
32K 128K/16M 3 1.8 1.8-3.6 HPI 8/16 1 100 80 144-LQFP | 296-12146-5-ND® 23.10 21.56 20.02 | TMS320UC5409PGE-80 
32K 64K/64K 30 2.5: 3.3 HPI 8 1 80 80 144-BGA | 296-1933-5-ND. 35.91 33.52 31.13 | TMS320VC549GGU-80 
32K 64K/64K 30 25 3.3 HPI 8 1 100 100 144-BGA | 296-2016-5-ND. 39.54 36.91 34.27 _| TMS320VC549GGU-100 
32K 64K/64K 30 2.5 3.3 HPI 8 1 80 80 144-LQFP | 296-1935-5-ND@ 35.91 33.52 31.13 | TMS320VC549PGE-80 
256K 64K/64K 2 15 3.3 HPI 8 2 118 118 144-BGA | 296-15033-ND@ 14.96 13.47 11.95 )TMS320C54V90AGGU 
80K 256K 64K/64K 2 1.5 3.3 HPI 8 2 118 118 144-LQFP | 296-15034-ND® 14.96 13.47 11.95 | TMS320C54V90APGE 
256K 64K/64K 2 15 3.3 HPI 8 2 118 118 144-BGA | 296-16933-ND@ 14.96 13.47 11.95 )TMS320C54V90BGGU 
256K 64K/64K 2 15 3.3 HPI 8 2 118 118 144-LQFP | 296-16934-ND@ 14.96 13.47 11.95 | TMS320C54V90BPGE 
32K 128K/16M 3 15 3.3 HPI 8/16 1 120 120 144-BGA | 296-12077-ND@ 22.20 20.72 19.24 | TMS320VC5410AGGU12 
428K 32K 128K/16M 3 1.6 3.3 HPI 8/16 1 160 160 144-BGA | 296-12078-ND 24.68 23.03 21.39 | TMS320VC5410AGGU16 
32K 128K/16M 3 1.5 3.3 HPI 8/16 1 120 120 144-LQFP | 296-12079-ND® 22.20 20.72 19.24 | TMS320VC5410APGE12 
32K 128K/16M 3 1.6 3.3 HPI 8/16 1 160 160 144-LQFP | 296-12080-ND@ 24.68 23.03 21.39 | TMS320VC5410APGE16 
32K 128K/16M 3 1.5 3.3 HPI 8/16 1 120 120 144-BGA | 296-12168-ND@ 37.05 34.58 32.11 | TMS320VC5416GGU120 
256K 32K 128K/16M 3 1.6 3.3 HPI 8/16 1 160 160 144-BGA | 296-11660-ND 41.10 38.36 35.62 | TMS320VC5416GGU160 
32K 128K/16M 3 1.5 3.3 HPI 8/16 1 120 120 144-LQFP | 296-12169-ND@ 37.05 34.58 32.11 | TMS320VC5416PGE120 
32K 128K/16M 3 1.6 3.3 HPI 8/16 1 160 160 144-LQFP | 296-12170-ND® 41.10 38.36 35.62 _| TMS320VC5416PGE160 
384K — 32K 6 1.8 3.3 HPI 16 2 100 200 144-BGA | 296-10767-ND@ 90.68 84.63 78.59 | TMS320VC5420GGU200 
= 32K 6 1.8 3.3 HPI 16 2 100 200 144-LQFP | 296-12191-ND® 90.68 84.63 78.59 | TMS320VC5420PGE200 
512K 8K 32K 6 1.8 3.3 HPI 16 2 100 200 144-BGA | 296-10768-ND@ 92.93 86.73 80.54 | TMS320VC5421GGU200 
8K 32K 6 1.8 3.3 HPI 16 2 100 200 144-LQFP | 296-10769-ND@ 92.93 86.73 80.54 | TMS320VC5421PGE200 
1280K = 32K 12 1.6 3.3 HPI 16 4 133 532 169-BGA | 296-15127-5-ND® 162.98 152.11 141.25 | TMS320VC5441GGU 


@ RoHS Compliant tt Multi-Channel Buffered Serial Port © 1TDM port 


TMS320C54x Family — ARM7 + C54x 


The TMS320VC5470 integrates a DSP subsystem based on the TMS320C54x architecture and a RISC microcontroller an external memory interface, and two McBSPs. The MCU subsystem includes three timers, general 
subsystem based on the ARM7TDMI core. The DSP subsystem includes 72Kx16-bit SRAM, a timer, a DMA controller, purpose I/O, and an external memory interface. 


RAM Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
CPU (Bytes) Serial Ports Timers Miscellaneous Ethernet (MHz) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
DSP + RISC (Fixed Point) — 1.8V Core, 3.3V I/O 
C54x 144K 2 McBSP 1 PLL, API — 100 7 1 if 
ARM7TDMI 16K 12C, SPI, 2 UARTs (1 IRDA) 9 PLL wo a 475 257-BGA 296-12751-ND 19.13 17.85 16.58 | TMS320VC5470GHK 
C54x 144K 2 McBSP 1 PLL, API _ 100 7 a "i 
ARM7TDMI 16K 120, SPI, 2 UARTs (1 IRDA) 2 PLL; wD | 10/100, MAC 475 aiacamm 2D anes) TAS 7 A80F | IMeecavGe malik 
OMAP — ARMS + C55x 
OMAP Processors integrating the command and control functionality of ARM, coupled with low-power, real-time signal developers to program using familiar development environments by supporting leading operating systems such as 
processing capabilities of a DSP. Microsoft® Windows® CE.NET, Linux®, and Tl’s DSP/BIOS real-time scalable kernel. This open development environment 


The OMAP59xx platform is ideal for portable data terminal applications such as portable medical devices (portable makes it possible for designers to deliver innovative products to the market faster, utilizing familiar tools, a standard 
defibrillation, home medical test and analysis) asset and inventory management, (parcel tracking and location, stock application programming interface (API) and a seamless interface to the DSP through an optimized interprocessor 
inventory and replenishment, real-time data capture with analysis and interpretation) and point of sale (sales and communication mechanism. The built-in interprocessor communication mechanism eliminates the need for developers to 
membership processing, merchandising and pricing management verification and authentication) It enables embedded program the RISC and DSP independently resulting in reduced programming efforts. 


RAM | ROM Operating Voltage | Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
CPU (Bytes) | (Bytes) Serial Ports Timers Miscellaneous Core 0 (MHz) | Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
Fixed Point 
2 McBSP, 2 MCSI, 3 Video Accel., MMU 
Pero — 32k | 1 McBSP,USB1.1,126, | gan wi lye | — Lcd, Camera, 16 |'8275') 450 | 289-BGA |296-16744-ND 38.10 35.56 33.02 | OMAPS910uGzG2 
uwire, IRDA, 3 UARTS » WOT, RTC, MMU ; 
2 McBSP, 2 MCSI, 3 Video Accel., MMU 
ARSE — 32k | 1 MeBSP,USB1.1,12c, |, hor TDI | “icp, camera, 16 |'8275') 450 | 289-BGA |296-17462-ND 38.10 35.56 ~—«-33.02 |OMAPS910JGDY2 
uwire, IRDA, 3 UARTS 71 WOT, RTC, MMU : 
2 McBSP, 2 MCSI, 3 Video Accel., MMU 
ipa ‘Kt 32K | 1McBSP, USB 1.1, 126, | 9 BOP tWOT |” “icp, camera, 16 |18275'| 450 | 289-BGA |296-18502-ND@ 38.10 35.56 +~—«-33,02 |OMAPS910JzzG2 
wire, IRDA, 3 UARTS » WOT, RTC, MMU ; 
cae ||" Ge0K 2 McBSP, 2 MCSI, 1432-BiGP, | 3 Video Accel., MMU a aoa) 
arweprm | 2soKt | 32k | 1 McBSP, UsB 1.1, 2c, 2 16-Bit WO, LCD, Camera, 16 | '8275| 492 | 289-BGA |296-20671-ND 36.15 33.74 ~—«-31.33 |OMAPS912zz6 
uwire, IRDA,3UARTS | 1 32-kHz OS, 1RTC RTC, MMU ; 
2 McBSP, 2 MCSI, 3 UARTS, 3 Video Accel., MMU 
Sitios aeokt 32K | USB1.1, USBOTG, 1McBSP, | . goon MOT. | LCD, Camera, 16 | 18275) 492 | 289-BGA |296-20940-ND@ 36.15 33.74 ~—«-31.33 |OMAPS912zDY 
wire, 12C, HDQ, SPI, V-Link 1 WOT, RTC, MMU ; 
ella 2 SPI, 12C, 164-BitGP, | 3 Multichannel Audio 
arMosees-S| os0ka | 1024K | USB1.1 OHCI, USB 2.00TG | 164-BitGP WOT |serialPorts, MMC, SD,] 1.2 | 1.8/3.3 | 300 | 256-BGA ]296-23789-ND@ NEW!| 29.40 27.44 25.48. |XOMAPL137ZKB3 
EMAC, HPI, 3 UARTS 1RTC spI0, LD 
@ RoHS Compliant — + Shared with C55x CPU = & Shared with 128K RAM Memory * External memory interfaces may use 1.8, 2.75, or 3.3V nominal (Continued) 


Digi@Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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INSTRUMENTS Digital Signal Processors (Cont) 


OMAP — EVM 


Featuring the OMAP35x high-performance Superscalar ARM® Cortex™-A8 with NEON co-processing this EVM kit will allow Hardware Includes: e OMAP35x-based Target Board Processor * 128 MB LPDDR/128 MB oneNAND Flash or similar capacity 
developers to evaluate and jump-start development. Equipped with daughter card expansion connections, the OMAP35x EVM __ and function » Touch screen LCD display with stylus * Landscape/Portrait modes « International Power supply with EURO 


can be used to prototype complete systems and is upgradable to support future OMAP35x processors. and US power cords * Serial and USB cables 
RAM | ROM Operating Voltage | Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
CPU (Bytes) | (Bytes) Serial Ports Timers Core 0 (MHz) Package | Part No. il 25 100 Part No. 
Fixed Point 
600 MHz ARM Cortex A8 | 64K 112K | 5MCBSP, 312C, 4MCSPI,1HS | 12GP, 2WDT, US OTG = 3.3 600 515-FCBGA | 296-23175-ND 75.08 70.07 65.07 | XOMAP3530BCBB 
TMS320C3x Family 
RAM ROM Operating | Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(32-Bit Word) (32-Bit Word) DMA Timers MIPS Voltage (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS320C3x (Floating Point) 
512 Supports Bootloader 2 2 20 5V 40 0~85 144-QFP | 296-1928-5-ND 15.84 14.79 13.73 | TMS320C32PCM40 


TMS320C2000™ Family 


The C2000™ DSP platform offers the most comprehensive line of DSP solutions driving the digital control revolution, the of on-chip peripherals such as Flash memory, ultrafast A/D converters as well as robust CAN modules, the C2000 DSP 
C2000 DSP platform provides the industry’s highest performing and most code-efficient DSPs. With a unique combination _ platform sets the standard for performance and peripheral integration. 


Flash RAM ROM Operating Voltage Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(16-Bit Word) (16-Bit Word) (16-Bit Word) | Timers | Serial Core 1/0 (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS320C 20x (Fixed Point) 
32K 4.5K _ 1 2 3.3 5 40 0~70 100-LQFP | 296-2007-5-ND® 26.54 24.77 23.00 | TMS320F206PZ 
4.5K 32K 1 2 3.3 § 80 0~70 100-TQFP | 296-2001-5-ND® 17.36 16.20 15.05 | TMS320C206PZ80 
4.5K 32K 1 2 3.3 5 80 -40 ~ 85 100-TQFP | 296-2002-5-ND® 19.08 17.81 16.54 | TMS320C206PZA80 
= 4.5K 32K 1 2 3.3 3.3 80 0~70 100-LQFP | 296-2012-5-ND 19.08 17.81 16.54 | TMS320LC206PZ80 
4.5K 32K 1 2 3.3 3.3 80 -40 ~ 85 100-LQFP | 296-2013-5-ND 20.99 19.59 18.19 | TMS320LC206PZA80 
Flash RAM Boot ROM = 
(16-Bit (16-Bit (16-Bit PWM Operating | Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Word) Word) Word) EMIF | Timers | Chan. | SPI Sci | CAN Voltage (MHz) (°C) Package | Part No. ‘ 25 100 Part No. 
TMS320C24x (Fixed Point) — 1.8V Core, 3.3V I/O, 40MIPS 
544 _ =_ 2 8 Y Y ¥ 5 20 0~70 144-LQFP | 296-10755-ND® 18.87 17.62 16.36 | TMS320F243PGE 
544 = = 2 8 Y ¥. Y 5 20 0~70 64-QFP 296-10753-ND® 16.70 15.59 14.47 | TMS320F241PG 
544 = = 2 8 Y Y Y 5 20 0~70 38-PLCC | 296-10750-5-ND® 18.02 16.82 15.62 | TMS320F241FN 
aK 1K 256 =_ 2 7 _ Y _ 3.3 40 -40 ~ 125 64-PQFP | 296-12545-ND® 13.08 11.78 10.45 | TMS320LF2402APGS 
1K 256 = 2 7 = Y = 3.3 40 -40 ~ 85 64-LQFP | 296-12544-ND@ 11.83 10.65 9.45 | TMS320LF2402APGA 
1K 256 =_ 2 7 _ Y _ 3.3 40 -40 ~ 85 32-LQFP | 296-14411-ND® 7.00 5.60 4.73 | TMS320LF2401AVFA 
1K 256 = 2 7 = Y =- 3.3 40 -40 ~ 125 32-LQFP | 296-19288-1-ND@A 7.70 6.16 5.20 | TMS320LF2401AVFS 
1K 256 = 2 7 _ 4 = 3.3 40 -40 ~ 125 32-LOFP | 296-19288-2-ND@0 1251.25/250 TMS320LF2401AVFS 
iRK 1K 256 =— 2 8 Y Y Y 3.3 40 -40 ~ 125 64-LQFP | 296-12675-ND® 15.16 13.65 12.11 | TMS320LF2403APAGS 
1K 256 = 2 8 Y 4 ¥ 3.3 40 -40 ~ 85 64-LQFP | 296-12674-ND@ 13.74 12.38 10.98 | TMS320LF2403APAGA 
2.5K 256 ¥: 4 16 ¥: ¥ y 3.3 40 -40 ~ 125 144-LQFP | 296-12549-ND® 16.24 14.63 12.97 | TMS320LF2407APGES 
99K 2.5K 256 =_ 4 16 Y Y Y 3.3 40 -40 ~ 85 144-LQFP | 296-12548-ND@ 14.74 13.28 11.78 | TMS320LF2407APGEA 
2.5K 256 _ 4 16 Y Y Y 3.3 40 -40 ~ 125 100-LQFP | 296-12547-ND 15.33 13.80 12.24 | TMS320LF2406APZS 
2.5K 256 - 4 16 Y ¥: Me 3.3 40 -40 ~ 85 100-LQFP | 296-12546-ND® 13.91 12.53 11.11 | TMS320LF2406APZA 
Flash RAM ROM Boot ROM Operating a5 Price Each 
(16-Bit | (16-Bit | (16-Bit | (16-Bit PWM Voltage Frequency | Temperature Digi-Key Texas Instruments 
Word) | Word) | Word) Word) |McBSP| EMIF | Timers} Chan. | SPI | SCI | CAN Core (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS320C28x Family (Fixed Point) — 3.3V I/O 
6K 1K 4K _ _ 9 8 Yo) YY. 1.8 60 -40 ~ 85 100-LQFP | 296-21874-ND® 6.50 5.20 4.39 | TMS320F28015PZA 
6K 1K 4K _ _ 9 8 b ae Aah 1.8 60 -40 ~ 85 100-LQFP | 296-21875-ND® 7.00 5.60 4.73 | TMS320F28016PZA 
6K 1K 4K _ _ 9 8 Yoyo) Y 1.8 60 -40 ~ 85 100-LQFP | 296-21876-ND® 7.80 6.24 5.27 | TMS320F2801PZA-60 
6K 2K 4K _ _ 9 8 ¥ 1 Y 1.8 100 -40 ~ 85 100-BGA |296-18320-ND® 9.66 8.70 7.72 | TMS320F2801GGMA 
48K 6K 2K 4K _ _— 9 8 Y 1 Y 1.8 100 -40 ~ 125 100-BGA |296-18321-ND® 10.66 9.60 8.52 | TMS320F2801GGMS 
6K 2K 4K _ _ 9 8 Y 1 ¥. 1.8 100 -40 ~ 85 100-LQFP | 296-18322-ND@ 9.66 8.70 7.72 | TMS320F2801PZA 
6K 2K 4K _ _ 9 8 Y 1 Y 1.8 100 -40 ~ 125 100-LQFP | 296-18323-ND@ 10.66 9.60 8.52 | TMS320F2801PZS 
6K 2K 4K _— _ 9 8 Y 1 Y 1.8 100 -40 ~ 85 100-BGA | 296-18324-ND® 9.66 8.70 7.72 | TMS320F2801ZGMA 
6K 2K 4K _ _— 9 8 Y 1 * 1.8 100 -40 ~ 125 100-BGA |296-18325-ND® 10.66 9.60 8.52 | TMS320F2801ZGMS 
12K 2K 8K _— _ 3 8 1 1|/— 1.8 40 -40 ~ 85 38-TSSOP | 296-24217-ND@ NEW! 5.90 4.72 3.99 | TMX320F28023DAA 
6K 1K 4K _ _ 9 8 an cal 4 1.8 60 -40 ~ 85 100-LQFP | 296-21719-ND® 9.60 7.68 6.48 | TMS320F2802PZA-60 
10K 2K 4K _ _ 15 16 Y 2 Y 1.8 100 -40 ~ 85 100-BGA | 296-18326-ND@ 14.49 13.05 11.58 | TMS320F2806GGMA 
10K 2K 4K _ _— 15 16 Y 2 Y 1.8 100 -40 ~ 125 100-BGA | 296-18327-ND® 15.99 14.40 12.77 | TMS320F2806GGMS 
10K 2K 4K _ _ 15 16 Y 2 Y 1.8 100 -40 ~ 85 100-LQFP | 296-18328-ND® 14.49 13.05 11.58 | TMS320F2806PZA 
10K 2K 4K _— — 15 16 Y | 2 Y 1.8 100 -40 ~ 125 100-LQFP | 296-18329-ND@ 15.99 14.40 12.77 | TMS320F2806PZS 
32K 10K 2K 4K _— _— 15 16 Y | 2 Yi 1.8 100 -40 ~ 85 100-BGA |296-18330-ND@ 14.49 13.05 11.58 | TMS320F2806ZGMA 
10K 2K 4K _ _ 15 16 Y | 2 Y 1.8 100 -40 ~ 125 100-BGA | 296-18331-ND® 15.99 14.40 12.77 | TMS320F2806ZGMS 
12K 64K 8K _ _ 9 16 2 2 1 1.8 100 -40 ~ 85 100-LQFP | 296-19599-ND® 11.83 10.65 9.45 | TMS320F2802PZA 
12K 64K 8K _ _— 9 16 2 2 1 1.8 100 -40 ~ 125 100-LQFP | 296-19600-ND® 13.08 11.78 10.45 | TMS320F2802PZS 
12K 64K 8K _— _— 9 16 2 2 1 1.8 100 -40 ~ 85 100-BGA |296-19601-ND® 11.83 10.65 9.45 | TMS320F2802ZGMA 
12K 64K 8K _ _— 9 16 2 2 1 1.8 100 -40 ~ 125 100-BGA |296-19602-ND@ 13.08 11.78 10.45 | TMS320F2802ZGMS 
@ RoHS Compliant ACutTape Tape and Reel (Continued) 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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wide A e 
INSTRUMENTS Digital Signal Processors Reel 
TMS320C2000™ Family (Cont.) 
Flash | RAM ROM | Boot ROM Operating 5 
(16-Bit | (16-Bit | (16-Bit| (16-Bit PWM Voltage Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Word) | Word) | Word) Word) /McBSP| EMIF | Timers} Chan. | SPI | SCI | CAN Core (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
10K 1K 4K od _ 19 16 YY J=+ 1.8 100 -40 ~ 85 100-LQFP | 296-21877-ND® 16.58 14.93 13.24 | TMS320F28044PZA 
12K 2K 8K _ _— 3 3 1 1 1.8 60 -40 ~ 85 48-LQFP | 296-24123-ND® NEW! 7.80 6.24 5.27 | TMX320F28027PTA 
18K 2K 4K _ _ 15 16 Y | 2 ¥: 1.8 100 -40 ~ 85 100-BGA | 296-18332-ND@ 17.40 16.24 15.08 | TMS320F2808GGMA 
18K 2K 4K _ _ 15 16 Y | 2 ¥: 1.8 100 -40 ~ 125 100-BGA |296-18333-ND@ 19.20 17.92 16.64 | TMS320F2808GGMS 
18K 2K 4K _ = 15 16 Y 2 : 1.8 100 -40 ~ 85 100-LQFP | 296-18334-ND® 17.40 16.24 15.08 | TMS320F2808PZA 
18K 2K 4K _ _ 15 16 Y | 2 Y 1.8 100 -40 ~ 125 100-LQFP | 296-18335-ND@ 19.20 17.92 16.64 | TMS320F2808PZS 
64K 18K 2K 4K _ _ 15 16 Y 2 Y 1.8 100 -40 ~ 85 100-BGA |296-18336-ND® 17.40 16.24 15.08 | TMS320F2808ZGMA 
18K 2K 4K _— _ 15 16 Y 2 Y 1.8 100 -40 ~ 125 100-BGA |296-18337-ND® 19.20 17.92 16.64 | TMS320F2808ZGMS 
18K 1K 4K _ _ 15 16 4 2 2 1.8 100 -40 ~ 85 128-LQFP | 296-15987-5-ND® 20.78 19.39 18.01 | TMS320F2810PBKA 
18K 1K 4K _ _ 15 16 4 2 2 1.8 100 -40 ~ 125 128-LQFP | 296-17277-ND® 26.40 24.64 22.88 | TMS320F2810PBKQ 
18K 1K 4K _ _ 15 16 4 2 2 1.8 100 -40 ~ 85 128-LQFP | 296-15988-5-ND® 22.13 20.65 19.18 | TMS320F2811PBKA 
18K 1K 4K _ _— 15 16 4 2 2 1.8 100 -40 ~ 125 128-LQFP | 296-17278-ND® 28.13 26.25 24.38 | TMS320F2811PBKQ 
2K 2K 8K _— _— 4 14 2 1 Y 1.8 60 -40 ~ 125 80-LQFP | 296-24449-ND@ NEW! 9.16 8.25 7.32 | TMX320F28035PNT 
18K 1K 4K _ _ 15 16 4 2 2 1.8 100 -40 ~ 85 100-BGA |296-21878-ND 19.43 18.13 16.84 | TMS320F2809GGMA 
18K 1K 4K _ _ 15 16 4 2 2 1.8 100 -40 ~ 85 100-LQFP | 296-21879-ND® 19.43 18.13 16.84 | TMS320F2809PZA 
18K 1K 4K _— _— 15 16 4 2 2 1.8 100 -40 ~ 85 100-BGA |296-21880-ND@ 19.43 18.13 16.84 | TMS320F2809ZGMA 
428K 18K 1K 4K ¥: Y 4 16 Y | 2 Y 1.8 150 -40 ~ 85 179-BGA | 296-15989-5-ND 23.63 22.05 20.48 | TMS320F2812GHHA 
18K 1K 4K x ¥ 4 16 Y 2 Y 1.8 150 -40 ~ 125 179-BGA = |296-17279-ND 30.00 28.00 26.00 | TMS320F2812GHHQ 
18K 1K 4K x: ¥. 4 16 Y | 2 Y 1.8 150 -40 ~ 125 176-LQFP | 296-17280-ND® 30.00 28.00 26.00 | TMS320F2812PGFQ 
18K 2K 4K ¥. ¥: 7 16 Y 2 Y 1.9 150 -40 ~ 85 179-BGA | 296-18338-ND® 23.63 22.05 20.48 | TMS320F2812ZHHA 
18K 2K 4K Y x: 7 16 Y 2 Y 1.9 150 -40 ~ 125 179-BGA | 296-18339-ND® 26.03 24.29 22.56 | TMS320F2812ZHHS 
20K 20K 8K _— _— 4 12 al 1 Y 1.8 60 -40 ~ 125 64-TQFP | 296-24448-ND@ NEW! 8.83 7.95 7.05 | TMX320F28035PAGT 
32K 1K 8K ¥: _— 7 1 Y 2 Y 1.8 150 -40 ~ 85 128-LQFP | 296-18916-ND® 15.24 13.73 12.17 | TMS320R2811PBKA 
32K 1K 8K x. _ 7 1 Y | 2 ¥: 1.8 150 -40 ~ 125 128-LQFP | 296-18917-ND@ 17.48 16.31 15.15 | TMS320R2811PBKQ 
256K 32K 1K 8K Xv. _ 7 1 Y | 2 Y 1.8 150 -40 ~ 85 176-LQFP | 296-18918-ND@ 15.98 14.91 13.85 | TMS320R2812PGFA 
32K 1K 8K Y _ 7 1 Y 2 Y 1.8 150 -40 ~ 125 176-LQFP | 296-18919-ND® 20.33 18.97 17.62 | TMS320R2812PGFQ 
36K 2K 8K Y Y 4 16 Miri) 22. Y 1.9 150 -40 ~ 85 176-LQFP | 296-15990-5-ND® 23.63 22.05 20.48 | TMS320F2812PGFA 
68K 2K 8K 2 i 4 18 1 3 2 1.9 150 -40 ~ 85 176-LQFP | 296-23871-ND@ NEW! 21.83 20.37 18.92 | TMS320F28235PGFA 
512K 68K 2K 8K 2 1 4 18 if 3 2 1.9 150 -40 ~ 85 176-LQFP | 296-23660-ND@ NEW! 23.48 21.91 20.35 | TMS320F28335PGFA 
68K 2K 8K 2 1 4 18 1 3 2 1.9 150 -40 ~ 85 179-BGA | 296-22069-ND® NEW! 29.93 27.93 25.94 | TMS320F28335ZHHA 
NEW! Delfino™ Microcontroller — RoHS Compliant NEW! 
- 130K _ 8K 2 Y 3 6 2 3 2 11 200 -40 ~ 105 179-BGA | 296-24215-ND 20.25 18.90 17.55 | TMX320C028343ZHH 
- 258K - 8K 2 Y 3 6 2 3 2 1:2 300 -40 ~ 105 256-BGA | 296-24216-ND 29.55 27.58 25.61 | TMX320C28346ZEP 
@ RoHS Compliant ACutTape 4 Tape and Reel 


TMS470 Family 


The TMS470 is derived from the 32-bit ARM7TDMI® core. This industry standard architecture includes two instruction 


between instruction sets and also provides run time decompression. Typical applications include industrial systems, 


sets, a 32-bit instructions for fast execution and 16-bit instructions for high code density. It allows unlimited switching medical instrumentation, consumer electronics, data processing and many other general purpose embedded applications. 


Flash RAM Timer V0 Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(KB) (KB) Channels ADC SPI scl CAN2 3.3V (MHz) Package _ | Part No. 1 25 100 | Part No. 
TMS470R1x 
64 8 13 8 Ch, 10-Bit 2 2 Scc 40 48 80-LQFP 296-19270-ND® 8.90 7.12 6.01 | TMS470R1A64PNT 
128 8 16 16 Ch, 10-Bit 2 2 SCC 50 48 100-LQFP | 296-19267-ND® 9.60 7.68 6.48 | TMS470R1A128PZ-T 
256 12 16 16 Ch, 10-Bit 2 2 scc 50 48 100-LQFP | 296-17754-ND® 9.76 8.79 7.80 | TMS470R1A256PZ 
256 12 16 16 Ch, 10-Bit Z 2 scc 50 48 100-LQFP | 296-19268-ND® 9.66 8.70 7.72 | TMS470R1A256PZ-T 
288 16 12 12 Ch, 10-Bit 2 2 Scc 57 48 144-LQFP =| 296-18723-ND 11.33 10.20 9.05 | TMS470R1A288PGEA 
288 16 12 12 Ch, 10-Bit 2 2 Scc 57 48 144-LQFP | 296-21881-ND® 11.33 10.20 9.05 | TMS470R1A288PGET 
288 16 12 12 Ch, 10-Bit 2 2 SCC 57 48 100-LQFP | 296-21882-ND® 10.83 9.75 8.65 | TMS470R1A288PZ-T 
384 32 16 12 Ch, 10-Bit 2 2 SCC 94 48 144-LQFP =| 296-18724-ND® 12.91 11.63 10.31 | TMS470R1A384PGET 
384 32 16 12 Ch, 10-Bit 2 2 scc 94 48 100-LQFP | 296-19292-ND 12.41 11.18 9.91 | TMS470R1A384PZ-T 
512 32 32 16 Ch, 10-Bit 3 2 HECC 86 60 144-LQFP =| 296-19855-ND 14.99 13.50 11.97 | TMS470R1B512PGET 
768 48 32 16 Ch, 10-Bit 5 2 HECC 87 60 144-LQFP =| 296-19271-ND 19.43 18.13 16.84 | TMS470R1B768PGE 
768 48 32 16 Ch, 10-Bit 5 2 HECC 87 60 144-LQFP = | 296-19335-ND® 17.93 16.73 15.54 | TMS470R1B768PGET 
1000 64 16 12 Ch, 10-Bit 2 3 HECC 93 60 144-LQFP =| 296-18591-ND® 20.78 19.39 18.01 | TMS470R1B1MPGEA 
@ RoHS Compliant 


DSP Starter Kits 


A wide variety of DSP boards and development kits are available from TI and TI's 
third party network. Products include development boards, evaluation modules, 
hardware/software bundles and DSP Starter Kits (DSKs) designed to accelerate 
the application design process from concept through production. DSP Starter 


Kits are bundled with a DSK-version of TI's Code Composer Studio Development 
Tools. These provide an excellent platform to evaluate Tl DSP and development 
tools, quickly develop prototypes, demos and proof-of-concept applications at a 
very affordable getting started price. 


Kit Contents: 


¢ Development Board « Parallel PC Cable * US Power Supply »* CD-ROM 
containing documentation and DSK version of Code Composer Studio 


(TMDSEZD2407: EzDSP version of Code Composer Studio) 


Digi-Key Price Texas Instruments Digi-Key Price Texas Instruments Digi-Key Price Texas Instruments 
Part No. Each Part No. Part No. Each Part No. Part No. Each Part No. 
296-23057-ND 154.72 | TMDSADP1420 296-23048-ND 1495.10 | TMDSEMUUSB 296-23046-ND 3595.23 | TMDSCCSALL-1 
206 23064 ND 15576 |TMDsOSK:3 706-5828 ND “zs02s |TMDSEZD207 aauhues eH: « urea 
296-23050-ND 514.01 TMDSDSK5509 296-23002-ND 495.02 | TMDSEZS2812 AIS mlaee || LubeSD eran 
296-15827-ND 410.17 | TMDSDSK5510 296-23055-ND 410.17 __ | TMDSEZD2812 296-23003-ND 407.00 | TMDS-FET470R1B1M 
296-15829-ND 410.17 | TMDSDSK5416 296-23058-ND 7995.13 | TMDSEVIM642 296-23542-ND NEW! 71.65 | TMDSCNCD28335 
296-23038-ND 514.01 TMDSDSK6416-TE 296-23035-ND 2495.16 TMDSEVM6446 296-23544-ND NEW! 102.80 TMDSDOCK28335 
296-23036-ND 617.85 | TMDSDSK6455 296-23039-ND 2495.16 | TMDSEVM6446-0E 

296-23855-ND NEW! 514.01 TMDSEZ28335 
296-15831-ND 410.17 | TMDSDSK6713 296-23049-ND 623.04 | TMDSSUBALL es 
296-23541-ND NEW! 61.27 _ | TMDSCNCD2808 296-23122-ND 1295.06 | TMDXxDVP648 AED OTA), AUT /TMDXOSKL(S7BET 
296-23543-ND NEW! 92.42 TMDSDOCK2808 296-23045-ND 514.01 TMDXEZ28044 296-24231-ND NEW! 362.40 TMDSENRGYKIT 


750 (uszo010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1 TEXAS 
INSTRUMENTS 


eXpressDSP™ Code Composer Studio™ 


CCStudio’s comprehensive, integrated development environment brings complete build and debug tooling, 
world-class compilers and industry unique analysis and visualization capabilities via JTAG Real-Time Data 
Exchange (RTDX) to quickly find and fix problems. The real-time foundation provided by TI’s DSP/BIOS™ 
kernel, RTDX™ and TI's simulation capabilities, offers key features such as real-time analysis and advanced 
data and system visualization, which results in the highest level of host/target integration in the DSP 
industry. In addition, CCStudio is engineered around an open plug-in architecture that enables developers to 
integrate additional third-party plug-in tools to customize their development environment for specific project 
requirements. 

Includes: ¢ C/C++ compiler, assembler and linker (code generation tools) with C++, UML, MATLAB and VAB 
support in compiler CCStudio Key Features: « Integrated development environment with tightly integrated 
editor, debugger, visual project management system, profiler and Probe Points™ * Advanced watch windows, 


local and global variable windows and profiler capabilities * Update Advisor - live update capability for the 
latest tools, drivers and software releases ¢ Real-Time Data Exchange (RTDX) between host and target 
* Real-time analysis and data visualization tools ¢ File I/O Probe Points and graphical algorithm scope probes 
¢ Interactive profiling and advanced graphical signal analysis * GEL function support for automation activities 
such as regression testing * Automated testing and customization via scripting * Multiprocessor debugging 


Minimum System Requirements: * 233MHz or higher Pentium compatible CPU » 600MB of free 
hard disk space * 64MB of RAM * SVGA (800 x 600) display * Internet Explorer (4.0 or later) or Netscape 
Navigator (4.7 or later) * Local CD-ROM drive 


Supported Operating Systems for Code Composer Studio: » Microsoft Windows 98 (SP1 and SE) « Micro- 
soft Windows NT (SP6) * Microsoft Windows 2000 (SP1 and SP2) » Microsoft Windows XP 


Digi-Key Price Texas Instruments 
Description Part No. Each Part No. 
C6000 Code Composer Studio Software for 320C6X 296-16633-ND 3181.58 TMDSCCS6000-1 
C2000 Code Composer Studio Software for 320C2X 296-16632-ND 514.01 TMDSCCS2000-1 


5-6K Interface Evaluation Module 


The interface board consists of two signal conditioning sites, two serial EVM sites and a parallel EVM site. Three position screw terminals J1 and J2 and two position screw terminals J6, J8, J9 and J11 provides access to a 
common power bus routed to all sites. The 5-6K Interface board is intended to provide Data Converter customers with the greatest amount of flexibility for the evaluation of Data Acquisition Products from Texas Instruments. 


It maintains a compatible interface with the TMS320 Series (DSP). 
Features: 


* Provides all necessary voltages for device under test ¢ Bit clock for codecs * Flexible interface to popular TI DSP’s * General codec requirements are addressed 


OG= 1 CSS OSND feces tata Sala tev cn eta a eal teh attite dae ata ao nic rN Ae saa Succes sie truie ale 


SPECTRUM 
[PAL Emulator Kits 


INCORPORATED 
Starter Kit for TMS320C6416 DSP 


Hardware Features: * Texas Instruments TMS320C6416 DSP operating at 1GHz * TLV320AIC23 codec 
* 2M x 64 on board SDRAM * 512K bytes of on board Flash ROM Software Features: * TMS320C6416 
specific Code Composer Studio from Texas Instruments * Test/sample code provided to reduce coding 
time Includes: * TMS320C6416 (1GHz) DSK Board * Code Composer Studio for C6416 DSK * USB Cable 
* AC Power Cord(s) and Power Supply * Quick Start Guide »* Technical Reference (includes schematics) 
* Customer Support Guide 


TONSSTND 2 chieicscciaiaecsds tien seecatiacisudsbdanieudcia tani stacaceeias Leoakieideaiabaniasawsabeees $579.38 


Starter Kit for TMS320C6713 


Hardware Features: * Texas Instruments TMS320C6713 DSP operating at 225MHz * TLV320AIC codec 
* 2M x 32 on board SDRAM * 512K bytes of on board Flash ROM Software Features: ¢ TMS320C6713 DSK 
specific Code Composer Studio from Texas Instruments * Test/sample code provided to reduce coding time 
Includes: ¢ TMS320C6713 DSK Board * Code Composer Studio for C6713 DSK * USB Cable * AC Power 
Cord(s) and Power Supply * Quick Start Guide »* Technical Reference (includes schematics) * Customer 
Support Guide 


TONSQSND acsseticsacniasecs dt iheis ceed diaries ¥aiabdagen tacts TanisbacecenisedMekividaraandaeaaaarneress $466.88 


Emulator XDS510 USB JTAG 14 pin 


Hardware Features: ¢ Supports Texas Instruments Digital Signal Processors and Microcontrollers with JTAG 
interface Includes: * XDS510 USB JTAG Emulator * USB Cable * CD-ROM with drivers 


TOMQOONND : ooe sc cicaeaisigcicdawieratandn nesdhedesedanersicaeaasnds Makadsaababoeeeeiad dedbadeaaacnniedne $989.00 


Emulator C2000 Series XDS510LC JTAG 


Hardware Features: « Supports Texas Instruments C2000 Digital Signal Processors with JTAG interface 
Includes: * C2000 Series XDS510LC JTAG Emulator * USB cable * CD-ROM with drivers 


TOUIOAIND i csssinintinrcrasonndactaadedeateetian dante tabu sdaGisantetaated eds ateneeacaaesndus Leamwonadieatod $280.13 


Emulator XDS510 USB JTAG with 14 pin Target Adapter Cable 


Hardware Features: « USB bus powered * Supports Texas Instruments Digital Signal Processors and Micro- 
controllers with JTAG interface: F24xx, F28xx, C54xx, C55xx, C67xx, C672x, C62xx, C641x, C642x, C645x, 
DM64x, DaVinci™, DM355, TMS470, TMS570, OMAP™ Includes: * XDS510 USB Plus JTAG Emulator 
¢ 14-pin Target Adapter Cable * USB Cable * CD-ROM with drivers 


TONSOSND 2102s sees ates adeeis. dikes ceca peacesvasiedaaehuscaeTisisideasbeniaranePanideaiiasaglgraniatae $1495.00 


Emulator XDS510 USB Galvanic JTAG 


Hardware Features: « Supports Texas Instruments Digital Signal Processors and Microcontrollers with JTAG 
interface: F24xx, F28xx, C54xx, C55xx, C67xx, C672x, C62xx, C641x, C642x, C645x, DM64x, DaVinci™, 
DM355, TMS470, TMS570, OMAP™ ¢ USB Bus powered Includes: * XDS510 USB Galvanic JTAG Emula- 
tor * USB Cable * CD-ROM with drivers 


TOTSTONND s cicsiseniecacresiss sanndisniees esinaicele Sa's'ecine Gla tine Waid ata Zale aitilea uile'e cla caaldinatssaleuteatataateiehindtesian $1995.00 


TMS320DM355 Digital Video Evaluation Module 


Hardware Features: * Texas Instruments TMS320DM355 Processor operating at 216MHz ¢ One Video 
input port, supports composite or S Video * One Composite Video DAC output * 128 Mbytes DDR2 DRAM 
* Two Gbytes NAND Flash * Two SD/MMC card interfaces or One SD/MMC and CE-ATA disk drive inter- 
face * AIC33 Stereo Codec Software Features: * Compatible with Code Composer Studio™ Software 
Included in Kit: * MontaVista Pro Demonstration Tools * Tl eXpressDSP™ Linux Based DVSDK Includes: 
* TMS320DM355 EVM »* 5V Power Supply with Line Cords * RS-232 Cable * Ethernet Cable ¢ Universal IR 
Remote Control * DVEVM Setup Guide »* Technical Reference * DVEVM Getting Started Guide 

MOZOGS-ND . cicsisenaie state snnacekath scaled ade edactiee ass ee adedd sbi esinn sled tales ua tealinds senueeaniebninne sind $579.38 


DM6437 Digital Video Development Platform 


Hardware Features: Texas Instruments TMS320DM6437 DSP operating up to 600MHz * One TVP5146M2 
Video Decoder * Four video DAC outputs * 128 Mbytes of DDR2 DRAM » 16 Mbytes of Flash memory, 64 
Mbytes NAND Flash, 2 Mbytes SDRAM «¢ AIC33 stereo codec * 12C interface * 10/100 Ethernet Interface 
Software Features: * Compatible with Code Composer Studio 3.3 Software Included in Kit: * Board Spe- 
cific version of Code Composer Studio * Codec Engine * Codec evaluation including: H.264, MPEG-4, G.711 
* Network Developer's Kit (NDK) Evaluation (Real-time TCP/IP stack) * PC-based demo video application and 
sample Audio/Video Files * SoC Analyzer for system-level tuning and optimization »* Video, Imaging, Audio, 
and Speech Codecs Includes: * TMS320DM6437 EVM Board * 5V Power Supply with Line Cords * Techni- 
cal Reference manual * USB Cable * Ethernet Cable * Board Software * Board Support Library 


LOZOTSAND 26 scan vesamisdahsssantodeakasanseddesadaatediaa.sdnaned saaesmakesinandpnadieadeaapnaddsnaanenades $579.38 


XDS560R USB JTAG Emulator with 20-pin CTl JTAG Header 


Hardware Features: * Supports Texas Instruments Digital Signal Processors and Microcontrollers with JTAG 
interface: F24xx, F28xx, C54xx, C55xx, C67xx, C672x, C62xx, C641x, C642x, C645x, DM64x, DaVinci™, 
DM355, TMS470, TMS570, OMAP™ Includes: * XDS560R USB JTAG Emulator with 20-pin CT] JTAG 
Header * USB Cable * CD-ROM with drivers 


702560-ND.. . $2498.99 


XDS560R USB JTAG Emulator with 14-pin JTAG Header 


Hardware Features: * Supports Texas Instruments Digital Signal Processors and Microcontrollers with JTAG 
interface: F24xx, F28xx, C54xx, C55xx, C67xx, C672x, C62xx, C641x, C642x, C645x, DM64x, DaVinci™, 
DM355, TMS470, TMS570, OMAP™ Includes: * XDS560R USB JTAG Emulator with 14-pin JTAG Header 
* USB Cable * CD-ROM with drivers * Power Supply 


MOZSGQAND 5s cos siein saa ne ooinaleatatehawtea ddlen semis Meals ssid dina eee na eldindle aula sdaides nals Y a enadie $2498.99 


eZdsp™ F2812 for TMS320F2812 DSP 


Hardware Features: * TMS320F2812 Digital Signal Processor in socket operating at 150MHz * 18K on chip 
RAM * 128K on chip Flash ROM * Compatible with eZdsp Wire Wrap Prototype Card Software Features: 
* Compatible with C2000 Code Composer from Texas Instruments * Compatible with SDFlash programming 
utility from Spectrum Digital Includes: * eZdsp F2812 with DSP in socket * Power Supply ° Parallel port 
cable * CD-ROM with eZdsp specific Code Composer for C2xxx * CD-ROM with sample code, manual and 
schematics 


761129-ND.. .. $527.63 


eZdsp™ F2808 for TMS320F2808 DSP 


Hardware Features: * TMS320F2808 Digital Signal Controller in socket, operating at 100MHz * 64K words 
on chip Flash ROM ° 256K bits serial I2C EEPROM memory « Compatible with eZdsp Wire Wrap Prototype 
Card Software Features: * Compatible with C2000 Code Composer from Texas Instruments * Compatible 
with SDFlash programming utility from Spectrum Digital Includes: * eZdsp F2808 »* Power Supply * USB 
Cable * CD-ROM with eZdsp specific Code Composer for C2xxx * CD-ROM with sample code, manual and 
schematics 


TEAASZOND oo iccessveunciedscberncueathae'snneee dsleaie aneasdiaiee gaia tides maaueidiedde sama siddabielndueiad slenaas's $527.63 


eZdsp™ F28335 Board 


Hardware Features: * TMS320F28335 Digital Signal Controller in socket, operating at 150MHz »* On chip 
32-bit floating point unit * 68K bytes on-chip RAM * 512K bytes on-chip Flash Memory Software Features: 
* eZdsp F28335 Code Composer Studio DSK Tools * Compatible with SDFlash programming utility from 
Spectrum Digital Includes: * eZdsp F28335 Board * eZdsp F28335 Code Composer Studio DSK tools * USB 
Cable * Quick Start Guide * Technical Reference Manual * 5V Power Supply with 3 line cords 


MGAASSAND ricci sin cieanuiewidcledanisnehaalees diule balsa stnatels nadia sitatesnadetindtevnaaieddiadteamduennd seaman $579.38 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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8032 Microcontroller Core 
ky 


Flash Programmable System Devices 


uPSD is a family of 8-bit microcontrollers built on an 8032 microcontroller core. uPSD features a flexible memory structure, programmable logic, and rich peripheral set that includes devices with USB and JTAG debug/emulation. These, along with 
analog and supervisor functions, makes uPSD an ideal solution for a wide variety of embedded control applications. 


Flash Size Main Flash SRAM Device Speed No. of Operating Timer/ Supply Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Kbit) (Bytes) (Bytes) (MHz) 1/0 Pins Counters Voltage Package _| Part No. 1 10 100 Part No. 
64K 2K 40 37 3 5.0 52-TQFP =| 497-2363-ND® 10.67 10.27 7.80 |UPSD3212C-40T6 
512 64K 2K 40 46 3 5.0 80-TQFP | 497-2364-ND 12.00 11.54 8.77 | UPSD3212C-40U6 
64K 2K 24 46 3 3.0 80-TQFP | 497-2366-ND® 10.61 9.70 7.67 |UPSD3212CV-24U6 
128K 8K 40 37 3 5.0 52-TQFP | 497-2367-ND® 14.43 13.84 10.53 | UPSD3233B-40T6 
128K 8K 40 46 3 5.0 80-TQFP | 497-2368-ND® 15.49 14.85 11.30 | UPSD3233B-40U6 
1K 128K 8K 24 37 3 3.0 52-TQFP | 497-2369-ND@ 14.43 13.84 10.53 | UPSD3233BV-24T6 
128K 8K 24 46 3 3.0 80-TQFP | 497-2370-ND@ 15.49 14.85 11.30 | UPSD3233BV-24U6 
128K 32K 24 37 3 3.0 52-TQFP | 497-2375-ND@ 16.47 15.78 12.01 UPSD3253BV-24T6 
256K 8K 40 37 3 5.0 52-TQFP | 497-2371-ND@ 16.21 15.54 11.83 | UPSD3234A-40T6 
256K 8K 40 46 3 5.0 80-TQFP | 497-2372-ND 17.28 16.56 12.60 | UPSD3234A-40U6 
256K 8K 24 46 3 3.0 80-TQFP | 497-2373-ND® 16.28 15.61 11.88 | UPSD3234BV-24U6 
- 256K 32K 40 37 3 5.0 52-TQFP | 497-2376-ND® 19.20 18.40 14.00 | UPSD3254A-40T6 
256K 32K 40 46 3 5.0 80-TQFP | 497-2377-ND® 20.26 19.42 14.78 | UPSD3254A-40U6 
256K 32K 24 46 3 3.0 80-TQFP | 497-2378-ND® 18.22 17.46 13.29 | UPSD3254BV-24U6 
64K 4K 40 3x 8 Bit 3 5 52-TQFP | 497-5655-ND® 9.09 8.74 6.65 |UPSD3422EB40T6 
64K 4K 40 3x 8 Bit 3 5 80-TQFP | 497-5656-ND® 9.61 9.24 7.03 |UPSD3422EB40U6 
64K 4K 40 3x 8 Bit 3 3 52-TQFP | 497-5657-ND@ 8.04 7.34 5.81 UPSD3422EVB40T6 
128K 8K 40 3x 8 Bit 3 5 52-TQFP | 497-5659-ND® 10.82 10.41 7.91 UPSD3433EB40T6 
128K 8K 40 3x 8 Bit 3 5 80-TQFP | 497-5660-ND® 11.34 10.91 8.29 |UPSD3433EB40U6 
128K 8K 40 3x 8 Bit 3 3 52-TQFP | 497-5661-ND@ 10.82 10.41 7.91 UPSD3433EVB40T6 
32K 128K 8K 40 3x 8 Bit 3 3 80-TQFP | 497-5662-ND@ 11.34 10.90 8.29 |UPSD3433EVB40U6 
256K 8K 40 3x 8 Bit 3 5 52-TQFP | 497-5663-ND® 11.24 10.81 8.22 |UPSD3434EB40T6 
256K 8K 40 3x 8 Bit 3 5 80-TQFP | 497-5664-ND® 11.78 11.33 8.61 UPSD3434EB40U6 
256K 32K 40 3x 8 Bit 3 3 52-TQFP | 497-5667-ND® 12.69 12.16 9.26 |UPSD3454EB40T6 
256K 32K 40 3x 8 Bit 3 3 80-TQFP | 497-5668-ND® 13.19 12.65 9.62 |UPSD3454EB40U6 
256K 32K 40 3x 8 Bit 3 5 52-TQFP | 497-5669-ND® 12.69 12.16 9.26 |UPSD3454EVB40T6 
256K 32K 40 3x 8 Bit 3 5 80-TQFP | 497-5670-ND@ 13.19 12.65 9.62 |UPSD3454EVB40U6 
16K 2K 40 37 3 3.3 52-TQFP | 497-4890-ND@ 10.71 10.30 7.83 | UPSD3312D-40T6 
32K 4K 40 35 3 3.3 52-TQFP | 497-4904-ND@ 12.11 11.65 8.85 |UPSD3422EV-40T6 
ai 32K 4K 40 46 3 3.3 80-TQFP | 497-4903-ND® 9.83 9.10 6.88 | UPSD3422E-40U6 
32K 4K 40 46 3 3.3 80-TQFP | 497-4905-ND@ 10.36 9.59 7.26 | UPSD3422EV-40U6 
32K 8K 40 46 3 3.3 80-TQFP | 497-4893-ND® 14.65 14.04 10.69 | UPSD3333D-40U6 
32K 8K 40 46 3 3.3 80-TQFP | 497-4895-ND® 15.49 14.85 11.30 | UPSD3333DV-40U6 
oe 32K 8K 40 35 3 3.3 52-TQFP | 497-4908-ND® 10.82 10.41 7.91 UPSD3433EV-40T6 
32K 8K 40 46 3 3.3 80-TQFP | 497-4909-ND® 14.46 13.38 10.13 | UPSD3433EV-40U6 
32K 8K 40 46 3 3.3 80-TQFP | 497-4896-ND® 15.48 14.84 11.29 | UPSD3334D-40U6 
32K 8K 40 46 3 3.3 80-TQFP | 497-4897-ND® 15.48 14.84 11.29 | UPSD3334DV-40U6 
256K 32K 32K 40 37 3 3.3 52-TQFP | 497-4898-ND@ 18.20 17.45 13.28 | UPSD3354D-40T6 
32K 32K 40 37 3 3.3 52-TQFP | 497-4900-ND@ 18.20 17.45 13.28 | UPSD3354DV-40T6 
32K 32K 40 46 3 3.3 80-TQFP | 497-4899-ND@ 19.27 18.47 14.05 | UPSD3354D-40U6 
@ RoHS Compliant 


DK3400 Development Kit 


To enhance the feature set of UPSD Turbo Family, the USB Microcontroller Development Kit DK3400 has been released from STMicroelectronics. The kit is a demo board for the uPSD3400 family which is a series of 8051 
class microcontrollers (MCUs) that contain a fast Turbo Plus 8032 core with 16-bit code fetch path, full-speed USB port, a large Dual Bank Flash memory, a large SRAM, many peripherals, programmable logic and a JTAG 
Debug/In System Programming (ISP) port. 


The DK3400 kit consists of an ED3K4 module and DK3400 motherboard as well as all the items needed to explore the uPSD3400 MCU. There are also demonstration application examples along with an evaluation copy of 
the tools needed to develop and compile code for the uPSD3400. 
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ky Microcontrollers 


For the mass market ST offers several families of microcontrollers, e.g. the ST6, ST7, STM8S20, ST9 and the ST10 ranges, with the result that there is a ST microcontroller to suit every kind of application, from those where 
minimum cost is the primary requirement to those that need powerful real-time performance and high-level language support. ST also offers the innovative Programmable System Memory (FlashPSD, DSM) products, which 
combine memory functions such as Flash, EEPROM and SRAM with programmable logic on a single chip. Designed to interface with all standard microcontrollers to provide a complete system implementation, Programmable 
System Memories can be quickly and easily programmed without special manufacturing equipment, even in the field. 


ST6 8-Bit 
Program Number Operating Operating 
Memory / Type RAM of Supply Temperature Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers VO Pins A/D Voltage Range Package | Part No. 1 10 100 Part No. 
1K/ OTP 64 Yes 9 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 16-DIP 497-2093-5-ND® 3.02 2.84 2.27 ST62TOOCB6 
1K/ OTP. 64 Yes 9 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 16-SOP | 497-8232-ND@ NEW! 2.90 2.72 2.18 ST62T03CM3 
1K/ OTP 64 Yes 9 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 16-SOP | 497-8233-ND@ NEW! 2.37 2.23 1.79 ST62T03CM6 
2K/OTP 64 Yes 9 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 16-DIP 497-2094-5-ND® 3.21 2.99 2.33 ST62T01CB6 
2K / OTP. 64 Yes 9 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 16-SOIC | 497-2095-5-ND 3.38 3.15 2.45 ST62T01CM6 
2K/OTP 64 Yes 9 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 -40°C ~ 125°C 16-SOP | 497-8246-ND@ NEW! 3.47 3.24 2.52 ST62T01CM3 
2K/ OTP 64 Yes 12 8-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-2096-5-ND® 4.36 4.07 3.16 ST62T10CB6 
3K / OTP 128 Yes 21 13-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 28-SOIC | 497-2103-5-ND® 6.72 6.47 4.92 ST62T65CM6 
3K / OTP 128 Yes 13 7-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 20-SOIC | 497-2102-5-ND@ 7A 6.62 5.15 ST62T60CM6 
4K / OTP 64 Yes 12 8-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-2098-5-ND® 5.57 5.19 4.04 ST62T20CB6 
4K / OTP 64 Yes 12 8-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 20-SOIC | 497-2099-5-ND@ 5.57 5.19 4.04 ST62T20CM6 
4K / OTP 64 Yes 20 16-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 28-DIP 497-2100-5-ND® 6.06 5.65 4.39 ST62T25CB6 
ST7 8-Bit D Reel® 
Flash RAM Number of Operating Operating Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers VO Pins AID Supply Voltage | Temperature Range | Package | Part No. 1 10 100 Part No. 
Yes 13 5-Ch., 8-Bit 24~5.5 -40°C ~ 85°C 16-DIP |497-4860-ND@ 2.40 2.25 1.80 ST7FLITES2YOB6 
Yes 13 5-Ch., 8-Bit 24~5.5 -40°C ~ 85°C 16-DIP |497-4862-ND@ 2.50 2.34 1.88 ST7FLITESSYOB6 
Yes 13 5-Ch., 8-Bit 24~5.5 -40°C ~ 85°C 16-SOIC | 497-4863-ND® 2.50 2.34 1.88 ST7FLITESSYOM6 
1K 128 Yes 5 5-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 8-DIP 497-5636-5-ND® 1.91 1.80 1.44 ST7FLITEUS5B6 
Yes 5 5-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC | 497-5637-5-ND® 2.02 1.89 1.52 ST7FLITEUSS5M6 
Yes 5 5-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 8-DFN | 497-5638-1-ND® 1.65 1.38 1.16 ST7FLITEUS5U6/TR 
Yes 5 5-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 85°C 8-DFN | 497-5638-2-ND® 2145.00/3,000 ST7FLITEUS5U6/TR 
Yes 13 5-Ch., 8-Bit 24~5.5 -40°C ~ 85°C 16-DIP |497-4852-ND@ 2.66 2.49 2.00 ST7FLITEO2YOB6 
1.5K 128 Yes 13 5-Ch., 8-Bit 24~5.5 -40°C ~ 85°C 16-SOIC | 497-4853-ND® 2.66 2.49 2.00 ST7FLITEO2YOM6 
Yes 13 5-Ch., 8-Bit 24~5.5 -40°C ~ 85°C 16-DIP | 497-5632-5-ND@ 3.37 3.14 2.44 ST7FLITEOSYOB6 
Yes 13 5-Ch., 8-Bit 2.4 ~5.5 -40°C ~ 85°C 16-SOIC_| 497-5633-5-ND® 3.37 3.14 2.44 ST7FLITEOQYOM6 
2K 256 Yes 17 7-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 70°C 20-Dip | 497-5626-5-ND@ 3.94 3.68 2.86 ST7FLIT19BF1B6 
Yes 17 7-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 70°C 20-SOIC | 497-5627-5-ND@ 3.94 3.68 2.86 ST7FLIT19BF1M6 
Yes 22 6-Ch., 8-Bit 3.2 ~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC |497-8234-5-ND@ NEW! 6.84 6.38 4.96 ST72C104G1M6 
Yes 22 6-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC |497-4840-ND@ 5.39 5.03 3.91 ST72F260G1M6 
Yes 22 6-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC | 497-5581-5-ND@ 4.84 4.51 3.51 ST72F262G1M6 
Yes 22 6-Ch., 10-Bit 24~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC | 497-2105-5-ND 6.67 6.21 4.83 ST72F264G1M6 
256 Yes 17 7-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 85°C 16-SOIC_|497-8245-5-ND@ NEW! 3.28 3.06 2.38 ST7FLIT15BY1M6 
Yes 17 7-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 70°C 16-DIP | 497-5629-5-ND@ 3.63 3.38 2.63 ST7FLIT19BY1B6 
4k Yes 17 7-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 70°C 16-SOIC | 497-5630-5-ND® 3.63 3.38 2.63 ST7FLIT19BY1M6 
Yes 15 7-Ch., 10-Bit 24~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC |497-4855-ND@ 4.21 3.92 3.05 ST7FLITE15F1M6 
Yes 15 7-Ch., 10-Bit 24 ~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC | 497-2133-5-ND 4.52 4.22 3.28 ST7FLITE19F1M6 
Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-SDIP |497-5609-5-ND® 3.94 3.68 2.86 ST72F32AK1B6 
Yes 19 _ 4.0 ~5.5 orc ~ 70°C 24-SOIC | 497-5620-5-ND@ 2.72 2.55 2.04 ST72F60E1M1 
384 Yes 19 = 4.0 ~5.5 o°c ~ 70°C 40-QFN |497-5622-1-ND® 3.53 3.11 2.64 ST72F60K1U1TR 
Yes 19 = 4.0~5.5 orc ~ 70°C 40-QFN | 497-5622-2-ND® 3666.00/3,000 ST72F60K1U1TR 
Yes 24 10-Ch, 10-Bit 4.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C 32-SDIP | 497-6334-5-ND® 1.89 A772 1.42 ST7FOXK1B6 
Yes 22 6-Ch., 8-Bit 3.2~5.5 -40°C ~ 125°C 28-SOIC |497-8235-5-ND® NEW! 9.98 9.60 7.30 ST72C254G2M3 
256 Yes 22 6-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC | 497-4841-ND 5.48 5.11 3.97 ST72F262G2M6 
Yes 22 6-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 32-DIP | 497-5570-ND® 6.28 5.85 4.55 ST72F264G2B6 
Yes 22 6-Ch., 10-Bit 24 ~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC_ | 497-2106-5-ND@ 6.28 5.85 4.55 ST72F264G2M6 
Yes 44 6-Ch., 8-Bit 3.2 ~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP |497-4837-ND@ 11.71 11.26 8.56 ST72C334J2T6 
Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 44-TQFP |497-5608-ND@ 4.47 4.16 3.24 ST72F32AJ2T6 
Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-TQFP |497-5610-ND@ 3.94 3.68 2.86 ST72F32AK2T6 
Yes 19 _ 4.0 ~5.5 orc ~ 70°C 24-SOIC | 497-5621-5-ND@ 3.14 2.94 2.36 ST72F60E2M1 
Yes 27 8-Bit 4.0 ~ 5.5 O°c ~ 70°C 24-SOIC | 497-5624-5-ND® 3.74 3.49 2.71 ST72F63BE2M1 
Yes 27 8-Bit 4.0~5.5 O°c ~ 70°C 34-SOIC | 497-5625-5-ND® 6.60 6.35 4.83 ST72F63BK6M1 
Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP | 497-5588-ND@ 4.73 4.41 3.43 ST72F324BJ2T6 
Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-SDIP |497-5591-5-ND® 4.47 4.16 3.24 ST72F324BK2B6 
Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP /497-8240-ND@ NEW! 4.87 4.54 3.53 ST72F324BK2T3 
8K Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP | 497-5592-ND@ 4.21 3.92 3.05 ST72F324BK2T6 
Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP |497-4847-ND@ 5.19 4.83 3.76 ST72F324J2T6 
384 Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 32-TQFP |497-4850-ND® 5.66 5.27 4.10 ST72F324K2T6 
Yes 32 12-Ch., 10-Bit 2.85 ~ 3.6 -40°C ~ 85°C 44-LQFP | 497-8242-ND@ NEW! 4.58 4.27 3.32 ST72F324LJ2T5 
Yes 32 12-Ch., 10-Bit 2.85 ~ 3.6 -40°C ~ 85°C 32-LQFP | 497-5598-ND@ 6.38 5.94 4.62 ST72F324LK2T6 
Yes 23 8-Ch., 10-Bit 4.0 ~ 5.5 O°c ~ 70°C 34-SOIC | 497-2113-5-ND@ 7A 6.62 5.15 ST72F622L2M1 
Yes 15 7-Ch., 10-Bit 24~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC | 497-2131-5-ND 5.66 5.27 4.10 ST7FDALIF2M6 
Yes 15 12-Ch., 10-Bit 24~5.5 -40°C ~ 85°C 20-DIP_ | 497-4856-ND® 4.47 4.16 3.24 ST7FLITE20F2B6 
Yes 15 12-Ch., 10-Bit 24~5.5 -40°C ~ 85°C 20-DIP_ | 497-4858-ND® 4.64 4.32 3.36 ST7FLITE25F2B6 
Yes 15 12-Ch., 10-Bit 24~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC |497-4859-ND® 4.64 4.32 3.36 ST7FLITE25F2M6 
Yes 15 7-Ch., 10-Bit 24 ~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC _|497-2135-5-ND 4.99 4.65 3.62 ST7FLITE29F2M6 
Yes 15 7-Ch., 10-Bit 24~5.5 -40°C ~ 85°C 20-DIP | 497-2134-5-ND® 5.59 5.21 4.05 ST7FLITE29F2B6 
Yes 15 7-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 125°C 20-DIP | 497-5634-5-ND® 4.32 4.03 3.13 ST7FLITE39F2B6 
Yes 60 16-Ch., 10-Bit 4.5 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 32-LQFP_|497-4865-ND 6.73 6.48 4.93 ST7FMC1K2T6 
Yes 44 8-Ch., 8-Bit 3.2~5.5 -40°C ~ 85°C 64-TQFP |497-4839-ND@ 12.56 12.08 9.18 ST72C334N4T6 
Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-SDIP |497-5593-5-ND® 4.96 4.62 3.60 ST72F324BK4B6 
Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP | 497-8241-ND@ NEW! 5.45 5.08 3.95 ST72F324BK4T3 
Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP | 497-5594-ND@ 4.73 4.41 3.43 ST72F324BK4T6 
512 Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -10°C ~ 85°C 42-DIP__|497-4848-ND® 6.99 6.51 5.07 ST72F324J4B5 
Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP |497-4849-ND@ 6.84 6.38 4.96 ST72F324J4T6 
Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 32-TQFP |497-4851-ND@ 6.67 6.21 4.83 ST72F324K4T6 
16K Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 44-TQFP |497-5601-ND@ 5.77 5.38 4.18 ST72F325J4T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP_|497-5605-ND® 5.51 5.13 3.99 ST72F325K4T6 
Yes 31 8-Ch., 10-Bit 4.0~5.5 O°c ~ 70°C 44-TQFP |497-2111-ND@ 9.62 9.25 7.03 ST72F621J4T1 
Yes 31 8-Ch., 10-Bit 4.0~5.5 O°c ~ 70°C 42-DIP | 497-2110-5-ND 9.62 9.25 7.03 ST72F621J4B1 
768 Yes 23 8-Ch., 10-Bit 4.0~5.5 O°c ~ 70°C 34-SOIC | 497-2112-5-ND® 7.83 7.53 5.72 ST72F621L4M1 
Yes 35 = 4.0~5.5 o°c ~ 70°C 24-SOIC | 497-5639-5-ND® 8.48 8.15 6.20 ST7FSCR1E4M1 
Yes 35 _ 4.0 ~ 5.5 °c ~ 70°C 64-TQFP_|497-5640-ND® 9.44 9.08 6.90 ST7FSCR1R4T1 
1K Yes 34 12-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 85°C 32-LQFP_ |497-5611-ND®@ 4.57 4.26 3.31 ST72F344K4T6 
@ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 753 


Ky Microcontrollers S17 8-Bit (cont.) 


Reel’ 


Flash RAM Number of Operating Operating Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers VO Pins AID Supply Voltage | Temperature Range | Package | Part No. 1 10 100 Part No. 
Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 42-DIP | 497-2107-5-ND 6.86 6.60 5.02 ST72F324J6B6 
1K Yes 32 8-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 32-LQFP | 497-2109-ND® 6.51 6.26 4.76 ST72F324K6T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP |497-5617-ND@ 8.40 8.08 6.14 ST72F561J6T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 4.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP_[497-5618-ND@ 7.31 7.03 5.34 ST72F561K6T6 
Yes 27 8-Bit 4.0~5.5 O°C ~ 70°C 40-QFN | 497-5623-1-ND® 7.98 7.07 5.48 ST72F63BD6U1TR 
Yes 27 8-Bit 4.0~5.5 O°c ~ 70°C 40-QFN | 497-5623-2-ND® 8755.20/3,000 ST72F63BD6U1TR 
Yes 19 16/11-Ch., 10-Bit 4.0~5.5 orc ~ 70°C 32-SDIP | 497-5873-ND® 8.48 8.15 6.20 ST72F63BK6B1 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 64-TQFP |497-4842-ND@ 8.28 7.97 6.06 ST72F321AR6T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP_|497-5582-ND@ 6.84 6.58 5.00 ST72F321BAR6T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP |497-5584-ND@ 6.21 5.78 4.50 ST72F321BJ6T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP | 497-8238-ND@ NEW! 5.51 5.13 3.99 ST72F321BK6T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 64-TQFP |497-4845-ND@ 9.50 9.14 6.95 ST72F321R6T6 
32K Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 42-SDIP |497-5589-5-ND® 5.95 5.54 4.31 ST72F324BJ6B6 
1024 Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP_|497-5590-ND@ 5.77 5.38 4.18 ST72F324BJ6T6 
Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-SDIP |497-5595-5-ND® 5.51 5.13 3.99 ST72F324BK6B6 
Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP | 497-5596-ND® 5.25 4.89 3.81 ST72F324BK6T6 
Yes 32 12-Ch., 10-Bit 2.85 ~ 3.6 -40°C ~ 85°C 44-TQFP |497-5597-ND@ 5.80 5.40 4.20 ST72F324LJ6T6 
Yes 32 12-Ch., 10-Bit 2.85 ~ 3.6 -40°C ~ 85°C 32-LQFP | 497-5599-ND@ 6.76 6.50 4.94 ST72F324LK6T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 42-SDIP__|497-5602-5-ND® 6.58 6.13 4.77 ST72F325J6B6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 44-TQFP |497-5603-ND@ 6.32 5.89 4.58 ST72F325J6T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP | 497-5606-ND® 5.77 5.38 4.18 ST72F325K6T6 
Yes 60 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 85°C 64-TQFP |497-4868-ND@ 9.65 9.28 7.05 ST7FMC2R6T6 
Yes 60 16-Ch., 10-Bit 4.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C 44-LQFP_|497-4871-ND® 8.48 8.15 6.20 ST7FMC2S6T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP | 497-5612-ND® 7.18 6.90 5.25 ST72F361AR6T6 
1.5K Yes 48 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP |497-5613-ND@ 6.84 6.38 4.96 ST72F361J6T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 4.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP_|497-5614-ND@ 6.21 5.78 4.50 ST72F361K6T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 64-TQFP |497-8236-ND@ NEW! DAL 7.48 5.69 ST72F321AR7T6 
48K 1536 Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP | 497-8239-ND@ NEW! 6.13 5.71 4.44 ST72F321BR7T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP | 497-8243-ND@ NEW! FAL 6.62 5.15 ST72F325J7T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP /497-5615-ND@ 6.60 6.35 4.83 ST72F361K9T6 
2K Yes 48 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP /497-5616-ND®@ 11.73 11.28 8.57 ST72F561AR9T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 4.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP_[497-5619-ND@ 9.85 9.48 7.21 ST72F561K9T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 64-TQFP |497-8237-ND@ NEW! 11.13 10.70 8.14 ST72F321AR9T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP | 497-5583-ND@ 7.54 7.25 5.51 ST72F321BAR9T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP |497-5585-ND@ 7.03 6.76 5.14 ST72F321BJ9T6 
60K Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP | 497-5586-ND® 8.11 7.80 5.93 ST72F321BR9T6 
2048 Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP_|497-4844-ND@ 9.56 9.20 6.99 ST72F321J9T6 
Yes 64 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 80-LQFP | 497-5587-ND® 8.76 8.43 6.41 ST72F321M9T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 64-TQFP |497-5600-ND® Gt 7.48 5.69 ST72F325AR9T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 44-TQFP |497-5604-ND@ 6.60 6.35 4.83 ST72F325J9T6 
Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 64-TQFP |497-5607-ND@ 8.01 7.70 5.86 ST72F325R9T6 
Yes 64 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 80-TQFP_|497-8244-ND@ NEW! 12.19 11.73 8.92 ST72F521M9T6 
NEW! STM8S20 8-Bit 
Internal Internal Internal Temperature Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
ROM Type | ROM Size |RAM Size| USB CAN VO Ports Package Range Part No. 1 10 100 Part No. 
32K 1K No Yes 25 32-LQFP. -40°C ~ 85°C 497-8510-ND 3.54 3.05 2.57 STM8S207K6T6C 
Flash 128K 1K No Yes 38 48-LQFP -40°C ~ 85°C 497-8509-ND 4.73 4.08 3.43 STM8S207CBT6 
128K 2K No Yes 52 64-LQFP. -40°C ~ 85°C 497-8508-ND 5.19 4.48 3.76 STM8S207RBT6 
128K 2K No Yes 68 80-LQFP. -40°C ~ 85°C 497-8507-ND 6.12 5.28 4.44 STM8S208MBT6B 
ST9 8-Bit 
Program Number Operating Operating 7 
Memory / Type RAM of Supply Temperature Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers VO Pins A/D Voltage Range Package Part No. il 10 100 Part No. 
128K 4k Yes 80 16-Ch., 10-Bit 4.5 ~ 5.5 -40°C ~ 105°C 100-TQFP__| 497-4883-ND 16.58 15.90 12.10 ST92F150CV1TB 
ST10 16-Bit 
Program Number Operating Operating 
Memory / Type RAM of Supply Temperature Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers VO Pins A/D Voltage Range Package il 10 100 Part No. 
Romless 1K Yes 77 = 3.3 -40°C ~ 85°C 100-TQFP | 497-2044-ND 10.29 9.90 7.53 |ST10R172LT6 
Romless 1K Yes 77 = 3.3 -40°C ~ 85°C 100-TQFP | 497-2045-ND 9.75 9.38 7.13  |ST10R272LT6 
Romless 2K Yes 111 16-Ch., 10-Bit 5.0 -40°C ~ 125°C 144-PQFP | 497-2043-ND@ 26.63 24.21 19.37 |ST10R167-Q3 
256K 12K Yes 111 16-Ch., 10-Bit 5.0 -40°C ~ 85°C 144-PQFP | 497-4833-ND@ 38.50 35.00 28.00 |ST10F269Z206 
256K 20K Yes 111 24-Ch., 10-Bit 5.0 -40°C ~ 125°C 144-PQFP | 497-5579-ND® 25.59 23.27 18.62 | ST10F272Z2Q3 
832K 68K Yes 114 24-Ch., 10-Bit 5.0 -40°C ~ 125°C 144-PQFP | 497-5580-ND@ 38.17 36.16 29.13 _|ST10F276Z5Q3 
@ RoHS Compliant 


ST7 Programmers and Evaluation Boards 
STX-RLINK Programmer 


The RLink is Raisonance’s versatile, low-cost, in-circuit debugger/programmer for ST7, uPSD, and STR7 microcontrollers. It connects to application or evaluation boards for 
programming and debugging via a JTAG standard connection for ARM core-based and uPSD microcontrollers, or via STMicroelectronics’ In-Circuit Communication (ICC) 
connection for ST7 microcontrollers. 


The RLink can be driven by Raisonance’s RIDE integrated development environment for in-circuit debugging and programming of applications for ST7 and uPSD, and in-circuit 
programming of STR7 microcontroller applications. In combination with Raisonance’s free RFlasher programming software, RLink can be used as a very-low cost, dedicated 
in-circuit programmer for ST7 and STR7. 


ST7 application developers can also drive RLink using the STVD7 (version 3.3 or later) integrated development environment for in-circuit debugging/programming and STVP7 
(version 2.0 or later) for in-circuit programing. Both are available for free download in the ST7 Toolset. 


Note: RLinks included with REva starter kits for STR7 (ST part number: STRxxx-SK/RAIS) and Professional Kits for STR7 (Raisonance part number: RKITPSTRxxx) provide 
debugging of STR7 devices. 


497-5046-ND (SIIXGREINK) scscaeastaccsua sie caepavsaiaraedeb acest auiseanestreideakiascniasaeiabeedabsesasdcadsactasakidegerstizgsieaeabeauiseasds dees ebacisvaedaraninbeniae’ $62.51 


ST7 Evaluation Boards 


This demonstration board is used to program EEPROM data and to test ST7LNBx (0/1) microcontrollers on sockets or remotely using a coaxial cable (75), via DiSEqC commands. 


Features: * Ready-to-use programming and test board with user friendly graphical user interface or windows hyper terminal * EEPROM data programming on-socket or via coaxial cable * DiSEqC commands testing 
controlled by pre-programmed microcontroller and dedicated voltage regulatorBased on ST7LNBX 


497-6453-ND (STEVAL-CBLO01V1) 


Digi@Reel 


$126.35 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
754 (US2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ky 32-Bit ARM Microcontrollers 


The STR7 is a range of innovative 32 bit microcontrollers built on the industry 
standard ARM7 RISC core. The STR7 devices include high quality embedded 
Flash and feature powerful peripheral functions including USB and CAN. They 
are ideal for embedded applications requiring a compact yet powerful MCU and 
a versatile scalable solution. STR7 are used in various applications like user 
interfaces, factory automation systems, point of sale, appliances and many 
others. Built on the leading ARM™ architecture, STR7 allows fast response 
to emerging requirements, enabling the rapid implementation of changes at 
low cost. The flexibility of the family, with its rich options for Flash, RAM, the 
largest peripherals set and its versatile package options helps you reuse it for a 
whole range of products, optimizing your developments. It helps you build cost 
effective and powerful solutions that bring innovation in your market. ARM core 
with embedded Flash and RAM. 

The STR71xF series is a family of ARM powered 16/32-bit Microcontrollers with 
embedded Flash and RAM. It contains the high performance ARM7TDMI™ CPU 


with an extensive range of peripheral functions and enhanced 1/0 capabilities. 
All devices have on-chip high speed single voltage FLASH memory and high 
speed RAM. The STR71xF family has an embedded ARM core and is therefore 
compatible with all ARM tools and software. For more information on the ARM 
Realview Developer Kit for ST and third party development tools, please refer to 
the www.st.com/mcu 

STR730F Flash microcontrollers from STMicroelectronics combine the industry 
standard ARM7TDMI RISC microprocessor with embedded Flash and powerful 
peripheral functions, including up to 20 timers, 4xUARTs and 3xCANs. They 
are ideal for embedded applications requiring a compact yet powerful MCU, as 
well as versatile, scalable solutions such as user interfaces, factory automation 
systems and appliances. Additionally, the STR730F family features a single 5V 
power supply particularly suited to industrial applications. 

Features: * High-performance industry standard core ARM7TDMI RISC 32-bit 
CPU Extensive software and tools including the complete STR7 library 


supporting all standard peripherals and the CAN » Largest choice of peripherals 
and interfaces including 4xUARTs, up to 20 timers and up to 3xCANs Flexible 
power and clock management, five low-power modes, low-power voltage 
regulator, dual APB buses architecture, multiple clock sources » Single 5V 
power supply * High-quality embedded Flash (data retention 20 years at 85°C) 
© 16 x channels DMA «Rich package options including the tiny proven 10x10 
LFBGA144 » Temperature range: -40°C ~ 85°C and -40°C ~ 105°C 

Benefits: * Future-proof microcontrollers that easily adapt to customer 
requirements * Dramatically reduces development time and increases ease- 
of-use * Reduces system cost with all peripherals in one chip Gives you full 
control over your power consumption and performance/power trade-offs * Native 
supply of industrial applications, no 3.3V conversion needed » Suitable for long- 
life equipment * Lower CPU load, optimized access to memory * Optimizes your 
developments: the same device in different options will fit all your product range 
Increase domain of validity for the application to +105°C 


Internal Internal | Internal Temperature | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | STMicroelectronics 
ROM Type | ROM Size |RAM Size} USB CAN VO Ports Package Range Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 

128K 32K Yes Yes 48 144-TQFP -40°C ~ 85°C |497-4510-ND 17.40 16.68 12.69 _— — |STR710FZ1T6 
256K 64K Yes Yes 48 144-LFBGA -40°C ~ 85°C |497-5642-ND 19.32 18.52 14.09 _ — |STR710FZ2H6 
256K 64K Yes Yes 48 144-TQFP -40°C ~ 85°C |497-4511-ND 19.32 18.52 14.09 _ — |STR710FZ2T6 
64K 16K Yes No 30 64-LQFP -40°C ~ 85°C |497-4885-ND 11.57 11.13 8.46 _ — |STR711FROT6 
256K 64K Yes No 30 64-LFBGA -40°C ~ 85°C_|497-5643-ND 13.97 13.39 10.19 =. — _|STR711FR2H6 
256K 64K Yes No 30 64-LQFP -40°C ~ 85°C |497-4513-ND 15.72 15.07 11.47 = — |STR711FR2T6 
256K 64K No Yes 32 64-LQFP -40°C ~ 85°C |497-4515-ND 14.16 13.57 10.33 = — |STR712FR2T6 
64K 16K No No 32 64-LQFP -40°C ~ 85°C |497-4888-ND 10.14 9.75 7.41 = — |STR715FROT6 
256K 16K Yes Yes 112 144-LQFP -40°C ~ 105°C | 497-5645-ND 18.96 18.17 13.83 = — |STR730FZ2T6 
128K 16K Yes Yes 112 144-TQFP -40°C ~ 105°C | 497-5139-ND 20.95 20.08 15.28 = — _|STR730FZ1T7 
256K 16K Yes Yes 112 144-LFBGA | -40°C ~ 105°C | 497-5644-ND 18.96 18.17 13.83 — — |STR730FZ2H6 
256K 16K Yes Yes 112 144-TQFP -40°C ~ 105°C | 497-5140-ND 23.69 22.71 17.28 = — |STR730FZ2T7 
128K 16K Yes Yes 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C | 497-5141-1-NDt 24.10 23.27 18.29 540 6057.99 | STR731FV1T7 
256K 16K Yes Yes 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C | 497-5142-ND 22.44 21.51 16.37 = — |STR731FV2T7 
256K 16K Yes Yes 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C | 497-5646-ND 17.95 17.21 13.09 = — _|STR731FV2T6 
256K 16K Yes No 112 144-LQFP -40°C ~ 105°C | 497-5647-ND 15.79 15.14 11.52 —_— — |STR735FZ2T6 
256K 16K Yes No 112 144-TQFP -40°C ~ 105°C | 497-5144-1-NDF 23.87 23.05 18.11 360 4444.20 | STR735FZ2T7 
256K 16K Yes No 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C | 497-5648-ND 14.95 14.33 10.91 — — |STR736FV2T6 
256K 16K Yes No 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C | 497-5146-1-NDf 22.59 21.82 17.14 540 5678.91 | STR736FV2T7 

Flash 256K 16K Yes Yes 72 100-LQFP -40°C ~ 105°C | 497-5650-ND. 12.89 12.39 9.42 = — _|STR750FV2T6 
64K 16K Yes Yes 72 100-LQFP -40°C ~ 85°C |497-5749-ND 10.23 9.84 7.48 = — |STR750FVOT6 
128K 16K Yes Yes 72 100-LQFP -40°C ~ 85°C |497-5750-ND 11.07 10.65 8.10 = — |STR750FV1T6 
128K 16K Yes No 38 64-LQFP -40°C ~ 85°C |497-5756-ND 10.77 10.36 7.88 _ — |STR751FR1T6 
256K 16K Yes No 38 64-LQFP -40°C ~ 105°C | 497-5652-ND 12.46 11.99 9.11 _ — |STR751FR2T6 
256K 16K No Yes 38 64-LQFP -40°C ~ 105°C | 497-5653-ND 12.46 11.99 9.11 = — _|STR752FR2T6 
256K 16K No No 38 64-LQFP. -40°C ~ 105°C | 497-5654-ND 11.79 11.34 8.62 _ — |STR755FR2T6 
64K 16K No No 72 100-LQFP -40°C ~ 85°C |497-5757-ND 9.67 9.31 7.07 = — |STR755FVOT6 
128K 16K No No ae 100-LQFP -40°C ~ 85°C |497-5758-ND 10.52 10.12 7.69 = — |STR755FV1T6 
256K 16K No No 72 100-LQFP -40°C ~ 85°C |497-5759-ND 12.21 11.74 8.93 — — |STR755FV2T6 
256K 64K No Yes 40 80-LQFP -40°C ~ 80°C | 497-6275-ND 12.45 11.93 9.08 = —_|STR910FAM32X6 
256K 64K No Yes 80 128-LQFP -40°C ~ 80°C |497-6276-ND 13.23 12.68 9.65 = — |STR910FAW32X6 
256K 64K No Yes 80 144-LFBGA -40°C ~ 80°C |497-6277-ND 13.85 13.28 10.10 = — |STR910FAZ32H6 
256K 96K Yes Yes 40 80-LQFP -40°C ~ 80°C |497-6278-ND 13.38 12.83 9.76 = — |STR911FAM42Xx6 
512K 96K Yes Yes 40 80-LQFP -40°C ~ 80°C |497-6279-ND 14.94 14.33 10.90 = — |STR911FAM44X6 
256K 96K Yes Yes 80 128-LQFP -40°C ~ 80°C _|497-6280-ND 13.85 13.28 10.11 = — _|STR911FAW42x6 
512K 96K Yes Yes 80 128-LQFP -40°C ~ 80°C |497-6281-ND 15.72 15.07 11.47 _— — |STR911FAW44X6 
256K 96K Yes Yes 80 128-LQFP -40°C ~ 80°C | 497-6283-ND 14.63 14.03 10.67 _— — |STR912FAW42x6 
256K 96K Yes Yes 80 144-LFBGA -40°C ~ 80°C |497-6285-ND 15.26 14.63 11.13 — — |STR912FAZ42H6 
128K 32K Yes Yes 80 48-LQFP -40°C ~ 80°C |497-6287-ND 8.45 8.13 6.18 = — |STM32F101CBT6 
128K 32K Yes Yes 80 48-LQFP. -40°C ~ 80°C _|497-6288-ND 9.98 9.60 7.30 = — _|STM32F103CBT6 

+ Cut Tape + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


ARM Kits and Tools 
STR7 KickStart Kits from IAR 


IAR KickStart Kits™ are cost effective and complete evaluation and development systems in a single package that are 
designed to help you to a flying start with all the necessary hardware and software you need to design, implement and 
test your application. 

Kit Includes: * STR7 Development Board * J-Link-KS — IAR Systems’ USB-to-JTAG Debugger * CD containing Embedded 
Workbench® for ARM — IAR’s easy-to-use, powerful integrated development environment that seamlessly integrates a 
complete range software tools in a comprehensive toolkit, recognized for its efficient code generation and unique debugging 
properties. It includes the 32KB KickStart version of the C/C++ compiler, built in Flash loader and many useful sample 
projects covering the full range of STR7 peripherals 


STR750 Evaluation Board 


The STR750 Evaluation Board (STR750-EVAL) is a complete, development platform for STMicroelectronics’ ARM® core- 
based STR75xF microcontrollers. Based on a cost effective, flexible and open design, it allows easy demonstration of 
STR75xF capabilities and enables rapid evaluation of the microcontroller’s peripheral and other features. 

It includes the high performance STR750F microcontroller, which is based on the ARM7TDMI-S core and includes USB 
2.0 compliant port with full speed data transmission, CAN 2.0A/B compliant interface, 3 UART channels, internal Flash and 
internal SRAM memory. The STR750-EVAL features a complete range of connectors and hardware features for developing 
applications based on STR75xF peripherals including motor control, USB and RS232 connectors, microphone, speaker, 
joystick and LCD display. he STR750-EVAL uses a JTAG standard interface to connect to your host PC via any of a range 


497-4550-ND (STR711-SK/IAR) — RoHS Complian . $299.00 of in-circuit emulators (ICE) for ARM core-based microcontrollers. Features: * Three 5V power supply options: Power 
497-5047-ND (STR730-SK/AR) .............0:0008 - $298.75 jack, USB connection or daughter board * RTC * Audio play and record * 3 RS232 connectors, one with hardware flow 
497-4886-ND (STR712-SK/IAR) — ROHS Compliani - $299.00 control * USB 2.0 compliant with full speed (12Mb/s) data transmission * CAN 2.0A/B connection » Inductor Motor 


STR7 REva Starter Kit from Raisonance 


The REva starter kits from Raisonance are cost effective and complete solutions for evaluating and starting application 
development with ST microcontrollers. 

Kit Package Includes: * REva Mother Board: Universal evaluation board designed to easily and quickly evaluate a range 
of ST microcontrollers. The mother board provides a host of evaluation features including LEDs, push buttons, switches, 
temperature sensor, potentiometer and interfaces for |2C, SPI and UART. » REva Daughter Boards: Dedicated boards that 
contain all the specific components for a given microcontroller, including the MCU itself, a clock selector and other device 
dependant features. * RLink: In-circuit debugger/programmer, featuring USB host interface. The RLink is attached to the 
REva mother board so that no additional connection cables are required for in-circuit programming and debugging with 
the REva. In addition, the user can power the MCU, REva evaluation board and the RLink all from the USB connection. 
 Raisonance’s RIDE: The full-featured Integrated Development Environment, which provides seamless integration of C and 
Assembler tools and a full-featured debug interface. 

497-5049-ND (ST7FLITE-SK/RAIS) $148.75 


STR71x Evaluation Board 


The STR710-EVAL board is a complete development platform for the STR71x series. The STR710-EVAL board is a cost 
effective, flexible and open design to demonstrate the capability of the STR71x series of flash microcontrollers and to 
enable rapid evaluation of the STR71x devices and available peripherals. It includes the high performance STR710FZ2T6 
ARM7TDMITM device that boasts 2Mbits embedded flash with “best-in-class” random access time, 64KB on-chip high 
speed SRAM as well as up to 10 serial communication interfaces, including USB and CAN. The STR710-EVAL board 
includes SRAM and flash memory on the EMI to enable full freedom in development of large programs before custom 
hardware is designed. It integrates a 2x16 LCD, LED’s, UART, CAN, USB interfaces, piezo buzzer and test buttons to 
create a versatile stand alone test platform. A wide choice of development tool support is readily available, including tools 
from: STMicroelectronics and 3rd parties. 

497-4516-ND (STR710-EVAL) $300.00 


Control connector with 6 PWM output and Emergency Stop * Debug and programming support via 20-pin JTAG connector 
* Dot-matrix LCD module * Joystick with 4-direction control and selector * Extension connectors for daughter board or 
wrapping board 


497-5748-ND (STR750-EVAL) $239.00 


Hitex Starter Kit for STR7 


The Hitex Starter Kits for ST ARM® are complete, full-featured solutions for starting application development and 
evaluating the features of STMicroelectronics’ ARM® core-based microcontrollers. They come with all the hardware and 
software developers need to start developing applications for STR7 and STR9 devices, including full-featured evaluation 
board, target microcontroller, Tantino JTAG interface and the HiTOPS Integrated Development Environment with GNU C/ 
C++ toolset. 

Starter Kit Architecture: * Tantino: In-circuit debugging and programming tool for ARM7TDMI™ and ARM966E™ core- 
based microcontrollers features USB host interface and industry standard JTAG application board interface » Hitex 
Evaluation Board: Full-featured evaluation board with target microcontroller is designed for quick and easy evaluation of a 
complete range of microcontroller features such as Ethernet, USB, CAN, UART, 12¢ and SPI as well as the ADC peripheral. 
Power supply is included. * HiTOP5 Software: Hitex's integrated development environment that drives the hardware and 
offers a full range of project management, source code editing and debugging features from an intuitive graphical interface. 
Includes the GNU C/C++ toolset for compiling application source files. The starter kit comes with 16K code-size limited 
version of the HiTOP5 IDE. HiTOP5 also supports the Tanto in-circuit debugging tool and Tanto Port Trace for STR9 
microcontrollers with Embedded Trace Macrocell 

Starter Kit Key Features: * Tantino: * USB interface to host PC *JTAG standard interface * Supports ARM7TDMI™ 
and ARM966E™ core-based microcontrollers » HiTOPS: * GNU C/C++ Toolset * HiSIM instruction simulator for ARM® 
«Projected management Integrated editor * High-level language debugging * Trace support » Drives both Tantino and 
Tanto JTAG interfaces 


497-5751-ND (STR750-SK/HIT) 


= 


$198.75 
(Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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ky ARM Kits and Tools (cont) 


NEW! STM8/128 Evaluation Board 


The STM8S2xx evaluation board STM8/128-EVAL is designed as a complete development platform for STMicroelectronic’s 
STMB8 core-based STM8S2xx microcontroller with CAN2.0A/B compliant interface, 2c, SPI, two UART channels with 
smartcard, IrDA and LIN support, internal 2 Kbyte data Flash and 128 Kbyte code Flash, SWIM debugging support. The 
full range of hardware features on the board is able to help you evaluate all peripherals (including motor control, CAN, 
MicroSD card, smartcard, UART, LIN, IrDA) and develop your own applications. Extension headers make it possible 
to easily connect a daughter board or wrapping board for your specific application. Features: * Two 5V power supply 
options: power jack or daughter board * Audio play and record »* 64 or 128 Mbyte MicroSD card » Both A&B type 
smartcard support » 64 Kbit 120 EEPROM « 2 channels of RS-232 communications « IrDA transceiver * 2 channels of 
LIN communication * CAN2.0A/B compliant connection » Inductor motor control connector * SWIM and STice debug 
support * 122x32 dot-matrix serial interface LCD module * Joystick with 4-direction control and selector * Reset, 
Wakeup, Tamper and User button * 4 LEDs » Extension connector for daughter board or wrapping board 


497-8506-ND (STMB/128-EVAL) .o..:22cccinccndccadaanaancdidaanedbaaivanactadaadaaneadcctuinecoandains’e $150.00 


NEW! STM3210E-SK/IAR Starter Kit 


The IAR KickStart kits are complete, cost-effective solutions for starting application development and evaluating 
STMicroelectronics’ ARM core-based microcontrollers. The KickStart kits come with all the hardware and software you 
need to start developing applications including the KickStart development board with target microcontroller, the [AR 
J-Link in-circuit debugger/programmer (USB/JTAG) and IAR Embedded Workbench™ for ARM (EWARM) integrated 
development environment with the KickStart edition of the IAR C/C++ compiler (output code up to 32 Kbytes), built-in 
Flash loader and sample projects for all device peripherals. [AR KickStart kits provide evaluation and development support 
for a full range of ST ARM core-based microcontrollers Features: « The [AR Embedded WorkBench for ARM® (EWARM) 
software package with: KickStart C/C++ compiler for output of code up to 32 Kbytes, VisualState™ code generator, 
20-state version, C-SPY high-level language debugger, Editor, linker and librarian tools » J-Link in-circuit debugger/ 
programmer with USB interface to host PC and 20-pin JTAG application interface (embedded on some kits) « Full- 
featured KickStart development board with target microcontroller. 

497-8505-ND (STMS210E*SKIAR) inc ccssiedncmirs cesinand ence tucked ss olathe seabitbiletsceettteti $248.75 


NEW! STM3210E-SK/KEIL Starter Kit 


The Keil starter kits are complete solutions for starting application development and evaluating STMicroelectronic’s ARM 
core-based microcontrollers. They come with all the hardware and software you need to start developing applications for 
the STM32 core-based families of microcontrollers. The kits come complete with Keil’s uVision3 integrated development 
environment for ARM and the 16 Kbyte code-size limited version of the ARM RealView Compilation Tools, a full-featured 
evaluation board (including USB, USART, SPI, ADC) and target microcontroller, with the ULINK (USB/JTAG) in-circuit 
debugger/programmer. Keil starter kits are available for a full range of ST ARM core-based microcontrollers. Features: 
¢ The ARM® RealView™ Microcontroller Development Kit complete development software package with: uVision3™ 
integrated development environment for application programming and debugging; Arm RealView Compilation Tools C/ 
C++ compilation tools for output of code up to 16 Kbytes; RTX real-time kernel, a multi-tasking operating system for 
embedded applications * ULINK™ in-circuit debugger/programmer with USB interface to host PC and 20-pin JTAG 
application interface * Full-featured Keil evaluation board with target microcontroller. 

497-8512-ND (STMS210E*SK/KEM Gos cn imcsctoaceteniciasiniawaicsanertacbethndewnaenatadsaiadiakeaste $248.75 


| Love ST Mini Development Board 


The | Love ST Mini Development Board contains an STR750 microcontroller, 16 LEDs, 2 skin-conductance pads which 
can be used as buttons, and an STR711 controlling the USB port and the JTAG functions. The board will run for several 
hours on the lithium battery mounted on the bottom of the board. No external JTAG debugger probe is necessary. Simply 
connect a mini-USB cable to the board and load the KickStart edition of AR Embedded Workbench for ARM to Flash and 
debug your STR750 application. 


497-5988-ND (STIR ZSOSMOVE) oi oseinictca cia ie dunietutaeial deeadldtenhssan'eeuubiana tesa mantaemesuuining $33.25 


STZB-SK/RAIS REva ZigBee Starter Kit 


The STZB-SK/RAIS REva ZigBee Starter Kit is one of Raisonance’s low-cost solutions designed to help developers add 
wireless connectivity to their ST7 microcontroller-based applications using STMicroelectronics’ SN260 single-chip ZigBee 
wireless networking device. With the included SNRCM-260 module, EmberZnet ZigBee plug-and-play SPI interface, 
developers can turn their REva mother boards into wireless application nodes and explore the possibilities of networking 
their microcontroller applications. 

Starter Kit includes: * SNRCM-260 module * EmberZnet stack * ST EZSP and HAL libraries * REva mother board and 
embedded RLink * STR711F daughter board * ST7FLITE3 daughter board * Raisonance RIDE * GNU C/C++ compiler for 
ARM «Raisonance C compiler for ST7 


497-5990-ND (STZB-SK/RAIS).. «:iseccs2>scccsanocsnnctanaaiar scavandensnsewenasaasenecaioarenacewanaaeanan $400.00 


Hitex STM32 Performance Stick 


The Hitex STM32-Performance Stick is a complete, low-cost evaluation and development package that provides a 
fast and easy introduction to the capabilities of STMicroelectronics’ ARM®Cortex™-M3 core-based STM32 family 
of microcontrollers. It is specifically designed to help application designers explore STM32 features and performance 
characteristics (low power modes, clock controls, wake up states, etc.), but can also be connected to extension boards with 
hardware features for evaluation of device peripherals or development of an application. 


497-6289-ND (STMB210B=PESTICK):.3.acc0.ccevatecinideessgascmdtandsanseestssatcandeacay aianulsesepaancded $83.20 


Keil Starter Kit for STR7 and STR91xF 


The Keil starter kits are complete solutions for starting application development and evaluating STMicroelectronics’ 
families of ARM® core-based microcontrollers. They come with all the hardware and software you need to start developing 
applications for the STR7 ARM7TDMI™ and STR9 ARM96G6E™ core-based microcontrollers. The kits come complete with 
evaluation board and target microcontroller, the ULink™ USB-to-JTAG in-circuit debugger/programmer Keil’s uVision3 
integrated development environment for ARM and the 16KB code-size limited version of the ARM RealView Compilation 
Tools. 

Starter Kit Architecture: * ULink: USB-to-JTAG in-circuit debugger/programmer integrates fully with uVision3, allowing 
users to download the application to the target and debug it while it runs on the ST ARM core-based microcontroller on the 
evaluation board * Evaluation Board: An application board that provides a full range of features (I/Os, ADC, UART, SPI, 
USB...etc.) to help users evaluate and start developing applications for the included microcontroller * Keil Development 
Software: A suite of software tools for developing and debugging applications for STR7 and STR9 including: * uVision3 
integrated development environment integrating the ARM RealView Compilation Tools and Keil’s debugging software so 
that users can quickly and easily develop and debug their applications while they run on a target microcontroller. * ARM 
RealView Compilation Tools (RVCT) 16K code-size limited version of the optimizing C/C++ compiler for ARM core-based 
microcontrollers Starter Kit Key Features: * ULink: * USB interface to the host PC * 20-pin JTAG application interface 
* Supports ARM7TDMI and ARM966E core-based microcontrollers. 


497-5753-ND (STR750-SK/KEIL) .. 
497-5066-ND (STR91X-SK/KEl).... 


. $198.75 
- $248.75 


REva Starter Kits for STR7 and STR9 


The REva Starter Kits (STR71X-SK/RAIS, STR730-SK/RAIS, STR91X-SK/RAI) are Raisonance’s complete, low-cost 
solutions for starting application development and evaluating the features of STMicroelectronics’ ARM7TDMI™ and 
ARM966E™ core-based microcontrollers. Kits come with all the hardware and software developers need to start developing 
applications for STR7 and STR9 devices, including the REva evaluation board, microcontroller(s), embedded RLink JTAG 
in-circuit debugger/programmer and Raisonance Integrated Development Environment (RIDE). 

Starter Kit Architecture: * Embedded RLink: In-circuit debugging and programming tool with JTAG application board 
interface and USB connection to the host PC * REva Motherboard: Universal evaluation board designed for quick and easy 
evaluation of a complete range of device features. It is powered from the RLink’s USB connection to the host PC * REva 
Daughter Boards: Interchangeable boards featuring different target microcontrollers, make it easy to evaluate and develop 
applications for a complete range of MCUs from a single evaluation platform * RIDE Software: Raisonance’s integrated 
development environment drive the hardware and offers seamless control of all software development tools (compiler, 
assembler, linker, debugger, etc.) from an intuitive graphical interface. Fully integrates control of the GNU C/C++ tools. The 
starter kit comes with the 16K code size limited version of RIDE * REva Starter Kits: Based on the same mother/daughter 
board design, with embedded RLink, and driven by RIDE are available for the ST7 and uPSD 8-bit microcontroller families 
Starter Kit Key Features: * Embedded RLink: * USB interface to host PC « Industry standard JTAG application interface 
« REva Motherboard: * One standard SO-DIMM connector to plug in daughter boards « Digital and analog 1/0 evaluation 
features, including on-board LEDs, buttons, switches, external analog connector, temperature sensor and potentiometer 
¢12C EEPROM and bus * RS232 driver and 2 DB9 connectors «Prototyping area * VDD settings for 1.8V, 3.3V and 5V 
© USB powered, no external power required 


497-5754-ND = (STR750-SK/RAIS) — RoHS Compliant. 
497-5064-ND = (STR91X-SK/RAI) 


~» $198.75 
-» $248.75 


KickStart Starter Kit for STR7 and STR9 


The KickStart Kits™ (STR711-SK/IAR, STR712-SK/IAR, STR730-SK/IAR, STR731-SK/IAR and STR91x-SK/IAR) are IAR’s 
complete, cost-effective solutions for starting application development and evaluating STMicroelectronics’ ARM® core- 
based microcontrollers. They come with all the hardware and software you need to start developing applications for a full 
range of STMicroelectronics’ ARM7TDMI™ and ARM966E™ core-based microcontrollers. The kits include the KickStart 
Development Board with target microcontroller, the IAR JLink USB-to-JTAG debugger and IAR Embedded Workbench® for 
ARM (EWARM) integrated development environment with the 32KB KickStart version of the C/C++ compiler, built in Flash 
loader and sample projects for all device peripherals. 

Starter Kit Architecture: * JLink: USB-to-JTAG in-circuit debugger/programmer integrates fully with EWARM, allowing 
you to download the application to your target and debug it while it runs on your ST ARM core-based microcontroller 
¢ KickStart Development Board: * Evaluation board that provides a full range of features (I/Os, ADC, UART, SPI, 12¢, 
USB, etc.) to help you evaluate and start developing applications for the included microcontroller * The board is powered 
from the JLink's USB connection with the host PC * IAR Development Software: A suite of software tools for all phases 
of application development that includes: « IAR Embedded Workbench for ARM integrated development environment with 
the KickStart 32KB C/C++ compiler to build the application and the C-SPY™ debugger for debugging the application while 
it runs on your microcontroller * VisualSTATE® 20-state version of IAR’s graphical design environment with C/C++ code 
generator for developing application code based on machine states. Starter Kit Key Features: ¢ JLink: * Supplies power 
from USB connection via pin 19 of the JTAG connector (no additional power supply required). * Download speed up to 
50KB/sec * Maximum JTAG speed 8MHz * Auto speed recognition * 20-pin standard JTAG connector * USB and 20-pin 
flat cable included » Level shifter for 3.3V to 5V conversion (STR73X-SK/IAR, STR91X-SK/IAR) * Supported platforms: 
Microsoft® Windows® 2000 and XP 


497-5752-ND = (STR750-SK/IAR)... 
497-5065-ND = (STR91X-SK/IAR)... 


.-. $298.75 
.-. $328.75 


STR910 Family Evaluation Board 


The STR910 evaluation board (STR910-EVAL) is a complete development platform for the STMicroelectronics’ ARM® 
core-based STR91xF. Based on the ARM966E-S® core. 

The STR91xF includes Pre-Fetch Queue and Branch cache, full speed USB 2.0 compatible port, Ethernet 100/10 interface, 
embedded MAC, CAN2.0B compliant interface, a large Dual Bank Flash memory, a large SRAM and many peripherals. It 
includes a STR910F microcontroller, pre-loaded demonstration software and a full range of hardware features to help you 
evaluate device peripherals (Motor control, IrDA, USB, Ethernet, CAN,...etc.) and develop your own applications. Extension 
headers make it possible to easily connect a daughter board or wrapping board for your specific application. 

Features: * Three 5V power supply options: Jack, USB connection or a Daughter board * RTC with tamper detection 
« Audio play and record * 3 RS232 connectors with support of full modem control on one connector ¢ Infrared Data Access 
(IrDA) * USB 2.0 compliant with full-speed (12Mb/s) data transmission * CAN 2.0B connection + Inductor Motor Control 
connector with 6 PWM output, emergency stop and Tachometer input * IEEE-802.3-2002 compliant Ethernet connection 
* Debug support via 20-pin JTAG connector * 38-pin ETM connector for optional trace module * Dot-matrix LCD module 
Joystick with 4-direction control and selector * Extension connectors for daughter board or wrapping board 


497-5067-ND (STR910-EVAL) ... $278.75 


NEW! STM3210B-MCKIT Motor Control Starter Kit 


The STM3210B-MCKIT starter kit is an integrated system designed to provide a complete, ready-to-use motor control 
application developed around the STM32 microcontroller. This starter kit is particularly suited to drive 3-phase brushless 
motors (either AC induction or permanent magnet types) and demonstrates how effectively the STM32 microcontrollers 
can be used in real-world motor control applications. 


497-8304-ND (STMS210B-MGKIM))...ccsincnsssonayaasit dante gietansdsdspasiidgersdnieand se nes sdemunneee tin $1125.00 


STM3210B-EVAL Evaluation Board 


The STM3210B-EVAL is a complete development platform for the STM32F10x (128K) series of ARM®Cortex™-M3 core- 
based microcontrollers. It provides a cost effective, flexible and open design ideal for demonstrating the capabilities of the 
STM32F10x devices and rapidly evaluating device features and available peripherals. It includes an STM32F10x device 
with high performance ARM®Cortex™-M3, full speed USB 2.0 interface, CAN 2.0A/B compliant interface, 2 channels 
12C, 2 channels SPI, 3 channels USART with smart card support, internal 20Kbyte SRAM and 128Kbyte flash. The 
STM3210B-EVAL board includes a complete range of hardware features for evaluating microcontroller performance and 
starting development of a wide range of applications. Features include MicroSD card, serial flash, USB, CAN, 12C, RS232, 
IrDA, induction motor control connector, TFT color LCD and more.The board features industry standard JTAG connector 
allowing developers to choose from a wide variety of development tools from third party tool suppliers. 


497-6048-ND (STMS210B-EVAL) ccicc..sscscacscnicsaiaccnensacccsseansdiesndavenneoacessoansanesaameaaancns $210.00 


NEW! STM3210C-EVAL Evaluation Board 


The STM32F107VCT evaluation board STM3210C-EVAL is designed as a complete development platform for 
STMicroelectronic’s ARM Cortex-M3 core-based STM32F107VCT microcontroller with full speed USB-OTG, ethernet 
MAC, two channels of CAN2.0A/B compliant interface, 2 channels 12S, 2 channels 12C, 5 channels USART with smartcard 
support, 3 channels SPI, internal 64KB SRAM and 256KB Flash, JTAG and SWD debugging support. The full range of 
hardware features on the board help you evaluate all peripherals (USB-OTG FS, ethernet, motor control, CAN, micro SD 
card™, smartcard, USART, audio DAC, MEMS, EEPROM...etc.) and develop your own applications. Extension headers 
make it easy to connect a daughterboard or wrapping board for your specific application. 


497-8924-ND (STMS210C-EVAL) s ss.istcccscesvenyesiossdstanceecesrnneidoeeriticioanrsuynecsasasibnae’ $248.75 
(Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ky ARM Kits and Tools (cont) 


STM3210E-EVAL Evaluation Board 


The STM32 evaluation boards provide complete development platforms for the STM32F10xB (128K) and STM32F10xE 
(512K) series of ARM®Cortex™-M3 core-based microcontrollers. They provide cost effective, flexible and open design 
solutions ideal for demonstrating device capabilities and rapidly evaluating features and peripherals. They include an 
STM32 microcontroller with high performance ARM®Cortex™-M3, full speed USB 2.0 interface, CAN 2.0A/B compliant 
interface, 12C, SPI, USART with smart card support and internal SRAM and Flash memory. 

The evaluation boards include a complete range of hardware features for evaluating microcontroller performance and 
starting development of a wide range of applications. Features include MicroSD card, serial Flash, USB, CAN, 12C, RS232, 
IrDA, induction motor control connector, TFT color LCD, audio play/record circuit. For the STM32F10xE, the board also 
includes a wide range of external memory. The boards feature industry standard JTAG connector allowing developers 
to choose from a wide choice of development tools from third-party tool suppliers. In addition, the STM32F10xE board 
includes a high density 20-pin connector so that users can take advantage of tools offering runtime trace. 

497-6438-ND (STMS210E2EVAL) sccssaicacuendetavainnseasatinanuedadetsiainnctbesbadannddsessatanSesantay $208.75 


NEW! Real-Time Ethernet Slave Node 
Demonstration Board 


The demonstration board based on STR912FAW44 was designed for real-time Ethernet slave communication node 
evaluation. This board can be daisy chained with others into factory automation field bus systems. The board enables 
and requires the hooking on of different extensions that fulfill the requirements for different real-time Ethernet protocols 
on the market. For each protocol a special extension, or a programmable extension, must be used. The communication 
between the board and the extension can be accomplished through MII, EMI, SPI™, 12C™ OR UART. 


497-8262-ND (STEVAL-IEWOOTWA) Gs ccosteeitictac ccs tun eetuamleate dutch see utlatiasda alata e's oti $175.00 


NEW! Real-Time Ethernet Xilinx FPGA 
Extension Board 


The STEVAL-IFWO002V1 is an FPGA extension of the STEVAL-IFW001V1. This extension board was designed to handle 
a real-time (RT) Ethernet IP. It can also be used for evaluation of other IPs connected to the STR912FA microcontroller, 
such as timers, communication |/Fs. Communication between the STR912FA demonstration board and the extension can 
be achieved through a medium independent interface (Ml), external memory interface (EMI), SPI™, GPIOs or by other 
methods. RT Ethernet requires both the STEVAL-IFW0001V1 demonstration board and STEVAL-IFW0001V2 extension 
board. Typically, the STR912FA microcontroller communicates with the on-extension real-time Ethernet logic which, in 


NEW! Embedded Web Server 
Evaluation Board for ST7 


The STEVAL-CDE001V1 is able to offer a temperature display via LCD on the board and on a webpage via Ethernet 
connection. It also acts as a server to provide temperature information on a webpage displayed on the client end. It is 
able to measure the temperature from a remote region and send it to a computer unit and then provides the solution for 
central server-based temperature measurement of various terminals as in applications such as air conditioning control in 
the industrial sector and hospitals. 


497-8395-ND (STEVAL-CDEQOIVA) ..c.sciciscsenarssscccsacansaancsuaaasranncaacenaasnnenaaasaanaceadmenttisins $137.50 


NEW! Hard Disk Drive (HDD) Bridge Extension Board 


The STEVAL-PCCOO6V1 can be used for interfacing the hard disk to the EVAL-STR910 board. The HDD bridge extension 
board for the EVAL-STR910 builds around STMicroelectronic’s ARM® core-based STR912FAW44X6 ARM966E-S in 
128-pin LOQFP128 package. This is an extension board which connects to EVAL-STR910. Extension board consist of 
hard disk connector, host termination resistors, general purpose connectors which connects the CN5 and CN6 of EVAL- 
STR910 and wrap area with 2.54 mm pitch through-hole with one SO16 footprint. 


497-8268-ND (STEVAL-PCCOOGV1) ..c-:nscuncsmnasiacccvacnentdencaaesnaaiingieccan dhcnsbenaanatanunanennaet $33.25 


STM3210B and STM3210E Starter Kits 


STM3210B and STM3210E Starter kits are complete sets of hardware and software designed to help users discover 
device features and start application development easily. 

STM3210B-PRIMER is a complete, ultra low cost kit for evaluation and application development. 

STM3210E-PRIMER is a complete, ultra low cost kit for evaluation and application development for 512K 
$TM3210B-SK/HIT Hitex Kit — STM32 starter kit with HITOP5 development software, GNU C/C++ compiler, debugger 
and USB stick with STM32 device, evaluation features and integrated in-circuit debugging/programming capabilities. 
Extension boards allow evaluation of additional device features. 

STM3210B-SK/KEIL Keil Starter Kit for STM32 with RealView Microcontroller Development Kit for ARM (16K code-size 


turn, communicates with the two on-board Ethernet transceivers and the microcontroller 
497-8263-ND (STEVAL*IFWOO2V1) 2c .55..cttdeeab donaisdospaaathlnedeasdcctedeneelanndudeeeetecendecs sate $135.00 


limited version) with ARM C/C++ compiler, ULINK (USB/JTAG) in-circuit debugger/programmer and evaluation board for 
STM32. 

STM3210B-SK/Raisonance REva Starter Kit for STM32 with RIDE (32K code-size limited version for Cortex core), 
GNU C/C++ compiler, debugger, RLink (USB/JTAG) in-circuit debugger/programmer, demonstration motherboard and 
daughterboard with STM32 target device. 

$TM32103B-D/RAIS is a daughter card that converts the STM3210B-SK/RAIS to the Performance line. 


NEW! Hard Disk Drive (HDD) Bridge for STR9 


The STEVAL-PCCO05V1 works as a USB-based hard-disk implemented using the STR912FAW44 microcontroller. The 


board consists of two main sections: 1) the interface of the hard-disk to the STR912FAW44 through an external memory a - a 

interface (EMI), and 2) the hard-disk, appearing as a removable drive on the PC, which is made possible by USB mass- a SS eo . cS 
storage implementation. The on-board power supply unit can be used for powering the hard-disk. The board functions 3 * : 
with a PC as the USB host. In addition to the on-board power supply, a separate SMPS power supply can be used to 497-6050-ND (STM3210B-SK/HIT) $131.67 
power the board and the hard-disk. The LEDs available on the demonstration board indicate read or write operation. The 497-6052-ND (STM3210B-SK/KEIL) ... .. $195.00 
board also features a JTAG interface for debugging purpose. 497-6053-ND (STM3210B-SK/RAIS). ... $208.75 
497-8267-ND (STEVAU*PCCO0SV 4). ..casevisiicctcwes sncabaauanss snniagest shed sienbatanancaraeidenaneeneasnnet $75.81 497-6047-ND (ST32103BD/RAIS) 3 o.23: caccossorsvinwcagass stadia asuymneasans dbammieaenssaaawiaesunenehie $94.43 


STM32 Cortex™ Microcontrollers 


The STM32 family of 32-bit Flash microcontrollers is based on the breakthrough ARM®Cortex™-M3 core, the Thumb-2® instruction set) that deliver improved performance combined with better code density, and 
which is specifically developed for embedded applications requiring a combination of high performance, low a tightly coupled nested vectored interrupt controller that significantly speeds response to interrupts, all 
power and low cost. The STM32 family benefits from the Cortex ™-M3 architectural enhancements (including combined with industry-leading power consumption. 


Program RAM No. of iTfe) Supply Temperature _| Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(KBytes) | (KBytes) Timers Ports Voltage Package Range (°C) Part No. 1 10 100 Part No. 
6 2 32 2~3.6 48-LQFP. -40 ~ 85 497-6054-ND 6.64 6.19 4.81 STM32F101C6T6 
6 3 49 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-6057-ND 7.13 6.65 5.17 STM32F101R6T6 
10 2 32 2~3.6 48-LQFP. -40 ~ 105 497-6062-ND 7.18 6.90 5.25 STM32F103C6T6 
10 2 49 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 105 497-6064-ND 7.59 7.30 5.55 STM32F103R6T6 
16 2 26 2~3.6 36-VFQFPN -40 ~ 85 497-8315-ND NEW! 6.18 5.76 4.48 STM32F101T4U6A 
16 2 26 2~3.6 36-VFQFPN -40 ~ 85 497-8318-ND NE 6.76 6.50 4.94 STM32F103T4U6A 
16 2 37 2~3.6 48-LQFP. -40 ~ 85 497-8313-ND NEW! 6.18 5.76 4.48 STM32F101C4T6A 
16 2 37 2~3.6 48-LQFP. -40 ~ 85 497-8305-ND NEW! 6.79 6.32 4.92 STM32F102C4T6A 
32 16 2 37 2~3.6 48-LQFP. -40 ~ 85 497-8316-ND NEW! 6.76 6.50 4.94 STM32F103C4T6A 
16 2 51 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-8314-ND NE! 6.53 6.08 4.73 STM32F101R4T6A 
16 2 51 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-8309-ND NE! 7.16 6.67 5.19 STM32F102R4T6A 
16 2 51 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-8317-ND NE! 7.18 6.90 5.25 STM32F103R4T6A 
32 2 37 2~3.6 48-LQFP. -40 ~ 85 497-8306-ND NEW! 6.55 6.30 4.79 STM32F102C6T6A 
32 2 51 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-8310-ND NEW! 7.05 6.78 5.15 STM32F102R6T6A 
64 3 37 2~3.6 48-LQFP. -40 ~ 85 497-8307-ND NEW! 7.57 7.28 5.53 STM32F102C8T6 
64 3 51 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-8311-ND NE 8.11 7.80 5.93 STM32F102R8T6 
128 3 37 2~3.6 48-LQFP. -40 ~ 85 497-8308-ND NE! 9.31 8.95 6.81 STM32F102CBT6 
128 3 51 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-8312-ND NEW! 9.75 9.38 7.13 STM32F102RBT6 
10 3 32 2~3.6 48-LQFP. -40 ~ 85 497-6055-ND 6.86 6.60 5.02 STM32F101C8T6 
10 3 49 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-6058-ND 7.38 7.10 5.40 STM32F101R8T6 
10 3 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 85 497-6060-ND 8.45 8.13 6.18 STM32F101V8T6 
20 3 32 2~3.6 48-LQFP. -40 ~ 105 497-6063-ND 8.45 8.13 6.18 STM32F103C8T6 
64 20 3 49 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 105 497-6065-ND 9.07 8.73 6.64 STM32F103R8T6 
20 3 80 2~3.6 100-LFBGA -40 ~ 105 497-6067-ND 10.19 9.80 7.45 STM32F103V8H6 
20 3 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 105 497-6068-ND 10.19 9.80 7.45 STM32F103V8T6 
20 3 51 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-8922-ND NEW! 9.52 9.15 6.96 STM32F105R8T6 
20 3 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 85 497-8921-ND NEW! 10.71 10.30 7.83 STM32F105V8T6 
16 3 49 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-6059-ND 8.87 8.53 6.48 STM32F101RBT6 
16 3 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 85 497-6061-ND 9.93 9.55 7.26 STM32F101VBT6 
20 3 49 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 105 497-6066-ND 10.56 10.15 tae STM32F103RBT6 
20 3 80 2~3.6 100-LFBGA -40 ~ 105 497-6069-ND 11.78 11.33 8.61 STM32F103VBH6 
128 20 3 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 105 497-6070-ND 11.78 11.33 8.61 STM32F103VBT6 
32 4 51 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-8920-ND NEW! 11.08 10.65 8.10 STM32F105RBT6 
32 4 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 85 497-8919-ND NEW! 12.38 11.90 9.05 STM32F105VBT6 
48 4 51 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-8916-ND NE! 12.19 11.73 8.92 STM32F107RBT6 
48 4 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 85 497-8915-ND NE! 12.58 12.06 9.17 STM32F107VBT6 
64 4 51 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-8918-ND NE! 12.36 11.85 9.02 STM32F105RCT6 
256 64 4 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 85 497-8917-ND NEW! 13.56 13.00 9.89 STM32F105VCT6 
64 4 51 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-8914-ND NEW! 13.61 13.05 9.93 STM32F107RCT6 
64 4 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 85 497-8913-ND NEW! 14.93 14.31 10.89 STM32F107VCT6 
48 4 T2 2~3.6 144-LQFP -40 ~ 85 497-6439-ND 16.70 16.01 12.18 STM32F101ZET6 
48 4 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 85 497-6440-ND 14.81 14.20 10.80 STM32F101VET6 
512 48 4 51 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-6441-ND 14.33 13.74 10.45 STM32F101RET6 
64 4 112 2~3.6 144-LQFP -40 ~ 85 497-6442-ND 18.46 17.69 13.46 STM32F103ZET6 
64 4 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 85 497-6443-ND 16.80 16.10 12.25 STM32F103VET6 
64 4 51 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-6444-ND 15.84 15.18 11.55 STM32F103RET6 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fe) 
NEW! FUJITSU Microcontrollers, Kits and Evaluation Board 


Fujitsu’s LPC (Low Pin Count) MCUs feature high-performance, low-voltage, embedded flash, a precision on-chip 
RC oscillator, and an on-chip debug feature. The MB95200 series includes a complete range of single-chip standard 
microcontrollers with between 8 and 24 pins, powered by an optimized core and featuring low-leakage technology and 
embedded flash. 


With fast processing capabilities and low power consumption position, the MB95200 series is an ideal design choice for 
appliances such as washing machines, refrigerators, ovens, smoke detectors, vacuum cleaners and air conditioning units. 
The MCUs are also ideal for cordless phones, remote controls, shavers and other handheld consumer products, as well as 
aftermarket automotive accessories 


ROM RAM Digi-Key Price Each Fujitsu 
(KBytes) (Bytes) 1/0 Ports Converter Package Part No. i 10 50 Part No. 
240 17 6-Ch., 8/10 Bit 20-SOP 865-1053-ND 1.89 1.77 1.64 MB95F202KPF-G-SNE2 
4 240 A 6-Ch., 8/10 Bit 24-SDIP 865-1054-ND 1.89 1.77 1.64 MB95F202KP-G-SH-SNE2 
240 § 2-Ch., 8/10 Bit 8-SOP 865-1059-ND 1.43 1.32 1.28 MB95F212KPF-G-SNE2 
240 5 2-Ch., 8/10 Bit 8-DIP 865-1060-ND 1.43 1.32 1.28 MB95F212KPH-G-SNE2 
496 7 6-Ch., 8/10 Bit 20-SOP 865-1055-ND 2.07 1.94 1.80 MB95F203KPF-G-SNE2 
8 496 AF 6-Ch., 8/10 Bit 24-SDIP 865-1056-ND 2.07 1.94 1.80 MB95F203KP-G-SH-SNE2 
496 5 2-Ch., 8/10 Bit 8-SOP 865-1061-ND 1.56 1.44 1.40 MB95F213KPF-G-SNE2 
496 5 2-Ch., 8/10 Bit 8-DIP 865-1062-ND 1.56 1.44 1.40 MB95F213KPH-G-SNE2 
496 7 6-Ch., 8/10 Bit 20-SOP 865-1057-ND 2.46 2.30 2.14 MB95F204KPF-G-SNE2 
16 496 17 6-Ch., 8/10 Bit 24-SDIP 865-1058-ND 2.46 2.30 2.14 MB95F204KP-G-SH-SNE2 
496 5 2-Ch., 8/10 Bit 8-SOP 865-1063-ND 1.74 1.63 1.51 MB95F214KPF-G-SNE2 
496 5 2-Ch., 8/10 Bit 8-DIP 865-1064-ND 1.74 1.63 1.51 MB95F214KPH-G-SNE2 
32 1K 39 8-Ch., 8/10 Bit 48-LOFP 865-1076-ND 6.38 5.93 5.48 MB95F156JPMT-GE1 
2K 52 12-Ch., 8/10 Bit 64-LQFP 865-1070-ND 6.55 6.03 5.77 MB95F108AJWPMC-GE1 
2K 37 8-Ch., 8/10 Bit 52-LQFP 865-1071-ND 6.75 6.27 5.79 MB95F118JWPMC-GE1 
60 2K 87 12-Ch., 8/10 Bit 100-QFP 865-1073-ND 8.05 7A 7.09 MB95F128DPF-GE1 
2K 53 8-Ch., 8/10 Bit 64-LOFP 865-1078-ND 7.23 6.65 6.36 MB95F168JAPMC1-GE1 
2K 53 8-Ch., 8/10 Bit 64-LOQFP 865-1079-ND 7.23 6.65 6.36 MB95F168JAPMC-GE1 
2K 34 8-Ch., 8/10 Bit 48-LQFP 865-1080-ND 7.05 6.49 6.21 MB90F387PMT-GSE1 
64 2K 36 8-Ch., 8/10 Bit 48-LQFP 865-1081-ND 7.05 6.49 6.21 MB90F387SPMT-GSE1 
4K 45 = 64-LOQFP 865-1090-ND 7.98 7.34 7.02 MB90F337PMC-GE1 
128 4K 48 11-Ch., 8/10 Bit 64-LOFP 865-1092-ND 10.50 9.66 9.24 MB91F267APMC-GE1 
256 16K 113 12-Ch., 8/10 Bit 144-LQFP 865-1093-ND 12.38 11.39 10.89 MB91F475PMC1-GE1 
16K 77 6-Ch., 8/10 Bit 100-LQFP 865-1097-ND 10.98 10.10 9.66 MB91F482PMC-GE1 
12K 66 18-Ch., 10 Bit 80-LQFP 865-1082-ND 10.93 10.06 9.62 MB96F326RSBPMC-GSE2 
288 12K 51 15-Ch., 10 Bit 64-LOQFP 865-1087-ND 10.03 9.23 8.83 MB96F356RSBPMC-GSE2 
16K 96 16-Ch., 10 Bit 120-LQFP 865-1088-ND 11.95 10.86 10.32 MB96F386RSBPMC-GSE2 
416 16K 82 24-Ch., 10 Bit 100-LQFP 865-1084-ND 12.91 11.74 11.16 MB96F347RSBPMC-GSE2 
16K 96 16-Ch., 10 Bit 120-LQFP 865-1089-ND 12.54 11.40 10.83 MB96F387RSBPMC-GSE2 
32K 113 12-Ch., 8/10 Bit 144-LQFP 865-1095-ND 11.99 10.90 10.36 MB91F479PMC1-GE1 
512 32K Te 10-Ch., 8/10 Bit 100-LQFP 865-1096-ND 12.48 11.48 10.98 MB91F487PMC-GE1 
48K 99 24-Ch., 10 Bit 120-LQFP 865-1099-ND 11.98 11.02 10.54 MB91F662PMC-GE1 
544 24K 82 24-Ch., 10 Bit 100-LQFP 865-1085-ND 13.64 12.40 11.78 MB96F348HSBPMC-GSE2 
24K 82 24-Ch., 10 Bit 100-LQFP 865-1086-ND 14.52 13.20 12.54 MB96F348RSBPMC-GSE2 
Starter Kits and Evaluation Board 
Bundle Consisting of Starter Kit SK-16FX-100PMC and On-Chip Debug Software EUROScope Lite 16FX 865-1100-ND 162.60 = = SK-16FX-EUROSCOPE-FMA 
Starter Kit that Supports MB96330 Series 865-1101-ND 355.11 — = SK-16FX-144PMC-USB 
Starter Kit F2MC-16LX Series for MB9OF387 865-1103-ND 49.88 — _ CT-161-CD 
Concerto Starter Kit Based on 8FX Microcontroller MB95F108AHS 865-1104-ND 78.13 = = CONCERTO-KIT 
Starter Kit for F2MC-8FX, 3V 865-1105-ND 1091.25 = = MB2146-401-01A 
Starter Kit for FEMC-8FX, 5V 865-1106-ND 1091.25 = = MB2146-401-03A 
Starter Kit for MB95200H/210H Series 865-1107-ND 150.00 = = MB2146-410A-01-E 
Starter Kit for USB 865-1108-ND 200.00 = = USB-100 
Starter Kit Supports 32-Bit RISC Microcontrollers for Industrial Motor Control Applications 865-1109-ND 750.00 =— = A91479-MOTOR-KIT 
Evaluation Board for Fast Software Design Start Using Flash/CAN Microcontrollers in 100-QFP Package 865-1102-ND 375.00 = = CAN-100 


WN tBurner 
Networking in 1 Day! 


Network Development 
Kits and Modules 


NetBurner SB72 is designed for applications that require a high performance/low 
cost 10/100 Ethernet interface to serial devices. The SB72 come preloaded with 
software to translate serial and Ethernet data, and is configurable through any web 
browser. The SB72 application code can be customized to any specific application 
requirements with a network development kit. 


NetBurner MOD5272 core module (with Coldfire Processor from Freescale) 


is a device containing everything needed for design engineers to add network 
control and to monitor a company's communications assets. The module solves 


the problem of network-enabling devices with 10/100 Ethernet, including those 
requiring digital, analog and serial control. 


Kit Includes: * Development board * Adapter board * CD-ROM with software 
(source code, development tools, manuals) * Straight through and crossover 


network cables * 12V power supply 


Digi-Key Price Netburner 

Description Part No. Each Part No. 
Development Kit - Serial 528-1000-ND 149.00 NNDK-SB72-KIT 
Development Kit - Network for MOD5272 528-1001-ND 299.00 NNDK-MOD5272-KIT 
10/100 Ethernet Module 528-1008-ND@ NEW! 169.00 MOD5272-100IR 
Development Kit - Network for MOD5282 528-1002-ND 299.00 NNDK-MOD5282-KIT 
Serial - Ethernet Board 528-1003-ND@ 156.13 SB72-300CR 
@ RoHS Compliant 
Sofle 

niftassrc= iNDART Series and Starter Kits 
Development Too! 


‘forthe EmbeddedWorld 


inDART SERIES: They are a powerful entry-level tool for Freescale Semiconductor, Inc. (Formerly Motorola SPS) MCU- 
based systems. InDART takes advantage of Metroworks CodeWarrior Integrated Development environment and the 
ISP (In-System Programming) feature to program the flash memory of the Freescale family of MCUs. InDART provides 
you with everything you need to download (program), in-circuit emulate and debug end-user code. Full speed program 
execution allows you to perform hardware and software testing in real-time. Features: * Low cost and easy to use kits 
*ISP/ICP programming * USB interface *In-circuit debugging Kit Includes: *inDART board and demo board with 
prototyping area * USB Cable »* Software CodeWarrior CD and Softec System CD » Getting started guide 

STARTER KITS: These starter kits are entry-level tools which allow you to get familiar with the different Freescale 
Semiconductor, Inc. (formerly Motorola SPS) microcontrollers. These kits along with the included CodeWarrior software 
allow for easy write, compile, download, in-circuit emulation and debug of user code. Includes a prototyping area to 
develop your own small applications. Features: * Low cost and easy to use kits * Full-speed program execution for 
hardware and software testing * In-circuit debug and emulation « Serial interface Kit Includes: * Evaluation board with 
prototyping area * Starter guide Serial cable 


Devices Digi-Key Price | Soffec 
Supported Part No. Each Part No. 
HCos 
MC68HC908GRxx, MC68HC908GZxx 520-1002-ND 261.63 | INDART-HC08/GZ 
MC68HC908GZ32, 48, 60 §20-1003-ND 261.63 | INDART-HC08/GZ64 
MC68HC908JKxx 520-1004-ND 261.63 | INDART-HC08/JK 
MC68HC908JLxx 520-1005-ND 261.63) INDART-HC08/JL 
MC68HC908APxx. §20-1007-ND 261.63 | INDART-HCO8/AP 
HCSsos 
MC9SO8RG6O 520-1029-ND 261.63 [INDART-HCS08/RG60 
HCS12 
MC9S12C32 520-1011-ND 436.63 | INDART-HCS12/C32 
MC9S12DP256 §20-1012-ND 499.00 | INDART-HCS12/DP256 
MC9S12E128 520-1013-ND 436.63 | INDART-HCS12/E128 
Starter Kits 
MC68HC908QY4 520-1028-ND 86.63 | PK-HCO8QY4 
MC9S08GB60 520-1014-ND 86.63 | PK-HCSO8GB60 
MC9S12XDP512 520-1032-ND 345.63 _[SK-S12XDP512-A 


ST5 and ST7 Development Kits 


The easy-to-use inDART series development kits are powerful entry-level tools for ST5 and ST7 based systems. These 
kits give you the ability to write, compile, download and in-circuit emulate and debug your code. Supports ISP (in-system 
programming) to program the flash on the target MCU. 

Features: 

« Low cost and easy to use * ISP/ICP programming * USB Interface * In-circuit debug 

Kit Includes: 

« inDART board, Demo board, Starter guide, CodeWarrior, STVD7 (ST Visual Debug) and DataBlaze software 


Digi-Key Price Soffec 
Description Part No. Each Part No. 
ST52F Design Kit §20-1018-ND 261.63 | INDART-STX/500 
ST72F321, F521 Design Kit §20-1020-ND 305.38 | INDART-STX/521 
ST7FLITE1x, ST7FLITE2x Design Kit §20-1022-ND 261.63 | INDART-STX/LITE2 
ST72C1xx, 2xx Design Kit §20-1024-ND 217.88 | INDART-ST72C254 
ST72C3xx Design Kit §20-1025-ND 217.88 | INDART-ST72C334 


ST7 Tools 


IPL-ST7: This Dynamic Link Library includes all low-level functions that allow users to set up and perform commands and 
functions from the DataBlaze user interface within their own windows application 


PK-ST7FLITE2: Entry level tool which allows you to get started with the ST7FLITE2 MCU. Features: « Real-time 
code execution * In-circuit debugging *In-system programming and debugging * Demo area ¢ Prototyping area Kit 
Includes: * Evaluation board * USB cable * STVD7, CodeWarrior, and Cosmic C Software * “Quickstart” poster * User's 
manual 


Digi-Key Price Soffec 
Description Part No. Each Part No. 
Programming Library for ST7 520-1026-ND 315.00 | IPL-ST7 
ST7FLITE2 Starter Kit §20-1030-ND 86.63 | PK-ST7FLITE2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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& freescale Microcontrollers — 8 and 16 Bit Digi@Reel® 


semiconductor 


HC705 Family — 8-Bit 


Features: * 68HC705 CPU with the addition of EPROM memory * Fully static design allowing operation down to DC *8- bit accumulator  8-bit index register * 16-bit stack pointer * On-chip oscillator * 16-bit timer with built in prescaler, or 15-bit 
MFT timer * COP watchdog protection * Low power STOP and WAIT modes * Available SPI, SCI, SIOP or CAN * Eight addressing modes 


EPROM/ Operating | Max. Bus | Tempera- ; 
RAM | EEPROM | OTP Voltage | Freq. ture Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) | (Bytes) | 1/0 A/D Timer Serial PWM cop (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
64 _- 1.2K | 14 - MFT, RTI =- _ Y 3.3, 5.0 4.0 -40~ 85 | 20-DIP }|MC68HC705J1ACPE-ND® 3.88 2.73 2.49 | MC68HC705J1ACPE 
_ 4.5K |21| 4-Ch., 8-Bit ) 16-Bit,11C,10C| SIOP _— ¥ 3.3, 5.0 21 -40 ~ 125 | 28-PDIP | MC705P6AMPE-ND® 6.33 4.45 3.65 | MC705P6AMPE 
176 _- 4.5K | 21 16-Bit,11C,10C} SIOP _ Y 3.3, 5.0 2A -40~ 85 | 28-DIP |MC705P6ACPE-ND® 5.78 4.06 3.71 | MC705P6ACPE 
=_ 45K | 21 16-Bit,11C,10C} SIOP _— Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC705P6ACDWE-ND® 5.78 4.43 3.71 | MC705P6ACDWE 
- 46K | 21 2-Ch. SIOP. _ Me 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC705P6AMDWE-ND® 6.33 4.45 4.06 _|MC705P6AMDWE 
192 = 4K 32 8-Bit SCI/SPI a — | 30-55 24 -40~ 85 | 44-QFP |MC705SR3CFBE-ND@ 15.80 13.23 11.88 | MC705SR3CFBE 
= 8.0K | 31 =— 16-Bit, 11C, 1 OC | SCI, SPI — Y 3.3, 5.0 4.0 -40~85 | 40-DIP |MC705C8ACPE-ND@ 10.25 8.49 7.75 |MC705C8ACPE 
304 = 8.0K | 31 = 2-Ch. SCI/SPI — Y 3.3, 5.0 24 -40 ~ 85 | 44-PLCC | MC68HC705C8ACFNE-ND® 10.25 8.49 7.75 |MC68HC705C8ACFNE 
_ 8K + 8K | 31 _ 2-Ch. SCI, SPI _- MN 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 42-SDIP_ | MC68HC705C8AB-ND 10.25 7.00 6.66 | MC68HC705C8AB 
352 _ 16K | 31 _- 16-Bit, 11C, 1 OC | SCI, SPI _ Y 3.3, 5.0 21 -40~85 | 40-DIP |MC705C9ACPE-ND® 11.59 10.63 9.70 | MC705C9ACPE 
512 496 16K | 62 | 8-Ch., 16-Bit 4-Ch. SC om Y 5.0 4.0 -40~ 85 | 80-QFP | MC68HC705L5FUE-ND® 16.26 12.88 12.23 | MC68HC705L5FUE 
528 256 82K | 32| 8-Ch., 8-Bit 16-Bit SCI, CAN | 2-Ch., 8-Bit] Y | 4.5-5.5 4.0 -40 ~ 125 | 64-QFP | MC705X32MFUE4RCT-ND@§ 26.74 20.98 19.76 _|MC705X32MFUE4R 


@ ROHS Compliant § Cut Tape 


HC711 Family — 8-Bit 


Features: * 68HC11 CPU with the addition of EPROM memory * Fully static design allowing operation down to DC * Two 8-bit accumulators * Two 16-bit index registers * 16-bit stack pointer * 16-bit timer with built in prescaler 
* COP watchdog protection * Low power STOP and WAIT modes * SPI, SCI » Six addressing modes (immediate, direct, extended, indexed, inherent, and relative) » 16/16 integer and fractional divides * 8 x 8 multiply 


RAM | EEPROM | EPROM/OTP Operating | Max. Bus | Temperature Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) (Bytes) Timer 0 A/D Voltage (V) | Freq. (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
_ 4K 16-Bit, RTI 32 — 5.0 3.0 -40 ~ 85 44-PLCC_ | MC68HC711D3CFNE2-ND 10.95 9.17 8.24 MC68HC711D3CFNE2 
492 — 4K 16-Bit, RTI 32 _ 5.0 2.0 -40 ~ 105 44-PLCC_ | MC68HC711D3VFNE2-ND 11.49 9.62 8.64 MC68HC711D3VFNE2 
= 4K 16-Bit 32 _ 5.0 2.0 -40 ~ 85 44-PLCC |MC711D3CFNE2RCT-ND§ 11.18 8.46 7.80 MC711D3CFNE2R 
- 4K 16-Bit 32 _ 5.0 2.0 -40 ~ 85 44-PLCC_|MC711D3CFNE2RTR-ND$ 3300.75/450 MC711D3CFNE2R 
512 16K 16-Bit, RTI 38 | 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC711E9CFNE2RCT-ND§ 18.77 14.20 13.09 MC711E9CFNE2R 
512 16K 16-Bit, RTI 38 | 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC |MC711E9CFNE2RTR-ND$ 5539.05/450 MC711E9CFNE2R 
512 512 12K 16-Bit, RTI 38 | 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC68S711E9CFNE2-ND 20.38 18.70 17.06 MC68S711E9CFNE2 
512 12K 16-Bit, RTI 38 | 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC68HC711E9CFNE3-ND 19.48 17.87 16.31 MC68HC711E9CFNE3 
512 32K 16-Bit 38 | 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40 ~ 85 52-PLCC_ | MC68HC711E9CFNE2-ND 18.54 17.01 15.52 MC68HC711E9CFNE2 
512 20K 16-Bit, RTI 38 | 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC |MC68711E20CFNE2-ND 26.50 24.32 22.19 MC68711E20CFNE2 
768 512 20K 8-Ch., 16-Bit | 38 | 8-Ch., 8-Bit 5.0 40 -40 ~ 85 52-PLCC |MC68711E20CFNE4-ND 29.17 26.76 24.42 MC68711E20CFNE4 
640 24K 8-Ch., 16-Bit | 62 | 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40 ~ 85 84-PLCC_ |MC711K4CFNE4-ND 30.61 27.93 25.09 MC711K4CFNE4 


§CutTape + Tape and Reel 


HC11 Family — 8-Bit 


Features: « Fully static design allowing operation down to DC * Two 8-bit accumulators » Two 16-bit index registers * 16-bit stack pointer » 16-bit timer with built in prescaler * COP watchdog protection * Low power STOP and WAIT modes » SPI, 
SCI * Six addressing modes (immediate, direct, extended, indexed, inherent, and relative) * 16/16 integer and fractional divides * 8 x 8 multiply 


RAM | EEPROM Operating | Max. Bus | Temperature Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) PWM Timer 0 A/D Volt. (V) | Freq. (MHz) (°C) Package | Part No. il 25 100 Part No. 

512 _ 16-Bit, RTI, PWM | 38 | 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40~125 | 52-PLCC | MC68HC11A1MFNE-ND 15.70 14.41 11.81 MC68HC11A1MFNE 

256 512 - 16-Bit, RTI, PWM | 38 | 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40~125 | 52-PLCC | MC68HC11A1MFNERCT-ND§ 15.99 12.10 11.15 MC68HC11A1MFNER 
512 _- 16-Bit, RTI, PWM | 38 | 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40~125 | 52-PLCC | MC68HC11A1MFNERTR-ND$ 6023.25/450 MC68HC11A1MFNER 

512 512 See Timer | 16-Bit, RIT, PWM | 38 | 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40~85 | 52-PLCC | MC68HC11E1CFNE2-ND 11.41 9.56 8.59 MC68HC11E1CFNE2 

768 640 2-Ch., 16-Bit | 16-Bit, RTI, PWM | 37 | 8-Ch., 8-Bit 5.0 40 -40~85 | 84-PLCC | MC68HC11K1CFNE4-ND 18.73 17.09 15.36 MC68HC11K1CFNE4 
640 4-Ch., 8-Bit_| 16-Bit, RTI,PWM | 37 | 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40 ~ 85 80-QFP | MC68L11K1FUE2-ND 18.73 17.09 15.36 MC68L11K1FUE2 

1K 512 8-Ch., 8-Bit | 16-Bit, RTI,PWM | 30 | 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40~85 | 68-PLCC | MCHC11F1CFNE2-ND 12.24 10.25 9.21 MCHC11F1CFNE2 
512 8-Ch., 8-Bit_| 16-Bit, RTI, PWM | 30 | 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40~85 | 68-PLCC | MCHC11F1CFNE3-ND 13.29 12.20 11.13 MCHC11F1CFNES 


§CutTape + Tape and Reel 


M68HC908 Family — 8-Bit 


The MC68HCO8 Family is a low cost, high performance, Complex Instruction Set Computer (CISC) with a Von Neumann components Flexible I/O allows direct drive of LED and other circuits to eliminate external drivers and help reduce 
architecture. Features: « Enhanced HC05 Programming Model « Extensive loop control functions * 16 Addressing modes system costs * System Protection features, including Watchdog Timer and On-chip Low Voltage Detect/Reset to help 
© 16-bit Index Register and Stack Pointer * Memory to memory data transfers * Object-code compatible with Freescale’s reduce cost and increase reliability 

68HCO5 architecture for easy migration * Designed to allow efficient, compact modular coding in assembly or C with full 68HC908QT4 Demonstration Board (M68DEMO908QT4) This demo board enables you to use the included CodeWarrior 
16-bit Stack Pointer and stack relative addressing » Efficient instruction set with multiply and divide that is easy to learn and Development Studio Special Edition to modify demo code or develop new code using ASM or C, then program the Flash, 
use Memory: « In-application, In-circuit Re-Programmable Flash Memory (1.5K to 16K Bytes) * 128 to 512 Bytes of random and debug in real time all with no additional hardware Features: « Battery-Powered 8-pin QT4 Device * LEDs for user 
access memory (RAM) Peripherals: * Two/Four-Channel, 16-bit Timer with selectable input capture, output compare or feedback * Potentiometer for A/D Input * Push Buttons for user Input » Access to all I/O for user-provided prototyping 
pulse width modulation (PWM) » Internal Clock Oscillator reduces board space and system costs by eliminating external * Software demo with application code utilizing the A/D, timers, and I/O 


Operating Maximum Bus 5 
RAM Flash Voltage Frequency Temperature Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) (Bytes) Timer 0 A/D (V) @5.0V (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 

1.5K 2-Ch., 16-Bit | 5 _ 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC9080T1CPE-ND® 2.02 1.23 1.07 MC68HC908QT1CPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 5 _ 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 8-DIP MC68HC9080T1VPE-ND® 2.14 1.30 1.13 MC68HC908QT1VPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 5 _ 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC MCHC908QT1CDWE-ND® 2.02 1.23 1.07 | MCHC908QT1CDWE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 5 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 125 8-SOIC MCHC9080T1MDWE-ND® 2.22 1.36 1.17 MCHC9080T1MDWE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 5 _- 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC908QT1CPE-ND® 2.02 1.23 1.07 | MC68HC908QT1CPE 

te8 1.5K 2-Ch., 16-Bit | 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 8-SOIC MCHC9080QT1VDWE-ND® 2.14 1.30 1.13 MCHC9080T1VDWE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC9080T2CPE-ND® 2.43 1.48 1.28 MC68HC908QT2CPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 8-DIP MC68HC908QT2MPE-ND® 2.66 1.62 1.40 | MC68HC9080T2MPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC MCHC908QT2CDWE-ND® 2.43 1.48 1.28 MCHC9080T2CDWE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 5 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 105 8-SOIC MCHC908QT2VDWE-ND® 2.54 1.55 1.34 MCHC9080T2VDWE 

@ RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 759 
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semiconductor 
Operating Maximum Bus 
RAM Flash Voltage Frequency Temperature Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) (Bytes) Timer 0 A/D (V) @5.0V (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 13 _ 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP MC68HC9080Y1CPE-ND® 2.28 1.39 1.20 | MC68HC908QY1CPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 13 _ 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-DIP MC68HC908QY1VPE-ND® 2.40 1.46 1.26 | MC68HC908QY1VPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 13 — 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MCHC908QY1CDWE-ND® 2.28 1.39 1.20 | MCHC908QY1CDWE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-SOIC | MCHC908QY1MDWE-ND® 2.51 1.53 1.32 MCHC908QY1MDWE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 13 = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY1CDTE-ND® 2.54 1.55 1.34 MC68HC908Q0Y1CDTE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 13 _ 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-TSSOP | MC68HC908QY1VDTE-ND® 2.66 1.62 1.40 | MC68HC908QY1VDTE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP MC68HC9080Y2CPE-ND® 2.69 1.64 1.41 MC68HC908QY2CPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-DIP MC68HC9080Y2MPE-ND® 2.95 1.80 1.64 MC68HC908QY2MPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-DIP MC68HC9080Y2VPE-ND® 2.83 1.73 1.49 | MC68HC908QY2VPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MCL908QY2CDWE-ND® 2.69 1.64 1.41 MCL908QY2CDWE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-SOIC | MCHC908QY2MDWE-ND® 2.95 1.80 1.55 MCHC908QY2MDWE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY2CDTE-ND® 2.86 1.74 1.51 MC68HC908QY2CDTE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-PDIP | MCL908QY2CDTE-ND® 2.86 1.74 1.51 MCL908QY2CDTE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-TSSOP | MC68HC908QY2MDTE-ND® 3.15 1.92 1.66 | MC68HC908QY2MDTE 
4K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 6-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-PDSO | MC908QL3CDWE-ND® 4.48 2.72 2.60 | MC908QL3CDWE 
4K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 6-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-TSSOP | MC908QL3MDTE-ND® 5.20 3.66 3.02 | MC908QL3MDTE 
4K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 6-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-TSSOP |MC908QL3VDTE-ND® 4.95 3.01 2.87 | MC908QL3VDTE 
128 4K 2-Ch., 16-Bit | 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC908QT4CPE-ND® 2.86 1.74 1.51 MC68HC908QT4CPE 
4K 2-Ch., 16-Bit | 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC MCHC908QT4CDWE-ND® 2.86 1.74 1.51 MCHC908QT4CDWE 
4K 2-Ch., 16-Bit | 5 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 105 8-SOIC MCHC908QT4VDWE-ND® 3.00 1.83 1.58 | MCHC908QT4VDWE 
4K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP MC68HC9080Y4CPE-ND® 3.03 1.94 1.76 | MC68HC908QY4CPE 
4K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-DIP MC68HC9080Y4MPE-ND® 3.33 2.14 1.93 MC68HC908QY4MPE 
4K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-DIP MC68HC9080Y4VPE-ND® 3.18 2.04 1.84 MC68HC908QY4VPE 
4K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MCHC908QY4CDWE-ND® 3.03 1.94 1.76 | MCHC908QY4CDWE 
4K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-SOIC | MCHC908QY4MDWE-ND® 3.33 2.14 1.93 MCHC908QY4MDWE 
4K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-PDIP | MC908QY4MDWERCT-ND§ 3.53 2.27 2.05 MC908QY4MDWER 
4K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-PDIP | MC908QY4MDWERTR-ND@$ 1830.00/1,000 MC908QY4MDWER 
4K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY4CDTE-ND® 3.33 2.34 1.93 MC68HC908QY4CDTE 
4K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 6-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-SOIC + | MC908QL4MDWE-ND® 4.83 3.10 2.51 MC9080L4MDWE 
4K 2-Ch., 16-Bit | 13 | 6-Ch., 10-Bit 3.0 ~5.5 8.0 -40 ~ 125 16-TSSOP | MC908QL4MDTE-ND® 5.05 3.24 2.93 MC9080L4MDTE 
4K 4-Ch., 16-Bit | 13 /10-Ch.,10-Bit) 3.0~5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC908QB4CDTE-ND@ 2.63 1.85 1.69 | MC908QB4CDTE 
4K 4-Ch., 16-Bit | 13 /10-Ch., 10-Bit) 3.0~5.0 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MC908QB4CDWE-ND® 2.83 1.73 1.58 MC9080B4CDWE 
4K 4-Ch., 16-Bit | 13 /10-Ch.,10-Bit) 3.0~5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP MC908QB4CPE-ND® 2.83 1.73 1.58 | MC908QB4CPE 
4K 2-Ch., 16-Bit | 14 | 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY4MDTE-ND® 3.65 2.35 2.12 MC68HC908QY4MDTE 
4K 2-Ch., 16-Bit | 14 | 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY4VDTE-ND® 3.50 2.25 2.03 MC68HC9080Y4VDTE 
8K 4-Ch., 16-Bit | 13 /10-Ch.,10-Bit) 3.0~5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC908QB8CDTE-ND@ 2.95 2.08 1.90 | MC908QB8CDTE 
8K 4-Ch., 16-Bit | 13 /10-Ch., 10-Bit) 3.0~5.0 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC + | MC908QB8CDWE-ND® 2.78 1.96 1.78 MC9080B8CDWE 
256 8K 4-Ch., 16-Bit | 13 /10-Ch.,10-Bit) 3.0~5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP MC908QB8CPE-ND® 2.78 1.96 1.78 MC9080B8CPE 
8K 4-Ch., 16-Bit | 13 /10-Ch., 10-Bit) 3.0~5.0 8.0 -40 ~ 85 16-PDSO | MC908QB8CDWERCT-ND@§ 2.93 2.49 2.25 MC9080B8CDWER 
8K 4-Ch., 16-Bit | 13 |10-Ch.,10-Bit) 3.0 ~5.0 8.0 -40 ~ 85 16-PDSO | MC908QB8CDWERTR-ND@$ 1876.00/1,000 MC9080B8CDWER 
16K 2-Ch., 16-Bit | 23 /12-Ch.,10-Bit) 3.0~5.0 8.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC908JL16CDWE-ND@ 3.03 2.13 1.94 MC908JL16CDWE 
16K 2-Ch., 16-Bit | 23 /12Ch.,10-Bit}) 3.0~5.0 8.0 -40 ~ 85 28-DIP MC908JL16CPE-ND® 3.23 2.27 2.07 | MC908JL16CPE 
512 16K 2-Ch., 16-Bit | 26 /13Ch.,10-Bit) 3.0~5.0 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC908JL16CFJE-ND® 2.39 2.20 2.01 MC908JL16CFJE 
16K 2-Ch., 16-Bit | 26 /13-Ch.,10-Bit) 3.0~5.0 8.0 -40 ~ 85 32-SDIP | MC908JL16CSPE-ND® 3.33 2.34 2.14 MC908JL16CSPE 
16K 4-Ch., 16-Bit | 14 |10-Ch.,10-Bit) 3.3~5.5 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MC908QC16CDXE-ND® 3.58 2.52 2.30 | MC908QC16CDXE 
Accessories 
Demo Board for 908Q MCU 68HC08 Series M68DEMO9080T4-ND 28.26 _ —  _|M68DEMO9080T4 
Demo Board for MC908JL16 DEMO908JL16E-ND® 53.86 _ _ DEMO908JL16E 
Demo Board for MC908QC16 DEMO09080C16-ND 81.23 _— — DEMO908QC16 
Evaluation Board for MC908QL4 M68EVB908QL4-ND 225.09 _ — ___|M68EVB9080L4 
RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel 


HC908 Family — 8-Bit 


Features: * 68HC08 CPU with Flash memory « Fully upward code compatible with the 68HC05 family for easy migration * Fully static design allowing operation down to DC » 16-bit index register * 16-bit stack pointer * 1, 2, 4 or 6 channel 16-bit 
timers with built in prescalers * COP watchdog protection * Low-power STOP and WAIT modes » Available USB, SPI, SCI, CAN2, I2C and ESCI » Available A/D converter * 16 addressing modes * LVI (Low Voltage Inhibit) supply voltage monitor 
© 16/8 divide * 8x 8 multiply * 68HC908AZ additional feature: MSCAN (Motorola Scalable Controller Area Network) interface conforms to CAN 2.0B 


Typ. Operating | Max. Bus | Tempera- 5 
FLASH | RAM Timer (s) Voltage Frequency ture Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 ) 16-Bit Serial (V) (MHz) (°C) Package | Part No. i 25 100 Part No. 

128 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ 2.7 ~3.3 8.0 -40 ~ 85 20-SOIC | MC908JK1ECDWE-ND® 2.85 1.83 1.66 MC908JK1ECDWE 
128 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. _— 45 ~55 8.0 -40~125 | 20-SOIC /MC908JKIEMDWE-ND® 3.13 2.01 1.81 MC908JK1EMDWE 
128 6 _ 2-Ch. SPI 2.7 ~55 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MC908QT1ACDWE-ND® 1.79 1.09 94 MC908QT1ACDWE 
128 6 _ 2-Ch. SPI 2.7 ~55 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC908QT1ACPE-ND® 1.79 1.09 94 MC908QT1ACPE 
128 6 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 2.7 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MC908QT2ACDWE-ND® 2.14 1.30 1.13 MC908QT2ACDWE 
128 6 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 2.7~55 8.0 -40 ~ 85 8-DFN MC908QT2ACFQE-ND@ 2.40 1.46 1.26 MC908QT2ACFQE 

1.5K 128 6 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 2.7 ~55 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC908QT2ACPE-ND® 2.14 1.30 1.13 MC908QT2ACPE 
128 16 - 1-Ch. SPI 2.7 ~55 8.2 -40~85 | 16-TSSOP |MC908QY1ACDTE-ND@ 2.22 1.36 117 MC908QY1ACDTE 
128 16 _ 1-Ch. SPI 2.7 ~55 8.2 -40 ~ 85 16-SOIC | MC908QY1ACDWE-ND® 2.02 1.23 1.07 MC908QY1ACDWE 
128 16 = 1-Ch. SPI 2.7 ~5.5 8.2 -40 ~ 85 16-DIP_ | MC908QY1ACPE-ND® 2.02 1.23 1.07 MC908QY1ACPE 
128 14 | 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 2.7~55 8.2 -40~85 | 16-TSSOP |MC908QY2ACDTE-ND® 2.51 1.53 1.32 MC908QY2ACDTE 
128 14 | 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 2.7~5.5 8.2 -40 ~ 85 16-SOIC | MC908QY2ACDWE-ND® 2.37 1.45 1.25 MC908QY2ACDWE 
128 14 | 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 2.7 ~5.5 8.2 -40 ~ 85 16-DIP_ | MC908QY2ACPE-ND@ 2.37 1.45 1.25 MC908QY2ACPE 

9K 192 13 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 2.7 ~5.5 8.0 -40~85 | 16-SOICW |MC908KX2CDWE-ND® 4.30 2.61 2.50 MC908KX2CDWE 
192 13 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 2.7 ~5.5 8.0 -40 ~ 125 16-SOIC | MC908KX2MDWE-ND® 5.46 3.03 2.87 MC908KX2MDWE 
128 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. — 2.7 ~3.3 8.0 -40 ~ 85 20-DIP_ | MCHC908JK3ECPE-ND® 3.25 2.09 1.89 MCHC908JK3ECPE 
128 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ 2.7 ~3.3 8.0 -40 ~ 85 20-DIP | MCR908JK3ECPE-ND® 3.25 2.09 1.89 MCR908JK3ECPE 
128 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ 2.7 ~3.3 8.0 -40 ~ 85 20-SOIC | MC908JK3ECDWE-ND® 3.25 2.09 1.89 MC908JK3ECDWE 

4K 128 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ 2.7 ~3.3 8.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC908JL3ECDWE-ND® 3.88 2.49 2.25 MC908JL3ECDWE 
128 23 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. - 2.7 ~ 3.3 8.0 -40 ~ 85 48-LQFP | MC908JL3ECFAE-ND® 3.88 2.49 2.25 MC908JL3ECFAE 
128 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. — 2.7 ~3.3 8.0 -40 ~ 85 28-DIP | MC908JL3ECPE-ND@ 3.88 2.49 2.25 MC908JL3ECPE 
128 6 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 2.7 ~5.5 8.2 -40 ~ 85 8-DFN MC908QT4ACFQE-ND® 2.77 1.69 1.46 MC908QT4ACFQE 

@ RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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= freescale Microcontrollers — 8 and 16 Bit 


Digi Reel’ 


semiconductor HC908 Family — 8-Bit (Cont.) 
Typ. Operating | Max. Bus | Tempera- : 
FLASH | RAM Timer (s) Voltage Frequency ture Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 A/D 16-Bit Serial (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 

128 6 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 2.7 ~55 8.2 -40 ~ 85 8-DIP MC908QT4ACPE-ND® 1.85 1.32 117 MC908QT4ACPE 
128 14 | 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 2.7 ~55 8.2 -40~85 | 16-TSSOP |MC908QY4ACDTE-ND® 2.93 1.88 1.70 MC908QY4ACDTE 
128 14 | 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 2.7~5.5 8.2 -40 ~ 85 16-SOIC | MC908QY4ACDWE-ND@ 2.65 1.70 1.54 MC908QY4ACDWE 

4K 128 14 | 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 2.7~5.5 8.2 -40 ~ 85 16-DIP |MC908QY4ACPE-ND® 2.65 1.70 1.54 MC908QY4ACPE 
256 26 _ 2-Ch. SCI = 8.0 -40 ~ 85 20-DIP__| MC908KK3ECPE-ND® 3.30 2.12 1.92 MC908KK3ECPE 
256 26 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 2.7 ~3.3 8.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC908KL3ECDWE-ND® 4.20 2.70 2.44 MC908KL3ECDWE 
384 21 6-Ch., 8-Bit 3-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.2 -40 ~ 85 32-LQFP | MC68HC908GR4CFAE-ND® 5.63 3.42 3.26 MC68HC908GR4CFAE 

7.5K 384 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. + 1-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP__| MCHC908GR8CFAE-ND® 7.03 5.82 4.57 MCHC908GR8CFAE 
192 13 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 2.7~55 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MC908KX8CDWE-ND® 5.95 3.82 3.61 MC908KX8CDWE 
192 13 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 2.7~5.5 8.0 -40~ 125 | 16-SOICW | MC908KX8MDWE-ND® 5.60 4.64 3.64 MC908KX8MDWE 
256 37 _— 2-Ch. USB1.1 4~5.5 6.0 -40 ~ 85 20-DIP | MC68HC908JB8JPE-ND@ 2.83 1.99 1.82 MC68HC908JB8JPE 
256 21 — 2-Ch. USB1.1 4~5.5 3.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC908JB8ADWE-ND® 2.78 1.96 1.78 MC908JB8ADWE 
256 37 = 2-Ch. USB1.1 4~5.5 3.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC908JB8FBE-ND@ 3.20 2.25 2.06 MC908JB8FBE 
256 13 _ 1-Ch. USB1.1 4~5.5 3.0 -40 ~ 85 20-SOIC | MC908JB8JDWE-ND® 2.75 1.94 1.77 MC908JB8JDWE 
256 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 2.7~5.5 8.0 -40 ~ 85 20-SOIC | MC908JK8CDWE-ND® 4.03 2.83 2.59 MC908JK8CDWE 
256 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 2.7~55 8.0 -40 ~ 85 28-DIP | MCHC908JK8CPE-ND® 4.03 2.83 2.59 MCHC908JK8CPE 
256 23 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. _— 2.7~55 8.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC908JL8CDWE-ND® 3.00 2.11 1.93 MC908JL8CDWE 
256 23 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. SC 2.7 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC908JL8CDWERCT-ND@§ 3.15 2.02 1.83 MC908JL8CDWER 
256 23 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 2.7~55 8.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC908JL8CDWERTR-ND@$ 3150.00/1,000 MC908JL8CDWER 
256 26 | 13-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 45 ~5.5 8.0 -40~125 | 32-LQFP | MC68HC908JL8MFAE-ND® 2.80 2.32 2.01 MC68HC908JL8MFAE 
256 26 = 2-Ch. SPI 45~55 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC908EY8CFAE-ND® 6.31 3.79 3.45 MC908EY8CFAE 
256 26 = 2-Ch. SPI 4.5 ~55 8.0 -40~125 | 32-LQFP | MC908EY8MFAE-ND® 5.84 417 3.79 MC908EY8MFAE 
256 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 2.7 ~5.5 8.0 -40~105 | 32-LQFP | MC908EY8AVFJE-ND® 4.93 3.47 3.16 MC908EY8AVFJE 
256 12 | 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 45 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC908MR8CDWE-ND® 5.73 4.75 4.33 MC908MR8CDWE 
256 12 | 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 45~5.5 8.0 -40 ~ 85 28-DIP | MC908MR8CPE-ND® 5.73 4.75 4.33 MC908MR8CPE 
256 16 | 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 45 ~55 8.0 -40~125 | 32-LQFP |MCHC9O08MR8MFAE-ND® 6.31 §.22 477 MCHC908MR8MFAE 
256 16 | 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 45 ~5.5 8.0 -40~105 | 32-LQFP |MCHC9O08MR8VFAE-ND® 6.03 4.99 4.56 MCHC908MR8VFAE 

8K 256 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. = 2.7 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 28-DIP__| MC908JL8CPE-ND@ 3.00 2.11 1.93 MC908JL8CPE 
256 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ 2.7 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 32-DIP | MC68HC908JL8CSPE-ND® 3.00 2.11 1.93 MC68HC908JL8CSPE 
256 14 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SPI, SCI 2.7~5.5 8.0 -40 ~ 125 16-DIP |MC908QB8MPE-ND® 3.05 1.96 1.85 MC908QB8MPE 
256 14 | 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 2.7 ~55 8.0 -40~85 | 16-TSSOP |MC908QY8CDTE-ND@ 3.50 2.25 2.03 MC908QY8CDTE 
256 16 | 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 2.7 ~55 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MC908QY8CDWE-ND® 2.88 1.85 1.67 MC908QY8CDWE 
384 21 6-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 2.7 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 28-DIP__| MC908GR8CPE-ND@ 7.01 5.80 4.55 MC908GR8CPE 
384 26 | 10-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI, SCI 3~5.5 8.0 -40~85 | 28-TSSOP |MC908QC8CDRE-ND® 3.20 2.06 1.95 MC908QC8CDRE 
384 18 | 10-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI, SCI 3~5.5 8.0 -40~85 | 20-TSSOP |MC908QC8CDSE-ND® 3.15 2.02 1.92 MC908QC8CDSE 
384 14 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40~85 | 16-TSSOP |MC908QC8CDTE-ND® 3.13 2.20 2.01 MC908QC8CDTE 
384 14 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MC908QC8CDXE-ND® 3.10 2.18 1.99 MC908QC8CDXE 
384 26 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC908QC8CDZE-ND@ 3.15 2.22 2.02 Mc9080C8CDZE 
384 26 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40~125 | 28-TSSOP |MC908QC8MDRE-ND®@ 3.50 2.46 2.25 MC908QC8MDRE 
384 18 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40~125 | 20-TSSOP |MC908QC8MDSE-ND® 3.48 2.45 2.23 MC908QC8MDSE 
512 36 8-Ch., 8-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI 2.7 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC908GT8CFBE-ND® 743 6.15 4.83 MC908GT8CFBE 
1K 30 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 2.75 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 42-SDIP | MC908AP8CBE-ND® 6.25 4.79 3.62 MC908AP8CBE 
1K 32 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 12C, 2-SCl, SPI 2.75 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC908AP8CFBE-ND® 6.25 4.79 3.62 MC908AP8CFBE 
1K 37 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI, CAN2 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 48-LQFP | MC68908GZ8CFAE-ND® 5.73 4.75 4.33 MC68908GZ8CFAE 
1K 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, CAN2 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC68908GZ8CFJE-ND® 5.73 4.75 4.33 MC68908GZ8CFJE 
1K 21 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC68908GZ8CFJERCT-ND@§ 5.90 4.46 417 MC68908GZ8CFJER 
1K 21 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC68908GZ8CFJERTR-ND + 8006.00/2,000 MC68908GZ8CFJER 
2K 39 6-Ch., 8-Bit 2-Ch. USB, 12C 3~3.6 6.0 -40 ~ 85 64-QFP__| MC908LD64IFUE-ND® 8.85 8.12 6.69 MC908LD64IFUE 
384 21 _ 2-Ch. USB, SCI 4~5.5 6.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC908JB12DWE-ND® 4.13 2.65 2.39 MC908JB12DWE 
384 21 = 2-Ch. USB, SCI 4~5.5 6.0 -40 ~ 85 20-SOIC + |MC908JB12JDWE-ND® 4.55 2.92 2.64 MC908JB12JDWE 
512 30 | 11-Ch., 10-Bit 4-Ch. 12C, SPI 2.7~5.5 8.0 -40 ~ 85 42-SDIP |MC908SR12CBE-ND® 6.74 6.19 5.10 MC908SR12CBE 
512 33 | 14-Ch., 10-Bit 4-Ch. 12C, SCI 2.7~55 8.0 -40 ~ 85 48-LQFP | MC908SR12CFAE-ND® 6.74 6.19 5.10 MC908SR12CFAE 

12K 512 33 | 14-Ch., 10-Bit 4-Ch. 12C, SCI 4.5 ~5.5 8.0 -40~125 | 48-LQFP | MC908SR12MFAE-ND® 7A 6.80 5.61 MC908SR12MFAE 
512 20 | 4-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. IRSCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 52-LQFP | MC908LJ12CFBE-ND@ 6.93 5.02 4.75 MC908LJ12CFBE 
512 32 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 64-LQFP | MC908LJ12CPBE-ND® 6.64 5.50 5.02 MC908LJ12CPBE 
512 32 | 6-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 64-LQFP | MCL908LJ12CPBE-ND® 6.64 5.02 4.51 MCL908LJ12CPBE 
512 32 | 6-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 64-QFP__| MC68HC98LJ12CFUE-ND® 6.64 5.50 5.02 MC68HC98LJ12CFUE 
384 21 _ 2-Ch. USB, SCI 4~5.5 6.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC908JB16DWE-ND® 3.43 2.41 2.20 MC908JB16DWE 
384 21 = 2-Ch. USB, SCI 4~5.5 6.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC908JB16FAE-ND® 2.64 2.43 2.22 MC908JB16FAE 
384 21 = 2-Ch. USB, SCI 4~5.5 6.0 -40 ~ 85 20-SOIC | MC908JB16JDWE-ND® 3.40 2.39 2.19 MC908JB16JDWE 
512 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SCI, SPI 2.7~55 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC908EY16ACFJE-ND® 6.28 5.21 4.75 MC908EY16ACFJE 
512 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SCI, SPI 2.7 ~5.5 8.0 -40~125 | 32-LQFP | MC908EY16AMFJE-ND@ 6.92 5.73 5.23 MC908EY16AMFJE 
512 36 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. ESCI, SPI 2.7~55 8.0 -40 ~ 85 42-SDIP | MC908GT16CBE-ND@ 9.55 7.91 6.21 MC908GT16CBE 
512 36 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. ESCI, SPI 2.7~55 8.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC908GT16CFBE-ND® 9.55 7.91 6.21 MC908GT16CFBE 
512 26 | 13-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 2.7 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC908JL16CFJERCT-ND@§ 3.28 2.10 1.90 MC908JL16CFJER 
512 26 | 13-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 2.7~5.5 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC908JL16CFJERTR-ND@$ 5018.00/2,000 MC908JL16CFJER 
512 26 | 10-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI, SCI 3~5.5 8.0 -40~85 | 28-TSSOP |MC908QC16CDRE-ND® 3.75 2.41 2.28 MC9080C16CDRE 
512 14 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40~85 | 16-TSSOP |MC908QC16CDTE-ND® 3.65 2.57 2.35 MC908QC16CDTE 
512 18 | 10-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI, SCI 3~5.5 8.0 -40~85 | 20-TSSOP |MC908QC16CDSE-ND® 3.68 2.36 2.23 MC9080C16CDSE 
512 26 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC908QC16CDZE-ND® 3.68 2.59 2.36 MC908QC16CDZE 
512 26 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40~ 125 | 28-TSSOP |MC908QC16MDRE-ND® 4.13 2.90 2.65 MC9080C16MDRE 
512 18 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40~ 125 | 20-TSSOP |MC908QC16MDSE-ND@ 4.05 2.85 2.60 MC9080C16MDSE 

16K 512 14 | 10-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI, SCI 3~5.5 8.0 -40~125 | 16-TSSOP | MC908QC16MDTE-ND® 4.00 2.57 2.43 MC908QC16MDTE 
512 26 | 10-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI, SCI 3~5.5 8.0 -40~105 | 28-TSSOP | MC908QC16VDRE-ND® 3.95 2.54 2.40 MC9080C16VDRE 
512 18 | 10-Ch., 10-Bit | 4-Ch. + 2-Ch. SPI, SCI 3~5.5 8.0 -40~ 105 | 20-TSSOP |MC908QC16VDSE-ND® 3.88 2.49 2.35 MC9080C16VDSE 
768 44 | 10-Ch., 10-Bit | 4-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI 4.5 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC908MR16CFUE-ND® 7.18 5.94 5.42 MC908MR16CFUE 
768 37 | 9-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 4.5 ~5.5 8.2 -40 ~ 85 56-SDIP__| MC908MR16CBE-ND® 7.18 5.92 5.41 MC908MR16CBE 
768 44 | 10-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. IRSCI, SPI, 12C 4.5 ~55 8.0 -40 ~ 105 64-QFP | MC908MR16VFUE-ND® 7.83 5.68 5.37 MC908MR16VFUE 
1K 21 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC68908GR16CFJE-ND@ 7A7 5.34 4.86 MC68908GR16CFJE 
1K 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC908GRIGACFJE-ND® 747 5.34 4.86 MC908GR16ACFJE 
1K 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI 3~5.5 8.0 -40~125 | 48-LQFP | MC908GR16MFAE-ND® 8.22 6.80 5.87 MC908GR16MFAE 
1K 37 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 48-LQFP | MC908GRI6CFAE-ND® TAT 5.34 4.86 MC908GR16CFAE 
1K 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 48-LQFP | MC908GR16ACFAE-ND® 747 5.34 4.86 MC908GR16ACFAE 
1K 32 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 12C, 2-SCl, SPI 2.75 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC908AP16CFBE-ND® 6.88 4.84 3.99 MC908AP16CFBE 
1K 30 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SPI 2.75 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 42-DIP_ | MC908AP16CBE-ND® 6.88 4.84 3.99 MC908AP16CBE 
1K 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI 7 8.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC908GP16CFBE-ND® 6.37 4.55 4.14 MC908GP16CFBE 
1K 21 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC68908GZ16CFJE-ND® 6.69 5.54 5.05 MC68908GZ16CFJE 
1K 21 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 48-LQFP | MC908GZ16CFAE-ND® 6.69 5.54 5.05 MC908GZ16CFAE 
1K 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. CAN, SPI, SCI 3~5.5 8.0 -40~125 | 48-LQFP | MC908GZ16MFAE-ND® 7.68 5.57 5.27 MC908GZ16MFAE 
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fo? freescale Microcontrollers — 8 and 16 Bit Digi@Reel’ 
Sa ‘ a 
semiconductor HC908 Family — 8-Bit (Cont. 
Typ. Operating | Max. Bus | Tempera- 
FLASH | RAM Timer (s) Voltage Frequency ture Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 A/D 16-Bit Serial (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
768 40 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 80-QFP | MC908LJ24CFQE-ND@ 8.28 6.86 6.26 MC908LJ24CFQE 
768 40 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC908LJ24CFUE-ND® 7.81 6.47 5.90 MC908LJ24CFUE 
768 40 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 64-LQFP | MC908LJ24CPBE-ND® 7.81 6.47 5.58 MC908LJ24CPBE 
24K 768 40 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 80-LQFP | MC908LJ24CPKE-ND® 7.81 6.47 5.30 MC908LJ24CPKE 
768 40 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 64-QFP__| MC908LK24CFUE-ND® 7.32 6.04 5.52 MC908LK24CFUE 
768 40 | 6-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI, 12C 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 64-LQFP | MC908LK24CPBE-ND® 7.32 6.07 5.54 MC908LK24CPBE 
768 40 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 80-QFP__| MCHC908LK24CFQE-ND@ 7.81 6.47 5.90 MCHC908LK24CFQE 
512 33 8-Ch., 8-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI 2.7~5.5 8.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC908GP32CFBE-ND® 11.68 9.67 8.82 MC908GP32CFBE 
612 30 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 2.7~5.5 8.0 -40 ~ 85 40-DIP | MC908GP32CPE-ND® 11.68 9.67 8.82 MC908GP32CPE 
512 33 8-Ch., 8-Bit 4-Ch. SCI, SPI 2.7~5.5 8.2 -40 ~ 85 44-QFP | MC908GP32CFBERCT-ND@§ 11.93 8.52 7.15 MC908GP32CFBER 
612 33 8-Ch., 8-Bit 4-Ch. SCI, SPI 2.7~5.5 8.2 -40 ~ 85 44-QFP | MC908GP32CFBERTR-ND + 6389.94/750 MC908GP32CFBER 
612 31 8-Ch., 8-Bit 4-Ch. SCI, SPI 2.7 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 42-SDIP__| MC908GP32CBE-ND® 11.68 8.82 7.92 MC908GP32CBE 
768 44 | 10-Ch., 10-Bit | 4-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI 45~5.5 8.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC908MR32CFUE-ND® 9.64 7.98 7.28 MC908MR32CFUE 
768 36 | 10-Ch., 10-Bit 6-Ch. SCI, SPI 45~5.5 8.2 -40 ~ 85 56-SDIP | MC908MR32CBE-ND® 9.64 7.98 7.28 MC908MR32CBE 
768 36 | 10-Ch., 10-Bit | 4-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI 45~5.5 8.0 -40 ~ 105 56-SDIP | MC908MR32VBE-ND® 10.11 7.64 6.86 MC908MR32VBE 
768 44 | 10-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. IRSCI, SPI, 120 45~5.5 8.0 -40 ~ 105 64-QFP | MC908MR32VFUE-ND® 10.53 7.64 7.22 MC908MR32VFUE 
1K 40 | 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. J1850, SCI, SPI 4.5 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC908AS32ACFNE-ND® 11.39 10.46 9.54 MC908AS32ACFNE 
1K 51 8-Ch., 8-Bit 8-Ch. SCI, SPI 45~55 8.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC908AB32CFUE-ND® 11.39 9.03 7.95 MC908AB32CFUE 
1K 51 8-Ch., 8-Bit 8-Ch. SCI, SPI 45~5.5 8.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC908AB32CFUERCT-ND§ 11.68 8.84 8.15 MC908AB32CFUER 
32K 1K 51 8-Ch., 8-Bit 8-Ch. SCI, SPI 45~5.5 8.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC908AB32CFUERTR-ND@$ 6588.00/750 MC908AB32CFUER 
1K 50 | 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI 45~5.5 8.4 -40 ~ 85 64-QFP | MC908AZ32ACFUE-ND® 12.63 10.46 9.54 MC908AZ32ACFUE 
1K 50 | 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI 4.5 ~5.5 8.4 -40 ~ 125 64-QFP | MC908AZ32AMFUE-ND® 13.91 11.51 10.50 MC908AZ32AMFUE 
1K 29 _ 2-Ch. USB, SPI 3.5 ~5.5 8.0 0~70 48-LQFP | MCHC908JW32FAE-ND® 5.90 3.79 3.58 MCHC908JW32FAE 
1K 29 — 2-Ch. USB, SPI 3.5 ~5.5 8.0 0~70 48-QFN | MCHC908JW32FC-ND® 5.90 4.15 3.79 MCHC908JW32FC 
1.5K 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 48-LQFP | MC908GR32ACFAE-ND® 7.09 6.51 5.36 MC908GR32ACFAE 
1.5K 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC908GR32ACFJE-ND® 7.09 6.51 5.36 MC908GR32ACFJE 
1.5K 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 64-QFP__ | MC908GR32ACFUE-ND® 8.13 6.73 5.81 MC908GR32ACFUE 
1.5K 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. CAN, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC908GZ32CFJE-ND® 7.18 5.94 5.42 MC908GZ32CFJE 
1.5K 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. CAN, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC908GZ32CFUE-ND® 7A 6.14 5.60 MC908GZ32CFUE 
2K 30 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, 2-SCI, SPI 2.75 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 42-DIP | MC908AP32CBE-ND® 7.43 6.15 5.62 MC908AP32CBE 
2K 32 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 12C, 2-SCI, SPI 2.75 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC908AP32CFBE-ND® 7.43 6.15 4.83 MC908AP32CFBE 
2K 32 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI 2.75 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 44-LQFP | MC908AP32CFAE-ND® 7.43 6.15 4.83 MC908AP32CFAE 
1K 32 6-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ 45~5.5 6.0 -40 ~ 85 42-SDIP | MC908BD48IBE-ND® 5.90 4.89 4.46 MC908BD48IBE 
1.5K 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 48-LQFP | MC908GR48ACFAE-ND® 7.93 7.28 6.00 MC908GR48ACFAE 
48K 1.5K 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC908GR48ACFJE-ND® 8.79 7.28 6.28 MC908GR48ACFJE 
1.5K 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC908GR48ACFUE-ND® 8.18 7.51 6.19 MC908GR48ACFUE 
1.5K 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, CAN 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 48-LQFP | MC908GZ48CFAE-ND® 7.96 6.59 6.02 MC908GZ48CFAE 
1.5K 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, CAN 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 64-QFP__| MC908GZ48CFUE-ND® 8.19 6.79 5.86 MC908GZ48CFUE 
2K 42 | 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI 45~5.5 8.4 -40 ~ 85 52-PLCC | MC908AS60ACFNE-ND® 16.76 14.03 11.69 MC908AS60ACFNE 
2K 50 | 15-Ch., 8-Bit | 6-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI 45 ~5.5 84 -40 ~ 85 64-QFP | MC908AZ60ACFUE-ND® 16.76 15.38 14.03 MC908AZ60ACFUE 
2K 50 | 15-Ch., 8-Bit | 6-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI 45~5.5 84 -40 ~ 125 64-QFP | MC908AZ60AMFUE-ND® 18.44 16.92 14.60 MC908AZ60AMFUE 
2K 52 | 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI 45~5.5 84 -40 ~ 85 64-QFP | MC908AS60ACFUE-ND® 16.76 15.38 13.27 MC908AS60ACFUE 
2K 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 48-LQFP__| MC908GR60ACFAE-ND® 8.77 8.05 6.64 MC908GR60ACFAE 
2K 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC908GR60ACFJE-ND® 8.77 7.35 6.32 MC908GR60ACFJE 
60K 2K 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC908GR60ACFUE-ND® 9.06 7.59 6.52 MC908GR60ACFUE 
2K 37 | 24-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, ESCI 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 48-LQFP | MC908GZ60CFAE-ND® 8.77 7.26 6.63 MC908GZ60CFAE 
2K 37 | 24-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, ESCI 3~5.5 8.0 -40~125 | 48-LQFP | MC908GZ60MFAE-ND@ 9.64 7.98 7.28 MC908GZ60MFAE 
2K 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, CAN 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC908GZ60CFJE-ND® 8.77 7.26 6.63 MC908GZ60CFJE 
2K 53 | 20-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, CAN 3~5.5 8.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC908GZ60CFUE-ND® 8.16 749 6.83 MC908GZ60CFUE 
2K 52 | 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SPI 45~5.5 8.4 -40 ~ 85 64-QFP | MC908AZ60ACFUERCT-ND§ 17.04 12.89 11.89 MC908AZ60ACFUER 
2K 52 | 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SPI 4.5 ~5.5 8.4 -40 ~ 85 64-QFP__| MC908AZ60ACFUERTR-ND@$ 10119.30/750 MC908AZ60ACFUER 
61K 2K 52 | 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SCI, SPI 45~5.5 8.4 -40 ~ 85 64-QFP | MC908AZ60AVFUR2CT-ND§ 17.89 13.53 12.47 MC908AZ60AVFUR2 
2K 52 | 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SCI, SPI 4.5 ~5.5 8.4 -40 ~ 85 64-QFP__ | MC908AZ60AVFUE-ND® 17.60 16.15 13.94 MC908AZ60AVFUE 
2K 30 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI 2.75 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 42-SDIP | MC908AP64CBE-ND® 9.55 7.91 6.21 MC908AP64CBE 
64K 2K 32 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 12C, 2-SCI, SPI 2.75 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC908AP64CFBE-ND® 9.55 7.91 6.21 MC908AP64CFBE 
2K 32 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI 2.75 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 48-LQFP | MC908AP64CFAE-ND® 9.55 7.91 7.22 MC908AP64CFAE 
RSO8KA — RoHS Compliant 
63 2 _ 1-Ch. (8-Bit) _ 1.8 ~5.5 10.0 -40 ~ 85 6-DFN MC9RSO8KA1CDB-ND 55 48 AL MC9RSO8KA1CDB 
63 4 _ 1-Ch. (8-Bit) _ 1.8 ~5.5 10.0 -40 ~ 85 8-PDIP | MC9RSO8KA1CPC-ND 58 50 A3 MC9RSO8KA1CPC 
1K 63 4 _— 1-Ch. (8-Bit) _ 1.8 ~5.5 10.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MC9RSO8KA1CSC-ND 64 55 48 MC9RSO8KA1CSC 
63 4 — 1-Ch. = 1.8~5.5 10.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MC9RSO8KA1CSCRCT-ND§ 86 68 58 MC9RSO8KAICSCR 
63 4 = 1-Ch. = 1.8 ~ 5.5 10.0 -40 ~ 85 8-SOIC__ | MC9RSO8KA1CSCRTR-ND$ 1250.00/2,500 MC9RSO8KAICSCR 
63 2 _ 1-Ch. (8-Bit) _ 1.8 ~5.5 10.0 -40 ~ 85 6-DFN MC9RSO8KA2CDB-ND 68 50 A3 MC9RSO8KA2CDB 
2K 63 4 _— 1-Ch. (8-Bit) _ 1.8~5.5 10.0 -40 ~ 85 8-PDIP | MC9RSO8KA2CPC-ND 64 55 AT MC9RSO8KA2CPC 
63 4 = 1-Ch. (8-Bit) = 1.8 ~ 5.5 10.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MC9RSO8KA2CSC-ND 86 58 50 MC9RSO8KA2CSC 
4K 128 14 | 8-Ch., 10-Bit 1-Ch. 126 1.8~5.5 10.0 -40 ~ 85 16-SOIC + | MC9RSO8KA4CWG-ND 1.23 19 15 MC9RSO8KA4CWG 
128 18 | 12-Ch., 10-Bit 1-Ch. 126 1.8 ~ 5.5 10.0 -40 ~ 85 20-SOIC _| MC9RSO8KA4CWJ-ND 1.33 85 81 MC9RSO8KA4CWJ 
8K 254 14 | 8-Ch., 10-Bit 1-Ch. 126 1.8 ~5.5 10.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MC9RSO8KA8CWG-ND 1.33 85 81 MC9RSO8KA8CWG 
MC9SO8AC — RoHS Compliant 
700 38 | 8-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AC8CFDE-ND 3.13 2.01 1.90 MC9SO8AC8CFDE 
700 34 | 8-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~55 20.0 -40 ~ 85 44-LQFP | MC9SO8AC8CFGE-ND 3.05 1.96 1.85 MC9SO8AC8CFGE 
8K 700 22 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~5.5 20.0 -40~125 | 32-LQFP | MC9SO8AC8CFJE-ND 2.88 1.85 1.75 MC9SO8AC8CFJE 
700 38 | 8-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~55 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AC8MFDE-ND 3.43 2.20 2.08 MC9SO8AC8MFDE 
700 34 | 8-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 44-LQFP__| MC9SO8AC8MFGE-ND 3.35 2.15 2.04 MC9SO8AC8MFGE 
700 22 | 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC9SO8AC8MFJE-ND 3.13 2.01 1.90 MC9SO8AC8MFJE 
1K 38 | 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~55 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AC16CFDE-ND 3.35 2.15 2.04 MC9SO8AC16CFDE 
1K 34 | 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 85 44-LQFP | MC9SO8AC16CFGE-ND 3.28 2.10 1.99 MC9SO8AC16CFGE 
16K 1K 22 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC9SO8AC16CFJE-ND 3.08 1.98 1.87 MC9SO8AC16CFJE 
1K 38 | 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AC16MFDE-ND 3.70 2.38 2.25 MC9SO8AC16MFDE 
1K 34 | 8-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 44-LQFP__| MC9SO8AC16MFGE-ND 3.60 2.31 2.19 MC9SO8AC16MFGE 
1K 22 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40~125 | 32-LQFP | MC9SO8AC16MFJE-ND 3.38 217 2.05 MC9SO8AC16MFJE 
2K 38 | 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AC32CFDE-ND 3.80 2.68 2.44 MC9SO8AC32CFDE 
2K 34 | 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 85 44-LQFP | MC9SO8AC32CFGE-ND 3.73 2.62 2.39 MC9SO8AC32CFGE 
32K 2K 22 | 6-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~55 20.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC9SO8AC32CFJE-ND 3.63 2.55 2.33 MC9SO8AC32CFJE 
2K 54 | 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~55 20.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC9SO8AC32CFUE-ND 4.08 2.87 2.62 MC9S08AC32CFUE 
2K 54 | 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 85 64-LQFP | MC9SO8AC32CPUE-ND 4.15 2.92 2.67 MC9SO8AC32CPUE 
2K 38 | 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AC48CFDE-ND 3.95 2.78 2.54 MC9SO8AC48CFDE 
2K 34 | 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~55 20.0 -40 ~ 85 44-LQFP | MC9SO8AC48CFGE-ND 3.88 2.73 2.49 MC9SO8AC48CFGE 
48K 2K 22 | 6-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC9SO8AC48CFJE-ND 3.78 2.66 2.43 MC9SO8AC48CFJE 
2K 54 | 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC9SO8AC48CFUE-ND 4.23 2.97 2.71 MC9SO8AC48CFUE 
2K 54 | 8-Ch., 10-Bit 3-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 64-LOFP | MC9SO8AC48CPUE-ND 4.33 3.04 2.78 MC9SO8AC48CPUE 
@ RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 
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762 (us2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= freescale 


Microcontrollers — 8 and 16 Bit Digi@Reel’ 
Semiconductor HC908 Family — 8-Bit (Cont.) 
Typ. Operating | Max. Bus | Tempera- é 
FLASH | RAM Timer (s) Voltage Frequency ture Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 A/D 16-Bit Serial (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
2K 38 | 8-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AC60CFDE-ND 4.10 2.63 2.49 MC9SO8AC60CFDE 
2K 34 | 8-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 85 44-LQFP | MC9SO8AC60CFGE-ND 4.00 2.57 2.43 MC9SO8AC60CFGE 
60K 2K 22 | 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC9SO8AC60CFJE-ND 3.90 2.51 2.37 MC9SO8AC60CFJE 
2K 54 | 6-Ch., 10-Bit 6-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~55 20.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC9SO8AC60CFUE-ND 4.48 2.87 2.72 MC9SO8AC60CFUE 
2K 54 | 16-Ch., 10-Bit 6-Ch. SCI, SPI, 126 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 64-LQFP__| MC9SO8AC60CPUE-ND 4.38 2.81 2.66 MC9SO8AC60CPUE 
6K 34 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 85 44-LQFP | MC9SO8AC96CFGE-ND 3.75 3.15 2.84 MC9SO8AC96CFGE 
96K 6K 56 | 16-Ch.,10-Bit | 2-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC9SO8AC96CFUE-ND §.25 3.19 3.03 MC9SO8AC96CFUE 
6K 71_| 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 80-LQFP__| MC9SO8AC96CLKE-ND 5.43 3.29 3.15 MC9SO8AC96CLKE 
8K 34 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 44-LQFP | MC9SO8AC128CFGE-ND 4.04 3.39 3.06 MC9S08AC128CFGE 
128K 8K 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 2.7 ~55 20.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC9SO8AC128CFUE-ND 5.65 3.43 3.26 MC9S08AC128CFUE 
8K 71_| 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 80-LQFP__|MC9SO8AC128CLKE-ND 4.46 3.74 3.38 MC9S08AC128CLKE 
MC9SO08JM — RoHS Compliant 
2K 33 | 8-Ch., 12-Bit 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI 2.7~5.5 24.0 -40 ~ 85 44-LQFP | MC9S08JM32CLD-ND 3.83 3.39 2.93 MC9S08JM32CLD 
30K 2K 37 | 8-Ch., 12-Bit 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI 2.7~5.5 24.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO08JM32CGT-ND 3.43 2.97 2.73 MC9S08JM32CGT 
2K 51 | 12-Ch.,12-Bit | 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI 2.7 ~5.5 24.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC9S08JM32CQH-ND 3.52 3.05 2.80 MC9S08JM32CQH 
2K 51 | 12-Ch., 12-Bit | 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI 2.7 ~5.5 24.0 -40 ~ 85 64-LQFP | MC9S08JM32CLH-ND 3.52 3.05 2.80 MC9S08JM32CLH 
4K 33 | 8-Ch., 12-Bit 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI 2.7 ~5.5 24.0 -40 ~ 85 44-LQFP | MC9SO8JM60CLD-ND 4.06 3.73 3.40 MC9SO8JM60CLD 
60K 4K 37 | 8-Ch., 12-Bit 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI 2.7~55 24.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8JM60CGT-ND 4.14 3.80 3.47 MC9SO8JM60CGT 
4K 51 | 12-Ch., 12-Bit | 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI 2.7 ~55 24.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC9SO8JM60CQH-ND 4.27 3.92 3.58 MC9S08JM60CQH 
4K 51 | 12-Ch., 12-Bit | 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI 2.7 ~5.5 24.0 -40 ~ 85 64-LQFP__| MC9SO8JM60CLH-ND 4.27 3.92 3.58 MC9S08JM60CLH 
NEW! MC9SO8LL — RoHS Compliant NEW! 
8K 2K 31 | 8-Ch., 12-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 10.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8LL8CGT-ND 4.13 2.65 2.39 MC9SO08LL8CGT 
2K 31 | 8-Ch., 12-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 48-LQFP__|MC9SO8LL8CLF-ND 3.10 1.99 1.79 MC9SO8LL8CLF 
2K 38 | 8-Ch., 12-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 10.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8LL16CGT-ND 4.35 2.79 2.52 MC9SO08LL16CGT 
16K 2K 38 | 8-Ch., 12-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 10.0 -40 ~ 85 48-LQFP | MC9SO8LL16CLF-ND 3.28 2.10 1.89 MC9S08LL16CLF 
2K 38 | 8-Ch., 12-Bit 2-Ch. l2C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 64-LQFP__|MC9SO8LL16CLH-ND 3.30 2.12 1.91 MC9S08LL16CLH 
Flexis™ MC9SO8QE — RoHS Compliant 
256 26 | 10-Ch., 12-Bit 3-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 10.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC9SO8QE4CLC-ND 1.63 1.37 1.23 MC9SO8QE4CLC 
256 12 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 10.0 -40 ~ 85 16-DIP | MC9SO8QE4CPG-ND 1.47 1.24 1.11 MC9S08QE4CPG 
4K 256 12 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 10.0 -40~85 | 16-TSSOP |MC9SO8QE4CTG-ND 1.47 1.24 WA2: MC9SO8QE4CTG 
256 16 | 10-Ch., 10-Bit 3-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 10.0 -40 ~ 85 20-SOIC | MC9SO8QE4CWJ-ND 2.00 1.29 1.22 MC9SO8QE4CWJ 
256 22 | 10-Ch., 12-Bit 3-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC9SO8QE4CWL-ND 1.61 1.35 1.21 MC9SO8QE4CWL 
512 26 | 10-Ch., 12-Bit 3-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 10.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC9SO8QE8CLC-ND 1.67 1.53 1.37 MC9SO8QE8CLC 
512 12 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8~3.6 10.0 -40 ~ 85 16-DIP | MC9SO8QE8CPG-ND 1.56 1.43 1.29 MC9S08QE8CPG 
8K 512 12 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 10.0 -40~85 | 16-TSSOP |MC9SO8QE8CTG-ND 1.56 1.43 1.29 MC9SO8QE8CTG 
512 16 | 10-Ch., 10-Bit 3-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 10.0 -40 ~ 85 20-SOIC | MC9SO8QE8CWJ-ND 1.62 1.48 1.33 MC9SO8QE8CWJ 
512 22 | 10-Ch., 12-Bit 3-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC9SO8QESCWL-ND 1.67 1.53 1.37 MC9SO8QE8CWL 
1K 40 | 10-Ch.,12-Bit | 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 25.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8QE16CFT-ND 2.98 1.91 1.81 MC9SO8QE16CFT 
16K 1K 40 | 10-Ch.,12-Bit | 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 25.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC9SO8QE16CLC-ND 2.88 2.03 1.85 MC9S08QE16CLC 
1K 40 | 10-Ch.,12-Bit | 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 25.0 -40 ~ 85 44-LQFP | MC9S08QE16CLD-ND 2.98 1.91 1.81 MC9S08QE16CLD 
1K 40 | 10-Ch., 12-Bit | 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40 ~ 85 28-SOIC_ | MC9SO8QE16CWL-ND 2.83 1.99 1.82 MC9SO8QE16CWL 
2K 40 | 10-Ch.,12-Bit | 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 25.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8QE32CFT-ND 3.58 2.30 217 MC9S08QE32CFT 
30K 2K 40 | 10-Ch.,12-Bit | 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 25.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC9SO08QE32CLC-ND 3.28 2.31 2.10 MC9S08QE32CLC 
2K 40 | 10-Ch.,12-Bit | 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 25.0 -40 ~ 85 44-LQFP | MC9S08QE32CLD-ND 3.35 2.36 2.15 MC9S08QE32CLD 
2K 40 | 10-Ch., 12-Bit | 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC9SO8QE32CWL-ND 3.20 2.25 2.06 MC9SO8QE32CWL 
4K 38 | 10-Ch.,12-Bit | 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 25.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8QE64CFT-ND 3.54 3.26 2.67 MC9SO8QE64CFT 
64k 4K 26 | 10-Ch.,12-Bit | 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 25.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC9SO8QE64CLC-ND 3.67 2.78 2.50 MC9SO8QE64CLC 
4K 34 | 10-Ch.,12-Bit | 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 25.0 -40 ~ 85 44-LQFP | MC9SO8QE64CLD-ND 3.80 2.87 2.58 MC9S08QE64CLD 
4K 54 | 22-Ch., 12-Bit | 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40 ~ 85 64-LQFP__| MC9SO8QE64CLH-ND 3.79 3.01 2.86 MC9S08QE64CLH 
6K 38 | 10-Ch.,12-Bit | 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 25.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8QE96CFT-ND 3.70 3.40 3.10 MC9SO8QE96CFT 
96K 6K 34 |) 10-Ch.,12-Bit | 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 25.0 -40 ~ 85 44-LQFP | MC9SO8QE96CLD-ND 3.99 3.31 3.02 MC9S08QE96CLD 
6K 54 | 22-Ch.,12-Bit | 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 25.0 -40 ~ 85 64-LQFP | MC9SO8QE96CLH-ND 3.94 3.31 2.97 MC9SO8QE96CLH 
6K 70 | 24-Ch., 12-Bit | 3-Ch., 6-Ch. l2C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40 ~ 85 80-LQFP | MC9SO8QE96CLK-ND 417 3.84 3.50 MC9SO8QE96CLK 
8K 38 | 10-Ch.,12-Bit | 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 25.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8QE128CFT-ND 3.89 3.26 2.93 MC9S08QE128CFT 
128K 8K 34 | 10-Ch.,12-Bit | 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 25.0 -40 ~ 85 44-LQFP | MC9S08QE128CLD-ND 4.18 3.16 2.84 MC9S08QE128CLD 
8K 54 | 22-Ch.,12-Bit | 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~3.6 25.0 -40 ~ 85 64-LQFP | MC9S08QE128CLH-ND 4.21 3.53 3.17 MC9S08QE128CLH 
8K 70 | 24-Ch., 12-Bit | 3-Ch., 6-Ch. 12C, SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 25.0 -40 ~ 85 80-LQFP__|MC9S08QE128CLK-ND 4.35 3.64 3.27 MC9S08QE128CLK 
HC9S08 — RoHS Compliant 
128 4 4-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 1-Ch. = 2.7 ~55 8.0 -40 ~ 85 8-PDIP | MC9S08QD2CPC-ND 94 87 Wf) MC9S08QD2CPC 
128 4 4-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 1-Ch. _— 2.7 ~55 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MC9S08QD2CSC-ND 1.63 85 wie Mc9S08QD2Csc 
128 4 4-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 1-Ch. = 2.7~5.5 8.0 -40 ~ 125 8-SOIC | MC9S08QD2MSC-ND 98 90 82 MC9S08QD2MSC 
2K 128 4 4-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 1-Ch. = 2.7 ~5.5 8.0 -40 ~ 105 8-SOIC | MC9S08QD2VSC-ND 96 88 81 MC9S08QD2VSC 
160 5 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MC9SO8QA2CDNE-ND 1.15 714 70 MC9SO8QA2CDNE 
160 5 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 1.8 ~3.6 10.0 -40 ~ 85 8-QFN MC9SO8QA2CFQE-ND 1.18 16 12 MC9S08QA2CFQE 
160 5 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 8-DIP MC9SO8QA2CPAE-ND 1.23 79 15 MC9SO8QA2CPAE 
128 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ 2.7 ~3.3 8.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MCR908JL3ECDWE-ND 3.88 2.49 2.25 MCR908JL3ECDWE 
128 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ 2.7 ~3.3 8.0 -40 ~ 85 20-SOIC | MCR908JK3ECDWE-ND 3.25 2.09 1.89 MCR908JK3ECDWE 
256 5 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI 1.8 ~3.6 10.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MC9SO8QA4CDNE-ND 1.25 81 76 MC9SO8QA4CDNE 
256 5 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI 1.8 ~3.6 10.0 -40 ~ 85 8-QFN MC9SO8QA4CFQE-ND 1.30 84 19 MC9SO8QA4CFQE 
256 5 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 8-DIP MC9SO8QA4CPAE-ND 1.23 79 75 MC9SO8QA4CPAE 
256 20 | 12-Ch., 8-Bit 1-Ch. SCI 1.8 ~3.6 10.0 -40 ~ 85 24-QFN |MC9SO8QB4CGK-ND NEW! 1.99 1.22 1.05 MC9S08QB4CGK 
256 14 | 12-Ch., 8-Bit 1-Ch. SCI 1.8 ~3.6 10.0 -40~85 | 16-TSSOP |MC9SO8QB4CTG-ND NEW! 1.85 1.13 98 MC9S08QB4CTG 
256 24 | 12-Ch., 8-Bit 1-Ch. SCI 1.8~3.6 10.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC9SO8QB4CWL-ND NEW! 1.99 1.22 1.05 MC9SO8QB4CWL 
256 6 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 2.7 ~55 8.0 -40 ~ 125 8-SOIC | MC9S08QD4MSC-ND 1.48 95 90 MC9S08QD4MSC 
256 4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. = 2.7 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC9S08QD4CPC-ND 1.01 94 85 MC9S08QD4CPC 
256 4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. _ 2.7 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MC9S08QD4CSC-ND 1.47 90 82 MC9S08QD4CSC 
256 4 4-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 1-Ch. _ 2.7~5.5 8.0 -40 ~ 125 8-PDIP |MC9SO8QD4MPC-ND 1.19 1.09 1.00 MC9S08QD4MPC 
256 4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 105 8-SOIC | MC9S08QD4VSC-ND 1.07 99 90 MC9S08QD4VSC 
256 4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 2.7 ~55 20.0 -40 ~ 105 8-DIP MC9S08QD4VPC-ND 1.13 1.04 95 MC9S08QD4VPC 
256 6 4-Ch., 10-Bit _ = 1.8 ~ 3.6 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MC9SO8QG4CDNE-ND 1.09 1.01 92 MC9S08QG4CDNE 
4K 256 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~3.6 10.0 -40~85 | 16-TSSOP |MC9SO8QG4CDTE-ND 1.21 TAT 1.01 MC9S08QG4CDTE 
256 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~3.6 10.0 -40 ~ 85 16-QFN | MC9SO8QG4CFFE-ND 1.23 1.13 1.03 MC9S08QG4CFFE 
256 6 4-Ch., 10-Bit — _ 1.8 ~3.6 8.0 -40 ~ 85 8-QFN-D | MC9SO8QG4CFQE-ND 1.11 1.02 93 MC9S08QG4CFQE 
256 6 4-Ch., 10-Bit _— _ 1.8 ~3.6 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC9S08QG4CPAE-ND 1.03 95 87 MC9S08QG4CPAE 
256 6 4-Ch., 10-Bit _ _ 1.8 ~ 3.6 8.0 -40 ~ 85 16-PDIP__| MC9SO080G4CPBE-ND 1.11 1.02 84 MC9S08QG4CPBE 
256 4 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI, SPI, 126 1.8 ~3.6 10.0 -40 ~ 125 8-DIP MC9S08QG4MPAE-ND 1.48 1.13 95 MC9S08QG4MPAE 
256 12 | 8-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI, SPI, 126 1.8 ~3.6 20.0 -40~85 | 16-TSSOP |MC9S08QG44CDTE-ND 2.28 1.39 1.27 MC9S08QG44CDTE 
256 12 | 8-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI, SPI, 126 1.8 ~3.6 20.0 -40~85 | 16-TSSOP |MC9SO08QG84CDTE-ND 2.45 1.50 1.37 MC9S08QG84CDTE 
256 24 | 10-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 1-Ch. SCI 2.7~5.5 10.0 -40 ~ 85 28-PDIP |MC9SO8SE4CRL-ND NEW! 1.99 1.22 a MC9SO8SE4CRL 
256 14 | 10-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 1-Ch. SCI 2.7 ~5.5 10.0 -40~85 | 16-TSSOP |MC9SO8SE4CTG-ND NEW! 1.85 1.13 1.03 MC9S08SE4CTG 
256 24 | 10-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 1-Ch. SCI 2.7 ~5.5 10.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC9SO8SE4CWL-ND NEW! 1.99 1.22 1.11 MC9SO8SE4CWL 
256 17 | 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 20-DIP | MC9SO8SH4CPJ-ND 1.98 1.27 1.20 MC9SO8SH4CPJ 
256 13 | 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 2.7~55 20.0 -40~85 | 16-TSSOP |MC9SO8SH4CTG-ND 1.85 1.19 1.13 MC9SO8SH4CTG 
256 17 | 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 2.7~55 20.0 -40~85 | 20-TSSOP |MC9SO8SH4CTJ-ND 1.95 1.26 1.19 MC9SO08SH4CTJ 
256 17_| 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 125 20-DIP__ | MC9SO8SH4MPJ-ND 2.18 1.40 1.32 MC9SO8SH4MPJ 
256 13 | 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40~ 125 | 16-TSSOP |MC9SO8SH4MTG-ND 2.05 1.32 1.25 MC9SO8SH4MTG 
256 17_| 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40~ 125 | 20-TSSOP | MC9SO8SH4MTJ-ND 2.15 1.38 1.31 MC9SO8SH4MTJ 
@ RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 
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Semiconductor HC908 Family — 8-Bit (Cont.) 
Typ. Operating | Max. Bus | Tempera- 
FLASH | RAM Timer (s) Voltage Frequency ture Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 A/D 16-Bit Serial (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
512 16 | 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, SLIC 2.7 ~55 20.0 -40~85 | 20-TSSOP |MC9SO8SL8CTJ-ND NEW! 2.98 2.10 1.72 MC9SO8SL8CTJ 
512 22 | 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, SLIC 2.7~5.5 20.0 -40~85 | 28-TSSOP |MC9SO8SL8CTL-ND NEW! 2.83 1.99 1.63 MC9SO8SL8CTL 
512 20 | 12-Ch., 8-Bit 1-Ch. SCI 1.8 ~3.6 10.0 -40 ~ 85 24-QFN |MC9SO8QB8CGK-ND NEW! 2.14 1.30 1.13 MC9SO8QB8CGK 
512 14 | 12-Ch., 8-Bit 1-Ch. SCI 1.8 ~3.6 10.0 -40~85 | 16-TSSOP |MC9SO8QB8CTG-ND NEW! 2.02 1.23 1.07 MC9SO8QB8CTG 
512 24 | 12-Ch., 8-Bit 1-Ch. SCI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC9SO8QB8CWL-ND NEW! 2.14 1.30 1.13 MC9SO8QB8CWL 
512 12 | 8-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~3.6 10.0 -40 ~ 85 16-QFN | MC9SO8QG84CFFE-ND 1.70 1.31 1.09 MC9S08QG84CFFE 
512 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~3.6 10.0 -40~85 | 16-TSSOP |MC9SO8QG8CDTE-ND 1.24 1.15 1.05 MC9S08QG8CDTE 
512 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SPI, SCI 1.8~3.6 8.0 -40 ~ 85 16-TSOP | MC9SO8QG8CDTERCT-ND§ 1.99 1.22 1.05 MC9SO8QG8CDTER 
512 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SPI, SCI 1.8 ~3.6 8.0 -40 ~ 85 16-TSOP | MC9SO8QG8CDTERTR-ND$ 2485.00/2,500 MC9S08QG8CDTER 
512 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 16-QFN | MC9SO8QG8CFFE-ND 1.30 1.20 1.09 MC9SO8QG8CFFE 
$12 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~3.6 10.0 -40 ~ 85 16-QFN | MC9SO8QG8CFFERCT-ND§ 217 1.32 1.14 MC9SO8QG8CFFER 
512 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 16-QFN | MC9SO8QG8CFFERTR-ND$ 2700.00/2,500 MC9SO8QG8CFFER 
512 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~3.6 10.0 -40 ~ 85 24-QFN | MC9SO8QG8CFKE-ND 1.44 1.32 1.21 MC9S08QG8CFKE 
512 6 4-Ch., 10-Bit — = 1.8 ~3.6 8.0 -40 ~ 85 8-QFN-D | MC9SO8QG8CFQE-ND 1.17 1.08 98 MC9SO8QG8CFQE 
$12 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 16-DIP_ | MC9SO8QG8CPBE-ND 1.23 1.03 98 MC9S08QG8CPBE 
512 4 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 125 8-SOIC | MC9SO8QG8MDNE-ND 1.63 1.25 1.05 MC9SO8QG8MDNE 
512 12 | 8-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~3.6 10.0 -40 ~ 125 16-QFN | MC9SO8QG8MFFE-ND 1.88 1.44 1.21 MC9S08QG8MFFE 
512 4 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8~3.6 10.0 -40 ~ 125 8-DFN MC9SO08QG8MFQE-ND 1.68 1.29 1.08 MC9SO8QG8MFQE 
512 4 8-Ch., 10-Bit 1-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~3.6 10.0 -40 ~ 125 16-DIP | MC9SO8QG8MPBE-ND 1.75 1.35 1.13 MC9S08QG8MPBE 
512 24 | 10-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 1-Ch. SC 2.7 ~5.5 10.0 -40 ~ 85 28-PDIP__|MC9SO8SE8CRL-ND NEW! 2.14 1.30 1.19 MC9SO8SE8CRL 
$12 14 | 10-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 1-Ch. SCI 2.7~5.5 10.0 -40~85 | 16-TSSOP |MC9SO8SE8CTG-ND NEW! 2.02 1.23 1.13 MC9SO08SE8CTG 
8K 512 24 | 10-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 1-Ch. SCI 2.7 ~55 10.0 -40 ~ 85 28-SOIC + |MC9SO8SE8CWL-ND NEW! 2.14 1.30 1.19 MC9SO8SE8CWL 
512 17 | 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 20-DIP | MC9SO8SH8CPJ-ND 2.15 1.38 1.31 MC9SO8SH8CPJ 
512 13 | 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40~85 | 16-TSSOP |MC9SO8SH8CTG-ND 2.05 1.32 1.25 MC9SO8SH8CTG 
512 17_| 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 2.7 ~5.5 20.0 -40~ 85 | 20-TSSOP_|MC9SO8SH8CTJ-ND 2.13 1.37 1.29 MC9SO8SH8CTJ 
512 17 | 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~55 20.0 -40 ~ 125 20-DIP_ | MC9SO8SH8MPJ-ND 2.38 1.53 1.45 MC9SO8SH8MPJ 
512 13 | 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~55 20.0 -40~125 | 16-TSSOP | MC9SO8SH8MTG-ND 2.25 1.45 1.37 MC9SO8SH8MTG 
512 17 | 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~55 20.0 -40~ 125 | 20-TSSOP |MC9SO8SH8MTJ-ND 2.33 1.50 1.41 MC9SO8SH8MTJ 
512 14 _ 2-Ch. SCI, SPI 2.7 ~55 24.0 -40 ~ 85 24-QFN | MC9SO08JS8CFK-ND NEW! 2.05 1.32 1.25 MC9SO8JS8CFK 
$12 14 _ 2-Ch. SCI, SPI 2.7 ~5.5 24.0 -40 ~ 85 20-SOIC | MC9SO8JS8CWJ-ND NEW! 2.00 1.41 1.29 MC9S08US8CWJ 
1K 39 | 8-Ch.,10-Bit | 3-Ch.+2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 20.0 -40 ~ 125 48-QFN | MC9SO8GT8AMFDE-ND 2.28 2.10 1.91 MC9SO8GT8AMFDE 
1K 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 125 44-QFP | MC9SO8GT8AMFBE-ND 2.90 2.04 1.86 MC9SO8GT8AMFBE 
1K 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 125 32-QFN | MC9SO8GT8AMFCE-ND 2.90 2.04 1.86 MC9SO8GT8AMFCE 
1K 39 | 8-Ch.,10-Bit | 3-Ch.+2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8~3.6 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8GT8ACFDE-ND 2.73 1.92 4.75. MC9SO8GT8ACFDE 
1K 36 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 1.8 ~ 3.6 20.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC9SO8GT8ACFBERCT-ND§ 2.85 2.01 1.83 MC9SO8GT8ACFBER 
1K 36 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC9SO8GT8ACFBERTR-ND$ 1296.18/750 MC9SO08GT8ACFBER 
1K 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC9SO8GT8ACFBE-ND 2.63 1.85 1.69 MC9SO8GT8ACFBE 
1K 34 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 42-SDIP | MC9SO8GT8ACBE-ND 2.63 1.85 1.69 MC9S08GT8ACBE 
1K 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 32-QFN | MC9SO8GT8ACFCE-ND 2.63 1.85 1.69 MC9SO8GT8ACFCE 
1K 23 = 2-Ch. SCI 1.8 ~ 3.6 8.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC9SO8RDSCDWE-ND 4.10 2.63 2.49 MC9SO8RD8CDWE 
1K 27 — 2-Ch. SCI 1.8 ~3.6 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC9SO8RE8CFJE-ND 4.23 2.71 2.57 MC9SO8RE8CFJE 
1K 27 = 2-Ch. SCI 1.8 ~3.6 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC9SO8RE8FJE-ND 4.23 2.71 2.57 MC9SO8RE8FJE 
1K 39 = 2-Ch. SCI 1.8 ~ 3.6 8.0 -40 ~ 85 44-LQFP__| MC9SO8RE8CFGE-ND 4.23 2.71 2.57 MC9SO8RE8CFGE 
512 16 | 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, SLIC 2.7~55 20.0 -40~85 | 20-TSSOP |MC9SO8SL16CTJ-ND NEW! 3.28 2.31 1.89 MC9SO08SL16CTJ 
512 22 | 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, SLIC 2.7~5.5 20.0 -40~85 | 28-TSSOP |MC9SO8SL16CTL-ND NEW! 3.13 2.20 1.80 MC9SO08SL16CTL 
512 14 _ 2-Ch. SCI, SPI 2.7 ~55 24 -40 ~ 85 24-QFN |MC9SO8JS16CFK-ND NEW! 2.45 1.58 1.49 MC9S08JS16CFK 
512 14 _ 2-Ch. SCI, SPI 2.7~55 24 -40 ~ 85 20-SOIC | MC9S08JS16CWJ-ND NEW! 2.38 1.67 1.53 MC9S08JS16CWJ 
1K 38 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. +6-Ch. SPI, 2 SCI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AW16CFDE-ND 3.85 2.71 247 MC9SO8AW16CFDE 
1K 34 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 44-LQFP | MC9SO8AW16CFGE-ND 3.65 2.57 2.35 MC9SO8AW16CFGE 
1K 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, 12 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC9SO8AW16CFUE-ND 4.13 2.90 2.65 MC9SO8AW16CFUE 
1K 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, 12C 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 85 64-LQFP | MC9SO8AW16CPUE-ND 4.13 2.90 2.65 MC9SO8AW16CPUE 
1K 38 | 12-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120 2.7 ~55 20.0 -40 ~ 125 48-QFN | MC9SO8AW16MFDE-ND 4.25 2.73 2.58 MC9SO8AW16MFDE 
1K 34 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40~125 | 44-LQFP | MC9SO8AW16MFGE-ND 4.03 2.59 2.45 MC9SO8AW16MFGE 
1K 54 | 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~55 20.0 -40 ~ 125 64-QFP | MC9SO8AW16MFUE-ND 4.55 2.92 2.76 MC9SO8AW16MFUE 
1K 26 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC9SO8DN16ACLC-ND NEW! 4.60 3.24 2.95 MC9S08DN16ACLC 
1K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~55 20.0 -40~125 | 32-LQFP |MC9SO8DN16AMLC-ND NEW! 5.08 3.26 2.93 MC9SO8DN16AMLC 
1K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~5.5 20.0 -40~125 | 48-LQFP |MC9SO8DN16AMLF-ND NEW! 4.46 3.69 3.37 MC9S08DN16AMLF 
1K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 80 32-LQFP__|MC9SO8DN16CLC-ND 4.60 2.95 2.79 MC9SO8DN16CLC 
1K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 80 48-LQFP | MC9SO8DN16CLF-ND 4.78 3.07 2.90 MC9SO8DN16CLF 
1K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~55 20.0 -40~125 | 48-LQFP |MC9SO8DN16MLF-ND §.25 3.37 3.19 MC9S08DN16MLF 
1K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 32-LQFP |MC9SO8DV16ACLC-ND NEW! 4.05 3.36 3.07 MC9SO08DV16ACLC 
1K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI. SPI, 120, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 48-LQFP |MC9SO8DV16ACLF-ND NEW! 4.22 3.50 3.19 MC9SO8DV16ACLF 
1K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40~125 | 32-LQFP_|MC9SO8DV16AMLC-ND NEW! §.25 3.19 3.03 MC9S08DV16AMLC 
1K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40~125 | 48-LQFP |MC9SO8DV16GAMLF-ND NEW! 5.48 3.32 3.16 MC9SO8DV16AMLF 
1K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120, CAN 2.7~55 20.0 -40 ~ 80 32-LQFP | MC9S08DV16CLC-ND 4.78 3.07 2.90 MC9S08DV16CLC 
16K 1K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120, CAN 2.7~55 20.0 -40 ~ 80 48-LQFP | MC9SO8DV16CLF-ND 4.98 3.19 3.02 MC9SO8DV16CLF 
1K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 126, CAN 2.7~55 20.0 -40 ~ 85 32-LQFP |MC9S08DZ16ACLC-ND NEW! 431 3.57 3.26 MC9S08DZ16ACLC 
1K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 12C, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 48-LQFP__|MC9S08DZ16ACLF-ND NEW! 4.46 3.69 3.37 MC9S08DZ16ACLF 
1K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 12C, CAN 2.7~55 20.0 -40~125 | 32-LQFP |MC9S08DZ16AMLC-ND NEW! 4.76 3.94 3.60 MC9S08DZ16AMLC 
1K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7~5.5 20.0 -40~125 | 48-LQFP |MC9SO08DZ16AMLF-ND NEW! 5.80 3.52 3.35 MC9S08DZ16AMLF 
1K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 80 32-LQFP | MC9S08DZ16CLC-ND 5.08 3.26 3.08 MC9S08DZ16CLC 
1K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40~125 | 32-LQFP |MC9S08DZ16MLC-ND 5.60 3.60 3.40 MC9S08DZ16MLC 
1K 16 | 12-Ch., 10-Bit | 4-Ch. + 2-Ch. SLIC, SCI, SPI, 126 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 125 | 20-TSSOP | MC9SO8EL16CTJ-ND NEW! 3.35 2.36 1.93 MC9SO8EL16CTJ 
1K 22 | 16-Ch., 10-Bit | 4-Ch. + 2-Ch. SLIC, SCI, SPI, 126 2.7 ~5.5 20.0 -40~85 | 28-TSSOP |MC9SO8EL16CTL-ND NEW! 3.23 2.27 1.86 MC9SO8EL16CTL 
1K 39 | 8-Ch.,10-Bit | 3-Ch.+2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 125 48-QFN | MC9SO8GT16AMFDE-ND 2.76 2.53 2.31 MC9S08GT16AMFDE 
1K 23 _ 2-Ch. SCI 1.8 ~3.6 8.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC9SO8RD16CDWE-ND 5.80 3.72 3.52 MC9S08RD16CDWE 
1K 23 _— 2-Ch. SCI 1.8 ~3.6 8.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC9SO8RD16DWE-ND 5.80 3.72 3.52 MC9S08RD16DWE 
1K 27 = 2-Ch. SCI 1.8 ~ 3.6 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP__|MC9SO8RE16CFJE-ND 6.00 3.85 3.64 MC9SO8RE16CFJE 
1K 39 = 2-Ch. SCI 1.8 ~3.6 8.0 0~70 32-LQFP | MC9SO8RE16FJE-ND 6.03 4.24 3.87 MC9SO8RE16FJE 
1K 39 = 2-Ch. SCI 1.8 ~3.6 8.0 0~70 44-LQFP | MC9SO8RE16FGE-ND 6.03 4.24 3.87 MC9SO8RE16FGE 
2K 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 125 44-QFP | MC9SO8GT16AMFBE-ND 2.68 2.46 2.25 MC9S08GT16AMFBE 
2K 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 125 32-QFN | MC9SO8GT16AMFCE-ND 2.68 2.46 2.25 MC9S08GT16AMFCE 
2K 39 | 8-Ch., 10-Bit_| 3-Ch., + 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8GT16ACFDE-ND 2.51 2.31 2.10 MC9S08GT16ACFDE 
2K 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC9SO8GT16ACFBE-ND 3.20 2.25 2.06 MC9S08GT16ACFBE 
2K 36 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC9SO8GT16ACFBERCT-ND§ 3.43 2.41 2.20 MC9S08GT16ACFBER 
2K 36 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC9SO8GT16ACFBERTR-ND$ 1557.69/750 MC9S08GT16ACFBER 
2K 34 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 42-SDIP | MC9S08GT16ACBE-ND 3.20 2.25 2.06 MC9S08GT16ACBE 
2K 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 20.0 -40 ~ 85 32-QFN | MC9SO8GT16ACFCE-ND 3.20 2.25 2.06 MC9S08GT16ACFCE 
1500 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 80 32-LQFP | MC9SO8DN32CLC-ND 4.98 3.19 3.02 MC9S08DN32CLC 
1500 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~55 20.0 -40 ~ 80 48-LQFP | MC9SO8DN32CLF-ND 6.15 3.31 3.13 MC9SO8DN32CLF 
30K 1500 53 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~55 20.0 -40 ~ 80 64-LQFP | MC9SO8DN32CLH-ND 5.53 3.55 3.36 MC9S08DN32CLH 
1500 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~55 20.0 -40~125 | 48-LQFP /MC9SO8DN32AMLF-ND NEW! 5.68 3.45 3.27 MC9SO8DN32AMLF 
1500 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40~125 | 32-LQFP_|MC9SO8DN32MLC-ND 5.48 3.52 3.32 MC9SO8DN32MLC 
1500 54 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40~125 | 64-LQFP | MC9SO8DN32AMLH-ND NEW! 4.65 3.90 3.50 MC9SO8DN32AMLH 
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Microcontrollers — 8 and 16 Bit DigiReel® 
HC908 Family — 8-Bit (Cont.) 


semiconductor 
Typ. Operating | Max. Bus | Tempera- 5 
FLASH | RAM Timer (s) Voltage Frequency ture Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 A/D 16-Bit Serial (Vv) (MHz) (°C) Package | Part No. ‘il 25 100 Part No. 

1K 40 | 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 48-LQFP |MC9SO8DN32ACLF-ND NEW! 4.37 3.62 3.31 MC9SO8DN32ACLF 
1K 26 | 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, SLIC 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC9SO8DN32AMLC-ND NEW! 4.65 3.85 3.52 MC9SO8DN32AMLC 
1K 16 | 12-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 4-Ch. SLIC, SCI, SPI, 126 2.7 ~55 20.0 -40~85 | 20-TSSOP |MC9SO8EL32CTJ-ND NEW! 3.93 2.76 2.27 MC9SO8EL32CTU 
1K 22 | 16-Ch., 10-Bit | 4-Ch. + 2-Ch. SLIC, SCI, SPI, 12C 2.7~5.5 20.0 -40~85 | 28-TSSOP |MC9SO8EL32CTL-ND NEW! 3.78 2.66 2.18 MC9SO8EL32CTL 
2K 38 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. +6-Ch. SPI, 2 SCI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AW32CFDE-ND 4.13 2.90 2.65 MC9SO8AW32CFDE 
2K 34 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 44-LQFP | MC9SO8AW32CFGE-ND 3.95 2.78 2.54 MC9SO8AW23CFGE 
2K 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, 12C 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC9SO8AW32CFUE-ND 4.40 3.10 2.83 MC9SO8AW32CFUE 
2K 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, 12C 2.7 ~55 20.0 -40 ~ 85 64-LQFP | MC9SO8AW32CPUE-ND 4.40 3.10 2.83 MC9SO8AW32CPUE 
2K 34 | 8-Ch.,10-Bit | 2-Ch.+6-Ch. SPI, 2 SCI, 12C 2.7~5.5 20.0 -40~125 | 44-LQFP | MC9SO8AW32MFGE-ND 4.33 3.04 2.78 MC9SO8AW32MFGE 
2K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 12C, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 32-LQFP__|MC9SO8DV32ACLC-ND NEW! 4.37 3.62 3.31 MC9S08DV32ACLC 
2K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120, CAN 2.7 ~55 20.0 -40 ~ 80 32-LQFP | MC9SO8DV32CLC-ND 6.15 3.31 3.13 MC9S08DV32CLC 
2K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 12C, CAN 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 85 48-LQFP | MC9SO8DV32ACLF-ND NEW! 4.54 3.76 3.44 MC9SO8DV32ACLF 
2K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120, CAN 2.7~55 20.0 -40 ~ 80 48-LQFP | MC9SO8DV32CLF-ND §.35 3.44 3.25 MC9SO08DV32CLF 
2K 53 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120, CAN 2.7 ~55 20.0 -40 ~ 80 64-LQFP | MC9SO8DV32CLH-ND 5.73 3.68 3.48 MC9S08DV32CLH 
2K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 12C, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40~125 | 32-LQFP | MC9SO8DV32AMLC-ND NEW! 5.68 3.45 3.29 MC9S08DV32AMLC 
2K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7~55 20.0 -40~125 | 48-LQFP |MC9SO8DV32AMLF-ND NEW! 5.01 4.15 3.79 MC9SO8DV32AMLF 

32K 2K 54 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 12C, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40~125 | 64-LQFP |MC9SO8DV32AMLH-ND NEW! 5.35 4.43 4.04 MC9S08DV32AMLH 
2K 53 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120, CAN 2.7~5.5 20.0 -40~125 | 64-LQFP |MC9SO8DV32MLH-ND 5.58 4.04 3.83 MC9S08DV32MLH 
2K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7~55 20.0 -40 ~ 85 32-LQFP |MC9S08DZ32ACLC-ND NEW! 4.63 3.84 3.50 MC9S08DZ32ACLC 
2K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 80 32-LQFP | MC9S08DZ32CLC-ND 5.45 3.50 3.31 MC9S08DZ32CLC 
2K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7 ~55 20.0 -40 ~ 85 48-LQFP |MC9S08DZ32ACLF-ND NEW! 4.78 3.96 3.61 MC9S08DZ32ACLF 
2K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120, CAN 2.7~55 20.0 -40 ~ 80 48-LQFP |MC9S08DZ32CLF-ND 5.63 3.61 3.42 MC9S08DZ32CLF 
2K 53 | 24-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120, CAN 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 80 64-LQFP | MC9S08DZ32CLH-ND 6.00 3.85 3.64 MC9S08DZ32CLH 
2K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7 ~55 20.0 -40~125 | 32-LQFP /MC9S08DZ32AMLC-ND NEW! 6.00 3.64 3.46 MC9S08DZ32AMLC 
2K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 12C, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40~125 | 48-LQFP | MC9S08DZ32AMLF-ND NEW! 5.27 4.36 3.98 MC9S08DZ32AMLF 
2K 54 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7~5.5 20.0 -40~125 | 64-LQFP |MC9S08DZ32AMLH-ND NEW! 5.60 4.64 4.24 MC9S08DZ32AMLH 
2K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120, CAN 2.7 ~55 20.0 -40~125 | 48-LQFP | MC9S08DZ32MLF-ND 6.20 3.98 3.76 MC9S08DZ32MLF 
2K 56 | 8-Ch., 10-Bit 5-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 64-LQFP | MC9SO8GB32ACFUE-ND 5.53 3.55 3.36 MC9S08GB32ACFUE 
2K 36 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 42-SDIP | MC9SO8GT32ACBE-ND 5.45 3.84 3.50 MC9S08GT32ACBE 
2K 36 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~ 3.6 20.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC9SO8GT32ACFBE-ND 4.98 3.19 3.02 MC9S08GT32ACFBE 
2K 39 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8GT32ACFDE-ND 5.15 3.31 3.13 MC9S08GT32ACFDE 
2K 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8GT32CFDE-ND 8.39 5.99 5.45 MC9S08GT32CFDE 
2K 27 = 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP__| MC9SO8RG32CFJE-ND 6.75 4.89 4.63 MC9S08RG32CFJE 

36K 2K 18 | 2-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~3.6 40.0 -40 ~ 85 64-LQFP | MC9SO08LC36LH-ND 5.29 4.38 4.00 MC9S08LC36LH 
2K 23 | 8-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 40.0 -40 ~ 85 80-LQFP | MC9SO8LC36LK-ND 5.48 4.54 4.14 MC9SO08LC36LK 
2K 38 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. +6-Ch. 2 SCI, 1 SPI, 120 2.7 ~55 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AW48CFDE-ND 4.93 3.47 3.16 MC9SO8AW48CFDE 
2K 34 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. 2 SCI, 1 SPI, 12C 2.7 ~55 20.0 -40 ~ 85 44-LQFP | MC9SO8AW48CFGE-ND 4.75 3.34 3.05 MC9SO8AW48CFGE 
2K 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. 2 SCI, 1 SPI, 12C 2.7 ~55 20.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC9SO8AW48CFUERTR-ND¥ 2419.50/750 MC9SO8AW48CFUER 
2K 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. 2 SCI, 1 SPI, 120 2.7~55 20.0 -40 ~ 85 64-LQFP | MC9SO8AW48CPUE-ND 5.23 3.68 3.36 MC9SO8AW48CPUE 
2K 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. 2SCl, 1 SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 64-QFP__ | MC9SO8AW48CFUE-ND 5.23 3.68 3.36 MC9SO8AW48CFUE 
2K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 32-LQFP |MC9SO8DV48ACLC-ND NEW! 5.53 3.36 3.19 MC9SO08DV48ACLC 
2K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7~55 20.0 -40 ~ 85 48-LQFP | MC9SO8DV48ACLF-ND NEW! 5.73 3.48 3.30 MC9SO8DV48ACLF 

48K 2K 54 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 12C, CAN 2.7 ~55 20.0 -40 ~ 85 64-LQFP | MC9SO8DV48ACLH-ND NEW! 6.10 3.92 3.52 MC9SO8DV48ACLH 
2K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7~5.5 20.0 -40~125 | 32-LQFP |MC9SO8DV48AMLC-ND NEW! 6.10 3.70 3.54 MC9S08DV48AMLC 
2K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 12C, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40~125 | 48-LQFP | MC9SO8DV48AMLF-ND NEW! 4.83 4.04 3.63 MC9SO8DV48AMLF 
3K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7~55 20.0 -40 ~ 85 32-LQFP |MC9S08DZ48ACLC-ND NEW! 5.83 3.54 3.36 MC9S08DZ48ACLC 
3K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 12C, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 48-LQFP |MC9S08DZ48ACLF-ND NEW! 6.00 3.64 3.46 MC9S08DZ48ACLF 
3K 54 | 24-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7 ~55 20.0 -40 ~ 85 64-LQFP |MC9S08DZ48ACLH-ND NEW! 4.88 4.09 3.68 MC9S08DZ48ACLH 
3K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7~5.5 20.0 -40~125 | 32-LQFP |MC9SO08DZ48AMLC-ND NEW! 4.90 4.11 3.69 MC9S08DZ48AMLC 
3K 54 | 24-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 12C, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40~125 | 64-LQFP | MC9SO08DZ48AMLH-ND NEW! 5.38 4.51 4.05 MC9S08DZ48AMLH 
2K 40 | 16-Ch., 12-Bit | 2-Ch. +6-Ch. CAN, SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40~125 | 48-LQFP | MC9S08DZ48MLF-ND TAT 6.19 5.65 MC9S08DZ48MLF 
2K 38 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. +6-Ch. SPI, 2-ESCI, 12 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8AW6O0CFDE-ND 5.35 3.76 3.44 MC9SO8AW60CFDE 
2K 34 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2-ESCI, 126 2.7 ~55 20.0 -40 ~ 85 44-LQFP | MC9SO8AW60CFGE-ND 6.15 3.62 3.31 MC9SO8AWG60CFGE 
2K 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2-ESCI, 126 2.7 ~55 20.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC9SO8AW6OCFUE-ND 5.63 3.96 3.61 MC9SO8AW60CFUE 
2K 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2-ESCI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 64-LQFP | MC9SO8AW60CPUE-ND 5.63 3.96 3.61 MC9SO8AW60CPUE 
2K 38 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 125 48-QFN | MC9SO8AW60MFDE-ND 5.90 3.79 3.58 MC9SO8AW6O0MFDE 
2K 34 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40~125 | 44-LQFP | MC9SO8AW60MFGE-ND 5.68 3.64 3.45 MC9SO8AW60MFGE 
2K 54 | 16-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~5.5 20.0 -40 ~ 125 64-QFP | MC9SO8AW6OMFUE-ND 6.20 3.98 3.76 MC9SO8AW60MFUE 
2K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~55 20.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC9SO8DN60ACLC-ND NEW! 5.73 3.48 3.30 MC9SO8DN60ACLC 
2K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~55 20.0 -40 ~ 85 48-LQFP | MC9SO8DN60ACLF-ND NEW! 5.01 4.15 3.79 MC9SO8DN60ACLF 
2K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 80 48-LQFP__| MC9SO8DN60CLF-ND 5.90 3.79 3.58 MC9SO8DNG6OCLF 
2K 53 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~55 20.0 -40 ~ 80 64-LQFP | MC9SO8DN60CLH-ND 5.55 4.03 3.81 MC9SO8DN60CLH 
2K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~55 20.0 -40~125 | 32-LQFP |MC9SO8DNGO0AMLC-ND NEW! §.35 4.43 4.04 MC9SO8DN60AMLC 
2K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 2.7~55 20.0 -40~125 | 48-LQFP | MC9SO8DN60AMLF-ND NEW! §.52 4.57 417 MC9SO8DN60AMLF 
2K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7~55 20.0 -40~125 | 48-LQFP |MC9SO8DNGOMLF-ND 6.75 417 3.95 MC9SO8DN60MLF 
2K 54 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 2.7 ~5.5 20.0 -40~125 | 64-LQFP | MC9SO8DNG0AMLH-ND NEW! 5.88 4.87 4.45 MC9SO8DN60AMLH 
2K 53 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 2.7 ~5.5 20.0 -40~125 | 64-LQFP |MC9SO8DN60MLH-ND 6.13 4.45 4.20 MC9SO8DN60MLH 
3K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7~55 20.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC9SO8DV60ACLC-ND NEW! 5.01 4.15 3.79 MC9SO8DV60ACLC 
3K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 120, CAN 2.7 ~55 20.0 -40 ~ 80 32-LQFP | MC9SO8DV60CLC-ND 5.90 3.79 3.58 MC9S08DV60CLC 

60K 3K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 48-LQFP |MC9SO8DV60ACLF-ND NEW! 6.10 3.92 3.52 MC9SO8DV60ACLF 
3K 54 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 12C, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 64-LQFP__|MC9SO8DV60ACLH-ND NEW! 4.96 4.16 3.73 MC9SO8DV60ACLH 
3K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7~55 20.0 -40~125 | 32-LQFP |MC9SO8DV60AMLC-ND NEW! 4.98 417 3.75 MC9SO8DV60AMLC 
3K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7255 20.0 -40~125 | 48-LQFP |MC9SO8DV60AMLF-ND NEW! 6.71 4.73 4.32 MC9SO8DV60AMLF 
3K 54 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7~5.5 20.0 -40~125 | 64-LQFP |MC9SO8DV60AMLH-ND NEW! 5.46 4.57 4.11 MC9SO8DV60AMLH 
4K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 32-LQFP |MC9SO08DZ60ACLC-ND NEW! 5.27 4.36 3.98 MC9SO8DZ60ACLC 
4K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 12C, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40 ~ 85 48-LQFP | MC9SO8DZ60ACLF-ND NE! 5.41 4.49 4.09 MC9S08DZ60ACLF 
4K 54 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7 ~55 20.0 -40 ~ 85 64-LQFP |MC9SO8DZ60ACLH-ND NEW! 5.73 4.75 4.33 MC9S08DZ60ACLH 
4K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7 ~55 20.0 -40~125 | 32-LQFP |MC9SO8DZ60AMLC-ND NEW! 5.77 4.78 4.37 MC9S08DZ60AMLC 
4K 26 | 10-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C, CAN 2.7~55 20.0 -40~125 | 32-LQFP |MC9S08DZ60MLC-ND 6.02 4.36 4.13 MC9S08DZ60MLC 
4K 40 | 16-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 12C, CAN 2.7~55 20.0 -40~125 | 48-LQFP |MC9SO8DZ60AMLF-ND NEW! 5.97 4.94 4.51 MC9SO8DZ60AMLF 
4K 54 | 24-Ch., 12-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI, 120, CAN 2.7 ~5.5 20.0 -40~125 | 64-LQFP | MC9SO8DZ60AMLH-ND NEW! 6.31 5.22 477 MC9S08DZ60AMLH 
4K 56 | 8-Ch., 10-Bit 5-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 64-LQFP | MC9SO8GB60ACFUE-ND 6.55 4.75 4.49 MC9SO8GB60ACFUE 
4K 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 42-SDIP | MC9SO8GT60ACBE-ND 6.22 6.15 4.70 MC9SO8GT60ACBE 
4K 39 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8GT60ACFDE-ND 6.22 4.51 4.26 MC9SO8GT60ACFDE 
4K 36 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC9SO8GT60ACFBE-ND 6.06 4.40 4.16 MC9SO8GT60ACFBE 
4K 36 | 8-Ch., 10-Bit | 3-Ch.+5-Ch. SCI, SPI, 126 1.8 ~ 3.6 20.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC9SO8GT60ACFBERCT-ND§ 6.01 4.98 4.54 MC9SO8GT60ACFBER 
4K 36 | 8-Ch.,10-Bit | 3-Ch.+5-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 44-QFP | MC9SO8GT60ACFBERTR-ND$ 3217.71/750 MC9SO8GT60ACFBER 
4K 39 | 8-Ch.,10-Bit | 3-Ch.+5-Ch. SCI, SPI, 126 1.8 ~ 3.6 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8GT60ACFDERCT-ND§ 6.18 5.12 4.67 MC9SO8GT60ACFDER 
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Microcontrollers — 8 and 16 Bit DigiReel” 
HC908 Family — 8-Bit (Cont.) 


semiconductor 
Typ. Operating | Max. Bus | Tempera- , 
FLASH | RAM Timer (s) Voltage Frequency ture Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 A/D 16-Bit Serial (Vv) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
4K 39 | 8-Ch.,10-Bit | 3-Ch.+5-Ch. SCI, SPI, 12C 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8GT60ACFDERTR-ND$ 8823.12/2,000 MC9SO8GT60ACFDER 
60K 4K 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 48-QFN | MC9SO8GT60CFDE-ND 9.67 7.32 6.75 MC9SO8GT60CFDE 
4K 18 | 2-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~3.6 20.0 -40 ~ 85 64-LQFP | MC9SO8LC60LH-ND 6.22 6.15 4.70 MC9SO08LC60LH 
4K 18 | 2-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI 1.8 ~ 3.6 20.0 -40 ~ 85 80-LQFP | MC9SO8LC60LK-ND 6.41 6.31 4.85 MC9SO8LC60LK 
Demo Boards 
Demo Board for MC9SO8AW60 DEMO9SO8AW60E-ND® 92.06/1 DEMO9SO8AW60E 
Demo Board for MC9S08DZ60 DEMO9S08DZ60-ND@ 84.48/1 DEMO9S08DZ60 
Demo Board for MC9SO8EL DEMO9SO08EL32-ND@ NEW! 74.32/ DEMO9S08EL32 
Demo Board for MC9S080B DEMO9S080B8-ND® NEW! 74.32/ DEMO9S080B8 
Demo Board for 9SO8LC60 / LCD Controller DEMO9S08LC60-ND® 81.23/1 DEMO9S08LC60 
Demo Board for MC9RSOLA8 DEMO9RSO8LA8-ND NEW! 63.55/1 DEMO9RSO8LA8 
Demo Board for MC9SO8LL16 DEMO9S08LL16-ND NEW! 74.32/1 DEMO9SO08LL16 
Demo Board for MC9SO8QD Family DEMO9S08QD4-ND@ 63.90/1 DEMO9S08QD4 
Demo Board for 908AP64 DEMO908AP64-ND 53.07/1 DEMO908AP64 
Demo Board for MC908AP64 DEMO908AP64E-ND® NEW! §2.78/1 DEMO908AP64E 
Demo Board for 908GZ60 DEMO908GZ60E-ND® 54.10/1 DEMO908GZ60E 
Demo Board for 9RSO8KA2 DEMO9RSO8KA2-ND@ 54.16/1 DEMO9RSO8KA2 
Evaluation Board for HC908GP32 M68EVB908GP32-ND 182.17/1 M68EVB908GP32 
Evaluation Board for MC9SO08GB60 M68EVB908GB60E-ND® 269.81/1 M68EVB908GB60E 
USB Programmer / ISP Programmer USBSPYDER08-ND® 31.41/1 USBSPYDER08 
Demo Board for MC9S080G8 DEMO9SO8QG8E-ND® 54.16/1 DEMO9S08QG8E 
Demo Board for MC9SO8QE DEMO9S08QE8-ND® 74.73/1 DEMO9S08QE8 
Demo Kit for MCF51AC and SO8AC DEMOACKIT-ND® 107.22/1 DEMOACKIT 
Peripheral Expansion Board designed to interface with the DEMOAC board DEMOACEX-ND® 31.41/1 DEMOACEX 
Daughter Card for DEMO9S/JM Series DC9S08JM16-ND® 10.83/1 DC9SO8JM16 
Demo Board for MC9RSO8KA8/MC9RSO8KA4 DEMO9RSO8KA8-ND® 54.16/1 DEMO9RSO8KA8 
Demo Board for SO8AC Microcontroller Family DEMO9SO8AC60E-ND® 92.06/1 DEMO9SO08AC60E 
Demo Board for MC9S08SG Family of Microcontrollers DEMO9S08SG8-ND® 63.90/1 DEMO9S08SG8 
Demo Board for MC9SO8SH Family of Microcontrollers DEMO9S08SH8-ND® 63.90/1 DEMO9S08SH8 
Demo Board SO8JM Card with Socket DEMOJMSKT-ND® 107.22/1 DEMOJMSKT 
Evaluation Board for 9S08DZ60 Family of MCUs EVB9S08DZ60-ND® 308.68/1 EVB9S08DZ60 
Demo Board for MC9SO8GB60 Family of MCUs M68DEMO908GB60E-ND® 53.07/1 M68DEMO908GB60E 
Demo Board for MC9S08QE32 Series of MCUs DEMO9S080E32-ND® 85.56/1 DEMO9S08QE32 
Daughter Card for DEMO9S08QE32 DC9S08QE32-ND® 10.83/1 DC9S080E32 
Demo Board for QE128 Series of MCUs DEMOQE128-ND 107.22/1 DEMOQE128 
Evaluation Board for QE128 Series of MCUs EVBQE128-ND 352.01/1 EVBQE128 
Demo Board for JM Family of MCUs DEMOJM-ND 107.22/1 DEMOJM 
Evaluation Board for JM Family of MCUs EVB51JM128-ND 352.01/1 EVB51JM128 
Demo Board for JS16 Family of MCUs DEMO9S08JS16-ND® NEW! 85.09/1 DEMO9S08JS16 
Demo Board for SE8 Family of MCUs DEMO9SO08SE8-ND® NEW! 80.78/1 DEMO9S08SE8 
RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel 


HC912 Family — 16-Bit 


The 68HC12 CPU is upwardly compatible with the 68HC11 core and supports all registers, instructions, addressing modes _ intrusive, real time read/write capability to the memory and registers * SAE J1850 BDLC-D (Byte Data Link Control Module) 
and operating modes of the 68HC11. Features: ¢ Fully static design allowing operation down to DC * 16-bit Accumulator for single wire communication with other BDLC MCUs * COP Watchdog Timer * Low power STOP and WAIT modes » SPI, 
© 20-bit ALU »* 16-bit Timer with built-in prescaler *BDM (Background Debug Module) for faster debugging and non- SCI, I2C and CAN 2.0 * High-level language optimization * 32/16 Divide * 16 x 16 Multiply 


Operating | Max. Bus _ 
Flash| RAM | EEPROM Voltage | Freq. | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(B) | (Bytes)| (Bytes) Timer PWM 1/0 A/D Features (V) (MHz) (°C) Package | Part No. i 25 100 | Part No. 
1K 768 8-Ch., 16-Bit | 2-Ch., 8-Bit | 63 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 80-QFP /MCHC912B32CFUE8-ND® 19.49 15.29 14.40 | MCHC912B32CFUE8 
30K 1K 768 8-Ch., 16-Bit | 2-Ch., 8-Bit | 63 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 |-40~105} 80-QFP | MCHC912B32VFUE8-ND® 20.43 16.03 15.10 | MCHC912B32VFUE8 
3.5K = 8-Ch., 16-Bit | See Timer | 75 = USB 2.0 5.0 30.0 0~70 | 100-LQFP | MC9S12UF32PUE-ND® 7.18 5.94 5.42 | MC9S12UF32PUE 
3.5K = 8-Ch., 16-Bit | See Timer | 37 = USB 2.0 6.5 30.0 | -40~ 85 | 64-LQFP_| MC9S12UF32PBE-ND® 6.69 5.54 5.05 | MC9S12UF32PBE 
60K | 2K 1K 8-Ch., 16 Bit | 4-Ch., 8-Bit | 48 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 80-QFP | MC912D60ACFUE8-ND@ 19.67 18.05 16.47 | MC912D60ACFUE8 
64K 4K 1K 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MCS12GC64CFUE-ND® 8.81 7.30 6.30 | MCS12GC64CFUE 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 25.0 |-40~125| 80-QFP |MCS12GC64MFUE-ND® 9.89 7.93 6.99 | MCS12GC64MFUE 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit} 69 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC912DG128ACPVE-ND® 30.31 27.82 25.38 | MC912DG128ACPVE 
428K 8K 2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit} 69 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 |-40 ~ 125) 112-LQFP | MC912DG128AMPVE-ND® 33.03 30.31 27.66 | MC912DG128AMPVE 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit} 69 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC912DG128ACPVERCT-ND@§ | 40.05 28.84 24.29 | MC912DG128ACPVER 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit| 69 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC912DG128ACPVERTR-ND@$ 11534.50/500 MC912DG128ACPVER 
HC9S12 
6K 2K 1K 8-Ch., 16-Bit_ | 4-Ch., 16-Bit| 16 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC912D60ACPVE8-ND® 19.67 18.05 16.47 | MC912D60ACPVE8 
1K _ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 29 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 | -40~ 85 | 48-LOFP | MC9S12GC16CFAE-ND® 6.00 4.35 4.11 |MC9S12GC16CFAE 
1K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 58 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12GC16CFUE-ND@ 6.24 4.53 4.28 | MC9S12GC16CFUE 
16K 1K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 33 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 | -40~ 85 | 52-LQFP | MC9S12GC16CPBE-ND® 6.00 4.35 4.11 |MC9S12GC16CPBE 
1K =— 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 29 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 |-40 ~ 125] 48-LQFP | MC9S12GC16MFAE-ND® 6.59 4.78 4.52 | MC9S12GC16MFAE 
1K _ 8-Ch., 16-Bit_ | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 |-40~125| 80-QFP_|MC9S12GC16MFUE-ND@ 771 6.38 5.01_|MC9S12GC16MFUE 
2K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~ 85 | 48-LOFP | MC9S12C32CFAE16-ND® 7.88 5.71 5.40 | MC9S12C32CFAE16 
2K _ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~ 85 | 48-LOFP | MC9S12C32CFAE25-ND® 8.30 6.02 5.69 | MC9S12C32CFAE25 
2K _ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12C32CFUE16-ND® 8.37 6.06 5.74 | MC9S12C32CFUE16 
2K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12C32CFUE25-ND® 8.81 6.38 6.04 | MC9S12C32CFUE25 
2K - 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~ 85 | 52-LQFP | MC9S12C32CPBE25-ND® 8.30 6.02 5.69 | MC9S12C32CPBE25 
2K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 58 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 120 55 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12E32CFUE-ND® 7.57 5.49 5.19 | MC9S12E32CFUE 
2K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 | -40 ~ 85 | 48-LOFP | MC9S12GC32CFAE-ND® 7.28 5.28 4.99 | MC9S12GC32CFAE 
2K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12GC32CFUE-ND@ 7.52 5.46 5.16 | MC9S12GC32CFUE 
2K =_ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 | -40~ 85 | 52-LOFP | MC9S12GC32CPBE-ND® 7.28 5.28 4.99 | MC9S12GC32CPBE 
32K | 2K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 |-40~ 125] 48-LQFP | MC9S12GC32MFAE-ND®@ 8.01 5.81 5.49 | MC9S12GC32MFAE 
2K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40 ~ 125} 48-LQFP | MC9S12C32MFAE16-ND@ 8.67 6.29 5.95 | MC9S12C32MFAE16 
2K _ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40 ~ 125} 48-LOFP | MC9S12C32MFAE25-ND® 9.25 6.71 6.34 | MC9S12C32MFAE25 
2K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~125] 80-QFP |MC9S12C32MFUE16-ND® 9.21 6.67 6.31 | MC9S12C32MFUE16 
2K = 8-Ch., 16-Bit | See Timer | 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 3.15~5.55| 25.0 |-40~125) 80-QFP | MC9S12C32MFUE25-ND® 9.38 717 7.09 | MC9S12C32MFUE25 
2K = 8-Ch., 16-Bit | See Timer | 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 3.15~5.55| 25.0 |-40~125| 52-LQFP | MC9S12C32MPBE25-ND@ 8.77 7.26 6.63 | MC9S12C32MPBE25 
2K _ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40 ~ 105} 48-LOFP | MC9S12C32VFAE16-ND® 8.30 6.02 5.69 | MC9S12C32VFAE16 
2K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~ 105} 80-QFP |MC9S12C32VFUE16-ND® 8.81 6.38 6.04 | MC9S12C32VFUE16 
2K =— 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40 ~ 105} 52-LQFP | MC9S12C32VPBE16-ND® 8.28 6.00 5.67 | MC9S12C32VPBE16 
2K = 8-Ch., 16-Bit_| 6-Ch., 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 _|-40 ~ 125] 52-LQFP | MC9S12GC32MPBE-ND® 7.69 6.37 5.45 | MC9S12GC32MPBE 
@ RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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semiconductor HC912 Family — 16-Bit (Cont.) 
Operating | Max. Bus 
Flash| RAM | EEPROM Voltage | Freg. | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(B) | (Bytes)| (Bytes) Timer PWM 1/0 A/D Features (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
2K — 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 |-40~ 105} 48-LOFP | MC9S12GC32VFAE-ND® 6.61 6.07 5.54 | MC9S12GC32VFAE 
4K 1K 8-Ch., 18-Bit | See Timer | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 120 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12A32CFUE-ND® 8.06 5.84 5.52 | MC9S12A32CFUE 
32K | 4K 1K 8-Ch., 16-Bit | See Timer | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12D32CFUE-ND® 8.85 6.42 6.07 | MC9S12D32CFUE 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit | See Timer | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 25.0 |-40~ 125} 80-QFP |MC9S12D32MFUE-ND® 9.74 7.06 6.68 | MC9S12D32MFUE 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit | See Timer | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 25.0 |-40~105| 80-QFP_|MC9S12D32VFUE-ND® 9.32 6.75 6.39 | MC9S12D32VFUE 
2K 1K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 |-40~ 125} 80-QFP | MC9S12B64MFUE-ND® 9.92 9.07 8.29 | MC9S12B64MFUE 
2K 1K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12B64CPVE-ND® 10.36 8.58 7.83 | MC9S12B64CPVE 
4K 1K 8-Ch., 10-Bit | See Timer | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12A64CFUE-ND® 10.95 7.94 7.51 | MC9S12A64CFUE 
4K 1K 8-Ch., 10-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 126 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12A64CPVE-ND® 9.61 8.05 7.62 | MC9S12A64CPVE 
4K = 8-Ch., 16-Bit_ | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~ 85 | 48-LOFP | MC9S12C64CFAE-ND@ 9.96 7.22 6.83 | MC9S12C64CFAE 
4K _ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12C64CFUE-ND® 10.47 7.59 7.18 | MC9S12C64CFUE 
4K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 52-LQFP | MC9S12C64CPBE-ND® 9.96 7.22 6.83 | MC9S12C64CPBE 
4K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~ 125} 48-LQFP | MC9S12C64MFAE-ND® 10.95 7.94 7.51 | MC9S12C64MFAE 
4K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~125| 80-QFP |MC9S12C64MFUE-ND® 9.96 8.34 7.89 | MC9S12C64MFUE 
4K = 8-Ch., 16-Bit_| 6-Ch., 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0, SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 _|-40 ~ 125] 52-LOFP | MC9S12C64MPBE-ND® 10.51 8.70 7.94 | MC9S12C64MPBE 
4K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~ 105} 48-LOFP | MC9S12C64VFAE-ND@ 10.47 7.59 7.18 | MC9S12C64VFAE 
4K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~105| 80-QFP |MC9S12C64VFUE-ND® 11.00 7.97 7.54 | MC9S12C64VFUE 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit} 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12D64CFUE-ND® 10.61 9.74 8.89 | MC9S12D64CFUE 
4K 1K 8-Ch., 10-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12D64CPVE-ND® 11.01 9.22 8.72 | MC9S12D64CPVE 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit_ | 4-Ch., 16-Bit| 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 |-40~125| 80-QFP | MC9S12D64MFUE-ND®@ 11.66 10.70 9.77 | MC9S12D64MFUE 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit} 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 |-40 ~ 125/ 112-LQFP | MC9S12D64MPVE-ND® 12.12 11.13 10.15 | MC9S12D64MPVE 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit} 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 |-40~ 105} 80-QFP |MC9S12D64VFUE-ND® 11.13 10.21 9.32 | MC9S12D64VFUE 
64K | 4K 1K 8-Ch., 10-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 |-40 ~ 105] 112-LQFP | MC9S12D64VPVE-ND® 11.57 9.69 9.16 | MC9S12D64VPVE 
4K 1K 8-Ch., 10-Bit | See Timer | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12DJ64CFUE-ND® 11.01 9.22 8.72 | MC9S12DJ64CFUE 
4K 1K 8-Ch., 10-Bit_| 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DJ64CPVE-ND® 11.45 9.59 9.07 | MC9S12DJ64CPVE 
4K 1K 8-Ch., 10-Bit | See Timer | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 |-40~ 125} 80-QFP |MC9S12DJ64MFUE-ND® 12.49 10.46 9.89 | MC9S12DJ64MFUE 
4K 1K 8-Ch., 10-Bit | See Timer | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 |-40~105} 80-QFP |MC9S12DJ64VFUE-ND® 11.93 9.99 9.45 | MC9S12DJ64VFUE 
4K _ (3)4-Ch., 16-Bit] See Timer | 90 | 16-Ch., 10-Bit = 3.3 ~ 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12E64CFUE-ND® 8.96 7.42 6.77 | MC9S12E64CFUE 
4K = 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 90 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 126 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12E64CPVE-ND@ 9.80 TAA 6.72 | MC9S12E64CPVE 
4K = 8-Ch., 16-Bit_ | 6-Ch., 8-Bit | 29 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 | -40~ 85 | 48-LOFP | MC9S12GC64CFAE-ND® 8.63 6.26 5.92 | MC9S12GC64CFAE 
4K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 58 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12GC64CFUE-ND® 8.90 6.45 6.10 | MC9S12GC64CFUE 
4K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 29 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 |-40 ~ 125] 48-LQFP | MC9S12GC64MFAE-ND® 9.49 6.88 6.51 | MC9S12GC64MFAE 
4K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 58 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 |-40~ 125} 80-QFP |MC9S12GC64MFUE-ND® 9.78 7.09 6.71 | MC9S12GC64MFUE 
4K =— 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 33 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 |-40 ~ 125} 52-LOQFP | MC9S12GC64MPBE-ND® 9.49 6.88 6.51 | MC9S12GC64MPBE 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit_| 8-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 80-QFP_|MC9S12XD64CAA-ND@ 8.79 6.37 6.02 | MC9S12XD64CAA 
8K = 4-Ch., 16-Bit | See Timer | 36 | 8-Ch., 10-Bit Ethernet 3.3 ~ 5.0 25.0 |-40~ 105} 80-TQFP | MC9S12NE64VTU-ND® 17.24 13.04 12.02 | MC9S12NE64VTU 
8K =— 4-Ch., 16-Bit | See Timer | 38 | 8-Ch., 10-Bit Ethernet 3.3 ~ 5.0 25.0 |-40 ~ 105} 80-TQFP | MC9S12NE64VTUE-ND® 9.84 9.04 8.24 | MC9S12NE64VTUE 
8K _ 4-Ch., 16-Bit | See Timer | 70 | 8-Ch., 10-Bit Ethernet 3.3 ~ 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12NE64CPV-ND 15.74 11.91 10.98 | MC9S12NE64CPV 
8K = 4-Ch., 16-Bit | See Timer | 70 | 8-Ch., 10-Bit Ethernet 3.3 ~ 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12NE64CPVE-ND@ 10.38 9.53 8.69 | MC9S12NE64CPVE 
12K = (3)4-Ch., 16-Bit] See Timer | 90 | 16-Ch., 10-Bit = 3.3 ~ 5.0 25.0 |-40~125| 80-QFP | MC9S12E64MFUE-ND® 9.85 8.16 7.44 | MC9S12E64MFUE 
4K _ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~ 85 | 48-LOFP | MC9S12C96CFAE-ND® 10.05 8.42 7.96 | MC9S12C96CFAE 
4K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12C96CFUE-ND® 10.49 8.79 8.31 | MC9S12C96CFUE 
4K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 3.3 ~ 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12C96CFUERCT-ND@§ 10.72 8.98 8.40 | MC9S12C96CFUER 
96K 4K =— 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 3.3 ~ 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12C96CFUERTR-ND$ 6048.00/750 MC9S12C96CFUER 
4K - 8-Ch., 16-Bit_| 6-Ch, 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 _|-40 ~ 105] 52-LQFP | MC9S12C96VPBE-ND® 10.55 8.84 8.36 | MC9S12C96VPBE 
4K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 29 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 | -40~ 85 | 48-LOFP | MC9S12GC96CFAE-ND® 9.10 6.59 6.24 | MC9S12GC96BCFAE 
4K _ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 58 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12GC96CFUE-ND® 9.43 6.83 6.46 | MC9S12GC96CFUE 
4K _ 8-Ch., 16-Bit_| 6-Ch., 8-Bit | 29 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 _|-40 ~ 125| 48-LQFP_| MC9S12GC96MFAE-ND® 9.54 6.91 6.54 | MC9S12GC9BMFAE 
64K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit |119] 16-Ch., 12-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 50.0 | -40 ~ 85 | 144-LOFP | MC9S12XEP100CAG-ND@ 15.97 13.37 12.65 | MC9S12XEP100CAG 
400K 64K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 12-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 50.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12XEP100CAL-ND® 15.76 13.20 12.48 | MC9S12XEP100CAL 
64K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit }119] 16-Ch., 12-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 50.0 | -40 ~ 125] 144-LQFP | MC9S12XEP100MAG-ND® 17.56 14.70 13.91 | MC9S12XEP100MAG 
64K 4K 8-Ch., 16-Bit_| 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 12-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 50.0 _|-40 ~ 125| 112-LQFP | MC9S12XEP100MAL-ND® 17.35 14.53 13.74 | MC9S12XEP100MAL 
4K 2K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~ 85 | 48-LQFP | MC9S12C128CFAE-ND® 10.78 9.03 8.11 | MC9S12C128CFAE 
4K 1K 8-Ch., 10-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C, CAN 5.5 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12B128CFUE-ND® 11.87 9.94 9.40 | MC9S12B128CFUE 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 65 25.0 |-40~125} 80-QFP |MC9S12B128MFUE-ND® 13.08 12.01 10.95 | MC9S12B128MFUE 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.5 25.0 |-40~ 105} 80-QFP |MC9S12B128VFUE-ND@ 12.47 11.07 9.77 | MC9S12B128VFUE 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit_| 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.5 25.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12B128MPVE-ND® 13.42 12.32 10.63 | MC9S12B128MPVE 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91] 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.5 25.0 |-40 ~ 105] 112-LQFP | MC9S12B128VPVE-ND® 12.83 11.78 10.75 | MC9S12B128VPVE 
4K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12C128CFUE-ND@ 11.20 9.38 8.87 | MC9S12C128CFUE 
4K - 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 | -40~ 85 | 52-LOQFP | MC9S12C128CPBE-ND® 10.78 9.03 8.54 | MC9S12C128CPBE 
4K =— 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~ 125} 48-LQFP | MC9S12C128MFAE-ND® 11.85 9.93 9.39 | MC9S12C128MFAE 
4K = 8-Ch., 16-Bit_| 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~ 125] 80-QFP_|MC9S12C128MFUE-ND®@ 12.33 10.33 9.77 | MC9S12C128MFUE 
4K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40 ~ 125] 52-LQFP | MC9S12C128MPBE-ND® 11.85 9.93 9.39 | MC9S12C128MPBE 
4K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~ 105} 48-LQFP | MC9S12C128VFAE-ND® 11.32 9.48 8.96 | MC9S12C128VFAE 
4K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 5.0 25.0 |-40~ 105} 80-QFP |MC9S12C128VFUE-ND@ 11.76 9.85 9.31 | MC9S12C128VFUE 
4K = 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 58 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~5.5 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12GC128CFUE-ND® 10.80 7.83 7.40 | MC9S12GC128CFUE 
4K = 8-Ch., 16-Bit_ | 6-Ch., 8-Bit | 58 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 |-40~125| 80-QFP_|MC9S12GC128MFUE-ND® 10.92 9.14 8.65 | MC9S12GC128MFUE 
4K 2K 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 37 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 |-40 ~ 125] 48-PQPF | MC9S12GC128MFAE-ND® 10.03 8.40 7.55 | MC9S12GC128MFAE 
6K 4K 8-Ch., 10-Bit | See Timer | 99 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 16.0 |-40 ~ 105) 144-LQFP ) MC9S12H128VFVE-ND® 16.35 13.69 12.95 | MC9S12H128VFVE 
428K 6K 4K 8-Ch., 10-Bit See Timer 99 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 16.0 |-40 ~ 105] 112-LQFP | MC9S12H128VPVE-ND® 14.86 12.44 11.77 | MC9S12H128VPVE 
6K 2K 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 85 | 16-Ch., 10-Bit | (2)CAN 2.0, (2)SCI, SPI, 12C 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12HZ128CAL-ND® 15.03 13.80 12.59 | MC9S12HZ128CAL 
6K 2K 8-Ch., 16-Bit_| 6-Ch., 8-Bit | 85 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 _|-40 ~ 105 | 112-LQFP | MC9S12HZ128VAL-ND® 15.78 13.21 11.87 | MC9S12HZ128VAL 
6K 1K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 16-Bit SCI, SPI, 126 5.0 40.0 |-40~ 125] 80-QFP |MC9S12XB128MAA-ND® 9.79 8.10 7.39 | MC9S12XB128MAA 
8K 2K 8-Ch., 10-Bit | See Timer | 59} 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 120 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12A128CFUE-ND® 13.14 11.00 10.40 | MC9S12A128CFUE 
8K 2K 8-Ch., 10-Bit | See Timer | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 126 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12A128CPVE-ND® 13.54 11.34 10.72 | MC9S12A128CPVE 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 |-40 ~ 125] 112-LQFP | MC9S12DG128MPVE-ND® 15.45 12.94 12.24 | MC9S12DG128MPVE 
8K 2K 7-Ch., 16-Bit_| 8-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 |-40~105| 80-QFP_|MC9S12DG128VFUE-ND® 14.29 11.96 11.31 | MC9S12DG128VFUE 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 |-40 ~ 105] 112-LQFP | MC9S12DG128VPVE-ND® 14.75 12.35 11.68 | MC9S12DG128VPVE 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DT128CPVE-ND® 13.86 12.73 10.98 | MC9S12DT128CPVE 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 | (2)8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 |-40 ~ 125] 112-LQFP | MC9S12DG128MPV-ND 19.13 15.01 14.14] MC9S12DG128MPV 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit | See Timer | 59} 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12DB128CFUE-ND® 14.65 13.45 12.27 | MC9S12DB128CFUE 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit_| See Timer | 59 | 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP_|MC9S12DG128CFUE-ND@ 13.62 12.50 10.78 | MC9S12DG128CFUE 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit | See Timer | 59 | 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12DG128CFUERTR-ND@$ 7938.00/750 MC9S12DG128CFUER 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit | See Timer | 59} 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12DJ128CFUE-ND® 13.88 12.74 11.00 | MC9S12DJ128CFUE 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit | See Timer | 91 | (2)8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DB128CPVE-ND@ 14.29 13.11 11.31 | MC9S12DB128CPVE 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit | See Timer | 91 | (2)8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DG128CPVE-ND® 14.06 12.90 11.13 | MC9S12DG128CPVE 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit_| See Timer | 91 | (2)8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DJ128CPVE-ND® 14.31 13.13 11.33 | MC9S12DJ128CPVE 
8K = (3)4-Ch., 16-Bit]_ See Timer | 59 | 16-Ch., 10-Bit = 3.3 ~ 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP_|MC9S12E128CFUE-ND® 10.04 8.32 7.59 | MC9S12E128CFUE 
RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 
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semiconductor HC912 Family — 16-Bit (Cont) 
Operating | Max. Bus 
Flash| RAM | EEPROM Voltage | Freq. | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(B) | (Bytes) | (Bytes) Timer PWM 0 A/D Features (V) (MHz) (°C) Package | Part No. il 25 100 | Part No. 
8K — (3)4-Ch., 16-Bit} See Timer | 59 | 16-Ch., 10-Bit _ 5.0 25.0 |-40~125} 80-QFP |MC9S12E128MFUE-ND@ 9.96 9.14 8.34 | MC9S12E128MFUE 
8K _— 12-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 _ CAN 2.0 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12E128CPVE-ND@ 13.55 8.69 8.22 | MC9S12E128CPVE 
128K | 8K 2K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 69 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12KG128CFUE-ND@ 13.81 11.56 10.94 | MC9S12KG128CFUE 
12K 2K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12¢ 5.0 40.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12XDG128CAA-ND® 9.94 7.20 6.81 | MC9S12XDG128CAA 
12K 2K 8-Ch., 16-Bit_| 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12XDG128CAL-ND® 10.09 7.31 6.92 | MC9S12XDG128CAL 
12K 4K 8-Ch., 10-Bit | See Timer | 91) 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.0 25.0 |-40~ 105} 80-QFP |MC9S12A256CFUE-ND® 16.03 13.42 12.69) MC9S12A256CFUE 
12K 4K 8-Ch., 16-Bit | See Timer ) 59 | 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12DG256CFUE-ND® 16.91 15.52 14.16] MC9S12DG256CFUE 
12K 4K 8-Ch., 16-Bit | See Timer | 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DG256CPVE-ND@ 17.35 15.92 14.53 | MC9S12DG256CPVE 
12K 4K 8-Ch., 10-Bit | See Timer | 91) 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 |-40~125} 80-QFP |MC9S12DG256MFUE-ND® 18.59 15.57 14.73] MC9S12DG256MFUE 
12K 4K 8-Ch., 10-Bit | See Timer | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12DG256MPVE-ND@ 19.07 15.97 15.10] MC9S12DG256MPVE 
12K 4K 8-Ch., 10-Bit | See Timer ) 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 |-40 ~ 105 | 112-LQFP | MC9S12DG256VPVE-ND@ 18.19 15.23 14.41 | MC9S12DG256VPVE 
12K 4K 8-Ch., 16-Bit | See Timer | 59) 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12DJ256CFUE-ND® 18.56 17.03 15.54 | MC9S12DJ256CFUE 
12K 4K 8-Ch., 16-Bit | See Timer | 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DJ256CPVE-ND® 19.00 17.43 15.91 | MC9S12DJ256CPVE 
12K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 126 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DT256CPVE-ND® 18.48 15.47 14.63 | MC9S12DT256CPVE 
12K 4K 8-Ch., 16-Bit_| See Timer [115] 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 16.0 | -40 ~ 105 | 144-LQFP | MC9S12H256VFVE-ND® 18.94 15.86 15.00 | MC9S12H256VFVE 
12K 4K 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 117} 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40 ~ 105 | 144-LQFP | MC9S12H256VFVERCT-ND@§ 17.69 16.15 15.11] MC9S12H256VFVER 
12K 4K 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit ) 117] 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40 ~ 105 | 144-LOFP | MC9S12H256VFVERTR-ND@$ 7250.50/500 MC9S12H256VFVER 
12K 4K 8-Ch., 16-Bit | See Timer | 83 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 16.0 |-40 ~ 105] 112-LQFP | MC9S12H256VPVE-ND® 17.10 14.32 13.54] MC9S12H256VPVE 
12K 2K 8-Ch., 16-Bit | See Timer | 85 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 16.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12HZ256CAL-ND® 17.29 14.48 13.69] MC9S12HZ256CAL 
12K 2K 8-Ch., 16-Bit | See Timer | 85 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 16.0 | -40 ~ 105 | 112-LQFP | MC9S12HZ256VAL-ND® 18.15 15.20 14.38 | MC9S12HZ256VAL 
14K 4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12XD256CAA-ND@® 10.61 8.89 8.40 | MC9S12XD256CAA 
14K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 119} 24-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12¢ 5.0 40.0 | -40 ~ 85 | 144-LQFP | MC9S12XD256CAG-ND® 10.95 9.17 8.68 | MC9S12XD256CAG 
14K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12XD256CAL-ND® 10.74 9.00 8.51 | MC9S12XD256CAL 
14K 4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 |-40~125} 80-QFP |MC9S12XD256MAA-ND® 13.58 11.37 10.75 | MC9S12XD256MAA 
14K 4K 8-Ch., 16-Bit_ | 8-Ch., 8-Bit {119} 24-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 _|-40 ~ 125 | 144-LQFP | MC9S12XD256MAG-ND® 14.06 11.77 11.13 | MC9S12XD256MAG 
14K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12¢ 5.0 40.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12XD256MAL-ND® 13.75 11.51 10.89) MC9S12XD256MAL 
14K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit ) 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 105 | 112-LQFP | MC9S12XD256VAL-ND® 13.10 10.97 10.37 | MC9S12XD256VAL 
16K — 4-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 126 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12E256CFUE-ND® 10.76 9.01 8.52 | MC9S12E256CFUE 
256K | 16K =— 4-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12E256CPVE-ND@ 11.18 9.37 8.86 | MC9S12E256CPVE 
16K = 4-Ch., 16-Bit_| 6-Ch., 8-Bit | 58 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.0 25.0 |-40~ 125] 80-QFP_|MC9S12E256MFUE-ND® 11.85 9.93 9.39 | MC9S12E256MFUE 
16K — 4-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 90 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.0 25.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12E256MPVE-ND® 12.29 10.30 9.74 | MC9S12E256MPVE 
16K — 4-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.0 25.0 |-40~105} 80-QFP |MC9S12E256VFUE-ND® 11.32 9.48 8.96 | MC9S12E256VFUE 
16K _— 4-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.0 25.0 | -40 ~ 105 | 112-LQFP | MC9S12E256VPVE-ND@ 11.74 9.83 9.30 | MC9S12E256VPVE 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.5 40.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12XA256CAA-ND® 10.32 8.64 8.18 | MC9S12XA256CAA 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit_ | 8-Ch., 16-Bit) 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 40.0 |-40 ~ 105 | 80-PQFP_|MC9S12XA256CAARCT-ND@§ 13.19 11.05 10.34] MC9S12XA256CAAR 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 16-Bit} 59 ) 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 40.0 |-40 ~ 105} 80-PQFP |MC9S12XA256CAARTR-ND@$ 7482.75/750 MC9S12XA256CAAR 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit ) 119} 24-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 85 | 144-LQFP | MC9S12XA256CAG-ND® 10.67 8.93 8.45 | MC9S12XA256CAG 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit ) 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12XA256CAL-ND@ 10.46 8.76 8.28 | MC9S12XA256CAL 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 91) 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5..0 40.0 |-40~105} 80-QFP |MC9S12XA256VAA-ND® 13.56 11.35 10.74] MC9S12XA256VAA 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit_| 7-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5..0 40.0 | -40 ~ 105 | 112-LQFP | MC9S12XA256VAL-ND® 13.71 11.48 10.86 | MC9S12XA256VAL 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12XDT256CAA-ND® 11.18 9.37 8.86 | MC9S12XDT256CAA 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 119} 24-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 85 | 144-LQFP | MC9S12XDT256CAG-ND® 11.53 9.65 9.13 | MC9S12XDT256CAG 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12XDT256CAL-ND@ 11.32 9.48 8.96 | MC9S12XDT256CAL 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit ) 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 |-40~125} 80-QFP |MC9S12XDT256MAA-ND® 14.21 11.90 11.25 | MC9S12XDT256MAA 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit_ | 8-Ch., 8-Bit |119| 24-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 125 | 144-LQFP | MC9S12XDT256MAG-ND@ 14.69 12.30 11.63 | MC9S12XDT256MAG 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 |-40 ~ 105 | 112-LQFP | MC9S12XDT256MAL-ND® 14.38 12.04 11.39] MC9S12XDT256MAL 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 |-40~105} 80-QFP |MC9S12XDT256VAA-ND® 13.56 11.35 10.74] MC9S12XDT256VAA 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit ) 119} 24-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 |-40 ~ 105 | 144-LQFP | MC9S12XDT256VAG-ND@ 14.00 11.72 11.09] MC9S12XDT256VAG 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 |-40 ~ 85/112-LQFP | MC9S12XDT256VAL-ND@ 13.69 11.47 10.84] MC9S12XDT256VAL 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit_| 8-Ch., 8-Bit |117| 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 |-40 ~ 85| 144-LQFP | MC9S12XHZ256CAG-ND® 12.08 11.09 10.12] MC9S12XHZ256CAG 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 86 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 |-40 ~ 85/112-LQFP | MC9S12XHZ256CAL-ND® 11.87 10.90 9.94 | MC9S12XHZ256CAL 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit_ | 8-Ch., 8-Bit [117] 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 105 | 144-LQFP | MC9S12XHZ256VAG-ND@ 12.68 11.64 10.62 | MC9S12XHZ256VAG 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 ) 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12A512CPVE-ND® 18.92 15.84 14.98 | MC9S12A512CPVE 
12K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit ) 91 | 10-Ch., 8-Bit SCI, SPI, CAN 126 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DP512CPVE-ND® 18.54 16.92 16.00] MC9S12DP512CPVE 
12K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 126 5.0 25.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12DP512MPVE-ND® 20.40 18.62 17.61 | MC9S12DP512MPVE 
12K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91) 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN 12C 5.0 25.0 | -40 ~ 105 | 112-LQFP | MC9S12DP512VPVE-ND® 20.06 18.31 17.32] MC9S12DP512VPVE 
14K 4K 8-Ch., 16-Bit_| 8-Ch., 8-Bit | 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit (5) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DP512CPVERCT-ND@§ 18.80 17.16 16.05 | MC9S12DP512CPVER 
14K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit (5) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DP512CPVERTR-ND + 7747.00/500 MC9S12DP512CPVER 
20K 4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 59 ) 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12XDT512CAA-ND® 14.04 11.75 11.12] MC9S12XDT512CAA 
20K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 119} 24-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 85 | 144-LQFP | MC9S12XDT512CAG-ND® 14.40 12.06 11.41] MC9S12XDT512CAG 
20K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit ) 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12XDT512CAL-ND® 14.17 11.87 11.22] MC9S12XDT512CAL 
20K 4K 8-Ch., 16-Bit_ | 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 |-40~125| 80-QFP_|MC9S12XDT512MAA-ND® 16.58 13.89 13.13 | MC9S12XDT512MAA 
20K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 |-40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12XDT512MAL-ND® 16.76 14.03 13.27 | MC9S12XDT512MAL 
512K 32K 4K 8-Ch., 16-Bit 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 126 5.5 40.0 | -40~85 | 80-QFP |MC9S12XA512CAA-ND® 13.18 11.03 10.44] MC9S12XA512CAA 
32K 4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit ) 119} 24-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 55 40.0 | -40 ~ 85 | 144-LQFP | MC9S12XA512CAG-ND® 13.54 11.34 10.72] MC9S12XA512CAG 
32K 4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.6 40.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12XA512CAL-ND® 13.31 11.15 10.54] MC9S12XA512CAL 
32K 4K 8-Ch., 16-Bit_| 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.6 40.0 |-40~105| 80-QFP_|MC9S12XA512VAA-ND® 15.82 13.25 12.53 | MC9S12XA512VAA 
32K 4K 8-Ch., 16-Bit | 7-Ch., 8-Bit ) 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, 12C 5.5 40.0 | -40 ~ 105 | 112-LQFP | MC9S12XA512VAL-ND® 15.97 13.37 12.65 | MC9S12XA512VAL 
32K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 119} 24-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 85 | 144-LQFP | MC9S12XDP512CAG-ND® 14.98 12.54 11.86] MC9S12XDP512CAG 
32K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12¢ 5.0 40.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12XDP512CAL-ND® 14.75 12.35 11.68] MC9S12XDP512CAL 
32K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit ) 119} 24-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 |-40 ~ 125 | 144-LQFP | MC9S12XDP512MAG-ND® 17.69 14.82 14.01 | MC9S12XDP512MAG 
32K 4K 8-Ch., 16-Bit_ | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12XDP512MAL-ND® 17.39 14.56 13.77 | MC9S12XDP512MAL 
32K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 119} 24-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 |-40 ~ 105 | 144-LQFP | MC9S12XDP512VAG-ND® 16.87 14.13 13.36 | MC9S12XDP512VAG 
32K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit ) 91 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 |-40 ~ 105 | 112-LQFP | MC9S12XDP512VAL-ND® 16.58 13.89 13.13] MC9S12XDP512VAL 
32K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit ) 117] 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12¢ 5.0 40.0 | -40 ~ 85 | 144-LQFP | MC9S12XHZ512CAG-ND® 13.69 11.47 10.84] MC9S12XHZ512CAG 
32K 4K 8-Ch., 16-Bit_| 8-Ch., 8-Bit | 85 | 16-Ch., 10-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 40.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12XHZ512CAL-ND@ 13.48 11.29 10.68 | MC9S12XHZ512CAL 
768K | 48K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 12-Bit SCI, SPI, CAN, 12C 5.0 50.0 | -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC9S12XEP768CAL-ND® 15.03 12.59 11.91 | MC9S12XEP768CAL 
HC16 — RoHS Compliant 
= 1K = 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 16 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 16.0 | -40 ~ 85 | 132-PQFP | MC68HC16Z1VEH16-ND 19.57 17.86 16.05 | MC68HC16Z1VEH16 
Demo Boards 
Evaluation Board for MC9S12E128/64 M68EVB912E128-ND 253.48/1 M68EVB912E128 
Evaluation Board for MC9S12XDT512 DEMO9S12XDT512E-ND® 81.23/1 DEMO9S12XDT512E 
Development Kit for 912D60A with Serial Debugger M68KIT912D60A-ND 485.35/1 M68KIT912D60A 
Development Kit for 912D128A with Serial Debugger M68KIT912DG128A-ND 509.40/1 M68KIT912D128A 
Development Kit for 912DP256 with Multilink M68KIT912DP256-ND 536.47/1 M68KIT912DP256 
Demo Board for MC9S12XEP100-ND DEMO9S12XEP100-ND@ 81.57/1 DEMO9S12XEP100 
Demo Board for MC9S12XDP512 EVB9S12XDP512E-ND® 427.83/1 EVB9S12XDP512E 
Demo Board for MC9S12XEP100 EVB9S12XEP100-ND@ 541.55/1 EVB9S12XEP100 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


&° freescale’ 3-16 Bit Development Tools 


semiconductor 


MultiLink 


The MultiLink is an easy-to-use, low cost development tool for the Freescale HC(S)08 and HC(S)12 MCUs. It provides In-Circuit emulation, debugging and 
programming through the MONO8 (HC08) and BDM (HC12, HCS08) interfaces. 

Features: 

* Universal development tool for HC(S)08 and HC(S)12 MCUs * Real-Time In-Circuit emulation and debug * Fast In-Circuit programming * Auto-detects baud 
rate and frequency »¢ Provides optional overdrive clock to target * Small size * Supports 2V ~ 5.5V » Auto-cycle power for security checks (up to 125mA) 
* Universal power supply (included). 

The M68CYCLONEPRO provides all the same capabilities of the MultiLinks, with the ability to function as a standalone programmer, with pushbuttons and 
LEDs to control operation. Also provides support for 1.8V operation. 


M68CYCLONEPROE-ND HC(S)08, HC(S)12, USB . 
USBMULTILINKO8E-ND HC08s, USB. ........... 
USBMULTILINKBDME-ND HC(S)08, HC(S)12, USB . 


32-Bit Microcontrollers 


ColdFire™ the highly integrated ColdFire series of processors allow for advanced scalability and code compatibility over the entire line. M-CORE with an emphasis on low power consumption, the M-CORE series of 
performance at low cost. Rich peripheral sets and development tools make these PowerQUICC™ delivers functionality tailored to the needs of the embedded _ processors are the ideal match for handheld and other low-power applications, 
processors both easy to use and highly functional. The variable length RISC communications market space, excelling particularly in access and customer Which require high performance. 


architecture enable this processor to save system memory and cost. premise equipment applications. PowerQUICC processors are well-suited for 68K series of processors are ideal for the engineer looking for high performance 

PowerPC™ series of processors from Freescale Semiconductor, Inc. are applications including SOHO routers, remote access routers, DSLAMs, and Voice at a reduced cost. The wide array of 68K processors can suit most any 

the ideal foundation for RISC embedded applications. Features include high _ over IP systems. application. 

Temper- ; 
Freq. | Cache | SRAM | Flash ature Digi-Key Price Each Freescale 
(MHz) | (KB) | (KB) | (KB) | DMA USB CAN Serial ADC (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
ColdFire™ Processors 
50 — 64 128 | 2-Ch. — — SCI, SPI, 120 12-Bit -40 ~ 85 48-QFN MCF51CN128CGT-ND® NEW! 4.93 3.52 3.20 | MCF51CN128CGT 
50 — 64 128 | 2-Ch. _ _— SCI, SPI, 20 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP MCF51CN128CLH-ND® NEW! 5.27 3.76 3.42 | MCF51CN128CLH 
50 _ 64 128 | 2-Ch. _ _ SCI, SPI, 120 12-Bit -40 ~ 85 80-LQFP MCF51CN128CLK-ND@ NEW! 5.43 3.89 3.53 | MCF51CN128CLK 
40 4K 8 — | 2-Ch. _ 2 2 UART =_ -40 ~ 85 160-QFP MCF5206ECAB40-ND® 15.95 14.64 13.36 | MCF5206ECAB40 
40 4K 8 = | 2Ch. =_ 2 2 UART. = -40 ~ 85 160-QFP MCF5206EAB40-ND® 12.87 11.81 10.78 | MCF5206EAB40 
54 4K 8 — | 2-Ch. _ 2 2 UART =— -40 ~ 85 160-QFP MCF5206EAB54-ND® 15.95 14.64 13.36 | MCF5206EAB54 
25 | 512K) 512 | — | 4-Ch. High-Speed OTG = UART 12-Bit (8-Ch.) | O~70 160-QFP MCF5206FT25A-ND 24.39 19.13 18.02 | MCF5206FT25A 
80 16K | 64 — | 4Ch. _ 2 12C, UART, SPI =— -40 ~ 85 160-QFP MCF5232CAB80-ND® 16.07 14.75 13.45 | MCF5232CAB80 
120 8K 96 — | 4Ch. _ 2 12C, UART, SPI 10-Bit 0-70 144-LQFP MCF5249LAG120-ND® 14.63 13.43 12.25 | MCF5249LAG120 
120 8K 96 —_| 4h. = 2 12C, UART, SPI 10-Bit -40 ~ 85 144-LQFP MCF5249LCAG120-ND® 15.42 14.15 12.91 | MCF5249LCAG120 
100 | 16K | 64 — | 4-Ch. Full-Speed Device — | [2C, UART, SPI — 0~70 160-QFP MCF5270AB100-ND® 11.78 10.81 9.86 | MCF5270AB100 
100 | 16K | 64 — | 4Ch. Full-Speed Device — | 12C, UART, SPI = -40 ~ 85 160-QFP MCF5271CAB100-ND® 14.92 13.69 12.49 | MCF5271CAB100 
66 16K 4 — | 4-Ch. _ — 12C, UART _ 0~70 208-FQFP MCF5307A166B-ND® 20.57 18.87 17.22 | MCF5307AI66B 
90 16K 4 — | 4Ch. =_ — 12C, UART =_ 0~70 208-FQFP MCF5307AI90B-ND® 27.10 24.87 22.69 | MCF5307AI90B 
66 16K 4 = _ | 4Ch. - od 12C, UART = -40 ~ 85 208-FQFP MCF5307CAI66B-ND® 25.28 23.20 21.16 | MCF5307CAI66B 
220 | 24K 4 — | 4-Ch. _ — 12C, UART _ -40 ~ 85 208-FQFP MCF5407CAI220-ND® 50.10 45.97 41.94 | MCF5407CAI220 
162 | 24K 4 — | 4-Ch. _ — 12C, UART _ -40 ~ 85 208-FQFP MCF5407CAI162-ND® 44.31 40.66 37.10 | MCF5407CAI162 
220 | 24K 4 — | 4Ch. _ — 12C, UART _ 0~70 208-FQFP MCF5407A1220-ND® 44.31 40.66 37.10 | MCF5407A1220 
162 | 24K 4 — | 4-Ch. _ _ 12C, UART _ 0~70 208-FQFP MCF5407A1162-ND@ 36.58 33.56 30.62 | MCF5407A1162 
200 | 64K 32 — _|16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI = 0~70 388-PBGA | MCF5471ZP200-ND 31.18 29.45 27.72_|MCF5471ZP200 
200 | 64K 32 — |16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI _ 0~70 388-PBGA =| MCF5471VR200-ND® 32.17 29.52 26.94 |MCF5471VR200 
200 | 64K 32 — |16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI _ 0~70 388-PBGA | MCF5472VR200-ND® 27.33 25.08 22.88 | MCF5472VR200 
200 | 64K 32 — }16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI _ 0~70 388-PBGA | MCF5473ZP200-ND 31.18 29.45 27.72 |MCF5473ZP200 
200 | 64K 32 — |16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI _ 0~70 388-PBGA | MCF5474ZP200-ND 29.68 28.04 26.39 | MCF5474ZP200 
200 | 64K 32 —_|16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI = 0~70 388-PBGA _| MCF5474VR200-ND® 28.13 25.62 24.02 _|MCF5474VR200 
266 | 64K 32 — |16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI =— 0~70 388-PBGA | MCF5474VR266-ND® 32.17 29.52 26.94 | MCF5474VR266 
200 | 64K | 32 — }|16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI = 0~70 388-PBGA | MCF5475VR200-ND@ 35.48 32.56 29.71 | MCF5475VR200 
266 | 64K | 32 — |16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI _ 0~70 388-PBGA | MCF5475VR266-ND@ 37.02 33.97 30.99 | MCF5475VR266 
166 | 64K | 32 — }16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI _ -40 ~ 85 388-PBGA | MCF5480CVR166-ND® 32.15 29.50 26.92 | MCF5480CVR166 
166 | 64K | 32 — _|16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI = -40 ~ 85 388-PBGA _| MCF5482CVR166-ND® 32.15 29.50 26.92 | MCF5482CVR166 
166 | 64K | 32 — |16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI — -40 ~ 85 388-PBGA | MCF5483CZP166-ND 35.87 33.89 31.89 | MCF5483CZP166 
166 | 64K | 32 — }16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI _ -40 ~ 85 388-PBGA | MCF5483CVR166-ND® 37.00 33.95 30.97 | MCF5483CVR 166 
200 | 64K | 32 — |16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI _ -40 ~ 85 388-PBGA | MCF5484CVR200-ND® 37.86 34.74 31.70 | MCF5484CVR200 
200 | 64K | 32 — |16-Ch. High-Speed Device 2 12C, UART, SPI ma -40 ~ 85 388-PBGA | MCF5485CVR200-ND® 42.69 39.17 35.74 | MCF5485CVR200 
66 = 16 128 | 4-Ch. | Full-Speed Device/Host/OTG | — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP MCF52221CAE66-ND® 5.90 4.89 4.46 | MCF52221CAE66 
66 = 16 128 | 4-Ch. | Full-Speed Device/Host/OTG | — | [2C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 100-LQFP MCF52221CAF66-ND® 6.07 5.03 4.59 |MCF52221CAF66 
80 _ 16 128 | 4-Ch. | Full-Speed Device/Host/OTG | — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 100-LQFP MCF52221CAF80-ND® 6.03 5.54 5.05 | MCF52221CAF80 
66 = 32 | 256 | 4-Ch. | Full-Speed Device/Host/OTG | — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 100-LQFP MCF52223CAF66-ND® 6.03 5.54 5.05 | MCF52223CAF66 
80 _ 32 | 256 | 4-Ch. | Full-Speed Device/Host/OTG | — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 100-LQFP MCF52223CAF80-ND® 6.65 6.10 5.57 | MCF52223CAF80 
60 = 32_ | 256 | 4-Ch. _ 1 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 112-LQFP MCF52230CAL60-ND@ 8.43 7.74 7.06 _| MCF52230CAL60 
60 _ 32 | 256 | 4-Ch. _ 1 12C, UART 12-Bit -40 ~ 85 112-LQFP MCF52233CAL60-ND® 9.29 8.53 7.78 |MCF52233CAL60 
60 _ 32 256 | 4-Ch. _— 1 12C, UART 12-Bit -40 ~ 85 112-LQFP MCF52234CAL60-ND® 9.59 8.81 8.04 | MCF52234CAL60 
60 = 32_ | 256 | 4-Ch. = 1 12C, UART 12-Bit -40 ~ 85 112-LQFP MCF52235CAL60-ND@ 10.38 9.53 8.69 | MCF52235CAL60 
ColdFire™ V2 Processors 

66 = 16 64 | 4-Ch. — — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP MCF52100CAE66-ND® 471 3.42 3.23 | MCF52100CAE66 
80 _ 16 64 | 4-Ch. _— — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP MCF52100CAE80-ND® 5.16 3.74 3.54 | MCF52100CAE80 
66 _ 16 64 | 4-Ch. = — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-QFN MCF52100CEP66-ND® 471 3.42 3.23 | MCF52100CEP66 
66 _ 16 128 | 4-Ch. — — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP MCF52110CAE66-ND® 5.27 3.82 3.61 | MCF52110CAE66 
80 = 16 128 | 4-Ch. = — _|_ 2C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP MCF52110CAE80-ND® 5.82 4.22 3.99 | MCF52110CAE80 
80 _ 16 128 | 4-Ch. _ — | [2C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 100-LQFP MCF52110CAF80-ND® 5.21 4.36 4.13 | MCF52110CAF80 
66 =_ 16 128 | 4-Ch. _- — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-QFN MCF52110CEP66-ND® 5.16 3.74 3.54 | MCF52110CEP66 
66 _- 16 128 | 4-Ch. _ — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP MCF5211CAE66-ND® 8.81 6.38 6.04 | MCF5211CAE66 
66 = 16 128 | 4-Ch. _ — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-QFN MCF5211CEP66-ND® 10.56 7.65 7.24 |MCF5211CEP66 
66 _ 16 128 | 4-Ch. _- — _|_ 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-QFN MCF5211LCEP66-ND® 8.81 6.38 6.04 | MCF5211LCEP66 
66 _ 32 | 256 | 4-Ch. — — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP MCF5212CAE66-ND® 9.84 8.24 7.80 | MCF5212CAE66 
66 _- 32 | 256 | 4-Ch. _- 1 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 100-LQFP MCF5213CAF66-ND® 11.49 9.62 9.10 | MCF5213CAF66 
80 - 32 | 256 | 4-Ch. _ 1 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 100-LQFP MCF5213CAF80-ND® 12.10 10.14 9.59 | MCF5213CAF80 
66 = 16 64 | 4-Ch. OTG — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP MCF52210CAE66-ND® 5.51 4.00 3.78 | MCF52210CAE66 
80 = 16 64 | 4-Ch. OTG — _|_ 2C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP MCF52210CAE80-ND® 6.06 4.40 4.16 | MCF52210CAE80 
66 = 16 64 | 4-Ch. OTG — | [2C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-QFN MCF52210CEP66-ND® 5.51 4.00 3.78 | MCF52210CEP66 
66 = 16 128 | 4-Ch. OTG — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP MCF52211CAE66-ND® 6.15 4.46 4.22 | MCF52211CAE66 
80 _ 16 128 | 4-Ch. OTG — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP MCF52211CAE80-ND® 6.75 4.89 4.63 | MCF52211CAE80 
80 _ 16 128 | 4-Ch. OTG — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 100-LQFP MCF52211CAF80-ND® 6.03 5.05 4.78 |MCF52211CAF80 
50 = 8 64 | 4-Ch. OTG — _|_ 12C, UART, SPI 12-Bit 0~70 64-LQFP MCF52212AE50-ND® 5.80 3.72 3.52_| MCF52212AE50 
50 _ 8 64 | 4-Ch. OTG — | [2C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP MCF52212CAE50-ND® 6.43 4.12 3.90 | MCF52212CAE50 
50 _ 8 128 | 4-Ch. OTG — | 12C, UART, SPI 12-Bit 0~70 64-LQFP MCF52213AE50-ND® 5.78 4.19 3.96 | MCF52213AE50 
50 _ 8 128 | 4-Ch. OTG — | 2C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP MCF52213CAE50-ND® 5.95 4.32 4.08 | MCF52213CAE50 
60 - 32 128 | 4-Ch. _ — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 80-LQFP MCF52230CAF60-ND® 8.08 6.77 6.40 | MCF52230CAF60 
60 = 32 128 | 4-Ch. = 1 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 80-LQFP MCF52231CAF60-ND® 8.39 7.03 6.65 | MCF52231CAF60 
50 = 32 128 | 4-Ch. = — _[_ [2C, UART, SPI 12-Bit 0~70 80-LQFP MCF52232AF50-ND® 8.21 §.95 5.63 | MCF52232AF50 

@ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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F ~ fr eescale 32-Bit Microcontrollers (cont) 


Digi@Reel” 


semiconductor 
Temper- ; 
Freq. | Cache | SRAM | Flash ature Digi-Key Price Each Freescale 
(MHz) | (KB) | (KB) | (KB) | DMA USB CAN Serial ADC (°C) Package _| Part No. 1 25 100 | Part No. 
50 =_ 32 128 | 4-Ch. _ — | [2C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 80-LQFP MCF52232CAF50-ND® 9.03 6.55 6.19 | MCF52232CAF50 
60 _- 32 | 256 | 4-Ch. _ — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 80-LQFP MCF52233CAF60-ND® 8.89 7.44 7.04 | MCF52233CAF60 
50 _ 32 | 256 | 4-Ch. _ — | 2C, UART, SPI 12-Bit 0~70 80-LQFP MCF52236AF50-ND® 8.66 6.55 6.19 | MCF52236AF50 
50 _ 32 | 256 | 4-Ch. _ — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 80-LQFP MCF52236CAF50-ND® 9.53 7.20 6.81 | MC52236CAF50 
80 = 64 | 256 | 4-Ch. OTG — | 2C, UART, SPI 12-Bit 0~70 100-LQFP MCF52252AF80-ND@ NEW! 6.47 5.42 4.87 | MCF52252AF80 
66 — 64 | 256 | 4-Ch. OTG 1 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 100-LQFP MCF52252CAF66-ND® NEW! 6.86 5.74 5.16 | MCF52252CAF66 
80 _ 64 | 512 | 4-Ch. OTG — | 12C, UART, SPI 12-Bit 0~70 100-LQFP MCF52254AF80-ND@ NEW! 7.43 6.22 5.59 | MCF52254AF80 
66 _ 64 | 512 | 4-Ch. OTG 1 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 100-LQFP MCF52254CAF66-ND® NEW! 7.83 6.56 5.89 | MCF52254CAF66 
80 _ 64 | 512 | 4-Ch. OTG 1 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 100-LQFP MCF52255CAF80-ND® NEW! 8.62 7.22 6.48 | MCF52255CAF80 
80 _ 64 | 256 | 4-Ch. OTG — | 2C, UART, SPI 12-Bit 0~70 144-LQFP MCF52256AG80-ND® NEW! 7.10 6.95 5.35 _| MCF52256AG80 
66 — 64 | 256 | 4-Ch. OTG 1 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 144-LQFP MCF52256CAG66-ND@® NEW! 7.51 6.29 5.65 | MCF52256CAG66 
80 _ 64 | 512 | 4-Ch. OTG — | 12C, UART, SPI 12-Bit 0~70 144-LQFP MCF52258AG80-ND® NEW! 8.14 6.82 6.12 | MCF52258AG80 
66 _ 64 | 512 | 4-Ch. OTG 1 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 144-LQFP MCF52258CAG66-ND@ NEW! 8.54 7.15 6.43 | MCF52258CAG66 
80 _ 64 | 512 | 4-Ch. OTG 1 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 144-LQFP MCF52259CAG80-ND® NEW! 9.33 7.81 7.02 | MCF52259CAG80 
90 8 4 —_| 4h. = ond 12C, UART = -40 ~ 85 208-QFP MCF5307CAI90B-ND® 30.55 27.88 26.37 _|MCF5307CAI90B 
266 | 32/32] 32 — | 1-Ch. High-Speed Device 1 12C, SPI =_ 0~70 388-PBGA | MCF5474ZP266-ND 30.43 27.77 26.26 | MCF5474ZP266 
200 | 32/23} 32 — | 1-Ch. High-Speed Device 1 12C, SPI _ 0~70 388-PBGA _| MCF5475ZP200-ND 33.56 30.62 28.96 |MCF5474ZP200 
166 | 32/32) 32 — | 1-Ch. _ 1 12C, SPI _ -40 ~ 85 388-PBGA | MCF5480CZP166-ND 30.41 27.75 26.25 | MCF5480CZP166 
166 | 32/32) 32 — | 1-Ch. High-Speed Device 1 12C, SPI _- -40 ~ 85 388-PBGA | MCF5482CZP166-ND 30.41 27.75 26.25 | MCF5482CZP166 
200 | 32/32 | 32 = _|1-Ch. High-Speed Device 1 12, SPI = -40 ~ 85 388-PBGA _| MCF5484CZP200-ND 35.81 32.67 30.90 _| MCF5484CZP200 
200 | 32/32 | 32 —_| 1-Ch. High-Speed Device 1 12C, SPI = -40 ~ 85 388-PBGA _| MCF5485CZP200-ND 40.38 36.84 34.84 | MCF5485CZP200 
MCF51QE: Flexis 32-Bit — RoHS Compliant 
50 _ 8 32 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP MCF51QE32CLH-ND 3.06 2.79 2.51 | MCF51QE32CLH 
50 _ 8 32 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP MCF51QE32LH-ND 3.04 2.80 2.29 | MCF51QE32LH 
50 _ 8 64 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP MCF51QE64CLH-ND 3.91 3.59 2.94 | MCF51QE64CLH 
50 _ 8 32 _ _ — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP MCF51QE96CLH-ND 5.38 3.45 3.26 | MCF51QE96CLH 
50 = 8 64 - _ — _|_ [2C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 80-LQFP MCF51QE96CLK-ND 4.96 3.60 3.40_| MCF51QE96CLK 
50 _ 8 128 _ — — | 12C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 64-LQFP MCF51QE128CLH-ND 4.35 3.99 3.27 | MCF51QE128CLH 
50 = 8 128 _ _ — | 2C, UART, SPI 12-Bit -40 ~ 85 80-LQFP MCF51QE128CLK-ND 4.52 4.15 3.40_ | MCF51QE128CLK 
RoHS Compliant 
Operating Operating 4 
Frequency Voltage Temperature Digi-Key Price Each Freescale 
(MHz) Features Timer (V) (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
PowerPC™ Processors 
266 SPI, 120 — 3.3 -40 ~ 105 272-PBGA MPC5200CVR266-ND® 55.84 $1.24 46.75 MPC5200CVR266 
400 IIC, SPI, CAN 2.0, USB 1.1 8-Ch. 3.3 -40 ~ 85 272-PBGA MPC5200CVR400-ND® 61.59 56.51 51.56 MPC5200CVR400 
400 12C, SPI _ 3.3 -40 ~ 85 272-PBGA MPC5200CVR400B-ND® 29.17 26.76 24.42 MPC5200CVR400B 
400 SPI, 120 — 3.3 -40 ~ 85 272-PBGA MPC5200VR400-ND® 60.23 55.26 50.42 MPC5200VR400 
400 12C, SPI, CAN 2.0 = 3.3 -40 ~ 85 272-PBGA MPC5200VR400B-ND® 26.81 24.60 22.45 MPC5200VR400B 
40 SPI, SCI, TouCAN 22-Ch 2.6 -40 ~ 85 388-PBGA MPC533CVR40-ND® 30.40 27.74 26.23 MPC533CVR40 
40 SPI, SCI, TouCAN 22-Ch 2.6 -40 ~ 85 388-BGA MPC535CZP40-ND 47.58 43.41 41.06 MPC535CZP40 
132 SPI, SCI, CAN 64-Ch 1.5 -40 ~125 416-PBGA MPC5554MVR132-ND® NEW! 54.88 38.57 35.19 MPC5554MVR132 
132 SPI, SCI, CAN 64-Ch 1.5 -40 ~ 125 416-PBGA MPC5554MZP132-ND NEW! 54.88 38.57 35.19 MPC5554MZP132 
40 QsMcM = 3.3 -40 ~ 105 272-PBGA MPC555LFCVR40-ND® 71.33 65.45 59.72 MPC555LFCVR40 
40 QSPI, SCI, TouCAN 50-Ch 3.3 -40 ~ 125 272-PBGA MPC555LFCZP40-ND 65.45 59.72 56.48 MPC555LFCZP40 
40 QsMcM 50-Ch 3.3 -40 ~ 85 272-PBGA MPC555LFMVR40-ND® 78.46 71.99 65.68 MPC555LFMVR40 
40 QSPI, SCI, TouCAN 50-Ch 3.3 -40 ~ 125 272-BGA MPC555LFMZP40-ND 71.98 65.68 62.12 MPCS555LFMZP40 
40 SCI, QSPI, TouCAN 54-Ch 3.3 -40 ~ 85 388-PBGA MPC561CVR40-ND® 33.13 30.40 27.74 MPC561CVR40 
40 QSPI, SCI, TouCAN 54-Ch 2.6 -40 ~ 85 388-PBGA MPC561CZP40-ND 30.40 27.74 26.23 MPC561C0ZP40 
56 QSPI, SCI, TouCAN 54-Ch 2.6 -40 ~ 125 388-PBGA MPC561MVR56-ND® 33.44 30.51 28.85 MPC561MVR56 
56 SCI, QSPI, TouCAN 54-Ch 26 -40 ~ 125 388-PBGA MPC561MZP56-ND 36.44 33.44 30.51 MPC561MZP56 
56 SCI, QSPI, TouCAN 54-Ch 26 -40 ~ 125 388-PBGA MPC562MZP56-ND 41.90 38.45 35.08 MPC562MZP56 
40 QsMcM 54-Ch 2.6 -40 ~ 85 388-PBGA MPC563CVR40-ND® 54.39 49.90 45.53 MPC563CVR40 
40 QSPI, SCI, TouCAN 54-Ch 2.6 -40 ~ 85 388-PBGA MPC563CZP40-ND 49.90 45.53 43.06 MPC563CZP40 
56 SCI, QSPI, TouCAN _— 26 -40 ~ 105 388-BGA MPC563MVR56-ND® 50.08 48.43 46.86 MPC563MVR56 
56 QSPI, SCI, TouCAN 54-Ch 2.6 -40 ~ 125 388-BGA MPC563MZP56-ND 54.89 50.08 47.36 MPC563MZP56 
66 QSPI, SCI, TouCAN 54-Ch 2.6 -40 ~ 85 388-BGA MPC564CZP66-ND 69.44 63.36 59.92 MPC564CZP66 
56 SCI, QSPI, TouCAN _ 2.6 -40 ~ 105 388-BGA MPC564MVR56-ND® 55.08 53.26 51.54 MPC564MVR56 
56 QSPI, SCI, TouCAN 54-Ch 2.6 -40 ~ 125 388-BGA MPC564MZP56-ND 60.37 55.08 62.09 MPC564MZP56 
40 QsMcM 70-Ch 2.6 -40 ~ 85 388-PBGA MPC565CVR40-ND® 77.71 71.30 65.05 MPC565CVR40 
56 QsMcM 70-Ch 2.6 -40 ~ 85 388-PBGA MPC565CVR56-ND® 81.60 74.87 68.31 MPCS565CVR56 
40 QSPI, SCI, TouCAN, J1850 70-Ch 26 -40 ~ 85 388-PBGA MPC565CZP40-ND 71.30 65.05 61.52 MPC565CZP40 
56 QSPI, SCI, TouCAN, J1850 70-Ch 2.6 -40 ~ 85 388-PBGA MPC565CZP56-ND 74.87 68.31 64.60 MPC565CZP56 
56 SCI, QSPI, TouCAN = 2.6 -40 ~ 105 388-BGA MPC565MVR56-ND® 89.37 82.00 74.82 MPC565MVR56 
56 QSPI, SCI, TouCAN, J1850 70-Ch 26 -40 ~ 125 388-BGA MPC565MZP56-ND 82.00 74.82 70.76 MPC565MZP56 
56 SCI, QSPI, TouCAN = 2.6 -40 ~ 105 388-BGA MPC566CVR56-ND® 89.76 82.36 71.06 MPCS566CVR56 
56 SCI, QSPI, TouCAN _ 2.6 -40 ~ 105 388-BGA MPC566MVR56-ND® 94.03 86.27 78.71 MPC566MVR56 
56 QSPI, SCI, TouCAN, J1850 70-Ch. 26 -40 ~ 125 388-BGA MPC566MZP56-ND 86.27 78.71 74.44 MPC566MZP56 
200 60X - 2:5. -40 ~ 85 255-PBGA MPC603RZT200LC-ND 47.27 39.37 37.04 MPC603RZT200LC 
300 60X — 25 -40 ~ 85 256-CBGA MPC603RRX300LC-ND 95.17 — — MPC603RRX300LC 
400 60X, MPX _ 3.3 -40 ~ 105 360-FCCLGA | MPC7410VS400LE-ND® 88.06 75.41 71.28 MPC7410VS400LE 
450 60X, MPX _ 3.3 -40 ~ 105 360-FCCLGA | MPC7410VS450LE-ND® 105.77 90.57 85.61 MPC7410VS450LE 
500 60X =— 2.5, 3.3 -40 ~ 85 360-CBGA MPC7410VSS500LE-ND® 179.35 155.57 148.64 MPC7410VSS500LE 
300 60X = 3.3 -40 ~ 85 360-CBGA MPC755BPX300LE-ND 88.79 76.03 71.87 MPC755BPX300LE 
400 60X — 3.3 -40 ~ 85 360-PBGA MPC755CPX400LE-ND 145.45 126.17 123.26 MPC755CPX400LE 
400 60X _ 3.3 -40 ~ 85 360-CBGA MPC755CRX400LE-ND 145.45 126.17 123.26 MPC755CRX400LE 
PowerQUICC™ I 
50 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TCVR50A-ND® 14.94 13.71 12.51 MPC852TCVR50A 
66 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TCVR66A-ND 16.89 15.50 14.14 MPC852TCVRE6A 
80 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TCVR80A-ND 19.07 17.50 15.97 MPC852TCVR80A 
100 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TCVR100A-ND® 21.95 20.14 18.38 MPC852TCVR100A 
66 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TCZT66A-ND 16.89 14.14 13.38 MPC852TCZT66A 
80 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TCZT80A-ND 19.07 17.50 15.97 MPC852TCZT80A 
50 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TVRS0A-ND® 13.83 12.69 10.95 MPC852TVR50A 
80 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TVR80A-ND 17.68 16.22 14.80 MPC852TVR80A 
66 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TVR66A-ND® 15.65 14.36 13.10 MPC852TVR66A 
50 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TZT50A-ND 13.83 11.58 10.95 MPC852TZTSOA 
66 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TZT66A-ND 15.65 13.10 12.39 MPC852TZT66A 
80 PCMCIA, SCC, SMC, SPI 2-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC852TZT80A-ND 17.68 16.22 14.80 MPC852TZT80A 
66 PCMCIA, SPI _ 3.3 0~ 105 256-PBGA MPC853TVR66A-ND® 17.22 15.80 14.42 MPC853TVR66A 
50 PCMCIA, |2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC855TCVR50D4-ND® 46.51 38.50 33.22 MPC855TCVR50D4 
50 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 0~ 105 357-PBGA MPC855TVR50D4-ND® 35.65 30.76 27.96 MPC855TVR50D4 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 0~ 105 357-PBGA MPC855TVR66D4-ND® 41.36 34.45 32.41 MPC855TVR66D4 
80 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC855TVR80D4-ND® 44.77 38.63 35.12 MPC855TVR80D4 
50 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC857DSLVR50B-ND® 25.04 22.85 21.61 MPC857DSLVR50B 
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é Ree 
semiconductor 
Operating Operating 
Frequency Voltage Temperature Digi-Key Price Each Freescale 
(MHz) Features Timer (V) (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC857DSLCVR66B-ND® 32.42 29.75 27.14 MPC857DSLCVR66B 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC857TCVR66B-ND® 46.88 43.02 39.25 MPC857TCVR66B 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC857TVR66B-ND® 43.41 39.84 36.34 MPC857TVR66B 
100 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC857TVR100B-ND® 56.72 52.05 47.49 MPC857TVR100B 
50 PCMCIA, |2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC859DSLCVR50A-ND® 25.14 23.07 21.05 MPC859DSLCVR50A 
100 PCMCIA, |2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC859PZP100A-ND 46.02 42.23 38.53 MPC859PZP100A 
133 PCMCIA, |2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC859PVR133A-ND® 50.50 46.34 42.28 MPC859PVR133A 
100 PCMCIA, |2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC859TZP100A-ND 41.73 38.29 34.93 MPC859TZP100A 
133 PCMCIA, |2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC859TVR133A-ND® 45.67 41.91 38.24 MPC859TVR133A, 
50 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860DECVR50D4-ND® 59.42 49.49 46.56 MPC860DECVR50D4 
50 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC860DEVR50D4-ND® 55.01 45.82 43.11 MPC860DEVR50D4 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC860DEVR66D4-ND® 60.53 50.41 47.43 MPC860DEVR66D4 
50 PCMCIA, |2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860DEZQ50D4-ND 55.01 45.82 43.11 MPC860DEZQ50D4 
80 PCMCIA, |2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860DEZQ80D4-ND 72.63 58.82 56.91 MPC860DEZQ80D4 
50 PCMCIA, |2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860DTVR50D4-ND® 60.69 50.55 47.56 MPC860DTVR50D4 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC860DTVR66D4-ND® 66.19 53.60 51.87 MPC860DTVR66D4 
80 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860DTVR80D4-ND® 78.29 63.40 61.35 MPC860DTVR80D4 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860ENCVR66D4-ND® 77.60 62.84 60.81 MPC860ENCVR66D4 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC860ENVR66D4-ND® 71.85 58.18 56.30 MPC860ENVR66D4 
80 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860ENVR80D4-ND® 84.68 67.98 64.26 MPC860ENVR80D4 
50 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860PCVR50D4-ND® 87.71 70.41 66.56 MPC860PCVR50D4 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860PCVR66D4-ND® 93.71 75.22 71.11 MPC860PCVR66D4 
50 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC860PVR50D4-ND® 81.21 65.19 61.62 MPC860PVR50D4 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC860PVR66D4-ND® 86.77 69.66 65.85 MPC860PVR66D4 
80 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860PVR80D4-ND® 94.63 81.66 74.22 MPC860PVR80D4 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860SRCVR66D4-ND® 84.44 67.79 64.08 MPC860SRCVR66D4 
50 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860SRVR50D4-ND® 72.01 58.31 56.42 MPC860SRVR50D4 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MPC860SRVR66D4-ND® 77.52 62.78 60.75 MPC860SRVR66D4 
80 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860SRVR80D4-ND® 90.41 72.58 68.61 MPC860SRVR80D4 
80 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860SRZ080D4-ND 84.76 72.58 68.61 MPC860SRZ080D4 
50 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860TCVR50D4-ND® 77.78 62.98 60.95 MPC860TCVR50D4 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 115 357-PBGA MPC860TCVR66D4-ND® 84.44 67.79 64.08 MPC860TCVR66D4 
50 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860TVR50D4-ND® 69.45 59.93 54.48 MPC860TVR50D4 
66 PCMCIA, |2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC860TVR66D4-ND® 77.52 62.78 60.75 MPC860TVR66D4 
80 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 0~ 105 357-PBGA MPC860TVR80D4-ND® 90.41 72.58 68.61 MPC860TVR80D4 
80 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~115 357-PBGA MPC862PCVR80B-ND® 110.52 99.70 91.47 MPC862PCVR80B 
66 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 0~ 105 357-PBGA MPC862PVR66B-ND® 80.93 74.26 67.75 MPC862PVR66B 
100 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 0~ 105 357-PBGA MPC862PVR100B-ND® 99.69 91.47 83.46 MPC862PVR100B 
100 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 0~ 105 357-PBGA MPC862PZ0100B-ND 99.69 91.47 83.46 MPC862PZ0100B 
80 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 115 357-PBGA MPC862TCVR80B-ND® 91.08 83.57 76.24 MPC862TCVR80B 
80 12C, UART 4-16 Bit 5 -40 ~ 105 357-PBGA MPC862TVR80B-ND® 84.32 77.37 70.59 MPC862TVR80B 
100 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 5 -40 ~ 85 357-PBGA MPC866PCVR100A-ND® 87.58 70.30 66.46 MPC866PCVR100A 
100 PCMCIA, SPI 4-16 Bit 5 -40 ~ 105 357-PBGA MPC866PVR100A-ND® 70.72 64.89 59.20 MPC866PVR100A 
133 PCMCIA, |2C,SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC866PVR133A-ND® 77.50 71.11 64.88 MPC866PVR133A 
133 PCMCIA, |2C,SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 100 357-PBGA MPC866PZP133A-ND 71.11 64.88 61.36 MPC866PZP133A 
100 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC866TCVR100A-ND® 72.85 66.84 60.98 MPC866TCVR100A 
100 PCMCIA, |2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC866TVR100A-ND® 66.22 60.76 55.44 MPC866TVR100A 
133 PCMCIA, I2C, SPI 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC866TVR133A-ND® 70.72 64.89 59.20 MPC866TVR133A. 
50 12C, SPI, TDM, IrDA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MC860DECVR50D4R2CT-ND@§ 59.42 49.49 46.56 MC860DECVR50D4R2 
50 12C, SPI, TDM, IrDA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MC860DECVR50D4R2TR-ND@F 8187.28/180 MC860DECVR50D4R2 
50 12C, SPI, TDM, IrDA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MC860ENCVR50D4R2CT-ND§ 71.65 58.03 66.15 MC860ENCVR50D4R2 
50 12C, SPI, TDM, IrDA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MC860ENCVR50D4R2TR-ND@F 9872.44/180 MC860ENCVR50D4R2 
50 12C, SPI, TDM, IrDA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MC860SRCVR50D4R2CT-ND@§ 77.78 62.98 60.95 MC860SRCVR50D4R2 
50 12C, SPI, TDM, IrDA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 357-PBGA MC860SRCVR50D4R2TR-ND OF 10716.13/180 MC860SRCVR50D4R2 
133 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC870CVR133-ND® 19.34 17.75 16.20 MPC870CVR133 
66 PCMCIA, 12C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 0~95 256-PBGA MPC870CZT66-ND 17.54 14.69 13.89 MPC870CZT66 
133 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~85 256-PBGA MPC870VR133-ND® 17.91 16.43 14.99 MPC870VR133 
66 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC870VR66-ND® 16.24 14.90 13.60 MPC870VR66 
80 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC870VR80-ND® 17.06 15.66 14.29 MPC870VR80 
133 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC875CVR133-ND® 32.91 25.81 24.32 MPC875CVR133 
66 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC875CVR66-ND® 24.40 22.39 20.43 MPC875CVR66 
133 PCMCIA, I2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC875VR133-ND® 24.91 22.86 20.86 MPC875VR133 
66 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC875VR66-ND® 20.72 18.90 17.88 MPC875VR66 
80 PCMCIA, I2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 256-PBGA MPC875VR80-ND® 23.71 21.76 19.85 MPC875VR80 
133 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC880CVR133-ND® 34.45 31.61 28.84 MPC880CVR133 
66 PCMCIA, 12C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC880CVR66-ND® 31.23 28.66 26.15 MPC880CVR66 
133 PCMCIA, I2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC880VR133-ND® 29.25 26.69 25.25 MPC880VR133 
66 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC880VR66-ND® 28.94 26.55 24.23 MPC880VR66 
80 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC880VR80-ND® 30.37 27.87 25.43 MPC880VR80 
133 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC885CVR133-ND® 41.98 38.52 35.14 MPC885CVR133 
66 PCMCIA, I2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC885CVR66-ND® 42.50 35.40 33.30 MPC885CVR66 
133 PCMCIA, 12C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 0-95 357-PBGA MPC885CZP133-ND 38.51 35.14 33.24 MPC885CZP133 
133 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC885VR133-ND® 38.87 35.67 32.55 MPC885VR133 
66 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC885ZP66-ND 43.13 32.78 31.87 MPC885ZP66 
66 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC885VR66-ND® 35.26 32.35 29.52 MPC885VR66 
80 PCMCIA, 12C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 357-PBGA MPC885VR80-ND® 41.31 34.41 32.37 MPC885VR80 
133 PCMCIA, |2C, SPI, USB 4-16 Bit 3.3 0~95 357-PBGA MPC885ZP133-ND 35.67 32.55 30.78 MPC885ZP133 
PowerQUICC™ II 
200 12C, SPI, DUART = 1.8~3.3 0~ 105 357-PBGA MPC8241LVR200D-ND@ NEW! 22.04 20.23 18.46 MPC8241LVR200D 
266 12¢ — 1.8~3.3 0~ 105 357-PBGA MPC8241LVR266D-ND® 27.75 25.46 23.23 MPC8241LVR266D 
400 DUART, 20 4-Ch. 3.3 0~85 352-TBGA MPC8245ARVV400D-ND® 67.21 61.32 57.99 MPC8245ARVV400D 
400 DUART, I2C 4-Ch. 3.3 0~85 352-TBGA MPC8245ARZU400D-ND 67.21 61.32 57.99 MPC8245ARZU400D 
266 DUART, |2C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 85 352-TBGA MPC8245LVV266D-ND® 43.14 39.59 36.12 MPC8245LVV266D 
300 DUART, I2C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 85 352-TBGA MPC8245LVV300D-ND® 51.32 47.09 42.97 MPC8245LVV300D 
333 DUART, I2C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 85 352-TBGA MPC8245LVV333D-ND® 54.27 49.80 45.43 MPC8245LVV333D 
350 DUART, I2C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 85 352-TBGA MPC8245LVV350D-ND® 70.84 58.64 53.50 MPC8245LVV350D 
266 DUART, |2C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 85 352-TBGA MPC8245LZU266D-ND 39.59 36.12 34.16 MPC8245LZU266D 
300 DUART, |2C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 85 352-TBGA MPC8245LZU300D-ND 47.09 42.97 40.63 MPC8245LZU330D 
333 DUART, 12C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 85 352-TBGA MPC8245LZU333D-ND 49.79 45.43 42.97 MPC8245LZU333D 
266 DUART, I2C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 85 352-TBGA MPC8245TVV266D-ND® 62.20 51.48 46.97 MPC8245TVV266D 
300 DUART, I2C — 3.3 0~ 105 352-TBGA MPC8245TVV300D-ND® 66.72 61.22 55.85 MPC8245TVV300D 
333 DUART, I2C _ 3.3 -40 ~ 115 352-TBGA MPC8245TVV333D-ND® 78.19 64.72 59.04 MPC8245TVV333D 
350 DUART, |2C _ 3.3 -40 ~ 115 352-TBGA MPC8245TVV350D-ND® 87.67 75.07 70.96 MPC8245TVV350D 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-FPBGA | MPC8247CVRMIBA-ND® 32.90 30.19 27.54 MPC8247CVRMIBA 
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semiconductor 
Operating Operating 5 
Frequency Voltage Temperature Digi-Key Price Each Freescale 
(MHz) Features Timer (V) (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
400 SPI, 2C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~115 516-FPBGA | MPC8247CVRPIEA-ND® 37.17 34.11 31.12 MPC8247CVRPIEA 
400 SPI, l2C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-FPBGA | MPC8247CVRTIEA-ND® 44.60 40.93 37.34 MPC8247CVRTIEA 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~115 516-PBGA MPC8247CZOMIBA-ND 30.19 27.54 26.05 MPC8247CZQMIBA 
266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA | MPC8247VRMIBA-ND® 27.44 25.04 23.68 MPC8247VRMIBA 
300 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA | MPC8247VRPIEA-ND® 33.80 31.02 28.30 MPC8247VRPIEA 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA =| MPC8247VRTIEA-ND® 40.56 37.22 33.96 MPC8247VRTIEA 
266 SPI, |2C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8247ZQMIBA-ND 27.44 25.04 23.68 MPC8247ZQMIBA 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8247ZQTIEA-ND 37.21 33.96 32.11 MPC8247ZQTIEA 
266 SPI, |2C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-FPBGA | MPC8248CVRMIBA-ND® 38.26 31.67 28.89 MPC8248CVRMIBA 
300 SPI, l2C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-FPBGA _| MPC8248CVRPIEA-ND® 38.99 35.78 32.64 MPC8248CVRPIEA 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40~115 516-FPBGA | MPC8248CVRTIEA-ND® 46.80 42.95 39.18 MPC8248CVRTIEA 
266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA | MPC8248VRMIBA-ND® 31.37 28.78 26.26 MPC8248VRMIBA 
300 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA | MPC8248VRPIEA-ND® 35.47 32.54 29.69 MPC8248VRPIEA 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA =| MPC8248VRTIEA-ND® 42.53 39.03 35.61 MPC8248VRTIEA 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA _| MPC8248VRTMFA-ND® 43.73 39.90 37.74 MPC8248VRTMFA 
200 SPI, 12C, TDM, UTOPIA 4-Ch. 3.3 -40 ~115 516-PBGA MPC8250ACVRIHBC-ND® 59.38 54.49 49.71 MPC8250ACVRIHBC 
266 SPI, 12C, TDM, UTOPIA 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 480-TBGA MPC8250ACZUMHBC-ND 92.89 84.76 80.16 MPC8250ACZUMHBC 
200 SPI, 12C, TDM, UTOPIA 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8250AVRIHBC-ND® 53.98 49.53 45.19 MPC8250AVRIHBC 
300 12C, MIl, SPI, UART 4-Ch. 3.3 0~ 105 480-TBGA MPC8250AVVPIBC-ND® 101.25 92.90 84.76 MPC8250AVVPIBC 
266 12C, MIl, SPI, UART 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 480-TBGA MPC8250AZUMHBC-ND 84.44 77.04 72.86 MPC8250AZUMHBC. 
300 12C, MIl, SPI, UART 4-Ch. 3.3 -40 ~115 480-TBGA MPC8250AZUPIBC-ND 92.89 84.76 80.16 MPC8250AZUPIBC 
266 SPI, 12C, TDM, UTOPIA 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 480-TBGA MPC8255ACVVMHBB-ND® 144.24 115.79 109.45 MPC8255ACVVMHBB 
266 12C, MII, SPI, UTOPIA 4-Ch. 3.3 0~ 105 480-TBGA MPC8255AVVMHBB-ND® 131.12 105.26 99.50 MPC8255AVVMHBB 
266 12C, MII, SPI, TDM 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 480-TBGA MPC8260ACVVMHBB-ND@ 146.39 126.99 121.32 MPC8260ACVVMHBB 
266 12C, MIl, SPI, UTOPIA 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 480-TBGA MPC8260ACVVMIBB-ND® 152.91 132.64 126.72 MPC8260ACVVMIBB 
266 12C, Mil, SPI, UTOPIA 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 480-TBGA MPC8260ACZUMHBB-ND 133.23 121.56 114.96 MPC8260ACZUMHBB 
300 SPI, 12C, TDM, UTOPIA 4-Ch. 3.3 0~ 105 480-TBGA MPC8260AVVPIBB-ND® 146.39 126.99 121.32 MPC8260AVVPIBB 
300 12C, MIl, SPI, TDM 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 85 480-TBGA MPC8260AVVPJDB-ND® 153.12 139.71 125.50 MPC8260AVVPJDB 
266 12C, MIl, SPI, TDM 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 480-TBGA MPC8260AZUMHBB-ND 121.06 110.45 104.46 MPC8260AZUMHBB 
300 12C, MIl, SPI, TDM 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 480-TBGA MPC8260AZUPIBB-ND 133.76 122.04 115.42 MPC8260AZUPIBB 
300 12C, MIl, SPI, TDM 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 480-TBGA MPC8260AZUPJDB-ND 153.12 139.71 132.12 MPC8260AZUPJDB 
300 SPI, 12C, TDM, UTOPIA 4-Ch. 3.3 0~ 105 480-TBGA MPC8265AVVPIBC-ND® 163.62 141.93 135.60 MPC8265AVVPIBC 
266 SPI, |2C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-FPBGA =| MPC8270CVRMIBA-ND® 54.48 49.71 47.02 MPC8270CVRMIBA 
333 SPI, 20, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 480-FTBGA | MPC8270CVVQLDA-ND® 85.93 73.58 69.55 MPC8270CVVQLDA 
450 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 480-FTBGA | MPC8270CVVUPEA-ND® 97.67 89.61 81.76 MPC8270CVVUPEA 
266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40~115 516-PBGA MPC8270CZOMIBA-ND 54.48 49.71 47.02 MPC8270CZQMIBA 
450 SPI, 2C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 480-TBGA MPC8270CZUUPEA-ND 89.61 81.76 77.32 MPC8270CZUUPEA 
266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA | MPC8270VRMIBA-ND® 53.96 49.52 45.18 MPC8270VRMIBA 
333 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 480-FTBGA | MPC8270VVQLDA-ND® 78.09 66.86 63.21 MPC8270VVQLDA 
450 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0 ~ 105 480-FTBGA | MPC8270VVUPEA-ND® 88.80 81.48 74.34 MPC8270VVUPEA 
333 12C, MIl, SPI, UTOPIA, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 480-FTBGA | MPC8270ZUQLDA-ND 73.98 67.88 61.93 MPC8270ZUQLD 
450 [2C, MII, SPI, UTOPIA, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 480-FTBGA | MPC8270ZUUPEA-ND 88.80 81.48 74.34 MPC8270ZUUPE 
266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~115 516-FPBGA | MPC8271CVRMIBA-ND® 41.82 34.62 31.58 MPC8271CVRMIBA 
400 SPI, I2C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 516-FPBGA | MPC8271CVRTIEA-ND® 56.73 46.95 42.84 MPC8271CVRTIEA 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA | MPC8271VRTIEA-ND® 51.57 42.68 38.94 MPC8271VRTIEA 
266 SPI, I2C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40~115 516-FPBGA =| MPC8272CVRMIBA-ND® 36.09 32.93 31.14 MPC8272CVRMIBA 
266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA | MPC8272VRMIBA-ND® 39.66 32.83 29.95 MPC8272VRMIBA 
300 SPI, I2C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA | MPC8272VRPIEA-ND® 40.43 37.10 33.84 MPC8272VRPIEA 
400 SPI, |2C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA =| MPC8272VRTIEA-ND® 48.51 44.51 40.61 MPC8272VRTIEA 
400 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA | MPC8272VRTMFA-ND® 54.33 49.85 45.48 MPC8272VRTMFA 
266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~115 516-FPBGA | MPC8275CVRMIBA-ND® 83.59 71.58 67.66 MPC8275CVRMIBA 
266 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-FPBGA | MPC8275VRMIBA-ND® 71.98 66.05 60.26 MPC8275VRMIBA 
333 SPI, 20, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 480-FTBGA | MPC8280CVVQLDA-ND® 149.88 130.01 124.22 MPC8280CVVQLDA 
450 SPI, 12C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 115 480-FTBGA | MPC8280CVVUPEA-ND® 163.68 149.34 134.16 MPC8280CVVUPEA 
450 SPI, l2C, TDM, USB 4-Ch. 3.3 0 ~ 105 480-FTBGA _| MPC8280VVUPEA-ND® 148.80 135.76 121.96 MPC8280VVUPEA 
450 12C, MIl, SPI, UTOPIA, USB 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 480-FTBGA | MPC8280ZUUPEA-ND 148.80 135.76 121.96 MPC8280ZUUPE 
PowerQUICC™ II Pro Processors 
400 SPI, 12C, MIl, UART, USB, Ethernet, eTSEC 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8313CVRAFFB-ND@NEW! 26.54 22.22 21.02 MPC8313CVRAFFB 
400 SPI, 12C, MII, UART, USB, Ethernet, eTSEC 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8313CZOAFFB-ND@NEW! 26.54 22.22 21.02 MPC8313CZQAFFB 
400 SPI, 12C, MIl, UART, USB, Ethernet, eTSEC 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8313ECVRAFFB-ND@NEW! 30.53 25.56 24.17 MPC8313ECVRAFFB 
400 SPI, 12C, MIl, UART, USB, Ethernet, eTSEC 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8313ECZQAFFB-ND@NEW! 30.53 28.01 25.56 MPC8313ECZQAFFB 
400 SPI, 12C, MII, UART, USB, Ethernet, eTSEC 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8313EVRAFFB-ND@NEW! 26.54 22.22 21.02 MPC8313EVRAFFB 
400 SPI, 12C, MII, UART, USB, Ethernet, eTSEC 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8313EZQAFFB-ND® NEW! 26.54 24.36 22.22 MPC8313EZQAFFB 
400 SPI, 12C, MIl, UART, USB, Ethernet, eTSEC 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8313VRAFFB-ND® NEW! 23.08 19.32 18.27 MPC8313VRAFFB 
266 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8321CVRADDC-ND® 23.63 19.79 18.71 MPC8321CVRADDC 
333 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8321CVRAFDC-ND® 26.01 21.77 20.59 MPC8321CVRAFDC 
333 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8321CZQAFDC-ND® 26.01 21.77 20.59 MPC8321CZQAFDC 
266 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8321ECVRADDC-ND® 26.01 21.77 20.59 MPC8321ECVRADDC 
333 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8321ECVRAFDC-ND® 28.59 23.94 22.64 MPC8321ECVRAFDC 
266 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8321EVRADDC-ND® 22.62 18.94 17.91 MPC8321EVRADDC 
333 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8321EVRAFDC-ND® 24.86 20.81 19.68 MPC8321EVRAFDC 
266 Mil or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8321VRADDC-ND® 20.55 17.20 16.27 MPC8321VRADDC 
333 MII or RMII, TDM, DUART, I2C 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8321VRAFDC-ND® 22.62 18.94 17.91 MPC8321VRAFDC 
266 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8321ZQADDC-ND 20.55 17.20 16.27 MPC8321ZQADDC 
266 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8323CVRADDC-ND® 29.17 24.42 23.09 MPC8323CVRADDC 
333 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8323CVRAFDC-ND® 33.53 28.07 26.55 MPC8323CVRAFDC 
266 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8323ECVRADDC-ND® 32.10 26.87 25.41 MPC8323ECVRADDC 
333 MII or RMII, TDM, DUART, 12C 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 516-PBGA MPC8323ECVRAFDC-ND® 36.90 30.89 29.22 MPC8323ECVRFDC 
333 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-16 Bit 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8323EVRAFDC-ND® 32.10 26.87 24.14 MPC8323EVRAFDC 
266 MIl or RMII, TDM, DUART, 12C 4-16 Bit 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8323EZQADDC-ND 27.90 23.36 22.09 MPC8323EZQADDC 
333 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8323EZQAFDC-ND 32.10 26.87 24.14 MPC8323EZQAFDC 
333 Mil or RMII, TDM, DUART, SPI, 12C 4-16 Bit 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8323VRADDC-ND® 25.37 21.24 20.09 MPC8323VRADDC 
333 MIT or RMII, TDM, DUART, SPI, 120 4-16 Bit 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8323VRAFDC-ND® 29.17 24.42 23.09 MPC8323VRAFDC 
333 MIl or RMII, TDM, DUART, SPI, 12C 4-16 Bit 3.3 0~ 105 516-PBGA MPC8323ZQADDC-ND 25.37 21.24 20.09 MPC8323ZQADDC 
266 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 620-PBGA MPC8343CVRADDB-ND® 44.56 37.31 35.28 MPC8343CVRADDB 
400 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 620-PBGA MPC8343CVRAGDB-ND® 51.25 42.90 40.57 MPC8343CVRAGDB 
266 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 620-PBGA MPC8343ECVRADDB-ND® 61.25 42.90 40.57 MPC8343ECVRADDB 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 620-PBGA MPC8343ECVRAGDB-ND® 58.92 49.33 46.65 MPC8343ECVRAGDB 
266 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 620-PBGA MPC8343EVRADDB-ND® 46.57 38.99 36.87 MPC8343EVRADDB 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 620-PBGA MPC8343EVRAGDB-ND® 53.58 44.86 40.30 MPC8343EVRAGDB 
266 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 620-PBGA MPC8343VRADDB-ND® 40.50 33.91 32.07 MPC8343VRADDB 
400 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0 ~ 105 620-PBGA MPC8343VRAGDB-ND® 46.59 39.01 35.04 MPC8343VRAGDB 
266 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 620-PBGA MPC8347CVRADDB-ND® 51.46 43.08 40.74 MPC8347CVRADDB 
400 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 620-PBGA MPC8347CVRAGDB-ND® 48.67 46.03 43.72 MPC8347CVRAGDB 
400 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 672-TBGA MPC8347CVVAGDB-ND® 53.34 48.67 46.03 MPC8347CVVAGDB 
533 DUART, DUAL I2C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 672-TBGA MPC8347CVVAJFB-ND® 81.58 74.43 70.39 MPC8347CVVAJFB 
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266 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 620-PBGA MPC8347ECVRADDB-ND® 59.17 49.54 46.85 MPC8347ECVRADDB 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 620-PBGA MPC8347ECVRAGDB-ND® 66.85 55.97 52.93 MPC8347ECVRAGDB 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 672-TBGA MPC8347ECVVAGDB-ND® 66.85 55.97 52.93 MPC8347ECVVAGDB 
266 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 620-PBGA MPC8347EVRADDB-ND® 53.79 45.03 42.59 MPC8347EVRADDB 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0 ~ 105 620-PBGA MPC8347EVRAGDB-ND® 60.78 50.88 48.12 MPC8347EVRAGDB 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8347EVVAGDB-ND® 60.78 50.88 48.12 MPC8347EVVAGDB 
533 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8347EVVAJFB-ND® 92.93 77.80 73.58 MPC8347EVVAJFB 
667 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8347EVVALFB-ND@ 92.66 84.55 75.95 MPC8347EVVALFB 
266 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 620-PBGA MPC8347VRADDB-ND® 46.78 39.17 37.04 MPC8347VRADDB 
400 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 620-PBGA MPC8347VRAGDB-ND® 62.85 44.25 39.75 MPC8347VRAGDB 
400 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8347VVAGDB-ND® 62.85 44.25 41.85 MPC8347VVAGDB 
533 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8347VVAJFB-ND® 80.81 67.65 63.98 MPC8347VVAJFB 
667 DUART, DUAL 2C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8347VVALFB-ND® 87.82 73.52 69.53 MPC8347VVALFB 
400 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 672-TBGA MPC8349CVVAGDB-ND® 68.10 62.14 58.77 MPC8349CVVAGDB 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 672-TBGA MPC8349ECVVAGDB-ND® 85.35 71.45 67.57 MPC8349ECVVAGDB 
533 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 672-TBGA MPC8349ECVVAJDB-ND@ 97.40 81.53 77.1 MPC8349ECVVAJDB 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8349EVVAGDB-ND® 77.60 64.96 61.43 MPC8349EVVAGDB 
533 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8349EVVAJFB-ND® 101.84 85.25 80.63 MPC8349EVVAJFB 
667 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8349EVVALFB-ND® 110.65 92.63 87.60 MPC8349EVVALFB 
400 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0 ~ 105 672-TBGA MPC8349VVAGDB-ND® 67.48 56.49 53.43 MPC8349VVAGDB 
533 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8349VVAJFB-ND@ 88.55 74.13 66.59 MPC8349VVAJFB 
667 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 672-TBGA MPC8349VVALFB-ND® 96.21 80.54 76.17 MPC8349VVALFB 
400 12C, USB, USART, SPI 4-16 Bit 3.3 -55 ~ 150 740-TBGA MPC8358EVVAGDGA-ND® NEW! 69.78 58.42 52.48 MPC8358EVVAGDGA 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 740-TBGA MPC8358EZUAGDGA-ND® 64.03 58.42 55.25 MPC8358EZUAGDGA 
533 DUART, DUAL 2C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 -40 ~ 105 740-TBGA MPC8360CZUAJDG-ND 84.56 72.41 68.45 MPC8360CZUAJDG 
533 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 740-TBGA MPC8360EVVAJDG-ND® 88.41 75.70 71.56 MPC8360EVVAJDG 
400 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 740-TBGA MPC8360EVVAGDGA-ND® 69.86 63.74 60.28 MPC8360EVVAGDGA 
667 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 740-TBGA MPC8360EVVAJDGA-ND® 76.85 70.12 66.31 MPC8360EVVAJDGA 
533 Encryption Acceleration 4-16 Bit 3.3 0~ 105 740-TBGA MPC8360EZUAJDGA-ND® 76.85 70.12 66.31 MPC8360EZUAJDGA 
400 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 740-TBGA MPC8360VVAGDGA-ND® 60.76 55.44 52.43 MPC8360VVAGDGA 
533 DUART, DUAL 12C, SPI, 4-Ch. DMA 4-16 Bit 3.3 0~ 105 740-TBGA MPC8360VVAJDGA-ND® 66.82 60.97 57.66 MPC8360VVAJDGA 
400 SPI, 12C, UART, Ethernet 4-Ch. DMA 3.3 -40 ~ 125 689-PBGA MPC8377EVRAGD-ND® NEW! 50.41 45.99 41.32 MPC8377EVRAGD 
533 SPI, 12C, UART, Ethernet 4-Ch. DMA 3.3 -40 ~ 125 689-PBGA MPC8377EVRAJF-ND@ NEW! 55.45 50.60 45.45 MPC8377EVRAJF 
667 SPI, 12C, UART, Ethernet 4-Ch. DMA 3.3 -40 ~ 125 689-PBGA MPC8377EVRALG-ND® NEW! 63.02 57.50 51.66 MPC8377EVRALG 
400 SPI, 12C, UART, Ethernet 4-Ch. DMA 3.3 -40 ~ 125 689-PBGA MPC8378EVRAGD-ND® NEW! 50.41 45.99 41.32 MPC8378EVRAGD 
533 SPI, 12C, UART, Ethernet 4-Ch. DMA 3.3 -40 ~ 125 689-PBGA MPC8378EVRAJF-ND@® NEW! 55.45 50.60 45.45 MPC8378EVRAJF 
667 SPI, 12C, UART, Ethernet 4-Ch. DMA 3.3 -40 ~ 125 689-PBGA MPC8378EVRALG-ND@ NEW! 63.02 57.50 51.66 MPC8378EVRALG 
800 Mil, SPI, UART, USB 4-Ch. DMA 3.3 0~ 105 689-PBGA MPC8378EVRANG-ND@ NEW! 74.36 67.84 61.28 MPC8378EVRANG 
400 SPI, 12C, UART, Ethernet 4-Ch. DMA 3.3 -40 ~ 125 689-PBGA MPC8379EVRAGD-ND@ NEW! 60.49 55.20 49.58 MPC8379EVRAGD 
533 SPI, 12C, UART, Ethernet 4-Ch. DMA 3.3 -40 ~ 125 689-PBGA MPC8379EVRAJF-ND@ NEW! 66.56 60.73 54.55 MPC8379EVRAJF 
667 SPI, 12C, UART, Ethernet 4-Ch. DMA 3.3 -40 ~ 125 689-PBGA MPC8379EVRALG-ND® NEW! 75.62 69.00 61.98 MPC8379EVRALG 
800 Mil, SPI, UART, USB 4-Ch. DMA 3.3 0 ~ 105 689-PBGA MPC8379EVRANG-ND® NEW! 89.22 81.41 73.13 MPC8379EVRANG 

PowerQUICC™ III 

667 SPI, 120, DUART WDT 3.3 -40 ~ 105 783-FCPBGA | MPC8540CVT667JB-ND® 165.84 138.82 124.71 MPC8540CVT667JB 
667 SPI, 120, DUART WDT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA | MPC8540PX667LB-ND 138.33 126.21 119.36 MPC8540PX667LB 
833 SPI, 120, DUART WDT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA | MPC8540PX833LB-ND 159.08 145.14 137.26 MPC8540PX833LB 
667 SPI, 12C, DUART WDT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA | MPC8540VT667LB-ND@ 138.33 126.21 113.38 MPC8540VT667LB 
833 SPI, 120, DUART WDT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA | MPC8540VT833LB-ND@ 159.08 145.14 130.38 MPC8540VT833LB 
1000 SPI, 120, DUART WDT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA | MPC8540VTAQFB-ND® 190.90 174.17 164.72 MPC8540VTAQFB 
533 Encryption Acceleration = 3.3 -40 ~ 105 783-FCPBGA | MPC8541ECVTAJD-ND® 136.27 114.07 102.48 MPC8541ECVTAJD 
667 Encryption Acceleration _ 3.3 -40 ~ 105 783-FCPBGA | MPC8541ECVTALF-ND® 125.47 118.66 112.71 MPC8541ECVTALF 
533 Encryption Acceleration _— 3.3 0~ 105 783-FCPBGA | MPC8541EPXAJD-ND 113.66 103.70 98.07 MPC8541EPXAJD 
667 Encryption Acceleration = 3.3 0~ 105 783-FCPBGA | MPC8541EPXALF-ND 125.03 114.07 107.88 MPC8541EPXALF 
833 Encryption Acceleration _ 3.3 0~ 105 783-FCPBGA | MPC8541EPXAPF-ND 143.78 131.18 124.06 MPC8541EPXAPF 
533 Encryption Acceleration =— 3.3 0~ 105 783-FCPBGA | MPC8541EVTAJD-ND® 113.66 103.70 98.07 MPC8541EVTAJD 
667 Encryption Acceleration _ 3.3 0~ 105 783-FCPBGA | MPC8541EVTALF-ND® 136.27 125.03 114.07 MPC8541EVTALF 
833 Encryption Acceleration _— 3.3 0~ 105 783-FCPBGA | MPC8541EVTAPF-ND® 143.78 131.18 117.84 MPC8541EVTAPF 
1000 Encryption Acceleration = 3.3 0~ 105 783-FCPBGA | MPC8541EVTAQF-ND® 172.54 157.42 141.41 MPC8541EVTAQF 
833 SPI, 12C, DUART — 3.3 0~ 105 783-FCPBGA | MPC8541VTAPF-ND@ 136.59 124.62 117.86 MPC8541VTAPF 
800 12C, UART _ 3.3 0~ 105 783-FCPBGA | MPC8543VTANGB-ND®@ NEW! 126.20 115.79 105.64 MPC8543VTANGB 
800 DUART, DUAL I2C, JTAG WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA | MPC8544AVTANG-ND@ 125.90 107.80 101.91 MPC8544AVTANG 
1000 DUART, DUAL I2C, JTAG WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA | MPC8544AVTAQG-ND® 144.79 123.98 117.20 MPC8544AVTAQG 
1067 DUART, DUAL I2C, JTAG WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA _| MPC8544AVTARJ-ND@ 152.46 132.25 126.35 MPC8544AVTARJ 
667 DUART, DUAL 12C, JTAG WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA | MPC8544DVTALF-ND@ 120.43 103.12 97.48 MPC8544DVTALF 
800 DUART, DUAL I2C, JTAG WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA | MPC8544DVTANG-ND® 138.50 118.59 112.10 MPC8544DVTANG 
667 Encryption Acceleration WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA | MPC8544EAVTALF-ND® 120.43 103.12 97.48 MPC8544EAVTALF 
800 Encryption Acceleration WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA | MPC8544EAVTANG-ND® 138.50 118.59 112.10 MPC8544EAVTANG 
1000 Encryption Acceleration WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA _| MPC8544EAVTAQG-ND® 152.13 131.96 126.08 MPC8544EAVTAQG 
1067 Encryption Acceleration WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA | MPC8544EAVTARJ-ND® 167.71 145.47 138.99 MPC8544EAVTARJ 
667 Encryption Acceleration WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA | MPC8544EDVTALF-ND@ 132.47 113.42 107.22 MPC8544EDVTALF 
800 Encryption Acceleration WDT 3.3 0~ 105 783-FCBGA | MPC8544EDVTANG-ND@ 145.50 126.21 120.58 MPC8544EDVTANG 
533 12C, Mil, UART RT/WOT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA |MPC8545EPXAQGB-ND@ NEW! 137.38 125.34 118.54 MPC8545EPXAQGB 
533 12C, Mil, UART RT/WOT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA | MPC8545EPXATGB-ND® NEW! 151.47 138.20 130.70 MPC8545EPXATGB 
1000 Encryption Acceleration RT/WOT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA | MPC8548EPXAQGB-ND@ NEW! 158.20 144.34 136.51 MPC8548EPXAQGB 
1333 Encryption Acceleration RT/WOT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA |MPC8548EPXAUJB-ND® NEW! 183.45 173.50 165.71 MPC8548EPXAUJB 
1000 Encryption Acceleration RT/WOT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA |MPC8548EVTAQGB-ND® NEW! 172.43 158.21 144.34 MPC8548EVTAQGB 
1333 Encryption Acceleration RT/WOT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA | MPC8548EVTAUJB-ND® NEW! 219.15 183.45 164.80 MPC8548EVTAUJB 
1000 Encryption Acceleration RT/WOT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA _| MPC8548PXAQGB-ND® NEW! 152.52 145.69 134.32 MPC8548PXAQGB 
1333 Encryption Acceleration RT/WOT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA |MPC8548VTAUJB-ND® NEW! 208.72 174.72 156.95 MPC8548VTAUJB 
667 Encryption Acceleration RT/WOT 3.3 -40 ~ 105 783-FCPBGA | MPC8555ECPXALF-ND 151.28 138.02 130.53 MPC8555ECPXALF 
667 Encryption Acceleration RT/WOT 3.3 -40 ~ 105 783-FCPBGA | MPC855S5ECVTALF-ND® 151.28 138.02 123.99 MPC8555ECVTALF 
833 Encryption Acceleration RT/WOT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA | MPC8555EPXAPF-ND 158.17 144.31 136.48 MPC8555EPXAPF 
833 12C, Ethernet, HDLC RT/WOT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA | MPC8555EVTAPF-ND® 172.39 144.31 129.63 MPC8555EVTAPF. 
1000 12C, Ethernet, HDLC RT/WOT 3.3 0~ 105 783-FCPBGA | MPC8555EVTAQF-ND® 155.55 _- _ MPC8555EVTAQF 
667 12C, Ethernet, HDLC RT/WOT 3.3 -40 ~ 85 783-FCPBGA | MPC8560CVT667JB-ND® 182.59 166.59 149.65 MPC8560CVT667JB 
667 12C, Ethernet, HDLC RT/WOT 3.3 0~ 105 783-PBGA MPC8560PX667LB-ND 166.00 151.46 143.24 MPC8560PX667LB 
833 12C, Ethernet, HDLC RT/WOT 3.3 0~ 105 783-PBGA MPC8560PX833LB-ND 190.90 174.17 164.72 MPC8560PX833LB 
667 12C, Ethernet, HDLC RT/WOT 3.3 -40 ~ 105 783-FCPBGA | MPC8560VT667LB-ND@ 166.00 151.46 136.06 MPC8560VT667LB 
833 12C, Ethernet, HDLC RT/WOT 3.3 -40 ~ 105 783-FCPBGA | MPC8560VT833LB-ND® 190.90 174.17 156.46 MPC8560VT833LB 

M-CORE Processors — RoHS Compliant 
33 Dual, SCI, SPI 4-Ch. 2.7 ~3.6 -40 ~ 85 100-LQFP MMC2107CFCAF33-ND 23.36 21.44 19.56 MMC2107CFCAF33 
33 Dual, SCI, SPI 4-Ch. 2.7 ~ 3.6 -40 ~ 85 144-LQFP MMC2107CFCAG33-ND 23.36 21.44 19.56 MMC2107CFCAG33 
68K Family Processors 
16 ScP, TDM 4-Ch. 5 0~ 105 144-LQFP MC68302AG16C-ND® 33.10 25.97 24.46 MC68302AG16C 
16 SCP, TDM 4-Ch. 5 -40 ~ 120 144-LQFP. MC68302AG16VC-ND@ 41.36 31.43 30.56 MC68302AG16VC 
@ ROHS Compliant §CutTape + Tape and Reel (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 773 
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semiconductor 
Operating Operating 
Frequency Voltage Temperature Digi-Key Price Each Freescale 
(MHz) Features Timer (V) (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
20 SCP, TDM 4-Ch. 5 0~ 105 144-LQFP MC68302AG20C-ND® 36.74 27.92 27.15 MC68302AG20C 
25 ScP, TDM 4-Ch. 5 0~ 105 144-LQFP MC68302AG25C-ND® 40.39 30.70 29.85 MC68302AG25C 
33 ScP, TDM 4-Ch. 5 0~ 105 144-LQFP MC68302AG33C-ND® 40.17 33.46 31.48 MC68302AG33C 
16 ScP, TDM 4-Ch. 5 -40 ~ 120 144-LQFP MC68302CAG16VC-ND® 45.27 37.71 35.47 MC68302CAG16VC 
16 SCP, TDM 4-Ch. 5 0~70 132-PQFP MC68302EH16C-ND@ 34.00 26.67 25.12 MC68302EH16C 
20 SCP, TDM 4-Ch. 5: 0~ 105 132-PQFP MC68302EH20C-ND® 37.63 28.60 27.81 MC68302EH20C 
25 SCP, TDM 4-Ch. 5 0~ 105 132-PQFP MC68302EH25C-ND@ 41.31 31.39 30.52 MC68302EH25C 
16 ScP, TDM 4-Ch. 5 0~70 132-PGA MC68302RC16C-ND 88.55 — _ MC68302RC16C 
16 ScP, TDM 4-Ch. 3.3 -40 ~ 85 100-TQFP MC68LC302AF16CT-ND® 19.96 15.66 14.75 MC68LC302AF16CT 
16 ScP, TDM 4-Ch. 3.3 -40 ~ 105 100-LQFP MC68LC302AF16VCT-ND® 27.88 21.87 20.60 MC68LC302AF16VCT 
20 SCP, TDM 4-Ch. 3.3 -40 ~ 85 100-TQFP MC68LC302AF20CT-ND® 23.91 18.76 17.67 MC68LC302AF20CT 
25 SCI, Queued, SPI TPU 5 -40 ~ 85 132-PQFP MC68332ACEH25-ND® 24.93 22.88 20.88 MC68332ACEH25 
16 SCI, Queued, SPI TPU 5 -40 ~ 85 132-PQFP MC68332GCEH16-ND® 22.65 20.79 18.97 MC68332GCEH16 
16 SCI, Queued, SPI TPU 3.5 -40 ~ 85 144-LQFP MC68LK332ACAG16-ND® 20.72 19.02 17.35 MC68LK332ACAG16 
20 SCI, Queued, SPI TPU 5 -40 ~ 85 132-PQFP MC68332ACEH20-ND® 23.80 21.84 19.93 MC68332ACEH20 
16 — — 5 -40 ~ 85 132-PQFP MC68334GCEH16-ND® 21.33 19.47 18.41 MC68334GCEH16 
33 _ =— 5: -40 ~ 85 184-CQFP MC68EC040FE33A-ND 111.07 — _ MC68ECO40FE33A 
33 _ — 5 -40 ~ 85 179-PGA MC68EC040RC33A-ND 140.73 - _ MC68EC040RC33A 
25 _ _ 5) -40 ~ 85 179-PGA MC68LC040RC25A-ND® 152.01 _ _ MC68LCO40RC25A 
50 = = 3.3 -40 ~ 85 206-PGA MC68ECO60RC50-ND 130.87 = = MC68ECO60RC50 
16 _ — 5: -40 ~ 85 64-QFP MC68SECO00AA16-ND® 11.78 10.81 9.86 MC68SECOO0AA16 
16 SCI, Queued, SPI GPT 5 -40 ~ 85 144-LQFP MC68331CAG16-ND® 16.62 15.26 13.92 MC68331CAG16 
16 UART, SCP, TDM — 5: -40 ~ 85 144-LQFP MC68CK331CAG16-ND® 16.04 12.59 11.86 MC68CK331CAG16 
16 SCI, Queued, SPI GPT 5 -40 ~ 85 132-PQFP MC68331CEH16-ND@ 20.41 18.73 17.09 MC68331CEH16 
16 = - 5 -40 ~ 85 114-PGA MC68020RC16E-ND@ 154.20 = _ MC6802RC16E 
50 — — 5 -40 ~ 85 206-PGA MC68060RC50-ND 478.47 — — MC68060RC50 
16 DUART 2-16 Bit 3.3 ~ 5.0 -40 ~ 85 144-CQFP MC68340FE16E-ND@ 53.87 49.43 45.10 MC68340FE16E 
25 DUART 2-16 Bit 3.3 ~ 5.0 -40 ~ 85 144-CQFP MC68340FE25E-ND® 72.73 66.74 60.89 MC68340FE25E 
33 SPI, UART 4-Ch. 5 -40 ~ 85 240-PQFP MC68360AI25L-ND® 61.88 51.54 48.49 MC68360AI25L 
25 = = 5 -40 ~ 85 132-CQFP MC68ECO30FE25C-ND 49.90 45.79 41.78 MC68ECO30FE25C 
40 = — 5 0~70 132-CQFP MC68ECO30FE40C-ND 69.21 63.50 57.94 MC68ECO30FE40C 
20 SCP, DUART 3-Ch. 5: -40 ~ 85 144-TQFP MC68EN302AG20BT-ND® 41.90 34.90 32.84 MC68EN302AG20BT 
25 SCP, DUART 3-Ch. 5 -40 ~ 85 144-TQFP MC68EN302AG25BT-ND® 50.27 41.87 39.39 MC68EN302AG25BT 
25 UART, SPI, TDM 4-Ch. 5 -40 ~ 85 357-PBGA MC68EN360VR25L-ND® 69.99 56.68 54.84 MC68EN360VR25L 
16 = = 5 -40 ~ 85 68-PLCC MC68HCOO0EI16-ND® 13.23 12.15 10.48 MC68HCOO0EI16 
16 — — 5 0~70 68-PLCC MC68HCOO0EI16R2CT-ND@§ 13.23 10.01 9.23 MC68HCOO0EI16R2 
16 - _ 5 0~70 68-PLCC MC68HCO00EI16R2TR-ND OF 3035.25/250 MC68HCOO0EI16R2 
16 _ — 5 0~70 68-PLCC MC68HCOOOIE!16-ND® 23.17 21.15 19.00 MC68HCOOOIEN6 
16 - = 5 0~70 64-TOFP MC68SECOO0AA16R2CT-ND§ 11.78 8.91 8.22 MC68SECOO0AA16R2 
16 — = 5 0~70 64-TQFP MC68SECOO0AA16R2TR-ND Ft 6457.50/750 MC68SECOO0AA16R2 
@ RoHS Compliant §CutTape + Tape and Reel 
32-Bit Development Tools 
Digi-Key Price | Freescale Digi-Key Price | Freescale 
Device Numbers Series Part No. Each | Part No. Device Numbers Series Part No. Each | Part No. 
MCIMX27 i.MX MCIMX27IPCAM-ND® NEW! 2148.85 | MCIMX27IPCAM MPC8360E PowerQUICC II Pro | MPC8360E-RDK-ND® 1222.78 | MPC8360E-RDK 
MCF5211 ColdFire™ M5211DEMO-ND@ 107.22] M5211DEMO MCF5221X ColdFire M52211EVB-ND@ 323.85 | M52211EVB 
MCF5213 ColdFire M5213EVBE-ND@ 323.96 | M5213EVBE MCF5222X ColdFire M52221DEMO-ND® 128.89 | M52221DEMO 
MCF547X ColdFire M5474LITEKIT-ND 379.09] M5474LITEKIT MCF5222X ColdFire Meee Pelat ek 323.96 | MS2223EVB 
MCF548X ColdFire M5484LITEKITE-ND@ 379.09 | M5484LITEKITE MCGF5223x ColdFire MS2233DEMO-ND® 107.22 | MS2233DEMO 
MCF5223X ColdFire M52235EVB-ND® 323.85 | M52235EVB 
MEGSbGr Power PG (MRD GiEyE Supe steremmg) 510.00) MPCSS67EVBE MCF5225X ColdFire M52259DEMOKIT-ND@ NEW!| 52.78) M52259DEMOKIT 
MPC8313E PowerQUICC™ II Pro | MPC8313E-RDB-ND@ 365.98 | MPC8313E-RDB MCF52259 ColdFire M52259EVB-ND@ NEW! 338.02 | M52259EVB 
MPC8315E PowerQUICC II Pro | MPC8315E-RDB-ND NEW! 610.78 | MPC8315E-RDB MCF5445X ColdFire M54455EVB-ND@ 920.64 | M54455EVB 
MPC8323E PowerQUICC Il Pro | MPC8323E-RDB-ND® 488.38 | MPC8323E-RDB MCF5445X ColdFire M5485AFEE-ND® 298.20 | M5485AFEE 
MPC8349E PowerQUICC Il Pro _| MPC8349E-MITXE-ND® 855.58 | MPC8349E-MITXE MCF548X ColdFire M5485BFEE-ND@ 336.43 | M5485BFEE 
@ RoHS Compliant 
Oper. | Internal | Internal Supply 
A/D Freq. | Flash | RAM Voltage (V) | Timers- | Timers- | Timers- | Temperature | Digi-Key Price Each Freescale 
CAN Converter MHz | (Bytes) | (Bytes) Package Serial Min. ~ Max. | Channels | Number of | Size (Bit) (°C) Part No. al 25 100 Part No. 
Felix™ JM USB Microcontroller Family — RoHS Compliant 
CAN |12-Ch., 12-Bit) 50 64K 8K L-PQFP-G80 | SCI, SPI, 12C, USB, CAN] 2.7 ~5.5 6,2 4 16, 16 -40 ~ 85 MCF51JM64EVLK-ND 6.16 5.10 4.65 |MCF51JM64EVLK 
CAN |12-Ch.,12-Bit) 50 64K 8K L-PQFP-G44 | SCI, SPI, 12C, USB, CAN | 2.7~5.5 6,2 1 16, 16 -40 ~ 85 MCF51JM64VLD-ND 5.01 4.15 3.58 | MCF51JM64VLD 
— | 8-Ch.,12-Bit) 50 64K 8K | FL-PQFP-G64 | SCI, SPI, 120, USB, CAN | 2.7 ~5.5 4,2 1,1 16, 16 -40 ~ 85 MCF51JM64VLH-ND 5.14 4.26 3.88 | MCF51JM64VLH 
CAN |12-Ch.,12-Bit) 50 64K 8K L-PQFP-G80 | SCI, SPI, 12C, USB, CAN | 2.7~5.5 6,2 1,1 16, 16 -40 ~ 85 MCF51JM64VLK-ND 5.29 4.38 4.00 | MCF51JM64VLK 
CAN |12-Ch., 12-Bit] 50 64K 8K PQFP-G64_| SCI, SPI, 120, USB, CAN | 2.7 ~ 5.5 6,2 At 16, 16 -40 ~ 85 MCF51JM64VQH-ND 5.14 4.26 3.67 | MCF51JM64VQH 
CAN |12-Ch., 12-Bit) 50 64K 8K L-PQFP-G80 | SCI, SPI, 12C, USB, CAN | 2.7 ~5.5 6,2 1 16, 16 -40 ~ 85 MCF51JM128EVLK-ND 6.69 5.54 5.05 =| MCF51JM128EVL 
CAN |12-Ch.,12-Bit) 50 64K 8K L-PQFP-G44 | SCI, SPI, 12C, USB, CAN | 2.7 ~5.5 6,2 1,1 16, 16 -40 ~ 85 MCF51JM128VLD-ND 5.52 4.57 3.95 | MCF51JM128VLD 
— | 8-Ch.,12-Bit) 50 64K 8K | FL-PQFP-G64 | SCI, SPI, I2C, USB, CAN | 2.7 ~5.5 4,2 1,1 16, 16 -40 ~ 85 MCF51JM128VLH-ND 5.65 4.68 4.27 | MCF51JM128VLH 
CAN |12-Ch.,12-Bit) 50 64K 8K L-PQFP-G80 | SCI, SPI, 12C, USB, CAN | 2.7 ~5.5 6,2 A 16, 16 -40 ~ 85 MCF51JM128VLK-ND 5.82 4.82 4.40  |MCF51JM128VLH 
CAN |12-Ch.,12-Bit] 50 64K 8K PQFP-G64_| SCI, SPI, I2C, USB, CAN | 2.7 ~ 5.5 6,2 11 16, 16 -40 ~ 85 MCF51JM128VQH-ND 5.65 4.68 4.04 | MCF51JM128VQH 


Flexis™ Microcontroller Series 


The DEMOQE128 is a low-cost development system designed for demonstrating, evaluating and debugging The EVBQE128 Evaluation Board has been designed for the evaluation, demonstration and debugging of 
the Freescale MC9S08QE128 and MCF51QE128 microcontrollers. The board supports two interchangeable the Freescale Flexis QE128 Microcontrollers (MC9SO8QE128 and MCF51QE128). The EVBQE128 can be 
plug-in daughter cards to quickly evaluate the 8-bit S08 and 32-bit ColdFire™ V1QE128 microcontrollers. used as a standalone application or can be controlled by a host PC via its built-in microDART™ interface. 


DEMOQE128-ND... 


- $107.22 EVBQE128-ND . --. $352.01 


Flexis™ JM Development Tools 


The DEMOMN is a cost-effective kit enabling quick microcontroller evaluation. The kit includes a DEMOJM The EVB51JM128 is a low-cost development system for the Freescale MCF51JM128 ColdFire® microcon- 
base board, a red MCF51JM128 daughter card, and a green MC9SO8JM60 daughter card. The included kit troller, which is a part of the Freescale FLEXIS Microcontroller Continuum. 

can first be used to demonstrate the features of the MC9SO8JME60 devices, starting with an on-chip USB 
device controller and transceiver. Then, move to MCF51JM128 with an on-chip USB host and device dual- 


CodeWarrior Development Tools provide support for quick and easy application development and debug. 


role controller. EVES TIMI 2B NDS io sterie eo cia sites tela anda sindsle unig ddadtee nmal kad oa nndinls aad ol auine a shes jan geeahesloam $352.01 
DEMOUMEND si itscteccuatsteetncus iss chalesana lene celtsdsalsh cin iedsas siied neh Ae aitee unis Ati a ana eaiteeka $107.22 (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW! Tower System 


The Tower System is a modular and reconfigurable development platform designed to speed your time to 
market and reduce your hardware investment. This modular approach allows you to design and develop 
embedded systems for many different applications. 

Each module in the Tower System is sold individually or as a complete kit. Over time, new modules and kits 
will become available as part of the Tower System. With hardware schematics provided, you can even design 
your own custom module. 

TWR-MCFS51CN-KIT: This module is part of the Freescale Tower System, a modular development platform 
that enables rapid prototyping and tool re-use through reconfigurable hardware. Includes TWR-MCFS51CN, 
TWR-SER and TWR-ELEV. 


MPC744X High Performance PowerPC Processor 


a fr eescale 32-Bit Microcontrollers (cont) 


TWR-MCF51CN: MCF51CN V1 ColdFire® Ethernet Module, USB cable, interactive DVD with instructions, 
software, tutorials and more. Lab Tutorials and Quick Start Guide included. 

TWR-SER: Serial module for the tower system features Ethernet, USB, RS232/485, and CAN. Includes 
Ethernet cable and USB cable. 


TWR-ELEV: Elevator boards for the tower system. Two I/O boards included. 


TWR-MCF51CN-KIT-ND .. .. $98.73 
TWR-MCF51CN-ND .- $38.89 
TWR-SER-ND... .- $48.87 
TWR-ELEV-ND . .- $28.92 


The MPC744X processor is a high-performance, low-power, 32-Bit implementation of the RISC architecture. Features include 512KB of on-chip L2 cache, a 64-Bit bus interface and a full 128-Bit AltiVec™ technology. MP- 


C744Xprocessors are ideal for leading-edge computing, embedded and signal processing applications. 


Bus Frequency Cache Operating Core L2 Cache Digi-Key Price Each Freescale 
(MHz) (KB) Frequency Voltage (KB) Package Part No. i 25 100 Part No. 
167 576 733 11 512 360-FCCLGA MC7447AVS733NB-ND 114.44 97.99 92.63 |MC7447AVS733NB 
167 576 1000 1.3 512 360-FCCLGA MC7447AVS1000LB-ND 146.28 131.13 121.23 |MC7447AVS1000LB 
167 576 1000 11 512 360-FCCLGA MC7447AVS1000NB-ND 165.56 143.62 137.21 |MC7447AVS1000NB 
167 576 1333 Pal 512 360-FCCLGA MC7447AVS1333LB-ND 357.73 326.38 293.19 |MC7447AVS1333LB 
167 576 1000 11 512 360-FCCBGA MC7447AHX1000NB-ND 176.79 161.30 152.54 |MC7447AHX1000NB 
167 576 1420 11 512 360-FCCBGA MC7447AHX1420LB-ND 435.77 397.58 376.00 |MC7447AHX1420LB 
167 576 600 iB 512 360-FCCBGA MC7447AHX600NB-ND 85.81 78.30 74.05 |MC7447AHX600NB 
167 576 1000 11 512 360-FCCBGA MC7447ATHX1000NB-ND 333.34 304.13 287.62 |MC7447ATHX1000NB 
167 576 1167 1 512 360-FCCBGA MC7447ATHX1167NB-ND 559.36 510.34 482.64 |MC7447ATHX1167NB 
- 576 1000 11 512 360-FCCBGA MC7447AVU1000NB-ND 176.79 161.30 152.54 |MC7447AVU1000NB 
200 32 1267 1.3 1M 360-FCCBGA MC7448HX1267ND-ND 417.23 371.52 363.34 |MC7448HX1267ND 
200 32 1400 13 1M 360-FCCBGA MC7448HX1400ND-ND 399.65 355.86 348.03 |MC7448HX1400ND 
200 32 1267 1.3 1M 360-FCCBGA MC7448THX1267ND-ND 614.55 535.17 — |MC7448THX1267ND 
200 32 1400 1.6 1M 360-FCCBGA MC7448VU1400ND-ND 399.65 355.86 348.03 | MC7448VU1400ND 


NEW! XMOS 


XC-1 Developement Kit 


The XC-1 Development Kit is a quick and cost effective route to trying out your design ideas using XMOS 
chips. The kit includes the XC-1 Development Card, USB programming/power cable, and access to the 
online development tools, tutorials and documentation. 

Features: 

* XS1-G4 four-XCore™ 400MHz device: 1600MIPS, 256KB RAM, 32KB OTP 

Development board features: 

* USB power and host debugger connection »* Four pushbutton and LED pairs * 12 bi-color LEDs 
«Integrated speaker (can be driven via software DAC) * 60 pins user I/O expansion from two XCores™ 
* Two external port expansion connections * Credit card sized (85 x 54 mm) 

Complete development tool suite: 

*C and XC compilers, linker and mapper * Simulator, visualization tools and in-circuit visual debugger 
Tutorial suite with examples: 

* Clock/Countdown timer, audio synthesiser, reaction game and more 

880-1013-ND (XCARD XC-1) 


XC-3 Developement Kit 


The XC-3 is an Event-Driven Processor development board that can be used as a LED tile controller. It 
comprises a single XS1-G4 device, two LED module connectors, two 10/100-BASE-T Ethernet transceiver 
units, 4Mbits SPI flash memory, one press-button. A GPIO header is provided for connecting additional 
components, and an XSYS connector can be used to interface the card with a PC. 


The XC-3 Development Kit also includes a power supply and XTAG connector for booting the device from a 
PC. The card is fitted with four plastic feet, which can be removed to provide access to mounting holes for 
product integration. 


$80-1015:ND(XCARD XC*3) ii. aise cccssccrsecaagednosudaditeas se taatedeasecnnsaacnaedadaedendesinadioanaas $149.00 


XCORE Processors 


XC-2 Ethernet Kit 


The XC-2 Ethernet Kit provides a rapid and cost effective route for developing ethernet connected designs in 
XMOS silicon. Based around the four-core XS1-G4 programmable device from XMOS, the XC-2 Kit provides 
the hardware needed to connect to a 10/100 Ethernet system using an RJ45 socket. 

XC-2 Card Features: 

* XS1-G4 four-XCore™ 400MHz device: 1600 MIPS, 256KB RAM, 32KB OTP »*RJ45 ethernet socket 
* Two pushbuttons * 10 user LEDs ° 84 pins user I/O expansion total from four XCores « External link and 
XSYS debug interface * Credit card size (85 x 54 mm) 

XTAG Connector 

USB Cable 

5V external PSU 

Comprehensive software development tool suite: * XC, C and C++ compilers, linker, and mapper * Simulator 
and visual debugger * Supports Windows XP SP2, Red Hat Linux 4.6 and OS X 10.4 

Example software available as source code 

880-1014-ND (XCARD XC-2) ..... 0... e cece cece ene ncn encne ee eneeeeneensnee sneer eneen snes $149.00 


XS1-G Development Kit 


The XS1-G Development Kit (XDK) is a complete and fun hardware/software development environment that 
provides the fastest way to start exploring Software Defined Silicon. Based on the XMOS XS1-G4 device, 
the XDK provides a quick and easy way develop a wide range of products and applications. 

Features: 

* XS1-G4 four-XCore 400MHz device: 1600 MIPS * QVGA color touch screen TFT LCD * High performance 
stereo audio ADC/DAC »* 10/100 Ethernet interface * SD card slot (card included) * USB connectivity 
* 512KB asynchronous SRAM * 96 pins I/O expansion from two XCores, via 0.1” IDC headers * XMOS link 
channel connections 

880-1012-ND (XS1-G*DK (ADK) oii5. ccs serceseciasecasediabesaases sage daabediapedenseaeasedeanedeaae dine $1000.00 


Temperature Digi-Key Price Each XMOS 
XCore MIPS Threads Memory User /O Grade Package Part No. 1 100 500 Part No. 

1 400 8 64KB RAM 36 °c ~ 70°C 64-LQPF 880-1000-ND 7.50 6.40 5.60 |XS1-LO1A-LQ64-C4 

1 400 8 64KB RAM 36 -40°C ~ 85°C 64-LQPF 880-1001-ND 8.30 7.15 6.20 | XS1-L01A-LQ64-14 

1 400 8 64KB RAM 64 °c ~ 70°C 128-TQFP 880-1002-ND 8.70 7.40 6.50 | XS1-L01A-TQ128-C4 
1 400 8 64KB RAM 64 -40°C ~ 85°C 128-TQFP. 880-1003-ND 9.50 8.30 7.20 |XS1-L01A-TQ128-14 
2 800 16 128K SRAM 44 orc ~ 70°C 144-PBGA 880-1004-ND 15.10 12.80 11.30 | XS1-LO2A-QF124-C4 
2 800 16 128K SRAM 44 -40°C ~ 85°C 144-PBGA 880-1005-ND 17.40 14.72 13.00 | XS1-LO2A-QF124-14 
2 800 16 128K SRAM 44 orc ~ 70°C 144-PBGA 880-1006-ND 15.10 12.80 11.30 |XS1-G02B-FB144-C4 
2 800 16 128K SRAM 44 -40°C ~ 85°C 144-PBGA 880-1007-ND 17.40 14.70 13.00 | XS1-G02B-FB144-14 
4 1600 32 256K SRAM 88 orc ~ 70°C 144-PBGA 880-1008-ND 20.90 17.80 15.70 |XS1-G04B-FB144-C4 
4 1600 32 256K SRAM 88 -40°C ~ 85°C 144-PBGA 880-1009-ND 24.00 20.50 18.10 | XS1-G04B-FB144-14 
4 1600 32 256K SRAM 256 orc ~ 70°C 512-PBGA 880-1010-ND 31.30 26.60 23.50 |XS1-GO4B-FB512-C4 
4 1600 32 256K SRAM 256 -40°C ~ 85°C 512-PBGA 880-1011-ND 36.00 30.60 27.00 _|XS1-G04B-FB512-14 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Di 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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semiconductor 
Prog. | Prog. Flash RAM Boot Operating Bus 
Flash | RAM | (Data) | (Data) | Flash Voltage Freq. Digi-Key Price Each Freescale 
(16-Bit) | (16-Bit) | (16-Bit) | (16-Bit) | (16-Bit) | Timers | 1/0 Serial A/D PWM (V) (MHz) | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
_ 12K 2K _ 4 26 SCI, SPI, 12C 3-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3~3.6 32 32-LQFP | MC56F8011VFAE-ND 5.48 3.52 3.32 | MC56F8011VFAE 
= — 16K 4K _ 4 26 SCI, SPI, 126 3-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3~3.6 32 32-LQFP | MC56F8013VFAE-ND 5.90 3.79 3.58 | MC56F8013VFAE 
1K 2K 1K 2K 8 1 SPI, SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 48-LQFP | DSP56F801FA60E-ND 6.58 5.45 4.97 | DSP56F801FA60E 
8K 1K 2K 1K 2K 8 an SPI, SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 80 48-LQFP | DSP56F801FA80E-ND 7.24 6.00 5.47 | DSP56F801FA80E 
1K 2K 1K 2K 8 4 SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 32-LQFP | DSP56F802TAGOE-ND 5.71 4.32 4.08 | DSP56F802TAGOE 
0.5K 4K 2K 2K 16 16 SPI, SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 80 100-LQFP | DSP56F803BU80E-ND 13.08 12.01 10.95 | DSP56F803BU80E 
31.5K | 0.5K 4K 2K 2K 16 32 SPI, 2 SCI 8-Ch., 12-Bit | (2) 6-Ch. 3.3 80 144-LQFP | DSP56F805FV80E-ND 14.52 13.32 11.50 | DSP56F805FV80E 
0.5K 2K 4K 2K 4,1T0D 16 2 SPI, 2 SCI, SSI _ = 2.5/3.3 80 100-LQFP | DSP56F826BU80E-ND 1710 15.69 14.32 |DSP56F826BU80E 
4K 8K 8K 8K 8 21 SCI, SPI 6-Ch., 12-Bit — 3.3 40 48-LQFP | MC56F8122VFAE-ND 6.98 5.76 5.27 | MC56F8122VFAE 
4K 8K 8K 8K 8 27 SCI, SPI 8-Ch., 12-Bit — 3.3 40 64-LQFP | MC56F8123VFBE-ND 7.22 5.95 5.44 | MC56F8123VFBE 
30K 4K 8K 8K 8K 8 21 SCI, SPI 6-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 48-LQFP | MC56F8322MFAE-ND 10.38 8.60 7.84 | MC56F8322MFAE 
4K 8K 8K 8K 8 21 SCI, SPI 6-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 48-LQFP | MC56F8322VFAE-ND 8.87 7.35 6.71 | MC56F8322VFAE 
4K 8K 8K 8K 8 27 SCI, SPI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 64-LQFP | MC56F8323MFBE-ND 9.63 8.84 8.07 | MC56F8323MFBE 
4K 8K 8K 8K 8 27 SCI, SPI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 64-LOQFP | MC56F8323VFBE-ND 9.17 7.60 6.93 | MC56F8323VFBE 
60K 2K 8K 4K 2K 16 32 SPI, 2 SCI 16-Ch., 12-Bit | (2) 6-Ch. 3.3 80 160-LQFP | DSP56F807PY80E-ND 17.27, 15.85 = 14.46 _ | DSP56F807PY80E 
4K 8K 8K 8K 8 49 2 SCI, 2 SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3~3.6 40 128-LQFP | MC56F8135VFGE-ND 10.56 7.65 7.24 |MC56F8135VFGE 
4K 8K 8K 8K 16 49 2 SCI, 2 SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3~3.6 60 128-LQFP | MC56F8335MFGE-ND 13.90 11.64 = 11.01 | MC56F8335MFGE 
64K 4K 8K 8K 8K 16 49 2 SCI, 2 SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3~3.6 60 128-LQFP | MC56F8335VFGE-ND 11.70 9.80 9.27 | MC56F8335VFGE 
8K 64K 8K — 4 39 SCI, SPI, 12C 4-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3~3.6 32 48-LQFP | MC56F8036VLF-ND 6.37 4.62 4.37 | MC56F8036VLF 
8K 64K 8K _ 8 53 SCI, SPI, 12C 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3~3.6 32 64-LQFP | MC56F8037VLH-ND 6.82 4.94 4.67 | MC56F8037VLH 
4K 8K 8K 8K 8 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 128-LQFP | MC56F8145VFGE-ND 10.19 9.35 8.53 | MC56F8145VFGE 
4K 8K 8K 8K 8 62 2 SCI, 2 SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3~3.6 40 144-LQFP | MC56F8146VFVE-ND 10.26 8.60 8.13 | MC56F8146VFVE 
4K 8K 8K 8K 8 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 160-LQFP | MC56F8147VPYE-ND 10.90 10.00 9.13 | MC56F8147VPYE 
4K 8K 8K 8K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8345MFGE-ND 15.57 14.29 13.04 | MC56F8345MFGE 
128K 4K 8K 8K 8K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8345VFGE-ND 13.08 12.01 10.95 | MC56F8345VFGE 
4K 8K 8K 8K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8346MFVE-ND 15.78 14.48 13.21 | MC56F8346MFVE 
4K 8K 8K 8K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8346VFVE-ND 13.18 12.09 10.44 | MC56F8346VFVE 
4K 8K 8K 8K 16 76 2SCl, 2 SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3~3.6 60 160-LQFP | MC56F8347MPYE-ND 17.04 14.27, 13.50 | MC56F8347MPYE 
4K 8K 8K 8K 16 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 160-LQFP | MC56F8347VPYE-ND 14.00 12.85 = 11.09 | MC56F8347VPYE 
4K 8K 16K 16K 10 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3~3.6 40 128-LQFP | MC56F8155VFGE-ND 13.52 11.32 10.71 | MC56F8155VFGE 
4K 8K 16K 16K 10 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3~3.6 60 160-LQFP | MC56F8157VPYE-ND 14.65 12.27 11.60 | MC56F8157VPYE 
4K 8K 16K 16K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8355MFGE-ND 20.11 18.45 16.84 | MC56F8355MFGE 
256K 4K 8K 16K 16K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8355VFGE-ND 17.29 15.87 = 14.48 | MC56F8355VFGE 
4K 8K 16K 16K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8356MFVE-ND 20.38 18.70 17.06 | MC56F8356MFVE 
4K 8K 16K 16K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8356VFVE-ND 17.41 15.98 14.58 | MC56F8356VFVE 
4K 8K 16K 16K 16 76 2 SCI, 2 SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3~3.6 60 160-LQFP | MC56F8357MPYE-ND 20.01 18.26 = 17.27 |MC56F8357MPYE 
4K 8K 16K 16K 16 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 160-LQFP | MC56F8357VPYE-ND 18.73 17.19 15.68 | MC56F8357VPYE 
4K 32K 32K 32K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8365MFGE-ND 27.75 25.46 23.23 | MC56F8365MFGE 
4K 32K 32K 32K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8365VFGE-ND 24.40 22.39 20.43 | MC56F8365VFGE 
519K 4K 32K 32K 32K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8366MFVE-ND 28.05 25.74 23.49 | MC56F8366MFVE 
4K 32K 32K 32K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8366VFVE-ND 24.55 22.53 20.56 | MC5S6F8366VFVE 
4K 32K 32K 32K 16 76 2SCl, 2 SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3~3.6 60 160-LQFP | MC56F8367MPYE-ND 27.22 24.84 = 23.49 | MC56F8367MPYE 
4K 32K 32K 32K 16 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 160-LQFP | MC56F8367VPYE-ND 25.64 23.53 21.47 | MC56F8367VPYE 
Evaluation Boards 
Evaluation Module for 56F802X/S6F803X MC56F8037EVM-ND 215.65/1 MC56F8037EVM 
Evaluation Module for 56F8367 family of DSC’s MC56F8367EVME-ND 323.96/1 MC56F8367EVME 
Digital Signal Processors 
Operating Bus ; 
On Chip Bootstrap Other Voltage Frequency Digi-Key Price Each Freescale 
RAM ROM Timer 0 Serial Features (V) (MHz) Package Part No. il 25 100 Part No. 
= 3 4-Ports ESAI, SHI On-Chip Emulation 3.3 120 144-LQFP DSPB56362AG120-ND® 11.70 9.80 9.27 | DSPB56362AG120 
= _ 1 3-Ports ESAI, SHI On-Chip Emulation 3.3 100 100-LQFP DSPB56364AF100-ND® 9.83 6.71 6.39 | DSPB56364AF100 
— 3 5-Ports ESAI, SHI On-Chip Emulation 3.3 120 144-LQFP DSPB56366AG120-ND® 19.43 15.25 14.36 | DSPB56366AG120 
1K 4 41 SCI, SPI, SSI On-Chip Emulation 3.3 120 128-LQFP DSP56853FGE-ND® 10.87 7.88 7.45 | DSP56853FGE 
as 1K 4 18 SCI, SSI On-Chip Emulation 3.3 120 100-LQFP DSP56855BUE-ND® 10.95 9.17 8.68 | DSP56855BUE 
3K 3 42 2-ESSI DMA, JTAG 3.3 80 208-LQFP DSP56301AG80-ND® 56.78 47.29 44.49 | DSP56301AG80 
- 3K 3 42 2-ESSI, SCI PCI, ISA, JTAG 3.3 100 252-BGA DSP56301VF100-ND 60.14 50.09 47.13 | DSP56301VF100 
1K 4 47 ISSI, SCI, SPI DMA Controller 1.8-3.3 120 100-LQFP DSP56857BUE-ND® 11.80 10.83 9.34 | DSP56857BUE 
eax 1K 4 47 ISSI, SCI, SPI DMA Controller 1.8-3.3 120 144-LQFP DSP56858FVE-ND® 12.43 11.41 10.41 ) DSP56858FVE 
128K 192 3 5 2-ESSI, SCI On-Chip Emulation 3.3 100 144-TQFP DSP56303AG100-ND® 31.19 24.46 23.04 | DSP56303AG100 
2K 4 66 HDLC, SPI DMA Controller 3.3 250 332-FCPBGA |MSC8101VT1375F-ND® 129.19 110.62 104.57 | MSC8101VT1375F 
512K 2K 4 66 HDLC, SPI DMA Controller 3.3 250 332-FCPBGA |MSC8101VT1500F-ND® 150.11 128.53 121.50 | MSC8101VT1500F 
2K 4 66 HDLC, SPI DMA Controller 3.3 300 332-FCPBGA |MSC8103VT1200F-ND@ 122.10 104.55 98.83 | MSC8103VT1200F 
4K 32 32 TDM, !2C DMA Controller 3.3 300 431-FCPBGA | MSC8122TVT4800V-ND® 151.84 127.11 114.18 | MSC8122TVT4800V 
4K 32 32 TDM, !2C DMA Controller 3.3 400 431-FCPBGA |MSC8122TVT6400V-ND® 166.91 139.72 125.52 | MSC8122TVT6400V 
ae 4K 32 32 TDM, !2¢ DMA Controller 3.3 500 431-FCPBGA |MSC8122VT8000-ND® 192.42 161.07 144.70 | MSC8122VT8000 
4K 32 32 TDM, !2C DMA Controller 3.3 400 431-FCPBGA |MSC8126TVT6400-ND® 175.26 146.71 131.79 | MSC8126TVT6400 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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semiconductor 


DSP56L307EVM Kit 


The DSP56L307 Evaluation Module (EVM) is used to demonstrate the abilities of the DSP56L307 and pro- 
vide a hardware tool allowing the development of applications that use the DSP56L307. It is an evaluation 
module board that includes a DSP56L307 part, peripheral expansion connectors, external memory and a 
voice codec. The peripheral expansion connectors are used for signal monitoring and user-feature expand- 
ability. The DSP56L307EVM is used to facilitate the evaluation of various features of the DSP56L307. It can 
be used to develop real-time software and hardware products based on the DSP56L307. It provides the 
features necessary for a user to write and debug software, to demonstrate the functionality of that software 
and to be able to interface with the customer's application specific device(s). The DSP56L307EVM is flexible 
enough to allow the user to fully exploit the features of the DSP56L307. 

Kit Contents: 

* DS56L307EVM board 

Parallel port extender cable 

* Plastic standoffs and plastic screws 

¢ Power supply, 12V, 1.2 Amps 

* Suite56 Software Development Tools CD-ROM 

* Documentation CD-ROM 


DSPSGLSO7ZEVIMAND oo in stiisn siecs atsdasaesiadinia deenbtdean aesinnhabana ding Qedeneendeedaanad saad anneal ah $430.85 


CodeWarrior™ Software 


This industry-leading Integrated Development Environment (IDE) enables the engineer to generate highly 
optimized, ANSI-Compliant C and Assembly code. 


Features: ¢ Processor Expert generator for on-chip peripherals * Full Chip simulation « Includes assembler, 
linker, debugger and flash programmer 


The Dongle allows for a single node-lock copy of CodeWarrior™ to be used on multiple computers. 


License | Complier | Digi-Key Price Freescale 
Type Code Size | Part No. Each Part No. 
Node Unlimited | CWS-H08-STDED-CX-ND 3107.41 CWS-H08-STDED-CX 
= = CWH-DONGLE-ND 111.92 CWH-DONGLE 


DSP56309EVM Kit 


The DSP56309 Evaluation Module (DSP56309EVM) is a low-cost platform for developing real-time software 
and hardware products to support a new generation of wireless, telecommunications and multimedia 
applications. The DSP56309EVM targets applications requiring a large amount of on-chip memory, such 
as wireless infrastructure applications. PC compatible computer (Pentium-90 MHz or higher) running 
Windows 95 (or higher) with an RS-232 serial port. Requires Power supply 7-9 VDC, 500mA, (not included) 
(recommended Digi-Key part number T353-P5P-ND). 


Kit Contents: 

* DSP56309EVM Board 

¢ GUI Debugger Software Disk 

* DSP56309EVM User's Manual and Other Documentation 


« Assembler Linker-Test files disk 


DSPS6Z0SEVMEND cits sasnsnucictadinncassadeensuewitidyeendlseed gegnegliatieuamnae sada gnnaene ties dnaeaas $336.73 


Demo Board for 56F8013 


The 56F8013 Demonstration Board is an evaluation module board that includes a 56F8013 digital signal 
controller, RS-232 interface, user LEDs, user pushbutton switches and a daughter card connector. The 
daughter card connector allows signal monitoring and expandability of user features. 


Kit Contents: 

¢ Installation Guide 

¢ Demonstration Board 

* CodeWarrior™ Software 
¢ Adapter cable 

« Resource CD-ROM 


DEMOS56F8013-EE-ND - $81.17 


a ® . . 
Panasonic. Flash Microcontrollers — 8-Bit 
The MN101C series of 8-bit single-chip microcontroller incorporates multiple types of peripheral functions. This chip series is well suited for camera, VCR, MD, TV, CD, LD, printer, telephone, home automation products, 
pager, air conditioner, PPC remote control, fax machine, musical instrument and other applications. The MN101C series brings to embedded microcontroller applications flexible, optimized hardware configurations and 
simple efficient instruction set. 
RAM | Flash | Timer/ vo Speed Operating Serial AID D/A Digi-Key Price Each 
(Bytes) | (Bytes) | Counter Pins (us) Voltage Interfaces Interrupts Pins Pins LCD Package |Part No. 1 25 100 
0.1 3.0 ~ 3.6 Synchronous Type/UART x 2 
8-Bit x 5 0.118 2.7~3.6 Synchronous Type/ _ SEG 12 if 
1.5K 32K 16-Bit x 2 39 0.235 18-36 Single-Master I2C x 1 22 7 COM 4 48-TQFP |MN101CF78AXN-ND 9.41 8.48 7.52 
62.5 1.8~3.6 I?C Slave x 1 
04 25-36 Synchronous Type/UART x 2 
8-Bit x 5 . 7; 7 Synchronous Type/ = i if 
6K 128K 16-Bit x 1 53 oe an ~ a Single-Master I2C x 1 22 7 2 64-LQFP_ |MN101CF77GXN-ND 15.43 13.89 12.32 
" oe I2C Slave x 1 
Synchronous Type x 1 
8-Bit x 6 0.1 4.5~5.5 Synchronous Type/UART x 2 _ 7 i 
10K 224K 146-Bit x 1 88 62.5 20-55 Synchronous Type/ 23 8 4 100-QFP |MN101CF49KXN-ND 17.49 16.33 15.16 
Single-Master |?C x 1 


AM1 Starter Kit 


Introductory starter kit for the FLASH MEMORY version of an 8-bit 1-chip CPU. 

Features: ¢ Equipped toggle-switches, serial communication function and LCD/LED display * C compiler and source code debugger * One-time C compiler upgrading 
is allowed from our website after purchasing * Simple debugger compatible with PanaX series with USB I/F * USB 1.1 for Host PC interface * Choice of USB 1.1 bus 
power or an external extension connector for power supply * CPU Board can be separately put in the evaluation system »* Sample program and tutorial are included 

Kit Contents: * USB Cable + External connection cable * CD * Software license and product warranty * Quick start up guide and registration guide * C source code 110 70 
debugger (Debug Factory Builder AM1 Starter Kit) * C compiler * CPU manual and sample program (MN101CF49K/70G/78A) »* Online help-setup manual 


BASE 
BOARD 


MMKO01-C49-ND Evaluation Kit for MN101CF49KXN.. .. $358.50 MMC01-C49-ND_ —CPU Board for MN101CF49KXN . $148.50 

MMKO01-C77-ND Evaluation Kit for MN101CF77GXN . .. $358.50 

MMK01-C78-ND Evaluation Kit for MN101CF78AXN _. $358.50 MMC01-C77-ND CPU Board for MN101CF77GXN.................065 $148.50 

MMB01-001-ND _ Base Board for MN101C Evaluation Kit . $295.50 MMCO01-C78-ND CPU Board for MN101CF78AXN. . $148.50 CPU BOARD 


AM1 Debug Probe 


Features: 

*AM1 Debug Probe achieves onboard debugging by containing the debug monitor in the AM1 (MN101C) built-in flash 
memory of the user target and utilizing the AM1 (MN101C) serial port to communicate with PC. 

* The hardware of AM1 Debug Probe is common to AM1 (MN101C) series. When developing the other AM1 (IMN101C) 
series, the new types can be added by purchasing the appropriate Debug Factory Builder. 

* Usable as a flash writer by programming the debug monitor in your AM1 (MN101C) in advance. 

* Simply started up with USB connection to PC. No external power supply is needed because AM1 Debug Probe operates 
by USB bus power. 

Contents: 


DebugFactory Builder 
for AM1 Debug Probe 


Features: 
* Integrated development tool for the programming of AM1 (MN101C) series 


* Provides efficient debug environments, such as C source code leveled step execution, 
inspection, watching, breakpoint setting, etc. 


* Easy-to-switch with simple operation eases effective development work 
Included with Evaluation Kits 


* AM1 Debug Probe Contents: 
* Target connection cable * Editor 
° USB cable 

A « ‘der’ ‘ * Make tool 
* Integrated programming development tool “DebugFactory Builder” (supporting 1 type) 
* Debug monitor programmed AM1 chip * Debugger 


MDS01-C49-ND DebugFactory for MN101CF49KXN............... 6. sce ee essence eee $358.50 


MDP01-C49-ND Debug Probe for MN101CF49KXN.... ... $636.00 
MDP01-C77-ND Debug Probe for MN101CF77GXN .. -_. $636.00 MDS01-C77-ND — DebugFactory for MN101CF77GXN .. .. $358.50 
MDPO01-C78-ND Debug Probe for MN101CF78AXN. .......0.0.0cccccsceceseseeseseecesesesesesteseseesesteteeeesenes $636.00 MDS01-C78-ND —DebugFactory for MN101CF78AXN .. $358.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Infineon 


8-Bit 
This XC800 family of 8-bit microcontrollers offer a wide selection of products, combining a high performance 8051 core 


with on-chip Flash and ROM memory as well as a powerful mix of peripherals such as an enhanced CAPCOM6 (CC6), CAN, 
LIN and 10 bit ADC. 


Microcontrollers 


Based on the 8051 the C505CA enhances the C500 family of 8-bit microcontrollers by providing 32KByte of OTP or 16/32 
KByte of ROM, 256 Byte of RAM, 1 KByte of XRAM, Controller Area Network (CAN) Version 2.0B, an asynchronous/ 
synchronous serial interface and highly accurate 10-bit Analog to Digital Converter integrated on chip. 


Max. ROM/ Data ADC- On-Chip 
Clock OTP Flash Inputs/ | Timers/ CAN On-Chip | Voltage Cut Tape 
Rate Flash EEPROM | RAM | 1/O |Max. Res.|Counters) Serial 2.0B Oscil- | Regu- Digi-Key Price Each Infineon 
(MHz) (Byte) (Byte) | (Byte) |Lines) (Bit) (16 Bit) oO Active lator lator PWM Package _| Part No. if 25) Part No. 
26.67 8K Flash upto4K} 256 | 27 8/10 3 UART, SSC = J Vv 4-ch TSSOP-38 | SAA-XC866-2FRABEINCT-ND NEW! 8.20 6.52 | SAA-XC866-2FRA BE 
26.67 8K Flash upto 4K} 256 | 27 8/10 3 UART, SSC _ Vi if 4-ch TSSOP-38 | SAA-XC866-2FRABEINTR-NDQ NEW! 8073.22/3,000 | SAA-XC866-2FRA BE 
26.67; 16K Flash jupto4K} 256 | 27 8/10 3 UART, SSC — ¥ v 4-ch TSSOP-38 | SAA-XC866-4FRABEINCT-ND NEW! 9.71 7.73 | SAA-XC866-4FRA BE 
26.67; 16K Flash jupto4K} 256 | 27 8/10 3 UART, SSC = Vv Vv 4-ch TSSOP-38 | SAA-XC866-4FRABEINTR-NDO NEW! 9563.52/3,000 | SAA-XC866-4FRA BE 
20 | 32K OTP/ROM = 1028 | 34 8/10 3 USART v J v 4-ch MQFP-44 | SAB-C505CA-4EMCAIN-ND§ 18.74 16.87 | SAB-C505CA-4EM CA 
20 | 32K OTP/ROM _ 1028 | 34 8/10 3 USART Vv ¥ Vv 4-ch MQFP-44 | SAF-C505CA-4EMCAIN-ND§ 19.68 17.72 | SAF-C505CA-4EM CA 
20 _ _ 1028 | 34 8/10 3 USART Vv ri v 4-ch MQFP-44 | SAF-C505CA-LMCAIN-ND§ 12.83 11.55 | SAF-C505CA-LM CA 
26.67 8K Flash upto4K} 768 | 27 8/10 3 UART, SSC _ J v 3+1-ch | TSSOP-38 | SAF-XC866-2FRIBCINCT-ND 6.12 4.87 | SAF-XC866-2FRI BC 
26.67 8K Flash upto4K} 768 | 27 8/10 3 UART, SSC _ Vv Vv 3+1-ch | TSSOP-38 | SAF-XC866-2FRIBCINTR-NDO 6023.81/3,000 | SAF-XC866-2FRI BC 
26.67| 16K Flash jupto4K} 768 | 27 8/10 3 UART, SSC _ vi v 3+1-ch | TSSOP-38 | SAF-XC866-4FRIBCINCT-ND 7.59 6.03 | SAF-XC866-4FRI BC 
26.67; 16K Flash jupto4K} 768 | 27 8/10 3 UART, SSC _ Vf v 3+1-ch | TSSOP-38 | SAF-XC866-4FRIBCINTR-NDO 7469.18/3,000 | SAF-XC866-4FRI BC 
24 24K Flash jupto4K} 256 | 48 8/10 4 2xUART, SSC ‘fe af v 5-ch LQFP-64 | SAF-XC888CLM-6FFASVACINCT-ND NEW! 11.22 9.62 | SAF-XC888CLM-6FFA 5V AC 
24 24K Flash jupto4K} 256 | 48 8/10 4 2xUART, SSC Vv Vv Vv 5-ch LOFP-64 | SAF-XC888CLM-6FFASVACINTR-NDO NEW! 8103.33/1,900 | SAF-XC888CLM-6FFA 5V AC 
24 32K Flash jupto4K} 256 | 48 8/10 4 2xUART, SSC Vv J Vv 5-ch LQFP-64 | SAF-XC888CLM-8FFASVACINCT-ND NEW! 12.54 10.76 | SAF-XC888CLM-8FFA 5V AC 
24 32K Flash jupto4K| 256 | 48 8/10 4 2xUART, SSC Vv J v 5-ch LQFP-64 | SAF-XC888CLM-8FFASVACINTR-NDO NEW! 9055.25/1,900 | SAF-XC888CLM-8FFA 5V AC 
20 | 32K OTP/ROM _ 1028 | 34 8/10 3 USART Vv v Vv 4-ch MQFP-44 | SAK-C505CA-4EMCAINCT-ND 23.99 21.00 | SAK-C505CA-4EM CA 
20 | 32K OTP/ROM = 1028 | 34 8/10 3 USART v Fi Vv 4-ch MQFP-44 | SAK-C505CA-4EMCAINTR-NDO 9746.10/1,000 | SAK-C505CA-4EM CA 
26.67| 16K Flash jupto4K} 768 | 27 8/10 3 UART, SSC = Vv v 3+1-ch | TSSOP-38 | SAK-XC866-4FRIBCINCT-ND 6.91 5.50 | SAK-XC866-4FRI BC 
26.67| 16K Flash |upto4K} 768 | 27 8/10 3 UART, SSC _ J v 3+1-ch | TSSOP-38 | SAK-XC866-4FRIBCINTR-NDO 6807.55/3,000 | SAK-XC866-4FRI BC 
24 32K Flash | upto 8K | 1792 | 48 8/10 4 2xUART, SSC UCAN Pi if 3+1-ch TQFP-64 — | SAK-XC888CM-8FFAABINCT-ND 5.90 4.60 | SAK-XC888CM-8FFA AB 
24 32K Flash | up to 8K | 1792 | 48 8/10 4 2xUART, SSC aN Vf v 3+1-ch TOQFP-64 | SAK-XC888CM-8FFAABINTR-NDO 8533.43/1,900 | SAK-XC888CM-8FFA AB 
24 32K Flash upto 8K | 1792 | 48 8/10 4 2xUART, SSC Ut vi if 3+1-ch TQFP-64 | SAK-XC888CM-8FFAACINCT-ND. 11.52 9.87 | SAK-XC888CM-8FFA 5V AC 
24 32K Flash | up to 8K | 1792 | 48 8/10 4 2xUART, SSC a Vv v 3+1-ch TOQFP-64 | SAK-XC888CM-8FFAACINTR-NDO 8313.83/1,900 | SAK-XC888CM-8FFA 5V AC 
Tape and Reel § Tray 
Starter Kits / Evaluation Boards 
B158-H8576-X-0-7600IN-ND XC866 Easy Kit: Mini Evaluation Kit with XC866 ..................... $105.14 KIT_XC866_EKIN-ND XC886/888 CLM Easy Kit: Mini Evaluation Kit.....................005 $116.41 
B158-H8548-X-0-7600IN-ND XC866 Starter Kit: Full Evaluation Board with XC866 ................ $300.72 B158-H8743-X-X-7600IN-ND XC886/888 CLM Starter Kit: Full Evaluation Board................... $300.72 


16-Bit 


Infineon’s C166 Family, with pipelined 16-bit core architecture and optimized real-time embedded control peripherals, offers 
a wide range of performance variations. * C161: Cost optimized CPU and peripheral set control * C164: Lower pin count 
and price with excellent PWM capabilities and CAN apps * C165: Processor-oriented microcontroller with basic peripheral 


set © C167: High-end 16-bit microcontroller with on-chip CAN. The XC164CM series is the new family of enhanced 16-bit 
microcontroller XC166 which offers impressive DSP performance and advanced interrupt handling combined with a 
powerful integrated peripheral set, high performance and reliable on-chip Flash memory 


Max. ADC CAN 

CPU ROM/OTP/ Inputs/ | Timers/ Real | Interface Cut Tape 

Clock Flash | RAM] 1/0 | Max. | Counters Serial Time) 2.0B Digi-Key Price Each Infineon 

(MHz) Oscillator 3V | (Byte) | (Byte) | Lines | Res. (Bit) | (16-Bit) /0 Clock| Active | Package | Part No. 1 25 Part No. 
25 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 256K Flash] 2K 93 12/10 5 ASC+SSC V CAN | TQFP-128 | SAB-C161CS-LFCAIN-ND§ 36.54 30.86 | SAB-C161CS-LF CA 
25 Prescaler/Direct Input | — — 2K 63 — 5 ASC+SSC =, — MQFP-80 | SAB-C1610-LMHAIN-ND§ 15.84 14.26 | SAB-C1610-LM HA 
25 | PLL/Prescaler/Direct Input) — — 2K 76 4/0 5 ASC+SSC Vv = TQFP-100 | SAB-C161PI-LFCAINCT-ND 19.71 17.25 | SAB-C161PI-LF CA 
25 | PLL/Prescaler/Direct Input) — — 2K 76 4/10 5 ASC+SSC V _ TQFP-100 | SAB-C161PI-LFCAINTR-NDO 11208.65/1,400 | SAB-C161PI-LF CA 
25 __| PLL/Prescaler/Direct Input | — _— 4K | 111 16/10 9 UART+SSC we CAN | MQFP-144 | SAB-C167CR-LMHAIN-ND§ 27.66 —_23.36_| SAB-C167CR-LM HA+ 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input | — — 10K | 93 12/10 9 ASC+SSC+I20+J1850 JV | 2xCAN | TOFP-128 | SAF-C161CS-LFCAINCT-ND 44.81 41.72 | SAF-C161CS-LF CA 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input | — = 10K | 93 12/10 9 ASC+SSC+I20+J1850 V | 2xCAN | TOFP-128 | SAF-C161CS-LFCAINTR-NDO 19698.88/1,000 / SAF-C161CS-LF CA 
20 Prescaler/Direct Input Vv — 1K 63 = 3 ASC+SSC _— = MQFP-80 | SAF-C161K-LM3VHAINCT-ND. 22.77 ~~ 19.92 | SAF-C161K-LM 3V HA 
20 Prescaler/Direct Input ¥ _ 1K 63 _ 3 ASC+SSC _ 7 MQFP-80 | SAF-C161K-LM3VHAINTR-NDO 8042.72/850 SAF-C161K-LM 3V HA 
20 Prescaler/Direct Input _| — _ 1K 63 = 3 ASC+SSC = = MQFP-80 | SAF-C161K-LMHAIN-ND§ 15.94 14.35 | SAF-C161K-LM HA 
25 Prescaler/Direct Input | — _ 2K 63 = 5 ASC+SSC — — MQFP-80 | SAF-C1610-L25MHAINCT-ND 21.90 19.16 | SAF-C1610-L25M HA 
25 Prescaler/Direct Input | — = 2K 63 _ i} ASC+SSC = _ MQFP-80 | SAF-C1610-L25MHAINTR-NDO 7735.22/850 SAF-C1610-L25M HA 
20 Prescaler/Direct Input re — 2K 63 — 5 ASC+SSC = _ MQFP-80 | SAF-C1610-LM3VHAINCT-ND 21.90 19.16 | SAF-C1610-LM 3V HA 
20 Prescaler/Direct Input Vv — 2K 63 — 5 ASC+SSC a — MQFP-80 | SAF-C1610-LM3VHAINTR-NDO 7735.22/850 SAF-C1610-LM 3V HA 
25 __| PLL/Prescaler/Direct Input | — = 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C v — MQFP-100 | SAF-C161PI-L25MCAINTR-NDO 4837.66/500 SAF-C161PI-L25M CA 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input) — _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+12C Vv _ TQFP-100 | SAF-C161PI-LFCAINCT-ND 20.69 18.11 | SAF-C161PI-LF CA 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input) — = 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C Vv _ TQFP-100 | SAF-C161PI-LFCAINTR-NDO 11769.39/1,400 | SAF-C161PI-LF CA 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input} — i 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+12C V _ MQFP-100 | SAF-C161PI-LMCAINCT-ND 21.86 19.13 | SAF-C161PI-LM CA 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input | — = 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C Vv al MQFP-100 | SAF-C161PI-LMCAINTR-NDO 4610.18/500 SAF-C161PI-LM CA 
25 __| PLL/Prescaler/Direct Input | — = 2K 63 = 5 ASC+SSC v — MQFP-80 | SAF-C161S-L25MAAINCT-ND 11.58 9.93 | SAF-C161S-L25M AA 
25 ‘| PLL/Prescaler/Direct Input | — — 2K 63 — 5 ASC+SSC V — MQFP-80 | SAF-C161S-L25MAAINTR-NDO 3867.16/850 SAF-C161S-L25M AA 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input| / — 2K 63 = 5 ASC+SSC V — MQFP-80 | SAF-C161S-LM3VAAINCT-ND 11.58 9.93 | SAF-C161S-LM 3V AA 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input} / _ 2K 63 _ 5 ASC+SSC Vv _ MQFP-80 | SAF-C161S-LM3VAAINTR-NDO 3867.16/850 SAF-C161S-LM 3V AA 
25 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 64KOTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC V CAN MQFP-80 | SAF-C164Cl-8E25MDBIN-ND§ 30.34 25.62 | SAF-C164CI-8E25M DB 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input| — | 64KOTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC v CAN MQFP-80 | SAF-C164CI-8EMCBINCT-ND 87.15 34.59 | SAF-C164CI-8EM CB 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 64KOTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC Vv CAN MQFP-80 | SAF-C164CI-8EMCBINTR-NDO 14155.16/850 | SAF-C164CI-8EM CB 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 64KOTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC Vv CAN MQFP-80 | SAF-C164CI-8EMDBINCT-ND 37.15 34.59 | SAF-C164CI-8EM DB 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 64KOTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC V CAN MQFP-80 | SAF-C164Cl-8EMDBINTR-NDO 14155.16/850 ‘| SAF-C164CI-8EM DB 
25 ‘| PLL/Prescaler/Direct Input | — — 3K 72 — 5 ASC+SSC = — MQFP-100 | SAF-C165-L25MHAINCT-ND 34.52 32.14 | SAF-C165-L25M HA 
25 __| PLL/Prescaler/Direct Input | — = 3K 72 = 5 ASC+SSC = _ MQFP-100 | SAF-C165-L25MHAINTR-NDO 8198.28/500 SAF-C165-L25M HA 
20 =| PLL/Prescaler/Direct Input} / _ 2K 77 _ 5 ASC+SSC ad — TQFP-100 | SAF-C165-LF3VHAINCT-ND 31.92 29.73 | SAF-C165-LF 3V HA 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input} // _ 2K 77 _ 5 ASC+SSC _ = TQFP-100 | SAF-C165-LF3VHAINTR-NDO 19649.10/1,400 |) SAF-C165-LF 3V HA 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input) — — 2K 77 — 5 ASC+SSC = — TQFP-100 | SAF-C165-LFHAINCT-ND 31.03 28.90 | SAF-C165-LF HA 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input) — — 2K 77 — 5 ASC+SSC = — TQFP-100 | SAF-C165-LFHAINTR-NDO 19101.29/1,400 | SAF-C165-LF HA 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input| / = 2K 77 = 5 ASC+SSC = = MQFP-100 | SAF-C165-LM3VHAINCT-ND 83.35 31.05 | SAF-C165-LM 3V HA 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input| / — 2K 77 — 5 ASC+SSC — — MQFP-100 | SAF-C165-LM3VHAINTR-NDO 7761.83/500 SAF-C165-LM 3V HA 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input | — _— 3K 72 = 5 ASC+SSC _ _ MQFP-100 | SAF-C165-LMHAINCT-ND 32.74 30.49 _| SAF-C165-LM HA 
20 _| PLL/Prescaler/Direct Input | — = 3K 72 = 5 ASC+SSC _ = MQFP-100 | SAF-C165-LMHAINTR-NDO 7620.89/500 SAF-C165-LM HA 


0 Tape and Reel § Tray 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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o 
Cinfineon Microcontrollers Reel® Boks 
16-Bit (Cont.) 

Max. ADC CAN 

CPU ROM/OTP/ Inputs/ | Timers/ Real | Interface Cut Tape 

Clock Flash | RAM| 1/0 | Max. | Counters Serial Time| 2.08 Digi-Key Price Each Infineon 

(MHz) Oscillator 3V (Byte) | (Byte) | Lines | Res. (Bit) | (16-Bit) /0 Clock} Active | Package | PartNo. 1 25 Part No. 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-4F20FAAINCT-ND 18.69 16.36 | SAF-XC164CM-4F20F AA 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC_ v_| TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-4F20FAAINTR-NDO 14429.99/1,900 | SAF-XC164CM-4F20F AA 
40 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC v_| TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-4F40FAAINCT-ND 19.63 17.18 | SAF-XC164CM-4F40F AA 
40 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC_ v_| TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-4F40FAAINTR-NDO 15151.47/1,900 | SAF-XC164CM-4F40F AA 
40 | PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC_ v__| TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-8F40FAAINCT-ND 20.27 17.74 | SAF-XC164CM-8F40F AA 
40 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC_ v | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-8F40FAAINTR-NDO 15647.45/1,900 | SAF-XC164CM-8F40F AA 
40 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 64K Flash | 6K 47 — 7 2xASC+2xSSC_ v_| TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-8F40FAAINCT-ND 19.07 16.69 | SAF-XC164KM-8F40F AA 
40 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC_ Vv = TQFP-64 | SAF-XC164SM-8F40FAAINCT-ND 19.26 16.86 | SAF-XC164SM-8F40F AA 
40 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC_ a = TQFP-64 | SAF-XC164TM-8F40FAAINCT-ND 19.26 16.86 | SAF-XC164TM-8F40F AA 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / |192KFlash| 2K 75 16/10 11 6XSPI+LIN+UART+IIC+IS | / | MultiCAN | LQFP-100 | SAF-XE164F-24F66LACIN-ND§ NEW! 17.75 15.98 _| SAF-XE164F-24F66L AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 384K Flash) 2K 75 16/10 af 6XSPI+LIN+UART+IIC+IIS | / | MultiCAN | LOFP-100 ) SAF-XE164F-48F66LACIN-ND§ NEW! 19.84 17.86 | SAF-XE164F-48F66L AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / |576K Flash} 2K 75 16/10 ih 6XSPI+LIN+UART+IIC+IIS | / | MultiCAN | LOFP-100 ) SAF-XE164F-72F66LACIN-ND§ NEW! 21.93 19.74 | SAF-XE164F-72F66L AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 768K Flash) 2K 75 16/10 ah 6xXSPI+LIN+UART+IIC+IIS | / | MultiCAN | LOFP-100 | SAF-XE164F-96F66LACINCT-ND 30.74 26.90 | SAF-XE164F-96F66L AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 768K Flash) 2K 75 16/10 ah 6XxSPI+LIN+UART+IIC+IIS | / | MultiCAN | LQFP-100 | SAF-XE164F-96F66LACINTR-NDO 17483.47/1,400 | SAF-XE164F-96F66L AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 384K Flash} 2K | 118 | 24/10 i 6xXSPI+LIN+UART+IC+IS | / | MultiCAN | LQFP-144 | SAF-XE167F-48F66LACIN-ND§ NEW! 23.32 20.99 | SAF-XE167F-48F66L AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / |576KFlash) 2K | 118 | 24/10 i 6xSPI+LIN+UART+IIC+IIS | / | MultiCAN | LQFP-144 | SAF-XE167F-72F66LACIN-ND§ NEW! 22.87 19.31 | SAF-XE167F-72F66L AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 768KFlash) 2K | 118 | 24/10 af 6xSPI+LIN+UART+IIC+IS | / | MultiCAN | LQFP-144 ) SAF-XE167F-96F66LACIN-ND§ NEW! 24.74 20.90 | SAF-XE167F-96F66L AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 384K Flash) 2K | 118 16/10 ah 6xSPI+LIN+UART+IIC+HIS | / | 2x CAN | LQFP-144 | SAF-XE167G-48F66LACIN-ND§ NEW! 22.62 20.37 | SAF-XE167G-48F66L AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / |576K Flash) 2K | 118 16/10 ah 6xSPI+LIN+UART+IICHIS | / | 2x CAN | LQFP-144 | SAF-XE167G-72F66LACIN-ND§ NEW! 24.71 22.24 | SAF-XE167G-72F66L AC 
66__| PLL/Prescaler/Direct Input| / |768KFlash| 2K | 118 16/10 if 6XSPI+LIN+UARTHICHIS | / | 2x CAN | LQFP-144 | SAF-XE167G-96F66LACIN-ND§ NE! 24.12 20.37_| SAF-XE167G-96F66L AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 384K Flash) 2K | 118 | 24/10 i 6xSPI+LIN+UARTHICHIS | / _ LQFP-144 | SAF-XE167H-48F66LACIN-ND§ NEW! 21.93 19.74 | SAF-XE167H-48F66L AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / |576KFlash) 2K | 118 | 24/10 af 6xSPI+LIN+UARTHICHIS | / = LQFP-144 | SAF-XE167H-72F66LACIN-ND§ NEW! 24.02 21.62 | SAF-XE167H-72F66L AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 768KFlash) 2K | 118 | 24/10 ah 6xSPI+LIN+UARTHICHIS | / _ LQFP-144 | SAF-XE167H-96F66LACIN-ND§ NEW! 23.49 19.84 | SAF-XE167H-96F66L AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / |384K Flash) 2K | 118 16/10 ah 6xSPI+LIN+UARTHICHIS | / = LQFP-144 | SAF-XE167K-48F66LACIN-ND§ NEW! 20.54 18.49 _| SAF-XE167K-48F66L AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / |576KFlash| 2K | 118 16/10 i 6xSPI+LIN+UARTHICHIS | / = LQFP-144 | SAF-XE167K-72F66LACIN-ND§ NEW! 22.62 20.37_| SAF-XE167K-72F66L AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 768KFlash) 2K | 118 16/10 ah 6xSPI+LIN+UARTHICHIS | / _ LQFP-144 | SAF-XE167K-96F66LACIN-ND§ NEW! 24.71 22.25 | SAF-XE167K-96F66L AC 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input | — = 10K | 93 12/10 9 ASC+SSC+12C+J1850 Vv | 2xCAN | TOQFP-128 | SAK-C161CS-LFCAINCT-ND 51.45 47.91 | SAK-C161CS-LF CA 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input | — — 10K | 93 12/10 9 ASC+SSC+12C+J1850 Vv | 2xCAN | TOFP-128 | SAK-C161CS-LFCAINTR-NDQ 22621.31/1,000 | SAK-C161CS-LF CA 
25 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 64K OTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC v CAN MOFP-80 |SAK-C164CI-8E25MDBIN-ND§ 31.86 26.91 | SAK-C164CI-8E25M DB 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input| — | 64K OTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC Pa CAN MOQFP-80 | SAK-C164CI-8EMCBIN-ND§ 30.34 25.63 _| SAK-C164CI-8EM CB 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 64K OTP | 4k 59 8/10 5 ASC+SSC Vv CAN MQFP-80 | SAK-C164CI-8EMDBIN-ND§ 30.34 25.62 | SAK-C164CI-8EM DB 
25 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 128K Flash) 2K | 111 16/10 9 ASC+SSC = CAN | MQFP-144 | SAK-C167CR-LMHAIN-ND§ 27.56 23.28 | SAK-C167CR-LM HA+ 
40 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 32K Flash | 8K | 111 24/10 9 ASC+SSC Vv CAN | MQFP-144 | SAK-C167CS-L40MCAIN-ND§ 40.12 33.89 |SAK-C167CS-L40M CA+ 
25 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 32K Flash | 8K | 111 24/10 9 ASC+SSC “. CAN | MQFP-144 | SAK-C167CS-LMCAIN-ND§ 33.95 28.67 | SAK-C167CS-LM CA+ 
25 _| PLL/Prescaler/Direct Input| — | 128K Flash| 2K | 111 16/10 9 ASC+SSC CAN _|MQFP-144 | SAK-C167SR-LMHAIN-ND§ 36.48 _30.81_| SAK-C167SR-LM HA+ 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC_ Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-4F20FAAINCT-ND 20.00 17.51 | SAK-XC164CM-4F20F AA 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC_ v_| TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-4F20FAAINTR-NDO 15440.22/1,900 | SAK-XC164CM-4F20F AA 
40 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC_ Vv _| TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-4F40FAAINCT-ND 21.00 18.38 | SAK-XC164CM-4F40F AA 
40 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC v_| TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-4F40FAAINTR-NDO 16212.09/1,900 | SAK-XC164CM-4F40F AA 
20 _| PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC_ v__| TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-8F20FAAINCT-ND 20.66 18.08 | SAK-XC164CM-8F20F AA 
20 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC_ v_| TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-8F20FAAINTR-NDO 15945.58/1,900 | SAK-XC164CM-8F20F AA 
40 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC_ v_| TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-8F40FAAINCT-ND 21.69 18.98 | SAK-XC164CM-8F40F AA 
40 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC /_ | TwinCAN | TOQFP-64 | SAK-XC164CM-8F40FAAINTR-NDO 16742.90/1,900 | SAK-XC164CM-8F40F AA 
40 | PLL/Prescaler/Direct Input} — | 256K Flash] 12K | 79 14 af 2xASC+2xSSC Vv} TwinCAN | TQFP-100 | SAK-XC164CS-32F40FBB-AINCT-ND 40.39 37.61 | SAK-XC164CS-32F40F BB-A 
40 | PLL/Prescaler/Direct Input | — | 256K Flash| 12K | 79 14 i 2xASC+2xSSC v__| TwinCAN | TOQFP-100 | SAK-XC164CS-32F40FBB-AINTR-NDO 24858.27/1,400 _| SAK-XC164CS-32F40F BB-A 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 448K Flash] 2K 75 8/10 if 2xSP1+2xLIN Jv | 2xCAN | LOFP-100 | SAK-XC2264-56F66LACINCT-ND NEW! 22.93 20.07 | SAK-XC2264-56F66L34 AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 448K Flash) 2K 75 8/10 ah 2xSP1+2xLIN J | 2xCAN | LOQFP-100 | SAK-XC2264-56F66LACINTR-NDO NEW! 13039.21/1,400 | SAK-XC2264-56F66L34 AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 448K Flash) 2K 15 16/10 15 6xSPI+LIN+UART+IIC+HIS | / | MultiCAN | LQFP-100 | SAK-XC2267-56F66LACINCT-ND NEW! 26.67 23.34 | SAK-XC2267-56F66L34 AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 448K Flash) 2K 75 16/10 15 6xSPI+LIN+UART+IIC+IIS | / | MultiCAN | LQFP-100 | SAK-XC2267-56F66LACINTR-NDO NEW! 15166.97/1,400 | SAK-XC2267-56F66L34 AC 
80 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 768KFlash| 2K 75 16/10 15 6xXSPI+LIN+UART+IC+IS | / | MultiCAN | LQFP-100 | SAK-XC2267-96F66LACINCT-ND NEW! 29.25 27.24 | SAK-XC2267-96F66L82 AC 
80 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 768K Flash) 2K 75 16/10 15 6xSPI+LIN+UART+IIC+IIS | / | MultiCAN | LOFP-100 | SAK-XC2267-96F66LACINTR-NDO NEW! 18004.76/1,400 | SAK-XC2267-96F66L82 AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 448K Flash) 2K | 118 | 24/10 15 6xSPI+LIN+UART+IICHIS | / | MultiCAN | LQFP-144 | SAK-XC2287-56F66L34ACINCT-ND NEW! 31.90 29.70 | SAK-XC2287-56F66L34 AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 448K Flash) 2K | 118 | 24/10 15 6xSPI+LIN+UART+IIC+IIS | / | MultiCAN | LQFP-144 | SAK-XC2287-56F66L34ACINTR-NDO NEW! 7424.87/500 SAK-XC2287-56F66L34 AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 768KFlash) 2K | 118 | 24/10 15 6xSPI+LIN+UART+IIC+HIS | / | MultiCAN | LQFP-144 | SAK-XC2287-96F66L82ACINCT-ND NEW! 36.84 34.30 | SAK-XC2287-96F66L82 AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 768KFlash| 2K | 118 | 24/10 16 6XxSPI+LIN+UART+IIC+IIS |__| MultiCAN | LOFP-144 | SAK-XC2287-96F66L82ACINTR-NDO) NEW! 8574.26/500 SAK-XC2287-96F66L82 AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 768K Flash) 2K 15 16/10 17 USIC Vv | 2xCAN | LOFP-100 | SAK-XC2766X-96F66LACINCT-ND NEW! 30.64 28.54 | SAK-XC2766X-96F66L AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 768K Flash) 2K 75 16/10 17 USIC J | 2xCAN | LOFP-100 | SAK-XC2766X-96F66LACINTR-NDO NEW! | 18861.92/1,400 | SAK-XC2766X-96F66L AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 768K Flash) 2K | 116 | 24/10 17 USIC Vv | 2x CAN | LOQFP-144 | SAK-XC2786X-96F66LACINCT-ND NEW! 35.08 32.67 | SAK-XC2786X-96F66L AC 
66 | PLL/Prescaler/Direct Input} / | 768K Flash] 2K | 116 | 24/10 17 USIC v_|.2xCAN | LOFP-144 | SAK-XC2786X-96F66LACINTR-NDQ NEW! | 15424.44/1,000 | SAK-XC2786X-96F66L AC 


Tape and Reel § Tray 
Starter Kits / Evaluation Boards 


B158-H8961-X-X-7600IN-ND Easy Kit for XC164CM: Mini Evaluation Board . 
B158-H8962-X-X-7600IN-ND Easy Kit for XC164CS: Mini Evaluation Board . 


-. $198.48 
-. $258.62 


32-Bit 


The TriCore™ is the first unified, single-core, 32-bit microcontroller-DSP architecture optimized for real-time embedded 
systems. The TriCore Instruction Set Architecture (ISA) combines the real-time capability of a microcontroller, the 


B158-H8048-X-X-7600IN-ND Full Starter Kit for XC161........... 0. cece ec ee cece eee eee cece e eee ences $499.16 
B158-H8963-X-X-7600IN-ND Easy Kit for XC167Cl: Mini Evaluation Board .................000.000 8 $258.62 


computational power of a DSP, and the high performance/price features of a RISC load/store architecture, in a compact 
re-programmable core. 


Max. ROM/OTP/ 
CPU Flash/ Cut Tape 
Clock SRAM eDRAM i) Digi-Key Price Each Infineon 
(MHz) FPU MMU PCP (Byte) (Byte) Lines CAN Package Part No. 1 25 Part No. 
150 J Vv = 144K = 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1130-L150EB-GBBINCT-ND 54.00 50.28 SAF-TC1130-L150EB-G BB 
150 Vv v _ 144K _ 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1130-L150EB-GBBINTR-NDO 23742.80/1,000 SAF-TC1130-L150EB-G BB 
66 Vv =_ _- 48K 1M Flash 81 — LOFP-176 SAF-TC1161-128F66HLAAIN-ND§ 30.60 25.85 SAF-TC1161-128F66HL AA 
66 Vv = _ 48K 1M Flash 81 MultiCAN LOFP-176 SAF-TC1162-128F66HLAAIN-ND§ 32.40 27.37 SAF-TC1162-128F66HL AA 
80 v = if. 80K 1.5M Flash 81 _ LOFP-176 SAF-TC1165-192F80HLAAIN-ND§ 37.08 31.32 SAF-TC1165-192F80HL AA 
80 Vf _ V 80K 1.5M Flash 81 MultiCAN LOFP-176 SAF-TC1166-192F80HLAAIN-ND§ 38.89 32.84 SAF-TC1166-192F80HL AA 
80 Vv _ V 32K 1M Flash 81 MultiCAN LOFP-176 SAK-TC1762-128F80HLACINCT-ND NEW! 57.65 53.38 SAK-TC1762-128F80HL AC 
80 Vv _ Vv 32K 1M Flash 81 MultiCAN LOFP-176 SAK-TC1762-128F80HLACINTR-NDO NEW! 13878.28/500 SAK-TC1762-128F80HL AC 
80 Vv =_ ff 56K 1.5M Flash 81 MultiCAN LOFP-176 SAK-TC1766-192F80HLBDINCT-ND NEW! 61.17 56.65 SAK-TC1766-192F80HL BD 
80 Vv = Vv 56K 1.5M Flash 81 MultiCAN LOFP-176 SAK-TC1766-192F80HLBDINTR-NDO NEW! 14726.99/500 SAK-TC1766-192F80HL BD 
150 a _ Jv 136K 2M Flash 123 MultiCAN BGA-416 SAK-TC1796-256F150EBDIN-ND§ NEW! 65.19 54.90 SAK-TC1796-256F150E BD 
® Tape and Reel § Tray 
Starter Kits B158-H8539-G2-X-7600IN-ND Full Starter Kit for TC176X ...........0ccceceeeeseeeeeeeeeeeeeeteeeeess $736.40 
B158-H8690-X-0-7600IN-ND Full Starter Kitfor TOI GX: siincs ieee cit ee tiie Siete etna eniuiecanices $561.68 B158-H8537-G2-X-7600IN-ND Full Starter Kit for TC179X «2.2.0... ec e ee e ee $736.40 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 779 


®IAR 
SYSTEMS 
Embedded Workbench® for ARM 


IAR Embedded Workbench is a set of highly sophisticated and easy-to-use development tools for em- 
bedded applications. It integrates the IAR C/C++ Compiler™, assembler, linker, librarian, text editor, project 
manager and C-SPY® Debugger in an integrated development environment (IDE). 

EWARM-ND Full Edition. 
EWARMBL-ND Baseline Edition, 256K.. 


NEW! 


$6143.98 
$3543.99 


J-Link for ARM 


J-Link is a small USB-JTAG/SWD debug probe for ARM processors. IAR J-Link integrates seamlessly into 
IAR Embedded Workbench and is fully plug-and-play compatible. 

¢ Any ARM7/ARM9/ARM11/Cortex-M3 core supported, including both JTAG and SWD »* SWD support 
* ETB support * Download speed up to 600KB/sec * DCC speed up to 800KB/sec ¢ Full integration into |AR 
Embedded Workbench »* No power supply required, powered via USB_ * Maximum JTAG speed 12 MHz 
* Automatic core recognition * 20-pin standard JTAG connector 

VLINKZARWGEND 0000 .ccccsececedscssacasecteaneciieieasiaaecsasanaateaten shiaaaaseereasioaresdienenens 


$295.00 


KickStart Kit for STM32 


IAR KickStart Kit for STM32 contains all the necessary hardware and software and allows you to design, 
develop, integrate and test your applications: 

* STM32 development board « IAR visualSTATE evaluation edition, 20-state limitation (including example 
projects) * IAR PowerPac for ARM evaluation edition (including board support) * [AR Embedded 
Workbench with a 32KB edition of IAR C/C++ Compiler (including example projects) * IAR J-LINK JTAG 
debugger * Micrium board support 

KSDKSTMS2:PLND. . viciniivied cdinaeedicindded danhien cnadeeandaaauedsuarscedanabadamadSaxieanasedimadaedionveed.s 


S]KEIL 


Tools by ARM 


PK51 Professional Developer’s Kit [@s2is] 


The PK51 Professional Developer's Kit for the 8051 microcontroller family supports all 8051 derivatives 
including new devices with extended memory and instruction sets. On-chip peripherals and other key 
features of the 8051 are easy to access with the PK51 Professional Developer's Kit. 

PKSIUND so cisccscdcedecwaceieiassarsasddeninescacasedasidedecieiedaieddaoccaanacasiaasedcaasdaaeaases $3295.00 


CA51 Compiler Kit 


The CA51 Compiler Kit for the 8051 microcontroller family supports all 8051 derivatives including classic 
devices and IP cores from companies like Analog Devices, Atmel, Cypress Semiconductor, Dallas 
Semiconductor, Infineon, Intel, NXP, Silicon Labs, STMicroelectronics, Texas Instruments, and Winbond. On 
Chip peripherals and other key features of the 8051 are easy to access with the CA51 Compiler Kit. 

CASTIND co scsscisecdesccrscastidasersecésasdadesnradssesaseecmiaiaitdeaasceasadauniasedeisedaniaases $1895.01 


$495.00 


RealView® Microcontroller 
Development Kit 


The RealView Microcontroller Development Kit (MDK) supports ARM7, ARM9, and Cortex-M3 technology- 
based microcontrollers from Analog Devices, Atmel, Freescale, Luminary, NXP, OKI, Samsung, Sharp, 
STMicroelectronics, and Texas Instruments. 

MDK-ARMEND .0..c.:0..0cccaccccssaresiearecdiesencesaaressersessieatnedioetasatiatesssasesestaancasconenes $4895.00 


RealView® Real-Time Library 


The RealView Real-Time Library is a collection of tightly-coupled libraries that are designed to solve the 
real-time and communication challenges of embedded systems based on ARM powered MCU devices. It 
also includes several drivers that interface the RTX Real-Time with various communication interfaces. 

RIL*ARMAND 0.020 csccrcicsaressesteasicarecdicsencecadnectesescisaitedioenacstaanasasenssessaabenaconanes $4195.00 


MCBXC88&x Evaluation Board 


The MCBXC88x Evaluation Board introduces you to the Infineon XC88x microcontroller family and allows 
you to create and test working programs for this 8051-based architecture. The CAN interface, analog input 
(via potentiometer), and eight LED’s (on Port 3) make this board a great starting point for your next 8051 
project. 

MCBXC8SIGND 3 oii cccccriisieiisasiascisiiasiessaseccasddsaassiaetsibedasscniicevaasaeacaasesadecess $149.00 


NEW! MCB2470 Evaluation Board 


The MCB2470 Evaluation Board introduces the NXP LCP2470 ARM family, allowing you to create and test 
working programs for this architecture. Featuring the NXP MCP2478 MCU, the MCB2470 features a range 
of interfaces such as 3.2” Color QVGA LCD display with touch screen, USB (Host and OTG), CAN, Ethernet, 
SD/MMC cards and UARTs. 

MOB 24 70ND siesta sy dnastty denies nna ceesiendeveenaae ved tide veniusleed killed si cnahulv se ib ¥e came eatiadeWelee $370.00 


MCB950 Evaluation Board 


The MCB950 Evaluation Board is a versatile, flexible prototype board for the NXP P89LPC952 
microcontroller family. It includes the Keil Vision LPC Development Studio which allows you to create and 
debug programs that program into the on-chip Flash ROM using FlashMagic. 


MCBS50-ND ...w22s0.c0ccinssncscoedasatcinendisanmensntnandessanabasanadcoeebauniuaanessmnmentadaadiaaranses $129.00 


PowerPac™ for ARM 


IAR PowerPac™ is an integrated middleware toolset for developing embedded applications. It contains 
a fully featured real-time operating system (RTOS) and a high performance file system, yet it is highly 
optimized for minimum memory consumption in both RAM and ROM. IAR PowerPac is a perfect 
complement to [AR Embedded Workbench® — a suite of development tools for building and debugging 
embedded applications using assembler, C and C++. 

*¢ Tightly-coupled RTOS and middleware tools with open architecture * Ready-to-go example projects and 
board support packages for various ARM devices from Atmel, Freescale, Luminary, NXP, STMicroelectronics 
and Toshiba * Highly integrated with IAR Embedded Workbench for ARM ° Available in both object and 
source code format with full upgrade path * Professional technical support 

MCU Support: 

IAR PowerPac for ARM supports ARM7, ARM9, ARM9E, ARM10E, ARM11, SecurCore, Cortex M3, and 
XScale devices in all customer segments. 


PPARMG-BEND 223.23.sc2ecce scien dkeaeissvaiedaiceveisseeciaadde ade edica aide usa aslasaaeteh edi et abiaeedes $4199.99 


KickStart Kit for LPC2478 


IAR KickStart Kit for LPC2478 contains all the necessary hardware and software and allows you to design, 
develop, integrate and test your applications: 

¢ LPC2478 development board ¢ IAR visualSTATE evaluation edition * IAR PowerPac for ARM evaluation 
edition * [AR Embedded Workbench for ARM 32KB limited edition * IAR J-Link for ARM * Example 
applications for the LPC2478 board from IAR Systems * IAR PowerPac board support package »* Micrium 
board support package 


KSDKEPC2478:PLEND \23).c0sdaaseesinasachanuied sanipsdnandardead bandradiand sad san dancanulanase inaaesadia $495.00 


NEW! MCBTMPM330 
Evaluation Board 


The MCBTMPM330 Evaluation Board introduces you to the Toshiba TMPM330 family of ARM Cortex-M3 
processor-based devices and allows you to create and test working programs for this advanced architecture. 
With an analog input (via potentiometer), three switches, four LEDs and access to all 79 GPIO Pins, this 
board is a great starting point for your next Cortex-M3 project. 

MCBTMPMSS0AND Eo: casaeceaderedicayassansesdiaaabecnanalaes isn sanduendscieid tease Bansheaneadaecumadgegiian 


MCBXC167 Evaluation Board 


The MCBXC167 Evaluation Board introduces you to the Infineon XC16x microcontroller family and allows 
you to create and test working programs for this advanced architecture. The board connects to your PC 
using the serial port (for Flash download) or the OCDS interface (for program debug using Keil ULINK USB- 
JTAG Adapter and the Vision IDE and Debugger). 


MCBXC167-BASICAND .....22cc3:cccesssesiends seceadnedinansaeiedsreenedaeaesasanaiondbeeteadaneionaeenes $149.00 


MCBSTR7 Evaluation Board 


The MCBSTR7 Evaluation Board introduces you to the STMicroelectronics STR710 ARM family and allows 
you to create and test working programs for this advanced architecture. The board connects to your PC 
using the serial port (for Flash download) or the JTAG interface (for program debug using Keil ULINK USB- 
JTAG Adapter and the Vision IDE and Debugger). 


MCBSTIRZ9ND is sic nes caapnesnaudaesacasashaadsedediduasrmednay aa saacnadgeysadens haatoaniaa ss sneanented $149.00 


MCBSTR9 Evaluation Board 


The MCBSTR9 Evaluation Board introduces you to the STMicroelectronics ARM9 family and allows you 
to create and test working programs for this advanced architecture. The board connects to your PC using 
the JTAG interface (for program debug using Keil ULINK USB-JTAG Adapter and the Vision IDE and 
Debugger). It provides serial (RS-232), CAN, Ethernet, and USB interfaces as well as eight LEDs, analog 
input (via potentiometer) and several push buttons. 


MCBSTRGANND i veicscstcexesssaciiiscaeiiesacindaeiceiisedetaatde vei eteensaeten nis ePeauas Eel eideTansae acy $229.00 


MCBx51 Evaluation Board 


The MCBx51 single-board computer is an evaluation board that supports numerous 8051-compatible 
and 251-compatible devices. The MCBx51 allows you to investigate the capabilities of the 8051 and 251 
and create real working programs with the Keil development tools. The MCBx51 works with any 44-pin 
8051-compatible or 251-compatible device. 


MCBXSTND iss nies cciicca cae esncuissisuidlen s anaasitaikiduidennauieiee tuidl desimasidestdiesendindeda kill esenbnacenks $295.00 


ULINK® USB-JTAG Adapter 


ULINK2: The ULINK USB Interface Adapter connects your PC’s USB port to your target hardware (via JTAG 
or OCDS) and allows you to debug embedded programs running on target hardware. Supports various 8051, 
C166, and ARM7, ARM9, and Cortext-Mx devices. ULINKPRO: Debug unit that allows real-time data and 
instruction trace streaming via USB. Supports ARM7, ARMQ, and Cortex-Mx devices. Data and Instruction 
Trace for Cortex-M3 systems. High-Speed Flash Download. 

ULINK2-ND 
NEW! ULINKPRO-ND . 


.. $395.00 
$1295.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


780 (usz010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Kodak} CMOS Image Sensors 
Image Sensors 

Specifications KAC-9628 4H2094 4H2099 Sensors 
Array Format Total 664 x 504 768 x 512 768 x 512 = 

(Hx V) Active 648 x 488 768 x 488 768 x 488 Digi-Key PcelEach 
Effective Image Area Total 4.98 x 3.78 5.156 x 3.4304 5.156 x 3.4304 erNos i! 25 100 

(Hx V in mm) Total 4.86 x 3.66 5.156 x 3.2696 5.156 x 3.2696 KAC-9628-ND 26.25 24.50 22.75 
Optical Format (Inch) V3 13 1/3 4H2094-ND NEW! 26.79 25.01 23,22 
Pixel Size (tum) 75x75 6.7 x 6.7 6.7 x 6.7 
Video Outputs (Bit Digital) 8, 10 and 12 12 12 4H2099-ND NEW! 27.09 25.29 23.48 
Frame Rate (Frames per second) 30 52 52 
Dynamic Range (dB linear mode) 62 60 60 

(dB non-linear mode) 110 >100 >100 NEW! Evaluation Kit 
Electronic Shutter Rolling Reset Rolling Rolling 
FPN (%) 04 0.66 0.66 The Compact Demo Unit has been designed specifically for Kodak's CMOS image 
PRNU (%) 15 1.2 12 sensors. This system allows camera designers to evaluate the performance of 
Sensitivity (V/lux.s) 27 45 45 the CMOS image sensors. Snapshots or video clips can be taken and uploaded 
Quantum Efficiency (%) 27 60 60 to a PC through a standard USB 2.0 port. The evaluation system includes Kodak 
Color Mosaic Bayer Pattern Monochrome Bayer RAW Sensor Studio 2 (SS2) which is used to view, analyze, process and save the 
Fill Factor (%) 47 = = acquired data. All internal registers of the CMOS image sensor attached to a CDU 
Package 48 CLCC 48-PQFP 48-PQFP system can be programmed directly via SS2. 
Single Supply (V +10%) 3.3 3.3 3.3 Kit Contents: * Demo Unit * Tripod * Imager Headboard ¢ Software 
Power Consumption (mW) 120 191 191 4H2104-ND Evaluation Kit... $3325.00 
Operating Temperature -40°C ~ 85°C -40°C ~ 105°C -40°C ~ 105°C 4H2105-ND Headboard Only . . $665.00 


@Aactina CMOS Image Sensors 


VGA resolution sensors feature resolutions of 640x480 and 752x480, and offer on-chip camera functions and very low power consumption for extending battery life. Plus, variable functions including 


VGA gain, frame rate, and exposure, and can be programmed through a simple two-wire serial interface. 
Optical Color Supply Frame Rate Digi-Key Price Each Aptina 
Format Array Resolution Filter Voltage (fps) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
640H x 480V VGA Color 2.8 30 48-CLCC |557-1308-ND 21.20 19.08 14.84 MT9V135C12STC 
“ 640H x 480V VGA Color 2.8 30 44-CLCC  |557-1241-ND 21.20 19.08 14.84 MT9V131C12STC 
um 640H x 480V VGA Color 2.8 15 ~ 90 52-IBGA |557-1273-ND 29.81 25.18 21.20 MT9V1111IA7ATC 
640H x 480V VGA Color 28 30 52-IBGA |557-1238-ND 29.81 25.18 21.20 MT9V125IA7XTC 
752H x 480V W-VGA Color 3.3 60 52-IBGA |557-1166-ND 31.01 26.19 22.05 MT9VO022IA7ATC 
752H x 480V W-VGA Mono 3.3 60 52-IBGA |557-1205-ND 31.01 26.19 22.05 MT9VO022IA7ATM 
1/3” 752H x 480V W-VGA Color 3.3 60 48-CLCC |557-1237-ND 28.02 23.67 19.93 MT9V032C12STC 
752H x 480V W-VGA Mono 3.3 60 48-CLCC |557-1306-ND 28.02 23.67 19.93 MT9V032C12STM 
752H x 480V W-VGA Color 3.3 60 52-IBGA |557-1267-ND 31.01 26.19 22.05 MT9V022177ATC 
Megapixel Megaphxe! fesounon eens combine the image quality of CCD technology with the compact size, adaptability, and ease-of-design of CMOS. CMOS-based technology can simplify 
igns compared to conventional CCD technology, thereby enabling designers to create smaller, high-performance applications with shorter development periods. 
Optical Resolution Color Supply Frame Rate Digi-Key Price Each Aptina 
Format Array (MP) Filter Voltage (fps) Package | Part No. i 25 100 Part No. 
a 1280H x 1024V 1.6 Color 2.8 30 ~ 60 48-ILCC | 557-1395-ND 23.85 20.14 16.96 MT9M032C12STC 
as 1280H x 1024V 1.6 Mono 28 30 ~ 60 48-ILCC | 557-1396-ND 23.85 20.14 16.96 MT9M032C12STMU 
1/3” 1280H x 1024V 1.3 Color 28 15 48-CLCC |557-1312-ND 23.85 20.14 16.96 MT9M131C12STC 
1/3.2” 1600H x 1200V 2 Color 2.8 15 48-CLCC /|557-1311-ND 26.24 22.16 18.66 MT9D131C12STC 
1280H x 1024V 1.3 Mono 3.3 30 48-CLCC /|557-1151-ND 29.22 24.68 20.78 MT9M001C12STM 
1/2” 2048H x 1536V 3 Color 3.3 12 ~93 48-PLCC |557-1164-ND 26.24 22.16 18.66 MT9T001P12STC 
2048H x 1536V 3 Color 3.3 12 ~93 48-PLCC | 557-1264-ND 26.24 22.16 18.66 MT9T031P12STC 
2592H x 1944V 5 Color 2.8 14 48-ILCC | 557-1262-ND 23.85 20.14 16.96 MT9P031112STC 
1/2.5" 2592H x 1944V 5 Mono 3.1 14 48-ILCC | 557-1397-ND 23.85 20.14 16.96 MT9P031112STM 
2592H x 1944V 5 Color 2.8 15 ~ 60 48-ILCC | 557-1263-ND 33.39 28.20 23.75 MT9P401112STC 


Image Sensor Evaluation Kits 
Imaging’s Demonstration system family supports the full line of Aptina’s CMOS image sensor products. Several software applications are provided with the demonstration system, which allows the user to display the data from 
the sensor on the host computer, and to change some basic settings of the sensor for evaluation purposes. A Software Development Kit (SDK) is also provided to customers who wish to write their own software applications 
to access the sensor on the Demo System. 
Kit Includes: * Imaging Demo Camera Board * Sensor Head Board with Lens * USB 2.0 Cable * Tripod * Software * Users Manual 


557-1248-ND® 
557-1411-ND® 
557-1246-ND® 
557-1409-ND® 


557-1258-ND® 
RoHS Compliant 


For use with MT9D131, Color 
For use with MT9MO032, Color. . 
For use with MT9M131, Color. 
For use with MT9M032, Mono . 
For use with MT9P081,. Color... ......:.c.0ccesecnetedsenessenesnesssnensdceasenensecae $1240.20 


$1240.20 
$1240.20 
$1240.20 
$1240.20 


557-1429-ND® 
557-1257-ND® 
557-1239-ND 
557-1242-ND 
557-1247-ND® 


For use with \MT9P031, MONO. .22.:.c2c.0000c¢sascaddicdsensasasidseeradesedsecsaceted $1240.20 
For use with MT9T031, Color 
For use with MT9V125, Color 
For use with MT9V131, Color 
For use with MT9V135, Color.......... 0.000. c cece cece eee eee ee ee eee eee eeeeeeee $1240.20 


$1240.20 
$1240.20 
$1240.20 


Sensor Head Boards 


The Sensor Head Boards include the image sensor and lens mounted with all necessary components. The Sensor Head Boards will connect to the Demo2 board (not included) to make a complete development system. 


557-1253-ND@ For use with MT9D131, Color.................cccec ec ee cence eee eee eens eenenen erences $357.75 557-1430-ND@ For use with MT9P031, Mono..............6.00c ccc eec eee ee cece eee cence tence nee eenees $357.75 
557-1412-ND@ For use with MT9M032, Mono ..............0c0ccecee cence eee e cent eee eee eee e eee eee $357.75 557-1240-ND For use with MT9V125, Color............. 06. 00c ccc eec ees ee eee ee cece eee ee ee neneenees $357.75 
557-1428-ND@® For use with MT9MO032, Color............. 6.06 cccee cece cence eee e eee ee nee eee e eee $357.75 557-1243-ND _ For use with MT9V131, Color........... 0.06. 00c ccc ecc ees e eee ee cece eee ee nee nea een ees $357.75 
557-1251-ND@ For use with MT9M131, Color................ccsssceceeseneeeneensecnesensacesneneaseees $357.75 557-1252-ND@ For use with MT9V135, Color........... 0.00.06 cccc cece cece eee eee e eee ee eee teeta eenees $357.75 
557-1260-ND@ For use with MT9P031, Color............csccsessscecsenereeeeeeneeenesensaeesneseaneees $357.75 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Digital Signal Processors 


ADI's embedded architectures feature simple yet powerful programming models and are supported by high quality development tools. 
Blackfin® Processors: A new breed of embedded media processor designed specifically to meet the computational 
demands and power constraints of today's embedded audio, video and communications applications. Blackfin 
Processors combine a 32-bit RISC-like instruction set and dual 16-bit Multiply Accumulate signal processing 


functionality with the ease-of-use attributes found in general purpose microcontrollers. 


TigerSHARC® Processors: This family offers the industry's highest performance per watt and per square inch of 
Tee? SHARG board space for the most demanding signal and image processing applications. The TigerSHARC’s patented link port 
technology allows glueless interprocessor communication with arrays of two or more TigerSHARC Processors. 


@ SHARC® DSPs: Using ADI’s “Super” Harvard architecture, the SHARC family is optimized to 
SHARC enable a variety of real-time embedded signal processing applications and is known as a leader 
in premium audio applications. 


ADSP-21xx/2199x and Mixed-Signal DSPs: The ADSP-21xx family architecture is built around a common 


ADC mixed signal integration. 


instruction set architecture. All family members are code-compatible, fixed-point 16-bit DSPs. In addition, the 
ADSP-2199x family of mixed-signal DSPs provides a single-chip solution with signal processing and 14-bit 


Blackfin® DSP uClinux Kernel Board Support Package for the ADSP-BF537/533 Processor 


External Core Clock 
MMACs | Memory | Memory USB | UARTs | Watchdog | Voltage Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
Max. (kBytes) Bus PCI | Device | Timers | Timer/RTC | (V) Max. (MHz) Package | Part No. 1 25 100 | Platform Software 
Blackfin® Processors 
800 52 16-Bit No No Yes Yes 12 400 160-MBGA |ADSP-BF531SBBCZ400-ND® 15.30 14.28 13.26 |ADZS-BF533-EZLITE ) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 52 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 169-BGA | ADSP-BF531SBBZ400-ND@ 20.24 18.89 17.54 |ADZS-BF533-EZLITE ) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 52 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 176-LQFP | ADSP-BF531SBSTZ400-ND® 15.59 14.04 12.45 |ADZS-BF533-EZLITE ) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 84 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 160-MBGA |ADSP-BF532SBBCZ400-ND® 17.90 16.71 15.51 | ADZS-BF533-EZLITE / VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 84 16-Bit No No Yes Yes 1:2 400 169-BGA | ADSP-BF532SBBZ400-ND@ 24.44 22.81 21.18 |ADZS-BF533-EZLITE ) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 84 16-Bit No No Yes Yes A? 400 176-LQFP | ADSP-BF532SBSTZ400-ND® 16.38 14.75 13.08 | ADZS-BF533-EZLITE +) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1500 148 16-Bit No No Yes Yes 1.3 400 160-CSPBGA | ADSP-BF533SBBCZ400-ND® 19.77 1846 17.14 |ADZS-BF533-EZLITE ) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1500 148 16-Bit No No Yes Yes 1.4 500 169-BGA | ADSP-BF533SBBZ500-ND@ 27.95 26.09 24.22 |ADZS-BF533-EZLITE ) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1500 148 16-Bit No No Yes Yes 14 500 160-MBGA |ADSP-BF533SBBCZ500-ND® 24.21 22.60 20.99 | ADZS-BF533-EZLITE +) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1500 148 16-Bit No No Yes Yes 1.3 533 160-MBGA |ADSP-BF533SBBCZ-5V-ND@ 25.49 23.79 22.09 | ADZS-BF533-EZLITE +) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1500 148 16-Bit No No Yes Yes 1.3 600 160-MBGA |ADSP-BF533SKBCZ-6V-ND® 31.88 29.75 27.63 | ADZS-BF533-EZLITE +) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 132 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 182-CSPBGA | ADSP-BF534BBCZ-4A-ND® 19.56 18.26 16.96 |ADZS-BF537-EZLITE |) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 132 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 208-MBGA |ADSP-BF534BBCZ-4B-ND® 19.56 18.26 16.96 |ADZS-BF537-EZLITE |) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1000 132 16-Bit No No Yes Yes 1.2 500 182-CSPBGA | ADSP-BF534BBCZ-5A-ND® 24.30 22.68 21.06 |ADZS-BF537-EZLITE ) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
700 308 32-Bit Yes Yes Yes Yes 1.6 300 260-BGA |ADSP-BF535PKBZ-300-ND® 56.16 5242 48.68 |ADDS-BF535-EZLITE |) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
700 308 32-Bit Yes Yes Yes Yes 1.6 350 260-BGA |ADSP-BF535PKB-350-ND 77.24 72.09 66.94 | ADZS-BF533-EZLITE +) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 100 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 182-CSPBGA | ADSP-BF536BBCZ-4A-ND® 20.69 19.31 17.93 | ADZS-BF537-EZLITE ) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1000 132 16-Bit No No Yes Yes 1.2 500 182-CSPBGA | ADSP-BF537BBCZ-5AV-ND® 30.14. 28.13 26.12 | ADZS-BF537-EZLITE ) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1200 132 16-Bit No No Yes Yes 1.2 600 182-CSPBGA | ADSP-BF537KBCZ-6AV-ND® 33.47 31.24 =. 29.01 | ADZS-BF537-EZLITE ) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1000 148 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 316-CSPBGA | ADSP-BF538BBCZ-4A-ND® 25.31 23.62 =. 21.94 | ADZS-BF538F-EZLITE ) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1000 148 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 316-CSPBGA | ADSP-BF538BBCZ-4F4-ND® 30.41 28.38 =. 26.36 | ADZS-BF538F-EZLITE ) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1000 148 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 316-CSPBGA | ADSP-BF538BBCZ-4F8-ND® 31.98 29.85 27.72 | ADZS-BF538F-EZLITE ) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1000 148 16-Bit No No Yes Yes 1.2 500 316-CSPBGA | ADSP-BF538BBCZ-5A-ND® 25.71 24.00 22.29 | ADZS-BF538F-EZLITE ) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1000 148 16-Bit No No Yes Yes 1.2 500 316-CSPBGA | ADSP-BF538BBCZ-5F4-ND® 31.04 28.97 26.90 | ADZS-BF538F-EZLITE ) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1000 148 16-Bit No No Yes Yes 1.2 500 316-CSPBGA | ADSP-BF538BBCZ-5F8-ND® 32.63 30.45 28.28 | ADZS-BF538F-EZLITE ) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1200 132 16-Bit No Yes Yes Yes 1.43 600 400-CSBGA |ADSP-BF542BBCZ-5A-ND® NEW! 27.68 25.83 23.99 | ADZS-BF548-EZLITE ) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1066 196 16-Bit No No Yes Yes 1.43 533 400-CSBGA |ADSP-BF544BBCZ-5A-ND® NEW! 29.84 27.85 25.86 | ADZS-BF548-EZLITE +) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1200 260 16-Bit No Yes Yes Yes 1.43 600 400-CSBGA |ADSP-BF547BBCZ-5A-ND® NEW! 32.09 29.95 27.81 |ADZS-BF548-EZLITE =) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1200 324 16-Bit Yes Yes Yes Yes 1.43 600 400-CBGA |ADSP-BF547MBBCZ-5M-ND@ NEW!) 32.09 29.95 27.81 |ADZS-BF548-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1066 260 16-Bit No Yes Yes Yes 1.43 533 400-CSBGA |ADSP-BF548BBCZ-5A-ND@ NEW! 32.99 30.79 28.59 | ADZS-BF548-EZLITE +) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
2400 328 32-Bit No No Yes Yes/No ti.2 500 297-PBGA |ADSP-BF561SBBZ500-ND® 44.03 41.09 38.16 |ADZS-BF561-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
2400 328 32-Bit No No Yes Yes/No 1.2 600 297-PBGA |ADSP-BF561SBBZ600-ND@ 51.32 47.90 44.48 |ADZS-BF561-EZLITE ) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
2400 328 32-Bit No No Yes Yes/No 1.2 600 297-PBGA |ADSP-BF561SKBZ600-ND® 4713 43.99 40.85 |ADZS-BF561-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
2400 328 32-Bit No No Yes Yes/No 1.2 500 256-CPBGA |ADSP-BF561SBBCZ-5A-ND® 33.44. 31.21. 28.98 | ADZS-BF561-EZLITE +) VDSP-BLKFN-PC-FULL 
2400 328 32-Bit No No Yes Yes/No 1:2 600 256-CPBGA |ADSP-BF561SKBCZ-6A-ND® 45.99 42.93 39.86 |ADZS-BF561-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
2400 328 32-Bit No No Yes Yes/No 1.2 500 256-CSPBGA | ADSP-BF561SKBCZ-5V-ND® 43.74 40.83 37.91 |ADZS-BF561-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
2400 328 32-Bit No No Yes Yes/No ez 600 256-CSPBGA | ADSP-BF561SKBCZ-6V-ND@ 48.45 45.22 41.99 |ADZS-BF561-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
@ RoHS Compliant 


ADZS-BF537-STAMP-ND (RoHS Compliant) 


The STAMP includes an ADSP-BF533 development board and a recent copy of the open source development tools (GCC 3.3.x) and the uClinux 2.6.x Kernel. The CD also includes documentation, board schematics, 
Gerbers, and layout files. The latest version of all the tools can be found on the http://blackfin.uclinux.org website. 


- $215.05 


AD7940-DBRD-ND Evaluation Board for AD7940 Stamp SPI... ... $37.95 
On-Chip External Clock : 
Memory Memory Parallel Core Voltage / 10 Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
MMACs (M-Bit) (M-Bit) Bus (V) (MHz) Package | Part No. 1 25 100 Platform Software 
TigerSHARC® Processors 
2000 6 32/64 Yes 1.2/3.3 300 625-BGA |ADSP-TS101SAB1000-ND 338.97 316.38 293.78 |ADDS-TS101S-EZLITE VDSP-TS-PC-FULL 
2400 6 32/64 Yes 1.2/3.3 300 484-BGA |ADSP-TS101SAB2100-ND 404.09 377.15 350.21) ADDS-TS101S-EZLITE VDSP-TS-PC-FULL 
On-Chip On-Chip Core Clock 
SRAM ROM Serial) Link | Voltage Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
MMACs | MFLOPs (M-Bit) (M-Bit) Ports | Ports (Vv) (MHz) Package | Part No. il 25 100 Platform Software 
SHARC® DSPs 
40 120 1 0 2 0 5 33 240-MQFP_ | ADSP-21061KSZ-160-ND@ 104.39 97.43 90.47 | ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 2 ) 2 6 3.3 40 225-BGA | ADSP-21062LKB-160-ND 283.55 264.65 245.74 | ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 2 0 2 6 3.3 40 225-BGA | ADSP-21062LKBZ-160-ND® 257.78 240.59 223.41 | ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 2 0 2 6 3.3 40 240-MQFP_ | ADSP-21062LKSZ-160-ND® 235.44 219.75 204.05 | ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
66 180 0.5 0 2 0 3.3 66 208-MQFP | ADSP-21065LKSZ-240-ND® 43.04 40.17 37.30 | ADDS-21065L-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
66 198 0.5 0 2 0 3.3 66 208-MQFP_ | ADSP-21065LKSZ-264-ND@ 68.54 63.97 59.40 | ADDS-21065L-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
160 480 4 0) 2 6 25 80 400-BGA | ADSP-21160MKBZ-80-ND® 313.85 292.93 272.00 | ADDS-21160-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
200 600 4 0 2 6 1.9 100 400-BGA | ADSP-21160NKB-100-ND 345.23 322.21 299.20 | ADDS-21160-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
400 1200 2 4 6 0 1.2 200 136-CSPBGA | ADSP21262SKBCZ200-ND® 29.24 27.29 25.34 | ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
400 1200 2 4 6 0 1.2 200 144-LQFP | ADSP-21262SKSTZ200-ND® 30.69 28.65 26.60 | ADDS-21262-EZLITE \VDSP-SHARC-PC-FULL 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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On-Chip On-Chip Core Clock % 
SRAM ROM Serial] Link | Voltage Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
MMACs | MFLOPs (M-Bit) (M-Bit) Ports | Ports (V) (MHz) Package | Part No. a 25 100 Platform Software 
666 2700 3 4 6 4 1.2 333 144-LQFP | ADSP-21363KSWZ-1AA-ND@ NEW! 39.57 36.94 34.30 |— _ 
800 2400 2 6 8 4 1.3 400 256-SBGA | ADSP-21369BBPZ-2A-ND® 56.42 52.66 48.90 | ADZS-21369-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
800 2400 2 6 8 4 1.3 400 256-SBGA | ADSP-21369KBPZ-2A-ND® 45.14 42.13 39.12 | ADZS-21369-EZLITE \VDSP-SHARC-PC-FULL 
800 2400 2 6 8 4 1.3 400 256-SBGA | ADSP-21369KBPZ-3A-ND® 56.42 52.66 48.90 | ADZS-21369-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
532 1596 1 4 8 0 1.2 266 208-LQFP | ADSP-21371BSWZ-2B-ND@ 29.06 27.12 25.19 |— _ 
532 1596 1 4 8 0 1.2 266 208-LQFP | ADSP-21371KSWZ-2B-ND@ 24.21 22.60 20.99 |— _ 
@ RoHS Compliant 
Program Data External Core Clock 
RAM Words |RAM Words | Memory Bus | Host SPI/ Voltage Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
(KWords) | (KWords) (Bits) Port | SPORT | UART | Timers | (V) ADC (MHz) | Package | Part No. 1 25 100 | Platform Software 
ADSP-21xx/2199x and Mixed-Signal DSPs — RoHS Compliant 
2 1 16 No 2 No 1 5 =_ 25 68-PLCC | ADSP-2101BPZ-100-ND NEW! 50.21 46.86 43.52 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
1 0.5 24 No 1 No 1 5 _ 20 68-PLCC | ADSP-2105BPZ-80-ND 22.97 21.44 19.91 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
1 0.5 24 No 2 No 1 5 al 25 68-PLCC | ADSP-2115BPZ-100-ND 32.00 29.87 27.73 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No 2 No 1 § _ 33.3 | 128-PQFP | ADSP-2181BSZ-133-ND 44.45 41.49 38.52 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No 2 No 1 5 — 33.3 | 128-TQFP | ADSP-2181KSTZ-133-ND 49.40 46.11 42.81 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No 2 No 1 5 = 40 128-TQFP | ADSP-2181KSTZ-160-ND 49.40 46.11 42.81 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No 2 No 1 3.3 = 52 128-LQFP | ADSP-2183KSTZ-210-ND §1.21 47.80 44.39 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
4 4 24 No 2 No 1 5 _ 40 100-LQFP | ADSP-2184BSTZ-160-ND 17.54 16.37 15.20 )ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No 2 No 1 5 _ 33.3 | 100-LQFP | ADSP-2185BSTZ-133-ND 48.89 45.63 42.37 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No 2 No 1 5 = 33.3 | 100-LQFP | ADSP-2185KSTZ-133-ND 44.45 41.49 38.52 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 Yes 2 No 1 1.8 _ 80 100-LQFP | ADSP-2185NKSTZ-320-ND 19.74 18.43 17.11 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 48 24 Yes 2 No 1 1.8 _ 80 100-LQFP | ADSP-2189NBSTZ-320-ND 43.85 40.93 38.00 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 32 16 Yes 3 Yes 3 25 = 160 144-LQFP | ADSP-2191MKSTZ-160-ND 32.51 30.34 28.18 |ADDS-2191-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 16 24 ves] 1 | ves | 3 | 25 |PualChtFBit) 469 | 176-LaFP | ADSP-21992BSTZ-ND 49.32 46.04 42.75 | ADDS-21992-EZLITE_| VOSP-21XX-PC-FULL 


VisualDSP++™ Integrated Development Environment and LabVIEW™ Kits 


VisualDSP++ INTERGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT: 
Features: VisualDSP++ is an easy to install and easy to use integrated software 


development and debugging environment that enables efficient management of | apviEW Full Development Kit Contents: * LabVIEW Embedded for Blackfin 
projects from start to finish from within a single interface. VisualIDSP++ supports all \yoqule » VisualIDSP++ 4.5 ¢ An ADSP-BF537 EZ-KIT Lite * Schematics » Cables 


* Headphones °¢ One year National Instruments technical support subscription 


Analog Devices processor families. 


evaluation platform * LabVIEW Embedded for Blackfin Module, VisualDSP++ 4.5 
* An ADSP-BF537 EZ-KIT Lite * Schematics * Cables * Headphones 


Contents: * Assembler * Linker * Simulator * C/C++ compiler * Debugger * PROM 


Emulator 


Development 


Tools 


Features: 


All emulators require 


VisualDSP++ software 


igi- i for the corresponding processor. 
splitter * Graphical plotting * Expert Linker * Math, DSP and C/C++ runtime library Description Bigt Key Relce Ps aR 
¢ Integrated development environment * VisualDSP++ Kernel ¢ Statistical profiling Digi-Key Price 
* VisualDSP++ Component Software Engineering Development Software VDSP-21XX-PC-FULL-ND 3860.63 Part No. Each 
LabVIEW KITS: Development Software VDSP-BLKFN-PCFULL-ND 3806.25 ADDS-HPPCI-ICE-ND 4250.00 
Features: National Instruments LabVIEW Embedded Module for Analog Devices | Development Software VDSP-TS-PC-FULL-ND 3860.63 ADZS-HPUSB-ICE-ND@ 4350.00 
Blackfin® Processors is a comprehensive graphical development environment for 
embedded design. Jointly developed by ADI and National Instruments LabVIEW Evaluation Kit VDSP-LABVIEW-EVAL-ND 326.25 ADZS-USB-ICE-ND® 1305.00 
LabVIEW Evaluation Kit Contents: * A comprehensive 60 day fully featured (Note: ADSP-218x does not have C++ support.) @ RoHS Compliant 
EZ-KIT Lite™ Evaluation Kits, Multimedia Kits, 
Audio Starter Kits and Extender Boards 
EZ-KIT Lite Evaluation Kits: Features: The EZ-KIT Lite provides an easy way to evaluate Digi-Key Price Digi-Key Price 
the power of ADI’s processors and begin to develop applications. Contents: * Stand-alone Part No. Each Part No. Each 
evaluation board ¢ Evaluation suite of VisualIDSP++ to facilitate architecture evaluations EZ-KIT Lite Evaluation Kits NEW! Media Player Starter Kit NEW! 
Vina Pe nosted t001 60k: a ADZS-1S2018-EZLITE-ND 1087.50 ADZS-BF527-MPSKIT-ND 978.75 
EZ-KIT Lite users can: * Evaluate ADI's processors * Learn about DSP applications 7 = 
* Simulate and debug applications » Prototype applications ADZS-21262-EZLITE-ND 543.75 Audio Starter Kit 
MMSK Multimedia Starter Kits: Features: Blackfin® Multimedia Starter Kit provides you ADZS-21369-EZLITE-ND 543.75 ADZS-BF537-ASKIT-ND 826.50 
everything you need to get started on a multimedia application. Use a Blackfin EZ-KIT Lite ADZS-21469-EZLITE-ND NEW! 516.56 EZ-Extender Boards 
and EZ-Extenders daughter card to perform multimedia related tasks. ADZS-BF518F-EZLITE-ND NEW! 538.31 ADZS-21469-EZBRD-ND NEW! 353.44 
Media Player Starter Kit: Features: Blackfin® Media Player Starter Kit provides you 5 . 
everything you need to get started on a media player application. Use a Blackfin EZ-KIT DZS iE eee CLE NOINEM! 538.31 AREB Hera srd =a aN]p) 217.50 
Lite and included software to perform audio and graphic related tasks. ADZS-BF527-EZLITE-ND 978.75 ADZS-BFAV-EZEXT-ND 250.13 
Audio Starter Kit: Features: Blackfin® Audio Starter Kit provides you with everything you ADZS-BF533-EZLITE-ND 489.38 ADZS-BFAUDIO-EZEXT-ND 250.13 
need to get started on an audio application. Use a Blackfin EZ-KIT Lite and EZ-Extenders ADZS-BF537-EZLITE-ND 380.63 ADZS-BFFPGA-EZEXT-ND 353.44 
daughter board(s) to perform audio related tasks. ADZS-BFS98F-EZLITE-ND 489.38 ADPRUSEUANKES aD a 54a 
EZ-Extender Boards: Features: EZ-Extender daughter boards aids in design and , a B 00: 
prototype. The board extends the capabilities of the evaluation system by providing a ADZS-BF548-EZLITE-ND 1087.50 ADZS-BFLLCD-EZEXT-ND NEW! 146.81 
connection to various signal chains. ADZS-BF561-EZLITE-ND 543.75 ADZS-BF518F-EZBRD-ND NEW! 353.44 
Debug Agent: Features: The Standalone Debug Agent is intended to provide a modular MMSK Multimedia Starter Kits ADZS-BF526-EZBRD-ND NEW! 353.44 
low cost emulation solution for EZ-Boards as well as evaluation boards designed by third q i 5) 
parties. Very similar to the debug agent that is on existing EZ-KIT Lites but will have the Aare SIRCEHUUS AIAN) PIB IS NEW! Debug Agent NEW! 
flexibility to move from one board to another board. ADZS-BF561-MMSKIT-ND 978.75 ADZS-DBAGENT-BRD-ND 271.88 
DSP Based Motor Control Applications 
(ADS P-2100 Fami ly Code Co mpati ble) ADMC401ADVEVALKIT-ND .......... $434.50 
Program Program Data Program Voltage Clock Digi-Key Price Each 
RAM ROM RAM FLASH Reference (MHz) Package Part No. 1 25 100 
512 x 24-Bit 4K x 24-Bit 512 x 16-Bit 4K x 24-Bit 2.5V 20 28-DIP ADMCF326BN-ND 27.12 25.32 23.51 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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>| aces Precision Analog Microcontrollers 


MicroConverter™ ICs were the first to integrate true 12-bit to 24-bit 
analog precision ADCs, in-circuit reprogrammable Flash/EE memory 
and an on-chip 8052 or ARM core. Applications include industrial, 
instrumentation, communications, and automotive control. 


Features: Precision Analog: * 12-bit to 24-bit ADC resolution * Sample 
rates up to 1Msps ¢ Flexible ADC input multiplexing * Programmable 
gain differential inputs ¢ Self-calibration * On-chip 2.5V band gap 
reference ¢ Single, dual or quad rail-to-rail DAC 


Integrated Programmable Peripherals: * 8052 or ARM7 MCU core 
(up to 45 MIPS) * Flash/EE code memory (up to 62k) * Flash/EE data 
memory (up to 4k) * RAM (up to 8k) ¢ Flexible SPI, 12C, and UART 
serial ports * High speed baud rate generator » Multiple PWM outputs 


Program Flash Operating E 
Memory Data RAM PWM Timers | Temperature Digi-Key Price Each 
(Kbytes) (Bytes) (Bytes) iTfe) ADC Channels DAC Channels (16-Bit) (16-Bit) Range Package | Part No. it 25 100 
640 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit _ Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ |ADUC812BSZ-ND® 15.89 14.31 12.69 
640 256 16 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit = Yes -40°C ~ 125°C 28-TSSOP |ADUC814ARUZ-ND® 8.66 7.80 6.92 
640 256 16 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit _— Yes -40°C ~ 125°C 28-TSSOP |ADUC814BRUZ-ND® 10.11 9.11 8.08 
8 
640 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit = Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP |ADUC816BCP-ND 19.21 17.30 15.34 
640 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit = Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ |ADUC816BSZ-ND® 15.71 14.66 13.62 
640 256 32 16 and 24 Bit 1-Ch., 12-Bit _ Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP |ADUC824BCP-ND 21.47 20.04 18.61 
4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP |ADUC831BCP-ND 18.46 16.62 14.74 
4k 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ |ADUC831BSZ-ND® 16.78 15.11 13.40 
4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ |ADUC832BSZ-ND® 16.78 15.11 13.40 
4K 2K + 256 32 16 and 24 Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ |ADUC834BSZ-ND® 21.26 19.84 18.43 
4K 2K + 256 32 Dual, 16 Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ |ADUC836BSZ-ND® 17.09 15.95 14.81 
4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ |ADUC841BSZ62-3-ND® 16.62 15.52 14.41 
62 
4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ |ADUC841BSZ62-5-ND® 16.62 15.52 14.41 
4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ |ADUC842BSZ62-5-ND® 16.62 15.52 14.41 
4K 2K + 256 32 1, 12-Bit = 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ |ADUC843BSZ62-5-ND® 13.23 11.91 10.57 
4K 2K + 256 32 1, 12-Bit = 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP |ADUC843BCP8-3-ND 9.86 8.88 7.88 
4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ |ADUC845BSZ62-5-ND® 21.03 19.63 18.23 
4k 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ |ADUC847BSZ62-5-ND® 16.62 15.52 14.41 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC848BSZ8-5-ND® 9.55 8.60 7.63 
@ RoHS Compliant 
ARM7 Core Microconverter 
RAM FLASH GP ADC DAC PWM Temperature Digi-Key Price Each 
(Kbytes) (Kbytes) | Downloader vO Channels Channels (16-Bit) Range Package Part No. 1 25 100 
ADuC702x Series 
62 PC 14 5 (12-Bit) 3 (12-Bit) Single -40°C~125°C | 40-Lead LFCSP_VQ |ADUC7019BCPZ62I-ND 12.15 10.94 9.70 
62 UART 14 5 (12-Bit) 4 (12-Bit) Single -40°C~125°C | 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7020BCPZ62-ND 13.03 11.73 10.41 
62 PC 14 5 (12-Bit) 4 (12-Bit) Single -40°C~125°C | 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7020BCPZ62I-ND 13.03 11.73 10.41 
62 UART 13 8 (12-Bit) 2 (12-Bit) Single -40°C~125°C | 40-Lead LFCSP_VQ |ADUC7021BCPZ62-ND 10.48 9.44 8.37 
62 PC 13 8 (12-Bit) 2 (12-Bit) Single -40°C~125°C | 40-Lead LFCSP_VQ |ADUC7021BCPZ62I-ND 10.48 9.44 8.37 
62 UART 13 10 (12-Bit) = Single -40°C~125°C | 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7022BCPZ62-ND 8.76 7.89 7.00 
62 UART 30 10 (12-Bit) 2 (12-Bit) 3-Phase -40°C~125°C | 64-Lead LFCSP_VQ | ADUC7024BCPZ62-ND 13.41 12.08 10.71 
62 UART 30 10 (12-Bit) 2 (12-Bit) 3-Phase -40°C~125°C 64-Lead LQFP ADUC7024BSTZ62-ND 13.41 12.08 10.71 
8 
62 PC 40 12 (12-Bit) 4 (12-Bit) 3-Phase -40°C~125°C 80-Lead LQFP ADUC7026BSTZ62I-ND§ 15.18 14.17 13.16 
62 UART 40 12 (12-Bit) 4 (12-Bit) 3-Phase -40°C~125°C 80-Lead LQFP ADUC7026BSTZ62-ND§ 15.18 14.17 13.16 
62 UART 40 16 (12-Bit) = 3-Phase -40°C~125°C 80-Lead LQFP ADUC7027BSTZ62-ND§ 12.31 11.09 9.83 
62 PC 40 16 (12-Bit) = 3-Phase -40°C~125°C 80-Lead LQFP ADUC7027BSTZ62I-ND. 12.16 10.95 9.71 
126 UART/ I?C 28 10 (12-Bit) = Generator | -40°C~125°C 64-LQFP. ADUC7128BSTZ126-RLCT-NDt 13.83 12.45 11.04 
126 UART/ ?C 28 10 (12-Bit) = Generator | -40°C~125°C 64-LQFP. ADUC7128BSTZ126-RLTR-ND$ 15126.75/1,500 
126 UART/ I?C 40 12 (12-Bit) = Generator | -40°C~125°C 80-LQFP. ADUC7129BSTZ126-RLCT-NDft 14.84 13.37 11.86 
126 UART/ I?C 40 12 (12-Bit) = Generator | -40°C~125°C 80-LQFP. ADUC7129BSTZ126-RLTR-ND¥$ 10825.65/1,000 
4 32 JTAG 9 2 (16-Bit) = = -40°C~115°C 48-LFCSP ADUC7030BCPZ-8V-ND 12.06 10.86 9.63 


§ Includes external memory interface + CutTape + Tape and Reel 


ADUC8xx QuickStart Development Kits ARM7 Development Kits 


The “entry level” QuickStart Development System allows 
designers to rapidly evaluate MicroConverter performance 
and functionality, and then begin a prototype development. It 
fully supports assembly level code development via a serial 


EVAL-ADUC812QS-ND................ 6. cece cece eee eee 


EVAL-ADUC814QSZ-ND¢@ ... 
EVAL-ADUC831QSZ-ND@ ... 


Kit Contents: * Software Development Tools * Power Supply (Not included in 
Mini-Kit) * Cables ¢ Evaluation Board * JTAG Emulator (QSP only) 


port debug path and provides designers with access to a EVAL-ADUC832QSZ-ND® EVAL-ADUC7020MKZ-ND .. - $31.63 

demonstration project of the C-level development environment EVAL-ADUC841QSZ-ND@ . EVAL-ADUC7020QSZ-ND .. - $86.03 

available in QuickStart-Plus. EVAL-ADUC7026QSZ-ND .. .-. $86.03 
EVAL-ADUC842QS-ND 

Kit Contents: 2 EVAL-ADUC7026QSPZ-ND. .. $297.28 


EVAL-ADUC845QSZ-ND® 


5 ‘ EVAL-ADUC7028QSZ-ND .. .-. $86.03 
¢ Evaluation Board * Serial Download/Debug Cable * Sample e z 
Device(s) * International Power Supply » Software and EVAR DUcet GSE NDe EVAL-ADUC7032QSPZ-ND. .. $297.28 
Documentation @ RoHS Compliant EVAL-ADUC7128QSPZ-ND $297.28 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2tENESAS 


H8 Family 
H8 Value Series 


Microcontrollers 


Renesas Value Series Microcontrollers are low-cost embedded solutions with a 16-bit high performance CPU with up to 128KB of flash memory and high integration of on-chip peripherals. 


Memory | ROM | DataFlash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
ROMless External = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 2 USART, IrDA, Smart Card | 4/3/— | 47 25MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 100-QFP |HD6413008FBL25NF-ND 5.10 4.08 3.45 
ROM = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 2USART, IrDA, Smart Card | 4/3/— | 47 25MHz/3.0 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 100-QFP_|HD6413008FBL25V-ND® 6.38 5.61 4.85 
128K _ 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 25MHz/3.0 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 128-QFP | DF2327BVFBL25V-ND® 13.18 = 11.39 9.95 
Flash 128K _ 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 2USART, IrDA, Smart Card | 4/3/— | 79 25MHz/3.0~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3024FBL25V-ND® 9.98 8.78 7.59 
128K _ 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 2USART, IrDA, Smart Card | 4/3/— | 79 25MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3062BF25V-ND® 12.58 10.87 9.50 
128K = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 2USART, IrDA, Smart Card | 4/3/— | 79 25MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 100-QFP_|DF3062BFBL25V-ND® 9.98 8.78 7.59 
H8 Tiny Series 
The H8/Tiny series of MCUs provide 16-bit performance and high peripheral integration ideal for many 8-bit applications. 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. i] 25 100 
16K _ 2K | 4-ch. 10-bit = 2 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36012FPV-ND® 8.38 6.71 5.66 
16K = 2K | 4-ch. 10-bit = 2 USART WA/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-QFN | DF36012FTV-ND® 10.48 9.22 7.97 
16K = 2K =| 4-ch. 10-bit = 2 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | DF36012FXV-ND@ 10.48 9.22 7.97 
16K = 2K | 4-ch. 10-bit _ 2 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | DF36012FYV-ND@ 10.48 9.22 7.97 
16K = 2K _|_4-ch. 10-bit = 2 USART 1/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36012GFPV-ND® 10.80 9.51 8.21 
16K = 2K | 4-ch. 10-bit _ 2 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | HD64F36012GFP-ND 10.80 9.51 8.21 
16K = 2K | 4-ch. 10-bit = 2 USART WA/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | HD64F36012GFPU-ND 12.13 10.67 9.22 
16K = 2K =| 4-ch. 10-bit _ 2 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-QFN | DF36012GFTV-ND® 10.80 9.51 8.21 
16K = 2K | 4-ch. 10-bit = 2 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | DF36012GFXV-ND® 10.80 9.51 8.21 
16K _ 2K _|_4-ch. 10-bit = 2 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | DF36012GFYV-ND® 10.80 9.51 8.21 
32K = 2K | 4-ch. 10-bit = 2 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36014FPV-ND® 10.80 9.51 8.21 
32K — 2K =| 4-ch. 10-bit = 2 USART WA/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36014GFPV-ND® 11.10 9.77 8.44 
32K =a 2K =| 4-ch. 10-bit = 2 USART WA/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-QFP | DF36014GFYV-ND® 11.10 9.77 8.44 
32K = 2K | 4-ch. 10-bit = 2 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | HD64F36014FPJE-ND 11.70 10.11 8.84 
32K = 2K_|_4-ch. 10-bit = 2 USART WA/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | DF36014FPUV-ND@ 12.28 10.81 9.33 
32K = 2K | 4-ch. 10-bit = 2 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | DF36014FPWV-ND® 11.33 9.79 8.55 
32K = 2K | 4-ch. 10-bit = 2 USART WM/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-QFN | DF36014GFTV-ND® 11.10 9.77 8.44 
32K = 2K | 4-ch. 10-bit = 2 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | DF36014GFXV-ND® 11.10 9.77 8.44 
32K = 2K =| 4-ch. 10-bit = 2 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-QFN | DF36014FTV-ND® 10.80 9.51 8.21 
32K _ 2K | _4-ch. 10-bit = 2 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | DF36014FYV-ND® 10.80 9.51 8.21 
32K = 2K | 4-ch. 10-bit = 2 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | DF36014FXV-ND@ 10.80 9.51 8.21 
16K = 2K | 4-ch. 10-bit = 3 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36022FPV-ND® 10.80 9.51 8.21 
16K _ 2K | 4-ch. 10-bit = 3 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-QFN | DF36022FTV-ND® 10.80 9.51 8.21 
16K = 2K | 4-ch. 10-bit _ 3 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | DF36022FXV-ND@ 10.80 9.51 8.21 
16K — 2K _|_4-ch. 10-bit = 3 USART WA/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | DF36022FYV-ND® 10.80 9.51 8.21 
16K = 2K | 4-ch. 10-bit = 3 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36022GFPV-ND® 11.10 9.77 8.44 
16K = 2K | 4-ch. 10-bit = 3 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-QFN | DF36022GFTV-ND® 11.10 9.77 8.44 
16K = 2K =| 4-ch. 10-bit = 3 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | DF36022GFYV-ND® 11.10 9.77 8.44 
32K — 2K | 4-ch. 10-bit = 3 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36024FPV-ND@ 11.10 9.77 8.44 
32K _ 2K_|_4-ch. 10-bit = 3 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-QFN | DF36024FTV-ND® 11.10 9.77 8.44 
32K = 2K =| 4-ch. 10-bit _ 3 USART Wi— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | DF36024FYV-ND@ 11.10 9.77 8.44 
32K — 2K | 4-ch. 10-bit = 3 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | DF36024FXV-ND@ 11.10 9.77 8.44 
32K = 2K | 4-ch. 10-bit = 3 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36024GFPV-ND® 11.43 10.06 8.69 
32K = 2K | 4-ch. 10-bit — 3 USART WMi— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-QFN | DF36024GFTV-ND® 11.43 10.06 8.69 
32K = 2K_|_4-ch. 10-bit = 3 USART 1N/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | DF36024GFXV-ND® 11.43 10.06 8.69 
32K = 2K | 4-ch. 10-bit = 3 USART W/— 34 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | DF36024GFYV-ND® 11.43 10.06 8.69 
32K = 2K | 8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU*, 1 CAN 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF36034FZV-ND® 12.30 10.63 9.28 
32K — 2K | 8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU*, 1 CAN 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36034GFZV-ND® 12.58 10.87 9.50 
32K = 2K | 8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU*, 1 CAN 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF36034GHV-ND® 12.58 10.87 9.50 
32K _ 2K _|_8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU*, 1 CAN 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF36034HV-ND® 12.30 10.63 9.28 
Flash 56K = 3K | 8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU*, 1 CAN 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF36037FZV-ND® 12.85 11.10 9.70 
56K = 3K | 8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU*, 1 CAN 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF36037GFZV-ND® 13.13 11.35 9.92 
56K = 3K | 8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU*, 1 CAN 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF36037GHV-ND® 13.13 11.35 9.92 
56K = 3K | 8-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 SSU*, 1 CAN 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF36037HV-ND@ 12.85 11.10 9.70 
96K = 4K | _8-ch. 10-bit = 3 USART, 1 2C 2/3/— 67 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF36049GHV-ND@ 12.85 11.10 9.70 
96K = 4K | 8-ch. 10-bit _ 3 USART, 1 I?C 2/3/— 67 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF36049HV-ND@ 12.58 10.87 9.50 
32K = 2K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 SSU*, 1 CAN 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF36054FZV-ND® 12.58 10.87 9.50 
32K = 2K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 SSU*, 1 CAN 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36054GFZV-ND® 12.85 11.10 9.70 
32K — 2K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 SSU*, 1 CAN 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF36054GHV-ND® 12.85 11.10 9.70 
32K _ 2K _|_8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 SSU*, 1 CAN 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF36054HV-ND® 12.58 10.87 9.50 
56K = 3K | 8-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 SSU*, 1 CAN 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LOQFP | DF36057FZV-ND® 13.13 11.35 9.92 
56K — 3K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 SSU*, 1 CAN 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36057GFZV-ND® 13.40 11.58 10.11 
56K = 3K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 SSU*, 1 CAN 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF36057GHV-ND@ 13.40 11.58 10.11 
56K = 3K | 8-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 SSU*, 1 CAN 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF36057HV-ND@ 13.13 11.35 9.92 
32K = 2K_|_8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 1?C 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36064GFPV-ND® 7.93 6.98 6.03 
32K _ 2K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 [2C 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF36064GHV-ND® 7.93 6.98 6.03 
32K = 4K | 8-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 [2C 2/2/— 55 20MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36074GFZV-ND® 8.48 7.46 6.45 
32K —= 4K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 I?C 2/2/— 55 20MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF36074GHV-ND® 8.90 7.84 6.77 
32K _ 4K | 8-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 I2C 2/2/— 55 20MHz/4.5 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 64-QFP | DF36074GHWV-ND® 9.90 8.72 7.53 
56K _ 4K _| 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 12C 2/2/— 55 20MHz/4.5 ~ 5.5V 20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36077GFZV-ND® 9.53 8.39 7.24 
56K = 4K | 8-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 [?C 2/2/— 55 20MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF36077GHV-ND® 9.53 8.39 7.24 
128K _ 6K | 8-ch. 10-bit | 1-ch. 14-bit 2 USART, 1 12C 2/2/— 55 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LOQFP | DF36079GFZV-ND® 12.10 10.65 9.20 
56K _ 4K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 12C 2/2/— 53 18MHz/3.0 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36087FPV-ND® 11.44 9.88 8.64 
56K = 4K | 8-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 2C 2/2/— 53 18MHz/3.0 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF36087HV-ND@ 11.44 9.88 8.64 
32K = 2K | _8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 26 3/1/— 39 20MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36094GFZV-ND@ 12.08 10.63 9.18 
128K = 5K | 16-ch. 10-bit = 3 USART, 1 [?C 2/3/— 87 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF36109FV-ND® 13.97 12.07 10.55 
128K = 5K | 16-ch. 10-bit = 3 USART, 1 12C 2/3/— 87 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF36109GFV-ND® 14.26 12.32 10.76 
128K = 5K | 16-ch. 10-bit = 3 USART, 1 12C 2/3/— 87 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 100-LQFP | DF36109GHV-ND® 14.26 12.32 10.76 
128K = 5K | 16-ch. 10-bit = 3 USART, 1 I?C 2/3/— 87 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 100-LQFP | DF36109HV-ND® 13.97 12.07 10.55 
32K = 2K | _8-ch. 10-bit = 12, 2 USART 2nt— 29 16MHz/4.0 ~ 5.5V 20°C ~ 75°C | 64-LQFP | HD64F3664FPV-ND® 11.88 10.45 9.03 
8K = 2K | 4-ch. 10-bit = 1 USART WA/— 30 16MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | HD64F3670FPV-ND® 6.75 5.79 5.07 
8K = 2K | 4-ch. 10-bit _ 1 USART W/— 30 16MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | HD64F3670FXV-ND® 6.75 5.79 5.07 
8K = 2K | 4-ch. 10-bit = 1 USART W/— 30 16MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | HD64F3670FYV-ND® 6.75 5.79 5.07 
16K = 2K | 4-ch. 10-bit = 1 USART W/— 30 16MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | HD64F3672FPV-ND® 6.33 5.57 4.81 
16K = 2K | 4-ch. 10-bit = 1 USART W/— 30 16MHz/3.0 ~ 5.5V 20°C ~ 75°C | 48-LOQFP | HD64F3672FXV-ND® 6.33 5.57 4.81 
16K = 2K | 4-ch. 10-bit =- 1 USART WA/— 30 16MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | HD64F3672FYV-ND® 6.33 5.57 4.81 
32K = 4K | 8-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 I2C 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LOQFP | HD64F3684FPV-ND® 12.38 10.89 9.41 
32K = 4K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 I?C 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | HD64F3684GFPV-ND® 11.18 9.66 8.44 
32K = 4K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 I2C 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | HD64F3684GHV-ND® 11.18 9.66 8.44 
32K _ 4K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 I2C 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP_ | HD64F3684HV-ND® 12.38 10.89 9.41 
56K 500.0 4K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 2C 2/2/— 51 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DN3687GFPV-ND® 13.13 11.35 9.92 
@ RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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se NESAS Microcontrollers 


H8 Family xs Tiny Series (Cont) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
56K =i 4K | 8-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 °C 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | HD64F3687FPV-ND® 11.44 9.88 8.64 
56K = 4K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 ?C 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LOQFP | HD64F3687GFPV-ND® 11.73 10.13 8.85 
56K _— 4K | 8-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 °C 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP |HD64F3687GHV-ND® 11.73 10.13 8.85 
56K _— 4K | 8-ch. 10-bit — 2 USART, 1 I2C 2/2/— 53 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP |HD64F3687H-ND 11.44 9.88 8.64 
8K = 1.5K _|_4-ch. 10-bit _ 1 USART 1W/— 22 12MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 32-QFP_ | DF36902GFHV-ND® 6.75 5.79 5.07 
8K _— 1.5K | 4-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 I2C 2N/— 22 12MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 32-LQFP | DF36912GFHV-ND® 6.33 5.57 4.81 
8K — 1.5K | 4-ch. 10-bit = 1 USART, 1 I2C 2N/— 22 12MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 32-SOP | DF36912GTPAFV-ND® 6.33 5.57 4.81 
32K 500.0 2K | 8-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 I2C 2N/— 35 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DN3694GFPV-ND® 11.77 10.17 8.89 
32K = 2K | 8-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 I?C 2N/— 37 20MHz/3 ~ 5.5 -20°C ~ 75°C | 64-LOQFP | HD64F3694FPV-ND® 11.73 10.32 8.92 
Flash 32K = 2K_|_8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 I2C 2N/— 37 20MHz/3 ~ 5.5 -20°C ~ 75°C | 48-QFN |HD64F3694FTV-ND@ 11.73 10.32 8.92 
32K _ 2K | 8-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 I2C 2Al— 37 20MHz/3 ~ 5.5 -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | HD64F3694FXV-ND® 11.73 10.32 8.92 
32K = 2K | 8-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 I2C 2N/— 37 20MHz/3 ~ 5.5 -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | HD64F3694FYV-ND® 11.73 10.32 8.92 
32K _— 2K | 8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 I2C 2nl— 37 20MHz/3 ~ 5.5 -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | HD64F3694GFPV-ND® 12.08 10.63 9.18 
32K _— 2K | 8-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 1?C 2N/— 37 20MH2/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-QFN |HD64F3694GFTV-ND® 12.08 10.63 9.18 
32K = 2K_|_ 8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 I2C 2Nl— 37 20MHz/3 ~ 5.5 -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | HD64F3694GFY-ND 12.08 10.63 9.18 
32K _— 2K | 8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 2C 2N/— 37 20MHz/3 ~ 5.5 -20°C ~ 75°C | 48-QFP |HD64F3694GFYV-ND® 12.08 10.63 9.18 
32K _— 2K | 8-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 I2C 2nl— 37 20MHz/3 ~ 5.5 -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | HD64F3694GFXV-ND® 12.08 10.63 9.18 
32K = 2K | 8-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 I2C 2Nl— 37 20MHz/3 ~ 5.5 -20°C ~ 75°C | 64-QFP | HD64F3694GHV-ND® 12.08 10.63 9.18 
32K = 2K | 8-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 [2 al— 37 20MHz/3 ~ 5.5 -20°C ~ 75°C | 64-QFP | HD64F3694HV-ND® 11.73 10.32 8.92 


H8 Super Low Power 


H8/300L and H8/300H Super Low Power series of MCUs are designed for optimum power consumption and fit in applications where battery life is critical. A built-in LCD controller is included on large packages (64-100 pins). 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type | Bytes Bytes | Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
16K _— 1K 4-ch. 10-bit — 1 USART 2/2/0 50 4MHz/2.2 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF38002FP4V-ND® 12.38 10.89 9.41 
16K _ 1K 4-ch. 10-bit — 1 USART 2/2/0 50 4MHz/2.2 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF38002H4V-ND® 12.33 10.85 9.37 
16K _— 1K 4-ch. 10-bit = 1 USART 2/2/0 50 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | 64-QFP | DF38002H10WV-ND® 11.97 10.34 9.04 
16K = 1K 4-ch. 10-bit _ 1 USART 2/2/0 50 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF38002H10V-ND® 12.33 10.85 9.37 
32K = 1K 4-ch. 10-bit = 1 USART 2/2/0 50 4MHz/2.2 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF38004FP4V-ND@ 11.44 9.88 8.64 
32K _- 1K 4-ch. 10-bit _ 1 USART 2/2/0 50 4MHz/2.2 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF38004H4V-ND® 11.44 9.88 8.64 
32K _— 1K 4-ch. 10-bit = 1 USART 2/2/0 50 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF38004FP10V-ND@ 11.44 9.88 8.64 
32K = 1K 4-ch. 10-bit _ 1 USART 2/2/0 50 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF38004H10V-ND® 11.44 9.88 8.64 
32K _— 1K 4-ch. 10-bit = 1 USART 2/2/0 50 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | HD64F38004FP10-ND 11.44 9.88 8.64 
32K = 1K 4-ch. 10-bit = 1 USART 2/2/0 50 10MHz/2.7 ~ 3.6V__| -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | DF38004FP10WV-ND® 12.58 10.87 9.50 
32K _ 1K 4-ch. 10-bit _ 1 USART 2/2/0 50 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | 64-QFP | DF38004H10WV-ND® 12.58 10.87 9.50 
32K _— 1K 8-ch. 10-bit = 1 USART 4/2/0 66 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | 80-QFP | HD64F38024DV-ND@ 15.07 13.02 11.38 
32K = 1K 8-ch. 10-bit _ 1 USART 4/2/0 66 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 80-QFP | HD64F38024H-ND 13.71 11.84 10.35 
32K _— 1K 8-ch. 10-bit — 1 USART 4/2/0 66 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | 80-QFP | HD64F38024RDV-ND® 13.88 11.99 10.48 
32K _ 1K 8-ch. 10-bit _ 1 USART 4/2/0 66 10MHz/2.7 ~ 3.6V__| -20°C ~ 75°C | 80-QFP | HD64F38024RHV-ND® 12.61 10.89 9.52 
32K _— 1K 8-ch. 10-bit — 1 USART 4/2/0 66 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | 80-TOFP | HD64F38024RWIV-ND® 13.88 11.99 10.48 
32K = 1K 8-ch. 10-bit _ 1 USART 4/2/0 66 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 80-TOFP | HD64F38024RWV-ND® 12.61 10.89 9.52 
32K _— 1K 8-ch. 10-bit = 1 USART 3/1/— | 66 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 80-QFP | HD64F38024RFV-ND@ 12.61 10.89 9.52 
32K _ 1K 8-ch. 10-bit _ 1 USART 3//— | 66 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 85-TFLGA | HD64F38024RLPV-ND® 12.61 10.89 9.52 
52K = 2K 8-ch. 10-bit = 3 USART, IrDA, 1 2C 2/4/0 63 4.2MHz/1.8 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38076RH4V-ND@ 14.96 12.92 11.29 
52K = 2K 8-ch. 10-bit _ 3 USART, IrDA, 1 °C 2/4/0 63 4.2MHz/1.8 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 85-TFLGA | DF38076RLP4V-ND@ 16.28 14.06 12.29 
52K = 2K 8-ch. 10-bit _ 3 USART, IrDA, 1 2C 2/4/0 63 4.2MHz/1.8 ~3.6V | -20°C ~ 75°C | 80-TOFP | DF38076RW4V-ND® 14.96 12.92 11.29 
52K _— 2K 8-ch. 10-bit = 3 USART, IrDA, 1 2C 2/4/0 63 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 80-QFP |DF38076RH10V-ND@ 15.25 13.17 11.51 
52K _ 2K 8-ch. 10-bit _ 3 USART, IrDA, 1 2C 2/4/0 63 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38076RH10WV-ND® 16.79 14.50 12.67 
52K = 2K 8-ch. 10-bit = 3 USART, IrDA, 1 2C 2/4/0 63 10MHz/2.7 ~ 3.6V__| -20°C ~ 75°C | 85-TFLGA | DF38076RLP10V-ND@ 16.57 14.31 12.50 
52K = 2K 8-ch. 10-bit _ 3 USART, IrDA, 1 2C 2/4/0 63 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | 85-TFLGA | DF38076RLP10WV-ND® 18.24 15.76 13.77 
52K _— 2K 8-ch. 10-bit — 3 USART, IrDA, 1 2C 2/4/0 63 10MHz/2.7 ~ 3.6V_ | -20°C ~ 75°C | 80-TOFP | DF38076RW10V-ND® 15.25 13.17 11.51 
52K = 2K 8-ch. 10-bit _ 3 USART, IrDA, 1 2C 2/4/0 63 10MHz/2.7 ~ 3.6V__| -40°C ~ 85°C | 80-TOFP | DF38076RW10WV-ND® 16.79 14.50 12.67 
52K _— 2K — 3 USART, IrDA, 1 2C 2/4/0 63 4.2MHz/1.8 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38086RH4V-ND@ 16.72 14.44 12.62 
52K — 2K _ 3 USART, IrDA, 1 2C 2/4/0 63 4.2MHz/1.8 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 85-TFLGA | DF38086RLP4V-ND@ 18.04 15.58 13.62 
52K _— 2K = 3 USART, IrDA, 1 2C 2/4/0 63 4.2MHz/1.8 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 80-TOFP | DF38086RW4V-ND® 16.72 14.44 12.62 
Flash 52K _— 2K 2-ch. 14-bit(AS) _ 3 USART, IrDA, 1 ?C 2/4/0 63 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38086RH10V-ND® 17.01 14.69 12.84 
52K = 2K 3-ch. 10-bit (SAR) = 3 USART, IrDA, 1 2C 2/4/0 63 10MHz/2.7 ~ 3.6V__| -40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38086RH10WV-ND® 18.72 16.17 14.13 
52K = 2K _ 3 USART, IrDA, 1 °C 2/4/0 63 10MHz/2.7 ~ 3.6V_| -20°C ~ 75°C | 85-TFLGA | DF38086RLP10V-ND® 18.33 15.83 13.83 
52K = 2K _ 3 USART, IrDA, 1 2C 2/4/0 63 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | 85-TFLGA | DF38086RLP10WV-ND® 20.17 17.43 15.23 
52K _— 2K — 3 USART, IrDA, 1 2C 2/4/0 63 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 80-TOFP | DF38086RW10V-ND® 17.01 14.69 12.84 
52K _ 2K = 3 USART, IrDA, 1 2C 2/4/0 63 10MHz/2.7 ~ 3.6V__| -40°C ~ 85°C | 80-TOFP | DF38086RW10WV-ND® 18.72 16.17 14.13 
16K _— 1K 4-ch. 10-bit — 1 USART 2/2/0 49 20MHz/2.7 ~5.5V_ | -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF38102FPV-ND® 11.15 9.64 8.42 
16K = 1K 4-ch. 10-bit _ 1 USART 2/2/0 49 20MHz/2.7 ~5.5V_ | -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF38102HV-ND® 11.15 9.64 8.42 
32K _— 1K 4-ch. 10-bit a 1 USART 2/2/0 49 20MHz/2.7 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | DF38104FPWV-ND@ 12.91 11.16 9.75 
32K _ 1K 4-ch. 10-bit _ 1 USART 2/2/0 49 20MHz/2.7 ~5.5V__| -20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF38104FPV-ND@ 11.73 10.13 8.85 
32K _ 1K 4-ch. 10-bit = 1 USART 2/2/0 49 20MHz/2.7 ~5.5V__| -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF38104HV-ND® 11.73 10.13 8.85 
32K = 1K 4-ch. 10-bit _ 1 USART 2/2/0 49 20MHz/2.7 ~5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 64-QFP | DF38104HWV-ND® 12.91 11.16 9.75 
16K _— 1K 8-ch. 10-bit = 1 USART 4/2/0 65 20MHz/2.7 ~5.5V_| -20°C ~ 75°C | 80-TOFP | DF38122WV-ND® 12.32 10.64 9.30 
32K _ 1K 8-ch. 10-bit _ 1 USART 4/2/0 65 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38124HV-ND® 12.91 11.16 9.75 
32K _— 1K 8-ch. 10-bit = 1 USART 4/2/0 65 20MHz/2.7 ~5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38124HWV-ND® 14.19 12.26 10.71 
32K = 1K 8-ch. 10-bit = 1 USART 4/2/0 65 20MHz/2.7 ~5.5V__| -20°C ~ 75°C | 80-TOFP | DF38124WV-ND® 12.91 11.16 9.75 
32K = 1K 8-ch. 10-bit a 1 USART 4/2/0 65 20MHz/2.7 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 80-TOFP | DF38124WWV-ND® 14.19 12.26 10.71 
32K _— 2K 8-ch. 10-bit — 2 USART 4/2/0 64 16MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38324HV-ND® 13.40 11.58 10.11 
32K _ 2K 8-ch. 10-bit _ 2 USART 4/2/0 64 16MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38324HWV-ND® 14.54 12.56 10.98 
32K _— 2K 8-ch. 10-bit — 2 USART 4/2/0 64 16MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 75°C | 80-TOFP | DF38324WV-ND@ 13.40 11.58 10.11 
60K = 2K 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/2/0 64 16MHz/2.7 ~5.5V__ | -20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38327HV-ND@ 14.26 12.32 10.76 
60K _— 2K 8-ch. 10-bit — 2 USART 4/2/0 64 16MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38327HWV-ND® 15.69 13.55 11.84 
60K _ 2K 8-ch. 10-bit _ 2 USART 4/2/0 64 16MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 75°C | 80-TOFP | DF38327WV-ND® 14.26 12.32 10.76 
60K _— 2K 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/2/0 64 16MHz/2.7 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 80-TOFP | DF38327WWV-ND® 15.69 13.55 11.84 
32K = 2K 12-ch. 10-bit _ 3 USART 4/2/0 84 16MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF38344HV-ND® 14.52 12.54 10.96 
32K = 2K 12-ch. 10-bit = 3 USART 4/2/0 84 16MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-QFP | DF38344HWV-ND@® 16.13 13.93 12.17 
32K _ 2K 12-ch. 10-bit _ 3 USART 4/2/0 84 16MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-TQFP | DF38344WWV-ND@ 15.99 13.82 12.07 
32K _— 2K 12-ch. 10-bit = 3 USART 4/2/0 84 16MHz/2.7 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-TOFP | DF38344XWV-ND® 15.99 13.82 12.07 
60K _— 2K 12-ch. 10-bit = 3 USART 4/2/0 84 16MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF38347HV-ND® 15.38 13.29 11.61 
60K = 2K 12-ch. 10-bit _ 3 USART 4/2/0 84 16MHz/2.7 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-QFP | DF38347HWV-ND® 16.90 14.60 12.75 
60K = 2K 12-ch. 10-bit = 3 USART 4/2/0 84 16MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP | DF38347WV-ND@ 15.38 13.29 11.61 
60K _ 2K 12-ch. 10-bit _ 3 USART 4/2/0 84 16MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 100-TQFP | DF38347WWV-ND® 16.90 14.60 12.75 
60K = 2K 12-ch. 10-bit = 3 USART 4/2/0 84 16MHz/2.7 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-TQFP | DF38347XV-ND® 15.38 13.29 11.61 
RoHS Compliant *SSU =SPI® (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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22EN ESAS Microcontrollers 


H8 Family Hs Super Low Power (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type | Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
60K _ 2K 12-ch., 10-bit — 3 USART 4/2/0 84 16MHz/2.7 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-TQFP | DF38347XWV-ND® 16.90 14.60 12.75 
Flash 60K _— 2K 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/2/0 64 16MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38427HV-ND® 15.38 13.29 11.61 
16K = 1K 6-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 SSU*, IrDA, 12C | 3/2/0 19 10MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 32-QFN | DF38602RFT10V-ND® 12.33 10.85 9.37 
16K = 1K 6-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 SSU*, IrDA, 12C | 3/2/0 19 4.2MHz/1.8 ~3.6V__| -20°C ~ 75°C | 32-QFN | DF38602RFT4V-ND@ 12.33 10.85 9.37 
H8/300 Series 
H8/300H and H8/300L Series of MCUs provide extensive support of customers’ system requirements with a high level of peripheral functionality. 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 20 100 
= — 512 | 8-ch. 10-bit = 2 UART —/5/— | 38 16MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 100-QFP |D13002F16V-ND® 15.44 13.34 11.66 
_ = 512 | 8-ch. 10-bit = 2 UART —fsi—| 50 16MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 100-TQFP |D13003TF16V-ND® 21.76 18.50 16.87 
ROMless | — _ 4K 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 1 Smart Card, 2 SCI 4/3/— | 47 25MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 100-QFP |D13008F25V-ND® 11.88 = 10.45 9.03 
= — 4K 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 1 Smart Card, 2 SCI 4/3/— | 47 25MHz/3.0 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 100-QFP |D13008VF25V-ND® 11.00 9.50 8.30 
= = 4K 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, IrDA, Smart Card | —/3/—| 47 25MHz/3.0 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 100-QFP |D13008VFBL25V-ND® 6.38 5.61 4.85 
128K _ 4K 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART, Smart Card —Bi—| 79 25MHz/3.0 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3024F25V-ND® 16.37 1414 912.36 
256K — 8K 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART —/8/—| 79 25MHz/3.0 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 100-TOFP | DF3026XBL25V-ND@ 21.45 1853 16.19 
384K = 16K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 UART, Smart Card —/8/—| 79 25MHz/3.0 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 100-TQFP | DF3028X25V-ND@ 22.26 18.93 17.26 
512K _ 16K | 8-ch.10-bit | 2-ch. 8-bit 3 UART —/—| 79 25MHz/3.0 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3029F25V-ND® 22.10 1879 17.13 
128K om 4K 8-ch. 10-bit = 2 UART, Smart Card —/5i—| 63 18MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 80-QFP | DF3039F18V-ND® 27.12 23.06 = 21.02 
128K — 4K 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART, Smart Card —/5/—| 78 25MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 100-QFP |DF3048BF25V-ND® 18.15 1568 13.70 
128K _ 4K 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART, Smart Card —/si— | 78 25MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 100-TQFP | DF3048BX25V-ND® 19.01 16.42 = 14.35 
128K — 4K 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART —fi—| 78 25MHz/3.0 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 100-QFP |DF3048BVF25V-ND® 18.15 1568 13.70 
128K — 4K 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART —/s/—| 78 25MHz/3.0 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 100-TOFP | HD64F3048VTF8-ND 36.96 34.50 32.04 
128K _ 4K 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART —/l2i—| 78 25MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 100-QFP | DF3048BF25WV-ND® 19.98 17.26 15.08 
512K = 8K 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART, Smart Card —fi—| 79 25MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 100-QFP |DF3052BF25V-ND® 28.12 23.91 21.80 
128K — 4K 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART, Smart Card —/—| 79 25MH2/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 100-QFP |DF3062BFP25QV-ND@ 12.58 10.87 9.50 
256K _ 8K 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART, Smart Card 4/3/— | 79 25MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 100-QFP |DF3064BF25V-ND® 19.54 1688 14.75 
128K = 4K 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 4/3/— | 79 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3067RF20V-ND® 27.40 23.29 = 21.24 
384K — 16K | 8-ch.10-bit | 2-ch. 8-bit 3 UART, Smart Card 4/3/— | 79 25MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3068F25V-ND® 22.26 18.93 17.26 
Flash 512K —_ 16K | 8-ch.10-bit | 2-ch. 8-bit Smart Card 4/3/— | 79 25MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3069RF25V-ND® 22.10 18.79 17.13 
512K — 16K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 UART, Smart Card 4/3/— | 79 25MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 100-TQFP | DF3069RX25V-ND® 22.70 19.30 17.60 
56K i 3K | 8-ch. 10-Bit _ 2 UART, CAN 3/2/— | 45 20MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36037GFZJEV-ND® 16.21 14.01 12.24 
32K —_ 4K | 8-ch. 10-Bit — PC, SCI 3/2/— | 47 20MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP |DF36074GFZWV-ND® 9.43 8.30 7A7 
56K — 4K | 8-ch. 10-Bit = IC, SCI 3/2/— | 47 16MHz/3.0 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C 64-QFP | DF36077LHV-ND® 9.00 7.92 6.84 
96K _ 6K | 8-ch. 10-Bit — IC, SCI 3/2/— | 47 20MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36078GFZV-ND® 10.88 9.57 8.27 
128K — 6K | 8-ch. 10-Bit = PC, SCI 3/2/— | 47 16MHz/3.0 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP |DF36079LFZV-ND@ 12.10 10.65 9.20 
128K — 6K | 8-ch. 10-Bit = IC, SCI 3/2/— | 47 16MHz/3.0 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C 64-QFP | DF36079LHV-ND® 12.10 10.65 9.20 
32K _ 1K 8-ch. 10-bit = 1 UART, 2 SCI 3i/— | 45 5MHz/2.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-QFP | HD64F3644DV-ND® 14.63 12.64 11.04 
32K = 1K 8-ch. 10-bit = 1 UART, 2 SCI 3//— | 45 5MHz/2.5 ~ 5.5V. -20°C ~ 75°C 64-QFP | HD64F3644HV-ND® 13.42 11.59 10.13 
32K — 1K 8-ch. 10-bit = 1 UART, 2 SCI 3i/— | 45 5MHz/2.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-SDIP |HD64F3644PV-ND® 17.82 15.39 13.45 
32K _ 1K 8-ch. 8-Bit = SCI 3/i/— | 53 8MHz/2.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 80-TOFP | HD64F3644WV-ND® 15.07 13.02, 11.38 
128K = 4K | 8-ch. 10-Bit = PC, SCI 2/4/— | 75 10MHz/2.7 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 100-LQFP | DF38099FP10WV-ND® 20.86 18.02 15.74 
128K _ 4K | 8-ch. 10-Bit = IC, SCI 2/4/— | 75 4.2MHz/1.8 ~ 3.6 -20°C ~ 75°C | 100-LQFP | DF38099FP4V-ND® 18.77 16.21 14.16 
32K = 4K | 8-ch. 10-Bit = I?C, IRDA, UART 3i/— | 75 5MHz/2.7 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C 80-QFP | DF38524HV-ND® 9.53 8.39 7.24 
128K = 4K 10-Bit = 12C, IRDA, UART 2/4/— | 75 10MHz/2.7 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 100-LQFP | DF38799FP10V-ND® 13.97 12.07 10.55 
128K _ 4K 10-Bit = 12C, IRDA, UART 2/4/— | 75 10MHz/2.7 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 100-LQFP | DF38799FP10WV-ND® 15.36 13.27 11.59 
H8/300 Tiny Series 
Memory | ROM | DataFlash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A | Communication | 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
32K _ 2K 8-ch. x 10-bit | — UART, CAN 3/2/— 53 1 ~ 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP |DF36034FPV-ND 14.30 12.35 10.79 
32K = 2K 8-ch. x 10-bit | — UART, CAN 3/2/— 53 1 ~ 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP |DF36034GFPV-ND 12.58 10.87 9.50 
Flash 32K _ 2K 8-ch. x 10-bit | — UART, CAN 3/2/— 53 1 ~ 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP |DF36037FPV-ND 15.73 13.59 11.87 
128K _ 6K 8-ch. x 10-bit | — 2 USART, I2C 3/2/— 47 20MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-QFP | DF36079GHV-ND 12.10 10.65 9.20 
8K _ 1.5K | 4-ch.x 10-bit | — UART W/— 22 2 ~ 12MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 32-LQFP |DF36902GFHSWV-ND 5.57 4.78 4.18 


@ ROHS Compliant *SSU = SPI® 


H8S Family 


The H8S Family meets the growing demands for system designs requiring the performance of 16-bit microcontrollers with sophisticated peripherals integrated on-chip. The H8S is the leader in memory size capacity with up to 
512K on-chip flash. It includes performance speeds as high as 33MHz, extremely low power consumption and offers a wide selection of peripherals for optimizing system cost, development time, performance and features. 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
= — 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, Smart Card 2/6/— | 79 20MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 100-QFP |D12312SVF20V-ND@ 12.00 10.56 9.12 
= = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, Smart Card 2/6/— | 79 25MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 100-QFP |D12312SVF25V-ND@ 12.00 10.56 9.12 
= _ 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, Smart Card 26/— | 79 25MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |D12312SVTE25V-ND® 11.35 9.81 8.57 
_ _ 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 20MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 128-QFP |D12320VF20V-ND® 12.00 10.56 9.12 
= = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 25MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 128-QFP |D12320VF25V-ND® 12.00 10.56 9.12 
— = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 20MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |D12320VTE20V-ND® 11.35 9.81 8.57 
_ _ 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 25MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |D12320VTE25V-ND® 11.35 9.81 8.57 
= = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 20MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 128-QFP |D12321VF20V-ND® 12.00 10.56 9.12 
= —= 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 25MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 128-QFP |D12321VF25V-ND® 12.00 10.56 9.12 
ROMless = = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 20MHz/2.7 ~ 3.6V_| -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |D12321VTE20V-ND® 11.35 9.81 8.57 
= = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 25MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |D12321VTE25V-ND® 11.35 9.81 8.57 
_ = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 20MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 128-QFP |D12322RVF20V-ND® 11.88 10.26 8.97 
= = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 25MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 128-QFP |D12322RVF25V-ND® 11.62 10.04 8.77 
= — 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 25MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 128-QFP | HD6412322RVFBL25-ND 9.48 8.34 7.21 
_ = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 20MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |D12322RVTE20V-ND® 12.67 10.95 9.57 
= _ 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 25MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |D12322RVTE25V-ND® 12.67 10.95 9.57 
= = 32K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 25MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 128-QFP |D12324SVF25V-ND@ 14.52 12.54 10.96 
= _ 32K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 25MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |D12324SVTE25V-ND® 15.31 13.23 11.56 
= = 8K | 12-ch. 10-bit) 4-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 118 20MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C~ 75°C | 144-QFP |D12332VFC20V-ND® 15.64 13.51 11.81 
= _ 8K | 12-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 118 25MHz/3.0 ~ 3.6V_ | -20°C ~ 75°C | 144-QFP |D12332VFC25V-ND® 15.64 13.51 11.81 
RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. ‘l 25 100 
= = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. B-bit 3USART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 13MHz/3.0~5.5V | -20°C~75°C | 128-OFP |D12352F13V-ND@ 1846 1595 13.93 
_ = 8k | Bch. 10-bit | 2-ch. &-bit 3USART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 13MHZ/3.0~5.5V_ | -20°C~ 75°C | 120-TOFP | D12352TE13V-ND® 2013 1739 ~—15.19 
— = 8k | 8-ch. 10-bit | 2-ch. &-bit 3USART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 20MHZ/4.5~5.5v | -20°C~ 75°C | 120-TOFP | D12352TE20V-ND® 2013 1739 15.19 
= — — | 16K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. &-bit 5 USART, IrDA, 26/— | 94 | 33MHz/3.0~3.ev | -20°C~75°C | 128-OFP |D12363VF33V-ND® 1452 12.54 10.96 
= — | 16K | 10-ch. to-nit | 2-ch. s-bit Smart Card, 2 °C 26/— | 94 | 33MHz3.0~3.6v_| -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |D12363VTE33V-NDe 1531 13.23 11.56 
= — | 16K }16-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit 5 USART, IrDA, 26/— | 113 | 33MHz/3.0-3.6V | -20°C~ 75°C | 144-LOFP |D12373RVFO33V-ND® 1848 1596 13.95 
= — | 16K | 16-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit Smart Card, 2 [°C 26/— | 113 | 33MHz/3.0~3.ev | -20°C~ 75°C | 144-LOFP |D12373VFO33V-ND@ 1716 1482 12.95 
ROMless | — _ 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3USART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 20MHz4.5~5.5v | -20°C~75°C | 128-OFP |D12390F20V-ND@ 12.00 1056 912 
_ = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3USART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 20MHZ/4.5~5.5v | -20°C~ 75°C | 120-TOFP | D12390TE20V-ND® 1135 «981 B57 
= = 8k | 8-ch. 10-bit | 2-ch. Bit 3USART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 20MHz/4.5~5.5V_ | -20°C~75°C | 128-0FP |D12392F20V-ND@ 11.88 10.26 8.97 
= = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. B-bit 3USART, SmartCard | 2/6/— | 95 | 20MHz/4.5~5.5V | -20°C~ 75°C | 120-TOFP | D12392TE20V-ND® 12.67 1095 957 
_ — | 32K | ch. 10-bit | 2-ch. sit 3USART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 20MHz4.5~5.5V | -20°C~75°C | 128-OFP |D12394F20V-ND@ 1452 12.54 10.96 
_ — | 32K | ch. 10-bit | 2-ch. bit 3USART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 20MHZ/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 120-TOFP | D12394TEZ0V-ND® 1531 1323 © 11.56 
_ — 8k |12-ch. 10-bit} 4-ch. bit | 3USART, IrDA, Smart Card | 2/6/— | 115 | 33MHz/3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 144-QFP |D12670VFC33V-ND® 1467 12.68 11.08 
= — | 32K | 12-ch. 10-bit] 4-ch. s-bit | 3USART, IrDA, Smart Card | 2/6/— | 115 | 33mHz/3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 144-LoFP |012674RVFO33V-ND@ 1760 15.20 13.28 
6ak a 2K — = TUSART, 2 [2 3//— | 82 | 10MHz3.0~ 3.6V | -20°C-75°C | 100-TOFP |DF2110BVTE10V-ND® 1927 1665 14.55 
6ak = 2k | 6-ch. 10-bit | = — 1 USART 2 [°C 3//— | 122 | 10MHz3.0~3.ev | -20°C ~ 75°C | 144-TOFP | DF2111BVT10BV-ND@ 1373 1281 ~~ 11.90 
64K = 3k | 6-ch. 10-bit | — 1 USART 2 °C 3//— | 122 | 10mHz3.0~3.ev_| -20°C ~ 75°C | 144-TOFP | DF2111BVTIOCV-NDe 14.06 1312 12.19 
1M = 8K | 8-ch. 10-bit a Sra CAeD Fe an— | 119 | 2ombz/3.0~3.ev | -20°c ~ 75°C | 144-ToFP | DF2114RVTZ0V-NDe 20.98 1956 18.17 
yak | — 8K |1e-ch. 10-bit}  — TUSART, Smart Card, 36 | 2//— | 125 | 20MHz3.0-3.6V | -20°C-75°C | 144-TOFP |DF2116VT20V-ND® 7060 953 845 
tox |  — 8k |16-ch. t0-vit} = — 126, SCI anov—| 128 | 2ombz3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 176-LFBGA | DF2117VBG20V-ND® 1650 1403 © 12.79 
tox |  — 8k |16-ch. t0-vit] = — 126, SCI ano—| 112 | 20mbz/3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 145-TELGA | DF2117VLP20V-ND@ 1815 1568 13.70 
64k = 2k | Bch. 10-bit | 2-ch. &-bit 3 USART, IrDA 3/— | 66 | 20MHz4.0~5.5v | -20°°~75°C | 80-aFP | DF2132RFAZ0V-ND® 1982 1712 14.96 
64k = 2k | Bch. 10-bit | 2-ch. &-bit 3 USART, IrDA 3//— | 66 | 20MHz/4.0~5.5v_ | -20°C~75°C | g0-TOFP | DF2132RTF20V-ND® 21.80 1883 16.46 
6ak - 2K | @-ch. 10-bit | 2-ch. B-bit 3 USART, IrDA 3//— | 66 | 10MHz/3.0-5.5V | -20°C-75°C | 80-TOFP |DF2132RVTFIOV-ND® 2180 1883 1646 
tak | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA 3/— | 66 | 20MHz4.0~5.5v | -20°C~75°C | 80-aFP | DF2134AFA20V-ND® 2013 1739 ~=—«15.19 
tok | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA 3/— | 66 | 20MHz/4.0~5.5v | -20°C~75°C | 80-TOFP | DF2134ATF2OV-ND@ 20.06 17.06 15.55 
tak | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA 3/— | 66 | 10MHz2.7~3.ev | -20°C~75°C | 80-QFP | DF2134AVFA10V-ND® 2013 1739 ~=—«15.19 
128k | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA 3/t— | 66 | 10MHz2.7~3.v | -20°C~75°C | 80-TOFP |DF2134AVTFIOV-ND@ 20.06 17.06 15.55 
128k | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA 3//— | 66 | 20MHz4.0-5.5V | -20°C~75°C | 80-QFP | DF2134BFA20V-ND® 15.38 13.29 ~~ ‘11.61 
tak | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA, 2 [°C ai— | 66 | 20MHz4.0~5.5v | -20°C~75°C | 80-aFP | DF2138AFA20V-ND® 20.00 17.00 15.50 
tak | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA, 2 [°C ani— | 66 | 20MHz4.0~5.5v | -20°C~75°C | 80-TOFP | DF2138ATF2OV-ND@ 2080 1768 16.12 
tak | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA, 2 [°C ani— | 66 | 10MHz2.7~3.ev | -20°C~75°C | 80-QFP | DF2138AVFA10V-ND® 20.00 17.00 15.50 
128k | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA, 2 [°C ai— | 66 | 10MHz2.7~3.ev | -20°C~75°C | 80-TOFP |DF2138AVTFIOV-ND® 2080 17.68 16.12 
6ak = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA, 2 PC aji/— | 82 | 10MHz2.7~3.6V | -20°C-75°C | 100-TOFP |DF2140BVTE10V-ND® 1927 1665 «14.55 
12k | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 UART 3— | 82 | 20MHe/2.7~5.5V | -20°%°~75°C | 100-0FP | DF2144AFA20V-ND® 21.23 ©1834 16.02 
12k | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 UART 3//— | 82 | 10MHz2.7~5.5V | -20°C~75°C | 100-TOFP | DF2144AVTE1OV-ND® 2134 1814.16.54 
tak | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 UART 3— | 82 | 20MHe/2.7~5.5v | -20°C~75°C | 100-OFP |DF2144FA20V-ND® 25.66 21.82 19.89 
tak | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 UART 3/t— | 82 | 10MHz2.7~5.5v_ | -20°C~75°C | 100-0FP | DF2144VFA10V-ND® 25.66 21.82 19.89 
256k | — 8K | Bch. 10-bit | 2-ch. B-bit 3 USART, IrDA, 2 PC 4/i/— | 82 |  20MHz/4-5.5V | -20°C~75°C | 100-OFP | DF2145BFA20V-ND® 20.40. 1734 ~~15.81 
256k | — 8k | Bch. 10-bit | 2-ch. &-bit 3 USART, IrDA, 2 [°C ani— | 82 | 20MHz4.5~5.5v | -20°C~75°C | 100-TOFP | DF2145BTE2OV-ND® 2142 1796 16.37 
256k | — 8k | 8-ch. 10-bit | 2-ch. &-bit 3 USART, IrDA, 2 [°C ani— | 82 | 20MHz/4.5~5.5v | -20°C~75°C | 100-TOFP | HD642145BTE20-ND 2112 1796 16.37 
256k | — 8k | 8-ch. 10-bit | 2-ch. &-bit 3 USART, IrDA, 2 [°C ai— | 82 | 10MHz2.7~3.ev | -20°C~75°C | 100-0FP | DF2145BVFA10V-ND® 2040 1734 © 15.81 
256k | — 8k | 8-ch. 10-bit | 2-ch. &-bit 3 USART, IrDA, 2 [°C ati— | 82 | 10MHz2.7~3.ev_| -20°C ~ 75°C | 100-TOFP | DF2145BVTE10V-ND 2142 1796 16.37 
256K | — 8K | Bch. 10-bit | 2-ch. &-bit 3 USART, IrDA, 2 °C a/— | 82 | 10MHz2.7~3.6V | -20°C-75°C | 100-QFP |HD64F2145BVFAT0-ND 2040. 1734 15.81 
256k | — 8k | 8-ch. 10-bit | 2-ch. &-bit 3 USART, IrDA, 2 [°C ai— | 82 | 10MHz2.7~3.ev | -20°C~75°C | 100-TOFP | HD64F2145BVTE10-ND 2112 1796 16.37 
tak | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA, 2 [°C ani— | 82 | 20MHz/4.0~5.5v | -20°C~ 75°C | 100-TOFP | HD64F2148ATE2OV-ND@ 1845 1722 15.99 
tak | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA, 2 [°C ai— | 82 | 20MHz/4.0~5.5v | -40°C ~ 85°C | 100-TOFP | DF2148ATE2OIV-ND@ 2514 2137 «19.49 
12k | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA, 2 [°C ani— | 82 | 20MHz4.0~5.5v_ | -20°C~75°C | 100-0FP | DF2148BFA20V-ND® 1980 1710 14.94 
728k | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA, 2 PC a//— | 82 | 20MHz/4.0~5.5V | -20°C~75°C | 100-TOFP | DF2148BTE20V-ND® 2059 1779 15.54 
Flash | 128K | 9 — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA, 2 [°C ai— | 82 | 20MHz/4.0~5.5v | -40°C ~ 85°C | 100-TOFP | DF2148BFA20IV-ND@ 2180 1883 16.46 
tak | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA, 2 [°C aii— | 82 | 20MHz4.0~5.5v | -20°C~75°C | 100-0FP | DF2148BFA20V-ND® 1980 1710 14.94 
tak | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA, 2 [°C ai— | 82 | 10MHz2.7~3.ev | -20°C~75°C | 100-TOFP | DF2148BVTE10V-ND® 2059 1779 15.54 
tek | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 UART, 2 [°C ai— | 82 | 20mHz3.0~5.5v_ | -20°C~75°C | 100-0FP | DF2148RFAZ0V-ND 2870 24.40 22.95 
6aK = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA, 2 PC ai/— | 122 | 10MHz2.7~3.6V | -20°C~ 75°C | 144-TOFP |DF2160BVTI0V-NDe 15.32 1430 ~~ 13.28 
tak | — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA, 2 [°C ai— | 122 | 10MHz2.7~3.6v_| -20° - 75°C | 144-TOFP | DF2161BVTE10V-ND® 16.20 1512 14.04 
512k | — | 40K | &ch. 10-bit | 2-ch. Sit ai/— | 115 | 33MHz/3~3.6V | -20°C~ 75°C | 144-TOFP |DF2166VT33V-ND® 36.00 30.60 27.90 
384k | — — | 40k | &ch. 10-bit | 2-ch. s-bit 3usaRT, IrpA,6iec, | 4//— | 115 | 33MHz/3.0~3.ev | -20°C~ 75°C | 144-TOFP | DF2167VT33-ND 3734 31.74 28.94 
256k | — | 40k | &ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit Smart Card ani— | 115 | 33MHz/3.0~3.ev | -20°C ~ 75°C | 144-TOFP | DF2168VT33V-ND@ 2252 21.02 19.52 
256k | — | 40k | &ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit ani— | 115 | 33MHz3.0~3.ev_| -20° ~ 75°C | 144-TOFP | HD64F2168VTE33-ND 30.02 25.52 23.27 
256k | — | 32k — = USB 27—1—| 76 | 33MHz3.0~3.6V_| -20°C ~ 75°C | 100-TOFP | DF2T70BVTESV-ND@ 24.00 2040 18.60 
1M = 6K | 8-ch. 10-bit = Sat cae ke 44— | 119 | 20mz/3.0~3.ev | -20°C ~ 75°C | 144-ToFP | DF2189RVTZ0V-NDe 23.81 22.22 20.64 
6ak = 8K | 6-ch. 10-bit | — 2USART, Smart Card | —/a/— | 37 | 24MHz/2.7~3.6V | -20°C~75°C | 64-LOFP | DF2211FP24V-ND@ 1538 1329 ~~ ‘11.61 
64k _ 8k | 6-ch. 10-bit | — 2QUSART, Smart Card | —/3/—| 37 | 24MHz2.7~3.ev | -20°C~75°C | 64-LOFP | DF2211UFP24V-NDe 15.38 1329 © 11.61 
64k _ 8k | 6-ch. 10-bit | = — 2QUSART, Smart Card =| —/3/—| 37 | 24MHz2.7~3.6v | -20°C~75°C | 64-LOFP | HD64E2211UFP24-ND 15.38 13.29 «11.61 
jak | — | 12k | @ch.to-pit} = — 2QUSART, Smart Card | —/3/—| 37 | 24MHz/27~3.6v | -20°C~75°C | 64-LOFP | DF2212FP24V-ND® 1648 © 14.24 12.44 
128k | — | 12K | ech. to-pit | = — 2QUSART, Smart Card | —/3/—| 37 | 24MHz2.7~3.6v_| -20°C~ 75°C | 64-LOFP | DF2212UFP24V-NDe 1648 14.24 12.44 
728k | — | 12K | Gch. 10-bit | 2USART, Smart Card | —/3/— | 37 | 24MHz/2.7~3.6V | -20°C~75°C | 64-LOFP | HD64E2212FP24-ND 1648 14.24~«*12.44 
128k | — | 12K | @ch.to-pit} = — 2QUSART, Smart Card | —/3/—| 37 | 24MHz2.7~3.6v | -20°C~75°C | 64-LOFP | HD64E2212UFP24-ND 1648 14.24 12.44 
yk | — fix) — t-ch. 8-bit 3 USART —13/—| 81 | 16MHz/2.7~3.6V | -20°C ~ 75°C | 112-TEBGA | DF2214B016V-ND® 20.40 1734 © 15.81 
256k | — — | 20k | 6ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3USART, Smart Card | 2/3/— | 75 | 24MHz/2.7~3.6V | -20°C ~ 75°C | 112-LFBGA | DF2215RBR24V-ND® 2054 1746 15.92 
256k | _— _| 20k | @-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit BUSART, Smart Card | 2/3/— | 75 | 24MHz2.7~3.6v_ | -20°C~ 75°C | 120-TOFP | DF2215RTE24V-ND® 2024 1748 15.28 
256K | — | 20K | @-ch. 10-bit | 2-ch. Sit 3USART, SmartCard | 2/3/— | 75 | 24MHz/2.7~3.6V | -20°C ~ 75°C | 112-LFBGA | DF221SRUBR24V-ND® 2054 1746 15.92 
256k | — — | 20k | 6ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3USART, Smart Card | 2/3/— | 75 | 24MHz/2.7~3.6v | -20°C~75°C | 120-TOFP | DF2215RUTE24V-ND® 2024 1748 15.28 
256k | — — | 16K | 6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3USART, Smart Card | -2/3/— | 75 | 16MHz2.7~3.6V | -20°C ~ 75°C | 112-LFBGA | DF2215BR16V-ND@ 28.00 2380 21.70 
256k | — — | 16K | 6-ch. 10-bit | 2-ch. s-bit 3USART, Smart Card | -2/3/— | 75 | 16MHz/2.7~3.6v | -20°C~ 75°C | 120-TOFP | DF2215TE16V-ND® 25.34 2154 19.64 
256k | _— _| 16K | 6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit BUSART, Smart Card | 2/3/— | 75 | 16MHz2.7~3.6v_| -20°C ~ 75°C | 112-LFBGA | DF2215UBR16V-ND® 28.00 23.80 21.70 
256k | — | 16K | 6-ch. 10-bit | 2-ch. bit 3USART, Smart Card | 2/3/— | 75 | 16MHz/2.7~3.6V | -20°C~ 75°C | 120-TOFP | DF2215UTEI6V-ND® 25.34 2154 19.64 
256k | — — | 16K | 6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3USART, Smart Card | 2/3/— | 75 | 16MHz/2.7~3.6v | -20°C~ 75°C | 120-TOFP | HD64E2215TE16-ND 25.34 2154 19.64 
256k | — — | 16k | 6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3USART, Smart Card | 2/3/— | 75 | 16MHz/2.7~3.6v | -20°C~75°C | 120-TOFP | HD64E2215UTE16-ND 2141 19.01 «16.86 
128k | — | 12K | @ch.to-pit} = — 2QUSART, Smart Card | —/3/—| 69 | 24MHz/2.7~3.6v | -20°C ~ 75°C | 112-LFBGA | DF2218BR24V-ND@ 2141 1849 «16.16 
128k | — | 12K | @ch.to-pit | — — 2USART, Smart Card | —/3/—| 69 | 24Mz/2.7~3.6v_| -20°C~ 75°C | 100-TOFP | DF2218TF24V-NDe 1892 16.34 14.28 
728k | — | 12K | @ch.10-t | 2USART, Smart Card | —/3/— | 69 | 24MHz/2.7~3.6V | -20°C~75°C | 100-TOFP | DF2218UTF24V-ND® 1892 1634 14.28 
128k | — | 12K | @ch.to-pit} = — 2QUSART, Smart Card | —/3/—| 69 | 24MHz2.7~3.6v | -20°C~75°C | 100-TOFP | HD64E2218TF24-ND 1599 1440 12.77 
128k | — | 12K | @ch.to-pit} = — 2USART, Smart Card | —/3/—| 69 | 24MHz/2.7~3.6v | -20°C ~ 75°C | 112-LFBGA | DF2218UBR24V-ND® 21.41 1849 16.16 
128k | — | 12k | ech. to-pit | — 2QUSART, Smart Card | —/3/—| 69 | 24MHz2.7~3.6v_ | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |HD64F2218UTE24-ND 15.99 14.40 12.77 
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Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. a 25 100 
256K — — | 32k | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit ae 2e-— | 94 | 34MHz3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP | DF2362VTES4V-ND@ 1846 15.95 13.98 
256K — [46K | 6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 4USART, Smart Card, 2PC | 4/e/— | 82 | 135MHz2.7~55V | -20°C~ 75°C | 100-OFP | DF2238BF1aV-ND® 24.14. 2052 1871 
256K — | 16K | 8-ch. to-bit | 2-ch.8-bit | 4USART, Smart Card, 2c | 4/e/— | 82 | 13.5MHZ/27~5.5V | -20°C~75°C | 100-QFP | DF2238BFA13V-ND@ 2414 2052 18.71 
256K — | 16K | 8-ch. to-bit | 2-ch.8-bit | 4USART, Smart Card, 2c | 4/e/— | 82 | 13.5MHZ2.7~5.5V | -20°C~ 75°C | 100-TOFP | DF2238BTE13V-NDe 26.66 © 22.67 ~—-20.67 
256K — | 16K | 8-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | 4USART, Smart Card, 2c | 4/e/— | 82 | 13.5MHz/27~5.5V | -20°C~ 75°C | 100-TOFP | DF2238BTF13V-ND® 26.66 © 22.67 ~—-20.67 
256K —__| 16K | 8-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | 4USART, Smart Card, 2c | 4/6/— | 82 | 13.5MHz/2.7~3.6V | -20°C ~ 75°C | 112-TFBGA | DF2238RBQ13V-ND@ 22.80 1938 17.67 
256K — | 16K | 6-ch. 10-bit | 2-ch. &-bit | 4USART, Smart Card, 2PC | 4/6/— | 82 | 6.25MHz/2.2~3.6V | -20°C ~ 75°C | 112-TFBGA | DF2238RBQGV-ND@ 22.80 19.38 17.67 
256K — | 16k | 8-ch. to-bit | 2-ch.8-bit | 4USART, SmartCard,2!c | 4/6/— | 82 | 6.25MHz2.2~3.6V | -20°C ~ 75°C | 112-LFBGA | DF2238RBREV-ND® 2280 1938 17.67 
256K — | 16K | 8-ch. to-bit | 2-ch.8-bit | 4USART,SmartCard, 2c | 4/e/— | 82 | 6.25MHz/2.2~3.V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2238RTEGV-ND® 2142 1796 16.37 
256K — | 16K | 8-ch. to-bit | 2-ch.8-bit | 4USART, Smart Card, 2c | 4/e/— | 82 | 6.25MHz/2.2~3.6V | -20°C~ 75°C | 100-TOFP |DF2238RTFEV-ND@ 242 1796 16.37 
256K —__| 16K | 8-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | 4USART, Smart Card, 2c | 4/6/— | 82 | 13.5MHz/27~3.6V | -20°C~ 75°C | 112-BGA | DF2238RBR13V-ND@ 22.80 1938 17.67 
256K — [16K | 6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 4USART, Smart Card, 2c | 4/6/— | 82 | 6.25MHz/2.2~3.6V | -20°C~ 75°C | 100-OFP |DF2238RFAGV-ND® 20.40 17.34 ~~ 15.81 
256K — | 16k | 8-ch. to-bit | 2-ch.8-bit | 4USART, Smart Card, 2c | 4/e/— | 82 | 13.5MHz27~3.V | -20°C~75°C | 100-OFP | DF2238RFA13V-ND® 20.40 1734 15.81 
256K — | 16K | 8-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | 4USART,SmartCard, 2c | 4/6/— | 82 | 13.5MHzZ2.7~3.V | -20°C~ 75°C | 100-TOFP | DF2238RTE13V-ND® 2142 1796 16.37 
256K — | 16k | 8-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | 4USART,SmartCard,2”c | 4/e/— | 82 | 13.5MHz/2.7~3.V | -20°C~ 75°C | 100-TOFP | DF2238RTF13V-ND@ 2142 1796 1637 
256K —__| 16k | 8-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | 4USART, Smart Card, 2c | 4/e/— | 82 | 16MHz2.7~3.6V | -20°C ~ 75°C | 112-TFBGA | DF2239BQ16V-ND® 26.40 22.44 20.46 
384K — | 32K | 6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 4USART, SmartCard, 2c | 4/6/— | 82 | 20MHz/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 112-TFBGA | DF2239B020V-ND® 26.40 22.44 20.46 
384K — | 32k | 8-ch. to-bit | 2-ch.8-bit | 4USART, Smart Card, 2c | 4/e/— | 82 | t6MHz2.7~3.6V | -20°C~75°C | 100-OFP | DF2239FA16V-ND® 24.00 20.40 18.60 
384K — | 32K | 8-ch. to-bit | 2-ch.8-bit | 4USART, Smart Card, 2c | 4/e/— | 82 | 20MHz/3.0~3.6V | -20°C~75°C | 100-OFP | DF2239FA20V-ND® 24.00 2040 18.60 
384K — | 32k | 8-ch. to-bit | 2-ch.8-bit | 4USART,SmartCard,2!c | 4/e/— | 82 | 20MHz3.0~3.6V | -20°C~75°C | 100-QFP | DF2239FA20IV-ND® 26.40 22.44 20.46 
384K —__| 32k | 8-ch. to-bit | 2-ch.8-bit | 4USART, Smart Card, 2!’c | 4/e/— | 82 | 16MHz2.7~3.6V | -20°C~ 75°C | 100-OFP | HD64F2239FA16-ND 24.00 20.40 ‘18.60 
384K — | 32K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 4USART, SmartCard, 2c | 4/6/— | 82 | 20MHz3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 100-OFP |HDG4F2239FA20-ND 24.00 2040 18.60 
384K — | 32K | 8-ch. to-bit | 2-ch.8-bit | 4USART,SmartCard, 2c | 4/e/— | 82 | t6MHz/2.7~3.6V | -20°C~75°C | 100-OFP | DF2239TE16V-ND® 2472 24.02 19.16 
384K — | 32K | 8-ch. to-bit | 2-ch.8-bit | 4USART, Smart Card, 2c | 4/e/— | 82 | 20MHz/3.0~3.6V | -20°C~75°C | 100-OFP | DF2239TE20V-ND® 2472 24.02 19.16 
384K — | 32K | 8-ch. to-bit | 2-ch.8-bit | 4USART, Smart Card, 2c | 4/6/— | 82 | 16MHz/2.7~3.6V | -20°C~75°C | 100-TOFP | DF2239TF1GV-ND@ 2472 24.02 19.16 
384K —__| 32k | 8-ch. to-bit | 2-ch.8-bit | 4USART, Smart Card, 2c | 4/6/— | 82 | 20MHz/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP | DF2239TF20V-NDe 2472 24.02 19.16 
256K — | 16K | 6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 4USART, Smart Card, 2c | 4/6/— | 82 | 13.5MHz/4.0~5.5V | -20°C~75°C | 100-OFP |DF2259FA13V-ND® 25.66 21.82 19.89 
128K = 4K | 10-ch. 10-bit] 2-ch. 8-bit | 3USART,SmartCard,22C | 4/3/— | 78 | 13.5MHz/3.0~5.5V | -20°C~ 75°C | 100-OFP | DF2265FA13V-ND@ 2142 1824 15.94 
128K = 4K | 10-ch. 10-bit] 2-ch. 8-bit | 3USART, Smart Card,22¢ | 4/3/— | 78 | 20.5MHz/4.0~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-OFP | DF2265FAZ0V-ND® 2142 1824 15.94 
128K = 4K | 10-ch. 10-bit] 2-ch. 8-bit | 3USART,SmartCard,212c | 4/3/— | 78 | 13.5MHz/3.0~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP | DF2265TE13V-ND@ 20.00 17.00 15.50 
128K = 8K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 3USART, SmartCard,212c | 4/3/— | 78 | 13.5MHz/3.0~5.5V | -20°C~ 75°C | 100-QFP | DF2266FA13V-ND@ 20.00 17.00 15.50 
128K = 8K | 10-ch. 10-bit] 2-ch. 8-bit_| 3USART, Smart Card,21C | 4/3/— | 78 | 13.5MHz/3.0~5.5V | -20°C- 75°C | 100-TOFP | DF2266TF13V-ND® 20.80 17.68 16.12 
128K = 8K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 3USART, Smart Card, 212 | 4/3— | 78 | 20.5MHz/4.0~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP | DF2266TF20V-ND® 20.80 1768 16.12 
256K — | 16k | 10-ch. 10-bit} 2-ch.8-bit | 3USART,SmartCard,22C | 4/3/— | 78 | 13.5MHzZ/3.0~5.5V | -20°C~75°C | 100-OFP | DF2268FA13V-ND® 2266 1927 (17.57 
256K — — | 16K | 10-ch.10-bit| 2-ch. 8-bit | 3USART,SmartCard, 2c | 4/3/— | 78 | 20.5MHz/4.0~5.5V | -20°C~75°C | 100-OFP | DF2268FA20V-ND® 2266 19.27 (17.57 
256K —__| 16k | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 3USART, Smart Card, 2c | 4/3/— | 78 | 13.5MHz/3.0~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP | DF2268TE13V-ND® 23.46 1995 18.19 
256K — [46K }10-ch. 10-bit} 2-ch. 8-bit | 3USART, Smart Card, 2c | 4/3/— | 78 | 20.5MHz/4.0~5.5V | -20°C~ 75°C | 100-TOFP |DF2268TE20V-ND® 23.46 19.95. 18.19 
256K — | 16k | 10-ch. 10-bit} 2-ch. 8-bit | 3USART, Smart Card, 2c | 4/3/— | 78 | 20.5MHz/4.0~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP | DF2268TF20V-ND@ 23.46 1995 18.19 
384K = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, Smart Card 2e— | 79 | 25MHz/3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP | DF2314VTE25V-ND® 24.46 2080 18.96 
384K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, Smart Card 26/— | 79 | 25MHz/3.0~3.6v | -20°C~ 75°C | 100-0FP | DF2315VF25V-ND@ 24.00 20.40 18.60 
384K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, Smart Card 26/— | 79 | 25mHz/3.0~3.6v_| -20°C ~ 75°C | 100-TOFP | DF231SVTE25V-ND® 2472 24.02 19.16 
128K - 8K | Bch. 10-bit | 2-ch. bit 2 USART, Smart Card 26/— | 79 | 25MHz/3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 100-TOFP | DF2317VTE25V-ND® 2123 18.34 16.02 
128K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, Smart Card 26/— | 79 | 25MHz/3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP | DF2317VTEBL25V-NDe@ 1248 ©1098 © 9.49 
128K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, Smart Card 2/— | 79 | 25MHz/3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP | DF2317VTF25V-ND® 21.23 ©1834 ~—-16.02 
256K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, Smart Card 26/— | 79 | 25MHz/3.0~3.6v | -20°C~ 75°C | 100-0FP | DF2318VF25V-ND@ 20.40 1734 15.81 
256K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, Smart Card 26/— | 79 | 25mbz/3.0~3.6v_| -20°C ~ 75°C | 100-TOFP | HD64F2318VTE25-ND 1584 14.79 13.73 
Flash | 956K = 8K | Bch. 10-bit | 2-ch. B-bit 2 USART, Smart Card 26/— | 79 | 25MHz/3.0~3.6V | -20°C~75°C | 100-TOFP | DF2318VTE25V-ND® 242 17.96 1637 
512K — | 16k | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, Smart Card 26/— | 79 | 25MHz/3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 113-TFLGA | DF2319CVLP25V-ND@ 30.48 25.91 23.63 
512K — — | 16K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, Smart Card 26/— | 79 | 25MHz/3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP | DF2319CVTEZ5V-ND@ 23.52 20.00 18.23 
512K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, Smart Card 26/— | 70 | 25MHz/3.0~3.6v | -20°C~75°C | 100-0FP | DF2319EVF25V-ND@ 32.00 27.20 24.80 
512K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, Smart Card 26/— | 70 | 25MHz/3.0~3.6v_| -20°C ~ 75°C | 100-TOFP | DF2319EVTE25V-ND® 35.30 30.01 27.36 
512K = BK | 8-ch. 10-bit | 2-ch. bit 2 USART, Smart Card 26/— | 70 | 25MHz/3.0~3.6V | -20°C~75°C | 100-OFP |HD64F2319EVF25-ND 32.00 27.20 24.80 
512K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, Smart Card 26/— | 70 | 25MHz/3.0~3.6v | -20°C~ 75°C | 100-0FP | DF2319VF25V-ND@ 27.68 23.53 21.46 
512K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, Smart Card 26/— | 70 | 25mHz/3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP | DF2319VTE25V-ND® 30.72 2612 23.81 
512K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, Smart Card 2/— | 70 | 25MHz/3.0~3.6v | -20°C~ 75°C | 100-QFP |HD64F2319VF25-ND 27.68 © 23.53 (21.46 
512K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 26/— | 95 | 25MHz/3.0~3.6v_| -20°C ~ 75°C | 128-0FP | DF2326VF25V-ND@ 29.20 24.82 22.63 
512K = 8K | Bch. 10-bit | 2-ch. B-bit 3 USART, Smart Card 26/— | 95 | 25MHz/3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 120-TOFP | DF2326VTE25V-ND® 32.00 27.20 24.80 
256K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2— | 95 | 25MHz/3.0~3.ev | -20°C~75°C | 128-QFP | DF2328BVF25V-ND® 21.60 1836 16.74 
256K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/— | 95 | 25MHz/3.0~3.ev | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP | DF2328BVTEZSV-ND@ 2232 1898 17.30 
256K _ 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 26/— | 95 | 25MHz/3.0~3.6v | -20°C~ 75°C | 128-0FP | DF2328VF25V-ND@ 21.84 1857 16.93 
256K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 26/— | 95 | 25uHz/3.0~3.6v_| -20°C ~ 75°C | 120-TOFP | DF2328VTE25V-ND® 2414 2052 18.71 
256K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. B-bit 3 USART, Smart Card 26/— | 95 | 25MHz/3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 128-OFP |HD64F2328VF25-ND 21.84 18.57 16.93 
256K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 26/— | 95 | 25mHz/3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP | HD64F2328VTE25-ND 2414 2052 18.71 
384K — | 32k | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/— | 95 | 25MHz/3.0~3.6v | -20°C~75°C | 128-QFP | DF2329BVF25V-ND® 25.20 21.42 19.53 
384K — | 32K | 8-ch. to-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 26/— | 95 | 25MHz/3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP | DF2329BVTEZ5V-ND® 25.92 22.04 20.09 
384K —__| 32k | 8-ch. to-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 26/-— | 95 | 25MHz/3.0~3.6v_| -20°C~ 75°C | 128-QFP | DF2329EVF25V-ND@ 36.32 30.88 28.15 
384K — | 32K | Bch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 26/— | 95 | 25MHz/3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 120-TOFP | DF2329EVTE25V-ND® 39.62 33.68 3071 
384K — | 32k | 8-ch. to-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 26/— | 95 | 25mHz/3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP | HD64F2329EVTE25-ND 2972 27.74 25.76 
384K — | 32k | 8-ch. to-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 26/— | 95 | 25MHz/3.0~3.6v | -20°C~ 75°C | 128-GFP |HD64F2329VF25-ND 36.32 3088 «(28.15 
384K — | 32K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 26/— | 95 | 25MHz/3.0~3.6v | -40°C ~ 85°C | 128-0FP | DF2329VF25IV-ND® 39.62 33.68 «= 30.71 
384K —__| 32k | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 26/— | 95 | 25ubz/3.0~3.6v_| -20°C~ 75°C | 128-0FP | DF2329VF25V-ND@ 36.32 30.88 (28.15 
256K = 8K | 12-ch. 10-bit | 4-ch. B-bit 3 USART, Smart Card 26/— | 118 | 25MHz/3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 144-OFP | DF2338VFC25V-ND® 24.88 21.15 19.29 
384K — — | 32k | 42-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/— | 118 | 25MHz/3.0~3.6v | -20°C~ 75°C | 144-0FP | DF2339EVFC25V-ND® 37.60 31.96 29.14 
384K — — | 32k | 42-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 26/— | 118 | 25mbz/3.0~3.ev | -20°c~ 75°C | 144-0FP | DF2339VFC25V-ND® 37.60 31.96 29.14 
128K = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, Smart Card 2— | 79 | 20mHz/4.5~5.5V | -20°C~ 75°C | 100-TOFP | DF2345TEZOV-ND@ 25.14 21.37 19.49 
128K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 26/— | 95 | 20mbz/4.5~5.5V_| -20°C ~ 75°C | 120-TOFP | DF2357TE20V-ND@ 33.78 28.72 26.18 
128K = 8K | Bch. 10-bit | 2-ch. B-bit 3 USART, Smart Card 26/— | 95 | 13MHZ/3.0-5.5V | -20°C~75°C | 128-OFP |DF2357VF13V-ND@ 30.72 26.12 23.81 
128K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2— | 95 | 13MHz/3.0~5.5v_| -20°C ~ 75°C | 120-TOFP | DF2357VTE13V-ND® 33.78 28.72 26.18 
256K = [46K |10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 26/— | 94 | 34MHz/3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 120-TOFP | DF2360VTES4V-ND® 17.31 1496 13.07 
256K — — | 24K | 40-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 26/— | 94 | 34mbz/3.0~3.ev | -20°C~ 75°C | 120-TOFP | DF2361VTES4V-ND® 1789 15.45 13.50 
384K — — | 32k | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 26/— | 94 | 34mbz/3.0~3.ev | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP | DF2364VTES4V-ND® 1956 1690 14.76 
384K — — | 24K | 40-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 26/— | 94 | 33MHz/3.0~3.ev | -20°C~75°C | 128-0FP | DF2367VF33V-ND@ 2262 1923 17.54 
384K — __| 24K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 26/— | 94 | 3ambz/3.0~3.ev_| -20°c ~ 75°C | 120-TaFP | DF2367VTE33V-ND® 23.12 1966 17.92 
512K — [32K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 26/— | 94 | 34MHz/3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 120-TOFP | DF2368VTES4V-ND® 21.49 1857 16.22 
256K — — | 16k | 16-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit 26/— | 113 | 34mbz/3.0~3.ev | -20°C ~ 75°C | 144-LOFP | DF2370RVFO34V-ND® 20.39 ©1762 15.39 
256K — | 46k | 16-ch. 10-bit} 6-ch. 8-bit key NO 26/— | 113 | 34MHz/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 145-TFLGA | DF2370RVLP34V-ND@ 2234 1899 17.32 
256K — | 16K | 16-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit , 2/— | 113 | 34mbzi3.0~3.ev | -20°c ~ 75°C | 144-LOFP | DF2370VFO34V-ND@ 1927 16.65 14.55 
256K — __| 16k | 16-ch. 10-bit | _6-ch. 8-bit 26/— | 113 | 34mbz/3.0~3.6v_| -20°C ~ 75°C | 145-TFLGA | DF2370VLP34V-ND@ 2134 1814 16.54 
256K =] 24K [16-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit 26/— | 113 | 34MHz/3.0~-3.6V | -20°C~ 75°C | 144-LOFP |DF2371RVFO34V-ND® 20.98 18.09 15.81 
256K — — | 24K | 16-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit 26/— | 113 | 34MHz/3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 145-TFLGA | DF2371RVLP34V-ND® 2286 1944 17.72 
256K — — | 24K | 46-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit 26/— | 113 | 34mbz/3.0~3.ev | -20°c ~ 75°C | 144-LOFP | DF2371VFO34V-ND@ 1982 1712 14.96 
256K — — | 24K | 46-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit 26/— | 113 | 34Mbz/3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 145-TFLGA | DF2371VLP34V-ND@ 21.84 1857 16.93 
256K — __| 24K | 16-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit 26/— | 113 | 34mbz/3.0~3.ev_| -20°C ~ 75°C | 144-LOFP | DF2372RVFO34V-ND® 21.49 18.57 16.22 
RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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2tEN ESAS Microcontrollers 
H8S Family (Cont) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 

Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
256K | — | 32K | t6-ch. 10-bit| @-ch. B-bit 26/— | 113 | 34MHz/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 145-TFLGA | DF2372RVLP34V-ND® 23.36. 1986 18.11 
256K | — | 32K | t6-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit 26— | 113 | 34mbzi3.0~3.ev | -20°C ~ 75°C | 144-LOFP | DF2372VFO34V-ND@ 20.39 ©1762 15.39 
256K | — | 32K | 16-ch. 10-bit | @-ch. 8-bit 26/— | 113 | 34mbz/3.0~3.ev | -20°C ~ 75°C | 145-TFLGA | DF2372VLP34V-ND@ 2234 1899 17.32 
384K | — | 32K | t6-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit 26/— | 113 | 34mbzi3.0~3.ev | -20°C ~ 75°C | 144-LOFP | DF2374RVFO34V-ND® 20.56 1748 ~~ 15.94 
384K | — | 32K | 16-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit 26/— | 113 | 34mbz/3.0~3.6v_| -20°C ~ 75°C | 145-TFLGA | DF2374RVLP34V-ND® 24.38 20.73 18.90 
384K | — | 32K | 16-ch. 10-bit| 6-ch. 8-bit 26/— | 113 | 34MHz/3.0~3.6V | -20°C~75°C | 144-LOFP | DF2374VFO34V-ND@ 21.52 1859 16.24 
384K |  — | 32K | 16-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit 26/— | 113 | 34mHz/3.0~3.ev | -20°C ~ 75°C | 145-TFLGA | DF2374VLP34V-ND@ 25.66 21.82 19.89 
384K | — | 24K | t6-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit 26/— | 113 | 33MHz/3.0~3.ev | -20°C ~ 75°C | 144-LOFP | DF2377RVFO33V-ND® 23.86 © 20.29 «18.50 
384k | = — — | 24K | 16-ch. 10-bit] 6-ch.8-bit | yp, QUSART. |, | are— | 113 | aabz/3.0~3.6v | -40°C ~ 85°C | 144-LOFP | DF2377AVFOS3WV-ND® 25.06 21.31 19.43 
384K | — | 24K | 46-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit : : 2e/— | 113 | 3aMbz3.0~3.ev_| -20°C ~ 75°C | 144-LOFP | HD64F2377RVFO33-ND 23.86 20.29 ‘18.50 
384K | — | 24K | t6-ch. 10-bit| 6-ch. 8-bit 26/— | 113 | 33MHz/3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 144-LOFP | DF2377VFO33V-ND@ 23.12 1966 17.92 
512K | — | 32K | 16-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit 26— | 113 | 34mbz3.0~3.ev | -20°C ~ 75°C | 144-LOFP | DF2378AVFO34V-ND@ 21.60 1836 16.74 
512K | — | 32K | t6-ch. 10-bit | @-ch. 8-bit 2e— | 113 | 35MHz/3.0~3.ev | -20°C ~ 75°C | 144-LOFP | DF2378BVFO35V-ND@ 20.56 17.48 © 15.94 
512K | — | 32K | t6-ch. 10-bit | @-ch. 8-bit 2e— | 113 | 35mbz/3.0~3.ev | -20°C~ 75°C | 144-LOFP | DF2378BVFO35WV-ND® 2262 1923 17.54 
512K | _— | 32K | 46-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit 26/— | 113 | 35MHz/3.0~3.6v_| -20°C ~ 75°C | 145-TFLGA | DF2378BVLP35V-ND@ 24.38 20.73 18.90 
512K | — | 32K | t6-ch. 10-bit| 6-ch. 8-bit 26/— | 113 | 34MHz/3.0-3.6V | -20°C~75°C | 144-LOFP |DF2378RVFO34V-ND® 21.60 1836 16.74 
512K | _— | 32K | 46-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit 26/— | 113 | 34mbz/3.0~3.ev_| -20°C ~ 75°C | 144-TFLGA | DF2378RVLP34V-ND® 27.94 23,75 21.66 
256K | — 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. bit 3USART, SmartCard | 2/6/— | 95 | 20MHZ/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 120-TOFP | DF2398TEZOV-ND@ 22.32 1898 17.30 
256K | — 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3USART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 20MHZ/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 128-GFP |DF2398F20TV-ND® 23.76 20.20 18.42 
256K | — 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3USART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 20MHd/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 128-FP | DF2398F20V-ND® 21.60 1836 16.74 
256K | — | 16K | 16-ch. 10-bit]  — 5 USART, 4 I2C 4si— | 110 | 20mHz/3.0~3.ev | -20°C~ 75°C | 128-0FP | DF2437FV-ND® 21.60 1836 16.74 
512K | — | 40K | 8-ch. 10-bit = PC, SSU 4g— | 113 | 34mbz/3.0~3.ev_| -20°C ~ 75°C | 144-LOFP |R4F2462VFO34V-ND@ 1907 16.48 14.40 
512K | — | 40K | &ch. 10-bit = PC, SSU, USB 4/s— | 120 | 34MHz/3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 176-LFBGA | R4F2472VBR34DV-ND® 25.44. 21.63 19.72 
384K |  — | 32K | t6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 4is-— | 120 | 26mHz/3.0~5.5V_ | -40°C ~ 75°C | 176-LEBGA | DF2505BR26DV-ND@ 33.34 © 28.34 25.84 
512K | — | 32K | t6-ch. 10-bit} 2-ch.8-bit | SUSART,SmartCard,212¢¢ | 4/6/— | 120 | 26MHz3.0~5.5V | -40°C ~ 75°C | 176-LFBGA | DF2506BR26DV-ND® 36.00 30.60 27.90 
384K |  — | 24K | t6-ch. 10-bit} 2-ch.8-bit | SUSART,SmartCard,212¢¢ | 4/6/— | 120 | 26MHz3.0~5.5V | -40°C ~ 75°C | 176-LFBGA | DF2551BR26DV-ND® 34.66 29.47 «(26.87 
384K | — | 24K | t6-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | SUSART, SmartCard,212c | 4//— | 120 | 26MHw3.0~5.5V | -40°C~75°C | 144-QFP | DF2551FC26DV-ND® 32.00 27.20 24.80 
512K |__— | 32K | 16-ch. 10-bit| 2-ch. 8-bit_| SUSART, SmartCard,21C | 4/6/— | 120 | 26MHZ3.0~5.5V | -40°C~75°C | 144-QFP | DF2552FC26DV-ND® 34.66. 29.47 26.87 
512k | — | 32K | t6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit Smt art OG GA 4s-— | 120 | 20mHz/3.0~5.5V | -40°C~75°C | 144-0FP | DF2556FC20DV-ND@ 34.66 29.47 26.87 
728K | 4K | 12-ch. 10-bit] — 3USART, Smart Card, 1 CAN | —/e/—| 56 | 20MHZ/4.5~5.5V | -20°C-75°C | 80-OFP | DF2612FA20V-ND@ 2134 1814 16.54 

Flash | ossk | — | 12K | t6-ch. to-vit] 9 — 3 USART, Smart Card,1 CAN | —/e/—| 70 | 20MHZ/4.5~5.5V | -40°C~85°C | 100-QFP | DF2623FA20JV-ND@ 38.62 32.83 29.94 
256K | — | 12K | t6-ch. 10-bit] = — 3USART, Smart Card, 1 CAN | —/e/—| 70 | 20MHz/4.5~5.5V_| -20°C~ 75°C | 100-0FP | DF2623FAZ0V-ND@ 32.00 27.20 24.80 
128K = 8K | 16-ch.10-bit]  — Sit raat CAN 46-— | 76 | 24MHz/4.5~5.5V | -20°C~ 75°C | 100-OFP | DF2628FA24V-ND® 2134 1814 16.54 
384K | — | 16K | t2-ch. 10-bit] 2-ch. 8-bit | SUSART, Smart Card, 2CAN | —/6-—| 84 | 20MHu45~55V | -20°~75°C | 126-OFP |DF2630F20V-ND® 43.43. 38.61 34.99 
384K | — | 16K | 42-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit_| 3USART, Smart Card, 2CAN |—/6--] 84 | 20MHa/45~5.5V | -20°C~75°C | 128-OFP |DF2630UF20JV-ND@ 45.02 40.02 36.27 
384K — — | 16k | 12-ch. 10-bit } 2-ch. 8-bit Siete Oe SCAN —rei—| 84 | 20MHz/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 128-QFP | DF2630WF20V-ND@ 46.17 41.04 37.20 
256K | — | 16K | tech. 10-bit} 4-ch. 8-bit aj— | 69 | teMnz/3.0-3.6V | -20°C-75°C | 128-OFP | DF2633F16V-NDe 29.20 2482 22.63 
256K | — | 16K | 16-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit 4s/— | 89 | 25MHz/3.0~3.6v | -20°C~75°C | 128-QFP | DF2633F25V-ND@ 29.20 24.82 22.63 
256K | — | 16K | 16-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit 5 USART, 4/— | 89 | 25MHz/3.0~3.ev | -20°C~ 75°C | 120-TOFP | DF2633TE25V-ND@ 32.00 27.20 24.80 
256K | — | 16K | t6-ch. 10-bit] 4-ch.8-bit | IrDA, Smart Card,212¢ | ae— | 89 | 2eMHa45~5.5v | -20°C~75°C | 128-OFP | DF2633RF28V-ND@ 25.34 21.54 19.64 
256K | — | 16K | 16-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit 4-— | 89 | 2embz/4.5~5.5v | -20°C~75°C | 120-TOFP | DF2633RTEZSV-ND@ 26.14 22.22 20.26 
256K | — | 16K | 16-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit 4s/— | 89 | 16mbz/3.0~3.ev_| -20°C ~ 75°C | 120-TOFP | DF2633TE16V-ND@ 31.74 26.98 24.60 
728K | 4K | 12-ch. 10-bit] 2-ch. 6-bit_| 3USART, SmartCard, 2CAN |—/e/—| 64 | 20MHZ/4.5-55V | -20°C-75°C | 128-OFP | DF2636F20V-ND 29.70 25.25 23.02 
128K | — 4K |12-ch. 10-bit] 2-ch. 8-bit | 3USART, Smart Card, 2CAN |—/e/—| 84 | 20mHz/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 128-QFP | DF2636UF20V-ND® 31.50 26.78 24.42 
256K | — | 16K | 12-ch. 10-bit] 2-ch.8-bit | 3USART, Smart Card, 2CAN | —/6--] 84 | 20MHw/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 128-FP | DF2638F20V-ND® 33.52 28.50 25.98 
256K | — | 16K | 12-ch. 10-bit] 2-ch. 8-bit | 3USART, Smart Card, 2CAN | —/6--] 84 | 20MHa/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 128-OFP |HD64E2638F20J-ND 30.66 © 28.62 «(26.58 
256K | _— _| 16K | 42-ch. 40-bit | 2-ch. 8-bit_| 3USART, Smart Card, 2CAN | —/6--| 84 | 20MHa/45~5.5V_| -20°C~75°C | 128-OFP | DF2638UF20V-ND@ 35.04 29.79 27.16 
256K | — | 16K | 12-ch. 10-bit} 2-ch. 8-bit 3 USART, —/6-—| 84 | 20MHZ/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 126-OFP | DF2638WF20V-ND® 36.56 31.08 28.34 
256K | — | 16K | 42-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | Smart Card,212¢,2CcAN | —j6-—-] 84 | 20MHa4.5~5.5v | -40°C~ asec | 128-QFP | DF2638WF20JV-ND@ 39.94 35.51 32.18 
256K | _— | 16K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | SUSART, Smart Card, 2CAN |—/6--| 84 | 20MHz45~5.5V | -20°C~75°C | 128-OFP |DF2630UF20V-ND@ 37.06 31.51 28.73 
256k | — | 16K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit Shafi Cons OG 2GANN —i6-—| 84 | 20MHw4.5~5.5V | -20°C~75°C | 128-0FP | DF2639WF20V-ND® 38.34 32.59 29.72 
250K | — | 16K | t6-ch. 10-bit] 4-ch. 8-bit 5 USART, ae— | 111 | teMn/3.0~-3.6v | -20°C-75°C | 144-OFP | DF2643FC16V-ND@ 30.72 2612 23.81 
256K | — | 16K | 16-ch. 10-bit} 4-ch.8-bit | IrDA, Smart Card,212¢ | ayey— |] 111 | 25MHw3.0~3.ev | -20°C~ 75°C | 144-OFP | DF2643FC25V-NDe® 30.72 2612 23.81 
128K | — 4K | 412-ch. 10-bit] = — 2USART, Smart Card, 1 CAN | —/e/—| 108 | 20MHZ/4.5~5.5V | -40°C~ 85°C | 144-QFP | DF2646RFC20JV-ND® 36.34 32.31 (29.28 
128K | — 4K | 12-ch. 10-bit]  — 2USART, Smart Card, 1 CAN | —/e/—| 108 | 20MHZ/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 144-QFP | DF2646RFC20V-ND® 33.52 28.50 25.98 
128k | — 4K | 12-ch. 10-bit] — 3 USART, Smart Card, 1 CAN | —/e/—| 108 | 20MHZ/4.5~5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 144-QFP | DF2648RFC20JV-ND® 37.94 33.73 30.57 
128K | 4K | 12-ch. 10-bit] — 3USART, Smart Card, 1 CAN | —/e/—| 108 | 20MHZ/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 144-OFP | DF2648RFC20V-ND® 35.04. 29.79 27.16 
384K | — | 16K | 42-ch. to-bit| 4-ch.8-bit | 3USART, IrDA, Smart Card | 2/6/— | 115 | 33MHw3.0~3.ev | -20°C~75°C | 144-LOFP | DF2667VFO33V-ND® 24.88 © 2115 19.29 
256K | — 8K | 12-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit | 3USART, IrDA, Smart Card | 2/6/— | 115 | 33MHw3.0~3.ev | -20°C~75°C | 144-QFP | DF2676VFC33V-ND@ 26.66 22.67 20.67 


@ RoHS Compliant *SSU = SPI® 


H8SX Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | PartNo. 1 25 100 
rach | 2K | — 12K | 1éch. 10-bit | — 2USART, 3 SSU*, Smart Card |—/12/—| 99 |  48MHz/4.5~5.5V | -20°C~ 85°C | 120-LOFP |DF61582N48FPV-ND 3048 25.91 23.63 
256k | — 24K | g-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 26, SCI a/i2i4 | 81 50MHz/3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 120-LOFP | R5E61632NS0FPV-ND 16.74 14.46 12.64 
= S 24K | &-ch. 10-bit | 2-ch. 6-bi Smart Card, SCI 46/2 | 50 | SOMHz/3.0-3.6V | -20°C~75°C | 120-LOFP |DS61650CNSOFPV-ND 11.68 10.28 8.88 
nomless | — = 24K | sch. 10-bit | 2-ch. 8-bi Smart Card, SCI 42 | 50 |  SOMHz3.0~3.6v | -20°C~ 75°C | 120-LaFP |DS61650CWSOFPV-ND 1131 9778.54 
= a 40K | sch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, Smart Card 4/2 | 50 |  SOMHz3.0~-3.6v | -20°C~ 75°C | 120-LaFP |DS61651CNSOFPV-ND 1261 1089 9.52 
= = 40k | sch. 10-bit | 2-ch.8-dit| 4USART, IDA, SmartCard | 4/6/— | 90 50MHZ/3 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 120-LOFP |DS61651NSOFPV-ND 1276 11.02 9.63 
3e4k | — 40K | 8-ch, 10-bit | 2-ch, 8-bit See ei i B//— | 75 50MHz/3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 120-TOFP |DF61653NSOFTV-ND 22.86 19.44 17.72 
512k | — 40K | 8-ch, 10-bit | 2-ch, 8-bit ser cn ene B//— | 84 5OMHZ/3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 120-TOFP | DF61654NSOFTV-ND 2478 21.07 19.21 
512k | 24K | Bch. 10-bit | 2-ch. B-bit SCl 462 | 82 50MHZ/3.0~3.6V | -20°C~75°C | 120-TOFP |DF61656CN35FTV-ND 23.36 19.86 18.11 
six} — 24K | sch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 4 USART, Smart Card 4i— | 90 |  35MHW/3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 120-TOFP | DF61656N35FTV-ND 23.36 19.86 18.11 
Flash | 768K)  — 24K | sch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 4 USART, Smart Card 4/— | 90 |  35MHZ/3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 120-TOFP | DF61657BN35ETV-ND 25.34 21.54 19.64 
78k | — 24K | sch. 10-bit | 2-ch. 8-bit scl 4/62 | 82 50MHZ/3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 120-TOFP |DF61657CN35FTV-ND 25.34 21.54 19.64 
384K | — 40K | sch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 6 USART, IrDA, 2 °C ge/— | 101 |  SOMHz3.0~3.6V | -20°C~75°C | 144-LOFP | DF61663NSOFPV-ND 23.36 19.86 18.11 
334K | 40K | &ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 6 USART, IrDA, 2 PC B/6/— | 101 |  S0MHZ/3.0~3.6V | -40°C~ 85°C | 144-LOFP |DF61663WS0FPV-ND 25.70 21.85 19.92 
six | — 40K | sch. 10-bit | 2-ch. 8-bit °C, SCI, USB g/12/4 | 92 50MHZ/3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 144-LOFP |R5E61664RNSOFPV-ND 20.94 18.09 15.81 
512K | 0 — 40K | sch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 6 USART, IrDA, 2 I°C a/s— | 101 |  SOMHZ/3.0~3.6v | -40°C~ 85°C | 144-LOFP | DF61664WS50FPV-ND 27.80 23.63 21.55 
to2ak |  — 56K | 8-ch, 10-bit | 2-ch. 8-bit 12C, SCI, USB a/i2/4 | 92 50MHZ/3.0~3.6V | -20°C~ 75°C | 144-LOFP |R5E61668RNSOFPV-ND 25.70 21.85 19.92 
*SSU = SPI® 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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sC©NESAS _ Microcontrollers 
M16C Family 


The M16C family offers the industry's broadcast multi-purpose microcontroller platform, with seamless code and pin compatibility — all the way from 8-bit ~ 32-bit functionality. A robust platform of 16/32-bit CISC microcontrollers 
with speeds from 16MHz ~ 64MHz, up to 512K on-chip flash memory, high ROM code efficiency, extensive EMI/EMS noise immunity and very low power consumption. It also features a broad choice of standard on-chip 
peripheral options and the highest pin-to-pin compatibility (up to 144 pins) in the industry. 


M16C Platform Series 


Memory | ROM | DataFlash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
64K = 3K 14-ch. 10-bit ] 1-ch. 8-bit 2 USART, 1 CAN 4N/i— | 37 16MHz/4.2 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 48-LQFP |M301N2F8TFP#U3-ND® 21.30 18.40 16.07 
128K = 10K | 8-ch. 10-bit = 4 USART, 1 2C —/5/— | 85 16MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 85°C | 100-LOFP |M30245FCGP#U1-ND® 20.00 17.00 15.50 
96K = 8K | 24-ch. 10-bit = UART, CAN, IEBus, SIO, 2C | —/9/— | 714 20MHz/4.2 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 85-TFLGA | M30280FAWG#U7B-ND® 16.19 13.99 12.22 
96K 4K 5K 18-ch. 10-bit = 3 USART, 3 2C —/6/— | 88 16MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-QFP |M30302FAPFP#U3-ND® 7.88 6.93 5.99 
96K 4K 5K 18-ch. 10-bit = 3 USART, 3 °C —/6/— | 88 16MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-QFP |M30302FAPFP#U5-ND® 7.50 6.60 5.70 
96K 4K 5K 18-ch. 10-bit = 3 USART, 3 °C —/6/— | 88 16MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LOFP | M30302FAPGP#U3-ND® 7.35 6.47 5.59 
96K 4K 5K 18-ch. 10-bit = 3 USART, 3 °C —/6/— | 88 16MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30302FAPGP#U5-ND® 7.00 6.16 5.32 
Flash 128K 4K 5K 18-ch. 10-bit = 3 USART, 3 I?C —/l6/— | 88 16MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-QFP |M30302FCPFP#U3-ND® 8.15 7.18 6.20 
128K 4K 5K 18-ch. 10-bit = 3 USART, 3 °C —/l6/— | 88 16MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-QFP |M30302FCPFP#U5-ND® 7.15 6.82 5.89 
128K 4K 5K 18-ch. 10-bit = 3 USART, 3 I2C —/6/— | 88 16MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30302FCPGP#U3-ND® 7.63 6.71 5.80 
128K 4K 5K 18-ch. 10-bit = 3 USART, 3 2C —/6/— | 88 16MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30302FCPGP#U5-ND® 7.25 6.38 5.51 
192K 4K 6K 18-ch. 10-bit — 3 USART, 3 °C —/6/— | 88 16MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-QFP |M30302FEPFP#U3-ND® 8.68 7.64 6.60 
192K 4K 6K 18-ch. 10-bit = 3 USART, 3 °C —/6/— | 88 16MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-QFP |M30302FEPFP#U5-ND® 8.25 7.26 6.27 
192K 4K 6K 18-ch. 10-bit = 3 USART, 3 °C —/6/— | 88 16MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP |M30302FEPGP#U3-ND® 8.15 7.18 6.20 
192K 4K 6K 18-ch. 10-bit = 3 USART, 3 I2C —/l6/— | 88 16MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LOQFP | M30302FEPGP#U5-ND® 7.15 6.82 5.89 
_— = 6K 18-ch. 10-bit = 3 USART, 3 °C —/6/— | 88 16MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-QFP |M30302SPFP#U3-ND@ 7.63 6.71 5.80 
ROMless = = 6K 18-ch. 10-bit = 3 USART, 3 I?C —/l6/— | 88 16MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP |M30302SPGP#U3-ND® 7.30 6.43 5.55 
= = 6K 18-ch. 10-bit = 3 USART, 3 ?C —/6/— | 88 16MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP |M30302SPGP#U5-ND® 6.33 5.57 4.81 
256K = 8K _— = 5 USART, 1 IC —/i/—}| 89 16MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 70°C | 116-LQFP | M306H5FGFP#U0-ND® 38.10 35.56 33.02 
384K = 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C, 1 CAN —/11/—| 88 24MH2/3 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M306NLFHGP#U3-ND® 28.00 23.80 21.70 
512K — 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C, 1 CAN —/11/—| 88 24MH2/3 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 100-LOFP | M306NLFJGP#U3-ND® 30.66 26.07 23.77 
384K = 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 7 USART, 3 12C, 1 CAN —/11/—| 114 24MHz/3 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 128-LQFP | M306NNFHGP#U3-ND® 29.34 24.94 22.74 
512K = 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 7 USART, 3 I2C, 1 CAN —/11/—| 114 24MHz/3 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 128-LQFP | M306NNFJGP#U3-ND® 32.00 27.20 24.80 
256K 4K 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | UART, CAN, IEBus, SIO, 12¢ |—/11/—] 87 24MHz/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M306N4FGTFP#UKJ-ND® 36.13 32.12 29.11 
128K = 5K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 4 USART, 3 I2C, 1 CAN —/11/—| 88 20MHz/4.2~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M306NSFCTFP#U0-ND® 33.02 28.07 25.60 
128K 4K 5K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | UART, CAN, IEBus, SIO, 12@¢ |—/11/—] 87 20MHz/4.2 ~5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M306N5FCTFP#UK-ND® 33.02 28.07 25.60 
128K 4K 5K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | UART, CAN, IEBus, SIO, ?C |—/11/—| 87 20MHz/4.2 ~5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M306N5FCTFP#UKJ-ND® 33.02 28.07 25.60 
96K = 24K = = 5 USART, 3 ?C —/5i— | 22 15.36MHz/3 ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | M306SOFAGP#U3-ND® 20.00 17.00 15.50 
96K = 24K = = 5 USART, 3 I2C —/5/— | 22 15.36MHz/3 ~ 3.6V | -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M306SOFAGP#U5-ND® 20.94 18.09 15.81 
512K = 10K — 2-ch. 8-bit 2 USART, 3 °C —/8/— | 76 | 16MH2/4.75 ~5.25V | -20°C ~ 85°C | 100-QFP )M306V7FJFP#U0-ND® 37.24 33.11 30.01 
256K = 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 IC —/l1/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M3062LFGPFP#U3C-ND® 20.16 17.14 15.63 
256K = 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 2C —/l1/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M3062LFGPFP#U5C-ND® 21.12 18.24 15.94 
Hee 256K 4K 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__| -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M3062LFGPFP#U9C-ND® 21.41 18.49 16.16 
256K — 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C —/li/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M3062LFGPGP#U3C-ND® 21.56 18.62 16.27 
256K = 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/li/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M3062LFGPGP#U5C-ND® 20.53 17.73 15.49 
256K 4K 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M3062LFGPGP#U7C-ND® 21.85 18.87 16.49 
256K 4K 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/li/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__ | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M3062LFGPGP#U9C-ND® 20.83 18.00 15.73 
128K = 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART. 3 2C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V_| -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30620FCPFP#U3C-ND® 20.68 17.86 15.61 
128K = 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART. 3 2C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30620FCPFP#U5C-ND® 19.69 17.01 14.86 
128K 4K 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART. 3 °C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30620FCPFP#U7C-ND® 20.97 18.11 15.82 
128K 4K 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART. 3 I2C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30620FCPFP#U9C-ND® 19.98 17.26 15.08 
128K = 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 ?C —/l1/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30620FCPGP#U3C-ND® 20.79 17.96 15.69 
128K = 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__ | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30620FCPGP#D5C-ND 19.80 17.10 14.94 
128K = 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__| -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30620FCPGP#U5C-ND® 19.80 17.10 14.94 
128K 4K 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 ?C —/l1/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30620FCPGP#U7C-ND® 21.10 18.23 15.92 
128K 4K 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 2C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V_| -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30620FCPGP#U9C-ND® 20.09 17.35 15.16 
_— = 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30620SPFP#U3C-ND® 13.88 11.99 10.48 
ROMless _ = 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30620SPFP#U5C-ND® 12.61 10.89 9.52 
_ = 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 IC —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30620SPGP#U3C-ND® 12.91 11.16 9.75 
_— = 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__| -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30620SPGP#U5C-ND® 11.73 10.13 8.85 
128K = 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —ii/—| 71 24MHz/2.7 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 80-LQFP |M30621FCPGP#U3C-ND® 19.56 16.90 14.76 
128K = 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 2C —li—| 7A 24MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 80-QFP |M30621FCPGP#USC-ND® 18.63 16.10 14.07 
128K 4K 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —ji—| 71 24MHz/2.7 ~5.5V__| -20°C ~ 85°C | 80-QFP |M30621FCPGP#U9C-ND® 18.92 16.34 14.28 
64K — 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30622F8PFP#U3C-ND® 20.17 17.43 15.23 
64K = 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —li/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__| -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30622F8PFP#U5C-ND® 19.21 16.59 14.50 
Flash 64K 4K 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 2C —/l1/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30622F8PFP#U7C-ND® 20.48 17.69 15.46 
64K 4K 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 2C —/li/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V_| -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30622F8PFP#U9C-ND® 19.51 16.86 14.73 
64K = 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30622F8PGP#U3C-ND® 18.33 15.83 13.83 
64K = 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 ?C —/l1/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30622F8PGP#D5C-ND 18.33 15.83 13.83 
64K = 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —/li/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__| -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30622F8PGP#U5C-ND® 17.45 15.07 13.17 
64K 4K 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__ | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30622F8PGP#U7C-ND® 18.63 16.10 14.07 
_ — 3K 10-ch. 10-bit } 2-ch. 8-bit 5 USART, 1 I2C —/li/—| 88 16MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-QFP |M30622SAFP#U5-ND® 12.33 10.85 9.37 
_ = 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 ?C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30622SPFP#U3C-ND® 12.25 10.59 9.25 
ROMless _— = 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__| -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30622SPFP#U5C-ND® 11.15 9.64 8.42 
_— = 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100 -LQFP | M30622SPGP#U3C-ND® 11.29 9.75 8.52 
= = 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/l1/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30622SPGP#U5C-ND® 11.68 10.28 8.88 
64K = 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —ii/—| 71 24MHz/2.7 ~5.5V_| -20°C ~ 85°C | 80-QFP |M30623F8PGP#U5C-ND® 18.33 15.83 13.83 
256K = 20K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 1 °C —/11/—| 88 16MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-QFP |M30624FGAFP#U3-ND® 45.22 40.20 36.43 
Flash 256K = 20K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 1 IC —/11/—| 88 16MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-QFP |M30624FGAFP#U5-ND® 43.04 38.26 34.67 
256K = 20K | 10-ch. x 10-bit | 2-ch. x 8-bit | 1 12C, 1 IEBus, 1 Smart Card | —/11/—] 85 16MHz/4.2 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-QFP |M30624FGMFP#D3-ND 45.22 40.20 36.43 
256K = 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30624FGPFP#U3C-ND® 21.84 18.57 16.93 
@ RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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2tEN ESAS Microcontrollers 


M16C Family M16C Platform Series (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 

Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 

256K 4K 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V_| -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30624FGPFP#U7C-ND® 22.10 18.79 17.13 

256K 4K 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —lii/—}| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30624FGPFP#U9C-ND® 21.06 17.91 16.33 

Flash 256K — 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —N1/—| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30624FGPGP#U3C-ND® 20.98 17.84 16.26 

256K — 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —lii/—}| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V_| -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30624FGPGP#U5C-ND® 20.00 17.00 15.50 

256K 4K 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —lii/—| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30624FGPGP#U7C-ND® 21.26 18.08 16.48 

256K 4K 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C —N1/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__| -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30624FGPGP#U9C-ND® 20.26 17.23 15.71 

— _— 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —iii/—| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30624SPFP#U3C-ND® 16.30 14.08 12.31 

ROMless = _ 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/ii/—| 88 24MH2/2.7 ~5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30624SPFP#U5C-ND® 14.81 12.79 11.18 
= _ 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/ii/—| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30624SPGP#U3C-ND® 14.59 12.60 11.01 

— = 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/11/—}| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V__| -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30624SPGP#U5C-ND® 13.27 11.46 10.01 

256K _ 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C —Aii/—| 114 24MHz/2.7 ~5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 128-LQFP | M30625FGPGP#U3C-ND® 22.40 19.04 17.36 

256K _ 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —Ai/—| 114 24MH2/2.7 ~5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 128-LQFP | M30625FGPGP#U5C-ND® 21.34 18.14 16.54 

256K 4K 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C —/1/—| 114 24MHz/2.7 ~ 5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 128-LQFP | M30625FGPGP#U7C-ND® 22.66 19.27 17.57 

256K 4K 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C —ii/—| 114 24MH2/2.7 ~ 5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 128-LQFP | M30625FGPGP#U9C-ND® 21.60 18.36 16.74 

384K and 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —N1/—]| 88 24MHz2/2.7 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FHPFP#U3C-ND® 24.64 20.95 19.10 

384K = 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C —lit/—| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V__ | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FHPFP#U5C-ND® 23.46 19.95 18.19 

384K 4K 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C —/ii/—| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FHPFP#U7C-ND® 24.90 21.17 19.30 

384K 4K 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —/ii/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FHPFP#U9C-ND® 23.74 20.18 18.40 

Flash 384K _— 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/i1/—| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30626FHPGP#U3C-ND® 23.78 20.22 18.43 

384K — 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C —/ii/—| 88 24MH72/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30626FHPGP#U5C-ND® 22.66 19.27 17.57 

384K 4K 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —/ii/—| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30626FHPGP#U7C-ND® 24.06 20.46 18.65 

384K 4K 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/i1/—| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30626FHPGP#U9C-ND® 22.94 19.50 17.78 

512K _ 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/ii/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FJPFP#U3C-ND® 27.44 23.33 21.27 

512K _— 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —iii/—| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FJPFP#U5C-ND® 26.14 22.22 20.26 

512K 4K 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FJPFP#U7C-ND® 27.70 23.55 21.47 

512K — 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C —/ii/—| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30626FJPGP#U3C-ND® 26.62 22.63 20.64 

512K _— 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/i1/—| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30626FJPGP#U5C-ND® 25.34 21.54 19.64 

512K 4K 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —/11/—| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30626FJPGP#U7C-ND® 26.88 22.85 20.84 

_ _ 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART 3 IC —/ii/—| 88 24MHz/2.7 ~5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626SPFP#U3C-ND® 16.28 14.06 12.29 

ROMless = _— 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART 3 I?C —/i1/—| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626SPFP#U5C-ND® 15.42 13.32 11.64 

= _— 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART 3 I?C —/i1/—| 88 24MHz/2.7 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30626SPGP#U3C-ND® 15.03 12.98 11.34 

= | 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART 3 IC —/ii/—| 88 24MH2/2.7 ~ 5.5V__| -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30626SPGP#U5C-ND® 13.64 11.78 10.30 

384K = 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/1/—| 114 24MHz/2.7 ~ 5.5V_| -40°C ~ 85°C | 128-LQFP | M30627FHPGP#U3C-ND® 25.20 21.42 19.53 

384K 4K 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —/1/—| 114 24MHz/2.7 ~ 5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 128-LQFP | M30627FHPGP#U7C-ND® 25.46 21.65 19.74 

384K 4K 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C —Aii/—| 114 24MH2/2.7 ~ 5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 128-LQFP | M30627FHPGP#U9C-ND® 24.26 20.63 18.81 

512K _ 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —/1/—| 114 24MHz/2.7 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 128-LQFP | M30627FJPGP#U3C-ND® 28.00 23.80 21.70 

512K _ 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —/1/—| 114 24MHz/2.7 ~ 5.5V__| -20°C ~ 85°C | 128-LQFP | M30627FJPGP#U5C-ND® 26.66 22.67 20.67 

512K 4K 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C —Ai/—| 114 24MHz/2.7 ~ 5.5V_| -40°C ~ 85°C | 128-LQFP | M30627FJPGP#U7C-ND® 28.26 24.03 21.91 

512K 4K 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C —/1/—| 114 24MHz/2.7 ~ 5.5V__ | -20°C ~ 85°C | 128-LQFP | M30627FJPGP#U9C-ND® 26.94 22.90 20.88 

256K _ 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 4 USART, 3 I2C, 2 CAN —N1/—| 88 24MH2/3.0 ~5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M306N4FGGP#U3-ND® 25.34 21.54 19.64 

Flash 384K _ 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C, 2 CAN —/1/—| 88 24MH2/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M306NKFHGP#U3-ND® 29.34 24.94 22.74 

512K _ 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C, 2 CAN —iii/—| 88 24MHz/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M306NKFJGP#U3-ND® 32.00 27.20 24.80 

512K — 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 7 USART, 3 I?C, 2 CAN —Ai/—| 114 24MH2/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 128-LQFP | M306NMFJGP#U3-ND® 33.34 28.34 25.84 

256K _ 20K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART —/ii/—| 88 20MH2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30803FGGP#U3-ND® 47.59 42.31 38.34 

256K = 20K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART —1/—| 124 20MH7z/2.7 ~ 5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 144-LQFP | M30805FGGP#U5-ND® 49.70 44.18 40.04 

256K 8K 512K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit / UART, I2C, Smart Card, SSU* | —/11/—] 88 25MHz/2.7 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-QFP | R5F3640DDFA#U0-ND® 15.47 13.36 11.67 

256K 8K 512K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | UART, I2C, Smart Card, SSU*|—/11/—| 88 25MHz/2.7 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | RSF3640DDFB#U0-ND® 13.46 11.63 10.16 

256K 8K 512K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | UART, I2C, Smart Card, SSU*|—/11/—| 88 25MHz/2.7 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-QFP | RSF3640DNFA#U0-ND® 12.80 11.06 9.67 

256K 8K 512K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | UART, I2C, Smart Card, SSU* | —/11/—| 88 25MHz/2.7 ~ 5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | RSF3640DNFB#U0-ND® 12.28 10.61 9.27 

M16C Tiny Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 

Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 

24k _ 1k | 12-ch. 10-bit _ 3 USART, 1 °C —lsi—| 39 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F3AGP#U3-ND® 11.73 10.32 8.92 

24k = 1k | 12-ch. 10-bit = 3 USART, 1 °C —/8/—| 39 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F3AGP#U3A-ND® 11.73 10.32 8.92 

24k = 1k | 12-ch. 10-bit = 3 USART, 1 °C —/8/—| 39 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F3AGP#U5A-ND® 11.10 9.77 8.44 

24k 4K 1k | 12-ch. 10-bit _ 3 USART, 1 ?C —/8i— | 39 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F3AGP#U7A-ND® 12.08 10.63 9.18 

24k 4K 1k | 12-ch. 10-bit = 3 USART, 1 12C —/si—| 39 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F3AGP#U9A-ND® 11.43 10.06 8.69 

48K = 2K | 12-ch. 10-bit _ 3 USART, 1 °C —/8/—| 39 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F6AGP#U3A-ND® 11.18 9.66 8.44 

48K = 2K | 12-ch. 10-bit = 3 USART, 1 I2C —//—| 39 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F6AGP#U5A-ND® 12.08 10.63 9.18 

48K 4K 2K | 12-ch. 10-bit = 3 USART, 1 2C —/8i— | 39 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F6AGP#U7A-ND® 11.46 9.90 8.65 

48K 4K 2K | 12-ch. 10-bit = 3 USART, 1 °C —/8/—| 39 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F6AGP#U9A-ND® 12.40 10.92 9.43 

64K = 2K | 12-ch. 10-bit = 3 USART, 1 °C —/8/—| 39 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F8AGP#U3A-ND® 11.73 10.13 8.85 

64K = 2K | 12-ch. 10-bit = 3 USART, 1 ?C —/8i— | 39 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F8AGP#U5A-ND® 11.18 9.66 8.44 

64K 4K 2K | 12-ch. 10-bit _ 3 USART, 1 12C —/i— | 39 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F8AGP#U7A-ND® 12.03 10.40 9.09 

Flash 64K 4K 2K | 12-ch. 10-bit = 3 USART, 1 IC —/8/— | 39 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F8AGP#U9A-ND® 11.46 9.90 8.65 

24K 4K 1K | 8-ch. 10-bit _ 3 USART, 1 I2C —/8/— | 38 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30262F3GP#U7-ND® 9.66 7.73 6.53 

32K _ 1K | 8-ch. 10-bit _ 3 USART, 1 °C —/8/— | 38 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30262F4GP#U3-ND® 9.66 7.73 6.53 

32K 4K 1K | 8-ch. 10-bit _ 3 USART, 1 °C —/8/— | 38 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30262F4GP#U7-ND® 9.92 7.94 6.70 

48K = 2K | 8-ch. 10-bit _ 3 USART, 1 °C —/8/— | 38 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30262F6GP#D5-ND 12.08 10.63 9.18 

24K = 1K | 10-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 ?C —/8i— | 33 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 42-SSOP | M30263F3AFP#U5SA-ND® 11.10 9.77 8.44 

48K = 2K | 10-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 I2C —/8i— | 33 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 42-SSOP | M30263F6AFP#U5A-ND® 12.08 10.63 9.18 

64K = 2K | 10-ch. 10-bit = 2 USART, 1 2C —/8/— | 33 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 42-SSOP | M30263F8AFP#USA-ND® 11.18 9.66 8.44 

64K 4K 2K | 10-ch. 10-bit = 2 USART, 1 I2C —/8/— | 33 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 42-SSOP | M30263F8AFP#U9A-ND® 11.46 9.90 8.65 

48K = 4K | 24-ch. 10-bit = 5 USART, 2 2C —y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 80-LQFP | M30280F6HP#U3B-ND® 13.13 11.35 9.92 

48K —s 4K | 24-ch. 10-bit = 5 USART, 2 °C —y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F6HP#U5B-ND® 12.58 10.87 9.50 

48K 4K 4K | 24-ch. 10-bit = 5 USART, 2 °C —y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 80-LOQFP | M30280F6HP#U7-ND® 13.44 11.61 10.15 

48K 4K 4K | 24-ch. 10-bit — 5 USART, 2 2C —y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 80-LQFP | M30280F6HP#U7B-ND® 13.44 11.61 10.15 

RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
792 (US2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


22EN ESAS Microcontrollers 


M16C Family M16C Platform Series (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. if 25 100 
48K 4K 4K | 24-ch. 10-bit _ 5 USART, 2 2C —/y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 80-LQFP | M30280F6HP#U9-ND® 12.87 11.12 9.72 
48K 4K 4K | 24-ch. 10-bit — 5 USART, 2 °C —/y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F6HP#U9B-ND® 12.87 11.12 9.72 
64K = 4K | 24-ch. 10-bit — 5 USART, 2 °C —/y/—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 80-LOQFP | M30280F8HP#U3-ND® 13.71 11.84 10.35 
64K = 4K | 24-ch. 10-bit _ 5 USART, 2 2C —y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 80-LOQFP | M30280F8HP#U3B-ND® 13.71 11.84 10.35 
64K = 4K | 24-ch. 10-bit =_ 5 USART, 2 I2C —y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F8HP#U5B-ND® 13.13 11.35 9.92 
64K 4K 4K | 24-ch. 10-bit _ 5 USART, 2 °C —y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 80-LOQFP | M30280F8HP#U7-ND® 13.99 12.09 10.56 
64K 4K 4K | 24-ch. 10-bit _ 5 USART, 2 I2C —y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 80-LOQFP | M30280F8HP#U7B-ND® 13.99 12.09 10.56 
64K 4K 4K | 24-ch. 10-bit _ 5 USART, 2 2C y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 80-LOQFP | M30280F8HP#U9B-ND® 13.44 11.61 10.15 
96K = 8K | 24-ch. 10-bit = 5 USART, 2 I?C —/y—| 71 20MHz/2.7 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 80-LOQFP | M30280FAHP#U3B-ND® 14.81 12.79 11.18 
96K = 8K | 24-ch. 10-bit = 5 USART, 2 °C —/y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 80-LQFP | M30280FAHP#D5-ND 14.26 12.32 10.76 
96K = 8K | 24-ch. 10-bit = 5 USART, 2 2C y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 80-LOQFP | M30280FAHP#U5B-ND® 14.26 12.32 10.76 
96K 4K 8K | 24-ch. 10-bit — 5 USART, 2 2C y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 80-LOQFP | M30280FAHP#U7B-ND® 15.11 13.06 11.41 
96K 4K 8K | 24-ch. 10-bit _ 5 USART, 2 °C —y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 80-LOQFP | M30280FAHP#U9B-ND® 14.54 12.56 10.98 
128K = 12K | 24-ch. 10-bit _ 5 USART, 2 °C —y—| 71 20MHz/2.7 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FCHP#U3B-ND® 16.15 13.95 12.19 
128K _ 12K | 24-ch. 10-bit _ 5 USART, 2 2C y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 80-LQFP | M30280FCHP#USB-ND® 15.38 13.29 11.61 
128K 4K 12K | 24-ch. 10-bit — 5 USART, 2 I?C —/y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 80-LOQFP | M30280FCHP#U7B-ND® 16.43 14.20 12.41 
128K 4K 12K | 24-ch. 10-bit — 5 USART, 2 °C —/y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 80-LOQFP | M30280FCHP#U9B-ND® 15.66 13.53 11.82 
48K = 4K | 13-ch. 10-bit _ 4 USART, 2 °C —//— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30281F6HP#U3-ND® 12.58 10.87 9.50 
48K = 4K | 13-ch. 10-bit _ 4 USART, 2 I2C —/9/— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30281F6HP#U3B-ND® 12.58 10.87 9.50 
48K = 4K | 13-ch. 10-bit = 4 USART, 2 2C —/y— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281F6HP#U5-ND® 12.03 10.40 9.09 
48K = 4K | 13-ch. 10-bit = 4 USART, 2 12C —/y—| 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281F6HP#U5B-ND® 12.03 10.40 9.09 
48K 4K 4K | 13-ch. 10-bit _ 4 USART, 2 I2C —/9/— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30281F6HP#U7-ND® 12.87 11.12 9.72 
48K 4K 4K | 13-ch. 10-bit _ 4 USART, 2 12C —//— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LOQFP | M30281F6HP#U7B-ND® 12.87 11.12 9.72 
48K 4K 4K | 13-ch. 10-bit = 4 USART, 2 I2C —//— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LOQFP | M30281F6HP#U9B-ND® 12.32 10.64 9.30 
64K = 4K | 13-ch. 10-bit = 4 USART, 2 °C —//— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30281F8HP#U3B-ND® 13.13 11.35 9.92 
64K = 4K | 13-ch. 10-bit = 4 USART, 2 I2C —/9/— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LOQFP | M30281F8HP#U5B-ND® 12.58 10.87 9.50 
Flash 64K 4K 4K | 13-ch. 10-bit = 4 USART, 2 [°C —/y— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281F8HP#U7B-ND® 13.44 11.61 10.15 
64K 4K 4K | 13-ch. 10-bit _ 4 USART, 2 I?C —/y— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281F8HP#U9B-ND® 12.87 11.12 9.72 
96K = 8K | 13-ch. 10-bit _ 4 USART, 2 °C —/9/— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30281FAHP#U3-ND® 14.26 12.32 10.76 
96K _ 8K | 13-ch. 10-bit _ 4 USART, 2 I2C —/9/— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LOQFP | M30281FAHP#U3B-ND® 14.26 12.32 10.76 
96K 4K 8K | 13-ch. 10-bit _ 4 USART, 2 I2C —/y— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LOQFP | M30281FAHP#U7B-ND® 14.54 12.56 10.98 
96K 4K 8K | 13-ch. 10-bit = 4 USART, 2 I2C —/y— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LOQFP | M30281FAHP#U9B-ND® 13.99 12.09 10.56 
96K = 8K | 13-ch. 10-bit _ 4 USART, 2 2C —/9/— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30281FATHP#U3A-ND® 18.85 16.29 14.23 
128K = 12K | 13-ch. 10-bit ol 4 USART, 2 I2C —//— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LOQFP | M30281FCHP#U3B-ND® 15.55 13.44 11.74 
128K 4K 12K | 13-ch. 10-bit _ 4 USART, 2 12C —/9/— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LOQFP | M30281FCHP#U7B-ND® 15.84 13.68 11.96 
128K 4K 12K | 13-ch. 10-bit _ 4 USART, 2 °C —/y/— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LOQFP | M30281FCHP#U9B-ND® 15.11 13.06 11.41 
96K _ 8K | 27-ch. 10-bit _ 5 USART, 2 I2C, 1CAN y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 80-LOQFP | M30290FAHP#U3A-ND® 17.05 14.73 12.87 
96K = 8K | 27-ch. 10-bit = 5 USART, 2 I2C, 1CAN —/y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 80-LOQFP | M30290FAHP#U5A-ND® 16.19 13.99 12.22 
96K 4K 8K | 27-ch. 10-bit = 5 USART, 2 I?C, 1CAN —/y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 80-LQFP | M30290FAHP#U7A-ND® 17.34 14.98 13.09 
96K 4K 8K | 27-ch. 10-bit = 5 USART, 2 I2C, 1CAN —y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 80-LOQFP | M30290FAHP#U9A-ND® 16.48 14.24 12.44 
128K = 12K | 27-ch. 10-bit = 5 USART, 2 I2C, 1 CAN —/y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 80-LQFP | M30290FCHP#U3A-ND® 18.46 15.95 13.93 
128K = 12K | 27-ch. 10-bit _ 5 USART, 2 I2C, 1 CAN —y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 80-LOQFP | M30290FCHP#U5A-ND® 17.60 15.20 13.28 
128K 4K 12K | 27-ch. 10-bit - 5 USART, 2 I2C, 1 CAN —/y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 80-LOQFP | M30290FCHP#U7A-ND® 18.74 16.19 14.15 
128K 4K 12K | 27-ch. 10-bit _ 5 USART, 2 I2C, 1 CAN y—| 71 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 80-LQFP | M30290FCHP#U9A-ND® 17.89 15.45 13.50 
96K _ 8K | 16-ch. 10-bit _ 4 USART, 2 I2C, 1 CAN —/9/— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LOQFP | M30291FAHP#U3A-ND® 16.48 14.24 12.44 
96K = 8K | 16-ch. 10-bit — 4 USART, 2 I2C, 1 CAN —/y— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LOQFP | M30291FAHP#U5A-ND® 15.64 13.51 11.81 
96K 4K 8K | 16-ch. 10-bit _ 4 USART, 2 I°C, 1 CAN —/9/— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LOQFP | M30291FAHP#U7A-ND® 16.79 14.50 12.67 
96K 4K 8K | 16-ch. 10-bit — 4 USART, 2 I2C, 1 CAN —/9/— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LOQFP | M30291FAHP#U9A-ND® 15.93 13.76 12.02 
96K = 8K | 16-ch. 10-bit — 4 USART, 2 I°C, 1 CAN —/y— | 55 20MHz/2.7 ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C | 64-LOQFP | M30291FAVHP#U3A-ND® 20.26 17.23 15.71 
128K = 12K | 16-ch. 10-bit = 4 USART, 2 I2C, 1 CAN —/y— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30291FCHP#U3A-ND® 17.89 15.45 13.50 
128K _ 12K | 16-ch. 10-bit _ 4 USART, 2 I2C, 1 CAN —/9/— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30291FCHP#USA-ND® 17.05 14.73 12.87 
128K 4K 12K | 16-ch. 10-bit _ 4 USART, 2 I2C, 1 CAN —/9/— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LOQFP | M30291FCHP#U7A-ND® 18.19 15.72 13.73 
128K 4K 12K | 16-ch. 10-bit = 4 USART, 2 I2C, 1 CAN —/— | 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30291FCHP#U9A-ND® 17.34 14.98 13.09 
@ ROHS Compliant *SSU = SPI® 
M32 Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. ‘] 25 100 
_ — 8K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I? —/11/— | 48 32MHz/3.0~5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30800SAFP#U5-ND® 12.61 10.89 9.52 
ROMless _ _ 8K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I?C —/11/— | 48 32MHz/3.0~5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30800SAFP-BL#U5-ND® 13.20 11.40 9.96 
_ _ 8K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I?C —/11/— | 48 32MHz/3.0 ~5.5V__| -20°C ~ 85°C | 100-LOFP | M30800SAGP#U5-ND® 11.73 10.13 8.85 
_ _ 8K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 [20 —/11/— | 48 32MHz/3.0 ~5.5V__| -20°C ~ 85°C | 100-LOFP | M30800SAGP-BL#U5-ND® 12.32 10.64 9.30 
512K _ 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 1 CAN —/11/— | 88 32MHz/3.0~5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30833FJFP#U3-ND® 48.22 42.87 38.85 
512K _ 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 1 CAN —S/1i/— | 88 32MHz/3.0~5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30833FJFP#U5-ND® 45.92 40.82 36.99 
512K = 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I°C, 1 CAN —/1/— | 88 32MHz/3.0 ~5.5V_| -40°C ~ 85°C | 100-LOFP | M30833FJGP#U3-ND® 47.93 42.61 38.62 
Flesh 512K = 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I?C, 1 CAN —/1/— | 88 32MHz/3.0 ~5.5V_—_| -20°C ~ 85°C | 100-LOFP | M30833FJGP#U5-ND® 45.59 40.53 36.73 
512K = 31K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I?C, 1 CAN —/11/— | 124 32MHz/3.0 ~ 5.5V_—| -40°C ~ 85°C | 144-LOFP | M30835FJGP#U3-ND® 50.04 44.48 40.31 
512K = 31K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I?C, 1 CAN —/11/— | 124 32MHz/3.0 ~5.5V_| -20°C ~ 85°C | 144-LOFP | M30835FJGP#U5-ND® 47.61 42.32 38.36 
ROMless = = 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 1 CAN —/l1/— | 88 32MHz/3.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LOFP | M30840SGP#U5-ND® 13.00 11.23 9.82 
= _ 10K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I°C, 1 CAN —/11/— | 124 32MHz/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 144-LOFP | M30842SGP#U5-ND® 14.37 12.41 10.84 
384K _ 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I°C, 1 CAN —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30843FHFP#U3-ND® 33.14 28.17 25.69 
384K = 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 1 CAN —Sii/— | 88 32MHz/3.0~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30843FHFP#U5-ND® 30.14 25.62 23.36 
Flash 384K _ 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 1 CAN —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30843FHGP#U3-ND® 32.26 27.43 25.01 
384K = 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 1 CAN —Sii/— |} 88 32MHz/3.0~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30843FHGP#U5-ND® 29.34 24.94 22.74 
512K _ 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 1 CAN —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LOFP | M30843FJFP#D5-ND 32.80 27.88 25.42 
RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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Microcontrollers 
M32 Series (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes | Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 4 25 100 
512K _ 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 IC, 1 CAN —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30843FJFP#U3-ND® 36.08 30.67 27.97 
512K = 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 IC, 1 CAN —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30843FJFP#U5-ND® 32.80 27.88 25.42 
512K _ 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I?C, 1 CAN —/11/— | 88 32MH2/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30843FJGP#U3-ND® 35.20 29.92 27.28 
512K = 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I?C, 1 CAN —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30843FJGP#D5-ND 32.00 27.20 24.80 
512K _ 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 1 CAN —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30843FJGP#U5-ND® 32.00 27.20 24.80 
320K = 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 1 CAN —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30843FWGP#U3-ND@ 30.80 26.18 23.87 
320K _ 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I?C, 1 CAN —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30843FWGP#U5-ND® 28.00 23.80 21.70 
384K = 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 IC, 1 CAN —/11/— | 124 32MH2/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 144-LOFP | M30845FHGP#U3-ND® 36.66 31.17 28.42 
384K _ 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 IC, 1 CAN —/1/— | 124 32MH2/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 144-LOFP | M30845FHGP#U5-ND® 33.34 28.34 25.84 
512K = 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 1 CAN —/N1/— | 124 32MH2/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 144-LOFP | M30845FJGP#U3-ND® 39.60 33.66 30.69 
512K _ 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 1 CAN —/I1/— | 124 32MH2/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 144-LOFP | M30845FJGP#U5-ND® 36.00 30.60 27.90 
320K _ 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 1 CAN —I1/— | 124 32MH2/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 144-LQFP | M30845FWGP#U3-ND® 35.20 29.92 27.28 
320K _ 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 1 CAN —/11/— | 124 32MHz/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 144-LQFP | M30845FWGP#U5-ND® 32.00 27.20 24.80 
384K = 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 2 CAN —/11/— | 88 32MH2/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30853FHFP#D5-ND 31.46 26.75 24.39 
384K _ 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I?C, 2 CAN —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30853FHFP#U3-ND® 34.62 29.43 26.84 
384K _— 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 IC, 2 CAN —/11/— | 88 32MHZz/3.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30853FHFP#U5-ND® 31.46 26.75 24.39 
384K = 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I?C, 2 CAN —i/— | 88 32MHz/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30853FHGP#U3-ND® 33.74 28.68 26.15 
384K _ 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I?C, 2 CAN —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LOFP | M30853FHGP#U5-ND® 30.66 26.07 23.77 
512K = 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I?C, 2 CAN —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30853FJFP#U3-ND® 37.56 31.93 29.11 
512K = 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 IC, 2 CAN —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30853FJFP#U5-ND® 34.14 29.02 26.46 
512K = 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I?C, 2 CAN —li/— | 88 32MHz/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30853FJGP#U3-ND® 36.66 31.17 28.42 
512K _ 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I?C, 2 CAN —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30853FJGP#D5-ND 33.34 28.34 25.84 
320K _ 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 IC, 2 CAN —/11/— | 88 32MH2/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30853FWFP#U5-ND® 37.89 33.68 30.53 
320K _ 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I?C, 2 CAN —/11/— | 88 32MH2/3.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30853FWGP#U5-ND® 37.60 33.43 30.30 
320K = 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 IC, 2 CAN —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30853FWGP#U3-ND® 39.47 35.09 31.80 
384K _ 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 2 CAN —I11/— | 124 32MH2/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 144-LOFP | M30855FHGP#U3-ND® 38.14 32.42 29.56 
384K = 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 2 CAN —/I1/— | 124 32MH2/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 144-LOFP | M30855FHGP#U5-ND® 34.66 29.47 26.87 
320K _ 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 2 CAN —/I11/— | 124 32MHz/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 144-LQFP | M30855FWGP#U3-ND® 41.56 36.95 33.49 
320K = 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 2 CAN —/11/— | 124 32MH2/3.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 144-LQFP | M30855FWGP#U5-ND® 39.60 35.20 31.90 
512K = 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 2 CAN —/M1/— | 124 32MHz/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 144-LQFP | M30855FJGP#U3-ND® 36.95 32.85 29.77 
512K _ 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I?C, 2 CAN —/1/— | 124 32MH2/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 144-LQFP | M30855FJGP#U5-ND® 37.34 31.74 28.94 
384K — 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 6 USART, IrDA, 5 12C,1CAN | —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~ 5.5V_— | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30873FHAGP#U3-ND® 26.94 22.90 20.88 
384K _ 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 6 USART, IrDA, 5 12C,1CAN | —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C - 85°C | 100-LOFP | M30873FHAGP#U5-ND® 24.48 20.81 18.98 
384K = 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 6 USART, IrDA, 5 I2C —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LOQFP | M30873FHBGP#U3-ND® 26.14 22.22 20.26 
384K = 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 6 USART, IrDA, 5 12C —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C - 85°C | 100-LQFP | M30873FHBGP#U5-ND® 23.76 20.20 18.42 
384K = 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit / 6 USART, IrDA, 5 12C,2CAN | —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LOQFP | M30873FHGP#U3-ND® 27.74 23.58 21.50 
384K _ 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 6 USART, IrDA, 51?C,2CAN | —/11/—] 88 32MH2/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LOFP | M30873FHGP#U5-ND® 25.20 21.42 19.53 
384K — 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 7 USART, IrDA, 5 12C,1CAN | —/11/— | 124 32MHz/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 144-LOQFP | M30875FHAGP#U3-ND® 29.36 24.96 22.76 
384K _ 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 7 USART, IrDA, 5 12C,1CAN | —/11/— | 124 32MH2/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 144-LOFP | M30875FHAGP#U5-ND® 26.90 22.87 20.85 
384K = 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 7 USART, IrDA, 5 12C —/1/— | 124 32MHz/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 144-LOFP | M30875FHBGP#U3-ND® 28.56 24.28 22.14 
384K _ 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 7 USART, IrDA, 5 12C —/I11/— | 124 32MH2/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 144-LOQFP | M30875FHBGP#U5-ND® 26.18 22.26 20.29 
Flash 384K = 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 7 USART, IrDA, 5 12C,2CAN | —/11/— | 124 32MH2/3.0 ~5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 144-LOFP | M30875FHGP#U3-ND® 30.16 25.64 23.38 
384K _ 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 7 USART, IrDA, 5 12C,2CAN | —/11/— | 124 32MH2/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 144-LOFP | M30875FHGP#U5-ND® 27.62 23.48 21.41 
512K = 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 6 USART, IrDA, 5 12C,1CAN | —/11/— | 88 32MH2/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LOFP | M30876FJAGP#U3-ND® 29.86 25.39 23.15 
512K = 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit_ | 6 USART, IrDA, 5 12C,1CAN | —/11/—| 88 32MHz/3.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LOFP | M30876FJAGP#U5-ND® 27.14 23.07 21.04 
512K _ 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 6 USART, IrDA, 5 [°C —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30876FJBGP#U3-ND® 29.06 24.71 22.53 
512K = 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 6 USART, IrDA, 5 I2C —li/— | 88 32MH2z/3.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30876FJBGP#U5-ND® 26.42 22.46 20.48 
512K _ 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 6 USART, IrDA, 5 12C,2CAN | —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30876FJGP#U3-ND@ 30.66 26.07 23.77 
512K — 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit ) 6 USART, IrDA, 5 12C,2CAN | —/11/— | 88 32MH2/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30876FJGP#U5-ND® 27.86 23.69 21.60 
512K = 31K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 7 USART, IrDA, 5 I2C,1CAN | —/11/— | 124 32MHz/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 144-LOFP | M30878FJAGP#U3-ND® 32.30 27.46 25.04 
512K = 31K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit ) 7 USART, IrDA, 5 IC, 1 CAN | —/11/— | 124 32MHz/3.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 144-LQFP | M30878FJAGP#U5-ND® 29.58 25.15 22.93 
512K _ 31K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 7 USART, IrDA, 5 I?C —/11/— | 124 32MHz/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 144-LOFP | M30878FJBGP#U3-ND® 31.74 26.98 24.60 
512K = 31K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 7 USART, IrDA, 5 I?C —/I1/— | 124 32MH2/3.0 ~5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 144-LOFP | M30878FJBGP#U5-ND® 28.86 24.54 22.37 
512K _ 31K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 7 USART, IrDA, 5 12C,2CAN | —/11/— | 124 32MHz/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 144-LOFP | M30878FJGP#U3-ND® 33.10 28.14 25.66 
512K = 31K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 7 USART, IrDA, 5 I2C,2CAN | —/11/— | 124 32MH2/3.0 ~5.5V_— | -20°C ~ 85°C | 144-LQFP | M30878FJGP#U5-ND® 30.30 25.76 23.49 
768K _ 48K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 6 USART, IrDA, 5 12C,1CAN | —/11/— | 88 32MH2/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LOQFP | M30879FKAGP#U3-ND® 33.52 28.50 25.98 
768K _ 48K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 6 USART, IrDA, 5 12C,1CAN | —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LOQFP | M30879FKAGP#U5-ND® 30.48 25.91 23.63 
768K _ 48K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 6 USART, IrDA, 5 I2C —/11/— | 88 32MHZz/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LOQFP | M30879FKBGP#U3-ND® 32.12 27.31 24.90 
768K _ 48K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 6 USART, IrDA, 5 I?C —/11/— | 88 32MH7z/3.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30879FKBGP#U5-ND® 29.10 24.74 22.56 
768K = 48K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit_ | 6 USART, IrDA, 512C,2CAN | —/11/—| 88 32MH7z/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LOQFP | M30879FKGP#U3-ND® 33.60 28.56 26.04 
768K _ 48K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 6 USART, IrDA, 5 12C,2CAN | —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30879FKGP#U5-ND® 30.54 25.96 23.67 
1M = 48K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 6 USART, IrDA, 5 12C,1CAN | —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-QFP |M30879FLAFP#U3-ND® 35.76 30.40 27.72 
1M _ 48K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 6 USART, IrDA, 5 12C,1CAN | —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30879FLAGP#U3-ND@ 35.74 30.38 27.70 
1M = 48K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 6 USART, IrDA, 5 12C,1CAN | —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30879FLAGP#U5-ND@ 32.48 27.61 25.18 
1M _ 48K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 6 USART, IrDA, 5 I2C —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~5.5V_—_| -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30879FLBFP#U3-ND® 34.34 29.19 26.62 
1M = 48K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 6 USART, IrDA, 5 12C —/11/— | 88 32MHz/3.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-QFP |M30879FLBFP#U5-ND® 31.22 26.54 24.20 
1M _ 48K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 6 USART, IrDA, 5 I?C —/11/— | 88 32MHZ2/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30879FLBGP#U3-ND® 34.94 29.70 27.08 
1M = 48K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 6 USART, IrDA, 5 [°C —Ni/— | 88 32MH2/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LQFP | M30879FLBGP#U5-ND® 31.76 27.00 24.62 
1M _ 48K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 6 USART, IrDA, 5 12C,2CAN | —/11/— | 88 32MH2/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30879FLFP#U3-ND® 37.02 31.47 28.70 
1M = 48K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 6 USART, IrDA, 5 I2C,2CAN | —/11/— | 88 32MH2/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-LOQFP | M30879FLGP#U3-ND® 36.54 31.06 28.32 
1M _ 48K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 6 USART, IrDA, 5 12C,2CAN | —/11/— | 88 32MH2/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-LOQFP | M30879FLGP#U5-ND@ 33.20 28.22 25.73 
768K — 48K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 7 USART, IrDA, 5 I2C,1CAN | —/11/— | 124 32MH2/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 144-LOQFP | M3087BFKAGP#U3-ND® 36.32 30.88 28.15 
768K _ 48K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 7 USART, IrDA, 5 12C,1CAN | —/11/— | 124 32MHz/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 144-LOQFP | M3087BFKAGP#U5-ND® 33.02 28.07 25.60 
768K _ 48K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 7 USART, IrDA, 5 [°C —/1/— | 124 32MHz/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 144-LQFP | M3087BFKBGP#U3-ND® 33.52 28.50 25.98 
768K = 48K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 7 USART, IrDA, 5 [°C —/1/— | 124 32MH2/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 144-LOQFP | M3087BFKBGP#U5-ND® 30.48 25.91 23.63 
768K _ 48K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 7 USART, IrDA, 5 12C,2CAN | —/11/— | 124 32MHz/3.0 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 144-LOQFP | M3087BFKGP#U3-ND® 36.26 30.83 28.11 
1M = 48K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit ) 7 USART, IrDA, 5 I2C, 1,CAN | —/11/— | 124 32MHz/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 144-LQFP | M3087BFLAGP#U3-ND® 38.40 32.64 29.76 
1M _ 48K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit ) 7 USART, IrDA, 5 I2C, 1,CAN | —/11/— | 124 32MH2z/3.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 144-LQFP | M3087BFLAGP#U5-ND® 34.90 29.67 27.05 
1M = 48K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 7 USART, IrDA, 5 12C —/1/— | 124 32MHz/3.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 144-LQFP | M3087BFLBGP#U3-ND® 37.36 31.76 28.96 
1M _ 48K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 7 USART, IrDA, 5 12C —/11/— | 124 32MHz/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 144-LQFP | M3087BFLBGP#U5-ND® 34.18 29.06 26.49 
1M _ 48K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 7 USART, IrDA, 51?C,2CAN | —/11/— | 124 32MHZ2/3.0 ~5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 144-LOQFP | M3087BFLGP#U3-ND® 38.96 33.12 30.20 
1M _ 48K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 7 USART, IrDA, 5 1?C,2CAN | —/11/— | 124 32MHz/3.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 144-LOFP | M3087BFLGP#U5-ND® 35.62 30.28 27.61 
320K = 18K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 IC, 3 CAN —/11/— | 88 32MHz/4.2 ~5.5V_—_| -40°C ~ 85°C | 100-LOFP | M30880FWTGP#U0-ND® 45.94 40.84 37.01 
RoHS Compliant *SSU = SPI® 
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sC@NESAS Microcontrollers 
R8C Tiny Series 


The R8C 16-bit microcontrollers are small in size, yet big in performance and value. They excel for 8-bit embedded system applications that need low-cost devices and deliver high performance, yet save space with small, 
low-pin count packages. These microcontrollers for general purpose applications deliver up to 20MHz speed, up to 96K of on-chip flash memory, offer versatile peripherals, and are packaged with 80 pins or less. Based on the 
MC16 family of 16-bit microcontrollers, the R8C Tiny inherits the same features of high performance, ROM code efficiency, low power consumption, and low noise, while its instruction compatibility allows the use of existing 
M16C family software resources. 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. fl 25 100 
4K _ 375 4-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 SSU*,112C | 2/1/— | 16 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-SDIP | R5F211A1DD#U0-ND 4.62 3.96 3.47 
4K = 375 4-ch. 10-bit = 2USART, 1 SSU*,112C ) 2/1/— | 16 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F211A1DSP#U0-ND 4.28 3.68 3.22 
4K = 375 4-ch. 10-bit = 2USART, 1 SSU*,112C | 2/1/-— | 16 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F211A1SP#U0-ND 3.92 3.36 2.94 
8K — 500 4-ch. 10-bit = 2USART, 1 SSU*,11?7C | 2/1/— | 16 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-SDIP | R5F211A2DD#U0-ND 4.96 4.25 3.72 
8K =_ 500 4-ch. 10-bit — 2USART, 1SSU*,112C | 2/1/— | 16 20MHZ/2.7 ~5.5V_ | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F211A2DSP#U0-ND 4.62 3.96 3.47 
8K — 500 4-ch. 10-bit _ 2 USART, 1SSU*,112C | 2/1/— | 16 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 28-HWQEN | R5F211A2NP#U0-ND 5:15 4.42 3.87 
8K _— 500 4-ch. 10-bit = 2USART, 1SSU*,112C | 2/1/— | 16 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F211A2SP#U0-ND 4.26 3.65 3.20 
12K _— 750 4-ch. 10-bit = 2USART, 1SSU*,112C | 2/1/— | 16 20MH2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-SDIP | R5F211A3DD#U0-ND 5.35 4.59 4.02 
12K _ 750 4-ch. 10-bit _ 2USART, 1 SSU*,11?7C | 2/1/— | 16 20MH2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F211A3DSP#U0-ND 4.96 4.25 3.72 
12K - 750 4-ch. 10-bit _ 2USART, 1SSU*,112C | 2/1/— | 16 20MH2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 28-HWQEN | R5F211A3NP#U0-ND 5.52 4.73 414 
12K _ 750 4-ch. 10-bit — 2USART, 1 SSU*,112C | 2/1/— | 16 20MH2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F211A3SP#U0-ND 4.62 3.96 3.47 
16K =, 1K 4-ch. 10-bit = 2USART, 1SSU*,112C | 2/1/— | 16 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-SDIP | R5F211A4DD#U0-ND 5.68 4.88 4.27 
16K = 1K 4-ch. 10-bit = 2USART, 1 SSU*,12C | 2/1/— | 16 20MHZz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F211A4DSP#U0-ND 5.35 4.59 4.02 
16K _ 1K 4-ch. 10-bit _ 2USART, 1 SSU*,11?7C | 2/1/— | 16 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 28-HWQEFN | R5F211A4NP#U0-ND 5.85 5.02 4.39 
16K = 1K 4-ch. 10-bit =— 2USART, 1 SSU*,112C | 2/1/— | 16 20MH2/2.7 ~5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F211A4SP#U0-ND 4.96 4.25 3.72 
4K 2K 375 4-ch. 10-bit _ 2 USART, 1SSU*,112C | 2/1/— | 16 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-SDIP | R5F211B1DD#U0-ND $15 4.42 3.87 
4K 2K 375 4-ch. 10-bit = 2USART, 1SSU*,112C |) 2/1/-— | 16 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F211B1DSP#U0-ND 4.82 4.13 3.62 
4K 2K 375 4-ch. 10-bit = 2USART, 1 SSU*,12C | 2/1/-— | 16 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F211B1SP#U0-ND 4.45 3.82 3.34 
8K 2K 500 4-ch. 10-bit _ 2USART, 1 SSU*,117C | 2/1/— | 16 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-SDIP | R5F211B2DD#U0-ND 5.52 4.73 414 
8K 2K 500 4-ch. 10-bit _ 2USART, 1SSU*,112C | 2/1/— | 16 20MHZ2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F211B2DSP#U0-ND 5.18 4.44 3.89 
8K 2K 500 4-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 SSU*,112C | 2/1/— | 16 20MHZ2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 28-HWQFN | R5F211B2NP#U0-ND 5.68 4.88 4.27 
8K 2K 500 4-ch. 10-bit = 2USART, 1SSU*,12C | 2/1/— | 16 20MHZ2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F211B2SP#U0-ND 4.82 4.13 3.62 
12K 2K 750 4-ch. 10-bit = 2USART, 1 SSU*,12C | 2/1/-— | 16 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-SDIP | R5F211B3DD#U0-ND 5.85 5.02 4.39 
12K 2K 750 4-ch. 10-bit = 2USART, 1 SSU*,11?7C | 2/1/— | 16 20MH2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F211B3DSP#U0-ND 5.52 4.73 4.14 
12K 2K 750 4-ch. 10-bit — 2 USART, 1 SSU*,112C | 2/1/— | 16 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 28-HWQFN | R5F211B3NP#U0-ND 6.05 5.19 4.54 
12K 2K 750 4-ch. 10-bit _ 2USART, 1SSU*,112C | 2/1/— | 16 20MHz/2.7 ~5.5V_ | -20°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F211B3SP#U0-ND 5:15: 4.42 3.87 
16K 2K 1K 4-ch. 10-bit = 2USART, 1 SSU*,112C | 2/1/— | 16 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-SDIP | R5F211B4DD#U0-ND 6.24 5.36 4.69 
16K 2K 1K 4-ch. 10-bit = 2USART, 1 SSU*,112C | 2/1/— | 16 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F211B4DSP#U0-ND 5.91 5.07 4.44 
16K 2K 1K 4-ch. 10-bit _ 2USART, 1 SSU*,1127C | 2/1/— | 16 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 28-HWQEN | R5F211B4NP#U0-ND 6.38 5.48 4.79 
16K 2K 1K 4-ch. 10-bit _ 2USART, 1SSU*,112C | 2/1/— | 16 20MHZz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F211B4SP#U0-ND 5.52 4.73 414 
8K _ 500 8-ch. 10-bit _ 2 USART 2N/— | 24 16MH7z/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21102DFP#U0-ND 5.68 4.88 4.27 
8K = 500 8-ch. 10-bit = 2 USART 2N/— | 24 16MH7z/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21102FP#U0-ND 5.35 4.59 4.02 
12K = 750 8-ch. 10-bit = 2 USART 3/t/— | 24 16MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21103DFP#U0-ND 6.05 5.19 4.54 
12K =- 750 8-ch. 10-bit = 2 USART 3/i/— | 24 16MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21103FP#U0-ND 5.68 4.88 4.27 
16K = 1K 8-ch. 10-bit _ 2 USART 3/i/— | 24 16MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21104DFP#U0-ND 6.38 5.48 4.79 
16K = 1K 8-ch. 10-bit _ 2 USART 3/— | 24 16MH7z/2.7~5.5V | -20°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21104FP#U0-ND 6.05 5.19 4.54 
Fash 8K _— 500 12-ch. 10-bit = 2 USART 3/— | 24 20MH2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21112DFP#U0-ND 5.91 5.07 4.44 
8K _— 500 12-ch. 10-bit = 2 USART 3/— | 24 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21112FP#U0-ND 5.52 4.73 4.14 
12K _ 750 12-ch. 10-bit =_ 2 USART 3//— | 24 20MH2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21113DFP#U0-ND 6.24 5.36 4.69 
12K =_ 750 12-ch. 10-bit _ 2 USART 3//— | 24 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21113FP#U0-ND 5.85 5.02 4.39 
16K _ 1K 12-ch. 10-bit =— 2 USART 3/— | 24 20MH2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21114DFP#U0-ND 6.61 5.67 4.96 
16K = 1K 12-ch. 10-bit = 2 USART 3/— | 24 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21114FP#U0-ND 6.24 5.36 4.69 
8K 4K 500 8-ch. 10-bit = 2 USART 3/— | 24 16MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21122DFP#U0-ND 6.24 5.36 4.69 
8K 4K 500 8-ch. 10-bit — 2 USART 3//— | 24 16MHz/2.7~5.5V | -20°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21122FP#U0-ND 5.85 5.02 4.39 
12K 4K 750 8-ch. 10-bit — 2 USART 3//— | 24 16MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21123DFP#U0-ND 6.58 5.64 4.94 
12K 4K 750 8-ch. 10-bit = 2 USART 3//— | 24 16MHz/2.7~5.5V | -20°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21123FP#U0-ND 6.24 5.36 4.69 
16K 4K 1K 8-ch. 10-bit = 2 USART 3/— | 24 16MH7z/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21124DFP#U0-ND 6.94 5.96 5.21 
16K 4K 1K 8-ch. 10-bit = 2 USART 3/— | 24 16MH7z/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21124FP#U0-ND 6.58 5.64 4.94 
8K 4K 500 12-ch. 10-bit _ 2 USART 3//— | 24 20MH2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21132DFP#U0-ND 6.41 5.50 4.81 
8K 4K 500 12-ch. 10-bit _ 2 USART 3//— | 24 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21132FP#U0-ND 6.05 5.19 4.54 
12K 4K 750 12-ch. 10-bit _ 2 USART 3//— | 24 20MH2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21133DFP#U0-ND 6.75 5.79 5.07 
12K 4K 750 12-ch. 10-bit = 2 USART 3/t/— | 24 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21133FP#U0-ND 6.38 5.48 4.79 
16K 4K 1K 12-ch. 10-bit = 2 USART 3/t/— | 24 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21134FP#U0-ND 6.75 5.79 5.07 
16K 4K 1K 12-ch. 10-bit =— 2 USART 3//— | 24 20MH2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21134DFP#U0-ND 6.38 5.61 4.85 
8K = 500 4-ch. 10-bit =— 1 USART, 1 SSU* 3t/— | 15 20MH2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21142DSP#U0-ND 4.96 4.25 3.72 
8K _— 500 4-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU* 3t/— | 15 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F21142SP#U0-ND 4.62 3.96 3.47 
12K _— 750 4-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU* 3/i/— | 15 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21143DSP#U0-ND 5.35 4.59 4.02 
12K _— 750 4-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU* 3t/— | 15 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F21143SP#U0-ND 4.96 4.25 3.72 
16K _ 1K 4-ch. 10-bit =— 1 USART, 1 SSU* 3t/— | 15 20MHZ2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21144DSP#U0-ND 5.68 4.88 4.27 
16K - 1K 4-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 SSU* 3/— | 15 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F21144SP#U0-ND 5.35 4.59 4.02 
8K 2K 500 4-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU* 2ni— | 15 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F21152DSP#U0-ND 5.52 4.73 4.14 
8K 2K 500 4-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU* 2N/— | 15 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F21152SP#U0-ND 5.15 4.42 3.87 
12K 2K 750 4-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU* 2N/— | 15 20MHZz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21153DSP#U0-ND 5.85 5.02 4.39 
16K 2K 1K 4-ch. 10-bit — 1 USART, 1 SSU* 2N/— | 15 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F21154SP#U0-ND 5.85 5.02 4.39 
16K 2K 1K 4-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 SSU* 2ni— | 15 20MH2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21154DSP#U0-ND 6.24 5.36 4.69 
8K _— 500 4-ch. 10-bit = 1 USART, 1 1?C 2Ni— | 15 20MHZ2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21162DSP#U0-ND 5.15 4.42 3.87 
8K _— 500 4-ch. 10-bit = 1 USART, 1 I2C 2N/— | 15 20MHZ2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F21162SP#U0-ND 4.82 4.13 3.62 
12K _— 750 4-ch. 10-bit = 1 USART, 1 I?C 2Ni— | 15 20MH7z/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21163DSP#U0-ND 5.52 4.73 4.14 
16K - 1K 4-ch. 10-bit =— 1 USART, 1 1?C ani— | 15 20MHZ2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21164DSP#U0-ND 5.85 5.02 4.39 
8K 2K 500 4-ch. 10-bit _ 1 USART, 1 I2C 2N/— | 15 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F21172SP#U0-ND 5.35 4.59 4.02 
12K 2K 750 4-ch. 10-bit = 1 USART, 1 1?C 2N/— | 15 20MHZ2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21173DSP#U0-ND 6.05 5.19 4.54 
16K 2K 1K 4-ch. 10-bit = 1 USART, 1 I?C 2N/— | 15 20MH2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21174DSP#U0-ND 6.38 5.48 4.79 
*SSU = SPI® (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 795 


22EN ESAS Microcontrollers 


R8C Tiny Series (Cont.) 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
4K — 375 | 4-ch. Comparator =< 2 USART 2N/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-SDIP | R5F21181DD#U0-ND 4.45 3.82 3.34 
4K = 375 | 4-ch. Comparator = 2 USART 2N/— | 16 20MHZ2/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21181DSP#U0-ND 4.28 3.68 3.22 
4K _ 375 | 4-ch. Comparator _ 2 USART 2Hi— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F21181SP#U0-ND 3.72 3.20 2.80 
8K _ 500 | 4-ch. Comparator _ 2 USART 2N/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-SDIP | R5F21182DD#U0-ND 4.82 4.13 3.62 
8K _ 500 | 4-ch. Comparator _ 2 USART 2N/— | 16 20MHZ/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21182DSP#U0-ND 4.48 3.84 3.36 
8K _ 500 | 4-ch. Comparator _ 2 USART 2N/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 28-HWQFN | R5F21182NP#U0-ND 4.96 4.25 3.72 
8K — 500 | 4-ch. Comparator = 2 USART 2N/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F21182SP#U0-ND 4.28 3.68 3.22 
12K — 750 | 4-ch. Comparator = 2 USART 2N/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-SDIP | R5F21183DD#U0-ND 5.15: 4.42 3.87 
12K — 750 | 4-ch. Comparator = 2 USART 2N/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21183DSP#U0-ND 4.82 4.13 3.62 
12K _ 750 | 4-ch. Comparator _ 2 USART 2Hi— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 28-HWQEFN | R5F21183NP#U0-ND 5.35 4.59 4.02 
12K _ 750 | 4-ch. Comparator = 2 USART 2N/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F21183SP#U0-ND 4.45 3.82 3.34 
16K _ 1K | 4-ch. Comparator ad 2 USART 2/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-SDIP | R5F21184DD#U0-ND 5.52 4.73 4.14 
16K _ 1K | 4-ch. Comparator = 2 USART 2N/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21184DSP#U0-ND 5.18 4.44 3.89 
16K — 1K | 4-ch. Comparator = 2 USART 2N/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 28-HWQFN | R5F21184NP#U0-ND 5.68 4.88 4.27 
16K — 1K | 4-ch. Comparator = 2 USART 2/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F21184SP#U0-ND 4.82 4.13 3.62 
4K 2K 375 | 4-ch. Comparator = 2 USART 2/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-SDIP | R5F21191DD#U0-ND 4.96 4.25 3.72 
4K 2K 375 | 4-ch. Comparator = 2 USART 2N/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F21191SP#U0-ND 4.26 3.65 3.20 
4K 2K 375 | 4-ch. Comparator _ 2 USART 2N/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21191DSP#U0-ND 4.62 3.96 3.47 
8K 2K 500 | 4-ch. Comparator _ 2 USART 2N/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-SDIP | R5F21192DD#U0-ND 5.35 4.59 4.02 
8K 2K 500 | 4-ch. Comparator _ 2 USART 2N/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21192DSP#U0-ND 5.01 4.30 3.76 
8K 2K 500 | 4-ch. Comparator = 2 USART 2N/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 28-HWOQFN | R5F21192NP#U0-ND 5.52 4.73 4.14 
8K 2K 500 | 4-ch. Comparator = 2 USART 2N/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F21192SP#U0-ND 4.62 3.96 3.47 
12K 2K 750 | 4-ch. Comparator = 2 USART 2N/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-SDIP | R5F21193DD#U0-ND 5.68 4.88 4.27 
12K 2K 750 | 4-ch. Comparator = 2 USART 2N/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21193DSP#U0-ND §.35 4.59 4.02 
12K 2K 750 | 4-ch. Comparator _ 2 USART 2Hi— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 28-HWQFN | R5F21193NP#U0-ND 5.85 5.02 4.39 
12K 2K 750 | 4-ch. Comparator = 2 USART 2N/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F21193SP#U0-ND 4.96 4.25 3.72 
16K 2K 1K | 4-ch. Comparator _ 2 USART 2N/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-SDIP | R5F21194DD#U0-ND 6.05 5.19 4.54 
16K 2K 1K | 4-ch. Comparator = 2 USART 2N/— | 16 20MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21194DSP#U0-ND 5.71 4.90 4.29 
16K 2K 1K | 4-ch. Comparator = 2 USART 2/— | 16 20MH72/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 28-HWQFN | R5F21194NP#U0-ND 6.24 5.36 4.69 
16K 2K 1K | 4-ch. Comparator — 2 USART 2N/— | 16 20MH72/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21194SP#U0-ND 5.35 4.59 4.02 
96K — 7K 12-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit 3 USART, 1 I?C 3/4/— | 57 20MHZ2/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | R5F212AASDFA#U0-ND 8.68 7.64 6.60 
96K _ 7K 12-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit 3 USART, 1 I?C 3/4/— | 57 20MH7/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | R5F212AASDFP#U0-ND 8.68 7.64 6.60 
128K _ 7.5K 12-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit UART, SSU, SIO, I2C 3/4/— | 55 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 64-TFLGA | R5F212ACSNLG#U0-ND 11.00 9.68 8.36 
48K _ 2.5K 12-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit | 3USART, 1SSU*,112C | 3/4/— | 57 20MH7/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | R5F212A7SDFP#U0-ND 7.68 6.76 5.84 
Flash 48K _ 2.5K 12-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit | 3 USART,1SSU*,11°C | 3/2/— | 57 20MH7/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | R5F212A7SNFP#U0-ND 7.33 6.45 5.57 
48K — 2.5K 12-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit | 3USART, 1SSU*,112C | 3/2/— | 57 20MH7/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | R5F212A7SNFA#U0-ND 7.33 6.45 5.57 
64K — 3K 12-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit | 3USART, 1SSU*,112C | 3/2/— | 57 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | R5F212A8SNFP#U0-ND 7.68 6.76 5.84 
64K = 3K 12-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit | 3USART, 1SSU*,112C | 3/2/— | 57 20MH7/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | R5F212A8SNFA#U0-ND 7.68 6.76 5.84 
96K 1K 7K 12-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit UART, SSU, SIO, I2C 3/4/— | 55 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | R5F212BASDFA#U0-ND 9.18 8.08 6.98 
128K 1K 7.5K 12-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit UART, SSU, SIO, I2C 3/4/— | 55 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | R5F212BCSDFA#U0-ND 9.83 8.65 7.47 
128K 1K 7.5K 12-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit UART, SSU, SIO, I2C 3/4/— | 55 20MH7/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | R5F212BCSDFP#U0-ND 9.83 8.65 7.47 
128K 1K 7.5K 12-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit UART, SSU, SIO, I?C 3/4/— | 55 20MH7/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | R5F212BCSNFA#U0-ND 9.50 8.36 7.22 
128K 2K 7.5K 12-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit 3 USART, 1 2C 3/4/— | 57 20MH7/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | R5F212BCSNFP#U0-ND 9.50 8.36 7.22 
48K 1K 2.5K 12-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit UART, SSU, SIO, I? 3/4/— | 55 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | R5F212B7SDFA#U0-ND 8.18 7.20 6.22 
48K 1K 2.5K 12-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit UART, SSU, SIO, I? 3/4/— | 55 20MHZ2/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | R5F212B7SDFP#U0-ND 8.18 7.20 6.22 
48K 1K 2.5K 12-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit UART, SSU, SIO, I2C 3/4/— | 55 20MH7/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | R5F212B7SNFA#U0-ND 7.83 6.89 5.95 
48K 2K 2.5K 12-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit | 3USART, 1SSU*,112C | 3/2/— | 57 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | R5F212B7SNFP#U0-ND 6.35 5.59 4.83 
64K 1K 3K 12-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit UART, SSU, SIO, I2C 3/4/— | 55 20MH7/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | R5F212B8SDFA#U0-ND 8.50 7.48 6.46 
64K 1K 3K 12-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit UART, SSU, SIO, I2C 3/4/— | 55 20MH7/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | R5F212B8SNFA#U0-ND 8.18 7.20 6.22 
64K 2K 3K 12-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit | 3USART,1SSU*,11?C | 3/2/— | 57 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | R5F212B8SNFP#U0-ND 8.18 7.20 6.22 
128K 2K 7.5K 20-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit 3 USART, I2C 3/4/— | 73 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 80-LQFP | R5F212DCSNFP#U0-ND 10.18 8.96 7.74 
48K 2K 2.5K 20-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit | 3USART, 1SSU*,112C | 3/4/— | 73 20MH7/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 80-LQFP | R5F212D7SNFP#U0-ND 8.50 7.48 6.46 
64K 2K 3K 20-ch. 10-bit 2-ch. 8-bit | 3USART, 1SSU*,112C | 3/4/— | 73 20MH7/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 80-LQFP | R5F212D8SNFP#U0-ND 8.83 717 6.71 
16K 16K 512 = = 2 UART 3/1/— | 27 8MHz/2.7 ~ 5.5V 40°C ~ 85°C | 32-LQFP |R5F212G4SDFP#U0-ND NEW! 3.56 3.05 2.67 
16K 16K 512 _ _ 2 UART 3//— | 27 8MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F212G4SNFP#U0-ND 3.16 2.72 2.38 
24K 24K 1K = _ UART 3i/— | 27 8MHz/2.7 ~ 5.5V 40°C ~ 85°C | 32-LQFP |R5F212G5SDFP#U0-ND NEW! 5.04 4.32 3.78 
24K 24K 1K _ _ UART 3/i/— | 27 8MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F212G5SNFP#U0-ND 3.56 3.05 2.67 
32K 32K 1K = = 2 UART 3/i/— | 27 8MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 32-LQFP |R5F212G6SDFP#U0-ND NEW! 4.28 3.68 3.22 
32K 32K 1K = = 2 UART 3/i/— | 27 8MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F212G6SNFP#U0-ND 3.92 3.36 2.94 
4K 4K 256 = = 2 UART 3/it/— | 15 8MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F212H1SDSP#U0-ND NEW! 2.72 2.33 2.04 
4K 4K 256 =_ = 2 UART 3/t/— | 15 8MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F212H1SNSP#U0-ND 2.32 2.00 1.75 
8K 8K 384 = _ 2 UART 3/i/— | 15 8MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F212H2SDSP#U0-ND 3.08 2.64 2.31 
8K 8K 384 = _ 2 UART 3/i/— | 15 8MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F212H2SNSP#U0-ND 2.72 2.33 2.04 
2K 2K 256 = _ UART 2N/— | 12 8MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F212JOSDSP#U0-ND 2.32 2.00 1.75 
2K 2K 256 = _ 1 UART 2N/— | 12 8MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F212JOSNSP#U0-ND 2.10 1.82 1.61 
4K 4K 384 = = 2 UART 2/1/2 12 8MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F212J1SDSP#U0-ND NEW! 2.52 2.16 1.89 
4K 4K 384 = = 2 UART 2N/— | 12 8MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 20-SSOP | R5F212J1SNSP#U0-ND NEW! 2.31 2.01 1.78 
8K 1K 1K 9-ch., 10-bit = UART, SSI 2/3/— | 25 20MHz/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F212K2SNFP#U0-ND 5.96 5.12 4.48 
8K 1K 1K 9-ch. 10-bit = UART, SSI 2/3/— | 25 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LQFP / R5F212L2SNFP#U0-ND 6.52 5.60 4.90 
16K 1K 1.5K 9-ch. 10-bit _ UART, SSI 2/3/— | 25 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LQFP / R5F212L4SNFP#U0-ND 6.92 5.93 5.19 
*SSU = SPI® (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Microcontrollers 


R8C Tiny Series (Cont.) 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
32K _ 2K 12-ch. 10-bit _ UART, SIO, I2C 3/2/— | 41 20MHZ/3.0 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | R5F21206JFP#U1-ND 6.68 5.88 5.08 
32K = 2K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, ?C 3/2/— | 41 16MHz/3.0~5.5V | -40°C ~ 125°C) 48-LQFP | R5F21206KFP#U1-ND 7.30 6.43 5.55 
48K _ 2.5K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, I2C 3/2/— | 41 20MHZ/3.0 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | R5F21207JFP#U1-ND 7.30 6.43 5.55 
32K 1K 2K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, I2C 3/2/— | 4 16MHz/3.0~5.5V | -40°C ~ 125°C) 48-LQFP | R5F21207KFP#U1-ND 7.93 6.98 6.03 
64K — 3K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, I?C 3/2/— | 41 20MHZ/3.0 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | R5F21208JFP#U1-ND 7.93 6.98 6.03 
32K 1K 2K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, I2C 3/2/— | 41 16MHz/3.0~5.5V | -40°C ~ 125°C) 48-LQFP | R5SF21208KFP#U1-ND 8.58 7.55 6.52 
32K 1K 2K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, I2C 3/2/— | 4 20MHZ/3.0 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | R5F21216JFP#U1-ND 7.93 6.98 6.03 
32K 1K 2K 12-ch. 10-bit _ UART, SIO, I2C 3/2/— | 41 16MHz/3.0~5.5V | -40°C ~ 125°C) 48-LQFP | R5F21216KFP#U1-ND 8.58 7.55 6.52 
48K 1K 2.5K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, I2C 3/2/— | 41 16MHz/3.0~5.5V | -40°C ~ 125°C) 48-LQFP | R5F21217KFP#U1-ND 9.20 8.10 7.00 
64K 1K 3K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, I2C 3/2/— | 4 20MHZ/3.0 ~ 5.5V 40°C ~ 85°C | 48-LQFP | R5F21218JFP#U1-ND 9.20 8.10 7.00 
64K 1K 3K 12-ch. 10-bit _ UART, SIO, I2C 3/2/— | 41 16MHz/3.0~5.5V | -40°C ~ 125°C) 48-LQFP | R5F21218KFP#U1-ND 9.83 8.65 7.47 
96K — 5K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, I2C, CAN 3/2/— | 41 20MHZ/3.0 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | R5F2122AJFP#U0-ND 9.40 8.28 7.15 
96K — 5K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, IC, CAN 3/2/— | 41 16MH7z/3.0~5.5V | -40°C ~ 125°C) 48-LQFP | R5F2122AKFP#U0-ND 10.00 8.80 7.60 
128K _ 6K 12-ch. 10-bit _ UART, SIO, IC, CAN 3/2/— | 41 20MHZ/3.0 ~ 5.5V 40°C ~ 85°C | 48-LQFP | R5F2122CJFP#U0-ND 10.00 8.80 7.60 
128K — 6K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, I2C, CAN 3/2/— | 41 16MHz/3.0~5.5V | -40°C ~ 125°C) 48-LQFP | R5F2122CKFP#U0-ND 10.60 9.33 8.06 
32K — 2K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, I2C, CAN 3/2/— | 4 20MHZ/3.0 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | R5F21226DFP#U0-ND 7.68 6.76 5.84 
32K _ 2K 12-ch. 10-bit _ UART, SIO, IC, CAN 3/2/— | 41 20MHZ/3.0 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | R5F21226JFP#U1-ND 7.93 6.98 6.03 
32K — 2K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, IC, CAN 3/2/— | 4 16MHz/3.0~5.5V | -40°C ~ 125°C) 48-LQFP | R5F21226KFP#U1-ND 8.58 7.55 6.52 
48K _ 2.5K 12-ch. 10-bit — UART, SIO, I2C, CAN 3/2/— | 41 20MHZ/3.0 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | R5F21227JFP#U1-ND 8.58 7.55 6.52 
48K a 2.5K 12-ch. 10-bit _ UART, SIO, IC, CAN 3/2/— | 41 16MHz/3.0~5.5V | -40°C ~ 125°C) 48-LQFP | R5F21227KFP#U1-ND 9.20 8.10 7.00 
64K — 3K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, IC, CAN 3/2/— | 4 20MHZz/3.0 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | R5F21228DFP#U0-ND 8.33 7.33 6.33 
64K _ 3K 12-ch. 10-bit al UART, SIO, IC, CAN 3/2/— | 41 20MHZ/3.0 ~ 5.5V 40°C ~ 85°C | 48-LQFP | R5F21228JFP#U1-ND 9.20 8.10 7.00 
64K — 3K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, I2C, CAN 3/2/— | 41 16MHz/3.0~5.5V | -40°C ~ 125°C) 48-LQFP | R5F21228KFP#U1-ND 9.83 8.65 747 
96K 1K 5K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, IC, CAN 3/2/— | 4 20MHZ/3.0 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | R5F2123AJFP#U0-ND 10.60 9.33 8.06 
96K 1K 5K 12-ch. 10-bit _ UART, SIO, IC, CAN 3/2/— | 41 16MHz/3.0 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 48-LQFP |) R5F2123AKFP#U0-ND 11.20 9.86 8.52 
128K 1K 6K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, IC, CAN 3/2/— | 41 20MHZ/3.0 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | R5F2123CJFP#U0-ND 11.20 9.86 8.52 
128K 1K 6K 12-ch. 10-bit _ UART, SIO, I2C, CAN 3/2/— | 41 16MHz/3.0 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | R5F2123CKFP#U0-ND 11.83 10.41 8.99 
32K 1K 2K 12-ch. 10-bit _ UART, SIO, IC, CAN 3/2/— | 41 20MHZ/3.0 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | R5F21236DFP#U0-ND 8.18 7.20 6.22 
32K 1K 2K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, IC, CAN 3/2/— | 41 20MHZ/3.0 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | R5F21236JFP#U1-ND 9.20 8.10 7.00 
32K 1K 2K 12-ch. 10-bit _ UART, SIO, IC, CAN 3/2/— | 41 16MHz/3.0~5.5V | -40°C ~ 125°C) 48-LQFP | R5F21236KFP#U1-ND 9.83 8.65 7.47 
48K 1K 2.5K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, I2C, CAN 3/2/— | 41 20MHZ/3.0 ~ 5.5V 40°C ~ 85°C | 48-LQFP | R5F21237DFP#U0-ND 8.50 7.48 6.46 
48K 1K 2.5K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, IC, CAN 3/2/— | 41 16MHz/3.0~5.5V | -40°C ~ 125°C) 48-LQFP | R5F21237KFP#U1-ND 10.48 9.22 7.97 
64K 1K 3K 12-ch. 10-bit _ UART, SIO, IC, CAN 3/2/— | 41 20MHZ/3.0 ~ 5.5V 40°C ~ 85°C | 48-LQFP | R5F21238DFP#U0-ND 8.83 717 6.71 
64K 1K 3K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, IC, CAN 3/2/— | 41 20MHZ/3.0 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | R5F21238JFP#U1-ND 10.48 9.22 7.97 
16K = 1K 12-ch. 10-bit — 2USART, 1 SSU*, 11°C | 3/2/— | 44 20MH7/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 52-LQFP |) R5F21244SDFP#U0-ND 6.75 5.79 5.07 
16K _ 1K 12-ch. 10-bit _ 2 USART, 1SSU*,112C | 3/2/— | 44 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 52-LQFP |) R5F21244SNFP#U0-ND 6.38 5.48 4.79 
Hash 32K — 2K 12-ch. 10-bit = 2 USART, 1SSU*,112C | 3/2/— | 44 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 52-LQFP |) R5F21246SDFP#U0-ND 6.38 5.61 4.85 
32K _ 2K 12-ch. 10-bit _ 2 USART, 1SSU*,112C | 3/2/— | 44 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 52-LQFP / R5F21246SNFP#U0-ND 6.75 5.79 5.07 
48K — 2.5K 12-ch. 10-bit = 2 USART, 1 SSU*,11?C | 3/2/— | 44 20MH7/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 52-LQFP /R5F21247SDFP#U0-ND 7.00 6.16 5.32 
48K — 2.5K 12-ch. 10-bit = 2 USART, 1SSU*,112C | 3/2/— | 44 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 52-LQFP /R5F21247SNFP#U0-ND 6.68 5.88 5.08 
64K _ 3K 12-ch. 10-bit — 2 USART, 1 SSU*,112C | 3/2/— | 44 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 52-LQFP |) R5F21248SDFP#U0-ND 7.25 6.38 5.51 
64K — 3K 12-ch. 10-bit = 2USART, 1 SSU*,112C | 3/2/— | 44 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 52-LQFP /R5F21248SNFP#U0-ND 7.00 6.16 5.32 
16K 2K 1K 12-ch. 10-bit = 2USART, 1SSU*,112C | 3/2/— | 44 20MHZ/2.2 ~ 5.5V 40°C ~ 85°C | 52-LQFP |) R5F21254SDFP#U0-ND 6.53 5.75 4.96 
16K 2K 1K 12-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 SSU*,112C | 3/2/— | 44 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 52-LQFP / R5F21254SNFP#U0-ND 6.94 5.96 5.21 
32K 2K 2K 12-ch. 10-bit = 2 USART, 1 SSU*,112C | 3/2/— | 44 20MH7/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 52-LQFP |) R5F21256SDFP#U0-ND 6.83 6.01 5.19 
32K 2K 2K 12-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 SSU*, 11°C | 3/2/— | 44 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 52-LQFP |) R5F21256SNFP#U0-ND 6.50 5.72 4.94 
48K 2K 2.5K 12-ch. 10-bit = 2 USART, 1SSU*,112C | 3/2/— | 44 20MH7/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 52-LQFP |) R5F21257SDFP#U0-ND 7.50 6.60 5.70 
48K 2K 2.5K 12-ch. 10-bit = 2 USART, 1SSU*,112C | 3/2/— | 44 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 52-LQFP /R5F21257SNFP#U0-ND 7.18 6.32 5.46 
64K 2K 3K 12-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 SSU*,112C | 3/2/— | 44 20MH7/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 52-LQFP |) R5F21258SDFP#U0-ND 7.83 6.89 5.95 
64K 2K 3K 12-ch. 10-bit = 2USART, 1 SSU*,112C | 3/2/— | 44 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 52-LQFP /R5F21258SNFP#U0-ND 7.50 6.60 5.70 
8K = 500 12-ch. 10-bit = 2USART, 1SSU*,112C | 3/1/— | 28 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 32-LQFP |) R5F21262SDFP#U0-ND 5.96 5.12 4.48 
8K _ 500 12-ch. 10-bit _ 2 USART, 1SSU*,112C | 3/1/— | 28 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LQFP / R5F21262SNFP#U0-ND 5.60 4.80 4.20 
16K — 1K 12-ch. 10-bit = 2USART, 1SSU*,112C | 3/1/— | 28 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21264SDFP#U0-ND 6.36 5.45 4.77 
16K _ 1K 12-ch. 10-bit — 2 USART, 1 SSU*,117C | 3/1/— | 28 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LQFP /R5F21264SNFP#U0-ND 5.96 5.12 4.48 
16K _ 1K 12-ch. 10-bit _ UART, SIO, I2C 3/i/— | 25 20MH7/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21264SYFP#U0-ND 6.30 5.55 4.79 
24K — 1.5K 12-ch. 10-bit = 2 USART, 1 SSU*,112C | 3/1/— | 28 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 32-LQFP |) R5F21265SDFP#U0-ND 6.72 5.76 5.04 
24K _ 1.5K 12-ch. 10-bit _ 2 USART, 1SSU*,112C | 3/1/— | 28 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21265SNFP#U0-ND 6.36 5.45 477 
32K — 1.5K 12-ch. 10-bit = 2USART, 1 SSU*,119C | 3/1/— | 28 20MH7/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 32-LQFP |) R5F21266SDFP#U0-ND 6.33 5.57 4.81 
32K — 1.5K 12-ch. 10-bit = 2 USART, 1SSU*,112C | 3/1/— | 28 20MH72/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21266SNFP#U0-ND 6.72 5.76 5.04 
8K 2K 500 12-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 SSU*,112C | 3/1/— | 28 20MH7/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 32-LQFP |) R5F21272SDFP#U0-ND 6.52 5.60 4.90 
8K 2K 500 12-ch. 10-bit = 2USART, 1SSU*,112C | 3/1/— | 28 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21272SNFP#U0-ND 6.16 5.28 4.62 
16K 2K 1K 12-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 SSU*,117C | 3/1/— | 28 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 32-LQFP |) R5F21274SDFP#U0-ND 6.92 5.93 5.19 
16K 2K 1K 12-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 SSU*,112C | 3/1/— | 28 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LQFP /R5F21274SNFP#U0-ND 6.52 5.60 4.90 
16K 1K 1K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, I?C 3/i/— | 25 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21274SYFP#U0-ND 7.00 6.16 5.32 
24K 2K 1.5K 12-ch. 10-bit _ 2 USART, 1SSU*,112C | 3/1/— | 28 20MH7/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21275SDFP#U0-ND 6.50 5.72 4.94 
24K 2K 1.5K 12-ch. 10-bit = 2USART, 1 SSU*,119C | 3/1/— | 28 20MH7/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LQFP /R5F21275SNFP#U0-ND 6.92 5.93 5.19 
32K 2K 1.5K 12-ch. 10-bit = 2USART, 1SSU*,112C | 3/1/— | 28 20MH7/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 32-LQFP |) R5F21276SDFP#U0-ND 6.83 6.01 5.19 
32K 2K 1.5K 12-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 SSU*,112C | 3/1/— | 28 20MH7/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LQFP |) R5F21276SNFP#U0-ND 6.50 5.72 4.94 
32K 1K 1.5K 12-ch. 10-bit = UART, SIO, I2C 3/i/— | 25 20MH7/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 32-LQFP | R5F21276SYFP#U0-ND 7.25 6.38 5.51 
8K — 500 4-ch. 10-bit — 2USART, 1SSU*,112C | 3/1/— | 16 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21282SDSP#U0-ND 5.24 4.49 3.93 
16K 1K 1K 4-ch. 10-bit _ 2 USART, 1SSU*,112C | 3/1/— | 16 20MHZ/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21284SDSP#U0-ND 5.60 4.80 4.20 
16K 2K 1K 4-ch. 10-bit = 2 USART, 1SSU*,112C | 3/1/— | 16 20MH7/2.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP | R5F21294SDSP#U0-ND 4.95 3.96 3.08 
*SSU = SPI® 
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Microcontrollers 
740 Family 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes _| Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
36K = 1K | 8-ch. 10-bit = 2 USART 2/2/— | 29 8MHz/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 36-SSOP | M37542F8FP#U0-ND 10.80 9.51 8.21 
Flash 16K = 512 | 8-ch. 8-bit = CAN, SSIO, UART 3/2/— | 35 10MHz/4.0 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 44-QFP |M37630E4FP#U3-ND 20.94 17.80 16.23 
32K = 1K = = 3 USART, 1 USB 3/2/— | 66 24MHz/3.0 ~ 5.25V__| -20°C ~ 70°C | 80-LQFP | M37641F8HP#U0-ND 14.26 12.32 10.76 
OTP 24K = 512 | 8-ch. 8-bit = 1 USART 3/2/— | 38 8MHz/1.8 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38C13E6HP#U0-ND 8.50 7.48 6.46 
Flash 60K = 2K | 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/aj— | 41 8MHz/1.8 ~ 5.5V 20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38C29FFAFP#U0-ND 12.38 10.89 9.41 
16K = 625 | 8-ch. 10-bit — 2 USART 4/6/— | 51 12.5MHz/1.8 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38D24G4FP#U0-ND 5.96 5.12 4.48 
16K = 625 | 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/6/— | 51 12.5MHz/1.8~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38D24G4HP#U0-ND 5.96 5.12 4.48 
24K = 625 | 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/aj— | 51 12.5MHz/1.8 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38D24G6FP#U0-ND 6.36 5.45 4.77 
24K = 625 | 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/aj— | 51 12.5MHz/1.8~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38D24G6HP#U0-ND 6.36 5.45 4.77 
QzROM 32K = 1.5K | 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/ai— | 59 12.5MHz2/1.8 ~ 5.5V_| -20°C ~ 85°C | 80-QFP | M38D58G8FP#U0-ND 6.68 5.88 5.08 
32K = 1.5K | 8-ch. 10-bit — 2 USART 4/2/— | 59 12.5MHz/1.8 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 80-LQFP | M38D58G8HP#U0-ND 6.68 5.88 5.08 
48K = 2K | 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/2/— | 59 12.5MHz/1.8 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 80-QFP ) M38D59GCFP#U0-ND 7.00 6.16 5.32 
48K = 2K | 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/2/— | 59 12.5MHz/1.8 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 80-LQFP | M38D59GCHP#U0-ND 7.00 6.16 §.32 
60K = 2K | 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/ai— | 59 12.5MHz/1.8 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 80-QFP | M38D59GFFP#U0-ND 7.30 6.43 5.55 
60K = 2K | 8-ch. 10-bit — 2 USART 4/aij— | 59 12.5MHz/1.8 ~ 5.5V_| -20°C ~ 85°C | 80-LQFP | M38D59GFHP#U0-ND 7.30 6.43 5.55 
Flash 32K = 2K | 8-ch. 10-bit _ 1 USART 3/—/— | 44 8MHz/3.0 ~ 5.2V 20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38K29F8LHP#U0-ND 12.91 11.16 9.75 
Flash 60K = 2048 | 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit S10, UART 4i/— | 56 16.8MHz/2.7 ~ 5.5V_| -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38039FFLHP#U0-ND 12.00 10.56 9.12 
60K = 2048 | 16 ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit S10, UART 4/j— | 56 16MHz/1.8 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38039G4HKP#U0-ND 5.80 4.97 4.35 
48K = 2K | 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 UART 4/— | 56 16.8MHz/2.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38039GCHHP#U0-ND 6.72 5.76 5.04 
16K = 2K | 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART 4n/— | 56 16.8MHz/2.0~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38039G4HHP#U0-ND 4.93 4.23 3.70 
16K = 2K | 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART 4/— | 56 16.8MHz/2.0~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-SDIP | M38039G4HSP#U0-ND 6.86 5.88 5.15 
24K = 2K_| 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART 4/— | 56 16.8MHz/2.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38039G6HHP#U0-ND 5.24 4.49 3.93 
24K = 2K | 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART 4i/— | 56 16.8MHz/2.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38039G6HKP#U0-ND 5.38 4.61 4.04 
QzROM 24K = 2K | 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART 4/— | 56 16.8MHz/2.0 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-SDIP | M38039G6HSP#U0-ND 6.43 5.66 4.89 
32K — 2K | 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART 4ni— | 56 16.8MHz/2.0~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38039G8HHP#U0-ND 5.57 4.78 4.18 
32K — 2K | 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART 4ni— | 56 16.8MHz/2.0~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38039G8HKP#U0-ND 5.71 4.90 4.29 
32K = 2K_| 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART 4ni— | 56 16.8MHz/2.0 ~ 5.5V_| -20°C ~ 85°C | 64-SDIP | M38039G8HSP#U0-ND 6.73 5.92 5.12 
48K — 2K | 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART 4ni— | 56 16.8MHz/2.0~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38039GCHKP#U0-ND 6.92 5.93 5.19 
48K — 2K | 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART 4n/i— | 56 16.8MHz/2.0~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-SDIP | M38039GCHSP#U0-ND 8.00 7.04 6.08 
16K — 512 | 9-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART 4n/i— | 34 12.5MHz/1.8~5.5V | -20°C ~ 85°C | 42-SSOP | M38503G4AFP#U1-ND 4.84 4.16 3.64 
16K ad 512 | 9-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART. 4i—I— |_ 34 12.5MHz/1.8 ~5.5V_| -20°C ~ 85°C | _42-DIP_|M38503G4ASP#U1-ND 6.36 5.45 477 
Flash 32K = 1K_|_ 9-ch. 10-bit _ 2 USART 4/—I— | 34 12.5MHz/2.7 ~ 5.5V_ | -20°C ~ 85°C _| 42-SSOP | M38507F8AFP#U1-ND 11.00 9.68 8.36 
QzROM 48K = 1.5K _ = 2 USART 4ni— | 34 12.5MHz/2.7 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 42-SSOP | M38588GCFP#U0-ND 6.68 5.88 5.08 
48K = 1.5K = os 2 USART 4ni— | 34 12.5MHz/2.7 ~ 5.5V_| -20°C ~ 85°C | 42-SDIP | M38588GCSP#U0-ND 7.63 6.71 5.80 
Flash 60K = 2K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART 4/—/l—| 72 10MH7Z/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 80-QFP | M38869FFAGP#U0-ND 11.97 10.34 9.04 
60K = 2K_| 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART 4—/—| 72 10MH7z/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 80-LQFP | M38869FFAHP#UU-ND. 21.23 18.34 16.02 
ROMless. = 148K = = 3 UART, 1 USART, 1 [°C —/4/4_ | 132 266MHz/1.2V -20°C ~ 70°C | 449-BGA | R8A77220AC266BGV-ND 42.43 37.72 34.18 


SuperH™ Family 
SuperH is an embedded RISC developed for high performance, miniaturization and performance per power 
consumption (MIPS/W). Renesas is developing CPU cores for a wide range of applications and functions and 
have many products. These product lines include the series with SH-2 as the CPU core with on-chip large 
capacity flash memory and peripheral functions such as timer, serial and AD converter, and the series with 
SH-3 and SH-4 as the CPU core which enable high-speed data processing and come equipped with cache 


and MMU. Additionally, there is lineup of series with SH2-DSP and SH3-DSP as the CPU core, which have full 
DSP functions and an emphasis on multimedia processing and communications processing. Currently available 
series (products) also have lots of features such as low power mode, contributing to low power consumption and 
miniaturization for application hardware. Various versatile operating systems and development tools have been 
improved and, crucially, more efficient development can be achieved. 


SH Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. fl 25 100 
= 4K = = 3 USART, IrDA —/ei— | 78 | 100MHz/1.4~1.6V | -20°C ~ 75°C | 176-LFBGA |D17618RBG100V-ND 1956 1690 1476 
= 8k | &ch.10-bit |  — ee Oi eb —i5'— | 106 | SoMHz3.0~3.ev | -20°C~ 75°C | 114-LOFP | HD6417145F50V-ND 1452 1254 10.96 
ROMless = — | &ch. 10-bit | 2-ch. 10-bit UART —13 | 96 TOOMHZ3.3V | -20°C- 75°C | 208-QFP | D6417709SF100BV-ND 2876 2445 22.29 
~ — _| 8-ch. 10-bit | 2-ch. 10-bit UART =i/3 | 96 137MHz/3.3V | -20°C~ 75°C | 208-QFP | D6417709SF133BV-ND 31.62 26.88 24.51 
— | 46K = = PARTE Sole 13 | 24 200MHz/1.5V | -20°C~ 75°C | 256-0FP | HD6417710FV-ND 31.90 27.12 24.73 
Flash | 256K = 12K | 16-ch. 10-bit;  — 3USART, IrDA,1CAN | —/5/— | 69 | SOMHZ/45~5.5V | -20°C~75°C | 100-QFP |HD64F7047F50V-ND 25.38 21.58 19.67 
= 16K | 8 ch. 10-bit -_ SCI, SSU, 2C —t/—| 65 | s0MHz/45~55v | -20°C~ 85°C | 100-TOFP | DS70830ANSOFTV-ND 1432 1237 ~—«*10.81 
wanines a 16K | 8 ch. 10-bit = SCI, SSU, °C —/1/—| 100 | sombz/4.5~5.5v | -20°C~ 85°C | 144-LOFP | DS70850AD80FPV-ND 20.06 1733 © 15.14 
a 16K = — 4 USART, IrDA —/2i— | 78 | 125MHz/1.71 ~1.89V | -20°C ~ 70°C | 176-LFBGA | DS76190B125BGV-ND 2412 20.51 ~—-18.70 
= 16K = = 4 USART, IrDA —/2i— | 78 | 125MHz/1.71 ~1.89v | -20°C ~ 70°C | 176-LFBGA | DS76190N125BGV-ND 25.34 21.54 19.64 
SH-2 Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 GPIO Supply Voltage Temperature | Package | PartNo. 1 25 100 
= 3K | Bch. 10-bit | — 2 USART, IrDA —/3/— 43 | 28.7MHZ/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 112-QFP |HD6417014F28V-ND 18.46 15.95 13.93 
— 3k | Bch. 10-bit | — 2 USART, IrDA —1/— 43 | 28.7MHz/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 112-QFP |HD6417014RF28V-ND 18.46 15.95 13.93 
- 4k | Bch. 10-bit | — 2 USART, IrDA —/5/— 82 | 16.7MHz/3.0~3.6V | -20°C~75°C | 112-QFP |HD6417040AVCF16V-ND 24.88 2115 19.29 
_ 4k | Bch. 10-bit | — 2 USART, IrDA —/5/— 82 | 28.7MHz/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 112-QFP |HD6417040ACF28V-ND 29.00 24.65 22.48 
= 4K | 8-ch. 10-bit | — 2 USART, IrDA —//— 82 | 28.7MHZ/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 144-QFP_ |HD6417041ACF28V-ND 24.64 20.95 19.10 
= 4K | Bch. 10-bit | — 2 USART, IrDA —/5/— 82 | 28.7MHZ/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 144-QFP |HD6417041AF28V-ND 24.64 2095 19.10 
— 4K | Bch. 10-bit | — 2 USART, IrDA —/5/— 82 | 16.7MHz/3.0~3.6V | -20°C~75°C | 144-QFP |HD6417041AVF16V-ND 25.66 21.82 19.89 
= 8k | Bch. 10-bit | — 4 USART, IrDA, —/5/— 82 | 50MHz3.0~3.6V | -20°C~75°C | 112-QFP |HD6417144F50V-ND 13.71 11.84 10.35 
= 8k | 8-ch. 10-bit | — Smart Card, 1 °C —//— 82 | 50MHz/3.0~-3.6V | -40°C~ 85°C | 112-QFP_ | HD6417144FW50V-ND 14.52 12.54 10.96 
= 8k | 8-ch. 10-bit | — omer Cott RE —/5/— 106 | SOMHz3.0~3.6v | -40°C~ 85°C | 114-LOFP |HD6417145-WSOV-ND 15.38 13.29 11.61 
ROMless = 4K = a 3 USART, IrDA I 78 | 100MHz/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 176-LFBGA |D17606BG100V-ND 19.56 1690 14.76 
— 4K = pas 3 USART, IrDA a 78 | 100MHz/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 176-LFBGA | D17606BGN100V-ND 19.56 1690 14.76 
= 4K a = 3 USART, IrDA a 78 | 100MHz/3.0~3.6V | -40°C ~ 85°C | 176-LFBGA |D17606BGW100V-ND 21.49 1857 16.22 
= 8k a pas 5 USART, IrDA —/Al— 30 | 625MHz/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 240-LFBGA | HD64176154RBPV-ND 33.02 28.07 25.60 
= 8K = a 5 USART, IrDA —Al— 30 | 62.5MHz/3.0~3.6v | -20°C ~ 75°C | 208-LOFP | HD6417615ARFV-ND 29.20 24.82 22.68 
= 8K a a 5 USART, IrDA —/Al— 30 | 625MHz/3.0~3.6V | -20°C~75°C | 208-LOFP |HD6417616SFV-ND 33.02 28.07 25.60 
— 4K a a 3 USART IrDA —/2/— 78 | 100MHz/1.4~1.6V | -20°C ~ 75°C | 176-LFBGA |D17618ABG100V-ND 31.80 27.03 24.65 
= 4K a = 3 USART IrDA —2/— 78 | 100MHz/1.4~1.6V | -20°C ~ 75°C | 176-LFBGA | D17618ABGN100V-ND 49.32 43.84 39.73 
— 4K a a 3 USART IrDA —/2/— 78 | 100MHz/1.4~1.6V | -40°C ~ 85°C | 176-LFBGA |D17618ABGW100V-ND 51.00 45.00 41.25 
= 4K = = 3 USART IrDA =2/— 78 | 100MHz/1.4~1.6v | -40°C ~ 85°C | 176-LFBGA |D17618RBGW100V-ND 21.49 1857 16.22 
= 4K = a 3 USART, IrDA —/2/— 71 | 100MHz/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 176-LFBGA |D17618RBG100V-ND 19.56 1690 14.76 
= 4K = a 3 USART, IrDA =2/— 71 | 400MHz/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 176-LFBGA | D17618RBGN100V-ND 19.56 16.90 14.76 
*SSU = SPI® (Continued) 
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EN ESAS Microcontrollers 


SuperH™ Family SH-2 Series (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 GPIO Supply Voltage Temperature | Package | PartNo. 1 25 100 
128K me 4K | &ch. 10-bit | — 2USART, IrDA WOT, MTU, CMT | 82 | 28.7MHZ/4.5~5.5V | -20°C~ 75°C | 112-0FP |HDG4F7017F28V-ND 32.00 27.20 24.80 
256K = 4K | 8ch.10-bit | — 2 USART, IrDA WoT, MTU, cMT | 82 | 28.7MHz/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 112-0FP |HD64F7044F28V-ND 4730 4205 38.11 
256K = 4K | Bch.10-bit | — 2 USART WoT, MTU, CMT | 106 | 28.7MHz/4.5~5.5v | -20°C~75°C | 144-0FP |HD64F7045F28V-ND 49.82 44.29 40.14 
256K — | 12K | 12-ch. 10-bit | — 2 USART, IrDA WoT, MTU, cMT | 54 | SoMHz/4.0~5.5v | -20°c~75°C | 80-aFP | HD64F7046F50V-ND 2414 2052 18.71 
256K — | 46K | &ch. to-bit | — | 4USART,1SSU*, 1/°C 73 | 80MHZ/3.0~5.5V | -40°C~ 85°C | 100-TOFP | DF70834AD80FTV-ND 286 19.44 17.72 
256K — | 16k | -ch. to-bit | — | 4USART, 1 SSu*, 11°C 73 | soMHz3.0~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-TOFP | DF70834AN8OFTV-ND 21.82 1855 16.92 
512 — | 32K | ch. to-bit | — | 4USART, 1 SSu*, 11°C 73 | s0MHz3.0~5.5v | o°c~50°c | 100-TOFP |DE70835RNOFTV-ND 12278 111.28 103.60 
512 — | 32K | 8-ch. to-bit | — | 4USART, 1 SSuU*, 1 12°C 73 | 80MHz/3.0~5.5V | -40°C~ 85°C | 100-TOFP |DF70835AD80FTV-ND 29.34 24.94 22.74 
512 — | 32K | 8-ch. to-pit | — | 4uSART, 1 SSu*, 1 12°C 73 | 80MHz/3.0~5.5V | -20°C~ 85°C | 100-TOFP |DF70835ANSOFTV-ND 26.68 22.67 «20.67 
256K — [46K | é-ch. 10-bit | — | 4USART,1SSU*, 1/2 84 | 80MHZ3.0~55V | -40°C~ 85°C | 112-LOFP |DF70844AD80FPV-ND 24.80 21.08 19.22 
256K — | 16k | 8-ch. to-bit | — | 4USART, 1 Ssu*, 112°C 84 | 80MHz/3.0~5.5V | -20°C~ 85°C | 112-LOFP |DF70844ANSOFPV-ND 2254 1916 17.47 
512K — | 32K | 8-ch. to-bit | — | 4USART, 1 SSu*, 1 2c 84 | 80MHz/3.0~5.5V | O°C~50°C | 112-LOFP |DE70845RNBOFPV-ND 12278 111.28 103.60 
512K — | 32K | 8-ch. to-bit | — | 4USART, 1 SSu*, 112°C 84 | 80MHz/3.0~5.5V | -40°C ~ 85°C | 112-LOFP |DF70845AD80FPV-ND 30.14 25.62 23.36 
512K —__| 32k | een.to-bit | — | ausart.issus tec | WOTMTUE | 4 | somb3.0~5.5V | -20°C~ 85°C | 112-LOFP |DF70845ANSOFPV-ND 27.38 23.28 21.22 
256K — | 16K | &ch. to-bit | — | 4USART,1SSU*, 11°C : 108 | s0MHw3.0~5.5V | -40°C~ 85°C | 144-LOFP |DF70854AD80FPV-ND 26.66 2267 2067 
256K — | 16k | 8-ch. to-vit | — | 4USART, 1 SSu*, 112°C 108 | soMHw3.0~5.5V | -20°C ~ 85°C | 144-LOFP | DF70854ANSOFPV-ND 24.24 © 20.61.~—«*18.79 
512K — | 32K | &-ch. to-bit | — | 4USART, 1 SSu*, 11°C 108 | soMHw3.0~5.5V | o°c~so°c | 144-LOFP |DE70855RN80FPV-ND 12182 110.41 102.79 
512K — | 32K | 8-ch. to-bit | — | 4USART, 1 SSu*, 11°C 108 | soMHw3.0~5.5V | -40°C ~ 85°C | 144-LOFP | DF70855ADSOFPV-ND 30.48 25.91 23.63 
512K — | 32K | ch. to-bit | — | 4uSART, 1 SSu*, 11°C 108 | s0MHw3.0~5.5V | -20°C ~ 85°C | 144-LOFP | DF70855ANSOFPV-ND 29,00 24.65 22.48 
512K — | 32K | &ch. to-bit | — | 4USART,1SSU*, 17°C 108 | 80MHZ3.0~5.5V | -20°C~ 85°C | 144-LOFP |DF70855RNG0FPV-ND 88.00 79.75 74.25 
512K — | 32K | 16-ch.10-bit | — | 4USART, 1 SSuU*, 1 12°C 134 | somHw3.0~5.5v | o°c~So°c | 176-LOFP |DE70865RN8OFPV-ND 12278 111.28 103.60 
512K — | 32K | 16-ch.10-bit | — | 4USART, 1 SSu*, 1 12°C 134 | soMHw3.0~5.5V | -40°C ~ 85°C | 176-LOFP | DF70865AD80FPV-ND 33.02 28.07 25.60 
512K — | 32K | 16-ch.10-bit | — | 4uSaRT, 1 ssu*, 1 12°C 134 | soMHw3.0~5.5V | -20°C ~ 85°C | 176-LOFP | DF70865ANSOFPV-ND 31.52 26.80 24.43 
32K = 8K | Bch. 10-bit | — scl =a 23 | SOMHz/45~55V | -40°C~ 65°C | 48-LOFP |DF71241NSOFPV-ND 1205. 1061 ~9.16 
64K = 8k | 8-ch. 10-bit | — 3 USART woT, MTu2,cmT| 31 | SOMHz/4.5~5.5V | -40°C~ 85°C | 48-LOFP |DF71242050FPV-ND 1674 1446 12.64 
Flash | 64K = 8k | 8-ch. 10-bit | — scl —8/— 23 | 50MHz/4.5~5.5V | -20°C~ 85°C | 52-VOFN |DF71242D50NPV-ND 1635 1412 12.34 
64K = 8k | 8-ch. 10-bit | — 3 USART woT, MTu2,cmT| 31 | SOMHz/4.5~5.5V | -20°~ 85°C | 48-LOFP |DF71242NSOFPV-ND 1608 1389 12.14 
128K = 8k | 8-ch. 10-bit | — 3 USART wot, MTu2,cmT| 31 | SOMHz/4.5~5.5V | -40°C~ 85°C | 48-LOFP |DF71243D50FPV-ND 1775 15.34 13.40 
128K = 8K | Bch. 10-bit | — 3 USART WOT, MTu2,cmT| 31 | SOMHz45~5.5V | -20°C~ 85°C | 48-LOFP |DF71243NSOFPV-ND 1745. «1507 ~«13.17 
64K = 8k | 8-ch. 10-bit | — 3 USART woT, MTu2,cmT| 45 | SOMHz/4.5~5.5V | -40°C~ 85°C | 64-QFP |DF71252D50FAV-ND 1760 15.20 13.28 
64K = 8k | 8-ch. 10-bit | — 3 USART wot, MTu2,cmT| 45 | SOMHz/4.5~5.5V | -40°C~ 85°C | 64-LOFP |DF71252D50FPV-ND 1705 14.73 (12.87 
64K = 8k | 8-ch. 10-bit | — 3 USART WoT, MTu2,cmT| 45 | SOMHz/4.5~5.5V | -20°~ 85°C | 64-QFP |DF71252NSOFAV-ND 1674 1446 © 12.64 
64K = 8k | 8-ch. 10-bit | — 3 USART wot, MTu2,cmT| 45 | SOMHz/4.5~5.5V | -20°C~ 85°C | 64-LOFP |DF71252NSOFPV-ND 1674 1446 12.64 
128K = 8K | Bch. 10-bit | — 3 USART WOT, MTU2, cMT | 45 | SOMHz45~5.5V | -40°C~ 85°C | 64-OFP |DF71253D50FAV-ND 1846 1595 13.93 
128K = 8k | 8-ch. 10-bit | — 3 USART woT, MTu2,cmT| 45 | SOMHz/4.5~5.5V | -40°C~ 85°C | 64-LOFP |DF71253D50FPV-ND 18.46 1595 13.93 
128K = 8k | 8-ch. 10-bit | — 3 USART WoT, MTu2,cMT| 45 | SOMHz/4.5~5.5V | -20°C~85°C | 64-QFP |DF71253NSOFAV-ND 1815 1568 13.70 
128K = 8k | 8-ch. 10-bit | — 3 USART WoT, MTu2,cMT| 45 | SOMHz/4.5~5.5V | -20°C~85°C | 64-LOFP |DF71253NSOFPV-ND 1815 1568 13.70 
256K — | 16k | 12-ch.12-bit | — °C, CAN, SCI, SSI ie 44 | s0MHz/3.0~5.5V | -40°C~ 85°C | 80-LOFP | DF71364AD80FPV-ND 24.88 21.15 19.29 
256K — | 46K | 12-ch. 12-bit | — 2G, CAN, SCI, SSI i 57 | 80MHz3.0-55V | -40°C~85°C | 100-LOFP |DF71374AD80FPV-ND 25.38 21.58 19.67 
256K — | 16k | 12-ch.12-bit | — °C, CAN, SCI, SSI Ai 57 | 80MHz/3.0~5.5V | -20°C~ 85°C | 100-LOFP |DF71374ANSOFPV-ND 25.38 21.58 19.67 
256K = 8k | 8-ch. 10-bit | — 4 USART, WoT, MTu,cMT | 82 | SOMHZ3.0~3.ev | -20°C~75°C | 112-0FP |HD64F7144F50V-ND 24.14 2052 = 18.71 
256K = 8k | 8-ch. 10-bit | — Smart Card,1C | WOT, MTU,cMT | 82 | SoMHz3.0~3.ev | -40°c~ 85°C | 112-0FP |HDG4F7144FWSOV-ND 25.90 22.02 20.08 
256K = 8K | 8-ch. 10-bit | — smaton yeq | WOT.MTU,cMT | 106 | SoMHzr3.0~3.6v | -20°C~ 75°C | 144-QFP | HD64F7145F50V-ND 24.88 2145 19.29 
256K = 8K | 8-ch. 10-bit | — smote eq | WOT.MTU,cMT | 106 | SoMHz3.0~3.6v | -40°C~ 85°C | 114-LOFP | HDG4F7145FWSOV-ND 26.16 22.24 20.28 
256K = 8K | 12-ch. 10-bit | — 3 USART WoT, MTu2, | 57 | 80MHZ/4.0~55V | -40°C~85°C | 80-LOFP |DF71464RD80FPV-ND 18.00 1680 15.60 
256K = 8K | 42-ch. 10-bit | — 3 USART MTU2S, CMT B0MHz/4.0~5.5V | -20°C~ 85°C | 80-LOFP |DF71464RNBOFPV-ND 18.00 1680 15.60 
256K — | 12k = — | 3usart,1ssu*,1can | WOTMIUC | 73 | Gantizi3.0~3.6v | -40°C ~ 125°C | 100-LOFP |DF71474AK64FPV-ND 66.13 58.35 53.49 
512K = 46K | 46-ch. 12-bit CAN, SCI, SSU —/8/0 57 | G4MHz3.3~5.0V | -40°C~ 125°C | 100-LOFP |DF71476AKG4EPV-ND 60.69 53.55 49.09 
256K = 8K | 12-ch. 10-bit | — scl i 63 | 80MHz/4.0~5.5 | -20°C~75°C | 100-QFP |DF71491RYSOFAV-ND 21.68 18.43 16.81 
ROMiess | — =| 416K = = 4 USART =a 78 | 125MHz/1.71 ~ 1.89V | -20°C ~ 85°C | 176-LFBGA |DS76190W125BGV-ND 2654 2256 2057 
SH-2A Series 
Memory | ROM | Data Flash| RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type | Bytes| Bytes | Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
Flash | 512k | — — | 32k | @ch. 12-bit] 2-ch.8-bit] 4USART,12c  |woT/MTUzMTU2scmT| 75 | t60MHZ/1.4~1.6v | -40°C ~ 85°C | 144-LOFP |DF72115D160FPV-ND 38.65 34.36 «31.14 
= — | 128K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 4 USART, IrDA, 1 PC ti 79 | 200MHz/1.15 ~ 1.35V | -20°C ~ 85°C | 176-LaFP |DS72060W200FPV-ND 34.00 28.90 26.35 
ROMIess| — — | 32k | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 8 USART, 3 °C, 2CAN 2/6/— 123 | 100MHz/3.0~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | 176-LOFP |DS72611RP100FPV-ND 3771 33.52 30.38 
as — | 32k | 8-ch. to-bit | 2-ch. 8-bit | 8 USART, 3 °C, 2CAN 2/6/— 123 | 120MHz/3.0~3.6V. | -20°C ~ 70°C | 176-LOFP |DS72613RB120FPV-ND 37.60 31.96 29.14 
SH-3/SH-4/SH-4A Series 
Memory | ROM | Data Flash| RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
= — | 16k | sch. 10-bit | 2-ch. 8-bit —1113 | 96 | 167MHz/1.9~3.3v | -20°C ~ 75°C | 240-BGA |D6417709SBP167BV-ND® 39.38 3348 30.52 
; : 2 UART, = ii vee nes ’ 
= — | 16k | sch. 10-bit | 2-ch. 8-bit Seacort iA 11/3 | 96 | 167MHz/1.9~3.3V | -20°¢ ~ 75°C | 208-LOFP |D6417709SF167BV-ND@ 3576 3040 27.72 
es — | 16k | sch. 10-bit | 2-ch. 8-bit —11/3 | 96 | 200mHz/2.0~3.3v | -20°C ~ 75°C | 208-LOFP | D6417709SHF200BV-ND@ 3758 33.41 30.28 
= — | 16k | 6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, 1 DART, —11/3 | 104 | 160MHz/1.9~3.3v | -20°C ~ 75°C | 240-BGA |HD6417727BP100CV-NDe 4716 41.92 37.99 
ROMless Smart Card, USB 
= — | 16k | sch. 10-bit | 2-ch. 8-bit rayne —1113 | 96 | 133MHz/1.8~3.3V | -20°C ~ 75°C | 208-LOFP |D6417729RF133BV-ND@ 3576 3040 27.72 
= — | 16k | sch. 10-bit | 2-ch. 8-bit inant Gard, IrDA —1/3 | 96 | 200mHz/2.0~3.3v | -20°¢ ~ 75°C | 208-QFP |D6417729RHF200BV-ND® 41.29 36.71 33.27 
+.ciant —i-15| 39 | 167MHz/1.9~3.3V | -20°C ~ 75°C | 208-OFP |HD6417750F167-ND 51.34 4530 41.53 
oinaft Gard —/+15| 29 | 240MHz/1.5~3.3V | -20°C ~ 75°C | 256-BGA |D6417750RBP240DV-ND® 5253 46.35 42.49 
RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Microcontrollers 
SuperH™ Family SH-3/SH-4/SH-4A Series (Cont.) 


ztENESAS 


NEW! ()2eNs Solutions 


QSK62P Plus 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. al 25 100 
1 UART, Smart Card —/—/5 | 39 | 200MHz/2.0~3.3V | -20°C ~ 75°C | 256-BGA |D6417751RBP200DV-ND® 55.78 49.22 45.12 
2 
— — | = | 4ch. 10-bit = Sea een eat Gard, | 13} 69 | 20ombz2.0~3.3v | -20°C ~ 75°C | 256-BGA |D6417760BP200ADV-NDe 56.53 49.88 45.72 
_ _ 32K _ _ PC, SCI, USB —/2/— | 86 | 200MHz/2.0~3.3V | -20°C ~ 70°C | 256-BGA | R5S76700B200BG-ND 24.40 20.74 18.91 
_ _ 16K | 4-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit PC, SCI, SIO, SSI, USB —/4/6 | 107 | 133MHz/1.5 ~ 3.3V_ | -20°C ~ 75°C | 499-BGA | R5S77631Y266BGV-ND® 59.48 52.49 48.12 
_ _ 16K _ _ l?C, SSU*, Etherne/USB | —/—/6 | 77 324MHz/3.3V -20°C ~ 75°C | 404-BGA | R5S77640N300BG-ND 55.68 49.13 45.04 
ROMless | — _ 16K | 4-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit PC, SCI, SIO, SSI, USB —/4/6 | 107 | 133MHz/1.5 ~ 3.3V_ | -20°C ~ 75°C | 256-CSP | R8A77210C133BAV-ND@ 36.18 3216 29.15 
2 
a — | 148K — = 4 USART, 11°C, Smart Card, | ig | 99 | 266MHz/t.2~3.3V | -20°C ~ 75°C | 417-BGA | R8A77220AC266BAV-ND® 42.43 37.72 34.18 
2. SSU, USB, IrDA 
_ _ 16K | 4 ch. 10-bit _ SCI, SSU, USB, IrDA —/4/6 | 162 | 400MHz/3.0 ~ 3.6V | -20°C ~ 70°C | 449-BGA | R8A77230C400BG#U0-ND® 80.53 72.98 67.95 
_ _ 16K _ _ 2 USART —/4/6 | 75 | 400MHz/1.25 ~ 3.3V | -20°C ~ 75°C | 449-BGA | R8A77800ANBGAV-ND® 80.00 7250 67.50 
_ _ 16K _ _ SCI, SIO, SPI, SSI —/4/6 | 75 | 400MHz/1.25 ~ 3.3V | -20°C ~ 75°C | 449-BGA | R8A77800BNBGV-ND® 94.00 85.19 79.32 
_ _ 128K _ _ 7 USART —/—7 | 109 | 6O0MHz/1.1 ~ 3.3V_ | -20°C ~ 75°C | 436-BGA | R8A77850ADBGV#RDOZ-ND® 7791 68.75 63.02 
@ RoHS Compliant *SSU = SPI® 
Tools 
Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
Kits — Evaluation, Development and Starter Software 
Reference Platform Motor Control for R8C/25 YMCRPR8C25-ND NEW! 979.50 C Compiler H8 1 User RTA-HEWH8-1U-ND 1230.00 
Demo Platform H8/300H 10MHz YH8SPB-ND NEW! 89.80 C Compiler M16C 1 User RTA-HEWNC30-1U-ND 1230.00 
Demo Platform M16C 20MHz YM16CSPB-ND NEW! 89.80 C Compiler M32C 1 User LAN RTA-HEWNC308-1UL-ND 1565.22 
Development Evaluation Kit H8SX/1657 3DK1657-ND 225.00 C Compiler SH 1 User RTA-HEWSH-1U-ND 2430.00 
Development Evaluation Kit H8S/2218 3DK2218-SS-ND 850.00 C Compiler SH 1 User LAN RTA-HEWSH-1UL-ND 2608.69 
Development Evaluation Kit H8/38076R 3DK38076-ND 239.00 Emulators 
Development Evaluation Kit H8/38086R 3DK38086R-ND 210.00 Development Emulator Base Unit H8S/2100 E62140-ND 7812.00 
Development Evaluation Kit H8S/2215 EDK2215-ND 366.24 Development Emulator Base Unit H8S/2300 £62339-ND 7923.60 
Development Evaluation Kit H8S/2215 EDK2215R-ND 403.20 Development Emulator Base Unit H8S/2633 £62633R-ND 8424.00 
Development Evaluation Kit H8S/2239 EDK2239-ND 327.00 Development Emulator Base Unit H8S/2678 £62678R-ND 9039.60 
Development Evaluation Kit H8S/2282 EDK2282-ND 327.00 Development Emulator Base Unit H8/3064 E63064B-ND. 8704.80 
Development Evaluation Kit H8S/2329 EDK2329-ND 285.00 Development Emulator Base Unit H8/300L £63800-ND 6978.24 
Development Evaluation Kit H8S/2378 EDK2378-ND 420.00 On Chip Debug Emulator HS0005KCU01H-ND 1225.00 
Development Evaluation Kit H8S/2398 EDK2398-ND. 420.00 On Chip Debug Emulator with Trace HS0005KCU02H-ND 1944.00 
Development Evaluation Kit H8S/2638 EDK2638-ND 420.00 On Chip Debug Emulator E10A Lite HS0005KCU11H-ND 750.00 
Development Evaluation Kit SH7145 EDK7145-ND 360.00 Emulator Base Unit H8S/2168 HS2168EPI61H-ND 7488.00 
Development Evaluation Kit H8S/2674 EDOSK2674-ND 233.75 Emulator Base Unit H8S/2214 HS2214EPI62H-ND 6168.00 
Flash Programmer FDM-ND 420.00 Compact Emulator for M16C/26A/28/29 M30290T2-CPE-ND® 1296.00 
Development H8 HEW and E10A HEWH8E10A-ND® 1434.71 Compact Emulator for M16C/Tiny M30290T2-CPE-HP-ND 1567.91 
Development E10A-USB 14-pin Cable HS0005PUU01H-ND 130.66 Compact Emulator for M16C/26A/28/29 M3062PT3-CPE-3-ND@ 1488.00 
Development Add-On Board RSK38347 ROKOAPPBDBO10BE-ND 225.00 Emulator Base Unit M16C/60 M3062PT3-RPD-E-ND 3408.00 
Development RSK Add-On Board Ethernet and USB ROKOAPPBDB020BE-ND 487.50 Compact Emulator for M16C/62P ROKZ1SNY003001R-ND 3241.92 
Development Evaluation Kit M16C/26A ROK33026ASO00BE-ND 225.00 Emulator Personality Kit R8C/13 ROE521000EPBO0-ND 1012.50 
Development Evaluation Kit M16C/29 ROK330290SO00BE-ND® 225.00 Emulator Base E8A for H8 and M16C ROEQOOO8AKCE00-ND® 156.25 
Development Evaluation Kit M16C/6NK ROK3306NKS001BE-ND 225.00 Emulator Personality Kit R8C/13 ROE521134CPE00-ND 1548.00 
Development Evaluation Kit H8S/2215R ROK42215RS000BE-ND 252.00 Emulator Personality Kit R8C/10-13 ROE521134EPB00-ND 1380.00 
Starter Kit for H8S/2215R ROK42215RS001BE-ND@ NEW! 585.00 Emulator Personality Kit R8C/17 ROE521174CPE00-ND 1548.00 
Development Evaluation Kit H8/38099 ROK438099S000BE-ND 225.00 Emulator for R8C/18/19/1A/1B ROE521174CPE10-ND® 1440.00 
Development Evaluation Kit H8/38347 ROK438347S000BE-ND 225.00 Emulator Personality Kit R8C/20-23 ROE521237CPEO0-ND® 1548.00 
Development Evaluation Kit R8C/1B ROK5211B4SO00BE-ND 252.00 On Chip Debug Emulator RTA-FOUSB-MON-ND 60.86 
Development Evaluation Kit R8C/25 ROK521256SO000BE-ND 225.00 Accessories 
Development Evaluation Kit R8C/26-29 ROK521276S000BE-ND 225.00 Development Emulator Accessory E6EIOEXT-ND 330.00 
Starter Kit H8S/2472 ROK52472VSO00BE-ND@ NEW! 712.50 Emulator PCB Adapter 100-QFP EHB2148Q100B-ND 523.75 
Development Evaluation Kit H8SX/1582F ROK561582S000BE-ND 225.00 Emulator PCB Adapter 100-QFP £HB2238Q100B-ND 462.00 
Starter Kit H8SX/1622 ROK561622S000BE-ND® NEW! 585.00 Emulator PCB Adapter 100-QFP EHB2318Q100B-ND 523.50 
Development Evaluation Kit H8S/1664F ROK561664S000BE-ND 225.00 Emulator PCB Adapter 128-QFP £HB2328Q128-ND 771.00 
Development Evaluation Kit R32C/111 ROK564112SO00BE#WS-ND® NEW! 312.50 Emulator PCB Adapter 128-QFP EHB26330128-ND 1056.00 
Development Evaluation Kit R8C/2D ROK5212D8S000BE-ND 225.00 Emulator PCB Adaptor 100-QFP EHB3064BQ100B-ND 465.00 
Development Evaluation Kit SH7086 ROK570865S000BE-ND 300.00 Emulator PCB Adaptor 120-TOFP HS1650ECN61H-ND 1095.00 
Development Evaluation Kit SH7124 ROK571242S000BE-ND 225.00 Personality Kit H8SX/1650 HS1650EPH60H-ND 8544.00 
Starter Kit for SH7124 ROK571242S001BE-ND NEW! 585.00 Emulator PCB Adapter 100-QFP HS2148ECH61HE-ND 1428.42 
Development Evaluation Kit SH7203 ROK572030S000BE-ND 1332.00 Emulator PCB Adapter 64-QFP HS2212ECH61H-ND 2628.00 
Starter Kit for SH7286 ROK572867SO00BE-ND® NEW! 585.00 Emulator PCB Adapter 112-LFBGA HS2215ECB62H-ND 2696.69 
Development Evaluation Kit CAN R8C/23 RCDK8C-ND 525.00 Emulator PCB Adapter 120-TOFP HS2215ECN61H-ND 2491.20 
Demo Kit Zigbee 2.4GHZ RZB-CC16C-ZDK-ND 1062.50 Emulator PCB Adapter 120 TQFP HS2215RECN61H-ND® 2496.00 
Development Evaluation Kit ZigBee 2.46Hz RZB-CC28FC-BRD-ND® 239.06 Emulator PCB Adapter 100-QFP HS2218ECN61H-ND 2496.00 
Development Evaluation Kit H8/38024 SKP38024-ND 113.05 Emulator PCB Adapter 112-LFBGA HS2238RECB62H-ND 2025.00 
Development Evaluation Kit H8/38602R SKP38602-ND 113.05 Emulator PCB Adapter 144-QFP HS2338ECH61H-ND 1296.00 
Development Evaluation Kit H8/36077 SKP36077-ND® 138.00 Emulator PCB Adapter 144-QFP HS2378ECH61H-ND 1644.00 
Development Evaluation Kit H8S/2612 US2612EDK1-ND 327.00 Emulator Personality Kit H8S/2633 HS2633ECH61HE-ND 1288.80 
Development Evaluation Kit H8S/2623 US2623EDKT-ND 619.50 Emulator Personality Kit M16C/28 M30290T-EPB-HP-ND 1227.00 
Development Evaluation Kit H8/3068 US3068EDK1-ND 603.75 Emulator Personality Kit M16C/28 M30291T-EPB-HP-ND 1227.00 
Development Evaluation Kit R8C/SPB YR8CSPB-ND@ 89.80 Emulator Personality Kit M16C/62P M3062PT-EPB-ND 1359.00 
Development Evaluation Kit H8C/2378 YLCDRSK2378-ND® 825.00 Emulator Probe M16C/6N M306NKT-EPB-ND 1368.00 
Development Evaluation Kit H8S/2378 YROK42378FCOO0BA-ND NEW! 225.00 Emulator PCB Adapter 100-LOFP MBT-F160-100NSD-ND 400.00 
Starter Kit M32C/87 ROK330879S001BE-ND 95 00 Emulator PCB Adapter 128-LOFP M3T-F160-128NRD-ND 475.00 
Development Programmable Board, 3823 Group ROK303823A000BR-ND NEW! 300.00 RoHS Compliant 


The QSK62P Plus Quick Start Kit (QSK) is a low-cost development environment for evaluating the M16C/60 series of 
microcontrollers (MCU) and Renesas software development tools. 

The QSK62P Plus uses the M30620FC MCU, which belongs to the M16C/60P group of the M16C/60 series. The M30620FC 
MCU has all of the on-chip peripheral functions of the M16C/30P group MCUs (plus some more), so it can be considered a 
“superset” suitable for evaluating the M16C/30P group as well. 


867-1000-ND (QSK=G2PIPWUS) nsscia cas saath dari wath hs tah sce ts ule eet aaah SUN aise tate da dations hah eis Radial ad ne oho eal Nia Wes le inl lacuna Mina ’s ale cellent eine Sule eens ccna ida ebeceN as $69.97 


The kits come with a complete software development tool chain for Renesas MCUs, including the NC30WA C-compiler, 
assembler and linker; a “stripped down” E8 Emulator; and the High-performance Embedded Workshop (HEW), which 
consists of Integrated Development Environment (IDE), Graphical User Interface (GUI) and Software Debugger. 

The QSK62P Plus boards feature on-board in-circuit debugging and programming support (ICD), eliminating the need 
for an external ICD unit. All that is required for in-circuit debugging and programming with the QSK62P Plus is a USB 
connection to a PC running the included development tool software. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Energy 


==" CIRRUS LOGIC’ 


Measurement 

Digi-Key Price Each | Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 ‘| Part No. 
6-Channel Delta/Sigma ADC, 28-SSOP 598-1093-5-ND 8.61 7.66 |CS5451A-ISZ 
Single Phase Bi-Directional IC, 24-SSOP 598-1094-5-ND 6.36 5.30 |CS5460A-BSZ 
Single Phase Bi-Directional IC, 24-SSOP 598-1701-ND NEW! 5.07 4.23 | CS5460F-ISZ 
Single Phase Bi-Directional IC, 24-SSOP 598-1095-5-ND NEW! | 4.77 3.98 | CS5461A-ISZ 
Single Phase Bi-Directional Power/Energy, 24-SSOP 598-1096-5-ND. 5.04 4.20 | CS5463-ISZ 
Single Phase Power/Energy IC, 3-Channel, 28-SSOP 598-1194-5-ND 5.79 4.83 | CS5464-ISZ 
LC Power/Energy IC with Pulse Output, 2-Ch., 24-TSSOP | 598-1097-5-ND 459 3.83 | CS5466-ISZ 
Single Phase Power/Energy IC, 4-Channel, 28-SSOP. 598-1197-5-ND 6.15 5.13 | CS5467-ISZ 


NEW! CDB5461AU Evaluation Board 


This is an inexpensive tool designed to evaluate the functionality and performance of the CS5461A. The evaluation 
board includes an LT1019 voltage reference, a C8051F320 microcontroller with a USB interface, and firmware. The 
microcontroller controls the serial communication between the evaluation board and the PC via the firmware, enabling 
quick and easy access to all of the CS5461A’s registers and functions. 

598-1552-ND (GDBSAGTAU) isc otic secacgaidtnrsnidnidigdsiceapibartisedibieaitaatiniadsadananisgishe $206.25 


NEW! CDB5463U Evaluation Board 


This is an inexpensive tool designed to evaluate the functionality and performance of the CS5463 analog to digital 
converter. The evaluation board includes an LT1019 voltage reference, a C8051F320 microcontroller with a USB interface, 
and firmware. The microcontroller controls the serial communication between the evaluation board and the PC via the 
firmware, enabling quick and easy access to all of the CS5463’s registers and functions. The CDB5463U includes software 
for data capture, time domain analysis, histogram analysis, and frequency domain analysis. 


598-1553-ND (CDB5463U) $206.25 


NEW! CDB5464U Evaluation Board 


This is an inexpensive tool designed to evaluate the functionality and performance of the CS5464 analog to digital 
converter. The evaluation board includes an LT1019 voltage reference, a C8051F320 microcontroller with a USB interface, 
and firmware. The microcontroller controls the serial communication between the evaluation board and the PC via the 
firmware, enabling quick and easy access to all of the CS5464’s registers and functions. The CDB5464U includes software 
for data capture, time domain analysis, histogram analysis, and frequency domain analysis. 

598-1554-ND (GDBSAGAU) i cceceantinds te ate an stay kites duinetiidetaraiaauilaulee aa sislgad ees cae esac $206.25 


NEW! CDB5466U Evaluation Board 


The CS5466 is a low cost power/energy IC with pulse output for power measurement solutions. The CDB5466U evaluation 
board is an inexpensive tool designed to evaluate the functionality and performance of the CS5466. The evaluation board 
includes a microcontroller with USB interface. The microcontroller and GUI (Graphical User Interface) provide a means to 
quickly register and evaluate the CS5466's energy-to pulse outputs. 

598-1011-ND (GDBSAGBU)) 2c. ac2ncatndie ccacitadie i asdstigasaadsaderiieemibigasgacbetaaaetesntinncsid $206.25 


NEW! CDB5467U Evaluation Board 


This is an inexpensive tool designed to evaluate the functionality and performance of the CS5467 analog to digital 
converter. The evaluation board includes an LT1019 voltage reference, a C8051F320 microcontroller with a USB interface, 
and firmware. The microcontroller controls the serial communication between the evaluation board and the PC via the 
firmware, enabling quick and easy access to all of the CS5467’s registers and functions. The CDB5467U includes software 
for data capture, time domain analysis, histogram analysis, and frequency domain analysis. 


598-1555-ND (CDB5467U) $206.25 


CODEC 


Digi-Key Price Each 
Part No. 1 25 


Cirrus Logic 


Description Part No. 


AC97 CODEC 
AC ‘97 with Headphone Amp, S/PDIF Transmitter, 
20-Bit DAC, 18-Bit ADC, 48-LQFP 
AC ‘97 for Portable Computing, Sample-Rate Converter, 
20-Bit Stereo DAC, 18-Bit Stereo ADC, 48-LQFP 598-1182-ND 11.29 10.04 | CS4205-KQZ 
AC ‘97 2.1 Compatible Stereo Audio, 48-TOQFP. 598-1044-ND 7.61 6.77 | CS4299-JQZ 


Multi-Channel CODEC 


598-1181-ND 9.02 8.02 | CS4202-JOZ 


102dB, 2-Ch. AD, 105dB 6-Ch. DA Surround 
24-Bit, 192kHz, 48-LQFP 

110dB 2-Ch. AD, 114dB 8-Ch. DA Surround 
24-Bit, 192kHz, 64-LQFP, 6-Ch. with PLL 598-1029-ND 12.45 11.21 |CS42418-COZ 

114dB 2-Ch. AD, 110dB 6-Ch. DA 24-Bit, 192kHz, 64-LQFP with PLL |598-1028-NDw | 10.50 9.34 |CS42416-CQZ 

114dB 2-Ch. AD, 114dB 8-Ch. DA Surround 
24-Bit, 192kHz, 64-LQFP with PLL 598-1031-ND 19.18 17.26 |CS42428-COZ 

105dB, 6-Ch. AD, 108dB 6-Ch. DA, 192kHz, 52-MQFP, TDM, 12C/SPI |598-1612-NDv | 15.50 13.95 |CS42436-CMZ 

105dB, 6-Ch. AD, 108dB 6-Ch. DA, 192kHz, 52-MQFP, TDM, I2C/SPI |598-1613-NDv | 18.58 16.72 |CS42436-DMZ 

105dB 6-Ch. AD, 108dB 8-Ch. DA, 192kHz, 52-MQFP, TDM 598-1032-ND 1710 15.39 |CS42438-CMZ 

105dB 6-Ch. AD, 108dB 8-Ch. DA, 192kHz, 52-MQFP, TDM 598-1614-NDw | 20.50 18.45 |CS42438-DMZ 

105dB 6-Ch. AD, 108dB 8-Ch. DA, 192kHz, 64-LQFP with Input MUX | 598-1033-ND 18.48 16.63 |CS42448-CQZ 

105dB 6-Ch. AD, 108dB 8-Ch. DA, 192kHz, 64-LQFP with Input MUX |598-1615-NDw | 22.18 19.96 | CS42448-Daz 

114dB 2-Ch. AD, 110dB 6-Ch. DA Surround 24- Bit, 
192kHz, 64-LOFP 6-Ch. with S/PDIF Rx 

114dB 2-Ch. AD, 110dB 8-Ch. DA Surround 24-Bit, 
192kHz, 64-LOFP 6-Ch. with S/PDIF Rx 

114dB 2-Ch. AD, 114dB 6-Ch. AD Surround 24-Bit, 
192kHz, 64-LOFP with S/PDIF Rx 

114dB 2-Ch. AD, 114dB 8-Ch. DA Surround 24-Bit, 
192kHz, 64-LQFP with S/PDIF Rx 598-1038-ND 21.00 18.90 | CS42528-CQZ 

105dB 4-Ch. AD, 108dB 8-Ch. DA 24-Bit, 192kHz, 64-LQFP, TDM 598-1625-NDv | 20.25 18.23 |CS42888-DQZ 


Stereo Audio CODEC 


598-1027-ND 9.50 8.45 | CS42406-COZ 


598-1035-ND 12.47 11.09 | CS42516-COZ 


598-1036-ND 14.18 12.76 |CS42518-COZ 


598-1037-ND 16.95 15.26 | CS42526-COZ 


Evaluation Board, 24-Bit, Ultra Low Power 
Stereo CODEC with Class H Headphone Amp 


Low Power, 32-QFN, with Headphone Amp 

Low Power, 40-QFN, with Headphone and Speaker Amp 
Ultra Low Power, 36-QFN with Class H Headphone Amp 
Ultra Low Power, 40-QFN with Class H Headphone Amp 
104dB, 24-Bit, 192kHz, 48-LQFP 


598-1507-NDw | 160.00 — |CDB42L56 

598-1627-ND¥v | 7.61 6.77 | CS42L51-DNZ 
598-1628-ND¥ | 7.08 5.90 | CS42L52-CNZ 
598-1629-ND¥ | 7.32 6.10 | CS42L55-CNZ 
598-1630-ND¥ | 6.89 6.12 |CS42L56-CNZ 
598-1034-ND 9.10 8.09 |CS4245-COZ 


Digi-Key Price Each | Cirrus Logic 
Part No. 1 25 ‘| Part No. 

598-1616-NDv | 10.91 9.70 |CS4245-DQZ 
598-1039-ND 8.86 7.88 |CS4265-CNZ 
598-1040-5-ND | 6.66 5.55 |CS4270-CZZ 
598-1622-NDv | 7.18 6.39 |CS4270-DZZ 
598-1041-5-ND | 11.23 9.99 |CS4271-CZZ 


Description 

104dB, 24-Bit, 192kHz, 48-LQFP 

105dB, 24-Bit, 192kHz, 32-QFN with S/PDIF Tx 

105dB, 24-Bit, 192kHz, 24-TSSOP with 3.3V Operation 

105dB, 24-Bit, 192kHz, 24-TSSOP with 3.3V Operation 

108dB AD, 114dB DA, 24-Bit, 192kHz, 28-TSSOP with Oscillator 

114dB, 24-Bit, 192kHz, 28-TSSOP with Oscillator 598-1042-5-ND | 12.70 11.43 |CS4272-CZZ 

100dB, 24-Bit, 10-in, 6-out, 2Vrms 48-LQFP 598-1602-ND¥ | 9.10 8.09 |CS42324-CQZ 

NEW! Audio SOC Processor NEW! 

Audio DSP, 32-Bit, 2-Ch. ADC In/8-Ch. DAC out for car audio, sound 
bar, DVD receiver, 100-LQFP. 

Audio DSP, 32-Bit, 4-Ch. ADC In/8-Ch. DAC out for car audio, high- 
end digital TV, 100-LQFP 

Audio DSP, 32-Bit, 2-Ch. ADC In/4-Ch. DAC out for car audio, digital 
TV, portable audio docking station, portable DVD, DVD mini/ 
receiver, multimedia PC speakers, 100-LQFP 


v NEW! 


598-1656-ND 25.47 21.51 |CS47028C-COZ 


598-1657-ND 28.42 24.00 |CS47048C-COZ 


598-1791-ND 23.83 20.13 |CS47024C-CQZ 


CDB4265 Evaluation Board 


The CDB4265 evaluation board is an excellent means for evaluating the CS4265 CODEC. System timing for 12S, Left- 
Justified and Right-Justified interface formats can be provided by the CS4265, the CS8416, or by a PCM I/O stake header 
with an external source connected. RCA phono jacks are provided for the CS4265 analog inputs and outputs. Digital data 
1/0 is available via RCA phono or optical connectors to the CS8416 and CS4265. The Windows® software provides a GUI 
to make configuration of the CDB4265 easy. The software communicates through the PC’s serial port to configure the 
control port registers so that all features of the CS4265 can be evaluated. The board may also be configured to accept 
external timing and data signals for operation in a user application during system development. Features: * Coaxial and 
Optical Connections for CS4265 S/PDIF Transmitter Output * CS8416 S/PDIF Digital Audio Receiver * Header for external 
PCM serial audio I/O * 3.3 V Logic Interface * Pre-defined Software Scripts * Windows Compatible Software Interface 

598-1001-ND (CDB4265)\.i2 2s: cdinaccstspbtiaeeieabusmeniadabieiwaiidnbarengindabaerkeanihdaibecahins $540.00 


CDB4271 Evaluation Board 


This is an excellent means for evaluating the CS4271 stereo CODEC. Evaluation requires an analog/digital signal source, 
and analyzer, and power supplies. Windows® PC compatible computer may be used to evaluate the CS4271 in control 
port mode. System timing can be provided by the CS4271, by the CS8416 phase-locked to its S/PDIF input, by an 1/0 
stake header or by an on-board oscillator. RCA phono jacks are provided for the CS4271 analog outputs and inputs. 
Digital data 1/0 is available via RCA phono or optical connectors to the CS8416 and CS8406. Microsoft Windows® 
software provided a GUI to make configuration of the board easy. The software communicates through the PC’s parallel 
port to configure the hardware so all features can be evaluated. Features: * Single-ended inputs * CS8406 S/PDIF digital 
audio transmitter * CS8416 S/PDIF digital audio receiver * Header for optional external configuration of CS4271 * Header 
for external DSP serial audio 1/0 * 3.3V ~ 5.0V Logic Interface 


598-1003-ND (CDB4271) ... $405.00 


NEW! CDB42324 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for evaluating the C$42324 CODEC. Evaluation requires an analog signal 
source/analyzer and power supplies. A Windows® PC compatible computer must be used to evaluate the CS42324. RCA 
phono jacks are provided for the CS42324 analog inputs and outputs. Digital data 1/0 is available via RCA phono or optical 
connectors to the CS8416 and CS8406. 


598-1498-ND (CDB42824):. ics cd ceanciaradiaatatengaceaaciinan Riana diode dacananrdn ndeandananhonanaanene $786.25 


NEW! CDB42428 Evaluation Board 


This demonstration board is an excellent means for evaluating the CS424xx family of highly integrated multi-channel 
CODECs. Evaluation requires an analog/digital signal source and analyzer, Windows® compatible computer, and power 
supplies. RCA phono jacks are provided for the CS5361 analog inputs and CS424xx analog inputs and outputs. Digital 
data 1/0 is available via RCA phono jacks or optical connectors to the CS8416 and from the CS8406. 

598-1499-ND (CD B42428 i tiretesanutithesestiventndessrunh tithes nntcedus Cudhiathes soho aesa ssh lstetN $472.50 


NEW! CDB42438 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for evaluating the CS42438 CODEC. Evaluation requires an analog/digital 
signal source/analyzer, and power supplies. Optionally, a Windows® PC compatible computer may be used to evaluate 
the CS42438 in software mode. RCA phono jacks are provided for the CS42438 analog inputs and outputs. Digital data 
1/0 is available via RCA phono or optical connectors to the CS8416 and CS8406. 6 pre-defined board setup options are 
selectable using a 6-position DIP switch. 

598-1500-ND (CDB42438)i.sentes tas ecedienceh ay cadbenahe gad sade vcncllts antubsadasdibawsldedunnes Sata $540.00 


NEW! CDB4245 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for evaluating the CS4245 CODEC. Evaluation requires an analog/digital signal 
source/analyzer, and power supplies. A Windows® PC compatible computer must be used to evaluate the CS4245. RCA 
phono jacks are provided for the $4245 analog inputs and outputs. Digital data I/O is available via RCA phono or optical 
connectors to the CS8416 and CS8406. 


598-1501-ND (CDB4246)..... cicsaccsatsctancsacndeiencesaciean poadantennadcaneneaaadsaacnnahadeana donne $540.00 


NEW! CDB42518 Evaluation Board 


This demonstration board is an excellent means for evaluating the CS42518/16 family of highly integrated multi-channel 
CODEC-S/PDIF receivers. Evaluation requires an analog/digital signal source and analyzer, a Windows® compatible 
computer, and power supplies. RCA phono jacks are provided for the CS5361 analog inputs and CS42518 analog inputs 
and outputs. Digital data 1/0 is available via RCA phono jacks or optical connectors to/from the CS42518 and CS8406. 

598-1502-ND (CD BA251B \eesintad caSeclues tebapcctbedaseenndtadsaseuee estab hinded sadababsadaida'eMelnte $405.00 


NEW! CDB42528 Evaluation Board 


This demonstration board is an excellent means for evaluating the CS42528/26 family of highly integrated multi-channel 
CODEC-S/PDIF receivers. Evaluation requires an analog/digital signal source and analyzer, a Windows® compatible 
computer, and power supplies. RCA phono jacks are provided for the CS5361 analog inputs and CS42528 analog inputs 
and outputs. Digital data 1/0 is available via RCA phono jacks or optical connectors to/from the CS42528 and CS8406. 

598-1503-ND (CD B42528 us catetcosr ciate ten sbncddedaierind gach Ducts stnahsdudtadibanadeadantetcada $405.00 


NEW! CDB42L52 Evaluation Board 


Using this evaluation board is an ideal way to evaluate the CS42L52 CODEC. Use of the board requires an analog/digital 

signal source, an analyzer and power supplies. A Windows® PC compatible computer is also needed in order to configure 

the CS42L52 and the board functionality. 1/8th inch audio jacks are provided for the CS42L52 analog inputs and HP/ 

Line outputs. Speaker driver outputs are via Banana jacks. Digital data I/O connections are via RCA phono or optical 

connectors to the CS8416 and CS8406 (S/PDIF Rx and Tx). 

598-1505-ND (CD BA QU? yes tate wats rite Aecawantencnteagsniueicsa uiiatan tsa othe Seubehe Mustache yt My $668.75 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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NEW! CRD42L52 Ref. Design and Peripheral Driver Board 


In addition to providing a reference for an ultra small layout design, the purpose of the CRD42L52 is to allow a quick and 
easy evaluation of the CS42L52 low power stereo CODEC. Two 1/8th inch stereo jacks provide an interface for analog 
line-level input and headphone-level output connections to the CS42L52. Stereo differential PWM speaker outputs from 
the C42L52 can be monitored on a pair of screw terminals. The control port and serial audio interfaces are accessible via 
the I/O stake header used to attach the CRD42L52 to the CDB42LDB1. 


598-1580-ND (CRD42152) ic iicsa sa dnvescaanssannidinpntandedan secanseddahedanteddenssaaseddanaeiadentags $395.00 


NEW! CDB42L55 Evaluation Board 


This is the ideal evaluation platform solution to test and evaluate the CS42L55. Use of the board requires an analog 
or digital signal source, an analyzer, power supplies, and a Windows® PC compatible computer. RCA connectors are 
provided for CS42L55 analog inputs and HP/Line outputs. A 1/8th inch audio jack is provided for headphone stereo out. 
Digital 1/0 connections are available via RCA phono or optical connectors to the CS8416 and CS8406 (S/PDIF Rx and Tx). 


598-1506-ND (GDB4 25S) icwiasisse shui on nd a ecetdewcuhleians dee dies gaara seins udldeadailenaaeaenaternductdeat $562.50 


NEW! CDB42LDB1 Peripheral Driver Board 


The CDB42LDB1 is a peripheral driver board provides clock/data, control logic and power supply to CRD42Lxx. Digital 
data is transmitted and received via S/PDIF optical and RCA connectors. The CRD42Lxx can be programmed by using the 
Windows® compatible FlexGUI software provided. Power is derived from three AAA batteries or from an external supply 
on the CDB42LDB1 driver board and is routed to the CRD42Lxx via the I/0 stake header. 


598-1508-ND (CDB42LDB1) $240.00 


NEW! CDB42448 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for evaluating the CS42448 CODEC. Evaluation requires an analog/digital 
signal source/analyzer, and power supplies. A Windows® PC compatible computer must be used to evaluate the 
€S42448. RCA phono jacks are provided for the CS42448 analog inputs and outputs. Digital data 1/0 is available via RCA 
phono or optical connectors to the CS8416 and CS8406. 

598-1151-ND (CDBA24K8). oticcch cide ness gatetanorsabiineasicanpabariinebarieanesdieiansaaeantnwadene $540.00 


NEW! CDB4270 Evaluation Board 


Using the CDB4270 is an excellent way to evaluate the CS4270 CODEC. Other equipment required includes analog/digital 
audio sources/analyzer, a 5V power supply and a Windows® compatible PC for the GUI. RCA jacks are provided for the 
analog audio inputs and outputs. Digital S/PDIF transmit or receive data I/O is available via either RCA jacks or optical 
connectors. 

598-1002-ND 


(CDB4270).. . $405.00 


NEW! CDB470XX Evaluation Boards 


The CS470xx family is a new generation of audio system-on-chip (ASOC) processors targeted at high fidelity, cost 
sensitive designs. Derived from the highly successful family, the CS470xx further simplifies system design and reduces 
total system cost by integrating the S/PDIF Rx, S/PDIF Tx, analog inputs, analog outputs, and SCRs. Applications: 
* Automotive head units and outboard amplifiers * Automotive Processors and Automotive Integration Hubs » Digital TV 
¢ MP3 Docking Stations * AVR and DVD RX * DSP Controlled Speakers 


598-1534-ND  (CDB470XD-DC24) — 2-Channel ADC, 4-Channel DAC... . $437.50 
598-1535-ND — (CDB470XD-DC28) — 2-Channel ADC, 8-Channel DAC... - $437.50 
598-1536-ND — (CDB470XD-DC48) — 4-Channel ADC, 8-Channel DAC... . $437.50 
598-1537-ND — (CDB470XS-DC24) — 2-Channel ADC, 4-Channel DAC . - $437.50 
598-1538-ND  (CDB470XS-DC28) — 2-Channel ADC, 8-Channel DAC ... . $437.50 
598-1539-ND — (CDB470XS-DC48) — 4-Channel ADC, 8-Channel DAC .................0.0cc cee ee cece eee eee ees $437.50 


Analog-to-Digital Converters 


Digi-Key Price Each | Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 | Part No. 
Audio Analog to Digital Converters 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 
101dB dynamic range, sample rates to 200kHz, 16-TSSOP 598-1081-5-ND. 9.10 8.09 | CS5340-CZZ 


2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 

101dB dynamic range, sample rates to 200kHz, 16-TSSOP 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 

105dB dynamic range, sample rates to 200kHz, 16-TSSOP 
Multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 

105dB dynamic range, sample rates to 200kHz, 16-TSSOP 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 108dB 

dynamic range, sample rates to 192kHz, 24-TSSOP 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 108dB 

dynamic range, sample rates to 192kHz, 24-TSSOP 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 

114dB dynamic range, sample rates to 192kHz, 24-TSSOP 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 


598-1686-ND NEW! | 10.91 9.70|CS5340-DZZ 


598-1082-5-ND 10.50 9.34| CS5341-CZZ 


598-1688-ND NEW! 9.99 8.88 | CS5342-CZZ 


598-1693-ND NEW! | 13.73 12.36 /CS5351-DZZ 


598-1085-5-ND 12.37 11.00 | CS5351-KZZ 


598-1695-ND NEW! | 17.85 16.07 |CS5361-DZZ 


114dB dynamic range, sample rates to 192kHz, 24-SOIC 598-1086-5-ND 13.85 12.47 | CS5361-KSZ 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 

114dB dynamic range, sample rates to 192kHz, 24-TSSOP 598-1087-5-ND. 13.85 12.47 | CS5361-KZZ 
4-ch., multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 114dB dynamic 

range, sample rates to 216kHz, I2C@/SPI™ control, 48-LQFP | 598-1088-ND 22.65 20.39 | CS5364-CQZ 


4-ch., multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 114dB dynamic 
range, sample rates to 216kHz, I2C@/SPI™ control, 48-LQFP 
6-ch., multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 114dB dynamic 
range, sample rates to 216kHz, I2C@/SPI™ control, 48-LOFP 


6-ch., multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 114dB dynamic 
range, sample rates to 216kHz, I2C@/SPI™ control, 48-LOQFP 
8-ch., multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 114dB dynamic 


598-1697-ND NEW! | 24.53 20.71| CS5364-DQZ 


598-1089-ND 24.35 20.56 | CS5366-CQZ 


598-1698-ND NEW! | 29.21 24.67| CS5366-DQZ 


range, sample rates to 216kHz, I2C@/SPI™ control, 48-LQFP | 598-1090-ND 29.21 24.67 | CS5368-CQZ 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 

120dB dynamic range, sample rates to 216kHz, 24-SOIC 598-1091-5-ND 32.22 27.21 | CS5381-KSZ 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 

120dB dynamic range, sample rates to 216kHz, 24-TSSOP 598-1092-5-ND. 32.22 27.21 | CS5381-KZZ 
2-ch., multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 98dB dynamic 

range, sample rates to 108kHz, I2C control, 10-TSSOP 598-1189-ND 5.55 4.63 | CS5343-CZZ 


2-ch., multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 98dB dynamic 
range, sample rates to 108kHz, 12C control, 10-TSSOP 
Multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 
98dB dynamic range, sample rates to 108kHz, 10-TSSOP 


Multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 


598-1689-ND NEW! 6.66 5.55 | CS5343-DZZ 


598-1190-ND NEW! 5.55 4.63 | CS5344-CZZ 


Digi-Key Price Each 
Part No. 1 25 


Cirrus Logic 


Description Part No. 


Multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 


104dB dynamic range, sample rates to 192kHz, 48-LOFP 598-1691-ND NEW! |10.18 9.05/cS$5345-Daz 


Multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 
103dB dynamic range, sample rates to 192kHz, 48-LOFP 598-1692-ND NEW! 9.29  8.26|CS5346-CQZ 


Industrial Analog to Digital Converters 


16-bit, 100Sps update rate, very low power consumption, single 


channel differential input, flexible serial output port, 20-SOIC | 59g-1098-5-ND 25.31 21.38] CS5507-ASZ 
20-bit, 100Sps update rate, very low power consumption, single 

channel differential input, flexible serial output port, 20-SOIC | 59g-1999-5-ND 27.50 23.22|CS5508-BSZ 
16-bit Delta-Sigma, differential input, up to 200Sps output word 

rate, ultra low power consumption, 16-SOIC 598-1100-5-ND 19.83 17.85 |CS5509-ASZ 


16-bit Delta-Sigma, differential input up to 326Sps output word 


rate, low power consumption, 8-SOIC 598-1705-ND NEW! | 7.44 —6.20|CS5511-ASZ 


20-bit Delta-Sigma, differential input up to 326Sps output word 


rate, low power consumption, 8-SOIC 598-1707-ND NEW! | 8.24 7.32|CS5513-BSZ 


16-bit Delta-Sigma, 2-channel, scalable input span, three-wire 
serial interface port, eight selectable word rates up 


to 617Sps, single 5V supply, 20-SSOP 598-1103-5-ND 9.07 8.07 |CS5521-ASZ 


24-bit Delta-Sigma, 2-channel, scalable input span, three-wire 
serial interface port, eight selectable word rates up 
to 617Sps, single 5V supply, 20-SSOP 

16-bit Delta-Sigma, 4-channel, scalable input span, three-wire 
serial interface port, eight selectable word rates up 
to 617Sps, single 5V supply, 24-SSOP 

24-bit Delta-Sigma, 4-channel, scalable input span, three-wire 
serial interface port, eight selectable word rates upto 617Sps, 
single 5V supply, 24-SSOP 

16-bit Delta-Sigma, single channel, multi-range, 4-bit output 
latch, three-wire serial interface, programmable output 
word rates, single +5V supply, 20-SSOP. 

20-bit Delta-Sigma, single channel, multi-range, 4-bit output 
latch, three-wire serial interface, programmable output 
word rates, single +5V supply, 20-SSOP. 

24-bit Delta-Sigma, 8-channel, scalable input span, 
three-wire serial interface port, eight selectable word rates 
up to 617Sps, single 5V supply, 24-SSOP. 

16-bit Delta-Sigma, single channel, eight digital filters, 6-bit 
output latch, three-wire serial interface port, single 
conversion settling time, single or dual supplies, 20-SSOP 

24-bit Delta-Sigma, single channel, digital gain scaling 
up to 40X, three-wire serial interface port, selectable 
word rates, high dynamic range, 20-SSOP 

16-bit Delta-Sigma, 2-channel differential multiplexer, 
ultra-low noise PGIA, three-wire serial interface, 
selectable word rates, 20-SSOP 

24-bit Delta-Sigma, 2-channel differential multiplexer, 
ultra-low noise PGIA, three-wire serial interface, 
selectable word rates, 20-SSOP 

24-bit Delta-Sigma, 2-channel differential multiplexer, 
ultra-low noise PGIA, three-wire serial interface, 
selectable word rates, 20-SSOP 

16-bit Delta-Sigma, 4-channel differential multiplexer, 
ultra-low noise PGIA, three-wire serial interface, 
selectable word rates, 24-SSOP 

24-bit Delta-Sigma, 4-ch. diff. multiplexer, ultra-low noise PGIA, 
three-wire serial interface, selectable word rates, 24-SSOP 


598-1104-5-ND 10.75 9.56 | CS5522-ASZ 


598-1105-5-ND 9.53 8.48 | CS5523-ASZ 


598-1106-5-ND 11.21 9.96 | CS5524-ASZ 


598-1107-5-ND 8.59 7.64 | CS5525-ASZ 


598-1108-5-ND 10.26 9.12 | CS5526-BSZ 


598-1109-5-ND 11.72 10.42 | CS5528-ASZ 


598-1110-5-ND 8.86 7.88 | CS5529-ASZ 


598-1283-5-ND 9.53 8.48 | CS-5530-ISZ 


598-1111-5-ND 12.91 11.48 | CS5531-ASZ 


598-1112-5-ND 13.95 12.56 | CS5532-ASZ 


598-1113-5-ND 18.68 16.81 | CS5532-BSZ 


598-1114-5-ND 13.31 11.84 | CS5533-ASZ 


598-1115-5-ND 14.55 13.10 | CS5534-ASZ 


24-bit Delta-Sigma, 4-ch. diff. multiplexer, ultra-low noise PGIA, 
three-wire serial interface, selectable word rates, 24-SSOP 


24-bit Delta-Sigma, 2-ch. diff. multiplexer, fixed digital filter, 
simple serial interface, single +3.0V supply, 16-SSOP 


598-1116-5-ND 19.25 17.33 | CS5534-BSZ 


598-1117-5-ND 9.94 8.84 | CS5540-ASZ 


2-Channel, low-cost A/D Converter for Electronic Weight- 
Scale Applications, 24-SSOP 


24-bit Delta-Sigma, differential analog input, high throughput, 


598-1119-5-ND MEW! | 6.48 5.40 /CS5550-ISZ 


20uS conversion time, 110dB signal to noise, 24-SSOP 598-1265-5-ND 18.18 16.36 |CS5560-ISZ 
24-bit Delta-Sigma, single-channel, differential analog input, 

200uS conversion time, three-wire serial interface, 24-SSOP | 598-1269-5-ND 13.95 12.56|CS5566-ISZ 
16-bit Delta-Sigma, single-channel, single-ended analog input, 

10uS conversion time, 3 or 4-wire serial interface, 24-SSOP —_| 598-4966-5-ND 22.43 19.92|CS5571-ISZ 
16-bit Delta-Sigma, single-channel, single-ended analog, 

input analog input, 5uS conversion time, 3 or 4-wire 

serial interface, 24-SSOP 598-1272-5-ND 14.95 13.46 | CS5581-ISZ 


104dB dynamic range, sample rates to 192kHz, 48-LQFP 598-1083-ND NEW! 8.48 _7.54| CS5345-CQZ 


CDB5381 Evaluation Board 


The CDB5381 evaluation board is an excellent means for quickly evaluating the CS5381 24-bit, stereo audio A/D 
converter. Evaluation requires a digital signal analyzer, an analog signal source, and a power supply. Also included is a 
CS8406 digital audio interface transmitter which generates S/PDIF and ElAJ-340 compatible audio data. The digital audio 
data is available via RCA phono and optical connectors. Features: * Demonstrates recommended layout and grounding 
arrangements * CS8406 generates S/PDIF and ElAJ-340 compatible digital audio 


598-1008-ND (CDB5381). 


.- $405.00 


CDB5529 Evaluation Board and Software 


The CDB5529 is a tool designed to evaluate the performance of the CS5529 16-bit Analog-to-Digital Converter (ADC). 
The board includes an LT1019 voltage reference, an 80C51 microcontroller, an RS232 driver/receiver and firmware. The 
8051 controls the serial communication between the evaluation board and the PC visa the firmware, enabling quick and 
easy access to all of the CS5529’s registers. The CDB5529 also includes software for Time Domain Analysis, Histogram 
Analysis and Frequency Domain Analysis. Features: * RS-232 Serial Communication with PC * On-Board 80051 
Microcontroller * On-Board Voltage Reference * Lab Windows/CVI™ Evaluation Software * Integrated RS-232 Test Mode 
598-1015-ND (CDB5529) ic cadvetacieintestadaeietaiers tigesard hates eacas Mndivalieb agate canbe ataas $525.94 


CDB5534 Evaluation Board and Software 


The CDB5534U is a tool designed to evaluate the functionality and performance of CS5534. The board includes a 
C8051F320 microcontroller with a USB interface. The microcontroller controls the serial communication between 
the evaluation board and the PC via the firmware, enabling quick and easy access to all of the CS5534’s registers 
and functions. This includes software for Data Capture, Time Domain Analysis, Histogram Analysis and Frequency 
Domain Analysis. Features: * USB Communication with PC * On-Board Microcontroller * On-Board Voltage Reference 
+ Evaluation Software Interface Header for External Microcontroller 
598-1016-ND (CDB5584U))..ictcccenictceiapmsioheidadesiehGanestdgniadahiiebeiagaidnanipbeniiiad $369.75 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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===> CIRRUS LOGic’ _Analog-to-Digital Converters (cont) 
CDB5571 and CDK5571 Evaluation Boards 


A versatile tool designed for evaluating the functionality and performance of the CS5571 ADC (Analog-to-Digital 
Converter). The SPI serial port on the CDB5571 evaluation board is configured in Master mode and will start transmitting 
data after power-up upon reset. This evaluation board is designed to connect to your data capture system or will interface 
to the CapturePlus || data acquisition system available from Cirrus Logic. The CS5571 delta-sigma ADC produces fully 
settled conversions to full specified accuracy at 100kSps. This ability to produce fully settled conversions for every 
sample makes it suitable for converting multiplexed input signals. To help evaluate this feature, includes two single-ended 
analog inputs multiplexed into the CS5571. The multiplexer can be switched at the CS5571 ADC sample speed and the 
ADC will produce fully settled conversion data for each input channel. All evaluation board functionality for evaluating the 
CS5571 ADC is accessed through the connector interface and board-level options. 

598-1275-ND — (CDB5571) 
598-1279-ND = (CDK5571) — CDB5571 with CapturePlus Il System 


. $135.07 
. $531.61 


CDB5560 and CDK5560 Evaluation Boards 


A versatile tool designed for evaluating the functionality and performance of the CS5560 ADC (Analog-to-Digital 
Converter). The SPI serial port on the CDB5560 evaluation board is configured in Master mode and will start transmitting 
data after power-up upon reset. This evaluation board is designed to connect to your data capture system or will interface 
to the CapturePlus || data acquisition system available from Cirrus Logic. The CS5560 delta-sigma ADC produces fully 
settled conversions to full specified accuracy at 50kSps. All evaluation board functionality for evaluating the CS5560 ADC 
is accessed through the connector interface and board-level options. 

§98-1273-ND § (CDB5560) — RoHS Compliant .................. 0000: c cece e cece eee e eee eee eee ae $135.07 
598-1277-ND | (CDK5560) — CDB5560 with CapturePlus Il System.................. 020s cece eee eee $531.61 


CDB5368 Evaluation Board 


An excellent means for quickly evaluating the CS5368 24-bit, 192kHz audio A/D converter. Evaluation requires only a 
digital signal analyzer, an analog signal source and a power supply. On-board DIP switches configure the CS5368 in 
Stand-Alone mode, avoiding the need for a PC. For Software-based device configuration, the Control Port mode is used 
by attaching a host PC to the Evaluation Board and executing the provided FlexGUI software. 


598-1157-ND (CDB5368)... - $472.50 


NEW! CDB5340 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for quickly evaluating the CS5340 24-bit, stereo audio A/D converter. 
Evaluation requires a digital signal analyzer, an analog signal source, and a power supply. Also included is a CS8406 
digital audio interface transmitter which generates S/PDIF, and ElIAJ-340 compatible audio data. The digital audio data is 
available via RCA phono and optical connectors. 


598-1544-ND (CDBS340) 6 ccesewansQriitasacnaQedanhs dontecsanetnatednabecnnsedcnaeaninedunitesinanteamnns $405.00 


NEW! CDB5341 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for quickly evaluating the CS5341 24-bit, stereo audio A/D converter. 
Evaluation requires a digital signal analyzer, an analog signal source, and a power supply. Also included is a CS8406 
digital audio interface transmitter which generates S/PDIF, and ElIAJ-340 compatible audio data. The digital audio data is 
available via RCA phono and optical connectors. 


598-1545-ND (CDBS841) is cdearnandGecsanecandedeadatade tana wedauGied aahennas tdenaednduesandlesiedieticads $405.00 


NEW! CDB5343 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for quickly evaluating the CS5343 24-bit, stereo audio A/D converter. 
Evaluation requires a digital signal analyzer, an analog source, and a power supply. Also included is a CS8406 digital 
audio interface transmitter that generates S/PDIF and ElAJ-340 compatible audio data. The digital audio data is available 
via RCA phono and optical connectors. 

598-1156-ND (GDBSS43).. cecccesicactacesvace toate svatadediastsataddcibadoussdvies aqneadtgsianabaiees $405.00 


NEW! CDB5345 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for evaluating the CS5345 ADC. Evaluation requires an analog signal source 
and analog/digital analyzer, and power supplies. A Windows® PC compatible computer must be used to evaluate the 
(S5345. RCA phono jacks are provided for the CS5345 analog inputs and outputs. Digital data input is available via RCA 
phono or optical connectors to the CS8406. 

598-1780-ND (GD BESSA yaks cietises ton tita ra ee than tush Gteis ted ich tee Rasalan Libel telex bene iieatdikeace a $405.00 


NEW! CDB5346 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for evaluating the CS5346 A/D converter. Evaluation requires an analog signal 
source and analog/digital analyzer, and power supplies. A Windows compatible PC must be used to evaluate the CS5346. 
RCA phono jacks are provided for the CS5346 analog inputs and outputs. Digital data input is available via RCA phono or 
optical connectors to the CS8406. 


598-1790-ND (CDBS946).....c..ccsedancrrnscoindccunsateneassahbhanahsahtacineacaagaetsbhsaamenanans aaa $405.00 


NEW! CDB5351 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for quickly evaluating the CS5351 24-bit, stereo audio A/D converter. 
Evaluation requires a digital signal analyzer, an analog signal source, and a power supply. Also included is a CS8406 
digital audio interface transmitter which generates S/PDIF, and EIAJ-340 compatible audio data. The digital audio data is 
available via RCA phono and optical connectors. 


598-1781-ND (CDBSS5I) aincecisseanainies si oedn reine theta oles sdlessinaled diiewe uacea tdnbdaaicca ana onladeedials $405.00 


NEW! CDB5361 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for quickly evaluating the CS5361 24-bit, stereo audio A/D converter. 
Evaluation requires a digital signal analyzer, an analog signal source, and a power supply. Also included is a CS8406 
digital audio interface transmitter which generates S/PDIF, and ElIAJ-340 compatible audio data. The digital audio data is 
available via RCA phono and optical connectors. 

598-1547-ND (CDBSS61) sc cccies nics teateawaces chi asacanPatassacastscigtscasvanideasesaanigzenabetins $472.50 


NEW! CDB5366 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for quickly evaluating the CS5366 24-bit, 192kHz A/D converter. Evaluation 
requires only a digital signal analyzer, an analog signal source, and a power supply. On-board DIP switches configure the 
CS5366 in Stand-Alone mode, avoiding the need for a PC. For software-based device configuration, the Control Port mode 
is used by attaching a host PC to the evaluation board and executing the provided FlexGUI software. 

598-1549-ND (GDBSS6B ic ist cicasicttnarcng dies Baiiadsiareasinaiiaiehiiet acnkeasieaabsemhaiaasaehisale $472.50 


NEW! CDB53L21 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for evaluating the CS53L21 A/D converter. Evaluation requires an analog 
audio source, an analog/digital analyzer and power supplies. Optionally, a Windows® PC compatible computer may be 
used to evaluate the CS53L21 in Software-Mode. RCA phono jacks are provided for the CS53L21 analog inputs. 1/8th 
inch jacks are also available for microphone inputs. A digital data output is available from the CS8406 via RCA phono or 
optical connectors. 


598-1550-ND (GDBSSL21) i sce enanshindecunsrinanid cenayanmsiieiayscundaidnieh wheidds sabeumaleanas unas $421.25 


NEW! CDB5532U Evaluation Board 


This is an inexpensive tool designed to evaluate the functionality and performance of the CS5532. The evaluation board 
includes a C8051F320 microcontroller with a USB interface. The microcontroller controls the serial communication 
between the evaluation board and the PC via the firmware, enabling quick and easy access to all of the CS5532’s registers 
and functions. The CDB5532U includes software for data capture, time domain analysis, histogram analysis, and 
frequency domain analysis. 

598-1159-ND (GDBSSS2U) a sncatsavan ncitcee te naterniehaadnaceoutbe duh hus ae ieh essa inttis $318.75 


NEW! CDB5566 Evaluation Board 


This is a versatile tool designed for evaluating the functionality and performance of the CS5566 A/D converter. The SPI 
serial port on the CDB5566 evaluation board is configured in Master mode and will start transmitting data after power-up 
upon reset. This evaluation board is designed to connect to your data capture system or will interface to the CapturePlus 
Il data acquisition system available. All evaluation board functionality for evaluating the CS5566 ADC is accessed through 
the connector interface and board-level options. 

598-1557-ND (GDB5566) ss scutectianwcedtadan sce dsenae tend sadshichalesdaaalndndeadibhysadtsdunieninee $101.71 


NEW! CDBCAPTPL2 CapturePlus 2 System 


The CapturePlus™ data acquisition system is a development tool that interfaces a Cirrus Logic evaluation board to a PC 
compatible computer. Digital data is collected in a high speed FIFO, then transmitted to the PC over a USB connection. 
Evaluation software is included to analyze the data and demonstrate the ADC's performance. 


598-1570-ND (CDBCAPTPL2) 0% scidsierdcitaaccsaccidiaeedncbtdbacedadatvanseaddandassaasaaedaaacia’d $368.75 


NEW! CDB5581 and CDK5581 Evaluation Boards 


This is a versatile tool designed for evaluating the functionality and performance of the CS5581 A/D converter. The SPI 
serial port on the CDB5581 evaluation board is configured in Master mode and will start transmitting data after power-up 
upon reset. This evaluation board is designed to connect to your data capture system or will interface to the CapturePlus 
Il data acquisition system. All evaluation board functionality for evaluating the CS5581 ADC is accessed through the 
connector interface and board-level options. 

598-1559-ND (CDB5581) 
598-1574-ND (CDK5581) CDB5581 with CapturePlus Il System. 


.-. $101.71 
- +. $458.29 


NEW! CRD5381 Reference Design 


The CRD5381 was designed as a platform for easy evaluation of the jitter rejection, sample rate conversion, and 
time-division multiplexing capabilities of the CS8421 in the context of a A/D conversion system with an asynchronous 
decimation filter. The CRD5381 accepts four channels of balanced, analog audio input and provides four channels of PCM 
data output. The PCM data output is synchronous to the serial left-right clock and bit clock that the user supplies. 

598-1592-ND (CRD5381).. ... $450.00 


Digital-to-Analog Converters 


Digi-Key Price Each | Cirrus Logic 
Part No. 1 25 _| Part No. 


Description 


24-bit Delta-Sigma, stereo, 98dB dynamic range, 
|2C@/SPI™ control, low power, 32-QFN 


Low power, stereo DAC with headphone, and 
speaker amps, 40-QFN 


598-1187-ND NEW! 6.06 5.05 | CS43L21-CNZ 


598-1650-ND NEW! 6.39 5.33/CS43L22-CNZ 


Low voltage, stereo DAC with headphone amp, 
1.8V ~ 3.3V, 24-TSSOP 


16-24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 100kHz sample rate, 
96dB dynamic range, 12S control, 
filtered line-level outputs, single +5 power supply, 8-SOIC 
16-24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 96kHz sample rate, 
96dB dynamic range, 12S control, 
filtered line-level outputs, single +5V supply, 8-SOIC 
16-24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 96kKHz sample rate, 
96dB dynamic range, left justified control, 
filtered line-level outputs, single +5V supply, 8-SOIC 
16-bit Delta-Sigma, stereo, up to 96kHz sample rate, 
96dB dynamic range, right justified control, 
filtered line-level outputs, single +5V supply, 8-SOIC 
24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 96kHz sample rate, 
101dB dynamic range, Popguard Technology, 
Not recommended for new designs, 16-TSSOP 
24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 96kHz sample rate, 
digital volume control, 101dB dynamic range, on-chip 
digital de-emphasis, Popguard Technology, 16-TSSOP 
24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192kHz sample rate, 
digital volume control, 101dB dynamic range, on-chip 
digital de-emphasis, 16-SOIC 
24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192kHz sample rate, 
105dB dynamic range, filtered line-level 
outputs, on-chip digital de-emphasis, 10-TSSOP 
24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192kHz sample rate, 
105dB dynamic range, filtered line-level 
outputs, on-chip digital de-emphasis, 10-TSSOP 
24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192kHz sample rate, 
105dB dynamic range, left justified control, filtered 
line-level outputs, on-chip digital de-emphasis, 10-TSSOP. 
24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192kHz sample rate, 
105dB dynamic range, right justified control, filtered 
line-level outputs, on-chip digital de-emphasis, 10-TSSOP. 
16-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192kHz sample rate, 
105dB dynamic range, right justified control, filtered 
line-level outputs, on-chip digital de-emphasis, 10-TSSOP. 
24-bit Delta-Sigma, up to 192kHz sample rate, 101dB dynamic 
range, Popguard® Technology, SPI™ 
and I2C® modes, 24-TSSOP. 
192kHz, stereo DAC modes with integrated PLL, 
SPI™ and I?C®, 24-TSSOP 
24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192kHz sample rate, 
112dB dynamic range, on-chip 2Vrms line-level driver, 
digital volume control, Popguard Technology, 20-TSSOP. 


598-1651-ND NEW! 8.56 7.61 | CS43L42-KZZ 


598-1631-ND NEW! 6.72 _5.60/CS4334-DSZ 


598-1046-5-ND 3.72 3.10|CS4334-KSZ 


598-1047-5-ND 3.54 2.95 | CS4335-KSZ 


598-1048-5-ND 3.54 2.95 | CS4338-KSZ 


598-1049-5-ND 5.16 4.30|CS4340-CZZ 


598-1050-5-ND 5.67 __4.73| CS4341-CZZ 


598-1633-ND NEW! 6.54 5.45 | CS4341A-KSZ 


598-1051-5-ND 3.48 2.90|C$4344-CZz 


598-1634-ND NEW! 417 3.48 |CS4344-DZZ 


598-1052-5-ND 3.48 2.90 | CS4345-CZZ 


598-1053-5-ND 3.30 2.75 | CS4346-CZZ 


598-1054-5-ND 3.48 2.90 | CS4348-CZZ 


598-1636-ND NEW! 5.67 __4.73| CS4349-CZZ 


598-1184-5-ND NEW!| 7.80 6.94/CS4350-DZZ 


598-1055-5-ND 6.63 5.53] CS4351-CZZ 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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SS CIRRUS LOGIC’ 
Digital-to-Analog Converters (cont.) 


Digi-Key Price Each 
Part No. 1 25 


Cirrus Logic 


Description Part No. 


24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192kHz sample rate, 
106dB dynamic range, 2Vrms line output, 3.3V 24-QFN 
24-bit Delta-Sigma, 6-channel, up to 192kHz sample rate, 
102dB dynamic range, digital volume control, 
digital de-emphasis, Popguard Technology, 28-TSSOP 
24-bit Delta-Sigma, 6-channel, up to 200kHz sample rate, 
102dB dynamic range, digital volume control, 
digital de-emphasis, Popguard® Technology, 28-TSSOP. 
24-bit Delta-Sigma, 6-channel, up to 192kHz sample rate, 
103dB dynamic range, output mute control, digital 
de-emphasis, filtered line-level outputs, 
Popguard® Technology, 20-TSSOP 
24-bit 6-channel, up to 192kHz sample rate, 
114dB dynamic range, volume control, matched PCM 
and DSD Analog output levels, 48-LQFP 
24-bit Delta-Sigma, 6-channel, up to 192kHz sample rate, 
114dB dynamic range, direct stream digital mode, 
volume control, matched PCM and DSD Analog 
output levels, 48-LQFP. 
24-bit Delta-Sigma, 6-channel, up to 192kHz sample rate, 
103dB dynamic range, Direct Stream Digital® mode, volume 
control, TDM serial interface, ATAPI channel mixing, 48-LQFP | 598-1059-ND 13.07 _ 11.62 | CS4364-CQZ 
24-bit Delta-Sigma, 6-channel, up to 192kHz sample rate, 
114dB dynamic range, Direct Stream Digital® mode, 
volume control, matched PCM and DSD analog 
audio outputs, 48-LQFP 


Low power, high performance Delta-Sigma test DAC, 28-SSOP |598-1646-ND NEW! | 84.74 71.36|CS4373A-ISZ 


598-1640-ND NEW! | 4.50 3.75|CS4353-CNZ 


598-1056-5-ND 13.18 11.72 | CS4360-DZZ 


598-1642-ND NEW! | 10.45 9.29] CS4360-KZZ 


598-1057-5-ND 7.21__6.41|CS4361-CZZ 


598-1644-ND NEW! | 15.30 13.77 | CS4362-KQZ 


598-1058-ND 13.75 12.38 | CS4362A-COZ 


598-1060-ND 14.10 12.69) CS4365-CQZ 


24-bit Delta-Sigma, 8-channel, up to 192kHz sample rate, 
103dB dynamic range, Direct Stream Digital® mode, 
volume control, ATAPI channel mixing, 48-LQFP 

24-bit Delta-Sigma, 8-channel, up to 192kHz sample rate, 
114dB dynamic range, Direct Stream Digital® mode, 
volume control, matched PCM and DSD analog 
audio outputs, 48-LQFP 

24-bit Delta-Sigma, 8-channel, up to 192kHz sample rate, 
114dB dynamic range, Direct Stream Digital® mode, 
volume control, matched PCM and DSD analog 
audio outputs, 48-LQFP 

24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192kHz sample rate, 108dB 
dynamic range, Not recommened for new designs, 20-TSSOP | 598-1064-5-ND 7.24 6.44|CS4391A-KZZ 

24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192kHz sample rate, 114dB 
dynamic range, Direct Stream Digital® mode, volume control, 


598-1062-ND NEW! | 14.30 12.87 |CS4384-CQZ 


598-1063-ND 19.78 17.80 |CS4385-CQZ 


598-1649-ND NEW! | 23.73 21.36 | CS4385-DQZ 


single +5V supply, ATAPI mixing functions, 20-TSSOP. 598-1065-5-ND. 11.23 9.99 | CS4392-KZZ 
Up to 24-bit Delta-Sigma, up to 192kHz sample rate, PCM and 

DSD inputs, 120dB dynamic range, external muting control, 

volume control, stand-alone or |2C/SPI control, 28-TSSOP. 598-1067-5-ND 12.60 11.34 | CS4398-CZZ 


Up to 24-bit Delta-Sigma, up to 192kHz sample rate, 
109dB dynamic range, integrated PLL, muting control 
for individual channels, digital volume control, 
l2C/SPI control, ATAPI mixing, 24-TSSOP 

24-bit Delta-Sigma, up to 192kHz sample rate, 
106dB (A-wt) dynamic range, integrated line driver, 
2Vrms line-level output, stereo mute, analog low-pass 
filter, Popguard Technology, 20-TSSOP 


598-1185-5-ND 7.20 6.00 |CS4350-CZZ 


598-1186-5-ND 4.02 3.35 | CS4352-CZZ 


CDB4344 Evaluation Board 


This board is an excellent means for quickly evaluating the CS4344 24-bit, 10 pin stereo D/A Converter. The CS8416 
digital audio receiver IC provides the system timing necessary to operate the Digital-to-Analog converter and will accept S/ 
PDIF and ElAJ-340 compatible audio data. The board may also be configured to accept external timing and data signals for 
operation in a user application during system development. Features: * Demonstrates recommended layout and grounding 
arrangements * Header for external PCM audio 

598-1006-ND (CDBASAAY x74 scnbiscoeddscance Sontachttivsade Reanh stand adeahos tate aces esata tesmateniad $337.50 


CDB4398 Evaluation Board 


An excellent means for quickly evaluating the CS4398 24-bit, high performance stereo D/A converter. Evaluation requires 
an analog signal analyzer, a digital signal source, a PC for controlling the CS4398 (stand alone operation is also available) 
and a power supply. Analog line-level outputs are provided via RCA phono jacks and balanced XLR. The CS8414 digital 
audio receiver IC provides the system timing necessary to operate the Digital-to-Analog converter and will accept S/PDIF, 
and EIAJ-340-compatible audio data. The evaluation board may also be configured to accept external timing and data 
signals for operation in a user application during system development. 

598-1155-ND (CDBAB 9B ie sich cxinandadanaudsetocanstathtad sine Saas cab teddew esos Sdasehcnas Samnataaans $472.50 


NEW! CDB4334 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for quickly evaluating the CS4334 family of 24-bit, stereo D/A converters. 
Evaluation requires an analog signal analyzer, a digital signal source and a power supply. Analog outputs are provided via 
RCA connectors for both channels. 

598-1510-ND (CDB4S84) 0c ccicenscaccaicavanan catia aientaiuchacustsadetssevanidaanteadaieseateecen’ $548.10 


NEW! CDB4350 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent platform for quickly evaluating the CS4350 24-bit, stereo D/A converter. Evaluation 
requires an analog signal analyzer, a digital signal source, a PC for controlling the CS4350 and a power supply. Analog 
line-level outputs are provided via RCA phono jacks. 

598-1517-ND (CDB4350) $693.00 


NEW! CDB4351 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for quickly evaluating the CS4351 24-bit, high performance stereo D/A 
converter. Evaluation requires an analog signal analyzer, a digital signal source, a PC for controlling the CS4351 and a 
power supply. Analog line-level outputs are provided via RCA phono jacks. 

598-1152-ND (CDB4S 8). ccciceccatdasdeeniadatindsctataiina scrsbacigtesvaeideansaauigseniateneds $405.00 


NEW! CDB4352 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for quickly evaluating the CS4352 24-bit, high performance stereo D/A 
converter. Evaluation requires an analog signal analyzer, a digital signal source, and a power supply. Analog line-level 
outputs are provided via RCA phono jacks. 

598-1518-ND (GD BABS 2) ihacitiessatarthtes Ve dhaNs tue G tats tenet lsta es ah cient en she bens aca sti tc, $405.00 


NEW! CDB4353 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for quickly evaluating the CS4353 24-bit, high performance stereo D/A 
converter. Evaluation requires an analog signal analyzer, a digital signal source, and a +3.3V power supply. Analog line- 
level outputs are provided via RCA phono jacks. The CDB4353 is controlled by switches to select the digital signal source 
and configuration options for the CS4353. Current sense resistors allow for easy power calculations during system 
development. 


598-1519-ND (CDB4953) is22i.5icidscncacacsataccndacidtacsancbedanseaadatwacasan dandabaaasanedaa ace’ $405.00 


NEW! CDB4362A Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for quickly evaluating the CS4362A 24-bit, 6-channel D/A converter. 
Evaluation requires an analog signal analyzer, a digital signal source, a PC for controlling the CS4362A, and a power 
supply. Analog line-level outputs are provided via RCA phono jacks. 

598-1521-ND (CDB4S62A)satsidcnccistetcccsinesa caieegeacacdatesuosaedaatauccintaiias aaxtaniabaaiabagice $472.50 


NEW! CDB4365 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for quickly evaluating the CS4365 24-bit, 6-channel D/A converter. Evaluation 
requires an analog signal analyzer, a digital signal source, a PC for controlling the CS4365 and a power supply. Analog 
line-level outputs are provided via RCA phono jacks. 

598-1779-ND (CD BAS 65 iste cetiuttancesssaicndidncnd be eulbedsa el eh cm amet e see Aisha hatter $472.50 


NEW! CDB4382A Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for quickly evaluating the CS4382A 24-bit, 8-channel D/A converter. 
Evaluation requires an analog signal analyzer, a digital signal source, a PC for controlling the CS4382A and a power 
supply. Analog line-level outputs are provided via RCA phono jacks. 

598-1524-ND (GDBASB2A) ic desisainctatecusirawanueinesal unthepana weittaned snlesunilules sma snde wea uth yitakcestaidl $472.50 


NEW! CDB4384 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for quickly evaluating the CS4384 24-bit, 8-channel, single ended D/A 
converter. Evaluation requires an analog signal analyzer, a digital signal source, a PC for controlling the CS4384 and a 
power supply. Analog line-level outputs are provided via RCA phono jacks. 

598-1525-ND (CDB4S84)e in cise icamattedssccanieaabida dhindabida nana hemtaananhanenaltetae hab bedhsn’ $472.50 


NEW! CDB4385 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for quickly evaluating the CS4385 24-bit, 8-channel D/A converter. Evaluation 
requires an analog signal analyzer, a digital signal source, a PC for controlling the CS4385 and a power supply. Analog 
line-level outputs are provided via RCA phono jacks. 

598-1154-ND (CDBA885) icitcsccsabececmuess seta tninds didi cdeaietaikiatiasttantatacsamhrenieed $472.50 


NEW! CDB43L21 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for evaluating the CS43L21 D/A converter. Evaluation requires a digital signal 
source, analog analyzer, and a power supply. RCA phono jacks are provided for the CS43L21 analog outputs. 1/8th inch 
jacks are also available for headphone output. Digital data input is available via RCA phono or optical connectors to the 
CS8415. 


598-1528-ND (CDBASUA I) oc cesssninnale dave vcauowictilena su ten si eeuaaaddainnedadecastlesananice dab eenheee that $581.25 


NEW! CDB43L22 Evaluation Board 


Using this evaluation board is an ideal way to evaluate the CS43L22. Use of the board requires an analog/digital signal 
source, an analyzer and power supplies. A Windows® PC compatible computer is also required. 1/8th inch audio jacks 
are provided for the analog pass through inputs and HP/Line outputs. Two pairs of banana jacks and an additional pair of 
1/8th inch audio jacks are provided to monitor the stereo differential speaker PWM output from the CS43L22. Digital input 
connections are via RCA phono or optical connectors to the CS8416 (S/PDIF Rx). 


598-1529-ND (CD BAGI22) cu cece anurtchenesia sintlncl donde atsaadtes tile wpatalee aia sadthuea dich it tesla $468.75 
NEW! Clock / Timers 
Digi-Key Price Each | Cirrus Logic 

Description Part No. ul 25 =| Part No. 
Clock Generator, Clock Multiplier/Jitter 

Reduced Frequency Synthesizer, 10-MSOP 598-1748-ND® 9.64 8.57 |CS2000CP-CZZ 
Clock Generator, Clock Multiplier/Jitter 

Reduced Frequency Synthesizer, 10-MSOP 598-1749-ND® 9.64 8.57 |CS2000P-CZZ 
Fractional-N Clock Multiplier/Jitter 

Reduction, @C@ and SPI™, 10-MSOP 598-1750-ND@ 6.94 4.95 | CS2100CP-CZZ 
Fractional-N Clock Multiplier/Jitter 

Reduction, °C@ and SPI™, 10-MSOP 598-1751-ND@ 6.94 4.95 |CS2100P-CZZ 
Fractional-N Frequency Synthesizer, 

!2C® and SPI™, 10-MSOP 598-1752-ND@ 7.29 6.08 | CS2200CP-CZZ 
Fractional-N Frequency Synthesizer, 

(2C® and SPI™, 10-MSOP 598-1753-ND@ 6.94 4.95 | CS2200P-CZZ 
Fractional-N Clock Multiplier with Internal 

LC Oscillator, 10-MSOP 598-1754-ND@ 5.94 4.95 | CS2300CP-CZZ 
Fractional-N Clock Multiplier with Internal 

LC Oscillator, 10-MSOP 598-1755-ND® 5.94 4.95 | CS2300P-CZZ 
IC, General Purpose PLL Crystal, 10-TSSOP 598-1594-ND 5.67 4.73/CS220002-CZZ 
IC Clock, Bandwidth 128Hz with 1x, 2x, 4x, and 8x 

multipliers, 10-TSSOP. 598-1596-ND 5.67 4.73 | CS230002-CZZ 
IC Clock, Bandwidth 128Hz with 1x, 4x, 128x and 256x 

multipliers, 10-TSSOP 598-1597-ND 5.94 4.95 | CS230003-CZZ 
Evaluation Board, General Purpose PLL 598-1490-ND 28.13 —|CDB2000-DCCLKCP 
Evaluation Board, General Purppose PLL 598-1491-ND. 112.50 —|CDB2000-MB 
Evaluation Board, General Purpose PLL DC 598-1492-ND 28.13 —|CDB2000-PC-CLK 
Evaluation Board, General Purpose PLL DC 598-1493-ND 28.13 —|CDB2000-PC-LCO 
Evaluation Board, General Purpose PLL 598-1494-ND 28.13 —|CDB2300-DC-LCO-CP 
Evaluation Kit, General Purpose PLL LCO Kit 598-1572-ND 168.75 —|CDK2000-LCO 


@ RoHS Compliant 


NEW! CDK2000-CLK Development Platform for CS2000 family 


The CDK2000 is a flexible development platform designed to allow evaluation of all members of the CS2000, CS2100, 
CS2200, and CS2300 device sub-families. The on-board firmware handles all aspects of programming the DUT and 
transitioning it between modes. CDK Configuration Wizard software is available for real-time control of DUTs that can run 
in Control Panel mode. 


598-1571-ND (GDK20002CEK): sis. anscte rusts saniie vents edaaicednd ot dias eave sueniierasysiad de eres naeedunas $168.75 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


——— Portable Audio Digital Amplifiers/Power 
—S="CIRRUS LOGIC’ 
Converters Technology 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 Part No. Description Part No. 1 2D} Part No. 
not ceeds Fone inp, G2GEB aera 658 ees’ leessretccny 6-Channel Digital Amplifier Controller 598-1068-5-ND 10.21 9.08 |cs44e00-caz 
98dB, 96kHz, Stereo AD, 24-Bit, od - 
Low Power, 32-QFEN 598-1191-ND 6.42 5.35 CS53L21-CNZ 8-Channel Digital Amplifier Controller 598-1070-ND 10.64 9.46 |CS44800-CQZ 
Multi-Bit A/D Real Time PSR Feedback —_|598-1069-5-ND 726 6.05 |CS4461-CZZ 


CDB42L51 Evaluation Board 


The CDB42L51 evaluation board is an excellent means for evaluating the CS42L51 CODEC. System timing 
can be provided by the CS8415, by the CS42L51 with supplied master clock, or by an I/O stake header 
with a DSP connected. RCA phono jacks are provided for the CS42L51 analog inputs and outputs. 1/18th 
inch jacks are also available for microphone input and headphone output. Digital data I/O is available via 
RCA phono or optical connectors. The Windows® software provides a GUI to make configuration of the 
CDB42L51 easy. The evaluation board may also be configured to accept external timing and data signals for 
operation in a user application during system development. 

Features: * MUX’s Analog Output * 8 ~ 96 kHz S/PDIF Interface * I/O Stake Headers * 1.8 ~ 3.3V Logic 
Interface * Layout and Grounding Recommendations 


598-1005-ND (CDB42U51) .iccsactaicniaieicitatedseciadatedseaoesdaceseacandaneewaces canter acan teed $742.50 


CobraNet™ 


The CobraNet solution leverages the rapid developments in the computer networking industry to provide an 
increasingly cost effective connectivity solution for audio professionals worldwide. It's based on the highly 
integrated CS1810xx CobraNet Silicon Series, providing an interface in the form of a compact, low power, low 
cost module. Featuring 8 or 16 simultaneous channels of digital audio input and output, the CM-2 is designed 
to be easily integrated into a wide variety of audio products such as signal processors, mixers, amplifiers, 
ceiling speakers and self-powered loudspeakers. 

Features: ¢ 100BASE-TX Ethernet Interface - 100Mbps, full-duplex Ethernet, fully compliant with IEEE 802.3u 
Standard * Secondary 100BASE-TX Ethernet Interface - redundant network connection for fault tolerance 

* Quad Synchronous Serial Output Ports - capable of supplying and receiving 8 or 6 channels * TFTP Support 
- firmware updates over the network * Low Latency - selectable 1.33, 2.66 or 5.33ms across network * Status 
LEDs - Link, Activity and CobraNet conductor status for each Ethernet jack ¢ Ability to send audio from any 
CobraNet interface to any other - unlimited addressing, unlimited capacity 


598-1007-ND Evaluation Board CS496122...... 0.00.6 ccc ccc eee c eee c ee eee ee ee tee ee eee ee eens $2475.00 
598-1023-ND — Evaluation Board for CS44600............... 6... cece eee c eee e eee e eee eee e cnet eect ee ee $786.38 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic 

Description Part No. 1 25 Part No. 

Module CobraNet 1810 CM2 MT 598-1020-ND 141.75 — |CPB181022-CM2-MT 
Module CobraNet 4961 CM2 FB 598-1021-ND 157.50 — |CPB496122-CM2-FB 
Module CobraNet 4961 CM2 MT 598-1022-ND 157.50 — |CPB496122-CM2-MT 
2x2-Channel, 144-LQFP. 598-1024-ND® 22.82 19.27 |CS181002-CQZ 
8x8-Channel, 144-LQFP 598-1025-ND@ 25.04 21.15 |CS181012-CQZ 
16x16-Channel, 144-LQFP. 598-1026-ND® 28.04 23.68 |CS181022-CQZ 

Audio DSP CobraNet 144-LQFP. 598-1071-ND@ 27.07 22.86 |CS496102-CQZ 

Audio DSP CobraNet 144-LQFP. 598-1072-ND® 29.27 24.72 |CS496112-CQZ 

Audio DSP CobraNet 144-LQFP. 598-1073-ND@ 32.27 27.25 |CS496122-CQZ 


@ RoHS Compliant 


Development Kits for ARM® Processors 


Digi-Key Price Cirrus Logic 
Description Part No. Each Part No. 
Engineering Development Kit for EP9302 Processor |598-1132-ND 312.50 |EDB9302A-Z 
Embedded Processor Development System 
for EP9312/EP9315 598-1144-ND 312.50 |EDB9315A-Z 
Embedded Processor Development 
System for EP9307 598-1133-ND 312.50 | EDB9307A-Z 
ERD-9307IPR Internet Protocol Radio 598-1281-ND 628.39 |ERD-9307IPR 
ARM?® Processors 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 Part No. 
ARM720T Processor 598-1134-ND® 21.98 19.78 |EP7312-CVZ 
ARM720T Processor 598-1135-ND® 25.40 21.46 | EP7312-IVZ 
166MHz ARM920T Processor 598-1136-ND® 22.48 20.23 | EP9301-CQZ 
200MHz ARM9 Processor 598-1137-ND® 23.31 19.69 | EP9302-CQZ 
200MHz ARM9 Processor 598-1138-ND® 30.06 25.39 | EP9307-CRZ 
200MHz ARM9 Processor 598-1139-ND® 41.72 35.23 | EP9315-CBZ 
ARM720T Processor 598-1224-ND 19.65 17.69 |EP7311-CV 
ARM720T Processor 598-1230-ND 23.00 19.42 |EP7311-IV 
ARM720T Processor 598-1235-ND 24.23 21.81 | EP7312-CR 
ARM720T Processor 598-1239-ND® 23.96 20.24 | EP7312-CVZ-90 
166MHz ARM920T Processor 598-1250-ND® 22.75 19.21 |EP9301-IQZ 
200MHz ARM9 Processor 598-1253-ND® 26.21 22.14 | EP9302-IQZ 
200MHz ARM9 Processor 598-1254-ND 30.06 25.39 | EP9307-CR 
200MHz ARM9 Processor 598-1256-ND® 34.88 29.45 | EP9307-IRZ 
200MHz ARM9 Processor 598-1258-ND® 37.64 31.79 | EP9312-CBZ 
200MHz ARM9 Processor 598-1260-ND® 42.14 35.59 | EP9312-IBZ 
200MHz ARM9 Processor 598-1261-ND 41.72 35.23 | EP9315-CB 
200MHz ARM9 Processor 598-1262-ND 41.52 37.37 | EP9315-IB 


30W Quad Half-Bridge Digital Amplifier 
Power Stage, 48-QFN 

Digital TV Amplifier, 30W with intergated 
ADC 102dB, 48-QFN 


598-1653-ND NEW! 7.80 6.94 |CS4412A-CNZ 


598-1264-ND 10.42 9.27 |CS4525-CNZ 


NEW! CDB44800 Evaluation Board 


This demonstration board is an excellent means for evaluating the CS44800 eight-channel Class D PWM 
modulator. Evaluation requires a digital audio signal source, analog audio analyzer, and power supplies. 
PWM output from the CS44800 is amplified using Philips TDA8939 power stage. The CS4461 is used for 
power supply rejection. A line out and headphone driver are provided. A comprehensive GUI provides 
control over the functions of the CS44800, CS4461, CS8416, and Philips TDA8939. 


598-1532-ND (CDB44800) $776.25 


NEW! CRD3511-Q1 Reference Design 


This demonstrates the CS3511 high-efficiency Class-D amplifier. This reference design implements a two 
channel amplifier that delivers 9W per full bridge channel into 8Q loads using a single +12V supply. Standard 
RCA phono jacks are provided to easily interface single-ended analog input signals with the evaluation 
board. A source impedance matching circuit on the board allows the full performance of the CS3511 to be 
tested with any available audio source. The audio power outputs are routed through an inductor/capacitor 
2nd order low-pass filter (LPF) to remove high frequency components from the output signal, effectively 
converting it from digital to analog. 


598-1577-ND (CRD3511-Q1) 


NEW! CRD4412A Reference Design 


This demonstrates the CS4412A digital amplifier power stage. This reference design is preconfigured as 
a two-channel full-bridge power stage which delivers 15W per channel into 8Q loads using a single +18V 
supply. The PWM audio power outputs are routed through an inductor/capacitor 2nd order low pass filter 
(LPF) to remove high-frequency components from the output signal, effectively converting it from digital to 
analog. 


598-1581-ND (CRD4412A) $561.25 


NEW! CRD44800-ST-FB Reference Design 


This PWM amplifier demonstrates the CS44800, eight-channel pure digital PMW controller. This reference 
design implements an eight-channel amplifier which delivers GOW per full-bridge channel into 8Q loads 
using a single +30V supply. A 155W switched Mode Power Supply is used to power the CRD44800-ST-FB. 
The inductor/capacitor 2nd order low pass filter (LPF) removes high frequency components from the output 
signal effectively converting it from digital to analog. 


598-1585-ND (CRD44800-ST-FB).... $631.25 


NEW! CRD4525-Q1 Reference Design 


This demonstrates the CS4525 digital PWM controller with integrated power stages. This reference design 
implements a two-channel amplifier that delivers 15W per full-bridge channel into 8Q loads using a single 
+18V supply. The CRD4525-Q1 is powered by an included 80W switching mode power supply. The PWM 
audio power outputs are routed through an inductor/capacitor 2nd order low-pass filter (LPF) to remove high- 
frequency components from the output signal, effectively converting it from digital to analog. 


598-1586-ND (CRDA525-Q1) icc decaasinansaidsassnnuies Reales esas naaslehad sad cape dau sab ediandesaslescang $786.25 


NEW! Seismic Amps 
Evaluation Board for CDB5376 


The CDB5376 board is used to evaluate the functionality and performance of the Cirrus Logic multichannel 
seismic chip set. Data sheets for the CS3301A, CS3302A, CS4373A, CS5371A/72A, and CS5376A 
devices should be consulted when using the CDB5376 evaluation board. Screw terminals connect external 
differential geophone or hydrophone sensors to the analog inputs of the measurement channels. An 
on-board test DAC creates precision differential analog signals for in-circuit performance testing without an 
external signal source. 


598-1778-ND (CDB5376) .. $1088.90 


Infrared Echo Canceller 


Digi-Key Price Each Cirrus Logic 

Description Part No. il 25 Part No. 
Telephony Network Echo Supression, 

2-Channel, Full Duplex, 20-SOIC 598-1200-5-ND@ 17.45 15.71 _|CS6422-CSZ 
Multi-Standard Infrared 

Transceiver, 1-Channel, 20-SSOP _|598-1203-5-ND 11.69 10.40 _|CS8130-CS 
Multi-Standard Infrared 

Transceiver, 1-Channel, 20-SSOP _|598-1204-5-ND@ 11.69 10.40 _|CS8130-CSZ 


@ RoHS Compliant 


Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Di 


@ RoHS Compliant 


i-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Ethernet 


SS CIRRUS LOGIC" 


Digi-Key Price Each Cirrus Logic 

Description Part No. il 25 | Part No. 
LAN Controller, 3.3V, 100-LQFP 598-1127-ND 12.78 11.50 |CS8900A-CQ3Z 
LAN Controller, 5V, 100-LQFP. 598-1128-ND 12.65 11.39 |CS8900A-CQZ 
LAN Controller, 3.3V, 100-LQFP 598-1129-ND 17.15 15.44 |CS8900A-1Q3Z 
LAN Controller, 5V, 100-LQFP. 598-1130-ND 17.08 15.37 |CS8900-IQZ 
Crystal LAN 100 Base-X, 10 Base-T Transceiver 

and 100 Base-Fx Interface 1-Channel, 100-TQFP_|598-1206-ND 19.33 17.40 |CS8952-CQZ 
Crystal LAN 100 Base-X, 10 Base-T Transceiver 

and 100 Base-Fx Interface 1-Channel, 100-TQFP_|598-1208-ND 17.58 15.82 |CS8952-IQZ 

Digi-Key Price Each Cirrus Logic 

Description Part No. 1 25 Part No. 
8-Channel Analog Volume Control, 

118dB, PC/SPI Control, 48-LOFP _|598-1598-ND@ NEW! | 24.88 22.39 |CS3308-CQZ 
Stereo Digital Volume Control, 

127dB, Serial Control, 16-SOIC 598-1599-ND@ NEW! | 13.34 11.86 _|CS3310-KSZ 
8-Channel Analog Volume Control, 

128dB, Single-Ended, 48-LOFP 598-1180-ND@ 28.87 __24.38_|CS3318-CQZ 
Evaluation Board for CS3310, 

Stereo Digital Volume Control 598-1000-ND NEW! | 472.50 —__|cpB3310 


@ RoHS Compliant 


NEW! CDB3308 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for evaluating the CS3308 analog volume control. Evaluation 
requires an analog signal source/analyzer, power supplies, and a Windows® PC compatible computer. 
Standard RCA phono jacks are provided to easily interface external analog signals with the evaluation 
board. Each of the CS3308’s inputs and outputs may be independently AC or DC coupled to their respective 
1/O connectors. 


598-1496-ND (CDB3308) $472.50 


NEW! CDB3318 Evaluation Board 


This evaluation board is an excellent means for evaluating the CS3318 analog volume control. Evaluation 
requires an analog signal source/analyzer, power supplies, and a Windows® PC compatible computer. 
Standard RCA phono jacks are provided to easily interface external analog signals with the evaluation 
board. Each of the CS3318’s inputs and outputs may be independently AC or DC coupled to their respective 
1/O connectors. 


598-1497-ND (CDB3318) $472.50 


NEW! CDB48500-USB Evaluation Kit 


NEW! CDB8420 Evaluation Board 


The CDB8420 is designed to allow rapid evaluation of the CS8420. Because of the high performance of 
the CS8420, the board is set up for easy connection to an Audio Precision or a Rhode and Schwarz test 
system. Currently available A/D and D/A converters are not adequate to test the full performance of the 
device. Input and output data may independently be set to either AES/EBU or S/PDIF in optical or coaxial 
physical formats. 


598-1782-ND (CDB8420).c.4.1.dcaneesieesitierisdainnieeiaeiei@acagiohaasianiedd aieabaraad nas $607.50 


Evaluation Board for CS8421 


The CDB8421 demonstration board is an excellent means for evaluating the CS8421 sample rate converter. 
System timing can be provided by the CS8421, by the CS8416 phase-locked to its S/PDIF input, by an I/O 
stake header or by an on-board oscillator. Digital I/O is available via coaxial (RCA) or optical connectors to the 
CS8416 and SC8406. All configuration control is handled from onboard switches. 


Features: * CS8416 S/PDIF Digital Audio Receiver * CS8406 S/PDIF Digital Audio Transmitter * Header for 
External Serial Audio I/O * 3.3 ~ 5.0V Logic Interface * No software required to operate 


598-1018-ND (CDB8421) $540.00 


NEW! CDB8422 Evaluation Board 


Using the CDB8422 is an ideal way to evaluate the CS8422. Use of the board requires a digital signal 
source, an analyzer, and a power source. S/PDIF and AES3/EBU input connections are made via RCA 
phono, optical, or XLR connectors from the CS8422. S/PDIF output connections are made via RCA phono 
or optical connectors from the CS8406. 


598-1568-ND (CDB8422) css. sctieacsiasisigeiasoirragnitpaiedsaiaamaiadaaceaagied nae ahebgis need $431.25 


NEW! CDB8427 Evaluation Board 


The CDB8427 is designed to allow rapid evaluation of the CS8427. The board is set up for easy 
connection to an Audio Precision or a Rhode and Schwarz test system. Input and output data formats may 
independently be set to either AES/EBU, or S/PDIF with either optical or coaxial physical format. 


598-1783-ND (CDB8427) a scasistsiasranissacind ie idaauinianisseesededdseataiegadeeetabakidsants rae $472.50 


Evaluation Board for CS8416 and CS8406 


The CDB8416 is designed to allow easy evaluation of the CS8416 and CS8406. The board is designed for 
easy connection to an Audio Precision or other digital audio test system. Input and output data may be set for 
either balanced using the XLR connectors or unbalanced using the coax or optical connectors. Windows PC 
software provides a GUI to make configuration easy in software mode. The software communicates through 
the PC’s parallel port to control the internal registers so that all the possible software modes of the CS8416 
may be tested. 


Features: * CS8416 Digital Audio Receiver * Receives and transmits AES/EBU, S/PDIF and ElIAJ-340 com- 
patible digital audio * Analog and Digital 3.3V Supply * 3.3 ~ 5.0V Logic Interface Supply * Operates in stand 
alone Hardware Mode or computer controlled Software Mode ¢ Balanced and unbalanced inputs available. 


598-1017-ND (CDB8416) cciciccccsicisdsecssiciidssnea setae eteasdaedsennascdedseseastaadeedoardaeeaed $573.75 
The CDB48500-USB kit is composed of the CDB48500 customer development board and the CDB USB 
MASTER control board. The CDB48500 provides a practical platform for emulating a typical multi-channel (J Cf RoHS 
audio system application. The CDB USB MASTER is a USB control board used to interface the host PC to NEW! Video En coder Lene 
the CDB48500 board, and convert GUI commands into the serial control protocol required for configuring PHGSIESCH 
the CS485XX. Digi-Key rice Eac! Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25) Part No. 
598-1284-ND = (CDB48500-USB) . $250.00 NTSC/PAL Digital Video Encoder, 48-TQFP |598-1682-ND 1255 11.30 |CS4954-caz 
Interface and Sample Rate RoHS 
® 
Converters Op Amp Bree!’ (Gw's | 
Digi-Key Price Each | Cirrus Logic Digi-Key Price Each | Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 Part No. Description Part No. 1 25 =| Part No. 
T1/E1 low-power line interface Single, Ultra Low Noise Op Amp, 2.1mA 125nVp-p |598-1140-5-ND 3.63 3.03 |CS3001-ISZ 
Unit, 28-PLCC. 598-1711-ND NEW! 21.63 19.47 |CS61577-IL1Z 
T1/E1/J1 octal line interface Single, Ultra Low Noise Op Amp, 0.9mA 250nVp-p |598-1142-5-ND 3.63 3.03 |CS3011-ISZ 
Unit, 160-LFBGA 598-1717-ND NEW! 39.20 33.10 |CS61884-IRZ A 
3.3V and 5V Dual T1/E1 line interface Dual, Ultra Low Noise Op Amp, 3.6mA 125nVp-p 598-1141-5-ND 5.46 4.55 |CS3002-ISZ 
Unit, 64-LQFP 598-1713-ND NEW! 26.17 22.10 |CS61584A-1Q3Z Dual, Ultra Low Noise Op Amp, 1.7mA 250nVp-p | 598-1143-5-ND 5.46 4.55 |CS3012-ISZ 
192kHz Digital Transmitter, 28-SOIC 598-1757-ND NEW! 6.91 6.15 |CS8406-CSZ Dual, Precision Low-Voltage, Low-Power Op Amp, 
192kHz Digital Transmitter, 28-TSSOP —_ |598-1121-5-ND 691 6.15 |CS8406-CZz 2.1mA, 8-SOIC pupae eee, 958 2:87 (C33004-FSZR 
192kHz Digital Transmitter, 28-TSSOP —_|598-1722-ND NEW! | 8.64 7.68 |CS8406-DZZ Oe eae: Low-Power Op Amp, eee) O° 787 [CS8014-FS28 
192kHz Digital Receiver, 28-QFN 598-1723-ND NEW! 9.48 8.43 |CS8416-CNZ Dual, Low-Voltage, Low-Power, Op Amp, 2.1mA, pebabloea ieee, 4070.40/2,000. | CS3014-FSZR 
192kHz Digital Receiver, 28-SOIC 598-1123-5-ND 9.48 8.43 |CS8416-CSZ 150dB, 8-SOIC 598-1170-5-ND 4.65 3.88_|CS3004-FSZ 
—- = Dual, Low-Voltage, Low-Power, Op Amp, 1mA, 
192kHz Digital Receiver, 28-TSSOP 598-1124-5-ND 9.48 8.43 |CS8416-CZZ 135dB, 8-SOIC 598-1178-5-ND 4.65 3.88 |CS3014-FSZ 
192kHz Digital Receiver, 28-TSSOP 598-1726-ND NEW! 12.47 11.09 |CS8416-DZZ $CutTape t Tape and Reel 
Digital-Audio Sample Rate, 28-SOIC 598-1125-5-ND 31.86 26.91 |CS8420-CSZ 
Digital-Audio Sample Rate, 28-SOIC 598-1729-ND NEW! | 38.14 32.21 |CS8420-DSZ NEW! CDB30xx Prototype Board 
Bit -( = --| ' = 
$2-Bit Asynchronous Sample, 20-QFN pSbalS ONDINE 12.26 10:00) | CS8421-0NZ The CDB30xx is a blank circuit board that provides a prototyping platform for the CS30xx series of 
32-Bit Asynchronous Sample, 20-TSSOP | 598-1126-5-ND 12.26 10.90 |CS8421-CZZ operational amplifiers. The board has four different circuit sections. The board can be used intact or it can 
‘on ene ee SeEsReORD TIT foe “alan (RSaao ONS be separated into four separate smaller boards. The board is provided without components but a selection of 
one &: 7 = = 7 = = = ; - = Cirrus Logic operational amplifiers are provided as samples. The samples include two each of the CS3001, 
96kHz Digital Audio Transceiver, 28-SOIC | 598-1733-ND NEW! 15.78 14.20 |CS8427-CSZ _ 
— CS3002, CS3011, CS3012, CS3003, CS3004, CS3013, and CS3014 devices. 
96kHz Digital Audio Transceiver, 
28-TSSOP 598-1735-ND NEW! | 19.65 17.69 |CS8427-DZZ 598-1495-ND 


Digi@Reel” 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi: 


(CDBSOXX) vs ccccseacededvsreameranine ead eridbansadeddaeesdddaenacededienaeeretaces $24.94 


eel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


a SSS rrus Locic Amplifiers 


A world-wide industry innovator in power analog. Apex precision power defines power analog in terms of product solutions that 
deliver output currents above 100mA or operate on voltage supplies greater than 24V. 


PRECISION POWER 
«gs igi-| Price Each i i 
Power Amplifier Modules Description Patt No fi Sesleri 
Digi-Ke Price Each GinusiConie High output current, class C type output stage, 
Description Pe Wee 1 25 Part No. : low quiescent current, +/-45V, 10A, TO-3-8 598-1318-ND® 156.55 136.35 |PAG1A 
High voltage, high current, 10V/uS slew rate, 4-wire High output current, class C type output stage, 
sense, +/-100V, 10A, 30-DIP 598-1412-ND 169.94 148.02 | MP38CL low quiescent current, +/-45V, 10A, TO-3-8 598-1437-ND 370.69 332.35 | PAG1M/883 
High voltage, high current, 10V/uS slew rate, 4-wire q i 
sense, +/-100V, 11A, 30-DIP 598-1413-ND 198.09 172.53 _|MP38CLA AO et oe sgh: eee leREaE 
High voltage, high current, 10V/uS slew rate, 4-wire : Z = = - 
sense, +/-50V, 10A, 30-DIP 598-1414-ND 163.04 142.01 | MP39CL High voltage, high output current, class C output, 
High voltage, high current, 10V/uS slew rate, 4-wire isolated case, +/-30V, 5A, TO-3-8 598-1319-ND® 153.88 134.42 _| PA73 
_ san, +150, 1 1A, SOF 5 598-1415-ND 194.93 169.78 _|MP39CLA High voltage, high output current, class C output 
igh voltage, high current, 100 watt dissipation i Spel: 3.4 " 
capability, +/-100V, 10, 34-DIP 598-1407-ND 327.38 285.14 _ | MP108FD Solatet cases SN DAs 1S __|598-1439-ND 301.79 __262.85 | PA73M 
High voltage, high current, 500kHz power bandwidth, High voltage, high speed, over 200kHz power bandwidth, 
+/-50V, 15A, 34-DIP 598-1409-ND 331.98 289.15 |MP111FD +/-175V, 150mA, 20-PSOP (SMT) 598-1351-ND@ 42.59 35.97 _| PA78DK 
High voltage, high current, class A/B or class C output, i i i 
+/-50V, 30A, 42-DIP 598-1410-ND 292.90 255.11 _| MP230FC eae rt NPT a esata Nite sear. goer leArReO 
High voltage, high current, class A/B or class C output, - - = 
+/-100V, 20A, 42-DIP 598-1411-ND 304.40 265.13 _|MP240FC High voltage, 200V/uS slew rate, fully protected FET 
High voltage, high speed with supply voltage boost, input, +/-150V, 50mA, TO-3-8 598-1324-ND@ 231.03 201.22 | PA84 
50V ~ 350V out, 150mA, 42-DIP 598-1483-ND 165.92 144.93 | MP400FC High voltage, 200V/uS slew rate, fast settling time, 
FET input, +/-150V, 50mA, T0-3-8 598-1325-ND@ 242.50 211.21 | PA&4S 
Power Op Amps High voltage, high speed, over 200kHz power 
7 bandwidth, +/-125V, 150mA, 12-SIP 5 a 
DigrKey Price Each |Girrus Logic ; 598-1353-ND@ 56.68 _51.02_| PASSEU 
Description Part No. 1 25 Part No. Ultra high voltage, MOSFET, 1140Vpp signal output, 
High voltage, high current, class A/B output, HAGOOV, 7omA, MO=127-12 598-1329-ND@ 885.94 _836.72_| PA89 
+/-28V, up to 5A peak, TO-3-8 598-1285-ND® 153.88 134.42 | PAO1 High voltage, MOSFET, high bandwidth, 
Broadband, high output current, complementary 1000V/uS slew rate, +/-225V, +/-200mA, 12-SIP 598-1337-ND 309.69 269.73 | PAg8 
collector output, +/-15V, 5A , TO-3-8 598-1286-ND® 128.40 112.16 | PAO2 High voltage, MOSFET, high bandwidth 
Broadband, high output current, complementary i Zia ls - z 
collector output, +/-15V, 5A , T0-3-8 598-1287-ND@ 155.93 135.81 |PAO2A AOOOWUS slew. tatey:+/:226V, 4/-200mA, 12-518 598-1450-ND 376.57 _337.61_| PA98A 
Broadband, high output current, complementary Quad. power op amp, 1.1MHz, 1.5A per amp, 
collector output, +/-15V, 5A , TO-3-8 598-1418-ND 318.99 277.83 |PA02M thermal shutdown, +/-20V, MO-166-AB 598-1430-ND 31.73 26.79 | PA162DK 
Broadband, high output current, complementary i, i iscinati 
collector output, 4/-15V, 5A , TO-3-8 598-1288-ND 382.58 343.01 | PAd2M/88a RT PERCH ae maa Caen supa. 56) on ABLE 
Super-power, copper dip package, high internal 7 a a 2 
power dissipation 500W, 150V, MO-127-12 598-1289-ND® 885.94 836.72_| PA03 @ RoHS Compliant 
Super-power, copper dip package, high internal p 
power dissipation 500W, 150V, MO-127-12 598-1419-ND 1151.75 1087.77 | PAO3A High Voltage Power Op Amps 
High voltage MOSFET, external sleep mode control, 
50V/uS slew rate, 200V, 20A, MO-127-12 598-1420-ND® 456.75 409.50 | PAO4 Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
High voltage MOSFET, external sleep mode control, Description Part No. 1 25 ~ |Part No. 
es slew rate, 200V, 20A, MO-127-12 598-1290-ND® 529.90 475.09 |PAQ4A Low quiescent current, MOSFET input and output, 
igh voltage MOSFET, external shutdown control, -295V 3mA. 10-SIP 98-1428-ND 498.87 173.21 | PAISFL 
100V/uS slew rate, 100V, 30A, MO-127-12 598-1291-ND® 539.55 483.73 _| PAS +hbeBy, SMA, : a or tis 2 
- : - Low quiescent current, MOSFET input and output, 
High voltage MOSFET, external shutdown control, 4/-225V, 3mA, 10-SIP 598-1309-ND 206.93 180.23 |PAISELA 
100V/uS slew rate, 100V, 30A, MO-127-12 598-1292-ND@ 668.02 598.91 |PAQSA ; + 7 : = - - 
FET input, low bias current, thermal shutoff, High output current, FET input, low bias current, low noise, 
class A/B output, 100V, 5A, TO-3-8 598-1293-ND@ 191.50 166.80_| PAO7 aI TON W5mi AOS 6 : ____}S96sIS21sNDe, Bag At 2191097) PART 
FET input, low bias current, thermal shutoff, High output current, FET input, low bias current, low noise, 
class A/B output, 100V, 5A, TO-3-8 598-1421-ND 475.67 426.47 |PAO7M +/-150V, 15mA, T0-3-8 : 598-1441-ND@ 243.66 212.22 | PAB2J 
FET Input, low bias current, thermal shutoff, FET input, low bias current, low noise, class A/B output, 
class A/B output, 100V, 5A, TO-3-8 598-1294-ND@ 248.93 216.81 |PAO7A +/-150V, 100mA, T0-3-8 : 598-1322-ND@ 249.32 217.15 | PA83 
High voltage, programmable output current limit, FET input, low bias current, low noise, class A/B output, 
low bias current, +/-150V, 200mA, TO-3-8 598-1296-ND@ 207.39 180.63 _|PAO8 +/-150V, 100mA, T0-3-8 598-1323-ND@ 306.44 _ 266.90 | PASSA 
High voltage, programmable output current limit, FET input, low bias current, low noise, class A/B output, 
low bias current, +/-150V, 200mA, TO-3-8 598-1422-ND® 269.55 234.77_|PAO8A +/-150V, 100mA, TO-3-8 598-1442-ND 560.64 502.65 | PA83M 
High voltage, programmable output current limit, FET input, low bias current, low noise, class A/B output, 
low bias current, +/-150V, 200mA, TO-3-8 598-1423-ND 512.79 459.75 _|PAO8M +/-150V, 100mA, TO-3-8 598-1443-ND 718.77 644.41 | PA83M/883 
High voltage, programmable output current limit, High voltage, 600V/uS slew rate, FET input, wide supply 
low bias current, +/-150V, 200mA, TO-3-8 598-1297-ND@ 657.43 589.42 | PAO8M/883 voltage range, +/-150V, TO-3-8 598-1444-ND@ 300.39 261.63 | PA84A 
4MHz gain bandwidth, class A/B output, High voltage, 600V/uS slew rate, FET input, wide supply 
high output current, +/-45V, 5A, TO-3-8 598-1301-ND® 145.33 126.95 |PA10 voltage range, +/-150V, TO-3-8 598-1445-ND 592.98 531.64 | PA84M 
4MHz gain bandwidth, class A/B output, High voltage, 200V/uS slew rate, FET input, wide supply 
high output current, +/-50V, 5A, TO-3-8 598-1302-ND@ 174.69 152.15 | PA10A voltage range, +/-150V, TO-3-8 598-1446-ND 707.81 668.49 | PA84IM/883 
4MHz gain bandwidth, class A/B output, MOSFET, 1000V/uS slew rate, high output current, 
high output current, +/-45V, 5A, T0-3-8 598-1425-ND 359.52 313.14 |PA1OM 4+/-225V,, 200mA, T0-3-8 598-1326-ND@ 309.69 269.73 | pags 
4Mkz gain bandwidth, class A/B output, 7 
igh outpit eur, HSA, 5A, 10-3-8 598-1426-ND 525.84 471.45_| PA10M/883 rion Se eae 598-1327-ND@ 368.51 320.97 |PA8SA 
igh voltage, very high output current, F 7 “ “ 
_ {8s A output, /-45V, 188, 103-8 598-1303-ND® 164.09 143.34 _| PAt2 Me EMI 579.00 243.00 |Pase 
igh voltage, very high output current, F > 5 - - : 
class AVB output, +/-50V, 15A, TO-3-8 598-1304-ND@ 187.16 163.02_|PA12A High voltage, MOSFET amp, Mg output currant pane nine 362.70 316.90 |PAgA 
"dass AB output, ASV. 5A 10-38 598-1427-ND 390.27 349.90 | PA12M Ura high voltage, MOSFET op amp, programmable curen 
Hi put, + a 7 + : limit, +/-600V, 75mA, MO-127-12 598-1448-ND® 1151.75 1087.77 | PA89A 
igh voltage, very high output current, high temperature, - 
class A/B output, +/-45V, 15A, T0-3-8 598-1305-ND@ 493.07 442.07_| PAI2H 300V/uS slew rate, high current MOSFET output, 
Fiigh voltage, very high output current, class AVB output, +/-200V, 200mA, 12-SIP 598-1330-ND 212.74 185.29 | PA9O 
4/-45V, 15A, 12-SIP 598-1307-ND@ 200.73 174.83 | PA13 S00V/uS slew rate, high current MOSFET output, 
High voltage. very high output current, class A/B output +/-225V, 200mA, 12-SIP : 598-1331-ND 249.47 217.29 |PAQ1 
+/-45V, 15A, 12-SIP 598-1308-ND@ 230.56 200.82 _| PAI3A MOSFET, low quiescent current, high output current, 
High voltage, low quiescent current, MOSFET input and +/-200V, 4A, 12-SIP 598-1332-ND 267.22 232.74 | PA92 
output, 200mA continuous and 350mA pulse currents MOSFET, low quiescent current, high output current, 
into capacitive loads, +/-450V, 10-SIP (formed leads) _|598-1741-ND NEW! | 258.52 —225.17_|PA15FU +/-200V, 8A, 12-SIP 598-1333-ND 305.74 266.29 | PA93 
FET input, 350kHz power bandwidth, 20V/uS slew rate, MOSFET, 500V/uS slew rate, high output current, 
A/B output, +/-19V, 5A, 12-SIP 598-1429-ND 182.59 159.03 _| PA16 +/-450V, 100mA, 8-SIP §98-1334-ND 260.56 226.94 | PA94 
FET input, 350kHz power bandwidth, 20V/uS slew rate, MOSFET, low quiescent current, high output current, 
A/B output, +/-19V, 5A, 12-SIP 598-1310-ND 196.08 170.78 _|PA16A +/-450V, 100mA, 8-SIP §98-1335-ND 239.32 208.44 | PA9S 
MOSFET, high current, 50V/uS slew rate, Small signal amplifier plus power booster, 250V/uS slew rate, 
boost voltage inputs, +/-50V, 100A, MO-127-12 598-1433-ND® 717.75 643.50 | PASO 300V, 1.5A, TO-3-8 598-1449-ND 256.84 223.70 | PA96CE 
MOSFET, high current, 50V/uS slew rate, MOSFET, low quiescent current, high output current, 
boost voltage inputs, +/-50V, 100A, MO-127-12 598-1313-ND® 868.73 820.47_|PASOA +/-450V, 10mA, 7-SIP 598-1336-ND 214.46 186.79 | PA97DR 
High voltage, high output current, common emitter Monolithic MOS technology, low quiescent current, 
class C output, +/-36V, 10A, TO-3-8 598-1434-ND® 160.89 140.13 | PA5S1 +/-175V, 120mA, 7-DDPAK 598-1354-ND® 35.33 29.83 | PA240CC 
High voltage, high output current, common emitter Monolithic MOS technology, low quiescent current, 
ase g sup i, 10A, T0-3-8 598-1314-ND@ 169.26 147.42 |PASIA 4/-175V, 120mA, T0-220-7 598-1355-ND@ 35.33 29.83 |PA240Cx 
igh voltage, high output current, common emitter hI 7 
_ (88 C output, #860, 10A,TO-88 598-1435-ND 300.78 261.97 |PASIM MO DORK TORE ee 508-1356-ND@ 71.44 _ 60.16 | PA241cE 
igh voltage, high output current, common emitter hin . 7 - - 
class C output, +/-36V, 10A, T0-3-8 598-1315-ND 385.64 _335.88_| PAS1M/883 OE he Levey aaa 7085 | BAOAICER 
MOSFET, high current, 50V/uS slew rate, —— ~ - - - 
boost voltage inputs, +/-100V, BOA. MO-127-12 598-1316-ND@ 752.90 711.07 |PA52 Monolithic MOS technology, low quiescent current, 
- +/-175V, 120mA, TO-3-8 §98-1432-ND 162.28 141.76 | PA241CEM 
pete nie Reine aoe 598-1436-ND@ 978.82 924.44 | PA52A Monolithic MOS technology, low quiescent current, 
Fiigh output current, class C type output stage, - : +/-175V, 120mA, 24-PSOP 598-1357-ND@ 41.54 35.08 | PA241DF 
low quiescent current, +/-45V, 10A, TO-3-8 598-1317-ND@ 159.36 139.20_| PAG1 @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Amplifier Accessories 


to Ba Amplifiers Sockets 
High Voltage Power Op Amps (Cont.) Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Sree Dalkey tee pal git Logic Socket, TO-3-8 598-1384-ND@ 36.21 29.74 | Ms03 
escription art No. art No. P ee 
Monolithic MOS technology, low quiescent current, Socket 12:DIF SURO 55.44 49.90 Ms05 
+/-175V, 120mA, 10-SIP 598-1358-ND 71.44 60.16 | PA241DW — " 7 
Monolithic MOS technology, low quiescent current, Deserintl Dlg Key Pkg. Price) plus Logic 
+/-175V, 120A, 10-SIP 598-1397-ND 83.03 72.53 | PA241DWA escupilo ariNo: Oly. g. | Part No. 
High voltage power dual op amp, monolithic MOS technology, Pin Receptacle for .032 ~ .046 Diameter Pins 598-1383-ND@ 8 17.30 | MS02 
low quiescent current, +/-175V, 120mA, 24-PSOP 598-1359-ND® 75.98 63.99 | PA243DF Pin Receptacle for .048 ~ .064 Diameter Pins 598-1385-ND@ 42 | 32.40 |mso4 
RoHS Compliant Mating Socket for .015 ~ .025 Diameter Pins 598-1387-ND 2 | 10.80 /Mso6 
Power Dual Op Amps Pin Receptacle for .025 ~ .037 Diameter Pins 598-1478-ND 30 | 22.23 |MS11 
— 7 ~ - @ RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each | Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 | Part No. Heatsi nks 
High voltage, 1.1MHZ bandwidth, high output current, 
40V, 1.5A per amp, 12-SIP 598-1342-ND@ 32.76 27.67 | PAGOEU Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
High efficiency, high output current, low distortion, Description Part No. iJ 25 Part No. 
ADV, 2.5A, 10-3-8 —= DORISSaEN LS: B9.t4' 77-87: (PATA Hardware Kit for DK (12-SIP) Package 598-1366-ND 7.46 6.36 | HK26 
High efficiency, high output current, low distortion, 
40V, 3A, TO-3-8 598-1344-ND@ 95.62 83.52 | PA74A Heatsink, TO-3 598-1367-ND® 30.53 25.79 | HS01 
High efficiency, high output current, low distortion, Heatsink, TO-3 598-1368-ND@ 34.74 29.34 |HS02 
40V, 3A, TO-3-8 598-1345-ND 170.14 148.19 | PA74M : 
High efficiency, high output current, low distortion, Heatsink, TO-3 598-1369-ND@ 66.79 56.24 | HS03 
40V, 2.5A, TO-3-8 598-1349-ND@ 89.14 77.87 | PA76 Heatsink, PDIP 598-1370-ND® 73.42 61.83 | HSO6 
High efficiency, high output current, low distortion, ; z FE r 
40V, 3A, T0-3-8 598-1350-ND@ 95.55 83.47 |PA76A Heatsink, TO-3 598-1371-ND® 11.66 10.37 | HSO9 
Wide bandwidth, high output current, low quiescent current, Heatsink, TO-3 and PDIP 598-1372-ND® 274.29 238.90 | HS11 
40V, 1.5A, 7-DDPAK 598-1346-ND 21.70 19.53 | PA75CC. Heatsink, T0-3 598-1373-ND@ 59.09 49.76 |HS14 
Wide bandwidth, high output current, low quiescent current, : ’ 
QV, 1.5A, TO-220-7 598-1347-ND 21.70 19.53 |PA75CD Heatsink, Vertical Mount 598-1374-ND® 113.00 98.71 | HS20 
Wide bandwidth, high output current, low quiescent current, Heatsink, TO-220 598-1375-ND 4.05 3.38 | HS22 
40V, 1.5A, TO-220-7 (S) 598-1348-ND 23.75 21.38 | PA75CX F E 7 
High voltage, high speed, over 350V/uS slew rate, +/-175V, Heatsink, Modular Package 598-1377-ND® 151.41 132.26 | HS26 
150mA, 20-PSOP (SMT) 598-1352-ND@ 69.84 58.82 | PA79DK Heatsink, TO-3 598-1472-ND® 85.60 — |Hs04 
@ RoHS Compliant Heatsink, TO-3 598-1473-ND® 61.69 — |Hs13 
. Heatsink, PDIP 598-1474-ND® 92.56 — |HS18 
Video Power Op Amps Heatsink, SIP 598-1475-ND® 25.48 — |HS27 
ae Digi-Key Price Each Cirrus Logic Heatsink, TO-220 598-1476-ND® 45.56 — |HS29 
Description Part No. 1 25 __| Part No. Clamp, TO-220 598-1482-ND@ 245 — |cLampoa 
150MHz gain bandwidth, power MOS output, = 
2000V/uS slew rate, +/-40V, 2A, TO-3-8 598-1298-ND@ 325.04 283.10 _| PAO9 @ RoHS Compliant 
150MHz gain bandwidth, power MOS output, 
2000V/uS slew rate, +/-40V, 2A, TO-3-8 598-1299-ND@ 380.29 331.23 |PAOQA Thermal Washers 
150MHz gain bandwidth, power MOS output, Digi-K Pk Pricey] Ci ial 
2000V/uS slew rate, +/-40V, 2A, T0-3-8 598-1300-ND 705.31 666.13 | PAOQM Descrintion Paice aly. Pkg, Part No. 
150MHz gain bandwidth, power MOS output, = : = = 
2000V/uS slew rate, +/-40V, 2A, TO-3-8 598-1424-ND 904.23 854.00 | PAO9M/883 Thermal Washer, TO-3 598-1378-ND 10 20.55 | TWO3 
rep oka Nah an uous slew rate, Thermal Washer, PSIP 598-1379-ND 10 34.29 | TWo7 
output, +/-40V, 9A, [0-3 598-1311-ND 399.69 358.35 | PA119CE 
High voltage, high current, 900V/uS slew rate, Thermal Washer, SIP 598-1381-ND 15 30.53 | TW12 
MOS output, +/-40V, 5A, TO-3-8 §98-1312-ND 519.39 465.66 | PA119CEA Thermal Washer, SIP 598-1382-ND 10 32.40 |TW13 
RoHS Compliant Thermal Washer, DIP 598-1479-ND 10 14.95 |TWO5 
Power Booster Amps Thermal Washer, DIP 598-1480-ND 10 19.05 | TWO9 
_ Thermal Washer, TO-220 598-1481-ND 10 13.91 | TW14 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. ‘ 25 Part No. 
High voltage, 50V/uS slew rate, 160kHz power . 
bandwidth, +/-100V, 2A, TO-3-8 598-1338-ND® 159.57 138.99 | PB5O Demonstration Boards 
High voltage, 50V/uS slew rate, 320kHz power % 
bandwidth, +/-150V, 1.5A, 12-SIP 598-1339-ND 198.09 172.53 _| PBS DB62 Demonstration Board for SA305EX 
High voltage, 75V/uS slew rate, 320kHz power ‘ ji ae ‘ 
bandwidth, +/-150V, 2A, 12-SIP 598-1340-ND 245.13 21351 | PBSi1A Ths aa — to psantid the eareuted of the sens Bi peroneal pal IC. oc 
High voltage, 75V/uS slew rate, 320kH2 power inputs to the are controlled by an on-board microcontroller. The oard is pre-wired for all required an 
bandwidth, +/-150V, 2A, 12-SIP 598-1451-ND@ 198.09 172.53 |PB58 recommended external components. 
High voltage, 75V/uS slew rate, 320kH2 power BGSASOUIND! — (DBG2) 23 .v-deaetecstabhsasendssasdacehencatui guests ebdedsina araeduaacneatapeesaninyt 269.24 
bandwidth, +/-150V, 2A, TO-3-8 598-1341-ND® 245.13 213.51 | PB58A { } ; 
niiouraaiiesi DB63R Demonstration Board for SA57-IHZ 
. emonstration Board tor | 
Pulse Width Modulation Amps ey oa 
The DB63R is designed to demonstrate the capabilities of the SA57 DC brush motor driver IC. This fully assembled 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic demonstration allows the user to directly control the speed and direction of the motor. An onboard circuit controls the 
iil —_: - Part No. il 25 _| Part No. direction and provides four quadrant PWM signals to control the power outputs of the SA57. LEDs provide feedback for 
ully integrated, 2 half-bridges, rush motor driver, tdi nati joe + eit 
8.5 ~ 60V, 3A continuous, 64P Power QFP 598-1785-ND@ NEW! | 19.65 47.69 | SA53-IHZ a control status ang fault indications. cies on the DB63R allow the user to bypass a onboard control cireutt 
Fully integrated, 2 half-bridges, DC brush motor driver, and directly interface with the SA57 motor driver. The DB63R demonstrates proper layout techniques for the SA57 high 
8.5 ~ 60V, 5A continuous, 64P Power QFP 598-1485-ND@ NEW! | 22.30 20.07_| SA57-IHZ current switching amplifier. The economical construction uses only a two-sided PCB and allows the SAS7 to deliver peak 
Fully integrated, 3 half-bridges, 3 phase brushless DC currents of over 1kW 
motor driver, 8.5 ~ 60V, 3A continuous, 64P Power QFP | 598-1784-ND@ NEW! | 23.95 21.56 _| SA303-IHZ . 
Fully integrated, 3 half-bridges, 3 phase brushless DC SORIAGT ND RES cose a sesscaitnrtaxicaden sida nace eens $149.34 
motor driver, 8.5 ~ 60V, 5A continuous, 64P Power QFP | 598-1486-ND@ NEW! | 28.06 23.70 | SA306-IHZ 
Fully protected, 3 phase brushless DC motor driver, 598-1788-ND NEW! (DB63R) — ROHS Compliant. ................0.0.0 0020 ccc cece ee ee eee eee eee $149.34 
60V, 5A, 23-SIP(S) 598-1360-ND® 40.88 36.80_| SA305EX 
Full-bridge output, external shut-down control, 
100V, 30A, MO-127-10 598-1362-ND 655.91 588.06 |SA01 DB64R Demonstration Board for SA306-IHZ 
IGBT outputs, 3 protection circuits, sync or ext osc, 
sibs vec, 28A, MO-127-12 = 598-1363-ND® 970.11 916.22 | SA08 The DB64R is designed to demonstrate the capabilities of the SA306 3 phase brushless DC (BLDC) motor driver IC. 
z, 3 protection circuits, sync or ext osc, Ss, A ‘ . canal 
16Vcc, 20A, MO-127-12 598-1364-ND@ 816.68 771.32 |SA12 This fully assembled demonstration a the user to directly contral the speed and direction of the motor. An onbeaty 
Full-bridge PWM amplifier, lowside and highside controller decodes HALL Effect sensor inputs for commutation in either direction and provides four quadrant PWM signals 
switches, 80V, 7A, TO-3-8 598-1454-ND 470.24 421.59 | SASOCE to control the power outputs of the SA306. LEDs provide feedback for motor control status and fault indications. Provisions 
H-bridge motor driver/amp, PWM, self-contained feast 5 i i 
low/high side drive circuitry, 80Vs, 16Vcc, 15A, 12-SIP_|598-1365-ND 034.83 204.53 |SA6O on the DB64R allow the user to bypass the onboard control circuit and directly interface with the SA306 brushless impor 
High voltage, high current, 2KW output capability, driver.The DB64R demonstrates proper layout techniques for the SA306 high current switching amplifier. The economical 
variable switching frequency, 100V, 20A, 58-DIP 598-1416-ND 418.34 375.07 | MSA240KC construction uses only a two-sided PCB and allows the SA306 to deliver peak currents of over 1kW. 
High voltage, high current, 9KW output capability, 
variable switching frequency, 450V, 20A, 58-DIP 598-1417-ND 473.44 424.47_|MSA260KC 598-1789-ND 


@ RoHS Compliant 
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NEW! (DB64R) — RoHS Compliant... .». $164.79 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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CASON POWER 


Evaluation Kits 
EK01 Evaluation Kit for SA01 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of PWM amplifiers using the SA01 pin-out configuration. It can 
be used to analyze a multitude of standard or proprietary circuit configurations and is flexible enough to do most standard 
amplifier test configurations. The board is designed for surface mounting all components except the switching amplifier. 
Note: Amplifier not included 


598-1455-ND (FROM) since edientepinentesmaad innate aaateaust brinad shad gedaan daahedensnanmn@edaalerendGiecdanneaneg $65.63 


EKO03 Evaluation Kit for SA03 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of PWM amplifiers using the SA03 pin-out configuration. It can 
be used to analyze a multitude of standard or proprietary circuit configurations and is flexible enough to do most standard 
amplifier test configurations. The board is designed for surface mounting all components except the switching amplifier. 
Note: Amplifier not included 

598-1456-ND (EKOS) 5 jncic.ece cud aeouanns ena edial ve nations neo adaed aa awanedlen cea hwnadeadaitepuctauesawers $108.94 


EKO06 Evaluation Kit for SA60 


Fast and easy breadboarding of circuits using the SA6O are possible with the EK06 evaluation kit. The amplifier may be 
mounted vertically with the HS20 heat sink, or horizontally. Connections are provided for required power supply bypassing 
recommended protection components, as well as optional current sense resistors. A large area for component mounting 
provides flexibility and makes a multitude of circuit configurations possible. 

Note: Amplifier not included 

598-1388-ND (EKOB)) cicitenivtatoccsenasedenriaadstishids addisatimpaiasehnbigadiandeieant dass neaniaasne $95.81 


EKO07 Evaluation Kit for SA07 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of PWM amplifiers using the SAQ7 pin-out. With ample 
breadboarding areas it is flexible enough to analyze a multitude of standard or proprietary configurations. Critical 
connections for power supply bypassing, compensation and current limiting are pre-wired. Components not usually readily 
available in engineering labs are provided. External connection to the evaluation kit can be made via the terminals at the 
edge of the board. These terminal pads are suitable for standard banana jacks or direct soldering of wires. 

Note: Amplifier not included 

598-1457-ND (EROM) inimccmadsanictureuata se gadtadhats hanesustnssmatudsuesmneace av aetuird cndwetadiesnana nd $93.19 


EKO9 Evaluation Kit for TO-3 and MO-127 Packages 


This kit provides a solid mechanical platform with good shielding and grounding to breadboard eight pin TO-3 packages 
or the MO-127 package with 0.060” pins. This kit is intended as an alternate for kits dedicated to specific amplifiers. 
Construction will involve surface mounting and 3D techniques. Holes are provided to mount standard banana and BNC 
connectors for 1/0. 

Note: Amplifier not included 

598-1389-ND (EKO9)) os icinticcedeiiianaicad tide Aaeabaideouiiiaetedoatiuebseaisaddseibhsiaaapliadinimestd $85.31 


EK11 Evaluation Kit for PA91 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of PWM amplifiers using the PA91 pin-out. With ample 
breadboarding areas it is flexible enough to analyze a multitude of standard or proprietary configurations. Critical 
connections for power supply bypassing, compensation and current limiting are pre-wired. Components not usually readily 
available in engineering labs are provided. External connection to the evaluation kit can be made via the terminals at the 
edge of the board. These terminal pads are suitable for standard banana jacks or direct soldering of wires. 

Note: Amplifier not included 

598-1458-ND (ERA ature fetes Sates gu zatisatiies oes eubain, Steaua eenaule tanh iiendices asaya maaan $52.50 


EK13 Evaluation Kit for PA241DF 


Fast and easy breadboarding of circuits using the PA241DF is possible with the EK13 evaluation board. The amplifier may 
be surface mounted directly to the PC board. The PA241DF is soldered to a 2-square inch area of foil on the PC board 
for heatsinking. This foil heatsink is connected to -Vs. Connections are provided for required power supply bypassing, 
phase compensation and a current limiting resistor. A large area for component mounting provides flexibility and makes a 
multitude of circuit configurations possible. 

Note: Amplifier not included 

598-1459-ND (ERIS) ccetacccstatcichastdeatttadsriebigigiiicenbasinerdebienadaieieaasdaasingisantaed $40.69 


EK15 Evaluation Kit for SA08 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of PWM amplifiers using the SA08 pin-out configuration. It can 
be used to analyze a multitude of standard or proprietary circuit configurations and is flexible enough to do most standard 
amplifier test configurations. Only components unique to the EK15 are provided with this kit. 


Note: Amplifier not included 
598-1460-ND (ERS) {2 cacti phase atch hesarh Gen hoodie tk leu hth en ile bakes atten ees) $200.81 


EK16 Evaluation Kit for PA92/PA93 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of linear power amplifiers circuits using the PA92/PA93 pin-out. 
With ample breadboarding areas it is flexible enough to analyze a multitude of standard or proprietary circuit configurations. 
Critical connections for power supply bypassing, compensation, and current limiting are pre-wired. Components not usually 
readily available in engineering labs are provided. External connection to the evaluation kit can be made via the terminals at 
the edge of the circuit board. These terminal pads are suitable for standard banana jacks or direct soldering of wires. 
Note: Amplifier not included 

598-1390-ND (EKG): sr.aawiciinslen samieses aga, swnaninas tn nous uelelas Mltaiculsid antes eatuisls hes tintiganda kena dots $122.06 


EK17 Evaluation Kit for SA12 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of PWM amplifiers using the SA12 pin-out configuration. It can 
be used to analyze a multitude of standard or proprietary circuit configurations and is flexible enough to do most standard 
amplifier test configurations. Only components unique to the EK17 are provided with this kit. 

Note: Amplifier not included 


598-1461-ND (EK17) ... . $161.70 


EK19 Evaluation Kit for PA94/PA95 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of linear power amplifier circuits using the PA94/PA95 pin-out. 
With ample breadboarding areas it is flexible enough to analyze a multitude of standard or proprietary configurations. 
Critical connections for power supply bypassing, compensation and current limiting are pre-wired. Components not usually 
readily available in engineering labs are provided. External connection to the evaluation kit can be made via the terminals at 
the edge of the board. These terminal pads are suitable for standard banana jacks or direct soldering of wires. 

Note: Amplifier not included 

598-1462-ND (EKA) ic artittentstusist bite Necceanetteatcesians ca dense entbets ella did sshGicnalessuhutnd lett $38.06 


NEW! EK22 Evaluation Kit for SA56EX 


This evaluation kit is designed to provide a convenient way to breadboard design ideas for the SA56 PWM amplifiers. The 
EVAL25 evaluation board is pre-wired for all required and recommended external components. The EVAL25 also includes a 
breadboard area for constructing your application circuit including provisions for an output filter. 

Note: Amplifier not included 

598-1759-ND (EKOD) last titebestasnit tte tts uteettahs attientubainienstantoeduis iia Gru held eanede ra nittates! $151.38 


EK26 Evaluation Kit for PA60EU 


Fast, easy breadboarding of circuits using the PA6OEU are possible with the PB80 PC board. Mounting holes are provided 
and the provision for standard banana jacks simplifies connection and testing. The amplifier may be mounted horizontally 
or vertically. Components are labeled on both sides of the board for ease in probing. 

Note: Amplifier not included 

598-1463-ND (EK2B) fst tr tuhecesanahbe tocteedtahs sitciein msde ma tide tush G uh iuibits etc eA Sst $28.88 


EK27 Evaluation Kit for PA50 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of linear power amplifier circuits using the PASO/PA52 pin-out. 
With ample breadboarding areas it is flexible enough to analyze a multitude of standard or proprietary configurations. 
Critical connections for power supply bypassing are pre-wired. Components not usually readily available in engineering labs 
are provided. External connection to the evaluation kit can be made via the terminal block and terminal pads at the edges of 
the circuit board. The terminal pads are suitable for standard banana jacks or direct soldering of wires. 

Note: Amplifier not included 

598-1464-ND (ERP Dic stdcintatancaagsdedinchaiidansmdtinechdrdedtgedaiahtaraacareiahnitedaiaauintess $248.20 


EK28 Evaluation Kit for PA97 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of linear power amplifier circuits using the PA97 pin-out. With 
ample breadboarding areas it is flexible enough to analyze a multitude of standard or proprietary configurations. Critical 
connections for power supply bypassing are pre-wired. Components not usually readily available in engineering labs are 
provided. External connection to the evaluation kit can be made via the terminals at the edge of the circuit board. The 
terminal pads are suitable for standard banana jacks or direct soldering of wires. 

Note: Amplifier not included 

598-1465-ND (EK28) . 


.. $17.06 


EK29 Evaluation Kit for Power Booster 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of the PB51 high voltage power boosters. The PB51 is designed 
most commonly with a small signal, general purpose op amp. However they can also be used without a driver amplifier. 
This kit can be used to analyze a multitude of standard or proprietary circuit configurations. 

Note: Amplifier not included 

598-1466-ND (ER29)s 4. ds Gh crass cata sctestetunuteeeasa naeceiets eacnawie cites tas Sushi ue seina en Blatt $54.56 


EK33 Evaluation Kit for PA75CX 


Fast, easy breadboarding of circuits using PA75CX or PA35CX is possible with the EK33 PC board. Mounting holes are 
provided and the provision for standard banana jacks simplifies connection and testing. Components are labeled on both 
sides of the board for ease in probing. This kit is not suitable for PA75CC, PA75CD, PA35CC or PA35CD. 

Note: Amplifier not included 

598-1467-ND (EKG) fick crmdiedce dus eition caste pindubadecteanetianieaa cutateedaaul tcGeiaanesanee nha daae teat $82.98 


EK34 Evaluation Kit for PA240CX 


Fast, easy breadboarding of circuits using the PA240CX are possible with the EK34 PC board. Mounting holes are provided 
and the provision for standard banana jacks simplifies connection and testing. The amplifier may be mounted horizontally 
or vertically. Components are labeled on both sides of the board for ease in probing. A multitude of circuit configurations 
are possible, so only several component locations have specific functions and will usually be necessary. This kit is not 
suitable for use with PA240CC. 

Note: Amplifier not included 

598-1391-ND (EKG) ss ccac2coatianigs ctaadaeecsnsecciiupiinsddeina eeopbutisinvang Miaka c¥atasdatantaieE sen $79.85 


EK50 Evaluation Kit for PB50/PB58 Power Boosters 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of the PB50 and PB58 high voltage power boosters. 
The PB50 and PB58 are designed most commonly in combination with a small signal, general purpose 
op amp. However, they can also be used to analyze a multitude of standard or proprietary circuit configurations. 

Note: Amplifier not included 

598-1392-ND (EK50):sscccteteatagigs cneatiuedsantnddeinpuocddeicanianaduigat dus tulad cPadasdattatacanysee $66.50 


EK52 Evaluation Kit for MP230FC/MP240FC 


This easy-to-use kit provides for the evaluation of linear power amplifiers circuits using the MP230FC/MP240FC pin-out. 
With ample breadboarding areas it is flexible enough to analyze a multitude of standard or proprietary circuit configurations. 
Critical connections for power supply bypassing are pre-wired. Components not usually readily available in engineering 
labs are provided. External connection to the evaluation kit can be made via the terminal block and the banana jacks at the 
edges of the circuit board. Additionally, an optional BNC connector can be inserted into the hole at the edge of the board 
and wired to the number 5 terminal pad. 

Note: Amplifier not included 

598-1396-ND (EK52) eats intact sins Saiadionduabs Malta ced a mcadlenddheancls Qchtcaul deatedeabusadeadantesbaees $177.73 


EK56 Evaluation Kit for MSA240/MSA260 


This fast, easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of the PWM circuits using the MSA240KC/MSA260KC 
pin-out. With ample breadboarding area it is flexible enough to analyze a multitude of standard or proprietary circuit 
configurations. Critical connections for the power supply bypassing are pre-wired. Components not usually readily available 
in engineering labs are provided. External connection to the evaluation kit can be made via the terminal block and banana 
jacks at the edge of the circuit board. 

Note: Amplifier not included 

598-1469-ND (EKS6) i ccccvaisassnttesteadauecaeancediunnecgiieiinbaiesediteadaes saat cease ccatcwariets $200.64 
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f Evaluation Kits (Cont) 
EK57 Evaluation Kit for MP108FD/MP111FD 


This fast, easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of linear power amplifiers circuits using the MP108FD and 
MP1114FD pin-out. With ample breadboarding area it is flexible enough to analyze a multitude of standard or proprietary 
circuit configurations. Critical connections for power supply bypassing are pre-wired. Components not usually readily 
available in engineering labs are provided. External connection to the evaluation kit can be made via the terminal block and 
banana jacks at the edges of the circuit board. The terminal pads are suitable for soldering standard banana jacks or direct 
wiring of wires. Additionally, banana jacks and a BNC connector can be inserted into the holes at the edge of the board and 
wired to the numbered terminal pads. 

Note: Amplifier not included 


598-1470-ND (ERS? )ccsscsndecrttecimddbedsneendceidaaasandaidabaarsauniaaatiatandan aeaedsndaaeaecdau a $129.94 


EK59 Evaluation Kit for MP38CL/MP39CL 


This fast, easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of linear power amplifiers circuits using the MP38CL and 
MP89CL pin-out. With ample breadboarding area it is flexible enough to analyze a multitude of standard or proprietary 
circuit configurations. Critical connections for power supply bypassing are pre-wired. Components not usually readily 
available in engineering labs are provided. External connection to the evaluation kit can be made via the terminal block and 
banana jacks at the edges of the circuit board. The terminal pads are suitable for soldering standard banana jacks or direct 
wiring of wires. Additionally, banana jacks and a BNC connector can be inserted into the holes at the edge of the board and 
wired to the numbered terminal pads. 

Note: Amplifier not included 


598-1471-ND (EK59) a nccsccccsiccssnnsaaaaneddadeadanech adsanennabadeadadspngacaneaione dasa haat anced $160.91 


EK60 Evaluation Kit for PA78 


The EK60 evaluation kit is designed to provide a convenient way to breadboard design ideas for the PA78EU power 
operational amplifiers. The EVAL60 evaluation board is pre-wired for all required and recommended external components 
including the ones for power supply bypassing, compensation and current limiting. The EVAL60 also includes a breadboard 
area for constructing your application circuit with provisions for a preamplifier to drive the PA78 inputs. 

Note: Amplifier not included 

598-1395-ND (ERGO) escntust ccsanntheht secs awtee hese eh tat iNest cede ein tbat IMR ca AA te Sac $148.75 


EK61 Evaluation Kit for PA78DK and PA79DK 


Fast and easy breadboarding of circuits using the PA78DK or PA79DK is possible with the EK61 evaluation kit. The EK61 
includes both the universal EVAL36 board and the EVAL61 substrate. The use of EVAL36 and EVAL61 allows for a large area 
of breadboarding space to work with while allowing a surface mount substrate for the PA78DK or PA79DK.The PA78DK or 
PA79DK amplifier may be surface mounted directly to the EVAL61, a thermally conductive but electrically isolated substrate. 
The PA78DK or PA79DK is soldered to a DUT foil footprint area the size of the heatslug. The metal substrate is cost effective 
and can allow the PA78DK or PA79DK to dissipate power up to the data sheet rating. 

Note: Amplifier not included 

598-1398-ND (EKG1) cosictiscssccttabiicnsieindssrdeiedckeasidsgeddimeeniasemaiahooiedaiitaiedeeiaia at $70.75 


EK62 Evaluation Kit for SA305EX 3-Phase Motor Driver 


The EK62 evaluation kit is designed to provide a convenient way to breadboard design ideas for the SA305EX. The PB119 
evaluation board is pre-wired for all required external components including the ones for power supply bypassing and 
current sensing. The PB119 also includes a breadboard area for constructing your application circuit. 

Note: Amplifier not included 

598-1393-ND (EKG?) caf setansnet etus Vice cncasiy Unde necngstetanncemet ahh la a tN Salen andes $221.11 


EK65 Evaluation Kit for MP400FC 


This kit is designed to provide a convenient way to breadboard and evaluate design ideas for the MP400FC power operational 
amplifier. It is pre-wired for all required external components. Laid out and labeled to easily configure the high voltage op 
amp ina noninverting differential configuration for single supply operation using the MP400FC boost supply. The evaluation 
board is flexible enough to analyze a multitude of standard or proprietary circuit configurations. 

Note: Amplifier not included 

598-1484-ND MEKGD)isastatiecctisaeetal cuca arccuuncsnng scaled aa eun scarlet ules anh wie Mees ish gaantnstaie $245.56 


NEW! EK68 Evaluation Kit for PA162DK 


Fast and easy breadboarding of circuits using the PA162DK is possible with the EK68 evaluation kit. The EK68 includes 
the EVAL68 board. The use of EVAL68 allows for a large area of breadboarding space to work with while allowing for the 
surface mount of PA162DK. The PA162DK amplifier may be surface mounted directly to the EVAL68. The EK68 is designed 
for mounting of the PA162DK without the need to solder attach the device terminals. The HS-33 heat sink is designed to 
hold the part in place while providing thermal control and electrical contact simultaneously. The obvious advantage is the 
ease of removal and replacement of the PA162DK as required. External connection to the evaluation board can be made via 
the terminals at the edge of the circuit board. 

Note: Amplifier not included 


598-1489-ND (EK68) | sesinsneveisutectouivictinnnns vst veiaunwsta awed ddusiiens ated saben, nelvediieenaddn dt’ $193.53 


NEW! Precision Voltage 
References 


Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 Part No. 
+10V output, +0.5mV accuracy, 14-DIP (ceramic) 598-1770-ND 114.39 99.92 | VRE102C 
+4.5V output, +0.4mV accuracy, 14-DIP (ceramic) 598-1771-ND 115.65 101.03 | VRE104C 
+2.5V output, +200yV accuracy, 20-LCC (ceramic) 598-1772-ND 113.18 98.87 | VRE202C 
+2.5V output, +0.25mV accuracy, 8-SMT 598-1773-ND 102.67 89.69 |VRE3025AS 
+5V output, +0.5mV accuracy, 8-SMT 598-1774-ND 89.71 78.36 | VRE3050AS 
+5V output, +0.8mV accuracy, 8-SMT 598-1775-ND 62.95 53.01 | VRE3050BS 
+5V output, +0.5mV accuracy, 8-SMT 598-1776-ND 89.71 78.36 |VRE305AS 
+10V output, +1.0mV accuracy, 8-SMT 598-1777-ND 54.42 48.98 |VRE310CS 


CQ. Programmable 
Quickfilter’ Digital Filters 


Technologies 


Digi Reel” 


The QF1D512 is a single channel, programmable digital filter designed for seamless insertion in the 
serial data path of a digital signal or used as an FIR coprossesor. The circuit shows the QF1D512 
operating between an ADC and an MCU. The device can be programmed using the Quickfilter Design 
Software which supports most FIR digital filter configurations. The FIR filter has 512 taps capable of 
generating “brick wall” filters such as a low pass filter with a 1kHz cutoff frequency, 140dB of rejection, 
and a total transition band of only 10Hz. The filter can operate over a broad range of ADC data 
rates - from 10sps up to 500ksps and can support ADCs with resolutions ranging from 12 ~ 24 bits. 
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The QF4A512 Programmable Signal Converter is a 4-channel, signal conditioner and signal 
converter. Each channel can be individually programmed for the gain, anti-aliasing filter 
cutoff frequency, A ~ D sampling frequency, and unique filter requirements. This is accomplished 
with 4 separate high-precision 512-tap FIR filters. Quickfilter software has been created for rapid 
device configuration and filter design at performance levels unattainable with analog components. 
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e Quickfilter 
Digi-Key Price Each Technologies 
Description Part No. 1 25 Part No. 
IC SavFlRe™ Digital Filter 1-Channel 16-QFN |) 686-1001-1-ND@t 2.23 1.52 | QFN1D512-QN-T 
IC SavFlRe Digital Filter 1-Channel 16-QFN 686-1001-2-ND@$ 1151.45/1,000 = | QFN1D512-QN-T 
IC Programmable Signal Conv. 4-Ch. 32-LQFP | 686-1002-ND® 13.33 10.49 | QF4A512A-LQ-B 
Development Kit for QF1D512 686-1003-ND® 199.00 — | QF1D512-DK 
Development Kit for QF4A512 686-1004-ND® 199.00 —_|QF4A512-DK 
Programmable Adapter for QF4A512-DK 686-1005-ND 180.53 — | QF4A512-PA 
Board MSP-MOJO and Expansion Header 686-1006-ND® 39.95 — |QF1D512-EZ430 
Prototyping Adapter for QF1D512 686-1007-ND® 21.28 — | QF1D512-DIPSTER 
Reference Design Bluetooth® Stereo Headset | 686-1008-ND® NEW! 249.00 QF-BLUE MOJO 


686-1009-1-ND@t NEW! 2.23 1.52_| QF1DA512-QN-T 
IC SavFlRe Digital Filter 16-QFN 686-1009-2-ND@+ NEW! 1151.45/1,000 = | QF1DA512-QN-T 
Development Kit for QF1DA512 686-1010-ND@ NEW! 199.00 —_|QFIDA5S12-DK 


@ RoHS Compliant +{CutTape + Tape and Reel 


IC SavFiRe Digital Filter 16-QFN 


Video Enhancement 
Processors 


NEW! 


The EVD1000 Series of ICs are a single-chip solution providing sophisticated enhancement capabilities in a 
remarkably compact, easily-integrated package with no external memory or FPGAs required. The EVD1000 
series features a convolution kernel with hundreds of pixels on a side. This means that when EVD enhances 
a pixel, more than 10,000 of its nearest neighbors are considered. By considering the data in a large neigh- 
borhood centered around each pixel as it is being processed, a much larger range of spatial frequencies 
in the image is allowed. Packaged in a compact 128-pin TQFP (thin quad flatpack) case, these chips use 
about 1/4 square inch of circuit board real estate and can accept a wide array of digital data formats includ- 
ing YCrCb, RGB, and BT656. 10-bit data paths produce faithful results, and the device is also configurable 
for 8-bit applications. 


Enhanced Video 
Digi-Key Price Each Devices 
Description Part No. 1 10 Part No. 
Development Kit for DKA-ANALOG 868-1000-ND 126.35 — |801-6209-0 
Development Kit for DKD-DIGITAL 868-1001-ND 118.75 — |801-6211-0 
Video Clarifier for EVD1000 868-1002-ND® 25.00 24.00 |312-1000-0 
Video Clarifier for EVD1500 868-1003-ND@ 30.00 28.80 | 312-1500-0 


@ RoHS Compliant 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


STATIC PROTECTION 


ANALOG 
DEVICES Digi@Re 


Protection of static sensitive parts is a MUST in today's semiconductor market. Digi-Key Price Each 
a To ensure the quality that Digi-Key customers have come to expect, ; ; Part No. Description Pkg. 1 25 100 
the Digi-Key static control program includes proper static safety protection in the following areas: AD96687B0-ND Comparator Dual 2.5nS T6-Dip | 10.06 9.06 8.04 
¢ Receiving, Incoming Inspection, and QC AD96687BRZ-ND Comparator Dual 2.5nS* 16-SOIC | 5.96 4.77 4.03 
bd Order Picking ADCMP341YRJZ-REEL7CT-ND | Dual Comparator/Reference* SOT-23-8 | 2.28 1.82 1.37 
° Final Inspection — ADCMP341YRJZ-REEL7TR-ND | Dual Comparator/Reference* SOT-23-8 3494.40/3,000 
* Packaging and Shipping ADCMP343YRJZ-REEL7CT-ND | Dual Comparator/Reference* SOT-23-8 | 2.28 1.82 1.37 
Shielded metallized bags are used in order picking, and 100% recyclable paper packaging is used | ADCMP343YRJZ-REEL7TR-ND |Dual Comparator/Reference* SOT-23-8 3494.40/3,000 
in packaging and shipping. ADCMP354YKSZ-REEL7CT-ND | Comparator, Open-Drain, High Voltage* NEW! SC70-4 81 68 54 
As our program is continuously updated with the latest static control technology, you can be aa TT Se REE On Era High Voltage* NEW! ees 1 ee 92 
reassured that Digi-Key's static sensitive parts are quality safe, all the way to your door step! ADCMP361YRUZ-REEL7TR-ND_ | Comparator/Reference* 807.235 2342.40/3,000 
y = is ADCMP370AKSREELCT-ND Comparator, Open-Drain, High Voltage $C70-5 93 18 62 
Please Note: SO-x packages are the same as x-SOIC packages ® _|anomp37oaksREELTR-ND —_ |Comparator, Open-Drain. High Voltage SC70-5 4053.00/3,000 
- rr  nvw8wOO n= |ADCMP370AKSZ-REEL7CT-ND | Comparator, Open-Drain, High Voltage* $C70-5 2 60 48 
4 A i ® i i ADCMP370AKSZ-REEL7TR-ND | Comparator, Open-Drain, High Voltage* $C70-5 936.00/3,000 
Digi Reel? ross chance LND to OND of GEND to DKRND, Gee Digh-Key® Services on |ADCMPS7IAKSZ-REEL7CT-ND | Comparator, Push-Pull sc70-5 | 72 60 48 
page 2 for additional information. ADCMP371AKSZ-REEL/TR-ND | Comparator, Push-Pull* SC70-5 936.00/3,000 
ADCMP551BRQZ-ND Comparator, Single Supply, HS PECL/LVPECL* 16-QSOP | 546 437 3.69 
ADCMP552BRQZ-ND Comparator, Single Supply, HS PECL/LVPECL* 20-QSOP | 6.98 559 4.72 
ADCMP553BRMZ-ND Comparator, Single Supply, HS PECL/LVPECL* 8-MSOP 461 369 2.87 
= ADCMP562BRQZ-ND Comparator Dual High Speed PECL* 20-QSOP | 5.46 4.37 3.69 
Digi-K Price Each ADCMP563BRQZ-ND Comparator Dual High Speed ECL* 16-QSOP | 546 437 3.69 
Part No Description Pkg. 1 25 100 ADCMP564BRQZ-ND Comparator Dual High Speed ECL* 20-QSOP | 546 437 3.69 
Audio/Video ADCMP565BPZ-ND Comparator Dual Ultra-Fast* 20-PLCC 885 7.97 7.07 
AD81SARZ-14-ND Triple Video Amp Single Low Power* T£S0IC | 9.36 749 6.32) |ADCMPS66BCPZ-ND Comparator Dual Ultra-Fast* 32-LFCSP| 8.10 648 5.47 
AD828ANZ-ND Op Amp Video Dual Low Power* 8-Dip 5.60 4.49 3.49} |ADCMP567BCPZ-ND Comparator Dual Ultra-Fast* 82-LFCSP | 8.10 648 5.47 
AD828ARZ-ND Op Amp Video Dual Low Power* 8-SOIC 5.60 4.49 3.49] |ADCMP572BCPZ-R2CT-ND Comparator Single Ultra-Fast* 16-LFCSP | 17.48 15.74 13.96 
AD830ANZ-ND Video Differential Amp High Speed* 8-Dip 6.08 487 4.11 ADCMP572BCPZ-R2TR-ND Comparator Single Ultra-Fast* 16-LFCSP 3343.69/250 
AD830ARZ-ND Video Differential Amp High Speed* 8-Ssolc | 6.08 4.87 4.14 AULT SARE Ze GAETN Comparator Single Ura Fast le-lrcse 148 foes a 3.96 
AD830JRZ-R7CT-ND Video Differential Amp High Speed* eS0IC | 6.08 4.87 4.11 -R2TR- ‘omparator Single Ultra-Fast* | c 
AD830JRZ-R7TR-ND Video Differential fa High Speed" 8-SOIC 2895.60/750 ADCMP580BCPZ-WP-ND Comparator Ultra-Fast SiGe* 16-LFCSP | 15.74 14.69 13.64 
AD8013ARZ-14-ND Triple Video Amp* 14-S0ic | 9.00 8.10 7.19; |ADCMP582BCPZ-R2CT-ND Comparator Ultra-Fast SiGe* 16-LFCSP | 17.48 15.74 13.96 
AD8023ARZ-ND Triple Video Amp, High Current Output* 14-SOIC 9.58 8.63 7.65| |ADCMP582BCPZ-R2TR-ND Comparator Ultra-Fast SiGe* . 16-LFCSP 3343.69/250 
AD8073JNZ-ND Triple Video Amp* 14-Dip 510 4.08 3.45; |ADCMP600BKSZ-REEL7CT-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTL/CMOS $C70-5 3.87 310 241 
‘AD8073JRZ-ND Triple Video Amp* 45010} 5104.08 3.45) |ADCMP600BKSZ-REEL7TR-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* $C70-5 6501.60/3,000 
AD8074ARUZ-ND High Speed Triple Video Buffer* 16-TSSOP| 5.20 4.16  3.51| |ADCMPGOOBRJZ-REEL7CT-ND_|Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* SOT-23-5 | 3.87 3.10 2.41 
AD80747-EVAL-ND Evaluation Board for AD8074* | 95.39 ©—  —| |ADCMP600BRJZ-REEL7TR-ND |Comparator R-R, Fast 2.5V-5.5V, TTL/CMOS* | SOT-23-5|  6507.60/3,000 
‘AD8075ARUZ-ND Triple Video Butter High Speed* te-Tssop| 520 4.16 3.51| |ADCMP601BKSZ-REEL7CT-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTLICMOS* Sc70-6 | 3.98 319 248 
AD80757-EVAL-ND Evaluation Board er ADROZE* | g539.«= ~~ | | ADCMP601BKSZ-REEL7TR-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* SC70-6 6690.60/3,000 
ADB07SARZ-ND Dual D60MHz Buffer* ESOC} 8787.03 5.93) | ADCMP602BRMZ-ND Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTLICMOS* 8-MSOP | 513 411 3.20 
AD8079BRZ-ND Dual 260MHz Butfer* s-soic | 878 703 593; |ADCMP603BCPZ-R7CT-ND _|Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* _| 12-LFCSP| 4.21 3.37__2.62 
OP275GPZ-ND Op Amp Bipolar/JFET Audio* 8-din | 238 190 143| |ADCMP603BCPZ-R7TR-ND ~~ [Comparator R-R, Fast 2.5V-5.5V, TILCMOS* | 12-LFCSP | 3576.38/1,500 
0P275687-ND Op Amp Bipolar/JFET Audio* 3-soic | 225 180 1.35) |ADCMP604BKSZ-REEL7CT-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, LVDS* SC70-6 | 4.91 393 3.06 
SSMOD11CP-REELZCT-ND [Audio Amp Low Distortion 1W sircsp | 102 85 ag| |ADCMP604BKSZ-REEL7TR-ND | Comparator R-R, Fast 2 5V-5.5V, LVDS* 8070-6 | _8240.40/3,000 
SSM2911CPZ-REELTCT-ND 1 Audio Amp Low Distortion 1W* BLFCSP | 11798 78| |ADCMP605BCPZ-R7CT-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, LVDS* 12-LFCSP| 5.36 4.29 3.34 
aia ET ‘Audio Amp Low Distortion 1W* sso | 123 103 g2| [ADCMPGOSBCPZ-R7TR-ND | Comparator R-R. Fast 2.5V-5.5V. LVDS* 42-LeCSP| —4551.75/1,500 
SSM2301CPZ-REEL7CT-ND | Audio Amp Glass-D 1.52W* g-lrcsp | 204 170  1.36| |ADCMP60GBKSZ-REEL7CT-ND Comparator R-R, Fast 2.5V-5.5V, CML* SC70-6 | 491 3.93 3.06 
SSM2301CPZ-REEL7TR-ND | Audio Amp Class-D 1 52W* B-LFCSP |  1356.60/1.500 | |ADCMP606BKSZ-REEL7TR-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V-5.5V, CML* SC70-6 | — 8240.40/3,000 
SSM2301RMZ-REEL7CT-NO | Audio Amp Class-D Mono, 1.52W* g-msop | 1.35 1413 _go| |ADCMP608BKSZ-REEL7CT-ND | Comparator R-R, Fast, LP, 2.5V-5.5V, TTLICMOS*| SC70-6 | 1.63 1.30 98 
H SEW : 7 “ ADCMP608BKSZ-REEL7TR-ND | Comparator R-R, Fast, LP, 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* | SC70-6 2496.00/3,000 
SSM2301RMZ-REEL7TR-ND — | Audio Amp Class-D Mono, 1.52W’ 8-MSOP 598.50/1,000 aA : a : 
§SM2301-EVALZ-ND Evaluation Board for SSM2301* ae 54.28 ADCMP609BRMZ-REEL7CT-ND | Comparator R-R, Fast, LP, 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 8-MSOP. 2.27 1.82 1.42 
§SM2301-MINI-EVALZ-ND Evaluation Board for SSM2301-Mini* NEW! = 54.28 _ __| |ADCMP609BRMZ-REEL7TR-ND | Comparator R-R, Fast, LP, 2.5V-5.5V, TTL/CMOS* | 8-MSOP 1287.75/1,000 
SSM2302CPZ-REEL7CT-ND Audio Amp Class-D Stereo* 46-LFcsP| 230 1.84 1.38} |ADCMP670-1YUJZ-RL7CT-ND Dual Low Power Comparator* 6-TSOT 2.79 2.24 1.74 
SSM2302CPZ-REEL7TR-ND Audio Amp Class-D Stereo* 146-LFCSP 1794.00/1,500 ADCMP670-1YUJZ-RL7TR-ND | Dual Low Power Comparator 6-TSOT 4687.20/3,000 
SSM2302Z-EVAL-ND Evaluation Board for SSM2302* — 54.28 — — |ADM4073FWRJZ-REEL7CT-ND | Current-Sense Amp, SOvV" SOT-23-6} 2.15 1.72 1.29 
SSM2305CPZ-REEL7CT-ND | Audio Amp Class-D Mono, 2.8W* BLFCSP | 183 146 1.10 ERI ETE Gurrent-Sense ame. ao oer . $002. 008.000 _ 
SSM2305CPZ-REEL7TR-ND | Audio Amp Class-D Mono, 2.8W* 8-LFCSP 1423.50/1,500 PON TOTARRICEEI TaN Ciment-Stess pe 100V/V" spTane lle sane 40/9. 000"” 
SSM2305RMZ-REEL7CT-ND | Audio Amp Class-D Mono, 2.8W* @-MSOP'| 1.50 1.20 90] |antanzaeT ie EEE RENE Currant: Sunes Amy: 2OVAl* soTaae lcBla. tae" 408 
SSM2305RMZ-REEL7TR-ND__| Audio Amp Class-D Mono, 2.8W* 8-MSOP 780.00/1 000 AR SCARS EETEATNPIIN Gunent-Senec Amo: ooviv® sorese || sas4esGoo 
‘SSM2305-EVALZ-ND Evaluation Board for SSM2305* aa 2806 — | eee Petts BnSe-AMD; . A'S, 
$SM2306-EVALZ-ND Evaluation Board for SSM2306* — | 63.13 : omparator Quad Low Power” 14S0IC | 8.73 7.86 _6.97 
SSHSMNEEVALZNO |r Save SS Hn le 
SSM2306CPZ-REEL7CT-ND Audio Amp Class-D Stereo, 2W* 16-LFCSP) 248 1.98 1.49 iy a re 5 ; ; és 
SSM2306CPZ-REEL7TR-ND | Audio Amp Class-D Stereo, 2W* 16-LFCSP | 1930.50/1,500 Hee et clea) COmDaTaROT POW Voltage ZnS” NEW! Tee ll Beg ee das 
$SM2311CBZ-REEL7CT-ND Audio Amp Class-D Mono, 3.3W* Q-WLCSP | 1.83 1.46 1.10 P Ditforontial - 4 : 
Se AEs EE ee ces n Mare, 33 SCS Ten. 000 | [ADBTZSACPZ-ATCT-ND Triple Diff. Receiver with Adj. Line Equalization® | 40-LFCSP] 13.13 11.82 10.49 
STI VADANG Pvalictian Beard (ar seMoal sae? | ots | | AD8123ACPz-R7TR-ND Triple Diff. Receiver with Adj. Line Equalization* | 40-LFCSP 7387.50/750 
SSM2315CBZ-REEL7CT-ND Audi - f AD8129ARMZ-ND Differential Receiver Amp 270MHz* 8-MSOP 416 333 2.59 
- a udio Amp Class-D Mono, 3W* NEW! Q-WLCSP | 2.05 1.64 1.23 7 i 5 i * e 
SSMO3T > 7 AD8129ARZ-ND Differential Receiver Amp 270MHz 8-SOIC 416 333 2.59 
5CBZ-REEL7TR-ND Audio Amp Class-D Mono, 3W* NEW! 9-WLCSP 3148.80/3,000 ‘(AD8130ARZ-ND Differential Receiver Amp 270MHz High Speed* 8-SOIC 416 333 2.59 
$SM2317-EVALZ-ND Evaluation Board for SSM2317* NEW! — | 54.28 Woentor Reneher tee eee : : ; 
" tebe AD8130ARMZ-ND Differential Receiver Amp 270MHz High Speed* 8-MSOP 416 3.33 2.59 
SSM2317-MINI-EVALZ-ND Evaluation Board for SSM2317-Mini* NEW! = 54.28 _ —| |ap8131ARZ-ND Differential Driver 400MHz High Speed* i 
; i igh Speed 8-SOIC 484 387 3.01 
SSM2317CBZ-REEL7CT-ND Audio Amp Class-D Mono, 3W* NEW! Q-WLCSP | 2.28 1.82 1.37 AD8131ARMZ-ND Differential Driver 400MHz High Speed* 3-MSOP 484 387 3.01 
SSM2317CBZ-REEL7TR-ND [Audio Amp Class-D Comsara NEW! S-WLESP | _3494.40/3,000 AD8131ARMZ-REEL7CT-ND __| Differential Driver 400MHz High Speed* SMSOP | 484 387 3.01 
— - - AD8131ARMZ-REEL7TR-ND Differential Driver 400MHz High Speed* 8-MSOP 2741.25/1,000 
Pa pecision Comparator ia Snead poe a ey oe AD8133ACPZ-REEL/CT-ND | Triple Differential Driver with Output Pul-Down* | 24-LFCSP| 5.24 4.20 3.54 
H recision Comparator High Speed Bea : 727 6. AD8133ACPZ-REEL7TR-ND __| Triple Differential Driver with Output Pull-Down* | 24-LFCSP| — 4912.50/1,500 
Ra ea peal Compara te one ea ee ae a AD8145YCPZ-R7CT-ND Triple Differential Receiver with Comparators* | 32-LFCSP| 6.06 4.85 4.10 
eclsion Vomparalor Mighopee! : . : AD8145YCPZ-R7TR-ND Triple Differential Receiver with Comparators* 32-LFCSP 5681.25/1,500 
AD8210WYRZ-ND High Voltage, Bidirectional Current Shunt 8-SOIC 4.66 3.73 2.90) | angi46acPz-R2CT-ND Triple Differential Driver* 24-LFCSP| 6.88 551 4.65 
Monitor* NEW! “ROTRA iple Di ial Driver*® A : r : 
AD8210YRZ-ND High Voltage, Bidirectional Gurrent Shunt Monitor) 8-S0IG) 4233.30 2.64) | ADBTAGACPZ-ROTR-ND Teple Differential Driver oa LEGS 1118:00/250 
fi fe AD8147ACPZ-R2CT-ND Triple Differential Driver 24-LFCSP| 7.12 5.70 4.81 
AD8211YRJZ-RL7CT-ND High Voltage Current Shunt Monitor’ SOT-23-5 | 2.03 1.62 1.22 4 ‘ ‘ fi ‘ Suer® fr 
‘5 seals AD8147ACPZ-R2TR-ND Triple Differential Driver 24-LFCSP 1157.00/250 
AD8211YRJZ-RL7TR-ND High Voltage Current Shunt Monitor’ SOT-23-5 3110.40/3,000 AD8148ACPZ-R2CT-ND Triple Differential Driver* 24-LFCSP| 7.36 5.89 4.97 
AD8212YRMZ-R7CT-ND High Voltage Current Shunt Monitor* 8-MSOP 240 1.92 1.44 4 i i ‘ jvart ff : , : 
; ‘ AD8148ACPZ-R2TR-ND Triple Differential Driver 24-LFCSP 1196.00/250 
AD8212YRMZ-R7TR-ND. High Voltage Current Shunt Monitor* 8-MSOP 1248.00/1,000 AD8202WYRZ-ND High Common-Mode Voltage, Single-Supply B-SOIC 4143.32 2.58 
AD8213YRMZ-R7CT-ND Dual High Voltage Current Shunt Monitor* 10-MSOP | 4.68 3.75 2.92 Differential Amp* NEW! ' 
AD8213YRMZ-R7TR-ND Dual High Voltage Current Shunt Monitor* 10-MSOP 2652.00/1,000 AD8202YRMZ-ND High Ci -Mode Voltage, Single-Suppl 8-MSOP 351 281 219 
AD8215YRZ-ND High Voltage, Current Shunt Monitor* B-SOlc | 281 225 1.75 AifeentaAm* 
AD8561ANZ-ND Comparator Single 7nS* 8-Dip | 421 337 2.62) | apg202vRZ-ND High Common-Mode Voltage, Single-Supply 8SOIC | 351 281 2.19 
AD8561AR-REEL7CT-ND Comparator Single 7nS 8-SOIC | 459 368 2.86 Differential Amp* 
AD8561ARUZ-ND Comparator Single 7nS* 8-TSSOP | 4.21 3.37 2.62) | aps203YRMZ-ND High Common-Mode Voltage, Single-Supply 8-MSOP | 3.20 256 1.99 
AD8561ARZ-ND Comparator Single 7nS* 8-SOIC 4.21 337 2.62 Differential Amp* 
AD8561ARZ-REEL7CT-ND Comparator Single 7nS* 8-SOIC 4.21 3.37 2.62) | AD8203YRZ-ND High Common-Mode Voltage, Single-Supply 8-SOIC 3.20 256 1.99 
AD8561ARZ-REEL7TR-ND Comparator Single 7nS* 8-SOIC 2384.25/1,000 Differential Amp* 

- omparator Quad 7n : b : E BYRZ- ystem Differential Amp* - 5 ; : 
AD8564AR-ND C itor Quad 7nS 16-SOIC 9.12 7.30 6.16} |AD8205YRZ-ND 42V$ Diff ial Al 8-SOIC 3.51 2.81 2.19 
AD8564ARZ-ND Comparator Quad 7nS* 16-SOIC 830 6.64 5.61 AD8206YRZ-ND 42\ System Differential Amp* 8-SOIC 3.20 256 1.99 
AD8564ARU-REELCT-ND Comparator Quad 7nS 16-TSSOP} 8.12 6.50 5.49} |AD8216YRZ-R7CT-ND 65V Bidirectional Differential Amp* 8-SOIC 3.80 3.05 237 
AD8564ARUZ-REELCT-ND Comparator Quad 7nS* 16-TSSOP| 7.46 5.97 5.04} |AD8216YRZ-R7TR-ND 65V Bidirectional Differential Amp* 8-SOIC 2154.75/1,000 
AD8564ARUZ-REELTR-ND Comparator Quad 7nS* 16-TSSOP 11563.00/2,500 AD8324ACPZ-ND 3.3V Cable Line Driver* 20-LFCSP| 4.55 3.64 2.83 
AD8611ARZ-ND Comparator Single 4nS High Speed* 8-SOIC 5.42 4.34 3.38] |AD8328ACP-ND 5V Cable Line Driver 20-LFCSP| 549 440 3.42 
AD8611ARMZ-R2CT-ND_ Comparator Single 4nS High Speed* 8-MSOP 466 3.73 3.15] |AD8328ARQ-ND 5V Cable Line Driver 20-QSOP | 5.12 410 3.46 
AD8611ARMZ-R2TR-ND Comparator Single 4nS High Speed* 8-MSOP 774.73/250 AD8328ARQZ-ND 5V Cable Line Driver* 20-QSOP | 5.24 420 3.27 
AD8612ARUZ-ND Comparator Dual 4nS Fast* 14-TSSOP| 810 6.48 5.47) |AD8390ACPZ-REEL7CT-ND Voltage Feedback Differential Amp* 16-LFCSP} 5.15 413 3.21 
AD96687BP-ND Comparator Dual 2.5nS 20-PLCC 7.20 5.76 4.86] |AD8390ACPZ-REEL7TR-ND Voltage Feedback Differential Amp* 16-LFCSP 4379.63/1,500 
AD96687BPZ-ND Comparator Dual 2.5nS* 20-PLCC 6.54 5.24 4.42} |AD8390ARCZ-ND Voltage Feedback Amp ADSL, Low Power* 16-QSOP | 584 468 3.95 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2o10) 811 


ANALOG __ : 
Caotvices DigipReel* (cont) AMPLIFIERS 


ANALOG __ 
Ca aevices DigipReel® (cont) AMPLIFIERS 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD8396ACPZ-R7CT-ND Low Power, High Output Current, Dual Port ADSL/ | 16-LFCSP| 4.43 3.55 2.76) |AD8529ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail Out* 8-SOIC 266 2.13 1.66 
ADSL2+ Line Driver* AD8531ARTZ-REEL7CT-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* SOT-23-5 92 69 52 
AD8396ACPZ-R7TR-ND Low Power, High Output Current, Dual Port ADSL/ | 16-LFCSP 3767.63/1,500 AD8531ARTZ-REEL7TR-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* SOT-23-5 897.00/3,000 
ADSL2+ Line Driver* AD8531ARZ-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 8-SOIC 81 68 54 
AD8398ACPZ-R7CT-ND VDSL, Dual Line Driver* 16-LFCSP | 3.98 3.19 2.48) |AD8531AKSZ-REEL7CT-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* $C70-5 78 65 52 
ADA4505-2ACBZ-R7CT-ND R/R I/O, 0-In. Crossover Distortion Amp* NEW! | 8-WLCSP | 168 1.34 1.01 AD8531AKSZ-REEL7TR-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* $C70-5 1014.00/3,000 
ADA4505-2ACBZ-R7TR-ND R/R 1/0, 0-In. Crossover Distortion Amp* NEW! | 8-WLCSP 2572.80/3,000 AD8532ARMZ-R2CT-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 8-MSOP 1.50 1.20 90 
ADA4505-2ARMZ-RLCT-ND R/R 1/0, 0-In. Crossover Distortion Amp* NEW! | 8-MSOP 1.98 1.58 1.19) |AD8532ARMZ-R2TR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 8-MSOP 210.00/250 
ADA4505-2ARMZ-RLTR-ND R/R 1/0, 0-In. Crossover Distortion Amp* NEW! | 8-MSOP 3033.60/3,000 AD8532ARMZ-REELCT-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* NEW! 8-MSOP 1.29 = 1.08 86 
ADA4505-4ARUZ-ND R/R 1/0, 0-In. Crossover Distortion Amp* NEW! |/14-TSSOP| 2.68 215 1.67) |AD8532ARMZ-REELTR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* NEW! 8-MSOP 1677.00/3,000 
ADA4927-1YCPZ-R7CT-ND Ultralow Distortion Current Feedback Differential | 16-LFCSP| 7.58 6.07 5.12] |AD8532ARUZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 8-TSSOP | 1.38 1.15 92 
ADC Driver* NEW! AD8532ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 8-SOIC 1.38 1.15 92 
ADA4927-1YCPZ-R7TR-ND Ultralow Distortion Current Feedback Differential | 16-LFCSP 7106.25/1,500 AD8534ARUZ-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 14-TSSOP| 1.65 1.32 99 
ADC Driver* NEW! AD8534ARZ-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 14-SOIC 165 1.32 99 
ADA4927-2YCPZ-R2CT-ND Ultralow Distortion Current Feedback Differential | 24-LFCSP | 11.31 10.19 9.04] | AD8541AKSZ-REEL7CT-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* $¢70-5 78 65 = 52 
ADC Driver* NEW! AD8541AKSZ-REEL7TR-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* $C70-5 1014.00/3,000 
ADA4927-2YCPZ-R2TR-ND Ultralow Distortion Current Feedback Differential | 24-LFCSP 2164.31/250 AD8541ARZ-ND. Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 8-SOIC 81 68 54 
ADC Driver* NEW! AD8541ARTZ-REEL7CT-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* SOT-23-5 92 69 52. 
ADA4932-1YCPZ-R7CT-ND. Low Power Differential ADC Driver* NEW! 16-LFCSP| 5.90 4.72 3.99 AD8541ARTZ-REEL7TR-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* SOT-23-5 897.00/3,000 
ADA4932-1YCPZ-R7TR-ND Low Power Differential ADC Driver* NEW! 16-LFCSP 6531.25/1,500 AD8542ARMZ-REELCT-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* NEW! 8-MSOP 1.08 90 72 
ADA4932-2YCPZ-R2CT-ND Low Power Differential ADC Driver* NEW! 24-LFCSP| 9.48 854 7.57] | AD8542ARMZ-REELTR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* NEW! 8-MSOP 1404.00/3,000 
ADA4932-2YCPZ-R2TR-ND. Low Power Differential ADC Driver* NEW! 24-LFCSP 1813.69/250 AD8542ARZ-REEL7CT-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 8-SOIC 1.08 90 72 
ADA4937-2YCPZ-R7CT-ND Ultralow Distortion Differential ADC Driver* 24-LFCSP| 9.48 854 7.57] |AD8542ARZ-REEL7TR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 8-SOIC 478.80/1,000 
ADA4937-2YCPZ-R7TR-ND Ultralow Distortion Differential ADC Driver* 24-LFCSP 10540.73/1,500 AD8542ARUZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 8-TSSOP 1.08 90 712 
ADA4938-1ACPZ-R7CT-ND Ultralow Distortion Differential ADC Driver* 16-LFCSP| 7.58 6.07 5.12 AD8542ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 8-SOIC 1.08 90 72 
ADA4938-1ACPZ-R7TR-ND Ultralow Distortion Differential ADC Driver* 16-LFCSP 7106.25/1,500 AD8544ARUZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* 14-TSSOP| 1.30 1.04 78 
ADA4938-2ACPZ-R7CT-ND Ultralow Distortion Differential ADC Driver* 24-LFCSP| 9.48 8.54 7.57] | AD8544ARZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* 14-SOIC 1.30 1.04 78 
ADA4938-2ACPZ-R7TR-ND Ultralow Distortion Differential ADC Driver* 24-LFCSP 10540.73/1,500 AD8551ARZ-ND Op Amp Single Rail-to-Rail 0-Drift* 8-SOIC 263 2.11 1.64 
ADA4941-1YCPZ-R7CT-ND Single Supply, Differential 18-Bit ADC Driver* 8-LFCSP 5.45 4.36 3.39) | AD8551ARMZ-REELCT-ND Op Amp Single Rail-to-Rail 0-Drift* 8-MSOP 293 234 1.76 
ADA4941-1YCPZ-R7TR-ND Single Supply, Differential 18-Bit ADC Driver* 8-LFCSP 4628.25/1,500 AD8551ARMZ-REELTR-ND Op Amp Single Rail-to-Rail 0-Drift* 8-MSOP 4492.80/3,000 
ADN4661BRZ-ND 3V LVDS Single Differential Line Driver* NEW! 8-SOIC 2.00 1.60 1.20} |AD8552ARUZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail 0-Drift* 8-TSSOP | 4.14 3.32 2.58 
ADN4662BRZ-ND 8V LVDS Single Differential Line Receiver* NEW! | 8-SOIC 2.00 1.60 1.20} |AD8552ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail 0-Drift* 8-SOIC 276 258 2.40 
ADN4663BRZ-ND 3V LVDS Dual Differential Line Driver* NEW! 8-SOIC 235 1.88 1.41 AD8554ARUZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail 0-Drift* 14-TSSOP| 6.50 5.20 4.39 
ADN4664BRZ-ND 3V LVDS Dual Differential Line Receiver* NEW! | 8-SOIC 2.35 1.88 1.41) /AD8554ARZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail 0-Drift* 14-SOIC | 6.50 5.20 4.39 
ADN4667ARUZ-REEL7CT-ND | 3V LVDS Quad Differential Line Driver* 16-TSSOP| 2.86 2.29 1. AD8565AKSZ-REEL7CT-ND Op Amp 16V Rail-to-Rail In/Out* $C70-5 140 112 84 
ADN4667ARUZ-REEL7TR-ND |3V LVDS Quad Differential Line Driver* 16-TSSOP 1619.25/1,000 AD8565AKSZ-REEL7TR-ND Op Amp 16V Rail-to-Rail In/Out* SC70-5 2150.40/3,000 
ADN4667ARZ-ND 3V LVDS Quad Differential Line Driver* NEW! 16-SOIC 2.86 2.29 1.78) |AD8566ARMZ-R2CT-ND Op Amp 16V Rail-to-Rail In/Out* 8-MSOP. 3.40 2.72 2.12 
ADN4668ARUZ-ND 3V LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver* |16-TSSOP] 2.86 2.29 1.78] |AD8566ARMZ-R2TR-ND Op Amp 16V Rail-to-Rail In/Out* 8-MSOP 502.08/250 
ADN4668ARZ-ND 3V LVDS Quad CMOS Diff. Line Receiver* NEW! | 16-SOIC 2.86 2.29 1.78) | AD8567ACPZ-REEL7CT-ND Op Amp 16V Rail-to-Rail* 16-LFCSP} 2.33 1.86 1.40 
General Purpose AD8567ACPZ-REEL7TR-ND Op Amp 16V Rail-to-Rail* 16-LFCSP 1813.50/1,500 
AD684JQ-ND Sample/Hold Amp Quad 16-CDip | 57.51 53.68 49.85) | AD8567ARUZ-ND Op Amp 16V Rail-to-Rail* 14-TSSOP| 2.52 2.02 1.57 
AD684SQ-ND Sample/Hold Amp Quad 16-CDip | 225.75 210.70 195.65) | AD8571ARMZ-REELCT-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out 0-Drift* NEW! 8-MSOP 2.90 2.33 1.81 
AD708AQ-ND Op Amp Dual Low Offset Voltage 8-Dip 8.82 7.06 5.96} |AD8571ARMZ-REELTR-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out 0-Drift* NEW! 8-MSOP 4876.20/3,000 
AD708BQ-ND Op Amp Dual Low Offset Voltage 8-CDip | 12.40 11.16 9.90} |AD8571ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out 0-Drift* 8-SOIC 2.90 2.33 1.81 
AD708JNZ-ND Op Amp Dual Low Offset Voltage* 8-Dip 5.96 4.77 _ 4.03} | AD8572AR-ND 8-SOIC 486 389 3.03 
AD712AQ-ND Precision Op Amp Dual BiFET 8-Dip 10.52 842 7.11 AD8572ARZ-ND 8-SOIC 464 371 2.89 
AD712JNZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET* 8-Dip 3.83 3.06 2.38) |AD8574ARZ-ND 14-SOIC 7.34 588 4.96 
AD712JRZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET* 8-SOIC 3.83 3.06 2.38} |AD8574ARUZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail 0-Drift* 14-TSSOP| 7.34 5.88 4.96 
AD712KNZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET* 8-Dip 6.78 5.43 4.58] |AD8592ARM-REELCT-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail with Shutdown 10-MSOP | 1.11 93 74 
AD712KRZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET* 8-SOIC 6.50 5.20 4.39} | AD8592ARMZ-REELCT-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail with Shutdown* 10-MSOP ) 1.02 85 68 
AD712KR-REEL7CT-ND. Precision Op Amp Dual BiFET 8-SOIC 6.66 5.33 4.50] |AD8592ARMZ-REELTR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail with Shutdown* 10-MSOP 1326.00/3,000 
AD713AQ-ND Precision Op Amp Quad BiFET 14-Dip | 11.30 10.17 9.02} |AD8594ARUZ-REELCT-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail with Shutdown* NEW! |16-TSSOP| 1.50 1.25 1.00 
AD713JNZ-ND Precision Op Amp Quad BiFET* 14-Dip 8.92 7.14 6.03} |AD8594ARUZ-REELTR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail with Shutdown* NEWE | 16-TSSOP 1625.00/2,500 
AD713JRZ-16-ND Precision Op Amp Quad BiFET* 16-SOIC 8.92 7.14 6.03} |AD8594ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail with Shutdown* 16-SOIC 1.38 1.10 83 
AD743JRZ-16-ND Op Amp BiFET Low Noise* 16-SOIC 9.74 7.80 6.58] | AD8597ARZ-ND Op Amp Single Ultralow Distortion* NEW! 8-SOIC 6.22 418 3.53 
AD744JNZ-ND Precision Op Amp BiFET Mono* 8-Dip 5.09 4.07 3.17] | AD8602ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 8-SOIC 1.93 154 1.16 
AD744JR-ND Precision Op Amp BiFET Mono 8-SOIC 5.90 4.72 3.67) |AD8602ARMZ-REELTR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 8-MSOP 2956.80/3,000 
AD744JRZ-ND Precision Op Amp BiFET Mono* 8-SOIC 5.63 4.50 3.50) |AD8603AUJZREEL7CT-ND Op Amp CMOS Rail-to-Rail In/Out* TSOT-23-5| 1.70 1.36 1.02 
AD744KNZ-ND Precision Op Amp BiFET Mono* 8-Dip 6.44 5.16 4.35) |AD8603AUJZREEL7TR-ND Op Amp CMOS Rail-to-Rail In/Out* TSOT-23-5 2611.20/3,000 
AD744KRZ-ND Precision Op Amp BiFET Mono* 8-SOIC 7.10 5.68 4.80] | AD8604ARZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* 14-SOIC 2.34 188 1.46 
AD746JNZ-ND Precision Op Amp BiFET Dual* 8-Dip 8.24 6.60 5.57) |AD8604ARUZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* 14-TSSOP| 236 189 1.47 
AD746JRZ-ND Precision Op Amp BiFET Dual* 8-SOIC 8.24 6.60 5.57) |AD8605ACBZ-REEL7CT-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* NEW! 5-WLCSP | 1.90 1.52 1.14 
AD781JNZ-ND Sample and Hold Amp 700nS* 8-Dip 12.68 11.42 10.13) |AD8605ACBZ-REEL7TR-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* NEW! 5-WLCSP 3891.20/4,000 
AD817AN-ND Op Amp High Speed Low Power 8-Dip 4.25 3.41 2.65} |AD8605ARTZREEL7CT-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* SOT-23-5 | 1.70 1.36 1.02 
AD817ANZ-ND Op Amp High Speed Low Power* 8-Dip 4.05 3.24 2.52) | AD8605ARTZREEL7TR-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* SOT-23-5 2611.20/3,000 
AD817ARZ-ND Op Amp High Speed Low Power* 8-SOIC 4.05 3.24 2.52) |AD8606ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 8-SOIC 3.20 2.56 1.99 
AD825AR-ND Op Amp JFET High Speed 8-SOIC 443 355 2.76) |AD8606ARMZREELCT-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 8-MSOP 2.68 2.15 1.67 
AD825ARZ-ND Op Amp JFET High Speed* 8-SOIC 4.23 3.39 2.64) |AD8606ARMZREELTR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 8-MSOP 4498.20/3,000 
AD827JNZ-ND Op Amp Dual High Speed Low Power* 8-Dip 9.45 851 7.55) |AD8607ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out Low Noise* 8-SOIC 2.72 218 1.70 
AD827JRZ-16-ND Op Amp Dual High Speed Low Power* 16-SOIC 9.45 851 7.55) | AD8607ARMZ-REELCT-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out Low Noise* 8-MSOP 2.72 218 1.70 
AD842JNZ-ND Op Amp Fast Settling Wideband High Output 14-Dip 9.06 7.25 6.12] |AD8607ARMZ-REELTR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out Low Noise* 8-MSOP 4573.80/3,000 
Current* AD8608ARZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* 14-SOIC 421 3.37 2.62 
AD843JNZ-ND Op Amp Fast Settling High Speed* 8-Dip 9.66 7.73 6.53) |AD8608ARUZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* 14-TSSOP| 4.21 3.37 2.62 
AD843KNZ-ND Op Amp Fast Settling High Speed* 8-Dip 10.98 879 7.42) |AD8609ARZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail CMOS* 14-SOIC 4.95 3.96 3.08 
AD845JNZ-ND Op Amp Precision 16MHz* 8-Dip 7.20 5.76 4.86] |AD8609ARUZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail CMOS* 14-TSSOP| 4.95 396 3.08 
AD845JRZ-16-ND Op Amp Precision 16MHz* 16-SOIC 7.94 6.36 5.36] |AD8614ARTZ-REEL7CT-ND Op Amp Single Rail-to-Rail for LCD* SOT-23-5 | 280 224 1.68 
AD845KNZ-ND Op Amp Precision 16MHz* 8-Dip 8.34 6.68 5.63) |AD8614ARTZ-REEL7TR-ND Op Amp Single Rail-to-Rail for LCD* SOT-23-5 4300.80/3,000 
AD8015ARZ-ND Transimpedance Amp* 8-SOIC 6.80 5.44 4.59} |AD8616ARMZ-REELCT-ND Op Amp Precision Dual R/R In/Out* NEW! 8-MSOP 3.51 2.81 219 
AD8017ARZ-ND Amp, High Speed, Dual High Out* 8-SOIC 5.38 4.31 3.35] |AD8616ARMZ-REELTR-ND Op Amp Precision Dual R/R In/Out* NEW! 8-MSOP 5896.80/3,000 
AD8214ARMZ-R7CT-ND High Voltage Threshold Detector* 8-MSOP 1.98 1.58 1.19) |AD8617ARMZ-REELCT-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 8-MSOP 215 1.72 1.29 
AD8214ARMZ-R7TR-ND. High Voltage Threshold Detector* 8-MSOP 1027.00/1,000 AD8617ARMZ-REELTR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 8-MSOP 3302.40/3,000 
AD8397ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail High Output* 8-SOIC 5.51 4.41 3.43] |AD8617ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 8-SOIC 215 1.72 1.29 
AD8275ARMZ-R7CT-ND Amp Diff. G=0.2, Level Translation* NEW! 8-MSOP 4.32 3.46 2.69} |AD8617WARMZ-REELCT-ND | Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* NEW! 8-MSOP 2.38 1.90 1.43 
AD8275ARMZ-R7TR-ND Amp Diff. G=0.2, Level Translation* NEW! 8-MSOP 2448.00/1,000 AD8617WARMZ-REELTR-ND | Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* NEW! 8-MSOP 3648.00/3,000 
AD8275BRMZ-R7CT-ND Amp Diff. G=0.2, Level Translation* NEW! 8-MSOP 5.04 4.04 3.41 AD8629ARMZ-REELCT-ND Op Amp Zero-Drift, Single Rail-to-Rail In/Out* 8-MSOP 3.92 3.14 244 
AD8275BRMZ-R7TR-ND. Amp Diff. G=0.2, Level Translation* NEW! 8-MSOP 3150.00/1,000 AD8629ARMZ-REELTR-ND Op Amp Zero-Drift, Single Rail-to-Rail In/Out* 8-MSOP 6577.20/3,000 
AD8506ACBZ-REEL7CT-ND Amp, R-R 1/0 Zero Input Crossover 8-WLCSP | 1.78 1.42 1.07) |AD8629ARZ-ND Op Amp Zero-Drift, Single Rail-to-Rail In/Out* 8-SOIC 3.92 3.14 2.44 
Distortion* NEW! AD8630ARUZ-ND Op Amp Zero-Drift, Single Rail-to-Rail In/Out* 14-TSSOP| 648 519 4.38 
AD8506ACBZ-REEL7TR-ND Amp, R-R 1/0 Zero Input Crossover 8-WLCSP 2726.40/3,000 AD8630ARZ-ND Op Amp Zero-Drift, Single Rail-to-Rail In/Out* 14-SOIC 648 519 4.38 
Distortion* NEW! AD8632ARMZ-REELCT-ND Op Amp Dual, Low Power Rail-to-Rail* NEW! 8-ySOIC 1.53 1.28 1.02 
AD8506ARMZ-REELCT-ND Amp, R-R 1/0 Zero Crossover Distortion* 8-MSOP 2.08 1.66 1.25) |AD8638ARJZ-REEL7CT-ND Op Amp 16V Auto-Zero Rail-to-Rail Out* SOT-23-5 | 286 229 1.78 
AD8506ARMZ-REELTR-ND Amp, R-R 1/0 Zero Crossover Distortion* 8-MSOP 3187.20/3,000 AD8638ARJZ-REEL7TR-ND Op Amp 16V Auto-Zero Rail-to-Rail Out* SOT-23-5 4800.60/3,000 
AD8508ARUZ-ND Amp, R-R 1/0 Zero Input Crossover 14-TSSOP] 3.17 2.54 1.98] |AD8638ARZ-ND Op Amp 16V Auto-Zero Rail-to-Rail Out* 8-SOIC 3.38 2.70 = 2.10 
Distortion* NEW! AD8642ARMZ-REELCT-ND Op Amp JFET Precision R/R Output* NEW! 8-MSOP 659 5.28 4.11 
AD8515AKSZ-REEL7CT-ND Op Amp 1.8V R-R In/Out Low Power* NEW! SC70-5 81 68 .54| | AD8642ARMZ-REELTR-ND Op Amp JFET Precision R/R Output* NEW! 8-MSOP 11075.40/3,000 
AD8515AKSZ-REEL7TR-ND Op Amp 1.8V R-R In/Out Low Power* NEW! $C70-5 1053.00/3,000 AD8642ARZ-ND Amp JFET Precision Rail-to-Rail Out* 8-SOIC 5.86 469 3.96 
AD8515ARTZ-R2CT-ND Op Amp 1.8V Rail-to-Rail In/Out Low Power* SOT-23-5 | 1.17 98 .78| |AD8643ACPZ-REEL7CT-ND Amp JFET Precision Rail-to-Rail Out* 16-LFCSP | 7.70 616 5.78 
AD8515ARTZREEL7CT-ND Op Amp 1.8V Rail-to-Rail In/Out Low Power* SOT-23-5 96 72 .53| | AD8643ACPZ-REEL7TR-ND Amp JFET Precision Rail-to-Rail Out* 16-LFCSP 7218.75/1,500 
AD8515ARTZREEL7TR-ND Op Amp 1.8V Rail-to-Rail In/Out Low Power* SOT-23-5 936.00/3,000 AD8643ARZ-ND Amp JFET Precision Rail-to-Rail Out* 14-SOIC 9.62 7.70 6.50 
AD8519AKSZ-REEL7CT-ND Op Amp Rail-to-Rail 8MHz* $C70-5 2.00 1.60 1.20) |AD8647ARMZ-REELCT-ND Amp, 24MHz Rail-to-Rail with Shutdown* 10-MSOP| 1.88 1.50 1.13 
AD8519AKSZ-REEL7TR-ND Op Amp Rail-to-Rail 8MHz* SC70-5 3072.00/3,000 AD8647ARMZ-REELTR-ND Amp, 24MHz Rail-to-Rail with Shutdown* 10-MSOP 2880.00/3,000 
AD8519ARTZ-REEL7CT-ND Op Amp Rail-to-Rail 8MHz* SOT-23-5 | 2.00 1.60 1.20) |AD8648ARUZ-ND Amp Quad 24MHz Rail-to-Rail* 14-TSSOP| 2.18 1.75 1.36 
AD8519ARTZ-REEL7TR-ND Op Amp Rail-to-Rail 8MHz* SOT-23-5 3072.00/3,000 AD8648ARZ-ND Amp Quad 24MHz Rail-to-Rail* 14-SOIC 2.18 1.75 1.36 
AD8519ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail 8MHz* 8-SOIC 2.23 1.78 1.34) | AD8652ARMZ-REELCT-ND Op Amp 50MHz, Dual Precision R/R* NEW! 8-MSOP 547 438 3.41 
AD8527ARMZ-REELCT-ND Op Amp Rail-to-Rail 7MHz* NEW! 8-MSOP 141 1.18 94| | AD8652ARMZ-REELTR-ND Op Amp 50MHz, Dual Precision R/R* NEW! 8-MSOP 9185.40/3,000 
AD8527ARMZ-REELTR-ND Op Amp Rail-to-Rail 7MHz* NEW! 8-MSOP 1833.00/3,000 AD8652ARZ-ND Op Amp 50MHz, Precision CMOS* 8-SOIC 547 438 3.41 
AD8527ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail 7MHz* NEW! 8-SOIC 1.47 1.23 98| |AD8661ACPZ-REEL7CT-ND Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 8-LFCSP 1.98 1.58 1.19 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD8661ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 8-SOIC 2.88 2.31 1.80) [|EVAL-ADM1191EBZ-ND Evaluation Board for ADM1191* = 151.80 = = 
AD8662ARMZ-REELCT-ND Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* NEW! 8-MSOP 3.74 2.99 2.33} |ADM1192-1ARMZ-R7CT-ND Digital Power Monitor* 10-MSOP| 432 346 2.69 
AD8662ARMZ-REELTR-ND Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* NEW! 8-MSOP 6274.80/3,000 ADM1192-1ARMZ-R7TR-ND Digital Power Monitor* 10-MSOP 2448.00/1,000 
AD8662ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 8-SOIC 3.74 2.99 2.33] |EVAL-ADM1192EBZ-ND Evaluation Board for ADM1192* _ 151.80 =— — 
AD8663ACPZ-REEL7CT-ND Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 8-LFCSP 3.22. 258 2.01 ADTLO82ARMZ-REELCT-ND. Op Amp JFET Input* NEW! 8-MSOP 1.20 1.00 80 
AD8663ACPZ-REEL7TR-ND Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 8-LFCSP 2734.88/1 500 ADTLO82ARMZ-REELTR-ND Op Amp JFET Input* NEW! 8-MSOP. 1560.00/3,000 
AD8663ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 8-SOIC 3.22 258 2.01 ADTLO82ARZ-ND Op Amp JFET Input* 8-SOIC 1.20 = 1.00 80 
AD8664ARUZ-ND Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 14-TSSOP| 5.42 4.34 3.66) |ADTLO82JRZ-ND Op Amp JFET Input* 8-SOIC 1.05 88 70 
AD8664ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 14-SOIC 5.42 4.34 3.66] |ADTLO84ARUZ-ND Op Amp JFET Input* 14-TSSOP| 2.05 164 1.23 
AD8665ARJZ-REEL7CT-ND Op Amp 16V, 4MHz Rail-to-Rail* SOT-23-5 | 2.25 1.80 1.40| /ADTLO84ARZ-ND Op Amp JFET Input* 14-SOIC 2.05 1.64 1.23 
AD8665ARJZ-REEL7TR-ND | Op Amp 16V, 4MHz Rail-to-Rail* SOT-23-5 3780.00/3,000 ADTLO84JRZ-ND Op Amp JFET Input* 14-SOIC | 1.47 1.23 _.98 
AD8665ARZ-ND Op Amp 16V, 4MHz Rail-to-Rail* 8-SOIC | 2.25 1.80 1.40) /OPTTEPZ-ND Op Amp Quad 741-Type* 14-Dip | 1050 945 8.38 
AD8666ARMZ-REELCT-ND Op Amp 16V, 4MHz Rail-to-Rail Output NEW! | 8-MSOP | 2.52 2.02 1.57| |OP179GRTZ-REEL7CT-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out* SOT-23-5) 1.30 1.04 78 
AD8666ARMZ-REELTR-ND Op Amp 16V, 4MHz Rail-to-Rail Output NEW! | 8-MSOP 4233.60/3,000 OP183GSZ-ND Op Amp 5MHz Low Noise* 8-SOIC | 3.78 3.03 2.36 
AD8666ARZ-ND Op Amp 16V, 4MHz Rail-to-Rail* 8-SOIC | 252 202 1.57] |OP200EZ-ND Op Amp Dual Low Offset* 8-CDip | 12.25 11.03 9.78 
‘AD8667ARMZ-REELCT-ND Op Amp 16V, Precision Dual Rail-to-Rail* 8-MSOP | 3.76 3.01 2.34) |OP275GSZ-REEL7CT-ND Op Amp Dual Bipolar/JFET, Audio 8-SOIC | 2.25 1.80 1.35 
AD8667ARMZ-REELTR-ND Op Amp 16V, Precision Dual Rail-to-Rail* 8-MSOP 6312.60/3,000 OP275GSZ-REEL7TR-ND Op Amp Dual Bipolar/JFET, Audio* 8-SOIC 1170.00/1,000 
AD8667ARZ-ND Op Amp 16V, Precision Dual Rail-to-Rail* 8-SOIC | 3.76 3.01 2.34) |OP279GSZ-ND Op Amp Dual Single Supply Rail-to-Rail 60mA* 8-SOIC | 288 231 1.80 
AD8668ARUZ-ND Op Amp 16V, 4MHz Rail-to-Rail* 14-TSSOP| 4.61 3.69 2.87 OP281GSZ-ND Op Amp Rail-to-Rail Out, Ultralow Power 8-SOIC 5.02 402 3.39 
AD8668ARZ-ND Op Amp 16V, 4MHz Rail-to-Rail* 14-S0IC | 4.61 3.69 2.87] |0P291GSZ-ND Op Amp Dual Single Supply Rail-to-Rail* 8-SOIC | 4.79 384 2.99 
‘AD8669ARUZ-ND Op Amp 16V, 4MHz Precision R-R* NEW! 74-TSSOP| 5.40 4.32 3.65 ae a ae je SRE — ae a a ah 
AD8669ARZ-ND Op Amp 16V, 4MHz Precision Rail-to-Rail* 14-SOIC 540 4.32 3.65 e feat if 3 : 5 
ABR ePEARELIB) Op Amp 36V Precision Rail-to-Rail” soc | 317 254 198| | OP293FSZ-ND Op Amp Dual Micropower Rail-to-Rail* B-solc | 5.04 404 3.14 
AD8676ARMZ-REELCT-ND | Op Amp 36V Precision Dual Rail-to-Rail* 8-MSOP | 4.43 3.55 2.76| | OP293FSZ-REEL7CT-ND Op Amp Dual Micropower Rail-to-Rail* B-SOIG | 5.04 404 3.14 
AD8676ARMZ-REELTR-ND __| Op Amp 36V Precision Dual Rail-to-Rail* 8-MSOP | _7446.60/3,000 OP293FSZ-REEL7TR-ND Op Amp Dual Micropower Rail-to-Rail 8-SOIC 2856.00/1,000 
‘AD8676ARZ-ND Op Amp 36V Precision Dual Rail-to-Rail™ BSOIC | 443 3.55 276| |OP205GPZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail 8-Dip_| 4.59 3.68 __2.86 
AD8676BRMZ-REELCT-ND | Op Amp 36V Precision Dual Rail-to-Rail* 8-MSOP | 5.69 4.56 3.55| |OP205GS-REEL7TR-ND Op Amp Dual Rail-fo-Rail 8-SOIC 2652.00/1,000 
AD8676BRMZ-REELTR-ND | Op Amp 36V Precision Dual Rail-to-Rail* 8-MSOP | — 9563.40/3,000 OP295GSZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail i 8-SOIC | 448 3.59 2.79 
AD8676BRZ-ND Op Amp 36V Precisi ‘I tg-Rail* % OP296GSZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail Low Power: 8-SOIC 3.98 3.19 248 
p Amp 36V Frecision Dual Rall-to-Rail B-SOIC | 5.06 4.05 3.42) | Ob AageY-ND Op Amp Quad Low Offset 44-CDip | 1784 1607 14.25 
AD8677ARZ-ND Op Amp 130) Offset Voltage* B-SOlc | 248 198 1.49 p Amp a 1p : i 
‘AD8677AUJZ-REEL/CT-ND Op Amp 130 * = OP400GPZ-ND Op Amp Quad Low Offset 14-Dip 9.88 7.91 6.67 
p Amp 130nV Offset Voltage TSOT-5 | 190) 152° 1.14) | apag0eSZ-ND Op Amp Quad Low Offset* 16-S0IC | 9.88 7.91 667 
AD8677AUJZ-REEL7TR-ND Op Amp 130uV Offset Voltage* TSOT-5 2918.40/3,000 OP400HPZ-ND Op Amp Quad Low Offset* 14-Di 1078 863 798 
AD8682ARMZ-REELCT-ND Op Amp Dual Low Power, High Speed, JFET* 8-MSOP 470 3.77 2.93 OP400HSZ-ND op A P Quad Low Offset* iecoe 1078 863 728 
AD8682ARMZ-REELTR-ND Op Amp Dual Low Power, High Speed, JFET* 8-MSOP 7900.20/3,000 RceeaiN op Aa fied singl 3 supply" ta80IG! || Sao 47a ABD 
AD8682ARZ-ND Op Amp Dual Low Power, High Speed, JFET : 8-SOIC 4703.77 2.93 OP495GSZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail* 16-Solc | 876 7.01 5.92 
AD8684ARUZ-ND Op Ai 
| p Amp Quad Low Power, High Speed, JFET 14-TSSOP| 5.98 4.79 4.04 a 7 - i 
AD9631ANZ-ND Op Amp Voltage-Feedback* B-Din | 9.76 7.81 6.59) |oMEMERCND fine Quad Sample Hold eine | Ge Bree 
i : 7 Z : , : - mp Quad Sample-Hold* - F F : 
AD9632ARZ-ND Op Amp Voltage-Feedback es 8SOIG | 940 7.52 6.35) | oupogesz-nD Amp Octal Sample-Hold* 16-SOIC | 14.71 13.25 11.75 
AD9665ACPZ-REEL7CT-ND 4-Channel, LVDS, Dual Output, Laser Diode Driver | 32-LFCSP| 6.56 5.25 4.43 High-Speed 
with Oscillator* el H 5 
zi 4 Y : 7 7 AD585AQ0-ND Precision Sample and Hold Amp Mono High Speed] 14-Dip | 29.27 27.32 25.37 
AD9665ACPZ-REEL7TR-ND Rae eee, Dual Output, Laser Diode Driver | 32-LFCSP 6150.00/1,500 AD810AN-ND Current-Feedback Amp Video Low Power 8-Dip 556 445 3.46 
AURRRERRNERT op Lon ECE pO MEW ——| SOF} ras} AUBIN eee ee Nee 
ADA4062-2ARZ-ND Op Amp, Low Power JFET-Input* NEW! 8-SOIC 233 1.86 1.40 AD811ANZ-ND High Performance Video Op Amp* 8-Dip 778 623 526 
ADA4062-2BRZ-ND Op Amp, Low Power JFET-Input* NEW! 8-SOIC 2.23 1.78 1.34 AD811ARZ-16-ND High Performance Video Op Amp* 76-SOIC $54. 684.577 
Fat eee . ce Re ee gee | eee age gee] (ADBIIAZ-ND Current-Feedback Amp Video High Speed* B-SOIC | 7.78 6.23 5.26 
ADA4310-1ACPZ-R7CT-ND [Op Amp, High Speed, Current Feedback™ TELFCSP] 3.42 274 0.13] |APBIEANEND parent Feedback Amp Dual tow Fowet reel isease aaa ann 
; “a AD812ARZ-ND Current-Feedback Amp Dual Low Power’ 8-SOIC 5.92 4.74 4.00 
ADA4310-1ARHZ-ND Op Amp, High Speed, Current Feedback’ 10-MSOP | 3.74 299 2.33 AD826ANZ-ND Op Amp Dual High Speed Low Power* 8-Dip 560 449 3.49 
ADA4311-1ARHZ-R7CT-ND Op Amp, 2 High Speed, Current Feedback* 10-MSOP | 3.74 299 2.33) [apgogaRZ-ND Op Amp Dual High Speed Low Power* B-SOIC 560 4.49 3.49 
ADA4311-1ARHZ-R7TR-ND Op Amp, 2 High Speed, Current Feedback* 10-MSOP 2116.50/1,000 AD827AQ-ND Op Amp Dual High Speed Low Power 8-CDip 1356 1221 1083 
ADA4817-1ACPZ-R7CT-ND. Op Amp FastFET™, 1GHz, Low Noise* NEW! 8-LFCSP 5.90 _4.72__3.99] | apgogaRz-ND Video Op Amp Low Noise High Speed* 8-SOIC 6.03 4.83 376 
ADA4817-1ACPZ-R7TR-ND Op Amp FastFET™, 1GHz, Low Noise* NEW! 8-LFCSP 5531.25/1,500 AD829JNZ-ND Video Op Amp Low Noise High Speed* 8-Dip 630 504 426 
= uy ial ™M * a + i‘ . r ¥ x 
AOMBI7-2AOPZ-RTTRND — |Op Amp FsifT™ Dual 1GHe LN MEW? | 16-LFOSP | —ga7sorts00. | /ADSSQR-REELTTR-ND _/video Op Amp Low Nolse High Speed Pee = gg ze 
ADA4841-1YRJZ-R7CT-ND Op Amp Low Noise/Low Distortion Rail-to-Rail* SOT-23-6 | 3.62 2.90 2.26) | apg43jrz-16-ND 34MHz. ft Fast Settling Op amp 46-soic | 10.62 850 7.17 
ADA4841-1YRJZ-R7TR-ND Op Amp Low Noise/Low Distortion Rail-to-Rail* SOT-23-6 6085.80/3,000 AD844ANZ-ND Op Amp Mono 60MHz* 8-Dip 654 524 442 
ADA4841-1YRZ-R7CT-ND Op Amp Low Noise/Low Distortion Rail-to-Rail* 8-SOIC 3.62 2.90 2.26] | apg47ARz-ND Op Amp Mono 50MHz High Speed* 8-SOIC 654 524 442 
ADA4841-1YRZ-R7TR-ND Op Amp Low Noise/Low Distortion Rail-to-Rail* 8-SOIC 2052.75/1 ,000 AD847JNZ-ND Op Amp Mono 50MHz High Speed* 8-Dip 596 4.77 4.03 
ADA4841-2YRMZ-ND Op Amp Low Noise/Low Distortion Rail-to-Rail* 8-MSOP 5.44 436 3.68) |AD847JRZ-ND Op Amp Mono 50MHz High Speed* 8-SOIC 742 594 5.01 
ADA4841-2YRZ-ND Op Amp Low Noise/Low Distortion Rail-to-Rail* 8-SOIC 5.44 436 3.68) | AD848JNZ-ND Op Amp Mono 175MHz High Speed* 8-Dip 6.00 4.80 4.05 
ADA4851-1YRJZR2CT-ND Op Amp High Speed Rail-to-Rail* SOT-23-6 | 1.75 1.40 1.05] | Apg4sJRZ-ND Op Amp Mono 175MHz High Speed* 8-SOIC 6.00 4.80 4.05 
ADA4851-TYRJZR2TR-ND Op Amp High Speed Rail-to-Rail* SOT-23-6 245.00/250 AD8000YCPZ-REEL7CT-ND | Op Amp 1.5GHz Ultra High Speed* 8-LFCSP | 3.83 3.06 2.38 
ADA4851-2YRMZ-ND Op Amp High Speed Rail-to-Rail* 8-MSOP | 218 1.74 1.31) |AD8000YCPZ-REEL7TR-ND | Op Amp 1.5GHz Ultra High Speed* 8-LFCSP 3251.25/1,500 
ADA4851-4YRUZ-ND Op Amp High Speed Rail-to-Rail* 14-TSSOP) 3.11 249 1.94) AD8000YRDZ-ND Op Amp 1.5GHz Ultra High Speed* solic | 412 330 257 
ADA4853-1AKSZ-R2CT-ND Op Amp Video, Rail-to-Rail Output* SC70-6 1.75 140 1.05} |AD8001ANZ-ND Current-Feedback Amp, 800MHz* 8-Dip 7.24 580 4.89 
ADA4853-1 AKSZ-R2TR-ND Op Amp Video, Rail-to-Rail Output* SC70-6 245.00/250 AD8001ARTZREEL7CT-ND Current-Feedback Amp, 800MHz* SOT-23-5 | 3.40 2.72 2.12 
ADA4853-2YCPZ-RL7CT-ND Op Amp Video, Rail-to-Rail Output* 16-LFCSP| 1.75 1.40 1.05) | AD8001ARTZREEL7TR-ND Current-Feedback Amp, 800MHz* SOT-23-5 5707.80/3,000 
ADA4853-3YCPZ-R7CT-ND Op Amp Video, Rail-to-Rail Output* 16-LFCSP | 215 1.72 1.29] |AD8001ARZ-ND Current-Feedback Amp, 800MHz* 8-SOIC 7.24 580 4.89 
ADA4853-3YCPZ-R7TR-ND Op Amp Video, Rail-to-Rail Output* 16-LFCSP 1677.00/1,500 AD8002ARZ-ND Current-Feedback Amp Dual, 600MHz* 8-SOIC 720 5.76 4.86 
ADA4853-3YRUZ-ND Op Amp Video, Rail-to-Rail Output* 14-TSSOP| 2.41 1.93 1.50) | AD8003ACPZ-REEL7CT-ND Op Amp Triple, 1.5GHz* 24-LFCSP| 5.84 468 3.95 
ADA4855-3YCPZ-R7CT-ND Op Amp Triple, Single Supply, High Speed Rail-to- | 16-LFCSP |} 3.13 2.51 1.95) | AD8003ACPZ-REEL7TR-ND Op Amp Triple, 1.5GHz* 24-LFCSP 5475.00/1,500 
Rail Output* NEW! AD8004ANZ-ND Current-Feedback Amp Quad* 14-Dip 863 7.77 6.89 
ADA4855-3YCPZ-R7TR-ND. Op Amp Triple, Single Supply, High Speed Rail-to- | 16-LFCSP 2658.38/1 500 AD8004ARZ-14-ND Current-Feedback Amp Quad* 14-SOIC 8.63 7.77 6.89 
Rail Output* NEW! AD8007AKSZ-REEL7CT-ND Current-Feedback Amp, 650MHz* $C70-5 2.99 240 1.87 
ADA4856-3YCPZ-R7CT-ND Video Amp R-R Out, Single Supply, HS* NEW! |16-LFCSP| 313 2.51 1.95) |AD8007AKSZ-REEL7TR-ND Current-Feedback Amp, 650MHz* $C70-5 5027.40/3,000 
ADA4856-3YCPZ-R7TR-ND Video Amp R-R Out, Single Supply, HS* NEW! | 16-LFCSP 2658.38/1,500 AD8007AR-ND Current-Feedback Amp, 650MHz 8-SOIC 3.67 2.94 2.29 
ADA4857-1YCPZ-R7CT-ND Op Amp Ultralow Distortion, Low Power, Low 8-LFCSP 215 1.72 1.29) |AD8007ARZ-ND Current-Feedback Amp, 650MHz* 8-SOIC 3.51 2.81 219 
Noise, High Speed* NEW! AD8008ARZ-ND. Current-Feedback Amp Dual* 8-SOIC 6.20 4.16 3.51 
ADA4857-1YCPZ-R7TR-ND op a Oiaow Poti Low Power, Low 8-LFCSP 1677.00/1,500 AD8008ARMZ-ND Current-Feedback Amp Dual* 8-MSOP | 5.20 416 3.51 
joise, High Speed* NEW! AD8009AR-ND Current-Feedback Amp, 1GHz 8-SOIC 491 3.93 3.06 
ADA4857-1YRZ-ND op Amp ree Piston Low Power, Low 8-SOIC 2.27. 1.82 1.42] | AD8009ARZ-ND Current-Feedback Amp, 1GHz* 8-SOIC 468 375 2.92 
joise, High Speed* NEW! AD8009JRT-REEL7CT-ND Current-Feedback Amp, 1GHz SOT-23-5 | 4.12 3.30 2.57 
ADA4857-2YCPZ-R7CT-ND Op Amp Ultralow Distortion, Low Power, Low 8-LFCSP 3.17 254 1.98] |AD8009JRT-REEL7TR-ND Current-Feedback Amp, 1GHz SOT-23-5 6993.00/3,000 
Noise, High Speed, 2-Channel* NEW! AD8009JRTZ-REEL7CT-ND Current-Feedback Amp, 1GHz* SOT-23-5 | 3.98 319 2.48 
ADA4857-2YCPZ-R7TR-ND Op Amp Ultralow Distortion, Low Power, Low 8-LFCSP 2696.63/1,500 AD8009JRTZ-REEL7TR-ND. Current-Feedback Amp, 1GHz* SOT-23-5 6690.60/3,000 
Noise, High Speed, 2-Channel* NEW! AD8010ARZ-ND Op Amp Low Power High Speed* 8SOIC | 626 5.01 4.23 
ADA4858-3ACPZ-R7CT-ND Op Amp Triple, Single Supply, HS* NEW! 16-LFCSP | 3.80 3.05 2.37] |AD8011ANZ-ND Current-Feedback Amp, 300MHz* 8-Dip 497 3.98 3.10 
ADA4858-3ACPZ-R7TR-ND Op Amp Triple, Single Supply, HS* NEW! 16-LFCSP 3232.13/1,500 AD8011ARZ-ND Current-Feedback Amp, 300MHz* 8-SOIC 497 398 3.10 
ADA4859-3ACPZ-R7CT-ND Video Amp, Single Supply, Fixed G=2, HS* NEW!/16-LFCSP| 3.80 3.05 2.37| [AD8011AR-REEL7CT-ND Current-Feedback Amp, 300MHz 8-SOIC 5.33 427 3.32 
ADA4859-3ACPZ-R7TR-ND Video Amp, Single Supply, Fixed G=2, HS* NEW! | 16-LFCSP 3232.13/1,500 AD8011AR-REEL7TR-ND Current-Feedback Amp, 300MHz 8-SOIC 2369.25/750 
ADA4861-3YRZ-ND Op Amp Triple High Speed* 14-SOIC 2.70 216 1.68) |AD8012ARMZ-ND Current-Feedback Dual Amp, 350MHz* 8-MSOP 5.60 449 3.49 
ADA4862-3YRZ-ND Op Amp Triple High Speed* 14-SOIC 2.70 216 1.68] |AD8012ARZ-ND Current-Feedback Dual Amp, 350MHz* 8-SOIC 560 449 3.49 
ADA4898-1YRDZ-ND Op Amp High Voltage, Low Noise, Low Distortion, | 8-SOIC 5.40 4.32 3.65} |AD8014ARTZ-REEL7CT-ND Current-Feedback Amp, 400MHz* SOT-23-5 | 2.70 216 1.68 
Unity Gain Stable, High Speed* NEW! AD8014ARTZ-REEL7TR-ND Current-Feedback Amp, 400MHz* SOT-23-5 4536.00/3,000 
ADA4899-1YCPZ-R7CT-ND Op Amp Unity Gain Stable, Ultralow Distortion* 8-LFCSP | 4.30 3.44 2.68] |AD8014ARZ-ND Current-Feedback Amp, 400MHz* 8-SOIC 3.11 249 1.94 
ADA4899-1YCPZ-R7TR-ND Op Amp Unity Gain Stable, Ultralow Distortion* 8-LFCSP 3652.88/1 500 AD8021ARZ-ND Voltage-Feedback Amp, 200MHz High Speed* 8-SOIC 347 2.78 2.16 
ADA4899-1YRDZ-ND Op Amp Unity Gain Stable, Ultralow Distortion* 8-SOIC 5.06 4.05 3.15} |AD8021ARMZ-ND Voltage-Feedback Amp, 200MHz High Speed* 8-MSOP 3.47 2.78 2.16 
ADA4941-1YRZ-ND Single Supply Differential 18-Bit ADC Driver* 8-SOIC 5.68 4.55 3.84} |AD8022ARMZ-ND Op Amp Dual High Speed Low Noise* 8-MSOP 516 4.13 3.49 
ADEL2020ANZ-ND Op Amp, Single CFA, Low Noise,y Low Power* 8-Dip 5.09 4.07 3.17] | AD8022ARZ-ND Op Amp Dual High Speed Low Noise* 8-SOIC 516 413 3.49 
ADN2525ACPZ-R2CT-ND 10.7Gbps Active Back-Termination Differential 16-LFCSP | 31.71 29.60 27.49] |AD8024ARZ-ND Amp Quad 24V 350MHz* 16-SOIC 8.98 7.19 6.07 
Laser Diode Driver* AD8027ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed* 8-SOIC 3.20 256 1.99 
ADN2525ACPZ-R2TR-ND 10.7Gbps Active Back-Termination Differential 16-LFCSP 6738.38/250 AD8027ARTZ-REEL7CT-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed* SOT-23-6| 2.70 216 1.68 
Laser Diode Driver* AD8027ARTZ-REEL7TR-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed* SOT-23-6 4536.00/3,000 
ADM1191-2ARMZ-R7CT-ND Digital Power Monitor* 10-MSOP | 4.32 3.46 2.69) |AD8028ARMZ-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed* 10-MSOP| 5.06 4.05 3.15 
ADM1191-2ARMZ-R7TR-ND Digital Power Monitor* 10-MSOP 2448.00/1,000 AD8028ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed* 8-SOIC 6.06 4.05 3.15 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
AD8029AKSZ-REEL7CT-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed LP* SC70-6 2.15 1.72 1.29) |ADA4850-1YCPZ-R2TR-ND Op Amp High Speed Rail-to-Rail Out* 8-LFCSP 245.00/250 
AD8029AKSZ-REEL7TR-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed LP* $C70-6 3302.40/3,000 ADA4850-2YCPZ-R2CT-ND Op Amp High Speed Rail-to-Rail Out* 16-LFCSP| 2.18 1.74 1.31 
AD8029ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed LP* 8-SOIC 2.27 1.82 1.42] | ADA4850-2YCPZ-R2TR-ND Op Amp High Speed Rail-to-Rail Out* 16-LFCSP 304.50/250 
AD8030ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed LP* 8-SOIC 3.22 2.58 = 2.01 OP42FZ-ND Op Amp Precision High Speed Fast Set* 8-CDip 7.28 583 4.92 
AD8030ARJZ-REEL7CT-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out High Speed LP* | SOT-23-8 | 2.72 218 1.70) |OP42GPZ-ND Op Amp Precision High Speed Fast Set* 8-Dip 4.91 393 3.06 
AD8030ARJZ-REEL7TR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out High Speed LP* | SOT-23-8 4573.80/3,000 OP42GSZ-ND Op Amp Precision High Speed Fast Set* 8-SOIC 491 3.93 3.06 
AD8031ANZ-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* 8-Dip 2.95 236 1.84] |OP162GSZ-ND Op Amp 15MHz Rail-to-Rail* 8-SOIC 3.60 288 2.24 
AD8031ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* 8-SOIC 2.95 2.36 1.84 OP249GPZ-ND Op Amp Dual JFET Precision High Speed* 8-Dip 3.96 3.17 247 
AD8031ARTZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* SOT-23-5 | 2.59 2.07 1.61 OP249GSZ-ND Op Amp Dual JFET Precision High Speed* 8-SOIC 3.96 3.17 247 
AD8031ARTZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* SOT-23-5 4347.00/3,000 OP462GSZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail High Speed* 14-SOIC 7.78 6.23 5.26 
AD8031BNZ-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* 8-Dip 4.91 393 3.06] |OP467GPZ-ND Op Amp Quad Precision High Speed* 14-Dip_| 12.00 10.80 9.58 
AD8031BRZ-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* 8-SOIC 4.91 3.93 3.06] |0OP467GSZ-ND Op Amp Quad Precision High Speed* 16-SOIC | 12.93 11.64 10.33 
AD8032ANZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 8-Dip 455 3.64 2.83 OP482GPZ-ND Op Amp Quad JFET High Speed Low Power* 14-Dip 475 380 296 
AD8032AR-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail 8-SOIC 5.00 4.00 3.11] |0P482GSZ-ND Op Amp Quad JFET High Speed Low Power* 14-SOIC | 4.28 342 2.66 
AD8032ARMZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 8-MSOP | 455 3.64 2.83 Instrumentation 
AD8032ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 8-SOIC 4.55 3.64 2.83) | AD521JDZ-ND Instrumentation Amp Precision* 14-CDip | 33.39 31.17 28.94 
AD8032BNZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 8-Dip 6.32 5.06 4.27) | AD524ADZ-ND Instrumentation Amp Precision* 16-CDip | 19.05 17.78 16.51 
AD8032BRZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 8-SOIC 6.32 5.06 4.27) | ap524ARZ-16-ND Instrumentation Amp Precision* 16-SOIC | 13.79 12.42 11.02 
AD8032BRZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 8-SOIC 3009.90/750 AD524BDZ-ND Instrumentation Amp Precision* 16-CDip | 29.93 27.93 25.94 
AD8033AKSZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp with FastFET™* SC70-5 2.32 1.86 1.45] |Ap524cDZ-ND Instrumentation Amp Precision* 16-CDip | 45.72 42.68 39.63 
AD8033AKSZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp with FastFET™* $C70-5 3893.40/3,000 AD526ADZ-ND Gain Amp Software Programmable* 16-Dip | 17.42 16.26 15.10 
AD8033ARZ-ND Voltage-Feedback Amp with FastFET™* 8-SOIC | 286 229 1.78) | AD526BDZ-ND Gain Amp Software Programmable* 16-Dip | 2099 19.59 18.19 
AD8034ARTZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Dual with FastFET™* SOT-23-8 | 3.62 2.90 2.26] | ansa6cDz-ND Gain Amp Software Programmable* 16-Dip | 39.12 36.52 33.91 
AD8034ARTZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp Dual with FastFET™* SOT-23-8 6085.80/3,000 AD526JN-ND Gain Amp Software Programmable 16-Dip | 10.73 966 8.57 
AD8034ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual with FastFET™* 8-SOIC 4.25 3.41 2.65] | ap526JNZ-ND Gain Amp Software Programmable* 16-Dip | 10.25 923 818 
ADB8036ANZ-ND Voltage-Feedback Clamp Amp’ 8-Dip | 850 7.65 6.79) JADS94ADZ-ND Mono Thermocouple Amp* TO-116 | 21.14 19.73 18.32 
pare pono Feogearr Pee F eso oa re 62 AD594CDZ-ND Mono Thermocouple Amp* TO-116 | 30.68 28.63 26.59 
i oltage-Feedback Amp Output Clamping* -Dip E : A AD595ADZ-ND Th le Instrumentation Amp* 14-CDip | 23.18 21.63 20.09 
AD8037ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Output Clamping* 8-SOIC | 982 7.86 6.63] | aps95cDz-ND Thermocouple instrumentation Amp* iacDip 30.68 28.63 26.59 
AD8038AKSZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp 350MHz Low Power* SC70-5 215 1.72 1.29) | apg20aNnz-ND Instrumentation Amp Low Power* 8-Dip 678 543 458 
AD8038AKSZ-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp 350MHz Low Power* $C70-5 3302.40/3,000 AD62OARZ-ND Instrumentation Amp Low Power* S010 1-678 B43 458 
ADBOESABZND) Voltage-Feedback Amp 350MHz Low Power" B-SOIC | 227 182 1.42) | ap620ARZ-REEL7CT-ND Instrumentation Amp Low Power* NEW! B-SOIC | 6.78 5.43 4.58 
AD8039ARZ-ND Voltage-Feedback Amp 350MHz Low Power* 8-SOIC 3.22 2.58 2.01 4 7 i + 7 i 
AD620ARZ-REEL7TR-ND Instrumentation Amp Low Power* NEW! 8-SOIC 3178.13/750 
AD8039ARTZREEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp 350MHz Low Power* $0T-23-8 | 2.72 2.18 1.70! | angooBNz-ND Instrumentation Amp Low Power* 8-Dip 10.18 815 688 
AD8039ARTZREEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp 350MHz Low Power* SOT-23-8 4573.80/3,000 AD620BRZ-ND Instrumentation Amp Low Power* 8-SOIC | 10.18 815 688 
AD8040ARZ-ND Low Power, High Speed, Rail-to-Rail In/Out Amp* | 14-SOIC 4.28 3.42 2.66) TAngoTANZ-ND Instrumentation Amp Low Power Low Drift® 8-Dip 872 6.98 589 
AD8041ANZ-ND Voltage-Feedback Amp with Disable* 8-Dip | 4.23 3.39 2.64) | angotaRz-ND Instrumentation Amp Low Power Low Drift* 8solc | 872 6.98 5.89 
AD8041ARZ-ND Voltage-Feedback Amp with Disable* 8-SOIC 4.23 3.39 2.64) | ango1BNz-ND Instrumentation Amp Low Power Low Drift* 8-Dip 1090 981 870 
AD8042ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 8-SOIC 5.24 4.20 3.27) | ango1BRZ-ND Instrumentation Amp Low Power Low Drift* 8-soic | 1090 981 870 
AD8044ANZ-ND Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail Quad* 14-Dip 8.20 6.56 5.54) | angooanz-ND Instrumentation Amp* 8-Di 581 465 362 
AD8044ARZ-14-ND Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail Quad* 14-S0IC | 8.20 656 5.54 awe 4 i ; ; 
—_ AD622ARZ-ND Instrumentation Amp 8-SOIC 5.81 465 3.62 
AD8045ACPZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Ultralow Distortion 8-LFCSP 3.17 254 1.98 ‘(AD622AR-REEL7CT-ND Instrumentation Am 8-SOIC 590 472 367 
AD8045ACPZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp Ultralow Distortion* 8-LFCSP 2696.63/1,500 4 Pe ‘ : i ‘| ' 
9 p AD623ANZ-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail Out* 8-Dip 455 364 283 
AD8045ARDZ-ND Voltage-Feedback Amp Ultralow Distortion* 8-SOIC 3.74 2.99 2.33 AD623ARZ-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail Out* 8-SOIC 389 312 243 
aaa Vole ceaecs a Se oe ee ie aH AD623AR-REEL7TR-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail Out 8-SOIC 2307.75/1,000 
AD8048ARZ-ND Voltage-Feedback Amp General Purpose* solic | 497 398 3.10 AD SzsARM END Instrumentation Am alton ae EMSOE au a2 aa 
AD SOSI BRAND) Vottage-Feedback Amp Single High Speed” 8-SOIG_{| 2.18 1.74 1.311 | angoaanz-nD Instrumentation Amp Precision Low AoiSe* 16-CDip | 22.92 21.40 19.87 
AD8051ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage-Feedback Amp Single High Speed*™ $0T-23-5| 2.18 1.74 1.31 d pir recist Ise 'p : ; : 
AD8051ARTZ-REEL7TR-ND Voltage- ‘ i * 99.1 AD624BDZ-ND Instrumentation Amp Precision Low Noise 16-CDip | 35.64 33.27 30.89 
ge-Feedback Amp Single High Speed SOT-23-5 3340.80/3,000 1 en Hae A 
i | i * £ AD624CDZ-ND Instrumentation Amp Precision Low Noise 16-CDip | 53.40 49.84 46.28 
AD8052ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual High Speed: 8-SOIC 3.71 297 2.31 - — - 
AD8052ARMZ-ND Voltage- fi 1 if AD625ADZ-ND Instrumentation Amp Programmable Gain 16-CDip | 21.08 19.67 18.27 
ge-Feedback Amp Dual High Speed 8-MSOP 3.71 2.97 2.31 ‘AD625JNZ-ND Inst tation Amp P ble Gain* 16-Di 4441 4271. 11.27 
AD8054AR-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Quad High Speed 14-SOIC | 6.34 5.08 4.28 HsHumentalon-Amp:ECOgram Mase eau. 'p : ; . 
5 7 H ¥ a AD625KNZ-ND Instrumentation Amp Programmable Gain 16-Dip 18.00 16.80 15.60 
AD8054ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Quad High Speed 14-SOIC 5.90 4.72 3.99 : ‘ " 6 
AD8054ARUZ-ND Voltage-Feedback Amp Quad High Speed* 14-TSSOP|} 6.20 4.96 4.19 ee ND piven ae liu ane Bae As ae a oy 
FN eA) Voltage-Feedback Amp Single BDip ] 220 1.76 1.32) anGo7ANZ-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail* Dip | 6.04 4.84 4.08 
AD8055ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single 8-SOIC 2.20 1.76 1.32 ae 
4 7 1 aide 99 AD627ARZ-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail 8-SOIC 6.04 484 4.08 
AD8055ARTZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Single SOT-23-5 | 1.88 1.50 1.13 ‘ i 4 
5 5 7 Fy Aa AD627ARZ-R7CT-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail* 8-SOIC 6.04 484 4.08 
AD8055ARTZ-REEL/TR-ND | Voltage-Feedback Amp Single S0T-23-5 | 2880.00/3,000 ! ees 
iH a a x AD627ARZ-R7TR-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail* 8-SOIC 3775.00/1,000 
AD8056AR-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp Dual 8-SOIC 1774.50/750 4 iO shal ) 
AD8056ARMZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual* 8-MSOP 371 297 231 AD627BNZ-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail* 8-Dip 844 6.76 5.70 
AD805GARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual* 8-SOIC 371 297 231 AD627BRZ-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail* 8-SOIC 844 6.76 5.70 
AD8057AR-ND Voltage-Feedback Amp Single 8-soic | 243 1.94 146] |AD628ARZ-ND Diff. Amp High-Common Mode Voltage Prog.* 8-SOIC | 484 387 3.01 
‘AD8057ARTZ-REEL/CT-ND | Voltage-Feedback Amp Single* $0T-23-5 | 1.88 1.50 1.13 Aa erent be ee eae, ane the - a Fee a ne 
AD8057ARTZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp Single* SOT-23-5 2880.00/3,000 4 4 z pod z : e 
Prana aan Voltage-Feedback An single* -S0ic | 2.20 aoe 132| |AD6294RZ-ND Differential Amp High-Common Mode Voltage* B-SOIC | 6.70 5:36 4.53 
AD8058ARMZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual* 8-MSOP 3.71 297 231 AD629BNZ-ND Differential Amp High-Common Mode Voltage* 8-Dip 863 7.77 6.89 
AD8058ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual* 8-SOIC 371 297 2.31 AD629BRZ-ND Differential Amp High-Common Mode Voltage* 8-SOIC 863 7.77 6.89 
AD8061ARTZ-REEL/CI-ND | Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail* $0T-23-5| 1.88 1.50 1.13] |AD8220ARMZ-ND JFET Input Instrumentation Amp* 8-MSOP | 5.64 452 3.81 
AD8061ARTZ-REEL7TR-ND _| Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail* SOT-23-5 2880.00/3,000 AD8220-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8220ARMZ oe 50.55  — — 
AD8062ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail* 8-SOic | 3.71 297 231] |AD8220BRMZ-ND JFET Input Instrumentation Amp - 8-MSOP | 862 6.90 5.82 
AD8062ARMZ-R7CT-ND Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail* 8-MSOP | 3.71. 2.97  2.31| |AD8222ACPZ-R7CT-ND Instrumentation Amp Precision, Dual Channel 16-LFCSP| 7.26 5.81 4.91 
AD8062ARMZ-R7TR-ND. Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail* 8-MSOP 2103.75/1,000 AD8222ACPZ-R7TR-ND Instrumentation Amp Precision, Dual Channel* 16-LFCSP 6806.25/1,500 
‘AD8063ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail* 8-SOIC 218 1.74 1.31] |AD8222BCPZ-R7CT-ND Instrumentation Amp Precision, Dual Channel 16-LFCSP | 12.74 10.20 8.60 
AD8065ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single High Speed* 8-SOIC 4.25 3.41 2.65| |AD8222BCPZ-R7TR-ND Instrumentation Amp Precision, Dual Channel* 16-LFCSP 11800.43/1,500 
AD8065ARTZ-REEL7CT-ND —_| Voltage-Feedback Amp Single High Speed* SOT-23-5| 3.62 2.90 2.26] |AD8223ARMZ-R7CT-ND Instrumentation Amp, Single Supply* NEW! 8-MSOP | 268 2.15 1.67 
ADB065ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp Single High Speed* SOT-23-5 6085.80/3,000 AD8223ARMZ-R7TR-ND Instrumentation Amp, Single Supply* NEW! 8-MSOP 1517.25/1,000 
AD8066ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual High Speed* 8-SOIC 5.44 4.36 3.68) |AD8223ARZ-ND Instrumentation Amp, Single Supply* NEW! 8-SOIC 245 1.97 1.53 
9 Pp gh opi : ; 
AD8066ARMZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual High Speed* 8-MSOP 544 436 3.68 AD8223BRMZ-R7CT-ND Instrumentation Amp, Single Supply* NEW! 8-MSOP 3.51 2.81 2.19 
AD8067ARTZ-REEL7CT-ND Precision FastFET™ Op Amp* SOT-23-5 | 5.22 418 3.25 AD8223BRMZ-R7TR-ND. Instrumentation Amp, Single Supply* NEW! 8-MSOP 1989.00/1,000 
AD8067ARTZ-REEL7TR-ND | Precision FastFET™ Op Amp* SOT-23-5 8769.60/3,000 AD8223BRZ-ND Instrumentation Amp, Single Supply* NEW! 8-SOIG | 3.26 261 2.03 
AD8091ARTZ-R7CT-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* SOT-23-5 | 1.75 1.40 1.05} /AD8224-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8224* = 75.84 a = 
AD8091ARTZ-R7TR-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* SOT-23-5 2688.00/3,000 AD8224ACPZ-R7CT-ND Instr. Amp Precision, Dual Ch., JFET Input R-R* 16-LFCSP| 8.34 668 5.63 
AD8091ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* 8-SOIC 2.05 1.64 1.23] |AD8224ACPZ-R7TR-ND Instr. Amp Precision, Dual Ch., JFET Input R-R* 16-LFCSP 7818.75/1,500 
AD8092ARMZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* NEW! | 8-MSOP 2.39 1.91 1.49] |AD8224BCPZ-R7CT-ND Instr. Amp Precision, Dual Ch., JFET Input R-R* 16-LFCSP | 11.28 1016 9.01 
AD8092ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 8-SOIC 2.39 1.91 1.49} |AD8224BCPZ-R7TR-ND. Instr. Amp Precision, Dual Ch., JFET Input R-R* 16-LFCSP 12541.43/1,500 
AD8099ACPZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback High Speed Op Amp* 8-LFCSP | 4.50 3.60 2.80| |AD8225ARZ-ND Instrument Amp Precision Gain of 5* 8-SOIC 7.76 6.21 5.24 
AD8099ACPZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback High Speed Op Amp* 8-LFCSP 3825.00/1,500 AD8228ARMZ-R7CT-ND Instrumentation Amp Precision* NEW! 8-MSOP 7.20 5.76 4.86 
AD8099ARDZ-ND Voltage-Feedback High Speed Op Amp* 8-SOIC 5.31 425 3.31 AD8228ARMZ-R7TR-ND Instrumentation Amp Precision* NEW! 8-MSOP 4500.00/1,000 
AD8132AR-ND Differential Amp 350MHz High Speed 8-SOIC 4.91 3.93 3.06] |AD8228ARZ-ND Instrumentation Amp Precision* NEW! 8-SOIC 7.20 5.76 4.86 
AD8132ARZ-ND Differential Amp 350MHz High Speed* 8-SOIC 443 3.55 2.76} |AD8228BRMZ-R7CT-ND Instrumentation Amp Precision* NEW! 8-MSOP 9.00 810 7.19 
AD8132ARMZ-ND Differential Amp 350MHz High Speed* 8-MSOP 4.43 355 2.76) |AD8228BRMZ-R7TR-ND Instrumentation Amp Precision* NEW! 8-MSOP 6669.00/1,000 
AD8137YCPZ-REEL7CT-ND Differential 12-Bit ADC Driver* 8-LFCSP 248 1.98 1.54] |AD8228BRZ-ND Instrumentation Amp Precision* NEW! 8-SOIC 9.00 810 7.19 
AD8137YCPZ-REEL7TR-ND Differential 12-Bit ADC Driver* 8-LFCSP 2103.75/1,500 AD8230YRZ-ND 16V, R-R, 0-Drift, Precision Instrumentation Amp* | 8-SOIC 7.06 565 4.77 
AD8137YRZ-ND Differential 12-Bit ADC Driver* 8-SOIC 2.93 2.34 1.82} |AD8231-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8231* _ 75.84 — _ 
AD8138ARZ-ND Differential ADC Driver Low Distortion* 8-SOIC 8.60 6.88 5.81} |AD8231ACPZ-R7CT-ND Zero Drift, Digitally Prog. Instrumentation Amp* 16-LFCSP| 3.85 3.08 2.40 
AD8138ARMZ-ND Differential ADC Driver Low Distortion* 8-MSOP 8.60 688 5.81 AD8231ACPZ-R7TR-ND Zero Drift, Digitally Prog. Instrumentation Amp* 16-LFCSP 3270.38/1,500 
AD8139ACPZ-REEL7CT-ND Differential Low Noise Rail-to-Rail ADC Driver* 8-LFCSP 7.50 6.00 _5.07| |_| AD8250-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8250* _ 113.79 = _ 
AD8139ACPZ-REEL7TR-ND Differential Low Noise Rail-to-Rail ADC Driver* 8-LFCSP 7031.25/1,500 AD8250ARMZ-ND Instrumentation Amp, 10MHz, icMOS® 10-MSOP| 9.93 894 7.93 
AD8139ARDZ-ND Differential Low Noise Rail-to-Rail ADC Driver* 8-SOIC 860 688 5.81 Programmable Gain* 
AD8397ARDZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* NEW! | 8-SOIC 5.02 4.02 3.39] |AD8250ARMZ-R7CT-ND Instrumentation Amp, 10MHz, iCMOS® 10-MSOP| 9.93 894 7.93 
AD8644ARZ-ND Op Amp 18V Quad 5.5MHz* 14-SOIC 5.36 4.29 3.34 Programmable Gain* 
AD8646ARMZ-REELCT-ND 24MHz Rail-to-Rail Dual Amp* 8-MSOP 1.60 1.28 96] | AD8250ARMZ-R7TR-ND Instrumentation Amp, 10MHz, iCMOS® 10-MSOP 7360.60/1,000 
AD8646ARMZ-REELTR-ND 24MHz Rail-to-Rail Dual Amp* 8-MSOP 2457.60/3,000 Programmable Gain* 
AD8646ARZ-ND 24MHz Rail-to-Rail Dual Amp* 8-SOIC 1.60 1.28 .96| | AD8251ARMZ-R7CT-ND Instrumentation Amp, 10MHz, iCMOS® 10-MSOP| 9.93 8.94 7.93 
AD9631ARZ-ND Voltage-Feedback Op Amp Wide Bandwidth* 8-SOIC 9.76 7.81 6.59 Programmable Gain* 
ADA4850-1YCPZ-R2CT-ND Op Amp High Speed Rail-to-Rail Out* 8-LFCSP 1.75 1.40 1.05] [AD8251ARMZ-R7TR-ND Instr. Amp, 10MHz, iCMOS® Prog. Gain* 10-MSOP 7360.60/1,000 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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AD8253ARMZ-R7CT-ND Instr. Amp, 10MHz, iCMOS® Prog. Gain* NEW! | 10-MSOP | 9.81 8.84 7.84] |AD8672ARMZ-REELCT-ND Op Amp Precision Dual Low Noise* NEW! 8-MSOP 459 3.68 2.86 
AD8253ARMZ-R7TR-ND Instr. Amp, 10MHz, iCMOS® Prog. Gain* NEW! | 10-MSOP 7274.15/1,000 AD8672ARMZ-REELTR-ND Op Amp Precision Dual Low Noise* NEW! 8-MSOP 7711.20/3,000 
AD8273ARZ-R7CT-ND Dual Channel, Audio Difference Amplifier* 14-SOIC 4.50 3.60 2.80] |AD8674ARZ-ND Op Amp Precision Quad Low Noise* 14-SOIC 7.70 616 5.20 
AD8273ARZ-R7TR-ND Dual Channel, Audio Difference Amplifier* 14-SOIC 2550.00/1,000 AD8674ARUZ-ND Op Amp Precision Quad Low Noise* 14-TSSOP| 7.70 616 5.20 
AD8293G80ARJZ-R7CT-ND 0-Drift, Precision Instrumentation Amp* NEW! | SOT-23-8| 248 1.98 1.49] |AD8675ARMZ-REELCT-ND Op Amp Precision 36V, R/R Output* NEW! 8-MSOP. 3.15 2.52 1.96 
AD8293G80ARJZ-R7TR-ND 0-Drift, Precision Instrumentation Amp* NEW! | SOT-23-8 3801.60/3,000 AD8675ARMZ-REELTR-ND Op Amp Precision 36V, R/R Output* NEW! 8-MSOP 5292.00/3,000 
AD8293G80BRJZ-R7CT-ND 0-Drift, Precision Instrumentation Amp* NEW! | SOT-23-8) 3.13 2.51 1.95} |AD8692ARMZ-REELCT-ND Op Amp Low Noise, CMOS R/R Out* NEW! 8-MSOP 160 1.28 96 
AD8293G80BRJZ-R7TR-ND 0-Drift, Precision Instrumentation Amp* NEW! | SOT-23-8 5254.20/3.000 AD8692ARMZ-REELTR-ND Op Amp Low Noise, CMOS R/R Out* NEW! 8-MSOP 2457.60/3,000 
AD8293G160ARJZ-R7CT-ND | 0-Drift, Precision Instrumentation Amp* NEW! | SOT-23-8| 2.48 1.98 1.49] |AD8692ARZ-ND Op Amp Low Noise, CMOS Rail-to-Rail Out* 8-SOIC 1.95 156 117 
AD8293G160ARJZ-R7TR-ND | 0-Drift, Precision Instrumentation Amp* NEW! | SOT-23-8 3801.60/3,000 AD8694ARUZ-ND. Op Amp Low Noise, CMOS Rail-to-Rail Out* 14-TSSOP| 2.45 1.97 1.53 
AD8293G160BRJZ-R7CT-ND —_/0-Drift, Precision Instrumentation Amp* NEW! | SOT-23-8| 3.13 2.51 1.95} |AD8698ARMZ-REELCT-ND Op Amp Precision Dual, R/R Output* NEW! 8-MSOP 5.09 4.07 3.17 
AD8293G160BRJZ-R7TR-ND | 0-Drift, Precision Instrumentation Amp* NEW! | SOT-23-8 5254.20/3,000 AD8698ARMZ-REELTR-ND Op Amp Precision Dual, R/R Output* NEW! 8-MSOP 8542.80/3,000 
AD8295ACPZ-R7CT-ND. Precision Instrumentation Amp* NEW! 16-LFCSP | 6.16 493 4.16 OP27AZ-ND Op Amp Precision Low Noise 8-CDip | 33.60 31.36 29.12 
AD8295ACPZ-R7TR-ND Precision Instrumentation Amp* NEW! 16-LFCSP 5775.00/1,500 OP27EPZ-ND Op Amp Precision Low Noise* 8-Dip 5.90 4.72 3.67 
AD8553ARMZ-REELCT-ND 1.8V-5V Auto Zero, Instrumentation Amp* 10-MSOP) 3.65 292 2.27 OP27EZ-ND Op Amp Precision Low Noise 8-CDip | 15.96 14.37 12.75 
AD8553ARMZ-REELTR-ND 1.8V-5V Auto Zero, Instrumentation Amp* 10-MSOP 6123.60/3,000 OP27GPZ-ND Op Amp Precision Low Noise* 8-Dip 275 220 1.71 
AD8555ACPZ-REEL7CT-ND 0-Drift, Digitally Prog. Sensor Signal Amp* 16-LFCSP| 6.46 517 4.37 OP27GSZ-ND Op Amp Precision Low Noise* 8-SOIC 275 2:20 1:71 
AD8555ACPZ-REEL7TR-ND 0-Drift, Digitally Prog. Sensor Signal Amp* 16-LFCSP 6056.25/1,500 OP113ESZ-ND Op Amp Single Supply Low Noise* 8-SOIC 662 530 447 
AD8555ARZ-ND 0-Drift, Digitally Prog. Sensor Signal Amp* 8-SOIC 780 624 5.27 OP113FSZ-ND Op Amp Single Supply Low Noise* 8-SOIC 3.85 3.08 2.40 
AD8556ACPZ-REEL7CT-ND Digitally Prog. Sensor Signal Amp with EMI Filter* | 16-LFCSP | 5.84 468 3.95 OP213ESZ-ND Op Amp Dual Single Supply Low Noise* 8-SOIC | 1048 944 8.37 
AD8556ACPZ-REEL7TR-ND Digitally Prog. Sensor Signal Amp with EMI Filter* | 16-LFCSP 5475.00/1,500 OP213FPZ-ND Op Amp Dual Single Supply Low Noise* 8-Dip 457 3.66 2.85 
AD8556ARZ-ND Digitally Prog. Sensor Signal Amp with EMI Filter* | 8-SOIC 7.56 605 5.11 OP213FSZ-ND Op Amp Dual Single Supply Low Noise* 8-SOIC 457 366 2.85 
AD8557ACPZ-REEL7CT-ND Digitally Programmable Sensor Signal Amp* 16-LFCSP | 5.02 4.02 3.13| | OP270EZ-ND Op Amp Dual Precision Low Noise 8-CDip | 12.45 11.21 9.94 
AD8557ACPZ-REEL7TR-ND Digitally Programmable Sensor Signal Amp* 16-LFCSP 4264.88/1 500 OP270FZ-ND Op Amp Dual Precision Low Noise 8-CDip 933 840 7.45 
AD8557ARZ-ND Digitally Programmable Sensor Signal Amp* 8-SOIC 5.32 426 3.60 OP270GPZ-ND Op Amp Dual Precision Low Noise* 8-Dip 5.69 456 3.55 
AD22050NZ-ND Single Supply Sensor Interface Amp* 8-Dip 9.20 7.36 6.21 OP270GSZ-ND Op Amp Dual Precision Low Noise* 16-SOIC 6.01 481 3.74 
AD22050RZ-ND Single Supply Sensor Interface Amp* 8-SOIC | 1086 869 7.34 OP413ESZ-ND Op Amp Quad Low Drift* 16-SOIC | 15.09 13.59 12.05 
AD22057RZ-ND Single Supply Sensor Interface Amp* 8-SOIC 9.51 857 7.60 OP413FSZ-ND Op Amp Quad Low Drift* 16-SOIC 8.74 7.00 5.90 
AMPO2EPZ-ND Amp Instrument Precision* 8-Dip 16.16 14.55 12.91 OP470EY-ND. Op Amp Quad Very Low Noise 14-CDip | 18.16 16.35 14.50 
AMPO2FPZ-ND Amp Instrument Precision* 8-Dip 9.70 873 7.75 OP470GPZ-ND Op Amp Quad Very Low Noise* 14-Dip 7.98 6.39 5.39 
AMPO02FSZ-ND Amp Instrument Precision* 16-SOIC 9.70 873 7.75 OP470GSZ-ND Op Amp Quad Very Low Noise* 16-SOIC 846 6.77 5.72 
AMPO4EPZ-ND Amp Instrument Precision Single* 8-Dip 12.35 1112 9.86 0P471GSZ-ND Op Amp Quad High Speed Low Noise* 16-SOIC 9.02 7.22 6.09 
AMPO4ESZ-ND Amp Instrument Precision Single* 8-SOIC | 12.35 11.12 9.86 OP490GSZ-REELCT-ND Op Amp Quad Micropower* 16-SOIC 8.32 666 5.62 
AMPO4FPZ-ND Amp Instrument Precision Single* 8-Dip 10.56 845 7.13 OP495GPZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail* 14-Dip 8.76 7.01 5.92 
AMPO4FSZ-ND Amp Instrument Precision Single* 8-SOIC | 10.56 8.45 7.13 OP2177ARZ-ND Op Amp Dual Precision Low Noise* 8-SOIC 3.83 3.06 2.38 
Isolation OP2177AR-REEL7TR-ND. Op Amp Dual Precision Low Noise 8-SOIC 2384.25/1,000 
AD202JN-ND Isolated Amp 2-Port 2kHz 38-Dip | 45.96 42.90 39.84) |0P2177ARZ-REEL7CT-ND Op Amp Dual Precision Low Noise* 8-SOIC 3.83 3.06 2.38 
AD202JY-ND Isolated Amp 2-Port 2kHz 38-Sip | 45.96 42.90 39.84) |0P2177ARZ-REEL7TR-ND Op Amp Dual Precision Low Noise* 8-SOIC 2167.50/1,000 
AD202KN-ND Isolated Amp 2-Port 2kHz 38-Dip | 52.55 49.05 45.54) |0P2177ARMZ-REELCT-ND Op Amp Dual Precision Low Noise* 8-MSOP 3.83 3.06 2.38 
AD202KY-ND Isolated Amp 2-Port 2kHz 38-Sip | 52.55 49.05 45.54) |0P2177ARMZ-REELTR-ND Op Amp Dual Precision Low Noise* 8-MSOP 6426.00/3,000 
AD210AN-ND Isolated Amp 3-Port 20kHz 12-Dip | 80.45 75.09 69.72 Low Power 
AD210BN-ND Isolated Amp 3-Port 20kHz 12-Dip | 96.87 90.42 83.96] |ADA4860-1YRJZ-RL7CT-ND High Speed, Low Cost, Op Amp* SOT-23-6] 1.40 1.12 84 
AD215BY-ND Isolated Amp 120kHz 12-Sip_| 82.10 76.63 71.15} |ADA4860-1YRJZ-RL7TR-ND High Speed, Low Cost, Op Amp* SOT-23-6 2150.40/3,000 
Line Driver AD818ANZ-ND Video Op Amp 130MHz Low Power* 8-Dip 452 3.62 2.82 
AD8016ARBZ-ND Amp xDSL Line Driver* 24-SOIC 9.24 7.40 6.24] |AD818ARZ-ND Video Op Amp 130MHz Low Power* 8-SOIC 452 362 2.82 
AD8016ARE-ND Amp xDSL Line Driver 28-TSSOP| 9.68 7.75 6.54) |AD820ANZ-ND Op Amp FET-In Rail-to-Rail Low Power* 8-Dip 4.05 3.24 252 
AD8016AREZ-ND Amp xDSL Line Driver* 28-TSSOP| 9.24 7.40 6.24) |AD820ARZ-ND Op Amp FET-In Rail-to-Rail Low Power* 8-SOIC 3.96 3.17 247 
AD8018ARZ-ND XDSL Line Driver Rail-to-Rail* 8-SOIC 6.58 5.27 4.45] |AD820ARZ-REEL7CT-ND Op Amp FET-In Rail-to-Rail Low Power* 8-SOIC 3.96 3.17 247 
AD8019ARZ-ND XDSL Line Driver* 8-SOIC 6.58 5.27 4.45| | AD820BRZ-ND Op Amp FET-In Rail-to-Rail Low Power* 8-SOIC 581 465 3.62 
AD8392AACPZ-R7CT-ND Amp 2-Channel ADSL/ADSL2+ Line Driver* 32-LFCSP| 5.64 4.52 3.81 AD824ARZ-14-ND Op Amp FET Rail-to-Rail Low Power* 14-SOIC 878 7.03 5.93 
AD8392AACPZ-R7TR-ND Amp 2-Channel ADSL/ADSL2+ Line Driver* 32-LFCSP 5287.50/1,500 AD8005ARTZ-REEL7CT-ND Op Amp Current-Feedback Low Power* SOT-23-5 | 3.22 2.58 2.01 
AD8392AAREZ-ND Amp 2-Channel ADSL/ADSL2+ Line Driver* 28-TSSOP| 6.96 5.57 4.70 | AD8005ARTZ-REEL7TR-ND Op Amp Current-Feedback Low Power* SOT-23-5 5405.40/3,000 
Log AD8005ARZ-ND Op Amp Current-Feedback Low Power* 8-SOIC 3.53 2.83 2.20 
ADL5306ACP-R2CT-ND Logarithmic Converter 60dB 16-LFCSP] 8.60 7.74 6.87| |AD8538ARZ-ND Op Amp Precision Auto-Zero Low Power* 8-SOIC 2.39 1.91 1.49 
ADL5306ACP-R2TR-ND Logarithmic Converter 60dB 16-LFCSP 1443.00/250 AD8538AUJZ-REEL7CT-ND Op Amp Precision Auto-Zero Low Power* TSOT-23-5| 2.25 1.80 1.35 
ADL5S306ACPZ-R2CT-ND Logarithmic Converter 60dB* 16-LFCSP| 888 7.11 6.00) |AD8538AUJZ-REEL7TR-ND Op Amp Precision Auto-Zero Low Power* TSOT-23-5 3456.00/3,000 
ADL5306ACPZ-R2TR-ND Logarithmic Converter 60dB* 16-LFCSP 1665.00/250 AD8539ARMZ-REELCT-ND Op Amp Precision Auto-Zero Low Power* 8-MSOP 3.49 2.79 2417 
ADL5310ACP-R2CT-ND Dual Logarithmic Converter 120dB 24-LFCSP | 18.69 17.45 16.20) |AD8539ARMZ-REELTR-ND Op Amp Precision Auto-Zero Low Power* 8-MSOP 5859.00/3,000 
ADL5310ACP-R2TR-ND Dual Logarithmic Converter 120dB 24-LFCSP 3417.00/250 AD8539ARZ-ND Op Amp Precision Auto-Zero Low Power* 8-SOIC 349 2.79 2417 
ADL5310ACPZ-REEL7CT-ND —_| Dual Logarithmic Converter 120dB* 24-LFCSP | 19.11 17.21 15.26) |AD8625ARUZ-ND Op Amp Quad JFET Rail-to-Rail* 14-TSSOP| 9.96 7.97 6.73 
ADL5310ACPZ-REEL7TR-ND | Dual Logarithmic Converter 120dB* 24-LFCSP 21248.18/1,500 AD8625ARZ-ND Op Amp Quad JFET Rail-to-Rail* 14-SOIC 9.96 7.97 6.73 
ADL5315-EVAL-ND Evaluation Board for ADL5315 _ 148.50 _ —| | AD8626ARZ-ND Op Amp Precision JFET Low Power* 8-SOIC 5.98 479 4.04 
ADL5315ACPZ-R7CT-ND Precision Wide Range High Side Current Mirror* 8-LFCSP 4.39 3.51 2.73] |AD8627AKSZ-REEL7CT-ND Op Amp Precision JFET Low Power* SC70-5 3.60 288 2.24 
ADL5315ACPZ-R7TR-ND Precision Wide Range High Side Current Mirror* 8-LFCSP 7371.00/3,000 AD8627AKSZ-REEL7TR-ND Op Amp Precision JFET Low Power* $C70-5 6048.00/3,000 
ADL5317-EVAL-ND Evaluation Board for ADL5317 _ 148.50 _ —| |AD8627AR-ND Op Amp Precision JFET Low Power 8-SOIC 459 368 2.86 
ADL5317ACPZ-REEL7CT-ND —_| Avalanche Photodiode Bias Controller/ Wide Range| 16-LFCSP| 8.86 7.09 5.99] |AD8627ARZ-ND Op Amp Precision JFET Low Power* 8-SOIC 439 3.51 2.73 
Current Monitor* OP90GPZ-ND Op Amp Precision Low Voltage Micropower* 8-Dip 412 3.30 2.57 
ADL5317ACPZ-REEL7TR-ND | Avalanche Photodiode Bias Controller/ Wide Range | 16-LFCSP 8306.25/1,500 OP90GSZ-ND Op Amp Precision Low Voltage Micropower* 8-SOIC 412 330 257 
Current Monitor* OP90GSZ-REEL7CT-ND Op Amp Precision Low Voltage Micropower* 8-SOIC 412 330 2.57 
Low Noise OP90GSZ-REEL7TR-ND Op Amp Precision Low Voltage Micropower* 8-SOIC 2333.25/1,000 
AD795JRZ-ND Precision Op Amp FET Low Power Low Noise* 8-SOIC 6.38 5.11 4.31 OP97EPZ-ND Op Amp Low Power OP07* 8-Dip 6.76 5.41 4.57 
AD797AN-ND Op Amp Low Distortion Low Noise 8-Dip 8.76 7.01 5.92 OP97FPZ-ND Op Amp Low Power OP07* 8-Dip 2.52 2.02 1.57 
AD797ANZ-ND Op Amp Low Distortion Low Noise* 8-Dip 8.36 669 5.65 OP97FSZ-ND Op Amp Low Power OP07* 8-SOIC 2.52 2.02 1.57 
AD797ARZ-ND Op Amp Low Distortion Low Noise* 8-SOIC 8.36 6.69 5.65} | OP97FSZ-REEL7CT-ND Op Amp Low Power OP07* 8-SOIC 280 2.24 1.68 
AD797BRZ-ND Op Amp Low Distortion Low Noise* 8-SOIC 945 851 7.55 OP193FSZ-ND Op Amp Micropower Rail-to-Rail* 8-SOIC 3.33 267 2.08 
AD8350AR15-EVAL-ND Evaluation Board for AD8350 — 111.38 _ —j| |0P221GSZ-ND Op Amp Dual Single Supply Low Power* 8-SOIC 464 3.71 2.89 
AD8350AR20-EVAL-ND Evaluation Board for AD8350 - 111.38 - —J| |OP490GPZ-ND Op Amp Quad Low Voltage Low Power* 14-Dip 8.06 645 5.45 
AD8350ARMZ20-ND Differential Amp Low Distortion* 8-MSOP 648 5.19 4.38 OP490GSZ-ND Op Amp Quad Low Voltage Low Power* 16-SOIC 8.06 645 5.45 
AD8350ARZ20-REEL7CT-ND _| Differential Amp Low Distortion* 8-SOIC 648 5.19 4.38] |OP496GSZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail Low Power* 14-SOIC 5.81 465 3.62 
AD8350ARZ20-REEL7TR-ND__| Differential Amp Low Distortion* 8-SOIC 4050.00/1,000 OP497FPZ-ND Op Amp Quad Precision Voltage Low Power* 14-Dip 931 839 7.44 
AD8510ARMZ-REELCT-ND Precision Op Amp JFET Single Low Noise* NEW!) 8-MSOP 2.90 232 1.74 OP497FSZ-ND Op Amp Quad Precision Voltage Low Power* 16-SOIC | 11.10 888 7.50 
AD8510ARMZ-REELTR-ND Precision Op Amp JFET Single Low Noise* NEW!) 8-MSOP 4454.40/3,000 OP497GPZ-ND Op Amp Quad Precision Voltage Low Power* 14-Dip 766 613 5.18 
AD8510ARZ-ND Precision Op Amp JFET Single Low Noise* 8-SOIC 2.61 2.09 1.63 OP497GSZ-ND Op Amp Quad Precision Voltage Low Power* 16-SOIC 7.30 5.84 4.93 
AD8510BRZ-ND Precision Op Amp JFET Single Low Noise* 8-SOIC 5.56 445 3.46 Precision 
AD8512ARZ-ND Precision Op Amp JFET Dual Low Noise* 8-SOIC 3.94 3.15 2.45) | AD548JRZ-ND Precision BiIFET Op Amp Low Power* 8-SOIC 266 213 1.66 
AD8512ARMZ-REELCT-ND Precision Op Amp JFET Dual Low Noise* 8-MSOP 3.94 3.15 2.45] | AD548KNZ-ND Precision BiFET Op Amp Low Power* 8-Dip 5.82 466 3.93 
AD8512ARMZ-REELTR-ND Precision Op Amp JFET Dual Low Noise* 8-MSOP 6615.00/3,000 AD549JHZ-ND Ultralow Input-Bias Current Op Amp* TO99-8 | 17.85 16.66 15.47 
AD8512BRZ-ND Precision Op Amp JFET Dual Low Noise* 8-SOIC | 10.10 8.08 6.82] |AD549KHZ-ND Ultralow Input-Bias Current Op Amp* TO99-8 | 24.95 23.29 21.62 
AD8599ARZ-ND Op Amp Dual Ultralow Distortion, Ultralow Noise* | 8-SOIC 7.90 6.32 5.34] |AD549LHZ-ND Ultralow Input-Bias Current Op Amp* TO99-8 | 30.81 28.76 26.71 
AD8610ARMZ-REELCT-ND Precison Op Amp JFET Very Low Noise* NEW! | 8-MSOP 7.50 6.00 5.07} |AD585JPZ-ND Precision Sample/Hold Amp* 20-PLCC | 24.41 22.78 21.16 
AD8610ARMZ-REELTR-ND Precison Op Amp JFET Very Low Noise* NEW! 8-MSOP 13950.00/3,000 AD648JNZ-ND Op Amp Dual Precision Low Power BiFET* 8-Dip 3.92 3.14 2.44 
AD8619ARZ-ND Op Amp Low Noise CMOS Rail-to-Rail In/Out* 14-SOIC 3.06 245 1.91 AD648JRZ-ND Op Amp Dual Precision Low Power BiFET* 8-SOIC 3.92 3.14 244 
AD8651ARZ-ND Op Amp 50MHz Low Distortion Low Noise* 8-SOIC 3.15 252 1.96] |AD648KNZ-ND Op Amp Dual Precision Low Power BiFET* 8-Dip 8.84 7.08 5.97 
AD8651ARMZ-REELCT-ND Op Amp 50Mtz Low Distortion Low 8-MSOP 3415 2.52 1.96} |AD704ARZ-16-ND Bipolar Op Amp Quad* 16-SOIC 910 7.28 6.15 
Noise* NEW! AD704JNZ-ND Bipolar Op Amp Quad* 14-Dip 8.48 6.79 5.73 
AD8651ARMZ-REELTR-ND Op Amp 50Mtz Low Distortion Low 8-MSOP 5376.00/3,000 AD704JRZ-16-ND Bipolar Op Amp Quad* 16-SOIC 848 6.79 5.73 
Noise* NEW! AD706ARZ-ND Bipolar Op Amp Dual* 8-SOIC 5.29 4.23 3.29 
AD8655ARMZ-REELCT-ND Op Amp Precision Low Noise* 8-MSOP 2.23 1.78 1.34) | AD706JNZ-ND Bipolar Op Amp Dual* 8-Dip 440 352 2.97 
AD8655ARMZ-REELTR-ND Op Amp Precision Low Noise* 8-MSOP 3417.60/3,000 AD706JRZ-ND Bipolar Op Amp Dual* 8-SOIC 466 3.73 2.90 
AD8655ARZ-ND Op Amp Precision Low Noise* 8-SOIC 2.23 1.78 1.34) |AD711AQ-ND Precision Op Amp BiFET High Speed 8-CDip 6.17 494 3.84 
AD8656ARMZ-REELCT-ND Op Amp Precision Dual Low Noise* 8-MSOP 3.15 252 1.96) |AD711JNZ-ND Precision Op Amp BiFET High Speed* 8-Dip 2.66 2.13 1.66 
AD8656ARMZ-REELTR-ND Op Amp Precision Dual Low Noise* 8-MSOP 5292.00/3.000 AD711JRZ-ND Precision Op Amp BiFET High Speed* 8-SOIC 263 2.11 1.64 
AD8656ARZ-ND Op Amp Precision Dual Low Noise* 8-SOIC 3.15 2.52 1.96] |AD711KNZ-ND Precision Op Amp BiFET High Speed* 8-Dip 479 384 2.99 
AD8671ARZ-ND Op Amp Precision Single Low Noise* 8-SOIC 2.81 2.25 1.75} |AD711KRZ-ND Precision Op Amp BiFET High Speed* 8-SOIC 459 3.68 2.86 
AD8671ARMZ-REELCT-ND Op Amp Precision Single Low Noise* NEW! 8-MSOP 2.81 2.25 1.75) |AD745KRZ-16-ND Op Amp Low Noise BiFET* 16-SOIC | 10.51 947 840 
AD8671ARMZ-REELTR-ND Op Amp Precision Single Low Noise* NEW! 8-MSOP 4725.00/3,000 AD783JRZ-ND Amp Mono Sample and Hold* 8-SOIC | 19.76 18.44 17.13 
AD8672ARZ-ND Op Amp Precision Dual Low Noise* 8-SOIC 459 3.68 2.86] |AD822ANZ-ND Dual Precision, Low Power FET Input Op Amp* 8-Dip 6.10 488 3.80 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. fl 25 100 
AD822ARMZ-REELCT-ND Dual Precision, Low Power FET Input Op Amp* 8-MSOP 6.01 481 3.74 OP200AZ-ND Op Amp Dual Ultra-Precision* 8-CDip | 18.30 17.08 15.86 
AD822ARMZ-REELTR-ND Dual Precision, Low Power FET Input Op Amp* 8-MSOP 10092.60/3,000 OP200GPZ-ND Op Amp Dual Ultra-Precision* 8-Dip 6.23 4.99 3.88 
AD822ARZ-ND Dual Precision, Low Power FET Input Op Amp* 8-SOIC 6.01 4.81 3.74 OP200GSZ-ND Op Amp Dual Ultra-Precision* 16-SOIC 6.23 499 3.88 
AD822ARZ-REEL7TR-ND Dual Precision, Low Power FET Input Op Amp* 8-SOIC 2603.25/750 OP262GSZ-ND Op Amp Dual 15MHz Rail-to-Rail* 8-SOIC 459 368 2.86 
AD822BRZ-ND Dual Precision, Low Power FET Input Op Amp* 8-SOIC 7.94 636 5.36) | Qp262HRUZ-ND Op Amp Dual 15MHz Rail-to-Rail* 8-TSSOP | 5.49 440 3.42 
AD823AN-ND Dual Precision, 16MHz JFET Input Op Amp 8-Dip 5.90 4.72 3.99 | QP282ARMZ-REELCT-ND Op Amp Dual 4MHz JFET High Speed* NEW! 8-MSOP | 2.68 215 1.67 
AD823ANZ-ND Dual Precision, 16MHz JFET Input Op Amp 8-Dip 5.64 4.52 3.81) /QP282ARMZ-REELTR-ND Op Amp Dual 4MHz JFET High Speed* NEW! 8-MSOP 4498.20/3,000 
AD823ARZ-ND Dual Precision, 16MHz JFET Input Op Amp* 8-SOIC 5.64 4.52 3.81) | gpogoasz-ND Op Amp Dual JFET Input* 8-SOIC 268 2415 1.67 
AD8221ARZ-ND Precision Instrumentation Amp* 8-SOIC 5.54 444 3.74 7 ici iJ-to-Rail* Di 
AD8221 ARMZ-ND Precision Instrumentation Amp* BMSOP | 536 429 334) |OpoeaceoND ie ape ei tar eats oe | Bee as. 38s 
AD8221BR-ND Precision Instrumentation Amp 8-SOIC 9.70 7.76 6.55 OP284FSZ-ND Op Amp Dual Precision Rail-to-Rail* 8-SOIC 582 466 3.93 
AD8226ARMZ-R7CT-ND Rail-to-Rail Output Instrumentation Amp* NEW! | 8-MSOP. 3.89 3.12 2.43 =i 7 - : = 
- - ~ ~ OP285GSZ-ND Op Amp Dual Precision 9MHz’ 8-SOIC 5.20 416 3.24 
AD8226ARMZ-R7TR-ND Rail-to-Rail Output Instrumentation Amp* NE! 8-MSOP 2205.75/1,000 OP297EZ-ND Op Amp Dual Low Off/Bias 8-CDi 1155 1040 929 
AD8226ARZ-R7CT-ND Rail-to-Rail Output Instrumentation Amp* NEW! | 8-SOIC | 3.76 3.01 234) |oorareoo an Os if P Piailiswgi acs fe b Lae are) 
AD8226ARZ-R7TR-ND Rail-to-Rail Output Instrumentation Amp* NEW! | 8-SOIC 2129.25/1,000 eae on anh _ ae Off ace P sole aoe “aibe- 37a 
AD8270ACPZ-WP-ND Dual Precision Difference Amp* 16-LFCSP| 5.13 411 3.20 A TT ES so : : : 
AD8271ARMZ-R7CT-ND Precision Difference Amp* NEW! J0-MSOP | 3.35 2.69 2.09) | OP297GPZ-ND Op Amp Dual Low Off/Bias* B-Dip_| 4.95 3.96 3.08 
‘AD8271ARMZ-R7TR-ND Precision Difference Amp* NEW! T0-MSOP | 1899.75/1,000 OP297GSZ-ND Op Amp Dual Low Off/Bias* = B-SOIC | 466 3.73 2.90 
AD8271BRMZ-R7CT-ND Precision Difference Amp* NEW! 10-MSOP | 5.02 4.02 3.13] | OP484ESZ-ND Op Amp Quad Precision Rall-to-Rall* 14-SOIC | 12.66 11.40 10.11 
AD8271BRMZ-R7TR-ND Precision Difference Amp* NEW! 10-MSOP 2843.25/1,000 OP484FPZ-ND Op Amp Quad Precision Rail-to-Rail 14-Dip | 1018 815 6.88 
AD8274ARMZ-R7CT-ND Precision Difference Amp* NEW! 8-MSOP | 2.81 2.25 1.75] |OP484FSZ-ND Op Amp Quad Precision Rail-to-Rail* 14-SOIG | 9.70 7.76 6.55 
AD8274ARMZ-R7TR-ND Precision Difference Amp* NEW! 8-MSOP 1593.75/1,000 OP491GPZ-ND Op Amp Quad Single Supply Rail-to-Rail* 14-Dip_| 6.98 5.59 4.72 
‘AD8274ARZ-R7CT-ND Precision Difference Amp* NEW! BSOIC | 281 225 1.75| /OP491GRUZ-REELCT-ND Op Amp Quad Single Supply Rail-to-Rail* T4-TSSOP] 6.26 5.01 4.23 
AD8274ARZ-R7TR-ND Precision Difference Amp* NEW! 8-SOIC 1593.75/1,000 OP491GRUZ-REELTR-ND Op Amp Quad Single Supply Rail-to-Rail* 14-TSSOP| — 9703.00/2,500 
AD8500AKSZ-REEL7CT-ND Micropower Precision CMOS Op Amp* $C70-5 1.78 142 1.07 0P491GSZ-ND Op Amp Quad Single Supply Rail-to-Rail* 14-SOIC 6.98 559 4.72 
AD8500AKSZ-REEL7TR-ND Micropower Precision CMOS Op Amp* $C70-5 2726.40/3,000 OP727ARUZ-ND Op Amp Dual Precision Rail-to-Rail Out* 8-TSSOP 3.92 3.14 244 
AD8502ARJZ-REEL7CT-ND. 1p1A Micropower CMOS Op Amp* SOT-23-8 | 1.75 1.40 1.05 OP727ARZ-ND Op Amp Dual Precision Rail-to-Rail Out* 8-SOIC 3.92. 3.14 2.44 
AD8502ARJZ-REEL7TR-ND 1A Micropower CMOS Op Amp* SOT-23-8 2688.00/3,000 OP747ARZ-ND Op Amp Quad Precision Rail-to-Rail Out* 14-SOIC 6.38 5.11 4.31 
AD8504ARUZ-ND 1A Micropower CMOS Op Amp* 14-TSSOP) 3.15 2.52 1.96] | OP747ARUZ-ND Op Amp Quad Precision Rail-to-Rail* 14-TSSOP| 6.38 5.11 4.31 
AD8508ACBZ-REEL7CT-ND 201A R-R 1/0 Distortion Amplifier* NEW! 14-WLCSP} 2.70 2.16 1.68 OP777AR-ND Op Amp Precision Single Supply Rail-to-Rail 8-SOIC 275 220 171 
AD8S08ACBZ-REEL7TR-ND 20H R-R 1/0 Distortion Amplifier NEW! 14-WLCSP| —__4536.00/3,000 0P777ARMZ-REELCT-ND Op Amp Precision Single Supply Rail-to-Rail* 8-MSOP | 2.63 211 1.64 
eet aT att eae Tin op _ Ta a a a OP777ARMZ-REELTR-ND Op Amp Precision Single Supply Rail-to-Rail* 8-MSOP 4422.60/3,000 
4 : i : 5 ; OP777ARZ-ND Op Amp Precision Single Supply Rail-to-Rail* ssolc | 263 211 164 
AD8601ARTZREEL7CT-ND | Prec. CMOS Single R-R /0 Wideband Op Amp* | SOT-23-5| 138 1.10 83 | Deer eR ee ae ate age a 
‘ Fe OP1177ARZ-ND Op Amp Precision Low Noise Bias Current’ 8-SOIC 245 196 1.47 
AD8601ARTZREEL7TR-ND Prec. CMOS Single R-R I/O Wideband Op Amp* | SOT-23-5 | —_ 2112.00/3,000 OP1177ARMZ-REELCT-ND | Op Amp Precision Low Noise Bias Current® g-msop | 245 196 147 
AD8610ARZ-ND Precision JFET Input Op Amp* 8-SOIC | 8.90 7.12 6.01) /op4477ARMZ-REELTR-ND | Op Amp Precision Low Noise Bias Current* 8-MSOP |  3763.20/3,000 _ 
AD8610BRZ-ND Precision JFET Input Op Amp* 8-SOIC_| 17.54 16.37 15.20 ray ie ae 
a 5 isi 7 ¥ 991 OP4177ARZ-ND Op Amp Quad Precision Low Noise 14-SOIC 8.02 642 5.42 
AD8615AUJZ-REEL7CT-ND | Precision 20MHz CMOS R-R In/Out Op Amp TSOT-235] 1.90 1.52 1.14) | opporanto AD Oh Amy Oued Precision Low Nates™ TTSSOP T8002 6.49540 
AD8615AUJZ-REEL7TR-ND | Precision 20MHz CMOS R-R In/Out Op Amp* TSOT-23-5]  2918.40/3,000 p Amp wad Freeision an See tiers i i ; 
AD8616ARZ-ND 20MHz, Rail-to-Rail Op Amp Dual* 8-SOIC | 351 281 219 : : : 
AD8618ARUZ-ND Precision 20MHz CMOS R-R In/Out Op Amp* 14-TssoP| 5.56 4.45 3.76| |AD600AQ-ND VGA Dual, Adjustable Gain 16-Dip | 37.40 34.91 32.41 
AD8618ARZ-ND Precision 20MHz CMOS R-R In/Out Op Amp* 14-8010 | 5.56 4.45 3.76| |AD6OOARZ-ND VGA Dual, Adjustable Gain" 16-SOIC | 31.17 29.10 27.02 
‘AD8619ARUZ-ND Op Amp Low Noise CMOS R-R In/Out* T4-TSSOP| 3.06 2.45 1.91] |AD600JNZ-ND VGA Dual, Adjustable Gain* 16-Dip | 2397 22.38 20.78 
AD8620AR-ND Op Amp Precision JFET Low Noise 8-SOIC | 15.51 13.97 12.39) |AD600JRZ-ND VGA Dual, Adjustable Gain 16-SOIC | 23.97 22.38 20.78 
AD8620ARZ-ND Op Amp Precision JFET* 8-SOIC | 14.84 13.37 11.86) |AD602ARZ-ND VGA Dual 35MHz Low Noise* 16-SOIC | 31.17 29.10 27.02 
AD8620BRZ-ND Op Amp Precision JFET Low Noise* 8-SOIC | 29.72 27.74 25.76} |AD602JRZ-ND VGA Dual 35MHz Low Noise* T6-SOIC | 23.97 22.38 20.78 
AD8626ARMZ-REELCT-ND Op Amp Precision, Single Low Power* NEW! 8-MSOP | 6.73 5.39 4.19] |AD603-EVALZ-ND Evaluation Board for AD603* _ 82.23 - _ 
AD8626ARMZ-REELTR-ND | Op Amp Precision, Single Low Power* NEW! 8-MSOP | 11302.20/3,000 AD603AQ-ND VGA 90MHz Low Noise 8-Dip 963 867 7.69 
AD8628ARTZ-REEL7CT-ND | Op Amp Rail-to-Rail 0-Drift, In/Out* SOT-23-5| 240 1.92 1.44) |AD603ARZ-ND VGA 90MHz Low Noise* 8-SOIC | 1052 842 7.11 
AD8628ARTZ-REEL7TR-ND | Op Amp Rail-to-Rail 0-Drift, In/Out* SOT-23-5 | — 3686.40/3,000 AD604ARZ-ND Amp Dual Adj. Gain Linear* 24-SOIC | 23.75 22.17 20.58 
AD8628ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail 0-Drift, In/Out* 8-SOIC | 250 2.00 1.56] |AD604ARSZ-ND Amp Dual Adj. Gain Linear* 24-SSOP | 28.49 2659 24.69 
AD8628AUJZ-REEL7CT-ND __| Op Amp Rail-to-Rail 0-Drift, In/Out* TSOT-23-5|_ 2.40 1.92 1.44] | AD6OSANZ-ND VGA Dual 40MHz Low Noise* 16-Dip | 17.96 16.17 14.34 
AD8628AUJZ-REEL7TR-ND | Op Amp Rail-to-Rail 0-Drift, In/Out® TSOT-23-5|  3686.40/3,000 AD605ARZ-ND VGA Dual 40MHz Low Noise* 16-SOIC | 1796 16.17 14.34 
AD8641AKSZ-REEL7CT-ND Precision JFET Amp, Rail-to-Rail Out* $C70-5 3.31 2.65 2.06] |AD8260-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8260* NEW! = 112.28 = = 
AD8641AKSZ-REEL7TR-ND | Precision JFET Amp, Rail-to-Rail Out* SC70-5 5556.60/3,000 AD8260ACPZ-R7CT-ND Digital VGA High Current Driver* NEW! 32-LFCSP| 7.68 6.15 5.19 
Dae RZ NG Opare bre kon Do ae ie sears ale a oo ‘AD8260ACPZ-R7TR-ND Digital VGA High Current Driver* NEW! 32-LFCSP 7200.00/1 500 
= Hoe zZ E : d AD8330-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8330* — |10816 —- — 
ADA4000-1ARZ-ND Op Amp Precision JFET* eS0Ic | 2.15 1.72 1.29] \anaasnneeziezoTND VGASinge™ Seueceplig ig: Wade 707 
ADA4000-1AUJZ-R7CT-ND | Op Amp Precision JFET* TSOT-23-5} 1.83 1.46 1.10] | Angaaqacpz-R7TR-ND VGA Single* 16-LFCSP|  9633.00/1.500 
ADA4000-1AUJZ-R7TR-ND | Op Amp Precision JFET* TSOT-23-5|  2803.20/3,000 AD8330ARQZ-ND VGA Single* 16-asop | 866 780 692 
ADA4000-2ARZ-ND Op Amp Precision JFET* 8-SOIG | 349 279 2.17 zi 7 ; ae : ; ; ; 
bs re AD8331ARQZ-ND VGA Single with Preamp Ultralow Noise 20-QSOP | 10.08 9.08 8.05 
ADA4000-2ARMZ-RLCT-ND [Op Amp Precision JFET B-MSOP | 349 279 2.47) | angeat-eval7-ND Fialiation Board for ADRSST* ba ghee, es 
‘ADA4000-2ARMZ-RLTR-ND | Op Amp Precision JFET* 8-MSOP 5859.00/3,000 ADSEEEME END evaluation Boat 4 he apanane sia 76 
Fane e Ey Oo a Erect ieee | coe dot gee] |apsa32acP-RecT-no VGA Dual with Preamp Ulralow Noise 32-LFCSP| 18.42 1720 15.97 
ee aT hop Gud Proncione aaa wr soroas | aan aan ae| [AD8332ACPZ-R7CT-NO VGA Dual with Preamp Ultralow Noise* 32-LFCSP | 2071 18.65 16.54 
ADA4O04-1ARJZ-R7TR-ND | Amp Quad Precision” NEW! 80T-23-5 | 6615.00/3,000 AD8332ACPZ-R7TR-ND VGA Dual with Preamp Ultralow Noise* 32-LFCSP | 23026.58/1,500 
‘ADA4004-1ARZ-ND Amp Quad Precision* NEW! 8-SOIC 4.82 3.86  3.00| |AD8332ARUZ-ND VGA Dual with Preamp Ultralow Noise : 28-TSSOP| 18.65 17.41 16.16 
ADA4004-2ARMZ-R7CT-ND Amp Quad Precision* NEW! 8-MSOP | 6.48 5.19 4.38] |AD8334ACPZ-REEL7CT-ND VGA Quad with Preamp Ultralow Noise 64-LFCSP | 27.26 25.44 23.63 
ADA4004-2ARMZ-R7TR-ND Amp Quad Precision* NEW! 8-MSOP 4050.00/1,000 AD8334ACPZ-REEL7TR-ND VGA Quad with Preamp Ultralow Noise* 64-LFCSP 17034.38/750 
ADA4004-2ARZ-ND Amp Quad Precision* NEW! 8-SOIC 648 519 4.38 AD8336ACPZ-R7CT-ND General Purpose, Wide Band, DC-Coupled VGA* 16-LFCSP| 9.30 7.44 6.28 
ADA4004-4ACPZ-R7CT-ND___| Amp Quad Precision* 16-LFCSP| 8.50 6.80 _5.74| |AD8336ACPZ-R7TR-ND General Purpose, Wide Band, DC-Coupled VGA* [16-LFCSP | _8718.75/1,500 
‘ADA4004-4ACPZ-R7TR-ND | Amp Quad Precision* 16-LFCSP | 7968.75/1,500 AD8336-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8336* — |1014 -—- = 
ADA4004-4ARZ-ND Amp Quad Precision* 14-SOIC | 10.38 8.31 7.01) |AD8337BCPZ-R2CT-ND General Purpose, Low Cost, DC-Coupled VGA* 8-LFCSP | 6.06 4.85 4.10 
ADA4665-2ARMZ-R7CT-ND | Amp Dual R-R 1/0 CMOS* NEW! 8-MSOP | 1.93 1.54 1.16) |AD8337BCPZ-R2TR-ND General Purpose, Low Cost, DC-Coupled VGA* 8-LFCSP 984.75/250 
ADA4665-2ARMZ-R7TR-ND Amp Dual R-R 1/0 CMOS* NEW! 8-MSOP 1001.00/1,000 AD8337BCPZ-WP-ND General Purpose, Low Cost, DC-Coupled VGA* 8-LFCSP 5.98 479 4.04 
ADA4665-2ARZ-R7CT-ND Amp Dual R-R 1/0 CMOS* NEW! 8-Solc_| 1.93 154 1.16] [AD8337-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8337* = 3855 = =—  — 
ADA4665-2ARZ-R7TR-ND Amp Dual R-R 1/0 cMos* NEW! 8-SOIC 1001.00/1,000 AD8367ARUZ-ND VGA with AGC Detector* 14-TSSOP| 10.08 8.07 6.81 
ADA4817-1ARDZ-ND Op Amp FastFET Single* NEW! — 8-SOIC | 7.08 5.67 4.78] | AD8368ACPZ-REEL7CT-ND | VGA 800M, Linear-in-dB* 24-LFCSP| 10.08 8.07 6.81 
AMPO03BJZ-ND Amp Differential Precision Unity Gain* TO-99-8 | 15.11 13.61 12.07) | apg368ACPZ-REEL7TR-ND VGA 800MHz, Linear-in-dB* 24-LFCSP 9450.00/1,500 
PE ek i pion isa Oe ne yes nn ne es AD8369ARUZ-ND VGA Digital Controller* 16-TSSOP| 10.08 8.07 6.81 
id Y ia, s a i ia] lai * x 
AMPO3GSZ-ND Amp Differential Precision Unity Gain® aS0ic | 886 469 a6] |preeoetec ham Eaten eae neerte eee eee eee ook 
opercEe ND Sea te eee Boe | p88 188 119) | a8s72acPz-R7TR-ND Programmable Dual VGA* 32-LECSP|  12189.45/1,500 
GVEA Oy fs ie _ OH aE aol {23 1103. g9|_ |AD8375ACPZ-R7CT-ND Ultralow Distortion IF VGA* 24-LFCSP| 9.08 7.27 6.13 
BERRA 7 fe Ultra ow Offcet® as00 123 103g) /AD8375ACPZ-R7TR-ND Ultralow Distortion IF VGA* 24-LECSP | —_ 8512.50/1,500 
OPO7EPZND Ob Am Ultra Low Offset™ S-Dip 340 277 212| | AD8376ACPZ-R7CT-ND Ultralow Distortion IF VGA* 32-LFCSP| 10.95 986 874 
: a ‘ ¥ : : : AD8376ACPZ-R7TR-ND Ultralow Distortion IF VGA* 32-LFCSP| — 12170.93/1,500 
OP27GS-REEL7TR-ND Op Amp Precision Low Noise 8-SOIC 1555.50/1,000 
0P27G7-ND Op Amp Precision Low Noise* 8-Din | 10.40 832  7.02| |AD8639ACPZ-REEL7CT-ND | 16V Auto-Zero, R/R Out, Op Amp* NEW! 8-LFCSP | 4.93 3.95 3.07 
OP37EPZ-ND Op Amp Precision Low Noise 63MHz High Speed* | 8-Dip 5.47 4.38 3.41| |AD8639ACPZ-REEL7TR-ND | 16V Auto-Zero, R/R Out, Op Amp* NEW! 8-LFCSP 4188.38/1,500 
OP37GPZ-ND Op Amp Precision Low Noise 63MHz High Speed* 8-Dip 255 2.04. 1.53} |AD8639ARMZ-REELCT-ND 16V Auto-Zero, R/R Out, Op Amp* NEW! 8-MSOP. 5.92 474 3.69 
0P37GS-ND Op Amp Precision Low Noise 63MHz High Speed 8-SOIC 2.43 1.94 1.46| |AD8639ARMZ-REELTR-ND 16V Auto-Zero, R/R Out, Op Amp* NEW! 8-MSOP 9941.40/3,000 
OP37GSZ-ND Op Amp Precision Low Noise 63MHz High Speed* | 8-SOIC | 2.23 1.78 1.34) |AD8639ARZ-ND 16V Auto-Zero, R/R Out, Op Amp* NEW! 8-SOIC | 526 421 3.56 
OP42EJ-ND Op Amp Precision High Speed T0-99-8 | 17.41 1568 1390) |ADL5330ACPZ-REEL7CT-ND  |VGA 10MHz to 3GHz* 24-LFCSP| 11.12 890 7.51 
OP77EZ-ND Op Amp Super Precision OPO7 8-cDip | 10.40 832 7.02| |ADL5330ACPZ-REEL7TR-ND | VGA 10MHz to 3GHz* 24-LFCSP | 10299.90/1,500 
OP77FJZ-ND Op Amp Super Precision OPO7* TO-99-8 8.88 7.11 6.00 
OP77FZ-ND Op Amp Super Precision OPO7 8-CDip 608 487 411 ANALOG 
OP177FPZ-ND Op Amp Ultra-Precision High Gain* 8-Dip 5.02 4.02 3.13 DEVICES ANALOG COMPUT. ON CIRCU 
OP177FSZ-ND Op Amp Ultra-Precision High Gain* 8-SOIC 5.02 4.02 3.13 Digi Key Prive Eacte. 
OP177GPZ-ND Op Amp Ultra-Precision* 8-Dip 1.78 142 1.07 % ones 
OP177GSZ-ND Op Amp Ultra-Precision* s-soic_| 1.78 142 1.07] | PartNo. Bescon = Eo sa (a 29 
OP184ESZ-ND Op Amp Precision Single Supply Rall-to-Rail* 8S0IC | 5.42 434 3.38] | AD630ADZ-ND Balanced Mod/Demod 2MHz 20-CDip | 20.03 18.69 17.36 
OP184FSZ-ND Op Amp Precision Single Supply Rail-to-Rail* 8-SOIC | 3.60 288 2.24] | AD630ARZ-ND Balanced Mod/Demod 2MHz* 20-SOIC | 17.37 16.22 15.06 
OP191GSZ-ND Op Amp Single Supply Rail-to-Rail Low Power* 8-SOIC 3.69 2.96 2.30] |AD630JNZ-ND Balanced Mod/Demod 2MHz* 20-Dip | 18.19 16.38 14.53 
OP196GSZ-ND Op Amp Single Supply Rail-to-Rail Low Power* 8-SOIC 3.06 245 1.91 AD7569JRZ-ND LC2MOS Complete, 8-Bit Analog 1/0 System* 24-SOIC | 15.56 14.01 12.43 
* RoHS Compliant + CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. if 25 100 
AD1940YSTZ-ND SigmaDSP™ Multich. 28-Bit Audio Processor* 48-LOFP | 16.69 15.03 13.33) |AD9517-3BCPZ-ND 12-Output Clock Generator with Integrated 48-LFCSP | 20.36 19.00 17.65 
EVAL-AD1940EB-ND Evaluation Board for AD1940 — |7968 — — 2.0GHz VCO 
SSM2018PZ-ND Amp Voltage Control! Audio* 16-Dip 5.82 466 3.93| |AD9517-4BCPZ-ND te output elo Generator with Integrated 48-LFCSP | 20.36 19.00 17.65 
SSM2018TPZ-ND Amp Voltage Control Audio/Trimless* 16-Di 7.28 583 4.92 -6GhZ 
SS oOToH ann pis Auda ceie-Coveind Piaamng e Dip 466 373  299| |AD9518-OBCPZ-ND 6-Outpt Clock Generator with Integrated 48-LFCSP) 17.60 16.43 15.25 
SSM2019BRWZ-ND Amp Audio Self-Contained Preamp* T6SOIC | 466 3.73 2.90 : 
SSM2135SZ-ND Amp Dual Audio Single Supply* 8-SOIC 565 452 3.52 AD9518-1BCPZ-ND 6 Sulput pace Generator with Integrated 48-LFCSP) 17.60 16.43 15.25 
$SM2141PZ-ND Amp Diff. Line Receiver High Common-Mode* 8-Dip 3.58 2.87 2.23 a a F 5 
$SM2141SZ-ND ‘Amp Diff. Line Receiver High Common-Mode* 8-SOIC 358 287 223 AD9518-3BCPZ-ND G-Ouiput Clack Generator with Integrated 2.0GHz | 48-LFCSP|] 17.60 16.43 15.25 
SSM2142PZ-ND Amp Balance-Line Driver* 8-Dip_| 5.45 4.36 3.39] | ang518-4BCPZ-ND 6-Output Clock Generator with Integrated 48-LFCSP| 17.60 16.43 15.25 
SSM2142SZ-ND Amp Balance-Line Driver* T6SOIG | 5454.36 3.39 NGEEEVCO, el Noy ee 
SSM2143PZ-ND Amp Diff. Line Receiver High Common-Mode* 8-Dip 3.42 2.74 2.13) | 4D9520-0BCPZ-ND 12 LVPECL/24 CMOS Output Clock Generator with | 64-LFCSP | 22.32 20.84 19.35 
SSM2143SZ-ND Amp Diff. Line Receiver High Common-Mode* 8-SOIC 3.42 274 213 Integrated 2.8GHz VCO NEW! 
SSM2160SZ-ND Balance/Voltage Control Digital* 24-SOIC | 12.16 10.95 9.71 AD9520-1/PCBZ-ND Evaluation Board for AD9520-1 NEW! — 206.63 _ _ 
SSM2164PZ-ND Amp Quad Voltage Controller* 16-Dip | 6.00 4.80 4.05] | AD9520-1BCPZ-ND 12 LVPECL/24 CMOS Output Clock Generator with | 64-LFCSP | 22.32 20.84 19.35 
SSM2164SZ-ND Amp Quad Voltage Controller* 16-SOIC 6.00 480 4.05 Integrated 2.5GHz VCO NEW! 
$SM2166SZ-REELCT-ND Preamp Microphone 5V* NEW! 14-SOlc | 5.82 466 3.93] [AD9520-2BCPZ-ND 72 LVPECL/24 CMOS Output Clock Generator with | 64-LFCSP | 22.32 20.84 19.35 
SSM2166SZ-REELTR-ND Preamp Microphone 5V* NEW! 14-SOIC 9021.00/2,500 Integrated 2.2GHz VCO NEW! ; 
SSM2166SZ-REEL7CT-ND Preamp Microphone 5V* NEW! 14-SOIC | 5.82 4.66 3.93] |AD9520-3BCPZ-ND ‘liteyeaied 2 7 MOS Output Glock Generator with | 64-LFCSP ) 22.32 20.84 19.35 
SSM2166SZ-REEL7TR-ND P Microphone 5V* NEW! 14-SOIC 3637.50/1,000 ! 
SSW2i67-1AMZ-REELCT-ND—|Low Vollage Microphone Preamp® oMSOP} 238 188-146) |A09520-4/PCBZ-ND Evaluation Board-for ADS520-4' NEW? Tran AOOBS ae aoe 
SM2167-1RMZ-REELTR-ND | Low Voltage Microphone Preamp* to-msop | — 3931.20/3,000 AD9520-4BCPZ-ND 12 LVPECL/24 CMOS Output Clock Generator with | 64-LFCSP | 22.32 20.84 19.35 
SSM2167Z-EVAL-ND Evaluation Board for SSM2167" — | 5866 integrated -6Gh2. VCO) NEW? 
VERE Tare stor Ausio Dic NENIMIeR® eoip | 376 461 agg| |AD%520-5BCP2-ND 12 LVPECL/24 CMOS Out Clock Generator NEW! | 64-LFCSP | 20.30 18.95 17.59 
§SM2210SZ-ND Transistor Audio Dual NPN Match* 8-s0lc_| 5.76 461 3.89 EATS ED eee Gute Out Clack enerato _ CET EOSE age rece tee 
SSM2220P2-ND Audio Dual Matched PNP Transistor* 8-Dip | 7.02 5.62 4.74) | apgs522-1BCPZ-ND 12 LVDS/24 CMOS Out Clock Generator with 64-LFCSP | 22.32 20.84 19.35 
SSM2250RUZ-ND Mono 1.5W/Stereo 250mW Power Amp* 14-TSSOP| 2.61 2.09 1.63 Integrated 2.5GHz VCO NEW! 
SSM2304CPZ-REEL7CT-ND Amp Stereo Audio 2W Filterless Class-D* 16-LFCSP | 2.03 1.62 1.22] | AD9522-3BCPZ-ND 12 LVDS/24 CMOS Out Clock Generator with 64-LFCSP | 22.32 20.84 19.35 
SSM2304CPZ-REEL7TR-ND Amp Stereo Audio 2W Filterless Class-D* 16-LFCSP 1579.50/1,500 Integrated 2GHz VCO NEW! 
SSM2319CBZ-REEL7CT-ND __| Amp Audio Mono 3W Filterless Class-D* NEW! |9-WLCSP| 2.25 1.80 1.35] | AD9540BCPZ-ND 655MHz Low Jitter Clock Generator 48-LFCSP | 17.76 16.58 15.40 
SSM2319CBZ-REEL7TR-ND [Amp Audio Mono 3W Filterless Class-D* NEW! |[9-WLCSP | 3510.00/3,000 AD9549/PCBZ-ND. Evaluation Board for AD9549 NEW! — (iiss —  — 
AD9549BCPZ-ND Dual Input Network Clock Generator/ 64-LFCSP | 22.17 20.70 19.22 
NALOG Synchronizer NEW! 
ADCLK905/PCBZ-ND Evaluation Board for ADCLK905 — (2066 — — 
DEVICES ATE AND TIME DOMAIN Biiwarencceszcae 1-Input, 1-Output, Ultrafast SiGe ECL Clock/ 16-LFCSP| 11.11 10.01 8.88 
Digi-Key 7 Price Each Data Buffer 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | | ADCLK905BCPZ-R7TR-ND 1-Input, 1-Output, Ultrafast SiGe ECL Clock/ 16-LFCSP| — 12356.18/1,500 
‘AD53040KRPZ-ND Pin Driver with Inhibit Mode* NEW! 20-PowerSOIC | 33.41 31.18 28.96 Data Buffer 
AD5520JST-ND Single Parametric Measure 64-LOQFP 35.27 32.92 30.57} |ADCLK907/PCBZ-ND Evaluation Board for ADCLK907 = 206.63 = _— 
AD5520JSTZ-ND Single Parametric Measure* 64-LQFP 32.06 29.92 27.79] |ADCLK907BCPZ-R7CT-ND Dual ylnput 1-Output, Ultrafast SiGe ECL Clock/ | 16-LFCSP| 11.38 10.25 9.09 
ata Buffer 
ADCLK907BCPZ-R7TR-ND Dual 1-Input, 1-Output, Ultrafast SiGe ECL Clock/ | 16-LFCSP] — 12652.58/1,500 
5 Data Buffer 
DIO/VIDEO — Rol!s Compliant Barina ann) 4-Input, 1-Output, Ultrafast SiGe Open-Collector | 16-LFCSP| 11.58 10.43 9.25 
i. Price Each: HVDS Clock/Data Buffer 
Description Pkg. iJ 25-100 ADCLK914BCPZ-R7TR-ND 1-Input, 1-Output, Ultrafast SiGe Open-Collector | 16-LFCSP 12874.88/1,500 
ADBT91AASTZ-ND 4:7 HDMI/DVI Switch with Equalization TO0-LOFP | 12.03 10.83 9.61 HVDS Clock/Data Buffer 
AD8191ASTZ-ND 4:1 HDMI/DVI Switch with Equalization 100-LOFP | 12.03 10.83 9.61) |ADCLK925/PCBZ-ND Evaluation Board for ADCLK925 — (20663 — — 
AD8194ACPZ-ND Buffered 2:1 TMDS Switch with Equalization 32-LFCSP| 4.79 3.84 2.99| |ADCLK925BCPZ-R7CT-ND 1-Input, 2-Output, Ultrafast SiGe ECL Clock/ 16-LFCSP| 10.03 9.03 8.01 
AD8197AASTZ-ND 4:1 HDMI/DVI Switch with Equalization 100-LOFP | 12.53 11.28 10.01 Data Buffer ’ 
AD9880KSTZ-150-ND Analog/HDMI Dual Display Interface 400-LOFP | 15.93 14.34 12.72| |ADCLK925BCPZ-R7TR-ND 1-Input, 2-Output, Ultrafast SiGe ECL Clock/ 16-LFCSP 11152.05/1,500 
ADA4412-3ARQZ-ND Integrated Triple Video Filter with Selectable Cutoff| 20-OSOP | 4.25 3.41 2.65 Data Buffer 
Frequencies for RGB, HD/SD NEW! 
ADA4417-3ARMZ-ND Integ. Triple Video Filter for High Definition Video | 10-MSOP| 315 2.52 1.96 
ADA4420-6ARQZ-ND 6-Channel HD/SD Video Filter NEW! 16-QSOP } 1.90 1.52 1.14 
ADA4430-1YKSZ-R7CT-ND Ultralow Power Video Filter $C70-6 1.50 1.25 1.00] | Digi-Key Price Each 
ADA4430-1YKSZ-R7TR-ND Ultralow Power Video Filter SC70-6 1950.00/3,000 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADA4431-TYCPZ-R7CT-ND Ultralow Power SD Video Filter Te-LFCSP| 1.50 1.25 1.00 ASRC 
ADA4431-1YCPZ-R7TR-ND Ultralow Power SD Video Filter 16-LFCSP 997.50/1,500 AD1890JPZ-ND Converter Sample Rate Asyno.* DEPLOG | 3170-295) D7 AT 
ADAU1592ACPZ-ND Class-D Audio Power Amp ; 48-LFCSP | 6.52 5.22 4.41) | anigg5aYRSZ-ND Converter Sample Rate Async.* 98-SSOoP | 893 804 7.13 
ADAU1701JSTZ-ND Sater ia Audio Processor with 2 48-LOFP | 10.02 8.02 6.77) |Ap1ig96AYRSZ-ND Converter Sample Rate Async.* 28-SSOP | 18.98 17.71 16.45 
CODEC — RoHS Compliant 
EVAL-ADAU1701MINIZ-ND Evaluation Board for ADAU1701 : —__ (50474 — _—) | ADT835AASZ-ND Codec 2ADC/8DAC TABI — 52-MOFP | 13.20 12.32 11.44 
ADAU1702JSTZ-ND Slmapare cue ei Audio Processor with 2 48-LOFP 7.90 632 5.34 AD1836AASZ-ND Codec Stereo 4ADC/6DAC 52-MQFP 43.88 12.95 12.03 
AD1836AZ-DBRD-ND Evaluation Board for AD1836A NEW! = 28125 — — 
AD1845JSTZ-ND Parallel-Port 16-Bit SoundPort® Stereo Codec 100-TQFP | 15.74 14.69 13.64 
ANALOG AD1881AJSTZ-ND Audio Codec AC'97 48-LOFP_| 8.64 6.92 _ 5.84 
DEVICES cc RoHS Compliant #LOES Sa) Audio Codec AC'97 48-LOFP | 6.72 5.38 4.54 
Dicker Price Each AD1928YSTZ-ND Codec 2ADC/8DAC 24-Bit NEW! 48-LOFP | 17.09 15.95 14.81 
Pe We Desetintion Pk 1 25 109 | |401937WBSTZ-ND Codec 4ADC/8DAC with PLL, 24-Bit NEW! 64-LOFP | 14.06 12.66 11.23 
: e o- AD1939YSTZ-ND Codec 4ADC/8DAC 24-Bit 64-LOFP | 14.23 12.81 11.36 
‘AD9824KCPZ-ND CCD Signal Processor 14-Bit 48-LFCSP | 23.84 22.25 20.66] | ani98iBBSTZ-ND AC'97 SoundMAX@ Codec 4g-LoFP | 654 524 442 
AD9840AJSTZ-ND CCD Signal Processor 10-Bit 48-LOFP 9.76 879 7.80 ‘AD1981BJSTZ-ND AC’97 SoundMAX® Codec 48-LOFP 5.76 4.61. 3.89 
AD9845BJSTZ-ND CCD Signal Processor 12-Bit 48-LQFP 15.47 14.44 13.41 AD1981BLJSTZ-ND AC’97 SoundMAX® Codec 48-LQFP 678 5.43 4.58 
AD9927BBCZ-ND CCD Signal Processor 14-Bit 128-CSPBGA| 17.88 16.69 15.50) |aD1983JCPZ-ND HD Audio SoundMAX® Codec 32-LFCSP | 550 4.40 3.72 
AD9929BBCZ-ND CCD Signal Processor 64-BGA | 18.68 17.43 16.19] |AD1984JCPZ-ND HD Audio SoundMAX® Codec 48-LFCSP | 6.84 548 4.62 
‘AD9943KCPZ-ND CCD Signal Processor 10-Bit 32-LFCSP | 7.42 5.94 5.01) |AD1987JCPZ-ND HD Audio SoundMAX® Codec 48-LFCSP_| 5.98 4.79 4.04 
AD9944KCPZ-ND CCD Signal Processor 12-Bit 32-LFCSP | 8.40 6.72 5.67) |AD1988AJSTZ-ND HD Audio SoundMAX® Codec 48-LOFP | 6.50 5.20 4.39 
AD9945KCPZ-ND CCD Signal Processor 32-LFCSP | 8.83 7.95 7.05 Tze potee Mong ucla re towel hewn Me een ot aut te 
AD9949AKCPZ-ND CCD Signal P 12-Bit 40-LFCSP | 13.74 12.38 10.98 s udio Codec, Stereo, Low Power i : : ; ; 
———— ADAU1761BCPZ-ND SigmaDSP®@ Audio Codec, Low Power MEW! | 32-LFCSP | 1033 930 825 
EVAL-ADAU1761Z-ND Evaluation Board for ADAU1761 NEW! _ 163.13 — — 
DeTHIniod eee ile ADAV801ASTZ-ND Audio Codec for Recordable DVD 64-LOFP | 14.03 12.63 11.20 
— RoHS Compliant BNEW ran) Audio Codec for Recordable DVD 64-LOFP | 15.54 14.51 13.47 
Digi-K Price Each ADV212BBCZ-115-ND Codec JPEG 2000 Video 121-CSPBGA] 44.64 41.67 38.69 
Part No Description Pkg. 1 25 100 | |ADV212BBCZ-150-ND Codec JPEG 2000 Video 144-CSPBGA] 53.57 50.00 46.43 
‘AD9511BCPZ-ND 7.2GHz Clock Distribution, 5 Outputs 48-LFCSP | 17.82 16.64 15.45) |ADV212BBCZRL-115CT-ND Codec JPEG 2000 Video 121-CSPBGA| 44.64 41.67 _ 38.69 
AD9513BCPZ-ND 800MHz Clock Distribution, 3 Outputs 32-LFCSP | 11.80 10.62 9.42 He ee A LSI RND Godec pie ay Video eee ye soa Sny “a 
AD9514BCPZ-ND 1.6GHz Clock Distribution, 3 Outputs 32-LFCSP | 11.80 10.62 9.42 “t90GT- i 2 ; : : 
‘AD9515BCPZ-ND 4.6GHz Clock Distribution, 2 Outputs 32-LFCSP| 9.45 851 7.55; |ADV212BBCZRL-150TR-ND at pe te S Compliant 144-CSPBGA| __44101.85/1,000 
AD9516-1/PCBZ-ND Evaluation Board for AD9516-1 = 206.63 — 
AD9516-1BCPZ-ND 14-Output Clock Generator, 2.5GHz VCO GELFCSP | 22.32 20.84 19.36) |AVOZAARS? ND DiS Te oid Channel ate SESE | Ae eel Ana 
AD9516-2/PCBZ-ND Evaluation Board for AD9516-2 — (206.63 =— = |_| ang74BRZ-ND DAS 16-Bit, 4-Channel, 200ksps 28-Solc | 5865 54.74 50.83 
AD9516-2BCPZ-ND 14-Out. Clock Generator, Integrated 2.2GHz VCO | 64-LFCSP | 22.32 20.84 19.35 : Bit Ad : 
SSSA S dahlic cantor ANGE: a 90883 AD974BRSZ-ND DAS 16-Bit, 4-Channel, 200ksps 28-SSOP | 58.65 54.74 50.83 
Z - ‘ — ; — | —| |AD7874ANZ-ND DAS 12-Bit, 4-Channel LC2MOS 28-Di 58.56 54.66 50.76 
Ae 14-0 Glock Generator, Integrated 2.0GHz VCO _| 64-LFCSP as 20.84 19.35] | AD7874ARZ-ND DAS 12-Bit, 4-Channel LC2MOS 28-8010] 84.14 50.53 46.92 
2 z valuation Board for Z = i — __—| | AD7890ARZ-10-ND DAS 12-Bit, 8-Channel 24-SOIC | 18.21 17.00 15.79 
AD9516-4BCPZ-ND 14-Output Clock Generator, 1.6GHz VCO 64-LFCSP | 22.32 20.84 19.35] |AD7891APZ-1-ND DAS 12-Bit, 8-Channel High Speed 44-PLCC 97.90 26.04 2418 
AD9517-1BCPZ-ND ie out Glock Generator with Integrated 48-LFCSP | 20.36 19.00 17.65) |AD7891ASZ-1-ND DAS 12-Bit, 8-Channel High Speed 44-MQFP_| 26.57 24.80 23.03 
.SGHzZ Modem Applications 
AD9517-1/PCBZ-ND Evaluation Board for AD9517-1 —  |20663 — —) J[AD986TBCP-50-ND Front-End Mixed-Signal 64-LFCSP | 27.05 1965 18.24 
AD9517-2BCPZ-ND 12-Output Clock Generator with Integrated 48-LFCSP | 20.36 19.00 17.65} |AD9861BCPZ-50-ND Front-End Mixed-Signal* 64-LFCSP | 19.13 17.85 16.58 
2.2GHz VCO AD9861BCP-80-ND Front-End Mixed-Signal 64-LFCSP | 26.60 24.83 23.05 
AD9517-2/PCBZ-ND Evaluation Board for AD9517-2 —___ [206.63 = —| |AD9862BSTZ-ND Front-End Mixed-Signal* 128-LQFP | 53.13 49.59 46.05 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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CONVERSION 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
‘AD9863BCPZ-50-ND Front-End Mixed-Signal* 64-LFCSP | 38.25 35.70 33.15| [AD7466BRTZREEL7CT-ND ADC 12-Bit Micropower 1.6V* $0T-23-6 | 5.36 429 3.34 
AD9865BCP-ND Front-End Mixed-Signal 64-LFCSP | 19.55 18.25 16.94] | ap7ag6BRTZREEL7TR-ND _| ADC 12-Bit Micropower 1.6V* SOT-23-6 8996.40/3,000 
AD9975BST-ND Front-End Mixed-Signal 48-LOFP | 14.37 13.42 12.46] [Aap7aggBRTZREEL7CT-ND ADC 8-Bit Micropower 1.6V* S0T-23-6 | 2.61 2.09 1.63 
NALOG AD7468BRTZREEL7TR-ND —_| ADC 8-Bit Micropower 1.6V* SOT-23-6 4384.80/3,000 
DEVICES DATA CONVERSION Mugdna ADC 10-Bit, 1.75Msps* 24-TSSOP | 7.14 5.72 4.82 
rary Sp eo aS |S 
bariNos Descation Li 125 100 | p7a75BR-ND ADC 12-Bit, 1Msps BS0IC | 1284 1028 B67 
Analog-to-Digital et 4 : ‘ ‘ 
ADS73INZND ADC 10-Bit SAR Register* 20-Dip | 4122 38.48—36.73] |AD7A76ABKSZREELCT-ND [ADC 12-Bit,2.35V, 1Nsps* sc70-6 | 843 759 6.73 
DEEUSEAD ADC 10-Bit SAR Recister* 2o-pLcc | 4122 3848 3573) [AD7476ABKSZREELTR-ND | ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps $¢70-6 18443.70/3,000 
ADS74AJNZ-ND ADC 12-Bit with Reference* 28-Dip | 32.21 30.06 27.92) |AD7476ABRM-ND ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps B-MSOP | 11.78 943 7.96 
AD574AKD-ND ADC 12-Bit with Reference 28-CDip | 56.88 53.09 49.30| |AD7476ABRMZ-ND ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps* 8-MSOP | 8.91 8.03 7.12 
AD574AKNZ-ND ADC 12-Bit with Reference* 28-Dip 42.65 39.81 36.96| |AD7476ARTZ-500RL7CT-ND | ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps* SOT-23-6 852 6.82 5.76 
AD574AKPZ-ND ADC 12-Bit with Reference* 28-PLCC | 37.80 35.28 32.76| |AD7476ARTZ-500RL7TR-ND | ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps* SOT-23-6 2705.10/500 
AD574ASD-ND ADC 12-Bit with Reference 28-CDip | 138.27 129.06 119.84] |AD7476AWYRMZ-ND ADC 12-Bit, 1Msps* 8-MSOP | 14.28 12.86 11.40 
AD670JNZ-ND ADC 8-Bit Signal Condition* 20-Dip | 19.41 18.12 16.83] |AD7477AWARMZ-ND ADC 10-Bit, 1Msps* BmsOP | 714 5.72 4.82 
AD677JNZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps* 16-Dip | 53.27 49.72 46.17| | AD7478AWARMZ-ND ADC 8-Bit, 1Msps* 8-msoP | 3.06 245 1.91 
AD677JR-ND ADC 16-Bit, 100ksps 28-SOIC_| 54.20 50.59 46.97) |AD7476AYRMZ-ND ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps* &-MSOP | 11.90 10.71 9.50 
‘AD679JNZ-ND ADC 14-Bit, 128ksps* 28-Dip | 64.61 60.30 56.00] |AD7477AARMZ-ND ADC 10-Bit, 2.35V, 1Msps* amsoPp | 596 4.77 4.03 
AD774BARZ-ND ADC 12-Bit Mono* 28-SOIC | 37.50 35.00 32.50| | ap7477ARTZ500RLCT-ND ADC 10-Bit, 2.35V, 1Msps* S0T-23-6 | 556 445 3.76 
AD779KD-ND ADC 14-Bit Sampling 28-CDip | 108.00 100.80 93.60} |AD7477ARTZSOORLTR-ND | ADC 10-Bit, 2.35V, 1Msps* SOT-23-6 1765.30/500 
AD976AANZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps* 28-Dip | 50.22 46.88 43.53) | 4p7478AARM-ND ADC 8-Bit, 2.35V, 1Msps 8-MSOP | 310 248 1.86 
AD976AARZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps* 28-SOIC_| 46.44 43.35 40.25! [AD7a7BAARMZ-ND ADC 8-Bit-2-35V-TWisps* -MSOP-1 354-304 1.58 
AD976ABNZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps* 28-Dip | 62.78 58.59 54.41) | ap747gaRTZREEL7CT-ND ADC 8-Bit, 2.35V, 1Msps* $0T-23-6 | 240 192 1.44 
AD976ABRSZ-ND ADG 16-Bit, 200ksps* 28-SSOP | 58.05 54.18 50.31/ | ap747gaRTZREEL7TR-ND ADC 8-Bit, 2.35V, 1Msps* SOT-23-6 3686.40/3,000 
AD976ABRZ-ND ADG 16-Bit, 200ksps* 28-SOIC | 58.05 54.18 50.31) | anza7gWaRTZ-RL7CT-ND | ADC 8-Bit, 2.35V ~ 5.25V, 1Msps* NEW! goT-23-6 | 281 225 175 
ADEA Et) ADG 16-Bit, 100ksps 28-Dip |) 38.25 35.70 33.15) | anza7gWaRTZ-RL7TR-ND | ADC 8-Bit, 2.35V ~ 5.25V, 1Msps* NEW! gor-23-6 | 4725.00/3,000 
AD976ARZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps* 28-SOIC | 37.14 34.67 32.19 : i 
AUS7eARS-ND ADC TE-BH2OOk=ps SESSOPI036 38d —geap| | AD7482BS1Z-ND ADC 12-Bit SAR 3Wsps* 4e-LorP | 1654 14.90 13.21 
ADO76ARSZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps* oessop | 3714 3467 3219| /AD7484BSTZ-ND ADC 14-Bit SAR 3Msps . 48-LOFP | 21.44 20.01 18.58 
[MEHR EAND ADC 16-Bit, 100ksps* 28-Din | 4784 4465 41.46) |AD7490BCPZ-ND ADC 12-Bit, 16-Channel, 1Msps 32-LFCSP | 11.80 10.62 9.42 
AD976BRZ-ND ADC 16-Bit. 100ksps* os-soic | 4644 4335 40.25| |AD7490BRUZ-ND ADC 12-Bit, 16-Channel, 1Msps* 28-TSSOP | 11.80 10.62 9.42 
ADO77ABNZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps* 20-Dip_ | 59.79 5581 5182\ |AD7572AQ05-ND ADC 12-Bit High Speed LC2MOS 24-CDip | 73.77 68.86 63.94 
‘AD977ABRZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps* 20-SOIC | 58.05 5418 50.31) |AD7574JNZ-ND ADC 8-Bit CMOS 5V* 18-Dip | 1398 12.59 11.16 
AD977ANZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps* 20-Dip | 38.25 35.70 33.15] |AD7582KNZ-ND ADC 12-Bit CMOS* 28-Dip | 42.05 39.25 36.44 
AD977ARZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps* 20-s0lc | 37.14 34.67 32.19| |AD7610BCPZ-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR@* 48-LFCSP | 21.66 20.22 18.78 
AD977CNZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps* 20-Dip | 29.37 27.42 25.46) |AD7610BSTZ-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR@* 48-LOFP | 21.66 20.22 18.78 
AD1674ARZ-ND ADC 12-Bit, 100ksps* 28-SOIC_| 26.07 24.34 22.60 |AD7612BCPZ-ND ADC 16-Bit, 750ksps PulSAR@* 48-LFCSP | 49.46 46.16 42.87 
‘AD1674BRZ-ND ADC 12-Bit, 100ksps* 28-SOIC | 36.18 33.77 31.36] |AD7612BSTZ-ND ADC 16-Bit, 750ksps PulSAR@* 48-LOFP | 49.46 46.16 42.87 
AD1674JNZ-ND ADC 12-Bit, 100ksps* 28-Dip | 23.03 21.49 19.96] |AD7621ASTZ-ND ADC 16-Bit, 3Msps PuISAR@* 48-LOFP | 50.30 46.95 43.59 
AD1674JRZ-ND ADC 12-Bit, 100ksps* 28-SOIC | 22.34 20.85 19.36] | aD7625BCPZ-ND ADC 16-Bit, 6Msps PulSAR@* NEW! 32-LFCSP | 49.70 46.39 43.07 
AD1674KNZ-ND ADC 12-Bit, 100ksps* 28-Dip | 32.21 30.06 27.92] |p7631BSTZ-ND ADC 18-Bit, 250ksps, Diff. Prog. Input 48-LOFP | 49.46 46.16 42.87 
AD1674KRZ-ND ADC 12-Bit, 100ksps* 28-SOIC | 31.28 29.19 27.11 PulSAR@* 
‘AD1871YRSZ-ND ADC Stereo Audio 24-Bit® 28-SSOP | 9.50 8.55. 7.59| |AD7634BCPZ-ND ADC 18-Bit PuISAR® Bipolar Programmable* | 48-LFCSP | 52.82 49.30 45.78 
AD1877JRZ-ND ADC Stereo 16-Bit* 28-SOlc | 12.33 11.10 9.85] |AD7647BSTZ-ND ADC 18-Bit, SAR 2Msps* 48-LOFP | 55.34 51.65 47.96 
AD1974YSTZ-ND Four ADC with PLL, 192kHz, 24-Bit Codec* 48-LOFP | 8.86 7.09 5.99) | EVAL-AD7641CB-ND Evaluation Board for AD7641 — (1462 — — 
AD5590BBCZ-ND ADC 16-In., 16-Output Analog 1/0 Port* NEWE! | 80-CSPBGA) 37.50 35.00 32.50] |EVAL-AD7641CBZ-ND Evaluation Board for AD7641* _ 151.80 — _ 
AD6644ASTZ-40-ND ADC 14-Bit, 40Msps* 52-LOFP | 57.11 53.30 49.50) | AD7651ASTZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps PulSAR@* 48-LOFP | 13.89 12.51 11.10 
AD6644ASTZ-65-ND ADC 14-Bit, 65Msps* 52-LOFP | 76.65 71.54 66.43) | aD7653ASTZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps with Reference* 48-LOFP | 19.31 18.02 16.74 
AD6645ASVZ-80-ND ADC 14-Bit, 80Msps* NEW! 52-TOFP | 78.05 72.85 67.64) | AD7654ACPZ-ND ADC 16-Bit, 500ksps Dual 2-Channel PulSAR@* | 48-LFCSP | 25.89 24.17 22.44 
AD7190BRUZ-ND Ee ouimaet alia. Grete Ulralow 24-TSSOP | 11.58 10.43 9.25) | ap7654ASTZ-ND ADC 16-Bit, 500ksps Dual 2-Channel PulSAR@* | 48-LOFP | 25.89 24.17 22.44 
AD7262BCPZ-ND ADC 12-Bit, 2-Channel SAR 1Msps* NEW! | 48-LFCSP | 10.78 9.71 8.61| |AD7655ACPZ-ND ADG 16-Bit, 1Msps Quad® AB-LECSP | 15.87 14.82 13.76 
AD7262BSTZ-RL7CT-ND ADC 12-Bit, 2-Channel SAR 1Msps* NEW! | 48-LOFP | 10.78 9.71 8.61| |AD/655ASTZ-ND ADE GBI MBps Quad” AB-LOFP | 15.87 14.82 13.76 
AD7262BSTZ-RL7TR-ND ADC 12-Bit, 2-Channel SAR 1Msps* NEW! | 48-LOFP 4043.75/500 BUC AD SCSSUBEND Evaluation’ Bordon AD/658 casein LE aie aoe 
AD7262BSTZ-5-RL7CT-ND [ADC 12-Bit, 2-Channel SAR 1Msps* NEW! | 48-LaFP | 9.64 7.72 6.51] |AD/656BSTZ-ND ADG 16-Bit, 250ksps, 6-Channel” G4-LOFP ) 3036 28.34 26.32 
AD7262BSTZ-5-RL7TR-ND ADC 12-Bit, 2-Channel SAR 1Msps* NEW! 48-LOFP 3060.70/500 AD7656BSTZ-1-ND ADC 16-Bit, 250ksps, 6-Channel* NEW! 64-LOFP | 31.68 29.57 27.46 
AD7264BCPZ-ND ADC 14-Bit, 2-Channel SAR 1Msps* NEW! 48-LFCSP | 12.89 11.61 10.30| |EVAL-AD7656CBZ-ND Evaluation Board for AD7656* a 15180 —-— — 
AD7264BCP2-5-ND ADC 14-Bit, 2-Channel SAR 500ksps* MEW! | 48-LFCSP | 10.00 9.00 _7.98| | AD7657BSTZ-ND ADC 14-Bit, 250ksps, 6-Channel* 64-LOFP | 23.13 21.59 20.05 
‘AD7264BSTZ-ND ADC 14-Bit, 2-Channel SAR 1Msps* NEW! | 48-LOFP | 12.74 11.48 10.18] |AD7657BSTZ-1-ND ADC 14-Bit, 250ksps, 6-Channel* NEW! 64-LOFP | 24.62 22.98 21.34 
AD7264BSTZ-5-ND ADC 14-Bit, 2-Channel SAR 500ksps* NEW! | 48-LOFP | 10.00 9.00 7.98) |EVAL-AD7657CBZ-ND Evaluation Board for AD7657* —  |i5180 = =— = — 
AD7266BCPZ-ND ADC 12-Bit, 3-Channel SAR Dual 2Msps* 32-LFCSP | 9.60 8.64 7.67| | AD7658BSTZ-ND ADC 12-Bit, 250ksps, 6-Channel* 64-LOFP | 18.93 17.67 16.41 
AD7266BSUZ-ND ADC 12-Bit, 3-Channel SAR Dual 2Msps* 32-TOFP | 9.60 8.64 7.67) | AD7658BSTZ-1-ND ADC 12-Bit, 250ksps, 6-Channel* NEW! 64-LOFP | 20.48 19.11 17.75 
AD7294BSUZ-ND ADC 12-Bit, Multichannel with DAC/Temp* 64-TOFP | 17.34 16.19 15.03) | AD7658YSTZ-ND ADC 12-Bit, 250ksps, 6-Channel* 64-LOFP | 20.99 19.59 18.19 
AD7321BRUZ-ND ADE sonkens; 2: Channel, Software Selectable, | 14-TSSOP 7.14 5.72 = 4.82 EVAL-AD7658CBZ-ND Evaluation Board for AD7658* i 151.80 = pee 
rue Bipolar In, 12-Bit+* AD7660ASTZ-ND ADC 16-Bit Unipolar* 48-LOFP | 15.84 1427 12.65 
PLAN aise 14-TSSOP | 9.43 8.49 7.53) | an7gg1ASTZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps PulSAR® Unipolar* 48-LOFP | 16.68 15.02 13.32 
AD7323BRUZ-ND ADC 500ksps, 4-Channel, Software Selectable, | 16-TSSOP| 8.62 6.90 5.82) |AD7663ASTZ-ND ADG 16-Bit, 250ksps* 48-LOFP ) 20.16 18.82 17.48 
True Bipolar In, 12-Bit+* AD7664ASTZ-ND ADC 16-Bit Unipolar* 48-LOFP | 31.32 29.24 27.15 
AD7324BRUZ-ND ADC 4-Channel, Software Selectable, True 16-TSSOP | 11.40 10.26 9.10) |AD7665ASTZ-ND ADC 16-Bit CMOS 5V* 48-LQFP | 31.89 29.77 27.64 
Bipolar In, 12-Bit+* ‘AD7665ASTZRLCT-ND ADC 16-Bit CMOS 5V* 48-LOFP | 31.89 29.77 27.64 
AD7327BRUZ-ND ee ee 20-TSSOP 940 7.52 6.35 AD7665ASTZRLTR-ND ADC 16-Bit CMOS 5V* 48-LOFP 52512.20/2,000 
‘AD7328BRUZ-ND ADC 8-Channel, Software Selectable, True 20-TSSOP | 1240 11.16 9.90) |AD7667ASTZ-ND ADG 16-Bit, 1Msps Unipolar* 48-LOFP ) 39.47 36.84 34.21 
Bipolar In, 12-Bit+* AD7671ASTZ-ND ADC 16-Bit CMOS 1Msps* 48-LOFP | 46.94 43.81 40.68 
AD7329BRUZ-ND ADC 8-Channel, Software Selectable, True 24-TSSOP | 12.40 11.46 9.90] | AD7674ASTZ-ND ADC 18-Bit, 800ksps* 48-LOFP | 46.94 43.81 40.68 
Bipolar In, 12-Bit* EVAL-AD7674CB-ND Evaluation Board for AD7674 — (46% —  — 
WSEAS WED Ri iecdis SEG NEWS T6-TSSOP | 10.78 9.71 8.61) | eval -ap7674CBZ-ND Evaluation Board for AD7674* — |e -— — 
AD7352VRUZ-ND ADC 3Msps, 12-Bit, SAR, Diff. In, Dual 16-TSSOP | 12.41 1118 9.91 pee PAAeen Me aan eee a ae oo 
Simultaneous Sampling* NEW! Bit, 1Msps Differential* 7 E : : 
AD7356BRUZ-ND ADC 5Msps, 12-Bit, SAR, Dif, In, Dual 16-TSSOP | 15.46 13.92 12.35) | AD7677ASTZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps Differential* 48-LOFP | 55.34 51.65 47.96 
Simultaneous Sampling* NEW! ‘AD7678ASTZ-ND ADC 18-Bit, 100ksps* 48-LOFP | 32.24 30.09 27.94 
‘AD7366BRUZ-ND ADC 12-Bit Bipolar Input, 2-Channel SAR* 24-TSSOP | 11.75 1058 9.38 i ie - ‘ 
AD7367BRUZ-ND ADC 14-Bit Bipolar Input, 2-Channel SAR* 24-TSSOP | 13.68 12.32 10.92 pillar pee aa fate ee as er 
AD7367BRUZ-5-ND ADC 14-Bit Bipolar Input, 2-Channel SAR* 24-TSSOP | 11.91 10.73 9.51] | an rppopcpr-ND Prrererareraits ‘cGhaniale pmlecsp:| 4g. “e960 6.8 
AD7440BRM-ND ADC 10-Bit Differential-In 1Msps 8MSOP | 421 3.80 3.37 ih zl Bit, 260ksps, 4-Channel” NEW?! 5 ‘ ; a 
AD7440BRT-R2CT-ND ADC 10-Bit Differential-Input 1Msps S0T-23-8 | 646 5.17 437] |AD7683BRMZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps B-MSOP | 1213 10.92 9.69 
AD7450ABRM-ND ADC 12-Bit Differential-In 1Msps 8-MSOP | 11.40 9.12 7.70) |AD7684BRMZ-ND ADG 16-Bit, 100ksps' ' BMSOP') 12-13 10.92 9.69 
AD7452BRTZ-R2CT-ND ADC 12-Bit, 555ksps, Differential-Int MEW! | SOT-23-8 | 7.02 5.62 4,74) |EVAL-AD7684CBZ-ND Evaluation Board for AD7684 — {151.800 — 
AD7452BRTZ-R2TR-ND ADC 12-Bit, 555ksps, Differential-In* NEW! | SOT-23-8 1140.75/250 AD7685ARMZ-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR@* 10-MSOP | 12.13 10.92 9.69 
AD7453BRTZ-R2CT-ND ADC 12-Bit, 555ksps* SOT-23-8 7.02 5.62 4.74| |AD7685BCPZRL7CT-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR@* 10-LFCSP | 13.49 1215 10.78 
AD7453BRTZ-R2TR-ND ADC 12-Bit, 555ksps* SOT-23-8 4140.75/250 AD7685BCPZRL7TR-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR®@* 10-LFCSP 15005.25/1,500 
AD7457BRIZ-REEL7CI-ND ADC 12-Bit, 100ksps* SOT-23-8 466 3.73  2.90| |AD7685BRMZ-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR@* 10-MSOP | 14.93 13.44 11.92 
AD7457BRTZ-REEL7TR-ND | ADC 12-Bit, 100ksps* S0T-23-8 7824.60/3,000 AD7685CRMZ-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR@* 10-MSOP | 16.13 15.05 13.98 
AD7466BRMZ-ND ADC 12-Bit Micropower 1.6V* 8-MSOP | 558 4.47  3.77| | EVAL-AD7685CBZ-ND Evaluation Board for AD7685* — |15180 — — 
* RoHS Compliant % CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « (Continued) 
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AD7686BRMZ-ND ADC 16-Bit, 500ksps PulSAR®* 10-MSOP | 20.16 18.82 17.48] |AD7829BRUZ-ND ADC 8-Bit, 8-Channel, 2Msps* 28-TSSOP| 9.58 7.67 6.47 
AD7686CCPZRL7CT-ND ADC 16-Bit, 500ksps PulSAR®@ Diff.* NEW! 10-LFCSP | 21.18 19.77 18.36] |AD7843ARUZ-ND ADC 12-Bit Touch Screen Digitizer* 16-TSSOP| 2.52 202 1.57 
AD7686CCPZRL7TR-ND ADC 16-Bit, 500ksps PulSAR® Diff.* NEW! 10-LFCSP 26157.30/1,500 AD7854ARSZ-ND ADC 12-Bit Parallel Low Power* 28-SSOP | 16.70 15.59 14.47 
AD7687BCPZRL7CT-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR® Differential* 10-MSOP | 15.09 13.59 12.05} |AD7854LARZ-ND ADC 12-Bit Parallel Low Power* 28-SOIC | 11.80 10.62 9.42 
AD7687BCPZRL7TR-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR® Differential* 10-MSOP 16783.65/1,500 AD7858ARZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel Serial* 24-SOIC_| 17.24 16.09 14.94 
AD7687BRMZ-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR® Differential* 10-MSOP | 16.69 15.03 13.33} |AD7858BN-ND ADC 12-Bit, 8-Channel Serial 24-Dip | 19.28 17.99 16.71 
EVAL-AD7687CB-ND Evaluation Board for AD7687 = 146.25 = —| |AD7859APZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 200ksps* 44-PLCC | 14.61 13.16 11.67 
EVAL-AD7687CBZ-ND Evaluation Board for AD7687* — 151.80 = —| |AD7859ASZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 200ksps* 44-PQFP | 13.91 12.53 11.11 
AD7688BRMZ-ND ADC 16-Bit, 500ksps PulSAR® Differential* 10-MSOP | 25.11 23.44 21.77} |AD7859LASZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 200ksps* 44-PQFP | 13.31 11.99 10.63 
AD7689BCPZ-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR® 8-Channel* NEW!) 20-LFCSP | 13.03 11.73 10.41 AD7862ARZ-10-ND ADC 12-Bit Dual 250ksps* 28-SOIC_| 19.67 18.36 17.05 
AD7690BCPZRL7CT-ND ADC 18-Bit, 400ksps PulSAR® Diff.* NEW! 10-LFCSP | 29.60 27.63 25.65) |AD7863ARZ-3-ND ADC 14-Bit Dual 175ksps* 28-SOIC | 25.80 24.08 22.36 
AD7690BRMZ-ND ADC 18-Bit, 400ksps PulSAR® Differential* 10-MSOP | 32.75 30.57 28.38} | AD7864ASZ-1-ND ADC 12-Bit Dual 4-Channel* 44-MQFP | 24.29 22.67 21.05 
AD7691BRMZ-ND ADC 18-Bit, 250ksps PulSAR® Differential* 10-MSOP | 24.35 22.73 21.10] |AD7865ASZ-1-ND ADC 14-Bit Dual 4-Channel* 44-PQFP | 25.65 23.94 22.23 
AD7693BRMZ-ND ADC 16-Bit, 500ksps PulSAR®* 10-MSOP | 30.23 28.21 26.20} |AD7866ARUZ-ND ADC 12-Bit, 2-Channel Dual* 20-TSSOP| 11.71 10.55 9.35 
AD7699BCPZ-ND ADC 16-Bit, 8-Ch., 500ksps PulSAR®* NEW! 20-LFCSP | 14.73 13.26 11.76} |AD7866BRUZ-ND ADC 12-Bit, 2-Channel Dual* 20-TSSOP| 13.69 12.33 10.94 
AD7701ANZ-ND ADC 16-Bit LC2MOS* 20-Dip | 23.34 21.79 20.23] |EVAL-AD7866CB-ND Evaluation Board for AD7866 — 140.63 — — 
AD7705BNZ-ND ADC 16-Bit, 2-Channel* 16-Dip 8.43 7.59 6.73] | AD7870JNZ-ND ADC 12-Bit LC2MOS 100kHz* 24-Dip | 35.58 33.21 30.84 
AD7705BRZ-ND ADC 16-Bit, 2-Channel* 16-SOIC 9.82 7.86 6.63) |AD7872JNZ-ND ADC 14-Bit Sampling* 16-Dip | 53.24 49.69 46.14 
AD7705BRUZ-ND ADC 16-Bit, 2-Channel* 16-TSSOP| 9.82 7.86 6.63) |AD7872JRZ-ND ADC 14-Bit LC2MOS* 16-SOIC | 49.23 45.95 42.67 
AD7706BNZ-ND ADC 16-Bit, 3-Channel* 16-Dip 8.43 7.59 6.73) |AD7872KN-ND ADC 14-Bit LC2MOS 16-Dip | 65.60 61.23 56.85 
AD7706BRZ-ND ADC 16-Bit, 3-Channel* 16-SOIC 9.82 7.86 6.63) |AD7873ACP-ND ADC 12-Bit Touch Screen Digitizer 16-LFCSP| 4.12 330 2.57 
AD7708BRUZ-ND ADC 16-Bit Rail-to-Rail 8/10-Channel* 28-TSSOP| 9.48 7.59 6.40) +|AD7873ACPZ-ND ADC 12-Bit Touch Screen Digitizer* 16-LFCSP| 4.12 3.30 2.57 
AD7708BRZ-ND ADC 16-Bit Rail-to-Rail 8/10-Channel* 28-SOIC 9.48 7.59 6.40] |AD7875KNZ-ND ADC 12-Bit LC2MOS 100kHz* 24-Dip | 47.85 44.66 41.47 
EVAL-AD7708EBZ-ND Evaluation Board for AD7708* — 151.80 _ —j|_ |AD7877ACBZ-REEL7CT-ND ADC 12-Bit Touch Screen* 25-WLCSP| 4.84 3.87 3.01 
AD7709BRUZ-ND ADC 16-Bit Sigma-Delta* 24-TSSOP| 8.85 7.97 7.07) |AD7877ACBZ-REEL7TR-ND ADC 12-Bit Touch Screen* 25-WLCSP. 8127.00/3,000 
AD7710ANZ-ND ADC Signal Conditioning* 24-Dip | 32.79 30.61 28.42) |EVAL-AD7877EBZ-ND Evaluation Board for AD7877* _ 151.80 - _ 
AD7710ARZ-ND ADC Signal Conditioning* 24-SOIC | 32.79 30.61 28.42] | AD7880BNZ-ND ADC 12-Bit LC2MOS 5V Low Power* 24-Dip | 30.60 28.56 26.52 
AD7711ANZ-ND ADC 24-Bit RTD Current Source* 24-Dip | 34.71 32.40 30.09) |AD7885AAPZ-ND ADC 16-Bit Sampling High Speed* 44-PLCC | 77.27 72.12 66.97 
AD7711ARZ-ND ADC 24-Bit RTD Current Source* 24-SOIC | 34.71 32.40 30.09) |AD7887WARMZ-ND ADC 12-Bit, 2-Channel, 125ksps* NEW! 8-MSOP 912 7.30 6.16 
AD7712ARZ-ND ADC Signal Conditioning LC2MOS* 24-SOIC | 29.90 27.91 25.91 AD7888ARZ-ND Channel, 125ksps* 16-SOIC 9.32 7.46 6.30 
AD7713ARZ-ND ADC Signal Conditioning LC2MOS* 24-SOIC | 36.66 34.22 31.78] |AD7888ARUZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 125ksps* 16-TSSOP| 9.32 746 6.30 
AD7714ANZ-3-ND ADC Signal Conditioning 3V* 24-Dip_| 17.27 16.12 14.97] | AD7892ARZ-1-ND ADC 12-Bit, 500ksps, LC2MOS* 24-SOIC | 25.05 23.38 21.71 
AD7714ANZ-5-ND ADC Signal Conditioning 5V* 24-Dip | 17.27 16.12 14.97) |AD7892BNZ-1-ND ADC 12-Bit, 500ksps, LC2MOS* 24-Dip | 32.49 30.33 28.16 
AD7714ARZ-5-ND ADC Signal Conditioning 5V* 24-SOIC | 16.76 15.64 14.53] |AD7893ANZ-2-ND ADC 12-Bit LC2MOS* 8-Dip 19.86 18.54 17.22 
AD7714YNZ-ND ADC Signal Conditioning* 24-Dip | 15.23 14.21 13.20) |AD7893ARZ-2-ND ADC 12-Bit LC2MOS* 8-SOIC | 18.38 17.15 15.93 
AD7714YRUZ-ND ADC Signal Conditioning 3V/5V* 24-TSSOP| 16.43 14.79 13.12) |AD7893ARZ-10-ND ADC 12-Bit LC2MOS* 8-SOIC | 18.38 17.15 15.93 
AD7715ANZ-5-ND ADC 16-Bit, 5V* 16-Dip | 11.55 10.40 9.22} |AD7894ARZ-3-ND ADC 14-Bit Serial Track/Hold Low Power* 8-SOIC | 15.76 14.19 12.59 
AD7715ARZ-5-ND ADC 16-Bit, 5V* 16-SOIC | 11.21 10.10 896] |AD7894BRZ-10-ND ADC 14-Bit Serial Track/Hold Low Power* 8-SOIC | 18.75 17.50 16.25 
AD7716BPZ-ND ADC 22-Bit LC2MOS* 44-PLCC | 56.97 53.18 49.38) |AD7895ARZ-10-ND ADC 12-Bit Serial 5V* 8-SOIC 986 888 7.88 
AD7718BRUZ-ND ADC 8/10-Channel, 24-Bit* 28-TSSOP | 10.38 9.35 8.29) |AD7896BRZ-ND ADC 12-Bit Serial Track/Hold High Speed* 8-SOIC_| 17.30 16.15 14.99 
AD7718BRUZ-REEL7CT-ND ADC 8/10-Channel, 24-Bit* 28-TSSOP| 10.38 9.35 8.29) |AD7899ARSZ-1-ND ADC 14-Bit, 400ksps, 5V* 28-SSOP | 17.69 16.51 15.33 
AD7718BRUZ-REEL7TR-ND ADC 8/10-Channel, 24-Bit* 28-TSSOP. 7694.05/1,000 AD7899ARSZ-2-ND ADC 14-Bit, 400ksps, 5V* 28-SSOP | 17.69 16.51 15.33 
AD7718BRZ-ND ADC 8/10-Channel, 24-Bit* 28-SOIC | 10.38 9.35 8.29) |AD7904BRU-ND ADC 8-Bit, 4-Channel, 1Msps 16-TSSOP| 4.55 364 2.83 
AD7719BRUZ-ND ADC 16/24-Bit Dual* 28-TSSOP| 15.63 14.59 13.55] |AD7904BRUZ-ND ADC 8-Bit, 4-Channel, 1Msps* 16-TSSOP| 4.14 332 2.58 
AD7719BRZ-ND ADC 16/24-Bit Dual* 28-SOIC | 15.63 14.59 13.55) |AD7908BRUZ-ND ADC 8-Bit, 8-Channel, 1Msps* 20-TSSOP| 4.97 3.98 3.10 
AD7723BSZ-ND ADC 16-Bit Sigma-Delta* 44-MQFP | 41.07 38.34 35.60} |AD7911ARMZ-ND ADC 10-Bit, 2-Channel, 250ksps* 8-MSOP 5.36 4.29 3.34 
AD7730BNZ-ND ADC Bridge Transducer* 24-Dip_| 18.14 16.93 15.72] | EVAL-AD7912CB-ND Evaluation Board for AD7912 _ 140.63 _- — 
AD7730BRUZ-ND ADC Bridge Transducer* 24-TSSOP] 17.61 16.44 15.27| |AD7914BRUZ-ND ADC 10-Bit, 4-Channel, 1Msps* 16-TSSOP| 7.14 5.72 4.82 
AD7730BRZ-ND ADC Bridge Transducer* 24-SOIC | 17.61 16.44 15.27) |AD7918BRUZ-ND ADC 10-Bit, 8-Channel, 1Msps* 20-TSSOP| 7.74 6.20 5.23 
AD7730LBRUZ-ND ADC Bridge Transducer* 24-TSSOP| 16.09 14.49 12.85} |AD7920BRMZ-ND ADC 12-Bit, 250ksps* 8-MSOP 610 4.88 4.12 
AD7730LBRZ-ND ADC Bridge Transducer* 24-SOIC | 16.09 14.49 12.85) |AD7921ARM-REEL7TR-ND ADC 12-Bit, 250ksps, 2-Channel 8-MSOP 3495.00/1,000 
AD7731BRZ-ND ADC 24-Bit* 24-SOIC | 17.61 16.44 15.27) |AD7921ARMZ-ND ADC 12-Bit, 250ksps, 2-Channel* 8-MSOP 548 4.39 3.70 
AD7731BRUZ-ND ADC 24-Bit* 24-TSSOP| 17.61 16.44 15.27| |AD7922ARMZ-ND ADC 12-Bit, 1Msps, 2-Channel* 8-MSOP 843 7.59 673 
AD7732BRUZ-ND ADC 24-Bit, 2-Channel* 28-TSSOP | 15.18 14.17 13.16) |AD7923BRUZ-ND ADC 12-Bit, 4-Channel, 200ksps* 16-TSSOP} 6.08 487 4.11 
AD7734BRUZ-ND ADC 24-Bit, 4-Channel* 28-TSSOP| 15.18 14.17 13.16] |AD7924BRUZ-ND ADC 12-Bit, 4-Channel, 1Msps* 16-TSSOP| 8.91 8.03 7.12 
EVAL-AD7734EBZ-ND Evaluation Board for AD7734* = 171.03 = —|_ |AD7927BRUZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 200ksps* 20-TSSOP| 6.66 5.33 4.50 
AD7738BRUZ-ND ADC 24-Bit, 8-Channel* 28-TSSOP | 15.41 13.88 12.31 AD7928BRUZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 1Msps* 20-TSSOP| 9.43 849 7.53 
AD7739BRUZ-ND ADC 24-Bit, 8-Channel* 24-TSSOP] 15.18 13.67 12.12| |AD7933BRUZ-ND 28-TSSOP| 8.34 668 5.63 
AD7760BSVZ-ND ADC 24-Bit, 2.5Msps* 64-TOFP | 64.73 60.41 56.10| |AD7938BSUZ-6REEL7CT-ND : 32-TQFP 963 867 7.69 
AD7764BRUZ-ND ADC 24-Bit, Sigma-Delta* 28-TSSOP| 23.43 21.87 20.31 AD7938BSUZ-6REEL7TR-ND | ADC 12-Bit, 8-Channel, 625ksps* NEW! 32-TQFP 3612.50/500 
AD7765BRUZ-ND ADC 24-Bit, Sigma-Delta* 28-TSSOP| 16.69 15.03 13.33} |AD7940BRJZ-REEL7CT-ND ADC 14-Bit, 100ksps, Unipolar* SOT-23-6| 830 664 5.61 
AD7766BRUZ-ND ADC 24-Bit, 128ksps* 16-TSSOP | 11.10 9.99 8.86] | AD7940BRJZ-REEL7TR-ND ADC 14-Bit, 100ksps, Unipolar* SOT-23-6 15438.00/3,000 
AD7766BRUZ-1-ND ADC 24-Bit, 64ksps* 16-TSSOP| 11.10 9.99 8.86] |AD7940BRMZ-ND ADC 14-Bit, 100ksps, Unipolar* NEW! 8-MSOP | 10.28 8.23 6.94 
EVAL-AD7766-1EDZ-ND Evaluation Board for AD7766-1* _— 151.80 =_ —J| |AD7942BCPZRL7CT-ND ADC 14-Bit, 250ksps PulsSAR@* 10-LFCSP| 9.50 7.60 6.42 
AD7766BRUZ-2-ND ADC 24-Bit, 32ksps* 16-TSSOP} 11.10 9.99 8.86] |AD7942BRMZ-ND ADC 14-Bit, 250ksps PulsSAR@* 10-MSOP | 9.43 849 7.53 
EVAL-AD7766-2EDZ-ND Evaluation Board for AD7766-2* = 151.80 = —J| |AD7946BRMZ-ND ADC 14-Bit, 500ksps PulSAR@* 10-MSOP | 13.74 12.38 10.98 
AD7767BRUZ-ND ADC 24-Bit, 128ksps* 16-TSSOP | 15.84 14.27. 12.65) |AD7949BCPZ-ND ADC 14-Bit, 250ksps, 8-Ch., PulSAR@* NEW! 20-LFCSP) 892 7.14 6.03 
AD7767BRUZ-1-ND ADC 24-Bit, 64ksps* 16-TSSOP| 15.84 14.27 12.65] |AD7951BCPZ-ND ADC 14-Bit, 1Msps PulsSAR@* 48-LFCSP | 18.47 17.24 16.01 
EVAL-AD7767-1EDZ-ND Evaluation Board for AD7767-1* _ 151.80 = —| |AD7951BSTZ-ND ADC 14-Bit, 1Msps PulSAR@* 48-LQFP | 18.47 17.24 16.01 
AD7767BRUZ-2-ND ADC 24-Bit, 32ksps* 16-TSSOP | 15.84 14.27 12.65) |AD7952BSTZ-ND ADC 14-Bit, 1Msps, Diff. Progr. Input PulsSAR®* 48-LQFP | 18.47 17.24 16.01 
AD7783BRUZ-ND ADC 24-Bit, Sigma-Delta* 16-TSSOP| 843 7.59 6.73} |AD7980ARMZRL7CT-ND ADC 16-Bit, 1Msps PulSAR@* 10-MSOP | 20.07 18.74 17.40 
AD7785BRUZ-ND ADC 20-Bit, Sigma-Delta* 16-TSSOP| 10.02 8.02. 6.77) |AD7980ARMZRL7TR-ND ADC 16-Bit, 1Msps PulSAR@* 10-MSOP 16524.30/1,000 
EVAL-AD7785EBZ-ND Evaluation Board for AD7785* — 130.55 =_ —j| |AD7980BRMZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps PulSAR@* 10-MSOP | 26.78 24.99 23.21 
AD7788ARMZ-ND ADC 16-Bit Low Power* 10-MSOP |} 5.33 4.27 3.32} |AD7982BRMZ-ND it, 1Msps PulSAR@* 10-MSOP | 38.63 36.05 33.48 
AD7788BRMZ-ND ADC 16-Bit Low Power* 10-MSOP| 6.08 487 4.11 AD7983BRMZ-ND .33Msps PulSAR®* 10-MSOP | 33.50 31.27 29.03 
AD7789BRMZ-ND ADC 24-Bit Low Power* 10-MSOP |} 7.02 5.62 4.74) |AD7984BRMZ-ND .33Msps PulSAR®* 10-MSOP | 46.94 43.81 40.68 
AD7790BRMZ-ND ADC 16-Bit Buffered Low Power* 10-MSOP | 7.02 5.62 4.74/ |AD7991YRJZ-O500RL7CT-ND | ADC 12-Bit, 4-Channel, 12C* SOT-23-8| 7.60 6.08 5.13 
AD7791BRMZ-ND ADC 24-Bit Buffered Low Power* 10-MSOP | 9.10 7.28 6.15} |AD7991YRJZ-O500RL7TR-ND | ADC 12-Bit, 4-Channel, 12C* SOT-23-8 2413.00/500 
AD7792BRUZ-ND ADC 16-Bit, 3-Channel* 16-TSSOP| 9.50 7.60 6.42} |AD7991YRJZ-1500RL7CT-ND | ADC 12-Bit, 4-Channel, 12C* SOT-23-8] 7.60 608 5.13 
AD7793BRUZ-ND ADC 24-Bit, 3-Channel* 16-TSSOP| 10.11 9.11 8.08) |AD7991YRJZ-1500RL7TR-ND_|ADC 12-Bit, 4-Channel, |2C* SOT-23-8 2413.00/500 
EVAL-AD7793EBZ-ND Evaluation Board for AD7793* _ 130.55 _ —|_ |EVAL-AD7991EBZ-ND Evaluation Board for AD7991* = 130.55 = = 
AD7794BRUZ-ND ADC 24-Bit, 6-Channel* 24-TSSOP | 11.50 10.35 9.18] | AD7994BRUZ-0-ND ADC 12-Bit, 4-Channel, 12C* NEW! 16-TSSOP| 7.74 620 5.23 
AD7794CRUZ-ND ADC 24-Bit, 6-Channel* 24-TSSOP| 12.43 11.19 9.93] |AD7994BRUZ-1-ND ADC 12-Bit, 4-Channel, 12C* NEW! 16-TSSOP| 8.34 668 5.63 
AD7795BRUZ-ND ADC 16-Bit, 6-Channel* 24-TSSOP| 8.76 7.89 7.00) |AD7995YRJZ-O500RL7CT-ND | ADC 10-Bit, 4-Channel, 12C* SOT-23-8| 536 4.29 3.62 
AD7796BRUZ-ND ADC 16-Bit Sigma Delta* 16-TSSOP| 6.58 5.27 4.45} |AD7995YRJZ-O500RL7TR-ND_ | ADC 10-Bit, 4-Channel, 12C* SOT-23-8 1701.80/500 
AD7797BRUZ-ND ADC 24-Bit Sigma Delta* 16-TSSOP| 8.00 6.40 5.40) |AD7995YRJZ-1500RL7CT-ND | ADC 10-Bit, 4-Channel, 12C* SOT-23-8| 5.36 4.29 3.62 
AD7798BRUZ-ND ADC 16-Bit, 3-Channel* 16-TSSOP| 9.04 7.24 6.11 AD7995YRJZ-1500RL7TR-ND | ADC 10-Bit, 4-Channel, 12C* SOT-23-8 1701.80/500 
AD7799BRUZ-ND ADC 24-Bit, 3-Channel* 16-TSSOP| 8.63 7.77 6.89] |AD7992BRMZ-1-ND ADC 12-Bit, 2-Channel, I2C* 10-MSOP|) 7.14 5.72 4.82 
AD7811YRU-ND ADC 10-Bit, 4-Channel, 2.7V 16-TSSOP| 8.26 6.61 5.58) |AD7993BRUZ-0-ND ADC 10-Bit, 4-Channel, 12C* 16-TSSOP} 5.06 4.05 3.15 
AD7811YRZ-ND ADC 10-Bit, 4-Channel, 2.7V* 16-SOIC 7.50 6.00 5.07) |AD7997BRUZ-1-ND ADC 10-Bit, 8-Channel, 12C* NEW! 20-TSSOP| 5.36 4.29 3.62 
AD7812YRZ-ND ADC 10-Bit, 8-Channel, 2.7V* 20-SOIC 8.54 684 5.77) |AD7998BRUZ-1-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, I2C* 20-TSSOP| 8.92 7.14 6.03 
AD7812YRUZ-ND ADC 10-Bit, 8-Channel, 2.7V* 20-TSSOP| 8.54 6.84 5.77] | AD7999YRJZ-1500RL7CT-ND | ADC 8-Bit, 8-Channel, 12C* SOT-23-8| 416 3.33 2.59 
AD7813YRZ-ND ADC 10-Bit Parallel* 16-SOIC 7.26 5.81 4.91 AD7999YRJZ-1500RL7TR-ND | ADC 8-Bit, 8-Channel, 12C* SOT-23-8 1202.50/500 
AD7817ARZ-ND ADC 10-Bit, 4-Channel Temperature Sensor* 16-SOIC 8.40 6.72 5.67) |AD9042ASTZ-ND ADC 12-Bit, 41Msps* 44-TQFP | 45.33 42.31 39.29 
AD7818ARMZ-ND ADC 10-Bit, 4-Channel Temp. Sensor* NEW! 8-MSOP 5.92 4.74 4.00] |AD9054ABSTZ-135-ND ADC 8-Bit, 135Msps* 44-LQFP | 32.69 30.51 28.33 
AD7819YNZ-ND ADC 8-Bit Sampling Parallel* 16-Dip 5.74 460 3.88] |AD9054ABSTZ-200-ND ADC 8-Bit, 200Msps* 44-LQFP | 37.43 34.93 32.44 
AD7819YRZ-ND ADC 8-Bit Sampling Parallel* 16-SOIC 5.56 4.45 3.76) | AD9200ARSZ-ND ADC CMOS 10-Bit, 20Msps* 28-SSOP | 5.96 4.77 4.03 
AD7820KNZ-ND ADC 8-Bit LC2MOS Track/Hold High Speed* 20-Dip | 13.48 12.14 10.76) |AD9200JRSZ-ND ADC CMOS 10-Bit, 20Msps* 28-SSOP | 5.96 4.77 4.03 
AD7821KNZ-ND ADC 8-Bit LC2MOS Track/Hold High Speed* 20-Dip | 15.64 14.09 12.49) |AD9200SSOP-EVAL-ND Evaluation Board for AD9200 = 202.40 = — 
AD7822BRZ-ND ADC 8-Bit 1-Channel, 2Msps* 20-SOIC 8.40 6.72 5.67) |AD9201ARSZ-ND ADC CMOS 10-Bit 2-Channel* 28-SSOP | 9.83 8.85 7.85 
AD7822BRZ-REEL7CT-ND ADC 8-Bit 1-Channel, 2Msps* 20-SOIC 8.40 6.72 5.67) |AD9203ARUZ-ND ADC 10-Bit, 40Msps, 3V* 28-TSSOP| 8.92 7.14 6.03 
AD7822BRZ-REEL7TR-ND ADC 8-Bit 1-Channel, 2Msps* 20-SOIC 2184.00/400 AD9212-65EBZ-ND Evaluation Board for AD9212-65* — 271.88 = _ 
AD7823YRZ-ND ADC 8-Bit Serial 2.7/5.5V* 8-SOIC 5.56 4.45 3.76] |AD9212BCPZ-40-ND ADC 10-Bit, 40Msps, 1.8V* 64-LFCSP | 49.98 46.65 43.32 
AD7824KR-ND ADC 8-Bit LC2MOS 4-Channel 24-SOIC | 16.52 15.42 14.32] |AD9212BCPZ-65-ND ADC 10-Bit, 65Msps, 1.8V* 64-LFCSP | 57.12 53.32 49.51 
AD7824KRZ-ND ADC 8-Bit LC2MOS 4-Channel* 24-SOIC | 15.80 14.75 13.69) |AD9214BRSZ-105-ND ADC 10-Bit, 105Msps, 3V* 28-SSOP | 18.05 16.85 15.64 
AD7828KPZ-ND ADC 8-Bit LC2MOS 8-Channel* 28-PLCC | 19.08 17.81 16.54] |AD9215BRUZ-105-ND ADC 10-Bit, 105Msps, 3V* 28-TSSOP| 13.88 12.50 11.08 
AD7829BRZ-ND ADC 8-Bit, 8-Channel, 2Msps* 28-SOIC 9.58 7.67 6.47] | AD9216BCPZ-65-ND ADC Dual 10-Bit, 65Msps* 64-LFCSP | 14.88 13.40 11.88 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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‘AD9218BSTZ-40-ND ADC 10-Bit, 40Msps Dual* 48-LOFP | 16.07 15.00 13.93] |AD7147PACPZ-1500R7CT-ND |CapTouch Prog. Controller for Single- Electrode | 24-LFCSP| 268 231 1.80 
AD9219-65EBZ-ND Evaluation Board for AD9219-65* _— 217.58 _ — Capacitance Sensor* NEW! 
AD9219BCPZ-40-ND ADC 10-Bit, 40Msps, 1.8V* 48-LFCSP | 24.99 23.33 21.66] |AD7147PACPZ-1500R7TR-ND |CapTouch Prog. Controller for Single- Electrode | 24-LFCSP 832.00/500 
‘AD9219BCPZ-65-ND ADC 10-Bit, 5Msps, 1.8V* 48-LFCSP | 28.56 26.66 24.76 Capacitance Sensor* NEW! 
AD9220ARZ-ND ADC 12-Bit, 10Msps* 28-S0ic | 12.01 10.82 9.59| |EVAL-AD7147-1EBZ-ND Evaluation Board for AD7147ACPZ-1* =— iio — — 
AD9220ARSZ-ND ADC 12-Bit, 10Msps* 28-SSOP | 12.01 10.82 9.59) |EVAL-AD7147EBZ-ND Evaluation Board for AD7147ACPZ* — 177.10 — _— 
AD9222BCPZ-40-ND ADC 12-Bit, 40Msps, Octal* 64-LFCSP | 71.40 66.64 61.88} |AD7148ACPZ-1500RL7CT-ND Programmable Controller for Single- Electrode 16-LFCSP) 2.72 218 1.70 
AD9222BCPZ-65-ND ADC 12-Bit, 65Msps, Octal* NEW! 64-LFCSP | 97.95 91.42 84.89 Capacitance Sensor* : 
‘AD9223ARSZ-ND ADC 12-Bit, 3Msps* 28-SSOP | 15.18 13.67 12.12| |AD7148ACPZ-1500RL7TR-ND Programmable Controller for Single- Electrode 16-LFCSP 786.50/500 
AD9224ARSZ-ND ADC 12-Bit, 40Msps* 28-SSOP | 21.51 20.08 18.65 Capacitance Sensor , 
AD9225ARZ-ND ADC 12-Bit, 25Msps* 28-SOIC | 25.53 23.83 22.13) |AD7150BRMZ-ND ree oF owe) 2 a cepactianve eowvetien fa 10-MSOP] 3.65 292 2.27 
4 Bi * i roximity Sensing* 
PEERS ADG 12-bit OMS pa | 28-SSOP | 25.53 25.83 22.13) I al aD7150EB7-ND Evaluation Board for AD7150* — | 73 — — 
AD9226ARSZ-ND ADC 12-Bit, 65Msps 28-SSOP | 36.29 33.87 31.45 : 
AD9226ASTZ-ND ADC 12-Bit, 65Msps* 78-LOFP | 36.29 33.87 31.45| |AD/151BRMZ-ND See 10-MSOP] 3.65 292 2.27 
Aaa ae Pa er eee ee aoe aogs [AD7152BRMZ-ND 12-Bit Capacitance-to-Digital Converter* NEW! |10-MSOP| 5.24 420 3.27 
AD9228BCPZ-65-ND ADC 12-Bit, 65Msps Quad 4B-LFCSP | 48.92 45.66 42.40) [ori aD Gaia mostdliar ABIES” Mae 7438 
AD9230-250EBZ-ND Evaluation Board for AD9230-250* — (2175 — — : A : 4 a r a ; fe 
AD9230BCPZ-170-ND ADC 12-Bit, 170Msps, 1.8V* 56-LFCSP | 62.51 58.34 54.18 AD7153BRMZ-ND 12-Bit Capacitance-to-Digital Converter* NEW! 10-MSOP| 466 3.73 2.90 
AD9233-125EBZ-ND Evaluation Board for AD9233* —_ 217.58 — — |AD7156BCPZ-REEL7CT-ND 1.8V, Ultralow Power, 2-Channel Capacitance 1O-LFCSP| 2.81 225 1.75 
F . Converter* NEW! 
AD9233BCPZ-125-ND ADC 12-Bit, 125Msps, 1.8V* 48-LFCSP | 48.14 44.93 41.72 5 5 = - - 
AD9235-65PCB-ND Evaluation Board for AD9235-65 te 189.75 = _ AD7156BCPZ-REEL7TR-ND UY, Utralow E ower, 2-Channel Capacitance 10-LFCSP 2390.63/1,500 
AD9235BRUZ-20-ND ADC 12-Bit, 20Msps* 28-TSSOP| 13.89 1251 11.10 q wet raked en: i 7 
AD9235BRUZ-40-ND ADC 12-Bit. 40Msps* 98-TSSOP| 1568 1412 1252 AD7745ARUZ-ND Tansee 16-TSSOP| 9.10 819 7.27 
‘AD9235BRUZ-65-ND ADC 12-Bit, 65Msps* 28-TSSOP| 21.44 20.01 18.58) | ap77agaruz-ND 24-Bit Capacitance-to-Digital Converter with te-Tssop| 986 888 7.88 
AD9236BCPZ-80-ND ADC 12-Bit, 80Msps, 3V* 32-LFCSP | 29.48 2751 25.55 Tempeuitesenscee ‘ ; ; 
Ae aan AOS SE Bante Pye a cee ae EVAL-AD7746EBZ-ND Evaluation Board for AD7746* — |15180 — = 
sale Bit Dual 40Msps 4 . ; : AD7747ARUZ-ND 24-Bit Capacitance-to-Digital Converter with 16-TSSOP| 9.10 819 7.27 
AD9238BSTZ-65-ND ADC 12-Bit Dual 65Msps* 64-LOFP | 3215 30.01 27.86 Temperature Sensor® 
AD9240ASZ-ND ADC 14-Bit, 10Msps* 44-MQFP | 32.42 30.26 28.10 EVAL-AD7747EBZ-ND Evaluation Board for AD7747* = 130.55 = = 
AD9241ASZ-ND ADC 14-Bit, 1.25Msps* 44-MQFP | 16.70 15.59 14.47 Digital-to-Analog 
AD9243ASZ-ND ADC 14-Bit, 3Msps* 44-MQFP | 20.63 19.25 17.88] | AD390SD-ND DAC Quad 12-Bit 28-CDip |689.09 643.15 597.21 
AD9244BSTZ-40-ND ADC 14-Bit, 40Msps* 48-LOFP | 33.29 31.07 28.85] | ap3g0TD-ND DAC Quad 12-Bit 28-CDip |807.80 753.95 700.09 
AD9244BSTZ-65-ND ADC 14-Bit, 65Msps 48-LOFP | 44.37 41.42 38.46] | ap420ANz-32-ND DAC Serial 16-Bit* 24-Dip | 1979 1847 1715 
‘AD9245BCPZ-80-ND ADC 14-Bit, 8OMsps, 3V* 32-LFCSP | 55.37 51.68 47.99] | an4oqaR7-32-ND DAC Serial 16-Bit* o4-solc | 19.20 1792 1664 
AD9246BCPZ-80-ND ADC 14-Bit, 80Msps, 1.8V* | 48-LFCSP | 44.64 41.67 38.69] | ap4o1BNZ-ND DAC Serial 16-Bit* 16-Dip | 13.81 1244 11.03 
AD9246BCPZ-125-ND ADC 14-Bit, 125Msps, 1.8V 48-LFCSP | 86.61 80.84 75.07| |aDadTBRZ-ND DAC Serial 16-Bit® 46-S0IG | 1341-1208 10.71 
AD9248BSTZ-20-ND ADC 14-Bit, 20Msps, Dual* 64-LOFP | 33.48 31.25 29.02) | apss7Jpz-ND DAC 8-Bit Voltage Out* o0-pLcc | 986 789 666 
AD9248BSTZ-40-ND ADC 14-Bit, 40Msps, Dual* 64-LOFP | 42.42 39.60 36.77| | apsssJNZ-ND DAC 8-Bit Voltage Out* 16-Dip | 13.21 1190 1055 
‘AD9252BCPZ-50-ND ADC 14-Bit, 50Msps, Octal™ | 64-LFCSP | 96.39 89.97 63.54] | apssgKNz-ND DAC 8-Bit Voltage Out* 16-Dip | 1802 1682 1562 
AD9254BCPZ-150-ND ADC 14-Bit, 150Msps, 1.8V 48-LFCSP | 98.22 91.68 85.13] | aps@gJNZ-ND DAC 16-Bit Mono* 28-Dip | 42.26 39.44 3663 
AD9259BCPZ-50-ND ADC 14-Bit, 50Msps, Quad* 48-LFCSP | 80.31 74.96 69.61| |apse9JPZ-ND DAC 16-Bit Mono* 28-PLC® | 4625 43.17 40.08 
AD9260ASZ-ND ADC CMOS 16-Bit Oversampled* 44-MQFP | 78.41 73.18 67.96] | apse9KPZ-ND DAC 16-Bit Mono* 28-pLcc | 5852 5462 50.72 
AD9271BSVZ-50-ND Octal LNA/VGA/AAF/ADC and Crosspoint Switch* | 100-TOFP |128.60_ 120.03 111.45) | apgeANZ-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Reference* 24-Dip | 26.34 2459 22.83 
‘AD9272BSVZ-40-ND Octal LNA/VGAVAAF/ADC and Crosspoint Switch, | 100-TOFP | 95.30 88.95 82.59| | apggoARZ-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Reference” o4-S0lc | 2556 2386 2216 
12-Bit, 40Msps* NEW! oh att AD660BRZ-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Reference* 24-SOIC | 38.36 35.80 33.25 
AD9272BSVZ-65-ND aN Tae ard roeien Seta 100-TOFP | 98.82 92.24 85.65) fange7INZND DAC 12-Bit Voltage Out® 38-Dip | 1809 1689 15.68 
AD9272-65EBZ-ND Evaluation Board for AD9272-65* NEW! — joes = —  —]| |ppeeeieke DA en Oe OE foe ete | ete ocr 
AD9272BSVZ-80-ND Octal LNAVGA/AAF/ADG and Crosspoint Switch, | 100-TaFP |109.41 102.12 94.83) | AD689ANZ-ND DECEOR 116 Bie Monolihig 26:Dip | 26.80" 24:90" 22.83 
42-Bit, 80Msps* NEW! , : : : AD669BNZ-ND DACPORT® 16-Bit Monolithic* 28-Dip | 39.50 36.87 34.23 
AD9273BSVZ-25-ND Octal LNA/VGAVAAFIADG and Grosspoint Switch, | 100-TOFP | 90.00 84.00 78,00) {APSCHBREND BACIS Baits Ano boi a S446 92.16 20.87 
12-Bit, 25Msps* NEW! é _ : : 
AD9273BSVZ-40-ND Octal LNAIVGA/AAF/ADC and Grosspoint Switch, | TO0-TOFP | 9353 87.29 81.06) |AD7OMA-ND BAe te er boos hs eee 
12-Bit, 40Msps* NEW! : Rit Di : : . 
AD9280ARSZ-ND ADC CMOS 8-Bit, 32Msps* 28-SSOP | 515 413 3.21) |AD767JNZ-ND DAC 12-Bit 24-Dip | 18.57 17.34 16.10 
AD9281ARSZ-ND ADC 8-Bit Dual CMOS* 28-SSOP | 8.24 660 5.57| |AD767JPZ-ND DAC 12-Bit* 28-PLCG | 18.02 16.82 15.62 
AD9283BRSZ-50-ND ADC 8-Bit, 50Msps, 3V* 20-ssoP | 596 4.77 4.03) |AD767KN-ND DAC 12-Bit 24-Dip | 25.59 23.89 22.18 
AD9283BRSZ-100-ND ADC 8-Bit, 100Msps, 3V* 20-SSOP | 10.91 9.83 8.72 Pee Bee Ge gE iene ane Goon mre ee 
‘AD9287-100EBZ-ND Evaluation Board for ADS287* — (275 — — i “Bit, 30Msps* i : ; : 
AD9288BSTZ-100-ND ADC 8-Bit Dual 100Msps* 48-LOFP | 18.75 17.50 16.25| |AD1851RZ-ND DAC Audio 16-Bit PCM 16-SOIC | 10.23 921 8.17 
AD9430BSVZ-170-ND ADC 12-Bit, 170Msps, 3.3V* 100-TaFP | 70.58 65.87 61.17| |AD1852JRSZ-ND DAC stared. 24-bit eb SSOF Pitts: $1058 938 
AD9430BSVZ-210-ND ADC 12-Bit, 210Msps, 3.3V* 100-TaFP | 98.27 91.72 85.17| /AD1853JRSZ-ND DAE ee I a 26:SS0F)]/ 18:21, 10:90" 10.65 
AD9432BSTZ-105-ND ADC 12-Bit, 105Msps* 52-LOFP | 57.98 54.11 50.25; |AD1854JRSZ-ND DAC Stereo 24-Bit* NEW! om 28-SSOP | 880 7.92 7.03 
‘AD9446BSV7-100-ND ADC 16-Bit 100Msps* NEW! F00-TOFP 110121 94.4687 72) | AD1934YSTZ-ND DAC 8-Channel with PLL, 192kHz, 24-Bit 48-LOFP | 6.96 557 4.70 
‘AD9460BSV2-80-ND ADC 16-Bit, 80Msps* too-ToFP | 9631 8056 7481) |AD1955ARSZ-ND DAC Audio Multi-Bit* i 28-SSOP | 1264 11.39 10.10 
‘AD9460-80LVDS/PCB-ND Evaluation Board for AD9460-80* — lois00 S| | AD5024BRUZ-ND DAC 12-Bit, 4.5V-5.5V SPI* NEW! : 16-TSSOP| 10.36 9.33 8.28 
AD9460BSVZ-105-ND ADC 16-Bit, 105Msps* too-TarP |101.21 94.46 87.72) |AD5025BRUZ-ND nanoDAC® 12-Bit, Dual 4.5V-5.5V" NEW! 1£TSSOP| 5.86. 469 3.96 
AD9461BSVZ-ND ADC 16-Bit, 130Msps IF Sampling* 100-TOFP |116.09 108.35 100.61) |ADSO40BRJZ-REEL7CT-ND | DAC 14-Bit, 2.7V-5.5V SPI* SOT-23-8 | 10.03 9.03 8.01 
‘AD9481BSUZ-250-ND ADC 8-Bit, 250Msps, 33V" 4d-TORP | 2858 26.67 2477| |ADSO4OBRJZ-REEL7TR-ND | DAC 14-Bit, 2.7V-5.5V SPI SOT-23-8 | — 21942.90/3,000 
‘AD9G00BCPZ~105-ND ADG Dual 10-Bit, 108Nsps, 1.8V* 64-LECSP | 2012 1878 1744) |AD5044BRUZ-ND nanoDAC® 14-Bit, Quad 4.5V-5.5V* NEW! 16-TSSOP| 20.04 18.71 17.37 
(AD9627-150EBZ.ND Evaluation Board for AD9627-150* — Joq75g = ~— |_:(AD5045BRUZ-ND nanoDAC® 14-Bit, Dual 4.5V-5.5V* NEW! 14-TSSOP| 14.33 12.90 11.44 
AD9627BCPZ-80-ND ADC Dual 12-Bit, 80Msps,1.8V* 64-LFCSP | 44.73 41.75 38.77) |ADSOG0ARJZ-1REEL7CT-ND -N-G.BV SPI SOT-23-8 | 10.03 9.03 8.01 
AD9640BCPZ-80-ND ADC 14-Bit, 80Msps, 1.8V* 64-LFCSP | 66.98 62.51 58.05| | ADSO60ARJZ-1REEL7TR-ND -7V-5.5V SPI* S0T-23-8 | 21942.90/3,000 
‘AD9640BCPZ-150-ND ADC 14-Bit, 150Msps, 1.8V" 64-LFCSP | 156.27 145.86 135.44 ppsoe ON a eae cree Seay ae aoe Oe an ora 
AD9823KRUZ-ND Correlated Double Sampler* 14-TSSOP| 6.10 4.88 4.12 : 4 V5, if -23- 90/3, 
ADA4922-1 ARDZ-ND ADC 18-Bit Differential Driver* 8-SOIC | 7.86 6.29 5.31] |ADS060BRJZ-1REEL7CT-ND -IV-5.5V SPI* SOT-23-8 | 12.64 11.39 10.10 
ADA4937-1YCPZ-R7CT-ND —_| ADC Differential Driver* 16-LFCSP|} 7.58 6.07 5.12| |ADSO60BRJZ-1REEL7TR-ND -IV-5.5V SPI* S0T-23-8 | 27665.55/3,000 
ADA4937-1YCPZ-R7TR-ND__| ADC Differential Driver* 16-LFCSP| _7106.25/1,500 ADSO60BRJZ-2REEL7CT-ND -7V-5.5V SPI* SOT-23-8 | 12.64 11.39 10.10 
ADA4939-1YCPZ-R7CT-ND ADC Ultralow Distortion Differential Driver* NEW!|16-LFCSP| 7.58 6.07 5.12| |ADSO60BRJZ-2REEL7TR-ND 2.7V-5.5V SPI* SOT-23-8 | 27665.55/3,000 
ADA4939-1YCPZ-R7TR-ND —_| ADC Ultralow Distortion Differential Driver* NEW!| 16-LFCSP | — 7106.25/1,500 ADSO60YRJZ-1REEL7CT-ND -7V-5.5V SPI* SOT-23-8 | 12.89 11.61 10.30 
ADA4939-2YCPZ-R7CT-ND | ADC Ultralow Distortion Differential Driver* NEW!) 24-LFCSP| 9.48 8.54 7.57) |ADSO60YRJZ-1REEL7TR-ND -IV-5.5V SPI* SOT-23-8 |__ 28212.30/3,000 
ADA4939-2YCPZ-R7TR-ND —_| ADC Ultralow Distortion Differential Driver* NEW!| 24-LFCSP | — 10540.73/1,500 ADS061BRJZ-2REEL7CT-ND -IV-5.5V SPI* SOT-23-8] 6.78 5.43 4.58 
ADW71205YSTZ-ND ADC RDC 12-Bit with Oscillator” NEW! 44-LOFP | 34.53 32.23 29.93| | ADSO61BRJZ-2REEL7TR-ND it, 2.7V-5.5V SPI ; SOT-23-8 | 12610.80/3,000 
HSC-ADC-EVALB-DCZ-ND HS ADC FIFO Evaluation Kit* _ 543.95 = —| |AD5063BRMZ-ND nanoDAC® 16-Bit, 2.7V~5.5V SPI ; 10-MSOP | 13.38 12.05 10.68 
HSC-ADC-EVALB-SCZ-ND HS ADC USB FIFO Evaluation Kit* _ 537.50 =. —| |AD5064BRUZ-ND nanoDAC@® 16-Bit, Quad 4.5V-5.5V SPI* NEW! | 16-TSSOP| 29.19 27.25 25.30 
HSC-ADC-EVALCZ-ND HS ADC USB FIFO Evaluation Kit* pace 652.74 = —| |AD5064BRUZ-1-ND nanoDAC® 16-Bit, Quad 4.5V~5.5V SPI NEW! |14-TSSOP| 29.19 27.25 25.30 
Capacitance-to-Digital Converters AD5065BRUZ-ND nanoDAC® 16-Bit, Dual 4.5V-5.5V* NEW! T£TSSOP| 20.60 19.23 17.85 
AD7142ACPZ-TREELCT-ND _|Prog. CDC with Environmental Compensation* 32LFCSP] 3.08 247 1.92) |AD5300BRMZ-ND DAC 8-Bit Rail-to-Rail 2.7V~5.5V* 8-MSOP | 347 278 2.16 
AD7142ACPZ-1REELTR-ND —_| Prog. CDC with Environmental Compensation* 32-LFCSP | — 8562.50/5,000 ADS300BRTZREEL7CT-ND DAC 8-Bit Rail-to-Rail 2.7V~5.5V* SOT-23-6] 286 229 1.78 
AD7142ACPZ-REELCT-ND Prog. CDC with Environmental Compensation* 32-LFCSP| 3.08 2.47 1.92) |ADS300BRTZREEL7TR-ND DAC 8-Bit Rail-to-Rail 2.7V~5.5V SOT-23-6 4800.60/3,000 
AD7142ACPZ-REELTR-ND Prog. CDC with Environmental Compensation* 32-LFCSP | — 8562.50/5,000 AD5301BRMZ-ND DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire* 8-MSOP | 3.89 3.12 2.43 
AD7143ACPZ-1500RL7CT-ND_| Prog. Controller for Capacitance Touch Sensor* _| 16-LFCSP| 2.81 2.25 _1.75| | AD5301BRTZ500RLCT-ND DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire* SOT-23-6] 3.20 256 1.99 
‘AD/143ACPZ-1500RL7TR-ND |Prog. Controller for Capacitance Touch Sensor* _| 16-LFCSP 812.50/500 ADS5301BRTZ500RLTR-ND | DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire* : SOT-23-6 923.00/500 
AD7147ACPZ-500RL7CT-ND | CapTouch Prog. Controller for Single- Electrode | 24-LFCSP) 2.88 2.31 1.80| |AD5302ARMZ-ND DAC 8-Bit Dual Rail-to-Rail, 2.5V-5.5V 10-MSOP | 299 240 1.87 
Capacitance Sensor* AD5302BRM-REEL7CT-ND | DAC 8-Bit Dual Rail-to-Rail, 2.5V-5.5V 10-MSOP| 5.90 472 367 
AD7147ACPZ-500RL7TR-ND | CapTouch Prog. Controller for Single- Electrode | 24-LFCSP 832.00/500 AD5302BRMZ-ND DAC 8-Bit Dual Rail-to-Rail, 2.5V-5.5V* 10-MSOP |_5.42 4.34 3.38 
Capacitance Sensor* AD5304BRMZ-ND DAC 8-Bit Quad Voltage Out* 10-MSOP | 7.28 583 4.92 
AD7147ACPZ-1500RL7CT-ND | CapTouch Prog. Controller for Single- Electrode 24-LFCSP | 2.88 2.31 1.80} |AD5304ARMZ-REEL7CT-ND | DAC 8-Bit Quad Voltage Out* NEW! 10-MSOP} 515 413 3.21 
Capacitance Sensor* AD5304ARMZ-REEL7TR-ND DAC 8-Bit Quad Voltage Out* NEW! 10-MSOP 2919.75/1,000 
AD7147ACPZ-1500RL7TR-ND | CapTouch Prog. Controller for Single- Electrode 24-LFCSP 832.00/500 AD5305ARMZ-ND DAC 8-Bit Quad Voltage Out, 2-Wire Interface, 10-MSOP |} 5.29 4.23 3.29 
Capacitance Sensor* 2.5V~5.5V* 
AD7147PACPZ-500R7CT-ND | CapTouch Prog. Controller for Single- Electrode 24-LFCSP | 2.88 2.31 1.80) |AD5305BRMZ-ND DAC 8-Bit Quad Voltage Out, 2-Wire Interface, 10-MSOP| 7.28 583 4.92 
Capacitance Sensor* NEW! 2.5V~5.5V* 
AD7147PACPZ-500R7TR-ND | CapTouch Prog. Controller for Single- Electrode 24-LFCSP 832.00/500 AD5306ARUZ-ND DAC 8-Bit Quad Voltage Out, 2-Wire Interface, 16-TSSOP| 5.30 4.24 3.58 
Capacitance Sensor* NEW! 2.5V~5.5V* 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
‘AD5S306BRUZ-ND DAC 8-Bit Quad Voltage Out, 2-Wire Interface, T6-TSSOP| 7.78 6.23 5.26] |AD5542CRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In* T4-S0IC | 30.36 28.34 26.32 
2.5V~5.5V* AD5542LRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In* {4-S0IC | 22.77 21.26 19.74 
AD5308ARUZ-ND DAC 8-Bit, 2.5V Octal* 16-TSSOP] 612 4.90 4.14) | AD5543BRMZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Current Out* 8-MSOP | 1459 13.14 11.66 
AD5308BRUZ-ND DAC 8-Bit, 2.5V Octal* 16-TSSOP] 9.98 7.99 6.74] | AD5543BRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Current Out* BSOIG | 1459 13.14 11.66 
AD5310BRMZ-ND DAC 10-Bit Rail-to-Rail with Buffer* 8-MSOP | 4.70 3.72.93) | AD5544ARSZ-ND DAC 16-Bit Quad Serial-In* 28-SSOP | 31.31 29.22 27.14 
‘AD5310BRT-REELCT-ND DAC 10-Bit Rail-to-Rail with Buffer $0T-23-6 | 4.21 3.37 2.62) |AD5545BRUZ-ND DAC 16-Bit Dual Serial-In* 16-TSSOP| 15.56 14.52 13.49 
AD5S310BRTZ-REELCT-ND | DAC 10-Bit Rail-to-Rail with Buffer* S0T-23-6| 3.87 310 2.41] [AD5546BRUZ-ND DAC 16-Bit Multiplying* 28-TSSOP| 15.54 14.51 13.47 
AD5310BRTZ-REELTR-ND | DAC 10-Bit Rail-to-Rail with Buffer* $0T-23-6 | 21070.00/10,000 AD5547BRUZ-ND DAC 16-Bit Multiplying* 38-TSSOP| 15.93 14.87 13.81 
AD5311BRMZ-ND DAC 10-Bit, 2-Wire with Buffer* 8-MSOP | 5.42 4.34 3.38) | AD5551BRZ-ND DAC 14-Bit Serial-In* 8-SOIC | 12.96 11.67 10.35 
AD5311BRTZ-REEL7CT-ND $0T-23-6 | 4.43 3.55 _2.76| | AD5553CRMZ-ND DAC 14-Bit Serial-In/Current Out* 8-MSOP | 936 843 7.48 
ADS311BRTZ-REEL7TR-ND | DAC 10-Bit, 2-Wire with Buffer* $0T-23-6 |  7446.60/3,000 AD5554BRSZ-ND DAC 14-Bit Quad Serial-In/Current Out* 28-SSOP | 23.33 21.77 20.22 
AD5312ARMZ-ND DAC 10-Bit Dual Rail-to-Rail Out* 10-MSOP| 5.02 4.02 3.13] ADS555CRUZ-ND DAC 14-Bit Dual Serial-In* {6-TSSOP| 12.45 11.21 9.94 
AD5312BRMZ-ND DAC 10-Bit Dual Rail-to-Rail Out* 10-MSOP| 5.94 4.76 4.01] |AD5556CRUZ-ND DAC 14-Bit Multiplying* 28-TSSOP| 11.11 10.01 8.88 
AD5313ARUZ-ND DAC 10-Bit Dual R-R Voltage Out, 2.5Vto5.5V* | 16-TSSOP| 5.42 4.34 3.38) | ADS557CRUZ-ND DAC 14-Bit Multiplying* NEW! 38-TSSOP| 17.27 16.12 14.97 
AD5314ARMZ-ND DAC 10-Bit Quad Voltage Out, 2.5V to 5.5V* J0-MSOP| 6.42 5.14 4.34] | AD5570ARSZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out* 16-SSOP | 26.67 24.90 23.12 
AD5314BRMZ-ND DAC 10-Bit Quad Voltage Out, 2.5V to 5.5V™ f0-MSOP | 876 7.01 5.92] | AD5582VRVZ-ND DAC 12-Bit Quad Voltage Out* 48-TSSOP| 17.00 15.87 14.73 
AD5315ARMZ-REEL7CT-ND | DAC 10-Bit, 2-Wire Interface, Quad Voltage Out, | 10-MSOP| 654 5.24 4.42] [ADS583VRVZ-ND DAC 10-Bit Quad Voltage Out® 48-1SSOP| 11.60 1044 9.26 
2.5V to 5.5V* AD5601BKSZ-REEL7CT-ND | 8-Bit nanoDAC@, 2.7V to 5.5V, SPI* sc70-6 | 240 192 1.44 
AD5S315ARMZ-REEL7TR-ND | DAC 10-Bit, 2-Wire Interface, Quad Voltage Out, | 10-MSOP | — 4087.50/1,000 AD5601BKSZ-REEL7TR-ND | 8-Bit nanoDAC@,, 2.7V to 5.5V, SPI* $C70-6 3686.40/3,000 
2.5V to 5.5V* AD5611BKSZ-REEL7CT-ND | 10-Bit nanoDAC@, 2.7V to 5.5V, SPI* sc70-6 | 286 229 1.78 
AD5315BRMZ-ND DAC 10-Bit, 2-Wire Interface, Quad Voltage Out, | 10-MSOP| 8.76 7.01 5.92| | ADS5611BKSZ-REEL7TR-ND _|10-Bit nanoDAC@, 2.7V to 5.5V, SPI* $C70-6 4800.60/3,000 
2.5Vt05.5V* AD5620ARJZ-1500RL7CT-ND | 12-Bit nanoDAC® Buffered Voltage Out® $0T-23-8| 477 382 297 
AD5316BRUZ-ND DAC 10-Bit Quad with Buffer* 16-TSSOP| 9.24 7.40 6.24) | ADS5620ARJZ-1500RL7TR-ND | 12-Bit nanoDAC@ Buttered Voltage Out* SOT-23-8 1378.00/500 
AD5317ARUZ-ND DAC 10-Bit Quad with Buffer* T6-TSSOP| 6.72 5.38 4.54] | AD5620BRJZ-1500RL7CT-ND | 12-Bit nanoDAC Buffered Voltage Out* NEW! | SOT-23-8| 5.02 4.02 3.13 
AD5317BRUZ-ND DAC 10-Bit Quad with Buffer* 16-TSSOP} 9.24 7.40 6.24] | AD5620BRJZ-1500RL7TR-ND | 12-Bit nanoDAC Buffered Voltage Out* NEW! —_ | SOT-23-8 1449.50/500 
AD5318ARUZ-ND DAG 10-Bit, 2.5V Octal* 16-TSSOP] 9.64 7.72 6.51] | AD5620CRMZ-2-ND 12-Bit nanoDAC®@ Buffered Voltage Out* 8-MSOP | 568 455 3.84 
AD5318BRUZ-ND DAC 10-Bit, 2.5V Octal* 16-TSSOP] 9.78 881  7.81| [ADS621AKSZ-REEL7CT-ND | 12-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, SPI* $c70-6 | 295 236 1.84 
ADS5320BRMZ-ND DAG 12-Bit, 2.7V Rail-to-Rail Out® 8-MSOP | 6.18 4.95 4.18] AD5621AKSZ-REEL7TR-ND | 12-Bit nanoDAC@, 2.7V to 5.5V, SPI* $C70-6 4951.80/3,000 
AD5320BRT-REEL7CT-ND | DAC 12-Bit, 2.7V Rail-to-Rail Out $0T-23-6 | 5.50 440 3:72] | p5621BKSZ-REEL7CT-ND | 12-Bit nanoDAC@,, 2.7V to 5.5V, SPI* sc70-6 | 320 256 1.99 
ADS5320BRTZREEL7CT-ND DAC 12-Bit, 2.7V Rail-to-Rail Out* SOT-23-6 | 5.06 4.05 3.42! | aD5621BKSZ-REEL7TR-ND —_| 12-Bit nanoDAC@, 2.7V to 5.5V, SPI* $C70-6 5367.60/3,000 
AD5320BRTZREEL7TR-ND DAC 12-Bit, 2.7V Rail-to-Rail Out* SOT-23-6 9411.60/3,000 AD5622AKSZ-2REEL7CT-ND | 12-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V* SC70-6 3.02 242 1.88 
AD5321BRMZ-ND DAC 12-Bit, 2.5V 2-Wire* 8-MSOP | 7.28 5.83 4.92] /AD5622AKSZ-2REEL7TR-ND | 12-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V* $C70-6 5065.20/3,000 
AD5322BRMZ-ND DAC 12-Bit Dual Rail-to-Rail Out* 10-MSOP |_ 8.73 7.86 _6.97| | ap5622BKSZ-2REEL7CT-ND | 12-Bit nanoDAC@, 2.7V to 5.5V* sc70-6 | 320 256 1.99 
AD5323BRUZ-ND DAC 12-Bit Dual Rail-to-Rail 16-TSSOP| 9.26 834 7.40] | ap5622BKSZ-2REEL7TR-ND | 12-Bit nanoDAC@, 2.7V to 5.5V* SC70-6 5367.60/3,000 
AD5324BRMZ-ND DAC 12-Bit Quad 2.5V* 10-MSOP | 14.29 12.87 11.42! | ap5623RBCPZ-3REEL7CT-ND | Dual 12-Bit nanoDAC@* 10-LFCSP| 5.84 4.68 3.95 
AD5325BRMZ-ND DAG 12-Bit, 2-Wire |2C* 10-MSOP | 14.29 12.87 11.42! | ap5623RBCPZ-3REEL7TR-ND_| Dual 12-Bit nanoDAC@* 10-LFCSP 5475.00/1,500 
i eS ee) 0a) 8h it) [aeneRMz Sao Oo paramo Eo Te oe 
d Bh z : E : AD5623RBRMZ-5-ND Dual 12-Bit nanoDAC@* 10-MSOP] 7.16 5.73 4.84 
ApeserenUz Pao eee a 1S el eo ee AD5624BCPZ-REEL7CT-ND | Quad 12-Bit nanoDAC@* 10-LFCSP} 9.26 834 7.40 
7 Bit, 2. i Z : / ; AD5624BCPZ-REEL7TR-ND — | Quad 12-Bit nanoDAC@* 10-LFCSP| — 10299.90/1,500 
PAUlssesallve tl) DAG 12-Bit, 2.5V Octal 16-TSSOP | 16.79 15.12 13.41] | ans5624RBCPZ-3REEL7CT-ND_| Quad 12-Bit nanoDAC@* 10-LFCSP| 10.10 9.09. 8.06 
Huse AND DAC 6-Bit Single: Vortage Outs 20-TSSOP| 5.42 4.34 3.38] /AD5624RBCPZ-SREEL/TR-ND | Quad 12-Bit nanoDAC@™ TO-LFCSP | 11226.15/1,500 
fe DAS TOEILDIal Vole aut ao TSOF a8 8 280 AD5624BRMZ-ND Quad 12-Bit nanoDAC@* 10-MSOP | 11.30 1017 9.02 
zl : : ; ; ; AD5624RBRMZ-3-ND Quad 12-Bit nanoDAC@* 10-MSOP | 13.38 12.05 10.68 
AD5334BRUZ-ND DAC 8-Bit Quad Voltage Out* 24-TSSOP| 8.28 6.63 5.59| | ansgo4RBRMZ-5-ND Quad 12-Bit nanoDAC@* 4O-MSOP | 1338 1205 10.68 
A oesseE NDE BAG A CHOI Vereor Outs ps aoe a ie AD5625BCPZ-REEL7CT-ND _| Quad 12-Bit nanoDAC@* 10-LFCSP| 11.12 890 7.51 
i rE tag i ; : ; AD5625BCPZ-REEL7TR-ND | Quad 12-Bit nanoDAC@™ TO-LFCSP| — 10299.90/1,500 
pee EN es acer 308 au 4 AD5625BRUZ-ND Quad 12-Bit nanoDAC@* 14-TSSOP| 11.30 10.17 9.02 
a FBI “Wi i ; ; ; AD5625RBRUZ-1-ND Quad 12-Bit nanoDAC@* 14-TSSOP| 13.38 12.05 10.68 
ADESABRUZND DAG 12-B Dua Vote Out® so-TssoP| 268 870 7.72| [ADSSORBRUZ2ZND | Quad 128 nanaDAces isch | Seip ae A 
2 : ‘ : 5 J 7CT- ual 12-Bit nanoDAC@* | i i 4 
ane Bee eee eae page Out sores | ese 17S 13.07) [ADSG26BCPZ-REEL7TR-ND [Dual 12-Bit nanoDAC@* B-LFCSP | 3079.13/1,500 
‘AD5348BRUZ-ND DAC T2-Bit Octal Volage Our 2e-TSSOP| 15.56 1452 1a.4g| |AuseebbnMIA REEF AOR MDS) 12-Bit nanoDACe® SOE || alee ae cue 
AD5360BCPZ-ND DAG 168i, 16-Ch, Sevan, Volt Out® NEW? | SG-LFCSP | 53.40 49.84 46.28| |ADSG26BRMZ-REEL7TRND | 12-BitnanoDAC@* EM SOE ||, czeee oe 
AD5360BSTZ-ND DAC 16-Bit, 16-Ch. Serial-In, Volt. Out* NEW! | 52-LOFP | 53.40 49.84 46.28) |ADSB27BCPZ-REEL/CT-ND | Dual 12-Bit nanoDAC@* 1O-LECSP) 5.36 429 3.34 
AD5361BCPZ-ND DAC 14-Bit, 16-Channel, Serial-In, Voltage Out* | 56-LECSP| 49.11 45.84 4257| /ADS627BCPZ-REEL7TR-ND __| Dual 12-Bit nanoDAC® 1O-LFCSF | __4551.75/1.500 
it, } Serial-In, AD5627BRMZ-ND Dual 12-Bit nanoDAC@™* {0-MSOP] 580 464 3.92 
AD5361BSTZ-ND DAC 14-Bit, 16-Channel, Serial-In, Vottage Out* | 52-LOFP | 49.11 45.84 42.57] | sper n ets pee zor | pual to-Bit mmoDAGe* to-LFesP| 603 483 376 
‘AD5362BCPZ-ND DAC 16-Bit, 8-Channel, Serial-In, Voltage Out® BE-LFCSP| 42.69 39.85 37.00] |pneeomecoo peel TRAND | Dual iOBit rmeDACot HOLEGSE || SesOnteO, 
AD5362BSTZ-ND DAG 16-Bit, 8-Channel, Serial-In, Voltage Out* 52-LOFP | 42.69 39.85 37.00 i ual'12:Bit nanoDAG@ : 5025.00/1 5 
it ; i AD5627RBRMZ-1-ND Dual 12-Bit nanoDAC@* 10-MSOP] 7.28 583 4.92 
AD5372BSTZ-ND DAC 16-Bit, 32-Ch., Serial-In, Voltage Out* NEW!) 64-LOFP | 94.49 88.19 81.89 ! : 
ABEL DELO DAG 12-bit aochaanel® fo0-LoFP | 70.58 6585 6114 |ADS627RBRMZ-2-ND Dual 12-Bit nanoDAC@ 10-MSOP | 7.90 6.32 5.34 
BERRY STD DAG t4:Bic An: Channel VaksceG : ; : : ‘AD5628BRUZ-2-ND Dual 12-Bit Voltage Out DAC* {6-TSSOP| 16.85 15.73 14.60 
ge Out 1O0-CBPRGA| 97.25 90.77 84.28! | anseqoBRJZ-1REEL7CT-ND | Single 14-Bit nanoDAC@* soT-23-8| 5.76 461 3.89 
‘AD5390BCP-3-ND DAC 14-Bit, 16-Channel G4-LFCSP | 46.95 43.82 40.69) | nn Inge:4-SiL Nano) i : : : 
ai eBid Ba je ‘ 5640BRJZ-1REEL7TR-ND | Single 14-Bit nanoDAC@® S0T-23-8|  10713.60/3,000 
AD5390BSTZ-5-ND DAC 14-Bit, 16-Channel 52-LOFP | 42.69 39.85 37.00) |panetpnuaci cn iaeotnRmml sine 44-bit rancDACE'* EWE Scie || Gap aaa 
AD5391BCPZ-3-ND DAC 12-Bit, 16-Channel Voltage Out* 64-LFCSP | 35.54 33.17 30.80 ingle a eeaane _ , s ; : 
‘AD5392BCP-3-ND DAC 14-Bit, 8-Channel Voltage Out 64-LFCSP | 29.27 27.32 25.37| |ADSO41AKSZ-SOORL7TR-ND__|Single 14-BitnanoDAC@* NEW! _ SC70-6 1752.60/500 
AD5398ABCBZ-REEL7CT-ND _|DAC 10-Bit, 120mA Current Sinking* NEW! g-WLCSP| 117 98 _.78| |ADSO4IBKSZ:REELZCT-NDggy/ 14-Bit nanoDAG®, 2.7V to 5.5V, SPI* 8670-6 | 6.03 483 3.76 
‘ADS5398ABCBZ-REEL7TR-ND  |DAC 10-Bit, 120mA Current Sinking” NEW! 9-WLCSP | 1521.00/3,000 ADS641BKSZ-REEL7TR-ND | 14-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, SPI 8670-6 9969.60/3,000 
AD5398BCBZ-REEL7CT-ND | DAC 10-Bit. 120mA Current Sinking* g-wicsP| 3.44 2.76 2.15) |AD5643RBRMZ-3-ND Dual 14-Bit nanoDAC@ * 1O-MSOP | 9.78 8.81 7.81 
AD5398BCPZ-REEL7CT-ND | DAC 10-Bit. 120mA Current Sinking* B-LFCSP | 344 276 2.15| |ADS643RBRMZ-5-ND Dual 14-Bit nanoDAC®* 1O-MSOP | 9.78 8.81 7.81 
AD5398BCPZ-REEL7TR-ND | DAC 10-Bit, 120mA Current Sinking* 8-LFCSP |  2926.13/1,500 ADS644RBRMZ-3-ND Quad 14-BitnanoDAC® 10-MSOP | 16.36_14.73 13.07 
i Bit Biel il ; ‘AD5644RBRMZ-5-ND Quad 14-Bit nanoDAC@™* {0-MSOP| 16.36 14.73 13.07 
AORIRSVORENG DACIDBT Dict Muli Tee og oe het | ADSG4SRBCPZ-REELTCT-ND | Quad 14-Bit nanoDAC@* to-LFcsP| 1264 11.39 10.10 
AD541 0AREZ-ND DAG 16-Bit Single, Serial Input* NEW! 24-TSSOP| 818 6.55 5.53) |ADS645RBCPZ-REEL7TR-ND | Quad 14-Bit nanoDAC@* JO-LFCSP ) _14060.48/1,500 
AD5415YRUZ-ND DAC 12-Bit Multiplying, High Bandwidth* 24-TSSOP| 9.22 7.38 6.23 Eee ‘i See Tore: taeeeee ae ae bets 
AD5424YRUZ-ND DAC 8-Bit Multiplying* 16-TSSOP] 416 3.33 259 : i Bi @* I E : E 
AD5428YRUZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiply, High Bandwidth* NEW! |20-TSSOP| 4.68 3.75 3.16 APSE TRC END EE a ee eo a 
AD5429YRU-REEL7TR-ND | DAC 8-Bit Multiply, High Bandwidth 16-TSSOP| _ 4125.00/1,000 a ual 14-Bit @* - ; ; ; 
EVAL-ADS429EB-ND Evaluation Board for ADS429 | ogi) ~~ |: |ADS660ARJZ-1500RL7CT-ND | Single 16-Bit nanoDAC@* SOT-23-8] 738 591 499 
AD5432YRMZ-ND DAC 10-Bit Multiply, High Bandwidth* 10-MSOP | 5.68 4.55 3.84] |ADS660ARJZ-1500RL7TR-ND | Single 16-Bit nanoDAC@* SOT-23-8 2343.15/500 
AD5439YRUZ-ND DAC 10-Bit Multiply, High Bandwidth* 16-TSSOP] 6.92 5.54 4,68| |ADS660ARJZ-2500RL7CT-ND_| Single 16-Bit nanoDAC@* SOT-23-8 | 7.38 5.91 __ 4.99 
AD5441BCPZ-REEL7CT-ND _| DAC 12-Bit Multiplying, Serial-In* 8-LFCSP | 5.63 4.50 3.50 |AD5660ARJZ-2500RL7TR-ND | Single 16-Bit nanoDAC® SOT-23-8 2343.15/500 
AD5441BCPZ-REEL7TR-ND | DAC 12-Bit Multiplying, Serial-In* 8-LFCSP 4725.00/3,000 AD5660CRMZ-3-ND. Single 16-Bit nanoDAC@* 8-MSOP | 9.26 7.41 6.26 
AD5441BRMZ-ND DAC 12-Bit Multiplying, Serial-In* 8-MSOP | 6.10 4.88 4.12| |EVAL-ADS660DKZ-ND Demo Board for AD5660* — 410019 — — 
AD5443YRMZ-ND DAC 12-Bit Multiply, High Bandwidth* 10-MSOP| 6.18 4.95 4.18} |AD5662ARMZ-1-ND Single 16-Bit nanoDAC@* 8-MSOP | 6.98 5.59 4.72 
AD5444YRMZ-ND DAC 12-Bit Multiply, High Bandwidth* 10-MSOP| 642 514 4.34] |AD5662BRJZ-1REEL7CT-ND__| Single 16-Bit nanoDAC@* SOT-23-8| 5.98 4.79 _ 4.04 
AD5445YRUZ-ND. DAC 12-Bit Multiply, High Bandwidth* 20-TSSOP| 6.30 5.04 _4.26/ |AD5662BRJZ-1REEL7TR-ND _ | Single 16-Bit nanoDAC@* SOT-23-8 | 11122.80/3,000 
EVAL-AD5445EBZ-ND Evaluation Board for AD5445* = 700.19 = —]| |AD5662BRJZ-2REEL7CT-ND | Single 16-Bit nanoDAC@* SOT-23-8| 5.98 4.79 4.04 
AD5446YRMZ-ND DAC 14-Bit Multiply, High Bandwidth* 10-MSOP | 9.35 842 7.47] |AD5662BRJZ-2REEL7TR-ND | Single 16-Bit nanoDAC@* SOT-23-8 11122.80/3,000 
AD5447YRUZ-ND DAC 12-Bit Multiply, High Bandwidth* 24-TSSOP| 9.18 7.35 6.20} |ADS663ARMZ-ND Dual 16-Bit nanoDAC@* 10-MSOP | 10.38 9.35 8.29 
AD5449YRUZ-ND DAC 12-Bit Multiply, High Bandwidth* 16-TSSOP| 9.08 7.27 6.13] |ADS663BCPZ-REEL7CT-ND | Dual 16-Bit nanoDAC@* 10-LFCSP| 9.01 8127.20 
AD5453YRMZ-REEL7CT-ND | DAC 14-Bit Multiplying, High Bandwidth* NEW! | 8-MSOP | 9.23 8.31 _7.37| [ADS663BCPZ-REEL7TR-ND | Dual 16-Bit nanoDAC@* TO-LFCSP | 10022.03/1,500 
‘AD5453YRMZ-REEL7TR-ND DAC 14-Bit Multiplying, High Bandwidth* NEW! | 8-MSOP 6841.90/1 000 AD5663BRMZ-ND Dual 16-Bit nanoDAC@* 10-MSOP| 11.01 992 8.80 
AD5516ABC-2-ND DAC 12-Bit, 16-Channel T4-CSPBGA| 52.70 49.19 45.67] | AD5663BRMZ-1-ND Dual 16-Bit nanoDAC@* 10-MSOP | 11.01 992 8.80 
‘AD5516ABCZ-2-ND DAC 12-Bit, 16-Channel* 74-CSPBGA| 47.90 44.71 41.51| | AD5663RBCPZ-3REEL7CT-ND | Dual 16-Bit nanoDAC@* 10-LFCSP| 9.28 836 7.41 
AD5530BRUZ-ND DAC 12-Bit Serial-In/Voltage Out* 16-TSSOP] 8.73 7.86 6.97) |AD5663RBCPZ-3REEL7TR-ND | Dual 16-Bit nanoDAC@* 10-LFCSP| —_10318.43/1,500 
AD5631BRU-ND DAC 14-Bit Serial-In/Voltage Out 16-TSSOP| 15.71 14.15 12.55| [AD5663RBRMZ-3-ND Dual 16-Bit nanoDAC@* {0-MSOP] 12.13 10.92 9.69 
‘AD5531BRUZ-ND DAC 14-Bit Serial-In/Voltage Out® T6-TSSOP| 14.28 12.86 11.40| |AD5663RBRMZ-5-ND Dual 16-Bit nanoDAC@* 10-MSOP | 12.13 1092 9.69 
AD5532ABCZ-1-ND DAC 14-Bit, 32-Channel Sample/Hold* 74-CSPBGA | 82.89 77.37 71.84] |AD5664ARMZ-ND Quad 16-Bit nanoDAC@* 10-MSOP | 18.44 17.21 15.98 
AD5541ARZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out* 8-SOIC | 16.70 1559 14.47] |ADS5664BCPZ-REEL7CT-ND | Quad 16-Bit nanoDAC@* 10-LFCSP | 15.63 1459 13.55 
AD5541BRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out* 8-SOIC | 1898 17.71 16.45; |ADS664BCPZ-REEL7TR-ND | Quad 16-Bit nanoDAC@* 10-LFCSP | 19303.05/1,500 
AD5541CRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out* 8-SOIG | 30.36 28.34 26.32/ [AD5664BRMZ-ND Quad 16-Bit nanoDAC@™ {0-MSOP| 19.08 17.81 16.54 
‘AD5541JR-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out 8-SOIC | 1854 16.70 14.81] |ADS664RBCPZ-3REEL7CT-ND | Quad 16-Bit nanoDAC@* 1O-LFCSP | 15.87 14.82 13.76 
AD5541JRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out* 8-SOIC | 15.18 14.17 13.16] |ADS5664RBCPZ-3REEL7TR-ND | Quad 16-Bit nanoDAC@* 10-LFCSP| — 19599.45/1,500 
AD5541LRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out* 8-SOIG | 22.77 21.26 19.74] | AD5664RBRMZ-3-ND Quad 16-Bit nanoDAC@* 10-MSOP | 20.46 19.10 17.74 
AD5542AR7-ND DAC 16-Bit Serial-In* 14-S0IC_| 16.70 15.59 14.47] |AD5664RBRMZ-5-ND Quad 16-Bit nanoDAC@* 10-MSOP | 20.46 19.10 17.74 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD5665BCPZ-REEL7CT-ND Quad 16-Bit nanoDAC®* 10-LFCSP | 16.78 15.11 13.40) |AD7398BRZ-ND DAC 12-Bit Quad Serial-In* 16-SOIC | 16.32 15.24 14.15 
ADS5665BCPZ-REEL7TR-ND Quad 16-Bit nanoDAC@* 10-LFCSP 18654.68/1,500 AD7398BRUZ-ND DAC 12-Bit Quad Serial-In* 16-TSSOP| 16.32 15.24 14.15 
AD5665BRUZ-ND Quad 16-Bit nanoDAC@* 14-TSSOP | 18.44 17.21 15.98] |AD7399BRZ-ND DAC 10-Bit Quad Serial-In* 16-SOIC 9.28 836 7.41 
AD5665RBCPZ-REEL7CT-ND | Quad 16-Bit nanoDAC@* 10-LFCSP | 17.63 15.87 14.08) |AD7399BRUZ-ND DAC 10-Bit Quad Serial-In* 16-TSSOP| 9.28 836 7.41 
ADS5665RBCPZ-REEL7TR-ND__| Quad 16-Bit nanoDAC@* 10-LFCSP 19599.45/1,500 AD7524JNZ-ND DAC 8-Bit Multiplying* 16-Dip 7.32 5.86 4.95 
AD5665RBRUZ-1-ND Quad 16-Bit nanoDAC@* 14-TSSOP | 20.46 19.10 17.74] |AD7524JRZ-ND DAC 8-Bit Multiplying* 16-SOIC 7.76 6.21 5.24 
AD5665RBRUZ-2-ND Quad 16-Bit nanoDAC@* 14-TSSOP | 21.21 19.80 18.39) |AD7524KNZ-ND DAC 8-Bit Multiplying* 16-Dip 766 613 5.18 
ADS5666ARUZ-2-ND Quad 16-Bit nanoDAC@* 14-TSSOP |] 17.22 16.08 14.93} |AD7528JNZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying* 20-Dip 936 843 7.48 
AD5667BCPZ-REEL7CT-ND Dual 16-Bit nanoDAC@* 10-LFCSP | 10.32 826 6.97) |AD7528JP-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying 20-PLCC | 11.41 10.28 9.12 
AD5667BCPZ-REEL7TR-ND Dual 16-Bit nanoDAC@* 10-LFCSP 9558.90/1 500 AD7528JRZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying* 20-SOIC | 10.36 9.33 8.28 
AD5667RBCPZ-REEL7CT-ND | Dual 16-Bit nanoDAC@* 10-LFCSP | 11.34 9.08 7.66) |AD7528KNZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying* 20-Dip 966 8.70 7.72 
AD5667RBCPZ-REEL7TR-ND | Dual 16-Bit nanoDAC@* 10-LFCSP 10503.68/1,500 AD7528LNZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying* 20-Dip | 15.64 14.09 12.49 
ADS5667RBRMZ-1-ND Dual 16-Bit nanoDAC@* 10-MSOP | 12.13 10.92 9.69} |AD7528LR-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying 20-SOIC | 15.59 14.55 13.51 
AD5668ARUZ-3-ND Octal 16-Bit nanoDAC@* 16-TSSOP | 25.82 24.10 22.38) |AD7533JNZ-ND DAC 10-Bit Multiplying* 16-Dip 716 5.73 4.84 
AD5678BRUZ-1-ND 4x12-Bit and 4x16-Bit Octal DAC* 14-TSSOP | 23.61 22.04 20.47} |AD7533KNZ-ND DAC 10-Bit Multiplying* 16-Dip 7.76 6.21 5.24 
AD5678BRUZ-2-ND 4x12-Bit and 4x16-Bit Octal DAC* 16-TSSOP | 23.61 22.04 20.47] |AD7533KRZ-ND DAC 10-Bit Multiplying* NEW! 16-SOIC 860 688 5.81 
ADS5680BRJZ-2REEL7CT-ND | 5V, 18-Bit nanoDAC@* SOT-23-8 | 686 5.49 4.64) |AD7533LNZ-ND DAC 10-Bit Multiplying* 16-Dip 930 744 6.28 
ADS5680BRJZ-2REEL7TR-ND | 5V, 18-Bit nanoDAC@* SOT-23-8 12759.60/3,000 AD7541AJNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 18-Dip | 11.65 1049 9.30 
AD5722AREZ-ND DAC Dual, 12-Bit, Serial-In, Voltage Out* NEW! |24-TSSOP| 8.54 6.84 5.77) |AD7541AKNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 18-Dip | 12.94 11.66 10.34 
AD5722RBREZ-ND DAC Dual, 12-Bit, Serial-In, Voltage Out* NEW! | 24-TSSOP| 11.18 10.07 8.93] |AD7541AKRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 18-SOIC 9.06 8.16 7.24 
AD5724AREZ-ND DAC Quad, 12-Bit, Serial-In, Voltage Out* NEW! |24-TSSOP| 12.10 10.89 9.66) |AD7542JNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 16-Dip | 21.33 19.91 18.49 
AD5725ARSZ-500RL7CT-ND | DAC Quad, 12-Bit, Parallel-In, Voltage Output* 28-SSOP | 13.59 12.24 10.86) |AD7542KNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 16-Dip | 23.55 21.98 20.41 
AD5725ARSZ-500RL7TR-ND | DAC Quad, 12-Bit, Parallel-In, Voltage Output* 28-SSOP 5100.00/500 AD7543GKR-ND DAC 12-Bit Serial-Input Multiplying 16-SOIC | 28.26 26.38 24.50 
AD5725ARSZ-1500RL7CT-ND | DAC Quad, 12-Bit, Parallel-In, Voltage Output* 28-SSOP | 13.59 12.24 10.86] |AD7545AKNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 20-Dip | 10.23 9.21 8.17 
AD5725ARSZ-1500RL7TR-ND_| DAC Quad, 12-Bit, Parallel-In, Voltage Output* 28-SSOP 5100.00/500 AD7545GLN-ND DAC 12-Bit Multiplying 20-Dip_| 26.06 24.32 22.59 
AD5725BRSZ-500RL7CT-ND | DAC Quad, 12-Bit, Parallel-In, Voltage Output* 28-SSOP | 16.13 14.52 12.88) |AD7545JNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 20-Dip | 12.56 11.31 10.03 
AD5725BRSZ-500RL7TR-ND | DAC Quad, 12-Bit, Parallel-In, Voltage Output* 28-SSOP 6050.00/500 AD7547JNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* 24-Dip | 20.52 19.16 17.79 
AD5726YRSZ-1500RL7CT-ND | DAC Quad, 12-Bit, Serial-In, Unipolar/Bipolar, 20-SSOP | 19.82 18.50 17.18) |AD7547JRZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* 24-SOIC | 19.92 18.60 17.27 
Voltage Out* NEW! AD7547KPZ-ND DAC 12-Blt LC2MOS Dual* 28-PLCC | 26.85 25.06 23.27 
AD5726YRSZ-1500RL7TR-ND | DAC Quad, 12-Bit, Serial-In, Unipolar/Bipolar, 20-SSOP 8256.25/500 AD7548JNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS* 20-Dip_| 16.39 14.76 13.09 
Voltage Out* NEW! AD7548KNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS* 20-Dip | 17.90 16.71 15.51 
AD5726YRSZ-REELCT-ND DAC Quad, 12-Bit, Serial-In, Unipolar/Bipolar, 16-SSOP | 18.98 17.09 15.15} |AD7548KP-ND DAC 12-Bit LC2MOS 20-PLCC | 19.79 18.47 17.15 
Voltage Out* AD7564BRZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Quad* 28-SOIC | 21.26 19.84 18.43 
AD5726YRSZ-REELTR-ND DAC Quad, 12-Bit, Serial-In, Unipolar/Bipolar, 16-SSOP 21099.98/1,500 AD7564BRSZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Quad* 28-SSOP | 21.26 19.84 18.43 
Voltage Out* AD7568BPZ-ND. DAC 12-Bit LC2MOS Octal* 44-PLCC | 46.76 43.64 40.53 
AD5732AREZ-ND DAC Dual, 14-Bit, Serial-In, Voltage Out* NEW! | 24-TSSOP| 11.18 10.07 8.93) |AD7568BSZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Octal* 44-PQFP | 46.76 43.64 40.53 
AD5732RBREZ-ND DAC Dual, 14-Bit, Serial-In, Voltage Out* NEW! | 24-TSSOP| 15.24 13.73 12.17) |AD7628KNZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying* 20-Dip 549 440 3.42 
AD5734RBREZ-ND DAC Quad, 14-Bit, Serial-In, Voltage Out* NEW! |24-ETSSOP| 20.04 18.71 17.37) |AD7628KRZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying* 20-SOIC 5.36 4.29 3.34 
AD5744RCSUZ-ND DAC Quad, 14-Bit, Serial-In, Bipolar Voltage 32-TQFP | 43.19 40.31 37.43) | AD7801BRUZ-ND DAC 8-Bit, 2.7V* 20-TSSOP| 5.27 4.22 3.28 
Out* NEW! AD7801BRZ-ND DAC 8-Bit, 2.7V* 20-SOIC 5.27 422 3.28 
AD5752AREZ-ND DAC Dual, 16-Bit, Serial-In, Voltage Out* NEW! | 24-TSSOP| 14.13 12.72 11.28) |AD7808BRZ-ND DAC 10-Bit, 3.3V Octal* 24-SOIC | 18.29 17.07 15.85 
AD5752RBREZ-ND DAC Dual, 16-Bit, Serial-In, Voltage Out* NEW! | 24-TSSOP| 16.38 15.29 14.20) |AD7809BSTZ-ND DAC 10-Bit Octal* 44-TQFP | 21.17 19.76 18.35 
AD5754BREZ-ND DAC Quad, 16-Bit, Serial-In, Voltage Out* MEW! |24-TSSOP| 21.05 19.65 18.24) |AD7834ARZ-ND DAC 14-Bit Quad* 28-SOIC | 41.75 38.97 36.18 
AD5754RBREZ-ND DAC Quad, 16-Bit, Serial-In, Voltage Out* NEW! |24-ETSSOP| 23.70 22.12 20.54) |AD7834BRZ-ND DAC 14-Bit Quad* 28-SOIC | 52.77 49.26 45.74 
AD5762RCSUZ-ND DAC 16-Bit Dual Serial-In, Bipolar Volt. Out* NEW!| 32-TQFP | 30.96 28.90 26.84) |AD7835ASZ-ND DAC 14-Bit Quad* 44-MQFP | 43.92 41.00 38.07 
AD5763CSUZ-ND DAC 16-Bit Dual Serial-In, Bipolar Volt. Out* NEW!| 32-TQFP | 20.96 19.56 18.17) |AD7837ANZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual* 24-Dip | 22.44 20.95 19.45 
AD5764ASUZ-ND DAC 16-Bit Quad Serial-In, Bipolar Voltage Out* 32-TQFP | 41.45 38.69 35.92} /AD7837ARZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual* 24-SOIC | 21.80 20.35 18.89 
AD5764BSUZ-ND DAC 16-Bit Quad Serial-In, Bipolar Voltage Out* 32-TQFP | 48.12 44.92 41.71 AD7837BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual* 24-SOIC | 25.56 23.86 22.16 
AD5764CSUZ-ND DAC 16-Bit Quad Serial-In, Bipolar Voltage Out* 32-TQFP | 52.94 49.41 45.88} /AD7839ASZ-ND DAC 13-Bit Octal Voltage Out* 44-MQFP | 42.72 39.88 37.03 
AD5764RBSUZ-ND DAC 16-Bit Quad Serial-In, Bipolar Voltage 32-TQFP | 50.36 47.00 43.65] |AD7840ARSZ-ND DAC 14-Bit Low Power 5V* 24-SSOP | 22.20 20.72 19.24 
Out* NEW! AD7840JNZ-ND DAC 14-Bit LC2MOS Voltage Out* 24-Dip | 19.29 18.01 16.72 
AD5765CSUZ-ND. DAC 16-Bit Quad Serial-In, Bipolar Voltage 32-TOFP | 34.68 32.37 30.06] |AD7840JP-ND DAC 14-Bit LC2MOS Voltage Out 28-PLCC | 23.21 21.66 20.12 
Out* NEW! AD7841ASZ-ND DAC 14-Bit Octal Voltage Out* 44-MQFP | 51.15 47.74 44.33 
AD5821ABCBZ-REEL7CT-ND | DAC 12C, 120mA, Current Sinking 10-Bit* MEW! | 9-WLCSP| 1.88 1.50 1.13} |AD7841BSZ-ND DAC 14-Bit Octal Voltage Out* 44-MQFP | 60.35 56.33 52.30 
AD5821ABCBZ-REEL7TR-ND | DAC I2C, 120mA, Current Sinking 10-Bit* NEW! | 9-WLCSP 2880.00/3,000 AD7845JNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 24-Dip_ | 11.18 10.07 8.93 
AD5821BCBZ-REEL7CT-ND DAC 12C, 120mA, Current Sinking 10-Bit* Q-WLCSP|} 3.44 2.76 2.15) [AD7845JRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 24-SOIC | 10.86 9.78 8.68 
EVAL-AD5821EBZ-ND Evaluation Board for AD5821* — 100.19 = —J| |AD7846JNZ-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Out* 28-Dip | 35.79 33.41 31.02 
AD7111ABNZ-ND DAC Logarithmic LC2MOS* 16-Dip | 11.66 10.50 9.31 AD7846JPZ-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Out* 28-PLCC | 38.21 35.66 33.12 
AD7111ACNZ-ND DAC Logarithmic LC2MOS* 16-Dip | 15.89 14.31 12.69] |AD7846KNZ-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Out* 28-Dip | 45.20 42.19 39.17 
AD7224KNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS* 18-Dip | 10.26 821 6.93) [AD7846KPZ-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Out* 28-PLCC | 43.88 40.95 38.03 
AD7224KRZ-1-ND DAC 8-Bit LC2MOS* NEW! 20-SOIC 9.50 855 7.59] |AD7847ANZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual* 24-Dip | 23.34 21.79 20.23 
AD7224LNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS* 18-Dip_ | 12.03 10.83 9.61 AD7849BR-ND DAC 14/16-Bit Serial-In 20-SOIC | 21.71 20.26 18.82 
AD7225KNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Quad* 24-Dip | 21.63 20.19 18.75) |AD7849BRZ-ND DAC 14/16-Bit Serial-In* 20-SOIC | 19.74 18.43 17.11 
AD7226KNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Quad* 20-Dip | 20.28 18.93 17.58] |AD7943BNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* NEW! 16-Dip 9.70 7.76 6.55 
AD7226KPZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Quad* 20-PLCC | 22.37 20.88 19.39] |AD7943BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 16-SOIC 9.42 7.54 6.36 
AD7226KRZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Quad* 20-SOIC | 19.70 18.39 17.07) /AD7945BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 20-SOIC 942 7.54 6.36 
AD7228ABRZ-ND. DAC 8-Bit LC2MOS Octal* 24-SOIC | 23.70 22.12 20.54) | AD7945BRS-ND DAC 12-Bit Multiplying 20-SSOP | 863 7.77 6.89 
AD7228ACPZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal* 28-PLCC | 27.81 25.96 24.11 AD7945BRSZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 20-SSOP | 9.42 7.54 6.36 
AD7228ACRZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal* 24-SOIC | 27.81 25.96 24.11 AD8300AR-ND DAC 12-Bit 3V Serial-In 8-SOIC | 13.46 10.77 9.09 
AD7228KNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal* 24-Dip | 45.27 42.26 39.24) | AD8300ARZ-ND. DAC 12-Bit 3V Serial-In* 8-SOIC | 10.73 9.66 8.57 
AD7228KPZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal* 28-PLCC | 50.55 47.18 43.81 AD8522ARZ-ND DAC 12-Bit Dual 5V* 14-SOIC | 16.06 14.46 12.83 
AD7237AAN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 24-Dip_| 30.27 28.26 26.24) | AD8582ARZ-ND DAC 12-Bit Dual 5V* 24-SOIC | 19.11 17.84 16.57 
AD7237ABN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 24-Dip | 35.52 33.16 30.79) |AD8801ARZ-ND DAC 8-Bit Octal with Shutdown* 16-SOIC 776 621 5.24 
AD7237ABR-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 24-SOIC | 33.81 31.56 29.31 AD8803ARZ-ND DAC 8-Bit Octal with Shutdown* 16-SOIC 7.76 6.21 5.24 
AD7237ABRZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* 24-SOIC | 32.34 30.19 28.03) |AD8842ARZ-ND DAC 8-Bit Octal Multiplying* 24-SOIC | 15.29 14.27 13.25 
AD7237JNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* 24-Dip | 28.38 26.49 24.60) |AD9114BCPZ-ND DAC Dual, 8-Bit, Low Power* NEW! 40-LFCSP] 11.66 10.50 9.31 
AD7243ANZ-ND Serial DAC 12-Bit LC2MOS* 16-Dip_ | 14.69 13.23 11.74) |AD9115BCPZ-ND DAC Dual, 10-Bit, Low Power* NEW! 40-LFCSP) 13.53 12.18 10.80 
AD7243ARZ-ND Serial DAC 12-Bit LC2MOS* 16-SOIC | 14.28 12.86 11.40] /AD9117-EBZ-ND Evaluation Board for AD9117* NEW! _ 322.50 _ _— 
AD7244JR-ND DAC 14-Bit LC2MOS Dual 28-SOIC | 41.73 38.95 36.17) |AD9117BCPZ-ND DAC Dual, 14-Bit, Low Power* NEW! 40-LFCSP) 16.77 15.66 14.54 
AD7244JRZ-ND DAC 14-Bit LC2MOS Dual* 28-SOIC | 39.92 37.26 34.60) |AD9704BCPZ-ND DAC 8-Bit, 175Msps* 82-LFCSP| 7.02 5.62 4.74 
AD7245AANZ-ND DAC 12-Bit with Reference* 24-Dip | 13.99 12.60 11.18] |AD9705BCPZ-ND DAC 10-Bit, 175Msps* 32-LFCSP|] 10.00 8.00 6.75 
AD7245AAPZ-ND. DAC 12-Bit with Reference* 28-PLCC | 15.59 14.55 13.51 AD9706BCPZ-ND DAC 12-Bit, 175Msps* 32-LFCSP) 11.80 10.62 9.42 
AD7245AARZ-ND DAC 12-Bit with Reference* 24-SOIC | 13.58 12.23 10.84) |AD9707BCPZ-ND DAC 14-Bit, 175Msps* 32-LFCSP |] 14.58 13.13 11.64 
AD7247AANZ-ND DAC 12-Bit Dual Voltage Out* 24-Dip | 28.38 26.49 24.60) |AD9708ARZ-ND DAC 8-Bit, 100Msps* 28-SOIC 7.50 6.00 5.07 
AD7247AARZ-ND DAC 12-Bit Dual Voltage Out* 24-SOIC | 27.56 25.72 23.89) |AD9708ARUZ-ND DAC 8-Bit, 100Msps* 28-TSSOP| 7.50 6.00 5.07 
AD7247ABRZ-ND DAC 12-Bit Dual Voltage Out* 24-SOIC | 32.34 30.19 28.03) /AD9709ASTZ-ND DAC 8-Bit, 125Msps* 48-LQFP 8.91 8.03 7.12 
AD7248AANZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS* 20-Dip_| 15.39 13.86 12.29] |AD9714BCPZ-ND DAC Dual, 8-Bit, Low Power* NEW! 40-LFCSP |] 11.66 10.50 9.31 
AD7248AARZ-ND DAC 12-Bit with Reference* 20-SOIC | 14.94 13.46 11.94] |AD9715BCPZ-ND DAC Dual, 10-Bit, Low Power* NEW! 40-LFCSP) 13.53 12.18 10.80 
AD7248JNZ-ND DAC 12-Bit with Reference* 20-Dip | 17.03 15.33 13.60) |AD9717-EBZ-ND Evaluation Board for AD9717* NEW! _ 322.50 — =_ 
AD7249ANZ-ND DAC 12-Bit Serial with Reference* 16-Dip | 18.68 17.43 16.19} |AD9717BCPZ-ND DAC Dual, 14-Bit, Low Power* NEW! 40-LFCSP | 16.77 15.66 14.54 
AD7249ARZ-ND DAC 12-Bit Serial with Reference* 16-SOIC | 18.12 16.92 15.71 AD9726BSVZ-ND DAC 16-Bit, 400Msps* 80-TQFP | 62.42 58.26 54.10 
AD7302BNZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V to 5.5V* 20-Dip 5.36 4.29 3.62} | AD9740ACPZ-ND DAC 10-Bit, 210Msps* 32-LFCSP|) 10.00 8.00 6.75 
AD7302BRZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V to 5.5V* 20-SOIC $20 4.16 3.51 AD9740ARUZ-ND DAC 10-Bit, 210Msps* 28-TSSOP| 10.00 8.00 6.75 
AD7302BR-REEL7CT-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V to 5.5V 20-SOIC 5.66 4.53 3.83] |AD9740ARZ-ND DAC 10-Bit, 210Msps* 28-SOIC | 10.00 8.00 675 
AD7302BRUZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V to 5.5V* 20-TSSOP| 5.20 4.16 3.51 AD9741-EBZ-ND Evaluation Board for AD9741* = 326.38 = = 
AD7303BNZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V* 8-Dip 6.28 5.03 4.24] |AD9742ACPZ-ND DAC 12-Bit, 210Msps* 32-LFCSP] 11.80 10.62 9.42 
AD7303BRZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V* 8-SOIC 610 4.88 4.12} |AD9742ARUZ-ND DAC 12-Bit, 210Msps* 28-TSSOP| 11.80 10.62 9.42 
AD7303BRMZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V* 8-MSOP 648 5.19 4.38] |AD9743-EBZ-ND Evaluation Board for AD9743* _ 326.38 — = 
AD7304BRZ-ND DAC 8-Bit Quad 3V/5V Rail-to-Rail* 16-SOIC 840 6.72 5.67] |AD9744ACPZ-ND DAC 14-Bit, 210Msps* 32-LFCSP |) 14.58 13.13 11.64 
AD7304YRZ-ND DAC 8-Bit Quad 3V/5V Rail-to-Rail* 16-SOIC | 10.28 926 8.21 AD9744ARUZ-ND DAC 14-Bit, 210Msps* 28-TSSOP| 14.58 13.13 11.64 
AD7305BRZ-ND DAC 8-Bit Quad 5V Rail-to-Rail* 20-SOIC 972 7.78 6.57] |AD9744ARZ-ND DAC 14-Bit, 210Msps* 28-SOIC | 14.58 13.13 11.64 
AD7305BRUZ-ND DAC 8-Bit Quad 5V Rail-to-Rail* 20-TSSOP| 9.72 7.78 6.57) |AD9745BCPZ-ND DAC 12-Bit, 250Msps* 72-LFCSP | 18.09 16.89 15.68 
AD7390ARZ-ND DAC 12-Bit, 3V Serial-In* 8-SOIC 9.45 8.51 7.55] |AD9746-EBZ-ND Evaluation Board for AD9746* _ 326.38 — _ 
AD7391ARZ-ND DAC 10-Bit, 3V Serial-In* 8-SOIC 7.30 5.84 4.93) |AD9747-EBZ-ND Evaluation Board for AD9747* — 326.38 - _— 
AD7392AR-ND DAC 12-Bit, 3V Parallel 20-SOIC | 11.05 9.95 8.82] |AD9747BCPZ-ND DAC 16-Bit, 250Msps* 72-LFCSP | 28.38 26.49 24.60 
AD7392ARZ-ND DAC 12-Bit, 3V Parallel* 20-SOIC | 10.03 9.03 8.01 AD9748ACPZ-ND DAC 8-Bit, 210Msps* 32-LFCSP| 7.02 562 4.74 
AD7396ARZ-ND DAC 12-Bit, 3V Parallel* 24-SOIC | 11.80 10.62 9.42] |AD9750ARZ-ND DAC 10-Bit, 125Msps* 28-SOIC 883 7.95 7.05 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD9751ASTZ-ND DAC 10-Bit, 300Msps* 48-LQFP | 31.88 29.75 27.63| /AD7741BNZ-ND Voltage/Frequency Converter Sync.* 8-Dip 482 3.86 3.00 
AD9752ARZ-ND DAC 12-Bit, 125Msps* 28-S0IG | 11.90 10.71 9.50} |AD7741BRZ-ND Voltage/Frequency Converter Sync.* 8-SOlc | 466 373 2.90 
AD9752ARUZ-ND DAG 12-Bit, 125Msps High Performance* 28-TSSOP| 11.90 10.71 950) [EVAL-AD7741/42EBZ-ND Evaluation Board for AD7741* — [10120 — 
‘AD9754ARZ-ND DAC 14-Bit, 125Msps High Performance* 28-S0IC | 14.79 13.32 11.82 
AD9754ARUZ-ND DAG 14-Bit, 125Msps* 28-TSSOP| 14.79 13.32 11.82 
AD9755ASTZ-ND DAC 14-Bit, 300Msps* 48-LOFP | 63.38 59.15 54.93 
Renn are at tostee ces 28-TSSOP Bri 972 8.62\ | Digi-Key FrieslEacig 
AD9760ARUZ-ND DAC 10-Bit, 125Wsps* 28-TSSOP| 9.81 8.84 7.84] | Part No. Descontion cg |e ee 25 ant 0 
AD9760ARZ-ND DAC 10-Bit, 125Msps* 28-SOIC 9.81 8.84 7.84] |AD5160BRJZ5-RL7CT-ND Pot. Digital 5K, 256 Position* SOT-23-8 | 1.60 1.28 96 
AD9760ARZ50-ND DAC 10-Bit, 50Msps* 28-SOIC 9.70 8.73 7.75| |AD5160BRJZ5-RL7TR-ND Pot. Digital 5K, 256 Position* SOT-23-8 2457.60/3,000 
AD9761ARSZ-ND DAC 10-Bit Dual 40Msps* 28-SSOP | 15.54 14.51 13.47) |AD5160BRJZ10-RL7CT-ND Pot. Digital 10K, 256 Position* SOT-23-8 | 1.60 1.28 96 
‘AD9762AR7-ND DAC 12-Bit, 125Msps* 28-S0ic | 1211 1091  9.67| |ADS1GOBRJZ10-RL7TR-ND ——_| Pot. Digital 10K, 256 Position* SOT-23-8 | 2457.60/3,000 
AD9762ARUZ-ND DAC 12-Bit, 125Msps* 28-TSSOP| 12.11. 10.91. 9.67) |ADS160BRJZ50-RL7CT-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* SOT-23-8 | 1.60 __ 1.28 96 
‘AD9763ASTZ-ND DAC 10-Bit, Dual 125Msps* 48-LOFP | 1190 10.71  9.50| |ADS160BRJZ50-RL7TR-ND | Pot. Digital 50K, 256 Position* SOT-23-8 | 2457.60/3,000 
AD9764ARZ-ND DAC 14-Bit, 125Msps* 28-S0lc | 1558 1403 1244| |AD5160BRJZ100-RL7CT-ND | Pot. Digital 100K, 256 Position* SOT-23-8| 160 1.28 96 
‘AD9764ARUZ-ND DAC TABI 125Msps* o8-TssoP| 1558 1403 1244) |ADS1G0BRJZ100-RL7TR-ND — | Pot. Digital 100K, 256 Position* SOT-23-8 | 2457.60/3,000 
AD9765ASTZ.ND DAG 12-Bit, Dual 125Msps* 4-LoFP | 1875 1750 1625| |ADS161BRMZ5-ND Pot. Digital 5K, 256 Position* 10-MSOP | 1.80 144 1.08 
z “BIE + . ; \ i AD5161BRMZ10-ND Pot. Digital 10K, 256 Position* 10-MSOP | 1.80 1.44 1.08 
Ha ae DACA er aoe were | oe70 beg? dona] /ADS161BRMZ50-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* TO-MSOP 1.80 1441.08 
‘AD9775BSVZ-ND DAC 14-Bit, Dual 160Msps* go-tare | 5520 5152 4784| |AD5161BRMZ100-ND Pot. Digital 100K, 256 Position* 10-MSOP | 180 144 1.08 
AD9776ABSVZ-ND DAG 12-Bit, Dual 1Gsps* to0-TaFP | 3563 3325 30.88/ |AD5162BRMZz2.5-ND Pot. Dual 2.5K, 256 Position* 10-MSOP | 250 200 1.56 
‘AD9777BSVZ-ND DAG 16-Bit, Dual 160Msps* go-tarp | 6072 5668 5263| |AD5162BRMZ10-ND Pot. Dual 10K, 256 Position* 10-MSOP | 250 2.00 1.56 
AD977BABSVZ-ND DAC T4-Bit Dual 1Gsps* NEW! t00-TOFP 4455 41.66 38.61) | AD5162BRMZ100-ND Pot. Dual 100K, 256 Position* 10-MSOP | 2.50 2.00 1.56 
if ‘ . ‘ : i ADS165BUJZ100-R2CT-ND | Pot. Digital 100K, 256 Position* TSOT-23-6| 2.33 1.86 1.40 
AD9779ABSVZ-ND DAC 16-Bit, Dual 1Gsps 400-TOFP | 51.71 48.26 44.82 tai , Hy 
AD9779A-EBZ.ND Evaluation Board for AD9779A* — |39950 | |ADS165BUJZ100-R2TR-ND —_| Pot. Digital 100K, 256 Position* TSOT-23-8 325.50/250 
7 oy : : : AD5170BRMZ50-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* 10-MSOP | 250 2.00 1.56 
AD9780BCPZ-ND DAC 12-Bit, Dual S0OMsps T2-LFCSP | 28.70 26.79 24.87) |Aneer note O PoE DILIDEK 258 Pectione SOISOP.|| “S20 3.6a7. 008 
AD9781BCPZ-ND DAC 14-Bit, Dual 500Msps* NEW! 72-LFCSP | 35.90_33.51_ 31.11) re eer Por DIGIBGK seeibochian docheae || aen <sDiepe don 
inet Hears DAG 16-Bit, Dual 500Msps* P2-LFCSP | 40.31 37-62 34.94) Fane 7BRMZ100-ND Pot. Dual 100K, 256 Position®™ {0-MSOP | 3.29263 2.05 
Acer ORT ient eames 10 TOF eras fhe 82-45) | aD5200BRMZ10-ND Pot. Digital 10K, 256 Position* 10-MSOP | 248 198 1.49 
i Bk : . ‘ AD5201BRMZ50-ND Pot. Digital 50K, 33 Position* 10-MSOP |} 138 110 83 
eer eB SYED Parte cr eae TOO-TOFP | 2351 49.94 46.38) aps203ARUZIO-ND Pot. Digital 10K, Quad 64 Position* 24-TSS0P| 3.65 292 227 
au aa on 08 Lf -_ : AD5203ARUZ100-ND Pot. Digital 100K, Quad 64 Position* 24-TSSOP| 3.65 2.92 2.27 
AODACBONZ2BLV-ND Oe TBI Binary Mon fetes | 7088 13-08 1787) ADs204BRZ10-ND Pot. Digital 10K, Quad 256 Position® 24-SOIC | 3.78 3.03 2.36 
ARBAB OT Bae videsaisla ui : ‘ : ; AD5204BRUZ50-ND Pot. Digital 50K, Quad 256 Position* 24-TSSOP| 3.78 3.03 2.36 
-| ideo Triple High Speed 240MHz’ 48-LQFP | 12.45 11.62 10.79 i trae at my at 
| i i i + a AD5206BN10-ND Pot. Digital 6-Channel 256 Position 24-Dip 486 3.89 3.03 
POMS SIzec05NG) DAG Video Triple High Speed 330MHz 48-LOFP | 21.15 19.74 18.33) | ansoogBRUZI0-ND Pot. Digital 6-Channel 256 Position* 24-TSSOP| 4.86 389 3.03 
ADV7123KSTZ50-ND DAC Video 3-Channel SOMHz* 48-LOFP | 8.21 7.40 6.58] | aps907BRUZ100-ND Pot. Digital Dual 256 Position* 14-TSSOP| 263 211 1.64 
ADV7123KSTZ140-ND DAC Video Triple High Speed 48-LOFP | 10.38 935 829] }anssoopnzi0-ND Pot Digital 10K, 128 Position? BDip [232186145 
ADV7125JSTZ240-ND DAC Video 3-Channel 240MHz* 48-LOFP | 11.06 996 8.84] | snenoopR7io-ND Pot. Digital 10K’ 128 Position* s-soic | 250 200 150 
ADV7125KSTZ50-ND DAC Video 3-Channel 50MHz* 48-LOFP | 7.88 6.31 5.32 ‘ ack j tae : ‘ : : 
ANE ERAT) DAG Videos: Ghaubelt aga telore | 631 749 64| |ADS222BRZ10-ND Pot. Digital Dual 128 Position 14-SOIC | 223 1.78 1.34 
ideo! s-snanne! ne E : ‘ AD5227BUJZ10RL7CT-ND Pot. Digital Up/Down 10K* TSOT-23-8] 1.08 90 72 
a Se TH = saa — oS pot tee a8 AD5227BUJZ10RL7TR-ND _| Pot. Digital Up/Down 10K* TSOT-23-8| _ 1404.00/3,000 
ante ; other a TAC VM esoader eal Tae abhine? | ida tae : 2 ‘AD5227BUJZ100RLCT-ND Pot. Digital Up/Down 100K* TSOT-23-8, 1.08 90 72 
4 ! i E : : AD5227BUJZ1 00RLTR-ND Pot. Digital Up/Down 100K* TSOT-23-8]  1404.00/3,000 
ADV7171KSUZ-ND DAC Video Encoder PAL/NTSC* 44-TOFP | 10.11 9.11 8.08 | iat : oa 
ADV7173KSTZ-ND DAC Video NTSC 6-Channel* 4g-LOFP | 11.38 10.25 9.09| |ADSO2BBLZIORL7CT-ND | Pot. Digital Up/Down 10K* Lee Oe entrants 
! AD5228BUJZ10RL7TR-ND Pot. Digital Up/Down 10K’ TSOT-23-8]  1326.00/3,000 
ADV7179BCPZ-ND DAC Video NTSC 3-Channel* 40-LFCSP | 13.26 11.94 10.59 i ik oa 
: AD5228BUJZ100RLCT-ND Pot. Digital Up/Down 100K TSOT-23-8| 1.02 85 68 
ADV7179KCPZ-ND DAC Video NTSC 3-Channel* 40-LFCSP | 11.06 9.96 8.84) /anso98BUJZTO0RLTR-ND Pot. Digital Up/Down 100K* TSOT-23-8}  1326.00/3,000 
ADV7179KCPZ-REELCT-ND | DAC Video NTSC 3-Channel* 40-LFCSP | 10.93 9.84 873] | ansos1BRUZI0-ND Pot. Digital 10K, 1024 Position* {6-TSSOP| 4.93 3.98 3.07 
ADV7321KSTZ-ND DAC Six NSV@ 12-Bit Video Encoder* 64-LOFP | 34.04 31.77 29.50| | anso31BRUZ50-ND Pot. Digital 50K. 1024 Position* t6-TssoP| 493 395 307 
ADV7393BCPZ-ND DAC 10-Bit SD/HD Video Encoder* 40-LFCSP | 10.63 9.57 8.49] | qp5931BRUZ100-ND Pot. Digital 100K, 1024 Position* 16-TSSOP| 4.93 395 3.07 
DACOBCPZ-ND DAC 8-Bit Multiply High Speed* 16-Dip_| 243 1.94 1.46] | ap59328RUZ10-ND Pot. Digital Dual 256 Position* 16-TSSOP| 5.98 4.79 4.04 
D/SOBGSZND DAG 8-Bit Multiply High Speed” 16-SOIC | 243° 1.94 1.48) [aD5233BRUZ50-ND Pot. Quad 50K, 64 Position* 24TSSOP} 5.54 444 3.74 
Ree Bee Tai are he a ae a AD5235BRUZ25-ND Pot. Dual 25K, 1024 Position* 16-TSSOP] 7.82 626 5.28 
i Bi -Di . ; : AD5235BRUZ250-ND Pot. Dual 250K, 1024 Position* 16-TSSOP| 7.82 626 5.28 
DAC312HSZ-ND DAC 12-Bit Multiply High Speed* 20-SOIC | 8.72 6.98 5.89) | ap5241BRUZ10-ND Pot Digital 126, 256 Postion" 14-TSSOP} 2.30 1.84 1.43 
DAC8043AFPZ-ND DAC 12-Bit Multiply Serial-In* 8-Dip | 8.78 7.03 5.93] | qp5241BRZ1M-ND Pot. Digital 12C, 256 Position* 14-SOIC | 2.30 1.84 1.43 
DAC8043AFSZ-ND DAC 12-Bit Multiply Serial-In* 8SO0IC | 8.78 7.03 5.93] | AD5241BRZ10-ND Pot. Digital 12C, 256 Position® T4SOIC | 2.30 1.84 1.43 
DAC8043FPZ-ND DAC 12-Bit Multiply CMOS* 8-Dip | 12.56 11.31 10.03) | aps242BRU100RL7CT-ND Pot. Digital Dual 100K, 256 Position 16-TSSOP} 3.44 2.76 215 
DAC8143FSZ-ND DAG 12-Bit Daisy-Chain* 16-SOIC | 1053 948 8.41] | ap5242BRUZ1M-ND Pot. Digital Dual 256 Position* 16-TSSOP] 3.17 254 1.98 
DAC8222FSZ-ND DAC 12-Bit Dual Buffered* 24-SOIC | 31.76 29.64 27.53) | aps242BRUZ10-ND Pot. Digital Dual 10K, 256 Position* 16-TSSOP| 317 254 1.98 
DAC8408FPCZ-ND DAC 8-Bit Quad with Memory 28-PLCC | 16.44 14.81 13.13] | ap5242BRUZ100-ND Pot. Digital Dual 100K, 256 Position* 16-TSSOP| 317 254 1.98 
DAC8412FPCZ-ND DAC 12-Bit Quad Readback* 28-PLCC | 42.56 39.72 36.89] [AD5242BRUZ100-RL7CT-ND | Pot. Digital Dual 100K, 256 Position* 16-TSSOP| 3.17 254 1.98 
DAC8420ESZ-ND DAC 12-Bit Quad Serial-Out 16-SOIG | 53.06 49.52 45.99] | qp5242BRUZ100-RL7TR-ND —_| Pot. Digital Dual 100K, 256 Position* 16-TSSOP 1797.75/1,000 
DAC8420FPZ-ND DAC 12-Bit Quad Serial-Out* 16-Dip | 45.47 42.44 39.41) | aD5242BRZ1M-ND Pot. Digital Dual 256 Position* 16-SOIC | 317 254 1.98 
DAC8420FSZ-ND DAC 12-Bit Quad Serial-Out* 16-SOIC | 45.47 42.44 39.41] | qp5242BRZ10-ND Pot. Digital Dual 10K, 256 Position* 16-SOIC | 317 254 1.98 
DAG8512FPZ-ND DAG 12-Bit, 5V Complete* 8-Dip_| 9.80 7.84 _6.62| | AD5242BRZ100-ND Pot. Digital Dual 100K, 256 Position* 16-SOIC | 3.47 2.54 1.98 
DAC8512FSZ-ND DAC 12-Bit, 5V Complete* 8-S0IC | 9.70 7.76 6.55] | AD5243BRMZ2.5-ND Pot. Digital Dual 2.5K I2G* 70-MSOP | 2.50 2.00 1.56 
DAC8562FPZ-ND DAC 12-Bit, 5V Parallel* 20-Dip | 15.89 14.31 12.69] | qD5243BRMZ10-ND Pot. Digital Dual 10K 126* 10-MSOP | 250 2.00 1.56 
DAC8562FSZ-ND DAC 12-Bit, 5V Parallel* 20-SOIC | 15.89 14.31 12.69] | aD5243BRMZ50-ND Pot. Digital Dual 50K 126* 10-MSOP | 250 200 1.56 
DAC8800FPZ-ND DAC 8-Bit Octal CMOS* 20-Dip | 16.93 15.24 13.52) | AD5243BRMZ100-ND Pot. Digital Dual 100K 12C* 10-MSOP | 250 200 1.56 
DAC8841FSZ-ND DAG 8-Bit Octal 2-Quad* 24-SOIC_| 18.39 17.17 15.94] | AD5245BRJZ5-RL7CT-ND Pot. Digital 5K, 256 Position* S$OT-23-8 | 1.78 142 1.07 
PM7545FP-ND DAC 12-Bit Multiplying 20-Dip 9.93 8.94 7.93] | AD5245BRJZ5-RL7TR-ND Pot. Digital 5K, 256 Position* SOT-23-8 2726.40/3,000 
RMS-to-DC AD5245BRJZ10-R2CT-ND Pot. Digital 10K, 256 Position* S0T-23-8] 233 1.86 1.40 
ADS36AJDZ-ND True RMS/DC Converter* 14-CDip | 18.36 17.14 15.92] |AD5245BRJZ10-R2TR-ND Pot. Digital 10K, 256 Position* SOT-23-8 325.50/250 
AD536AJHZ-ND True RMS/DC Converter* TO-100-10| 12.66 11.40 10.11] |AD5245BRJZ50-R2CT-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* $0T-23-8 | 2.33 1.86 1.40 
ADS36AJQ-ND True RMS/DC Converter 14-CDip | 12.66 11.40 10.11] | AD5245BRJZ50-R2TR-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* SOT-23-8 325.50/250 
AD536AKDZ-ND True RMS/DC Converter* 14-CDip | 36.27 33.86 31.44] [AD5245BRJZ50-RL7CT-ND | Pot. Digital 50K, 256 Position* NEW! S0T-23-8| 1.78 1.42 1.07 
AD536ASD-ND True RMS/DC Converter 14-CDip | 87.63 81.79 75.95] |AD5245BRJZ50-RL7TR-ND _| Pot. Digital 50K, 256 Position* NEW! SOT-23-8 | 2726.40/3,000 
ADS36ASH-ND True RMS/DC Converter TO-100-10| 42.83 39.97 37.12] |AD5245BRJZ100-RL7CT-ND | Pot. Digital 100K, 256 Position* NEW! $0T-23-8] 178 142 1.07 
AD636JDZ-ND True RMS/DC Converter Mono* 14-CDip | 18.48 16.64 14.75] |AD5245BRJZ100-RL7TR-ND | Pot. Digital 100K, 256 Position* NEW! SOT-23-8 | 2726.40/3,000 
AD636JHZ-ND True RMS/DC Converter Mono* TO-100-10| 10.01 9.02 8.00] |AD5246BKSZ5-RL7CT-ND Pot. Digital 5K, 128 Position* sc70-6 | 1.25 1.00 75 
AD637ARZ-ND True RMS/DC Converter Wide Bandwidth* 16-SOIC | 28.61 26.70 24.80) [AD5246BKSZ5-RL7TR-ND Pot. Digital 5K, 128 Position® SC70-6 7950.00/3,000 
AD637BRZ-ND True RMS/DC Converter Wide Bandwidth* 16-SOIC_| 33.92 31.66 29.40} |AD5246BKSZ10-RL7CT-ND —_| Pot. Digital 10K, 128 Position* sc70-6 | 125 100 75 
‘AD637JDZ-ND True RMS/DC Converter Wide Bandwidth* T4-CDip | 39.66 37.02 34.38) |ADS246BKSZ10-RL7TR-ND _| Pot. Digital 10K, 128 Position* $C70-6 1950.00/3,000 
AD637JQ-ND True RMS/DC Converter Wide Bandwidth 14-CDip | 17.28 16.13 14.98] |AD5246BKSZ50-RL7CT-ND _| Pot. Digital 50K, 128 Position* sc70-6 | 125 100 75 
AD637JRZ-ND True RMS/DC Converter Wide Bandwidth* 16-SOIC | 17.64 15.89 14.09] |AD524GBKSZ50-RL7TR-ND | Pot. Digital 50K, 128 Position* SC70-6 1950.00/3,000 
AD736ARZ-ND True RMS/DC Converter Low Power* 8-soic | 810 648 5.47| [AD5246BKSZ100RLCT-ND Pot. Digital 100K, 128 Position® sc70-6 | 125 100 15 
AD736AQ-ND True RMS/DC Converter Low Power 8-Dip | 13.41 11.81 10.47] | AD5246BKSZ100RLTR-ND Pot. Digital 100K, 128 Position* $C70-6 1950.00/3,000 
‘AD736JNZ-ND True RMS/DC Converter Low Power* 8-Dip | 810 648 547] |AD5247BKSZ5-RL7CT-ND Pot. Digital 5K, 128 Position* sc70-6 | 125 100 75 
AD736JRZ-ND True RMS/DC Converter Low Power* 8-SOIC | 810 6.48 5.47] |AD5247BKSZ5-RL7TR-ND Pot. Digital 5K, 128 Position* $C70-6 1920.00/3,000 
AD737ANZ-ND True RMS/DC Converter Low Power* 8-Dip 11.96 10.77 9.55) |AD5247BKSZ10-RL7CT-ND Pot. Digital 10K, 128 Position* $C70-6 1.25 1.00 715 
AD737JNZ-ND True RMS/DC Converter Low Power* 8-Dip | 644 5.16 4.35] |AD5247BKSZ10-RL7TR-ND | Pot. Digital 10K, 128 Position* $C70-6 7950.00/3,000 
AD737JRZ-ND True RMS/DC Converter Low Power* 8-SOIC | 6.44 5.16 _4.35| |AD5247BKSZ50-RL7CT-ND _| Pot. Digital 50K, 128 Position* sc70-6 | 125 100 75 
Voltage-to-Frequency AD5247BKSZ50-RL7TR-ND _| Pot. Digital 50K, 128 Position* $C70-6 1950.00/3,000 
AD537JH-ND Voltage/Frequency Converter TO-100-10] 15.48 13.94 12.36) | D5247BKSZ100-RL7CT-ND __| Pot. Digital 100K, 128 Position* sc70-6 | 1.25 1.00 75 
ADESOINE ND ate pron Meee comet pi il ioe ae AD5247BKSZ100-RL7TR-ND _| Pot. Digital 100K, 128 Position* $C70-6 1920.00/3,000 
| é i -Di i i F Fl Ta i y 
AD652B0-ND Voltage/Frequency Converter Sync. 16-Dip | 23.63 22.05 20.48 pasar a oe aa ae ee ieheap a ae vee 
AD652JPZ-ND Voltage/Frequency Converter Sync.* 20-PLCC | 16.89 15.21 13.49 Ri “ 7 i ‘i 
F - AD5248BRMZ50-ND Pot. Digital Dual 50K 12 10-MSOP | 250 200 1.56 
AD652KPZ-ND Voltage/Frequency Converter Sync. 20-PLCC | 19.80 18.48 17.16 tt is 
AD654JNZ-ND Voltage/Frequency Converter Mono* 8-Dip | 8.64 6.92 5.84) |AD5248BRMZ100-ND Pot. Digital Dual 100K 126" 1O-MSOP) 250 200 1.56 
ADB54)RZ-ND Voltage/Frequency Converter Mono* ssoic | 840 672 567| |AD5252BRUZ1-ND Pot. Digital Dual 1K, 256 Position 14-TSSOP| 4.01 3.21 2.50 
AD7740KRMZ-ND Voltage/Frequency Converter Sync. 3V/5V* NEW!| 8-uSOIC | 2.68 2.14 1.61] |AD5252BRUZ10-ND Pot. Digital Dual 10K, 256 Position* 14-TSSOP] 4.01 3.21 2.50 
AD7740YRMZ-ND Voltage/Frequency Converter Sync. 3V/5V* 8-MSOP 2.97 2.38 1.85] |AD5252BRUZ100-ND Pot. Digital Dual 100K, 256 Position* 14-TSSOP| 4.01 3.21 2.50 
* RoHS Compliant % CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
‘AD5253BRU1-ND Pot. Digital Quad 1K, 64 Position 20-TSSOP| 6.08 487 4.11) /EVAL-ADV7195EB-ND Evaluation Board for ADV7195 — | 750 — — 
AD5254BRUZ1-ND Pot. Digital Quad 1K, 256 Position* 20-TSSOP| 5.72 458 3.87 EVAL-CONTROL BRD2Z-ND Evaluation Board Standalone Control* NEW! _ 253.00 _ _ 
AD5254BRUZ10-ND Pot. Digital Quad 10K, 256 Position* 20-TSSOP | 5.72 4.58 3.87) LEVAL-CONTROL BRD3Z-ND__| Evaluation Board Control* — | 25300 — — 
‘AD5254BRUZ100-ND Pot. Digital Quad 100K, 256 Position* 20-TSSOP| 5.72 458 3.87 
AD5258BRMZ1-ND Pot. Digital 1K, 64 Position* 10-MSOP) 1.63 1.30 98 > | ANALOG __ FIBER OPTICS 
AD5258BRMZ10-ND Pot. Digital 10K, 64 Position* 10-MSOP| 163 130 98 DEVICES DigiqpReel AND NETWORKS 
AD5258BRMZ50-ND Pot. Digital 50K, 64 Position* 10-MSOP | 1.63 1.30 98 Digi-Key Price Each 
AD5258BRMZ100-ND Pot. Digital 100K, 64 Position* 10-MSOP | 1.63 1.30.98] | PartNo. Description Pkg. 1 25 100 
AD5259BRMZ5-ND Pot. Digital 5K, 256 Position* 10-MSOP | 2.50 2.00 1.50) +[ADN2805ACPZ-ND Clock/Data Recovery 1.25Gbps* 32-LFCSP | 15.44 1441 13.38 
AD5259BRMZ10-ND Pot. Digital 10K, 256 Position* 10-MSOP | 2.50 2.00 1.50) | ADN2806ACPZ-ND Clock/Data Recovery 622Mbps* 32-LFCSP | 15.95 14.89 13.82 
AD5259BRMZ50-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* 10-MSOP | 2.50 2.00 1.50) |ADN2813ACPZ-ND Clock/Data Recovery, Continuous Rate 10Mb/s | 32-LFCSP] 34.05 31.78 29.51 
AD5259BRMZ100-ND Pot. Digital 100K, 256 Position* 10-MSOP | 2.50 200 1.50 to 1.25Gb/s* : 
AD5260BRUZ20-ND Pot. Digital 20K, 256 Position* 44-TSSOP| 4.48 3.59 2.79| |ADN2816ACPZ-ND locket Hecavary, Continuous Rate 10Mb/s 32-LFCSP | 18.06 16.86 15.66 
‘AD5260BRUZ50-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* T4TSSOP| 448 3.59 2.79 . 
ADS2608RUZ200-ND Pot Digital 200K, 256 Postion v4-TssoP 448 30 279 ADN2817ACPZ-ND reorene Continuous Rate 10Mbps 32-LFCSP | 76.10 71.03 65.95 
AD5262BRUZ50-ND Pot. Dual 50K. 256 Position* 1e-18s0P| 493 395 3.07 ADN2818ACPZ-ND eet Hscovery, Continuous Rate 10Mbps to | 32-LFCSP | 72.29 67.47 62.65 
AD5262BRUZ200-ND Pot. Dual 200K, 256 Position* 16-TSSOP | 4.93 3.95 3.07) |ADN2819ACP-CML-ND Clock/Data Recovery 48-LFCSP | 80.85 75.46 70.07 
AD5263BRUZ20-ND Pot. Quad 20K, 256 Position* 24-TSSOP| 5.72 4.58 3.87] |ADN2830ACPZ32-ND Continuous Wave Laser Controller Avg. Power* 32-LFCSP |) 16.38 15.29 14.20 
AD5263BRUZ50-ND Pot. Quad 50K, 256 Position* 24-TSSOP| 5.72 4.58 3.87) | ADN2841ACPZ-32-ND Driver Laser Diode 5V* 32-LFCSP | 24.63 22.99 21.35 
AD5263BRUZ200-ND Pot. Quad 200K, 256 Position* 24-TSSOP| 5.72 4.58 3.87) | ADN2870ACPZ-ND Driver Laser Diode 3.3V* 24-LECSP| 9.70 7.76 6.55 
AD5273BRJZ10-R7CT-ND Pot. Digital 10K, 64 Position* SOT-23-8} 1.90 1.52 1.14) |ADN2873ACPZ-ND Driver Laser Diode 3.3V* NEW! 24-LFCSP] 8.12 6.50 5.49 
AD5273BRJZ10-R7TR-ND Pot. Digital 10K, 64 Position* S0T-23-8 | __2918.40/3,000 Pee eae ey oe Canina telpees ae aaa 
AOEz SOR ZeOND Pat. Digital 20K, 256 Position® TATSSOP | 4.48 3.59 2.79) | ADNDBOTACPZ-RLZCT-ND | 3.3V. 3.2Gbps Limiting Amp* 16-LFCSP| 8.10 648 5.47 
AD5280BRUZ50-ND Pot. Digital 50K, 256 Position 14-TSSOP | 4.48 3.59 2.79) | anNogaqacp7-RL7TRND 3.3V. 3.26bps Limiting Amp" 16-LFCSP| _7593,75/1.500 
AD5282BRUZ20-ND Dual Pot. 20K, 256 Position* 16-TSSOP| 4.93 3.95 3.07 —— 4 ao 
AD5282BRUZ50-ND Dual Pot. 50K, 256 Position* 16-TSSOP| 4.93 3.95 3.07 ANALOG HARDWARE MONITORS 
AD5282BRUZ200-ND Dual Pot. 200K, 256 Position* 16-TSSOP| 4.93 3.95 3.07 > igi 8 
‘AD5290YRMZ10-ND Pot. Digital 10K, 256 Position® TO-MSOP | 493° 395 3.07) j_—- DEVICES _Digitt/Reel AND THERMAL MANAGEMENT 
AD5290YRMZ50-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* jo-msop | 493 395 307| |Digi-Key = Price Each 
AD5290YRMZ100-ND Pot. Digital 100K, 256 Position* 10-MSOP | 4.93 395 3.07 Sate = ane — 7m Lae a on a 
- | H ion* is a upervisor/sequencer /-Channe: ld a s F R 
Aneeeeertoe Ree ae ie cae ie os ae peter ee saan ADM1062AGPZ-ND Super Sequencer™ with Margining Control* 40-LFCSP| 1438 1295 11.48 
: ‘ .00/1, a im # 
AD7376ARUZ50-ND Pot. Digital 50K, 128 Position* 7418S0P) 6.19 4.95. 385 ADM1062ASUZ-ND Super Sequencer™ with Margining Control 48-TQFP | 13.21 11.90 10.55 
: EVAL-ADM1062LFEB-ND Evaluation Board for ADM1062LF — |29250 — — 
AD7376ARUZ100-R7CT-ND | Pot. Digital 100K, 128 Position* 14-TSSOP]} 6.19 4.95 3.85 7 . 
: : Heli EVAL-ADM1062LFEBZ-ND Evaluation Board for ADM1062LF — |30360 — — 
AD7376ARUZ100-R7TR-ND | Pot. Digital 100K, 128 Position 14-TSSOP| — 3437.50/1,000 EVAL-ADM1063TQE8-ND Evaluation Board for ADM1063 ——198125 
AD7376ARWZ10-ND Pot. Digital 10K, 128 Position* 16-SOIC | 619 4.95 3.85) | aDM1064ACPZ-ND Super Sequencer™ with Voltage Readback ADC* |40-LFCSP| 12.61 11.36 10.07 
AD7376ARWZ50-ND Pot. Digital 50K, 128 Position* 16-SOIC | 6.19 4.95 3.85 |) ADM1064ASUZ-ND Super Sequencer™ with Voltage Readback ADC* | 48-TQFP | 12.61 11.36 10.07 
‘AD7376ARWZ100-ND Pot. Digital 100K, 128 Position* T6-SOIC | 619 495 3.85) |ADM1065ASUZ-ND Super Sequencer™/Monitor* 48-TOFP | 9.68 8.72 7.73 
AD8400ARZ50-ND Pot. Digital 8-Bit, 50K, 1-Channel* 8-SOIC 2.57 2.06 1.60 EVAL-ADM1064TQEB-ND Evaluation Board for ADM1064 _ 281.25 _ _ 
AD8400ARZ1-ND Pot. Digital 8-Bit, 1K, 1-Channel* 8-SOIC 257 2.06 1.60 ADM1066ASUZ-ND Super Sequencer™ with Margining Control* 48-TOFP | 13.64 12.29 10.90 
AD8400ARZ10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 1-Channel* 8-SOIC | 257 2.06 1.60 Fada aa Steno soar Learn eee nos: | agree tyr om. B55 
one ine oe ro Sh TOOK ohana! BSOIC | 2.57 2.06 1.60) | owt068ASTZ-ND Super Sequencer™ and Monitor* 32-LOFP | 7.56 605 5.11 
- Digital 8-Bit, 1K, 2-Channel TETSSOP | 3853.08 2.40) | nin ogast-ND Since oi ath Mataiaina Conirele aoiaretl| Gaon’ ceisee. te oA 
AD8402ARUZ10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 2-Channel* 14-TSSOP| 3.85 3.08 2.40 UPS eNUE ee eo olning Poor E : : 
: fee ADMTO85AKSZ-REEL7CT-ND [Simple Sequencer™* $C70-6 90. 75 60 
AD8402ARZ1-ND Pot. Digital 8-Bit, 1K, 2-Channel* 14-SOIG | 3.85 3.08 2.40) | anyiossaKSz-REEL7TR-ND | Simple Sequencer™* 8070-6 1170.00/3,000 
AD8402ARZ10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 2-Channel* 14-SOIC | 3.85 3.08 2.40] | aDM086AKSZ-REEL7CT-ND | Simple Sequencer™* SC70-6 9 475 ~©60 
AD8402ARZ50-ND Pot. Digital 8-Bit, 50K, 2-Channel* 14-SOIC 3.85 3.08 2.40) | ADM1086AKSZ-REEL7TR-ND | Simple Sequencer™* SC70-6 4170.00/3,000 
‘AD8402ARZ100-ND Pot. Digital 8-Bit, 100K, 2-Channel* T4-SOIC | 3.85 3.08 2.40) | ADM1087AKSZ-REEL7CT-ND _| Simple Sequencer™* $C70-6 90 75 60 
AD8403ARUZ1-ND Pot. Digital 8-Bit, 1K, 4-Channel* 24-TSSOP| 5.72 4.58 3.87) [ADM1087AKSZ-REEL/TR-ND _ | Simple Sequencer™* $C70-6 1170.00/3,000 
AD8403ARUZ10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Channel* 24-TSSOP| 5.72 4.58 3.87 EVAL-ADM1087EB-ND Evaluation Board for ADM1087* _ 140.63 _ _— 
AD8403ARUZ50-ND Pot. Digital 8-Bit, 50K, 4-Channel* 24-TSSOP| 5.80 4.64 3.92 PON AoA eeince ‘A aia ie HSH then 7 aay ot 
| H Bit w * % = -| luad Voltage Mont ‘or* | A a z 
Pe a ott te aS | Bo) tot 382) | ADM1185ARMZ-1REEL7TR-ND_| Quad Voltage Monitor* 10-MSOP| __2193.00/1,000 
AD8403ARZ10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Channel* 24-soic | 5.72 4.58 3.87| |EVAL-ADM1185EBZ-ND Evaluation Board for ADM1185* — | ues 
D8403ARZ7100-ND P Di ital 8-Bi 2 400K 40 * 24-80IC 3 2 4 38 ADM1186-1ARQZ-ND Quad Voltage Up and Down Sequencer* NEW! | 20-QSOP 788 631 5.32 
ot. Digital 8-Bit, 100K, 4-Channe! 5.72 4.58 3.87! | apii186-2ARQZ-ND Quad Voltage Up and Down Sequencers NEW! |16-QSOP| 6.26 5.01 4.23 
: Rheostat ADM6819ARJZ-REEL7CT-ND | FET Drive Simple Sequencer™* SOT-23-6) 2.36 189 1.47 
ADN2860ACPZ250RCT-ND Pot. Digital 250K, 3-Channel* 24-LFCSP [| 9.83 8.85 7.85] | ADM6819ARJZ-REEL7TR-ND __| FET Drive Simple Sequencer™* SOT-23-6 3969.00/3,000 
ADM6820ARJZ-REEL7CI-ND [FET Drive Simple Sequencer™ SOT-23-6, 236 189 147 
NALOG ADM6820ARJZ-REEL7TR-ND | FET Drive Simple Sequencer™* SOT-23-6|  3969.00/3,000 
DEVICES Digi@Reel Poe Westy |ADM8843ACPZ-REEL7CT-ND | 4 White LED Backlight Driver 16-LFCSP| 1.50 1.25 1.00 
aE Ke Poe rche ADM8843ACPZ-REEL7TR-ND 4 White LED Backlight Driver 16-LFCSP 997.50/1,500 
DERBY, re ADM8845ACPZ-REEL7CT-ND _ | Charge Pump Driver* 16-LFCSP| 1.78 1.42 1.07 
Part No. Description Pkg. 125 __—100_ | | ADM8845EB-EVALZ-ND Evaluation Board for ADMB845* — [ita —  — 
AD723ARUZ-ND RGB to NTSC/PAL Encoder* 28-TSSOP) 7.80 6.24 5.27| | ADN8830ACPZ-ND Thermoelectric Cooler Controller* 32-LFCSP| 10.96 987 8.76 
AD724JRZ-ND RGB to NTSC/PAL Encoder* 16-SOIG | 11.35 10.22 9.06] | ADN8831ACPZ-REEL7CT-ND | Thermoelectric Cooler Controller* 32-LFCSP| 11.80 10.62 9.42 
AD725ARZ-ND RGB to NTSC/PAL Encoder* 16-SOIC | 10.04 8.04 6.78] | ADN8831ACPZ-REEL7TR-ND | Thermoelectric Cooler Controller* 32-LFCSP 13115.70/1,500 
ADV7180BCPZ-ND 10-Bit 4x Oversampling SDTV Video Decoder* 40-LFCSP | 13.26 11.94 10.59} |ADT7411ARQZ-ND Digital Temperature Sensor 8-Channel ADC* 16-QSOP| 510 408 3.45 
ADV7180BSTZ-ND 10-Bit 4x Oversampling SDTV Video Decoder* 64-LQFP | 13.94 12.56 11.14] [ADT7460ARQ-ND Remote Thermal/Fan Controller 16-QSOP 7.00 616 5.32 
EVAL-ADV7180LFEBZ-ND Evaluation Board for ADV7180* — 189.75 _ —|_ | EVAL-ADT7463EB-ND Evaluation Board for ADT7463 — 195.00 — — 
ADV7181BBCPZ-ND Multiformat SDTV Video Decoder* 64-LFCSP | 13.49 12.15 10.78) |ADT7516ARQZ-ND Temperature Sensor Quad DAC* 16-QSOP} 9.08 727 613 
ADV7181BBSTZ-ND Multiformat SDTV Video Decoder* 64-LOFP | 13.49 12.15 10.78} | ADT7517ARQ-ND Temperature Sensor Quad DAC 16-QSOP| 11.68 9.35 7.89 
ADV7183BBSTZ-ND Multiformat SDTV Video Decoder* 80-LOFP | 16.11 14.51 12.87 
ADV7189BBSTZ-ND Multiformat SDTV Video Decoder* 80-LOFP | 38.33 35.77 33.22 ANALOG 
ADV7183BKSTZ-ND Multiformat SDTV Video Decoder* B0-LOFP | 15.19 13.68 12.13 (33) 
ADV7189BKSTZ-ND Multiformat SDTV Video Decoder* 80-LOFP | 34.85 32.53 30.20 EVICES OD fie aE DEE 
ADV7194KSTZ-ND Video Encoder EXT-10* 80-LOFP | 45.47 42.44 39.41] | Digi-Key ie Pica Each A 
ADVFC32KNZ-ND Voltage/Freq. and Freq./Volt. Converter 0°C~70°C* | _14-Dip | 10.46 9.42 8.36] | PartNo. Description Pkg. 1 25 100 
Analog Analog 
AD9882AKSTZ-140-ND Dual Interface for Flat Panel Display* 100-LOFP | 13.21 11.90 10.55] |MATO2EHZ-ND Trans Matched Mono Dual Low Noise* T0-78 =| 20.31 18.96 17.61 
AD9882KSTZ-140-ND Analog Interface Dual* 100-LQFP | 13.21 11.90 10.55) |MATO2FHZ-ND Trans Matched Mono Dual Low Noise* T0-78 11.63 1047 9.29 
AD9883ABSTZ-110-ND Flat Panel Interface* 80-LOFP | 12.33 11.10 9.85] |MATOSEHZ-ND Trans Matched Dual PNP* TO-78 | 24.36 22.74 21.12 
AD9883AKSTZ-140-ND Flat Panel Interface* 80-LOFP | 7.91 7.13 6.32} |MATOSFHZ-ND Trans Matched Dual PNP* TO-78 | 1419 12.78 11.34 
AD9884AKSZ-140-ND Analog Interface, 140Msps* 128-MQFP| 17.43 16.27 15.11} | MATO4FPZ-ND Trans Matched Mono Quad* 14-Dip 916 7.33 6.19 
AD9887AKSZ-140-ND Analog Interface, Dual, 140Msps* NEW! 160-MQFP] 20.31 18.96 17.61 MATO4FSZ-ND Trans Matched Mono Quad* 14-SOIC 916 7.33 6.19 
AD9887AKSZ-170-ND Analog Interface Dual* 160-MQFP) 26.94 25.15 23.35 Digital Isolators 
AD9888KSZ-170-ND Analog Interface, 170Msps* 128-MQFP| 19.02 17.76 16.49) |AD260BND-1-ND Logic Isolator 3.5kV, 1:4 In/Out 22-Dip | 79.50 74.20 68.90 
AD9888KSZ-205-ND Analog Interface, 205Msps* 128-MQFP| 26.94 25.15 23.35] |ADG1204YRUZ-ND Mux Low Cap., Low Charge Injection, 4:1 iCMOS* | 14-TSSOP| 5.06 4.05 3.42 
ADG1206YRUZ-ND Mux Low Capacitance, 16-Channel icMOS™* 28-TSSOP| 8.86 7.98 7.08 
ADG1207YRUZ-ND Mux Low Capacitance, 8-Channel iC MOS™* 28-TSSOP| 8.86 7.98 7.08 
ADG1208YCPZ-REEL7CT-ND_| Mux Low Capacitance, 8-Channel icMOS™* 16-LFCSP | 6.03 4.83 3.76 
= Ey on ela! ADG1208YCPZ-REEL7TR-ND | Mux Low Capacitance, 8-Channel icMOS™™ T6-LFCSP | 5025.00/7,500 
Digi-Key ae MEDIE ADG1208YRUZ-ND Mux Low Capacitance, 8-Channel iCMOS™* 16-TSSOP| 6.54 5.24 4.42 
Part No. Description Pkg. 1 25100 | | apg1208YRZ-ND Mux Low Capacitance, 8-Channel icMOS™* 16-SOIC | 5.80 4.64 3.92 
AD8311-EVAL-ND Evaluation Board for AD8311 — | 148.50 ~~ — =] _- | ADG1209YCPZ-REEL7CT-ND | Mux Low Capacitance, 4-Channel iCMOS™* 16-LFCSP| 6.03 4.83 3.76 
AD9211-300EBZ-ND Evaluation Board for AD9211-300* — | 21758 =—  —] |ADG1209YCPZ-REEL7TR-ND | Mux Low Capacitance, 4-Channel iCMOS™* 16-LFCSP 5025.00/1,500 
EVAL-220VAC-EUZ-ND Evaluation Board for 220VAC* -_ 22.77 —  —| [ADGT209YRZ-ND Mux Low Capacitance, 4-Channel icMOS™* 16-SOIC | 580 464 392 
EVAL-AD2S1210EDZ-ND Evaluation Board for AD2S1210* NEW! — 150.00 _ —| |ADG1309BRZ-ND Mux Mono Analog 4-Channel* 16-SOIC 403 3.23 251 
EVAL-AD5443-DBRDZ-ND Eval. Board/Daughter Card for pClinux* NEW! = 100.00 = — ADG1409YCPZ-REEL7CT-ND | Mux iCMOS™ 4-Ohm RON* 16-LFCSP 6.00 4.80 4.05 
EVAL-AD7938-6CB-ND Evaluation Board for AD7938 — | 140.63 — =) _-| ADG1409YCPZ-REEL7TR-ND | Mux iCMOS™ 4-Ohm RON* 16-LFCSP 5625.00/1,500 
EVAL-ADE7755EB-ND Evaluation Board for ADE7755 =| 18750 =— =) ‘| ADG1409YRUZ-ND Mux iCMOS™ 4-Ohm RON* 16-TSSOP | 7.30 5.84 4.93 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INTERFACE 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. fl 25 100 
MUXO8EPZ-ND Mux Analog JFET 8-Channel* 6-Dip | 1118 10.07 893) |ADMT486ARZ-ND TXRX RS-485 PROFIBUS 5V* BS0le | 515 413 327 
MUXO8FSZ-ND Mux Analog JFET 8-Channel* 16-SOIC | 9.50 7.60 6.42] | ADM1487EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex, 5V* 8-SOIG | 277 222 1.73 
SMP18FSZ-ND Mux Input, Octal Sample-Hold* 16-SOIC | 12.35 11.12 9.86] | ADM2209EARUZ-ND TX/RX 6/10 RS-232, 12V* 38-TSSOP| 5.04 4.04 3.14 
Multiplier/Divider ADM2482EBRWZ-ND TWRX RS-485 2.5kV Isolated* NEW! 16-SOIC | 885 7.97 7.07 
AD532JHZ-ND Trimmed Multiplier/Divider* TO-100-10] 2439 22.77 21.14] |ADM2483BRWZ-ND TX/RX RS-485 Half Duplex, iCoupler®* 16-SOIC | 6.68 5.35 4.51 
AD534JDZ-ND Trimmed Multiplier/Divider* 14-Dip | 31.58 29.47 27.37) [ADM2484EBRWZ-ND TX/RX RS-485 500kbps, iCoupler® Isolated* NEW!| 16-SOIC | 7.08 567 478 
AD534JHZ-ND Trimmed Multiplier/Divider* TO-100-10} 24.32 22.70 21.08 | ADM2485BRWZ-ND TX/RX RS-485 High Speed, Half Duplex Isolated* | 16-SOIC | 10.03 9.03 8.01 
ADS534KDZ-ND Trimmed Multiplier/Divider* NEW! 14-CDip | 45.93 42.87 39.81) | ADM2486BRWZ-ND TX/RX RS-485 High Speed, Half Duplex iCoupler®* | 16-SOIC | 9.28 8.36 7.41 
ADS534KHZ-ND Trimmed Multiplier/Divider* TO-100-10| 52.82 49.30 45.78) | ADM2487EBRWZ-ND TX/RX RS-485 2.5kV Isolated* NEW! 16-SOIC | 8.60 6.88 5.81 
AD534TD-ND Trimmed Multiplier/Divider 14-CDip [160.16 149.48 138.81) | aDM2490EBRWZ-ND TX/RX Isolated RS-485, HS, ESD, iCoupler®* 16-SOIC | 10.02 8.02 6.77 
ADS538ADZ-ND Multiplier/Divider Real-Time ACU* 18-CDip | 42.30 39.48 36.66} |ADM249TEBRWZ-ND TX/RX RS-485 Half/Full Duplex* T6-SOIC | 868 7.82 6.93 
AD632ADZ-ND Precision Multiplier Mono’ a 14-CDip | 37.77 35.26 32.74) | aDM3070EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 14-SOIC | 349 279 2.17 
AD632AHZ-ND Internally Trimmed Precision Multiplier TO-100-10} 16.71 15.60 14.49] | apm3070EYRZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 14-SOIC 3.83 3.06 2.38 
AD632BDZ-ND Precision Multiplier Mono* 14-CDip_| 61.94 57.81 53.68) | apM3071EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 8-SOIC | 340 272 2.12 
AD633ANZ-ND Multiplier Analog* 8-Dip 7.98 6.39 5.39) | aDM3071EYRZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 8-SOIC | 3.69 296 2.30 
AD633ARZ-ND Multiplier Analog* 8-SOIC | 7.98 6.39 5.39] | ADM3072EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* &SOIC | 326 261 203 
AD633JNZ-ND Multiplier Analog* 8-Dip 798 6.39 5.39) | ap3073EYRZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 14-SOIC | 383 3.06 238 
AD633JRZ-ND Multiplier Analog 8SOIC | 7.98 6.39 5.39] | ango74EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 8SOIC | 3.26 261 203 
AD734ANZ-ND Multiplier/Divider 4-Quadrant* 14-Dip 20.24 18.89 17.54] | api3075EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* 8-SOIC 326 261 2.03 
‘AD734BN-ND Multiplier/Divider 4-Quadrant 14-Dip [35.79 33.41 31.02] | anwao7sevRz-ND TW/RX RS-485/RS-422 Half Dupl * . ‘ ; ; 
Ape l plex 3.3V 8-SOIC | 360 288 2.24 
AD734BNZ-ND Multiplier/Divider 4-Quadrant* 14-Dip 34.23 31.95 29.67) [ApM3076EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Dupl ¥ A 
ipli plex 3.3V T4S0IC | 349 279 2.17 
AD834AR-ND Multiplier 4-Quadrant 8-SOIC | 28.50 26.60 24.70) | Anao76evRz-ND TW/RX RS-485/RS-422 Full Dupl a : 
ip plex 3.3V 14-SOIC | 3.83 3.06 2.38 
PU AED Multiplier “Quadrant! BSOIC | 27.26 25.44 23.63) | anMg077EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* B-SOIC | 340 272 212 
AD834JRZ-ND Multiplier 4-Quadrant* 8-SOIC | 25.56 23.86 22.16 La : : : 
SDESANENG alt Gleocouad ae ai Fea5 G31 i091 | ADMS078EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* 8-SOIG | 333 267 2.08 
Pree aniny Malielicv<0n acne sso | is89 1431 1269| |ADMS078EVRZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* 8-SOIC | 367 294 229 
P TransmiltterHecel : : : ADM3101EACPZ-250R7CT-ND | TX/RX RS-232, 3.3V* {2-LFCSP | 2.23 «1.78 1.34 
ARTaUEERA THERESA BE DESOIG T1160 1044 9.26) | ADMS101EACPZ-250R7TR-ND | TX/RX RS-232, 3.3V* 12-LFCSP 311.50/250 
AAT GEE END TWIRK RS-232 Single BV" tomsop | 240 192 144| |ADMS101EARQZ-ND TX/RX RS-232, 3.3V* 16-QSOP | 2.50 2.00 1.56 
‘i é " 7 ‘ : : : ADM3202ANZ-ND TX/RX Dual RS-232, 3.3V* 16-Dip | 257 206 1.60 
ADM1491 EBRMZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex* NEW! 10-MSOP | 3.17 254 1.98 
i ; : ADM3202ARNZ-ND TX/RX Dual RS-232, 3.3V* 16-SOIC | 2.57 2.06 1.60 
ADM1491EBRZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex* NEW! 14-SOIC | 3.04 243 1.89 
ADM202EANZ-ND TX/RX RS-232. 5V, 1SKV* te-Dip | 228 182 137| |ADMS2024RUZ-ND TX/RX Dual RS-232, 3.3V* T6-TSSOP| 257 2.06 1.60 
ADMD02EARNZ-ND TYIRX RS-232- BV 75K T6S0IC 1328 71-82 137) | ADM3202ARWZ-ND TX/RX Dual RS-232, 3.3V* 16-SOIC | 257 2.06 1.60 
ADM202EARNZ-REEL7TR-ND |TX/RX RS-232. 5V" 15KV* 16-S0IC 1183.00/1,000 ADM3222ANZ-ND TXIRX RS-232, 3.3V with Shutdown 18-Dip | 257 206 1.60 
ADM202EARUZ-ND TX/RX RS-232, SV. 1SKV* 16-TSSOP| 228 182 137| |ADM3222ARSZ-ND TX/RX RS-232, 3.3V with Shutdown* 20-SSOP | 2.57 2.06 1.60 
ADM202EARUZ-REEL7TR-ND |TX/RX RS-232. 5V" 15kV* 16-1880P |  1183.00/1.000 ADM3222ARUZ-ND TXIRX RS-232, 3.3V with Shutdown* 20-TSSOP | 257 2.06 1.60 
ADM202EARWZ-ND TURK RS-232. 5V. 15kV* te-soic | 228 182  1.37| | ADM3222ARWZ-ND THIRX RS-232, 3.3V with Shutdown T8-SOIC | 257 2.06 1.60 
ADMD02JNZ-NO TKIRX RS-232, BV. TSKV* 16-Dip | 2151.72 1.29] | ADM3232EARNZ-ND TX/RX RS-232, 3.3V 16-SOIC | 2.95 2.36 1.84 
ADM202JRNZ-ND TW/RX RS-232, 5V. 15kV* te-soic | 215 172 129) |ADM3232EARUZ-ND TX/RX RS-232, 3.3V* 16-TSSOP} 2.95 236 1.84 
ADM202JRNZ-REEL7TR-ND_ | TX/RX RS-232, 5V, 15kV* 16-SOIC | 1118.00/1,000 (AD MEAS AA eh) THURX RS+282, 3.3V* : 1GSOIG | 295 296" 1.84 
ADM202JRW-REELCT-ND | TX/RX RS-232. 5V. 15KV ie-soic | 235 1.88 1.41] |ADMS251EARWZ-REELCT-ND | TX/RX RS-232, Isolated, 1-Channel* NEW! 20-SOIC | 7.00 5.60 4.73 
ADM206EARZ-ND TX/RX RS-232, 5V Shutdown/Enable* 24-soic | 353 283 2.20 [ADMS251EARWZ-REELTR-ND | TX/RX RS-232, Isolated, 1-Channel* NEW! 20-SOIC 4375.00/1,000 
ADMD07EARZ-ND TKIRX RS-232. BV, TSK a-SOIC | 333 2672.08) |EVAL-ADM3251EEBZ-ND | Evaluation Board for ADM3251* NEW! = 40.00 — — 
ADM208ANZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1,F* 24-Dip 3.33 267 2.08 ADM3307EARUZ-ND TX/RX RS-232, 2.7V to 3.6V* NEW! 28-TSSOP| 3.15 252 1.96 
ADM208ARZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1,F* 24-SOIC 3.33 2.67 2.08 ADM3310EARUZ-ND TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V* 28-TSSOP| 3.24 260 2.02 
ADM208EANZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1,1F* 24-Dip 3.33 267 2.08 ADM3311EARSZ-ND TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V* 28-SSOP 3.20 256 1.99 
ADM208EARSZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1)1F* 24-SSOP 3.33 267 2.08 ADM3311EARSZ-REELCT-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V* 28-SSOP 3.55 284 213 
ADM208EARZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1)1F* 24-SOIC 3.33 267 2.08 ADM3311EARSZ-REELTR-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V* 28-SSOP 2715.75/1,500 
ADM211ARSZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF* 28-SSOP 3.33 267 2.08 ADM3311EARUZ-ND TX/RX RS-232, 2.7 to 3.6V* 28-TSSOP| 3.20 256 1.99 
ADM211EAR-REELCT-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1)F 28-SOIC 3.29 2.63 2.05} |ADM3311EARU-RL7CT-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V 28-TSSOP| 3.47 2.78 2.16 
ADM211EARS-REELCT-ND | TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF 28-SSOP | 3.62 290 2.26] |ADM3311EARU-RL7TR-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V 28-TSSOP | _1989.00/1,000 
ADM211EARS-REELTR-ND _|TX/RX RS-232, 5V, 0.1)F 28-SSOP 3117.38/1,500 ADM3312EARUZ-ND TXIRX RS-232, 2.7V to 3.6" 24-TSSOP| 3.15 252 1.96 
ADM2T1EARSZ-ND TX/RX RS-232, 5V, O.1)F* 28-SSOP | 3.33 267 208) |ADM3315EARUZ-ND TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V* 24-TSSOP| 3.24 260 2.02 
ADM211EARUZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1)F* 28-TSSOP | 3.33 2.67 2.08} | ADM3483ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 3.3V* 8-SOIG | 240 192 1.44 
ADM211EARZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1)F* 28-SOIC | 3.33 2.67 2.08) |ADM3483EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 3.3V* 8-SOIG | 284 227 1.77 
ADM213EARS-REELCT-ND / TX/RX RS-232, 5V, 0.1F 28-SSOP | 3.29 2.63 2.05] | ADM3485ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* 8-SOIC | 239 191 1.49 
ADM213EARSZ-REELTR-ND_|TX/RX RS-232, 5V, 0.1F* 28-SSOP 2830.50/1,500 ADM3485EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* BSOIC | 277 222 173 
ADM2T3EARSZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1UF* 28-SSOP | 3.33 267 2.08] |ADM3486EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* 8-SOIG | 284 227 1.77 
ADM213EARU-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1F 28-TSSOP| 4.08 3.26 2.45] | ADM3488ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 8-SOIG | 240 192 1.44 
ADM213EARUZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1F* 28-TSSOP | 3.33 2.67 2.08] | ADM3488EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 8-SOIG | 284 227 1.77 
ADM213EARZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1F* 28-SOIC | 3.33 2.67 2.08] |ADM3490ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 8-SOIG | 239 191 1.49 
ADM222ANZ-ND TX/RX RS-232, 5V with Shutdown* 18-Dip | 297 238 1.85] [ADM3490EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* BSG | 295 236 1.84 
ADM222ARZ-ND TX/RX RS-232, 5V with Shutdown* 18-S0IC | 2.97 2.38 1.85] | ADM3491ARZ-ND TX/RX RS-485 High Speed Full Duplex 3.3V* 14-SOIC | 254 2.04 1.59 
ADM231LJNZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V* 14-Dip | 240 1.92 1.44] | ADM3491ARUZ-1-ND TX/RX RS-485 High Speed Full Duplex 3.3V* 16-TSSOP| 2.97 238 1.85 
ADM232AANZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V* 16-Dip | 2.27 1.82 1.42) | ADM3491EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 14-SOIC | 3.06 245 1.91 
ADM232AARNZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V* 16-SOIC | 2.27 1.82 1.42] | ADM3493ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex Slew Rate 8-SOIG | 227 182 1.42 
ADM232AARN-REELCT-ND _ | TX/RX RS-232, Dual 5V 16-SOIC | 248 1.98 1.54 Limited, 3.3V* 
ADM232AARWZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V* T6-SOIC | 2.27 182 1.42] |ADM4850ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex Slew Rate esoie | 153 122 92 
ADM232AARW-REELCT-ND | TX/RX RS-232, Dual 5V 16-SOIC | 248 1.98 1.54 Limited, 5V* 
ADM232AARW-REELTR-ND | TX/RX RS-232, Dual 5V 16-SOIC 1415.25/1,000 ADM4851ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex Slew Rate 8SOIG | 153 122 92 
ADM232LANZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V* 16-Dip | 240 192 1.44 Limited, 5V* 
ADM232LARZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V* 16-SOIC 240 1.92 1.44 ADM4852ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex Slew Rate 8-SOIC 1.53 1.22 92 
ADM232LAR-REELCT-ND | TX/RX RS-232, Dual 5V T6SOIC | 315 263 210 Limited, 5V 
ADM232LAR-REELTR-ND — |TX/RX RS-232. Dual 5V 46-S0IC 4351.50/1.000 ADM4853ARZ-ND THR RS-4S5/RS-422, Half Duplex Slew Rate 8SOIG | 153 122 92 
| * ry Di imited, 
pov Aa TS BS era 16-Dip | 240 1.92 1-447 | aDMdg54ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Full Duplex Slew Rate ssoic | 153 1.22 92 
ADM232LJRZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V 16-SOIC | 240 1.92 1.44 iiiisaseve 
ADM233LANZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V* 20-Dip | 5.26 4.21 3.56 : 
- a 5 = ADM4856ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Full Duplex Slew Rate BSoIc | 153 122 92 
oo. on eee ie 
82, . ; ; ; ADM4857ARZ-ND - , : i : 4 
iuemnen (untae nr ioe | ot 1g se || 
ADM239LARZ-ND TX/RX RS-232, Triple 5V* 24-SOIC | 387 310 241 NALOG 
ADM241LARZ-ND TX/RX RS-232, 5V* 2B-SOIC | 297 238 1.85 
ADM242ARZ-ND TX/RX RS-232 with Enable and Shutdown* 18-SOlc | 3.08 247 192) k—- DEVICES MOTION/MOTOR CONTRO 
ADM483ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 LP, Slew-Rate Limited* 8-SOIC | 1.65 1.32 99] | Digi-Key Pay Price Each 
ADM483EANZ-ND TX/RX RS-485 Low-Slew 5V* 8-Dip 3.08 247 1.92) |PartNo. Description Pkg. 1 25 100 
ADM483EARZ-ND TX/RX RS-485 Low-Slew 5V* 8-SOIC 2.30 1.84 1.43] |AD2S80AJD-ND R/D Converter Tracking 40-CDip | 160.91 150.18 139.46 
ADM483EARZ-REELTR-ND | TX/RX RS-485 Low-Slew 5V* 8-SOIC 3213.00/2,500 AD2S82AHPZ-ND R/D Converter Tracking* 44-PLCC | 90.47 84.44 78.41 
ADM485ANZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex, 5V* 8-Dip 2.40 192 1.44) |AD2S82AKPZ-ND R/D Converter Tracking* 44-PLCC |219.53 204.89 190.26 
ADM485ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex, 5V* 8-SOIC | 240 1.92 1.44) |AD2S83APZ-ND R/D Converter Tracking* 44-PLCC | 149.84 139.85 129.86 
ADM485EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex, 5V* 8-SOIC 2.77 2.22 1.73) | AD2S90APZ-ND R/D Converter 12-Bit* 20-PLCC | 44.48 41.51 38.55 
ADM485JNZ-ND TX/RX RS-485/RS~422 Half Duplex, 5V* 8-Dip 245 1.72 1.29) /AD2S99APZ-ND Programmable Oscillator* 20-PLCC | 16.33 14.70 13.04 
Reon iy Re eepecgs tat pene ve 8S0IG | 2.15 1.72 1.29) | apasi200WSTZ-ND RVD Converter 12-Bit with Reference Oscillator* | 44-LOFP | 21.26 19.84 18.43 
a -485/RS-422 Half Duplex, 5 BSOIC | 277 222 1.73) | anos1200YSTZ-ND R/D Converter 12-Bit with Reference Oscillator* | 44-LOFP | 26.57 24.80 23.03 
ADM488ANZ-ND TX/RX RS-485 Low-Slew* 8-Dip 272 218 1.70 s : 
7 EVAL-AD2S1200CBZ-ND Evaluation Board for AD2S1200 — (|18 - — 
ADM488ARZ-ND TX/RX RS-485 Low-Slew’ 8SOIC | 272 218 1.70 has p 
4 e . * : AD2S1205WSTZ-ND R/D Converter 12-Bit with Reference Oscillator* 44-LOFP | 21.26 19.84 18.43 
ADM489ANZ-ND TX/RX RS-485 Low-Slew/Enable 14-Dip | 342 274 213 i ial - 
ADMA89ARZ-ND TYIRX RS-485 Low-Slew/Enable* 148010 1342374373) | AD2S1210ASTZ-ND R/D Converter 10-Bit fo 16-Bit* NEW? B-LOFP | 21.18 19.77 18.36 
ADM1385ARSZ-ND TX/AX RS-232 High Speed 3.3V* oo-ssop | 306 245 191| |AD2S1210BSTZ-ND R/D Converter 10-Bit to 16-Bit* NEW! 48-LOFP | 24.71 23.06 21.42 
ADM1485ARZ-ND TX/RX RS-485 High Speed 5V* 8-Solc | 2.50 2.00 1.56] |AD598AD-ND LVDT Signal Conditioning 20-CDip | 56.46 52.70 48.94 
ADM1485JNZ-ND TX/RX RS-485 High Speed 5V* 8-Dip 240 1.92 1.44] |AD598JRZ-ND LVDT Signal Conditioning* 20-SOIC | 34.79 32.47 30.15 
ADM1485JRZ-ND TX/RX RS-485 High Speed 5V* 8-SOIC | 215 1.72 1.29] |AD698APZ-ND LVDT Signal Conditioning* 28-PLCC | 28.61 26.70 24.80 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! *« (Continued) 
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| DEVICES Digi@Reel POWER MANAGEMENT DEVICES DigiqReel” (cont) POWER MANAGEMENT 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
Battery Chargers — RoHS Compliant ADM1175-1ARMZ-R7CT-ND | 3.15V~16.5V Hot Swap Controller and Digital 10-MSOP | 4.40 3.52 2.97 
ADP2291ACPZ-R7CT-ND Compact, 1.5A Linear Charger for Single-Cell 8-LFCSP 2.54 2.04 1.59 Power Monitor 
Li+ Battery ADM1175-3ARMZ-R7CT-ND | 3.15\V~16.5V Hot Swap Controller and Digital 10-MSOP | 4.40 3.52 2.97 
ADP2291ARMZ-R7CT-ND Compact, 1.5A Linear Charger for Single-Cell 8-MSOP 245 1.97 1.53 Power Monitor 
Li+ Battery EVAL-ADM1175EBZ-ND Evaluation Board for ADM1175 _ 151.80 - _ 
ADP2291ARMZ-R7TR-ND Compact, 1.5A Linear Charger for Single-Cell 8-MSOP 1389.75/1,000 ADM1176-1ARMZ-R7CT-ND | 3.15V~16.5V Hot Swap Controller and Digital 10-MSOP | 4.40 3.52 2.97 
Li+ Battery Power Monitor 
ADP3806JRUZ-REEL7CT-ND | High Frequency Switch Mode Li-lon Battery 24-TSSOP | 4.80 3.84 3.24) |ADM1176-1ARMZ-R7TR-ND | 3.15V~16.5V Hot Swap Controller and Digital 10-MSOP 2750.00/1,000 
Charger Power Monitor 
DC-to-DC ADM1176-2ARMZ-R7CT-ND | 3.15\V~16.5V Hot Swap Controller and Digital 10-MSOP | 4.40 3.52 2.97 
AD8240YRM-ND LED Driver/Monitor 8-MSOP 3.24 260 2.02 Power Monitor 
AD8240YRMZ-ND LED Driver/Monitor* 8-MSOP 3.11. 249 1.94) |ADM1176-2ARMZ-R7TR-ND | 3.15V~16.5V Hot Swap Controller and Digital 10-MSOP 2750.00/1,000 
ADM660AN-ND Converter Switch Capacitor 8-Dip 2.78 2.22 1.67 Power Monitor 
ADM660ANZ-ND Converter Switch Capacitor* 8-Dip 2.27 1.82 1.42 EVAL-ADM1176EBZ-ND Evaluation Board for ADM1176 _ 151.80 - _— 
ADM660ARZ-ND Converter Switch Capacitor* 8-SOIC 2.27 1.82 1.42} |ADM1177-1ARMZ-R7CT-ND | 3.15V~16.5V Hot Swap Controller and Digital 10-MSOP | 4.40 3.52 2.97 
ADP1610ARMZ-R7CT-ND 1.2MHz Step-Up DC-DC Switching Converter* 8-MSOP 2.52 2.02 1.57 Power Monitor 
ADP1610ARMZ-R7TR-ND 1.2MHz Step-Up DC-DC Switching Converter* 8-MSOP 1428.00/1,000 ADM1177-2ARMZ-R7CT-ND | 3.15V~16.5V Hot Swap Controller and Digital 10-MSOP | 4.40 3.52 2.97 
ADP1621-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1621* — 75.90 _ _ Power Monitor 
ADP1621ARMZ-R7CT-ND Constant Freq., Current-Mode, Step-Up DC-DC 10-MSOP 2.97 2.38 1.85} |ADM1177-2ARMZ-R7TR-ND | 3.15V~16.5V Hot Swap Controller and Digital 10-MSOP 2805.00/1,000 
Controller* Power Monitor 
ADP1621ARMZ-R7TR-ND Constant Freq., Current-Mode, Step-Up DC-DC 10-MSOP 1683.00/1,000 EVAL-ADM1177EBZ-ND Evaluation Board for ADM1177 _ 151.80 — _— 
Controller* ADM1178-2ARMZ-R7CT-ND | 3.15V~16.5V Hot Swap Controller and Digital 10-MSOP | 4.76 3.81 3.22 
ADP1821ARQZ-R7CT-ND 20A Step-Down DC-DC Controller* 16-QSOP 3.08 2.47 1.92 Power Monitor 
ADP1821ARQZ-R7TR-ND 20A Step-Down DC-DC Controller* 16-QSOP 1746.75/1,000 ADM1178-2ARMZ-R7TR-ND | 3.15V~16.5V Hot Swap Controller and Digital 10-MSOP 2975.00/1,000 
ADP1822-EVAL-ND Evaluation Board for ADP1822 _ 75.90 = _ Power Monitor 
ADP1822ARQZ-R7CT-ND PWM Step-Down DC-DC Controller* 24-QSOP 3.20 256 1.99] |EVAL-ADM1178EBZ-ND Evaluation Board for ADM1178 = 151.80 = _ 
ADP1823-EVAL-ND. Evaluation Board for ADP1823 = 75.90 = —| |ADM4210-1AUJZ-RL7CT-ND | 2.7V~16.5V Hot Swap Controller 6-TSOT 5.26 4.21 3.56 
ADP1823ACPZ-R7C1-ND Dual, Interleaved, Step-Down DC-DC Controller* | 32-LFCSP | 4.79 3.84 2.99) |ADM4210-1AUJZ-RL7TR-ND_ | 2.7V~16.5V Hot Swap Controller 6-TSOT 9783.60/3,000 
ADP1823ACPZ-R7TR-ND Dual, Interleaved, Step-Down DC-DC Controller* 32-LFCSP 4073.63/1,500 Regulators 
ADP1828YRQZ-R7CT-ND PWM Step-Down DC-DC Controller* 20-QSOP 3.42 2.74 2.13] |ADP121-3.0-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP121, 3V* NEW! — 90.00 = — 
ADP1828YRQZ-R7TR-ND PWM Step-Down DC-DC Controller* 20-QSOP 1938.00/1,000 ADP121-AUJZ28R7CT-ND 2.8V, 150mA Low Quiescent Current, LDO Linear 5-TSOT 81 68 54 
ADP1829-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1829* = 75.90 = = Regulator* NEW! 
ADP1829ACPZ-R7CT-ND Dual, Interleaved, Step-Down DC-DC Controller* | 32-LFCSP | 4.79 3.84 2.99) | ADP121-AUJZ28R7TR-ND 2.8V, 150mA Low Quiescent Current, LDO Linear | 5-TSOT 1053.00/3,000 
ADP1829ACPZ-R7TR-ND Dual, Interleaved, Step-Down DC-DC Controller* 32-LFCSP 4073.63/1 500 Regulator* NEW! 
ADP1864-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1864* — 75.90 — —| | ADP121-AUJZ30R7CT-ND 3V, 150mA Low Quiescent Current, LDO Linear 5-TSOT 81 68 54 
ADP1864AUJZ-R7CT-ND Constant Freq., Current-Mode Step-Down DC-DC | TSOT-23-6| 2.39 1.91 1.49 Regulator* NEW! 
Controller* ADP121-AUJZ30R7TR-ND 3V, 150mA Low Quiescent Current, LDO Linear 5-TSOT 1053.00/3,000 
ADP1864AUJZ-R7TR-ND Constant Freq., Current-Mode Step-Down DC-DC_ | TSOT-23-6 4006.80/3,000 Regulator* NEW! 
Controller* ADP121-AUJZ33R7CT-ND 3.3V, 150mA Low Quiescent Current, LDO Linear 5-TSOT 81 68 54 
ADP2102-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP2102* — 75.00 _ — Regulator* NEW! 
ADP2102-1.2-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP2102-1.2* = 75.90 = = ADP121-AUJZ33R7TR-ND 3.3V, 150mA Low Quiescent Current, LDO Linear 5-TSOT 1053.00/3,000 
ADP2102YCPZ-1-R7CT-ND 600mA, 1V, 3MHz Sync. Step-Down DC-DC 8-LFCSP 277 2.22 1.73 Regulator* NEW! 
Converter* ADP130-2.5-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP130, 2.5V* NEW! — 75.00 — _— 
ADP2102YCPZ-1-R7TR-ND 600mA, 1V, 3MHz Sync. Step-Down DC-DC 8-LFCSP 2352.38/1,500 ADP130AUJZ-2.5-R7CT-ND 2.5V, 350mA Low Quiescent Current, LDO Linear 5-TSOT 99 83 66 
Converter* Regulator* NEW! 
ADP2102YCPZ-1.2-R7CT-ND |600mA, 1.2V, 3MHz Sync. Step-Down DC-DC 8-LFCSP 977 222 1.73 ADP130AUJZ-2.5-R7TR-ND 2.5V, 350mA Low Quiescent Current, LDO Linear 5-TSOT 1287.00/3,000 
Converter* Regulator* NEW! 
ADP2T02YCPZ-1.2-R7TR-ND | 600mA, 1.2V, 3MHz Sync. Step-Down DC-DC 8-LFCSP 2352.36/1,500 ADP667ANZ-ND Regulator LDO SV or Adj.* 8-Dip | 392 314° 244 
Converter* ADP667ARZ-ND Regulator LDO 5V or Adj.* 8-SOIC 3.74 2.99 2.33 
ADP2102YCPZ-1.5-R7CT-ND |600mA, 1.5V, 3MHz Sync. Step-Down DC-DC B-LFCSP | 2.77 2.22 1.73) |ADP1111AN-ND Regulator Switching Adj. Voltage 8-Dip 5.09 4.07 3.17 
Converter* ADP1706ARDZ-2.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 1A, 2.5V* 8-SOIC 273 218 1.64 
ADP2102YCPZ-1.5-R7TR-ND | 600mA, 1.5V, 3MHz Sync. Step-Down DC-DC 8-LFCSP 2352.38/1,500 ADP1706ARDZ-2.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 1A, 2.5V* 8-SOIC 1389.75/1,000 
Converter* ADP1706ARDZ-3.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 1A, 3.0V* 8-SOIC 2.73 2.18 1.64 
ADP2102YCPZ-2-R7CT-ND 600mA, 2V, 3MHz Sync. Step-Down DC-DC 8-LFCSP 2.77 2.22 1.73) |ADP1706ARDZ-3.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 1A, 3.0V* 8-SOIC 1389.75/1,000 
Converter* ADP1706ARDZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 1A, 3.3V* 8-SOIC 2.73 218 1.64 
ADP2102YCPZ-2-R7TR-ND 600mA, 2V, 3MHz Sync. Step-Down DC-DC 8-LFCSP 2352.38/1 ,500 ADP1706ARDZ-3.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 1A, 3.3V* 8-SOIC 1389.75/1,000 
Converter* ADP1706-3.3-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1706-3.3* = 75.90 = = 
ADP2102YCPZ-3-R7CT-ND 600mA, 3V, 3MHz Sync. Step-Down DC-DC 8-LFCSP 277 2.22 1.73] |ADP1707ARDZ-3.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 1A, 3.0V* 8-SOIC 2.80 2.24 1.68 
Converter* ADP1707ARDZ-3.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 1A, 3.0V* 8-SOIC 1428.00/1,000 
ADP2102YCPZ-3-R7TR-ND 600mA, 3V, 3MHz Sync. Step-Down DC-DC 8-LFCSP 2352.38/1 500 ADP1707ARDZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 1A, 3.3V* 8-SOIC 2.80 2.24 1.68 
Converter* ADP1707ARDZ-3.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 1A, 3.3V* 8-SOIC 1428.00/1,000 
ADP2102YCPZ-4-R7CT-ND 600mA, 4V, 3MHz Sync. Step-Down DC-DC 8-LFCSP 277 2.22 1.73} |ADP1707-3.3-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1707-3.3* = 75.90 = _ 
Converter* ADP1708ARDZ-R7CT-ND Regulator CMOS LDO, 1A, ADJ* 8-SOIC 2.73 2.18 1.64 
ADP2102YCPZ-4-R7TR-ND 600mA, 4V, 3MHz Sync. Step-Down DC-DC 8-LFCSP 2352.38/1 ,500 ADP1708ARDZ-R7TR-ND Regulator CMOS LDO, 1A, ADJ* 8-SOIC 1389.75/1,000 
Converter* ADP1708-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1708* _ 75.90 _— _— 
ADP2105-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP2105* = 75.90 = —| | ADP171AUJZ-R7CT-ND Regulator CMOS LDO, 300mA, Adj.* NEW! TSOT-23-5 99 83 66 
ADP2105ACPZ-R7CT-ND 1A Sync. Step-Down DC-DC Converter* 16-LFCSP | 2.54 2.04 1.59) |ADP171AUJZ-R7TR-ND Regulator CMOS LDO, 300mA, Adj.* NEW! TSOT-23-5 1287.00/3,000 
ADP2105ACPZ-R7TR-ND 1A Sync. Step-Down DC-DC Converter* 16-LFCSP 2161.13/1,500 ADP1710-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1710* = 75.90 _ — 
ADP2106-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP2106* = 75.90 _ —| |ADP1710AUJZ-R7CT-ND Regulator CMOS LDO, 150mA* TSOT-5 1.23 1.03 82 
ADP2106ACPZ-R7CT-ND 1.5A, Sync. Step-Down DC-DC Converter* 16-LFCSP | 2.81 2.25 1.75) /ADP1710AUJZ-R7TR-ND Regulator CMOS LDO, 150mA* TSOT-5 1599.00/3,000 
ADP2106ACPZ-R7TR-ND 1.5A, Sync. Step-Down DC-DC Converter* 16-LFCSP 2390.63/1,500 ADP1710AUJZ-1.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1V* TSOT-5 1.23 1.03 82 
ADP2106ACPZ-3.3-R7CT-ND |1.5A, 3.3V Sync. Step-Down DC-DC Converter* 16-LFCSP | 2.81 2.25 1.75) |ADP1710AUJZ-1.2-R7CT-ND__| Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.2V* TSOT-5 1.23 1.03 82 
ADP2106ACPZ-3.3-R7TR-ND | 1.5A, 3.3V Sync. Step-Down DC-DC Converter* 16-LFCSP 2390.63/1 ,500 ADP1710AUJZ-1.2-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.2V* TSOT-5 1599.00/3,000 
ADP2107-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP2107* _ 75.90 _ —| |ADP1710AUJZ-1.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.5V* TSOT-5 1.23 1.03 82 
ADP2107ACPZ-R7CT-ND 2A, Sync. Step-Down DC-DC Converter* 16-LFCSP | 2.97 2.38 1.85) |ADP1710AUJZ-1.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.5V* TSOT-5 1599.00/3,000 
ADP2107ACPZ-R7TR-ND 2A, Sync. Step-Down DC-DC Converter* 16-LFCSP 2524.50/1,500 ADP1710AUJZ-1.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.8V* TSOT-5 1.23 1.03 82 
ADP2107ACPZ-1.2-R7CT-ND | 2A, 1.2V Sync. Step-Down DC-DC Converter* 16-LFCSP | 2.97 2.38 1.85) |ADP1710AUJZ-1.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.8V* TSOT-5 1599.00/3,000 
ADP2107ACPZ-1.2-R7TR-ND | 2A, 1.2V Sync. Step-Down DC-DC Converter* 16-LFCSP 2524.50/1 500 ADP1710AUJZ-2.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 2.5V* TSOT-5 1.23 1.03 82 
ADP2107ACPZ-1.5-R7CT-ND | 2A, 1.5V Sync. Step-Down DC-DC Converter* 16-LFCSP | 2.97 2.38 1.85) |ADP1710AUJZ-2.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 2.5V* TSOT-5 1599.00/3,000 
ADP2107ACPZ-1.5-R7TR-ND | 2A, 1.5V Sync. Step-Down DC-DC Converter* 16-LFCSP 2524.50/1 ,500 ADP1710AUJZ-3.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.0V* TSOT-5 1.23 1.03 82 
ADP2107-1.8-EVAL-ND Evaluation Board for ADP2107ACPZ-1.8 = 50.00 = —| |ADP1710AUJZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.3V* TSOT-5 1.23 1.03 82 
ADP2107ACPZ-1.8-R7CT-ND | 2A, 1.8V Sync. Step-Down DC-DC Converter* 16-LFCSP | 2.97 2.38 1.85) |ADP1710AUJZ-3.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.3V* TSOT-5 1599.00/3,000. 
ADP2107ACPZ-1.8-R7TR-ND | 2A, 1.8V Sync. Step-Down DC-DC Converter* 16-LFCSP 2524.50/1 ,500 ADP1711AUJZ-0.75R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.75V* TSOT-5 1.35 = 1.13 90 
ADP2107ACPZ-3.3-R7CT-ND | 2A, 3.3V Sync. Step-Down DC-DC Converter* 16-LFCSP | 2.97 2.38 1.85) |ADP1711AUJZ-0.75R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.75V* TSOT-5 1755.00/3,000 
ADP2107ACPZ-3.3-R7TR-ND | 2A, 3.3V Sync. Step-Down DC-DC Converter* 16-LFCSP 2524.50/1 ,500 ADP1711AUJZ-0.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.8V* TSOT-5 135 1.13 90 
ADP3041ARU-REELCT-ND TFT LCD Panel Power Module 20-TSSOP | 4.64 3.71 2.89} | ADP1711AUJZ-0.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.8V* TSOT-5 1755.00/3,000 
ADP3041ARU-REELTR-ND TFT LCD Panel Power Module 20-TSSOP 6646.50/2,500 ADP1711AUJZ-0.85R7CT-ND__| Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.85V* TSOT-5 1.35 1.13 90 
ADP3050ARZ-R7CT-ND 1A, Adj. Step-Down Switching Regulator* 8-SOIC 4.52 3.62 2.82} |ADP1711AUJZ-0.85R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.85V* TSOT-5 1755.00/3,000 
ADP3050ARZ-R7TR-ND 1A, Adj. Step-Down Switching Regulator* 8-SOIC 2562.75/1 ,000 ADP1711AUJZ-0.9-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.9V* TSOT-5 1.35 1.13 90 
ADP3050ARZ-5-ND 1A, 5V Step-Down Switching Regulator* 8-SOIC 4.52 3.62 2.82} |ADP1711AUJZ-0.9-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.9V* TSOT-5 1755.00/3,000 
Display and Lighting — RoHS Compliant ADP1711AUJZ-0.95R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.95V* TSOT-5 1.35 1.13 90 
ADP1653ACPZ-R7CT-ND Compact, High Power, Flash/Torch LED Driver 16-LFCSP | 3.26 2.61 2.03) |ADP1711AUJZ-0.95R7TR-ND_| Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.95V* TSOT-5 1755.00/3,000 
ADP1653ACPZ-R7TR-ND Compact, High Power, Flash/Torch LED Driver 16-LFCSP 2773.13/1 500 ADP1711AUJZ-1.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.0V* TSOT-5 1.35 1.13 90 
ADP3650JRZ-ND Dual Bootstrapped, 12V MOSFET Driver NEW! 8-SOIC 2.20 1.76 1.32} |ADP1711AUJZ-1.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.0V* TSOT-5 1755.00/3,000 
Hot Swap Controllers — RoHS Compliant ADP1711AUJZ-1.05R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.05V* TSOT-5 1.35 1.13 90 
ADM1170-1AUJZ-RL7CT-ND | 1.6V~16.5V Hot Swap Controller with Soft Start 8-TSOT 479 3.84 2.99] |ADP1711AUJZ-1.05R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.05V* TSOT-5 1755.00/3,000 
ADM1170-1AUJZ-RL7TR-ND | 1.6V~16.5V Hot Swap Controller with Soft Start 8-TSOT 8051.40/3,000 ADP1711AUJZ-1.10R7CT-ND_| Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.10V* TSOT-5 1.35 1.13 90 
ADM1170-2AUJZ-RL7CT-ND | 1.6V~16.5V Hot Swap Controller with Soft Start 8-TSOT 4.79 3.84 2.99} |ADP1711AUJZ-1.10R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.10V* TSOT-5 1755.00/3,000 
ADM1171-1AUJZ-RL7CT-ND | 2.7V~16.5V Hot Swap Controller with Current 8-TSOT 4.46 3.57 3.02} |ADP1711AUJZ-1.15R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.15V* TSOT-5 1.35 9 1.13 90 
Sense Output ADP1711AUJZ-1.15R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.15V* TSOT-5 1755.00/3,000 
ADM1171-1AUJZ-RL7TR-ND | 2.7V~16.5V Hot Swap Controller with Current 8-TSOT 8429.40/3,000 ADP1711AUJZ-1.2-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.2V* TSOT-5 135 = 1.13 90 
Sense Output ADP1711AUJZ-1.2-R7TR-ND__| Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.2V* TSOT-5 1755.00/3,000 
ADM1171-2AUJZ-RL7CT-ND | 2.7V~16.5V Hot Swap Controller with Current 8-TSOT 4.46 3.57 3.02] |ADP1711AUJZ-1.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.3V* TSOT-5 1.35 = 1.13 90 
Sense Output ADP1711AUJZ-1.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.3V* TSOT-5 1755.00/3,000 
ADM1172-1AUJZ-RL7CT-ND | 2.7V~16.5V Hot Swap Controller w/Pwr-Fail Comp.| + 8-TSOT 4.55 3.64 2.83} |ADP1711AUJZ-1.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.5V* TSOT-5 135 = 1.13 90 
ADM1172-1AUJZ-RL7TR-ND | 2.7V~16.5V Hot Swap Controller w/Pwr-Fail Comp.| 8-TSOT 7635.60/3,000 ADP1711AUJZ-1.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.5V* TSOT-5 1755.00/3,000 
ADM1172-2AUJZ-RL7CT-ND | 2.7V~16.5V Hot Swap Controller w/Pwr-Fail Comp.| 8-TSOT 4.55 3.64 2.83} |ADP1711AUJZ-1.8-R7CT-ND__| Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.8V* TSOT-5 1.35 1.13 90 
ADM1172-2AUJZ-RL7TR-ND | 2.7V~16.5V Hot Swap Controller w/Pwr-Fail Comp. | _8-TSOT 7635.60/3,000 ADP1711AUJZ-1.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.8V* TSOT-5 1755.00/3,000 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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ADP1711AUJZ-2.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 2.5V* TSOT-5 1.35 9 1.13 .90| | ADP3300ARTZ2.7RTR-ND Regulator LDO 2.7V, 50mA* SOT-23-6 1958.40/3,000 
ADP1711AUJZ-2.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 2.5V* TSOT-5 1755.00/3,000 ADP3300ARTZ3.3RCT-ND Regulator LDO 3.3V, 50mA* SOT-23-6 1.28 1.02 JT 
ADP1711AUJZ-3.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.0V* TSOT-5 1.35 1.13 .90| | ADP3300ARTZ3.3RTR-ND Regulator LDO 3.3V, 50mA* SOT-23-6 1958.40/3,000 
ADP1711AUJZ-3.0-R7TR-ND__| Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.0V* TSOT-5 1755.00/3,000 ADP3300ARTZ-5REEL7CT-ND | Regulator LDO 5V, 50mA* SOT-23-6 1.28 = 1.02 JT 
ADP1711AUJZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.3V* TSOT-5 1.35 1.13 90] |ADP3300ARTZ-5REEL7TR-ND | Regulator LDO 5V, 50mA* SOT-23-6 1958.40/3,000 
ADP1711AUJZ-3.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.3V* TSOT-5 1755.00/3,000 ADP3301ARZ-3.3-ND Regulator LDO 3.3V, 100mA* 8-SOIC 243 1.94 1.46 
ADP1712-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1712* _ 75.90 _ —| |ADP3301ARZ-5-ND Regulator LDO 5V, 100mA* 8-SOIC 243 1.94 1.46 
ADP1712AUJZ-R7CT-ND Regulator CMOS LDO, 300mA, Adj.* TSOT-5 141 1.18 .94| |ADP3303ARZ-3.3-ND Regulator LDO 3.3V, 200mA* 8-SOIC 263 2.11 1.64 
ADP1712AUJZ-R7TR-ND Regulator CMOS LDO, 300mA, Adj.* TSOT-5 1833.00/3,000 ADP3303ARZ-5-ND Regulator LDO 5V, 200mA* 8-SOIC 263 2.11 1.64 
ADP1712AUJZ-0.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 0.8V* TSOT-5 1.41 1.18 94] |ADP3309ARTZ-3.3-R7CT-ND | Regulator LDO 3.3V, 100mA* SOT-23-5 141. 118 94 
ADP1712AUJZ-0.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 0.8V* TSOT-5 1833.00/3,000 ADP3309ARTZ-3.3-R7TR-ND | Regulator LDO 3.3V, 100mA* SOT-23-5 1833.00/3,000 
ADP1712AUJZ-1.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.0V* TSOT-5 141 1.18 .94| |ADP3330ARTZ-2.5-R7CT-ND | Regulator LDO 2.5V, 200mA* SOT-23-6 1.55 1.24 93 
ADP1712AUJZ-1.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.0V* TSOT-5 1833.00/3,000 ADP3330ARTZ-2.5-R7TR-ND | Regulator LDO 2.5V, 200mA* SOT-23-6 2380.80/3,000 
ADP1712AUJZ-1.15R7CT-ND_| Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.15V* TSOT-5 1.41 1.18 .94| |ADP3330ARTZ3.3-RL7CT-ND | Regulator LDO 3.3V, 200mA* SOT-23-6 1.55 1.24 93 
ADP1712AUJZ-1.15R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.15V* TSOT-5 1833.00/3,000 ADP3330ARTZ3.3-RL7TR-ND | Regulator LDO 3.3V, 200mA* SOT-23-6 2380.80/3,000 
ADP1712AUJZ-1.2-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.2V* TSOT-5 141 1.18 .94| |ADP3331ARTZ-REEL7CT-ND | Regulator LDO Adj. 200mA* SOT-23-6 1.55 = 1.24 93 
ADP1712AUJZ-1.2-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.2V* TSOT-5 1833.00/3,000 ADP3331ARTZ-REEL7TR-ND | Regulator LDO Adj. 200mA* SOT-23-6 2380.80/3,000 
ADP1712AUJZ-1.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.8V* TSOT-5 141 1.18 .94| |ADP3333ARMZ-5-R7CT-ND | Regulator LDO 5.0V, 300mA* NEW! 8-MSOP 2.08 1.66 1.25 
ADP1712AUJZ-1.8-R7TR-ND__| Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.8V* TSOT-5 1833.00/3,000 ADP3333ARMZ-5-R7TR-ND | Regulator LDO 5.0V, 300mA* NEW! 8-MSOP 1079.00/1,000 
ADP1712AUJZ-2.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 2.5V* TSOT-5 1.41 1.18 94) | ADP3334ARZ-ND Regulator LDO Adj. 500mA* 8-SOIC 240 1.92 1.44 
ADP1712AUJZ-2.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 2.5V* TSOT-5 1833.00/3,000 ADP3335ACPZ-3.3-R7CT-ND | Regulator LDO 3.3V, 500mA* 8-LFCSP 2.28 182 1.37 
ADP1712AUJZ-3.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.0V* TSOT-5 1.41 1.18 94) |ADP3335ACPZ-3.3-R7TR-ND_| Regulator LDO 3.3V, 500mA* 8-LFCSP 1774.50/1,500 
ADP1712AUJZ-3.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.0V* TSOT-5 1833.00/3,000 ADP3335ARMZ-2.5-RLCT-ND | Regulator LDO 2.5V, 500mA* 8-MSOP 2.05 164 1.28 
ADP1712-3.3-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1712-3.3* _ 75.90 = —J| |ADP3335ARMZ-3.3-RLCT-ND | Regulator LDO 3.3V, 500mA* 8-MSOP 2.30 184 1.38 
ADP1712AUJZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.3V* TSOT-5 141 1.18 94] |ADP3335ARMZ-3.3-RLTR-ND | Regulator LDO 3.3V, 500mA* 8-MSOP 3532.80/3,000 
ADP1712AUJZ-3.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.3V* TSOT-5 1833.00/3,000 ADP3336ARMZ-REEL7CT-ND | Regulator LDO 500mA, Adj.* 8-MSOP 230 1.84 1.38 
ADP1713AUJZ-1.2-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.2V* TSOT-5 1.47 1.23 98) |ADP3336ARMZ-REEL7TR-ND_| Regulator LDO 500mA, Adj.* 8-MSOP. 1196.00/1,000 
ADP1713AUJZ-1.2-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.2V* TSOT-5 1911.00/3,000 ADP3338AKCZ-1.5-R7CT-ND | Regulator LDO 1A Precision 1.5V* SOT-223 2.86 2.29 1.78 
ADP1713AUJZ-2.5-R7CT-ND__| Regulator CMOS LDO, 300mA, 2.5V* TSOT-5 1.47 1.23 .98| |ADP3338AKCZ-1.5-R7TR-ND | Regulator LDO 1A Precision 1.5V* SOT-223 825.50/500 
ADP1713AUJZ-2.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 2.5V* TSOT-5 1911.00/3,000 ADP3338AKCZ-1.8-R7CT-ND | Regulator LDO 1A Precision 1.8V* SOT-223 286 2.29 1.78 
ADP1713AUJZ-3.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.0V* TSOT-5 147 1.23 .98| | ADP3338AKCZ-1.8-R7TR-ND | Regulator LDO 1A Precision 1.8V* SOT-223 825.50/500 
ADP1713AUJZ-3.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.0V* TSOT-5 1911.00/3,000 ADP3338AKCZ-2.5RL7CT-ND_ | Regulator LDO 1A Precision 2.5V* SOT-223 2.86 2.29 1.78 
ADP1713-3.3-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1713* _ 75.90 _ —| |ADP3338AKCZ-2.5RL7TR-ND | Regulator LDO 1A Precision 2.5V* SOT-223 825.50/500 
ADP1713AUJZ-3.3-R7CT-ND__| Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.3V* TSOT-5 1.47 1.23 .98| |ADP3338AKCZ-3.3RL7CT-ND | Regulator LDO 1A Precision 3.3V* SOT-223 2.86 2.29 1.78 
ADP1713AUJZ-3.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.3V* TSOT-5 1911.00/3,000 ADP3338AKCZ-3.3RL7TR-ND | Regulator LDO 1A Precision 3.3V* SOT-223 825.50/500 
ADP1714AUJZ-1.2-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.2V* TSOT-5 1.55 1.24 .93| | ADP3338AKCZ-5-R7CT-ND Regulator LDO 1A Precision 5V* SOT-223 286 2.29 1.78 
ADP1714AUJZ-1.2-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.2V* TSOT-5 2382.00/3,000 ADP3338AKCZ-5-R7TR-ND Regulator LDO 1A Precision 5V* SOT-223 825.50/500 
ADP1714AUJZ-1.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.8V* TSOT-5 1.55 1.24 .93| |ADP3339AKCZ-1.5-R7CT-ND | Regulator LDO 1.5A, 1.5V* SOT-223 281 2.25 1.75 
ADP1714AUJZ-1.8-R7TR-ND__| Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.8V* TSOT-5 2382.00/3,000 ADP3339AKCZ-1.5-R7TR-ND | Regulator LDO 1.5A, 1.5V* SOT-223 812.50/500 
ADP1714AUJZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.3V* TSOT-5 1.55 = 1.24 .93| | ADP3339AKCZ-1.8-R7CT-ND | Regulator LDO 1.5A, 1.8V* SOT-223 281 225 1.75 
ADP1714AUJZ-3.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.3V* TSOT-5 2382.00/3,000 ADP3339AKCZ-1.8-R7TR-ND | Regulator LDO 1.5A, 1.8V* SOT-223 812.50/500 
ADP1715-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1715* _ 75.90 _ —J| |ADP3339AKCZ-2.5-R7CT-ND__| Regulator LDO 1.5A, 2.5V* SOT-223 2.81 2.25 1.75 
ADP1715ARMZ-R7CT-ND Regulator CMOS LDO, 500mA* 8-MSOP 2.08 1.66 1.25} |ADP3339AKCZ-2.5-R7TR-ND | Regulator LDO 1.5A, 2.5V* SOT-223 812.50/500 
ADP1715ARMZ-R7TR-ND Regulator CMOS LDO, 500mA* 8-MSOP 1079.00/1,000 ADP3339AKCZ-3-RL7CT-ND | Regulator LDO 1.5A, 3V* SOT-223 281 2.25 1.75 
ADP1715ARMZ-1.2-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.2V* 8-MSOP 2.08 1.66 1.25] |ADP3339AKCZ-3-RL7TR-ND | Regulator LDO 1.5A, 3V* SOT-223 812.50/500 
ADP1715ARMZ-1.2-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.2V* 8-MSOP 1079.00/1,000 ADP3339AKCZ-3.3-R7CT-ND | Regulator LDO 1.5A, 3.3V* SOT-223 281 2.25 1.75 
ADP1715ARMZ-1.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.3V* 8-MSOP 2.08 1.66 1.25} |ADP3339AKCZ-3.3-R7TR-ND_| Regulator LDO 1.5A, 3.3V* SOT-223 812.50/500 
ADP1715ARMZ-1.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.3V* 8-MSOP 1079.00/1,000 ADP3339AKCZ-5-R7CT-ND Regulator LDO 1.5A, 5V* SOT-223 281 2.25 1.75 
ADP1715ARMZ-1.5-R7CT-ND_| Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.5V* 8-MSOP 2.08 1.66 _1.25| | ADP3339AKCZ-5-R7TR-ND Regulator LDO 1.5A, 5V* SOT-223 812.50/500 
ADP1715ARMZ-1.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.5V* 8-MSOP 1079.00/1,000 ADP3367ARZ-ND Regulator LDO Adjustable 5V* 8-SOIC 441 3.53 2.75 
ADP1715ARMZ-1.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.8V* 8-MSOP 2.08 1.66 1.25 Voltage Reference 
ADP1715ARMZ-1.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.8V* 8-MSOP 1079.00/1,000 AD580JH-ND Precision Voltage Reference 2.5V* TO-52-3 617 494 3.84 
ADP1715ARMZ-2.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 2.5V* 8-MSOP 2.08 1.66 1.25} |AD580LH-ND Precision Voltage Reference 2.5V* TO-52-3 | 12.69 11.43 10.14 
ADP1715ARMZ-2.5-R7TR-ND_| Regulator CMOS LDO, 500mA, 2.5V* 8-MSOP 1079.00/1,000 ADS580TH-ND Precision Voltage Reference 2.5V* TO-52-3 | 21.89 20.43 18.97 
ADP1715ARMZ-3.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.0V* 8-MSOP 2.08 1.66 1.25} |AD581JH-ND Precision Voltage Reference 10V* TO-5-3 840 6.72 5.67 
ADP1715ARMZ-3.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.0V* 8-MSOP 1079.00/1,000 AD581KH-ND Precision Voltage Reference 10V* TO-5-3 10.98 9.89 8.77 
ADP1715ARMZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.3V* 8-MSOP 2.08 1.66 1.25} |AD581LH-ND Precision Voltage Reference 10V* TO-5-3 20.13 18.79 17.45 
ADP1715ARMZ-3.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.3V* 8-MSOP 1079.00/1,000 AD584JH-ND Precision Voltage Reference Programmable TO-99-8 9.92 7.94 6.70 
ADP1716ARMZ-0.75R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.75V* 8-MSOP 2.43 1.94 1.46] | AD584JNZ-ND Precision Voltage Reference Programmable* 8-Dip 6.22 498 4.20 
ADP1716ARMZ-0.75R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.75V* 8-MSOP 1261.00/1,000 AD584KNZ-ND Precision Voltage Reference Programmable* 8-Dip 10.20 918 814 
ADP1716ARMZ-0.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.8V* 8-MSOP 2.43 1.94 1.46} |AD584TH-ND Precision Voltage Reference Programmable TO-99-8 | 30.47 28.44 26.41 
ADP1716ARMZ-0.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.8V* 8-MSOP 1261.00/1,000 AD586ARZ-REELCT-ND Precision Voltage Reference 5V* 8-SOIC 8.23 7.41 6.58 
ADP1716ARMZ-0.85R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.85V* 8-MSOP 2.43 1.94 1.46] |AD586ARZ-REELTR-ND Precision Voltage Reference 5V* 8-SOIC 15314.00/2,500 
ADP1716ARMZ-0.85R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.85V* 8-MSOP 1261.00/1,000 ADS586BRZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 8-SOIC 11.45 10.31 9.14 
ADP1716ARMZ-0.9-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.9V* 8-MSOP 2.43 1.94 1.46] |AD586BRZ-REELCT-ND Precision Voltage Reference 5V* 8-SOIC 11.20 10.08 8.94 
ADP1716ARMZ-0.9-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.9V* 8-MSOP 1261.00/1,000 ADS586JRZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 8-SOIC 5.96 477 4.03 
ADP1716ARMZ-0.95R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.95V* 8-MSOP 2.43 1.94 1.46] |AD586KN-ND Precision Voltage Reference 5V 8-Dip 756 6.05 5.11 
ADP1716ARMZ-0.95R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.95V* 8-MSOP 1261.00/1,000 ADS586KNZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 8-Dip 7.24 580 4.89 
ADP1716ARMZ-1.0-R7CT-ND_| Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.0V* 8-MSOP 2.43 1.94 1.46] | AD586KRZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 8-SOIC 7.86 629 5.31 
ADP1716ARMZ-1.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.0V* 8-MSOP 1261.00/1,000 ADS586LR-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 5V 8-SOIC 10.68 962 853 
ADP1716ARMZ-1.1-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.1V* 8-MSOP 243 1.94 1.46) | AD586LR-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 5V 8-SOIC 5296.88/750 
ADP1716ARMZ-1.1-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.1V* 8-MSOP 1261.00/1,000 AD586LRZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 8-SOIC 8.98 8.09 7.17 
ADP1716ARMZ-1.15R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.15V* 8-MSOP 2.43 1.94 1.46] |AD586MNZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 8-Dip 970 873 7.75 
ADP1716ARMZ-1.15R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.15V* 8-MSOP 1261.00/1,000 AD587JNZ-ND Precision Voltage Reference 10V* 8-Dip 5.24 420 3.54 
ADP1716ARMZ-1.2-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.2V* 8-MSOP 2.43 1.94 1.46] |AD587JRZ-ND Precision Voltage Reference 10V* 8-SOIC 5.96 4.77 4.03 
ADP1716ARMZ-1.2-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.2V* 8-MSOP 1261.00/1,000 AD587KN-ND Precision Voltage Reference 10V 8-Dip 6.22 4.98 4.20 
ADP1716ARMZ-1.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.3V* 8-MSOP 2.43 1.94 1.46] |AD587KRZ-ND Precision Voltage Reference 10V* 8-SOIC 676 541 4.57 
ADP1716ARMZ-1.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.3V* 8-MSOP 1261.00/1,000 AD588AQ-ND Precision Voltage Reference Programmable 16-Dip 25.59 23.89 22.18 
ADP1716ARMZ-1.5-R7CT-ND_| Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.5V* 8-MSOP 2.43 1.94 1.46] | AD588JQ-ND Precision Voltage Reference Programmable 16-Dip 21.95 20.49 19.02 
ADP1716ARMZ-1.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.5V* 8-MSOP 1261.00/1,000 AD589JH-ND. Voltage Reference 1.235V, 2-Terminal* TO-51-2 7.78 6.23 5.26 
ADP1716ARMZ-1.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.8V* 8-MSOP 2.43 1.94 1.46] |AD589JRZ-ND Voltage Reference 1.235V, 2-Terminal* 8-SOIC 3.74 299 2.33 
ADP1716ARMZ-1.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.8V* 8-MSOP 1261.00/1,000 AD589KH-ND Voltage Reference 1.235V, 2-Terminal TO-51-2 844 6.76 5.70 
ADP1716ARMZ-2.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 2.5V* 8-MSOP 243 1.94 1.46] | AD680ANZ-ND Voltage Reference 2.5V, Low Power* 8-Dip 640 512 4.32 
ADP1716ARMZ-3.0-R7CT-ND_| Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.0V* 8-MSOP 2.43 1.94 1.46] | AD680JR-REEL7CT-ND Voltage Reference 2.5V Low Power 8-SOIC 473 378 2.94 
ADP1716ARMZ-3.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.0V* 8-MSOP 1261.00/1,000 AD680JRZ-ND Voltage Reference 2.5V Low Power* 8-SOIC 410 328 2.55 
ADP1716ARMZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.3V* 8-MSOP 243 1.94 1.46) |AD680JTZ-ND Voltage Reference 2.5V Low Power* T0-92-3 410 3.28 2.55 
ADP1716ARMZ-3.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.3V* 8-MSOP 1261.00/1,000 AD688AQ-ND Precision Voltage Reference +/-10V 16-Dip 23.43 21.87 20.31 
ADP1720-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1720* _ 75.90 = —j| |AD688BQ-ND Precision Voltage Reference +/-10V 16-CDip | 39.51 36.88 34.25 
ADP1720ARMZ-R7CT-ND Regulator Micropower, 50mA, Adj.* 8-MSOP 1.28 1.02 77) |AD780ANZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V/3.0V* 8-Dip 7.84 6.28 5.30 
ADP1720ARMZ-R7TR-ND Regulator Micropower, 50mA, Adj.* 8-MSOP 663.00/1,000 AD780ARZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V/3.0V* 8-SOIC 7.84 6.28 5.30 
ADP1720-3.3-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1720-3.3* _ 75.90 = —|  |AD780ARZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 2.5V/3.0V* 8-SOIC 7.84 6.28 5.30 
ADP1720ARMZ-3.3-R7CT-ND | Regulator Micropower, 50mA, 3.3V* 8-MSOP 1.50 1.25 1.00} |AD780ARZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 2.5V/3.0V* 8-SOIC 4900.00/1,000 
ADP1720ARMZ-3.3-R7TR-ND | Regulator Micropower, 50mA, 3.3V* 8-MSOP 665.00/1,000 AD780BNZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V/3.0V* 8-Dip 943 849 7.53 
ADP1720ARMZ-5-R7CT-ND Regulator Micropower, 50mA, 5V* 8-MSOP 1.50 1.25 1.00} |AD780BRZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V/3.0V* 8-SOIC 943 849 7.53 
ADP1720ARMZ-5-R7TR-ND | Regulator Micropower, 50mA, 5V* 8-MSOP 665.00/1,000 AD1580ARTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference 1.225V* SOT-23 165 1.32 99 
ADP1720-5-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1720-5* = 75.90 om —| |AD1580ARTZ-REEL7TR-ND Voltage Reference 1.225V* SOT-23 2534.40/3,000 
ADP1741ACPZ-R7CT-ND Regulator LDO 2A, Adj.* NEW! 16-LFCSP | 2.70 2.16 1.68) /AD1580BRTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference 1.225V* SOT-23 283 2.26 1.70 
ADP1741ACPZ-R7TR-ND Regulator LDO 2A, Adj.* NEW! 16-LFCSP 2295.00/1,500 AD1580BRTZ-REEL7TR-ND Voltage Reference 1.225V* SOT-23 4339.20/3,000 
ADP1741-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1741* NEW! _ 75.00 = —J| |AD1582ARTZREEL7CT-ND Voltage Reference 2.5V* SOT-23 1.33 1.06 80 
ADP2504ACPZ-2.8-R7CT-ND |DC-DC Converter, 2.8V, 1A, 2.5MHz* NEW! TO-LFCSP | 3.15 2.52 1.96] |AD1582ARTZREEL7TR-ND Voltage Reference 2.5V* SOT-23 2035.20/3,000 
ADP2504ACPZ-2.8-R7TR-ND |DC-DC Converter, 2.8V, 1A, 2.5MHz* NEW! 10-LFCSP 2677.50/1,500 AD1582BRTZREEL7CT-ND Voltage Reference 2.5V* SOT-23-3 1.83 146 1.10 
ADP2504ACPZ-3.3-R7CT-ND |DC-DC Converter, 3.3V, 1A, 2.5MHz* NEW! 10-LFCSP | 3.15 252 1.96) /AD1582BRTZREEL7TR-ND Voltage Reference 2.5V* SOT-23-3 2803.20/3,000 
ADP2504ACPZ-3.3-R7TR-ND |DC-DC Converter, 3.3V, 1A, 2.5MHz* NEW! 10-LFCSP 2677.50/1,500 AD1583ARTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference 3V* NEW! SOT-23-3 1.33 1.06 80 
ADP2504ACPZ-5.0-R7CT-ND__| DC-DC Converter, 5V, 1A, 2.5MHz* NEW! JO-LFCSP | 3.15 2.52 1.96] | AD1583ARTZ-REEL7TR-ND Voltage Reference 3V* NEW! SOT-23-3 2035.20/3,000 
ADP2504ACPZ-5.0-R7TR-ND |DC-DC Converter, 5V, 1A, 2.5MHz* NEW! 10-LFCSP 2677.50/1,500 AD1583BRTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference 3V* SOT-23 183° 146 1.10 
ADP3050ARZ-3.3-ND Regulator Step-Down, 200kHz, 1A, 3.3V* NEW! | 8-SOIC 4.52 3.62 2.82) [AD1583BRTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference 3V* SOT-23 2803.20/3,000 
ADP3300ARTZ2.7RCT-ND Regulator LDO 2.7V, 50mA* SOT-23-6 1.58 1.26 .95| [AD1584ARTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference 4.096V* SOT-23-3 1.33 1.06 80 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADI584ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference 4.096V* SOT-23-3 2035.20/3,000 ADR431ARMZ-ND 2.5V, XFET® Voltage Reference* 8-MSOP | 6.36 5.09 4.30 
AD1584BRTZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference 4.096V* SOT-23 | 183 146 1.10) |ADR431ARZ-ND 2.5V, XFET® Voltage Reference* 8-SOIC | 6.36 5.09 4.30 
AD1584BRTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference 4.096V* SOT-23 2803.20/3,000 ADR431BRZ-ND 2.5V, XFET® Voltage Reference* solic | 9.48 7.59 6.40 
ADRO1ARZ-ND Precision Voltage Reference 10V, 10mA* 8-SOIC 2.40 1.92 1.44 ADR433ARMZ-ND 3V, XFET® Voltage Reference* NEW! 8-MSOP 636 5.73 4.46 
ADROTAUJZ-REEL7CT-ND _ Precision Voltage Reference 10V, 10mA* TSOT-23-5| 243 1.94 1.46) |ADR433BRZ-ND 3V, XFET® Voltage Reference* 8-SOlIG | 9.48 7.59 6.40 
ADROAUJZ-REEL7TR-ND _| Precision Voltage Reference 10V, 10mA* TSOT-23-5 | _ 3724.80/3,000 ADR434ARMZ-ND 4,096V, XFET® Voltage Reference* 8-MSOP | 6.36 5.09 4.30 
ADRO1BRZ-ND Precision Voltage Reference 10V, 10mA* 8-SOIC 5.00 4.00 3.11] |ADR434ARZ-ND 4.096V, XFET® Voltage Reference* 8-SOIC 948 7.59 6.40 
ADRO2AKSZ-REEL7CT-ND __| Precision Voltage Reference 5V, 10mA* $C70-5 | 243 1.95 1.52) |ADR434BRZ-ND 4.096V, XFET® Voltage Reference* 8-SOIC | 948 759 6.40 
ADRO2AKSZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 5V, 10mA* $C70-5 4082.40/3,000 ADR435ARZ-ND 5V, XFET® Voltage Reference* 8-SOIC 6.36 5.09 4.30 
ADRO2ARZ-ND Precision Voltage Reference 5V, 10PPM* 8-SOIC | 240 1.92 1.44) |ADR435ARMZ-ND 5V, XFET® Voltage Reference* 8-MSOP | 6.36 5.09 4.30 
ADRO2AUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 5V, 25PPM* TSOT-23-5| 2.43 1.94 1.46) |ADR435BRZ-ND 5V, XFET® Voltage Reference* 8-SOIC 948 7.59 640 
ADRO2AUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 5V, 25PPM* TSOT-23-5 3724.80/3,000 ADR439AR-ND 4.5V, XFET® Voltage Reference 8-SOIC 7.47 5.98 4.65 
ADRO2BKSZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 5V, 10mA* $C70-5 448 359 2.79) |ADR439ARM-ND 4.5V, XFET® Voltage Reference 8-MSOP 747° 5.98 = 4.65 
ADRO2BKSZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 5V, 10mA* $C70-5 7522.20/3,000 ADR440ARMZ-ND 2.048V LDO XFET® Voltage Reference* NEW! 8-MSOP 5.27 422 3.28 
ADRO2BRZ-ND Precision Voltage Reference 5V, 3PPM* 8-SOIC 5.00 4.00 3.11) /ADR440BRZ-ND 2.048V LDO XFET® Voltage Reference* 8-SOIC 7.00 5.60 4.73 
ADRO2BUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 5V, 9PPM* TSOT-23-5| 4.48 3.59 2.79 ADR441ARMZ-ND 2.5V LDO XFET® Voltage Reference* NEW! 8-MSOP 5.27 422 3.28 
ADRO2BUJZ-REEL7TR-ND. Precision Voltage Reference 5V, 9PPM* TSOT-23-5 7522.20/3,000 ADR441ARZ-ND. 2.5V LDO XFET® Voltage Reference* NEW! 8-SOIC 5.00 400 3.11 
ADRO3AKSZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA* SC70-5 2.43 1.95 1.52} |ADR441BRZ-ND 2.5V LDO XFET® Voltage Reference* NEW! 8-SOIC 7.00 560 473 
ADRO3AKSZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA* $C70-5 4082.40/3,000 ADR443ARZ-ND 3V, LDO XFET® Voltage Reference* 8-SOIC 5.00 4.00 3.11 
ADRO3ARZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA* 8-SOIC 2.40 1.92 1.44] | ADR443BRZ-ND 3V, LDO XFET® Voltage Reference* 8-SOIC 700 560 4.73 
ADRO3AUJZ-REEL7CT-ND. Precision Voltage Reference 2.5V, tomA* TSOT-23-5| 243 1.94 1.46 ADR444ARMZ-ND 4.096V, LDO XFET® Reference* 8-MSOP 5.27 422 3.28 
ADRO3AUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA TSOT-23-5 3724.80/3,000 ADR444ARZ-ND 4.096V, LDO XFET® Reference* 8-SOIC 5.00 400 3.11 
ADRO3BKSZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA* $C70-5 448 359 2.79) |ADR444BRZ-ND 4.096V, LDO XFET® Voltage Reference* 8-SOIC 7.00 560 4.73 
ADRO3BKSZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA* $C70-5 7522.20/3,000 ADR445ARMZ-ND 5V, LDO XFET® Voltage Reference* 8-MSOP 5.27 422 3.28 
ADRO3BRZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA* 8-SOIC 5.00 4.00 3.11] | ADR445ARZ-ND 5V, LDO XFET® Voltage Reference* 8-SOIC 5.00 4.00 3.11 
ADRO3BUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA* TSOT-23-5| 4.48 359 2.79) | aDR445BRZ-ND 5V, LDO XFET® Voltage Reference* 8-SOIC 7.00 560 4.73 
ADRO3BUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA* TSOT-23-5 7522.20/3,000 ADRS5044ARTZ-REEL7CT-ND | 4.096V Precision Reference Shunt* NEW! SOT-23-3 90 75 60 
ADROGAKSZ-REEL7CT-ND —_ Precision Voltage Reference 3V, 10mA* SC70-5 | 243 1.95 1.52) /ADR5044ARTZ-REEL7TR-ND | 4.096V Precision Reference Shunt® NEW! SOT-23-3 1170.00/3,000 
ADROGAKSZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 3V, 10mA* $C70-5 4082.40/3,000 ADRS510ARTZ-REEL7CT-ND — | 1V, Precision Reference Shunt* SOT-23-3 | 1.50 1.20 90 
ADROGARZ-ND Precision Voltage Reference 3V, 10mA* 8SOIG | 240 1.92 1.44) | ADRS1OARTZ-REEL7TR-ND | 1V, Precision Reference Shunt* SOT-23-3 2304.00/3,000 
ADRO6BKSZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 3V, 1omA* $C70-5 4.48 3.59 2.79) | ADR512ARTZ-REEL7CT-ND | 1.2V, Precision Reference Shunt* SOT-23-3 | 1.30 1.04 78 
Pa rae a recon ee elas ay apes aoe ‘ Letra 11| /ADRS12ARTZ-REEL7TR-ND_ | 1.2V, Precision Reference Shunt* SOT-23-3 | __1996.80/3,000 
7 : i 5 : : ADR520ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage Ref Shunt 2.048V* S0T-23 | 126 105 84 
APRN RELE AD Pence Vek Rete 2a TeerseS| suena] Berean | ns afer Shee? sor | eam 
7 4 : “23 80/3, ADR520BKSZ-REEL7CT-ND _| Voltage Ref Shunt 2.048V* SC-70-3 | 215 172 1.29 
ADR125AUJZ-REEL7CT-ND | Precision Voltage Reference 5V* TS0T-23-6| 230 "1.84 1.38] | anRspoBKSZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference Shunt 2.048V" 80-703 PRODAN/a OOD 
ADR125AUJZ-REEL7TR-ND | Precision Voltage Reference 5V* TSOT-23-6 |  3532.80/3,000 ADRS520BRTZ-REEL7CT-ND _ | Voltage Reference Shunt 2.048V* oT-23 | 198 158 1.19 
ADR127AUJZ-REEL7CT-ND | Precision Voltage Reference 1.25V* TSOT-23-6| 230 184 1.38 : : 7 : 
“ ADR520BRTZ-REEL/TR-ND | Voltage Reference Shunt 2.048V SOT-23 3033.60/3,000 
ADR127AUJZ-REEL7TR-ND. Precision Voltage Reference 1.25V* TSOT-23-6 3532.80/3,000 ADRS525ART-R2CT-ND Voltage Reference Shunt 2.5V SOT-23 144 1.20 96 
ADR130AUJZ-REEL7CT-ND —_| Precision Voltage Reference Sub-Band Gap* TSOT-6 230 1.84 1.38 a 7 BV 99 i 4 ; 
ie ADR525ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference Shunt 2.5V SOT-23-3 | 126 105 84 
ADR130AUJZ-REEL7TR-ND __| Precision Voltage Reference Sub-Band Gap* TSOT-6 3532.80/3,000 Hy | + 93. 
: ADR525ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference Shunt 2.5V SOT-23-3 1638.00/3,000 
ADR130BUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference Sub-Band Gap* TSOT-6 3.40 2.72 2.12) | apR505BKSZ-REEL7CT-ND Voltage Reference Shunt 2.5V* $C-70-3 245 172 1.29 
ADR130BUJZ-REEL7TR-ND | Precision Voltage Reference Sub-Band Gap* TSOT-6 5707.80/3,000 ADR525BKSZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference Shunt 7 5VF SC-70-3 “1638.00/3,000 
ADR280AKSZ-REEL7CT-ND__ | Voltage Reference High PSRR 1.2V* sc70 1.90152 __1.14] /appsosaRtz-REEL7CT-ND _ | Voltage Reference Shunt 2 5V* oT-23 | 198 158 1.19 
ADREBOARSZ-REELLNG vote Hateranes ion roan ie oud. ; ee anon 414] |ADRS25BRTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference Shunt 2.5V* SOT-23 3033.60/3,000 
a z Oltage Helerence rig ye 5 . : : ADR530BKSZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference Shunt 3.0V* SC-70-3 | 245 172 1.29 
ADR280ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference High PSRR 1.2V SOT-23 2918.40/3,000 i i " 70. 
age " ADR530BKSZ-REEL7TR-ND__| Voltage Reference Shunt 3.0V SC-70-3 3302.40/3,000 
ADR291ERZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 5mA Out 8-SOIC 10.13 9.12 8.09 ADR530BRTZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference Shunt 3.0V* SOT-23 798 1.58 1.19 
ADR291FRZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 5mA Out* 8-SOIC 5.70 4.56 3.85 7 4 ‘ove Z ; ) : 
= ; ADR530BRTZ-REEL7TR-ND _ | Voltage Reference Shunt 3.0V SOT-23 3033.60/3,000 
ADR291GRUZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 5mA Out 8-TSSOP 5.67 4.54 3.53 ADRS540BKSZ-REEL7CT-ND Volta ns 70). 
Ree is ge Reference Shunt 4.096V’ SC-70-3 215 1.72 1.29 
ADR291GRZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 5mA Out 8-SOIC 450 360 2.80 iy | ns 70). 
ie : ADRS540BKSZ-REEL7TR-ND _ | Voltage Reference Shunt 4.096V SC-70-3 3302.40/3,000 
ADR292ERZ-ND Precision Voltage Reference 4.096V, 5mA’ 8-SOIC 10.13 9.12 8.09 a 7 4 7 
TREE Bel ica veliiaaiRet a poeV SRA sso | 450 360 280| ADRSSOBKSZ-REEL7CT-ND__ | Voltage Reference Shunt 5.0V* NEW! SC70 215 1.72 1.29 
ACROSOCRTTAND Praclcion Volace'eterange 4:noeV" Saat sissop | 587 44 3.53) |ADROSOBKSZ-REEL7TR-ND [Voltage Reference Shunt 5.0V* NEW! SC70 3302.40/3,000 
AGRSGSCHFING Preckion Wolke Retatenas ave ESOC 14503 80 7.80| |ADRSSOBRTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference Shunt 5.0V* SOT-23 | 1.98 158 1.19 
/GRRSEE TES Picea alene Reterencsiave BSOIG | 1013 912 8.09| |ADRSSOBRTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference Shunt 5.0V* SOT-23 3033.60/3,000 
pe 9 gate . : ‘ ADR821ARMZ-REEL7CT-ND | 2.5V, LP, Precision Reference and Op Amp* 10-MSOP. 2.78 2.22 1.67 
ADR318ARJZ-REEL7CT-ND Precision Reference Low Drift SOT-23-5 2.05 1.64 1.23 iad . 
| | isi ift® 99.1 ADR821ARMZ-REEL7TR-ND__|2.5V, LP, Precision Reference and Op Amp 10-MSOP 1415.25/1,000 
Fone ea ane Ee aba! Precision Referance Low Drift SOT 23:9" «278 198:80/5,000 ADR821BRMZ-REEL7CT-ND | 2.5V. LP. Precision Reference and Op Amp* 10-MSOP | 326 2.61 2.03 
ADR360AUJZ-R2CT-ND Precision Reference Low Power 2.048V* 5-TSOT 2.63 210 1.58 eae a P pr ” : 7 
7 y isi * = ADR821BRMZ-REEL7TR-ND | 2.5V, LP, Precision Reference and Op Amp 10-MSOP 1848.75/1,000 
PO RCAC AMIE ReTERND Precision feference Low roves ¢:048V 5180) 349:18/250) ADR827ARMZ-REEL7CT-NO | 1.25V, LP, Precision Reference and Op Amp* to-msop | 278 222 1.67 
ADR360BUJZ-R2CT-ND Precision Reference Low Power 2.048V* 5-TSOT 3.56 285 2.22 Seu at Bee P pr ss : 7 
a | isi * - ADR827ARMZ-REEL7TR-ND | 1.25V, LP, Precision Reference and Op Amp 10-MSOP 1415.25/1,000 
ADR360BUJZ-R2TR-ND Precision Reference Low Power 2.048V' 5-TSOT 532.00/250 ADR827BRMZ-REEL7CT-ND | 1.25V. LP. Precision Ref id Op Amp* 40-MSOP 326 261 203 
ADR361AUJZ-R2CT-ND Precision Reference Low Power 2.5V* 5-TSOT | 238 190 1.43 -20V, LF, Precision Reterence and Op Amp” E : : 
u i fei ns _ ADR827BRMZ-REEL7TR-ND | 1.25V, LP, Precision Reference and Op Amp 10-MSOP 1848.75/1,000 
ADR361AUJZ-R2TR-ND Precision Reference Low Power 2.5V’ 5-TSOT 332.50/250 2 
aa = a = ADR1581ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference Shunt 1.25V SOT-23-3 | 153 1.22 92 
ADR363BUJZ-R2CT-ND Precision Reference Low Power 3V 5-TSOT 3.40 2.72 2.12 : 
oe ai é 7 ADR1581ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference Shunt 1.25V SOT-23-3 2342.40/3,000 
ADR363BUJZ-R2TR-ND Precision Reference Low Power 3V 5-TSOT 502.08/250 ADRSO4OARTZ-REEL7CT-ND | Voltage Ref Shunt 2. 048V* SOT-23 90 7B 60 
ADR365AUJZ-R2CT-ND Precision Reference Low Power 5V* 5-TSOT | 238° 1.90 143] |p npeoanaRTz-REELZTRAND Vol age ial Shi ANE 807.23 Erniina 
ADR365AUJZ-R2TR-ND Precision Reference Low Power 5V* 5-TSOT 332.50/250 sone START REELSCEND Sa peers ah we ors ne 00/3; 0 
ADR366AUJZ-R2CT-ND Precision Reference Low Power 3.3V* 5-TSOT | 238 1.90 1.43 A pREEU Cle oltage Reference Shunt 2.5" 5 4 Ee 
ADR36GAUIZ-ROTR-ND Pracislon Reference Low Power. aV* S-180T 330.50/250 ADRSO41ARTZ-REEL7TR-ND_ Voltage Reference Shunt 2.5V* SOT-23 1170.00/3,000 
ADR366BUJZ-R2CT-ND Precision Reference Low Power 3.3V* NEW! 5-TSOT | 3.40 272 2.12| [ADRSO41BKSZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference Shunt 2.5V* Sc70 | 144° 1.20 .96 
ADR366BUJZ-R2TR-ND Precision Reference Low Power 3.3V* NEW! | 5-TSOT 502.08/250 ADROO41BKSZ-REEL7TR-ND| ) Voltage Reference Shunt 2.5V* out 1872.00/3,000 
ADR366WAUJZ-REEL7CT-ND | Precision Reference Low Power 3.3V" NEW! 5-TsoT | 245 1.96 1.47| | REFOICPZ-ND Frecision Voltage Reference 10V" 8-Dip_| 2.75 2.20 1.65 
ADR366WAUJZ-REEL7TR-ND_| Precision Reference Low Power 3.3V* NEW! | _5-TSOT 3763.20/3,000 REFOTCSZ-ND Precision Voltage Reference 10V* BS0IG |) 265 212 159 
ADR370ARTZ-REEL/CT-ND | Precision Reference Low Power 2.048V* SOT-23 | 7.88 150 1.13] |REFOIEZ-ND Precision Voltage Reference 10V* 8-CDip | 956 8.61 7.64 
ADR370BRTZ-REEL7CT-ND | Precision Reference Low Power 2.048V* soT-23 | 248 198 1.49) |REFO1HPZ-ND Precision Voltage Reference 10V P B-Dip | 3.78 3.03 2.36 
ADR380ARTZ-REEL7CT-ND _ | Precision Voltage Reference 2.048V Low Drift* SoT-23 | 1.65 132 99) |REFO2AZ-ND Prec. Voltage Reference/Temp. SV Transducer 8-CDip | 30.17 28.16 26.15 
ADR380ARTZ-REEL7TR-ND | Precision Voltage Reference 2.048V Low Drift* SOT-23 2534.40/3,000 REFO2CPZ-ND Precision Voltage Reference SV* 8-Dip__| 2.75 2.20 1.65 
ADR381ARTZ-REEL7CT-ND__| Precision Voltage Reference 2.5V Low Drift* SOT-23 | 1.65 1.32 _.99| | REFO2CSZ-ND Precision Voltage Reference SV* B-SOIG | 265 212 1.59 
ADR381ARTZ-REEL/TR-ND [Precision Voltage Reference 2.5V Low Drift™ SOT-23 2534.40/3,000 REFO2EZADI-ND Precision Voltage Reference SV* 8-CDip | 956 8.61 7.64 
ADR390AUJZREEL7CT-ND ‘| Micropower, LN Precision Voltage Ref. 2.048V* | TSOT-23-5] 1.95 1.56 1.17) |REFO2HPZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 8-Dip 3.78 3.03 2.36 
ADR390AUJZREEL7TR-ND —_| Micropower, LN Precision Voltage Ref. 2.048V* | TSOT-23-5|  2995.20/3,000 REFO2HSZ-ND Precision Voltage Reference SV* 8SOIG | 419 335 2.61 
ADR390BUJZREEL7CT-ND | Micropower, LN Precision Voltage Ref. 2.048V* | TSOT-23-5| 2.42 1.94 1.64) |REFO3GPZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V* 8-Dip 2.80 2.24 1.68 
ADR391AUJZREEL7CT-ND | Micropower, LN Precision Voltage Ref. 2.5V* TSOT-23-5| 1.95 156 1.17) |REFO3GSZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V . 8-SOIC 2.65 2.12 1.59 
ADR391AUJZREEL7TR-ND | Micropower, LN Precision Voltage Ref. 2.5V* TSOT-23-5 2995.20/3,000 REF43GPZ-ND Precision Voltage Reference Low Power 2.5\* 8-Dip 756 6.05 5.11 
ADR391BUJZREEL7CT-ND —_| Micropower, LN Precision Voltage Ref. 2.5V* TSOT-23-5| 2.72 218 1.64] |REF43GSZ-ND Precision Voltage Reference Low Power 2.5V 8-SOIC 7.56 6.05 5.11 
ADR391BUJZREEL7TR-ND | Micropower, LN Precision Voltage Ref. 2.5V* TSOT-23-5 4573.80/3,000 REF191ESZ-ND Voltage Reference LDO 2.048V* 8-SOIC | 491 3.93 3.06 
ADR392AUJZREEL7CT-ND | Micropower, LN Precision Voltage Ref. 4.096V* | TSOT-23-5| 1.95 1.56 1.17] |REF191GSZ-ND Voltage Reference LDO 2.048V 8-SOIC 2.75 2.20 1.74 
ADR392AUJZREEL7TR-ND _| Micropower, LN Precision Voltage Ref. 4.096V* __| TSOT-23-5 2995.20/3,000 REF192ESZ-ND Voltage Reference LDO 2.5V* 8-SOIC 4.91 3.93 3.06 
ADR392BUJZREEL7CT-ND  |Micropower, LN Precision Voltage Ref. 4.096V* | TSOT-23-5| 242 1.94 1.64] |REF192FSZ-ND Voltage Reference LDO 2.5V 8-SOIC 3.83 3.06 2.38 
ADR392BUJZREEL7TR-ND | Micropower, LN Precision Voltage Ref. 4.096V* | TSOT-23-5| — 4573.80/3,000 REF192GPZ-ND Voltage Reference LDO 2.5V* 8-Dip 275 2.20 1.71 
ADR395AUJZREEL7CT-ND | Micropower, LN Precision Voltage Ref. 5V* TSOT-23-5| 1.95 156 1.17) |REF192GRUZ-ND Voltage Reference LDO 2.5V* 8-TSSOP | 4.32 346 2.69 
ADR395AUJZREEL7TR-ND —_| Micropower, LN Precision Voltage Ref. 5V* TSOT-23-5 |  2995.20/3,000 REF192GRUZREEL7CT-ND__| Voltage Reference LDO 2.5V* 8-TSSOP | 4.32 3.46 2.69 
ADR395BUJZREEL7CT-ND___| Micropower, LN Precision Voltage Ref. 5V* TSOT-23-5 | 2.72 2.18 1.70| |REF192GSZ-ND Voltage Reference LDO 2.5V* 8SOIC | 275 220° 171 
ADR395BUJZREEL/TR-ND | Micropower, LN Precision Voltage Ref. 5V* TSOT-23-5 | 4573.80/3,000 REF193GSZ-ND Voltage Reference LDO 3V* 8-SOIG | 2.75 2.20 1.71 
ADR420ARMZ-ND Ultra-prec., LN Volt. Ref. 2.048V, 10mA* NEW! | 8-MSOP | 6.26 5.01 4.23] | REF194ESZ-ND Voltage Reference LDO 4.5V* 8-SOIC 446 3.57 2.78 
ADR420ARZ-ND Precision Voltage Reference 2.048V, 10mA* 8-SOIC 6.26 5.01 4.23] | REF194GSZ-ND Voltage Reference LDO 4.5V* 8-SOIC 2.75 2.20 1.71 
ADR420BRZ-ND Precision Voltage Reference 2.048V, 10mA* 8-SOIC 8.61 7.76 6.88) |REFI95ESZ-ND Voltage Reference LDO 5V* 8-SOIC 446 3.57 2.78 
ADR421ARZ-ND Precision Reference Low Noise 2.50V* 8-SOIC 6.26 5.01 4.23) | REFI95FSZ-ND Voltage Reference LDO 5V* 8-SOIC 3.47 2.78 = 2.16 
ADR421ARMZ-ND Precision Reference Low Noise 2.50V* 8-MSOP 6.26 5.01 4.23) | REFI95FS-REELCT-ND Voltage Reference LDO 5V 8-SOIC 3.74 2.99 2.33 
ADR421BRZ-ND Precision Reference Low Noise 2.50V* 8-SOIC 8.61 7.76 6.88 REF195GPZ-ND Voltage Reference LDO 5V* 8-Dip 2.48 198 1.54 
ADR423ARZ-ND Precision Voltage Reference 3V, 10mA Out* 8-SOIC 6.26 5.01 4.23 REF195GSZ-ND Voltage Reference LDO 5V* 8-SOIC 275 220 1.71 
ADR425ARMZ-ND Ultra-prec., LN Voltage Ref. 5V, 10mA* NEW! 8-MSOP 6.26 5.01 4.23 REF196GSZ-ND Voltage Reference LDO 3.3V* 8-SOIC 275 220 171 
ADR425ARZ-ND Precision Voltage Reference 5V, 10mA Out* 8-SOIC 6.26 5.01 4.23 REF198ESZ-ND Voltage Reference LDO 4.096V* 8-SOIC 491 3.93 3.06 
ADR425BRZ-ND Precision Voltage Reference 5V, 10mA Out* 8-SOIC 8.61 7.76 6.88 REF198FSZ-ND Voltage Reference LDO 4.096V* 8-SOIC 3.83 3.06 2.38 
ADR430ARMZ-ND 2.048V, XFET® Voltage Reference* 8-MSOP | 6.36 5.09 4.30] | REF198GRUZ-ND Voltage Reference LDO 4.096V* 8-TSSOP | 4.32 346 269 
ADR430BRZ-ND 2.048V, XFET® Voltage Reference* 8-SOIGC | 8.61 7.76 6.88] |REF198GSZ-ND Voltage Reference LDO 4.096V* 8-solc | 2.75 2.20 1.71 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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WAVEFORM GENERATORS 


RoHS Compliant 


ANALOG __ 
Ca bevices Digi@Reel” (cont) 


SENSOR/SIGNAL CONDITIONING 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ll 25 100 
Sine/Tri/Square Waves ADT7301ARTZ-REEL7TR-ND Digital Temperature Sensor 13-Bit* SOT-23-6 4573.80/3,000 
AD5930YRUZ-ND Programmable Freq. Sweep/Output Burst Waveform Gen. 20-TSSOP | 12.96 11.67 10.35] |ADT7302ARMZ-ND Micropower Digital Temperature Sensor 13-Bit* 8-MSOP 2.03 1.62 1.22 
AD5932YRUZ-ND Programmable Single-Scan Generator 16-TSSOP| 843 7.59 6.73] |ADT7302ARTZ-REEL7CT-ND Micropower Digital Temperature Sensor 13-Bit* SOT-23-6} 1.95 156 117 
AD5933YRSZ-ND 1Msps, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer 16-SSOP | 25.25 23.57 21.88) |ADT7302ARTZ-REEL7TR-ND Micropower Digital Temperature Sensor 13-Bit* SOT-23-6 2995.20/3,000 
EVAL-AD5933EBZ-ND | Evaluation Board for AD5933 — 151.80 = —|_ |ADT7408CCPZ-REEL7CT-ND Digital Temperature Sensor 12-Bit* 8-LFCSP 218 1.74 1.31 
AD5934YRSZ-ND 250Ksps, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer 16-SSOP | 16.52 15.42 14.32) |ADT7408CCPZ-REEL7TR-ND Digital Temperature Sensor 12-Bit* 8-LFCSP 1696.50/1,500 
EVAL-AD5934EBZ-ND | Evaluation Board for AD5934 — 151.80 _ —|_ |EVAL-ADT7411EB-ND Evaluation Board for ADT7411 _ 164.06 — _ 
AD9833BRMZ-ND Programmable Waveform Generator 10-MSOP |_ 9.42 7.54 6.36} | ADT7470ARQZ-ND Temperature Sensor Hub/Fan Controller* 16-QSOP | 565 452 3.52 
ADT7517ARQZ-ND SPI/I2C Compatible, Temp. Sensor, 4-Channel 16-QSOP | 890 7.12 6.01 
>| ANALOG __ ADC and Quad Voltage DAC* 

DEVICES Digi@Reel SENSOR/SIGNAL CONDITIONING Baca) gerne edi 4-Channel 16-QSOP | 822 6.58 5.55 
Digi-Key ar Price Each ADT7519AROZ-ND SPI/I2C Compatible, Temp. Sensor, 4-Channel {6-OSO0P | 868 695 5.86 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 ADC and Quad Voltage DAC* 

Energy Measurement TMPO1ESZ-ND Temperature Sensor/Controller* 8-SOIC 9.44 7.56 6.38 
AD71056ARZ-ND Energy Metering IC* 16-SOIC 2.72 218 1.70) | TMPO1FPZ-ND Temperature Sensor/Controller* 8-Dip 5.76 461 3.89 
ADE5169ASTZF62-ND Single Phase Energy Meter* NEW! 64-LQFP 8.60 688 5.81 TMPO1FSZ-ND Temperature Sensor/Controller* 8-SOIC 5.81 465 3.62 
ADE7156ASTZF16-ND Energy Metering IC* NEW! 64-LQFP 6.62 5.30 4.47] | TMPO3FT9Z-ND Thermometer Serial Digital Out* TO-92 6.30 5.04 4.26 
ADE7169ASTZF16-ND Single Phase Energy Meter* 64-LQFP 7.92 634 5.35] | TMPO4FSZ-ND Temperature Sensor/Serial* 8-SOIC 630 5.04 4.26 
ADE7518ASTZF16-ND Single Phase Energy Meter* NEW! 64-LOFP | 7.02 5.62 4.74) + | TMPO4FS-REELCT-ND Temperature Sensor/Serial 8-SOIC 560 448 3.78 
ADE7518ASTZF8-ND Single Phase Energy Meter* NEW! 64-LQFP | 6.62 5.30 4.47] | TMPO4FT9Z-ND Temperature Sensor/Serial* TO-92 630 504 4.26 
ADE7569ASTZF16-ND Single Phase Energy Measurement IC* 64-LQFP 7.72 6.18 5.22] | TMPOSAKSZ-500RL7CT-ND Temperature Sensor PWM* $C70-5 1.98 158 119 
ADE7751ARSZ-ND Energy Metering Detector* 24-SSOP | 3.31 2.65 2.06] | TMPOSAKSZ-500RL7TR-ND Temperature Sensor PWM* SC70-5 §33.25/500 
ADE7753ARSZ-ND Single Phase Multifunction Metering IC* 20-SSOP | 4.79 3.84 2.99] |TMPOSARTZ-500RL7CT-ND Temperature Sensor PWM* SOT-23-5| 71.98 158 1.19 
EVAL-ADE7753ZEB-ND Evaluation Board for ADE7753* = 189.75 — = TMPOSARTZ-500RL7TR-ND Temperature Sensor PWM* SOT-23-5 533.25/500 
ADE7754ARZ-ND Energy Meter with Serial* 24-SOIC 8.48 7.64  6.77| | TMPOSBKSZ-500RL7CT-ND Temperature Sensor PWM* $C70-5 2.50 2.00 1.56 
ADE7757ARNZ-ND Energy Metering* 16-SOIC 3.26 2.61 2.03} | TMPOS5BKSZ-500RL7TR-ND Temperature Sensor PWM* $C70-5 721.50/500 
ADE7758ARWZ-ND Energy Metering* 24-SOIC | 11.30 10.17 9.02] | TMPOSBRTZ-500RL7CT-ND Temperature Sensor PWM* SOT-23-5 | 2.50 2.00 1.56 
ADE7759ARSZ-ND Energy Meter with Sensor Interface* 20-SSOP | 4.66 3.73 2.90] | TMPOSBRTZ-500RL7TR-ND Temperature Sensor PWM* S0T-23-5 721.50/500 
ADE7761ARS-ND Energy Meter with On-Chip Fault Detection 20-SSOP | 5.01 4.68 _4.35| | TMPOGAKSZ-S00RL7CT-ND —_| Temperature Sensor PWM* SC70-5 | 198 158 1.19 
ADE7762ARWZ-ND Polyphase Energy Metering IC with Phase Drop 28-SOIC | 9.46 7.57 6.39) |IMPOGAKSZ-SOORL7TR-ND | Temperature Sensor PWM* 870-5 533.25/500 
Indication* TMPOGARTZ-500RL7CT-ND Temperature Sensor PWM* SOT-23-5] 1.98 158 1.19 
ADE7763ARSZ-ND Energy Meter Single Phase Active and Apparent* | 20-SSOP | 3.74 2.99 2.33) |IMPOGARTZ-SOORL7TR-ND Temperature Sensor PWM* SOT-23-5 533.25/500 
ADE7763ARSZRLCT-ND Energy Meter Single Phase Active and Apparent* | 20-SSOP | 3.74 2.99 2.33| | TMPO6BKSZ-SOORL7CT-ND —_| Temperature Sensor PWM* 8C70-5 | 2.50 2.00 1.56 
ADE7763ARSZRLTR-ND Energy Meter Single Phase Active and Apparent* | 20-SSOP 3174.75/1,500 TMPO6BKSZ-500RL7TR-ND —_| Temperature Sensor PWM S¢70-5 721.50/500 
Temperature TMPO6BRTZ-500RL7CT-ND Temperature Sensor PWM* SOT-23-5 | 2.50 2.00 1.56 
AD590JF-ND Temperature Transducer 2-Terminal* 2-COFP | 16.19 14.58 12.93} |TMPO6BRTZ-SOORL7TR-ND | Temperature Sensor PWM* SOT-23-5 721.50/500 
ADS590JH-ND Temperature Transducer 2-Terminal* T0-52-3 7.98 6.39 5.39) |TMP17FSZ-ND Temperature Transducer 4V to 30V* NEW! 8-SOIC 5.04 4.04 3.14 
rey Tarpon ater STomma, | S800 | 286 AT | Tern (ene ee ey | aeeis| TE 
Reta folate Teneue eee jens | joer ege  mos| |TMP3SGRTZ-REEL7TR-ND — | Temperature Sensor 27V to 5" NEW! $0T-23-5 | 1755.00/3,000 
‘AD590KRZ-ND Temperature Transducer 2-Terminal* 8-SOIc | 8.76 7.01 5.92) |/MP35GT9Z-ND Temperature Sensor 2.7V to 5.5V* TO-92 | 135 113 90 
ADS9OLF-ND Temperature Transducer 2-Terminal* 2-COFP | 39.63 36.99 34.35| |IMP36FSZ-ND Temperature Sensor 2.7V to 5.5V* 8-SOlG | 165 132 99 
ADS590LH-ND Temperature Transducer 2-Terminal T0-52-3 | 20.18 18.83 17.49) |/MP36GRTZ-REEL7CT-ND Temperature Sensor 2.7V to 5.5VF SOT-23-5 | 1.35 = 1.13 90 
ADS590MF-ND Temperature Transducer 2-Terminal* 9-cOFP | 72.81 67.96 63.11 TMP36GRTZ-REEL7TR-ND Temperature Sensor 2.7V to 5.5V SOT-23-5 1755.00/3,000 
ADS90MH-ND Temperature Transducer 2-Terminal* T0-52-3 | 48.03 44.83 41.63| | 'MP36GSZ-ND Temperature Sensor 2.7V to 5.5V* 8SOIC | 135 1.13 90 
‘ADS92ANZ-ND Temperature Transducer 2-Terminal™ T0-92 | 482 3.86 3.00) |/MP36GT9Z-ND Temperature Sensor 2.7 to 5.5V* 0-92 7 135 113.90 
AD592BNZ-ND Temperature Transducer 2-Terminal* T0-92 | 1110 9.99 8.86) |IMPS7FT9Z-ND Temperature Se 10-92 | 1.35 1.13.90 
ARERR tonnpetaalre Lransaucel Slane TO-92 | 1478 13.31 11.80) Fapgo3aD-ND Signal Conditioning 4-20mA Transmitter 20-Dip | 2433 2271 21.09 
ple Amp with Compensator 14-Dip | 11.76 1059 9.39 ‘AD693AQ-ND Signal Conditioning 4-20mA Ti itt 20-Di 4596 1437 1275 
AD594CQ-ND Thermocouple Amp with Gompensator 14-Dip | 19.13 17.85 16.58 gna) ONGINOMING Fee Sms, (ansMmIttel Ip : : . 
7 : AD694ARZ-ND Transmitter 4-20mA’ 16-SOIC | 10.05 9.05 8.02 
AD595AQ-ND Thermocouple Amp with Compensator 14-Dip | 11.76 10.59 9.39 5 " 
i f AD694BRZ-ND Transmitter 4-20mA’ 16-SOIC | 16.06 1446 12.83 
AD595CQ-ND Thermocouple Amp with Compensator 14-Dip | 19.13 17.85 16.58 + Se ; 
AD694JNZ-ND Transmitter 4-20mA 16-Dip 10.91 9.83 8.72 
AD596AHZ-ND Thermocouple Conditioning* TO-100 | 13.06 11.76 10.43 
AD597AHZ-ND Thermocouple Conditioning* TO-100 | 13.06 11.76 10.43 
AD597ARZ-ND Thermocouple Conditioning* 8-SOIC 5.82. 4.66 3.93 
‘AD22100ARZ-ND Temperature Sensor Voltage Out® eS0IC | 644. 5.16 4.35 SIGNAL PROCESSOR — RoHS Compliant 
AD22100ATZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* TO-92-3 5.84 468 3.95 Price Each 
AD22100KTZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* TO-92-3 3.89 312 2.43 Description Pkg. 1 25 100 
Avil uss iazeit | Temperature Sensor Voltage Out” 8-SOIC | 7.08 5.67 4.78) | AD9822IRZ-ND 14-Bit CCD/CIS Signal Processor 28-SOIC | 7.10 5.68 4.80 
AD22100STZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* T0-92-3 | 6.44 5.16 4.35] | apggosKRSz-ND 16-Bit Image signal Processor 28-SSOP | 940 846 7.51 
AD22103KRZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* 8-SOIC 3.40 272 2.12 
AD22105ARZ-ND Thermostatic Switch Solid State* 8-SOIC 3.44 2.76 2.15 
AD7314ARMZ-ND Temperature Sensor 10-Bit Digital* 8-MSOP 190 152 1.14 ae E LIZED Ic 
AD7414ARMOREEL7CT-ND Temperature Sensor 10-Bit Digital 8-MSOP | 299 240 1.87 ons Compiant 
AD7414ARMZ-0-ND Temperature Sensor 10-Bit Digital* 8-MSOP. 2.90 2.33 1.81 Digi-Key Price Each 
AD7414ARTZO500RCT-ND Temperature Sensor 10-Bit* SOT-23-6] 2.54 2.04 1.59 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD7414ARTZOSOORTR-ND Temperature Sensor 10-Bit* SOT-23-6 734.50/500 AD5522JSVDZ-ND Quad Parametric Measurement Unit NEW! 80-TOFP | 68.82 64.24 59.65 
AD7414ARTZ-1REEL7CT-ND | Temperature Sensor 10-Bit* SOT-23-6 | 2.60 2.08 1.56 | AD7400AYNSZ-ND Isolated Sigma-Delta Modulator NEW! 8-Dip 952 7.62 6.43 
AD7414ARTZ-1REEL7TR-ND Temperature Sensor 10-Bit* SOT-23-6 3931.20/3,000 AD7400AYRWZ-ND Isolated Sigma-Delta Modulator NEW! 16-SOIC 942 754 636 
AD7415ARTZ-O500RL7CT-ND__| Temperature Sensor 10-Bit* SOT-23-5 | 2.54 2.04 1.59] | AD7401AYRWZ-ND Isolated Sigma-Delta Modulator NEW! 16-SOIC | 9.42 7.54 6.36 
AD7415ARTZ-O500RL7TR-ND | Temperature Sensor 10-Bit* SOT-23-5 734.50/500 AD8383ACPZ-ND 10-Bit, 6-Channel Decimating LCD DecDriver® 48-LFCSP| 8.30 6.64 5.61 
AD7415ARTZ-1500RL7CT-ND | Temperature Sensor 10-Bit* SOT-23-5 | 2.83 2.26 1.70) |AD8384ASVZ-ND 10-Bit, 6-Channel Decimating LCD DecDriver® 80-TQFP | 10.52 842 7.11 
AD7415ARTZ-1500RL7TR-ND | Temperature Sensor 10-Bit* SOT-23-5 734.50/500 AD9856ASTZ-ND Quad Digital Up Converter 48-TQFP | 26.15 24.41 22.66 
AD7416ARMZ-ND Temperature Sensor 10-Bit* 8-MSOP 2.50 2.00 1.50] |AD9857ASTZ-ND Quad Digital Up Converter 80-LQFP | 25.23 23.55 21.87 
AD7417ARZ-ND Temperature Sensor 10-Bit/Four 1-Channel ADCs* |_16-SOIC 7.02. 5.62 4.74) | AD73311ARSZ-ND Analog Front End Low Power NEW! 20-SSOP | 8.02 642 5.42 
AD7417ARU-ND Temperature Sensor 10-Bit/Four 1-Channel ADCs |16-TSSOP| 7.34 5.88 4.96] |AD73311ARZ-ND Analog Front End Low Power 20-SOIC 8.02 642 5.42 
AD7417ARUZ-ND Temperature Sensor 10-Bit/Four 1-Ch. ADCs* 16-TSSOP| 7.02 562 4.74] |AD96685BRZ-ND Ultrafast Comparator 16-SOIC 5.96 4.77 4.03 
AD7418ARMZ-ND Temperature Sensor 10-Bit/Four 1-Channel ADCs* | 8-MSOP 5.92 4.74 4.00) |ADP5588ACPZ-R7CT-ND Keypad I/O Expander NEW! 24-LFCSP) 2.70 2.16 1.68 
AD7418ARZ-ND Temperature Sensor 10-Bit/Four 1-Channel ADCs* | 8-SOIC 5.92 4.74 4.00] | ADP5588ACPZ-R7TR-ND Keypad I/O Expander NEW! 24-LFCSP 2295.00/1,500 
AD7814ARMZ-ND Digital Temperature Sensor 10-Bit* 8-MSOP 2.75 2.20 1.71 ADUC7036BCPZ-ND Integrated Prec. Battery Sensor for Auto MEW! | 48-LFCSP| 12.73 11.46 10.17 
AD7814ARTZ-REEL7CT-ND Digital Temperature Sensor 10-Bit* SOT-23-6) 2.50 2.00 1.50 
AD7814ARTZ-REEL7TR-ND —_| Digital Temperature Sensor 10-Bit* SOT-23-6 3840.00/3,000 NALOG SUPERVISORY CIRCUITS 
AD22103KTZ-ND Temperature Sensor 3.3V Signal Condition* T0-92 3.24 2.60 2.02 DEVICES OI Re AND RESET GENERATORS 
AD22151YRZ-ND Magnetic Field Sensor Linear* 8-SOIC 540 4.32 3.36 = Price Each 
ADT75ARMZ-ND. Digital Temperature Sensor 12-Bit* s-MSOP | 198 158 1.19) | Digi-Key a 
ADT/5ARZ-ND Digital Temperature Sensor 12-Bit* @S0lc | 1.98 1.58 1.19] [Part No. Description Pkg. 125100 
ADT75BRMZ-ND Digital Temperature Sensor 12-Bit* 8-MSOP | 2.50 2.00 1.56] /ADMG90AARNZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* 8-SOIC 3.56 2.85 2.22 
ADT6401SRJZ-RL7CT-ND Temperature Switch 2.7V~5.5V* NEW! SOT-23-6] 1.50 1.20  .90| |ADMG90ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* 8-Dip 2.36 1.89 1.47 
ADT6401SRJZ-RL7TR-ND Temperature Switch 2.7V~5.5V* NEW! SOT-23-6 2304.00/3,000 ADM691AANZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA* 16-Dip 3.92 3.14 2.44 
ADT6402SRJZ-RL7CT-ND Temperature Switch 2.7V~5.5V* NEW! SOT-23-6 | 1.50 1.20 _.90| | ADM691AARNZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA* 16-SOIG | 392 314 2.44 
ADT6402SRJZ-RL7TR-ND Temperature Switch 2.7V-5.5V* NEW! SOT-23-6 2304.00/3,000 ADM691AARWZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA* 16-SOIC_| 3.92 3.14 2.44 
ADT6501SRJZPO65RL7CT-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* SOT-23-5) 1.50 1.25 1.00] |ADM691AARW-REELCT-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA 16-SOIC | 387° 310 2.41 
ADT6501SRJZPO65RL7TR-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* SOT-23-5 1950.00/3,000 ADM691ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA* 16-Dip 3.33 2.67 2.08 
ADT6501SRJZPO75RL7CT-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* SOT-23-5) 1.50 1.25 1.00} |ADMG691ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA* 16-SOIC 2.86 2.29 1.78 
ADT6501SRJZPO75RL7TR-ND _| Temperature Switch 2.7V~5.5V* SOT-23-5 1950.00/3,000 ADM691ARZ-REEL7TR-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA* 16-SOIC 675.64/400 
ADT6501SRJZP105RL7CT-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* SOT-23-5 | 1.50 17.25 1.00) |ADM693ANZ-ND Supervisor MPU 4.4V, 100mA Watchdog* 16-Dip 236 1.89 1.47 
ADT6501SRJZP105RL7TR-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* SOT-23-5 1950.00/3,000 ADM693ARZ-ND Supervisor MPU 4.4V, 100mA Watchdog* 16-SOIC 236 1.89 1.47 
ADT6501SRJZP115RL7CT-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* SOT-23-5 | 1.50 1.25 1.00) |ADM694ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA* 8-Dip 236 1.89 1.47 
ADT6501SRJZP115RL7TR-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* SOT-23-5 1950.00/3,000 ADM695AN-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA 16-Dip 288 2.30 1.73 
ADT6503SRJZNO25RL7CT-ND_| Temperature Switch 2.7V~5.5V* SOT-23-5 | 1.50 1.25 1.00) |ADM695ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA* 16-Dip 2.36 1.89 1.47 
ADT6503SRJZNO25RL7TR-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* SOT-23-5 1950.00/3,000 ADM695ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA* 16-SOIC 2.36 1.89 1.47 
ADT6504SRJZNO15RL7CT-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* SOT-23-5 | 1.50 1.25 1.00) |ADM696ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA* 16-SOIC 2.36 1.89 1.47 
ADT6504SRJZNO15RL7TR-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* SOT-23-5 1950.00/3,000 ADM699ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* 8-Dip 2.23 1.78 1.34 
ADT7301ARMZ-ND Digital Temperature Sensor 13-Bit* 8-MSOP 3.15 252 1.96] |ADM699ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* 16-SOIC 2.23 1.78 1.34 
ADT7301ARTZ-REEL7CT-ND Digital Temperature Sensor 13-Bit* SOT-23-6 | 2.72 2.18 1.70] |ADM699AR-REELCT-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog 16-SOIC 2.91 243 1.94 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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ADMG99AR-REELTR-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog 16-SOIC 1274.00/1,000 ADG2TTAKRZ-ND Switch Analog Quad SPST* T6-SoIc | 299 240 187 
ADM705ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* 8-Dip 227 1.82 1.42] | ADG212AKNZ-ND Switch Analog Quad SPST* 16-Dip | 3.08 247 1.92 
ADM705ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* 8-SOIC | 227 1.82 1.42) | ADG212AKRZ-ND Switch Analog Quad SPST* 16-SOIC | 299 240 1.87 
ADM705AR-REEL7TR-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog 8-SOIC 1415.25/1,000 ADG221KNZ-ND Switch Analog Quad SPST* 16-Dip_| 389 3.12 2.43 
ADM706ANZ-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog* 8-Dip 2.00 1.60 1.20) |ADG221KRZ-ND Switch Analog Quad SPST* 16-SOIC 3.78 3.03 2.36 
ADM706ARZ-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog* 8-SOIC 2.27 1.82 1.42) | ADG333ABNZ-ND Switch Analog Quad SPDT* 20-Dip 6.70 536 4.53 
ADM706RARZ-ND Supervisor MPU 2.63V Watchdog* 8-SOIC | 2.27 1.82 1.42] | ADG333ABRZ-ND Switch Analog Quad SPDT* 20-S0IC | 6.50 5.20 4.39 
ADM706SANZ-ND Supervisor MPU 2.93V Watchdog* 8-Dip 2.27 1.82 1.42) | ADG333ABRSZ-ND Switch Analog Quad SPDT* 20-SSOP | 6.50 5.20 4.39 
ADM706SARZ-ND Supervisor MPU 2.93V Watchdog* 8-SOIC | 2.27 1.82 1.42] | ADG411BNZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 16-Dip | 3.92 3.14 2.44 
ADM706TARZ-ND Supervisor MPU 3.08V Watchdog* 8-SOIC | 2.27 1.82 1.42} /ADG4TTBRUZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* {6-TSSOP| 3.92 3.14 2.44 
ADM707ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* 8-Dip 2.27 1.82 1.42) | aDG411BRZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 16-SOIC | 3.92 314 244 
ADM707ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* 8-SOIG | 227 1.82 1.42) | ang4i2BNZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 16-Dip | 410 328 255 
ADM707AR-REELCT-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog 8-SOIG | 248 1.98 1.54) | ang4i2BRZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 16-SOIC | 392 314 2.44 
ADM708ANZ-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog* 8-Dip 2.27 1.82 1.42) | ap@413BNZ-ND Switch LC2MOS Precision Quad SPST* NEW! 16-Dip | 4.03 323 251 
Paci eupaTvcor aie TEN hat een a en ion ADG413BRUZ-ND Switch LC2MOS Precision Quad SPST* T6-TSSOP| 3.92 3.14 2.44 
- s Z 5 : : ADG413BRZ-ND Switch LC2MOS Precision Quad SPST* 16-SOIC | 3.92 314 2.44 
ADM70BSARZ-ND Supervisor MPU 2.93V Watchdog 8-SOlc | 2.00 1.60 1.20 ‘ aa eee na : 
; ADG417BRZ-ND Switch Analog Single 8-SOIG | 228 182 1.37 
ADM708TARZ-ND Supervisor MPU 3.08V Watchdog* 8-SOIC | 200 1.60 1.20) | angatopnz-nD Switch Analog Single Precision* 8-Dip 281 225 175 
a AEA Supervisor MPU 4:65V 8-Dip ) 1.85 148 1-11) | apgai9BRMZ-ND Switch Analog Single Precision* B-MSOP | 2.72 218 1.70 
FAD AU UE Supervisor MEU 4:65" BDip | 1.68 1.34 1.01) aDGai9BRZ-ND Switch Analog Single Precision* B-SOIC | 2.72 218 1.70 
ADM709LARZ-ND Supervisor MPU 4.65V* 8-SOIG | 1.68 1:34 1.01) | apg43iBNz-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 16-Dip | 515 413 3.21 
ADMB03TAKSZ-REEL7CT-ND | Supervisor MPU 3.08V* NEW! SC-70-3 75 63 50) | aneaaiBRz-ND Switch Analog Quad Precision SPST* tesoic | 500 400 3f1 
ADMB803TAKSZ-REEL7TR-ND | Supervisor MPU 3.08V* NEW! SC-70-3 975.00/3,000 ADG432BNZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 16-Di 515 413 324 
ADM809-SSAKSZ-RL7CT-ND | Supervisor MPU 2.93V* SC-70-3 | 1.58 1.26 95] | apg432BRZ-ND Switch Nal Quad Precision SPST* tesoic | 500 400 ait 
ADM808-SSARTBEZCTEND ©) Supervisor MPU 2.93 807-23 | 1.55 1.24 93) Anga33ABRZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* T6-S0IC | 7.04 5.64 4.76 
ADMB809LARTZ-REEL7CT-ND _| Supervisor MPU 4.63V* SOT-23 | 1.58 1.26.95 ; Me . : : : : 
= ¥ ADG433BNZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST 16-Dip 615 413 3.21 
POMC TA RIZ REEF ALR:N Digg Supervisor MPU 4.63V’ SOT e237 | « 2aio20/8.000 ADG433BRZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* t6-soic | 5.00 400 3.11 
ADM809MARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor Pushpull 4.38V* SOT-23 | 1.58 1.26 95 ? 9 7 ‘ : : : 

é ‘ . é ADG436BNZ-ND Switch Analog Dual SPDT 16-Dip | 610 488 3.80 
ADM809MARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor Pushpull 4.38V SOT-23 2419.20/3,000 ARERR Switet Analon Dlial SPOT" 4esoc.|| S04 478 370 
ADMB809SARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor Pushpull 2.93V* SOT-23 | 1.58 1.26  .95 : 9 - : : : : 
ADMB09SARTZ-REEL7TR-ND | Supervi é : ADG441BNZ-ND Switch Analog Quad SPST T6-Dip [| 215 172 129 

pervisor Pushpull 2.93V’ SOT-23 2419.20/3,000 : * 

; : : % : ADG441BRZ-ND Switch Analog Quad SPST 16-SOIC | 215 1.72 1.29 
ADMB09TARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor Pushpull 3.08V SOT-23 | 758 1.26 95) | eo BNZND Sitch Anclenigicdepet sea yee ci Ta 
ADM809TARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor Pushpull 3.08V* SOT-23 2419.20/3,000 l witeh Analog Qua -Dip AS 172 1.29 

S ‘ wae ADG442BRZ-ND Switch Analog Quad SPST* 16-SOIC | 215 1.72 1.29 
ADM810JAKS-RL7CT-ND Supervisor Pushpull 4.0V SC-70-3 | 1.65 1.32 99) |r OND Sach arcionouadeeer sie Geni Good oe 
ADM810JAKS-RL7TR-ND Supervisor Pushpull 4.0V SC-70-3 2572.80/3,000 4 witch Analog Qua i) -Dip 1 551. 
ADM810LARTZ-REEL7CT-ND _| Supervisor Pushpull 4.63V* soT-23 | 1.53 1.22 _.92| |ADG444BRZ-ND Switch Analog Quad SPST 5V* W6-SOIC | 2.15 1.72 1.29 
ADMB10LARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor Pushpull 4.63V* SOT-23 "2342,40/3,000 ADG451BNZ-ND Switch Analog Quad SPST* 16-Dip | 5.11 4.09 3.18 
ADM811LARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor with Reset 4.63V* soT-143-4| 1.38 1.15 92) |ADG451BRZ-ND Switch Analog Quad SPST* 16-SOIC | 4.95 3.96 3.08 
ADMB811LARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor with Reset 4.63V* SOT-143-4|  1794.00/3,000 ADG451BRUZ-ND Switch Analog Quad SPST 16-TSSOP | 4.95 3.96 3.08 
ADM811RART-RL7CT-ND Supervisor with Reset 2.63V S0T-143-4| 1.35 1.13  .90| [ADG452BNZ-ND Switch Analog Quad SPST* 16-Dip_| 511 409 3.18 
ADM811RART-RL7TR-ND Supervisor with Reset 2.63V SOT-143-4 |___ 1958.40/3,000 ADGA452BR-ND Switch Analog Quad SPST 16-SOIG ] 5.45 436 3.39 
ADM811RARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor with Reset 2.63V* S0T-143-4| 7.38 1.15  .92| |ADG452BRZ-ND Switch Analog Quad SPST 16-SOIC | 4.95 3.96 3.08 
ADM811RARTZ-REEL7TR-ND __| Supervisor with Reset 2.63V* SOT-143-4 1794.00/3,000 ADG452BRUZ-ND Switch Analog Quad SPST* 16-TSSOP | 4.95 3.96 3.08 
ADM811SARTZ-REEL7CT-ND —_ | Supervisor with Reset 2.93V* SOT-143-4| 138 1.15 92} |ADG453BRZ-ND Switch Analog Quad SPST* 16-SOIC | 4.95 3.96 3.08 
ADM811SARTZ-REEL7TR-ND __| Supervisor with Reset 2.93V* SOT-143-4 1794.00/3,000 ADG453BRUZ-ND Switch Analog Quad SPST 16-TSSOP | 4.95 3.96 __3.08 
ADM811TARTZ-REEL7CT-ND _| Supervisor with Reset 3.08V* NEW! S0T-143-4| 1.38 1.15 92} |ADG465BRMZ-REEL7CT-ND | Single Channel Protector* 8-MSOP | 2.33 1.86 1.40 
ADMB11TARTZ-REEL/7TR-ND | Supervisor with Reset 3.08V* NEW! SOT-143-4 | 1794.00/3,000 ADG465BRMZ-REEL7TR-ND | Single Channel Protector* 8-MSOP 1209.00/1,000 
ADM823SYKSZ-R7CT-ND Supervisor Circuit with Watchdog 2.93V* $C70-5 147 1.23.98} |ADG465BRTZ-REEL7CT-ND _| Single Channel Protector* SOT-23-6 | 1.83 1.46 1.10 
ADM825TYRJZ-R7CT-ND Supervisor Circuit, Watchdog and Manual Reset*| SOT-23-5 | 1.50 1.25 1.00} |ADG465BRTZ-REEL7TR-ND | Single Channel Protector* SOT-23-6 2803.20/3,000 
ADM825TYRJZ-R7TR-ND Supervisor Circuit, Watchdog and Manual Reset* | SOT-23-5 1950.00/3,000 ADG467BRZ-ND Channel Protector Octal* 18-SOIC | 6.01 4.81 3.74 
ADM1070ARTREEL7CT-ND Hotswap Controller -48V SOT-23-6 | 3.85 3.08 2.40) | ADG467BRSZ-ND Channel Protector Octal* 20-SSOP | 6.01 481 3.74 
ADMA1070ARTREEL7TR-ND Hotswap Controller -48V SOT-23-6 6539.40/3,000 ADG511BRZ-ND Switch LC2MOS Quad 5/3V* 16-SOIC | 5.22 418 3.25 
ADM1232ANZ-ND Supervisor/CPU* 8-Dip 1.98 1.58 1.19] |ADG512BRZ-ND Switch LC2MOS Quad 5/3V* 16-SOIC | 5.22 418 3.25 
ADM1232ARNZ-ND Supervisor/CPU* 8-SOIC | 1.98 1.58 1.19] |ADG620BRTZ-REEL7CT-ND | Switch 4-Ohm Single SPDT* SOT-23-8 | 238 1.90 1.43 
ADM1232ARNREEL7TR-ND Supervisor/CPU 8-SOIC 1131.00/1,000 ADG620BRTZ-REEL7TR-ND _| Switch 4-Ohm Single SPDT* SOT-23-8 3648.00/3,000 
ADM181810ARTRL7CT-ND Monitor Reset 2.88V soT-23 | 1.32 1.10 88] |ADG627BRMZ-ND Switch 4-Ohm Dual SPST* To-MSOP | 250 200 156 
ADM1818-10ARTZ-RL7CT-ND | Monitor Reset 2.88V* SoT-23 | 1.20 1.00  .80) |ADG622BRMZ-ND Switch 4-Ohm Dual SPST* 10-MSOP | 250 2.00 1.56 
ADM1818-10ARTZ-RL7TR-ND | Monitor Reset 2.88V* SOT-23 1560.00/3,000 ADG623BRMZ-ND Switch 4-Ohm Dual SPST* 10-MSOP | 250 2.00 1.56 
ADM181820ARTRL7CT-ND Monitor Reset 2.55V SOT-23 | 1.32 1.10  .88] |ADG701LBRIMZ-ND Switch CMOS 2-Ohm SPST* 8-MSOP | 1.95 1.56 1.17 
ADM1818-20ARTZ-RL7CT-ND | Monitor Reset 2.55V* SOT-23 | 1.20 1.00  .80| |ADG701LBRTZ-REEL7CT-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST* SOT-23-6 | 1.68 134 1.01 
ADM1818-20ARTZ-RL7TR-ND__| Monitor Reset 2.55V* SOT-23 1560.00/3,000 ADG70TLBRTZ-REEL7TR-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST* SOT-23-6 | 2572.80/3,000 
ADM1818-R23AKSZ-R7CT-ND | Monitor Reset 2.31V* $c-70-3 | 1.11 93  .74] |ADG702BRJZ-REEL7CT-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST* SOT-23-5| 153 122 92 
ADM6711RAKSZ-REEL7CT-ND | Supervisor MPU Push-Pull 2.63V* NEW! $C70-4 78 65 52} |ADG702BRJZ-REEL7TR-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST* SOT-23-5 2342.40/3,000 
ADM6711RAKSZ-REEL7TR-ND | Supervisor MPU Push-Pull 2.63V* NEW! $C70-4 1014.00/3,000 ADG702LBRMZ-ND Switch CMOS 2-Ohm SPST* 8-MSOP | 1.95 1.56 1.17 
ADM6713LAKS-RL7CT-ND Supervisor Open Drain 4.63V $C70-4 78 65 52) | ADG702LBRTZ-REEL7CT-ND_| Switch CMOS 2-Ohm SPST* SOT-23-6 | 1.68 134 1.01 
ADM6713LAKSZ-REEL7CT-ND__| Supervisor Open Drain 4.63V* $C70-4 18 65 52 ADG702LBRTZ-REEL7TR-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST* SOT-23-6 2572.80/3,000 
ADM6713LAKSZ-REEL7TR-ND | Supervisor Open Drain 4.63V* SC70-4 1014.00/3,000 ADG722BRMZ-ND Switch CMOS 4-Ohm Dual SPST* 8-MSOP 1.95 156 117 
ADM6713MAKSZ-REEL7CT-ND_ | Supervisor Open Drain 4.38V* $¢70-4 78.65 52] | ADG723ACPZ-REEL7CT-ND | Switch CMOS 4-Ohm Dual SPST* 8-LFCSP | 150 120 90 
ADM6713MAKSZ-REEL7TR-ND | Supervisor Open Drain 4.38V* SC70-4 1014.00/3,000 ADG723ACPZ-REEL7TR-ND | Switch CMOS 4-Ohm Dual SPST* 8-LFCSP 2304.00/3,000 
ADM6713RAKSZ-REEL7CT-ND Supervisor Open Drain 2.63V* SC70-4 78.65 52] | ADG726BCPZ-ND Switch CMOS 4-Ohm, 2x16:1* NEW! 48-LFCSP | 9.28 8.36 7.41 
ADM6713RAKSZ-REEL7TR-ND_| Supervisor Open Drain 2.63V* $C70-4 1014.00/3,000 ADG728BRUZ-ND Switch Matrix, CMOS 2-Wire* T6-1SSOP| 443 355 276 
ADM6713SAKSZ-REEL7CT-ND | Supervisor Open Drain 2.93V* SC70-4 78 65 52] | ADG733BRUZ-ND Switch CMOS 2.5-Ohm Triple SPDT* 16-TSSOP| 3.06 245 1.91 
ADM6713SAKSZ-REEL7TR-ND | Supervisor Open Drain 2.93V* SC70-4 1014.00/3,000 ADG736LBRMZ-REEL7CT-ND | Switch CMOS 2.5-Ohm Dual SPDT* 10-MSOP | 283 2.26 1.70 
ADM6713TAKSZ-REEL7CT-ND | Supervisor Open Drain 3.08V* $¢70-4 78 65 ~—-52|_ | ADG736LBRMZ-REEL7TR-ND | Switch CMOS 2.5-Ohm Dual SPDT* 10-MSOP 1440.75/1,000 
ADM6713TAKSZ-REEL7TR-ND Supervisor Open Drain 3.08V* S¢70-4 1014.00/3,000 ADG749BKSZ-REEL7CT-ND | CMOS 1.8V~5.5V, 2:1 Mux/SPDT Switch* $c70-6 | 1.78 142 1.07 
a eT = aes a aut Ean sen = a x ADG749BKSZ-REEL7TR-ND | CMOS 1.8V-5.5V, 2:1 Mux/SPDT Switch* SC70-6 2726.40/3,000 

4 a . ; : : : ADG772BCPZ-REEL7CT-ND | CMOS Low Pwr Dual 2:1 Mux/Demux* NEW! | 10-LFCSP] 2.03 162 1.22 
ADM6713ZAKSZ-REEL7TR-ND | Supervisor Open Drain 2.32V* 8670-4 1014.00/3,000 ADG772B0PZ-REELTTR-ND | CMOS Low Pwr Dual 2 MuxDemux* NEW! — | 0-LFCSP| 3159.00/3,000 
ADM8617SAYAKSZ-RL7CT-ND | Supervisor Low Voltage, Watchdog* $C70-4 1.88 1.50 113] |ap@7giBcPz-REEL7CT-ND  |2.5-Ohm Quad SPST Switch* 20-LFCSP | 2.50 2 00 1.56 
ADM8617SAYAKSZ-RL7TR-ND_ | Supervisor Low Voltage, Watchdog* SC70-4 2880.00/3,000 ADG781BCPZ-REEL7TR-ND | 2.5-Ohm Quad SPST Switch* 20-LFCSP "0129 88/1 500 
IMME aR Supervisor MPU 4.65V Ad). 16-SOIG | 5.81 4.65 3.62] [apG7e2BCPZ-REEL/CT-ND | Switch 2.5-Ohm Quad SPST* 20-LFCSP | 250 2.00 1.56 
ADM8695ARWZ-ND Supervisor MPU 4.65V Adj.* T6-SOIC | 5.29 4.23 3.29 : : ‘ Z % ‘ 

: ADG782BCPZ-REEL7TR-ND | Switch 2.5-Ohm Quad SPST 20-LFCSP | — 2122.88/1,500 
ADM13305-4ARZ-ND Supervisor Dual Processor, Watchdog* 8-SOIC 2.86 2.29 1.78 a i ' s : 
: i ADG787BRMZ-ND Switch CMOS 2.5-Ohm Dual 2:1 Mux/Demux’ 10-MSOP | 254 2.04 1.59 
ADM13305-5ARZ-ND Supervisor Dual Processor, Watchdog 8-SOIC 286 2.29 1.78 4 | i f + 5 
; x ADG791ABCPZ-REELCT-ND | Switch 12C, 4-Channel SPDT 24-LFCSP] 193 154 1.16 
ADM13305-18ARZ-ND Supervisor Dual Processor, Watchdog 8-SOIC 286 2.29 1.78 4 7 i f + i 
; ie ADG791GBCPZ-REELCT-ND _| Switch 12C, 4-Channel SPDT 24-LFCSP | 213 1.70 1.28 
ADM13305-25ARZ-ND Supervisor Dual Processor, Watchdog 8-SOIC 2.86 2.29 1.78 a ql F a * i 
: F ADG791GBCPZ-REELTR-ND | Switch 12C, 4-Channel SPDT 24-LFCSP | 5312.50/5,000 
ADM13305-33ARZ-ND Supervisor Dual Processor, Watchdog 8-SOIC 2.86 2.29 1.78 4 7 Hl e i 
sere ; ADG792ABCPZ-REELCT-ND | Mux |2C, Triple 4:1 24-LFCSP | 540 4.32 3.36 
ADM13307-5ARZ-ND Supervisor Triple Processor* NEW! 8-SOIC 3.08 247 1.92 7 | ; nye w 
|BICHERRT SEL SEND) SancriikarTribleP : Bsolc | 308 247 {92| |ADG792ABCPZ-REELTR-ND | Mux I2C, Triple 4:1 24-LFCSP | — 15000.00/5,000 
upervisor Iripte Processor : i z ADG792GBCPZ-REELCT-ND | Mux I2C, Triple 4:1* 24-LFCSP) 5.28 4.23 3.57 
ANALOG ADG792GBCPZ-REELTR-ND [Mux 12C, Triple 4:1* 24-LFCSP | 16104.00/5,000 
© ADG793ABCPZ-REELCT-ND | Mux 12C, Triple 3:1* 24-LFCSP| 432 346 269 
DEVICES DI Reel kL} ADG793ABCPZ-REELTR-ND | Mux I2C, Triple 3:1* 24-LFCSP | — 12000.00/5,000 
Digi-Key Price Each ADG793GBCPZ-REELCT-ND | Mux |2C, Triple 3:1* 24-LFCSP | 4.75 380 2.96 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | |ADG793GBCPZ-REELTR-ND | Mux I2C, Triple 3:1* 24-LFCSP | — 13187.50/5,000 
Analog ADG795ABCPZ-REELCT-ND__| Switch 12C, 5-Channel SPDT* 24-LFCSP | 2.39 1.91 1.49 
AD75120IKPZ-ND Switch Analog CMOS Dual* 20-PLOC 1 14.96 1347-1195} |ADG795ABCPZ-REELTR-ND | Switch 12C, 5-Channel SPDT* 24-LFCSP | 6625.00/5,000 
AD7590DIKNZ-ND Switch Analog with Data Latches* 16-Dip | 13.54 12.20 10.82) |ADG796ABCPZ-REELCT-ND | Mux I2C Hex 2:1* 24-LFCSP | 2.81 2.25 1.75 
ADG201ABQ-ND Switch Analog Quad SPST 16-CDip 578 463 3.91 ADG796ABCPZ-REELTR-ND | Mux I2C Hex 2:1* 24-LFCSP 7812.50/5,000 
ADG201AKNZ-ND Switch Analog Quad SPST* 16-Dip 3.35 2.69 2.09| |ADG799ABCPZ-REELCT-ND | Switch 12C, Triple 2x2 Crosspoint* 24-LFCSP | 3.29 2.63 2.05 
ADG201AKPZ-ND Switch Analog Quad SPST* 20-PLCC 3.71 297 231 ADG799ABCPZ-REELTR-ND__| Switch 12C, Triple 2x2 Crosspoint* 24-LFCSP 9125.00/5,000 
ADG201AKRZ-ND Switch Analog Quad SPST* 76-Solc | 326 2.61 2.03} |ADG811YCPZ-REEL7CT-ND | Switch CMOS Quad SPST* NEW! 16-LFCSP| 2.75 2.20 171 
ADG201HSJNZ-ND Switch Analog High Speed Quad SPST* 16-Dip 562 450 3.80| |ADG811YCPZ-REEL7TR-ND Switch CMOS Quad SPST* NEW! 16-LFCSP 2333.25/1,500 
ADG201HSKRZ-ND Switch Analog High Speed Quad SPST* 16-SOIC | 8.94 7.16 6.04] |ADG811YRUZ-ND Switch CMOS Quad SPST* 16-TSSOP] 3.40 272 2.12 
ADG202AKNZ-ND Switch Analog Quad SPST* 16-Dip | 335 269 209) |ADG812YRUZ-ND Switch CMOS Quad SPST* 16-TSSOP| 340 272 212 
ADG202AKRZ-ND Switch Analog Quad SPST* 16-SOIc | 3.26 261 2.03} |ADG849YKSZ500RLCT-ND__|3V/5V CMOS 0.5-Ohm SPDT/2:1 Mux Switch* sc70-6 | 1.98 158 1.19 
ADG211AKNZ-ND Switch Analog Quad SPST* 16-Dip | 3.08 2.47 _1.92| [ADG849YKSZ500RLTR-ND __[3V/5V CMOS 0.5-Ohm SPDT/2:1 Mux Switch* SC70-6 533.25/500 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Pai Descripti Pk 1 ee Paine Descripti Pk 1 es 
art No. escription g. ‘art No. escription g. 
ADG854BCPZ-REEL7CT-ND | 1.8V/5.5V CMOS 0.5-Ohm, Dual 2:1 Mux/SPDT | 40-LFCSP | 2.28 182 1.37) |ADG1233YRUZ-ND Cow Capacitance, Triple SPDT iCMOS™ Switch {6-TSSOP| 560 448 378 
Switch* NEW! ADG1233YCPZ-REEL7CT-ND _|Low Capacitance, Triple SPDT icMOS™ Switch 16-LFCSP | 4.60 3.68 3.11 
ADG854BCPZ-REEL7TR-ND Toa py CMOS 0.5-Ohm, Dual 2:1 Mux/SPDT —_| 10-LFCSP 3494.40/3,000 ADG1233YCPZ-REEL7TR-ND | Low Capacitance, Triple SPDT icMOS™ Switch T6-LFCSP | 4398.75/1,500 
witch* NEW! ADG1234YRUZ-ND Low Capacitance, Quad SPDT iCMOS™ Switch 20-TSSOP| 7.20 5.76 4.86 
ADG858BCPZ-REEL7CT-ND 1 8V5.5V CMDS 0.58-Ohm, Quad SPDT/2:1 16-LFCSP | 2.86 2.29 1.78) |ADG1234YCPZ-REEL7CT-ND | Low Capacitance, Quad SPDT iGMOS™ Switch 20-LFCSP| 592 4.74 4.00 
ux* i ADG1234YCPZ-REEL7TR-ND | Low Capacitance, Quad SPDT iCMOS™ Switch 20-LFCSP 5550.00/1,500 
ADG858BCPZ-REEL7TR-ND Hevea eMas 0.58-Ohm, Quad SPDT/2:1 16-LFCSP 4800.60/3,000 ADG1236YCPZ-500RL7CT-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, CMOS | 12-LFCSP] 5.09 407 3.17 
ux" H Dual SPDT Switch 
ADG884BCPZ-REEL7CT-ND TAVeSY GMOS 0.5-Ohm, Dual 2:1 Mux/SPDT | 10-LFCSP | 2.28 1.82 1.37) | ADG1236YCPZ-SOORL7TR-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, CMOS | 12-LFCSP 7469.00/500 
udio Switch* Dual SPDT Switch 
ADG884BCPZ-REEL7TR-ND Bure rs 0.5-Ohm, Dual 2:1 Mux/SPDT 10-LFCSP 1774.50/1,500 ADG1236YRUZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, (CMOS | 16-TSSOP| 5.33 4.27 3.32 
udio Switch* Dual SPDT Switch 
ADG884BRMZ-ND 1.8V/5.5V CMOS 0.5-Ohm, Dual 2:1 Mux/SPDT 10-MSOP | 2.50 2.00 1.56) | ADG1404YRUZ-ND 1.5-Ohm On Resistance, 4:1 iCMOS Mux NEW! |14-TSSOP| 692 554 4.68 
Audio Switch ADG1406BRUZ-ND 9.5-Ohm Ron, 16-Ch., Diff. 8-Ch., CMOS 28-TSSOP| 9.78 8.81 7.81 
ADG888YRUZ-ND Switch 0.4-Ohm CMOS Dual DPDT* 16-TSSOP| 4.46 357 2.78 Mux NEW! 
ADG904BRUZ-ND Wideband, CMOS 1.65V-2.75V, 4:1 Mux/SP4T* 20-TSSOP | 3.87 3.10 2.41 ADG1407BRUZ-ND 9.5-Ohm Ron, 16-Ch., Diff. 8-Ch., iCMOS 28-TSSOP| 9.78 8.81 7.81 
‘ADG936BRU-R-ND 1.65V-2.75V, SPDT Dual Switch 20-TSSOP | 4.41 353 2.75 Mux NEW! 
ADG936BRUZ-ND 1.65V-2.75V, SPDT Dual Switch* 20-TSSOP | 4.01 3.21 2.50) |ADG1408YCPZ-REEL7CT-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, 16-LFCSP | 6.00 480 4.05 
ADG936BRUZ-R-ND 1.65V-2.75V, SPDT Dual Switch* 20-TSSOP| 4.01 3.21 2.50 4/8-Channel, +15V iCMOS Mux 
ADG1311YRUZ-ND Quad SPST Switch* 16-TSSOP | 2.90 2.33 1.81) |ADG1408YCPZ-REEL7TR-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, 16-LFCSP 5625.00/1,500 
ADG1311YRZ-ND Quad SPST Switch* 16-SOIC | 2.90 2.33 1.81 4/8-Channel, +15V iCMOS Mux 
ADG1312YRUZ-ND Quad SPST Switch* {6-TSSOP| 2.52 2.02 1.57 ADG1408YRUZ-ND Low apache, Tow charge Injection, 16-TSSOP|} 7.30 584 4.93 
ADG1312YRZ-ND Quad SPST Switch* 16-SOIC | 252 202 157 Channel, +15V i ux 
ADG1313YRZ-ND Quad SPST Switch* 16-SOIC 290 233 1.81 ADG3123BRUZ-ND 8-Ch. CMOS Logic to High Volt. Level Translator 20-TSSOP| 566 453 3.83 
ADG1334BRSZ-ND Quad SPDT Switch* 20-SSOP 4.43 3.55 2.76| |ADG3301BKSZ-REEL7CT-ND |Low Voltage 1.15V~5.5V, Single Ch., Bidirectional SC70-6 141 1.18 94 
ADG1411YCPZ-REEL7CT-ND_|1.5-Ohm On Resistance, icMOS@®* NEW! 16-LFCSP | 6.04 4.84 4.08 Logic Level Translator 
ADGI411YCPZ-REEL7TR-ND | 1.5-Ohm On Resistance, icCMOS®* NEW! T6-LFCSP | 5662.50/1,500 ADG3301BKSZ-REEL7TR-ND Meare nance Single Ch., Bidirectional | SC70-6 1833.00/3,000 
ADG1411YRUZ-ND 1.5-Ohm On Resistance, iCMOS®* NEW! 16-TSSOP| 7.34 588 4.96 to . 
ADG1412YCPZ-REEL7CT-ND | 1.5-Ohm On Resistance, iCMOS®* NEW! te-LFosP | 6.04 484 4.08/ |guusiiaseae ES Zig) Cow Voltage |-15¥~5.5V, 4-Ch., Bidirectional Logle |12-WLGSP) 243 1.94 146 
ADG1412YCPZ-REEL7TR-ND | 1.5-Ohm On Resistance, CMOS®* NEW! 16-LFCSP 5662.50/1,500 i ‘ ome alee 
ABE VLEN ENED 15-Ohm On Resistance, iCMOS@* NEW! teTssop| 734 5.88 4.96{ |ADG3304BCBZ-REEL7TR-ND Low Voltage 1180-5. 8V, 4-Ch., Bidirectional Logic |12-WLCSP] — 3724.80/3,000 
ADG1413YCPZ-REEL7CT-ND | 1.5-Ohm On Resistance, iCMOS®* NEW! T6-LFCSP | 6.04 4.84 4.08 4 es ch Baaeae se | ues 
ADG1413YCPZ-REEL7TR-ND | 1.5-Ohm On Resistance, iCMOS@* NEW! 16-LFCSP |  5662.50/1,500 pear earas eM tage Ly 2 aie Oty Bidirectional Fogle, APTeSOF: || 208° 2s 188 
ADG1413YRUZ-ND 1.5-Ohm On Resistance, iCMOS®* NEW! 16-TSSOP| 7.34 5.88 4.96] | an@330gBCPZ-REEL7CT-ND | Low Voltage 1.15V-5.5V. 8-Ch.. Bidirectional Logic | 20-LEcSp. | 3.65 292 227 
ADG1433YCPZ-REEL7CT-ND | 4-Ohm RON, Triple SPDT iCMOS@* t6-LFCSP| 510 4.08 3.45 TOaMnSbE ee ROCESS: A 
ADG1433YCPZ-REEL7TR-ND_|4-Ohm RON, Triple SPDT iGMOS@* 16-LFCSP 4781.25/1,500 ADG3308BCPZ-REEL7TR-ND | Low Voltage 1.15V-5.5V, 8-Ch., Bidirectional Logic | 20-LFCSP 3061.80/1,500 
ADG1433YRUZ-ND 4-Ohm RON, Triple SPDT icMOS@* T6-TSSOP| 622 498 420 Level Translator 
ADG1434YCPZ-REEL7CT-ND | 4-Ohm RON, Quad SPDT iCMOS®* 20-LFCSP | 6.60 5.28 4.46) | ADG3308BRUZ-ND Low Voltage 1.15V~5.5V, 8-Ch., Bidirectional Logic | 20-TSSOP] 4.43 3.55 2.76 
ADG1434YCPZ-REEL7TR-ND | 4-Ohm RON, Quad SPDT icMOS®* 20-LFCSP 6187.50/1,500 Level Translator 
ADG1434YRUZ-ND 4-Ohm RON, Quad SPDT iCMOS®* 20-TSSOP| 8.04 6.44 5.43 Multiplexer 
ADG1517BCPZ-REEL7CT-ND | 1.6-Ohm On Resistance, 15V iCMOS® B-LFCSP | 3.24 2.60 2.02) |AD7501JNZ-ND Mux Analog 8-Channel* T6-Dip | 1165 1049 930 
SPST* NEW! AD7501KNZ-ND Mux Analog 8-Channel* 16-Dip | 12.21 11.00 975 
ADG1517BCPZ-REEL7TR-ND 6-0hm Dn Resistance, T5V iCMOS® 8-LFCSP 5443.20/3,000 AD8170ARZ-ND Mux 250MHz, 10nS, 2:1 with Amp* BSOIC | 511 409 318 
. i AD8174ANZ-ND Mux 250MHz, 10nS, 4:1 with Amp* 14-Dip | 7.02 562 4.74 
ADG2108BCPZ-REEL7CT-ND | 12C CMOS 8x10 Unbuffered Analog* 32-LFCSP | 9.82 7.86 6.63] |AD8174ARZ-ND Mux 250MHz, 10nS, 4:1 with Amp* 14-SOIC 702 562 4.74 
ADG2128BCPZ-HS-RL7CT-ND | 8x12 Unbuffered Analog Switch* 32-LFCSP | 10.41 9.38 8.32] [AD8180ARZ-ND Mux Switching 2:1* 8SOIC | 441 3.53 2.75 
ADG2128BCPZ-HS-RL7TR-ND | 8x12 Unbuffered Analog Switch* 32-LFCSP | — 11578.13/1,500 AD8182ARZ-ND Mux Switching Dual 2:1* 14-SOIC | 5.56 445 3.76 
EVAL-ADG2128EB-ND Evaluation Board for ADG2128 — [14063 =— ——) |apgtg4aNnz-ND Video Mux 4:1, 700MHz* 14-Dip | 513 441 3.20 
EVAL-ADG2128EBZ-ND Evaluation Board for ADG2128* —/t5180  — —] |aDg1g4aRz-ND Video Mux 4:1, 700MHz* 14-SOIC | 5.13 411 3.20 
ADG2188BCPZ-HS-RL7CT-ND | 8x8 Unbuffered Analog Switch* 32-LFCSP | 9.26 7.41 6.26] | AD8186ARUZ-ND Triple Mux 2:1, 480MHz* 24-TSSOP| 6.18 4.95 4.18 
ADG2188YCPZ-HS-RL7CT-ND | 8x8 Unbuffered Analog Switch* 32-LFCSP | 8.65 7.79 6.91) [AD8188ARUZ-ND Triple Mux 2:1, 350MHz* 24-TSSOP| 4.91 3.93 3.06 
ADG2188BCPZ-REEL7CT-ND_|12C CMOS 8x8 Unbuffered Analog* 32-LFCSP | 8.42 6.74 __ 5.69] | AD8189ARUZ-ND Triple Mux 2:1, 350MHz* 24-TSSOP| 4.91 3.93 3.06 
Audio/Video ADG406BNZ-ND Mux 16-Channel High Performance* 28-Dip 878 7.91 7.01 
‘AD7592DIKNZ-ND Switch Analog with Data Latch* T4-Dip | 1443 12.99 11.52) | ADG406BPZ-ND Mux 16-Channel High Performance* 28-PLCC | 910 819 7.27 
AD8109ASTZ-ND Video Switch 8x8 with Buffer* 80-LOFP | 28.74 26.83 24.91) |ADG4O7BNZ-ND Mux Analog 8-Channel High Performance* 28-Dip | 956 861 7.64 
AD8111AST-ND Video Crosspoint Switch 80-LOQFP | 63.84 59.59 55.33) |ADG407BPZ-ND Mux Analog 8-Channel High Performance* 28-PLCC 990 891 7.91 
AD8112JSTZ-ND Audio/Video 60MHz, 16x8, Gain of 2 Crosspoint 100-LQFP | 21.20 19.79 18.37) |ADG408BNZ-ND Mux Analog 8-Channel High Performance* 16-Dip 5.49 440 3.42 
Switch* ADG408BRZ-ND Mux Analog 8-Channel High Performance* 16-SOIC 5.33 4.27 3.32 
AD8113JSTZ-ND Audio/Video Switch 16x16 with Buffer* 100-LOFP | 45.45 42.42 39.39) | ADG408BRUZ-ND Mux Analog 8-Channel High Performance* 16-TSSOP| 5.33 4.27 3.32 
‘AD8114ASTZ-ND Video Crosspoint Switch 16x16* TO0-LOFP ]718.85 110.93 103.00) |ADG409BNZ-ND Mux Dual 4-Channel High Performance* 16-Dip | 549 440 3.42 
AD8115-EVAL-ND Evaluation Board for AD8115 _— 444.38 _- —| |ADG409BRZ-ND Mux Dual 4-Channel High Performance* 16-SOIC 5.33 4.27 3.32 
AD8115ASTZ-ND Video Crosspoint Switch 16x16* 100-LQFP | 118.85 110.93 103.00) |ADG426BRSZ-ND Mux Analog 16-Channel High Performance* 28-SSOP 9.26 834 7.40 
AD8196ACPZ-ND 2:1 HDMI/DVI Switch with Equalization* 56-LFCSP | 7.28 5.83 4.92] |ADG428BNZ-ND Mux Analog 8-Channel LC2MOS Latchable, High 18-Dip | 670 536 4.53 
AD8197ASTZ-ND 4:1 HDMI/DVI Switch with Equalization* 100-LOFP | 12.53 11.28 10.01 Performance* 
AD9889BBCPZ-165-ND High Performance HDMI/DVI Transmitter* 64-LFCSP | 8.90 801 7.11 ADG428BRZ-ND Mux Analog 8-Channel LC2MOS Latchable, High 18-SOIC 650 5.20 4.39 
AD9889BBSTZ-165-ND High Performance HDMI/DVI Transmitter* 80-LOFP | 886 8.01 7.11 Performance* , 
ADG794BRQZ-ND 300MHz, Quad 2:1 Mux Analog HDTV Audio/ 16-QSOP | 1.70 1.36 1.02 SSE ne wu ee TRE ae — a an an 
Video Switch* a ux Analog 4-Channel High Performance* | i . x 
ADV7520NKBBCZ-80-ND LP HDMI/DVI Transmitter with CEC* NEW! 76-CSPBGA| 8.56 6.85 5.78} |ADGSO6AKNZ-ND Mux Analog Single 16-Channel* 28-Dip | 9.61 866 7.68 
SSM2220SZ-ND Audio Dual Matched PNP Transistor* 8-SOIc | 7.02 562 4.74 ADGSDGAKEZ-ND. Mine Analog Single 16 Channel: ne 108 ae 
Bus - ux Analog Single 16-Channel* | . .! ‘i 
ADG3233BRJZ-REEL/CI-ND | Logic Level Translation 1.65V to 3.6V Bypass* $0T-23-8] 145 116  .87| |ADGSO7AKNZ-ND Mux Analog Dual 8-Channel* 28-Dip 960 8.64 7.67 
ADG3233BRJZ-REEL7TR-ND | Logic Level Translation 1.65V to 3.6V Bypass* SOT-23-8 2227.20/3,000 ADG507AKPZ-ND Mux Analog Dual 8-Channel* 28-PLCC | 10.80 9.72 8.62 
ADG3233BRM-ND Logic Level Translation 1.65V to 3.6V Bypass 8-MSOP | 1.93 1.54 1.16] |ADGS507AKRUZ-ND Mux Analog Dual 8-Channel* 28-TSSOP | 12.21 11.00 9.75 
ADG3233BRMREEL7CT-ND _ | Logic Level Translation 1.65V to 3.6V Bypass 8-MSOP | 1.90 1.52 1.14] |ADG507AKRZ-ND Mux Analog Dual 8-Channel* — 28-SOIG | 933 840 7.45 
ADG3233BRMZ-ND Logic Level Translation 1.65V to 3.6V Bypass* 8-MSOP | 1.75 1.40 1.05] |ADG508AKNZ-ND Mux Analog Single 8-Channel 16-Dip | 5.32 4.26 3.60 
ADG3248BKSZ-REEL7CT-ND | Mux/Demux Bus Switch 2:1* SC70-6 | 1.43 1.14.86) |ADGSOBAKR-REEL7CT-ND | Mux Analog Single 8-Channel_ 16-SOIC_| 5.62 450 _ 3.80 
ADG3248BKSZ-REEL7TR-ND_ | Mux/Demux Bus Switch 2:1* 8070-6 2188.80/3,000 ADGSO8AKRZ-ND Mux Analog Single 8-Channel : WSOC | 5.16 413 3.49 
ESTP rn 22 sors | 01810) teen — |icemestursrannmccer | wate | Me Sap 
Crosspoint — RoHS Compliant Al ‘ = - es : g 7 
ADBIO7ASTZND 76x5 Buffered Video Crosspoint Switch BO-LOFP | 2678 24.99 23.21| |ADGSO8FBRWZ-ND Mux Single 8-Channel Fault-Protected 16-SOIC | 6.78 5.43 4.58 
a ii A i z ADG509AKNZ-ND Mux Analog Dual 4-Channel* 16-Dip 5.06 4.05 3.15 
AD8152JBPZ-ND Digital Crosspoint Switch 34x34 256-BGA | 253.20 
4 7 i —= = = ADG509FBRNZ-ND Mux Analog Dual 16-Channel Fault-Protected* 16-SOIC 7.00 5.60 4.73 
AD8153-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8153 561.38 a ba é 
AD8153ACPZ-ND Xstream 3.2Gbps Single Buffered Mux/Demux | 32-LFCSP | 11.03 9.93 8.61] | ADGS26AKNZ-ND Mux Analog Single 16-Channel* Zep. || AOS Bae B20 
ADBIS3ACPZ-RLTCT-ND___| Xstream 3.2Gbps Single Butfered Mux/Demux | 32-LecsP | 11.03 9.93 _g.8i] | ADGS2OAKPZ-ND barre et or cael none (ene ke 
‘AD8153ACPZ-RL7TR-ND Xstream 3.2Gbps Single Buffered Mux/Demux 32-LFCSP | 12263.55/1,500 ADReaea RINT Mie Ancien ccna ° anne pai 760 -ein! (B45 
AD8159ASVZ-ND Xstream 3.2Gbps Quad Buffer Mux/Demux NEWS! | 100-TOFP | 21.77 20.32 18.87) }aaaeree eo im Talon ae OUPLEG 4B BF 
ADN4600ACPZ-ND Xstream™ 4.25Gbps, 8x8, Async. Switch NEW! | 64-LFCSP | 44.91 41.92 38.93 Wc Ana Senanney” : ; : : 
7 ADG529AKNZ-ND Mux Analog Dual 4-Channel 18-Dip 7.62 610 5.15 
General Purpose — RoHS Compliant ‘¥ 
ADGI2TIVRUZND Low Capacitance, Low Charge Injection, CMOS | 16-TSSOP] 5.53 4.27 3.32 RacecaoN Hee eee ane Hey on Be 
Quad SPST Switch a A ; : f fi 
7 7 i Car eee 7 ADG608BNZ-ND Mux 8-Channel, 3V to 5V High Performance* 16-Dip 5.40 4.32 3.36 
ADG1212YCPZ-500RL7CT-ND Law Gapae tance ow Charge Injection, iCMOS 16-LFCSP 3.88 3.11 2.62 ADGGOSBRZ-ND Mux 8-Channel. 3V to 5V High Performance* 76-S0lC 5244003 27 
ADG1212YCPZ-500RL7TR-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, CMOS | 16-LFCSP | —1261.00/500 Re ae CANT] cx & crane By to ie Uae iecteean | seravernanh 
Quad SPST Switch ; : j q 6 al ‘ Foil 
ADG1212YRUZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, CMOS | 16-TSSOP| 5.33 4.27 3.32 Be Ne us EA a pen at ae on nee ae 
Quad SPST Switch a ul Hah A On a E st E 
ADG1213YRUZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, iC MOS 16-TSSOP| 5.33 4.27 3.32 A eSneBRE NDE Mux iterate jctannel iv a y Predsion AS 2 a oat 
Quad SPST Switch =I ux Differential 4-Channel, ‘O recision* im le é i 
ADGT219BRJZ-REEL7CT-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, CMOS | SOT-23-8 | 340 272 212 AbGSSRYRU ZENG me single B Ghannel, ey 10 iv eters are Pe i 
SPDT Switch | ux Dual 8-Channel, 0 5V* ~ f F i 
ADG1219BRJZ-REEL7TR-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, iCMOS SOT-23-8 5707.80/3,000 eee _ + Ghannel Be ov ae a ey a 
SPDT Switch 7 | ux 16-Channel, 1.8V to 5.5V* - ‘ 5. i 
ADG1221BRMZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, iC MOS 10-MSOP | 3.49 279 2417) |ADG707BRUZ-ND Mux 16-Channel, 1.8V to 5.5V* 28-TSSOP| 6.30 5.04 4.26 
Dual SPST Switch ADG708BRUZ-ND Mux Single 8-Channel, 1.8V to 5.5V* 16-TSSOP| 3.47 278 2.16 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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ADG708CRUZ-ND Mux Single 8-Channel, 1.8V to 5.5V* T6TSSOP| 416 3.33 259] |CAT3612HV2-TacT-ND Programmable 300mA Camera Flash LED Driver T2-TDFN | 215 165 1.49 
ADG709BRUZ-ND Mux Dual 4-Channel, 1.8V to 5.5V* 16-TSSOP | 3.47 278 2.16 |CAT3612HV2-T2TR-ND Programmable 300mA Camera Flash LED Driver 12-TDFN 2000.00/2,000 
ADG7O9BRUZ-REEL7TR-ND | Mux Dual 4-Channel, 1.8V to 5.5V* T6-TSSOP | 1963.50/1,000 CAT3614HV2-T2CT-ND 4-Channel, 1-Wire LED Driver 12-TDFN | 2.28 175 1.58 
ADG709CRUZ-ND Mux Dual 4-Channel, 1.8V to 5.5V* 16-TSSOP| 4.16 333 2.59) |CAT3614HV2-T2TR-ND 4-Channel, 1-Wire LED Driver 42-TDFN 1900.00/2,000 
ADG725BSUZ-ND Mux SPI 16-Channel, 1.8V to 5.5V* 48-TOFP | 9.45 851 7.55] | CAT3626HV4-T2CT-ND 6-Channel LED Driver with 12C Interface 16-TOFN | 288 256 2.24 
ADG726BSUZ-ND Mux Differential 16-Channel, 1.8V to 5.5V* 48-TOFP | 9.28 836 7.41] |CAT3626HV4-T2TR-ND 6-Channel LED Driver with 12C Interface 16-TOFN 2080.00/2,000 
ADG731BSUZ-ND Mux SPI 32-Channel, 1.8V to 5.5V* 48-TOFP_| 9.45 8.51 __7.55| | CAT3636HV3-T2CT-ND 6-Channel Quad-Mode™ Fractional LED Driver 16-TOFN | 215 1.65 1.49 
ADG732BCPZ-ND Mux Analog 32-Channel, 1.8V to 5.5V* 48-LFCSP | 9.28 8.36 7.41) | CAT3636HV3-T2TR-ND 6-Channel Quad-Mode™ Fractional LED Driver 16-TOFN 2050.00/2,000 
ADG732BSUZ-ND Mux Single 32-Channel, 1.8V to 5.5V 48-TOFP | 9.28 836 7.41) /CAT3637HV3-GT2CT-ND — |6-Ch. Prog. High Efficiency Quad-Mode LED Driver | 16-TOFN | 2.70 240 2.10 
ADG738BRUZ-ND Mux SPI 8-Channel, 2.7V to 5.5V* 16-TSSOP | 4.43 3.55 2.76) | aT3637HV3-GT2TR-ND _|6-Ch. Prog. High Efficiency Quad-Mode LED Driver_| 16-TQEN 1950.00/2,000 
Fee ae pote aoa fae ae eae a Be ae CAT3643HV2-T2CT-ND 3-Ch. Ultra High Efficiency Quad-Mode LED Driver | 12-TDFN | 2.02 1.80 1.57 
a ul mE E i E . . CAT3643HV2-T2TR-ND 3-Ch. Ultra High Efficiency Quad-Mode LED Dri 42-TDFN 1456.00/2,000 
POST B ROA ND Mux Quad 200MHe'Low Voltage” 16-0S0P | ~437 350 272] |cursgaanva-racT-ND [4h Ura High Eficieney Quad-Mode LED Driver | 1@-TOFN | 1.46 113 1.02 
ADG774BRZ-ND Mux Quad 200MHz Low Voltage* 16-SOIC | 4.23 339 264 eer : eral : : 
CAT3647HV3-GT2CT-ND | 3-Ch. Ultra High Efficiency Quad-Mode LED Driver | 16-TOFN | 2.09 1.86 1.63 
ADG824BCPZ-REEL7CT-ND | Mux 0.50 SPDT/2:1, 1.65V~3.6V Dual* NEW! | 10-LFCSP| 2.00 160 1.20 : i fi teeta : : 
: . CAT3647HV3-GT2TR-ND _|3-Ch. Ultra High Efficiency Quad-Mode LED Driver_| 16-TOFN 1508.00/2,000 
ADG824BCPZ-REEL7TR-ND | Mux 0.50 SPDT/2:1, 1.65V~3.6V Dual* NEW! | 10-LFCSP| — 3072.00/3,000 Ss - we 7 : : 
ADG1204YCPZ-5O0RL7CT-ND | Mux Low Capacitance, Low Charge Injection, 4:1 | 12-LFCSP| 466 373 290 CAT3648HV3-GT2CT-ND 4-Ch. Ultra High Efficiency Quad-Mode LED Driver 16-TOFN | 2.16 1.92 1.68 
icmos™ me : ; : CAT3648HV3-GT2TR-ND | 4-Ch. Ultra High Efficiency Quad-Mode LED Driver | 16-TOFN 1560.00/2,000 
i anes CAT4004VP2-T3CT-ND 4-Ch. Constant Current LED Driver with EZDim™ 8-TDFN | 202 180 1.57 
‘ADG1204YCPZ-SOORL7TR-ND | Mux Low Capacitance, Low Charge Injection, 4:1 | 12-LFCSP 7345 .50/500 
CMosie  e CAT4004VP2-T3TR-ND —_‘|4-Ch. Constant Current LED Driver with EZDim™ | 8-TDFN | — 2184.00/3,000 
ADG1604BCPZ-REEL7CT-ND | Mux Analog 10 4:1* NEW! 46-LFCSP | 4.12 3.30 2.57| |CAT4008W-T2CT-ND 8-Channel Constant Current LED Driver 16-SOIC 2.34 2.08 1.82 
ADG1604BCPZ-REEL7TR-ND | Mux Analog 10 4:1* NEW! 16-LFCSP 3499.88/1,500 CAT4008W-T2TR-ND 8-Channel Constant Current LED Driver 16-SOIC 1690.00/2,000 
ADG1604BRUZ-ND Mux Analog 10 4:1* NEW! 14-TSSOP| 5.02 4.02 3.13 CAT4016HV6-T2CT-ND 16-Channel Constant Current LED Driver 24-TOFN 3.10 276 241 
ADG1611BRUZ-ND Switch Mux Analog 10 Quad SPST NC* NEW! 16-TSSOP | 4.82 3.86 3.00] |CAT4016HV6-T2TR-ND 16-Channel Constant Current LED Driver 24-TOFN 2236.00/2,000 
ADG1612BCPZ-REEL7CT-ND | Switch Mux Analog 10 Quad SPST NO* NEW! | 16-LFCSP| 3.94 3.15 2.45) | CAT4016VS-T2CT-ND 16-Channel Constant Current LED Driver 24-QSOP | 163 125 1.13 
ADG1612BCPZ-REEL7TR-ND | Switch Mux Analog 10 Quad SPST NO* NEW! | 16-LFCSP |} — 3346.88/1,500 CAT4016VSR-T2CT-ND 16-Channel Constant Current LED Driver 24-asoPp | 310 276 241 
ADG1612BRUZ-ND Switch Mux Analog 19 Quad SPST NO* NEW! | 16-TSSOP| 4.82 3.86  3.00| |CAT4016VSR-T2TR-ND 16-Channel Constant Current LED Driver 24-QSOP 2236.00/2,000 
ADG1613BRUZ-ND Switch Mux Analog 10 Quad SPST, 16-TSSOP| 4.82 3.86 3.00] |CAT4016W-T1CT-ND 16-Channel Constant Current LED Driver 24-SOIG | 310 276 241 
2NC/2NO* NEW! CAT4016W-T1TR-ND 16-Channel Constant Current LED Driver 24-SOIC 1182.50/1,000 
ADG1636BCPZ-REEL7CT-ND_| Switch Analog, 19 Dual SPDT* NEW! 16-LFCSP | 4.12 3.30 2.57| | CAT4016Y-T2CT-ND 16-Channel Constant Current LED Driver 24-TSSOP| 310 276 2.41 
ADGT636BCPZ-REEL7TR-ND | Switch Analog, 19 Dual SPDT* NEW! T6-LFCSP | 3499.88/1,500 CAT4016Y-T2TR-ND 16-Channel Constant Current LED Driver 24-TSSOP | __2236.00/2,000 
ADG1636BRUZ-ND Switch Analog, 10 Dual SPDT* NEW! __ 16-TSSOP | 5.02 4.02 3.13) | CAT4TOTTV-T75CT-ND TA Constant Current LED Driver NEW! T0-263-5 | 346 308 269 
___RF/Video — RoHS Compliant CAT4101TV-T75TR-ND 1A Constant Current LED Driver NEW! T0-263-5 1044.00/750 
ADG601BRMZ-ND Switch 2-Ohm SPST NEW! 8-MSOP | 2.39 1.91 1.49] | ¢aT4103V-GT2CT-ND 175mA Constant Current RGB LED Driver NEW! | 16-SOIC | 2.70 240 2.10 
ee TE ote ak a ore ae vee misono 35) | CAT4103V-GT2TR-ND 175mA Constant Current RGB LED Driver NEW! | 16-SOIC 1950.00/2,000 
5 H i -23- 00/3; CAT4106HV4-GT2CT-ND__|4-Channel Backlight LED Driver NEW! 16-TOFN | 3.45 265 2.39 
ADG611YRUZ-ND Switch Quad 3V to 5V SPST 16-TSSOP| 3.87 310 241 wo See Mil : 
; CAT4106HV4-GT2TR-ND | 4-Channel Backlight LED Driver NEW! T6-TOFN 2650.00/2,000 
ADG612YRUZ-ND Switch Quad 3V to 5V SPST 16-TSSOP | 3.87 3.10 2.41 pea ; A gees 
- CAT4109V-GT2CT-ND 3-Channel Constant Current RGB LED Driver NEW! | 16-SOIC 2.63 2.34 2.05 
ADG613YRUZ-ND Switch Quad 3V to 5V SPST 16-TSSOP| 3.87 3.10 2.41 i‘ f i : 
4 CAT4109V-GT2TR-ND 3-Channel Constant Current RGB LED Driver NEW! | 16-SOIC 1898.00/2,000 
ADG619BRMZ-ND Switch 2.7V to 5.5V SPDT 8-MSOP | 250 200 1.56 : , 
i CAT4134HV2-T2CT-ND. 500mA Dual Channel Movie/Flash LED Driver 12-TDFN 1.95 150 1.35 
ADG619BRTZ-REEL7CT-ND | Switch 2.7V to 5.5V SPDT SOT-23-8 | 238 1.90 1.43 ; ; 
a i i a4 CAT4134HV2-T2TR-ND 500mA Dual Channel Movie/Flash LED Driver 12-TDFN 2050.00/2,000 
ADG619BRTZ-REEL7TR-ND | Switch 2.7V to 5.5V SPDT SOT-23-8 |  3648.00/3,000 : ‘ 
z ea a CAT41371D-T3CT-ND CMOS Boost Converter, White LED Driver TSOT-23-5|/ 216 1.92 168 
ADG633YCPZ-REEL7CT-ND _ | Switch Triple SPDT 3V to 5V 16-LFCSP | 2.27 1.82 1.42 : : 
pee : CAT4137TD-T3TR-ND CMOS Boost Converter, White LED Driver TSOT-23-5|  2340.00/3,000 
ADG633YRUZ-ND Switch Triple SPDT 3V to 5V T6-TSSOP| 2.27 182 1.42 7 : : 
ADG636YRUZ-ND Switch Dual 3V to 5V SPDT 14.1ssop| 414 332 259) |CAT4139TD-GT3CT-ND 22V High Current Boost White LED Driver TSOT-23-5| 2.34 208 182 
ADG711BRUZ-ND Switch Quad SPST 1.8V to 5.5V 16-1S8S0P| 250 200 156] |CAT4139TD-GT3TR-ND 22V High Current Boost White LED Driver | TSOT-23-5|  2535.00/3,000 
ADG712BRZ-ND Switch Quad SPST 1.8V to 5.5V 16-SOIC 250 2.00 1.56 CAT4201TD-GT3CT-ND 350mA High Efficiency Step Down LED Driver TSOT-23-5| 3.24 288 2.52 
ADG712BRUZ-ND Switch Quad SPST 1.8V to 5.5V 16-Tssop| 2.50 2.00 1.56, |CAT4201TD-GT3TR-ND 350mA High Efficiency Step Down LED Driver TSOT-23-5 3510.00/3,000 
ADG713BRUZ-ND Switch Quad SPST 1.8V to 5.5V T6-TSSOP | 2.50 2.00 1.56) |CAT4201EVAL2-ND Evaluation Board for CAT4201 | ; = 3950 — — 
ADG714BRUZ-ND Switch Octal Serial 2.7V to 5.5V 24-TSSOP| 4.88 3.91 3.04] |CAT4237TD-T3CT-ND High Voltage CMOS Boost White LED Driver TSOT-23-5| 259 231 2.02 
ADG715BRUZ-ND Switch Octal Serial 2.7V to 5.5V 24-TSSOP| 4.88 3.91 3.04 GAT423 DTT Rah High Voltage Ce aie ‘ep Driver ore ; 2808.00/3,000 - 
ADG719BRMZ-ND Switch Single SPDT 1.8V to 5.5V 8-MSOP | 1.95 156 1.47 -GT3CT- igh Efficiency joost Converter -23- : . : 
ADG719BRTZ-REEL7CT-ND _| Switch SPDT 1.8V to 5.5V soT-23-6 | 1.78 1.42 1.07| |CAT4238TD-GT3TR-ND High Efficiency 10 LED Boost Converter TSOT-23-5| _ 1707.00/3,000 
ADG719BRTZ-REEL7TR-ND | Switch SPDT 1.8V to 5.5V SOT-23-6 | 2726.40/3,000 CAT4240TD-GT3CT-ND 6W Boost LED Driver TSOT-23-5| 3.06 272 2.38 
ADG721BRMZ-ND Switch Dual SPST 1.8V to 5.5V 8-MSOP | 1.95 1.56 1.17] |CAT4240TD-GT3TR-ND 6W Boost LED Driver TSOT-23-5|  3315.00/3,000 
ADG723BRMZ-ND Switch Dual SPST 1.8V to 5.5V 8-MSOP | 1.95 1.56 1.17) |CAT9532HVGI-GT2CT-ND | 16-Bit Prog. LED Dimmer with 12C Interface 24-TOFN | 350 270 240 
ADG734BRUZ-ND Switch Quad 1.8V to 5.5V SPDT 20-TSSOP| 3.76 3.01 2.34] |CAT9532HV6I-GT2TR-ND | 16-Bit Prog. LED Dimmer with I2C Interface 24-TOFN 2560.00/2,000 
ADG736BRMZ-ND Switch Dual SPDT 1.8V to 5.5V 10-MSOP | 2.32 1.86 _1.45| [CAT9532WI-TICT-ND 16-Bit Prog. LED Dimmer with I2C Interface 2-SOIC | 342 3.04 266 
ADG736BRMZ-REEL7TR-ND _ | Switch Dual SPDT 1.8V to 5.5V 10-MSOP 1313.25/1,000 CAT9532WI-T1TR-ND 16-Bit Prog. LED Dimmer with 12C Interface 24-SOIC 1306.25/1,000 
ADG751ARTZ-REEL7CT-ND | Switch SPST Low Voltage CMOS SOT-23-6 | 2.28 1.82 1.37] | CAT9532VI-T2CT-ND 16-Bit Prog. LED Dimmer with 12C Interface 24-TSSOP| 342 3.04 2.66 
ADG751ARTZ-REEL7TR-ND | Switch SPST Low Voltage CMOS SOT-23-6 | _ 3494.40/3,000 CAT9532YI-T2TR-ND 16-Bit Prog. LED Dimmer with 12C Interface 24-TSSOP | 2470.00/2,000 
ADG752BRMZ-ND Switch SPDT Low Voltage CMOS NEW! 8-MSOP | 3.42 2.74 2.13) | CATQ552HVGI-TG2CT-ND _| 16-Channel 12C Bus LED Driver with Prog. Blink Rate] 24-TQFN | 1.95 1.50 1.35 
ADG779BKSZ-REEL7CT-ND__| Switch SPDT 1.8V to 5.5V SC70-6 | 1.63 1.30.98] | GAT9552WI-TICT-ND 16-Channel 12C Bus LED Driver with Prog. Blink Rate| 24-SOIC | 342 3.04 2.66 
ADG779BKSZ-REEL/7TR-ND | Switch SPDT 1.8V to 5.5V SC70-6 2496.00/3,000 CAT9552WI-T1TR-ND 16-Channel |2C Bus LED Driver with Prog. Blink Rate} 24-SOIC 1306.25/1,000 
Pape ome ew pared oe ais a CAT9552YI-T2CT-ND 16-Channel |2C Bus LED Driver with Prog. Blink Rate| 24-TSSOP| 3.42 3.04 2.66 
: : : : : : CAT9552YI-T2TR-ND 16-Channel 12C Bus LED Driver with Prog. Blink Rate | 24-TSSOP | __2470.00/2,000 
ADG802BRMZ-ND Switch Single SPST 1.8V to 5.5V s-msoP | 243 195 152 se BO and Linsas Reuciaiors : 
ADG819BRMZ-ND Switch Fast SPDT 1.8V to 5.5V 8-MsOP | 257 2.06 1.60 - g 
! CAT6221-MGTD-GTSCT-ND_[Adj., 300mA CMOS Dual LDO Regulator TS0T-25-6| 9170 ~68 
‘ADG821BRMZ-ND Switch Dual SPST 1.8V to 5.5V 8MSOP | 272 218 1.70 =o ; 
vetoes elie Switch Dual SPST 1-8V to 5.6V B-MSOP | 272 218 170) | eaTso3CEND Dual BOPP Configured tor Prog, Vollage and TéDip | 356 269 2.37 
ADG823BRMZ-ND Switch Dual SPST 1.8V to 5.5V 8-Msop | 272 218 170 DAC Applications 9 ge vitag P H 2 : 
ADGSSCEYRMZ.ND Switch Dual SPDT 1.65V to 3.6V 10-MSOP | 2.72 218 1.70] |¢at5110TBI-00-T3CT-ND | 100k-Ohm, 32-Tap MiniPot Digitally Prog., 2-Wire | SOT-23-6| 1.07 83 75 
ADG836YRMZ-ND Switch Dual SPDT 1.65V to 3.6V JO-MSOP | 2.72 218 1.70 | ¢at5440TBI-00-T3TR-ND  |100k-Ohm, 32-Tap MiniPot Digitally Prog., 2-Wire | SOT-23-6 | — 1875.00/3,000 
ADGSO1BRMZ-ND Switch Single SPST 1.65V to 2.75V G-MSOP | 268 215 1.67) |farenuncsteneracuiNnimlll sok-ohm, 32-Tap MiniPot Dlattally Prog, 2-Wi Sptone || Hor ba. 8 
EVAL-ADG901EBZ-ND Evaluation Board for ADG901 — |12842 — — Soe ee eet ce A rious cae : : : 
meet CAT5110TBI-50-T3TR-ND__|50k-Ohm, 32-Tap MiniPot Digitally Prog., 2-Wire | SOT-23-6 1875.00/3,000 
ADG902BRMZ-ND Switch Single SPST 1.65V to 2.75V 8-MSOP | 268 215 1.67 l = 
i 7 rae 4 f CATS111VI-10-T3CT-ND | 10k-Ohm, 100-Tap DPP™ with Buffered Wiper BSolc | 410 376 281 
ADG918BCPZ-REEL7CT-ND | Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT 1.65V ~ 2.75V B-LFCSP | 232 186 1.45 ' ! 
i i ie : a CAT5111VI-10-T3TR-ND | 10k-Ohm, 100-Tap DPP™ with Buffered Wiper 8-SOIC 4492.80/3,000 
ADG918BCPZ-REEL7TR-ND__ | Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT 1.65V ~ 2.75V 8-LFCSP 1969.88/1,500 : : 
7 ek : ‘ CAT5112VI-10-T3CT-ND | 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ with Buffered Wiper 8-SOIC | 398 306 276 
ADG918BRMZ-ND Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT 1.65V ~ 2.75V 8-MSOP | 281 225 1.75 ; ; 
ADG919BCPZ-REEL7CT-ND — | Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT1.65V ~ 2.75V B-LFCSP | 2.32 1.86 1.45| [CATS112VI-10-T3TR-ND | 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ with Buffered Wiper 8-SOIC 3133.44/2,000 
ADG919BCPZ-REEL7TR-ND | Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT 1.65V~2.75V | 8-LFCSP | — 1969.88/1,500 CATS ASV Ia (DaTS OTN OME! 10k-Ohm, 100-Tap DPF SPSOIC of AS —S.05 33:24 
ADG919BRMZ-ND Switch Wideband 2:1 Muw/SPDT 1.65V~2.75v__| 8-MSOP | 2.81 2.25 1.75] |CATS113VI-10-TSTR-ND | 10k-Ohm, 100-Tap DPP 8-SOIC 5184.00/3,000 
CAT5114VI-10-T3CT-ND | 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ 8-SOIC | 3.02 269 2.36 
CAT5114VI-10-T3TR-ND | 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ 8-SOIC 3276.00/3,000 
eu eee ies AU Pp |CATS114ZD7I00GTSCT-ND ]100k-Ohm, 32-Tap DPP™ 8-TDFN | 289 223 201 
aa no de CAT5114ZD7100GT3TR-ND | 100k-Ohm, 32-Tap DPP™ 8-TDFN 3337.50/3,000 
Digi-Key ay Reg Each CAT5114ZD7110GT3CT-ND | 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ 8-TDFN | 289 2.23 201 
Part No. Description : Pkg. 1 25 100 | /¢AT5114ZD7110GT3TR-ND | 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ 8-TDFN 3337.50/3,000 
= a FED Drivers and DC/DC ee CAT5114ZD7I50GT3CT-ND | 50k-Ohm, 32-Tap DPP™ 8-TDFN | 289 223 2.01 
-T3CT- ite river 23-6] 1. ; : CAT5114ZD7I50GT3TR-ND | 50k-Ohm, 32-Tap DPP™ 8-TDFN 3337.50/3,000 
CAT32TDI-T3TR-ND CMOS White LED Driver TSOT-23-6|  2250.00/3,000 CAT5119TBI-OOGT3CT-ND _|100k-Ohm, 32-Tap MiniPot Digitally Prog., 2-Wire | SOT-23-6 | 1.07 83 75 
CAT310W-T1CT-ND 10-Channel Automotive LED Display Driver 20-SOIC | 241 2.15 1.88] |CAT5119TBI-SOGT3CT-ND | 50k-Ohm, 32-Tap MiniPot Digitally Prog., 2-Wire S0T-23-6 | 257 198 1.78 
CAT310W-TITR-ND 10-Channel Automotive LED Display Driver 20-SOIC 921.25/1,000 CAT5119TBI-SOGT3TR-ND | 50k-Ohm, 32-Tap MiniPot Digitally Prog., 2-Wire SOT-23-6 2962.50/3,000 
CAT661ELA-ND 100mA CMOS Charge Pump Voltage Converter 8-DIP 2.25 1.70 1.50) | CAT5120TBI-10GT3CT-ND | 10k-Ohm, 16-Tap MiniPot Digitally Prog., 2-Wire SOT-23-6 | 2.80 245 1.94 
CAT661EVA-T3CT-ND 100mA CMOS Charge Pump Voltage Converter 8-SOIC 2.60 2.00 1.80] |CAT5120TBI-10GT3TR-ND | 10k-Ohm, 16-Tap MiniPot Digitally Prog., 2-Wire SOT-23-6 3225.00/3,000 
CAT3200ZI-TE7CT-ND Adj. LN Regulated Charge Pump DC-DC Converter 8-MSOP 2.60 2.00 1.80} |CAT5121TBI-10GT3CT-ND | 10k-Ohm, 16-Tap MiniPot Digitally Prog., 2-Wire SOT-23-6 98 15 68 
CAT3224HV3-GT2CT-ND 4A Supercapacitor Flash LED Driver NEW! 16-TOQFN 3.50 3.11 2.72] |CAT5121TBI-10GT3TR-ND | 10k-Ohm, 16-Tap MiniPot Digitally Prog., 2-Wire SOT-23-6 3225.00/3,000 
CAT3224HV3-GT2TR-ND 4A Supercapacitor Flash LED Driver NEW! 16-TQFN 2524.60/2,000 CAT5122TBI-10GT3CT-ND | 10k-Ohm, 16-Tap MiniPot Digitally Prog., 2-Wire SOT-23-5 98 15 68 
CAT3604HV4-T2CT-ND. 4-Ch. Regulated Charge Pump White LED Driver 16-TOQFN 2.60 2.00 1.80} |CAT5122TBI-10GT3TR-ND | 10k-Ohm, 16-Tap MiniPot Digitally Prog., 2-Wire SOT-23-5 3225.00/3,000 
CAT3604HV4-T2TR-ND 4-Ch. Regulated Charge Pump White LED Driver 16-TOFN 2000.00/2,000 CAT5124TBI-50GT3CT-ND | 50k-Ohm, 32-Tap MiniPot Digitally Prog., 2-Wire | SOT-23-5| 107 83 75 
CAT3604VHV4-GT2CT-ND | 4-Ch. Regulated Charge Pump White LED Driver 16-TOFN | 281 2.50 2.19] |CATS124TBI-SOGT3TR-ND _|50k-Ohm, 32-Tap MiniPot Digitally Prog., 2-Wire _| SOT-23-5 2850.00/3,000 
CAT3604VHV4-GT2TR-ND | 4-Ch. Regulated Charge Pump White LED Driver 16-TOFN 2028.00/2,000 CAT5125TBI-10GT3CT-ND | 10k-Ohm, 32-Tap MiniPot Digitally Prog., 2-Wire | SOT-23-6| 1.07 63 75 
CAT3606HV4-T2CT-ND 6-Ch. Low Noise Charge Pump White LED Driver 16-TOFN | 260 200 1.80) |CATS125TBI-10GT3TR-ND | 10k-Ohm, 32-Tap MiniPot Digitally Prog., 2-Wire | SOT-23-6 2850.00/3,000 
CAT3606HV4-T2TR-ND 6-Ch. Low Noise Charge Pump White LED Driver 16-TOFN 2000.00/2,000 CAT5127ZI-10-T3CT-ND___|10k-Ohm, 32-Tap DPP™ 8-MSOP | 1.07 83 75 
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CATALYST ~— a CATALYST -_— is 
Cc semeonsveron.in< DigiGReel’ cont.) RoHS Compliant (C semconoveron, ine.  DigiGoReel® (cont) RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
CATS127ZI-10-TSTR-ND | 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ &-MSOP 3187.50/3,000 CATOS54AWI-GT2TR-ND | 8-Bit 120 and SMBus 1/0 Port with Interrupt 16-SOIC 2125.00/2,000 
CAT5128TBI-10GTSCT-ND | 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ SOT-23-8 | 2.73 210 1.89) |CAT9S54AYI-GT2CT-ND | 8-Bit 12C and SMBus 1/0 Port with Interrupt 16-TSSOP| 163 1.25 1413 
CAT5128TBI-10GT3TR-ND | 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ SOT-23-8 3150.00/3,000 CAT9554WI-GT2CT-ND 8-Bit 12 and SMBus 1/0 Port with Interrupt 16-SOIG | 3.06 272 2.38 
CAT5129TDI-10GT3CT-ND | 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ TSOT-23-6| 1.07 83  .75| | CAT9554WI-GT2TR-ND 8-Bit 12 and SMBus 1/0 Port with Interrupt 16-SOIC 2210.00/2,000 
CAT5S129TDI-10GT3TR-ND | 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ TSOT-23-6| _ 3150.00/3,000 CAT9554YI-GT2CT-ND 8-Bit 12 and SMBus 1/0 Port with Interrupt 16-TSSOP| 3.06 272 2.38 
CAT5132ZI-00-GTSCT-ND | 100k-Ohm, 16V DPP with 128-Taps, 2-Wire Interface} 10-MSOP | 452 349 3.10] |CAT9554YI-GT2TR-ND 8-Bit [2c and SMBus 1/0 Port with Interrupt 16-TSSOP | 2210.00/2,000 
CAT5132ZI-00-GT3TR-ND | 100k-Ohm, 16V DPP with 128-Taps, 2-Wire Interface} 10-MSOP 4953.60/3,000 CAT9555WI-T1CT-ND 16-Bit 12G and SMBus 1/0 Port with Interrupt 24-SOIG | 342 3.04 2.66 
CAT5221WI-10-T1CT-NO _|10k-Ohm, Dual DPP with 64-Taps, 2-Wire Interface | 20-SOIC | 6.66 5.13 4.62 | CAT9555WI-TITR-ND 16-Bit 12G and SMBus 1/0 Port with Interrupt 24-SOIC 1306.25/1,000 
Voltage Supervisors NEW! Temperature Sensors NEW! 
CAT706TVI-GT3CT-ND 3.08V Supervisor &S0IC | 194 1.73 1.52] [CAT6O95VP2I-GT4CT-ND | 12-Bit Digital Output Temperature Sensor STDIN | 163. 125 1.13 
CAT706TVI-GT3TR-ND 3.08V Supervisor 8-SOIC 2106.00/3,000 
CAT706TZI-GT3CT-ND 3.08V Supervisor 8-MSOP | 107 83 75 
CAT706TZI-GT3TR-ND 3.08V Supervisor 8-MSOP 1237.50/3,000 MEMORY — fol Compliant 
CAT803STBI-T3CT-ND 2.93V Open-Drain MPU Supervisor $0T-23 66__51_a4| Pome Seco raciee 
CAT803STBI-T3TR-ND 2.93V Open-Drain MPU Supervisor SOT-23 594.00/3,000 Pea Desorinion Pkg Ao eR ape 
CAT803TTBI-T3CT-ND 3.08V Open-Drain MPU Supervisor SOT-23 66 51d : SOuSTEEFHOIE : 
CAT803TTBI-T3TR-ND 3.08V Open-Drain MPU Supervisor SOT-23 594.00/3,000 : : 
CAT809SSDI-T3CT-ND 2.93) Push Pull MPU suparisor Sc70 56 .43.~—«37|_ |CAT24C01LI-G-ND 1-Kb CMOS Serial EEPROM 8-Dip 38 52 AB 
CAT809SSDI-T3TR-ND 2.93V Push-Pull MPU Supervisor Sc70 502.20/3,000 CAT24CO1WI-GT3CT-ND 1-Kb CMOS Serial EEPROM 8-SOIC 49 3429 
CATSOQSTBI-T3CT-ND 2.93V Push-Pull MPU Supervisor S0T-23 36. «43.~—~7|_ (| CAT24C01WI-GT3TR-ND 1-Kb CMOS Serial EEPROM 8-SOIC 381.99/3,000 
CAT809STBI-T3TR-ND 2.93V Push-Pull MPU Supervisor SOT-23 502.20/3,000 CAT24C02LI-G-ND 2-Kb CMOS Serial EEPROM 8-Dip 66 5952 
CATS809TSDI-T3CT-ND 3.08V Push-Pull MPU Supervisor $¢70 56 ©6.43.-~—S37|_ (CAT24C02WI-GTSCT-ND 2-Kb CMOS Serial EEPROM 8-SOIC 25 19 =O 
CAT809TSDI-T3TR-ND 3.08V Push-Pull MPU Supervisor $C70 502.20/3,000 CAT24C02WI-GT3TR-ND 2-Kb CMOS Serial EEPROM 8-SOIC 283.13/3,000 
CAT8O9TTBI-T3CT-ND 3.08V Push-Pull MPU Supervisor SOT-23 56.43 _.37| | CAT24C02VI-GT3CT-ND 2-Kb CMOS Serial EEPROM 8TSSOP) 25.1917 
CATB09TTBI-T3TR-ND 3.08V Push-Pull MPU Supervisor SOT-23 502.20/3,000 CAT24C02YI-GT3TR-ND 2-Kb CMOS Serial EEPROM 8-TSSOP 283.13/3,000 
CAT810STBI-T3CT-ND 2.93V Push-Pull MPU Supervisor SOT-23 56 ©.43.~— 37] | CAT24C03YI-GT3CT-ND 2-Kb 126 Serial EEPROM 8-TSSOP | 60 51 45 
CAT810STBI-T3TR-ND 2.93V Push-Pull MPU Supervisor SOT-23 502.20/3,000 CAT24C03YI-GT3TR-ND 2-Kb 12C Serial EEPROM 8-TSSOP 630.00/3,000 
CAT810TSDI-T3CT-ND 3.08V Push-Pull MPU Supervisor sc70 42 33 ~—«.30|__ | CAT24C04LI-G-ND 4-Kb CMOS Serial EEPROM 8-Dip 65 5850 
CAT810TSDI-T3TR-ND 3.08V Push-Pull MPU Supervisor sc70 418.50/3,000 CAT24C04YI-GT3CT-ND 4-Kb CMOS Serial EEPROM 8-TSSOP] 53 37 32 
CATSTILTBI-T3CT-ND 4.63V Push-Pull MPU Supervisor with Manual Reset [SOT-143-4| 84 72 63] | CAT24C04YI-GT3TR-ND 4-Kb CMOS Serial EEPROM 8-TSSOP 416.16/3,000 
CAT811LTBI-T3TR-ND 4.63V Push-Pull MPU Supervisor with Manual Reset | SOT-143-4 882.00/3,000 CAT24C05LI-G-ND 4-Kb 12C Serial EEPROM 8-Dip 65 58 50 
CAT811STBI-T3CT-ND 2.93V Push-Pull MPU Supervisor with Manual Reset | SOT-143-4| 84 72 63] | CAT24C05WI-GT3CT-ND 4-Kb 12C Serial EEPROM 8-SOIC 68.585 
CAT811STBI-T3TR-ND 2.93V Push-Pull MPU Supervisor with Manual Reset | SOT-143-4 882.00/3,000 CAT24COSWI-GT3TR-ND 4-Kb 12C Serial EEPROM 8-SOIC 714.00/3,000 
CAT811TTBI-T3CT-ND 3.08V Push-Pull MPU Supervisor with Manual Reset |SOT-143-4| 84 _.72__—~«.63|_: | CAT24C05YI-GT3CT-ND 4-Kb I2C Serial EEPROM 8-TSSOP| 68 58 51 
CATSTITTBI-T3TR-ND 3.08V Push-Pull MPU Supervisor with Manual Reset | SOT-143-4 882.00/3,000 CAT24C05YI-GT3TR-ND 4-Kb |2C Serial EEPROM 8-TSSOP 714.00/3,000 
CAT812STBI-T3CT-ND 2.93V Push-Pull MPU Supervisor with Manual Reset |SOT-143-4] 49 38 ~—-.34]_: | CAT24CO8LI-G-ND 8-Kb CMOS Serial EEPROM 8-Dip 72 64 56 
CAT813TVI-GT3CT-ND 4.65V Supervisor 8-SOIC 1.04 80 72 CAT24CO8WI-GT3CT-ND 8-Kb CMOS Serial EEPROM 8-SOIC 7 36 31 
CAT813TVI-GT3TR-ND 4.65V Supervisor 8-SOIC 4200.00/3,000 CAT24CO8WI-GT3TR-ND 8-Kb CMOS Serial EEPROM SOIC 421.20/3,000 
CAT813TZI-GT3CT-ND 4.65V Supervisor g-msop | 1.04 80 _.72| | CAT24CO8YI-GT3CT-ND 8-Kb CMOS Serial EEPROM 8-TssoP| 47 36 31 
CAT823TTDI-GT3CT-ND 3.08V Push-Pull MPU Supervisor, WD/Manual Reset | SOT-23-5 | 7.50 1.32 1.16] |CAT24C08YI-GT3TR-ND 8-Kb CMOS Serial EEPROM 8-TSSOP 421.20/3,000 
CAT823TTDI-GT3TR-ND | 3.08V Push-Pull MPU Supervisor, WD/Manual Reset | SOT-23-5 1620.00/3,000 CAT24C16LI-G-ND 16-Kb CMOS Serial EEPROM 8-Dip 75 67 59 
CAT885ZI-SA-GT3CT-ND Adj., 5-Channel Power Supply Supervisor 8-MSOP 2.24 1.73 1.56] |CAT24C16WI-GT3CT-ND 16-Kb CMOS Serial EEPROM 8-SOIC 45 35 30 
CAT885ZI-SA-GT3TR-ND | Adj., 5-Channel Power Supply Supervisor 8-MSOP 2587.50/3,000 CAT24CT6WI-GTSTR-ND 16-Kb CMOS Serial EEPROM SOIC 405.00/3,000 
CAT1021WI-25-T3CT-ND | 2.55V Supervisor with 12C Serial Memory, Manual 8-SOIC 98 75 68] |CAT24C16YI-GT3CT-ND 16-Kb CMOS Serial EEPROM 8-TssoP| 47 36 31 
Reset and WD CAT24C16YI-GT3TR-ND 16-Kb CMOS Serial EEPROM 8-TSSOP 421.20/3,000 
CAT1021WI-25-T3TR-ND 2.55V Supervisor with 12C Serial Memory, Manual 8-SOIC 2437.50/3,000 CAT24C32LI-G-ND 32-Kb 12C CMOS Serial EEPROM 8-Dip 1.02 92 79 
Reset and WD , CAT24C32WI-GT3CT-ND 32-Kb 12G CMOS Serial EEPROM 8-SOIC 75 57 50 
CAT1022WI-25-T3CT-ND 2.55V Supervisor with 12C Serial Memory, Manual 8-SOIC 98 15 68 CAT24C32WI-GT3TR-ND 32-Kb 120 CMOS Serial EEPROM B-SOIC 674.55/3,000 
Reset and WD iy a e i i 
CAT1022WI-25-T3TR-ND 2sv Superior with I2C Serial Memory, Manual | 8-SOIC 2437.50/3,000 pete Sen ie fee ete pono tase eryeeR Oth ne 
eset an . ‘: 
CAT1O20W-28-TACT-ND _ |2.85V Supervisor with 120 Serial Memory, Manual | &-S0IC | 98 7568 Saag Seer CMe SULIECONOR EWE peailccn sar. oer 
eset an . = 4 = = = 
CAT1023WI-28-T3TR-ND —_| 2.85V Supervisor with 12C Serial Memory, Manual 8-SOIC 2437.50/3,000 SA RST aer PR ae ie oe oa ay cca wie De = 
Reset and WD A cl B ti s / ‘ ‘ 
CAT1025WI-25-T3CT-ND | 2.55V Supervisor, I2C Serial Memory, Manual Reset | 8-SOIC 98 75 68] | CAT24C64WI-GT3TR-ND 64-Kb 12C CMOS Serial EEPROM 8-SOIC 567.00/3,000 
CAT1026WI-25-T3CT-ND —_| 2.55V Dual Voltage Supervisor, 12C Serial Memory 8-SOIC 98 75 68] |CAT24C64YI-GT3CT-ND 64-Kb 12C CMOS Serial EEPROM 8-TSSOP 49 38 35 
CAT1026WI-25-T3TR-ND | 2.55V Dual Voltage Supervisor, 12C Serial Memory 8-SOIC 2437.50/3,000 CAT24C64YI-GT3TR-ND 64-Kb 12C CMOS Serial EEPROM 8-TSSOP 567.00/3,000 
CAT1027WI-28-T3CT-ND —_| 2.85V Dual Voltage Supervisor, 12C Serial Memory 8-SOIC 98 75  .68| |CAT24C128LI-G-ND 128-Kb 12C CMOS Serial EEPROM 8-Dip 1.55 1.34 1.19 
CAT1161WI-42-T3CT-ND | 4.25V Supervisor with 12C Serial Memory, Precision | 8-SOIC | 1.27  .98 88] | CAT24C128WI-GT3CT-ND 128-Kb 12C CMOS Serial EEPROM 8-SOIC 97 83 74 
Reset Controller/WD CAT24C128WI-GT3TR-ND 128-Kb 12C CMOS Serial EEPROM 8-SOIC 1022.70/3,000 
CATT161WI-42-T3TR-ND | 4.25V Supervisor with 12C Serial Memory, Precision | 6-SOIC 2092.50/3,000 CAT24C256LI-G-ND 256-Kb 12C CMOS Serial EEPROM 8-Dip | 215 186 1.65 
Reset Controller/WD CAT24C256WI-G-ND 256-Kb 12C CMOS Serial EEPROM ssolc | 119 1.07 92 
CAT1161WI-45-T3CT-ND 4.5V Supervisor with 12C Serial Memory, Precision 8-SOIC 1.27 98 88 CAT34C02VP2I-G14CT-ND 2-Kb 120 EEPROM for DDR2 DIMM Serial 8-TDFN 57 AG 38 
Reset Controller/WD ; Presence Detect 
CAT1161WI-45-T3TR-ND 4.5V Supervisor with 12C Serial Memory, Precision 8-SOIC 2092.50/3,000 CAT34C02VP2I-GT4TR-ND 2-Kb 120 EEPROM for DDR2 DIMM Serial 8-TDFN 684.00/4,000 
Reset Controller/WD ; a Presence Detect 
CAT1162WI-45-T3CT-ND 4.5V Supervisor with 12 Serial Memory, Precision 8-SOIC 2.01 1.79 1.57) |CAT34C02YI-G-ND 2-Kb 126 EEPROM for DDR2 DIMM Serial 8-TSSOP 63 56 49 
Reset Controller/WD , - Presence Detect 
CAT1162WI-45-T3TR-ND 4.5V Supervisor with 12C Serial Memory, Precision 8-SOIC 2176.20/3,000 CAT93C46VI-GT3CT-ND 1-Kb Microwire Serial EEPROM 8-SOIC 5 36 30 
Reset Controller/WD Ki | xi i i i x 
CAT1163WI-30-T3CT-ND ey Supetvsor witiyieG Serial Memory, Precision 8-SOIC 2.01 1.79 1.57 Se oe ae Microwtre sera pene eee peso 30 
eset Controller, A 4 i. 
CAT1163WI-30-T3TR-ND av Superisr with 26 Serial Memory, Precision 8-SOIC 2176.20/3,000 SAS arele uD ce eens site Bai on Pal ie 
eset Controller, 4 i - x # 
CAT1320WI-25-T3CT-ND | 2.55V Supervisor with I2C Serial 32K Memory a-solc | 1.46 1.13 1.02 |CAT98C56WI-GT3CT-ND 2-Kb Microwire Serial EEPROM 8SOIC | 55) 4339 
CAT1320WI-25-T3TR-ND | 2.55V Supervisor with I2C Serial 32K Memory 8-SOIC 1620.00/2,000 CATS3C56WI-GT3TR-ND 2-Kb Microwire Serial EEPROM 8-SOIC 637.50/3,000 
CAT1320WI-28-T3CT-ND _|2.85V Supervisor with I2C Serial 32K Memory s-soic | 1.46 1.13 1.02; |CAT93C66LI-G-ND 4-Kb Microwire Serial CMOS EEPROM 8-Dip 61 55 4B 
CAT1320WI-28-T3TR-ND | 2.85V Supervisor with 12C Serial 32K Memory 8-SOIC 1620.00/2,000 CAT93C66VI-GT3CT-ND 4-Kb Microwire Serial CMOS EEPROM 8-SOIC ot 3934 
CAT1320WI-42-T3CT-ND | 4.25V Supervisor with I2C Serial 32K Memory 8soic | 1.46 1.13 1.02] | CAT93C66VI-GT3TR-ND 4-Kb Microwire Serial CMOS EEPROM 8-SOIC 459.00/3,000 
CAT1320WI-42-T3TR-ND | 4.25V Supervisor with 12C Serial 32K Memory 8-SOIC 1620.00/2,000 CAT93C86LI-G-ND 16-Kb Microwire Serial EEPROM 8-Dip 79 70 61 
CAT1640WI-28-T3CT-ND | 2.85V Supervisor with 12C Serial 64K Memory 8-SOIG | 163 1.25 1.13) |CAT93C86VI-GT3CT-ND 16-Kb Microwire Serial EEPROM 8-SOIC 60 StS 
CAT1640WI-28-T3TR-ND _| 2.85V Supervisor with 12C Serial 64K Memory 8-SOIC 2200.00/2,000 CAT93C86VI-GT3TR-ND 16-Kb Microwire Serial EEPROM 8-SOIC 630.00/3,000 
CAT1640WI-42-T3CT-ND | 4.25V Supervisor with 12C Serial 64K Memory 8-SOIC | 1.63 1.25  1.13| |CAT25010LI-G-ND 1-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 8-Dip 61 5548 
CAT1640WI-42-T3TR-ND —_| 4.25V Supervisor with 12C Serial 64K Memory 8-SOIC 2200.00/2,000 CAT25010VI-GT3CT-ND 1-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 8-SOIC 56 4338 
CAT1641WI-28-T3CT-ND | 2.85V Supervisor with 12C Serial 64K Memory 8-SOIC 1.63 1.25 1.13] | CAT25010VI-GT3TR-ND 1-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 8-SOIC 505.80/3,000 
CAT1641WI-28-T3TR-ND | 2.85V Supervisor with 12C Serial 64K Memory 8-SOIC 2200.00/2,000 CAT25010VI-GT3CT-ND 1-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 8-TSSOP | 56 4338 
CAT1641WI-42-T3CT-ND __|4.25V Supervisor with 12C Serial 64K Memory 8-SOIC 1.63 1.25 1.13] |CAT25010YI-GT3TR-ND 1-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 8-TSSOP 505.80/3,000 
CAT1641WI-42-T3TR-ND | 4.25V Supervisor with 12C Serial 64K Memory 8-SOIC 2200.00/2,000 CAT25020LI-G-ND 2-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 8-Dip 65 58 50 
CAT1832V-GT3CT-ND 3.3V Supply Monitor, Watchdog, and Manual Reset | 8-SOIC 149° 131 1.15] |CAT25020VI-GT3CT-ND 2-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 8-SOIC 61 47 AN 
CAT1832V-GT3TR-ND 3.3V Supply Monitor, Watchdog, and Manual Reset | 8-SOIC 1603.80/3,000 CAT25020VI-GT3TR-ND 2-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 8-SOIC 548.10/3,000 
CAT130019SWI-GT3CT-ND | 2.85V Supervisor with 1-Kb Memory 8-SOIC 81 63 57) | CAT25040VI-GT3CT-ND 4-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 8-SOIC 70.54 AT 
CAT130019SWI-GT3TR-ND_| 2.85V Supervisor with 1-Kb Memory 8-SOIC 1500.00/3,000 CAT25040VI-GT3TR-ND 4-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 8-SOIC 632.25/3,000 
CAT140089SWI-GT3CT-ND | 2.85V Supervisor with 12C Serial 8K Memory 8-SOIC 8.68 ——61| | CAT25040YI-GT3CT-ND 4-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 8-TSSOP| 78 60 54 
CAT140089SWI-GT3TR-ND | 2.85V Supervisor with 12C Serial 8K Memory 8-SOIC 1650.00/3,000 CAT25080VI-GT3CT-ND 8-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 8-SOIC 78 60 54 
CAT150049SWI-GT3CT-ND | 2.85V Supervisor with 4-Kb SPI Serial Memory 8-SOIC 1.01 78 ~~ 70} | CAT25080VI-GT3TR-ND 8-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 8-SOIC 597.00/3,000 
CAT150049SWI-GT3TR-ND_ | 2.85V Supervisor with 4-Kb SPI Serial Memory 8-SOIC 1950.00/3,000 AT zEDO SgTOCE ND oe a eu cts eo ae s sities A8 
V/O Expanders 5 A A - erial 7 64/3, 
CATS534WI-GT2CT-ND 8-Bit 120 and SMBus 1/0 Port with Interrupt T6-SOIC | 3.06 272 2.38| |CAT25160VI-GT3CT-ND 16-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 8-SOIC 1 61 54 
CAT9534WI-GT2TR-ND 8-Bit 12G and SMBus 1/0 Port with Interrupt 16-SOIC 2210.00/2,000 CAT25160VI-GT3TR-ND 16-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 8-SOIC 747.60/3,000 
CAT9534Y1-GT2CT-ND 8-Bit 12G and SMBus 1/0 Port with Interrupt 16-TSSOP | 3.06 2.72 2.38] |CAT25160YI-GT3CT-ND 16-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 8-TssoP| 71 61 54 
CAT9534YI-GT2TR-ND 8-Bit 12 and SMBus 1/0 Port with Interrupt 16-TSSOP | 2210.00/2,000 CAT25160YI-GT3TR-ND 16-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 8-TSSOP 747.60/3,000 
CAT9S54AWI-GT2CT-ND | 8-Bit 12C and SMBus 1/0 Port with Interrupt 16-SOlC | 1.63 1.25 1.13] [CAT25320L-G-ND 32-Kb SPI Serial CMOS EEPROM &dp | 115 103 69 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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ee tlet ete (Cont.) MEMORY — Ros Compliant ANALOG 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
CAT25320VI-GT3CT-ND 32-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 8-SOIC ‘97 83-74)‘ {MCZ33290EFR2TR-ND TSO K Line Serial Link Interface* 8-SOIC 1590.00/2,500 
CAT25320VI-GT3TR-ND 32-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 8-SOIC 1022.70/3,000 MCZ33291EG-ND 8-Out Switch with Serial Peripheral Interface 1/0* 24-SOIC | 4.85 295 2.81 
EE SF rete LENORE aan a eeoe | aia.tamoo | | Mcza3291LE@-ND 8-Out Switch with Serial Peripheral Interface /0* | 24-SOIC | 448 272 2.60 
Parallel EEPROMS —— MCZ33291LEGR2CT-ND —_| 8-Out Switch with Serial Peripheral Interface I/0* 24-SOIC | 4.48 2.87 2.60 
CAT28C16ALI90-ND 16-Kb, 90nS, CMOS Parallel EEPROM 24-Dip 543 4.66 4.08] |MCZ33291LEGR2TR-ND 8-Out Switch with Serial Peripheral Interface 1/0* 24-SOIC 2323.00/1,000 
CAT28C16AWI-90TCT-ND 16-Kb, 90nS, CMOS Parallel EEPROM 24-SOIC | 5.88 4.53 4.08) |MCZ33298EG-ND 8-Out Switch with Serial Peripheral Interface /0* 24-SOIC | 6.50 457 3.77 
CAT28C64BL112-ND 64-Kb, 120nS, CMOS Parallel EEPROM 28-Dip 5.96 5.12 4.48) | MCZ33399EF-ND Local Interconnect Network Physical Interface (LIN)* | 8-SOIC 153 94 81 
DEE TSR Cee topes! Coos Cote epRo ree O | tei rato | |MGZ33399EFRZCT-ND | Local Interconnect Network Physical Interface (LIN)* | 8-SOIG | 153 94 81 
CAT28C256HI-121CT-ND 256-Kb, 720n8, Parallel EEPROM 28-1S0P 910 7.00 6.30 MCZ33399EFR2TR-ND Local Interconnect Network Physical Interface (LIN)* 8-SOIC 1720.00/2,500 
CAT28C256HI-12TTR-ND 256-Kb, 120nS, Parallel EEPROM 28-TSOP 4982.50/500 MCZ33661EF-ND Local Area Network Enhanced Physical Interface 8-SOIC 1.49 18 Wal 
CAT28C256L112-ND 256-Kb, 120nS, Parallel EEPROM 28-Dip | 7.63 6.71 5.80] |MCZ33689DEW-ND System Basis Chip with LIN Transceiver* 32-SOIC | 4.40 2.83 2.55 
CAT28C512L112-ND 512-Kb, 120nS, cmos Paral EEPROM 32-Dip_| 19.98 15.10 13.32] | MC¢Z33742EG-ND System Basis Chip with Enhanced High Speed CAN | 28-SOIC | 3.50 2.46 2.25 
lash Memory Transceiver* 
CAT28F001LI-12B-ND 1-Mb, 120nS, CMOS Bottom Boot Flash Memory 32-Dip 9.95 752 6.63 MCZ33742SEG-ND System Basis Chip with Enhanced High Speed CAN 28-SOIC 3.73 262 2.39 
CAT28F010L112-ND 1-Mb, 120nS, CMOS Flash Memory 32-Dip | 10.00 8.80 7.60 Transceiver* 
CAT28F020L112-ND 2-Mb, 120nS, CMOS Flash Memory 32-Dip | 11.42 9.87 8.62] | MCZ33780EG-ND Dual DBUS Master with Differential Drive and 16-SOIC | 5.52 457 4.17 
CAT28F512L112-ND 512-Kb, 120nS, CMOS Flash Memory 32-Dip 9.30 819 7.07 Frequency Spreading* 
MCZ33790EG-ND 2-Channel DSI Physical Interface for Bus Master* 16-SOIC 423 257 2.45 
Hf le" MCZ33790EGR2CT-ND 2-Channel DSI Physical Interface for Bus Master* 16-SOIC 4.23 3.05 2.45 
oS Wate e ADVANCED CLOCK GENERATORS [Blweticeaaln) DSI Sensor Interface* 16-SOIC | 283 199 1.82 
Digi-Key Price Each MCZ33793EFR2CT-ND DSI Sensor Interface* 16-SOIC | 2.83 182 1.70 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | |MCZ33793EFR2TR-ND DSI Sensor Interface* 16-SOIC 4082.50/2,500 
Buffers MCZ33797EK-ND Channel Squib Driver IC* 32-8010 | 553 389 355 
MPC9448FAR2CT-ND 1:12 LVCMOS Glock Fangut Balter S2-LOFP | 6.43 4.60 4.18] | 14¢733879AEK-ND Configurable Octal Serial Switch* 32-S0IC | 350 246 2.25 
MCBSLVS26DWR2CT-ND Low Skew CMOS PLL 68060 Clock Driver 2-SOI | 9.07 6.19 5.89] |MCZ33B79AEKR2CT-ND | Configurable Octal Serial Switch* 32-S0IC | 350 252 2.10 
MCZ33879AEKR2TR-ND | Configurable Octal Serial Switch* 32-SOIC 2016.00/1,000 
= = t MCZ33883EG-ND H-Bridge Gate Driver IC* 20-SOIC | 3.91 359 3.28 
> freescale’ Digi@Reel® MCZ33884EG-ND Switch Monitor Interface* 24-S0IC | 275 194 177 
Digi-Key Price Each MCZ33887EK-ND 5.0A H-Bridge with Load Current Feedback* 54-SOIC 470 331 3.02 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 MCZ33887EKR2CT-ND 5.0A H-Bridge with Load Current Feedback* 54-SOIC 470 339 2.86 
MC3PHACVDWE-ND High Performance Mono Intelligent Motor Controller | 28-SOIC 7.88 652 5.95 MCZ33887EKR2TR-ND 5.0A H-Bridge with Load Current Feedback* 54-SOIC 2707.00/1,000 
MC3PHACVPE-ND High Performance Mono Intelligent Motor Controller | 28-Dip | 7.88 6.52 5.95] | MCZ33889DEG-ND System Basis Chip with Low Speed Fault Tolerant 28-SOIC | 5.63 4.02 3.66 
MC3PHACVFAE-ND High Performance Mono Intelligent Motor Controller* | 32-QFP 10.51 870 7.17 CAN Interface* 
MC13820FCR2CT-ND Low Noise Amp with Bypass Switch 12-OFN 1.30.  .80 69} |MCZ33897AEF-ND Single Wire CAN Transceiver* 14-SOIC 1.88 61.15  .99 
MC33186VW1-ND 20kHz Automotive H-Bridge Driver* 20-HSOP | 10.02 6.84 6.51] | MCZ33897EF-ND Single Wire CAN Transceiver* 14-SOIC | 237 145 1.25 
MC33215BE-ND Telephone Line Interface/Speakerphone Circuit* 42-SDip 6.50 538 4.91 MCZ33927EK-ND Three-Phase Field Effect Transistor Pre- 54-SOIC 553 3.55 3.36 
MC33287DWR2CT-ND Contact Monitoring and Dual Low Side Switch 20-SOIC 286 1.74 1.51 Driver* NEW! a 
MC33287DWR2TR-ND Contact Monitoring and Dual Low Side Switch 20-SOIC 1322.00/1,000 MCZ33970EG-ND Dual Gauge Driver Integrated Circuit* 24-SOIC | 333 234 214 
MC33289DW-ND Dual High Side Switch for Inductive Loads 20-SOIC 4.53 2.91 2.63) |MCZ33970EGR2CT-ND Dual Gauge Driver Integrated Circuit* 24-SOIC 3.33 240 2.00 
MC33289DWR2CT-ND Dual High Side Switch for Inductive Loads 20-SOIC 453 2.91 2.63 MCZ33970EGR2TR-ND Dual Gauge Driver Integrated Circuit* 24-SOIC 1915.00/1,000 
MC33385VW-ND Automotive Quad Low-Side Driver* 20-HSOP | 10.38 7.42 6.74] |MCZ33972AEK-ND Multiple Switch Detection Interface* NEW! 32-SOIC 3.30 212 2.01 
MC33389CDWR2CT-ND | System Base Chip with CAN 28-SOIG | 911 6.22 5.92) |mcz33972AEW-ND Multiple Switch Detection Interfaces NEW! 32-SOIC | 360 231 219 
MC33389CDWR2TR-ND | System Base Chip with CAN 28-SOIC 6178.00/1,000 MCZ33975AEK-ND Multiple Switch Detection Interface* NEW! 32-SOIC | 333 234 2.14 
HS i ti ae a ae aa Sale a 5 te MCZ33976EG-ND Dual Gauge Driver with Config. Response Time* 24-SOIc | 355 250 2.28 
i ystem Base Chip with c 78.001 MCZ33977EG-ND Single Gauge Driver* 2aSoie | 2.98 2.10 1.91 
MC33390DR2CT-ND Class-B Serial Transceiver 8-SOIC 2.50 1.61 1.45 MCZ33989EG-ND System Basis Chio with HS CANT! ee 28-S0IC 6.03 366 349 
MC33399DR2CT-ND Local Interconnect Network Physical Interface (LIN) | 8-SOIC | 153 94 81 Sten paste SDS) Hobs idatacnal : : : 
MC33486ADH-ND Dual High Side Switch for H-Bridge Auto 20-HSOP 930 7.70 6.04 MCZ33990EF-ND Enhanced Class B J1850 Serial Transceiver 8-SOIC 2.22 136 1.24 
Applications* MCZ33998EG-ND Switching Power Supply with Linear Regulator* 24-SOIC 5.03 3.54 3.23 
MC33580BAPNA-ND 15m-Ohm Quad High Side Switch* NEW! 24-PQFN | 5.50 3.53 3.34] |MCZ34670EG-ND IEEE 802.3af PD with Current Mode Switching Reg.* | 20-SOIC | 3.33 2.34 2.14 
MC33874BPNA-ND 35m-Ohm Quad High Side Switch* NEW! 24-PQFN | 5.25 3.37 3.19| |MCZ34670EGR2CT-ND | IEEE 802.3af PD with Current Mode Switching Reg.* | 20-SOIC | 333 240 200 
MC33882VW-ND 8-Output Low Side Switch* 30-HSOP / 5.80 4.80 4.38] | mcz34670EGR2TR-ND IEEE 802.3af PD with Current Mode Switching Reg.* | 20-SOIC 1915.00/1,000 
ecto teenies nani rt ae ic oe ole ee sane’ MM908E624ACEW-ND Integrated Triple High Side Switch with Embedded 54-S0lC | 5.39 4.47 4.08 
- Bridge Gate Driver - 00/1 | MCU and LIN* 
MC33886VW-ND 5.2A Output H-Bridge* 20-HSOP 5.83 4.10 3.74] |MM908E625ACEK-ND Quad H-Bridge with Power Supply* 54-SOIC 6.92 5.73 5.23 
MC33887PNB-ND 5.0A H-Bridge with Load Current Feedback* NEW! | 36-PQFN | 5.05 3.24 3.07] | MM908E626AVEK-ND Stepper Motor Driver with Embedded MCU and LIN* | 54-SOIC | 6.34 5.82 5.31 
MC33887VW-ND 5.0A H-Bridge with Load Current Feedback* 20-HSOP | 5.53 3.89 3.55) [\qPpC17C724EP-ND 0-4A Dual H-Bridge Motor Driver* NEW! 76-OFN 7.03. 66.63 
MC33887VWR2-ND 5.0A H-Bridge with Load Current Feedback* 20-HSOP. 3174.11/750 MPC17510EJ-ND 1.2A, 15V H-Bridge Motor Driver* NEW! 24-TSSOP 348 2.23 241 
Liles sel Quad High Side and Octal Low Side Switch 64-QFP |) 10.09 7.64 7.27) | pci7511AEV-ND 1.0A, 6.8V H-Bridge Motor Driver” NEW! je-vMEP | 155 1.00 94 
MC33897EF-ND Single-Wire CAN Transceiver 14-SOIC 280 1.71 1.48 ar , 
REET ERATED Single-Wire CAN Transceiver tasoie | 280 171. 14g| |MPC17533EV-ND 0.7A, 6.8V Dual H-Bridge Motor Driver NEW! 16-VMFP | 1.65 1.06 1.01 
1IC33972EWR2-ND Multiple Switch Detection Interface* 30-S0IC 2076.80/1,000 MPC17550EVELCT-ND Guat Hera Micromotor Driver with DC/DC Boost 36-MFP. 5.60 340 3.25 
MC33981BPNA-ND 4m-Ohm Single High Side Switch NEW! 16-POFN | 5.53 3.55 3.36) /yapCT7S50EVELTR-ND | Quad H-Bridge Micromotor Driver with DC/DC Boost | 36-MFP 5626.00/2,000 
MC33982BPNA-ND 2.0m-Ohm Single Intelligent High Current Self- 16-PQFN 5.95 4.32 4.08 Converter 
Protected Silicon High Side Switch* NEW! MW4IC2230GNBRICT-ND | 2110-2170MHz, 30W, 28V RF LDMOS Wideband TO-272-16 | 46.44 38.68 36.39 
MC33984BPNA-ND 4.0m-Ohm Dual Intelligent High Current Self- 16-PQFN 7.02 5.09 4.81 Integrated Power Amp 
Protected Silicon High Side Switch* NEW! MW4IC2230GNBRITR-ND | 2110-2170MHz, 30W, 28V RF LDMOS Wideband TO-272-16 20858.40/500 
MC33990D-ND Enhanced Class B J1850 Serial Transceiver 8-SOIC 2.63 1.69 1.53 Integrated Power Amp 
MC33990DR2CT-ND Enhanced Class B J1850 Serial Transceiver 8-SOIC | 263 1.69 1.53) |MW4IC2230NBRICT-ND | 2110-2170MHz, 30W, 28V RF LDMOS Wideband TO-272-16 | 46.44 38.68 36.39 
MC33990DR2TR-ND Enhanced Class B J1850 Serial Transceiver 8-SOIC 3297.50/2,500 Integrated Power Amp 
MC33996EK-ND 16-Output Switch with SPI Control* 32-S0IC | 6.96 4.98 4.52| |MW4IC2230NBRITR-ND | 2110-2170MHz, 30W, 28V RF LDMOS Wideband TO-272-16 20858.40/500 
MC34671AEPR2CT-ND —_| High Input Voltage 600mA Charger for Single-Cell 8-UDFN | 1.46 1.25 1.08 Integrated Power Amp : 
Li-lon Batteries" NEW! MWIC930GNRICT-ND 746-960MHz, 30W, 26-28V, RFLDMOS Wideband | T0-272-16 | 37.02 2813 27.35 
MC34671AEPR2TR-ND | High Input Voltage 600mA Charger for Single-Cell 8-UDFN 2470.35/3,000 Integrated Power Amp 
TOMB MEW. : MWIC930NR1CT-ND 746-960MHz, 30W, 26-28V, RF LDMOS Wideband | TO-272-16 | 36.95 28.08 27.30 
Li-lon Batteries* NEW! integrated Power Amp 
MC34673AEPR2CT-ND | 1.2A Li-lon/Li-Pol Battery Charger* NEW! 8-UDFN | 1.19 1.02 88 ; 
MC34673AEPR2TR-ND | 1.2 Li-lon/Li-Pol Battery Charger* NEW! 8-UDFN 2010.75/3,000 MWIC930NR1TR-ND ear Saran RFLDMOS Wideband | T0-272-16 ) —-13143.75/500 
MC34674AEPR2CT-ND igi np Volage ee for Single-Cell 8-UDFN 119 1.02 88 KIT33291DWEVB-ND Evaluation Kit for MC33291 _ 110.46 _ _ 
MC34674AEPR2TR-ND —_| High Input Voltage Travel Charger for Single-Cell 8-UDFN 2010.75/3,000 KIT33880DWBEVB-ND Evaluation Kit for MC33880 = | 403t 
Li-lon Batteries* NEW! 
MC34713EP-ND Mie Fully Integrated Switch-Mode Power 24-QFN 2.53 1.78 1.62 F treescal NEW! POWER MANAGEME 
upp ie oy 
MC34716EP-ND TMHz Dual Switch-Mode DDR Power Supply* 26-0rN | 343241 206; Ro sicomenan’ 
MC34717EP-ND 5A, 1MHz Fully Integrated Dual Switch-Mode Power | 26-QFN 262 241 2.20 Diol key ecw ar 4 coe 
Supply* b b 
MC34920EI-ND 2.8-Ohm (Typical) Quad H-Bridge Motor 44-PLCC 8.54 6.19 5.86] |MC34704AEP-ND Multi-Channel DC-DC 8 Regulator Power Management IC | 56-QFN 460 385 3.46 
Driver* NEW! ; MC34704BEP-ND Multi-Channel DC-DC 5 Regulator Power Management IC | 56-QFN | 4.90 3.51 2.91 
Neves a Scetiee Pink fa Bue pen See a ioe MC34704AEPR2CT-ND | Multi-Channel DC-DC 8 Regulator Power Management IC | 56-QFN | 6.00 4.32 3.64 
: umpniege oton Drivers 7 LOt 29: Z MC34704AEPR2TR-ND | Multi-Channel DC-DC 8 Regulator Power Management IC | 56-QFN 6912.00/2,000 
MC34923EGR2TR-ND Full-Bridge PWM Motor Driver 24-S0IC 4090.00/,000 ‘ 
MC34940EG-ND Electric Field Imaging Device* 24-S0IC 343 220 1.99 MC34704BEPR2CT-ND Multi-Channel DC-DC 5 Regulator Power Management IC | 56-QFN 442 3.35 3.09 
MCZ33285EF-ND Dual High-Side TMOS Driver* 8-SOIC 243 1.48 1.28 MC34704BEPR2TR-ND | Multi-Channel DC-DC 5 Regulator Power Management IC | 56-QFN 5996.76/2,000 
MCZ33287EG-ND Contact Monitoring/Dual Low-Side Protected Driver* | 20-SOIC | 3.26 1.99 1.72 |MC34726AFCR2CT-ND | 300mA Synchronous Buck Regulator with Z-Mode BeyDEN, | 1:88 1-15. 1.05 
MCZ33290EF-ND ISO K Line Serial Link Interface* 20-SOIC 1.66 94 .87| |MC34726AFCR2TR-ND | 300mA Synchronous Buck Regulator with Z-Mode 8-yDFN 2823.60/3,000 
MCZ33290EFR2CT-ND ISO K Line Serial Link Interface* 8-SOIC 1.66 87 19 MC34726BFCR2CT-ND | 300mA Synchronous Buck Regulator with Z-Mode 8-yDFN 1.88 145 1.05 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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RoHS Compliant 


ARCHITECTURE MICROPROCESSORS 


Digi-Key Price Each Intel Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
MC34726BFCR2TR-ND | 300mA Synchronous Buck Regulator with Z-Mode 8-DFN 2823.60/3,000 TSB0L188ECT3 808882-ND |13MHz, 16-Bit, 80LT88EC J00-MOFP | 22.03 2071 15.42 
MC34727AFCR2CT-ND | 600mA Synchronous Buck Regulator with Z-Mode SDFN | 1.96 1.20 1.09 wcaeColeeesdn SearseND Pelee che pe rep asec bie S09 Aza 
MC34727AFCR2TR-ND | 600mA Synchronous Buck Regulator with Z-Mode 8-yDFN 2953.92/3,000 Chip Flash Mer ane on : : : 
MC34727BFCR2CT-ND | 600mA Synchronous Buck Regulator with Z-Mode 8-pDFN 1.96 1.20 1.09] |T@sscoTo6ECao 859797-ND |40MHz, 16-Bit MCU with 256Kb 132-QFP 25.99 23.10 18.48 
MC34727BFCR2TR-ND | 600mA Synchronous Buck Regulator with Z-Mode 8-DFN 2953.92/3,000 on Chip Flash Memory Ext. 
Temperature 
“Ze A80386DX16 807050-ND |16MHz, 32-Bit, 386DX Processor, 132-PGA 50.00 47.50 36.25 
> freescale” ; 5.0V 
somconducor DISPLAY DRIVERS — RoHs Compliant Be) 807066-ND | 20MHz, 32-Bit, 386DX Processor, 132-PGA | 50.00 47.50 36.25 
Digi-Key Price Each 5.0V 
Part No. Description Pkg. 1 25 ~— 100 | | NG80386Dx20 807082-ND |20MHz, 32-Bit, 386DX Processor, 132-QFP 14.75 13.87 10.33 
MC14489BDWE-ND 5-Channel LED Display/25 Lamp Driver 20-SOIC 5.00 3.52 3.21 5.0V ; 
MC14489BPE-ND 5-Channel LED Display/25 Lamp Driver 20-Dip 450 317 2.89 NG80386DX25 807111-ND al 32-Bit, 386DX Processor, 132-QFP 14.75 13.87 10.33 
NG80386DX33 807141-ND |33MHz, 32-Bit, 386DX Processor, 132-OFP 1475 1387 1033 
5.0V 
MICROPROCESSORS — RoHs Compliant BIhikinsanvd 800169-ND |25MHz, 32-Bit, 386SX Processor, 400-QFP 16.00 15.04 11.20 
Digi-Key Price Each 5.0V, Extended Temperature 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | |KU80386SXTA33 800175-ND Slasher Processor, 100-QFP 16.00 15.04 11.20 
MC812A4CPVES-ND 16-Bit Microprocessor T12-LOFP | 20.64 18.95 17.29 F Ns exene ss 
MMIC2001HCAB33B-ND 32-Bit, 33MHz Microprocessor NEW! 144-orP | 2915 24.40 20.98] |KU80386SxTAAO TOES (li ieee cedar LOE eee eet ate 
NG80386SX33 800353-ND |33MHz, 32-Bit, 386SX Processor, 100-QFP 13.00 12.22 9.40 
S ior : 5.0V 
= freescale’ Digi@Reel° INTERFACE — ols Compliant MDE 800112-ND 20M, Gos 386SX Processor, 100-QFP 7625 1528 11.38 
= 7 5, 
Digi-Key Price Each Wy cai | 
Barnes Description Pkg. 1+ 25 109 |_| NG80386SxLP25 800134-ND act 32-Bit, 386SX Processor, 100-QFP 13.00 12.22 9.40 
MC44BC375UAEFR2CT-ND PLL Tuned VHF Audio/Video High Integration 16-SOIC | 2.25 1.56 1.41] |NGgo386SXLP33 800149-ND |33MHz, 32-Bit, 386SX Processor. 400-QFP 13.00 12.22 910 
Modulator IC 5.0V. , 
MC44BC375UEFR2CT-ND Lt Tuned Vik Auslo/ylade High Integration 16-SOIG | 2.25 1.38 1.19] | Ago486DX2SA50SX912 | 800940-ND | 50MHz, 32-Bit, 486DX2 MPU, 5.0V 168-PGA 57.00 54.15 41.33 
jodulator 
$B80486DX2SC50SX920 | 800952-ND |50MHz, 32-Bit, 486DX2 MPU, 3.3V | 208-SQFP | 40.77 36.24 29.00 
FAB0486GXSF33 801247-ND |33MHz, 32-Bit, 486GX MPU, 3.3V T76-TOFP | 35.44 37.50 25.20 
RF/IF ST ODUCES A80486SXSA33SX931 | 801301-ND |33MHz, 32-Bit, 486SX MPU, 5.0V 168-PGA | 66.50 59.50 48.13 
Digi-Key rice Eac! ‘ 7 
Pat No. Description Pkg. 1 25 109 |_| K080524Kx366128SL3C7 | 822451-ND SG6Miiz, LP Celeron, GBWH2 Bus, 615-BGA | 105.60 99.00 89.10 
Frequency Conversion KC80526LY400128SL4J8 |830981-ND |400MHz, LP Celeron, 100MHz Bus, 495-BGA 91.20 81.60 66.00 
MC13770FCCT-ND RF LNA Down Converter T2-OFN | 575 349 3.04 128K L2 Cache, 1.3V 
Receivers/Transmitters KC80526LY400128SL544. | 833480-ND 400MH2, Celeron, 1008MHz Bus, 495-BGA 85.50 76.50 61.88 
MC33597FTAR2CT-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz 24-LOFP | 498 302 289 ache, 1.35 
RaReKTeICnERE LD PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz oALOFP 4998. 00/2,000 RKBOS32RCO4TT2ESLEVR |852181-ND |2GHz Celeron Processor T78-FC-PGA2 [54.00 51.00 41.25 
MC33592FTAR2CT-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz 24-LOFP | 4.98 3.02 2.89] | LE80536VC001512 871728-ND | 1GHz Celeron M ULV Processor* 479-BGA 110.40 103.50 93.15 
MC33594FTAR2CT-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz 24-LOFP | 6.00 3.64 3.48] /LE80535NC013512 870148-ND | 1.3GHz Celeron M Proc.* 478-BGA 81.00 76.50 61.88 
MC33594FTARZTR-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz 24-LOFP | _ 6028.00/2,000 GC80503CS166EXTSL3B8 | 822631-ND |166MHz, Pentium | with MMX, 352-BGA | 72.00 68.00 55.00 
MC33596FJE-ND PLL Tuned UHF Receiver for Data Transfer 32-LQFP 2.74 252 2.30 66MHz Bus, 1.8V, Low Power 
Applications* ; GC80503CSM66166SL388 |821225-ND |166MHz, Pentium | with MMX, 352-BGA 72.00 68.00 55.00 
MC33696FCE-ND PLL Tuned UHF Transceiver for Data Transfer 32-QFN 3.68 259 2.36 66MHz Bus, 1.9V 
Applications* KC80526L¥400256SL546 |833482-ND |400MHz, Pentium Ill, 100MHzBus, |  405-BGA | 124.50 11250 101.25 
256K L2 Cache, 1.35V 
. é RB80526PY600256S L5BT |834318-ND |600MHz, Pentium Ill, 100MHz Bus, | 370-FC-PGA | 120.00 112.50 101.25 
* freescale TELECOMMUNICATIONS — fois compliant 256K L2 Cache, 1.75V 
= brce Each RB80526PY700256S L4ZM | 833747-ND |700MHz, Pentium Ill, 100MHz Bus, | 370-FC-PGA | 120.00 112.50 101.25 
Plot fey Eee ii Par eT 256K L2 Cache, 1.75V 
Gs. BSCHntlon : g. RB80526PY001256S L5QV | 836655-ND | 1.0GHz, Pentium Ill, 100MHz Bus, | 370-FC-PGA 128.00 120.00 108.00 
MCZ33390EF-ND Class B Serial Transceiver 8-SOIC 289 1.76 1.52 256K L2 Cache, 1.75V 
RJ80530KZ933512S L69K |849162-ND |933MHz, Pentium Ill, 133MHz Bus, | 470-\iFC-BGA | 294.35 279.13 263.90 
EMBEDDED INTEL 512K L2 Cache, 1.15V 
ARCHITECTURE MICROPROCESSORS RJ80535LC0051MSLE6NC | 851287-ND | 1.1GHz, Pentium M 478-MFC-PGA [342.90 330.20 317.50 
Intel Digi-Key Price Each RH80532GC029512S L6FG |848089-ND | 1.7GHz, Pentium 4 Mobile, 400MHz| 478-j1FC-BGA | 240.70 228.25 215.80 
Part No. PartNo. —_| Description Pkg. 1 10 100 Bus, 512K L2 Cache, 1.3V 
ABOCTASECI 802919-ND | 25MHz, 16-Bit, SOCTSGEC MIPU, T32CPGA 1 6232 5576 4510) | RK80532EC025512SL6xK | 852509-ND | 1.6GHz, Xeon LV 604-FC-mPGA-2P | 290.00 275.00 260.00 
5V, Extended Temperature RK80532EC041512SL6XL | 852510-ND |2GHz, Xeon LV 604-FC-mPGA-2P | 297.25 281.88 266.50 
SB80C186EC13 808819-ND |13MHz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 100-SQFP | 22.50 20.00 16.00 
5V, Extended Temperature 
SB80C186XL12 808823-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C186XL so-SsorP | 1263 11.87 8.84 STRONG ARM® 
Microprocessor, 5V OCESSOR 
TR80C186XL12 803091-ND |12MHz, 16-Bit, 80C186XL MPU, 68-LCC 37.80 33.60 26.88] inte, Digi-Key Price Each 
5V, Extended Temperature Part No. Part No Description Pkg 1 10 100 
TN80L186EA13 806072-ND |13MHz, 16-Bit, 80L186EA 68-PLCC 15.75 14.81 11.03 : : 
Enhanced MPU, 3V, Extended 21281DB 821351-ND Teens Strong Arm SA-170 T44-TOFP | 33.19 2950 23.60 
Temperature icroprocessor 
S80LT86EBT6 806099-ND |T6MHz, 16-Bit, 80LT86EB 80-MOFP 7938 1822 1357 
Enhanced MPU, 3V, Extended 
Temperature NETWORK PROCESSORS 
SB80L186EB13 808880-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L186EB 80-SQFP 12.63 11.87 8.84) inter DigiKey Price Each& 
Taree 3V, Extended Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
KU80L186EC13 g06111-ND |13MHz, 16-Bit, 80L186EC 100-QFP 2.50 2145 15.75| |GCIXPI200EB 829764-ND | 2V, 200MHz, Network Processor %B2-BGA | 274.63 260.43 246.22 
Enhanced MPU, 3V, Extended GCIXP1200FC 833956-ND 2V, 232MHz, Network Processor 432-BGA | 343.17 330.46 317.75 
Temperature a a 
saeiaaecie g0geet-ND |16MHz 16-Bit, 80L186EC too-marp | 22.03 20.71 15.42; |GCIXP1200GA |839427-ND —_| 2V, 166MHz, Network Processor 432-BGA | 209.67 198.83 187.98 
Enhanced MPU, 3V, Extended GCIXP1200GB |839428-ND —_—| 2V, 200MHz, Network Processor 432-BGA | 274.63 260.43 246.22 
Temperature 14 1 
sansdaseei3 ROSE MIOR (3NIG 16-Bi, BOL1A6EC too-sorp | 2250 20.00 teo| |SCIxXP12006C | 839429-ND —_|2V, 232MHz, Network Processor 432-BGA | 343.17 330.46 317.75 
Enhanced MPU, 3V, Extended GCIXP1240AA |[837150-ND | 2V, 166MHz, Network Processor, CRC Support | 432-BGA | 281.88 267.30 252.72 
SHRICITRET aERIEND sae STEEN qo0SOP ey aoa eo] | SCIXP 12408 |887151-ND | 2V, 200MIH2, Network Processor, CRC Support| 432-BGA | 346.99 329.04 311.09 
BV. Extended Temperature ’ ‘ ‘ . GCIXP1250BA |837411-ND —_| 2V, 166MHz, Network Processor, CRC and 520-BGA | 296.38 281.05 265.72 
i e | ECC Support 
HOU eee bal Bee eeND Oty. ceed tenpecuiine: 100-SQFP | 22.60 20.00 16.00) | cixp1250BB | 837412-ND _|2V, 200MHz, Network Processor, CRC and 520-BGA | 361.34 342.65 323.96 
$80C188XL12 803759-ND |12MHz, 16-Bit, 80C188XL MPU,5V) — 80-MQFP 11.48 10.63 8.08 ECC Support 
epocianlas Rae TANT 25Mtiz, 16-8 GOCT#BXL MPU.sv | 80-MOFP 4148 1063 808} |SCIxXP1250BC /837414-ND au Sic M Nannon seat CRC and 520-BGA | 423.90 408.20 392.50 
SB80C188XL12 803769-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C188XL MPU, 5V 80-SQFP 13.88 13.05 9.72) |NHIXP430ACT | 893005-ND 400MHz IXP430 Network Processor* 460-BGA | 23.47 2250 17.12 
N8OLT88EBT6 806163-ND | T6MHz, 16-Bit, 80LT88EB 84-PLCC 1725 16.22 12.08 
Enhanced MPU, 3V, Extended aa 
Temperature intel 
$B80L188EC13 806197-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L188EC woo-sare | 1838 17.28 1287] (oO (0 PROCESSORS 
Enhanced MPU, 3V, Extended Intel Digi-Key Price Each 
Temperature Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
SB80L188EC16 809627-ND SOOT Ea ay eat ad 100-SQFP |) 18.38 17.28 12.87) @¢g0303 5 L57T $33962-ND | 100MHz, 3.3V, 64-Bit PCI-PCI Bridge 540-BGA |126.82 114.60 103.14 
Temperature GC80960RM100SL3YZ |827794-ND | 100MHz, 3.3V, 32-Bit PCI-PCI Bridge 540-BGA |102.62 92.73 83.46 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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era MCS® 51 ap 
Gate... MICROCONTROLLERS (ate... (Cont.) i960 MICROPROCESSORS 
Intel Digi-Key Price Each Intel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No Part No. Description Pkg. ul 10 100 
NB0C5TRAZA 804579-ND BV, 24MHz, 8-Bit MCU 4a-PLOC | 17.25 16.22 12.08] |A80960KB20 803516-ND 2OMHz, I960KB, 32-Bit MPU, 512 | 132-PGA | 5140 4883 37.27 
EE87C51RB1 864637-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP EPROM*| 44-PLCC | 9.18 850 6.46 Byte Cache* 
$80C51RA1 804523-ND 5V, 16MHz, 44-MQFP | 6.90 6.33 4.83] |FC8096G0HA25SL2GU ]813626-ND 25MHz, i960HA, 32-Bit MPU, 3.3V, | 208-QFP | 65.74 58.82 47.58 
$80C51RA24 804592-ND 5V, 24MHz, 44-MQFP | 690 633 4.83 16K Cache ‘ 
TS80C51RA1 304534-ND 5V.16MHz, aarp | 735 674 515| |FCB0960HAS3SL2GV |813627-ND Salih, OGOHA, 22-8 MPU, 2.3V, 208-QFP | 73.66 65.91 53.31 
TSBOC5TRA2 804603-ND BV, 24MHz, 4a-MOFP | 7.35 6.74 5.15 : : oe ‘ 
TSe7REIEMISETE SEIRND BV. ieMie 8 aaorP | 797 738 gei| |FO80960HAdOSLaGW /813625-ND 4ghthz 60HA, 22 Bit MPU, 3.3V, | 208-OFP | 77.12 69.01 55.82 
MCU, Extended Temp. | i -Bi a 
axerea Econ Peart Sy 20M een sR oTP MCU, | 44-pLcc | 2252 20.02 1602| |Fo80960HDS2SL2cL /815243-ND Sah 196040, 82 Bit MPU, 3.3V, | 208-QFP | 78.36 70.11 56.71 
Automotive* 4 i -Bi rf 
ea7esiraisire SNAAgGLND BY eM oat GK OT PIMC aamorp| 756 7.00 539/ |Fo80980HDSOSL2GM |815241-ND SoM 1960HD, 82 Bit MPU, 3.3V, | 208-QFP | 83.89 75.06 60.71 
$87051FA24SF76 810749-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU 44-MQFP | 7.56 7.00 5.32} [UGB0960HDE6SL2GN | 864025-ND 66MHz, i960HD, 32-Bit MPU, 3.3V, |208-SOQFP| 85.37 77.15 69.44 
$87C51FB24SF76 811017-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU | 44-MOFP | 8.10 7.50 5.70 16K Cache* 
$87C51FB33SF76 811019-ND 5V, 33MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU | 44-MOFP | 8.91 8.25 6.27| _|FCBO960HT75SL2GT | 815234-ND 75MHz, i960HT, 32-Bit MPU, 3.3V, | 208-QFP | 89.99 81.32 73.19 
$87C51FC1SF76 806104-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU | 44-MOFP | 9.18 850 6.46 16K Cache 
§87C51FC24SF76 811081-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 44-MQFP | 9.18 8.50 6.46] |GD80960JA25 820061-ND Ee Beth, Sean M PD 196-BGA | 30.44 27.06 21.65 
$87C51RA24 807154-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU 44-MQFP | 810 7.50 5.70 ache : 
SR7CSTRBT 807275:ND 5V-T6MHz Bit T6K OTP MGU | 44-MOFP | 9.18850 6.46] | GD80960JF33 819771-ND Sats, 9G00F, 22-8 MPU, 3.24, 196-BGA | 42.62 40.49 30.90 
$87C51RB24 807314-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU | 44-MOFP | 9.18 850 6.46 : op F . 
SaTcHnGl CBT BV. 16MHe BIL 32K OTP MCU | 44MarP | 1026 9.50 7.22| | Kus09s0cat6 802858-ND 16M, 960A, 32 Bit MPU with | 196-QFP | 64.87 58.04 46.95 
S$87C51RC24 800375-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 44-MQFP | 10.26 9.50 7.22| | RUB0960CF25 803044-ND 25MHz, i960CF, 32-Bit MPU with | 196-OFP | 70.78 63.33 51.22 
TSB7C51FA24SF76 «| 810982-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 44-MQFP | 7.97 7.38 5.61 DMA, 4K Cache 
Extended Temperature N80960SA10 803819-ND 10MHz, i960SA, 32-Bit MPU, 512 | 84-PLCC | 21.25 19.98 14.88 
TS87C51RAT 807033-ND BV, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 4a-MOFP | 651 7.88 5.99 Byte Cache 
Extended Temperature N80960SA20 803859CT-ND 20MHz, i960SA, 32-Bit MPU,5V | 84-PLCC | 29.24 28.16 21.66 
TS87C51RA24 807166-ND Peeters ee 44-MQFP | 8.51 7.88 5.99) | nggogequaaves 819545-ND 25MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 3.3V, | 132-QFP | 30.44 27.06 21.65 
4 2K Cache 
TS87C51RB1 807285-ND aed TeRreee MCU, | 44-MQFP | 9.59 888 6.75) | nggog6quaav33 819546-ND 39MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 3.3V, | 132-QFP | 38.00 33.78 27.03 
t 2K Cache 
TS87C51RC24 800417-ND SV, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, | 44-MQFP | 10.67 9.88 7.51) /@gogEoIC33 820340-ND 3aMHz, 960JC, 32-Bi MPU, 16MHz| 132-POFP| 52.60 49.07 38.14 
Extended Temperature Bus, 16K Cache 
88705215576 810770-ND SV, 16MbHz, 8-Bit, 8K OTP MCU 44-MQFP | 6.30 5.78 4.41] | nggogeouce6 820343-ND 66MHz, i960JC, 32-Bit MPU, 33MHz| 132-POFP| 38.25 34.00 27.20 
TN87C5224SF76 819853-ND SV, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 4a-PLOC | 6.75 6.19 473 Bus, 16K Cache 
Extended Temperature NG80960JC50 820342-ND 50MHz, i960JC, 32-Bit MPU, 3.3V, | 132-QFP | 36.00 32.00 25.60 
AN87C54F8 821116-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU | 44-PLCC | 15.45 14.53 10.82 46K Cache 
N87C5424SF76 810720-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU | 44-PLCC | 7.56 7.00 5.32] | N@go960JD3v40 819550-ND 40MHz, i960JD, 32-Bit MPU, 3.3V, | 132-QFP | 51.22 48.66 37.14 
N87C5433SF76 810721-ND 5V, 33MHz, 8-Bit, 16K OTPMCU | 44-PLCC | 8.32 7.70 5.86 4K Cache 
$87C541SF76 810369-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU | 44-MaFP | 7.56 7.00 _5.32| | NG80960JD3V50 819551-ND 50MHz, i960JD, 32-Bit MPU, 3.3V, | 132-PGA | 56.76 53.93 41.16 
$87C5424SF76 810712-ND BV, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU | 44-MOFP | 7.56 7.00 5.32 4K Cache : 
N870581SE76 810724-ND 5V. 16MHz. 8-Bit. 32k OTP MCU | 44-pLcc | 702 650 4.94) |Nesos60JD3VE6 819553-ND BEM, 26000, S-EK MPU, 3, TS2-0FP | 5976 5347 43.25 
N87C5833SF76 810725-ND 5V, 33MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU | 44-PLCC | 7.72 7.15 5.44 4 ‘ 
Parcea ieee SER DID BV, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU ao-vip | 702 650 494| |NG80960UF3v25 819556-ND 26H, 260, 2-81 MPU, 3.2¥, 132-QFP | 40.10 35.64 28.52 
P87C58208F76 810728-ND SV, 20MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 40-Dip_| 7.02 6.50 4.94! | nggog6ose5 820348-ND 25MHz, i960JS, 32-Bit MPU, 3.3V, | 132-QFP | 25.88 23.00 18.40 
P87C5833SF76 810729-ND 5V, 33MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 40-Dip [| 7.72 7.15 5.44 16K Cache 
$87C581SF76 810734-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU__| 44-MOFP | 7.02 6.50 _ 4.94] | nasog60Js33 820349-ND 33MHz, i960JS, 32-Bit MPU, 3.3V, | 132-QFP | 33.75 30.00 24.00 
16K Cache 
iV Cet@M:l-9 | NG80960JT100 818018-ND 100MH2z, i960JT, 32-Bit MPU, 3.3V, | 132-QFP | 42.75 38.00 30.40 
16K Cache 
— ICROCONTROLLERS fore e reat 803445-ND T6MHz, i960KA, 52-Bit MPU, 512 | 132-OFP | 23.94 21.28 17.03 
Intel Digi-Key at Price Each Byte Cache 
Part No Part No. Description Pkg. 1 10100 | | N@go960KAz0 803464-ND 20MHz, i960KA, 32-Bit MPU, 512 | 132-QFP | 27.99 24.88 19.91 
$80CT96NU40 804302-ND BV, 40MHz, 16-Bit Event Processor | 100-OFP | 20.00 1880 14.00 Byte Cache 
Array MCU NG80960KB16 803504-ND 16MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 | 132-OFP | 26.30 23.38 18.71 
$B80C196NP25 804256-ND 5V, 25MHz, 16-Bit Event Processor | 100-SQFP| 18.75 17.63 13.13 Byte Cache 
Array MCU NG80960KB20 803523-ND 20MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 | 132-QFP | 29.39 2612 20.90 
AN87C196JRF8 821035-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU | 52-PLCC | 21.25 19.98 14.88 Byte Cache 
AN87C196JTWB20 828470-ND 5V, 20MHz, 16-Bit, 32K OTP MCU | 52-PLCC | 22.50 21.15 15.75} |NG80960KB25 803540-ND POMIHE SOB SERIEM Leal 132-QFP | 32.72 29.08 23.27 
AN87C196JV20F8 821068-ND 5V, 20MHz, 16-Bit, 48K OTP MCU_| 52-PLCC | 27.00 24.00 19.20 ye vate : 
l i S80960SAT6 803843-ND T6MHz, i960SA, 52-Bit MPU, 512 | 60-MOFP | 23.63 21.18 16.95 
AN87C196LA20F8 821030-ND BV, 20MHz, 16-Bit, 24K OTP MCU | 52-PLCC | 36.02 32.02 25.62 Bite Cache " 
U87C196MC 803558-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU | 64-SDip | 22.50 21.15 15.75| |TA80960KA20 803470-ND 20MHz, i960KA, 32-Bit MPU, 512 | 132-PGA | 43.98 41.79 31.89 
Byte Cache, Extended Temp.* 
aa MCS® 251 Meena 803510-ND 16MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 | 132-PGA | 45.12 42.87 32.72 
(intel ; MICROPROCESSORS Byte Cache, Extended Temp. 
: TA80960KB20 803529-ND 20MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 | 132-PGA | 47.78 45.40 34.65 
Intel Digi-Key Price Each Byte Cache, Extended Temp.* 
Part No. PartNo. _| Description Pkg. 110 100 | | TG80960uA3Vv25 819558-ND 25MHz, i96QJA, 32-Bit MPU, 3.3V, | 132-QFP | 33.05 29.38 23.51 
P80C251T024 |816704-ND | SV, 24MHz, 8-Bit MCU, 512K Register RAM 40-Dip [7.56 7.00 5.32 2K Cache, Extended Temp. 
TP87C251SP16 |804036-ND |5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, Extended Temp. | 40-Dip | 967 8.95 6.81 | | '@80960JC66 826102ND) BBM He SEONG; 32° MPLU, 182-POFP| 42.75 38.00 30.40 
TP87C251S016 |804103-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, Extended Temp. | 40-Dip | 10.42 9.65 7.34 | |tegoggouse5 824382-ND 25MHz, i960US, 32-Bit MPU, 3.3V, | 132-0FP | 2790 2480 19.84 
16K Cache, Extended Temp. 
imeD TG80960JS33 825153-ND 33MHz, i960JS, 32-Bit MPU, 3.3V, | 132-QFP | 36.00 32.00 25.60 
( 5 cap shea i 16K Cache, Extended Temp. 
— £050 MICECEROCESSORS TG80960KA20 803479-ND 20MHz, i960KA, 32-Bit MPU, 512 | 132-QFP | 29.39 2612 20.90 
Intel Digi-Key ‘ts Hes Each) Byte Cache, Extended Temp. 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10-100 | | twgog60sat6 803846-ND 16MHz, i960SA, 32-Bit MPU, 512 | 84-PLCC | 26.73 23.76 19.01 
‘ABOI60CATS 802846-ND T6MHz, IS60CA, 32-Bit MPU with | 168-PGA | 64.85 58.03 46.93 Byte Cache, Extended Temp. 
DMA, 1K Cache* 
A80960CF25 803021-ND 25MHz, i960CF, 32-Bit MPU with | 168-PGA | 86.60 77.49 62.68 CONTROLLERS 
DMA, 4K Cache* 
A80960CF33 803084-ND 33MHz, i960CF, 32-Bit MPU with | 168-PGA | 90.32 81.62 73.46 BNI ENICEN) 
DMA, 4K Cache* Intel Digi-Key Price Each 
A80960CF40 803133-ND 40MHz, i960CF, 32-Bit MPU with | 168-PGA |112.15 101.34 91.21] |Part No. Part No. Description Pkg. 110 100 
DMA, 4K Cache* FW82439HXSU115 | 807787CT-ND 82439HX System Controller (MHXG) | 324-BGA | 35.10 33.80 26.00 
ABO960HAS3SL2GY |) 813629-ND eee eeheeen Meee 168-PGA | 87.06 77.90 63.01) | g@pg25soEYSL4MJ ‘| 830751-ND Fast Ethernet Multifunction PC’ | 196-BGA | 35.02 31.84 25.48 
ABOS6OHDSOSL2GH  |815231-ND 5OWHz, i960HD, 32-BEMPU, 3.3V, |168-CPGA| 85.71 7745 6971] |xygososcacssz7i6 |806726-ND SSM EV, LAN COS TOLSESOE dadsHER! |-Saing -SStan: SRO 
16K Cache hee : : 
AB0960HT75SL2GP | 814114-ND 75MHz, i960HT, 32-Bit MPU, 3.3V, | 168-PGA |103.70 93.71 984.34) |KU82596DX25SZ714 | 806807-ND 25MHz, 5V, LAN Coprocessor 132-QFP | 42.75 38.00 30.40 
16K Cache $CD223110QCD 832550-ND 2-Ch. Serial WAN Controller 100-MQFP} 22.50 20.00 16.00 
A80960JA3V25 819528-ND 25MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 3.3V, | 132-PGA | 50.62 48.09 36.70} /Scp2402T0QCM 832517-ND Intelligent Multiprotocol WAN 160-QFP | 2250 21.15 15.75 
2K Cache : Communications Controller 
A80960JA3V33 819529-ND 33MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 3.3V, | 132-PGA | 57.00 51.00 41.25 
2K Cache* 
A80960JD3V33 819533-ND 33MHz, i960JD, 32-Bit MPU, 132-PGA | 66.50 5950 48.13] Key CONT ta ttonS 
16MHz Bus, 3.3V, 4K Cache* 2 
‘A80960JD3V50 819536-ND 5OMHz, 960JD, 32-Bit MPU, 3.3V, | 132PGA | 74.18 66.37 53.68) | Intel Digi-Key Price Each 
4K Cache : Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
A80960JD3V66 819538-ND oe, pene se MEDS SY. 132-QFP | 83.60 74.80 60.50) /@D82550ELSL4MK 830748-ND Ethernet PCI/CardBus Controller 196-BGA | 36.56 32.50 26.00 
ache* 
: GD82550GMSL4ML —/831172-ND Ethernet PCI/CardBus Controller | 196-BGA | 35.75 32.50 26.00 
A80960JF3V25 819540-ND 25MHz, i960JF, 32-Bit MPU, 3.3V, | 132-PGA | 66.50 59.50 48.13 
aKiGechee GD82550GYSL4Y5 833858-ND Ethernet PCI/CardBus Controller | 196-BGA | 35.02 31.84 25.48 
A80960KB16 803496-ND 16MHz, i9G0KB, 32-Bit MPU, 512 | 132-PGA | 40.66 38.63 29.48] |S82562EH 829047-ND 10/100 Ethernet Platform LAN 64-QFP | 12.50 11.75 875 
Byte Cache Connect Bus Controller 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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CONTROLLERS CODING PRODUCT 
y Price Each Intel Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 10 100 
$82595FX 806680-ND ISA/PCMCIA High Integration 160-MQFP] 31.50 28.00 22.40) |N2105CM 828541-ND Digital CMOS QPSK Cable Demod. | 68-PLCC | 24.75 22.00 17.60 
Ethernet Controller 
SB82558BSL2P4 816075-ND 32-Bit Fast Ethernet PCI Bus 208-SQFP | 35.70 28.22 22.95 
Controller with Integrated PHY 
TL82543GCSL4AC 829160-ND 10/100/100 PCI Bus MAC Gigabit 352-BGA | 91.55 85.83 77.25 a 
Ethernet Controller Intel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 10 100 
ETHERNET Bitepcrany 831425-ND 8-Port, 32-Bit, IX Bus Peripheral Controller | 352-BGA |107.57 97.20 87.48 
TRANSCEIVERS / RECEIVERS 
Intel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 5] 10 100 
DJLXT380LE.B4 832251-ND | 3.3V, 8-Port Short-Haul E1 Transceiver T44-LOFP| 47.80 39.77 30.31] Jintel Digi-Key Price Each 
FLLXT386BEB2834206 | 834206-ND | Quad T1/E1/J1 Short-Haul Xcvr. 160-BGA | 42.53 37.80 30.24] | Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
FWLXT9781BCA9831679 | 831679-ND | 8-Port Fast Ethernet Xcvr. (RMII) 272-BGA | 23.40 20.80 16.64) |MD5660AMS101 830882-ND ISASefal Modem \ Chipset a = ft lO 
FWLXT9782BCA9831681 | 831681-ND | 8-Port Fast Ethernet Xcvr. (SMII) 272-BGA | 23.40 20.80 16.64 MD5661AMV101 830883-ND PCMCIA Modem Chipset (Mb4451cvcB, = 931 _ _ 
FWLXT9782BC.C4 834115-ND | 8-Port Fast Ethernet Xcvr. (SMIl) 272-BGA | 36.00 32.00 25.60 MDS661DTLA, MD1724T11VCB) 
FWLXT9784BCA3834928 | 834928-ND | 8-Port Fast Ethernet Xcvr (SMI, RMII) 324-BGA | 66.50 59.50 48.13) |MD5662AMS101 830884-ND ISA/Serial Modem Chipset (MD4450CSCB, — 13.70 = — 
FWLXT9784BE.A3 833561-ND | 3.3V, 8-Port 10/100Mbps Xcvr (RMII, SMIl) | 324-BGA | 66.50 59.50 48.13 MD5660DTMA, (MD1724T11VCB, pcs) 
HBLXT9761HCB2835066 | 835066-ND | 6-Port Fast Ethernet Xcvr. (RMII) 208-HOFP) 18.82 14.88 12.10; |MOS675TS101 830885-ND MDS SOODTMA MDT yoaTIVeR) = | TASR ee 
HBLXT9762HCB2835376 | 835376-ND | 6-Port Fast Ethernet Xcvr. (SMII) 208-HOFP| 18.82 14.88 12.10] | pqmp4451cvcB 830839-ND 5V. 4451CV Controller 428-LQFP} 8.10 7.50 5.70 
HBLXT9763HCA9831634 | 831634-ND | 6-Port Fast Ethernet Xcvr. (Ml) 208-HOFP) 18.82 14.88 12.10] /FYMD4450CSCB 830837-ND 5V, 4450CS Controller 728-SQFP| 8.10 750 5.70 
N82503 806179-ND eat Xevr. (802.3 44-PLCC | 11.75 9.25 7.00) | Fymp445ocveB 830890-ND | 5V, 4450CV Controller 128-SQFP| 17.65 16.60 12.36 
NLXT307PE.F4 832110-ND | 5V, E1 Short-Haul Xevr. ae-picc | 13.34 12.35 9.39) |/YMDA4700scB sce © 447008 Controller Ue SOE | ACD HOLE te 
. F DJMD5628DLB 830836-ND 3.3V, 5628 Digital Signal Proc. 100-LQFP| 9.45 875 6.65 
NLXT362PE.A3 832121-ND | 1-Port Long-Haul T1 Serial Transceiver 28-PLCC | 17.65 16.60 12.36 DOMDS661DTLA 830848-ND 3.3V, 5661 Digital Signal Proc. j28-Lare| 810 750 5.70 
EELXT908PC.A4 871624-ND |3.3V, Universal 10BASE-T/AUI Xcvr* 44-PLCC 11.72 10.85 8.25 FYMDS660DTMA 330842-ND 3.3V, 5660 Digital Signal Proc. 728-SOFP| 8410 7505.70 
POLXTSO5ANE.F4 BB2TMIEND)| SV, T1/E1 Short-Haul Xeve._ 28-Dip | 16.45 12.95 9.80) | evimpggzo 830850-ND —_| 3.3V, 8820 Digital Signal Proc. 128-SQFP| 50.28 47.77 36.46 
$82503 806140-ND | Dual Serial Ethernet Transceiver (802.3, 44-MQFP | 11.75 9.25 7.00 DYMD1724T11VCB 830851-ND 5V, Sigma-Delta Analog Front End 44-LOFP 3.00 275 240 
10BASE-T/AUI) : = = = 
SLXT3510E.A2 832246-ND | 1-Port Short-Haul T1/E1/J1 Parallel Xcvr 44-QFP | 20.00 18.80 14.00 
SLXT3610E.A2 832199-ND | 1-Port Long-Haul T1/E1 Parallel Transceiver 44-QFP | 23.75 22.33 16.63 inteD XSCALE™ 
(le STORAGE PROCESSORS 
ai ETHERNET Mo Digi-Key Fries Eachg 
inte! Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
( Bi ow sess REPEATERS 
aah Price Each FW80219M600SL7CM = | 858207-ND 32-Bit, GP, High Perf. PCI Processor] 544-BGA | 61.75 55.25 44.69 
Intel Digi-Key one with Xscale Microarchitecture with 
Part No. Part No. Description Pkg. i 10-100 64-Bit PCI-X Interface, 600MHz 
HBLXT9863HCB3834131 | 834131-ND 6-Port Dual Speed 10/100 Fast 208-HQFP | 23.42 20.82 16.66] |FW80321M600SL6R3 |850667-ND 32-Bit, High Perf. PC! Processor 544-BGA | 136.77 123.59 111.23 
Ethernet Repeater with Xscale Microarchitecture with 
SLXT9140C.C4 831524-ND 5V, 4-Port 10Mbps Ethernet 100-QFP | 15.28 14.36 10.70 64-Bit PCI-X Interface, 600MHz 
Repeater (IRB, AU!) 
aan XSCALE™ 
inteD TELECOM (ated, NETWORK PROCESSORS 
Meh. BROADBAND 
é Intel Digi-Key Price Each 
Intel Digi-Key oe Price Each Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
Part No. Part No. Description Pkg. 110100 | Fwixpa2iBB 852277-ND 266MHz Network Processor with Xscale | 492-BGA | 32.38 28.78 23.03 
FLIXF6151BEA2834984 | 834984-ND 28 T1/E1 Mapper 352-BGA | 98.77 89.25 80.33 Core, 2 HSS Serial Ports 
IXF6401BEC7A1835148 /835148-ND Broadband Access Processor 352-BGA |299.43 283.94 268.45] |FWIXP425BB 852264-ND 266MHz, 2 HSS Ports, Crypto Processor | 492-BGA | 24.62 21.88 17.51 
Support, 2 Integrated 10/100 Ethernet 
MAC, Utupia 2 Interface 
intel’ PRIXP425BB 869046-ND 266Mkz, 2 HSS Ports, Crypto Processor | 492-BGA | 24.07 21.88 17.51 
(iS ae PCI BRIDGE Support, 2 Integrated 10/100 Ethernet 
Intel Digi-Key Price Each MAC, Utupia 2 Interface* 
Part No Part No. Description Pkg. 1 10 100 FWIXP425BD 852279-ND 533MHz, 2 HSS Ports, Crypto Processor | 492-BGA | 62.91 56.29 45.53 
21050AB 821286-ND PCI-to-PCI Bridge 208-OFP | 32.51 28.90 23.12 Support, 2 Integrated 10/100 Ethernet 
MAC, Utupia 2 Interface 


NEW! SERIAL EEPROM — 


RoHS Compliant 


Intel Digi-Key Price Each NimonTy Digi-Ke Price Each 
Part No. Part No. Description ee | se ere Desetintion ep | asp cae 
DZPD6720VCE 832535-ND PCI-to-PC Card Controller 208-LOFP | 25.43 2260 18.08) tagseq9-RMBOTG MOSG40-RMBGTGCT-ND | 64Kb Serial SPI Bus EMLP | 378 9.87 3.59 
SPD67290CC 832533-ND PCl-to-PCMCIA Host Adapter 208-QFP | 23.75 22.33 16.63) | igs640-RMBETG M95640-RMB6TGTR-ND | 64Kb Serial SPI Bus 8-MLP 4200.00/2,500 
CNLAGOOOPKS5 830447-ND PRO/100 VE Desktop Adapter — — |195.10 185.01 174.92 
MBLA3456C3 829957-ND PRO/100 SR Combo Mobile Adapter] —  |216.05 204.88 193.70 ‘ 
sare laa FLASH MEMORY 
(intel). oe MEMORY Numonyx Digi-Key Price Each 
ME! Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 =: 100 
Intel Digi-Key oe Price Each SLC Large Page Series — RoHS Compliant 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10-100 | | NANDOTGR3B2BZA6E | NANDOTGR3B2BZAGE-ND | 1Gb NAND Flash 63-VFBGA] 10.89 965 778 
E28F008S5120 808704-ND 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)* ] 40-TSOP | 17.50 16.45 12.25) | NANDO1GW3B2BZAGE | NANDO1GW3B2BZA6E-ND | 1Gb NAND Flash 63-VFBGA | 10.89 9.65 7.78 
RC28F800C3BD70 867943-ND 8Mb, 3V, FLASH Memory (1Mx8)* | 64-BGA | 275 258 2.07) |NANDOZGR3B2DZAGE | NANDO2GR3B2DZA6E-ND | 2Gb NAND Flash 63-VFBGA | 11.97 10.61 8.55 
GT28F160C3BA90SB93 | 823477-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory (1Mx16) | 46-MBGA | 10.75 9.95 7.57| | NANDO2GW3B2DNGE | NANDO2GW3B2DNGE-ND | 2Gb NAND Flash 48-TSOP | 16.03 14.20 11.45 
GT28F160C3TA110 819293-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory (1Mx16) | 46-MBGA | 6.93 6.36 4.86] | NANDO2GW3B2DZAGE | NANDO2GW3B2DZA6E-ND | 2Gb NAND Flash 63-VFBGA | 16.03 14.20 11.45 
RC28F160C3BA110 830116-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory (1Mx16) | 64-BGA | 5.73 5.26 4.02| [NANDOSGWSB2DNGE | NANDOAGWSB2DNGE-ND [4Gb NAND Flash 48-TSOP [19.90 18.04 14.31 
RD28F1604C3TD70SB93 | 855158-ND 16Mb, 3V, Stacked FLASH Memory | 66-EBGA 8.02 7.43 5.65 NAND128W3A2BN6E NAND128W3A2BNGE-ND | 128Mb NAND Flash 48-TSOP | 6.75 5.54 4.68 
with 4Mb SRAM " i 
geoerazocanc7osnes | |seieenmn 30Mb. 3V. FLASH Memory (2x16) | 47-868 | 7.75 7.18 8.46] |NANDSt2RSA2CZAGE NANDS2RSA2CZAGE-ND 512Mb NAND Flash 63 VEBGA 11.80 10.45 8.43 
NAND512W3A2CNGE | NAND512W3A2CNGE-ND |512Mb NAND Flash 48-TSOP | 11.80 10.45 8.43 
eee CoueHHtD 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16) | 47-BGA | 7.75 7.18 5.48) | nanpsi2w3A2cZA6E |NANDS12W3A2CZAGE-ND |512Mb NAND Flash 63-VFBGA | 11.80 10.45 8.43 
GT28F320B3BA100 823191-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mxt6) | 47-MBGA | 10.13 9.38 7.13 C3 Searles 
GT28F320B3BA100SB93_|823193-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16) | 47-MBGA | 24.18 22.73 16.93] toopaaeaEDT SURED Gib, 3V, Flash Manon UNNG))]-GEBGA] 275258 07 
GT28F320B3TA100 823197-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16) | 47-MBGA | 10.13 938 7.13 si ‘i 
GE28F160C3TD70 853978-ND 16Mb, 3V, Flash Memory (1Mx16) | 46-BGA | 3.75 3.44 263 
GT28F320B3TA100SB93 |823211-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16) | 47-MBGA | 21.75 20.45 15.23 « 
EToRaDOBSTALIO STING sohib aV FLASH MA oMxi6) |47MBGA| 1013 938 713) |PC28°160C3B070 865397-ND 16Mb, 3V, Flash Memory (1Mx16)*| 64-BGA | 3.00 275 2.10 
pov, lemory (2Mx16) | 47-| ; ; : RD28F1604C3BD70855156 | 855156-ND 16Mb, 3V, Stacked Flash Memory | 66-EBGA | 7.64 7.08 5.38 
GT28F320C3BA100SB93_|823207-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16) | 47-MBGA | 10.13 9.38 7.13] | jeoarsaqcagn7o 866264-ND 16Mb, 3V; Flash Memory (1Moci6)*| 48-TSOP | 3.00 275 2.10 
GT28F32003BA110 820975-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16) | 47-MBGA | 19.48 18.31 13.64! |Seseeaeqcatp70 B66265:ND TéMib--3V-Flash Memory (IMx16)*| 48-TSOP | 3.00 2.75 2-10 
GT28FS2003TAT00SBOS /829213-ND 32MIb, BV, FLASH Memory (2x16) | 47-MBGA | 10.13 938 7-13] | ropeaogcaan70 SERRA 32Mb.3V. Flash Memory (2Mxi6)*| 64-BGA | 417 383 292 
GT28F320C3TA110 820978-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16) | 47-MBGA | 10.18 9.38 7.13] | jeograoqcagn7o 864836-ND 32Mb, 3V, Flash Memory (2Mwi6)*| 48-TSOP | 417 383 292 
RC28F320C3BA110 828110-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16) | 64-BGA | 10.40 963 7.32] | \erpranncatn 7g 864838-ND 32Mb. 3V. Flash Memory (2Mx16)*| 48-TS0P | 417 383 292 
RC28F320C3TA110 828112-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16) | 64-BGA | 10.40 963 7.32 NEW! M29EW Series — RoHS Compliant NEW! 
RD38F1020COZBLOSB93 | 849856-ND a SY aces FLASH Memory | 66-EBGA | 12.91 11.95 9.09] | jepgrosgMmogEWL 898064 | 898964-ND 256Mb, 3V Axcell™ Flash Memory | 56-TSOP 13.18 12.20 9.28 
RD38F1020C0ZTLOSBOS_/849853-ND 32MMb, 3V, Stacked FLASH Memory | 66-EBGA | 12.01 17.95 9,09] |/S28F256M29EWH 902049 | 902049-ND 256Mb, 2 Axcoll Flash Memory: | 50:1SOF:) 18:18) 12.20". (9:28 
with 8Mb SRAM NEW! M58LR Series — RoHS Compliant NEW! 
RD38F1020WOYTQOSB93 | 858995-ND 32Mb, 3V, Stacked FLASH Memory | 66-EBGA | 9.96 9.23 7.02| | MB8LR256KB70ZC5E MB8LR256KB70ZC5E-ND | 256Mb 1.8V, Flash Memory 7O-VFBGA] 20.30 16.10 15.40 
with 8Mb SRAM (16Mx16) 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « (Continued) 
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Ni numonyx" 9 Re EMBEDDED FLASH MY NUMonyx" Digi@Reel’ (cont. StrataFlash® 
Numonyx Digi-Key Price Each Numonyx Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
J3D Series TE28F128P33185 888069 _|888069-ND | 128Mb, 3V StrataFlash® Memory 56-TSOP | 975 9.03 6.86 
TE28F320J3D75 872335 |872335-ND 32Mb, 3V, Embedded Flash 56-TSOP | 462 424 3.24) | JS28F128P33B85 888018 |888018-ND | 128Mb, BV StrataFlash® Memory* 56-TSOP | 9.75 9.03 6.86 
JS28F320J3D75 872337 | 872337-ND 32Mb, 3V, Embedded Flash* 56-TSOP | 4.62 4.24 3.24) | Js28F128P33T85 888019 |888019-ND | 128Mb, 3V StrataFlash® Memory* 56-TSOP | 9.75 9.03 6.86 
JS28F320J3D75 S L8YM |877042-ND 32Mb, 3V, Embedded Flash* 56-TSOP | 4.62 4.24 3.24) | RC28F128P33B85 888066 |888066-ND | 128Mb, 3V StrataFlash® Memory 64-EZBGA| 9.75 9.03 6.86 
Horse TS SLA SHON aM eM nee ite or ezbeA ae te, a RC28F128P33T85 888067 |888067-ND | 128Mb, 3V StrataFlash® Memory 64-EZBGA| 9.75 9.03 6.86 
= , 3V, Embedder jas! al A t i 4 * a 
POSPRSOISDSE aetbee (RaRDSEND SOME SV Evitedded reat BEEZRGAT 469424 3.24) | PC26F126P33B85 868064 |888064-ND_| 126Mb, BV StrataFlash® Memory* | 64-EZBGA| 9.75 0.03 _ 6.86 
PC28F128P33B85 S LA37 |888020-ND | 128Mb, 3V StrataFlash® Memory 64-EZBGA| 9.75 9.03 6.86 
PC2@F320J3075 SL8ZS /877053-ND 32Mb, 3V, Embedded Flash* B4-EZBGA) 4.62 4.24 3.24) | ocosriogp33T85 888065 |888065-ND |128Mb, 3V StrataFlash® Memon 64-EZBGA| 9.75 9.03 6.86 
; y R i i 
TE28F640J3D75 872333 |872333-ND 64Mb, 3V, Embedded Flash 56-TSOP | 7.64 7.08 5.38 7 
. PC28F128P33T85 S LALM |892798-ND | 128Mb, 3V StrataFlash® Memory 64-EZBGA| 9.75 9.03 6.86 
JS28F640J3D75 872336 |872336-ND 64Mb, 3V, Embedded Flash 56-TSOP | 7.64 7.08 5.38 
‘jgoar640J3D75 $ Leva. |876760-ND 64Mb. 3V’ Embedded Flash* BeTSOP | 764 708 538 |TE28F256P33B95 884142 |884142-ND | 256Mb, 3V StrataFlash® Memory 56-TSOP | 12.85 12.08 9.00 
RC2BFG40J3D75 $ L870 1877050-ND 6dWMIb-3V Embedded Flash G4EZBGAT 7647.08 538| | TE28E256P33T95 883590 |883590-ND__| 256Mb, 3V StrataFlash® Memory 56-TSOP | 12.85 12.08 9.00 
RC28F640J3D75 875775 | 875775-ND 64Mb. 3V’ Embedded Flash 64-EZBGA| 764 708  5.38| |JS28F256P33B95 684143 |884143-ND | 256Mb, 3V StrataFlash® Memory* 56-TSOP | 12.85 12.08 9.00 
PC28F640J3D75 875776 |875776-ND 64Mb, 3V, Embedded Flash* 64-EZBGA| 7.64 7.08 5.38] |JS28F256P33BF 898895 | 898895-ND | 256Mb, 3V StrataFlash® 56-TSOP | 12.85 12.08 9.00 
PC28F640J3D75 S L8ZT_|877116-ND 64MMb, 3V, Embedded Flash* 64-EZBGA| 7.64 7.08 5.38 Memory* NEW! 
TE28F128J3D75 872762 |872762CT-ND | 128Mb, 3V, Embedded Flash 56-TSOP | 15.68 14.21 11.27| |JS28F256P33TF 902060 | 902060-ND | 256Mb, 3V StrataFlash® 56-TSOP | 9.99 9.25 7.03 
TE28F128J3D75 872764 |872764-ND 128Mb, 3V, Embedded Flash 56-TSOP | 13.23 12.25 9.31 Memory* NEW! . 
JS28F128J3D75 872766 |872766-ND 128Mb, 3V, Embedded Flash* 56-TSOP | 13.23 12.25 9.31| |JS28F256P33T95 883593 | 883593-ND 256Mb, 3V StrataFlash® Memory* 56-TSOP | 12.85 12.08 9.00 
RC28F128J3D75 872765 |872765-ND 128Mb, 3V, Embedded Flash 64-EZBGA| 13.23 12.25 9.31 PC28F256P33B85 884145 | 884145-ND | 256Mb, 3V StrataFlash® Memory 64-EZBGA | 12.85 12.08 9.00 
PC28F128J3D75 872865 | 872865-ND 128Mb, 3V, Embedded Flash* 64-EZBGA| 13.23 12.25 931| |PC28F256P33B85 SLABF |880994-ND | 256Mb, 3VStrataFlash® Memory* | 64-EZBGA| 12.85 12.08 9.00 
PC28F128J3D75 S LAQ7 [893635-ND 128Mb, 3V, Embedded Flash* 64-EZBGA| 13.23 12.25 9.31] |PC28F256P33BF 898896 |898896-ND | 256Mb, 3V StrataFlash® 64-EZBGA| 12.85 12.08 9.00 
TE28F256J3D95 S LA2S |887793-ND 256Mb, 3V, Embedded Flash 56-TSOP | 24.21 21.52 17.22 Memory* NEW! 
JS28F256J3D95 893985 |893985-ND 256Mb, 3V, Embedded Flash* 56-TSOP | 28.46 25.30 20.24) |PC28F256P33TF 902062 | 902062-ND | 256Mb, 3V StrataFlash® 64-EZBGA| 12.85 12.08 9.00 
RC28F256J3D95 S LA2T | 887794-ND 256Mb, 3V, Embedded Flash 64-EZBGA| 24.21 21.52 17.22 Memory* NEW! 
PC28F2563D95 893986 | 893986-ND 256Mb, 3V, Embedded Flash* 64-EZBGA| 28.46 25.30 20.24| | PC28F256P33T85 883595 /883595-ND | 256Mb, 3V StrataFlash® Memory* | 64-EZBGA| 12.85 12.08 9.00 
PC48F4400POTBOE QKV9 |902222-ND | 256Mb, 3V StrataFlash® 64-EZBGA| 22.50 21.15 15.75 
Memory* NEW! 
RC26F256P33B85 884144 |884144-ND | 256Mb, 3V StrataFlash® Memory 64-EZBGA| 12.85 12.08 9.00 
= : RC28F256P33T85 883591 |883591-ND | 256Mb, 3V StrataFlash® Memory 64-EZBGA| 12.85 12.08 9.00 
Numonyx Digi-Key Hiei: RC28F256P33BF 898897 | 898897-ND | 256Mb, 3V StrataFlash® 64-EZBGA| 12.85 12.08 9.00 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Memory NEW! 
NEW! J3F Series NEW! RC28F256P33TF 902063 |902063-ND | 256Mb, 3V StrataFlash® 64-EZBGA| 12.85 12.08 9.00 
RC28F256J3F95 898242  )808242-ND | 256Mb, 3V, StrataFlash® Memory 64-EZBGA] 24.08 22.64 16.86 Memory NEW! 
PC28F256J3F95 898244 | 898244-ND | 256Mb, 3V, StrataFlash® Memory* | 64-EZBGA| 18.63 17.51 13.04] | TE2SF256P33BF 898914 /898914-ND | 256Mb, 3V StrataFlash® 56-TSOP | 12.85 12.08 9.00 
TE28F256J3F105 898374 | 898374-ND | 256Mb, 3V, StrataFlash® Memory 56-TSOP | 24.08 22.64 16.86 Memory NEW! 
P30 Series TE2BF256P331F 902061  |902061-ND | 256Mb, 3V StrataFlash® 56-TSOP | 1285 12.08 9.00 
TE28F640P30B85 873903 |873903-ND | 64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory 56-TSOP | 556 5.15 3.92 Memory NEW! 
JS28F640P30785 873897 |873897-ND | 64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory* | 56-TSOP | 6.18 5.67 4.33) | JS48F4400P0TB00887798 |887798-ND |512Mb, 3V StrataFlash® Memory 56-TSOP | 22.13 20.80 15.49 
JS28F640P30B85 873892 |873892-ND | 64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory* | 56-TSOP | 6.18 5.67 4.33) | RC48F4400P0TB00885960 |885960-ND /512Mb, 3V StrataFlash® Memory 64-EZBGA| 22.13 20.80 15.49 
RC28F640P30T85 873937 | 873937-ND | 64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory | 64-EZBGA| 6.18 5.67 4.33] | PC48F4400P0TB00885967 |885967-ND |512Mb, 3V StrataFlash® Memory 64-EZBGA| 22.13 20.80 15.49 
RC28F640P30B85 873977 _| 873977-ND_| 64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory G4-EZBGA| 6.18 5.67 4.33] | pC4gF4400P0TBOOS LAFB_|891111-ND _|512Mb, 3V StrataFlash® Memory 64-EZBGA| 22.13 20.80 15.49 
PC28F640P30B85 S LA9D | 890209-ND 64M, 1.8V, StrataFlash® Memory* 64-EZBGA| 6.18 5.67 4.33] |PF38F3050MOY3DE 896724 |896724-ND | 128Mb, 1.8V NOR Flash* 56-SCSP | 13.20 12.23 9.30 
PC28F640P30B85 873919 |873919-ND |G4MDb, 1.8V, StrataFlash® Memory* | 64-EZBGA| 6.18 5.67 4.33) | pragr4qsomoV3CF 891082 |891082-ND | 256Mb. 1.8V NOR Flash* fo7-scsp| 1605 1509 1124 
PC28F640P30785 873913 |873913-ND | 64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory* | 64-EZBGA| 6.18 5.67 4.33] | pragrsogoMOVOBE 886439 |886439-ND |512Mb. 1.8V NOR Flash* 405-ScSP| 1925 1810 1348 


TE28F128P30B85 873825 |873825-ND | 128Mb, 1.8V StrataFlash® Memory 56-TSOP | 9.03 849 6.32 


JS28F128P30B85 873810 | 873810-ND__|128Mb, 1.8V StrataFlash® Memory* 56-TSOP | 9.75 9.03 6.86 MEMORY CARDS 


JS28F128P30185 673624 |873824-ND | 128Mb, 1.8V StrataFlash® Memory* | 56-TSOP | 9.75 9.03 6.86 4 nu 
RC28F128P30785 873867 |873867-ND |128Mb, 1.8V StrataFlash® Memory | 64-EZBGA| 9.75 9.03 6.86 RoHS Compliant 
RC28F128P30B85 873868 |873868-ND |128Mb, 1.8V StrataFlash® Memory | 64-EZBGA| 9.75 9.03 6.86] | Numonyx Digi-Key Price Each 
PC28F128P30B85 873877 |873877-ND | 128Mb, 1.8V StrataFlash® Memory* | 64-EZBGA| 9.75 9.03 6.86] | PartNo. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
PC28F128P30T85 873880 | 873880-ND | 128Mb, 1.8V StrataFlash@® Memory* | 64-EZBGA| 9.75 9.03 6.86! | S\CO64BFE6E SMCO64BFEGE-ND |64Mb CompactFlash Card = 46.40 43.20 35.20 
PC28F128P30B85 S L9YQ |887046-ND | 128Mb, 1.8V StrataFlash® Memory* 64-EZBGA] 9.75 9.03 6.86 SMC128BFD6E SMC128BFD6E-ND | 128Mb CompactFlash Card os 47.36 44.10 35.93 
RD48F3000P0ZBQ0 874381 | 874381-ND | 128Mb, 1.8V StrataFlash® Memory 88-TPBGA} 9.75 9.03 6.86 SMC256BFJ6E SMC256BFJGE-ND | 256Mb CompactFlash Card _ 54.52 50.76 41.36 
RD48F3000P0ZTQ0 874297 | 874297-ND | 128Mb, 1.8V StrataFlash® Memory |88-TPBGA] 9.75 9.03 6.86] | swic512AFBGE 497-5045-ND 512Mb Compact Flash Card — | 7875 6750 5985 
PF48F3000P0ZBQ0 874291 |874291-ND | 128Mb, 1.8V StrataFlash® Memory* |88-TPBGA| 9.75 9.03 6.86 SMC512BFK6E SMC512BFKGE-ND | 512Mb CompactFlash Card , 64.26 59.50 47.60 
PF48F3000P0ZTQ0 874294 |874294-ND__|128Mb, 1.8V StrataFlash® Memory* _|88-TPBGA| 9.75 9.03 _6.86| | SMCOIGBFKGE SMCOIGBFKGE-ND | 1Gb CompactFlash Card 7-56.70 52.50 42.00 
TE28F256P30195 877807 |877807-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory 56-TSOP | 12.85 12.08 9.00 SMCO2GBFK6E SMCO2GBFKGE-ND | 2Gb CompactFlash Card = 114.81 103.88 87.48 
TE28F256P30B95 877816 |877816-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory 56-TSOP | 12.85 12.08 9.00 SMCO4GBFK6E SMCO4GBFKGE-ND_| 4Gb CompactFlash Card = 192.01 170.68 149.34 
JS28F256P30B95 877823 | 877823-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory* | 56-TSOP | 13.20 12.23 9.30 
JS28F256P30BF 898883 | 898883-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® 56-TSOP | 12.20 11.30 8.59 CODE STORAGE 
Memory* NEW! . 
JS28F256P30795 877825 | 877825-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory* _| 56-TSOP | 13.20 12.23 9.30 Bons Compliant 
JS28F256P301F 902052  /902052-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® 56-TSOP [12.20 11.30 8.59] | Numonyx Digi-Key Price Each 
Memory* NEW! Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
RC28F256P30B85 873883 |873883-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory* | 64-EZBGA| 13.20 12.23 9.30 M25P Series 
RC28F256P30B85 S L8X7 | 876079CT-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory | 64-EZBGA| 15.65 14.19 11.25 - 3 z 7 z 
RC2BF256P30785 873882 |873882-ND |256Mb, 18V StrataFlash® Memory | 64-E7BGA| 13.20 12.23 9.30) |MZ9POS-AVMINGTP | M2SPOS-AVMINGTPCI-ND | 12K, Serial Flash, SOMH2 SPI) SOB | 1.20 1.0084 
PC28F256P30785 873900 |873900-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash Memory* _| 64-EZBGA| 13.20 12.23 9.30 : 7 ; ‘ 
PCDBF256P30B85 § |9C4 | BB0690CT-ND | 256MM, 1 BV StrataFlash® Memory* | 64-E7BGA| 1565 1419 11.25) |M25POS-AVMNGTP | M2SPO5-AVMINGTPTR-ND | 512Kb, Seria Flash, SOMH2 SPI | S0-8 enna 
PC28F256P30B85 S LAE |890210-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory* | 64-EZBGA| 13.20 12.23 9.30 : Y z i . 
PC28F256P30BF 898884 | 898884-ND | 256Mb. 1 8V StrataFlash® B4-EZBGA| 12.20 11.30 ag) |MPSPOS-AVMPGTG | Rise eS oO akag) O12Kb, Serial Fash, SOMHZ SPI | G-VDFPN | 1.53 128 1.08 
Memory* NEW! e y d i | 
PC28F256P30TF 902056 | 902056-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® B4-£28GA| 12.20 11.30 ag) |M25POSAVMPGTG [RIESEIS SUMS) ©12Kb, Serial ash, SOMH2 SPI | S-VDFPN | 8264.00/4,000 
Memory* NEW! . y 4 i e 
PC48F4400POVBOE QKQO |901638-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® 64-£78GA| 22.50 21.15 1875] |M?5PIC-AVNINGTP Pe Tay) (Mo: Serial Fash, SOMHZ SPI) 80-8 | 156 1801.10 
Memory* NEW! M25P10-AVMINGTP | M25P10-AVMINGTPTR-ND | 1Mb, Serial Flash, 50MHz SPI 50-8 2080.00/2,500 
PF48F4000P02B00 874085 |874085-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory* |88-TPBGA| 12.85 1208 9.00 Bus Interface 
PF48F4000P0ZTQO 874090 |874090-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory* /88-TPBGA| 12.85 12.08 9.00| |1ospio-avmpeTa | M25P10-AVMP6TGCT-ND |1Mb Serial Flash. 50MHz SPI | 8-VDFPN) 4.71 143 1.20 
PF48F4400POVBQE QKE6 |899568-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® SCSP | 22.50 21.15 15.75 Bus Interface 
Memory* NEW! M25P10-AVMP6TG | M25P10-AVMP6TGTR-ND | 1Mb, Serial Flash, 50MHz SPI | 8-VDFPN | — 3648.00/4,000 
RC28F256P30BF 898885 | 898885-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® 64-EZBGA| 12.20 11.30 8.59 Binineee Ma 
Memory NEW! M25P16-VME6G M25P16-VME6G-ND 16Mb, Serial Flash, 75MHz SPI | 8-VDFPN| 3.95 3.24 274 
RC28F256P30TF 902058 | 902058-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® 64-EZBGA| 12.20 11.30 8.59 Ricca 
Memory NEW! M25P16-VME6TG © |M25P16-VMEGTGCT-ND |16Mb, Serial Flash, 75MHzSPI | 8-VDFPN | 273 238 1.78 
RC4SF4400POVBOE O KVS |901973-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® 64-EZBGA| 2250 21.15 15.75 Bus Interface 
Memory NEW! a = | i x 
RD48F4400POVBOE QKY3 |902430-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® scsp | 2250 21.15 15.75, |M2SPIG-VMECTE | MSEC RIMES ISIE NE I) 16Mb, Serial Hash, 7MHz SPI | G-YDFPN | 6072.00/4,000 
Memory NEW! M25P16-VMN6P M25P16-VMN6P-ND 16Mb, Serial Flash, 75MHzSPI | S0-8 3.90 320 270 
TE28F256P30BF 898886 | 898886-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® 56-TSOP | 12.20 11.30 8.59 pisinraee et 
Memory NEW! M25P16-VMNGTP | M25P16-VMNGTPCT-ND |16Mb, Serial Flash, 75MHzSPI | SO-8 | 270 235 1.75 
TE28F256P30TF 902054 | 902054-ND | 256Mb, 1.8V StrataFlash® 56-TSOP | 12.20 11.30 8.59 Bus Interface 
Memory NEW! M25P16-VMNGTP | M25P16-VMNGTPTR-ND |16Mb, Serial Flash, 75MHzSPI | S0-8 3750.00/2,500 
JS48F4400POVBO0 883828 |883828-ND _|512Mb, 1.8V StrataFlash® Memory* | 56-TSOP | 22.13 20.80 15.49 Risineitar te : 
RC48F4400POVB00 874452 | 874452-ND |512Mb, 1.8V StrataFlash® Memory 64-EZBGA | 24.75 23.27 17.33 M25P16-VMP6G M25P16-VMP6G-ND 146IMb, Serial Flash, 75MHz SPI | 8-VDFPN 429 3.52 2.97 
RD48F4400POVBQ0 874461 |874461-ND |512Mb, 1.8V StrataFlash® Memory | 88-TPBGA| 22.13 20.80 15.49 Bus Interface 
PC48F4400POVB00 874457 | 874457-ND | 512Mb, 1.8V StrataFlash® Memory* | 64-EZBGA| 21.05 19.79 14.74] [W25P16-VMP6TG M25P16-VMP6TGCT-ND |16Mb, Serial Flash, 75MHzSPI | 8-VDFPN| 297 259 1.93 
PF48F4400POVBQ0 874561 |874561-ND | 512Mb, 1.8V StrataFlash® Memory* _|88-TPBGA| 22.13 20.80 15.49 Bus Interface 
P33 Series M25P16-VMP6TG  |M25P16-VMP6TGTR-ND |16Mb, Serial Flash, 75MHz SPI | 8-VDFPN | — 6600.00/4,000 
TE26FO40P33B85 886137 ]688137-ND | 64M, SV StrataFlash® Memory 56-TSOP | 651 597 456 Bus Interface 
JS28F640P33B85 888231 |888231-ND | 64Mb, 3V StrataFlash® Memory* 56-TSOP | 618 5.67 4.33 M25P16-VMW6TG M25P16-VMW6TGCT-ND | 16Mb, Serial Flash, 75MHz SPI S0-8 2.70 235 1.75 
JS28F640P33T85 888232 | 888232-ND | 64Mb, 3V StrataFlash® Memory 56-TSOP | 618 5.67 4.33 Bus Interface 
RC28F640P33B85 888237 | 888237-ND | 64Mb, 3V StrataFlash® Memory 64-EZBGA| 6.18 5.67 4.33) |M25P16-VMWe6TG | M25P16-VMWE6TGTR-ND | 16Mb, Serial Flash, 75MHzSPI | 0-8 2250.00/1,500 
RC28F640P33785 888230 |888230-ND | 64Mb, 3V StrataFlash® Memory 64-EZBGA| 6.18 5.67 4.33 Bus Interface 
PC28F640P33B85 888226 | 888226-ND | G4Mb, 3V StrataFlash® Memory* 64-EZBGA| 6.18 5.67 4.33] |M25P32-VME6G M25P32-VME6G-ND 32Mb, LV, Serial Flash, 75MHz | 8-VDFPN| 640 5.25 4.43 
PC28F640P33B85 S LAST |890076-ND | 64Mb, 3V StrataFlash® Memory* 64-EZBGA| 6.18 5.67 4.33 SPI Bus Interface 
PC28F640P33T85 888227 |888227-ND | 64Mb, 3V StrataFlash® Memory 64-EZBGA| 6.18 5.67 4.33) [M25P32-VME6TG | M25P32-VMEGTGCT-ND |32Mb, LV, Serial Flash, 75MHz | 8-VDFPN | 443 386 2.67 
TE28F128P33B85 888068 |888068-ND | 128Mb, 3V StrataFlash® Memory 56-TSOP | 10.31 9.55 7.26 SPI Bus Interface 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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CODE STORAGE 


UTOMOTIVE STANDARD 


RoHS Compliant BOOT BLOCK 
Numonyx Digi-Key Price Each Numonyx Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. al 10 «100 
M25P32-VME6TG  |M25P32-VMEGTGTR-ND |32Mb, LV, Serial Flash, 75MHz_ | 8-VDFPN 9840.00/4,000 M29W Series 
SPI Bus Interface M29DW323DB70NGE |M29DW323DB70NGE-ND | 32Mb (4Mbx8 or 2Mbx16, Dual Bank] 48-TSOP ] 8.78 7.20 6.08 
M25P32-VMF6TP | M25P32-VMF6TPCT-ND |32Mb, LV, Serial Flash, 75MHz | SO-16 | 3.68 3.36 2.66 8:24, Boot Block) 3V Supply Flash* 
SPI Bus Interface M29DW323DB70ZEGE | M29DW323DB70ZE6E-ND | 32Mb (4Mbx8 or 2Mbx16, Dual Bank | 48-TFBGA| 8.78 7.20 6.08 
M25P32-VMF6TP | M25P32-VMF6TPTR-ND |32Mb, LV, Serial Flash, 75MHz | S0-16 2656.00/1,000 8:24, Boot Block) 3V Supply Flash* 
SPI Bus Interface M29DW323DT70NGE |M29DW323DT70NGE-ND | 32Mb (4Mbx8 or 2Mbx16, Dual Bank | 48-TSOP | 8.78 7.20 6.08 
M25P32-VMP6G M25P32-VMP6G-ND 32Mb, LV, Serial Flash, 75MHz | 8-VDFPN | 3.51 288 2.43 8:24, Boot Block) 3V Supply Flash* 
SPI Bus Interface M29DW323DT70ZEGE | M29DW323DT70ZE6E-ND | 32Mb (4Mbx8 or 2Mbx16, Dual Bank | 48-TFBGA| 8.78 7.20 6.08 
M25P32-VMP6TG  |M25P32-VMP6TGCT-ND |32Mb, LV, Serial Flash, 75MHz |8-VFOFPN| 4.43 3.86 2.87 8:24, Boot Block) 3V Supply Flash* 
SPI Bus Interface M29W128GL70N6E |M29W128GL70NGE-ND | 128Mb (16Mbx8 or 8Mbx16, Page, | 56-TSOP |12.95 11.47 9.25 
M25P32-VMP6TG — |M25P32-VMP6TGTR-ND |32Mb, LV, Serial Flash, 75MHz |8-VFQFPN)  9840.00/4,000 Uniform FBP) 3V Supply Flash* 
SPI Bus Interface M29WT28GL70ZA6E |M29W128GL70ZAGE-ND | 128Mb (16Mbx8 or 8Mbx16, Page, | 64-TBGA [12.95 11.47 9.25 
M25P32-VMW6G  |M25P32-VMW6G-ND | 32Mb, LV, Serial Flash, 75MHz | S0-8 6.05 496 4.19 Uniform FBP) 3V Supply Flash* 
SPI Bus Interface M29W160EB70NGE |M29W1G0EB70NGE-ND — | 16Mb (2Mbx8 or 1Mbx16, Boot 48-TSOP | 5.53 4.54 3.83 
M25P32-VMW6TG | M25P32-VMW6TGCT-ND |32Mb, LV, Serial Flash, 75MHz | S0-8 419 3.65 2.72 Block) 3V Supply Flash* 
SPI Bus Interface M29W160EB70ZAGE |M29W160EB70ZAGE-ND | 16Mb (2Mbx8 or 1Mbx16, Boot 48-TFBGA| 5.53 4.54 3.83 
M25P32-VMW6TG | M25P32-VMW6TGTR-ND | 32Mb, LV, Serial Flash, 75MHz | S0-8 3859.50/1,500 Block) 3V Supply Flash* 
SPI Bus Interface M29W160ET70NGE |M29W160ET70NGE-ND | 16Mb (2Mbx8 or 1Mbx16, Boot 48-TSOP | 5.53 4.54 3.83 
M25P40-VMINETP  |M25P40-VMINETPCT-ND [4Mb, LV, Serial Flash 50-8 246 205 1.73 Block) 3V Supply Flash* 
M25P40-VMN6TP —|M25P40-VMNGTPTR-ND | 4Mb, LV, Serial Flash S0-8 3280.00/2,500 M29W160ET70NGF | M29W160ET7ON6FCT-ND | 16Mb (2Mbx8 or 1Mbx16, Boot 48-TSOP | 3.83 3.34 2.49 
M25P80-VMN6TP | M25P80-VMNG6TPCT-ND | 8Mb, LV, Serial Flash $0-8 261 218 183 Block) 3V Supply Flash* 
M25P80-VMN6TP | M25P80-VMNG6TPTR-ND | 8Mb, LV, Serial Flash S0-8 3480.00/2,500 M29W160ET7ONGF |M29W160ET7ONGFTR-ND | 16Mb (2Mbx8 or 1Mbx16, Boot 48-TSOP | 3530.82/1,500 
M25P80-VMP6TG —_|M25P80-VMP6TGCT-ND | 8Mb, LV, Serial Flash 8-VDFPN | 2.73 2.28 1.92 Block) 3V Supply Flash* 
M25P80-VMP6TG  |M25P80-VMP6TGTR-ND | 8Mb, LV, Serial Flash 8-VDFPN 5824.00/4,000 M29W160ET70ZAGE |M29W160ET7OZA6E-ND | 16Mb (2Mbx8 or 1Mbx16, Boot 48-TFBGA| 5.53 4.54 3.83 
M25P80-VMW6TG — |M25P80-VMW6TGCT-ND | 8Mb, LV, Serial Flash $0-8 267 223 187 Block) 3V Supply Flash* 
M25P80-VMW6TG |M25P80-VMW6TGTR-ND | 8Mb, LV, Serial Flash S0-8 2336.25/1,500 M29W320DB70N6E |M29W320DB70N6E-ND = 32Mb (4Mbx8 or 2Mbx16, Non- Uniform) 48-TSOP | 7.80 6.40 5.40 
M25P64-VME6TG — |M25P64-VME6TGCT-ND | 64Mb, LV Serial Flash 8-VDFPN | 547 5.00 3.96 Parameter Blocks, Boot Block)* 
M25P64-VME6TG  |M25P64-VME6TGTR-ND | 64Mb. LV Serial Flash 8-VDFPN |  14280.00/4,000 M29W320DB70ZE6E |M29W320DB70ZE6E-ND | 32Mb (4Mbx8 or 2Mbx16, Non- Uniform |48-TFBGA| 7.80 6.40 5.40 
= + a0 Parameter Blocks, Boot Block)* 
M25P64-VMIF6TP  |M25P64-VMF6TPCT-ND | 64Mb, LV, Serial Flash 80-16 | 547 5.00 396 ; 
M25P64-VMF6ETP  |M25P64-VMF6TPTR-ND | 64Mb, LV, Serial Flash 80-16 3950.80/1,000 M2QWS20DT7ONGE | M2SNS20B ZONES TEREEEEG BA AB-TSOP | 7-80 6:40' 5.40 
M25P128-VME6G  |M25P128-VME6G-ND | 128Mb, LV, Serial Flash 8-VDFPN | 653 597 4.72 - - : 
M25P128-VMF6P | M25P128-VMF6P-ND | 128Mb. LV, Serial Flash s0-16 | 13.76 12.47 9.89) |M29WS20DT70ZE6E /M2aW320DT702E6E-ND ENCE Ete BOreec eee Se ea aa 
M25P128-VMF6TP__|M25P128-VMF6TPCT-ND | 128Mb, LV, Serial Flash $0-16 | 1376 1247 9.89 ; , 
»EV, M29W320EB70NGE |M29W320EB70NGE-ND | 32Mb (4Mbx8 or 2Mbx16, Unit 48-TSOP | 7.80 6.40 5.40 
M25P128-VMFOTP _|M25P128-VMFOTPTR-ND | 128M, LV, Serial Flash $0-16 6235.00/1,000 Ee none Boot Block)" 
ARAM ETERTAND M29W320EB70ZE6E |M29W320EB70ZE6E-ND | 32Mb (4Mbx8 or 2Mbx16, Uniform |48-TFBGA| 7.80 6.40 5.40 
— ; Parameter Blocks, Boot Block)* 
jNi numonyx" pigi@Reel’ Dy We Ke): 7.\c] ee Ee eed | M29W/320ET70NGE | M29W320ET7ONGE-ND | 32Mb (4Mbx8 or 2Mbx16, Uniform | 48-TSOP | 7.80 6.40 5.40 
are ‘i Parameter Blocks, Boot Block)* 
Numonyx Digi-Key Price Each a 
ee M29W320ET70ZE6E |M29W320ET70ZEGE-ND | 32Mb (4Mbx8 or 2Mbx16, Uniform |48-TFBGA| 7.80 6.40 5.40 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Parameter Blocks, Boot Black)* 
M25PE Series ATS ] 5 
M2SPETO-VNINGP | MO5PETO-VMINGP-ND[1Mb, Page-Erasable Serial ash | SOB] 2.10 1.65 1.40] |M@@WAO0BB9ONG  /487-1715-ND “host a Supp Pash ABNTSOP S832 945218 
M25PE10-VMN6TP | M25PE10-VMN6TPCT-ND | 1Mb, Page-Erasable Serial Flash | SO-8 | 1.50 1.25 1.05) |M29W400DB55N6E |M29W400DB55NGE-ND | 4Mb (512Kbx8 or 256Kbx16, Boot | 48-TSOP | 4.15 3.41 2.88 
M25PE10-VMN6TP | M25PE10-VMN6TPTR-ND | 1Mb, Page-Erasable Serial Flash | SO-8 2000.00/2,500 Block) 3V Supply Flash* 
M25PE20-VMN6P M25PE20-VMN6P-ND 2Mb, Page-Erasable Serial Flash S0-8 3.07 2.41 2.05} |M29W400DB55ZEGE |M29W400DB55ZEGE-ND | 4Mb (512Kbx8 or 256Kbx16, Boot | 48-TFBGA| 4.15 3.41 2.88 
: ‘ Block) 3V Supply Flash* 
M25PE20-VMN6TP | M25PE20-VMN6TPCT-ND |2Mb, Page-Erasable Serial Flash | SO-8 | 1.02 85 72 , . 
M25PE20-VMINGTP | M25PE20-VMINGTPTR-ND |2Mb, Page-Erasable Serial Flash | 0-8 1360.00/2,500 iam | EH CNIESD) “ost SY Supply Pash Boot: Ae TSOP | ate S41" 12.88 
M25PE40-VMN6TP | M25PE40-VMN6TPCT-ND |4Mb, Page-Erasable Serial Flash | SO-8 | 273 2.28 1.92) |M29W400DB70ZE6E |M29W400DB70ZEGE-ND | 4Mb (512Kbx8 or 256Kbx16, Boot |48-TFBGA| 4.15 3.41 2.88 
M25PE40-VMN6TP | M25PE40-VMN6TPTR-ND | 4Mb, Page-Erasable Serial Flash | SO-8 3640.00/2,500 Block) 3V Supply Flash* 
M25PE40-VMP6TG | M25PE40-VMP6TGCT-ND |4Mb, Page-Erasable Serial Flash |8-VDFPN| 2.12 1.77 1.49] |M29W400DTSSNGE | M29W400DTS5NG6E-ND “ost BV Supply Pashe Boot | 48-TSOP | 4.15 3.41 2.88 
M25PE40-VMP6TG | M25PE40-VMP6TGTR-ND | 4Mb, Page-Erasable Serial Flash |8-VDFPN|  4518.40/4,000 i 
WM25PEA0-VMIWGG | MZ5PEAO-VMWOG-ND __/4Wb, Page-Erasable SeralFlash | SO-8 | 261 2.21 1.88) |M?®WAOODISSZESE | MPSVIAQODTSSZEGE-ND ati) (oan ahs Ot Ae TFRGA) 415 3.41 2.88 
M25PE80-VMN6TP | M25PE80-VMN6TPCT-ND | 8Mb, Page-Erasable Serial Flash | SO-8 | 2.16 1.80 1.52] |M29W400DT70NGE |M29W4Q0DT70NGE-ND | 4Mb (512Kbx8 or 256Kbx16, Boot | 48-TSOP | 3.11 2.71 2.02 
M25PE80-VMN6TP | M25PE80-VMN6TPTR-ND | 8Mb, Page-Erasable Serial Flash | SO-8 2700.00/2,500 Block) 3V Supply Flash* 
M25PE80-VMP6TG | M25PER0-VMP6TGCT-ND | 8Mb, Page-Erasable Serial Flash |8-vOFPN| 3.57 2.98 2.50 |M29W400DT70ZEGE |M29W400DT70ZEGE-ND | 4Mb (512Kbx8 or 256Kbx16, Boot |48-TFBGA] 4.15 3.41 2.88 
, . i ‘ : Block) 3V Supply Flash* 
M25PE80-VMP6TG — | M25PE80-VMP6TGTR-ND | 8Mb, Page-Erasable Serial Flash |8-VDFPN| — 7140.00/4,000 
d : M29W640FB70NGE |M29WG640FB70NGE-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, P: 48-TSOP | 8.19 6.72 5.67 
M25PEB0-VMW6TG | M25PE80-VMWGTGCT-ND | 8b, Page-Erasable Serial Flash | SO-8 | 3.08 268 200 Por aio BV Supply Flash" 
M25PE80-VMW6TG | M25PE80-VMW6TGTR-ND | 8Mb, Page-Erasable Serial Flash | SO-8 2838.60/1,500 M29W640FB70NGF | M29W640FB7ONGFCT-ND |64Mb (8Mbx8 or 4IMbx16, Page, 48-TSOP | 483 441 3.49 
M25PE16-VMW6TG | M25PE16-VMW6TGCT-ND | 16Mb, Page-Erasable Serial Flash] SO-8 | 2.62 2.28 1.70 Boot Block) 3V Supply Flash* 
M25PE16-VMW6TG | M25PE16-VMW6TGTR-ND | 16Mb, Page-Erasable Serial Flash | _SO-8 2546.25/1,500 M29W640FB70NGF | M29W640FB70NGFTR-ND oar bleed) 3 SURE rege, 48-TSOP | 4706.10/1,500 
‘oot Bloc’ upply Flash* 
ae TO Teer | M2oWe40rB70ZAGE | MZ9W640FB70ZAGE-ND éakib eae Se oe 48-TFBGA| 8.19 6.72 5.67 
y Gree zoey | M29W640FT70NGE |M29W640FT70NGE-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, Page, 48-TSOP | 8.19 6.72 5.67 
Numonyx Digi-Key Price Each Boot Block) 3V Supply Flash* 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 | |M29W640FT70ZAGE |M29W640FT7OZAGE-ND /64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, Page, | 48-TFBGA| 8.19 6.72 5.67 
M25PX Series Boot Block) 3V Supply Flash* 
W25PXS2-VMPOE MO5PX32-VMIPGE-ND] 32M, Dual 0. 4Kbyte Subsector] 8-VFOFPN] 4.25 3.49 2.95| |MZOW640GB70NAGE |MZOWG40GB70NAGE-ND 64MDb (8Mbx8 or 4Mbx16, Bottom | 48-TSOP | 818 6.72 8.67 
: inl FI i ‘i ‘ Boot Block) 3V Supply Flash* 
Erase, Serial Flash M29W640GB70ZAGE |M29W640GB70ZA6E-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, Bottom | 48-TFBGA| 8.18 6.72 5.67 
Boot Block) 3V Supply Flash* 
INDUSTRY STAN ARD M29W640GB70ZF6E |M29WG640GB70ZF6E-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, Bottom | 64-TBGA | 8.18 6.72 5.67 
BOOT BLOCK — RoHs Compliant Boot Block) 3V Supply Flash* 
Numonyx Digi-Key Price Each M29W640GH70NAGE |M29W640GH70NAGE-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, Uniform, | 48-TSOP | 8.18 6.72 5.67 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 LBP) 3V Supply Flash* 
M29F Series M29W640GH70NAGF | M29W640GH7ONAGFCT-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, Uniform, | 48-TSOP | 4.83 4.41 3.49 
M29F400BB70N6T  497-1708-1-ND 4b (612Kbx8 or 256Kbx16), | 48-TSOP ] 9.20 840 6.64 LBP) 3V Supply Flash* 
Mong, Single Hash rI6); M29W640GH70NAGF | M2QW640GH7ONAGFTR-ND [64Mb (8Mbx8 or 4IMbx16, Uniform, | 48-TSOP | 5229.00/1,500 
M28W Series LBP) 3V Supply Flash* 
M28W160CB70NGE M28W160CB70NGE-ND | 16Mb, (1Mbx16, Boot Block) | 48-TSOP | 546 448 3.76| |M29WG40GH70NBGE | M29W640GH70NB6E-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, Uniform, | 56-TSOP | 8.18 6.72 5.67 
3V Supply Flash LBP) 3V Supply Flash* 
M28W160CT70NGE M28W160CT70N6E-ND 16Mb, (1Mbx16, Boot Block) | 48-TSOP | 5.46 4.48 3.78] /M29W640GH70ZAGE |M29W640GH70ZAGE-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, Uniform, |48-TFBGA| 8.18 6.72 5.67 
3V Supply Flash LBP) 3V Supply Flash* 
M28W160ECB70ZB6E |M28W160ECB70ZB6E-ND |16Mb (1Mbx16, Boot Block) | 46-TFBGA| 5.53 4.54 3.83| |M29W640GH70ZF6E |M29W640GH70ZF6E-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, Uniform, | 64-TBGA | 8.18 6.72 5.67 
3V Supply Flash LBP) 3V Supply Flash* 
M28W160ECT70ZB6E |M28W160ECT70ZB6E-ND |16Mb (1Mbx16, Boot Block) | 46-TFBGA| 5.53 4.54 3.83| |M29W640GL70NAGE | M29W640GL70NA6E-ND SEV SEN EERE 48-TSOP | 8.18 6.72 5.67 
3V Supply Flash upply Flash* 
M28W320ECB70ZB6T | 497-1696-1-ND 32Mb (OMbx16, Boot Block) |47-TFBGA| 9.00 833 6.30 M29W640GL70NB6E |M29W640GL70NB6E-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, Uniform, | 56-TSOP | 8.18 6.72 5.67 
3V Supply Flash FBP) 3V Supply Flash* 
M28W320ECB70ZB6T | 497-1696-2-ND 32Mb (2Mbx16, Boot Block) | 47-TFBGA | 13950.0072,500 M29W640GL70ZA6E |M29W640GL70ZAGE-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, Uniform, |48-TFBGA| 8.18 6.72 5.67 
3V Supply Flash FBP) 3V Supply Flash* 
M28W320ECT70ZB6T | 497-1697-1-ND 32Mb (2Mbx16, Boot Block) | 47-TFBGA| 4.20 3.89 2.94 M29W640GL70ZF6E |M29W640GL70ZF6E-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, Uniform, | 64-TBGA | 8.18 6.72 5.67 
3V Supply Flash FBP) 3V Supply Flash* 
M28W320ECT70ZB6T | 497-1697-2-ND 32Mb (2Mbx16, Boot Block) | 47-TFBGA| — 6510.00/2,500 M29W640GT70NAGE |M29W640GT70NAGE-ND |64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, Top Boot | 48-TSOP | 8.19 6.72 5.67 
3V Supply Flash Block) 3V Supply Flash* 
M28W320FCB70NGE |M28W320FCB70NGE-ND |32Mb (2Mbx16, Boot Block) | 48-TSOP | 6.83 5.60 4.73| |M29W640GT70NBGE |M29WG640GT70NBGE-ND | 64Mb (8Mbx8 or 4Mbx16, Top Boot | 56-TSOP | 8.19 6.72 5.67 
3V Supply Flash Block) 3V Supply Flash* 
M28W320FCB70ZB6E |M28W320FCB70ZB6E-ND |32Mb (2Mbx16, Boot Block) |47-TFBGA) 7.80 6.40 5.40] [M29W800DB45NGE |M2QW800DB45NGE-ND | 8Mb (1Mbx8 or 512Kbx16, Boot 48-TSOP [4.99 410 346 
3V Supply Flash Block) 3V Supply Flash* 
M28WS20FCT7ONGE | M26WS20FCT7ONGE-ND |32Mb (2Mbx16, Boot Block) | 48-TSOP | 619 6.72 5.67] |M29WS00DB45ZE6E |M29WS00DB45ZE6E-ND | 8Mb (1Mbx8 or 512Kbx16, Boot | 48-TFBGA] 4.99 4.10 3.46 
3V Supply Flash Block) 3V Supply Flash* 
M28W320FCT70ZBG6E |M28W320FCT70ZB6E-ND |32Mb (2Mbx16, Boot Block) |47-TFBGA) 7.80 6.40 5.40] |M29WS00DB70NGE |M29W800DB70NGE-ND | 8Mb (1Mbx8 or 512Kbx16, Boot 48-TSOP | 4.99 4.10 3.46 
3V Supply Flash Block) 3V Supply Flash* 
* RoHS Compliant + CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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AUTOMOTIVE STANDARD ae INTEGRATED 
~ ha ° Infineon ig ° 
N NUMONYX” pigiGReel? (cont) BOOT BLOCK Digi@Reel’ (cont) CIRCUITS 
Numonyx Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
M29W800DB70ZE6E |M29W800DB70ZE6E-ND | 8IMb (1Mbx8 or 512Kbx16, Boot [48-TFBGA| 4.99 4.10 3.46] |BTSSO16SDAINDCT-ND | Smart High-Side Power Switch PROFET® T0-252-5 | 376 287 251 
Block) 3V Supply Flash* 1-Ch.* NEW! 
M29W800DT45N6E |M29W800DT45N6E-ND | 8Mb (1Mbx8 or 512Kbx16, Boot 48-TSOP | 3.28 2.69 2.27] |BTSSO16SDAINDTR-ND | Smart High-Side Power Switch PROFET® T0-252-5 2906.80/2,500 
Block) 3V Supply Flash* 1-Ch.* NEW! 
M29W800DT45ZE6E |M29W800DT45ZEGE-ND | 8Mb (1Mbx8 or 512Kbx16, Boot [48-TFBGA| 4.99 4.10 3.46] | BTS5210GINCT-ND Smart Power High-Side Switch 2-Ch.: 2 x 140m0 DSO-14 | 2.90 2.21 1.94 
Block) 3V Supply Flash* BTS5210GINTR-ND Smart Power High-Side Switch 2-Ch.: 2 x 140m0 DSO-14 2242.50/2,500 
M29W800DT70NGE |M29W800DT70NGE-ND | 8Mb (1Mbx8 or 512Kbx16, Boot 48-TSOP | 4.99 4.10 3.46] |BTS5215LINCT-ND Smart Power High-Side Switch 2-Channel: 2x90mQ | DSO-12 | 4.27 340 2.96 
Block) 3V Supply Flash* BTS5215LINTR-ND Smart Power High-Side Switch 2-Channel: 2 x 90mQ DSO-12 1477.31/1,000 
M29W800DT70ZEGE |M29W800DT70ZEGE-ND | 8Mb (1Mbx8 or 512Kbx16, Boot —/48-TFBGA| 4.99 4.10 3.46] |BTS5231-2GSINCT-ND | Smart High-Side Power Switch PROFET®, PG-DSO-14-31] 2.87 2.19 1.92 
Block) 3V Supply Flash* 2-Ch.* NEW! 
M45P Series — RoHS Compliant BTS5231-2GSINTR-ND —_| Smart High-Side Power Switch PROFET®, PG-DSO-14-31|  2223.98/2,500 
M45PET0-VMNGP _|M45PET0-VMNGP-ND _| 1Mb, Page-Erasable Serial Flash S08 | 252 198 1.68 2-Ch.* NEW! 
M45PE10-VMN6TP | M45PE10-VMN6TPCT-ND | 1Mb, Page-Erasable Serial Flash $0-8 | 2.16 1.98 1.68) [BTS5235-2GINCT-ND Smart High-Side Power Switch PROFET@, 2-ch.,  |PG-DS0-20-43| 3.96 315 275 
M45PE10-VMN6TP | M45PE10-VMN6TPTR-ND | 1Mb, Page-Erasable Serial Flash $0-8 | 1950.00/2,500 60mo* NEW! 
M45PE10-VMP6TG | M45PE10-VMP6TGCT-ND | 1Mb, Page-Erasable Serial Flash 8-VDFPN | 1.86 1.55 1.31] |BTS5235-2GINTR-ND Smart High-Side Power Switch PROFET®, 2-Ch., | PG-DS0-20-43) — 1370.79/1,000 
M45PE10-VMP6TG | M45PE10-VMP6TGTR-ND_|1Mb, Page-Erasable Serial Flash 8-VDFPN | _3968.00/4,000 60mo* NEW! 
M45PE20-VMN6P  |M45PE20-VMN6P-ND | 2Mb, Page-Erasable Serial Flash $0-8 [3.11 245 2.08) |BTS5235-2LINCT-ND Smart High-Side Power Switch PROFET®, 2-Ch., PG-DSO-12-9 | 3.96 3.15 2.75 
M45PE20-VMN6TP | M45PE20-VMN6TPCT-ND | 2Mb, Page-Erasable Serial Flash $0-8 | 222 185 1.56 60ma* NEW! 
M45PE20-VMN6TP | M45PE20-VMNGTPTR-ND | 2Mb, Page-Erasable Serial Flash $0-8 | 2960.00/2,500 | | BTS5235-2LINTR-ND Smart High-Side Power Switch PROFET®, 2-Ch., PG-DS0-12-9 | 1370.79/1,000 
M45PE20-VMP6TG | M45PE20-VMP6TGCT-ND | 2Mb, Page-Erasable Serial Flash 8-VDFPN | 2.43 2.03 1.71 60mo* NEW! 
M45PE20-VMP6TG | M45PE20-VMP6TGTR-ND_| 2Mb, Page-Erasable Serial Flash 8-VDFPN | 5184.00/4,000_| |BTS5236-2GSINCT-ND | Smart High-Side Power Switch PROFET®, PG-DS0-14-32] 3.52 2.69 2.35 
M45PE40-VMP6G — |M45PE40-VMP6G-ND | 4Mb, Page-Erasable Serial Flash 8-VDFPN | 4.10 3.36 2.84 2-Ch.* NEW! 
M45PE40-VMP6TG | M45PE40-VMPG6TGCT-ND | 4Mb, Page-Erasable Serial Flash 8-VDFPN | 4.10 3.36 2.84] |BTS5236-2GSINTR-ND | Smart High-Side Power Switch PROFET®, PG-DS0-14-32| _ 2726.10/2,500 
M45PE40-VMP6TG | M45PE40-VMP6TGTR-ND | 4Mb, Page-Erasable Serial Flash 8-VDFPN | 6300.00/4,000 2-Ch.* NEW! 
M45PE40-VMW6TG | M45PE40-VMW6TGCT-ND | 4Mb, Page-Erasable Serial Flash $0-8 | 3.00 2.50 2.10] /BTS5240LINCT-ND Smart Power High-Side Switch 2-Ch.: 2 x 25m0 DSO-12 | 893 7.66 6.38 
M45PE40-VMWe6TG | M45PE40-VMW6TGTR-ND | 4Mb, Page-Erasable Serial Flash so-8 | 2490.00/1,500 | |BTS5242-2LINCT-ND Smart High-Side Power Switch PROFET®, PG-DS0-12-9 | 5.77 4.59 4.00 
M45PE80-VMP61G | M45PE80-VMP6TGCT-ND |8Mb, LV, Page-Erasable, Serial Flash | 8-VDFPN | 3.46 3.01 2.24 2-Ch.* NEW! 
M45PE80-VMP6TG | M45PE80-VMP6TGTR-ND | 8Mb, LV, Page-Erasable, Serial Flash | 8-VDFPN | 7680.00/4,000_| |BTS5242-2LINTR-ND Smart High-Side Power Switch PROFET®, PG-DS0-12-9 | 1996.65/1,000 
2-Ch.* NEW! 
INTEGRATED BIS GenaenD) Smart High-Side Power Switch PROFET®, PG-DSO-12-9 | 6.20 4.93 4.30 
CIRCUITS Su Ew 
DER Price Each BTS6144BINCT-ND Smart Power High-Side Switch 1-Channnel: 1x 9mQ |SMDTO-220-7| 9.07 7.22 6.29 
igi-Key ae BTS6144BINTR-ND Smart Power High-Side Switch 1-Channnel: 1 x 9mQ |SMDT0-220-7) 3140.64/1,000 
Part No. sD ™ — Pkg. 1-25 ~— 100 |_| sts7930BINCT-ND High Current P/N-Channel NovalithIC Half Bridge T0-263-7 | 9.62 7.65 6.66 
jallasts — Ro! ‘ompliant Motor Driver* 
Eo REReT CTD wy Bin e Orie ace = nd 28] | BTS7930BINTR-ND High Current P/N-Channel NovalithIC Half Bridge T0-263-7 3329.24/1,000 
A Hl , 60m: river ~ 5.28/3, Motor Driver* 
BCR401WE6327INCT-ND | 18V, 60mA LED Driver SC-70-4 53.34.28) ‘| IFX1117GSVINCT-ND Mono Integrated Fixed NPN Type Voltage Reg.* SOT-223 1.44 1.11 98 
BCR401WE6327INTR-ND | 18V, 60mA LED Driver SC-70-4 365.28/3,000 IFX1117GSVINTR-ND Mono Integrated Fixed NPN Type Voltage Reg.* SOT-223 1813.86/4,000 
BCR402RE6327INCT-ND__|18V, 60mA LED Driver SOT-143R 53.34.28) | TCASO5BGGEGINCT-ND _| Switch for Inductance Proxi* 16-DSO 5.76 4.59 3.99 
BCR402REG327INTR-ND | 18V, 60mA LED Driver SOT-143R 365.28/3,000 TCAS05BGGEGINTR-ND | Switch for Inductance Proxi* 16-DSO 4728.64/2,500 
ae ere a iov cs na das eee eee 35] | TCA3727IN-ND 2-Phase Stepper Motor Driver* 20-Dip 9.00 8.01 6.34 
H , 65m. river -74-| 10/3, TLE4207GINCT-ND 1A Dual Half Bridge Driver* pSO-14 | 3.60 275 2.41 
BORON EESZINCTAND iy, oom fe bine Sod a Poe 28) | TLE4207GINTR-ND TA Dual Half Bridge Driver* DSO-14 2788.50/2,500 
u 60m, river -70- 28/3, TLE4251DINCT-ND Low Drop Voltage Tracker* DPAK 3.85 2.93 257 
BCRsSONGT a av an rep Diet one Bye 4a iene TLE4251DINTR-ND Low Drop Voltage Tracker* DPAK 2975.70/2,500 
H PF river -74-| 49/3, TLE4267GINCT-ND 5V LDO Voltage Regulator* T0-263-7 | 4.29 341 2.97 
TLE4242GINCT-ND 42V, 500mA Adj. LED Driver D2PAK 430 3.43 2.98] | TLE4267GINTR-ND 5V LDO Voltage Regulator T0-263-7 1484.19/1,000 
TLE4242GINTR-ND 42V, 500mA Adj. LED Driver ; D2PAK 1490.00/1,000 TLE4267SIN-ND BV, Tawelrnp Voltay6 Regulator* P-10-220-7 | 3.19 266 2.24 
ower Managemen TLE4270GINCT-ND 5V, Low-Drop Fixed Voltage Regulator P-T0-263-5 446 355 3.09 
ADM6996LX-AA-T-TIN-ND ]6-Port, 10/100Mbps TX/FX Switch 128-QFP 743° 6.19 5.20] | TLE4270GINTR-ND 5V, Low-Drop Fixed Voltage Regulator P-T0-263-5 1544.00/1,000 
peeeeet Sma ree Soe eet et nde TLE4271-2GINCT-ND 5V, Low-Drop Fixed Voltage Regulator P-T0-263-7-1] 4.70 3.74 3.26 
4 i -223- 80/1 TLE4274V50IN-ND Low-Drop Voltage Regulat P-T0-220-3-1 | 2.05 1.80 1.54 
BSP742TINCT-ND Smart Power High-Side Switch pso-8 | 211 1.63 1.43) [oea7aciNCT-ND BV LOO Pied Voltage Regulator 10.635 1 Sor 30 283 
BSP742TINTR-ND Smart Power High-Side Switch DSO-8 1659.83/2,500 TLE4278GINCT-ND 5V LDO Fixed Voltage Regulator* pso.i4. | 385 293 257 
BSP752RINCT-ND Smart Power High-Side Switch DSO-8 257 1.96 1.72 zi ‘ * . ; : : 
igh-Side Swi TLE4278GINTR-ND 5V LDO Fixed Voltage Regulator’ DSO-14 2975.70/2,500 
peer ana my vec High side Sa bso Perey a gg|_| TLES29GMINCT-ND 5V LDO Fixed Voltage Regulator* ps0-14 | 357 272 238 
a igh-Side Swi ; ; : TLE4299GMINTR-ND 5V LDO Fixed Voltage Regulator* DSO-14 2758.93/2,500 
BSP762TINTR-ND Smart Power High-Side Switch* DS0-8 2230.48/2,500 TLE5205-2IN-ND 5A Dual Half Bridge Driver for DC Motor Applications* | 10-220-7 | 6.92 6.16 4.87 
BSP772TINCT-ND Smart Power High-Side Switch* DSO-8 3.22 2.46 2.15] | q.En995-9GINCT-ND 5A Dual Half Bridge Dri fentene® ee : : ; 
- - = ge Driver for DC Motor Applications TO-263-7 8.97 7.69 6.41 
BSE eTIN TRENDS Smart Power High-Side Switch* = DS0-8 2491.13/2,500 TLE5205-2GINTR-ND 5A Dual Half Bridge Driver for DC Motor Applications* | T0-263-7 3408.26/1,000 
4 /N Channel Half Bridge Motor Driver* NEW! TO-263-7 919 7.55 637 TLE5206-2IN-ND 5A Dual Half Brid i ieatione* -990- 
‘ ae ge Driver for DC Motor Applications TO-220-7 7.57 6.74 5.33 
ES eae EN hannel Hall Briige Mater Diver NEW? pret | ote one ag) [THES208-6GINCT-ND _| Hex Half Bridge/Double Six-Driver for DC Motor ps0-28-6 | 945 811 676 
A 5 : ‘ i Applications* 
BTS133IN-ND Smart Power Low-Side Switch* P-T0-220-3-1 | 3.07 2.69 2.31 : 2 : ie —F 
BIST41E3045AINCT-ND | Smart Power Cow-Side Switch* 0-20 605481419 TLE6208-6GINTR-ND eee Six-Driver for DC Motor DSO-28-6 3592.06/1,000 
Er ee cag smart Power Low Side Switch” peat | ae e008 og| | THES220GPINCT-ND Smart Quad Low-Side Switch* ps0-20 | 829 659 5.74 
B 5 bee oad | a : ; TLE6220GPINTR-ND Smart Quad Low-Side Switch* DSO-20 2379.33/800 
STE mane AD [enema Mose tn SpngTEreTS, | prtzztr| ozs 25°] fiesesamaro [Sra Low eS nso | ag 3a 
ETSSOSESDS2AIN TEND EaA| Smart ese ou To pet | Oe 320 29) |TLE72aTEINCT-ND Dual Channel Constant Current Control Solenoid DS0-20 [14.29 12.25 10.21 
e p Driver* NEW! 
BTS409L1E3062AINTR-ND | Smart Power High-Side Switch* TO-220AB/5 | 1295.25/1,000 . ; ' 
BTS410E2IN-ND Smart Power High-Side Switch* T0-220AB/5 | 420 350 294 TLE7241EINTR-ND Dual Channel onstat Current Control Solenoid DSO-20 5428.53/1,000 
BTS410F2IN-ND Smart Power High-Side Switch* TO-220AB/5 | 4.20 3.50 294] |re7959-0GINCT-ND | LIN Transceiver" MEW! pc-pso-8 | 202 156 137 
BTS410F2E3062INCT-ND | Smart Power High-Side Switch D2-PAK | 546 4.34 3.78 ‘ sae eos 
ane! TLE7259-2GUINTR-ND ‘| LIN Transceiver* NEW! PG-DSO-8 1586.59/2,500 
BTS410F2E3062INTR-ND | Smart Power High-Side Switch D2-PAK 1888.52/1,000 TLE7259-2GEINCT.ND | LIN Transceiver” NEW! pe-pso-8 | 210 161 141 
BTS428L2INCT-ND 1-Ch., 60m-Ohm, Smart Power High-Side Switch 10-252-5-1 | 4.19 3.20 280] fcE7559-oGEINTRND TLIN Transceiver” NEW! Pe-DSO-8 115865972500 
BTS432E2E3043IN-ND | Smart Power High-Side Switch* TO-220AB/5 | 5.81 4.85 4.07 “Sensors is 
BTS432E2IN-ND Smart Power High-Side Switch _ T0-220AB/5_| 5.81 4.85 4.07) FBageINGT-ND ‘Absolute Pressure Sensor NEW! SDSOF | 6.70 6.06 6.15 
BTS442E2IN-ND Smart Power High-Side Switch T0-220AB/5 | 7.08 6.30 4.99) | os ccNTR-ND Absolute Pressure Sensor NEWT 8-DSOF 4286.59/1,000 
BTS452RINCT-ND Smart Power High-Side Switch* T0-252-5 | 268 2.05 1.79 ms i poe 
BTS452RINTR-ND Si 4 H Sonne. KT230INCT-ND Silicon Temperature Sensor SOT-23 70 53 AT 
- mart Power High-Side Switch TO-252-5 2073.50/2,500 i * 
BTS462TINCT-ND S ; ; - KTY135INCT-ND Silicon Temperature Sensor’ SOT-23 95 72 64 
- mart Power High-Side Switch TO-252-5 3.16 241 2.11 is * 
BTS462TINTR-ND S a: ‘ se KTY135INTR-ND Silicon Temperature Sensor’ SOT-23 652.68/3,000 
-| mart Power High-Side Switch TO-252-5 2441.40/2,500 _ = 
BTS555E3146IN-ND Smart High-Side High Current Power Switch TO-218AB/ | 10.96 9.75 7.72| |KIVIS6INCT-ND Silicon Temperature Sensor SOT-28 10" 838 AT 
Straight Lead* J : : . TLE4905GINCT-ND Unipolar Hall IC Switch for Magnetic Field Applications) — SOT-89 1.31 1.01.89 
BTS611L1E3128AINCT-ND | Smart Power High-Side Switch 2-Ch.:2x200ma* | SMD T0-2200/7| 4.57 3.64 3.17) | TLE4905GINTR-ND Unipolar Hall 1C Switch for Magnetic Field Applications | — SOT-89 457.95/1,000 
4 iah-Si i Ch: + t TLE4905LE6433INCT-ND | Unipolar Hall IC Switch for Magnetic Field Applications $S0-3-2 1.31 1.01 89 
BTS611L1E3128AINTR-ND | Smart Power High-Side Switch 2-Ch.: 2 x 200m0 SMD T0-220AB/7| 1583.42/1,000 ! : Ma nn, 
BTS621L1E3128AINCT-ND | Smart Power High-Side Switch 2-Ch.:2x100mO* SMD T0-220AB/7| 6.22 4.95 4.31| [|TLEASOSLEG433INTB-ND_| Unipolar Hall IC Switch for Magnetic Field Applications* | _SS0-3-2 3162.64/8,000 
BTS621L1E3128AINTR-ND | Smart Power High-Side Switch 2-Ch:2x100mQ* | SMDT0-220AB/7| _2151.63/1,000 TLEASOGLINCT-ND High Precision Hall-Effect Switch* PG-SS0-3-2 | 1.31 1.01 89 
BTS7iILTINGEND 4-Channel High-Side Switch DS000-9 173454 5.09) | TLE49O6LINTB-ND High Precision Hall-Effect Switch* PG-SSO-3-2 |  819.72/2,000 
BTS711L1INTR-ND 4-Channel High-Side Switch DS020-9 2541,38/1,000 TLE4913INCT-ND Low Power Hall Switch* SC-59-3-1 92 70 62 
BTS840S2INCT-ND Smart Power High-Side Switch 2-Channel:2x30m0 | DSO-20 | 999 857 7.14] |TLE4913INTR-ND Low Power Hall Switch : 8C-59-3-1 860.16/3,000 
BTS840S2INTR-ND Smart Power High-Side Switch 2-Channel: 2x 30mQ |  DSO-20 3138.74/800 TLE4921-SUINCT-ND Dynamic Differential Hall-Effect Sensor* $S0-4-1 5.73 4.56 _3.97 
BTS4140NINCT-ND Smart High-Side Power Switch* SOT-223-4 464 126 1.11 TLE4921-5UINTB-ND Dynamic Differential Hall-Effect Sensor* $S0-4-1 3758.85/2,000 
BTS4140NINTR-ND Smart High-Side Power Switch* SOT-223-4 2059.56/4,000 TLE4925INCT-ND Dynamic Differential Hall-Effect Sensor - SS0-3-6 6.03 480 4.18 
BTS4141NINCT-ND Smart Power High-Side Switch 1-Ch.: 1 x 200m0 $0T-223-4 | 2.54 1.94 1.70] |TLE4935GINCT-ND Hall IC Switch for Magnetic Field Applications SOT-89 1.30 1.00 88 
BTS4141NINTR-ND Smart Power High-Side Switch 1-Ch.: 1 x 200m0 SOT-223-4 3140.80/4,000 TLE4942-1CINCT-ND Differential 2-Wire Hall-Effect Sensor $80-2-2 | 8.30 6.60 5.75 
BTS5012SDAINCT-ND Smart High-Side Power Switch PROFET® T0-252-5 | 3.92 2.99 2.62| |TLE4942-1CINTB-ND Differential 2-Wire Hall-Effect Sensor _ SS0-2-2 3173.78/1,500 
1-Ch.* NEW! TLE4945LINCT-ND Bipolar Hall IC Switch for Magnetic Field Applications* $S0-3-2 1.38 1.07 94 
BTS5012SDAINTR-ND. Smart High-Side Power Switch PROFET® TO-252-5 3030.30/2,500 TLE4945LINTB-ND Bipolar Hall IC Switch for Magnetic Field Applications* $S0-3-2 868.86/2,000 
1-Ch.* NEW! TLE4945-2GINCT-ND Bipolar Hall IC Switch for Magnetic Field Applications* SOT-89 1.35 1.04 92 
BTS5014SDAINCT-ND | Smart High-Side Power Switch PROFET® 70-2525 | 3.84 293 256] |TLE4945-2GINTR-ND Bipolar Hall IC Switch for Magnetic Field Applications*} — SOT-89 472.20/1,000 
1-Ch.* NEW! TLE4945-2LINCT-ND Bipolar Hall IC Switch for Magnetic Field Applications | P-SSO-3-2 1.38 1.07 94 
BTS5SO14SDAINTR-ND | Smart High-Side Power Switch PROFET® T0-252-5 2968.55/2,500 TLE4990INCT-ND Programmable Linear Ratiometric Hall IC PG-SS0-4-1 | 5.72 455 3.97 
1-Ch.* NEW! TLE4990INTB-ND Programmable Linear Ratiometric Hall IC PG-SSO-4-1 14668.00/8,000 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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‘ INTEGRATED 7 | 10 Q COUNTERS/ 
Reel’ (cont.) CIRCU g TIMERS 
Digi-Key Price Each Zilog Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. ‘l 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 
Specialized Integrated Circuits ZB4C3006AEG |269-4576-ND | 6MHz, 280 CMOS Counter/Timer Circuit* W4-LOFP | 552 414 3.06 
BCR400WE6327INCT-ND [Active Bias Controller* SOT-343 43.26 21] |Z84C3006PEG |269-3910-ND —_| 6MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit* 28-Dip | 552 414 3.06 
BCR400WE6327INTR-ND | Active Bias Controller* SOT-343 246.24/3,000 Z84C3008PEG |269-3911-ND | 8MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit* 28-Dip | 552 414 3.06 
BCR410WE6327INCT-ND | Active Bias Controller* NEW! SOT-343 53.31.25) |Z84C3008VEG |269-3912-ND —_| 8MHz, 280 CMOS Counter/Timer Circuit* 44-PLCC | 5.52 414 3.06 
BCR410WE6327INTR-ND | Active Bias Controller* NEW! SOT-343 302.40/3,000 Z84C3010PEG |269-3914-ND __| 10MHz, 280 CMOS Counter/Timer Circuit* 28-Dip | 5.52 4.14 3.06 
BGA428E6327INCT-ND | High Gain Low Noise Amp* SOT-363_ | 148 1.14 1.00| /Z84C3010VEC |269-3043-ND | 10MHz, 280 CMOS Counter/Timer Circuit 44-PLCC | 4.92 369 273 
BGA428E6327INTR-ND | High Gain Low Noise Amp* SOT-363 7389.56/3,000 ZB4C3010VEG | 269-3915-5-ND | 10MHz, 780 CMOS Counter/Timer 44-PLCC | 5.52 414 3.06 
BGAG612E6327INCT-ND | Silicon Germanium Broadband MMIC Amp* SOT-343 | 165 1.27 1.12 Circuit* NEW! 
BGAG14E6327INCT-ND | Silicon Germanium Broadband MMIC Amp* SOT-343 | 1.97 1.52 1.34] [Z84C9010VEG |269-4697-5-ND__| 10MHz, Serial/Parallel Counter/Timer* NEW! | 84-PLCC | 20.55 15.42 11.41 
BGAG14E6327INTR-ND __ | Silicon Germanium Broadband MMIC Amp* SOT-343 1859.76/3,000 . 
BGA615L7E6327INCT-ND | Silicon Germanium GPS Low Noise Amp* TSLP-7 1.53 1.18 1.04 | | fe) . 
BGAG615L7E6327INTR-ND_| Silicon Germanium GPS Low Noise Amp* TSLP-7 3469.05/7,500 g ONTROLLERS 
BGAG16E6327INCT-ND | Silicon Germanium Broadband MMIC Amp* SOT-343 | 1.78 1.37 1.20) [i Dank Price Each 
BGA616E6327INTR-ND —_| Silicon Germanium Broadband MMIC Amp* SOT-343 1673.46/3,000 Dg) URL} ro 
BGAG2217E6327INCT-ND | Wi . ey Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
4 ide Band Low Noise Amp TSLP-7 2.06 1.58 1.39 = = = 
BGA622L7E6327INTR-ND_| Wide Band Low Noise Amp* TSLP-7 4667.33/7,500 Z84C1510AEG = | 269-3905-ND 1OMHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller* 100-VOFP | 15.84 11.88 8.80 
BGA715L7E6327INCT-ND | Silicon Germanium GPS Low Noise Amp* NEW! TSLP-7-1 7.68 1.30 1.14| |Z84C1510FEG | 269-3906-ND 10MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller 100-QFP | 15.84 11.88 8.80 
‘i ii ; i . - Z84C1516FSC |269-3035-ND | 16MHz, 280 Intelligent Peripheral Controller | 100-QFP | 18.39 13.80 10.21 
BGA715L7E6327INTR-ND | Silicon Germanium GPS Low Noise Amp* NEW! TSLP-7-1 3816.15/7,500 a 7 *: 
7 ‘ 4 7 es Z84C1516FSG | 269-3908-ND 16MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller 100-QFP | 20.58 15.44 11.44 
BGA771L16E6327INCT-ND | Low Power MMIC Low Noise Amp* NEW! TSLP-16-1 | 250 1.91 1.67 ! : “0 
BGA771L16E6327INTR-ND | Low Power MMIC Low Noise Amp* NEW! TSLP-16-1 5696.38/7,500 78018220AEG_|269-4693-ND __| 20MHz, Intelligent Peripheral Cont. NEW! | 100-VOFP | 30.39 22.80 16.88 
. ; , 28018233FSG__[269-4694-ND __[33MHz, Intelligent Peripheral Cont.* NEW! | 100-QFP | 26.40 19.80 14.67 
ICE2A0565IN-ND. Off-Line SMPS Current Mode Controller’ 8-Dip 1.28 1.03 .86 - 
ICE2A165IN-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller 8-Dip 171 1.38 1.15 | z 
ICE2A180ZIN-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller 7-Dip 1.78 1.56 1.34 | Oo g 
ICE2A2651N-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller* 8-Dip 1.73 1.52 1.30 COMM CATION CONTROLLERS 
ICE2A280ZIN-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller* 7-Dip 2.90 254 2.18] | Zilog Digi-Key Price Each 
ICE2A365|IN-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller* Dip-8-6 2.69 2.36 2.02] | Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ICE2A765PIN-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller* TO-220 3.98 3.32 2.79 ; : 7 
: . a Z16C3010AEG | 269-4687-ND 10MHz, Universal Serial Controller* NEW! 100-VQFP | 97.83 73.38 54.36 
SEeB obo IN ND Oreline Sues Currant Mods Controller BDip | 173 152 1.30) /74gc3o10vEG |269-4688-5-ND | 10MHz, Universal Serial Controller* NEW! | 68-PLCC | 97.83 73.38 54.36 
IGE2BZE5RIN:ND Off-Line SMPS Current Mode Controller 10-220 _| 3.98 3.32 2.79] /716¢3220VSG | 269-4689-5-ND | 20MHz, Integrated Universal Serial 68-PLCC | 30.42 22.82 16.90 
PEB2075N-VISINCT-ND _ [ISDN D-Channel Exchange Controller (IDEC®) P-LCC-44__| 27.90 24.42 20.06 Controller” NEW! 
PEB3265H-V13IN-ND Dual Channel Subscriber Line Interface Codec Filter P-MQFP-64-1 | 15.03 13.53 10.53] |746¢3516vsG |269-4690-5-ND | 16MHz, CMOS Integrated Serial 68-PLCC | 37.02 27.77 20.56 
SLICOFI-2x* leat . , 2 : : 
PEB20256E-V21IN-ND | Multi-ch. Network Interface Ctrir. for HDLC/PPP P-BGA-388 |18299 159.39 15348] [7eqcooroves |260-4605-5-ND |1oMNe BO pmalerineutOutrur™ NEW? | 44-PLCC | $62 4.14 3.06 
PEB20320H-V34IN-ND | Multi-ch. Network Interface Ctrlr. for HDLC P-MQFP-160-1] 91.65 77.19 66.33| |Zgacaai0VEG 1260-4696-5-ND | 10MHz_ 280 Serial In/Out Controllar” NEW! | 44-PLCC | 11.70 8.78 6.50 
PEB20321H-V22IN-ND Multi-channel Network Interface Controller for HDLC | P-MQFP-160-1 | 87.94 76.82 71.52) |28918110FEG |269-4692-ND | 10MHz. Smart Access Controller” NEW! 400-QFP | 25.53 19.15 14.18 
with Extensions 78523008PEC |269-3044-ND | 8MHz, Enhanced Serial C ti 40-Dip | 22.62 16.97 12.56 
PEFS452H-VTSIN-ND Line Interface Unit for DSS, STST and ES TES-LIU* | P-MOFP-44-2 [42.66 3840 29.87 Controller, Exiedtied Temperature ° 
PEF22810T-V21INCT-ND | Standard, Very High Bit-Rate, DSL Chipset, Line Driver | __DSO-8 412 3.14 2.75) |zg523008PEG |269-3916-ND | 8MHz, Enhanced Serial Communication 40-Dip | 25.32 18.99 14.07 
PMB2201RV12TRINCT-ND | 2.5GHz Mixer DC and 0.8GHz-1.5GHz Vector Modulator) P-TSSOP-24 | 6.24 4.96 4.32 Controller, Extended Temperature* 
PXB4220E-V32IN-ND Interworking Element for 8 E1/T1 Lines IWE8 P-BGA-256 | 105.08 91.79 85.46] |79593008PSG | 269-3917-ND 8MHz, Enhanced Serial Comm. Controller* 40-Dip_| 15.51 11.64 8.61 
PXB4220E-V33IN-ND Interworking Element for 8 £1/11 Lines |WE8 P-BGA-256_|111.68_97.55 90.83} [78523008VEG [269-3918-ND | 8MHz, Enhanced Serial Communication 44-PLCC | 22.35 16.77 12.42 
SAB82525N-V21INCT-ND | 2-Ch. High Level Serial Communication Controller P-LCC-44-1 | 30.23 28.15 22.94 Controller, Extended Temperature* 
Extended (HSCX) 78523008VSG |269-3919-ND —_| 8MHz, Enhanced Serial Comm. Controller* 44-PLCC | 15.51 11.64 8.61 
SAB82526N-V21IN-ND. 1-Ch. High Level Serial Communication Controller P-LCC-44-1 | 19.16 17.25 13.42] |79593010PEG |269-3920-ND 40MHz, Enhanced Serial Communication 40-Dip | 31.74 23.81 17.63 
Extended (HSCX) Controller Extended Temperature* 
SAE800IN-ND Prog. Single/Dual/Triple Tone Gong* Dip-8-4 6.26 5.22 4.39) |78523010PSG |269-3921-ND | 10MHz, Enhanced Serial Comm. Controller* 40-Dip | 19.56 14.67 10.86 
Ser ee a agree oe capi na HDLC Support* Ee ert an Des Z8523010VEG | 269-3922-ND —_| 10MHz, Enhanced Serial Communication 44-PLOC 31.74 23.81 17.63 
-I ‘compatible Phase Control IC* -Dip i E z Controller Extended Temperature* 
TDA5100INCT-ND 868MHz-870MHz ASK/FSK Transmitter* P-TSSOP-16 | 3.59 274 240] /78523010VSG [269-3923-ND | 10MHz, Enhanced Serial Comm. Controller* | 44-PLCC | 1956 1467 10.86 
aie NON sMieatTute seat 2 penenet ssi aa Hele He ats -_ 78523016PEG |269-3924-ND | 16MHz, Enhanced Serial Communication 40-Dip | 39.12 29.34 21.74 
5: - z-870MHz ani 2-435MHz -28- 07 3. 7 Controller Extended Temperature* 
Receiver Z8523016PSG | 269-3925-ND 16MHz, Enhanced Serial Comm. Controller* 40-Dip 25.14 18.86 13.96 
TDA5201INCT-ND 310MHz and 345MHz Low Power ASK Single Receiver* | P-TSSOP-28-1 | 4.88 3.88 3.38] |Z8523016VEG | 269-3926-ND 416MHz, Enhanced Serial Communication 44-PLCC | 39.12 29.34 21.74 
TDA5201INTR-ND 310MHz and 345MHz Low Power ASK Single Receiver* | P-TSSOP-28-1 8844.00/3,000 Controller Extended Temperature* 
TDA5211INCT-ND 310MHz-350MHz FSK/ASK Superheterodyne Receiver] P-TSSOP-28 | 3.39 2.58 2.26] |Z8523016VSG | 269-3927-ND 16MHz, Enhanced Serial Comm. Controller* 44-PLCC | 25.14 18.86 13.96 
TDA5212INCT-ND 910MHz-920MHz Low Power FSK/ASK P-TSSOP-28 | 3.39 2.58 2.26] |Z28523020VSC |269-3057-ND | 20MHz, Enhanced Serial Comm. Controller 44-PLCC | 29.58 22.19 16.44 
Superheterodyne Receiver Z8523316ASG | 269-4698-ND 16MHz, Enhanced Mono Serial Communication | 44-LQFP | 18.12 13.59 10.07 
TDA2I201-P7INAD [integrated Such MOSFET Drver and MOSFET | 1022073 | 557 465 290) |Zeseso20vse |a60-so28-no | 20M Eananced Seri Comm. Contaler* | 44-PLcc | 33:15 2487 1841 
i 2 integrated switcl river ani ig )-f t S fe =. | iz, Enhanced Serial Comm. Controller* < & 2 3 
TDA21201-S7IN-ND. Integrated Switch MOSFET Driver and MOSFET TO-220-7-230 | 5.57 4.65 3.90] |Z85C3008PEG |269-3929-ND | 8MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller* | 40-Dip | 13.17 9.88 7.32 
285C3008PSG__|269-3930-ND__| 8MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller | _40-Dip | 8.79 6.60 4.89 
EVAL WNT m ya lem=teyVeyot-9 | Z85C3008VEG | 269-3931-ND | 8MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller* | 44-PLCC | 13.17 988 7.32 
rors comotor ea ea 
Digi-Key oe Price Each 785C3010PSG |269-3934-ND  |10MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller*| 40-Dip | 10.05 7.54 5.59 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | | 785¢3010VEG _|269-3935-ND _| 10MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller*| 44-PLCC | 15.00 11.25 8.33 
EASY6996FCIN-ND Board Evaluation ADM6996FC — (14089 — ~~ —/ ‘| Z85C3010VSG |269-3936-ND | TOMHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller*| 44-PLCC | 10.05 7.54 5.59 
EASY6996LCIN-ND Board Evaluation ADM6996LC — | 9673  —  —J |Z85C3016PSC |269-3066-ND | 16MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller | 40-Dip | 13.11 9.84 7.29 
EASY6996MCPUIN-ND Board Evaluation with CPU ADM6996M =, 200.48 = —J| |Z85C3016PSG |269-3937-ND 16MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller* 40-Dip | 14.70 11.03 8.16 
EASY69Q9IN-ND Board Evaluation ADM6999 — li7e42  —  —| [Z85C3016VSG |269-3938-ND | 16MHzZ8500 CMOS Serial Comm. Controller* | 44-PLCC | 14.70 11.03 8.16 
EASY6999UIN-ND Board Evaluation ADM6999U — |1e640 — — 
- AMP’ ERS 
EASY7001MININ-ND Board Evaluation ADM7001 — (si -—- — P 
EASY983BIN-ND Board Evaluation ADM983B mer wee NXP Semicond RoHS Compliant 
EVALSF2-ICE2A05652-12IN-ND ‘| Board Demo ICE2A0565Z 10W SMPS — |50120 — — ne Digi-Key pee e : ie Re 
EVALSF2-ICE2A3651N-ND Board Demo ICE2A365 40W SMPS — {50120 — —) |PartNo. art No. scription g. 
EVALSF2-ICE2B765PIN-ND Board Demo ICE2B765P 80W SMPS = 501.20 _ —| | NE5234D/01,512 568-3193-5-ND ae High Performance 14-SOIC 2.00 1.60 1.20 
EY ALS eg CESAS oe RIREND Beare De eEsee ee eens — {186.16 — =] | gaset1pi01,112 —_|568-2449-5-ND | 180MHz Transimpedance Amp 14-S0lc | 770 616 5.20 
EVALSF3-ICE3BO565N-ND Board Demo ICE3B0565 15W SMPS — {801.20 — = =) |gaso47pv01.112 | 568-3570-5-ND | Postamp with Link Status 20-soic | 939 752 634 
EVALSF3-ICE3B1565IN-ND Board Demo ICE3B1565 20W SMPS — }28281 —  —) |g§q5934/01,512 568-3573-5-ND | Matched Quad High Performance Low 14-SO0IC | 242 1.94 1.46 
EVALSF3-ICE3B2065PIN-ND Board Demo ICE3B2065P 40W SMPS — {5012 —- — Voltage Op Amp 
EVALSF3-ICE3B2565IN-ND Board Demo ICE3B2565 30.4W SMPS — {50120  — —) |SA58631TK,118 568-2450-1-ND_|3W BTL Audio Amp 8-HVSON | 1.58 1.26.95 
EVALSF3-ICESDSOTIN-ND Board Demo ICE3DS01 60W 8-Dip — [501.20 — —) |SA58631TK,118 568-2450-2-ND |3W BTL Audio Amp 8-HVSON 4725.00/6,000 
EVALSF3-ICE3DS01G-60WIN-ND _| Board Demo ICE3DS01G 60W SO-8 = 232.81 = —| | SA58632BS,118 568-2451-1-ND | 2x2.2W BTL Audio Amp 20-HVOFN | 1.95 1.56 1.17 
EVALPFC1-TDA4863-2IN-ND Board Demo DCM-PFC 160W SMPS — logre1 — | |SA58632BS,118 568-2451-2-ND | 2x2.2W BTL Audio Amp 20-HVQFN 2496.00/2,500 
SA58637BS, 118 568-4356-1-ND | 2x2.2W BTL Audio Amp 20-HVOFN | 195 156 1.17 
EVALPFC2-ICE2PCS01IN-ND Board Demo CCM-PFC 300/500W SMPS — |204 —- — ; 
SA58637BS, 118 568-4356-2-ND_|2x2.2W BTL Audio Amp 20-HVQEN 2496.00/2,500 
EVALSF3-ICESB2065PIN-ND Board Demo ICE3B2065P 40W SMPS — {501.20 — =! [5a58670ABS,115 _|[568-4354-1-ND |2.1W/Ch. Stereo Class-D Audio Amp | 20-HVQFN | 150 120 90 
BFP460BOARDIN-ND Board Application BFP460 LNA — | 32.05 ~~ — =) _-SA58670ABS,115 | 568-4354-2-ND |2.1W/Ch. Stereo Class-D Audio Amp 20-HVQFN 1170.00/1,500 
BGAG616EVALIN-ND Board Application Populated BGA616 — | 3205 — —) |sas5g670Bs,115 568-4268-1-ND | Class-D Stereo Audio Amp 20-HVOFN | 138 110 83 
DEMOBOARDPROFETIN-ND Board Demo Profet® V2.0BTS — |56134 —  —J |SA58670BS,115 568-4268-2-ND | Class-D Stereo Audio Amp 20-HVQFN 1072.50/1,500 
DEMOBOARDTLE4242GIN-ND Board Demo TLE4242G eas! 66.78 _ —| |SA58671UK,027 568-4355-1-ND | 1.2W/Ch. Stereo Class-D Audio Amp 16-WLCSP | 1.50 1.20 90 
ce Eee = lm = = |istaiinee, [sect lov'maromans ee” ane | sg 
DEMOBOARDINES2Z03:6GIN:NDigag) Board Demo TLE6208-66 — 300.72 — — —) | tpai308AT/N2,115 |568-3498-1-ND | Class-AB Stereo Headphone Driver 8-SOIC ‘347056 
DEMOBOARDTLE6214LIN-ND Board Demo TLE 6214L — |200.48 = — | |Tpat308AT/N2,115 |568-3498-2-ND | Class-AB Stereo Headphone Driver 8-SOIC 372.40/1,000 
DEMOBOARDTLE6244XIN-ND Board Demo TLE 6244X — = }200.48 —  —| [TDA1308AUK,027 _|568-4184-1-ND | Class-AB Stereo Headphone Driver 8-WLCSP 75 63 50 
DEMOBOARDTLE6288RIN-ND Board Demo TLE 6288R — |10514 —  —) |TDAT308AUK.027  |568-4184-2-ND |Class-AB Stereo Headphone Driver 8-WLCSP 1593.75/5,000 
DEMOBOARDTLE6365GIN-ND Board Demo TLE 6365 Rev. 4 — | 6014 — —J ]TDAt308T/N2,112 | 568-2090-5-ND | Class-AB Stereo Headphone Driver 8-SOIC 72 54 A 
ee, = [RR = =| |oatsoarrna't18 |556-3486-2ND [Clss-A8 Stereo Headphone Orver_ | 1880 | set.43/2500 
DEMOBOARDTLE6389-2GVIN-ND | Board Demo TLE 6389-2GV — |1503 —- — , pices ASE AG Siefe0 HERUDNOHE NENG ‘i ae 
DEMOBOARDTLE6389-2GVS0IN-ND | Board Demo TLE 6389-2 GVSO — |i503¢ — | |TDA1S16BQ/N2,112  /568-1127-5-ND pun Cais Stereo Car Radio 13-SIL | 432 346 2.69 
DEMOBOARDTLE6389-3GV50IN-ND | Board Demo TLE 6389-3 GV50 — |150.36 — = —) PTDATST7ATWINT,112 [568-3500-5-ND | 2x4W SE BTL Power Amp 20-HTSSOP| 84. 70 +50 
DEMOBOARDTLE7209-2RIN-ND__| Board Demo TLE 7209-2R — [20048 =— =) |TDA1517P/N3,112 | 568-1128-5-ND | 2x6W Stereo Power Amp 18-HDip | 117 98 .78 
DEMOBOARDTLE8207RIN-ND Board Demo TLE8201R V1.0 = [300.72 — |_| TDA1517/N3,112__|568-3501-5-ND_|2x6W Stereo Power Amp 9-SIL 117-98 78 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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NXP Semiconduc RoHS Compliant fj NXP Semico rs Digi@Reel® (cont, RoHS Compliant 
NXP Digi-Key Price Each NXP. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
TDATS54Q/N2,112 _|568-1132-5-ND [4xT1W Single Ended or 2x22W PwrAmp| 17-SIL_| 248 1.98 154] |ISP1183BS-T 568-1880-1-ND _|Low Power 12M-Bit USB Interface | 2-HVOFN| 553 427 3.80 
TDA1558Q/N1,112 | 568-3508-5-ND | 2x22W or 4x11W Single-Ended Car 17-SIL_ | 550 440 3.71 Device with DMA 
Radio Power Amp ISP1183BS-T 568-1880-2-ND | Low Power 12M-Bit USB Interface | 32-HVQFN| — 11850.00/6,000 

TDATS620/N3C,112 |568-4642-5-ND |7OW High Efficiency Power Amp NEW!| 17-SIL_| 10.00 9.01 7.99 Device with DMA 
TDA1596T/V3,512 | 568-3581-5-ND | IF Amp/Demodulator 20-S0IG | 415 3.32 259] |ISP1301BS-T 568-1881-1-ND___| USB On-the-Go Transceiver 24-HVOFN| 2.25 180 1.40 
TDA2611A/N5,112 | 568-1135-5-ND | 5W Audio Power Amp 9-SIL 92.77 61] |ISPT362BD 568-1167-ND Single-Chip USB OTG Controller | 64-LOFP | 632 7.68 6.08 
TDA2614/N1,112 | 568-3494-5-ND | 6W Audio Power Amp 9-SIL 1.05 88 70) ||SP1362BD-S 568-1219-ND Single-Chip USB OTG Controller | 64-LOFP | 819 7.56 5.99 
TDA2615/N1,112 | 568-3495-5-ND_| 2x6W Audio Power Amp 9-SIL 1.38 1.10.83) | ISP1362EE-T 568-1882-1-ND | 12M-Bit USB OTG Controller 64-TFBGA | 1056 825 7.59 
TDA2616Q/N1,112  /568-3496-5-ND |2x12W Audio Power Amp SIL 743 1.15.86] ||SP1362EE-T 568-1882-2-ND | 12M-Bit USB OTG Controller 64-TFBGA |  10518.75/2,500 
TDA2616/N1,112 | 568-3497-5-ND | 2x12W Audio Power Amp 9-SIL 1.43 115 .86) ||SP1505ABS 568-3155-ND ULPI Transceiver 24-HVOFN| 3.19 275 2.31 
TDASOS1AT/C1,512 | 568-1136-5-ND | Home Automation Modem 16-SOIC 461 369 2.87] |ISP1506ABS 568-3156-ND ULPI Transceiver 24-HVQFN] 3.97 3.43 2.88 
TDAG111Q/N4,112 | 568-3587-5-ND | Video Output Amp 9-SIL 417 3.34 2.60] |1SP1520BD-S 568-1169-ND High Speed USB Hub Controller | 64-LOFP | 6.09 5.25 4.41 
TDA7050T/N3,112 568-1137-5-ND_| Low Voltage Mono/Stereo Power Amp 8-SOIC 715 63 50 ISP1520BD-T 568-1883-1-ND HS 480M-Bit Hub Controller 64-LOFP 735 567 5.04 
TDATOS2AINZ 112 a fee Ww an Mano Autlo Amp oop a6 ie a8 ISP1520BD-T 568-1883-2-ND |HS 480M-Bit Hub Controller 64-LOFP 4252.50/1,500 

705: ; 568-1139-1- jono Audio Amp : : : i 1SP1521BE-T 568-1884-1-ND___| HS 480M-Bit Hub Controller 80-LOFP | 8.05 6.21 5.52 
TDA705S2AT/N2,118 | 568-1139-2-ND | 1W BTL Mono Audio Amp 8-SOIC 1040.00/2,500 ISP1521BE-T 568-1884-2-ND _|HS 480M-Bit Hub Controller 80-LOFP 3105.00/1,000 
TDA70S2BT/N1,112 | 568-3490-5-ND | 1W BTL Mono Audio Amp 8-SOIC | 1.35 1.13.90) |ISP1564HL-T 568-4018-1-ND |HS USB PCI Host Controller 100-LOFP | 7.35 567 5.04 
TDA7052/N2,112___| 568-1140-5-ND_| 1W BTL Mono Audio Amp 8-Dip 4.01 __.85__.68}_| |SP1564HL-T 568-4018-2-ND  |HS USB PCI Host Controller 100-LOFP | — 2835.00/1,000 
TDA7O56AT/N2,512 | 568-3493-5-ND | 3W BTL Mono Audio Amp 20-SOIC | 1.05 88 = .70) | \SP1582BS-T 568-1885-1-ND HS 480M-Bit Peripheral Controller |56-HVOFN| 6.65 513 4.56 
TDA7OS6A/N2,112 | 568-1141-5-ND | 3W BTL Mono Audio Output Amp 9-SIL 1.05 88 = -.70|_| |sP1582BS-T 568-1885-2-ND. HS 480M-Bit Peripheral Controller_| 56-HVQFN 4864.00/2,000 
TDA7O56B/N1,112 | 568-1142-5-ND |) 3W BTL Mono Audio Amp 9-SIL 149° 1.24 99! |{SP1583BS-T 568-1886-1-ND. HS 480M-Bit Peripheral Controller |64-HVOFN| 7.00 540 4.80 
TDA8510J/N2,112 | 568-3472-5-ND | 26W BTL and 2x3W SE Power Amp 17-SIL 2.93 234 1.82] | |SP1583BS-T 568-1886-2-ND HS 480M-Bit Peripheral Controller | 64-HVQFN 2700.00/1,000 
TDABS11J/N2,112___{568-3473-5-ND_| 4x13W Single-Ended Power Amp IW7-SIk__| 2.93 2.34 1.82! | \sp1760BE-T 568-1887-1-ND | HS 480M-Bit Host Controller 128-LOFP | 11.84 9.25 8.51 
TDABST2JNI,112 — /568-3474-5-ND Spaee line 2x13W SE or 4xi3WSE | 17-SIL | 2.87 2.30 1.79) | isp1760BE-T 568-1887-2-ND | HS 480M-Bit Host Controller 128-LOFP | 4921.00/1,000 
TDABSATTINA 112 568-3475-5-ND | 1W BTL Auto Amp esoic | 150 120 90] ‘figprreteE-T 568-186-1-ND [HS de0hrai OTG Convaler | 1260FP | 7280 —70.00 020 
TDABS42AT/N1.512 (OBES Gea) 2x1.5W BTL Audio Amp 20-S01G | 2.46 1.98 1.54) | isp1761BE-T 568-1888-2-ND | HS 480M-Bit OTG Controller 128-LOFP | — 5320.00/1,000 
TDABS42TSINT,118 (OBE eemglgteg) 2x0.7W BTL Audio Amp 20-SS0P | 234° 1.88 1.46) | ppiusBD12D 568-1091-5-ND USB Interface Device, Parallel Bus | 28-SOIC | 2.77 2.22 1.73 
TDA8542TS/N1,118__|568-2379-2-ND_| 2x0.7W BTL Audio Amp 20-SSOP 3276.00/2,500 PDIUSBD12PWDH-T |568-1092-1-ND | USB Interface Device, Parallel Bus | 28-TSSOP| 420 324 288 
TDASS43T/NI.518 — [868-288021-ND)/ 2W BTL Audlo Amp 16-SOIG | 1.80 1.44 1.08) | ppiusBD12PWDH-T _|568-1092-2-ND __| USB Interface Device, Parallel Bus | 28-TSSOP | _3840.00/2,500 _ 
TDAB543T/N1,518 | 568-2380-2-ND | 2W BTL Audio Amp 16-SOIC 2304.00/2,500 : wees 
TDA8547TS/N1,118 |568-2381-1-ND | 2x0.7W BTL Audio Amp 20-SSoP | 245 196 1.47 
TDA8547TS/N1,118 |568-2381-2-ND | 2x0.7W BTL Audio Amp 20-SSOP 3136.00/2,500 NXP Semico pon econ 
TDAB5SS1T/N1,112 _|568-3477-5-ND | 1W BTL Audio Amp 8-SOIC | 110 92 74 1oHS Compliant 
TDAB5SS2T/N1,512  |568-3476-5-ND |2x1.4W BTL Audio Amp 20-S0ic | 1.63 1.30  .98| |NXP Digi-Key Price Each 
TDAB552TS/N1,118 |568-3479-1-ND | 2x1.4W BTL Audio Amp 20-SSOP | 1.63 1.30  .98] | PartNo. Part No. Description Pkg. 125 100 
TDAB552TS/N1,118 |568-3479-2-ND | 2x1.4W BTL Audio Amp 20-SSOP 2080.00/2,500 Wp and D/A Converters 
TDA8559T/N1,512 | 568-3480-5-ND | Low Voltage Stereo Headphone Amp 16-SOIC 1.03.87 ~— 69! | pCFESOTP,112 568-1087-5-ND 8-Bit A/D and D/A Converter T6-Dip 3.98 319 248 
TDABS79T/N1.112 | 568-3592-5-ND Dual Common: Mode Rejection Diff. 8SOIG | 1.60 1.28 98} | pcrgsgit/2,512 568-3991-5-ND —_| 8-Bit A/D and D/A Converter 16-SOIC | 3.08 247 192 
TDABS20BU/N2,112 | 568-3463-5-ND |2x100W Class-D Power Amp 2SIL | 585 468 3.95 creeatibete ae Seat eae AG av Pe aa eon ee as fe an a 
TDA8920BTH/N2,118 |568-2060-1-ND | 2x100W Class-D Power Amp 24-HSOP | 546 4.37 3.69 : ‘Analog-to-Digital Converters seas 
TDABOZOBTHUN2, 118 TEER DSO Zang) 2x1 00W Class-D Power Amp eoeun Meas 8000 ADCOBOTSOAOTSICT.T [568-4420-ND 8-Bit ADC up to 40MSPS NEW! | 20-SSOP] 446 357 2.78 
TDA8922BJ/N2,112 | 568-3465-5-ND | 2x50W Class-D Power Amp 23-SIL_ | 512 4.10 3.19) |ancosnaenaotsicid |sea-4491.ND Pai 
TDA8941P/N1,112 | 568-3459-5-ND |1.5W Mono BTL Audio Amp 8-Dip 87.7358 MC1:1 | 568-4421- “Bit ADC up to 30MSPS NEW! | 28-SSOP | 5.76 4.61 3.59 
TDASO43SFIN,117]568-1147-5-ND [OW Mono BTL Audio Amp 38iL Tio a2 73]: |ADCOBO4SO4OTS/CI:1 | 568-4422-ND 8-Bit ADC up to 4OMSPS NEW! | 28-SSOP| 6.01 481 3.74 
TDABO4AJIN112  |568-3462-5-ND | 2x7W BTL Audio Amp t7si_ | 140 112  e4{ |ADCOBo4sosoTS/c1:1 |568-4423-ND 8-Bit ADC up to 50MSPS NEW! | 28-SSOP | 6.73 539 4.19 
TDAB945S/N1 112 | 568-3509-5-ND | 15W BTL Mono Audio Amp 9-SIL. 128 102 77) |ADCO808S125HW/C1:5 |568-4424-ND 8-Bit ADC up to 125MSPS NEW! | 48-HTOFP| 38.00 35.47 32.93 
TDAB94GAN/N2.112 |568-3456-5-ND | 2x15W BTL Audio Amp tsi | 175 140  105| |ADCO808S250HW/CT:5 |568-4425-ND B-Bit ADC up to 250MSPS NEW! | 48-HTOFP| 42.99 40.13 37.26 
TDA8946J/N1,112 568-3457-5-ND | 2x15W Stereo BTL Audio Amp 17-SIL 1.65 1.32 gg} |ADC1002S020HL/C1:1 | 568-4426-ND 10-Bit ADC up to 20MSPS NEW! | 32-LQFP | 5.98 4.79 4.04 
TDA8947J/N3,112 568-3458-5-ND | 4-Channel Audio Amp 17-SIL 234 187 #141 ADC1003S030TS/C1:1 | 568-4427-ND 10-Bit ADC up to 30MSPS NEW! | 28-SSOP 7.45 5.96 4.64 
TFAQ841J/N1,112 568-3451-5-ND | 1-Channel Audio Amp 9-SIL 117 98 -78| |ADC1003S040TS/C1:1 |) 568-4428-ND 10-Bit ADC up to 40MSPS NEW! | 28-SSOP | 892 7.14 6.03 
TFAQ842BJ/N1,112 | 568-3452-5-ND | 2-Channel Audio Amp 9-SIL 140 117 94) [ADC1003S050TS/C1:1_ |568-4429-ND 10-Bit ADC up to 5OMSPS NEW! | 28-SSOP | 6.80 5.44 4.59 
TFAQ843BJ/N1,112 | 568-3454-5-ND | 2-Channel Audio Amp 9-SIL 1.33 1.07  .80) [ADCT004S030TS/CT:1 |568-4430-ND {0-Bit ADC up to 30MSPS NEW! | 28-SSOP | 7.20 576 4.48 
TFA9843J/N1,112 | 568-3455-5-ND_| 2-Channel Audio Amp 9-SIL 1.30 1.04 78] |ADC1004S040TS/C1:1 |568-4431-ND 10-Bit ADC up to 4OMSPS NEW! | 28-SSOP | 9.68 7.74 6.02 
TJATOIOT/N1,118  |568-3614-1-ND | Octal Low Side Driver 28-SOIC | 2.15 1.73 1.30] |ADC1004SO50TS/C1:1 |568-4432-ND 10-Bit ADC up to 5OMSPS NEW! | 28-SSOP | 13.12 10.50 886 
TJAIO10T/N1,118 | 568-3614-2-ND_| Octal Low Side Driver 28-SOIC 1118.78/1,000 ADC1005S060TS/C1:1 |568-4433-ND 10-Bit ADC up to 6OMSPS NEW! | 28-SSOP | 16.00 12.80 10.80 


ADC1006S055H/C1,55 _|568-4434-5-ND 10-Bit ADC up to SSMSPS NEW! | 44-QFP_ | 11.56 10.41 9.24 
CLOCK MANAGEMENT BQUasu OGRE eee) 10-Bit ADC up to 7OMSPS NEW! | 44-QFP | 12.10 10.89 9.66 


NXP Semiconductors Digi@®Reel° PEE Seed | ADC1206S040H/C1,55 |568-4436-5-ND | 12-Bit ADC up to 40MSPS NEW! | 44-OFP | 18.42 17.20 15.97 
ne Digi-Key Price Bache ADC1206S055H/C1,55 |568-4437-5-ND 12-Bit ADC up to 5SMSPS NEW! | 44-QFP | 19.05 17.78 16.51 
PartNo Part No Deecrintion Pkg 1 25 109 | |ADC1206S070H/C1,55 )568-4438-5-ND 12-Bit ADC up to 7OMSPS NEW! | 44-QFP | 27.71 25.86 24.02 
PORDAS TIE FERSSE DSIRE Tow Vollage Dia S DICECU —TSEHVGENT Zug 3a pao) | ADC1207S080HW/C1:5 |568-4439-ND 12-Bit ADC up to 80MSPS NEW! | 48-HTQFP| 35.22 32.88 30.53 
PEOLGck Diver oo zag p24| |TOABTOSAWGS518 |566593-2ND | Gt ADC with Multiplexer 2assoP | —4079.0/,000 
Ponaaey 3 3] 7 03,5 568-3593-2-| -Bit with Multiplexer - 179.00/1, 
pokes e0Ee8 Soe AD) collier Say PIL Chek Bther S2-LOFP | 3.60 288 2.24) | cyasze3aMiaic4.112 |568-3596-5-ND 10-Bit High Speed Low Power ADC | 28-SSOP | 9.12 7.30 6.16 
TDA8763AM/4/C4,118 |568-3597-1-ND 10-Bit High Speed Low Power ADC | 28-SSOP | 11.40 10.27 9.10 
TDA8763AM/4/C4,118 _|568-3597-2-ND 10-Bit High Speed Low Power ADC | 28-SSOP 8449.99/1,000 
NXP Semiconductors 2USuLS is barat aebieed TDAS763AM/5/C4,112 |568-3598-5-ND {0-Bit High Speed Low Power ADC | 28-SSOP | 12.28 17.06 9.80 
bbb §—|TDA8763M/3/C4,112 | 568-3599-5-ND 10-Bit High Speed Low Power ADC | 28-SSOP | 9.12 7.30 6.16 
NXP Digi-Key a Price Each TDA8763M/4/C4,112 | 568-3600-5-ND 10-Bit High Speed Low Power ADC | 28-SSOP | 11.40 10.27 9.10 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25100 | |TDA8763M/5/C4,112 | 568-3601-5-ND 10-Bit High Speed Low Power ADC | 28-SSOP | 12.28 11.06 9.80 
USB TDA8766G/C1,118 568-3602-1-ND 10-Bit High Speed ADC 32-LOFP | 6.21 4.97 4.20 
1P4220CZ6, 125 568-3520-1-ND | Dual USB 2.0 Integrated ESD 6-TSOP 52.39 29) |TDA8766G/C1,118 568-3602-2-ND 10-Bit High Speed ADC 32-LOFP 7763.25/2,000 
Protection TDA8783HL/C4,151  |568-3606-ND 10-Bit, 4OMSPS ADC Interface for | 48-LOFP | 14.38 12.95 11.48 
1P42200Z6,125 568-3529-2-ND | Dual USB 2.0 Integrated ESD 6-TSOP 502.32/3,000 CCD Cameras 
Protection TDA8784HL/C4,151 | 568-3607-ND 10-Bit, 18MSPS ADC Interface for | 48-LQFP | 6.08 4.87 4.11 
ISP1102BS-T 568-1876-1-ND Advanced 12-Bit USB Transceiver | 14-HVOFN 1.40 1.16 1.02 CCD Cameras 
ISP1102BS-T 568-1876-2-ND Advanced 12-Bit USB Transceiver | 14-HVQFN 2730.00/6,000 TDA8787AHL/C3,151 | 568-3608-ND 10-Bit, 18MSPS ADC Interface for ) 48-LQFP | 5.42 4.34 3.66 
ISP1102W-G 568-3143-1-ND Advanced 12-Bit USB Transceiver 16-HBCC 1.68 139 1.22 CCD Cameras 
ISPT102W-G 568-3143-2-ND | Advanced 12-Bit USB Transceiver | 16-HBCC 882.00/1,400 Digital-to-Analog Converters 
ISP1104W-G 568-3144-1-ND —_| Advanced Universal Serial Bus 16-HBCC | 1.68 1.39 1.22) |DACTOOSD160HW/CT:T [568-4440-ND Dual 10-Bit DAC, 160MSPS NEW! | 80-HTOFP] 25.62 23.92 22.21 
Transceiver : DAC1203D160HW/C1:5 |568-4441-ND Dual 12-Bit DAC, 160MSPS NEW! | 80-HTQFP| 35.22 32.88 30.53 
ISP1104W-G 568-3144-2-ND peas avetsel Serial Bus 16-HBCC 840.00/1,400 DAC1403D160HW/C1:5 |568-4442-ND Dual 14-Bit DAC, 160MSPS NEW! | 80-HTOFP| 44.84 41.85 38.86 
ISP1105BS-T 568-1877-1-ND | Advanced 12M-Bit Transceiver | 16-HVOFN| 1.68 1.39 1.22 TRS OHIDaEt te See s60e re Le iho. Gag fetes Sap gee eae 
ISP11058S-T mGGal Sees DM Advanced 12M-Bit Transcelver__| 16-HVGFN | _3120.00/6,000 UDAT330ATS/N2,112 |568-3442-5-ND | Low Cost Stereo Filter DAC 16-SSOP | 1.79 1.43 1.08 
ISP1105W-G 568-3 145=1- NDI) Advanced 12M-Bit Transcelver TO-HBCC / 1.68 1.39 1.22) | Unats34ATS/N2,112 |568-3443-5-ND  |LowPower Audio DAC with PLL | 16-SSOP| 144 1.21 97 
ISP1105W-G 568-3145-2-ND ‘| Advanced 12M-Bit Transceiver 16-HBCC 840.00/1,400 UDA1334BT/N2. 112 |568-3444-5-ND Low Power Audio DAC tesoic | 137 1149 
ISP1106W-G 568-3147-1-ND | Embedded 12M-Bit USB Host Cont. | 16-HBCC | 1.89 1.57 1.38) |upaygzapTsino1i2 |568-3445-5-ND Low Power Audio: DAC te-ssop| 144 121 97 
ISP1106W-G 568-3147-2-ND | Embedded 12M-Bit USB Host Cont. | 16-HBCC 840.00/1,400 UDAT334TS/NI.112  |568-3446-5-ND Law Power Audis DAC 1essoP| 128 102 7 
ISP1109BS 568-3148-ND Universal Serial Bus Transceiver 32-HVQFN | 2.25 1.80 1.35 UDA1351TSDB 2 568-3349-5-ND ‘96KHz IEC 958 Audio DAC 28-SSOP 1.26 105 Ba 
ISP1110VH-G 568-3149-1-ND Universal Serial Bus Transceiver 16-HBCC 1.72 142 = 1.25 = - - - 
With BART SAATTOSHIV1,557 568-1307-ND One eco 64-QFP | 18.95 17.69 16.43 
Dee a eam o versal Serial Bus Transcelver ) 16-HBGG | 903.00/1.400 SAA7113H/V2.557 ‘| 568-1310-ND 9-Bit Video Input Processor 44-aFP | 15.43 13.90 12.33 
ISP1160BD01-T 568-1878-1-ND Embedded 12M-Bit USB Host Cont. | 64-LQFP 8.32 6.50 5.98) |SAA7114H/V2,557 568-1311-ND PAL/NTSC/SECAM Video Decoder | 100-LQFP | 18.95 17.69 16.43 
ISP1160BD01-T 568-1878-2-ND Embedded 12M-Bit USB Host Cont. | 64-LQFP 5187.00/1,500 SAA7115HL/V1,557 568-1312-ND PAL/NTSC/SECAM Video Decoder | 100-LQFP| 23.68 22.11 20.53 
ISP1160BMO01-T 568-1879-1-ND Embedded 12M-Bit USB Host Cont. | 64-LQFP 8.32 6.50 5.98) |SAA7118E/V1,557 568-1313-ND Multistandard Video Decoder 156-BGA | 27.90 26.04 24.18 
ISP1160BMO01-1 568-1879-2-ND Embedded 12M-Bit USB Host Cont. | 64-LOQFP 6630.00/2,000 SAA7118H/V1,557 568-1314-ND Multistandard Video Decoder 160-QFP | 27.90 26.04 24.18 
ISP1161A1BM-S 568-1164-ND USB Single-Chip Host/Device Cont. | 64-LOFP | 8.19 7.56 5.99) |SAA7121H/V2,557 568-1315-ND Digital Video Encoder 44-QFP | 7.98 6.39 5.39 
ISP1181ABS 568-3151-5-ND —_| Full Speed USB Controller 48-HVOFN | 4.14 3.32 2.58) |SAA7121H/V2,518 568-1185-1-ND Digital Video Encoder 44-QFN | 7.58 607 5.12 
ISP1181ADGG 568-1001-5-ND —_| Full Speed USB Controller 48-TSSOP | 4.36 3.49 2.72] | SAA7121H/V2,518 568-1185-2-ND Digital Video Encoder 44-QFN 7106.25/1,500 
ISP1181BBS 568-3152-5-ND _| Full Speed USB Controller 48-HVOFN | 5.62 4.85 4.07) |SAA7129AH/V1,557___|568-1316-ND Digital Video Encoder 44-QFP | 14.91 13.43 11.90 
ISPT181BDGG 568-1002-5-ND [Full Speed USB Controller 48-TSSOP | 5.62 4.85 _4.07| [SAA7I46AHNV4.557 __[508-1378-ND Video SPCI Bridge T60-OFP [31.20 29.12 27.04 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
842 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


DATA TRANSMISSION DATA TRANSMISSION 


NXP Semiconductors Digi@Reel RoHS Compliant NXP Semiconductors Digi@Reel’ (cont) RoHS Compliant 
NXP Digi-Key Price Each NXP. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 
CAN PCAQ509GM, 125 568-4288-1-ND | Level Translating 120 Bus/SMBus BxOFN | 1.63 130 98 
AU5790D,112 568-3053-5-ND —_| Single Wire CAN Transceiver 8-SOIC 234 1.88 1.46 Repeater 
AU5790D14/N,112 -[568-3054-5-ND | Single Wire CAN Transceiver 14-s0ic | 215 173 1.30] |PCA9509GM,125 568-4288-2-ND | Level Translating 12C Bus/SMBus 8-XQFN 3328.00/4,000 
PCAB2C250T/N4,118 |568-1021-1-ND | CAN Controller Interface Bsolc | 140 1.12 84 Repeater 
PCA82C250T/N4,118  |568-1021-2-ND | CAN Controller Interface 8-SOIC 1788.80/2,500 PCA9510AD,112 568-3357-5-ND__| Hot Swap 12C/SMBus Bus Buffer 8-SOIC 213 1.70 1.28 
PCA82C251T/N3,118 _|568-1023-1-ND _| CAN Transceiver for 24V System 8-SOIC 153 1.23 92] |PCA9510ADP,118 568-3358-1-ND | Hot Swap 12C/SMBus Bus Buffer 8-TSSOP | 2.13 1.70 1.28 
PCAB2C251T/N3,118 |568-1023-2-ND | CAN Transceiver for 24V System 8-S0IC 7955 .20/2,500 PCA9510ADP,118 568-3358-2-ND | Hot Swap 12C/SMBus Bus Butfer 8-TSSOP 2720.00/2,500 
SJATOOOT/NA, 112 568-3994-5-ND —_| Stand-Alone CAN Controller 28-Solc | 5.43 4.35 3.38 |PCA9511AD,112 568-3359-5-ND | Hot Swap 12C/SMBus Bus Buffer 8-SOIG | 213 1.70 1.28 
SJAIOOOT/N1,118 568-1123-1-ND | Stand-Alone CAN Controller 28-SOIC | 5.43 4.35 3.38| |PCA9511ADP,118 568-3360-1-ND | Hot Swap 12C/SMBus Bus Buffer B-TSSOP | 213 1.70 1.28 
SJALOOOT/NA, 118 568-1123-2-ND _| Stand-Alone CAN Controller 28-SOIC 3076.32/1 000 PCA9511ADP,118 568-3360-2-ND _| Hot Swap 12C/SMBus Bus Buffer 8-TSSOP 2720.00/2,500 
TJA1020T/N1,112 568-3513-5-ND___| LIN Transceiver B-S0IC | 1.30 1.09 _.87| [PCA9512AD,112 568-3361-5-ND | Level Shifting Hot Swap I2C/SMBus | 8-SOIC | 213 1.70 128 
TJATO21T/10/C,118 | 568-4643-1-ND | LIN 2.0/SAE J2602 Transcvr. NEW!| 8-SOIC | 141 93 75 Buffer 
TJA1021T/10/C,118 | 568-4643-2-ND | LIN 2.0/SAE J2602 Transcvr. NEW!| 8-SOIC 1204.13/2,500 PCA9512ADP,118 568-3362-1-ND Level Shiting Hot Swap I2C/SMBus | 8-TSSOP | 213 1.70 1.28 
TJA1040T/N1,518 568-1149-1-ND _| High Speed CAN Transceiver BSOIc | 132 1.06 80 uffer 
TWAO40T/N1 518 568-1149-2-ND High Sneed CAN Transceiver 8-S0IC 1693.12/2.500 PCAQ512ADP,118 568-3362-2-ND Level Shing Hot Swap I2C/SMBus | 8-TSSOP 2720.00/2,500 
TJA1041AT,518 568-4370-1-ND _|High Speed CAN Transceiver NEW!| 14-SOIC | 2.05 1.64 1.23 
TIATOATAT,518 568-4370-2-ND [High Speed CAN Transceiver NEW!| 14-SOIC 2620.80/2,500 PCA9S13AD,112 Bedroom Hot Swap 12C/SMBus Bus Buffer BS0IG | 218 1.70 1.28 
TIALO4I TANI 512 568-4328-5-ND | High Speed CAN Transceiver tasoic | 208 1.64 1.29] {PCA9S13ADP,118 568-3364-1-ND__| Hot Swap 12C/SMBus Bus Buffer 8-TSSOP | 213 1.70 1.28 
’ , 4 ; ; j PCAQ5T3ADP,118 568-3364-2-ND | Hot Swap I2C/SMBus Bus Buffer 8-TSSOP 2720.00/2,500 
TJAL050T/N1,118 568-1151-1-ND | High Speed CAN Transceiver Bsolc | 129 1.08 86 ; 
TJAL050T/N1,118 568-1151-2-ND | High Speed CAN Transceiver 8-SOIC 1394.25/2,500 PCA9513D,118 568-1908-1-ND | Hot Swap 12C/SMBus Bus Buffer 8SOIC | 2.25 1.80 1.40 
TJA1054AT,518 568-1152-1-ND _| Fault-Tolerant CAN Transceiver 14-S0IC | 2.05 1.64 1.23] |PCA9514AD,112 568-3365-5-ND | Hot Swap 12C/SMBus Bus Buffer 8SOIC | 213 1.70 1.28 
TJATO54AT,518 568-1152-2-ND _| Fault-Tolerant CAN Transceiver T4-SOIC 2620.80/2,500 Pee AABE TE eee ie ao Spite _ 7“ as es a as 
TJA1054T/N1,512 568-1153-5-ND _ | Fault-Tolerant CAN Transceiver 14-S0IC | 2.05 1.64 1.23 : 5-3366-2- jot Swap us Bus Buffer .00/2, 
TJA1054T/N1,518 568-2061-1-ND _ | Fault-Tolerant CAN Transceiver 14-SOIC | 2.00 1.60 1.20| |PCA9515AD,172 568-1753-5-ND | 12C Bus Repeater BSOIC | 158 1.27 95 
TJA1054T/N1,518 568-2061-2-ND _| Fault-Tolerant CAN Transceiver 14-SOIC 2560.00/2,500 PCAQ515AD,118 568-1031-1-ND | 12C Bus Repeater 8-SOIG | 158 1.27 95 
12 PCAQ515AD, 118 568-1031-2-ND | 12C Bus Repeater 8-SOIC 2021.12/2,500 
P82B96DP, 118 568-3197-1-ND | Dual Bi-Directional Bus Buffer BTSSOP | 326 261 203] |PCA9S15ADP,118 568-1032-1-ND | 12C Bus Repeater NEW! B-TSSOP | 158 1.27 95 
P82B96DP, 118 568-3197-2-ND | Dual Bi-Directional Bus Buffer 8-TSSOP 4567.50/2,500 PCA9515ADP,118 568-1032-2-ND _|12C Bus Repeater NEW! 8-TSSOP 2080.00/2,500 
P82B96PN, 112 568-1008-5-ND —_| Dual Bi-Directional Bus Buffer 8-Dip 3.38 270 210] |PCA9515D,112 568-1033-6-ND | 12C Bus Repeater Bsoic | 150 120 90 
P82B96TD,112 568-3982-5-ND —_| Dual Bi-Directional Bus Buffer 8-SOIG | 3.26 261 2.03) |PCAgS15DP,118 568-1034-1-ND | 12C Bus Repeater NEW! B-TSSOP | 163 130 98 
P82B96TD,118 568-1009-1-ND__| Dual Bi-Directional Bus Buffer 8-sOlc | 3.26 261 2.03) |pcagstsDP.118 568-1034-2-ND | 12C Bus Repeater NEW! 8-TSSOP 2080.00/2,500 
P82B96TD,118 568-1009-2-ND Dual Bi-Directional Bus Buffer 8-SOIC 4567.50/2,500 PCA9516AD,112 568-1035-5-ND 5-Channel 120 Hub 16-SOIC 184 148 1.11 
P82B715PN,112 568-1006-5-ND | 12C Bus Extender 8-Dip 3.60 2.88 2.24) | pcag516AD,118 568-1826-1-ND __|5-Channel 12C Hub 16-SOIC | 184 148 1.11 
P82B715TD,112 568-3981-5-ND | 12C Bus Extender 8SOIG | 349 279 217) |PCASSTEAD,118 568-1826-2-ND _ |5-Channel 20 Hub 16-SOIC 2357.76/2,500 
P82B715TD,118 568-1007-1-ND | 120 Bus Extender 8SOIC | 349 279 2.17) | pcagsi6aPw,112 568-1036-5-ND | 5-Channel 12¢ Hub 16-TSSOP | 184 148 1.11 
P82B715TD,118 568-1007-2-ND__|12C Bus Extender _| 8-SO0lc 4882.50/2,500 PCA9516APW,118 568-1827-1-ND | 5-Channel 12C Hub 16-TSSOP | 1.84 148 1.11 
PCABSSOPW,118 568-3633-1-ND abt SPOOR SaEne S-Bit | 16-TSSOP | 1.36 1.14 91/ | pcagsieapw.118 —-|568-1827-2-ND | 5-Channel 12C Hub 16-TSSOP | 2357.76/2,500 
v Not Bi : ba Di 2 PCA9517D,118 568-1828-1-ND _| Level Translating 12C Bus Repeater 8-SOIC 1.63 1.30 98 
Boneneerar MAA ec certon on Sata  | TSO | 470 88i2,600 PCAS51 70,118 568-1828-2-ND | Level Translating (2C Bus Repeater | _8-SOIC 2080.00/2,500 
PCA8574AD,512 568-4235-5-ND | Remote 8-Bit I/O Expander for l2C 16-SOIC | 1.33 1.06  .80| |PCA9517DP,118 568-1829-1-ND | Level Translating 120 Bus Repeater | 8-TSSOP | 1.63 1.30 98 
Bus with Interrupt PCA9517DP,118 568-1829-2-ND Level Translating 12C Bus Repeater 8-TSSOP 2080.00/2,500 
PCAB574AN, 112 568-4236-5-ND | Remote 8-Bit I/O Expander for 12 16-Dip | 1.33 1.06  .80| |PCAg518APW,512 568-4245-5-ND | Expandable 5-Channel l2C Bus Hub | 20-TSSOP | 213 1.70 1.28 
Bus with Interrupt PCA9518D,112 568-3367-5-ND__| Expandable 5-Channel |2C Bus Hub | 20-S0IC | 213 1.70 1.28 
PCA85S74APW, 112 568-4237-5-ND Pea IM 126 | 16-TSSOP | 1.33 1.06 80) [pCAgSTEPW,112 568-1038-5-ND | Expandable 5-Channel 120 Bus Hub | 20-TSSOP | 2.13 1.70 1.28 
PCABS74ATS,112 |568-4238-5-ND | Remote 8-Bit /0 Expander for! | 20-SSOP | +33 1.06 80) |PCA98198S.118 SeAe Ie ND Suber HPC Bus!) Se MOEN) 288e 5288: 2.00 
Bus with Interrupt is 9-1 ie a zi 
PCA8574D,512 568-4230-5-ND | Remote 8-Bit I/O Expander for 2c | 16-S0IC | 1.33 1.06 80) |POAS®1985.118 MeiaeM| (Sore Renee | vara | 11062-75/6,000 
Bus with Interrupt 4 ifs) ic i s 
PCA8574N,112 568-4240-5-ND | Remote 8-Bit /O Expander for 2c | 16-Dip | 133 1.06 .80| |PCASS19PW.112 SEEN SND SIDER FeO Bus! EPTSROR |i see 2208! 22.00 
Bus with Interrupt PCA9530D, 118 568-1830-1-ND__| 2-Bit 12C LED Dimmer B-soic | 145 116 87 
BEARS FARM ALe ora ca uacae ag) Rarmote B-Bit Mae forl2G | 16-TSSOP | 133° 1.06 80) BcAgs300.178 568-1830-2-ND | 2-Bit 12 LED Dimmer 8-SOIC 7852,48/2,500 
PCAB574TS,112 568-4242-5-ND | Remote 8-Bit I/O Expander for 2c | 20-SSOP | 1.33 1.06 0] |PCASS3ODP.118 pera i am — Bit 120 LED Dimmer cle am eee 
Bus with Interrupt PCA9530DP, 118 568-1831-2-ND | 2-Bit 12C LED Dimmer 8-TSSOP 1852.48/2,500 
PCA8575D, 112 568-4229-5-ND | Remote 16-Bit I/0 Expander for 120 | 24-SOIC | 1.70 1.36 1.02) |PCA9531BS,118 568-3368-1-ND | 8-Bit I2C LED Dimmer 16-HVOFN | 1.84 1.48 1.11 
Bus with Interrupt PCA9531BS,118 568-3368-2-ND | 8-Bit 12C LED Dimmer 16-HVOFN | 5526.00/6,000 
PCA8575PW, 112 568-4230-5-ND | Remote 16-Bit I/O Expander for 2C | 24-TSSOP | 1.70 1.36 1.02) | PCA9531D,112 568-3369-5-ND | 8-Bit 12C LED Dimmer 7eSolc | 184 148 1.11 
PCA8581CT/6,118 568-3634-1-ND ait EEPROM with 12C Bus intertace| 8-S0Ic | 1.05 88 —70| | ROASSSTPW.112 peer eamm| C-Be (26 LED Dimmer ITSO tee, wae a 
: rissa PBIEEEPROM fs ; : : PCA9532BS,118 568-3371-1-ND | 16-Bit 12 LED Dimmer 24-HVOFN) 245 1.72 1.29 
PCAS306D,118 568-421521-ND PSUBLE Verdes Level Seat | oe 84 6448) | pcagsaaBs.118 568-3371-2-ND | 16-Bit I2C LED Dimmer 24-HVOFN | — 6450.00/6,000 
PCA9306D,118 568-4215-2-ND _ | Dual Bi-Directional |2C Bus and 8-SOIC 684.13/2,500 PCA9533D/01,112 568-3372-5-ND_| 4-Bit 126 LED Dimmer SOIC | 145 1.16 87 
SMBus Voltage Level Translator PCA9533DP/01,118  |568-3374-1-ND | 4-Bit I2C LED Dimmer BTSSOP | 145 116 87 
PCA9306DC, 125 568-4213-1-ND | Dual Bi-Directional 2C Bus and 8-VSSOP 79 66 53] |PCA9533DP/01,118 568-3374-2-ND | 4-Bit 12C LED Dimmer 8-TSSOP 1856.00/2,500 
SMBus Voltage Level Translator PCAQ534BS,118 568-1832-1-ND | 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 16-HVOFN| 150 1.20 90 
PCA9306DC, 125 568-4213-2-ND _ | Dual Bi-Directional |2C Bus and 8-VSSOP 1026.48/3,000 PCA9534BS,118 568-1832-2-ND | 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 16-HVOFN | — 4500.00/6,000 
SMBus Voltage Level Translator PCA9534D,118 568-1833-1-ND__| 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 16-SOIC | 150 120 90 
PCAQ306DP, 118 568-4214-1-ND | Dual Bi-Directional |2C Bus and s-Tssop | 84 64 48] | pcagsaap-tie 568-1833-2-ND~18-Bit I2C/SMBus V0 Port 16-5010 780.00/,000 
PCAQSOBDP,118 568-4014-2-no [Dual BDiecionali2¢ Bus and | @-TSSOP | —_684.19/2.500 POASSS I W.118 oS Delgo © Bit I2C/SMBus V0 Port Ie SeOe | eon ee Se 
, SIMBus Voltage Level Translator ene PCA9534PW,118 568-1834-2-ND | 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 16-TSSOP | 1920.00/2,500 
PCA9306DP1, 125 568-4243-1-ND | Dual Bi-Directional 12 Bus and 8-TSSOP | 84 64 48 pearance Peseeloe Na bee BRened ie ae SaaNon Rah Seton 
SMBus Voltage Level Translator A s ne Bil US ol si .00/6, 
PCAQ306DP1, 125 568-4243-2-ND | Dual Bi-Directional !2C Bus and TSSOP 820.95/3,000 PCA9535D, 112 568-3377-6-ND | 16-Bit I2C/SMBus I/0 Port 24-Soic | 200 160 1.20 
SMBus Voltage Level Translator PCAQ535PW, 112 568-1041-5-ND | 16-Bit 12C/SMBus I/O Port 24-TSSOP | 2.00 160 1.20 
PCA9306GM, 125 568-4187-1-ND —_| Dual Bi-Directional 12C Bus and 8-XQFN 84 64 .48| | PCA9536D,118 568-1835-1-ND __ | 4-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 8-SOIC 41.20 1.00 80 
SMBus Voltage Level Translator PCA9536D,118 568-1835-2-ND | 4-Bit 12C/SMBus I/O Port 8-SOIC 1300.00/2,500 
PCAS3O6GM,125 568-4187-2-ND OSMBLE Vekioe Laval pan 8-XQFN 1094.60/4,000 PCA9536DP, 118 568-1836-1-ND __| 4-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 8-TSSOP | 120 1.00 80 
eee oe a Pr Sen Dee PCAQ536DP, 118 568-1836-2-ND | 4-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 8-TSSOP 7300.00/2,500 
PCAQ500BS,118 568-3351-1-ND 6-BitL20/SMBus VO Port with 2K-Bit| 16-HVOFN | 1.87 150 1.18) |porome Peet EMM 4 cit ocyStdave Vo Pt sean | Aba A ob 
PCA9500BS,118 568-3351-2-ND | 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port with 2K-Bit | 16-HVOFN 5605.50/6,000 pease esi See Tek eGeuin ms ii See P See aa 
EEPROM 537DP, 568-1837-1- -Bit |2C/SMBus 1/0 Port - 35 1. ; 
PCAQ500D, 112 568-1024-5-ND | 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port with 2K-Bit| 16-SOIC | 1.87 1.50 1.13] |PCA9537DP,118 568-1837-2-ND__ | 4-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 10-TSSOP | __1462.50/2,500 
EEPROM PCA9538BS, 118 568-1838-1-ND | 8-Bit I2C/SMBus /0 Port Te-HVOFN| 750 1.20 90 
PCA9500PW,112 568-1025-5-ND pe eG eMeNs 1/0 Port with 2K-Bit | 16-TSSOP 187 1.50 1.13 PCA9538BS,118 568-1838-2-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 16-HVQFN 4500.00/6,000 
; ; i PCA9538D, 118 568-1839-1-ND | 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 16-SOIC | 150 1.20 90 
PCAQ501BS,118 568-3352-1-ND eat \20/SMBus VO Port with 2K-Bit| 20-HVQFN | 1.97 1.58 1.18] | ocacesapw tig Seat Toe ANTOIM| a-bit I2c/SMBus 1/0 Port seresoPll'dso, Gon; 60 
PCA9501BS,118 568-3352-2-ND | 8-Bit 12C/SMBus /O Port with 2K-Bit| 20-HVQFN | _5921.25/6,000 PCAQSS8PW,118 pOgaleads2sNDimam| &-Bit |2C/SMBus 1/0 Port 1G-TSSOP | _ 1920.00/2,500 
EEPROM PCAQ539BS, 118 568-1841-1-ND | 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 24-HVOFN | 2.15 1.72 1.29 
PCAQ501 PW, 112 568-1026-5-ND | 8-Bit I2C/SMBus I/O Port with 2K-Bit] 20-TSSOP | 1.97 1.58 1.19] |PCA9539BS,118 568-1841-2-ND | 16-Bit 12C/SMBus I/O Port 24-HVQFN | — 6450.00/6,000 
EEPROM PCA9539D, 118 568-1842-1-ND | 16-Bit 12C/SMBus I/O Port 24-Solc | 215 172 1.29 
PCAQ502BS, 151 568-3635-ND | 8-Bit I/O Expander with 12C-Bus/) | 24-HVQFN| 1.74 1.39 1.05] |pcags390.118 568-1842-2-ND | 16-Bit I2C/SMBus I/0 Port 24-SOIC 4118.00/1,000 
SPI Interface PCA9S39PW,118 568-1843-1-ND _| 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 24-TSSOP | 215 1.72 1.29 
PCASSOSDGG,112 568-4244-5-ND | 40-Bit 2C Bus 1/0 Port S6-TSSOP | 4.05 3.24 2.52| | BcAgSSgPW.118 568-1843-2-ND | 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 24-TSSOP | 2752.00/2,500 
PCAQ506BS,118 568-3636-1-ND | 40-Bit 12C Bus 1/0 Port SO-HVOFN | 4.05 3.24 252] |pcageygpn 119 Er aeie ANTM >-Channel 120 Mux as0iG. || 44s 143... 80 
PCAQ506BS,118 568-3636-2-ND | 40-Bit 12C Bus 1/0 Port 56-HVQFN |  4590.00/2,000 : Beate ; ; : ; 
; PCA9540BD, 118 568-1844-1-ND | 2-Channel 12C Mux BSOIc | 135 113 90 
PCAQ506DGG,512 568-3354-5-ND __| 40-Bit 12C Bus 1/0 Port 56-TSSOP | 4.05 3.24 2.52 
PCA509DP,118 568-3356-1-ND | Level Translating [2c Bus/SMBus | 8-TSSOP | 1.75 1.40 1.05] | PCA9S40BD,118 pag tage gum = Channel [26 Mux 8-S0IC 1462.50/2,00 
; Repeater ; ; , PCAQ540BDP,118 568-1845-1-ND | 2-Channel 12C Mux 8-TSSOP | 135 113 90 
PCASSOQDP, 118 568-3356-2-ND | Level Translating 12C Bus/SMBus | 8-TSSOP | — 2240.00/2,500 PCAQS40BDP,118 0 S5 aoa Nm 2-Channel 126 Mux B51S50P | 1462.50/2,500 
Repeater PCA9541BS/01,118  |568-1846-1-ND _ | 2-to-1 12C Master Selector 16-HVOFN | 197 1.58 1.19 
* RoHS Compliant % CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DATA TRANSMISSION DATA TRANSMISSION 


NXP Semiconductors Digi@ Reel’ (cont, RoHS Compliant fm NXP Semiconductors Digi@Reel° (cont, RoHS Compliant 
NXP. Digi-Key Price Each NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 
PCA9541BS/01,118 568-1846-2-ND | 2-to-1 12C Master Selector 16-HVQFN 5921.25/6,000 PCA9634D,118 568-4065-1-ND —_[8-Bit Fm+ 12C Bus LED Driver 20-SOIC 1.84 148 1.11 
PCA9541BS/03,118 568-1848-1-ND | 2-to-1 12C Master Selector 16-HVOQFN | 1.97 1.58 1.19} |PCA9634D,118 568-4065-2-ND | 8-Bit Fm+ 12C Bus LED Driver 20-SOIC 1915.68/2,000 
PCA9541BS/03,118 568-1848-2-ND | 2-to-1 12C Master Selector 16-HVQFN 5921.25/6,000 PCA9634PW,118 568-4066-1-ND / 8-Bit Fm+ 12C Bus LED Driver 20-TSSOP | 1.84 148 1.11 
PCA9541D/01,118 568-1849-1-ND | 2-to-1 12C Master Selector 16-SOIC 1.97 158 1.19] |PCA9634PW,118 568-4066-2-ND | 8-Bit Fm+ 12C Bus LED Driver 20-TSSOP 2357.76/2,500 
PCA9541D/01,118 568-1849-2-ND | 2-to-1 12C Master Selector 16-SOIC 2526.40/2,500 PCA9635PW,118 568-4067-1-ND | 16-Bit Fm+ !2C Bus LED Driver 28-TSSOP | 2.37 1.90 1.43 
PCA9541D/03,118 568-1851-1-ND | 2-to-1 12C Master Selector 16-SOIC 1.97 158 1.19] |PCA9635PW,118 568-4067-2-ND | 16-Bit Fm+ 12C Bus LED Driver 28-TSSOP 3031.68/2,500 
PCA9541D/03,118 568-1851-2-ND | 2-to-1 12C Master Selector 16-SOIC 2526.40/2,500 PCA9665D,118 568-4068-1-ND | Fm+ Parallel Bus to 12C Bus Cont. 20-SOIC 2.25 1.80 1.40 
PCA9541PW/01,112 568-1043-5-ND | 2-to-1 12C Master Selector 16-TSSOP | 1.97 1.58 1.19] |PCA9665D,118 568-4068-2-ND | Fm+ Parallel Bus to 12C Bus Cont. 20-SOIC 2550.00/2,000 
PCA9541PW/01,118 568-1852-1-ND | 2-to-1 12C Master Selector 16-TSSOP | 1.97 1.58 1.19] |PCA9665N,112 568-4069-5-ND | Fm+ Parallel Bus to 12C Bus Cont. 20-Dip 234 188 1.46 
PCA9541PW/01,118 568-1852-2-ND | 2-to-1 12C Master Selector 16-TSSOP 2526.40/2,500 PCAQ665PW,118 568-4070-1-ND | Fm+ Parallel Bus to 12C Bus Cont. 20-TSSOP | 2.25 1.80 1.40 
PCA9541PW/03,112 568-1044-5-ND | 2-to-1 12C Master Selector 16-TSSOP | 1.97 1.58 1.19] |PCA9665PW,118 568-4070-2-ND _| Fm+ Parallel Bus to 12C Bus Cont. 20-TSSOP 3150.00/2,500 
PCA9541PW/03,118 568-1854-1-ND | 2-to-1 12C Master Selector 16-TSSOP | 1.97 1.58 1.19} |PCA9670D,518 568-4188-1-ND —_| Remote 8-Bit I/O Expander 16-SOIC 1.75 140 1.05 
PCA9541PW/03,118 568-1854-2-ND | 2-to-1 12C Master Selector 16-TSSOP 2526.40/2,500 PCA9670D,518 568-4188-2-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 16-SOIC 910.00/1,000 
PCA9542AD,118 568-1855-1-ND =| 2-Channel 12C Mux 14-SOIC 143° 1.14 86] | PCA9670PW,112 568-4189-5-ND —_| Remote 8-Bit I/O Expander 16-TSSOP | 1.75 140 1.05 
PCA9542AD,118 568-1855-2-ND | 2-Channel 12C Mux 14-SOIC 1824.00/2,500 PCA9671D,118 568-4192-1-ND —_/ Remote 16-Bit I/O Expander 24-SOIC 240 1.92 1.44 
PCA9542APW,118 568-1856-1-ND | 2-Channel 120 Mux 14-TSSOP | 143 1.14 86) |PCA9671D,118 568-4192-2-ND | Remote 16-Bit I/O Expander 24-SOIC 1248.00/1,000 
PCA9542APW,118 568-1856-2-ND | 2-Channel 12C Mux 14-TSSOP 1824.00/2,500 PCA9671DB,112 568-4190-5-ND | Remote 16-Bit I/O Expander 24-SSOP 240 1.92 1.44 
PCA9543AD,118 568-1857-1-ND | 2-Channel 12C Switch 14-SOIC 1.43 1.14 .86| | PCA9671DK,118 568-4191-1-ND | Remote 16-Bit I/O Expander 24-QSOP 240 1.92 1.44 
PCA9543AD,118 568-1857-2-ND | 2-Channel 12C Switch 14-SOIC 1824.00/2,500 PCA9671DK,118 568-4191-2-ND |) Remote 16-Bit I/O Expander 24-QSOP 3072.00/2,500 
PCA9543APW,118 568-1858-1-ND —/ 2-Channel 12C Switch 14-TSSOP | 143 1.14 .86| | PCA9671PW,112 568-4193-5-ND | Remote 16-Bit I/O Expander 24-TSSOP | 240 1.92 1.44 
PCA9543APW,118 568-1858-2-ND —_/ 2-Channel 12C Switch 14-TSSOP 1824.00/2,500 PCA9672D,518 568-4195-1-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 16-SOIC 1.75 140 1.05 
PCA9544ABS,118 568-1859-1-ND | 4-Channel 12C Mux 20-HVOFN | 1.73 1.38 1.04} | PCA9672D,518 568-4195-2-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 16-SOIC 910.00/1,000 
PCA9544ABS,118 568-1859-2-ND —_| 4-Channel 12C Mux 20-HVQFN 5175.00/6,000 PCA9672PW,112 568-4196-5-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 16-TSSOP | 1.75 140 1.05 
PCA9544AD,118 568-1860-1-ND | 4-Channel 12C Mux 20-SOIC 173 1.38 1.04] |PCA9673D,118 568-4199-1-ND — / Remote 16-Bit I/O Expander 24-SOIC 240 1.92 1.44 
PCA9544AD,118 568-1860-2-ND | 4-Channel 12C Mux 20-SOIC 1794.00/2,000 PCA9673D,118 568-4199-2-ND |) Remote 16-Bit I/O Expander 24-SOIC 1248.00/1,000 
PCA9544APW,112 568-1045-5-ND ‘| 4-Channel 12C Mux 20-TSSOP | 1.73 1.38 1.04) |PCA9673DB,112 568-4197-5-ND _| Remote 16-Bit I/O Expander 24-SSOP 240 1.92 1.44 
PCA9544APW,118 568-1861-1-ND | 4-Channel 12C Mux 20-TSSOP | 1.73 1.38 1.04) |PCA9673DK,118 568-4198-1-ND — / Remote 16-Bit I/O Expander 24-QSOP 240 1.92 1.44 
PCA9544APW,118 568-1861-2-ND 4-Channel 120 Mux 20-TSSOP. 2208.00/2,500 PCA9673DK,118 568-4198-2-ND Remote 16-Bit I/O Expander 24-QSOP 3072.00/2,500 
PCA9544APW/G-T 568-1862-1-ND 4-Channel 120 Mux 20-TSSOP. 186 149 «1.12 PCA9673PW,112 568-4200-5-ND Remote 16-Bit I/O Expander 24-TSSOP 240 1.92 1.44 
PCA9544APW/G-T 568-1862-2-ND 4-Channel 120 Mux 20-TSSOP. 2374.40/2,500 PCA9674ABS,118 568-4221-1-ND Remote 8-Bit I/O Expander 16-HVQFN 1.75 140 1.05 
PCA9545ABS,118 568-1863-1-ND 4-Channel 12C Switch 20-HVQFN 1.73 1.38 1.04 PCA9674ABS,118 568-4221-2-ND Remote 8-Bit I/O Expander 16-HVQFN 5250.00/6,000 
PCAQ545ABS, 118 568-1863-2-ND | 4-Channel 12C Switch 20-HVQFN 5175.00/6,000 PCA9674AD,518 568-4071-1-ND | Remote 8-Bit 1/0 Expander 16-SOIC | 1:75 140 1.05 
PCA9545AD,118 568-1864-1-ND 4-Channel 12C Switch 20-SOIC 1.73 1.38 1.04 PCA9674AD,518 568-4071-2-ND Remote 8-Bit I/O Expander 16-SOIC 910.00/1,000 
PCAQ545AD,118 568-1804-2-ND _ |4-Channel I2C Switch 20-SOIC 1794.00/2,000 PCA9674AN,112 568-4072-5-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 16-Dip 175 140 1.05 
PCA9545APW,118 568-1865-1-ND 4-Channel 12C Switch 20-TSSOP. 1.73 1.38 1.04 PCA9674APW,118 568-4073-1-ND Remote 8-Bit I/O Expander 16-TSSOP 1.75 140 1.05 
PCA9545APW,118 568-1865-2-ND 4-Channel 12C Switch 20-TSSOP. 2208.00/2,500 PCA9674APW,118 568-4073-2-ND Remote 8-Bit I/O Expander 16-TSSOP 2240.00/2,500 
PCAQS45BPW,118 568-4246-1-ND | 4-Ch. 12C Bus Switch with Interrupt | 20-TSSOP | 1.73 1.38 1.04] |PCA9674ATS,118 568-4074-1-ND — | Remote 8-Bit /0 Expander 20-SSOP | 1.75 140 1.05 
Logic and Reset PCA9674ATS,118 568-4074-2-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 20-SSOP 2240.00/2,500 
PCA9545BPW,118 568-4246-2-ND | 4-Ch. 12C Bus Switch with Interrupt | 20-TSSOP 2208.00/2,500 PCA9674BS,118 568-4222-1-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 16-HVOFN | 1.75 140 1.05 
Logic and Reset 7 PCA9674BS,118 568-4222-2-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 16-HVQFN 5250.00/6,000 
PCA9545CPW,118 568-4247-1-ND — /4-Ch. 120 Bus Switch with Interrupt ] 20-TSSOP | 1.73 1.38 1.04] | pcage74p,518 568-4075-1-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 16-SOIC 475 140 1.05 
Logic and Reset PCA9674D,518 568-4075-2-ND | Remote 8-Bit 1/0 Expander T6-SOIC 970.00/1,000 


PCA9545CPW,118 568-4247-2-ND | 4-Ch. 12C Bus Switch with Interrupt | 20-TSSOP 2208.00/2,500 


Lagi and Reset PCAQ674N, 112 568-4076-5-ND | Remote 8-Bit /0 Expander 16-Dip | 1.75 1.40 1.05 
PCAQS46ABS,118 _/568-3378-1-ND | 4-Channel 2C Switch with Reset | 16-HVOFN| 1.58 1.26  .95| | PCAQ674PW,118 eGo Ugg ges Remote &-Bit /0 Expander 1GTSSOP | 1-75 1.40" 1.05 
PCAQS46ABS,118 _/568-3378-2-ND | 4-Channel 12C Switch with Reset | 16-HVQFN | — 4725.00/6,000 PCAQG?APW,118 Ooi Uiomes Remote &-Bit /0 Expander 1-TSSOP | 2240.00/2,500 
PCA9546AD, 118 568-2022-1-ND__ | 4-Channel 12C Switch with Reset 16-solc | 1.58 1.26 95] | PCA9674TS.118 Odie U/alanimms Remote &-Bit /0 Expander 2O-SS0F | 1.75. 1:40/__1.05 
PCAQ546AD, 118 568-2022-2-ND _|4-Channel 2c Switch with Reset | 16-SOIC |  2016.00/2,500 PCAQG74TS,118 Goes OTe NO mm Remote 8-Bit /0 Expander 20-550P | _ 22401.00/2,500 
PCASS46APW,118 | 568-2023-1-ND | 4-Channel I2C Switch with Reset | 16-TSSOP | 1.58 1.26 95] | PCA9675B8,118 Oc 20 aigvimeg Remote 16-Bit /O Expander 24-HVORN,) 2.40 1.92 1.44 
PCAQS4GAPW,118  /568-2023-2-ND | 4-Channel 12C Switch with Reset | 16-TSSOP | —2016.00/2.500 PCAQG75BS,118 cee omegromm) Remote 16-Bit VO Expander 24-HVGFN | 7200.00/6,000 
PCASS47BS,178 Pees SEIT @-Channel 2c Mux oauvorN | 213 170, 1.98) |PCA967SD,118 568-4204-1-ND | Remote 16-Bit I/O Expander 24-S0IG | 240 192 1.44 
PCASS47BS.118 Paes NTA 8-Channel 12c Mux 24-HVOFN | 6375.00/6,000 PCA9675D,118 568-4204-2-ND_| Remote 16-Bit /O Expander 24-016 | 1248.00/1,000 
POASSA7D112 Pecan ae &-Cranneh (20 Mur ESIC T3413 1761381 |PCA9675DB,112 568-4202-5-ND | Remote 16-Bit I/O Expander 2a-SS0P | 240 1.92 144 
PCASS47PW.112 Pee ATAM| 6-Channel 12c Mux oatssop | 213 170  128| | PCA9675DK,118 568-4203-1-ND | Remote 16-Bit I/O Expander 2a-asop | 240 1.92 1.44 
PCASB43ABS,118 | 868-8882-1-ND |8-Channel I2C Switch oaHVOFN | 213 170 128) | PCA9675DK,118 568-4203-2-ND | Remote 16-Bit I/O Expander 2a-asop | — 3072.00/2,500 
Pcass48aBs.118 | 568-3882-2-ND |8-Channel I2C Switch 24-HVOFN |  6375.00/6,000 PCAS675PW, 112 568-4248-5-ND | Remote 16-Bit /0 Expander 24-TSSOP | 2.40 192 1.44 
PCAGS4AD 112 Pee ATAU o-channell2c Switch oasolc | 213 170  1.28/ |PCA9698BS,118 568-3240-1-ND_| 40-Bit I2C Bus Advanced VO Port__| S6-HVQFN | 5.11 4.09 3.18 
PCAGSAGAPWL112 1 568-3384-5-ND —] &-Channel [ZC Switch SETSSOPT-313—T70—T.28| | PCAG698BS,118 568-3240-2-ND | 40-Bit I2C Bus Advanced 0 Port | S6-HVFN | 5788.50/2,000 
PCASS49D.112 PATA Octal Bus Switch sasoic | 138 110 83) |PCA9698DGG.512 —|568-3241-5-ND | 40-Bit I2C Bus Advanced /0 Port | 56-TSSOP | 473 378 2.94 
PCASS49D.118 PROT PANTS Octal Bus Switch oasolc | 138 119 g3| |PCA9701D,118 568-4289-1-ND | 18V Tolerant SPI 16-Bit GP! 24-SOIG | 2.11 1.69 1.27 
PCAEION iA Sea EMIT Octal Bus Switch FA SOIC 748 0011000 PCA9701D,118 568-4289-2-ND | 18V Tolerant SPI 16-Bit GPI 24-S0IG | — 1094.73/1,000 
BERGEIOBWAIE See IAM Octal Bus Switch oatssop | 138 140 .93/ |PCAS7O1PW,118 568-4290-1-ND__| 18V Tolerant SPI 16-Bit GPI 24-TSSOP | 2.11 1.69 1.27 
PCAQSS0DPA18 cane PRI D-FIDC LED Der SISSOP- 11S 116-87 _| POASTOTPW. 178 568-4290-2-ND | 18V Tolerant SPI 16-Bit GPI 24-TSSOP | 2694.72/2,500 
peeecone ia Sea PAIN 9 Bit 120 LED Driver w1sc0P:| °  4asocuap 500 PCF8575CTS/1,112  |568-3628-5-ND | 16-Bit I/O Expander for !2C Bus 24-ssOP | 220 1.76 1.32 

: + ; “hae PCF8582C-2P/03,112 |568-3531-5-ND | 8-Bit CMOS EEPROM BDip | 111 93 74 
PCA9551BS,118 568-3388-1-ND | 8-Bit 2C LED Driver 16-HVOFN | 1.84 148° 1.11 
H 3 PCF854P,112 568-3532-5-ND | 12C Bus Controller 20-Dip | 405 3.24 252 
PCA9551BS,118 568-3388-2-ND | 8-Bit 2C LED Driver 16-HVOFN | — 5526.00/6,000 
PCF8584T/2,512 568-3990-5-ND__ | 12C Bus Controller 20-S0IG | 405 3.24 2.52 
PCA9552BS,118 568-3389-1-ND_| 16-Bit l2C Bus LED Driver 24-HVOFN | 2.33 1.86 1.40 
PCF8584T/2,518 568-1086-2-ND | 12C Bus Controller 20-S0IG | 4590.0072,000 
PCAQ552BS, 118 568-3380-2-ND _ | 16-Bit 2C Bus LED Driver 2a-HVOFN | 6975.00/6,000 
; PCF8594C-21/02,112 |568-3638-5-ND /CMOS EEPROM, I2C Bus Interface | 8-SOIC | 120 1.00 80 
PCAS553D/01,112  |568-3390-5-ND | 4-Bit I2C Bus LED Driver BS0IG | 145 1.16 87 
4 PCF8594C-2P/02,112 |568-3639-5-ND /CMOSEEPROM, I2C Bus Interface | 8-Dip | 120 1.00 80 
PCAS553DP/01,118  |568-3392-1-ND | 4-Bit 26 Bus LED Driver g-TssoP | 1.45 1.16 87 
; PCF8598C-21/02,112 |568-3640-5-ND /CMOSEEPROM, I2C Bus Interface | 8-SOIC | 125 1.00 75 
PCAS553DP/01,118  |568-3392-2-ND | 4-Bit I2C Bus LED Driver B-TssoP | — 1852.48/2,500 
een ai d PCF8598C-2P/02,112 _|568-3641-5-ND__|[CMOSEEPROM, I2C Bus Interface | 8-Dip | 138 110 83 
PCAS5S3TK, 118 568-4219-1-ND_| 4-Bit 2C Bus LED Driver s-HVSON | 1.38 1.10.93] | FURESOBE CET ae ee 
PCAQB53TK,118 568-4219-2-ND _|4-Bit 2c Bus LED Driver BHVSON | 4125.0076,000 Buenos SE ee Reta DC = ign = 2 
PCAQS54ABS,118 _/568-3394-1-ND | 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 16-HVOFN | 1.50 1.20 90] | MEST? Oe eae esl = ieee 
PCAQS54ABS,118 _/568-3394-2-ND | 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 16-HVOFN | — 4500.00/6,000 75.5 SbeSB Ie eS = ea = 
POASSSAADB.118 ——|S68-4516-1-ND | B-BILIZC/SMBus /0 Port NEW! | 16-SSOP | 1.60 1.20 -90/ I pTNSJO0AHF518 ]568-4472--ND | OV/HDMI Level Shifter NEW? |4S-HWOFN] 1.63 130 98 
PCASS54ADB,118 __|568-4516-2-ND__|8-Bit 2C/SMBus 1/0 Port NEW! | 16-SSOP | 1560.00/2,000 ; 
PTNSSOOAHF.518 -|[568-4412-2-ND/DVV/HDMI Level Shifter NEW! — | 48-HWOFN} — 3328.00/4,000 
PCAQ554BS,118 568-3307-1-ND | 6-Bit 2C/SMBus /0 Port TéHVON | 150 1.20 90 
PTNS3OOBHF.518 -|[568-4413-1-ND /DVV/HDMI Level Shifter NEW! | 43-HWOFN| 163 130 98 
PCAS554BS,118 568-3397-2-ND | 8-Bit 2C/SMBus 1/0 Port 16-HVOFN | — 4500.00/6,000 : 
PTNS3OOBHF.518 —--|[568-4413-2-ND /DVV/HDMI Level Shifter NEW! | 48-HWOFN| —3328.00/4,000 
PCA9557BS,118 568-3398-1-ND | 8-Bit 2C/SMBus 1/0 Port 16-HVOFN | 1.32 1.06 79) | ETSI BeBe MMM | inc. PECL His Seal kode Beni, |iBen Ban AB 
PCA9557BS,118 568-3398-2-ND | 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 16-HVOFN | — 3947.25/6,000 ba 7 RSF 
PCA9SS8PW, 112 568-3399-5-ND_| 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 28-TSSOP | 1.75 1.40 1.05) /PTNS3TODP, 118 568-0508-1-ND _|LVDS-PECL HS Serial Logic STSSOP | 3.01 241 1.88 
PCAQSS9PW, 112 568-3400-5-ND | 6-Bit 2c EEPROM Dip Switch 20-TSSOP | 1.32 1.06.79 Translator 
PCAS561PW, 112 S66-3404-5-ND | Quad 6-Bit Mux 2C EEPROM Dip | 20-TSSOP | 1.32 1.08 79) |pTNSStODP.118 568-3568-2-ND | LVDS-PECL HS Serial Logic B-Tssop | 4210.92/2,500 
wite! Translator 
PCASS64BS,118 568-3405-1-ND | Parallel Bus to l2C Bus Controller | 20-HVOFN | 2.25 1.80 1.40 PBW 
PCAQ5B4D, 112 568-1062-5-ND | Parallel Bus to l2C Bus Controller | 20-SOIG | 2.25 1.80 1.40) [AUS780AD,112 568-3051-5-ND__[SAE/J1850/VPW Transceiver eso | 2m 217 160 
PCASS64N,112 568-2028-5-ND | Parallel Bus to l2C Bus Controller | 20-Dip | 2.36 1.89 1.47 FS232/422/485 
PCAG5B4PW, 112 568-1063-5-ND | Parallel Bus to [2C Bus Controller | 20-TSSOP | 2.25 1.80 1.40] |MC145406D.518 568-1193-1-ND _ ] EIA-232-D/.28 Driver/Receiver Tso | 105 88 70 
PCA9633BS, 118 568-3234-1-ND | 4-Bit I2C Bus LED Driver 16-HVOFN | 1.60 1.28 96] | mc1454060.518 568-1193-2-ND | EIA-232-D/.28 Driver/Receiver 16-SOIC 465.50/1,000 
PCA9633BS, 118 568-3234-2-ND | 4-Bit 2c Bus LED Driver 16-HVQFN | — 4800.00/6,000 MC145406N,602 568-1194-5-ND__ | E1A-232-D/.28 Driver/Receiver 16-Dip_| 1.05 88 70 
PCA9633D16,112  |568-3235-5-ND | 4-Bit I2C Bus LED Driver 16-S0IC | 1.60 1.28 96 Switches 
PCAS633DP1,118 __|568-3236-1-ND__|4-Bit I2C Bus LED Driver 8-Tssop | 143 1.14 .86| [BFTT0BR,215 568-1958-1-ND Silicon RF Switch SOTA] 63 48 36 
PCAS633DP1,118 _|568-3236-2-ND | 4-Bit 2C Bus LED Driver 8-TSSOP | 1824.00/2,500 BF1108R,215 568-1958-2-ND Silicon RF Switch SOT-143R | 615.81/3,000 
PCAS633DP2,118  |568-3237-1-ND | 4-Bit I2C Bus LED Driver 10-TSSOP | 1.43 114 86] |CBT3253AD,112 568-3055-5-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-solc | 53 42 32 
PCA633DP2,118  |568-3237-2-ND | 4-Bit I2C Bus LED Driver 10-TSSOP |  1824.00/2,500 CBT3257AD,112 568-3058-5-ND | Quad 1-of-2 Mux/Demux 16-s0lc | 43 34 26 
PCAS633PW, 112 568-3238-5-ND__| 4-Bit 2C Bus LED Driver 16-TSSOP | 1.60 1.28 96] |CBT3257APW,112__|568-3061-5-ND__ | Quad 1-of-2 Mux/Demux 16-TSSOP | 43.34.26 
* RoHS Compliant + CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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NXP. Digi-Key Price Eacha NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CBT6820DGG,112 568-3062-5-ND | 20-Bit Bus Switch 48-TSSOP | 1.45 1.16 .87| | SC16IS7601BS,151 568-2238-ND Single UART with 12C Bus/SPI 24-HVQFN | 1.85 1.73 1.61 
CBTD16210DGG,518 568-3063-1-ND | 20-Bit Level Shifting Bus Switch 48-TSSOP | 1.26 1.05 84 Interface 
CBTD16210DGG,518 568-3063-2-ND | 20-Bit Level Shifting Bus Switch 48-TSSOP 1117.20/2,000 SC161S760IPW,112 568-4185-ND Single UART with 12C Bus/SPI 24-TSSOP | 3.08 2.47 1.92 
NX3L1G53GT,115 568-4644-1-ND | SPDT Analog Switch NEW! 8-XSON 80 60 AS Interface 
NX3L1G53GT,115 568-4644-2-ND | SPDT Analog Switch NEW! 8-XSON 1275.00/5,000 SC161S750IPW,128 568-4523-1-ND —_| Single UART with 12C Bus/SPI 24-TSSOP | 2.84 2.28 1.77 
NX3L1G66GM,115 568-4654-1-ND | Low Voltage Analog Switch NEW! 6-XSON -80 .60 45 Interface NEW! 
NX3L1G66GM,115 568-4654-2-ND —_| Low Voltage Analog Switch NEW! 6-XSON 1275.00/5,000 SC161S750IPW,128 568-4523-2-ND — | Single UART with 12C Bus/SPI 24-TSSOP 3979.08/2,500 
NX3L1G3157GM,115 | 568-4653-1-ND | SPDT Analog Switch NEW! 6-XSON 68 51 39 Interface NEW! 
NX3L1G3157GM,115 | 568-4653-2-ND | SPDT Analog Switch NEW! 6-XSON 1083.75/5,000 SC161S762IBS,151 568-2240-ND Dual UART with 12C Bus/SPI 32-HVQFN | 3.00 280 2.60 
NX3L1T3157GM,115 568-4655-1-ND | SPDT Switch NEW! 6-XSON 80 60 45 Interface 
NX3L1T3157GM,115 568-4655-2-ND | SPDT Switch NEW! 6-XSON 1275.00/5,000 SC161S762IPW,112 568-4021-5-ND —_| Dual UART with 12C Bus/SPI 28-TSSOP | 4.50 3.60 2.80 
NX3L2G66GT,115 568-4656-1-ND | Low Voltage Analog Switch NEW! 8-XSON 72 54 AL Interface 
NX3L2G66GT,115 568-4656-2-ND —_| Low Voltage Analog Switch NEW! 8-XSON 1140.49/5,000 SC18IM700IPW,112 568-3231-5-ND —_| Master 12C Bus Controller with UART | 16-TSSOP | 2.25 1.80 1.40 
NX3V1G66GM,115 568-4645-1-ND | Low Voltage Analog Switch NEW! 6-XSON 72 54 AL Interface 
NX3V1G66GM,115 568-4645-2-ND _| Low Voltage Analog Switch NEW! 6-XSON 1147.50/5,000 SC18IS600IPW,112 568-3232-5-ND___| SPI to 12C Bus Interface 16-TSSOP | 2.25 1.80 1.40 
NX3V1T66GM,115 568-4646-1-ND —_| Low Voltage Analog Switch NEW! 6-XSON 88 66 50) |SC18IS601IPW,112 568-3233-5-ND | SPI to 12C Bus Interface 16-TSSOP | 2.25 1.80 1.40 
NX8V1T66GM,115 568-4646-2-ND —_| Low Voltage Analog Switch NEW! 6-XSON 1402.50/5,000 SC181S603IPW,112 568-4211-ND 12C Bus to SPI Bridge 16-TSSOP | 2.25 1.80 1.40 
PCA9549BS,118 568-3637-1-ND | Octal Bus Switch 24-HVOFN | 1.38 = 1.10 83| | SC26C92A1A,512 568-1112-5-ND —_| Dual Universal Async. Receiver/ 44-PLCC 5.60 504 4.47 
PCA9549BS,118 568-3637-2-ND | Octal Bus Switch 24-HVQFN 4125.00/6,000 Transmitter 
PIP401,118 568-2326-1-ND__| OR-ing Intelligent Switch D2-PAK 6.34 5.07 4.28) | SC26C92C1A,512 568-1113-5-ND | Dual Universal Async. Receiver/ 44-PLCC | 6.00 480 4.05 
SA630D/01,112 568-1206-5-ND | SPDT Switch 8-SOIC 5.29 4.23 3.29 Spoaconciii ans FAH SOR END Aare - ‘i ’ 40 ea ad 4586 
UARTs A 568- -5- ual Universal Async. Receiver) }-Dip i 5. H 
SC16C550BIA44,518 568-2039-1-ND | 5V, 3.3V and 2.5V UART with 44-PLCC 2.37 190 1.48 Transmitter 
16-Byte FIFO SC28C94A1A,512 568-3993-5-ND | Quad Universal Async. Receiver/ 52-PLCC | 22.89 21.37 19.85 
SC16C550B1A44,518 568-2039-2-ND | 5V, 3.3V and 2.5V UART with 44-PLCC 684.19/500 Transmitter 
16-Byte FIFO SC28C94A1A,518 568-1114-1-ND | Quad Universal Async. Receiver/ 52-PLCC | 22.89 21.37 19.85 
SC16C550B1B48,151 568-2040-ND 5V, 3.3V and 2.5V UART with 48-LQFP 2.37 190 1.48 Transmitter 
16-Byte FIFO SC28C94A1A,518 568-1114-2-ND | Quad Universal Async. Receiver/ 52-PLCC 9539.50/500 
SC16C554B1B64,151 568-2041-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, 5Mbit} 64-LOFP 840 6.72 5.67 Transmitter 
max., with 16-Byte FIFO SC28L91A1A,529 568-3295-5-ND | 3.3V or 5.0V UART 44-PLCC 6.29 5.04 4.25 
SC16C554B1B80,528 568-2042-1-ND | 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbit) 80-LQFP 8.40 6.72 5.67) |SC28L91A1B,551 568-1187-ND 3.3V or 5.0V UART 44-PQFP 6.29 5.04 4.25 
max., with 16-Byte FIFO SC28L92A1A,529 568-1188-5-ND =| 3.3V or 5.0V Dual UART 44-PLCC 919 8.28 7.34 
SC16C554B1B80,528 568-2042-2-ND | 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbit | 80-LQFP 5250.00/1,000 SC28L92A1B,557 568-1211-ND ids Hea Async. 44-PQFP 919 8.28 7.34 
max., with 16-Byte FIFO eceiver/Transmitter 
SC16C554BIBM,151 568-3267-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, 5Mbit} 64-LOFP 8.40 6.72 5.67} |SC28L194A1A,512 568-1116-5-ND | Quad UART for 3.3V/5V Supply Volt. | 68-PLCC | 19.69 18.38 17.07 
max., with 16-Byte FIFO SC28L194A1BE,557 568-1209-ND Quad UART for 3.3V/5V Supply Volt. | 80-LQFP | 19.69 18.38 17.07 
SC16C554BIBS,551 568-3268-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbit | 48-HVOFN | 7.98 6.39 5.39] |SC28L198A1A,512 568-1117-5-ND__| Octal UART for 3.3V/5V Supply Volt. | 84-PLCC | 31.50 29.40 27.30 
max., with 16-Byte FIFO SC28L198A1BE,557 568-1210-ND Octal UART for 3.3V/5V Supply Volt. | 100-LQFP ) 31.50 29.40 27.30 
SC16C554DBIA68,529 |568-3269-5-ND | Quad UART with 16-Byte FIFO/ 68-PLCC 8.82 7.06 5.96] |SC28L201A1DGG,112 |568-3293-5-ND oe a ate 3.125Mbit, with 48-TSSOP | 7.56 605 5.11 
Infrared Encoder/Decoder '96-Byte 
SC16C554DBIB64,151 | 568-3270-ND Quad UART with 16-Byte FIFO/ 64-LQFP 8.82 7.06 5.96] |SC68C2550B1B48,151 /568-3296-ND 5V, 3.3V ae Dua AR SMbit | 48-LQFP 474 3.79 2.95 
Infrared Encoder/Decoder max., with 16-Byte 
SC16C650AIN40,112 | 568-3274-5-ND —_| Single UART with 32-Byte FIFO 40-Dip 5.36 4.29 3.34] |SC68C652B1B48,151 568-3297-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, 5Mbit | 48-LQFP 5.45 4.37 3.69 
SC16C650BIA44,518 568-2043-1-ND | 5V, 3.3V and 2.5V UART w/32-Byte 44-PLCC 474 3.79 2.95 max., with 32-Byte FIFO 
FIFO and Infrared Encoder/Decoder SC68C752B1B48,151 568-3298-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, 5Mbit | 48-LQFP 5.24 4.20 3.54 
SC16C650B1A44,518 568-2043-2-ND | 5V, 3.3V and 2.5V UART w/32-Byte 44-PLCC 1368.45/500 SCaaCTSOBIRS Si Ea ax, wh Be Bye ot AT wae | 20-FIVORN ae as a8 
FIFO and Infrared Encoder/Decoder 75; 15 568- H SV, 3.3V and 2.5V Dual , Mbit Z 5. i i 
SC16C650B1B48,151 568-2044-ND 5V, 3.3V and 2.5V UART w/32-Byte 48-LQFP 4.74 3.79 2.95 mensearaectniie ANoRIRGAT) aie with reve Hay ‘ait ean Adi oa 
FIFO and Infrared Encoder/Decoder R 568-3525-5- ual Async. Receiver/Transmitter }-Dip x A 05 
SC16C650BIBS,151 568-3275-ND 5V, 3.3V and 2.5V UART w/32-Byte | 32-HVOFN | 4.26 3.42 2.66] |SCC2681AE1A44,529 |568-3526-5-ND _| Dual Async. Receiver/Transmitter 44-PLCC 7.50 6.00 5.07 
FIFO and Infrared Encoder/Decoder SCC2691AC1A28,602 |568-1212-5-ND | Univ. Async. Receiver/ Transmitter 28-PLCC 5.50 440 3.72 
SC16C652BIBS,157 568-2046-ND SV, 3.3V and 2.5V Dual UART, 5Mbit | 32-HVOFN | 5.42 4.34 3.38] |SCC2691AC1D24,512 | 568-1118-5-ND__| Univ. Async. Receiver/Transmitter 24-SOL 6.50 4.40 3.72 
max., with 32-Byte FIFO SCC2691AC1N24,602 |568-1213-5-ND | Univ. Async. Receiver/Transmitter 24-Dip 540 4.32 3.65 
$C16C652B1B48,151 568-3276-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, SMbit | 48-LQFP 5.45 4.37 3.69} |SCC2691AE1A28,602 /568-1214-5-ND —_| Univ. Async. Receiver/ Transmitter 28-PLCC 6.60 5.28 446 
max., with 32-Byte FIFO SCC2691AE1N24,602 |568-1215-5-ND | Univ. Async. Receiver/Transmitter 24-Dip 6.60 5.28 446 
SC16C654BIA68,518 568-2047-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, 5Mbit} 68-PLCC 9.45 7.57 6.39} |SCC2692AC1A44,512 |568-1119-5-ND | Dual Univ. Async. Recvr./ 44-PLCC 5.88 4.71 3.97 
max., with 64-Byte FIFO Transmitter 
SC16C654BIBM,151 568-3278-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, 5Mbit} 64-LOFP 9.24 7.40 6.24} |SCC2692AC1N40,602 |568-1216-5-ND | Dual Universal Async. Receiver/ 40-Dip 5.88 4.71 3.97 
max with 64-Byte FIFO Transmitter 
SC16C654B1BS,551 568-3279-ND SV, 3.3V and 2.5V Quad UART, 5Mbit| 48-HVQFN | 9.24 7.40 6.24] |SCC2698BC1A84,512 |568-1120-5-ND —_| Enhanced Octal Universal Async. 84-PLCC | 29.84 27.86 25.87 
max with 64-Byte FIFO Receiver/Transmitter 
SC16C654DBIB64,151 | 568-2048-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, 5Mbit| 64-LOFP 9.45 7.57 6.39] |SCC68681C1A44,529 |568-3527-5-ND —_| Dual Async. Receiver/Transmitter 44-PLCC 5.50 440 3.72 
max., with 64-Byte FIFO SCC68692C1A44,512 |568-1121-5-ND | Dual Async. Receiver/Transmitter 44-PLCC 6.09 4.88 412 
SC161S740IPW,112 568-3648-5-ND | Single UART with 12C-Bus/SPI 16-TSSOP | 2.47 1.98 1.49} |OM6270,598 568-3510-ND Demo Board SPI/12C to UART _ 93.00 = = 
Interface 
SC16C750BIA44,518 |568-2049-1-ND | 5V, 3.3V and 2.5V UART with 44-PLCC | 4.95 3.96 3.08 NXP S ‘ d DIGITAL LOGIC 
64-Byte FIFO A 
SC16C750BIA44,518 | 568-2049-2-ND | SV, 3.3V and 2.5V UART with 44-PLCC 1430.00/500 Sinn gem RoHS Compliant 
64-Byte FIFO NXP Digi-Key = Price Each 
SC16C750BIB64,151 | 568-3284-ND 5V, 3.3V and 2.5V UART with 64-LOFP | 4.95 3.96 3.08) |PartNo. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
64-Byte FIFO ABT Family 
SC16C750BIBS,151 568-3285-ND 5V, 3.3V and 2.5V UART with 32-HVOFN | 4.50 3.60 2.80] |74ABTOOD,112 568-2459-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 99 15 56 
64-Byte FIFO 74ABTOODB,112 568-2460-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SSOP 18 65 52 
SC16C752B1B48,157 568-1322-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, SMbit | 48-LQFP 5.19 4.15 3.23} | 74ABTOON,112 568-2461-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 99 ae) 56 
max., with 64-Byte FIFO 74ABTOOPW,112 568-2462-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 86 72 58 
SC16C752BIBS,151 568-3288-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, SMbit ) 32-HVQFN | 4.69 3.76 2.92) | 74ABTO2D,112 568-2463-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 99 1 56 
max., with 64-Byte FIFO - 74ABT02DB,112 568-2464-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SSOP 18 65 52 
SC16C754BIA68,518 568-2050-1-ND | 5V, 3.3V and 2.5V UART, SMbit 68-PLCC 945 7.57 6.39 74ABTO2N,112 568-2465-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 99 75 56 
max., with 64-Byte FIFO 74ABTO2PW, 112 568-2466-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP 86 72 58 
SC16C754BIA68,518 568-2050-2-ND | 5V, 3.3V and 2.5V UART, SMbit 68-PLCC 1536.05/250 74ABT04D,112 568-1370-5-ND | Hex Inverter 14-SOIC 99 Wi} 56 
max. with 64-Byte FIFO : 74ABTO4DB,112 568-2467-5-ND | Hex Inverter 14-ssOP_| 786552 
SC16C754B1B80,557 568-1207-ND Nea 5Mbit | 80-LQFP 9.45 7.57 6.39] | 7qABTOAN,112 568-2468-5-ND | Hex Inverter 14-Dip “99 75 56 
nt e : 74ABTO4PW,112 568-2469-5-ND | Hex Inverter 14-TSSOP 86 72 58 
SC16C754BIBM,151 568-3290-ND ae ANCA aE TEO 5Mbit | 64-LQFP 945 7.57 6.39 | 74agT08D,112 568-1371-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC ‘99 7 56 
SC16C850LIBS,151 | 568-4206-ND —_| 1.8V Single UART, SMbit max. sz-Hvarn | 341 273 213| | 7anBTveDe.t12 pee ape ay Quad 2-Input AND Gate WP eee. ||| ate BR ee 
i : 74ABTO8N,112 568-2471-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-Dip 99 75 56 
SC16C850LIET,157 568-4020-ND 1.8V Single UART, 5Mbit max. 36-TFBGA | 3.55 285 2.22 a Ae a ' 
5 : 74ABTO8PW,112 568-2472-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP 86 12 58 
SC16C850VIBS,151 568-4207-ND 1.8V Single UART, 5Mbit max. 32-HVOFN | 3.41 2.73 2.13 es a i 
= 74ABT20D,112 568-2476-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-SOIC 99 75 56 
SC16C852L1B,151 568-4208-ND 1.8V Dual UART, 5Mbit max. 48-LQFP 5.19 4.15 3.23 . a i a 
1 74ABT20DB,112 568-2477-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-SSOP 99 75 56 
SC16C852LIBS,151 568-4209-ND 1.8V Dual UART, SMbit max. 32-HVQFN | 4.69 3.76 2.92 : ae 7 ae 
! 74ABT20N,112 568-2478-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-Dip 99 75 56 
SC16C852V1BS,551 568-4210-ND 1.8V Dual UART, SMbit max. 48-HVQFN | 4.69 3.76 2.92 
: T4ABT20PW,112 568-2479-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-TSSOP. 99 75 -56 
SC16C852VIET,157 568-4019-ND 1.8V Dual UART, SMbit max. 36-TFBGA | 5.03 4.03 3.40 7HABT320.112 568-0481-5-ND | Quad 2-Input OR Gate TE-SOIC 99 75 56 
SC16C2550BIA44,518 |568-2038-1-ND | 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, SMbit | 44-PLCC 5.19 415 3.23 : p i F 
max., with 16-Byte FIFO 74ABT32DB,112 568-2482-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SSOP 78 65 52 
a = 3 7 iq 74ABT32N,112 568-2483-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-Dip .99 15 56 
SCT6C2550BIA44,518 | 568-2038-2-ND wv, 58V: ay Dual uA, SMbit | 44-PLCC 1498.45/500 FAABTSOPW 112 268-0484-5-ND | Quad 2-Input OR Gate durcepe!|| cag. vac. cee 
$C16C2550B1B48,151 |568-3645-ND | 5V, 3.3V and 2.6V Dual UART, SMbit | 48-LaFP | 5.19 4.19 3.23) | 74ABT74D.112 568-1376-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14°S0le_ | 89 75 _—60 
; Be eaten te oF a 74ABT740B, 112 568-2492-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-S50P | 93.78 62 
max., with 16-Byte FIFO : : 
SC16C2550B1BS,151 | 568-3259-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, 5Mbit | 32-HVQFN| 4.74 3.79 2.95] |74ABT74N,112 568-2493-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-Dip 89 75 60 
max., with 16-Byte FIFO 74ABT74PW, 112 568-2494-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-TSSOP | 1.00 84 67 
SC16C2552BIA44,529 |568-3646-5-ND | Dual UART with 16-Byte Transmit 44-PLCC | 5.07 4.06 3.43] | 74ABT125D,602 568-1372-5-ND | Tri-State Quad Buffer 14-SOIC 48 3930 
and Receive FIFO 74ABT125D,623 568-2279-1-ND | Tri-State Quad Buffer 14-SOIC 48.3930 
SC161S750IBS,151 568-2234-ND Single UART with 12C Bus/SPI 24-HVOFN | 1.71 1.60 1.48] |74ABT125D,623 568-2279-2-ND | Tri-State Quad Buffer 14-SOIC 326.70/2,500 
Interface 74ABT126D,602 568-4535-5-ND | Tri-State Quad Buffer NEW! 14-SOIC 8 39 30 
SC161S7521BS,151 568-2236-ND Dual UART with 12C Bus/SPI 32-HVOFN | 2.29 244 1.99] | 74ABT240D,602 568-4537-5-ND | Tri-State Octal Inverting Buffer NEW! 20-SOIC 60 AG 34 
Interface 74ABT244D,602 568-1373-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 54 Al 31 
SC161S752IPW,112 568-4016-5-ND | Dual UART with 12C Bus/SPI 28-TSSOP | 3.99 3.73 3.46] |74ABT244D,623 568-2280-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 54 Al 31 
Interface 74ABT244D,623 568-2280-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 360.43/2,000 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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NXP Semiconductors Digi@Reel’ (cont, RoHS Compliant fi NXP Semiconductors Digi@Reel® (cont) RoHS Compliant 
NXP Digi-Key Price Each NXP. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74ABT244DB, 118 568-2281-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 5441.1] |74AHCT259PW,112 | 568-2516-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-1SSOP | 93. ~—78~SCD 
74ABT244DB, 118 568-2281-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 180.22/1,000 74AHCT273B0,115 | 568-2517-1-ND | Octal D-Type F/F, Positive-Edge 20-DHVOFN| 91 76.61 
74ABT244PW,118 568-4538-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW!) 20-TSSOP | .56 46 —.34)_ | 74AHCT273BQ.115 | 568-2517-2-ND | Octal D-Type F/F, Positive-Edge 20-DHVQFN| __1182.48/3,000 
74ABT244PW,118 568-4538-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW!| 20-TSSOP 381,04/2,500 74AHCT377D,112 568-2520-5-ND | Octal D-Type F/F, Positive-Edge 20-SOIC 34 CGC 
74ABT245D,602 568-1374-5-ND | Tri-State Octal Transceiver with 20-SOIC 54 ATT) | 74AHCT377PW,112 | 568-2521-5-ND | Octal D-Type F/F, Positive-Edge 20-TSSOP | 84 64 48 
Direction Pin 74AHCT541BQ,115 | 568-4353-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-DHVOFN| 63 48 36 
TAABT245PW,112 568-4539-5-ND | Tri-State Octal Transciever with 20-TSSOP | 65 = .49_— 87] | 74AHCT541B0,115 | 568-4353-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-DHVQFN 615.81/3,000 
Direction Pin NEW! 74AHCT541D,118 568-4546-1-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW! | 20-SOIC 49.40.28 
74ABT273AD,118 568-4444-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop NEW! 20-SOIC 65 49 37) [74AHCT541D,118 568-4546-2-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW! | 20-SOIC 273.60/2,000 
74ABT273AD,118 568-4444-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop NEW! 20-SOIC 429.06/2,000 74AHCT541PW,112 | 568-4467-5-ND | Tri-St. Octal Buffer/ Line Driver NEW! | 20-TSSOP| 41 33.25 
74ABT373AD,118 568-4445-1-ND | Tri-State Octal Transparent 20-SOIC 59.45.34) | 74AHCT573PW,118 | 568-4468-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent 20-TSSOP | 40 32 24 
Latch NEW! Latch NEW! 
74ABT373AD,118 568-4445-2-ND | Tri-State Octal Transparent 20-SOIC 390.49/2,000 74AHCT573PW,118 | 568-4468-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent 20-TSSOP 270.00/2,500 
Latch NEW! Latch NEW! 
74ABT541D,602 568-1375-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 60 AG 34 T4AHCT595PW,112 568-4469-5-ND | Tri-St. Shift Register with Output 16-TSSOP 45 37 28 
74ABT541DB,118 568-4540-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW!| 20-SSOP 79 60 45 Latches MEW! 
74ABT541DB,118 568-4540-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW!| 20-SSOP 262.81/1,000 74AHCTIGO4GW,125 | 568-4462-1-ND | High Speed Inverter NEW! 5-TSSOP. 27 21 14 
74ABT544D,602 568-2485-5-ND | Tri-State Octal Transceiver, Inverting 24-SOIC 2.53 2.03 1.58 74AHCT1GO4GW,125 | 568-4462-2-ND | High Speed Inverter NEW! 5-TSSOP. 160.20/3,000 
74ABT544DB,112 568-2486-5-ND | Tri-State Octal Transceiver, Inverting 24-SSOP 2.53 2.03 1.58 74AHCT1GO8GW,125 | 568-4463-1-ND | 2-Input AND Gate NEW! 5-TSSOP. 27 2A 14 
74ABT573AD,118 568-4446-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent 20-SOIC 63 AB 36 74AHCT1GO8GW,125 |568-4463-2-ND | 2-Input AND Gate NEW! 5-TSSOP 160.20/3,000 
Latch NEW! 74AHCT1G14GV,125 _ | 568-4544-1-ND | Inverting Schmitt Trigger NEW! SC74A 27 21 AA 
74ABTS73AD,118 568-4446-2-ND Tere Oe yee Transparent 20-SOIC 420.55/2,000 T4AHCTIGI4GV,125 | 568-4544-2-ND | Inverting Schmitt Trigger NEW! SC74A 160.20/3,000 
atc ? m = 424 ii i iT i i 
74ABT544PW,112 568-2487-5-ND | Tri-State Octal Transceiver, Inverting 24-TSSOP 249 1.99 1.55 Re CtacWage Been atte Ste NEWT rene genre ‘ss 
74ABT657PW,112 568-2491-5-ND | Tri-State Octal Transceiver 24-TSSOP | 2.37 1.90 1.48) | 74ancTiqa2qw'125 |568-4464-1-ND| 2-Input OR Gate NEW! 5-TSSOP 27 OCA 
PAABTBEIPW.12 (BEES) i State 10 Bit D-ypa Flip-tlop, 24-TSSOP | 2.21 1.77 1.33) | 74aHCTIG32GW.125  |568-4464-2-ND |2-input OR Gate NEW! 5-TSSOP 160.20/3,000 
age ery T4AHCTIGTZ5GW, 125 |568-4543-1-ND | Tri-State Bus Buffer/Line Driver MEW! | 5-TSSOP [272114 
TAABTB23PW,112 | 568-2496-5-ND | Tri-State 9-Bit D-Type F/F 24-TSSOP | 2.21 1.77 1.33) | raqucTiG125GW.125 |568-4543-2-ND | Tri-State Bus Buffer/Line Driver NEW! | _5-TSSOP 160.20/3,000 
74ABT841 PW, 112 568-2497-5-ND | 10-Bit Bus Interface Latch 24-TSSOP | 2.01 1.62 1.21 


ALVC Family 


74ABT2245PW,112 — |568-2480-5-ND | Tri-State Octal Transceiver 20-TssoP | 129 1.08 87 — Lt : : 
74ABT16245BDL,112_ |568-4536-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver NEW!| 48-SSOP | 84 __70__56| | /#ALVCT64245D6G.51/566-1377-5-ND | Trt State 16-Bit Dual Supply Translating | 48-TSSOP | 1.13 98.76 
74ABT16273DGG,512 |568-2473-5-ND | 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TSSOP | 2.39 1.92 1.44 wpe hi fea e 
74ABT16273DL,112 _|568-2474-5-ND | 16-Bit D-Type Flip-Flop ap-ssor | 239 1.92 1.44) |/#ALWCTS2ASDGG.518 (BGR ASTID) Trl State 16:Bit Transcelver with ABTSSOR|| ahd. 8, Be 
AHC Family LSI LGL FR _ sai s e 
ARCuseW Te SEERA) Cuad Ecar NOT one TETSSOP | 3830 —ar]_|#ALVC16245066,518 568-4547-2-ND | Trae 16-Bit Transceiver with 48-Tssop | 824.60/2,000 
74AHCO2PW.118 568-2258-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-Tssop | 211.50/2,500 eae ieeee CBE PS : 7 
Era oo HDHVORN] 81 BT ag] | MALVC16424SDL,112 | 568-1378-5-ND] TriState 16-Bt Dual Supply Transiating | 48-SSOP | 90 7560 
74AHC14B0.115 568-2498-2-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 14-DHVQFN| —” 788.19/3,000 ALVT Family 
TAAHC140,118 568-4450-1-ND [Hex Inverting Schmitt Trigger MEW! | 14-SOIC_| 34 27 __19] /74qLVTi6241DGG.512 [568-2529-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 4B-1SS0P | 3.67 2.94 2.29 
EAA eee gee Ue ND | Hex inverting cnt ge aE aT eet 500 g| | ZAALVT162470L,112 | 568-2630-5-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-SSOP | 3.67 294 2.29 
i : Seen y) Cex Inverting Schmitt Trigger MEW? : : 21) | 74aLVT16245DGG,512 | 568-2531-5-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Transceiver | 48-TSSOP | 3.20 257 2.00 
aie Sa eee se averting sehimit nigger NEW! ies ita gi |_| 74ALVT162450L,112  ]568-2532-5-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Transceiver | 48-SSOP | 3.20 257 2.00 
p alee ae a : ‘ : 74ALVT16260DL,512 | 568-2533-5-ND | Tri-State 12 to 24-Bit Multiplexed 56-SSOP | 4.26 342 266 
74AHC30PW, 112 568-2508-5-ND |8-Input NAND Gate 14-Tssop | 51 at—_3t D-Type Latch 
Se See ee ee ok eae Nene eee] Socom soo | | T4ALVTTS50TOGG, 112 [568-2538-5-ND| Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transceiver | G6-TSSOP | 662 450 3.80 
TAANGSOPW 18 BeeS PEON] Quad D-Invut OR Gate NEW! tatssop | 38-30. 91 | |Z4ALVT16501DL,512 | 568-2539-5-ND | Tr-St. 18-Bit Universal Bus Transceiver | 56-SSOP | 5.62 4.50 3.80 
a ee) ned enbu ae i : : : : 74ALVT16543DGG, 112 | 568-2540-5-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Registered | 56-TSSOP | 5.62 4.50 3.80 
74AHC32PW.118 568-4456-2-ND | Quad 2-Input OR Gate NEW! 14-TsSoP | 211.50/2,500 Lier 
74AHC74D,118 568-4458-1-ND ee aed Edge 14-SOIC 340.2718) | 74avT165430L,512 | 568-2541-5-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Registered | 56-SSOP | 5.62 4.50 3.80 
— Transceiver 
TABHCTAD(118 SUPE AT) ees Edge 1SO)G 189.00/2,500 TAALVT16652DL,512_| 568-2542-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Bus Transceiver | 56-SSOP | 5.62 4.50 3.80 
ae a Lee : 74ALVT16823DGG,112 |568-2543-5-ND | Tri-St. 18-Bit Bus Interface D-Type FF | 56-TSSOP | 5.18 4.15 3.50 
PUNICRSP We (SeaARADOND | end Ocho Eeciesve OR Ge NEWa | détesor | wit somson | |74ALVT1682301.,512 |568-2544-5-ND |Tri-St. 18-Bit Bus Interface D-Type F/F_ | 56-SSOP | 518 415 3.50 
, 1p : 50/2, 74ALVT162240DGG,51 | 568-2523-5-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Inverting 48-TSSOP | 3.84 3.07 239 
74AHC123APW,112 568-4447-5-ND | Dual Retriggerable Monostable 16-TSSOP 40 33 .23 Buffer/Driver 
Multivibrator with Reset NEW! ; fi A 
zanticrsabiate FORTE 300 Uren ricior ce ewe reso | 37 30 a1) | #ALVT#6204001.112 |568-2524-5-ND] Tri-State 25V/8.3 16-BtInverting 48-ssop | 3.84 3.07 2.39 
74AHC138D.118 568-4448-2-ND | 3:8 Line Decoder/Demux NEW! 16-SOIC 242.25/2,500 


74ALVT162241DGG,51 | 568-2525-5-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver_| 48-TSSOP | 3.84 3.07 2.39 
74ALVT162241DL,112 | 568-2526-5-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver | 48-SSOP 3.84 3.07 2.39 
74ALVT162245DGG,51 | 568-2527-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Transceiver 48-TSSOP | 3.84 3.07 2.39 
74ALVT162245DL,112 | 568-2528-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Transceiver 48-SSOP 3.84 3.07 2.39 


74AHC139PW,118 568-4449-1-ND | Dual 2:4 Line Decoder/Demux NEW! | 16-TSSOP 40 33 23 
74AHC139PW,118 568-4449-2-ND | Dual 2:4 Line Decoder/Demux NEW! | 16-TSSOP 263.50/2,500 
74AHC245PW,112 568-4453-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW! 20-TSSOP 49 40 27 


74AHC259D,112 568-2504-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-SOIC 84 64 A8 i F 

T4AHC259PW,112 568-2505-5-ND 18-Bit Addressable Latch T6-TSSOP Ba “64 7 74ALVT162821DGG,11 | 568-2534-5-ND ae Finan. 20-Bit Bus- Interface | 56-TSSOP | 5.18 415 3.50 
74AHC273BQ,115 568-2506-1-ND | Octal D-Type F/F, Positive-Edge 20-DHVQFN 82 69 55 n ner a oni . % 

74AHC273B0,115 568-2506-2-ND | Octal D-Type F/F, Positive-Edge 20-DHVOFN 1067.43/3,000 74ALVT162821DL,512 | 568-2535-5-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 20-Bit Bus- Interface | 56-SSOP 5.18 415 3.50 


| - D-Type Flip-Flop 
TAAHC2TSPW.112 —) 568-4454-5-ND | Octal D-Type F/R with Reset, Positive) 20-TSSOP | 49 4027) | 7aRLVTT628230G6:11 /568-2536-5-ND [Tr-St. 18-Bit Bus Interface D-TypeF/F | S6-TSSOP | 518 478 350 
ge Trigger NEW! 74ALVT162823DL,512 | 568-2537-5-ND |Tri-St. 18-Bit Bus Interface D-Type F/F_| 56-SSOP | 5.18 415 3.50 


T4AHGSTTPALT2—|868-2510-5ND[OctalD-Type FE Postive Eiye 20-TSS0P | 8464 48 AUP Family 
7 77 PW, -2510-5-| ictal D-Type F/F, Positive-Edge - E i ‘i 
74AHC541PW.118  |568-4457-1-ND | Tri-State Octal Bufer/Line Driver MEWE] 20-TSSOP | 4032.24) | TAAURIGOUGM. 115 S68-2515-1-ND [Low Power 2-!nput NAND Gate Peel oaeue nie 
74AHC541 PW,118 568-4457-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW!| 20-TSSOP 270.00/2,500 : P OT an 
74AHC1GO0GW,125 | 568-2499-1-ND | 2-Input NAND Gate SC88A-5 7 74 414 74AUP1GO0GW,125 | 568-2546-1-ND | Low Power 2-Input NAND Gate 5-TSSOP 40 32 .24 
74AHC1GO0GW.125 | 568-2499-2-ND 2-Input NAND Gate SC88A-5 160.20/3,000 74AUP1GO0GW,125 | 568-2546-2-ND | Low Power 2-Input NAND Gate 5-TSSOP 324.00/3,000 
T4AHC1GO2GV,125 568-4541-1-ND |2-Input NOR Gate NEW! SC74A-5 7 DA 74| |Z4AUP1G02GM,115__ | 568-2547-1-ND | Low Power 2-Input NOR Gate 6-XSON 60 A8 36 
7A4AHC1G02GV 125 568-4541-2-ND | 2-Input NOR Gate NEW! SC74A-5 “460.20/3,000 74AUP1G02GM,115 = | 568-2547-2-ND | Low Power 2-Input NOR Gate 6-XSON 773.50/5,000 
74AHC1G04GW.125 _|568-2500-1-ND | Inverter SC88A-5 27 24 1q4| |74AUP1GO2GW,125 | 568-2548-1-ND | Low Power 2-Input NOR Gate 5-TSSOP 40 32 .24 
74MHC1GO4GW.125 | 568-2500-2-ND | Inverter SC88A-5 160.20/3,000 74AUP1G02GW,125 | 568-2548-2-ND | Low Power 2-Input NOR Gate 5-TSSOP 324.00/3,000 
74AHC1GO8GW.125 568-2501-1-ND |2-Input AND Gate SC88A-5 27 24 14| |74AUP1GO4GW,125 — | 568-2549-1-ND | Low Power Inverter 5-TSSOP 40 32 .24 
TAAHC1GOBGW.125 }568-2501-2-ND |2-Input AND Gate SCaBAS 16020/3,000 74AUP1GO4GW,125 | 568-2549-2-ND | Low Power Inverter 5-TSSOP 324,00/3,000 
7AAHC1614GV,125 | 568-2256-1-ND | inverting Schmitt Trigger sor.753 | 27. 21 .14| |74AUPTGO6GM,115  |568-2550-1-ND | Low Power Inverter with OD Output 6-XSON 60 48 ~—«86 
74AHC1G14GV,125 | 568-2256-2-ND | Inverting Schmitt Trigger SOT-753 160.20/3,000 TA blCeeNy Lae Bont oy eo ieee ba a0 oie Lee Pala re 5 
-2502-1- i itt Tri e 7 1125 | 568-2551-1- ow Power Inverter wit! utput 5- : E : 
PAARGIGTZEW. ioe, (EReBeTOOING ata ecimit frase Sceeke | 160.203.000 | | 74AUPIGOsGW'125 | 568-2561-2-ND| Low Power inverter with OD Output | 5-TSSOP | ” 324.00/3,000 
T4AHCIG32GV,125 | 568-2262-1-ND |2-Input OR Gate SOT-753 | 7d] «[Z4AUP1GO8GM,.115 _ |568-2552-1-ND | Low Power 2-Input AND Gate 6-XSON 60 48 36 
74AHC1G32GV,125 568-2262-2-ND | 2-Input OR Gate SOT-753 160.20/3,000 74AUP1G08GM,115 = | 568-2552-2-ND | Low Power 2-Input AND Gate 6-XSON 773.50/5,000 
74AHC1G32GW,125 | 568-2503-1-ND | 2-Input OR Gate SC88A-5 7 21 14| |74AUP1GO8GW,125 | 568-2553-1-ND | Low Power 2-Input AND Gate 5-TSSOP 40 32 .24 
74AHC1G32GW,125 | 568-2503-2-ND | 2-Input OR Gate SC88A-5 160.20/3,000 74AUP1GO8GW,125 | 568-2553-2-ND | Low Power 2-Input AND Gate 5-TSSOP. 324.00/3,000 
74AHC1G125GW,125 | 568-4452-1-ND | Tri-St. Bus Buffer/Line Driver NEW! 5-TSSOP 33.25 _.18| | 74AUP1G0832GM,115 | 568-4375-1-ND | LP 3-Input AND-OR Gate NEW! 6-XSON 56 0 42 32 
T4AHC1G125GW,125 | 568-4452-2-ND | Tri-St. Bus Buffer/Line Driver NEW! 5-TSSOP. 199.80/3,000 74AUP1G0832GM,115 | 568-4375-2-ND | LP 3-Input AND-OR Gate NEW! 6-XSON 892.50/5,000 
AHCT Family 74AUP1G14GM,115 568-2558-1-ND | Low Power Schmitt Trigger Inverter 6-XSON 60 48 36 
74AHCTO4D,112 568-4459-5-ND | Hex Inverter NEW! 14-SOIC 34 27 19 74AUP1G14GM,115 568-2558-2-ND | Low Power Schmitt Trigger Inverter 6-XSON 773.50/5,000 
T4AHCTO4PW,118 568-4460-1-ND | Hex Inverter NEW! 14-TSSOP 38 30 24 74AUP1G14GW,125 568-2559-1-ND | Low Power Schmitt Trigger Inverter 5-TSSOP 40 32 24 
74AHCTO4PW,118 568-4460-2-ND | Hex Inverter NEW! 14-TSSOP 211.50/2,500 74AUP1G14GW,125 | 568-2559-2-ND | Low Power Schmitt Trigger Inverter 5-TSSOP. 324.00/3,000 
74AHCTOBD,112 568-2511-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 34 27 19] [74AUP1G17GM,115__| 568-2560-1-ND | Low Power Schmitt Trigger Buffer 6-XSON 60 48 36 
74AHCT14BQ,115 568-2512-1-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 14-DHVQFN 81 61 46| |74AUP1G17GM,115 =| 568-2560-2-ND | Low Power Schmitt Trigger Buffer 6-XSON 773.50/5,000 
74AHCT14B0,115 568-2512-2-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 14-DHVOFN 788.19/3,000 74AUP1G17GW,125 — | 568-2561-1-ND | Low Power Schmitt Trigger Buffer 5-TSSOP 40 32 24 
74AHCT14D,118 568-4461-1-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger NEW! 14-SOIC 34 27 .19| |74AUP1G17GW,125 | 568-2561-2-ND | Low Power Schmitt Trigger Buffer 5-TSSOP 324.00/3,000 
74AHCT14D,118 568-4461-2-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger NEW! 14-SOIC 189.00/2,500 74AUP1G32GM,115 | 568-2562-1-ND | Low Power 2-Input OR Gate 6-XSON 60 48 36 
74AHCT30D,112 568-2518-5-ND | 8-Input NAND Gate 14-SOIC 51 AL 31 74AUP1G32GM,115 | 568-2562-2-ND | Low Power 2-Input OR Gate 6-XSON 773.50/5,000 
74AHCT30PW,112 568-2519-5-ND | 8-Input NAND Gate 14-TSSOP 51 AL 31 74AUP1G32GW,125 | 568-2563-1-ND | Low Power 2-Input OR Gate 5-TSSOP 40 32 .24 
74AHCT164D,112 568-2513-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register | 14-SOIC 18 59 44) |74AUP1G32GW,125 =| 568-2563-2-ND | Low Power 2-Input OR Gate 5-TSSOP 324.00/3,000 
T4AHCT164PW,112 568-2514-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register | 14-TSSOP 78 59 44} |74AUP1G34GM,115 | 568-2564-1-ND | Low Power Buffer 6-XSON 60 8 36 
T4AHCT244PW,118 568-4465-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW!| 20-TSSOP 51 AL .29| |74AUP1G34GM,115 | 568-2564-2-ND | Low Power Buffer 6-XSON 715.00/5,000 
74AHCT244PW,118 568-4465-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW!| 20-TSSOP 331.50/2,500 74AUP1G34GW,125 | 568-2565-1-ND | Low Power Buffer 5-TSSOP. 50 AO 30 
74AHCT245PW,118 568-4466-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW! 20-TSSOP. 51 AL .29| |74AUP1G34GW,125 | 568-2565-2-ND | Low Power Buffer 5-TSSOP 405.00/3,000 
T4AHCT245PW,118 568-4466-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW! 20-TSSOP 331.50/2,500 74AUP1G57GM,115 — | 568-4385-1-ND | LP Configurable Multiple Function 6-XSON 56 A2 32 
74AHCT259D,112 568-2515-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-SOIC 93 78 62 Gate NEW! 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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RoHS Compliant 


NXP Semiconductors Digi@Reel’ (cont) 


RoHS Compliant 


NXP Digi-Key Price Each NXP. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
74AUP1G57GM,115 =| 568-4385-2-ND | LP Configurable Multiple Function 6-XSON 892.50/5,000 CBTUO808EE/G,518 568-3630-1-ND | Dual Lane PCI Express Port Mux 48-TFBGA 2.25 1.80 1.40 
Gate NEW! HC Family 
74AUP1G58GM,115 | 568-2566-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 6-XSON 56 2 32} |74HC00BQ,115 568-2589-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-DHVOFN i] 61 6 
T4AUP1G58GM,115 | 568-2566-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 6-XSON 607.75/5,000 74HCOOBQ,115 568-2589-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-DHVQFN 788.19/3,000 
74AUP1G58GM,115 =| 568-2567-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate SC-88 56 42 .32| | 74HCO0D,652 568-3946-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 42 34 24 
74AUP1G58GM,115 | 568-2567-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate SC-88 392.70/3,000 74HCOODB,112 568-2590-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SSOP 58 AT 35 
74AUP1G74GM,125 | 568-4386-1-ND | Low Power D-Type F/F with Set and 8-XQFN 56 42 .32| | 74HCO0D,653 568-1379-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 42 34 24 
Reset, Positive-Edge-Trigger NEW! 74HCO0D,653 568-1379-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 238.50/2,500 
74AUP1G74GM,125 | 568-4386-2-ND | Low Power D-Type F/F with Set and 8-XQFN 728.00/4,000 74HCOON,652 568-1380-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip A5 37 25 
Reset, Positive-Edge-Trigger NEW! 74HCOOPW,118 568-4548-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate NEW! 14-TSSOP 38 31 21 
74AUP1G74GT,115 568-4387-1-ND ) Low Power D-Type F/F with Set and 8-XSON 96 72 54] | 74HCOOPW,118 568-4548-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate NEW! 14-TSSOP 246.50/2,500 
Reset, Positive-Edge-Trigger NEW! 74HC02D,652 568-3947-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 38 30 22 
74AUP1G74GT,115 568-4387-2-ND | Low Power D-Type F/F with Set and 8-XSON 1530.00/5,000 74HC02D,653 568-1381-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 38 30 22 
Reset, Positive-Edge-Trigger NEW! 74HC02D,653 568-1381-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 216.00/2,500 
74AUP1G79GM,115 568-2568-1-ND | LP D-Type F/F, Positive-Edge-Trigger 6-XSON 56 42 32 74HCO2N,652 568-1382-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 45 Ya 25 
74AUP1G79GM,115 568-2568-2-ND | LP D-Type F/F, Positive-Edge-Trigger 6-XSON 607.75/5,000 74HCO2PW,118 568-4549-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate NEW! 14-TSSOP. 38 31 ml 
74AUPIG79GW,125 | 568-2569-1-ND | LP D-Type F/F, Positive-Edge-Trigger 5-TSSOP 56 4232] | 74HCO2PW,118 568-4549-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate NEW! 14-TSSOP 246.50/2,500 
74AUP1G79GW,125 | 568-2569-2-ND | LP D-Type F/F, Positive-Edge-Trigger 5-TSSOP 546.00/3,000 74HC03D,653 568-1383-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 42 34 24 
74AUP1G86GW,125 568-2571-1-ND | Low Power 2-In. Exclusive OR Gate 5-TSSOP 40 32 24 74HC03D,653 568-1383-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 238.50/2,500 
74AUP1G86GW,125 | 568-2571-2-ND | Low Power 2-In. Exclusive OR Gate 5-TSSOP 324.00/3,000 74HCO3DB,112 568-2591-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SSOP 58 47 35 
74AUP1G97GM,115 | 568-4390-1-ND | LP Configurable Multiple Function 6-XSON 56 42 .32| | 74HCO3N,652 568-4550-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW! 14-Dip A5 37 25 
Gate NEW! 74HCO3PW, 112 568-4551-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW! 14-TSSOP. 38 31 21 
74AUP1G97GM,115 | 568-4390-2-ND | LP Configurable Multiple Function 6-XSON 892.50/5,000 74HC04BQ,115 568-2592-1-ND | Hex Inverter 14-DHVQFN 81 61 46 
Gate NEW! 74HC04BQ,115 568-2592-2-ND | Hex Inverter 14-DHVQFN 788.19/3,000 
74AUP1G98GM,115 | 568-4391-1-ND | LP Configurable Multiple Function 6-XSON 56 2 32! |74HC04D,652 568-3948-5-ND | Hex Inverter 14-SOIC 35 28 .20 
Gate NEW! 74HC04D,653 568-1384-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC 35 28 .20 
74AUP1G98GM,115 568-4391-2-ND | LP Configurable Multiple Function 6-XSON 892.50/5,000 74HC04D,653 568-1384-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 198.00/2,500 
GateNEW! 74HCO4DB,112 568-2593-5-ND | Hex Inverter 74-SSOP 58. O47SSC« 
74AUP1G125GM,115 | 568-2554-1-ND | Tri-State LP Buffer/Line Driver 6-XSON 60 48 36] | 74HCO4N,652 568-1385-5-ND | Hex Inverter 14-Dip A5 37 25 
74AUP1G125GM,115 | 568-2554-2-ND | Tri-State LP Buffer/Line Driver 6-XSON 607.75/5,000 74HC08BQ,115 568-2594-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-DHVQFN 81 61 4G 
74AUP1G125GW,125 | 568-2555-1-ND J Tri-State LP Buffer/Line Driver 5-TSSOP -50 40 30} |74HC08B0,115 568-2594-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-DHVQFN 788.19/3,000 
74AUP1G125GW,125 | 568-2555-2-ND | Tri-State LP Buffer/Line Driver 5-TSSOP. 405.00/3,000 74HC08D,652 568-3949-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 35 28 20 
74AUP1G126GM,115 | 568-2556-1-ND | Tri-State LP Buffer/Line Driver 6-XSON 60 AB 36 74HC08D,653 568-1386-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 35 28 20 
74AUP1G126GM,115 | 568-2556-2-ND J Tri-State LP Buffer/Line Driver 6-XSON 607.75/5,000 74HC08D,653 568-1386-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 198.00/2,500 
74AUP1G126GW,125 | 568-2557-1-ND J Tri-State LP Buffer/Line Driver 5-TSSOP -50 40 30] | 74HCO8DB,112 568-2595-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SSOP 58 AT 85 
74AUP1G126GW,125 | 568-2557-2-ND | Tri-State LP Buffer/Line Driver 5-TSSOP 405.00/3,000 74HCO8N,652 568-1387-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-Dip A5 37 25 
74AUP1G157GM,115 | 568-4376-1-ND | Low Power 2-Input Mux NEW! 6-XSON 60 A8 36] |74HC10DB,112 568-2598-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SSOP 58 AT 35 
74AUP1G157GM,115 | 568-4376-2-ND | Low Power 2-Input Mux NEW! 6-XSON 773.50/5,000 74HC10D,653 568-4470-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate NEW! 14-SOIC 42 34 .24 
74AUP1G158GM,115 | 568-4377-1-ND | Low Power 2-In. Inverting Mux NEW! | 6-XSON 60 48 .36| | 74HC10D,653 568-4470-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate NEW! 14-SOIC 238.50/2,500 
74AUP1G158GM,115 | 568-4377-2-ND | Low Power 2-In. Inverting Mux NEW! | 6-XSON 773.50/5,000 74HC10N,652 568-1388-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-Dip A5 37 25 
74AUP1G175GM,115 | 568-4378-1-ND | Low Power D-Type F/F with Reset, 6-XSON 60 48 36) | 74HC11D,652 568-2600-5-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-SOIC A2 34 24 
Positive-Edge-Trigger NEW! 74HC11DB,112 568-2601-5-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-SSOP 58 AT 335 
74AUP1G175GM,115 | 568-4378-2-ND | Low Power D-Type F/F with Reset, 6-XSON 773.50/5,000 74HC11N,652 568-1389-5-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-Dip 5 37 25 
Positive-Edge-Trigger NEW! 74HC14B0,115 568-2610-1-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 14-QFN 80 60 A5 
74AUP1G240GM,115 | 568-4379-1-ND | Tri-St., LP Inverting Buffer/Line 6-XSON 56 42 32) |74HC14B0,115 568-261 0-2-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 14-QFN 780.00/3,000 
Driver NEW! 74HC14D,652 568-3953-5-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 14-SOIC 35 28 .20 
74AUP1G240GM,115 | 568-4379-2-ND Tri-St., LP Inverting Buffer/Line 6-XSON 892.50/5,000 74HC14D,653 568-1401-1-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 14-SOIC 35 28 20 
Driver NEW! 74HC14D,653 568-1401-2-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 14-SOIC 198.00/2,500 
74AUP1G332GM,115 | 568-4381-1-ND | Low Power 3-Input OR Gate NEW! 6-XSON 60 48 36} | 74HC14DB,112 568-261 1-5-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 14-SSOP 63 48 36 
74AUP1G332GM,115 | 568-4381-2-ND | Low Power 3-Input OR Gate NEW! 6-XSON 773.50/5,000 74HC14N,652 568-1402-5-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 14-Dip 45 37 25 
74AUP1G373GM,115 | 568-4382-1-ND | Low Power D-Type Transparent Latch, 6-XSON 56 42 32) |74HC14PW,118 568-4472-1-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger NEW! 14-TSSOP 38 31 21 
3-State NEW! 74HC14PW,118 568-4472-2-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger NEW! 14-TSSOP. 246.50/2,500 
74AUP1G373GM,115 | 568-4382-2-ND | LP D-Type Transparent Latch, 6-XSON 892.50/5,000 74HC20D,652 568-4475-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate NEW! 14-SOIC AQ 34 24 
3-State NEW! Z 74HC20DB,112 568-2643-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-SSOP 58 AT 85 
74AUP1G374GM,115 | 568-4383-1-ND ew foward: ype F/F, Positive- | 6-XSON 56 42 32 74HC20N,652 568-1414-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-Dip A5 37 25 
ge-Trigger 4 -4560-5- | 1" - 
TAAUPIGSTAGM.118. | 568-4383-2-ND |TH-St, Low Power D-Type FF, Poste: | 6-XSON 892.50/5,000 oAarh ee os Bae trees las eee ba 
ge-Trigger NEW! i a aa] 7 a Fi ql “ : 
74AUP16386GM,115  |568-4384-1-ND|LP 3-Input Exclusive OR Gate NEW? | 6-xSON | 56 42 go | aHGe7DB.112 ey +e oe NOE ate ia te eeOE || ee a Se 
74AUP1G386GM,115__|568-4384-2-ND | LP 3-Input Exclusive OR Gate NEW! | _6-XSON 892.50/5,000 74HC30DB.112 568-2662-5-ND | 8-Input NAND Gate ya-ssop | 51 38 29 
74AUP1G885GM,125 |568-4388-1-ND | Low Power Dual Function Gate NEW! | 8-XQFN 60 45 34) | 74nic300 652 568-1431-5-ND | 8-Input NAND Gate yasoic | 4234 
74AUP1G885GM,125 | 568-4388-2-ND | Low Power Dual Function Gate NEW! | 8-XQFN 780.00/4,000 74HC300.653 568-2261-1-ND | 8-Input NAND Gate 44-8016 5304232 
74AUP1G885GT,115 | 568-4389-1-ND | Low Power Dual Function Gate NEW! | 8-XSON 96 72 54) }7qH¢30D'653 568-2261-2-ND | 8-Input NAND Gate TASOIC 7354.38/2.500 
74AUP1G885GT,115 | 568-4389-2-ND | Low Power Dual Function Gate NEW! | 8-XSON 1530.00/5,000 74HC30N.652 568-1432-5-ND | 8-Input NAND Gate 14-Dip 4 37 
74AUP1G3208GM,115 |568-4380-1-ND |LP 3-Input OR-AND Gate NEW! 6-XSON 56.42 32)‘ | 74H103980.115 568-2663-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 44-DHVOFN| 80 60 45 
74AUP1G3208GM,115 | 568-4380-2-ND | LP 3-Input OR-AND Gate NEW! 6-XSON 892.50/5,000 74HC32BQ,115 568-2663-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-DHVQFN 780.00/3,000 
74AUP1GU04GM,115 | 568-2572-1-ND | Low Power Unbuffered Inverter 6-XSON 56 42 32] |74HC32D,652 568-3958-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 38 30 22 
74AUP1GU04GM,115 | 568-2572-2-ND | Low Power Unbuffered Inverter 6-XSON 892.50/5,000 74HC32D,653 568-1433-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 53 42 32 
74AUP1GU04GW,125 | 568-2573-1-ND | Low Power Unbuffered Inverter 5-TSSOP 40 32 24) |74HC32D,653 568-1433-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 354.38/2,500 
74AUP1GU04GW,125 | 568-2573-2-ND | Low Power Unbuffered Inverter 5-TSSOP 324.00/3,000 74HC32DB,112 568-2664-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SSOP 58 47 35 
74AUP2G04GM,115 568-2574-1-ND | Low Power Dual Inverter 6-XSON -60 45 34] |74HC32N,652 568-1434-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 45 37 25 
74AUP2G04GM,115 568-2574-2-ND | Low Power Dual Inverter 6-XSON 607.75/5,000 74HC32PW,118 568-4565-1-ND | Quad 2-Input OR Gate NEW! 14-TSSOP. 38 31 21 
74AUP2G04GW,125 | 568-2575-1-ND | Low Power Dual Inverter SC-88 76 = 57 ~——A3)_“«| 74HC32PW, 118 568-4565-2-ND | Quad 2-Input OR Gate NEW! 14-TSSOP 246.50/2,500 
74AUP2G04GW,125 | 568-2575-2-ND | Low Power Dual Inverter SC-88 741.00/3,000 74HC42N,652 568-1469-5-ND | BCD to Decimal Decoder 16-Dip 80 60 45 
74AUP2G07GM,115 —_| 568-2576-1-ND | LP Dual Buffer with OD Output 6-XSON 60 A5 -34| |74HC58D,652 568-2716-5-ND | Dual AND OR Gate 14-SOIC 54 A 31 
74AUP2G07GM,115 =| 568-2576-2-ND | LP Dual Buffer with OD Output 6-XSON 607.75/5,000 74HC58DB,112 568-2717-5-ND | Dual AND OR Gate 14-SSOP 54 AN 31 
74AUP2GO7GW,125 | 568-2577-1-ND | LP Dual Buffer with OD Output SC-88 76 57 43} | 74HC58N,652 568-1481-5-ND | Dual AND OR Gate 14-Dip 54 Al 31 
74AUP2GO7GW,125 | 568-2577-2-ND | LP Dual Buffer with OD Output SC-88 741.00/3,000 74HC73D,652 568-2735-5-ND | Dual JK Flip-Flop with Reset, Negative- 14-SOIC AG 37 28 
74AUP2G14GM,115 568-2578-1-ND | LP Dual Schmitt Trigger Inverter 6-XSON 60 45 34 Edge-Triggered 
74AUP2G14GM,115 | 568-2578-2-ND | LP Dual Schmitt Trigger Inverter 6-XSON 607.75/5,000 74HC73DB,112 568-2736-5-ND | Dual JK Flip-Flop with Reset, Negative- 14-SSOP 55 42 31 
74AUP2G14GW,125 | 568-2579-1-ND | LP Dual Schmitt Trigger Inverter SC-88 16 57 43 Edge-Triggered 
74AUP2G14GW,125 | 568-2579-2-ND | LP Dual Schmitt Trigger Inverter SC-88 741.00/3,000 74HC73N,652 568-1489-5-ND | Dual JK Flip-Flop with Reset, Negative- | 14-Dip 50 38 29 
74AUP2G34GM,115 | 568-2580-1-ND | Low Power Dual Buffer 6-XSON 60 5 34 Edge-Triggered i 
74AUP2G34GM,115 | 568-2580-2-ND | Low Power Dual Buffer 6-XSON 956.25/5,000 74HC74BQ,115 568-2738-1-ND ae D Tyne Fp Hop ‘at Set and 14-DHVOQFN) 816146 
-2581-1- sy eset Positive-Edge-Triggere 
re 8 ES a or Sra) wcrwons —svonsevo|omo pater |iowon| rasan 
74AUP2GU04GM,115 | 568-2582-1-ND | Low Power Dual Unbuffered Inverter 6-XSON 60 5 34 ca — 
74AUP2GUO4GM,115  |568-2582-2-ND | Low Power Dual Unbuffered Inverter | 6-XSON 956.25/5,000 7AHC740 652 SG8iS 262.5:ND PREC Enea oo TASS OIG |p 282 SAS 2 
T4AUP2GU04GW,125 | 568-2583-1-ND | Low Power Dual Unbuffered Inverter SC-88 76 57 A3 4 F : 
74AUP2GUO4GW.125 _|568-2583-2-ND | Low Power Dual Unbuffered Inverter SC-88 741.00/3,000 7AHC740,658 SEED Ree Pete need? 14801 | 42 4424 
AVCH Family Pane z nh : : 

TANVCHT62440GG,512 [568-2584-5-ND | 16-Bit Butfer/Line Driver TETSSOP | a7 3.79 2.95) | /4H074D.659 SESE OED Lee a eel MpsOIGs})| -eauaOlesaoy 
74AVCH16245DGG,512 | 568-2585-5-ND | 16-Bit Transceiver w/Direction Pin 48-TSSOP | 4.74 3.79 2.95) | raucz4n.652 568-1491-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and 14-Dip 2 34 
__ AVCM Family’ Reset, Positive-Edge-Triggered 
T4AVCMT62634DGG,11 |566-2586-5-ND | 16-Bit Registered Driver SE-TSSOP | 171 137 1.03] | zanc7apwite 568-4574-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and atssop| 38 31.24 

74AVCM162835DGG,11 | 568-2587-5-ND | 18-Bit Registered Driver 56-TSSOP | 1.71 1.37 1.03 Reset, Positive-Edge-Triggered NEW! 
74AVCM162836DGG,11 | 568-2588-5-ND | 20-Bit Registered Driver 56-TSSOP | 1.71 1.37 1.03) | 74HC74PW,118 568-4574-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and 14-TSSOP 246.50/2,500 
CBT Family Reset, Positive-Edge-Triggered NEW! 
CBT3244ABQ,118 568-3618-1-ND | Octal Bus Switch 20-DHVOFN| =.56 = .42,— 32)‘ 74H075D,652 568-2744-5-ND | Quad Bistable Transparent Latch 16-SOIC 53 40 30 
CBT3244AD,112 568-3619-5-ND | Octal Bus Switch 20-SOIC 55 4 33] | 74HC75DB,112 568-2745-5-ND | Quad Bistable Transparent Latch 16-SSOP 63 48 36 
CBT3244ADB,112 568-3620-5-ND | Octal Bus Switch 20-SSOP 55 A4 33) | 74HC75N,652 568-1493-5-ND | Quad Bistable Transparent Latch 16-Dip 57 43 32 
CBT3245APW,112 568-3625-5-ND | Octal Bus Switch 20-TSSOP 52 2 32] | 74HC85D,652 568-1494-5-ND | 4-Bit Magnitude Comparator 16-SOIC 51 Al 31 
CBT3251D,112 568-3626-5-ND | 1-of-8 FET Multiplexer/Demultiplexer 16-SOIC 60 5 34] |74HC85DB,112 568-2748-5-ND | 4-Bit Magnitude Comparator 16-SSOP 93 10 53 
CBT3251PW,112 568-3628-5-ND | 1-of-8 FET Multiplexer/Demux 16-TSSOP 53 2 .32| | 74HC85N,652 568-1495-5-ND | 4-Bit Magnitude Comparator 16-Dip 63 AB 36 
CBT3253APW,112 568-3629-5-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-TSSOP 48 38 .29| | 74HC86D,653 568-1496-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 48 36 27 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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NXP Digi-Key Price Each NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ‘ 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
74HC86D,653 568-1496-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 390.00/2,500 74HC191N,652 568-1412-5-ND | Presettable Sync. 4-Bit Binary Up/ 16-Dip 54 AL 231 
74HC86DB,112 568-2749-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SSOP 67 51 38 Down Counter 
74HC86N,652 568-1497-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 43 34 .26| |74HC193D,652 568-1413-5-ND brosetanle Sync. 4-Bit Binary Up/ 16-SOIC 62 AT 36 
74HC93D,112 568-2754-5-ND | 4-Bit Binary Ripple Counter 14-SOIC 84 63 48 own Counter 
74HC93DB,112 568-2755-5-ND | 4-Bit Binary Ripple Counter 14-SSOP 76 64 5 74HC193DB,112 568-2634-5-ND niceeta syie: 4-Bit Binary Up/ 16-SSOP 79 66 53 
74HC107D,653 568-4552-1-ND | Dual JK F/F, Negative-Edge 14-SOIC 47 3829 own Counter 
Trigger fee 74HC193N,652 568-4474-5-ND | Presettable Sync. 4-Bit Binary Up/Down 16-Dip 76 57 43 
74HC107D,653 568-4552-2-ND | Dual JK F/F, Negative-Edge 14-SOIC 315.56/2,500 Counter NEW! __ : 
Trigger NEW! 74HC194DB,112 568-2635-5-ND | 4-Bit Bidirectional Universal Shift 16-SSOP 93 10 53 
74HC107DB,112 568-2596-5-ND | Dual JK F/F Negative-Edge Trigger 14-SSOP 80 60 A5 Register 
74HC107N,652 568-4553-5-ND | Dual JK F/F, Negative-Edge 14-Dip 50 38 29| |74HC221D,652 568-1415-5-ND | Dual Non-Retriggerable Mono 16-SOIC 63 48 36 
Trigger NEW! Multivibrator with Reset 
74HC109D,652 568-4554-5-ND | Dual JK F/F Positive-Edge 16-SOIC AT 38 29| |74HC221DB,112 568-2644-5-ND | Dual Non-Retriggerable Mono 16-SSOP 88 74 59 
Trigger NEW! Multivibrator with Reset ; 
74HC109DB,112 568-2597-5-ND | Dual JK F/F Positive-Edge Trigger 16-SSOP 59 45 34| |74HC237D,652 568-4561-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux with 16-SOIC 50 38 .29 
74HC112DB, 112 568-2599-5-ND | Dual JK F/F Negative-Edge Trigger 16-SSOP_| 67 51_—38 Address Latches NEW! 
74HC123D,652 568-3950-5-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator | 16-SOIC 49.40.27] | 74HC237DB,112 568-2645-5-ND aio 2 Le Decoder emu with 16-SSOP 3 66 53 
with Reset : - - 
74HC123D,653 568-1390-1-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator | 16-SOIC 49 40 ~—.27|_ ‘| 4HC237N,652 568-1416-5-ND sob Eine Decoder emu with 16-Dip 69 5239 
with Reset 
74HC123D,653 568-1390-2-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator | 16-SOIC 318.75/2,500 UN eerapees eae ea ie raeaaeeaalies en ae Pree 50 
with Reset " a se ave Z ie 
74HC123DB,112 568-2602-5-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator 16-SSOP 84 64 48 veer ee reat ae ee eeaerne ee ed a s 38 
with Reset ; -1418-5- -to-8 Line Decoder/Demux -Dip i E : 
74HC123N,652 568-1391-5-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator 16-Dip 50 38 .29| |74HC240D,652 568-2647-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 42 34 25 
with Reset 74HC240DB,112 568-2648-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 80 60 A5 
74HC123PW,112 568-4471-5-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator | 16-TSSOP 44 36 .27| | 74HC240N,652 568-2649-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 53 42 32 
with Reset NEW! 74HC241D,652 568-4476-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW!| 20-SOIC 58 AT 35 
74HC125D,653 568-1392-1-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver 14-SOIC 38 31 21) |74HC241DB,112 568-2650-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 82 69 55 
74HC125D,653 568-1392-2-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver 14-SOIC 246.50/2,500 74HC241N,652 568-1419-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 61 AG 235 
74HC125N,652 568-1393-5-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver 14-Dip A5 37 .28| | 74HC243DB,112 568-2651-5-ND | Tri-State Quad Bus Transceiver 14-SSOP 80 60 45 
74HC126D,652 568-2603-5-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver 14-SOIC A2 34 24) |74HC244B0,115 568-2652-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-DHVQFN A 76 61 
ee ees Hee cut eet ve oat {nga ee # a oo 74HC244B0,115 568-2652-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-DHVOFN 1182.48/3,000 
, iS ale luad 2-Inpu' chmitt Trigger Z ‘ ‘ 5 74HC244D,652 568-3955-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 40 32 24 
74HC132D,653 568-1394-2-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-SOIC 255.00/2,500 74HC244D,653 568-1420-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 42 34 ~—25 
74HC132N,652 568-1395-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-Dip 45 37 =~ .28| | 74HC244D,653 568-1420-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 232.40/2,000 
74HC132PW,112 568-2604-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-TssoP | __.48 39.27! | 74HC244N,652 568-1421-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 58 (47) 85 
74HC137D,652 568-2605-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 53 40 30] _| 74HC244PW,118 568-4562-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW!) 20-TSSOP 44. 360027 
74HC137DB,112 568-2606-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SSOP 76 57 43) | 74HC244PW,118 568-4562-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW!) 20-TSSOP 297.00/2,500 
74HC137N,652 568-1396-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-Dip 58 44.33) [74HC245D,652 568-3956-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 42. 3425 
74HC138BQ,115 568-2607-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-DHVQFN} =.93 70.53] | 74HC245D,653 568-1422-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 42 34 25 
74HC138B0,115 568-2607-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux _ 16-DHVQFN 903.24/3,000 74HC245D,653 568-1422-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 232.40/2,000 
74HC138D,652 568-3952-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting 16-SOIC 38 31 21] |74HC245N,652 568-1423-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 58 AT 35 
74HC138D,653 568-1397-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demur, Inverting | 16-SOIC 38 3124) | 7aHC245PW,112 568-2653-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP | 44.36.27 
74HC138D,653 568-1397-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting 16-SOIC 246.50/2,500 74HC251D,652 568-1424-5-ND | Tri-State 8-Input Multiplexer 16-SOIC 6 37 28 
74HC138N,652 568-1398-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting 16-Dip AS 37 -28] | 74HC257D,652 568-2654-5-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux 16-SOIC AS 36 27 
74HC138PW,118 568-4555-1-ND ae eae 16-TSSOP | 44 = 36-27) | 74H¢2570B,112 568-2655-5-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux 16-SSOP | 97 73 55 
; 7 74HC257N,652 568-1425-5-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux 16-Dip 61 AG 35 
7AHC138PW,118 seeeer TD) sine PecodenDens TG-TSSOP | 297.00/2,500 74HC258DB,112 568-2656-5-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux 16-ssoP | 97 7355 
74HC139D,652 568-1399-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux tesoic | 46 38 26] | 4HG2B0 652 ee AED] Bat Addrassatla Match Vee ee ae 
‘ 74HC259DB,112 568-2657-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-SSOP 84 64 AB 
74HC139DB,112 568-2608-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux 16-SSOP 59 A5 34 ae Ri ni 
f 74HC259N,652 568-1427-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-Dip 55 A4 33 
74HC139N,652 568-1400-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux 16-Dip 45 37 .28 74HC273D 652 568-3957-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 20-SOIC 42 34 05 
74HC147D,653 568-4556-1-ND | 10-to-4 Line Priority Encoder NEW! 16-SOIC 50 38 29 , Positive-Edge-Triggered J . i 
74HC147D,653 568-4556-2-ND | 10-to-4 Line Priority Encoder NEW! 16-SOIC 409.50/2,500 LH 3 hid i x 
74HC1470B,112 568-2609-5-ND | 10-to-4 Line Priority Encoder te-ssop | 97 73 55) |/#HC27S0.653 eer ese eset aOSOI | tee Sb ee 
eaUete bead Baers nee at ee deeeus a = 2 74HC2730,653 568-1428-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 20-SOIC 232.40/2,000 
* Pounce i z zy ‘ : Positive-Edge-Triggered 
T4HC153D,652 568-1404-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer 16-SOIC A335 __.26) | 74H1¢273N,652 568-1429-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 20-Dip 50 38 ~~ 29 
74HC153DB, 112 568-2613-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer 16-SSOP 84.64. ~~«4B Positive-Edge-Triggered 
raucisab.es2 | S68-1408-5:ND 4-16 Line Decoder/Demux onsoc | 90780) ee eee ete «| TSS) 82 
i -1406-5- -to- - : : ‘ ositive-Edge Triggere F 
cae See See ree ees ine Pee ask tag ae a 74HC273PW,118 568-4477-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 20-TSSOP 297.00/2,500 
7 54N,65: 568-1407-5-| -to-16 Line Decoder/Demux |-Dip . a 6 Positive-Edge Triggered NEW! 
74HC157D,652 568-2615-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-SOIC 43 35 .26| | 74HC283DB,112 568-2660-5-ND | 4-Bit Binary Full Adder 16-SSOP 79 66 53 
74HC157DB,112 568-2616-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-SSOP 72 54 AI 74HC299D,653 568-4564-1-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift 20-SOIC 1.25 1.00 M5 
74HC160DB,112 568-2617-5-ND | Presettable Sync. BCD Decade Counter 16-SSOP 84 64 48 Register NEW! 
74HC161D,653 568-4557-1-ND | Presettable Sync. 4-Bit Binary 16-SOIC AS 35 .26| | 74HC299D,653 568-4564-2-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift 20-SOIC 1300.00/2,000 
Counter NEW! Register NEW! 
74HC161D,653 568-4557-2-ND | Presettable Sync. 4-Bit Binary 16-SOIC 290.25/2,500 74HC299DB,112 568-2661-5-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register 20-SSOP 1.32 1.06 719 
Counter NEW! 74HC299N,652 568-1430-5-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register 20-Dip 142 1.19 95 
74HC161DB,112 568-2618-5-ND | Presettable Sync. 4-Bit Binary Counter 16-SSOP 84 64 48) | 74HC365D,652 568-2665-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SOIC 58 AG 35 
74HC163DB,112 568-2619-5-ND | Presettable Sync. 4-Bit Binary Counter 16-SSOP 84 64 48| |74HC365DB,112 568-2666-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SSOP 97 13 55 
74HC164DB,112 568-2620-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register | 14-SSOP 84 64 48) |74HC365N,652 568-1435-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-Dip 78 59 A4 
74HC164D,653 568-1408-1-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register| 14-SOIC 45 37 .26| | 74HC366D,652 568-2667-5-ND | Tri-St. Hex Buffer/Line Driver, Inverting 16-SOIC 50 38 .29 
74HC164D,653 568-1408-2-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register | _14-SOIC 296.23/2,500 74HC367D,652 568-1436-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SOIC 48 36 27 
74HC164N,652 568-2621-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register|  14-Dip 48 38 .29| | 74HC367DB,112 568-2668-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SSOP 97 73 ‘65: 
74HC164PW,112 568-4473-5-ND ean Satie In allel Shift 14-TSSOP 46 37 .28] | 74HC368D,652 568-4566-5-ND | Tri-St. Hex Buffer/Line Driver, 16-SOIC 58 46 235 
egister i Inverting NEW! 
74HC165D,652 568-3954-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register | 16-SOIC 42 34.25! | 74HC368DB,112 568-2669-5-ND | Tri-St. Hex Buffer/Line Driver, Inverting | 16-SSOP 84 «64.48 
74HC165D,653 568-1409-1-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register | 16-SOIC A2 34 25 74HC373D,652 568-3959-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 20-SOIC 40 32 24 
74HC165D,653 568-1409-2-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register | _16-SOIC 280.13/2,500 74HC373D,653 568-1437-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 20-SOIC A2 34 .25 
74HC165DB,112 568-2622-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register | 16-SSOP 84 64 48| | 74HC373D,653 568-1437-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 20-SOIC 232.40/2,000 
74HC165N,652 568-1410-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register|  16-Dip 50 40 30 74HC373N,652 568-1438-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 20-Dip 50 38 29 
74HC165PW,112 568-2623-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register | 16-TSSOP 44 36 -27| | 74HC373PW,118 568-4567-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent 20-TSSOP 44 36 27 
74HC166D,652 568-2624-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register| 16-SOIC 50 40 30 Latch NEW! 
74HC166DB,112 568-2625-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register | _16-SSOP 84 64 48) | 74HC373PW,118 568-4567-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent 20-TSSOP 297.00/2,500 
74HC166N,652 568-2626-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register|  16-Dip 61 AG 35 Latch NEW! 
74HC173D,653 568-4558-1-ND | Tri-State, Quad D-Type Flip-Flop, 16-SOIC 53 2 .32| | 74HC374D,652 568-3960-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-SOIC A0 32 24 
Positive-Edge-Triggered NEW! Positive-Edge-Triggered 
74HC173D,653 568-4558-2-ND | Tri-State, Quad D-Type Flip-Flop, 16-SOIC 354.38/2,500 74HC374D,653 568-1439-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-SOIC 42 34 25 
Positive-Edge-Triggered NEW! Positive-Edge-Triggered 
74HC173DB,112 568-2627-5-ND ae aa io lypa HipHop, 16-SSOP 93 70 53} |74HC374D,653 568-1439-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-SOIC 232.40/2,000 
ositive-Edge-Triggere Positive-Edge-Triggered 
74HC173N,652 568-1411-5-ND ratte, Ga Dye Ht 16-Dip 61 46 35] | 74HC374N,652 568-1440-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-Dip 50 38 .29 
ositive-Edge-Triggeret Positive-Edge-Triggered 
74HC174D,652 568-2628-5-ND | Hex D-Type F/F, Positive-Edge-Triggered | 16-SOIC 50 40 30] | 74HC374PW,118 568-4568-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-TSSOP 4 36 27 
74HC174DB,112 568-2629-5-ND | Hex D-Type F/F, Positive-Edge-Triggered | 16-SSOP 80 60 A5 Positive-Edge-Triggered NEW! 
74HC175D,652 568-2630-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop, Positive-Edge- 16-SOIC AG 37 .28| | 74HC374PW,118 568-4568-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-TSSOP 297.00/2,500 
Triggered Positive-Edge-Triggered NEW! 
74HC175DB,112 568-2631-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop, Positive-Edge- 16-SSOP 80 60 45) |74HC377D,652 568-2670-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Positive-Edge- 20-SOIC 9 37 28 
Triggered Triggered 
74HC191D,652 568-2632-5-ND | Presettable Sync. 4-Bit Binary Up/ 16-SOIC 55 42 .32| | 74HC377DB,112 568-2671-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Positive-Edge- 20-SSOP 84 64 AB 
Down Counter Triggered 
74HC191DB,112 568-2633-5-ND | Presettable Sync. 4-Bit Binary Up/ 16-SSOP 19 66 53| | 74HC377N,652 568-1441-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Data Enable, 20-Dip yal 54 AL 
Down Counter Positive-Edge Triggered 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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NXP Digi-Key Price Each NXP. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
74HC390D,652 568-2672-5-ND | Dual Decade Ripple Counter 16-SOIC 49 37 28 74HC4052D,653 568-1456-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 16 57 43 
74HC390DB,112 568-2673-5-ND | Dual Decade Ripple Counter 16-SSOP 93 70 53] | 74HC4052D,653 568-1456-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 617.50/2,500 
74HC390N,652 568-1442-5-ND | Dual Decade Ripple Counter 16-Dip wal 54 AL 74HC4052DB,112 568-2692-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SSOP 88 67 -50 
74HC393BQ,115 568-2674-1-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 14-DHVQFN 64 48 .36| | 74HC4052N,652 568-1457-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 55 Al 231 
74HC393B0,115 568-2674-2-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 14-DHVQFN 624.00/3,000 74HC4052PW,112 568-2693-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP A4 36 27 
74HC393D,653 568-1443-1-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 14-SOIC 42 34 .25| | 74HC4053D 568-3963-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 6 37 26 
74HC393D,653 568-1443-2-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 14-SOIC 280.13/2,500 74HC4053D,653 568-1458-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 76 57 AB 
74HC393N,652 568-1444-5-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 14-Dip 61 AG .35| |74HC4053D,653 568-1458-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 617.50/2,500. 
74HC423D,652 568-1467-5-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator 16-SOIC 53 40 30 74HC4053DB,112 568-2694-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-SSOP 88 67 50 
with Reset 74HC4053N,652 568-1459-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 55 A 31 
74HC423N,652 568-1468-5-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator 16-Dip 84 63 48| | 74HC4053PW,118 568-4478-1-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux NEW! | 16-TSSOP 4 36 Bd 
with Reset 74HC4053PW,118 568-4478-2-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux NEW! | 16-TSSOP 297.00/2,500 
74HC540D,652 568-2708-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 55 A2 .32| [74HC4059D,112 568-2695-5-ND | Programmable Divide-By-N Counter 24-SOIC 197 158 1.19 
74HC540DB,112 568-2709-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 85 72 -57| | 74HC4059DB,112 568-2696-5-ND | Programmable Divide-By-N Counter 24-SSOP 2.37 1.90 1.43 
74HC540N,652 568-1473-5-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver, Inverting |__20-Dip PAL 54 Al 74HC4060D,652 568-1460-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter with 16-SOIC 58 AG 35 
74HC541D,652 568-3965-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 42 34 25 Oscillator 
74HC541D,653 568-1474-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 42 34 .25| | 74HC4060N,652 568-1461-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter with 16-Dip 69 52 39 
74HC541D,653 568-1474-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 232.40/2,000 Oscillator 
74HC541DB,112 568-2710-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 76 64 51 74HC4066D,652 568-3964-5-ND | Quad Bilateral Switch 14-SOIC 40 33 23 
74HC541DB,112 568-1475-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 50 38 .29| |74HC4066D,653 568-1462-1-ND | Quad Bilateral Switch 14-SOIC 40 33 23 
74HC563N,652 568-1476-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent 20-Dip 92 10 .52| | 74HC4066D,653 568-1462-2-ND | Quad Bilateral Switch 14-SOIC 263.50/2,500 
Latch, Inverting 74HC4066N,652 568-1463-5-ND | Quad Bilateral Switch 14-Dip 50 38 .29 
74HC573BQ,115 568-2713-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-DHVQFN 91 16 61 74HC4066PW,112 568-2697-5-ND | Quad Bilateral Switch 14-TSSOP 9 A0 28 
74HC573BQ,115 568-2713-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-DHVQFN 1182.48/3,000 74HC4067D,652 568-2698-5-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux 24-SOIC 78 59 A4 
74HC573D,652 568-3966-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 20-SOIC 42 34 .25| | 74HC4067PW,112 568-2699-5-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux 24-TSSOP | 2.37 1.90 1.43 
74HC573D,653 568-1477-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 20-SOIC 76 57 43| | 74HC4075D,652 568-1464-5-ND | Triple 3-Input OR Gate 14-SOIC 58 AG 35 
74HC573D,653 568-1477-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 20-SOIC 505.40/2,000 74HC4075DB,112 568-2700-5-ND | Triple 3-Input OR Gate 14-SSOP 55 A2 31 
74HC573DB,112 568-2714-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 20-SSOP 80 60 45 74HC4094D,652 568-1465-5-ND | 8-Stage Shift-and-Store Bus Register 16-SOIC 47 38 .29 
74HC573N,652 568-1478-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 20-Dip 50 38 29 74HC4094D,653 568-2265-1-ND | 8-Stage Shift-and-Store Bus Register 16-SOIC AT 38 .29 
74HC573PW,118 568-2264-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-TSSOP A4 36 .27| |74HC4094D,653 568-2265-2-ND | 8-Stage Shift-and-Store Bus Register 16-SOIC 315.56/2,500. 
74HC573PW,118 568-2264-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-TSSOP 297.00/2,500 74HC4094N,652 568-1466-5-ND | 8-Stage Shift-and-Store Bus Register 16-Dip 7 54 Al 
74HC574D,652 568-3967-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-SOIC 42 234 .25| | 74HC4316D,652 568-1470-5-ND | Quad Bilateral Switch 16-SOIC 58 AG 35 
Positive-Edge-Triggered 74HC4316D,653 568-2260-1-ND | Quad Bilateral Switch 16-SOIC 88 66 50 
74HC574D,653 568-1479-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-SOIC 42 34 .25| | 74HC4316D,653 568-2260-2-ND | Quad Bilateral Switch 16-SOIC 715.00/2,500 
Positive-Edge-Triggered 74HC4316DB,112 568-2701-5-ND | Quad Bilateral Switch 16-SSOP 95 79 64 
74HC574D,653 568-1479-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-SOIC 232.40/2,000 74HC4351D,652 568-4571-5-ND | 8-Channel Mux/Demux NEW! 20-SOIC 87 65 AQ 
Positive-Edge-Triggered 74HC4351DB,112 568-2702-5-ND | 8-Channel Mux/Demux 20-SSOP. 1.04 87 70 
74HC574DB,112 568-2715-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-SSOP 80 60 45] |74HC4511D,652 568-4572-5-ND | BCD 7-Segment Latch/Decoder/ 16-SOIC 90 68 1 
Positive-Edge-Triggered Driver NEW! 
74HC574N,652 568-1480-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-Dip 50 38 29 74HC4514D,652 568-2703-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demultiplexer 24-SOIC 99 83 66 
Positive-Edge-Triggered 74HC4514DB,112 568-2704-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demultiplexer 24-SSOP. 153 1.23 92 
74HC574PW,118 568-4479-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-TSSOP 44 36.27] -|74HC4515D,652 568-4573-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demux NEW! 24-S0IC | 117 98 78 
Positive-Edge-Triggered NEW! 74HC4520DB, 112 568-2705-5-ND | Dual 4-Bit Sync. Binary Counter 16-SSOP 95 79 64 
74HC574PW,118 568-4479-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-TSSOP 297.00/2,500 74HC4520PW,112 | 568-2706-5-ND | Dual 4-Bit Sync. Binary Counter 16-TSSOP) 88 74 59 
Positive-Edge-Triggered NEW! 74HC4538D,652 568-1471-5-ND | Dual Retriggerable Precision Mono 16-SOIC 50 4.3829 
74HC594D,112 568-1482-5-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register 16-SOIC 58 A4 33 Multivibrator 
74HC594DB,112 568-2718-5-ND | 8-Bit Shift Register with Output Register | 16-SSOP 2.05 1.65 1.24 74HC4538DB,112 568-2707-5-ND | Dual Retriggerable Precision Mono 16-SSOP 92 J7 62 
74HC595BQ,115 568-2719-1-ND | Tri-State 8-Bit Serial-In Serial or 16-DHVQFN 91 16 61 Multivibrator 
Parallel-Out Shift Register 74HC4538N,652 568-1472-5-ND | Dual Retriggerable Precision Mono 16-Dip 63 4836 
74HC595B0,115 568-2719-2-ND | Tri-State 8-Bit Serial-In Serial or 16-DHVOFN 1182.48/3,000 Multivibrator 
Parallel-Out Shift Register 74HC5555D,112 568-271 1-5-ND | Programmable Delay Timer 16-SOIC 130 104 78 
74HC595D,112 568-3968-5-ND | Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or 16-SOIC 46 38 26 74HC5555N,112 568-2712-5-ND | Programmable Delay Timer 16-Dip 1.30 1.04 78 
Parallel-Out Shift Register 74HC6323AD, 112 568-2722-5-ND | Tri-State Programmable Ripple Counter | 8-SOIC 93 78 62 
74HC595D, 118 568-1483-1-ND | Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or 16-SOIC 78 59 44) | 74HC7014D,112 568-1488-5-ND | Hex Non-Inverting Precision Schmitt- 14-SOIC 1.30 1.09 87 
Parallel-Out Shift Register Trigger 
74HC595D,118 568-1483-2-ND | Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or 16-SOIC 633.75/2,500 74HC7014N,112 568-2729-5-ND | Hex Non-Inverting Precision Schmitt- 14-Dip 1.30 © 1.09 87 
Parallel-Out Shift Register Trigger 
74HC595DB, 112 568-2720-5-ND | Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or 16-SSOP 82 69 55] |74HC70300,652 568-2730-5-ND | Tri-St. 9-Bit x 64 Word FIFO Register 28-S0IG | 540 432 3.36 
Parallel- Out Shift Register 74HC7030N,652 568-2731-5-ND | Tri-State 9-Bit x 64 Word FIFO Register | 28-Dip 540 432 3.36 
74HCS95N, 112 568-1484-5-ND | Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or 16-Dip 50 38 29) | 74HC7046ADB, 112 568-2732-5-ND | PLL with Lock Detector 16-SSOP 189 152 1.14 
Parallel-Out Shift Register 74HC7266D,652 568-2733-5-ND | Quad 2-Input Exclusive NOR Gate 14-SOIC 7254 At 
74HC595PW,118 568-2263-1-ND | Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or 16-TSSOP 44 36 27 74HC7266DB, 112 568-2734-5-ND | Quad 2-Input Exclusive NOR Gate 14-SSOP O7 73 55 
Parallel-Out Shift Register 74HC7403N,112 568-2737-5-ND | Tri-State 4-Bit x 64-Word FIFO Register | 16-Dip 249 199 1.55 
7A4HC595PW,118 568-2263-2-ND | Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or 16-TSSOP 297.00/2,500 74HC7540D,112 568-2739-5-ND | Tri-State Octal Schmitt Trigger Buffer/ | 20-SOIC | 1.34 142 .90 
Parallel-Out Shift Register Line Driver, Inverting 
74HC5970,652 568-1485-5-ND | 8-Bit Shift Register w/Input Flip-Flop 16-SOIC 53° 40.30] | 74H075400B,112 568-2740-5-ND | Tri-State Octal Schmitt Trigger Buffer/ | 20-SSOP | 134 142 90 
74HC597DB,112 568-2721-5-ND |8-Bit Shift Register w/Input Flip-Flop 16-SSOP 88 74 59 Line Driver, Inverting 
T4HCS97N, 652 568-1486-5-ND | 8-Bit Shift Register w/Input Flip-Flop 16-Dip 78 5944) | 74H1C7540N, 112 568-2741-5-ND | Tri-State Octal Schmitt Trigger Butfer/ 20-Dip | 1.34 112 90 
74HC640DB,112 568-2723-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 95 719 64 Line Driver, Inverting 
74HC646DB,112 568-2724-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register | 24-SSOP 189 152 1.14 74HC7541D,112 568-2742-5-ND | Tri-State Octal Schmitt Trigger Buffer/ 20-SOIC 134. +142 90 
74HC652DB,112 568-2725-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register | 24-SSOP 1.89 152 1.14 Line Driver 
74HC670DB,112 568-2726-5-ND | Tri-State 4 x 4 Register File 16-SSOP 1.44 93 -T4| | 74HC7541DB,112 568-1492-5-ND | Tri-State Octal Schmitt Trigger Buffer/ 20-SSOP 1.34 1.12 90 
74HC688D,652 568-2727-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 20-SOIC 56 42 32 Line Driver 
7A4HC688DB, 112 568-2728-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 20-SSOP 82 69-55) | 74HC7541N,112 568-2743-5-ND | Tri-State Octal Schmitt Trigger Buffer/ 20-Dip 134 112 90 
74HC688N,652 568-1487-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 20-Dip 92 10 52 Line Driver 
74HC4002D,652 568-4569-5-ND | Dual 4-Input NOR Gate NEW! 14-SOIC 95 A5 34] | 74HC7731D,112 568-2746-5-ND | Quad 64-Bit Static Shift Register 16-SOIC 3.87 310 241 
74HC4002DB,112 568-2675-5-ND | Dual 4-Input NOR Gate 14-SSOP 51 38 29] | 74HC7731N,112 568-2747-5-ND | Quad 64-Bit Static Shift Register 16-Dip 3.87 3.10 2.41 
74HC4015DB,112 568-2682-5-ND | Dual 4-Bit Shift Register 16-SSOP 88 67 50} [74HC9114D,112 568-2750-5-ND | Nine Wide Schmitt Trigger Buffer, Open | 20-SOIC 1.33 1.07 80 
74HC4017D,652 568-1446-5-ND | Johnson Decade Counter with 16-SOIC 52 39 .30 Drain Output, Inverting 
10-Decoded Outputs 74HC9114N,112 568-2751-5-ND | Nine Wide Schmitt Trigger Buffer, Open 20-Dip 1.33 1.07 80 
74HC4017DB,112 568-2683-5-ND | Johnson Decade Counter with 16-SSOP 82 69 55 Drain Output, Inverting 
10-Decoded Outputs 74HC9115D,112 568-2752-5-ND | Nine Wide Schmitt Trigger Buffer, Open | 20-SOIC 1.14 95 76 
74HC4017N,652 568-1447-5-ND | Johnson Decade Counter with 16-Dip 78 59 44 Drain Output 
10-Decoded Outputs 74HC9115N,112 568-2753-5-ND | Nine Wide Schmitt Trigger Buffer, Open 20-Dip 1.14 95 76 
74HC4020D,652 568-2684-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter 16-SOIC 58 AB 35 Drain Output 
74HC4020DB,112 568-2685-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter 16-SSOP 79 66 53] | 74HC40103D,652 568-2676-5-ND | 8-Bit Sync. Binary Down Counter 16-SOIC 92 69 52 
74HC4024D,652 568-1448-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counter 14-SOIC 74 56 42| |74HC40103DB,112 568-2677-5-ND | 8-Bit Sync. Binary Down Counter 16-SSOP 1.11 93 14 
74HC4024DB,112 568-2686-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counter 14-SSOP 93 70 53 74HC40103N,652 568-1445-5-ND | 8-Bit Sync. Binary Down Counter 16-Dip 1.02 85 68 
74HC4024N,652 568-1449-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counter 14-Dip 80 60 45 74HC40103PW,112 568-2678-5-ND | 8-Bit Sync. Binary Down Counter 16-TSSOP 1.11 93 74 
74HC4040D,652 568-1450-5-ND | 12-Stage Binary Ripple Counter 16-SOIC AT 38 29| | 74HC40105D,652 568-2679-5-ND | 4-Bit x 16-Word FIFO Register 16-SOIC 1.3300 1.11 89 
74HC4040N,652 568-1451-5-ND | 12-Stage Binary Ripple Counter 16-Dip 63 48 36| | 74HC40105DB,112 568-2680-5-ND | 4-Bit x 16-Word FIFO Register 16-SSOP 1.33 1.11 89 
74HC4040PW,118 568-4570-1-ND | 12-Stage Binary Ripple Counter NEW! | 16-TSSOP 49 A0 30| | 74HC40105PW,112 568-2681-5-ND | 4-Bit x 16-Word FIFO Register 16-TSSOP | 1.33 1.11 89 
7T4HC4040PW,118 568-4570-2-ND | 12-Stage Binary Ripple Counter NEW! | 16-TSSOP 332.44/2,500 74HC1GO0GV,125 568-4559-1-ND | 2-Input NAND Gate NEW! SC74A 27 21 14 
74HC4046AD,652 568-1452-5-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 16-SOIC 60 A5 .34) | 74HC1GO0GV,125 568-4559-2-ND | 2-Input NAND Gate NEW! SC74A 160.20/3,000 
74HC4046ADB,112 568-2687-5-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 16-SSOP 1.29 1.08 87) | 74HC1GO0GW,125 568-2636-1-ND | 2-Input NAND Gate SC88A-5 27 21 14 
74HC4049D,652 568-2688-5-ND | Hex Inverting Level Shifter 16-SOIC 71 54 41 74HC1GO0GW, 125 568-2636-2-ND | 2-Input NAND Gate SC88A-5 160.20/3,000 
74HC4049DB,112 568-2689-5-ND | Hex Inverting Level Shifter 16-SSOP 97 13 55} |74HC1G02GW,125 568-2637-1-ND | 2-Input NOR Gate SC88A-5 27 21 14 
74HC4050D,652 568-1453-5-ND | Hex High-to-Low Level Shifter 16-SOIC AT 38 29} |74HC1G02GW,125 568-2637-2-ND | 2-Input NOR Gate SC88A-5 160.20/3,000 
74HC4050DB,112 568-2690-5-ND | Hex High-to-Low Level Shifter 16-SSOP 93 70 53] | 74HC1GO4GW,125 568-2638-1-ND | Inverter SC88A-5 27 21 14 
74HC4051D,653 568-1454-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 76 57 43| |74HC1G04GW,125 568-2638-2-ND | Inverter SC88A-5 160.20/3,000 
74HC4051D,652 568-3961-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 48 39 27| | 74HC1GO8GW,125 568-2639-1-ND | 2-Input AND Gate SC88A-5 27 21 14 
74HC4051D,653 568-1454-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 617.50/2,500 74HC1GO8GW, 125 568-2639-2-ND | 2-Input AND Gate SC88A-5 160.20/3,000 
74HC4051DB,112 568-2691-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SSOP 88 67 50) |74HC1G14GW,125 568-2641-1-ND | Inverting Schmitt Trigger SC88A-5 27 21 14 
74HC4051N,652 568-1455-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 55 A4 .33| | 74HC1G14GW,125 568-2641-2-ND | Inverting Schmitt Trigger SC88A-5 160.20/3,000 
74HC4051PW,118 568-2259-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 40 32 .24| | 74HC1G66GW,125 568-2642-1-ND | Bilateral Switch SC88A-5 33 25 18 
74HC4051PW,118 568-2259-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 270.00/2,500 74HC1G66GW,125 568-2642-2-ND | Bilateral Switch SC88A-5 199.80/3,000 
74HC4052D,652 568-3962-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 42 34 25| [74HC1G125GW,125 | 568-2640-1-ND | Tri-State Bus Buffer/Line Driver 5-TSSOP 33 25 18 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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NXP Semiconductors Digi@Reel’ (cont, RoHS Compliant NXP Semiconductors Digi@Reel® (cont) FloHS Compliant 
NXP Digi-Key Price Each NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
T4HCIGT25GW,125 __[568-2640-2-ND [Tri-State Bus Buffer/Line Driver 5-TSSOP 799.80/3,000 74HCT138D,653 568-1512-2-ND | 3-t0-8 Line Decoder/Demux, Inverting | 16-SOIC 293.25/2,500 
HCT Family 74HCT138N,652 568-1513-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting 16-Dip 46 37 .28 
74HCTOOBQ, 115 568-2756-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate T/-DHVOFN] 81 «61 ~—~«46)-—«(| 74HCT139D,652 568-2776-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux 16-SOIC 45 37 25 
74HCTOOBQ,115 568-2756-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-DHVQFN 788.19/3,000 74HCT139N,652 568-1514-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux 16-Dip 45 37.25 
74HCTOOD,653 568-1498-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC A2 34.24] [74HCT147D,652 568-2777-5-ND | 10-to-4 Line Priority Encoder T6-SOIC cn , ) 
74HCTOOD,653 568-1498-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 238.50/2,500 74HCT151D,652 568-2779-5-ND | 8-Input Multiplexer 16-SOIC Ay 3829 
74HCTOODB,112 568-2757-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SSOP 51.38.29 | 74HCT151DB,112 568-2780-5-ND | 8-Input Multiplexer 16-SSOP 84 «6448 
74HCTOON, 652 568-1499-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 42-3425] | 74HCT151PW,112 ‘| 568-2781-5-ND | 8-Input Multiplexer 16-TSSOP | 72 54 
74HCT02D,653 568-1500-1-ND / Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 53 42 32) | 74HCT153D,652 568-1517-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer 16-SOIC 56 4584 
74HCTO2D,653 568-1500-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 354.38/2,500 74HCT153DB, 112 568-2782-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer 16-SSOP 84 «64S 
74HCTO2DB, 112 568-2758-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SSOP 51.38.29] | 74HCT153PW,112 —| 568-2783-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer 16-TSSoP | 72 54 41 
74HCTO2N,652 568-1501-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 42.34.25) | 74HCT154D,653 568-4580-1-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demux NEW! 24-SOIC | 141 118 94 
74HCTO3D,653 568-4575-1-ND / Quad 2-Input NAND Gate NEW! 14-SOIC 53 42 32) | 74HCT154D,653 568-4580-2-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demux NEW! 24-SOIC 625.10/1,000 
74HCTO3D,653 568-4575-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW! 14-SOIC 354.38/2,500 74HCT154DB,112 568-2784-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demux 24-SSOP_ [| 1.53 1.23.92 
74HCTO3DB,112 568-2759-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SSOP 1.38.29) | 74HCT154N,652 568-1518-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demux 24-Dip 107. —«90t—«D. 
74HCTO3PW,112 568-2760-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP | 55 45 34) | 74HCT154PW 568-2785-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demux 24-TSSOP | 1.48 1.24 99 
74HCTO4PW,118 568-4576-1-ND | Hex Inverter NEW! 14-TSSOP |__.38__31_.21| | 74HCT157D,652 568-2786-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-SOIC 50 40 30 
ee Sees ND i inverter NEW! aon Ea gs) |7AHCT15708,112 568-2787-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-SSOP | 84 64 48 
, -2761-1- 7 : / : 74HCT157N,652 568-1519-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-Dip 65 49 37 
74HCTO4BQ,115 568-2761-2-ND | Hex Inverter 14-DHVQFN 780.00/3,000 D788. Bit Bi ‘ 
7AHCTOAD 652 568-3970-5-ND | Hex Inverter 14-S0IC wD 34 oA 74HCT161DB,112 568-2788-5-ND ee 4-Bit Binary Counter 16-SSOP 84 64 48 
74HCTO4D,653 568-1502-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC A2___.34__.24) | 74716308112 568-2789-5-ND | Presettable Sync. 4-Bit Binary Counter | 16-SSOP | 97 73 55 
74HCTO4D,653 568-1502-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 238.50/2,500 Sync. Reset 
7A4HCTOAN, 652 568-1503-5-ND | Hex Inverter 14-Dip 51 42.29) |) 74HCT164B0,115 568-2790-1-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register |14-DHVOFN| 56 42 32 
74HCTO8BQ,115 568-2762-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-DHVOFN} =.80 = 6045) | 74H1CT164B0,115 568-2790-2-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register | 14-DHVQFN 546.00/3,000 
PA TagEO, 115 Berri faa SG eae pdr jena og| [Zaviert64D.652 568-2791-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register | _14-SOIC 463728 
k 1504-1 a s : : : 74HCT164DB, 112 568-2792-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register | 14-SSOP 82 69 55 
T4HCTO8D 653 568-1504-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-S0IC 238.50/2,500 74HCT164N,652 568-1520-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register | 14-Dip 61 4635 
TAHCTOBN 652 568-1505-6-ND) Quad 2-Input AND Gate 14-Dip 420 35 24) | 74HCT165D,652 568-1521-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register| 16-SOIC | 55 42 32 
7AHCTIODB,112 pad 0G; )gN Cy Triple 3-Input NAND Gata 14-SSOP | 51 38 .29/ /74HCT165DB,112 | 568-2793-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register| 16-SSOP | 97 73 55 
TAHCTIOPW,112° RGEC GNC) Triple 3-Input NAND Gata 14-TSSOP | 5545-34) | 74HCT165N,652 568-1522-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register | _16-Dip 6146 35 
TANCTVIDB,112 ___ EGGS Triple $input AND Gate 14-SSOP_| 51 __.38 __29/ /7qHCT{@5PW,118 | 568-4581-1-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift T6-TSSOP | 7657 AB 
Tacrasde asec fing Som (cig, ah rose Nee 
7 R -; -1- lex Inverting Schmitt Trigger | F H ! s BD Bi z ial- i S 
74HCT14B0.115 | 568-2778-2-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 44-DHVOFN|  788.19/3,000 ACTER We ed Teme TEtSe0F || eeeveen 
7AHCT 140,652 pods Ug Sano Hex inverting Schmitt Trigger 14-SOIG | 42 34.24) | 74HcT166DB,112 | 568-2794-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register| 16-SSOP | 84 64 48 
74HCT140 653 568-1515-1-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 14°S0lC_| 42 __.34__24) /74H¢T173B,112 | 568-2795-5-ND | Tri-State Quad D-Type Flip-Flop, 16-SsoP | 93 70 53 
facts asewiesae fcc rags | tcoy | ara oy alee ie 
7: H - -5- lex Inverting Schmitt Trigger -Dip i 7 ‘i List e ip- i si 
74HCT4PW.118  |568-4480-1-ND | Hex inverting Schmitt Trigger NEW! | 14-Tssop | 38 31 _—_21|_ | /AHOT174D,652 pee 12 ND TPeatneeipe Teaen Hest IBSOE||| eo 
74HCT14PW,118 568-4480-2-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger NEW! | 14-TSSOP 246.50/2,500 T4HCTI74N 652 568-1523-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset T6-Dip Sl 6 
74HCT20DB,112 568-2801-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-SSOP 51.38.29 Positive-Edge-Triggered 
74HCT20N, 652 568-4583-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate NEW! 14-Dip AS 37.25) 74HCT175D,652 568-1524-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Reset 16-SOIC 55 4282 
74HCT27D,652 568-4586-5-ND | Triple 3-Input NOR Gate NEW! 14-SOIC 42 3424 Positive-Edge-Triggered 
74HCT27DB,112 568-2817-5-ND J Triple 3-Input NOR Gate 14-SSOP 55 42.31) | 74HCT175DB,112 568-2797-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Reset, 16-SSOP 84 64 48 
74HCT30DB, 112 568-2821-5-ND | 8-Input NAND Gate 14-SSOP 53 43032 Positive-Edge-Triggered 
74HCT32B0,115 568-2822-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-DHVOFN| 816146 | 74HCT175N,652 568-1525-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Reset 16-Dip 61 46 35 
74HCT32B0,115 568-2822-2-ND | Quad 2-Input OR Gate {4-DHVOFN 788.19/3,000 Positive-Edge-Triggered 
74HCT32D,652 568-2823-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 38.30.22] | 74HCT175PW,112 —_—_| 568-2798-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Reset, 16-TSSOP | 80 60 45 
74HCT32D,653 568-1536-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 42 34.24 Positive-Edge-Triggered 
74HCT32D,653 568-1536-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 238.50/2,500 74HCT193D,652 568-1526-5-ND | Presettable Sync. 4-Bit Binary Up/ 16-SOIC 89 «67ST 
74HCT32N,652 568-1537-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 51 42 29 Down Counter 
74HCT420,652 568-2870-5-ND | BCD to Decimal Decoder T6-SOIC 88.74 ~~«.59| | 74HCT193DB,112 568-2799-5-ND | Presettable Sync. 4-Bit Binary Up/ 16-SSOP 82 6955 
74HCT74BQ,115 568-2905-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and 14-DHVQFN 81 61 A6 Down Counter 
Reset Positive-Edge-Triggered 74HCT194D,652 568-2800-5-ND | 4-Bit Bidirectional Universal Shift 16-SOIC 93 70 53 
74HCT74BQ,115 568-2905-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and 14-DHVOFN 788.19/3,000 Register 
Reset Positive-Edge-Triggered 74HCT221D,112 568-2802-5-ND | Dual Non-Retriggerable Monostable 16-SOIC 84 63 48 
74HCT74D,653 568-1565-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and 14-SOIC 42 34 24 Multivibrator with Reset 
Reset, Positive-Edge-Triggered 74HCT221DB,112 568-2803-5-ND | Dual Non-Retriggerable Monostable 16-SSOP 95 719 64 
74HCT74D,653 568-1565-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and 14-SOIC 238.50/2,500 Multivibrator with Reset 
Reset, Positive-Edge-Triggered 74HCT238D,652 568-2804-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC yi 43 33 
74HCT74N, 652 568-1566-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and 14-Dip ‘ST 42.29) | 74HCT2380B,112 568-2805-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SSOP 79 66 53 
Reset, Positive-Edge-Triggered 74HCT238PW,112 | 568-2806-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-TSSOP | 88 67 50 
TAHCT74PW,118 568-4595-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and 14-TSSOP | 3831.21] | 74HCT2400,652 568-4481-5-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver, 20-SOIC 42 3425 
Reset, Positive-Edge-Triggered NEW! Inverting NEW! 
7AHCT74PW,118 568-4595-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and 14-TSSOP 246.50/2,500 74HCT240DB,112 568-2807-5-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver, Inverting | 20-SSOP 80 6045 
Reset, Positive-Edge-Triggered NEW! 74HCT240N, 652 568-1527-5-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver, Inverting | _20-Dip a ae) 
74HCT85DB, 112 568-2911-5-ND | 4-Bit Magnitude Comparator 16-SSOP 840 6448) 74H1CT241D,653 568-4584-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW!] 20-SOIC 72 54 At 
74HCT85N,652 568-1760-5-ND | 4-Bit Magnitude Comparator 16-Dip 80-6045) 74HCT241D,653 568-4584-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW!] 20-SOIC 478.80/2,000 
74HCT86D,652 568-2912-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC A234 24) |) 74HCT241DB,112 568-2808-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 80 6.60) 45 
PA TeeN oe pears bere ay aes oe aes - a o 74HCT244D,652 568-3972-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 51 A129 
; -2919-5-ND | 4- r ‘ : 5 : : : 74HCT244D,653 568-1528-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 54. 44~—«230 
74HCT107D,652 568-2763-5-ND edee Tec with Reset, Negative- | 14-SOIC 5945 34) | 74H0T2440,653 568-1528-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 298.80/2,000 
74HCT244N,,652 568-1529-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Di 50 40 30 
74HCT1090,653 ebesoU/ei ND Pua Ele Hop wih estan Reset, 16-SOIG | 47 38.29) | 7aHcT2450,652 568-3973-5-ND | Tri-State Octal Hie Feat po-soic | 42 3485 
ositive-Edge- I riggeret ” os + " % 
T4HTTO90,653 — 568-4577-2-ND [Dual JK Fip-Fop with Setand Reset, | T6SOI | 815562500 | -aneroaspies3 ——868-1890-2-ND} Ti Slate Octal Bus Tanscever 20-801} — 28202 000 
Positive-Edge-Triggered 74HCT245N,652 568-1531-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 50 3829 


74HCT109DB,112 568-2764-5-ND | Dual JK Flip-Flop with Set and Reset 16-SSOP 59 A5 34 


Positive-Edge-Triggered Daan eae ae ee ae retieoeaaes ee a - oe 
eu 7 incl 5 : 7 '51D,65: -4585-5- ri-State 8-Input Multiplexer NEW! s 5 AT 35 
T4HCT109PW,112 568-2765-5-ND PPE Tie Lige Thneend and Reset 16-TSSOP 59 A5 34 TangT25108.112 388-25105.ND Tea Binut Matiplee 16-S80% 8 5 ag 
_- 5. in- i e 7 5 f 568- BoE ri-State 8-Input Multiplexer 5 i . 45 
74HCT112D,652 568-1506-5-ND Nagata rebetneed Reset, 16-SOIC 67 51 38 7aHoT28308,112 568-2512 5.ND TriState Dua np Matiplexe 16-s0P 76 81 6 
_! es in- F a 7 '57DB, R aoa ri-State Quad 2-Input Mux | H . A5 
allie eet NOE Nene Reset | 16S80P | 67 St 38) | anor 257N,652 568-2814-5-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux 16-Dip | 51 39 29 
74HCT112PW, 112 568-2769-5-ND | Dual JK Flip-Flop with Set and Reset T6-1SSOP | 67 51  .38| | 74HCT259D,653 568-1532-1-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-SOIC 55 __44_—33. 
Negative-Edge-Triggered T4HCT259D,653 568-1532-2-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-SOIC 367.86/2,500 
74HCT123D,652 568-1507-5-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator 16-SOIC 49 40 ~—-.27|_ ‘| 74HCT259DB,112 568-2815-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-SSOP 79 66 53 
with Reset 74HCT259N,652 568-1533-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-Dip 50 A0 30 
74HCT123DB,112 568-2772-5-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator 16-SSOP 88 14 59| | 74HCT259PW,112 568-2816-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-TSSOP 80 60 A5 
with Reset 74HCT273D,652 568-3974-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 20-SOIC 42 34 25 
74HCT123N,652 568-1508-5-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator 16-Dip 55 AL 31 Positive-Edge-Triggered 
with Reset 74HCT273D,653 568-1534-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 20-SOIC 42 34 225 
74HCT123PW,112 568-2773-5-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator | 16-TSSOP 74 56 42 Positive-Edge-Triggered 
with Reset 74HCT273D,653 568-1534-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 20-SOIC 232.40/2,000 
74HCT125D,653 568-1509-1-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver 14-SOIC 39 32 22 Positive-Edge-Triggered 
74HCT125D,653 568-1509-2-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver 14-SOIC 255.00/2,500 74HCT273N,652 568-1535-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 20-Dip 58 AT 35 
74HCT125N,652 568-1510-5-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver 14-Dip 46 «37 28 Positive-Edge-Triggered 
74HCT125PW,118 568-4578-1-ND | Tri-St. Quad Buffer/Line Driver NEW! | 14-TSSOP A8 39 .27| | 74HCT280D,652 568-2818-5-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator 14-SOIC 97 73 55 
74HCT125PW,118 568-4578-2-ND | Tri-St. Quad Buffer/Line Driver MEW! | 14-TSSOP 314.50/2,500 74HCT280DB,112 568-2819-5-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator 14-SSOP 77355 
74HCT126D,653 568-4579-1-ND | Tri-St. Quad Buffer/Line Driver NEW! 14-SOIC 46 37 .28| | 74HCT299DB,112 568-2820-5-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register 20-SSOP 1.32 1.06 Wi) 
74HCT126D,653 568-4579-2-ND | Tri-St. Quad Buffer/Line Driver NEW! 14-SOIC 312.19/2,500 74HCT365D,652 568-2824-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SOIC 58 AG 35 
74HCT132D,652 568-2774-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-SOIC AS 37 .25| | 74HCT365DB,112 568-2825-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SSOP 84 64 AB 
74HCT132DB,112 568-2775-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-SSOP 67 51 .38| | 74HCT365N,652 568-4587-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver NEW! 16-Dip 61 AG 35 
74HCT132N,652 568-1511-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-Dip 46 .37 .28| |74HCT366D,652 568-2826-5-ND | Tri-St. Hex Buffer/Line Driver, Inverting 16-SOIC 99 15 56 
74HCT138D,653 568-1512-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting 16-SOIC 45 37 25 74HCT366DB,112 568-2827-5-ND | Tri-St. Hex Buffer/Line Driver, Inverting 16-SSOP 99 15 -56 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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74HCT366N,652 568-2828-5-ND | Tri-St. Hex Buffer/Line Driver, Inverting 16-Dip 99 15 56 74HCT4053D,118 568-2254-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC A2 34 25 
74HCT367D,652 568-1538-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SOIC 50 38 ~—.29]_ | 74HCT4053D,118 568-2254-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 280.13/2,500 
74HCT367DB,112 568-2829-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SSOP 84 64. 48] |74HCT4053DB,112 ‘| 568-2857-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-SSOP 88 8667 ~=—-50 
74HCT367N,652 568-1539-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-Dip 7154 41] | 74HCT4053PW,118 | 568-4483-1-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux NEW! | 16-TSSOP| 44 36 27 
74HCT368D,652 568-4588-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver NEW! | 16-SOIC 50.38 29] |74HCT4053PW,118 | 568-4483-2-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux NEW! | 16-TSSOP 297.00/2,500 
74HCT368DB,112 568-2830-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SSOP 84 64. ~—-.48|_- | 74HCT4059D, 112 568-2858-5-ND | Programmable Divide-by-N Counter 2a-SOIC | 251 201 157 
74HCT373D,653 568-1540-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 20-SOIC 40 32 .24 74HCT4059N,112 568-1550-5-ND | Programmable Divide-by-N Counter 24-Dip 2.51 2.01 1.57 
74HCT373D,653 568-1540-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOIC 224.00/2,000 74HCT4060DB,112 | 568-2859-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter 16-SSOP 97 7355 
74HCT373DB,112 568-2831-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP 80.60 _.45| | 74HCT4066D,112 568-1551-5-ND | Quad Bilateral Switch 14-SOIC 47.3987 
74HCT373N,652 568-1541-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | ~ 20-Dip ‘55.41 .31| |74HCT4066DB,112 _| 568-2860-5-ND | Quad Bilateral Switch 14-SSOP 88 67 —50 
74HCT374D,652 568-1542-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-SOIC 40.32.24) [74HCT4066PW,112 _[568-1552-5-ND | Quad Bilateral Switch T41SS0P | 61 46 ~.35 
Positive-Edge-Triggered : 74HCT4067D,112 568-4591-5-ND | 16-Ch. Analog Mux/Demux NEW! 24-SOIC 168 1.35 1.01 
7AHCT374N,,652 568-1543-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-Dip 55 4131] | 74HCT4067DB,112 | 568-2861-5-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux 24-SSOP | 2.37 190 1.43 
Positive-Edge-Triggered 74HCT4067N, 112 568-2862-5-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux 24-Dip 237 1.90 1.43 
74HCT377D,652 568-4482-5-ND | Octal D-Type F/F with Data Enable, 20-SOIC 58 46.35 | 74HCT4067PW,112 _| 568-2863-5-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux 24-TSSOP |_ 2.37 1.90 1.43 
Positive-Edge-Triggered NEW! 74HCT40750,652 568-2864-5-ND | Triple 3-Input OR Gate T4-S0IC 59 45S 
74HCT377DB,112 568-2832-5-ND pee Enable, 20-SSOP | 97 7355] | 74HCT4075DB,112 | 568-2865-5-ND | Triple 3-Input OR Gate 14-SSOP | 59 45 34 
-Edge-Trig 74HCT4075PW,112 | 568-2866-5-ND | Triple 3-Input OR Gate 14-TssoP| 59 45 34 
TAHCTS77PW.112 |] 568-2833-5-ND Poth eee 20-TSSOP | 8060-45) | 7aHcT40940,112 __| 568-2867-5-ND | 8-Stage Shift and Store Bus Register 16-S0Ic | 55 44 33 
74HCT390DB,112 | 568-2834-5-ND | Dual Decade Ripple Counter 16-SSOP | 937058) TT ee Oe eSB a ND Berage Shit and Store Bus Register _}| 16-SS0P | 02 17 _6f 
74HCT393B0,115 568-2835-1-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 14-DHVOFN| 48 38 29 ‘ Register NEW? . , : : 
TAHCTS93B0,115 BRS ABER Ny Dual 4-Bit Binary Ripple Counter TARDAVOFHL) 384.75/8,000 74HCT43160B,112 | 568-2871-5-ND | Quad Bilateral Switch 16-ssoP | 1.01 85 68 
74HCT393D,652 568-1568-5-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 14-SOIC 50 40 30 . 5 A i - 
STHCTIOSDE Ti? 566-2836-5-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter +ESS0P BO go as |Z4HCT4316PW.112 | 568-2872-5-ND | Quad Bilateral Switch 16-TSSOP | 84 64 48 
: aS ee : RS , ‘ : 74HCT4351D,112 568-2873-5-ND | 8-Ch. Analog Mux/ Demux with Latch 20-SOIC 84 70 56 
Seas Poa nes eee nen Bp poet eas or a = 74HCT4351DB,112 _|568-2874-5-ND|8-Ch. Analog Mux/Demux with Latch | 20-SSOP | 88 74-59 
, PANES! Mallbetor wih Resa 8 e : : 2 74HCT4511D,652 568-2875-5-ND | BCD to 7 Segment Latch/Decoder/ Dvr | 16-SOIC 79 66 53 
74HCTS40D,652 568-2884-5-ND |Tri-St. Octal Buffer/Line/Driver, Inverting| 20-soic | 55 42 —-.g2| | Z4HCTAS14D,652 | 568-2876-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demux an yy eal ica 
: nes , 74HCT4514DB,112 | 568-2877-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demux 24-SSOP | 153 1.23 92 
74HCT540DB,112 568-2885-5-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line/Driver, Inverting | _20-SSOP 85 12 7 
caHCTEAID ES? a SOSA aC 74HCT4514PW,112 | 568-2878-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demux 24-TSSOP | 1.53 1.23 92 
, ~ 5 ri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 42 34 25 
oMCTRAIN Ge SiGe Harel 74HCT4515D,652 568-2879-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demux 24-SOIC | 1.79 1.44 1.08 
; groccgegoy) (ti-State Octal Butfer/L ine Driver 20-Dip $5 44 33) FqHicT4520DB,112 | 568-2880-5-ND | Dual 4-Bit Sync. Binary Counter i6-SSOP | 92.77.62 
TAHCTS41PW.118 | 568-4592-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver NEWE| 20-TSSOP | 44.3627) | gicr ae aan t 49 Pano eeNE Dual Retr i Abie bean Mong te-solc Se. cad. OD 
74HCT541PW,118 | 568-4592-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW!) 20-TSSOP 297.00/2,500 , MultvibRaise : : ; 
74HCT563DB,112 568-2888-5-ND | Octal D-Type Transparent Latch 20-SSOP. 716 64 51 7 ey ‘ 7 " 
74HCT57380,115 [568-2889-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch |20-DHVOFN| 91.76.61 |/#NCT45380B,112 | $68-2882-5-ND | Dual Retriggerable Precision Mono FESSOR | ce@Bt ahr «288 
74HCT573D,652 568-3975-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 20-SOIC 42 34 25 — ‘ igi . 
74HCT573D.653 568-1555-1-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOIC | 42 34 25 TAHCTASSBPWN12, RE canu| Dual Retriggerable Precision Mana BEISSDEH) 8° 27S 88 
74HCT573D,653 568-1555-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOIC 232.40/2,000 74HCT5555D,112 568-2886-5-ND | Prog. Delay Timer with Oscillator 16-SOIC | 1.73 1.39 1.05 
74HCTS73N,652 568-1556-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | _20-Dip 55 41 31 P7qHCTS555N,112 568-2887-5-ND | Prog. Delay Timer with Oscillator 16-Dip 173 1.39 1.05 
74HCT574D,652 568-3976-5-ND Eee 20-S0IC 42-3425) | 74H076323AD,112 | 568-2895-5-ND | Tri-St. Prog. Ripple Counter w/Oscillator] 8-SOIC | 1.11 93 75 
: Pea ; 74HCT7030D, 112 568-2900-5-ND | Tri-State 9-Bit x 64-Word FIFO Register | 28-SOIC | 7.83 627 5.29 
7AHCTS740,653 poss toa7al ND PoWetineTi econ 20-S01G | 76 57 43) 7aHCTTO3ON112 | 568-2901-5-ND | Tri-State 9-Bit x 64-Word FIFO Register | 28-Dip | 7.83 6.27 5.29 
74HCT574D,653 568-1557-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-S0IC 505.40/2,000 TAHCT72730,112 oes oRihe ig On Giiga Positives: ||| .2O-SOIG |). 2h. =o 302 
Positive-Edge-Triggered a = 7 yar ——— — 
74HCTS74DB,112 | 568-2890-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 2o-ssop | 80.60 45] |/4HCI/Z7NT12 pe eT oe | Op | eR 
Positive-Edge-Triggered 74HCT7403N,112 | 568-2904-5-ND | Tri-State 4-Bit x 64-Word FIFO Regi 
ER OE . ae “Di ; -2904-5- - | - gister 16-Dip 2.93 2.34 1.82 
TAHCTSZAN, G52 SUA Es) "DosttvesEdge-Tipered Flop, 20-Dip | 554131) | auctzs400.112 | 568-2906-5-ND | Tri-State Octal Schmitt Trigger Buffer/ | 20-soic | 161 129 97 
FRGRE = Line Driver, Inverting 
7AHCT594D, 112 568-2891-5-ND | 8-Bit Shift Register TeSole | 149 124 1.00 nest ie ! Gi rs 
74HCT595B0,115 _|568-2892-1-ND | 8-Bit Serial-In, Serial or Parallel- Out |16-DHVOFN| 91 76 —.61| | /4HCT/540N.112 | 568-2907-5-ND Ae nvee livenieg Tigger Butter |), 220-019 )) Gt L282 Bf 
Shift Register -1567-5- i. : itt Tri a 
74HCT595B0,115 | 568-2892-2-ND |8-Bit Serial-In, Serial or Parallel- Out |16-DHVOFN| — 1182.48/3,000 TANCTPSAON 12” iaaaaadaaeg “7 State Octal Schmit: (rigger Bur? || 20-8010"), 161 128 ae 
Shift Register = ——— ; 
7AHCTS95D,112 568-3977-5-ND | Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift| 16-Soic | 92 69 52) | “4HCT7541N petaouugeaeay Ft State Octal Schmitt Trigger Butler?) 20-Dip | 1.61 1.29 87 
Register with Output Latches x ta _Bi in Chi : si 
74HCT595D,118 568-1859-1-ND Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift) 16-S01c | 92 69 62] | ANETITRINAIIS | BBB. AROR-S ND Dad a te eee qe oa ae oa 
Register with Output Latches e 1 : 
74HCTS95D, 118 568-1559-2-ND | Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift} 16-SOIC 745.8872,500 aNeodeap ia EeEE Eee eral pt “in pole Reali ae teen || gan tae dee 
Register with Output Latches 2 zs ssbb ul Z z = = 
7AHCTS95DB,112 568-2893-5-ND |8-Bit Serial-in, Serial or Parallel-Out jessop | 145 97 .77| |74HCT9046AD,118 | 568-1570-2-ND | PLL with Band Gap Controlled VCO 16-SOIC 2853.12/2,500 
shitReyser 74HCTSO4GAN,112 | 568-2913-5-ND | PLL with Band Gap Controlled VCO t6-Dip | 223 179 1.34 
74HCT595N,112 568-1560-5-ND | Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift}  16-Dip 92 69 52} |74HCT9O46APW,112 | 568-2914-5-ND / PLL with Band Gap Controlled VCO 16-TSSOP | 2.23 1.79 1.34 
Register with Output Latches 74HCT9114D,112 568-2915-5-ND | Nine Wide Schmitt Trigger Buffer 20-SOIC 1.33 1.07 80 
74HCT595PW,118 | 568-1561-1-ND | Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift] 16-TSSOP | .79 66 53] | 74HCT9114N,112 568-2916-5-ND | Nine Wide Schmitt Trigger Buffer 20-Dip 1331.07 80 
Register with Output Latches 74HCT9115D, 112 568-2917-5-ND | Nine Wide Schmitt Trigger Buffer 20-SOIC | 114 #95 76 
74HCT595PW,118 568-1561-2-ND | Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift | 16-TSSOP 855.40/2,500 74HCT9115N,112 568-2918-5-ND | Nine Wide Schmitt Trigger Buffer 20-Dip 1340 1.412 90 
Register with Output Latches 74HCT40105D,112 | 568-2839-5-ND | 4-Bit x 16-Word FIFO Register 16-SOIG | 133 141 89 
74HCT597D,652 568-4593-5-ND | 8-Bit Shift Register NEW! T6-SOIC 7154 AT] |74HCT40105DB,112 | 568-2840-5-ND | 4-Bit x 16-Word FIFO Register 16-SSOP | 1.33 111 89 
74HCT597DB,112 568-2894-5-ND | 8-Bit Shift Register 16-SSOP 79 66 53] |74HCT40105N,112 | 568-2841-5-ND | 4-Bit x 16-Word FIFO Register 16-Dip 133 1411 89 
74HCT640D,653 568-4594-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver, 20-SOIC 90 75 60] |74HCTIGT25GW,125 |568-4582-1-ND | Tri-State Bus Buffer/Line Driver NEW! | 5-TSSOP 33. «2258 
Inverting NEW! 74HCT1G125GW,125 | 568-4582-2-ND | Tri-State Bus Buffer/Line Driver NEW! | 5-TSSOP 199.80/3,000 
74HCT640D,653 568-4594-2-ND met Octal Bus Transceiver, 20-SOIC 798.00/2,000 74HCT2G125DP,125 | 568-4285-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Line Driver 8-TSSOP 43 34 26 
nverting NEW! 74HCT2G125DP,125 | 568-4285-2-ND | Tri-State Dual Butfer/Line Driver 8-TSSOP 344.25/3,000 
74HCT640DB,112 568-2896-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver, Inverting 20-SSOP 95 19 64 HCU Family 
74HCT640N,652 568-1562-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver, Inverting 20-Dip 87 13 58] | 74HCU04D,653 568-1571-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC A2 34 24 
74HCT646DB,112 568-2897-5-ND Tri-St. Octal Bus Transcvr/Register 24-SSOP. 161 1.29 97 74HCU04D,653 568-1571-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 238.50/2,500 
74HCT670DB,112 568-2898-5-ND Tri-State 4x4 Register File 16-SSOP 1.11 93 74 T4HCUO4PW, 118 568-4485-1-ND | Hex Inverter NEW! 14-TSSOP. 38 31 21 
74HCT688D,652 568-1563-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 20-SOIC 61 AG 35 74HCU04PW, 118 568-4485-2-ND | Hex Inverter NEW! 14-TSSOP 246.50/2,500 
74HCT688DB,112 568-2899-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 20-SSOP 95 79 64 LV Family 
74HCT688N,652 568-1564-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 20-Dip 715 63 50 74LVOON, 112 568-2920-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 51 38 29 
74HCT4002DB,112 568-2837-5-ND | Dual 4-Input NOR Gate 14-SSOP 59 A5 34 7A4LVO4N,112 568-2921-5-ND | Hex Inverter 14-Dip 5 38 29 
74HCT4002N, 112 568-2838-5-ND | Dual 4-Input NOR Gate 14-Dip 67 5138) 74L von, 112 568-2922-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-Dip 51 9.3829 
74HCT4015D,112 568-2842-5-ND | Dual 4-Bit SIPO Shift Register 16-SOIC 78 65 52] | 74LV14D,112 568-2928-5-ND | Hex Inverting Schmitt-Trigger 14-SOIC A4 36 25 
74HCT4015N,112 568-2843-5-ND | Dual 4-Bit SIPO Shift Register 16-Dip 718 65 52] | 74LV14N,112 568-2929-5-ND | Hex Inverting Schmitt-Trigger 14-Dip 59 45 34 
74HCT4016D, 112 568-2844-5-ND | Quad Bilateral Switch 14-SOIC 8200 6246] aL VTAPW,178 568-4598-1-ND | Hex Inverting Schmitt- Trigger NEW! | 714-TSSOP | 47 39 27 
74HCTAO16N, 112 568-2845-5-ND | Quad Bilateral Switch 14-Dip 820 6246} 74L V1 4PW,118 568-4598-2-ND | Hex Inverting Schmitt- Trigger MEW! | 14-TSSOP 310.25/2,500 
74HCT4016N,112 568-2846-5-ND | Johnson Decade Counter 16-SOIC 82 62 46} | 74LV27D,112 568-2952-5-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-SOIC 69 53 40 
74HCT4017N,652 568-2847-5-ND | Johnson Decade Counter 16-Dip 82 62 46} |) 74LV32N,112 568-2953-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 51 38 29 
74HCT4020D,652 568-4589-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter NEW! | 16-SOIC 50 38 -29| | 74LV74N,112 568-2988-5-ND | Dual D-Type F/F with Set and Reset, 14-Dip 72 54 A 
74HCT4020DB, 112 568-2848-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter 16-SSOP 19 66 53 Positive-Edge Trigger 
74HCT4020PW,112 | 568-2849-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter 16-TSSOP 95 72.54) [7ALV74PW,112 568-4602-5-ND | Dual D-Type F/F with Set and Reset, 14-TSSOP 42 34 26 
74HCT4040D,652 568-2850-5-ND | 12-Stage Binary Ripple Counter 16-SOIC 59 A5 34 Positive-Edge Trigger NEW! 
74HCT4040DB,112 | 568-2851-5-ND | 12-Stage Binary Ripple Counter 16-SSOP 79° 66 53] | 74LV86N,112 568-2989-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 7 54 A 
7AHCT4040N,652 568-1546-5-ND | 12-Stage Binary Ripple Counter 16-Dip 675138] | 74LV123N,112 568-2923-5-ND | Dual Retriggerable Monostable 16-Dip 84 «648 
T4HCT4040PW,112 _ [568-2852-5-ND | 12-Stage Binary Ripple Counter T6-1SSOP | 84 +64. ~+~«48 Multivibrator with Reset 
74HCT4046AD,112 | 568-1547-5-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 16-SOIC 72 54 41] |74LV125N,112 568-2924-5-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver 14-Dip 99 75 56 
74HCT4046ADB,112 | 568-2853-5-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 16-SSOP | 1.58 1.27 95) | 74LV125PW,112 568-4596-5-ND | Tri-S. Quad Buffer/Line Driver NEW! | 14-TSSOP | 45 36.27 
74HCT4051D,118 568-1548-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 76 57 43) |74LV132N,112 568-2925-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-Dip 16 57 A3 
74HCT4051D,118 568-1548-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 617.50/2,500 7ALV132PW,118 568-4597-1-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt 14-Tssop | 48 36 27 
74HCT4051DB,112 568-2854-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SSOP 88 67 50 Trigger NEW! 
74HCT4051PW,112  |568-4590-5-ND | 8-Ch. Analog Mux/Demux NEW! je-Tssop | 54 41 31) | 74LV132PW,118 568-4597-2-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt 14-TSSOP 390.00/2,500 
74HCT4052D,112 568-2855-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 55 A4 33 Trigger NEW! 
74HCT4052DB,112 | 568-2856-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SSOP 88 67 50] | 74LV138N,112 568-2926-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-Dip 80 60 45 
74HCT4053D,112 568-1549-5-ND [Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 42 34 25) 74LV139N,112 568-2927-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux 16-Dip 80 60 45 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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74LV153D,112 568-2930-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer 16-SOIC 716 57 43| [74LVCO7AD,118 568-2285-2-ND | Hex Buffer with OD Output 14-SOIC 243.00/2,500 
74LV153DB,112 568-2931-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer 16-SSOP 76 7 43) | 74LVCO7APW,118 568-2286-1-ND | Hex Buffer with OD Output 14-TSSOP 0 32 22 
74LV153N,112 568-2932-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer 16-Dip 76 57 43] | 74LVCO7APW,118 568-2286-2-ND | Hex Buffer with OD Output 14-TSSOP 225.00/2,500 
T4LVIS3PW,112 568-2933-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer 16-TSSOP 76 7 43| | 74LVCO8ABQ,115 568-2993-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-DHVQFN 81 61 A6 
74LV164N,112 568-2934-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register | __14-Dip 79 66 53] | 74LVCO8ABQ,115 568-2993-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-DHVQFN 788.19/3,000 
7ALVIG5N,112 568-2935-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register | 16-Dip 19 66 53] | 74LVCO8AD,118 568-2273-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 38 30 22 
74LV174N,112 568-2936-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset, 16-Dip 97 3 55| | 74LVCO8AD,118 568-2273-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 216.00/2,500 
Positive-Edge-Triggered 7ALVCO8APW,112 568-1575-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP 42 34 .24 
74LV241D,112 568-2937-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 82 69 55| | 74LVC10ABQ,115 568-2994-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-DHVQFN 94 yal 54 
74LV241DB,112 568-2938-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 82 69 55) | 74LVC11PW,112 568-4603-5-ND | Triple 3-Input AND Gate NEW! 14-TSSOP A2 34 24 
74LV241N,112 568-2939-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 82 69 95] | 74LVC14ABQ,115 568-3001-1-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger with 5V | 14-DHVQFN 81 61 AG 
74LV241PW,112 568-2940-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 82 69 55 Tolerant Input 
7ALV244N,112 568-2941-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 93 70 53 74LVC14ABQ,115 568-3001-2-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger with 5V | 14-DHVQFN 788.19/3,000 
7ALV245N,112 568-2942-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 93 70 53 Tolerant Input 
74LV251D,112 568-2943-5-ND | Tri-State 8-Input Multiplexer 16-SOIC 89 1S 60) | 74LVC14AD,118 568-1578-1-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger with 5V 14-SOIC 38 30 22 
74LV251DB,112 568-2944-5-ND | Tri-State 8-Input Multiplexer 16-SSOP 93 718 62 Tolerant Input 
7ALV251N,112 568-2945-5-ND | Tri-State 8-Input Multiplexer 16-Dip 89 AS 60] | 74LVC14AD,118 568-1578-2-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger with 5V 14-SOIC 216.00/2,500 
74LV251PW,112 568-2946-5-ND | Tri-State 8-Input Multiplexer 16-TSSOP 97 81 65 Tolerant Input 
74LV259D,112 568-2947-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-SOIC 86 712 58| | 74LVC14ADB,118 568-2290-1-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger with 5V 14-SSOP 38 30 22 
74LV259DB,112 568-2948-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-SSOP 86 712 58 Tolerant Input 
TALV259N,112 568-2949-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-Dip 86 72 58] | 74LVC14ADB,118 568-2290-2-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger with 5V 14-SSOP 182.40/2,000 
7ALV259PW,112 568-2950-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-TSSOP 86 2. 58 Tolerant Input 
7ALV273N,112 568-2951-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 20-Dip 93 70 53) |74LVC14APW,118 568-2269-1-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 14-TSSOP 42 34024 
Positive-Edge-Triggered 74LVC14APW,118 568-2269-2-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 14-TSSOP 238.50/2,500 
74LV365D,112 568-2954-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SOIC 76 64 $1 74LVC27D,112 568-3013-5-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-SOIC 51 38 29 
74LV365DB,112 568-2955-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SSOP 93 78 62| | 74LVC27DB,112 568-3014-5-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-SSOP 51 38 29 
74LV365N,112 568-2956-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-Dip 93 718 62| | 74LVC27PW,112 568-3015-5-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-TSSOP. 51 38 29 
7ALV365PW, 112 568-2957-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-TSSOP 97 81 65) | 74LVC32ABQ,115 568-3017-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-DHVQFN 81 61 AG 
74LV367N,112 568-2958-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-Dip 19 66 53| | 74LVC32ABQ,115 568-3017-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-DHVQFN 788.19/3,000 
74LV373N,112 568-2959-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 20-Dip 93 70 53) | 74LVC32AD,118 568-2303-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 38 30 22 
74LV374N,112 568-2960-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-Dip 93 70 53] | 74LVC32AD,118 568-2303-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 216.00/2,500 
Positive-Edge-Triggered 74LVC32APW,118 568-2276-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP. 42 34 24 
74LV377D,112 568-2961-5-ND | Octal D-Type F/F with Data Enable, 20-SOIC 86 Te. 58) | 74LVC32APW,118 568-2276-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP 238.50/2,500 
Positive-Edge-Triggered 74LVC74AD,118 568-2305-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and 14-SOIC 39 32 22 
74LV377DB,112 568-2962-5-ND | Octal D-Type F/F with Data Enable, 20-SSOP 97 81 65 Reset, Positive-Edge-Triggered 
Positive-Edge-Triggered 74LVC74AD,118 568-2305-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and 14-SOIC 255.00/2,500 
74LV377N,112 568-2963-5-ND | Octal D-Type F/F with Data Enable, 20-Dip 89 15 60 Reset, Positive-Edge-Triggered 
Positive-Edge-Triggered 74LVC74APW,112 568-1588-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and 14-TSSOP 36 29 .20 
74LV377PW,112 568-2964-5-ND | Octal D-Type F/F with Data Enable, 20-TSSOP 1.00 84 67 Reset, Positive-Edge-Triggered 
Positive-Edge Triggered 74LVC74APW,118 568-2306-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and 14-TSSOP 36 .29 .20 
74LV393D,112 568-2965-5-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 14-SOIC 82 69 55 Reset, Positive-Edge-Triggered 
74LV393DB,112 568-2966-5-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 14-SSOP 86 be. 58) | 74LVC74APW,118 568-2306-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and 14-TSSOP 233.75/2,500 
7ALV393N,112 568-2967-5-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 14-Dip 86 12 58 Reset, Positive-Edge-Triggered 
74LV393PW,112 568-2968-5-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 14-TSSOP 89 1S 60) | 74LVC86AD,118 568-2307-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 39 32 22 
74LV541N,112 568-2984-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 1.08 90 .72| | 74LVC86AD,118 568-2307-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 255.00/2,500 
74LV541PW,112 568-4601-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW!| 20-TSSOP 87 73 58) | 74LVC86APW,112 568-4504-5-ND | Quad 2-In. Exclusive OR Gate NEW! 14-TSSOP A2 35 24 
74LV573N,112 568-2985-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 20-Dip 85 72 57) | 74LVC125ABQ,115 568-2995-1-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver 14-DHVQFN 94 il 54 
74LV574N,112 568-2986-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-Dip 85 12 07| | 74LVC125ABQ,115 568-2995-2-ND | Tri-State Ouad Buffer/Line Driver 14-DHVQFN 919.62/3,000 
Positive-Edge-Triggered 74LVC125AD,118 568-2287-1-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver 14-SOIC At 32 23 
74LV595D,112 568-4487-5-ND | 8-Bit Serial-In/Serial or Parallel-Out Shift | 16-SOIC 92 69 52} | 74LVC125AD,118 568-2287-2-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver 14-SOIC 229.50/2,500 
Register NEW! 74LVC125ADB,118 568-2277-1-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 14-SSOP 40 33 23 
TALVS95N,112 568-2987-5-ND | 8-Bit Serial-In/Serial or Parallel-Out 16-Dip 98 82 66 5V Tolerant Input/Output 
Shift Register 74LVC125ADB,118 568-2277-2-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 14-SSOP 223.20/2,000 
7A4LVS95PW,118 568-4488-1-ND | 8-Bit Serial-In/Serial or Parallel-Out Shift | 16-TSSOP 94 yal 53 5V Tolerant Input/Output 
Register NEW! 74LVC125APW,112 568-1576-5-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 14-TSSOP At 34 23 
TALVS95PW,118 568-4488-2-ND | 8-Bit Serial-In/Serial or Parallel-Out Shift | 16-TSSOP 763.75/2,500 5V Tolerant Input/Output 
Register NEW! 74LVC125APW,118 568-2288-1-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 14-TSSOP AL 34 23 
74LV4020D,112 568-2969-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter 16-SOIC 1.11 93 15 5V Tolerant Input/Output 
74LV4020DB,112 568-2970-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter 16-SSOP 1.11 93 15 74LVC125APW,118 568-2288-2-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 14-TSSOP 267.75/2,500 
74LV4020N,112 568-2971-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter 16-Dip 1.11 93 15 5V Tolerant Input/Output 
74LV4020PW,112 568-2972-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter 16-TSSOP 1414 93 75| | 74LVC126ABQ,115 568-2996-1-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver 14-DHVQFN 94 771 54 
74LV4051PW,118 568-4486-1-ND | 8-Ch. Analog Mux/Demux NEW! 16-TSSOP 54 Al 31 74LVC126ABQ,115 568-2996-2-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver 14-DHVQFN 919.62/3,000 
74LV4051PW,118 568-4486-2-ND | 8-Ch. Analog Mux/Demux NEW! 16-TSSOP 438.75/2,500 74LVC138AD,112 568-1577-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting 16-SOIC AT 38 26 
74LV4052PW,118 568-4599-1-ND | Dual 4-Ch. Analog Mux/ Demux NEW! | 16-TSSOP 715 63 50] | 74LVC138AD,118 568-2289-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting 16-SOIC 7 38 .26 
74LV4052PW,118 568-4599-2-ND | Dual 4-Ch. Analog Mux/ Demux NEW! | 16-TSSOP 812.50/2,500 74LVC138AD,118 568-2289-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting 16-SOIC 306.00/2,500 
74LV4060D,112 568-1572-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter with 16-SOIC 1.08 90 72) |74LVC138APW,118 568-4491-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, 16-TSSOP 50 Al 28 
Oscillator Inverting NEW! 
74LV4060DB,112 568-2973-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter with 16-SSOP 1.15 97 77) |74LVC138APW,118 568-4491-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, 16-TSSOP 327.25/2,500 
Oscillator Inverting NEW! 
74LV4060N,112 568-2974-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter with 16-Dip 111 93 AS 74LVC139B0,115 568-3000-1-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux 16-DHVQFN 94 Wal 54 
Oscillator 74LVC139BQ,115 568-3000-2-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux 16-DHVQFN 919.62/3,000 
74LV4060PW, 112 568-2975-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter with 16-TSSOP | 1.19 99 80) | 74LVC139PW,118 568-4492-1-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/ 16-TSSOP 50 Al 28 
Oscillator Demux NEW! 
74LV4066D,112 568-4600-5-ND | Quad Bilateral Switch NEW! 14-SOIC 67 51 38] | 74LVC139PW,118 568-4492-2-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/ 16-TSSOP 327.25/2,500 
74LV4094D,112 568-2976-5-ND | 8-Stage Shift and Store Bus Register 16-SOIC 1.08 90 72 Demux NEW! 
74LV4094DB,112 568-2977-5-ND | 8-Stage Shift and Store Bus Register 16-SSOP 1.15 97 77| | 74LVC157ABQ-G 568-3002-1-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-DHVOFN 94 77 54 
7ALV4094N, 112 568-2978-5-ND | 8-Stage Shift and Store Bus Register 16-Dip 111 93 5) |74LVC157ABQ-G 568-3002-2-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-DHVQFN 919.62/3,000 
7ALV4094PW,112 568-2979-5-ND | 8-Stage Shift and Store Bus Register 16-TSSOP | 1.19 99 80) | 74LVC157APW,118 568-4493-1-ND | Quad 2-Input Multiplexer NEW! 16-TSSOP 40 33 23 
74LV4799D,112 568-2980-5-ND | Timer for NiCd/NiMH Charger 16-SOIC 2.42 1.94 1.45] |74LVC157APW,118 568-4493-2-ND | Quad 2-Input Multiplexer NEW! 16-TSSOP 263.50/2,500 
74LV4799DB,112 568-2981-5-ND | Timer for NiCd/NiMH Charger 16-SSOP 2.42 1.94 1.45] |74LVC163PW,118 568-2293-1-ND | Presettable Sync. 4-Bit Binary Counter | 16-TSSOP 66 50 38 
7ALV4799N,112 568-2982-5-ND | Timer for NiCd/NiMH Charger 16-Dip 2.42 1.94 1.45) | 74LVC163PW,118 568-2293-2-ND | Presettable Sync. 4-Bit Binary Counter | 16-TSSOP 536.25/2,500. 
ZALV4799PW,112 568-2983-5-ND | Timer for NiCd/NiMH Charger 16-TSSOP | 2.11 1.69 1.27) | 74LVC244AD,112 568-1581-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 20-SOIC 47 3826 
LVC Family 5V Tolerant Input/Output 
74LVCOOAD,118 568-2270-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 38 30 .22| | 74LVC244AD,118 568-2299-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 20-SOIC AT 38 26 
74LVCOOAD,118 568-2270-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 216.00/2,500 5V Tolerant Input/Output 
T4LVCOOAPW,118 568-2282-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 42 34 24] | 74LVC244AD,118 568-2299-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 20-SOIC 259.20/2,000 
T4LVCOOAPW,118 568-2282-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 238.50/2,500 5V Tolerant Input/Output 
74LVC02ABQ,115 568-2990-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-DHVQFN 81 61 46) | 74LVC244ADB,112 568-1582-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 20-SSOP AT 38 26 
74LVCO2ABQ,115 568-2990-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-DHVQFN 788.19/3,000 5V Tolerant Input/Output 
74LVCO2AD,118 568-4489-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate NEW! 14-SOIC 38 30 .22| | 74LVC244APW,118 568-1583-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 20-TSSOP 50 Al 28 
74LVC02AD,118 568-4489-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate NEW! 14-SOIC 216.00/2,500 5V Tolerant Input/Output 
74LVCO2ZAPW,118 568-2271-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP 42 34 .24) | 74LVC244APW,118 568-1583-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 20-TSSOP 327.25/2,500 
TALVCO2ZAPW,118 568-2271-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP 238.50/2,500 5V Tolerant Input/Output 
TALVCO4ABQ,115 568-2991-1-ND | Hex Inverter 14-DHVQFN 81 61 46| | 74LVC245AB0,115 568-3012-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-DHVQFN 91 76 61 
74LVCO4AB0,115 568-2991-2-ND | Hex Inverter 14-DHVQFN 788.19/3,000 74LVC245AB0,115 568-3012-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-DHVQFN 1182.48/3,000 
74LVCO4AD,112 568-1573-5-ND | Hex Inverter 14-SOIC 38 30 .22| | 74LVC245AD,118 568-2300-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC AT 38 26 
74LVCO4AD,118 568-2283-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC 36 .29 .20| | 74LVC245AD,118 568-2300-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 259.20/2,000 
74LVCO4AD.118 568-2283-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 202.50/2,500 74LVC245ADB,118 568-2274-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 7 38 26 
7A4LVCO4APW,118 568-1574-1-ND | Hex Inverter 14-TSSOP 42 234 .24) | 74LVC245ADB,118 568-2274-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 129.60/1,000 
7ALVCO4APW,118 568-1574-2-ND | Hex Inverter 14-TSSOP 238.50/2,500 T4LVC245APW,112 568-1584-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 50 Al 28 
74LVCO6AD,118 568-2284-1-ND | Hex Inverter with OD Output 14-SOIC 3 34 .24| | 74LVC245APW,118 568-2301-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 50 Al 28 
74LVCOGAD,118 568-2284-2-ND | Hex Inverter with OD Output 14-SOIC 243.00/2,500 74LVC245APW,118 568-2301-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP. 327.25/2,500 
74LVCOGAPW,118 568-4490-1-ND | Hex Inverter with OD Output NEW! 14-TSSOP 38 31 .22| | 74LVC257APW,118 568-4496-1-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux NEW! 16-TSSOP 50 AL 28 
7ALVCOGAPW,118 568-4490-2-ND | Hex Inverter with OD Output NEW! 14-TSSOP 250.75/2,500 T4LVC257APW,118 568-4496-2-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux NEW! 16-TSSOP 327.25/2,500 
74LVCO7ABQ,115 568-2992-1-ND | Hex Buffer with OD Output 14-DHVQFN 81 61 46| | 74LVC273D,118 568-4616-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop NEW! 20-SOIC 51 Al 31 
74LVCO7ABQ,115 568-2992-2-ND | Hex Buffer with OD Output 14-DHVQFN 788.19/3,000 74LVC273D,118 568-4616-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop NEW! 20-SOIC 285.60/2,000 
74LVCO7AD,118 568-2285-1-ND | Hex Buffer with OD Output 14-SOIC 43 34 .24| | 74LVC273PW,112 568-2302-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP. Sl Al 31 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
T4LVC273PW, 118 568-2268-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 51 AL 31 74LVC1G17GW,125 568-4613-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer NEW! 5-TSSOP 160.20/3,000 
74LVC273PW, 118 568-2268-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 344.25/2,500 74LVC1G17GM,115 568-4398-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer NEW! 6-XSON 56 A5 34 
74LVC373AD 568-4619-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent 20-SOIC AT 38 .26| | 74LVC1G17GM,115 568-4398-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer NEW! 6-XSON 728.00/5,000 

Latch NEW! 74LVC1G32GM,115 568-4400-1-ND | Single 2-Input OR Gate NEW! 6-XSON 53 A2 32 
74LVC373APW,118 568-2304-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-TSSOP 50 A 28) | 74LVC1G32GM,115 568-4400-2-ND | Single 2-Input OR Gate NEW! 6-XSON 682.50/5,000 
TALVC373APW,118 568-2304-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-TSSOP 327.25/2,500 74LVC1G32GV,125 568-2297-1-ND | Single 2-Input OR Gate SOT-753 27 21 14 
74LVC374ABQ,115 568-3018-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Positive-Edge- | 20-DHVQFN cc] 16 61 74LVC1G32GV,125 568-2297-2-ND | Single 2-Input OR Gate SOT-753 160.20/3,000 

Triggered 74LVC1G32GW,125 568-2298-1-ND | Single 2-Input OR Gate SOT-353 27 21 14 
74LVC374ABQ,115 568-3018-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Positive-Edge- | 20-DHVQFN 1182.48/3,000 74LVC1G32GW,125 568-2298-2-ND | Single 2-Input OR Gate SOT-353 160.20/3,000 

Triggered 74LVC1G34GM,115 568-4401-1-ND | Single Buffer NEW! 6-XSON 53 42 32 
74LVC374AD,118 568-4498-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-SOIC AT 38 26) |74LVC1G34GM,115 568-4401-2-ND | Single Buffer NEW! 6-XSON 682.50/5,000 

Positive-Edge-Triggered NEW! 74LVC1G38GM,115 568-4402-1-ND | 2-Input NAND Gate, Open Drain NEW! | 6-XSON 56 45 34 
74LVC374AD,118 568-4498-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-SOIC 259.20/2,000 74LVC1G38GM,115 | 568-4402-2-ND | 2-Input NAND Gate, Open Drain NEW! | 6-XSON 728.00/5,000 

Positive-Edge-Triggered NEW! 74LVC1G53DC,125 568-3009-1-ND | 2-Ch. Analog Mux/Demultiplexer 8-VSSOP 45 36 27 
7ALVC374APW,118 — | 568-4499-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-TSSOP | 50 41.28] | 74LVC1G53DC,125 | 568-3009-2-ND | 2-Ch. Analog Mux/Demulttiplexer 8-VSSOP 364.50/3,000 

Positive-Edge-Triggered NEW! TALVC1G53GT,115 | 568-4403-1-ND | 2-Ch. Analog Mux/Demux NEW! 8-XSON a Vy 
7ALVC374APW,118 | 568-4499-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-TSSOP 327.25/2,500 74LVC1G53GT,115 | 568-4403-2-ND | 2-Ch. Analog Mux/Demux NEW! 8-XSON 892.50/5,000 

Positive-Edge-Triggered NEW! 74LVC1G57GM,115 | 568-4404-1-ND | LP Configurable Multiple Function 6-XSON 56 45084 
74LVC377PW, 118 568-2275-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 70 53 40 Gate NEW! 
74LVC377PW,118 | 568-2275-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 568.75/2,500 74LVC1G57GM,115 | 568-4404-2-ND | LP Configurable Multiple Function 6-XSON 728.00/5,000 
74LVC541ADB,112 568-4500-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW!) 20-SSOP 55 A4 33 Gate NEW! 
74LVC541AD,118 568-4501-1-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW! 20-SOIC 55: A4 33 74LVC1G57GM,115 568-4405-1-ND | LP Configurable Multiple Function 6-XSON 56 45 384 
74LVC541AD,118 568-4501-2-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW! 20-SOIC 308.00/2,000 Gate NEW! 
7ALVC541APW,112 568-1587-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 58 AG 35) | 74LVC1G57GM,115 568-4405-2-ND | Lp Configurable Multiple Function 6-XSON 728.00/5,000 
74LVC573AD,118 568-4620-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent 20-SOIC AT 38 26 Gate NEW! 

Latch NEW! 74LVC1G66GF,132 568-4650-1-ND | Bilateral Switch NEW! 6-XSON 63 48 36 
74LVC573AD,118 568-4620-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent 20-SOIC 259.20/2,000 74LVC1G66GF,132 568-4650-2-ND | Bilateral Switch NEW! 6-XSON 1006.61/5,000 

Latch NEW! 74LVC1G66GM,115 568-4406-1-ND | Bilateral Switch NEW! 6-XSON 8 36 27 
74LVC573APW,118 568-2272-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 20-TSSOP. 50 AL .28 74LVC1G66GM,115 568-4406-2-ND | Bilateral Switch NEW! 6-XSON 765.00/5,000 
74LVC573APW,118 568-2272-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 20-TSSOP 327.25/2,500 74LVC1G66GW, 125 568-4614-1-ND | Bilateral Switch NEW! 5-TSSOP 33 25 18 
7ALVC574AD,118 568-4621-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-SOIC AT 38 26) | 74LVC1GEGGW,125 | 568-4614-2-ND | Bilateral Switch NEW! 5-TSSOP 199.80/3,000 

Positive-Edge-Triggered NEW! 74LVC1G74DC,125 | 568-4494-1-ND | Single D-Type F/F with Set and Reset, | 8-VSSOP | 55 44 33 
74LVC574AD,118 568-4621-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-SOIC 259.20/2,000 Positive-Edge-Triggered NEW! 

Positive-Edge-Triggered NEW! 74LVC1G74DC,125 | 568-4494-2-ND | Single D-Type F/F with Set and Reset, | 8-VSSOP 445.50/3,000 
TALVC574APW, 118 568-4502-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-TSSOP 50 AL 28 Positive-Edge-Triggered NEW! 

Positive-Edge-Triggered NEW! 74LVC1G74GM,125 | 568-4407-1-ND | Single D-Type F/F with Set and Reset, 8-XQFN 48 «3627 
74LVC574APW,118 568-4502-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 20-TSSOP 327.25/2,500 Positive-Edge-Triggered NEW! 

Positive-Edge-Triggered NEW! TALVC1G74GM,125 | 568-4407-2-ND | Single D-Type F/F with Set and Reset, 8-XOFN 624.00/4,000 
74LVC827APW,118 568-4503-1-ND | Tri-St. 10-Bit Buffer/Line Driver NEW! | 24-TSSOP 94 Wal 53 Positive-Edge-Triggered NEW! 
7ALVC827APW,118 — | 568-4503-2-ND | Tri-St. 10-Bit Buffer/Line Driver NEW! | 24-TSSOP 763.75/2,500 74LVC1G74GT,115 568-3255-1-ND | Single D-Type Flip-Flop Positive- Edge- | 8-XSON 56 42 32 
74LVC1284D,112 568-2997-5-ND | 3.3V Parallel Printer Interface 20-SOIC 1.27 1.02 17 Triggered 

Transceiver/Buffer 74LVC1G74GT,115 568-3255-2-ND | Single D-Type Flip-Flop Positive- Edge- 8-XSON 892.50/5,000 
74LVC1284DB,112 568-2998-5-ND | 3.3V Parallel Printer Interface 20-SSOP 1.27 1.02 17 Triggered 

Transceiver/Buffer 74LVC1G74GT,115 568-4408-1-ND | Tri-State Ultra-Configurable Multiple 8-XSON 63 A8 36 
74LVC1284PW,112 568-2999-5-ND | 3.3V Parallel Printer Interface 20-TSSOP 1.27 1.02 Tt Function Gate NEW! 

Transceiver/Buffer 74LVC1G74GT,115 568-4408-2-ND | Tri-State Ultra-Configurable Multiple 8-XSON 1006.61/5,000 
74LVC2244APW,118 | 568-4495-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW!) 20-TSSOP 53 42 32 Function Gate NEW! 
TALVC2244APW,118 | 568-4495-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW!| 20-TSSOP 354.38/2,500 74LVC1G125GM,115 | 568-4396-1-ND | Tri-St. Bus Buffer/Line Driver NEW! 6-XSON 56 45 34 
TALVC2245APW,118 | 568-4615-1-ND | Tri-State Octal Transciever NEW! 20-TSSOP 56 A2 32} |74LVC1G125GM,115 | 568-4396-2-ND | Tri-St. Bus Buffer/Line Driver NEW! 6-XSON 728.00/5,000 
7ALVC2245APW,118 | 568-4615-2-ND | Tri-State Octal Transciever NEW! 20-TSSOP 455.00/2,500 74LVC1G125GV,125 | 568-2296-1-ND | Tri-State Bus Buffer/Line Driver SOT-753 PT 21 14 
74LVC4066B0,115 568-3019-1-ND | Quad Bilateral Switch 14-DHVQFN| 1.11 93 75| |74LVC1G125GV,125 | 568-2296-2-ND | Tri-State Bus Buffer/Line Driver SOT-753 160.20/3,000 
74LVC4066B0,115 568-3019-2-ND | Quad Bilateral Switch 14-DHVOFN 1444.95/3,000 74LVC1G125GW,125 | 568-3005-1-ND | Tri-State Bus Buffer/Line Driver 5-TSSOP. 27 21 14 
74LVC4066D,112 568-3020-5-ND | Quad Bilateral Switch 14-SOIC 81 61 46} |74LVC1G125GW,125 | 568-3005-2-ND | Tri-State Bus Buffer/Line Driver 5-TSSOP 160.20/3,000 
74LVC4066PW, 112 568-3021-5-ND | Quad Bilateral Switch 14-TSSOP 81 61 46) |74LVC1G157GM,115 | 568-3006-1-ND | Single 2-Input Multiplexer 6-XSON 56 A5 34 
74LVC4245AD,112 568-1585-5-ND J Tri-State Octal Dual Supply Translating 24-SOIC 96 80 64) |74LVC1G157GM,115 | 568-3006-2-ND | Single 2-Input Multiplexer 6-XSON 560.00/5,000 

Transceiver 74LVC1G157GV,125 | 568-3007-1-ND | Single 2-Input Multiplexer SC74-6 27 21 14 
74LVC4245ADB,112 568-3022-5-ND | Tri-State Octal Dual Supply Translating 24-SSOP 96 80 64 74LVC1G157GV,125 | 568-3007-2-ND | Single 2-Input Multiplexer SC74-6 160.20/3,000 

Transceiver 74LVC1G157GW,125 | 568-3008-1-ND | Single 2-Input Multiplexer SC88-6 27 21 14 
74LVC4245APW,112 | 568-1586-5-ND | Tri-State Octal Dual Supply Translating | 24-TSSOP 96 12 54) |74LVC1G157GW,125 | 568-3008-2-ND | Single 2-Input Multiplexer SC88-6 160.20/3,000 

Transceiver 74LVC1G384GF,132 | 568-4648-1-ND | Bilateral Switch NEW! 6-XSON 63 A8 36 
74LVC16244ADGG,118 | 568-4604-1-ND | Tri-St. 16-Bit Buffer/Line Driver NEW! | 48-TSSOP 76 57 43 74LVC1G384GF,132 568-4648-2-ND | Bilateral Switch NEW! 6-XSON 1006.61/5,000 
74LVC16244ADGG,118 | 568-4604-2-ND | Tri-St. 16-Bit Buffer/Line Driver NEW! | 48-TSSOP 505.40/2,000 74LVC1G384GM,115 | 568-4649-1-ND | Bilateral Switch NEW! 6-XSON AB 36 27 
74LVC16245ADGG,518 | 568-2292-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP 76 57 43) |74LVC1G384GM,115 | 568-4649-2-ND | Bilateral Switch NEW! 6-XSON 765.00/5,000 
74LVC16245ADGG,518 | 568-2292-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP 505.40/2,000 74LVC1G3157GF,132 |568-4647-1-ND | 2-Channel Analog Mux/Demux NEW! 6-XSON 63 48 36 
74LVC16245ADL,112 |568-4605-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver NEW! | 48-SSOP 716 57 43 74LVC1G3157GF,132 | 568-4647-2-ND | 2-Channel Analog Mux/Demux NEW! 6-XSON 1006.61/5,000 
7ALVC16373ADGG,118 | 568-4606-1-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent 48-TSSOP | .76 = 57 43) 74LVC1G3157GM,115 | 568-4399-1-ND | 2-Channel Analog Mux/Demux NEW! | 6-XSON 56 4534 

Latch NEW! 74LVC1G3157GM,115_| 568-4399-2-ND | 2-Channel Analog Mux/Demux NEW! 6-XSON 728.00/5,000 
74LVC16373ADGG,118 | 568-4606-2-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent 48-TSSOP 505.40/2,000 T4LVCTGX04GV,125 __|568-3010-1-ND | X-tal Driver 6-1SSOP. 93 70 53 

Latch NEW! T4LVC1GX04GV,125 | 568-3010-2-ND | X-tal Driver 6-TSSOP 903.24/3,000 
74LVC16373ADL,112 | 568-4607-5-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent 48-SSOP 76 57 43) |74LVC1GX04GW,125 | 568-3011-1-ND | X-tal Driver 6-TSSOP. 93 70 53 

Latch NEW! 74LVC1GX04GW,125 | 568-3011-2-ND | X-tal Driver 6-TSSOP 903.24/3,000 
74LVC16374ADGG,518 | 568-4608-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type F/F NEW! 48-TSSOP. 76 57 43! | 74LVC2G00GT.115 568-3256-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate 8-XSON 96 72 54 
74LVC16374ADGG,518 | 568-4608-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type F/F NEW! 48-TSSOP 505.40/2,000 T4LVC2GO0GT 115 568-3256-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate 8-XSON 7530.00/5,000 
74LVC162244ADGG:51 | 568-2291-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 76 57 43! | 74LvC2G04GW.125 568-4497-1-ND | Dual Inverter NEW! SC88-6 AQ 35 24 
74LVC162244ADGG:51 | 568-2291-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 505.40/2,000 74LVC2G04GW 125 568-4497-2-ND | Dual Inverter NEW! SC88-6 331.50/3,000 
74LVC162245ADGG,51 | 568-3003-5-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver 48-TSSOP 76 57 43! | 74LVC2G07GW.125 568-4617-1-ND | Buffer with OD Output NEW! SC88-6 AT 38 26 
7ALVC1GO0GM.115 __|568-4392-1-ND | Single 2-Input NAND Gate NEW! 8-XSON 53___42_32] | 74LVC2G07GW,125 _ | 568-4617-2-ND | Buffer with OD Output NEW! SC88-6 368.22/3,000 
74LVC1G00GM,115 568-4392-2-ND | Single 2-Input NAND Gate NEW! 6-XSON 682.50/5,000 74LVC2G08DC, 125 568-3257-1-ND | Dual 2-Input AND Gate B-VSSOP 55 A4 30 
74LVC1GO0GW,125 568-4609-1-ND | Single 2-Input NAND Gate NEW! 5-TSSOP .27 21 14 74LVC2G08DC,125 568-3257-2-ND | Dual 2-Input AND Gate 8-VSSOP. 445.50/3,000 
74LVC1GOOGW, 125 568-4609-2-ND | Single 2-Input NAND Gate NEW! 5-TSSOP 160.20/3,000 74LVC2G17GV,125 568-4618-1-ND | Dual Non-Inverting Schmitt- SC-74 AT 38 26 
74LVC1G02GM,115 568-4393-1-ND | Single 2-Input NOR Gate NEW! 6-XSON 53 42 32 Trigger NEW! 
74LVC1G02GM,115 568-4393-2-ND | Single 2-Input NOR Gate NEW! 6-XSON 682.50/5,000 74LVC2G17GV,125 568-4618-2-ND | Dual Non-Inverting Schmitt- SC-74 368.22/3,000 
74LVC1G04GM,115 568-4394-1-ND | Single Inverter NEW! 6-XSON 53 42 32 Trigger NEW! 
TALVC1GO4GM,115 | 568-4394-2-ND | Single Inverter NEW! 6-XSON 682.50/5,000 74LVC2G66GM,125 _| 568-4651-1-ND | Bilateral Switch NEW! 8-XQFN 80 6045 
TALVCIGO4GV,125 | 568-2294-1-ND | Single Inverter SOT-753 27 2114) /74LVC2G66GM,125 | 568-4651-2-ND | Bilateral Switch NEW! 8-XOFN 1040.00/4,000 
TALVCIGO4GV,125 | 568-2294-2-ND | Single Inverter SOT-753 160.20/3,000 7ALVC2G66GT,115 | 568-4652-1-ND | Bilateral Switch NEW! 8-XSON 96 72 54 
TALVC1GO4GW,125__|568-1579-1-ND | Single Inverter UMT-5 27__.21__.14| | 74LVC2G66GT,115 | 568-4652-2-ND | Bilateral Switch NEW! 8-XSON 1530.00/5,000 
7ALVC1GO4GW,125 | 568-1579-2-ND | Single Inverter UMT-5 160.20/3,000 7ALVC2G86DC,125 | 568-3016-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 8-VSSOP 55 (4483 
TALVCIGO7GV,125 | 568-4610-1-ND | Buffer with OD Output NEW! SC-74A 27 2114) | 74LVC2G86D0,125 _| 568-3016-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 8-VSSOP 445.50/3,000 
74LVC1G07GV,125 568-4610-2-ND | Buffer with OD Output NEW! SC-74A 160.20/3,000 LVCH Family 
7ALVC1GO7GW,125 | 568-2295-1-ND | Buffer with OD Output 5-TSSOP 27 2114) 74 VCH244APW,118 | 568-4505-1-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW! | 20-TSSOP] 48 38 29 
TALVC1GO7GW,125 | 568-2295-2-ND | Buffer with OD Output 5-TSSOP 160.20/3,000 7ALVCH244APW,118 | 568-4505-2-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW! | 20-TSSOP 320.63/2,500 
7ALVC1GO8GV,125 | 568-4611-1-ND | Single 2-Input AND Gate NEW! SC-74A 27.2114) | 74LVCH245APW,118 | 568-4506-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW! 20-TSSOP 48 38 29 
TALVC1GO8GV,125 | 568-4611-2-ND | Single 2-Input AND Gate NEW! SC-74A 160.20/3,000 74LVCH245APW,118 | 568-4506-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW! | 20-TSSOP 320.63/2,500 
74LVC1G08GM,115 | 568-4395-1-ND | Single 2-Input AND Gate NEW! 6-XSON 53.42 32) | 74LVCH16245ADGG:51 | 568-4624-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver with 48-TSSOP 84 63 48 
74LVC1G08GM,115 568-4395-2-ND | Single 2-Input AND Gate NEW! 6-XSON 682.50/5,000 Direction Pin NEW! 
7ALVC1G08GW,125 568-1580-1-ND | Single 2-Input AND Gate UMT-5 27 21 14| |74LVCH16245ADGG:51 | 568-4624-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver, Direction 48-TSSOP 558.60/2,000 
74LVC1GO8GW, 125 568-1580-2-ND | Single 2-Input AND Gate UMT-5 160.20/3,000 Pin NEW! 
74LVC1G11GM,115 568-3004-1-ND | Single 3-Input AND Gate 6-XSON 53 42 32] | 74LVCH16245ADL,118 | 568-4625-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver, Direction 48-TSSOP 84 63 AB 
74LVC1G11GM,115 568-3004-2-ND | Single 3-Input AND Gate 6-XSON 682.50/5,000 Pin NEW! 
74LVC1G14GM,115 568-4397-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter NEW! 6-XSON 53 A2 .32| | 74LVCH16245ADL,118 | 568-4625-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver, Direction 48-TSSOP 279.30/1,000 
74LVC1G14GM,115 568-4397-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter NEW! 6-XSON 682.50/5,000 Pin NEW! 
TALVC1G14GV,125 568-4612-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter NEW! SC-74A 27 21 .14| | 74LVCH32245AEC,557 | 568-2278-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA 780 6.24 5.27 
74LVC1G14GV,125 568-4612-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter NEW! SC-74A 160.20/3,000 74LVCH162244ADGG:5 | 568-4622-1-ND | Tri-St. 16-Bit Buffer/Line Driver NEW! | 48-TSSOP 84 63 48 
74LVC1G14GW,125 568-2267-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter SOT-353 27 21 14] |74LVCH162244ADGG:5 | 568-4622-2-ND | Tri-St. 16-Bit Buffer/Line Driver NEW! | 48-TSSOP 558.60/2,000 
74LVC1G14GW,125 568-2267-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter SOT-353 160.20/3,000 74LVCH162245ADGG:1 | 568-4623-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver NEW! 48-TSSOP 84 63 48 
74LVC1G17GW,125 568-4613-1-ND [Single Schmitt-Trigger Buffer NEW! 5-TSSOP. 2h 21 14} [| 74LVCH162245ADGG:1 | 568-4623-2-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver NEW! 48-TSSOP 558.60/2,000 
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NXP Semiconductors Digi@Reel® (cont) RoHS Compliant | NXP Semiconductors Digi@Reel’ (cont, RoHS Compliant 
NXP Digi-Key Price Each NXP. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 4] 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
7ALVCH322245AEC,51 | 568-4626-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver NEW! | 96-LFBGA | 8.21 6.57 5.55| |N74F74D,602 568-1733-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC AT 39 2E 
TALVCH322245AEC,51 | 568-4626-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver NEW! | 96-LFBGA 17817.00/3,500 N74F74N,602 568-1734-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-Dip A2 34 26 
LVCU Family N74F86D,623 568-2325-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 51 42 29 
74LVCU04AD,118 568-2308-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC 38 30 .22| | N74F86D,623 568-2325-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 334.90/2,500 
T4LVCU04AD, 118 568-2308-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 216.00/2,500 N74F125D,602 568-1715-5-ND | Tri-State Quad Buffer 14-SOIC AT 38 29 
LVT Family N74F125D,623 568-2322-1-ND | Tri-State Quad Buffer 14-SOIC AT 38 29 
74LVTOOD,112 568-1589-5-ND | 3.3V Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 89 15 60) |N74F125D,623 568-2322-2-ND | Tri-State Quad Buffer 14-SOIC 318.94/2,500 
74LVTOODB,112 568-3023-5-ND | 3.3V Quad 2-Input NAND Gate 14-SSOP 89 75 60| [N74F125N,602 568-1716-5-ND | Tri-State Quad Buffer 14-Dip 52 39 30 
74LVTOOPW,112 568-3024-5-ND | 3.3V Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 89 5 60) |N74F126D,623 568-4637-1-ND | Tri-State Quad Buffer NEW! 14-SOIC A7 38 29 
74LVT02D,112 568-3025-5-ND | 3.3V Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 89 75 60| | N74F126D,623 568-4637-2-ND | Tri-State Quad Buffer NEW! 14-SOIC 318.94/2,500 
74LVT02DB,112 568-3026-5-ND | 3.3V Quad 2-Input NOR Gate 14-SSOP 89 75 60| | N74F133D,602 568-3164-5-ND | 13-Input NAND Gate 16-SOIC 1.11 93 75 
TALVTO2PW,112 568-3027-5-ND | 3.3V Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP 89 5 60) | N74F133N,602 568-3165-5-ND | 13-Input NAND Gate 16-Dip 1.11 93 15 
74LVT04D,118 568-2309-1-ND | 3.3V Hex Inverter 14-SOIC 89 15 60| [N74F138D,623 568-4638-1-ND | 1-of-8 Decoder/Demux NEW! 16-SOIC 50 AO 30 
74LVT04D,118 568-2309-2-ND | 3.3V Hex Inverter 14-SOIC 964.60/2,500 N74F138D,623 568-4638-2-ND | 1-of-8 Decoder/Demux NEW! 16-SOIC 336.83/2,500 
74LVT04DB,112 568-3028-5-ND | 3.3V Hex Inverter 14-SSOP 89 Wf 60| | N74F139N,602 568-1717-5-ND | 1-of-4 Decoder/Demux 16-Dip 63 A8 36 
7ALVTO4PW,112 568-3029-5-ND | 3.3V Hex Inverter 14-TSSOP 89 75 .60| | N74F157AD,602 568-1719-5-ND | Quad 2-Input Data Selector/Mux, 16-SOIC 53 A2 32 
74LVTO8DB,112 568-3030-5-ND | 3.3V Quad 2-Input AND Gate 14-SSOP 89 15 60 Non-Inverting 
74LVT08D,112 568-1590-5-ND | 3.3V Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 89 5 60) |N74F166D,602 568-3166-5-ND | 8-Bit Bidirectional Univ. Shift Register 16-SOIC 4.01 3.21 2.50 
74LVTO8PW,112 568-3031-5-ND | 3.3V Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP 89 5 60) | N74F166N,602 568-3167-5-ND | 8-Bit Bidirectional Univ. Shift Register 16-Dip 4.01 3.21 2.50 
74LVT10D,112 568-3032-5-ND | 3.3V Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 89 15 60) |N74F242D,602 568-3171-5-ND | Tri-State Quad Transceiver 14-SOIC 89 67 51 
74LVT10DB,112 568-3033-5-ND |3.3V Triple 3-Input NAND Gate 14-SSOP 89 15 60| |N74F242N,602 568-3172-5-ND | Tri-State Quad Transceiver 14-Dip 89 67 51 
TALVTIOPW,112 568-3034-5-ND | 3.3V Triple 3-Input NAND Gate 14-TSSOP 89 5 60) | N74F243N,602 568-3173-5-ND | Tri-State Quad Transceiver 14-Dip 76 57 A3 
74LVT14D,112 568-1593-5-ND | 3.3V Hex Inverter Schmitt-Trigger 14-SOIC 89 15 60) |N74F244D,602 568-1720-5-ND | Tri-State Octal Buffer 20-SOIC 51 39 29 
74LVT14DB,112 568-3035-5-ND | 3.3V Hex Inverter Schmitt-Trigger 14-SSOP 89 5 60) |N74F244D,623 568-2323-1-ND | Tri-State Octal Buffer 20-SOIC 51 39 29 
TALVT14PW,112 568-3036-5-ND | 3.3V Hex Inverter Schmitt-Trigger 14-TSSOP 89 5 60) |N74F244D,623 568-2323-2-ND | Tri-State Octal Buffer 20-SOIC 340.75/2,000 
74LVT32D,112 568-3040-5-ND | 3.3V Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 93 718 62| |N74F244N,602 568-1721-5-ND | Tri-State Octal Buffer 20-Dip 63 A8 36 
74LVT32DB,112 568-3041-5-ND | 3.3V Quad 2-Input OR Gate 14-SSOP 93 18 62) |N74F245D,602 568-1722-5-ND | Tri-State Octal Transceiver 20-SOIC 51 39 29 
TALVT32PW,112 568-3042-5-ND | 3.3V Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP 93 78 .62| | N74F245N,602 568-1723-5-ND | Tri-State Octal Transceiver 20-Dip 63 A8 36 
74LVT74D,118 568-2318-1-ND | 3.3V Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 89 75 60| | N74F257AD,623 568-4639-1-ND | Tri-St. Quad 2-Line to 1-Line Selector/ 16-SOIC 55 AS 34 
74LVT74D,118 568-231 8-2-ND | 3.3V Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 964.60/2,500 Mux Non-Inverting NEW! 
74LVT74DB,112 568-3049-5-ND [3.3V Dual D-Type Flip-Flop 14-SSOP 89 75 60| | N74F257AD,623 568-4639-2-ND | Tri-St. Quad 2-Line to 1-Line Selector/ 16-SOIC 372.26/2,500 
TALVT74PW, 112 568-3050-5-ND | 3.3V Dual D-Type Flip-Flop 14-TSSOP 89° 7560 Mux Non-Inverting NEW! 
74LVT125D, 112 568-1591-5-ND | Tri-State 3.3V Quad Buffer 14-SOIC 46 .37-~—.26]_: | N74F259D,602 568-3174-5-ND | Addressable Latch 16-SOIC | 2.05 1.65 1.24 
74LVT125D,118 568-2310-1-ND | Tri-State 3.3V Quad Buffer 14-SOIC AG .37 .26| | N74F259N,602 568-1724-5-ND | Addressable Latch 16-Dip 2.05 1.65 1.24 
74LVT125D,118 568-2310-2-ND | Tri-State 3.3V Quad Buffer 14-SOIC 297.50/2,500 N74F269DB,112 568-3175-5-ND | 8-Bit Bidirectional Binary Counter 24-SSOP 3.98 3.19 248 
74LVT125DB,118 568-4627-1-ND | Tri-State 3.3V Quad Buffer NEW! 14-SSOP 45 36 .27| | N74F273AN,602 568-1725-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 87 51 38 
74LVT125DB, 118 568-4627-2-ND | Tri-State 3.3V Quad Buffer NEW! 14-SSOP 250.04/2,000 N74F298D,602 568-3176-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-SOIC | 242 1.94 1.45 
74LVT125PW,112 568-1592-5-ND | Tri-State 3.3V Quad Buffer 14-TssoP| 49 40 .27| | N74F298N,602 568-3177-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-Dip 242 1.94 1.45 
TALVT125PW,118 568-2311-1-ND | Tri-State 3.3V Quad Buffer 14-TSSOP a) 40 .27| | N74F367D,602 568-1730-5-ND | Hex Buffer/Driver 16-SOIC 1.46 1.17 88 
74LVT125PW,118 568-2311-2-ND | Tri-State 3.3V Quad Buffer 14-TSSOP 318.75/2,500 N74F367N,602 568-3179-5-ND | Hex Buffer/Driver 16-Dip 146 1.17 88 
74LVT126PW,118 568-4628-1-ND | Tri-State 3.3V Quad Buffer NEW! 14-TSSOP 50 AL .28| |N74F373D,602 568-4640-5-ND | Tri-St. Octal Transparent Latch NEW! 20-SOL 51 39 29 
TALVT126PW,118 568-4628-2-ND | Tri-State 3.3V Quad Buffer NEW! 14-TSSOP 327.25/2,500 N74F574D,623 568-4641-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop NEW! | 20-SOL 55 Al 31 
74LVT241PW,118 568-4631-1-ND | Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line 20-TSSOP 54 At 31 N74F574D,623 568-4641-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop NEW! | 20-SOL 363.09/2,000 
Driver NEW! N74F656AD,602 568-3181-5-ND | Octal Bus/Driver 24-SOIC 6.21 417 3.25 
7ALVT241PW,118 568-4631-2-ND | Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line 20-TSSOP 438.75/2,500 N74F786D,602 568-3185-5-ND | 4-Bit Async. Bus Arbiter 16-SOIC 468 3.75 2.92 
Driver NEW! N74F786N,602 568-3186-5-ND | 4-Bit Async. Bus Arbiter 16-Dip 468 3.75 2.92 
TALVT244AD,118 568-4632-1-ND | Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line 20-SOIC 48 36 .27| |N74F804D,602 568-3187-5-ND | Hex 2-Input NAND Driver 20-SOIC 2.34 1.88 1.46 
Driver NEW! N74F804N,602 568-3188-5-ND | Hex 2-Input NAND Driver 20-Dip 2.34 188 1.46 
74LVT244AD,118 568-4632-2-ND | Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line 20-SOIC 319.20/2,000 N74F827DB,112 568-3189-5-ND | 10-Bit Buffer/Line Driver 24-SSOP 237 1.90 1.43 
Driver NEW! N74F862D,512 568-3191-5-ND | Tri-State Bus Transceiver 24-SOIC 624 500 4.22 
TALVT244APW,112 568-1594-5-ND | Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 54 A4 .33| | N74F862N,602 568-3192-5-ND | Tri-State Bus Transceiver 24-Dip 6.24 5.00 4.22 
TALVT244APW,118 568-2316-1-ND J Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 54 A4 .33| | N74F1244D,602 568-3162-5-ND | Tri-State Octal Buffer 20-SOIC 242 1.94 1.45 
TALVT244APW,118 568-2316-2-ND J Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 364.50/2,500 N74F1244N,602 568-3163-5-ND | Tri-State Octal Buffer 20-Dip 242 1.94 1.45 
74LVT245D,112 568-4633-5-ND | Tri-State 3.3V Octal Transceiver NEW! | 20-SOIC 48 .37 .28| |N74F3037D,512 568-1726-5-ND | Quad 2-Input NAND 30-Ohm Driver 16-SOIC 145° 1.16 87 
74LVT245DB,118 568-2317-1-ND | Tri-State 3.3V Octal Transceiver 20-SSOP 48 37 .28| | N74F3037N,602 568-1727-5-ND | Quad 2-Input NAND 30-Ohm Driver 16-Dip 2.23 1.79 1.34 
74LVT245DB,118 568-2317-2-ND | Tri-State 3.3V Octal Transceiver 20-SSOP 160.66/1,000 N74F3038D,512 568-1728-5-ND | Quad 2-Input NAND 30-Ohm Line 16-SOIC 1.58 1.27 95 
TALVT245PW,112 568-1595-5-ND J Tri-State 3.3V Octal Transceiver 20-TSSOP 48 37 .28 Driver, Open Collector 
74LVT534D,112 568-3043-5-ND | Tri-St. 3.3V Octal D-Type F/F, Inverting 20-SOIC 1.86 149 1.12] |N74F3038N,602 568-3178-5-ND | Quad 2-Input NAND 30-Ohm Line 16-Dip 2.23 1.79 1.34 
7ALVT534DB,112 568-3044-5-ND | Tri-St. 3.3V Octal D-Type F/F, Inverting 20-SSOP 186 149 1.12 Driver, Open Collector 
TALVT534PW, 112 568-3045-5-ND | Tri-St. 3.3V Octal D-Type F/F, Inverting | 20-TSSOP | 1.86 1.49 1.12] |N74F5074D 568-1732-5-ND | Sync. Dual D-Type Flip-Flop/Clock Driver] 14-SOIC | 2.32 1.86 1.39 
74LVT574PW,118 568-4634-1-ND | Tri-St. 3.3V Octal D-Type F/F NEW! | 20-TSSOP | 57 43 ~«.32| | N74F5074N,602 568-3180-5-ND | Sync. Dual D-Type Flip-Flop/Clock Driver] _14-Dip 2.32 186 1.39 
TALVT574PW,118 568-4634-2-ND | Tri-St. 3.3V Octal D-Type F/F NEW! 20-TSSOP 460.85/2,500 4000 Family 
74LVT640D,112 568-3046-5-ND J Tri-St. 3.3V Octal Transceiver, Inverting | 20-SOIC 2.32 1.86 1.40} |HEF4000BP,652 568-3068-5-ND | Dual 3-Input NOR Gate 14-Dip 58 A7 35 
74LVT640DB,112 568-3047-5-ND | Tri-St. 3.3V Octal Transceiver, Inverting | 20-SSOP 2.32 1.86 1.40| |HEF4000BT,652 568-3069-5-ND | Dual 3-Input NOR Gate 14-SOIC 58 A7 35 
74LVT640PW,112 568-3048-5-ND | Tri-St. 3.3V Octal Transceiver, Inverting | 20-TSSOP 2.32 1.86 1.40} |HEF4001BP,652 568-3070-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 48 39 27 
74LVT2241D,.112 568-3037-5-ND | Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 1.26 = 1.06 .85| | HEF4001BT,652 568-3071-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 40 33 22 
74LVT2241DB,112 568-3038-5-ND J Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 1.26 1.06 .85| | HEF4002BT,652 568-3072-5-ND | Dual 4-Input NOR Gate 14-SOIC 58 A7 35 
74LVT2241 PW, 112 568-3039-5-ND J Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 1.26 1.06 .85| | HEF4011BP,652 568-1683-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 52 42 29 
74LVT16244BDGG,512 | 568-4629-5-ND | Tri-St. 3.3V 16-Bit Buffer/ Driver NEW! | 48-TSSOP 88 66 .50| | HEF4011BT,652 568-3075-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 40 33 22 
74LVT16244BDL,112 | 568-4630-5-ND | Tri-St. 3.3V 16-Bit Buffer/ Driver NEW! | 48-SSOP 88 66 50) | HEF4013BP,652 568-1684-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-Dip 51 A2 29 
74LVT16245BDGG,518 | 568-2315-1-ND | Tri-State 3.3V LVT 16-Bit Transceiver 48-TSSOP 1S 63 50] | HEF4013BT,652 568-1685-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 40 33 22 
74LVT16245BDGG,518 | 568-2315-2-ND | Tri-State 3.3V LVT 16-Bit Transceiver 48-TSSOP 665.00/2,000 HEF4014BT,652 568-3076-5-ND | 8-Bit Static Shift Register 16-SOIC 12 55 Al 
74LVT162245BDGG:51 | 568-2312-1-ND | Tri-State 3.3V 16-Bit Transceiver 48-TSSOP 88 66 50] | HEF4015BP,652 568-3077-5-ND | Dual 4-Bit Static Shift Register 16-Dip 55 A4 33 
74LVT162245BDGG:51 | 568-2312-2-ND | Tri-State 3.3V 16-Bit Transceiver 48-TSSOP 585.20/2,000 HEF4015BT,652 568-3078-5-ND | Dual 4-Bit Static Shift Register 16-SOIC 55 A4 33 
74LVT162245BDL,118 |568-2313-1-ND | Tri-State 3.3V 16-Bit Transceiver 48-SSOP. -88 66 50) | HEF4016BP,652 568-3079-5-ND | Quad Bilateral Switch 14-Dip 54 Al 31 
74LVT162245BDL,118 |568-2313-2-ND | Tri-State 3.3V 16-Bit Transceiver 48-SSOP 292.60/1,000 HEF4017BP,652 568-3080-5-ND | 5-Stage Johnson Counter 16-Dip 53 A0 30 
74F Family HEF4017BT,652 568-3081-5-ND | 5-Stage Johnson Counter 16-SOIC 53 A0 30 
N74F00D,623 568-2319-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate T4-S0IC 4233 ~.24| +|HEF40208P,652 568-3082-5-ND | 14-Stage Binary Counter 16-Dip 49 3728 
N74F00D,623 568-2319-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 236.25/2,500 HEF4020BT,652 568-3083-5-ND | 14-Stage Binary Counter 16-SOIC AQ 3728 
N74F02D,623 568-4636-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate NEW! 14-SOIC 42 33.24)‘ | HEF4021BP,652 568-3084-5-ND | 8-Bit Static Shift Register 16-Dip 49 3728 
N74F02D,623 568-4636-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate NEW! 14-SOIC 236.25/2,500 HEF4021BT,652 568-3085-5-ND | 8-Bit Static Shift Register 16-SOIC 58 AT 36 
N74F04D,602 568-1709-5-ND | Hex Inverter 14-SOIC 42 33 .24| |HEF4023BP,652 568-3086-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-Dip 50 A0 30 
N74F04D,623 568-2320-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC 42 33 (24| | HEF4023BT,652 568-3087-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 5 36 DE: 
N74F04D,623 568-2320-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 236.25/2,500 HEF4025BP,652 568-3091-5-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-Dip Ag A0 30 
N74FO6D,623 568-1710-1-ND | Hex Inverter/Buffer Driver, Open 14-SOIC 1.41 118 95} | HEF4027BP,652 568-3092-5-ND | Dual JK Flip-Flop 16-Dip 49 40 30 
Collector HEF4027BT,652 568-3093-5-ND | Dual JK Flip-Flop 16-SOIC AT 38 28 
N74F06D,623 568-1710-2-ND | Hex Inverter/Buffer Driver, Open 14-SOIC 1529.13/2,500 HEF4028BP,652 568-3094-5-ND | 1-of-10 Decoder 16-Dip 50.38.29 
Collector HEF4028BT,652 568-3095-5-ND | 1-of-10 Decoder 16-SOIC 6 37 28 
N74FO6N,602 568-1711-5-ND | Hex Inverter/Buffer Driver, Open 14-Dip 1.41 1.18 .95| | HEF4030BT,652 568-3096-5-ND | Quad Exclusive OR Gate 14-SOIC AT 38 29 
Collector HEF4040BP,652 568-3101-5-ND | 12-Stage Binary Counter 16-Dip 55 A4 33 
N74F07D,602 568-3980-5-ND | Hex Inverter/Buffer Driver, Open 14-SOIC 141 1.18 .95| | HEF4040BT,652 568-3102-5-ND | 12-Stage Binary Counter 16-SOIC 53 A2 32 
Collector HEF4044BT,652 568-3103-5-ND | Tri-State, Quad R/S Latch with Output 16-SOIC 52 42 32 
N74F07D,623 568-1712-1-ND | Hex Inverter/Buffer Driver, Open 14-SOIC 141 1.18 .95| | HEF4046BP,652 568-3104-5-ND | Phase-Locked Loop 16-Dip 53 40 30 
Collector HEF4046BT,652 568-3105-5-ND | Phase-Locked Loop 16-SOIC 53 A0 30 
N74F07D,623 568-1712-2-ND | Hex Inverter/Buffer Driver, Open 14-SOIC 1529.13/2,500 HEF4047BP,652 568-3106-5-ND | Mono Astable Multivibrator 14-Dip 53 A0 30 
Collector HEF4047BT,652 568-3107-5-ND | Mono Astable Multivibrator 14-SOIC 58 AT 36 
N74F07N,602 568-1713-5-ND | Hex Inverter/Buffer Driver, Open 14-Dip 141 1.18 95 HEF4049BP,652 568-1686-5-ND | Hex Inverting Buffer 16-Dip 56 42 32 
Collector HEF4049BT,652 568-1687-5-ND | Hex Inverting Buffer 16-SOIC AQ 40 30 
N74F08D,602 568-1714-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 42 33 .24| | HEF4050BP,652 568-3108-5-ND | Hex Non-Inverting Buffer 16-Dip 9 40 30 
N74F08D,623 568-2321-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 42 33 .24| | HEF4050BT,652 568-1688-5-ND | Hex Non-Inverting Buffer 16-SOIC AT 38 28 
N74F08D,623 568-2321-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 236.25/2,500 HEF4051BP,652 568-1689-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 52 A2 32 
N74F14D,602 568-1718-5-ND | Hex Inverter Schmitt Trigger 14-SOIC 51 2 .29| | HEF4051BT,652 568-3979-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 52 A2 32 
N74F32D,602 568-1729-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 50 AL .28| | HEF4051BT,653 568-1690-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 52 42 32 
N74F32D,623 568-2324-1-ND [Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 50 Al .28| | HEF4051BT,653 568-1690-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 350.66/2,500 
N74F32D,623 568-2324-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 325.98/2,500 HEF4051BTT,118 568-1875-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 60 A5 34 
N74F38D,602 568-1731-5-ND | Quad 2-Input NAND Buffer Open 14-SOIC 40 32 .24) | HEF4051BTT,118 568-1875-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 487.50/2,500 
Collector HEF4052BP,652 568-3109-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 58 AT 36 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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NXP Semiconductors Digi@Reel® (cont, RoHS Compliant fm NXP Semiconductors Digi@Reel’ (cont) RoHS Compliant 
NXP Digi-Key Price Each NXP. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
HEFA052BT, 652 568-1691-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux T6-SOIC 4436 —~«.27| ‘| PCA9557PW,118 568-1061-2-ND |8-Bit I2C/SMBus /0 Port with Reset | 16-TSSOP| _1684.16/2,500 
HEF4053BP,652 568-1692-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 58 47 36] | PCF8574AP,112 568-1073-5-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 16-Dip | 158 126 95 
HEF4053BT,652 568-1693-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 44 36.27) | PCF8574AT/3,512 568-3987-5-ND_| Remote 8-Bit I/O Expander 16-SOIC | 1.58 1.26 95 
HEF4053BT,653 568-2255-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 44 36.27) [PCF8574AT/3,518 568-1074-1-ND | Remote 8-Bit /0 Expander T6-SOIC | 158 126 95 
HEF4053BT,653 568-2255-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 296.33/2,500 PCF8574AT/3,518 568-1074-2-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 16-SOIC 819.00/1,000 
HEF4059BT,652 568-3110-5-ND | Programmable Divide-By-N Counter 24-SOIC 2.36 1.89 1.47 PCF8574ATS/3,118 568-2030-1-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 20-SSOP | 1.58 1.26 95 
HEF4060BP,652 568-3111-5-ND | 14-Stage Ripple-Carry Binary Counter/ 16-Dip AQ 37.28) | PCF8574ATS/3,118 — |568-2030-2-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 20-SSOP 2016.00/2,500 
Divider ; PCF8574P,112 568-1075-5-ND_| Remote 8-Bit I/O Expander 16-Dip_ | 158 1.26 95 
HEF4060BT,652 568-3112-5-ND | 14-Stage Ripple-Carry Binary Counter’ | 16-SOIC 58 A736] | PCF85747/3,512 568-1076-5-ND | Remote 8-Bit I/O Expander T6-SOIC | 158 126 95 
Divider , PCF85741/3,518 568-1077-1-ND_ | Remote 8-Bit I/O Expander 20-SSOP | 158 1.26 95 
ee Oeeue eee Sees eeeNG aad Biel ome Pier ae a 2 PCF85747/3,518 568-1077-2-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 20-SSOP 819.00/1,000 
! ELE ES : : : : PCF8574TS/3,112 568-3988-5-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 20-SSOP | 158 1.26 95 
HEFAQGOBT,Gb3 pO 2055 1RND) Quad Bilateral Switch 14SolG | 62 A223) | pcr85747S/3.118 | 568-1078-1-ND_| Remote 8-Bit I/O Expander 20-SS0P | 158 1.26 95 
HEFAQGOBT.G53 podpeeo a2) Quad Bilateral Switch ole 337.08/2,500 PCF8574TS/3,118 | 568-1078-2-ND_| Remote 8-Bit I/O Expander 20-SSOP | 2076.00/2,500 
HEF4067BP,652 968-3113-5-ND)) 16-Channel Analog Mux/Demux 24-Dip | 1.938 1.54 1.16) | pcras75ts/1.112 | 568-3989-5-ND | Remote 16-Bit I/O Expander 24-SS0P | 220 1.76 1.32 
aa eeee peueuiesenyay 16 Channel Analog Mux/Demux oreo | hes 18 148) Jecrssz5ts/1.118 | 568-1079-1-ND_ | Remote 16-Bit /0 Expander 24-SSOP | 220 1.76 1.32 
AELAQSOUBT A npu ale : : “ PCF8575TS/1,118 568-1079-2-ND_|Remote 16-Bit /O Expander 24-SSOP |___1144.00/1,000 
652 568-3116-5-ND | Hex Inverter 14-SOIC 43.35. ~~«2d 
HEFA069UBP,652 568-1696-5-ND | Hex Inverter 14-Dip 42 3425 
HEF4070BP,652 568-1697-5-ND | Quad Exclusive OR Gate PoE NXP Semicond Diai@ keel” LOGIC TRANSLATION 
HEF4070BT,652 568-3117-5-ND | Quad Exclusive OR Gate 14-SOIC 52 42 29 emiconauctors Dig RoHS Compliant 
HEF4071BP,652 568-1698-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 53.42.32) |Nxp Digi-Key Price Each 
HEF4071BT,652 Pee ea Pua input OR (ata end a el) Sh Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
HEF4072BT,652 568- -5- ual 4-Input ate | 5 ‘ a 5 as] Bit Bi-Directi 5 
HEEAg’ 3BP 652 36B.3119-END | Triple 3-Input AND Gate 14 Dip 23 gp) | oe2000DGG.5T2 568-4223-5-ND 7 pate Dirt Low Voltage 48-TSSOP | 1.23 103 82 
HEFA075BP,652 368-1700-5-ND)} Triple 3-Input OR Gate 14-Dip 3 A232) | gTL20020,112 568-4224-5-ND | 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 8-SOIC 80 60 45 
HEF4077BP,652 568-1701-5-ND | Quad Exclusive NOR Gate 14-Dip 53 A2 32 Translator 
HEF4077BT,652 568-4635-5-ND | Quad Exclusive NOR Gate NEW! 14-SOIC 45 36.27) | @TL2002DC,125 568-1869-1-ND | 2-Bit Bi-Directional Low Voltage s-vssoP | 100 75 57 
HEF4081BP,652 568-1702-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-Dip 53 4232 Translator 
HEF4081BT,652 568-3120-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 52 42.29) | @TL200206,125 568-1869-2-ND | 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 8-VSSOP 975.00/3,000 
HEF4082BP,652 568-1703-5-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-Dip 53 42 32 Translator 
HEF4093BP,652 568-1704-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-Dip A839 27 | @TL20020P,118 568-4231-1-ND | 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 8-TSSOP 80 60) 45 
HEF4093BT, 653 568-1705-1-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-SOIC 46.37 ~—CO Translator 
HEF4093BT,653 568-1705-2-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-SOIC 297.50/2,500 GTL2002DP,178 568-4231-2-ND _|2-Bit Bi-Directional Low Voltage 8-TSSOP 650.00/2,500 
HEF4094BP,652 568-3121-5-ND | 8-Stage Shift-and-Store Bus Register 16-Dip 52 42 32 Translator 
HEF4094BT,652 568-1706-5-ND | 8-Stage Shift-and-Store Bus Register 16-SOIC 50 40.30) G@TL2002DP/G-T 568-1870-1-ND | 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 8-TSSOP 88 66 50 
HEF4094BT,653 568-2257-1-ND | 8-Stage Shift-and-Store Bus Register 16-SOIC -50 40 30 Translator 
HEF4094BT,653 568-2257-2-ND | 8-Stage Shift-and-Store Bus Register 16-SOIC 334.80/2,500 GTL2002DP/G-T 568-1870-2-ND | 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 8-TSSOP 715.00/2,500 
HEF4104BP,652 568-3122-5-ND | Tri-State, Quad Low to High Voltage 16-Dip 99 75 56 Translator 
Translator GTL2002GM, 125 568-4225-1-ND | 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 8-XQFN 80 60 45 
HEF4104BT,652 568-3123-5-ND | Tri-State, Quad Low to High Voltage 16-SOIC 99 75 56 Translator 
Translator GTL2003BQ, 115 568-4293-1-ND | 8-Bit Bi-Directional Low Voltage 20-DHVOQFN| 90 75 60 
HEF4511BP,652 568-3124-5-ND | BCD to 7-Segment Latch/Decoder/Driver | 16-Dip 51 39 29 Translator 
HEF4511BT,652 568-3125-5-ND | BCD to 7-Segment Latch/Decoder/Driver |_16-SOIC 52 42 32 GTL2003B0, 115 568-4293-2-ND | 8-Bit Bi-Directional Low Voltage 20-DHVQFN 1170.00/3,000 
HEF4514BP,652 568-3126-5-ND | 1-of-16 Decoder/Demultiplexer 24-Dip 719 1.00 80 Translator 
HEF4514BT,652 568-3127-5-ND | 1-of-16 Decoder/Demultiplexer 24-SOIC 93 70 53 GTL2003PW,112 568-4232-5-ND | 8-Bit Bi-Directional Low Voltage 20-TSSOP. 92 17 62 
HEF4515BP,652 568-3128-5-ND | 1-of-16 Decoder/Demultiplexer 24-Dip 149 1.00 80 Translator 
HEF4516BT,652 568-3129-5-ND | Binary Up/Down Counter 16-SOIC 7 53 AO) | GTL2005PW,118 568-1000-1-ND | Quad Translating Transceiver 14-TSSOP | 1.58 1.27 95 
HEF4520BP,652 568-1707-5-ND | Dual Binary Counter 16-Dip 56 42 32] | GTL2005PW,118 568-1000-2-ND | Quad Translating Transceiver 14-TSSOP 2021.12/2,500 
HEF4520BT, 652 568-3130-5-ND | Dual Binary Counter 16-SOIC 58 47 ~——«36) | GTL2005PW/G-T 568-1872-1-ND | Quad GTL/GTL+ to LVTTL/TTL Bi- 14-TSSOP | 1.75 140 1.05 
HEF4521BT,652 568-3131-5-ND | 24-Stage Frequency Divider 16-SOIC -80 60 A5 Directional Translator 
HEF4528BP,652 568-3132-5-ND | Dual Mono Multivibrator 16-Dip 82 62 46) | GTL2005PW/G-T 568-1872-2-ND | Quad GTL/GTL+ to LVTTL/TTL Bi- T4-TSSOP 2240.00/2,500 
HEF4528BT,652 §68-3133-5-ND | Dual Mono Multivibrator 16-SOIC 56 42 32 Directional Translator 
HEF4538BP,652 568-3134-5-ND | Dual Precison Mono. Multivibrator 16-Dip 84.63.48) | GTL2006PW,118 568-1873-1-ND | 13-Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL 28-TSSOP | 1.50 1.20 90 
HEF4538BT,652 §68-3135-5-ND | Dual Precison Mono. Multivibrator 16-SOIC 56 45 34 Translator 
HEF4541BP,652 568-3136-5-ND | Programmable Timer 14-Dip 52 42 32) | GTL2006PW,118 568-1873-2-ND | 13-Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL 28-TSSOP 1920.00/2,500 
HEF4541BT,652 568-3137-5-ND | Programmable Timer 14-SOIC -50 38 .29 Translator 
HEF4543BP,652 568-3138-5-ND | BCD to 7-Segment Latch/Decoder/Driver | _16-Dip 55 44.33) | GTL2007PW,118 568-1874-1-ND | 13-Bit GTL to LVTTL Translator with | 28-TSSOP | 150 1.20 90 
HEF4555BT,652 568-3139-5-ND | Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer 16-SOIC 53 40 30 Power Good 
HEF4794BP,112 568-3140-5-ND | 8-Stage Shift-and-Store Register 16-Dip 137 115 92] | GTL2008PW,112 568-3631-5-ND | 12-Bit GTL to LVTTL Translator with | 28-TSSOP | 1.50 1.20 90 
LED Driver Power Good 
HEF4794BT, 112 568-3141-5-ND | 8-Stage Shift-and-Store Register 16-SOIC | 137 1.15  .92| |@TL2009PW,112 568-3064-5-ND aut GTL Front-Side Bus Frequency | 16-TSSOP | 84 64 48 
LED Driver omparator 
HEF4894BP,112 568-3142-5-ND | 12-Stage Shift-and-Store Register 20-Dip 217 1.74 1.31] | GTL2010BS,118 568-3632-1-ND pad 21 Sica Low Voltage 24-HVQFN 96 80 64 
LED Driver ranslator 
HEF4894BT, 112 568-1708-5-ND | 12-Stage Shift-and-Store Register 20-SOIC | 2.17 1.74 1.31] | GTL2010BS,118 568-3632-2-ND 10-bit Bi Directional Low Voltage 24-HVQFN 2448.00/6,000 
LED Driver ranslator 
HEF40098BP,652 568-3073-5-ND | Tri-State, Hex Inverting Buffer 16-Dip 1.08.90 _—.72|_ | GTL2010PW,118 568-4508-1-ND | 10-Bit Bi-Directional Low Voltage 24-TSSOP | 96 80 64 
HEF40098BT,652 568-3074-5-ND | Tri-State, Hex Inverting Buffer 16-SOIC 1.08 90 12 Translator NEW! 
HEF40106BP,652 568-1681-5-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 14-Dip 48 39 27) | GTL2010PW,118 568-4508-2-ND | 10-Bit Bi-Directional Low Voltage 24-TSSOP 1040.00/2,500 
HEF40106BT,653 568-1682-1-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 14-SOIC 48 39 27 Translator NEW! 
HEF40106BT,653 568-1682-2-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 14-SOIC 311.53/2,500 GTL2012DP,118 568-4233-1-ND | 2-Bit GTL to LVTTL Transceiver 8-TSSOP 95 19 64 
HEF40240BT,652 568-3088-5-ND | Tri-St. Octal Inverting Buffer w/Output__| 20-SOIC_| 1.33 1.07 _.80| | GTL2012DP,118 568-4233-2-ND | 2-Bit GTL to LVTTL Transceiver 8-TSSOP 1026.35/2,500 
HEF40244BP 652 568-3089-5-ND | Tri-State Octal Buffer with Output 20-Dip 133 1.07 .80| | GTL2014PW,112 568-3066-5-ND | 4-Bit LVTTL to GTL Transceiver 14-TSSOP | 142 119 95 
HEF40244BT,652 568-3090-5-ND | Tri-State Octal Buffer with Output 20-SOIC | 1.33 1.07 80) | GTL2018PW,112 568-4234-5-ND | 8-Bit LVTTL to GTL Transceiver 24-TSSOP | 1.84 148 1.11 
HEF40373BP,652 568-3097-5-ND | Tri-St. Octal Transparent Latch w/Output | 20-Dip 142 114 86] [GTL2034PW,112 568-3067-5-ND | 4-Bit GTL to GTL Buffer 14-TSSOP | 142 119 95 
HEF40373BT,652 568-3098-5-ND | Tri-St. Octal Transparent Latch w/Output | 20-SOIC 142 1.14 86 
HEF40374BP,652 568-3099-5-ND | Tri-State Octal D-Type, F/F with Output | _20-Dip 142 114 86 ; MEMORY 
HEF40374BT,652 568-3100-5-ND | Tri-State Octal D-Type, F/F with Output_| 20-SOlC_[ 142 1.14 .86| [NP@=-\aalfetelate| RoHS Compliant 
igi Price Each 
. 1/0 EXPANDERS [aR Dini key ee 
NXP Semiconductors Digi@Ree RoHS Compliant (au Partie: Se a (SE See) 
NXP Digi-Key Price Each PCA24S08D, 112 568-0340-5-ND | 1024x8-Bit CMOS EEPROM eso | 126 105 84 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25100 | |Pca24sospP,118 568-3350-1-ND 1024x8-Bit CMOS EEPROM 8-TSSOP | 1.26 1.05 84 
PCAQ554AD, 112 568-1051-5-ND | 8-Bit I2C/SMBus /0 Port with Interrupt | 16-SOIC | 1.50 1.20 .90) |PCA24So8DP,118 568-3350-2-ND 1024x8-Bit CMOS EEPROM 8-TSSOP 1365.00/2,500 
PCAQS54APW,112  568-1052-5-ND | 8-Bit 12C/SMBus I/O Port with Interrupt |16-TSSOP| 1.50 1.20  .90| |PCF8582C-27/03,112 _|568-1083-5-ND 256x8-Bit CMOS EEPROM BSOIC | 1.411 93 74 
PCAQS54ATS, 118 568-2024-1-ND | 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port with Interrupt | 20-SSOP | 1.50 1.20 90 SRAM 
PCAQS54ATS, 118 568-2024-2-ND | 8-Bit |2C/SMBus 1/0 Port with Interrupt | 20-SSOP 1920.00/2,500 PCF8570P/F5,112 568-1071-5-ND 256x8-Bit Low Voltage SRAM 8-Dip 221 177 133 
PCAQ554D,112 568-1053-5-ND_| 8-Bit 12C/SMBus I/O Port with Interrupt_| 16-SOIC | 1.50 1.20 90] | PCF8570T/F5,518 568-1072-1-ND 256x8-Bit Low Voltage SRAM 8-SOIC 220 177 1.33 
PCA9554DB,112 568-1054-5-ND | 8-Bit 12C/SMBus I/O Port with Interrupt | 16-SSOP 1.50 1.20 90] | PCF8570T/F5,518 568-1072-2-ND 256x8-Bit Low Voltage SRAM 8-SOIC 1149.46/1,000 
PCAQ5S54N, 112 568-2025-5-ND | 8-Bit 12C/SMBus I/O Port with Interrupt | 16-Dip | 1.63 1.30 98 
PCAQS54PW,112 568-3984-5-ND | 8-Bit 12C/SMBus I/O Port with Interrupt | 16-TSSOP] 1.50 1.20 90 MEMORY INTERFACE 
PCAQ554PW, 118 568-1055-1-ND | 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port with Interrupt |16-TSSOP| 1.50 1.20 90) IND@=Mefataattetal En Seon: 
PCAQ554PW,118 568-1055-2-ND_| 8-Bit 12C/SMBus /O Port with Interrupt _|16-TSSOP| _1920.00/2,500 : iP 
PCA9555BS, 118 568-2382-1-ND | 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port with Interrupt |24-HVOFN| 2.00 1.60 1.20| /NXP Digi-Key Price Each 
PCAQ555BS,118 568-2382-2-ND | 16-Bit 12C/SMBus I/O Port with Interrupt | 24-HVQFN 6000.00/6,000 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PCA9555D,112 568-1056-5-ND | 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port with Interrupt} 24-SOIC | 2.00 1.60 1.20] |SSTU32864EC/G,557 |568-2052-ND | 1.8V Config. Registered Buffer Q6-LFBGA | 3.38 270 210 
PCA95S55DB,118 568-1057-1-ND | 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port with Interrupt | 24-SSOP | 2.00 1.60 1.20| |SSTU32865ET/G,557 |568-2053-ND | 1.8V, 28-Bit, 1:2 Registered Buffer /160-TFBGA| 5.80 4.64 3.92 
PCA9555DB,118 568-1057-2-ND_| 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port with Interrupt | 24-SSOP 1040.00/1,000 SSTU32866EC/G,551 |568-2054-ND —_| 1.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-Bit, 1:2 Config.] 96-LFBGA | 3.38 2.70 2.10 
PCAQS55N, 112 568-2027-5-ND |16-Bit 2C/SMBus 1/0 Port with Interrupt | 24-Dip [ 213 1.70 1.28 Registered Buffer 
PCAQS55PW, 112 568-3986-5-ND | 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port with Interrupt | 24-TSSOP| 2.00 1.60 1.20] | SSTUA32864EC/G,518 |568-3538-1-ND | 1.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-Bit, 1:2 Config.) 96-LFBGA | 3.60 2.88 2.24 
PCAQS55PW,118 568-1058-1-ND | 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port with Interrupt |24-TSSOP| 2.00 1.60 1.20 Registered Buffer 
PCAQS55PW,118 568-1058-2-ND | 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port with Interrupt |24-TSSOP | 2560.00/2,500 SSTUA32864EC/G,518 |568-3538-2-ND | 1.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-Bit, 1:2 Config.| 96-LFBGA 7056.00/3,500 
PCAQ556PW,112 568-1059-5-ND_| Octal SMBus/I2C Registered Interface _|16-TSSOP| 2.05 1.65 1.24 Registered Buffer 
PCA9557D, 112 568-1060-5-ND | 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port with Reset 16-SOIC | 1.32 1.06 79] [SSTUAS2866EC/G.518 [568-3539-1-ND |1.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-Bit, 1-2 Config.[ O6-LFBGA | 3.60 288 2.24 
PCA9557PW,118 568-1061-1-ND_| 8-Bit 2C/SMBus I/O Port with Reset. _|16-TSSOP| 1.32 1.06 79 Registered Buffer 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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MEMORY ERFACE 


POWER CONTROL/ 
MANAGEMENT 


NXP Sem ico RoHS Compliant 


NXP Digi-Key Price Each NXP Semiconductors Digi@Reel” (Cont.) RoHS Compliant 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 NXP Digi-Key Price Each 
SSTUAS2B6GECIG.518 | 568-3539-2-ND |1.8V, 25-Bit, 111 or 14-Bi, 1:2 Config. | O6-LFBGA |  7056.00/3.500 Part No. Part No. Description Pky. | 1 25 100 
Registered Buffer TEMISSSATINT 518 | 568-2536-1-ND | GreenChip™I SMPS Control TS0Ie | 1351.13 90 
SSTUASZSB65ET/G,51 |568-3540-1-ND |1.8V, 28-Bit, 1:2 Registered Buffer |160-TEBGA] 6.20 4.96 4.19) |reqisagaTiNi'si8  |568-2338-2.ND __| GreenChip'™ll SMPS Control tasolc | 1462.50/2.500 
SSTUA32S865ET/6.51 |568-3540-2-ND | 1.8V, 28-Bit, 1:2 Registered Buffer |160-TFBGA|  11532.00/3,000 TEAISST/INIE18 PEREGRINE Greenchio™ll SMPS Control jasolc | 441. 9874 
SSTUB32B64EC/G,518 |568-3541-1-ND |1.8V, 25-Bit 1:1 or 14-Bit, 1:2 Config.| 96-LFBGA | 3.83 306 298] |tearceoriee  leemeaaociND Greenchipt™ll SMPS Control daS0Ie || 4a tag: 80 
Registered Buffer * 9339-0. 7 pti zt : j : 
SSTUBSZBGAECIG.S18 |568-354T-2-ND |1.8V, 25-Bit, 11 or T4-BIt, 1-2 Contig. | OELFBGA | 7407.00/3,500 TEMGOWNE > ieedeeeealn Se alt ge Swati aeoee eb Paar yraaeey 
Registered Buffer Converter Controller 


SSTUHS2865ET/G,551 |568-3578-ND | 1.8V, 28-Bit, 1:2 Registered Buffer | 160-TFBGA| 5.80 4.64 3.92 agen : itch : 
SSTVF1685985,118 |568-2055-1-ND |13-Bit, 1:2 SSTL_2 Registered Butfer | 56-HVOFN | 145 1.16 87/ |TEAVIOTING,118 ——/868-2340--ND | Zero-Voltage Switching Resonant / 16-SOIG | 270 2.16 1.68 


for DDR 5! nD -) itchi i 
SSTVF16859BS,118 | 568-2055-2-ND | 13-Bit, 1:2 SSTL_2 Registered Buffer | 56-HVOFN | — 1508.00/2,000 TEAMOVOUNG,118 (cacao VOrrage Swing Resonant / 16-S0IC ) 3780.00/2,500 
for DDR 7 io ™ -Di 
SSTVN16859BS,118 | 568-2056-1-ND | 13-Bit, 1:2 SSTL_2 Registered Buffer | 56-HVQFN | 1.45 1.16 87 ee a ¢ ee STAR Controller an +04 zu 70 
for DDR : ; ; i ; 
=— br ODA : - TEA1623P/N1,112 568-2443-5-ND —_| STARplug"™ Controller 8Dip | 192 154 1.16 
SSTVN16859BS,118 | 568-2056-2-ND 738i 2 SSTL_2 Registered Buffer | 56-HVOFN | 1508.0072,000 9367 76016173 Sas CREA Demo kit STARpIug™ Bronco I gDip | 7500 
Voltage Detectors 
PCF1252-11/F4,112 568-3302-5-ND Threshold Detector/Reset Generator | 8-SOIC 1.95 1.56 1.17 
POWER CONTRO PCF1252-2T/F4,112 568-3303-5-ND Threshold Detector/Reset Generator | 8-SOIC 183 146 1.10 
: TS | pcri252-47/F4,112 | 568-3304-5-ND | Threshold Detector/Reset Generator | 8-SOIC | 190 152 1.14 
NXP Sem rexelare| uctors Ree RoHS Compliant (ilqtaeyaalc ae 568-3305-5-ND Threshold Detector/Reset Generator | _8-SOIC 1.90 152 114 
NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 2% 100 PRODUCTS 
Display NXP Semico RoHS Compliant 
OM4068H/2,516 508-4513-1-ND _|32-Segment LCD Driver NEW! | 44-0FP | 1.79 1.44 7.08] |yxp Digi-Key Price Each 
PcAgsa20 112, -‘s6stose5ND [YEN IZCLED Dimmer | 24So10 | 24 178 1.20 eat i essen i 
aa }-S-I Bil immer x a »! zs 
7 i . Low Dropout Regulators 
POD E WE pose OO og Ummm '6-Bit 20 LED Dimmer 24-TSSOP| 215 1.72 1.29) /§q57000-30D,115 _[568-3306-1-ND | CapFREE 150mA, LNLDO Regulator] SOT-23-5, 80 60 45 
PCF2100CTIF1,112 _[SBESIDESS-NDE) 40-Segment LCD Driver 26-S0IG_| 145 1.16 87) | sas7000-300,115 _|568-3306-2-ND | CapFREE 150mA, LN LDO Regulator| SOT-23-5|  780.00/3,000 
PCF2111CT/1,118 568-1065-1-ND | 64-Segment LCD Driver 40-VSOP | 1.83 1.46 1.10 aan CERvigh ; 55, acre 
i $A57000-33D,115 568-1184-1-ND | CapFREE 150mALNLDO Regulator | SOT-23-5] 88 67 50 
PCF211 10T/1,118 568-1065-2-ND | 64-Segment LCD Driver 40-VSOP 492.75/500 ‘ Evnaiol os 
} , $A57000-33D,115 568-1184-2-ND | CapFREE 150mA LNLDO Regulator | SOT-23-5|  862.29/3,000 
PCF2112CP/F1,112  |568-3557-5-ND ‘| 32-Segment LCD Driver 40-Dip | 1.97 158 1.19 accel i " 
; TDA3602/N3,112 568-3307-5-ND Multiple Output Voltage Regulator 9-SIL 448 3.59 2.79 
PCF211 207/1,118 568-1066-1-ND | 32-Segment LCD Driver 40-VsOP | 166 1.33 1.00] pasggqqnTt35 368-3309-1-ND 1SV, 100mA LDO Regulator SoTass 4135 14138 
PCF211207/1,118 568-1066-2-ND__|32-Segment LCD Driver 40-VSOP 447.66/500 : feed 4 ‘ ; ; ; 
Ferg TDA3664/N1,135 568-3309-2-ND | 5V, 100mA LDO Regulator $0T-223 | 2340.00/4,000 
56271/2,518 568-2020-1-ND | Universal LCD Driver for Low 4BTSSOP| 168 1:34 TOT] |rpnzeeaaviiits  |5683310--ND | 5V 100mA LOO Regulator Rm SDIE ll: dian” aiody BO 
Multiplex Rates i . 7 : 
Coe : TDA3664AT/N1.118  |568-3310-2-ND /5V, 100mA LDO Regulator 8-SOIC 1300.00/2,500 
PCFES62TT/2.518 eee Mun eeeaiee Netton tow ESTSSOR | j .21742:00/2,000 UBA2014P/N1,112 __|568-3321-5-ND __|600V Driver IC for CFL/TL Lamps | 16-Dip | 211 169 1.27 
peraseeeata PETCCeTIOME Universal LCD Dever tor Low ao-vip | 225 1.80 1.35| |UBAZ01ATANT.518——|568:3322-ND—[600V Driver IC Tor HF Fluorescent | 76-SOIC | 2.11 1.69 127 
- : : : % Lamps 
Multiplex Rates 
POFBS6ST/I,118 PMT eTO ME Univerval LCD Driver for Low 4o-vsop | 2.33 186 1.49) |UBA2014T/NI.518 | 568-3322-2-ND 6o0V nie ICfor HF Fluorescent | 16-SOIC | — 2694.72/2,500 
Multiplex Rates 
PCF85661/1,118 568-1070-2-ND | Universal LCD Driver for Low 40-VSOP 627.75/500 SRR OENT te Reena ana cue ne ie eas ae Si ee 4s 
Multiplex Rates u : s : ‘ 
PCF8576CH/1,118 568-4518-1-ND | Universal LCD Driver for Multiplex | 64-LOFP | 2.77 222 1.73 TEMG errs rt Brae prver oe _ = a 7 7 
Rates NEW! J x ne : ‘ a pee 
PCF8576CH/1,118 | 568-4518-2-ND | Universal LCD Driver for Multiplex | 64-LOFP |  2352.38/1,500 CeAeecTetoaie  (PecReee nH econ by ae Faseop || oniganrrabi 
Rates NEW! : 3326-2 ; ; 10/1, 
PCF8576CT/1,118 568-1080-1-ND | Universal LCD Driver for Multiplex | 56-VSOP | 241 1.93 1.50 TRASVOTATete See Ha note ae ae eae iene ae Bost 
Rates i EetaHLOEES u . sure, 
PCF8576CT/1,118 568-1080-2-ND Universal LCD Driver for Multiplex | 56-VSOP 695.50/500 UBA2070TD-T 568-3328-1-ND Soe er mast Driver 16-sole | 240 1.92 1.44 
Rates y onverters 
PCF8576DH/2,518 568-2031-1-ND | Universal LCD Driver for Low 64-TOFP | 1.80 1.44 1.08 Hae oe See Bae oie Aion evan er en a 
Multiplex Rates -12M-2, 7 Es | ‘converter Powertrain | 98/2, 
PCF8576DH/2,516 568-2031-2-ND | Universal LCD Driver for Low 64-TaFP | 1404.00/1,500 
Multiplex Rates TOPFET 
PCF8576DT/2,118 568-3558-1-ND | Universal LCD Driver for Low 56-TSSOP| 1.71 1.37 1.03] [.NQEMSTVeattere) RoHS Compliant 
Multiplex Rates , 
PCF8576DT/2,118 568-3558-2-ND | Universal LCD Driver for Low 56-TSSOP| — 1778.92/2,000 uF nh pk at Koy eae ay, 4 ena af 
Multiplex Rates : : 3 
PCF8577CP/F3,112 568-1081-5-ND LCD Direct/Duplex Driver 40-Dip | 2.77 2.22 1.73] | BUK202-50Y,127 568-3550-5-ND Powers ans /sinr TOPFET High | T0-220-5 | 3.15 2.52 1.96 
PCF8577CT/3,118 568-1082-1-ND _| LCD Direct/Duplex Driver 40-VSOP | 2.33 1.86 1.40 ide Switch 
PCF8577CT/3,118 568-1082-2-ND | LCD Direct/Duplex Driver 40-VSOP 627.75/500 BUK205-50, 118 568-3552-1-ND | TOPFET High Side Switch SMD D2-PAK | 3.04 243 1.89 
PCF8578H/1,157 568-4017-ND LCD Driver for Dot Matrix 64-LOFP | 2.37 1.90 1.48] |BUK205-50Y,118 568-3552-2-ND TOPFET High Side Switch SMD D2-PAK 1404.00/800 
PCF8578T/1,112 568-3561-5-ND | LCD Driver for Dot Matrix 56-VSOP | 2.93 2.34 1.82 
PCF8579T/1,112 568-3562-5-ND | LCD Driver for Dot Matrix 56-VSOP | 3.15 252 1.96 QUENCY ICs 
SAA1064/N2,112 568-1107-5-ND | 4-Digit LED Driver w/l2C Bus 24-Dip | 225 180 1.40 RoHS Compliant 
Interface NXP Price Each 
SAATOB4T/NG, 112 568-1108-5-ND | 4-Digit LED Driver w/l2C Bus 2ESOI 2.25 1801-40) | Denies ar nr an 
Interface z Z J 
TDA7073A/N4,112 568-3590-5-ND Dual BTL Power Driver 16-Dip 1.09 91 .73| | TDA8002CT/A/C1,512 | 568-3515-5-ND IC Card Interface 28-SOIC 2.93 2.34 1.82 
TDA7O73AT/N4,112 _|568-3591-5-ND _| Dual BTL Power Driver 16-solc | 1.09 91 73 Lraerr aaa ne pial . Cand insta 28-8016 2.93 a4 ie 
LED Drivers ‘ -o- ard Interface | H ! é 
PCAQS50D, 112 568-1046-5-ND _|2-Bit 2C LED Driver with Blinker | 8-SOIC ] 145 1.16 87] |TDA8002CG/C1,518 | 568-3518-1-ND —_| IC Card Interface 32-LOFP | 2.25 1.80 1.35 
PCAQ551D,112 568-1047-5-ND —|8-Bit 2G LED Driver with Blinker | 16-SOIC | 1.84 1.48 1.11] [TDA8002CG/C1,518 _|568-3518-2-ND__| IC Card Interface 32-LOFP | 2340.00/2,000 
PCAQS51PW,112 568-1048-5-ND | 8-Bit 2G LED Driver with Blinker | 16-TSSOP| 1.84 1.48 1.11] |TDA8004T/C1,118 568-3519-1-ND —_| IC Card Interface 28-SOIC | 237 190 148 
PCAQ552D,112 568-1049-5-ND | 16-Bit I2C LED Driver with Blinker | 24-SOIC | 2.33 1.86 1.40] |TDA8007BHL/C3,118 | 568-3520-1-ND —_| IC Card Interface 48-LOFP | 4.05 3.24 2.52 
PCAQSS2PW,112 568-1050-5-ND__|16-Bit 12C LED Driver with Blinker _|24-TSSOP| 2.33 1.86 1.40| |TDA8007BHL/C3,118 | 568-3520-2-ND —_| IC Card Interface 48-LOFP | — 4590.00/2,000 
SSL1522T/N2,518 568-4414-1-ND _|SMPS Mains LED Driver NEW! | 14-SOIC | 1.40 1.12 .84] |TDA8007BHL/C2,118 |568-3521-1-ND _| IC Card Interface 48-LOFP | 5.08 4.07 3.44 
$SL1522T/N2,518 568-4414-2-ND  |SMPS Mains LED Driver NEW! | 14-SOIC | — 1792.00/2,500 TDABO20HL/C2,118 _|568-3522-1-ND | Dual IC Card Interface 32-LOFP | 225 180 1.40 
SSL1523P/N2,112 568-4415-5-ND | SMPS Mains LED Driver NEW! 8-Dip | 1.65 1.32  .99| [TDAB020HL/C2,118  |568-3522-2-ND | Dual IC Card Interface 32-LOFP | 2550.00/2,000 
SSL1623PH/N1,112  |568-4416-5-ND  |SMPS Mains LED Driver MEW! | 16-Dip | 193 154 1.16] |TDA8O2OHL/C1,118  |568-3523-1-ND —_| Dual IC Card Interface 32-LOFP | 3.43 275 214 
SSL1750T/N1,518 568-4417-1-ND___|SMPS Mains LED Driver NEW! | 16-SOIC | 284 228 1.77| |TDA8024TT/C1,118 |568-2447-1-ND _| IC Card Interface 28-TSSOP] 120 1.00 80 
SSLI750T/N1,518 568-4417-2-ND___|SMPS Mains LED Driver NEW! | 16-SOIC | 3979.08/2,500 TDABO24TT/C1,118  |568-2447-2-ND | IC Card Interface 28-TSSOP| _ 1300.00/2,500 
Switch Mode Power Supply TDA8029HL/C206,118 _|568-3524-1-ND _| Low Power Single Card Reader 32-LOFP | 6.80 5.45 4.60 
TEATS06P/N1, 112 568-3313-5-ND —_| GreenChip™ll SMPS Control B-Dip | 1.26 1.05 84] |TEAS757HIGE 568-1218-ND Self Tuned Radio 48-POrP | 6.00 5.18 4.35 
TEA1506T/N1,518 568-2335-1-ND | GreenChip"™ll SMPS Control 14-S0IC | 1.26 1.05 84 FM ICs 
TEA15O6T/N1.518 568-2335-2-ND | GreenChip"ll SMPS Control 14-S0IC | 1365.00/2,500 SAGO2AD/01,118 568-1200-1-ND | Double Balanced Mixer/Oscillator | 8-SOIC | 225 180 1.36 
TEA1507P/N1,112 568-2336-5-ND | GreenChip™Il SMPS Control 8-Dip | 144 1.20  .96| |SA6O2AD/01,118 568-1200-2-ND | Double Balanced Mixer/Oscillator | 8-SOIC 2880.00/2,500 
TEA1520P/N2,112 568-2439-5-ND__| SMPS for Low Power Systems 8-Dip | 1.38 1.10 83) |SAGO2AN/01.112 568-1201-5-ND —_| Double Balanced Mixer/Oscillator 8-Dip | 225 180 1.35 
TEA1520T/N2,518 568-2333-1-ND | STARplug™ Controller T4-S0IC | 1.36. 1.14 91] |SA6OGD/01,112 568-3575-5-ND —_| Mixer FM IF System 20-SOIC | 461 369 287 
TEA1520T/N2,518 568-2333-2-ND | STARplug™ Controller 14-S0IC | 1470.95/2,500 SA615DK/01,112 568-3576-5-ND__| Mixer FM IF System 20-SS0P | 4.16 3.33 2.59 
TEA1521P/N2,112 568-2440-5-ND | SMPS for Low Power Systems B-Dip | 143 114 86 RFID 
TEA1521T/N2,518 568-2334-1-ND | SMPS for Low Power Systems 14-SOIC | 1.32 1.06 79] [SLRCA0007T/OFE,112 [568-1124-5-ND _|I-CODE Reader IC 32-S0IC | 604 484 4.08 
TEA1521T/N2,518 568-2334-2-ND SMPS for Low Power Systems 14-SOIC 1684.16/2,500 TDA8029HL/C207,118 | 568-2233-1-ND Low Power Single Card Reader 32-LQFP | 4.05 3.24 2.52 
TEA1522P/N2,112 568-2444-5-ND | SMPS for Low Power Systems 8-Dip | 755 1.24 93) |TDAO29HL/C207,118 |568-2233-2-ND __| Low Power Single Card Reader 32-LOFP | 4590.00/2,000 
TEA1522T/N2,518 568-2438-1-ND | SMPS for Low Power Systems 14-S0IC | 1.58 1.26 95 
TEA1522/N2,518 568-2438-2-ND | SMPS for Low Power Systems 14-S0IC | 2016.00/2,500 REAL TIME CLOCKS 
TEA1523P/N2,112 568-2445-5-ND | SMPS for Low Power Systems 8-Dip | 183 146 1.10 ; 4 
TEA(S32AP/N1,112 _|568-3314-5-ND __| GreenChip™I| SMPS Control 8-Dip | 111 93 74 NXP Semico ak Hos icomplan’ 
TEAI5S32AT/N1,118 | 568-2337-1-ND | GreenChip™™Il SMPS Control B-S0IC | 1.23 1.03.82] |NXP Digi-Key oe Price Each: 
TEAI532AT/N1,118 | 568-2337-2-ND _| GreenChip™II SMPS Control 8-SOIC 1332.50/2,500 Part No. Part No. Description Pkg. 1-25 100 
TEA1532P/N1,112 568-3315-5-ND —_| GreenChip"™il SMPS Control 8-Dip | 111 93 74] |PCAG565TS/T,118 568-1902-1-ND | I2C Real Time Clock/Calendar B-TSsoP | 2.00 1.60 1.20 
TEA1532T/N1,118 568-3316-1-ND | GreenChip"™ll SMPS Control 8-Solc | 141 93 74) | PCAgS65TS/1,118 568-1902-2-ND _| I2C Real Time Clock/Calendar 8-TSSOP | — 2560.00/2,500 
TEA1532T/N1,118 568-3316-2-ND__| GreenChip™Il SMPS Control 8-SOIC 1197.30/2,500 POF2123TS/1,118 568-4534-1-ND __| SPI Real Time Clock/ 14-TSSOP| 141 118 94 
TEAI5S33AP/N1,112 _[568-3317-5-ND | GreenChip™Il SMPS Control B-Dip | 111 93 74 Calendar NEW! 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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F —_ " REAL TIME CLOCKS TEMPERATURE 
NXP Semiconductors Digi@Reel’ (cont) RoHS Compliant } ws SENSORS 
NXP Digi-Key Price Each NXP Semiconductors Digi@Reel’ (cont, RoHS Compliant 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 NXP Digi-Key Price Each 
PCF21231S/1, 118 568-4534-2-ND =F Real Time ( Glocid T4TSSOP | __1527.50/2,500 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
alendar H KF, -7-| i is 
PCrese96S 4,118 __|568-4206-1-ND__| Real Tne ClockCalendar WO-HVSON| 148 1.18 89] |Sassooaeop.t18 —|goaa340-2ND [Digital Temperature Sensor «(| BTSSOP| 9750012.500 
PCF8563BS/4,118 568-4205-2-ND [Real Time Clock/Calendar TO-HVSON | 4425.00/6,000 SA5B004GD 112 568-3341-5-ND —_| Digital Temperature Sensor 8-SOIC 0. 67560 
PCF8S63P/F4,112 568-1067-5-ND_—_| Real Time Clock/Calendar 8-Dip | 1.88 150 1.13] | saseo04GDP,118 568-3342-1-ND _| Digital Temperature Sensor 8-TSSOP| 90 .75 60 
PCF8563T/F4,118 568-1068-1-ND | Real Time Clock/Calendar 8-SOIC | 1.63 1.30 .98] | sas6004GDP,118 568-3342-2-ND__| Digital Temperature Sensor 8-TSSOP 975.00/2,500 
PCF8563T/F4,118 568-1068-2-ND Real Time Clock/Calendar 8-SOIC 2080.00/2,500 SA56004HD, 112 568-3343-5-ND Digital Temperature Sensor 8-SOIC 90 75 60 
PCF8563TS/4,118 568-4517-1-ND Real Time Clock/Calendar NEW! | 8-TSSOP 1.63 1.30 98 SA56004HDP.118 568-3344-1-ND Digital Temperature Sensor 8-TSSOP. 90 75 60 
PCF85631S/4,118 568-4517-2-ND | Real Time Clock/Calendar NEW?! | 8-1SSOP | 2080.00/2,500 SA56004HDP.118 568-3344-2-ND —_| Digital Temperature Sensor 8-TSSOP 975.00/2,500 
PCF8583P/F5, 112 568-1084-5-ND | Clock/Calendar with 240x8-Bit RAM | 8-Dip | 293 2.34 1.82| |SE95DP,118 568-2051-1-ND | Ultra High Accuracy Digital Temp. | 8-TSSOP| .84 70 56 
PCF8583T/5,518 568-1085-1-ND Clock/Calendar with 240x8-Bit RAM | 8-SOIC 2.41 1.93 1.50 Sensor and Thermal Watchdog 
PCF85831/5,518 568-1085-2-ND | Clock/Calendar with 240x8-Bit RAM | 8-SOIC 1364.25/1,000 SEQ5DP, 118 568-2051-2-ND | Ultra High Accuracy Digital Temp. | 8-TSSOP 910.00/2,500 
PCF8593P,112 568-1089-5-ND —_| Low Power Clock/Calendar 8-Dip | 3.08 247 1.92 Sensor and Thermal Watchdog 
PCF85931/1,118 568-1090-1-ND | Low Power Clock/Calendar BSOIC | 237 1.90 1.48] |SE97PW,118 568-4291-1-ND Memon Moule Temp. Sensor with | 8-TSSOP | 1.14 95-76 
Ne 9. i integrate 
PCF859ST/,118 SEGat090, ZANDER Low Power GlockCalendar 8-S0IC 3315.69/2,500 SE97PW,118 568-4291-2-ND | Memory Module Temp. Sensor with | 8-TSSOP | 1235.00/2,500 
Integrated SPD 
. d SIGNAL CONTROLLERS SE97TK,118 568-4292-1-ND Memory Module Temp. Sensor with | 8-HVSON | 1.14 95 16 
NXP Semiconductors RoHS Compliant Integrated SPD 
NXP Digi-Key Price Each SE97TK,118 568-4292-2-ND Memory Module Temp. Sensor with | 8-HVSON 2907.00/6,000 
fare! Panhe! Hesintioy at : Ee SEQSPW,118 568-3346-1-ND $0. ‘OM SMB 12C Temp. S 8-TSSOP| 148 118 89 
Audio Processors / CODECS o = ae = us. emp. sensor] o- = z 
SAF/TISHNVT557 __1568-1319-ND 9-Bit Video Input Processor 44-OFP | 20.53 19.16 17.79| /SE9SPW.118 568-3346-2:NDig9/ SO-DIMM SMBus [26 Temp. Sensor| 8-TSSOP | 1888.00/2,500 
TEAG320TIV1,512 568-1148-5-ND | Sound Fader Control Circuit 32-solc | 4.66 3.73 2.90] |SE98TK.118 68-3347 51 NDI) SO-DIMM SMBus 120 Temp. Sensor) 8-HVSON | 1.60 1.28.96 
UCB1400BEVM 568-1323-1-ND | Audio CODEC with Touch Screen | 48-LOFP | 7.78 6.08 5.59| [SE98TK.118 568-3347-2:NDT | SO-DIMM SMBus 126 Temp. Sensor| 8-HVSON | _4800.00/6,000 
Controller 
UCB1400BEVM 568-1323-2-ND | Audio CODEC with Touch Screen | 48-LQFP 6885.00/2,000 TIMERS 
Controller NXP Semicond RoHS Compliant 
UDA1338H/N1,557 568-3447-ND Multichannel Audio Coder/Decoder_| 44-PQFP | 5.46 4.55 3.64) |yyp Digi-Key Price Each> 
UDAT341TS/N1,512 _|568-1154-5-ND Economy Auelo CODEC for MiniDisc] 28-SSOP | 5.24 4.19 3.26] |pauno. Part No. Description Pkg. 1 2 100 
e 7a ig AU7555D/01,118 568-1766-1-ND General Purpose CMOS Timer 8-SOIC 68 Ot 39 
See eee io TC Oeee annep ee | 2BSSOP] 416 383 259) | icwi7ss5CD/01,118 |568-1818-1-ND _| General Purpose CMOS Timer B-solc | 48 38 29 
UDA1345TS/N2,112 _|568-1157-5-ND _| Economy Audio CODEC 2e-ssop | 254 204 1.59| |ICM7555CD/01,118  |568-1818-2-ND _| General Purpose CMOS Timer 8-SOIC 320.63/2,500 
UDA1361TSDK 568-1158-5-ND 96kHz Sampling 24-Bit Stereo 16-SSOP | 2.16 1.73 1.30) |ICM7555CN/01,112 — 568-1819-5-ND General Purpose CMOS Timer 8-Dip 50 40 30 
Audio ADC ICM75551D/01,118 568-1820-1-ND General Purpose CMOS Timer 8-SOIC 48 36 27 
Media Processors ICM75551D/01,118  |568-1820-2-ND |General Purpose CMOS Timer 8-SOIC 390.00/2,500 
PNX1300EH/G,557 568-1292-ND 2.5V, 143MHz Programmable 292-HBGA] 22.50 21.00 19.50) [ICM75551N/01,112 568-1821-5-ND General Purpose CMOS Timer 8-Dip AB 36.27 
PNX1301EH/G,557 | 568-1293-ND 2.5V, 180MHz Programmable 292-HBGA| 22.50 21.00 19.50 
PNX1302EH/G,557 | 568-1294-ND 2.5V, 200MHz Programmable 292-HBGA| 25.59 23.89 22.18 AMP ERS 
PNX1311EH/G,557 | 568-1295-ND 2.2V, 166MHz Programmable 292-HBGA| 28.43 26.53 24.64 RoHS Compliant Parts Available 
PNX1500E/G,557 568-1296-ND 1.2V, 240MHz Audio/Video/ 456-BGA | 30.65 28.61 26.56 Sno Eacne 
Graphics System Tl. Digi-Key Bye 
PNX1501E/G,557 568-1297-ND T.2V, 266MHz Audio/Video 456-BGA | 32.93 30.73 28.54) |PartNo. RartiNo: Description Eka ye _ it 
Graphics System 3584]M 3584JM-ND High-Voltage Op Amp TO-3-8 256.98 239.85 222.72 
PNX1502E/G,557 568-1298-ND 1.3V, 300MHz Audio/Video/ 456-BGA | 38.28 35.73 33.18| | BUF602ID 296-19309-5-ND —_| High-Speed Closed Loop Buffer 8-SOIC | 225 1.80 1.35 
Graphics System BUF602IDBVT 296-19310-1-ND High-Speed Closed Loop Buffer* SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 
BUFGOZIDBVT  |296-19310-2-ND | High-Speed Closed Loop Butfer* SOT-23-5 315.00/250 
BUFG34FKTIT _|296-15904-1-ND _|High-Speed Buffer, 250mA Output* | 5-DDPAK | 920 — — 
Peery [GUF6S4FKTIT | 296-15904-2-ND [High-Speed Buffer, 250mA Output* | 5-DDPAK 310.50/50 
. BUF634P BUF634P-ND. High-Speed Buffer, 250mA Output* s8-Dip 7.00 _ — 
OF ie Dla key feertation Ge P race Ee Saas BUF634T BUF634T-ND High-Speed Buffer, 250mA Output* | T0-220-5 | 920 — — 
KMATS9E,115 568-4329-1-ND | Programmable Angle Sensor SOT-860 | 468 3.91 304| lauecsaiyoxs |e eR ich Soren Borer coma oe | Se ke aS 
KMA199E,115 568-4329-2-ND Programmable Angle Sensor SOT-880 4973.95/1 800 Output* NEW! 
KMA200,115 568-4286-1-ND Programmable Angle Sensor SOT-637 | 7.14 5.72 4.82) | BUFG34U/2K5 296-24142-2-ND High-Speed Buffer, 250mA B-S0IG 70850.00/2,500 
KMA200,115 568-4286-2-ND Programmable Angle Sensor SOT-637 8031.83/1,800 Output* NEW! 
KMZ10B,112 568-3555-ND Magnetic Field Sensor_ SOT-195 | 4.93 3.95 3.08] | BUFO4701AIDGSR |296-12161-1-ND | 4-Ch. R/R 1/0 CMOS Buffer Amp 10-MSOP | 3.71 297 2.31 
NE57814DD,518 568-2332-1-ND DDR Memory Termination 8-HSO | 1.50 1.20.90) | BUFO4701AIDGSR |296-12161-2-ND | 4-Ch. R/R 1/0 CMOS Buffer Amp 10-MSOP 5197.50/2,500 
NE57814DD,518 568-2332-2-ND DDR Memory Termination 8-HSO 1920.00/2,500 BUFO4701AIPWR_ | 296-12162-1-ND 4-Ch. R/R I/O CMOS Buffer Amp 14-TSSOP | 3.71 2.97 2.31 
BUFO4701AIPWR |296-12162-2-ND _|4-Ch. R/R 1/0 CMOS Buffer Amp 14-TSSOP | __4208.00/2,000 
me Paty [BUr05703PWR _|296-15206-1-ND  |4-Ch. LCD Gamma Correction Buffer | 14-TSSOP | 213 170 1.28 
; a YN tyey-ty | BUFOS703PWR | 296-15206-2-ND —_|4-Ch. LCD Gamma Correction Buffer. | 14-TSSOP | — 2210.00/2,000 
NXP Semiconductors Digi@®Reel’ Pe ey | BUFOS7O4AIPWP | 296-17458-ND 4-Ch., 18V, Gamma Correction Buffer* |14-HTSSOP] 2.70 216 1.68 
Ke a tice Each BUFO6703PWR |296-15207-1-ND  |6-Ch. LCD Gamma Correction Buffer. | 16-TSSOP | 238 1.90 1.43 
ier ee BUFO6703PWR | 296-15207-2-ND _|6-Ch. LCD Gamma Correction Buffer_| 16-TSSOP 2470.00/2,000 
Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
E : ks : BUFO6/04AIPWP | 296-17457-ND 6-Ch., 18V, Gamma Correction Buffer* | 16-TSSOP | 3.04. 243 1.89 
KTY81/110,112 568-1003-ND Silicon Temperature Sensor SOD-70 id 64 51 Hy A | 
caaiapiiia eae Bileon Temperature Senor Sant TR 2} | [BUFII702PWP —/BUF11702PWP-ND | 10+4 Ch. High Current Buffer 28-HTSSOP| 4.73 3.78 2.94 
KTYB1/2107112 eAepERR Silicon Temperature Sensor soD70 | 7764. et | [BUFIA704AIPWP  |296-17140-5-ND ey Supply Mult-Ghannel Gamma  |28-HTSSOP} 3.94 3.15 2.45 
KTY81/220,112 968-3251-ND Silicon Temperature Sensor 800-70 | 87 65 49) pyey2go0AlPWP |296-17589-5-ND —_| Reference Voltage Generator 24-TSSOP | 4.84 3.87 3.01 
KTY81/222,112 568-3252-ND Silicon Temperature Sensor SOD-70 JT 64 51 DEM-OPA-S0-1A |296-19589-ND Generic Unpopulated PCB for Single iy 510 a 2 
KTY83/110,113 568-3253-1-ND __| Silicon Temperature Sensor DO-34 92 69 52 Op Amps in eeoIC Paokages a ; 
KTY83/110,113 568-3253-2-ND Silicon Temperature Sensor DO-34 2868.75/10,000 BALEN- z q 7 — — = 
KTY83/122.113 568-3248-1-ND _| Silicon Temperature Sensor po-34 | .92 69 52| |DEM-OPA-SO-1B |296-19716-ND Pete Pee Op Amps in 20 
KTY83/122,113 568-3248-2-ND Silicon Temperature Sensor DO-34 2868.75/10,000 _OPA-SOT- of if 7 * = _ _ 
KTY84/130.113 568-3254-1-ND___| Silicon Temperature Sensor D034 | 96 806d) aoe a aoe CO TOeRONY Tea a ese ak = te 
KTY84/130,113 568-3254-2-ND Silicon Temperature Sensor DO-34 3983.75/10,000 SOT-23 Packages gie Op Amps ; 
LM75AD,112 568-4226-5-ND Digital Temp. Sensor/Thermal WD 8-SOIC 7) 63 50 _OTA-<0- 4 g ; f — = _ 
LM7SADP, 118 568-4227-1-ND | Digital Temp. Sensor/Thermal WD | 8-TSSOP | 75 63-50] | PEM-OMNGD IA |2U6-A0BRLAD Demo tur for BOC Op amps an 
LM7S5ADP.118 568-4227-2-ND __| Digital Temp. Sensor/Thermal WO | 8-TSSOP 812.50/2,500 Packages" pieenoul _ : ree. 
EM7S8D,118 pea cal am) © otal Temp, Sensor/Thermal BS0lG | 92 6962) FoRVeOORTIR |296-22753-1-ND | DIRECTPATH™ Stereo Line Driver | 20-WOFN | 1.78 1.42 1.07 
ii = DRVGO0RTJR 296-22153-2-ND —_| DIRECTPATH™ Stereo Line Driver 20-WOFN 2727.00/3,000 
[MI75BD, 118 568-4688-2-ND | Digital Temp. Si ermal SOIC 7920.00/2,500 ; 
lola Temp: Sensor/Therma ‘ DRV6OIRTJR | 296-23150-1-ND _| DIRECTPATH Stereo Line Driver, 20-WOFN | 188 1.50 1.13 
i 4 - i 5 Adjustable Gain 
HeIe TADS IIe an ‘sion new 16-SSOP ) 1.50 1.20 90) JopveoIRTIR | 296-28150-2-ND __| DIRECTPATH Stereo Line Driver, 20-waFN | — 2880.00/3,000 
5 9 i 5 Adjustable Gain 
arene | “srione news TESSSOP | 820-002 500 DRV602PWR | 296-24081-1-ND _| DIRECTPATH Stereo Line Driver, 14-Tss0P | 1.75 1.40 1.05 
NE1619DS, 112 568-4228-5-ND | HECETA4 Temp./Voltage Monit 16-ssop | 200 160 1.20 Adjustable Gain NEW! 
GASCOnAAD ATE 568.33295-ND | Digital Tare eiare Sone | Ssote | 90.98 “e0| | DRV6ODPWR —]296-24081-2-ND | DIRECTPATH Stereo Line Driver, TETSSOP | 1820.00/2,000 
i aH 7 ; ; Adjustable Gain NEW! 
SA56004ADP,118 568-3330-1-ND Digital Temperature Sensor 8-TSSOP 90 15 60 : ‘ 
SAS6004ADP,118 568-3330-2-ND _| Digital Temperature Sensor 8-TSSOP 975.00/2,500 DRV603PWR 296-24102-1-ND DIGRBIC Gen MEW Driver, 14-TSSOP | 2.13 1.70 1.28 
Bena te pees ean ne te oars ecg ay a oo DRV603PWR 296-24102-2-ND | DIRECTPATH Stereo Line Driver, 14-Tssop | 2210.00/2,000 
¢ has . y . Adjustable Gain NEW! 
SA56004BDP,118 568-3332-2-ND Digital Temperature Sensor 8-TSSOP 975.00/2,500 : ‘ ; ‘ . 
SA56004CD,112 568-3333-5-ND Distal Temperature Sensor 8-SOIC 30.75 ~~ 60) | ORVI100P DRV1100P-ND High Power Differential Driver Amp 8-Dip 6.30 5.04 4.26 
SA5G004CDP,118 568-3334-1-ND Digital Temperature Sensor 8-TssoP | 90 .75  .60| |DRV1100U DRV1100U-ND High Power Differential Driver Amp 8-SOIC 870 6.96 5.88 
SA5G004CDP,118 568-3334-2-ND Digital Temperature Sensor 8-TSSOP 975.00/2,500 DRV1101U DRV1101U-ND High Power Differential Line Driver 8-SOIC 870 6.96 5.88 
SA56004DD,112 568-3335-5-ND Digital Temperature Sensor 8-SOIC 90 75 60 DRV1101U/2K5 DRV1101UTR-ND High Power Differential Line Driver 8-SOIC 12245.00/2,500 
SA56004DDP,118 568-3336-1-ND __| Digital Temperature Sensor 8-TSSOP | 90 75 _60| |DRV8402DKD —/296-24082-5-ND —_| Dual Full Bridge PWM Motor 36-HSSOP | 11.91 10.73 9.51 
SA56004DDP,118 568-3336-2-ND Digital Temperature Sensor 8-TSSOP 975.00/2,500 Driver NEW! 
SA56004ED,112 568-3337-5-ND Digital Temperature Sensor 8-SOIC 90 75 60 DRV8800RTYR 296-23637-1-ND DMOS Full Bridge Motor Driver MEW!) 16-QFN 2.81 2.25 1.75 
SAS6O04EDP, 118 568-3338-1-ND —_| Digital Temperature Sensor 8-TSsoP| 90 75  .60| |DRV8800RTYR  |296-23637-2-ND _| DMOS Full Bridge Motor Driver NEW/!| 16-QFN 4725.00/3,000 
SASGO04EDP, 118 568-3338-2-ND _| Digital Temperature Sensor 8-TSSOP 975.00/2,500 DRVB801RTYR  |296-23638-1-ND  |DMOS Full Bridge Motor Driver NEW!| 16-OFN | 281 225 1.75 
SA5GOO4FD,112 568-3339-5-ND _| Digital Temperature Sensor 8-SOIC 90.75 60; |DRV8801RTYR _|296-23638-2-ND _| DMOS Full Bridge Motor Driver MEW!| _16-QFN 4725.00/3,000 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! *« (Continued) 
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we TEXAS shes =f AMPLIFIERS 1% TEXAS = : AMPLIFIERS 
INsTRUMENTS DIgi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INsTRUMENTS Digiq@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
TH Digi-Key Price Each ARE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 Part No Part No. Description Pkg. il 25 100 
DRV8809PAP 296-23639-ND Combination Motor Driver with DC/DC | 64-HTOFP | 9.00 810 7.19] |INATS9AIDGKT | 296-18688-1-ND ——_| Precision Gain of 0.2 Level Translation | 8-MSOP | 3.94 315 245 
Converter NEW! Diff. Amp* 
DRV8810PAP 296-23718-ND Combination Motor Driver with DC/DC | 64-HTOFP | 9.00 8.10 7.19] |INAIS9AIDGKT | 296-18688-2-ND —_| Precision Gain of 0.2 Level Translation | _8-MSOP 582.00/250 
Converter NEW! Diff. Amp* 
INA1O1AG INA101AG-ND Very High Accuracy Instr. Amp* 14-CDip_ | 34.23 — — —|_ |INA1S9AMDGKTEP | 296-24001-1-ND —_| Prec. G=1/5 Diff. Amp* NEW! 8-MSOP | 640 5.12 4.32 
INATOTAM INATOTAM-ND Very High Accuracy Instr. Amp* TO-100-10 | 26.07 — —| |INAIS9AMDGKTEP|296-24001-2-ND | Prec. G=1/5 Diff. Amp* NEW! 8-MSOP 1040.00/250 
INA101CM INA101CM-ND Very High Accuracy Instr. Amp* TO-100-10 | 3788 —  —!| |INA163UA INA163UA-ND LN, Low Distort. Instr. Amp* 14-S0ic | 640 — — 
INA101HP INA101HP-ND Very High Accuracy Instr. Amp* 14-Dip | 1449  —  —] |INAT63UA/2K5 — |INAT63UATR-ND | LN, Low Distort. Instr. Amp* 14-SOIC 8990.00/2,500 
INA101KU INA101KU-ND. Very High Accuracy Instr. Amp* 16-SOIC | 14.49 _ —j| |INA166UA INA166UA-ND Low Noise Instrumentation Amp 14-SOIC | 10.91 _ _ 
INA101SM INA101SM-ND. Very High Accuracy Instr. Amp* TO-100-10 | 43.49 ad _ INA166UA/2K5 INA166UATR-ND Low Noise Instrumentation Amp* 14-SOIC 18072.50/2,500 
INATO3KP INAT03KP-ND Low Noise, Low Distortion Instr. Amp* | 16-Dip 833° — |_| INA168NA/250 —| INA168NACT-ND _| High-Side Current-Shunt Monitor SOT-23-5 | 3.60 2.88 2.24 
INA103KU INA103KU-ND LN, Low Distortion Instr. Amp* 16-SOIC 9.16 — =| [INA168NA/250 INA168NATR-ND High-Side Current-Shunt Monitor SOT-23-5 532.00/250 
INA105BM INA105BM-ND Precision Unity Gain Diff. Amp* 70-99 | 2015  —  —) JINAT68QPWROT | 296-17201-1-ND | High-Side Current-Shunt Monitor 8-TSSOP | 3.83 3.06 2.38 
INA1OSKP INA105KP-ND Precision Unity Gain Diff. Amp | 8-Dip 710 = —  —| |INA168QPWRO1 | 296-17201-2-ND —_| High-Side Current-Shunt Monitor 8-TSSOP 4336.00/2,000 
INA105KU INA1O5KU-ND Precision Unity Gain Diff. Amp 8-SOIC 710 =— =) ‘| INA169NA/250 ‘| INA169NA/250CT-ND | 2.7V-6OV Current-Shunt Monitor* SOT-23-5 | 3.04 2.43 1.89 
INATO6KP INATO6KP-ND Precision Fixed-Gain Differential Amp 8-Dip 8.33 = — = —] | INA169NA/250 —_| INA169NA/250TR-ND | 2.7V-60V Current-Shunt Monitor* SOT-23-5 449.00/250 
INA106U INA106U-ND Precision Fixed-Gain Differential Amp* | 8-SOIC ) 916 — —| |INA169QPWRQ1 |296-17202-1-ND _|2.7V-60V Current-Shunt Monitor 8-TSSOP_ | 3.26 2.61 2.03 
INA110KP INA110KP-ND Fast-Settling, FET-Input Instr. Amp 16-Dip | 11.66 —  —| JINAT6S9QPWROT |296-17202-2-ND _ |2.7V-60V Current-Shunt Monitor 8-TSSOP 3698.00/2,000 
INA110KU INA110KU-ND Fast-Settling, FET-Input Instr. Amp 16-SOIG | 11.66 = =—  —) |INA170EA/2K5 — | INA170EA/2K5CT-ND | Bidirectional Current-Shunt Monitor* | 8-MSOP | 326 — — 
ae ae -_ Sp Feliu aa Ans ee 36h ==] INAI7OEA/2K5 |) INAT7OEA/2KSTR-ND | Bidirectional Current-Shunt Monitor* | 8-MSOP 4567.50/2,500 
H : . 7 . — J) |INA193AIDBVT =| 296-17163-1-ND —_| -16V to 80V Current-Shunt Monit SOT-23-5 | 2.25 1.80 1.35 
INAITTBP TTT Ne High Speed FET-Input Instr. Amp dio | 1283 «=— —| |inatosamavt —|2s6-t71632-N0__|-1evto 80V Current-Shunt Monitor | $0T-23-5 315.00/250 
INAI11BU ME ne) High Speed FET-Inpurt Instr. Amp 16-SOIC | 1283  —  —| [iNAT3AMDBVREP|296-22154-1-ND _|-16V to 80V Current-Shunt Monitor | SOT-23-5 | 540 432 336 
INATIAAP Mee Precision Instrumentation Amp” 8-Dip_ | 9.60  — ——) J INA193AMDBVREP | 296-22154-2-ND  |-16Vto 80V Current-Shunt Monitor | SOT-23-5 |  9072.00/3,000 
hates NA AeNe precision irstrumentation amp 16:S0IC ibs ==] | INA193AQDBVRQ1 | 296-21443-1-ND  |-16V to 80V Current-Shunt Monitor | SOT-23-5 | 238 1.90 1.43 
INATA4BU RKB) Bieckcion inctrimontation apt ; esate i208 |_| INAT93AQDBVRQ1|296-21443-2-ND —_|-16V to 80V Current-Shunt Monitor | SOT-23-5 3648.00/3,000 
A Tee eeu en a onan zi ; — J) |INA194AIDBVT | 296-17164-1-ND _| -16V to 80V Current-Shunt Monitor SOT-23-5 | 2.25 1.80 1.35 
hadeen bees Ra al ed eee jesoe | teas | [INATS4AIDBVT 1 296-T7164-2-ND__|-16Vto 80V Current-Shunt Monitor | SOT-23-5 315,00/250 
Tecisioniinstumen talon AMP ‘ - INA194AQDBVRQ1 | 296-22155-1-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor SOT-23-5 | 238 1.90 1.43 
INA116PA INA116PA-ND Ultra Low In Bias Current Instr. Amp 16-Dip 8.40 _ _— ‘i 
= ; 2 ———_|INA194AQDBVRQ1 | 296-22155-2-ND —_| -16V to 80V Current-Shunt Monitor SOT-23-5 3648.00/3,000 
INST IBUR, INET GUEGN DY Uea Cow In Bias Current Instr Amp") "16-S010") 7, 8:40 INAI95AIDBVT | 296-17165-1-ND —_|-16V to 80V Current-Shunt Monitor | SOT-23-5 | 225 1.80 1.35 
INA117KU INA117KU-ND High Common-Mode Volt., Diff. Amp 8-SOIC 6.00 — — : ; H : 
; 4 4 INAT95AIDBVT | 296-17165-2-ND _|-16V to 80V Current-Shunt Monitor SOT-23-5 315.00/250 
Ae Heel High Common-Mode Volt. Diff. Amp | 8-Dip_ | 5.40 INATS5AQDBVROT | 296-22156-1-ND  |-16V to 80V Current-Shunt Monitor | SOT-23-5 | 238 190 143 
INA118P INA118P-ND. Precision Low Power Instr. Amp* 8-Dip 9.60 _ _ 7 3 2 . 
fei . i —_}_ | INA195AQDBVRQ1 | 296-22156-2-ND —_| -16V to 80V Current-Shunt Monitor SOT-23-5 3648.00/3,000 
INA118PB INA118PB-ND. Precision Low Power Instr. Amp 8-Dip 12.41 . 
5 aT + ———] |INA196AIDBVT | 296-17166-1-ND —_—_| -16V to 80V Current-Shunt Monitor SOT-23-5 | 2.25 1.80 1.35 
INA118U INA118U-ND Precision Low Power Instr. Amp 8-SOIC 8.83 
i ‘el é _ —_}_ |INA196AIDBVT ~—-| 296-17166-2-ND —_| -16V to 80V Current-Shunt Monitor SOT-23-5 315.00/250 
INA118UB INA118UB-ND Precision Low Power Instr. Amp 8-SOIC 13.66 ‘7 
INAL21P INA121P-ND Low Power FET Instrumentation Amp 8-Dip 740 INA196AQDBVRGH | 296-22157-1-ND__| -16V to 80V Current-Shunt Monitor SOT-23-5 | 2.38 1.90 1.43 
INA121PA INA121PA-ND Low Power FET Instrumentation Amp 8-Dip 500 —  —|_ |INAT96AQDBVRQ1)296-22157-2-ND —]-16V to 80V Current-Shunt Monitor SOT-23-5 3648.00/3,000 
INAT24U INA121U-ND Low Power FET Instrumentation Amp* | _8-SOIC 730  —  —| |INAI97AIDBVT — |296-17167-1-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor SOT-23-5 | 2.25 1.80 1.35 
INATD1UA INAT2TUA-ND Low Power FET instrumentation Amp | 8-SOIC 550 = | |INAT97AIDBVT —_]296-17167-2-ND —_|-16V to 80V Current-Shunt Monitor SOT-23-5 315.00/250 
INA121UA/2K5 | INAT21UATR-ND —_| Low Power FET Instrumentation Amp* | 8-SOIC 7750.00/2,500 INA197AQDBVRQX | 296-22158-1-ND _| -16V to 80V Current-Shunt Monitor SOT-23-5 | 2.38 1.90 1.43 
INA121U/2K5 INA121UTR-ND Low Power FET Instrumentation Amp* | 8-SOIC 41005.00/2,500 INA197AQDBVRGQH | 296-22158-2-ND__| -16V to 80V Current-Shunt Monitor SOT-23-5 3648.00/3,000 
INA122P INA122P-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp 8-Dip 6.40 = —|_ |INA198AIDBVT 296-17168-1-ND ~16V to 80V Current-Shunt Monitor SOT-23-5 | 2.25 1.80 1.35 
INA122PA INA122PA-ND Single Supply, Micropwr Instr. Amp* 8-Dip 5.51 — —| INAT98AIDBVT_—_]296-17168-2-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor SOT-23-5 315.00/250 
INA122U INA122U-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp 8-SOIC 7.10 —_ —]_ |!INA198AQDBVRQ1 | 296-22159-1-ND -16V to 80V Current-Shunt Monitor SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 
INA122UA. INA122UA-ND. Single Supply, MPU Instr. Amp* 8-SOIC 5.40 — —|_ |!INA198AQDBVRQ1 | 296-22159-2-ND -16V to 80V Current-Shunt Monitor SOT-23-5 3648.00/3,000 
INA125P INA125P-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref* | 16-Dip 5.10 = —|_ |INA200AIDGKR 296-21331-1-ND High-Side Current-Shunt Monitor 8-MSOP 2.25 1.80 1.35 
INA125PA INA125PA-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref |  16-Dip 461 —  —| [INA200AIDGKR  |296-21331-2-ND | High-Side Current-Shunt Monitor 8-MSOP 2880.00/2,500 
INA125U INA125U-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref 16-SOIC 5.60 _— —|_ |INA201AIDGKR 296-21332-1-ND High-Side Current-Shunt Monitor 8-MSOP 2.25 1.80 1.35 
INAT25UA INA125UA-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref | 16-SOIC | 5.06 — | —| JINA2O1AIDGKR  |296-21332-2-ND | High-Side Current-Shunt Monitor 8-MSOP 2880.00/2,500 
INA126ECT INA126ECT-ND Micropower Instrumentation Amp 8-MSOP 3.53 2.83 2.20 INA202AID 296-23160-5-ND High-Side Current-Shunt Monitor 8-SOIC 248 1.98 1.49 
INA126E/250 INA126ETR-ND Micropower Instrumentation Amp 8-MSOP §22.00/250 INA202AIDGKR 296-21333-1-ND High-Side Current-Shunt Monitor 8-MSOP 2.25 1.80 1.35 
INA126EA/250 INA126EACT-ND Micropower Instrumentation Amp 8-MSOP | 2.68 2.15 1.67) [INA202AIDGKR  |296-21333-2-ND —_| High-Side Current-Shunt Monitor 8-MSOP 2880.00/2,500 
INA126EA/250 INA126EATR-ND Micropower Instrumentation Amp 8-MSOP 395.75/250 INA203AIDGSR 296-21700-1-ND Unidirectional, Current-Shunt Monitor | 10-MSOP 2.81 225 1.75 
INA126P INA126P-ND Micropower Instrumentation Amp 8-Dip 2.99 240 1.87 INA203AIDGSR 296-21700-2-ND Unidirectional, Current-Shunt Monitor | 10-MSOP 3937.50/2,500 
INA126PA INA126PA-ND. Micropower Instrumentation Amp* 8-Dip 2.25 1.80 1.40 INA204AIDGSR 296-21701-1-ND Unidirectional, Current-Shunt Monitor | 10-MSOP 2.81 2.25 1.75 
INA126U INA126U-ND Micropower Instrumentation Amp* 8-SOIC 3.31 2.65 2.06 INA204AIDGSR 296-21701-2-ND Unidirectional, Current-Shunt Monitor | 10-MSOP 3937.50/2,500 
INA126UA INA126UA-ND Micropower Instrumentation Amp* 8-SOIC 257 2.06 1.60 INA205AIDGSR 296-21702-1-ND Unidirectional, Current-Shunt Monitor | 10-MSOP 2.81 225 1.75 
INA128P INA128P-ND Precision Low Power Instr. Amp* 8-Dip 9.40 __— __—| ||NA205AIDGSR —/296-21702-2-ND —_| Unidirectional, Current-Shunt Monitor | 10-MSOP 3937.50/2,500 
"I recision Low Power Instr. Amp -Dip . = =| }-20677-5-| nidirectional, Current-Shunt Monitor* 1 :15) i} 
INA128PA INA128PA-ND P Low Power Instr. Amp* 8-D 5.80 INA206AID 296-20677-5-ND | Unidirectional, C Shunt Moni 14-SOIC | 3.15 252 1.96 
Nae ah hesouien Pager re Powel ve Au esol a — —] JINA206AIDGST | 296-21739-1-ND Unidirectional, Current-Shunt Monitor | 10-MSOP | 3.15 252 1.96 
: recision Low Power Instr. Amp 5 E — —) |INA206AIDGST | 296-21739-2-ND __| Unidirectional, Current-Shunt Monitor | 10-MSOP 465.50/250 
nat a NAIzoE ND Precision ow Powel matt Amp SOD oe —  —) [INA207AID 296-20720-5-ND {Unidirectional Measurement Current- | 14-SOIC | 315 252 1.96 
- recision Low Power Instr. Amp* -Dip i = = Shunt Monitor 
INA129U INA129U-ND Precision Low Power Instr. Amp* 8-SOIC 6.56 —  —] |INA207AIDGSR | 296-22160-1-ND | Unidirectional Measurement Current- | 10-MSOP | 2.81 2.25 1.75 
INA129UA INA129UA-ND Precision Low Power Instr. Amp 8-SOIC 5.96 _ _ Shunt Monitor 
thst ne Iaeotng reson, ake a jae F Poe os —  —) |INA207AIDGSR | 296-22160-2-ND Unidirectional Measurement Current- | 10-MSOP 3937.50/2,500 
| ow Power, Single-Supply Instr. Amp* | ; _ = Shunt Monitor 
INA132UA INA132UA-ND. Low Power, Single-Supply Instr.Amp* | _8-SOIC_| 2.93 __— _—| _ | INA208AID 296-20721-5-ND | Unidirectional, Current-Shunt Monitor | 14-SOIC | 315 252 1.96 
INA133UA INA133UA-ND High Speed Precision Difference Amp* | 8-SOIC 2.93 —  —] |INA208AIDGST | 296-21740-1-ND | Unidirectional, Current-Shunt Monitor | 10-MSOP | 3.15 2.52 1.96 
INA133U INA133U-ND High Speed Precision Difference Amp* | 8-SOIC | 3.71 = —  —| JINA20BAIDGST ~~ |296-21740-2-ND | Unidirectional, Current Shunt Monitor | 10-MSOP 465.50/250 
INA134PA INA134PA-ND Audio Differential Line Receiver 8-Dip 236 —  —] |INA208AIPWR | 296-22958-1-ND | Unidirectional, Current-Shunt Monitor | 14-TSSOP | 2.81 2.25 1.75 
INA134UA INA134UA-ND Audio Differential Line Receiver 8SOIG | 270 —  —) |{NA208AIPWR — |296-22958-2-ND | Unidirectional, Current-Shunt Monitor | 14-TSSOP 3188.00/2,000 
INA137PA INA137PA-ND Audio Differential Line Receiver 8-Dip 2.36 — _—] |INA209AIPWR | 296-21951-1-ND —_| High Side Measurement, Bidirectional | 16-TSSOP | 7.00 5.60 4.73 
INA137UA INA137UA-ND Audio Differential Line Receiver 8-SOIC 2.70 a _ Current/Power Monitor 
INA138NA/250 | INA138NACT-ND | High-Side Current Shunt Monitor* SOT-23-5 | 248 1.98 1.54 ||NA209AIPWR | 296-21951-2-ND | High Side Measurement, Bidirectional | 16-TSSOP 8750.00/2,000 
INA138NA/250 | INA138NATR-ND —_| High-Side Current Shunt Monitor* SOT-23-5 365.75/250 Current/Power Monitor 
INA138QPWRQ1 | 296-23178-1-ND —_| High-Side Current Shunt Monitor 8-TSSOP | 2.70 216 1.68) |iNA2TOAIDCKT — |296-23420-1-ND | 200V/V, Voltage Output Current-Shunt | SC70-6 188 «150 «(1.13 
INA138QPWRQ1__|296-23178-2-ND__| High-Side Current Shunt Monitor 8-TSSOP 3060.00/2,000 Monitor 
INA139NA/250 INA139NA/250CT-ND | 2.7V~40V Current Shunt Monitor* SOT-23-5 248 1.98 1.54] ||INA210AIDCKT 296-23420-2-ND 200V/V, Voltage Output Current-Shunt | SC70-6 262.50/250 
INA139NA/250 | INA139NA/250TR-ND | 2.7V~40V Current Shunt Monitor* SOT-23-5 365.75/250 Monitor 
INA139QPWRQ1 | 296-17088-1-ND High side, Unipolar, Current Shunt 8-TSSOP | 2.70 216 1.68) |INA211AIDCKT | 296-23585-1-ND 500V/V, Voltage Output Current- Shunt} SC70-6 1.88 150 1.13 
jonitor Monitor 
INA139QPWRQ1 | 296-17088-2-ND High Sie, Unipolar, Current Shunt 8-TSSOP 3060.00/2,000 INA211AIDCKT —_ | 296-23585-2-ND 500V/V, Voltage Output Current- Shunt} SC70-6 262.50/250 
jonitor Monitor 
San aE Th precision = ae esi ane orn at — =! ‘JINA212AIDCKT —_—-| 296-23586-1-ND 1000V/V, Voltage Output Current- SC70-6 1.88 150 1.13 
"| recision LP, Gain=10, nstr. Amp | 7: = = Shunt Monitor 
POPS HPN aah Sieed Di et Lene pale poole a0 _ —| |INA212AIDCKT 296-23586-2-ND 1000V/V, Voltage Output Current- SC70-6 262.50/250 
"| igh Speed Diff. Gain=10 Instr. Amp* | 7 _ _ Shunt Monitor 
Noll SUN Programmable Difsrence. AmB eae a = — | |INA213AIDCKT 296-23421-1-ND 50V/V, Voltage Output Current- Shunt SC70-6 1.88 1.50 1.13 
- igh-Voltage Differential Amp - i = = Monitor 
INA148UA INA148UA-ND Common-Mode Instrumentation Amp* | 8-SOIC 5.18 _ —|_ |INA213AIDCKT 296-23421-2-ND 50V/V, Voltage Output Current- Shunt SC70-6 262.50/250 
INA152EA/2K5 | INA152EA/2K5CT-ND | LP, Single Supply Diff. Amp* 8-MSOP | 2.70 — — Monitor 
INA152EA/2K5 ‘| INA152EA/2K5TR-ND | LP, Single Supply Diff. Amp* 8-MSOP 3780.00/2,500 INA214AIDCKT | 296-23422-1-ND | 100V/V, Voltage Output Current- Shunt) SC70-6 188 1.50 1.13 
INA154U INA154U-ND High-Speed Precision G=1 Diff. Amp* 8-SOIC 3.49 _ _— Monitor 
INA154UA INA154UA-ND High-Speed Precision G=1 Diff. Amp* | _8-SOIC 2.36 — ——| |INA214AIDCKT — | 296-23422-2-ND —_| 100V/V, Voltage Output Current- Shunt) SC70-6 262.50/250 
INA155EA/250 INA155EACT-ND R/R CMOS Instrumentation Amp 8-MSOP 2.70 _— — Monitor 
INA155EA/250 INA155EATR-ND R/R CMOS Instrumentation Amp 8-MSOP 399.00/250 INA2T7AIDWT 296-13645-1-ND | LN, Low Distortion Instr. Amp 16-S0IC | 550 — — 
INA155E/250 INA155ECT-ND R/R CMOS Instrumentation Amp 8-MSOP | 3.71  —  —J |INA217AIDWT 296-13645-2-ND | LN, Low Distortion Instr. Amp 16-SOIC 893.75/250 
INA155E/250 INA155ETR-ND R/R CMOS Instrumentation Amp 8-MSOP 548.75/250 INA217AIP 296-13452-5-ND | LN, Low Distortion Instr. Amp 8-Dip 500 —-— — 
INA155U INA155U-ND R/R CMOS Instrumentation Amp* 8-SOIC 3.26 = — —| J|INA219AIDR 296-23978-1-ND | 0 ~ 26V Bi-Directional Current-Shunt 8-SOIC 416 3.33 259 
INA155UA INA155UA-ND R/R CMOS Instrumentation Amp* 8-SOIC 2.70 _ _ Monitor NEW! 
INA156EA/250 INA156EACT-ND CMOS Instrumentation Amp 8-MSOP | 3.04 2.43 1.89) |INA219AIDR 296-23978-2-ND | 0 ~ 26V Bi-Directional Current-Shunt 8-SOIC 5827.50/2,500 
INA156EA/250 INAT56EATR-ND CMOS Instrumentation Amp 8-MSOP 449.00/250 Monitor NEW! 
INA157U INA157U-ND HS Precision G=1/2 or G=2 Diff. Amp* | 8-SOIC 349 —  —| JINA270AIDR 296-21649-1-ND | 14V Output, Unidirectional 8-SOIC 2.00 1.60 1.20 
INA157UA INA157UA-ND HS Precision G=1/2 or G=2 Diff. Amp* 8-SOIC 2.70 _— _ Measurement Current-Shunt Monitor 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi@pReel’ (cont.) RoHS Compliant Parts Available INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
TH Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
INA270AIDR 296-21649-2-ND 14V Output, Unidirectional 8-SOIC 2560.00/2,500 LM124DR 296-16907-1-ND Quad Op Amp 14-SOIC 92 69 52 
Measurement Current-Shunt Monitor LM124DR 296-16907-2-ND Quad Op Amp 14-SOIC 747.50/2,500 
INA270AQDRQ1 296-23016-1-ND 14V Output, Unidirectional 8-SOIC 238 1.90 1.43 LM224AD 296-7029-5-ND Quad Op Amp 14-SOIC 68 51 39 
Measurement Current-Shunt Monitor LM224ADR 296-7029-1-ND Quad Op Amp 14-SOIC 60 AS 34 
INA270AQDRQ1 296-23016-2-ND 14V Output, Unidirectional 8-SOIC 3040.00/2,500 LM224ADR 296-7029-2-ND. Quad Op Amp 14-SOIC 487.50/2,500 
Measurement Current-Shunt Monitor LM224DR 296-12847-1-ND Quad Op Amp 14-SOIC 55 A4 33 
INA271AIDR 296-21650-1-ND 20V Output, Unidirectional 8-SOIC 2.00 1.60 1.20 LM224DR 296-12847-2-ND Quad Op Amp 14-SOIC 372.50/2,500 
Measurement Current-Shunt Monitor LM224KADR 296-18433-1-ND Quad Op Amp 14-SOIC 54 Al 31 
INA271AIDR 296-21650-2-ND 20V Output, Unidirectional 8-SOIC 2560.00/2,500 LM224KADR 296-18433-2-ND Quad Op Amp 14-SOIC 440.00/2,500 
Measurement Current-Shunt Monitor LM224KAN 296-18434-5-ND Quad Op Amp 14-Dip 54 At 31 
INA271AQDRQ1 296-23017-1-ND 20V Output, Unidirectional 8-SOIC 238 1.90 1.43 LM224KDR 296-18435-1-ND Quad Op Amp 14-SOIC 54 Al 31 
Measurement Current-Shunt Monitor LM224KDR 296-18435-2-ND Quad Op Amp 14-SOIC 440.00/2,500 
INA271AQDRQ1 296-23017-2-ND 20V Output, Unidirectional 8-SOIC 3040.00/2,500 LM224KN 296-18436-5-ND Quad Op Amp 14-Dip 54 A 31 
Measurement Current-Shunt Monitor LM224N 296-7030-5-ND Quad Op Amp 14-Dip 55 44-33 
INA321E/250 INA821ECT-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 8-MSOP | 371° — —) |LM236D-2-5 296-7031-5-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 8-SOIC 1.38 110 83 
INA321E/250 INA321ETR-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 8-MSOP 548.75/250 LM248D 296-6622-5-ND Quad Op Amp 14-SOIC 90 15 60 
INA321E/2K5 296-14586-1-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 8-MSOP 38 — —j| |LM248N 296-6623-5-ND Quad Op Amp 14-Dip 90 15 60 
INA321E/2K5 296-14586-2-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 8-MSOP 4725.00/2,500 LM258ADGKR 296-17216-1-ND Dual Op Amp 8-MSOP 1.25 1.00 a1 
INA321EA/2K5 296-19951-1-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 8-MSOP 2.48 = —j| |LM258ADGKR 296-17216-2-ND Dual Op Amp 8-MSOP 845.00/2,500 
INA321EA/2K5 296-19951-2-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 8-MSOP 3465.00/2,500 LM258ADR 296-15169-1-ND Dual Op Amp 8-SOIC 15 63 50 
INA321EA/250 INA321EACT-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 8-MSOP 2.70 = —| |LM258ADR 296-15169-2-ND Dual Op Amp 8-SOIC 812.50/2,500 
INA321EA/250 INA321EATR-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 8-MSOP 399.00/250 LM258AMDREP | 296-22163-1-ND Dual Op Amp 8-SOIC 2.59 2.07 1.61 
INA322EA/250 INA322EACT-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 8-MSOP 2.36 1.89 1.47 LM258AMDREP | 296-22163-2-ND Dual Op Amp 8-SOIC 3622.50/2,500 
INA322EA/250 INA322EATR-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 8-MSOP 349.25/250 LM258D 296-6624-5-ND Dual Op Amp 8-SOIC 48 36 27 
INA326EA/2K5 INA326EA/2K5CT-ND | Precision, R/R 1/0 Instr. Amp 8-MSOP 4.05 3.24 2.52 LM258DGKR 296-17217-1-ND Dual Op Amp 8-MSOP 60 48 36 
INA326EA/2K5 INA326EA/2K5TR-ND | Precision, R/R 1/0 Instr. Amp 8-MSOP 5670.00/2,500 LM258DGKR 296-17217-2-ND Dual Op Amp 8-MSOP 405.00/2,500 
INA326EA/250 296-15312-1-ND Precision, R/R 1/0 Instr. Amp 8-MSOP 450 3.60 2.80 LM258DR 296-14591-1-ND Dual Op Amp 8-SOIC 55 A4 33 
INA326EA/250 296-15312-2-ND Precision, R/R 1/0 Instr. Amp 8-MSOP 665.00/250 LM258DR 296-14591-2-ND Dual Op Amp 8-SOIC 372.50/2,500 
INA327EA/2K5 INA327EA/2K5CT-ND | Prec., R/R 1/0 Instr. Amp with SD 10-MSOP 5.51 441 3.43 LM258P. 296-6625-5-ND Dual Op Amp 8-Dip 95 A4 33 
INA327EA/2K5 INA327EA/2K5TR-ND | Prec., R/R 1/0 Instr. Amp with SD 10-MSOP 7717.50/2,500 LM318D 296-9538-5-ND. Single High Speed Op Amp 8-SOIC 1.32_ 1.10 88 
INA327EA/250 296-15953-1-ND Prec., R/R 1/0 Instr. Amp with SD 10-MSOP. 5.40 4.32 3.65 LM318P 296-9539-5-ND. Single High Speed Op Amp 8-Dip 1.20 1.00 80 
INA327EA/250 296-15953-2-ND Prec., R/R 1/0 Instr. Amp with SD 10-MSOP 877.50/250 LM324AD 296-9540-5-ND. Quad General Purpose Op Amp 14-SOIC 55 4 33 
INA330AIDGST 296-13861-1-ND Thermistor Signal Amp for 10-MSOP 473 3.78 2.94 LM324ADR 296-9540-1-ND Quad General Purpose Op Amp 14-SOIC 50 40 30 
Temperature Control LM324ADR 296-9540-2-ND Quad General Purpose Op Amp 14-SOIC 337.50/2,500 
INA330AIDGST 296-13861-2-ND Thermistor Signal Amp for 10-MSOP 698.25/250 LM324ADBR 296-9541-1-ND. Quad General Purpose Op Amp 14-SSOP 48 36 27 
Temperature Control LM324ADBR 296-9541 -2-ND Quad General Purpose Op Amp 14-SSOP 320.00/2,000 
INA331AIDGKT 296-12202-1-ND Low Power, CMOS Instr. Amp 8-MSOP 2.81 = —j| |LM324AN 296-9542-5-ND Quad General Purpose Op Amp 14-Dip 50 40 .30 
INA331AIDGKT 296-12202-2-ND Low Power, CMOS Instr. Amp 8-MSOP 415.75/250 LM324ANSR 296-9543-1-ND Quad General Purpose Op Amp 14-SOP 50 40 30 
INA331IDGKT 296-12203-1-ND Low Power, CMOS Instr. Amp 8-MSOP 3.71 = —j| |LM324ANSR 296-9543-2-ND Quad General Purpose Op Amp 14-SOP 280.00/2,000 
INA331IDGKT 296-12203-2-ND Low Power, CMOS Instr. Amp 8-MSOP 548.75/250 LM324APWR 296-9544-1-ND Quad General Purpose Op Amp 14-TSSOP 50 40 30 
INA332AIDGKT 296-12204-1-ND Low Power, CMOS Instr. Amp 8-MSOP 2.38 1.90 1.43) |LM324APWR 296-9544-2-ND Quad General Purpose Op Amp 14-TSSOP 280.00/2,000 
INA332AIDGKT 296-12204-2-ND Low Power, CMOS Instr. Amp 8-MSOP 332.50/250 LM324D 296-1390-5-ND Quad General Purpose Op Amp 14-SOIC A5 36 27 
INA333AIDGKR 296-23564-1-ND Low Pwr, Precision Instr. Amp NEW! | 8-MSOP. 4.05 3.24 2.52 LM324DR 296-14597-1-ND Quad General Purpose Op Amp 14-SOIC 40 32 24 
INA333AIDGKR 296-23564-2-ND Low Pwr, Precision Instr. Amp NEW! | 8-MSOP 5670.00/2,500 LM324DR 296-14597-2-ND Quad General Purpose Op Amp 14-SOIC 270.00/2,500 
INA333AIDGKT 296-23565-1-ND Low Pwr, Precision Instr. Amp NEW! | 8-MSOP 450 3.60 2.80 LM324KADR 296-18447-1-ND Quad General Purpose Op Amp 14-SOIC 53 42 32 
INA333AIDGKT 296-23565-2-ND Low Pwr, Precision Instr. Amp NEW! | 8-MSOP 665.00/250 LM324KADR 296-18447-2-ND Quad General Purpose Op Amp 14-SOIC 355.00/2,500 
INA337AIDGKT 296-13453-1-ND Wide Temp., Precision Instr. Amplifier | 8-MSOP 450 3.60 2.80) |LM324KAN 296-17882-5-ND Quad General Purpose Op Amp 14-Dip 53 42 32 
INA337AIDGKT 296-13453-2-ND Wide Temp., Precision Instr. Amplifier_| _8-MSOP 665.00/250 LM324KANSR 296-18448-1-ND Quad General Purpose Op Amp 14-SOP 53 42 32 
INA338AIDGST 296-13454-1-ND Wide Temperature, Precision Instr. 10-MSOP 6.40 4.32 3.65 LM324KANSR 296-18448-2-ND Quad General Purpose Op Amp 14-SOP 294.00/2,000 
Amp with Shutdown LM324KAPWR 296-18449-1-ND Quad General Purpose Op Amp 14-TSSOP 53 42 32 
INA338AIDGST 296-13454-2-ND Wide Temperature, Precision Instr. 10-MSOP 877.50/250 LM324KAPWR 296-18449-2-ND Quad General Purpose Op Amp 14-TSSOP 294.00/2,000 
Amp with Shutdown LM324KDR 296-18450-1-ND Quad General Purpose Op Amp 14-SOIC 50 40 30 
INA2126EA/250 INA2126EACT-ND Dual, Micropower Instr. Amp 16-QSOP 4.28 = —j| |LM324KDR 296-18450-2-ND Quad General Purpose Op Amp 14-SOIC 337.50/2,500 
INA2126EA/250 INA2126EATR-ND Dual, Micropower Instr. Amp 16-QSOP 631.75/250 LM324KN 296-18451-5-ND Quad General Purpose Op Amp 14-Dip 50 40 30 
INA2126E/250 INA2126ECT-ND Dual, Micropower Instr. Amp 16-QSOP_| 5.56 =— —! |LM324KNSR 296-18452-1-ND Quad General Purpose Op Amp 14-SOP 50.40.30 
INA2126E/250 INA2126ETR-ND Dual, Micropower Instr. Amp 16-QSOP 821.25/250 LM324KNSR 296-18452-2-ND Quad General Purpose Op Amp 14-SOP 280.00/2,000 
INA2126P. INA2126P-ND Dual, Micropower Instr. Amp 16-Dip 4.82 = = LM324KPWR 296-18453-1-ND Quad General Purpose Op Amp 14-TSSOP 50 40 30 
INA2126PA INA2126PA-ND Dual, Micropower Instr. Amp 16-Dip 3.65 = —_ LM324KPWR 296-18453-2-ND Quad General Purpose Op Amp 14-TSSOP 280.00/2,000 
INA2126U INA2126U-ND. Dual, Micropower Instr. Amp 16-SOIC 5.24 _ —j| |LM324N 296-1391-5-ND Quad General Purpose Op Amp 14-Dip AB 36 27 
INA2126UA INA2126UA-ND. Dual, Micropower Instr. Amp 16-SOIC 3.96 = —| |LM324PwR 296-9545-1-ND. Quad General Purpose Op Amp 14-TSSOP AS 36 27 
INA2128U INA2128U-ND Dual, Low Power Instr. Amp 16-SOIC | 13.69 = = LM324PWR 296-9545-2-ND Quad General Purpose Op Amp 14-TSSOP 252.00/2,000 
INA2128UA INA2128UA-ND. Dual, Low Power Instr. Amp 16-SOIC 8.55 = = LM348D 296-9552-5-ND Quad General Purpose Op Amp 14-SOIC 50 40 30 
INA2132U INA2132U-ND. Dual, LP, Single-Supply Diff. Amp 14-SOIC 5.20 _ _ LM348DR 296-14600-1-ND Quad General Purpose Op Amp 14-SOIC 45 36 27 
INA2132UA INA2132UA-ND Dual, LP, Single-Supply Diff. Amp 14-SOIC 4.50 = —j| |LM348DR 296-14600-2-ND Quad General Purpose Op Amp 14-SOIC 305.00/2,500 
INA2133U INA2133U-ND. Dual, High-Speed, Diff. Amp 14-SOIC 5.29 = —| |LM348N 296-12849-5-ND Quad GP Op Amp NEW! 14-Dip AS 36 27 
INA2133UA INA2133UA-ND Dual, High-Speed, Diff. Amp 14-SOIC 4.05 = —j| |LM358AD 296-9553-5-ND Dual Op Amp 8-SOIC 99 A4 33 
INA2134PA INA2134PA-ND Dual, Audio Differential Line Receiver 14-Dip 3.83 _ —j| |LM358ADGKR 296-18455-1-ND Dual Op Amp 8-MSOP 50 40 30 
INA2134UA INA2134UA-ND Dual, Audio Differential Line Receiver 14-SOIC 4.28 = —j| |LM358ADGKR 296-18455-2-ND Dual Op Amp 8-MSOP 337.50/2,500 
INA2137PA INA2137PA-ND Dual, Audio Differential Line Receiver 14-Dip 3.83 = —j| |LM358ADR 296-14601-1-ND Dual Op Amp 8-SOIC 50 0 30 
INA2137UA INA2137UA-ND_ Dual, Audio Differential Line Receiver 14-SOIC 4.28 = —J| |LM358ADR 296-14601-2-ND Dual Op Amp 8-SOIC 337.50/2,500 
INA2141U INA2141U-ND Dual, Gain=10,100 Instr. Amp 16-SOIC | 14.41 = —j| |LM358AP 296-9554-5-ND Dual Op Amp 8-Dip 50 40 30 
INA2141UA INA2141UA-ND Dual, Gain=10,100 Instr. Amp 16-SOIC 9.81 = —j| |LM358APWR 296-18456-1-ND Dual Op Amp 8-TSSOP 50 0 30 
INA2143U INA2143U-ND. Dual, High Speed Precision Gain=10 14-SOIC 5.06 _ —j| |LM358APWR 296-18456-2-ND Dual Op Amp 8-TSSOP 280.00/2,000 
Difference Amp LM358D 296-1014-5-ND Dual Op Amp 8-SOIC A5 36 27 
INA2143UA INA2143UA-ND Dual, High Speed Precision Gain=10 14-SOIC 3.83 — —j| |LM358DGKR 296-18457-1-ND Dual Op Amp 8-MSOP 50 40 30 
Difference Amp LM358DGKR 296-18457-2-ND Dual Op Amp 8-MSOP 337.50/2,500 
INA2321EA/250 INA2321EACT-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 14-TSSOP | 4.39 = —| |LM358DR 296-1014-1-ND Dual Op Amp 8-SOIC 40 32 24 
INA2321EA/250 INA2321EATR-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 14-TSSOP 648.50/250 LM358DR 296-1014-2-ND Dual Op Amp 8-SOIC 270.00/2,500 
INA2322EA/250 INA2322EACT-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 14-TSSOP | 4.61 3.69 2.87 LM358P 296-1395-5-ND Dual Op Amp 8-Dip A5 36 27 
INA2322EA/250 INA2322EATR-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp 14-TSSOP 681.75/250 LM358PSR 296-1396-1-ND. Dual Op Amp 8-SOP 5 36 27 
INA2331AIPWR INA2331AIPWRCT-ND | Low Power R/R CMOS Instr. Amp 14-TSSOP | 4.05 = —j| |LM358PSR 296-1396-2-ND Dual Op Amp 8-SOP 252.00/2,000 
INA2331AIPWR INA2331AIPWRTR-ND | Low Power R/R CMOS Instr. Amp 14-TSSOP 5670.00/2,500 LM358PWR 296-9555-1-ND Dual Op Amp 8-TSSOP A5 36 27 
INA2331AIPWT 296-17647-1-ND Low Power R/R CMOS Instr. Amp 14-TSSOP | 4.39 = —j| |LM358PWR 296-9555-2-ND Dual Op Amp 8-TSSOP 252.00/2,000 
INA2331AIPWT 296-17647-2-ND Low Power R/R CMOS Instr. Amp 14-TSSOP 648.50/250 LM392DGKR 296-20644-1-ND LP Op Amp and Voltage Comparator 8-MSOP 1.29 1.08 86 
INA2332AIPWR INA2332AIPWRCT-ND | Low Power R/R CMOS Instr. Amp 14-TSSOP | 3.83 3.06 2.38 LM392DGKR 296-20644-2-ND LP Op Amp and Voltage Comparator 8-MSOP 1397.50/2,500 
INA2332AIPWR INA2332AIPWRTR-ND | Low Power R/R CMOS Instr. Amp 14-TSSOP 5355.00/2,500 LM392DR 296-20853-1-ND LP Op Amp and Voltage Comparator 8-SOIC 1.14 95 16 
1SO121BG 296-12577-5-ND 2500 VRMS Precision Isolation Amp 40-CDip_| 138.45 129.22 119.99 LM392DR 296-20853-2-ND LP Op Amp and Voltage Comparator 8-SOIC 1235.00/2,500 
1SO122JP 1$0122JP-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 16-Dip 16.28 = — LM392P 296-20854-5-ND LP Op Amp and Voltage Comparator 8-Dip 1.14 95 76 
1SO122JU 1$0122JU-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 28-SOIC | 17.93 =_ —j| |LM2900DR 296-9525-1-ND Quad Op Amp 14-SOIC 50 40 30 
1S0122P 1$0122P-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 16-Dip 20.25 = —j| |LM2900DR 296-9525-2-ND Quad Op Amp 14-SOIC 337.50/2,500 
1S0122U 1$0122U-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 28-SOIC | 21.75 = —| |LM2900N 296-9526-5-ND Quad Op Amp 14-Dip 50 0 30 
1S0124P 1$0124P-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 16-Dip 13.83 = —]| |LM2902D 296-6598-5-ND Quad Op Amp 14-SOIC 55 A4 33 
1S0124U 1$0124U-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 28-SOIC | 15.24 = —j| |LM2902DR 296-14594-1-ND Quad Op Amp 14-SOIC 50 40 30 
LF347BD 296-7136-5-ND Quad WB JFET Op Amp 14-SOIC 1.65 1.32 99 LM2902DR 296-14594-2-ND Quad Op Amp 14-SOIC 337.50/2,500 
LF347D 296-7137-5-ND Quad WB JFET Op Amp 14-SOIC 76 57 43| | LM2902KAVMPWREP | 296-21230-1-ND Quad Op Amp 14-TSSOP 1.50 1.20 90 
LF347DR 296-7137-1-ND Quad WB JFET Op Amp 14-SOIC 68 51 .39| | LM2902KAVMPWREP | 296-21230-2-ND Quad Op Amp 14-TSSOP 1560.00/2,000 
LF347DR 296-7137-2-ND Quad WB JFET Op Amp 14-SOIC 552.50/2,500 LM2902KAVQDR | 296-17253-1-ND Quad Op Amp 14-SOIC 52 39 30 
LF347N 296-7138-5-ND Quad WB JFET Op Amp 14-Dip 68 51 39 LM2902KAVQDR_ | 296-17253-2-ND Quad Op Amp 14-SOIC 422.50/2,500 
LF353D 296-1384-5-ND Dual JFET Op Amp 8-SOIC 52 39 30 LM2902KAVQDRQ1 | 296-18439-1-ND Quad Op Amp 14-SOIC 60 AS 34 
LF353DR 296-14587-1-ND Dual JFET Op Amp 8-SOIC 48 36 27 LM2902KAVQDRQ1 | 296-18439-2-ND Quad Op Amp 14-SOIC 487.50/2,500 
LF353DR 296-14587-2-ND Dual JFET Op Amp 8-SOIC 390.00/2,500 LIM2902KAVQPWREP | 296-22164-1-ND Quad Op Amp 14-TSSOP 96 80 64 
LF353P 296-7139-5-ND Dual JFET Op Amp 8-Dip 53 40 30] | LM2902KAVOPWREP | 296-22164-2-ND Quad Op Amp 14-TSSOP 852.00/2,000 
LF411CD 296-12846-5-ND High Speed JFET Op Amp 8-SOIC 1.17 98 .78| | LM2902KAVQPWRG4 | 296-23073-1-ND Quad Op Amp 14-TSSOP 52 39 30 
LF412CD 296-7140-5-ND Dual JFET Op Amp 8-SOIC 1.26 1.05 .84| | LM2902KAVQPWRG4 | 296-23073-2-ND Quad Op Amp 14-TSSOP 346.00/2,000 
LF412CDR 296-14588-1-ND Dual JFET Op Amp 8-SOIC 1.14 95 .76| | LM2902KAVQPWRAQ1 | 296-23358-1-ND Quad Op Amp 14-TSSOP 60 A5 34 
LF412CDR 296-14588-2-ND Dual JFET Op Amp 8-SOIC 1235.00/2,500 LM2902KAVOPWRQ1 | 296-23358-2-ND Quad Op Amp 14-TSSOP 400.00/2,000 
LF412CP 296-7141-5-ND Dual JFET Op Amp 8-Dip 1.14 95 16 LM2902KDR 296-18440-5-ND Quad Op Amp 14-SOIC 55 44 33 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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LM2902KN 296-18441-5-ND Quad Op Amp 14-Dip 65 A4 .33|  [LMV711IDBVR 296-18000-1-ND Single, Low Power, R/R 1/0 Op Amp SOT-23-5 99 83 66 
LM2902KNSR 296-18442-1-ND Quad Op Amp 14-SOP 65 A4 .33| | LMV711IDBVR 296-18000-2-ND Single, Low Power, R/R 1/0 Op Amp SOT-23-5 1287.00/3,000 
LM2902KNSR 296-18442-2-ND Quad Op Amp 14-SOP 308.00/2,000 LMV711IDCKR 296-18001-1-ND Single, Low Power, R/R 1/0 Op Amp SC70-6 99 83 66 
LM2902KPWR 296-18443-1-ND Quad Op Amp 14-TSSOP 55 A4 .33| | LMV711IDCKR 296-18001-2-ND Single, Low Power, R/R 1/0 Op Amp $C70-6 1287.00/3,000 
LM2902KPWR 296-18443-2-ND Quad Op Amp 14-TSSOP 308.00/2,000 LMV712IDGSR 296-20926-1-ND Dual, Low Power, R/R In/Out Op Amp | 10-MSOP 1.35 9 1.13 90 
LM2902KVQDR 296-17396-1-ND Quad Op Amp 14-SOIC 52 39 .30| |LMV712IDGSR 296-20926-2-ND Dual, Low Power, R/R In/Out Op Amp _| 10-MSOP. 1462.50/2,500 
LM2902KVQDR 296-17396-2-ND Quad Op Amp 14-SOIC 422.50/2,500 LMV715IDBVR 296-20927-1-ND Single Low Power, R/R In/Out Op Amp | SOT-23-6 1.08 90 ba. 
LM2902KVQDRQ1 | 296-17027-1-ND Quad Op Amp 14-SOIC 56 42 .32| | LMV715IDBVR 296-20927-2-ND Single Low Power, R/R In/Out Op Amp | SOT-23-6 1404.00/3,000 
LM2902KVQDRQ1 | 296-17027-2-ND Quad Op Amp 14-SOIC 455.00/2,500 LMV715IDCKR 296-20928-1-ND Single Low Power, R/R In/Out Op Amp | + SC70-6 1.08 90 72 
LM2902KVQPWRQ1 | 296-17714-1-ND Quad Op Amp 14-TSSOP 56 42 .32| | LMV715IDCKR 296-20928-2-ND Single Low Power, R/R In/Out Op Amp | SC70-6 1404.00/3,000 
LM2902KVQPWRQ1 | 296-17714-2-ND Quad Op Amp 14-TSSOP 372.00/2,000 LMV821DBVR 296-18459-1-ND Single, Low Voltage, R/R Op Amp SOT-23-5 96 72 54 
LM2902N 296-6599-5-ND Quad Op Amp 14-Dip 50 40 .30| | LMV821DBVR 296-18459-2-ND Single, Low Voltage, R/R Op Amp SOT-23-5 936.00/3,000 
LM2902PWR 296-6600-1-ND Quad Op Amp 14-TSSOP 50 40 .30| | LMV821DCKR 296-18460-1-ND Single, Low Voltage, R/R Op Amp $C70-5 96 72 54 
LM2902PWR 296-6600-2-ND Quad Op Amp 14-TSSOP 280.00/2,000 LMV821DCKR 296-18460-2-ND Single, Low Voltage, R/R Op Amp $C70-5 936.00/3,000 
LM2902QDRQ1 296-16814-1-ND Quad Op Amp 14-SOIC 48 36 .27| | LMV821IDBVR 296-18461-1-ND Single, Low Voltage, R/R Op Amp SOT-23-5 96 80 64 
LM2902QDRQ1 296-16814-2-ND Quad Op Amp 14-SOIC 390.00/2,500 LMV821IDBVR 296-18461-2-ND Single, Low Voltage, R/R Op Amp SOT-23-5 1248.00/3,000 
LM2902QPWRQ1_ | 296-16908-1-ND Quad Op Amp 14-TSSOP 76 62 43] | LMV821IDCKR 296-18462-1-ND Single, Low Voltage, R/R Op Amp $C70-5 96 80 64 
LM2902QPWRQ1_| 296-16908-2-ND Quad Op Amp 14-TSSOP 422.00/2,000 LMV821IDCKR 296-18462-2-ND Single, Low Voltage, R/R Op Amp SC70-5 1248.00/3,000 
LM2904AVQDRQ1 | 296-18445-1-ND Dual General Purpose Op Amp 8-SOIC 60 AS .34| | LMV822DGKR 296-17406-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-MSOP 78 65 52. 
LM2904AVQDRQ1 | 296-18445-2-ND Dual General Purpose Op Amp 8-SOIC 487.50/2,500 LMV822DGKR 296-17406-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-MSOP 845.00/2,500 
LM2904AVQPWRG4 | 296-22007-1-ND Dual General Purpose Op Amp 8-TSSOP 52 39 30} [LMV822DR 296-18463-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-SOIC 78 65 52 
LM2904AVQPWRG4 | 296-22007-2-ND Dual General Purpose Op Amp 8-TSSOP 346.00/2,000 LMV822DR 296-18463-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-SOIC 845.00/2,500 
LM2904AVQPWRQ1 | 296-17791-1-ND Dual General Purpose Op Amp 8-TSSOP. 60 A5 .34| | LMV822IDGKR 296-17407-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-MSOP 1.02 85 68 
LM2904AVQPWRQ1 | 296-17791-2-ND Dual General Purpose Op Amp 8-TSSOP 400.00/2,000 LMV822IDGKR 296-17407-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-MSOP 1105.00/2,500 
LM2904D 296-9527-5-ND Dual General Purpose Op Amp 8-SOIC 55 A4 .33| | LMV822IDR 296-18464-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-SOIC 1.02 85 68 
LM2904DGKR 296-17931-1-ND Dual General Purpose Op Amp 8-MSOP 50 40 .30| [LMV822IDR 296-18464-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-SOIC 1105.00/2,500 
LM2904DGKR 296-17931-2-ND Dual General Purpose Op Amp 8-MSOP 337.50/2,500 LMV824DGVR 296-17522-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-TVSOP | 1.02 85 68 
LM2904DR 296-14596-1-ND Dual General Purpose Op Amp 8-SOIC 50 40 .30| |LMV824DGVR 296-17522-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-TVSOP 904.00/2,000 
LM2904DR 296-14596-2-ND Dual General Purpose Op Amp 8-SOIC 337.50/2,500 LMV824DR 296-18465-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC 1.02 85 68 
LM2904P 296-9528-5-ND Dual General Purpose Op Amp 8-Dip 50 40 .30| | LMV824DR 296-18465-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC 1105.00/2,500 
LM2904PWR 296-9529-1-ND Dual General Purpose Op Amp 8-TSSOP 50 40 .30| |LMV824IDGVR 296-17523-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-TVSOP | 1.35 1.13 90 
LM2904PWR 296-9529-2-ND Dual General Purpose Op Amp 8-TSSOP 280.00/2,000 LMV824IDGVR 296-17523-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-TVSOP 1198.00/2,000 
LM2904QDRQ1 296-15184-1-ND Dual General Purpose Op Amp 8-SOIC 48 36 .27| | LMV824IDR 296-18466-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC 1.29 1.08 86 
LM2904QDRQ1 296-15184-2-ND Dual General Purpose Op Amp 8-SOIC 390.00/2,500 LMV824IDR 296-18466-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC 1397.50/2,500 
LM2904QPWRQ1_ | 296-18446-1-ND Dual General Purpose Op Amp 8-TSSOP AB 36 .27| | LMV824IPWR 296-18467-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-TSSOP | 1.29 1.08 86 
LM2904QPWRQ1_ | 296-18446-2-ND Dual General Purpose Op Amp 8-TSSOP 320.00/2,000 LMV8241PWR 296-18467-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-TSSOP 1144.00/2,000 
LM2904VQDRQ1_ ‘| 296-17099-1-ND Dual General Purpose Op Amp 8-SOIC 56 42 .32| | LMV824PWR 296-18468-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-TSSOP | 1.02 85 68 
LM2904VQDRQ1_| 296-17099-2-ND Dual General Purpose Op Amp 8-SOIC 455.00/2,500 LMV824PWR 296-18468-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-TSSOP 904.00/2,000 
LM2904VQPWRQ1 | 296-19590-1-ND Dual General Purpose Op Amp 8-TSSOP 56 42 .32| | LMV931IDBVR 296-18469-1-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp SOT-23-5 117 98 78 
LM2904VQPWRQ1 | 296-19590-2-ND Dual General Purpose Op Amp 8-TSSOP 372.00/2,000 LMV931IDBVR 296-18469-2-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp SOT-23-5 1521.00/3,000 
LM3900D 296-9564-5-ND Quad Op Amp 14-SOIC 1.05 88 .70| | LMV931IDCKR 296-17996-1-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp $C70-5 17 98 78 
LM3900DR 296-14604-1-ND Quad Op Amp 14-SOIC 96 80 64| |LMV931IDCKR 296-17996-2-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp $C70-5 1521 .00/3,000 
LM3900DR 296-14604-2-ND Quad Op Amp 14-SOIC 1040.00/2,500 LMV931QDBVRQ1 |296-19312-1-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp SOT-23-5 1.02 85 68 
LM3900N 296-9565-5-ND Quad Op Amp 14-Dip 96 80 .64| | LMV931QDBVRQ1 | 296-19312-2-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp SOT-23-5 1326.00/3,000 
LMV321IDBVR 296-9567-1-ND Low Voltage R/R Op Amp SOT-23-5 68 51 .39| | LMV931QDCKRQ1 | 296-23640-1-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp NEW! $C70-5 1.02 85 68 
LMV321IDBVR 296-9567-2-ND Low Voltage R/R Op Amp SOT-23-5 663.00/3,000 LMV931QDCKRQ1 | 296-23640-2-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp NEW! SC70-5 1326.00/3,000 
LMV321IDBVRQ1 | 296-20922-1-ND Low Voltage R/R Op Amp SOT-23-5 80 60 45| | LMV932IDGKR 296-17910-1-ND 1.8V Dual Op Amp 8-MSOP 1.23 1.03 82 
LMV321IDBVRQ1_| 296-20922-2-ND Low Voltage R/R Op Amp SOT-23-5 780.00/3,000 LMV932IDGKR 296-17910-2-ND 1.8V Dual Op Amp 8-MSOP 1332.50/2,500 
LMV321IDCKR 296-9568-1-ND Low Voltage R/R Op Amp $C70-5 68 51 .39| | LMV932IDR 296-17911-1-ND 1.8V Dual Op Amp 8-SOIC 1.23 1.03 82 
LMV321IDCKR 296-9568-2-ND Low Voltage R/R Op Amp $C70-5 663.00/3,000 LMV932IDR 296-17911-2-ND 1.8V Dual Op Amp 8-SOIC 1332.50/2,500 
LMV321QDBVRQ1 | 296-20923-1-ND Low Voltage R/R Op Amp SOT-23-5 84 63 48] |LMV934IDR 296-20929-1-ND 1.8V Quad Op Amp 14-SOIC 1.26 1.05 84 
LMV321QDBVRQ1 | 296-20923-2-ND Low Voltage R/R Op Amp SOT-23-5 819.00/3,000 LMV934IDR 296-20929-2-ND 1.8V Quad Op Amp 14-SOIC 1365.00/2,500 
LMV3241D 296-9569-5-ND. Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC 88 66 50| | LMV934IPWR 296-20930-1-ND 1.8V Quad Op Amp 14-TSSOP | 1.26 1.05 84 
LMV3241DR 296-9569-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC 80 60 45| | LMV934IPWR 296-20930-2-ND 1.8V Quad Op Amp 14-TSSOP 1118.00/2,000 
LMV324IDR 296-9569-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC 650.00/2,500 LMV981IDBVR 296-18470-1-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp w/Shutdown | SOT-23-6 1.02 85 68 
LMV324IDRQ1 296-18458-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC 97 13 55] |LMV981IDBVR 296-18470-2-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp w/Shutdown | SOT-23-6 1326.00/3,000 
LMV324IDRQ1 296-18458-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC 787.50/2,500 LMV981IDCKR 296-18471-1-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp w/Shutdown $C70-6 1.02 85 68 
LMV324IPWR 296-9570-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-TSSOP 88 66 50| | LMV981IDCKR 296-18471-2-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp w/Shutdown SC70-6 1326.00/3,000 
LMV324IPWR 296-9570-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-TSSOP 586.00/2,000 LMV981IRUGR 296-22035-1-ND 1.8V Op Amp with R/R 1/0 8-QFN 1.11 93 74 
LMV324QDR 296-17467-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC 96 72 54} | LMV981IRUGR 296-22035-2-ND 1.8V Op Amp with R/R 1/0 8-QFN 1443.00/3,000 
LMV324QDR 296-17467-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC 780.00/2,500 LMV982IDGSR 296-17949-1-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp 10-MSOP 1.08 90 72 
LMV324QDRQ1 296-19470-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC 97 13 55| | LMV982IDGSR 296-17949-2-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp 10-MSOP 1170.00/2,500 
LMV324QDRQ1 296-19470-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC 787.50/2,500 LOG100JP LOG100JP-ND. Precision Logarithmic/Log Ratio Amp 14-CDip | 141.92 132.46 123.00 
LMV324QPWR 296-17468-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-TSSOP 96 12 54} |LOG101AID 296-12850-5-ND Precision Logarithmic/Log Ratio Amp 8-SOIC 12.74 = = 
LMV324QPWR 296-17468-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-TSSOP 638.00/2,000 LOG102AID LOG102AID-ND Precision Logarithmic/Log Ratio Amp 14-SOIC | 13.33 — — 
LMV324QPWRQ1 | 296-19542-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-TSSOP 97 73 55| |LOG104AID 296-12851-5-ND Precision Logarithmic/Log Ratio Amp 8-SOIC 12.74 = = 
LMV324QPWRQ1 | 296-19542-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-TSSOP 644.00/2,000 LOG112AID 296-13456-5-ND Precision Logarithmic and Log Ratio 14-SOIC | 14.49 = _ 
LMV324SIDR 296-15361-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 16-SOIC 96 12 54 Amp with On Chip 2.5 Volt. Reference 

LMV324SIDR 296-15361-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 16-SOIC 780.00/2,500 LOGI14AIRGVT | 296-21666-1-ND Precision Logarithmic Amp 16-VOFN | 14.49 13.05 11.58 
LMV324SIPWR 296-15362-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 16-TSSOP 96 72 54} |LOGI14AIRGVT | 296-21666-2-ND Precision Logarithmic Amp 16-VOFN 2773.25/250 
LMV324SIPWR 296-15362-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 16-TSSOP 638.00/2,000 LOG2112AIDW 296-13815-5-ND Precision Logarithmic Amp 16-SOIC | 18.53 _ _ 
LMV341IDBVR 296-17843-1-ND Single R/R Out CMOS Op Amp SOT-23-6 80 60 45] (LP324DR 296-17953-1-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp 14-SOIC 60 A5 34 
LMV341IDBVR 296-17843-2-ND Single R/R Out CMOS Op Amp SOT-23-6 780.00/3,000 LP324DR 296-17953-2-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp 14-SOIC 487.50/2,500 
LMV341IDCKR 296-17359-1-ND Single R/R Out CMOS Op Amp $C70-6 80 60 45| | LP324N 296-17954-5-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp 14-Dip 60 A5 34 
LMV341IDCKR 296-17359-2-ND Single R/R Out CMOS Op Amp SC70-6 780.00/3,000 LP324PWR 296-17955-1-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp 14-TSSOP 72 54 AL 
LMV342IDGKR 296-22012-1-ND Dual R/R Out CMOS Op Amp 8-MSOP 715 63 50] |LP324PWR 296-17955-2-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp 14-TSSOP 478.00/2,000 
LMV342IDGKR 296-2201 2-2-ND Dual R/R Out CMOS Op Amp 8-MSOP 812.50/2,500 LP358DR 296-20934-1-ND Ultra Low Power, Dual Op Amp 8-SOIC 60 A5 34 
LMV342IDR 296-20924-1-ND Dual R/R Out CMOS Op Amp 8-SOIC 88 66 50} /LP358DR 296-20934-2-ND Ultra Low Power, Dual Op Amp 8-SOIC 487.50/2,500 
LMV342IDR 296-20924-2-ND Dual R/R Out CMOS Op Amp 8-SOIC 715.00/2,500 LP2902DR 296-17950-1-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp 14-SOIC 92 69 52 
LMV3441DR 296-20925-1-ND Quad R/R Out CMOS Op Amp 14-SOIC 15 63 50| |LP2902DR 296-17950-2-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp 14-SOIC 747.50/2,500 
LMV344IDR 296-20925-2-ND Quad R/R Out CMOS Op Amp 14-SOIC 812.50/2,500 LP2902N 296-17951-5-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp 14-Dip 92 69 52 
LMV344IPWR 296-18596-1-ND Quad R/R Out CMOS Op Amp 14-TSSOP 75 63 50) |LP2902PWR 296-17952-1-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp 14-TSSOP 78 65 52 
LMV344IPWR 296-18596-2-ND Quad R/R Out CMOS Op Amp 14-TSSOP 666.00/2,000 LP2902PWR 296-17952-2-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp 14-TSSOP 692.00/2,000 
LMV358IDDUR 296-16705-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-VSSOP 80 60 45) |LP2904DR 296-20932-1-ND Ultra Low Power, Dual Op Amp 8-SOIC 1.14 95 76 
LMV358IDDUR 296-16705-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-VSSOP 780.00/3,000 LP2904DR 296-20932-2-ND Ultra Low Power, Dual Op Amp 8-SOIC 1235.00/2,500 
LMV358IDGKR 296-13455-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-MSOP 88 66 50| | LPV321DBVR 296-17715-1-ND Low Volt., Low Power, R/R Op Amp SOT-23-5 92 69 52 
LMV358IDGKR 296-13455-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-MSOP 715.00/2,500 LPV321DBVR 296-17715-2-ND Low Volt., Low Power, R/R Op Amp SOT-23-5 897.00/3,000 
LMV358IDR 296-9571-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-SOIC 80 60 45| |LPV321DCKR 296-17716-1-ND Low Volt., Low Power, R/R Op Amp SC70-5 92 69 52 
LMV358IDR 296-9571-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-SOIC 650.00/2,500 LPV321DCKR 296-17716-2-ND Low Volt., Low Power, R/R Op Amp SC70-5 897.00/3,000 
LMV358IDRQ1 296-17648-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-SOIC 88 66 50) |LPV321IDBVR 296-17717-1-ND Low Volt., Low Power, R/R Op Amp SOT-23-5 78 65 52 
LMV358IDRQ1 296-17648-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-SOIC 715.00/2,500 LPV321IDBVR 296-17717-2-ND Low Volt., Low Power, R/R Op Amp SOT-23-5 1014.00/3,000 
LMV358IPWR 296-9572-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-TSSOP 88 66 50} [LPV321IDCKR 296-17718-1-ND Low Volt., Low Power, R/R Op Amp SC70-5 78 65 52 
LMV358IPWR 296-9572-2-ND. Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-TSSOP 586.00/2,000 LPV321IDCKR 296-17718-2-ND Low Volt., Low Power, R/R Op Amp $C70-5 1014.00/3,000 
LMV358QDDUR =| 296-17469-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-VSSOP 18 65 52| |LPV324DR 296-16815-1-ND Quad, Low Voltage, R/R Op Amp 14-SOIC 90 75 60 
LMV358QDDUR — | 296-17469-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-VSSOP 1014.00/3,000 LPV324DR 296-16815-2-ND Quad, Low Voltage, R/R Op Amp 14-SOIC 975.00/2,500 
LMV358QDGKR | 296-17470-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-MSOP 718 65 52| |LPV324IDR 296-16732-1-ND Quad, Low Voltage, R/R Op Amp 14-SOIC 1.36 © 1.02 T7 
LMV358QDGKR | 296-17470-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-MSOP 845.00/2,500 LPV324IDR 296-16732-2-ND Quad, Low Voltage, R/R Op Amp 14-SOIC 1105.00/2,500 
LMV358QDR 296-17471-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-SOIC 96 12 54| | LPV324IPWR 296-16731-1-ND Quad, Low Voltage, R/R Op Amp 14-TSSOP | 1.02 85 68 
LMV3580DR 296-17471-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-SOIC 780.00/2,500 LPV324IPWR 296-16731-2-ND Quad, Low Voltage, R/R Op Amp 14-TSSOP 904.00/2,000 
LMV358QPWR 296-17472-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-TSSOP 96 72 54} | LPV324PWR 296-16816-1-ND Quad, Low Voltage, R/R Op Amp 14-TSSOP 90 75 60 
LMV358QPWR 296-17472-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-TSSOP 638.00/2,000 LPV324PWR 296-16816-2-ND Quad, Low Voltage, R/R Op Amp 14-TSSOP 798.00/2,000 
LMV358QPWRQ1 | 296-22619-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-TSSOP 92 69 52| |LPV358DDUR 296-17719-1-ND Dual, Low Voltage, LP, R/R Op Amp 8-VSSOP 15 63 50 
LMV358QPWRQ1_| 296-22619-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-TSSOP 612.00/2,000 LPV358DDUR 296-17719-2-ND Dual, Low Voltage, LP, R/R Op Amp 8-VSSOP 975.00/3,000 
LMV710IDBVR 296-17853-1-ND Low Power R/R 1/0 Op Amp SOT-23-5 99 83 66| | LPV358DGKR 296-17761-1-ND Dual, Low Voltage, LP R/R Op Amp 8-MSOP 75 63 50 
LMV710IDBVR 296-17853-2-ND Low Power R/R 1/0 Op Amp SOT-23-5 1287.00/3,000 LPV358DGKR 296-17761-2-ND Dual, Low Voltage, LP R/R Op Amp 8-MSOP 812.50/2,500 
LMV710IDCKR 296-17854-1-ND Low Power R/R 1/0 Op Amp $¢70-5 99 83 .66| |LPV358DR 296-17720-1-ND Dual, Low Voltage, LP, R/R Op Amp 8-SOIC 15 63 50 
LMV710IDCKR 296-17854-2-ND Low Power R/R 1/0 Op Amp $C70-5 1287.00/3,000 LPV358DR 296-17720-2-ND Dual, Low Voltage, LP, R/R Op Amp 8-SOIC 812.50/2,500 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
[PV358IDDUR  |[206-17721-1-ND Dual, Low Voltage, LP, R/ROp Amp | 8-VSSOP 84.70 +56] [OPO7CD 296-12852-5-ND | Low Offset Voltage Precision OpAmp | 8-SOIC | 105 88 70 
LPV358IDDUR | 296-17721-2-ND ‘| Dual, Low Voltage, LP, R/ROp Amp | 8-VSSOP 1092.00/3,000 OPO7CDR 296-14626-1-ND | Low Offset Voltage Precision Op Amp | 8-SOIC 96 80 64 
LPV358IDGKR | 296-17762-1-ND —_| Dual, Low Voltage, LP R/R Op Amp 8-MSOP 78 65 52} |OPO7CDR 296-14626-2-ND | Low Offset Voltage Precision Op Amp | 8-SOIC 1040.00/2,500 
LPV358IDGKR | 296-17762-2-ND —_| Dual, Low Voltage, LP R/R Op Amp 8-MSOP 845.00/2,500 opo7cP 296-12853-5-ND _| Low Offset Voltage Precision Op Amp | 8-Dip 96 80 64 
LPV358IDR 296-17722-1-ND Dual, Low Voltage, LP, R/R Op Amp 8-SOIC 718 65 52 OP07DD 296-9621-5-ND Low Offset Voltage Precision Op Amp 8-SOIC 99 83 66 
LPV358IDR 296-17722-2-ND | Dual, Low Voltage, LP, R/R Op Amp 8-SOIC 845.00/2,500 OPO7DDR 296-14627-1-ND | Low Offset Voltage Precision Op Amp | 8-SOIC 90 75 60 
LT1013CD 296-23225-5-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 1.55 1.24 93] |OPO7DDR 296-14627-2-ND Low Offset Voltage Precision Op Amp 8-SOIC 975.00/2,500 
LT1013CP 296-1399-5-ND Dual Precision Op Amp 8-Dip 140 1.12 84) | OPO7DP 296-9622-5-ND Low Offset Voltage Precision Op Amp 8-Dip 90 75 60 
LT1013DD 296-1400-5-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 1.70 1.36 1.02} |OPA27GP OPA27GP-ND Compensated, LN, Precision Op Amp 8-Dip 2.45 = = 
LT1013DDR 296-14615-1-ND. Dual Precision Op Amp 8-SOIC 1.55 1.24 93 OPA27GU OPA27GU-ND Compensated, LN, Precision Op Amp 8-SOIC 2.68 = = 
LT1013DDR 296-14615-2-ND | Dual Precision Op Amp 8-SOIC 1985.00/2,500 OPA37GP OPA37GP-ND Uncompensated, LN, Prec. Op Amp 8-Dip 7 
LT1013DIDR 296-12982-1-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 1.63 1.30 98 OPA37GU OPA37GU-ND Uncompensated, LN, Prec. Op Amp 8-SOIC 279 = = 
LT1013DIDR 296-12982-2-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 2080.00/2,500 OPA111AM OPA111AM-ND LN, Precision Op Amp (500yV Out) TO-99 24.42 = _ 
LT1013DIP 296-7044-5-ND Dual Precision Op Amp 8-Dip 1.63 1.30.98) | OPA111BM OPA111BM-ND LN, Precision Op Amp (250uV Out) To-99 | 3972 — — 
LT1013DP 296-7045-5-ND Dual Precision Op Amp 8-Dip 1.55 1.24.93] |OPAT2TKU OPAT21KU-ND Low Cost, Precision DiFET Op Amp BSOIc | 933. = — — 
LT1013MDREP 296-22179-1-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 2.25 1.80 1.40} |opAi24U OPA124U-ND Low Noise, Precision DiFET Op Amp 8-SOIC 8.70 = _— 
LT1013MDREP = 296-22179-2-ND _| Dual Precision Op Amp 8-SOIC 3150.00/2,500 OPA124UA OPA124UA-ND Low Noise, Precision DiFET Op Amp 8Solc | 858 — — 
LT1014CN 296-14616-5-ND —_/ Quad Precision Op Amp 14-Dip 4.28 3.42 2.66) |OPA128JM OPA128JM-ND DiFET Electrometer-Grade Op Amp T0-99-8 | 5012 — — 
LT1014DIDW 296-7046-5-ND Quad Precision Op Amp 16-SOIC | 5.45 4.36 3.39) | oPA128KM OPA128KM-ND DiFET Electrometer-Grade Op Amp T0-99-8 | 5585 — 
LT1014DIDWR__|296-21994-1-ND__| Quad Precision Op Amp 16-SOIC_| 4.95 3.96 __3.08] | OPAT28LM OPAT28LM-ND DiFET Electrometer-Grade Op Amp 70-998 | 61.34. — — 
LTTO14DIDWR | 296-21994-2-ND | Quad Precision Op Amp 16-SOIC 5610.00/2,000 OPA128SM OPA128SM-ND DiFET Electrometer-Grade Op Amp 0-99-38 | 7197 — — 
LT1014DIN 296-15322-5-ND —_/ Quad Precision Op Amp 14-Dip 4.95 3.96 3.08) |opatz9u OPA129U-ND Ultra-Low Bias Current DiFET Op Amp | 8-SOIC 640 — — 
LT1014DMDWREP | 296-24002-1-ND Quad Precision Op Amp NEW! 16-SOIC 8.00 640 5.40] |opai29uB OPA129UB-ND Ultra-Low Bias Current DiFET Op Amp 8-SOIC 10.00 = = 
Teta or pe uae Soe a NEW! iy jon Sas a OPA130UA OPA130UA-ND. Low Power, Precision, FET-In Op Amp | _8-SOIC 349 — 
-7047-5- 4 : E i OPAT31U OPAT31U-ND General P FET-Input Op A esoic [| 518 — — 
LT1030CDR 296-14617-1-ND Quad Low Power Line Driver 14-SOIC 2.00 1.60 1.20) | Qpa131uA OPA131UA-ND Caneel iiooas FET-Input Op Ain 8-SOIC 2.81 = = 
LT1030CDR 296-14617-2-ND Quad Low Power Line Driver 14-SOIC 2560.00/2,500 OPA131UJ OPA131UJ-ND General Purpose FET-Input Op Amp 8-SOIC 2.13 = = 
ae Teo Bert Pua eeler Bae a a ee “ at oe OPA132U OPA132U-ND High Speed FET-Input Op Amp 8-SOIC 620 4.96 4.19 
-14622-1- : : . : OPA132UA PA132UA-ND i - - \ : : 
MC1458DR 296-14622-2-ND Dual General Purpose Op Amp 8-SOIC 372.50/2,500 g a High Speed FET-Input Op Amp 7 S0lb 348 2.79 2.17 
MC1458P 706-1403. = OPA134PA OPA134PA-ND High Performance Audio Op Amp 8-Dip 210 1.68 1.26 
7 g0oeS NO Dual General Purpose Op Amp 8-Dip 554483) OpAi34UA OPA134UA-ND High Performance Audio Op Amp 8-SOIC | 230 1.84 1.38 
MC3303D EOC 0SS- OND Quad LP Op Amp, ~40°C to 85°C 14-SOIG | 84 6348) /opA137N/250 —-|OPAT37NCT-ND —_| Low Cost FET-Input Op Amp S0T-23-5 ] 225 — — 
MC3303N 296-7034-5-ND Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C 14-Dip 76 457 43 : 7 53. 
OPA137N/250 | OPA137NTR-ND Low Cost FET-Input Op Amp SOT-23-5 332.50/250 
MC3303PWR 296-11661-1-ND | Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C 14-TssoP | 76 57 43) |gpay3znay2s0 |OPAI37NACT-ND | Low Cost FET-Input Op A\ 93, pee 
Tay Age é i put Op Amp SOT-23-5 63 
ee poe eee su rf Op Amp. 400 85°C 1 4 er job. o0. 000 qq, |OPATS7NA/250 —JOPAT37NATR-ND Low Cost FET-Input Op Amp SOT-23-5 227.50/250 
5 5 -I juad Low Power jp Amp - F A E zi | -Di _— _— 
MC3403DR 296-14623-1-ND | Quad Low Power GP Op Amp vasoic | 76 67 43) | QPAIS7P Ge ah Low Gost EEL” input Op: Ap a 
OPA137PA OPA137PA-ND Low Cost FET-Input Op Amp 8-Dip 1.50 
MC3403DR 296-14623-2-ND | Quad Low Power GP Op Amp 14-SOIC 617.50/2,500 : : ¥ a 2 
MCoAGaN BoeeETD GicdiLsePONeeGe Ou A ie es? agi | OPat37U OPA137U-ND Low Cost FET-Input Op Amp 8-SOIC | 2.38 
MCaAANGR SoReO PND aicdiCsiePoWeE GP On fain i60P 6 ey 4g| POPAIS7UA OPA137UA-ND Low Cost FET-Input Op Amp 8-solc | 163 — — 
MadLOW rower Up samp : : : OPA177FP OPA177FP-ND Precision Op Amp 8-Dip 790 152 1.14 
MC3403NSR 296-1407-2-ND Quad Low Power GP Op Amp {4-SOP 506.00/2,000 OPAI77GP OPAI77GP-ND Precision Op Ain BDI 190 152 144 
MC3403PWR 296-7036-1-ND Quad Low Power GP Op Amp 14-TsSOP | 76 5743! | pay 776g OPAI77GS-ND Precisi Pe Y : ; : 
| recision Op Amp 8-SOIC 2.00 1.60 1.20 
MC3403PWR 296-7036-2-ND Quad Low Power GP Op Amp 14-TSSOP 506.00/2,000 avi 
: ale ele OPA211AIDGKT | 296-23403-1-ND | Low Power, Prec. Op Amp NEW! 8-MSOP | 7.60 6.08 5.13 
MC3487D 296-7039-5-ND Quad Differential Line Driver 16-SOIC 84 10 56 OPA211AIDGKT | 296-23403-2-ND L 
- ;] -2- ow Power, Prec. Op Amp NEW! 8-MSOP 1235.00/250 
MC33078DGKR 296-17855-1-ND Dual High Speed Low Noise Op Amp 8-MSOP 718 65 52 OPA211AIDR 996-29634-1-ND T — 
= on ' ; a 7 ell ow Power, Precision Op Amp 8-SOIC 6.90 5.52 466 
MC33078DGKR _|296-17855-2-ND | Dual High Speed Low Noise Op Amp | _8-MSOP 845.00/2,500 OPADTIAIDR croaeoonh  Ie ia 
: é y -2- ow Power, Precision Op Amp 8-SOIC 10695.00/2,500 
MC33078DR 296-17723-1-ND Dual High Speed Low Noise Op Amp 8-SOIC .80 60 45 OPAQ11AIDRGT | 296-23412-1-ND L ba 
oe fH i a z aie ow Power, Precision Op Amp 8-SON 760 6.08 5.13 
MC33078DR 296-17723-2-ND | Dual High Speed Low Noise Op Amp 8-SOIC 650.00/2,500 OPADTAIDRGT SEES aI - 
any i i a z we ow Power, Precision Op Amp 8-SON 1235.00/250 
MC33078MDREP |296-22183-1-ND | Dual High Speed Low Noise Op Amp 8SOIC | 193 154 116 vs 
i ioe i . OPA2111D 296-23958-5-ND Low Power Precision Op Amp NEW! | __ 8-SOIC 916 8.25 7.32 
MC33078MDREP_|296-22183-2-ND _| Dual High Speed Low Noise Op Amp 8-SOIC 2465.00/2,500 OPADTIIDGRT ase Ss 
= ey : - aT }-23959-1-ND Low Power Precision Op Amp NEW! | 8-MSOP 916 8.25 7.32 
MC33078P 296-17724-5-ND Dual High Speed Low Noise Op Amp 8-Dip 96 12 54 OPA211IDGKT 996-23959-2-ND LowPi Precision Op Amo NEW! | 8-MSOP 1753.25/250 
MPA4609IPFBT | 296-16678-1-ND —_| Quad, Diff. I/O 2x1 Multiplexed High | 48-TOFP | 950 8.55 7.59 eet eeetan ee : : 
Gain Preamp OPA211IDRGT 296-23960-1-ND Low Power Precision Op Amp NEW! 8-SON 916 825 7.32 
rate 4 ‘ " - OPA211IDRGT — |296-23960-2-ND Low Power Precision Op Amp NEW! | 8-SON 1753.25/250 
MPAAGOSIPFET (OC ESiE ag Cu, Pee 2x1 Mutiplexed High: | -48-TOFP ei ee OPA227P OPA227P-ND High Precision, Low Noise Op Amp 8-Dip | 502 —  — 
NE5532ADR —|296-13621-1-ND —_| Dual Low Noise Op Amp Bsoic | 84 70 56] | OPAZ27PA One SND igh Precision, Low Nalse Op Amp eDIp S| jeeee SS 
NE5532ADR 296-13621-2-ND _| Dual Low Noise Op Amp 8-SOIC 910.00/2,500 OPA227U OPA227U-ND High Precision, Low Noise Op Amp 8SOIG | 556 — — 
NE5532AP 296-7040-5-ND Dual Low Noise Op Amp 8-Dip Bf 7056] | OPAZ27UA OPAZ27UA-ND High Precision, Low Noise Op Amp 8S0IG | 257 —- — 
NE5S32APSR «| 296-13103-1-ND —_| Dual Low Noise Op Amp 8-SOP ‘8470 ~—56| | OPAZ28P OPAZ28P-ND Low Noise Precision Op Amp &Dp | 502 —- — 
NE5532APSR 296-13103-2-ND —_| Dual Low Noise Op Amp 8-SOP 744,00/2,000 OPA228PA OPA228PA-ND Low Noise Precision Op Amp 8-Dip 236 — 
NE5532DR 296-13622-1-ND | Dual Low Noise Op Amp 8-SOIC 80 60 ~—-.45|_ | OPA228U OPA228U-ND Low Noise Precision Op Amp 8SOIG | 556 = — = — 
NE5532DR 296-13622-2-ND __| Dual Low Noise Op Amp 8-SOIC 650.00/2,500 OPAZ28UA OPA228UA-ND Low Noise Precision Op Amp 8SOIG | 257 — — 
NE5532P 296-1410-5-ND Dual Low Noise Op Amp 8-Dip 0) 60 45 OPA234E/250 OPA234ECT-ND Low Power Single-Supply Op Amp 8-MSOP 53 - _ 
NE5532PSR 296-12641-1-ND Dual Low Noise Op Amp 8-SOP 80 60 A5 OPA234E/250 OPA234ETR-ND Low Power Single-Supply Op Amp 8-MSOP 522.00/250 
NE5532PSR 296-12641-2-ND | Dual Low Noise Op Amp 8-SOP 532.00/2,000 OPA234EA/250 | OPA234EACT-ND__| Low Power Single-Supply Op Amp 8-MSOP | 245  =— — — 
NE5534ADR 296-16943-1-ND Low Noise HS Audio Op Amp 8-SOIC 1.14 95 76 OPA234EA/250 OPA234EATR-ND Low Power Single-Supply Op Amp 8-MSOP 362.50/250 
NE5534ADR 296-16943-2-ND _| Low Noise HS Audio Op Amp 8-SOIC 1235.00/2,500 OPA234U OPA234U-ND Low Power Single-Supply Op Amp 8-SOIC 353 
NE5534AP 296-7042-5-ND Low Noise HS Audio Op Amp 8-Dip 714.95 ~——«76| | OPA234UA OPA234UA-ND Low Power Single-Supply Op Amp 8-SOIC 245 — — 
NE5534D 296-14346-5-ND | Low Noise HS Audio Op Amp 8-SOIC 1.05 88  .70| [OPA237NA/250 | OPA237NACT-ND | Single-Supply Op Amp SOT-23-5 | 150 1.20 90 
NE5534P 296-7043-5-ND Low Noise HS Audio Op Amp 8-Dip 96 80 64) [OPA237NA/250__ |OPA237NATR-ND__| Single-Supply Op Amp SOT-23-5 210.00/250 
ONETI101LRGET | 296-23314-1-ND 11.3Gbps Laser Driver 24-VOFN | 16.41 14.78 13.11] |OPA237UA OPA237UA-ND Single-Supply Op Amp 8-SOIC 1.50 1.20.90 
ONETI101LRGET | 296-23314-2-ND 11.3Gbps Laser Driver 24-VOFN 3139.75/250 OPA241PA OPA241PA-ND Single-Supply, Micropower, Low 8-Dip 2690 ome 
ONETTI91PRGTT |296-20765-1-ND _|11.3Gbps Limiting Amp T6-VOFN | 870 696 588 Voltage Op Amp 
ONETI191PRGTT |296-20765-2-ND 11.3Gbps Limiting Amp 16-VOFN 1413.75/250 OPA241UA OPA241UA-ND Single-Supply, Micropower, Low 8-SOIC 2.81 — 
ONET1191VRGPT |296-20681-1-ND | 11.3Gbps Differential VCSEL Driver 20-QFN | 8.50 7.65 6.79 Voltage Op Amp 
ONETI191VRGPT |296-20681-2-ND | 11.3Gbps Differential VCSEL Driver 20-QFN 1625.75/250 OPA244NA/250 | OPA244NACT-ND —_| Single-Supply, Micropower Op Amp =| SOT-23-5 | 143 = — — 
ONET2511TAY | 296-17427-ND 2.5Gbps Transimpedance Amp, — 8.20 6.56 5.54 Sonata See Sree: wicropower oe Am sores : 7 99.50/250 
Bare-Die “l ingle-Supply, Micropower Op Amp -Dip : — 
ONET4201LDRGET | 296-19278-1-ND | 155Mbps to 4.25Gbps Laser Driver 24-VOFN | 891 8.03 7.12] |OPA244UA OPA244UA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp 8-SOIC 1430 -— — 
ONET4201LDRGET | 296-19278-2-ND | 155Mbps to 4.25Gbps Laser Driver 24-VOFN 1705.25/250 OPA251PA OPA251PA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp 8-Dip Boo a 
ONET4201 PARGTR | 296-19279-1-ND 155Mbps to 4.25Gbps Limiting Amp 16-VOFN | 5.06 4.05 3.15] |OPA251UA OPA251UA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp 8-SOIC 2.81 = = 
ONET4201 PARGTR | 296-19279-2-ND 155Mbps to 4.25Gbps Limiting Amp 16-VOFN 8505.00/3,000 OPA277P OPA277P-ND High Precision Op Amp 8-Dip 4.50 3.60 2.80 
ONET4211LDRGET | 296-19280-1-ND___| 155Mbps to 4.25Gbps Laser Driver 24-OFN | 8.91 8.03 _7.12| | OPA277PA OPA277PA-ND High Precision Op Amp 8-Dip 2.03 1.62 1.22 
ONET42T1LDRGET | 296-19280-2-ND | 155Mbps to 4.25Gbps Laser Driver 24-QFN 1705.25/250 OPA277U OPA277U-ND High Precision Op Amp 8-SOIC | 5.02 4.02 3.13 
ONET4251PARGTR | 296-19411-1-ND | 1Gbps to 4.25Gbps Limiting Amp 16-VOFN | 5.06 4.05 3.15} |OPA277UA OPA277UA-ND High Precision Op Amp 8-SOIG | 215 1.72 1.29 
ONET4251PARGTR | 296-19411-2-ND | 1Gbps to 4.25Gbps Limiting Amp 16-VOFN 8505.00/3,000 OPA300AID 296-15087-5-ND | Low Noise, High Speed, 16-BitCMOS | 8-SOIC | 394 315 2.45 
ONET4291PARGVR | 296-18691-1-ND | 1Gbps to 4.25Gbps Multi-Rate VCSEL | 16-VOFN | 4.95 3.96 3.08 Op Amp 
Driver OPA300AIDBVT |296-18506-1-ND Low Noise, High Speed, 16-BitCMOS | SOT-23-6 | 3.94 315 2.45 
ONET4291PARGVR | 296-18691-2-ND / 1Gbps to 4.25Gbps Multi-Rate VCSEL | 16-VQFN 8316.00/3,000 OPASVORIDBVT —lesenineneesen opamp fae SE Ge — 
Driver -2- ow Noise, High Speed, 16-Bii -23- 582.00/251 
ONET4291VARGPT | 296-22715-1-ND | 1Gbps fo 4.25Gbps Multi-Rate VCSEL | 20-QFN | 5.10 408 3.45 Op Amp 
Driver OPA301AID 296-17236-5-ND — |Low Noise, High Speed CMOS Op Amp| 8-SOIC | 3.94 315 2.45 
ONET4291VARGPT | 296-22715-2-ND | 1Gbps to 4.25Gbps Multi-Rate VCSEL | 20-QFN 828.75/250 OPAS01AIDBVT | 296-16905-1-ND Low Noise, High Speed CMOS Op Amp| 8-SOIC | 3.94 3.15 2.45 
Driver OPA301AIDBVT |296-16905-2-ND Low Noise, High Speed CMOS Op Amp | 8-SOIC. 582.00/250 
ONET8501PBRGTT | 296-23641-1-ND | 11.3Gbps Rate Selectable Limiting 16-QFN | 7.40 5.92 5.00] [OPA333AID 296-19545-5-ND__|1.8V Micropower CMOS Op Amp 8-SOIC_ | 236 189 1.47 
Amp NEW! OPA333AIDBVT _|296-19546-1-ND _|1.8V Micropower CMOS Op Amp S0T-23-5 | 2.36 1.89 1.47 
ONET8501PBRGTT | 296-23641-2-ND | 11.3Gbps Rate Selectable Limiting 16-QFN 1202.50/250 OPA333AIDBVT | 296-19546-2-ND | 1.8V Micropower CMOS Op Amp SOT-23-5 349.25/250 
Amp NEW! OPA333AIDCKR | 296-19547-1-ND | 1.8V Micropower CMOS Op Amp sc70-5 | 238 1.90 1.43 
ONET8501PRGTR |296-23128-1-ND | 11.3Gbps Rate Selectable Limiting 16-VOFN | 6.70 5.36 4.53} |OPA333AIDCKR |296-19547-2-ND —_| 1.8V Micropower CMOS Op Amp $C70-5 3648.00/3,000 
Amp OPA333AMDBVREP |296-22187-1-ND _|1.8V Micropower CMOS Op Amp SOT-23-5 | 5.70 456 3.85 
ONETS501PRGTR |206-23128-2-ND | 11.3Gbps Rate Selectable Limiting 16-VOFN 12462.00/3,000 OPA333AMDBVREP |296-22187-2-ND _|1.8V Micropower CMOS Op Amp SOT-23-5 10602.00/3,000 
Amp ; OPA333AMDCKREP | 296-22188-1-ND | 1.8V Micropower CMOS Op Amp $705 | 5.70 456 3.85 
ONETS5O1VRGPT |296-21958-1-ND | 11.3Gbps Diff. VCSEL Driver 20-0FN | 850 6.80 5.74] |OPA333AMDCKREP |296-22188-2-ND  |1.8V Micropower CMOS Op Amp $C70-5 10602.00/3,000 
ONET8501VRGPT |296-21958-2-ND  /11.3Gbps Diff. VCSEL Driver 20-QFN 1381.25/250 OPA334AIDBVT | 296-13466-1-ND —_| Single-Supply CMOS Zero Drift SOT-23-6 | 248 1.98 1.54 
ONET9901PARGP |296-17055-5-ND | 10.7Gbps Limiting Amp 20-VOFN | 15.29 13.77 12.21 Op Amp 
OP-07DPSR 296-14171-1-ND___| Low Noise Precision Op Amp 8-SOIC 75.63 _.50| |OPA334AIDBVT + |296-13466-2-ND _| Single-Supply CMOS Zero Drift SOT-23-6 365.75/250 
OP-07DPSR 296-14171-2-ND [Low Noise Precision Op Amp 8-SOIC 666.00/2,000 Op Amp 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS Digi@Reel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INstRuMENTS Digi@Reel’ (cont, RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
OPA335AID 296-13467-5-ND | Single-Supply CMOS Zero Drift SOIC | 248 1.98 154) |OPAS63IDBVR  |296-16727-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp SOT-23-6 3264.00/3,000 
Op Amp OPA363IDBVT —|296-13883-1-ND —_| 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp SOT-23-6 | 2.25 1.80 1.35 
OPA335AIDBVT |296-13468-1-ND _| Single-Supply CMOS Zero Drift SOT-23-5 | 248 1.98 1.54] |OPA363IDBVT — |296-13883-2-ND —|7MLHz, Single-Supply B/R Op Amp SOT-23-6 315.00/250 
Op Amp OPA364AID 296-13884-5-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp BSOIC | 163 130 98 
OPAS35AIDBVT | 296-13468-2-ND —_ Single-Supply CMOS Zero Drift SOT-23-5 365.75/250 OPA364AIDBVT _|296-13885-1-ND _|7MHz, Single-Supply R/R Op Amp SOT-23-5 | 163 130 98 
Op Amp ; OPAS64AIDBVT _|296-13885-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp $OT-23-5 227 50/250 
OPAS36MDBVREP | 296-21234-1-ND —_| Single-Supply, Micropower Op Amp | SOT-23-5 | 5.45 4.36 3.39] | OPA364ID 296-13886-5-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 8-SOIC 2.25 1.80 1.35 
OPAS36MDBVREP | 296-21234-2-ND__| Single-Supply, Micropower Op Amp_|_SOT-23-5 9147.00/3,000 OPA364IDBVT | 296-13887-1-ND —_| 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp SOT-23-5 | 2.25 1.80 1.35 
OPA336N/250 —) OPAS36NCT-ND Single-Supply, Micropower Op Amp | SOT-23-5 ] 2.36  — = —| /QPA364IDBVT | 296-13887-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp SOT-23-5 315.00/250 
pee eee Sea Single Suppl, Migronowet or ane oe ‘ seers OPA365AID 296-21235-5-ND___|2.2V, 50MHz, Low Noise R/ROpAmp | 8-SOIC_ | 2.36 189 1.47 
- ingle-Supply, Micropower Op Amp -23- i - - % =e i 93. 
OPASGENA/250. | OPAGQENATR-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp | SOT-23-5 |" 245.00/250 | lopascsaDava |296-20646-2-ND |2.2V.SOMHr Low Nose VR Op Amp | SOr-23-5 | 3648.00/3000. 
OPA3360DBVREP |296-22189-1-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp__| SOT-23-5 | 2.25 1.80 _140| |opagggaipcKT |296-24094-1-ND —‘|1.8V' 12kHz R/RVO Op Amp NEW! | SC70-5 | 225 180 1.36 
OPA336QDBVREP |296-22189-2-ND  |Single-Supply, Micropower Op Amp | SOT-23-5 3780.00/3,000 OPASG9AIDCKT |296-24094-2-ND _|1'BV' 12kHZ R/R VO Op Amp MEW? | SC70-5 315.00/250 
OPA336U OPA336U-ND Single-Supply, Micropower Op Amp 8-SOIG | 236 —  —) |opa373AID 296-15762-5-ND _|6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp | 8-SOIC_| 1.19 99 80 
OPAGSBUA OES SOU END) Single-Supply, Micropower OpAmp | 8-SOIC_ |) 1.75 OPA373AIDBVT  |296-15763-1-ND | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op A $0T-23-6 | 1.19.99 80 
: i , R/R, ; p Amp f i i 
OPA337EA/250 | OPAS37EACT-ND —_| Single-Supply, CMOS Op Amp 8-MSOP | 142 1.19 95) /opa373aipBvt |296-15763-2-ND —_|6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp | SOT-23-6 148.50/250 
OPA337EA/250_[OPAS37EATR:ND__| Single-Supply, CMOS Op Amp 8-MSOP 177.50/250 OPA374AID 296-15764-5-ND  |6.5MHz.R/R, In/Out. CMOS OpAmp | 8-SOIC | 1.19 99 80 
OPAS37NA/250 | OPAS37NACT-ND) | Single-Supply, CMOS Op Amp SOT-23-5 ] 142° 1.19 95! Jopa3z4ainvt |296-15765-1-ND |65MHz, R/R, In/Out. CMOS Op Amp | SOT-23-5 | 119 99 80 
OPAGS7NAV250 PORE SOUN TBeN Elam Single-Supply, CMOS Op Amp S07-28-5 177.80/250 OPA374AIDBVT _|296-15765-2-ND _|6.5MHz.R/R. In/Out, CMOS Op Amp | SOT-23-5 | _ 148.50/250 
Opieare A ORAS 7RAND Single-Sunply, GMOS Op Amp 8 Dip | 1.20 1.0588) | pag7BAID 296-20190°5:ND | Precision, Low Noi, Low Quiescent | 8-SOIG} 1881.50 1.13 
OPASS/UA._[OPASS/UAND | Single Supply. CMOS Op AMD Bs | 142 119 95 Current, Op Amp a a 
y ingle-Supply, p Amp - i i i e a Melts A : seal 
OPA337UA/2K5 OPA337UATR-ND Single-Supply, CMOS Op Amp 3-SOIC 1307.50/2,500 OPA376AIDBVT 296-21982-1-ND Rreusion, onan Low Quiescent SOT-23-5 188 150 1.13 
OPASSBNA250 OUR Saen A Renee Single-Supply CMOS | SOT-23-5 | 1.50 1.20.90] | gpaszeqippvt | 296-21982-2-ND _| Precision, Low Noise, Low Quiescent | SOT-23-5 262.50/250 
: Current, Op Amp 
OPASSBNA250  (OEeSaen AIG ND cae Single-Supply CMOS | 80T-23-6 210:00/250 OPAS76AIDCKT | 296-22191-1-ND —_| Precision, Low Noise, Low Quiescent | SC70-5 | 1.88 1.50 1.13 
; Current, Op Amp 
Geneon CIP RERLUES tI) Oe Single-Supply CMOS ] 8-SOIC | 1.38 1.10 83) |opaszeqincKT | 296-22191-2-ND Precision, Low Nose, Low Quiescent | $C70-5 262.50/250 
; urrent, Op Amp 
SO Te RR TE ea Sinaie- Supe .B/R Op Amp NEW! | SOT-23-5 | 4553.64 2.83! Topag7gqID 206-19414-5-ND | 1.8V, 90kHz, R/R, In/Out, Op Amp BS0IC | 213 1.70 1.28 
eee eas ingle-Supply, R/R Op Amp NEW! | SOT-23-5 GIA 15/250) OPA379AIDBVT |296-19874-1-ND | 1.8V, 90kHz, R/R, In/Out, Op Am g0T-23-5 | 213 170 128 
OPASAONASSO OR Ona laDimm Single-Supply, F/R Op Amp SOT-235 | 190 — | | opasranipavt |296-198742-ND _|1.8V 90ktHz, R/R. In/Out, Op Amp s07-23-5 | | 297.50/250 
Licata 250 eet ange cunt; “ oe ame Saas F nm on) OPA379AIDCKT |296-19875-1-ND | 1.8V, 90kHz, R/R, In/Out, On ann sc70-5 | 213 170 1.28 
% Hee ee all ane ; — =| |opaszgaincKt |296-19875-2-ND __| 1.8V, 90kHz, R/R, In/Out, Op Amp $¢70-5 ~297.50/250 
OPA340UA OPA340UA-ND. Single-Supply, R/R Op Amp 8-solc_| 1.90 BV, 2Uke, RR, vOut, d 
OPA341NA/3K | OPA341NA/3KCT-ND Singie-Supply PIR In/Out, LPOp Amp | SOT-23-6 | 225 1.80 1.35 Sa eg pet en Precision HS Mer sera any peel ia oa sul 
with Shutdown ie an pets a ! i 
OPA341NA/3K | OPA341NA/3KTR-ND J Single-Supply R/R In/Out, LP Op Amp | SOT-23-6 3456.00/3,000 SU RITAIRE KE poet ears Eee HS raneimpaualce Amp acne 4 Be iay 55 
with Shutdown is sha 5 . , i ss Ss ss 
4 inale- x Transimpedance Amp 
OpATIA pies ingle supply RR In/Out, LPOpAmp | 8-SOIG ) 225 1.80 1-35) | opagetainGkT | 296-17362-2-ND Precision, Low Power, 18MHz, 8-MSOP 665.00/250 
OPA342NA/250 | OPA342NACT-ND | Low Cost Micropower R/R Op Amp | SOT-23-5 | 168 1.34 1.01 ransimpedance Amp 
OPA342NA/250 | OPA342NATR-ND _| Low Cost Micropower R/R Op Amp SOT-23-5 234.50/250 OPASB1AIDRBT — | 296-17363-1-ND oe ‘ 18MHz, 8-SON 450 3.60 2.80 
ethno [Soe [eeeeeem eres TO | oO: | Te 1s S| [ormmnoner [actrasono lewtttorfonnawe, | eso | sons 
a i 93. ransimpedance Amp 
OPAS3UA | OPASMGUANND. | Single Supply Op Amp S201, | 148 14899] [OPMOaP | oPaaoaK-ND Quad High Sp. Prec DIET Op AM | 14-bip | 1268 — — — 
OPA344NA/250 | OPA344NACT-ND__| Single Supply Op Amp soT-23-5 | 155 —  — H uad High Spd., Prec. DiFET Op Amp i 5 aan 
OPA344NA/250 | OPAS44NATR-ND Sinule Sinn Op Amp SOT-23-5 217.00/250 Son enDOA ee ree Ne far Vola Fert op ae Or 875 = = 
OPA344PA OPA344PA-ND Single Supply Op Amp 8-Dip 130 — i i ; 3 ; en 
OPA344UA OPA344UA-ND Single Supply Op Amp gsoic | 155  —  —| |OPA445AU OPA445AU-ND High Voltage FET-Input Op Amp ssoic | 950 — — 
OPA345NA/250 | OPA345NACT-ND | Single Supply Op Amp SOT-23-5 | 1.55 —  —| |OPA4S2FAKTWT |296-15965-1-ND 80V, 50mA Op Amp 7-DDPAK | 510  — — 
OPA345NA/250__|OPAS45NATR-ND _| Single Supply Op Amp SOT-23-5 217.00/250 OPA452FAKTWT | 296-15965-2-ND 80V, 50mA Op Amp 7-DDPAK 172.13/50 
OPA345UA OPA345UA-ND Single Supply Op Amp 8-SOIC 755 —  —| {OPA4S2TA-1 OPA452TA-1-ND 80V, 50mA Op Amp 7-PFM 510 — = 
OPA347NA/250 | OPA347NACT-ND | Micropower R/R, I/O Op Amp SOT-23-5 | 1.30 1.04 78] |OPA452TA OPA452TA-ND 80V, 50mA Op Amp 10-2207 | 510  — — 
OPA347NA/250 | OPA347NATR-ND | Micropower R/R, I/O Op Amp SOT-23-5 182.00/250 OPA453FAKTWT |296-15966-1-ND | 80V, 50mA Op Amp 7-DDPAK | 510  — — 
OPA347PA OPA347PA-ND Micropower R/R, 1/0 Op Amp 8-Dip 1.37 114 92} JOPA453FAKTWT | 296-15966-2-ND 80V, 50mA Op Amp 7-DDPAK 172.15/50 
OPA347SA/3K __|296-13469-1-ND__| Micropower B/R, /0 Op Amp Sc-70_| 1.37 1.14 92] | OPA453TA-1 OPA453TA-1-ND | 80V, 50mA Op Amp 7PM | 5.10 — — 
OPA347SA/3K _|296-13469-2-ND | Micropower R/R, /0 Op Amp SC-70 1779.00/3,000 OPA453TA OPA453TA-ND 80V, 50mA Op Amp T0-220-7 | 510 — — 
OPA347UA OPA347UA-ND Micropower B/R, /0 Op Amp 8-SOIC | 1.30 1.04 78) |OPA454AIDDA  |296-22997-5-ND | High Voltage 100V, High Current B-HSOIC | 610 488 412 
OPA347UA/2K5 | OPA347UATR-ND | Micropower R/R, I/O Op Amp 8-SOIC 1482.50/2,500 cece ren cunt Op Amp Pekin eth (Sneaon ana 
OPA348AID 296-12275-5-ND | 1MHz, 45uA, R/R, YO CMOS Op Amp | 8-SOIC 80 67 53 E igh Power Monolithic Op Amp - f k ; 
OPA348AIDBVT__|296-12276-1-ND___|1MHz, 45uA.R/R, 1/0 CMOS Op Amp | SOT-23-5 | 80 _.67__—53|_ | OPAS41AP OPAS541AP-ND High Power Monolithic Op Amp T0-220-11| 1665 — — 
OPA34BAIDBVT _|296-12276-2-ND | 1MHz, 45uA, R/R, I/O CMOS Op Amp | SOT-23-5 99.50/250 OPAS44FKTIT —|296-15905-1-ND | High Voltage, High Current Op Amp | 5-DDPAK | 1316 — — 
OPA34BAIDCKT | 296-12728-1-ND | 1MHz, 45yA, R/R, YO CMOS Op Amp | SC70-5 80 67  .53| [OPAS44FKTTT _|296-15905-2-ND __| High Voltage, High Current Op Amp _|_5-DDPAK 525.35/50 
OPA34BAIDCKT | 296-12728-2-ND | 1MHz, 45uA, R/R, YO CMOS Op Amp | SC70-5 99.50/250 OPA544T OPA544T-ND High Voltage, High Current Op Amp | 10-220-5 | 1316 —  — 
OPA349NA/250 | 296-19955-1-ND | 1y/A, R/R 1/0 CMOS Op Amp SOT-23-5 | 1.38 1.10 .83| |OPAS47FKTWT | 296-15967-1-ND —_| High Voltage, 60V, High Current (5A) | 7-DDPAK | 833 — — 
OPA349NA/250 _|296-19955-2-ND _| 1y/A, R/R 1/0 CMOS Op Amp SOT-23-5 192.50/250 Op Amp 
OPA349SA/3K _[296-14451-1-ND | 1A, Rall-to-Rail /0 CMOS Op Amp SC70-5 | 1.25 1.00 .75| |OPAS47FKTWT  |296-15967-2-ND | High Voltage, 60V, High Current (.5A) | 7-DDPAK 332.50/50 
OPA349SA/3K | 296-14451-2-ND —_| 1/A, Rail-to-Rail /0 CMOS Op Amp $C70-5 1920.00/3,000 Op Amp 
OPA349UA 296-19956-5-ND | 1y/A, R/R 1/0 CMOS Op Amp SOIC | 1.38 1.10  .83) |OPA547T OPAS47T-ND High Voltage, 60V, High Current (.5A) | 7-PFM | 833 — — 
OPA350EA/250 | OPA350EACT-ND | 35MHz Single-Supply CMOS Op Amp | 8-MSOP | 248 — — Op Amp 
OPA350EA/250 | OPA350EATR-ND | 35MHz Single-Supply CMOS Op Amp _|_8-MSOP 339.50/250 OPAS48FKTWT | 296-15968-1-ND High Voltage, 60V, High Current (3A) | 7-DDPAK | 1150 — = — 
OPA350PA OPA350PA-ND 35MHZz Single-Supply CMOS Op Am 8-Di 0. — — p Amp 
OPA350UA OPA350UA-ND 35MHz single Supply CMOS O Amp esoic | 243  —  —| [OPAS4SFKTWT—)256-15968-2-ND ——| igh Voltage, GOV. High Current (GA) | 7-DDPAK 78.85/50 
OPA353NA/250 | OPA353NACT-ND | HS, Single-Supply, R/R CMOS Op Amp | SOT-23-5 | 236 1.89 1.47 Op Amp 
OPA353NA/250 | OPA353NATR-ND HS, Single-Supply, R/R CMOS Op Amp | SOT-23-5 349,25/250 OPAS48T 296-23089-5-ND | High Voltage, 60V, High Current (3A) | 7-PFM ] 1150 — — 
OPA353UA OPA353UA-ND HS, Single-Supply, R/RCMOS Op Amp | 8-SOIC_ | 2.36 1.89 1.47 OpAmp 
OPAS54AIDBVT _|296-13033-1-ND  |250MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp | SOT-23-5 | 1.88 1.50 1.13] |OPA549S OPAS49S-ND High Volt., High Current Op Amp 11-PFM | 18.00 — — 
OPAS54AIDBVT | 296-13033-2-ND | 250MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp | SOT-23-5 262.50/250 OPAS49T OPAS49T-ND High Volt., High Current Op Amp T0-220-11 | 1800 — — 
OPA354AIDDA | 296-13785-5-ND | 250MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp | 8-HSOIC | 1.88 1.50 1.13] |OPASSIFAKTWT |296-15969-1-ND | High Current/Power GOV, 200mA 7-DDPAK | 540 — — 
OPA355NA/250 | 296-11641-1-ND —_| High Speed, Video Op Amp SoT-23-6 | 2.00 160 1.20 Op Amp 
OPA355NA/250 296-11641-2-ND High Speed, Video Op Amp SOT-23-6 280.00/250 OPASSIFAKTWT | 296-15969-2-ND High Current/Power 60V, 200mA 7-DDPAK 168.00/50 
OPAS55NA/3K  |296-14628-1-ND  |200MHz, Op Amp with Shutdown $0T23-6 | 1.75 140 1.05 Op Amp ; 
OPA355NA/3K 296-14628-2-ND | 200MHz, Op Amp with Shutdown $0T23-6 2688.00/3,000 OPAS51PA OPASS1PA-ND High Current/Power 60V, 200mA 8-Dip 394 = = 
OPA355UA 296-11647-5-ND —_| High Speed, Video Op Amp 8-SOIG | 2.00 1.60 1.20 Op Amp 
OPA356AID 296-12407-5-ND 2.5V, Single CMOS Op Amp 8-SOIC 2.00 1.60 1.20} /OPASS1UA OPAS5S1UA-ND High Current/Power 60V, 200mA 8-SOIC 439 
OPA357AIDBVT | 296-13009-1-ND | High Speed, R/R, In/Out, CMOS Op | SOT-23-6 | 188 1.50 1.13 Op Amp 
Amp with Shutdown OPASS2FAKTWT =| 296-15970-1-ND High Current/Power 60V, 200mA 7-DDPAK 5.40 _ — 
OPAS57AIDBVT |296-13009-2-ND [High Speed, R/R, In/Out, CMOS Op | SOT-23-6 262.50/250 opassoracwr [eee a A owe: sau Seok sappale sacanne 
Amp with Shutdown ZI Pd , “ . 
OPA357AIDDA | 296-13786-5-ND —_| High Speed, R/R, In/Out, CMOS Op BHSOIG | 188 150 1.13 Op Amp : 
Amp with Shutdown OPA552PA OPAS52PA-ND High Current/Power 60V, 200mA 8-Dip 3.94 — — 
OPAS58AIDCKT |296-17414-1-ND | 3V Single-Supply 80MHz, HS Op Amp | SC70-6 | 149 1.24 99 Op Amp 
OPA358AIDCKT | 296-17414-2-ND 3V Single-Supply 80MHz, HS Op Amp | SC70-6 185.75/250 OPASS2UA OPAS52UA-ND High Current/Power 60V, 200mA 8-SOIC 439 —-— — 
OPA360AIDCKT _|296-17129-1-ND___| 3V Video Amp $c70-6 | 138 110 83 Op Amp 
OPA360AIDCKT |296-17129-2-ND  |3V Video Amp SC70-6 192.50/250 OPAS61PWP OPAS61PWP-ND High Current, HS, Op Amp 20-HTSSOP} 580 — — 
OPA361AIDCKT 296-18695-1-ND 3V Video Amp SC70-6 138 110 83 OPAS67AIRHGT | 296-18697-1-ND R/R In/Out 2A Power Amp 12-VQFN 5.10 4.08 3.45 
OPA361AIDCKT 296-18695-2-ND 3V Video Amp SC70-6 492.50/250 OPAS67AIRHGT | 296-18697-2-ND R/R In/Out 2A Power Amp 12-VQFN 828.75/250 
OPA361AIDCKTG4 | 296-18696-1-ND. 3V Video Amp SC70-6 1.38 1.10 83 OPAS69AIDWP 296-14174-5-ND Rail-to-Rail, 2A Power Amp 20-HSOIC 8.60 688 5.81 
OPA361AIDCKTG4 | 296-18696-2-ND__|3V Video Amp $C70-6 192.50/250 OPAGOZAP OPAGO2AP-ND High-Speed, Precision DiFET Op Amp 8-Dip 760 —-— — 
OPA363AID 296-13880-5-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 8-SOIC | 1.63 1.30 98) |OPA6O2AU OPA6O2AU-ND High-Speed, Precision DiFETOp Amp | 8-SOIGC | 920 — — 
OPA363AIDBVT | 296-13881-1-ND —_| 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp soT-23-6 | 1.63 1.30 98] |OPAGO2BP OPA602BP-ND High-Speed, Precision DiFETOp Amp | 8-Dip | 1016 — — 
OPA363AIDBVT | 296-13881-2-ND —_| 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp SOT-23-6 227.50/250 OPAGO4AP OPAGO4AP-ND FET-Input, Low Distortion Op Amp 8-Dip 236 — 
OPA363ID 296-13882-5-ND —_| 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 8-SOIC | 2.25 1.80 1.35] [OPAGO4AU OPAGO4AU-ND FET-Input, Low Distortion Op Amp 8S0IC | 236° — 
OPA363IDBVR | 296-16727-1-ND__| 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp sor-23-6 | 213 1.70 1.28] |OPAGO6KP OPAGOGKP-ND Wide Bandwidth DiFET Op Amp 8-Dip 670 — — 
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INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Tl. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. il 25 100 
OPAGISID 296-18201-5-ND | Wide Bandwidth, DC Restoration TéSOIC | 9.33 840 745] [OPATO5PA OPA7O5PA-ND TMHz, CMOS RIB In/Out Op Amp &Dip | 150. —  — 
Circuit OPA7OSUA OPA705UA-ND 1MHz\ CMOS RR In/Out Op Amp esoic | 168 — — 
5 - 1 - ide Bandwidth, estoration 10- I va : 725) -15766-5- iz, 12V, LN, HS, p Amp - 25 i E 
OPAG1SIDGST — | 296-21396-1-ND —_| Wide Bandwidth, DC Restorati o-msop | 9.30 7.44 6.28| |OPA725AID 296-15766-5-ND | 20MHz, 12V, LN, HS, CMOS Op A\ Sole | 225 1.80 1.40 
Circuit OPA725AIDBVT |296-15767-1-ND  |20MHz, 12V, LN, HS. CMOS Op Amp | SOT-23-5 | 225 180 1.40 
OPAG1SIDGST | 296-21396-2-ND —_| Wide Bandwidth, DC Restoration 10-MSOP 1511.25/250 OPA725AIDBVT__|296-15767-2-ND __|20MHz, 12V, LN, HS. CMOS Op Amp_| SOT-23-5 332.50/250 
Circuit OPA726AIDGKT |296-15861-1-ND _|12V, CMOS Op Amp 8-MSOP | 281 2.25 1.75 
OPAG27AP OPA627AP-ND Precision High-Speed DIFET Op Amp | 8-Dip | 1838. — —| |OPA726AIDGKT | 296-15861-2-ND | 12V. CMOS Op Amp 8-MSOP 415,75/250 
OPA627AU OPA627AU-ND Precision High-Speed DiFETOp Amp | 8-SOIC | 1988 — —| |OPA727AIDGKT |296-17415-1-ND — |e-trim 20MHz, High Precision CMOS | 8-MSOP | 236 1.89 1.47 
OPA627BM 296-22025-5-ND | Precision High-Speed DiFET Op Amp | T0-99-8 | 38.06 35.52 32.99 Op Amp 
OPA627BP OPA627BP-ND Precision High-Speed DiFETOp Amp | 8Dip | 2663 — | —| |OPA727AIDGKT |296-17415-2-ND —_|e-trim 20MHz, High Precision CMOS | 8-MSOP 349.25/250 
OPA627AM OPA627AM-ND Precision High-Speed DiFETOp Amp | 0-9-8 | 3615 —  — OpAmp - 
OPAG33KP OPAG33KP-ND High-Speed Buffer Amp 8-Dip 9.08 — —]| |OPA727AIDRBT | 296-17416-1-ND e-trim 20MHz, High Precision CMOS 8-SON 2.36 189 1.47 
OPA635N/250  |OPAG3SNCT-ND | Wideband, R/R Op Amp w/Disable soT-23-6 | 311 249 1.94 Op Amp _ 
GPABSTAP aRACEREA Precision High-Speed DIFET Op Amp | 8-Dip | 1838 — | |OPAT27AIDRBT |296-17476-2-ND ut 20nF, High Precision CMOS | 8-SON 349257250 
OPA637AU OPA637AU-ND Precision High-Speed DiFETOp Amp | 8-SOIC | 1988 — — p a 
Beers BER TR PAD Precision High-Speed DiFET Op Amp | 8-Dip | 2663 —  —| |OPA728AIDGKT | 296-17657-1-ND eam ow High PrecisionCMOS | 8-MSOP | 3.04 243 1.89 
mg ICI) ee Low Distortion, High Gain’ | SOT-25-5 | 9.06 818 7.24) | oparogaipaKT |296-17657-2-ND _|e-trim 20MHz, High Precision CMOS | 8-MSOP 449,00/250 
-04073-1-1 ixed Gain, JFET- . Op Amp 
OPAGSSIDRBT OD os MEW Gain, JFET-InputOp | 8-VSON | 610 488 4.12) |opa7ogqinRBT |296-17417-1-ND _e-trim 20MHz, High Precision MoS | 8-SON | 3.04 243 1.89 
4 Lina : ‘vg . 4 x Op Amp 
OPAGSSIDRBT OD Shae MEW Galn; RET -InpatOp:, |. :SVSON a OPA728AIDRBT |296-17417-2-ND —_|e-trim 20MHz, High Precision CMOS | 8-SON 449,00/250 
OPAGS6MDREP | 296-22193-1-ND | Wideband, Voltage-Feedback, FET- esoic | 225 180 140) bopcaaan SgRTSOFE ND a Sa ONIONS ae 
Input, Op Amp : : . e 
-9199-2- i : . Op Amp 
OPABSEMDREP EE eae eit OS Mae Eredbaet Eel eee ataainar2, soe OPATSAAIDBVT | 296-18508-1-ND | Sinale Supply, Zero-Drit, CMOS $0T-23-6 | 3.94 315 245 
“NDT Wideba 5 5 aH p Amp 
OPASSEN/250 | OPAGSEN/250CT-ND Wideband Votage-Feedback FET-Input | SOT25-5 [780 624 527] | sprssainayr |oog-tesoe-2no | single Supply, Zero-Drift, MOS aised a 40860 
uo | wi . : 93. Op Amp 
OPA6SGN/250 | OPAGSEN/250TR-ND Wipand Voltage-Feedback FET-Input | SOT-23-5 1267.50/250 apseAib See TcaenT singles, 2D, Mos peapiee||ases Bigoe Ae 
No | wi : 03. p Amp 
OPA6S6NB/250 —_ | OPAGS6NB/250CT-ND Wiepand Voltage-Feedback FET-Input | SOT-23-6 | 858 7.73 6.85] |oparscainavt |og6-17220-1-ND | sirale'Supply, Zero-Drif, CMOS eepsatel || aa ves pebce hOB 
OPA6S6NB/250 | OPAGS6NB/250TR-ND | Wideband Voltage-Feedback FET-Input | SOT-23-5 1641.50/250 aparagamavt (ESTEE See oP Jere-Difk TAHOE ota 466500550 
Op Amp ? ’ ‘ 
OPABS6U OPAGS6U-ND Wideband Votage-Feedback FET-Input | 8-SOIC | 740 592 5.00) |oparaauwax — lopAa74aNAGKCT-ND ate is mucin sigue |l-paa ag’ dus 
p Amp , i : i 
- - - - OPA743NA/3K | OPA743NA/3KTR-ND | 7MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp SOT-23-5 |  3648.00/3,000 
OPAGS6UB OPAGS6UB-ND Waihend Voltage-Feedback FET-Input | &-S0IG | ~9.90 7.92 6.60) | OPA7ASNA Hee rune (Mos Wm VO Osta Arey aaa 
‘ ; F a OPA743UA OPA743UA-ND 7MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp a-solc | 238 190 143 
OPN i ett | SOV2HS | 780 832 534) | paszOD 296-17130-5-ND |Unity-Gain, Low-Noise, Volt-Feedback | 8-SOIC] 2.25 1.80 1.40 
a i a 93+ Op Amp 
OPEN) ei Cette a ee | SOT2RS | 128878250 OPAS20IDBVT — |296-17131-1-ND —_| Unity-Gain, Low-Noise, Volt-Feedback | SOT-23-5 | 2.25 180 1.40 
4 i of 93 Op Amp 
cea ea aera a Nee camera volFecdtack ) SOT-23-5 | 938° 840 7-45) | opaszoinavt —|296-17131-2-ND Unty-Gain Low Noise, Vot-Feedback | SOT-23-5 332.50/250 
i H : 23. p Amp 
OPAG57NB/250 —_ | OPA6S7NB/250TR-ND Lo Note Wien Volt-Feedback | SOT-23-5 1785.00/250 aeaaa7 ani 2062961650 LN High Pre. FET pt Op aoe Was <oER: AGE 
OPAGS7U OPAGS7U-ND Low Noise Wideband Volt-Feedback | 8-S0IC / 830 664 561] | orsan ae PaRAR i ik Siew wiasband:||| sole || 43-4: 78 
FET-Input Op Amp es hoe " - A - . H Zé 
4 i i a | Voltage-Feedback Amp 
PAP OLB CESS cE Ne SEE RSUL OG AGE Volt-Feedback ) 8S0IG ] 9.08 8.18 7.25) opaggOIDBVT _[296-17401-1-ND | Low Power, Single-Supply, Wideband | SOT235 | 130 1.04 78 
OPAGSSIDRBT | 296-24074-1-ND —_| Wideband Voltage-Feedback JFET- BVSON | 610 488 4.12) | orsannave — logg-t7401-2-ND (ay Pues Sie ainh ‘uichand\| ‘SOR DRE des'bops0 
Input Op Amp NEW! Zi oes e ' regn : 
a -2- i a 5 x Voltage-Feedback Amp 
OPABSSIDRET eae bec ERE ciel eye Sea OPA832ID 296-17325-5-ND __| Fixed-Gain Video Buffer Amp s-soic | 138 116 93 
Lapresieres dated is OPAS32IDBVT — |296-17326-1-ND _| Fixed-Gain Video Buffer Amp soT-23-5 | 138 116 93 
eT Sey ee tp aunrent Feedback Bp Amp ___ 8-010 88 231 180) opass2inevt —_|296-17326-2-ND__| Fied-Gain Video Buffer Amp SOT-23-5 173.00/250 
ry LP, Current-Feedback Op Amp | SOT-28-6 | 288 2.31 1.80) | opagaziD 296-14175-5-ND | Wideband, Low Distribution Voltage BS0IC | 383 306 238 
OPAGS3IDBVT — |296-12855-2-ND — |Very LP. Current-Feedback Op Amp | SOT-23-6 425.50/250 Pabiack Op ame 9 : ; : 
OPA6841D OPA6841D-ND Low Power, Current-Feedback Op Amp | 8-SOIC 3.22 2.58 2.01 e ey " tebeth a ae 99. 
OPAGs4IDBVT | OPABBIDBVTCT-ND | Low Power, Current-Feedback Op Amp | $07-23-6 | 3.22 2.58 2.01] |OPAS42IDBVT — /296-14176--ND | Wideband, ee MONEE | SOR 28) ed). 8.08 22.88 
OPAG84IDBVT OPA684IDBVTTR-ND | Low Power, Current-Feedback Op Amp | SOT-23-6 475.50/250 - oan i Fetrib ti 99. 
OPAGQOID OPAGQOID-ND Wideband Voliage-Feedback Op Amp | G-SOIG | S22 2.58 —Z0T| [OPABIDBVT — [296-14176-2ND | Widehand Cow Distribution Voltage) SOT-25-5 Sep tsicet 
with Disable = ieeh i istributi .! 
OPAGSOIDBVT | OPAG9OIDBVTCT-ND | Wideband Voltage-Feedback Op Amp | soT-23-6 | 3.22 258 201| | OPA843ID crac Vceband, oe MowagBe: || sBsoOIG)|| ca 3208 «324 
with Disable “ 4 i istributi -23.- 
OPAGSOIDBVT —_| OPAG9OIDBVTTR-ND | Wideband Voltage-Feedback Op Amp | SOT-23-6 475.50/250 OPABASIDEVT — aia iceband, On ee NoMa) (pO Rese) RN “te ene 
with Disable x oi] R istributi 23. 
OPAGSIID OPAG91ID-ND Wideband Current-Feedback Op Amp | e-soic | 3.42 274 219] |OPAB4SIDBVT — [286-14178-2ND | Wideband, ue Motiagas.(|pS0lea5 eee 
with Disable “ eal i -Noi d ! 
OPAGS1IDBVT | OPAG9TIDBVTCT-ND | Wideband Current-Feedback Op Amp | soT-23-6 | 3.42 2.74 213] | OPAB46ID eee Te SND rene nOweTalse, Noll sreetani || S20) || Sale gees 208 
with Disable = ef i -Noi 3 23. 
OPAGSTIDBVT | OPABSTIDBVTTA-ND | Wideband Current-Feedback Op Amp | SOT-23-6 505.50/250 OER NET ae “Cr nana: CoN Moise Vatt-Feedback | S0T-288 | 416 883° 259 
with Disable % yh i -Noi 4 93. 
OPAG92ID OPAG92ID-ND Wideband Video Buffer Amp wDisable | @-soic | 279 2.24 1.74] [OPAB46IDBVT | 286-14776-2-ND COAG How-Nolse, VolbsFeedback,|-901r23°5 Gip.25/250 
OPAGSZIDBVT | 296-15364-1-ND | Wideband Video Butfer Amp wiDisable | SOT-23-6 | 2.79 2.24 1.74] | opngazip 296-15171-5-ND | Wideband, Ultra-Low Noise, Volt. ssoic | 495 396 3.08 
OPABQ2IDBVT | 296-15364-2-ND | Wideband Video Buffer Amp w/Disable | SOT-23-6 412.25/250 Feedback Op Amp 
OPA693ID 296-16638-5-ND vite Wideband Fixed Gain Video 8-SOIC 3.74 2.99 2.33) |OPAS47IDBVT _[296-15172-1-ND | Wideband, Ultra-Low Noise, Volt- S0T-23-6 | 495 396 3.08 
utter Amp Feedback Op Am, 
OPA693IDBVT 296-16639-1-ND Ura Wideband, Fixed Gain Video SOT-23-6 | 3.74 299 2.33) | QPpA847IDBVT 296-15172-2-ND Wideband, Utra-Low Noise, Volt.- SOT-23-6 731.50/250 
uffer Amp Feedback Op Am, 
OPA693IDBVT 296-16639-2-ND Cae A Fixed Gain Video SOT-23-6 552.00/250 OPA860ID 296-18202-ND Wide Bandwidth Op Transconductance | 8-SOIC 5.00 4.00 3.38 
Amp/Buffer 
OPA6941D 296-17507-5-ND rueban, eae aNel, Current 8-SOIC 2.99 240 1.87 OPA861ID 296-18699-5-ND Op Teees aaisenes Amp 8-SOIC 236 189 1.47 
eedback Op Amp OPAS61IDBVT __|296-18700-1-ND __| Op Transconductance Am sor-23-6 | 236 189 1.47 
OPAG94IDBVT 296-17503-1-ND Wideband, Low Power, Current SOT-23-5 2.99 240 1.87 OPA861IDBVT 296-18700-2-ND Ob Transconductance ‘Amp SOT-23-6 349.25/250 
Feedback Op Amp OPA87SID 296-21397-5-ND  |2:1 High Speed Video Mux s-solc | 360 288 224 
OPA694IDBVT 296-17503-2-ND Wideband, Low Power, Current SOT-23-5 442.25/250 OPA875IDGKT 296-21398-1-ND 2:1 High Speed Video Mux 8-MSOP 3.60 288 2.24 
Feedback Op Amp OPA875IDGKT 296-21398-2-ND 2:1 High Speed Video Mux 8-MSOP 532.00/250 
OPAGI5ID 296-16756-5-ND | Ultra-Wideband, Current-Feedback BS0IC | 322 258 207] |qpagooip 296-21959-5-ND | Wideband. Voltage-Feedback Op Amp | 8-SOIC_| 203. 162 1.22 
Op Amp OPAS90IDBVT _|296-21960-1-ND |Wideband, Voltage-Feedback Op Amp | SOT-23-6 | 2.03 1.62 1.22 
OPA695IDBVT 296-16854-1-ND Ultra-Wideband, Current-Feedback SOT-23-6 3.22 258 2.01 OPA890IDBVT 296-21960-2-ND Wideband, Voltage-Feedback Op Amp | SOT-23-6 283.50/250 
Op Amp OPA1013CN8 OPA1013CN8-ND Precision Single-Supply, Dual Op Amp 8-Dip 5.51 _ = 
OPAS9SIDBVT — | 296-16854-2-ND Ure Wsband Current-Feedback | SOT-23-6 475.50/250 OPAI013DNB /OPA1013DN8-ND | Precision Single-Supply, Dual OpAmp | 8-Dip | 480 — — 
: hee OPA1632D 296-16679-5-ND _|High-Perf., Fully-Diff. Audio OpAmp | 8-SOIC | 439 351 2.73 
OPAG98ID 296-15860-5-ND Mena aecan Stable Voltage | 8-SOIC | 4.73 3.78 294) [QpAT632DGN _ /296-17008-ND High:Perl; Fully Diff AudioOpAmp | 8-MSOP | 4.39 351 273 
imiting Amp = — i Di = 2 
OPAG99ID 296-15876-5-ND | Wideband, High-Gain Voltage Limiting | 8-Soic | 484 3.87 3.01| |Oeasiazat PROT buck Cet Coane recor \aqauee 
Amp x ip i ision Di “Di fF = = 
OPATOBNAI250 — |296-0624-1-ND | CMOS RIRVO Op Amp SOT2ES | 315 — =| |dparisova __|OPA2TBOUAND [Dual LP. Precision, FET-Input Op Amp | _@-solc | S81 — 
OPA7O3NA/250 | 296-9624-2-ND CMOS R/R 1/0 Op Amp S0T-23-5 465.50/250 OPA2131UA OPA2131UA-ND Dual, GP, FET-Input Op Amp &S0IC | 450 360 280 
OPA703PA OPA703PA-ND 1MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-Dip | 293 — —| Jopazi3iuu OPA2131UJ-ND | Dual, GP. FET-Input Op Amp 8-solc | 338 270 210 
OPA703UA OPA703UA-ND 1MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-SOIC 3.15 — —| |oPA2132P OPA2132P-ND High Speed, FET Input Op Amp 8-Dip 8.41 7.58 6.72 
OPA7O4NA/3K OPA7O4NA/3KCT-ND | 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp 5-SOP 2.93 — ___ —| ‘| QPA2132PA OPA2132PA-ND High Speed, FET Input Op Amp 8-Dip 5.40 432 3.36 
OPA7O4NA/3K | OPA704NA/3KTR-ND | 3MHz, CMOS R/R /0 Op Amp 5-S0P 4974.00/3,000 OPA2132U OPA2132U-ND High Speed, FET Input Op Amp 8-solc | 933 840 745 
OPA7O4PA OPA704PA-ND 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-Dip | 293 —  —| JOPADTS2UA OPA2132UA-ND [High Speed, FET Input Op Amp BSOIC | 5.30 424 3.58 
OPA7O4UA OPA704UA-ND 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp B-soic | 315 —  —| JOPA2134PA OPA2134PA-ND  |Dual, High Performance Audio Op Amp| 8-Dip | 243 194 1.46 
OPA7OSNA/3K | OPA705NA/3KCT-ND |1MHz, CMOS R/R In/Out Op Amp soT-23-5 | 150 1.20 90 |OPA2134UA OPA2134UA-ND —|Dual’ High Performance Audio Op Amp| 8-SOIC | 236 189 1.47 
OPA7OSNA/3K __| OPA705NA/3KTR-ND |1MHz, CMOS R/R In/Out Op Amp SOT-23-5 | _2304.00/3,000 OPA2134UA/2K5 _|296-22024-1-ND __| Dual, High Perf. Audio Op Amp a-solc | 243 194 1.46 
* RoHS Compliant % CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. ul 25 100 
OPA2T34UA/2K5 _|296-22024-2-ND __[Dual, High Perf. Audio Op Amp 8-SOIC 3105.00/2,500 OPA2347EA/250 |OPA2347EACT-ND | Rail-to-Rail In/Out Op Amp S0T-23-8 | 168 134 1.01 
OPA2137E/250  |OPA2137ECT-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp B-MSOP [259 — —J| |OPA2347EA/250 |OPA2347EATR-ND _|Rail-to-Rail In/Out Op Amp SOT-23-8 234.50/250 
OPA2137E/250 | OPA2137ETR-ND —_| Dual, Low Cost FET-Input Op Amp 8-MSOP 382.50/250 OPA2347UA OPA2347UA-ND Rail-to-Rail In/Out Op Amp esoic | 168 134 1.01 
OPA2137EA/250 |OPA2137EACT-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp 8-MSOP | 1.88 — —] |OPA2347UA/2K5 |OPA2347UATR-ND | Rail-to-Rail In/Out Op Amp 8-SOIC 1985.00/2,500 
OPA2137EA/250 |OPA2137EATR-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp 8-MSOP 262.50/250 OPA2347YZDR —|296-22763-1-ND —_| Rail-to-Rail In/Out Op Amp 8-WCSP | 190 152 1.14 
OPA2137P OPA2137P-ND Dual, Low Cost FET-Input Op Amp 8-Dip 236 — —J/ |OPA2347YZDR | 296-22763-2-ND —_| Rail-to-Rail In/Out Op Amp 8-WCSP 2919.00/3,000 
OPA2137PA OPA2137PA-ND Dual, Low Cost FET-Input Op Amp 8-Dip 175° — =) ‘| OPA2348AID 296-15363-5-ND__| Dual, HS, CMOS, R/R, In/Out OpAmp | 8-SOIC | 113 94 76 
OPA2137U OPA2137U-ND Dual, Low Cost FET-Input Op Amp 8-SOIC | 259 —  —) /OPA2348AIDCNT [296-13008-1-ND  |Dual, HS, CMOS, R/R, In/Out OpAmp | SOT-23-8 | 1.13 94 76 
OPA2137UA OPA2137UA-ND Dual, Low Cost FET-Input Op Amp 8-SOIC 1.88 —  —] |OPA2348AIDCNT |296-13008-2-ND | Dual, HS, CMOS, R/R, In/Out Op Amp | SOT-23-8 141.00/250 
OPA2227P OPA2227P-ND Dual, High Precision Op Amp 8-Dip 760 —  —) |OPA2349EA/250 |OPA2349EACT-ND | Micropower Op Amp SOT-23-8 | 213 1.70 1.28 
OPA2227PA OPA2227PA-ND Dual, High Precision Op Amp 8-Dip 3.96 — _—/ | 0PA2349EA/250 |OPA2349EATR-ND | Micropower Op Amp SOT-23-8 297.50/250 
OPA2227U OPA2227U-ND Dual, High Precision Op Amp 8-SOIC 836 —  —] |OPA2349UA OPA2349UA-ND Micropower Op Amp 8-SOIC 213 1.70 1.28 
OPA2227UA OPA2227UA-ND | Dual, High Precision Op Amp 8-SOIG | 428 —  —| |OPA2350EA/250 |OPA2350EACT-ND Dual, HS CMOS Op Amp, 35MHz B-MSOP | 3.69 296 2.30 
OPA2228P OPA2228P-ND Dual, High Precision Op Amp 8-Dip 760 —  —) |OPA2350EA/250 |OPA2350EATR-ND | Dual, HS CMOS Op Amp, 35MHz 8-MSOP 545.25/250 
OPA2228PA OPA2228PA-ND Dual, High Precision Op Amp 8-Dip 3.96 —  —) |OPA2350PA OPA2350PA-ND Dual, HS CMOS Op Amp, 35MHz 8-Dip 3.31 265 2.06 
OPA2228U OPA2228U-ND Dual, High Precision Op Amp 8-SOIG | 836 — —/ |opaz350UA OPA2350UA-ND Dual, HS CMOS Op Amp, 35MHz 8-SOIc | 360 288 2.24 
OpneeaaUA DEAREZBUATND Pua ese ne iam ea re — _—] |0PA2353EA/250 |OPA2353EACT-ND | Low Cost, Dual, High-Speed CMOS Op | 8-MSOP | 396 317 247 
e , 5 i a =a Amp, 35MHz 
OPA2234UA OPA2234UA-ND Dual, Precision Single-Supply Op Amp | 8-SOIC 450  — —| |@PA2353EA/250 |OPA2353EATR-ND  |Low Cost, Dual, High-Speed CMOS Op | 8-MSOP 585.25/250 
OPA2237EA/250 | OPA2237EACT-ND | Dual, Single-Supply Op Amp 8-MSOP | 248 198 1.49 Amp, 38MHz 
OPA2237EA/250__| OPA2237EATR-ND | Dual, Single-Supply Op Amp 8-MSOP 346.50/250 OPA2353UA OPA2353UA-ND Low Cost, Dual, High-Speed CMOS Op | 8-SOIC | 3.96 317 247 
OPA2237UA OPA2237UA-ND Dual, Single-Supply Op Amp 8-SOIC 2.48 1.98 1.49 Amp, 35MHz 
OPA2241PA OPA2241PA-ND Dual, Single-Supply Micropower 8-Dip 428 —  —) |OPA2354AIDDA |296-13784-5-ND HS 250MHz, R/R, 1/0, CMOS Op Amp | 8-HSOIC | 2.81 2.25 1.75 
Op Amp , OPA2354AIDGKR |296-12642-1-ND HS 250MHz, R/R, 1/0,CMOS Op Amp | 8-MSOP | 2.48 1.98 1.54 
OPA2241UA OPA2241UA-ND Nabe Micropower 8-SOIC 473 —  —] |OPA2354AIDGKR_ |296-12642-2-ND HS 250MHz, R/R, /0, CMOS Op Amp _| 8-MSOP 3465.00/2,500 
OPA2355DGSA/250 |296-12132-1-ND | High Speed Video Op Ai TO-MSOP | 3.26 261 2.03 
OPA2244EA/250 | OPA2244EACT-ND | Single-Supply Op Amp 8-MSOP | 225  —  —| | 0pA2355DGSA/250 | 296-12132-2-ND High speed Video Op Amp 10-MSOP 482.25/250 
OPA2244EA/250_ | OPA2244EATR-ND _|Single-Supply Op Amp 8-MSOP 315.00/250 -19406-5- f 
: 1 OPA2356AID 296-12406-5-ND | 200MHz, Dual, HS CMOS Op Amp 8SOIC | 2.93 234 1.82 
OPA2244PA OPA2244PA-ND | Single-Supply Op Amp 8-Dip 2.15 — |_| pa2357AIDGST | OPA2357AIDGSTCT-ND | R/R, 1/0, CMOS Op Amp with SD 10-MSOP | 2.81 225 1.75 
SL RIEA Mea ingle Supply Op Amp foe Aa — =] |opa2357AIDGST | OPA2357AIDGSTTR-ND | R/R, 1/0, CMOS Op Amp with SD 10-MSOP 415.75/250 
H Op ’ hy e-Supply Micropower ane : OPA2363AIDGST |296-13874-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 10-MSOP | 2.36 1.89 1.47 
: OP , : ___} JOPA2363AIDGST |296-13874-2-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 10-MSOP 349.25/250 
OPA2251UA Cee) CORA Supply Micropower BSOle: || Aes OPA2363IDGST | 296-13875-1-ND —_|7MHz, Single Supply R/R Op Amp to-msop | 3.26 261 203 
opage77P 0PA2977P-ND Dual, High Precision Op Amp 8-Dip 6.84 548 4.62| |OPA2363IDGST /296-13875-2-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 10-MSOP 482.25/250 
OPADITIPR GRRoeaaeeNn Dual High Precision Op Amp &-Dip 353283270) | OPAZ364AIDGKT |296-13876-1-ND___ | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 8-MSOP | 236 189 1.47 
i ; ha 7 OPA2364AIDGKT |296-13876-2-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 8-MSOP 349.25/250 
OPA2277U OPA2277U-ND Dual, High Precision Op Amp 8-SOIC 7.50 6.00 5.07 fi 
: i é OPA2364AIDR —|296-13877-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 8SOIG | 238 190 143 
OPA2277UA OPA2277UA-ND Dual, High Precision Op Amp 8SOIC | 385 3.08 2.40 b 
OPA2277UA/2K5 | 296-93667-1-ND | Dual, High Precision Op Amp sole | 353 283 220| |OPA2364AIDR — |296-13877-2-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 8-SOIC 3040.00/2,500 
OPAZ277UA/2K5 |296-23667-2-ND __| Dual’ High Precision Op A 8-S0IC “4945.00 . OPA23641D 296-13878-5-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 8-SOIC | 3.26 261 2.03 
, High Precision Op Amp 5.00/2,500 i 
OPAZ300AIDGST |296-19736-1-ND [High Speed 16-Bit CMOS Op Amp TO-MSOP [551 4.41 3.43) |OPA2364IDGKT _|296-13879-1-ND__|7MHz, Single Supply R/R Op Amp 8-MSOP | 3.26 261 2.03 
OPA2S00AIDGST |296-19736-2-ND —_| High Speed 16-Bit CMOS Op Amp 10-MSOP 814.75/250 OPAZ364IDGKT | 296-13879-2-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 8-MSOP 482.25/250 
OPA2301AIDGKT |296-18693-1-ND | Low-Noise, HS 16-Bit CMOS Op Amp | 8MSOP | 5.51 4.41 3.43| | OPA2365AID 206-20801-ND SOMH2, 2.2V, R/R Op Amp BSOIG | $28 (342 2.66 
OPA2301AIDGKT |296-18693-2-ND —_| Low-Noise, HS 16-Bit CMOS Op Amp | 8-MSOP 814.75/250 OPA2S69AIDCNT /296-22671-1-ND —_| 1.8V, LP, Low Voltage Op Amp SOT-23-8 | 9.04 2.43 1.89 
OPA2333AID 296-19543-5-ND___|1.8V Micropower CMOS Dual Op Amp | 8-SOIC_| 3.71 2.97 _ 2.31 |OPA2369AIDCNT |296-22671-2-ND —_|1.8V, LP, Low Voltage Op Amp SOT-23-8 449.00/250 
OPA2333AIDGKR |296-22883-1-ND __|1.8V Micropower CMOS Dual Op Amp | 8-MSOP | 3.38 2.70  2.10| |OPA2369AIDGKT |296-22672-1-ND__|1.8V, LP, Low Voltage Op Amp 8-MSOP_| 3.04 _2.43 _1.89 
OPA2333AIDGKR | 296-22883-2-ND | 1.8V Micropower CMOS Dual Op Amp | 8-MSOP 4725.00/2,500 OPA2369AIDGKT | 296-22672-2-ND —_—_| 1.8V, LP, Low Voltage Op Amp 8-MSOP 449.00/250 
OPA2333AIDRBT |296-19544-1-ND —|1.8V Micropower CMOS Dual Op Amp | 8-SON | 3.38 2.70 2.10] |OPA2373AIDGST |296-18503-1-ND —/6.5MHz, R/R In/Out CMOS Op Amp | 10-MSOP | 1.75 1.40 1.05 
OPA2333AIDRBT | 296-19544-2-ND | 1.8V Micropower CMOS Dual Op Amp | 8-SON 548.75/250 OPA2373AIDGST |296-18503-2-ND —_| 6.5MHz, R/R In/Out CMOS Op Amp 10-MSOP 245.00/250 
OPA2333AMDREP | 296-22184-1-ND__| 1.8V Micropower CMOS Dual Op Amp | 8-SOIC 6.00 4.80 4.05] |OPA2373AIDRCT |296-23468-1-ND —_| 6.5MHz, R/R In/Out CMOS Op 1O-SON | 188 150 1.13 
OPA2333AMDREP |296-22184-2-ND | 1.8V Micropower CMOS Dual Op Amp | 8-SOIC 9300.00/2,500 Amp NEW! 
OPA2333AQDRQ1 |296-24150-1-ND | 1.8V Micropower CMOS Dual Op 8SOIC | 3.94 3.15 2.45] |OPA2373AIDRCT | 296-23468-2-ND ae Be va CMOS Op 10-SON 262.50/250 
Amp* NEW! = 
OPA2333AQDRQ1 |296-24150-2-ND | 1.8V Micropower CMOS Dual Op 8-SOIC 5512.50/2,500 See poet ae cove a Ten op Amp aoe 1 me ve 
Amp* NEW! -18504-1- .5MHz, R/R In/Out Op Amp -23- . ‘ ! 
OPA2334AIDGST |296-13459-1-ND —_| Dual, Single Supply CMOS Zero Drift | 10-MSOP | 4.95 3.96 3.08 CES MDCT a ceil seul, RIR vOut op Amp i Sean ; eee {a0 
Op Amp with SD ~ -1 + ual Precision, Low Noise, Op Amp | E J F 
OPA2334AIDGST | 296-13459-2-ND Dual, Single Supply CMOS Zero Drift 10-MSOP 731.50/250 OPA2376AIDGKR | 296-22630-2-ND Dual Precision, Low Noise, Op Amp 8-MSOP 3150.00/2,500 
Op Amp with SD OPA2376AIDR 296-22564-1-ND Dual Precision, Low Noise, Op Amp 8-SOIC 2.25 1.80 1.40 
OPA2335AIDGKT |206-13461-1-ND [Dual Single Supply CMOS Zero Drift | 8-MSOP | 3.94 3.15 245] |OPA2376AIDR | 296-22564-2-ND _| Dual Precision, Low Noise, Op Amp 8-SOIC 3150.00/2,500 
Op Amp OPA2376AIYZDT |296-23919-1-ND /5.5MHz Op Amp NEW! 8-DSBGA | 236 189 147 
OPA2335AIDGKT |296-13461-2-ND | Dual, Single Supply CMOS Zero Drift | 8-MSOP 582.00/250 OPA2376AlYZDT |296-23919-2-ND /5.5MHz Op Amp NEW! 8-DSBGA 349.25/250 
Op Amp OPA2379AD 296-19412-5-ND _| 1.8V, 90kHz R/R 1/0 Op Amp 8-SOIG | 281 225 1.75 
OPA2335AIDR | 296-13462-1-ND —_/ Dual, Single Supply CMOS Zero Drift 8-SOIC | 3.60 288 2.24) [OPA2379AIDCNR |296-23445-1-ND | 1.8V, 90KHz R/R 1/0 Op Amp SOT-23-8 | 248 1.98 1.54 
Op Amp ; OPA2379AIDCNR |296-23445-2-ND | 1.8V, 90KHz R/R I/O Op Amp SOT-23-8 4158.00/3,000 
OPA2335AIDR —-| 296-13462-2-ND —_| Dual, Single Supply CMOS Zero Drift 8-SOIC 5040.00/2,500 OPA2380AIDGKT |296-17046-1-ND | Precision, HS, Transimpedance Amp | 8-MSOP | 8.20 6.56 5.54 
OPA2336E/250 TERT any eeccpawek Op Amp 8-MSOP 4.05 OPA2380AIDGKT | 296-17046-2-ND Precision, HS, Transimpedance Amp 8-MSOP 1332.50/250 
a I, x ! —___—| /QPA2381AIDGKT |296-17413-1-ND —_| Precision, Low Power, 18MHz 8-MSOP | 6.20 496 419 
OPA2336E/250 OPA2336ETR-ND Dual, Micropower Op Amp 8-MSOP 598.50/250 Transimpedance Amp 
OPA2336EA/250 | OPA233GEACT-ND | Dual, Micropower Op Amp 8-MSOP | 270 —  —) |OPA238TAIDGKT |296-17413-2-ND Precision, Low Power, 18MHz 8-MSOP 1007.50/250 
OPA2336EA/250 |OPA2336EATR-ND | Dual, Micropower Op Amp 8-MSOP 399.00/250 Transimpedance Amp 
OPA2336P OPA2336P-ND Dual, Micropower Op Amp 8-Dip 371  —  —] |OPA2381AIDRBT |296-17559-1-ND —_| Precision, Low Power, 18MHz 8-SON 6.20 4.96 4.19 
OPA2336PA OPA2336PA-ND Dual, Micropower Op Amp 8-Dip 2.48 = = Transimpedance Amp 
OPA2336U OPA2336U-ND Dual, Micropower Op Amp 8-SOIC | 4.05 = — ~— =) _ | OPA2381AIDRBT |296-17559-2-ND —_/ Precision, Low Power, 18MHz 8-SON 1007.50/250 
OPA2336UA OPA2336UA-ND Dual, Micropower Op Amp 8-SOIC 2.70 = _ Transimpedance Amp 
OPA2337EA/250 | OPA23837EACT-ND | Dual, Single-Supply, MicroSize SOT-23-8 | 1.63 1.30  .98] |OPA2541AM OPA2541AM-ND Dual, High Power Op Amp, 5A Out TO-3  |240.15 224.14 208.13 
Op Amp we OPA2541BM OPA2541BM-ND __| Dual, High Power Op Amp, 5A Out TO-3 | 248.00 231.47 214.93 
OPA2337EA/250 |OPA2337EATR-ND | Dual, Single-Supply, MicroSize SOT-23-8 227.50/250 OPA2544T OPA25441-ND Dual, High-Volt./Current Op Amp T0-220-11 | 18.00 = = 
Op Amp ee , OPA2604AP OPA2604AP-ND Dual, FET-Input, Low Distortion 8-Dip 428 — — 
OPA2337PA OPA2337PA-ND Dual, Single-Supply, MicroSize 8-Dip 1.63 1.30 98 Op Amp 
Op Amp ae} OPA2604AU OPA2604AU-ND Dual, FET-Input, Low Distortion Bsolc | 473 — — 
OPA2337UA OPA2337UA-ND Dual, Single-Supply, MicroSize 8-SOIC 1.63 © 1.30 98 Op Amp 
Op Amp OPA26131D 296-16916-5-ND | Dual, Wideband, High Output Current | 8-SOIC | 365 292 227 
OPA2338EA/250 | OPA2338EACT-ND | Dual, OPA338 Op Amp SOT-23-8 | 1.63 1.30 .98 Op Amp ae 
DpaesaeeN200 DEAZSSEEATRND Dual ore op Ame eae F ace og) | OPA26t4I0 296-17127-5-ND | Dual, High Gain Bandwidth, High 8SOIC | 4.73 3.78 2.94 
ual, p Amp : . : Output Op Am 
OPA2340EA/250 | OPA2340EACT-ND _| Dual, Single-Supply, R/R Op Amp 8-MSOP. 2.75 2.20 1.71 OPA2652E/250 OPA2652ECT-ND Dual Votage Te aback Op Amp S0T-23-8 2.79 = = 
OPA2340EA/250 | OPA2340EATR-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Amp 8-MSOP 405.75/250 OPA2652E/250  |OPA2652ETR-ND | Dual, Voltage Feedback Op Amp SOT-23-8 412.25/250 
OPA2340PA OPA2340PA-ND Dual, Single-Supply, R/R Op Amp 8-Dip 254 2.04 1.59] | opa652u OPA2652U-ND Dual, Voltage Feedback Op Amp 8-SOIC 2799 -— = 
OPA2340UA OPA2340UA-ND Dual, Single-Supply, R/R Op Amp 8-SOIC 275 2.20 1.71) |QpA2673IRGVT | 296-23525-1-ND | Dual, Wideband, High Output Current | 16-QFN | 3.94 3.415 2.45 
OPA2341DGSA/250 | OPA2341DGSACT-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Amp with | 10-MSOP | 3.11 249 1.94 Op Amp NEW! 
Shutdown ; OPA2673IRGVT  |296-23525-2-ND Dual, Wideband, High Output Current | 16-QFN 582.00/250 
OPA2341DGSA/250 | OPA2341DGSATR-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Amp with | 10-MSOP 458.75/250 Op Amp NEW! 
Shutdown OPA2674-14D  |206-15211-5-ND | Dual, Wideband, High Output Current | 14-SOIC | 3.02 242 1.88 
OPA2342EA/250 | OPA2342EACT-ND | Dual, Micropower R/R Op Amp 8-MSOP 2.36 1.89 1.47 Op Amp with Current Limit 
OPA2342EA/250 | OPA2342EATR-ND | Dual, Micropower R/R Op Amp 8-MSOP 349.25/250 OPA2674I-14DR | 296-19413-1-ND Dual Wideband, High Output Current | 14-SOIC | 2.75 220 1,71 
OPA2342UA OPA2342UA-ND Dual, Micropower R/R Op Amp 8-SOIC | 236 189 1.47 Op Amp with Current Limit 
OPA2343EA/250 | OPA2343EACT-ND _ | Rail-to-Rail Op Amp 8-MSOP | 210 1.68 1.26] |QpA26741-14DR | 296-19413-2-ND Dual Wideband, High Output Current 14-SOIC 3842.50/2,500 
OPA2343EA/250__|OPA2343EATR-ND_ | Rail-to-Rail Op Amp 8-MSOP. 294.00/250 Op Amp with Current Limit 
OPA2343UA OPA2343UA-ND Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC | 210 1.68 1.26) | oPAz6741D 296-15212-5-ND | Dual, Wideband, High Output Current | 8-SOIC | 3.02 242 1.88 
OPA2344EA/250 | OPA2344EACT-ND. Rail-to-Rail Op Amp 8-MSOP 2.79 _ _ Op Amp with Current Limit 
DEN eN eA DRAZSHBEAT ASN alto Ral op Amp SMSOP ; 412.25/250 OPA2677IRGVT |296-19471-1-ND Dual, Wideband, High Output Current | 16-VOFN | 3.13 2.51 1.95 
-| ‘ail-to-Rail Op Amp -Dip 57 _ _ Op Amp 
OPA2344UA OPA2344UA-ND Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC | 279 — —J/ |OPA2677IRGVT |296-19471-2-ND | Dual, Wideband, High Output Current | 16-VOFN %62.25/250 
OPA2345EA/250 | OPA2345EACT-ND | Rail-to-Rail Op Amp eMSOP [279 —  — Op Amp 
OPA2345EA/250 |OPA2345EATR-ND | Rail-to-Rail Op Amp 8-MSOP 412.25/250 OPA2677IDDAR |296-22968-1-ND Dual, Wideband, High Output Current | 8-SOIC | 2.75 2.20 1.71 
OPA2345UA OPA2345UA-ND Rail-to-Rail Op Amp B-solc | 279° —  — Op Amp 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & (Continued) 
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INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available InstRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Tl. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. al 25 100 
OPA2677IDDAR | 296-22968-2-ND Dual, Wideband, High Output Current 8-SOIC 3842.50/2,500 OPA36901D OPA3690ID-ND Triple, Wideband, Voltage Feedback 16-SOIC 640 512 4.32 
Op Amp Op Amp 
OPA2677U OPA2677U-ND Dual, Wideband, High Output Current 8-SOIC 2.93 2.34 1.82] |OPA3690IDBQT | OPA3690IDBQTCT-ND | Triple, Wideband, Voltage Feedback 16-QSOP 640 512 4.32 
Op Amp Op Amp 
OPA26831D 296-14172-5-ND Dual, Very Low Power, Current 8-SOIC 439 3.51 2.73] |OPA3690IDBOQT | OPA3690IDBQTTR-ND | Triple, Wideband, Voltage Feedback 16-QSOP 1040.00/250 
Feedback Op Amp Op Amp 
OPA2683IDCNT | 296-14173-1-ND Dual, Very Low Power, Current SOT-23-8 439 3.51 2.73) |OPA3691ID OPA3691ID-ND Triple, Wideband, Current Feedback 16-SOIC 680 544 4.59 
Feedback Op Amp Op Amp 
OPA2683IDCNT | 296-14173-2-ND Dual, Very Low Power, Current SOT-23-8 648.50/250 OPA3691IDBQT | OPA3691IDBQTCT-ND | Triple, Wideband, Current Feedback 16-QSOP 680 544 4.59 
Feedback Op Amp Op Amp 
OPA2683IDGST | 296-21392-1-ND Dual, Current Feedback Op Amp 10-MSOP 439 3.51 2.73) |OPA3691IDBQT | OPA3691IDBQTTR-ND | Triple, Wideband, Current Feedback 16-QSOP 1105.00/250 
OPA2683IDGST | 296-21392-2-ND Dual, Current Feedback Op Amp 10-MSOP 648.50/250 Op Amp 
OPA26841D 296-13463-5-ND Dual, LP, Current Feedback Op Amp 8-SOIC 4.93 3.95 3.07| | OPA3692ID 296-12603-5-ND Triple Wideband, Current Feedback Op | 16-SOIC 610 488 412 
OPA2684IDCNT | 296-13994-1-ND Dual, Low Power Op Amp SOT-23-8 493 3.95 3.07 Amp with Disable 
OPA2684IDCNT | 296-13994-2-ND Dual, Low Power Op Amp SOT-23-8 728.25/250 OPA3692IDBQT | 296-12604-1-ND Triple Wideband, Current Feedback Op | 16-QSOP 610 488 412 
OPA26901-14D 296-13464-5-ND Dual, Wideband, Voltage Feedback Op | 14-SOIC 5.13 4.11 3.20 Amp with Disable 
Amp with Disable OPA3692IDBQT | 296-12604-2-ND Triple Wideband, Current Feedback Op | 16-QSOP 991.25/250 
OPA26901D 296-13465-5-ND Dual, Wideband, Voltage Feedback Op 8-SOIC 5.13 4.11 3.20 Amp with Disable 
Amp with Disable OPA3693IDBQ 296-21393-5-ND Triple Wideband, Fixed Gain, Video 16-QSOP 560 448 3.78 
OPA26911-14D OPA26911-14D-ND | Dual, Wideband, Current Feedback 14-SOIC 545 4.36 3.39 Buffer 
Op Amp OPA3695!1DBQ. 296-23389-5-ND Triple, Ultra Wideband, Current 16-QSOP 6.00 4.80 4.05 
OPA26911D OPA2691ID-ND Dual, Wideband, Current Feedback 8-SOIC 545 436 3.39 Feedback Op Amp 
Op Amp OPA3832ID 296-21667-5-ND Triple Low Power, High Speed, Fixed 14-SOIC 236 1.89 1.47 
OPA26941D 296-17883-ND Dual, Wideband, Low Power, Current 8-SOIC 5.56 4.45 3.46 Gain Op Amp 
Feedback Op Amp OPA3832IPW 296-21394-5-ND Triple Low Power, High Speed, Fixed 14-TSSOP 2.36 189 1.47 
OPA2695|D 296-23387-5-ND Dual, Ultra Wideband, Current 8-SOIC 540 4.32 3.36 Gain Op Amp 
Feedback Op Amp OPA38751DBQ 296-21395-5-ND Triple 2:1 High Speed Video Mux 16-QSOP 5.60 448 3.78 
OPA2695IRGTT 296-23388-1-ND Dual, Ultra Wideband, Current 16-QFN 5.06 4.05 3.15] |OPA4130UA OPA4130UA-ND Quad, LP, Precision, FET-In Op Amp 14-SOIC 750 6.00 5.07 
Feedback Op Amp OPA4131NA OPA4131NA-ND Quad, General Purpose FET-Input 14-SOIC 7.30 584 4.93 
OPA2695IRGTT 296-23388-2-ND Dual, Ultra Wideband, Current 16-QFN 748.25/250 Op Amp 
Feedback Op Amp OPA4131NJ OPA4131NJ-ND Quad, General Purpose FET-Input 14-SOIC 610 488 4.12 
OPA2703EA/250 | OPA2703EA/250CT-ND | 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-MSOP 5.29 = = Op Amp 
OPA2703EA/250 | OPA2703EA/250TR-ND | 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-MSOP 781.50/250 OPA4131PA OPA4131PA-ND Quad, General Purpose FET-Input 14-Dip 7.30 584 4.93 
OPA2703PA OPA2703PA-ND 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-Dip 5.29 _ = Op Amp 
OPA2703UA OPA2703UA-ND 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-SOIC 5.29 = —j] | OPA4131PJ OPA4131PJ-ND Quad, General Purpose FET-Input 14-Dip 610 488 412 
OPA2704EA/250 _| OPA2704EA/250CT-ND | 3MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-VSSOP 5.29 = = Op Amp 
OPA2704EA/250 | OPA2704EA/250TR-ND | 3MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-VSSOP 781.50/250 OPA4131UA OPA4131UA-ND Quad, General Purpose FET-Input 16-SOIC 8.00 640 5.40 
OPA2704PA OPA2704PA-ND 3MbHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-Dip 4.84 = = Op Amp 
OPA2704UA OPA2704UA-ND 3MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-SOIC 5.29 _ —J| |OPA4132UA OPA4132UA-ND Quad, HS, FET-Input Op Amp 14-SOIC 833 7.50 6.65 
OPA2705EA/250 | OPA2705EA/250CT-ND | 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-VSSOP 2.59 2.07 1.61 OPA4134UA OPA4134UA-ND Quad, High Performance Op Amp 14-SOIC 3.87 3.10 2.41 
OPA2705EA/250_ _| OPA2705EA/250TR-ND | 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-VSSOP 382.50/250 OPA4137P OPA4137P-ND Quad, FET-Input Op Amp 14-Dip 3.26 _ _ 
OPA2705PA OPA2705PA-ND 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-Dip 2.59 2.07 1.61 OPA4137PA OPA4137PA-ND Quad, FET-Input Op Amp 14-Dip 2.48 = = 
OPA2705UA OPA2705UA-ND 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-SOIC 2.93 2.34 1.82} |OPA4137U OPA4137U-ND Quad, FET-Input Op Amp 14-SOIC 3.60 _ _ 
OPA2725AID 296-17228-5-ND 12V, High Speed CMOS Op Amp 8-SOIC 4.28 3.42 2.66 OPA4137UA OPA4137UA-ND Quad, FET-Input Op Amp 14-SOIC 270 — = 
OPA2725AIDGKT | 296-16768-1-ND 12V, High Speed CMOS Op Amp 8-MSOP 4.28 342 2.66 OPA4227PA. OPA4227PA-ND Quad, High Precision Op Amp 14-Dip 7.70 = — 
OPA2725AIDGKT _| 296-16768-2-ND 12V, High Speed CMOS Op Amp 8-MSOP. 631.75/250 OPA4227UA OPA4227UA-ND Quad, High Precision Op Amp 14-SOIC 8.46 = = 
OPA2726AIDGST | 296-18505-1-ND 12V, Low Noise HS, CMOS Op Amp 10-MSOP 4.28 342 2.66 OPA4228PA OPA4228PA-ND Quad, High Precision Op Amp 14-Dip 7.70 _ = 
OPA2726AIDGST | 296-18505-2-ND 12V, Low Noise HS, CMOS Op Amp 10-MSOP 631.75/250 OPA4228UA OPA4228UA-ND Quad, High Precision Op Amp 14-SOIC 8.46 = = 
OPA2727AIDR ‘| 296-21651-1-ND i, om aut High Precision 8SOIC | 349 279 247) |opagoaipa OPA4241PA-ND Quad’ Single-Supply upower Op Amp | 14-Dip 340 —- 
- : on OPA4241UA OPA4241UA-ND Quad, Single-Supply ppower Op Amp 14-SOIC 9.20 _ _ 
ii — Tan ERIE Doreen | erkoteeh ee 
ei tee vp ‘ fis e 5 uad, Single-Supply Op Amp a 731.50/251 
OPA2727AIDRBT | 296-21233-1-ND PeMos OF A High Precision 8-SON 3.94 3.15 2.45 OPA4244EN250 OPAA244EACT ND Sinle-Suppl upower Op am ‘4-TSSOP 353 es = 
a = ai ; jal x - ingle-Supply ypower Op Amp - J 
OPA2727AIDRBT | 296-21233-2-ND Veo OF poe High Precision 8-SON 582.00/250 opae26t PA Oras PAND Qua, Single-Suply ypower Op ano 14Dip 875 ick _ 
= -1-| Drift, Single- | o uad, Single-Supply ppower Op Amp - f - = 
OPA2734AIDGST | 296-16769-1-ND ety Single-Supply, CMOS 10-MSOP 5.50 440 3.72 OPA4277PA OPA4277PA-ND Quad. High Precision Op Amp 14-Dip 732 5.86 4.95 
OPA2734AIDGST | 296-16769-2-ND _| Zero-Drift, Single-Supply, CMOS 40-MSOP 893.75/250 OPA4277UA OPA4277UA-ND | Quad, High Precision Op Amp 14-SOIC | 7.98 6.39 5.39 
Op Amp OPA4234U OPA4234U-ND Quad, Prec., Single-Supply Op Amp 14-SOIC 8.26 - _ 
OPA2735AID 296-16770-5-ND | Zero-Drift, Single-Supply, CMOS 8-SOIC 4.95 3.96 3.08 OEAeaeEAl 55 Renee eu ae Single-Supply op AMD ee 2 = = 
Op Amp - uad, Single-Supply, wpower Op Amp - : - - 
OPA2735AIDGKT |296-16771-1-ND | Zero-Drift, Single-Supply, CMOS 8-MSOP | 4.95 3.96 3.08 ee an cD Single-Supply. upower 8p Amp Aue a oa 75/250 
Op Amp c uad, single-supply, p Amp iy . im = 
OPA2735AIDGKT | 296-16771-2-ND Zero-Drift, Single-Supply, CMOS 8-MSOP 731.50/250 OPA4340EA/250 |OPA4340EATR-ND | Quad, Single-Supply, R/R Op Amp 16-QSOP 698.25/250 
Op Amp OPA4340UA OPA4340UA-ND Quad, Single-Supply, R/R Op Amp 14-SOIC 4.73 — _ 
OPA2743EA/2K5 | OPA2743EA/2K5CT-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-VSSOP 3.49 2.79 2.17] |OPA4342EA/250 |OPA4342EACT-ND | Quad, Micropower R/R Op Amp 14-TSSOP | 4.50 360 2.80 
OPA2743EA/2K5 | OPA2743EA/2K5TR-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-VSSOP 4882.50/2,500 OPA4342EA/250 | OPA4342EATR-ND | Quad, Micropower R/R Op Amp. 14-TSSOP 665.00/250 
OPA2743EA/250 | 296-17017-1-ND 7Mbz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-MSOP 3.83 3.06 2.38} |OPA4342PA OPA4342PA-ND Quad, Micropower R/R Op Amp 14-Dip 450 3.60 2.80 
OPA2743EA/250__ | 296-17017-2-ND 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-MSOP. 565.25/250 OPA4342UA OPA4342UA-ND Quad, Micropower R/R Op Amp 14-SOIC 6.02 4.02 3.13 
OPA2743PA 296-12726-5-ND 7Mdz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-Dip 3.49 2.79 2.17) |QPA4343EA/250 |OPA4343EACT-ND | Quad, Single-Supply Op Amp 16-QSOP 3.60 288 2.24 
OPA2743UA 296-12727-5-ND 7Mkz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp 8-SOIC 3.83 3.06 2.38) |QPA4343EA/250 |OPA4343EATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp 16-QSOP 532.00/250 
OPA2822E/250 | 296-12984-1-ND | Dual, Wideband, Low Noise Op Amp | 8-MSOP | 3.22 2.58 2.01) |QPA4343NA/250 |OPA4343NACT-ND _ | Quad, Single-Supply Op Amp 14-TSSOP | 3.60 288 2.24 
OPA2822E/250 296-12984-2-ND Dual, Wideband, Low Noise Op Amp 8-MSOP 475.50/250 OPA4343NA/250 |OPA4343NATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp 14-TSSOP 532.00/250 
OPA2822U 296-9623-5-ND Dual, Wideband, Low Noise Op Amp 8-SOIC 3.22, 2.58 2.01| | Qpa4343uA OPA4343UA-ND Quad, Single-Supply Op Amp 14-SOIC 3.60 288 2.24 
OPaDseOIDGKT 296-17858-1-ND | Dual Single Suppy Wideband Op Amp | sasoP | 215 172 129| [OPAMSI4EA250 OPAMS4EACT-ND Quad, Single-Supply Op Amp ag 7 
OPA2B30IDGKT |296-17958-2-ND | Dual, Single Supply Wideband Op Amp | &-MSOP | — 301.00/250 | |ODA4S44EA/250 |OPAASMAEATR-ND Quad, Single-Supply Op Amp 1 ISSOe ae ae 
7 : OPA4344PA OPA4344PA-ND Quad, Single-Supply Op Amp 14-Dip 5.24 
OPA2832ID 296-18002-5-ND Dual, LP, HS, Fixed Gain Op Amp 8-SOIC 235 1.88 1.41 a Flas Fl = = 
! 1 OPA4344UA OPA4344UA-ND Quad, Single-Supply Op Amp T4-S0\0 | 5.14 
OPA2832IDGKT _| 296-18003-1-ND Dual, LP, HS, Fixed Gain Op Amp 8-MSOP 2.38 1.90 1.43 i falas : et = 
= = OPA4345EA/250 |OPA4345EACT-ND | Quad, Single-Supply Op Amp 14-TSSOP | 4.28 
OPA2832IDGKT | 296-18003-2-ND Dual, LP, HS, Fixed Gain Op Amp 8-MSOP 332.50/250 ea . 
: OPA4345EA/250 |OPA4345EATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp 14-TSSOP 631.75/250 
OPA28461D 296-16853-5-ND Dual, Wideband, Low-Noise, Voltage- 8-SOIC 7.00 560 4.73 OPA4345UA OPA4345UA-ND Quad, Single-Supply Op Amp 14-SOIC 4.28 = _ 
Feedback Op Amp ame i . 
4 a ; . " OPA4347EA/250 | OPA4347EACT-ND__| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP | 2.57 2.06 1.60 
DEA SEND CEM OR MRA ee Voltage: | 8-SOIC | 288 231 1.80) /apqa347EA/250 | OPA4S47EATR-ND | Quad. Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP 379.00/250 
OPA2889IDGSR | 296-22186-1-ND —_| Dual, Low Power, Wideband, Voltage- | 10-MSOP | 257 2.06 1.60 eee ae ES CURTAD nue aed he pal cae 291 pee 
Feedback Op Amp a ead . crear 
OPA2889IDGSR | 296-22186-2-ND —_| Dual, Low Power, Wideband, Voltage- | 10-MSOP 3590.00/2,500 OPAA348AID 296-12277-5-ND | 1MHz, Quad, R/R, 1/0 Op Amp 14S0IC | 155 124 93 
Feedback Op Amp OPA4348AIPWT _|296-12278-1-ND___| 1MHz, Quad, R/R, I/O Op Amp 14-TSsoP | 140 1.12 87 
OPA28901D 296-22969-5-ND  |Wideband, Voltage-Feedback Op Amp | 8-SOIC 288 2.31 1.80] |OPA4348AIPWT |296-12278-2-ND MHz, Quad, R/R, 1/0 Op Amp 14-TSSOP 206.25/250 
OPA2890IDGST | 296-22970-1-ND | Wideband, Voltage-Feedback Op Amp | 10-MSOP | 2.79 2.24 1.74] |OPA4350EA/250 /OPA4350EACT-ND | High Speed CMOS Op Amp, 35MHz 16-QSOP | 806 — — 
OPA2890IDGST | 296-22970-2-ND | Wideband, Voltage-Feedback Op Amp | 10-MSOP 412.25/250 OPA4350EA/250 | OPA4350EATR-ND | High Speed CMOS Op Amp, 35MHz 16-QSOP 1309.75/250 
OPA3355EA/250 | OPA3355EA/250CT-ND | Triple, CMOS High Speed Op Amp with | 14-TSSOP | 4.50 3.60 2.80) | OPA4350UA OPA4350UA-ND High Speed CMOS Op Amp, 35MHz 14-SOIC 8.06 cca — 
Shutdown OPA4353EA/250 | OPA4353EACT-ND | Low Cost, HS CMOS Op Amp 16-QSOP 6.22 418 3.53 
OPA3355EA/250 | OPA3355EA/250TR-ND | Triple, CMOS High Speed Op Amp with | 14-TSSOP 665.00/250 OPA4353EA/250 |OPA4353EATR-ND | Low Cost, HS CMOS Op Amp 16-QSOP 848.25/250 
Shutdown OPA4353UA OPA4353UA-ND Low Cost, HS CMOS Op Amp 14-SOIC 5.22 418 3.53 
OPA3355UA OPA3355UA-ND Triple, CMOS High Speed Op Amp with | 14-SOIC 450 3.60 2.80) |OPA4354AIDR 296-12643-1-ND Quad, High Speed, 250MHz, R/R, 1/0, 14-SOIC 3.60 288 2.24 
Shutdown CMOS Op Amp 
OPA3355UA/2K5 | OPA3355UA/2K5CT-ND | Triple, CMOS High Speed Op Amp with | 14-SOIC 4.05 3.24 2.52] |OPA4354AIDR 296-12643-2-ND Quad, High Speed, 250MHz, R/R, 1/0, 14-SOIC 5040.00/2,500 
Shutdown CMOS Op Amp 
OPA3355UA/2K5 | OPA3355UA/2K5TR-ND | Triple, CMOS High Speed Op Amp with | 14-SOIC 5670.00/2,500 OPA4354AIPWR =| 296-12644-1-ND Quad, High Speed, 250MHz, R/R, 1/0, | 14-TSSOP | 3.60 288 2.24 
Shutdown CMOS Op Amp 
OPA3684ID 296-13646-5-ND Low Power, Triple Current Feedback 14-SOIC 6.00 4.80 4.05} |OPA4354AIPWR |296-12644-2-ND Quad, High Speed, 250MHz, R/R, 1/0, | 14-TSSOP 5040.00/2,500 
Op Amp with Disable CMOS Op Amp 
OPA3684IDBQT =| 296-13647-1-ND Low Power, Triple Current Feedback 16-QSOP 6.00 4.80 4.05] | OPA4364AID 296-14629-5-ND 1.8V, 7MHz, Single-Supply R/R 14-SOIC 3.49 2.79 217 
Op Amp with Disable Op Amp , 
OPA3684IDBQT =| 296-13647-2-ND Low Power, Triple Current Feedback 16-QSOP 975.00/250 OPA4364AIPWT | 296-14630-1-ND 1.8V, 7MHz, Single-Supply R/R 14-TSSOP | 349 279 217 
Op Amp with Disable Op Amp 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
OPA4364AIPWT | 296-14630-2-ND 1.8V, 7MHz, Single-Supply R/R 14-TSSOP 515.50/250 SA5534ADR 296-17271-1-ND Low Noise Op Amp 8-SOIC 1.20 = 1.00 80 
Op Amp SA5534ADR 296-17271-2-ND Low Noise Op Amp 8-SOIC 1300.00/2,500 
OPA4374AID 296-18201-ND 6.5MHz, R/R In/Out Op Amp 14-SOIC 2.36 1.89 1.47! | SA5534AP 296-17272-5-ND Low Noise Op Amp 8-Dip 1.20 1.00 80 
OPA4374AIPWT | 296-16811-1-ND 6.5MHz, R/R In/Out Op Amp 14-TSSOP | 2.36 1.89 1.47] |SA5534DR 296-17273-1-ND Low Noise Op Amp 8-SOIC 111 93 14 
OPA4374AIPWT | 296-16811-2-ND 6.5MHz, R/R In/Out Op Amp 14-TSSOP 349.25/250 SA5534DR 296-17273-2-ND Low Noise Op Amp 8-SOIC 1202.50/2,500 
OPA4376AIPWR | 296-22565-1-ND Quad Precision, Low Noise, Op Amp 14-TSSOP | 3.15 2.52 1.96] |SA5534P 296-17274-5-ND Low Noise Op Amp 8-Dip 1.11 93 74 
OPA4376AIPWR | 296-22565-2-ND Quad Precision, Low Noise, Op Amp 14-TSSOP 3570.00/2,000 SA5534PSR 296-17275-1-ND Low Noise Op Amp 8-SOP a4 93 74 
OPA4379AIPWR | 296-21236-1-ND 1.8V, 90kHz R/R, 1/0 Op Amp 14-TSSOP | 3.38 2.70 2.10) | SA5534PSR 296-17275-2-ND Low Noise Op Amp 8-SOP. 984.00/2,000 
OPA4379AIPWR | 296-21236-2-ND 1.8V, 90kHz R/R, 1/0 Op Amp 14-TSSOP 3825.00/2,000 SN10501D 296-14777-5-ND High Speed, R/R, Video Op Amp 8-SOIC 190 152 1.14 
OPA46841D 296-13648-5-ND Quad, LP, Current-Feedback Op Amp 14-SOIC 6.94 5.56 4.69} |SN10501DBVT 296-15094-1-ND High Speed, R/R, Video Op Amp SOT-23-5 190 152 1.14 
OPA4684|PWT 296-13649-1-ND Quad, LP, Current-Feedback Op Amp 14-TSSOP | 6.94 5.56 4.69) |SN10501DBVT 296-15094-2-ND High Speed, R/R, Video Op Amp SOT-23-5 266.00/250 
OPA4684|PWT 296-13649-2-ND Quad, LP, Current-Feedback Op Amp 14-TSSOP 1127.75/250 SN10501DGK 296-16654-5-ND High Speed, R/R, Video Op Amp 8-MSOP 190 152 1.14 
OPA4703EA/2K5__| OPA4703EA/2K5CT-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, 1/0 Op Amp 14-TSSOP | 8.10 _ —]| |SN10501DGN 296-18520-5-ND High Speed, R/R, Video Op Amp 8-MSOP 190 152 1.14 
OPA4703EA/2K5 | OPA4703EA/2K5TR-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, I/O Op Amp 14-TSSOP 12555.00/2,500 SN10502D 296-15329-5-ND High Speed, R/R, Video Op Amp 8-SOIC 288 231 1.80 
OPA4703EA/250 | 296-17093-1-ND 1MHz, Quad CMOS R/R, 1/0 Op Amp 14-TSSOP | 8.90 = —j| |SN10502DGK 296-16655-5-ND High Speed, R/R, Video Op Amp 8-MSOP 288 231 1.80 
OPA4703EA/250 | 296-17093-2-ND 1MHz, Quad CMOS R/R, I/O Op Amp 14-TSSOP 1446.25/250 SN10502DGN 296-16656-5-ND High Speed, R/R, Video Op Amp 8-MSOP 2.88 2.31 1.80 
OPA4703UA OPA4703UA-ND 1MHz, Quad CMOS R/R, 1/0 Op Amp 14-SOIC _ —j| |SN10503D 296-14778-5-ND High Speed, R/R, Video Op Amp 14-SOIC 3.85 3.08 2.40 
OPA4704EA/2K5 _| OPA4704EA/2K5CT-ND | SMHz, Quad CMOS R/R, I/O Op Amp 14-TSSOP | 8.10 = =| |SN10503PWP. 296-16829-5-ND High Speed, R/R, Video Op Amp 14-HTSSOP| 3.85 3.08 2.40 
OPA4704EA/2K5 =| OPA4704EA/2K5TR-ND | SMHz, Quad CMOS R/R, I/O Op Amp 14-TSSOP 12555.00/2,500 SN75207BN 296-9910-5-ND Dual High Sensitivity Line Receiver 14-Dip 281 2.25 1.75 
OPA4704EA/250 | 296-17094-1-ND 5MHz, Quad CMOS R/R, I/O Op Amp 14-TSSOP 90 _ —j| |SN761633RTAR | 296-22932-1-ND FM Stereo Radio/Transmitter 40-QFN 4.73 3.78 2.94 
OPA4704EA/250 | 296-17094-2-ND 5MHz, Quad CMOS R/R, I/O Op Amp 14-TSSOP 1446.25/250 SN761633RTAR | 296-22932-2-ND FM Stereo Radio/Transmitter 40-QFN 5356.00/2,000 
OPA4704UA OPA4704UA-ND 5MHz, Quad CMOS R/R, I/O Op Amp 14-SOIC 8.90 = —j| |SN761662DBTR | 296-19431-1-ND Digital TV Tuner IC 38-TSSOP | 2.27 1.82 1.42 
OPA4705EA/2K5 _| OPA4705EA/2KSCT-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, I/O Op Amp 14-TSSOP | 4.39 3.51 2.73) |SN761662DBTR _|296-19431-2-ND Digital TV Tuner IC 38-TSSOP. 2576.00/2,000 
OPA4705EA/2K5 | OPA4705EA/2K5TR-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, I/O Op Amp 14-TSSOP 6142.50/2,500 SN761663DGKR | 296-18720-1-ND Auto Gain Control Amp 8-MSOP 92 69 52 
OPA4705EA/250 | 296-17095-1-ND 1MHz, Quad CMOS R/R, 1/0 Op Amp 14-TSSOP | 4.84 3.87 3.01 SN761663DGKR =| 296-18720-2-ND Auto Gain Control Amp 8-MSOP 747.50/2,500 
OPA4705EA/250 | 296-17095-2-ND 1MHz, Quad CMOS R/R, 1/0 Op Amp 14-TSSOP 715.00/250 SN761664DBTR | 296-20650-1-ND Digital TV Tuner IC 38-TSSOP | 1.47 1.23 98 
OPA4705UA OPA4705UA-ND 1MHz, Quad CMOS R/R, 1/0 Op Amp 14-SOIC 484 3.87 3.01 SN761664DBTR | 296-20650-2-ND Digital TV Tuner IC 38-TSSOP 1304.00/2,000 
OPA4727AIPWR | 296-21237-1-ND e-trim 20MHz, Prec. CMOS Op Amp 14-TSSOP | 5.00 4.00 3.38) |SN761666DGKR__|296-20651-1-ND Auto Gain Control Amp 8-MSOP 92 69 52 
OPA4727AIPWR =| 296-21237-2-ND e-trim 20MHz, Prec. CMOS Op Amp 14-TSSOP 6250.00/2,000 SN761666DGKR  |296-20651-2-ND Auto Gain Control Amp 8-MSOP 747.50/2,500 
OPA4743EA/250 | OPA4743EA/250CT-ND | 7MHz, Quad CMOS R/R, I/O Op Amp 14-TSSOP | 5.80 4.64 3.92) |SN761667RHAR | 296-21711-1-ND Digital TV Tuner 40-QFN 284 2.27 1.77 
OPA4743EA/250 | OPA4743EA/250TR-ND | 7MHz, Quad CMOS R/R, I/O Op Amp 14-TSSOP 942.50/250 SN761667RHAR | 296-21711-2-ND Digital TV Tuner 40-QFN 3970.00/2,500 
OPA4743UA 296-12205-5-ND 12V, Quad, HS, R/R, 1/0 Op Amp 14-SOIC 640 5.12 4.32} |SN761678BDBTR |296-20686-1-ND TV Tuner IC 30-TSSOP | 210 1.68 1.26 
OPA4820IPWT 296-17560-1-ND Quad, Unity-Gain Stable, Low-Noise, 14-TSSOP | 6.30 5.04 4.26) |SN761678BDBTR_|296-20686-2-ND TV Tuner IC 30-TSSOP. 2184.00/2,000 
Voltage-Feedback Op Amp. SN761681DBTR | 296-19597-1-ND TV Tuner IC 30-TSSOP | 210 1.68 1.26 
OPA4820IPWT 296-17560-2-ND Quad, Unity-Gain Stable, Low-Noise, 14-TSSOP 1023.75/250 SN761681DBTR | 296-19597-2-ND TV Tuner IC 30-TSSOP 2184.00/2,000 
Voltage-Feedback Op Amp SN761683BDAR | 296-21821-1-ND TV Tuner IC 32-TSSOP | 210 1.68 1.26 
OPA4820ID 296-17590-5-ND Quad, Unity-Gain Stable, Low-Noise, 14-SOIC 6.30 5.04 4.26) /SN761683BDAR | 296-21821-2-ND TV Tuner IC 32-TSSOP 2184.00/2,000 
Voltage-Feedback Op Amp SN761685PWR 296-19782-1-ND TV Tuner IC 24-TSSOP | 1.68 1.34 1.01 
OPA4830IPW 296-21513-5-ND Quad, LP, Wideband Op Amp 14-TSSOP | 3.15 2.52 1.96] /SN761685PWR 296-19782-2-ND TV Tuner IC 24-TSSOP 1742.00/2,000 
OPA48721D 296-22192-5-ND 4:1 High Speed Mux 14-SOIC 5.13 4.11 3.20) /SN761688PWR =| 296-19739-1-ND Down Converter 16-TSSOP | 168 1.34 1.01 
OPA4872MDREP__| 296-23979-1-ND 4:1 High Speed Mux NEW! 14-SOIC 8.60 6.88 5.81 SN761688PWR 296-19739-2-ND Down Converter 16-TSSOP 1742.00/2,000 
OPA4872MDREP | 296-23979-2-ND 4:1 High Speed Mux NEW! 14-SOIC 13330.00/2,500 TAS5015PFB 296-12995-5-ND True Digital Audio Amp TAS5015 48-TOQFP | 42.08 39.27 36.47 
PGA103U PGA103U-ND Programmable Gain Amp 8-SOIC 8.70 _ — Digital Audio PWM Processor 
PGA112AIDGST — | 296-23315-1-ND Prog. Gain Amp with Mux 10-MSOP 2.48 1.98 1.54] |TAS5100ADAP 296-12744-5-ND Digital Audio PWM Amp 32-HTSSOP| 17.85 16.66 15.47 
PGATI2AIDGST —_| 296-23315-2-ND Prog. Gain Amp with Mux 10-MSOP 365.75/250 TAS5102DAD 296-23613-5-ND 20W Stereo Digital Amp Power 82-HTSSOP] 4.50 3.60 2.80 
PGA113AIDGSR =| 296-23527-1-ND Single Supply, Single Ended, Precision | 10-MSOP 2.25 1.80 1.40 Stage NEW! 
Prog. Gain Amp NEW! TAS5102DADR 296-23674-1-ND 20W Stereo Digital Amp Power Stage /32-HTSSOP| 4.05 3.24 2.52 
PGATI3AIDGSR =| 296-23527-2-ND Single Supply, Single Ended, Precision | 10-MSOP 3150.00/2,500 TAS5102DADR 296-23674-2-ND 20W Stereo Digital Amp Power Stage | 32-HTSSOP 4590.00/2,000 
Prog. Gain Amp NEW! TAS5103DAP 296-23614-5-ND 15W Stereo Digital Amp Power 82-HTSSOP| 4.50 3.60 2.80 
PGA116AIPWR 296-23772-1-ND Zero-Drift, Prog. Gain Amp NEW! 20-TSSOP | 4.16 3.33 2.59 Stage NEW! 
PGATIGAIPWR | 296-23772-2-ND Zero-Drift, Prog. Gain Amp NEW! 20-TSSOP 4718.00/2,000 TAS5103DAPR 296-23675-1-ND 15W Stereo Digital Amp Power Stage _|32-HTSSOP| 4.05 3.24 2.52 
PGA117AIPWR 296-23773-1-ND Zero-Drift, Prog. Gain Amp NEW! 20-TSSOP | 4.16 3.33 2.59) |TAS5103DAPR 296-23675-2-ND 15W Stereo Digital Amp Power Stage | 32-HTSSOP 4590.00/2,000 
PGA117AIPWR 296-23773-2-ND Zero-Drift, Prog. Gain Amp NEW! 20-TSSOP 4718.00/2,000 TAS5110DAP 296-12997-5-ND True Digital Audio Amp TAS5110 PWM) 32-HTSSOP| 23.60 22.03 20.45 
PGA202KP PGA202KP-ND Digitally Controlled Prog. Gain Op Amp | = 14-Dip 12.91 = = Power Output Stage 
PGA203KP PGA203KP-ND Digitally Controlled Prog. Gain Op Amp | 14-Dip 12.91 _ —| |TAS5111ADADR | 296-21516-1-ND Digital Amp Power Stage 32-TSSOP 540 432 3.36 
PGA204AP PGA204AP-ND Prog. Gain Instrumentation Amp 16-Dip | 13.91 = —| |TAS5111ADADR | 296-21516-2-ND Digital Amp Power Stage 32-TSSOP 6120.00/2,000 
PGA204AU PGA204AU-ND. Prog. Gain Instrumentation Amp 16-SOIC | 15.33 _ —| |TAS5111DAD 296-15277-5-ND Digital Amp Power Stage 32-TSSOP | 9.18 7.35 6.20 
PGA204BP. PGA204BP-ND. Prog. Gain Instrumentation Amp 16-Dip 15.08 =_ =| |TAS5112ADCA 296-17673-5-ND Digital Amp Stereo Power Stage 56-TSSOP 830 664 5.61 
PGA204BU PGA204BU-ND Prog. Gain Instrumentation Amp 16-SOIC | 16.58 = —| |TAS5112ADFD 296-15944-5-ND Digital Amp Stereo Power Stage 56-TSSOP | 830 6.64 5.61 
PGA205AP PGA205AP-ND Prog. Gain Instrumentation Amp 16-Dip 12.08 = —| |TAS5112DFD 296-15330-5-ND Digital Amp Stereo Power Stage 56-HTSSOP| 9.56 861 7.64 
PGA205AU PGA205AU-ND Prog. Gain Instrumentation Amp 16-SOIC | 13.33 = —| |TAS5121DKD 296-16644-5-ND Digital Amp Stereo Power Stage 36-SSOP | 6.60 5.28 4.46 
PGA205BP PGA205BP-ND Prog. Gain Instrumentation Amp 16-Dip 15.15 = —|  |TAS5121IDKD 296-17474-5-ND Digital Amp Stereo Power Stage 36-SSOP. 740 5.92 5.00 
PGA205BU PGA205BU-ND. Prog. Gain Instrumentation Amp 16-SOIC_| 1515  =— —| | TAS5122DCA 296-18835-5-ND 37W Stereo Digital Amp Power Stage /56-HTSSOP| 6.60 528 4.46 
PGA206UA PGA206UA-ND HS Prog.Gain Instrumentation Amp 16-SOIC | 16.20 =— —)| |TAS5132DDV 296-21414-5-ND Stereo Digital Amp Power Stage 44-HTSSOP] 4.84 3.87 3.01 
PGA207UA 296-15093-5-ND HS Prog.Gain Instrumentation Amp 16-SOIC | 19.28 = —| |TAS5142DDV 296-18033-5-ND Digital Amp Stereo Power Stage 44-HTSSOP} 6.90 5.52 4.66 
PGA3OBAIDGST | 296-23642-1-ND Single Supply, Auto Zero Sensor 10-MSOP | 4.61 3.69 2.87] |TAS5142DKD 296-17861-5-ND Stereo Digital Amp Power Stage 36-SSOP | 870 696 5.88 
Amp NEW! TAS5152DKD 296-17901-5-ND Stereo Digital Amp Power Stage 36-SSOP. 9.30 7.44 6.28 
PGA308AIDGST | 296-23642-2-ND Single Supply, Auto Zero Sensor 10-MSOP 681.75/250 TAS5162DDV 296-21652-ND 2x210 Watt Stereo Digital Amp 44-HTSSOP| 9.08 8.18 7.25 
Amp NEW! Power Stage 
PGA309AIPWT 296-16726-1-ND Smart Programmable Sensor 16-TSSOP 6.50 5.20 4.39) |TAS5162DKD 296-21653-ND 2x210 Watt Stereo Digital Amp 36-SSOP | 10.58 9.53 8.45 
PGA2500EVM 296-18514-ND Evaluation Module for PGA2500 — 101.00 = = Power Stage 
PGA25001DB 296-16674-5-ND Digital Controlled Microphone Preamp | 28-SSOP | 14.58 13.13 11.64) |TAS5176DDW 296-22026-5-ND 6-Ch., 100W Digital Amp Power Stage )44-HTSSOP| 9.50 7.60 6.42 
RC4136N 296-9649-5-ND Quad General Purpose Op Amp 14-Dip 1.20 1.00 80| |TAS5182DCA 296-15249-5-ND 100W Stereo Digital Amp Power Stage |56-HTSSOP| 12.08 10.88 9.65 
RC4558D 296-9650-5-ND Dual General Purpose Op Amp 8-SOIC 39 32 22 Controller 
RC4558DGKR 296-16946-1-ND Dual General Purpose Op Amp 8-MSOP. 50 40 30] )TAS5182IDCA 296-16663-5-ND 100W Stereo Digital Amp Power Stage |56-HTSSOP) 12.74 11.48 10.18 
RC4558DGKR 296-16946-2-ND Dual General Purpose Op Amp 8-MSOP 337.50/2,500 Controller 
RC4558DR 296-14634-1-ND Dual General Purpose Op Amp 8-SOIC 40 32 .22| |TAS5186ADDV 296-19320-5-ND 6-Ch., 60W Digital Amp Power Stage /44-HTSSOP| 9.41 848 7.52 
RC4558DR 296-14634-2-ND Dual General Purpose Op Amp 8-SOIC 225.00/2,500 TAS5186ADDVR =| 296-19321-1-ND 6-Ch., 60W Digital Amp Power Stage /44-HTSSOP| 8.50 7.65 6.79 
RC4558IDGKR 296-17418-1-ND Dual General Purpose Op Amp 8-MSOP 56 A2 32} |TAS5186ADDVR =| 296-19321-2-ND 6-Ch., 60W Digital Amp Power Stage | 44-HTSSOP 12598.00/2,000 
RC4558IDGKR 296-17418-2-ND Dual General Purpose Op Amp 8-MSOP 455.00/2,500 TAS5186DDV 296-18071-5-ND 6-Ch., 60W, Digital Amp Power Stage /44-HTSSOP| 11.68 10.52 9.33 
RC4558IDR 296-17440-1-ND Dual General Purpose Op Amp 8-SOIC 48 36 .27| | TAS5261DKD 296-20729-5-ND 400W Mono BTL Digital Amp Power 36-SSOP 966 870 7.72 
RC45581DR 296-17440-2-ND Dual General Purpose Op Amp 8-SOIC 390.00/2,500 Stage 
RC45581P 296-17460-5-ND Dual General Purpose Op Amp 8-Dip AB 36 .27| |TAS5342DDVR 296-22662-1-ND 200W Stereo Digital Amp Power Stage |44-HTSSOP| 5.90 4.72 3.99 
RC4558IPWR 296-17419-1-ND Dual General Purpose Op Amp 8-TSSOP 48 36 .27| | TAS5342DDVR 296-22662-2-ND 200W Stereo Digital Amp Power Stage | 44-HTSSOP 7376.00/2,000 
RC4558IPWR 296-17419-2-ND Dual General Purpose Op Amp 8-TSSOP 320.00/2,000 TAS5342LDDVR =| 296-22876-1-ND 200W Stereo Digital Amp Power Stage | 44-HTSSOP| 5.50 4.40 3.72 
RC4558P 296-1414-5-ND Dual General Purpose Op Amp 8-Dip AG 37 .26| |TAS5342LDDVR | 296-22876-2-ND 200W Stereo Digital Amp Power Stage | 44-HTSSOP 6876.00/2,000 
RC4558PSR 296-9651-1-ND Dual General Purpose Op Amp 8-SOP AG 37 .26| |TAS5352DDVR 296-22663-1-ND 125W Stereo Digital Amp Power Stage |44-HTSSOP| 6.20 4.96 4.19 
RC4558PSR 296-9651 -2-ND Dual General Purpose Op Amp 8-SOP 252.00/2,000 TAS5352DDVR 296-22663-2-ND 125W Stereo Digital Amp Power Stage | 44-HTSSOP 7750.00/2,000 
RC4558PWR 296-13789-1-ND Dual General Purpose Op Amp 8-TSSOP AG 37 .26| | TAS5414ATDKDMAQ1 | 296-22042-5-ND 4-Channel Auto Digital Amp 36-SSOP | 17.25 16.10 14.95 
RC4558PWR 296-13789-2-ND Dual General Purpose Op Amp 8-TSSOP 252.00/2,000 TAS5414ATDKDQ1 | 296-22674-5-ND 4-Channel Auto Digital Amp 36-SSOP | 15.45 14.42 13.39 
RC4559P 296-9652-5-ND Dual High Performance Op Amp 8-Dip 92 69 52] | TAS5414ATPHDMOQ1 | 296-23097-ND 4-Channel Auto Digital Amp 64-HTQFP | 15.45 14.42 13.39 
RC4560IDR 296-17547-1-ND Dual Audio Op Amp 8-SOIC 92 69 52| | TAS5414ATPHDQ1 | 296-23098-ND 4-Channel Auto Digital Amp 64-HTQFP | 15.33 13.80 12.24 
RC4560IDR 296-17547-2-ND Dual Audio Op Amp 8-SOIC 747.50/2,500 TAS5414TDKDQ1 = |296-21640-5-ND 4-Channel Auto Digital Amp 36-SSOP | 15.44 14.41 13.38 
RC45601P 296-17554-5-ND Dual Audio Op Amp 8-Dip 92 69 .52| | TAS5414TDKDRMQ1 | 296-21964-1-ND 4-Channel Auto Digital Amp 36-SSOP | 15.75 14.70 13.65 
RC4560IPWR 296-17544-1-ND Dual Audio Op Amp 8-TSSOP 92 69 52] | TAS5414TDKDRMQ1 | 296-21964-2-ND 4-Channel Auto Digital Amp 36-SSOP 6562.50/500 
RC4560IPWR 296-17544-2-ND Dual Audio Op Amp 8-TSSOP 612.00/2,000 TAS5424ATDKDMAQ1 | 296-22043-5-ND 4-Channel Auto Digital Amp 44-SSOP | 18.45 17.22 15.99 
RC4580IDR 296-15367-1-ND Dual Audio Op Amp 8-SOIC 15 63 50} | TAS5424ATDKDRQI1 | 296-22067-1-ND 4-Channel Auto Digital Amp 44-SSOP_| 15.08 14.07 13.07 
RC4580IDR 296-15367-2-ND Dual Audio Op Amp 8-SOIC 812.50/2,500 TAS5424ATDKDRQ1 | 296-22067-2-ND 4-Channel Auto Digital Amp 44-SSOP 6281.50/500 
RC45801P 296-15368-5-ND Dual Audio Op Amp 8-Dip 92 69 52) |TAS5424TDKDQ1 | 296-21654-ND 4-Channel Auto Digital Amp 44-SSOP | 16.38 15.29 14.20 
RC4580IPWR 296-15369-1-ND Dual Audio Op Amp 8-TSSOP 92 69 52) | TAS5601DCAR 296-23099-1-ND 20W Stereo Digital Amp Power Stage /56-HTSSOP| 3.78 3.03 2.36 
RC4580IPWR 296-15369-2-ND Dual Audio Op Amp 8-TSSOP 612.00/2,000 TAS5601DCAR 296-23099-2-ND 20W Stereo Digital Amp Power Stage | 56-HTSSOP 4284.00/2,000 
SA5532ADR 296-16994-1-ND Dual, High Speed Audio Op Amp 8-SOIC 99 83 66} | TAS5602DCAR 296-23533-1-ND 20W Stereo Digital Amp Power S6-HTSSOP|} 4.28 342 2.66 
SA5532ADR 296-16994-2-ND Dual, High Speed Audio Op Amp 8-SOIC 1072.50/2,500 Stage NEW! 
SA5532AP 296-16995-5-ND Dual, High Speed Audio Op Amp 8-Dip 99 83 66) |TAS5602DCAR 296-23533-2-ND 20W Stereo Digital Amp Power 56-HTSSOP 4846.00/2,000 
SA5532DR 296-16996-1-ND Dual, High Speed Audio Op Amp 8-SOIC 75 63 50 Stage NEW! 
SA5532DR 296-16996-2-ND Dual, High Speed Audio Op Amp 8-SOIC 812.50/2,500 TAS5701PAP 296-23625-ND 20W Stereo Digital Audio Power 64-HTQFP 514 412 347 
SA5532P 296-16996-5-ND Dual, High Speed Audio Op Amp 8-Dip 75 63 50 Amp NEW! 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


866 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


iy Texas = AMPLIFIERS I Jig Texas = ‘ AMPLIFIERS 
w INsTRUMENTS Digi@®Reel® (cont, FoHS Compliant Parts Available INstRuMENTS Digi@Reel” (cont, RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TASS704PAPR | 296-23372-1-ND | 20.6W Stereo Digital Audio Power Amp| 64-HTOFP | 6.00 480 4.05} |THSS201DBVT  |296-15217-1-ND | 1.8GHz Low Distortion, Current- SOT-23-5 | 529 423 3.29 
TAS5S704PAPR | 296-23372-2-ND —_| 20.6W Stereo Digital Audio Power Amp| 64-HTQFP |  3750.00/1,000 Feedback Amp 
TASS705PAPR | 296-23534-1-ND —_| 20W Stereo Digital Audio Power 64-HTOFP | 5.24 4.20 3.27| |THS3201DBVT |296-15217-2-ND _|1.8GHz Low Distortion, Current- SOT-23-5 781.50/250 
Amp NEW! Feedback Amp 
TASS7OSPAPR  |296-23534-2-ND | 20W Stereo Digital Audio Power 64-HTOFP | 2971.00/7,000 THS3201DGK | 296-16776-5-ND _—_| 1.8GHz Low Distortion, Current- 8-MSOP | 5.29 423 3.29 
Amp NEW! Feedback Amp 
TASS706AEVM2 | 296-23854-ND Eval Module for TASS706 NEW! — 20300 — —| |THs3201DGN | 296-15218-5-ND —_| 1.8GHz Low Distortion, Current- 8-MSOP | 5.29 423 3.29 
TASS706APAPR | 296-23818-1-ND | 20.6W Stereo Digital Audio Power | 64-HTOFP | 6.00 4.80 4.05 Feedback Amp 
Amp NEW! THSS201EVM | 296-18845-ND Evaluation Module for THS3201 =o 
TASS706APAPR | 296-23818-2-ND | 20.6W Stereo Digital Audio Power | 64-HTQFP | —_3750.00/1,000 THS3201MDGNREP |296-18133-1-ND | 1.8GHz Low Distortion Current- B-MSOP | 7.14 572 4.82 
Amp NEW! Feedback Amp 
TASS706PAPR | 296-22973-1-ND _| 20.6W Stereo Digital Audio Power Amp| 64-HTOFP | 6.00 4.80 _4.05| | THS3201MDGNREP |296-18133-2-ND —_|1.8GHz Low Distortion Current- 8-MSOP | — 11067.50/2,500 
TASS706PAPR | 296-22973-2-ND | 20.6W Stereo Digital Audio Power Amp| 64-HTOFP | 3750.00/1,000 Feedback Amp 
TAS5S707PHPR | 296-23921-1-ND —_| 20W Stereo Digital Audio Power 48-HTOFP | 4.93 3.95 3.07| |THS3202D 296-13655-5-ND | 2GHz Current-Feedback Amp a-soic | 640 512 4.22 
Amp NEW! THS3202D6K _|296-16777-5-ND _| 2GHz Current-Feedback Amp 8-MSOP | 640 512 4.32 
TASS707PHPR 296-23921-2-ND ars Stare otal Audio Power 48-HTOFP 2792.00/1,000 THS3202DGN 296-13656-5-ND 2GHz Current-Feedback Amp 8-MSOP 640 512 432 
mp NEW! THS3202EVM | 296-20548-ND Evaluation Module for THS3202 — |s500 — — 
TAS5708PHPR 296-24005-1-ND rte stared Mota Audio Power 48-HTOFP | 5.45 4.36 3.39] |THSa001CcD 296-1763-5-ND High Speed, Low Power Op Amp 8-SOIC 550 440 3.72 
mp " % it i = _ _ 
TASS708PHPR | 296-24005-2-ND —_| 20W Stereo Digital Audio Power 48-HTQFP | — 3086.00/1,000 a | BeeReSaenS eed ne ea, ia gepine lTeen. Age age 
Amp NEW! = EY re 5 A 7 7 
TASS7IOPHPR  |296-24127-1-ND | 20W Stereo Digital Audio Power aB-HTORP | 5.04 4.04 3.41 State pear Fae REDE ae Taha Bae a ao ae 
Amp* NEW! : 5 
7 apy fe : | Feedback Op Amp 
TASS710PHPR =) 296-24127-2-ND Pane NEWS Audio Power A8-HTQFP | 3150.00/1,000 THS4011CDGNR |296-7508-2-ND | 290MHz Low-Distortion Voltage- 8-MSOP 6457.50/2,500 
ee wie fen ; . Feedback Op Amp 
TASS7IGPAPR — |296-24134-1-ND __| 20W Stereo Digital Audio Power 64-HTOFP | 5.98 4.79 4.04) |rucaotievm | 296-10022-ND Baier Meduteraetiedott | eee 
Amp’ NEW! THS40111D 296-7509-5-ND | 290MHz Low-Distortion Volt a-soic | 473 378 294 
TAS5S716PAPR | 296-24134-2-ND —_| 20W Stereo Digital Audio Power 64-HTOFP 3738.00/1,000 Feedback Op Ati HOH WOnage= ‘ ‘ ; : 
Amp* NEW! - - 
THS3001CD 296-1762-5-ND__| 420MHz Current-Feedback Op Amp B-solc | 6.80 5.44 459) |THS4011IDGNR = /296-7510-1-ND porter otal Voltage- 8-MSOP | 4.84 3.87 3.01 
THS3OO1EVM | 296-10020-ND Evaluation Module for THS3001 — | 5000. — AMD 
THS3001HVIDGN |296-19419-5-ND | 420MHz Current-Feedback Op Amp | s-Msop | 941 8.48 7.52] | HS4011IDGNR  |296-7510-2-ND SaeceOPARpe Voltage- 8-MSOP 6772.50/2,500 
THS3001ID 296-7507-5-ND | 420MHz Current-Feedback Op Amp B-soic | 7.00 560 473 Ee Pe miler 
THS3001IDGNR | 296-12006-1-ND  |420MHzCurrent-Feedback Op Amp | 8-MSoP | 630 5.04 426| | S4012CD 296-7511-5:ND Spedtacl OFA ne Voltage- | 8-S0IC | 650 520 4.39 
THS3001IDGNR | 296-12006-2-ND __|420MHz Current-Feedback Op Amp _|_8-MSOP 9765.00/2,500 errr Pe oot miler 
THS3061D 296-13502-5-ND |Single, Low Distortion, High Slew-Rate} 8-S0IC] 650 5.20 49) | NS4012CDGN | 296-10028-5-ND Mesdtael OMAR Voltages | B-MSOP | 6.90 5.52 4.66 
Current-Feedback Amp : . 
THS3061DGN  |296-13613-5-ND —_| Single, Low Distortion, High Slew-Rate | 8-msop | 650 5.20 4.39] | HS4012CDGNR  |296-10023-1-ND Reerner ar aan Voltage- | 8MSOP | 6.30 5.04 4.26 
Current-Feedback Amp : - 
THssosieva — eononeenn Evaluation Module for THS3061 — | sooo — _—| |THS#0F2cDGNR |296-10023-2-NO Dual 202 Lon efoEmn Voltage- | 8-MISOP 9765.00/2,500 
THS3062D 296-13821-5-ND TGGREFESIMCRARIE Slew-Rate | 8-SOIC | 940 7.52 6.35) /THsao1zevm | 296-10024-ND Evaluation Module for THS4012 = 5000 — — 
THS3062DDA ‘| 296-13503-5-ND —_| Dual, Low Distortion, High Slew-Rate | 8-HSoIc | 9.40 7.52 6.36| | TS4012ID 206: (513-o:ND CHeataer OAR re Voltage- | 8-SOIC | 6.70 5.36 4.53 
Current-Feedback Amp . j 
THSS062DGN | 296-13614-5-ND | Dual, Low Distortion, High Slew-Rate | @-MISOP | 940 7.52 635] |'HS4012IDGN = | 296-10025-5-ND Seatac OBAMAS Voltage- | 8MSOP | 7.10 5.68 4.80 
ee Currant-Feedback Amp _ ___|_|THs4012IDGNR =| 296-10025-1-ND | Dual 290MHz Low-Distortion Voltage- | 8-MSOP | 650 5.20 4.39 
THS3062EVM | 296-20543-ND Evaluation Module for THS3062 50.00 ack Ob Amp 
THS3001D 206; 166 71-5-ND (OMe CHAR Current: | 8-SOIC | 5.40 4.32 3.65) fragagqaIDGNR |296-10025-2-ND | Dual 290MHz Low-Distortion Voltage. | 8-MSOP | 10075.00/2,500 
. a 4 ane Mls Hi) Feedback Op Amp 
THS3091DDA ——_) 296-15789-5-ND a ca Current- | B-HSOIC | 5.80 4.64 3.92) | THsaqoicp 296-2405-5-ND | 350MHz Ultra-Low Noise Voltage- 8S0IC | 720 576 4.86 
‘ Feedback Op Amp 
THS3091EVM _|296-16738-ND Evaluation Module for THS3091 — |500 — — ; 
THS3092D 296-18836-5-ND [High Voltage, Low Distortion, Current | @-S0IC) 9.008.170 7.19) |'HS4021CDGNR = /296-10026-1-ND Peck OF rea Voltage- B-MSOP | 6.50 520 439 
Feedback Op Amp fs 
THS3092DDA _|296-18210-ND High Voltage, Low Distortion, Current- | 8-Hsoic | 9.33 840 7.45| |THS4021CDGNR /296-10026-2-ND Prambeci On rae Voltage- 8-MSOP | — 10075.00/2,500 
Feedback Op Amp ; 
‘ THS4021EVM _|296-10027-ND Evaluation Module for THS4021 — | s00 0 — — 
THS3092EVM | 296-18837-ND Evaluation Module for THS3092 — | 50.00 | 
THS3095D 296-16672-5-ND | High Voltage, Low Distortion, Current- | 8-Soic | 560 4.48 3.78) | 'HS402TID 296-7516-5-ND Aaa On fae Voltage- BSOIC | 7.40 (5.92 5.00 
Feedback Op Amp ‘ 
THS3095DDA —_|296-15790-5-ND —_|High Voltage, Low Distortion, Current- | 8-HSOIG | 6.00 4.80 4.05) | NS4021IDGNR = 296-7517-1-ND Pranineek On ra Voltage- 8-MSOP | 6.70 5.36 4.53 
Feedback Op Amp ; 
THES05SEVC — egeeteeennin Fea Module For THSSO9S =—Psun =} |THsaoztioenr |296-7517-2N0 | sso tea Nala Voltage- 8-MSOP | — 10385.00/2,500 
THS3096D 206;18838-5-ND es ee Current- | 14-SOIC | 9.16 825 7.32) |risagoocDGNR |296-7518-1-ND _| Dual 350MHz Low-Noise Voltage- B-MSOP | 9.10 7.28 6.15 
‘ Feedback Op Amp 
THS3096EVM | 296-18839-ND Evaluation Module for THS3096 — |500 — — ; 
THS3096PWP —_|296-18840-5-ND —_| High Voltage, Low Distortion, Current- |14-HTSSOP| 950 8.55 7.59) | HS4022CDGNR = | 296-7518-2-ND Heibaee OVA Voltage- 8-MSOP | — 14105.00/2,500 
Feedback Op Amp 7 
% THS4022EVM  |296-10028-ND Evaluation Module for THS4022 = 000 
THS3110EVM —_|296-18841-ND Evaluation Module for THS3110 — [s00 — — j 
THS31101D 396-15768-5-ND | Low Noise, High Voltage, Current BS0IC | 3.26 2.67 2.03) | THS4022ID 296-7519-5-ND peer ee Voltage- 8SOIG | 850 7.65 6.79 
Feedback Op Amp " 
THS3110IDGN  |296-15769-5-ND | Low Noise, High Voltage, Current- smsop | 3.71 297 2.31] |THS4022IDGN —)296-23951-5-ND SE abeCOs ARE WERT Oe B-MSOP | 8.50 7.65 6.79 
Feedback Op Amp Sree 
Tssiiievm — Boeeenaetin Evaluation Module for THS3111 — | sooo — —| |THsaozaiDenR |296-7520-1-No | Oual 50 Lan ls Voltage- 8-MSOP | 930 744 6.28 
THS31111D aia a | Low Nolsa, eane Current- BSOIG | 315 252 1.96) |rsaoz2InGNR |296-7520-2-ND —_| Dual 350MHz Low-Noise Voltage- 8-MSOP |  14415.00/2,500 
a i + — Feedback Op Amp 
THS31H12EVM _[29bs205R2eND Evaluation Module for TH83112 2 50.00 THS4031CD 206-2406-5-ND | 100MHz LN Voltage-Feedback Op Amp | @-S0IC | 4.16 9.33 2.50 
THS3112ID 296-13333-5-ND Low Noise, HS, Current-Feedback Amp | 8-SOIC 5.70 4.56 3.85 
THS3112IDDAR | 296-13334-1-ND | Low Noise, HS Current-Feedback Amp | 8-HSOIC | 5.60 4.48 3.78) |THS4031CDGNR /296-7521-1-ND 1OOMHz LN Voltage-Feedback Op Amp | 8-MSOP | 4.16 3.33 2.59 
THS3112IDDAR | 296-13334-2-ND | Low Noise, HS Current-Feedback Amp | 8-HSOIC 8680.00/2,500 THS4031CDGNR | 296-7521-2-ND 100MHz LN Voltage-Feedback Op Amp | 8-MSOP 5827.50/2,500 
THS3115EVM |296-20545-ND Evaluation Module for THS3115 | 5000.) «LTHS4031EVM ‘| 296-10029-ND Evaluation Module for THS4031 — |s00 — — 
THS31151D 296-13335-5-ND _| Low Noise, HS Current-Feedback Amp | 14-SOIC_| 5.80 4.64 3.92] | THS4031ID 296-7522-5-ND 100MHz LN Voltage-Feedback Op Amp | _8-SOIC. 439 351 2.73 
THS3115IPWP | 296-13336-5-ND Low Noise, HS Current-Feedback Amp |14-HTSSOP| 6.20 4.96 4.19) | THS4031IDGN 296-10030-5-ND 100MHz LN Voltage-Feedback Op Amp | 8-MSOP | 4.84 3.87 3.01 
THS3120EVM 296-18843-ND Evaluation Module for THS3120 et 50.00 —_ —| |THS4031IDGNR = | 296-10030-1-ND 100MHz LN Voltage-Feedback Op Amp | 8-MSOP. 439 3.51 273 
THS31201D 296-15772-5-ND Low Noise, High Output Drive, Current-| 8-SOIC 4.39 3.51 2.73) |THS4031IDGNR =| 296-10030-2-ND 100MHz LN Voltage-Feedback Op Amp | 8-MSOP 6142.50/2,500 
Feedback Op Amp THS4032CD 296-7524-5-ND Dual 100MHz Low Noise Voltage- 8-SOIC 7.20 576 4.86 
THS3120IDGN 296-15773-5-ND Low Noise, High Output Drive, Current-| 8-MSOP 482 386 3.00 Feedback Op Amp 
Feedback Op Amp THS4032EVM 296-10031-ND Evaluation Module for THS4032 = 50.00 - _ 
THS3121EVM | 296-18844-ND Evaluation Module for THS3121 — [5000 — —| JTASao32ID 296-7525-5-ND [Dual 100MHz Low Noise Voltage- eSoe | 740 592 5.00 
THS31211D 296-15774-5-ND Low Noise, High Output Drive, Current-] 8-SOIC 5.36 4.29 3.34 Feedback Op Amp 
Feedback Op Amp THS4032IDGNR | 296-7526-1-ND —_| Dual 100MHz Low Noise Voltage- 8-MSOP | 7.10 568 4.80 
THS3121IDGN 296-15775-5-ND Low Noise, High Output Drive, Current-| 8-MSOP 5.36 4.29 3.34 Feedback Op Amp 
Feedback Op Amp THS4032IDGNR | 296-7526-2-ND _| Dual 100MHz Low Noise Voltage- s-msop | — 11005.00/2,500 
THS3122EVM 296-20546-ND Evaluation Module for THS3122 _— 50.00 — — Feedback Op Amp 
THS31221D 296-13337-5-ND | Low Noise, High Speed, 450mA g-soic | 7.98 6.39 5.39] |THS4032MDGNREP |296-24006-1-ND | Dual 100MHz Low Noise High Speed | 8-MSOP | 966 870 7.72 
Current-Feedback Amp Amp NEW! 
THS3122IDDA —_‘| 296-21979-ND Low Noise, High Speed, 450mA B-HSOIC | 8.36 6.69 5.65 |THS4032MDGNREP |296-24006-2-ND | Dual 100MHz Low Noise High Speed | 8-MSOP |  17617.50/2,500 
Current-Feedback Amp Amp NEW! 
THS3122IDDAR | 296-1338-1-ND | Low Noise, High Speed, 450mA BHS0IC | 7.60 6.08 5.13] |THS4041CD 296-2407-5-ND | 165MHz Capacitive-Stable Volkage- Soi | 5.08 4.05 3.15 
Current-Feedback Amp Feedback Op Amp 
THS3122IDDAR | 296-13338-2-ND —_| Low Noise, High Speed, 450mA s-Hsoic | 11780.00/2,500 THS4041CDGNR |296-7527-1-ND | 165MHz Capacitive-Stable Voltage. | 8-MSOP | 461 369 287 
Current-Feedback Amp Feedback Op Amp 
THS3125EVM | 296-20547-ND Evaluation Module for THS3125 — | 5000 —  —) |tTHs404icDeNR |296-7527-2-ND | 165MHz Capacitive-Stable Voltage- | 8-MSOP 6457.50/2,500 
THS31251D 296-13339-5-ND | Low Noise, High Speed, 450mA 14-soic | 8.08 647 5.46 Feedback Op Amp 
Current-Feedback Amp THS4041EVM. 296-10032-ND Evaluation Module for THS4041 — 50.00 - —_ 
THS3125IPWP | 296-13340-5-ND —_| Low Noise, High Speed, 450A 14-HTSSOP| 8.46 677 5.72) |THS404tID 296-7528-5-ND | 165MHz Capacitive-Stable Voltage- a-solc | 529 423 3.29 
Current-Feedback Amp Feedback Op Amp 
THS3201D 296-15216-5-ND | 1.8GHz Low Distortion, Current- eS0Ic | 529 423 3.20] |THS40STIDGN  |296-10033-5-ND | T6S5WHz Capacitive-Stable Volage- | S-MISOP | 529 423 3.29 
Feedback Amp Feedback Op Amp 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! (Continued) 
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We Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
THS404TIDGNR  |296-10033-1-ND | 165MIHz Capacitive-Stable Voltage- B-MSOP | 484 3.87 3.01] |THS4150IDGNR |296-13344-1-ND High Speed, Fully Differential /0 Amp | @-MSOP | 960 768 6.48 
Feedback Op Amp with Shutdown 
THS4041IDGNR | 296-10033-2-ND _| 165MHz Capacitive-Stable Voltage- 8-MSOP 6772.50/2,500 THS4TS0IDGNR  |296-13344-2-ND [High Speed, Fully Differential V0 Amp | 8-MSOP | 14880.00/2,500 
Feedback Op Amp with Shutdown 
THS4042cD 296-7530-5-ND | Dual 165MHz Capacitive-Stable 8-solc | 890 7.12 6.01] |THS4ts1evm — |296-10053-ND Evaluation Module for THS4151 — |s00 — — 
Voltage-Feedback Op Amp THS41511D 296-10054-5-ND | High Speed Fully Diff. /0 Op Amp s-soic | 875 7.88 6.99 
THS4042CDGNR | 296-7531-1-ND _| Dual 165MHz Capacitive-Stable B-MSOP | 810 648 5.47) |THS4151IDGK — |296-16781-5-ND —_| High Speed Fully Diff. /0 Op Amp 8-MSOP | 875 788 6.99 
Voltage-Feedback Op Amp THS4151IDGNR _|296-12303-1-ND __| High Speed Fully Diff. /0 Op Amp 8-MSOP | 960 768 648 
THS4042CDGNR|296-7531-2-ND | Dual 165MHz Capacitive-Stable B-MSOP | 12555.0072,500 THS415TIDGNR  |296-12303-2-ND | High Speed Fully Diff. /0 Op Amp 8-MSOP | 14880.00/2,500 
Voltage-Feedback Op Amp THS4211D 296-13790-5-ND Low Distortion, High Speed, Voltage 8-SOIC 5.20 416 3.51 
THS4042EVM 296-10034-ND Evaluation Module for THS4042 = 50.00 _ _ Feedback Amp 
THS40421D 296-7532-5-ND | Dual 165MHz Capacitive-Stable 8-S0lc | 910 7.28 6.15] |THS4211DGK — |296-16709-5-ND Low Distortion, High Speed, Voltage | 8-MSOP | 5.20 416 3.51 
Voltage-Feedback Op Amp Feedback Amp 
THS4042IDGNR | 296-7533-1-ND —_| Dual 165MHz Capacitive-Stable B-MSOP | 8.30 6.64 5.61] |THS4211DGN — |296-13657-5-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage | 8-MSOP | 5.20 416 3.51 
Voltage-Feedback Op Amp Feedback Amp 
THS4042IDGNR | 296-7533-2-ND _| Dual 165MHz Capacitive-Stable 8-Msop | — 12865.00/2,500 THS4211DRBT — |296-16710-1-ND —_| Low Distortion, High Speed, Voltage | 8-SON | 5.20 416 351 
Voltage-Feedback Op Amp Feedback Amp 
THS4051CD 296-2408-5-ND | 70MHz High Speed Amp 8-500 | 225 1.80 140] |THS4211DRBT  |296-16710-2-ND [Low Distortion, High Speed, Voltage | 6-SON 845.00/250 
THS4051CDGNR |296-7534-1-ND —_| 70MHz Voltage-Feedback Op Amp B-MSOP | 245 1.97 1.53 Feedback Amp 
THS4051CDGNR | 296-7534-2-ND —_| 70MHz Voltage-Feedback Op Amp 8-MSOP 3432.50/2,500 THS4211EVM | 296-20549-ND Evaluation Module for THS4211 — |s00 — — 
THS4051EVM | 296-10035-ND Evaluation Module for THS4051 — | 5000  —  —) |THS4211EVM-UG |296-20550-ND Eval. Module for THS4211 Unity Gain — | 500 — — 
THS40511D 296-7535-5-ND _| 70MHz Voltage-Feedback Op Amp a-soic | 245 1.97 1.53] |THS4215D 296-13791-5-ND  |Low Distortion, High Speed, Voltage | 8-SOIC | 5.20 416 3.51 
THS405TIDGNR  |296-7536-1-ND | 7OMHz Voltage-Feedback Op Amp B-MSOP | 2.68 2.15 1.67 Feedback Amp 
THS4051IDGNR | 296-7536-2-ND —_| 70MHz Voltage-Feedback Op Amp 8-MSOP 3747.50/2,500 THS4215DGK —_|296-16711-5-ND —_| Low Distortion, High Speed, Voltage | 8-MSOP | 5.20 416 351 
THS4052CD 296-7537-5-ND | Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp | 8-SOIC | 342 274 213 Feedback Amp 
THS4052CDGNR_ | 296-7538-1-ND. Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp 8-MSOP 3.53 2.83 2.20} |THS4215DGN 296-13658-5-ND Low Distortion, High Speed, Voltage 8-MSOP 5.20 4.16 3.51 
THS4052CDGNR _|296-7538-2-ND __|Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp _| _8-MSOP 4945.00/2,500 Feedback Amp 
THS4052EVM | 296-10036-ND Evaluation Module for THS4052 — | 5000  — | |THS4215DRBR |296-16712-1-ND Low Distortion, High Speed, Voltage | 8-SON | 5.29 423 3.29 
THS405210 296-7539-5-ND | Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp | 8-SOIC | 365 292 227 Feedback Amp 
THS4052IDGNR =| 296-7540-1-ND Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp 8-MSOP | 3.74 299 2.33) |THS4215DRBR | 296-16712-2-ND Low Distortion, High Speed, Voltage 8-SON 8883.00/3,000 
THS4052IDGNR |296-7540-2-ND | Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp | 8-MSOP 5230.00/2,500 Feedback Amp 
THS4061CD 296-2409-5-ND___|180MHzHS, Voltage-Feedback Amp | 8-SOIC_| 3.49 2.79 2.17) |THS4215—EVM | 296-20551-ND Evaluation Module for THS4215 — | 5000 — — 
THS4061CDGNR [296-18341-1-ND | 180MHZHS, Voltage-Feedback Amp | 8-MSOP | 3.15 252 1.96| |THS4221D 296-14194-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, B-SOIC | 236 1.89 1.47 
THS4061CDGNR |296-13341-2-ND  |180MHZHS. Voltage-Feedback Amp | 8-MSOP 4410.00/2,500 Output Op Amp_ 
THS4061EVM 296-10037-ND Evaluation Module for THS4061 =, 50.00 = —| | THS4221DBVR 296-15112-1-ND Low Distortion, High Speed, R/R, SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 
THS40611D 296-7541-5-ND  |180MHzHS, Voltage FeedbackAmp | 8-SOIC | 371 297 2.31 Output Op Amp 
THS4061IDGNR | 296-13342-1-ND __|180MHz HS, Voltage-Feedback Amp 8-MSOP | 3.38 2.70 2.10) |THS4221DBVR = | 296-15112-2-ND Low Distortion, High Speed, R/R, SOT-23-5 3648.00/3,000 
THS406TIDGNR  [296-13342-2-ND | 180MHZHS, Voltage Feedback Amp | 8-MSOP 4725.00/2,500 Output Op Amp _ 
THS4062CD 296-7542-5-ND Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp | 8-SOIC 5.40 4.32 3.65] |THS4221DGK 296-16782-5-ND gare a Speed, R/R, 8-MSOP | 236 1.89 1.47 
THS4062CDGN | 296-7543-5-ND —_| Dual 180MHz Volt -Feedback Op A\ B-MSOP | 540 4.32 3.65 
Tusdcezevam = eGeeroReeRAn Fvliation Module or THS40es a | 5000 | [THS4221DGN | 296-14402-5-ND Lae arto, Hoh Speed, PIR, B-HTSSOP | 236 1.89 1.47 
THS40621D 296-7544-5-ND __| Dual 180MHz Volt.-Feedback OpAmp | 8-SOIC | 560 4.48 3.78 i 
THS4062IDGN | 296-7545-5-ND Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp | 8-MSOP | 5.60 4.48 3.78| [THS4221EVM___|296-18848-ND Evaluation Module for THS4221 = 50.00 
THS4062IDGNR | 296-7546-1-ND Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp | 8-MSOP | 5.10 4.08 3.45| | THS4222D 296-13822-5-ND Rea es Speed, R/R, BSOIC | 3.04 243° 1.89 
THS4062IDGNR |296-7546-2-ND | Dual 180MHz Volt-Feedback Op Amp | 8-MSOP 7905.00/2,500 ut Op.Amp.. 
THS4081CD 296-2410-5-ND 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 8-soic | 3.04 243 1.89| |THS4222DGK —| 296-16783-5-ND TCHIRLOEAHDN Speed, R/R, 8-MSOP | 3.04 243 1.89 
THS4081CDGNR | 296-7547-1-ND __|175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp _| &-MSOP | 315 252 1.6 ut Op Amp 
THS4081CDGNR | 296-7547-2-ND 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp | _8-MSOP 4410.00/2,500 THS4222DGN ——_—)296-13638-5-ND Obie On ASR Speed, R/R, 8-MSOP | 3.04 243 1.89 
THS40811D 296-7548-5-ND__/175MHz LP Vol.-Feedback Op Amp BS0I0 | 326 261 203] |rycsoooevm — |p96-00862-ND Cee OD ma NieaBy ee | 
THS4081IDGN | 296-10039-5-ND | 175MHzLP Volt-Feedback Op Amp | 8-MSOP | 371 297 231] |THRASOZE SOSH hoo Gitar tect Sered-aa sanie=llt seg, oan od 
THS4081IDGNR |296-10039-1-ND  |175MHzLP Volt-Feedback Op Amp | 8-MSOP | 3.38 270 2410 DID ADD  e : ; ; 
THS4081IDGNR _|296-10039-2-ND __|175MHzLP Volt-Feedback Op Amp _| _8-MSOP 4725.00/2,500 Sa ut Op Amp . 
Trew 26-Fee0 SAD Dal rete i Vac oh ip soc a8 a8 z9% THS4225DGK | 296-16784-5-ND exon io Speed, FIR, SMSOP | 360 288 224 
-7551-1- ual z LP V-Feedback Op Amp | : ; k 3 ey ieea Ca a 
THS4082CDGNR |296-7551-2-ND —_—‘| Dual 175MHzLP V-Feedback Op Amp | 8-MSOP 6615.00/2,500 THS4225DGN Daa Se one POUiat ORAS Speed, R/R, B-HTSSOP | 3.60 288 2.24 
THS4082EVM | 296-10040-ND Evaluation Module for THS4082 — |s500 — — aed _ oe 
a Nie etoy am | soc |S oag am] (MomeM |egeswy,  feniotioierrisins | samy 
THS4082IDGNR  [296-7553-1-ND [Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp | 8-MSOP | 4.95 396 3.08 Output Op An fee : ; ; 
THS4082I0GNR | 296-7553-2-ND ‘| Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp | 8-MSOP 6930.00/2,500 qugaoosev — PReTReeN Eval stion MoettGfok THiSA098 ||") ee 
THS4120EVM = [2a aD Evaluation Module for, 1184120 aries. || eae THS4271D 296-13823-5-ND [Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain | 6-SOIC | 5.00 400 3.38 
THS412010 296-11983-5-ND | Fully Differential /O CMOS Amp with | 8-SOIC | 495 396 3.08 Stable Voltage Feedback Amp : ; : 
Shutdown = ef i: i i | 
THS41201D@K —_|296-18646-5-ND_—_|Fully Differential YO CMOS Amp with | s-MSOP | 495 3.96 308] |TSI?71DGK — [296-16785-5-ND__ Low hiss, High Set Hale ity Gain | S-MSOP ) 5.00 400 3.38 
Shutdown 2 ua f hi , : o 
THSAZOIDGNA | 296-12493--ND TAS, Fully Differential 0 CMOS Amp | &MSOP | 4503.60 zen) |THS#271DGN | 296-13659-5-ND SHG Vole retece ae Beall) <G2MSOE® || 28:40" «74:82" 8:68 
THS41201I0GNR |296-12493-2-ND |HS. Fully Differential /0 CMOS Amp | 8-MSOP 6300.00/2,500 THs4271DRBR  PEERECEEMTTR| Low Noise, Ligh Siow Rata, Ucity Gan | &SON | S06 405 345 
THS41201DR 296-11983-1-ND | Fully Differential /O OutCMOS Amp | 8-SOIC | 450 360 2.80 Stable Voltage Feedback Amp ; : ; 
with Shutdown THS4271DRBR | 296-15262-2-ND —_| Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain | 8-SON 8505.00/3,000 
THS41201I0R ‘| 296-11983-2-ND —_| Fully Differential /O Out CMOS Amp | 8-SOIC 6300.00/2,500 Stable Voltage Feedback Amp is) 
with Shutdown = ma > 7 > 7 7 
THs4121¢0 | 296-10041-5-ND__|100MHz, High Speed, Ful Diferential | 8-So1c | 473 3.78 2.94) |TOI/IDRBT  [Age-To405-1-ND Low boise, High Siew Hale ty Gain | SON 7 8.00 400 388 
V0 CMOS Amp Ruy Volta Ses: ; 
THSA12iEVM | 296-13560-ND Evaluation Module for THS4121 =o =] S427 IDR BT Re SUNG VSlELe eaececeama Gain | -6-S0N Bla poieoo 
THS41211D 296-10042-5-ND "ow High sped, Fully Differential | 8-S0ic | 495 3.96 3.08] |tHsao71evm | 296-20553-ND Evaluation Module for THS4271 — |s0 —- — 
THS4271EVM-UG | 296-20554-ND Eval. Module for THS4271 Unity Gai — |500 — — 
THS4121IDGK —|296-17555-5-ND | 100MHz, High Speed, Fully Differential | 8-MSOP | 4.95 3.96 3.08] |tysaoriMDGNREP|29618134-1-ND  |LowNoise, High Slew Rate, Unity Gain | 8-MSOP | 932 746 6.30 
V0 CMOS Amp : 4 ; ; : 
THS4121IDGNR = | 296-13343-1-ND MOCMOSameT Fully Differential | 8-MSOP / 4.50 3.60 2.80) | 7HS427{MDGNREP |296-1814-2-ND TSENG Ha SeW REE Unity Gain | 8-MSOP 74445.00/2,500 
THS4121IDGNR |296-13343-2-ND | 100MHz, High Speed, Fully Differential | 8-MSOP 6300.00/2,500 stisdo7eD PORTA RaND 1 Nslas inn Sew hats. Usiy eain:| | Reni: ||| S84G: tdiobe wae 
V0 CMOS Amp Stable Voltage Feedback A\ ; : : 
THS4130EVM 296-10043-ND Evaluation Module for THS4130 = 50.00 —  —| |THs4275DGK 296-16786-5-ND Low Noise, High slew Rate, Unity Gain} 8-MSOP | 510 4.08 3.45 
THS413010 296-7554-5-ND | HS, Low Noise Differential I/O Amp esol | 640 5.12 432 Stable Voltage Feedback Amp 
THS41301I0GK | 296-18847-5-ND | HS, Low Noise Differential I/O Amp s-MSOP | 640 5.12 4.32] |tysao7spen  |296-13660-5-ND  |Low Noise High Slew Rate, UnityGain | 8-MSOP | 550 440 372 
THS41301I0GNR |296-10044-1-ND  |HS, Low Noise Differential /O Amp | 8-MSOP | 6.20 496 4.19 Stable Voltage Feedback Amp. 
THS4130IDGNR | 296-10044-2-ND HS, Low Noise Differential 1/0 Amp 8-MSOP 9610.00/2,500 THS4275DRBR 296-15263-1-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain 8-SON 518 414 3.22 
THS4T31EVM | 296-10045-ND Evaluation Module for THS4131 — [soo  — — Stable Voltage Feedback Amp 
THS4131ID 296-10046-5-ND 150MHz Fully Differential I/O Amp 8-SOIC 6.30 5.04 4.26) |THS4275DRBR | 296-15263-2-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain | 8-SON 8694.00/3,000 
THS4131IDGK | 296-17881-5-ND —_| 150MHz Fully Differential /O Amp B-MSOP | 630 504 426 Stable Voltage Feedback Amp 
THS4131IDGN | 296-21965-5-ND | 150MHz Fully Differential /0 Amp B-MSOP | 6.70 5.36 4.53) |THS4275DRBT —|296-15406-1-ND —_| Low Noise, High Slew Rate, UnityGain] 8-SON | 510 408 3.45 
THS4131IDGNR _|296-10047-1-ND __| 150MHz Fully Differential 1/0 Amp B-MSOP | 610 488 412 Stable Voltage Feedback Amp 
THS4T31IDGNR  |296-10047-2-ND | 150NIHz Fully Differential /0 Amp 8-MSOP 9455.00/2,500 THS4275DRBT —|296-15406-2-ND —_| Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain | 8-SON 828.75/250 
THS4140EVM 296-10048-ND Evaluation Module for THS4140 - 50.00 = | Stable Voltage Feedback Amp 
THS41401D 296-7555-5-ND _| Diff. In/Out Op Amp with Shutdown s-soic | 7.70 6.16 520] |THS4e7sevm | 296-20555-ND Evaluation Module for THS4275 — |s500 — — 
THS41401IDGK  |296-16778-5-ND | Diff. In/Out Op Amp with Shutdown | s-MSOP | 7.70 6.16 520| |THS4281D 296-16999-5-ND — |LP, HS, R/R I/O Voltage Feedback Bsoic | 225 180 1.40 
THS41401IDGNR _|296-10049-1-ND | Diff. In/Out Op Amp with Shutdown _| 8-MSOP | 7.00 560 4.73 Op Amp 
THS4140IDGNR  |296-10049-2-ND | Diff. In/Out Op Amp with Shutdown | 8-MSOP | 10850.00/2,500 THS4281DBVT |296-17000-1-ND | LP, HS, R/R 1/0 Voltage Feedback SOT-235 | 225 180 140 
THS4141EVM | 296-10050-ND Evaluation Module for THS4141 — |500 — — Op Amp 
THS414110 296-7556-5-ND | HS Fully Differential I/0 Amp 8-solc | 7.70 6.16 520] |THS42s1DBVT |296-17000-2-ND _| LP, HS, R/R 1/0 Voltage Feedback SOT-28-5 332.50/250 
THS4141IDGK | 296-16779-5-ND —_| HS Fully Differential I/O Amp B-MSOP | 7.70 616 5.20 Op Amp 
THS4141IDGNR _|296-12302-1-ND _|HS Fully Differential /0 Amp 8-MSOP | 7.00 560 4.73| |THS4281DGK —|296-17001-5-ND —_| LP. HS, R/R 1/0 Voltage Feedback B-MSOP | 225 180 1.40 
THS414TIDGNR  |296-12302-2-ND [HS Fully Differential /0 Amp 8-MSOP | 10850.00/2,500 Op Amp 
THS4150EVM  |296-10051-ND Evaluation Module for THS4150 — | 5000  — —) |THs42s1evm — |296-18851-ND Evaluation Module for THS4281 — |s500 — — 
THS415010 296-10052-5-ND  |High Speed, Fully Differential /O Amp | 8-SOIC | 8.75 7.88 6.99) |THS4302EvM _|296-20556-ND Evaluation Module for THS4302 — [5000 — — 
with Shutdown THS4302RGTR  [296-14048-1-ND | Wideband Fixed-Gain Amp Te-VOFN | 580 464 3.92 
THS41501IDGK — |296-16780-5-ND | High Speed, Fully Differential (0 Amp | 8-MSOP | 875 7.88 6.99| |THS4302RGTR  |296-14048-2-ND _| Wideband Fixed-Gain Amp 16-VOFN |  10788.00/3,000 
with Shutdown THS4303RGTT —_|296-16658-1-ND __| Wideband Fixed-Gain Amp 16-VOFN | 5.70 456 3.85 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS DIgi@pReel® (cont.) RoHS Compliant Parts Available InstRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
THE. Digi-Key Price Each TA. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ll 25 100 Part No Part No. Description Pkg. al 25 100 
THS4303RGTT 296-16658-2-ND Wideband Fixed-Gain Amp 16-VOFN 926.25/250 THS6062ID 296-10070-5-ND High Speed, Low Noise ADSL Dual 8-SOIC 740 5.92 5.00 
THS4303EVM 296-18852-ND Evaluation Module for THS4303 = 50.00 a = Differential Receiver 
THS4304D 296-17250-5-ND Wideband Op Amp 8-SOIC 5.51 4.41 3.43] | THS6062IDGN 296-10072-5-ND High Speed, Low Noise ADSL Dual 8-MSOP 740 5.92 5.00 
THS4304DBVEVM | 296-18853-ND Evaluation Module for THS4304DBV — 50.00 _ ad Differential Receiver 
THS4304DBVT 296-17251-1-ND Wideband Op Amp SOT-23-5 5.51 441 3.43) |THS6062IDGNR | 296-10072-1-ND High Speed, Low Noise ADSL Dual 8-MSOP 6.70 536 4.53 
THS4304DBVT 296-17251-2-ND Wideband Op Amp SOT-23-5 814.75/250 Differential Receiver 
THS4304DGK 296-17252-5-ND Wideband Op Amp 8-MSOP 6.51 4.41 3.43| |THS6062IDGNR | 296-10072-2-ND High Speed, Low Noise ADSL Dual 8-MSOP 10385.00/2,500 
THS4304DGKEVM | 296-18854-ND Evaluation Module for THS4304DGK — 50.00 — — Differential Receiver 
THS4500EVM 296-20557-ND Evaluation Module for THS4500 — 50.00 — —| |THS6072CDGN 296-24072-5-ND High Speed, Low Power ADSL 8-MSOP 545 436 3.39 
THS45001D 296-12935-5-ND Wideband Low Distortion Fully 8-SOIC 8.20 656 5.54 Differential Receiver NEW! 
Differential Amp THS6072CDGNR_~= | 296-10073-1-ND High Speed, Low Power ADSL 8-MSOP 6.02 4.02 3.13 
THS4500IDGK 296-16787-5-ND Wideband Low Distortion Fully 8-MSOP 8.20 656 5.54 Differential Receiver 
Differential Amp THS6072CDGNR_~= | 296-10073-2-ND High Speed, Low Power ADSL 8-MSOP 7025.00/2,500 
THS4500IDGN 296-13045-5-ND Wideband Low Distortion Fully 8-MSOP 8.20 656 5.54 Differential Receiver 
Differential Amp THS6072ID 296-10075-5-ND High Speed, Low Power ADSL 8-SOIC 545 436 3.39 
THS4501EVM 296-20558-ND Evaluation Module for THS4501 — 50.00 — — Differential Receiver 
THS45011D 296-12936-5-ND Wideband Low Distortion Fully 8-SOIC 8.20 656 5.54] |THS6072IDGNR |296-10076-1-ND High Speed, Low Power ADSL 8-MSOP 5.02 4.02 313 
Differential Amp Differential Receiver 
THS4501IDGK 296-16788-5-ND Wideband LowDistortion Fully 8-MSOP 8.20 656 5.54] |THS6072IDGNR  |296-10076-2-ND High Speed, Low Power ADSL 8-MSOP 7025.00/2,500 
Differential Amp Differential Receiver 
THS4501IDGN 296-13046-5-ND Wideband Low Distortion Fully 8-MSOP 8.20 6.56 5.54] |THS6204IPWP 296-23694-5-ND Dual Port, Diff. VDSL2 Line Driver 24-HTSSOP| 3.31 2.65 2.06 
Differential Amp Amp NEW! 
THS4502EVM 296-20559-ND. Evaluation Module for THS4502 = 50.00 = —| | THS6204IRHFR 296-23695-1-ND Dual Port, Diff. VDSL2 Line Driver 24-QFN 2.99 240 1.87 
THS45021D 296-12937-5-ND Wideband Low Distortion Fully 8-SOIC 9.00 7.20 6.08 Amp NEW! 
Differential Amp THS6204IRHFR 296-23695-2-ND Dual Port, Diff. VDSL2 Line Driver 24-QFN 5028.00/3,000 
THS4502IDGK 296-16789-5-ND Wideband Low Distortion Fully 8-MSOP 9.00 7.20 6.08 Tisso0iGRW persevere sy ere anh pacinrsee| 40 er ee 
Differential Amp 7 -% =5- 7 Z, rog. Gain Amp -| él . Bs} 
THS4502IDGN 296-13047-5-ND Wideband Low Distortion Fully 8-MSOP 9.00 7.20 6.08} |THS7001EVM 296-10077-ND Evaluation Module for THS7001 _ 50.00 _ _ 
Differential Amp THS70011PWP. 296-7048-5-ND 70Mbz, HS Prog. Gain Amp 20-HTSSOP| 10.75 9.68 8.58 
THS4503EVM 296-20560-ND Evaluation Module for THS4503 _ 50.00 = —j| |THS7002CPWP 296-2412-5-ND Dual, 70MHz, HS Prog. Gain Amp 28-HTSSOP| 15.33 13.80 12.24 
THS45031D 296-12938-5-ND Wideband Low Distortion Fully 8-SOIC 9.00 7.20 6.08} |THS7002EVM 296-10078-ND Evaluation Module for THS7002 = 50.00 = _ 
Differential Amp THS7002IPWP 296-7049-5-ND Dual, 70MHz, HS Prog. Gain Amp 28-HTSSOP| 15.33 13.80 12.24 
THS4503IDGK 296-16790-5-ND Wideband Low Distortion Fully 8-MSOP 9.00 7.20 6.08} |THS7303EVM 296-21090-ND Evaluation Module for THS7303 — 152.00 pas = 
Differential Amp THS7303PW 296-19326-5-ND _|3-Channel, Low Power Video Amp 20-TSSOP | 4.16 333 2.59 
THS4503IDGN 296-13048-5-ND ey Fully 8-MSOP 9.00 7.20 6.08} [THS7313EVM 296-21091-ND Evaluation Module for THS7313 = 752.00 = == 
THS7313PW 296-19327-5-ND 3-Ch |, LP SDTV Video A\ 20-TSSOP | 3.04 243 1.89 
THS4503MDGNREP|296-19510-1-ND | Wideband, Low Distortion Fully amsop | 1161 1046 9.28| |ruersiap 296-214155-ND | 3-Channel SDTV Video Amp” RSoIeS||| ao" oe. eR 
Differential Amp + 5. : i : ; : : 
THS4503MDGNREP | 296-19510-2-ND —_| Wideband, Low Distortion Fully s-msoP |  21172.50/2,500 eel beer eran ay ae ia eoote i i oe 
Differential Amp 5 7 7 7 7] 7 
; can: THS7318YZFR 296-21494-1-ND 3-Ch. LP EDTV/SDTV Video Line Driver | 9-DSBGA 750 6.00 5.07 
Theta: i Conia BS0IG | 407 3.26 2.54) Irue73igyzFR — |296-21494-2-ND | 3-Ch. LP EDTV/SDTV Video Line Driver 9-DSBGA |  13950.00/3,000 
j TO HH, THS7327PHP 296-24163-ND 3-Ch. RGBHV Video Buffer* NEW! 48-HTQFP 740 5.92 5.00 
THS4504DGK 296-16796-5-ND Wideband Low Distortion Fully 8-MSOP 407 3.26 2.54 : 
Btn nee ee re 
THS4504DGN 296-15619-5-ND Wideband Low Distortion Full 8-MSOP 407 326 2.54 = zd = = eedAll 
Diferental Ah THS7347IPHP | 296-21966-5-ND | 3-Channel RGBHV Video Buffer as-HTOFP | 610 4.88 4.12 
THS4504EVM 296-20561-ND Evaluation Module for THS4504 a 50.00 on —| |THS7353EVM 296-21092-ND Evaluation Module for THS7353 _ 152.00 — _— 
THS4505D 296-15620-5-ND Wideband Low Distortion Fully 8-SOIC 407 3.26 2.54] |THS7353PW 296-19328-5-ND 3-Channel Low Power Video Buffer 20-TSSOP | 4.16 3.33 2.59 
Differential Amp THS7374IPW 296-23587-5-ND 4-Channel SDTV Video Amp 14-TSSOP 1.55 1.24 93 
THS4505DGK 296-16791-5-ND Wideband Low Distortion Fully 8-MSOP 4.07 3.26 2.54) |THS7375IPWR 296-23724-1-ND 4-Channel SDTV Video Amp NEW! 14-TSSOP | 1.38 1.10 83 
Differential Amp THS7375IPWR 296-23724-2-ND 4-Channel SDTV Video Amp NEW! 14-TSSOP 1430.00/2,000 
THS4505DGN 296-15621-5-ND Wideband Low Distortion Fully 8-MSOP 4.07 3.26 2.54] | THS7530EVM 296-18858-ND Evaluation Module for THS7530 - 50.00 = _ 
Differential Amp THS7530PWP. 296-15181-5-ND High Speed, Differential, Continously |14-HTSSOP| 8.83 7.95 7.05 
THS4505EVM 296-20562-ND Evaluation Module for THS4505 - 50.00 _ _— Variable Gain Amp 
THS4508EVM 296-21085-ND Evaluation Module for THS4508 _ 50.00 _ —| | THS8200PFP 296-15622-ND All-Format Oversampled Component 80-HTQFP 7.00 560 4.73 
THS4508RGTT 296-19324-1-ND Wideband, Low Noise, Low Distortion 16-VOFN 9.08 818 7.25 Video/PC Graphics D/A System 
Fully Differential Amp THS9000DRWT 296-19707-1-ND 50MHz to 400MHz Cascadeable Amp 6-SON 2.59 2.07 1.61 
THS4508RGTT 296-19324-2-ND Wideband, Low Noise, Low Distortion | 16-VQFN 1737.25/250 THS9000DRWT 296-19707-2-ND 50MHz to 400MHz Cascadeable Amp 6-SON 382.50/250 
Fully Differential Amp THS9000EVM 296-18859-ND Evaluation Module for THS9000 — 50.00 = _ 
THS4509EVM 296-18855-ND Evaluation Module for THS4509 i 50.00 = —|_ |THS9001DBVT 296-16645-1-ND 50 to 350MHz Cascadeable Amp SOT-23-6 3.26 261 2.03 
THS4509QRGTRQ1 | 296-24104-1-ND Wiccan a Distortion Fully 16-QFN | 880 7.04 5.94] |THS9001DBVT  |296-16645-2-ND | 50 to 350MHz Cascadeable Amp SOT-23-6 482.25/250 
ifferential Amp ! THS9001EVM 296-18860-ND Evaluation Module for THS9001 _ 50.00 — — 
THS4509QRGTRQ1 | 296-24104-2-ND Wideband Low Distortion Fully 16-QFN 1430.00/250 TLO22CP 296-7142-5-ND Dual, Low Power Op Amp 8-Dip 725. 1.00 75 
Differential Amp NEW! TLO26CD 296-11818-5-ND —_| Diff. High Frequency Amp with AGC 8SOlc | 165 132 99 
THS4509RGTT |) 296-17730-1-ND Wideband ae Fully 16-VOFN | 830 6.64 5.61) | TLoz6cP 296-11819-5-ND | Diff. High Frequency Amp with AGC 8-Dip 150 1.20 90 
THS4509RGTT — |296-17730-2-ND _| Wideband Low Distortion Fully 16-VOFN 1348.75/250 are eee tie Foci fe i 7 ice pa a ie 2 
Differential Amp ri i - 
5 = 7 — — — |TLO32ACD 296-7145-5-ND Dual LP Enhanced JFET Op Amp 8-SOIC 235 1.88 1.41 
PSST FRGRIENT, [Eatin ote TST samy [20] 7am eae] [lumencoe — fisewarerao [oaitremntieropanp | sso | 22 170 tas 
Fully Differential ‘Amp : : : TLO32ACDR 296-14979-2-ND Dual LP Enhanced JFET Op Amp 8-SOIC 2720.00/2,500 
THS4511RGTT | 296-19325-2:ND —_| Wideband, Low Noise, Low Distortion | 16-VOFN 1543.75/250 La Fee ea re if ete ae . bal gant ae ' a a 
THsasiaeve (GEREN cl Ditierantial Am ata — | s5000 —  —| PTLOs2aiP 296-7147-5-ND [Dual LP Enhanced JFET Op Amp B-Dip | 2131.70 1.28 
THS4513RGTT | 296-18594-1-ND | Wideband, Low Noise, Low Distortion | 16-VQFN | 9.00 7.20 6.08) | 1L032CD 296-7148-5-ND Dual Prec. LP Enhanced JFETOpAmp | 8-SOIC | 1.25 1.00 75 
Fully Differential Amp TLO32CDR 296-7148-1-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp | 8-SOIC | 135 143 90 
THS4513RGIT _/296-18594-2-ND | Wideband, Low Noise, Low Distortion | 16-VOFN 7462.50/250 Tr seonR Pan IAA E ND Dual cee iP Enhanced _ op Amp eso ; ! 462,502,500 e 
Fully Differential Amp a -5- ual Prec. nhance p Amp -Dip Z 3 A 
THS4520RGTT 296-20774-1-ND Wideband, Low Noise, Low Distortion | 16-VQFN 3.74 299 2.33) |TLO32ID 296-7150-5-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp 8-SOIC 1.25 1.00 1S 
Fully Differential Amp TLO32IDR 296-14980-1-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp | 8-SOIC 1.25 1.00 15 
THS4520RGTT 296-20774-2-ND Wideband, Low Noise, Low Distortion | 16-VQFN 552.00/250 TLO32IDR 296-14980-2-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp 8-SOIC 1600.00/2,500 
Fully Differential Amp TLO32IP 296-7151-5-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp 8-Dip 1.25 1.00 715 
THS45211D 296-24076-5-ND Very Low Power, Fully Differential Op 8-SOIC 2.81 2.25 1.75} |TLO34ACD 296-7152-5-ND Quad Enhanced JFET Low Power Low 14-SOIC 3.71 297 2.31 
Amp NEW! Offset Op Amp 
THS4521IDGKT 296-24077-1-ND vey Low Power, Fully Differential Op 8-MSOP 2.81 2.25 1.75} |TLO34ACDR 296-14981-1-ND Quad Enhanced JFET Low Power Low 14-SOIC 3.71 297 = 2.31 
mp NEW! Offset Op Amp 
THS4521IDGKT 296-24077-2-ND Nery Low Power, Fully Differential Op 8-MSOP 415.75/250 TLO34ACDR 296-14981-2-ND Quad Enhanced JFET Low Power Low 14-SOIC 5197.50/2,500 
mp NEW! Offset Op Amp 
THS4521EVM 296-24160-ND Eval. Module for THS4521 NEW! = 99.78 _ —j| |TLO34AID 296-7153-5-ND Quad Enhanced JFET Low Power Low 14-SOIC 446 357 2.78 
THS4522IPW 296-24071-5-ND Very Low Power, Rail-to-Rail Fully 16-TSSOP | 4.61 369 287 Offset Op Amp 
Differential Amp NEW! TLO34AIDR 296-7153-1-ND Quad Enhanced JFET Low Power Low 14-SOIC 405 324 2.52 
THS4601D 296-12495-5-ND Wideband, FET-Input HS Op Amp 8-SOIC 20.33 18.97 17.62 Offset Op Amp 
THS4601EVM 296-20563-ND Evaluation Module for THS4601 = 50.00 _ —| |TLO34AIDR 296-7153-2-ND Quad Enhanced JFET Low Power Low | 14-SOIC 5670.00/2,500 
THS4601IDDA 296-16691-ND Wideband, FET-Input HS Op Amp 8-HSOIC | 20.33 18.97 17.62 Offset Op Amp 
THS4631D 296-17626-5-ND High Volt. High Slew Rate, Wideband 8-SOIC 7.90 632 5.34] |TLO34CD 296-7154-5-ND Quad Enhanced JFET Low Power Low 14-SOIC 1.38 9 1.10 83 
FET-Input Op Amp Offset Op Amp 
THS4631DDA 296-17674-5-ND High Volt. High Slew Rate, Wideband 8-HSOIC 8.30 664 5.61 TLO34CDR 296-14982-1-ND Quad Enhanced JFET Low Power Low 14-SOIC 1.25 = 1.00 15 
FET-Input Op Amp Offset Op Amp 
THS4631DDAEVM | 296-21088-ND Evaluation Module for THS4631DDA — 50.00 = —| |TLO34CDR 296-14982-2-ND Quad Enhanced JFET Low Power Low 14-SOIC 1600.00/2,500 
THS4631DGN 296-17675-5-ND High Volt. High Slew Rate, Wideband 8-MSOP 8.30 664 5.61 Offset Op Amp 
FET-Input Op Amp TLO34CN 296-7155-5-ND Quad Enhanced JFET Low Power Low 14-Dip 1.25 = 1.00 15 
THS4631DGNEVM | 296-21089-ND Evaluation Module for THS4631DGN = 50.00 — — Offset Op Amp 
THS6062CDGN 296-10068-5-ND High Speed, Low Noise ADSL Dual 8-MSOP 740 5.92 5.00} |TLO34CNSR 296-13346-1-ND Quad Enhanced JFET Low Power Low 14-SON 1.25 1.00 15 
Differential Receiver Offset Op Amp 
THS6062CDGNR | 296-10068-1-ND High Speed, Low Noise ADSL Dual 8-MSOP 6.70 5.36 4.53] |TLO34CNSR 296-13346-2-ND Quad Enhanced JFET Low Power Low 14-SON 1300.00/2,000 
Differential Receiver Offset Op Amp 
THS6062CDGNR_~ | 296-10068-2-ND High Speed, Low Noise ADSL Dual 8-MSOP 10385.00/2,500 TLO34CPW 296-23295-5-ND Quad Enhanced JFET Low Power Low | 14-TSSOP | 1.38 1.10 83 
Differential Receiver Offset Op Amp 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each Tie Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. il 25 100 
TLOS4ID 296-7157-5-ND Quad Enhanced JFET Low PowerLow | 14-Solc | 138 110 83) |TLO72BCDR 296-14996-1-ND | Dual Low Noise JFET Op Amp 8-S0IC a 70 56 
Offset Op Amp TLO72BCDR 296-14996-2-ND | Dual Low Noise JFET Op Amp 8-SOIC 910.00/2,500 
TLO51CD 296-7159-5-ND Precision Enhanced JFET Op Amp 8-SOIC | 1.38 115 92] |TLO72BCP 296-7192-5-ND Low Noise JFET Op Amp 8-Dip 84.7056 
TLOS2ACD 296-7160-5-ND Dual Enhanced JFET Low Offset 8-SOIc | 1.80 144 1.08) |TLO72cD 296-1282-5-ND Dual JFET-Input Op Amp B-SOIC 64. ~—48~SC 
Op Amp TLO72CDR 296-1282-1-ND Dual JFET-Input Op Amp 8-SOIC 64.4836 
TLOS2ACDR 296-14983-1-ND | Dual Enhanced JFET Low Offset B-Soic | 7.63 130 98] |TLo72cDR 296-1282-2-ND Dual JFET-Input Op Amp 8-SOIC 520.00/2,500 
Op Amp TLO72CP 296-1775-5-ND Dual JFET-Input Op Amp 8-Dip 64 4836 
TLOS2ACDR 296-14983-2-ND —_| Dual Enhanced JFET Low Offset 8-SOIC 2080.00/2,500 TLO72CPWR 296-7193-1-ND Dual Low Noise JFET Op Amp a-Tssop | 72 54 M1 
Op Amp ; TLO72CPWR 296-7193-2-ND Dual Low Noise JFET Op Amp 8-TSSOP 478.00/2,000 
TLO52ACP 296-7161-5-ND Dual Enhanced JFET Low Offset 8-Dip 1.63 1.30 98) | TLO72ID 296-7194-5-ND Dual Low Noise JFET Op Amp 8-SOIC 72 54 AL 
Op Amp TLO72IDR 296-7194-1-ND Dual Low Noise JFET Op Amp 8-SOIC 64.0 4836 
TLO52CD 296-7162-5-ND as roto JFET Low Offset 8-SOIC 1.93 1.54 1.16] |TL0721IDR 296-7194-2-ND Dual Low Noise JFET Op Amp 8-SOIC 520.00/2,500 
TLO72IP 296-14997-5-ND _| Dual Low Noise JFET Op Am 8-Di 64 48 36 
TLOS2CP 296-7163-5-ND Dual Enhanced JFET Low Offset 8-Dip 1.75 140 1.05) FTLO74ACcD 296-7195-5-ND Quad Low Noise JFET Op np TASCIC 96 72 54 
Op Amp . i i i F “ ‘ 
TLOS2CPSR 396-18847-1-ND | Dual Enhanced JFET Low Offset ESOP |e tao oe) Oza Pee ecu am] cued Low Nolse FET 7 pe FE || eau 
Op Amp = = i “Di “79 
TLOS2CPSR 296-13347-2-ND | Dual Enhanced JFET Low Offset 8-SOP 1820.00/2,000 se aeed Fee ce ow Noise FET ‘ au dean ee. foe 2 
Op Amp TLO74BCDR 296-14999-1-ND | Quad Low Noise JFET 0} = ‘ : ; 
p Amp T4S0IC | 8470.56 
TLOS2ID 296-7164-5-ND ron aia JFET Low Offset 8-SOIG | 2.08 1.66 1.25) |To74BcoR 296-14999-2-ND | Quad Low Noise JFET Op Amp 14-SOIC 910.00/2,500 
TLOS2IDR 296-14984-1-ND Dual Enhanced JFET Low Offset esoic | 1.88 150 1.413) |Tovcny Fee N am) cued (ow Noise dFET ns ru dete l|| see. Seer ee 
Op Amp TLO74CDR 296-1283-1-ND __| Quad Low Noise JEET Oj ‘ { : 
irre : -1283-1- \p Am 14-Solc | 76 57 43 
TLOS2IDR 296-14984-2-ND ba ated JFET Low Offset 8-SOIC 2400.00/2,500 1 aCDR 2 2522 ND aie Low Nowe sr op in i 40 8 7502.0 - 
TLOSAIP IETEEEE ED ae oe dFET Law Oftset B Dip) 188 150 118) I tLozacpwr © |296-7198-1-ND | Quad Low Noise JFET Op Amp 1a-tssop| 76 57 43 
TLOSAACD 296-7165-5-ND —_| Quad Enhanced JFET Low Offset 14-8010 | 5.40 4.32 3.65 eat WR bee aiid pad ie re ee . Amp ee ee tee i 
Op Amp oe : 7 + “ “ 
TLOS4ACN 296-7166-5-ND —_| Quad Enhanced JFET Low Offset 14-Dip | 551 441 3.43 oan ae Sot na oe Meee et ie i tao #0 ioe 4 
Op Amp i a f -SO! .00/2, 
TLOS4AIDR 296-7167-1-ND Quad Enhanced JFET Low Offset 14-S0IC | 5.00 4.00 3.38 Tee eerie pia mn a JFET Op Amp ar sy es a 
Op Amp # ae A : 
TLOS4AIDR 296-7167-2-ND Quad Enhanced JFET Low Offset 14-SOIC 7750.00/2,500 TLOB1ACD 296-7201-5-ND_| JFET Op Amp 8-SOIC 88.66 _.50 
Op Amp TLOBTACP 296-7202-5-ND JFET Op Amp 8-Dip 80.60 45 
TLOS4CD 296-7168-5-ND Quad Enhanced JFET Low Offset Tsoi | 1.98 158 1.19) |TL08iCD 296-12949-5-ND | JFET Op Amp 8-SOIC 52 3930 
Op Amp TLO81CDR 296-15001-1-ND | JFET Op Amp 8-SOIC 48 3627 
TLOS4CN 296-7169-5-ND Quad Enhanced JFET Low Offset 14-Dip 1.80 1.44 1.08] |TLO81CDR 296-15001-2-ND | JFET Op Amp 8-SOIC 390.00/2,500 
Op Amp TLO81CP 296-7203-5-ND JFET Op Amp 8-Dip 483627 
TLOS4CNSR 296-13348-1-ND | Quad Enhanced JFET Low Offset 14-SOP 180 1.44 1.08] |TLO81ID 296-7204-5-ND JFET Op Amp 8-SOIC 80 6045 
Op Amp TLOS1IDR 296-15002-1-ND | JFET Op Amp 8-SOIC 80 60 45 
TLOS4CNSR 296-13348-2-ND —_| Quad Enhanced JFET Low Offset 14-SOP 1872.00/2,000 ane im ee MEAD JFET Op Amp 8-SOIC 650.00/2,500 
Op Amp y -5- Dual JFET-Input Op Amp 8-SOIC 88 66 50 
TLOS4IN 296-12940-5-ND —_| Quad Enhanced JFET Low Offset 14-Dip | 203 1.62 1.22| |TLO82ACDR 296-15003-1-ND___| Dual JFET-Input Op Amp 8-SOIC 80 60 45 
Op Amp TLOBS2ACDR 296-15003-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp 8-SOIC 650.00/2,500 
TLOBTACD 296-7171-5-ND Low Power JFET Op Amp B-S0IC $470 56) |TLOB2ACP 296-1778-5-ND Dual JFET-Input Op Amp 8-Dip 80 60 45 
TLO61ACDR 296-14985-1-ND | Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 75 63 50) | TLO82BCD 296-7206-5-ND Dual JFET-Input Op Amp 8-SOIC 93 78 62 
TLO61ACDR 296-14985-2-ND | Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 812.50/2,500 TLOB82BCDR 296-15004-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp 8-SOIC 847056 
TLOB1ACP 296-7172-5-ND Low Power JFET Op Amp 8-Dip 75 63 50) |TLO82BCDR 296-15004-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp 8-SOIC 910.00/2,500 
TLO61CD 296-12941-5-ND __| Low Power JFET Op Amp 8-SOIC ‘60-45 34) ‘| TLOB2BCP 296-7207-5-ND Dual JFET-Input Op Amp 8-Dip 70 
TLOB1CP 296-12942-5-ND _|Low Power JFET Op Amp 8-Dip 5642.32] | TLOB2CD 296-1284-5-ND Dual JFET-Input Op Amp 8-SOIC 7 54 At 
TLOG1ID 296-7173-5-ND Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 78 65 52) |TLOB2CDR 296-1284-1-ND Dual JFET-Input Op Amp 8-SOIC 64-48 36 
TLOB1IDR 296-14986-1-ND | Low Power JFET Op Amp 8-SOIC ‘96 72 54) |TLOB2CDR 296-1284-2-ND Dual JFET-Input Op Amp 8-SOIC 520.00/2,500 
TLOG1IDR 296-14986-2-ND | Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 780.00/2,500 TLOB2CP 296-1780-5-ND Dual JFET-Input Op Amp 8-Dip 6448 36 
TLOBAIP 296-7174-5-ND Low Power JFET Op Amp 8-Dip 96.72 54] | TLO82CPWR 296-7208-1-ND Dual JFET-Input Op Amp B1SsoP | 72.54. AT 
TLOG2ACD 296-7175-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp B-SOIC ‘8866. .50| | TLO82CPWR 296-7208-2-ND Dual JFET-Input Op Amp 8-TSSOP 478.00/2,000 
TLOG2ACDR 296-14987-1-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 8-SOIC ‘80 60 45) | TLos2iD 296-7209-5-ND Dual JFET-Input Op Amp 8-SOIC m2 54 At 
TLO62ACDR 296-14987-2-ND —_| Dual Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 650.00/2,500 TLO82IDR 296-15005-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp 8-SOIC 64-4836 
TLOG2ACP 296-12943-5-ND —_| Dual Low Power JFET Op Amp 8-Dip 80 60 45) |TLOS2IDR 296-15005-2-ND _| Dual JFET-Input Op Amp 8-SOIC 520.00/2,500 
TLO62BCD 296-12944-5-ND __| Dual Low Power JFET Op Amp B-Solc | 1.26 1.05 84] | TLOS2IP 296-1781-5-ND Dual JFET-Input Op Amp 8-Dip e448 SSC 
TLO62BCDR 296-14988-1-ND Dual Low Power JFET Op Amp B-S0IC | 1.14 95 76] |TLOSsZIPWR 296-17450-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp a-Tssop | 64 48 36 
TLO62BCDR 296-14988-2-ND —_| Dual Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 1235.00/2,500 TLOS2IPWR 296-17450-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp 8-TSSOP 426.00/2,000 
TLO62BCP 296-7176-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 8-Dip 144 95 76] | TLO82QDRQ1 296-23588-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp 8-SOIC % 57 AB 
TLO62CD 296-1281-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 72 54 41) |TLos2QDRa1 296-23588-2-ND _| Dual JFET-Input Op Amp 8-SOIC 617.50/2,500 
TLO62CDR 296-1281-1-ND Dual Low Power JFET Op Amp 8-SOIC ‘64-48 36) | TLOB4ACD 296-7210-5-ND Quad JFET-Input Op Amp 14S0I0 | 96 72 ~~ 4 
TLO62CDR 296-1281-2-ND Dual Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 520.00/2,500 TLO84ACDR 296-15006-1-ND | Quad JFET-Input Op Amp 8-SOIC 88 «66 S50 
TLO62CP 296-1771-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 8-Dip 64 48 36) | TLO84ACDR 296-15006-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp 8-SOIC 715.00/2,500 
TLO62CPWR 296-7178-1-ND Dual Low Power JFET Op Amp -Tssop | 64 48 36] | TLOB84ACN 296-1782-5-ND Quad JFET-Input Op Amp 14-Dip 88 66650 
TLOG2CPWR 296-7178-2-ND Dual Low Power JFET Op Amp 8-TSSOP 426.00/2,000 TLO84BCD 296-12950-5-ND _| Quad JFET-Input Op Amp 14-S0IC_ | 1.05 88 70 
TLOG2ID 296-7179-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 7254 41) ‘|TLOB4BCDR 296-15007-1-ND | Quad JFET-Input Op Amp 14-S0IC | 96 80 64 
TLO62IDR 296-15072-1-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 64.48.36) | TLO84BCDR 296-15007-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp 14-SOIC 4040.00/2,500 
TLO62IDR 296-15072-2-ND —_| Dual Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 520.00/2,500 TLOB4BCN 296-12951-5-ND | Quad JFET-Input Op Amp 14-Dip 96 80 64 
TLOG2IP 296-12945-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 8-Dip 64 48 36) | TLOB4CD 296-1285-5-ND Quad JFET-Input Op Amp 14S0IC | 88 66 50 
TLO62IPWR 296-17449-1-ND | Dual Low Power JFET Op Amp B-TssoP | 64 48 36) | TLOB4CDR 296-1285-1-ND Quad JFET-Input Op Amp 14-S0IC | 76 57 43 
TLO62IPWR 296-17449-2-ND __| Dual Low Power JFET Op Amp 8-TSSOP 426.00/2,000 TLO84CDR 296-1285-2-ND Quad JFET-Input Op Amp 14-SOIC 617.50/2,500 
TLO64ACD 296-7180-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp T4-S0IC | 84 70 50) | TLOBACN 296-1784-5-ND Quad JFET-Input Op Amp 14-Dip 7% 57 43 
TLOG4ACDR 296-14989-1-ND —_| Quad Low Power JFET Op Amp 14-SOIC | 75 63 50] ‘|TLO4ACNSR —-|296-13349-1-ND —_| Quad JFET-Input Op Amp 14-SOP 88 ©6650 
TLOG4ACDR 296-14989-2-ND —_| Quad Low Power JFET Op Amp 14-SOIC 812.50/2,500 TLOS4ACNSR —-|296-13349-2-ND —_| Quad JFET-Input Op Amp 14-SOP 586.00/2,000 
TLOG4ACN 296-13014-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 14-Dip 75 63 50] |TLOB4CNSR 296-7211-1-ND Quad JFET-Input Op Amp 14-SOP 80 605 
TLO64BCD 296-7181-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 14-s0ic_| 93.78 _.62|  FTLOB4CNSR 296-7211-2-ND Quad JFET-Input Op Amp 14-SOP 532.00/2,000 
TLO64BCDR 296-14990-1-ND | Quad Low Power JFET Op Amp {4-S0IC | 84.70.56] |TLOs4cPWR 296-7212-1-ND Quad JFET-Input Op Amp 14-Tssop| 80 60 45 
TLOG4BCDR 296-14990-2-ND —_| Quad Low Power JFET Op Amp 14-SOIC 910.00/2,500 TLOB4CPWR 296-7212-2-ND Quad JFET-Input Op Amp 14-TSSOP 532.00/2,000 
TLOG4BCN 296-12946-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 14-Dip 84 70 56] | TLos4iD 296-1785-5-ND Quad JFET-Input Op Amp 148010 | 96 72 54 
TLOB4CD 296-1772-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 14-S0IC | 88 66 50) | TLOB4iDR 296-1785-1-ND Quad JFET-Input Op Amp 14-SOIC | 88 6650 
TLOS4CDR 296-14991-1-ND___| Quad Low Power JFET Op Amp 14-S0iC_| 80 60 __—45| | TLOB4IDR 296-1785-2-ND Quad JFET-Input Op Amp 14-SOIC 715.00/2,500 
TLOG4CDR 296-14991-2-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 14-SOIC 650.00/2,500 TLOB4IN 296-7213-5-ND Quad JFET-Input Op Amp 14-Dip 88 «6650 
TLOB4CN 296-1773-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 14-Dip 60 60 45) |TLosdap 296-7214-5-ND Quad JFET-Input Op Amp 14-S0IG | 126 1.05 84 
TLO64CPWR 296-7182-1-ND Quad Low Power JFET Op Amp 14-TSSOP 80 .60 45| | TLIO3WAIDR 296-18861-1-ND Dual Op Amp with Internal Reference 8-SOIC 88 66 50 
TLO6G4CPWR 296-7182-2-ND Quad Low Power JFET Op Amp 14-TSSOP 532.00/2,000 TL103WAIDR 296-18861-2-ND Dual Op Amp with Internal Reference 8-SOIC 715.00/2,500 
TLOG4ID 296-7183-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 14-SOIC 88.66.50! / TL103WIDR 296-18862-1-ND Dual Op Amp with Internal Reference 8-SOIC v2 54 At 
TLO64IDR 296-14992-1-ND Quad Low Power JFET Op Amp 14-SOIC 80 60 45| | TL1O3WIDR 296-18862-2-ND Dual Op Amp with Internal Reference 8-SOIC 585.00/2,500 
TLOG4IDR 296-14992-2-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 14-SOIC 650.00/2,500 TL3431DBVR 296-12496-1-ND —_| Single, Low Power Op Amp soT-23-5 | 80 60 45 
TLOG4IN 296-7184-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 14-Dip 80 60 = 45] | TL343IDBVR 296-12496-2-ND | Single, Low Power Op Amp SOT-23-5 780.00/3,000 
TLO71ACDR 296-14993-1-ND | Low Noise JFET Op Amp 8-SOIC 72 54 41] |TL441MINSREP —_|296-18137-1-ND _| Logarithmic Amp 16-SOP | 918 827 7.33 
TLO71ACDR 296-14993-2-ND__| Low Noise JFET Op Amp 8-SOIC 585.00/2,500 TL441MNSREP  |296-18137-2-ND | Logarithmic Amp 16-SOP 13610.0072,000 
TLO71ACP 296-7185-5-ND Low Noise JFET Op Amp 8-Dip 72 54 41] | TL5928-8D 296-10218-5-ND | Differential Video Amplifier BSOIC | 138 145 92 
TLO71CD 296-12947-5-ND —_| Low Noise JFET Op Amp 8-SOIC 52 39.30] | TL592BP 296-10219-5-ND | Differential Video Amplifier 8-Dip 1.28 102 77 
TLO71CDR 296-14994-1-ND | Low Noise JFET Op Amp 8-SOIC 48 36 27) | TL592BPSR 296-13354-1-ND _| Differential Video Amplifier sop | 128 102 77 
TLO71CDR 296-14994-2-ND | Low Noise JFET Op Amp 8-SOIC 390.00/2,500 TL592BPSR 296-13354-2-ND _| Differential Video Amplifier 8-SOP 1326.00/2,000 
uti fs Bett eee Lo Hols ial Op Amp oop as a a TLO7TIDR 296-22841-1-ND |Single, Output R/R, Very Low Noise 8-S0IC 6 St 
-7187-5- ow Noise p Amp -S0 4 i | Op Amp 
TLO71IP 296-7188-5-ND Low Noise JFET Op Amp 8-Dip 80 = .60 = 45] / TLO71IDR 296-22841-2-ND Single, Output R/R, Very Low Noise 8-SOIC 552.50/2,500 
TLO72ACD 296-7189-5-ND Dual Low Noise JFET Op Amp 8-SOIC 88 «6.6650 Op Amp 
TLO72ACDR 296-14995-1-ND —_| Dual Low Noise JFET Op Amp 8-SOIC ‘80 60 45] |TL972IDR 296-22842-1-ND —_| Dual, Output R/R, Very Low Noise 8-SOIC 88 66 50 
TLO72ACDR 296-14995-2-ND __| Dual Low Noise JFET Op Amp 8-SOIC 650.00/2,500 Op Amp 
TLO72ACP 296-7190-5-ND Dual Low Noise JFET Op Amp 8-Dip 80 60 45] |TL972IDR 296-22842-2-ND —_| Dual, Output R/R, Very Low Noise 8-SOIC 715.00/2,500 
TLO72BCD 296-7191-5-ND Dual Low Noise JFET Op Amp 8-SOIC 9378 62 Op Amp 
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Instruments Digi@Reel” (cont. RoHS Compliant Parts Available Instruments Digi@Reel’ (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Tee Digi-Key Price Each Tie Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. ul 25 100 
TLO72IPWR 296-22843-1-ND | Dual, Output R/R, Very Low Noise 8-TSSOP 88 66. +50] |TLC27L2AID 296-7371-5-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 8 73 59 
Op Amp TLC27L2AIP 296-7372-5-ND Dual Precision Op Amp 8-Dip 80 67 —S4 
TL972IPWR 296-22843-2-ND Dual, Out R/R, Very Low Noise 8-TSSOP 586.00/2,000 TLC27L2BCD 296-7373-5-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 1.00 84 67 
jp Amp TLC27L2BCP 296-7374-5-ND Dual Precision Op Amp 8-Dip 92 7 61 
TL974IDR 296-21693-1-ND Quad, Output R/R, Very Low Noise 14-SOIC 718 65 52] |TLC27L2BID 296-7375-5-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 1.04 87 70 
Op Amp TLC27L2BIP 296-7376-5-ND Dual Precision Op Amp 8-Dip 96 80 64 
TL974IDR 296-21693-2-ND | Quad, Output R/R, Very Low Noise 14-SOIC 845,.00/2,500 TLC27L2CD 296-1316-5-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 85 64 AB 
Op Amp : TLC27L2CDR 296-1316-1-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 7 58 Ad 
TL974IPWR 296-21861-1-ND Quad, Output R/R, Very Low Noise 14-TSSOP 78 65 52! |TLC27L2CDR 296-1316-2-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 627.50/2,500 
Op Amp 5 TLC27L2CP 296-7377-5-ND Dual Precision Single-Supply 8-Dip 85 64 AB 
TLO74IPWR 296-21861-2-ND | Quad, Output R/R, Very Low Noise 14-TSSOP 692.00/2,000 Micropower Op Amp 
Op Amp TLC27L2CPSR | 296-7378-1-ND Dual Precision Single-Suppl - 
TL3414A1DR 296-17539-1-ND | Dual High Output Current Op Amp 8-SOIC 78 65 52 Micropowee Op Amp ree enor wee 2s 
TL3414AIDR 296-17539-2-ND | Dual High Output Current Op Amp 8-SOIC 845.00/2,500 TLC27L2CPSR —| 296-7378-2-ND Dual Precision Single-Supply 8-SOP 514.00/2,000 
TL3414AIP 296-17553-5-ND Dual High Output Current Op Amp 8-Dip 18 65 52 Micropower Op Amp 
TL3414AIPWR =| 296-17543-1-ND —_| Dual High Output Current Op Amp 8-TSSOP 78 65 ~=.52)_ | TLC27L2ID 296-1317-5-ND Dual Precision Single-Supply 8-SOIC 89 «(67 SCS 
TL3414QIPWR | 296-17543-2-ND__| Dual High Output Current Op Amp 8-TSSOP 692.00/2,000 Micropower Op Amp 
TL3472CD 296-10169-5-ND —_/ High Slew Rate, Single Supply Op Amp] 8-SOIC 68 51 39] | TLC27L2IDR 296-1317-1-ND Dual Precision Single-Supply 8-SOIC 81 6146 
TL3472CDR 296-10169-1-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp | 8-SOIC 60 45 34 Micropower Op Amp 
TL3472CDR 296-10169-2-ND —_| High Slew Rate, Single Supply Op Amp | 8-SOIC 487.50/2,500 TLC27L2IDR 296-1317-2-ND Dual Precision Single-Supply 8-SOIC 660.00/2,500 
TL3472CP 296-10170-5-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp 8-Dip 60 45 34 Micropower Op Amp 
TL34721DR 296-17678-1-ND __| High Slew Rate, Single Supply Op Amp |__8-SOIC 92__69__52|_ | TLC27L2IP 296-7379-5-ND Dual Precision Single-Supply 8-Dip 81 6146 
TL3472IDR 296-17678-2-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp | 8-SOIC 747.50/2,500 Micropower Op Amp 
1134721P 296-17679-5-ND | High Slew Rate, Single Supply Op Amp | __8-Dip 92 69 52] | TLC27L2IPW 296-7380-5-ND Dual Precision Single-Supply 8-TSSOP 81 6146 
TL34720QDRQ1 | 296-23373-1-ND —_| High Slew Rate, Single Supply Op Amp | _8-SOIC 78 65 52 Micropower Op Amp 
TL3472QDRQ1 | 296-23373-2-ND —_| High Slew Rate, Single Supply Op Amp | _8-SOIC 842.50/2,500 TLC27L2MD 296-7381-5-ND Dual Precision Single-Supply &-SOIC oo 75S 
TL3474ACDR 296-15623-1-ND Quad, High Slew Rate, Single Supply | 14-SOIC | 1.35 1.13  .90 Micropower Op Amp 
Op Amp TLC27L4ACD 296-1831-5-ND Quad Precision Op Amp 14-SOIC 96 80 64 
TL3474ACDR 296-15623-2-ND | Quad, High Slew Rate, Single Supply | 14-SOIC 1462.50/2,500 TLC27L4ACN 296-7382-5-ND Quad Precision Op Amp 14-Dip 87 «7359 
Op Amp : TLC27L4AID 296-7383-5-ND Quad Precision Op Amp 14-SOIC | 1.00 84 67 
TL3474ACN 296-15624-5-ND Quad, High Slew Rate, Single Supply 14-Dip 1.35 1.13 90) |TLC27L4AIN 296-7384-5-ND Quad Precision Op Amp 14-Dip 92 77 61 
Op Amp ; TLC27L4BCD 296-7385-5-ND Quad Precision Op Amp 14-S0lC | 106 89 71 
TL3474ACPWR 296-15116-1-ND Quad, High Slew Rate, Single Supply 14-TSSOP | 1.35 1.13 90) |TLC27L4BCN 296-7386-5-ND Quad Precision Op Amp 14-Dip 97 81 65 
Op Amp TLC27L4B1D 296-7387-5-ND Quad Precision Op Amp 14-00 | 110 92 74 
TL3474ACPWR | 296-15116-2-ND aust Han Slew Rate, Single Supply | 14-TSSOP 1198.00/2,000 TLC27L4BIN 96-7388-5-ND Quad Precision Op Amp 14-Dip 101 85 ~—68 
TL3474AIDR 296-15625-1-ND Quad, High Slew Rate, Single Supply | 14-SOIC | 1.41 118 94 nee Peele aMicibnower Oe ee Uso Pen ie Re 
Op Amp = =e isi inale~ x 
TL3474A1DR 296-15625-2-ND | Quad, High Slew Rate, Single Supply | 14-SOIC 1527.50/2,500 TEAC ee STS ND N Migenowecop Hee Supaly TSO are: ct 
Op Amp = -5- isi ingle- Di 
TL3474AIN 296-15626-5-ND | Quad, High Slew Rate, Single Supply 14-Dip 141 1.18.94] | TO27LACN ara TMgRinoWee Op fe Supaly ule BE BB tt 
Op Amp . -4- isi inale- iE 
TLS474AIPWR — |296-15117-1-ND Quad, High Slew Rate, Single Supply | 14-TSSOP | 1.41 1.18 94] |HC2/MCPWR | 296-7390-1-ND | Chad Precision Sihale Supply a a 
Op Amp -9- isi inale- i 
TLS474AIPWR — |296-15117-2-ND | Quad, High Slew Rate, Single Supply | 14-TssoP | — 1250.00/2,000 OR en vo PESSOE'||, eee aN 
Op Amp o -5- isi inale- fs 
TL3474CD 296-14405-5-ND Quad, High Slew Rate, Single Supply | 14-SOIC | 1.23 1.03 82 pee ace AMigeeouer De oe Supply ious a. 
Op Amp = 1 isi ingle rE 
TL3474CN 296-14406-5-ND | Quad, High Slew Rate, Single Supply T4-Dip Taras 7a} The eLAIDR eae SEND PMiteeote ne He Supaly isle Paes ape 
Op Amp _ -9- isi inale- a 
TL3474CPWR 296-15118-1-ND | Quad, High Slew Rate, Single Supply | 14-TSSOP] 1.11 93 74 teen ae SMERoNe DE pe Supply ede ee 
Op Amp = sal isi inale- -Dii 
TL3474CPWR —-|296-15118-2-ND | Quad, High Slew Rate, Single Supply | 14-Tssop | —_984.00/2,000 Lote BESTEST) | ria a a MEDS ||| 98° BR ee 
Op Amp S ay isi inale- i 
TL34741D 296-14407-5-ND | Quad, High Slew Rate, Single Supply | 14-S0IG | 1.29 1.08 a6] |TC2/IAIPW | 296-7382-5-ND | in Precision Bitte Supply METSSOE | te 288 
Op Amp = ay isi 7 
TL34741N 296-14408-5-ND Quad, High Slew Rate, Single Supply 14-Dip 117-98 78 ee ene me au Sea sunpN aie aH 18 tae 
p Amp Micropower Op Amp 
TL34741PWR 296-15119-1-ND at enh Slew Rate, Single Supply | 14-TSSOP | 1.17.98 78] ‘| tice7L71D 296-1320-5-ND Dual Precision Single-Supply ssoic | 215 172 129 
. ‘ Micropower Op Amp 
TL3474IPWR 296-15119-2-ND a ea Slew Rate, Single Supply | 14-TSSOP 1038.00/2,000 TLO27L7IDR 296-1320-1-ND Dual Precision Op Amp ssoic | 190 152 144 
TL4581DR 296-15627-1-ND | Dual LowNoise High Drive Op Amp | B-SOIC | 90 75 60| |Ticon np — |age-7364.5-ND | Dual Precision Stale Supply eM ee te a 
TL4581DR 296-15627-2-ND | Dual Low Noise High Drive Op Amp 8-SOIC 975.00/2,500 Micropower Op Amp ; : ; 
TL4581P 296-15628-5-ND Dual Low Noise High Drive Op Amp 8-Dip -90 715 60 = =| isi = i 
TL4581PSR 296-15629-1-ND | Dual Low Noise High Drive Op Amp | 8-SOP | 90 75 60) | 'L0@/L8CD i cc TESOIBS| || BAR tars 
TL4581PSR 296-15629-2-ND | Dual Low Noise High Drive Op Amp 8-SOP 798.00/2,000 7396-5 ‘sion Single Di 
TLS580AIDR | 296-21097-1-ND | Dual Low Noise Wide Bandwidth esoie | 213 1.70 1.28) | TO27L9CN i cone yeni. | 228 Oe Le 
Precision Amp S -4- isi inale- i 
TL5580AIDR —|296-21097-2-ND | Dual Low Noise Wide Bandwidth 8-SOIC 2720.00/2,500 TOTNES coro TSOP. || R90: 200) tet 
Precision Amp e 9. isi inale- - 
TL5S80AIP 296-21098-5-ND | Dual Low Noise Wide Bandwidth BDp | 213 1.70 1.29) |" CA7LRNSR eeu Ore HSER) -£930.00/2.000 
Precision Amp = era isi ie 
TLSS80AIPWR _|296-27099-T-ND [Dual Low Noise Wide Bandwidth eTssoP | 213 170 128} Fear eip ST — DEL en LE 
Precision Amp Micro i : ° 
7 R . power Op Amp 
TL5580AIPWR | 296-21099-2-ND Dual Law Ne Wide Bandwidth 8-TSSOP 2210.00/2,000 TLO27M2ACP 296-7400-5-ND Dual Precision Op Amp 8-Dip 78 #65 52 
TLSS80IDR 296-21100-1-ND | Dual Low Noise Wide Bandwidth eso | 163 130 98] [Teoma [gM unl Procticn Goa toe lee. pee ee 
Precision Amp ei i 4 ; 
TL5580IDR 296-21100-2-ND | Dual Low Noise Wide Bandwidth 8-SOIC 2080.00/2,500 Tee ee pus pmecision oe ae ae +90__8) _§7 
Precision Amp fe i 7 ‘ 
BI cn Wi i _Di TLC27M2B1D 296-7405-5-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 1.04 87 70 
TL55801P 296-21101-5-ND Dual Low Noise Wide Bandwidth 8-Dip 1.63 1.30 98 TLC27M2BIP 96-7406-5-ND Dual Precision Op Amp 8-Dip 104 '87 70 
Precision Amp - TLC27M2CcD 296-1321-5-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 96 72 54 
TL55801IPWR 296-21102-1-ND Dual Tae Lie Wide Bandwidth BTSSOP | 763 730 98] Jaco MocpR ROREBYC LAD Dual Precision Op Amp Re0lC oe ae 
ee ean ‘ 2 TLC27M2CDR 296-1321-2-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 707.50/2,500 
TL5580IPWR 296-21102-2-ND Dual Low Naat Wide Bandwidth 8-TSSOP 1690.00/2,000 pot yeed SU PERIAID) Dual Precision Op Amp B.Dip er ba BO 
TLC25L2ACD 296-7297-5-ND Dual Op Amp g-soic | 342 274 243) |TLC27M2CPWR  |296-7407-1-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp | 8-TSSOP 87 66 ~=—«50 
TLC25L2BCD ——-| 296-7298-5-ND —| Dual Op Amp BSOIG | 359 2.83 2.20) CREO eee eco pee seme sural Op Amp) &TssoP 580.00/2,000 
TLC25L2BCP 296-7299-5-ND Dual Op Amp 8-Dip 3.53 283 2.20 7 -1322-5- ual LP Prec. Single-Supply Op Amp_|_8-SOIC 75 63 51 
TLC25L2CD 296-7300-5-ND {Dual Low Volt. Micropower Op Amp | 8-SOIC | 353 2.83 2.20) |TLC2/M2IDR = /296-1322-1-ND | Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp | 8-SOIC a ee 
TLC25L2cP 296-7301-5-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp 8-Dip 3.22 258 2.01; |TLC27M2IDR 296-1322-2-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp | 8-SOIC 745.00/2,500 
TLC25L4ACN 296-7303-5-ND Quad Op Amp 14-Dip 470 3.77 2.93] |TLC27M2IP 296-7408-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 8-Dip 92 69 52 
TLC25L4BCD 296-7304-5-ND Quad Op Amp 14-SOIC 493 3.95 3.07) |TLC27M2IPW 296-7409-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp | 8-TSSOP 75 63 51 
TLC25L4BCN 296-7305-5-ND Quad Op Amp 14-Dip 493 395 307) |TLC27M2MD 296-7410-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp | 8-SOIC 84 70 56 
TLC25L4CD 296-7306-5-ND Quad Low Volt. Micropower OpAmp | 14-SOIC | 4.50 3.60 2.80] |TLC27M4ACD 296-7411-5-ND Quad Precision Op Amp 14-SOIC 89° 7460 
TLC25L4CN 296-7307-5-ND Quad Low Volt. Micropower Op Amp 14-Dip 450 3.60 2.80) |TLC27M4ACN 296-7412-5-ND Quad Precision Op Amp 14-Dip 81 6854 
TLC25M2ACD 296-7308-5-ND Dual Op Amp 8-SOIC 3.42 2.74 2413] |TLC27M4AID 296-7413-5-ND Quad Precision Op Amp 14-SOIC 93 18 62 
TLC25M2ACP 296-7309-5-ND Dual Op Amp 8-Dip 3.42 2.74 213) |TLC27M4AIN 296-7414-5-ND Quad Precision Op Amp 14-Dip 85 771 7 
TLC25M2cP 296-7310-5-ND Dual Low Power Low Voltage Op Amp 8-Dip 3.22 2.58 2.01| |TLC27M4BCD 296-7415-5-ND Quad Precision Op Amp 14-SOIC 1.39 1.16 93 
a 
TLC25M4BCN 296-7312-5-ND Quad Op Amp 14-Dip 493 3.95 3.07| |TLC27M4BCN 296-7416-5-ND Quad Precision Op Amp 14-Dip 1.21 1.01 81 
TLC25M4CD 296-7313-5-ND Quad Low Power Low Volt. Op Amp 14-SOIC 450 3.60 2.80) | TLC27M4BID 296-7417-5-ND Quad Precision Op Amp 14-SOIC 139° 1.16 93 
TLC25M4CN 296-7314-5-ND Quad Low Power Low Voltage Op Amp 14-Dip 450 3.60 2.80] |TLC27M4BIN 296-7418-5-ND Quad Precision Op Amp 14-Dip 1.27 = 1.06 85 
TLC27L1ACP 296-10259-5-ND | Low Power Op Amp 8-Dip 86 72 58] | TLC27M4cD 296-1837-5-ND Quad Precision Op Amp 14-SOIC 89 «67460 
TLC27L1CP 296-15120-5-ND Low Power Op Amp 8-Dip 83 10 56] |TLC27M4CN 296-7419-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp 14-Dip 81 68 54 
TLC27LT1D 296-10260-5-ND | Low Power Op Amp 8-SOIC 96.80 64] |TLC27M4CPWR  |296-7420-1-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp [14-TSSOP | .81 68 54 
TLC27L2ACD 296-7369-5-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 84 70 56] |TLC27M4CPWR |296-7420-2-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp | 14-TSSOP 716.00/2,000 
TLC27L2ACP 296-7370-5-ND Dual Precision Op Amp 8-Dip 77.64 _52| | TLE2021AQDRG4Q1 |296-24100-1-ND __| 2MHz High Speed Op Amp NEW! 8-Solc | 150 120 90 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
me Digi-Key Price Each> Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No Part No. Description Pkg. al 25 100 
TLE2021AQDRG4Q1 | 296-24100-2-ND 2MHz High Speed Op Amp NEW! 8-SOIC 1920.00/2,500 TLCO74IDR 296-7244-2-ND Quad High-Output WB Op Amp 14-SOIC 3040.00/2,500 
TLE2021AQDRQ1_| 296-24118-1-ND 2MHz High Speed Op Amp* NEW! 8-SOIC 1.50 1.20 90| | TLCO74IN 296-7245-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 14-Dip 238 1.90 1.43 
TLE2021AQDRQ1_ | 296-24118-2-ND 2MHz High Speed Op Amp* NEW! 8-SOIC 1920.00/2,500 TLCO74IPWP 296-7246-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 20-HTSSOP| 2.25 1.80 1.40 
TLE2144MDWREP | 296-24007-1-ND 5.9MHz High Speed Op Amp NEW! 16-SOIC 5.20 4.16 3.51 TLCO75AID 296-7247-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 16-SOIC 245° 1.97 1.53 
TLE2144MDWREP | 296-24007-2-ND 5.9MHz High Speed Op Amp NEW! 16-SOIC 6500.00/2,000 TLCO75AIN 296-7248-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 16-Dip 245 1.97 1.53 
TLV2374QPWRG4Q1 | 296-23944-1-ND 3MHz R/R 1/0 Op Amp NEW! 14-TSSOP 1.68 1.34 1.01 TLCO75AIPWP 296-7249-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 20-HTSSOP| 2.57 2.06 1.60 
TLV2374QPWRG401 | 296-23944-2-ND 3MHz R/R 1/0 Op Amp NEW! 14-TSSOP 1742.00/2,000 TLCO75CD 296-2418-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 16-SOIC 2.79 2.24 1.74 
TLV2471AQDRG4Q1 | 296-23972-1-ND 2.8MHz R/R 1/0 Op Amp NEW! 8-SOIC 2.03 1.62 1.22) |TLCO75CDR 296-2418-1-ND Quad High-Output WB Op Amp 16-SOIC 2.50 2.00 1.50 
TLV2471AQDRG4Q1 | 296-23972-2-ND 2.8MHz R/R 1/0 Op Amp NEW! 8-SOIC 2592.50/2,500 TLCO75CDR 296-2418-2-ND Quad High-Output WB Op Amp 16-SOIC 3150.00/2,500 
TLV2620IDR 296-11662-2-ND Single Supply Op Amp 8-SOIC 1825.00/2,500 TLCO75CN 296-7250-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 16-Dip 2.79 2.24 1.74 
TLV2621IDBVT 296-15333-1-ND Single Supply Op Amp SOT-23-5 1.15 96 77| | TLCO75CPWP. 296-7251-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 20-HTSSOP| 2.88 2.31 1.80 
TLV2621IDBVT 296-15333-2-ND Single Supply Op Amp SOT-23-5 143.25/250 TLCO7S5IDR 296-7252-1-ND Quad High-Output WB Op Amp 16-SOIC 2.88 2.31 1.80 
TLV2621IDR 296-11667-1-ND Single Supply Op Amp 8-SOIC 1.05 88 .70| | TLCO75IDR 296-7252-2-ND Quad High-Output WB Op Amp 16-SOIC 4032.50/2,500 
TLV2621IDR 296-11667-2-ND Single Supply Op Amp 8-SOIC 1135.00/2,500 TLCO75IN 296-7253-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 16-Dip 2.88 2.31 1.80 
TLV2622IDGKR 296-10647-1-ND Dual, Rail-to-Rail, HS Op Amp 8-MSOP 215 1.72 1.29) | TLCO75IPWP 296-7254-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 20-HTSSOP| 2.99 240 1.87 
TLV2622IDGKR 296-10647-2-ND Dual, Rail-to-Rail, HS Op Amp 8-MSOP 2752.50/2,500 TLCO80AIDR 296-7255-1-ND High-Output WB Op Amp 8-SOIC 1.68 1.34 1.01 
TLV2622IDR 296-10648-1-ND Dual, Rail-to-Rail, HS Op Amp 8-SOIC 2.15 1.72 1.29) | TLCO80AIDR 296-7255-2-ND High-Output WB Op Amp 8-SOIC 2145.00/2,500 
TLV2622IDR 296-10648-2-ND Dual, Rail-to-Rail, HS Op Amp 8-SOIC 2752.50/2,500 TLCO80AIP 296-7256-5-ND High-Output WB Op Amp 8-Dip 1.68 1.34 1.01 
TLV2623IDGSR 296-10649-1-ND Dual, Rail-to-Rail, LP Op Amp 10-MSOP 2.38 1.90 1.43] |TLCO80CD 296-2419-5-ND High-Output WB Op Amp 8-SOIC 168 1.34 = 1.01 
TLV2623IDGSR 296-10649-2-ND Dual, Rail-to-Rail, LP Op Amp 10-MSOP 3040.00/2,500 TLCO80CDR 296-2419-1-ND High-Output WB Op Amp 8-SOIC 1.55 1.24 93 
TLV2623IDR 296-10650-1-ND Dual, Rail-to-Rail, LP Op Amp 14-SOIC 2.38 1.90 1.43] |TLCO80CDR 296-2419-2-ND High-Output WB Op Amp 8-SOIC 1985.00/2,500 
TLV2623IDR 296-10650-2-ND Dual, Rail-to-Rail, LP Op Amp 14-SOIC 3040.00/2,500 TLCO80CDGNR 296-7257-1-ND High-Output WB Op Amp 8-MSOP 1.55 1.24 93 
TLV26241DR 296-11665-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 2.38 1.90 1.43] |TLCO80CDGNR 296-7257-2-ND High-Output WB Op Amp 8-MSOP 1985.00/2,500 
TLV2624IDR 296-11665-2-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 3040.00/2,500 TLCO80IDGNR 296-7258-1-ND High-Output WB Op Amp 8-MSOP 1.55 = 1.24 93 
TLV2624IPWR 296-11655-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP | 2.38 1.90 1.43} |TLCO80IDGNR 296-7258-2-ND High-Output WB Op Amp 8-MSOP 1985.00/2,500 
TLV2624IPWR 296-11655-2-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP 2470.00/2,000 TLCO80IDR 296-7259-1-ND High-Output WB Op Amp 8-SOIC 1.55 1.24 93 
TLV26251DR 296-11695-1-ND Low Voltage Quad Op Amp 16-SOIC 2.88 2.31 1.80} | TLCO80IDR 296-7259-2-ND High-Output WB Op Amp 8-SOIC 1985.00/2,500 
TLV26251DR 296-11695-2-ND Low Voltage Quad Op Amp 16-SOIC 4032.50/2,500 TLCO80IP 296-7260-5-ND High-Output WB Op Amp 8-Dip 1.55 1.24 93 
TLV26251PWR 296-11669-1-ND Low Voltage Quad Op Amp 16-TSSOP | 2.88 2.31 1.80) |TLCO81AIP 296-7261-5-ND High-Output WB Op Amp 8-Dip 1.55 1.24 93 
TLV2625IPWR 296-11669-2-ND Low Voltage Quad Op Amp 16-TSSOP 3264.00/2,000 TLC081CD 296-2420-5-ND Single-Supply Op Amp 8-SOIC 141 1.18 94 
TLV2630IDBVR 296-11971-1-ND 9MHz R/R Output Op Amp with SD SOT-23-6 2.25 1.80 1.35) |TLCO81CDGN 296-7262-5-ND High-Output WB Op Amp 8-MSOP 1.30 1.04 78 
TLV2630IDBVR 296-11971-2-ND 9MHz R/R Output Op Amp with SD SOT-23-6 3456.00/3,000 TLCO81CDGNR 296-7262-1-ND High-Output WB Op Amp 8-MSOP 144 1.20 96 
TLV2631IDBVR 296-11973-1-ND QMHz Rail-to-Rail Output Op Amp SOT-23-5 1.30 © 1.04 .78| |TLCO81CDGNR 296-7262-2-ND High-Output WB Op Amp 8-MSOP 1560.00/2,500 
TLV2631IDBVR 296-11973-2-ND 9MHz Rail-to-Rail Output Op Amp SOT-23-5 1998.00/3,000 TLCO81IDGNR 296-7263-1-ND High-Output WB Op Amp 8-MSOP 1.56 1.30 1.04 
TLV2632IDGKR 296-13368-1-ND Dual, Low Power, Wide Bandwidth, 8-MSOP 2.57 2.06 1.60} |TLCO81IDGNR 296-7263-2-ND High-Output WB Op Amp 8-MSOP 1665.00/2,500 
Single Supply R/R Op Amp TLCO81IDR 296-7264-1-ND High-Output WB Op Amp 8-SOIC 135 113 90 
TLV2632IDGKR 296-13368-2-ND Dual, Low Power, Wide Bandwidth, 8-MSOP 3590.00/2,500 TLCO81IDR 296-7264-2-ND High-Output WB Op Amp 8-SOIC 1460.00/2,500 
Single Supply R/R Op Amp TLCO81IP 296-7265-5-ND High-Output WB Op Amp 8-Dip 1.35 1.13 -90 
TLV2632IDR 296-11975-1-ND Dual, Low Power, Wide Bandwidth, 8-SOIC 2.57 2.06 1.60} |TLCO82AIDR 296-7266-1-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-SOIC 1.78 #142 = 1.07 
Single Supply R/R Op Amp TLCO82AIDR 296-7266-2-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-SOIC 2272.50/2,500 
TLC27M41D 296-7421-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp 14-SOIC 93 18 62] | TLCO82AIP 296-7267-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-Dip 1.78 142 1.07 
TLC27M4IN 296-7422-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp 14-Dip 85 yal .97| | TLCO82CD 296-2421-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-SOIC 1.78 142 1.07 
TLC27M4IPWR 296-7423-1-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp | 14-TSSOP 85 afl .97| | TLCO82CDR 296-2421-1-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-SOIC 1.68 1.34 1.01 
TLC27M4IPWR 296-7423-2-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp | 14-TSSOP 750.00/2,000 TLCO82CDR 296-2421-2-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-SOIC 2145.00/2,500 
TLC27M7CDR 296-1323-1-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 8-SOIC 1.78 1.42 1.07) |TLCO82CDGNR 296-7268-1-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-MSOP 168 1.34 1.01 
TLC27M7CDR 296-1323-2-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 8-SOIC 2272.50/2,500 TLCO82CDGNR 296-7268-2-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-MSOP 2145.00/2,500 
TLC27M7CP. 296-1838-5-ND Dual Precision Op Amp 8-Dip 1.78 142 1.07) |TLCO82CP 296-7269-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-Dip 1.68 1.34 1.01 
TLC27M7ID 296-7424-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 8-SOIC 215 1.72 1.29] | TLCO82IDGNR 296-7270-1-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-MSOP 1.68 1.34 1.01 
TLC27M7IP 296-7425-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 8-Dip 1.90 1.52 1.14} |TLCO82IDGNR 296-7270-2-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-MSOP 2145.00/2,500 
TLC27M9CD 296-7426-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp 14-SOIC 2.45 1.97 1.53} | TLCO82IDR 296-7271-1-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-SOIC 168 1.34 1.01 
TLC27MS9CN 296-7427-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp 14-Dip 2.25 1.80 1.40] |TLCO82IDR 296-7271-2-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-SOIC 2145.00/2,500 
TLC27M9ID 296-7428-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp 14-SOIC 2.57 2.06 1.60) |TLCO82IP 296-7272-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-Dip 168 1.34 1.01 
TLC27M9IN 296-7429-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp 14-Dip 2.36 1.89 1.47] |TLCO83AID 296-7273-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 14-SOIC 2.25 1.80 1.40 
TLCO70AIP 296-7216-5-ND High-Output WB Op Amp 8-Dip 1.68 1.34 1.01 TLCO83AIN 296-7274-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 14-Dip 2.25 1.80 1.40 
TLCO70CD 296-2413-5-ND High-Output WB Op Amp 8-SOIC 1.68 1.34 1.01 TLCO83CD 296-2422-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 14-SOIC 2.25 1.80 1.40 
TLCO70CDR 296-2413-1-ND High-Output WB Op Amp 8-SOIC 1.55 = 1.24 93] | TLCO83CDR 296-2422-1-ND Dual High-Output WB Op Amp 14-SOIC 2.25 180 1.35 
TLCO70CDR 296-2413-2-ND High-Output WB Op Amp 8-SOIC 1985.00/2,500 TLCO83CDR 296-2422-2-ND Dual High-Output WB Op Amp 14-SOIC 2880.00/2,500 
TLCO70CDGNR 296-7217-1-ND High-Output WB Op Amp 8-MSOP 1.55 1.24 93) |TLCO83CDGQR 296-7275-1-ND Dual High-Output WB Op Amp. 10-MSOP 2.25 1.80 1.35 
TLCO70CDGNR 296-7217-2-ND High-Output WB Op Amp 8-MSOP 1985.00/2,500 TLCO83CDGQR 296-7275-2-ND Dual High-Output WB Op Amp 10-MSOP 2880.00/2,500 
TLCO70IDGNR 296-7218-1-ND High-Output WB Op Amp 8-MSOP. 1.55 1.24 .93| | TLCO83CN 296-7276-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 14-Dip 2.25 180 1.35 
TLCO70IDGNR 296-7218-2-ND High-Output WB Op Amp 8-MSOP 1985.00/2,500 TLCO83ID 296-7277-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 14-SOIC 190 152 1.14 
TLCO70IDR 296-7219-1-ND High-Output WB Op Amp 8-SOIC 1.55 1.24 93) )TLCO83IDGQ 296-7278-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 10-MSOP 2.38 1.90 1.43 
TLCO70IDR 296-7219-2-ND High-Output WB Op Amp 8-SOIC 1985.00/2,500 TLCO83IN 296-7279-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 14-Dip 2.38 1.90 1.43 
TLCO7OIP 296-7220-5-ND High-Output WB Op Amp 8-Dip 1.55 1.24 93) |TLCO84AID 296-7280-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 14-SOIC 245° 1.97 1.53 
TLCO71AIP 296-7221-5-ND High-Output WB Op Amp 8-Dip 1.55 1.24 .93| | TLCO84AIN 296-7281-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 14-Dip 2.25 180 1.40 
TLCO71CD 296-2414-5-ND Single-Supply Op Amp 8-SOIC 141 1.18 .94| | TLCO84AIPWP 296-7282-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 20-HTSSOP| 2.57 2.06 1.60 
TLCO71CDGNR 296-7222-1-ND High-Output WB Op Amp 8-MSOP 1.28 1.07 .86| /TLCO84CD 296-2423-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 14-SOIC 2.25 180 1.40 
TLCO71CDGNR 296-7222-2-ND High-Output WB Op Amp 8-MSOP 1390.00/2,500 TLCO84CDR 296-2423-1-ND Quad High-Output WB Op Amp 14-SOIC 2.25 1.80 1.35 
TLCO71IDGNR 296-7223-1-ND High-Output WB Op Amp 8-MSOP 1.35 9 1.13 90} |TLCO84CDR 296-2423-2-ND Quad High-Output WB Op Amp 14-SOIC 2880.00/2,500 
TLCO71IDGNR 296-7223-2-ND High-Output WB Op Amp 8-MSOP 1460.00/2,500 TLCO84CN 296-7283-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 14-Dip 2.25 180 1.35 
TLCO71IDR 296-7224-1-ND High-Output WB Op Amp 8-SOIC 1.35 1.13 .90| | TLCO84CPWP 296-7285-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 20-HTSSOP| 2.36 1.89 1.47 
TLCO71IDR 296-7224-2-ND High-Output WB Op Amp 8-SOIC 1460.00/2,500 TLCO84CPWPR 296-7285-1-ND Quad High-Output WB Op Amp 20-HTSSOP| 2.38 1.90 1.43 
TLCO71IP 296-7225-5-ND High-Output WB Op Amp 8-Dip 1.35 1.13 90} |TLCO84CPWPR 296-7285-2-ND Quad High-Output WB Op Amp 20-HTSSOP 3040.00/2,500 
TLCO72AID 296-7226-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-SOIC 1.90 1.52 1.14} |TLCO84ID 296-7287-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 14-SOIC 2.36 1.89 1.47 
TLCO72AIP 296-7227-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-Dip 1.78 142  1.07| |TLCO84IDR 296-7287-1-ND Quad High-Output WB Op Amp 14-SOIC 238 1.90 1.43 
TLCO72CD 296-2415-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-SOIC 1.78 142 1.07] |TLCO84IDR 296-7287-2-ND Quad High-Output WB Op Amp 14-SOIC 3040.00/2,500 
TLCO72CDR 296-2415-1-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-SOIC 1.68 1.34 1.01 TLCO84IPWP 296-7288-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 20-HTSSOP| 2.45 1.97 1.53 
TLCO72CDR 296-2415-2-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-SOIC 2145.00/2,500 TLCO85AID 296-7289-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 16-SOIC 2.99 240 1.87 
TLCO72CDGNR 296-7228-1-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-MSOP 1.68 1.34 1.01 TLCO85AIN 296-7290-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 16-Dip 2.99 240 1.87 
TLCO72CDGNR 296-7228-2-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-MSOP. 2145.00/2,500 TLCO85AIPWP 296-7291-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 20-HTSSOP] 3.11 249 1.94 
TLCO72CP 296-7229-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-Dip 1.68 1.34 1.01 TLCO85CD 296-2424-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 16-SOIC 2.99 240 1.87 
TLCO72IDGNR 296-7230-1-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-MSOP 1.68 1.34 1.01 TLCO85CDR 296-2424-1-ND Quad High-Output WB Op Amp 16-SOIC 279 2.24 1.74 
TLCO72IDGNR 296-7230-2-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-MSOP 2145.00/2,500 TLCO85CDR 296-2424-2-ND Quad High-Output WB Op Amp 16-SOIC 3905.00/2,500 
TLCO72IDR 296-7231-1-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-SOIC 1.68 1.34 1.01 TLCO85CN 296-7292-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 16-Dip 2.79 2.24 1.74 
TLCO72IDR 296-7231-2-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-SOIC 2145.00/2,500 TLCO85CPWP. 296-7293-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 20-HTSSOP| 2.88 231 1.80 
TLCO72IP 296-7232-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 8-Dip 1.68 1.34 1.01 TLCO85IDR 296-7294-1-ND Quad High-Output WB Op Amp 16-SOIC 263 210 1.58 
TLCO72QDRQ1 296-23627-1-ND Dual High-Out WB Op Amp NEW! 8-SOIC 1.90 1.52 1.14] |TLCO85IDR 296-7294-2-ND Quad High-Output WB Op Amp 16-SOIC 3307.50/2,500 
TLCO72QDRQ1 296-23627-2-ND Dual High-Out WB Op Amp NEW! 8-SOIC 2432.50/2,500 TLCO85IPWP 296-7296-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 20-HTSSOP| 2.45 1.97 1.53 
TLCO73AID 296-7233-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 14-SOIC 2.36 1.89 1.47) |TLC251ACD 296-10243-5-ND Programmable Low Power Op Amp 8-SOIC 2.57 2.06 1.60 
TLCO73CD 296-2416-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 14-SOIC 2.25 1.80 1.40) | TLC251ACP 296-10244-5-ND Programmable Low Power Op Amp 8-Dip 2.36 1.89 1.47 
TLCO73CDR 296-2416-1-ND Dual High-Output WB Op Amp 14-SOIC 2.25 1.80 1.35) |TLC251BCP 296-10245-5-ND Programmable Low Power Op Amp 8-Dip 245 1.97 1.53 
TLCO73CDR 296-2416-2-ND Dual High-Output WB Op Amp 14-SOIC 2880.00/2,500 TLC251CD 296-10246-5-ND Programmable Low Power Op Amp 8-SOIC 215 1.72 1.29 
TLCO73CDGQ 296-7234-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 10-MSOP 2.25 1.80 1.35) |TLC251CP 296-10247-5-ND Programmable Low Power Op Amp 8-Dip 215 1.72 1.29 
TLCO73CN 296-7235-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 14-Dip 2.25 1.80 1.35) |TLC252ACD 296-10248-5-ND Dual Low Power Op Amp 8-SOIC 3.42 2.74 213 
TLCO73IDGQR 296-7237-1-ND Dual High-Output WB Op Amp. 10-MSOP 2.38 1.90 1.43] | TLC252BCD 296-10249-5-ND Dual Low Power Op Amp 8-SOIC 3.85 3.08 240 
TLCO73IDGQR 296-7237-2-ND Dual High-Output WB Op Amp 10-MSOP 3040.00/2,500 TLC252BCP 296-10250-5-ND Dual Low Power Op Amp 8-Dip 3.53 283 2.20 
TLCO73IN 296-7238-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 14-Dip 2.38 1.90 1.43] |TLC252CD 296-10251-5-ND Dual Low Power Op Amp 8-SOIC 3.53 283 2.20 
TLCO74AID 296-7239-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 14-SOIC 2.99 240 1.87] |TLC252CP 296-10252-5-ND Dual Low Power Op Amp 8-Dip 3.22 2.58 2.01 
TLCO74AIN 296-7240-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 14-Dip 2.79 2.24 1.74) |TLC252CPWR 296-10253-1-ND Dual Low Power Op Amp 8-TSSOP 3.22 2.58 2.01 
TLCO74AIPWP. 296-7241-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 20-HTSSOP| 2.88 2.31 1.80) | TLC252CPWR 296-10253-2-ND Dual Low Power Op Amp 8-TSSOP 3646.00/2,000 
TLCO74CD 296-2417-5-ND Quad High-Output Op Amp 14-SOIC 2.25 1.80 1.40) |TLC254ACD 296-2902-5-ND LinCMOS™ Quad Op Amp 14-SOIC 470 3.77 2.93 
TLCO74CDR 296-2417-1-ND Quad High-Output WB Op Amp 14-SOIC 2.25 1.80 1.35) |TLC254ACN 296-2903-5-ND LinCMOS™ Quad Op Amp 14-Dip 7.80 6.24 5.27 
TLCO74CDR 296-2417-2-ND Quad High-Output WB Op Amp 14-SOIC 2880.00/2,500 TLC254BCD 296-2904-5-ND LinCMOS™ Quad Op Amp 14-SOIC 4.93 3.95 3.07 
TLCO74CN 296-7242-5-ND Quad High-Output WB Op Amp 14-Dip 2.25 1.80 1.35) |TLC254BCN 296-2905-5-ND LinCMOS™ Quad Op Amp 14-Dip 4.93 3.95 3.07 
TLCO74CPWPR 296-7243-1-ND Quad High-Output WB Op Amp 20-HTSSOP| 2.38 1.90 1.43] | TLC254CD 296-2906-5-ND LinCMOS™ Quad Op Amp 14-SOIC 450 3.60 2.80 
TLCO74CPWPR 296-7243-2-ND Quad High-Output WB Op Amp 20-HTSSOP 2470.00/2,000 TLC254CN 296-2907-5-ND LinCMOS™ Quad Op Amp 14-Dip 450 3.60 2.80 
TLCO74IDR 296-7244-1-ND Quad High-Output WB Op Amp 14-SOIC 2.38 1.90 1.43] | TLC2541D 296-2908-5-ND LinCMOS™ Quad Op Amp 14-SOIC 4.70 3.77 2.93 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLC271ACD 296-7338-5-ND LP Programmable Op Amp 8-SOIC 96 02 54| |TLC2252CP 296-7079-5-ND Dual R/R Micropower Op Amp 8-Dip 1.25 1.00 15 
TLC271ACP 296-7339-5-ND LP Programmable Op Amp 8-Dip 87 66 50} | TLC2252CPWR 296-12745-1-ND Dual R/R Micropower Op Amp 8-TSSOP 1.25 = 1.00 5 
TLC271AID 296-7340-5-ND LP Programmable Op Amp 8-SOIC 15 63 51 TLC2252CPWR 296-12745-2-ND Dual R/R Micropower Op Amp 8-TSSOP 1300.00/2,000 
TLC271AIP 296-7341-5-ND LP Programmable Op Amp 8-Dip 92 69 52| | TLC2252ID 296-7080-5-ND Dual R/R Micropower Op Amp 8-SOIC 148 1.18 89 
TLC271BCD 296-7342-5-ND LP Programmable Op Amp 8-SOIC 80 67 54] | TLC22521P 296-7081-5-ND Dual R/R Micropower Op Amp 8-Dip 1.38 = 1.10 83 
TLC271BID 296-7344-5-ND LP Programmable Op Amp 8-SOIC 84 10 56] |TLC2252QD 296-7082-5-ND Dual R/R Micropower Op Amp 8-SOIC 1.38 1.10 83 
TLC271BIP 296-7345-5-ND LP Programmable Op Amp 8-Dip Wid 64 52| |TLC2252QDREP | 296-22407-1-ND Dual R/R Micropower Op Amp 8-SOIC 2.20 1.76 1.32 
TLC271CD 296-1308-5-ND LP Programmable Op Amp 8-SOIC 85 64 48| |TLC2252QDREP | 296-22407-2-ND Dual R/R Micropower Op Amp 8-SOIC 2815.00/2,500 
TLC271CDR 296-1308-1-ND LP Programmable Op Amp 8-SOIC AT 58 44] | TLC2254AID 296-7083-5-ND Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 2.03 1.62 1.22 
TLC271CDR 296-1308-2-ND LP Programmable Op Amp 8-SOIC 627.50/2,500 TLC2254AIN 296-7084-5-ND Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-Dip 1.90 152 1.14 
TLC271BCP. 296-7343-5-ND LP Programmable Op Amp 8-Dip 98 74 55| |TLC2254AIPWR___|296-7085-1-ND. Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP | 1.90 1.52 1.14 
TLC271CP 296-1820-5-ND LP Programmable Op Amp 8-Dip AT 58 44| |TLC2254AIPWR =| 296-7085-2-ND Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP 1976.00/2,000 
TLC2711D 296-1821-5-ND LP Programmable Op Amp 8-SOIC 89 67 50| | TLC2254AQD 296-7086-5-ND Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 2.03 162 1.22 
TLC271IDR 296-1821-1-ND LP Programmable Op Amp 8-SOIC 81 61 46| |TLC2254AQDREP |296-18140-1-ND Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 245 1.97 1.53 
TLC271IDR 296-1821-2-ND LP Programmable Op Amp 8-SOIC 660.00/2,500 TLC2254AQDREP | 296-18140-2-ND Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 3432.50/2,500 
TLC2711P 296-1822-5-ND LP Programmable Op Amp 8-Dip 81 61 46| [TLC2254CD 296-1300-5-ND Quad R/R Micropower Op Amp 14-SOIC 1.90. 1.52 1.14 
TLC272ACD 296-1309-5-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 92 10 52| /TLC2254CDR 296-1300-1-ND Quad R/R Micropower Op Amp 14-SOIC 1.78 #142 1.07 
TLC272ACDR 296-1309-1-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 84 63 48| | TLC2254CDR 296-1300-2-ND Quad R/R Micropower Op Amp 14-SOIC 2272.50/2,500 
TLC272ACDR 296-1309-2-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 682.50/2,500 TLC2254CN 296-7088-5-ND Quad R/R Micropower Op Amp 14-Dip 1.78 142 1.07 
TLC272ACP 296-7346-5-ND Dual Precision Op Amp 8-Dip 84 63 48| | TLC2254CPWR 296-7089-1-ND Quad R/R Micropower Op Amp 14-TSSOP | 1.78 142 1.07 
TLC272AID 296-7347-5-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 97 13 55| [TLC2254CPWR 296-7089-2-ND Quad R/R Micropower Op Amp 14-TSSOP 1846.00/2,000 
TLC272AIP 296-7348-5-ND Dual Precision Op Amp 8-Dip 88 67 50| | TLC22541D 296-1301-5-ND Quad Low Power Op Amp 14-SOIC 2.03 1.62 1.22 
TLC272BCD 296-7349-5-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 96 72 54| | TLC2254IDR 296-1301-1-ND Quad Low Power Op Amp 14-SOIC 1.78 142 1.07 
TLC272BCP 296-7350-5-ND Dual Precision Op Amp 8-Dip 96 72 54| | TLC2254IDR 296-1301-2-ND Quad Low Power Op Amp 14-SOIC 2272.50/2,500 
TLC272BID 296-7351-5-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 15 63 51 TLC22541N 296-7090-5-ND Quad R/R Micropower Op Amp 14-Dip 1.78 142 1.07 
TLC272BIP 296-7352-5-ND Dual Precision Op Amp 8-Dip 92 69 52] |TLC2254QD 296-7091-5-ND Quad R/R Micropower Op Amp 14-SOIC 1.90. 1.52 1.14 
TLC272CD 296-1310-5-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 18 59 44| |TLC2254QDREP | 296-22408-1-ND Quad R/R Micropower Op Amp 14-SOIC 2.30 1.84 1.43 
TLC272CDR 296-1310-1-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 70 53 40| |TLC2254QDREP | 296-22408-2-ND Quad R/R Micropower Op Amp 14-SOIC 3212.50/2,500 
TLC272CDR 296-1310-2-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 572.50/2,500 TLC2262AID 296-7092-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.78 142 1.07 
TLC272CP 296-1824-5-ND Dual Precision Op Amp 8-Dip 70 53 40} | TLC2262AIP 296-7093-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 1.55 1.24 93 
TLC272CPSR 296-7353-1-ND Dual Single-Supply Op Amp 8-SOP 70 53 40| | TLC2262AQD 296-7094-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.68 1.34 1.01 
TLC272CPSR 296-7353-2-ND Dual Single-Supply Op Amp 8-SOP 468.00/2,000 TLC2262CD 296-1302-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.55 = 1.24 93 
TLC272CPW 296-7354-5-ND Dual Single-Supply Op Amp 8-TSSOP 78 59 44] | TLC2262CDR 296-1302-1-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 171 143 1.414 
TLC272CPWR 296-7354-1-ND Dual Single-Supply Op Amp 8-TSSOP 70 53 40} | TLC2262CDR 296-1302-2-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1825.00/2,500 
TLC272CPWR 296-7354-2-ND Dual Single-Supply Op Amp 8-TSSOP 468.00/2,000 TLC2262CP 296-7095-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 143 1.14 86 
TLC2721D 296-1311-5-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp 8-SOIC 81 61 46| |TLC2262CPWR 296-7096-1-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-TSSOP. 171. 143 1.14 
TLC272IDR 296-1311-1-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp 8-SOIC 714 56 42| |TLC2262CPWR 296-7096-2-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-TSSOP 1482.00/2,000 
TLC272IDR 296-1311-2-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp 8-SOIC 602.50/2,500 TLC2262ID 296-7097-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 168 1.34 1.01 
TLC272IP 296-7355-5-ND Dual Single-Supply Op Amp 8-Dip 74 56 42| | TLC2262IP 296-7098-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 1.55 1.24 93 
TLC274ACD 296-1825-5-ND Quad Precision Op Amp 14-SOIC 92 17 61 TLC22620D 296-7099-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.55 1.24 93 
TLC274ACN 296-7356-5-ND. Quad Precision Op Amp 14-Dip 83 10 .56| |TLC2264AID 296-7100-5-ND Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 2.03 1.62 1.22 
TLC274AID 296-7357-5-ND Quad Precision Op Amp 14-SOIC 92 JT 61 TLC2264AIN 296-7101-5-ND Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-Dip 1.90 152 1.14 
TLC274AIN 296-7358-5-ND Quad Precision Op Amp 14-Dip 83 70 56| |TLC2264AIPWR =| 296-13504-1-ND Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP | 1.90 152 1.14 
TLC274BCD 296-7359-5-ND Quad Precision Op Amp 14-SOIC 1.00 84 67| |TLC2264AIPWR =| 296-13504-2-ND Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP 1976.00/2,000 
TLC274BCN 296-7360-5-ND Quad Precision Op Amp 14-Dip 91 16 61 TLC2264AQD 296-7102-5-ND Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 2.03 162 1.22 
TLC274BID 296-1312-5-ND Quad Precision Op Amp 14-SOIC 1.00 84 67| |TLC2264CD 296-7103-5-ND Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 1.90. 1.52 1.14 
TLC274BIDR 296-1312-1-ND Quad Precision Op Amp 14-SOIC 91 16 61 TLC2264CN 296-7104-5-ND Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-Dip 1.78 #142 = 1.07 
TLC274BIDR 296-1312-2-ND Quad Precision Op Amp 14-SOIC 982.50/2,500 TLC2264CPWR 296-7105-1-ND Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP | 1.78 142 1.07 
TLC274BIN 296-7361-5-ND Quad Precision Op Amp 14-Dip 91 76 61 TLC2264CPWR 296-7105-2-ND Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP 1846.00/2,000 
TLC274CD 296-1313-5-ND Quad Single-Supply Op Amp 14-SOIC 83 70 56| | TLC22641D 296-7106-5-ND }-Rail Op Amp 14-SOIC 2.03 162 1.22 
TLC274CDR 296-1313-1-ND Quad Precision Op Amp 14-SOIC 76 63 51 TLC22641N 296-7107-5-ND }-Rail Op Amp. 14-Dip 1.78 1.42 1.07 
TLC274CDR 296-1313-2-ND Quad Precision Op Amp 14-SOIC 820.00/2,500 TLC22640D 296-7108-5-ND Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 1.90 1.52 1.14 
TLC274CN 296-1826-5-ND Quad Precision Op Amp 14-Dip 76 63 51 TLC2272ACD 296-1303-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 148 1.18 89 
TLC2741D 296-1314-5-ND Quad Precision Op Amp 14-SOIC 83 10 56| | TLC2272ACDR 296-1303-1-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.38 9 1.10 83 
TLC274IDR 296-1314-1-ND Quad Precision Op Amp 14-SOIC 76 63 51 TLC2272ACDR 296-1303-2-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1760.00/2,500 
TLC274IDR 296-1314-2-ND Quad Precision Op Amp 14-SOIC 820.00/2,500 TLC2272ACP. 296-7109-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 1.38 1.10 83 
TLC2741N 296-7362-5-ND Quad Single-Supply Op Amp 14-Dip 83 10 56| |TLC2272ACPWR | 296-7110-1-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-TSSOP 1.38 9 1.10 83 
TLC274IPW 296-14197-5-ND Quad Single-Supply Op Amp 14-TSSOP 83 10 56| |TLC2272ACPWR | 296-7110-2-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-TSSOP 1430.00/2,000 
TLC274MD 296-7363-5-ND Quad Single-Supply Op Amp 14-SOIC 97 81 65} | TLC2272AID 296-1304-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.58 1.26 95 
TLC274MDRG4 296-22048-1-ND Quad Single-Supply Op Amp 14-SOIC 97 81 65| | TLC2272AIDR 296-1304-1-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 148 1.18 89 
TLC274MDRG4 296-22048-2-ND Quad Single-Supply Op Amp 14-SOIC 1050.00/2,500 TLC2272AIDR 296-1304-2-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1887.50/2,500 
TLC277CD 296-7364-5-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp 8-SOIC 2.03 1.62 1.22) |TLC2272AIP 296-7112-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 148 1.18 89 
TLC277CP 296-1828-5-ND Dual Precision Op Amp 8-Dip 1.78 142 1.07} |TLC2272AMD 296-7113-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.78 142 1.07 
TLC2771D 296-1829-5-ND Dual Precision Op Amp 8-SOIC 215 1.72 1.29) |TLC2272AMDREP |296-22409-1-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 4.03 3.23 2.51 
TLC277IP 296-7365-5-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp 8-Dip 1.90 1.52 1.14} |TLC2272AMDREP |296-22409-2-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 5637.50/2,500 
TLC279CD 296-7366-5-ND. Quad Prec. Single-Supply Op Amp 14-SOIC 2.45 1.97 1.53] | TLC2272AQD 296-7114-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 148 1.18 89 
TLC279CN 296-7367-5-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp 14-Dip 2.25 1.80 1.40) |TLC2272AQDRQ1 |296-15025-1-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.58 = 1.26 95 
TLC2791D 296-1315-5-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp 14-SOIC 2.57 2.06 1.60) |TLC2272AQDRQ1 |296-15025-2-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2015.00/2,500 
TLC279IDR 296-1315-1-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp 14-SOIC 2.36 1.89 1.47] |TLC2272AQPWRQ1 |296-15839-1-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-TSSOP 158 = 1.26 95 
TLC279IDR 296-1315-2-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp 14-SOIC 3307.50/2,500 TLC2272AQPWRO1 | 296-15839-2-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-TSSOP 1638.00/2,000 
TLC279IN 296-7368-5-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp 14-Dip 2.36 1.89 1.47) |TLC2272CD 296-1305-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 148 1.18 89 
TLC393QDR 296-15027-1-ND Dual Micropower LinCMOS Voltage 8-SOIC 87 13 58| /TLC2272CDR 296-1305-1-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.38 9 1.10 83 
Comparator TLC2272CDR 296-1305-2-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1760.00/2,500 
TLC393QDR 296-15027-2-ND Dual Micropower LinCMOS Voltage 8-SOIC 942.50/2,500 TLC2272CP 296-1812-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 1.38 = 1.10 83 
Comparator TLC2272CPWR 296-7115-1-ND Dual Low Noise R/R Op Amp 8-TSSOP 1.38 = 1.10 83 
TLC555CPSR 296-15028-1-ND LinCMOS™ Timer 8-SOP 67 51 .38| | TLC2272CPWR 296-7115-2-ND Dual Low Noise R/R Op Amp 8-TSSOP. 1430.00/2,000 
TLC555CPSR 296-15028-2-ND LinCMOS™ Timer 8-SOP 446.00/2,000 TLC2272ID 296-7116-5-ND Dual Low Noise R/R Op Amp 8-SOIC 148 1.18 89 
TLC1078CD 296-10231-5-ND Dual Micropower Low Voltage Op Amp |_8-SOIC 5.45 4.36 3.39] | TLC2272IP 296-7117-5-ND Dual Low Noise R/R Op Amp 8-Dip 1.38 1.10 83 
TLC1078CP 296-10232-5-ND Dual Micropower Low Voltage Op Amp 8-Dip 4.93 3.95 3.07] |TLC2272IPWR 296-7118-1-ND Dual Low Noise R/R Op Amp 8-TSSOP 1.38 = 1.10 83 
TLC10781D 296-10233-5-ND Dual Micropower Low Voltage Op Amp | 8-SOIC 5.04 404 3.41 TLC2272IPWR 296-7118-2-ND Dual Low Noise R/R Op Amp 8-TSSOP 1430.00/2,000 
TLC10781P 296-10234-5-ND Dual Micropower Low Voltage Op Amp 8-Dip 513 4.11 3.20} |TLC2272MD 296-7119-5-ND Dual Low Noise R/R Op Amp 8-SOIC 1.68 1.34 1.01 
TLC1079CD 296-10235-5-ND Quad Micropower Low Volt. Op Amp 14-SOIC 666 5.33 4.50} |TLC2272MDG4 296-22046-5-ND Dual Low Noise R/R Op Amp 8-SOIC 1.68 1.34 1.01 
TLC1079CN 296-10236-5-ND Quad Micropower Low Volt. Op Amp 14-Dip 6.08 4.87 4.11 TLC2272QD 296-7120-5-ND Dual Low Noise R/R Op Amp 8-SOIC 148 1.18 89 
TLC10791D 296-10237-5-ND Quad Micropower Low Volt. Op Amp 14-SOIC 7.04 564 4.76] |TLC2272QDRQ1 |296-15026-1-ND Dual Low Noise R/R Op Amp 8-SOIC 148 1.18 89 
TLC10791N 296-10238-5-ND Quad Micropower Low Volt. Op Amp 14-Dip 6.36 5.09 4.30} |TLC2272QDRQ1 |296-15026-2-ND Dual Low Noise R/R Op Amp 8-SOIC 1887.50/2,500 
TLC2201ACD 296-7050-5-ND Low Noise Precision Op Amp 8-SOIC 407 3.26 2.54] |TLC2272QPWRG4 |296-22047-1-ND Dual Low Noise R/R Op Amp 8-TSSOP. 148 1.18 89 
TLC2201AID 296-7052-5-ND Low Noise Precision Op Amp 8-SOIC 4.28 3.42 2.66} |TLC2272QPWRG4 |296-22047-2-ND Dual Low Noise R/R Op Amp 8-TSSOP 1534.00/2,000 
TLC2201AMD. 296-7054-5-ND Low Noise Precision Op Amp 8-SOIC 470 3.77 _2.93| | TLC2272QPWRQ1 |296-16951-1-ND Dual Low Noise R/R Op Amp 8-TSSOP 148 1.18 89 
TLC2201CD 296-2425-5-ND Low Noise Precision R/R Op Amp 8-SOIC 3.85 3.08 2.40] |TLC2272QPWRQ1 |296-16951-2-ND Dual Low Noise R/R Op Amp 8-TSSOP 1534.00/2,000 
TLC2201CP 296-10241-5-ND —_| Low Noise Precision R/R Op Amp 8-Dip 3.53 283 2.20] |TLC2274ACD 296-1813-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIG | 1.68 1.34 1.01 
TLC2201IDR 296-7061-1-ND Low Noise Precision R/R Op Amp 8-SOIC 3.74 2.99 2.33] |TLC2274ACDR 296-1813-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 1.58 1.26 95 
TLC2201IDR 296-7061-2-ND Low Noise Precision R/R Op Amp 8-SOIC 5230.00/2,500 TLC2274ACDR 296-1813-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 2015.00/2,500 
TLC22011D 296-10242-5-ND Low Noise Precision R/R Op Amp 8-SOIC 4.07 3.26 2.54) | TLC2274ACN 296-7121-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-Dip 1.58 1.26 95 
TLC2201IP 296-7062-5-ND Low Noise Precision R/R Op Amp 8-Dip 3.74 2.99 2.33] |TLC2274ACPWR |296-7122-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-TSSOP | 1.58 1.26 95 
TLC2202ACD 296-7063-5-ND Dual Low Noise Precision Op Amp 14-SOIC 6.36 5.09 4.30} |TLC2274ACPWR |296-7122-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-TSSOP 1638.00/2,000 
TLC2202AID 296-7065-5-ND Dual Low Noise Precision Op Amp 14-SOIC 6.08 487 4.11 TLC2274AID 296-1814-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 1.78 1.42 1.07 
TLC2202CD 296-1807-5-ND Dual Low Noise Precision Op Amp 14-SOIC 5.45 4.36 3.39] |TLC2274AIN 296-7123-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-Dip 168 861.34 1.01 
TLC2202CP 296-7071-5-ND Dual Low Noise Precision Op Amp 8-Dip 5.02 4.02 3.13] | TLC2274AlIPW 296-7125-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-TSSOP 1.78 142 1.07 
TLC2202IP 296-7073-5-ND Dual Low Noise Precision R/R Op Amp 8-Dip 5.24 4.20 3.27] |TLC2274AIPWR =| 296-7125-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-TSSOP | 1.68 1.34 1.01 
TLCO2252AID 296-7074-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.58 1.26 95) |TLC2274AIPWR = | 296-7125-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-TSSOP 1742.00/2,000 
TLC2252AIP 296-7075-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 1.38 1.10 83) | TLC2274AMD 296-7126-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 2.00. 1.60 1.20 
TLC2252AIPWR ‘| 296-7076-1-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-TSSOP 1.38 1.10 83) |TLC2274AMDREP |296-18141-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 459 3.68 2.86 
TLC2252AIPWR__| 296-7076-2-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-TSSOP 1430.00/2,000 TLC2274AMDREP | 296-18141-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 6425.00/2,500 
TLC2252AQD 296-7077-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.48 1.18 89] | TLC2274AMPWREP | 296-21250-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-TSSOP | 459 368 2.86 
TLC2252AQDREP | 296-18139-1-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2.20 1.76 1.32] | TLC2274AMPWREP | 296-21250-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-TSSOP 5202.00/2,000 
TLC2252AQDREP | 296-18139-2-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2815.00/2,500 TLC2274AQD 296-7127-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 1.68 1.34 1.01 
TLC2252CD 296-7078-5-ND Dual R/R Micropower Op Amp 8-SOIC 1.38 1.10 83] [TLC2274AQDRQ1_ | 296-16952-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 1.78 142 1.07 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS Digi@pReel* (cont) RoHS Compliant Parts Available INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
TL Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLC2274AQDRO1 |296-16952-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp T4-SOIC 2272.50/2,500 TLE2024AQDWREP |296-18145-1-ND | Quad High Speed, LP Op Amp TeSOIc | 5.04 404 3.14 
TLC2274AQPWRQ1 | 296-16953-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 14-TSSOP | 1.78 1.42 1.07] | TLE2024AQDWREP |296-18145-2-ND___| Quad High Speed, LP Op Am 16-SOIC 5712.00/2,000 
TLC2274AQPWRQH | 296-16953-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 14-TSSOP 1846.00/2,000 TLE2024BMDW  |296-10374-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp T6SOIC | 461 369 287 
TLC2274CD 296-1306-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC_| 1.90 1.52 1.14] |TLE2024¢DW —‘| 296-10375-5-ND —_| Quad High Speed, LP Op Amp 16-SOIC | 349 279 217 
TLC2274CDR 296-1306-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp T4S0IC | 1.78 1.42 1.07) | TLE2024CN 296-10376-5-ND ‘| Quad High Speed, LP Op Amp 14-Dip | 326 261 2.03 
TLC2274CDR 296-1306-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 2272.50/2,500 TLE20241DW 296-10377-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp 16-SOIC | 349 279 217 
TLC2274CN 296-7129-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-Dip_ | 1.78 1.42 1.07) | TLE2024iN 296-10378-5-ND___| Quad High Speed, LP Op Ami 14-Dip_| 349 279 2.17 
TLC2274CPWR ‘| 296-7130-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-TSSOP | 1.78 1.42 1.07] |TLE2024MDW _|296-10379-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp T6SOIC | 4.16 3.33 2.59 
TLC2274CPWR__|296-7130-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-TSSOP 1846.00/2,000 TLE2024QDWREP |296-22420-1-ND | Quad High Speed, LP Op Amp 16-SOIC | 4.43 355 2.76 
TLC22741D 296-7131-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-S0IC | 2.03 1.62 1.22] | TLE2024QDWREP |296-22420-2-ND —_| Quad High Speed, LP Op Amp 16-SOIC 5024.00/2,000 
TLC22741N 296-7132-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-Dip_ | 1.78 1.42 1.07} | TLE2027AMD 296-10380-5-ND | Low Noise, High Speed Op Amp 8-SOIC | 281 225 1.75 
TLC2274IPWR | 296-7133-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-TSSOP | 1.78 1.42 1.07] | TLE2027cD 296-10381-5-ND___| Low Noise, High Speed Op Amp 8-Solc | 238 1.90 1.43 
TLC2274IPWR 296-7133-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-TSSOP 1846.00/2,000 TLE2027CDR 296-10381-1-ND Low Noise, High Speed Op Amp 8-SOIC 2.25 1.80 1.35 
TLC2274MD 296-7134-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC_| 2.25 1.80 1.35] | TLE2027CDR 296-10381-2-ND | Low Noise, High Speed Op Amp 8-SOIC 2880.00/2,500 
TLC2274MDREP | 296-22410-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC | 4.30 3.44 2.68] | TLE2027ID 296-10383-5-ND | Low Noise, High Speed Op Amp 8-SOIC | 236 1.89 1.47 
TLC2274MDREP |296-22410-2-ND _| Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 6017.50/2,500 TLE2027MD 296-10385-5-ND | Low Noise, High Speed Op Amp B-soic | 259 207 1.61 
TLC2274MDRG4 | 296-22545-1-ND —_ Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC | 2.25 1.80 1.35) |TLE2027MDREP__|296-22421-1-ND__| Low Noise, High Speed Op Amp 8-SOIC_ | 690 552 4.66 
TLC2274MDRG4 |296-22545-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 2880.00/2,500 TLE2027MDREP |296-22421-2-ND __|Low Noise, High Speed Op Amp 8-SOIC 10695.00/2,500 
TLC2274MPWREP |296-22411-1-ND__| Quad Low Noise R/R Op Amp 14-TSsoP |_4.30__3.44__ 2.68! | TLE2037CD 296-10386-5-ND —_| Low Noise, High Speed Op Amp B-soic | 238 1.90 1.43 
TLC2274MPWREP |296-22411-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp T4-TSSOP | 4870.00/2,000 TLE20371D 296-10388-5-ND —_| Low Noise, High Speed Op Amp ssoic | 236 189 1.47 
TLC22740D 296-7135-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC | 1.90 1.52 1.14) | TLE2037MD 296-10389-5-ND | Low Noise, High Speed Op Amp 8-SOIC | 259 207 1.61 
TLC2274QDRG4Q1 | 296-22546-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 2.03 1.62 1.22] |TLE2061ACD 296-10390-5-ND Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 248 1.98 1.49 
TLC2274QDRG4Q1 | 296-22546-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 2592.50/2,500 TLE2061AID 296-10391-5-ND Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 2.25 1.80 1.40 
TLC2274QDRQ1__ | 296-16954-1-ND LinC¢Mos™ Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 2.03 1.62 1.22} | TLE2061AIP 296-10392-5-ND Low Power JFET Op Amp 8-Dip 225 180 1.40 
TLC2274QDRO1 |296-16954-2-ND | LinCMOS™ Rail-to-Rail Op Amp T4-SOIC 2592.50/2,500 TLE2061CD 296-10393-5-ND | Low Power JFET Op Amp s-solc | 175 140 1.05 
TLC2274QPWRQ1 | 296-16955-1-ND LinCMOS™ Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP | 2.03 1.62 1.22} |TLE2061CP 296-10394-5-ND Low Power JFET Op Amp 8-Dip 163 1.30 98 
TLC2274QPWRQ1 | 296-16955-2-ND LinCMOS™ Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP 2106.00/2,000 TLE2061MD 296-10395-5-ND Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 213 170 1.28 
TLC2652AP 296-1818-5-ND Chopper Op Amp 7 8-Dip 5.13 411 3.20) |TLE2062ACD 296-10396-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 3.49 2.79 2.17 
TLC2652AC-8D 296-7316-5-ND Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp 8-SOIC 4.93 3.95 3.07) | TLE2062AID 296-10397-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 371 297 2.31 
TLC2652AC-14D =| 296-7315-5-ND Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp 14-SOIC 4.93 3.95 3.07) |TLE2062AMD 296-10399-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 3.94 315 2.45 
TLC2652ACN 296-7317-5-ND Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp | 14-Dip 4.93 3.95 3.07) | TLE2062cD 296-1341-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 248 1.98 1.54 
TLO2652ACP 296-7318-5-ND Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp 8-Dip 4.93 3.95 3.07} |TLE2062cDR 296-1341-1-ND Dual JFET-Input Op Amp 8-SOIC 225 180 1.40 
TLC2652AI-8D 296-7319-5-ND Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp 8-SOIC 5.56 445 3.46] |TLE2062CDR 296-1341-2-ND Dual JFET-Input Op Amp 8-SOIC 3150.00/2,500 
ae 296-7320-5-ND Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp | 14-Dip | 5.13 4.11 3.20] | TLE2062cP 296-10401-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 8-Dip 2.25 180 1.40 
620-8D 296-7321-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp | 8-SOIC | 513 411 3.20) | TLE2062ID 296-10402-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 8-SOIC | 270 216 1.68 
TLC2652CN 296-7322-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp | 14-Dip | 4.70 377 2.93) |TLE2062IP 296-10403-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 8-Dip 248 1.98 1.54 
TLC2652CP 296-7323-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp | — 8-Dip 470 377 2.93) |TLE2062MD 296-10404-5-ND _| Dual Low Power JFET Op Amp 8-SOIC | 2.93 2.34 1.82 
TLC26521-8D 296-7324-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp 8-SOIC 5.36 4.29 3.34) [TLE2064ACD 296-10405-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 14-SOIG 5.00 4.00 3.38 
TLC2652M-8D 296-7325-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp 8-SOIC 5.32 4.26 3.60) | TLE2064ACN 296-10406-5-ND d Low P. JFET Op A\ 14-Di 529 423 3.29 
TL¢26520-80 —}296-7326-5-ND Precision Chopper-Stabiized Op Amp | 8-S0IC | 5.13411 320] |tLEooeaaiy  laserodor-ernd lana Lew Ponce FET On Am faesoie' Ill wea. aan. aes 
TLC2654AC-8D | 296-7327-5-ND Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp 8-SOIC | 4.28 3.42 2.66] |rLEo964am0 996-10408-5-ND | Quad Low Power JFET Op A\ 14s0Ic | 570 456 385 
TLc26s4acP ‘| 296-7328-5-ND | Adv. LNChopper-Stabilized Op Amp | 8-Dip | 428 342 266) |tLE>edcp 296-10409-5ND | Quad Low Power JFET Op Amp daSoIGe lt. dion» apa aie 
TLC2654Al-8D | 296-7329-5-ND Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp 8-SOlc | 450 3.60 2.80] |TLE:064cN 796-10410-5-ND d Low Power JFET Op Ai T4-DI 371 297 2 
TLC2654AIP 296-7330-5-ND __| Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp 8-Dip | 450 360 280 aes Quad Low PowerllrET Op Amp et? 
it TLE20641D 296-10411-5-ND ‘| Quad Low Power JFET Op Amp 14-S0IC | 4.39 351 2.73 
TLC2654A0-8D _|296-7331-5-ND Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp BSOIC | 4.70 3.77 2.93] | Eoo6ain 296-10412-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 14-Dip. | 405 324 252 
TLC2654C-8D | 296-7332-5-ND LN Chopper-Stabilized Op Amp 8-SOlc | 3.65 292 227) |tLE:064mD 296-10413-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 1asoic | 473 378 294 
TLG2654CN 206-7883-o-ND| | LN Chopper-Stabilized Op Amp 14-Dip | 3.31 2.65 2.06) |tLes071ACD___|296-10414-5-ND__| Low Noise, High Speed JFET Op Amp | 8-SOIC | 1.88 1.50 1.13 
TLC2654CP 296-7334-5-ND LN Chopper-Stabilized Op Amp 8-Dip 3.31 2.65 2.06 “0415-54 ise Hi “Di 
sit TLE2071ACP 296-10415-5-ND Low Noise, High Speed JFET Op Amp 8-Dip 1.75 140 1.05 
TLC26541-8D 296-7335-5-ND LN Chopper-Stabilized Op Amp 8-SOlC_| 3.74 299 2.33 1041 6-5 ise. Hi i 
7 4 TLE2071A10 296-10416-5-ND —|Low Noise, High Speed JFETOpAmp | 8-SOIC | 213 1.70 1.28 
TLC26541P 296-7336-5-ND LN Chopper-Stabilized Op Amp 8-Dip 3.42 2.74 2.13 aa A i Di 
i TLE2071AIP 296-10417-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp |  8-Dip 188 150 1.13 
TLC26540-8D | 296-7337-5-ND LN Chopper-Stabilized Op Amp 8SOIC | 3.65 2.92 2.27 TOO ca ial f 
Nopper-s 4 TLE2071AQDRQ1 |296-17920-1-ND —|Low Noise, High Speed JFETOp Amp | 8-SOIC | 2.00 1.60 1.20 
TLC4501ACD 296-2426-5-ND Precision, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC | 288 2.31 1.80 1 7990.0. ise Hi i 
r sHtanlt0e F TLE2071AQDRQ1_|296-17920-2-ND___| Low Noise, High Speed JFET Op Amp _| _8-SOIC 2560.00/2,500 
TLC4501 AID 296-10322-5-ND —_| High Precision Rail-to-Rail Op Amp B-SOIC | 331 265 206] HrEDO7TCD 296-10418-5-ND [Low Noise High Speed JFETOp Amp | ~8-SOIC| 150 1.20 90 
TLC45016D 296-10323-5-ND__| High Precision Rail-to-Rail Op Amp B-SOIG | 342 274 213] Ja Eo71¢p 296-10419-5-ND | Low Noise. High Speed JFET Op Amp | — 8Dip 150 120 90 
TLC4501IDR 296-10324-1-ND [High Precision Rail-to-Rail Op Amp BSOIC | 365 292 227) |r Eoq7tip 296-10420-5-ND — |LowNoise High Speed JFETOp Amp | 8-Soic | 188 150 113 
TLC4501IDR 296-10324-2-ND —_| High Precision Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 5102.50/2,500 TLE2O711P 296-10421-5-ND | Low Noise High Speed JFET Op Amp | — 8-Dip 175 140 105 
TLC4502ACD 296-10325-5-ND | Self Calibrating Precision CMOS R/R, | 8-SOIC | 4.50 3.60 280) |r1E0q79acp 296-10422-5-ND | Dual LN. High Speed JFET Op Amp sso | 270 216 168 
Output Op Amp = aa 7 aT 5 = = 
TLC4502AID 296-10326-5-ND | Self Calibrating Precision CMOS R/R, | 8-SOIC | 4.70 377 2.93 Ee ae oo ND ual ry Heh oe eel ie ie fob a0 ae res 
Output Op Amp TLE2072A0DRG4Q1 |296-22580-1-ND | Dual LN. Hi ; : i 
cy naniks bint ici . -22580-1- , High Speed JFET Op Amp 8SOIC | 315 252 1.96 
TLCA502AMD eee aD ME OLAGE CMOSR/R, / 8-SOIC / 5.24 420 3.27) | 7 Epo72AQDRG4Ot |296-22580-2-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 8-S0IC 4410.00/2,500 
TLCAS02AQD —_|296-T0328-5-ND [Self Calibrating Precision CMOS RVR, | 6-SOIC | 450 S60 2.80) |reen/cth  _|FAG-ISARS-NH _{ Dual oT pet wer op ae peor | 28 198 14 
Output Op Amp aaa ; = 
TLC4502CD 296-10329-5-ND | Self Calibrating Precision CMOS R/R, | 8-SOIC | 4.28 3.42 2.66 Re pee Seer re in on place Te ra ml ea F Serial a 
Output Op Amp ia 0" , Hi | ¥ . R 
TLC45021D 296-10830-5-ND | Self Calibrating Precision CMOS R/R, | 8-SOIC | 4.50 3.60 2.80) |T-ED7AND FOR AMAST GND | Pula IN TH hieeeed IFeT Gy Atte fei | een guns cues 
Output Op Amp ss nee a _— - - - 
-10330-1- ibrati isi : TLE2074ACN 296-10429-5-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Amp 14Dip | 550 440 3.72 
ree ee eae OSE On Ap mn CMOS RI, | SSOIG | 416 383° 259) |rcezoraniow | 296-10490-5-ND | Quad LN: High Speed JFET Op Amp | 16-S0IC | 590 472 399 
TLC4502IDR 296-10330-2-ND _| Self Calibrating Precision CMOS R/R, | 8-SOIC 5827.50/2,500 TLEZO74CDWR ==] 296-10431-1-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Amp 16-SOIG | 4.28 342 2.66 
Output Op Amp TLE2074CDWR | 296-10431-2-ND —_| Quad LN, High Speed JFET Op Amp 16-SOIC 4846.00/2,000 
TLC4502MD 296-10331-5-ND | Self Calibrating Precision CMOS R/R, | 8-SOIC | 5.02 402 3.13 TCE sae ee naa LN High Speed ser op Am 4 Az a7 ae 
Output Op Amp =| “1 ual , High opeet p Amp OU . . : 
TLC45020D 296-13358-5-ND Self Calibrating Precision CMOS R/R, 8-SOIC 4.28 342 2.66 ee poet Leen Hae aspen ret Op Amp ae ie a ae 
Output Op Amp él -o"I igh opeet -In Qp Amp a z . : 
TLE2021ACD 296-10353-5-ND —_| HS, Low Power Precision Op Amp 8-solc | 150 1.20 90] |TLE2081AcP 296-10436-5-ND |_| High Speed JFET-In Op Amp 8-Dip 2.00 1.60 1.20 
TLE2021ACP 296-10354-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 8-Dip 1.38 1410 83) | TLE2081CD 296-10437-5-ND__| High Speed JFET-In Op Amp 8-SOIC_| 163 1.30 98 
TLE2021AID 296-10355-5-ND___| HS, Low Power Precision Op Amp 8-Solc_ | 1.50 1.20.90 | TLE2081CP 296-10438-5-ND | High Speed JFET-In Op Amp 8-Dip 138 110-83 
TLE2021AIP 296-10356-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 8-Dip 750 1.20 .90| |TLE2081ID 296-10439-5-ND ‘| High Speed JFET-In Op Amp 8SOIC | 1.75 140 1.05 
TLE2021AQDREP |296-19512-1-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 8-SOlc | 188 1.50 1.13] | TLE2082ACcD 296-10440-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Amp 8-SOIC | 248 1.98 1.54 
TLE2021AQDREP |296-19512-2-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 8-SOIC 2400.00/2,500 TLE2082ACP 296-10441-5-ND —_| Dual High Speed JFET-In Op Amp 8-Dip 2.25 180 1.35 
TLE2021CD 296-10357-5-ND —_| HS, Low Power Precision Op Amp 8-SOIC | 149 1.24 99] | TLE2082AID 296-10442-5-ND__| Dual High Speed JFET-In Op Amp 8-SOIC_ | 270 2.16 1.68 
TLE2021CP 296-10358-5-ND HS, Low Power Precision Op Amp 8-Dip 1.35 1.413 .90| | TLE2082AIP 296-10443-5-ND Dual High Speed JFET-In Op Amp 8-Dip 2.48 198 1.54 
TLE20211D 296-10359-5-ND HS, Low Power Precision Op Amp B-SOIC | 1.38 1.10  .83] |TLE2082cD 296-10444-5-ND —_‘| Dual High Speed JFET-In Op Amp 8-SOIC | 225 1.80 1.40 
TLE20211P 296-10360-5-ND HS, Low Power Precision Op Amp 8-Dip 149° 1.24 .99| | TLE2082CP 296-1874-5-ND Dual High Speed JFET-In Op Amp 8-Dip 2.25 1.80 1.35 
TLE2021MD 296-10361-5-ND —_| HS, Low Power Precision Op Amp 8-Solc | 150 1.20 90] | TLE2082ID 296-1343-5-ND Dual High Speed JFET-In Op Amp 8SOIC | 248 1.98 1.54 
TLE20210DREP | 296-22419-1-ND —_| High Speed, LP Precision Op Amp 8-solc | 1.70 1.36 1.02} |TLE2082IDR 296-1343-1-ND Dual High Speed JFET-In Op Amp 8-solc | 225 1.80 1.40 
TLE20210DREP__|296-22419-2-ND___| High Speed, LP Precision Op Amp 8-SOIC 2175.00/2,500 TLE20821DR 296-1343-2-ND Dual High Speed JFET-In Op Amp 8-SOIC 3150.00/2,500 
TLE2022ACD 296-12304-5-ND | Dual HS, LP Precision Op Amp BSOIC | 259 2.07 1.61] |TLE2082IP 296-10446-5-ND ‘| Dual High Speed JFET-In Op Amp 8-Dip 225 180 140 
TLE2022ACP 296-10362-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp| —8-Dip 236 1.89 1.47| |TLE2084ACDW |296-10447-5-ND —_| Quad High Speed JFET Op Amp 16-SOIC | 5.00 4.00 3.38 
TLE2022A10 296-10363-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp) 8-SOIC | 2.70 216 1.68) |TLE2084ACN 296-10448-5-ND | Quad High Speed JFET Op Amp 14-Dip | 5.00 4.00 338 
TLE2022AIP 296-10364-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp| —_8-Dip 259 207 1.61 |TLE2084coOW 296-10449-5-ND__| Quad High Speed JFET Op Amp 16-SOIC_| 4.28 3.42 2.66 
TLE2022AMD 296-10365-5-ND [Dual High Speed, LP Precision Op Amp| _8-SOIC_| 2.93 2.34 1.82] | TLE2084CN 296-10450-5-ND | Quad High Speed JFET Op Amp 14-Dip | 3.94 3.15 2.45 
TLE2022AQDREP |296-18144-1-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp| 8-SOIC | 3.51 2.81 2.19] |TLE2084iIDW 296-10451-5-ND ‘| Quad High Speed JFET Op Amp 16-SOIC | 4.28 342 2.66 
TLE2022AQDREP |296-18144-2-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp| 8-SOIC 4915.00/2,500 TLE2141ACD 296-10452-5-ND ‘| Excalibur Low Noise HS Prec. Op Amp | 8-SOIC | 163 130 98 
TLE2022CD 296-1873-5-ND Dual JFET-Input Op Amp 8-Solc | 200 1.60 1.20] |TLE2141ACP 296-10453-5-ND —_| Excalibur Low Noise HS Prec. Op Amp | —8-Dip 163 130 98 
TLE2022CP 296-10366-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp| —_8-Dip 1.88 150 1.13) | TLE2141AID 296-10454-5-ND__| Excalibur Low Noise HS Prec. Op Amp | 8-SOIC_| 1.88 1.50 1.13 
TLE202210 296-10367-5-ND__| Dual High Speed, LP Precision Op Amp| 8-SOIC_| 2.25 1.80 _1.35| | TLE2T41AIP 296-13361-5-ND [Excalibur Low Noise HS Prec. Op Amp | _ 8-Dip 175 140 1.05 
TLE2022IP 296-10368-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp| _ 8-Dip 2.00 1.60 1.20] |TLE2141cD 296-10455-5-ND ‘| Excalibur Low Noise HS Prec. OpAmp | 8-SOIC | 1.50 120 90 
TLE2022MD 296-10369-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp] 8-SOIC | 2.38 1.90 1.43] |TLE2141cP 296-10456-5-ND —_‘| Excalibur Low Noise HS Prec. Op Amp | —8-Dip 138 110 83 
TLE20220DREP |296-19513-1-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp| 8-SOIC | 245 1.97 1.53] | TLE2141ID 296-10457-5-ND ‘| Excalibur Low Noise HS Prec. OpAmp | 8-SOIC | 163 130 .98 
TLE20220DREP | 296-19513-2-ND —_| Dual High Speed, LP Precision Op Amp| 8-SOIC 3432.50/2,500 TLEQ141IP 296-10458-5-ND__| Excalibur Low Noise HS Prec. Op Amp | __8-Dip 150 1.20 90 
TLE2024ACDW__|296-10370-5-ND__| Quad High Speed, LP Op Amp 16-SOIC_| 4.05 3.24 2.52] |TLE2T41MDREP |296-23473-1-ND | Excalibur Low Noise HS Prec. Op BSOIC | 315 252 1.96 
TLE2024ACN 296-10371-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp 14Dip | 3.71 297 2.31 Amp NEW! 
TLE2024AIDW | 296-10372-5-ND —_| Quad High Speed, LP Op Amp 16-SOIC | 4.05 3.24 2.52) |TLE2141MDREP 296-23473-2-ND _| Excalibur Low Noise HS Prec. Op 8-SOIC 4410.00/2,500 
TLE2024AIN 296-10373-5-ND _| Quad High Speed, LP Op Amp 14-Dip_ | 4.05 3.24 2.52 Amp NEW! 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Re Digi-Key Price Each a8 Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 
TLE2T42ACD 296-10459-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp BS0IG | 349 279 247] |TLV2252AQDROT |296-18022-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp esoie | 168 134 1.01 
TLE2142AD 296-10461-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp 8-SOIC | 3.71 297 2.31] |TLV2252AQDRQ1 |296-18022-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-SOIC 2145.00/2,500 
TLE2142AMD 296-1875-5-ND Dual High Speed Precision Op Amp 8-SOIC | 3.83 3.06 2.38] | TLV22521D 296-7434-5-ND Dual LP Low Voltage R/R Op Amp 8-SOIG | 168 134 1.01 
TLE2T42AMDRG4 |296-22050-1-ND | Dual High Speed Precision Op Amp B-SOIC | 3.83 3.06 2.38] |TLV2252IP 296-7435-5-ND Dual LP Low Voltage R/R Op Amp 8-Dip 155 124 93 
TLE2142AMDRG4 |296-22050-2-ND | Dual High Speed Precision Op Amp 8-SOIC 5355.00/2,500 TLV22520D 296-7436-5-ND Dual LP Low Voltage R/R Op Amp 8-SOlc | 168 134 1.01 
TLE2142CD 296-10463-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp 8-SOIC | 2.38 1.90 1.43] |TLV2252QDREP |296-22424-1-ND —_| Dual LP Low Voltage R/R Op Amp 8-SOIG | 220 176 1.32 
TLE2142CP 296-10464-5-ND Dual High Speed Precision Op Amp 8-Dip 2.38 1.90 1.43] |TLV2252QDREP |296-22424-2-ND Dual LP Low Voltage R/R Op Amp 8-SOIC 2815.00/2,500 
TLE2142CPWR _|296-10465-1-ND _| Dual High Speed Precision Op Amp _| 16-TSSOP | 2.13 1.70 1.28) | TLV2254AID 296-7437-5-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-S0IC_| 257 2.06 1.60 
TLE2142CPWR  |296-10465-2-ND | Dual High Speed Precision Op Amp | 16-TSSOP 2210.00/2,000 TLV2254AIN 296-7438-5-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-Dip 2.36 189 1.47 
TLE21421D 296-10466-5-ND Dual High Speed Precision Op Amp 8-SOIC 2.36 1.89 1.47) | TLV2254AIPWR | 296-7439-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp. 14-TSSOP | 236 189 1.47 
TLE2142IP 296-10467-5-ND —_| Dual High Speed Precision Op Amp 8-Dip 2.38 1.90 1.43) |TLV2254AIPWR | 296-7439-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-TSSOP 2678.00/2,000 
TLE2142MD 296-10468-5-ND Dual High Speed Precision Op Amp 8-SOIC 2.59 2.07 1.61) | TLv2254AQD 296-7440-5-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC 245 1.97 1.53 
TLE2144ACN 296-10469-5-ND__| Quad High Speed Precision Op Amp 14-Dip 5.00 4.00 3.38} |TLV2254AQDREP |296-22425-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC_| 3.38 2.70 2.10 
TLE2144AIN 296-10470-5-ND | Quad High Speed Precision Op Amp 14-Dip 5.40 4.32 3.65) [TLV2254AQDREP |296-22425-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp T4-SOIC 4725.00/2,500 
TLE2144CDW 296-10471-5-ND Quad High Speed Precision Op Amp 16-SOIC 4.28 342 2.66] |TLV22541D 296-7441-5-ND Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC 245 1.97 1.53 
TLE2144CN 296-10472-5-ND Quad High Speed Precision Op Amp 14-Dip 3.94 3.15 2.45) | TLV2254IN 296-7442-5-ND Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 14-Dip 2.25 1.80 1.40 
TLE2144IDW 296-10473-5-ND Quad High Speed Precision Op Amp 16-SOIC | 4.61 3.69 2.87) |TLv2254QDREP | 296-22426-1-ND Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC | 3.22 258 2.01 
TLE21441N 296-10474-5-ND Quad High Speed Precision Op Amp 14-Dip 4.28 3.42 2.66) |TLV2254QDREP _|296-22426-2-ND Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC 4505.00/2,500 
TLE2144MDW 296-10475-5-ND Quad High Speed Precision Op Amp 16-SOIC 5.06 4.05 3.15] TLy2262AID 296-7443-5-ND Dual Advanced R/R Op Amp 8-SOIC 215. 1.72 1.29 
TLE2161ACD 296-10476-5-ND Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 163 1.30 98) | TLv2262AIP 296-7444-5-ND Dual Advanced R/R Op Amp 8-Dip 2.03 1.62 1.22 
TLE2161AID 296-10478-5-ND Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 1.88 1.50 1.13) |TLv2262AIPWR | 296-14378-1-ND Dual Advanced R/R Op Amp 8-TSSOP | 2.03 162 1.22 
TLE2161CD 296-10480-5-ND Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 1.75 1.40 1.05) |TLv2262AIPWR | 296-14378-2-ND Dual Advanced R/R Op Amp 8-TSSOP 2106.00/2,000 
TLE2161ID 296-10482-5-ND Low Power JFET Op Amp 8-SOIC 213 1.70 1.28) | TLv2262AQD 296-7445-5-ND Dual Advanced R/R Op Amp 8-SOIC 215 172 1.29 
Loree ae Wide Band an en ser aes ta 0 1 TLV22621D 296-7446-5-ND Dual LP Low Voltage R/R Op Amp 8-SOIC 768 1.34 1.01 
-12228-1- : , -23- : : : TLV22621P 296-7447-5-ND Dual LP Low Voltage R/R Op Al 8-Di 155 124 93 
TLV27L1IDBVR | 296-12228-2-ND | 1-Channel, B/R Output Op Amp SoT-23-5 | 1443.00/3,000 TLvocecipwe | EeAEeRANGAMN| Dual LP Low Velen RR OG amp | atssop | se {2a a3 
TIV27EIDR zoo st222051 ND) 1-Channel, F/R Output Op Amp BSOIG | 111” 93-74) ITLve262IPWR —|296-7448-2-ND —_| Dual LP Low Voltage R/R Op Amp 8-TSSOP | — 1612.00/2,000 
TLV27EHIDR 2soai22922 NDE 1-Channel, R/R Output Op Amp £-S0IC 1292.50/2,500 TLV226200 296-7449-5-ND __| Dual LP Low Voltage R/R Op Amp 8-S0lG | 1.68 1.34 1.01 
TLV27L2CDGKR | 296=170571-ND 9) 2-Channel, R/R Output Op Amp BMSOP | 2.00 1.50 1.13) /TLv2264AD 296-7450-5-ND {Quad Advanced Rail-to-Rail Op Amp | 14-SOIGC | 279 2.24 1.74 
TLV27L2CDGKR | 296-17057-2-ND | 2-Channel, R/R Output Op Amp 8-MSOP 1600.00/2,500 7451-5 il:to-Rai “Di 
TLV2264AIN 296-7451-5-ND Quad Advanced Rail-to-Rail Op Amp 14-Dip 2.57 2.06 1.60 
TLV27L2IDR 296-12230-1-ND —_)2-Channel, R/R Output Op Amp 8SOIC | 1.25 1.00 75) It yoo64alpwr | 296-7452-1-ND Quad Adv. Rail-to-Rail Op Amp 14-Tssop | 257 206 1.60 
TLV27L2IDR 296-12230-2-ND | 2-Channel, R/R Output Op Amp 8-SOIC 1600.00/2,500 Ball i : ; : 
TLV2264AIPWR | 296-7452-2-ND Quad Adv. Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP 2908.00/2,000 
TLV2711D 296-12300-5-ND | 550uA/Ch., 3MHz, R/R Output Op Amp | _8-SOIC 95 7254 F ‘ * 
2 3 TLV2264AQPWRQ1 |296-24153-1-ND | Quad Adv. Rail-to-Rail Op Amp* NEW!| 14-TSSOP | 2.68 2.15 1.67 
TLV271IDBVR _|296-13371-1-ND | 550uA/Ch., 3MHz, R/R Output Op Amp | SOT-23-5 | 95 72 5d Sea eer = aes 
TLV2264AQPWROT |296-24153-2-ND | Quad Adv. Rail-to-Rail Op Amp* NEW!| 14-TSSOP 3034,00/2,000 
TLV271IDBVR | 296-13371-2-ND | 550yA/Ch., 3MHz, R/R Output Op Amp | SOT-23-5 927.00/3,000 TLV2064IDR 296-7454-1-ND Quad LP Low Voltage R/R Op Amp tasoic | 236 189 147 
TLV271QDBVRQ1 | 296-24115-1-ND pea R/R Output Op S0T-23-5 | 78 = 66 53) | tL ya964IDR 296-7454-2-ND Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 14-SOIC 3307.50/2,500 
Saiieee! : el TLV2264IN 296-7455-5-ND Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 14-Dip 236 189 1.47 
TLVZ7TQDBVRO1 |BoGsea iS aNe NEW? F/R Output Op SOT-23-5 | 1017.00/3,000 TLV2264IPWR _|296-7456-1-ND [Quad LP Low Voltage R/ROp Amp _| 14-TSSOP | 236 189 1.47 
TLV272IDGKR___|296-11946-1-ND__| Dual Rail-to-Rail Output Op Amp amsop | 86 7i__67| |e see ER cote | ieee | ose tant ed 
TLV272IDGKR _|296-11946-2-ND | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp 8-MSOP 917.50/2,500 TLy2a02IDeKR  BEERESOPEMNEEME Op Amo with O/C Comparater sMsOp | conse fea. 14 93 
TLV272IDR 296-10655-1-ND | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp 8-SOIC 85 71 87) | iespoinckr  SGREORO INDIR | Of Amo with O70 Commer eweobei|| “aeoseqateng: 
TLV272IDR 296-10655-2-ND Dual Rail-to-Rail Output Op Amp 8-SOIC 917.50/2,500 p Amp wi omparator oe 
eae aa Test oa TLV2302IDR 296-10513-1-ND _| Op Amp with O/C Comparator 8-SOIC | 2.03 162 1.22 
TLV272IP 296-12671-5-ND Dual Rail-to-Rail Output Op Amp 8-Dip 85 wal 57 - 
TLvo7200RG1 _|296-17870-1-ND | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp B-SOIC 93 «782 | TLV23021DR 296-10513-2-ND [Op Amp with O/C Comparator 8-SOIC 2592.50/2,500 
Sai hee ecb : : ; : TLV2302IP 296-10514-5-ND | Op Amp with O/C Comparator 8-Dip 203 162 1.22 
TLV2720DRQ1 _|296-17870-2-ND | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp 8-SOIC 1005.00/2,500 : 
TLvo7acpwR | 296-12286-1-ND | Quad 3MHz P/R Out Op Amp 1a.tssop| 1.08 91.73) | TLV2304IDR 296-10515-1-ND | Dual Op Amp with Dual O/C Comp. 14-SOIC | 3.11 249 1.94 
TLv274cPWR —|296-12286-2-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp 14-TSS0P 960.00/2,000 TLV2304IDR 296-10515-2-ND | Dual Op Amp with Dual O/C Comp. 14-SOIC 4347.50/2,500 
TLV274I0R 296-11981-1-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp qasoic | 144 95 76) | TLV2304iN 296-12041-5-ND___| Dual Op Amp with Dual O/C Comp. 14-Dip 3411 2.49 1.94 
TLV274IDR 296-11981-2-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp 14-S0IC 4232.50/2.500 TLV2304IPWR —_[296-10516-1-ND Dual Op Amp with Dual O/C Comp. T4-TSSOP | 3.11 249 1.94 
TEVO7AIN 296-14379-5:ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp TE-Dip T4496 76) |TLV2304IPWR — |296-10516-2-ND | Dual Op Amp with Dual 0/C Comp. 14-TSSOP 3520.00/2,000 
TLV2741PWR 296-11982-1-ND Quad 3MHz R/R Out Op Amp 14-TSSOP 114 ‘95 76 TLV2322ID 296-7458-5-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp 8-SOIC 1.78 142 1.07 
TLV2741PWR 296-11982-2-ND Quad 3MHz R/R Out Op Amp 14-TSSOP 1008.00/2,000 TLV2322IP 296-7459-5-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp 8-Dip 1.68 1.34 1.01 
Teco; 2 sD [OES Ee ae a ec Ane TE om 
TLV274QDRQ1___|296-18300-2-ND___| Quad 3IMHz R/R Out Op Amp 14-SOIC 1350.00/2,500 7460-2 . Mic i 00/2, 
TLV2740PWRG4Q1 | 296-23659-1-ND [Quad 3MHzR/R OutOp Amp NEW! | 14-1SSOP| 1.25 1.04 83) |JLV2324ID 296-7461-5-ND Quad Low Volt. Micropower OpAmp | 14-SOIG | 257 2.06 1.60 
TLV2740QPWRG4Q1 | 296-23659-2-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp NEW! | 14-TSSOP 1104.00/2,000 TLV2324IN 296-7462-5-ND Quad Low Volt. Micropower Op Amp 14-Dip 2.36 189 1.47 
TLV341AIDBVR | 296-17680-1-ND Low Volt. R/R Output CMOS Op Amp | SOT-23-6 96 80 64] /TLV2324IPWR — |296-7464-1-ND Quad Low Volt. Micropower Op Amp | 14-TSSOP | 2.36 1.89 1.47 
TLV341AIDBVR | 296-17680-2-ND Low Volt. R/R Output CMOS Op Amp | SOT-23-6 1248.00/3,000 TLV2324IPWR__ | 296-7464-2-ND Quad Low Volt. Micropower Op Amp _|_14-TSSOP 2678.00/2,000 
TLV341AIDCKR _ | 296-17681-1-ND Low Volt. R/R Output CMOS Op Amp | SC70-6 96.80 64} | TLV23321D 296-7465-5-ND Dual LP Low Voltage Op Amp 8-S0IC 168 134° 1.07 
TLV341AIDCKR | 296-17681-2-ND Low Volt. R/R Output CMOS Op Amp SC70-6 1248.00/3,000 TLV2332IP 296-7466-5-ND Dual LP Low Voltage Op Amp 8-Dip 155 1.24 93 
TLV341|DBVR 296-17682-1-ND Low Volt. R/R Output CMOS Op Amp | SOT-23-6 81 =.68 ~—«54| | TLV2332IPWR 296-7467-1-ND Dual LP Low Voltage Op Amp 8-TSSOP | 155 1.24 93 
TLV341|IDBVR 296-17682-2-ND Low Volt. R/R Output CMOS Op Amp | SOT-23-6 1053.00/3,000 TLV2332IPWR 296-7467-2-ND Dual LP Low Voltage Op Amp 8-TSSOP 1612.00/2,000 
TLV341IDCKR 296-17683-1-ND Low Volt. R/R Output CMOS Op Amp SC70-6 81 ©§.68 = 54] | TLV23341D 296-7468-5-ND Quad LP Low Voltage Op Amp 14-SOIG_| 311 249 1.94 
TLV341IDCKR 296-17683-2-ND Low Volt. R/R Output CMOS Op Amp SC70-6 1053.00/3,000 TLV2334IN 296-7469-5-ND Quad LP Low Voltage Op Amp 14-Dip 3.11 2.49 1.94 
TLV341IDRLR _|296-21126-1-ND [Low Volt. R/R Output CMOS Op Amp SOT-6 705 —.88-~——70| ‘| TLV2334IPWR —-]296-7470-1-ND Quad LP Low Voltage Op Amp 14-TSSOP | 3.11 2.49 1.94 
TLV341IDRLR — |296-21126-2-ND —_| Low Volt. R/R Output CMOS Op Amp SOT-6 1820.00/4,000 TLV2334IPWR | 296-7470-2-ND Quad LP Low Voltage Op Amp 14-TSSOP 3520.00/2,000 
TLV342AIDR 296-21127-1-ND [Dual Low Volt. R/ROutCMOS OpAmp| 8-SOIC | 1.05 88 70) | TLV2341ID 296-7471-5-ND Low Voltage Programmable Op Amp 8SOIC | 215 1.72 1.29 
TLV342AIDR 296-21127-2-ND Dual Low Volt. R/R Out CMOS Op Amp | 8-SOIC 1137.50/2,500 TLV23411P 296-7472-5-ND Low Voltage Programmable Op Amp 8-Dip 4.90 1.52 1.14 
TLV342IDGKR _|296-22848-1-ND _| Dual Low Volt. R/R Out CMOS Op Amp |_8-MSOP 96.80.64} | TLV23421D 296-7473-5-ND Dual Low Voltage High-Speed Op Amp | 8-SOIC | 2.88 231 1.80 
TLV342IDGKR  |296-22848-2-ND | Dual Low Volt. R/R Out CMOS Op Amp | 8-MSOP 1040.00/2,500 TLV2342IP 296-7474-5-ND Dual Low Voltage High-Speed Op Amp | _8-Dip 288 231 1.80 
TLV342IDR 296-21128-1-ND | Dual Low Volt. R/R Out CMOS Op Amp | 8-SOIC 87 0 .73~—«58] | TLV23441D 296-7475-5-ND Quad Low Voltage HS Op Amp 14-S0IC | 3.65 2.92 227 
TLV342IDR 296-21128-2-ND | Dual Low Volt. R/R Out CMOS Op Amp | 8-SOIC 942.50/2,500 TLV23441N 296-7476-5-ND Quad Low Voltage HS Op Amp 14-Dip 3.65 292 2.27 
TLV1391IDBVR 296-17618-1-ND Single Differential Comparator SOT-23-5 75 63 50) [TLV2361CDBV 296-10523-5-ND High Perf. Low Voltage Op Amp SOT-23-5 87 78. 58 
TLV1391IDBVR _|296-17618-2-ND _| Single Differential Comparator SOT-23-5 975.00/3,000 TLV2361CDBVR _|296-13798-1-ND __| High Perf. Low Voltage Op Amp S0T-23-5 | 80 60 45 
TLV2211CDBVR |296-10500-1-ND | Low Noise, LP, Rail-to-Rail OpAmp | SOT-23-5 | 1.20 1.00 80) |TLV2361CDBVR |296-13798-2-ND High Perf. Low Voltage Op Amp SOT-23-5 780.00/3,000 
TLV2211CDBVR | 296-10500-2-ND —_ | Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Amp | SOT-23-5 1557.00/3,000 TLV2361IDBV6 |296-23748-1-ND —_| High Perf. LV Op Amp NEW! S0T-23-5 | 75 63 50 
TLV2211IDBVR —|296-10501-1-ND | Low Noise, LP, Rail-to-RailOp Amp | SOT-23-5 | 1.26 1.05 84) |TLV2361IDBV6 |296-23748-2-ND ‘High Perf. LV Op Amp NEW! SOT-23-5 975.00/3,000 
TLV2211IDBVR — |296-10501-2-ND —_ | Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Amp | SOT-23-5 1635.00/3,000 TLV2361IDBVR _|296-13745-1-ND _| High Perf. Low Voltage Op Amp SOT-23-5 | .75 .63_—_—.50 
TLV2221CDBVR _|296-10504-1-ND___| Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 | 1.20 1.00.80) | TLV236TIDBVR |296-13745-2-ND [High Perf. Low Voltage Op Amp SOT-23-5 975.00/3,000 
TLV2221CDBVR |296-10504-2-ND _| Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 1557.00/3,000 TLV2362IDGKR  |296-13995-1-ND | High Perf. Low Voltage Op Amp 8-MSOP 96 72 54 
TLV2231CDBVR |296-12189-1-ND —_| Low Power Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 | 1.20 1.00 80] |TLV2362IDGKR | 296-13995-2-ND —_| High Perf. Low Voltage Op Amp 8-MSOP 780.00/2,500 
TLV2231CDBVR |296-12189-2-ND —_| Low Power Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 1557.00/3,000 TLV2362IDR 296-15029-1-ND | High Performance Low Volt. Op Amp | 8-SOIC 7 57 «48 
TLV2231IDBVR —|296-10505-1-ND —_| Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 | 1.26 1.05 84] | TLV2362IDR 296-15029-2-ND _| High Performance Low Volt. Op Amp | _8-SOIC 617.50/2,500 
TLV2231IDBVR _|296-10505-2-ND___| Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 1635.00/3,000 TLV23621P 296-10526-5-ND | Dual High Performance Op Amp 8-Dip 34 (C68ttCt«CW 
TLV223TIDBVT _|296-17096-1-ND | Rail-to-Rail Op Amp S0T-23-5 | 138 1.15 92] |TLV2362IPWR  |296-10527-1-ND —_| Dual High Performance Op Amp 8-TSSOP 76 57 43 
TLV2231IDBVT — |296-17096-2-ND —_| Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 172.25/250 TLV2362IPWR — |296-10527-2-ND ——_| Dual High Performance Op Amp 8-TSSOP 506.00/2,000 
TLV2241IDBVT — |296-10506-1-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 | 1.68 1.34 1.01) |TLV2370IDBVR | 296-12617-1-ND | 550A/Channel 3MHzR/R In/Out Op | SOT-23-6 | 1.22 1.02 82 
TLV2241|DBVT 296-10506-2-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 234.50/250 Amp with Shutdown 
TLV2241IDR 296-10507-1-ND___| Micropower Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC_ | 155 1.24 93] |TLV2370IDBVR |296-12617-2-ND | 550uA/Channel 3MHz R/R In/Out Op | SOT-23-6 1584.00/3,000 
TLV2241IDR 296-10507-2-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1985.00/2,500 Amp with Shutdown 
TLV22411P 296-10508-5-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 155 1.24 93) |TLV23701DR 296-12298-T-ND | 550uA/Channel 3MHz R/R In/Out Op eso | 122 102 82 
TLV2242IDGKR 296-10509-1-ND Dual Micropower R/R Op Amp 8-MSOP 215 1.72 1.29 Amp with Shutdown 
TLV2242IDGKR | 296-10509-2-ND —_| Dual Micropower R/R Op Amp 8-MSOP 2752.50/2,500 TLV2370IDR 296-12298-2-ND | 550uA/Channel 3MHz R/R In/Out Op 8-SOIC 1320.00/2,500 
TLV2242IDR 296-10510-1-ND Dual Micropower R/R Op Amp. 8-SOIC 215 1.72 1.29 Amp with Shutdown 
TLV22421DR 296-10510-2-ND | Dual Micropower R/R Op Amp 8-SOIC 2752.50/2,500 TLV23701P 296-12217-5-ND | 550uA/Channel 3MHz R/R In/Out Op 8-Dip 1.22 102 82 
TLV2244IDR 296-10511-1-ND Quad Micropower R/R Op Amp 14-SOIC 2.45 1.97 1.53 Amp with Shutdown 
TLV2244|DR 296-10511-2-ND | Quad Micropower R/R Op Amp 14-SOIC 3432.50/2,500 TLV2371IDBVR |296-13057-1-ND | 550yA/Ch., 3MHz, R/R, /0 OpAmp | SOT-23-5 | 141 93 74 
TLV2244IPW 296-10512-5-ND | Quad Micropower R/R Op Amp 14-TSSOP | 2.68 2.15 1.67] |TLV2371IDBVR  |296-13057-2-ND | 550uA/Ch., 3MHz, R/R, 1/0 Op Amp _|_SOT-23-5 1443.00/3,000 
TLV2252AID 296-7430-5-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-SOIG | 1.78 1.42 1.07| | TLV23711DR 296-12299-1-ND | 550uA/Ch., 3MHz, R/R, 1/0 Op Amp esol | 111i #893 74 
TLV2252AIP 296-7431-5-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-Dip 768 1.34 1.01] |TLV237110R 296-12299-2-ND | 550uA/Ch., 3MHz, R/R, I/O Op Amp 8-SOIC 1202.50/2,500 
TLV2252AIPW | 296-7432-5-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-TSSOP | 1.78 1.42 1.07) |TLV2371IP 296-12218-5-ND | 550uA/Ch., 3MHz, R/R, I/O Op Amp 8-Dip 1141 9374 
TLV2252AQD 296-7433-5-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-SOIG | 168 134 1.01 with Shutdown 
TLV2252AQDREP |296-22423-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-SOIC | 2.38 1.90 1.43] |TLV2371MDBVREP|296-21256-1-ND | 550uA/Ch., 3MHz R/R, 1/0 Op Amp SOT-23-5 | 248 1.98 1.54 
TLV2252AQDREP_|296-22423-2-ND___| Dual Low Voltage R/R Op Amp 8-SOIC 3040.00/2,500 TLV2371MDBVREP |296-21256-2-ND__| 550u/A/Ch., 3MHz R/R, 1/0 Op Amp SOT-23-5 4158.00/3,000 
TLV2252AQDRG4QT |296-23892-1-ND | Dual Low Volt. R/R Op Amp NEW! BSOIc | 168 134 TOT] |TLV23710DBVRQT |296-23540-1-ND | 550uA/Ch., 3MHz R/R 1/0 Op S0T-23-5 | 139 1.16 93 
TLV2252AQDRG4Q1 |296-23892-2-ND _| Dual Low Volt. R/R Op Amp NEW! 8-SOIC 2145.00/2,500 Amp NEW! 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 875 


we TEXAS = : AMPLIFIERS 1 TEXAS _— 7 AMPLIFIERS 
INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each TA. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV2371QDBVRQ1 | 296-23540-2-ND 550uA/Ch., 3MHz R/R 1/0 Op SOT-23-5 1803.00/3,000 TLV2444CPW 296-10565-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP | 2.25 180 1.40 
Amp NEW! TLV2444IDR 296-10566-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 238 1.90 1.43 
TLV2371QDRQ1_ | 296-18908-1-ND 550uA/Ch., 3MHz R/R 1/0 Op Amp 8-SOIC 1.39 1.16 93| | TLV2444IDR 296-10566-2-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 3040.00/2,500 
TLV2371QDRQ1_ | 296-18908-2-ND 550uA/Ch., 3MHz R/R 1/0 Op Amp 8-SOIC 1502.50/2,500 TLV2444IPWR 296-10567-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP | 238 1.90 1.43 
TLV2372IDR 296-10528-1-ND Dual 3MHz R/R In/Out Op Amp 8-SOIC 1.25 1.00 75| | TLV2444IPWR 296-10567-2-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP 2470.00/2,000 
TLV2372IDR 296-10528-2-ND Dual 3MHz R/R In/Out Op Amp 8-SOIC 1600.00/2,500 TLV2450AID 296-10568-5-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2.25 1.80 1.35 
TLV2372IP 296-12219-5-ND Dual 3MHz R/R In/Out Op Amp 8-Dip 1.25 1.00 75] | TLV2450AIDR 296-10568-1-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2.03 162 1.22 
TLV2372QDRG4Q1 | 296-22845-1-ND Dual 3MHz R/R In/Out Op Amp 8-SOIC 1.38 1.10 83) | TLV2450AIDR 296-10568-2-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2592.50/2,500 
TLV2372QDRG4Q1 | 296-22845-2-ND Dual 3MHz R/R In/Out Op Amp 8-SOIC 1760.00/2,500 TLV2450AIP 296-10569-5-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 2.03 162 1.22 
TLV2372QDRQ1_| 296-18909-1-ND Dual 3MHz R/R In/Out Op Amp 8-SOIC 1.38 1.10 83] |TLV2450CD 296-1884-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.55 1.24 93 
TLV2372QDRQ1 ‘| 296-18909-2-ND Dual 3MHz R/R In/Out Op Amp 8-SOIC 1760.00/2,500 TLV2450CDBVR =| 296-10570-1-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-6 1.55 = 1.24 93 
TLV2373IDGSR 296-11624-1-ND Dual 3MHz Rail-to-Rail, Op Amp with 10-MSOP 168 134 1.01 TLV2450CDBVR =| 296-10570-2-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-6 2382.00/3,000 
Shutdown TLV2450CP 296-1885-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 155 1.24 93 
TLV2373IDGSR 296-11624-2-ND Dual 3MHz Rail-to-Rail, Op Amp with 10-MSOP 2145.00/2,500 TLV24501D 296-1886-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.55 1.24 93 
Shutdown TLV2450IDBVR 296-10571-1-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-6 1.55 1.24 93 
TLV2373IDR 296-10529-1-ND Dual 3MHz Rail-to-Rail, 1/0 Op Amp 14-SOIC 168 134 1.01 TLV2450IDBVR 296-10571-2-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-6 2382.00/3,000 
with Shutdown TLV2450IP 296-1887-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 1.55 1.24 93 
TLV2373IDR 296-10529-2-ND Dual 3MHz Rail-to-Rail, |/O Op Amp 14-SOIC 2145.00/2,500 TLV2451AID 296-10572-5-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2.03 162 1.22 
with Shutdown TLV2451AIDR 296-10572-1-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 190 152 1.14 
TLV2373IN 296-12220-5-ND Dual 3MHz Rail-to-Rail, 1/0 Op Amp 14-Dip 1.68 1.34 1.01 TLV2451AIDR 296-10572-2-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2432.50/2,500 
with Shutdown TLV2451 AIP 296-10573-5-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 1.90 152 1.14 
TLV2374IDR 296-11967-1-ND Quad 3MHz Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 14-SOIC 1.48 1.18 89) | TLV2451CD 296-1888-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 155 1.24 93 
TLV2374IDR 296-11967-2-ND Quad 3MHz Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 14-SOIC 1887.50/2,500 TLV2451CDR 296-1888-1-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 143° 1.44 86 
TLV2374IPWR 296-11968-1-ND Quad 3MHz Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 14-TSSOP 148 1.18 89) | TLV2451CDR 296-1888-2-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1825.00/2,500 
TLV2374IPWR 296-11968-2-ND Quad 3MHz Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 14-TSSOP 1534.00/2,000 TLV2451CDBVR _|296-10574-1-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 1.43 1.14 86 
TLV23741N 296-12221-5-ND Quad 3MHz Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 14-Dip 1.48 1.18 89) |TLV2451CDBVR =| 296-10574-2-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 2190.00/3,000 
TLV2374MDREP | 296-19520-1-ND Quad 3MHz R/R In/Out Op Amp 14-SOIC 3.74 2.99 2.33] |TLV2451CP 296-1889-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 143° 1.14 86 
TLV2374MDREP | 296-19520-2-ND Quad 3MHz R/R In/Out Op Amp 14-SOIC 5230.00/2,500 TLV24511D 296-1890-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.55 1.24 93 
TLV2375IDR 296-11969-1-ND Quad 3MHz Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 16-SOIC 1.58 1.26 95) | TLV2451IDR 296-1890-1-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 143° 1.414 86 
with Shutdown TLV2451IDR 296-1890-2-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1825.00/2,500 
TLV2375IDR 296-11969-2-ND Quad 3MHz Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 16-SOIC 2015.00/2,500 TLV2451IDBVR 296-10576-1-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 143° 1.14 86 
with Shutdown TLV2451|IDBVR 296-10576-2-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 2190.00/3,000 
TLV2375IPWR 296-11970-1-ND Quad 3MHz Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 16-TSSOP 1.58 = 1.26 95) | TLV2451IP 296-1891-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 143° 1.14 86 
with Shutdown TLV2452AIDR 296-10578-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOP 215 1.72 1.29 
TLV2375IPWR 296-11970-2-ND Quad 3MHz Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 16-TSSOP 1638.00/2,000 TLV2452AIDR 296-10578-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOP 2752.50/2,500 
with Shutdown TLV2452AIP 296-10579-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 215 1.72 1.29 
TLV23751N 296-12222-5-ND Quad 3MHz Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 16-Dip 1.58 = 1.26 95) | TLV2452CD 296-2428-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 215 1.72 1.29 
with Shutdown TLV2452CDR 296-2428-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.90 152 1.14 
TLV2381IDBVT 296-12223-1-ND 1-Channel, Rail-to-Rail, 1/0 Op Amp SOT-23-5 1.55 1.24 93] | TLV2452CDR 296-2428-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2432.50/2,500 
TLV2381IDBVT 296-12223-2-ND 1-Channel, Rail-to-Rail, 1/0 Op Amp SOT-23-5 217.00/250 TLV2452CDGKR__| 296-10580-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-MSOP 1.90 152 1.14 
TLV2381IDR 296-12224-1-ND 1-Channel, Rail-to-Rail, 1/0 Op Amp 8-SOIC 143° 1.14 86| |TLV2452CDGKR  |296-10580-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-MSOP 2432.50/2,500 
TLV2381IDR 296-12224-2-ND 1-Channel, Rail-to-Rail, 1/0 Op Amp 8-SOIC 1825.00/2,500 TLV2452IDGKR 296-10582-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-MSOP 2.03 162 1.22 
TLV2382IDR 296-12226-1-ND 2-Channel, Rail-to-Rail, I/O Op Amp 8-SOIC 1.90 152 1.14] |TLV2452IDGKR 296-10582-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-MSOP 2592.50/2,500 
TLV2382IDR 296-12226-2-ND 2-Channel, Rail-to-Rail, I/O Op Amp 8-SOIC 2432.50/2,500 TLV2452IDR 296-10583-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2.03 162 1.22 
TLV2401CDR 296-10530-1-ND. Micropower Op Amp 8-SOIC 1.55 1.24 -93| | TLV2452IDR 296-10583-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2592.50/2,500 
TLV2401CDR 296-10530-2-ND Micropower Op Amp 8-SOIC 1985.00/2,500 TLV24521P 296-10584-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 2.03 1.62 1.22 
TLV2401IDBVT 296-10531-1-ND Micropower Op Amp SOT-23-5 1.78 142 1.07) |TLV2453AIDR 296-10585-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 257 2.06 1.60 
TLV2401IDBVT 296-10531-2-ND Micropower Op Amp SOT-23-5 248.50/250 TLV2453AIDR 296-10585-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 3590.00/2,500 
TLV2401IDR 296-10532-1-ND Micropower Op Amp 8-SOIC 1.68 134 1.01 TLV2453AIN 296-10586-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 14-Dip 2.57 2.06 1.60 
TLV2401IDR 296-10532-2-ND Micropower Op Amp 8-SOIC 2145.00/2,500 TLV2453CD 296-2429-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 2.38 1.90 1.43 
TLV2401IP 296-10533-5-ND Micropower Op Amp 8-Dip 1.68 1.34 1.01 TLV2453CDR 296-2429-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 215 1.72 1.29 
TLV2402CDR 296-10534-1-ND Dual Micropower R/R Op Amp 8-SOIC 2.38 1.90 1.43] |TLV2453CDR 296-2429-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 2752.50/2,500 
TLV2402CDR 296-10534-2-ND Dual Micropower R/R Op Amp 8-SOIC 3040.00/2,500 TLV2453CDGSR_—-| 296-10587-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 10-MSOP 215 172 129 
TLV2402IDGK 296-13799-5-ND Dual Micropower R/R Op Amp 8-MSOP 245 1.97 1.53) |TLV2453CDGSR | 296-10587-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 10-MSOP 2752.50/2,500 
TLV2402IDGKRG4 | 296-18604-1-ND Dual Micropower R/R Op Amp 8-MSOP 2.25 1.80 1.40| | TLV2453IDGSR 296-10589-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 10-MSOP 2.25 180 1.35 
TLV2402IDGKRG4 | 296-18604-2-ND Dual Micropower R/R Op Amp 8-MSOP 3150.00/2,500 TLV2453IDGSR 296-10589-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 10-MSOP 2880.00/2,500 
TLV2402IDR 296-10535-1-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2.25 1.80 1.40] | TLV2453IDR 296-10590-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 225 180 1.35 
TLV2402IDR 296-10535-2-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 3150.00/2,500 TLV2453IDR 296-10590-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 2880.00/2,500 
TLV2402IP 296-10536-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 2.25 1.80 1.40} |TLV2453IN 296-10591-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 14-Dip 2.25 180 1.35 
TLV2404AIN 296-13363-5-ND 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with 14-Dip 3.31 265 2.06] |TLV2454AID 296-10592-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 268 215 1.67 
Reverse Battery Protection TLV2454AIDR 296-10592-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 245 1.97 1.53 
TLV2404CD 296-2427-5-ND 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with 14-SOIC 2.99 2.40 1.87] |TLV2454AIDR 296-10592-2-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 3432.50/2,500 
Reverse Battery Protection TLV2454AIN 296-10593-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-Dip 245 1.97 1.53 
TLV2404IDR 296-10537-1-ND 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with 14-SOIC 3.22 258 2.01 TLV2454AIPWR =| 296-10594-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP | 245 1.97 1.53 
Reverse Battery Protection TLV2454AIPWR___|296-10594-2-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP 2780.00/2,000 
TLV2404IDR 296-10537-2-ND 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with 14-SOIC 4505.00/2,500 TLV2454CD 296-2430-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 225 180 1.40 
Reverse Battery Protection TLV2454CN 296-10595-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-Dip 2.25 1.80 1.40 
TLV2404IN 296-10538-5-ND 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with 14-Dip 3.22 2.58 2.01) | TLV24541D 296-10596-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 257 2.06 1.60 
Reverse Battery Protection TLV24541DR 296-10597-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC | 236 1.89 1.47 
TLV2404IPWR 296-10539-1-ND 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with 14-TSSOP 3.22 258 2.01 TLV2454IDR 296-10597-2-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 3307.50/2,500 
Reverse Battery Protection TLV24541N 296-10598-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-Dip 2.36 1.89 1.47 
TLV2404IPWR 296-10539-2-ND 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with 14-TSSOP 3646.00/2,000 TLV2454IPWR 296-10599-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP 236 1.89 1.47 
Reverse Battery Protection TLV2454IPWR — |296-10599-2-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP 2678.00/2,000 
TLV2422AID 296-10540-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2.03 1.62 1.22] |TLV2455AID 296-10600-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-SOIC 288 231 1.80 
TLV2422CD 296-10541-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2.38 1.90 1.43] |TLV2455AIDR 296-10600-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-SOIC 268 215 1.67 
TLV2422CPWR 296-10542-1-ND Dual Micropower R/R Op Amp 8-TSSOP 215 1.72 1.29) | TLV2455A1DR 296-10600-2-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-SOIC 3747.50/2,500 
TLV2422CPWR 296-10542-2-ND Dual Micropower R/R Op Amp. 8-TSSOP. 2236.00/2,000 TLV2455AIN 296-10601-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-Dip 268 215 1.67 
TLV24221D 296-10543-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2.25 1.80 1.40) |TLV2455AIPWR  |296-10602-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-TSSOP 268 215 1.67 
TLV24220D 296-10544-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2.38 1.90 1.43) |TLV2455AIPWR  |296-10602-2-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-TSSOP 3034.00/2,000 
TLV2432AID 296-10545-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2.03 1.62 1.22) |TLV2455cD 296-2431-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-SOIC 3.41 249 1.94 
TLV2432AIPWR | 296-10546-1-ND Dual Micropower R/R Op Amp 8-TSSOP 1.90 152 1.14} [TLV2455¢eN 296-10603-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-Dip 3.41 249 1.94 
TLV2432AIPWR__| 296-10546-2-ND Dual Micropower R/R Op Amp 8-TSSOP 1976.00/2,000 TLV2455CPWR 296-10604-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-TSSOP | 3.11 249 1.94 
TLV2432AQD 296-10547-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2.03 1.62 1.22] |TLV2455CPWR 296-10604-2-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-TSSOP 3520.00/2,000 
TLV2432CD 296-10548-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.55 1.24 93] | TLV24551D 296-10605-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-SOIC 3.53 283 2.20 
TLV2432ID 296-10549-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.55 1.24 93| | TLV24551DR 296-10605-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-SOIC 3.22 258 2.01 
TLV24320D 296-10550-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.55 1.24 93| |TLV24551DR 296-10605-2-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-SOIC 4505.00/2,500 
TLV2434AIDR 296-14409-1-ND Quad R/R Micropower Op Amp 14-SOIC 2.36 1.89 1.47) | TLV2455IN 296-10606-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-Dip 3.22 258 2.01 
TLV2434AIDR 296-14409-2-ND Quad R/R Micropower Op Amp 14-SOIC 3307.50/2,500 TLV2460AIDR 296-7477-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-SOIC 2.03 162 1.22 
TLV2434AIPWR = | 296-10551-1-ND Quad R/R Micropower Op Amp 14-TSSOP | 2.36 1.89 1.47) | TLV2460AIDR 296-7477-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-SOIC 2592.50/2,500 
TLV2434AIPWR = | 296-10551-2-ND Quad R/R Micropower Op Amp 14-TSSOP 2678.00/2,000 TLV2460AIP 296-7478-5-ND LP_R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-Dip 2.03 162 1.22 
TLV2434CD 296-10552-5-ND Quad R/R Micropower Op Amp 14-SOIC 2.36 1.89 1.47] |TLV2460CD 296-2432-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-SOIC 1.68 1.34 1.01 
TLV2434CPW 296-10553-5-ND Quad R/R Micropower Op Amp 14-TSSOP | 2.36 1.89 1.47! | TLV2460CDR 296-2432-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-SOIC 1.55 1.24 93 
TLV2434IDR 296-10554-1-ND Quad R/R Micropower Op Amp 14-SOIC 2.25 1.80 1.40] |TLV2460CDR 296-2432-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-SOIC 1985.00/2,500 
TLV2434IDR 296-10554-2-ND Quad R/R Micropower Op Amp 14-SOIC 3150.00/2,500 TLV2460CDBVR =| 296-7479-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown SOT-23-6 1.55 = 1.24 93 
TLV2434IPWR 296-10555-1-ND Quad R/R Micropower Op Amp 14-TSSOP | 2.25 1.80 1.40) |TLV2460CDBVR  |296-7479-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown SOT-23-6 2382.00/3,000 
TLV2434IPWR 296-10555-2-ND Quad R/R Micropower Op Amp 14-TSSOP 2550.00/2,000 TLV2460CP 296-7480-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-Dip 1.55 = 1.24 93 
TLV2442AIDR 296-10556-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.78 1.42 1.07) | TLV2460IDBVR 296-7481-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown SOT-23-6 1.55 1.24 93 
TLV2442AIDR 296-10556-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2272.50/2,500 TLV2460IDBVR 296-7481-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown SOT-23-6 2382.00/3,000 
TLV2442AQD 296-10557-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.90 152 1.14) |TLV2460IDR 296-7482-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-SOIC 1.55 1.24 93 
TLV2442AQPW 296-10558-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOP 1.90 1.52 1.14) | TLV2460IDR 296-7482-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-SOIC 1985.00/2,500 
TLV2442CD 296-10559-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.55 1.24 .93| | TLV2460IP 296-7483-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-Dip 1.55 = 1.24 93 
TLV24421D 296-10560-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.55 1.24 93) | TLV2461AIDR 296-7484-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-SOIC 1.90 152 1.14 
TLV24420D 296-10561-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.55 = 1.24 93) | TLV2461AIDR 296-7484-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-SOIC 2432.50/2,500 
TLV24420PW 296-10562-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-TSSOP 1.55 1.24 93) | TLV2461AIP 296-7485-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-Dip 1.90 152 1.14 
TLV2444AIPWR | 296-10563-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP | 2.79 2.24 1.74) |TLV2461CDBVR__|296-7487-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown SOT-23-5 143 1.14 86 
TLV2444AIPWR | 296-10563-2-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP 3162.00/2,000 TLV2461CDBVR =| 296-7487-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown SOT-23-5 2190.00/3,000 
TLV2444CD 296-10564-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 2.25 1.80 1.40} |TLV2461CDBVT | 296-2433-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown SOT-23-5 1.55 1.24 93 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV2461CDBVT _|296-2433-2-ND LP R/R 70 Op Amp with Shutdown SOT-23-5 217.00/250 TLV2471CP 296-7503-5-ND LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 8-Dip 1B 11486 
TLV2461CDR 296-7488-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-SOIC 143. 1.14 86] [TLV2471IDBVR  [296-7504-1-ND LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp $0T-235 | 143. 1.14 86 
TLV2461CDR 296-7488-2-ND LP-R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-SOIC 1825.00/2,500 TLV2471IDBVR — | 296-7504-2-ND LP Rail-to-Rail /0 Op Amp SOT-23-5 2190.00/3,000 
TLV2461CP 296-7489-5-ND LP-R/R 0 Op Amp with Shutdown 8-Dip 1431.14 86] | TLV2471IDR 296-7505-1-ND LP Rail-to-Rail |/0 Op Amp BSOIC | 1.43 114 86 
TLV2461IDBVR — | 296-7490-1-ND LP-R/R I/O Op Amp with Shutdown SOT-23-5 | 143 1.14 86] |TLV2471IDR 296-7505-2-ND LP Rail-to-Rail /O Op Amp 8-SOIC 1825.00/2,500 
TLV2461IDBVR — | 296-7490-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown SOT-23-5 2190.00/3,000 TLV247141P 296-7506-5-ND LP Rail-to-Rail |/O Op Amp 8-Dip 143114 86 
TLV2461IDR 296-7491-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-SOIC 1.43 1.14 86] /TLV24710DBVROT /296-19366-1-ND [LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp $0T-23-5 | 155 1.24 93 
TLV2461IDR 296-7491-2-ND LP-R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-SOIC 1825.00/2,500 TLV24710DBVRQ1 |296-19366-2-ND | LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp SOT-23-5 2382.00/3,000 
TLV2461IP 296-7492-5-ND LP-R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-Dip 143° 1.14.86] | TLV2472A1D 296-10610-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC | 238 190 1.43 
TLV2462AIDR ‘| 296-7557-1-ND Dual LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 8-SOIC | 2.36 1.89 1.47] |TLV2472AIDR 296-10610-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC | 215 172 1.29 
TLV2462AIDR | 296-7557-2-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 8-SOIC 3307.50/2,500 TLV2472AIDR 296-10610-2-ND___| Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2752.50/2,500 
TLV2462AIP 296-7558-5-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 8-Dip 2.36 1.89 1.47) |TLV2472AP 296-10611-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 215 1.72 1.29 
TLV2462AMDREP | 296-21864-1-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 8-SOIC 5.15 4.13 3.21] | TLV2472AQDRG4Q1 | 296-22846-1-ND Dual Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 8-SOIC 2.25 1.80 1.35 
TLV2462AMDREP |296-21864-2-ND [Dual LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 8-SOIC 7212.50/2,500 TLV2472AQDRG4Q1 |296-22846-2-ND | Dual Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 8-SOIC 2880.00/2,500 
TLV2462AQD 296-12066-5-ND Dual LP Rail-to-Rail I/0 Op Amp 8-SOIC 2.45 1.97 1.53) | TLV2472CDGNR | 296-10612-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-MSOP 1.90 152 114 
TLV2462AQDREP |296-22427-1-ND ‘| Dual LP R/R 1/0 Op Amp BSOIG | 275 220 1.71) |TLV2472CDGNR |296-10612-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-MSOP 2432.50/2,500 
TLV2462AQDREP |296-22427-2-ND —_| Dual LP R/R 1/0 Op Amp 8-SOIC 3842.50/2,500 TLV24720D 996-2440-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp eS0le | 215 1.72 1.29 
TLV2462AQDRQ1_|296-17738-1-ND __| Dual LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 8-SOIC_ | 2.57 2.06 1.60) |TLv2472CDR 296-2440-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp B-solc | 1.90 152 114 
TLV2462AQDRQ1 |296-17738-2-ND [Dual LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 8-SOIC 3590.00/2,500 TLV2472CDR 296-2440-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2432.50/2,500 
TLV2462AQPWR |296-12067-1-ND —_| Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 8-TSSOP | 2.45 1.97 1.53) |TLV2472IDGNR |296-10615-1-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Op Amp g-MSOP | 2.03 1.62 1.22 
TLV2462AQPWR_ | 296-12067-2-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 8-TSSOP 2780.00/2,000 TLV2472IDGNR 296-10615-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-MSOP 2592.50/2,500 
TLV2462CD 296-2434-5-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 8-SOIC | 215 1.72 1.29) TLv24721D 296-10614-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp BSOIC | 2.25 180 1.35 
TLV2462CDR 296-2434-1-ND Dual LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 8-SOIC 1.90 __1.52__1.14] | TLV24721DR 296-10616-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC | 2.03 1.62 1.22 
TLV2462CDR 296-2434-2-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 8-SOIC 2432.50/2,500 TLV2472IDR 296-10616-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2592.50/2,500 
TLV2462CP 296-1892-5-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 8-Dip 1.90 1.52 1.14] | TLy24721P 296-10617-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 2.03 1.62 1.22 
TLV2462ID 296-7562-5-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 8-SOIC 2.25 1.80 1.35) | TLv2473AID 296-10618-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC_| 2.79 2.24 1.74 
TLV2462IDR 296-7562-1-ND Dual LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 8-SOIC 2.03 1.62 1.22) |TLV2473AIDR 296-10618-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC | 2.57 2.06 1.60 
TLV2462IDR 296-7562-2-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 8-SOIC 2592.50/2,500 TLV2473AIDR 296-10618-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 3590.00/2,500 
TLV2462IDGKR 296-7561-1-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 8-MSOP 2.03 1.62 1.22] |TLV2473AIN 296-10619-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 14-Dip 257 2.06 1.60 
TLV2462IDGKR 296-7561-2-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 8-MSOP 2592.50/2,500 TLV2473CDGOR | 296-10620-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 10-MSOP 215 1.72 1.29 
TLV2462|P 296-1893-5-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 8-Dip 2.03 1.62 1.22) |TLv2473CDGQR _|296-10620-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 10-MSOP 2752.50/2,500 
TLV24620D 296-12068-5-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 8-SOIC 215 1.72 1.29) [7Ly2a73CD 296-2441-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 238 1.90 143 
TLV2463AIDR 296-7563-1-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 14-SOIC 257 2.06 1.60) | TLy2473CcDR 296-2441-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 215 172 1.29 
TLV2463AIDR 296-7563-2-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 14-SOIC 3590.00/2,500 TLV2473CDR 296-2441-2-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 2752.50/2,500 
TLV2463AIN 296-7564-5-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 14-Dip 257 2.06 1.60) |tLy24731D 296-10622-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp jasoic | 225 1.80 1.35 
TVA Be POSE ND Dual te ne He op amp mith SD ers an ae ie TLV2473IDGQR _|296-10623-1-ND _| Dual, Rail-to-Rail Op Amp 10-MSOP | 2.25 1.80 1.35 
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TLV2463AQDREP_|296-22428-2-ND | Dual LP R/R VO Op Amp w/SD 14-S0ic_| _ 4285.00/2,500 TOA IN Bee Oe Geral Coan Cal eee 
TLV2463AQPWR |296-12070-1-ND [Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD T4-TSSOP [2.68 2.15 1.67 -10626-1- f i 
TLV2463AQPWR |296-12070-2-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 14-TSSOP | — 3034.00/2,000 RTE ee cpenan 2OMHERIR, VO, High) 14-S0IG | 245 187 188 
TLV2463CD 296-2435-5-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 14-SOIG | 238 1.90 1.43) | TLVv2474AIDR 296-10626-2-ND | Quad, 600/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, High | 14-SOIC 3432.50/2,500 
TLV2463CDR 296-2435-1-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 14-SOIC | 215 1.72 1.29 Drive Op Amp 
TLV2463CDR 296-2435-2-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 14-SOIC 2752.50/2,500 TLV2474AIN 296-10627-5-ND | Quad, 600/Ch. 2.8MHz R/R, /0, High | 14-Dip 245 1.97 1.53 
TLV2463CDGS —_|296-7565-5-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 0-MSOP | 2.38 1.90 1.43 Drive Op Amp 
TLV2463CN 296-7567-5-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 14-Dip 215 1.72 1.29) |TLV2474AIPWPR [296-10628-1-ND | Quad, 600/Ch. 2.8MHz RIR, 1/0, High [14-HTSSOP| 2.57 2.06 1.60 
TLV24631D 296-1894-5-ND Dual LP Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC | 2.25 1.80 1.35 Drive Op Amp 
TLV2463IDGSR ~—_—| 296-7568-1-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 10-MSOP | 2.25 1.80 1.35] | TLV2474AIPWPR |296-10628-2-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, High |14-HTSSOP] — 2908.00/2,000 
TLV2463IDGSR__| 296-7568-2-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 10-MSOP. 2880.00/2,500 Drive Op Amp 
TLV2463IN 296-1895-5-ND Dual LP Rail-to-Rail Op Amp 14-Dip 2.25 1.80 1.35) |TLv2474AIPWR | 296-13364-1-ND ‘| Quad, 600,/Ch. 2.8MHz R/R, I/O, High | 14-TSSOP | 2.45 1.97 1.53 
TLV24630D 296-12071-5-ND | Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 14-SOIC | 238 1.90 1.43 Drive Op Amp 
TLV2463QPWR =| 296-12072-1-ND —_—_| Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 14-TSSOP | 2.38 1.90 1.43} |TLV2474AIPWR | 296-13364-2-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, High | 14-TSSOP 2780.00/2,000 
TLV24630PWR | 296-12072-2-ND —_—_‘| Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 14-TSSOP 2470.00/2,000 Drive Op Amp 
TLV2464AIDR___|296-14410-1-ND__| Quad LP R/R 1/0 Op Amp 14-SOIC_| 2.45 1.97 1.53] | TLV2474APWPRQ1 |296-18276-1-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 0, High | 14-TSSOP | 2.57 2.06 1.60 
TLV2464AIDR _|296-14410-2-ND [Quad LP R/R 1/0 Op Amp 14-SOIC 3432.50/2,500 Drive Op Amp 
TLV2464AIPW _|296-14050-5-ND —‘| Quad LP R/R 1/0 Op Amp 14-TSSOP | 2.68 215 1.67] |TLV2474APWPROT |296-18276-2-ND | Quad, 600u/Ch. 2.8MHz RIR, 1/0, High | 14-TSSOP 2908.00/2,000 
TLV2464AMDREP |296-19521-1-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp 14-SOIC | 5.86 4.69 3.96 Drive Op Amp 
TLV2464AMDREP | 296-19521-2-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp 14-SOIC 9082.50/2,500 TLV2474CD 296-2442-5-ND Quad, 600/Ch. 2.8MHz R/R, /0, High | 14-SOIC 245 1.97 1.53 
TLV2464AMPWREP | 296-19522-1-ND___| Quad LP R/R 1/0 Op Amp 14-TSSOP | 5.86 4.69 3.96 Drive Op Amp 
TLV2464AMPWREP | 296-19522-2-ND  |Quad LP R/R 1/0 Op Amp 14-TSSOP 7326.00/2,000 TLV2474CDR 296-2442-1-ND Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, High | 14-SOIC | 2.25 1.80 1.40 
TLV2464AQPWRQ1 | 296-18910-1-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp 14-TSSOP | 2.68 215 1.67 Drive Op Amp 
TLV2464AQPWRQ1 | 296-18910-2-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp 14-TSSOP 3034.00/2,000 TLV2474CDR 296-2442-2-ND Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, High | 14-SOIC 3150.00/2,500 
TLV2464CD 296-2436-5-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp 14-SOIC | 245 1.97 1.53 Drive Op Amp 
TLV2464CDR 296-2436-1-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp 14-SOIC_| 2.25 1.80 1.40] | TLV2474CN 296-10630-5-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, /0, High | 14-Dip 2.25 1.80 1.40 
TLV2464CDR 296-2436-2-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp 14-SOIC 3150.00/2,500 Drive Op Amp 
TLV2464CN 296-7570-5-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp 14-Dip 2.25 1.80 1.40] [TLV2474CPWPR [296-10631-1-ND | Quad, 600/Ch. 2.8MHz RIR, 1/0, High [14-HTSSOP| 2.36 189 1.47 
TLV2464CPWR ‘| 296-7571-1-ND Quad LP Rail-to-Rail /O Op Amp 14-TSSOP | 2.25 1.80 1.40 Drive Op Amp 
TLV2464CPWR ‘| 296-7571-2-ND Quad LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 14-TSSOP 2550.00/2,000 TLV2474CPWPR | 296-10631-2-ND —_| Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, High |14-HTSSOP] — 2678.00/2,000 
TLV24641D 296-10608-5-ND___| Quad LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 14-SOIC_| 2.57 2.06 1.60 Drive Op Amp 
TLV24641DR 296-10608-1-ND [Quad LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 14-SOIC | 2.36 1.89 1.47] |TLV24741DR 296-10632-1-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, /0, High | 14-SOIC | 2.36 189 1.47 
TLV24641DR 296-10608-2-ND | Quad LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 14-SOIC 3307.50/2,500 Drive Op Amp 
TLV2464IN 296-7573-5-ND Quad LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 14-Dip 2.36 189 1.47) |TLV2474IDR 296-10632-2-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, High | 14-SOIC 3307.50/2,500 
TLV2464IPWR | 296-7575-1-ND Quad LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 14-TSSOP | 2.36 1.89 1.47 Drive Op Amp 
TLV2464IPWR | 296-7575-2-ND Quad LP Rail-to-Rail /O Op Amp 14-TSSOP. 2678.00/2,000 TLV24741N 296-10633-5-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, /0, High | 14-Dip 236 1.89 1.47 
TLV2465CD 296-2437-5-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 16-SOIC | 268 215 1.67 Drive Op Amp 
TLV2465CDR 296-2437-1-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 16-Solc | 245 1.97 1.53| |TLV2474IPWPR  |296-12009-1-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz PIR, V0, High [14-HTSSOP| 245 197 1.53 
TLV2465CDR 296-2437-2-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 16-SOIC 3432.50/2,500 Drive Op Amp 
TLV2465CN 296-7577-5-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 16-Dip 2.45 1.97 1.53] |TLV2474IPWPR |296-12009-2-ND | Quad, 600)/Ch. 2.8MHz R/R, I/O, High | 14-HTSSOP| —2780.00/2,000 
TLV2465CPWR___|296-7578-1-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 16-TSSOP | 2.45 1.97 1.53 Drive Op Amp _ 
TLV2465CPWR _|296-7578-2-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 16-TSSOP 2780.00/2,000 TLV2475AIDR 296-10634-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-SOIG | 342 2.74 2.13 
TLV24651D 296-10609-5-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 16-SOIC | 2.79 2.24 1.74] |TLV2475AIDR 296-10634-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-SOIC 4787.50/2,500 
TLV24651D 296-10609-1-ND | Quad LP R/R I/O Op Amp with SD 16-SOIC | 257 2.06 1.60) |TLV2475AIN 296-10635-5-ND___| Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 16-Dip 3.42 2.74 213 
TLV24651DR 296-10609-2-ND | Quad LP R/R I/O Op Amp with SD 16-SOIC 3590.00/2,500 TLV2475AIPWPR |296-10636-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp T6-HTSSOP| 3.53 2.83 2.20 
TLV24651N 296-7580-5-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 16-Dip 257 2.06 _1.60| |TLV2475AIPWPR |296-10636-2-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-HTSSOP|  4004.00/2,000 
TLV2465IPWR _|296-7581-1-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD T6-TSSOP [2.57 2.06 1.60| | TLV2475CD 296-2443-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-SOIC | 3.42 274 2.13 
TLV2465IPWR | 296-7581-2-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 16-TSSOP 2908.00/2,000 TLV2475CDR 296-2443-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-SOIC | 311 249 1.94 
TLV2470AIDR ‘| 296-7493-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-SOIC | 2.03 162 1.22] |TLV2475CDR 296-2443-2-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-SOIC 4347.50/2,500 
TLV2470AIDR 296-7493-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-SOIC 2592.50/2,500 TLV2475CN 296-10638-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-Dip 311 249 «1.94 
TLV2470AIP 296-7494-5-ND LP.R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-Dip 2.03 1.62 _1.22| |TLV2475CPWPR |296-10639-1-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-HTSSOP] 3.22 2.58 2.01 
TLV2470CD 296-2438-5-ND LPR/R 0 Op Amp with Shutdown 8-SOIC 7.68 1.34 1.01] |TLV2475CPWPR |296-10639-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-HTSSOP|  3646.00/2,000 
TLV2470CDR 296-2438-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-SOIC 1.55 1.24 93) | TLV24751DR 296-10640-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-SOIC | 3.22 258 2.01 
TLV2470CDR 296-2438-2-ND LP-R/R I/O Op Amp with Shutdown 8-SOIC 1985.00/2,500 TLV24751DR 296-10640-2-ND _| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-SOIC 4505.00/2,500 
TLV2470CDBVR | 296-7495-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown SOT-23-6 | 155 1.24 93] | TLV2475IN 296-10641-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-Dip 322. 258 2.01 
TLV2470CDBVR _|296-7495-2-ND LP.R/R 1/0 Op Amp with Shutdown SOT-23-6 2382.00/3,000 TLV2475IPWPR | 296-10642-1-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-HTSSOP| 3.42 2.74 2.13 
TLV2470CP 296-7496-5-ND LP-R/R V0 Op Amp with Shutdown 8-Dip T55 1.24 93] |TLV2475IPWPR |296-10642-2-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-HTSSOP|  3876.00/2,000 
TLV2470IDBVR ‘| 296-7497-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown SOT-23-6 | 155 1.24  .93| |TLV2620IDBVT | 296-15332-1-ND —_| Single Supply Op Amp SOT-23-6 | 155 1.24 93 
TLV2470IDBVR | 296-7497-2-ND LP R/R I/O Op Amp with Shutdown SOT-23-6 2382.00/3,000 TLV2620IDBVT _|296-15332-2-ND _| Single Supply Op Amp SOT-23-6 217.00/250 
TLV2470IDR 296-7498-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-SOIC 1.55 1.24 93] | TLV26201DR 296-11662-1-ND | Single Supply Op Amp BSOIc | 143 «114 86 
TLV24701DR 296-7498-2-ND LP-R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-SOIC 1985.00/2,500 TLV2632IDR 296-11975-2-ND | Dual, Low Power, Wide Bandwidth, 8-SOIC 3590.00/2,500 
TLV2470IP 296-7499-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 8-Dip 1.55 = 1.24 93 Single Supply R/R Op Amp 
TLV2471AIDR | 296-7500-1-ND LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 8-SOIC 1.90 152 144] |TLV2633IDGSR  /296-13369-1-ND Dual, LP, Wide Bandwidth, Single 10-MSOP | 2.79 2.24 1.74 
TLV2471AIDR ‘| 296-7500-2-ND LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 8-SOIC 2432.50/2,500 Supply R/R Op Amp w/Shutdown 
TLV2471AIP 296-7501-5-ND LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 8-Dip 1.90 1.52 1.14] |TLV2633IDGSR /296-13369-2-ND —_/ Dual, LP, Wide Bandwidth, Single 10-MSOP 3905.00/2,500 
TLV2471CD 296-2439-5-ND LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 8-SOIC 155 1.24 93 Supply R/R Op Amp w/Shutdown 
TLV2471CDR 296-2439-1-ND LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 8-SOIC 143 1.14 86] |TLV2634IPWR__[296-11978-1-ND___| Quad 9MHz R/R Output Op Amp 14-TSSOP | 3.53 2.83 2.20 
TLV2471CDR 296-2439-2-ND LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 8-SOIC 1825.00/2,500 TLV2634IPWR  [296-11978-2-ND | Quad 9MHz R/R Output Op Amp 14-TSSOP 4004.00/2,000 
TLV2471CDBVR | 296-7502-1-ND LP Rail-to-Rail |/0 Op Amp SOT-23-5 | 1.43 1.14 86] |TLV2711CDBVR |296-10651-1-ND —_| Low Power, Rail-to-Rail Op Amp S0T-23-5 | 1.11 93 75 
TLV2471CDBVR __|296-7502-2-ND LP Rail-to-Rail /0 Op Amp SOT-23-5 2190.00/3,000 TLV2711CDBVR _|296-10651-2-ND _| Low Power, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 1446.00/3,000 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each Tee Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV271T1DBVR  |296-10652-1-ND | Low Power, Rail-to-Rail Op Amp S0T-23-5 | 117 98 78) |TLV2774CPWR  |296-7604-2-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp T4-TSSOP | 2908.0072,000 
TLV27111DBVR | 296-10652-2-ND _| Low Power, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 1518.00/3,000 TLV27741D 296-1906-5-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 14-S0IC | 299 240 1.87 
TLV2721CDBVR |296-10653-1-ND | Low Power, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 | 111 93 75] |TLV2774IN 296-1907-5-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 14-Dip | 268 215 1.67 
TLV2721CDBVR |296-10653-2-ND —_| Low Power, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 1446.00/3,000 TLV2774MDREP |296-23475-1-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp NEW! 14-S0I0 | 536 429 3.34 
TLV2721IDBVR |296-10654-1-ND —_| Low Power, Rail-to-Rail Op Amp soT-23-5 | 117 98 78) |TLV2774MDREP |296-23475-2-ND _| Quad 2.7V B/R Op Amp NEW! 14-SOIC 7497.50/2,500 
TLV2721IDBVR | 296-10654-2-ND —_| Low Power, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 1518.00/3,000 TLV2775AIDR  |296-7605-1-ND Quad 2.7VR/R Op Amp w/Shutdown | 16-SOIC | 385 308 240 
TLV2731CDBVR _|296-10656-1-ND _| Low Power, Rail-to-Rail Op Amp S0T-23-5 | 141 93 _.75| |TLV2775AIDR ‘| 296-7605-2-ND Quad 2.7V B/R Op Amp w/Shutdown | 16-SOIC 5387.50/2,500 
TLV2731CDBVR |296-10656-2-ND | Low Power, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 1446.00/3,000 TLV2775AIN 296-7606-5-ND Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown | 16-Dip | 385 3.08 240 
TLV2731IDBVR | 296-10657-1-ND —_| Low Power, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 | 117 98 .78| |TLV2775AIPW —|296-10680-5-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD 16-TSSOP | 416 333 259 
TLV2731IDBVR | 296-10657-2-ND —_| Low Power, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 1518.00/3,000 TLV2775¢D 296-1908-5-ND Quad 2.7V B/R Op Amp w/Shutdown | 16-SOIG_| 279 2.24 1.74 
TLV27601D 296-10658-5-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIc | 1.68 1.34 1.01] |TLV2775CN 296-1909-5-ND Quad 2.7VR/R OpAmpw/Shutdown | 16-Dip | 279 224 1.74 
TLV2760IDBVT__|296-10659-1-ND___| Micropower Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-6 | 1.78 1.42 1.07 | TLV27751D 296-1910-5-ND Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown | 16-SOIG | 3.22 258 2.01 
TLV27601DBVT  |296-10659-2-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-6 248.50/250 TLV27751DR 296-10681-1-ND © |Quad2.7V R/R Op Amp w/Shutdown | 16-SOIG | 299 240 1.87 
TLV27601P 296-10660-5-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 1.68 1.34 1.01] |TLV27751DR 296-10681-2-ND  |Quad2.7V R/R Op Amp w/Shutdown | 16-SOIC 4190.00/2,500 
TLV27611D 296-10661-5-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp ssoic | 155 1.24 93] |TLV2775IN 296-7607-5-ND Quad 2.7V R/R OpAmp w/Shutdown | 16-Dip | 2.99 240 1.87 
TLV2761IDBVT | 296-10662-1-ND —_| Micropower Rail-to-Rail Op Amp soT-23-5 | 1.68 134 1.01| [TLV2780IDBVR  |296-7608-1-ND 8MHz, 1.8V R/R Op Amp w/SD S0T-23-6 | 178 142 1.07 
TLV2761IDBVT _| 296-10662-2-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 234.50/250 TLV2780IDBVR =) 296-7608-2-ND 8MHz, 1.8V R/R Op Amp w/SD S0T-23-6 2727.00/3,000 
TLV276t1P 296-10663-5-ND Low Power, Single R/R Op Amp 8-Dip 155 1.24 93] |TLV27801DR 296-7609-1-ND 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp w/SD BSOIC | 178 142 1.07 
TLV2762IDGKR | 296-10664-1-ND | Low Power, Dual B/R Op Amp B-TSSOP | 215 1.72 1.29) | TLV27801DR 296-7609-2-ND 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp w/SD 8-SOIC 2272.50/2,500 
TLV2762IDGKR | 296-10664-2-ND Low Power, Dual R/R Op Amp 8-TSSOP 2752.50/2,500 TLV2781IDBVR___|296-7610-1-ND 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp $0T-23-5 | 1.55 1.24 93 
TLV2762IDR 296-10665-1-ND Low Power, Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 215 1.72 1.29) |TLV2781IDBVR =| 296-7610-2-ND 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp S$01-23-5 2382.00/3,000 
TLV27621IDR 296-10665-2-ND _| Low Power, Dual Rail-to-Rail Op Amp | _8-SOIC 2752.50/2,500 TLV2781IDR 296-7611-1-ND 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp BSOIC | 155 124 93 
TLV2763CD 296-10666-5-ND Low Power, Dual R/R Op Amp 14-SOIC 2.25 1.80 1.40] |TLV2781IDR 296-7611-2-ND 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 8-SOIC 1985.00/2,500 
TLV2763CDR 296-10666-1-ND Low Power, Dual R/R Op Amp 14-SOIC 2.25 1.80 1.35] |TLV2782AID 296-7612-5-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 8-SOIC 2.88 2.31 1.80 
TLV2763CDR 296-10666-2-ND Low Power, Dual R/R Op Amp 14-SOIC 2880.00/2,500 TLV2782CD 296-2445-5-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 8-SOIC 2.38 1.90 1.43 
TLV2763IDGSR | 296-10667-1-ND | Low Power, Dual B/R Op Amp 10-TSSOP | 2.38 1.90 1.43) |TLV2782CDR | 296-2445-1-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp BSOIC | 215 1.72 1.29 
TLV2763IDGSR__|296-10667-2-ND _| Low Power, Dual B/R Op Amp 10-TSSOP | 3040.00/2,500 TLV2782CDR | 296-2445-2-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 8-SOIC 2752.50/2,500 
TLV276310R 296-10668-1-ND | Low Power. Dual R/R Op Amp 14-8010] 238 1.90 143) |TLV2782cDGKR | 296-7613-1-ND Dual 8MHz, 1.8V B/R 1/0 Op Amp B-MSOP | 215 172 1.29 
TLV27631DR 296-10668-2-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp 14-S0IC 3040.00/2,500 TLV2782CDGKR | 296-7613-2-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 8-MSOP 2752.50/2,500 
TLV27631N 296-10669-5-ND | Low Power, Dual Rail-to-Rail Op Amp | 14-Dip | 238 1.90 1.43] |TLV2782ID 296-11652-5-ND__| Dual 8MHz, 1.8V B/R 1/0 Op Amp 8-SOIC | 2.25 180 1.40 
TLV2764IDR 296-10670-1-ND | Micropower Single R/R Op Amp 14-S0ic | 245 1.97 1.53) |TLV2782IDGKR — /296-7615-1-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp B-MSOP | 2.25 1.80 1.35 
TLV2764IDR 296-10670-2-ND Micropower Single R/R Op Amp 14-SOIC 3432.50/2,500 TLV2782IDGKR = /296-7615-2-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 8-MSOP 2880.00/2,500 
TLV27641N 296-14051-5-ND Micropower Single R/R Op Amp 14-Dip 245 1.97 1.53) | 1LV2782IP 296-7616-5-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 8-Dip 2.25 1.80 1.35 
TLV2764IPWR 296-10671-1-ND Micropower Single R/R Op Amp 14-TSSOP | 2.45 1.97 1.53] | TLV2783AID 296-13372-5-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 Op 14-SOIC 2.88 2.31 1.80 
TLV2764IPWR | 296-10671-2-ND —_ Micropower Single R/R Op Amp 14-TSSOP | 2780.00/2,000 Amp with Shutdown 
TLV2765IDR 296-10672-1-ND Micropower Single R/R Op Amp 16-SOIC | 3.42 2.74 243] |TLV2783CD 296-10684-5-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 Op 14-SOIC | 2.88 231 1.80 
TLV2765IDR 296-10672-2-ND __| Micropower Single R/R Op Amp 16-SOIC 4787.50/2,500 Amp with Shutdown 
TLV27651PWR 296-10673-1-ND Micropower Single R/R Op Amp 16-TSSOP | 342 2.74 2.13) |TLV2783CDR 296-10684-1-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 Op 14-SOIG | 268 2.15 1.67 
TLV2765IPWR | 296-10673-2-ND —_ Micropower Single R/R Op Amp 16-TSSOP | — 3876.00/2,000 Amp with Shutdown 
TLV2770AlP 296-7583-5-ND Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown 8-Dip 2.25 1.80 1.35) |TLV2783CDR 296-10684-2-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 Op 14-SOIC 3747.50/2,500 
TLV2770CD 296-1896-5-ND Single 27V R/R Op Amp w/Shutdown | 8-SOIC | 190 152 1.14 Amp with Shutdown 
TLV2770CDR 296-1896-1-ND Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown | 8-SOIC 1.68 1.34  1.01| |TLV2783CDGSR | 296-10683-1-ND ee drag R/R,VOOp | 10-MSOP | 2.68 215 1.67 
TLV2770CDR 296-1896-2-ND Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown | 8-SOIC 2145.00/2,500 u 
TLV2770CDGKR | 296-7584-1-ND single 2.7V RIR Op ‘Amp with SD 8-MSOP | 168 1.34 1.01) |TLV2783CDGSR  |296-10683-2-ND San WISH R/R,VOOp | 10-MSOP 3747.50/2,500 
TLV2770CDGKR | 296-7584-2-ND Single 2.7V R/R Op Amp with SD 8-MSOP 2145.00/2,500 u 
TLV2770CP 296-1897-5-ND single 2.7V RIR op Aap with SD 8-Dip 1.68 1.34 1.01] | TLV2783ID 296-2446-5-ND CATS GERSRLIGU P/R,VOOp | 14-SOIC | 279 224 1.74 
TLV27701D 296-1898-5-ND Single 2.7V R/R Op Amp with SD B-solc | 190 152 1.14 
TLV27701DR 296-1898-1-ND Single D7VRIR oF amp with SD BSoIc | 1.78. 142 1.07) |!LV2783IDGSR — )296-10685-1-ND Sanne R/R,VOOp ] 10-MSOP | 2.79 2.24 1.74 
TLV27701DR 296-1898-2-ND Single 2.7V R/R Op Amp with SD 8-SOIC 2272.50/2,500 u 
TLV2770IDGKR | 296-7585-1-ND Single 2.7V R/R Op Amp with SD 8MSOP | 1.78 1.42 1.07] |TLV2783IDGSR | 296-10685-2-ND aE MH RvR, V0 Op | 10-MSOP 3905.00/2,500 
TLV2770IDGKR | 296-7585-2-ND Single 2.7V R/R Op Amp with SD 8-MSOP 2272.50/2,500 u : 
TLV27701P 296-1899-5-ND Single 2.7V R/R Op Amp with SD 8-Dip 1.78 1.42 1,07| | TLV2783IN 296-10686-5-ND TATE EK St PIR, V0 Op 14-Dip | 279° 224 1.74 
TLV2771AIDR | 296-7586-1-ND Single 2.7V Rail-to-Rail Op Amp B-S0IC | 215 172 1.29 u 
TLV2771AIDR | 296-7586-2-ND Single 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2752.50/2,500 TLV2784AID 296-10687-5-ND van MIR RIR,VOOp | 14-S0IG | 342 2.74 2.13 
TLv2771CD 296-1900-5-ND Single 2.7V Rail-to-Rail Op Amp B-SOlIc | 168 1.34 1.01 ; 
TLv2771CDR 296-1900-1-ND Single 2.7V Rail-to-Rail Op Amp Bsoic | 1.55 1.24 93) | TLV2784CPWR = /296-13373-1-ND Tae Wiehe jsheed R/R,VOOp | 14-TSSOP | 2.57 2.06 1.60 
TLV2771CDR 296-1900-2-ND Single 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1985.00/2,500 u 
TLV2771CDBVR |} 296-1346-1-ND Single 2.7V Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 | 155 1.24 03) |'LV2784CPWR = /296-13373-2-ND ano Sheed R/R,VOOp | 14-TSSOP | 2908.00/2,000 
TLV2771CDBVR | 296-1346-2-ND Single 2.7V Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 |  2382.00/3,000 Pea u ; 
TLV27711D 296-10674-5-ND —_| Single 2.7V Rail-to-Rail Op Amp B-soic | 1.78 1.42 107) | TLV2784IDR 200, 1068es END Sar winnie PUR,VOOp | 1480IG | 268 215 1.67 
TLV2771IDBVR | 296-1347-1-ND Single 2.7V Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 | 168 134 1.01 en ! i 
TLV2771IDBVR _|296-1347-2-ND __| Single 2.7V Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 | _2574.00/3,000 TLV2784IDR Zoo alDoeseaNy Sane MICH F/R, VOOp | 14-S0IC 3747.50/2,500 
TLV277t1DR 296-10674-1-ND | Single 2.7V Rail-to-Rail Op Amp SOIC | 168 1.34 1.01 ernie h : 
TLV27711DR 296-10674-2-ND —_| Single 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2145.00/2,500 TLV27eAPW eae TATA Wefan BRS MO DD | TATSSOR |) 288: (281. 1:80 
Lee 296-23833-1-ND —_| Single 2.7V R/R Op Amp NEW! SOT-23-5 | 1.78 1.42 1.07) | t1vo785aiD 296-10690-5-ND _| Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp 16-SOIC_ | 374 299 233 
771QDBVRQ1 | 296-23833-2-ND | Single 2.7V R/R Op Amp NEW! SOT-23-5 |  2727.00/3,000 TLvo7escPWR —|296-10691-1-ND Quad’ 1 8V/@MHz: R/R O» Amp TeTS80P TRS O03 
TLV2772AIDR __| 296-7587-1-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp e-S0ic_| 235 1.88 1.41] |riyo7gscpwr |296-10601-2.ND | Quad! 1 8V/8MHz F/R Op Amp decreeobil| © save ono UOC 
TLV2772AIDR | 296-7587-2-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 3007.50/2,500 TLVO7ASIDR 96-10692-1-ND | Quad’ 1 8V/BMHz. R/R Op Amp tesoic | 365 293 297 
TLV2772P 296-7588-5-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp BDip | 235 1.88 1.41) |r yorgsinR 296-10692-2ND | Quad, 1 8V/BMHz, F/R Op Amp fesole || si0x802500. 
TLV2772AMD ‘| 296-7589-5-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp B-soic | 257 206 1.60) |r vaaoaiDR ROTOR LP. usd Raikte Rall O f ae 
ito Bal : jp Amp 14-S0lC | 259 207 1.61 
TLVZ772AMDREP [Boogie egg mmm ual 2.7V Rall-to-Rail Op Amp BSOIC | 5.04 4.04 ott) TLv3404IDR _[296-10710-2-ND__|LP, Quad Rail-to-Rail Op Amp T4-SOIC [~ 3622.50/2,500 
TLV2772AMDREP | 296-19523-2-ND _| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 7812.50/2,500 Tivadoaipwr —|296-10711-1-ND LP’ Quad Rail-to-Rail Op Amp dacreepp |' Sse. BOR” 46 
Tever72AQD | (2ogglOetssSNGmmy Dual 2.7V Rail-to-Rall Op Amp B-SOIC | 2.25 1.80 1.40) Iriv3qo4ipwR — |296-10711-2-ND | LP, Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-TSSOP | _ 2932.00/2,000 
TLV2772AQPW | 296-10676-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp g-tssop | 225 180 71.40] |rrysagiain 296-14052-5-ND | Singie Nanopower Push-Pull Output | 8SOIG | 122 103 92 
TLV2772CD 296-10677-5-ND —_| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp B-SOIc | 235 188 1.41 Comparator : : ; 
TLV2772CDR 296-10677-2-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2752.50/2,500 -14053-4- i ‘ 03- 
TLV27720DGK _|296-7591-5-ND___| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp eMsoP_| 2.95 7.88 1.41] |"VO'NDEVT eT oer ner PustrPullOuput | SOr2e5 | 12 te ® 
TLV2772CP 296-7592-5-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp B-Dip | 215 1.72 1.29 AQESDE 5; z aE 
mvert 2c 200 SSE ND Cee a eaters Bde | 215 172 128) FILVS49TAIDBVT | 296-14063-2-ND Sra ean Push-Pull Output | SOT-23-5 752.75/250 
TLV27721DR 296-1902-1-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp B-SOIC | 225 180 1.35 -14054-5- . 
TLV272IDR_ | 296-1902-2-ND —_| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2880.00/2,500 TD RE concern PushePul Outnut EOE ||| nee. ss A 
TLV2772IDGKR_| 296-7593-1-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 8-MSOP_| 2.25 _1.80__1.35| | TLv34g2AIDCNT |296-14055-1-ND —_| Dual Nanopower Push-Pull Output SOT-23-8 | 168 1.34 1.01 
TLV2772IDGKR | 296-7593-2-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 8-MSOP 2880.00/2,500 Comparator 
TLV2772IP 296-1903-5-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 8-Dip 2.25 1.80 1.35) |TLv3492AIDCNT |296-14055-2-ND | Dual Nanopower Push-Pull Output SOT-23-8 234.50/250 
TLV2772MD 296-7594-5-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp B-Solc | 245 197 1.53 Comparator 
TLV2772QD 296-10678-5-ND —_| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 2.35 1.88 1.41] | TLV3494alD 296-14056-5-ND | Quad Nanopower Push-Pull Output 14-SOIC | 266 213 1.66 
TLV27720DRG4Q1 | 296-23691-1-ND__| Dual 2.7V R/R Op Amp NEW! B-SOIC | 225 180 1.40 Comparator 
TLV2772QDRG4Q1 | 296-23691-2-ND | Dual 2.7V R/R Op Amp NEW! 8-SOIC 3150.00/2,500 TLV3494AIPWT | 296-14057-1-ND | Quad Nanopower Push-Pull Output 14-TSSOP | 2.66 2.13 1.66 
TLV27720PW | 296-10679-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp B-TSSOP | 235 1.88 1.41 Comparator 
TLV2773AIN 296-7596-5-ND Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown 14-Dip 2.99 240 1.87) |TLV3494AIPWT | 296-14057-2-ND —_‘| Quad Nanopower Push-Pull Output 14-TSSOP 392.25/250 
TLV2773CD 296-2444-5-ND Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown | 14-S0Ic | 299 240 1.87 Comparator 
TLV2773CDR 296-2444-1-ND Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown | 14-SOIG_| 2.68 2.15 1.67) | tLv41101D 296-10712-5-ND | High Out/Low Voltage Single Rai-to- | 8-SOIC | 236 189 1.47 
TLV2773CDR 296-2444-2-ND Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown | 14-SOIC 3747.50/2,500 Rail Op Amp with Shutdown 
TLV2773CDGS —_| 296-7597-5-ND Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown | 10-MSOP | 299 240 1.87) |TLV4110IDGNR |296-10713-1-ND | High Out/Low Voltage Single Rail-to- | 8-MSOP | 238 190 1.43 
TLV2773IDGSR | 296-7599-1-ND Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown | 10-MSOP | 279 224 1.74 Rail Op Amp with Shutdown 
TLV2773IDGSR —_| 296-7599-2-ND Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown | 10-MSOP ) — 3905.00/2,500 TLV41101DGNR ~—|296-10713-2-ND | High Out/Low Voltage Single Rail-to-_ | 8-MSOP 3040.00/2,500 
TLV27731DR 296-7600-1-ND Dual 2.7VR/R Op Amp w/Shutdown | 14-S0IG_| 279 224 1,74 Rail Op Amp with Shutdown 
TLV27731DR 296-7600-2-ND Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown | 14-SOIC 3905.00/2,500 TLVATTOIDR 296-12301-1-ND [High Out/Low Voltage Single Rai-to- | 8-SOIC | 298 190 143 
TLV27731N 296-7601-5-ND Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown 14-Dip 2.79 2.24 1.74 Rail Op Amp with Shutdown 
TLV2774AIDR | 296-7602-1-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 14-S0IC | 353 283 220) |TLVva1t01DR 296-12301-2-ND | High Out/Low Voltage Single Rail-to- | 8-SOIC 3040.00/2,500 
TLV2774AIDR | 296-7602-2-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 4945.00/2,500 Rail Op Amp with Shutdown 
TLV2774AIN 296-7603-5-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 14-Dip_| 3.53 2.83 2.20] |TLV41101P 296-15719-5-ND | High Out/Low Voltage Single Rail-to- 8-Dip 238 1.90 1.43 
TLV2774CD 296-1904-5-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 14-8010 | 279 224 1.74 Rail Op Amp with Shutdown 
TLV2774CDR 296-1904-1-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 14-S0IC | 257 206 1.60) |TLV4111IDGNR | 296-10714-1-ND High Out/Low Volt. Single R/R Op Amp| 8-MSOP | 215 172 1.29 
TLV2774CDR 296-1904-2-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 3590.00/2,500 TLV4111IDGNR —_|296-10714-2-ND___| High Out/Low Volt.Single R/R Op Amp |_8-MSOP 2752.50/2,500 
TLV2774CN 296-1905-5-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 14-Dip | 257 206 1.60) /TLV4TTTIDR 296-10715-1-ND [High Out/Low Volt. Single R/R Op Amp| 8-SOIC | 215 1.72 1.29 
TLv2774CPWR __|296-7604-1-ND Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 14-TssoP | 257 2.06 1.60) |TLV4111IDR 296-10715-2-ND __| High Out/Low Volt. Single R/R Op Amp | _8-SOIC 2752.50/2,500 
* RoHS Compliant %« CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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TLV41120D 296-2447-5-ND Dual High-Drive Op Amp BSOIC | 215 172 1.29] |TPAO102PWPR  /|296-1938-2-ND 1.5W Stereo Audio Power Amp 24-HTSSOP| _ 3034.00/2,000 
TLV4112CP 296-10716-5-ND | High-Out-Drive Dual R/R Op Amp 8-Dip 215 1.72 1.29) |TPAO103EVM 296-10798-ND Evaluation Module for TPAO103 — 50.00 — — 
TLV41121D 296-10717-5-ND __| High-Out-Drive Dual R/R Op Amp 8-SOIC | 238 1.90 1.43] |TPAO1O3PWP 296-1939-5-ND 2.14W 3-Ch. Stereo Audio Power Amp | 24-HTSSOP| 3.15 2.52 1.96 
TLV4112IDGNR [296-10718-1-ND | High-Out-Drive Dual R/R Op Amp 8-MSOP | 2.25 1.80  1.35| [TPAOTO3PWPR  |296-1939-1-ND 2.4W3-Ch. Stereo Audio Power Amp [24-HTSSOP| 2.81 2.25 1.75 
TLV4112IDGNR —|296-10718-2-ND —_| High-Out-Drive Dual R/R Op Amp 8-MSOP 2880.00/2,500 TPAO103PWPR | 296-1939-2-ND 2.1W 3-Ch. Stereo Audio Power Amp |24-HTSSOP| — 3188.00/2,000 
TLV41121P 296-10719-5-ND | High-Out-Drive Dual R/R Op Amp 8-Dip 2.25 1.80 1.35] |TPAO112EVM 296-10799-ND Evaluation Module for TPAO112 — 50.00 — — 
TLV41131D 296-10720-5-ND —_| High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail Op 14-SOIC | 2.38 1.90 1.43] | TPAO112PWP 296-2450-5-ND 2.6W Stereo Audio Power Amp with | 24-HTSSOP] 3.38 2.70 2.10 
Amp with Shutdown Internal Gain Settings 
TLV4113IDGQR —|296-10721-1-ND —_| High-Out-Drive Dual Rail-to-RailOp | 10-HMSOP] 2.38 190 1.43) |TPAQ112PWPR  |296-2450-1-ND 2.6W Stereo Audio Power Amp with | 24-HTSSOP] 3.04 243 1.89 
Amp with Shutdown Internal Gain Settings 
TLV4T13IDGOR |296-10721-2-ND | High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail Op | 10-HMSOP | 3040.00/2,500 TPAOTT2PWPR  |296-2450-2-ND 2.6W Stereo Audio Power Amp with [24-HTSSOP| _3442.00/2,000 
Amp with Shutdown Internal Gain Settings 
TLV41131N 296-15720-5-ND | High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail Op 14-Dip 2.38 190 1.43) |TPAO122EVM 296-10800-ND Evaluation Module for TPAQ122 = 50.00 — — 
Amp with Shutdown TPAO122PWP 296-2451-5-ND 2.6W Stereo Audio Power Amp with | 24-HTSSOP] 3.38 2.70 2.10 
TLV4113MDGQREP | 296-22431-1-ND | High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail Op 10-MSOP | 5.10 4.08 3.45 Internal Gain Settings 
Amp with Shutdown TPAO122PWPR ‘| 296-2451-1-ND 2.6W Stereo Audio Power Amp with | 24-HTSSOP] 3.04 243 1.89 
TLV4113MDGQREP | 296-22431-2-ND | High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail Op 10-MSOP 7905.00/2,500 Internal Gain Settings 
Amp with Shutdown TPAO122PWPR | 296-2451-2-ND 2.6W Stereo Audio Power Amp with |24-HTSSOP| — 3442.00/2,000 
TLV4120IDGNR 296-10722-1-ND High-Out-Drive Single Rail-to-Rail Op 8-MSOP 3.42 2.74 213 Internal Gain Settings 
Amp with Shutdown TPAO132EVM 296-10801-ND Evaluation Module for TPAO132 = 50.00 - _— 
TLV4T201IDGNR  |296-10722-2-ND | High-Out-Drive Single Rail-to-Rail Op | 8-MSOP 4787.50/2,500 TPAO132PWP 296-2452-5-ND 2.8W Stereo Audio Power Amp with | 24-HTSSOP] 4.70 3.77 2.93 
Amp with Shutdown DC Volume Control 
TPAOOSD12DCA | 296-2448-5-ND 2W Stereo Power Amp 48-TSSOP | 10.00 9.00 7.98] |TPAO132PWPR | 296-2452-1-ND 2.8W Stereo Audio Power Amp with | 24-HTSSOP] 4.28 3.42 2.66 
TPAQOSD14DCA =| 296-2449-5-ND 2W Stereo Power Amp, Upgrade for 48-TSSOP | 11.08 9.98 8.85 DC Volume Control 
TPAOOSDO4DCA TPAO132PWPR | 296-2452-2-ND 2.8W Stereo Audio Power Amp with |24-HTSSOP| — 4846.00/2,000 
TPAO32D01DCA | 296-2461-5-ND 10W Monaural Power Amp 48-HTSSOP] 14.41 12.98 11.51 DC Volume Control 
TPAO32D02DCA__|296-2462-5-ND 10W Class-D Stereo Audio Power Amp |48-HTSSOP| 15.00 14.00 13.00] | TPAO142EVM 296-10802-ND Evaluation Module for TPAO142 = 50.00 — — 
TPAO32D02DCAR | 296-2462-1-ND 10W Class-D Stereo Audio Power Amp |48-HTSSOP| 15.08 13.58 12.04] |TPAO142PWP 296-2453-5-ND 2.8W Stereo Audio Power Amp with | 24-HTSSOP| 4.70 3.77 = 2.93 
TPAO32D02DCAR |296-2462-2-ND 10W Class-D Stereo Audio Power Amp |48-HTSSOP| — 22354.00/2,000 DC Volume Control 
TPAQ32D03DCA | 296-2463-5-ND 10W Monaural Power Amp 48-HTSSOP| 14.33 12.90 11.44] |TPAO142PWPR | 296-2453-1-ND 2.8W Stereo Audio Power Amp with | 24-HTSSOP] 4.28 3.42 2.66 
TPAO32D04DCA | 296-2464-5-ND 10W Stereo Power Amplifier 48-HTSSOP| 15.74 14.18 12.57 DC Volume Control ; 
TPA102DGN 296-1941-5-ND 0.7W Stereo Audio Power Amp 8-MSOP 148 1.18 89 TPAO142PWPR 296-2453-2-ND 2.8W Stereo Audio Power Amp with 24-HTSSOP 4846.00/2,000 
TPA102DGNR 296-1941-1-ND 0.7W Stereo Audio Power Amp 8-MSOP | 138 110 83 DC Volume Control 
TPA102DGNR 296-1941-2-ND 0.7W Stereo Audio Power Amp 8-MSOP 1760.00/2,500 TPAO152EVM 296-10803-ND Evaluation Module for TPAO152 = 50.00 — — 
TPA112D 296-2465-5-ND 0.07W Stereo Audio Power Amp 8-SOIC 1.10 92 74| | TPAO1S2PWP 296-2454-5-ND 2.8W Stereo Audio Power Amp with | 24-HTSSOP| 4.39 3.51 2.73 
TPA112DR 296-2465-1-ND 0.07W Stereo Audio Power Amp 8-SOIC 100 84 67 Digital Volume Control _ 
TPA112DR 296-2465-2-ND 0.07W Stereo Audio Power Amp 8-SOIC 1082.50/2,500 TPAO152PWPR 296-2454-1-ND 2.8W Stereo Audio Power Amp with 24-HTSSOP| 4.05 3.24 2.52 
TPATI2DGN 296-1942-5-ND 0.07W Stereo Audio Power Amp B-MSOP | 138 1.16 93 Digital Volume Control ; 
TPA112DGNR 96-1942-1-ND 0.07W Stereo Audio Power Amp g-msop | 128 107  g6| |TPAOIS2PWPR  |296-2454-2-ND 2.8W Stereo Audio Power Amp with | 24-HTSSOP] —4590.00/2,000 
TPA112DGNR 296-1942-2-ND 0.07W Stereo Audio Power Amp 8-MSOP 1390.00/2,500 <eAnigoEVAA See Ran conte value portal ea aaa 
TPA122D 296-2466-5-ND 0.07W Stereo Audio Power A\ 8SOIC | 119 1.00 80 10804. = ; — 
TPA122DR 296-2466-1-ND 0.07W States Audio Power ain 8-SOIC 1.08 91 73) | TPAO162PWP 296-2455-5-ND epi vali flo rower Amp with |24-HTSSOP| 5.51 4.41 3.43 
TPAT22DR 296-2466-2-ND 0.07W Stereo Audio Power Amp 8-SOIC 1172.50/2,500 : F 
TPA122DGN 296-1943-5-ND 0.07W Stereo Audio Power Amp 8-MSOP | 1.30 1.04  .78) |TPAO162PWPR | 296-2455-1-ND ? Ht Volume Co poner Amp with /24-HTSSOP| 5.06 4.05 3.15 
TPA122DGNR 296-1943-1-ND 0.07W Stereo Audio Power Amp 8-MSOP | 1.37 1.14 92 : : 
TPA1220GNR — |296-1943-2-ND 0.07W Stereo Audio Power Amp 8-MSOP 4482.50/2,500 TPAQIG2PWPR == |296-2455-2-ND Pogielveuiee Ca Power Amp with /24-HTSSOP| = 5738.00/2,000 
TPA122MSOPEVM |296-10824-ND Evaluation Module for TPA122 - 50.00 — — : 
TPAI52D 296-1944-5-ND | 0.075W Single-Ended Audio Pwr. Amp | 8-SOIG. | 1.78142 1.07 et eal Fee ar Evaluation Module for TPAQ172 Sate |POODE 2 oes 
TPA1520R 996-1944-1-ND 0.075W Single-Ended Audio Pwr. Amp | SOIC | 1468 1234 1.01 7 -7000-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp 24-HTSSOP| 5.40 4.32 3.65 
eee ate : . TPAO202PWP. 296-1940-5-ND 2.2W Stereo Audio Power Amp 24-HTSSOP] 3.53 283 2.20 
TPA152DR 296-1944-2-ND 75mW Single-Ended Audio Power Amp| 8-SOIC 2145.00/2,500 TPAO202PWPR 996-1940-1-ND 2 OW Stereo Audio Power Am D4-HTSSOP| 322 258 201 
TPA301D 296-1945-5-ND 0.7W Mono Audio Power Amp 8-SOIC 94 79 63 : 4 p : : : 
TPA301DR 996-1945-1-ND O7WM : TPAQ202PWPR _ |296-1940-2-ND 2.2W Stereo Audio Power Amp 24-HTSSOP| _ 3646.00/2,000 
is eile E jono Audio Power Amp 8-SOIC 86 2: 57 ; 
TPARO1DR 596-1945-2-ND 0.7W Mono Audio Power Am - TPAO211DGN 296-2456-5-ND 2W Mono Audio Power Amp 8-TSSOP | 2.00 160 1.20 
, p 8-SOIC 927.50/2,500 ! 
TPAAOIDEN BORO eI Oo TWh : TPAO211DGNR | 296-2456-1-ND 2W Mono Audio Power Amp 8-MSOP | 1.75 140 1.05 
Pe -5- i jono Audio Power Amp 8-MSOP 1.23 1.03 82 TPAO211DGNR 96-2456-2-ND ow M H 
TPA301EVM 296-10834-ND Evaluation Module for TPA3O1 — |500 — — pate ona Audio Power Amp 8-MSOP 2240.00/2,500 
TPA302D 296-7011-5-ND _|0.3W Stereo Audio Power Am Bsolc | 311 249 1.94) [ZPAO2TTEVM __|296-10807-ND Evaluation Module for TPAD21 =| 30.00 = 
‘ 1 P : : ‘ TPAO2T2EVM 296-10808-ND Evaluation Module for TPAO212 = 50.00 — — 
TPASN1D 296-1947-5-ND_|0.7W Mono Audio Power Amp 8-SOIC 94 79 63) /tpaga12pwe —|296-2457-5-ND | 2.6W Stereo Audio Power Amp with 4 |24-HTSsOP| 270 2.16 1.68 
TPA311DR 296-1947-1-ND 0.7W Mono Audio Power Amp 8-SOIC 86.72 ~~OBT Select Gain Set/Mux Control : ; : 
TPA311DR 296-1947-2-ND 0.7W Mono Audio Power Amp 8-SOIC 927.50/2,500 oye A i 2 
+PA3110GN SRE) 0.7W Mono Audio Power Amp gmsop | 123 103 | |TPAG2I2PWPR | 296-2457-1-ND 2.6W Stereo Audio Power Amp with 4 |24-HTSSOP) 248 198 1.54 
TPASTIEVM 296-10836-ND Evaluation Module for TPA311 ae 50.00 —  —/ |tTpao2t2PWPR  |296-2457-2-ND 2eW Stereo APOE An with 4 |24-HTSSOP| — 2806.00/2,000 
TPA321D 296-7012-5-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp with | 8-SOIC 94° 79 683 “Select Gain Set/Mux Control meas 
Differential Inputs may i i | 
TPRSZIDGN —|296-T2563-5-ND—[0.7W Low Volt. Audio PowerAmp with | S-MSOP| 1.231.032] |TPA0?1S0GQR_ [286-7001 ND 2k Mo Aunt Power Amp with ADMBOP || Eee eal TBE 
Differential Inputs % 7. i i qi 
Serr RESEND Celictin Mone ore _ 50.00 — | | TPA02I3DGQR  |296-7007-2-ND gid hua ower with T0-MSOP 4190.00/2,500 
TPA701D 296-1949-5-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp 8SOIc | 110 92 74 -40809- i = ae 
TPA7O1DR 296-1949-1-ND _|0.7W Low Volt. Audio Power Amp asic | 100 84 67| [PAQRISEVM —/296-10809-ND Evaluation Module.rot TRAQe IS: ia | 
: TPAQ222EVM 296-10810-ND Evaluation Module for TPA0222 50.00 
TPA7O1DR 296-1949-2-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp 8-SOIC 1082.50/2,500 TPAO222PWP | 296-2458-5-ND 2.6W Stereo Audio Power Amp with 4 |24-HTSSOP| 3.38 2.70 2.10 
TPA7O1DGN 296-7022-5-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp BMSOP | 138 116 93 Select Gain Set/Mux Control 
TPA701DGNR 296-7022-1-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp 8-MSOP | 1.28 1.07  .86) |Tpaoz22PWPR | 296-2458-1-ND 2.6W Stereo Audio Power Amp with 4 |24-HTSSOP| 3.04 2.43 1.89 
TPA7O1DGNR 296-7022-2-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp 8-MSOP 1390.00/2,500 Select Gain Set/Mux Control 
TPA711D 296-1950-5-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp 8-SOIC 110 92.74) [TPA0222PWPR | 296-2458-2-ND 2.6W Stereo Audio Power Amp with 4 |24-HTSSOP|  3442.00/2,000 
TPA711DR 296-1950-1-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp 8-SOIC_ | 1.00 84 67 Select Gain Set/Mux Control 
TPA711DR 296-1950-2-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp 8-SOIC 1082.50/2,500 TPAO223DGQR ‘| 296-7002-1-ND 2W Mono Audio Power Amp with 10-MSOP | 2.99 240 1.87 
TPA711DGNR 296-7023-1-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp 8-MSOP | 128 1.07 86 Headphone Drive 
TPA711DGNR 296-7023-2-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp 8-MSOP 1390.00/2,500 TPAO223DGQR ‘| 296-7002-2-ND 2W Mono Audio Power Amp with 10-MSOP 4190.00/2,500 
TPA711MSOPEVM |296-10851-ND Eval. Module for TPA711MSOP — 50.00 — — Headphone Drive 
TPA721D 296-1951-5-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp 8-SOIC 1.10 92 -74| | TPA0223EVM 296-10811-ND Evaluation Module for TPAQ223 — 50.00 = — 
TPA721DR 296-1951-1-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp esoic | 1.00 84 67] | TPAO232EVM 296-10812-ND Evaluation Module for TPAO232 = 50.00 — — 
TPA721DR 296-1951-2-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp 8-SOIC 1082.50/2,500 TPAQ232PWP. 296-2459-5-ND 2.8W Stereo Power Amplifier 24-HTSSOP| 540 432 3.236 
TPA721DGNR 296-7024-1-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp 8-MSOP | 1.28 1.07  .86) |TPAO233DGQR | 296-7003-1-ND 2W Mono Audio Power Amp with 10-MSOP | 2.59 2.07 1.61 
TPA721DGNR 296-7024-2-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp 8-MSOP 1390.00/2,500 Headphone Drive 
TPA721MSOPEVM |296-10852-ND Eval. Module for TPA721MSOP. = 50.00 _— _—!/ |TPAQ233DGQR | 296-7003-2-ND 2W Mono Audio Power Amp with 10-MSOP 3622.50/2,500 
TPA731D 296-7025-5-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp with | 8-SOIC 1.10 92 74 Headphone Drive 
Differential Inputs TPA0233EVM 296-10813-ND Evaluation Module for TPA0233 =_ 50.00 — _ 
TPA731DGNR 296-7026-1-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp with | 8-MSOP 1.28 1.07 -86| | TPAO242EVM 296-10814-ND Evaluation Module for TPAQ242 = 50.00 _ = 
Differential Inputs TPAO242PWP 296-2460-5-ND 2.8W Stereo Power Amplifier 24-HTSSOP] 4.95 3.96 3.08 
TPA731DGNR 296-7026-2-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp with | 8-MSOP 1390.00/2,500 TPA0243DGQR 296-7004-1-ND 2W Mono Audio Power Amp with 10-MSOP. 3.15 252 1.96 
Differential Inputs Headphone Drive 
TPA731EVM 296-10853-ND Evaluation Module for TPA731 _ 50.00 —  —!/ |TPAO243DGQR  |296-7004-2-ND 2W Mono Audio Power Amp with 10-MSOP 4410.00/2,500 
TPA741D 296-7027-5-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp with | 8-SOIC 1.38 1.15 92 Headphone Drive 
Differential Inputs TPAO243EVM 296-10815-ND Evaluation Module for TPA0243 — 50.00 = _- 
TPA741DGNR 296-7028-1-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp with | 8-MSOP 1.30 1.04 .78| | TPAO252EVM 296-13567-ND Evaluation Module for TPAO252 = 50.00 _— _— 
Differential Inputs TPAO252PWP 296-7005-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 24-HTSSOP] 5.51 441 3.43 
TPA741DGNR 296-7028-2-ND 0.7W Low Volt. Audio Power Amp with | 8-MSOP 1665.00/2,500 Digital Volume Control/Memory 
Differential Inputs TPA0253DGQR 296-7006-1-ND 1W Mono Audio Power Amp with 10-MSOP 1.50 1.20 90 
TPA741EVM 296-10854-ND Evaluation Module for TPA741 _— 50.00 _ = Headphone Drive 
TPA751D 296-10855-5-ND 0.7W Low Voltage Audio Power Amp 8-SOIC 1.10 92 74) | TPAQ253DGQR 296-7006-2-ND 1W Mono Audio Power Amp with 10-MSOP 1920.00/2,500 
TPA751DGNR 296-10856-1-ND 0.7W Low Voltage Audio Power Amp 8-MSOP 1.28 1.07 86 Headphone Drive 
TPA75S1DGNR 296-10856-2-ND _|0.7W Low Voltage Audio Power Amp | 8-MSOP 7390.00/2,500 TPAQ253EVM 296-10816-ND Evaluation Module for TPAO253 — 5000 — — 
TPA751EVM 296-13570-ND Evaluation Module for TPA751 _ 50.00 —  —| |TPAO312PWP 296-10817-5-ND __| 2.6W Stereo Power Amplifier 24-HTSSOP| 2.70 2.16 1.68 
TPA751GQSR 296-12691-1-ND | 0.7W Low Volt. Audio Power Amp 24-BGA | 130 1.04 78) |TPAI517DWP  |296-7007-5-ND 6W Stereo Audio Power Amp 20-SOIC | 2.00 160 1.20 
TPA751GQSR 296-12691-2-ND |0.7W Low Volt. Audio Power Amp 24-BGA 1665.00/2,500 TPAI5S17DWPR | 296-7007-1-ND 6W Stereo Audio Power Amp 20-SOIC | 1.78 1.42 1.07 
TPAO102EVM 296-10797-ND Evaluation Module for TPAO102 = 50.00 — _—]| |TPAI517DWPR | 296-7007-2-ND 6W Stereo Audio Power Amp 20-SOIC 1846.00/2,000 
TPAO102PWP 296-1938-5-ND 1.5W Stereo Audio Power Amp 24-HTSSOP| 2.99 2.40 1.87] | TPA1517NE 296-7008-5-ND 6W Stereo Audio Power Amp 20-PDip | 1.78 1.42 1.07 
TPAQ102PWPR _|296-1938-1-ND 1.5W Stereo Audio Power Amp 24-HTSSOP| 2.68 2.15 _1.67| [TPA1517NEEVM _|296-10826-ND Evaluation Module for TPA1517NE = 50.00 — — 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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i TEXAS = AMPLIFIERS ff Big Texas 7a 7 AMPLIFIERS 
wy INSTRUMENTS Digi@DReel° (cont) FoHS Compliant Parts Available INstRuMENTs Digi@DReel’ (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each ‘oe Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPA2000D1GQCR |296-15638-1-ND | 2WClass-D Filterless Mono Audio 48-BGA | 259 207 1.61] |TPA2036D1YZFR |296-23917-2-ND  |2.5W Mono Class-D Audio 9-DSBGA 7365.00/3,000 
Power Amp Amp NEW! 
TPA2000D1GQCR |296-15638-2-ND | 2W Class-D Filterless Mono Audio 48-BGA 3622.50/2,500 TPA2050D4YZKR |296-23589-1-ND | 1.4W/Ch Stereo Class-D Audio 25-DSBGA | 281 2.25 1.75 
Power Amp Subsystem 
TPA2000D1PW | 296-7009-5-ND 2W Class-D Filterless Mono Audio 16-TSSOP | 2.59 2.07 1.61] |TPA2050D4YZKR |296-23589-2-ND | 1.4W/Ch Stereo Class-D Audio 25-DSBGA | _4725.00/3,000 
Power Amp Subsystem 
TPA2000D1TPWRQI | 296-18920-1-ND | 2W Class-D Filterless Mono Audio 16-TSSOP | 3.26 2.61 2.03) |TPAZi00PTYZHR |296-24036-1-ND  |Mono Class-D Audio Amp NEW! T6-DSBGA | 259 207 161 
Power Amp TPA2100P1YZHR |296-24036-2-ND | Mono Class-D Audio Amp NEW! 16-DSBGA | 4347.00/3,000 
TPA2000D1TPWRQI | 296-18920-2-ND | 2W Class-D Filterless Mono Audio 16-TSSOP | — 3698.00/2,000 TPA3001D1PWPR |296-14200-1-ND | 20W Mono Class-D Audio Amp 24-HTSSOP| 5.40 4.32 3.65 
Power Amp TPA3001D1PWPR |296-14200-2-ND | 20W Mono Class-D Audio Amp 24-HTSSOP| —6750.00/2,000 
TPA2000D2EVM | 296-10829-ND Evaluation Module for TPA2000D2 = 50.00 —  —j |TPA3002D2EVM |296-20583-ND Evaluation Module for TPA3002D2 — 50.00 — — 
TPA2000D2PWP | 296-2467-5-ND aw Fiterless Stereo Class-D Audio | 24-HTSSOP| 3.49 2.79 2.17] | TPA3002D2PHPR |296-14201-1-ND | SW Class-D Audio Amp with DC 48-HTOFP | 6.60 5.28 446 
‘ower Amplifier Volume Control 
TPA2000D2PWPR | 296-2467-1-ND aw Filtriess Stereo Class-D Audio |24-HTSSOP) 3.26 2.61 2.03] |TPA3002D2PHPR |296-14201-2-ND | 9W Class-D Audio Amp with DC 48-HTOFP | — 4125.00/1,000 
‘ower Amplifier Volume Control 
TPA2000D2PWPR | 296-2467-2-ND 2W Filterless Stereo Class-D Audio | 24-HTSSOP| — 3698.00/2,000 TPA3003D2PFB | 296-15037-ND 3.75W Class-D Audio Amp with DC 4g-TorP | 660 5.28 4.46 
Power Amplifier Volume Control 
TPA2000D2PWR |296-13382-1-ND  |2WFilterless Stereo Class-D Audio] 24-TSSOP | 3.26 2.61 2.03} |TPA3004D2PHPR |296-15038-1-ND | 12W Class-D Audio Amp with DC 48-HTOFP | 650 5.20 4.39 
Power Amplifier Volume Control 
TPA2000D2PWR | 296-13382-2-ND aw Fires Stereo Class-D Audio | 24-TSSOP | 3698.00/2,000 TPA3004D2PHPR |296-15038-2-ND | 12W Class-D Audio Amp with DC 48-HTOFP | — 4063.00/1,000 
‘ower Amplifier Volume Control 
TPA2000D4DAP | 296-10830-5-ND 2W Class-D Filterless Audio Power 32-HTSSOP| 5.18 4.14 3.22] |TPA3005D2EVM | 296-18924-ND Evaluation Module for TPA3005D2 =— 50.00 = — 
Amp_ TPA3005D2PHPR |296-17058-1-ND  |6W Class-D Stereo Audio Power Amp | 48-HTOFP | 11.80 885 6.64 
TPAZ000D4EVM | 296-10831-ND Evaluation Module for TPA2000D4 — 50.00 — —J |TPA3005D2PHPR |296-17058-2-ND  |6WClass-D Stereo Audio Power Amp | 48-HTQFP | — 3688.00/1,000 
TPA2001D1PW | 296-7010-5-ND 1W Class-D Filterless Mono Audio 16-TSSOP | 2.25 1.80 1.35) |TpA3007D1EVM |296-18925-ND Evaluation Module for TPA3007D1 = 5000 — — 
Power Amp TPA3007D1PW _|296-15792-5-ND _|6.5W Audio Power Amp 24-TSSOP | 4.84 3.87 3.01 
TPA2001D2EVM___| 296-10833-ND Evaluation Module for TPA2001D2 _— 50.00 = = TPA3008D2EVM | 296-18926-ND Evaluation Module for TPA3008D2 = 50.00 = = 
TPA2001D2PWP | 296-2468-5-ND TW Class-D Stereo Audio Power Amp |24-HTSSOP/ 3.71 297 2.31| |TpA3008D2PHP | 296-17210-ND J0W Stereo Class-D Audio Power Amp | 48-HTOFP | 690 5.52 4.66 
TPA2001D2PWPR | 296-2468-1-ND 1W Class-D Stereo Audio Power Amp |24-HTSSOP| 3.38 2.70 2.10) |TPA3100D2EVM |296-21138-ND Evaluation Module for TPA3100D2 — 152.00 _ _— 
TPA2001D2PWPR | 296-2468-2-ND 1W Class-D Stereo Audio Power Amp |24-HTSSOP) _ 3826.00/2,000 TPA3100D2PHPR |296-19603-1-ND  |21.8W Stereo Class-D Audio Pwr. Amp | 48-HTQFP | 7.00 560 4.73 
TPA2005D1DGN | 296-17691-5-ND | 1.45W Class-D Audio Power Amp 8-MSOP | 1.30 1.04  .78] | TPA3100D2PHPR |296-19603-2-ND _|21.8W Stereo Class-D Audio Pwr. Amp | 48-HTQFP | _4375.00/1,000 
TPA2005D1DRBR_| 296-15131-1-ND 1.45W Class-D Audio Power Amp 8-SON 140 1.17 __.94| | TPA3100D2RGZR |296-19423-1-ND 21.8W Stereo Class-D Audio Pwr.Amp| 48-VQFN | 7.00 560 473 
LRT BS et Pa : ow base bude Fower am 8-SON 5 A ie TPA3100D2RGZR | 296-19423-2-ND 21.8W Stereo Class-D Audio Pwr. Amp | 48-VQFN 10850.00/2,500 
-20582- valuation Module for = ; — =| | TPA3t00D2IRGZRO1 |296-24154-1-ND —_/21.8W Stereo Class-D Audio Power 48-0FN | 890 7.12 6.01 
TPA2005D1GQYR |296-15073-1-ND | |1.45W Mono Filter Free Class-D Audio | 15-BGA | 140 117 94 Amp* NEW! 
Power Amp ; TPA3100D2IRGZRQ1 |296-24154-2-ND | 21.8W Stereo Class-D Audio Power 48-OFN 13795.00/2,500 
TPA2005D1GQYR |296-15073-2-ND  |1.45W Mono Filter Free Class-D Audio | 15-BGA 1515.00/2,500 Amp* NEW! 
Power Amp _ ; TPA3101D2EVM _|296-21139-ND Evaluation Module for TPA3101D2 —  |is200 — — 
TPA2005D1ZQYR | 296-18921-1-ND 1.45W Mono Filter Free Class-D Audio 15-BGA 140 1.17 94) TTPA3101D2PHP | 296-19554-ND TOW Stereo Class-D Audio Power Amp | 48-HTQFP 6.90 552 4.66 
Power Amp _ : TPA3101D2RGZR |296-19424-1-ND  |10W Stereo Class-D Audio Power Amp | 48-VOFN | 620 496 4.19 
TPA2005D1ZQYR | 296-18921-2-ND 1.45W Mono Filter Free Class-D Audio 15-BGA 1515.00/2,500 TPA3101D2RGZR_ |296-19424-2-ND 10W Stereo Class-D Audio Power Amp | 48-VQFN 9610.00/2,500 
Power Amp _ , TPA3106D1VFPR |296-22976-1-ND  |40W Mono Class-D Audio Power Amp | 32-HLOFP | 5.06 4.05 3.15 
TPA2006D1DRBR | 296-20783-1-ND cont te Filter Free Class-D Audio | 8-SON 140 1.17 94) |Tpa3106D1VFPR_|296-22976-2-ND___| 40W Mono Class-D Audio Power Amp | 32-HLOFP 2869.00/1,000 
; : TPA3107D2PAPR |296-21343-1-ND | 15W Stereo Class-D Audio Power Amp | 64-HTOFP | 6.70 5.36 453 
TPA2006D1DRBR | 296-20783-2-ND Pee Filter Free Class-D Audio |  8-SON 1818.00/3,000 TPA3107D2PAPR |296-21343-2-ND | 15W Stereo Class-D Audio Power Amp | G4-HTQFP | _ 4188.00/1,000 
rvzmencent lasesmzzo frittata Tscmesa | — | somo — | [SHO Umeaer ay sn cnc ae rover eee] tae gm 
TPA2008D2PWP |296-15339-5-ND  |3W Filter Free Class-D Audio Power |24-HTSSOP| 4.28 3.42 2.66 Amp NEW! 
Amp with DC Volume Control " ey a i | 
TPAZOOBDZPWPR | 296-17158-1-ND | 3W Filter Free Class-D Audio Power | 24-TSSOP | 3853.08 zag) | TPAS121D2PWPR |296-23477-2-ND TNT Dinudla:bowers |e aISSOF || 9 2028-002. 000 
Amp with DC Volume Control TPAS122D2N 296-23375-5-ND | 15W Stereo Class-D Audio PowerAmp| 20-Dip | 248 1.98 149 
TPA2008D2PWPR | 296-17158-2-ND Sain be velicie Coctrele 24-TSSOP | 4360.00/2,000 TPA3123D2PWPR |296-22008-1-ND  |25W Stereo Class-D Audio Power Amp |24-HTSSOP) 3.94 315 245 
TeazotoDteVM |296-18923-ND [evaluation ModuieforTPazotoot_ | | — | 5000 — —| |tpastoanoPWPR |29623478-1-ND |15W Stereo Cass Audio Power” |24NTSSOP| 326° 261 2.03 
TPA2010D1YZFR |296-16648-1-ND | 2.5W Audio Power Amp Q-DSBGA | 88 74 59 Amp NEW! 
TPA2010D1VZFR |296-16648-2-ND _|2.5W Audio Power Amp 9-DSBGA 1146.00/3,000 VEDI eaiak f 
TRADOTODTYZE— BSREREA ERENCE PSWRUUIG PoNGEATTS Set oo} | TPA3124D2PWPR | 296-23478-2-ND 18 ae lass D Audio Power 24-HTSSOP| — 3698.00/2,000 
TPA2010D1YZFT |296-16659-2-ND | 2.5W Audio Power Amp 9-DSBGA 121.25/250 aaa eae TT : 
TPA2012D2RTIR | 296-17692-1-ND  |21WStereo Filter Free Class-D Audio | 20-WOFN | 1.68 1.34 1.01) |'PAS128D2N  |286-24090-5-ND eee D Audio Power AEDES [eels LTO 128 
Power Amp _ ; TPA3200D1DCP |296-18302-5-ND  |20W Mono Digital Input Audio Amp | 44-HTSSOP) 820 656 5.54 
TPA2012D2RTJR | 296-17692-2-ND 21W: cs Free Class-D Audio | 20-WOFN 2574.00/3,000 Tpaaaiievm | 296-17385-ND Evaluation Module for TPA4414 as 5000 
; : TPA4411MRTJT |296-18278-1-ND  |0.1W Caples Stereo Headphone Dvr. | 20-WQFN ) 1.78 1.42 1.07 
TPA2012D2YZHR | 296-18665-1-ND ee a Free Class-D Audio | 16-DSBGA | 1.90 1.52 1.14) |tpaqq1iMRTJT _|296-18278-2-ND _|0.1W Capless Stereo Headphone Dvr. | 20-WOFN 248.50/250 
: : TPAA411RTJT _|296-17312-1-ND  |0.1WCapless Stereo Headphone Dvr. | 20-WOFN | 2.00 160 1.20 
TPA2012D2VZHR | 296-18605-2-ND 21: :hoalla Free Class-D Audio | 16-DSBGA | 2919.00/3,000 TPAAAI1RTJT | 296-17312-2-ND _|0-1W Capless Stereo Headphone Dvr. | 20-WOFN 280.00/250 
rercorsrnar |roazeenino far instm cut rovercaseo | anvor | 920 zor ao] [foun [aesaessd [0 twCanan Quon ine Dw | -0HGR | 7, e207 
peal TPA4860D 296-7013-5-ND 1.1W Mono Audio Power Amp te-soic | 148 118 89 
TPA2013D1RGPR |296-22849-2-ND a casei oul Power Class-D | 20-VOFN 5481.00/3,000 TPAaRB1D DOGe OTHER 7"iWMono Audio Power Amp PSO} 48a 
lape aor : ‘ TPA4861DR 296-7014-1-ND 1.1W Mono Audio Power Amp BSOIG | 125 1.00 75 
TPA2013D1YZHR | 296-22582-1-ND a a Power Class-D | 16-DSBGA| 349 279 217) |ToMreeion Roe 1:1W Mono Audio Power Amp a e0Ie 1800,00/2.500 
TPA2013D1YZHR |296-22582-2-ND —|2.7W Constant Output Power Class-D | 16-DSBGA | — 5859.00/3,000 Lee peat SEO Broo ENGhal Aig oy Sync Ba cava nn) ip dan 
Audio Amp = —— . z : 
TPAZOT4DIRGPT |296-23476-1-ND _|1.5W Constant Output Power Class-D | 20-FN | 2.48 1.98 1.49 TERS 206: Beno Pere Dial Aine LIS Da 1 von Ane - 
Audio Amp NEW! . on oe Bie tera ¢ i ? " 
“ppp J : TPASO51RSAR — |296-20711-2-ND —|4-Ch. Digital Audio Lip-Sync Delay 16-VOFN 41904.00/3,000 
TRADE ee on NEN | CearN prenuee TPASOS2RSAR | 296-20712-1-ND | Stereo Digital Audio Lip-Sync Delay | 16-VOFN | 590 472 3.99 
foneaan : . TPASO52RSAR _|296-20712-2-ND __| Stereo Digital Audio Lip-Sync Delay _|_16-VOFN 40974.00/3,000 
TPA2014D1YZHR | 296-23568-1-ND 1h emit Power Class-D | 16-DSBGA | 2.25 1.80 140) a Ta Re iaan Evaluation Module for TPAGOTON4 alt ae) 
TPA2014D1YZHR |296-23568-2-ND |1.5W Constant Output Power Class-D | 16-DSBGA | — 3780.00/3,000 TRAN ME eC ic | ook MOR SB 
Audio Amp NEW! 
TAzoteD2vZHR |296-23677-1-ND —_|1.72WICh Stereo Class-D Aucio 16-DSBGA | 2.93 234 1.82) |TPA6O1OA4PWPR /296-7015-2-ND ew staren Audlo: Power. Amp w/Bass | 28-HTSSOP| —_5738.00/2,000 
Power Amp ; 
TPA2016D2VZHR |296-23677-2-ND | 1.72W/Ch Stereo Class-D Audio T6-DSBGA | 4974.00/3,000 SE eat Aapiee ze SE paar Matte To Weep ppuische ee Sait tan 
Power Amp a vel - : : 
TPA2016D2YZHT |296-23616-1-ND _|1.72W/Ch Stereo Class-D Audio P te-pseca | 3.26 261 203| |TPAGOTTA4PWPR |296-12678-1-ND  |2W Stereo Audio Power Amp 24-HTSSOP| 2.57 2.06 1.60 
AnNEWr fe TPAGO11A4PWPR |296-12678-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp 24-HTSSOP| — 2908.00/2,000 
TPA2016D2YZHT |296-23616-2-ND | 1.72W/Ch Stereo Class-D Audio Power | 16-DSBGA 482.25/250 TPAGOI7AZEVM — |296-20586-ND Evaluation Module for TPA6017A2 — 50.00 — — 
Amp NEW! TPAGO17A2PWPR |296-12506-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp 20-HTSSOP| 1.26 1.05 84 
TPA2032D1YZFR | 296-20659-1-ND —_| 2.75W Fixed Gain Mono Audio 9-DSBGA | 1.35 1.13 90] |TPASO17A2PWPR |296-12506-2-ND__| 2W Stereo Audio Power Amp 20-HTSSOP| _1118.00/2,000 
Power Amp TPAGOZOA2EVM | 296-21141-ND Evaluation Module for TPA6020A2 — 5000 — — 
TPA2032D1YZFR | 296-20659-2-ND 2.75W Fixed Gain Mono Audio 9-DSBGA 1755.00/3,000 TPA6020A2RGWR | 296-18667-1-ND 2.8W Stereo Fully Diff. Audio Pwr Amp | 20-VQFN 1.50 1.20 90 
Power Amp TPAGO20A2RGWR |296-18667-2-ND  |2.8W Stereo Fully Diff. Audio Pwr Amp | 20-VOFN 2304.00/3,000 
TPA2033D1YZFR |296-20660-1-ND _|2.75W Fixed Gain Mono Audio SDSBGA | 1.35 1.13 90] |TPAGOZIA4EVM |296-21142-ND Evaluation Module for TPA6021A4 = 50.00 —- — 
Power Amp TPAGO21A4N 296-18249-5-ND __|2W Stereo Audio Power Amp 20-Dip_ | 210 168 1.26 
TPA2033D1YZFR |296-20660-2-ND | 2.75W Fixed Gain Mono Audio 9-DSBGA 1755.00/3,000 TPAGO3OA4EVM — |296-20587-ND Evaluation Module for TPAGO30A4 = 50.00 = 
Power Amp TPAGO3OA4PWP |296-13866-5-ND | 5W Stereo Audio Power Amp 28-HTSSOP| 349 279 2.47 
TPA2034D1YZFR |296-20661-1-ND | 2.75W Fixed Gain Mono Audio 9-DSBGA | 1.35 1.13 90] |TPAGO40A4RHBR |296-21714-1-ND | 2.3W Stereo Audio Power Amp 32-VOFN | 235 1.88 141 
Power Amp TPAGO4OA4RHBR |296-21714-2-ND | 2.3W Stereo Audio Power Amp 32-VOFN 3609.00/3,000 
TPA2034D1YZFR |296-20661-2-ND | 2.75W Fixed Gain Mono Audio 9-DSBGA 1755.00/3,000 TPAGO41A4RHBR |296-22938-1-ND _|2.6W Stereo Audio Power Amp 32-VOFN | 2.35 1.88 1.41 
Power Amp TPAGO4TA4RHBR |296-22938-2-ND | 2.6W Stereo Audio Power Amp 32-VOFN 3609.00/3,000 
TPA2035D1YZFR |296-23655-1-ND  |2.75W Fixed Gain Mono Class D Audio | 9-DSBGA | 1.35 1.13 90] |TPA6O43A4RHBR |296-22583-1-ND | 2.3W Stereo Audio Power Amp 32-VOFN | 235 188 141 
Power Amp NEW! TPAGO43A4RHBR_|296-22583-2-ND | 2.3W Stereo Audio Power Amp 32-VOFN 3609.00/3,000 
TPA20S5D1YZFR |296-23655-2-ND | 2.75W Fixed Gain Mono Class D Audio | 9-DSBGA 1755.00/3,000 TPAGO45A4CRHBR |296-23974-1-ND  |2W Stereo Audio Power Amp NEW! | 32-QFN | 248 198 1.49 
Power Amp NEW! TPAGO45A4CRHBR | 296-23974-2-ND___|2W Stereo Audio Power Amp NEW! | 32-OFN 3801.00/3,000 
TPA2036D1YZFR |296-23917-1-ND | 2.5W Mono Class-D Audio Q-DSBGA | 1.05 88 70] |TPAG047A4RHBR |296-23843-1-ND  |2W Stereo Audio Power Amp NEW! | 32-QFN | 235 188 1.41 
Amp NEW! TPAGO47A4RHBR_|296-23843-2-ND___|2W Stereo Audio Power Amp NEW! | 32-OFN 3609.00/3,000 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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St TEXAS = af AMPLIFIERS ij TEXAS — 7 AMPLIFIERS 
INsTRUMENTS DIgi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INstRuMENTS Digi@Reel’ (cont, RoHS Compliant Parts Available 
ele Digi-Key Price Each ap Digi-Key Price Each> 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPAG100A2DGKR | 296-7016-1-ND 0.05W Ultra-LV Audio Power Amp e-MSOP | 135 113 90) [TSMT04WIDR  |296-21204-2-ND | Quad Op Amp and Programmable T6-SOIC 775.00/2,500 
TPA6100A2DGKR_ | 296-7016-2-ND 0.05W Ultra-LV Audio Power Amp 8-MSOP 1462.50/2,500 Voltage Reference 
TPA6100A2DR 296-7017-1-ND 0.05W Ultra-LV Audio Power Amp 8-SOIC 1.05 88 70) |TSM104WIPWR | 296-21205-1-ND Quad Op Amp and Programmable 16-TSSOP 88 66 50 
TPA6100A2DR 296-7017-2-ND 0.05W Ultra-LV Audio Power Amp 8-SOIC 1137.50/2,500 Voltage Reference 
TPA6100A2EVM | 296-10841-ND Evaluation Module for TPA6100A2 — 50.00 —  —| |TSM104WIPWR |296-21205-2-ND Quad Op Amp and Programmable 16-TSSOP 586.00/2,000 
TPAG101A2D 296-7018-5-ND 0.05W Ultra-LV Fixed Gain Stereo 8-SOIC 1417.98 78 Voltage Reference__ _ 
Headphone Audio Power Amp UA733CN 296-11105-5-ND Differential Video Amplifier 14-Dip 87 13 58 
TPA6G101A2DGKR_ | 296-7019-1-ND 0.05W Ultra-LV Fixed Gain Stereo 8-MSOP 1.35 0 1.13 90 UA741CD 296-11106-5-ND General Purpose Op Amp 8-SOIC 45 36 27. 
Headphone Audio Power Amp UA741CDR 296-15051-1-ND General Purpose Op Amp 8-SOIC 40 32 24 
TPA6101A2DGKR | 296-7019-2-ND 0.05W Ultra-LV Fixed Gain Stereo 8-MSOP 1462.50/2,500 UA741CDR 296-15051-2-ND | General Purpose Op Amp 8-SOIC 270.00/2,500 
Headphone Audio Power Amp UA741CP 296-11107-5-ND General Purpose Op Amp 8-Dip 40 32 24 
TPA6101A2EVM | 296-10842-ND Evaluation Module for TPA6101A2 — 50.00 _ —| |UA747CN 296-12963-5-ND Dual General Purpose Op Amp 14-Dip 96 80 64 
TPAG101A2ZQYR_ | 296-21674-1-ND 0.05W Ultra-LV Fixed Gain Stereo 15-BGA 1.05 88 70 UC3176QP 996-11210-5-ND Full Bridge Power Amp 28-PLCC | 13.74 12.38 10.98 
Headphone Audio Power Amp UC31780P 296-12754-5-ND Full Bridge Power Amp 28-PLCC | 7.70 616 5.20 
TPABIO1A2ZQYR | 296-21674-2-ND v AeatOhGne ute BORELAT 15-BGA 1137.50/2,500 UC3901D 296-11338-5-ND —_| Isolated Feedback Generator 14-SOIC | 540 432 3.65 
UC3901N 296-11339-5-ND _| Isolated Feedback Generat 14-Di 518 414 3.22 
TeAg102420 | 296-7020-5-ND _—_|0.05W Ultra-LV Audio Power Amp esoic | 1.32 110 88] tyeasroaD 396-17407-5-ND | High Gain Adjust Range, Wideband. [| &-SOlt | 13.4 12.08 10.71 
TPA6102A2EVM | 296-11637-ND Evaluation Module for TPA6102A2 = 50.00 — — Voltage Controlled Amp : , , : 
TPA6102A2DGKR_ | 296-7021-1-ND 0.05W Ultra-Low Voltage Audio BMSOP | 1.25 1.00 .75| |ycagioin 296-17317-5-ND __| High Gain Adjust Range, Wideband, solic | 1058 953 845 
Power Amp : Voltage Controlled Amp 
TPA6102A2DGKR_ | 296-7021-2-ND ougsW oe Voltage Audio 8-MSOP 1600.00/2,500 VCA8201D 296-22871-5-ND | Wideband, Linear in dB VGA iasoic | 620 496 419 
tastioaz06n | 296-10843-5-ND | 0.15W Stereo Power Amp Paver oo 77 | |YoA820IDST 296-22872-1-ND Wideband, Linear in dB VGA 10-MSOP 580 464 3.92 
: VCA820IDGST _|296-22872-2-ND _| Wideband, Linear in dB VGA 10-MSOP 942.50/250 
TPABTIOAZEVM 2g eae Evaluation Module for TPAG1 1042 oa || 00 VCA821ID 296-22989-5-ND |Ultra-Wideband, Linear in dB VGA Tsolc | 7.70 6.16 5.20 
TRABTIIAZDGN [20 fal QBsS:osN Dime, 0.15W Stereo Power Amp S-MSOP | 1.08 91 _73| | vcagotipgst | 296-22990-1-ND | Ultra-Wideband, Linear indB VGA | 10-MSOP | 720 576 4.86 
TPA6I11A2DR  |296-10846-1-ND _|0.15W Stereo Power Amp 8-SOIC 76 63. 51 5; ede : : : 
VCA821IDGST — |296-22990-2-ND —_| Ultra-Wideband, Linear in dB VGA 10-MSOP 1170.00/250 
TPA6111A2DR | 296-10846-2-ND —_0.15W Stereo Power Amp 8-SOIC 820.00/2,500 h ae 
nee. ; = eo | | VCA8221D 296-22682-5-ND | Wideband, Linear in V/V VGA 14-SOIC | 6.20 4.96 4.19 
TPA6111A2EVM | 296-10847-ND Evaluation Module for TPA6111A2 50.00 YeaszoIngst  SSeBEEESeMnIOMEIM Wideband. Linear in VV VGA acnsoP'l| 880) clea. 300 
TPAG112A2DGQR |296-10848-1-ND —_/0.15W Stereo Power Amp 1O-HMSOP) 86 7258) | er aoorpaet —1996-D5685-D-ND Widebant TR RVATVER T0MSOP IT SOPSO 
TPAG112A2DGQR_|296-10848-2-ND _|0.15W Stereo Power Amp 10-HMSOP 930.00/2,500 VCAaSAID paeeoroaeNn ig Wid ; a Lin IN AGE Wait. le 7a sete, BD 
TPAGT12A2EVM _ |296-10849-ND Evaluation Module for TPAG112A2 = 5.00 — — Pay, fa pee pane Neat Ut i ; : : 
TPAG120A2DWP |296-16920-5-ND | High Fidelity Headphone Amp ao-nsoic | 473 3.78 2.94) |YCA824IDGST — |296-22899-1-ND | Ultra Wideband, Linear in V/V VGA 10-MSOP | 7.20 5.76 4.86 
TPABI20AZEVM | 296-18927-ND Evaluation Module for TPA6120A2 — — |1o100  —  —| [YCA824IDGST | 296-22899-2-ND | Ultra Wideband, Linear in V/V VGA 10-MSOP 1170.00/250 
TPAGI30A2RTJR |296-21656-1-ND  |0.29W DirectPath Stereo Headphone | 20-WQFN | 2.00 1.60 1.20) |YCA2611¥/250 | 296-15778-1-ND VNGiee Pree Amp with Low 48-TOFP | 17.03 15.89 14.76 
Amplifier a = 7 
TPAG130A2RTJR | 296-21656-2-ND — |0.29W DirectPath Stereo Headphone | 20-WOFN 3072.00/3,000 VCA2611Y/250 | 296-15778-2-ND Dual Varina’ re Amp with Low 48-TOFP 3617.75/250 
Amplifier 7 i 5 
TPAGI30A2VZHT | 296-21344-1-ND | 0.29W DirectPath Stereo Headphone | 16-DSBGA | 225 1.80 140 VeaseioVee eae eli a ae ae eee aan rg pals ae ees san 7.88 
Amplifier i k li r * 
TPAG130A2YZHT |296-21344-2-ND  /0.29W DirectPath Stereo Headphone | 16-DSBGA 332.50/250 Meee vole is CrND Dal re Hoke vache oan Ame He Oe 1699 poet sp 4.69 
Amplifier | ual Low Noise Variable Gain Amp - i 
TPAG132A2RTER |296-24053-1-ND | 25mW DirectPath Stero Headphone 16-TOFN | 1.38 1.10  .83| |VCA2614Y/250 | VCA2614Y/250CT-ND Dual Variable Gain Amp with Input 32-ToFP [15.41 1388 12.31 
Amplifier NEW! uffer 
TPAG132A2RTER |296-24053-2-ND | 25mW DirectPath Stero Headphone 16-TOFN 2112.00/3,000 VCA2614Y/250 | VCA2614Y/250TR-ND Dual Variable Gain Amp with Input 32-TOFP 2948.44/250 
Amplifier NEW! uffer 
TPA6203A1DGNR |296-19604-1-ND | 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp _|_8-MSOP 1.69 _52| | VCA2615EVM 296-21211-ND Evaluation Module for VCA2615 — (|15200 — — 
TPA6203A1DGNR |296-19604-2-ND | 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp | 8-MSOP 737.50/2,500 VCA2615PFBR | 296-23594-1-ND —_| Dual Low Noise Variable Gain Amp 48-TOFP | 13.41 12.08 10.71 
TPA6203A1DRBR |296-19790-1-ND | 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 8-SON 1 66952 with Preamp ; 
TPA6203A1DRBR | 296-19790-2-ND 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 8-SON 885.00/3,000 VCA2615PFBR 296-23594-2-ND Dual Low Noise Variable Gain Amp 48-TQFP 9942.00/1,000 
TPA6203A1EVM | 296-13569-ND Evaluation Module for TPA6203A1 — 50.00 — — with Preamp _ _ 
TPA6203A1GQVR_ | 296-12753-1-ND. 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 8-BGA 91 69 52 VCA2615RGZT 296-19304-1-ND Dual Low Noise Variable Gain Amp 48-VQFN | 14.83 13.35 11.84 
TPA6203A1GQVR |296-12753-2-ND | 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 8-BGA 737.50/2,500 with Preamp , 
TPA6203A1ZQVR_ | 296-17902-1-ND 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 8-BGA 91 69 52) |VCA2615RGZT =| 296-19304-2-ND Dual Low Noise Variable Gain Amp 48-VOFN 2837.00/250 
TPA6203A1ZQVR |296-17902-2-ND | 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 8-BGA 737.50/2,500 with Preamp : 
TPAG204A1DRBR |296-17059-1-ND —_| 1.7W Diff. Audio Power Amp 8-SON 81 68 ~— 54] | VCA2616YT VCA2616YT-ND pia vanes nia Amp with Low 48-TOFP | 17.03 15.89 14.76 
TPA6204A1DRBR_|296-17059-2-ND _|1.7W Diff. Audio Power Am 8-SON 1050.00/3,000 : 
TPAG204ATEVM | 296-18928-ND Evaluation Module for TPAG2O4A1 — | s000 — —| |VCA26I7EVM — |296-21212-ND Evaluation Module for VCA2617 —_ 152000 
TPAG205A1DGNR |296-21262-1-ND — |1.25W Mono Fully Diff. Audio Power | 8-MSOP 1 76 (6 ET a aot Pal vyarrable Gain ae SOME oF ate a 
Amp e ca ! 4 = y 
TPAG205A1DGNR | 296-21262-2-ND 1.25W Mono Fully Diff. Audio Power 8-MSOP 987.50/2,500 VCA2618YT 296-14062-1-ND Dual Variable Gain Amp 32-TOFP | 15.41 13.88 12.31 
Amp VCA2618YT 296-14062-2-ND | Dual Variable Gain Amp 32-TOFP 2948.50/250 
TPAG205A1DRBT | 296-20784-1-ND 4.25W Mono Fully Diff. Audio Power 8-SON 1.00 84 67] |VCA2619YT 296-19047-ND Dual Variable Gain Amp 32-TOFP | 15.41 13.88 12.31 
Amp VCA8500IRGCT | 296-23338-1-ND | 8-Channel Variable Gain Amp with Low] 64-VQFN | 48.00 44.80 41.60 
TPAG205A1DRBT | 296-20784-2-ND 1.25W Mono Fully Diff. Audio Power 8-SON 125.25/250 Noise Preamp 
Amp VCAB500IRGCT  |296-23338-2-ND | 8-Channel Variable Gain Amp with Low | 64-VOFN 70200.00/250 
TPA6205A1ZQVR = | 296-21425-1-ND 1.25W Mono Fully Diff. Audio Power 8-BGA 91 16 61 Noise Preamp 
Amp VCA8613YT 296-15991-1-ND | 8-Channel Variable Gain Amp 64-TOFP | 38.10 35.56 33.02 
TPAG205A1ZQVR | 296-21425-2-ND | 1.25W Mono Fully Diff. Audio Power 8-BGA 987.50/2,500 VCA8613YT 296-15991-2-ND __|8-Channel Variable Gain Amp 64-TOFP. 8096.25/250 
Amp 
TPA6211A1DGN | 296-15325-5-ND | 3.1W Mono Diff. Audio Power Amp 8-MSOP 86 72 58 lig TEXAS AUDIO VOLUME CONTROL 
TPA6211A1DRBR |296-17101-1-ND | 3.1W Mono Diff. Audio Power Amp 8-SON 78 65 52 Digi@Reel’ 5 ; 
TPAG211A1DRBR_|296-17101-2-ND__[3.1W Mono Diff. Audio Power Amp 8-SON 1014.00/3,000 INSTRUMENTS . ROHS Compliant sas eee 
TPAB2TIATEVM — |296-18929-ND Evaluation Module for TPA62T1A1 — 50.00 — —| jib Digi-Key v7 BN 
TRF1123IRTMR ‘| 296-18253-1-ND 2.1GHz to 2.7GHz, 1W Power Amp 32-VQFN | 9.91 8.93 7.92] |PartNo. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TRF1123IRTMR | 296-18253-2-ND | 2.1GHz to 2.7GHz, 1W Power Amp 32-VQFN 21687.00/3,000 PGA2310EVM 296-13554-ND Evaluation Module for PGA2310 — [0100 — — 
TRF1223IRTMR =‘ | 296-18254-1-ND 3.3GHz to 3.8GHz, 1W Power Amp 32-VOFN 8.33 7.50 6.65} |PGA2310PA 296-13113-5-ND High Performance Stereo Audio Volume | 16-Dip 16.58 14.93 13.24 
TRF1223IRTMR | 296-18254-2-ND [3.3GHz to 3.8GHz, 1W Power Amp 32-VQFN 18225.00/3,000 Control : 
TS321IDBVR 296-21173-1-ND Low Power Single Op Amp SOT-23-5 80 60 45| | PGA2310UA/1K 296-12255-1-ND High Performance Stereo Audio Volume | 16-SOIC | 16.58 14.93 13.24 
T$321IDBVR 296-21173-2-ND | Low Power Single Op Amp SOT-23-5 780.00/3,000 Control : 
TS321IDR 996-21174-1-ND Low Power Single Op Amp 8-SOIC 80 60 45 PGA2310UA/1K 296-12255-2-ND High Performance Stereo Audio Volume | 16-SOIC 12288.00/1,000 
TS324IDR 296-21174-2-ND | Low Power Single Op Amp 8-SOIC 650.00/2,500 Control : , 
TSM102AIDR 296-21198-1-ND  |Dual Op Amp, Dual Comparator, and | 16-SOIC 96 80 64) |PGA2311P PGA2311P-ND oy, High Fertotmalce Stereo Audio 16-Dip | 7.50 6.00 5.07 
Voltage Reference i = = 
TSM102AIDR 296-21198-2-ND | Dual Op Amp, Dual Comparator, and 16-SOIC 1040.00/2,500 PGA2311PA PGA2311PA-ND Sy, High Performance Stereo Audio 16-Dip 8.94 7.16 6.04 
Voltage Reference I p 
TSM102AIPWR | 296-21199-1-ND  |DualOp Amp, Dual Comparator, and | 16-TSSOP| .96 .80  .64| |PGA2311U PGA2311U-ND y, Hig Rertormancs Stereo Audio 16-SOIC | 826 661 5.58 
Voltage Reference I . 
TSM102AIPWR =| 296-21199-2-ND | Dual Op Amp, Dual Comparator, and | 16-TSSOP 852.00/2,000 PGA2311UA PGA2311UA-ND 3Y, (ugh Rertormans Stereo Audio 16-SOIC | 9.70 7.76 6.55 
Voltage Reference 
TSM102IDR 296-21200-1-ND Dual 4 Amp, Dual Comparator, and 16-SOIC 96 72 54 PGA2320IDW 296-17962-5-ND Stereo Audio Volume Control 16-SOIC | 14.58 13.13 11.64 
Voltage Reference PGA4311EVM 296-13555-ND Evaluation Module for PGA4311 _— 101.00 _- _— 
TSM102IDR 296-21200-2-ND | Dual Op Amp, Dual Comparator, and | 16-SOIC 780.00/2,500 PGA4311U PGA4311U-ND 4-Channel Audio Volume Control 28-S0Ic | 13.66 1230 10.91 
Voltage Reference PGA4311UA PGA4311UA-ND 4-Channel Audio Volume Control 28-SOIC_ | 15.91 14.33 12.71 
TSM102IPWR 296-21201-1-ND Dual Op Amp, Dual Comparator, and 16-TSSOP 96 12 54 
Voltage Reference i Texas = DIGITAL AUDIO INTERFACE 
TSM102IPWR 296-21201-2-ND TWO RUN and 16-TSSOP 638.00/2,000 INSTRUMENTs Digi@pReel RoHS Compliant Parts Available 
TSM104WAIDR | 296-21202-1-ND —_| Quad Op Amp and Programmable 16-SOIC 90 75 60 ao ‘i Digi Key ree _ : gees 
Voltage Reference ‘art No. art No. escription g. 
TSM104WAIDR | 296-21202-2-ND | Quad Op Amp and Programmable 16-SOIC 975.00/2,500 DIRQOOTIPWO1 — [296-22152-5-ND | 96kHz, 24-Bit Digital Audio Interface | 28-TSSOP| 8.90 7.12 6.01 
Voltage Reference Receiver 
TSM104WAIPWR |296-21203-1-ND | Quad Op Amp and Programmable 16-TSSOP | 90 .75 60] |DIR9001PW 296-21389-5-ND | 96kHz, 24-Bit Digital Audio Interface | 28-TSSOP| 4.84 3.87 3.01 
Voltage Reference Receiver 
TSMTO4WAIPWR |296-21203-2-ND | Quad Op Amp and Programmable 16-TSSOP 798.00/2,000 DIX4192IPFBR | 296-20643-1-ND —_| Integrated Digital Audio Interface 48-TOFP | 7.90 632 5.34 
Voltage Reference Receiver/Transmitter 
TSM104WIDR | 296-21204-1-ND | Quad Op Amp and Programmable 16-SOIC 88 66 50) |/DIX4192IPFBR | 296-20643-2-ND _| Integrated Digital Audio Interface 48-TOFP 4938.00/1,000 
Voltage Reference Receiver/Transmitter 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Price Each 


TH Digi-Key Price Each Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 | |CDC2509APWR 296-6681-1-ND | Tri-State 3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP| 5.38 431 3.35 
TPD2E001DRLR 296-21883-1-ND Low Cap. 2-Channel ESD Array SOT-5 “60 45 -34| | CDC2509APWR 296-6681-2-ND | Tri-State 3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP 6094.00/2,000 
TPD2EOO1DRLR | 296-21883-2-ND | Low Cap. 2-Channel ESD Array SOT-5 780.00/4,000 CDC2509BPW 296-20832-5-ND | 3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP| 5.18 414 3.22 
TPD2EOO1DRSR | 296-22850-1-ND | Low Cap. 2-Channel ESD Array 6-SON 60 45 34] /CDC2509¢PW 296-15080-5-ND_|3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP | 5.30 4.24 3.58 
TPD2EOO1DRSR | 296-22850-2-ND | Low Cap. 2-Channel ESD Array 6-SON 200.00/1,000 Pea ea ey a aioe Pinar peas oa ain ioe 
TPD2EQO1DRYR | 296-21884-1-ND___| Low Cap. 2-Channel ESD Array 6-SON 675138 5 -6683-2- : jock Driver : 00/2, 
TPD2EOOIDRYR | 296-21884-2-ND | Low Cap. 2-Channel ESD Array 6-SON 1070.00/5,000 CDC2510APWR 296-6684-1-ND | 3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP | 11.26 10.14 9.00 
TPD3EOO1DRLR ‘| 296-21885-1-ND Low Cap. 3-Channel ESD Array SOT-5 45 36 27| |CDC2510APWR 296-6684-2-ND | 3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP 16698.00/2,000 
TPD3EOOIDRLR | 296-21885-2-ND | Low Cap. 3-Channel ESD Array SOT-5 488.00/4,000 CDC2510BPWR 296-6685-1-ND__|3.3V PLL Clock Driver 28-TSSOP | 11.26 10.14 9.00 
TPD3E001DRSR 296-22851-1-ND Low Cap. 3-Channel ESD Array 6-SON 56 45 .34| |CDC2510BPWR 296-6685-2-ND | 3.3V PLL Clock Driver 28-TSSOP 16698.00/2,000 
TPD3EOO1DRSR | 296-22851-2-ND__| Low Cap. 3-Channel ESD Array 6-SON 157.00/1,000 CDC2510CPW 296-6686-5-ND _/3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP| 4.73 3.78 2.94 
TPD3EOOIDRYR | 296-21886-1-ND  |Low Cap. 3-Channel ESD Array 6-SON 56 A534] | CDC2510CPWR 296-6686-1-ND /3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP| 4.34 3.48 2.71 
TPD3EOOIDRYR | 296-21886-2-ND | Low Cap. 3-Channel ESD Array 6-SON 730.00/5,000 CDC2510CPWR 296-6686-2-ND | 3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP 4922.00/2,000 
TPD4EOOIDRLR ‘| 296-21887-1-ND | Low Cap. 4-Channel ESD Array SOT-553-6| 50 .40 30) |CDC2510PWR 296-13641-1-ND_|3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP | 8.40 6.72 _5.67 
TPD4EOO1DRLR | 296-21887-2-ND | Low Cap. 4-Channel ESD Array SOT-553-6 540.00/4,000 CDC2510PWR 296-13641-2-ND /3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP | —_10500.00/2,000 
TPD4E001DRSR 296-22852-1-ND Low Cap. 4-Channel ESD Array 6-SON 50 38 .28| |CDC2516DGGR 296-6687-1-ND | Tri-State 3.3V PLL Clock Driver 48-TSSOP|} 580 464 3.92 
TPD4E001DRSR 996-22852-2-ND Low Cap. 4-Channel ESD Array 6-SON 165.00/1,000 CDC2516DGGR 296-6687-2-ND Tri-State 3.3V PLL Clock Driver 48-TSSOP 7250.00/2,000 
TPD4E002DRLR 296-21694-1-ND Low Cap. 4-Channel ESD Array SOT-5 40 32 24| |CDC2536DB 296-6688-5-ND | Tri-State 3.3V PLL Clock Driver 28-SSOP | 4.95 3.96 3.08 
TPD4EOO2DRLR | 296-21694-2-ND | Low Cap. 4-Channel ESD Array SOT-5 432.00/4,000 CDG2582PAH 296-6689-5-ND__|3.3V Clock Driver : S2-TOFP | 10.41 9.38 8.32 
TPD4EO04DRYR 296-23618-1-ND Low Cap. 4-Channel ESD Array NEW! 6-SON 52 39 30| |CDC2586PAH 296-6690-5-ND | Tri-State 3.3V PLL Clock Driver 52-TQFP | 12.74 11.48 10.18 
TPD4E004DRYR 296-23618-2-ND Low Cap. 4-Channel ESD Array NEW! | _6-SON 830.00/5,000 CDC5801ADBQ 296-21221-5-ND | Low Jitter Clock Multiplier/Divider 24-QSOP | 820 6.56 5.54 
TPD4S009DBVR 296-23749-1-ND 4-Ch. ESD Solution for HS Diff. SOT-23-6 88 74 59| |CDC5801ADBQR 296-19401-1-ND | Low Jitter Clock Multipler/Divider 24-QSOP | 7.40 5.92 5.00 
Interface NEW! CDC5801ADBOR | 296-19401-2-ND_ | Low Jitter Clock Multipler/Divider 24-QSOP | — 11470.00/2,500 
TPD4SO09DBVR | 296-23749-2-ND | 4-Ch. ESD Solution for HS Diff. SOT-23-6 1143.00/3,000 Eee ae ee wee sien crock Muttiplier/Divider AOS OF 8.24 oe a 
Interface NEW! ~ 5: ree PLLs Based Clock Generator — - i A A 
TPD4SOO9DRYR | 296-23628-1-ND | 4-Ch. ESD Solution for High Speed Diff.| 6-SON 98 82 66] |CDC7005-EVM 296-17044-ND | Evaluation Module for CDC7005 Series — 203.00 = 
Interface NEW! CDC7005GVAT 296-17399-1-ND /3.3V High Performance Clock 64-BGA | 15.00 14.00 13.00 
TPD4SOO9DRYR | 296-23628-2-ND | 4-Ch. ESD Solution for High Speed Diff. 6-SON 2085.00/5,000 Synthesizer/ Jitter Cleaner 
Interface NEW! CDC7005GVAT 296-17399-2-ND | 3.3V High Performance Clock 64-BGA 3187.50/250 
TPDGEOOIRSER | 296-21888-1-ND | Low Cap. 6-Channel ESD Array 10-UQFN 48 3627 Synthesizer/ Jitter Cleaner 
TPD6EOOTRSER | 296-21888-2-ND  |Low Cap. 6-Channel ESD Array 10-UQFN 468.00/3,000 CDC7005QFN-EVM | 296-20834-ND_| Evaluation Module for CDC7005-QFN —___|203.00 = 
TPDG6EOO1RSFR 296-21889-1-ND Low Cap. 6-Channel ESD Array 12-UQFN AB 36 .27| |CDC7005RGZT 296-18220-1-ND | 3.3V High Performance Clock 48-VOFN | 16.50 15.40 14.30 
TPDGEOOIRSFR | 296-21889-2-ND | Low Cap. 6-Channel ESD Array 12-UQFN 320.00/2,000 Synthesizer/ Jitter Cleaner 
TPD6EO04RSER 296-23619-1-ND Low Cap. 6-Ch. ESD Array NEW! 8-QFN 64 48 36 CDC7005RGZT 296-18220-2-ND |3.3V High Performance Clock 48-VQFN 3506.25/250 
TPDGEOO4RSER | 296-23619-2-ND__| Low Cap. 6-Ch. ESD Array NEW! 8-QFN 624.00/3,000 Synthesizer/ Jitter Cleaner 
TPD8SO09DSMR | 296-23829-1-ND | 8-Ch., Display/HDMI Port ESD 15-SON | 1.38 1.10 83] |CDC7005ZVAT 296-15744-1-ND ey Hal paremnien Clock 64-BGA | 16.50 15.40 14.30 
Prot. NEW! ynthesizer/ Jitter Cleaner 
TPD8SO09DSMR | 296-23829-2-ND —_/8-Ch., Display/HDMI Port ESD 15-SON 2112.00/3,000 CDC7005ZVAT 296-15744-2-ND P Seieeer ine Geiner 64-BGA 3506.25/250 
Prot. NEW! U 
TPD12S520DBTR |296-23617-1-ND | Single Chip HDMI Revr Port Protection | 32-TSSOP | 1.32 110 88) |CDC421100RGET = 296-21725-1-ND Fully Integrated Feed Fret, Crystal 24-QFN | 12.83 11.55 10.25 
and Interface Device NEW! 
TPD12S520DBTR | 296-23617-2-ND | Single Chip HDMI Revr Port Protection | 32-TSSOP 1170.00/2,000 CDC421100RGET =] 296-21725-2-ND Fully Integrated ced Freq, Crystal 24-QFN 2454.50/250 
and Interface Device NEW! i 
TPD12S521DBTR | 296-24020-1-ND | Single Chip HDMI Revr Port Protection | 38-TSSOP | 1.41 1418  .94| |CDC421106RGET =| 296-21726-1-ND Fully iiteatale pea ited Crystal 24-QFN | 12.83 11.55 10.25 
and Interface Device NEW! scillator Glock Generator 
TPD12S521DBTR | 296-24020-2-ND | Single Chip HDMI Revr Port Protection | 38-TSSOP 1250.20/2,000 CDC421106RGET =| 296-21726-2-ND tay cuteatale ie ea Crystal 24-QFN 2454.50/250 
and Interface Device NEW! scillator Glock Generator 
CDC421125RGET | 296-21727-1-ND | Fully Integrated Fixed Freq., Crystal 24-QFN | 12.83 11.55 10.25 
Oscillator Clock Generator 
BUS Sore ONS CDC421125RGET — | 296-21727-2-ND | Fully Integrated Fixed Freq., Crystal 24-QFN 2454.50/250 
RoHS Compliant Parts Available Oscillator Clock Generator 
Til. Digi-Key Price Each CDC421156RGET _[296-21728-1-ND | Fully Integrated Fixed Freq., Crystal 24-QFN [1283 1155 10.25 
Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 Oscillator Clock Generator 
Clock Drivers CDC421156RGET — | 296-21728-2-ND | Fully Integrated Fixed Freq., Crystal 24-QFN 2454.50/250 
CDCTT1FN 296-6675-5-ND | 3.3V Differential Clock Driver 28-PLCC | 15.89 1483 13.77 Oscillator Clock Generator 
cCDC203DW 296-6676-5-ND | 3.3V, 6-Bit Inverter/Clock Driver 20-SOIC 940 7.52 6.35] |CDC421212RGET 296-21729-1-ND | Fully Integrated Fixed Freq., Crystal 24-QFN | 12.83 11.55 10.25 
CDC203DWR 296-6676-1-ND | 3.3V, 6-Bit Inverter/Clock Driver 20-SOIC | 8.60 6.88 5.81 Oscillator Clock Generator 
CDC203DWR 296-6676-2-ND | 3.3V, 6-Bit Inverter/Clock Driver 20-SOIC 10750.00/2,000 CDC421212RGET —_—] 296-21729-2-ND fully Integrated Feed Fred, Crystal 24-QFN 2454.50/250 
cDC2040W 296-6677-5-ND_ | 6-Bit Inverter/Clock Dri 20-SOIC_| 8.20 6.56 5.54 
CDC204DWR 296-6677-1-ND [6-8it ver cleek Driver 20-SOIG | 7.40 5.92 5.00) |CDC421250RGET =| 296-21730-1-ND fully mieten fixee tan Crystal 24-QFN | 12.83 11.55 10.25 
cDC2040WR 296-6677-2-ND | 6-Bit Inverter/Clock Dri 20-SOIC 9250.00/2,000 
cDc208DW 296-6678-5-ND Dual eternal 20-SOIC | 9.41 B48 7.52; |CDC421250RGET = / 296-21730-2-ND Fully nfearated Fed Fred, Crystal 24-QFN 2454.50/250 
CDC208NSR 296-23651-1-ND | Dual 1-to-4 Clock Driver NEW! 20-SOIC | 8.50 7.65 679 : 
CDC208NSR 296-23651-2-ND_| Dual 1-to-4 Clock Driver NEW! 20-SOIC_| —_12598.00/2,000 CDC421312RGET — | 296-21731-1-ND cle at cea Crystal 24-OFN |) 12.83 11.55 10.25 
CDC318ADL 296-1383-5-ND _ | 1-18 Line Clock Driver 4B-SSOP | 4.07 3.26 2.54 . 
cDC319DB 296-17640-5-ND | 1-10 Line Clock Driver 28-ssop | 340 272 212) |CDC421312RGET | 296-21731-2-ND Fly eaten ea teas Crystal 24-0FN 2454.50/250 
CDC328AD 296-6693-5-ND | 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity 1-SOIC | 9.70 7.76 655] | oncnszo4pw POTION Rarnbus™'XDR™ Clock Generator aga sear G4e SAGE Ts 
CDC328ADR 296-6693-1-ND | 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity 16-SOIC | 8.90 7.12 6.01 : 
epeniai : : fi CDCDLP223PW 296-21384-5-ND |3.3V Clock Synthesizer for DLP System |20-TSSOP| 6.40 512 4.32 
CDC328ADR 296-6693-2-ND__| 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity 16-SOIC 13795.00/2,500 Eat eo ROSTER Fully Unteuiciod Wile Rerus. Creel OaGEN—}1D.83 A155 10-25 
CDC328ADBR 296-6694-1-ND | 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity 16-SSOP | 6.90 7.12 601 lOcelliater Clock Generate: rye : ‘ : 
CDC328ADBR 296-6694-2-ND | 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity 16-SSOP | 11126.00/2,000 ; 
CDC329AD 296-6696-5-ND | 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity ie-soic | 8.50 6.80 5.74] |COCE421RGET 296-21695-2-ND uly ntograted Wide Range, Crystal 24-0FN 2454.50/250 
cDC337DW 296-6697-5-ND | 1-8 Clock Driver with Clear 20-SOIC | 9.58 863 7.65 f 
CDC339DB 296-6698-5-ND__|1-8 Clock Driver with Clear 20-ssop | 960 7.68 _6.4g| |COCE7O6PW REEMA DME A0-TSSOF)) “8.00 8.40 5.40 
CDC339DBR 296-6698-1-ND _ |1-8 Clock Driver with Clear 20-SSOP | 8.70 6.96 5.88 ees ‘ : 
CDC339DBR 296-6698-2-ND | 1-8 Clock Driver with Clear 20-SSOP | 10876.00/2,000 epee ar Rea rly NMUiIeHDUe ec eORISSOR | ABD Sgt 888 
cDc339DW 296-6699-5-ND | 1-8 Clock Driver with Clear 20-SOIG | 9.60 7.68 6.48) | cpcegi3Pw 296-22670-5-ND_|Prog. 1-PLLVCXO Clock Synthesizer _|14-TSSOP| 4.05 3.24 2.52 
cDC340DW 296-6700-5-ND | 1-8 Clock Driver with Tight AC Spec. 20-SOIC | 8.66 7.80 6.92 ea : ; : 
Apa tigi, CDCE925PW 296-22031-5-ND |Prog. 2-PLL VCXO Clock Synthesizer | 16-TSSOP| 450 360 2.80 
cDC341DW 296-6701-5-ND__| 1-8 Clock Driver with Tight AC Spec. 20-SOIC | 10.25 9.23 8.18] | cnceggzpw 296-22706-5-ND | Prog. 3-PLL VCXO Clock Synthesizer | 20-TS80P| 495 396 3.08 
CDC351DB 296-6702-5-ND | Tri-State 3.3V Clock Driver 24-SSOP | 10.33 9.30 8.25 B1GRAL vi ; 3 : : ; 
: : CDCES49PW 296-21984-ND  /Prog. 4-PLL VCXO Clock Synthesizer. | 24-TSSOP] 5.51 4.41 3.43 
CDC351DW 296-6703-5-ND__| Tri-State 3.3V Clock Driver 24-SOIC | 10.33 9.30 8.25) | cpceigoosRGZT | 296-23946-1-ND | 5/10 Output Clock Generator/ 48-QFN | 1100 990 878 
CDC3511DB 296-15849-5-ND | Tri-State 3.3V Clock Driver 24-SSOP | 11.75 1058 9.38 Buffer NEW! : : : 
CDC3511DW 296-15850-5-ND | Tri-State 3.3V Clock Driver 24-SOIC | 11.75 1058 9.38 -03946-2- s . 
cDC391D 296-6704-5-ND _|1-6 Clock Driver wiSelectable Polarity | 16-S0Ic | 940 7.52 6.35] |CDCETSOOSRGZT | 296-23946-2-ND 6/10 Output Glock Generator! ‘eon AIDE: T9IER0 
COCSOSPWR 296-6705-1-ND | 3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP | 5.90 4.72 3.99} | EDCEG2O05RGZT | 296-23047-1-ND [5/10 Output Clock Generator? Jitt 48-OFN | 13.74 12.38 10.98 
CDC509PWR 296-6705-2-ND | 3.3V PLL Clock Driver 24-TSS0P | 7376.00/2,000 yy Output Clack Generator’ tier 
CDC516DGG 296-20833-5-ND | 3.3V PLL Clock Driver 48-TSSOP | 7.60 6.08 5.13} /CDCE62005RGZT — | 296-23947-2-ND | 5/10 Output Clock Generator/ Jitter 48-QFN 2629.75/250 
CDC536DB 296-6707-5-ND | 3.3V PLL Clock Driver 28-SSOP | 5.50 4.40 3.72 Cleaner NEW! 
CDC536DBR 296-6707-1-ND__|3.3V PLL Clock Driver 28-SSOP | 5.00 __4.00__3.38| /CDCE72010RGCT — | 296-23522-1-ND | Ten Output High Performance Clock 64-VOFN | 18.08 16.87 15.67 
CDC536DBR 296-6707-2-ND |3.3V PLL Clock Driver 28-SSOP 6250.00/2,000 Synchronizer, Jitter Cleaner, and Clock 
CDC582PAH 296-6708-5-ND |3.3V PLL Clock Driver 52-TOFP | 10.41 9.38 8.32 Distributor NEW! 
CDC586PAH 296-6709-5-ND__ | Tri-State 3.3V PLL Clock Driver 52-TOFP | 12.74 11.48 10.18) |¢DCE72010RGCT | 296-23522-2-ND | Ten Output High Performance Clock 64-VOFN 3841.00/250 
CDC706PW 296-21381-5-ND | Prog. 3-PLL Clock Synthesizer/ 20-TSSOP| 8.00 6.40 5.40 Synchronizer, Jitter Cleaner, and Clock 
Multiplier/ Divider Distributor NEW! 
CDC857-20G6 296-14163-5-ND_|2.5V PLL Clock Driver___ 48-TSSOP | 13.03_11.73_ 10.41] | CDCEL913PW 296-22917-5-ND_|Prog.1-PLLVCXO Clock Synthesizer | 14-TSSOP| 4.05 3.24 2.52 
CDC9O6PW 296-21382-5-ND | Prog. 3-PLL Clock Synthesizer/ 20-TSSOP | 5.51 4.41 3.43) | CDCEL925PW 296-22882-5-ND |Prog. 2-PLL VCXO Clock Synthesizer | 16-TSSOP| 450 360 2.80 
Multiplier/ Divider CDCEL937PW 296-22918-5-ND | Prog. 3-PLL VCXO Clock Synthesizer | 20-TSSOP] 4.95 3.96 3.08 
cpc924DL 296-6714-5-ND | 133MHz Clock Synthesizer/Driver 56-SSOP | 5.24 4.20 3.27] | CDCEL949PW 296-22867-5-ND Prog. 4-PLL VCXO Clock Synthesizer | 24-TSSOP] 5.51 441 3.43 
CDC925DL 296-6715-5-ND_ | 133MHz Clock Synthesizer/Driver 56-SSOP | 6.08 4.87 4.11] |CDCF2509PW 296-15356-5-ND |3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP| 9.78 7.83 6.61 
CDC930DL 296-15611-5-ND | 133MHz Diff. Clock Syn./Driver 56-SSOP | 3.31 2.65 2.06] |CDCF2510PW 96-6718-5-ND _|3.3V PLL Clock Driver 24-TSSoP| 549 440 3.42 
CDC950DGG 296-9435-5-ND_| 133MHz Diff. Clock Syn./Driver 48-TSSOP | 3.74 2.99 2.33! /CDCF2510PWR 296-6718-1-ND | 3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP| 4.91 3.93 3.06 
CDC96ODL 296-12725-5-ND | 200MHz Clock Synthesizer/Driver 48-SSOP | 5.13 4.11 3.20) | CDCF2510PWR 296-6718-2-ND | 3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP 5560.00/2,000 
CDC2351DB 296-12628-5-ND | Tri-St. 3.3V, 1-10 Line Clock Driver 24-SSOP | 9.58 8.63 7.65] | CDCF5801ADBQ 296-19620-5-ND | Clock Multiplier with Delay Controland | 24-QSOP | 650 5.20 4.39 
CDC2351DW 296-6680-5-ND | Tri-St. 3.3V, 1-10 Line Clock Driver 24-SOIC | 9.58 863 7.65 Phase Alignment 
CDC2351MDBREP | 296-18093-1-ND | Tri-St. 3.3V, 1-10 Line Clock Driver 24-SSOP | 14.73 13.26 11.76] | CDCF5801DB0 296-18405-5-ND | Clock Multiplier with Delay Controland | 24-QSOP | 8.24 660 5.57 
CDC2351MDBREP__ | 296-18093-2-ND_| Tri-St. 3.3V, 1-10 Line Clock Driver 24-SSOP | _ 21834.00/2,000 Phase Alignment 
CDC23510QDB 296-9434-5-ND | Tri-State 1-10 Buffer Clock Driver 24-SSOP | 10.16 9.15 8.12] |CDCFR83ADBQ 296-18599-5-ND_|533MHz Direct Rambus Clock Generator | 24-QSOP | 4.43 3.55 2.76 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each Tie Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CDCFR83DB0 296-12311-5-ND | 533MHz Direct Rambus Clock Generator | 24-SOP | 4.79 3.84 2.99] |CDCVe57DGGR 296-6722-2-ND_|2.5V PLL Clock Driver 48-TSSOP | 8200.00/2,000 
CDCL1810RGZT ‘| 296-21571-1-ND | 1.8V, 10 Output, High Performance 48-QFN | 11.00 990 8.78| |CDCVEI11EN 296-12421-5-ND_| 1:9 Diff. LVPECL Clock Driver 28-PLCC | 16.06 1446 12.83 
Clock Distributor CDCVF310PW 296-17358-ND _|2.5V-3.3V High-Pert. Clock Buffer 24-TSSOP| 5.06 4.05 3.15 
CDCL1810RGZT | 296-21571-2-ND | 1.8V, 10 Output, High Performance 48-QFN 2103.75/250 CDCVESSSPW 296-21732-5-ND |2.5V PLL Clock Driver 26-TSSOP| 326 261 2.03 
Clock Distributor CDCVF857DGG 296-16634-5-ND |2.5V PLL Clock Driver 48-TSSOP| 614 492 4.15 
CDCL6O10RGZT —| 296-21572-1-ND |1.8V, 11 Output, Clock Muttiplier/ 48-VOFN | 13.74 12.38 10.98] |CDCVF857GQLR — |296-16989-1-ND |2.5V PLL Clock Driver 56-BGA | 6.04 484 408 
Distributor/ Jitter Cleaner/Buffer CDCVF857GQLR ‘| 296-16989-2-ND | 2.5V PLL Clock Driver 56-BGA 3775.00/1,000 
CDCL6O10RGZT ‘| 296-21572-2-ND |1.8V, 11 Output, Clock Multiplier/ 48-VOFN 2629.75/250 CDCVF857RHAT __|296-18288-1-ND_|2.5V PLL Clock Driver 40-VOFN | 6.64 5.32 4.49 
Distributor/ Jitter Cleaner/Buffer CDCVF857RHAT |296-18288-2-ND |2.5V PLL Clock Driver 40-VOEN 1079.00/250 
CDCLVD110ARHBT | 296-23857-1-ND | Prog. Low Voltage 1:10 LVDS Clock 32-QFN 10.30 9.27 8.22 CDCVF857RTBT 296-16635-1-ND | 2.5V PLL Clock Driver 40-MLF 6.64 532 449 
Driver NEW! CDCVF857RTBT ‘| 296-16635-2-ND | 2.5V PLL Clock Driver 40-MLF 1079.00/250 
CDCLVD110ARHBT | 296-23857-2-ND Prog. Low Voltage 1:10 LVDS Clock 32-QFN 1970.00/250 CDCVF857ZQLR 996-21733-1-ND |2.5V PLL Clock Driver 56-BGA 6.04 484 4.08 
Driver NEW! j CDCVF857Z0LR _|296-21733-2-ND_|2.5V PLL Clock Driver 56-BGA 3775.00/1,000 
CDCLVD110AVF 296-21573-ND | Prog. LV 1:10 LVDS Clock Driver 32-LOFP | 10.30 9.27 8.22) | EDCVF23T0PW 296-12019-5-ND |2.5V-3.3V, 1:10 General Purpose High | 24-TSSOP] 5.06 4.05 3.15 
CDCLVD110VF 296-13712-5-ND | Prog. LV 1:10 LVDS Clock Driver 32-LOFP | 1283 11.55 10.25 Power Clock Butfer 
CDCLVP110VE 296-15357-ND | LV 1:10 LVPECL/HSTL with Selectable | 32-LOFP | 9.58 863 7.65] |CDCVF2310PWR —/296-12019-1-ND |2.5V-3.3V, 1:10 General Purpose High | 24-TSSOP| 4.61 3.69 287 
Input Clock Driver Power Clock Buffer 
COCLVPTTIVE 296-24168-5-ND [LV 1:10 LVPECL with Selectable Input | 32-LOFP | 878 7.91 7.01] |cocvr2s10PwR —_|296-12019-2-ND |2.5V-3.3V, 1:10 General Purpose High | 24-TSSOP| — 5228.00/2,000 
Clock Driver* NEW! Power Clock Buffer 
CDCLVP215RHBR | 296-23938-1-ND | LV 1:5 LVPECL Dual Differential Clock | 32-0FN | 878 7.91 7.01| |cpcvF2s05D 296-6723-5-ND |3.3V PLL Clock Driver solo | 190 152 144 
Driver NEWF CDCVF2505IDRO1 | 296-24149-1-ND_|3.3V PLL Clock Driver* MEW! 8-Solc | 200 1.60 1.20 
CDCLVP215RHBR 296-23938-2-ND LV 1:5 LVPECL Dual Differential Clock 32-QFN 19209.00/3,000 CDCVF2505IDRQ1 296-24149-2-ND |3.3V PLL Clock Driver* NEW! 8-SOIC 2560.00/2,500 
Driver NEW! 7 CDCVF2505PW 296-9437-5-ND |3.3V PLL Clock Driver g-Tssop | 190 152 1.44 
CDCM1802RGTT 296-17045-1-ND | Clock Buffer with Prog. Divider 16-VOFN 8.66 7.80 6.92] |cDCVF2509APW 296-18406-5-ND | 3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP| 5.02 4.02 3.13 
CDCM1802RGTT 296-17045-2-ND_| Clock Buffer with Prog. Divider 16-VOFN 1657.50/250 CDCVF2509PW 296-13070-5-ND | 3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP| 5.54 4.44 3.74 
CDCM1804RGET 296-18094-1-ND 1:3 LVPECL Clock Buffer Plus Additional 24-QFN | 10.08 9.08 8.05 CDCVF2509PWR 296-6724-1-ND |3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP| 5.04 4.04 3.41 
LVCMOS Output and Prog. Divider CDCVF2509PWR 296-6724-2-ND | 3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP 6300.00/2,000 
CDCM1804RGET 296-18094-2-ND | 1:3 LVPECL Clock Buffer Plus Additional | 24-QFN 1928.50/250 CDCVF2510APW 296-18407-5-ND | 3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP| 5.02 4.02 3.13 
LVCMOS Output and Prog. Divider CDCVF2510PW 296-6725-5-ND /3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP| 5.02 4.02 3.13 
CDCM1804RTHT | 296-17928-1-ND | 1:3 LVPECL Clock Buffer Plus Additional | 24-QFN | 10.08 9.08 8.05] |cncvrostopwr | 296-6725-1-ND |3.3V PLL Clock Driver oATSSOP| 455 364 283 
LVCMOS Output and Prog. Divider -6725-2-ND__ | 3.3V PLL Clock Dri 24-TSSOP | _5152.00/2,000 
CDCM1804RTHT | 296-17928-2-ND | 1:3 LVPECL Clock Buffer Plus Additional | 24-QFN 1928.50/250 pepe SOP oe 00000 
LVCMOS Output and Prog. Divider u el Ay 44 i Ss " | i 
COCM70058GA-EVM |296-20835-NO [Evaluation Module for CDCM7005-BGA_| — [203.00 __— _—_——|_[GDGVFASNBIDR = 706-1070 AD aN er eck Driver fecoteill “aseuuae soa 
CDCM70050FN-EVM |296-20836-ND | Evaluation Module for COCM7005-OFN = }203.00 — __—] |eneveososipw _ (aaebroarASINDM 9 3V’ 1:8 PLL Glock Driver derasob| “Sad oor Mae 
CDCM7005RGZT —_| 296-18208-1-ND | 3.3V High Performance Clock 48-QFN | 15.68 14.63 13.59] |cncyrososipwr  |296-12971-1-ND |3.3V’ 1:3 PLL Clock Driver teTssop| 254 204 1150 
Synthesizer/Jitter Cleaner CDCVF25081PWR  |296-12271-2-ND |3.3V, 1:8 PLL Clock Driver T6-TSSOP | 2882,00/2,000 
CDCM7005RGZT —_—| 296-18208-2-ND Stee one Teron 48-0FN 3330.94/250 CDCVF25084PW | 296-15081-5-ND | 3.3V. 1:8 Zero Delay (PLL)x4 Clock 16-TSSOP| 6.72 538 4.54 
H Multiplier 
CDGM7OO5ZVAT — (SBgi SEZ TRAD) © 3 High Performance Clock G4-BGA ) 15.68 14.63 13.59) | pL 1700E PLL1700E-ND | Audio System Multiclock Generator | 20-SSOP | 5.06 4.05 3.15 
Synthesizer/Jitter Cleaner (PLL) 
CDCM7005ZVAT —_ | 296-18221-2-ND ER Tie sea 64-BGA 3331.00/250 PLL1705DBQ 296-13605-5-ND |3.3V Dual PLL Multiclock Generator 20-asop | 315 252 1.96 
‘ : PLL1706DBQ 296-13606-5-ND_|3.3V Dual PLL Multiclock Generator 20-as0P | 394 3.15 245 
Fae TORS TEP SME provarmate Shue MEW? 24-VOFN | 11.66 10.50 8.31) Ferrt7o7DBa 296-14182-5-ND |3.3V Dual PLL Multiclock Generator | 20-0SOP | 349 279 2.17 
: a PLL1708DBQ 296-14183-5-ND |3.3V Dual PLL Multiclock Generator 20-asoP | 349 279 217 
GOCPIDSMRGETEP COMME cronennaneDLide NEWT PANOEN| = Beat 26/250 TB5D1MD 296-15747-5-ND_| Quad Differential PECL Driver 16-SOIC | 1324 1193 10.58 
: EW! : TB5D1MOW 296-15748-5-ND | Quad Differential PECL Driver 16-SOIC | 13.24 11.93 10.58 
CDGPIS0SRGET = — 296218 0951-ND) TOE CESDE DRIES 24-QFN | 7.00 5.60 4.73) | tespoHD 296-15749-5-ND_| Quad Differential PECL Driver 16-S0lc | 13.24 11.93 10.58 
| ; : TBSD2HOW 296-15750-5-ND_| Quad Differential PECL Driver T6-SOIC | 13.24 11.93 10.58 
CDCPIBOSRGET = Z9B BOISE) Spreaenineoe Dida 24-QFN 1137.50/250 TB5R3D 296-19822-5-ND_| Quad Differential PECL Receiver 16-s0ic | 1778 1659 1541 
CDCP1803RTHT 296-17880-1-ND | 4:3 LVPECL Clock Buffer with 24-QFN 7.00 5.60 473 TBSR3DW 296-19323-5-ND Quad Differential FECL Receiver 16-SOIC_| 17.78 16.59 15.41 
Programmable Divider ———— 
CDCPTSOSRTHT | 296-17880-2-ND |1:3 LVPECL Clock Buffer with 24-OFN 1137,50/250 PCASSO6DCTR 206=1850821END Melee Sea SMBus | SMB i 
Programmable Divider scan 
CDCR61APW 296-14633-5-ND | Rambus™ Clock Generator t6-TssoP| 4.16 3.33 2.59] |PCA9306DCTR 200-18508-2:ND Viena SMe 1014.00/8,000 
CDCR81DBQR 296-6720-1-ND | Direct Rambus™ Clock Generator 24-0S0P | 549 4.40 3.42 ge Lev 
CDCR81DBOR 296-6720-2-ND | Direct Rambus™ Clock Generator 24-0S0P | — 7685.00/2,500 PCAS306DCUR AGEL AAD Peleg LOeUiSeteee SMBus) @-VSSOP) 78 6552 
CDCR83ADBQ 296-18600-5-ND_| 400MHz Direct Rambus Clock Generator | 24-QSOP | 3.87 3.10 2.41 ge Lav 
CDCR83DB0 296-12165-5-ND | 400MHz Direct Rambus Clock Generator | 24-QSOP | 4.12 3.30 2.57) |PCAS306DCUR | 296-17988-2-ND SVEN HUM BNSOO || 1 018:00/2,000 
CDCS502PWR 296-24080-1-ND | Oscillator/Clock Generator NEW! 8-TSsoP | 238 190 1.43 caanaRee pee : 
cDCS502PWR 296-24080-2-ND | Oscillator/Clock Generator NEW! 8-TSSOP | 2470.00/2,000 PCAQS1SADGKR Cea Boe {CO BUS and SMBUS. | PS -MSOP | 208) 90» ag 
CDCU2A877ZQLT | 296-20718-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver 52-BGA | 512 410 3.46 == 1 - 
SOOO SE cLT BRS TU eA oy PLL Gk price ene fio nine PCASTSADGKR  |296-20646-2-ND Dual etna 120 Bus and SMBus | 8-MSOP | 3040.0072,500 
CDCUS77AGQLT  |296-16826-1-ND |1.8V/ PLL Clock Driver 52BGA | 512 410 346 tana vec : aa aieo! As 
CDCUB77AGQLT ‘| 296-16826-2-ND | 1-8V PLL Clock Driver 52-BGA 832.00/250 een a he Mes | SSO | 288 a0. 
CDCUS77ARHAT — | 296-19539-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver 40-VOFN | 512 4.10 3.46 pane vara 7 apap nue'eO0 
CDCUS77ARHAT | 296-19539-2-ND | 1.8V PLL Clock Driver 40-VOFN 832.00/250 pemstun ee ot ean SMBus | BSC ree 
CDCU877ARTBT __ |296-16827-1-ND_| 1.8V PLL Glock Driver 40-QFN | 5.12 4.10 3.46) /pcagsiSADRGR | 296-23860-1-ND | Dual Bidirectional !2C Bus and SMBus | 8SON | 238 1.90 1.43 
CDCU877ARTBT _ |296-16827-2-ND | 1.8VPLL Clock Driver 40-OFN 832.00/250 Repeater NEW! 
CDCUB77AZQLT —-/ 296-16828-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver 52-BGA ) 5.12 4.10 3.46) |pcagsiSADRGR —_| 296-23860-2-ND | Dual Bidirectional 12C Bus and SMBus | 8-SON 1235.00/1,000 
CDCUB77AZOQLT —_| 296-16828-2-ND | 1.8V PLL Clock Driver 52-BGA 832.00/250 Repeater NEW! 
CDCU877BZQLT 296-18287-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver 52-BGA | 5.12 4.10 3.46] |PCASSTSAPWR 296-20946-1-ND |Dual Bidirectional 2c Bus and SMBus | 8-1SSOP | 238 1.90 1.43 
CDCUB77BZOLT _| 296-18287-2-ND_|1.8V PLL Clock Driver 52-BGA 832.00/250 Repeater 
CDCU877GQLT 296-16758-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver 52-BGA | 5.12 410 3.46] |pcagsi5APWR 296-20946-2-ND | Dual Bidirectional 12C Bus and SMBus | 8-TSSOP 2470.00/2,000 
cDCU877GQLT 296-16758-2-ND | 1.8V PLL Clock Driver 52-BGA 832.00/250 Repeater 
cDCU877RHAT 296-18645-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver 40-vorn | 512 4.10 3.46| |pcag9si7DR 296-23734-1-ND_| Level-Translating 126 Bus B-SOlc | 236 189 1.47 
CDCU877RHAT 296-18645-2-ND | 1.8V PLL Clock Driver 40-VOFN 832.00/250 Repeater NEW! 
CDCU877RTBT 296-16759-1-ND_| 1.8V PLL Clock Driver 40-0FN | 512 4.10 3.46] | pca9517DR 296-23734-2-ND | Level-Translating 12C Bus 8-SOIC 3307.50/2,500 
CDCU877RTBT 296-16759-2-ND |1.8V PLL Clock Driver 40-OFN 832.00/250 Repeater NEW! 
CDCU877ZQLT 296-16760-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver 52-BGA | 512 410 3.46) |PCA9518DBQR 296-22764-1-ND_| Expandable 5-Channel |2C Hub 20-asop | 213 1.70 1.28 
cDCU877ZQLT 296-16760-2-ND | 1.8V PLL Clock Driver 52-BGA 832.00/250 PCA9518DBOR 296-22764-2-ND_| Expandable 5-Channel [2C Hub 20-QSOP | 2720.00/2,500 
CDCUA877ZQLT —‘| 296-20719-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver 52-BGA | 5.62 4.50 3.80) |PCA95i8DBR 296-22765-1-ND | Expandable 5-Channel |2C Hub 20-SSOP | 213 170 1.28 
CDCUA877ZQLT __| 296-20719-2-ND_|1.8V PLL Clock Driver 52-BGA 913.25/250 PCA9518DBR 296-22765-2-ND | Expandable 5-Channel |2C Hub 20-SsoP |  2210.00/2,000 
CDCV304PW 296-12420-5-ND_| General Purpose PCI-X Clock Buffer B-TSSOP | 243 1.94 146] |PCA951sDWR 296-22766-1-ND | Expandable 5-Channel I2C Hub 20-S0Ic | 213 170 1.28 
CDCV304PWR 296-9436-1-ND | General Purpose PCI-X Clock Buffer 8-TSSOP 2.20 1.76 1.32 PCA9518DWR 296-22766-2-ND_| Expandable 5-Channel 12C Hub 20-SOIC 2210.00/2,000 
CDCV304PWR 296-9436-2-ND _| General Purpose PCI-X Clock Buffer 8-TssoP | — 2288.00/2,000 PCAS518PWR 296-22767-1-ND | Expandable 5-Channel 12C Hub 20-TSSOP| 213 1.70 128 
CDCV850DGG 296-6721-5-ND | 2.5V PLL Clock Driver 48-TSSOP| 4.25 3.41 265] |PCAg518PWR 296-22767-2-ND | Expandable 5-Channel |2C Hub 20-TSSOP|  2210.00/2,000 
CDCV850DGGR 296-6721-1-ND__| 2.5V PLL Clock Driver 48-TSSOP | 3.87 3.10 2.41] |PCA9543ADR 296-22769-1-ND | 2-Channel I2C Bus Switch 14-S0IC | 2.00 1.60 1.20 
CDCV850DGGR 296-6721-2-ND__|2.5V PLL Clock Driver 48-TSSOP|  4386.00/2,000 PCA9543ADR 296-22769-2-ND | 2-Channel 12C Bus Switch 14-S0ic | 2560.00/2,500 
CDCV850IDGG 296-14164-5-ND |2.5V PLL Clock Driver with 2 Line Serial | 48-TSSOP| 4.82 3.86 3.00) |PCAg543APWR 296-22770-1-ND_|2-Channel 12C Bus Switch 14-TSSOP| 2.00 1.60 1.20 
Interface PCAS543APWR 296-22770-2-ND | 2-Channel 120 Bus Switch T4-TSSOP|  2080.00/2,000 
cDCV8ssIPW 296-14305-5-ND | 2.5V, 1:4 PLL Clock Driver 28-TSSOP| 3.15 252 1.96) |PCA544aDGVR ‘| 296-20957-1-ND | 4-Channel I2C and SMBus Mux 20-TVSOP| 238 1.90 1.43 
CDCV855PW 296-12200-5-ND | 2.5V. 1:4 PLL Clock Driver 28-TSSOP| 2.81 225 1.75| |PCA544ADGVR ‘| 296-20957-2-ND | 4-Channel I2C and SMBus Mux 20-TvsoP| — 2470.00/2,000 
CDCV855PWR 296-12200-1-ND_| 2.5V. 1:4 PLL Clock Driver 28-TSSOP | 2.59 2.07 _1.61| |PCA9544qDWR ‘| 296-20958-1-ND | 4-Channel I2C and SMBus Mux 20-SOic | 238 190 1.43 
CDCV855PWR 296-12200-2-ND /2.5V. 1:4 PLL Clock Driver 28-TSSOP | 2932.00/2,000 PCASS44ADWR | 296-20958-2-ND_|4-Channel I2C and SMBus Mux 20-Soic | __2470.00/2,000 
CDCV857ADGG 296-11575-5-ND | 2.5V PLL Clock Driver 48-TSSOP| 5.49 440 3.42| |PCAG5444PWR 296-20959-1-ND | 4-Channel 12C and SMBus Mux 20-TSSOP| 238 190 143 
CDCV857ADGGR | 296-11575-1-ND | 2.5V PLL Clock Driver 48-TSSOP| 5.02 4.02 3.13] |PCAQ544APWR 296-20959-2-ND | 4-Channel I2C and SMBus Mux 20-TSSOP| — 2470.00/2,000 
CDCV857ADGGR | 296-11575-2-ND | 2.5V PLL Clock Driver 48-TSSOP | _ 5686.00/2,000 PCASS44ARGYR | 296-20960-1-ND | 4-Channel I2C and SMBus Mux 20-VOFN | 2.38 190 1.43 
CDCV857AGQLR _| 296-13775-1-ND_|2.5V PLL Clock Driver 56-BGA | 5.49 4.40 3.42) |PCA9S44ARGYR | 296-20960-2-ND | 4-Channel I2C and SMBus Mux 20-VOFN | — 1235.00/1,000 
CDCV857AGOLR | 296-13775-2-ND | 2.5V PLL Clock Driver 56-BGA 3111.00/1,000 PCAS44AZ0NR _|296-20961-1-ND_|4-Channel I2C and SMBus Mux 20-BGA | 238 1.90 1.43 
cDCV857BDGG 296-14165-5-ND | 2.5V PLL Clock Driver 48-TSSOP| 6.14 4.92 4.15] [PCA9544AZONR |296-20961-2-ND |4-Channel 2c and SMBus Mux 20-BGA 7235.00/1,000 
CDCV857BGQLR | 296-15358-1-ND | 2.5V PLL Clock Driver 56-BGA | 6.04 4.84 408] |PCA9545ADGVR — |296-20962-1-ND | 4-Channel I2C and SMBus Switch 20-TVSOP| 2.38 190 1.43 
CDCV857BGQLR | 296-15358-2-ND | 2.5V PLL Clock Driver 56-BGA 3775.00/1,000 PCASS45ADGVR | 296-20962-2-ND | 4-Channel I2C and SMBus Switch 20-TvsoP|} — 2470.00/2,000 
CDCV857BIDGG __|296-13857-5-ND_|2.5V PLL Clock Driver 48-TSSOP | 6.98 5.59 4.72| |PCA9545ADWR —|296-19680-1-ND | 4-Channel 12C and SMBus Switch 20-Soic | 238 190 1.43 
CDCV857DGG 296-24143-5-ND /2.5V PLL Clock Driver* NEW! 48-TSSOP | 7.22 5.78 488] |PCA9545ADWR _|296-19680-2-ND_|4-Channel 12C and SMBus Switch 20-S0i1c | _2470.00/2,000 
CDCV857DGGR 296-6722-1-ND__| 2.5V PLL Clock Driver 43-TSSOP| 6.56 5.25 _4.43| [PCAG545APWR 296-20963-1-ND_|4-Channel I2C and SMBus Switch 20-TSSOP| 238 190 143 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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me Digi-Key Price Each ne Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
PCAQ545APWR 296-20963-2-ND |4-Channel [2C and SMBus Switch 20-TSSOP | _ 2470.00/2,000 PCIT520GHK 296-12279-5-ND | PCI-to-CardBus Controller 209-BGA | 740 592 5.00 
PCAQS45ARGYR — |296-20964-1-ND | 4-Channel 2C and SMBus Switch 20-VOFN | 2.38 1.90 1.43] |PCI15201GHK 296-16944-ND _| PCl-to-CardBus Controller 208-BGA | 8.20 6.56 5.54 
PCAQ545ARGYR 296-20964-2-ND | 4-Channel !2C and SMBus Switch 20-VOFN 1235.00/1,000 PCIT5201GHKEP 296-22194-ND | PCI-to-CardBus Controller 209-BGA | 9.11 821 7.28 
PCAQ545AZONR 296-20965-1-ND | 4-Channel 12C and SMBus Switch 20-BGA | 2.38 1.90 1.43] | PCI1520IPDV 296-16945-ND | PCl-to-CardBus Controller 208-LOFP | 8.20 6.56 5.54 
PCAQ545AZONR 296-20965-2-ND |4-Channel 12C and SMBus Switch 20-BGA 1235.00/1,000 PCI1520IPDVEP 296-19772-ND | PCl-to-CardBus Controller 208-LOFP | 9.11 8.21 7.28 
PCAQ546ADGVR | 296-20966-1-ND | 4-Channel 12C and SMBus Switch 16-TVSOP]} 213 1.70 1.28) | PCI1520PDV 296-12280-5-ND | PCl-to-CardBus Controller 208-LOFP | 7.44 5.96 5.03 
PCAQ546ADGVR | 296-20966-2-ND | 4-Channel 2C and SMBus Switch 16-TVSOP| — 2210.00/2,000 PCI1520ZHK 296-16918-ND__| PCI-to-CardBus Controller 209-BGA | 7.44 5.96 5.03 
PCAQ546ADR 296-21770-1-ND | 4-Channel !2C and SMBus Switch 16-SOIC | 213 1.70 1.28] |PCI2040GGU 296-9633-5-ND | PCI-to-DSP Bridge Controller 144-BGA | 19.80 18.48 17.16 
PCAQ546ADR 296-21770-2-ND | 4-Channel 12C and SMBus Switch 16-SOIC 2720.00/2,500 PCI2040PGE 296-9634-ND | PCI-to-DSP Bridge Controller 144-LOFP | 19.80 18.48 17.16 
PCA9546ADWR 296-20967-1-ND | 4-Channel 12C and SMBus Switch 16-SOIC | 2.13 1.70 1.28] | PCI2050BGHK 296-15213-ND | 32-Bit, 66MHz PCI-to-PCI Bridge 257-BGA | 15.83 14.25 12.64 
PCAQ546ADWR 296-20967-2-ND | 4-Channel !2C and SMBus Switch 16-SOIC 2210.00/2,000 PCI2050BPDV 296-14347-ND | 32-Bit, 6B6MHz PCI-to-PCI Bridge 208-LOFP | 15.83 14.25 12.64 
PCAQ546APWR 296-20968-1-ND | 4-Channel !2C and SMBus Switch 16-TSSOP]} 213 1.70 1.28) |PCI2050BPPM 296-15344-ND | 32-Bit, 66MHz PCI-to-PCI Bridge 208-OFP_| 16.43 15.33 14.24 
PCAQ546APWR 296-20968-2-ND | 4-Channel !2C and SMBus Switch 16-TSSOP| — 2210.00/2,000 PCI2050BZHK’ 296-21638-ND | 32-Bit, 66IMHz PCI-to-PCI Bridge 257-BGA | 15.83 14.25 12.64 
PCAQ546ARGVR 296-21771-1-ND | 4-Channel 12C and SMBus Switch 16-VOFN | 2.13 1.70 1.28] | PCIZ060ZHK 296-19316-ND | PCI-to-PC! Bridge : 257-PBGA | 17.85 16.66 15.47 
PCAQ546ARGVR 296-21771-2-ND |4-Channel 12C and SMBus Switch 16-VOFN 2720.00/2,500 PCI2250PCM 296-9639-ND | 32-Bit, 33MHz PCI-to-PCI Bridge 160-OFP | 10.16 915 8.12 
PCAQ546ARGYR 296-20969-1-ND | 4-Channel |2C and SMBus Switch 16-VOFN | 2.13 1.70 1.28) |PCI2250PGF 296-9640-ND | 32-Bit, 33IMHz PCI-to-PCI Bridge 176-LQFP | 10.16 915 8.12 
PCAQ546ARGYR 296-20969-2-ND | 4-Channel 12C and SMBus Switch 16-VQFN 4105.00/1,000 PC14510AZHK 296-17169-ND PC Card and Integrated 1394a-2000 209-BGA | 14.18 12.77 11.32 
PCA9548ADBR 296-21772-1-ND | 8-Channel 12C Switch 24-SSOP | 2.59 2.07 1.61 OHCI 2-Port PHY/Link-Layer Controller 
PCA9548ADBR 296-21772-2-ND | 8-Channel l2C Switch 24-SSOP 2932.00/2,000 PCI7621ZHK 296-17308-ND Sh-Function PCI Controller 288-BGA | 23.99 22.39 20.79 
PCASS48ADGVR _|296-21773-1-ND | 8-Channel [2c Switch 24-1VSOP| 2.59 207 1.61 TE SainG seanoe Ne Ala saan aa Pa SOA NO 
PCAQ548ADGVR 296-21773-2-ND | 8-Channel !2C Switch 24-TVSOP | — 2932.00/2,000 -20668-2-| “Express™ Signal Swit ; 00/3, 
PCA9548ADWR 296-21774-1-ND |8-Channel I2C Switch 24-SOlc | 259 2.07 1.61| |Xl01100GGB 296-20664-ND | X1 PCI-Express” PHY 100-BGA | 11.66 10.50 9.31 
01 774-2- : i : X1011002GB 296-20665-ND__| X1 PCI-Express™ PHY 100-BGA | 11.66 10.50 9.31 
PCAQ548ADWR 296-21774-2-ND | 8-Channel |2C Switch 24-SOIC 2932.00/2,000 - 
nga : é ¥ XI02000AGZZ 296-21213-ND  |PCI-Express™ to PCI/PCI-X Bridge 201-BGA | 16.88 15.75 14.63 
PCAQ548APWR 296-21775-1-ND_|8-Channel 12C Switch 24-TSSOP| 2.59 2.07 1.61 ul 
PCAQ54BAPWR 296-21775-2-ND | 8-Channel 2C Switch 24-TSSOP|  2932.00/2,000 X102000AIZHH 296-24098-ND rie EWE, PCI/PCI-X 175-BGA | 16.49 14.85 13.17 
PCAQ548ARGER 296-21776-1-ND | 8-Channel !2C Switch 24-QFN | 259 2.07 1.61 ? 
PCAQS48ARGER | 296-21776-2-ND | 8-Channel |2C Switch 24-0FN | 4347.00/3,000 eee ANSELM Cae EWE read ae ona 
AGRE TEEN SEREEEAR ID ORAM ee 24-TSSOP) 3.71 297 231) | yigoqo0azZHH 296-21526-ND _| PCI-Express" to PCI/PCI-X Bridge 175-BGA | 16.88 15.75 14.63 
Treen Bie : XI02000AZZZ 296-19569-ND__| PCI-Express" to PCI/PCI-X Bridge 201-BGA | 14.99 13.50 11.97 
TCA6416PWR 296-23489-2-ND tae aan Bit 20 AND SMBus WO 24-TSSOP | — 4208.00/2,000 710200077 296-T864T-ND | PCCExpress™ Bridge SOLRGR T2343 2003 Toa 
TCABSO7PWR 296-22777-T-ND_|7-Bit 2C/SMBus LED Driver TTSsoP| 7.88 150 1.13) |%!02000722 prog cone ig PCI-Express™ Bridge eet Peoteeal| cease cues leas 
oe = i e XI02200AGGW 296-19617-ND | PCI-Express ™ to PCI-Translation Bridge | 176-BGA | 15.66 14.10 12.51 
TCA6507PWR 296-22777-2-ND | 7-Bit 12C/SMBus LED Driver 14-TSSOP| — 1950.00/2,000 ened 
oes i ; : X102200AZGW 296-19567-ND | PCI-Express ™ to PCI-Translation Bridge | 176-BGA | 15.66 14.10 12.51 
TCA6507RUER 296-23111-1-ND | 7-Bit 12C/SMBus LED Driver 12-0FN | 188 150 113 Hon en 
ve a i : X102200AZHH 296-21636-ND__| PCI-Express ™ to PCI-Translation Bridge | 175-BGA | 15.66 14.10 12.54 
TCA6507RUER 296-23111-2-ND | 7-Bit I2C/SMBus LED Driver 12-QFN 2880.00/3,000 sul 
e cy Bi ‘ i X102200ZGW 296-19486-ND PCI-Express ™ to PCI-Translation Bridge | 176-BGA | 22.58 21.07 19.57 
TCA6507ZXUR 296-22778-1-ND_|7-Bit 12C/SMBus LED Driver 12-BGA | 188 150 1.13 
TCAGSO72XUR 596-09778-2-ND_17-Bit 2C/SMBus LED Driver {3-BGA 9400.00/9.500 X102213AZAY 296-23578-ND —_| PCI-Express™ to 1394b OHC! 167-BGA | 14.44 13.05 11.58 
IEEE 4994 i XI03130ZHC 296-23649-ND _ | Integrated PCI Express™ Fanout 196-BGA | 1458 13.13 11.64 
TSBI2LVOTBIPZTEP |296-18175-ND | IEEE 1394-1995 High Speed, Serial Bus | 100-TOFP] 17.87 1668 15.49 Switeh NEW ECL 
Link Layer Controller 7 a = 7 = z 
TsB12LvoiBPZT —_|296-11062-ND__| High Performance Link Layer to0-TaFP | 14.88 13.40 11.83| |/B8R1D 296-15945-5-ND | Quad Differential PECL Receiver T6-SOIC ] 17.70 16.52 15.34 
: TB3R2D 296-15946-5-ND | Quad Differential PECL Receiver 16-SOIC | 15.83 14.25 12.64 
TSB12LV21BMPGFEP |296-23415-ND | IEEE 1394 Link Layer Controller 176-PQFP | 28.86 26.94 25.02 es : : : : 
TB5R1D 296-15947-5-ND | Quad Differential PECL Receiver 16-SOIC | 13.24 11.93 10.58 
TSB12LV26PZT 296-11065-ND | Open Host Controller 400-TOFP | 7.96 637 5.38 nena : : : 
: TBSRIDW 296-15948-5-ND | Quad Differential PECL Receiver 16-SOIC | 13.24 11.93 10.58 
TSB12LV32IPZ 296-11066-ND__| IEEE 1394a-2000 Link Layer Controller_| 100-LOFP | 9.55 8.60 7.63 eee a H ; ; 2 
: TBSRILDW 296-17535-5-ND | Quad Differential PECL Receiver 16-SOIC | 13.24 11.93 10.58 
TSBI2LV32TPZEP |296-18177-ND | IEEE 1394a-2000 Link Layer Controller | 100-LOFP | 15.27 14.26 13.24 Rain ; 5 : = 
: TB5R2D 296-15949-5-ND | Quad Differential PECL Receiver T6-SOIC | 13.24 17.93 10.58 
TSB12LV32PZ 296-11067-ND General Purp. Link Layer Controller 100-LQFP | 861 7.76 6.88 1s “7 i - - e 
TB5R2DW 296-15950-5-ND | Quad Differential PECL Receiver 16-SOIC | 13.24 11.93 10.58 
TSBI4AAAIPFB | 296-15048-ND _/3.3V IEEE 1394-1995 Backplane PHY 48-TOFP | 12.18 10.97 9.73] |qpsTip 296-16689-5-ND | Dual Differential PECL Driver/Receiver | 16-Solc | 1324 1193 1058 
TSBI4AA1APEB | 296-18214-5:ND) | 3.3V IEEE 1394-1996 Backplane PHY =| 48-TOFP | 841 7.58 6.72) |Tastinw 296-16690-5-ND_| Dual Differential PECL Driver/Receiver__| 16-SOIC | 13.24 11.93 10.58 
TSB14AA1TPFB 296-13421-ND _|3.3V IEEE 1394-1995 Backplane PHY 48-TOFP | 10.83 9.75 8.65 : : : 
TSBTSLVOTIPFC 296-15678-ND | High Performance Link Layer 80-TOFP | 9.40 8.46 7.51 ccD 
TSB41AB1GQE 296-15735-ND | One-Port Cable Transceiver/Arbiter 80-BGA | 3.38 270 2.10 XAS : 
TSB41AB1PAP 296-11074-ND | One-Port Cable Transceiver/Arbiter 64-HTOFP] 3.38 2.70 2.10 INSTRUME! Comps ni bars AMsuenle 
TSB41AB1PHP 296-11075-ND | One-Port Cable Transceiver/Arbiter 48-HTOFP} 3.38 2.70 210) [TA Digi-Key Price Each 
TSB41AB1ZQE-64 |296-19564-ND | IEEE 1394a-2000 One-Port Cable 64-BGA | 3.38 2.70 2.10] |PartNo. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Transceiver/Arbiter TLV990-13PFB 296-10737-ND | 10-Bit, 13Msps CCD Signal Processor’ | 48-TOFP | 5.96 4.77 4.03 
TSB4TAB2P AP 296-11076-ND | Two-Port Cable Transceiver/Arbiter 64-HTOFP| 461 369 287 Digitizer : 
TSB41AB3|PFP 296-13422-ND IEEE 1394a-2000 Three-Port Cable 80-HTQFP| 6.60 5.28 4.46] | TLy990-21PFB 296-10738-ND 10-Bit, 21Msps CCD Analog Front End 48-TOFP 518 4.14 3.22 
Transceiver/Arbiter TLV990-28PFB 296-10739-ND | 10-Bit, 28Msps CCD Analog FrontEnd | 48-TQFP | 7.06 5.65 4.77 
TSB41AB3IPFPEP =| 296-22528-ND cman 80-HTOFP] 6.12 4.90 4.14] | TLV990-40PFB 296-10740-ND | 10-Bit, 40Msps CCD Analog FrontEnd | 48-TOQFP ] 7.74 6.20 5.23 
ransceiver/Arbiter TSC20001PW TSC2000IPW-ND_| Prog. Touch Screen Controller 20-TSSOP| 5.20 4.16 3.51 
TSB41AB3MPFPEP | 296-23555-ND IEEE 1394a-2000 Three-Port Cable 80-HTQFP | 11.00 9.90 878] |\VSP10T21PFB 296-12701-ND Video Signal Processor/Digitzar 48-TOFP 9.00 7.20 6.08 
Transceiver/Arbiter NEW! VSP1221PFB 296-12296-ND | LP CCD Signal Processor 48-TOFP | 9.40 7.52 6.35 
TSB41AB3PFP 296-11077-ND AM 80-HTOFP} 6.00 4.80 4.05] | ysp1900DBT 296-15068-5-ND GOD Vertical Driver for Digital Cameras 30-TSSOP] 12.08 10.88 9.65 
ransceiver/Arbiter VSP2210Y VSP2210Y-ND | 10-Bit, 20MHz, Digital Camera CCD 48-LOFP | 17.48 16.31 15.15 
TSB4IBASATPFPEP |296-18178-ND [IEEE 1394b Three-Port Cable B0-HTOFP | 17.45 16.29 15.12 Siaial Praceesor 
Transceiver/Arbiter VSP2212Y VSP2212Y-ND | 12-Bit, 20MHz, Digital Camera CCD 48-LOFP | 21.45 20.02 18.59 
TSB41BA3BPFP 296-19370-ND | IEEE 1394b Three-Port Cable 80-HTOFP} 10.83 9.75 8.65 Signal Processor 
Transceiver/Arbiter VSP2230Y VSP2230Y-ND | 10-Bit Digital Camera CCD Signal 48-LOFP | 18.98 17.71 16.45 
TSB41BASBTPFPEP |296-22529-ND | IEEE 1394b Three-Port Cable 80-HTOFP | 16.46 14.82 13.15 Procescar 
Transceiver/Arbiter ; VSP2232Y VSP2232Y-ND | 12-Bit Digital Camera CCD Signal 48-LOFP | 24.45 22.82 21.19 
TSB41LVO4APFP 296-11078-ND Four-Port Cable Transceiver/Arbiter 80-HTQFP | 13.49 12.15 10.78 Processor 
TSB41LVO6APZP 296-11079-ND Six-Port Cable Transceiver/Arbiter 100-HTQFP} 10.66 9.60 8.52 VSP2254GSU 296-14396-ND 36MHz, 2-Channel CCD Processor 96-BGA | 25.13 23.45 21.78 
TSB42AC3PZT 296-16848-ND 1394 Link Layer Controller 100-TOFP | 13.53 12.18 10.80 VSP2260Y VSP2260Y-ND 10-Bit, 27MHz, Digital Camera CCD 48-LOFP | 11.00 9.90 8.78 
TSB43AA82AIPGEEP |296-22610-ND | 1394 Integrated PHY and Link-Layer 144-LOFP | 16.67 15.56 14.45 Signal Processor 
Controller VSP2260Y/2K VSP2260YTR-ND | 10-Bit, 27MHz, Digital Camera CCD 48-LOFP | — 14820.00/2,000 
TSB43AB21AIPDTEP |296-18179-ND | Integrated 1394a-2000 OHCI PHY/Link- | 128-TOFP} 8.20 656 5.54 Signal prackesor 
Layer Controller VSP2262Y VSP2262Y-ND | 12-Bit, 20MHz, Digital Camera CCD 48-LOFP | 17.33 16.17 15.02 
TSB43AB21APDT — |296-12698-ND _| Phy/Link-Layer Controller 128-TOFP | 846 677 5.72 Signal praceescr 
TSB43AB22APDT___|296-12569-ND__| 1394 Link Layer Controller 128-TOFP | 6.50 5.20 4.39] | vsp2262v/2k VSP2262YTR-ND | 12-Bit, 20MHz, Digital Camera CCD 48-LOFP 26058.00/2,000 
TSB43AB23IPDTEP |296-19531-ND | Integrated 1394a-2000 OHCI PHY/Link | 128-TOFP| 9.70 7.76 6.55 Signal Processor 
Layer Controller VSP2270Y 296-12541-ND | 28MHz CCD Signal Processor 48-LOFP | 14.58 13.13 11.64 
TSB43AB23PDT 296-12408-ND | IEEE-1394 Controller 128-TOFP | 8.08 647 5.46] |vsp2272v 296-12542-ND 28MH2 CCD Signal Processor 48-LOFP | 18.60 17.36 16.12 
TSB43AB23PDTG4 |296-18073-ND | IEEE 1394a-2000 OHCI PHY/Link Layer | 128-TOFP} 8.08 6.47 5.46] |VSP2560PTR 296-23846-1-ND | 10-Bit CCD Analog Front End for Digital | 48-LOFP | 7.70 6.16 5.20 
Controller Camera NEW! 
TSB43AB23PGE 296-14328-ND | OHC! Phy/Link Layer Controller 144-LOFP | 8.08 647 5.46] |VSP2560PTR 296-23846-2-ND | 10-Bit CCD Analog Front End for Digital | 48-LOFP 4813.00/1,000 
TSB43CB43APGF 296-14329-ND___| iceLynx-Micro with Streaming Audio 176-LQFP | 20.21 18.86 17.52 Camera NEW! 
TSB43EA42Z2GU 296-23556-ND IEEE 13944-2000 Link Layer NEW! 144-BGA | 10.68 9.62 8.53) | vsp2562PT 296-23847-ND | 12-Bit CCD Analog Front End for Digital | 48-LOFP | 8.66 7.80 6.92 
TSB81BA3DPFP 296-19901-ND | IEEE 1394b Three-Port Cable 80-HTOFP} 9.25 833 7.39 Camera NEW! 
Transceiver/Arbiter VSP2566PT 296-23848-ND 16-Bit CCD Analog Front End for Digital | 48-LQFP | 15.53 14.49 13.46 
TSB81BA3IPFP 296-23662-ND | IEEE 1394b Three-Port Cable 80-HTOFP} 10.25 923 818 Camera NEW! 
Transceiver/Arbiter NEW! VSP2582RHN 296-23849-ND CCD Analog Front End for Digital 36-QFN 7.00 560 4.73 
TSB81BASIPFPEP  |296-22530-ND | IEEE 1394b Three-Port Cable 80-HTOFP} 16.33 14.70 13.04 Camera NEW! 
Transceiver/Arbiter VSP3010Y VSP3010Y-ND _| 12-Bit, CCD/CIS Controller 48-LOFP | 13.99 12.60 11.18 
TSB81BA3PFP 296-14215-5-ND IEEE 1394 Thrwe Port Cable 80-HTOFP} 9.25 833 7.39) |VSP3100Y VSP3100Y-ND | 14-Bit 1OMHz CCD/CIS Signal Processor | 48-LOFP | 12.16 10.95 9.71 
ransceiver/Arbiter VSP3200Y VSP3200Y-ND | 16-Bit, CCD/CIS Processor 48-LOFP | 13.33 12.00 10.64 
TSBB2AA2BIPGE | 296-23936-ND GHC-Lynx 1364 Uni Layer {44-LOFP | 848 7.64 677| |vSP3200Y/2K VSP3200YTR-ND | 16-Bit, CCD/CIS Processor 48-LOFP | — 15808.00/2,000 
controller NEW! VSP3210Y VSP3210Y-ND | 16-Bit, CCD/CIS Processor 48-LOFP | 14.66 13.20 11.71 
TSB82AA2|PGE 296-23663-ND | OHCI-Lynx 1394b Link Layer 144-LOQFP | 12.25 11.03 9.78) | vSP3210Y2/K VSP3210YTR-ND_| 16-Bit, CCD/CIS Processor 48-LQFP 19760.00/2,000 
Controller NEW! VSP5000PM 296-14235-5-ND | 12-Bit, 30MHz CCD Signal Front End 64-LOFP | 17.25 16.10 14.95 
TSB82AA2IPGEEP | 296-18180-ND | OHCl-Lynx 1394b Link Layer Controller | 144-LOFP | 14.81 13.34 11.83 
TSB82AA2PGE 296-14445-ND | OHCl-Lynx 1394b Link Layer Controller | 144-LOFP | 11.11 10.01 8.88 xXAS COMPARATORS 
TSB83AA23ZAY 296-22860-ND IEEE Sit 946-2002 PHY end OH! 167-NFBGA| 12.83 11.55 10.25 INSTRUMENTS Digi@>Reel Compliant Parts Available 
PCI Te Digi-Key Price Each 
PCIT510GGU 296-12730-ND | Single Slot CardBus Controller {44-BGA | 612 490 414) | PartNo. Part No. Description Pkg. 1 25100 
PCI1510PGE 296-12731-ND —_| Single Slot CardBus Controller 144-LQFP | 616 4.93 4.16 General Purpose Comparators 
PCI1510ZGU 296-15728-ND _| Single Slot CardBus Controller 144-BGA | 6.16 4.93 4.16] [L293DNE 296-9516-5-ND Quad Half-H Drivers TeDip [275 220 171 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 = 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
L293NE 296-9519-5-ND Quad Half-H Drivers 16-Dip 275 220 1.71 TLC372CD 296-1327-5-ND Dual Differential Comparator 8-SOIC 89 14 60 
LIM139DG4 296-22032-5-ND —_| Quad Differential Comparator 14-SOIC | 114 95 .76) |ILC372CDR 296-1327-1-ND Dual Differential Comparator 8-SOIC 81 68 54 
LM239AMDREP 296-22874-1-ND —_| Quad Differential Comparator 14-soic | 1.08  .90  .72| | TLC372CDR 296-1327-2-ND Dual Differential Comparator 8-SOIC 875.00/2,500 
LM239AMDREP 296-22874-2-ND _| Quad Differential Comparator 14-SOIC 1170.00/2,500 TLC372CP 296-1845-5-ND Dual Differential Comparator 8-Dip 81 «68 54 
LM239AQDRQ1 296-23851-1-ND Quad Diff. Comparator NEW! 14-SOIC 76 57 43 TLC372CPWR 296-10309-1-ND Dual Differential Comparator 8-TSSOP 81 68 54 
LM239AQDRQ1 296-23851-2-ND Quad Diff. Comparator NEW! 14-SOIC 617.50/2,500 TLC372CPWR 296-10309-2-ND Dual Differential Comparator 8-TSSOP. 716.00/2,000 
LM239DR 296-14590-1-ND —_| Quad Differential Comparator 14-SOIC | 48 36 ~—-.27|_ | TLC372ID 296-10310-5-ND__| Dual Differential Comparator 8-SOIC o7 81S 
LM239DR 296-14590-2-ND —_| Quad Differential Comparator 14-SOIC 390.00/2,500 TLC3721P 296-1846-5-ND Dual Differential Comparator 8-Dip 89 7460 
LM293AD 296-9530-5-ND. Dual Differential Comparator 8-SOIC 52 39 30 TLC372MD 296-10311-5-ND Dual Differential Comparator 8-SOIC 1.05 88 70 
LM293D 296-9531-5-ND Dual Differential Comparator 8-SOIC 48 36 27 TLC372MDREP 296-22414-1-ND Dual Differential Comparator 8-SOIC 2.90 233 1.81 
LM293DR 296-12848-1-ND Dual Differential Comparator 8-SOIC 55 A4 .33| | TLC372MDREP 296-2241 4-2-ND Dual Differential Comparator 8-SOIC 4062.50/2,500 
LM293DR 296-12848-2-ND —_| Dual Differential Comparator 8-SOIC 372.50/2,500 TLC372QD 296-10312-5-ND__| Dual Differential Comparator 8-SOIC 93.78 62 
LM293MDREP 296-23466-1-ND Dual Diff. Comparator NEW! 8-SOIC 99 83 66 TLC372QDRG4 296-22049-1-ND Dual Differential Comparator 8-SOIC 93 18 62 
LM293MDREP 296-23466-2-ND Dual Diff. Comparator NEW! 8-SOIC 1072.50/2,500 TLC372QDRG4 296-22049-2-ND Dual Differential Comparator 8-SOIC 1005.00/2,500 
LM293P 296-9532-5-ND Dual Differential Comparator 8-Dip 55 44 33 TLC374CN 296-10313-5-ND Quad Differential Comparator 14-Dip 1.01 84 68 
LM339AD 296-6604-5-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 55 44 33 TLC374CPWR 296-10314-1-ND Quad Differential Comparator 14-TSSOP| 1.01 84 68 
LM339ADR 296-6604-1-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 50 40 .30| |TLC374CPWR 296-10314-2-ND Quad Differential Comparator 14-TSSOP. 894.00/2,000 
LM339ADR 296-6604-2-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 337.50/2,500 TLC3741D 296-10315-5-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 1.21 1.01 81 
LM339AN 296-6605-5-ND. Quad Differential Comparator 14-Dip 50 40 .30| | TLC374IN 296-10316-5-ND Quad Differential Comparator 14-Dip 1.11 93 74 
LM339APWR 296-18454-1-ND Quad Differential Comparator 14-TSSOP 50 40 30| |TLC374MD 296-10317-5-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 139 1.16 93 
LM339APWR 296-18454-2-ND Quad Differential Comparator 14-TSSOP 280.00/2,000 TLV7211AIDBVR 296-21866-1-ND CMOS Comparator SOT-23-5 | 1.20 1.00 80 
LM339D 296-1013-5-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 45.36 = 27) | TLV7211AIDBVR 296-21866-2-ND__| CMOS Comparator SOT-23-5 1560.00/3,000 
LM339DR 296-1013-1-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 40 32 .24| | TLV7211AIDCKR 296-21867-1-ND CMOS Comparator $C70-6 1.20 1.00 80 
LM339DR 296-1013-2-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 270.00/2,500 TLV7211AIDCKR 296-21867-2-ND | CMOS Comparator 870-6 1560.00/3,000 
LM339DBR 296-6606-1-ND Quad Differential Comparator 14-SSOP 45 36 -27| | TLV7211AIDR 296-21868-1-ND CMOS Comparator 8-SOIC 1.20 1.00 80 
LM339DBR 296-6606-2-ND Quad Differential Comparator 14-SSOP 252.00/2,000 TLV7211AIDR 296-21868-2-ND —_| CMOS Comparator 8-SOIC 1300.00/2,500 
LM339N 296-1393-5-ND Quad Differential Comparator 14-Dip 45 36 = 27) | TLV7211IDBVR 296-21869-1-ND__| CMOS Comparator S0T-23-5 90.75 «60 
LM339PWR 296-6607-1-ND Quad Diff. Comparator, A Grade 14-TSSOP| 45.36.27] ‘| TLV7217IDBVR 296-21869-2-ND —_| CMOS Comparator S0T-23-5 1170.00/3,000 
LM339PWR 296-6607-2-ND Quad Diff. Comparator, A Grade 14-TSSOP 252.00/2,000 TLV7211IDCKR 296-21870-1-ND CMOS Comparator $C70-6 90 15 60 
LM393AD 296-6608-5-ND Dual Diff. Comparator, A Grade 8-SOIC 55 4433) | TLV7211IDCKR 296-21870-2-ND | CMOS Comparator 870-6 1170.00/3,000 
LM393ADGKR 296-16807-1-ND Dual Diff. Comparator, A Grade 8-MSOP 50 40 .30| | TLV7211IDR 296-21871-1-ND CMOS Comparator 8-SOIC 90 15 60 
LM393ADGKR 296-16807-2-ND Dual Diff. Comparator, A Grade 8-MSOP 337.50/2,500 TLV72111DR 296-21871-2-ND CMOS Comparator 8-SOIC 975.00/2,500 
LM393ADR 296-14605-1-ND Dual Diff. Comparator, A Grade 8-SOIC 50 40 .30| | TLV7256IDDUR 296-21872-1-ND Dual Comparator 8-VSSOP 18 65 52 
LM393ADR 296-14605-2-ND__| Dual Diff. Comparator, A Grade 8-SOIC 337.50/2,500 TLV7256IDDUR 296-21872-2-ND___| Dual Comparator 8-VSSOP 1014.00/3,000 
LM393AP 296-6609-5-ND Dual Diff. Comparator, A Grade 8-Dip 50 40 30 High Speed Comparators 
LM393APWR 296-6610-1-ND Dual Diff. Comparator, A Grade 8-TSSOP 50 40 .30| |LM139DR 296-6614-1-ND Quad GP Differential Comparator 14-SOIC 1.20 1.00 80 
LM393APWR 296-6610-2-ND Dual Diff. Comparator, A Grade 8-TSSOP 280.00/2,000 LM139DR 296-6614-2-ND Quad GP Differential Comparator 14-SOIC 1300.00/2,500 
LM393D 296-1015-5-ND Dual Differential Comparator 8-SOIC 45 36 .27| |LM193DR 296-6615-1-ND Dual GP Differential Comparator 8-SOIC 84 63 A8 
LM393DGKR 296-16808-1-ND Dual Differential Comparator 8-MSOP 50 40 30 LM193DR 296-6615-2-ND Dual GP Differential Comparator 8-SOIC 682.50/2,500 
LM393DGKR 296-16808-2-ND Dual Differential Comparator 8-MSOP 337.50/2,500 LM211D 296-6616-5-ND Differential Comparator with Strobe | 8-SOIC 48 36 27 
LM393DR 296-1015-1-ND Dual Differential Comparator 8-SOIC 40 32 24 LM211DR 296-14589-1-ND Differential Comparator with Strobe | 8-SOIC 55 44 33 
LM393DR 296-1015-2-ND Dual Differential Comparator 8-SOIC 270.00/2,500 LM211DR 296-14589-2-ND Differential Comparator with Strobe | 8-SOIC 372.50/2,500 
LM393P 296-1398-5-ND Dual Differential Comparator 8-Dip 45 36 .27| | LM211MDREP 296-22162-1-ND Differential Comparator with Strobe | 8-SOIC 1.25 1.00 75 
LM393PSR 296-9566-1-ND Dual Differential Comparator 8-SOP 5 36 27 LM211MDREP 296-22162-2-ND Differential Comparator with Strobe | 8-SOIC 1600.00/2,500 
LM393PSR 296-9566-2-ND Dual Differential Comparator 8-SOP 252.00/2,000 LM211P. 296-6617-5-ND Differential Comparator with Strobe 8-Dip 55 A4 33 
LM393PWR 296-14607-1-ND Dual Differential Comparator 8-TSSOP A5 36 .27| |LM2110D 296-9520-5-ND Differential Comparator with Strobe | 8-SOIC 92 69 52 
LM393PWR 296-14607-2-ND Dual Differential Comparator 8-TSSOP 252.00/2,000 LM211QDREP 296-18099-1-ND Differential Comparator with Strobe | 8-SOIC 81 68 54 
LM2901AVQDRQ1 296-18437-1-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 60 45 .34| | LM211QDREP 296-18099-2-ND Differential Comparator with Strobe | 8-SOIC 877.50/2,500 
LM2901AVQDRQ1 296-18437-2-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 487.50/2,500 LM211QDRQ1 296-17493-1-ND Differential Comparator with Strobe | 8-SOIC ads) 63 50 
LM2901AVQPWR 296-21575-1-ND Quad Differential Comparator 14-TSSOP 52 39 30) [LM211QDRQ1 296-17493-2-ND Differential Comparator with Strobe | 8-SOIC 812.50/2,500. 
LM2901AVQPWR 296-21575-2-ND Quad Differential Comparator 14-TSSOP 346.00/2,000 LM239ADR 296-6618-1-ND Quad GP Differential Comparator 14-SOIC 60 A5 34 
LM2901AVQPWRG4Q1 | 296-23883-1-ND Quad Diff. Comparator NEW! 14-TSSOP 60 A5 .34| | LM239ADR 296-6618-2-ND Quad GP Differential Comparator 14-SOIC 487.50/2,500 
LM2901AVQPWRG4Q1 | 296-23883-2-ND Quad Diff. Comparator NEW! 14-TSSOP 400.00/2,000 LM239AMPWREP 296-21228-1-ND Quad GP Differential Comparator 14-TSSOP 90 75 60 
LM2901AVQPWRQ1 296-21741-1-ND Quad Differential Comparator 14-TSSOP 60 45 .34| | LIM239AMPWREP 296-21228-2-ND Quad GP Differential Comparator 14-TSSOP 798.00/2,000 
LM2901AVQPWRQ1 296-21741-2-ND Quad Differential Comparator 14-TSSOP 400.00/2,000 LM239AQDREP 296-18100-1-ND Quad GP Differential Comparator 14-SOIC 1.11 93 74 
LM2901D 296-1385-5-ND Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. | 14-SOIC 55 44 .33| | LM239AQDREP 296-18100-2-ND Quad GP Differential Comparator 14-SOIC 1202.50/2,500 
LM2901DR 296-14593-1-ND Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. | 14-SOIC 50 40 .30| | LM239AQDRG401 296-23907-1-ND Quad Diff. Comparator NEW! 14-SOIC 76 57 43 
LM2901DR 296-14593-2-ND Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. | 14-SOIC 337.50/2,500 LM239AQDRG401 296-23907-2-ND Quad Diff. Comparator NEW! 14-SOIC 617.50/2,500 
LM2901N 296-1386-5-ND Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. 14-Dip -50 40 30 LM239D 296-6620-5-ND Quad GP Differential Comparator 14-SOIC 52 39 30 
LM2901PWR 296-6597-1-ND Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. | 14-TSSOP 50 40 .30| [LM239N 296-6621-5-ND. Quad GP Differential Comparator 14-Dip 48 36 27 
LM2901PWR 296-6597-2-ND Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. | 14-TSSOP 280.00/2,000 LM239PWR 296-15084-1-ND Quad GP Differential Comparator 14-TSSOP 48 36 or 
LM2901QDRQ1 296-17157-1-ND Quad Diff. Comparator, Ind. Temp 14-SOIC 48 36 .27| | LM239PWR 296-15084-2-ND Quad GP Differential Comparator 14-TSSOP 320.00/2,000 
LM2901QDRQ1 296-17157-2-ND Quad Diff. Comparator, Ind. Temp 14-SOIC 390.00/2,500 LM293ADGKR 296-17218-1-ND Dual Differential Comparator 8-MSOP 60 A8 36 
LM2901QPWRG4Q1 296-23832-1-ND Quad Diff. Comparator NEW! 14-TSSOP 48 36 .27| |LM293ADGKR 296-17218-2-ND Dual Differential Comparator 8-MSOP 405.00/2,500 
LM2901QPWRG4Q1 296-23832-2-ND Quad Diff. Comparator NEW! 14-TSSOP 320.00/2,000 LM293DGKR 296-17219-1-ND Dual Differential Comparator 8-VSSOP 55 A4 33 
LM2901QPWRQ1 296-18438-1-ND Quad Differential Comparator 14-TSSOP 48 36 .27| | LM293DGKR 296-17219-2-ND Dual Differential Comparator 8-VSSOP 372.50/2,500 
LM2901QPWRQ1 296-18438-2-ND Quad Differential Comparator 14-TSSOP 320.00/2,000 LM306D 296-9533-5-ND Differential Comparator with Strobe | 8-SOIC 143° 1.14 86 
LM2901VQDR 296-24159-1-ND Quad Diff. Comparator* NEW! 14-SOIC 50 38 .29| | LM306P 296-1387-5-ND Differential Comparator with Strobe 8-Dip 1.30 1.04 78 
LM2901VQDR 296-24159-2-ND Quad Diff. Comparator* NEW! 14-SOIC 407.50/2,500 LM311D 296-1388-5-ND Differential Comparator with Strobe | 8-SOIC 55 A4 33 
LM2901VQPWRG4 296-22033-1-ND Quad Differential Comparator 14-TSSOP 50 238 .29) | LM311DR 296-1388-1-ND Differential Comparator with Strobe | 8-SOIC 50 AO 30 
LM2901VQPWRG4 296-22033-2-ND Quad Differential Comparator 14-TSSOP 332.00/2,000 LM311DR 296-1388-2-ND Differential Comparator with Strobe | 8-SOIC 337.50/2,500 
LM2901VQPWRQ1 296-21229-1-ND Quad Differential Comparator 14-TSSOP 56 42 .32| | LM311P 296-1389-5-ND Differential Comparator with Strobe 8-Dip 50 0 30 
LM2901VQPWRQ1 296-21229-2-ND Quad Differential Comparator 14-TSSOP 372.00/2,000 LM311PWR 296-13719-1-ND Differential Comparator with Strobe | 8-TSSOP 50 A0 30 
LM2903AVQDRQ1 296-18444-1-ND Dual Differential Comparator 8-SOIC 60 A5 34] | LM311PWR 296-13719-2-ND Differential Comparator with Strobe | 8-TSSOP 280.00/2,000 
LM2903AVQDRQ1 296-18444-2-ND Dual Differential Comparator 8-SOIC 487.50/2,500 TL712CD 296-6629-5-ND Differential Comparator 8-SOIC 1.28 1.02 J7 
LM2903AVQPWRQ1 296-17790-1-ND Dual Differential Comparator 8-TSSOP 60 AB 34) |TL712CP 296-6630-5-ND Differential Comparator 8-Dip 1.38 (1.15 92 
LM2903AVQPWRQ1 296-17790-2-ND Dual Differential Comparator 8-TSSOP 400.00/2,000 TL714CD 296-6631-5-ND High Speed Differential Comparator | 8-SOIC 2.97 2.38 1.85 
LM2903D 296-1012-5-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 8-SOIC 55 A4 .33| | TL714CP 296-6632-5-ND High Speed Differential Comparator 8-Dip 270 216 1.68 
LM2903DGKR 296-16806-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 8-MSOP -50 40 .30| |TL3016CD 296-1793-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator | 8-SOIC 2.20 1.76 1.32 
LM2903DGKR 296-16806-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 8-MSOP 337.50/2,500 TL30161D 296-1794-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator | 8-SOIC 2.43 1.94 1.46 
LM2903DR 296-1012-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 8-SOIC -50 40 .30| |TL3016IPW 296-13615-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator | 8-TSSOP | 2.43 1.94 1.46 
LM2903DR 296-1012-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 8-SOIC 337.50/2,500 TL3116CD 296-6626-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator | 8-SOIC 2.20 1.76 1.32 
LM2903P 296-6601-5-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 8-Dip -50 40 .30| | TL3116CPWR 296-6627-1-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator | 8-TSSOP | 2.00 1.60 1.20 
LM2903PSR 296-17322-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 8-SOP -50 40 .30| | TL3116CPWR 296-6627-2-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator | 8-TSSOP 2080.00/2,000 
LM2903PSR 296-17322-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 8-SOP 280.00/2,000 TL31161D 296-6628-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator | 8-SOIC 2.43 1.94 1.46 
LM2903PWR 296-6602-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 8-TSSOP 50 40 .30| | TLV3501AIDBVT 296-18248-1-ND 4.5nS R/R HS Comparator SOT-23-6| 3.71 2.97 2.31 
LM2903PWR 296-6602-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 8-TSSOP 280.00/2,000 TLV3501AIDBVT 296-18248-2-ND 4.5nS R/R HS Comparator SOT-23-6 548.75/250 
LM2903QDRG4 296-22034-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 8-SOIC 76 57 43) | TLV3502AID 296-18301-5-ND 4.5nS R/R HS Comparator 8-SOIC 6.51 441 3.43 
LM2903QDRG4 296-22034-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind.Temp. 8-SOIC 617.50/2,500 Low Power Comparators 
LM2903QDRQ1 296-15183-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 8-SOIC 48 36 .27| | LMV331IDBVR 296-6633-1-ND Single GP Low Voltage Comparator | SOT-23-5 96 12 54 
LM2903QDRQ1 296-15183-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 8-SOIC 390.00/2,500 LMV331IDBVR 296-6633-2-ND Single GP Low Voltage Comparator | SOT-23-5 936.00/3,000 
LM2903QPWRQ1 296-16942-1-ND Dual Differential Comparator 8-TSSOP 48 36 27 LMV331IDCKR 296-6634-1-ND Single GP Low Voltage Comparator | SC70-5 96 72 54 
LM2903QPWRQ1 296-16942-2-ND Dual Differential Comparator 8-TSSOP 320.00/2,000 LMV331IDCKR 296-6634-2-ND Single GP Low Voltage Comparator | SC70-5 936.00/3,000 
LM2903VQDRQ1 296-19541-1-ND Dual Differential Comparator 8-SOIC -56 42 32 LMV393IDDUR 296-17028-1-ND Dual Low Voltage Comparator 8-VSSOP 80 60 45 
LM2903VQDRQ1 296-19541-2-ND Dual Differential Comparator 8-SOIC 455.00/2,500 LMV393IDDUR 296-17028-2-ND Dual Low Voltage Comparator 8-VSSOP 780.00/3,000 
LM3302D 296-9546-5-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 88 66 50 LMV393IDGKR 296-13993-1-ND Dual GP Low Voltage Comparator 8-MSOP 88 66 50 
LM3302DR 296-14598-1-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 80 60 .45| | LMV393IDGKR 296-13993-2-ND Dual GP Low Voltage Comparator 8-MSOP 715.00/2,500 
LM3302DR 296-14598-2-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 650.00/2,500 LMV393IDR 296-6635-1-ND Dual GP Low Voltage Comparator 8-SOIC 80 60 A5 
LM3302N 296-17223-5-ND Quad Differential Comparator 14-Dip 80 60 A5 LMV393IDR 296-6635-2-ND Dual GP Low Voltage Comparator 8-SOIC 650.00/2,500. 
LMV339IDR 296-6611-1-ND Quad Low Voltage Comparator 14-SOIC 96 12 54 LMV393IPWR 296-6636-1-ND Dual GP Low Voltage Comparator 8-TSSOP. 88 66 50 
LMV339IDR 296-661 1-2-ND Quad Low Voltage Comparator 14-SOIC 780.00/2,500 LMV393IPWR 296-6636-2-ND Dual GP Low Voltage Comparator 8-TSSOP. 586.00/2,000 
LMV339IPWR 296-661 2-1-ND Quad Low Voltage Comparator 14-TSSOP 96 72 54 LP211D 296-9573-5-ND Differential Comparator 8-SOIC 111 93 74 
LMV339IPWR 296-6612-2-ND Quad Low Voltage Comparator 14-TSSOP 638.00/2,000 LP2901D 296-9574-5-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 1.26 © 1.05 84 
TL331IDBVR 296-10168-1-ND Single Differential Comparator SOT-23-5 52 39 .30| |LP2901IDRG4Q1 296-23792-1-ND Quad Diff. Comparator NEW! 14-SOIC 1.34 1.12 89 
TL331IDBVR 296-10168-2-ND Single Differential Comparator SOT-23-5 507.00/3,000 LP2901IDRG4Q1 296-23792-2-ND Quad Diff. Comparator NEW! 14-SOIC 1447.50/2,500 
TL331KDBVR 296-23863-1-ND Single Diff. Comparator NEW! SOT-23-5 52 39 30} |LP2901IDRQ1 296-20931-1-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 1.34 1.12 89 
TL331KDBVR 296-23863-2-ND Single Diff. Comparator NEW! SOT-23-5 507.00/3,000 LP2901IDRQ1 296-20931-2-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 1447.50/2,500 
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LP2901N 296-9575-5-ND Quad Differential Comparator 14-Dip 1.14 95 76| [TLV3701IDBVT 296-13378-2-ND Nanopower Push-Pull Output Comp. | SOT-23-5 245.00/250 
LP311D 296-9576-5-ND Differential Comparator 8-SOIC 1.26 1.05 84| | TLV3701IP 296-13379-5-ND Nanopower Push-Pull Output Comp.) —8-Dip 1.63 = 1.30 98 
LP311DR 296-14608-1-ND Differential Comparator 8-SOIC 1.14 95 .76| | TLV3701QDBVREP 296-22430-1-ND Nanopower Push-Pull Output Comp.) SOT-23-5 | 2.20 1.76 1.32 
LP311DR 296-14608-2-ND Differential Comparator 8-SOIC 1235.00/2,500 TLV3701QDBVREP 296-22430-2-ND Nanopower Push-Pull Output Comp. | SOT-23-5 3378.00/3,000 
LP311P 296-9577-5-ND Differential Comparator 8-Dip 1.14 95 .76| | TLV3701QDBVRQ1 296-16957-1-ND Nanopower Push-Pull Output Comp.| SOT-23-5 | 1.75 1.40 1.05 
LP339D 296-9578-5-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 68 51 .39| | TLV3701QDBVRQ1 296-16957-2-ND Nanopower Push-Pull Output Comp. | SOT-23-5 2688.00/3,000 
LP339DR 296-14609-1-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 60 45 .34| | TLV3702ID 296-12609-5-ND Dual Nanopower Push-Pull Output 8-SOIC 2.25 1.80 1.40 
LP339DR 296-14609-2-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 487.50/2,500 Comparator 
LP339N 296-9579-5-ND Quad Differential Comparator 14-Dip 60 45 .34| | TLV3702IP 296-13380-5-ND Dual Nanopower Push-Pull Output 8-Dip 2.25 1.80 1.35 
TLC339CD 296-10281-5-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 1.22 1.02 82 Comparator 
TLC339CN 296-12312-5-ND Quad Differential Comparator 14-Dip 1.11 93 .74| | TLV3702IDGK 296-12610-5-ND Dual Nanopower Push-Pull Output | 8-MSOP | 2.25 1.80 1.40 
TLC339CPWR 296-10282-1-ND Quad Differential Comparator 14-TSSOP| 1.11 93 74 Comparator 
TLC339CPWR 296-10282-2-ND Quad Differential Comparator 14-TSSOP 984.00/2,000 TLV3702QDRQ1 296-16958-1-ND Nanopower Push-Pull Output Comp.| 8-SOIC 238 1.90 1.43 
TLC3391D 296-1324-5-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 1.39 1.16 .93| |TLV3702QDRQ1 296-16958-2-ND Nanopower Push-Pull Output Comp.| 8-SOIC 3040.00/2,500 
TLC339IDR 296-1324-1-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 1.22 1.02 82 TLV3704IDR 296-12287-1-ND Quad Nanopower Push-Pull Comp. | 14-SOIC 2.59 2.07 1.61 
TLC3391DR 296-1324-2-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 1322.50/2,500 TLV3704IDR 296-12287-2-ND Quad Nanopower Push-Pull Comp. | 14-SOIC 3622.50/2,500 
TLC3391N 296-10283-5-ND Quad Differential Comparator 14-Dip 1.22 1.02 .82| | TLV3704IN 296-12611-5-ND Quad Nanopower Push-Pull Comp. 14-Dip 259 2.07 1.61 
TLC339MN 296-10284-5-ND Quad Differential Comparator 14-Dip 1.25 = 1.00 75| |TLV3704IPW. 296-12400-5-ND Quad Nanopower Push-Pull Comp. [14-TSSOP| 2.81 2.25 1.75 
TLCO352IPW 296-17476-5-ND Dual Differential Comparator 8-TSSOP | 1.21 1.01 81 Low Voltage Comparators 
TLC374CD 296-1328-5-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC | 1.11 93.74] | TLC352CD 296-1839-5-ND Dual Differential Comparator 8-SOIC 111 9374 
TLC374CDR 296-1328-1-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC | 1.01. 84 68] | TLC352CP 296-10285-5-ND —_| Dual Differential Comparator 8-Dip 1.01 84 68 
TLC374CDR 296-1328-2-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 1092.50/2,500 TLO3521D 296-10286-5-ND —_| Dual Differential Comparator 8-SOIC 1.21 1.0181 
TLC393CD 296-1329-5-ND Dual Voltage Comparator 8-SOIC 83 70 56| | TLC352IP 296-10287-5-ND Dual Differential Comparator 8-Dip 1.11 93 74 
TLC393CDR 296-1329-1-ND Dual Voltage Comparator 8-SOIC 76 63 51 TLC354CD 296-10292-5-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 1.25 1.00 15 
TLC393CDR 296-1329-2-ND Dual Voltage Comparator 8-SOIC 820.00/2,500 TLC354CN 296-10293-5-ND Quad Differential Comparator 14-Dip 1.25 = 1.00 75 
TLC393CP 296-1849-5-ND Dual Voltage Comparator 8-Dip 76 63 51 TLC354CPW 296-10294-5-ND Quad Differential Comparator 14-TSSOP| 1.38 1.10 83 
TLC393CPWR 296-10318-1-ND Dual Voltage Comparator 8-TSSOP 76 63 51 TLC3541D 296-10295-5-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 148 1.18 89 
TLC393CPWR 296-10318-2-ND | Dual Voltage Comparator 8-TSSOP | 670.00/2,000 TLV1391CDBVR 296-10492-1-ND __| Differential Comparator SOT-23-5] 75 63 50 
TLC3931D 296-1330-5-ND Dual Voltage Comparator 8-SOIC 91 76 61 TLV1391CDBVR 296-10492-2-ND Differential Comparator SOT-23-5 975.00/3,000. 
TLC393IDR 296-1330-1-ND Dual Voltage Comparator 8-SOIC 83 70 56| | TLV2352ID 296-10517-5-ND Dual Differential Comparator 8-SOIC 2.03 1.62 1.22 
TLC393IDR 296-1330-2-ND Dual Voltage Comparator 8-SOIC 900.00/2,500 TLV2352|P 296-10518-5-ND Dual Differential Comparator 8-Dip 1.90 152 1.14 
TLC393IP 296-10320-5-ND Dual Voltage Comparator 8-Dip 83 70 56 TLV2352IPWR 296-10519-1-ND Dual Differential Comparator 8-TSSOP 1.90 1.52 1.14 
TLC393IPWR 296-10321-1-ND Dual Voltage Comparator 8-TSSOP 83 70 56| | TLV2352IPWR 296-10519-2-ND Dual Differential Comparator 8-TSSOP 1976.00/2,000 
TLC393IPWR 296-10321-2-ND Dual Voltage Comparator 8-TSSOP 736.00/2,000 TLV23541D 296-10520-5-ND Quad Differential Comparator 14-SOIC 2.88 2.31 1.80 
TLC393QDRG401 296-23795-1-ND | Dual Voltage Comparator NEW! | 8-SOIC 89 86.74 ~©—-59]_ | TLV2354IN 296-10521-5-ND | Quad Differential Comparator 14-Dip | 268 215 1.67 
TLC393QDRG401 296-23795-2-ND Dual Voltage Comparator NEW! 8-SOIC 960.00/2,500 TLV2354IPWR 296-10522-1-ND Quad Differential Comparator 14-TSSOP| 2.68 215 1.67 
TLC393QDRQ1 296-17501-1-ND Dual Voltage Comparator 8-SOIC 89 74 59 TLV2354IPWR 296-10522-2-ND Quad Differential Comparator 14-TSSOP 3034.00/2,000 
TLC393QDRQ1 296-17501-2-ND Dual Voltage Comparator 8-SOIC 960.00/2,500 
TLC3702CD 296-1325-5-ND Dual Voltage Comparator 8-SOIC 86 72 58 Ss ATA COMM CATIONS 
TLC3702CDR 296-1325-1-ND Dual Voltage Comparator 8-SOIC 78 65 52 INSTRUMENTS RoHS Compliant Parts Available 
TLC3702CDR 296-1325-2-ND —_| Dual Voltage Comparator 8-SOIC 845.00/2,500 al DEK Price Each 
TLC3702CP 296-1841-5-ND Dual Voltage Comparator 8-Dip 76552) Jory, Pat ie Deerintion rE fi Bont 
TLC37021D 296-1326-5-ND Dual Voltage Comparator 8-SOIC 94 18 63 : = f 5 9. 
TLC3702IDR 296-1326-1-ND Dual Voltage Comparator 8-SOIC 86 04«72~—(5B Central Office CODEC 
TLC3702IDR 296-1326-2-ND Dual Voltage Comparator 8-SOIC 930.00/2,500 See Bee OTN ay CODE (2 SVanineay ioe an bon pal 
TLC3702IP 296-10300-5-ND Dual Voltage C tt 8-Di i F F 5 ot Mer (Asa and u-taw) eulp : i e 
TIES7021PW Ba EI Dual Voltage Coinipsistor joes 6 te at TP3057ADW 296-10787-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law) 1esolc | 275 220 171 
TLC3702MD 296-12188-5-ND Dual Voltage Comparator B-SOIC 1.02 85 68] | TP3057AN 296-10788-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law) 16-Dip 2.75 2.20 1.71 
TLC3702MDREP 296-18142-1-ND | Dual Voltage Comparator g-soic | 235 188 1.41) |TP3057BDW 296-10789-5-ND | PCM CODEC and Filter ik law) 16-SOIG | 2.75 2.20 1.71 
TLC3702MDREP 296-18142-2-ND | Dual Voltage Comparator 8-SOIC 3007.50/2,500 TP3057BN 296-10790-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law) We-Dip ) 275 2200 1.71 
TLC3702QDRG4Q1 | 296-23794-1-ND —_| Dual Voltage Comparator NEW! | 8-SOIC 92.77 ~—«61|_ | TP3067AN 296-10794-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law) 20-Dip | 275 220 1.71 
TLC37020DRG401 296-23794-2-ND _| Dual Voltage Comparator NEW! | 8-SOIC 992.50/2,500 TP3067BN 296-10796-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law) 20-Dip | 2.75 220 1.71 
TLC3702QDRQ1 296-18903-1-ND Dual Voltage Comparator B-SOIC "92 77 61 TP13057BDW 296-10777-5-ND | PCM CODEC and Filter (A-law) 16-SOIC 3.08 247 1.92 
TLC37020DRO1 296-18903-2-ND —_| Dual Voltage Comparator 8-SOIC 992.50/2,500 TP13057BN 296-10778-5-ND | PCM CODEC and Filter is law) 16-Dip_| 3.08 2.47 1.92 
TLC3704CD 296-10302-5-ND Quad Voltage Comparator 14-SOIC 116 97 7| | TP13064BDW 296-10779-5-ND | PCM CODEC/Filtering System (u-law) 20-SOIC 3.08 247 1.92 
TLC3704CN 296-10303-5-ND —_| Quad Voltage Comparator 14-Dip | 1.06 89 71) | 1P13067BN 296-10781-5-ND | PCM CODEC ana titer (A-law) 20-Dip_| 3.08 2.47 1.92 
Feet Fee ND gua ae aE a the a a TIRTOOOIPWR 296-6574-1-ND_| Standalone IrDA Encoder/Decoder B-TSSOP | 259 207 1.61 
e oy 7 : y . TIR1000IPWR 296-6574-2-ND Standalone IrDA Encoder/Decoder 8-TSSOP 2932.00/2,000 
TLC3704CNSR 296-10304-2-ND Quad Voltage Comparator 14-SOP 938.00/2,000 
. eam f TIR1000PSR 296-6572-1-ND | Standalone IrDA Encoder/Decoder 8-SOP 245 1.96 1.47 
TLC3704CPWR 296-10305-1-ND Quad Voltage Comparator 14-TSSOP | 1.06 89 val 
. 9. . TIR1000PSR 296-6572-2-ND | Standalone IrDA Encoder/Decoder 8-SOP 2548.00/2,000 
TLC3704CPWR 296-10305-2-ND Quad Voltage Comparator 14-TSSOP 938.00/2,000 
B i TIR1000PWR 296-6573-1-ND__| Standalone IrDA Encoder/Decoder 8-TSSOP 245 1.96 1.47 
TLC37041D 296-1843-5-ND Quad Voltage Comparator 14-SOIC 1.27 1.06 85 
TLC3704IN 296-10306-5-ND | Quad Voltage Comparator 14-Dip | 1.16.97 .78| [TRI000PWR 296-6573-2-ND ae Eeoder/ Decoder 8-TSSOP 2548.00/2,000 
Letty ee ee vane ee WeTssoP | a7 10885) oeca7s00W 296-2602-6-ND_| Source Ringer Controller 28-S0IC | 15.00 1400 13.00 
TLC3704QDRG401 —-|296-23711-1-ND | Quad Voltage Comparator NEW! | 14-SOIC | 1.24 1.04 83 Tea Peeper Resonant Ring oneal Cont ee eee aa aaa 
TLC37040DRG401 296-23711-2-ND _| Quad Voltage Comparator NEW! _| 14-SOIC 1342.50/2,500 3 a UrCe: nde ron Oner: By : : : 
TLC37040DR01 296-17830-1-ND | Quad Voltage Comparator T4-S0IC | 1.24 1.04 3) |Yecs7s0DW 296-2605-5-ND Source Ringer Controle 28-SOIC | 12.66 11.40 10.11 
2 nD | ransceivers 
Te eDRa PRE Nec Oras Pusnpul | esoe | 2a6 18s. 1.47) |SURQSOUPZP 296-12081-ND[OC-48 SONET/SDH Multirate Transovr. | 100-HTOFP] 68.93 64.33 50.74 
Comparator : i 7 SLK2511AIPZP 296-16997-ND | Sonet/SDH Multirate Transceiver 100-HTOFP| 68.93 64.33 59.74 
ss oe a e SLK2511BPZP 296-21543-ND | Sonet/SDH Multirate Transceiver 100-HTOFP| 55.13 51.45 47.78 
Tevet Gleeiiaamn| “ecmerc? Ame and PustrPull | @MSOP | 2.57 2.08 1-60) | sukast1cPZP 296-24116-ND | Sonet/SDH Multirate 100-HTOFP) 55.13 51.45 47.78 
2 ai 23-4 Transceiver* NEW! 
TUT aDRor See eae SOT es 6 2.18 ato 128) | siost1ipze 296-13035-5-ND | Sonel/SDH Multirate Transceiver 100-HTOFP| 68.93 64.33 59.74 
TLV3011AIDCKT 296-17117-1-ND Nanopower 1 '3V Comparator SC70-6 213° 1.70 1.28 SLK2701IPZP 296-12543-ND |2.7Gbps SONET/SDH Multirate 100-HTQFP| 68.93 64.33 59.74 
, ad " ? P ° Transceiver 
TLVEDTIAMBEVREP [Eee AEH Nencootcr ev Gompeior oe | asp ee ogg] | SLK2721IPZzP 296-13036-5-ND |Sonet/SDH Multirate Transceiver with |100-HTOFP| 55.13 51.45 47.78 
TLV3011AMDBVREP _|296-22429-2-ND__| Nanopower 1.8V Comparator S0T-23-6 | __7221.00/3,000 Enhanced Jer Tolerance 
TLV3012AIDBVT ATEETD 1.8V, Comparator with Voltage Ref. S0T-23-6 213 1.70 1.28 TLI6C450FN 296-10145-5-ND |Async. Communication Element T£PLCO 353 283 220 
TLV3012AIDBVT 296-16830-2-ND 1.8V, Comparator with Voltage Ref. | SOT-23-6 297.50/250 aie 
- TL16C451FN 296-10146-5-ND | Async. Communication Element 68-PLCC 646 517 4.37 
TLV3012AIDCKT 296-17118-1-ND 1.8V, Comparator with Voltage Ref. | SC70-6 213 1.70 1.28 
wu 9. 5 7 TL16C452FN 296-10147-5-ND | Dual Async. Comm. Element 68-PLCC 5.32 4.26 3.60 
TLV3012AIDCKT 296-17118-2-ND 1.8V, Comparator with Voltage Ref. | SC70-6 297.50/250 ae 
TL16C550CFN 296-10153-5-ND | Async. Communication Element 44-PLCC 459 368 2.86 
TLV3401IDBVR 296-13376-1-ND Nanopower OD Output Comparator | SOT-23-5 | 1.63 1.30 98 ieee 
TLI6C550CIFN 296-10154-5-ND | Async. Communication Element 44-PLCC 493 3.95 3.07 
TLV3401IDBVR 296-13376-2-ND Nanopower OD Output Comparator | SOT-23-5 2496.00/3,000 a1 
TLV3401IDR 296-10707-1-ND Nanopower OD Output Comparator | 8-SOIC 163 1.30 98 TL16C550CIPT 296-1786-5-ND | Async. Communication Element 48-LQFP 428 342 266 
5 , : TL16C550CPFB 296-10156-ND | Async. Communication Element 48-TOFP | 3.96 317 247 
TLV3401IDR 296-10707-2-ND Nanopower OD Output Comparator | 8-SOIC 2080.00/2,500 jee 
TLV3401 IP 296-12042-5-ND Nanopower OD Output Comparator 8-Dip 163 1.30 98 TL16C550CPT 296-1787-ND Async. Communication Element 48-LQFP 3.96 317 247 
“ ‘ : 7 7 TL16C550CPTR 296-1787-1-ND | Async. Communication Element 48-LQFP 3.53 283 2.20 
TLV3402IP 296-12043-5-ND Dual Open Drain Output Comparator | __8-Dip 2.25 1.80 1.35 TLI6C550CPTR 96-1787-2-ND [A Cl ication El 48-LOFP 2002.0 
TLV3402IDGKR 296-10708-1-ND | Dual Nanopower Comparator B-MSOP | 2.25 1.80 1.35 EAE syne. Communication Element : -00/1,000 
TL16C550DIPFB 296-21519-ND | Async. Communication Element 48-TQFP 3.53 2.83 2.20 
TLV3402IDGKR 296-10708-2-ND Dual Nanopower Comparator 8-MSOP 2880.00/2,500 ay 
TL16C550DIPT 296-16981-ND | Async. Communication Element 48-LQFP 3.53 2.83 2.20 
TLV3402IDR 296-10709-1-ND Dual Nanopower Comparator 8-SOIC 2.25 1.80 1.35 tse 
TL16C550DIRHB 296-17676-ND | Async. Communication Element 32-VQFN 3.53 283 2.20 
TLV3402IDR 296-10709-2-ND Dual Nanopower Comparator 8-SOIC 2880.00/2,500 
F TL16C550DIZQSR 296-24095-1-ND | Async. Comm. Element NEW! 24-BGA 3.22 258 2.01 
Teg RMTDRE> Gao a ee ara ESO Tate easy] [TeiscssopizosR _|296-24095-2-ND | Async. Comm. Element NEW! 24-BGA | 4505.00/2,500 
con pate pst rout : : s TLT6C550DPFB 296-18722-ND | Async. Communication Element 48-TOFP | 311 249 1.94 
oy Lay 2 TL16C550DPT 296-21520-ND | Async. Communication Element 48-LQFP 3.11 249 1.94 
TLVS492AMDREP Eee Sea Push/Pull Output | 8-S0lG.)  :5827.50/2.500 TL16C550DRHB 296-17677-ND__ | Async. Communication Element 32-VOFN | 3.11 249 194 
TLV3501AID 296-17921-5-ND |4.6nSF/RHigh Speed Comparator | 8-SOIC | 371 2.97 2.a1| [7 JOUeeDnZneR | AUB-AANGET- AND | Asyne. bom. Element Ne Sree ||| (oe a eee ALA 
i | 22 sync. Comm. Element NEW! 24-BGA 3905.00/2,500 
TLV3502AIDCNT 296-18147-1-ND 4.5nS R/R High Speed Comparator | SOT-23-8] 5.51 4.41 3.43 TLT6C552AFN 396-1788-5-ND 1D aT 
; 5 -5- ual Async. Communication 68-PLCC 742 594 5.01 
TLV3502AIDCNT 296-18147-2-ND 4.5nS R/R High Speed Comparator _| SOT-23-8 814.75/250 ms 
TLV3701CDBVT 996-13377-1-ND Nanopower Push-Pull Output SOT-23-5 1163 1.30 8 TL16C552AFNR 296-1788-1-ND | Dual Async. Communication 68-PLCC 742 5.94 5.01 
camperstor P . ‘ 5 TL16C552AFNR 296-1788-2-ND | Dual Async. Communication 68-PLCC 1205.75/250 
2 Loy a 99.1 TL16C552AIFN 296-10159-5-ND | Dual Async. Communication 68-PLCC 7.80 6.24 5.27 
TLV8701CDBVT RGSS tna oe Pull Output S0T-28-5 227.50/250 TLI6C552APN 296-10160-ND _| Dual Async. Communication B0-LOFP | 684 548 462 
TLI6C554AFN 296-6587-5-ND | Quad UART with 16-Byte FIFO 68-PLCC 9.98 7.99 6.74 
TLV37011D 296-12608-5-ND Nanopower Push-Pull Output Comp.) 8-SOIC 1.75 1.40 1.05 CREA pare i 
TLV3701IDBVT 296-13378-1-ND | Nanopower Push-Pull Output Comp. | SOT-23-5 | 1.75 140 1.05] [TLI6CSS4APN 296-6588-5-ND_| Quad UART with 16-Byte FIFO BO-LOFP | 9.40 7.52 6.35 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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1 TEXAS _ : DATA COMMUNICATIONS 13 TEXAS a a r DATA COMMUNICATIONS 
INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INstRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
TLT6CS5541FN 296-6589-5-ND | Quad UART with 16-Byte FIFO 68-PLCC | 10.36 9.33 8.28] |TVP5150AMIIZOCR  /296-23026-1-ND | Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 48-BGA | 610 488 412 
TL16C750FN 296-2647-5-ND_ | 64-Byte FIFO UART 44-PLCC | 818 6.55 5.53 Video Decoder 
TL16C750FNR 296-23390-1-ND | Async. Communications Element 44-PLCC | 7.42 5.94 5.01] [TVP5150AMTIZOCR /296-23026-2-ND | Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 48-BGA 9455.00/2,500 
TL16C750FNR 296-23390-2-ND | Async. Communications Element 44-PLCC 2356.00/500 Video Decoder 
TLI6C7501PM 296-6591-ND —_| Async. Communications Element 64-LOFP | 7.88 6.31 5.32] | TVP5150AM1MPBSREP | 296-23446-1-ND | Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 32-TOFP | 15.00 14.00 13.00 
TL16C750PM 296-6592-5-ND | Async. Communications Element. 64-LOFP 7.60 6.08 5.13 Video Decoder 
TLIGC752BLPTREP | 296-22406-1-ND | 3.3V Dual UART with 64-Byte FIFO 48-LOFP | 8.40 7.56 6.71] | TVP5150AM1MPBSREP | 296-23446-2-ND | Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 32-TOFP 12350.00/1,000 
TLIGC752BLPTREP | 296-22406-2-ND | 3.3V Dual UART with 64-Byte FIFO 48-LOFP 6224.00/1,000 Video Decoder 
TL16C752BPT 296-2648-ND _|3.3V Dual UART with 64-Byte FIFO 8-LOFP | 552 4.42 3.73] |TVP5150AM1PBSR | 296-17016-1-ND | Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 32-TOFP | 5.06 4.05 3.15 
TLIGC752BTPTREP | 296-18136-1-ND | 3.3V Dual UART with 64-Byte FIFO 48-LOFP | 8.06 6.45 5.45 Video Decoder 
TLIGC752BTPTREP | 296-18136-2-ND | 3.3V Dual UART with 64-Byte FIFO 48-LOFP 5038.00/1,000 TVP5150AMIPBSR —_ | 296-17016-2-ND | Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 32-TOFP 2869.00/1,000 
TLIGC752CIRHBR —‘| 296-23535-1-ND | 3.3V Dual UART w/64-Byte FIFO NMEW!| 32-QFN | 5.20 4.16 3.51 Video Decoder 
TLIGC752CIRHBR _| 296-23535-2-ND | 3.3V Dual UART w/64-Byte FIFO NEW!| 32-QFN 9672.00/3,000 TVP5150AM1ZQC 296-17075-ND | Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 48-BGA | 5.70 456 3.85 
TL16C752CRHBR 296-23536-1-ND | 3.3V Dual UART w/64-Byte FIFO NEW!| 32-QFN | 5.40 4.32 3.36 Video Decoder 
TL16C752CRHBR 296-23536-2-ND | 3.3V Dual UART w/64-Byte FIFO NEW!| 32-QFN 9072.00/3,000 TVP5150APBS 296-16650-ND | Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 32-TOFP | 10.55 9.50 8.42 
TL16C754BFN 296-2650-5-ND | Quad 64-Byte FIFO UART 68-PLCC | 12.89 11.61 10.30 Video Decoder 
TL16C754BPN 296-6593-5-ND | Quad UART with 64-Byte FIFO 80-LQFP | 12.43 11.19 9.93; |TVP5150APBSR 296-16846-1-ND | Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 32-TQFP | 10.55 9.50 842 
TL16C25501PFB 296-21517-ND | 1.8V to 5V Dual UART with 16-Byte 48-TOFP | 5.56 4.45 3.46 Video Decoder 
FIFO TVP5150APBSR 296-16846-2-ND | Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 32-TOFP 7818.00/1,000 
TL16C25501RHB 296-21518-5-ND | 1.8V to 5V Dual UART with 16-Byte 32-V0FN | 556 445 3.46 Video Decoder 
FIFO TVP5150PBS 296-19303-ND | Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 32-TOFP | 5.50 4.40 3.72 
TL16C2550PFB 296-18721-ND | 1.8V to 5V Dual UART with 16-Byte 48-TOFP | 5.24 4.20 3.27 Video Decoder 
FIFO TVP5154AIPNP 296-23153-ND _|4-Channel Low Power PALINTSC/ 28-HTOFP| 17.50 1035 9.18 
TL16C2550RHB 296-20708-5-ND | 1.8V to 5V Dual UART with 16-Byte 32-VOFN | 5.24 4.20 3.27 SECAM Video Decoder 
FIFO TVP5154APNPR 296-23027-1-ND | 4-Channel Low Power PAL/NTSC/ 128-HTOFP| 9.58 8.63 7.65 
TL16C2552FN 296-19881-5-ND | 1.8V to 5V Dual UART with 16-Byte 44-PLCC | 6.08 487 4.11 SECAM Video Decoder 
FIFO TVP5154APNPR 296-23027-2-ND | 4-Channel Low Power PAL/NTSC/ 128-HTOFP| —7101.00/1,000 
TL16C25521FN 296-21967-5-ND | 1.8V to 5V Dual UART with 16-Byte 44-PLCC | 646 517 4.37 SECAM Video Decoder 
FIFO TVP5154PNP 296-19651-ND | 4-Channel Low Power PAL/NTSC/ 128-HTOFP| 11.66 10.50 9.31 
TL16C2752FN 296-21988-5-ND | 7.8V to 5V Dual UART 44-PLCC | 7.32 5.86 4.95 SECAM Video Decoder 
TL16C27521FN 296-21989-5-ND | 1.8V to 5V Dual UART 44-PLCC | 7.70 6.16 5.20) | TVP5S160PNP 296-17800-ND Site tee 2x10-Bit }128-HTOFP] 8.66 7.80 6.92 
TLI6CP754CIPM 296-23061-ND | Quad UART with 64-Byte FIFO 64-LOFP | 10.76 9.69 8.60 1 
TL16CP754CPM 296-23062-ND | Quad UART with 64-Byte FIFO 64-LOFP | 10.45 9.41  8.34| | TVP6000CPFP 296-11094-ND NTSC/PAL Video Encoder B0-TOFP | 12.66 11.40 10.11 
TLIGPC564BLVPZ___|296-2651-ND__| PCMCIA UART 100-LOFP | 10.16 9.15 _8.12| | TVP7000PZP BAD tbe Cephie ae Lome: Video | 100-TOFP ) 6.00 4.80 4.05 
=| Ga] i i ‘al ia] iT i 
bean genee pee ND Single UART wite4 aye HED: TOO-LOFP | 12.25 11.03 9.78) | vpzo01pzP 296-19616-ND aie a OB 165/110Msps, Video/ | 100-HTOFP| 9.50 7.60 6.42 
| ane i | 4 raphics Digitizer 
TEISRIRSSEEN eee oe ND. ee Eye BO-OFP |) 12:74 11.48 10-18) | e7oq2pzp 296-22891-ND | Triple 8/10-Bit, 165/110Msps, Video/ | 100-HTOFP} 6.00 4.80 4.05 
USB Graphics Digitizer : 
TUSBTT05RGTR 296-21921-1-ND | Advanced USB Transceiver Te-VOFN | 1.38 1.10 83] | TVP70025IPzP 226-23660-ND) | Triple 10-Bit, 20Msps, Video and 100-HTOFP) 8.00 640 5.40 
TUSB1105RGTR 296-21921-2-ND | Advanced USB Transceiver 16-VOFN 2112.00/3,000 Graphics Digitizer 
TUSB1105RTZR 296-21922-1-ND | Advanced USB Transceiver 16-WOFN | 1.38 1.10 83 CONVERSION 
TUSB1105RTZR 296-21922-2-ND | Advanced USB Transceiver 16-WOFN 2112.00/3,000 
TUSB1106PWR 296-21923-1-ND | Advanced USB Transceiver 16-TSSOP | 1.38 1.10 _.83 INSTRUMENTS _Digi@DReel RoHS Compliant Parts Available 
TUSB1106PWR 296-21923-2-ND | Advanced USB Transceiver 16-TSSOP 1430.00/2,000 Tl. Digi-Key Price Each 
TUSBITOGRGTA | 296-21924-2ND | Advanced USB Transoewer tevOrN | "2it2.00/3000 "| PartNe. all cli ed 
me meet vance: ranscelver fe a i © oa “Bit 8 x 
TUSBYSO6RTZR 2-21905- Avance USB Tasca ‘sary 138 78 _g3| | AMC1203BDUB 296-23139-5-ND 8 ae eee Isolated 8SOIC | 850 680 5.74 
i -21925-2 vance ransceiver 12.00/83, AMC1203DUB 296-23140-5-ND — | 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Isolated 8-SOIC | 7.40 592 5.00 
TUSB2036VF 296-11086-ND | 2/3-Port USB Hub 32-LOFP | 279 2.24 1.74 Delta-Sigma Modulator 
LSE aire eral ts Pena y eae oe or ie AMC1210IRHAT | 296-19667-1-ND —_| Quad Digital Filter for 2nd-Order Delta- | 40-VOFN | 3.94 315 2.45 
z me i - : 2 ss Sigma Modulator 
TUSB2046BIRHBR —| 296-21926-2-ND | 4-Port USB Hub 32-VOFN 4839.00/3,000 AMC1210IRHAT — | 296-19667-2-ND —_| Quad Digital Filter for 2nd-Order Delta- | 40-VOFN 582.00/250 
TUSB2046BIVFR 296-11087-1-ND | 4-Port USB Hub 32-LOFP | 2.88 2.31 1.80 Sigma Modulator 
TUSB2046BIVFR 296-11087-2-ND | 4-Port USB Hub 32-LQFP 1632.00/1,000 AMC7820EVM 296-13540-ND Evaluation Module for AMC7820 = 101.00 = —_ 
TUSB2046BIVFRG4 — | 296-23485-1-ND | 4-Port USB Hub NEW! 32-LOFP | 288 2.31 1.80 [AMc7e20Y/250 296-12621-1-ND [Analog Monitoring/Control Circuit 48-TOFP | 8.66 7.80 6.92 
TUSB2046BIVFRG4 — | 296-23485-2-ND | 4-Port USB Hub NEW! 32-LQFP 1632.00/1,000 AMC7820Y/250 296-12621-2-ND | Analog Monitoring/Control Circuit 48-TOFP 1657.50/250 
TUSB2046BVF 296-11088-ND | 4-Port USB Hub 32-LOQFP | 2.88 2.31 1.80] | AMc7823EVM 296-20819-ND Evaluation Module for AMC7823 — 50.00 — — 
TUSB2077APT 296-11089-ND_|7-Port USB Hub 48-LOFP | 4.84 3.87 3.01] | aic78231RTAT 296-18680-1-ND | Analog Monitoring/Control Circuit 40-WOFN | 16.13 15.05 13.98 
TUSB2136PM 296-11090-ND | 2-Port USB Hub - 64-LOFP | 8.20 6.56 5.54] | AMC7823IRTAT 296-18680-2-ND _| Analog Monitoring/Control Circuit 40-WQFN 3426.50/250 
TUSB2551PWR 296-23557-1-ND | Advanced USB Transceiver NEW! 14-TSSOP | 1.28 1.02 77 Analog-to-Digital Converters 
TUSB2551PWR 296-23557-2-ND | Advanced USB Transceiver NEW! 14-TSSOP 1326.00/2,000 ADS61B23IRHBT 296-23095-1-ND 12-Bit, 80Msps ADC 32-VOFN | 30.75 28.70 26.65 
TUSB2551RGTR 296-23623-1-ND | Advanced USB Transceiver NEW! 16-QFN 1.28 1.02 77) | ADS61B23IRHBT 296-23095-2-ND 12-Bit, 80Msps ADC 32-VQFN 6534.50/250 
TUSB2551RGTR 296-23623-2-ND | Advanced USB Transceiver NEW! 16-QFN 1959.00/3,000 ADS61B29IRGZT 296-24044-1-ND 12-Bit, 250Msps ADC NEW! 48-QFN | 95.18 88.83 82.49 
TUSB3200ACPAH 296-12289-5-ND | USB Streaming Controller 52-TQFP 8.90 7.12 6.01 ADS61B29IRGZT 296-24044-2-ND 12-Bit, 250Msps ADC NEW! 48-QFN 20224.75/250 
TUSB3200CPAH 296-11091-ND / USB Streaming Controller 52-TOFP | 7.60 6.08 5.13} |ADS61B49IRGZT _|296-24045-1-ND _| 14-Bit, 250Msps ADC NEW! 48-OFN | 151.43 141.33 131.24 
TUSB3210PM 296-11092-ND | Universal Serial Bus Controller 64-LQFP 6.30 5.04 4.26 ADS61B49IRGZT 296-24045-2-ND 14-Bit, 250Msps ADC NEW! 48-QFN 32177.75/250 
TUSB3410IRHB 296-23092-5-ND | USB-to-Serial Port Controller 32-VOFN | 5.40 4.32 3.65) |ADS62C15IRGCT | 296-23088-1-ND | 2-Channel, 11-Bit, 125Msps ADC 64-VOFN | 59.85 55.86 51.87 
TUSB34101VF 296-16757-ND_| USB-to-Serial Port Controller 32-LOFP | 5.40 4.32 3.65} |ADS62C15IRGCT — |296-23088-2-ND —_| 2-Channel, 11-Bit, 125Msps ADC 64-VOFN 12718.25/250 
TUSB3410RHB 296-23093-5-ND | USB-to-Serial Port Controller 32-VOFN | 5.00 4.00 3.38) | ADS62P15IRGCT | 296-22892-1-ND | 2-Channel, 11-Bit, 125Msps ADC 64-VOFN | 26.93 25.13 23.34 
TUSB3410UARTPDK | 296-18080-ND | Product Design Kit for TUSB3410 — __ |101.00 — —) |ADS62P15IRGCT | 296-22892-2-ND___|2-Channel, 11-Bit, 125Msps ADC 64-VOFN 5721.50/250 
TUSB5052PZ 296-12525-ND | 5-Port USB Hub Controller 100-LOFP | 8.72 6.98 5.89) [ADS62P22IRGCT  [296-23161-1-ND  |2-Channel, 12-Bit, 65Msps ADC 64-VOFN | 28.65 26.74 24.83 
TUSB6015IZQE 296-23727-ND | USB 2.0 HS Peripheral Cont. NEW! 80-BGA | 9.00 8.10 7.19) |aDSe2P22IRGCT | 296-23161-2-ND _| 2-Channel, 12-Bit, 65Msps ADC 64-VOFN 6088.25/250 
TUSB6020PDK 296-23581-ND_| Evaluation Board for TUSB6020 = [203.00 _— _—/ |ADS62P23IRGCT | 296-23162-1-ND | 2-Channel, 12-Bit, 80Msps ADC 64-VOFN | 31.58 29.47 27.37 
TUSB6020PFC 296-23827-ND useee Hon spead nee? Dual 80-TQFP | 11.00 9.90 8.78) |ADS62P23IRGCT | 296-23162-2-ND | 2-Channel, 12-Bit, 80Msps ADC 64-VQFN 6709.75/250 
‘ole Controller n ADS62P24IRGCT _|296-23163-1-ND _| 2-Channel, 12-Bit, 105Msps ADC 64-VOFN | 53.25 49.70 46.15 
TUSB6020ZQE 296-23173-ND Us82.0 High Spas On-the-Go Dual 80-BGA | 11.00 9.90 8.78) [ADS62P24IRGCT  |296-23163-2-ND | 2-Channel, 12-Bit, 105Msps ADC 64-VOFN 11315.75/250 
‘ole Controller ADS62P25IRGCT  |296-23164-1-ND | 2-Channel, 12-Bit, 125Msps ADC 64-VOFN | 63.38 59.15 54.93 
TUSB6250PFC 296-19024-ND Hea eb igh Speed Capable Function | 80-TOFP | 5.60 4.48 3.78] |ADS62P25IRGCT  |296-23164-2-ND —_| 2-Channel, 12-Bit, 125Msps ADC 64-VOFN 13467.25/250 
ontroller ADS62P42IRGCT | 296-23135-1-ND | 2-Channel, 14-Bit, 65Msps ADC 64-VOFN | 54.00 50.40 46.80 
USB Transient Suppression ADS62P42IRGCT __|296-23135-2-ND__| 2-Channel, 14-Bit, S8Msps ADC 64-VOFN 11475.00/250 
SN65220DBVR 296-9694-1-ND Single USB Port Transient Suppressor | SOT-23-6 92.69 52} JADS62P43IRGCT — /296-23136-1-ND | 2-Channel, 14-Bit, 80Msps ADC 64-VOFN | 57.75 53.90 50.05 
SN65220DBVR 296-9694-2-ND Single USB Port Transient Suppressor | SOT-23-6 897.00/3,000 ADS62P43IRGCT | 296-23136-2-ND | 2-Channel, 14-Bit, 80Msps ADC 64-VOFN 12272.00/250 
SN65220DBVT 296-2341-1-ND | Single USB Port Transient Suppressor | SOT-23-6 | .75 63 ~— 50) /ADS62P44IRGCT — | 296-23137-1-ND | 2-Channel, 14-Bit, 105Msps ADC 64-VOFN | 93.75 87.50 81.25 
SN65220DBVT 296-2341-2-ND_| Single USB Port Transient Suppressor | SOT-23-6 93.75/250 ADS62P44IRGCT | 296-23137-2-ND | 2-Channel, 14-Bit, 105Msps ADC 64-VOFN 19922.00/250 
SN65220YZBT 296-17206-1-ND | Single USB Port Transient Suppressor_|_4-DSBGA 88 _.66__—=50! [ADS62P45IRGCT _| 296-23138-1-ND | 2-Channel, 14-Bit, 125Msps ADC 64-VOFN | 111.75 104.30 96.85 
SN65220YZBT 296-17206-2-ND | Single USB Port Transient Suppressor | 4-DSBGA 91.25/250 ADS62P45IRGCT — | 296-23138-2-ND | 2-Channel, 14-Bit, 125Msps ADC 64-VOFN 23747.00/250 
SN75240P 296-6596-5-ND | Dual USB Port Transient Suppressor 8-Dip 1.08 -90 .72| | ADS574JP ADS574JP-ND 12-Bit, 40kHz Sampling CMOS ADC 28-Dip | 30.15 = — 
SN75240PWR 296-6596-1-ND | Dual USB Port Transient Suppressor 8-TSSOP 99 83 .66| | ADS574KP ADS574KP-ND 12-Bit, 40kHz Sampling CMOS ADC 28-Dip | 34.95 _ _ 
SN75240PWR 296-6596-2-ND | Dual USB Port Transient Suppressor 8-TSSOP 878.00/2,000 ADS774JP ADS774JP-ND 12-Bit, 117kHz Sampling CMOS ADC 28-Dip | 34.28 = — 
SN65240P 296-9695-5-ND_ | Dual USB Port Transient Suppressor. 8-Dip 1.08 -90 72| | ADS774JU ADS774JU-ND 12-Bit, 117kHz Sampling CMOS ADC 28-Dip | 28.88 a = 
SN65240PW 296-9696-5-ND | Dual USB Port Transient Suppressor 8-TSSOP 1.08 -90 .72| |ADS774KE ADS774KE-ND 12-Bit, 117kHz Sampling CMOS ADC 28-Dip | 32.85 =— — 
SN65240PWR 296-9696-1-ND | Dual USB Port Transient Suppressor 8-TSSOP 99 83 .66| | ADS774KP ADS774KP-ND 12-Bit, 117kHz Sampling CMOS ADC 28-Dip | 39.75 — _ 
SN65240PWR 296-9696-2-ND_| Dual USB Port Transient Suppressor _|_8-TSSOP. 878.00/2,000 ADS774KU ADS774KU-ND 12-Bit, 117kHz Sampling CMOS ADC | 28-SOIC | 3435 — — 
Video Decoder / Encoder ADS800U ADS800U-ND 12-Bit, 4OMHz Sampling ADC 28-SOIC | 5933 — — 
TVP5145PFP 296-13021-5-ND ] Digital Video Decoder with Macrovision | 80-HTGFP | 11.68 1052 9.33) |ADS801U ADS801U-ND 12-Bit, 25MHz Sampling ADC 28-SOIC | 2355 — = — 
Detection ADS802U ADS802U-ND 12-Bit, 10MHz Sampling ADC 28-SOIC | 2363. — — 
TVP5146M2IPFP 296-23416-ND | Single Chip Digital Video Decoder 80-HTQFP | 8.00 6.40 5.40) | ADS803E ADS803E-ND 12-Bit, 5MHz Sampling ADC 28-SSOP | 1523 — — 
TVP5146M2PFP 296-18306-ND | Single Chip Digital Video Decoder 80-HTQFP | 6.60 5.28 4.46) | ADSB04E ADS804E-ND 12-Bit, 10MHz Sampling ADC 28-SSOP | 1875 — — 
TVP5146PFP 296-16649-ND | Digital Video Decoder 80-HTQFP | 6.80 5.44 4.59) | ADS805E ADS805E-ND 12-Bit, 20MHz Sampling ADC 28-SSOP | 1635 — — 
TVP5147M1IPFP 296-23337-ND _| Single Chip Digital Video Decoder 80-HTQFP | 7.10 5.68 4.80) | ADS807E ADS807E-ND 12-Bit, 53MHz ADC 28-SSOP | 1845 — = — 
TVP5147M1PFP 296-18307-ND | Single Chip Digital Video Decoder 80-HTQFP | 5.90 4.72 3.99) |DEM-ADS807E 296-18423-ND Evaluation Fixture for ADS807E — (20300 — # — 
TVP5147PFP 296-16763-ND _ | Digital Video Decoder 80-HTOFP | 6.20 4.96 4.19] | ADS808Y/250 ADS808Y/250CT-ND | 12-Bit, 70Msps Sampling ADC 48-HTOFP| 40.20 — — 
TVP5150AMIIPBSR | 296-23025-1-ND Uiralow Powor NTSC/PAL/SECAM 32-TOFP | 5.40 4.32 3.65] | ADS808Y/250 ADS808Y/250TR-ND | 12-Bit, 70Msps Sampling ADC 48-HTOFP 8542.50/250 
ideo Decoder ADSB809Y/250 ADS809Y/250CT-ND | 12-Bit, 80Msps Sampling ADC 48-HTOFP| 5145 — — 
TVP5150AM1IPBSR | 296-23025-2-ND | Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 32-TOFP 3375.00/1,000 ADS809Y/250 ADS809Y/250TR-ND | 12-Bit, 80Msps Sampling ADC 48-HTOFP 10933.25/250 
Video Decoder ADS820U ADS820U-ND 10-Bit, 20MHz Sampling ADC 28-S0IC | 1549. — 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Ie Digi-Key Price Each TL. Digi-Key Price Each 
Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADS821U ADS821U-ND 10-Bit, 4OMHz Sampling ADC 28-SOIC | 2445. —  —]| |ADS1224EVM 296-16984-ND Evaluation Module for ADS1204 — |500 — — 
ADS822E ADS822E-ND 10-Bit, 40MHz Sampling ADC 28-SSOP | 958 —  —| [ADST2241PWT 296-16923-1-ND | 24-Bit ADC Converter with 4-Channel |20-TSSOP| 7.20 576 486 
ADS823E ADS823E-ND 10-Bit, 60MHz Sampling ADC 28-SSOP | 17.25 — — Differential Input Mux 
DEM-ADS823E 296-18424-ND Evaluation Fixture for ADS823E — [15200 = — —j) |aDsi224IPWwT 296-16923-2-ND | 24-Bit ADC Converter with 4-Channel | 20-TSSOP 1170.00/250 
ADS825E ADS825E-ND 10-Bit, 4OMHz ADC 26-SSO0P | 958 —  — Differential Input Mux 
ADS826E ADS826E-ND 10-Bit, 6OMHz ADC 28-SSOP | 17.25 —  —| |ADS1225IRGVT 296-19857-1-ND  /24-Bit ADC with 1-Ch. Diff. Input and | 16-VOFN | 6.10 4.88 4.12 
ADS828E ADS828E-ND 40-Bit, 75MHz ADC 28-SSOP | 1785 — — Internal Oscillator 
ADS830E ADS830E-ND 8-Bit, 60MHz ADC 20-QSOP | 6.00 4.80 4.05) |ADS12251RGVT 296-19857-2-ND | 24-Bit ADC with 1-Ch. Diff. Input and | 16-VOFN 991.25/250 
ADS830E/2K5 ADS830ETR-ND | 8-Bit, 6OMHz ADC. 20-QSOP | __8525.00/2,500 Internal Oscillator 
DEM-ADS830E 296-18425-ND Demo Board for ADS830E — /15200 —  —j |ADS1226IRGVT 296-19858-1-ND  /24-Bit ADC with 2-Ch. Diff. Input and | 16-VOFN| 650 520 4.39 
ADS831E ADS831E-ND 8-Bit, 80MHz ADC 20-QS0P | 870 6.96 5.88 Internal Oscillator 
ADS850-EVM 296-12198-ND Evaluation Module for ADS850 — 15200 —  —| [ADS1226IRGVT 296-19858-2-ND | 24-Bit ADC with 2-Ch. Diff. Input and | 16-VOFN 1056 .25/250 
ADS850Y/2K5 ADS850YCT-ND | 14-Bit, 10Msps Self-Calibrating ADC | 48-TOFP | 26.70 — — Internal Oscillator 
ADS850Y/2K5 ADS850YTR-ND | 14-Bit, 10Msps Self-Calibrating ADC__|_48-TOFP 5673.75/250 ADS12301PW 296-23180-5-ND —_/ Precision 20-Bit ADC 16-TSSOP] 5.00 4.00 3.38 
ADS9O0E ‘ADS9O0E-ND 10-Bit, 20MHz +3V, Supply ADC 28-SSOP | 9.70 7.76 6.55| |ADS1232IPW 296-18589-5-ND | 24-Bit ADC Converter 24-TSSOP| 8.60 6.88 5.81 
ADSQO1E ADS901E-ND 10-Bit, 20MHz +3V, Supply ADC 28-SSOP | 9.30 7.44 6.28] |ADS1232REF 296-20803-ND Evaluation Module for ADS1232 — |500 — — 
ADS930E ADS930E-ND 8-Bit, 30MHz Sampling ADC 28-SSOP | 6.30 5.04 4.26] |ADS12341PW 296-18673-5-ND _|24-Bit ADC Converter 28-TSSOP| 10.33 9.30 8.25, 
ADS931E ADS931E-ND 8-Bit, 30MHz Sampling ADC 28-SSOP | 5.40 4.32 3.36] [ADST240E ADS1240E-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC 24-SS0P | 8.40 6.72 5.67 
ADS1000A0IDBVT__| 296-20737-1-ND__| 12-Bit ADC Low Power SOT-23-6 | 2.48 1.98 1.54] | ADS1241E ADS1241E-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC 28-SSOP | 930 7.44 6.28 
ADSTOOOAOIDBVT | 296-20737-2-ND —_|12-Bit ADC Low Power SOT-23-6 365.75/250 ADS1241MEVM 296-18358-ND Evaluation Module for ADS1241M —-<\|6000, 
ADSIOO0ATIDBVT =| 296-20738-1-ND | 12-Bit ADC Low Power SOT-23-6 | 248 1.98 1.54) | aps1242IPWT ADS1242IPWTCT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 16-TSSOP| 8.00 640 5.40 
ADS1000A1IDBVT —/ 296-20738-2-ND | 12-Bit ADC Low Power SOT-23-6 365.75/250 ADS1242IPWT. ADS1242IPWTTR-ND_|24-Bit, Delta-Sigma ADC 16-TSSOP 1300.00/250 
ADS1100A0IDBVT | 296-12966-1-ND —_| 16-Bit ADC Self-Calibrating SOT-23-6] 4.50 3.60 2.80) [apstoa3iPwr ADS1243IPWICT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 20-TSSOP| 870 6.96 588 
ADS1100A0IDBVT__| 296-12966-2-ND__| 16-Bit ADC Self-Calibratin SOT-23-6 665.00/250 | Bi Si : 
ADSTOOATIDBVT }296-14298-1-ND [16 Bit ADC Self-Calibrating S026] 450 360 280) lapsisascy (GRO aRC the ee giana specail 
ADS1100A1IDBVT | 296-14298-2-ND —_| 16-Bit ADC Self-Calibrating SOT-23-6 665.00/250 ADS1244IDGST 996-14003-1-ND | 24-Bit. Low Power ADC tjomsop| 820 656 554 
ADS1100A2IDBVT | 296-14299-1-ND —_| 16-Bit ADC Self-Calibrating SOT-23-6] 4.50 3.60 2.80 |aneyousinast 96-14003-2-ND | 24-Bit, Low Power ADC to-MsoP|  1332.50/250 
ADS1100A2IDBVT | 296-14299-2-ND —_| 16-Bit ADC Self-Calibrating SOT-23-6 665.00/250 7 : 
: te ADST2451DGST 296-15742-1-ND | 24-Bit, Low Power ADC TO-MSOP| 8.60 688 5.81 
ADS1100A3IDBVT | 296-14300-1-ND__| 16-Bit ADC Self-Calibrating $0T-23-6 | 4.50 3.60 __ 2.80] | snesoasinast Boe OME 24-Bit Low Power ADC 10-MS0P 1997.50/250 
ADSTTO0A3IDBVT | 296-14300-2-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating SOT-23-6 665.00/250 tr Rneesitin Dh ai Seki: AG UePllntstacs daeole'|tasee dean. 1877 
ADS1100A4IDBVT | 296-14301-1-ND —_| 16-Bit ADC Self-Calibrating SOT-23-6] 4.50 3.60 2.80 Mh : : : 7 
ADS1100A4IDBVT | 296-14301-2-ND | 16-Bit ADC Sel-Calibrating SOT-23-6 | _665.00/250 Ane ieol Busi cong mmm -“Eit, 20Msps, Low Power ADC al OS 
ADST100A5SIDBVT | 296-14302-1-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating SOT-23-6] 4.50 3.60 2.80| |ADS1252EVM 296-19906-ND Evaluation Module for ADS1252 — | 9978) 
ADSI100A5IDBVT | 296-14302-2-ND _|16-Bit ADC Self-Calibrating SOT-23-6 665.00/250 ADS1252U ADS1252U-ND 24-Bit, 40kHz ADC B-SOIC | 11.83 10.65 9.45 
ADSTI00AGIDBVT | 296-14303-1-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating S0T-23-6| 450 3.60 2.80] |ADS1253E/2K5 296-13060-1-ND | 24-Bit, 20kHz, Low Power ADC 16-QSOP | 13.99 12.60 11.18 
ADS1100A6IDBVT ) 296-14303-2-ND —_| 16-Bit ADC Self-Calibrating SOT-23-6 665.00/250 ADS1253E/2K5 296-13060-2-ND | 24-Bit, 20kHz, Low Power ADC 16-QSOP | _ 25515.00/2,500 
ADS1110A0IDBVT | 296-14461-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Reference | SOT-23-6] 4.84 3.87 3.01] |ADS1254E ADS1254E-ND 24-Bit, 20kHz, Low Power ADC 20-QSOP | 12.33 1110 9.85 
ADS1110A0IDBVT | 296-14461-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Reference SOT-23-6 715.00/250 ADS1254E/2K5 ADS1254E/2KSCT-ND_| 24-Bit, 20kHz, Low Power ADC 20-QSOP | 11.16 10.05 8.92 
ADS1110A1IDBVT | 296-14462-1-ND__| 16-Bit ADC with Onboard Reference __| SOT-23-6| 4.84 3.87 3.01) [ADST254E/2K5 ADST254E/2K5TR-ND | 24-Bit, 20KHz, Low Power ADC 20-QS0P |” 20352.50/2,500 
ADST110A1IDBVT | 296-14462-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Reference _ | SOT-23-6 715.00/250 ADS1255|DBT 296-15743-1-ND | 24-Bit, 30Ksps, Low Noise ADC 20-SSOP | 11.91 10.73 9.51 
ADS1110A2IDBVT | 296-14463-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Reference | SOT-23-6/ 4.84 3.87 3.01] | ADS12551DBT 296-15743-2-ND | 24-Bit, 30Ksps, Low Noise ADC 20-SSOP 2279.00/250 
ADS1110A2IDBVT | 296-14463-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Reference | SOT-23-6 715.00/250 ADS1256EVM 296-18360-ND Evaluation Module for ADS1256 — |5000 -— — 
ADS1110A3IDBVT | 296-14464-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Reference | SOT-23-6) 4.84 387 3.01] |ADS1256IDBT 996-15208-1-ND —_|24-Bit, Low Noise ADC 28-SSOP | 12.74 11.48 10.18 
ADS1110A3IDBVT _| 296-14464-2-ND 16-Bit ADC with Onboard Reference SOT-23-6 715.00/250 ADS1256IDBT 296-15208-2-ND 24-Bit, Low Noise ADC 28-SSOP. 2438.50/250 
ADS1110A4IDBVT =| 296-14465-1-ND 16-Bit ADC with Onboard Reference SOT-23-6 | 4.84 3.87 3.01] |Aps1258IRTCT 296-18674-1-ND 24-Bit, 16-Channel, ADC 48-VOQFN | 16.43 15.33 14.24 
ADS1110A4IDBVT =| 296-14465-2-ND 16-Bit ADC with Onboard Reference SOT-23-6 715.00/250 ADS1258IRTCT 296-18674-2-ND 24-Bit, 16-Channel, ADC 48-VOEN 3490.25/250 
ADS1110A5IDBVT | 296-14466-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Reference | SOT-23-6] 4.84 387 3.01 48361 - i ai ee 
ADS1110A5IDBVT | 296-14466-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Reference | SOT-23-6 715.00/250 Dre EMC ehK peer eae ND ST aera Ea = oor Se 
ADS1110AGIDBVT | 296-14467-1-ND__|16-Bit ADC with Onboard Reference | SOT-23-6 | 4.84 3.87 3.01] Lansra7qigpw 596-21700-5-ND 124-Bit Wide Bandwidth ADG TETSSOPT 1416 ABTS ATS 
ADSTT10AGIDBVT | 296-14467-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Reference | SOT-23-6 715.00/250 ADS1271 PW 996-17513-5-ND  |24-Bit’ Wide Bandwidth ADC 16-18S0P| 1083 975 865 
ADS1110A7IDBVT | 296-14468-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Reference | SOT-23-6] 4.84 3.87 3.01) | snesoraipapr 296-22078-1-ND | Quad Simultaneous Sampling BALHTOEP | 99.43, 0093 4944 
ADSIT12IDGST |29618994-1 ND |T6-5LADG w/nput Mux/Onboad et. | 1O-MSOP | 590 472 599 24-8 ADC sce. 
~ -1- Bil w/Input Mux/Onboard Ref. | i 5 F u Ly 4 . i 
anst 210681 256-1500-2.ND 16. anc wag Mu Ono d Re 1a.MSOP urs 7 ADS1274IPAPT 296-22078-2-ND Guat Simultaneous Sampling, 64-HTQFP 4765.25/250 
-15761-1- -Bit w/Input Mux/Onboard Ref. | 5: TT i w iy a : i 
aos raorcr 20-15701-2-ND 16 ado wing Mo Onbearditet 10S0N “oo e ee ADS1278IPAPT 296-21983-1-ND Octal, Simuftzneous Sampling, 64-HTQFP| 37.43 34.93 32.44 
5 i -1- -Channel, 16-Bit NEW! | i I We = my H H i 
ADS1158IRTCT | 296-23494-2-ND | 16-Channel, 16-Bit ADC NEW! 48-QFN 2087.75/250 ADST7OIRAPT [ac eacaas umm cts), Simultaneous Sampling, CON |) Tae 
ADS1174IPAPT 296-22951-1-ND Guise, Simultaneous Sampling, 64-HTOFP] 16.43 15.33 14.24] | apsyostiPWwR 296-22915-1-ND | High Resolution ADC DATSSOP| 4313 40.25 37.38 
Bi k / 
AISTTAPRET — [READ |O Smtr Sampling, [BATRF] —wonzaso—] [tz wn paz 24D Hop Reson A nee 
7 en a 4 i ADS1286P ADS1286P-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC 8-Dip 6.66 - _ 
ADS1178IPAPT 296-22952-1-ND Octal, Simultaneous Sampling G4-HTOFP | 25.43 23.73 22.04) ree ADS12B6PA-ND——]12-Bit, 200K Unig! ADC Ep | 72 
ADS1178IPAPT | 296-22952-2-ND —_| Octal, Simultaneous Sampling, 64-HTOFP| — 5402.75/250 ADS1286U ADS1286U-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC 8SOIC | 590 — — 
16-Bit ADC ADS1286UA ADS1286UA-ND | 12-Bit, 200kHz Unipol ADC ssolc | 646 — — 
ADS1201U ADS1201U-ND High Dynamic Range Modulator 16-SOIC | 15.74 14.18 12.57] |ADS1601EVM 296-17825-ND Evaluation Board for ADS1601 —_ (20300 — — 
ADS1202EVM 296-18357-ND Evaluation Module for ADS1202 — 50.00 _ —J| |ADS1601IPFBT 296-17631-1-ND 16-Bit, 1.25Msps ADC 48-TQFP | 20.55 19.18 17.81 
ADS1202IPWT 296-14064-1-ND | 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma Modulator | 8-TSSOP | 5.50 = —]| |ADS1602EVM 296-20804-ND Evaluation Module for ADS1601/02 = 203.00 = _ 
ADS1202IPWT 296-14064-2-ND | 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma Modulator | 8-TSSOP 893.75/250 ADS1602IPFBT 296-17890-1-ND | 16-Bit, 2.5Msps ADC 48-TOFP | 24.98 23.31 21.65 
ADS1203IPWT 296-17152-1-ND — |1-Bit, 10MHz Delta-Sigma Modulator | 8-TSSOP | 7.50 — —J| |ADS1602IPFBT 296-17890-2-ND | 16-Bit, 2.5Msps ADC 48-TOFP 5307.25/250 
ADS1203IPWT 296-17152-2-ND | 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma Modulator | 8-TSSOP 1218.75/250 ADS1605EVM 296-18363-ND Evaluation Module for ADS1605 — |20 —- — 
ADS1203IRGTT 296-17908-1-ND _|1-Bit, 10MHz Delta-Sigma Modulator_| 16-VOFN | 7.50 — ——J| | ADS160SIPAPT 296-14643-1-ND | 16-Bit, 5Msps ADC 64-HTOFP| 29.55 27.58 25.61 
ADS1203IRGTT 296-17908-2-ND | 1-Bit, TOMHz Delta-Sigma Modulator | 16-VOFN 1218.75/250 ADS1605IPAPT 296-14643-2-ND | 16-Bit, 5Msps ADC 64-HTOFP 6279.50/250 
ADS12041RHBT 296-17187-1-ND pee 10MHz Delta-Sigma 32-VQFN | 12.41 11.18 9.91 ADS1606EVM 296-16735-ND Evaluation Module For ADS1606 = 152.00 — = 
lodulator os tel - Bit a 
ADS1204IRHBT 296-17187-2-ND Four 1-6, toMzinete-Sgma 32-VOFN 2374.75/250 OO epuibe ee Se ea iene a ane pega ane Renee 
ADSI2O5IRGET —_|296-481994-ND | Two 16-i 1OMHz, 2nd-OrderDela- | 24-VORN | 9.08 8.18 7.25 ADSIGIOIPEPT [SSE SSCED-ND EBT OMe ADE eee 
igma Modulator ADS1625EVM 296-18364-ND Evaluation Module for ADS1625 — |15200 — — 
ADSI20SIRGET eee aly Semi 2a NON) | - c1Te725/260 ADS1625IPAPT | 296-15209-1-ND | 18-Bit, 1.25Msps ADC 64-HTOFP| 29.55 27.58 25.61 
ADS12081PW 296-17889-5-ND |2nd-Order Delta-Sigma Modulator | 16-TSSOP| 6.20656 5.54) |ADS162SIPAPT = 296-15209-2-ND _—_| 18-Bit, 1.25Msps ADC B4HTOFP | 6279.50/250 
ADS1210P ADS1210P-ND ‘| 24-Bit, Delta-Sigma ADC 18-Dip | 19.35 18.06 16.77) |ADS1626EVM 2o6zI6740: NDI] Evaluation Module For ADS1626 —__| 152.00 —§— 
ADS1210U ‘ADS1240U-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC 48-s0ic | 19.88 1855 1723) |ADST626IPAPT 296-15877-5-ND | 18-Bit, 1.25Msps ADC G4-ATOFP| 30.60 2856 26.52 
ADS1211E ADS1211E-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC with 28-SSOP | 21.30 19.88 18.46] |ADS1672IPAG 296-23495-ND 24-Bit, 625ksps ADC NEW! 64-TOFP | 19.13 17.85 16.58 
4-Channel Input Mux ADS1675IPAG 296-24132-ND 24-Bit, 4Msps ADC* NEW! 64-TOFP | 32.33 30.17 28.02 
ADS1211P ADS1211P-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC with 24-Dip | 20.85 19.46 18.07) |ADS2806-EVM 296-19907-ND Evaluation Module for ADS2806 — {10100 —-— — 
4-Channel Input Mux ADS2806Y/250 ADS2806Y/250CT-ND | 12-Bit, Dual, High Speed ADC 64-HTOFP| 27.98 — — 
ADST211U ADST211U-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC with 2-Soic | 21.30 19.88 1646| |ADS2806Y/250 ADS2806Y/250TR-ND | 12-Bit, Dual, High Speed ADC 64-HTOFP 5944,75/250 
4-Channel Input Mux ADS2807-EVM 296-19908-ND Evaluation Module for ADS2807 _ 101.00 - _— 
ADS1212P ADS1212P-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC 18-Dip | 17.49 15.75 13.97] | ADS2807Y/1K5 ADS2807Y/1K5CT-ND | 12-Bit, Dual, High Speed ADC 64-HTOFP| 27.08 — — 
ADS1212U ADS1212U-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC 18-SOIC | 16.50 15.40 14.30] |aps2807¥/1K5 ADS2807Y/1KSTR-ND | 12-Bit, Dual, High Speed ADC 64-HTQFP| — 33438.00/1,500 
ADS1213E ADS1213E-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC with 28-SSOP | 18.75 17.50 16.25] | ADS5102EVM 996-19909-ND Evaluation Module for ADS5102 — (iio — — 
4-Channel Input Mux : ADS5102IPFB 296-13062-ND T.8V Analog Supply, 10-Bit, 65Msps, | 48-TQFP | 15.91 14.33 12.71 
ADS1213P ADS1213P-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC with 24-Dip | 18.15 16.94 15.73 ADC with Internal Reference 
4-Channel Input Mux ADS5103EVM 296-13539-ND Evaluation Module for ADS5103 — |10100 — — 
ADS1213U ADS1213U-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC with 24-S0IC | 18.75 17.50 16.25) | apss1031PFB 296-13063-ND 1.8V Analog Supply, 10-Bit, 40Msps, | 48-TOFP | 11.75 10.58 9.38 
4-Channel Input Mux ADC with Internal Reference 
ADS1216Y/250 ADS1216Y/250CT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 48-TOFP | 9.16 8.25 7.32) | aps51206GHK ADS5120CGHK-ND | 8-Channel, 10-Bit, 40Msps, 1.8V 257-BGA | 67.80 63.28 58.76 
ADS1216Y/250 ADS1216Y/250TR-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 48-TOFP 1753.25/250 CMOS ADC 
ADS1217|PFBT 296-12967-1-ND 24-Bit, 8-Channel Delta-Sigma ADC 48-TOFP | 11.50 10.35 9.18] | aps5120CZHK 296-19272-ND 8-Channel, 10-Bit, 40Msps, 1.8V 257-BGA | 72.90 68.04 63.18 
ADS1217IPFBT 296-12967-2-ND __|24-Bit, 8-Channel Delta-Sigma ADC _|_48-TOFP. 2199.50/250 CMOS ADC 
ADS1218Y/250 ADS1218Y/250CT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 48-TOFP | 11.50 10.35 9.18] |ADS512TIGHK 296-15074-ND 8-Channel, 10-Bit, 40Msps, 1.8V 257-BGA | 58.28 54.39 50.51 
ADS1218Y/250 ADS1218Y/250TR-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 48-TOFP 2199.50/250 CMOS ADC 
ADS1222IPWT 296-17321-1-ND | 24-Bit ADC with 2-Channel Mux 14-TSSOP] 6.50 5.20 4.39} / ADS5121IZHK 296-19273-ND 8-Channel, 10-Bit, 40Msps, 1.8V 257-BGA | 58.28 54.39 50.51 
ADS1222IPWT 296-17321-2-ND _|24-Bit ADC with 2-Channel Mux 14-TSSOP 1056.25/250 CMOS ADC 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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ADS5122CGHK 296-15075-ND 8-Channel, 10-Bit, 65Msps, 1.8V 257-BGA | 64.28 59.99 55.71] /ADS6129IRGZT 296-23722-1-ND | 12-Bit, 250Msps ADC NEW! 48-QFN | 90.00 84.00 78.00 
CMOS ADC ADS6129IRGZT 296-23722-2-ND __|12-Bit, 250Msps ADC NEW! 48-QFN 19125.00/250 
ADS5122CZHK 296-19274-ND 8-Channel, 10-Bit, 65Msps, 1.8V 257-BGA | 69.15 64.54 59.93] |ADS6142IRHBT 296-22737-1-ND | 14-Bit, 65Msps ADC with DDRLVDS/ | 32-VOFN | 29.48 27.51 25.55 
CMOS ADC CMOS Output 
ADS52031PFB 296-13446-ND 3.3V, 10-Bit, Dual 40Msps LP ADC 48-TOFP | 19.65 18.34 17.03} |ADS6142IRHBT 296-22737-2-ND | 14-Bit, 65Msps ADC with DDR LVDS/ | 32-VQFN 6263.50/250 
‘ADS52041PFB 296-13447-ND 3.3V, 10-Bit, Dual 40Msps Low Power | 48-TQFP | 22.20 20.72 19.24 CMOS Output 
ADC with PGA ADS6143IRHBT 296-22021-1-ND | 14-Bit, 80Msps ADC with DDR LVDS/ | 32-VOFN | 8.61 7.76 6.88 
ADS5220PFBT 296-16927-1-ND | 12-Bit, 40Msps ADC 48-TOFP | 19.77 1846 17.14 CMOS Output 
ADS5220PFBT 296-16927-2-ND | 12-Bit, 40Msps ADC 48-TOFP 4201.25/250 ADS6143IRHBT 296-22021-2-ND | 14-Bit, 80Msps ADC with DDR LVDS/ | 32-VQFN 8287.50/250 
ADS5221PFBT 296-17557-1-ND | 12-Bit, 65Msps ADC 48-TOFP | 27.54 25.71 23.87 CMOS Output 
ADS5221PFBT 296-17557-2-ND __| 12-Bit, 65Msps ADC 48-TOFP 5852.25/250 ADS6145IRHBT 296-22022-1-ND | 14-Bit, 125Msps ADC with DDR LVDS/ | 32-VQFN | 75.00 70.00 65.00 
ADS5231IPAG 296-21529-ND Dual, 12-Bit, 40Msps, 3.3V ADC 64-TOFP | 17.63 16.45 15.28 CMOS Output 
ADS5232IPAG 296-19657-ND Dual, 12-Bit, 65Msps ADC 64-TOFP | 24.00 22.40 20.80} [ADS6145IRHBT 296-22022-2-ND | 14-Bit, 125Msps ADC with DDR LVDS/ | 32-VOFN 15937.50/250 
ADS5237IPAG 296-22736-ND Dual, 10-Bit, 65Msps, ADC 64-TOFP | 12.50 11.25 9.98 CMOS Output 
ADS5240EVM 296-20805-ND Evaluation Module for ADS5240/42 — 20300 — —| |ADS6148IRGZT 296-23838-1-ND | 14-Bit, 210Msps ADC NEW! 48-QFN | 125.25 116.90 108.55 
ADS5240IPAP 296-17632-ND 12-Bit, 40Msps, 4-Channel ADC 64-HTOFP | 37.50 35.00 32.50} |ADS6148IRGZT 296-23838-2-ND | 14-Bit, 210Msps ADC NEW! 48-QFN 26615.75/250 
‘ADS5242IPAP 296-18643-ND 12-Bit, 65Msps, 4-Channel ADC 64-HTQFP | 56.25 52.50 48.75| |ADS6149IRGZT 296-23714-1-ND | 14-Bit, 250Msps ADC NEW! 48-OFN | 146.25 136.50 126.75 
ADS5270EVM 296-17408-ND Evaluation Module for ADS5270 — 20300 —  —| |ADS6149IRGZT 296-23714-2-ND | 14-Bit, 250Msps ADC NEW! 48-QFN 31078.25/250 
ADS52701PFP 296-17091-ND 12-Bit, 40Msps, 8-Channel ADC 80-HTOFP | 82.50 77.00 71.50} [ADS6222IRGZT 296-22664-1-ND | Dual Channel, 12-Bit, 65Msps ADC 48-VOFN | 28.65 26.74 24.83 
ADS5271EVM 296-17409-ND Evaluation Module for ADS5271 —  |20300 —  —| |aADS6222IRGZT 296-22664-2-ND | Dual Channel, 12-Bit, 65Msps ADC 48-VOFN 6088.25/250 
ADS5271IPFP 296-17153-ND 12-Bit, 50Msps, 8-Channel ADC 80-HTOFP | 90.00 84.00 78.00} |ADS6242IRGZT 296-22005-1-ND | Dual Channel, 14-Bit, 65Msps ADC 48-VOFN | 54.00 50.40 46.80 
ADS52721PFP 296-18605-ND 12-Bit, 65Msps, 8-Channel ADC 80-HTOFP | 102.90 96.04 89.18] |ADS6242IRGZT 296-22005-2-ND | Dual Channel, 14-Bit, 65Msps ADC 48-VOFN 11475.00/250 
ADS5273IPFP 296-18606-ND 12-Bit, 70Msps, 8-Channel ADC 80-HTOFP | 226.88 211.75 196.63] |ADS6243IRGZT 296-22006-1-ND__| Dual Channel, 14-Bit, 80Msps ADC 48-VOFN | 57.75 53.90 50.05 
ADS5277IPFP 296-18309-ND 10-Bit, 65Msps, 8-Channel ADC 80-HTOFP | 49.50 46.20 42.90} [ADS6243IRGZT 296-22006-2-ND | Dual Channel, 14-Bit, 80Msps ADC 48-VOFN 12272.00/250 
ADS5281IPFP 296-23032-ND 12-Bit, 50Msps, 8-Channel ADC 80-HTOFP | 73.50 68.60 63.70} | ADS6422IRGCT 296-22080-1-ND | Quad Channel, 12-Bit, 65Msps ADC 64-VOFN | 53.10 49.56 46.02 
ADS5281IRGCT 296-23307-1-ND___| 12-Bit, 50Msps, 8-Channel ADC 64-VQFN | 72.00 67.20 62.40} | ADS6422IRGCT 296-22080-2-ND | Quad Channel, 12-Bit, 65Msps ADC 64-VOFN 11283.75/250 
ADS5281IRGCT 296-23307-2-ND | 12-Bit, 50Msps, 8-Channel ADC 64-VOFN 15300.00/250 ADS6423IRGCT 296-22081-1-ND | Quad Channel, 12-Bit, 80Msps ADC 64-VOFN | 72.90 68.04 63.18 
ADS5282IRGCT 296-23308-1-ND | 12-Bit, 65Msps, 8-Channel ADC 64-VOFN | 82.28 76.79 71.31] [ADS6423IRGCT 296-22081-2-ND _| Quad Channel, 12-Bit, 80Msps ADC 64-VQFN 15491.25/250 
ADS5282IRGCT 296-23308-2-ND | 12-Bit, 65Msps, 8-Channel ADC 64-VQFN 17483.50/250 ADS64241RGCT 296-22082-1-ND | Quad Ch., 12-Bit, 105Msps ADC 64-VOFN | 94.65 88.34 82.03 
ADS5287IRGCT 296-23339-1-ND | 10-Bit, 65Msps, 8-Channel ADC 64-VQFN | 48.00 44.80 41.60] |ADS6424IRGCT 296-22082-2-ND | Quad Ch., 12-Bit, 105Msps ADC 64-VQFN 20113.25/250 
ADS5287IRGCT 296-23339-2-ND __| 10-Bit, 65Msps, 8-Channel ADC 64-VQFN 10200.00/250 ADS6425IRGCT 296-21696-1-ND | 4-Channel, 12-Bit, 125Msps ADC 64-VOFN 112.88 105.35 97.83 
ADS54101PFB 296-13448-ND 12-Bit, 80Msps CommsADC™ ADC 48-TOFP | 35.63 33.25 30.88| |ADS6425IRGCT 296-21696-2-ND | 4-Channel, 12-Bit, 125Msps ADC 64-VOFN 23986.00/250 
ADS5411IPJY 296-19394-ND 11-Bit, 105Msps ADC 52-QFP | 39.75 37.10 34.45} | ADS6442IRGCT 296-21942-1-ND___|4-Channel, 14-Bit, 65Msps ADC 64-VOFN | 101.25 94.50 87.75 
ADS5413IPHP 296-18365-ND Single 12-Bit, 65Msps IF Sampling 48-HTOFP |) 29.10 27.16 25.22) /ADS6442IRGCT 296-21942-2-ND | 4-Channel, 14-Bit, 65Msps ADC 64-VOFN 21515.75/250 
ADC ADS6443IRGCT 296-21943-1-ND | 4-Channel, 14-Bit, 80Msps ADC 64-VOFN | 108.38 101.15 93.93 
ADS5413-11IPHP | 296-16972-ND 11-Bit, 65Msps, High IF Sampling ADC | 48-HTQFP | 27.68 25.83 23.99] | ADS6443IRGCT 296-21943-2-ND | 4-Channel, 14-Bit, 80Msps ADC 64-VQFN 23029.75/250 
ADS5421Y/T ADS5421Y/TCT-ND_| 14-Bit, 40MHz, LP ADC 64-LOFP | 37.80 — | —| |ADS6444IRGCT 296-21944-1-ND | 4-Channel, 14-Bit, 105Msps ADC 64-VQFN | 167.55 156.38 145.21 
ADS5421Y/T ADS5421Y/TTR-ND_ | 14-Bit, 40MHz, LP ADC 64-LOFP 8032.50/250 ADS6444IRGCT 296-21944-2-ND__|4-Channel, 14-Bit, 105Msps ADC 64-VQFEN 35604.50/250 
ADS5422¥/250 ADS$5422V/250CT-ND | 14-Bit, Sampling ADC 64-LOFP | 57.08 —  —| /ADS6445IRGCT 296-21945-1-ND | 4-Channel, 14-Bit, 125Msps ADC 64-VOFN [199.95 186.62 173.29 
ADS5422V/250 ADS5422Y/250TR-ND | 14-Bit, Sampling ADC 64-LOFP 12128.50/250 ADS6445IRGCT 296-21945-2-ND | 4-Channel, 14-Bit, 125Msps ADC 64-VQFN 42489.50/250 
ADS5423EVM 296-17998-ND Evaluation Board for ADS5423/24 — 11825 —  —| |ADS6445MRGCTEP |296-23496-1-ND | 4-Ch., 14-Bit, 125Msps ADC NEW! | 64-VQFN | 248.10 231.56 215.02 
ADS54231PJY 296-17802-ND 14-Bit, 80Msps ADC 52-QFP_| 61.50 57.40 53.30] |ADS6445MRGCTEP |296-23496-2-ND | 4-Ch., 14-Bit, 125Msps ADC NEW! | 64-VQFN 52721.25/250 
ADS5424EVM 296-20806-ND Evaluation Module for ADS5424 — {101.00 —  —| |aps72291PW 296-23597-5-ND__|LP, 12-Bit, 1Msps ADC NEW! 16-TSSOP| 5.10 4.08 3.45 
ADS54241PUY 296-17758-ND 14-Bit, 105Msps ADC 52-QFP | 85.50 79.80 74.10} [ADS7229IRSAT 296-23664-1-ND [Low Power, 12-Bit, 1Msps ADC T6-OFN | 5.10 408 3.45 
ADS54331PJY 296-19665-ND 14-Bit, 80Msps ADC 52-QFP | 73.50 68.60 63.70] |ADS7229IRSAT 296-23664-2-ND — | Low Power, 12-Bit, 1Msps ADC 16-OFN 828.75/250 
ADS5440EVM 296-19293-ND Evaluation Module for ADS5440 —  |305.00 —  —| |aps7230IPW 296-23598-5-ND | Low Power, 12-Bit, 1Msps ADC with |16-TSSOP| 550 4.40 3.72 
ADS54401PFP 296-19395-ND 13-Bit, 210Msps ADC 52-HTQFP | 80.25 74.90 69.55 Dual Unipolar Input NEW! 
ADS5440MPFPEP  [296-20672-ND 13-Bit, 210Msps ADC 80-HTQFP |126.00 117.60 109.20] | ADS7230IRSAT 296-23665-1-ND | Low Power, 12-Bit, 1Msps ADC with 16-OFN | 550 440 3.72 
ADS5444EVM 296-19374-ND Evaluation Module for ADS5444 _ 305.00 - _ Dual Unipolar Input 
ADS5444IPFP 296-19536-ND 13-Bit, 250Msps ADC 80-HTQFP | 90.00 84.00 78.00] |ADS7230IRSAT 296-23665-2-ND | Low Power, 12-Bit, 1Msps ADC with 16-OFN 893.75/250 
ADS5444MPFPEP | 296-20673-ND 13-Bit, 250Msps ADC 80-HTQFP |177.00 165.20 153.40 Dual Unipolar Input 
ADS54631PFP 296-21323-ND 12-Bit, 500Msps ADC 80-HTOFP | 189.00 176.40 163.80; [ADS7279IPW 296-23599-5-ND — |Low Power, 14-Bit, 1Msps ADC with [16-TSSOP| 9.30 7.44 6.28 
ADS54741PFP 296-22004-ND 14-Bit, 400Msps ADC 80-HTOFP [226.50 211.40 196.30 Unipolar Input NEW! 
ADS5481IRGCT 296-23993-1-ND | 16-Bit, 80Msps ADC NEW! 64-VQFN | 72.53 67.69 62.86] |ADS7279IRSAT 296-23666-1-ND — | Low Power, 14-Bit, 1Msps ADC with 16-OFN | 930 7.44 6.28 
ADS5481IRGCT 296-23993-2-ND | 16-Bit, 80Msps ADC NEW! 64-VQFN 15411.50/250 Unipolar Input 
ADS5482IRGCT 296-23994-1-ND | 16-Bit, 105Msps ADC NEW! 64-VOFN | 84.98 79.31 73.65} |ADS7279IRSAT 296-23666-2-ND — | Low Power, 14-Bit, 1Msps ADC with 16-OFN 1511.25/250 
ADS5482IRGCT 296-23994-2-ND 16-Bit, 105Msps ADC NEW! 64-VOFN 18057.25/250 Unipolar Input 
ADS5483IRGCT 296-23456-1-ND | 16-Bit, 135Msps ADC NEW! 64-VOFN | 97.50 91.00 84.50] |ADS7280IPW 296-23600-5-ND | Low Power, 14-Bit, 1Msps ADC with |16-TSSOP| 9.90 7.92 6.69 
ADS5483IRGCT 296-23456-2-ND | 16-Bit, 135Msps ADC NEW! 64-VQFN 20718.75/250 Dual Unipolar Input NEW! 
ADS5484IRGCT 296-23895-1-ND | 16-Bit, 170Msps ADC NEW! 64-VQFN | 118.43 110.53 102.64] |ADS7280IRSAT 296-23497-1-ND | Low Power, 14-Bit, 1Msps ADC with 16-QFN | 9.90 7.92 6.69 
ADS5484IRGCT 296-23895-2-ND 16-Bit, 170Msps ADC NEW! 64-VOFN 25165.25/250 Dual Unipolar Input NEW! 
ADS54851RGCT 296-24131-1-ND | 16-Bit, 200Msps ADC* NEW! 64-VQFN | 148.43 138.53 128.64] |ADS7280IRSAT 296-23497-2-ND —_| Low Power, 14-Bit, 1Msps ADC with 16-QFN 1608.75/250 
ADS5485IRGCT 296-24131-2-ND | 16-Bit, 200Msps ADC* NEW! 64-VOFN 31540.25/250 Dual Unipolar Input NEW! 
ADS5500IPAP 296-16924-ND 14-Bit, 125Msps ADC 64-HTQFP | 93.38 87.15 80.93} | ADS7800JP ADS7800JP-ND 12-Bit, 3uS Sampling ADC 24-Dip | 4508 — — 
ADSS5500MPAPEP = | 296-22551-ND 14-Bit, 125Msps ADC 64-HTQFP | 139.65 130.34 121.03} |ADS7800JU ADS7800JU-ND 12-Bit, 3uS Sampling ADC 24-SOIC | 4658 — — 
ADS5510IPAP 296-21509-ND 11-Bit, 125Msps ADC 64-HTQFP | 22.80 21.28 19.76] |ADS7800KP ADS7800KP-ND 12-Bit, 3S Sampling ADC 24-Dip | 5415 — = — 
ADS5517IRGZT 296-22953-1-ND _| 11-Bit, 200Msps ADC 48-VQFN | 48.08 44.87 41.67| | ADS7800KU ADS7800KU-ND__| 12-Bit, 3S Sampling ADC 24-SOIC | 5415 — 
ADS5517IRGZT 296-22953-2-ND | 11-Bit, 200Msps ADC 48-VOFN 10216.00/250 ADS7804P ADS7804P-ND 12-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 28-Dip | 2346 — — 
ADS5520EVM 296-20807-ND Evaluation Module for ADS5520 —  |15200 —  —| |ADS7804PB ADS7804PB-ND 12-Bit, 10uS Sampling CMOS ADC 28-Dip | 3060 — — 
ADS5520IPAP 296-17702-ND 12-Bit, 125Msps ADC 64-HTQFP | 42.75 39.90 37.05] |ADS7804U ADS7804U-ND 12-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 28-SOIC | 2238 — — 
ADS5521EVM 296-20808-ND Evaluation Module for ADS5521 —  |20300 —  —| |ADS7804UB ADS7804UB-ND | 12-Bit, 104 Sampling CMOS ADC 28-SOIC | 2958 — — 
ADS55211PAP 296-17934-ND 12-Bit, 105Msps ADC 64-HTQFP| 44.63 41.65 38.68) |ADS7805EVM 296-20814-ND Evaluation Module for ADS7805 — 101.00 = _ 
ADS5522EVM 296-20809-ND Evaluation Module for ADS5522 — {203.00 —  —| |ADS7805P ADS7805P-ND 16-Bit, 10uS Sampling CMOS ADC 28-Dip .3 | 34.74 — = — 
ADS5522IPAP 296-17826-ND 12-Bit, 80Msps ADC 64-HTQFP | 26.55 24.78 23.01] | ADS7805PB 296-19910-ND 16-Bit, 101 Sampling CMOS ADC 28-Dip | 4559 = — — 
ADS5525IRGZT 296-20739-1-ND | 12-Bit, 170Msps ADC 48-VQFN | 54.00 50.40 46.80| |ADS7805U ADS7805U-ND 16-Bit, 101 Sampling CMOS ADC 28-SOIC | 3315 — — 
ADS5525IRGZT 296-20739-2-ND — | 12-Bit, 170Msps ADC 48-VQFN 11475.00/250 ADS7805UB ADS7805UB-ND —_| 16-Bit, 101 Sampling CMOS ADC 28-SOIC | 44.00 — — 
ADS5527IRGZT 296-21362-1-ND _| 12-Bit, 210Msps ADC 48-VQFN | 69.00 64.40 59.80| |ADS7806P ADS7806P-ND LP 12-Bit Sampling CMOS ADC 28-Dip | 25.25 °° — — — 
ADS5527IRGZT 296-21362-2-ND | 12-Bit, 270Msps ADC 48-VOFN 14662.50/250 ADS7806U ADS7806U-ND LP 12-Bit Sampling CMOS ADC 28-SOIC | 25.25 — = — 
ADS5541EVM 296-20810-ND Evaluation Module for ADS5541 —  |20300 —  —| |ADS7807P ADS7807P-ND LP 16-Bit Sampling CMOS ADC 28-Dip.3 | 44.57 — — 
ADS5541IPAP 296-17999-ND 14-Bit, 105Msps ADC 64-HTQFP | 78.38 73.15 67.93} | ADS7807PB ADS7807PB-ND LP 16-Bit Sampling CMOS ADC 28-Dip | 5279 — — 
ADS5542EVM 296-2081 1-ND Evaluation Module for ADS5542 —  |20300 —  —| |ADS7807U ADS7807U-ND LP 16-Bit Sampling CMOS ADC 28-SOIC | 4247 — — 
ADS5542IPAP 296-17852-ND 14-Bit, 80Msps ADC 64-HTQFP | 48.38 45.15 41.93} | ADS7807UB ADS7807UB-ND___| LP 16-Bit Sampling CMOS ADC 28-Solc | 50.75 — = — 
ADS5545EVM 296-19452-ND Evaluation Module for ADS5545 — [305.00 —  —| [ADS7808U ADS7808U-ND 12-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 20-SOIC | 21.68 20.23 18.79 
ADS5545IRGZT 296-20740-1-ND | 14-Bit, 170Msps ADC 48-VQFN | 95.25 88.90 82.55] | ADS7808UB ADS7808UB-ND —_| 12-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 20-SOIC | 28.62 26.72 24.81 
ADS5545IRGZT 296-20740-2-ND —_| 14-Bit, 170Msps ADC 48-VQFN 20240.75/250 ADS7809EVM 296-17703-ND Evaluation Module for ADS7809 _ 5000 — — 
ADS5546EVM 296-20812-ND Evaluation Module for ADS5546 — 30500 —  —| |ADS7809U ADS7809U-ND 16-Bit, 10uS Sampling CMOS ADC 20-SOIC | 33.15 30.94 28.73 
ADS5546IRGZT 296-20632-1-ND | 14-Bit, 190Msps ADC with DDR LVDS/ | 48-VQFN |110.25 102.90 95.55} |ADS7809UB ADS7809UB-ND___| 16-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 20-SOIC_| 44.00 41.07 38.13 
CMOS Output ADS7810U ‘ADS7810U-ND 12-Bit, 800KHz Sampling CMOS ADC | 28-SOIC | 4320. — — 
ADS5546IRGZT 296-20632-2-ND | 14-Bit, 190Msps ADC with DDR LVDS/ | 48-VOFN 23428.25/250 ADS7811U ADS7811U-ND 16-Bit, 250kHz Sampling ADC 28-SOIC | 5573 — — 
CMOS Output ADS7812P ADS7812P-ND LP Serial 12-Bit Sampling ADC 16-Dip | 1860 — — 
ADS5553EVM 296-20813-ND Evaluation Module for ADS5553 — 305.00 —  —| |ADS7812U ADS7812U-ND LP Serial 12-Bit Sampling ADC 16-SOIC | 17.70 — — 
ADS5553IPFP 296-17827-ND Dual 14-Bit, 65Msps ADC 80-HTQFP | 57.75 53.90 50.05} |ADS7813P. ADS7813P-ND LP Serial 16-Bit Sampling ADC 16-Dip | 3360 — — 
ADS5560IRGZT 296-23418-1-ND | 16-Bit, 40Msps ADC 48-QFN | 44.85 41.86 38.87] [ADS7813U ADS7813U-ND LP Serial 16-Bit Sampling ADC 16-SOIC [3345 = — — 
ADS5560IRGZT 296-23418-2-ND__| 16-Bit, 40Msps ADC 48-QFN 9530.75/250 ADS7815U ADS7815U-ND 16-Bit, 250kHz Sampling CMOS ADC | 28-SOIC | 3345 — — 
ADS5562IRGZT 296-23419-1-ND | 16-Bit, 80Msps ADC 48-QFN | 74.03 69.09 64.16] | ADS7816E/250 ADS7816ECT-ND | 12-Bit, HS Micropower Sampling ADC | 8-MSOP | 459 — — 
ADS5562IRGZT 296-23419-2-ND | 16-Bit, 80Msps ADC 48-QFN 15730.25/250 ADS7816E/250 ADS7816ETR-ND | 12-Bit, HS Micropower Sampling ADC | 8-MSOP 678.25/250 
ADS6122IRHBT 296-22701-1-ND | 12-Bit, 65Msps ADC 32-VQFN | 19.50 18.20 16.90] |ADS7816EB/250 ADS7816EBCT-ND__|12-Bit, HS Micropower Sampling ADC _| 8-MSOP | 545 =— = — 
ADS6122IRHBT 296-22701-2-ND | 12-Bit, 65Msps ADC 32-VQFN 4143.75/250 ADS7816EB/250 ADS7816EBTR-ND | 12-Bit, HS Micropower Sampling ADC | 8-MSOP 804.75/250 
ADS6123IRHBT 296-22702-1-ND___| 12-Bit, 80Msps ADC 32-VQFN | 26.25 24.50 22.75| |ADS7816EC/250  /ADS781GECCT-ND |12-Bit, HS Micropower Sampling ADC | 8-MSOP | 542 — — 
ADS6123IRHBT 296-22702-2-ND | 12-Bit, 80Msps ADC 32-VOFN 5578.25/250 ADS7816EC/250 ADS7816ECTR-ND | 12-Bit, HS Micropower Sampling ADC | 8-MSOP 880.75/250 
ADS6124IRHBT 296-22703-1-ND —_| 12-Bit, 105Msps ADC 32-VOFN | 35.63 33.25 30.88) |ADS7816EVM 296-19911-ND Evaluation Module for ADS7816 — 5000 — — 
ADS6124IRHBT 296-22703-2-ND | 12-Bit, 105Msps ADC 32-VQFN 7570.25/250 ADS7816P ADS7816P-ND 12-Bit, HS Micropower Sampling ADC | _ 8-Dip 416 — 
ADS6125EVM 296-23159-ND Evaluation Module for ADS6125 —  |305.00 —  —| |ADS7816PB ADS7816PB-ND 12-Bit, HS Micropower Sampling ADC | 8-Dip 502 — — 
ADS6125IRHBT 296-22704-1-ND___| 12-Bit, 125Msps ADC 32-VQFN | 42.75 39.90 37.05] | ADS7816PC ADS7816PC-ND 12-Bit, HS Micropower Sampling ADC | 8-Dip 504 —-— — 
ADS6125IRHBT 296-22704-2-ND | 12-Bit, 125Msps ADC 32-VOFN 9084.50/250 ADS7816U ADS7816U-ND 12-Bit, HS Micropower Sampling ADC | 8-SOIC | 459 — — 
ADS6128IRGZT 296-23837-1-ND | 12-Bit, 210Msps ADC NEW! 48-QFN | 69.00 64.40 59.80] |ADS7816UB ADS7816UB-ND | 12-Bit, HS Micropower Sampling ADC | 8-SOIC | 545 — — 
ADS6128IRGZT 296-23837-2-ND _| 12-Bit, 210Msps ADC NEW! 48-QFN 14662.50/250 ADS7816UC ADS7816UC-ND___|12-Bit, HS Micropower Sampling ADC | 8-SOIC | 542. —  — 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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ADS7817E/250 ADS7817ECT-ND | 12-Bit, Differential Input Micropower, | 8-MSOP | 4.84 — | —| JADS7861IBRHBT  [206-19570-2-ND | Dual 500kHz, 12-Bit ADC 32-VOFN 1689.50/250 
Sampling ADC ADS7861IRHBT 296-19571-1-ND | Dual 500kHz, 12-Bit ADC 32-VOFN| 9.00 — — 
ADS7817E/250 ADS7817ETR-ND | 12-Bit, Differential Input Micropower, | 8-MSOP 715.00/250 ADS7861IRHBT 296-19571-2-ND | Dual 500kHz, 12-Bit ADC 32-VOFN 1462.50/250 
Sampling ADC ADS7862V/250 ADS7862YCT-ND | Dual 12-Bit, 500kHz Simult. Sampling | 32-TOFP [1050 —  — 
ADS7817EB/250 | ADS7817EBCT-ND | 12-Bit, 200kHz Differential Micropower,| 8-MSOP | 510 — — Parallel ADC, +2LSB 
Sampling ADC ADS7862Y/250 ADS7862YTR-ND | Dual 12-Bit, 500kHz Simult. Sampling | 32-TOFP 2008.25/250 
ADS7817EB/250 | ADS7817EBTR-ND | 12-Bit, Differential Input Micropower, | 8-MSOP 828.75/250 Parallel ADC, +2LSB 
Sampling ADC ADS7862YB/250 | ADS7862YBCT-ND | Dual 12-Bit, 500kHz Simult. Sampling | 32-TOFP | 1241 — = — 
ADS7817EC/250 — |ADS7817ECCT-ND | 12-Bit, 200kHz Differential Micropower,| 8-MSOP | 570 — — Parallel ADC, +1LSB 
Sampling ADC ADS7862YB/250 | ADS7862YBTR-ND | Dual 12-Bit, 500kHz Simult. Sampling | 32-TOFP 2374.75/250 
ADS7817EC/250  |ADS7817ECTR-ND |12-Bit, Differential Input Micropower, | 8-MSOP 926.25/250 Parallel ADC, +1LSB 
Sampling ADC ADS7863IDBQ 296-23309-5-ND | Dual, 2MSPS, 12-Bit, 2+2 Ch. 24-QS0P} 8.91 8.03 7.12 
ADS7817EVM 296-19912-ND Evaluation Module for ADS7817 = 50.00 = = Simultaneous Sampling ADC 
ADS7817U ADS7817U-ND 12-Bit, Differential Input Micropower, | 8-SOIC | 4.84 — —| J|ADS7863IRGET 296-23310-1-ND | Dual, 2MSPS, 12-Bit, 2+2 Ch. 24-VOFN | 891 803 7.12 
Sampling ADC Simultaneous Sampling ADC 
ADS7817UB ADS7817UB-ND | 12-Bit, Differential Input Micropower, | 8-SOIC | 4.84 —  —| |ADS7863IRGET 296-23310-2-ND | Dual, 2MSPS, 12-Bit, 2+2 Ch. 24-VOFN 1705.25/250 
Sampling ADC Simultaneous Sampling ADC 
ADS7817UC ADS7817UC-ND | 12-Bit, Differential Input Micropower, | 8-SOIC | 5.70 — —| |ADS7864Y/250 ADS7864YCT-ND | 12-Bit, 500kHz, 6-Channel ADC 48-TOFP | 12.25 — — 
Sampling ADC ADS7864Y/250 ADS7864YTR-ND | 12-Bit, 500kHz, 6-Channel ADC 48-TOFP 2342.75/250 
ADS7818E/250 ADS7818ECT-ND | 12-Bit, S500kHz ADC (+2 LSB) 8-MSOP | 5.50 —  —] |ADS7864YB/250  |ADS7864YBCT-ND | 12-Bit, 500kHz, 6-Channel ADC 48-TOFP | 1391 = — = — 
ADS7818E/250 ADS7818ETR-ND | 12-Bit, 500kHz ADC (+2 LSB) 8-MSOP 893.75/250 ADS7864YB/250  [ADS7864YBTR-ND | 12-Bit, 500kHz, 6-Channel ADC 48-TOFP 2661.50/250 
ADS7818EB/250 _|ADS7818EBCT-ND | 12-Bit, 500kHz ADC (+1 LSB) 8-MSOP | 650 —  —) |ADS7865IPBSR 296-23856-1-ND | Dual 12-Bit, 2Msps ADC NEW! 32-TOFP | 9.80 7.84 6.62 
ADS7818EB/250 | ADS7818EBTR-ND_ | 12-Bit, 500kHz ADC (+1 LSB) 8-MSOP 1056.25/250 ADS7865IPBSR 296-23856-2-ND | Dual 12-Bit, 2Msps ADC NEW! 32-TOFP 6125.00/1,000 
ADS7818EVM 296-19913-ND Evaluation Module for ADS7818 = 50.00 — _—| |ADS7866IDBVT 296-18216-1-ND | 1.2V, 12-Bit, 200Ksps, Mini ADC SOT-23-6] 4.61 3.69 2.87 
ADS7818P ADS7818P-ND 12-Bit, 500kHz ADC (+1 LSB) 8-Dip | 5.00  —  —] |ADS7866IDBVT 296-18216-2-ND __|1.2V, 12-Bit, 200Ksps, Mini ADC SOT-23-6 681.75/250 
ADS7818PB ADS7818PB-ND —_| 12-Bit, 500kHz ADC (+1 LSB) 8-Dip | 600 —  —) [ADS7867IDBVT 296-18217-1-ND _|1.2V, 10-Bit, 240Ksps, Mini ADC S0T-23-6| 349 279 217 
ADS7822E/250 ADS7822ECT-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropwr Sampling ADC | 8-MSOP | 3.74. — —| |ADS7867IDBVT 296-18217-2-ND | 1.2V, 10-Bit, 240Ksps, Mini ADC SOT-23-6 515.50/250 
ADS7822E/250 ADS7822ETR-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropwr Sampling ADC | 8-MSOP 552.00/250 ADS7868IDBVT 296-18218-1-ND | 1.2V, 8-Bit, 280Ksps, Mini ADC SOT-23-6| 2.25 1.80 1.35 
ADS7822EB/250___ | ADS7822EBCT-ND_| 12-Bit, 2.7V, Micropwr Sampling ADC | 8-MSOP | 4.07. — —_—/_ | ADS7868IDBVT 296-18218-2-ND | 1.2V, 8-Bit, 280Ksps, Mini ADC SOT-23-6 315.00/250 
ADS7822EB/250  |ADS7822EBTR-ND |12-Bit, 2.7V, Micropwr Sampling ADC | 8-MSOP 601.75/250 ADS7869IPZTR 296-18373-1-ND__| Analog Motor Control Front-End 100-TOFP | 21.90 20.44 18.98 
ADS7822EC/250 | ADS7822ECCT-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropwr Sampling ADC | 8-MSOP | 4.39 — —J [ADS7869IPZTR 296-18373-2-ND [Analog Motor Control Front-End {00-TOFP | 18031.00/1,000 
ADS7822EC/250 | ADS7822ECTR-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropwr Sampling ADC | 8-MSOP 648.50/250 ADS7870EA ADS7870EA-ND —_| 12-Bit, Data Acquisition System 28-SSOP| 920 — — 
ADS7822EVM 296-18367-ND Evaluation Module for ADS7822 — 50.00 — —| |ADS7870EVM 296-18374-ND Evaluation Module for ADS7870 — 50.00 — — 
ADS7822P ADS7822P-ND 12-Bit, 2.7V, Micropwr Sampling ADC 8-Dip 3.31 _ —J| |ADS7871EVM 296-18375-ND Evaluation Module for ADS7871 - 50.00 - _ 
ADS7822U ADS7822U-ND 12-Bit, 2.7V, Micropwr Sampling ADC | 8-SOIC 3.74 — —]| |ADS7871IDB 296-14757-5-ND__| 14-Bit, 48Ksps DAS with ADC 28-SSOP | _9.16 = _ 
ADS7822UB ADS7822UB-ND 12-Bit, 2.7V, Micropwr Sampling ADC | 8-SOIC 4.07 - —| |ADS7881EVM 296-18376-ND Evaluation Module for ADS7881 =— 101.00 = — 
‘ADS7822UC ADS7822UC-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropwr Sampling ADC | 8-Soic | 4.07 — —| |ADS7881IPFBT 296-15779-1-ND | 12-Bit, 4Msps, LP SAR ADC 48-TOFP | 13.49 12.15 10.78 
ADS7823-28EVM | 296-18368-ND Evaluation Module for ADS7823-28 = 50.00 —  —| |ADS7881IPFBT 296-15779-2-ND | 12-Bit, 4Msps, LP SAR ADC 48-TOFP 2582.00/250 
ADS7823E/250 ADS7823E/250CT-ND | 12-Bit, LP Sampling CMOS ADC 8-MSOP | 6.30 5.04 4.26| | ADS7881IRGZT 296-19489-1-ND | 12-Bit, 4Msps, LP SAR ADC 48-VOFN | 13.49 12.15 10.78 
‘ADS7823E/250 ADS7823E/250TR-ND | 12-Bit, LP Sampling CMOS ADC 8-MSOP 1023.75/250 ADS7881IRGZT 296-19489-2-ND__|12-Bit, 4Msps, LP SAR ADC. 48-VOFN 2582.00/250 
ADS7823EB/250 | ADS7823EB/250CT-ND | 12-Bit, LP Sampling CMOS ADC 8-MSOP | 7.50 6.00 5.07) |ADS7882IPFBR 296-24060-1-ND —/ 12-Bit, 3Msps, LP SAR ADC NEW! =| 48-TOFP | 5.00 4.00 3.38 
ADS7823EB/250 | ADS7823EB/250TR-ND | 12-Bit, LP Sampling CMOS ADC 8-MSOP 1218.75/250 ADS7882IPFBR 296-24060-2-ND | 12-Bit, 3Msps, LP SAR ADC NEW! =| 48-TOFP 3125.00/1,000 
ADS7824P ADS7824P-ND 12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC 28-Dip .3 | 25.80 = —| |ADS7883SBDBVT 296-23634-1-ND 12-Bit, 3Msps, microPower, MiniSAR | SOT-23-6} 551 4.41 3.43 
ADS7824PB ADS7824PB-ND___|12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC 28-Dip | 28.28 — — ADC NEW! oe 
‘ADS7824U ADS7824U-ND 12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC 28-SOIC | 26.10 = —]|_ |ADS7883SBDBVT 296-23634-2-ND 12-Bit, 3Msps, microPower, Mini SAR | SOT-23-6 814.75/250 
ADS7824UB ADS7824UB-ND | 12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC 28-SOIC | 2858 — — ADC NEW! 
ADS7825P ADS7825P-ND 16-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC 28-Dip .3 | 58.20 = —| |ADS7883SDBVT 296-23635-1-ND 12-Bit, 3Msps, microPower, MiniSAR | SOT-23-6} 4.61 3.69 2.87 
ADS7825U ADS7825U-ND 16-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC 28-SOIC | 5693 — — ADC NEW! _ as 
‘ADS7825UB ADS7825UB-ND__| 16-Bit 4-Ch, Sampling CMOS ADC. o8-soic | 6803. —  —| |ADS7883SDBVT  |206-23635-2-ND  |12-Bit, 3Msps, microPower, Mini SAR_| SOT-23-6 681.75/250 
ADS7826IDRBT 296-15316-1-ND | 10-Bit, 2.7V, Sampling ADC 8-SON | 3.94 3.15 245 ADC NEW! _ 
‘ADS7826IDRBT 296-15316-2-ND | 10-Bit. 2.7V, Sampling ADC 8-SON 582.00/250 ADS7884SDBVT —‘|296-23311-1-ND ‘(Bie Shisps microPower, Mini SOT-23-6] 4.05 3.24 2.52 
pa Pea ar aera, a toe 8-SON ey j.93 154| |ADS7884SDBVT | 296-23311-2-ND ‘at ales microPower, Mini SOT-23-6 598.50/250 
ADS7827IDRBT 296-15317-2-ND___|8-Bit, 2.7V, Sampling ADC 8-SON 365.75/250 ; , , 
‘ADS7828E/250 296-12402-1-ND | 12-Bit, 8-Ch. Sampling ADC T6-TSSOP| 740 5.92 5.00) |ADS7885SDBVT —/ 296-23312-1-ND eat eMps microPower, Mini SOT-23-6) 236 1.89 1.47 
ADS7828E/250 296-12402-2-ND | 12-Bit, 8-Ch. Sampling ADC 16-TSSOP 1202.50/250 ; , ; 
ADS7828EB/250  |296-12756-1-ND _| 12-Bit, 8-Ch. Sampling ADC 16-TSSOP] 8.80 7.04 5.94] [ADS7885SDBVT —)296-23312-2-ND et eMaps microPower, Mini SOT-23-6 349.25/250 
ADS7828EB/250  |296-12756-2-ND | 12-Bit, 8-Ch. Sampling ADC 16-TSSOP 1430.00/250 ADSTERGEV aOR TERRE ration Module Tor ADSTERE = 7 
ADS7828EIPWRO1_|296-24101-1-ND__| 12-Bit, 8-Ch. Sampling ADC NEW! | 16-TSSOP|_7.90__6.32_5.34| |Aneranecan a |oog ygane 4-ND | 12-Bit. {Msps microPower, Mini SGTDEI| Aad. “aap “35 
ADS7828EIPWROT [296-24101-2-ND | 12-Bit, 8-Ch. Sampling ADC NEW! |16-TSSOP| _12245.00/2,500 SAR ADC P ' ; : : 
ADS7829EVM 296-18371-ND Evaluation Module for ADS7829 — 50.00 — — n ; re 
ADS7829IBDRBT | 296-15245-1-ND —_| 12-Bit, 2.7V Sampling HS ADC SON | 484 3.87 3.01) |ADS7886SBDBVT | 296-19305-2-ND Meet Maps microPower, Mini SOT-23-6 715.00/250 
ADS7829IBDRBT  |296-15245-2-ND —_| 12-Bit, 2.7V Sampling HS ADC 8-SON 715.00/250 eae et F ~ ’ 
ADS7829IDRBT _|296-15246-1-ND__| 12-Bit, 2.7V Sampling HS ADC eSON | 3.71 2.07 2.31) |ADS7S86SBDCKT | Eag ISSO Eg (2 Bit tMsps microPower, Min| SC70-6 | 484 387 3.01 
ADS7829IBDRBT  /296-15246-2-ND | 12-Bit, 2.7V Sampling HS ADC 8-SON 548.75/250 eicanctat Bi f ini i 
ADS7830IPWT | 296-16680-1-ND | 8-Bit, 8-Channel ADC 16-T880P| 3.49 2.79 2.17 |ADS7OR6SBDCKT ieee | (2 IMsps microPower, Min 8070-6 715.00/250 
ADS7830IPWT 296-16680-2-ND | 8-Bit, 8-Channel ADC 16-TSSOP 515.50/250 Oana “ai ; = 55 
ADS783468/250 |ADS7834EBCT-ND_ | 12-Bi, SO0KHz LP Sampling ADC ausop | 640. | [ADS7886SDBVT | 296-19307-1-ND 2 at, Aiden microPower, Mini S0T-23-6| 428 342 266 
ADS7834EB/250___ | ADS7834EBTR-ND_| 12-Bit, 500kHz LP Sampling ADC 8-MSOP 1040.00/250 eee Bi , fet og 
AOSTESE/50 US 7AaSECEN ET z Bi sk Bipolar Sampling RMSOPTOBIO «| ADS7886SDBVT | 296-19307-2-ND 1 at ‘ Msp microPower, Mini SOT-23-6 631.75/250 
ADS78956/250 ARSTERSETRND 1 Bi, Skt Bipot Sali eMSEP si seeen ADS7886SDCKT —_|296-19308-1-ND Le a spe microPower, Mini $C70-6 | 4.28 342 266 
ee ee oscacan |e 2 Bi sk Sinclar Saripling s-msor | 720 — | [ADS7886SDCKT —}296-19308-2-ND " at spe microPower, Mini $C70-6 631.75/250 
rosrmsacso faassen |i Mia sooing | ausor | nana | [OSTRTENr — BEBE — liebe ar —eorare 1927 
a SAR ADC 
ADS7841E ADS7841E-ND 12-Bit, 4-Channel Serial QutputADC | 16-QSOP | 5.22 4.18 3.53 ere e ‘ ie pg 
ADS7841EB ADS7841EB-ND | 12-Bit, 4-Channel Serial Output ADC | 16-QS0P | 6.18 4.95 418] |ADS’SB/SDBVT — |296-18266-2-ND | 10 il, 1-25Msps microPower, Mini | SOT-28-6) 548.75/250 
ADS7841P ADS7841P-ND 12-Bit, 4-Channel Serial Output ADC 16-Dip | 5.04 4.04 3.41 -48267-1- Bi i ini i 
ADS7841PB ADS7841PB-ND | 12-Bit, 4-Channel Serial Output ADC | i6-Dip | 598 479 404) |ADS’8B7SDCKT — |296-18267-1-ND | 10 il, 1-25Msps microPower, Mini | S706 ) 3.71 297 2.31 
ADS7842E ADS7842E-ND 42-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC 28-SSOP | 6.80 5.44 4.59 -48967-2- Bi i ini i 
ADS7842EB ADS7842EB-ND _|412-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC 2e-ss0P | 800 640 _5.40| |APS7O87SDCKT = RS Ea Bt. .25Msps microPower, Mint) SC70-6 MBBS 
ADS7843E ADS7843E-ND 4-Wire Touch Screen Controller 16-QSOP | 3.96 3.17 247 _! | i = = — 
ADS7BAE ADSTBAAE-ND | 12-Bi, 8-Channe,200KHzADC | 20-0S0P | 608 487 4.11| FADSreBESDBUT —]296-18268-1-ND EB. 1 25Msps microPower. Mini | SOTZES] 238 1.90 1a 
ADS7844E/2K5 ADS7844ETR-ND | 12-Bit, 8-Channel, 200kHz ADC 20-QSOP 8555.00/2,500 SAR ADC 
ADS7844EB ADS7844EB-ND | 12-Bit, 8-Channel, 200kHz ADC 20-QSOP | 7.12 570 481 -18268-2- Bi i ini 03. 
ADS7844E/2K5 ADS7844EBTR-ND_| 12-Bit, 8-Channel, 200kHz ADC. 20-OSOP | _ 10322.50/2,500 cia per oners muerorower ere sical 
ADS7844N ADS7844N-ND 12-Bit, 8-Channel, 200kHz ADC 20-SSOP | 6.08 487 4.11) | ADS78s8gSDCKT 296-18269-1-ND | 8-Bit, 1.25Msps microPower, Mini SC70-6 | 238 190 1.43 
ADS7844NB ADS7844NB-ND | 12-Bit, 8-Channel, 200kHz ADC 20-SSOP | 712 570 481 SAR ADC 2 
ADS7845E ADS7845E-ND 5-Wire Touch Screen Controller 16-QSOP | 9.30 7.44 6.28) |ADS7888SDCKT — |296-18269-2-ND —_/8-Bit, 1.25Msps microPower, Mini $C70-6 332.50/250 
ADS7846E ADS7846E-ND 4-Wire Touch Screen Controller 16-QSOP } 4.82 3.86 3.00 SAR ADC ‘ 
ADS7846IGQCR 296-14470-1-ND 4-Wire Touch Screen Controller 48-BGA 5.36 4.29 3.34] | ADS7890IPFBT 296-16681-1-ND 14-Bit, 1.25Msps LP SAR ADC 48-TQFP | 19.73 18.41 17.10 
ADS78461GQCR 296-14470-2-ND 4-Wire Touch Screen Controller 48-BGA 7497.50/2,500 ADS7890IPFBT 296-16681-2-ND 14-Bit, 1.25Msps LP SAR ADC 48-TOFP. 4191 .50/250 
ADS7846IRGVT 296-15076-1-ND 4-Wire Touch Screen Controller 16-VOFN 4.82 3.86 3.00 ADS7891EVM 296-17713-ND Evaluation Module for ADS7891 — 401.00 Ss = 
ADS7846IRGVT 296-15076-2-ND 4-Wire Touch Screen Controller 16-VOFN 711.50/250 ADS7891IPFBT 296-16682-1-ND 14-Bit, 3Msps LP SAR ADC 48-TQFP | 21.68 20.23 18.79 
ADS7846N ADS7846N-ND 4-Wire Touch Screen Controller 16-TSSOP|} 4.82 3.86 3.00 ADS7891IPFBT 296-16682-2-ND 14-Bit, 3Msps LP SAR ADC 48-TOQFP. 4606.00/250 
ADS7852Y/250 ADS7852YCT-ND__| 8-Ch., 12-Bit, Parallel Out ADC, +2LSB_| 32-TOFP | 7.50 — _—!| |ADS7950SBDBT — | 296-23498-5-ND | 12-Bit, 1Msps, 4-Ch., Serial Interface |30-TSSOP| 5.60 4.48 3.78 
‘ADS7852V/250 ADS7852YTR-ND | 8-Ch., 12-Bit, Parallel Out ADC, +2LSB | 32-TOFP 1218.75/250 ADC NEW! 
ADS7852YB/250  |ADS7852YBCT-ND |8-Ch., 12-Bit, Parallel Out ADC, #1LSB | 32-TOFP | 890 — —| |ADS7Q50SDBT 296-23499-5-ND | 12-Bit, 1Msps, 4-Ch., Serial Interface [30-TSSOP| 5.10 408 345 
ADS7852YB/250 | ADS7852YBTR-ND | 8-Ch., 12-Bit, Parallel Out ADC, #1LSB | 32-TOFP 1446.25/250 ADC NEW! 
ADS7861E ADS7861E-ND Dual 12-Bit, 500kHz Simultaneous 24-QSOP | 9.00 —  —J |ADS7951SBDBT — |296-23500-5-ND | 12-Bit, 1Msps, 8-Ch., Serial Interface |30-TSSOP] 7.20 5.76 4.86 
Sampling Serial ADC ADC NEW! 
ADS7861EB ADS7861EB-ND —_| Dual 12-Bit, 500kHz Simultaneous 24-QSOP | 883 — —J |ADS7951SDBT 296-23501-5-ND | 12-Bit, 1Msps, 8-Ch., Serial Interface /30-TSSOP| 6.60 5.28 4.46 
Sampling Serial ADC, +1LSB ADC NEW! 
ADS7861EVM 296-19915-ND Evaluation Module for ADS7861 = 50.00 —  —| |ADS7952SBDBT  |296-23502-5-ND ‘| 12-Bit, 1Msps, 12-Ch., Serial Interface |38-TSSOP] 890 712 6.01 
ADS7861IBRHBT —_|296-19570-1-ND__| Dual 500kHz, 12-Bit ADC 32-VOFN | 883 — — ADC NEW! 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each Tee Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
‘ADS7952SDBT 296-23503-5-ND | 12-Bit, 1Msps, 12-Ch., Serial Interface |38-TSSOP| 820 656 554) |ADS8327IBPW 296-19763-ND 16-Bit, 500Ksps Low Power ADC {6-TSSOP| 1943 1813 16.84 
ADC NEW! ADS8327IBRSAT | 296-21530-1-ND | 16-Bit, 500Ksps Low Power ADC 16-VOFN | 19.43 1813 16.84 
ADS7953SBDBT | 296-23504-5-ND | 12-Bit, 1Msps, 16-Ch., Serial Interface |38-TSSOP| 6.91 8.03 7.12] |ADS8327IBRSAT  |296-21530-2-ND —_| 16-Bit, 500Ksps Low Power ADC 16-VOFN 4127.75/250 
ADC NEW! ADS83271PW 296-19764-ND 16-Bit, 500Ksps Low Power ADC 16-TSSOP| 15.58 14.03 12.44 
ADS7953SDBT 296-23505-5-ND | 12-Bit, 1Msps, 16-Ch., Serial Interface |38-TSSOP| 9.80 7.84 6.62) |ADS8327IRSAT _|296-21531-1-ND _| 16-Bit, 500Ksps Low Power ADC 16-VOFN | 15.58 14.03 12.44 
ADC NEW! ADSB327IRSAT | 296-21531-2-ND | 16-Bit, 500Ksps Low Power ADC 76-VOFN 2980.25/250 
ADS7954SDBT 296-23506-5-ND | 10-Bit, 1Msps, 4-Ch., Serial Interface |30-TSSOP| 5.29 4.23 3.29) | ADS8328IBPW 296-19765-ND Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps ADC 16-TSSOP| 20.63 19.25 17.88 
ADC NEW! ADS8328IBRSAT | 296-21532-1-ND —_| Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps ADC 16-VOFN | 20.63 19.25 17.88 
ADS7955SDBT 296-23507-5-ND | 10-Bit, 1Msps, 8-Ch., Serial Interface [30-TSSOP| 6.00 4.80 4.05) |ADS8328IBRSAT | 296-21532-2-ND —_| Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps ADC 16-VOFN 4382.75/250 
ADC NEW! ADS83281PW 296-19766-ND Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps ADC 16-TSSOP| 15.38 14.35 13.33 
ADS7956SDBT 296-23508-5-ND 10-Bit, 1Msps, 12-Ch., Serial Interface |38-TSSOP| 7.30 5.84 4.93] [ADS8328IRSAT 296-21533-1-ND Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps ADC 76-VOFN | 15.45 14.42 13.39 
ADC NEW! : ADS8328IRSAT | 296-21533-2-ND | Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps ADC 16-VOFN 3283,25/250 
ADS7957SDBT 296-23509-5-ND 10 Bit iltsps, 16-Ch., Sera Interface |38-TSSOP| 8.60 6.88 5.81) | ADS83291BPW 296-23697-5-ND | 16-Bit, 1MHz Single Unipolar 16-TSSOP] 23.93 22.33 20.74 
! ADC NEW! 
ADS7958SDBT 296-23510-5-ND | 8-Bit, 1Msps, 4-Ch., Serial Interface | 30-TSSOP) 3.15 252 1.96] |ADS8329IBRSAT | 296-21363-1-ND —_| 16-Bit, 1MHz Single Unipolar ADC 16-VOFN | 23.93 22.33 20.74 
Penne Pree ADC NEW! : ADS8329IBRSAT__|296-21363-2-ND__|16-Bit, 1MHz Single Unipolar ADC 16-VOFN 5084.00/250 
-23511-5-ND ak Aiea Och, ea Interface |30-TSSOP} 4.16 3.33 2.59] J ADSB329IPW 296-23698-5-ND | 16-Bit, 1MHz Single Unipolar 76-TSSOP| 18.38 17.15 15.93 
i ADC NEW! 
ADS7960SDBT 296-23512-5-ND | 8-Bit, 1Msps, 12-Ch., Serial Interface |38-TSSOP) 5.18 4.14 3.22) |aDSa329iRSAT —-|296-21364-1-ND —_| 16-Bit, 1MHz Single Unipolar ADC 16-VOFN | 18.38 1715 15.93 
ADC NEW! ; ADS83291RSAT | 296-21364-2-ND | 16-Bit, 1MHz Single Unipolar ADC 16-VOFN 3904.75/250 
ADS7961SDBT 296-23513-5-ND Ai Mas ¢-Cll oer aL Mer ace 38-TSSOP) 5.40 4.32 3.65) | aDS8330IBPW 296-23699-5-ND | 16-Bit, 1MHz Dual Unipolar ADC NEW!| 16-TSSOP| 25.13 23.45 21.78 
Hu ADS8330IBRSAT _|296-21365-1-ND | 16-Bit, 1MHz Dual Unipolar ADC 16-VOFN | 25.13 23.45 21.78 
ADS8317IBDGKT — | 296-22668-1-ND a eee 8-MSOP | 12.41 11.18 9.91) /ADS8330IBRSAT  |296-21365-2-ND 16-Bi-iMFiZ Dual Unipolar ADC 16-VOFN 5339.00/250 
r ; ADS83301PW 296-23704-5-ND | 16-Bit, 1MHz Dual Unipolar ADC NEW!) 16-TSSOP| 19.28 17.99 16.71 
ADS8317IBDGKT —_| 296-22668-2-ND SCG te 8-MSOP 2374.75/250 ADS8330IRSAT 296-21366-1-ND | 16-Bit, 4MHz Dual Unipolar ADC 16-VOFN | 19.28 17.99 16.71 
y ; ADS8330IRSAT | 296-21366-2-ND | 16-Bit, 1MHz Dual Unipolar ADC 16-VOFN 4096.00/250 
ADS8317IDGKT | 296-22669-1-ND pelt 27V't0 5.5V microPower | 8-MSOP | 916 825 7.32| | apegaatE ADS8341E-ND 46-Bit_ 4-Channel, Serial ADC je-asop | 1358. 
y : ADS8341EB ADS8341EB-ND | 16-Bit, 4-Channel, Serial ADC 76-0S0P | 1541. —  — 
ADS8317IDGKT | 296-22669-2-ND peti 27V't0 5.5V microPower | 8-MSOP 1753.25/250 ADS8342EVM 296-18379-ND Evaluation Module for ADS8342 loo 0OC 
ansesteis0GsT _|296-23807-1-ND__|16-Bit, 500ksps, SAR ADC NEW! _| 10-msoP | 21.00 19.60 18.20| |ApcesipinpeaT — loscleRe POND TOR eR eet out Ape Pein || 22 Oana. eed 
; ACh. put ADC 48-TOFP 5737.50/250 
ADS8318IBDGST | 296-23807-2-ND | 16-Bit, 500ksps, SAR ADC NEW! | 10-MSOP 4462.50/250 ADS8342IPFBT 296-15078-1-ND | 16-Bit. 4-Ch. Parallel Out : 
! “4-Ch. put ADC 48-TOFP | 22.73 21.21 19.70 
ADS8318IBDRCT | 296-23808-1-ND —_| 16-Bit, 500ksps, SAR ADC NEW! 10-SON | 21.00 19.60 18.20] [ansgagorpraT 596-15078-2-ND 1 16-BiL ACh. Parallel Out : 
! Ch. put ADC 48-TOFP 4829.00/250 
ADS8318IBDRCT | 296-23808-2-ND —_| 16-Bit, 500ksps, SAR ADC NEW! 10-SON 4462.50/250 i Saas f pia eee 
ADS8343E ADS8343E-ND 16-Bit, 4-Channel, Serial ADC 16-QSOP | 13.66 
ADSB318IDGST | 296-23809-1-ND | 16-Bit, 500ksps, SARADC MEW! | 10-MSOP | 16.49 14.85 13.17] | angaaaaep ieecenam Feet ; 
5 | Bit, 4-Channel, Serial ADC 16-QSOP | 14.33 — _— 
ADS8318IDGST _|296-23809-2-ND _| 16-Bit, 500ksps, SAR ADC NEW! _| 10-MSOP 3155.75/250 i Cana ; : i = os! 
i ADS8344E ADS8344E-ND 16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC ‘| 20-QSOP | 14.66 
ADSB318IDRCT  |296-23810-1-ND | 16-Bit, 500ksps, SAR ADC NEW! TO-SON | 1649 14.85 13.17] | anggaaaee ADSB344EB-ND _|16-Bit.8-Ch. Serial Sampling ADC | 20-soP | is60 = — 
ADS8318IDRCT | 296-23810-2-ND —_| 16-Bit, 500ksps, SAR ADC NEW! 40-SON 3155.75/250 ADSES4SEVMT Rea Evaluation Module for ADS8344 = $000 
ADS83191BDGST | 296-24061-1-ND 168i 5a0ksps, microPower SAR 10-MSOP | 19.50 1820 16.90] | ansaaaan ADS@344N-ND 46-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC | 20-ssop | 1466 = 
ye aed oh Lie : ADS8344NB ADS8344NB-ND | 16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC | 20-SSOP | 1560 — — 
ADS83191BDGST | 296-24061-2-ND 16 Bit 500ksps, microPower SAR 10-MSOP 4143.75/250 ADSRSAEEVI BOR CaOT NT Evaliatian Module (ar ADSB246 Sor Wengge (= us 
Tannen a a ADS8345NB 296-11626-5-ND _| 16-Bit, 8-Channel ADC 20-SSOP | 15.60  —  — 
ADS8319IBDRCT ‘| 296-24062-1-ND 16 Bit 5a0ksps, microPower SAR 10-SON | 19.50 18.20 16.90] (Qneasntoury aa ee Feaiution Medule forADSEIGT eT 
ADSESTSIBDACT | 206-24062-2-ND | 16-Bit, 500ksps, microPower SAR T0-SON 4143.75/250 ADS8361IDBQ 296-13812-5-ND See 24-QS0P | 16.08 14.48 12.84 
ADC NEW! Feel 
ADS8319IDGST  |296-24063-1-ND —_| 16-Bit, 500ksps, microPower SAR to-msop | 14.66 1320 11.71] |ADS8S61IRHBT = | 296-17411-1-ND prover ia as 32-VOFN | 16.08 14.48 12.84 
ADC NEW! seit 
ADS8319IDGST — |296-24063-2-ND | 16-Bit, 500ksps, microPower SAR | 10-MSOP| —2805.00/250 ADSS361IRHBT = 220g aie Se AIRGADC Simultaneous) 32-VOFN 3076.00/250 
ADC NEW! ! 
ADS8319IDRCT | 296-24064-1-ND —_| 16-Bit, 500ksps, microPower SAR 10-son | 14.66 13.20 11.71; |ADS8864V/250 |) 296-13449-1-ND CclinMeiaois Samia ane G4-TOFP | 28.65 26.74 24.83 
ADC NEW! u 
ADS8319IDRCT | 296-24064-2-ND —_| 16-Bit, 500ksps, microPower SAR 40-SON 2805.00/250 ADSB364V/250 | 29651 3449-2:ND) TERETE Sor ADE 64-TOFP 6088.13/250 
ADC NEW! } 
eee a ; : ADS8365IPAGR | 296-20741-1-ND | 16-Bit, 250Ksps 6-Ch. SAR ADC 64-TOFP | 24.38 22.75 21.13 
ADS8320E/2K5 =| 296-28650+1-ND pele BM to ey ymicropower—) BMSOP | 9.78 783° 6-61) | apsaa6siPAGR —_|296-20741-2-ND | 16-Bit, 250Ksps 6-Ch. SAR ADG 64-TOFP | 30103.50/1,500 
aa ai fe : ADS8370IBRHPT —_ | 296-18270-ND Evaluation Module for ADS8370 — |o100 — — 
ADS83206/2K5 = 2S eso Oaae TS eMInG AGE NEW S-MSOP | — 15160.00/2,500 ADS8370IBRHPT —_|296-18271-1-ND _| 16-Bit, 600kHz Pseudo-Diff. Input 28-VOFN | 32.48 30.31 28.15 
: art a ‘ ADS8370IBRHPT  |296-18271-2-ND | 16-Bit, 600kHz Pseudo-Diff. Input 28-VOFN 6901.00/250 
ADS83206/250 AD Ges20E CED eee en B-MSOP | 9.03 813 7.21) |angga7oiRHPT _|296-18272-1-ND _|16-Bit. 600kHz Pseudo-Diff. Input 28-VOFN | 24.98 23.31 21.65 
i ie ; i ADS8370IRHPT | 296-18272-2-ND —_| 16-Bit, 600kHz Pseudo-Diff. Input 28-VOFN 5307.25/250 
ADS8320E/250 ADS8320ETR-ND 16 ae 27V't0 5V microPower | 8-MSOP 4727.75/250 ADE TEVM aA FC IMIGA Malet aDsase) plea rr caer eee 
aps832068/250 | ADSB320EBCT-ND_ | 16-Bit, HS. 2.7V to SV microP . F ; ' ADS8371IBPFBT __|296-16683-1-ND _| 16-Bit, 750kHz ADC 48-TOFP | 30.15 28.14 26.13 
: Sampling ADE OPOweT | BMSOP | 1021 920 8.18) | ApsaarTIBPrBT —)296-1668-2-ND —|16-it, TS0kHz ADC 48-TOFP | 6407.00/250 
ADS8320EB/250  |ADSS320EBTR-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5V microPower &-MSOP 7954.00/250 ADS8371IPFBT 296-16684-1-ND | 16-Bit, 750kHz ADC 48-TOFP | 22.50 21.00 19.50 
Sampling ADC ADS8371IPFBT 296-16684-2-ND | 16-Bit, 750kHz ADC 48-TOFP 4781 .25/250 
ADS8320EVM 296-19916-ND _| Evaluation Module for ADS8320 — | 5000 — —| |ADS8372EVM 220718213: ND EG) Evaluation Module for ADS8372 eA es ane cee 
‘ADS8321E/250 ADS8321ECT-ND — |16-Bit, 100kHz Bipolar ADC s-msop | 950 855 7.59) |ADS8372IBRHPT |296-18274-1-ND | 16-Bit, 600kHz Fully-Diff. Pseudo- 28-VOFN | 34.13 31.85 29.58 
ADS8321E/250 ADS8321ETR-ND | 16-Bit, 100kHz Bipolar ADC 8-MSOP 1817.00/250 Bipolar Input, ADC _ 
ADS8321EB/250 _ | ADS8321EBCT-ND_| 16-Bit, 100kHz Bipolar ADC 8-MSOP | 10.75 9.68 8.58) |ADS8372IBRHPT =| 296-18274-2-ND Spear tau pul Pseudo- 28-VOFN 7251.50/250 
‘ADS8321EB/250  |ADS8321EBTR-ND | 16-Bit, 100kHz Bipolar ADC 8-MSOP 2056.00/250 lar Input, : 
ADSBao1EVM Bane ea TTT Evaluction Module fcr ADSA31 te) sgog | [ADSB372IRHPT | 296-18275-1-ND TB, SO uly Poa 28-VOFN | 25.88 24.15 22.43 
ADS8322EVM 296-19917-ND Evaluation Module for ADS8322 — i010 — — ¢ , : 
ADSB322V/250CT | ADS8322Y/250CT-ND | 16-Bit, 500kHz Unipolar ADC 32-TorP | 16.33 —  —| |ADSB372IRHPT —|296-18275-2-ND aes uy Di eseutee || eeNOEN |) aati 
ADSBS20V/2KCT—TADS8I22V2KCT-ND| 16 OOKHZ Unipolar ADC STOP | WES} |ADsaaeoevM ——|2a6-t83¢0-ND Evaluation Module for ADSB3e0 — [to 
ADS8322V/2KTR —_ | ADS8322V/2KTR-ND | 16-Bit, 500kHz Unipolar ADC 32-TOFP | — 21984.00/2,000 ADSB3801BRHPT__Z90sIZ039a/NOMM 18-Bit, 600kHz ADC 2R-VOEN | 98.85 36.26: 23.67 
ADS8322YB/250 | 296-13772-1-ND | 16-Bit, 500kHz, microPower Sampling | 32-TOFP | 1815  —  —| /ADSB380IBRHPT — /296-17633-2-ND | 18-Bit, 600KH2 ADC PRN aor 
ADC. ; ADS@380IRHPT  |296-17634-1-ND —_| 18-Bit, 600kHz ADC 28-VOFN | 32.48 30.31 28.15 
ADS8322YB/250 | 296-13772-2-ND _| 16-Bit, 5O0KHz, microPower Sampling | 32-TOFP 3857.00/250 ADSB380\RHPT = OIC cease) 1 8-Bit, 60OkHz ADC 28-VOFN 6901.00/250 
ADC ADS8381EVM 296-17397-ND Evaluation Module for ADS8381 — |o100 — — 
ADS8323EVM 296-19918-ND Evaluation Module for ADS8323 —  |roroco —  —]| [ADS8381IBPFBT  |296-16685-1-ND__|18-Bit, 580kHz ADC 48-TOFP | 39.00 36.40 33.80 
ADS8323YB/250 __ | ADS8323YB/250CT-ND | 16-Bit, High Speed Bipolar ADC 32-TOFP | 15.99 —  —| |ADS8361IBPFBT = /296-16685-2-ND —_] 18-Bit, 580kHz ADC 48-TOFP 8287.50/250 
ADS8323YB/250 —_| ADS8323YB/250TR-ND | 16-Bit, High Speed Bipolar ADC 32-TOFP 3060.00/250 ADS8381IPFBT 296-16686-1-ND | 18-Bit, 580kHz ADC 48-TOFP | 32.78 30.59 28.41 
ADS8323Y/250 ADS8323Y/250CT-ND | 16-Bit, High Speed Bipolar ADC 32-TOFP | 13.08 —  —| |ADS8381IPFBT 296-16686-2-ND | 18-Bit, S80kHz ADC 48-TOFP 6964.75/250 
ADS8323Y/250 ADS8323Y/250TR-ND | 16-Bit, High Speed Bipolar ADC 32-TOFP 2502.25/250 ADS8382EVM 296-17514-ND Evaluation Module for ADS8382 —_ {101.00 — 
ADS8324E/250 296-13064-1-ND | 14-Bit, High Speed, 1.8V, microPower | 8-MSOP | 9.20 7.36 6.21) |ADS8382IBRHPT _|296-17519-1-ND__| 18-Bit, 600kHz MPU Sampling ADC _| 28-VQFN | 40.50_37.80__35.10 
Sampling ADC ADSB382IBRHPT  |296-17519-2-ND _|18-Bil, 600KHzMPU Sampling ADC | 28-VOFN 8606.25/250 
ADS8324E/250 296-13064-2-ND | 14-Bit, High Speed, 1.8V, microPower | 8-MSOP 1495.00/250 ADS8382IRHPT 296-17520-1-ND | 18-Bit, 600kHz MPU Sampling ADC | 28-VOFN | 33.30 31.08 28.86 
Sampling ADC ADS8382IRHPT | 296-17520-2-ND | 18-Bit, 600kHz MPU Sampling ADC | 28-VOFN 7076.25/250 
ADS8324EVM 296-19919-ND Evaluation Module for ADS8324 — 50.00 —  —| |ADS8383EVM 296-18381-ND Evaluation Module for ADS8383 —_ |101.00 — — 
ADS8325EVM 296-18378-ND Evaluation Module for ADS8325 — 50.00 os —| |ADS8383IBPFBT 296-14065-1-ND 18-Bit, 500kHz Unipolar Input ADC 48-TQFP | 39.60 36.96 34.32 
ADS8325IBDGKT —_ | ADS8325IBDGKTCT-ND| 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 8-MSOP | 11.71 10.55 9.35] |ADS8383IBPFBT = 296-14065-2-ND —_| 18-Bit, 500kHz Unipolar Input ADC 48-TOFP 8415.00/250 
ADS8325IBDGKT ADS8325IBDGKTTR-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 8-MSOP 2240.75/250 ADS8383IPFBT 296-14066-1-ND 18-Bit, 500kHz Unipolar Input ADC 48-TOFP | 29.55 27.58 25.61 
ADS8325IBDRBT |296-15722-1-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 8-SON | 11.71 10.55 9.35] |ADS8383IPFBT 296-14066-2-ND | 18-Bit, 500kHz Unipolar Input ADC] 48-TOFP 6279.50/250 
ADS8325IBDRBT | 296-15722-2-ND —_| 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 8-SON 2240.75/250 ADS8401EVM 296-18382-ND Evaluation Module for ADS8401 — |10100 = — — 
ADS8325IDGKT 296-19859-1-ND 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 8-MSOP | 10.30 9.27 8.22] |ADS8401IBPFBT 296-14067-1-ND 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC 48-TQFP | 42.75 39.90 37.05 
ADS8325IDGKT 296-19859-2-ND 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 8-MSOP 1970.00/250 ADS8401IBPFBT 296-14067-2-ND 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC 48-TQFP 9084.50/250 
ADS8325IDRBT _|296-19860-1-ND__| 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 8-SON | 10.30 9.27. 8.22| |ADS8401IPFBT 296-14068-1-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC | 48-TOFP | 25.05 23.38 21.71 
ADS8325IDRBT 296-19860-2-ND 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 8-SON 1970.00/250 ADS84011PFBT 296-14068-2-ND 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC | 48-TQFP 5323.25/250 
ADS8326IBDGKT | 296-21946-1-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V microPower | 8-MSOP | 12.41 11.18 9.91 |ADS8402EVM 296-18383-ND Evaluation Module for ADS8402 — (15200 — — 
Sampling ADC ADSB402IBPFBT __|296-14069-1-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC_| 48-TOFP | 44.70 41.72 38.74 
pling ! ! 
ADS8326IBDGKT — | 296-21946-2-ND —_| 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V microPower | 8-MSOP 2374.75/250 ADS8402IBPFBT 296-14069-2-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC | 48-TQFP 9498.75/250 
Sampling ADC ADS8402IPFBT 296-14070-1-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC | 48-TOFP | 26.18 24.43 22.69 
ADS8326IDGKT | 296-21947-1-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V microPower | 8-MSOP | 916 8.25 7.32] |ADS8402IPFBT 296-14070-2-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC | 48-TOFP 5562.25/250 
Sampling ADC ADS8405EVM 296-17635-ND Evaluation Module for ADS8405 — |o100 — — 
ADS8326IDGKT | 296-21947-2-ND —_| 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V microPower | 8-MSOP 1753.25/250 ADS8405IBPFBT __|296-17636-1-ND__| 16-Bit, 1.25Msps ADC 48-TOFP | 42.08 39.27 36.47 
Sampling ADC ADSB405IBPFBT __|296-17636-2-ND | 16-Bit, 1.25Msps ADC 48-TOFP 8941.00/250 
* RoHS Compliant % CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 891 


VG Texas = DATA CONVERSION i§ TEXAS =e DATA CONVERSION 
INsTRUMENTS Digi@oReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INstRuMENTs Digi@Reel’ (cont, RoHS Compliant Parts Available 
re Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADSB405IPFBT _|296-17637-1-ND | 16-Bit, 1.25Msps ADC 48-TOFP | 27.98 26.11 24.25) /DDC112¥/250 296-16747-2-ND | 20-Bit Dual Current Input ADC 32-TOFP 5163.75/250 
ADSB405IPFBT |296-17637-2-ND _| 16-Bit, 1.25Msps ADC 48-TOFP 5944.75/250 DDC114IRTCT 296-17162-1-ND | 20-Bit Quad Input ADC 48-VOFN | 28.50 26.60 24.70 
ADS8406EVM 296-17410-ND _| Evaluation Module for ADS8406 — |ro.o0  —  —J) |DDCt14IRTCT 296-17162-2-ND | 20-Bit Quad Input ADC 48-VOFN 6056.25/250 
ADS8406IBPFBT _| 296-17355-ND 16-Bit, 1.25Msps Sampling ADC 48-TaFP | 43.80 40.88 37.96] | DDC118iRTCT 296-18258-1-ND | 20-Bit Octal Current ADC 48-VOFN | 49.50 46.20 42.90 
ADSB406IPFBT | 296-17356-ND 16-Bit, 1.25Msps Sampling ADC 48-TOFP | 29.10 27.16 25.22| | DDC118iRTCT 296-18258-2-ND | 20-Bit Octal Current ADC 48-VOFN | _10518.75/250 
ADS8410IBRGZT — |296-19453-1-ND | 16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interface, | 48-VOFN | 47.25 44.10 40.95} [DDC232CGXGT — |296-21225-1-ND —_[32-Channel, Current Input ADC 64-BGA [10650 99.40 92.30 
SAR ADC DDC232CGXGT  |296-21225-2-ND | 32-Channel. Current Input ADC 64-BGA 22631.25/250 
ADS8410IBRGZT | 296-19453-2-ND _—_| 16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interface, | 48-VOFN | — 10040.75/250 DDC316CGXGT  |296-23356-1-ND | 16-Channel Current Input ADC 64-BGA | 73.88 68.95 64.03 
SAR ADC DDC316CGXGT  |296-23356-2-ND | 16-Channel Current Input ADC 64-BGA 15698.50/250 
ADS8410IRGZT 296-19454-1-ND 16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interface, | 48-VOFN | 36.00 33.60 31.20| |DEM-CIB 296-18428-ND Eval. Fixture Computer Interface Board = 502.92 = _— 
SAR’ ADC MSC1200Y2PFBT  |296-16792-1-ND [Precision ADC/DAC Converter with | 48-TOFP | 13.66 1230 10.91 
ADS8410IRGZT | 296-19454-2-ND —_| 16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interface, | 48-VOFN 7650.00/250 8051 Microcontroller 
SAR’ ADC MSC1200Y2PFBT | 296-16792-2-ND | Precision ADC/DAC Converter with | 48-TOFP 2613.75/250 
ADS8411EVM 296-18384-ND Evaluation Module for ADS8411 — 101.00 =— _ 8051 Microcontroller 
ADS8411IBPFBT | 296-15252-1-ND —_| 16-Bit, 2Msps Unipolar Input ADC 48-TOFP | 56.78 52.99 49.21] |MSC1200Y3PFBT |296-16793-1-ND | Precision ADC/DAC Converter with | 48-TOFP | 14.83 13.35 11.84 
ADS8411IBPFBT 296-15252-2-ND 16-Bit, 2Msps Unipolar Input ADC 48-TQFP 12064.75/250 8051 Microcontroller ; 
ADS84111PFBT 296-15253-1-ND 16-Bit, 2Msps Unipolar Input ADC 48-TOFP | 42.75 39.90 37.05) |MSC1200Y3PFBT 296-16793-2-ND Precision ADC/DAC Converter with 48-TQFP 2837.00/250 
ADSB411IPFBT _|296-15259-2-ND _| 16-Bit, 2Msps Unipolar Input ADC 48-TOFP 9084.50/250 uscicotvara eee el mae cat apes aaa ia 
‘ADSB412EVM 296-18385-ND | Evaluation Module for ADS8412 — |s200=2=—~SO -18074-1- re, wi - i ; ; 
ADS8412IBPFBT | 296-15254-1-ND _| 16-Bit, 2Msps Unipolar Diff. Input ADC | 48-TOFP | 59.48 55.51 51.55 Microcontroller and Flash Memory 
ADS8412IBPFBT | 296-15254-2-ND —_| 16-Bit, 2Msps Unipolar Diff. Input ADC | 48-TOFP 12638.50/250 MSC1201Y3RHHT = /296-18074-2-ND _| Prec., ADC/DAC with 8051 36-VOFN 2613.75/250 
ADS8412IPFBT | 296-15255-1-ND —_| 16-Bit, 2Msps Unipolar Diff. Input ADC | 48-TOFP | 44.78 41.79 38.81 Microcontroller and Flash Memory 
ADS8412IPFBT 296-15255-2-ND _| 16-Bit, 2Msps Unipolar Diff. Input ADC | 48-TQFP 9514.75/250 MSC1202Y2RHHT == | 296-17956-1-ND pee Sera ine 36-VOFN | 10.58 9.53 8.45 
ADSBATSIBRGZT —296-19396-T-ND16-Bt, 2Msps, LVDS Serial Interface 48-VOFN [$843 5453 50.54] |uicsonpvonmt [oge-179562-ND | prec, ADLIDAC with OSI eae Josioapee 
a =u Bi i Microcontroller and Flash Memory 
ADSBAISIBRGZT | 296-19396-2-ND | 16-Bt, 2Msps, LVDS Serial Interface | 48-VOFN | 12418.28/250 wsciovseHit Eee Pree cnc ona saitiewil| Goh “ia S88 
: Hel Bi i 5 Microcontroller and Flash Memory 
ADSBAISIRGZT | 296-19397-1-ND | 16-Bt2Msps, LVDS Serial Interface | 4B-VOFN | 46.65 43.54 40.48] |iccsonpvapnir [oge-18075-2-ND | pres. ADLIDAC wth BOS! Ret arene 
ADS8413IRGZT | 296-19397-2-ND _—_| 16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interf 48-VOFN 9913.25/250 Microcontroller and Flash Memory 
eARADE ee : MSCIZTOV2PAGT | MSCTOTOV2PAGT-ND | Prec., ADC with 8051 Microcontroller | 64-T0FP | 18.53 17.29 16.06 
ADS8422IBPFBT _|296-21325-1-ND _| 16-Bit, 4Msps ADC 48-TOQFP | 49.43 46.13 42.84 and Flash Memory 
ADSEADDIEPEST Babee ORINDA TEE aMsps ADC aie 10500-75/950 MSC1210Y3PAGT | MSC1210Y3PAGT-ND | Prec. ADC with 8051 Microcontroller | 64-TOFP | 16.13 15.05 13.98 
ADS8422IPFBT | 296-21326-1-ND | 16-Bit, 4Msps ADC 48-TOFP | 37.43 34.93 32.44 and Flash Memory: 
ADse4oairBtT | 296-21326-2-ND | 16-Bit. 4Msps ADC ae Toke paeb7a 50 MSCI210Y4PAGT |MSCI2IOY4PAGT-ND| Prec, ADC with 8081 Microcontroler | 64TOFP | 1748 16:31 16.15 
ADSS471IBRGZT (Bee Sa bam 1©-Bit, 1Msps, Pseudo Bipolar, 48-VOFN | 30.83 28.77 26.72) | gctotoyspaGT |MSC1210VSPAGT-ND| Prec. ADC with 8051 Microcontroller | 64-TarP | 1935 1808 16277 
Unipolar Input, Sampling ADC ; ‘ A 
- 9 -| Bi -Bi 7 and Flash Memory 
ADSS471IBRGZT Cea TORO att Supe AD aeaen baad 26200 MSC1211Y2PAGT _|296-14759-1-ND [8051 CPU Precision ADC/DAC 64-TOFP | 36.15 33.74 31.33 
“sa 3a7 a — - MSC1211Y2PAGT  |296-14759-2-ND [8051 CPU Precision ADC/DAC 64-TOFP 7682.00/250 
ADSE471IRGZ1 Ee aD HUEREL uCeAnBIeEne ABVOFN ) 23.63 22.09 20.48) JusctaityaPAGT |296-14760-1-ND [8051 CPU Precision ADC/DAC 64-TOFP | 37.05 3458 32.11 
ADSBA7IIRGZT  [296-230182-ND [16-8 Msps,Pseudo-Bipolar, | 48-VOFN | 5020287260 | [hese ottyapner fagscta7eiciND (8051 GPU Prevsion ADC/DAG B4TOF | 9998. 3731. 3465 
Unipolar Input, Sampling ADC z poe bial 5 a g 
-01367-1- “Bi Bi : MSC1211Y4PAGT _ |296-14761-2-ND__|8051 CPU Precision ADC/DAC 64-TOFP 8494.75/250 
ADSB472IBRGZT — /296-21367-- ND /16-BIt, IMsps, Fseudo-Bipolar, Fully / 48-VOFN | 36.00 33.60 31.20) Fris¢iativePAGT | 296-14762-1-ND [8051 CPU Precision ADC/DAC Ga-TOFP | 43.28 40.39 3751 
-01367-2- “Bi Bi . MSC1211Y5PAGT |296-14762-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 64-TOFP 9196.00/250 
ADSOA72IBRGZT eel) (CI 1Maps, Pseudo-Bipolar, Fully / 48-VQRN | 7650.00/250 MSC1212v2PAGT |296-14763-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 64-TOFP | 35.03 3269 30.36 
1368-1 “Bi Bi i MSC1212Y2PAGT | 296-14763-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 64-TOFP 7442.75/250 
ADSBA72IRGZT —/296-21368-1-ND 16 Bit, IMsps, Pseudo-Bipolar, Fully / 48-VOFN | 27.75 25.90 24.05) | scyoiavaPaGT _|296-14764-1-ND [8051 CPU Precision ADC/DAC 64-TOFP | 36.23 33.81 31.40 
468-21 “Bi Fi 5 MSC1212V3PAGT  |296-14764-2-ND [8051 CPU Precision ADC/DAC 64-TOFP 7697.75/250 
ADSeAT2IRGZT Reema 16 iMsps, Pseudo-Bipolar, Fully / 48-VOFN | 9687.00/250 MSC1212V4PAGT |296-14765-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 64-TOFP | 38.93 36.33 33.74 
Apse4atIBRGZT _|296-19658-1-ND | 18-Bit, 1Msos ADC as-vorn | 41.40 38.64 35.88/ |MSC1212V4PAGT |296-14765-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 64-TOFP 8271.50/250 
19658-2- Bi Mece : MSC1212Y5PAGT |296-14766-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 64-TOFP | 42.08 39.27 36.47 
ADS8481IBRGZT — |296-19658-2-ND —_| 18-Bit, 1Msps ADC 48-VOFN 8797.50/250 ist 
ADSS4s1IRGZT | 296-19859-1-ND | 18-Bit. 1Msps ADC 48.VOFN | 31.20 29.12. 27.04| |MSC1212Y5PAGT _|296-14766-2-ND__| 8051 CPU Precision ADC/DAC 64-TOFP 8941.00/250 
ADSe4s1IRGzt _|296-19689-2-ND __|18-Bit. 1Msps ADC 48.VOFN 830. 00/28 MSCIZI3YZPAGT |296-17429+1-ND Precision ADCIDAC with 8051 G4-TOFP | 2610 24.36 22.62 
ADSS482IBRGZT | 296-19861-1-ND | 18-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully | 48-VOFN | 42.08 39.27 36.47] | uccyosgyopagt |296-17429-2-ND | Precision ADC/DAC with 8051 arose Egon eb 
Diff. Input ADC ; 
ADS8482IBRGZT | 296-19861-2-ND —_| 18-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully | 48-VQFN 8941,00/250 usciziavapact  PeeeRReCeND Se ROaAG unos Bactoee M708, Ged soa6 
Diff. Input ADC -17430-1- : ; . 5 
ADS8482IRGZT 296-19862-1-ND | 18-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully | 48-VOFN | 31.88 29.75 27.63) |iensoravannat  |og6-17490-2-ND TANCK sci 8083 Pers 578695860 
Diff. Input ADC -17430-2+ z ; 
% 2. Bi -Bi 2 Microcontroller 
AOR Seine ly | ARNON | Gr7B.n2E0 MSC1213Y4PAGT |296-17431-1-ND | Precision ADC/DAC with 8051 64-TOFP | 29.85 27.86 25.87 
: By Bit Bi 7 Microcontroller 
ADS844IBRGZT aL Fal DAT Input Sampling ADC.” AB-VOFN | 44.63 41.65 38.68) HascroTsyaPAGT —J296-17EST-2-ND [Precision ADG/DAG with 6051 GE-TOFP | 6343.25/250 
x D- “Bit 1.2! “Bi 7 Microcontroller 
ADSE44IBRGZT OND TERE Ne ee aing AD ABNOR | Sao MSC1213Y5PAGT |296-17432-1-ND_—_| Precision ADC/DAC with 8051 G4-TOFP | 32.93 30.73 28.54 
z ze Bit 1.2! “Bi . Microcontroller 
ADS8484IRGZT any SETI NGI Seraina Ae AB-VOFN | 33:38 31.15 28-93) JuasctorayspagT |296-17432-2-ND | Precision ADC/DAC with 8051 64-TOFP | —_6996.50/250 
: -9- -Bit. 1.2! “Bi x Microcontroller 
ADSE484IRGZT aU TFIID IST Seeing ADE. ABNOR 10825200 MSC1214Y2PAGT |296-17433-1-ND__| Precision ADC/DAC with 8051 G4-TOFP | 25.13 23.45 21.78 
i 5 f Microcontroller 
ADS8504IBDW | 296-18219-5-ND —_| 12-Bit, 250Ksps Sampling CMOS ADC | 28-SOIC | 17.25 16.10 14.95 ord : 
ADS8505EVM 296-20817-ND __| Evaluation Module for ADS8505 — [toro — | |MSCi214v2paGT eg SS at aay recision ADC/DAG with 8051 64-TQFP 5339.00/250 
‘ADS85051BDB 296-18675-5-ND | 16-Bit, 250Ksps Sampling CMOS ADC | 28-SSOP | 28.43 2653 24.64 — at : 
ADSB505IBDW _|296-18676-5-ND | 16-Bit, 250Ksps Sampling CMOS ADC | 28-SOIC | 28.43 2653 24.64) |MSCI2T4YSPAGT  )286-17434-1-ND | Precision ADC/DAG with 8051 G4-TOFP | 26.25 24.50 22.75 
ADS8505IDB 296-18677-5-ND | 16-Bit, 250Ksps Sampling CMOS ADC | 28-SSOP | 20.93 19.53 18.14 Sears at f e 
ADS85051DW 296-18678-5-ND | 16-Bit, 250Ksps Sampling CMOS ADC | 28-S0IC | 2093 19.53 18.14] |MSCI214YSPAGT  )286-17434-2-ND | Precision ADC/DAG with 8051 64-TOFP 5678.25/250 
ADS8506IBDW _|296-22954-5-ND__| 12-Bit, 40Ksps, LP Sampling ADC 28-SOIC | 15.58 14.03 12.44 eae ae : : 
ADS85061DW 296-22955-5-ND | 12-Bit. 40Ksps, LP Sampling ADC 2e-S0IC | 1283 11.55 1025) |MSCI214vaPAGT (ECGS IGS iam recision ADC/DAG with 8051 G4-TOFP | 28.80 26.88 24.96 
ADS8507IBDW | 296-21369-5-ND —_| 16-Bit, 40Ksps, LP Sampling ADC 28-SOIC | 28.50 26.60 24.70 Danie a4: i . 
ADS8507IDW 296-21370-5-ND | 16-Bit, 40Ksps, LP Sampling ADC | 28-So1G | 21.00 19.60 1820| |MSC1#14Y4PAGT  [296-17435-2-ND | Precision ADCIDAG with 8051 SE TOFE)) . 28120 00/280 
ADS8508IBDW =) 296518673°5-ND) Sapling abe Serial CMOS 20-SOIC | 16.43 15.33 14.24) Iusciat4ysPAGT | 296-17436-1-ND —_| Precision ADC/DAC with 8051 64-TOFP | 31.88 29.75 27.63 
Microcontroller 
ADS8509EVM 296-20818-ND Evaluation Module for ADS8509 —__| 50.00 __—__—| |Wgci2t4YsPAGT |296-17436-2-ND [Precision ADC/DAC with 8051 64-TOFP 6773.50/250 
ADS8509IBDB _|296-18084-5-ND | 16-Bit, 250Ksps Serial CMOS ADC | 28-SSOP | 23.93 20.33 20.74 Meera ; 
ADSB509IBDW | 296-18085-5-ND | 16-Bit, 250Ksps Serial CMOS ADC 20-SOIC | 23.93 2233 20.74] |qHS14F0t1IPRB 296-2843-ND 44-Bit, 1Msps, 1-Ch. 3.3V DSP aa-tore | 18.08 1687 15.67 
ADS8509IDB 296-18086-5-ND | 16-Bit, 250Ksps Serial CMOS ADC | 28-SSOP | 16.43 15.33 14.24 Compatible ADC with FIFO 
ADS8509IDW 296-18087-5-ND 16-Bit, 250Ksps Serial CMOS ADC 20-SOIC | 16.43 15.33 14.24) |THS14FO3IPFB 296-2845-ND 14-Bit, 3Msps, 1-Ch. 3.3V DSP 48-TOFP | 23.63 22.05 20.48 
ADS8512IBDW _|296-23514-5-ND _| 12-Bit, 40ksps, LP ADC NEW! 16-SOIC | 15.33 13.80 12.24 Compatible ADC with FIFO 
ADS8512IDW 296-23515-5-ND 12-Bit, 40ksps, LP ADC NEW! 16-SOIC | 12.83 11.55 10.25] |THSO842EVM 296-9998-ND Evaluation Module for THS0842 = 101.00 _ = 
ADS8513IBDW | 296-23165-5-ND _—_| 16-Bit, 40ksps, LP Sampling ADC 16-SOIC | 27.00 25.20 23.40) | THSOB42IPFB 296-2171-ND 8-Bit, 40Msps, 2-Ch. 3.3V Parallel ADC | 48-TOFP | 10.50 9.45 8.38 
ADS8513IDW 296-23166-5-ND | 16-Bit, 40ksps, LP Sampling ADC 16-SOIC | 19.50 18.20 16.90) [THS1O07IDA 296-2823-5-ND | 10-Bit, 6Msps, 4-Ch. 5V Parallel ADC |32-1SSOP| 9.08 8.18 7.25 
ADS8515IBDB 296-21985-5-ND 16-Bit, 250ksps Sampling CMOS ADC | 28-SSOP | 26.93 25.13 23.34] |THS1009IDA 296-2825-5-ND 10-Bit, 8Msps, 2-Ch. Parallel ADC 32-TSSOP| 9.40 7.52 6.35 
ADS8515IDB 296-21986-5-ND | 16-Bit, 250ksps Sampling CMOS ADC _| 28-SSOP | 17.93 16.73 15.54| |THS1030CcDW 296-2173-5-ND | 10-Bit, 30Msps, 3V-5.5V ADC 28-SOIC | 830 664 5.61 
ADSB517IBDW _|296-23811-5-ND | 16-Bit, 200ksps, LP ADC NEW! 28-SOIC | 29.25 27.30 25.35] |THS1030EVM 296-10003-ND _| Evaluation Module for THS1030 — |10100 — — 
ADS8517IDW 296-23812-5-ND | 16-Bit, 200ksps, LP ADC NEW! 28-SOIC | 21.00 1960 1820] |THS10301IDW 296-2826-5-ND _|10-Bit, 30Msps, 3V~5.5V ADC 28-solc | 8.00 6.40 5.40 
ADS85191BDB 296-23199-5-ND | 16-Bit, 250ksps Serial CMOS Sampling | 28-SSOP | 29.93 27.93 25.94) [THST030IPW 296-2827-5-ND | 10-Bit, 30Msps, 3V-5.5V ADC 28-TSSOP| 880 7.04 5.94 
ADC THS1031CDW 296-2174-5-ND —_| 10-Bit. 30Msps, 3V~5.5V ADC 28-SOIC | 8.20 656 5.54 
ADS85191DB 296-282005-ND | 16-Bit, 250ksps Serial CMOS Sampling | 28-SSOP | 2093 19.63 18.14] [THS1031EVM 296-10004-ND _| Evaluation Module for THS1031 — |oi0 — — 
THS1031IDW 296-2828-5-ND | 10-Bit, 30Msps, 3V-5.5V ADC 28-soic | 890 712 6.01 
AFE1230E AFE1230E-ND G.SHDSL/HDSL2 Analog Front End _| 28-SSOP | 30.28 28.21 26.20) | THS1031IPW 296-2829-5-ND __|10-Bit, 30Msps. 3V~5.5V ADC 28-TSSOP| 8.90 7.12 6.01 
AFEB406IZDO 296-19537-ND 14-Bit, 85Msps Dual ADC, 8-Channel | 484-BGA | 96.00 89.60 83.20} |THSTO40IDW 296-13329-5-ND  |3V, 10-Bit, 40Msps CMOS ADC 28-SOIC | 11.41 1028 912 
Wideband Receiver THS10401PW 296-13330-5-ND | 3V, 10-Bit, 40Msps CMOS ADC 28-TSSOP| 12.58 11.33 10.05 
DDC101U DDC101U-ND 20-Bit, ADC 24-solc | 4355 —  —| |THSto4110W 296-13331-5-ND  |10-Bit, 40Msps ADC w/PGA, Clamp | 28-SOIC | 12.16 1095 9.71 
ppc112U DDC112U-ND 20-Bit, 2-Channel, I-Input ADC 28-solc | 1965 —  —| |THStoatlPW 296-13332-5-ND  |10-Bit 40Msps ADC w/PGA, Clamp |28-TSSOP| 12.16 1095 9.71 
DDC112UK DDC112UK-ND ‘| 20-Bit, 2-Channel, I-Input ADC 28-solc | 2490 —  —| |THSt060CPHP 296-2175-ND 10-Bit, 60Msps, 1-Channel, 5V IF 48-HTOFP| 958 7.67 6.47 
DDC112¥/250 296-16747-1-ND | 20-Bit Dual Current Input ADC 32-TOFP | 2430 — — Sampling ADC 
* RoHS Compliant % CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
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THS1206CDA 296-2176-5-ND 12-Bit, 6Msps, 4-Channel, 3-5V IF 32-TSSOP] 16.13 15.05 13.98) |TLC1543CDWR 296-1804-1-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SOIC 4.07 3.26 2.54 
Sampling ADC TLC1543CDWR 296-1804-2-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SOIC 4616.00/2,000 
THS1206IDA 296-2833-5-ND 12-Bit, 6Msps, 4-Channel, 3-5V IF 32-TSSOP | 18.75 17.50 16.25) |TLC1543CFN 296-1805-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-PLCC | 4.50 3.60 2.80 
Sampling ADC TLC1543CN 296-2885-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-Dip 428 342 2.66 
THS1206M-EVM 296-16737-ND Evaluation Module for THS1206M = 50.00 = —)| |TLC1543IDW 296-2886-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SOIC 470 377 2.93 
THS12071DA 296-2834-5-ND 12-Bit, 6Msps, 4-Channel 5V IF 32-TSSOP | 16.13 15.05 13.98) |TLC1543IFN 296-2887-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-PLCC 6.80 544 4.59 
Sampling ADC TLC15431N 296-2888-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-Dip 450 360 2.80 
THS1209IDA 296-2836-5-ND 12-Bit, 8Msps, 2-Channel 8V IF 32-TSSOP | 17.48 16.31 15.15) |TLC1543QDB 296-2889-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SSOP | 4.93 3.95 3.07 
Sampling ADC TLC1543QDW 296-2890-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SOIC 4.93 3.95 3.07 
THS12151DW 296-10010-5-ND 12-Bit, 15Msps, LP ADC w/ENOB 28-SOIC | 19.65 18.34 17.03] /TLC1543QDWREP | 296-18138-1-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SOIC 5.44 436 3.68 
THS12151PW 296-10011-5-ND | 12-Bit, 15Msps, LP ADC w/ENOB 28-TSSOP) 16.35 15.26 14.17! |TLC1543QDWREP 296-18138-2-ND | 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SOIC 6800.00/2,000 
THS12301DW 296-2837-5-ND 12-Bit, 30Msps, 3.3V 1-Ch. ADC 28-SOIC | 25.43 23.73 22.04] |TLC15430FN 296-2891-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-PLCC | 4.93 3.95 3.07 
THS1230IPW 296-2838-5-ND 12-Bit, 30Msps, 3.3V 1-Ch. ADC 28-TSSOP| 22.73 21.21 19.70) |TLC1549CD 296-2892-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC 8-SOIC 450 3.60 2.80 
THS1240IPHP 296-2839-ND 12-Bit, 40Msps, 5V IF Sampling ADC | 48-HTOFP| 22.14 20.67 19.19} |TLC1549CP 296-1806-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC 8-Dip 428 342 266 
THS1401|PFB 296-2840-ND 14-Bit, 1Msps, 1-Ch. 3.3V ADC w/Ref. | 48-TQFP | 16.65 15.54 14.43] |TLC1549ID 296-2893-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC 8-SOIC 484 3.87 3.01 
THS1401QPHPEP 296-18130-1-ND 14-Bit, 1Msps, 1-Ch. 3.3V ADC w/Ref. | 48-HTQFP| 20.91 19.52 18.13 TLC15491P 296-2894-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC 8-Dip 461 369 287 
THS1401QPHPEP 296-18130-2-ND 14-Bit, 1Msps, 1-Ch. 3.3V ADC w/Ref. | 48-HTQFP 4443.50/250 TLC1550IDW 296-2895-5-ND 10-Bit, 164Ksps, 10-Ch. 5V Parallel 24-SOIC 9.00 810 7.19 
THS14031PFB 296-2841-ND 14-Bit, 3Msps, 1-Ch. 3.3V ADC w/Ref. | 48-TQFP | 20.70 19.32 17.94 Out ADC 
THS1403QPHP 296-10016-ND 14-Bit, 3Msps ADC 48-HTQFP | 23.78 22.19 20.61 TLC1551IDW 296-2896-5-ND 10-Bit, 164Ksps, 10-Ch. 5V Parallel 24-SOIC 930 744 6.28 
THS1403QPHPEP 296-18131-1-ND 14-Bit, 3Msps, 1-Ch. 3.3V ADC w/Ref. |48-HTQFP] 25.91 24.18 22.46 Out ADC 
THS1403QPHPEP 296-18131-2-ND 14-Bit, 3Msps, 1-Ch. 3.3V ADC w/Ref. | 48-HTQFP 5504.75/250 TLC2543CDB 296-2897-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SSOP | 9.32 7.46 6.30 
THS14081PFB 296-2842-ND 14-Bit, 8Msps, 4-Ch. 3.3V ADC w/Ref. | 48-TQFP | 27.83 25.97 24.12] |TLC2543CDW 296-1307-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SOIC 9.32 746 6.30 
THS1408MPHPEP =| 296-18132-1-ND 14-Bit, 8Msps, 4-Ch. 3.3V ADC w/Ref. |48-HTQFP| 27.14 25.33 23.52] | TLC2543CDWR 296-1307-1-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SOIC 846 677 5.72 
THS1408MPHPEP _| 296-18132-2-ND 14-Bit, 8Msps, 4-Ch. 3.3V ADC w/Ref._ | 48-HTQFP. 5766.25/250 TLC2543CDWR 296-1307-2-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SOIC 10576.00/2,000 
THS10064CDA 296-2172-5-ND 10-Bit, 6Msps, 4-Ch., 3-5V Sampling |32-TSSOP] 9.58 8.63 7.65] |TLC2543CFN 296-2898-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-PLCC 846 6.77 5.72 
ADC TLC2543CN 296-1816-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 20-Dip 846 6.77 5.72 
THS10064IDA 296-2822-5-ND 10-Bit, 6Msps, 4-Ch., 3-5V Sampling | 32-TSSOP| 10.25 9.23 8.18] |TLC2543IDB 296-2899-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SSOP | 9.98 7.99 6.74 
ADC TLC2543IDBRG401 | 296-24032-1-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial 20-SSOP | 8.86 7.98 7.08 
THS10082IDA 296-2824-5-ND 10-Bit, 8Msps 2-Ch. Parallel ADC 32-TSSOP| 9.08 818 7.25 ADC NEW! 
THS12082IDA 296-2835-5-ND 12-Bit, 8Msps 2-Ch. Parallel ADC 32-TSSOP| 20.10 18.76 17.42] |TLC2543IDBRG4Q1 |296-24032-2-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial 20-SSOP 13140.00/2,000 
TLCO820ACDB 296-2846-5-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter 20-SSOP | 4.82 3.86 3.00 ADC NEW! 
TLCO820ACDBR 296-2846-1-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter 20-SSOP | 4.07 3.26 2.54) |TLC2543IDW 296-2900-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SOIC 998 7.99 674 
TLCO820ACDBR 296-2846-2-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter 20-SSOP 4616.00/2,000 TLC2543|FN 296-2901-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | _20-PLCC 9.98 7.99 6.74 
TLCO820ACDW 296-2847-5-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter 20-SOIC 482 386 3.00] |TLC2543iN 296-1817-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-Dip 9.02 7.22 6.09 
TLCO820ACFN 296-2848-5-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter 20-PLCC 4.07 3.26 2.54) |TLC2543MDBREP | 296-22412-1-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SSOP | 15.03 13.53 12.00 
TLCO820ACN 296-2849-5-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter 20-Dip 4.28 3.42 2.66) |TLC2543MDBREP | 296-22412-2-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SSOP 22280.00/2,000 
TLCO820AIDW 296-2850-5-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter 20-SOIC 4.82 3.86 3.00) |TLC2543QDWREP | 296-22413-1-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SOIC | 10.76 9.69 8.60 
TLCO820AIFN 296-2851-5-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter 20-PLCC 4.39 3.51 2.73) |TLC2543QDWREP _|296-22413-2-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC__| 20-SOIC 15956.00/2,000 
TLCO820AIN 296-2852-5-ND 8-Bit, ADC Modified Flash Converter 20-Dip 459 3.68 2.86) |TLC2551EVM 296-20571-ND Evaluation Module for TLC2551 — 50.00 = — 
TLC0831CD 296-2853-5-ND 8-Bit, 31Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC 8-SOIC 3.31 2.65 2.06} |TLC2551ID 296-2909-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC 8-SOIC 966 8.70 7.72 
TLC0831CP 296-2854-5-ND 8-Bit, 31Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC 8-Dip 3.22 2.58 2.01 TLC2551IDGK 296-2910-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC | 8-MSOP 875 7.88 6.99 
TLC0831ID 296-2855-5-ND 8-Bit, 31Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC 8-SOIC 3.53 2.83 2.20) |TLC2552EVM 296-20572-ND Evaluation Module for TLC2552 — 50.00 — _— 
TLC0831IP 296-2856-5-ND 8-Bit, 31Ksps, 1-Ch. SV Serial ADC 8-Dip 3.42 2.74 2.13) | TLO25521D 296-2911-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 2-Ch. 5V Serial ADC | _8-SOIC 8.75 7.88 6.99 
TLC0832CD 296-2857-5-ND 8-Bit, 22Ksps, 2-Ch. 5V Serial ADC 8-SOIC 3.31 2.65 2.06) | TLC2552IDGK 296-2912-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC | 8-MSOP 875 7.88 6.99 
TLCO832CP 296-2858-5-ND 8-Bit, 22Ksps, 2-Ch. 5V Serial ADC 8-Dip 299 2.40 1.87) |TLC25541D 296-2913-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC 16-SOIC | 12.66 11.40 10.11 
TLC08321D 296-2859-5-ND 8-Bit, 22Ksps, 2-Ch. 5V Serial ADC 8-SOIC 3.53 2.83 2.20) | TLC2554IPW 296-2914-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC |16-TSSOP| 11.91 10.73 9.51 
TLC0832IP 296-2860-5-ND 8-Bit, 22Ksps, 2-Ch. 5V Serial ADC 8-Dip 3.22. 258 2.01 TLC2555EVM 296-20573-ND Evaluation Module for TLC2555 — 50.00 — _— 
TLC0834CD 296-2861-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC 14-SOIC | 3.42 2.74 2.13) | TLO25551D 296-2915-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC | _8-SOIC 8.75 7.88 6.99 
TLCO834CN 296-2862-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 4-Ch. SV Serial ADC 14-Dip 3.31 2.65 2.06) | TLC2555IDGK 296-2916-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC | 8-MSOP | 875 7.88 6.99 
TLC08341D 296-2863-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 4-Ch. SV Serial ADC 14-SOIC | 3.74 2.99 2.33) | TLC2558IDW 296-2917-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC | 20-SOIC | 9.50 8.55 7.59 
TLC0834IN 296-2864-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC 14-Dip 3.53 2.83 2.20) | TLC2558IPW 296-2918-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC |20-TSSOP) 10.50 9.45 8.38 
TLCO838CDW 296-2865-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC 20-SOIC 3.42 2.74 2.13 TLC2574EVM 296-18897-ND Evaluation Module for TLC2574 pee 50.00 — — 
TLCO838CN 296-2866-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 8-Ch. SV Serial ADC 20-Dip 3.31 2.65 2.06) | TLC2574IDW 296-10255-5-ND 12-Bit, 200Ksps, 4-Ch. Serial Out ADC | 20-SOIC | 11.08 9.98 8.85 
TLCO838IDW 296-2867-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC 20-SOIC | 3.74 299 2.33) |TLC2574IPW 296-10256-5-ND  |12-Bit, 200Ksps, 4-Ch. Serial Out ADC |20-TSSOP| 11.08 9.98 8.85 
TLCO838IN 296-2868-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC 20-Dip 3.53 283 2.20 TLC2578EVM 296-18898-ND Evaluation Module for TLC2578 os 50.00 = at 
TLC08381PW 296-2869-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC 20-TSSOP| 3.74 2.99 2.33 | TLC2578IDW 296-10257-5-ND 12-Bit, 200Ksps, 8-Ch. Serial Out ADC | 24-SOIC | 12.08 10.88 9.65 
TLC5401DW 296-2919-5-ND 8-Bit, 75Ksps, 12-Ch. 5V Serial ADC | 20-SOIC | 4.39 3.51 2.73) | TLC2578IPW 296-10258-5-ND | 12-Bit, 200Ksps, 8-Ch. Serial Out ADC | 24-TSSOP| 13.33 12.00 10.64 
TLCS401FN 296-2920-5-ND 8-Bit, 75Ksps, 12-Ch. 5V Serial ADC 20-PLCC 439 351 2.73) |TLC3541EVM 296-20574-ND Evaluation Module for TLC3541 = 50.00 - _— 
TLCS40IN 296-2921-5-ND ‘| 8-Bit, 75Ksps, 12-Ch. 5V Serial ADC | 20-Dip | 3.96 3.17 2.47) /TLC3547ID 296-12498-5-ND | 5V, Low Power, 14-Bit, 200Ksps Serial | 6-SOIG | 10.41 9.38 6.32 
TLC541IDW 296-2922-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-SOIC 3.71 297 2.31 ADC with Auto Power Down 
TLC541 IFN 296-2923-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-PLCC | 3.71 2.97 2.31] | TLC35411DGK 296-13505-5-ND | 5V, Low Power, 14-Bit, 200Ksps Serial | 8-MSOP | 11.50 10.35 9.18 
TLC5411FNR 296-1331-1-ND 8-Bit, 40Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-PLCC | 3.38 270 2.10 ADC with Auto Power Down 
TLCS41IFNR 296-1331-2-ND 8-Bit, 40Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-PLCC 1913.00/1,000 TLC3544EVM 296-18899-ND Evaluation Module for TLC3544 — 50.00 _= _ 
TLCS41IN 296-1850-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-Dip 3.38 2.70 2.10) |TLC3544IDW 296-10288-5-ND 14-Bit, 200Ksps, 4-Ch. Unipolar ADC 20-SOIC | 13.49 12.15 10.78 
TLCS42CDW 296-1332-5-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-SOIC 3.53 2.83 2.20) | TLC3544IPW 296-10289-5-ND 14-Bit, 200Ksps, 4-Ch. Unipolar ADC | 20-TSSOP| 13.49 12.15 10.78 
TLC542CDWR 296-1332-1-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-SOIC 3.22 2.58 2.01 TLC3545EVM 296-20575-ND Evaluation Module for TLC3545 = 50.00 = _ 
TLC542CDWR 296-1332-2-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-SOIC 3646.00/2,000 TLC35451D 296-12499-5-ND 14-Bit, 5V, 200Ksps, LP Serial ADC 8-SOIC | 10.41 938 832 
TLC542CN 296-2924-5-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-Dip 3.22 2.58 2.01 TLC3545IDGK 296-13506-5-ND 5V, Low Power, 14-Bit, 200Ksps Serial | 8-MSOP | 10.41 9.38 8.32 
TLC542IDW 296-1333-5-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-SOIC 3.85 3.08 2.40 ADC with Auto Power Down 
TLC542IDWR 296-1333-1-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-SOIC 3.42 2.74 2.13] |TLC3548EVM 296-18900-ND Evaluation Module for TLC3548 _ 50.00 _ = 
TLC542IDWR 296-1333-2-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-SOIC 3876.00/2,000 TLC3548IDW 296-10290-5-ND 14-Bit, 200Ksps, 8-Ch. Unipolar ADC 24-SOIC | 12.58 11.33 10.05 
TLC5S42/FN 296-1334-5-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-PLCC | 3.85 3.08 2.40| |TLC3548IPW 296-10291-5-ND 14-Bit, 200Ksps, 8-Ch. Unipolar ADC | 20-TSSOP|] 12.58 11.33 10.05 
TLC542/FNR 296-1334-1-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-PLCC 3.42 2.74 2413] |TLC3574EVM 296-18901-ND Evaluation Module for TLC3574 — 50.00 = =e 
TLC542/FNR 296-1334-2-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-PLCC 1938.00/1,000 TLC3574IDW 296-10296-5-ND 14-Bit, 200Ksps, 4-Channel LP ADC 20-SOP | 15.74 14.18 12.57 
TLC542IN 296-2927-5-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-Dip 3.65 2.92 2.27) | TLC3574IPW 296-10297-5-ND 14-Bit, 200Ksps, 4-Ch. LP ADC 20-TSSOP| 14.33 12.90 11.44 
TLC545CFN 296-2928-5-ND 8-Bit, 76Ksps, 19-Ch. 5V Serial ADC 28-PLCC | 7.82 6.26 5.28) | TLC3578IDW 296-10298-5-ND 14-Bit, 200Ksps, 8-Channel LP ADC 24-SOIC | 17.78 16.59 15.41 
TLC545CN 296-2929-5-ND 8-Bit, 76Ksps, 19-Ch. 5V Serial ADC 28-Dip 8.24 6.60 5.57] |TLC3578IPW 296-10299-5-ND 14-Bit, 200Ksps, 8-Channel LP ADC 24-TSSOP| 17.78 16.59 15.41 
TLCS451FN 296-2930-5-ND 8-Bit, 76Ksps, 19-Ch. 5V Serial ADC 28-PLCC 842 6.74 5.69] |TLC4541EVM 296-13563-ND Evaluation Module for TLC4541 — 50.00 _ = 
TLC5451N 296-2931-5-ND 8-Bit, 76Ksps, 19-Ch. 5V Serial ADC 28-Dip 8.84 7.08 5.97} |TLC4541ID 296-12500-5-ND 16-Bit, 5V, 200Ksps, LP Serial ADC 8-SOIC | 14.33 12.90 11.44 
TLC548CD 296-2934-5-ND 8-Bit, 45.5Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC | 8-SOIC 3.04 2.43 1.89) |TLC4541IDGK 296-13825-5-ND 16-Bit, 5V, 200Ksps, LP Serial ADC 8-MSOP | 15.74 14.18 12.57 
TLC548CP. 296-2935-5-ND 8-Bit, 45.5Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC | __8-Dip 2.93 2.34 1.82] | TLC4545EVM 296-20576-ND Evaluation Module for TLC4545 _ 50.00 = _ 
TLCS481D 296-2936-5-ND 8-Bit, 45.5Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC | 8-SOIC 3.26 2.61 2.03) | TLC45451D 296-12501-5-ND 16-Bit, 5V, 200Ksps, LP Serial ADC 8-SOIC | 14.33 12.90 11.44 
TLC5481P 296-2937-5-ND 8-Bit, 45.5Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC | 8-Dip 3.04 2.43 1.89] | TLC45451IDGK 296-12746-5-ND 16-Bit, 5V, 200Ksps, LP Serial ADC 8-MSOP | 14.33 12.90 11.44 
TLC549CD 296-1335-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 8-SOIC 2.25 1.80 1.40) |TLC5510AINS 296-2938-5-ND 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V High 24-SOP 5.56 445 346 
TLC549CDR 296-1335-1-ND 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 8-SOIC 2.25 1.80 1.35 Speed Serial ADC 
TLC549CDR 296-1335-2-ND 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 8-SOIC 2880.00/2,500 TLC5510EVM 296-10332-ND Evaluation Module for TLC5510 = 50.00 = — 
TLC549CP 296-1853-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 8-Dip 2.38 1.90 1.43] |TLC5510INS 296-2939-5-ND 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V High 24-SOP 556 445 346 
TLC5491D 296-1854-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 8-SOIC 245 1.97 1.53 Speed Serial ADC 
TLC5491P 296-1855-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 8-Dip 2.36 1.89 1.47] |TLC5510INSR 296-2939-1-ND 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V High 24-SOP 5.02 4.02 313 
TLC15141D 296-2180-5-ND 10-Bit, 400Ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC 16-SOIC 7.30 5.84 4.93 Speed Serial ADC 
TLC15141PW. 296-2870-5-ND 10-Bit, 400Ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC__|16-TSSOP| 7.30 5.84 4.93] | TLC5510INSR 296-2939-2-ND 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V High 24-SOP 5686.00/2,000 
TLC1518IDW 296-2181-5-ND 10-Bit, 400Ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC | 20-SOIC 8.60 688 5.81 Speed Serial ADC 
TLC1518IPW. 296-2871-5-ND 10-Bit, 400Ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC |20-TSSOP| 8.60 688 5.81 TLC5510IPW. 296-2183-5-ND 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V High 24-TSSOP| 5.56 445 3.46 
TLC1541CDW 296-2872-5-ND 10-Bit, 32Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SOIC 7.10 568 4.80 Speed Serial ADC 
TLCO1541CFN 296-2873-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-PLCC | 6.40 5.12 4.32) |TLC5540CNS 296-23063-5-ND 8-Bit, 40Msps, High Speed ADC 24-SOP 514 412 347 
TLC1541CN 296-2874-5-ND 10-Bit, 32Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 20-Dip 6.80 5.44 4.59] | TLCS540CNSR 296-10336-1-ND 8-Bit, 40Msps, High Speed ADC 24-SOP. 613 4.141 3.20 
TLO1541IDW 296-2875-5-ND 10-Bit, 32Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SOIC 7.60 6.08 5.13] |TLC5540CNSR 296-10336-2-ND 8-Bit, 40Msps, High Speed ADC 24-SOP 5814.00/2,000 
TLC15411N 296-2182-5-ND 10-Bit, 32Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-Dip 7.30 5.84 4.93] |TLC5540EVM 296-10337-ND Evaluation Module for TLC5540 _ 50.00 — _— 
TLC1541 IFN 296-2876-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-PLCC 6.90 552 4.66] | TLC5540INS 296-21968-5-ND 8-Bit, 40Msps, High Speed ADC 24-SOIC 5.42 434 3.66 
TLC1542CDW 296-2877-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SOIC 7.00 560 4.73) |TLC5540INSR 296-10338-1-ND 8-Bit, 40Msps, High Speed ADC 24-SOP 556 445 346 
TLC1542CFN 296-2878-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | _20-PLCC 6.30 5.04 4.26] | TLC5540INSR 296-10338-2-ND 8-Bit, 40Msps, High Speed ADC 24-SOP. 6298.00/2,000 
TLO1542CN 296-2879-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-Dip 630 5.04 4.26] | TLC5540IPW 296-2184-5-ND 8-Bit, 40Msps, High Speed ADC 24-TSSOP| 5.42 434 3.66 
TLC1542IDW 296-2880-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SOIC 740 5.92 5.00} |TLC7135CDW 296-2185-5-ND 4.5-Digit, .003Ksps, 1-Ch. Diff. In ADC | 28-SOIC 4.07 326 2.54 
TLO15421N 296-2881-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 20-Dip 6.80 544 4.59) |TLC7135CN 296-10350-5-ND 4.5-Digit, .003Ksps, 1-Ch. Diff.In ADC | 28-Dip 3.69 2.96 2.30 
TLC1542Q0FN 296-2882-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-PLCC 7.80 6.24 5.27) |TLVO831CD 296-2944-5-ND 8-Bit, 49Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC 8-SOIC 439 3.51 2.73 
TLC1543CDB 296-2883-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SSOP | 4.50 3.60 2.80} =| TLV0831CP. 296-2187-5-ND 8-Bit, 49Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC 8-Dip 3.94 3.15 2.45 
TLO1543CDW 296-1804-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC | 20-SOIC 450 3.60 2.80] | TLV0831ID 296-2945-5-ND 8-Bit, 49Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC 8-SOIC 461 3.69 2.87 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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TLV0831IP 296-2946-5-ND 8-Bit, 49Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC 8-Dip 4.28 342 2.66] | TLV2543IN 296-2980-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 3.3V Serial ADC | 20-Dip 941 848 7.52 
TLV0832CD 296-2947-5-ND 8-Bit, 44.7Ksps, 2-Ch. 3.3V Serial ADC | 8-SOIC 3.49 2.79 247] |TLV2544CD 296-2202-5-ND 12-Bit, 200Ksps, 4-Channel 2.7V-5.5V | 16-SOIC 930 744 6.28 
TLV0832CP 296-2948-5-ND 8-Bit, 44.7Ksps, 2-Ch. 3.3V Serial ADC 8-Dip 3.15 252 1.96 Serial ADC 
TLV0832ID 296-2188-5-ND 8-Bit, 44.7Ksps, 2-Ch. 3.3V Serial ADC | _8-SOIC 3.71 297 2.31 TLV25441D 296-2981-5-ND 12-Bit, 200Ksps, 4-Channel 2.7V-5.5V | 16-SOIC 9.90 7.92 6.69 
TLV0832IP 296-2949-5-ND 8-Bit, 44.7Ksps, 2-Ch. 3.3V Serial ADC 8-Dip 3.38 2.70 2.10 Serial ADC 
TLV0834CD 296-2189-5-ND 8-Bit, 41Ksps, 4-Ch. 3.3V Serial ADC 14-SOIC 3.60 2.88 2.24} |TLV2544IPW 296-2982-5-ND 12-Bit, 200Ksps, 4-Channel 2.7V-5.5V |16-TSSOP/ 9.90 7.92 6.69 
TLV08341D 296-2950-5-ND 8-Bit, 41Ksps, 4-Ch. 3.3V Serial ADC 14-SOIC 3.94 3.15 2.45 Serial ADC 
TLV0834IN 296-2951-5-ND 8-Bit, 41Ksps, 4-Ch. 3.3V Serial ADC 14-Dip 3.49 2.79 217] |TLV2544QD 296-13365-5-ND 12-Bit, 200Ksps, 4-Ch. LP, Serial ADC | 16-SOIC 866 7.80 6.92 
TLV0834IPW. 296-13859-5-ND 8-Bit, 41Ksps, 4-Ch. 3.3V Serial ADC [16-TSSOP| 3.94 3.15 2.45 w/Autopower-Down 
TLVO838CDW 296-2952-5-ND 8-Bit, 37.9Ksps, 8-Ch. 3.3V Serial ADC | 20-SOIC 3.60 2.88 2.24) | TLV2545CDGK 296-2203-5-ND 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Channel 8-MSOP 7.70 6.16 5.20 
TLV0838IDW 296-2190-5-ND 8-Bit, 37.9Ksps, 8-Ch. 3.3V Serial ADC | 20-SOIC 3.94 3.15 2.45 2.7V-5.5V Serial ADC 
TLVO838IN 296-2953-5-ND 8-Bit, 37.9Ksps, 8-Ch. 3.3V Serial ADC | 20-Dip 3.49 2.79 2.17) | TLV2545EVM 296-20579-ND Evaluation Module for TLV2545 ra 50.00 =! =< 
TLV0838IPW 296-2954-5-ND 8-Bit, 37.9Ksps, 8-Ch. 3.3V Serial ADC | 20-TSSOP| 3.94 3.15 2.45] | TLV25451D 296-2984-5-ND 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Channel 8-SOIC 8.20 6.56 5.54 
TLV571IDW 296-2207-5-ND 8-Bit, 1.25Msps 1-Channel 2.7V-5.5V | 24-SOIC 5.80 464 3.92 2.7V-5.5V Serial ADC 
Parallel ADC TLV2545IDGK 296-2985-5-ND 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Channel 8-MSOP 820 656 5.54 
TLV571IPW 296-2988-5-ND 8-Bit, 1.25Msps 1-Channel 2.7V-5.5V /24-TSSOP| 5.80 4.64 3.92 2.7V-5.5V Serial ADC 
Parallel ADC TLV2548CDW 296-2204-5-ND 12-Bit, 200Ksps, 8-Ch. LP, Serial ADC | 20-SOIC 9.00 810 7.19 
TLV15041D 296-2191-5-ND 10-Bit, 200Ksps, 4-Channel 2.7V-5.5V | 16-SOIC 6.60 5.28 4.46 w/Autopower-Down 
Serial ADC TLV2548IDW 296-2986-5-ND 12-Bit, 200Ksps, 8-Ch. LP, Serial ADC | 20-SOIC 958 863 7.65 
TLV1504IPW. 296-2955-5-ND 10-Bit, 200Ksps, 4-Channel 2.7V-5.5V |16-TSSOP| 7.30 5.84 4.93 w/Autopower-Down 
Serial ADC TLV25481PW 296-2987-5-ND 12-Bit, 200Ksps, 8-Ch. LP, Serial ADC |20-TSSOP) 9.58 8.63 7.65 
TLV1508IDW 296-2192-5-ND 10-Bit, 200Ksps, 4-Channel 2.7V-5.5V | 20-SOIC 8.70 696 5.88 w/Autopower-Down 
Serial ADC TLV2548QDW 296-13366-5-ND 12-Bit, 200Ksps, 8-Ch. LP, Serial ADC | 20-SOIC | 10.00 9.00 7.98 
TLV1508IPW. 296-2956-5-ND 10-Bit, 200Ksps, 4-Channel 2.7V-5.5V |20-TSSOP| 8.70 696 5.88 w/Autopower-Down 
Serial ADC TLV2553IDW 296-12227-5-ND 12-Bit, 11-Channel, LP Serial ADC 20-SOIC 750 6.00 5.07 
TLV1543CDB 296-2958-5-ND 10-Bit, 200Ksps, 11-Channel 3.3V 20-SSOP 513 064141 + «3.20 TLV2553IDWRQ1 296-24106-1-ND 12-Bit, 11-Ch., LP Serial ADC NEW! | 20-SOIC 8.00 640 5.40 
Serial ADC TLV2553IDWRQ1 296-24106-2-ND 12-Bit, 11-Ch., LP Serial ADC NEW! | 20-SOIC 10000.00/2,000 
TLV1543CDW 296-1878-5-ND 10-Bit, 200Ksps, 11-Channel 3.3V 20-SOIC 513 4.11 3.20] | TLV25531PW 296-15633-5-ND 12-Bit, 11-Channel, LP Serial ADC 20-TSSOP| 7.50 6.00 5.07 
Serial ADC TLV2556EVM 296-20581-ND Evaluation Module for TLV2556 = 49.38 = =_ 
TLV1543CN 296-2957-5-ND 10-Bit, 200Ksps, 11-Channel 3.3V 20-Dip 4.82 3.86 3.00] | TLV2556IDW 296-12502-5-ND 12-Bit, 11-Channel, LP Serial ADC with | 20-SOIC 7.90 6.32 5.34 
Serial ADC Internal Reference 
TLV15431DB 296-2959-5-ND 10-Bit, 200Ksps, 11-Channel 3.3V 20-SSOP | 5.45 4.36 3.39] |TLV2556IPW 296-13000-5-ND 12-Bit, 11-Channel, LP Serial ADC with |20-TSSOP) 7.90 6.32 5.34 
Serial ADC Internal Reference 
TLV1544CD 296-2960-5-ND 10-Bit, 85Ksps, 4-Channel 2.7V-5.5V 16-SOIC 4.95 3.96 3.08] |TLV2556MPWREP | 296-23986-1-ND 12-Bit, 11-Channel , LP Serial ADC with] 20-TSSOP) 11.83 10.65 9.45 
Serial ADC Internal Reference NEW! 
TLV1544CPW 296-2193-5-ND 10-Bit, 85Ksps, 4-Channel 2.7V-5.5V |16-TSSOP| 4.95 3.96 3.08) |/TLV2556MPWREP |296-23986-2-ND 12-Bit, 11-Channel , LP Serial ADC with | 20-TSSOP 17538.00/2,000 
Serial ADC Internal Reference NEW! 
TLV15441D 296-2961-5-ND 10-Bit, 85Ksps, 4-Channel 2.7V-5.5V | 16-SOIC | 5.29 4.23 3.29] | TLV5535EVM 296-10731-ND. Evaluation Module for TLV5535 =— (101.00  —  — 
Serial ADC TLV55351PW. 296-2206-5-ND 8-Bit, 35Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC 28-TSSOP| 6.60 5.28 4.46 
TLV1548IDB 296-2962-5-ND 10-Bit, 85Ksps, 8-Channel 2.7V-5.5V | 20-SSOP |} 5.40 4.32 3.65) | TLVS5580CDW 296-1912-5-ND 8-Bit, 80Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC 28-SOIC | 22.44 20.95 19.45 
Serial ADC TLV5580CPW 296-1913-5-ND 8-Bit, 80Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC 28-TSSOP| 22.44 20.95 19.45 
TLV1548QDBREP 296-18146-1-ND 10-Bit, 85Ksps, 8-Channel 2.7V-5.5V | 20-SSOP} 666 5.33 4.50) | TLVS580IDW 296-1914-5-ND 8-Bit, 80Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC 28-SOIC | 24.11 22.50 20.90 
Serial ADC TLV5580IPW 296-1915-5-ND 8-Bit, 80Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC 28-TSSOP| 24.11 22.50 20.90 
TLV1548QDBREP 296-18146-2-ND 10-Bit, 85Ksps, 8-Channel 2.7V-5.5V | 20-SSOP 8326.00/2,000 TLV5734PAG 296-12955-5-ND 8-Bit, 30Msps 3-Channel 3.3V, Very 64-TQFP 950 7.60 642 
Serial ADC Low Power ADC 
TLV1548QDBRG4Q1 | 296-23796-1-ND 10-Bit, 85Ksps, 8-Channel 2.7V-5.5V | 20-SSOP | 5.80 4.64 3.92] |TSC2003EVM 296-21196-ND Evaluation Module for TSC2003 _ 50.00 = _ 
Serial ADC NEW! TSC2003EVM-PDK | 296-21197-ND Evaluation Kit for TSC2003 _ 152.00 =— _ 
TLV1548QDBRG4Q1 | 296-23796-2-ND 10-Bit, 85Ksps, 8-Channel 2.7V-5.5V | 20-SSOP 7250.00/2,000 TSC2003IPW 296-14330-5-ND 12C Touch Screen Controller 16-TSSOP} 5.00 4.00 3.38 
Serial ADC NEW! TSC2003IPWRQ1 296-24158-1-ND 12C Touch Screen Controller* NEW! |16-TSSOP| 5.30 4.24 3.58 
TLV1548QDBRQ1 296-16956-1-ND 10-Bit, 85Ksps, 8-Channel 2.7V-5.5V | 20-SSOP | 5.80 4.64 3.92] |TSC2003IPWRQ1 296-24158-2-ND 12C Touch Screen Controller* NEW! | 16-TSSOP 8215.00/2,500 
Serial ADC TSC2003IZQCR 296-21992-1-ND 12C Touch Screen Controller 48-BGA 5.06 4.05 3.15 
TLV1548QDBRQ1 296-16956-2-ND 10-Bit, 85Ksps, 8-Channel 2.7V-5.5V | 20-SSOP 7250.00/2,000 TSC2003IZQCR 296-21992-2-ND 12C Touch Screen Controller 48-BGA 7087.50/2,500 
Serial ADC TSC20041RTJT 296-22660-1-ND 1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 20-WQFN| 4.95 3.96 3.08 
TLV1549CD 296-2963-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC | 8-SOIC 5.10 4.08 3.45 4-Wire Touch Screen Controller 
TLV1549CP 296-2964-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC 8-Dip 5.40 4.32 3.36] | TSC2004IRTJT 296-22660-2-ND 1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 20-WQFN 731.50/250 
TLV15491D 296-2194-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC | 8-SOIC 540 4.32 3.65 4-Wire Touch Screen Controller 
TLV1549|P 296-2965-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC 8-Dip 6.20 4.16 3.51 TSC20041YZKR 296-23108-1-ND 1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 24-DSBGA| 4.95 3.96 3.08 
TLV1562CDW 296-2195-5-ND 10-Bit, 2Msps 4-Channel 2.7V-5.5V 28-SOIC 8.30 6.64 5.61 4-Wire Touch Screen Controller 
Parallel ADC TSC20041YZKR 296-23108-2-ND 1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 24-DSBGA 8316.00/3,000 
TLV1562CPW 296-2966-5-ND 10-Bit, 2Msps 4-Channel 2.7V-5.5V 28-TSSOP| 8.30 6.64 5.61 4-Wire Touch Screen Controller 
Parallel ADC TSC20051YZLT 296-21431-1-ND 1.6V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 28-DSBGA| 5.51 441 3.43 
TLV1562IDW 296-1879-5-ND 10-Bit, 2Msps 4-Channel 2.7V-5.5V 28-SOIC 8.90 7.12 6.01 4-Wire Touch Screen Controller 
Parallel ADC TSC20051YZLT 296-21431-2-ND 1.6V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 28-DSBGA 814.75/250 
TLV1562IPW 296-1880-5-ND 10-Bit, 2Msps 4-Channel 2.7V-5.5V 28-TSSOP| 8.90 7.12 6.01 4-Wire Touch Screen Controller 
Parallel ADC TSC2006IRTJT 296-22948-1-ND 1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 20-QFN 4.73 3.78 2.94 
TLV1570CDW 296-2196-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel 2.7V-5.5V | 20-SOIC 8.40 672 5.67 4-Wire Touch Screen Controller 
Serial ADC TSC2006IRTJT 296-22948-2-ND 1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 20-QFN 698.25/250 
TLV1570CPW 296-2967-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel 2.7V-5.5V |20-TSSOP| 8.40 672 5.67 4-Wire Touch Screen Controller 
Serial ADC TSC2007IPW 296-21716-5-ND 1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 16-TSSOP| 439 351 2.73 
TLV1570IDW 296-1881-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel 2.7V-5.5V | 20-SOIC 8.10 648 5.47 4-Wire Touch Screen Controller 
Serial ADC TSC20071YZGT 296-21717-1-ND 1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 12-DSBGA| 4.84 3.87 3.01 
TLV1570IPW 296-1882-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel 2.7V-5.5V |20-TSSOP| 9.00 7.20 6.08 4-Wire Touch Screen Controller 
Serial ADC TSC20071YZGT 296-21717-2-ND 1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 12-DSBGA 715.00/250 
TLV1571CDW 296-2197-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel 2.7V-5.5V | 24-SOIC 9.20 7.36 6.21 4-Wire Touch Screen Controller 
Parallel ADC TSC20081YZGT 296-24070-1-ND 1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nonopower, 12-WCSP| 461 369 287 
TLV1571IDW 296-2968-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel 2.7V-5.5V | 24-SOIC 9.90 7.92 669 4-Wire Touch Screen Ctrir. NEW! 
Parallel ADC TSC20081YZGT 296-24070-2-ND 1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nonopower, 12-WCSP 681.75/250 
TLV15711PW 296-2969-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel 2.7V-5.5V |24-TSSOP| 9.90 7.92 6.69 4-Wire Touch Screen Ctrir. NEW! 
Parallel ADC TSC2046EIPW 296-21997-5-ND LV 1/0 Touch Screen Controller 16-TSSOP} 4.34 348 2.71 
TLV1572CD 296-2970-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel 2.7V-5.5V | 8-SOIC 740 5.92 5.00} |TSC2046EIRGVT 296-21998-1-ND LV 1/0 Touch Screen Controller 16-VOFN | 455 3.64 283 
Serial ADC TSC2046EIRGVT 296-21998-2-ND LV 1/0 Touch Screen Controller 16-VOFN 671.75/250 
TLV1572ID 296-1883-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel 2.7V-5.5V | 8-SOIC 7.90 6.32 5.34] |TSC2046EIZQCT 296-21999-1-ND LV 1/0 Touch Screen Controller 48-BGA 4733.78 2.94 
Serial ADC TSC2046EIZQCT 296-21999-2-ND LV 1/0 Touch Screen Controller 48-BGA 698.25/250 
TLV1578CDA 296-2198-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel 2.7V-5.5V |32-TSSOP| 8.50 6.80 5.74] |TSC2046EVM 296-17516-ND Evaluation Module for TSC2046 = 50.00 _ — 
Parallel ADC TSC2046EVM-PDK | 296-17518-ND Eval. Module for TSC2046-PDK _ 152.00 _ _ 
TLV1578IDA 296-2971-5-ND 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel 2.7V-5.5V |32-TSSOP| 8.20 656 5.54} |TSC2046IGQCR 296-13811-1-ND LV 1/0 Touch Screen Controller 48-BGA 2.20 1.76 1.32 
Parallel ADC TSC20461GQCR 296-13811-2-ND LV 1/0 Touch Screen Controller 48-BGA 2815.00/2,500 
TLV2541CDGK 296-2199-5-ND 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Channel 8-MSOP 8.50 6.80 5.74] |TSC2046IPWR 296-15049-1-ND LV 1/0 Touch Screen Controller 16-TSSOP| 2.00 1.60 1.20 
2.7V-5.5V Serial ADC TSC2046IPWR 296-15049-2-ND LV 1/0 Touch Screen Controller 16-TSSOP 2560.00/2,500 
TLV2541EVM 296-20577-ND Evaluation Module for TLV2541 — 50.00 = —]| |TSC2046IRGVR 296-15050-1-ND LV 1/0 Touch Screen Controller 16-VQFN 210 168 1.26 
TLV25411D 296-2972-5-ND 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Channel 8-SOIC 910 7.28 6.15] |TSC2046IRGVR 296-15050-2-ND LV 1/0 Touch Screen Controller 16-VQFN 2687.50/2,500 
2.7V-5.5V Serial ADC TSC2046IZQCR 296-21289-1-ND LV 1/0 Touch Screen Controller 48-BGA 2.20 1.76 1.32 
TLV2541IDGK 296-2973-5-ND 12-Bit, 140/200Ksps, 1-Channel 8MsOP 910 7.28 6.15] |TSC2046IZQCR 296-21289-2-ND LV 1/0 Touch Screen Controller 48-BGA 2815.00/2,500 
2.7V-5.5V Serial ADC TSC2100EVM 296-19021-ND Evaluation Module for TSC2100 — 101.00 — ag 
TLV2542CDGK 296-2200-5-ND 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Channel 8-MSOP 8.83 7.95 7.05} |TSC2100IDA 296-15903-5-ND Prog. Touch Screen Controller 32-TSSOP| 8.70 6.96 5.88 
2.7V-5.5V Serial ADC TSC2100IRHB 296-17926-ND Prog. Touch Screen Controller 32-QFN 870 696 5.88 
TLV2542EVM 296-20578-ND Evaluation Module for TLV2542 =a 50.00 — —| |TSC2101EVM 296-16858-ND Touch Screen Cont. Eval. Module —___|101.00 a 
TLV2542ID 296-2974-5-ND 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Channel 8-SOIC 9.41 848 7.52] |TSC2101IRGZ 296-17512-ND Audio Codec w/Integrated Headphone | 48-VQFN 940 7.52 6.35 
2.7V-5.5V Serial ADC Speaker, Amp/Touch Screen Ctrlr. 
TLV2542IDGK 296-2975-5-ND 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Channel 8-MSOP 941 848 7.52] |TSC2102IDA 296-15679-5-ND Programmable Touch Screen 32-TSSOP| 8.30 6.64 5.61 
2.7V-5.5V Serial ADC Controller with Audio DAC 
TLV2543CDBR 296-10643-1-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Channel 3.3V Serial | 20-SSOP | 8.78 7.91 7.01 TSC2200EVM 296-13596-ND Evaluation Module for TSC2200 = 101.00 = = 
Out ADC TSC2200IPW TSC2200IPW-ND Prog. Touch Screen Cont. w/12-Bit, 28-TSSOP| 5.30 4.24 3.58 
TLV2543CDBR 296-10643-2-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 3.3V Serial ADC | 20-SSOP 13016.00/2,000 125kHz ADCand Keypad Interface 
TLV2543CDW 296-2977-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 3.3V Serial ADC | 20-SOIC 973 8.76 7.77] |TSC2200IRHB 296-16693-5-ND Prog. Touch Screen Cont. w/12-Bit, 32-VQFN 5.30 4.24 3.58 
TLV2543CN 296-2978-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 3.3V Serial ADC | 20-Dip 878 7.91 7.01 125kHz ADC and Keypad Interface 
TLV25431IDB 296-2201-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 3.3V Serial ADC | 20-SSOP | 10.36 9.33 8.28] | TSC2200IRHBR 296-16694-1-ND Prog. Touch Screen Cont. w/12-Bit, 32-VOFN 5.40 432 3.36 
TLV2543IDW 296-2979-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 3.3V Serial ADC | 20-SOIC | 10.36 9.33 8.28 125kHz ADC and Keypad Interface 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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TSC2200IRHBR 296-16694-2-ND | Prog. Touch Screen Cont. w/12-Bit, | 32-VOFN 9072.00/3,000 DAC9O8E DAC908E-ND 8-Bit, 165Msps DAC 28-TSSOP| 546 437 3.69 
125kHz ADC and Keypad Interface DAC908U DAC908U-ND. 8-Bit, 165Msps Current Out DAC 28-SOIC 5.46 437 3.69 
TSC2300IPAG 296-14060-ND Programmable Touch Screen 64-TOFP | 9.80 7.84 6.62] | DEM-DAC9OXU 296-9470-ND Evaluation Module for DAC9OX — (1520 — — 
Controller with Audio Codec DAC1220E DAC1220E-ND 20-Bit, Mono, LP, Delta-Sigma DAC | 16-QSOP | 12.25 11.03 9.78 
TSC2301EVM 296-19022-ND Evaluation Module for TSC2301 — 15200 —  —) |DAC1220EvM 296-17265-ND Evaluation Module for DAC1220 — |500 — — 
TSC2301IGQZR 296-15713-1-ND | Programmable Touch Screen 120-BGA | 9.30 7.44 6.28) |DACT221E DAC1221E-ND 16-Bit, DAC T6-QSOP | 11.00 990 878 
Controller with Audio Codec DAC2900-EVM 296-13545-ND Evaluation Module for DAC2900 a 152.00 a _ 
TSC230TIGOZR 296-15713-2-ND | Programmable Touch Screen {20-BGA | 14415.00/2,500 DAC2900Y/250 DAC2900Y/250CT-ND | 10-Bit, 125Msps Dual DAC 48-TOFP | 12.38 11.15 9.89 
Controller with Audio Codec DAC2900Y/250 DAC2900Y/250TR-ND | 10-Bit, 125Msps Dual DAC 48-TOFP 2368.25/250 
TSC2301IPAG 296-15680-ND Programmable Touch Screen 64-TOFP | 8.58 7.73 6.85] |DAC2902-EVM 296-13546-ND Evaluation Module for DAC2902 _ 152.00 = oad 
Controller with Audio Codec DAC2902¥/250 DAC2902V/250CT-ND | 12-Bit, 125Msps Dual DAC 7B-TOFP | 15.81 14.76 13.71 
TSC2302IRGZ 296-19023-ND Prog. Touch Screen Controller 48-VQFN 8.41 7.58 6.72 DAC2902Y/250 DAC2902Y/250TR-ND | 12-Bit, 125Msps Dual DAC 48-TOFP. 3359.75/250 
TSC23011ZOZ 296-21290-ND Prog. Touch Screen Controller 120-BGA 8.58 7.73 6.85 DAC2904-EVM 296-13547-ND Evaluation Module for DAC2904 — 152.00 —_— _ 
VSP1021PFB 296-12700-ND 10-Bit, Low Power Analog-Signal 48-TOFP | 7.90 6.32 5.34] | DAC2904v/250 296-13071-1-ND | Dual, 14-Bit, 125Msps DAC 48-TOFP | 18.39 17.17 15.94 
Processor/Digitizer DAC2904Y/250 296-13071-2-ND___| Dual, 14-Bit, 125Msps DAC. 48-TOFP 3908.00/250 
HPA-MCUINTERFACE | 296-20848-ND Interface Board for HPA-MICU = [50.00 = =) [DAC2932P FBT 296-15714-1-ND | Dual, 12-Bit, 40Msps DAC 48-TOFP | 15.33 13.80 12.24 
Audio Analog-to-Digital Converters DAC2932PFBT 296-15714-2-ND | Dual, 12-Bit, 40Msps DAC 48-TOFP 2932.50/250 
DRI8201PFBR 296-21570-1-ND | IF ADC Front End for AM/FM and 48-TOFP | 8.75 7.88 699] |DAC5311IDCKT 296-23715-1-ND  |1.8V-5.5V, 8-Bit, 1-Ch. DAC NEW! | SC70-6 | 235 188 1.41 
HD Radios DAC5314IDCKT 296-23715-2-ND | 1.8V-5.5V, 8-Bit, 1-Ch. DAC NEW! | SC70-6 329.00/250 
AFE8221IRFPQ1 296-24146-ND IF Analog Front End for Digital 144-HTQFP| 59.70 55.72 51.74 DAC5571EVM 296-18410-ND Evaluation Module for DAC5571 — 50.00 —_ —_ 
Radio* NEW! DAC5571IDBVT 296-17199-1-ND  |2.7V-5.5V, I2C Interface, Voltage $0T-23-6| 248 1.98 1.49 
AFEDRI8201PFBR | 296-21570-2-ND _| IF ADC Front End for AM/FM and 48-TOFP | — 12968.00/2,000 Output 8-Bit DAC 
HD Radios DAC5571IDBVT 296-17199-2-ND  |2.7V-5.5V, |2C Interface, Voltage SOT-23-6 346.50/250 
DF1706E DF1706E-ND Digital Filter for PCM1704 28-SSOP | 23.21 21.66 20.12 Output 8-Bit DAC 
DF1760P. DF1760P-ND Digital Filter for PCM1760 28-Dip 29.07 27.14 25.20 DAC5573EVM 296-16741-ND Evaluation Module for DAC5573 — 50.00 — — 
DF1760U DF1760U-ND Digital Filter for PCM1760 20-SOP | 29.07 27.14 25.20) | DACS573IPW 296-16636-5-ND —_| Quad, 8-Bit, LP, Voltage Out, DAC 16-TSSOP| 5.70 456 3.85 
PCM1800E PCM1800E-ND Single-Ended 20-Bit, Stereo ADC 24-SSOP | 6.10 4.88 4.12) |DAC5574IDGS 296-16665-5-ND | Quad, 8-Bit, LP, Voltage Out, DAC 1o-MSOP | 5.70 4.56 3.85 
PCM1801U PCM1801U-ND 16-Bit, Stereo Audio ADC 14-SOIC | 5.70 4.56 3.85] | DAC5652AIPFB 296-22614-ND Dual 10-Bit, 275Msps DAC 48-TOFP | 11.76 10.59 9.39 
PCM1802DB PCM1802DB-ND 24-Bit, 96kHz Delta-Sigma Stereo ADC | 20-SSOP | 7.30 5.84 4.93 DAC5652EVM 296-17891-ND Evaluation Module for DAC5652 — 152.00 _ — 
PCM1803ADB 296-19473-5-ND —_ Single Ended, Analog Input 24-Bit, 20-SSOP | 268 215 1.67) |DACS652IPFB 296-17892-ND Dual 10-Bit, 275Msps DAC 48-TOFP | 11.76 10.59 9.39 
96kHz Stereo ADC DAC5652MPFBREP |296-21303-1-ND —_| Dual 10-Bit, 275Msps DAC 48-TOFP | 21.66 20.22 18.78 
PCM1803DB 296-17658-5-ND | Single Ended, Analog Input 24-Bit, 20-SSOP | 2.68 2.15 1.67) |DAC5652MPFBREP | 296-21303-2-ND__| Dual 10-Bit, 275Msps DAC 48-TOFP | __17784.00/1,000 
96kHz Stereo ADC DAC5662AIPFB 296-22615-ND Dual 12-Bit, 275Msps DAC 48-TOFP | 16.16 14.55 12.91 
PCM1804DB PCM1804DB-ND 24-Bit, 192kHz Delta-Sigma Stereo 28-SSOP | 8.70 6.96 5.88 DAC5662IPFB 996-17242-ND Dual 12-Bit, 200Msps DAC 48-TOFP | 16.16 14.55 12.91 
ADC ; DAC5662MPFBEP | 296-22559-ND Dual 12-Bit, 200Msps DAC 48-TOFP | 30.50 28.47 26.43 
PCM1807PW 296-18703-5-ND | Single-Ended Analog-Input 24-Bit, 14-TSSOP) 2.48 1.98 1.54) /DAC5662MPFBREP |296-21304-1-ND —_| Dual 12-Bit, 200Msps DAC 48-TOFP | 28.98 27.06 25.12 
96kHz, Stereo ADC DAC5662MPFBREP |296-21304-2-ND _| Dual 12-Bit, 200Msps DAC 48-TOFP | 23864.00/1,000 
PCM1808PW 296-19773-ND 24-Bit, 96kKHz, Stereo ADC 14-TSSOP| 2.48 1.98 1.54) | DAC5672AIPFB 296-22616-ND Dual 14-Bit, 275Msps DAC 48-TOFP | 17.96 16.76 15.57 
PCM1850APJT 296-21585-1-ND___|24-Bit, 96kHz, Stereo ADC 32-TOFP | 8.83 _7.95 _7.05| | pAac5672IPFB 296-17549-ND Dual 14-Bit, 200Msps DAC 48-TOFP | 17.96 16.76 15.57 
PCM1850APJT 296-21585-2-ND —_] 24-Bit, 96kHz, Stereo ADC 32-TQFP 1689.50/250 DAC5672MPFBEP | 296-22560-ND Dual 14-Bit, 200Msps DAC 48-TOFP | 33.80 31.55 29.29 
PCM1850PJT 296-16929-ND 24-Bit, 96kKHz, Stereo ADC 32-TOFP | 11.00 9.90 8.78] /DACS5672MPFBREP |296-21305-1-ND | Dual 14-Bit, 200Msps DAC 48-TOFP | 37.76 35.25 32.73 
PCM1851APJT 296-21586-ND 24-Bit, 96kKHz, Stereo ADC 32-TOFP | 8.83 7.95 7.05] | DAC5672MPFBREP_|296-21305-2-ND _| Dual 14-Bit, 200Msps DAC. 48-TOFP | _31091.00/1,000 
PCM1851PJT 296-16930-ND 24-Bit, 96kHz, Stereo ADC 32-TOFP | 11.00 9.90 8.78 DAC5674IPHP 296-15726-ND 14-Bit, 400Msps DAC 48-HTQFP| 29.63 27.65 25.68 
PCM1870AYZFT 296-23771-1-ND 16-Bit LP Stereo Audio ADC NEW! 24-DSBGA| 4.50 3.60 2.80 DAC5675AIPHP 996-18215-ND 14-Bit, 400Msps DAC 48-HTQFP| 48.38 45.15 41.93 
PCM1870AYZFT 296-23771-2-ND 16-Bit LP Stereo Audio ADC NEW! =| 24-DSBGA 665.00/250 DAC5675!IPHP 296-13032-5-ND 14-Bit, 400Msps DAC 48-HTQFP| 48.26 45.04 41.83 
PCM1870RHFR 296-21941-1-ND 16-Bit LP Stereo Audio ADC 24-QFN 405 324 2.52 DAC5675MPHPEP | 296-21306-1-ND 14-Bit, 400Msps DAC 48-HTQFP| 83.93 78.34 72.75 
PCM1870RHFR 296-21941-2-ND 16-Bit LP Stereo Audio ADC 24-QFN 6804.00/3,000 DAC5675MPHPEP |296-21306-2-ND 14-Bit, 400Msps DAC 48-HTQFP 17835.75/250 
PCM1870YZFT 296-22566-1-ND —_| 16-Bit LP Stereo Audio ADC 24-DSBGA| 4.50 3.60 2.80) /DAC5681IRGCT 296-24169-1-ND | 16-Bit, 1Gsps, 1-Channel DAC* NEW!) 64-VOFN | 41.25 38.50 35.75 
PCM1870YZFT 296-22566-2-ND__| 16-Bit LP Stereo Audio ADC 24-DSBGA 665.00/250 DACS5681IRGCT 296-24169-2-ND | 16-Bit, 1Gsps, 1-Channel DAC* NEW!| 64-VQFN 8765.75/250 
PCM4201EVM 296-20983-ND Evaluation Module for PCM4201 — __|101.00 = =— = —/_ |pAcs682ZIRGCT ‘| 296-22919-1-ND —_| 16-Bit, 1.0Gsps, 2-Channel DAC 64-VOFN | 49.43 46.13 42.84 
PCM4201 PW 296-18031-5-ND | 24-Bit, LP, Single Ch. Audio ADC 16-TSSOP] 5.50 4.40 3.72] /pacseg2ZIRGCT  |296-22919-2-ND —_| 16-Bit, 1.0Gsps, 2-Channel DAC 64-VOFN 10502.75/250 
PCM4202EVM 296-17597-ND Evaluation Module for PCM4202 _ 203.00 _ _ DAC5686EVM 296-17515-ND Evaluation Module for DAC5686 — 203.00 ae _ 
PCM4202DBT 296-17438-1-ND | High-Perf. 24-Bit, 216kHz Sampling | 28-SSOP | 9.08 818 7.25] [DACS5686IPZP 296-16695-5-ND | 16-Bit, 500Msps, Dual-Ch. DAC TOO-HTOFP| 37.05 34.58 32.17 
Stereo Audio ADC , DAC5687EVM 296-18682-ND Evaluation Module for DAC5687 — |20300 -— — 
PCM4202DBT 296-17438-2-ND —_| High-Perf. 24-Bit, 216kHz Sampling 28-SSOP 1737.25/250 DAC56871PZP 296-17935-ND 16-Bit, 500Msps, 2x-8x Interpolating | 100-HTOFP| 35.25 32.90 30.55 
Stereo Audio ADC Dual-Channel DAC 
PCM4202IDBREP —296-22195-1-ND | High-Perf. 24-Bit, 216kHz Sampling | 28-SSOP | 12.50 11.25 9.98] |pacses7mpzp-EP |296-19871-ND 16-Bit, 500Msps, 2x-8x Interpolating | 100-HTOFP| 67.50 63.00 58.50 
Stereo Audio ADC Dual-Channel DAC 
PCM4202IDBREP | 296-22195-2-ND | High-Perf. 24-Bit, 216kHz Sampling | 28-SSOP | —_18526.00/2,000 DAC5688IRGCT 296-23218-1-ND _|2-Channel, 16-Bit, 800Msps DAC 64-VOFN | 46.43 43.33 40.24 
Stereo Audio ADC DACS5688IRGCT 296-23218-2-ND | 2-Channel, 16-Bit, 800Msps DAC 64-VOFN 9865.25/250 
PCM4204EVM 296-18513-ND Evaluation Module for PCM4204 — __/203.00 =— ——| |pace311IDCKT 296-23716-1-ND | 1.8V-5.5V, 10-Bit, 1-Ch. DAC NEW! | SC70-6 | 2.68 215 1.67 
PCM4204PAPT 296-17439-1-ND High-Perf. 24-Bit, 216kHz Sampling 64-HTQFP | 13.24 11.93 10.58 DAC63114IDCKT 296-23716-2-ND 4.8V-5.5V, 10-Bit, 1-Ch. DAC NEW! SC70-6 395.75/250 
4-Channel Audio ADC : DAC6571EVM 296-18412-ND Evaluation Module for DAC6571 — 50.00 — — 
PCM4204PAPT 296-17439-2-ND | High-Perf. 24-Bit, 216kHz Sampling —_| 64-HTQFP 2534.00/250 DAC6571IDBVT 296-18413-1-ND | 2.7V to 5.5V, 12C Interface, Volt. $0T-23-6| 349 279 217 
4-Channel Audio ADC Output, 10-Bit DAC 
PCM4220PFBR 296-21962-1-ND | 2-Channel, 24-Bit, 276kHz ADC 48-TOFP | 1658 14.93 13.24) fpaces7iDBVT 296-18413-2-ND 12.7V to 55V, I2C Interface, Volt SOT-23-6 515.50/250 
PCM4220PFBR 296-21962-2-ND | 2-Channel, 24-Bit, 216kHz ADC 48-TOFP | — 12288.00/1,000 Output, 10-Bit DAC 
PCM4222PFBR 296-21703-1-ND 2-Channel, 24-Bit, 216kHz ADC 48-TOFP | 22.43 20.93 19.44 DAC6573EVM 296-16742-ND Evaluation Module for DAC6573 = 50.00 1 = 
PCM4222PFBR 296-21703-2-ND 2-Channel, 24-Bit, 216kHz ADC 48-TQFP. 18463.00/1,000 DAC6573IPW 296-16637-5-ND Quad, 10-Bit, LP, Voltage Out, DAC 16-TSSOP| 6.80 5.44 4.59 
DSP Compatible Analog-to-Digital Converter DAC6574EVM 296-18414-ND Evaluation Module for DAC6574 — |500 —- — 
AFE1302Y/250 AFET302VCT-ND Analog ADSL Front End 48-TOFP | 20.93 19.53 18.14] | paces74IDGS 296-16666-5-ND | Quad, 10-Bit, LP, Voltage Out, DAC 10-MSOP | 8.40 6725.67 
AFE1302¥/250 AFE1302YTR-ND | Analog ADSL Front End 48-TOFP 4446.50/250 DAC7311IDCKR 296-23717-1-ND  |1.8V-5.5V, 12-Bit, 1-Ch. DAC NEW! | SC70-6 | 257 2.06 1.60 
AFES804ZCF 296-23768-ND 8-Ch. Analog Front End for 135-BGA | 79.05 73.78 68.51] | pAC7311IDCKR 296-23717-2-ND | 1.8V-5.5V, 12-Bit, 1-Ch. DAC NEW! | SC70-6 4308.00/3,000 
Ultrasound NEW! DAC7512E/250 DAC7512ECT-ND | 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC 8-MSOP | 353 283 2.20 
AFES805ZCF 296-23582-ND Fully Integrated, 8-Ch. Analog Front | 135-BGA | 76.05 70.98 65.91) |pac7512E/250 DAC7512ETR-ND  |12-Bit. Serial-In, LP. R/R. DAC 8-MSOP 522.00/250 
|_End for Ultrasound DAC7512N/250 DAC7512NTR-ND | 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC SOT-23-6 505.50/250 
Digital-to-Analog Converters : DAC7513E/250 DAC7513ECT-ND | 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC 8-MSOP | 4.28 3.42 2.66 
DAC712P DAC712P-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 28-Dip.3 | 21.81 =— — =) | pqc7513E/250 DAC7513ETR-ND | 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC 8-MSOP 631.75/250 
DAC712PB DAC712PB-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 28-Dip | 2850 — —) |pac7513N/250 DAG7513NCT-ND | 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC SOT-23-8] 4.16 3.33 2.59 
DAC712PK DAC712PK-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 28-Dip | 2633 —  —| |pac7513N/250 DAC7513NTR-ND | 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC SOT-23-8 615.25/250 
DAC712U DAC712U-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 28-SOIC | 21.75 = —  —) |pac7541AuP DAC7541AJP-ND | Quad 12-Bit, CMOS DAC 18-Dip | 43.04 40.17 37.30 
DAG712UB 296-14008-5-ND__| 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 28-SOIC | 25.28 — __—|  [DAC7S4TAJU DAC7541AJU-ND | Quad 12-Bit, CMOS DAC 18-SOIC | 39.48 36.85 34.22 
DAC714P DAC714P-ND 16-Bit, DAC (Serial Data Interface) 16-Dip ) 2633 = =— = —| | pac7541AKP DAC7541AKP-ND | Quad 12-Bit, CMOS DAC 18-Dip | 46.61 43.50 40.40 
DAC714U DAC714U-ND 16-Bit, DAG (Serial Data Interface) 16-SOIG | 23.25 = —  —| |pac7541AKU DAC7541AKU-ND | Quad 12-Bit, CMOS DAC 18-SOIC | 45.18 42.17 39.16 
DAC715P DAC715P-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 28-Dip | 3431 —  —) |pac7545GLU DAC7545GLU-ND | 12-Bit, CMOS Multiplying DAC (MPU | 20-SOIC | 69.05 64.45 59.84 
DAG715U DAC715U-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 28-SOIC | 2978 — — Compatible) 
DAC715UB DAC715UB-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 28-SOIC_| 3450  — —] |pac7545Ju DAC7545JU-ND 12-Bit, CMOS Multiplying DAC (MPU | 20-SOIC | 30.93 28.87 26.81 
DAC7T6P DAC716P-ND 16-Bit, DAC 16-Dip [3431 —  — Compatible) 
DAC716PB DAG716PB-ND 16-Bit, DAC 16-Dip | 39.08 —  —| |DACTSSTIDRNT — /296-18583-1-ND — 12-Bit, Voltage Output, DAC 12-SO0N | 349° 279 217 
DAC716PK DAC716PK-ND 16-Bit, DAC 16-Dip | 36.41 = =— = —| |DAC7551IDRNT 296-18583-2-ND | 12-Bit, Voltage Output, DAC 12-SON 515.50/250 
DAG716U DAC716U-ND 16-Bit, DAC 16-SOIC | 29.78 —  —] |DAC7552IRGTR 296-18222-1-ND | 12-Bit, Dual, Ultra Low Glitch, Voltage | 16-VOFN | 5.29 4.23 3.29 
DAC716UB DAC716UB-ND 16-Bit, DAC 16-SOIC_| 34.50  —  — Output DAC 
DAC716UK DAC716UK-ND 16-Bit, DAC 16-SOIC | 31.80 —  —] |DAC7552IRGTR 296-18222-2-ND | 12-Bit, Dual, Ultra Low Glitch, Voltage | 16-VOFN 8883.00/3,000 
DAG725JP DAC725JP-ND Dual 16-Bit, DAC 28-Dip (31875 — — Output DAC 
DAC811JU DAC811JU-ND MPU-Compatible 12-Bit, DAC 28-SOIC | 18.00 — —) |DAC7553IRGTT 296-18683-1-ND | 12-Bit, Dual, Ultra Low Glitch, Voltage | 16-VOFN | 650 5.20 4.39 
DAC813AU DAC813AU-ND MPU-Compatible 12-Bit, DAC 28-SOIC | 2040 — — Output DAC 
DAC813JP DAC813JP-ND MPU-Compatible 12-Bit, DAC 28-Dip_| 2493  — —]| |DAC7553IRGTT 296-18683-2-ND | 12-Bit, Dual, Ultra Low Glitch, Voltage | 16-VOFN 1056.25/250 
DAC813JU DAC813JU-ND MPU-Compatible 12-Bit, DAC 28-SOIC | 2040. — — Output DAC 
DAC9O0E DAC900E-ND 10-Bit, 165Msps DAC 28-TSSOP| 6.64 5.32 4.49) |DAC7554EVM 296-17893-ND Evaluation Module for DAC7554 — |5000 — — 
DEM-DAC900E 296-19945-ND Demo Board for DAC9O0E — 15200 — —) |pac75s4iDes 296-17551-5-ND | 12-Bit, Quad, Voltage Output DAC 10-MSOP| 8.83 7.95 7.05 
DAC900U DAC900U-ND 10-Bit, 165Msps Current Out DAC 28-SOIC | 6.64 5.32 4.49} | DAC7558EVM 296-20837-ND Evaluation Module for DAC7558 — |500 —- — 
DAC902E DAC902E-ND 12-Bit, 165Msps DAC 28-TSSOP| 9.66 8.70__7.72) |DAC7558IRHBR — |296-18198-1-ND /2.7V to 5.5V, 12-Bit, Octal, UltraLow | 32-VOFN | 12.50 11.25 9.98 
DEM-DAC9O2E 296-19946-ND Demo Board for DAC9O2E — |20 — — Glitch, Voltage Output DAC 
DAC902U DAC902U-ND 12-Bit, 165Msps Current Out DAC 28-SOIC | 9.66 8.70 7.72) |DAC7558IRHBR  |296-18198-2-ND |2.7V to 5.5V, 12-Bit, Octal, UltraLow | 32-VOFN | 27339.00/3,000 
DAC904E DAC904E-ND 14-Bit, 165Msps DAC 28-TSSOP| 11.96 10.77 9.55 Glitch, Voltage Output DAC 
DEM-DAC904E 296-19947-ND Demo Board for DAC904E — 15200 —  —) |DAC7564IAPW 296-23219-5-ND  /4-Ch., 12-Bit, LP, Volt. Output DAC | 16-TSSOP| 9.66 870 7.72 
DAC904U DAC904U-ND 14-Bit, 165Msps Current Out DAC 28-SOIC | 11.96 10.77 9.55] |DAC7564ICPW 296-23220-5-ND _|4-Ch., 12-Bit, LP, Volt. Output DAC _[16-TSSOP| 11.33 10.20 9.05 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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DAC7S651APW 296-23201-5-ND | 4-Ch., 12-Bit, LP, Voll. Output DAC |16-TSSOP| 9.60 870 7.72) [DAC7801KP DAC7801KP-ND | Dual 12-Bit, Monolithic DAG 2-Dip | 3584. = — — 
DAC7565ICPW 296-23222-5-ND | 4-Ch., 12-Bit, LP. Volt. Output DAC __|16-TSSOP| 11.33 10.20 9.05| |DAC7801LP DAC7801LP-ND | Dual 12-Bit, Monolithic DAC 24-Dip | 4494 —  — 
DAG757TIDBVT 296-14345-2-ND | 12-Bit, I2C Voltage Output DAC $0123-6 562.00/250 DAG7801LU 296-18289-5-ND _| Dual 12-Bit, Monolithic DAC 24-Solc | 3998 = — — — 
DAC7573EVM 296-16743-ND Evaluation Module For DAG7573 — | 5000 — —| /DAC7802KU 296-12978-5-ND | Dual 12-Bit, Monolithic DAC 24-S0IC | 21.38. — — 
DAC7573IPW 296-15745-5-ND | 12-Bit, Quad, Low Power, Voltage 16-TSSOP| 14.08 12.68 11.24] |DAC7802LP DAC7802LP-ND | Dual 12-Bit, Monolithic DAC 24-Dip | 3474 —  — 
Output 12C Interface DAC DAG7802LU 296-12980-5-ND | Dual 12-Bit, Monolithic DAC 24-S0lC | 3036 — — 
DAC7574EVM 296-19938-ND Evaluation Module for DAG7574 — | 5000 — —}] |pac7811EvM 296-18684-ND Evaluation Module for DAC7811 — |5000 — — 
DAC7574IDGSR ‘| 296-15227-1-ND | 12-Bit, Quad, Low Power, Voltage 10-MSOP | 10.25 9.23 8.18] |DAC7811IDGSR _|296-19660-1-ND__| 12-Bit, Serial In, Multiplying DAC 10-MSOP| 5.10 4.08 3.45 
Output 12C Interface DAC DAC7811IDGSR _|296-19660-2-ND _|12-Bit, Serial In, Multiplying DAC 10-MSOP | 7905.00/2,500 
DAC7574IDGSR | 296-15227-2-ND | 12-Bit, Quad, Low Power, Voltage T0-MSOP | 18680.00/2,500 DAG7821IPW 296-19540-5-ND | 12-Bit, Parallel In, Multiplying DAC |20-TSSOP| 5.80 464 3.92 
Output |2C Interface DAC DAG7822IRTAT 296-20636-1-ND | Dual 12-Bit Parallel In, Multiplying DAC | 40-OFN | 840 6.72 5.67 
DAC7611P DAG7611P-ND 12-Bit, Serial General Purpose DAC 8-Dip | 638 —  —| |DAC7822IRTAT 296-20636-2-ND —_| Dual 12-Bit Parallel In, Multiplying DAC | 40-QFN 1365.00/250 
DAC7611PB DAG7611PB-ND —_| 12-Bit, Serial General Purpose DAC 8-Dip | 7.22 —  —| |DAcB043uUC DAC8043UC-ND__|Serial-In 12-Bit DAC ssolc | 918 — — 
DAC7611U DAG7611U-ND 12-Bit, Serial General Purpose DAC 8-solc | 542 —  —| JDACB043U DAC8043U-ND Serial-In 12-Bit DAC Bsolc | 760 — — 
DAC7611UB DAC7611UB-ND _| 12-Bit, Serial General Purpose DAC 8-Solc | 618 — —]| |DAC8164IAPW 296-23142-5-ND | 14-Bit, Quad Ch., Volt. Output DAC | 16-TSSOP| 13.24 11.93 10.58 
DAC7612U DAG7612U-ND 12-Bit, Dual/Serial GP DAG 8SoIc | 6.90 — —| |DAC8164IBPW 296-23143-5-ND | 14-Bit, Quad Ch., Volt. OutputDAC | 16-TSSOP| 16.58 1493 13.24 
DAG7612UB DAG7612UB-ND | 12-Bit, Dual/Serial GP DAC 8-SOIC | 7.90 —  —| |DACste4IcPW 296-23144-5-ND | 14-Bit, Quad Ch., Volt. Output DAC | 16-TSSOP| 14.91 13.43 11.91 
DAC7613E DAG7613E-ND 12-Bit, Voltage Out Mono Parallel 24-ssop | 550 —  —| |DAC8164IDPW 296-23145-5-ND | 14-Bit, Quad Ch., Volt. Output DAC _|16-TSSOP| 16.43 15.33 14.24 
DAC +2 LSB DACB1651APW 296-23146-5-ND | 14-Bit, Quad Ch., Volt. Output DAC |16-TSSOP| 13.24 11.93 10.58 
DAC7613EB DAG7613EB-ND | 12-Bit, Voltage Out Mono Parallel 24-ssop | 630 —  —| |DAC8165IBPW 296-23147-5-ND | 14-Bit, Quad Ch., Volt. OutputDAC | 16-TSSOP| 16.58 1493 13.24 
DAC +1 LSB DAC8165ICPW 296-23148-5-ND | 14-Bit, Quad Ch., Volt. Output DAC | 16-TSSOP| 14.91 13.43 11.91 
DAC7631EVM 296-17621-ND Evaluation Module for DAC7631 — | 5000 — _—| /pacsi6siDPw 296-23149-5-ND | 14-Bit, Quad Ch., Volt. Output DAC | 16-TSSOP| 16.43 15.33 14.24 
DAC7614E DAC7614E-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC 20-SSOP | 17.71 ~=— — —|_ | DAC8311IDCKT 296-23760-1-ND | 1.8V-5.5V, 14-Bit, 1-Ch. DAC MEW! | SC70-6 | 5.14 412 3.47 
DAC7614EB DAG7614EB-ND | Quad Serial-In 12-Bit DAG 20-SSOP | 1248 — —| [DACB3TTIDCKT 296-23760-2-ND 1-Ch. DAC NEW! | SC70-6 835.25/250 
DAC7614P DAC7614P-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC, +2 LSB 16-Dip | 15.81 —  —| |DAcs4i1IDCKT 296-23761-1-ND it, 1-Ch. DAC NEW! | SC70-6 | 6.08 4.87 4.11 
DAC7614PB DAG7614PB-ND —_| Quad Serial-In 12-Bit DAC, +1 LSB 16-Dip | 16.89 —  —] |DAcs411IDCKT 296-23761-2-ND —_| 1.8V-5.5V, 16-Bit, 1-Ch. DAC NEW! | SC70-6 988.00/250 
DAC7614U DAC7614U-ND Quad Serial-in 12-Bit DAC, #2 LSB 16-SOIG_| 11.71 = —  —! ‘| pacasote/250 DAC8501E/250CT-ND | 16-Bit, Low Power DAC 8-MSOP | 660 528 4.46 
DAC7614UB DAC7614UB-ND | Quad Serial-In 12-Bit DAC, +1 LSB 16-SOIG | 1243 ~— ~~ —|_ | DAC8501E/250 DAC8501E/2507R-ND | 16-Bit, Low Power DAC 8-MSOP 1072.50/250 
DAC7615E DAC7615E-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC 20-QSOP | 1233 —  —| /DAC8531E/250 DAC8531E/250CT-ND | 16-Bit, Low Power DAG &MSOP | 628 5.03 4.24 
DAC7615P DAC7615P-ND Quad Serial-In 12-Bit, GP DAC, +2LSB ] 16-Dip | 15.81 — —!| |Dacg531E/250 DAC8531E/2507R-ND | 16-Bit, Low Power DAC 8-MSOP 1020.50/250 
DAC7615PB DAG7615PB-ND | Quad Serial-In 12-Bit, GP DAC, +1LSB | 16-Dip | 1689 — —| |pacss31EVM 296-13548-ND Evaluation Module for DAC8531 — |10100 — — 
DAC7615U DAC7615U-ND Quad Serial-In 12-Bit, GP DAC, +2 LSB | 16-SOIC | 12.33 = —  —| | DAC8S531IDRBT 296-15727-1-ND —_| 16-Bit, Low Power, R/R Output DAC 8SON | 6.28 5.03 4.24 
DAC7615UB DAC7615UB-ND | Quad Serial-In 12-Bit, GP DAC, +1 LSB | 16-SOIC | 13.08 — | —| |DAC8531IDRBT 296-15727-2-ND _| 16-Bit, Low Power, R/R Output DAC 8-SON 1020.50/250 
DAC7616EB DAC7616EB-ND | Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LSB 20-SSOP | 1058 — —| /DAC8532IDGK DAC8532IDGK-ND | 16-Bit, 2-Channel, Low Power DAC 8-MSOP | 9.83 885 7.65 
DAC7616UB DAG7616UB-ND | Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LSB 16-SOIC | 10.58 —  —| |paces34evM 296-17255-ND Evaluation Module for DAC8534 — |5000 — — 
DAC7617EB DAC7617EB-ND | Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LSB 20-SSOP | 10.58 — —| |DACB534IPW 296-13718-5-ND | Quad Ch., LP, 16-Bit, Serial InDACG | 16-TSSOP| 16.08 1448 12.84 
DAC7617UB DAG7617UB-ND _| Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LSB 16-SOIC | 10.58 —  —| |paces4ievm 296-19941-ND Evaluation Module for DAC8541 — |10100 — — 
DAC7621E DAC7621E-ND 12-Bit, Parallel In DAC, #2 LSB 20-SSOP | 670  —  —| |DAC8541V/250 296-12427-1-ND__| 16-Bit, Low Power DAC 32-TOFP | 6.60 5.28 4.46 
DAC7621EB DAC7621EB-ND | 12-Bit, Parallel In DAC, +1 LSB 20-SSOP | 7.00 —  —| /DAC8541V/250 296-12427-2-ND | 6-Bit, Low Power DAC 32-TOFP 1072.50/250 
DAC7624P DAG7624P-ND 12-Bit, Quad DAC, +2 LSB, Mid-Scale | 28-Dip | 16.83 — —J| |DAC8544IPFB 296-17092-ND Quad, 16-Bit, R/R Volt. Output DAC | 48-TOFP | 19.80 1848 17.16 
Reset DACB550IBDGKT  |296-19621-1-ND | 16-Bit, Voltage Output DAC 8-MSOP | 640 512 4.32 
DAC7624PB DAG7624PB-ND | 12-Bit, Quad DAC, #1 LSB, Mid-Scale | 28-Dip | 17.85 — —] |DAC8S50IBDGKT  |296-19621-2-ND —_| 16-Bit, Voltage Output DAC 8-MSOP 1040.00/250 
Reset ; DACB550IDGKT 296-19622-1-ND _| 16-Bit, Voltage Output DAC. 8-MSOP | 5.90 4.72 3.99 
DAC7624U DAG7624U-ND 12-Bit, Quad DAC, +2 LSB, Mid-Scale | 28-SOIC | 16.04 — —) /DAC8S50IDGKT 296-19622-2-ND | 16-Bit, Voltage Output DAC 8-MSOP 958.75/250 
Reset : DAC8551EVM 296-20838-ND Evaluation Module for DAC8551 — |50 — — 
DAC7624UB DAC7624UB-ND | 12-Bit, Quad DAC, +1 LSB, Mid-Scale / 28-SOIC | 17.03 = =— = —) |DAC8551IADGKT | 296-21222-1-ND | 16-Bit Ultra Low Glitch, Volt. Out DAC | 8-MSOP | 5.90 4.72 3.99 
Reset , DACBSS1IADGKT — |296-21222-2-ND | 16-Bit Ultra Low Glitch, Volt. Out DAC_| 8-MSOP 958.75/250 
DAC7625P DAC7625P-ND 12-Bit, Quad DAC, +2 LSB, Zero-Scale | 28-Dip | 16.83  — —) |pacgss1IDGKT 296-18290-1-ND _| 16-Bit Ultra Low Glitch, Volt. Qutt DAC | 8-MSOP | 6.50 5.20 4.39 
Reset : DACB551IDGKT 296-18290-2-ND | 16-Bit Ultra Low Glitch, Volt. Out DAC | 8-MSOP 1056.25/250 
DAC7625PB DAC7625PB-ND | 12-Bit, Quad DAC, +1 LSB, Zero-Scale | 28-Dip | 17.85 — —| |pacess2IDGKT 296-20676-1-ND —_| 16-Bit, 2-Channel Voltage Out DAC 8-MSOP | 966 870 7.72 
Reset DAG8552IDGKT 296-20676-2-ND —_| 16-Bit, 2-Channel Voltage Out DAC 8-MSOP 1848.75/250 
DAC7625U DAC7625U-ND 12-Bit, Quad DAC, +2 LSB, Zero-Scale | 28-SOIC | 16.04 _ - DAC8554EVM 296-19429-ND Evaluation Module for DAC8554 = 50.00 aa = 
Reset DAC8554IPW 296-18310-5-ND | 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch, |16-TSSOP| 21.00 19.60 18.20 
DAC7625UB DAG7625UB-ND | 12-Bit, Quad DAC, +1 LSB, Zero-Scale | 28-SOIC | 1703 — — Voltage Output DAC 
Reset DACB5551PW 296-19402-5-ND | 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch, |16-TSSOP| 21.00 19.60 18.20 
DACT6STE DAC7631E-ND 76-Bit, Low Power (2.5mW) DAG 20-SS0P | 1075 — + — Voltage Output DAC 
DAC7631EB DAC7631EB-ND 16-Bit, Low Power (2.5mW) DAC 20-SSOP | 12.50 —  —) |DACB560IADGKT | 296-21385-1-ND | 16-Bit, Ultra Low Glitch, Volt. Out DAC} 8-MSOP | 7.70 6.16 5.20 
DAC7632VFR 296-12630-1-ND | 16-Bit, Dual DAC 32-LQFP | 15.68  —  —! |paces60lADGKT  |296-21385-2-ND | 16-Bit, Ultra Low Glitch, Volt. Out DAC | 8-MSOP 1251.25/250 
DAC7632VFR 296-12630-2-ND | 16-Bit, Dual DAC 32-LOFP | — 12906.00/1,000 DAC8S560IBDGKT | 296-21386-1-ND | 16-Bit, Ultra Low Glitch, Volt. Qut DAC | 8-MSOP | 9.20 7.36 6.21 
DAC7634E DAC7634E-ND 16-Bit, Quad DAC 48-SSOP | 3143 — __—| | DACgS560IBDGKT _| 296-21386-2-ND __| 16-Bit, Ultra Low Glitch, Volt. Out DAC | 8-MSOP 1495.00/250 
DAC7634EB DAC7634EB-ND | 16-Bit, Quad DAC 48-SSOP | 36.23 — = —/ /DAC8S560ICDGKT | 296-21387-1-ND | 16-Bit, Ultra Low Glitch, Volt. Out DAC| 8-MSOP | 9.70 7.76 6.55 
DAG7641YB/250 | DAC7641YBCT-ND | 16-Bit, 5V, DAC 32-TOFP | 16.58 = —  —! |DAC8S560ICDGKT  |296-21387-2-ND —_| 16-Bit, Ultra Low Glitch, Volt. Out DAC | 8-MSOP 1576.25/250 
DAC7641¥B/250 | DAC7641YBTR-ND  16-Bit, SV, DAC 32-TOFP 3171.50/250 DAC8560IDDGKT | 296-21388-1-ND | 16-Bit, Ultra Low Glitch, Volt. Out DAC | 8-MSOP | 9.33 840 7.45 
DAG7641Y/250 DAC7641YCT-ND | 16-Bit, 5V, DAC 32-TOFP | 1449 = =—  —! |DAcsS60IDDGKT | 296-21388-2-ND —_| 16-Bit, Ultra Low Glitch, Volt. Out DAC | 8-MSOP 1785.00/250 
DAG7641Y/250 DAC7641YTR-ND__| 16-Bit, 5V, DAC 32-TQFP 2773.25/250 DAC85641APW 296-22920-5-ND | 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch | 16-TSSOP| 16.88 15.75 14.63 
DAC7642VFT DAG7642VFTCT-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAG 32-LOFP | 2163. — SO Voltage Out DAC 
DAC7642VFT DAC7642VFTTR-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC 32-LQFP 4637.75/250 DAC85641BPW 296-22921-5-ND | 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch | 16-TSSOP| 18.68 1743 16.19 
DAC7643VFT DAG7643VFTCT-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC 32-LOFP | 2183 — — Voltage Out DAC 
DAC7643VFT DAC7643VFTTR-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC 32-LQFP 4637.75/250 DAC8564ICPW 296-22922-5-ND | 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch | 16-TSSOP| 18.38 17.15 15.93 
DAC7644E DAC7644E-ND 16-Bit, Quad/Parallel +5V, DAC 48-SSOP | 3143 — — — Voltage Out DAC 
DAC7644EB DAC7644EB-ND — 16-Bit, Quad/Parallel +5V, DAC 48-SSOP | 36.23 — = —| | pAc8564IDPW 296-22923-5-ND | 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch |16-TSSOP| 20.18 18.83 17.49 
DAC7654EVM 296-16990-ND Evaluation Module for DAC7654 — |5000 — — Voltage Out DAC 
DAC7654YCT 296-17887-ND 16-Bit, Quad Voltage Out, DAC 64-LOFP ) 54.23 —  —] |pAcsS65IAPW 296-22924-5-ND | 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch |16-TSSOP| 16.88 15.75 14.63 
DAC7664YCT 296-16928-1-ND | 16-Bit, Quad Voltage Out, DAC 64-LOFP | 5175 —  — Voltage Out DAC 
DAC7664YCT 296-16928-2-ND__| 16-Bit, Quad Voltage Out, DAC 64-LOFP 10997.00/250 DACBS565IBPW 296-22925-5-ND | 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch |16-TSSOP| 18.68 17.43 16.19 
DACT714U DAG7714U-ND 72-Bit, Quad Volt. Out, Serial DAC Tesolc | i775 — SO Voltage Out DAC 
DAC7714UB DAC7714UB-ND —_| 12-Bit, Quad Volt. Out, Serial DAC 16-SOIC | 19.38 —  —| |DACESESICPW 296-22926-5-ND | 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch |16-TSSOP| 16.98 17.15 15.93 
DAC7715U DAG7715U-ND 12-Bit, Quad Volt. Out, Serial DAG 16-SOIC | 1868 — — Voltage Out DAG 
DAG7715UB DAG7715UB-ND —_| 12-Bit, Quad Volt. Out, Serial DAC 16-SOIC | 20.40 —  —| |DACasésIDPW 296-22927-5-ND | 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch |16-TSSOP| 20.18 18.83 17.49 
DAC7724N DAG7724N-ND 12-Bit, Quad Parallel DAG 28-PLCC | 1917, — Voltage Out DAG 
DAC7724NB DAG7724NB-ND | 12-Bit, Quad Parallel DAC 28-PLCC | 20.45. —  —]| |DAC8571EVM 296-19942-ND Evaluation Module for DAC8571 — |50 — — 
DAG7724U DAG7724U-ND 42-Bit, Quad Parallel DAG 28-SOIC | 18.32. — —| |DAC8571IDGKR — |296-14307-1-ND —_| 16-Bit, Low Power I2¢ DAC 8-MSOP | 590 472 3.99 
DAG7724UB DAG7724UB-ND —_| 12-Bit, Quad Parallel DAC 28-SOIC | 2010 —  —| |DACB571IDGKR  |296-14307-2-ND | 16-Bit, Low Power I2C DAG 8-MSOP 9145.00/2,500 
DAC7725N DAG7725N-ND 42-Bit, Quad Parallel DAG 28-PLCC | 17.75 —  —| |DAC8574EVM 296-18415-ND Evaluation Module for DAC8574 — |5000 — — 
DAC7725NB DAG7725NB-ND _|12-Bit, Quad Parallel DAC 28-PLCC | 20.45 = =— —_—| |DAC8S574IPW 296-14170-5-ND —_| 16-Bit, Quad Rail-to-Rail DAC 16-TSSOP| 20.78 19.39 18.01 
DAG7725UB DAG7725UB-ND | 12-Bit, Quad Parallel DAC 28-S0IC | 2010 — —| |DAC8580EVM 296-19403-3-ND —_| Evaluation Module for DAC8580 — |500 — — 
DAC7731EC DAG7731EC-ND | 16-Bit, Low Power DAC 24-SSOP | 1740 —  —| |DACB580IPW 296-18311-5-ND | 16-Bit, HS, LN, Voltage Output DAC | 16-TSSOP| 8.30 6.64 5.61 
DAC7734E DAG7734E-ND Quad Serial 16-Bit, Voltage Out DAC | 48-SSOP | 48.68 —  —J |DAC8581EVM 296-19404-3-ND _| Evaluation Module for DAC8581 — |500 — — 
DAG7734EB DAG7734EB-ND | Quad Serial 16-Bit, Voltage Out DAC | 48-SSOP | 51.99 —  —| [DAC8581IPW 296-18312-5-ND | 16-Bit, HS, LN, Voltage Output DAC [16-TSSOP| 8.30 664 5.61 
DAG7734EC DAGC7734EC-ND _| Quad Serial 16-Bit, Voltage Out DAC__| 48-SSOP_ | 62.40 — —| |DAC801EVM 296-18416-ND Evaluation Module for DAC8801 — |500 —- — 
DAC7/41EVM 296-19940-ND Evaluation Module for DAC7741 — [101.00 — —] |DAC8801IDGKT 296-17641-1-ND | 14-Bit Multiplying DAC 8-MSOP | 850 7.65 6.79 
DAG7741Y/250 296-14009-1-ND | 16-Bit, Single Channel DAC 48-LOFP | 15.99 — —]| |DAC8801IDGKT 296-17641-2-ND | 14-Bit Multiplying DAC 8-MSOP 1625.75/250 
DAG7741Y/250 296-14009-2-ND | 16-Bit, Single Channel DAC 48-LOFP 3060.00/250 DAC8801IDRBT 296-17642-1-ND __| 14-Bit Multiplying DAC 8-SON | 850 7.65 679 
DAC7741YB/250 | 296-12702-1-ND —_| 16-Bit, Single Channel DAC 48-LOFP | 16.50 — —]| |DAC880TIDRBT 296-17642-2-ND | 14-Bit Multiplying DAC 8-SON 1625.75/250 
DAGC7741YB/250___|296-12702-2-ND__| 16-Bit, Single Channel DAC 48-LOFP 3506.25/250 DAC8802IPW 296-19405-5-ND | Dual Serial In 14-Bit Multiplying DAC |16-TSSOP| 11.25 10.13 8.98 
DAC774TYC/250 | DAC774TYC/250CT-ND | 16-Bit, Low Power DAC 48-LOFP | 1838 — | —]| |DAC8803IDBT 296-18685-1-ND | Quad Serial In 14-Bit Multiplying DAG | 28-SSOP | 20.48 19.11 17.75 
DAGC7741YC/250 —_| DAC7741YC/250TR-ND | 16-Bit, Low Power DAC 48-LOFP 3904.75/250 DAC8803IDBT 296-18685-2-ND —_| Quad Serial In 14-Bit Multiplying DAG | 28-SSOP 4351.00/250 
DAGC7742Y/250 296-14169-1-ND | 16-Bit, Mono Parallel DAC 48-LOFP | 17.85 —  —]| |DAC8805QDBTR  |296-21734-1-ND | 14-Bit, Dual, Parallel In, Multiplying | 38-TSSOP| 10.25 9.23 8.18 
DAGC7742Y/250 296-14169-2-ND | 16-Bit, Mono Parallel DAC 48-LOFP 3793.25/250 DAG 
DAGC7742YB/250___|296-14167-1-ND__| 16-Bit, Mono Parallel DAC 48-LOFP | 20.48 — —]| |DACB805QDBTR  |296-21734-2-ND | 14-Bit, Dual, Parallel In, Multiplying [38-TSSOP| _15190.00/2,000 
DAC7742YB/250  |296-14167-2-ND | 16-Bit, Mono Parallel DAC 48-LOFP 4351 .00/250 DAC 
DAGC7742YC/250 | 296-14168-1-ND —_| 16-Bit, Mono Parallel DAC 48-LOFP | 2258 —  —]| |DAC8806IDB 296-19722-5-ND —_| 14-Bit, Parallel In Multiplying DAC 28-SSOP | 10.08 9.08 8.05 
DAG7742YC/250 | 296-14168-2-ND —_| 16-Bit, Mono Parallel DAC 48-LOFP 4797.25/250 DAC8811EVM 296-18417-ND Evaluation Module for DAC8811 — |5000 — — 
DAGC7744E DAG7744E-ND Quad Parallel 16-Bit DAC 48-SSOP | 48.68 — —| |DACB8811IBDGKT  |296-17643-1-ND | 16-Bit Multiplying DAC 8-MSOP | 13.16 11.85 10.51 
DAGC7744EB DAG7744EB-ND _| Quad Parallel 16-Bit DAC 48-SSOP | 5340 — —_ —| |DAC8811IBDGKT _|296-17643-2-ND__| 16-Bit Multiplying DAC. 8-MSOP 2518.25/250 
DAG7744EC DAG7744EC-ND | Quad Parallel 16-Bit DAC 48-SSOP | 62.40 — —| |DAC881TIBDRBT  |296-17644-1-ND | 16-Bit Multiplying DAG 8-SON | 1316 11.85 10.51 
DAC7800LU 296-12976-5-ND _| Dual 12-Bit, Monolithic DAG 16-SOIC | 29.36 — —| |DAC8811IBDRBT | 296-17644-2-ND _| 16-Bit Multiplying DAC 8-SON 2518.25/250 
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Te Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DAC8BTTICDGKT | 296-17645-1-ND | 16-Bit Multiplying DAC &MSOP | 15.08 13.58 12.04] |TLC7524IFN 296-3022-5-ND | 8-Bit, O.1y's, 5V-15V Single Parallel | 20-PLCC | 3.31 265 2.06 
DACBB11ICDGKT | 296-17645-2-ND | 16-Bit Multiplying DAC 8-MSOP 2884.75/250 Multiplying DAC ; 
DAC8811ICDRBT _| 296-17646-1-ND _| 16-Bit Multiplying DAC 8-SON | 15.08 13.58 12.04] |TLC7524IN 296-3023-5-ND | 8-Bit, 0.1j's, 5V-15V Single Parallel 16-Dip | 353 283 2.20 
DAC88TTICDRBT | 296-17646-2-ND | 16-Bit Multiplying DAC 8-SON 2884. 75/250 Multiplying DAC 
DAC8812IBPW 296-19406-5-ND | Dual, Serial In 16-Bit Multiplying DAG |16-TSSOP| 15.41 13.88 12.31] |TLC7528CDW 296-1340-5-ND | 8-Bit, 0.1y's, 5V-15V Dual Parallel 20-S0IG | 3.22 258 2.01 
DAC8812ICPW 296-19407-5-ND | Dual, Serial In 16-Bit Multiplying DAG |16-TSSOP| 15.90 14.84 13.78 Multiplying DAG 
DAC8814IBDBT 296-18608-1-ND | Quad, Serial In 16-Bit Multiplying DAC | 28-SSOP | 26.93 25.13 23.34) | TLC7528CDWR 296-1340-1-ND | 8-Bit, 0.1us, 5V-15V Dual Parallel 20-S0Ic | 293 234 182 
DAC8814IBDBT 296-18608-2-ND _| Quad, Serial In 16-Bit Multiplying DAG_| 28-SSOP 5721 50/250 Multiplying DAC 
DAC8814ICDBT 296-18609-1-ND | Quad, Serial In 16-Bit Multiplying DAC | 28-SSOP | 31.05 28.98 2691) |TLC7528CDWR 296-1340-2-ND | 8-Bit, 0.1ys, 5V-15V Dual Parallel 20-SOIC 3316.00/2,000 
DAC8814ICDBT 296-18609-2-ND | Quad, Serial In 16-Bit Multiplying DAG | 28-SSOP 6598.25/250 Multiplying DAC 
DAC88201BDB 296-19654-5-ND | 16-Bit, Parallel In Multiplying DAC 28-SSOP | 15.58 14.03 12.44] |TLC7528CFN 296-3024-5-ND | 8-Bit, 0. 1's, 5V-15V Dual Parallel 20-PLCC | 3.22 258 2.01 
DAC8820ICDB 296-19655-5-ND —_| 16-Bit, Parallel In Multiplying DAC 28-SSOP | 16.49 14.85 13.17 Multiplying DAC ; 
DAC8822QBDBTR |296-21735-1-ND | 16-Bit, Dual, Parallel In, Multiplying © |38-TSSOP| 14.41 1298 11.51) |TLC7528CN 296-1871-5-ND ae Us. ae Dual Parallel 20-Dip 2.93 2.34 1.82 
DAG ultiplying 
DAC8822QBDBTR | 296-21735-2-ND | 16-Bit, Dual, Parallel In, Multiplying | 38-TSSOP| — 21366.00/2,000 TLO7528EDW 296-3025-5-ND ea tus. aye Dual Parallel 20-SOIC | 369 296 2.30 
DAG ultiplying : 
DAC8822QCDBTR | 296-21699-1-ND | 16-Bit, Dual, Parallel In, Multiplying © |38-TSSOP| 16.58 14.93 13.24) |TLC7528EN 296-3026-5-ND Bt tus, vy Dual Parallel 20-Dip 3.49 2.79 2.17 
DAG ultiplying 
DAC8822QCDBTR | 296-21699-2-ND | 16-Bit, Dual, Parallel In, Multiplying © |38-TSSOP| — 24576.00/2,000 TLC7528IDW 296-3027-5-ND eae Os. oy Dual Parallel 20-SOIC | 349 279° 217 
DAG ultiplying 
DAC8830IBD 296-21736-5-ND —_| 16-Bit, Ultra LP Voltage Out, DAC 8-SOIC | 15.49 13.95 12.37) |TLC7S528IFN 296-3028-5-ND 8-Bit, 0.1p1s, 5V-15V Dual Parallel 20-PLCC | 3.13 251 1.95 
DAC88301CD 296-21737-5-ND _| 16-Bit, Ultra LP Voltage Out, DAC 8-SOIC_| 15.91 14.33 12.71 Multiplying DAC ; 
DAC8830ID 296-21738-5-ND | 16-Bit, Ultra LP Voltage Out, DAC 8-SOIC | 14.58 13.13 11.64] | TLC7528IN 296-3029-5-ND 8-Bit, 0.1p1s, 5V-15V Dual Parallel 20-Dip | 313 251 1.95 
DAC8831EVM 296-20839-ND Evaluation Module for DAC8831 = 50.00 — — Multiplying DAC 
DAC88311BD 296-18028-5-ND | 2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, | 14-SOIC | 15.49 13.95 12.37] |TLC7528IPW 296-3030-5-ND Ppa DAC Dual Parallel 20-TSSOP) 3.49 279 2.17 
Voltage Output DAC u 
DAC8831IBRGYT — |296-20703-1-ND | 2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, | 14-QFN | 15.49 13.95 12.37] |TLC7628CDW 296-3031-5-ND TLMDIERIDAG. Dual Parallel 20-S0IC | 349° 2.79 2.17 
Voltage Output DAC U ‘ 
DACBB31IBRGYT | 296-20703-2-ND | 2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, | 14-QFN 2964.50/250 TLC7628CN 296-3032-5-ND VUiDpIIGS DAG. Dual Parallel 20-Dip | 4.07 3.26 2.54 
Voltage Output DAC H : 
DACBB3TICD 296-18029-5-ND _[27V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, | 14-SOIC | 15.91 1433 12.77 Tecate Beta toa et Guat Bales oa eens a oe a3 
Voltage Output DAC 3 Her Pmt, OPS, £-/ Vou. Z I 5 5 
DAC8831ICRGYT — |296-20704-1-ND —/2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, | 14-QFN | 15.91 14.33 12.71] | TLVS604ID 296-1916-5-ND ee Sus, 2.7V-5.5V Quad Parallel | 16-SOIC | 870 6.96 5.88 
Voltage Output DAC v 
DAC8831ICRGYT — |296-20704-2-ND | 2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, | 14-QFN 3044.00/250 TLV56041PW 296-1917-5-ND ree Sus, 2.7V-5.5V Quad Parallel | 16-TSSOP} 8.70 6.96 5.88 
Voltage Output DAC u 7 
DAC8831ID 296-18030-5-ND | 2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, | 14-SOIC | 14.58 13.13 11.64) | TLVS606CD 296-2298-5-ND ier sor us, 2.7V-5.5V Single 8SOIC | 326 261 2.03 
Voltage Output DAC 4 
DAC8831IRGYT 296-20705-1-ND | 2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, | 14-VOFN | 14.58 13.13 11.64) | TLV5606ID 296-3034-5-ND Ager SoU aus 2.7V-5.5V Single 8SOIC | 349° 279 217 
Voltage Output DAC i . 
DAC883TIRGYT 296-20705-2-ND |2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, | 14-VQFN 2789.00/250 TLV5606IDGK 296-3035-5-ND 10-Bit, 3 or 9ps, 2.7V-5.5V Single 8-MSOP | 349 2.79 217 
Voltage Output DAC Serial DAC 
DAC8831MCDEP | 296-21224-5-ND | 2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, | 14-SOIC | 24.94 23.28 21.62] | TLVS608IDW 296-3036-5-ND 10-Bit, 1/3ps, 2.7V-5.5V Octal 20-SOIC | 9.00 810 7.19 
Voltage Output DAC Serial DAC 
DAC8832ICRGYT — |296-19588-1-ND | 16-Bit Ultra LP, Voltage Output DAC 44-QFN | 15.91 14.33 12.71] | TLVS608IPW 296-3037-5-ND et SUS) 2.7V-5.5V Octal 20-TSSOP| 9.00 810 7.19 
DAC8832ICRGYT | 296-19588-2-ND | 16-Bit Ultra LP, Voltage Output DAC_ | 14-QFN 3044.00/250 i 
DAC8871SBPW 296-22150-5-ND | 16-Bit, 1-Ch., Serial In/Volt. Out, DAC__|16-TSSOP| 15.90 14.84 13.78] | TLVS6101IDW 296-3038-5-ND Meet ess 2.7V-5.5V Octal 20-SOIC | 15.58 14.03 12.44 
DAC8871SPW 296-22151-5-ND | 16-Bit, 1-Ch., Serial In/Volt. Out, DAC |16-TSSOP| 14.66 13.20 11.71 i 
DAC8881SRGET  |296-22741-1-ND | 16-Bit, 1-Channel Volt. Output DAC 24-OFN | 14.66 13.20 11.71 | TLVS610IPW 296-3039-5-ND Tea us: 2.7V-5.5V Octal 20-TSSOP| 15.58 14.03 12.44 
DAC8881SRGET | 296-22741-2-ND | 16-Bit, 1-Channel Volt. Output DAC 24-QFN 2805.00/250 t 
DAC98B1SBRGET | 296-23701-1-ND | 18-Bit, 1-Ch., LN, Volt. Out DAC NEW!| 24-VQFN | 38.85 36.26 33.67) | TLVS610IVE 296-17097-ND Veet Asus: 2.7V-5.5V Octal 20-WCSP | 15.58 14.03 12.44 
DAC9881SBRGET | 296-23701-2-ND__| 18-Bit, 1-Ch., LN, Volt. Out DAC NEW!| 24-VOFN 8255.75/250 ! 
DAC9BB1SRGET  |296-23702-1-ND | 18-Bit, 1-Ch., LN, Volt. OutDAC NEW!| 24-VOFN | 26.85 25.06 29.27) | 'LVSG10IYZR 296-21503-1-ND vee Ls. 2.7V-5.5V Octal 20-WCSP | 14.16 12.75 11.31 
DAC9B81SRGET | 296-23702-2-ND | 18-Bit, 1-Ch., LN, Volt. Out DAC NEW!| 24-VQFN 5705.75/250 H 
DSD1608PAH 296-13451-ND | 24-Bit, 8-Channel Multi-Format DAC | 52-TOFP | 11.00 9.90 a.7a|_| 'LVS610IYZR aS ay 122i tsps, 2.7V-5.5V Octal 20-WCSP | 30984.00/3,000 
THS5641AIDW 296-2989-5-ND —_| 8-Bit, 100Msps 3V-5V Single DAC 28-SOIG | 6.08 487 4.11 feted en nares ' 
THeserAiPW 296-2990-5-ND.__|8-Bit 100Msps 3V-SV Single DAC osrssop| oa 487 4t1| | TVS613cDW 296-2299-5-ND i it jis, 2.7V-5.5V Single Parallel | 20-SOIG | 6.60 5.28 4.46 
THS5641EVM 296-10055-ND Evaluation Module for THS5641 — |10o — — ; ; 
THeses1AIDW 296-2992-5-ND | 10-Bit, 125Msps 8V-5V Single DAC | 20-so1c | 940 752 6.35| | TLVS613CPW 296-1918-5-ND 128i, ths, 2.7V-5.5V Single Parallel |20-TSSOP} 660 5.28 4.46 
THS5651AIPW 296-2287-5-ND | 10-Bit, 125Msps 3V-5V Single DAC |28-TSSOP| 9.40 7.52 6.35 ries cat ere r 
THSSeEIEVIA posbaneetin BViieson Mil or THSeEsA ee oto | | Tevse1si0w 296-1919-5-ND oa duis, 2.7V-5.5V Single Parallel | 20-SOIG | 7.70 6.16 5.20 
THS5661AIDW 296-2995-5-ND _| 12-Bit, 125Msps 3V-5V Single DAC _| 28-SOIC | 11.48 10.34 9.17 enone sah re 
THSS6BiAIPW  |296-2288-5-ND | 12-Bit. 125Msps 3V-5V Single DAC |28-TSSOP] 1148 10.34 9.17] |{LVS61SIPW i acacem (3 1S 2.7V-5.5V'Single Parallel | 20-TSS0F) 7.70. 6:16. 5.20 
THS5671AIDW 296-2998-5-ND | 14-Bit, 125Msps 3V-5V Single DAG | 28-SOIC | 14.56 13.11 11.63 eenntet ak x 7 z 
THS5671AIPW —|296-7089-5-ND | 14-8, 125Msps 3V-SV Single DAC |28-TSSOP| 1606 1446 1283) |TLyseiacpw _|aa6-a040-sND | t2-Bit us, 27V-SSV Quad Seral DAG| 16-TSSOP| 1374 1238 1098 
THS5671EVM 296-10058-ND Evaluation Module for THS5671 — 101.00 = =— —|) JrLyser14iD 296-1921-5-ND | 12-Bit. 3y1s, 2.7V-5.5V Quad Serial DAC] 16-SOIC | 14.66 13.20 11.71 
THS8133BCPHP =| 296-2999-ND pats 80Msps 3V-SV Triple Video = | 48-HTOFP) 6.00 4.80 4.05) | TL ys614iPW 296-1922-5-ND _|12-Bit, 3uis, 2.7V-5.5V Quad Serial DAC|16-TSSOP 14.66 13.20 11.71 
THSBTS4BCPHP /296-3007-ND B-Bit, BOMsps 3V-5V Triple Video DAC |48-HTGFP| 6.00 4.80 4.05 Tteeraor a ne Bee av Ona Sera me us 18 pee 
THS8135PHP 296-13049-5-ND | Triple 10-Bit Video DAC 48-HTOFP | 6.00 4.80 4.05) | ti vsg14MPWREP |296-21258-1-ND | 12-Bit, 3s, 2.7V-5.5V Quad Serial DAC] 16-TSSOP| 20.40 19.04 17.68 
THS81361PHP 296-23965-ND Ut TBOMs0s triple Video AB-HTOFP | 6.00 4.80 4.05) |TLvs614MPWREP |296-21258-2-ND | 12-Bit, Suis, 2.7V-5.5V Quad Serial DAC| 16-TSSOP| —_33592.00/2,000 
TLC5602CDW 296-3003-5-ND | 8-Bit, 30Msps SV Single Video DAC | 20-S0Ic | 3.65 2.92 2.27) | ILVB616CD Fee OE Sam) 1g: S08, 2-7V°5 GV Quad Serial DAG) “S01 | 580 46t 32 
1 i , TLV5616CDR 296-2301-1-ND__| 12-Bit, 3s, 2.7V-5.5V Quad Serial DAG| 8-SOIG_| 5.20 416 3.51 
TLC5615CD 296-3004-5-ND _| 10-Bit, 12.5ys, 5V Single Serial DAC__| 8-SOIG_| 4.50 3.60 2.80 “53012- Bi 7 i 5 
! l l TLV5616CDR 296-2301-2-ND | 12-Bit, 3uss, 2.7V-5.5V Quad Serial DAC} 8-SOIC 8060.00/2,500 
TLC5615CDGK 296-3005-5-ND | 10-Bit, 12.5us, 5V Single Serial DAC | 8-TSSOP | 4.50 3.60 2.80] |yiysg1ecP 296-3041-5-ND _|19-Bit. 3us, 2.7V-55V Quad Serial DAG| 8-Dip | 5.20 416 3.51 
TLC5615CP 296-3006-5-ND | 10-Bit, 12.5!s, 5V Single Serial DAC 8-Dip | 4.07 326 254 1993-5- “Bh 3us 2.7V-5. i i : i } 
! d , TLV56161D 296-1923-5-ND | 12-Bit, 31s, 2.7V-5.5V Quad Serial DAG] 8-SOIG | 6.20 496 4.19 
TLC56151D 296-3007-5-ND 10-Bit, 12.5ys, 5V Single Serial DAC | 8-SOIC | 4.70 3.77 2.93) |TLyser6iDR 296-1923-1-ND | 12-Bit, 3us, 2.7V-5.5V Quad Serial DAC] 8-SOIC | 5.60 448 3.78 
TLCS56151P 296-2292-5-ND 10-Bit, 12.5ys, 5V Single Serial DAC 8-Dip 428 3.42 2.66) | TLVS5616IDGK 296-3042-5-ND 12-Bit, 31s, 2.7V-5.5V Quad Serial DAC| 8-MSOP | 6.20 496 4.19 
TLC5618AQD 296-3011-5-ND 12-Bit, 2.5418, 5V Dual Serial DAC 8-SOIC_| 8.82 7.06 5.96} TL Vs616IDR 296-1923-2-ND | 12-Bit, 3us, 2.7V-5.5V Quad Serial DAC] 8-SOIC 8680.00/2,500 
TLO56206D 296-1861-5-ND 8-Bit, 10ys, 5V Quad Serial DAC 14-SOIG | 4.39 3.51 2.73) | TLy5617ACD 296-2302-5-ND 10-Bit, 2.5ys, 2.7V-5.5V Dual Serial 8-SOlc | 5.00 4.00 3.38 
TLC5620CN 296-1862-5-ND | 8-Bit, 101s, 5V Quad Serial DAC 14-Dip | 4.16 3.33 2.59 DAC 
TLC56201D 296-1339-5-ND ——_/ 8-Bit, 10s, 5V Quad Serial DAC 14-SOIG | 4.61 3.69 287) | TLv5617AID 296-3043-5-ND | 10-Bit, 2.5ys, 2.7V-5.5V Dual Serial 8-SOIC | 530 4.24 3.58 
TLC56201DR 296-1339-1-ND | 8-Bit, 101s, 5V Quad Serial DAC 14-SOIC | 4.16 333 259 DAC 
TLC56201DR 296-1339-2-ND 8-Bit, 101s, 5V Quad Serial DAC 14-SOIC 5827.50/2,500 TLV5618ACD 296-2303-5-ND 12-Bit, 2.5ys, 2.7V-5.5V Dual Serial 8-SOIC | 9.00 7.20 6.08 
TLC5620IN 296-3012-5-ND | 8-Bit, 101s, 5V Quad Serial DAC 14-Dip | 439 351 279 DAC 
TLCS628CcDW 296-1864-5-ND | 8-Bit, 101s, SV Octal Serial DAC 16-SOIC | 5.40 4.32 3.65) | TLV5618AID 296-3044-5-ND | 12-Bit, 2.5ys, 2.7V-5.5V Dual Serial 8SOIC | 960 7.68 6.48 
TLC5628CN 296-1865-5-ND | 8-Bit, 101s, 5V Octal Serial DAG 16-Dip | 510 4.08 3.45 DAC 
TLCS6281DW 296-3013-5-ND —_| 8-Bit, 101s, 5V Octal Serial DAC 16-SOIC | 5.80 4.64 3.92) [TLVS6T8AIP 296-10735-5-ND | 12-Bit, 2.5, 2.7V-5.5V Dual Serial &bp | 870 696 5.68 
TLC5628IN 296-3014-5-ND _| 8-Bit, 101s, 5V Octal Serial DAG 16-Dip | 550 440 3.72 DAC 
TLC7225CDW 296-3015-5-ND ‘| 8-Bit, 5ys, 5V-15V Quad Parallel DAC | 24-SOIC | 5.56 445 346) |TLVS5618AMDREP |296-21259-1-ND | 12-Bit, 2.5ys, 2.7V-5.5V Dual Serial 8-SOIC | 1233 11.10 9.85 
TLC72251DW 296-3016-5-ND | 8-Bit, Suis, 5V-15V Quad Parallel DAC | 24-SOIC | 5.22 418 3.53 DAC 
TLC7226cDW 296-3017-5-ND —_| 8-Bit, Sys, 15V Quad Parallel DAG 20-SOIC | 513 4.11 3.20] |TLVS618AMDREP | 296-21259-2-ND | 12-Bit, 2.5s, 2.7V-5.5V Dual Serial 8-SOIC 22477.50/2,500 
TLC7226CN 296-3018-5-ND | 8-Bit, Sys, 15V Quad Parallel DAG 20-Dip | 4.82 3.86 3.00 DAC 
TLC72261DW 296-3019-5-ND _| 8-Bit, 5yis, 15V Quad Parallel DAG 20-S0i¢ | 5.45 4.36 3.39 | TLv5618AQD 296-2304-5-ND | 12-Bit, 2.5ys, 2.7V-5.5V Dual Serial 8-SOIC | 833 7.50 6.65 
TLC7226IN 296-2296-5-ND | 8-Bit, Sys, 15V Quad Parallel DAC 20-Dip | 5.24 420 3.27 DAC 
TLC7524CD 296-1866-5-ND | 8-Bit, 0.1j1s, 5V-15V Single Parallel 16-SOlc | 342 274 213] |TLVs619cDW 296-1924-5-ND | 12-Bit, 11s, 2.7V-5.5V Single Parallel | 20-SOIC | 7.30 5.84 4.93 
Multiplying DAC DAC 
TLC7524CFN 296-1867-5-ND | 8-Bit, O.ijis, 5V-15V Single Parallel | 20-PLCC | 342 274 213) |TLVS619CPW 296-1925-5-ND | 12-Bit, Tus, 2.7V-5.5V Single Parallel |20-TSSOP| 7.30 5.84 493 
Multiplying DAC DAC 
TLC7524CN 296-1868-5-ND | 8-Bit, O.ijis, 5V-15V Single Parallel 16-Dip | 331 265 2.06] |TLVS6191DW 296-3045-5-ND | 12-Bit, 11s, 2.7V-5.5V Single Parallel | 20-SOIC | 7.70 616 5.20 
Multiplying DAC DAC 
TLC7524CPW 296-3020-5-ND ‘| 8-Bit, O.ijis, 5V-15V Single Parallel |16-TSSOP| 3.42 274 213) |TLV5619IPW 296-2305-5-ND | 12-Bit, 11s, 2.7V-5.5V Single Parallel |20-TSSOP| 7.70 6.16 5.20 
Multiplying DAG DAC 
TLC7S24EN 296-1869-5-ND | 8-Bit, O.iys, 5V-15V Single Parallel TeDip | 374 299 233] |TLVS619QDWREP /|296-18148-1-ND | 12-Bit, 11s, 2.7V-5.5V Single Parallel | 20-SOIC | 7.62 610 5.15 
Multiplying DAC DAC 
TLC75241D 296-3021-5-ND —_| 8-Bit, O.1jis, 5V-15V Single Parallel 16-SOIC | 3.74 299 233] |TLVS619QDWREP |296-18148-2-ND | 12-Bit, tus, 2.7V-5.5V Single Parallel | 20-SOIC 9526.00/2,000 
Multiplying DAC. DAC 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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TLV5620CD 296-3047-5-ND 8-Bit, 10s, 2.7V-5.25V Quad Serial 14-SOIC 248 1.98 1.54) |DSD1794DB 296-15311-5-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 28-SSOP | 16.52 15.42 14.32 
DAC Stereo DAC 
TLV5620CN 296-2306-5-ND 8-Bit, 10s, 2.7V-5.25V Quad Serial 14-Dip 2.59 2.07 1.61 DSD1796DB 296-18431-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 28-SSOP | 6.50 5.20 4.39 
DAC Stereo DAC 
TLV56201D 296-3048-5-ND 8-Bit, 10s, 2.7-5.25V Quad Serial DAC | 14-SOIC 2.70 2.16 1.68} |PCM56P PCM56P-ND Serial In 16-Bit, Mono DAC, 80dB 16-Dip | 14.66 = _ 
TLV5620IN 296-3049-5-ND 8-Bit, 10s, 2.7V-5.25V Quad Serial 14-Dip 2.81 2.25 1.75] |PCM56U PCMS56U-ND 16-Bit, Audio DAC 16-SOIC | 16.08 _ _ 
DAC PCM69AP PCM69AP-ND Dual 18-Bit, BICMOS Audio DAC 16-Dip | 34.74 = _ 
TLV56211D 296-2307-5-ND 8-Bit, 10ys, 2.7V-5.25V Quad Serial 14-SOIC 5.18 4.14 3.22] |PCM1600Y PCM1600Y-ND 24-Bit, 96kHz, 6-Channel DAC 48-LQFP 9.56 8.61 7.64 
DAC PCM1602APT 296-18701-1-ND 24-Bit, 192kHz Sampling 6-Channel 48-LQFP 620 4.96 4.19 
TLV5623CD 296-2308-5-ND 8-Bit, 3's, 2.7V-5.5V Single Serial DAC | 8-SOIC 248 1.98 1.54 Enhanced Multilevel Delta-Sigma DAC 
TLV5623CDGK 296-3051-5-ND 8-Bit, 3's, 2.7V-5.5V Single Serial DAC | 8-MSOP 2.48 1.98 1.54} |PCM1602APT 296-18701-2-ND 24-Bit, 192kHz Sampling 6-Channel 48-LQFP 1007.50/250 
TLV56231D 296-3052-5-ND 8-Bit, 3's, 2.7V-5.5V Single Serial DAC | 8-SOIC 2.70 2.16 1.68 Enhanced Multilevel Delta-Sigma DAC 
TLV5623IDGK 296-3053-5-ND 8-Bit, 31s, 2.7V-5.5V Single Serial DAC | 8-MSOP 2.70 216 1.68) |PCM1602KY PCM1602KY-ND 24-Bit, 192kHz, 6-Channel DAC 48-LQFP 986 7.89 6.66 
TLV5624CD 296-2309-5-ND 8-Bit, 1.0-3.5ys, 2.7V-5.5V Single 8-SOIC 3.60 2.88 2.24} |PCM1602Y PCM1602Y-ND 24-Bit, 192kHz, 6-Channel DAC 48-LQFP 9.02 7.22 6.09 
Serial DAC PCM1604Y PCM1604Y-ND 24-Bit, 192kHz, 6-Channel DAC 48-LQFP 8.93 8.04 7.13 
TLV56241D 296-3054-5-ND 8-Bit, 1.0-3.5s, 2.7V-5.5V Single 8-SOIC 4.28 342 2.66) |PCM1606E 296-13111-5-ND 24-Bit, 6-Channel, Enhanced Multilevel | 20-SSOP | 4.95 3.96 3.08 
Serial DAC Delta-Sigma DAC 
TLV5624IDGK 296-3055-5-ND 8-Bit, 1.0-3.5s, 2.7V-5.5V Single 8-MSOP 4.28 342 2.66] |PCM1608KY PCM1608KY-ND 24-Bit, 192kHz, 8-Channel DAC 48-LQFP 858 7.73 6.85 
Serial DAC PCM1608Y PCM1608Y-ND 24-Bit, 192kHz, 8-Channel DAC 48-LQFP 950 7.60 642 
TLV5625CD 296-2310-5-ND 8-Bit, 3 or 10ps, 2.7V-5.5V Dual 8-SOIC 416 3.33 2.59} | PCM1609APT 296-18702-1-ND 24-Bit, 192kHz Sampling 8-Channel 48-LQFP 710 568 4.80 
Serial DAC Enhanced Multilevel Delta-Sigma DAC 
TLV56251D 296-3056-5-ND 8-Bit, 3 or 10ps, 2.7V-5.5V Dual 8-SOIC 4.50 3.60 2.80} |PCM1609APT 296-18702-2-ND 24-Bit, 192kHz Sampling 8-Channel 48-LQFP 1153.75/250 
Serial DAC Enhanced Multilevel Delta-Sigma DAC 
TLV5626CD 296-2311-5-ND 8-Bit, 1's, 2.7V-5.5V Dual Serial DAC 8-SOIC 473 3.78 2.94) | PCM1680DBQ 296-18004-5-ND 24-Bit, 192kHz, Enhanced Multilevel, 28-QSOP | 3.71 297 2.31 
TLV56261D 296-3057-5-ND 8-Bit, 11s, 2.7V-5.5V Dual Serial DAC 8-SOIC 495 3.96 3.08 Delta-Sigma, Audio DAC 
TLV5627CD 296-2312-5-ND 8-Bit, 3's, 2.7V-5.5V Quad Serial DAC | 16-SOIC 5.18 4.14 3.22] | PCM1681PWP 296-23129-5-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, Multilevel 28-HTSSOP| 4.16 3.33 2.59 
TLV56271D 296-3058-5-ND 8-Bit, 3's, 2.7V-5.5V Quad Serial DAC | 16-SOIC 495 396 3.08 Delta-Sigma, 8-Ch. Audio DAC 
TLV5627IPW. 296-3059-5-ND 8-Bit, 3's, 2.7V-5.5V Quad Serial DAC |16-TSSOP| 5.51 4.41 3.43] |PCM1681TPWPQ1 | 296-23526-5-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, Multilevel 28-HTSSOP| 4.50 3.60 2.80 
TLV5628CDW 296-3060-5-ND 8-Bit, 10s, 2.7V-5.5V Octal Serial DAC |_16-SOIC 5.51 4.41 3.43 Delta-Sigma, 8-Ch. Audio DAC NEW! 
TLV5628CN 296-2313-5-ND 8-Bit, 10s, 2.7V-5.5V Octal Serial DAC) 16-Dip 5.18 4.14 3.22] |PCM1690DCA 296-23842-5-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, 8-Ch. Audio | 48-HTSSOP} 5.80 4.64 3.92 
TLV5628IDW 296-3061-5-ND 8-Bit, 10s, 2.7V-5.5V Octal Serial DAC | 16-SOIC 5.20 4.16 3.51 DAC NEW! 
TLV56281N 296-3062-5-ND 8-Bit, 10s, 2.7V-5.5V Octal Serial DAC) 16-Dip 5.00 4.00 3.38] |PCM1691DCA 296-23897-5-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, 8-Ch. Audio | 48-HTSSOP} 5.50 440 3.72 
TLV5629IDW 296-3063-5-ND 8-Bit, 1/3y1s, 2.7V-5.5V Octal Serial 20-SOIC 7.00 560 4.73 DAC NEW! 
DAC PCM1702P PCM1702P-ND 20-Bit BiCMOS Advanced Sign 16-Dip | 24.62 — = 
TLV5629IPW. 296-3064-5-ND 8-Bit, 1/3y1s, 2.7V-5.5V Octal Serial 20-TSSOP| 7.00 560 4.73 Magnitude DAC 
DAC PCM1702P-J PCM1702P-J-ND 20-Bit BiCMOS Advanced Sign 16-Dip | 24.62 _ _ 
TLV5630IDW 296-3065-5-ND 12-Bit, 1/3y1s, 2.7V-5.5V Octal 20-SOIC | 14.74 13.28 11.78 Magnitude DAC 
Serial DAC PCM1702P-K PCM1702P-K-ND | 20-Bit BICMOS Advanced Sign 16-Dip | 24.62 - _ 
TLV5630IPW. 296-3066-5-ND 12-Bit, 1/3y1s, 2.7V-5.5V Octal 20-TSSOP | 16.24 14.63 12.97 Magnitude DAC 
Serial DAC PCM1702U PCM1702U-ND 20-Bit BICMOS Advanced Sign 20-SOIC | 30.45 — _ 
TLV5631IDW 296-3067-5-ND 10-Bit, 1/3y1s, 2.7V-5.5V Octal 20-SOIC | 10.33 9.30 8.25 Magnitude DAC 
Serial DAC PCM1704U/2K 296-23019-1-ND 24-Bit, 96KHz BICMOS Sign-Magnitude | 20-SOP | 30.74 28.69 26.64 
TLV5631IPW. 296-3068-5-ND 10-Bit, 1/3y1s, 2.7V-5.5V Octal 20-TSSOP| 10.33 9.30 8.25 DAC 
Serial DAC PCM1704U/2K 296-2301 9-2-ND 24-Bit, 96kHz BICMOS Sign-Magnitude | 20-SOP 50610.00/2,000 
TLV5632IDW 296-3069-5-ND 8-Bit, 1/3y1s, 2.7V-5.5V Octal Serial 20-SOIC 930 7.44 6.28 DAC 
DAC PCM1710U PCM1710U-ND Dual Voltage Output CMOS Delta- 28-SOIC 966 8.70 7.72 
TLV5632IPW 296-3070-5-ND 8-Bit, 1/3us, 2.7V-5.5V Octal Serial 20-TSSOP| 9.30 7.44 6.28 Sigma DAC with On-Chip Digital Filter 
DAC PCM1716E PCM1716E-ND 24-Bit, Stereo 96KHz Sampling DAC 28-SSOP | 520 4.16 3.51 
TLV5633CDW 296-2314-5-ND 12-Bit, 1's, 2.7V-5.5V Single Parallel 20-SOIC 9.83 8.85 7.85} |PCM1717E PCM1717E-ND Stereo Audio DAC 20-SSOP | 7.40 5.92 5.00 
DAC PCM1718E PCM1718E-ND Stereo Audio DAC, -90dB THD 20-SSOP | 9.30 7.44 6.28 
TLV5633IDW 296-3071-5-ND 12-Bit, 1's, 2.7V-5.5V Single Parallel 20-SOIC | 10.58 9.53 8.45) /PCM1719E PCM1719E-ND Stereo Audio DAC, -88dB THD 28-SSOP | 10.20 9.18 8.14 
DAC PCM1720E PCM1720E-ND Stereo Audio DAC, MPEG2/AC-3 20-SSOP | 540 4.32 3.65 
TLV56331PW 296-3072-5-ND 12-Bit, 1's, 2.7V-5.5V Single Parallel |20-TSSOP| 10.58 9.53 8.45 Compatible 
DAC PCM1723E PCM1723E-ND Stereo DAC w/Programmable PLL 24-SSOP | 5.10 4.08 3.45 
TLV5636CD 296-2315-5-ND 12-Bit, 1's, 2.7V-5.5V Single Parallel 8-SOIC 810 6.48 5.47] |PCM1725U PCM1725U-ND 16-Bit, Stereo 96kHz Sampling DAC 14-SOIC 315 252 1.96 
DAC PCM1727E PCM1727E-ND Stereo DAC with Prog. Dual PLL 24-SSOP | 7.80 6.24 5.27 
TLV5636ID 296-3073-5-ND 12-Bit, 11's, 2.7V-5.5V Single Parallel 8-SOIC 8.60 688 5.81 PCM1728E PCM1728E-ND 24-Bit, 96kHz Stereo Audio DAC 28-SSOP | 860 688 5.81 
DAC PCM1730E PCM1730E-ND 24-Bit, 192kHz Stereo Audio DAC 28-SSOP | 11.50 10.35 9.18 
TLV5636IDGK 296-3074-5-ND 12-Bit, 1's, 2.7V-5.5V Single Parallel 8-MSOP 8.60 688 5.81 PCM1733U PCM1733U-ND 18-Bit, Low Cost Stereo DAC 14-SOIC 416 333 2.59 
DAC PCM1737E PCM1737E-ND 192kHz Stereo Audio DAC 28-SSOP | 8.41 7.58 6.72 
TLV5637CD 296-2316-5-ND 10-Bit, 1's, 2.7V-5.5V Dual Serial DAC | 8-SOIC 8.00 640 5.40) |PCM1738E PCM1738E-ND 24-Bit, 192kHz Stereo Audio DAC 28-SSOP | 9.66 8.70 7.72 
TLV56371D 296-3075-5-ND 10-Bit, 11s, 2.7V-5.5V Dual Serial DAC | 8-SOIC 9.40 7.52 6.35} |PCM1739E PCM1739E-ND 192kHz Stereo Audio DAC 28-SSOP | 8.10 648 5.47 
TLV5638CD 296-2317-5-ND 12-Bit, 1 or 3.5ys, 2.7V-5.5V Dual 8-SOIC 830 664 5.61 PCM1740E PCM1740E-ND PLL DAC with VCXO 24-SSOP | 6.90 552 4.66 
Serial DAC PCM1741E PCM1741E-ND 24-Bit, 96KHz Audio DAC 16-QSOP | 4.73 3.78 2.94 
TLV56381D 296-3076-5-ND 12-Bit, 1 or 3.5ys, 2.7V-5.5V Dual 8-SOIC 8.80 7.04 5.94) |PCM1742E PCM1742E-ND 24-Bit, 192kHz Audio DAC 16-QSOP | 4.05 3.24 2.52 
Serial DAC PCM1742KE PCM1742KE-ND 24-Bit, 192kHz Audio DAC. 16-QSOP | 4.50 3.60 2.80 
TLV5638MDREP 296-18149-1-ND 12-Bit, 1 or 3.5ys, 2.7V-5.5V Dual 8-SOIC | 11.33 10.20 9.05) |PCM1744U PCM1744U-ND 24-Bit, Low Cost Stereo DAC 14-SOIC 416 3.33 2.59 
Serial DAC PCM1748E PCM1748E-ND 24-Bit, Stereo Audio DAC 16-QSOP | 2.93 234 1.82 
TLV5638MDREP 296-18149-2-ND 12-Bit, 1 or 3.5ys, 2.7V-5.5V Dual 8-SOIC 20655.00/2,500 PCM1748E/2K PCM1748ETR-ND | 24-Bit, Stereo Audio DAC 16-QSOP 3060.00/2,000 
Serial DAC PCM1748KE PCM1748KE-ND 24-Bit, Stereo Audio DAC 16-QSOP | 3.15 252 1.96 
TLV56380D 296-3077-5-ND 12-Bit, 1 or 3.5ys, 2.7V-5.5V Dual 8-SOIC 920 7.36 6.21 PCM1748KE/2K PCM1748KETR-ND | 24-Bit, Stereo Audio DAC 16-QSOP 3316.00/2,000 
Serial DAC PCM1753DBQ 296-16651-5-ND 24-Bit, 192kHz Audio DAC 16-QSOP | 2.59 207 1.61 
TLV5638QDREP 296-22433-1-ND 12-Bit, 1 or 3.5ys, 2.7V-5.5V Dual 8-SOIC 9.06 8.16 7.24) |PCM1754DBQ 296-16652-5-ND 24-Bit, 192kHz Audio DAC 16-QSOP | 2.59 207 1.61 
Serial DAC PCM1755DBQ 296-16653-5-ND 24-Bit, 192kHz Audio DAC 16-QSOP | 2.59 207 1.61 
TLV5638QDREP. 296-22433-2-ND 12-Bit, 1 or 3.5us, 2.7V-5.5V Dual 8-SOIC 16525.00/2,500 PCM1770PW 296-13470-5-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio | 16-TSSOP} 3.15 2.52 1.96 
Serial DAC DAC with Headphone Amplifier 
TLV5639CDW 296-2318-5-ND 12-Bit, 1's, 2.7V-5.5V Single Parallel 20-SOIC 6.90 5.52 4.66} |PCM1770RGA 296-13471-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio | 20-VQFN 3.38 2.70 210 
DAC DAC with Headphone Amplifier 
TLV5639IDW 296-3078-5-ND 12-Bit, 1's, 2.7V-5.5V Single Parallel 20-SOIC 740 5.92 5.00 PCM1771PW 296-13472-5-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio | 16-TSSOP| 3.94 3.15 2.45 
DAC DAC with Headphone Amplifier 
TLV5639IPW. 296-3079-5-ND 12-Bit, 1's, 2.7V-5.5V Single Parallel |20-TSSOP| 8.20 6.56 5.54) |PCM1771RGA 296-13473-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio | 20-VOFN | 4.28 3.42 2.66 
DAC DAC with Headphone Amplifier 
P82B96DGKR 296-20941-1-ND Dual Bidirectional Bus Buffer 8-MSOP. 3.60 2.88 2.24 PCM1772PW 296-13474-5-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio | 16-TSSOP} 3.94 3.15 2.45 
P82B96DGKR 296-20941-2-ND Dual Bidirectional Bus Buffer 8-MSOP 5040.00/2,500 DAC with Lineout Amplifier 
P82B96DR 296-20942-1-ND Dual Bidirectional Bus Buffer 8-SOIC 3.60 2.88 2.24) |PCM1772RGA 296-13475-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio | 20-VOFN | 4.28 3.42 2.66 
P82B96DR 296-20942-2-ND Dual Bidirectional Bus Buffer 8-SOIC 5040.00/2,500 DAC with Lineout Amplifier 
P82B96P 296-20943-5-ND Dual Bidirectional Bus Buffer 8-Dip 3.60 288 2.24 PCM1773PW 296-13476-5-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio | 16-TSSOP} 3.15 2.52 1.96 
P82B96PWR 296-20944-1-ND Dual Bidirectional Bus Buffer 8-TSSOP | 3.60 288 2.24 DAC with Lineout Amplifier 
P82B96PWR 296-20944-2-ND Dual Bidirectional Bus Buffer 8-TSSOP 4080.00/2.000 PCM1773RGA 296-13477-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio | 20-VQFN 3.38 2.70 = 2.10 
Audio Digital-to-Analog Converters DAC with Lineout Amplifier 
DF1704E DF1704E-ND Stereo, 24-Bit, Digital Interpolation 28-SSOP | 21.23 19.81 18.40] |PCM1774RGPT 296-22036-1-ND 16-Bit, LP Stereo Audio DAC 20-VQFN 3.71 297 2.31 
Filter for PCM1704 PCM1774RGPT 296-22036-2-ND 16-Bit, LP Stereo Audio DAC 20-QFN 548.75/250 
DSD1702E 296-13072-5-ND Enhanced Multiformat, Delta-Sigma, 20-QSOP | 5.40 4.32 3.65) |PCM1780DBQ 296-17959-5-ND 24-Bit, 192kHz, Enhanced Multilevel, 16-QSOP | 248 1.98 1.54 
Audio DAC Delta-Sigma, Audio DAC 
DSD1791DB 296-15082-5-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 28-SSOP | 5.29 4.23 3.29) |PCM1781DBQ 296-17960-5-ND 24-Bit, 192kHz, Enhanced Multilevel, 16-QSOP | 281 225 1.75 
Stereo DAC Delta-Sigma, Audio DAC 
DSD1792ADBR 296-21534-1-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 28-SSOP | 16.58 14.93 13.24) |PCM1782DBQ 296-17961-5-ND 24-Bit, 192kHz, Enhanced Multilevel, 16-QSOP | 248 1.98 1.54 
Stereo DAC Delta-Sigma, Audio DAC 
DSD1792ADBR 296-21534-2-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 28-SSOP 24576.00/2,000 PCM1789PW. 296-23898-5-ND 24-Bit, 192kHz, Enhanced Multilevel, | 24-TSSOP| 4.73 3.78 2.94 
Stereo DAC Delta-Sigma, Audio DAC NEW! 
DSD1792DB 296-15310-5-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 28-SSOP | 16.52 15.42 14.32) |PCM1791ADB 296-15091-5-ND 24-Bit, Audio Stereo DAC 28-SSOP | 5.29 4.23 3.29 
Stereo DAC PCM1792ADBR 296-21536-1-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 28-SSOP | 16.58 14.93 13.24 
DSD1793DB 296-15083-5-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 28-SSOP | 5.29 4.23 3.29 Stereo DAC 
Stereo DAC PCM1792ADBR 296-21536-2-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 28-SSOP 24576.00/2,000 
DSD1794ADBR 296-21535-1-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 28-SSOP | 16.58 14.93 13.24 Stereo DAC 
Stereo DAC PCM1792DB 296-15313-5-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 28-SSOP | 16.52 15.42 14.32 
DSD1794ADBR 296-21535-2-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 28-SSOP 24576.00/2,000 Stereo DAC 
Stereo DAC PCM1793DB 296-15092-5-ND 24-Bit, Audio Stereo DAC 28-SSOP | 5.29 4.23 3.29 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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% INstRuMENTS Digi@oReel’ (cont, RoHS Compliant Parts Available INstRUMENTS Digi@Reel’ (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Ee Digi-Key Price Each a8 Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PCM1794ADBR 296-21537-1-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 28-SSOP | 16.58 14.93 13.24) |THS6012IGQER 296-10062-2-ND | Dual Differential Line Driver 80-BGA 11780.00/2,500 
Stereo DAC THS6022CPWP. 296-1768-5-ND__| Dual Differential Line Driver 14-HTSSOP| 5.80 4.64 3.92 
PCM1794ADBR 296-21537-2-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 28-SSOP 24576.00/2,000 THS6022EVM 296-10063-ND Evaluation Module for THS6022 = 50.00 = _ 
Stereo DAC THS6022IPWP 296-1769-5-ND —_ | Dual Differential Line Driver 14-HTSSOP} 5.98 4.79 4.04 
PCM1794DB 296-15314-5-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio 28-SSOP | 16.52 15.42 14.32) |THS6032CDWP 296-2373-5-ND | Low Power ADSL Line Driver 20-SOIC | 10.33 9.30 8.25 
Stereo DAC THS6032EVM 296-10064-ND Evaluation Module for THS6032 = 50.00 _ _ 
PCM1796DB 296-18510-5-ND 24-Bit, 192kHz, Audio Stereo DAC 28-SSOP | 6.50 5.20 4.39) |THS6032IDWP 296-10065-5-ND_| Low Power ADSL Line Driver 20-SOIC | 10.33 9.30 8.25 
PCM1798DB 296-18511-5-ND 24-Bit, 192kHz, Audio Stereo DAC 28-SSOP | 6.50 5.20 4.39) |THS6032IGQER 296-10066-1-ND | Low Power ADSL Line Driver 80-BGA 941 848 7.52 
PCM2702 PCM2702E-ND 16-Bit, Stereo Audio DAC 28-SSOP | 13.59 12.24 10.86] /THS6032IGQER 296-10066-2-ND | Low Power ADSL Line Driver 80-BGA 17162.50/2,500 
PCM2704DB 296-15273-5-ND Stereo Audio USB 1.1 DAC 28-SSOP | 5.70 4.56 3.85) |THS6032IVFP 296-12689-ND Low Power ADSL Line Driver 32-HLOFP| 10.33 9.30 8.25 
PCM2704DBR 296-23123-1-ND Stereo Audio USB 1.1 DAC 28-SSOP | 5.10 4.08 3.45) | THS6042EVM 296-20564-ND Evaluation Module for THS6042 — 50.00 _— — 
PCM2704DBR 296-23123-2-ND Stereo Audio USB 1.1 DAC 28-SSOP 6376.00/2,000 THS60421D 296-12315-5-ND_| High Speed ADSL CPE Line Driver 8-SOIC 7125.70 4.81 
PCM2705DB 296-15274-5-ND Stereo Audio USB 1.1 DAC 28-SSOP | 5.70 4.56 3.85) |THS6042IDDA 296-12667-5-ND | High Speed ADSL CPE Line Driver 8-HSOIC 712° 5.70 4.81 
PCM2706PJT 296-15275-5-ND Stereo Audio USB 1.1 DAC 32-TQFP 740 5.92 5.00) |THS6043EVM 296-20565-ND Evaluation Module for THS6043 _ 50.00 _— — 
PCM2707PJT 296-15276-5-ND Stereo Audio USB 1.1 DAC 32-TOFP 7.40 5.92 5.00) | THS60431D 296-12316-5-ND | High Speed CPE Line Driver with SD 14-SOIC 7.22 5.78 488 
PCM4104EVM 296-18512-ND Evaluation Module for PCM4104 = |203.00 _— _—| J|THs6043iPpwP 296-12317-5-ND |HS CPE Line Driver with SD 14-HTSSOP| 7.60 6.08 5.13 
PCM4104IPFBREP | 296-23371-1-ND High Performance, 24-Bit, 216kHz 48-TQFP | 12.50 11.25 9.98] |THS6052EVM 296-20566-ND Evaluation Module for THS6052 = 50.00 = = 
Sampling 4-Ch. Audio DAC THS60521D 296-11984-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver eso | 7.12 570 481 
PCM4104IPFBREP | 296-23371-2-ND High Performance, 24-Bit, 216kHz 48-TQFP 18526.00/2,000 THS6052IDDA 296-12668-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver 8-HSOIC 712 570 481 
Sampling 4-Ch. Audio DAC THS6052IDR 296-11984-1-ND | Dual HS ADSL Line Driver 8-SOIC 646 517 4.37 
PCM4104PFBT 296-16926-1-ND Hah Performance, 2 a BkHz 48-TOFP | 9.08 818 7.25] | THS6052IDR 296-11984-2-ND | Dual HS ADSL Line Driver 8-SOIC 10012.50/2,500 
ampling 4-Ch. Audio THS6053EVM. 296-20567-ND Evaluation Module for THS6053 — 50.00 _ = 
PCM4104PFBT 296-16926-2-ND | High Performance, 24-Bit, 216kHz 48-TOFP 1737.25/250 THS60531D 296-12318-5-ND |DualHS ADSL CPE Line Driver w/SD | 14-SOIC | 7.12 5.70 4.81 
Sampling 4-Ch. Audio DAC THS6053IPWP 296-11985-5-ND | Dual HS ADSL Line Driver with SD 14-HTSSOP| 7.12 5.70 4.81 
Voltage-to-Current Converter - THS6053IPWPR 296-11985-1-ND | Dual HS ADSL Line Driver with SD 14-HTSSOP] 6.46 5.17 4.37 
XTRI10AG 296-13640-5-ND Prarslon Conege oun 16-Dip | 5942 — = —) |THS6053IPWPR 296-11985-2-ND |Dual HS ADSL Line Driver with SD |14-HTSSOP] —_8076.00/2,000 
THS6062CD 296-2374-5-ND | Dual ADSL Differential Recei 8-SOIC 740 5.92 5.00 
XTRIV1AIDGOT ‘| 296-22072-1-ND _| Precision Voltage-to-Current to-msop| 281 225 1.75] [THSeQBDEVMT POSEIGOEGHITIRENT Ev ation Module or THSGO62 000 
Converter/Transmitter THS6072CD 296-2375-5-ND | Low Power ADSL Differential Receiver | 8-SOIC 545 436 3.39 
XTRITIAIDGQT = (296220722.ND Se ee eal 10-MSOP 415.75/250 THS6072EVM 296-10074-ND | Evaluation Module for THS6072 — joo — — 
sat THS6092EVM. 296-20568-ND Evaluation Module for THS6092 _ 50.00 - _— 
XTRIVIAIDRCT = SELECTED Fecal one rele 10-SON | 281 225 1.75) | THs6o92ID 296-12319-5-ND_| Dual HS ADSL SPE Line Driver 8-solc | 5.02 402 3.13 
He THS6092IDDAR 296-12669-1-ND | Dual HS ADSL SPE Line Driver 8-HSOIC 459 3.68 2.86 
XTRTVVAIDRGT: (eae Frecision Voltage-to Currant 10-SON 415.75/250 THS6092IDDAR 296-12669-2-ND | Dual HS ADSL SPE Line Driver B-HSOIC | 6425.00/2,500 
eu eae ul THS6O93EVM 296-20569-ND | Evaluation Module for THS6093 — |s00 — — 
VFC32KP VEC32KP-ND Voltage-to-Frequency Sonverters THI 060 THS60931D 296-11986-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver w/SD 14-SOIC 5.02 4.02 313 
” to-Voltage Cae ee ee , — ~~} [THS6093IPWwe 296-12320-5-ND_|Dual HS ADSL CPE Line Driver w/SD__|14-HTSSOP| 5.02 4.02 3.13 
veo enna econ otteemer | e505 | om — —| [Heaew [esau ecumamernisiare [eta Se Se 
VEC110AP VFC110AP-ND High Fre he Veltageta-Eroauene 44-Di 18.98 _ __| | THS6182D 296-14977-5-ND | LP Dissipation ADSL Line Driver 16-SOIC 780 6.24 5.27 
Gi wnoteren. | tae | ey Eee ay | eM | a 8 
, ~ - valuation Module for _ f - = 
VFC3208P AGEL ELD Ne ake Cnene Frequency: / 14-Dip | 19.80 THS6182RHER 296-15338-1-ND [LP Dissipation ADSL Line Driver DORN | 7.04 564 4.76 
Ped: ! ni _ __|  |THS6182RHFR 296-15338-2-ND | LP Dissipation ADSL Line Driver 24-QFN 13095.00/3,000 
vFC3206P URCEEME UD Vue: Fremulency ae Fragen |: 14-Dips 22h THS6182RHFEVM  |296-18857-ND _| Evaluation Module for THS6182RHF — 0100 — 
a THS6184RHFT 296-17862-1-ND | Dual Port, Low Power Differential xDSL| 24-QFN 7.88 631 5.32 
Line Driver Amp 
XAS I ATA TRANSMISSION Bieta 296-17862-2-ND | Dual Port, Low Power Differential xDSL) 24-QFN 4925.00/1,000 
INSTRUMENTS RoHS Compliant Parts Available Line Driver Amp 
Te Digi-Key Price Each THS6184PWP 296-21670-5-ND | Dual Port, Low Power Differential xDSL | 20-HTSSOP] 7.88 6.31 5.32 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 «100 Line Driver Amp 
5 = Ethernet 
4-20mA Transmitters/Receivers 7 r 
a E r i =— =) |DLKPC192SGNT 296-13858-ND 10Gbps Ethernet Lan Physical Coding | 289-PBGA| 161.60 150.83 140.05 
RCV420JP RCV420JP-ND 4-20mA Prec. Current Loop Receiver 16-Dip 7.10 
| E f -Dii _ = Sublayer (PCS) 
So aIAS ae Bang team Lomb Reveal iene nae ~ =} |TLK1002aRGET 296-19420-1-ND | Dual Signal Conditioning Transceiver | 24-OFN | 11.00 9.90 878 
‘i : TLK1002ARGET 296-19420-2-ND | Dual Signal Conditioning Transceiver 24-QFN 2103.75/250 
Transmitter 
_ ish itt de Wi % _ __| |TLK1101ERGPT 296-22844-1-ND | 11.3Gbps Cable/PC Board Equalizer 20-VOFN | 14.58 13.13 11.64 
ATRIAL puede eesion, Low Drift 4-20mA 2-Wire |) 16-8010 | 15.91 TLK1101ERGPT 296-22844-2-ND_|11,3Gbps Cable/PC Board Equalizer__| 20-VOFN | _2789.00/250 
| if i i Di a —| | TLK1201AIRCP 296-18299-ND Gigabit Ethernet Transceiver 64-HVQFP| 8.75 7.88 6.99 
aaa i co Noe Neen | ue | 78 TLK1201ARCP 296-16797-ND | Gigabit Ethernet Transceiver 64-HVOFP| 890 712 601 
XTRIOSPA XTRIOSPAND ~)4-20mA Current Transmitter with TEDip 920] TK 12011RCP 296-13362-ND | Gigabit Ethernet Transceiver 64-HVOFP| 9.78 7.83 661 
Sensor Excitation and Linearization TLK1211 RCP 296-20780-ND | Ethernet Transceiver 64-HVOFP] 21.00 19.60 18.20 
sa ey 208 Curent Transitory | 4-800c | 1075) —| Tete TRHiaT —— [ea Etre Traecotar oan} 117000250 
Sensor Excitation and Linearization x “ed : a , 
XTR105UA XTR105UA-ND 4-20mA Current Transmitter with 14-SOIC 8.50 _ —| | TLK1501IRCP 296-10484-ND 0.6-1.5Gbps Transceiver 64-HVOFP} 15.16 13.65 12.11 
Sensor Excitation and Linearization TLK15211PAP 296-15862-ND 0.5-1.3Gbps Serializer/Deserializer 64-HTQFP| 15.75 14.70 13.65 
XTR106P XTR106P-ND 4-20mA Current Transmitter 14-Dip 9.33 = —| | TLK2201AJRGQE 296-18904-1-ND | 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 80-BGA 8.50 680 5.74 
XTR106PA XTR106PA-ND 4-20mA Current Transmitter 14-Di 8.00 ee —|  [TLK2201AJRGQE 296-18904-2-ND_| 1.0-1.6Gbps Etherent Transceiver 80-BGA 918.08/160 
XTR106U XTRIO6U-ND 4-20mA Current Transmitter Teak 10.25 = —]| | TLK2201AJRQZE 296-19668-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 80-BGA 8.50 680 5.74 
XTR106UA XTR1O6UA-ND 4-20mA Current Transmitter 14-SOIC 8.80 = —| | TLK2201ARCP 296-15238-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 64-HVQFP| 8.90 7.12 6.01 
XTR108EA/2K5 XTRIO8EACT-ND | 4-20mA 2-Wire Transmitter 94-QSOP | 6.70 _ —| | TLK2201BIRCP 296-18300-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 64-HVOFP| 8.41 7.58 6.72 
XTR108EA/2K5 XTRIO8EATR-ND | 4-20mA 2-Wire Transmitter 24-QSOP 10385.00/2,500 TLK2201BRCP 296-16728-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 64-HVOFP| 8.50 680 5.74 
XTR108EVM 996-21214-ND Evaluation Module for XTR108 = 203.00 = —| |TLK2201IRCP 296-10485-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 64-HVQFP| 8.78 7.91 7.01 
XTR110KP XTR110KP-ND 4-20mA Precision, Voltage-to-Current 16-Dip | 11.83 = —| | TLK2201JRGQE 296-10486-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 80-BGA 816 653 5.51 
Converter/Transmitter TLK2201RCP. 296-10487-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 64-HVQFP} 8.92 7.14 6.03 
XTR110KU XTR110KU-ND 4-20mA Precision, Voltage-to-Current | 16-SOIC | 12.99 = —J| | TLK2208AGPV 296-15328-5-ND | 1.0-1.3Gbps 8-Port Gigabit Ethernet 289-BGA | 47.25 44.10 40.95 
Converter/Transmitter Transceiver 
XTR112U XTR112U-ND 4-20mA Current Transmitter with 14-SOIC 9.33 _ —J| | TLK2208AZPV 296-21252-ND 1.0-1.3Gbps 8-Port Gigabit Ethernet 289-BGA | 47.25 44.10 40.95 
Sensor Excitation Transceiver 
XTR112UA XTR112UA-ND 4-20mA Current Transmitter with 14-SOIC 8.00 = —J| | TLK2208BGPV 296-15724-ND ba -3Gbps 8-Port Gigabit Ethernet 289-BGA | 47.25 44.10 40.95 
Sensor Excitation ransceiver 
XTR114U XTR114U-ND 4-20mA Current Transmitter with 14-SOIC 9.33 a —| | TLK2208BZPV 296-21253-ND a -3Gbps 8-Port Gigabit Ethernet 289-BGA | 47.25 44.10 40.95 
Sensor Excitation ransceiver 
XTR114UA XTR114UA-ND 4-20mA Current Transmitter with 14-SOIC 8.00 = —] | TLK2211RCPR 296-23474-1-ND | Ethernet Transceiver NEW! 64-HVQFP} 8.60 688 5.81 
Sensor Excitation TLK2211RCPR 296-23474-2-ND | Ethernet Transceiver NEW! 64-HVQFP 5375.00/1,000 
XTR115U XTR115U-ND. 4-20mA Current Loop Transmitter 8-SOIC 3.71 — — TLK2218GPV 296-21605-ND 8-Port Gigabit Ethernet Transceiver 289-BGA | 57.75 53.90 50.05 
XTR115UA XTR115UA-ND 4-20mA Current Loop Transmitter 8-SOIC 3.15 — — TLK2218ZPV 296-21606-ND 8-Port Gigabit Ethernet Transceiver 289-BGA | 57.75 53.90 50.05 
XTR116U XTR116U-ND. 4-20mA Current Loop Transmitter 8-SOIC 3.15 = — TLK2226GEA 296-19514-ND 6-Port Gigabit Ethernet Transceiver 196-BGA | 29.48 27.51 25.55 
XTR116UA XTR116UA-ND 4-20mA Current Loop Transmitter 8-SOIC 2.59 = = TLK2226ZEA 296-21672-ND 6-Port Gigabit Ethernet Transceiver 196-BGA | 29.48 27.51 25.55 
XTR117AIDGKT 296-18744-1-ND | 4-20mA Current Loop Transmitter 8-MSOP | 2.48 = —| | TLK2501IRCP 296-10488-ND 1.6-2.5Gbps Transceiver 64-HVQFP| 20.40 19.04 17.68 
XTR117AIDGKT 296-18744-2-ND | 4-20mA Current Loop Transmitter 8-MSOP 346.50/250 TLK2521 PAP 296-15315-ND | 1.0-2.5Gbps Transceiver 64-HTQFP| 18.90 17.64 16.38 
XTR117AIDRBT 296-19487-1-ND | 4-20mA Current Loop Transmitter 8-SON 48 _ —| | TLK2541PFP 296-23374-ND 1.0-2.6Gbps Transceiver 80-HTQFP| 16.50 15.40 14.30 
XTR117AIDRBT 296-19487-2-ND | 4-20mA Current Loop Transmitter 8-SON 346.50/250 TLK2701IRCP 296-10489-ND 1.6-2.7Gbps Transceiver 64-HVQFP| 20.40 19.04 17.68 
XTR300AIRGWT 296-19535-1-ND | Industrial Analog Current/Voltage 20-VOFN | 5.40 4.32 —| | TLK2711AIRCP 296-23681-ND 1.6-2.7Gbps Transceiver NEW! 64-HVQFP| 17.25 16.10 14.95 
Output Driver TLK2711AJRZQE 296-23682-ND 1.6-2.7Gbps Transceiver NEW! 80-BGA | 15.75 14.70 13.65 
XTR300AIRGWT 296-19535-2-ND | Industrial Analog Current/Voltage 20-VQFN 877.50/250 TLK27111RCP 296-12215-ND 1.6-2.7Gbps Transceiver 64-HVQFP| 19.77 18.46 17.14 
Output Driver TLK2711JRGQE 296-12216-ND 1.6-2.7Gbps Transceiver 80-BGA | 18.90 17.64 16.38 
XTR300EVM 296-19618-ND Evaluation Module for XTR300 _ 50.00 _ —| | TLK2711JRZQE 296-19633-ND 1.6-2.7Gbps Transceiver 80-BGA | 15.75 14.70 13.65 
ADSL Drivers TLK3101IRCP. 296-10490-ND 2.5-3.125Gbps Transceiver 64-HVQFP| 25.28 23.59 21.91 
THS6002CDWP 296-1765-5-ND —_| Dual Differential Line Driver/Receiver 20-SOIC | 12.08 10.88 9.65) |TLK3104SAGNT 296-12040-5-ND | 10Gbps Ethernet Backplane Xcvr. 289-BGA | 127.05 118.58 110.11 
THS6002EVM 296-10059-ND Evaluation Module for THS6002 ‘<9 50.00 = —|_ |TLK3104SCGNT 296-13704-ND 3.125Gbps Quad Serial Backplane 20-HSOIC | 231.09 215.69 200.28 
THS6002IDWP 296-1766-5-ND_—_| Dual Diff. Line Driver/Receiver 20-HSOIC ) 12.08 10.88 9.65 Transceiver 
THS60071PWP 296-10060-5-ND | Dual Diff. Line Driver LP Receiver 28-HTSSOP| 11.33 10.20 9.05] |TLK3114SAGNT 296-12747-ND 10Gbps XAUI Transceiver 289-BGA [129.99 121.33 112.66 
THS6012CDWP 296-2372-5-ND__| Dual Differential ADSL Driver 20-SOIC 7.70 6.16 5.20| | TLK3114SCGNT 296-15738-ND 10Gbps XAUI Transceiver 289-BGA | 86.63 80.85 75.08 
THS6012EVM 296-10061-ND Evaluation Module for THS6012 = 50.00 = —|_ |TLK3114SCGPV 296-21552-ND 10Gbps XAUI Transceiver 289-PBGA| 86.63 80.85 75.08 
THS6012IDWP 296-1767-5-ND —_| Dual Differential Line Driver 20-HSOIC | 7.88 6.31 5.32} |TLK3114SCZPV 296-21553-ND 10Gbps XAUI Transceiver 289-PBGA| 86.63 80.85 75.08 
THS6012IGQER 296-10062-1-ND_| Dual Differential Line Driver 80-BGA 7.60 6.08 5.13] | TLK3131ZWQ 296-23984-ND 1-Ch. Multi-Rate Transceiver NEW! | 144-BGA | 24.00 22.40 20.80 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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TLK3132ZEN 296-23985-ND 2-Ch. Multi-Rate Transceiver MEW! | 196-BGA | 30.00 28.00 26.00] |SN65LVCP22-23EVM | 296-18522-ND Evaluation Module for SN65LVCP22-23 = 50.00 _ = 
TLK3134ZEL 296-23405-ND 4-Ch. Multi-Rate Transceiver MEW! | 289-BGA | 52.50 49.00 45.50) |SN65LVCP23D 296-15192-5-ND |LVPECL Crosspoint Switch 16-SOIC 910 819 7.27 
TLK3138ZDU 296-21607-ND Dual XAUI Transceiver 484-PBGA| 71.78 66.99 62.21 SN65LVCP23PW 296-15193-5-ND |LVPECL Crosspoint Switch 16-TSSOP| 9.10 819 7.27 
TLK40151GPV 296-14198-5-ND | 0.6-1.5Gbps Quad Transceiver 289-BGA | 44.10 41.16 38.22] | SN65LVCP40RGZ 296-17506-ND DC to 4Gbps Dual 1:2 Mux/Repeater/ | 48-VQFN | 26.10 24.36 22.62 
TLK40151ZPV 296-21254-ND 0.6-1.5Gbps Quad Transceiver 289-BGA | 44.10 41.16 38.22 Equalizer 
TLK4120IGPV 296-16729-ND 0.5-1.3Gbps Quad Transceiver 289-BGA | 36.00 33.60 31.20} | SN6SLVCP40RGZT 296-21987-1-ND | DC to 4Gbps Dual 1:2 Mux/Repeater/ | 48-VQFN | 28.73 26.81 24.90 
TLK41201ZPV 296-21255-ND 0.5-1.3Gbps Quad Transceiver 289-BGA | 36.00 33.60 31.20 Equalizer 
TLK4201EARGTT 296-19785-1-ND | 4.25Gbps Cable/PC Board Equalizer 16-VOFN | 8.50 7.65 6.79] |SN6SLVCP40RGZT 296-21987-2-ND | DC to 4Gbps Dual 1:2 Mux/Repeater/ | 48-VOFN 6104.00/250 
TLK4201EARGTT 296-19785-2-ND | 4.25Gbps Cable/PC Board Equalizer 16-VQFN 1625.75/250 Equalizer 
TLK4211EARGTT 296-19286-1-ND | 4.25Gbps Cable/PC Board Equalizer 16-VOFN | 9.21 8.30 7.36| |SNG5LVCP402RGET | 296-22242-1-ND | Gigabit 2x2 Crosspoint Switch 24-QFN | 12.25 11.03 9.78 
TLK4211EARGTT. 296-19286-2-ND_| 4.25Gbps Cable/PC Board Equalizer 16-VQFN 1762.75/250 SNOSLVCP402RGET | 296-22242-2-ND_| Gigabit 2x2 Crosspoint Switch 24-QFN 2342.75/250 
TLK4250IGPV 296-17047-ND 1.0 to 2.5Gbps Quad Transceiver 289-BGA |128.00 96.00 72.00] |SN65LVCP404RGZR | 296-21669-1-ND | Gigabit 4x4 Crosspoint Switch 48-VQFN | 16.41 14.78 13.11 
TLK42501ZPV 296-20656-ND | 1.0 to 2.5Gbps Quad Transceiver 289-PBGA) 48.00 44.80 41.60) |SNGSLVCP404RGZR = | 296-21669-2-ND | Gigabit 4x4 Crosspoint Switch 48-VOFN 29920.00/2,500 
TLK10021GWQ. 296-18660-ND XAUI to XFI Transceiver 144-BGA | 69.15 64.54 59.93} |SN75LVCP412RTJR 296-23964-1-ND_|2-Ch., 3Gbps SATA Redriver NEW! 20-QFN 2.99 240 1.87 
TLK10021ZWQ 296-18661-ND XAUI to XFI Transceiver 144-BGA | 69.15 64.54 59.93] |SN75LVCP412RTJR 296-23964-2-ND |2-Ch., 3Gbps SATA Redriver NEW! 20-QFN 5028.00/3,000 
TNETE2201BPHD 296-10772-ND _| 1.25Gbps Ethernet Transceiver 64-HTOFP| 8.36 6.69 5.65) | TLK6201EARGTT 296-20709-1-ND | 6.25Gbps Cable/PC Board Equalizer 16-VOFN | 9.40 7.52 6.35 
TNETE2201BPJD 296-10773-ND — | 1.25Gbps Ethernet Transceiver 64-HTOFP| 8.36 6.69 5.65] | TLK6201EARGTT 296-20709-2-ND_|6.25Gbps Cable/PC Board Equalizer 16-VOFN 1527.50/250 
TNETE2201BPJW 296-14388-ND 1.25Gbps Ethernet Transceiver 64-HTQFP| 836 6.69 5.65 LVDM 
TPS23841PAPR 296-21345-1-ND | Wide Voltage Range, Quad-Port 64-HTQFP| 12.50 11.25 9.98 SN65LVDM050D 296-1416-5-ND | Dual Differential Line Driver/Receiver 16-SOIC 464 3.71 2.89 
Ethernet Power Equipment Manager SN65LVDMOSOPW 296-12020-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver 16-TSSOP| 4.64 371 2.89 
TPS23841PAPR 296-21345-2-ND | Wide Voltage Range, Quad-Port 64-HTQFP 9263.00/1,000 SN65LVDM050QDQ1 | 296-15385-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver 16-SOIC | 5.02 4.02 3.13 
Ethernet Power Equipment Manager SN65LVDMO0S50QDRQ1 | 296-15386-1-ND HS Differential Line Driver/Receiver 16-SOIC 6.02 4.02 3.13 
TPS23841 PJD 296-21346-ND Wide Voltage Range, Quad-Port 64-HTQFP| 13.74 12.38 10.98] |SN6S5LVDMOSOQDRQ1 | 296-15386-2-ND_|HS Differential Line Driver/Receiver 16-SOIC 7025.00/2,500 
Ethernet Power Equipment Manager SN65LVDM051D 296-1417-5-ND | Dual Differential Line Driver/Receiver 16-SOIC 464 3.71 2.89 
HVS SN65LVDM051PW 296-12021-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver 16-TSSOP| 464 371 2.89 
SN65HVS880PWP 296-23349-5-ND | 8-Channel Digital-Input Serializer 28-HTSSOP] 6.10 4.88 4.12) |SN65LVDM051QDQ1 | 296-15387-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver 16-SOIC §.02 4.02 3.13 
SN65HVS882EVM 296-23528-ND Evaluation Module for _ 50.00 — —| |SN65LVDM051QDRQ1 | 296-15388-1-ND |HS Differential Line Driver/Receiver 16-SOIC 6.02 4.02 313 
SN65HVS882 NEW! SN65LVDM051QDRQ1 | 296-15388-2-ND_| HS Differential Line Driver/Receiver 16-SOIC 7025.00/2,500 
SN65HVS882PWPR 296-23432-1-ND | 8-Ch. Industrial Digital-Input Serializer |28-HTSSOP| 6.00 4.80 4.05} |SN65LVDM22D 296-1421-5-ND | Dual Mux LVDS Repeater 16-SOIC 5.80 464 3.92 
SN65HVS882PWPR 296-23432-2-ND | 8-Ch. Industrial Digital-Input Serializer | 28-HTSSOP 7500.00/2,000 SN65LVDM22PW 296-12023-5-ND | Dual Mux LVDS Repeater 16-TSSOP| 5.80 464 3.92 
SN65HVS885PWP. 296-24167-5-ND_| 8-Ch. Digital-Input Serializer* NEW! |28-HTSSOP| 5.40 4.32 3.65 SN65LVDM31D 296-6905-5-ND —_| HS Differential Line Driver 16-SOIC 407 326 2.54 
LcD SN65LVDM31-32BEVM | 296-9736-ND Evaluation Module for SN65LVDM31 _ 50.00 _ _ 
BUFO1900AIDRCT 296-21299-1-ND | Prog. Voltage Source with Memory 10-SON | 236 189 1.47 and LVDS32B 
BUFO1900AIDRCT 296-21299-2-ND | Prog. Voltage Source with Memory 10-SON 349.25/250 SN65LVDM176D 296-1418-5-ND _|HS Differential Line Transceiver 8-SOIC 3.60 2.88 2.24 
BUFO1900AIPWR 296-21300-1-ND | Prog. Voltage Source with Memory 8-TSSOP | 2.38 1.90 1.43) |SN65LVDM176DGK | 296-6903-5-ND | HS Differential Multipoint Transceiver | 8-MSOP | 3.60 2.88 2.24 
BUFO1900AIPWR 296-21300-2-ND | Prog. Voltage Source with Memory 8-TSSOP 2470.00/2,000 SN65LVDM179D 296-1419-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver 8-SOIC 443° 355 2.76 
BUFO1901AIDRCT 296-21301-1-ND_| Prog. Voltage Source with Memory 10-SON 2.25 1.80 1.35) |SN65LVDM179DGK 296-6904-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver 8-SOP 443° 355 2.76 
BUFO1901AIDRCT 296-21301-2-ND | Prog. Voltage Source with Memory 70-SON 315.00/250 SN65LVDM180D 296-1420-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver 14-SOIC | 3.49 279 2.17 
BUFO1901AIPWR 296-21302-1-ND | Prog. Voltage Source with Memory 8-TSSOP | 2.00 1.60 1.20) |SN65LVDM180PW 296-12022-5-ND_|HS Differential Line Driver/Receiver 14-TSSOP| 349 2.79 2.17 
BUFO1901AIPWR 296-21302-2-ND | Prog. Voltage Source with Memory 8-TSSOP 2080.00/2,000 SN65LVDM320DGG 296-13125-5-ND | 8-Bit, HS Diff. Registered Transceiver |64-TSSOP] 15.60 14.56 13.52 
BUFO7702PWPR 296-15354-1-ND | Multi-Channel LCD Gamma Correction |20-HTSSOP} 3.26 2.61 2.03) |SNG6SLVDM1676DGG | 296-9734-5-ND | 16-Channel Transceiver 64-TSSOP| 11.96 10.77 9.55 
Buffer SN65LVDM1677DGG | 296-9735-5-ND —_| 16-Channel Transceiver 64-TSSOP| 12.46 11.22 9.95 
BUFO7702PWPR 296-15354-2-ND | Multi-Channel LCD Gamma Correction | 20-HTSSOP 3698.00/2,000 SN75LVDM976DGG =| 296-1760-5-ND —_| 9-Channel Dual-Mode Transceiver 56-TSSOP| 18.00 16.80 15.60 
Buffer SN75LVDM976DL 296-6934-5-ND__| 9-Channel Dual-Mode Transceiver 56-SSOP | 18.00 16.80 15.60 
BUFO7703PWP 296-14632-5-ND | Multi-Channel LCD Gamma Correction |20-HTSSOP| 3.49 279 2.17] |SN75LVDM977DGG =| 296-2365-5-ND | 9-Channel Dual-Mode Transceiver 56-TSSOP| 18.00 16.80 15.60 
Buffer SN75LVDM977DL 296-6935-5-ND__| 9-Channel Dual-Mode Transceiver 56-SSOP | 18.00 16.80 15.60 
BUFO7704AIPWP 296-17357-ND 18V, 6-Ch., Gamma Correction Buffer |20-HTSSOP] 2.81 2.25 1.75 LVDS 
BUFO8821AIPWPR 296-23799-1-ND | Prog. Gamma Volt. Generator NEW! |20-HTSSOP| 4.28 3.42 2.66) /SN65CML100D 296-13870-5-ND | 1.5-Gbps LVDS Translator/Repeater 8-SOIC 4.28 342 2.66 
BUF08821AIPWPR 296-23799-2-ND | Prog. Gamma Volt. Generator NEW! |20-HTSSOP 4846.00/2,000 SN65CML100DGK 296-13871-5-ND | 1.5-Gbps LVDS Translator/Repeater 8-MSOP 4.28 342 2.66 
BUF11705AIPWPR 296-19399-1-ND | 22V Supply, 10+1 Channel Gamma 28-TSSOP| 3.94 3.15 2.45) |SN65CML100EVM 296-20537-ND Eval. Module for SN65CML100DGK ml 101.00 — _ 
Correction Buffer SN65LVDS047D 296-6909-5-ND | LVDS Quad Differential Line Driver 16-SOIC 254 204 1.59 
BUF11705AIPWPR 296-19399-2-ND | 22V Supply, 10+1 Channel Gamma 28-TSSOP 4462.00/2,000 SN65LVDS047PW 296-6910-5-ND _| LVDS Quad Differential Line Driver 16-TSSOP| 2.54 2.04 1.59 
Correction Buffer SN65LVDS048AD 296-6911-5-ND | Quad High Speed Diff. Line Receiver 16-SOIC 2.54 2.04 1.59 
BUF16820AIDAPR 296-19538-1-ND | 14-Ch. Gamma Voltage Generator 32-HTSSOP| 5.10 4.08 3.45] | SN65LVDS048APW 296-6912-5-ND_—_| Quad High Speed Diff. Line Driver 16-TSSOP| 2.54 2.04 1.59 
BUF16820AIDAPR 296-19538-2-ND | 14-Ch. Gamma Voltage Generator 32-HTSSOP 6376.00/2,000 SN65LVDS049PW 296-15341-5-ND | Dual LVDS Diff. Driver/Receiver 16-TSSOP| 2.00 1.60 1.20 
BUF16821AIPWPR 296-23636-1-ND | Prog. Gamma Volt. Generator NEW! |28-HTSSOP| 4.59 3.68 2.86) |SN65LVDSO50D 296-1422-5-ND__| HS Differential Line Driver/Receiver 16-SOIC 407 326 2.54 
BUF16821AIPWPR 296-23636-2-ND_| Prog. Gamma Volt. Generator NEW! | 28-HTSSOP 5202.00/2,000 SN65LVDSOS50PW. 296-12051-5-ND_| HS Differential Line Driver/Receiver 16-TSSOP| 4.07. 3.26 2.54 
BUF20820AIDCPR 296-19400-1-ND | 18-Ch. Gamma Voltage Generator 38-HTSSOP| 6.50 5.20 4.39] |SN65LVDS051D 296-1423-5-ND__| HS Differential Line Driver/Receiver 16-SOIC 407 326 2.54 
BUF20820AIDCPR 296-19400-2-ND | 18-Ch. Gamma Voltage Generator 38-HTSSOP 8126.00/2,000 SN65LVDS051PW 296-12052-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver 16-TSSOP| 4.07 3.26 2.54 
BUF22821AIDCPR 296-21949-1-ND | Prog. Gamma Voltage Generator and |38-HTSSOP| 6.50 5.20 4.39) |SN6SLVDSO51PWRQ1 | 296-16948-1-ND | HS Differential Line Driver/Receiver 16-TSSOP} 3.87 310 2.41 
VCOM Calibrator SN65LVDSO51PWRQ1 | 296-16948-2-ND | HS Differential Line Driver/Receiver 16-TSSOP 4386.00/2,000 
BUF22821AIDCPR 296-21949-2-ND | Prog. Gamma Voltage Generator and | 38-HTSSOP 8126.00/2,000 SN65LVDS1D. 296-12138-5-ND_| High Speed Differential Line Driver 8-SOIC 1.39 1.16 93 
VCOM Calibrator SN65LVDS1DBVR 296-6919-1-ND | High Speed Differential Line Driver SOT-23-5 | 1.16 97 18 
TFP101APZP 296-9987-ND 86MHz PanelBus DVI Receiver, with 100-HTQFP] 7.50 6.00 5.07} |SN65LVDS1DBVR 296-6919-2-ND | High Speed Differential Line Driver SOT-23-5 1506.00/3,000 
HSYNC Jitter Immunity SN65LVDS2D 296-12139-5-ND | High Speed Differential Line Receiver 8-SOIC 139 1.16 93 
TFP101PZP 296-9988-ND 86MHz PanelBus™ DVI Receiver 100-HTQFP| 7.50 6.00 5.07) |SN65LVDS2DBVR 296-6920-1-ND | High Speed Differential Line Receiver | SOT-23-5| 1.16 97 78 
TFP201APZP 296-9989-ND 112MHz PanelBus DVI Receiver, with |100-HTQFP) 8.80 7.04 5.94] |SN65LVDS2DBVR 296-6920-2-ND___| High Speed Differential Line Receiver__| SOT-23-5 1506.00/3,000 
HSYNC Jitter Immunity SN65LVDS16DRFT 296-17441-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer | 8-SON 550 440 3.72 
TFP201PZP 296-9990-ND 112MHz PanelBus™ DVI Receiver 100-HTQFP| 8.80 7.04 5.94) |SN65LVDS16DRFT 296-17441-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer | 8-SON 893.75/250 
TFP401APZP 296-9991-ND 165MHz PanelBus DVI Receiver, with |/100-HTQFP) 8.00 6.40 5.40] |SN65LVDS16EVM 296-17857-ND Evaluation Module for SN65LVDS16 — 50.00 — — 
HSYNC Jitter Immunity SN65LVDS17DRFT 296-17442-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 8-SON 5.50 440 3.72 
TFP401PZP 296-9992-ND 165MHz PanelBus™ DVI Receiver 100-HTQFP| 8.00 6.40 5.40) | SNGS5LVDS17DRFT 296-17442-2-ND_|2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer_| _8-SON 893.75/250 
TFP403PZP 296-9993-ND 165MHz PanelBus™ DVI Receiver 100-HTOFP| 9.08 8.18 7.25) |SN65LVDS17EVM 296-21005-ND Evaluation Module for SN65LVDS17 = 50.00 — _— 
TFP410PAP 296-12666-ND PanelBus™ Digital Transmitter 64-HTQFP| 6.00 4.80 4.05] | SN65LVDS18DRFT 296-17443-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 8-SON 495 3.96 3.08 
TFP410MPAPREP 296-21249-1-ND | PanelBus™ Digital Transmitter 64-HTQFP| 8.50 7.65 6.79] |SN65LVDS18DRFT 296-17443-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer | 8-SON 731.50/250 
TFP410MPAPREP 296-21249-2-ND_| PanelBus™ Digital Transmitter 64-HTQFP 6299.00/1,000 SN65LVDS18EVM 296-21006-ND Evaluation Module for SN65LVDS18 — 50.00 = = 
NEW! ELT NEW! SN65LVDS19DRFT 296-17444-1-ND_ | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 8-SON 4.95 3.96 3.08 
SN65ELT20D 296-24065-5-ND | 5V TTL-to-Diff. PECL Translator 8-SOIC 416 333 2.59) |SN65LVDS19DRFT 296-17444-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer | 8-SON 731.50/250 
SN65ELT20DGK 296-24084-5-ND | 5V TTL-to-Diff. PECL Translator 8-MSOP 416 3.33 2.59} |SN65LVDS19EVM 296-21007-ND Evaluation Module for SN65LVDS19 _ 50.00 = = 
SN65ELT22D 296-24085-5-ND | 5V Dual TTL-to-Diff. PECL Translator 8-SOIC 416 3.33 2.59) |SN65LVDS20DRFT 296-17176-1-ND | LVDS Repeater/Translator 8-SON 660 5.28 446 
SN65ELT22DGK 296-24066-5-ND_| 5V Dual TTL-to-Diff. PECL Translator 8-MSOP 416 3.33 2.59] | SN65LVDS20DRFT 296-17176-2-ND | LVDS Repeater/Translator 8-SON 1072.50/250 
NEW! EPT NEW! SN65LVDS22D 296-1426-5-ND | Dual Mux LVDS Repeater 16-SOIC 5.20 416 3.51 
SN65EPT22D 296-24067-5-ND | 3.3V Dual LVTTL/LVCMOS to Diff. 8-SOIC 646 5.17 4.37) |SN65LVDS22PW 296-12024-5-ND | Dual Mux LVDS Repeater 16-TSSOP| 5.20 416 3.51 
LVPECL Buffer SN65LVDS31-32BEVM | 296-9740-ND Evaluation Module for SN65LVDS31 _ 50.00 = _ 
SN65EPT22DGK 296-24086-5-ND | 3.3V Dual LVTTL/LVCMOS to Diff. 8-MSOP | 646 5.17 4.37 and LVDS32B 
LVPECL Buffer SN65LVDS31-32EVM = | 296-9741-ND Eval Module for SN6SLVDS31, LVDS32 = 50.00 = _ 
LV SN65LVDS31-33EVM | 296-13817-ND Eval Module for SN65LVDS31, LVDS33 _ 50.00 ra _ 
SN65LV1021DB 296-12856-5-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Serializer 28-SSOP | 8.56 6.85 5.78) |SN65LVDS31D 296-6922-5-ND _| Quad High Speed Differential Driver 16-SOIC 2.75 2.20 1.71 
SN65LV1023ADB 296-15176-5-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Serializer 28-SSOP | 6.64 5.32 4.49) |SN65LVDS31NS 296-2350-5-ND | Quad High Speed Differential Driver 16-SOP 2.75 2.20 1.71 
SN65LV1023AMDBREP |296-21243-1-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Serializer 28-SSOP | 13.03 11.73 10.41 SN65LVDS31 PW 296-12329-5-ND | Quad High Speed Differential Driver 16-TSSOP| 2.75 220 1.71 
SN65LV1023AMDBREP |296-21243-2-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Serializer 28-SSOP 19316.00/2,000 SN65LVDS32BDR 296-6923-1-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver 16-SOIC 473 378 2.94 
SN65LV1023ARHBR | 296-19317-1-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Serializer 32-VOFN | 6.04 4.84 4.08] | SN65LVDS32BDR 296-6923-2-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver 16-SOIC 6615.00/2,500 
SN65LV1023ARHBR =| 296-19317-2-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Serializer 32-VQFN 11235.00/3,000 SN65LVDS32D 296-6924-5-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver 16-SOIC 2.75 2.20 1.71 
SN65LV1023DB 296-12857-5-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Serializer 28-SSOP | 12.81 11.54 10.23) |SN65LVDS32PW 296-12330-5-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver 16-TSSOP| 2.75 2.20 1.71 
SN65LV1212DB 296-15383-5-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Deserializer | 28-SSOP | 9.70 7.76 6.55) | SN65LVDS33D 296-9742-5-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver 16-SOIC 2.84 2.27 1.77 
SN65LV1224BDB 296-17327-5-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Deserializer | 28-SSOP | 6.88 5.51 4.65) |SN65LVDS33MDREP | 296-19498-1-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver 16-SOIC 544 436 3.68 
SN65LV1224BMDBREP |296-21244-1-ND_| 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Deserializer | 28-SSOP | 13.03 11.73 10.41 SN65LVDS33MDREP | 296-19498-2-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver 16-SOIC 8432.50/2,500 
SN65LV1224BMDBREP |296-21244-2-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Deserializer | 28-SSOP 19316.00/2,000 SN65LVDS33PW 296-9743-5-ND__| Quad High Speed Diff. Line Driver 16-TSSOP| 2.84 2.27 1.77 
SN65LV1224BRHBT | 296-19318-1-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Deserializer | 32-VQFN | 6.88 5.51 4.65) |SN65LVDS34D 296-9744-5-ND | Dual High Speed Diff. Line Driver 8-SOIC 2.30 1.84 1.38 
SN65LV1224BRHBT | 296-19318-2-ND_| 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Deserializer | 32-VQFN 1118.00/250 SN65LVDS84AQDGG_ | 296-9747-5-ND__| Flatlink™ Transmitter 48-TSSOP| 3.96 317 247 
LVcP SN65LVDS84AQDGGR | 296-9747-1-ND___| Flatlink™ Transmitter 48-TSSOP| 3.96 317 2.47 
SN65LVCP15PWR 296-23920-1-ND | Link Replicator for Fibre Ch., Ethernet |28-TSSOP| 8.00 640 5.40) |SNG6SLVDS84AQDGGR | 296-9747-2-ND _ | Flatlink™ Transmitter 48-TSSOP 4488.00/2,000 
and HDTV Data Rates NEW! SN65LVDS84AQDGGRQ1 | 296-23020-1-ND_|Flatlink™ Transmitter 48-TSSOP| 4.91 3.93 3.06 
SN6SLVCP15PWR 296-23920-2-ND | Link Replicator for Fibre Ch., Ethernet | 28-TSSOP 10000.00/2,000 SN65LVDS84AQDGGRQ1 | 296-23020-2-ND | Flatlink™ Transmitter 48-TSSOP 5560.00/2,000 
and HDTV Data Rates NEW! SN65LVDS86AQDGGR | 296-9748-1-ND | Flatlink™ Receiver 48-TSSOP| 4.73 3.78 2.94 
SN65LVCP22D 296-15190-5-ND | LVDS Crosspoint Switch 16-SOIC 5.20 4.16 3.24] |SN65LVDS86AQDGGR | 296-9748-2-ND | Flatlink™ Receiver 48-TSSOP 5356.00/2,000 
SN65LVCP22PW 296-15191-5-ND_| LVDS Crosspoint Switch 16-TSSOP| 5.20 4.16 3.24] | SN65LVDS86AQDGGRQ1 | 296-23719-1-ND_|Flatlink™ Receiver NEW! 48-TSSOP| 4.73 3.78 2.94 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN65LVDS86AQDGGRO1 | 296-23719-2-ND_[Flatlink™ Receiver NEW! 48-TSSOP. 5356.00/2,000 SN65LVDS9637BDR | 296-6931-2-ND | Dual LVDS Receiver 8-SOIC 3182.50/2,500 
SN65LVDS93DGG 296-1429-5-ND | LVDS SERDES Transmitter 56-TSSOP] 7.40 5.92 5.00] |SN65LVDS9637D 296-1432-5-ND | Dual High Speed Differential Receiver 8-SOIC 230 1.84 1.38 
SN65LVDS94DGG 296-1430-5-ND | LVDS SERDES Receiver 56-TSSOP| 7.40 5.92 5.00) |SN65LVDS9637DGK | 296-12003-5-ND | Dual High Speed Differential Receiver_| 8-MSOP. 2.30 1.84 1.38 
SN65LVDS95DGG 296-1431-5-ND | LVDS SERDES Transmitter 48-TSSOP| 6.72 5.38 4.54) |SN65LVDS9637DGKR |296-12003-1-ND | Dual High Speed Differential Receiver | 8-MSOP 2.08 1.66 1.25 
SN65LVDS95DGGREP |296-22244-1-ND /LVDS SERDES Transmitter 48-TSSOP| 7.04 5.64 4.76) |SN65LVDS9637DGKR | 296-12003-2-ND | Dual High Speed Differential Receiver | 8-MSOP 2655.00/2,500 
SN65LVDS95DGGREP | 296-22244-2-ND {LVDS SERDES Transmitter 48-TSSOP. 8800.00/2,000 SN65LVDS9637DGN | 296-6932-5-ND | Dual High Speed Differential Receiver | 8-MSOP 243 1.94 1.46 
SN65LVDS95DGGRQ1 |296-16950-1-ND /LVDS SERDES Transmitter 48-TSSOP| 6.14 4.92 4.15) |SN65LVDS9638D 296-1433-5-ND —_| Dual High Speed Differential Driver 8-SOIC 230 1.84 1.38 
SN65LVDS95DGGRQ1 |296-16950-2-ND /LVDS SERDES Transmitter 48-TSSOP 7676.00/2,000 SN65LVDS9638DGKR_| 296-12004-1-ND_| Dual High Speed Differential Driver 8-MSOP 2.08 1.66 1.25 
SN65LVDS96DGG 296-1434-5-ND | LVDS SERDES Receiver 48-TSSOP| 6.72 5.38 4.54) |SN65LVDS9638DGKR | 296-12004-2-ND | Dual High Speed Differential Driver 8-MSOP 2655.00/2,500 
SN65LVDS100D 296-13624-5-ND | 2Gbps Differential Translator/Repeater | 8-SOIC 5.32 4.26 3.60] |SN65LVDS9638DGN | 296-6933-5-ND | Dual High Speed Differential Driver 8-MSOP 243 1.94 1.46 
SN65LVDS100DGK 296-13625-5-ND_| 2Gbps Diff. Translator/Repeater 8-MSOP. 5.32 4.26 3.60| | SN75LVDS31D 296-12325-5-ND | Quad High Speed Differential Driver 16-SOIC 275 2.20 1.71 
SN65LVDS100EVM 296-20539-ND Eval. Module for SN65LVDS100 — 101.00 = —| | SN75LVDS31PW 296-12005-5-ND | Quad High Speed Differential Driver 16-TSSOP} 2.75 2.20 1.71 
SN65LVDS101D 296-13626-5-ND | 2Gbps Differential Translator/Repeater | 8-SOIC 5.32 4.26 3.60) |SN75LVDS31PWR 296-12005-1-ND_| Quad High Speed Differential Driver 16-TSSOP| 2.66 2.13 1.66 
SN65LVDS101DGK 296-13627-5-ND | 2Gbps Diff. Translator/Repeater 8-MSOP 5.32 4.26 3.60} |SN75LVDS31PWR 296-12005-2-ND | Quad High Speed Differential Driver 16-TSSOP 3010.00/2,000 
SN65LVDS101EVM 296-20540-ND Eval. Module for SN65LVDS101 _ 101.00 =_ —| | SN75LVDS32D 296-12326-5-ND | Quad High Speed Differential Driver 16-SOIC 2.75 2.20 1.71 
SN65LVDS104D 296-2344-5-ND__| 1:4 LVDS Clock Buffer 16-SOIC 4.43 3.55 2.76| | SN75LVDS32PW 296-13328-5-ND | Quad High Speed Differential Driver 16-TSSOP} 2.75 2.20 1.71 
SN65LVDS104PW 296-6915-5-ND | 1:4 LVDS Clock Buffer 16-TSSOP| 4.43 3.55 2.76] |SN75LVDS82DGGR 296-6666-1-ND | Flatlink™ Receiver 56-TSSOP| 4.25 341 2.65 
SN65LVDS105D 296-2345-5-ND | 1:4 LVDS Clock Buffer 16-SOIC 4.43 3.55 2.76] |SN75LVDS82DGGR 296-6666-2-ND _| Flatlink™ Receiver 56-TSSOP. 4820.00/2,000 
SN65LVDS105PW 296-6917-5-ND | 1:4 LVDS Clock Buffer 16-TSSOP} 443 355 2.76] |SN75LVDS83DGG 296-6667-5-ND | Flatlink™ Transmitter 56-TSSOP| 3.78 3.03 2.36 
SN65LVDS108DBT 296-2346-5-ND | 8-Port LVDS Repeater 38-TSSOP| 7.40 5.92 5.00) |SN75LVDS84ADGGR | 296-6668-1-ND | Flatlink™ Transmitter 48-TSSOP| 340 2.72 2.12 
SN65LVDS109DBT 296-2347-5-ND__| Dual 1:4 LVDS Repeater 38-TSSOP| 7.40 5.92 5.00) |SN75LVDS84ADGGR | 296-6668-2-ND__| Flatlink™ Transmitter 48-TSSOP 3850.00/2,000 
SN65LVDS116DGG 296-2348-5-ND | 1:16 LVDS Repeater 64-TSSOP| 9.23 831 7.37) | SN75LVDS86ADGG 296-1998-5-ND _| Flatlink™ Receiver 48-TSSOP| 443 3.55 2.76 
SN65LVDS116DGGR | 296-2348-1-ND | 1:16 LVDS Repeater 64-TSSOP| 8.40 7.56 6.71 SN75LVDS86ADGGR_| 296-6671-1-ND__| Flatlink™ Receiver 48-TSSOP| 4.07 3.26 2.54 
SN65LVDS116DGGR | 296-2348-2-ND | 1:16 LVDS Repeater 64-TSSOP 12448.00/2,000 SN75LVDS86ADGGR_-= | 296-6671-2-ND | Flatlink™ Receiver 48-TSSOP 4616.00/2,000 
SN65LVDS117DGG 296-2349-5-ND | Dual 8-Port LVDS Repeater 64-TSSOP| 9.23 8.31 7.37) |SN75LVDS86DGG 296-6672-5-ND _| Flatlink™ Receiver 48-TSSOP| 5.38 431 3.35 
SN65LVDS117DGGR_|296-2349-1-ND__| Dual 8-Port LVDS Repeater 64-TSSOP| 8.40 7.56 6.71 SN75LVDS88BPFD 296-6673-5-ND | FT LCD-Panel Timing Controller with |100-HTQFP) 7.14 5.72 4.82 
SN65LVDS117DGGR =| 296-2349-2-ND__| Dual 8-Port LVDS Repeater 64-TSSOP 12448.00/2,000 LVDS Interface 
SN65LVDS122D 296-13650-5-ND | 1.5Gbps, 2x2 LVDS Crosspoint Switch | 16-SOIC 9.98 7.99 6.74] |SN75LVDS050D 296-12321-5-ND | Dual Low Voltage Diff. Driver/Revr. 16-SOIC 3.22 258 2.01 
SN65LVDS122EVM 296-20541-ND Evaluation Module for SN65LVDS122 _— 50.00 — —| |SN75LVDS051D 296-12322-5-ND_| Dual Low Voltage Diff. Driver/Revr. 16-SOIC 3.60 2.88 2.24 
SN65LVDS122PW 296-13651-5-ND | 1.5Gbps, 2x2 LVDS Crosspoint Switch |16-TSSOP| 9.98 7.99 6.74| |SN75LVDS179D 296-12323-5-ND | Low Voltage Diff. Driver/Receiver 8-SOIC 243° 1.94 1.46 
SNG5LVDS125ADBT _|296-18524-5-ND_|1.5Gbps 4x4 LVDS Crosspoint Switch |38-TSSOP| 13.49 12.15 10.78) /SN7S5LVDS180D 296-12324-5-ND | Low Voltage Diff. Driver/Receiver 14-SOIC 2.27 182 1.42 
SN65LVDST25AEVM | 296-18525-ND Evaluation Module for SN65LVDS125A — 50.00 — —]| | SN75LVDS386DGG 296-9975-5-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 64-TSSOP| 8.32 666 5.62 
MUXIT-EVM 296-9620-ND Evaluation Module for _— 101.00 — —| |SN75LVDS386DGGR | 296-9975-1-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 64-TSSOP| 7.56 6.05 5.11 
SN65LVDS150/151/152 SN75LVDS386DGGR__| 296-9975-2-ND__| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 64-TSSOP. 9450.00/2,000 
SN65LVDS150PW 296-9737-5-ND | Muxit™ PLL Freq. Multiplier 28-TSSOP| 8.14 6.52 5.50) |SN75LVDS387DGG 296-2367-5-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Driver 64-TSSOP| 8.32 666 5.62 
SN65LVDS151DA 296-9738-5-ND | Muxit™ Serializer Transmitter 32-TSSOP|} 5.96 4.77 4.03) /SN75LVDS389DBT 296-2369-5-ND_—_| 8-Channel, High Speed Diff. Driver 38-TSSOP| 5.20 416 3.24 
SN65LVDS152DA 296-9739-5-ND _| Muxit™ Receiver/Deserializer 32-TSSOP| 5.96 4.77 4.03 SN75LVDS9637D 296-12327-5-ND | Dual High Speed Differential Receiver 8-SOIC 230 184 1.38 
SN65LVDS179D 296-1424-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver 8-SOIC 275 2.20 1.71] |SN75LVDS9638D 296-12328-5-ND_| Dual High Speed Differential Driver 8-SOIC 2.30 1.84 1.38 
SN65LVDS179DGK 296-6918-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver 8-MSOP | 2.75 2.20 1.71 LVDT 
SN6SLVDS179MDGKREP | 296-22243-1-ND | HS Differential Line Driver/Receiver 8-MSOP 484 387 3.01 SN6SLVDT2D 296-12140-5-ND | High Speed Diff. Line Receiver 8-SOIC 139 1.16 93 
SN65LVDS179MDGKREP | 296-22243-2-ND | HS Differential Line Driver/Receiver 8-MSOP 6772.50/2,500 SN65LVDT2DBVR 296-6896-1-ND | High Speed Diff. Line Receiver SOT-23-5 | 1.16 97 78 
SN65LVDS180D 296-1425-5-ND__| HS Differential Line Driver/Receiver 14-SOIC 2.75 2.20 1.71 SN65LVDT2DBVR 296-6896-2-ND | High Speed Diff. Line Receiver SOT-23-5 1506.00/3,000 
SN65LVDST80PW 296-12053-5-ND |HS Differential Line Driver/Receiver | 14-TSSOP| 2.75 2.20 1.71) |SNGSLVDTI4PW 296-12736-5-ND | High Speed Diff. Driver/Receiver 20-TSSOP| 5.98 4.79 4.04 
SN6S5LVDS180PWRG4Q1 | 296-23882-1-ND |HS Diff. Line Driver/Receiver NEW! |14-TSSOP| 2.66 2.13 1.66) |SNGSLVDT14QPWREP | 296-19499-1-ND_ | High Speed Diff. Driver/Receiver 20-TSSOP| 6.26 5.01 4.23 
SN65LVDS180PWRG4Q1 | 296-23882-2-ND | HS Diff. Line Driver/Receiver NEW! | 14-TSSOP 3010.00/2,000 SN65LVDT14QPWREP | 296-19499-2-ND | High Speed Diff. Driver/Receiver 20-TSSOP 7826.00/2,000 
SN65LVDS180PWRQ1 |296-16949-1-ND | HS Differential Line Driver/Receiver 14-TSSOP| 2.66 2.13 1.66) |SNG65LVDT32BDR 296-6897-1-ND | Quad LVDS Receiver 16-SOIC 5.30 4.24 3.58 
SN65LVDS180PWRQ1 | 296-16949-2-ND_| HS Differential Line Driver/Receiver 14-TSSOP 3010.00/2,000 SN65LVDT32BDR 296-6897-2-ND | Quad LVDS Receiver 16-SOIC 8215.00/2,500 
SN65LVDS250DBT 296-16931-ND LVDS 4x4 Crosspoint Switch 38-TSSOP] 16.05 14.98 13.91 SN65LVDT33D 296-9749-5-ND | Quad, High Speed Diff. Receiver 16-SOIC 416 3.33 2.59 
SN65LVDS250EVM 296-16985-ND Evaluation Module for SN6SLVDS250 — 50.00 = —J| |SN65LVDT33PW 296-9750-5-ND _| Quad, High Speed Diff. Receiver 16-TSSOP| 4.16 3.33 2.59 
SN65LVDS301ZQE 296-19737-ND Programmable 27-Bit Display Serial 80-BGA 5.29 4.23 3.29) | SN65LVDT34D 296-9751-5-ND_—_ | Dual, High Speed Diff. Receiver 8-SOIC 3.02 2.42 1.88 
Interface Transmitter SN65LVDT41 PW 296-12738-5-ND | High Speed Diff. Driver/Receiver 20-TSSOP| 5.98 4.79 4.04 
SN65LVDS301ZQER | 296-21491-1-ND | Programmable 27-Bit Display Serial 80-BGA 4.73 3.78 2.94} |SNG65LVDT41QPWREP | 296-21246-1-ND | High Speed Diff. Driver/Receiver 20-TSSOP| 6.26 5.01 4.23 
Interface Transmitter SN65LVDT41QPWREP | 296-21246-2-ND | High Speed Diff. Driver/Receiver 20-TSSOP 7826.00/2,000 
SN65LVDS301ZQER | 296-21491-2-ND | Programmable 27-Bit Display Serial 80-BGA 6615.00/2,500 SN65LVDT100D 296-15389-5-ND_| 2Gbps Diff. Translator/Repeater 8-SOIC 6.66 5.33 4.50 
Interface Transmitter SN65LVDT100DGK 296-15390-5-ND | 2Gbps Diff. Translator/Repeater 8-MSOP 6.66 5.33 4.50 
SN65LVDS302ZQE 296-19877-ND Prog. 27-Bit Parallel-to-Serial Receiver | 80-BGA 5.29 4.23 3.29] +|SN65LVDT101D 296-15391-5-ND | 2Gbps Diff. Translator/Repeater 8-SOIC 5.32 4.26 3.60 
SN65LVDS302ZQER | 296-21492-1-ND | Prog. 27-Bit Parallel-to-Serial Receiver | 80-BGA 4.73 3.78 2.94] |SN65LVDT101DGK 296-15392-5-ND | 2Gbps Diff. Translator/Repeater 8-MSOP 5.32 4.26 3.60 
SN65LVDS302ZQER | 296-21492-2-ND | Prog. 27-Bit Parallel-to-Serial Receiver | 80-BGA 6615.00/2,500 SN65LVDT122D 296-13652-5-ND | 1.5Gbps, 2x2 LVDS Crosspoint Switch | 16-SOIC | 10.36 9.33 8.28 
SN65LVDS303ZQE 296-20724-ND Programmable 27-Bit Display Serial 80-BGA 4.28 3.42 2.66} |SN6SLVDT122PW 296-13653-5-ND_|1.5Gbps, 2x2 LVDS Crosspoint Switch |16-TSSOP| 10.36 9.33 8.28 
Interface Transmitter SN65LVDT125ADBT =| 296-16979-ND 1.5Gbps, 4x4 LVDS Crosspoint Switch |38-TSSOP} 15.23 14.21 13.20 
SN65LVDS303ZQER | 296-21493-1-ND | Programmable 27-Bit Display Serial 80-BGA 4.28 3.42 2.66] |SN65LVDT250DBT 296-16932-ND LVDS 4x4 Crosspoint Switch 38-TSSOP| 16.05 14.98 13.91 
Interface Transmitter SN65LVDT348D 296-12737-5-ND | Quad, HS Differential Receiver 16-SOIC 3.40 2.72 212 
SN65LVDS303ZQER  |296-21493-2-ND | Programmable 27-Bit Display Serial 80-BGA 5985.00/2,500 SN65LVDT348PW 296-12650-5-ND | Quad, HS Differential Receiver 16-TSSOP| 340 272 2.12 
Interface Transmitter SN65LVDT352PW 296-12651-5-ND_| Quad, HS Differential Receiver 16-TSSOP| 4.73 3.78 2.94 
SN65LVDS304ZQER | 296-20766-1-ND | Prog. 27-Bit Parallel-to-Serial Receiver | 80-BGA 4.28 342 2.66] |SN65LVDT386DGG 296-2360-5-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 64-TSSOP| 8.53 7.68 6.81 
SN65LVDS304ZQER | 296-20766-2-ND | Prog. 27-Bit Parallel-to-Serial Receiver | 80-BGA 5985.00/2,500 SN65LVDT386DGGR | 296-2360-1-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 64-TSSOP| 9.32 746 6.30 
SN65LVDS305ZQE 296-20725-ND Programmable 27-Bit Display Serial 80-BGA 3.83 3.06 2.38] |SN65LVDT386DGGR | 296-2360-2-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 64-TSSOP 11650.00/2,000 
Interface Transmitter SN65LVDT388ADBT | 296-6899-5-ND _| Octal LVDS Receiver 38-TSSOP| 5.30 4.24 3.58 
SN65LVDS305ZQER | 296-21245-1-ND | Programmable 27-Bit Display Serial 80-BGA 3.83 3.06 2.38) | SN65LVDT390D 296-6900-5-ND__| High Speed Diff. Line Receiver 16-SOIC 3.13 2.51 1.95 
Interface Transmitter SN65LVDT390PW 296-6901-5-ND | High Speed Diff. Line Receiver 16-TSSOP| 3.13 251 1.95 
SN65LVDS305ZQER  |296-21245-2-ND | Programmable 27-Bit Display Serial 80-BGA 5355.00/2,500 SN65LVDT3486BDR =| 296-6898-1-ND | Quad LVDS Receiver 16-SOIC 425 341 2.65 
Interface Transmitter SN65LVDT3486BDR | 296-6898-2-ND | Quad LVDS Receiver 16-SOIC 5952.50/2,500 
SN65LVDS306ZQER | 296-20767-1-ND | Prog. 27-Bit Parallel-to-Serial Receiver | 80-BGA 3.83 3.06 2.38} |SN65LVDT9637BDR | 296-6902-1-ND | Dual LVDS Receiver 8-SOIC 5.38 431 3.35 
SN65LVDS306ZQER | 296-20767-2-ND | Prog. 27-Bit Parallel-to-Serial Receiver | 80-BGA 5355.00/2,500 SN65LVDT9637BDR___| 296-6902-2-ND__| Dual LVDS Receiver 8-SOIC 7527.50/2,500 
SN65LVDS307ZQCR | 296-21806-1-ND | Programmable 27-Bit Parallel-to-Serial | 48-BGA 3.83 3.06 2.38] |SN75LVDT386DGG 296-2370-5-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 64-TSSOP| 8.98 7.19 6.07 
Transmitter SN75LVDT386DGGR_~— | 296-2370-1-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 64-TSSOP| 8.14 652 5.50 
SN65LVDS307ZQCR | 296-21806-2-ND | Programmable 27-Bit Parallel-to-Serial | 48-BGA 5355.00/2,500 SN75LVDT386DGGR_~—| 296-2370-2-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 64-TSSOP 10176.00/2,000 
Transmitter SN75LVDT1422PAG | 296-18076-ND 14-Bit Full Duplex Serializer/ 64-TQFP 850 7.65 6.79 
SN65LVDS308ZQCR |296-21807-1-ND | Prog. 27-Bit Parallel-to-Serial Receiver | 48-BGA 3.83 3.06 2.38 Deserializer 
SN65LVDS308ZQCR | 296-21807-2-ND | Prog. 27-Bit Parallel-to-Serial Receiver | 48-BGA 5355.00/2,500 NEW! LVELT NEW! 
SN65LVDS310ZQCR | 296-21963-1-ND | Prog. 27-Bit Serial-to-Parallel Receiver | 48-BGA 3.60 288 2.24) |SN65LVELT22D 296-24068-5-ND |3.3V Dual LVTTL-to-Diff. LVPECL 8-SOIC 416 333 2.59 
SN65LVDS310ZQCR | 296-21963-2-ND | Prog. 27-Bit Serial-to-Parallel Receiver | 48-BGA 5040.00/2,500 Translator 
SN65LVDS315RGER | 296-23316-1-ND | Camera Parallel RGB to MIP! CSI-1 24-VOFN | 3.83 3.06 2.38] | SN65LVELT22DGK 296-24088-5-ND | 3.3V Dual LVTTL-to-Diff. LVPECL 8-MSOP 416 333 2.59 
Serial Converter Translator 
SN65LVDS315RGER | 296-23316-2-ND | Camera Parallel RGB to MIPI CSI-1 24-VQFN 6426.00/3,000 LVP 
Serial Converter SN65LVP16DRFT 296-17445-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 8-SON 5.50 440 3.72 
SN65LVDS348D 296-12735-5-ND | Quad High Speed Diff. Receiver 16-SOIC 3.13 2.51 1.95} | SN65LVP16DRFT 296-17445-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer | 8-SON 893.75/250 
SN65LVDS348PW 296-12648-5-ND | Quad High Speed Diff. Receiver 16-TSSOP| 3.13 251 1.95] |SN65LVP16EVM 296-18530-ND Evaluation Module for SN65LVP16 = 50.00 — _ 
SN65LVDS352PW 296-12649-5-ND | Quad High Speed Diff. Receiver 16-TSSOP|} 4.73 3.78 2.94} |SN65LVP17DRFT 296-17446-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 8-SON 5.50 440 3.72 
SN65LVDS386DGG 296-2353-5-ND__| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 64-TSSOP| 9.50 7.60 __ 6.42) | SN65LVP17DRFT 296-17446-2-ND_|2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer_|__8-SON 893.75/250 
SN65LVDS386DGGR |296-2353-1-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 64-TSSOP| 8.74 7.00 5.90) |SNG5LVP17EVM 296-21008-ND Evaluation Module for SN65LVP17 = 50.00 — _ 
SN65LVDS386DGGR | 296-2353-2-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 64-TSSOP 10926.00/2,000 SN65LVP18DRFT 296-17447-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer 8-SON 495 3.96 3.08 
SN65LVDS386EVM 296-9745-ND Evaluation Module for SN6SLVDS386 = 50.00 = —j| | SN65LVP18DRFT 296-17447-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer | 8-SON 731.50/250 
SN65LVDS387DGG 296-2354-5-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Driver 64-TSSOP| 9.50 7.60 6.42) |SN65LVP18EVM 296-19430-ND Evaluation Module for SN65LVP18 a 50.00 _ _ 
SN65LVDS387EVM 296-9746-ND Evaluation Module for SN6S5LVDS387 = 50.00 bas! —J| |SN65LVP19DRFT 296-17448-1-ND_ | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer_| _8-SON 4.95 3.96 3.08 
SN65LVDS388ADBT |296-6926-5-ND | Octal LVDS Receiver 38-TSSOP| 5.20 4.16 3.24) |SN65LVP19DRFT 296-17448-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer | 8-SON 731.50/250 
SN65LVDS389DBT 296-2356-5-ND | 8-Channel, High Speed Diff. Driver 38-TSSOP| 5.20 4.16 3.24) |SN65LVP19EVM 296-21009-ND Evaluation Module for SN65LVP19 _ 50.00 _ oe 
SN65LVDS390D 296-6927-5-ND | High Speed Diff. Line Receiver 16-SOIC 2.84 2.27 1.77] |SN65LVP20DRFT 296-17177-1-ND_ | LVPECL Repeater/Translator 8-SON 7.70 6.16 5.20 
SN65LVDS390PW 296-6928-5-ND | High Speed Diff. Line Receiver 16-TSSOP| 2.84 2.27 1.77} |SN65LVP20DRFT 296-17177-2-ND | LVPECL Repeater/Translator 8-SON 1251.25/250 
SN65LVDS391D 296-6929-5-ND__| High Speed Differential Driver 16-SOIC 2.84 2.27 1.77| | SN65LVP20EVM 296-18531-ND Evaluation Module for SN65LVP20 _ 50.00 _ = 
SN65LVDS391PW 296-6930-5-ND | High Speed Differential Driver 16-TSSOP| 2.84 2.27 1.77 MLVD Family 
SN65LVDS1050PW 296-6916-5-ND | High Speed Diff. Line Receiver 16-TSSOP| 4.16 3.33 2.59) |MLVD20XEVM 296-13552-ND Evaluation Module for SN65MLVD20X = 101.00 = — 
SN65LVDS3486BDR | 296-6925-1-ND | Quad LVDS Receiver 16-SOIC 4.25 3.41 2.65} | SN65MLVD2DRBT 296-21313-1-ND | Single M-LVDS Receiver 8-SON 3.60 288 2.24 
SN65LVDS3486BDR | 296-6925-2-ND | Quad LVDS Receiver 16-SOIC 5952.50/2,500 SN65MLVD2DRBT 296-21313-2-ND | Single M-LVDS Receiver 8-SON 532.00/250 
SN65LVDS3486D. 296-1427-5-ND__| High Speed Differential Line Receiver 16-SOIC 3.13 2.51 1.95} | SN6S5MLVD3DRBT 296-21314-1-ND | Single M-LVDS Receiver 8-SON 3.04 243 1.89 
SN65LVDS3487D. 296-1428-5-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver 16-SOIC 3.13 251 1.95) | SN65MLVD3DRBT 296-21314-2-ND_| Single M-LVDS Receiver 8-SON 449.00/250 
SN65LVDS9637BDR__|296-6931-1-ND__| Dual LVDS Receiver 8-SOIC 2.27 1.82 1.42] | SN65MLVD047AD 296-20682-5-ND_|MLVDS Quad Diff. Line Driver 16-SOIC 3.60 2.88 2.24 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each mie Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SNE5MLVDO47APW  |296-20683-5-ND |MLVDS Quad Diff. Line Driver 6-TSSOP| 3.60 288 224] |SNO5ELT6DR 296-23981-1-ND |5VECL Differential Receiver NEW! | 8-SOIC | 473 378 294 
SN65MLVD047D 296-16855-5-ND | MLVDS Quad Diff. Line Driver 16-SOIC | 3.60 2.88 2.24) |SNGSEL16DR 296-23981-2-ND |5V ECL Differential Receiver NEW! | 8-SOIC 6615.00/2,500 
SN65MLVD047PW ‘| 296-16856-ND —_| MLVDS Quad Diff. Line Driver 16-TSSOP| 3.60 2.88 2.24] | SN65HVDO5D 296-12988-5-ND | High Output RS-485 Transceiver 8SOIC | 331 265 2.06 
SN65MLVDO80DGG | 296-15783-5-ND | 8-Ch. Half-Duplex Multipoint LVDS — |64-TSSOP) 8.80 7.04 5.94] | SN65HVDO5P 296-15215-5-ND | High Output RS-485 Transceiver 8-Dip | 331 265 2.06 
Line Transceiver SN65HVDO6D. 296-12989-5-ND_| High Output RS-485 Transceiver 8-SOIC 3.22 2.58 2.01 
SN65MLVD082DGG  |296-15833-5-ND [8-Ch. Half-Duplex Multipoint LVDS [64-TSSOP| 8.80 7.04 5.94) | SNe5HVDO6P 296-15095-5-ND [High Output RS-485 Transceiver 8-Dip | 322 258 2.01 
Line Transceiver SN65HVD07D 296-12990-5-ND | High Output RS-485 Transceiver 8-SOIC 3.13 2.51 1.95 
SN65MLVD128DGG | 296-16849-ND —_| 1:8 LVTTL to MLVDS Repeater 48-TSSOP| 8.40 6.72 5.67) | SN65HVDO7P 296-19415-5-ND | High Output RS-485 Transceiver 8Dip | 313 251 1.95 
SN65MLVD129DGG 296-16850-ND Dual 1:4 LVTTL to MLVDS Repeater 48-TSSOP|} 840 6.72 5.67 SN65HVD08D 296-14010-5-ND | Wide Supply Range RS-485 Transcvr 8-SOIC 461 3.69 2.87 
SN65MLVD200AD 296-16667-5-ND | MLVDS Line Driver/Receiver 8-SOIC 313° 2.51 1.95} | SN6SHVDO8P 296-14011-5-ND_| Wide Supply Range RS-485 Transcvr 8-Dip 461 3.69 2.87 
SN6SMLVD200D 296-12207-5-ND_| High Speed Diff. Line Driver/Receiver_| 8-SOIC_| 3.13 2.51 1.95] [SN6SHVDO9DGGR | 296-24051-1-ND |9-Ch., RS-422/RS-485 Transcvr NEW!|56-TSSOP| 7.00 5.60 4.73 
SN65MLVD201D 296-14187-5-ND | Multipoint LVDS Line Driver/Receiver 8-SOIC 3.49 2.79 2.17) |SN65HVDO9DGGR 296-24051-2-ND | 9-Ch., RS-422/RS-485 Transcvr NEW! | 56-TSSOP 8750.00/2,000 
SN65MLVD202AD 296-16668-5-ND | MLVDS Line Driver/Receiver 14-SOIC 3.13 251 1.95) |SNeS5HVD10D 996-12645-5-ND | 3.3V RS-485 Transceiver 8-SOIC 293 234 1.82 
SN65MLVD202D 296-12208-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/Receiver | 14-SOIC 3.40 2.72 2.12] |SNe5HVD100D 296-14012-5-ND | 3.3V RS-485 Transceiver 8-SOIC 5.02 402 3.13 
SN65MLVD203D 296-14188-5-ND | Multipoint LVDS Line Driver/Receiver | 14-SOIC | 3.49 2.79 2.17] |sNe5HVD10QDREP 296-18120-1-ND_ |3.3V RS-485 Transceiver 8-SOIC 5.04 4.04 3.41 
SN65MLVD204AD 296-16669-5-ND_| MLVDS Line Driver/Receiver 8-SOIC 313 2.51 1.95] | SN65HVD10QDREP 296-18120-2-ND | 3.3V RS-485 Transceiver 8-SOIC 7812.50/2,500 
SN65MLVD204D 296-12209-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/Recewer | 8-SOIC | 3.13 251 1.95] |snesuvoiip 296-12646-5-ND |33V RS-485 Transcei gsoic | 266 213 1.66 
SN65MLVD205AD ‘| 296-16670-5-ND_ | MLVDS Line Driver/Receiver ta-soic | 340 272 212) |Snecuyptie Doan seo MERIGM 3.3 RS-485 Tranccolver BDin | 266 213 166 
SN65MLVD205D 296-12210-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/Receiver | 14-SOIC | 2.84 2.27 1.77) | SnesHvo110D 296-14013-5-ND | 33V RS-485 Transcei ssoic | 473 378 294 
SN65MLVD206D 296-14189-5-ND | Multipoint LVDS Line Driver/Receiver | 8-SOIC | 4.07 3.26 2.54 4647-5 Age Tianecslvek f 
po Hee : SNGSHVD120 296-12647-5-ND_|3.3V RS-485 Transceiver 8-SOIC | 266 213 1.66 
SN65MLVD207D 296-14190-5-ND_| Multipoint LVDS Line Driver/Receiver 14-SOIC 3.49 2.79 217 SNGSHVD12IDREP 996-18121-1-ND 13.3V RS-485 Transceiver 8-S0IC 4.01 3.21 2.50 
RS422 /RS423 / RS485 i -2- : 7 i : ; ) ; 
AM26CSTOD 296-6781-5-ND | Quad Differential Line Driver TESOC | 1327028] [SNe VD REP ee eee ay cor ace panscever Pca eee aa 
AM26C31CDBR 296-6782-1-ND | Quad Differential Line Driver 16-SSOP] 90 75 60] | engsrvoe0p 296-14184-5-ND__ | Extended Common-Mode RS-485 ssoic | 349 279 217 
AM26C31CDBR 296-6782-2-ND | Quad Differential Line Driver 16-SSOP 798.00/2,000 Tanscalver : ’ : 
AM26C31CN 296-6783-5-ND | Quad Differential Line Driver 16-Dip | 1.20 1.00 80 rae f : 
AM26C311D 296-6784-5-ND__| Quad Differential Line Driver te-soic | 1.25 100 75) | SN@5HvO21 cacaatecicaag) Cxtended Common Mode RS-485 GOOG: | Sa ATR Ble 
AM26C31IN 296-6785-5-ND | Quad Differential Line Driver 16-Dip | 135 113 90 SVS = 7 z 
AM26C31MDREP ‘| 296-23457-1-ND | Quad Diff. Line Driver NEW! 1es0lc | 270 216 1169| |SNCSHVD2IMDREP  (PSGgl eso Saiabg) Extended Common-Mode RS~485 SOONG || Sac aATeS 388 
AM26C31MDREP 296-23457-2-ND | Quad Diff. Line Driver NEW! 16-SOIC 3780.00/2,500 -49496-2- : . . 
AM26C31QD 296-13867-5-ND | Quad Differential Line Driver ie-soic | 295 236 1.84| [SNESHVD2IMDREP Peele Scapa) Cxtended Common-Mode RS~485 a 
AM26C31QDRG4 296-22029-1-ND_| Quad Differential Line Driver 16-SOlC | 299 240 1.87| | sygsHvpo1P 296-15096-5-ND | Extended C -Mode RS-485 8-Di 349 279 247 
AM26C310DRG4 _|296-22029-2-ND_ | Quad Differential Line Driver 16-Solc | 4190.00/2,500 qoahee * 
AM26C32CD 296-6786-5-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOIG | 1.32 1.10 88) | snesHvo220 296-14186-5-ND_ | Extended Common-Mode RS-485 BSOIc | 349 2.79 2.17 
AM26C32CN 296-6787-5-ND | Quad Differential Line Receiver 16-Dip 1.20 1.00 80 Transceiver 
AM26C32ID 296-6788-5-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOIC | 1.25 1.00 75) | SN65HVD22EVM 296-20538-ND Evaluation Module for SN6SHVD2X = 50.00 = _ 
AM26C32IDR 296-14471-1-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOIC | 1.35 1.13.90 Famil 
AM26C32IDR 296-14471-2-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 1462.50/2,500 SN6SHVD22P 296-15097-5-ND | Extended Common-Mode RS-485 8-Dip 349 279 217 
AM26C32IN 296-6789-5-ND | Quad Differential Line Receiver 16-Dip 135 1.13 90 Transceiver 
AM26C32MDREP 296-23458-1-ND | Quad Diff. Line Receiver NEW! 16-SOIC | 2.70 216 1.68} |snesHvD23D 296-15230-5-ND_ | Extended Common-Mode RS-485 8-SOIC 450 3.60 2.80 
AM26C32MDREP 296-23458-2-ND | Quad Diff. Line Receiver NEW! 16-SOIC 3780.00/2,500 Transceiver 
AM26C32QD 296-13868-5-ND_| Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 2.95 2.36 1.84) | SNe5HVD23P 296-15231-5-ND | Extended Common-Mode RS-485 8-Dip 450 3.60 2.80 
AM26LS31CD 296-1010-5-ND | Quad Differential Line Driver 16-SOIC | 84 70 56 Transceiver 
AM26LS31CDR 296-1010-1-ND | Quad Differential Line Driver 16-SOIC | .75 63.50) | SNe5HVD24D 296-15232-5-ND | Extended Common-Mode RS-485 8SOIC | 450 360 280 
AM26LS31CDR 296-1010-2-ND | Quad Differential Line Driver 16-SOIC 812.50/2,500 Transceiver 
AM26LS31CN 296-1374-5-ND | Quad Differential Line Driver 16-Dip 75 63.50} | SN6SHVD24P 296-15233-5-ND | Extended Common-Mode RS-485 8-Dip 450 360 2.80 
AM26LS32ACD 296-1011-5-ND__| Quad Differential Line Receiver 16-SOIC | 84.7056 Transceiver 
AM26LS32ACDR 296-1011-1-ND | Quad Differential Line Receiver T6-SOIGC | 75 6350) | SN65HVD300R 296-19625-1-ND |3.3V Full-Duplex RS-485 Driver/Revr. | 8-SOIC | 275 220 171 
AM26LS32ACDR 296-1011-2-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 812.50/2,500 SN65HVD30DR 296-19625-2-ND |3.3V Full-Duplex RS-485 Driver/Revr. | 8-SOIC 3842.50/2,500 
AM26LS32ACN 296-1376-5-ND | Quad Differential Line Receiver 16-Dip 75 63 50} /SN6SHVD30MDREP | 296-22238-1-ND |3.3V Full-Duplex RS-485 Driver/Revr. | 8-SOIC | 612 490 414 
AM26LS32ACNSR 296-6790-1-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOP 75 63 50) /SN6SHVD3OMDREP =| 296-22238-2-ND_ | 3.3V Full-Duplex RS-485 Driver/Revr. | 8-SOIC 9485.00/2,500 
AM26LS32ACNSR__|296-6790-2-ND_| Quad Differential Line Receiver 16-SOP 666.00/2,000 SN65HVD31DR 296-19626-1-ND_|3.3V Full-Duplex RS-485 Driver/Revr. | 8-SOIC | 266 213 1.66 
AM26LS32AIDR 296-13065-1-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 80 60 = 45) [SNGSHVD31DR 296-19626-2-ND |3.3V Full-Duplex RS-485 Driver/Revr. | 8-SOIC 3717.50/2,500 
AM26LS32AIDR 296-13065-2-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 650.00/2,500 SN65HVD32DR 296-19627-1-ND | 3.3V Full-Duplex RS-485 Driver/Revr. | 8-SOIC | 2.54 2.04 1.59 
AM26LS32AIN 296-13066-5-ND | Quad Differential Line Receiver 16-Dip 80 60 = 45] | SN6sHVD32DR 296-19627-2-ND |3.3V Full-Duplex RS-485 Driver/Revr. | 8-SOIC 3560.00/2,500 
AM26LS32AMDREP | 296-22084-1-ND | Quad Differential Line Receiver W6-SOIG | 259 207 1.61) | SNe5HVD33DR 296-18704-1-ND |3.3V Full-Duplex RS-485 Driver/Revr. | 14-SOIC | 2.75 2.20 1.71 
AM26LS32AMDREP __|296-22084-2-ND_| Quad Differential Line Receiver 16-SOIG 3622.50/2,500 SN65HVD33DR 296-18704-2-ND_|3.3V Full-Duplex RS-485 Driver/Revr._|_14-SOIC 3842.50/2,500 
AM26LS33ACD 296-6791-5-ND | Quad Differential Line Receiver {6-SOIC | 88 66 50] |SNeSHVD33MDREP 1 296-22930-1-ND 13.3V Full Duplex RS-485 Driver/Revr | 14-Solc | 6.30 5.04 406 
AM26LSSSACDR 206-14473-1-ND| | Quad Differential Line Receiver 16-soic | 80 60-45] |SnesuvosamREP | 296-22230-2ND |3.3V FullDuplex RS-488 Driver/Revr. | 14-S0IG |  9765,00/2,500 
AM26LS33ACDR 296-14473-2-ND_ | Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 850.00/2,500 SNGSHVD33RHLR | 296-24087-1-ND |3.3V Full-Duplex RS-485 Driver/Rcvr. | 20-QFN | 275 220 1.71 
AM26LS33ACN 296-6792-0-ND) | Quad Differential Line Recelver 16-Dip | 80 60-45) | sNeSHVD33RHLR | 296-24087-2-ND /3.3V Full-Duplex RS-485 Driver/Revr. | 20-QFN | — 4611.00/3,000 
AM26LV31CD 296-6793-5-ND__| Quad Differential Line Driver 16-SOIC | 99 83.66 18705-1- é : f : 
erent ie oe SNGSHVD34DR 296-18705-1-ND_|3.3V Full-Duplex RS-485 Transceiver_| 14-SOIC | 3.31 2.65 2.06 
AM26LV3TIDR 296-18088-1-ND | Quad Differential Line Driver 6-SOIC | 1.20 1.00.80 Sra oe 7 . : - 
Hferenta Eine OF SNGSHVD34DR 296-18705-2-ND [3.3V Full-Duplex RS-485 Transceiver | 14-SOIC 4630.00/2,500 
AM26LV31IDR 296-18088-2-ND | Quad Differential Line Driver 16-SOIC 1300.00/2,500 48706-1- ' i i 
eee ee SNESHVD35DR 296-18706-1-ND |3.3V Full-Duplex RS-485 Transceiver | 14-SOIC | 254 2.04 1.59 
AM26LV31ESDREP  |296-23925-1-ND | Quad Differential Line Driver NEW! | 16-SOIC | 2.00 160 1.20 ened. ‘ é 
eee ee SN65HVD35DR 296-18706-2-ND |3.3V Full-Duplex RS-485 Transceiver | 14-SOIC 3560.00/2,500 
AM26LV31ESDREP  |296-23925-2-ND | Quad Differential Line Driver NEW! | 16-SOIC 2560.00/2,500 ease : 7 i ‘ " 
Tere ie Ne SN6SHVD50DR 296-19629-1-ND |5V Full-Duplex RS-485 Driver/Receiver | 8-SOIC | 365 292 227 
AM26LV31INSR 296-18089-1-ND_| Quad Differential Line Driver 16-SOP | 1.32 1.10 _.88 Teena ‘ ~ ‘ ; 
Mi eae SN65HVD50DR 296-19629-2-ND_|5V Full-Duplex RS-485 Driver/Receiver |_8-SOIC §102.50/2,500 
AM26LV3TINSR 296-18089-2-ND | Quad Differential Line Driver 16-SOP 1170.00/2,000 eae | : : ; ; = 
eee ’ SN6SHVD51DR 296-19630-1-ND |5V Full-Duplex RS-485 Driver/Receiver | 8-SOIC | 365 292 227 
AM26LV32CD 296-6794-5-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 99 83 66 i Oy 7 fs ‘ : f 
esrb : SN6SHVD51DR 296-19630-2-ND |5V Full-Duplex RS-485 Driver/ Receiver] 8-SOIC 5102.50/2,500 
AM26LV32CDR 296-6794-1-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 90 15 60 A 4 
rable ace : SN6SHVD52DR 296-19631-1-ND |5V Full-Duplex RS-485 Driver/Receiver | 8-SOIC | 3.65 292 2.27 
AM26LV32CNSR 296-6796-1-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOP 90 75 60 A : 
EOE. eli : SN6SHVD52DR 296-19631-2-ND |5V Full-Duplex RS-485 Driver/Receiver | 8-SOIC 5102.50/2,500 
AM26LV32CNSR 296-6796-2-ND__ | Quad Differential Line Receiver 16-SOP 798.00/2,000 SNGSHVD53DR 296-18707-1-ND | High Output Full-Duplex RS-485 Xevr. 44-SOIC 495 396 3.08 
AM26LV32EMDREP  |296-23926-1-ND | Quad Diff. Line Receiver NEW! 16-SOIG | 2.00 1.60 1.20) |eNestvpsapR Fae EA Teh Outout FullDls RSA Xevr | 14-801 | 69300072 500 
AM26LV32EMDREP | 296-23926-2-ND | Quad Diff. Line Receiver NEW! 16-SOIC 2560.00/2,500 pelt P ° ae 
ee cccntal it i é SN65HVD54DR 296-18708-1-ND | High Output Full-Duplex RS-485 Xcvr. | 14-SOIC | 495 3.96 3.08 
AM26LV32IDR 296-18090-1-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 1.20 1.00 80 ! 
Oe elit ; é SN65HVD54DR 296-18708-2-ND | High Output Full-Duplex RS-485 Xevr. | 14-SOIC 6930.00/2,500 
AM26LV32IDR 296-18090-2-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 1300.00/2,500 ; 
eres ee toh ‘i ‘ SN6SHVD55DR 296-18709-1-ND | High Output Full-Duplex RS-485 Xcvr. | 14-SOIC | 3.94 315 2.45 
AM26LV32INSR 296-18091-1-ND_| Quad Differential Line Receiver 16-SOP 1.20 1.00 80 : 
Scio arent alii : : SNGSHVD55DR 296-18709-2-ND_| High Output Full-Duplex RS-485 Xevr. | 14-SOIC 5512.50/2,500 
AM26LV32INSR 296-18091-2-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOP 1064.00/2,000 : 
AM26S10CD 296-6797-5-ND | Quad Bus Transceiver 16-SOIC 132 1.40 88 SN65HVD61D 296-21593-5-ND | ControlNet™ Transceiver 14-SOIC 875 7.88 6.99 
AV26S10CN 296-6798-5-ND | Quad Bus Transceiver 16-Dip | 132 110 88] |SNGSHVD179DR 296-19624-1-ND SV Fol Dupe RS9S/RS-A22 Driver | 8-SOIC | 349 279 217 
M26LV32CDR 296-6794-2-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOP 975.00/2,500 : 
MC3486D 296-7037-5-ND__| Tri-State Quad Diff, Line Receiver 16-soic |__.84.70—_—.56| | SN6SHVD179DR 296-19624-2-ND Be poet ieee Driver | 8-SOIC 4882.50/2,500 
Mes tseDH Peel oa ahog| 17 State Cuad Dit. Line Recelver 1eSOIG | soe 'so0 | | SNGSHVD2300R 296-11654-1-ND |3.3V CAN Transcvr with Standby Mode | 8-SOIC | 3.04 243 1.89 
MC3486DR 296-14624-2-ND | Tri-State Quad Diff. Line Receiver 16-SOIC 812.50/2,500 ‘i 
MC3486N 296-7038-5-ND | Tri-State Quad Diff Line Receiver 16-Dip 75 63. _-50| | SN@SHVD230DR 296-11654-2-ND_|3.3V CAN Transcvr with Standby Mode | _8-SOIC 4252.50/2,500 
-14625-1- ifferential Line Dri ; ; ; SN6SHVD230MDREP | 296-20723-1-ND [3.3V CAN Transcvr with Standby Mode | 8-SOIC | 5.14 4.12 3.47 
MC3487DR 296-14625-1-ND | Quad Differential Line Driver 16-SOIC 715 63 50 : 
ge. Gisrontial Lina Deh : SNE6SHVD230MDREP | 296-20723-2-ND |3.3V CAN Transcvr with Standby Mode | 8-SOIC 7967.50/2,500 
MC3487DR 296-14625-2-ND_| Quad Differential Line Driver 16-SOIC 812.50/2,500 ; 
MC3487N 996-1408°5-ND 1 Quad Differential Line Driver 16-Dip 75 63 50) | SN6SHVD2300D 296-13123-5-ND |3.3V CAN Transcvr with Standby Mode | 8-SOIC | 349 279 217 
SN65176BDR 296-14636-1-ND_ | Differential Bus Transceiver 8-SOIC ‘83 © 66.~—S'50| | SNGSHVD230QDG401 | 296-23353-1-ND |3.3V CAN Transcvr with Standby Mode | 8-SOIC | 3.60 288 2.24 
SN6SC1167ENSR 296-21707-1-ND_ | Dual Differential Driver/Receiver 16-sop | 315 252 196) |SN65HVD2300DG401 | 296-23353-2-ND_|3.3V CAN Transcvr with Standby Mode | _8-SOIC 5040.00/2,500 
SN65C1167ENSR 296-21707-2-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-SOP 3570.00/2,000 SN6SHVD231D 296-12206-5-ND |3.3V CAN Transevr with Sleep Mode | 8-SOIC | 338 2.70 2.10 
SN65C1167EPWR 296-21708-1-ND_| Dual Differential Driver/Receiver 16-SOlc | 3.15 252 1.96) |SN65HVD23100 296-12704-5-ND |3.3V CAN Transevr with Sleep Mode =| 8-SOIC | 349 279 2.17 
SN65C1167EPWR 296-21708-2-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-SOIC 3570.00/2,000 SNGSHVD231QDRQ1 | 296-15380-1-ND | 3.3V CAN Transcvr with Sleep Mode | 8-SOIC | 3.60 288 2.24 
SN65C1167ERGYR — |296-21802-1-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-VOFN | 3.45 252 1.96] |SNG6SHVD231QDRQ1 | 296-15380-2-ND | 3.3V CAN Transcvr with Sleep Mode 8-SOIC 5040.00/2,500 
SN65C1167ERGYR —|296-21802-2-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-VOFN 1785.00/1,000 SN6SHVD232D 296-12282-5-ND_|3.3V CAN Transceiver _ 8SOIG | 248 1.98 1.54 
SN65C1167NSR 296-9699-1-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-SOP | 293 2.34 1.82] |SN65HVD2320D 296-12705-5-ND ]3.3V CAN Transceiver Q100 Qualified ) 8-SOIC | 338 270 210 
SN65C1167NSR 296-9699-2-ND _| Dual Differential Driver/Receiver 16-SOP 3316.00/2,000 SN6SHVD232QDRQ1 | 296-15381-1-ND_ | 3.3V GAN Transceiver Q100 Qualified 8-SOIC 3.38 2.70 2.10 
SN65C1168ENSR 296-21709-1-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-SOP 2.00 1.60 1.20) |SN6S5HVD232QDRQ1 | 296-15381-2-ND | 3.3V CAN Transceiver Q100 Qualified 8-SOIC 4725.00/2,500 
SN65C1168ENSR 296-21709-2-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-SOP 2080.00/2,000 SNGSHVD233D 296-14639-5-ND | 3.3V CAN Transceiver 8-SOIC | 338 270 2.10 
SN65C1168EPWR 296-21710-1-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-SOIC | 2.00 1.60 1.20| |SN6SHVD233MDREP_| 296-23973-1-ND_|3.3V CAN Transceiver NEW! 8-SOIG | 6.00 4.80 4.05 
SN65C1168EPWR 296-21710-2-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-SOIC 2080.00/2,000 SNESHVD233MDREP | 296-23973-2-ND |3.3V CAN Transceiver NEW! 8-SOIC 9300.00/2,500 
SN65C1168ERGYR _|296-21803-1-ND_| Dual Differential Driver/Receiver 16-VOFN | 2.00 1.60 1.20| | SN6SHVD234D 296-15228-5-ND | 3.3V CAN Transceiver 8SOIC | 338 270 210 
SN65C1168ERGYR  |296-21803-2-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-VOFN 1040.00/1,000 SN6SHVD235D 296-15229-5-ND |3.3V CAN Transceiver 8SOIC | 349 279 217 
SN65C1168PWR 296-14348-1-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-TSSOP} 1.88 1.50 1.13] |SN65HVD251D 296-13816-5-ND | CAN Transceiver 8-SOIC 238 1.90 143 
SN65C1168PWR 296-14348-2-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-TSSOP| — 1950.00/2,000 SNESHVD251DRG4__| 296-21805-1-ND_| CAN Transceiver 8-SOIC | 225 180 1.35 
SN65EL16D 296-24024-5-ND |5V ECL Differential Receiver NEW! | 8-SOIC | 5.20 4.16 3.24) |SNGSHVD251DRG4 — | 296-21805-2-ND | CAN Transceiver 8-SOIC 2880.00/2,500 
SN65EL16DGK 296-24103-5-ND_|5V ECL Differential Receiver MEW! | 8-MSOP | 5.20 4.16 3.24] |SNGSHVD251P 296-19281-5-ND_| CAN Transceiver 8Dip | 238 190 1.43 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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SN65HVD379DR 296-19628-1-ND | 3.3V Full-Duplex RS-485/RS-422 8-SOIC 416 333 2.59) |SN65LBC175N 296-9718-5-ND | Quad RS-485 Differential Line Receiver | 16-Dip 2.27 182 1.42 
Driver and Balanced Receiver SN65LBC176AD 296-9719-5-ND__| Quad LP Differential Bus Transceiver 8-SOIC 243 194 1.46 
SN65HVD379DR 296-19628-2-ND | 3.3V Full-Duplex RS-485/RS-422 8-SOIC 5827.50/2,500 SN65LBC176AMDREP | 296-19497-1-ND Quad LP Differential Bus Transceiver 8-SOIC 612 490 4.14 
Driver and Balanced Receiver SN65LBC176AMDREP | 296-19497-2-ND | Quad LP Differential Bus Transceiver 8-SOIC 9485.00/2,500 
SN65HVD485EDGKR | 296-17174-1-ND_| Half-Duplex RS-485 Transceiver 8-MSOP. 210 1.68 1.26] | SN65LBC176AP 296-9720-5-ND | Quad LP Differential Bus Transceiver 8-Dip 243° 1.94 1.46 
SN65HVD485EDGKR = |296-17174-2-ND | Half-Duplex RS-485 Transceiver 8-MSOP 2687.50/2,500 SN65LBC176AQD 296-9721-5-ND | Quad LP Differential Bus Transceiver 8-SOIC 2.30 1.84 1.38 
SN65HVD485EDR 296-17175-1-ND | Half-Duplex RS-485 Transceiver 8-SOIC 148 1.18 .89| |SN65LBC176AQDREP | 296-22241-1-ND | Quad LP Differential Bus Transceiver 8-SOIC 3.67 2.94 2.29 
SN65HVD485EDR 296-17175-2-ND | Half-Duplex RS-485 Transceiver 8-SOIC 1887.50/2,500 SN65LBC176AQDREP | 296-22241-2-ND Quad LP Differential Bus Transceiver 8-SOIC 5135.00/2,500 
SN65HVD485EP 296-17498-5-ND | Half-Duplex RS-485 Transceiver 8-Dip 1.68 134 1.01 SN65LBC176D 296-9722-5-ND | Quad LP Differential Bus Transceiver 8-SOIC 1.90 152 1.14 
SN65HVD1040AQDRQ1 | 296-23668-1-ND_| EMC Optimized HS CAN Transceiver 8-SOIC 2413 1.70 1.28} | SN65LBC176P 296-9723-5-ND | Quad LP Differential Bus Transceiver 8-Dip 1.90 152 1.14 
SN65HVD1040AQDRQ1 | 296-23668-2-ND EMC Optimized HS CAN Transceiver 8-SOIC 2720.00/2,500 SN65LBC1760D 296-9724-5-ND | Quad LP Differential Bus Transceiver 8-SOIC 1.78 142 1.07 
SN65HVD1040DR 296-21804-1-ND | EMC Optimized HS CAN Transceiver 8-SOIC 1.75 140 1.05) [SN65LBC176QDRG4_ | 296-22040-1-ND_| Quad LP Differential Bus Transceiver 8-SOIC 1.78 142 1.07 
SN65HVD1040DR 296-21804-2-ND | EMC Optimized HS CAN Transceiver 8-SOIC 2240.00/2,500 SN65LBC176QDRG4 =| 296-22040-2-ND | Quad LP Differential Bus Transceiver 8-SOIC 2272.50/2,500 
SN65HVD1040QDRQ1 |296-21592-1-ND | EMC Optimized HS CAN Transceiver 8-SOIC 2413 1.70 1.28] | SN65LBC176QDRG4Q1 | 296-23894-1-ND | Quad LP Diff. Bus Transceiver MEW! | 8-SOIC 1.78 142 1.07 
SN65HVD1040QDRQ1_ | 296-21592-2-ND | EMC Optimized HS CAN Transceiver 8-SOIC 2720.00/2,500 SN65LBC176QDRG4Q1 | 296-23894-2-ND | Quad LP Diff. Bus Transceiver NEW! | 8-SOIC 2272.50/2,500 
SN65HVD1050AQDRQ1 | 296-23669-1-ND EMC Optimized HS CAN Transceiver 8-SOIC 1.63 1.30 98] |SN6S5LBC176QDRQ1_ | 296-16947-1-ND | Quad LP Differential Bus Transceiver 8-SOIC 1.78 142 1.07 
SN65HVD1050AQDRQ1 | 296-23669-2-ND | EMC Optimized HS CAN Transceiver 8-SOIC 2080.00/2,500 SN65LBC176QDRQ1_| 296-16947-2-ND_| Quad LP Differential Bus Transceiver 8-SOIC 2272.50/2,500 
SN65HVD1050D 296-19416-5-ND | EMC Optimized HS CAN Transceiver 8-SOIC 1.63 1.30 .98| |SN65LBC179AD 296-9725-5-ND —_| LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 8-SOIC 210 1.68 1.26 
SN65HVD1050MDREP |296-21409-1-ND EMC Optimized HS CAN Transceiver 8-SOIC 3.15 2.52 1.96] |SN65LBC179AP 296-9726-5-ND _| LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 8-Dip 210 168 1.26 
SN65HVD1050MDREP |296-21409-2-ND | EMC Optimized HS CAN Transceiver 8-SOIC 4410.00/2,500 SN65LBC179D 296-9727-5-ND _| LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 8-SOIC 1.90 152 1.14 
SN65HVD10500DRQ1 |296-19876-1-ND | EMC Optimized HS CAN Transceiver 8-SOIC 1.63 1.30 98] /SNGSLBC179P 296-9728-5-ND —_| LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 8-Dip 1.90 152 1.14 
SN65HVD1050QDRQ1 |296-19876-2-ND | EMC Optimized HS CAN Transceiver 8-SOIC 2080.00/2,500 SN65LBC179QDRG4 __| 296-22544-1-ND_|LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 8-SOIC 1.90 1.52 1.14 
SN65HVD1176D 296-15345-5-ND | Profibus RS-485 Transceiver 8-SOIC 365 2.92 2.97 SN65LBC179QDRG4 =| 296-22544-2-ND |LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 8-SOIC 2432.50/2,500 
SN65HVD1780DR 296-23800-1-ND | 70V Fault-Protected RS-485 8-SOIC 416 3.33 2.59 SN65LBC180AD 296-9729-5-ND | LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 14-SOIC 2.75 2.20: 1.71 
Transceiver NEW! SN65LBC180AN 296-9730-5-ND |LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 14-Dip 275 2.20. 1:71 
SN65HVD1780DR 296-23800-2-ND | 70V Fault-Protected RS-485 8-SOIC 5827.50/2,500 SN65LBC180D 296-9731-5-ND | LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 14-SOIC 230 1.84 1.38 
Transceiver NEW! SN65LBC180N 296-9732-5-ND _|LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 14-Dip 2.30 1.84 1.38 
SN65HVD1780P 296-23801-5-ND | 70V Fault-Protected RS-485 8-Dip 4.61 3.69 2.87] |SN65LBC180RSAT 296-19550-1-ND | LP Differential Line Driver/Revr. Pairs | 16-VQFN 243 1.94 1.46 
Transceiver NEW! SN65LBC180RSAT 296-19550-2-ND |LP Differential Line Driver/Revr. Pairs | 16-VQFN 339.50/250 
SN65HVD1781DR 296-23118-1-ND | 70V Fault-Protected RS-485 8-SOIC 416 3.33 2.59] |SN65LBC182D 296-12167-5-ND | Differential Bus Transceiver 8-SOIC 2.20 1.76 1.32 
Transceiver SN65LBC182P 296-12734-5-ND | Differential Bus Transceiver 8-Dip 2.20 1.76 1.32 
SN65HVD1781DR 296-23118-2-ND | 70V Fault-Protected RS-485 8-SOIC 5827.50/2,500 SN65LBC184D 296-9733-5-ND _| Differential Xcvr. with TVS Protection 8-SOIC 3.15 2.52 1.96 
Transceiver SN65LBC184P 296-2343-5-ND | Differential Xcvr. with TVS Protection 8-Dip 3.15 252 1.96 
SN65HVD1782DR 296-23802-1-ND | 70V Fault-Protected RS-485 8-SOIC 4.50 3.60 2.80} |SN65176BD 296-9693-5-ND —_| Differential Bus Transceiver 8-SOIC 96 72 54 
Transceiver NEW! SN65176BP 296-1415-5-ND | Differential Bus Transceiver 8-Dip 88 66 50 
SN65HVD1782DR 296-23802-2-ND | 70V Fault-Protected RS-485 8-SOIC 6300.00/2,500 SN75HVD12P. 296-14047-5-ND | 3.3V RS-485 Transceiver 8-Dip 266 2.13 1.66 
Transceiver NEW! SN75HVD1176D 296-15346-5-ND_| Profibus RS-485 Transceiver 8-SOIC 3.31 2.65 2.06 
SN65HVD1782P 296-23873-5-ND | 70V Fault-Protected RS-485 8-PDip 4.95 3.96 3.08] |SN75LBC031D 296-6864-5-ND | High Speed Transceiver 8-SOIC 3.38 2.70 2.10 
Transceiver NEW! SN75LBC172DW 296-6865-5-ND —_| Quad LP Differential Line Driver 20-SOIC 340 2.72 212 
SN65HVD1785D 296-23346-5-ND | 70V Fault-Protected RS-485 8-SOIC 4.61 369 2.87) |SN75LBC172N 296-6866-5-ND | Quad LP Differential Line Driver 16-Dip 3.40 2.72 212 
Transceiver SN75LBC173D 296-6867-5-ND —_| Quad LP Differential Line Receiver 16-SOIC 2.27 182 1.42 
SN65HVD1785P 296-23803-5-ND | 70V Fault-Protected RS-485 8-Dip 4.61 3.69 2.87] |SN75LBC173N 296-6868-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver 16-Dip 2.27 182 1.42 
Transceiver NEW! SN75LBC174DW 296-6869-5-ND | Quad LP Differential Line Driver 20-SOIC 3.60 288 2.24 
SN65HVD1786P 296-23804-5-ND | 70V Fault-Protected RS-485 8-Dip 4.61 3.69 2.87) |SN75LBC174N 296-6870-5-ND | Quad LP Differential Line Driver 16-Dip 3.60 288 2.24 
Transceiver NEW! SN75LBC175D 296-6871-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver 16-SOIC 230 1.84 1.38 
SN65HVD1786D 296-23347-5-ND | 70V Fault-Protected RS-485 8-SOIC 4.61 3.69 2.87) |SN75LBC175N 296-6872-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver 16-Dip 2.30 1.84 1.38 
Transceiver SN75LBC176AD 296-6873-5-ND__| Quad LP Differential Bus Transceiver 8-SOIC 2.30 184 1.38 
SN65HVD1787D 296-23348-5-ND | 70V Fault-Protected RS-485 8-SOIC | 4.61 3.69 2.87) |SN75LBCT76AP 296-6874-5-ND —_| Differential Bus Transceiver 8-Dip 230 1.84 = 1.38 
Transceiver SN75LBC176D 296-1279-5-ND _| Differential Bus Transceiver 8-SOIC 168 #134 = 1.01 
SN6SHVD1787P 296-24075-5-ND | 70V Fault-Protected RS-485 8-PDIP | 4.95 3.96 3.08] | SN75LBC176DR 296-1279-1-ND _| Differential Bus Transceiver 8-SOIC | 158 1.26 95 
Transceiver NEW! SN75LBC176DR 296-1279-2-ND | Differential Bus Transceiver 8-SOIC 2015.00/2,500 
SN65HVD1791D 296-23417-5-ND | 70V Fault-Protected RS-485 14-SOIC 4.28 342 2.66] |SN75LBC176P 296-6875-5-ND _| Differential Bus Transceiver 8-Dip 1.68 1.34 1.01 
Transceiver SN75LBC179AD 296-6876-5-ND | LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 8-SOIC 1.90 152 1.14 
SN6SHVD1792D 296-23961-5-ND | 70V Fault-Protected RS-485 14-SOIC | 4.73 3.78 2.94] |SN75LBC179AP 296-6877-5-ND _| LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 8-Dip 1.90 152 114 
Transceiver NEW! SN75LBC179D 296-6878-5-ND | LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 8-SOIC 1.78 142 1.07 
SN6SHVD1793D 296-23962-5-ND | 70V Fault-Protected RS-485 14-SOIC | 529 4.23 3.29] | SN75LBC179P 296-6879-5-ND _| LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 8-Dip 1.78 142 1.07 
Transceiver NEW! SN75LBC180AD 296-6880-5-ND__|LP Differential Line Driver/Revr. Pairs | _14-SOIC 2.54 2.04 1.59 
SN65HVD1794D 296-23963-5-ND | 70V Fault-Protected RS-485 8-SOIC | 4.84 3.87 3.01| | SN75LBCT80AN 296-6881-5-ND |LP Differential Line Driver/Revr. Pairs | 14-Dip | 2.54 2.04 1.59 
Transceiver NEW! SN75LBC180D 296-6882-5-ND | LP Differential Line Driver/Revr. Pairs | 14-SOIC | 2.20 1.76 1.32 
SNGSHVD3080EDGSR |296-21410-1-ND | 200Kbps, Low Power RS-485 Full 10-MSOP | 2.30 1.84 1.38] | SN75LBC180N 296-6883-5-ND | LP Differential Line Driver/Revr. Pairs | 14-Dip 2.20 176 1.32 
Duplex Driver/Receiver SN7SLBC180RSAT | 296-19552-1-ND LP Differential Line Driver/Rovr. Pairs | 16-VOFN | 243 1.94 1.46 
SNGSHVD3080EDGSR |296-21410-2-ND | 200Kbps, Low Power RS-485 Full 10-MSOP 2945.00/2,500 SN75LBC180RSAT 296-19552-2-ND_|LP Differentail Line Driver/Revr. Pairs | 16-VQFN 339.50/250 
sues tiviagabes Pee ATTN cues Per eceNeL ise sso | 210 168 126) | SNZStBCTe2D 296-11656-5-ND | Differential Bus Transceiver BSOIC | 220 176 1.32 
z pee a 4 is : ‘ ‘ SN75LBC184D 296-2364-5-ND —_| Differential Xcvr. with TVS Protection 8-SOIC 2.93 2.34 1.82 
SN65HVD3082EDGK _|296-17929-ND _| Low Power RS-485 Transceiver 8-MSOP | 245 1.97 1.53) | sn75LBc184P 296-6884-5-ND —_| Differential Xcvr. with TVS Protection 8-Dip 293 234 1.82 
SN65HVD3082EP 296-15382-5-ND | Low Power RS-485 Transceiver 8-Dip 210 1.68 1.26) |sN75LBC187DBR 296-6885-1-ND | Multich. EIA-232 Driver/Receiver 28-SSOP | 540 4.32 3.36 
SN6SHVD3083EDGSR /296-21411-1-ND_ | 1Mbps, Low Power RS-485 Full Duplex | 10-MSOP | 2.30 1.84 1.38) | SN75LBC187DBR 296-6885-2-ND__| Multich. EIA-232 Driver/Receiver 28-SSOP 6120.00/2,000 
Driver/Receiver SN75LBC241DW 296-6886-5-ND | Low Power LinBiCMOS Multiple 28-SOIC 3.56 285 2.22 
SN65HVD3083EDGSR | 296-21411-2-ND | 1Mbps, Low Power RS-485 Full Duplex | 10-MSOP 2945.00/2,500 Drivers and Receivers 
Driver/Receiver ; SN75LBC771DW 296-6887-5-ND | GeoPort™ Transceiver 20-SOIC | 3.04 243 1.89 
SN65HVD3085ED 296-17170-5-ND | Low Power RS-485 Transceiver 8-solc | 2.08 1.66 1.25} |sn7siBc77eDw 296-6890-5-ND _| Single-Chip GeoPort™ Transceiver 20-solc | 570 456 385 
SNG6SHVD3085EDGK _|296-17171-5-ND_| Low Power RS-485 Transceiver 8-MSOP | 245 1.97 1.53) | Sn75LBC777DW 296-6891-5-ND | Single-Chip Geoport/AppleTalk Xcvr. 20-SOIC | 4.50 3.60 2.80 
SNESHVD308GEDGSR ]296-21412-1-ND | 20Mbps, Low Power RS-485 Full 1O-MSOP) 236 1.89 1.47) | sN75LBC968DL 296-6894-5-ND | 9-Channel Bus Transceiver with Active | 56-SSOP | 15.83 14.77 13.72 
Duplex Driver/Receiver Termination 
SN6SHVD308GEDGSR |296-21412-2-ND | 20Mbps, Low Power RS-485 Full 1O-MSOP | = 3307.50/2,500 SN75LBC978DLR 296-6895-1-ND _ |9-Channel Differential Transceiver 56-SSOP | 28.88 26.95 25.03 
Duplex Driver/Receiver SN75LBC978DLR 296-6895-2-ND | 9-Channel Differential Transceiver 56-SSOP | 23774.00/1,000 
SN65HVD3088ED 296-17172-5-ND | Low Power RS-485 Transceiver 8-SOIC 230 1.84 1.38 SN75107AD 296-6799-5-ND | Dual Line Receiver 14-SOIC 1.65 1.32 99 
SN6S5HVD3088EDGK | 296-17173-5-ND | Low Power RS-485 Transceiver 8-MSOP 2.66 2.13 1.66) |5N75107AN 296-6800-5-ND _| Dual Line Receiver 14-Dip 450 1.20 90 
SN65LBC031D 296-9700-5-ND___| High Speed CAN Transceiver 8-SOIC 3.38 2.70 2.10 SN75107BD 296-6802-5-ND | Dual Line Receiver 14-SOIC 80 60 5 
SN65LBC031DG4 296-22063-5-ND | High Speed CAN Transceiver 8-SOIC 3.38 2.70 2.10 SN75107BDR 296-14946-1-ND | Dual Line Receiver 14-SOIC 80 60 45 
SN65LBC031QD 296-9701-5-ND | High Speed CAN Transceiver 8-SOIC 3.94 315 2.45 SN75107BDR 296-14946-2-ND | Dual Line Receiver 14-SOIC 650.00/2,500 
SN65LBC031QDR 296-9701-1-ND | High Speed CAN Transceiver 8-SOIC 3.94 315 2.45 SN75107BN 296-6803-5-ND | Dual Line Receiver 14-Dip 80 60 A5 
SN65LBC031QDR 296-9701-2-ND | High Speed CAN Transceiver 8-SOIC 5512.50/2,500 SN75110AD 296-6804-5-ND | Dual Line Driver 14-SOIC 88 66 50 
SN65LBC170DB 296-9702-5-ND__| Triple Differential Transceiver 16-SSOP | 7.22 5.78 4.88] | SN75110ADR 296-14947-1-ND | Dual Line Driver 14-SOIC 80 60 A5 
SN65LBC170DW 296-9703-5-ND | Triple Differential Transceiver 20-SOIC 7.22 5.78 4.88] |SN75110ADR 296-14947-2-ND | Dual Line Driver 14-SOIC 650.00/2,500 
SN65LBC171DB 296-9704-5-ND —_| Triple Differential Transceiver 20-SSOP | 8.98 7.19 6.07 SN75110AN 296-6805-5-ND | Dual Line Driver 14-Dip 80 60 45 
SN65LBC171DW 296-9705-5-ND__| Triple Differential Transceiver 20-SOIC 8.98 7.19 6.07} |sn75112D 296-6806-5-ND | Dual Line Driver 14-SOIC 1.08 90 72 
SN65LBC172A16DW | 296-15174-5-ND | Quad LP Differential Line Driver 16-SOIC 4.25 3.41 2.65} |SN75112DR 296-6806-1-ND | Dual Line Driver 14-SOIC 99 83 66 
SN65LBC172ADW 296-9706-5-ND _| Quad LP Differential Line Driver 20-SOIC 4.25 3.41 2.65 SN75112DR 296-6806-2-ND | Dual Line Driver 14-SOIC 1072.50/2,500 
SN65LBC172AN 296-12283-5-ND | Quad LP Differential Line Driver 16-Dip 4.25 341 2.65 SN75112N 296-6807-5-ND | Dual Line Driver 14-Dip 99 83 66 
SN65LBC172DW 296-9707-5-ND | Quad LP Differential Line Driver 20-SOIC 3.78 3.03 2.36] |SN75113N 296-6809-5-ND | Dual Differential Line Driver 16-Dip 270 2146 1.68 
SN65LBC172N 296-9708-5-ND | Quad LP Differential Line Driver 16-Dip 3.78 3.03 2.36 SN75114N 996-6811-5-ND _| Dual Differential Line Driver 16-Dip 257 2.06 1.60 
SN65LBC173AD 296-9709-5-ND —_| Quad LP Differential Line Receiver 16-SOIC 3.13 2.51 1.95} |SN75115D 296-6812-5-ND | Dual Differential Line Receiver 16-SOIC 236 189 1.47 
SN65LBC173AN 296-9710-5-ND _| Quad LP Differential Line Receiver 16-Dip 3.13 2.51 1.95 SN75115N 296-6813-5-ND | Dual Differential Line Receiver 16-Dip 238 1.90 1.43 
SN65LBC173D 296-9711-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver 16-SOIC 245 1.97 1.53 SN75116N 296-6814-5-ND _| Differential Line Transceiver 16-Dip 419 335 2.61 
SN65LBC173N 296-9712-5-ND —_| Quad LP Differential Line Receiver 16-Dip 245 1.97 1.53) |SN75117P 296-6820-5-ND _| Differential Line Transceiver 8-Dip 473 3.78 2.94 
SN65LBC174A16DW |296-15175-5-ND | Quad RS-485 Differential Line Driver 16-SOIC 4.73 3.78 2.94) |SN75118N 296-6821-5-ND | Differential Line Transceiver 16-Dip 486 389 3.03 
SN65LBC174ADW 296-9713-5-ND | Quad RS-485 Differential Line Driver 20-SOIC 4.73 3.78 2.94) |SN75119P 296-6822-5-ND _| Differential Line Transceiver 8-Dip 486 389 3.03 
SN65LBC174AMDWREP | 296-22240-1-ND | Quad RS-485 Differential Line Driver 20-SOIC 8.50 6.80 5.74} |SN75121N 296-6823-5-ND | Dual Line Driver 16-Dip 243195 1.52 
SN65LBC174AMDWREP | 296-22240-2-ND | Quad RS-485 Differential Line Driver 20-SOIC 10626.00/2,000 SN75123N 296-6825-5-ND —_| Dual Line Driver 16-Dip 243° 1.95 1.52 
SN65LBC174AN 296-12284-5-ND | Quad RS-485 Differential Line Driver 16-Dip 473 3.78 2.94] |SN75124N 296-6826-5-ND _| Triple Line Receiver 16-Dip 243 1.95 1.52 
SN65LBC174DW 296-9714-5-ND | Quad RS-485 Differential Line Driver 20-SOIC 3.96 3.17 2.47] |SN75138N 296-6828-5-ND | Quad Bus Transceiver 16-Dip 2.00 1.60 1.20 
SN65LBC174N 296-9715-5-ND | Quad RS-485 Differential Line Driver 16-Dip 3.96 3.17 2.47] |SN75140P 296-12184-5-ND | Dual Line Receiver 8-Dip 180 144 1.08 
SN65LBC175AD 296-9716-5-ND | Quad RS-485 Diff. Line Receiver 16-SOIC 2.93 2.34 1.82] |SN75150D 296-6830-5-ND | Dual Line Driver 8-SOIC 1.32 1.10 88 
SN65LBC175AN 296-13124-5-ND | Quad RS-485 Differential Line Receiver | 16-Dip 2.93 2.34 1.82] |SN75150DR 296-14948-1-ND | Dual Line Driver 8-SOIC 1.20 = 1.00 80 
SN65LBC175D 296-9717-5-ND | Quad RS-485 Diff. Line Receiver 16-SOIC 2.27 1.82 1.42} |SN75150DR 296-14948-2-ND | Dual Line Driver 8-SOIC 1300.00/2,500 
SN65LBC175DW 296-12460-5-ND_| Quad RS-485 Diff. Line Receiver 16-SOIC 2.27 1.82 1.42] | SN75150P 296-6831-5-ND —_| Dual Line Driver 8-Dip 1.20 1.00 80 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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SN75154D 296-6832-5-ND | Quad Differential Line Receiver T6-SoIc | 1.32 1.10  .88] [MAX208CDWR 296-18491-1-ND_[5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr._| 24-SOIC [| 150 1.20 90 
SN75154N 296-6833-5-ND___| Quad Differential Line Receiver 16-Dip_| 1.20 1.00 _.80| /MAX208CDWR 296-18491-2-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 24-SOIC 1560.00/2,000 
SN75155D 296-6835-5-ND | Line Driver and Receiver B-SOIC | 1.32 1.10.88] | MAX208IDBR 296-18492-1-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 24-SSOP] 163 130 98 
SN75155DR 296-14949-1-ND | Line Driver and Receiver 8-SOIC 1.20 1.00 80) | MAX208IDBR 296-18492-2-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 24-SSOP 1690.00/2,000 
SN75155DR 296-14949-2-ND | Line Driver and Receiver 8-SOIC 1300.00/2,500 MAX2081DWR 296-18493-1-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 24-SOIC | 163 1.30 98 
SN75155P 296-6836-5-ND | Line Driver and Receiver 8-Dip | 1.20 1.00 .80) | MAX208IDWR 296-18493-2-ND_|5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | _24-SOIC 1690.00/2,000 
$N75157D 296-6837-5-ND__| Dual Differential Line Receiver 8-SOIC_| 1.80 1.44 1.08} | MAX2TTCDBR 296-18494-1-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 28-SSOP| 150 1.20 90 
SN75157P 296-6838-5-ND | Dual Differential Line Receiver 8-Dip | 1.80 1.44 1.08) | max2t1CcDBR 296-18494-2-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 28-SSOP 1560.00/2,000 
SN75158D 296-6839-5-ND | Dual Differential Line Driver 8-SOIC | 3.47 2.78 2.16) | Mmax211cDWR 296-18495-1-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 28-SOIC | 150 1.20 .90 
SN75158P 296-6840-5-ND | Dual Differential Line Driver 8-Dip 3.15 252 1.96) | max211cDwrR 296-18495-2-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 28-SOIC 780.00/1,000 
arate eae Dua pineentat ree pe took a aman 96] | MAX211IDBR 296-15170-1-ND_|5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 28-SSOP | 1.63 1.30 _.98 
-6841-2- i 00/2, MAX2T1IDBR 296-15170-2-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 28-SSOP 1690.00/2,000 
SN75159D 296-6842-5-ND | Dual Differential Line Driver 14SOIC ) 3.24 2.60 2.02) | maxo1tIDWR 296-18496-1-ND |SV Mulch. RS-232 Line Driver ev 28-SOIC | 1.63 130 98 
SN75159N 296-6843-5-ND | Dual Differential Line Driver 14-Dip | 3.24 2.60 2.02) | maxottiowR 296-18496-2-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 28-SOIC |  845.00/1,000 
SN75160BDW 296-6844-5-ND | Octal GP Interface Bus Transceiver 20-SOIC 2.20 1.76 1.32 : 4. i iy il i 7 0 
; MAX213CDBR 296-19834-1-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 28-SSOP] 150 1.20 90 
SN75160BDWR 296-14950-1-ND | Octal GP Interface Bus Transceiver 20-SOIC 2.00 1.60 1.20 MAX213CDBR 296-19834-2-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. 98-SSOP 1560.00/2,000 
SN75160BDWR 296-14950-2-ND_ | Octal GP Interface Bus Transceiver 20-SOIC 2080.00/2,000 5 =p] sh BGA 7 F : rm . 
: , MAX213CDWR 296-19836-1-ND [5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 28-SOIC | 150 1.20 90 
SN75160BN 296-6845-5-ND Octal GP Interface Bus Transceiver = 20-Dip | 2.00 1.60 1-20) | staxa13cDWR 296-19836-2-ND 5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 28-SOIC | 780.00/1,000 
SN75161BDW 296-6846-5-ND | Octal GP Interface Bus Transceiver 20-SOIC 2.20 1.76 1.32 - ee Fah BO i ‘ : € i 0 
‘ MAX2131DBR 296-19835-1-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 28-SSOP] 163 130 98 
SN75161BDWR 296-14951-1-ND | Octal GP Interface Bus Transceiver 20-SOIC 2.00 1.60 1.20 e ea 4 : ‘ ‘ 2 
j MAX2131DBR 296-19835-2-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 28-SSOP 1690.00/2,000 
$N75161BDWR 296-14951-2-ND | Octal GP Interface Bus Transceiver 20-SOIC 2080.00/2,000 % ' i 
: : MAX2131DWR 296-19837-1-ND_|5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 28-SOIC | 163 1.30 98 
SN75161BN Zdbsb Ba fevaN Oe! Octal GP Interface Bus Transceiver 20-Dip_| 2.00 1.60 1.20) Fimaxoy3inwR 296-19837-2-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Rovr. | 28-SOIC | 845.00/1,000 
SN75162BDW 296-6848-5-ND | Octal GP Interface Bus Transceiver 20-SOIC 473 3.78 2.94 " ‘i ‘ ee aan 
Sane Tee ee part 7 MAX222CDWR 296-18497-1-ND |5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver | 18-SOIC | 1.75 1.40 1.05 
SN75172DWR 296-14952-1-ND | Quad Differential Line Driver 20-SOIC 183° 146 1.10 7 : : 
enantio iegaraatcl lines ek 7 MAX222CDWR 296-18497-2-ND |5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver | 18-SOIC 1820.00/2,000 
SN75172DWR 296-14952-2-ND | Quad Differential Line Driver 20-SOIC 1898.00/2,000 ‘ : 
varianed ieaecaicllliine ae} a MAX222IDWR 296-17256-1-ND |5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver | 18-SOIC | 188 150 1.13 
SN75172N 296-6850-5-ND | Quad Differential Line Driver 16-Dip 183 1.46 1.10 7 : . 
87517300 296-6851-5-ND _| Triple Line Driver/Receiver iesoic | 448 357 278) |MAX222IDWR 296-17256-2-ND_|5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver_| _18-SOIC 1950.00/2,000 
SN751730N 296-6852-5-ND _| Triple Line Driver/Receiver 16-Dip | 4.05 3.24 2.52] |MAX232D 296-6936-5-ND_— | Dual ElA-232 Driver/Receiver 16-SOIC | 99 836 
$N75173D 296-6853-5-ND | Quad Differential Line Receiver 16-S0ic | 2.00 1.60 1.20) |MAX232DR 296-14619-1-ND | Dual RS-232 Driver/Receiver 16-S0IC | 90 75 60 
$N75173DR 296-14953-1-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOIC | 183 1.46 1.10] |MAX232DR 296-14619-2-ND | Dual RS-232 Driver/Receiver 16-SOIC 975.00/2,500 
$N75173DR 296-14953-2-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 2335.00/2,500 MAX232DW 296-6937-5-ND__ | Dual ElA-232 Driver/Receiver 16-SOIC 99 83 66 
SN75173N 296-6854-5-ND__ | Quad Differential Line Receiver 16-Dip_| 1.83 1.46 14.10| |MAX232DWR 296-14620-1-ND_| Dual RS-232 Driver/Receiver 16-solc | _.90 _.75__.60 
SN75174DWR 296-6855-1-ND | Quad Differential Line Driver 20-SOIC [1.55 1.24 93) |MAX232DWR 296-14620-2-ND | Dual RS-232 Driver/Receiver 16-SOIC 798.00/2,000 
SN75174DWR 296-6855-2-ND | Quad Differential Line Driver 20-SOIC 1612.00/2,000 MAX232ID 296-6938-5-ND | Dual ElA-232 Driver/Receiver 16-SOIC 99 83 66 
SN75174N 296-1735-5-ND | Quad Differential Line Driver 16-Dip 1.30 1.04 78] |MAX232IDW 296-6939-5-ND | Dual ElA-232 Driver/Receiver 16-SOIC 99 83 66 
SN75175D 296-6856-5-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOIC | 143 1.14  .86) |MAX232IDWR 296-14621-1-ND | Dual RS-232 Driver/Receiver 16-SOIC 90 75 60 
SN75175DR 296-14954-1-ND_| Quad Differential Line Receiver 16-SOIC | 1.30 1.04.78] | MAX232IDWR 296-14621-2-ND_| Dual RS-232 Driver/Receiver 16-SOIC 798.00/2,000 
SN75175DR 296-14954-2-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 1665.00/2,500 MAX232IN 296-6940-5-ND | Dual EIA-232 Driver/Receiver 16-Dip 9075S 
SN75175N 296-1736-5-ND | Quad Differential Line Receiver 16-Dip 1.30 1.04 78 MAX232N 296-1402-5-ND | Dual ElA-232 Driver/Receiver 16-Dip 90 15 60 
SN75176AD 296-6857-5-ND__| Differential Bus Transceiver 8-SOIC 88 66 .50| |MAX232NSR 296-15895-1-ND | Dual EIA-232 Driver/Receiver 16-SOP 90 75 60 
SN75176ADR 296-14955-1-ND | Differential Bus Transceiver 8-SOIC 80 60 45) |MAX232NSR 296-15895-2-ND | Dual EIA-232 Driver/Receiver 16-SOP 798.00/2,000 
SN75176ADR 296-14955-2-ND_| Differential Bus Transceiver 8-SOIC 650.00/2,500 MAX3221CDBR 296-9593-1-ND _|1-Channel, RS-232 Driver/Receiver 16-SSOP |_1.38 1.10 83 
SN75176AP 296-1737-5-ND _ | Differential Bus Transceiver 8-Dip BO 60 ~——45| | MAX3221CDBR 296-9593-2-ND _ |1-Channel, RS-232 Driver/Receiver 16-SSOP 1430.00/2,000 
SN75176BD 296-1275-5-ND —_| Differential Bus Transceiver 8-SOIC 88 66 50) | MAX3221CPWR 296-9594-1-ND | 1-Channel, RS-232 Driver/Receiver 16-TSSOP| 1.38 1.10 83 
SN75176BDR 296-1275-1-ND _ | Differential Bus Transceiver 8-SOIC 80 60 45) | MAX3221CPWR 296-9594-2-ND | 1-Channel, RS-232 Driver/Receiver 16-TSSOP 1430.00/2,000 
et ea aD riers - Titer! oe £550:00/2,500 46 MAX3221ECDBR 296-19824-1-ND | 3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line Dvr/Revr. | 16-SSOP | 138 110 83 
-1739-5- ifferential Bus Transceiver -Dip : ! E MAX3221ECDBR 296-19824-2-ND | 3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line Dvr./Revr. | 16-SSOP 1430.00/2,000 
SN75178BP 296-6858-5-ND | Differential Bus Repeaters 8-Dip | 243° 1.95 1.52) /MAX322TECPWR 296-19825-1-ND | 3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line Dvr/Revr. [16-TSSOP] 138 110 83 
SN75179BD 296-6860-5-ND _| Differential Driver/Receiver Pair 8-SOIC | 141 1.18  .94) | max3221ECPWR 296-19825-2-ND |3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line Dvr./Revr. | 16-TSSOP 1430.00/2,000 
SN75179BDR 296-14956-1-ND_| Differential Driver/Receiver Pair 8-SOIC | 1.29 1.08 86) | MAX3221EIDBR 296-19826-1-ND | 3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line Dvr/Revr. | 16-SSOP | 1.38 110 83 
SN75179BDR 296-14956-2-ND | Differential Driver/Receiver Pair 8-SOIC 1397.50/2,500 MAX3221EIDBR 296-19826-2-ND | 3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line Dvr/Revr. | 16-SSOP 1430.00/2,000 
ea aa pe a ie == = MAX3221EIPWR 296-19383-1-ND_|3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line Dvr/Revr. |16-TSSOP| 1.38 1.10 83 
-6862-5-1 i : : : MAX322TEIPWR 296-19383-2-ND |3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line Dvr /Revr. [16-TSSOP|  1430.00/2,000 
SN75183N 296-6863-5-ND | Quad Differential Line Driver 14-Dip | 263 211 1.64 9595-1 - 7 ¥ 239 Li i 
SN CniseDR Fee CaM nd Line never treo | a3 36 bz | MAX8221IDBR 296-9595-1-ND | 3V-5.5V, 1-Ch. RS-282 Line Dvr/Rovr. | 16-SSOP | 1.38 1.10 83 
: : MAX3221IDBR 296-9595-2-ND | 3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line Dvr./Revr. | 16-SSOP 1430.00/2,000 
SN75189DR 296-14957-2-ND | Quad Line Receiver 14-SOIC 390.00/2,500  BRGR AL if fi 939 LI . 
, ; MAX3221IPWR 296-9596-1-ND | 3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line Dvr/Revr. |16-TSSOP] 138 110 83 
SN75976A1DGG 296-9925-5-ND | 9-Channel RS-485 Diff. Transceiver |56-TSSOP| 17.63 16.45 15.28 ee : “ a : 
! ! MAX3221IPWR 296-9596-2-ND _|3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line Dvr/Revr. |16-TSSOP| _ 1430.00/2,000 
SN75976A1DL 296-9926-5-ND _[9-Channel RS-485 Diff. Transceiver | 56-SSOP | 17.63 16.45 15.28) HyayaooiMpBREP —1296-29180-1-ND [3V-5 BV 1-Ch  RS-232 Line Dvr Rew | 16SS0P 1 S11 409 348 
SN75976A2DGG 296-2363-5-ND | /9-Channel RS-485 Diff. Transceiver | 56-TSSOP| 23.70 22.12 20.54) |vayoo1MDBREP | 296-22180-2-ND |3V-8.6V. 1-Ch, RS-232 Line Dvr/Rev. | 16-S80P | ~ 5788.00/2.000 
SN751177N 296-6816-5-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-Dip 484 387 3.01 MAX3222CDBR 96-13082-1-ND |3V-5.5V. Multichannel RS-232 Line | 20-ssop| 200 1.60 1.20 
SN751177NSR 296-6817-1-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-SOP 439 351 2.73 Driver/Receiver ‘ : z 
SN751177NSR 296-6817-2-ND__| Dual Differential Driver/Receiver 16-SOP 4972.00/2,000 Onno : j nt ‘ 
SN75T178N 296-6818-5-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-Dip | 484 3.87 3.07) |MAX8222CDBR Reemiaiacciaauaa| yo 2 ultichannal RS-232 Line | 20:S80P | 2080.00/2,000 
SN751178NSR 296-6819-1-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-SOP 439 351 2.73 e en 7 ‘ a ‘ e 
$N751178NSR 296-6819-2-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-SOP 4972.00/2,000 MAXS2220DWR AED are eae Reco pore eee eo: TG 
SN7534050NSR 296-22718-1-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-SOP | 213 1.70 1.28 a 7 7 aT 5 
SN7534050NSR 296-22718-2-ND_| Dual Differential Driver/Receiver 16-SOP_| _ 2210.00/2,000 MARSZ22COWE emia *¥,0:2¥, Mulichannal RS-282 Ling] 20-S0IG | 2088.00/2,000 
TL3695DR 296-15009-1-ND | Differential Bus Transceiver 8-SOIC 1.25 1.00 5 S ee fn i z i _ 
TL3695DR 296-15009-2-ND_ | Differential Bus Transceiver 8-SOIC 1600.00/2,500 MUSCLE coceeece@aum|°y, Sov. Multichannel RS-232 Line /20-TS80P) 2.00 1.60 1.20 
TL3695P 296-10172-5-ND | Differential Bus Transceiver 8-Dip 1.25 1.00 75 9. a i x i . 
ee 296-11148-5-ND_ | Dua Diferental Line Recever s-s010 oa yep | MAX3222CPWR 296-13084-2-ND a a Multichannel RS-232 Line | 20-TSSOP| —_-2080.00/2,000 
UASE39CP ADEM EDeSEN I Dual Differential ns Recelver 8-Dip_| 90 _.75 _.60| | axgg22ecDBR 296-19818-1-ND |3V-5.5V Multichannel RS-232 Line | 20-SSOP | 2.00 160 1.20 
= = Driver/Receiver 
GD65232DWR 296-23223-T-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-S0IC | 64. 4836 -49818-2- 7" i 232 Li " 
@D652320WR 296-23223-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-S01C |  426.00/2,000 MAXG222ECDER AE Corea e282 tine | 2O-sSOR | 2080.00/2,000 
GD75232DBR 296-6947-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-ssoP | 60 45  .34]  [MAX3DD9ECDWR 306-19819-1-ND )3V-5.5V Multichannel RS232 Li 0-501 | 2.00 1.60 1.30 
@D75232DBR 296-6947-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-SSOP | 400.00/2,000 DiverReceNee me 
GD75232DW 296-6948-5-ND___| Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-SOIC | 68 5139) | may3oo0EcowR 96-19819-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Li 20-S01C 2080.00/2,000 
D75232DWR 296-6948-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-S0IC | 604534 DrherRecehise me me 
GD75232DWR 296-6948-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-SOIC 400.00/2,000 MAX3222ECPWR 296-19820-1-ND |3V-5.5V Multichannel RS-232 Li 20-TssoP| 2.00 160 1.20 
D75232PWR 296-6950-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-TssoP| 60.4534 Dikermeceee me 
GD75232PWR 296-6950-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-TSSOP 400.00/2,000 MAX3222ECPWR 296-19820-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-TSSOP| — 2080.00/2,000 
GD75323DW 296-6951-5-ND__| Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-SOlc | 75 6350. Driver/Receiver 
LT1030CD 296-9589-5-ND | Quad Low Power Line Driver 14-SOIC | 220 1.76 1.32] | MAX3222EIDBR 296-19823-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SSOP | 2.00 160 1.20 
LT1030CN 296-1401-5-ND | Quad Low Power Line Driver 14-Dip 2.00 1.60 1.20 Driver/Receiver 
MAX202CDR 296-18480-1-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver | 16-SOIC | 90 75 60) /MAX3222EIDBR 296-19823-2-ND |3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SSOP 2080.00/2,000 
MAX202CDR 296-18480-2-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver 16-SOIC 975.00/2,500 Driver/Receiver 
MAX202CDWR 296-18481-1-ND_| 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver__|_16-SOIC 90 __.75 __.60}_ | MAX3222EIDWR 296-19821-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SOIC | 2.00 1.60 1.20 
MAX202CDWR 296-18481-2-ND |5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver | 16-SOIC 798.00/2,000 Driver/Receiver 
MAX202CPWR 296-18482-1-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver /16-TSSOP}| 90 75 60) _ | MAX3222EIDWR 296-19821-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SOIC 2080.00/2,000 
MAX202CPWR 296-18482-2-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver | 16-TSSOP 798.00/2,000 Driver/Receiver 
MAX202IDR 296-18483-1-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver | 16-SOIC | .90 75 — 60) | MAX3222EIPWR 296-19822-1-ND |3V-5.5V Multichannel RS-232 Line © |20-TSSOP] 2.00 160 1.20 
MAX2021DR 296-18483-2-ND_|5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver_| 16-SOIC 975.00/2,500 Driver/Receiver 
MAX202IDWR 296-18484-1-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver | 16-SOIC [| 90 75 60) | MAX3222EIPWR 296-19822-2-ND |3V-5.5V Multichannel RS-232 Line © |20-TSSOP] — 2080.00/2,000 
MAX202IDWR 296-18484-2-ND |5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver | 16-SOIC 798.00/2,000 Driver/Receiver 
MAX202IPWR 296-18485-1-ND |5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver |16-TSSOP}| 90 75 60) [MAX3222IDBR 296-13085-1-ND |3V-5.5V, Multichannel RS-232 Line | 20-SSOP | 200 160 1.20 
MAX202IPWR 296-18485-2-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver | 16-TSSOP 798.00/2,000 Driver/Receiver 
MAX207CDBR 296-18486-1-ND_|5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 24-SSOP | 1.50 1.20 __.90|_ | MAX32221DBR 296-13085-2-ND |3V-5.5V, Multichannel RS-232 Line | 20-SSOP 2080.00/2,000 
MAX207CDBR 296-18486-2-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr | 24-SSOP 1560.00/2,000 Driver/Receiver 
MAX207CDWR 296-18487-1-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 24-SOIC | 1.50 1.20 90) |MAx3222IDWR 296-13086-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel RS-232 Line 20-S0IC | 2.00 160 1.20 
MAX207CDWR 296-18487-2-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 24-SOIC 1560.00/2,000 Driver/Receiver 
MAX207IDBR 296-18488-1-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 24-SSOP | 1.63 1.30 98) |MAX3222IDWR 296-13086-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel RS-232 Line 20-SOIC 2080.00/2,000 
MAX2071DBR 296-18488-2-ND_|5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 24-SSOP 1690.00/2,000 Driver/Receiver 
MAX2071DWR 296-18489-1-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 24-SOIC | 163 1.30 98) |MAX3222IPWR 296-13087-1-ND |3V-5.5V, Multichannel RS-232 Line |20-TSSOP] 2.00 1.60 1.20 
MAX207|IDWR 296-18489-2-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 24-SOIC 1690.00/2,000 Driver/Receiver 
MAX208CDBR 296-18490-1-ND |5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 24-SSOP | 1.50 1.20 90) |MAX3222IPWR 296-13087-2-ND |3V-5.5V, Multichannel RS-232 Line |20-TSSOP| _2080.00/2,000 
MAX208CDBR 296-18490-2-ND_|5V Multich. RS-232 Line Driver/Revr. | 24-SSOP 1560.00/2,000 Driver/Receiver 
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MAX3223CDBR 296-13088-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SSOP | 1.75 1.40 1.05) |MAX3232EIDR 296-19752-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SOIC 1920.00/2,500 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3223CDBR 296-13088-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SSOP 1820.00/2,000 MAX3232EIDWR 296-19854-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SOIC 1.50 1.20 90 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3223CDWR 296-13445-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SOIC 1.75 1.40 1.05) |MAX3232EIDWR 296-19854-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SOIC 1560.00/2,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3223CDWR 296-13445-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SOIC 1820.00/2,000 MAX3232EIPWR 296-19436-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-TSSOP| 1.50 1.20 90 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3223CPWR 296-13089-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-TSSOP| 1.75 1.40 1.05) | MAX3232EIPWR 296-19436-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-TSSOP 1560.00/2,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3223CPWR 296-13089-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-TSSOP 1820.00/2,000 MAX3232EIPWRQ1 296-23467-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-TSSOP| 1.75 1.40 1.05 
Driver/Receiver Driver/Receiver NEW! 

MAX3223ECDBR 296-19838-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SSOP | 1.75 1.40 1.05] |MAX3232EIPWRQ1 296-23467-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-TSSOP 1820.00/2,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver NEW! 

MAX3223ECDBR 296-19838-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SSOP 1820.00/2,000 MAX3232IDBR 296-13097-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SSOP | 1.50 1.20 90 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3223ECDWR 296-19839-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SOIC 1.75 140 1.05) |MAX3232IDBR 296-13097-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SSOP 1560.00/2,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3223ECDWR 296-19839-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SOIC 1820.00/2,000 MAX3232IDR 296-13098-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SOIC 1.50 1.20 90 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3223ECPWR 296-19840-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-TSSOP| 1.75 1.40 1.05) |MAX3232IDR 296-13098-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SOIC 1920.00/2,500 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3223ECPWR 296-19840-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-TSSOP 1820.00/2,000 MAX3232IDWR 296-13099-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SOIC 1.50 1.20 90 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3223EIDBR 296-19841-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SSOP | 1.75 1.40 1.05} |MAX3232IDWR 296-13099-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SOIC 1560.00/2,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3223EIDBR 296-19841-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SSOP 1820.00/2,000 MAX3232IPWR 296-13100-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-TSSOP| 1.50 1.20 90 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3223EIDWR 296-19842-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SOIC 1.75 1.40 1.05) | MAX3232IPWR 296-13100-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-TSSOP 1560.00/2,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3223EIDWR 296-19842-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SOIC 1820.00/2,000 MAX3232MDBREP 296-19873-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SSOP | 551 441 343 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3223EIPWR 296-19843-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-TSSOP} 1.75 1.40 1.05) |MAX3232MDBREP 296-19873-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SSOP 6248.00/2,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3223EIPWR 296-19843-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-TSSOP 1820.00/2,000 MAX3232MPWREP 296-21391-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-TSSOP| 5.51 441 3.43 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX32231DBR 296-13090-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SSOP | 1.75 1.40 1.05} |MAX3232MPWREP 296-21391-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-TSSOP 6248.00/2,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3223IDBR 296-13090-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SSOP 1820.00/2,000 MAX3237ECPWR 296-19770-1-ND_|3V-5.5V RS-232 Line Driver/ Receiver _|28-TSSOP| 2.13 1.70 1.28 
Driver/Receiver MAX3237ECPWR 296-19770-2-ND |3V-5.5V RS-232 Line Driver/ Receiver | 28-TSSOP 2210.00/2,000 

MAX3223IDWR 296-13091-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SOIC 1.75 140 1.05) |MAX3237EIDBR 296-19801-1-ND | 3V-5.5V RS-232 Line Driver/ Receiver | 28-SSOP | 2.38 1.90 1.43 
Driver/Receiver MAX3237EIDBR 296-19801-2-ND | 3V-5.5V RS-232 Line Driver/ Receiver | 28-SSOP 2470.00/2,000 

MAX3223IDWR 296-13091-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SOIC 1820.00/2,000 MAX3237EIPWR 296-19771-1-ND | 3V-5.5V RS-232 Line Driver/ Receiver |28-TSSOP) 2.38 1.90 1.43 
Driver/Receiver MAX3237EIPWR 296-19771-2-ND_|3V-5.5V RS-232 Line Driver/ Receiver | 28-TSSOP 2470.00/2,000 

MAX32231IPWR 296-13092-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-TSSOP| 1.75 1.40 1.05] |MAX3238CDBR 296-9597-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SSOP | 1.88 1.50 1.13 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX32231IPWR 296-13092-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-TSSOP 1820.00/2,000 MAX3238CDBR 296-9597-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SSOP 1950.00/2,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3223MDBREP 296-22181-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SSOP | 5.60 4.48 3.78] |MAX3238CPWR 296-9598-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP| 1.88 1.50 1.13 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3223MDBREP 296-22181-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SSOP 7000.00/2,000 MAX3238CPWR 296-9598-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP 1950.00/2,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3227CDBR 296-19848-1-ND | 3V-5.5V Single Channel RS-232 Line 16-SSOP | 1.88 1.50 1.13} |MAX3238ECDBR 296-19812-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SSOP | 1.88 1.50 1.13 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3227CDBR 296-19848-2-ND | 3V-5.5V Single Channel RS-232 Line 16-SSOP 1950.00/2,000 MAX3238ECDBR 296-19812-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SSOP 1950.00/2,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3227ECDBR 296-19828-1-ND | 3V-5.5V Single Channel RS-232 Line 16-SSOP | 188 1.50 1.13] |MAX3238ECDWR 296-19813-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SOIC 188 1.50 1.13 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3227ECDBR 296-19828-2-ND | 3V-5.5V Single Channel RS-232 Line 16-SSOP 1950.00/2,000 MAX3238ECDWR 296-19813-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SOIC 975.00/1,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3227EIDBR 296-19829-1-ND | 3V-5.5V Single Channel RS-232 Line 16-SSOP | 2.00 1.60 1.20} |MAX3238ECPWR 296-19814-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP| 1.88 1.50 1.13 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3227EIDBR 296-19829-2-ND | 3V-5.5V Single Channel RS-232 Line 16-SSOP 2080.00/2,000 MAX3238ECPWR 296-19814-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP 1950.00/2,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3227IDBR 296-19849-1-ND | 3V-5.5V Single Channel RS-232 Line 16-SSOP | 2.00 1.60 1.20} |MAX3238EIDBR 296-19817-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SSOP | 1.88 1.50 1.13 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3227IDBR 296-19849-2-ND | 3V-5.5V Single Channel RS-232 Line 16-SSOP 2080.00/2,000 MAX3238EIDBR 296-19817-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SSOP 1950.00/2,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3232CD 296-23110-5-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SOIC 1.65 = 1.32 99) | MAX3238EIDWR 296-19815-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SOIC 1.88 1.50 1.13 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3232CDBR 296-13093-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SSOP | 1.75 1.40 1.05} |MAX3238EIDWR 296-19815-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SOIC 975.00/1,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3232CDBR 296-13093-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SSOP 1560.00/2,000 MAX3238EIPWR 296-19816-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP| 1.88 1.50 1.13 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3232CDR 296-13094-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SOIC 1.50 1.20 90) | MAX3238EIPWR 296-19816-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP 1950.00/2,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3232CDR 296-13094-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SOIC 1920.00/2,500 MAX3238IDBR 296-9599-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SSOP | 1.88 1.50 1.13 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3232CDWR 296-13095-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SOIC 1.50 1.20 .90| | MAX3238IDBR 296-9599-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SSOP. 1950.00/2,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3232CDWR 296-13095-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SOIC 1560.00/2,000 MAX3238IDBRQ1 296-15187-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SSOP | 2.23 1.78 1.34 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3232CPWR 296-13096-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-TSSOP| 1.75 1.40 1.05] | MAX3238IDBRQ1 296-15187-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SSOP 2314.00/2,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3232CPWR 296-13096-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-TSSOP 1820.00/2,000 MAX3238IPWR 296-9600-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP| 1.88 1.50 1.13 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3232ECDBR 296-19850-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SSOP | 1.50 1.20 90} | MAX3238IPWR 296-9600-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP 1950.00/2,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3232ECDBR 296-19850-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SSOP 1560.00/2,000 MAX3238IPWRQ1 296-15189-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP| 2.23 1.78 1.34 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3232ECDR 296-19851-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SOIC 1.50 1.20 90| | MAX3238IPWRQ1 296-15189-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP 2314.00/2,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3232ECDR 296-19851-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SOIC 1920.00/2,500 MAX3243CDBR 296-6941-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SSOP | 1.38 1.10 83 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3232ECDWR 296-19852-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SOIC 1.50 1.20 .90| | MAX3243CDBR 296-6941-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SSOP 1430.00/2,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3232ECDWR 296-19852-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SOIC 1560.00/2,000 MAX3243CDWR 296-6942-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SOIC 1.38 = 1.10 83 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3232ECPWR 296-19263-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-TSSOP| 1.50 1.20 .90| | MAX3243CDWR 296-6942-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SOIC 715.00/1,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3232ECPWR 296-19263-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-TSSOP 1560.00/2,000 MAX3243CPW 296-6943-5-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP| 1.38 1.10 83 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3232EIDBR 296-19853-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SSOP | 1.50 1.20 .90| | MAX3243CPWR 296-6943-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP| 1.38 1.10 83 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3232EIDBR 296-19853-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SSOP 1560.00/2,000 MAX3243CPWR 296-6943-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP 1430.00/2,000 
Driver/Receiver Driver/Receiver 

MAX3232EIDR 296-19752-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 16-SOIC 1.50 1.20 .90| | MAX3243ECDBR 296-19806-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SSOP | 1.38 1.10 83 
Driver/Receiver Driver/Receiver 
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MAX3243ECDBR 296-19806-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SSOP 1430.00/2,000 SN65C3222EDWR 296-20994-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-SOIC 2210.00/2,000 
Driver/Receiver RS-232 Driver/Receiver 

MAX3243ECDWR 296-19807-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SOIC 1.38 1.10 83| | SN65C3222EPWR 296-20995-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-TSSOP} 2.13 1.70 1.28 
Driver/Receiver RS-232 Driver/Receiver 

MAX3243ECDWR 296-19807-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SOIC 715.00/1,000 SN65C3222EPWR 296-20995-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-TSSOP 2210.00/2,000 
Driver/Receiver RS-232 Driver/Receiver 

MAX3243ECPWR 296-19808-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP| 1.38 1.10 83] | SN65C3222PWR 296-15373-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-TSSOP| 4.05 3.24 2.52 
Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 

MAX3243ECPWR 296-19808-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP 1430.00/2,000 SN65C3222PWR 296-15373-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-TSSOP 2080.00/2,000 
Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 

MAX3243EIDBR 296-19811-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SSOP | 1.38 1.10 83| | SN65C3223DBR 296-13486-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-SSOP | 3.51 281 2.19 
Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 

MAX3243EIDBR 296-19811-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SSOP 1430.00/2,000 SN65C3223DBR 296-13486-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-SSOP 2080.00/2,000 
Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 

MAX3243EIDWR 296-19809-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SOIC 1.38 1.10 .83| | SN65C3223DWR 296-13487-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-SOIC 3.51 2.81 2.19 
Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 

MAX3243EIDWR 296-19809-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SOIC 715.00/1,000 SN65C3223DWR 296-13487-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-SOIC 2080.00/2,000 
Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 

MAX3243EIPWR 296-19810-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP| 1.38 1.10 .83| | SN65C3223EDBR 296-20996-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-SSOP | 213 1.70 1.28 
Driver/Receiver RS-232 Driver/Receiver 

MAX3243EIPWR 296-19810-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP 1430.00/2,000 SN65C3223EDBR 296-20996-2-ND |3V-5.5V Multichannel Compatible 20-SSOP 2210.00/2,000 
Driver/Receiver RS-232 Driver/Receiver 

MAX3243EIRHBR 296-21508-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 32-VQFN 1.38 1.10 .83| | SN65C3223EDWR 296-20997-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-SOIC 213 1.70 1.28 
Driver/Receiver RS-232 Driver/Receiver 

MAX3243EIRHBR 296-21508-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 32-VQFN 2112.00/3,000 SN65C3223EDWR 296-20997-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-SOIC 2210.00/2,000 
Driver/Receiver RS-232 Driver/Receiver 

MAX3243IDBR 296-6944-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SSOP | 1.38 1.10 83] | SN65C3223EPWR 296-20998-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-TSSOP} 2.13 1.70 1.28 
Driver/Receiver RS-232 Driver/Receiver 

MAX32431DBR 296-6944-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SSOP 1430.00/2,000 SN65C3223EPWR 296-20998-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-TSSOP 2210.00/2,000 
Driver/Receiver RS-232 Driver/Receiver 

MAX3243IDWR 296-6945-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SOIC 1.38 1.10 83] | SN65C3223PWR 296-13488-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-TSSOP| 3.51 281 2.19 
Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 

MAX3243IDWR 296-6945-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SOIC 715.00/1,000 SN65C3223PWR 296-13488-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-TSSOP 2080.00/2,000 
Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 

MAX32431IPWR 296-6946-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP| 1.38 1.10 83) | SN65C3232DBR 296-15374-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- 16-SSOP | 3.78 3.03 2.36 
Driver/Receiver 232 Line Driver/Receiver 

MAX3243IPWR 296-6946-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP 1430.00/2,000 SN65C3232DBR 296-15374-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- 16-SSOP 1820.00/2,000 
Driver/Receiver 232 Line Driver/Receiver 

MAX3243MDBREP 296-21743-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SSOP | 5.51 4.41 3.43) |SN65C3232DR 296-15375-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- 16-SOIC 3.78 3.03 2.36 
Driver/Receiver 232 Line Driver/Receiver 

MAX3243MDBREP 296-21743-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-SSOP 6248.00/2,000 SN65C3232DR 296-15375-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- 16-SOIC 2240.00/2,500 
Driver/Receiver 232 Line Driver/Receiver 

MAX3243MPWREP 296-21231-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP| 5.51 4.41 3.43) | SN65C3232DWR 296-15376-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- 16-SOIC 3.78 3.03 2.36 
Driver/Receiver 232 Line Driver/Receiver 

MAX3243MPWREP 296-21231-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 28-TSSOP 6248.00/2,000 SN65C3232DWR 296-15376-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- 16-SOIC 1820.00/2,000 
Driver/Receiver 232 Line Driver/Receiver 

MAX3318CDBR 296-20935-1-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver 20-SSOP | 2.25 1.80 1.35) |SN65C3232EDBR 296-20999-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- 16-SSOP | 188 1.50 1.13 

MAX3318CDBR 296-20935-2-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver 20-SSOP 2340.00/2,000 232 Line Driver/Receiver 

MAX3318CPWR 296-20936-1-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver 20-TSSOP| 2.25 1.80 1.35) |SN65C3232EDBR 296-20999-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- 16-SSOP 1950.00/2,000 

MAX3318CPWR 296-20936-2-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver 20-TSSOP 2340.00/2,000 232 Line Driver/Receiver 

MAX3318ECDBR 296-19844-1-ND_| 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver 20-SSOP | 2.25 1.80 1.35] +|SN65C3232EDR 296-21000-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- 16-SOIC 1.88 1.50 1.13 

MAX3318ECDBR 296-19844-2-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver 20-SSOP 2340.00/2,000 232 Line Driver/Receiver 

MAX3318ECPWR 296-19845-1-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver 20-TSSOP|} 2.25 1.80 1.35) /SN65C3232EDR 296-21000-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- 16-SOIC 2400.00/2,500 

MAX3318ECPWR 296-19845-2-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver 20-TSSOP 2340.00/2,000 232 Line Driver/Receiver 

MAX3318EIDBR 296-19846-1-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver 20-SSOP | 2.36 1.89 1.47) |SN65C3232EDWR 296-21001-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- 16-SOIC 188 150 1.13 

MAX3318EIDBR 296-19846-2-ND_| 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver 20-SSOP 2678.00/2,000 232 Line Driver/Receiver 

MAX3318EIPWR 296-19847-1-ND |2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver |20-TSSOP| 2.36 1.89 1.47] |SN65C3232EDWR 296-21001-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- 16-SOIC 1950.00/2,000 

MAX3318EIPWR 296-19847-2-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver 20-TSSOP 2678.00/2,000 232 Line Driver/Receiver 

MAX3318IDBR 296-20937-1-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver 20-SSOP | 2.36 1.89 1.47) |SN65C3232EPWR 296-21002-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- 16-TSSOP| 1.88 1.50 1.13 

MAX3318IDBR 296-20937-2-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver 20-SSOP 2678.00/2,000 232 Line Driver/Receiver 

MAX3318IPWR 296-20938-1-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver 20-TSSOP| 2.36 1.89 1.47] |SN65C3232EPWR 296-21002-2-ND |3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- 16-TSSOP 1950.00/2,000 

MAX3318IPWR 296-20938-2-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver 20-TSSOP 2678.00/2,000 232 Line Driver/Receiver 

MAX3386ECDWR 296-19830-1-ND | RS-232 Transceiver 20-SOIC 270 216 1.68} |SN65C3232PWR 296-15377-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- 16-TSSOP| 3.78 3.03 2.36 

MAX3386ECDWR 296-19830-2-ND | RS-232 Transceiver 20-SOIC 3060.00/2,000 232 Line Driver/Receiver 

MAX3386ECPWR 296-19832-1-ND | RS-232 Transceiver 20-TSSOP| 2.70 2.16 1.68) |SN65C3232PWR 296-15377-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- 16-TSSOP 1820.00/2,000 

MAX3386ECPWR 296-19832-2-ND_| RS-232 Transceiver 20-TSSOP. 3060.00/2,000 232 Line Driver/Receiver 

MAX3386EIDWR 296-19831-1-ND | RS-232 Transceiver 20-SOIC 2.93 2.34 1.82] |SN65C3238DBR 296-12733-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 28-SSOP | 4.05 3.24 2.52 

MAX3386EIDWR 296-19831-2-ND | RS-232 Transceiver 20-SOIC 3316.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver 

MAX3386EIPWR 296-19833-1-ND | RS-232 Transceiver 20-TSSOP| 2.93 2.34 1.82) |SN65C3238DBR 296-12733-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 28-SSOP 2340.00/2,000 

MAX3386EIPWR 296-19833-2-ND | RS-232 Transceiver 20-TSSOP} — 3316.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver 

MC1488N 296-1404-5-ND | Quad Line Driver 14-Dip 55 44 33 SN65C3238DWR 296-13118-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 28-SOIC 4.05 3.24 252 

MC1489AN 296-9602-5-ND | Quad Line Receiver 14-Dip 64. 48 36 RS-232 Line Driver/Receiver 

MC1489N 296-1405-5-ND | Quad Line Receiver 14-Dip 56 42 32| |SN65C3238DWR 296-13118-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 28-SOIC 1170.00/1,000 

SN65C1154N 296-11855-5-ND | Quad Low Power Driver/Receiver 20-Dip | 513 4.11 3.20 RS-232 Line Driver/Receiver 

SN65C3221DBR 296-13116-1-ND | 3V-5.5V Single Channel Compatible 16-SSOP 1.75 140 1.05 SN65C3238EDBR 296-21003-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 28-SSOP | 2.38 1.90 1.43 
RS-232 Line Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 

SN65C3221DBR 296-13116-2-ND | 3V-5.5V Single Channel Compatible 16-SSOP 1820.00/2,000 SN65C3238EDBR 296-21003-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 28-SSOP 2470.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 

SN65C3227EDBR 296-20991-1-ND |3V-5.5V Single Channel Compatible | 16-SSOP | 1.88 1.50 1.13] |SN65C3238EDWR 296-21004-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 28-SOIC | 2.38 1.90 1.43 
RS-232 Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 

SN65C3221EDBR 296-20991-2-ND | 3V-5.5V Single Channel Compatible | 16-SSOP 1950.00/2,000 SN65C3238EDWR 296-21004-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 28-SOIC 2470.00/2,000 
RS-232 Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 

SN65C3221EPWR 296-20992-1-ND | 3V-5.5V Single Channel Compatible |16-TSSOP| 1.88 1.50 1.13] |SN65C3238PWR 296-13119-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 28-TSSOP] 4.05 3.24 2.52 
RS-232 Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 

SN65C3221EPWR 296-20992-2-ND | 3V-5.5V Single Channel Compatible | 16-TSSOP| — 1950.00/2,000 SN65C3238PWR 296-13119-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 28-TSSOP| — 2340.00/2,000 
RS-232 Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 

SN65C3221IPWRQ1 |296-23176-1-ND |3V-5.5V Single Channel Compatible /16-TSSOP| 349 2.79 2.17] |SN65C3243DBR 296-13120-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 28-SSOP | 2.25 1.80 1.35 
RS-232 Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 

SN65C3221IPWROT |296-23176-2-ND |3V-5.5V Single Channel Compatible [16-TSSOP|  3952.00/2,000 SN65C3243DBR 296-13120-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 28-SSOP 2340.00/2,000 
RS-232 Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 

SN65C3221PWR 296-13117-1-ND | 3V-5.5V Single Channel Compatible |16-TSSOP| 2.97 2.38 1.85] |SN65C3243DWR 296-13121-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 28-SOIC | 432 3.46 2.69 
RS-232 Line Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 

SN65C3221PWR 296-13117-2-ND | 3V-5.5V Single Channel Compatible | 16-TSSOP| — 1820.00/2,000 SN65C3243DWR 296-13121-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 28-SOIC 1170.00/1,000 
RS-232 Line Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 

SN65C3222DBR 296-15371-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-SSOP | 4.05 3.24 2.52) |SN65C3243PWR 296-13122-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 28-TSSOP| 4.32 3.46 2.69 
RS-232 Line Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 

SN65C3222DBR 296-15371-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-SSOP 2080.00/2,000 SN65C3243PWR 296-13122-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 28-TSSOP 2340.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 

SNo5C3222DWA 296-15372-1-ND_| 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-S0lc | 4.05. 3.24 2.52| |SN65C23243DGGR__|296-13114-1-ND_| 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 48-TSSOP| 5.40 4.32 _ 3.36 
RS-232 Line Driver/Receiver SN65C23243DGGR 296-13114-2-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 48-TSSOP 6120.00/2,000 

SN65C3222DWR 296-15372-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-SOIC 2080.00/2,000 SN65C23243DLR 296-13115-1-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 48-SSOP | 540 4.32 3.36 
RS-232 Line Driver/Receiver SN65C23243DLR 296-13115-2-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 48-SSOP 3060.00/1,000 

SN65C3222EDBR 296-20993-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-SSOP | 2.13 1.70 1.28) |SN75C185DW 296-1753-5-ND | Low Power Multiple Driver/Receiver | 20-SOIC | 150 1.20 90 
RS-232 Driver/Receiver SN75C185DWR 296-14972-1-ND_| Low Power Multiple Driver/Receiver 20-SOIC 1.50 1.20 90 

SN65C3222EDBR 296-20993-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-SSOP 2210.00/2,000 SN75C185DWR 296-14972-2-ND | Low Power Multiple Driver/Receiver 20-SOIC 1560.00/2,000 
RS-232 Driver/Receiver SN75C185N 296-9974-5-ND | Low Power Multiple Driver/Receiver 20-Dip 1.50 1.20 90 

SN65C3222EDWR 296-20994-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-SOIC 2413 1.70 1.28} | SN75C188D 296-6965-5-ND | Quad Low Power Line Driver 14-SOIC 76 57 AB 
RS-232 Driver/Receiver SN75C188DBR 296-6966-1-ND | Quad Low Power Line Driver 14-SSOP 68 51 39 
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SN75C188DBR 296-6966-2-ND | Quad Low Power Line Driver 14-SSOP 452.00/2,000 SN75C3232EDBR 296-21079-1-ND |3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- | 16-SSOP| 188 1.50 1.13 
SN75C188DR 296-14973-1-ND | Quad Low Power Line Driver 14-SOIC 68 51 39 232 Driver/Receiver 
SN75C188DR 296-14973-2-ND | Quad Low Power Line Driver 14-SOIC 552.50/2,500 SN75C3232EDBR 296-21079-2-ND |3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- | 16-SSOP 1950.00/2,000 
SN75C188N 296-1754-5-ND | Quad Low Power Line Driver 14-Dip 68 51 39 232 Driver/Receiver 
SN75C189AD 296-1755-5-ND | Quad Low Power Line Receiver 14-SOIC | .76 57 43] | SN75C3232EDR 296-21080-1-ND |3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- | 16-SOIC | 1.88 1.50 1.13 
SN75C189ADBR 296-6967-1-ND__| Quad Low Power Line Receiver 14-SSOP 68 51 39 232 Driver/Receiver 
SN75C189ADBR 296-6967-2-ND | Quad Low Power Line Receiver {4-SSOP 452.00/2,000 SN75C3232EDR 296-21080-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- | 16-SOIC 2400.00/2,500 
SN75C189ADR 296-14974-1-ND | Quad Low Power Line Receiver 14-SOIC 68 51 39 232 Driver/Receiver 
SN75C189ADR 296-14974-2-ND | Quad Low Power Line Receiver 14-SOIC 552.50/2,500 SN75C3232EDWR 296-21081-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- 16-SOIC 1.88 150 1.13 
SN75C189AN 296-1756-5-ND | Quad Low Power Line Receiver 14-Dip 68 51 39 232 Driver/Receiver 
SN75C189D 296-6968-5-ND | Quad Low Power Line Receiver 14-SOIC | 76 —.57__—.43|_: | SN75C3232EDWR 296-21081-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- | 16-SOIC 1950.00/2,000 
SN75C189DR 296-14975-1-ND | Quad Low Power Line Receiver 14-SOIC 68 51 39 232 Driver/Receiver 
SN75C189DR 296-14975-2-ND | Quad Low Power Line Receiver 14-SOIC 552.50/2,500 SN75C3232EPWR 296-21082-1-ND |3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS-/16-TSSOP] 7.88 150 1.13 
SN75C189N 296-6969-5-ND | Quad Low Power Line Receiver 14-Dip 68 51 39 232 Driver/Receiver 
SN75C198D 296-6970-5-ND | Quad Low Power Line Driver 14-SOP | 3.38 2.70 2.10] |SN75C3232EPWR 296-21082-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- | 16-TSSOP] —_1950.00/2,000 
SN75C1154DW. 296-6958-5-ND__| Quad Low Power Driver/Receiver 20-SOIC | 1.40 1.12 84 232 Driver/Receiver : 
SN75C1154N 296-6959-5-ND | Quad Low Power Driver/Receiver 20-Dip | 1.28 1.02.77] | SN75C3232PWR 296-15617-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- | 16-TSSOP] 3.49 279 2.17 
SN75C1167DBR 296-6960-1-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-SSOP | 1.25 1.00 75 232 Line Driver/Receiver _ 
SN75C1167DBR 296-6960-2-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-SSOP 1300.00/2,000 SN75C3232PWR 296-15617-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- | 16-TSSOP 1820.00/2,000 
SN75C1167N 296-6961-5-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-Dip 1.25 1.00 75 232 Line Driver/Receiver 
SN75C1167NSR 296-6962-1-ND__| Dual Differential Driver/Receiver 16-SOP_| 1.25 1.00 _.75| | SN75C3238DBR 296-12743-1-ND_| RS-232 Line Driver/Receiver 28-SSOP |_ 3.51 2.81 2.19 
SN75C1167NSR 296-6962-2-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-SOP 1300.00/2,000 SN75C3238DBR 296-12743-2-ND | RS-232 Line Driver/Receiver 28-SSOP 2340.00/2,000 
SN75C1168N 296-6963-5-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-Dip 1.25 1.00 75] |SN75C3238DWR 296-13324-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 28-SOIC | 3.51 281 2.19 
SN75C1168NSR 296-6964-1-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-SOP | 150 1.20 90 RS-232 Line Driver/Receiver_ 
SN75C1168NSR 296-6964-2-ND | Dual Differential Driver/Receiver 16-SOP 1560.00/2,000 SN75C3238DWR 296-13324-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 28-SOIC 1170.00/1,000 
SN75C1168PWR 296-14971-1-ND_| Dual Differential Driver/Receiver 16-TSSOP| 1.25 1.00 75 RS-232 Line Driver/Receiver_ 
SN75C1168PWR 296-14971-2-ND | Dual Differential Driver/Receiver T6-TSSOP|  1300.00/2,000 SN75C3238EDBR 296-21083-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 28-SSOP | 2.38 1.90 1.43 
SN75C1406D 296-12934-5-ND | Triple Low Power Driver/Receiver 16-SOIC | 1.59 1.33 1.06 RS-232 Line Driver/Receiver 
SN75C1406DW 296-1751-5-ND | Triple Low Power Driver/Receiver 16-SOIC 1.33 1.06 80| |SN75C3238EDBR 296-21083-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 28-SSOP 2470.00/2,000 
SN75C1406DWR 296-1751-1-ND | Triple Low Power Driver/Receiver 16-SOIC | 144 1.20 96 RS-232 Line Driver/Receiver_ 
SN7501406DWR 296-1751-2-ND__ | Triple Low Power Driver/Receiver 16-SOIC 1276.00/2,000 SN75C3238EDWR =] 296-21084-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 28-SOIC | 238 1.90 1.43 
SN75C1406N 296-1752-5-ND | Triple Low Power Driver/Receiver 16-Dip 144°°120 ~=—-96 RS-232 Line Driver/Receiver 
SN75C3221DBR 296-13322-1-ND | 3V-5.5V, Single Channel RS-232 16-SSOP 1.75 140 1.05 SN75C3238EDWR 296-21084-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 28-SOIC 1235.00/1,000 
Compatible Line Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 
$N75C3221DBR 296-13322-2-ND | 3V-5.5V, Single Channel RS-232 16-SSOP | 1820.00/2,000 SN75C3238PWR 296-13325-1-ND ere y, haluchanne/ Compal 28-TSSOP) 3.51 281 219 
Compatible Line Driver/Receiver | ine Driver/Receiver 
SN75C3221EDBR 296-21071-1-ND WEN, Single Channel RS-232 16-SSOP 188 150 1.13 SN75C3238PWR 296-13325-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 28-TSSOP 2340.00/2,000 
Compatible Line Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 
SN75C3221EDBR 296-21071-2-ND | 3V-5.5V, Single Channel RS-232 16-SSOP 1950.00/2,000 SN75C3243DBR 296-13326-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 28-SSOP 2.48 1.98 1.54 
Compatible Line Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 
SN75C322TEPWR | 296-21072-1-ND 3V-5.5V, Single Channel RS-232 T6-TSSOP] 1.88 1.50 17.13) | SN75C3243DBR 296-13326-2-ND ev ae, Multichannel Compatible 28-SSOP | 2806.00/2,000 
Compatible Line Driver/Receiver | ine Driver/Receiver 
SN75C3221EPWR | 296-21072-2-ND | 3V-5.5V, Single Channel RS-232 16-TSSOP| — 1950.00/2,000 SN75C3243DWR 296-13327-1-ND_ | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 28-SOIC | 248 1.98 1.54 
Compatible Line Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 
SN75C3221PWR 296-13323-1-ND | 3V-5.5V, Single Channel RS-232 16-TSSOP| 2.43 1.95 1.52 SN75C3243DWR 296-13327-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible 28-SOIC 1403.00/1,000 
Compatible Line Driver/Receiver RS-232 Line Driver/Receiver 
$N7503221PWR 296-13323-2-ND | 3V-5.5V, Single Channel RS-232 16-TSSOP} — 1820.00/2,000 SN75C3243PWR 296-13058-1-ND Pe ae TER 28-TSSOP) 248 1.98 1.54 
Compatible Line Driver/Receiver | ine Driver/Receiver 
SN75C3222DBR 296-16613-1-ND |3V-5.5V Multichannel RS-232 Line | 20-8S0P | 351 281 2.19| [SN75C3243PWR 296-13058-2-ND Re CTE ee rua 28-TSSOP) —-2806.00/2,000 
Driver/Receiver | ine Driver/Receiver 
SN75C3222DBR 296-15613-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SSOP 2080.00/2,000 SN75C23243DGGR —-| 296-13320-1-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 48-TSSOP] 4.28 3.42 2.66 
Driver/Receiver SN75C23243DGGR —‘| 296-13320-2-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 48-TSSOP|  4846.00/2,000 
SN75C3222DWR 296-13040-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SOIC | 2.00 1.60 1.20) |SN75C23243DLR 296-13321-1-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 48-SSOP | 4.28 342 2.66 
Driver/Receiver SN75C23243DLR 296-13321-2-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 48-SSOP 2423.00/1,000 
SN75C3222DWR 296-13040-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SOIC 2080.00/2,000 SN75LP196DBR 296-6974-1-ND__|LP Multiple RS-232 Driver/Receiver___| 20-SSOP |_2.68 2.15 _1.67 
Driver/Receiver SN75LP196DBR 296-6974-2-ND |LP Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-SSOP. 3034.00/2,000 
SN75C3222EDBR 296-21073-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SSOP | 2.13 1.70 1.28) |SN75LP196DWR 296-6975-1-ND | LP Multiple RS-232 Driver/Receiver | 20-SOIC | 268 215 1.67 
Driver/Receiver SN75LP196DWR 296-6975-2-ND | LP Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-SOIC 3034.00/2,000 
SN75C3222EDBR 296-21073-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SSOP 2210.00/2,000 SN75LP1185DBR 296-6971-1-ND | LP Multiple RS-232 Driver/Receiver | 20-SSOP | 2.48 1.98 1.49 
Driver/Receiver SN75LP1185DBR 296-6971-2-ND _|LP Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-SSOP. 2574.00/2,000 
SN75C3222EDWR 296-21074-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SOIC | 243 1.70 1.28) |SN75LPT185DW 296-6972-5-ND [LP Multiple RS-232 Driver/Receiver [| 20-SOIC | 245 1.97 153 
Driver/Receiver SN75LP1185DWR 296-6972-1-ND | LP Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-SOIC 248 1.98 1.49 
SN75C3222EDWR 296-21074-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-SOIC 2210.00/2,000 SN75LP1185DWR 296-6972-2-ND | LP Multiple RS-232 Driver/Receiver | 20-SOIC 2574.00/2,000 
Driver/Receiver SN75LPE185DBR 296-6976-1-ND |LP Multiple RS-232 Driver/Receiver 24-SSOP | 284 2.27 1.77 
SN75C3222EPWR 296-21075-1-ND — ultichannel RS-232 Line |20-TSSOP] 213 1.70 1.28] | SN75LPE185DBR 296-6976-2-ND _|LP Multiple RS-232 Driver/Receiver _| 24-SSOP 3214.00/2,000 
river/Receiver SN75LPET85DW 296-1759-5-ND [LP Multiple RS-232 Driver/Receiver | 24-SOIC | 284 2.27 177 
SN75C3222EPWR 296-21075-2-ND ey ook Mullan RS-232 Line 20-TSSOP 2210.00/2,000 SN75LV4737ADBR 296-6977-1-ND _| Multichannel RS-232 Line Driver/ 28-SSOP | 3.26 261 2.03 
river/necelver Receiver with Enable 
SN75C3222PWR 296-14342-1-ND eyo Mute RS-232 Line 20-TSSOP) 3.51 2.81 2.19) | SN75LV4737ADBR 296-6977-2-ND | Multichannel RS-232 Line Driver/ 28-SSOP 3698.00/2,000 
river/Recelver Receiver with Enable 
SN75C3222PWR 296-14342-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 20-TSSOP 2080.00/2,000 SN75113NSR 296-13312-1-ND | Dual Differential Line Driver 16-SOP 270 216 41.68 
Driver/Receiver ’ SN75113NSR 296-13312-2-ND_| Dual Differential Line Driver 16-SOP 3060.00/2,000 
SN75C3223DBR 296-13499-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-SSOP | 2.97 2.38 1.85] |SN75116NSR 296-13313-1-ND Tri-State Differential Line Transceiver | 16-SOP | 4.19 3.35 2.61 
RS-232 Line Driver/Receiver SN75116NSR 296-13313-2-ND | Tri-State Differential Line Transceiver | 16-SOP 4744.00/2,000 
SN75C3223DBR 296-13499-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-SSOP 2080.00/2,000 SN75121NSR 296-13314-1-ND | High Speed Dual Line Driver ie-sop | 243 195 152 
RS-232 Line Driver/Receiver SN75121NSR 296-13314-2-ND | High Speed Dual Line Driver 16-SOP 2754.00/2,000 
SN75C3223DWR 296-13500-1-ND See A Teo 20-SOIC | 2.97 238 1.85] | sn75154NSR 296-13315-1-ND | Quad Line Receiver 16-SoP | 1.20 1.00.80 
i : y SN75154NSR 296-13315-2-ND | Quad Line Receiver 16-SOP 1064.00/2,000 
SN7503228DWR CEASED) Re A ae tihea al a 20-SOIG | —2080.00/2,000 SN75185DBR 296-18833-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-SSOP| 75 63 50 
SN75C3223EDBR _|296-21076-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-SS0P | 213 170 128 Sete pe rae te Be raiet adi pos Pete - 
RS-232 Line Driver/Receiver ‘ ‘ ‘ , : 3 
; : SN75185DWR 296-1740-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-SOIC 75 63 -50 
SNTSCSR23EDBR Ra ness ee 20-SS0P | —2210.00/2,000 SN75185DWR 296-1740-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-S0IC 666.00/2,000 
; SN75185N 296-6953-5-ND —_| Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-Dip 75 63 50 
SET eeREO RM eos te 20-SOIG | 213 1.70 1.28) | on7sigenw 296-6954-5-ND | Quad Driver/Receiver with Loopback | 24-SOIG | 270 216 168 
; : SN75188D 296-1276-5-ND | Quad Line Driver 14-SOIC 52 39-80 
aaa 2 ac ele ead 20-S0IC | 2210.00/2,000 SN75188DR 296-1276-1-ND__| Quad Line Driver 14-soic | 48 3627 
SN75C3223EPWR | 296-21078-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible | 20-TSSOP} 2.13 1.70 1.28) | SN75188DR pore Sioa ag) Quad Line Driver fa ee cut 
RS-232 Line Driver/Receiver SN75188N 296-1742-5-ND | Quad Line Driver 14-Dip 48 36 27 
SN7SC3223EPWR  |296-21078-2-ND |3V-5.5V Multichannel Compatible | 20-TSSOP| _2210.00/2,000 ca pete ie NOR) Cuad Line Receiver TeSOIG || pe. 8d 80 
RS-232 Line Driver/Receiver SN75189ADR 296-1277-1-ND | Quad Line Receiver 14-SOIC 48 36 = .27 
$N75C3223PWR 296-13501-1-ND |3V-5.5V Multichannel Compatible  |20-Tssop| 297 238 1.85] |SN75189ADR 2961277e2:NDF | Quad Line Receiver 14-8016 390.00/2,500 
RS-232 Line Driver/Receiver SN75189AN 296-1744-5-ND —_| Quad Line Receiver 14-Dip 48 360027 
SN75C3223PWR 296-13501-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 20-TSSOP|} — 2080.00/2,000 SN75189D 296-1745-5-ND | Quad Line Receiver 14-S0IC | 523930 
RS-232 Line Driver/Receiver SN75189N 296-6955-5-ND | Quad Line Receiver , 14-Dip 48 36 27 
SN75C3232DBR 296-15614-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- | 16-SSOP | 3.49 279 2.17] |SN75196DW 296-6956-5-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-SOIC | 1.26 1.05 84 
232 Line Driver/Receiver SN75196DWR 296-12930-1-ND_| Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-SOIC | 1.14 95 76 
SN75C3232DBR 296-15614-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- | 16-SSOP 1820.00/2,000 SN75196DWR 296-12930-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-SOIC 1010.00/2,000 
232 Line Driver/Receiver SN75196N 296-6957-5-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-Dip | 114 95 76 
SN75C3232DR 296-15615-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel CompatibleRS- | 16-SOIC | 349 279 2.17| |SN75451BPSR 296-13316-1-ND | Dual Peripheral Driver 8-SOP 80 60 = 45 
232 Line Driver/Receiver SN75451BPSR 296-13316-2-ND | Dual Peripheral Driver 8-SOP 532.00/2,000 
SN75C3232DR 296-15615-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- 16-SOIC 2240.00/2,500 SN75454BPSR 296-13317-1-ND_| Dual Peripheral Driver 8-SOP 80 60 45 
232 Line Driver/Receiver SN75454BPSR 296-13317-2-ND | Dual Peripheral Driver 8-SOP 532.00/2,000 
SN75C3232DWR 296-15616-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- | 16-SOIC | 3.49 279 2.17] |SN752232DGGR 296-12331-1-ND | Dual RS-232 Port 48-TSSOP] 1.25 1.00 75 
232 Line Driver/Receiver SN752232DGGR 296-12331-2-ND | Dual RS-232 Port 48-TSSOP| — 1300.00/2,000 
SN75C3232DWR 296-15616-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible RS- | 16-SOIC 1820.00/2,000 SN752232DLR 296-12332-1-ND | Dual RS-232 Port 48-SSOP | 1.25 1.00 75 
232 Line Driver/Receiver SN752232DLR 296-12332-2-ND_| Dual RS-232 Port 48-SSOP 650.00/1,000 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each Ti Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TL145406DWR 296-10140-1-ND | Triple RS-232 Driver/Receiver 7e-S0ic | 1.30 1.04  .78| |TRS3243EIDBR 296-22606-1-ND |3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line | 28-SSOP | 138 110 83 
TL145406DWR 296-10140-2-ND_ | Triple RS-232 Driver/Receiver 16-SOIC 1352.00/2,000 Driver/Receiver i 
TL145406N 296-10141-5-ND_ | Triple RS-232 Driver/Receiver 16-Dip | 130 1.04 78] |TRS3243EIDBR 296-22606-2-ND eee 28-SSOP | 1430.00/2,000 
Tbe rsCOBe alee raimbe) °¥, S282 Line Driver! 28-SSOP | 150 1.20 90) | tRs3a43EIPWR 296-22607-1-ND |3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line |28-TSSOP| 1.38 110 83 
% ie ¥ ; " a Driver/Receiver 
De ical) FS-282 Line Driver! 26°SS0R"),  -1560/00/2:000 TRSS243EIPWR 296-22607-2-ND |3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line | 28-TSSOP|  1430.00/2,000 
ery = Driver/Receiver 
TRS232ECDR 296-22585-1-ND | Dual RS-232 Driver/Receiver jesoic | 96 60 4 ( 
H ; TRS3253EIRSMR 296-23756-1-ND | RS-232 Transceiver NEW! 32-0FN | 213 1.70 1.28 
TRS232ECDR 296-22585-2-ND_ Dual RS-232 Driver/Receiver 16-SOIC 1040.00/2,500 TRS3253EIRSMR 996-23756-2-ND | RS-23? Transceiver NEW! 32-0FN 3264.00/3,000 
TRS232ECPWR 296-23554-1-ND | Dual RS-232 Driver/Receiver NEW! |16-TSSOP| .96 80 64] |TRS3318ECPWR 296-21906-1-ND |2.5V, 460kbps RS-232 Transceiver 20-TSSOP| 2.25 1.80 1.35 
TRS232ECPWR 296-23554-2-ND | Dual RS-232 Driver/Receiver NEW! |16-TSSOP| — 852.00/2,000 TRS3318ECPWR 296-21906-2-ND_|2.5V, 460kbps RS-232 Transceiver | 20-TSSOP| __2340.00/2,000 
TRS3221ECDBR 296-22586-1-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 Line | 16-SSOP | 1.38 1.10  .83| |TRS3386ECPWR 296-22608-1-ND | RS-232 Transceiver, Split Supply Pin /20-TSSOP] 2.70 216 7.68 
Driver/Receiver TRS3386ECPWR 296-22608-2-ND |RS-232 Transceiver, Split Supply Pin |20-TSSOP| — 3060.00/2,000 
TRS3221ECDBR 296-22586-2-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 Line | 16-SSOP |  1430.00/2,000 UARESBACD 296-11147-5-ND Dual Line Driver with Ad. Slew Rate s-solc 88 88 so 
Driver/Receiver -15055-1- ual Line Driver with Adj. Slew Rate | F . 45 
TRS3221ECPWR 296-22587-1-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 Line |16-TSSOP] 1.38 1.10  .83| |UA9636ACDR 296-15055-2-ND_| Dual Line Driver with Adj. Slew Rate | _8-SOIC 650.00/2,500 
Driver/Receiver UA9636ACP 296-11148-5-ND | Dual Line Driver with Adj. Slew Rate 8-Dip 80 60 45 
TRS3221ECPWR 296-22587-2-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 Line |16-TSSOP]  1430.00/2,000 UA9637ACDR 296-15056-1-ND | Dual Differential Line Receiver Bsoic | 75 63 50 
Driver/Receiver UA9637ACDR 296-15056-2-ND | Dual Differential Line Receiver 8-SOIC 812.50/2,500 
TRS3221E1DBR 296-22588-1-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 Line | 16-SSOP | 1.38 1.10  .83| |UA9637ACP 296-15057-5-ND | Dual Differential Line Receiver 8-Dip 7 63 50 
Driver/Receiver UA9638CDR 296-15058-1-ND_| Dual High Speed Diff. Line Driver 8-SOIC 60 A5 34 
TRS3221E1DBR 296-22588-2-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 Line | 16-SSOP | — 1430.00/2,000 UA9638CDR 296-15058-2-ND | Dual High Speed Diff. Line Driver 8-SOIC 487.50/2,500 
Driver/Receiver UA9638CP 296-15059-5-ND | Dual High Speed Diff. Line Driver 8-Dip 60 A5 34 
TRS3221EIPWR 296-22589-1-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 Line |16-TSSOP| 1.38 1.10 63) |UC5170CQ 296-11352-5-ND | Octal Line Driver with Strapped Mode | 28-PLCC | 666 5.33 4.50 
Driver/Receiver Selection 
TRS3221EIPWR 296-22589-2-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 Line |16-TSSOP]  1430.00/2,000 ucs180ca 296-11354-5-ND_| Low Speed Async. Octal Line Revr 28-PLCC | 6.28 5.03 4.24 
Driver/Receiver ScsI 
TRS3222ECDBR 296-22590-1-ND 3V to §.5V Multichannel RS-282 Line 20-SsoP | 2.00 1.60 1.20) /SN75970B2DGG 296-9921-6-ND SCSI Differential Converter Control | 56-TSSOP| 2543 23.73 22.04 
river/Receiver SN75970B2DL 296-9922-5-ND | SCSI Differential Converter Control | 56-SSOP | 25.43 23.73 22.04 
TRS3222ECDBR 296-22590-2-ND |3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line | 20-SSOP |  2080.00/2,000 §N75971B2DGG 296-9923-5-ND | SCSI Differential Converter - Data 56-TSSOP| 23.03 21.49 19.96 
Driver/Receiver ; SN75971B2DL 296-9924-5-ND | SCSI Differential Converter - Data 56-SSOP | 23.03 21.49 19.96 
TRS3222ECPWR 296-22591-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line |20-TSSOP} 2.00 1.60 1.20] |SN75976AiMDGGREP |296-23022-1-ND_| 9-Channel Differential Transceiver 56-TSSOP| 32.25 30.10 27.95 
Driver/Receiver ; SN75976A1MDGGREP | 296-23022-2-ND | 9-Channel Differential Transceiver 56-TSSOP|  53106.00/2,000 
TRS3222ECPWR 296-22591-2-ND 3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line |20-TSSOP] —— 2080.00/2,000 SN75976A2DL 296-1278-5-ND | 9-Channel Differential Transceiver 56-SSOP | 23.70 22.12 20.54 
Driver/Receiver SN75976A2DLR 296-1278-1-ND | 9-Channel Differential Transceiver 56-SSOP | 22.20 20.72 19.24 
TRS3222EIDBR 296-22592-1-ND SOR 20-SSOP | 2.00 1.60 1.20) /SN75976A2DLR 296-1278-2-ND | 9-Channel Differential Transceiver 56-SSOP | —_18278.00/1,000 
river/Receiver uccs5642MWwP 296-12333-5-ND |9-Line LVD Only SCSI Terminator with | 36-QSOP | 542 4.34 3.66 
TRS3222EIDBR 296-22592-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line | 20-SSOP | — 2080.00/2,000 Regulator 
Driver/Receiver Switches 
TRS3222EIPWR 296-22593-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line | 20-TSSOP| 2.00 1.60 1.20 MAX4594DBVR 296-17649-1-ND |5V Analog Switch SOT-23-5 78 65 52 
Driver/Receiver ; MAX4594DBVR 296-17649-2-ND | 5V Analog Switch SOT-23-5| — 1014.00/3,000 
TRS3222EIPWR 296-22593-2-ND 3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line | 20-TSSOP 2080.00/2,000 MAX4594DCKR 296-17650-1-ND |5V Analog Switch SC70-5 78 65 52 
Driver/Receiver : MAX4594DCKR 296-17650-2-ND | 5V Analog Switch $C70-5 1014.00/3,000 
TRS32230PWROT ‘| 296-23881-1-ND 3V to BV Multichannel AS-232 Line 20-TSSOP| 201 1.61 1.21) /axaso5pBVR 296-17651-1-ND_|5V Analog Switch soT-235| 78 65 62 
h : . MAX4595DBVR 296-17651-2-ND | 5V Analog Switch $0T-23-5|  1014.00/3,000 
TRS32230PWRO1 —«| 296-23881-2-ND 3V to BV Multichannel VRS-232 Line |20-TSsoP} —.2094.00/2,000 MAX4595DCKR 296-17652-1-ND_|5V Analog Switch sc7os. | 78 6852 
TRS3227ECDBR 296-22594-1-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 Line | 16-SSOP | 1.88 1.50 1.13 beeen Booey evans oui anon Aca ge 52 
Driver/Receiver ; i ) : 
; ; MAX4596DBVR 296-17653-2-ND_| 5V Analog Switch SOT-23-5 | _ 1014.00/3,000 
TRS3227ECDBR 296-22594-2-ND 3V to 8.8V Single Channel RE-232 LIne 16-ssoP | 1950.00/2,000 MAXAS96DCKR 596-17654-1-ND [SV Analog Switch sc705 178 ED 
TRS3232ECDBR 296-23806-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line | 16-SSOP | 150 1.20 90 LAE pet A oui ole ao OOS) ro 
Driver/Receiver NEW! i , ‘ 
: : MAX4597DBVR 296-17655-2-ND | 5V Analog Switch SOT-23-5| — 1014.00/3,000 
TRS3232ECDBR 296-23806-2-ND 3V to 88V MuliChannel PE-252 Une 76-SS0P | 1560.00/2,000 MAX4597DCKR 296-17686-1-ND_|V Analog Switch CTO ll 7R tee BD 
aH f ‘ MAX4597DCKR 296-17656-2-ND | 5V Analog Switch $C70-5 1014.00/3,000 
TRS3232ECDR ceaeceeaamaas| (02-24 Multichannel RS-PS2 Ling | 16-S01G | 1.80 1.20.80) | TLE2055DR 296-18888-1-ND |Wide Bandwidth, 2-In, 1-Out, 3-Circuit | 16-Solc | .75 | 63 50 
i i Video Switch 
TRS3232ECDR pmeecaaioams|°y 0o-2\ Multichannel RS-232 Ling | 16-010 | 1820-0072,500 TL52055DR 296-18888-2-ND | Wide Bandwidth, 2-In, 1-Out, 3-Circuit | 16-SOIC 812.50/2,500 
; Video Switch 
TRS3232ECDWR 296-23893-1-ND eyo oiey Mae annel RSs 16-SOIC | 1.50 1.20 90) | tL59055PWR 296-18889-1-ND | Wide Bandwidth, 2-In, 1-Out, 3-Circuit |16-TSSOP] 75 6350 
TRS3232ECDWR 296-23893-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line | 16-SOIC 1560.00/2,000 Peer oS FREODD Wat ea band oaeacciraut’ WGTSSOR||. > 868 00/2 000 
Driver/Receiver NEW! : i y é é asia 
- 7 Video Switch 
TRS3232ECPWR 296-22596-1-ND 3V to 8 5V Multichannel RS-232 Une TéTSSOP| 150 120 90] trapsqaTRHAR POSE TERN OMI Hider T0-0EN-}-3594 35 
é F TMDS141RHAR 296-21873-2-ND | HDMI Hider 40-OFN 5512.50/2,500 
TRS3232ECPWR cece (0 5.5 Multichannel RS-232 Line /16-TSS0P) 1560.00/2,000 TMDS250PAGR 296-22581-1-ND |2.5Gbps 2:1 DVI/HDMI Switch 64-TOFP | 360 288 224 
ereen ‘ sani; % TMDS250PAGR 296-22581-2-ND |2.5Gbps 2:1 DVI/HDMI Switch 64-TOFP | 3060.00/1,500 
Dae ciao (0 S.5V Multichannel RS-232 Line | 16-8010 | 1.60 1.20.20) | Tps251PAGR 296-22051-1-ND_|2.5Gbps 2:1 DVI/HDMI Switch 64-TOFP | 3.60 2.88 224 
eee ‘ Soap : TMDS251PAGR 296-22051-2-ND | 2.5Gbps 2:1 DVI/HDMI Switch 64-TOFP | 3060.00/1,500 
TRSG232E1DR peice tmaiaam| “v0 S-24 Multichannel RS-232 Ling | 16-S01G | 1820.002,500 TMDS261PAGR 296-23987-1-ND |2-to-1 HDMI/DVI Switch NEW! 64-TOFP | 2.97 238 1.85 
ape a: ‘ 451; 2 TMDS261PAGR 296-23987-2-ND | 2-to-1 HDMI/DVI Switch NEW! 64-TOFP | — 2524.50/1,500 
TRSS2S2E PWR RiGee aea| ieee y Multichannel RS-2S2 Ling) 16-1SSOP) 1.50 120.80) | TMDs341APFCR 296-19741-1-ND_|3-to-1 DVV/HDMI Switch B0-TOFP | 5.06 4.05 3.15 
TRS3232EIPWR 296-22598-2-ND_|3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line | 16-TSSOP|  1560.00/2,000 Tineeteeeee ao HES ee 
Driver/Receiver . pea a : : ‘ 
-29599-t-| i i it | 28- TMDS351PAG 296-21970-ND  |2.5Gbps, 3-to-1 DVI/HDMI Switch 64-TOFP | 473 3.78 2.94 
MRSS2S7EIDER Fieaeaiana|°\ n°, Sh attcramel RS-232 Ibi | 26-SSOP | 2.98 1.90 1.49) | rpsa6iPAG 296-24028-5-ND |3-to-1 HDMI/DVI Switch NEW! 64-TOFP | 277 222 178 
9599-2. i . it | 28- TMDS361PAGR 296-24008-1-ND | 3-to-1 HDMI/DVI Switch NEW! 64-TOFP | 259 2.07 1.61 
TRSSESTEPBR Sa aMm Lye tee oo MOM | 2BSSOP | 2470.0072,000 TMDS361PAGR 296-24008-2-ND_|3-to-1 HDMI/DVI Switch NEW! 64-TOFP | __2199,00/1,500 
TRS3238ECDBR 296-22600-1-ND |3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line | 28-SSOP | 188 1.50 1.3 Lae Pee ae eND Eos DVDs rie oe Sie 
Driver/Receiver A — oe ie: i 7 p 
TRS3238ECDBR 296-22600-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line | 28-SSOP | — 1950.00/2,000 TMDS461PZT 296-24122-ND | 4-to-1 HDMI/DVI Switch* NEW! 100-TOFP | 4.39 3.51 2.73 
Driver/Receiver TMDS461PZTR 296-24114-1-ND |4-to-1 HDMI/DVI Switch* NEW! 100-TOFP| 4.39 351 273 
TRS3238ECPWR 296-22601-1-ND |3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line |28-TSSOP| 188 150 1.13) |TMDS461PZTR 296-24114-2-ND_|4-to-1 HDMI/DVI Switch* NEW! 100-TOFP | _2486.00/1,000 
Driver/Receiver TS3A4741DGKR 296-21917-1-ND 0.9-Ohm Low Voltage Single Supply | 8-MSOP | 90 75 60 
TRS3238ECPWR 296-22601-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line |28-TSSOP] — 1950.00/2,000 Dual SPST Analog Switch 
Driver/Receiver TS3A4741DGKR 296-21917-2-ND |0.9-Ohm Low Voltage Single Supply | 8-MSOP 975.00/2,500 
TRS3238EIDBR 296-22602-1-ND_|8V to 5.5V Multichannel RS-282 Line | 28-SSOP] 1.88 150 1.13) |. owe een Sosa EN Vole inane Sip (iesuel| Wag aa? Lae 
Driver/Receiver a Pil J" i c 4 5 
TRS3238EIDBR 296-22602-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line | 28-SSOP | — 1950.00/2,000 Quad SPST Analog Switch 
Driver/Receiver TS3A4751PWR 296-20700-2-ND | 0.9-Ohm Low Voltage Single Supply | 14-TSSOP] —_1064.00/2,000 
TRS3238EIPWR 296-22603-1-ND_]3V to 5.5V Multichannel RS-282 Line |28-TSSOP) 188 150 113) | oo ae eee aut PS] San SM ses | ae, 
Driver/Receiver E Ele -Ohm Dual nalog owite a E Hi E 
TRS3238EIPWR 296-22603-2-ND |3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line | 28-TSSOP 1950.00/2,000 TS3A5017DBQR 296-17581-2-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch 16-QSOP 780.00/2,500 
Driver/Receiver TS3A5017DGVR 296-17582-1-ND |14-Ohm Dual SP4T Analog Switch | 16-TVSOP] 96 72 54 
TRS3243ECDBR 296-22604-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line | 28-SSOP] 1.38 1.10  .83) |1S3A5017DGVR 296-17582-2-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch] 16-TVSOP| —_638.00/2,000 
Driver/Receiver TS3A5017DR 296-17583-1-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch 16-SOIC | 96 72 54 
TRS3243ECDBR 296-22604-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line | 28-SSOP | — 1430.00/2,000 Sven DBE He eet ile 14-Ohm Qual SPT Analog whch je SOc. 730.00/2,500 = 
Driver/Receiver B 1 Ohm Dual inalog Swit! NF : : : 
TRS3243ECPWR 296-22605-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line |28-TSSOP| 1.38 1.10  .83) |TS3A5017PWR 296-17584-2-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch © | 16-TSSOP| —_638.00/2,000 
Driver/Receiver TS3A5017RGYR 296-19898-1-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch 16-VOFN| 81 68 54 
TRS3243ECPWR 296-22605-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line |28-TSSOP] — 1430.00/2,000 TS3A5017RGYR 296-19898-2-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch 16-VOFN 358.00/1,000 
Driver/Receiver TS3A5018DBQR 296-17609-1-ND_|10-Ohm Quad SPDT Analog Switch | 16-0SOP| 96 7254 
TRS3243ECRHBR | 296-21905-1-ND |3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line | 32-VOFN | 138 1.10 83] |TS3A5018DBOR 296-17609-2-ND |10-Ohm Quad SPDT Analog Switch | 16-QSOP 780.00/2,500 
Driver/Receiver TS3A5018DGVR 296-17610-1-ND |10-Ohm Quad SPDT Analog Switch | 16-TVSOP| 96 72 54 
TRS3243ECRHBR —*|296-21905-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line | 32-VOFN | — 2112.00/3,000 TS3A5018DGVR 296-17610-2-ND |10-Ohm Quad SPDT Analog Switch | 16-TVSOP| —638.00/2,000 
Driver/Receiver TS3A5018DR 296-17611-1-ND_|10-Ohm Quad SPDT Analog Switch | 16-SOIC | 96 7254 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INstRuMENTS Digi@Reel° (cont) RoHS Compliant Parts Available INstRuMENTs Digi@Reel’ (cont, RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. l 25 100 
TS3A5018DR 296-17611-2-ND_|10-Ohm Quad SPDT Analog Switch | 16-SOIC 780.00/2,500 TS3USB221RSER 296-21918-1-ND |HS USB 2.0, 1:2 Mux/Demux Switch | 10-UOFN| 750 1.20 90 
TS3A5018PWR 296-17612-1-ND |10-Ohm Quad SPDT Analog Switch | 16-TSSOP| 96 72 64) |TS3USB221RSER 296-21918-2-ND |HS USB 2.0, 1:2 Mux/Demux Switch | 10-UQFN | — 2304.00/3,000 
TS3A5018PWR 296-17612-2-ND |10-Ohm Quad SPDT Analog Switch | 16-TSSOP| — 638.00/2,000 TS3V330DBQR 296-19016-1-ND Quad SPDT Wide Bandwidth Video | 16-0SOP| 93 78 62 
TS3A5018RGYR 296-19899-1-ND |10-Ohm Quad SPDT Analog Switch | 16-VOFN) 81 68 54 Switch 
TS3A5018RGYR 296-19899-2-ND |10-Ohm Quad SPDT Analog Switch | 16-VOFN 359.00/1,000 TS3V330DBQR 296-19016-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video | 16-QSOP 975.00/2,500 
TS3A24157DGSR 296-22856-1-ND | 0.65-Ohm Dual SPDT Analog Switch, |10-MSOP] 14141 93 74 Switch 
2-Ch. 2:1 Mux/Demux TS3V330DGVR 296-19017-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video | 16-TvsoP| 93 78 ~—-62 
TS3A24157DGSR 296-22856-2-ND |0.65-Ohm Dual SPDT Analog Switch, | 10-MSOP |  1202.50/2,500 Switch 
2-Ch. 2:1 Mux/Demux TS3V330DGVR 296-19017-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video | 16-TVSOP| 798.00/2,000 
TS3A24157RSER 296-22857-1-ND | 0.65-Ohm Dual SPDT Analog Switch, | 10-UQFN) 1441 93 74 Switch 
2-Ch. 2:1 Mux/Demux TS3V330DR 296-19018-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 16-S0Ic | 93 78 62 
TS3A24157RSER 296-22857-2-ND | 0.65-Ohm Dual SPDT Analog Switch, | 10-UQFN] — 1443.00/3,000 Switch 
2-Ch. 2:1 Mux/Demux TS3V330DR 296-19018-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 16-SOIC 975.00/2,500 
TS3A24159DGSR 296-21913-1-ND |0.3-Ohm Dual SPDT Analog Switch | 10-MSOP| 117 98 78 Switch 
TS3A24159DGSR 296-21913-2-ND_|0.3-Ohm Dual SPDT Analog Switch | 10-MSOP| _1267.50/2,500 TS3V330PWR 296-18212-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video | 16-TSSOP| 93 78 62 
TS3A24159DRCR 296-21914-1-ND | 0.3-Ohm Dual SPDT Analog Switch j0-SON | 117 98 78 Switch 
TS3A24159DRCR 296-21914-2-ND | 0.3-Ohm Dual SPDT Analog Switch 10-SON 1521.00/3,000 TS3V330PWR 296-18212-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video | 16-TSSOP| —798.00/2,000 
TS3A24159YZPR 296-22714-1-ND |0.3-Ohm Dual SPDT Analog Switch | 10-DSBGA) 117 98 78 Switch 
TS3A24159YZPR 296-22714-2-ND |0.3-Ohm Dual SPDT Analog Switch | 10-DSBGA) — 1521.00/3,000 TS3V330RGYR 296-17053-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video e-VORN | 92 77 62 
TS3A44159PWR 296-21915-1-ND_|0.45-Ohm Quad SPDT Analog Switch _|16-TSSOP| 141 93 74 Switch 
TS3A44159PWR 296-21915-2-ND |0.45-Ohm Quad SPDT Analog Switch |16-TSSOP|  984.00/2,000 TS3V330RGYR 296-17053-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 16-VOFN 407.00/1,000 
TS3A44159RGTR 296-21916-1-ND | 0.45-Ohm Quad SPDT Analog Switch | 16-VOFN) 1441 93 74 Switch 
TS3A44159RGTR 296-21916-2-ND | 0.45-Ohm Quad SPDT Analog Switch | 16-VOFN] — 1443.00/3,000 TS3V340DBQR 296-17815-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth Video 16-0S0P | 117 98 78 
TS3DS26227YZTR | 296-22890-1-ND | High-Bandwidth Dual SPDT Differential |12-DSBGA| 1.38 110 83 Switch 
Signal Switch TS3V340DBQR 296-17815-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth Video 16-aSOP | 1267.50/2,500 
TS3D$26227YZTR | 296-22890-2-ND | High-Bandwidth Dual SPDT Differential |12-DSBGA| — 2112.00/3,000 Switch 
Signal Switch TS3V340DGVR 296-17816-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth Video | 16-TVSOP| 117 98 78 
TS3DV416DGGR 296-21175-1-ND | 4-Channel Diff. 8:16 Mux Switch 48-TSSOP| 2.25 1.80 1.35 Switch 
TS3DV416DGGR 296-21175-2-ND | 4-Channel Diff. 8:16 Mux Switch 48-TSSOP 2340.00/2,000 TS3V340DGVR 296-17816-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth Video 16-TVSOP 1038.00/2,000 
TS3DV416DGVR 296-21176-1-ND | 4-Channel Diff. 8:16 Mux Switch 48-TVSOP| 2.25 1.80 1.35 Switch 
TS3DV416DGVR 296-21176-2-ND | 4-Channel Diff. 8:16 Mux Switch 48-TVSOP|  2340.00/2,000 TS3V340DR 296-17817-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth Video 16-SOIC | 117 98 78 
TS3DVS520ERHUR _|296-22730-1-ND_|5-Channel Diff. 10:20 Mux Switch 56-WOFN | 2.25 1.80 1.40 Switch 
TS3DV520ERHUR 296-22730-2-ND | 5-Channel Diff. 10:20 Mux Switch 56-WOFN 2550.00/2,000 TS3V340DR 296-17817-2-ND Quad SPDT High Bandwidth Video 16-SOIC 1267.50/2,500 
TS3DVS520ERUAR —‘| 296-23867-1-ND |5-Ch. Diff 10:20 Mux Switch MEW! | 42-QFN | 2.25 180 1.40 Switch oa 
TS3DVS520ERUAR ‘| 296-23867-2-ND |5-Ch. Diff 10:20 Mux Switch NEW! | 42-QFN 3780.00/3,000 TS3V340PWR 296-17818-1-ND Quad SPDT High Bandwidth Video 16-TSSOP] 117 98 = 78 
TS3DV520RHUR 296-21177-1-ND | 5-Channel Diff. 10:20 Mux Switch 56-WOFN | 2.25 1.80 1.40 Switch me 
TS3DV520RHUR 296-21177-2-ND_| 5-Channel Diff. 10:20 Mux Switch 56-WOFN 2550.00/2,000 TS3V340PWR 296-17818-2-ND Quad SPDT High Bandwidth Video 16-TSSOP 1038.00/2,000 
TS3L100DBQR 296-17354-1-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN 16-OS0P | 138 110 83) | ae ee sult a —— 
Switch ~ al to ual 19) andwi 1deo a yi i B 
TS3L100DBQR 296-17354-2-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN 16-asoP | 1760.00/2,500 reer ba tere ts ae siaaenaaauia bats eeneate 
Switch ie men ual 19) andwi ideo Zz M! al 
TS3L100DGVR 296-19011-1-ND Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN 16-TVSOP] 138 110 83 Switch 
Switch TS5A1066DBVR 296-17585-1-ND | 10-Ohm SPST Analog Switch SOT-23-5] 40 32 24 
TS3L100DGVR 296-19011-2-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN 16-TVSOP| — 1430.00/2,000 ieee Pee ise ND oon se! Aneoy Se se enone. on e 
Switch E -1- -Ohm nalog Switc 5 ! F F 
TS3L100DR 296-19012-1-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN 16-SOIC | 1.38 1.10 83] | TS5A1066DCKR 296-17586-2-ND |10-Ohm SPST Analog Switch $C70-5 324.00/3,000 
Switch TS5A1066YZPR 296-21179-1-ND | 10-Ohm SPST Analog Switch 5-DSBGA| 54 41 31 
TS3L1000R 296-19012-2-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN 76-S0IC 1760.00/2,500 ie OB5VZPR 296-21 178-2-ND t o-Ohm SPST Analog Suit ; 5-DSBGA ot 0/3,000 mt 
Switch SA205: - ele ingle Channel 10-Ohm nalog - i A5 r 
TS3L100PWR 296-19013-1-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN 16-TSSOP] 138 1.10 83 Switch 
Switch TS5A2053DCUR 296-17751-2-ND | Single Channel 10-Ohm SPDT Analog | 8-VSSOP 585.00/3,000 
TS3L100PWR 296-19013-2-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN 16-TSSOP| — 1430.00/2,000 Switch 
Switch TS5A2066DCTR 296-21180-1-ND | Dual Ch. 10-Ohm SPST Analog Switch | SMB 60. 45 34 
TS3L100RGYR 296-17302-1-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN 16-VOFN | 1.38 110  .83] |TS5A2066DCTR 296-21180-2-ND | Dual Ch. 10-Ohm SPST Analog Switch | SMB 585.00/3,000 
Switch TS5A2066DCUR 296-17877-1-ND | Dual Ch. 10-Ohm SPST Analog Switch | 8-VSSOP| 60 45 34 
TS3L100RGYR 296-17302-2-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN 16-VOFN 715.00/1 ,000 TS5A2066DCUR 296-17877-2-ND | Dual Ch. 10-Ohm SPST Analog Switch | 8-VSSOP 585.00/3,000 
Switch TS5A2066YZPR 296-21181-1-ND_| Dual Ch. 10-Ohm SPST Analog Switch | 8-DSBGA| 72.5441 
TS3L110DBOR 296-17392-ND _|3.3V Quad 2:1 Mux/Demux LAN Switch | 16-OSOP | 2.00 1.60 1.20) |TSS5A2066YZPR 296-21181-2-ND | Dual Ch. 10-Ohm SPST Analog Switch | 8-DSBGA 702.00/3,000 
TS3L110DGVR 296-19014-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 | 16-TVSOP) 2.00 1.60 1.20) |TS5A3153DCUR 296-21185-1-ND |1-Ohm SPDT Analog Switch svssoP| 68 51 39 
Base-T Lan Switch, Differential 8-Ch. TS5A3153DCUR 296-21185-2-ND |1-Ohm SPDT Analog Switch 8-VSSOP 663.00/3,000 
to 4-Ch. Mux/Demux TS5A3153YZPR 296-21186-1-ND |1-Ohm SPDT Analog Switch 8-DSBGA| 71 54 40 
TS3L110DGVR 296-19014-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 | 16-TVSOP) — 2080.00/2,000 TS5A3153YZPR 296-21186-2-ND_|1-Ohm SPDT Analog Switch 8-DSBGA 690.00/3,000 
Base-T Lan Switch, Differential 8-Ch. TS5A3154DCUR 296-17878-1-ND |0.9-Ohm SPDT Analog Switch BVSSOP| 68 51 39 
to 4-Ch. Mux/Demux TS5A3154DCUR 296-17878-2-ND |0.9-Ohm SPDT Analog Switch 8-VSSOP 663.00/3,000 
TS3L110DR 296-17455-1-ND_ | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 16-SOIC 2.00 1.60 1.20} |TS5A3154YZPR 296-19900-1-ND | 0.9-Ohm SPDT Analog Switch 8-DSBGA Wal 54 40 
Hae ae Sullch, a TS5A3154YZPR 296-19900-2-ND |0.9-Ohm SPDT Analog Switch 8-DSBGA 690.00/3,000 
-Channel to 4-Channel Mux/Demux TS5A3157DBVR 296-17587-1-ND_|10-Ohm SPDT Analog Switch SOT-23-6| 45 36.27 
TS3L110DR 296-17455-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 | 16-SOIC | — 2560.00/2,500 TS5A3157DBVR 996-17587-2-ND 110-Ohm SPDT ‘Analog Switch SOT-23-6 1} 366100/3,000 
Base-T LAN Switch, Differential TS5A3157DCKR 296-17588-1-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch §C70-6 45 36 27 
8-Channel to 4-Channel Mux/Demux TS5A3157DCKR 296-17588-2-ND |10-Ohm SPDT Analog Switch $C70-6 366.00/3,000 
TS3L110PWR 296-19015-1-ND [Quad SPOT High Bandwidth 10/100 [76-TSSOP] 2.00 160 1.20] |tg5a3is7yzpR 296-21187-1-ND |10-Ohm SPDT Analog Switch &DSBGA| 48. 37 28 
Base 1a sue: Deron 8-Ch. TS5A3157YZPR 296-21187-2-ND_|10-Ohm SPDT Analog Switch 6-DSBGA | __471.00/3,000 
TS3L110PWR 296-19015-2-ND Quad SPDT High Bandwidth 10/100 | 16-TSSOP| — 2080.00/2,000 TSeasiceaDavR (MME en {-Onm SPOT Aries Sich apts. “eeage non 
Base 1a suet, Deron 8-Ch. TS5A3159ADCKR 296-21188-1-ND |1-Ohm SPDT Analog Switch sc70-6 | 75 63 50 
eaten, ; TS5A3159ADCKR 296-21188-2-ND |1-Ohm SPDT Analog Switch $C70-6 975.00/3,000 
TSBLTIORGYR eo aeaatogg| Cuad SED? High Bandwidth 10/100 | 16-VOFN | 2.00. 1.60 1.20) [Tg5aa159AYZPR 296-18671-1-ND_|1-Ohm SPDT Analog Switch 6-DSBGA| 1.28 1.07 85 
a-channet ‘ a Chat fat tig Dering TS5A3159AYZPR 296-18671-2-ND |1-Ohm SPDT Analog Switch 6-DSBGA 7659.00/3,000 
| TS5A3159DBVR 296-17319-1-ND_|1-Ohm SPDT Analog Switch SOT-23-6] 75 63 50 
ee | beer ea || | Hace (aerraciap [tamnsroracoy se | ‘Srna | 8 a 
8-Channel to 4-Channel Mux/Demux e at ram nalOg-2 WitG i 3 ; ‘ 
ase 45 derleenlyee i TS5A3159DCKR 296-17303-2-ND_|1-Ohm SPDT Analog Switch $C70-6 975.00/3,000 
daskeiDaeh 296-17533-1-ND | 16-8 to &-6it SPOT MuxDemux — /48-TSSOP) 2.70 2.16 1.68) FTgsa3i5OMDBVREP /296-19530-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch $0T-23-6; 1.60 1.28 96 
TS3L301DGGR 296-17533-2-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Mux/Demux |48-TSSOP| _3060.00/2,000 Tee OMOaYREP ee Orne 1 ont Sone pene oun Soe | ee Oe 
LAN Switch -21189-1- ; “23-6 | ; : 
emnid Bia ai i TS5A3160DBVR 296-21189-2-ND |1-Ohm SPDT Analog Switch SOT-23-6 | 546.00/3,000 
TSSLAOIDGV pea egaig| (C5 0 Bit SPOT MuvDamux = /48-TVSOP) 270 2.16 1.68) [reeqai60NCkR 296-21190-1-ND_|1-Ohm SPDT Analog Switch sc7o-6 | 56 4232 
-17534-2- “Bit to 8-Bi i TS5A3160DCKR 296-21190-2-ND |1-Ohm SPDT Analog Switch $C70-6 546.00/3,000 
Tssao tee acacia C0 0 E-BItSPDT MuvDamux = /48-TVS0P) —3060.00/2,000 TS5A3166DBVR 296-17740-1-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch s0T-23-5; 48 36 27 
TS3L500AERHUR 296-22858-1-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Gigabit LAN 56-WOFN| 2.38 1.90 1.43 Lede Se NG Bee Sst aualeg eultch pe ee ge 
Switch x pe I es ‘ 5 : 
TS3L500AERHUR 296-22858-2-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Gigabit LAN 56-WOFN 2470.00/2,000 TS5A3166DCKR 296-17741-2-ND_|0.9-Ohm SPST Analog Switch S$C70-5 468.00/3,000 
Switch TS5A3166YZPR 296-21191-1-ND |0.9-Ohm SPST Analog Switch 5-DSBGA| 55 42 i 
TS3L500RHUR 296-21178-1-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Gigabit LAN 56-WOFN| 225 1.80 1.35| |TS5A3166YZPR 296-21191-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch 5-DSBGA 534.00/3,000 
Switch TS5A3167DBVR 296-17752-1-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch SOT-23-5] 48 36 27 
TS3L500RHUR 296-21178-2-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Gigabit LAN 56-WOFN 2340.00/2,000 TS5A3167DBVR 296-17752-2-ND_ | 0.9-Ohm SPST Analog Switch SOT-23-5 468.00/3,000 
Switch TS5A3167DCKR 296-17753-1-ND_|0.9-Ohm SPST Analog Switch gc70-5 | 48 36 27 
TS3USB30RSWR 296-22547-1-ND | HS USB 2.0, 1:2 Mux/Demux Switch | 10-UQFN) 1.38 1.10  .83) |TS5A3167DCKR 296-17753-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch SC70-5 468.00/3,000 
TS3USB30RSWR 296-22547-2-ND |HS USB 2.0, 1:2 Mux/Demux Switch | 10-UQFN] — 2112.00/3,000 TS5A3167YZPR 296-21192-1-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch 5DSBGA| 55 42 31 
TS3USB31RSER 296-22548-1-ND_| High Speed USB 2.0, 1-Port Switch 8-UQFN 1.05.88 ~——70|_ | TS5A3167YZPR 296-21192-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch 5-DSBGA 534.00/3,000 
TS3USB31RSER 296-22548-2-ND | High Speed USB 2.0, 1-Port Switch | 8-UQFN 1365.00/3,000 TS5A3357DCUR 296-17404-1-ND_ | Single 5-Ohm SPST Analog Switch US8 81 68 54 
TS3USB221ARSER | 296-24019-1-ND | High-Speed USB 2.0, 1:2 Mux/Demux | 10-QFN | 1.50 1.20 90] |TS5A3357DCUR 296-17404-2-ND__| Single 5-Ohm SP3T Analog Switch USB 1053.00/3,000 
Switch NEW! TS5A3359DCUR 296-21193-1-ND_|1-Ohm SP3T Analog Switch BvSsOP| 87 73 58 
TS3USB221ARSER | 296-24019-2-ND | High-Speed USB 2.0, 1:2 Mux/Demux | 10-QFN 2304.00/3,000 TS5A3359DCUR 296-21193-2-ND |1-Ohm SP3T Analog Switch 8-vSSOP | 1131.00/3,000 
Switch NEW! TS5A3359VZPR 296-23179-1-ND_|1-Ohm SP3T Analog Switch 8-DSBGA| 98 82 65 
TS3USB221DRCR ‘| 296-21360-1-ND |HS USB 2.0, 1:2 Mux/Demux Switch | 10-SON | 150 1.20 90] |TS5A3359YZPR 296-23179-2-ND_ |1-Ohm SP3T Analog Switch 8-DSBGA | — 1269.00/3,000 
TS3USB221DRCR __|296-21360-2-ND_|HS USB 2.0, 1:2 Mux/Demux Switch | 10-SON 2304.00/3,000 TS5A4594DBVR 296-17705-1-ND_|5V Analog Switch $OT-23-5| 45 36.27 
* RoHS Compliant % CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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we TEXAS ft. ; DATA TRANSMISSION 13 TEXAS = . DATA TRANSMISSION 
INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available InstRuMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
ne Digi-Key Price Each Tie Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TS5A4594DBVA 296-17705-2-ND | 5V Analog Switch SOT-23-5 366.00/3,000 TS12A4515DA 296-21909-1-ND | Low Volt., Low On State Resistance SOIC 2 69 52 
TS5A4594DCKR 296-17706-1-ND | 5V Analog Switch sc70-5 | 45 36 27 SPST CMOS Analog Switch 
TS5A4594DCKR 296-17706-2-ND | 5V Analog Switch $C70-5 366.00/3,000 TS12A4515DR 296-21909-2-ND | Low Volt., Low On State Resistance 8-SOIC 747.50/2,500 
TS5A4595DBVR 296-17707-1-ND | 5V Analog Switch S0T-23-5] 45 36 27 SPST CMOS Analog Switch 
TS5A4595DBVR 296-17707-2-ND_|5V Analog Switch SOT-23-5 366.00/3,000 TST2A4515P 296-21910-5-ND |Low Volt., Low On State Resistance &-Dip an 
TS5A4595DCKR 296-17708-1-ND | 5V Analog Switch Sc70-5 | 45 36 27 SPST CMOS Analog Switch 
TS5A4595DCKR 296-17708-2-ND | 5V Analog Switch $C70-5 366.00/3,000 TS12A4516DR 296-21911-1-ND | Dual Low On State Resistance SPST 8-SOIC 75 63 50 
TS5A4596DBVR 296-17709-1-ND | 5V Analog Switch S0T-23-5| 60 45 34 CMOS Analog Switch 
TS5A4596DBVR 296-17709-2-ND | 5V Analog Switch SOT-23-5 585.00/3,000 TS12A4516DR 296-21911-2-ND | Dual Low On State Resistance SPST 8-SOIC 812.50/2,500 
TS5A4596DCKR 296-17710-1-ND_|[5V Analog Switch SC70-5 60.45 34 CMOS Analog Switch 
TS5A4596DCKR 296-17710-2-ND |5V Analog Switch SC70-5 585.00/3,000 TS12A4517DR 296-21912-1-ND | Dual Low On State Resistance SPST 8-SOIC W5 63 50 
TS5A4597DBVR 296-17711-1-ND | 5V Analog Switch $0T-23-5} 45 36 27 CMOS Analog Switch. 
TS5A4597DBVR 296-17711-2-ND_|5V Analog Switch S0T-23-5 366.00/3,000 TS12A4517DR 296-21912-2-ND |Dual Low On State Resistance SPST | 8-SOIC 812.50/2,500 
TS5A4597DCKR 296-17712-1-ND | 5V Analog Switch $C70-5 45 36 27 CMOS Analog Switch 
TS5A4597DCKR 296-17712-2-ND_| 5V Analog Switch $C70-5 366.00/3,000 TS12A44514DR 296-23620-1-ND Pow Or, ara Saad SPST 14-S0IC | 1.50 120 90 
TS5A4624DCKR 296-19804-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch Sc70-6 | 52 39 30 " 
TS5A4624DCKR 296-19804-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch $C70-6 507.00/3,000 TS12A44514DR 296-23620-2-ND tow or anlbgcaich NEWT 14-SOIC 1920.00/2,500 
TS5A6542YZPR 296-21920-1-ND |0.75-Ohm SPDT Analog Switch 8-DSBGA| 141 93 74 4 
TS5A6542VZPR 296-21920-2-ND | 0.75-Ohm SPDT Analog Switch 8-DSBGA | — 1443.00/3,000 TS12A44514PWR | 296-23621-1-ND pow ot Anica NEw 14-TSSOP| 1.50 1.20 90 
TS5A9411DCKR 296-22731-1-ND | 10-Ohm SPST Analog Switch SVi8V_ | SC70-6 | 64 48-38) Irreaaasi4pWR | 296-23621-2-ND | Low On State Resistance Quad SPST |14-TSSOP]  1560.00/2,000 
oe ng i - CMOS Analog Switch NEW! 
TS5AQ4TIDCKR 296-22731-2-ND |10-Ohm SPST Analog Switch 5vV/aV | SC70-6 624.00/3,000 
Single-Channel Mux/Demux 
TSSA12301EYFPR | 296-23757-1-ND | IEC Level 4 ESD Protected 0.75-Ohm |6-DSBGA| 96 72 54 TEXAS - a DIGITAL LOGIC 
SPDT Analog Switch NEW! INsTRUMENTS JDigi@pReel Compliant Parts Available 
TS5A12301EYFPR |296-23757-2-ND | IEC Level 4 ESD Protected 0.75-Ohm | 6-DSBGA 936.00/3,000 ial: Price Each 
SPDT Analog Switch NEW! til Digi Key a 
TS5A22362DRCR _|296-23758-1-ND |0.65-Ohm Dual SPDT Analog to-son | 125 1.00 75] [PartNo BattiNey ee oT ni 2D 
Switch NEW! - 
TS5A22362DRCR 296-23758-2-ND | 0.65-Ohm Dual SPDT Analog 10-SON 1920.00/3,000 SOM EnK Rearean ae nee rae aca = ha - ay = 
Switch NEW! -3500-5- : i : : : 
TS5A22364DGSR 296-23622-1-ND | 0.65-Ohm Dual SPDT Analog O-MSOP| 7.63. 730 98] |CD4001BNSR 296-12627-1-ND | CMOS Quad 2-Input NOR Gate 14-SOP 50. 40 30 
Switch NEW! D4001BNSR 296-12627-2-ND | CMOS Quad 2-Input NOR Gate 14-SOP 280.00/2,000 
TS5A22364DGSR 296-23622-2-ND | 0.65-Ohm Dual SPDT Analog 10-MSOP | — 2080.00/2,500 ¢D4001BPWR 296-14076-1-ND | CMOS Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP| 50-4030 
Switch NEW! CD4001BPWR 296-14076-2-ND | CMOS Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP| _ 280.00/2,000 
TS5A23157DGSR 296-17076-1-ND | Dual 10-Ohm SPDT Analog Switch 10-MSOP| 1.40 1.05  .79| | CD4001UBE 296-14077-5-ND | CMOS Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 50 40 30 
TS5A23157DGSR 296-17076-2-ND | Dual 10-Ohm SPDT Analog Switch 10-MSOP 747.50/2,500 CD4002BE 296-2029-5-ND | Dual 4-Input NOR Gate 14-Dip 50 40 30 
TS5A23157RSER 296-21919-1-ND_ | Dual 10-Ohm SPDT Analog Switch 10-UQFN 92 69 52 CD4002BNSR 296-14078-1-ND | Dual 4-Input NOR Gate 14-SOP 50 40 30 
TS5A23157RSER 296-21919-2-ND | Dual 10-Ohm SPDT Analog Switch 10-UQFN 897.00/3,000 CD4002BNSR 296-14078-2-ND | Dual 4-Input NOR Gate 14-SOP 280.00/2,000 
See, eee | ear (IES eS | (ERR FE epee ea 
-18598-2- el 50/2, ¢D4002BPWR 296-14239-2-ND | Dual 4-Input NOR Gat 14-TSSOP| — 280.00/2,000 
TS5A23159DGST | 296-23304-1-ND | 1-Ohm Dual SPDT Analog Switch 10-MSOP| 1.26 1.05 84 eee eS Me ee ieee fas : 
i CD4007UBE 296-3501-5-ND | Dual Complementary Pair Plus Inverter | 14-Dip 50 40 30 
TS5A23159DGST 296-23304-2-ND_| 1-Ohm Dual SPDT Analog Switch 10-MSOP 157.50/250 cD4007UBM 296-3502-5-ND | Dual Complementary Pair Plus Inverter | 14-SOIC 55 OA 
TS5A23159RSER 296-20669-1-ND | 1-Ohm Dual SPDT Analog Switch TO-UOFN | 816854) co snngupe Bae sot ATOM ex. invertor Butfer — ae ne 
TS5A23159RSER 296-20669-2-ND | 1-Ohm Dual SPDT Analog Switch 10-UQFN 1053.00/3,000 CDAOD9UBPWR ScEEEaaEEAIN]| CMOS Hex Butte Comer 7 aTsSoP S30 
TS5A23160DGSR 296-18039-1-ND | Analog Switch 1O-MSOP | 1.05 88.70) | co aanauppWa paebsi otal cmos Hex BCG et Geqccoblls “san ou a Ono. 
TS5A23160DGSR 296-18039-2-ND | Analog Switch 10-MSOP 877.50/2,500 ez aes lex Buffer/Converter F190 L002, 
TS5A23166DCUR 296-17906-1-ND_|0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch _| 8-vSSOP | 96 7254) | CDA01OBE 296-2160-5-ND_ | Hex Buffer/Converter 16-Dip 48 36027 
TS5A23166DCUR 296-17906-2-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 8-VSSOP 936.00/3,000 CD4010BPWR 296-14084-1-ND | Hex Buffer/Converter 16-TSSOP)} 50 40 30 
TS5A23166YZPR 296-21182-1-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 8-DSBGA| .75 63 .50| |CD4010BPWR 296-14084-2-ND | Hex Buffer/Converter 16-TSSOP 280.00/2,000 
TS5A23166YZPR 296-21182-2-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 8-DSBGA 975.00/3,000 CD4011BE 296-2031-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 50 4030 
TS5A23166YZTR 296-21183-1-ND |0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch | 8-DSBGA] .75 63 50) |CD4011BM 296-3507-5-ND_ | Quad 2-Input NAND Gate 14-8010 | 554438 
TS5A23166YZTR 296-21183-2-ND_|0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch _| 8-DSBGA 975.00/3,000 D4011BM96 296-14474-1-ND | Quad 2-Input CMOS NAND Gate 14-S0I0 | 50 40 30 
TS5A23167DCUR 296-17985-1-ND |0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch | @-VSSOP] 1.05 88 70) |CD4011BM96 296-14474-2-ND | Quad 2-Input CMOS NAND Gate 14-SOIC 337.50/2,500 
TS5A23167DCUR 296-17985-2-ND |0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch — | 8-VSSOP 936.00/3,000 cD4011BNSR 296-14085-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-sop | 50 40 30 
TS5A23167YZPR 296-21184-1-ND |0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch | 8-DSBGA) 75 63 50) | CD4011BNSR 296-14085-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOP 280.00/2,000 
TS5A23167YZPR 296-21184-2-ND |0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch — | 8-DSBGA 975.00/3,000 D4011BPWR 296-12759-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP|} 50 40 30 
TS5A26542YZTR 296-21567-1-ND_| Dual SPDT Analog Switch 12-DSBGA| 1.26 1.05 84 CD4011BPWR 296-12759-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 280.00/2,000 
TS5A26542YZTR 296-21567-2-ND | Dual SPDT Analog Switch 12-DSBGA 1638.00/3,000 CD4011UBE 296-14086-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 50 40 30 
TSSASSIS7DBVR _|29621194-2ND |12.0hm SPDT Analog Sten sor23-6| as7.oigoo0 | /CodttuEM oc 2 ngut HAND Ga Cae ee 
-21194-2- d 23. 00/3, CD4012BE 296-2032-5-ND | Dual 4-Input NAND Gat 14-Di ‘50. 40 30 
TS5A631570CKR —_|296-21195-1-ND. | 12-Ohm SPDT Analog Switch sc70-6 | 55 44 33] |cnaotopnge 296-14246-1-ND | Dual 4-input NAND Gate iieole || “s0' an. 36 
TS5A63157DCKR 296-21195-2-ND | 12-Ohm SPDT Analog Switch $C70-6 447.00/3,000 Diino 3 i : ; : 
- D4012BM96 296-14246-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-SOIC 337.50/2,500 
TS5A623157DGSR___|296-22859-1-ND_[0.65-Ohm Dual SPDT Analog Switch, [10-MSOP] 75 63 50) | cnaniopngr 996-14087-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 44:08 Bay ay eB 
2-Ch. 2:1 Mux/Demux " . 
vaaneaien ‘ F r ¢D4012BNSR 296-14087-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-SOP 280.00/2,000 
TS5A623157DGSR | 296-22859-2-ND 065. fm Dual SPOT Analog Switch, | 10-MSOP 812.50/2,500 Se 796: 20385-ND Dual CMOS D-TypeFip-Fop TED Ss 
TS5L100DBQR 296-17040-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth LAN 16-0SOP | 1.75 1.40 1.05] |CD4013BM 296-12972-5-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop 14-SOIC | 55 4483 
Switch CD4013BNSR 296-14088-1-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop 14-SoP | 50 40 30 
TS5L100DBOR 296-17040-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth LAN 16-asop |  2240.00/2,500 CD4013BNSR 296-14088-2-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop 14-SOP 280.00/2,000 
Switch ¢D4013BPWR 296-14089-1-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop 14-TSSOP| 50 40_—_—30 
TSB5L100DR 296-19019-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth LAN 16-SOIC | 1.75 1.40 1.05] JCD4073BPWR 296-14089-2-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop TETSSOP| __ 280.00/2,000 
Switch ' CD4014BE 296-2034-5-ND | 8-Stage Static Shift Register 16-Dip 56 4282 
TS5L100DR 296-19019-2-ND Quad SPDT Wide Bandwidth LAN 16-SOIC 2240.00/2,500 CD4014BPWR 296-14248-1-ND | 8-Stage Static Shift Register 16-TSSOP 48 36 27 
Switch , CD4014BPWR 296-14248-2-ND | 8-Stage Static Shift Register 16-TSSOP| — 320.00/2,000 
TSSL100PWR 296-17041-1-ND Quad SPOT Wide Bandwidth LAN 20-TSSOP| 1.75 1.40 1.05) | ep4o1spE 296-2035-5-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register 16-Dip 60. «45 ~~CO8d 
TSSL1O0PWR 296-17041-2-ND Quad SPDT Wide Bandwidth LAN /20-TSsoP| —_1820.00/2,000 GhAO1 SEM Sai “nese coe ae Shit ee ee ae 
Switch in Ohi A 
Sotrn : , 4 CD4015BPWR 296-14090-1-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register 16-TSSOP| 60 45 34 
TS5L100RGYR 296-17042-1-ND Quad SPOT ais yaaa LAN 16-VOFN | 1.75 1.40 1.05 cDariseewR 26-1 ag02.ND Dial «ste sate Sit Register 1 61550 2.07200 : 
TS5LI00RGYR 296-17042-2-ND Quad SPOT Wide Bandwidth LAN 16-VOFN 910.00/1,000 Onan 68h 296-14260/5.ND | Quad Bilateral Sitch Ga eniel ll caar <2a6e. 07 
TS5N214DBOR 296-23305-1-ND |2-Bit, 1-of-4 FET Mux/Demux 76-OSOP | 2.25 1.80 1.35) |CD4016BNSR 296-14092-1-ND | Quad Bilateral Switch 16-SOP 35 Ad 88 
TS5N214DBOR 296-23305-2-ND | 2-Bit, 1-of-4 FET Mux/Demux 16-0SOP | 2880.00/2,500 CD4016BNSR 296-14092-2-ND | Quad Bilateral Switch — 16-SOP 308.00/2,000 
TS5V330DBQR 296-17089-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 16-QSOP 93 78 62) |CD4017BE 296-2037-5-ND_ | 10 Decade Counter/Divider 16-Dip AB 36027 
Switch cD4017BNSR 296-14094-1-ND | 10 Decade Counter/Divider 16-sop | 50 40 30 
TS5V330DBQR 296-17089-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 16-asoP |  1007.50/2,500 CD4017BNSR 296-14094-2-ND | 10 Decade Counter/Divider 16-SOP 308.00/2,000 
Switch tee CD4017BPWR 296-14252-1-ND | 10 Decade Counter/Divider 761SsoP; 50 40 30 
TS5V330DR 296-19020-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 16-SOIC 93.78 62) | cD4017BPWR 296-14252-2-ND | 10 Decade Counter/Divider 16-TSSOP 308.00/2,000 
Switch __ oe D401 8BE 296-14236-ND | CMOS Presettable Divide-by-N Counter | 16-Dip 56 4282 
TS5V330DR 296-19020-2-ND Quad SPOT Wide Bandwidth Video 16-SOIC 1007.50/2,500 CD4018BNSR 296-14095-1-ND | CMOS Presettable Divide-by-N Counter | 16-SOP 48 36 27 
TS5V330PWR 296-17043-1-ND | Quad SPOT Wide Bandwidth Video ]16-TSsoP| 93.78.62] [EPASTEBNSR Se ee Tee omer by N Counter bat sO 
Switch cana : 1 : : 
TS5V330PWR 296-17043-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video © | 16-TSSOP| —_824.00/2,000 cD40208E ceceaacaaag Ot Ripple-Carry Binary Counter’ | 16-Dp | 56 42 82 
Switch bas ; 
TS5V330RGYR 296-17090-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video | 16-VOFN| 93 78  62| |CD4020BNSR pemacaumanag 5K Rinple-Carry Binary Counter’ | 16-80P | 48 36 27 
Switch ba . 
TS5V330RGYR 296-17090-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video | 16-VQFN | —412.00/1,000 CD4020BNSR pouaacomeaieay| Bit Ripple-Carry Binary Counter/—/ 16-SOP 320.00/2,000 
Switch Fic i ; 
TS12A4514DR 296-21907-1-ND_|Low Volt., Low On State Resistance | 6-SOIC | 9269 52 eae eo teeeate rene sate _ nee a = oH 7 
SPST CMOS Analog Switch -14255-5-ND | 8- ic Shift Regi Fi : : : 
TS12A4514DR 296-21907-2-ND | Low Volt., Low On State Resistance 8-SOIC 747.50/2,500 CD4021BPWR 296-14256-1-ND | 8-Stage Static Shift Register 16-TSSOP] 48 = 3627 
SPST CMOS Analog Switch CD4021BPWR 296-14256-2-ND | 8-Stage Static Shift Register 16-TSSOP 320.00/2,000 
TS12A4514P 296-21908-5-ND | Low Volt., Low On State Resistance 8-Dip 92.69 ~=—.52)_ | CD4022BE 296-2161-5-ND | Octal Counter/Divider 16-Dip 56 0 42082 
SPST CMOS Analog Switch cD4022BNSR 296-14098-1-ND | Octal Counter/Divider 16-SoP | 45 36.27 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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we TEXAS — f DIGITAL LOGIC 13% TEXAS =o A DIGITAL LOGIC 
INsTRUMENTS Digi@oReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Tie Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD4022BNSR 296-14098-2-ND | Octal Counter/Divider 16-SOP 346.00/2,000 CD40518M96 296-14271-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 390.00/2,500 
CD4022BPWR 296-14257-1-ND | Octal Counter/Divider 16-TSSOP} 45 36 27) | CD4051BNSR 296-14115-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux i6-soP | 52 39 30 
CD4022BPWR 296-14257-2-ND | Octal Counter/Divider 16-TSSOP|  346.00/2,000 cD4051BNSR 296-14115-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOP 346.00/2,000 
cD4023BE 296-2041-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-Dip 48 36 ~—.27|_ |CD4051BPWR 296-11993-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP] 48 36 27 
CD4023BNSR 296-14099-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 44-sop | 50 40  .30| |CD4051BPWR 296-11993-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP| _ 320.00/2,000 
CD4023BNSR 296-14099-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 74-SOP 308.00/2,000 CD4051B0PWROT 296-17760-1-ND |8-Channel Analog Mux/Demux 6-TSSOP| 56 42 32 
CD4024BE 296-2042-5-ND |7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter 14-Dip 48 36 27 CD4051BQPWRQ1 296-17760-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 372.00/2,000 
cD40248M96 296-14258-1-ND | 7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter | 14-SOIC | 50 40  .30| |CD4052BE 296-2058-5-ND_ | 4-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 48 3627 
CD4024BM96 296-14258-2-ND | 7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter | 14-SOIC 372.50/2,500 CD4052BM96 296-14272-1-ND | 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 50 40 30 
CD4024BPWR 296-12760-1-ND | 7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter |14-TSSOP| .50 40 _.30| | CD4052BM96 296-14272-2-ND | 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 372.50/2,500 
CD4024BPWR 296-12760-2-ND | 7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter | 14-TSSOP 308.00/2,000 Rane pened Hee Leeper eee ten eo Rae Tbe 30 
cD4025BE 296-2043-5-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-Dip 50 40 30 -14116-2-ND | 4- 5 00/2, 
cD40258M96 296-14100-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-soic | 50 40  30/ |CD4052BPWR 296-14273-1-ND | 4-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP} 55 44 33 
CD4025BM96 296-14100-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-SOIC 337.50/2,500 nee pertain ar cea pnel rales MUTT Mee | ger me 
CD4026BE 296-14260-5-ND | Decade Counter/Divider 16-Dip 75 63 50 22 05 975: iple 2+ i : ‘ : 
CD4026BPWR 296-14261-1-ND | Decade Counter/Divider TéTSSOP| 1.02 85.68 yee Pappa bil ae pits ee eae 5 Re a 3 
CD4026BPWR 296-14261-2-ND | Decade Counter/Divider 16-TSSOP|  904.00/2,000 2 Bp reeiei | ble 2-Channel Analog Mux/Demux 3 72.50/2,5 
ae fa ir CD4053BPWR 296-14117-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux |16-TSSOP| 55 44 33 
Hpetas Fee oD lRearpavenananaitiiud arb] 23 44 33) | coaosaBewr 296-14117-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux /16-TSSOP| 308.00/2,000 
cp40278M 296-3511-5-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flop te-soic | 48.36.27] | eee Roe MNETIM| Choe 4-Srmont Lenpriver Tal byes age ap 
D4027BNSR 296-14101-1-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flop 16-soP | 50 40_—30| Honapeeae pea oreeeanIna ECD tp 7-Seqment Daoden Diver 76-0 3080S 
CD4027BNSR 296-14101-2-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flop 16-SOP 308.00/2,000 PDdosene PS EeI TIENEN BC to 7-Seament Decoder/Drlver ‘epi Bo. Aa 3c 
cD4027BPWR 296-14262-1-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flop 16-TSSOP| 55 44 338] | cnagsgne 996-3515-5.ND | CMOS Prog ‘Divide-by-N Gainer 24-Dip jaa doe: Ash 
cD4027BPWR 296-14262-2-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flop 16-TSSOP|  308.00/2,000 BBORORE 296-2060-5-ND |14-Stage Ripple Counter/Divider and | 16-Dip a caer ae 
cD4028BE 296-2045-5-ND_| BCD-to-Decimal Decoder 16-Dip 52 3930 Oscillator : ; ; 
CD4028BM96 296-16702-1-ND | BCD-to-Decimal Decoder 16-SOIC 50.40 _—~30) | cp4o60BPwR 296-14119-1-ND | 14-Stage Ripple Counter/Divider and /16-TSSOP} 55 44 33 
CD4028BM96 296-16702-2-ND | BCD-to-Decimal Decoder 16-SOIC 372.50/2,500 Oscillator 
CD4028BNSR 296-12724-1-ND | BCD-to-Decimal Decoder 16-soP | 50 40 30) |CD4060BPWR 296-14119-2-ND | 14-Stage Ripple Counter/Divider and | 16-TSSOP] _308.0072,000 
CD4028BNSR 296-12724-2-ND | BCD-to-Decimal Decoder 16-SOP 308.00/2,000 Oscillator 
CD4029BE 296-2046-5-ND_ | Preset Up/Down Binary Counter 16-Dip 52 6.39 ~—30|_ | CD4063BE 296-14120-5-ND | 4-Bit Magnitude Comparator 16-Dip 72 54 AN 
CD4029BPWR 296-17105-1-ND | Preset Up/Down Binary Counter 16-TssoP| 60 48 _.36| | CD4063BNSR 296-14121-1-ND ) 4-Bit Magnitude Comparator 16-SOP 72 54 At 
CD4029BPWR 296-17105-2-ND | Preset Up/Down Binary Counter T6-TSS0P|  336.00/2,000 ata Peer oR eran aca fen. serge 43 
CD4030BE 296-2047-5-ND | Quad Exclusive OR Gate 14-Dip 48 3627 ee Wess : ‘ : 
H CD4066BM 296-3516-5-ND | Quad Bilateral Switch 14S0I0 | 48 36 27 
cD4030BM 296-14263-5-ND | Quad Exclusive OR Gate 14-S0lc | 48 36.27 
VEEL ' ; cD40668M96 296-14475-1-ND | Quad Bilateral Switch 148010 | 55 44 33 
Cee Pecos luad Exclusive OR Gate ‘4-S0P | 60 40 30 | coaos6BM6 296-14475-2-ND | Quad Bilateral Switch 14-SOIC 372.50/2,500 
CD4030BNSR 296-14102-2-ND | Quad Exclusive OR Gate 14-SOP 308.00/2,000 caaieeanea Poe eSeTINE| cuca wictocl suiten yer ee a 
CD4030BPWR 296-14103-1-ND | Quad Exclusive OR Gate T4TSSOP[ 50-4030] | co sogepnsR Bae ROTA oi FI Bice Sch +4:80P e080 fbb 
CD4030BPWR 296-14103-2-ND | Quad Exclusive OR Gate 14-TSSOP|  308.00/2,000 COaaaREPVIR Soot d Toa ND on 4 Bisa eich actesoe | sa 
D4031BE 296-2162-5-ND | CMOS 64-Stage Static Shift Register | 16-Dip | 1.38 115 92] | coangeppwr Roe oon Bi : : ? j 
a ; ~ -2- uad Bilateral Switch 14-TSSOP. 308.00/2,000 
poeecens ogi ecegaay) Decade Counter/Divider 16-Dip | 1.38 1.10 83) | cn4o67BE 296-3517-5-ND |Single 16-Channel Analog Mux/Demux | 24-Dip | 138 1.15 92 
CD4034BE 296-14237-ND | CMOS 8-Stage Static Bidirectional 24-Dip | 188 1.50 1.13] | énaggepe 296-14124-5-ND | 8-Input NAND/AND Gate 14-Dip a ae OF 
Parallel/Serial I/O Bus Register . ; s 
CD4035BE 296-2163-5-ND | CMOS 4-Stage Parallel In/Parallel Out | 1e-Dip | 144 1.20 96 a eee ata ADA a roe ae ees 33 
Shift Register s Rig Z re sO 
CD4035BPWR 296-14267-1-ND | CMOS 4-Stage Parallel In/Parallel Out |16-TSSOP| 1.44 1.20  .96) | CD4068BNSR 296-14125-1-ND | 8-Input NAND/AND Gate 14-SOP 550 4433 
Shift Register CD4068BNSR 296-14125-2-ND | 8-Input NAND/AND Gate 44-SOP 308.00/2,000 
CD4035BPWR 296-14267-2-ND | CMOS 4-Stage Parallel In/Parallel Out |16-TSSOP| — 1276.00/2,000 CD4069UBE 296-3518-5-ND | Hex Inverter 14-Dip 55 4433 
Shift Register cD4069UBM 296-3519-5-ND_| Hex Inverter 14-S0lC | 48 3627 
CD4040BE 296-2048-5-ND | 12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary 16-Dip 48 36.27 | ED4N69UBM96 296-14476-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC 55 (A488 
Counter/Divider ‘ CD4069UBM96 296-14476-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 372.50/2,500 
CD4040BNSR 296-13770-1-ND | 12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary | 16-SOP | 50 40 30) | coaggquBNsR 996-14126-1-ND | Hex Inverter 44-S0P Poearvaaeare 
Counter/Divider ; ’ , 
CD4040BNSR ZB6-TSTTO-ZAD 12 Stage, CMOS RppeCarty Bary TE-SOP | BOE 0072000 sagesbeene Se ae hafeaopl| dar tans 
ounter/Divider = * = 
CD4040BPWR 296-12761-1-ND 12.Stape, cus Ripple-Carry Binary |14-TSSOP) 55 44 33 ee aaa eer sues ne ie " 
ounter/Divider e reel 7 . / 4 
cD4040BPWR 296-12761-2-ND | 12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary /14-TSSOP| —308.00/2,000 cb4070BM 296-14276-5-ND | Quad Exclusive OR Gate 148010 | 55 44 33 
Counter/Divider CD4070BNSR 296-14129-1-ND | Quad Exclusive OR Gate 14-SOP 50 A0 30 
CD4041UBE 296-2164-5-ND | Quad True/Complement Buffer 14-Dip 96.72.54) | CD4070BNSR 296-14129-2-ND | Quad Exclusive OR Gate 14-SOP 280.00/2,000 
CD4041UBPWR 296-14104-1-ND | Quad True/Complement Butter 14-TSSOP| 96 _.72__.54| | CD4070BPWR 296-14277-1-ND | Quad Exclusive OR Gate 74-TSS0P} 50 40 30 
CD404TUBPWR 296-14104-2-ND | Quad True/Complement Buffer T4TSSOP| _638.00/2,000 cD4070BPWR 296-14277-2-ND | Quad Exclusive OR Gate 14-TSSOP]  280.00/2,000 
cD4042BE 296-2049-5-ND | Quad D-Type Latch 16-Dip 48 36 ~—.27|_ | CD4071BE 296-2062-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 55 4433 
cD4043BE 296-2050-5-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch 16-Dip 60 45 34] |cD4071BM 296-14278-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-8010 | 55 44 33 
cp4043BDW 296-14269-5-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch i6-soic | 68 51 39) |CD4071BNSR 296-14130-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-soP | 50 40 30 
CD4043BNSR 296-14105-1-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch 16-sop | 60 45 34] |CD4071BNSR 296-14130-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 74-S0P 280.00/2,000 
CD4043BNSR 296-14105-2-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch 16-SOP 400.00/2,000 cb4071BPW 296-14131-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP] 55 44.33 
cD4043BPWR 296-14106-1-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch 16-TSssoP} 60 45 34] |CD4072BE 296-2063-5-ND | Dual 4-Input OR Gate 14-Dip 55 4433 
cD4043BPWR 296-14106-2-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch 16-TSSOP|  400.00/2,000 D4072BNSR 296-14132-1-ND | Dual 4-Input OR Gate 14-s0P | 50 40 30 
CD4044BE 296-2051-5-ND | Quad NAND R/S Latch 16-Dip 60 45 34 CD4072BNSR 296-14132-2-ND | Dual 4-Input OR Gate 14-SOP 280.00/2,000 
CD4044BNSR 296-12762-1-ND | Quad NAND R/S Latch 16-SOP 52.39.30] | CD4073BE 296-2064-5-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-Dip 55 44033 
CD4044BNSR 296-12/62-2-ND | Quad NAND R/S Latch 16-SOP 346.00/2,000 aneres Pare Ll amo ah ae aoe * mH a 
CD4045BE 296-3512-5-ND_| Divide by N-Counter 16-Dip 56 «4282 -14133-1-ND | Triple 3-Inpu ate : : : : 
CD4045BPWR 296-14107-1-ND | Divide by N-Counter t6-Tssop| 56 42  32{ |CD4073BNSR 296-14133-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 44-SOP 308.00/2,000 
CD4045BPWR 296-14107-2-ND | Divide by N-Counter 16-TSSOP| 372.00/2,000 CD4073BPWR 206218 18421-ND)| Triple 3-Input AND Gate TSSOP] 55 _44_.38 
CD4046BE 296-2052-5-ND | Micropower Phase Lock Loop 16-Dip 56 42 32 Cares Poesy a a pag cre ae 43 
CD4046BNSR 296-14108-1-ND | Micropower Phase Lock Loop 16-SOP 12 54 AT ‘ es Lene z 3 : : 
CD4046BNSR 296-14108-2-ND | Micropower Phase Lock Loop 16-SOP 478.00/2,000 cD4075BM 296-14279-5-ND | Triple 3-Input OR Gate 14S0IC | 5504438 
cD4046BPWR 296-14109-1-ND | Micropower Phase Lock Loop ie-Tssop| 56 42 .32| |CD4075BNSR 286-14186-1-ND) Triple 3-Input OR Gate 14-S0P | 55° 44 38 
cb4046BPWR 296-14109-2-ND | Micropower Phase Lock Loop 16-TssoP| 372.00/2,000 oo pe eae ea De SenpULOR Gate 1ESOP | _308.00/2.000 
CD4047BE 296-2053-5-ND | CMOS Low Power Monostable/Astable | 14-Dip $2 3930) | soozpe Rae SeHIENG cMos. Oued Lech chr aR cata ia Dip ae ake. op 
Multivibrator x eH 4 2 : é 
CD4047BNSR 296-14110-1-ND | CMOS LP Monostable/Astable 74s0P | 50 40 30 SO eeeae er aiahd ERA NOR Gate Bins = a = 
Multivibrator rs Bor -Inpu ate ~Dip . / ‘ 
CD4047BNSR 296-14110-2-ND | CMOS LP Monostable/Astable 44-SOP 308.00/2,000 cp4078BM 296-14138-5-ND | 8-Input NOR/OR Gate 14-8016 | 48 36.27 
Multivibrator CD4078BNSR 296-14139-1-ND [8-Input NOR/OR Gate 4-S0P | 55. 44. ~ ~«33 
cD4047BPWR 296-13642-1-ND | CMOS LP Monostable/Astable 14-TSSOP} 50 40 30) | cD4078BNSR 296-14139-2-ND | 8-Input NOR/OR Gate 14-SOP 308.00/2,000 
Multivibrator cD4078BPWR 296-23202-1-ND | 8-Input NOR/OR Gate 14-TSSOP] 55 44.33 
cD4047BPWR 296-13642-2-ND | CMOS LP Monostable/Astable 14-TSSOP| — 308.00/2,000 CD40788PWR 96-23202-2-ND | 8-Input NOR/OR Gate 14-18s0P|  308.00/2.000 
Multivibrator = 5. e -Di Al 
cD4048BE 296-2054-5-ND_| Expandable 8-Input Gate 16-Dip | 66 50 38 SMOTEN Scie Cec FaND Gok a » oa 7 
CD4049UBE 296-2055-5-ND | Hex Inverting Buffer/Converter 16-Dip 53 40 30 = Hl # ie , 5 
: D4081BNSR 296-14140-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-s0P | 55 44 33 
CD4049UBNSR 296-14112-1-ND | Hex Inverting Buffer/Converter 16-SOP 50 40 30 CD4081BNSR 296-14140-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 44-SOP 308.00/2,000 
CD4049UBNSR 296-14112-2-ND | Hex Inverting Butfer/Converter 16-SOP 308.00/2,000 cp40a1BPWR 296-14144-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 4acrecQp|| cee" aa 288 
CD4050BE 296-2056-5-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converter 16-Dip 48 36 27 cD4081BPWR 296-14141-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 44-TSSOP 308.00/2,000 
CD4050BDWR 296-14270-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converter 16-SOIC 50 40 30 CD4082BE 296-2067-5-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-Dip 55 Ad 33 
CD4050BDWR 296-14270-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converter 16-SOIC 308.00/2,000 CD4085BE 296-3522-5-ND | Dual 2-Wide/2-In AND/OR Invert Gate 14-Dip 84 63 48 
CD4050BNSR 296-14113-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converter 16-SOP | 50 40 30) coaogsBPwR 296-14143-1-ND | Dual 2-Wide/2-In AND/OR Invert Gate |14-TSSOP] 84 63 48 
CD4050BNSR 296-14113-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converter 16-SOP 308.00/2,000 CD4085BPWR 296-14143-2-ND | Dual 2-Wide/2-In AND/OR Invert Gate | 14-TSSOP 558.00/2,000 
CD4051BE 296-2057-5-ND_ | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 52 39.30) | co4086BE 296-14281-5-ND | Expandable 4-Wide/2-Input AND/OR 14-Dip 92 69 52 
CD4051BM96 296-14271-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 48 36 27 Invert Gate 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INstRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD4089BE 296-2165-5-ND | Binary Rate Multiplier T6-Dip | 120 100 80] |CD40106BM96 296-14081-2-ND | Hex Schmitt Trigger T4-SOIC 337.50/2,500 
CD4089BPWR 296-3523-1-ND | Binary Rate Multiplier 16-TSSOP| 1.20 1.00  .80] /CD40106BPWR 296-14082-1-ND | Hex Schmitt Trigger 14-TSsoP| 50 40 30 
CD4089BPWR 296-3523-2-ND | Binary Rate Multiplier 16-TSSOP| — 1064.00/2,000 D40106BPWR 296-14082-2-ND | Hex Schmitt Trigger 14-TSSOP 280.00/2,000 
CD4093BE 296-2068-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-Dip 5564433] | CD40107BE 296-3504-5-ND_| Dual 2-Input NAND Buffer/Driver 8-Dip 56 «4232 
cD4093BM 296-3524-5-ND_ [Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger__| 14-SOIC | .48 36.27 | CD40407BPSR 296-14083-1-ND | Dual 2-Input NAND Buffer/Driver 8-SOIC 56 4232 
CD4093BNSR 296-14145-1-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger | 14-SOP 50.40 30] | CD40107BPSR 296-14083-2-ND | Dual 2-Input NAND Buffer/Driver 8-SOIC 372.00/2,000 
CD4093BNSR 296-14145-2-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-SOP 308.00/2,000 CD40109BE 296-3505-5-ND | Quad Low-High Voltage Level Shifter 16-Dip 80 60 45 
cD4093BPW 296-14146-5-ND / Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger |14-TSSOP] 48 =.36.-— 27] | CD40109BPWR 296-12163-1-ND | Quad Low-High Voltage Level Shifter |16-TSSOP] 60 50 40 
CD4093BPWR 296-13873-1-ND / Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger | 14-TSSOP] 50 40 _~—-.30]_ | CD40109BPWR 296-12163-2-ND | Quad Low-High Voltage Level Shifter | 16-TSSOP 532.00/2,000 
CD4093BPWR 296-13873-2-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-TSSOP 308.00/2,000 CD40110BE 296-3506-5-ND | Decade Up-Down Counter/Latch/ 16-Dip 1.50 1.20 90 
CD4094BE 296-2069-5-ND | 8-Bit Shift Register with Latch 16-Dip 52 0 39~StCt« Display Driver 
CD4094BPWR 296-13860-1-ND | 8-Bit Shift Register with Latch 16-TSSOP| 55 44 = 33) | CD40117BE 296-14244-5-ND | Programmable Dual 4-Bit Terminator 14-Dip 96 72 54 
CD4094BPWR 296-13860-2-ND | 8-Bit Shift Register with Latch 16-TSSOP 308.00/2,000 CD40147BE 296-14247-5-ND | 10-4 BCD Priority Encoder 16-Dip 1.14 95 76 
CD4097BE 296-3525-5-ND | Diff. 8-Channel Analog Mux/Demux 24-Dip | 188 1.50 1.13] |¢p40161BE 296-2170-5-ND | Synchronous 4-Bit Binary Counter 16-Dip 56 42 32 
CD4098BE 296-3526-5-ND_| Dual Monostable Multivibrator 16-Dip 53 -40__—30}_ | CD40161BNSR 296-14091-1-ND | Synchronous 4-Bit Binary Counter 16-SOP 56 4232 
CD4098BM 296-16736-5-ND | Dual Monostable Multivibrator 16-SOIC 52.39.30! [CD40161BNSR 296-14091-2-ND | Synchronous 4-Bit Binary Counter 16-SOP 372.00/2,000 
CD4099BE 296-2070-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-Dip 53 40.30) [CD40761BPWR 296-14249-1-ND | Synchronous 4-Bit Binary Counter 16-TSSOP| 56 42 32 
CD4099BPWR 296-9407-1-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-TSSOP| 48 36 ~— 27! |¢p40161BPWR 296-14249-2-ND | Synchronous 4-Bit Binary Counter 16-TSSOP 372.00/2,000 
CD4099BPWR 296-9407-2-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-TSSOP 320.00/2,000 CD40174BE 296-3508-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop 16-Dip 52 39 30 
CD4502BE 296-2166-5-ND_|CMOS Strobed Hex Inverter/Buffer 16-Dip 48.36.27! | cp40175BE 96-14251-5-ND | Quad D-Type Flip-Fl 16-Di 48°«2«36~C« 
CD45028NSR 296-14148-1-ND | Strobed Hex Inverter/Butfer 16-S0P | 483627] | cnapt7spewa 296-14093-1-ND | Quad D-Type FlipFlop Hereeopli Saas “age ey 
CD4502BNSR 296-14148-2-ND | Strobed Hex Inverter/Buffer 16-SOP 320.00/2,000 CD40175BPWR 296-14093-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop 16-1SS0P] ~~ 320.00/2.000 
CD4503BE Eyal nog Tri-State Hex Buffer 16-Dip | 53 4030) | cp 4otg2BE 296-3509-5-ND_ | Presettable Up/Down BCD Counter 16-Dip | 56 42.32 
CD4504BE 296-3527-5-ND_| Hex Voltage-Level Shifter 16-Dip 80 60 45 (Dual Clock with Reset) 
CD45048M96 296-14150-1-ND | Hex Voltage-Level Shifter 16-SOIC | __.80__.60__45| | cp4o192BNsR 296-14096-1-ND | Presettable Up/Down Counter 16-sop | 56 42 32 
CD4504BM96 296-14150-2-ND | Hex Voltage-Level Shifter 16-SOIC 650.00/2,500 4 4096-2 a 
: CD40192BNSR 296-14096-2-ND | Presettable Up/Down Counter 16-SOP 372.00/2,000 
CD4504BMPWREP 296-23927-1-ND | Hex Voltage Level Shifter MEW! 16-TSSOP] 1.50 1.20.90] |¢pag19aBE 296-3510-5-ND  |Presettable Up/Down Binary Counter | 16-Dip pp 54. 
CD4504BMPWREP 296-23927-2-ND | Hex Voltage Level Shifter NEW! 16-TSSOP| — 1560.00/2,000 (Dual Clock with Reset) : : : 
CD4504BPW 296-23203-5-ND | Hex Voltage-Level Shifter 16-TSSOP| 80 60 45 SLES i 2 
CD4504BPWR 296-12010-1-ND | Hex Voltage-Level Shifter t6-T880P| ‘80 60 45) | CDA0TSSBPWR AREA Teo TGISSOP/ 04:48" 86 
CD4504BPWR 296-12010-2-ND | Hex Voltage-Level Shifter 16-TSSOP 532.00/2,000 CD40193BPWR 296-14253-2-ND | Presettable Up/Down Binary Counter | 16-TSSOP 426.00/2,000 
CD4508BE 296-14151-5-ND | Dual 4-Bit Latch 24-Dip | 1.55 1.24 93 (Dual Clock with Reset) . 
CD4510BNSR 296-14152-1-ND | BCD Presettable Up/Down Counter 16-SOP 52° 3930 | cp40194BE 296-14254-5-ND | 4-Bit Bidirectional Univ. Shift Register | 16-Dip 78 65 52 
CD4510BNSR 296-14152-2-ND | BCD Presettable Up/Down Counter 16-SOP 346.00/2,000 D40257BE 296-14259-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-Dip ‘30 605 
CD4510BPWR 296-14153-1-ND [BCD Presettable Up/Down Counter__|16-TSSOP| 5239.30 ABT Family 
CD4510BPWR 296-14153-2-ND | BCD Presettable Up/Down Counter / 16-TSSOP| ——346.00/2,000 CABTI6245AMDLREP ]296-19490-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SS0P | 504 404 3.14 
CD4511BE 296-2072-5-ND aera LED Latch/ 16-Dip } 52.3930] |caBT16245AMDLREP | 296-19490-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 2856.00/1,000 
cosrisn faa. [aio m0 avon | resor | se 36 ar] (ETM. SEO ANO Tes. eat Tacgrer bell Soatoe| “Swan 
SN74ABT125D 296-1019-5-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-Solc | 72 54 
CD4511BNSR 296-3528-2-ND Bese? Segment LED Latch/Decoder/| 16-SOP 320.00/2,000 SN74ABTIOEDR 296-1019-T-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate ta80IC 8488 
cD4511BPWR 296-3529-1-ND | BCD-to-7 Segment LED LatctvDecoder/| 16-TSSOP] 48 3627] | SUTARBT IRDA REE eek cae cane Go ese | eee nde 86 
Driver H : t i 
Tce ae = SN74ABT125DBR 296-3875-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP 426.00/2,000 
CD45T1BPWR 296-3529-2-ND Bee a Segment LED Latch/Decoder/ | 16-TSSOP 336.00/2,000 SNARE TIOEIL Bic eeOANEML| Tri-State Gusd Bus Butter Cats 14-Dip eat ay Be 
D4512BE 996-2073-5-ND | 8-Channel Data Select 16-Di 52 39 30| | SN74ABTI25PWR 296-3877-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate T4-TssoP|.70 53 40 
Cp4512BM96 BaeeES AIA 8 Grannel Date Selector teso | 85 ud 33| [SN74ABTI25PWR ‘| 296-3877-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSs0P} ”468.00/2,000 
D45128M96 296-16676-2-ND | 8-Channel Data Selector 16-S0IC | 372.50/2,500 SN74ABT125RGYR 296-13888-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-QFN 80 60 45 
D4514BE 296-2074-5-ND | 4-Bit Latch/Line Decoder 24-Dip | 1.14.95 _.76| | SN74ABT125RGYR 296-13888-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-QFN 266.00/1,000 
CD4514BM 296-14282-5-ND | 4-Bit Latch/Line Decoder 24-SOIC | 8060S een eee Ter State Quad Bus Butter Gate eer a a 36 
CD4515BE 296-2168-5-ND | 4-Bit Latch/Line Decoder 24-Di 90 75 60 -1020-2- ri-State Quad Bus Buffer Gate . 00/2, 
CD4515BM 296-14284-5-ND | 4-Bit Latch/Line Decoder 24 SONG 88 66 50| |SN74ABT126DBR 296-3878-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP 64 48 36 
CD4516BE 296-2075-5-ND | Binary Up/Down Counter 16-Dip 64 48 36| |SN74ABT126DBR 296-3878-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP 426.00/2,000 
CD4516BPWR 296-3530-1-ND_| Binary Up/Down Counter 16-TSSOP 64 AB 36| |SN74ABT126N 296-3879-5-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-Dip 64 A8 36 
CD4516BPWR 296-3530-2-ND | Binary Up/Down Counter 16-TSSOP 426.00/2,000 SN74ABT126PWR 296-3880-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP 70 53 40 
CD4517BE 296-14285-5-ND | Dual 64-Stage Static Shift Register 16-Dip 1.25 1.00 75 SN74ABT126PWR 296-3880-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP 468.00/2,000 
CD4518BE 296-2076-5-ND | Dual BCD Up Counter 16-Dip ‘53 40 ~.30| | SN74ABT126RGYR 296-13889-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-QFN 80 60 45 
CD4518BNSR 296-14157-1-ND | Dual BCD Up Counter 16-SOP 48 36  .27| | SN74ABT126RGYR 296-13889-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-QFN 266.00/1,000 
CD4518BNSR 296-14157-2-ND | Dual BCD Up Counter 16-SOP 320.00/2,000 SN74ABT240ADBR 296-3959-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP| 88 66 50 
CD4520BE 296-2077-5-ND | Dual Binary Up Counter 16-Dip 48.36 ~~.27| | SN74ABT240ADBR 296-3959-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 586.00/2,000 
CD4521BE 296-14158-5-ND | 24-Stage Frequency Divider 16-Dip 76 57 43] |SN74ABT240ADW 296-3960-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-S0Ic | 96S72StC 
CD4522BE 296-3531-5-ND | Programmable BCD Divide-by-N 16-Dip 53 40 30] |SN74ABT240ADWR _—_| 296-14662-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC | 88 66 50 
Counter SN74ABT240ADWR | 296-14662-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 586.00/2,000 
CD4527BE 296-3532-5-ND | BCD Rate Multiplier 16-Dip 64 48 36] | SN74ABT240AN 296-3961-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 88 8666 = 50 
CD4527BNSR 296-14159-1-ND | BCD Rate Multiplier 16-SOP 56 42 ~_—=32| [SN74ABT240APWR _| 296-3962-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP| 88 —.66_—50 
CD4527BNSR 296-14159-2-ND | BCD Rate Multiplier 16-SOP 372.00/2,000 SN74ABT240APWR _|296-3962-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 586.00/2,000 
CD4527BPWR 296-14160-1-ND | BCD Rate Multiplier 16-TSSOP] 56 42 32] | SN74ABT241ADBR 296-3963-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP| 88 66 50 
CD4527BPWR 296-14160-2-ND | BCD Rate Multiplier 16-TSSOP 372.00/2,000 SN74ABT241ADBR 296-3963-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 586.00/2,000 
CD4532BE 296-3533-5-ND_/ 8-Bit Priority Encoder 16-Dip 48 36.27) | SN74ABT241ADW 296-3964-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 96 72 54 
CD4532BPWR 296-14161-1-ND | 8-Bit Priority Encoder 16-TSSOP|__.48__—=36__—.27| (SN74ABT241ADWR _| 296-14663-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC | 88 66 50 
Coe eee oe TAI SUEND BI Ponty encoder — 16-1880 so Oe Dae ay] [SNTHABT241ADWR/296-14603-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 586.00/2,000 
-3534-5- rogrammable Timer -Dip : ; : SN74ABT241AN 296-3965-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 88 866 650 
CD4536BNSR 296-14304-1-ND ) CMOS Programmable Timer 16-SOP 64 48 36] /SN74ABT241APWR —*| 296-3966-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP| 88 66 50 
CD4536BNSR 296-14304-2-ND ) CMOS Programmable Timer 16-SOP 426.00/2,000 SN74ABT241APWR 296-3966-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 586.00/2,000 
CD4541BE 296-2078-5-ND__| Programmable Timer 14-Dip 55 44 __—.33) | SN74ABT244ADBR 296-1037-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-ssoP | .80 6045 
CD4541BM 296-3535-5-ND | Programmable Timer 14-SOIC A8 36-27) SN74ABT244ADBR 296-1037-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 532.00/2,000 
Caeealntine pea see eG ae 5 ab 33) | SN74ABT244ADW 296-1038-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC | 88 66 50 
3536-2" i 50/2, SN74ABT244ADWR | 296-1038-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Dri 20-SOIC | 80 60 45 
CD45438E 296-2078-5-NDN) BCD to 7-Segment Decoder Driver i6-Dip | 48°” 3627] |gur4aproaaapwA — |296-1098-2-ND_| Tri-State Octal Bute/Diver 20-SOIC 532.00/2,000 
CD4543BPWR 296-17106-1-ND | BCD to 7-Segment Decoder Driver 16-TSSOP|_ 48 36.27 99945 -1- i i ¢ "9.02 
! SN74ABT244AMDBREP |296-22245-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP | 2.52 2.02 1.57 
CD4543BPWR 296-17106-2-ND | BCD to 7-Segment Decoder Driver 16-TSSOP 320.00/2,000 ieee a 7 = 
: : SN74ABT244AMDBREP |296-22245-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 2856.00/2,000 
CD4555BE 296-14286-5-ND | Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux 16-Dip 56 42 32 = Lily i js Di 
i : SN74ABT244AN 296-3967-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 80 60 A5 
CD4556BE 296-3537-5-ND | Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux 16-Dip 712 54 AL ss 4a a Sj f 
natn BoEH SEATON CMOS tin Got —_ $083 og) | SN7AABT244ANSR 296-15878-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP 80 60 45 
BUAGHEBE Bae nagen Ml 4 ait Mi ah a , ‘ ; Hae 79544 |_ | SN74ABT244ANSR 296-15878-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP 532.00/2,000 
CDayoanE pan genni & Fit Adttossstie eee Tepe BOBO ag] [SNZ4ABT244APWR___|296-3968-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSsOP| 806045. 
COAT DABUR BoPEN COOH -Ait Adsiocec thle Latch tessoP| 80 60. dg| | SN74ABT244APWR— |296-3968-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP | ——_532.00/2,000 
Charainewe Pace Teo 8-Bit Addressable Latch Le TRSOP|"» “Rs QGD DON” SN74ABT245BDBR ‘| 296-1039-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP| 72 54 41 
CD14538BE 296-14074-5-ND | Dual Prec. Monostable Multivibrator | 16-Dip | .80 60 45] |SN74ABT245BDBR_—/296-1089-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver EO'SSOR. |) a78:00/2.000 
5 ae i a SN74ABT245BDGVR 296-3969-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP 80 60 A5 
CD14538BNSR 296-14075-1-ND | Dual Prec. Monostable Multivibrator 16-SOP 80 60 5 H 
= =o a x SN74ABT245BDGVR 296-3969-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP 532.00/2,000 
CD14538BNSR 296-14075-2-ND | Dual Prec. Monostable Multivibrator 16-SOP 532.00/2,000 - = 
CD14538BPWR 96-12018-1-ND | CMOS Dual Precision Monostable 16-TSSOP 80 60 45 SN74ABT245BDW 296-1040-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 12 54 AL 
Multivibrator : : : SN74ABT245BDWR 296-1040-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 72 54 AL 
eer en ie 5 SN74ABT245BDWR | 296-1040-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 478.00/2,000 
Sree Seid cyte eels | TETSSOP) —582.00/2,000 SN74ABT245BGQNR — |296-12461-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-BGA | 1.14 95 76 
¢D40102BE 296-14079-5-ND | 2-Decade BCD 8-Stage Sync. Down 16-Di 96 80 ~—-64|_-[SN74ABT245BGQNR__|296-12461-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-BGA 505.00/1,000 
Counter ed e SN74ABT245BMDBREP |296-22246-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP | 120 1.00 80 
¢D40102BPWR 296-14241-1-ND | 2-Decade BCD 8-Stage Sync. Down |16-TSSOP| 96 80 64) | SN74ABT245BMDBREP /296-22246-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 1064.00/2,000 
Counter SN74ABT245BN 296-3970-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 72 54 AL 
CD40102BPWR 296-14241-2-ND | 2-Decade BCD 8-Stage Sync. Down 16-TSSOP 852.00/2,000 SN74ABT245BNSR 296-15879-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 72 54 Al 
Counter SN74ABT245BNSR 296-15879-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 478.00/2,000 
CD40103BE 296-14080-5-ND | 8-Bit Binary 8-Stage Sync. Down 16-Dip 96 80 64| |SN74ABT245BPWR 296-3971-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 72 54 Al 
Counter SN74ABT245BPWR —|296-3971-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP|  478.00/2,000 
CD40105BE 296-14242-5-ND | CMOS FIFO Register 16-Dip | 1.28 1.02 77] |SN74ABT245BRGYR —_|296-13890-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-QFN 88 66 50 
CD40106BE 296-3503-5-ND | Hex Schmitt Trigger 14-Dip 50 40 30] |SN74ABT245BRGYR —_|296-13890-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-QFN 293.00/1,000 
CD40106BM96 296-14081-1-ND | Hex Schmitt Trigger 14-SOlc | 50.4030) [SN74ABT273DBR 296-1041-1-ND_| Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP| 80.6045 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available InstRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
THe Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ABT273DBR 296-1041-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP 532.00/2,000 SN74ABT640DBR 296-4046-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 1198.00/2,000 
SN74ABT273DW 296-1042-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 88 66 50| | SN74ABT640DW 296-4047-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 1.25 1.00 75 
SN74ABT273DWR 296-1042-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 80 60 45| | SN74ABT640DWR 296-14673-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 1.35 9 1.13 90 
SN74ABT273DWR 296-1042-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 532.00/2,000 SN74ABT640DWR 296-14673-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 1198.00/2,000 
SN74ABT273N 296-3972-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 80 60 -45| [SN74ABT640N 296-4048-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 1.35 1.13 90 
SN74ABT273PWR 296-3973-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 80 60 .45| | SN74ABT640PWR 296-4049-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP| 1.35 1.13 90 
SN74ABT273PWR 296-3973-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 532.00/2,000 SN74ABT640PWR 296-4049-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 1198.00/2,000 
SN74ABT373DBR 296-4002-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SSOP 80 60 45 SN74ABT646ADBR 296-4050-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register | 24-SSOP | 1.38 1.15 92 
SN74ABT373DBR 296-4002-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SSOP 532.00/2,000 SN74ABT646ADBR 296-4050-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register | 24-SSOP 1224.00/2,000 
SN74ABT373DW 296-1043-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 88 66 50) [SN74ABT646ADGVR 296-4051-2-ND_| Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register_| 24-TVSOP 1224.00/2,000 
SN74ABT373DWR 296-1043-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 80.60 ~=— 45] _ | SN74ABT646ADW 296-4052-5-ND Tri-State Octal Bus Transcvr/Register | 24-SOIC | 1.28 1.02 77 
SN74ABT373DWR 296-1043-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 532.00/2,000 SN74ABT646ADWR 296-14674-1-ND | Tri-State Octal Bus Transcvr/Register | 24-SOIC | 1.38 1.15 92 
SN74ABT373N 296-4003-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-Dip 88 66 50) |SN74ABT646ADWR 296-14674-2-ND | Tri-State Octal Bus Transcvr/Register | 24-SOIC 1224.00/2,000 
SN74ABT373NSR 296-15880-1-ND J Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOP 80 60 45] |SN74ABT646ANT 296-4053-5-ND | Tri-State Octal Bus Transcvr/Register | 24-Dip | 138 115 92 
SN74ABT373NSR 296-15880-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOP 532.00/2,000 SN74ABT646DBR 296-4054-1-ND_| Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register_ | 24-SSOP | 1.38 1.15 92 
SN74ABT373PWR 296-4004-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-TSSOP B80 60 45 SN74ABT646DBR 296-4054-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register | 24-SSOP 1224.00/2,000 
SN74ABT373PWR 296-4004-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-TSSOP 532.00/2,000 SN74ABT646DGVR 296-4055-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register |24-TVSOP| 1.38 1.15 92 
SN74ABT374ADBR 296-4005-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP 80 60 .45| |SN74ABT646DGVR 296-4055-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register | 24-TVSOP 1224.00/2,000 
SN74ABT374ADBR 296-4005-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP 532.00/2,000 SN74ABT646DW 296-4056-5-ND_ | Tri-State Octal Bus Transcvr/Register 24-SOIC 1.28 =1.02 JT 
SN74ABT374ADW 296-1044-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 88 66 50 SN74ABT646NT 296-4057-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transcvr/Register 24-Dip 2.48 1.98 1.54 
SN74ABT374ADWR 296-1044-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 80 60 45 SN74ABT646PWR 296-4058-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register |24-TSSOP| 1.38 1.15 92 
SN74ABT374ADWR 296-1044-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 532.00/2,000 SN74ABT646PWR 296-4058-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register | 24-TSSOP 1224.00/2,000 
SN74ABT374AN 296-4006-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 80 60 45 SN74ABT651DBR 296-4059-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register | 24-SSOP | 3.15 252 1.96 
SN74ABT374APWR 296-4007-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP B80 60 45 SN74ABT651DBR 296-4059-2-ND Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register | 24-SSOP 3570.00/2,000 
SN74ABT374APWR 296-4007-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 532.00/2,000 SN74ABT651DW 296-4060-5-ND Tri-State Octal Bus Transcvr/Register 24-SOIC 3.15 252 1.96 
SN74ABT377ADBR 296-4008-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable | 20-SSOP 80 60 45 SN74ABT651NT 296-4061-5-ND Tri-State Octal Bus Transcvr/Register 24-Dip 3.15 252 1.96 
SN74ABT377ADBR 296-4008-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable | 20-SSOP 532.00/2,000 SN74ABT652ADBR 296-4062-1-ND Tri-State Octal Registered Transceiver 24-SSOP | 1.41. 1.18 94 
SN74ABT377ADWR 296-4009-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable | 20-SOIC 80 60 45| |SN74ABT652ADBR 296-4062-2-ND Tri-State Octal Registered Transceiver 24-SSOP 1250.00/2,000 
SN74ABT377ADWR 296-4009-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable | 20-SOIC 532.00/2,000 SN74ABT652ADW 296-1047-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver | 24-SOIC 1.30 1.04 78 
SN74ABT377AN 296-4010-5-ND_| Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable 20-Dip 80 60 45 SN74ABT652ADWR 296-1047-1-ND_| Tri-State Octal Registered Transceiver 24-SOIC 141 1.18 94 
SN74ABT377APWR 296-4011-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable | 20-TSSOP 80 60 45| | SN74ABT652ADWR 296-1047-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 24-SOIC 1250.00/2,000 
SN74ABT377APWR 296-4011-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable | 20-TSSOP 532.00/2,000 SN74ABT652ANT 296-4063-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver | 24-Dip | 155 124 93 
SN74ABT533ADBR 296-4012-1-ND_ | Tri-State Transparent D-Type Latch 20-SSOP 80 60 45| |SN74ABT652DBR 296-4064-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver | 24-SSOP | 1.41 1.18 94 
SN74ABT533ADBR 296-4012-2-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch 20-SSOP 532.00/2,000 SN74ABT652DBR 296-4064-2-ND Tri-State Octal Registered Transceiver 24-SSOP 1250.00/2,000 
SN74ABT533ADW 296-4013-5-ND_| Tri-State Transparent D-Type Latch 20-SOIC 80 60 45| (SN74ABT652DW 296-4065-5-ND_| Tri-State Octal Registered Transceiver_| 24-SOIC 141 1.18 94 
SN74ABT533ADWR 296-4013-1-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch 20-SOIC 80 60 45| |SN74ABT652DWR 296-4065-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver | 24-SOIC | 1.41 1.18 94 
SN74ABT533ADWR 296-4013-2-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch 20-SOIC 532.00/2,000 SN74ABT652DWR 296-4065-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver | 24-SOIC 1250.00/2,000 
SN74ABT533APWR | 296-4014-1-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch |20-TSSOP} .80 60  .45| | SN74ABT6S2NT 296-4066-5-ND | Tri-State Octal Transceiver/Register 24-Dip | 1.41 1.18.94 
SN74ABT5S33APWR ‘| 296-4014-2-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch © |20-TSSOP| —532.00/2,000 SN74ABT657ADBR =| 296-4067-1-ND Der cece Transceiver with | 24-SSOP | 2.05 1.64 1.23 
TE einen See estate peta Dee Foon aoe Sewn “S| | swzaastes7ansr —_|296-4067-2-ND Lee 8-Bit Octal Transceiver with | 24-SSOP | — 2132.00/2,000 
SN74ABT534ADW 296-4016-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 88 66 50 rarity Generator =e 
SN7AABTSS4ADWR 296-4016-1-ND Tisiate Octal D-Type Fip-Fop 20-sole 80 noon ‘45 SN74ABT657ADW 296-4068-5-ND Spa Serre Transceiver with 24-SOIC 2.25 1.80 1.35 

-4016-2- ti-State Octal D-Type Flip-Flop - .00/2, J ; ae 
SN74ABT534APWR 296-4017-1-ND TriState Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 80 60 45 SN74ABT657ADWR 296-14676-1-ND TPE Geert Transceiver with 24-SOIC 2.05 164 1.23 
SN ANTcpan ERE eee coc bat aoe ee ea gg] |SN74ABTES7ADWR — |296-14676-2-ND TirState8-Bit Octal Transoeiver win | 24-S01G | 2192.00/2,000 
SN74ABTS40DBR 296-4022-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 586.00/2,000 SN74ABT657ANT 296-4069-5-ND_ | Tri-State 8-Bit Octal Transcelver with 24-Dip | 2.05 1.64 1.23 
srigeim,  beiem,|icsae seem eee) ses ce 

; 7 - = = SN74ABT821ADBR 296-4088-1-ND_| Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop | 24-SSOP | 1.45 1.16 87 

SN74ABTSADDWR 206-14667=2:ND) Tri-State Octal Buffer/Driver 20-S0IC 586.00/2,000 SN74ABT821ADBR  |296-4088-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop | 24-SSOP | 1508.00/2,000 
SN74ABTS40N 296-4024-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip | 96 7254) | cu74agTe21ADW 296-4089-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop | 24-SOP | 1.60 1.28 96 
SN74ABT541BDBR 296-4025-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP | 92 69 ~—.52|_ | su74aBTs21ADWR —_—‘|296-14677-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop | 24-SOIC | 145 1.16 87 
Sate Oar peo retain reas nee pt po ere 5 | [SNZ4ABT21ADWR | 296-14677-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop | 24-SOIC 1508.00/2,000 

= se - - + = + SN74ABT821ANT 296-4090-5-ND_| Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop | 24-Dip 145 1.16 87 
SN74ABTS41BDWR =| 296-14668-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIG | 92 6952) FSN74ABT823DBR 296-1048-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop | 24-SSOP | 1.45. 1.16 87 
SN74ABT541BDWR | 296-14668-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 612.00/2,000 SN74ABT823DBR 296-1048-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop | 24-SSOP 1508.00/2,000 
SN74ABT541BIPWREP | 296-22247-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP| 1.30 1.04 78) | SN74ABT823DW 296-4091-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop 24-SOIC 160 1.28 96 
SN74ABTS41BIPWREP | 296-22247-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP | = 1352.00/2,000 SN74ABT823DWR 296-14678-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop | 24-SOIC | 1.45 146 87 
SN74ABT541BN 296-4027-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 96 12 54 * 9. i-! Bi ip- i 
SN74ABT541BPWR | 296-4028-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP| 92 .69_—~«52 Suytnereoate ee Tete w pus eee Horep EoD. Pe ial a7 
SN74ABT541BPWR | 296-4028-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-TSSOP| —_612.00/2,000 SN74ABT827DBR 296-4094-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver o4-ssop| 145 116 87 
SN74ABT5S43ADBR 296-4029-1-ND_| Tri-State Octal Registered Transceiver | 24-SSOP 90  .75 60) |sy74apT827DBR 296-4094-2-ND_ | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-SSOP 1508.00/2,000 
SN74ABTS43ADBR 296-4029-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver | 24-SSOP 798.00/2,000 SN74ABT827DW 296-4095-5-ND_ | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-S0IC | 1.60 1.28 96 
SN74ABT543ADW 296-4030-5-ND_| Tri-State Octal Registered Transceiver | 24-SOIC 99 83 66] | SN74ABT827DWR 296-14680-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-S0IC | 1.45 1.16 87 
SN74ABTS43ADWR 296-14669-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver | 24-SOIC 90 .75 60) [SN74ABT827DWR 296-14680-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver DA-SOIC 7508.00/2,000 
SN74ABT5S43ADWR 296-14669-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver | 24-SOIC 798.00/2,000 SN74ABT827NT 296-4096-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-Dip 145 116 87 
SN74ABTS43ANT 296-4031-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver | 24-Dip 1.35 1.13 90) | SN74ABT827PWR 296-4097-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-TSSOP| 1.45 1.16 87 
SN74ABT543APWR 296-4032-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver /24-TSSOP) 1.05 88 70) | SN74ABT827PWR 296-4097-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-TSSOP 4508.00/2,000 
SN74ABT543APWR 296-4032-2-ND_| Tri-State Octal Registered Transceiver | 24-TSSOP 932.00/2,000 SN74ABT833DW 296-4098-5-ND | 8-9-Bit Parity Bus Transceiver 24-SOIC | 1.53 1.22 92 
SN74ABT573ADBR 296-4033-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SSOP 80 60 45| | SN74ABT833NT 296-4099-5-ND | 8-9-Bit Parity Bus Transceiver 24-Dip 1.38 1.10 83 
SN74ABT5S73ADBR 296-4033-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SSOP 532.00/2,000 SN74ABT841 ADBR 296-1049-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 24-SSOP | 1.38 110 83 
SN74ABT573ADW 296-1045-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC | 88 =.66_ = 50] | SN74ABT841ADBR 296-1049-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 24-SSOP 1430.00/2,000 
SN74ABT573ADWR 296-1045-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 80 60 45] | SN74ABT841ADW 296-4100-5-ND Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 24-SOIC 153 1.22 92 
SN74ABT573ADWR 296-1045-2-ND_|Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 532.00/2,000 SN74ABT841ADWR 296-14681-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 24-SOIC 138 1.10 83 
SN74ABT573AGQNR ~— | 296-12087-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-BGA ] 1.14 95 76 /SN74ABT841ADWR | 296-14681-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 24-SOIC 1430.00/2,000 
SN74ABT573AGQNR 296-12087-2-ND Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-BGA 505.00/1,000 SN74ABT841ANT 296-4101-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 24-Dip 1.38 1.10 83 
SN74ABTS73ARGYR | 296-13891-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-VOFN | 92 69 ~—-52|_ | SN74ABT841APWR 296-4102-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 24-TSSOP| 138 1.10 83 
SN74ABT5S73ARGYR | 296-13891-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-VOFN 306.00/1,000 SN74ABT841APWR 296-4102-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 24-TSSOP| — 1430.00/2,000 
SN74ABT573AN 296-4034-5-ND_|Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-Dip 80 -.60__—=45)— | SN74ABT843DBR 296-4103-1-ND_| Tri-State 9-Bit Bus D-Type Latch 24-SSOP | 138 1.10 83 
SN74ABT573APWR 296-4035-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-TSSOP -80 .60 45 SN74ABT843DBR 296-4103-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus D-Type Latch 24-SSOP. 7430.00/2,000 
SN74ABT573APWR 296-4035-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-TSSOP 532.00/2,000 SN74ABT843NT 296-4104-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus D-Type Latch 24-Dip 138 110 83 
SN74ABT574ADBR 296-4036-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP | .80 60 45) | SN74ABTS53DW 296-4105-5-ND | 8-9-Bit Parity Bus Transceiver 24-SOIC | 4.28 3.42 2.66 
SN74ABT574ADBR 296-4036-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP 532.00/2,000 SN74ABT853NT 296-4106-5-ND | 8-9-Bit Parity Bus Transceiver 24-Dip | 4.28 3.42 2.66 
SN74ABT574ADW 296-1046-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 88.66.50! | SN74ABT861NT 296-4109-5-ND_| Tri-State 10-Bit Transceiver 24-Dip 2.05 1.64 1.23 
SN74ABTS74ADWR 296-1046-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 80 60 45] |SN74ABT863DBR 296-4110-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 24-SSOP | 2.05 1.64 1.23 
SN74ABT574ADWR 296-1046-2-ND_ Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 532.00/2,000 SN74ABT863DBR 296-4110-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 24-SSOP 2132.00/2,000 
SN74ABTS74AGQNR =| 296-12088-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-BGA ) 1.14 95 76) |SN74ABT863DWR 296-4111-1-ND_ | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 24-SOIC | 2.05 164 1.23 
SN74ABT5S74AGQNR | 296-12088-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-BGA 505.00/1,000 SN74ABT863DWR 296-4111-2-ND_ | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 24-SOIC 2132.00/2,000 
SN74ABT574AN 296-4038-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 80 60 45| | SN74ABT2240ADBR 296-3945-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver_| 20-SSOP 88 66 50 
SN74ABT574APWR 296-4039-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 80 60 -45| | SN74ABT2240ADBR 296-3945-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver | 20-SSOP 586.00/2,000 
SN74ABT574APWR 296-4039-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 532.00/2,000 SN74ABT2240ADW 296-3946-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver | 20-SOIC 88 66 50 
SN74ABTS74ARGYR 296-13892-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-VOFN 92 69 52] | SN74ABT2240ADWR 296-3946-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver | 20-SOIC 88 66 50 
SN74ABT574ARGYR 296-13892-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-VOFN 306.00/1,000 SN74ABT2240ADWR 296-3946-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver | 20-SOIC 586.00/2,000 
SN74ABT620DBR 296-4040-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP | 1.35 1.13 -90| | SN74ABT2240ANSR 296-13128-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver | 20-SOP 88 66 50 
SN74ABT620DBR 296-4040-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 1198.00/2,000 SN74ABT2240ANSR 296-13128-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver | 20-SOP 586.00/2,000 
SN74ABT620DW 296-4041-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 1.35 1.13 90) | SN74ABT2240APWR 296-3947-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver | 20-TSSOP 96 72 54 
SN74ABT620N 296-4042-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 1.35 1.13 90} | SN74ABT2240APWR 296-3947-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver | 20-TSSOP 638.00/2,000 
SN74ABT623DBR 296-4043-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP | 1.35 1.13 .90| | SN74ABT2241DBR 296-3948-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver | 20-SSOP 88 66 50 
SN74ABT623DBR 296-4043-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 1198.00/2,000 SN74ABT2241DBR 296-3948-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver | 20-SSOP 586.00/2,000 
SN74ABT623DW 296-4044-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 1.25 1.00 15| | SN74ABT2241DW 296-3949-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver | 20-SOIC 96 12 54 
SN74ABT623DWR 296-14672-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 1.35 = 1.13 90| | SN74ABT2241DWR 296-14660-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver | 20-SOIC 88 66 50 
SN74ABT623DWR 296-14672-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 1198.00/2,000 SN74ABT2241DWR 296-14660-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver | 20-SOIC 586.00/2,000 
SN74ABT623N 296-4045-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 1.35 0 1.13 90) |SN74ABT2241N 296-3950-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver | 20-Dip 88 66 50 
SN74ABT640DBR 296-4046-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP | 1.35 1.13 90| |SN74ABT2241PWR 296-3951-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver _|20-TSSOP 96 72 54 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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wk Digi-Key Price Each ie Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ABT2241PWR | 296-8951-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver |20-TSSOP|  638.00/2,000 SN74ABTI540ADLR | 296-14655-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 780.00/1,000 
SN74ABT2244ADBR | 296-1036-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver | 20-SSOP | .88 66 —-.50| | SN74ABT16541ADGGR |296-3909-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| 1.35 113 90 
SN74ABT2244ADBR 296-1036-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 20-SSOP 586.00/2,000 SN74ABT16541ADGGR | 296-3909-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 4198.00/2,000 
ST AALSAMABWE soe ee SURAT hoe per ec AB aged 50] /SN74ABT16541ADGVR | 296-3910-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP} 135 113 90 
pouazies Ti-State Octal Butter/Ling, river _|| 20" 00/2, SN74ABT16541ADGVR |296-3910-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Dri 48-TVSOP| _1198.00/2,000 
SN74ABT2244AN 296-3953-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver | 20-Dip | 88 66 50| | ey7anaraqeqiapL ——\oaeai03D--ND SS Eat ea es a es = 
SN74ABT2244APWR | 296-3954-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver |20-TSSOP} 88 66-50) |GnzaaptiesataDLR |296-1039-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver dpecop || 445.1434 80 
SN74ABT2244APWR | 296-3954-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver |20-TSSOP|  586.00/2,000 SN74ABTIGSIADLA  |BRERRREUANTEM 1r-State-16-Bit Butter/Dri Ta ccaelll “wcosgontann 
SN74ABT2245DBR 296-3955-1-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver | 20-SSOP| .88 66 50 es Nesta NORIERUEU NE A pa 
SN74ABT2245DBR 296-3955-2-ND_| Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver_| 20-SSOP 586.00/2,000 SN74ABT16543DGGR | 296-3911-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver |56-TSSOP] 1.50 1.20.90 
SN74ABT2245DW 296-3956-5-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver | 20-SOIC 96 72 54 SN74ABT16543DGGR _—_/|296-3911-2-ND_| Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-TSSOP 1560.00/2,000 
SN74ABT2245DWR 296-14661-1-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver | 20-SOIC 88 66 50 SN74ABT16543DLR 296-1033-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP | 1.50 1.20 90 
SN74ABT2245DWR 296-14661-2-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver | 20-SOIC 586.00/2,000 SN74ABT16543DLR 296-1033-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP 780.00/1,000 
SN74ABT2245N 296-3957-5-ND | Tri-State Octal Xevr./Line/MOS Driver | 20-Dip 88 66  .50| |SN74ABT16600DLR — | 296-3912-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP | 7.40 5.92 5.00 
SN74ABT2245PWR _|296-3958-1-ND_| Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver [20-TSSOP| .88 _.66_—_—.50| _|SN74ABT16600DLR —_| 296-3912-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP |  4625.00/1,000 
SN74ABT2245PWR 296-3958-2-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver | 20-TSSOP 586.00/2,000 SN74ABT16601DGGR | 296-1034-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver |56-TSSOP|} 5.43 4.35 3.67 
SN74ABT2827DWR 296-3974-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-SOIG | 145 1.16  .87) |§N74ABTI6601DGGR  |296-1034-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver [56-TSSOP|  6792.00/2,000 
Septet pee tai Hees Bearer nea ia Seong jae ae bea SN74ABT16601DL 296-3913-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP | 5.43 4.35 3.67 
poulioale Tri-State Octal Bus Transevr/Register ° : , SN74ABT16601DLR | 296-14656-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transcei 56-SSOP | 5.43 4.35 3.67 
SN74ABT2952ADBR __|296-3975-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transcvr/Register_| 24-SSOP | _5100.00/2,000 BOR ce eer | oe 
SN74ABT2952ADW 296-3976-5-ND | Tri-State Octal Bus Transcvr/Register a-S0IC 795396 3.08 SN74ABT16601DLR 296-14656-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP 3396.00/1,000 
SN74ABT2952ADWR | 296-14665-1-ND | Tri-State Octal Bus Transcv/Register | 24-SOIC | 4.50 3.60 2.80 SRE TeESeeeae Sea es seen cee aan 
SN74ABT2952ADWR | 296-14665-2-ND | Tri-State Octal Bus Transcvr/Register | 24-SOIC 5100.00/2,000 Se ne olale 1O-SIb Bus, Lanscener 5 Ole, 
SN74ABT2952ANT 296-3977-5-ND | Tri-State Octal Bus Transcvr/Register | 24-Dip | 4.50 3.60 2.80] |SN74ABT16623DL 296-3915-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 4.84 3.87 3.01 
SN74ABT5400ADWR __|296-4018-1-ND_ [Tri-State 11-Bit Line/Memory Driver__| 28-SOIC | 3.60 2.88 _2.24| |SN74ABT16623DLR ~—|296-3915-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 439 3.51 2.73 
SN74ABTS5400ADWR | 296-4018-2-ND | Tri-State 11-Bit Line/Memory Driver 28-SOIC 2040.00/1,000 SN74ABT16623DLR 296-3915-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 2486.00/1,000 
SN74ABT5401DW 296-4019-5-ND | Tri-State 11-Bit Line/Memory Driver | 28-SOIC | 3.60 2.88 2.24] |SN74ABT16640DGGR |296-3916-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP| 5.61 449 3.79 
SN74ABT5402ADWR | 296-4020-1-ND | Tri-State 12-Bit Line/Memory Driver | 28-SOIC | 3.89 3.12 2.43] |SN74ABTI6640DGGR |296-3916-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP| _7072.00/2,000 
SN74ABT5402ADWR 296-4020-2-ND | Tri-State 12-Bit Line/Memory Driver 28-SOIC 2206.00/1,000 SN74ABT16640DLR 296-3917-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 566 4.53 3.82 
SN74ABTS403DWR___| 296-4021-1-ND_| Tri-State 12-Bit Line/Memory Driver__| 28-SOIC | 3.89 3.12 _2.43/ |SN74ABT16640DLR —_| 296-3917-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 3536.00/1,000 
SN74ABT5403DWR 296-4021-2-ND | Tri-State 12-Bit Line/Memory Driver | 28-SOIC 2206.00/1,000 SN74ABT16646DGGR | 296-3918-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transcvr/Register |56-TSSOP| 2.13 1.70 1.28 
SN74ABTB245DW —_/296-4093-5-ND_| Scan Test Device w/Octal Bus Transovr. | 24-SOIC | 5.20 4.16 3.51) |s7qaBT16646DGGR__|296-3918-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transcvr/Register_|56-TSSOP| _2210.00/2,000 
SN74ABT8245DWR | 296-14679-1-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr.) 24-SOIC | 5.31 4.25 3.31) /SN7qABTIGG4ODLR  /296-1035-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register | 56-SSOP | 213 1.70 1.28 
SN74ABT8245DWR 296-14679-2-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr.} 24-SOIC 6018.00/2,000 SN74ABT16646DLR 296-1035-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register | 56-SSOP 1105.00/1,000 
SN74ABT8543DL 296-4107-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr.| 28-SSOP | 8.90 8.01 7.11 jee ‘i . ; aA 
SN74ABT8543DW 296-4108-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr.| 28-SOIC 890801711 SN74ABT16652DL 296-3919-5-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register | 56-SSOP | 2.93 2.34 1.82 
SN74ABT8646DL 296-4112-5-ND_ | Scan Test Device with Octal Bus 28-SSOP | 9.70 7.76 6.55) |SN74ABT16652DLR 296-14657-1-ND Tr-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register 56-SSOP | 2.93 234 1.82 
Transceiver/Register SN74ABT16652DLR 296-14657-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register | 56-SSOP 1658.00/1,000 
SN74ABT8646DW 296-4113-5-ND | Scan Test Device with Octal Bus 28-SOIC 9.70 7.76 6.55 SN74ABT16657DGGR =| 296-3920-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver with Parity |56-TSSOP| 3.38 2.70 2.10 
Transceiver/Register Gen/Checker 
SN74ABT8652DL 296-4114-5-ND | Scan Test Device with Octal Bus 28-SSOP 8.90 801 7.11 SN74ABT16657DGGR =| 296-3920-2-ND_| Tri-State 16-Bit Transceiver with Parity | 56-TSSOP 3826.00/2,000 
Transceiver/Register Gen/Checker 
SN74ABT8952DL 296-4115-5-ND_| Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr.| 28-SSOP | 8.90 8.01 7.11, |SN74ABT16657DLR — |296-3921-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver with Parity | 56-SSOP | 3.38 270 2.10 
SN74ABT8952DW 296-4116-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr.| 28-SOIC | 9.70 7.76 6.55 Gen/Checker 
SN74ABT8996DW 296-4117-5-ND | 10-Bit Addressable Scan Port 24-SOIC 8.33 7.50 6.65 SN74ABT16657DLR 296-3921-2-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver with Parity | 56-SSOP 1913.00/1,000 
SN74ABT8996DWR | 296-4117-1-ND | 10-Bit Addressable Scan Port 24-SOIC | 833 7.50 6.65 Gen/Checker ; 
SN74ABT8996DWR | 296-4147-2-ND | 10-Bit Addressable Scan Port 24-Soic | 12350.00/2,000 SN74ABT16821DGGR_|296-3922-1-ND_| Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Flop |56-TSSOP| 3.38 2.70 _ 2.10 
SN74ABT8996PWR 296-4118-1-ND | 10-Bit Addressable Scan Port 24-TSSOP| 8.33 7.50 6.65 SN74ABT16821DGGR =| 296-3922-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Flop | 56-TSSOP 3826.00/2,000 
SN74ABT8996PWR 296-4118-2-ND | 10-Bit Addressable Scan Port 24-TSSOP 12350.00/2,000 SN74ABT16821DLR 296-3923-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Flop | 56-SSOP 3.38 2.70 2.10 
SN74ABT16240ADGGR |296-3882-1-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-TSSOP| 1.20 1.00  .80| |SN74ABT16821DLR | 296-3923-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Flop | 56-SSOP | —_1913.00/1,000 
SN74ABT16240ADGGR |296-3882-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| — 1064.00/2,000 SN74ABT16823DGGR |296-3924-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop |56-TSSOP| 2.36 1.89 1.47 
SN74ABT16240ADGVR |296-3883-1-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-TVSOP| 1.20 1.00  .80) |SN74ABT16823DGGR__|296-3924-2-ND_| Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop |56-TSSOP| __2678.00/2,000 
SN74ABT16240ADGVR_|296-3883-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 1064.00/2,000 SN74ABT16823DGVR | 296-23228-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface F/F 56-TVSOP| 2.36 1.89 1.47 
SN74ABT16240ADLR | 296-3884-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.20 1.00 80) |SN74ABT16823DGVR | 296-23228-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface F/F 56-TVSOP] — 2678.00/2,000 
SN74ABTIG240ADLR_ |296-9884-2-ND) | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-SSOP | 532.00/1,000 SN74ABT16823DLR —_/296-3925-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop | 56-SSOP | 2.36 189 1.47 
SN74ABTI6241ADGGR | 296-3885-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| 1.20 1.00 80) /cn7aapTi6s23DLR | 296-3925-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop | 56-SSOP |  1339.00/1,000 
SN74ABT16241ADGGR |296-3885-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-TSSOP|  1064.00/2,000 Been ice i i , i 
SN74ABT16241ADGVR_|296-3886-1-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 4g-TvsoP| 1.20 1.00 _.80| |SN74ABTIG825DL__|296-8926-5-ND_| Tri-State 18-Bit Buffer/Driver BO:SSOR | 2:06. 189_ alae 
SN74ABTI6241ADGVR |296-3886-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-1VSOP|  1064.00/2,000 | |SN74ABTIG825DLR | 296-14658-1-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Driver SSSOP | 236 189 1.47 
SN74ABT16241ADL  |296-3887-5-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 4a-ssoP | 1.20. 100 .g0| |SN74ABT16825DLR — | 296-14658-2-ND | Tri-State 18-Bit Butfer/Driver 56-SSOP | — 1339.00/1,000 
44654-1- i. Bi i : : , : SN74ABT16827DLR | 296-3928-1-ND_ | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 56-SSOP | 236 189 1.47 
SN74ABT16241ADLR | 296-14651-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-SSOP | 1.20 1.00 80 
SN74ABT16241ADLR | 296-14651-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 532.00/1,000 SN74ABT16827DLR | 296-3928-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 56-SSOP | 1339.00/1,000 
SN74ABT16244ADGGR _|296-1023-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-TSSOP| 1.20 1.00 _.80| |SN74ABT16833DLR__|296-3929-1-ND_| Dual 8-9 Bit Parity Bus Transceiver__| 56-SSOP | 2.36 1.89 1.47 
SN74ABT16244ADGGR |296-1023-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP|  1064.00/2,000 SN74ABT16833DLR |296-3929-2-ND |Dual 8-9 Bit Parity Bus Transceiver | 56-SSOP | 1399.00/1,000 
SN74ABT16244ADGVR |296-3888-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| 1.20 1.00  .80) |SN74ABT16841DL 296-3930-5-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface D-Type | 56-SSOP| 3.11 249 1.94 
SN74ABT16244ADGVR |296-3888-2-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-TVSOP|  1064.00/2,000 Latch 
SN74ABT16244ADL | 296-1024-5-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.32 110  .88| |SN74ABT16841DLR — | 296-14659-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface D-Type | 56-SSOP| 281 225 1.75 
SN74ABT16244ADLR _|296-1024-1-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-SSoP | 1.20 1.00 _.80 Latch 
SN74ABT16244ADLR | 296-1024-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 532.00/1,000 SN74ABT16841DLR 296-14659-2-ND J Tri-State 20-Bit Bus-Interface D-Type | 56-SSOP 1594.00/1,000 
SN74ABT16245ADGGR |296-1025-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP} 1.20 1.00 80 Latch , 
SN74ABT16245ADGGR |296-1025-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP| — 1064.00/2,000 SN74ABT16843DGGR | 296-3931-1-ND fn Stie 2 Bh Bus: mertace D-Type /56-TSSOP| 2.70 216 1.68 
SN74ABT16245ADGVR | 296-3889-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP|} 1.20 1.00 80 : - 
SN74ABT16245ADGVR_|296-3889-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP| __1064.00/2,000 SNTAABTIGB#20GGR ieee |i oute 18:Bit Bus-Intertace:D-Type” | S6=1880h/'- 8060.00 000 
SN74ABT16245ADL | 296-1026-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SS0P | 7.32 110 68 : ; 
SN74ABT16245ADLR | 296-1026-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver aa-ssoP | 1.20 1.00 80) |SN7AABTIGH4SDLR EGET IGDIS Tr Stata 18-Bi Bus-Interiace D-Type | S6-S80P | 270 216 1.68 
SN74ABT16245ADLR | 296-1026-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 532.00/1,000 waararon ri aie ' r 
SN74ABT16373ADGGR |296-3899-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch |48-TSSOP| 1.32 110 88) |SN/4ABTI6843DLR —/296-3932-2-ND ite States] BB Buss imertace D=lype BE-SSOP') 1590,00/1,000 
SN74ABT16373ADGGR_|296-3899-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch | 48-TSSOP| _1170.00/2,000 SN74ABT16853DLR —_|296-3933-1-ND_| Dual 8-9 Bit Parity Transceiver 56-ssop | 8.00 640 540 
SN74ABT16373ADL | 296-1029-5-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch | 48-SSOP | 1.44 1.20.96) | cn74apTi6853DLR _|296-3993-2-ND_ | Dual 8-9 Bit Parity Transceiver 56-SSOP | 5000.00/1,000 
SN74ABT16373ADLR | 296-1029-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch | 48-SSOP| 1.32 1.10 88 Sr = — - = 
: ! SN74ABT16863DLR _|296-3934-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus Transceiver 56-SS0P | 6.20 496 419 
SN74ABT16373ADLR | 296-1029-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch | 48-SSOP 585.00/1,000 aN : 4 , 
Coit i Ba. he, 74ABT16863DLR | 296-3934-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus Transceiver 56-SSOP | 3875.00/1,000 
SN74ABT16374ADGGR |296-3900-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TSSOP} 1.32 110 88 : Hint ; 
SN74ABT16374ADGGR_|296-3900-2-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TSSOP 1170.00/2,000 SN74ABT16952DGGR | 296-3935-1-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver 56-TSSOP| 3.26 261 2.03 
SN74ABT16374ADL 296-1030-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP | 144. 120 .96| |SN74ABT16952DGGR | 296-3935-2-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver 56-TSSOP 3698.00/2,000 
SN74ABT16374ADLR 296-1030-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 1.32 1.10 88 SN74ABT16952DLR 296-3936-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP | 3.26 2.61 2.03 
SN74ABT16374ADLR 296-1030-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 585.00/1,000 SN74ABT16952DLR 296-3936-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP 1849.00/1,000 
SN74ABT16470DGGR | 296-3901-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver )56-TSSOP| 8.00 6.40 5.40] |SN74ABT18245ADGGR |296-3937-1-ND | Scan Test Device with 18-Bit Bus 56-TSSOP| 7.80 6.24 5.27 
SN74ABT16470DGGR__|296-3901-2-ND_| Tri-State 16-Bit Registered Transceiver |56-TSSOP | _10000.00/2,000 Transceiver ; 
SN74ABT16470DL 296-3902-5-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP | 9.80 7.84 6.62| |SN74ABT18245ADGGR |296-3937-2-ND | Scan Test Device with 18-Bit Bus 56-TSSOP 9750.00/2,000 
SN74ABT16500BDGGR |296-3903-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver |56-TSSOP| 259 207 1.61 Transceiver : 
SN74ABT16500BDGGR |296-3903-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver |56-TSSOP|  2932.00/2,000 SN74ABT18245ADL | 296-3938-5-ND sual lest Device niin): BE BUS 56-SSOP | 858 6.87 5.80 
SN74ABT16500BDL | 296-3904-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP | 2.86 2.29 1.78 ver ' 
SN74ABT16500BDLR _|296-14654-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP | 259 207 _1.61| |SN74ABT18245ADLR =| 296-3938-1-ND meal est Deve Wnts EES 56-SSOP | 7.80 6.24 5.27 
SN74ABT16500BDLR | 296-14654-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP 1466.00/1,000 aE — : 
SN74ABT16501DGGR  |296-3905-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-TSSOP| 2.59 2.07 1.61) |SN/4ABTIB24SADLK /296-3958-2-ND Scan Test Device with 18-Bit Bus SE-SSOP | 4875.00/1,000 
SN74ABT16501DGGR | 296-3905-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver |56-TSSOP| — 2932.00/2,000 earn Ba a 1 
SN74ABT16501DLR  |296-1031-1-ND. | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP | 2.59 2.07  1.61| |SN/4ABT18502PM ——_ 296-3989-ND ern abe ane chee SLOPE || A294 Son AST 
SN74ABTIGSOIDLA __|296x1031-2:ND! | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver_| S6-SSOP | _1466.00/1,000 SN74ABT18504PM — /296-3940-ND | Scan Test Device with 20-Bit Universal | 64-LOFP | 13.33 12.00 10.64 
SN74ABT16540ADGGR |296-3906-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| 150 1.20 90 Bus Transceiver 
SN74ABTI6540ADGGR | 296-3906-2-ND _ Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP | — 1560.00/2,000 SN74ABT18640DGGR | 296-3941-1-ND Scan Test Device with 18-Bit Inv. Bus |56-TSSOP| 10.16 9.15 8.12 
SN74ABT16540ADGVR |296-3907-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-TVSOP} 1.50 1.20 90 Transceiver 
SN74ABT16540ADGVR |296-3907-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| — 1560.00/2,000 SN74ABT18640DGGR |296-3941-2-ND | Scan Test Device with 18-Bit Inv. Bus |56-TSSOP| — 15068.00/2,000 
SN74ABT16540ADLR —_|296-14655-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-ssoP | 150 120 90 Transceiver 
* RoHS Compliant + CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


914 (us2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Wi Texas — ; DIGITAL LOGIC 3% TEXAS cates A DIGITAL LOGIC 
INSTRUMENTS ~ (Cont.) RoHS Compliant Parts Available NSTRUMENTS ~ (Cont.) RoHS Compliant Parts Available 
I DigiReel I Digi@Reel 
Tm Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ABT18640DL 296-3042-5-ND | Scan Test Device with 18-Bit Inv. Bus | 56-SSOP | 10.16 915 812] |SN74ABTH182646APM |296-4133-ND | Scan Test Device with 18-Bit 64-LOFP | 15.09 14.09 13.08 
Transceiver Transceiver/Register 
SN74ABT18646PM 296-3943-ND | Scan Test Device with 18-Bit 64-LOFP | 15.24 13.73 12.17] |SN74ABTH18502APM |296-4134-ND | Scan Test Device with 18-Bit Universal | 64-LOFP | 15.44 13.90 12.33 
Registered Transceiver Bus Transceiver 
SN74ABT18652PM 296-3944-ND | Scan Test Device with 18-Bit 64-LOFP | 15.24 13.73 12.17] |SN74ABTH18502APMR |296-14683-1-ND | Scan Test Device with 18-Bit Universal | 64-LOFP | 15.44 13.90 12.33 
Registered Transceiver Bus Transceiver 
SN74ABT162244DGGR |296-9752-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-TSSOP| 1.20 1.00 80) |SN74ABTH18502APMR |296-14683-2-ND | Scan Test Device with 18-Bit Universal | 64-LOFP |  11444.00/1,000 
SN74ABT162244DGGR_|296-9752-2-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-TSSOP| _1064.00/2,000 Bus Transceiver 
SN74ABT162244DGVR |296-3881-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| 1.20 1.00 60) |SN74ABTH18504APM |296-4135-ND | Scan Test Device with 20-Bit Universal | 64-LOFP | 15.44 13.90 12.33 
SN74ABT162244DGVR | 296-3881-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-TVSOP| — 1064.00/2,000 Bus Transceiver 
SN74ABT162244DL | 296-1021-5-ND_ | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-SSOP | 1.32 1.10  .88| |SN74ABTHT8G4GAPM [296-4136-ND | Scan Test Device with 18-Bit 64-LOFP | 13.74 1238 10.98 
SN74ABT162244DLR | 296-1021-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-SSOP | 1.20 1.00 80 Transceiver/Register 
SN74ABT162244DLR _|296-1021-2-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-SSOP 532.00/1,000 SN74ABTH18652APM |296-4137-ND —_| Scan Test Device with 18-Bit 64-LOFP | 13.74 12.38 10.98 
SN74ABT162245DGGR |296-9753-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP| 1.20 1.00  .80 Transceiver/Register 
SN74ABT162245DGGR | 296-9753-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP 1064.00/2,000 SN74ABTH25245DWR | 296-14684-1-ND | Tri-State 25-Ohm Octal Bus 24-SOIC | 4.93 3.95 3.07 
SN74ABT162245DL | 296-9754-5-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 1.20 1.00 80 Transceiver 
SN74ABT162245DLR | 296-1022-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 1.20 1.00 .80| |SN74ABTH25245DWR | 296-14684-2-ND | Tri-State 25-Ohm Octal Bus 24-SOIC | 5584.00/2,000 
SN74ABT162245DLR__|296-1022-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 532.00/1,000 Transceiver - 
SN74ABT162500DL | 296-3890-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver |56-SSOP | 4.10 3.28 2.55 ___ABTR Family _ 
SN74ABT162500DLR | 296-14652-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP | 3.71 2.97 2.31] /SN74ABTR2245DBR =| 296-4148-1-ND pe ee 20-SsoP | 84 638 
SN74ABT162500DLR | 296-14652-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP 2104.00/1,000 y eg 
SN74ABT162501DGGR |296-3891-1-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver |56-TSSOP| 3.71 2.97 2.31 |SN74ABTR2245DBR | 296-4148-2-ND NERD ee 20-SSOP 558.00/2,000 
SN74ABT162501DGGR_|296-3891-2-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver |56-TSSOP| _4208.00/2,000 i oy 
SN74ABT162501DLR —|296-1027-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP | 3.71 2.97 2.31] |SN74ABTR2245DW —/296-4149-5-ND OOO ne 20-S0IG | 84 «6348 
SN74ABT162501DLR | 296-1027-2-ND_ | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP 2104.00/1,000 : becca 
SN74ABT162601DGG | 296-22717-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver |56-TSSOP| 4.82 3.86 3.00) |SN/4ABTR2245PWR — /296-4150-1-ND eee ne POTSSOR || ety 4080) 8 
SN74ABT162601DGGR |296-3892-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver |56-TSSOP) 4.82 3.86 3.00 suena. He saseiit ? 
SN74ABT162601DGGR_|296-3892-2-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver |56-TSSOP| _5458.00/2,000 SN7AABTRE24SPWR PE aaucoazalag (1 State Octal Transcalverit inal 20-TSSOP) —_558.00/2,000 
SN74ABT162601DLR —[296-1028-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP | 482 3.86 3.00 one Family 
SN74ABT162601DLR 296-1028-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 56-SSOP 2729.00/1,000 74AC11004DW 996-4152-5-ND Hex Inverter 70-S0IC 7.98158 1.19 
SN74ABT162823ADGGR | 296-3893-1-ND_ | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop |56-TSSOP) 293 234 1.82 ae : 
: ; : 74AC11004DWR 296-4152-1-ND | Hex Inverter 20-SOIC | 180 144 1.08 
SN74ABT162823ADGGR | 296-3893-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop |56-TSSOP|  3316.00/2,000 7AAC11004DWR 296:4150-2-ND\ | Hex Inverter 20-S0IC 1872.00/2,000 
SN74ABT162823ADLR_| 296-3804-1-ND_| Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop | 56-SSOP | 2.93 2.34 1.82) |Jaacysqgan 296-4153-6-ND_ |Hex Inverter 20-Di 180. 144 1.08 
SN74ABT162823ADLR _|296-3894-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop | 56-SSOP 1658.00/1,000 ae es iid ; ; ; 
! ! ] 74AC11008N 296-4154-5-ND_| Quad 2-Input Positive AND Gate 16-Dip | 180 144 1.08 
SN74ABT162827ADGGR | 296-3895-1-ND_| Tri-State 20-Bit Butfer/Driver 56-TSSOP| 4.73 3.78 2.94 a 
4 ! : 74ACT1008PWR 296-4155-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate T6-TSSOP| 1.80 1.44 1.08 
SN74ABT162827ADGGR | 296-3895-2-ND_ | Tri-State 20-Bit Butfer/Driver 56-TSSOP| — 5356.00/2,000 mn 
4 : : 74AC11008PWR 296-4155-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 16-TSSOP] — 1872.00/2,000 
SN74ABT162827ADL | 296-3896-5-ND_ | Tri-State 20-Bit Butfer/Driver 56-SSOP | 3.60 2.88 2.24) |oancsioaon D96-4156-5-ND. | Quad 2-Input OR Gate fecole lll qigae deh AAS 
SN74ABT162841DGGR /296-3897-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface D-Type |56-TSSOP| 2.70 216 1.68) |JancyioaopBR SSM eR CLA) Guad S-lnput OR Gate HeRSOP || HAO. 44d 108 
Latch ; 5 : 
SN74ABT162841DGGR |296-3897-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface D-Type |56-TSSOP|  3060.00/2,000 Seon eee Out > out OR eu veoh peor 000 a 
Latch a eer Z 4 fA : : 
SN74ABT162841DL | 296-3898-5-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface D-T 56-ssoP | 270 216 1.68) |74AC11074D 296-4159-5-ND_ | Dual D-Type Flip-Flop 14°S0IC | 1.65 132 99 
lah eee ee 74AC11074PWR 296-4160-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-TSSOP| 150 120 90 
ABTE Family 74AC11074PWR 296-4160-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-TSSOP| — 1560.00/2,000 
SN74ABTE16245DGGR | 296-9755-1-ND Tri-State 16-Bit Incident-Wave Bus 48-TSSOP] 810 648 547 ae NS See ee a Le i i 
Transceiver * 25: -8 Decoder/Demultiplexer -Dip ; . f 
SN74ABTE16245DGGR_ | 296-9755-2-ND | Tri-State 16-Bit Incident-Wave Bus 48-TSSOP 10126.00/2,000 74AC11138PWR 296-4163-1-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer 16-TSSOP] 2.10 1.68 1.26 
Transceiver 74AC11138PWR 296-4163-2-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer 16-TSSOP 2184.00/2,000 
SN74ABTE16245DL | 296-9756-5-ND_ | Tri-St. 16-Bit Incident-Wave Bus Xcvr. | 48-SSOP | 8.92 7.14 6.03) |74AC11240DBR 296-4167-1-ND | Octal Buffer/Line Driver 24-SSOP | 281 2.25 1.75 
SN74ABTE16246DGGR |296-4119-1-ND | Tri-State 11-Bit Incident-Wave Bus  |48-TSSOP) 9.50 7.60 6.42) | 74AC11240DBR 296-4167-2-ND_| Octal Buffer/Line Driver 24-SSOP 3188.00/2,000 
Transceiver 74AC11244DBR 296-4168-1-ND | Octal Buffer/Line Driver 24-SSOP | 2.34 188 1.46 
SN74ABTE16246DGGR |296-4119-2-ND | Tri-State 11-Bit Incident-Wave Bus |48-TSSOP) —11876.00/2,000 74AC11244DBR 296-4168-2-ND | Octal Buffer/Line Driver 24-SSOP 2652.00/2,000 
Transceiver 74AC11244DW 296-4169-5-ND | Octal Buffer/Line Driver 24-SOIC 2.57 2.06 1.60 
SN74ABTE16246DL___|296-4120-5-ND | Tri-St. 11-Bit Incident-Wave Bus Xcvr. [| 48-SSOP | 8.71 7.85 6.96] |74AC11244PWR 296-1000-1-ND | Octal Buffer/Line Driver 24-TSSOP| 2.34 1.88 1.46 
SN74ABTE16246DLR | 296-4120-1-ND_ | Tri-State 11-Bit Incident-Wave Bus 48-SSOP | 950 7.60 6.42) |74ac11244PWR 296-1000-2-ND_| Octal Buffer/Line Driver 24-TSSOP| __2652.00/2,000 
Transceiver 74ACT1245DW 296-4170-5-ND_ | Octal Bus Transceiver 24-SOIC | 281 225 1.75 
SN74ABTE16246DLR 296-4120-2-ND_| Tri-State 11-Bit Incident-Wave Bus 48-SSOP 5938.00/1,000 74AC16244DGGR 296-15845-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP|} 1.38 1.10 83 
Transceiver 7 74AC16244DGGR 296-15845-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP| — 1430.00/2,000 
STHABTUDISDBA Ee ABTH Family _ aeSSOP — 74AC16244DL 296-4173-5-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-SSOP | 153 1.22 92 
4138-1. ri-State Octal Bus Transceiver ‘ : : : 74AC16244DLR 296-14452-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Dri 48-SSOP | 1.38 110 83 
SN74ABTH245DBR | 296-4138-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP | 558.00/2,000 TAACIGOAADLR Seo eB oe bee 4e880P | 7150 000 
SN74ABTH245DGVR | 296-4139-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP} 92.6952] | 24nctgo45DL 296-4174-5-ND | 16-Bit Bus Transceiver 43-ssop | 165 132 99 
SN74ABTH245DGVR | 296-4139-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP 612.00/2,000 JAAC16374DLR 296-14453-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 43-ssop | 165 132 99 
SN74ABTH245DWR___|296-4140-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-S0lC | .84_ 6348) | 74nc46374DLR 296-14453-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 43-ssoP | 858.00/1,000 
SN74ABTH245DWR _|296-4140-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 558.00/2,000 CD74ACO0E 296-4214-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 60. 45 34 
SN74ABTH245N 296-4141-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 84 63 48 + : : 
' : CD74ACO0M 296-4215-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate T4S0IC | 60 «45 ~«34 
SN74ABTH245PWR 296-4142-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 84 63 48 CD74ACOOM96 296-4215-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 56 42 32 
SN74ABTH245PWR | 296-4142-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 558.00/2,000 CD74Aco0M96 296-4215-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 44-Soic | 455,002.50 
SN74ABTH25245DW __|296-4143-5-ND_| Tri-State 25-Ohm Octal Bus Transcvr. | 24-SOIC | 5.42 4.34 3.38] | an7aacoomos 296-4216-1-ND_ | Quad 2-Input NOR Gate 14-801C 56. 4D 
SN74ABTH25245NT — |296-4144-5-ND [Tri-State 25-Ohm Octal Bus Transcvr. | 24-Dip [493 3.95 3.07] | cn7aacoomos 296-4216-2-ND_ | Quad 2-Input NOR Gate t4-soic | 485.00/2.500 
SN74ABTH32245PZ  |296-4145-ND —_| Tri-State 36-Bit Bus Transceiver 100-LOFP | 15.00 14.00 13.00 ae i = 
: sets CD74AC04E 296-4217-5-ND [Hex Inverter 14-Dip 60 45 34 
SN74ABTH32316PN | 296-4146-ND | Tri-Port 16-Bit Univ. Bus Exchanger | 80-LOFP | 15.54 14.51 13.48] | cy74acoamos 596-4918-1-ND_ | Hex Inverter 14-S0IC 56 OAD 
SN74ABTH32543PZ | 296-4147-ND | Tri-St. 36-Bit Registered Bus Transcvr. | 100-LOFP | 15.75 14.70 13.65) | cn 7aacoanige 996-4918-2-ND_ | Hex Inverter tasoic | 455.00/2500 
SN74ABTH16244DGGR_|296-4122-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Butfer/Driver 48-TSSOP|_ 1.20 1.00.80 | ép74acose 996-4919-5-ND_ | Hex Inverter 14-Di 60. 483A 
SN74ABTHT6244DGGR |296-4122-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver 48-TSSOP|  1064.00/2,000 P ; : : 
: : : : CD74AC05M 296-4220-5-ND_| Hex Inverter 14-Solc | 60 45 34 
SN74ABTH16244DL | 296-4123-5-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver 48-SSOP | 1.32 110 88) |ezaacoent 596-1377-5-ND 1 Guad 2-Input AND Gate 12-801 60 4B 
SN74ABTH16244DLR | 296-4123-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Butfer/Driver 48-SSOP | 1.20 1.00 80 P : : : 
SN74ABTH16244DLR | 296-4193-9-ND | Tri : CD74AC08M96 296-14477-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-S0IC | 56 42 32 
~ rad ri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver 48-SSOP 532.00/1,000 
SN74ABTH16245DGGR |296-4124-4-ND | Tri : : CD74AC08M96 296-14477-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 455.00/2,500 
~ -1- ri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP| 1.20 1.00 80 ; 
SN74ABTHIG245DGGR 1296-4194-9-ND Tri ; ~ CD74AC10M96 296-4222-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-S0Ic | 68 51 39 
eee NO Mri State 16-bit Bus Transcelver 4B TESOR |“, 1064:00/2:000 CD74AC10M96 296-4222-2-ND_| Triple 3-Input NAND Gat 14-S0IC | __552.50/2,500 
SN74ABTH16245DGVR |296-4125-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP] 1.20 1.00 80) |e cran Age ae Heh Sch Tao TESOIC oe 
SN74ABTH16245DGVR |296-4125-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP| — 1064.00/2,000 CDTAACiaMGe OURO UI) Hex inverter SERIPHE Tone 4aS0IC Pe haere: 
SN74ABTH16245DL | 296-4126-5-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 132 110 88) | one iacyangg OU RLYaLI) HHevlnvetie: SenaniEaHe aa c0IC SNe EIU 
SN74ABTH16260DL__| 296-1446-5-ND_| Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch_| 56-SSOP | 848 6.79 5.73 melee XI NVEPter OCH LNG ger: rou OUI, 
eA 5 rar : CD74AC20E 296-4237-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-Dip 60 45 34 
SN74ABTHT6260DLR | 296-1446-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch | 56-SSOP | 7.70 6.16 5.20 
ee i on Bi : ¢ CD74AC20M 296-4238-5-ND_| Dual 4-Input NAND Gate 14-Soic | 60 45 34 
SN74ABTH16260DLR | 296-1446-2-ND_ | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch | 56-SSOP 4813.00/1,000 
aa ‘ oi : ¢ CD74AC32M96 296-1985-1-ND | Quad 2-Input OR Gate TeS0IC | 56 =42~—~C« 
SN74ABTH16460DGGR |296-4127-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch |56-TSSOP) 7.70 6.16 5.20 
oe oi : : CD74AC32M96 296-1985-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 455.00/2,500 
SN74ABTH16460DGGR |296-4127-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch |56-TSSOP) — 9626.00/2,000 : : 
SN74ABTH16460DL __|296-4128-5-ND_| Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch | 56-SSOP | 7.70 6.16 5.20) |CD74AC74mM 296-4249-5-ND_| Dual D-Type Flip-Flop with Se/Reset_ | 14-SOIG | 60 45 34 
SN74ABTH16823DGGR |296-4129-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop [56-TSSOP| 5.20 4.16 3.51] | CD74AC74M96 296-14484-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Se/Reset_ | 14-SOIG | 56 4232 
SN74ABTH16823DGGR |296-4129-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop |56-TSSOP|  6500.00/2,000 CD74AC74M96 296-14484-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset__|_14-SOIC 455.00/2,500 
SN74ABTH16823DLR | 296-4130-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop | 56-SSOP | 5.20 4.16 3.51, | CD74AC109M96 296-4221-1-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Reset WeSOlc | 56 4282 
SN74ABTH16823DLR | 296-4130-2-ND_ | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop | 56-SSOP 3250.00/1,000 CD74AC109M96 296-4221-2-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Reset 16-SOIC 455.00/2,500 
SN74ABTH32318PN | 296-1447-5-ND_| 18-Bit Tri-Port Univ. Bus Exchange 80-LOFP | 14.58 13.13 11.64] | CD74AC112E 296-4223-5-ND _| Dual JK Flip-Flop with Set/Reset 16-Dip 68 51 39 
SN74ABTH32501PZ 296-1448-5-ND | 36-Bit Bus Transceiver 700-LOFP | 16.50 15.40 14.30) |CD74AC112M 296-4224-5-ND_ | Dual JK Flip-Flop with Set/Reset 16-SOIC 60 45 34 
SN74ABTH162245DGGR | 296-1050-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP] 1.29 1.08  .86| |CD74AC138E 296-4225-5-ND_| 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-Dip 68 5139 
SN74ABTH162245DGGR | 296-1050-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP| — 1144.00/2,000 CD74AC138M 296-4226-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-SOIC 600 45034 
SN74ABTH162245DGVR | 296-4121-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP] 1.29 1.08  .86] |CD74AC139M96 296-4227-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demultiplexer ) 16-SOIC 60 45 34 
SN74ABTH162245DGVR | 296-4121-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP 1144.00/2,000 CD74AC139M96 296-4227-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demultiplexer ) 16-SOIC 487.50/2,500 
SN74ABTH162245DL | 296-1445-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 1.29 1.08 86) |CD74AC151M96 296-4228-1-ND | 8-1 Line Data Selector/Mux 16-SOIC 92 69 62 
SN74ABTH162260DLR | 296-1051-1-ND | 12-24-Bit Mux D-Type Latch 56-SSOP | 556 4.45 3.46] |CD74AC151M96 296-4228-2-ND_| 8-1 Line Data Selector/Mux 16-SOIC 747.50/2,500 
SN74ABTH162260DLR |296-1051-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux. D-Type Latch | 56-SSOP 3149.00/1,000 CD74AC153M96 296-4229-1-ND Dual 4-Input Multiplexer T6-SOIC | 76057 4B 
SN74ABTH182502APM |296-4131-ND — | Scan Test Device with 18-Bit Universal | 64-LQFP | 15.44 13.90 12.33] |CD74AC153M96 296-4229-2-ND | Dual 4-Input Multiplexer 16-SOIC 617.50/2,500 
Bus Transceiver CD74AC157E 296-4230-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-Dip 2 54 AL 
SN74ABTH182504APM |296-4132-ND | Scan Test Device with 20-Bit Universal | 64-LQFP | 15.44 13.90 12.33) |CD74AC157M 296-4231-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-Solc | 80 60 45 
Bus Transceiver CD74AC161M 296-4232-5-ND_| 4-Bit Synchronous Binary Counter 16-SOIC 80 60 45 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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% INSTRUMENTS Digi@pReel’ (cont. RoHS Compliant Parts Available INsTRUMENTS Digi@pReel’ (cont, RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Tee Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74ACT63E 296-4233-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 16-Dip 68.51 39) | SN74AC32PWR 296-4319-1-ND | Quad 2-Input OR Gate T£1SS0P| 45. 36.27 
CD74AC163M96 296-4234-1-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 16-Solc | 64 48  .36| |SN74AC32PWR 296-4319-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP| —252.00/2,000 
CD74AC163M96 296-4234-2-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 16-SOIC 520.00/2,500 SN74AC74D 296-1063-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 14-SOIC | 55 44 33 
CD74AC164E 296-4235-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 14-Dip 68 51 39 Flip-Flop with Clear and Preset 
Register SN74AC74DR 296-1063-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 14-SOIC 50 40 30 
CD74AC174E 296-4236-5-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Reset 16-Dip 68 51 39 Flip-Flop with Clear and Preset 
CD74AC238M96 296-4239-1-ND |3-8 Line Decoder/Demux T6-S0IC | 1.25 1.00.75] |SN74AC74DR 296-1063-2-ND CHI HGR Win CRaionpee 14-S0IC 337.50/2,500 
CD74AC238M96 296-4239-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 1600.00/2,500 eG p with ear a s : 
CD74AC240M 296-4240-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 2o-soic | .88 66 50) | oN/4AG74DBR SERED | Tc a So Pad 
CD74AC244M96 296-14479-1-ND [see Non venng| Oe Buffer/ | 20-SOIC | 80 60 = 45! _ | su7aac74DBR 296-4341-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 14-SSOP 280.00/2,000 
. : Flip-Flop with Clear and Preset 
CD74AC244M96 296-14479-2-ND | Tri-State Non-Inverting Octal Buffer/ | 20-SOIC 532.00/2,000 SN74AC74MDREP 296-18123-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 14-80Ic | 140 112 84 
Line Driver 7 Flip-Flop with Clear and Preset 
CD74AC245M96 296-14480-1-ND | Tri-State Non-Inverting Octal Bus 20-S0lG | 92.6952) sN74ac74MDREP 296-18123-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 14-SOIC 1792.50/2,500 
Transceiver A Flip-Flop with Clear and Preset 
CD74AC245M96 296-14480-2-ND | Tri-State Non-Inverting Octal Bus 20-SOIC 612.00/2,000 SN74AC7AN 296-4342-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 14-Dip 50 40 30 
Transceiver Flip-Flop with Clear and Preset 
CD74AC253M 296-4242-5-ND | Tri-State Dual 4-Input Mux 16-SOIG | 75 63 50| | SN7AAC7ANSR 296-13129-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 14-SOP | 50 40 30 
CD74AC257M 296-4243-5-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux 16-SOIc | 87 73 58 Flip-Flop with Clear and Preset 
CD74AC273E 296-1378-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 20-Dip 15 63 50 SN74AC74NSR 296-13129-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 14-SOP 280.00/2,000 
CD74AC273M96 296-14481-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 20-SOIC 15 63 50 Flip-Flop with Clear and Preset 
CD74AC273M96 296-14481-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 20-SOIC 666.00/2,000 SN74AC74PWR 296-1064-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 14-TSSOP 50 40 30 
CD74AC280E 296-4245-5-ND | 9-Bit Odd/Even Parity-Generator/ 14-Dip 9 BAT | oa scrapwr Perr en pip Fp with Clear and tae (aasseel “sions at 
Checker -1064-2-| ual Positive-Edge-Triggered D-Type - .00/2, 
CD74AC280M96 296-4246-1-ND | 9-Bit Odd/Even Parity-Generator/ 14-SOIc | 88 66 50 Flip-Flop with Clear and Preset 
Checker SN74AC86D 296-4343-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Solc | 554438 
CD74Ac280M96 296-4246-2-ND | 9-Bit Odd/Even Parity-Generator/ 14-SOIC 715.00/2,500 euceeDee poe aN Quad Input Polisi: oR a ans om sanoae 30 
Checker -4344-2-| uad 2-Input Exclusive ate - .00/2, 
CD74AC373M96 296-14482-1-ND | Tri-State Octal Transparent Latch 20-SOIC 92 69 ~—.52|_-| SN74AC86N 296-4345-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 50 40 30 
CD74AC373M96 296-14482-2-ND | Tri-State Octal Transparent Latch 20-SOIC 612.00/2,000 SACO See ea oat ae eine aoe of eae tieeen oe fiioNe 30 
CD74AC374M 296-9411-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Soic | 75 63 50 4346-2. uad 2-Input Exclusive OR Gate i .00/2, 
CD74AC534M96 296-4247-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-solc | 92.69 52) | SN74AC24ODBR Pee rece ye eat ies Boel ouaaeenie 
CD74AC534M96 296-4247-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 612.00/2,000 SN74AG240DW Poeun Ht ato cree ure Ane Dtiver x O0le: 
= 7 - = - -5- ri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 64 A8 36 
COPAAGSATE ESCe 2A SND Tri-State Octal Butfer/Line Driver 20-Dip_ | 92 6952) | sy7aacoaonwe 296-14686-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 20-S0Ic | 64 48 36 
CD74AC541M96 EeCgICGUiaighO)) Tri-State Octal Buffer/_ine Driver 20-S0IC | 92 69-52) | SN74aco40DWR 296-14686-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 426.00/2,000 
CD74AC541M96 296-16677-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 612.00/2,000 SN74AC240N 296-4305-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 72 54 A 
CD74AC573E 296-1379-5-ND_ | Octal Transparent Latch 20-Dip 92.69 52) | SN74ac240PWR 296-4306-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP| 64 4836, 
CD74AC573M96 296-14483-1-ND | Octal Transparent Latch 20-SOIC 92 69 52] | SN74AC240PWR 296-4306-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 426.00/2,000 
CD74AC573M96 296-14483-2-ND | Octal Transparent Latch 20-SOIC 612.00/2,000 SN74AC241DBR 296-4307-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSoP| 68 51 39 
SN74AC00D 296-1052-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Solc | 50 40 30) |SN74AC241DBR 296-4307-2-ND [Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 452.00/2,000 
SN74ACOODR 296-1052-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 45 36 .27| |SN74AC241DW 296-1056-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 16 of 43 
SN74ACOODR 296-1052-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 305.00/2,500 ST OaGWe Bee eee pe Bie ae poets er ane 39 
S iat x -Di isl eI ri-otate Octal Burier/Line Driver z 4 
SNTAACOON obese eh i Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip | 50 _40 30) enrancoatiy 296-4308-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip | 68 51.39 
SN74ACOOPWR 296-4288-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 74TSSOP| 45. ~«36—~27 ' eae 
SN74ACOOPWR 296-4288-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 952.00/2.000 SN74AC241PWR 296-4309-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP. 68 51 39 
we SN74AC241PWR 296-4309-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP|  452.00/2,000 
SN74AC04D 2061053-5:ND))) Hex Inverter 14-SOIC | 504030) | cu74aco4aDBR 296-4310-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-ssoP| 80 60 45 
SN74ACO4DR 296-1053-1-ND | Hex Inverter 14-SOlC | 45 3627) | sn74ace44DBR 296-4310-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 532.00/2,000 
OR ee Hex verter ve Son ios. 0017. 600 5 SN74AC244DWR 296-1057-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIc | 80 60 45 
-4289-1- ex Inverter : : ; d SN74AC244DWR 296-1057-2-ND_|Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74ACO4DBR 296-4289-2-ND | Hex Inverter 14-SSOP 252.00/2,000 SN74AC244MDWREP _|296-22250-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-S0IG | 252 202 tor 
SN74ACO4MDREP 296-18122-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC | 1.25 1.00 75] |SN74AC244MDWREP | 296-22250-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 2856.00/2,000 
SN74ACO4MDREP 296-18122-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 1600.00/2,500 SN74AC244MNSREP | 296-22251-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOP | 252 202 1.57 
SN74ACO4N 296-4290-5-ND | Hex Inverter 14-Dip 50 40 30] |SN74AC244MNSREP —/ 296-22251-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOP 2856.00/2,000 
om | teh Ere tne | MMe — BERLHG tras dan Rises — 0b 88 
SN74AC04PWR 296-1054-2-ND | Hex Invert 14-TSSOP|  238.00/2,000 -4312-1- ; i ‘ ; : 
Bees san tetE | : SN74AC244NSR 296-4312-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 20-SOP 532.00/2,000 
SN74ACO8DBR 296-4291-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-S80P | 453627) WR geverecuim (ee tne Dri 
SN74ACOBDBR 296-4291-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-ssop | 252.00/2,000 i Bee State Octal Burfer/Line Driver SOsISSE || x60 00 ate 
} SN74AC244PWR 296-4313-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP| —_532.00/2,000 
SN74ACO8DR 296-1055-1-ND_| Quad 2-Input AND Gate 14°S0IC | 43 _.34 __.26| | sw74aco45DBR 296-4314-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-ssoP |__.80 60 45 
SN74ACO8DR 296-1055-2-ND_| Quad 2-Input AND Gate 14-S0IC 287.50/2,500 SN74AC245DBR 296-4314-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74ACO8MDREP 296-22248-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIG | 144 1.20 98] | sN74ace45DW 296-1058-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 88 6.66 = 50 
SN74ACO8MDREP 296-22248-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 1560.00/2,500 SN74AC245DWR 296-1058-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-S0ic | 80 60 45 
SN74ACO8PWR 296-4292-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP] 43.34.26] | SN74AC245DWR 296-1058-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74ACO8PWR 296-4292-2-ND_| Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP| __238.00/2,000 SN74AC245IDWREP _|296-19500-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-S0IG | 1.35 113.90 
SN74ACOBODRG401 |296-23977-1-ND | Quad 2-Input Positive-AND TFSolc | 41 33 05] |SN74AC245IDWREP | 296-19500-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 1198.00/2,000 
Gate NEW! SN74AC245N 296-4315-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 80 60 45 
SN74ACOBQDRG401 | 296-23977-2-ND | Quad 2-Input Positive-AND 14-SOIC 277.50/2,500 SN74AC245PWR 296-4316-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP} 80 60 45 
Gate NEW! SN74AC245PWR 296-4316-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ACOBQPWRG4Q1 | 296-24112-1-ND | Quad 2-Input AND Gate NEW! 14-TSSOP] 41 33.25] | SN74AC373DBR 296-4320-1-ND_|Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP | 80 6045 
SN74ACO8QPWRG4Q1 | 296-24112-2-ND | Quad 2-Input AND Gate NEW! 14-TSSOP 444.00/4,000 SN74AC373DBR 296-4320-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74AC10DBR 296-4293-1-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 14-SSOP 50 40 30 SN74AC373DWR 296-4321-1-ND neo Octal D-Type Transparent 20-SOIC 80 60 45 
SN74ACTODBR 296-4293-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate T4-SSOP 260.00/2,000 Late 
SN74AC10DR 296-4294-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 50 40 30 SN74AC373DWR 296-4321-2-ND piss Octal D-Type Transparent 20-SOIC 532.00/2,000 
ple el Bo cee vO Triple S-Input NAND Gate 14-8016 397.50/2,500 SN74AC373MDWREP | 296-22253-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOIC | 252 202 1.57 
SNTAAGIOEWR pois ecag gto) Triple S-Input NAND Gate 14-TSSOP| 50 40-30) |SN74ac373MDWREP _ | 296-22253-2-ND | Tr-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOIC | 2856.00/2,000 
SCRGHBER NG ee aid — ap, | SN74AC37SNSR 296-4322-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent 20-SOP | 80 60 45 
~ -1- riple 3-Inpu' ate - 4 F “ Latch 
SN74AC11DBR 296-4296-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-SSOP 280.00/2,000 SN74AC373NSR 296-4322-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent 20-SOP 532.00/2,000 
SN74AC11D 296-4297-5-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-soic | 50 40 30 Latch 
SN74AC11DR 296-4297-1-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-soic | 50 40 30) |SN74AC373PWR 296-4323-1-ND |Tri-State Octal D-Type Transp. Latch |20-TSSOP] 80 60 45 
SN74AC11DR 296-4297-2-ND_| Triple 3-Input AND Gate 14-SOIC 337.50/2,500 SN74AC373PWR 296-4323-2-ND Tri-State Octal D-Type Transp. Latch | 20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ACTTIPWREP 296-22249-1-ND | Triple 3-Input AND Gate TETSSOP| 88 66 50] |SN74AC374DBR 296-4324-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP | 80 _—60_—AS: 
SN74ACI1IPWREP | 296-22249-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-TSSOP| 586.00/2,000 SuanGSaDER eee eae | Ie-State Octal D-Type Filp-riop SUSSOP | een OU/e 000 
annie hae i SN74AC374DWR 296-1060-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-S0ic | 80 60 45 
SN74AC11PWR 296-4298-1-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-TSSOP| 50 40 30 ' ; 
; SN74AC374DWR 296-1060-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74ACTIRWR, 206:8206-2-ND))) Triple 3-Input AND Gate 14-TSSOP | = 280.00/2,000 SN74AC374PWR 296-4325-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TssoP| 80 60 45 
SNZAACIADER eos Zezalat Om) Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SSOP | __43__34 _26| | sn7aaca74pwR 296-4325-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSS0P| __532.00/2,000 
a Pee Hee Sch wager lneter Dea rr o7|_ | SN7#ACSS30BR 296-4326-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP | 1.44 1.20 96 
-4300-5- ex Schmitt-Trigger Inverter + ; ; ; SN74AC533DBR 296-4326-2-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP | 1276.00/2,000 
SN74AC14DR 296-4300-1-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 43 34.26} SN74AC533DW 296-4327-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOIC | 144 120 96 
SN74AC14DR 296-4300-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 287.50/2,500 SN74AC533PWR 296-4328-1-ND |Tri-State Octal D-Type Transp. Latch |20-TSSOP| 144 1.20 96 
SN74AC14N 296-4301-5-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-Dip 55.44 33] |SN74AC533PWR 296-4328-2-ND_|Tri-State Octal D-Type Transp. Latch | 20-TSSOP| _1276.00/2,000 
SN74ACT4PWR 296-4302-1-ND_|Hex Schmitt-Trigger Inverter T4-TSSOP| 45.36.27] | SN74AC534DBR 296-4329-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP | 8463 AB 
SN74AC14PWR 296-4302-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP|  252.00/2,000 SN74AC534DBR 296-4329-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP 558.00/2,000 
SN74AC32D 296-1059-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-s0lc | 50 40 30 Sr beccert See ioe per pee ay aso si 3 i 
-1059-1- | if 43311 -5- ri-State Octal D-Type Flip-Flop -Dip F H ‘ 
a eeeoe peep gg Cuad 2-Input OR Gate SOIC | 45 36 27) | eN74AC534PWR 296-4332-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP| 72 54 
SN74AC32DR 296-1059-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 305.00/2,500 l ! 
SN74AC534PWR 296-4332-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP| __ 478.00/2,000 
SN74AC32DBR 296-4317-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 7eSS0P | 45 367 Seen ne ! i 
SN74AC563DBR 296-4333-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP | 1.44 1.20 96 
SN74AC32DBR 296-4317-2-ND_| Quad 2-Input OR Gate 14-SSOP 252.00/2,000 SN74AC563DBR 296-4333-2-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP | _1276.00/2,000 
SN74AC32MDREP 296-22252-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIG | 1.25 1.00 75) | sn7aacse3DW 296-4334-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent 20-SOIC | 144 1.20 96 
SN74AC32MDREP 296-22252-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 1600.00/2,500 Latch 
SN74AC32N 296-4318-5-ND_| Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 50.40.30] | SN74AC563PWR 296-4335-1-ND [Tri-State Octal D-Type Transp. Latch [20-TSSOP| 1.44 1.20 96 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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WB Texas = Fs DIGITAL LOGIC DIGITAL LOGIC 
INSTRUMENTS Digi@pReel’ (cont) RoHS Compliant Parts Available RoHS Compliant Parts Available 
iH: Digi-Key Price Each TL. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 4) 25 100 Part No Part No. Description Pkg. il 25 100 
SN74AC563PWR 296-4335-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch |20-TSSOP| __1276.00/2,000 74ACTI6646DLR 296-4205-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register | 56-SSOP 7989.00/1,000 
SN74AC564DW 296-4336-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC | 143 144 86) |74ACT16651DL 296-4206-5-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver/Register | 56-SSOP| 8.36 7.53 6.68 
SN74AC573DBR 296-4337-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP 80 60 .45| |74ACT16657DL 296-4207-5-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver 56-SSOP | 10.78 9.71 8.61 
SN74AC573DBR 296-4337-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP 532.00/2,000 74ACT16823DL 296-4208-5-ND_| Tri-State 18-Bit D-Type Flip-Flop 56-SSOP | 844 6.76 5.70 
SN74AC573DW 296-1061-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent 20-SOlIc | 88 66 50) | 74ACT16823DLR 296-14457-1-ND | Tri-State 18-Bit D-Type Flip-Flop 56-SSOP | 7.68 6.15 5.19 
Latch 74ACT16823DLR 296-14457-2-ND | Tri-State 18-Bit D-Type Flip-Flop 56-SSOP | 4800.00/1,000 
SN74AC573DWR 296-1061-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent 20-SOIC 80 60 45) |74ACT16825DL 296-4209-5-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Line Driver 56-SSOP | 7.68 615 5.19 
Latch 74ACT16825DLR 296-4209-1-ND_| Tri-State 18-Bit Buffer/Line Driver 56-SSOP | 7.68 615 5.19 
174AC57. ~ -2- ri-State Octal D-Type Transparent - 532.00/2, 7 5 - -2- ri-State 18-Bit Buffer/Line Driver 56- 00/1, 
SN74AC573DWR 296-1061-2-ND Tri-State Octal D-Type TI 20-SOIC 32.00/2,000 4ACT16825DLR 296-4209-2-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Line Dri 6-SSOP | 4800.00/1,000 
Latch 74ACT16841DL 296-4210-5-ND_| Tri-State 20-Bit D-Type Latch 56-SSOP | 7.68 615 5.19 
SN74AC573PWR 296-4338-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch |20-TSSOP] .80 60 45] /74ACT16863DL 296-4212-5-ND | Tri-State 18-Bit Bus Transceiver 56-SSOP | 7.68 6.15 5.19 
SN74AC573PWR 296-4338-2-ND Tri-State Octal D-Type Transp. Latch | 20-TSSOP 532.00/2,000 74ACT16952DLR 296-4213-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP | 8.96 7.17 6.05 
SN74AC574DBR 296-4339-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-ssop | 80 60 _.45|_ | 74ACT16952DLR 296-4213-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP 5600.00/1,000 
SN74AC574DBR 296-4339-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP 532.00/2,000 CD74ACTOOM 296-4250-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIc | 60 45 34 
SN74AC574DW 296-1062-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 88 66 50} |CD74ACTOOM96 296-14485-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 56 4232 
SN74AC574DWR 296-1062-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-solc | 80 60 45) |CD74ACTOOM9G 296-14485-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 455.00/2,500 
SN74AC574DWR 296-1062-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 532.00/2,000 cD74AcTO2M 296-4251-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 60 45 34 
SN74AC574PWR 296-4340-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP| 80 60 __—«.45|- | CD74ACTO2M96 296-14486-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 560 4282 
SN74AC574PWR 296-4340-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP | _532.00/2,000 CD74ACTO2M96 296-14486-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 455.00/2,500 
ACT Family CD74ACTO4E 296-14487-5-ND | Hex Inverter 14-Dip 60 45 34 
T4RCTTTOOODR 206-14005-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate Te-Sole | 1.80 144 1.08) |CD74ACTOAM 296-1988-5-NDjg Hex Inverter 14-801 | 600 45 84 
CD74ACTOAM96 296-1983-1-ND_ | Hex Inverter 14-SOIC | 56 42 © 32 
74ACT11000DR 296-14295-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 16-SOIC 2305.00/2,500 GD74ACTOSE Bee ANT Liew inverter with Open:Drak Hat aoe Sas) “ad 
74ACT11004DW 296-4177-5-ND_ | Hex Inverter 20-SOIC | 198 1.58 1.19 eee SY deadlier aan ; ; ; 
CD74ACTO5M 296-4252-5-ND | Hex Inverter with Open-Drain 14-SOIC 60 A5 34 
74ACT11008D 296-4178-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 16-SOIC | 1.80 1.44 1.08 ees y : saan : 
‘ 7 5 lex Inverter with Open-Drain 5 E ‘ 
CD74ACTO5M96 296-14488-1-ND | Hex | h Open-Di 14-SOIC 6 4232 
eepeTn ish edbsaNG SNM) Quad 2-Input AND Gate 16-Dip_| 1.80 1.44 1.08) | ¢p7aacToswig6 296-14488-2-ND |Hex Inverter with Open-Drain 14-SOIC | 455.00/2,500 
74ACT110300R 296-4180-1-ND | 8-Input NAND Gate T4-S0IC | 1.80 144 1.08] | cozaactoam 296-4253-5-ND | Quad 2-Input AND Gate iasoic| 60. 45 34 
74ACT11030DR 296-4180-2-ND | 8-Input NAND Gate 14-SOIC | 2305.00/2,500 CD74ACTOSM96 296-14489-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14S0I0 | 56 42 32 
74ACT11032DBR 296-4181-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 16-SSOP | 1.80 1.44 1.08] |¢p74acTosm96 296-14489-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 455.00/2,500 
74ACT11032DBR 296-4181-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 16-SSOP 1872.00/2,000 CD74ACT14E 296-12765-5-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter 14-Dip 60 45 34 
74ACT11032DR 296-4182-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 16-SOIC 1.80 1.44 1.08 CD74ACTI4M 296-1380-5-ND |Hex Schmitt Trigger Inverter 14-SOIC 60 45 34 
74ACT11032DR 296-4182-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 16-SOIC 2305.00/2,500 CD74ACT14M96 296-14492-1-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter 14-SOIC 56 A2 32 
74ACT11032N 296-4183-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 16-Dip | 1.80 1.44 1.08) | CD74ACT14M96 296-14492-2-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter 14-SOIC 455.00/2,500 
7 7 - -1- ual Positive Edge-Triggered D-Type - i i Hl 7 # -5- ual 4-Input ate -Dip 7 5 R 
4ACT11074DBR 296-4184-1-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-T 14-SSOP | 1.80 1.44 1.08] | CD74ACT20E 296-4266-5-ND | Dual 4-Input NAND G 14-Di 2 4 
Flip-Flop with Clear and Preset CD74ACT20M 296-4267-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-SOIC 16 Sf A3 
74ACT11074DBR 296-4184-2-ND Dual Positive Edge Tagered D-Type 14-SSOP 1872.00/2,000 CD74ACT32M 296-4278-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 60 45 34 
ip-Flop with Clear and Preset CD74ACT32M96 296-14499-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC | 56 42 32 
74ACT11074NSR 296-13059-1-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-Type 14-SOP 1.80 1.44 1.08 CD74ACT32M96 296-14499-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 455.00/2,500 
Flip-Flop with Clear and Preset CD74ACT74M 296-4285-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset | 14-SOIC 56 4232 
74ACTI1074NSR 296-13059-2-ND ine Fosttve Edge Irlagared D-type 14-SOP 1872.00/2,000 CD74ACT74M96 296-14503-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset__| 14-SOIC 56 42 ——32 
ip-Flop with Clear and Prese CD74ACT74M96 296-14503-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop wtih Set/Reset | 14-SOIC 455.00/2,500 
74ACT11139D 296-4185-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux 16-SOIC | 230 184 1.38) |ep74acTa6E 296-4286-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 60. 45 «34 
74ACT11139PWR 296-4186-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux 16-TSSOP] 2.10 1.68 1.26} /CD74ACT86EMDREP —_| 296-22099-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC | 2.10 1.68 1.26 
7A4ACT11139PWR 296-4186-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux 16-TSSOP| — 2184.00/2,000 CD74ACT86MDREP 296-22099-2-ND Guad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 2687.50/2,500 
74ACT11240DW 296-4187-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 24-SOIC | 343 251 1.95] |cD74acTi09M 296-4254-5-ND_| Dual J-K Flip-Flop with Set/Reset 16-SOIC | 80 60 45 
7AACTT1240NT 296-4188-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 24-Dip | 284 227 1.77] |CD?4ACTI12M96 296-12764-1-ND | Dual, Neg., JK Flip-Flop with Set/Reset| 16-SOIC | 72 54 41 
74ACT11244DBR 296-4189-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 24-SSOP | 2.36 1.89 1.47] | CD74ACT112M96 296-12764-2-ND | Dual, Neg., J-K Flip-Flop with Set/Reset| 16-SOIC 585.00/2,500 
74ACT11244DBR 296-4189-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 24-SSOP 2678.00/2,000 CD74ACT138E 296-14490-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 16-Dip 68 51 39 
74ACT11244DW 296-1001-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 24-SOIC | 2.61 2.09 1.63) |CD74ACT138M 296-4255-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 16-Solc | 68 51 39 
74ACT11244DWR 296-1001-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 24-SOIC | 236 189 1.47) |CD74ACT138M96 296-14491-1-ND |3-8 Line Decoder/Demux j6-soic | 60 45 34 
7AACTI1244DWR 296-1001-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 24-SOIC 2678.00/2,000 CD74ACT138M96 296-14491-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 487.50/2,500 
74ACT11244NT 296-4190-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 24-Dip | 236 1.89 1.47] |CD74ACT139E 296-4256-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-Dip 68 51 89 
74ACT11244PWR 296-1002-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 24-TSSOP) 2.36 1.89 1.47) |CD74ACT139M 296-4257-5-ND_| Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-SOIC 68 5139 
74ACT11244PWR 296-1002-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 24-TSSOP| — 2678.00/2,000 CD74ACT151M96 296-12766-1-ND | 8-1 Data Selectors/Multiplexer 16-SOIC 96 7254 
74ACT11245DBR 296-4191-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 24-ssop | 2.36 1.89 1.47) |CD74ACTIS1M96 296-12766-2-ND | 8-1 Data Selectors/Multiplexer 16-SOIC 780.00/2,500 
T4ACTT1245DBR 296-4191-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 24-SSOP | 2678.00/2,000 Rae Pee ooo eet acer eas | oo ee 
74ACT11245DW 296-4192-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 24-Soic | 261 2.09 1.63) |COTUCTIERN BEET ANTE God deat Mukeece Ae eabll|| oui eas cat 
74ACT11245NT 296-4193-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 24-Dip_ | 2.36 1.89 1.47] | coo aacrseanen Beau TOOT Dual 4-lnout Multiclerer ie:s0P'||| caren 0008 
74ACT11245PWR 296-1003-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 24-TSSOP| 236 1.89 1.47] | Coranctya7E 296-4960-5-ND | Quad as ff Hanh ies 16-DI a aaa 
74ACT11245PWR 296-1003-2-ND _| Tri-State Octal Bus Transceiver 24-TSSOP| —_ 2678.00/2,000 CO74ACTIS7M 596-4961-5-NDTOuad FInput Multiplexer FESO 347086 
74ACT11257DBR 296-4194-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexer 20-SSO0P | 230 1.84 143] | cn7aactis7pwR 96-15079-1-ND | Quad 2-Input Multiplexer jeTssop| 72 54 41 
74ACT11257DBR 296-4194-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexer 20-SSOP 2602.00/2,000 CD74ACTI57PWR 296-15079-2-ND | Quad 2-Input Multiplexer je-Tssop|  478.00/2,000 
74ACT11257DW 296-4195-5-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexer 20-S0iIC | 230 1.84 1.43] | ¢pzaacTisamg6 296-4262-1-ND | Quad 2-Input Multiplexer jesolc | 92 69 52 
74ACT11257DWR 296-4195-1-ND Tri-State Quad 2-1 Multiplexer 20-SOIC | 2.30 1.84 1.43) | ¢p74acT158M96 296-4262-2-ND_| Quad 2-Input Multiplexer 16-SOIC 747.50/2,500 
74ACT11257DWR 296-4195-2-ND Tri-State Quad 2-1 Multiplexer 20-SOIC 2602.00/2,000 CD74ACTIGIM 296-4263-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 16-SOIC 72 54 rr 
74ACT11286D 296-4196-5-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker 14-SOIC 275 2.20 1.71 CD74ACT163M 296-4264-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 16-SOIC 72 54 AL 
74ACT11286DR 296-4196-1-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker 14-SOIC | 2.75 2.20 1.71) | cD74acT164E 296-4265-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 14-Dip 72 54 41 
74ACT11286DR 296-4196-2-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker 14-SOIC 3842.50/2,500 Register 
74ACT11373DBR 296-4197-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 24-SSOP | 2.36 1.89 1.47] | CD74ACT164M 296-1381-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 14-Solc | 80 60 45 
74ACT11373DBR 296-4197-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 24-SSOP 2678.00/2,000 Register : 
74ACT11373DW 296-4198-5-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 24-SOIC | 2.61 2.09 1.63| | CD74ACT164M96 296-14493-1-ND Aah Sever Paral Out eit 14-SOIC 2 54 At 
74ACT11374DW 296-4199-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 24-SOIC | 313 251 1.95 egister : 
74ACT11543DWR 296-4200-1-ND | Tri-State Octal Latched Transceiver | 28-SOIC | 5.52 4.42 3.73| |CD/4ACT164M96 EAE AND oe 14-S0IC 585.00/2,500 
74ACT11543DWR 296-4200-2-ND | Tri-State Octal Latched Transceiver 28-SOIC 3450.00/1,000 Puce : ant ak : 
Hactvesonn —fESe4O0-1N (Tosa OclRegowron | ZOSOE | 030" 150 soo] [ODrMcrinwes — eetaitsam er Oe apron tet | ESOC) ag 
ransceiver A + i 
= 7 CD74ACT240M96 296-12767-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 84 70 56 
TAR TTIES 2D WE coca coueaog| (Stata Octal Register Bus 20-S0NGe)|. > <G200.00/1:000 CD74ACT240M96 296-12767-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-soic | _744.00/2,000 
74ACT16240DLR 296-14454-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-ssop | 1.33 1.06 .go| | CD?4ACT241M96 296-4268-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-S0IC | 96 72 od 
74ACT16240DLR 296-14454-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-SSOP | 689.00/,000 CD74ACT241M96 206-4268-2-ND)| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-S0IC 638.00/2,000 
74ACT16244DGGR 996-1004-1-ND | Tri 7 é 7 : CD74ACT244E 296-4269-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 92 69 52 
~ -1- ri-State 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP| 1.33 1.06 80 i 4 . 
: ; CD74ACT244M 296-4270-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 15 63 50 
74ACT16244DGGR 296-1004-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP| __1378.00/2,000 Boyar a Satie : 
; . - CD74ACT244M96 296-14495-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 92 69 52 
(ABCTAG2MDE 296-1005-5-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver | 48-SSOP | 1.45 1.16 87) I cp7aacToaamgs 296-14495-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-S0IC | 612.00/2,000 
74ACT16244DLR 296-1005-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Line Driver 48-SSOP | 1.33 1.06 80] | ¢pz4acto4se 296-14496-5-ND | Tri-St. Octal Bus Non-Inverting 20-Dip 80. 60 45 
74ACT16244DLR 296-1005-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver 48-SSOP 689.00/1,000 Transceiver 
74ACT16245DGGR 296-4203-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP} 1.33 1.06 80 CD74ACT245M 296-4271-5-ND | Tri-St. Octal Bus Non-Inverting 20-SOIC 88 66 50 
74ACT16245DGGR 296-4203-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP 1378.00/2,000 Transceiver 
74ACT16245DLR 296-1006-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver 48-SSOP | 133 1.06 80) |CD74acT245M96 296-14497-1-ND | Tri-St. Octal Bus Non-Inverting 20-SOIC | 80 60 45 
74ACT16245DLR 296-1006-2-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver 48-SSOP 689.00/1,000 Transceiver 
74ACT16373DL 296-1007-5-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch] 48-SSOP | 1.45 1.16 .87| | CD74ACT245M96 296-14497-2-ND J Tri-St. Octal Bus Non-Inverting 20-SOIC 532.00/2,000 
74ACT16373DLR 296-1007-1-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch| 48-SSOP | 1.33 1.06 80 Transceiver 
74ACT16373DLR 296-1007-2-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch | 48-SSOP 689.00/1,000 CD74ACT253M 296-23204-5-ND | Tri-State Dual 4-Input Mux W6-SOIG | 78 65 52 
T4ACT16374DL 296-1008-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP | 145 1.16 87 eae Err aes ae Eiestion an hee spans 7 os on 
74ACT16374DLR 296-1008-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP | 1.33 1.06 80] | COMET TIN Ag FEE TCROTTTA ocr) Oyen Chen A Benet Speake || ge “ce. as 
74ACT16374DLR 296-1008-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 689.00/1,000 CT ee be IPT LOR WIEVE GSE! ‘ ; : 
; et . CD74ACT273M96 296-14498-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 20-SOIC 532.00/2,000 
74ACT16543DL 296-1009-5-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP 168 1.34 1.01 7 7 
d peice ; CD74ACT273SM96 296-4274-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 20-SSOP| 80 60 45 
74ACT16543DLR 296-1009-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP | 1.53 1.22 92 CD74ACT273SM96 296-4274-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 90-SSOP 532.00/2.000 
74ACT16543DLR 296-1009-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP 793.00/1,000 CD74AcT280M96 296-12768-1-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/ 14-S0IC 84. 70S 
74ACT16623DLR 296-4204-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 582 4.66 3.93 Checker , ; : 
74ACT16623DLR 296-4204-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 3638.00/1 000 CD74ACT280M96 296-12768-2-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/ 14-SOIC 910.00/2,500 
74ACT16646DL 296-4205-5-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register | 56-SSOP | 3.51 2.81 2.19 Checker 
74ACT16646DLR 296-4205-1-ND_|Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register | 56-SSOP | 3.51 2.81 2.19] | CD74ACT283E 296-4275-5-ND_|4-Bit Binary Adder with Fast-Carry 16-Dip 877358 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available RoHS Compliant Parts Available 
TE Digi-Key Price Each TA. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74ACT297M 296-4276-5-ND | Digital Phase-Locked Loop T6-SOIC | 240 1.92 1.44] | SN74ACT86DBR 296-4502-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate {4-SSOP 280.00/2,000 
CD74ACT299M 296-4277-5-ND | 8-In Universal Shift/Storage Register. | 20-SOIC | 1.20 1.00  .80| |SN74ACT86DR 296-9757-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 50 40 30 
CD74ACT374E 296-4279-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 80 60 45] |SN74ACT86DR 296-9757-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 337.50/2,500 
CD74ACT374M96 296-14500-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 80 60 45) | SN74ACT86N 296-4503-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 50 A0 30 
CD74ACT374M96 296-14500-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 532.00/2,000 SN74ACT86PWR 296-4504-1-ND_ | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TsSOP| 50 40 _.30 
CD74ACTS4TE 296-1382-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip ‘80.60 +45) ‘| SN74ACTBGPWR 296-4504-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate T4-TSSOP 280.00/2,000 
CD74ACT541M 296-4280-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 88 66 50) | SN74ACT240DBR 296-4377-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 56 42 32 
CD74ACT541M96 296-14501-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC | .80 60 45) | SN74ACT240DBR 296-4377-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 372.00/2,000 
CD74ACT541M96 296-14501-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 532.00/2,000 SN74ACT240DWR 296-4378-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 56 42 32 
CD74ACT573M 296-4282-5-ND | Tri-State Octal Transparent Latch 20-SOIC -80 60 45 SN74ACT240DWR 296-4378-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 372.00/2,000 
CD74ACT573M96 296-14502-1-ND | Tri-State Octal Transparent Latch 20-SOIC 80 .60 45 SN74ACT240N 296-4379-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 56 42 32 
CD74ACT573M96 296-14502-2-ND | Tri-State Octal Transparent Latch 20-SOIC 532.00/2,000 SN74ACT240PWR 296-4380-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 56 A2 32 
CD74ACT623M96 296-4283-1-ND | Tri-State Octal-Bus Non-Inverting Xcvr. | 20-SOIC 2.00 1.60 1.20 SN74ACT240PWR 296-4380-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 372.00/2,000 
CD74ACT623M96 296-4283-2-ND | Tri-State Octal-Bus Non-Inverting Xcvr. | 20-SOIC 2080.00/2,000 SN74ACT241DBR 296-4381-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP. 56 42 32 
CD74ACT652M 296-4284-5-ND | Tri-State Octal-Bus Transcvr/Register | 24-SOIC 215 1.72 1.29 SN74ACT241DBR 296-4381-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP. 372.00/2,000 
SN74ACTOOD 296-1452-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate T4-S0IC | 50 40 ~—«.30|_ | SN74ACT241DW 296-4382-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 60 45 24 
SN74ACTOODBR 296-4347-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SSOP | 45 36 ~—-.27|_- | SN74ACT241N 296-4383-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 56 4282 
SN74ACTOODBR 296-4347-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SSOP 252.00/2,000 SN74ACT241PWR 296-4384-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP| 56 42 ~—32 
SN74ACTOODR 296-14690-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC | 45 36 ~—-.27|__ | SN74ACT241PWR 296-4384-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 372.00/2,000 
SN74ACTOODR 296-14690-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 305.00/2,500 SN74ACT244DBR 296-1069-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP | 80 60 _—45 
SN74ACTOON 296-4348-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 50 40-30) [SN74ACT244DBR 296-1069-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74ACTOOPWR 296-4349-1-ND_ | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP| 45 36 ~—-.27|_ | SN74ACT244DW 296-1070-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 88 66 50 
SN74ACTOOPWR 296-4349-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 252.00/2,000 SN74ACT244DWR 296-1070-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 80 60 45 
SN74ACTO4D 296-1065-5-ND | Hex Inverter 14-SOIC | 45 36 = .27|_ | SN74ACT244DWR 296-1070-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74ACTO4DR 296-1065-1-ND_| Hex Inverter 14-SOIC | 43 _—34_—26|_: | SN74ACT244IDWREP _|296-19502-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC | 135 113 .90 
SN74ACTO4DR 296-1065-2-ND | Hex Inverter T4-SOIC 287.50/2,500 SN74ACT2441IDWREP  |296-19502-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 17198.00/2,000 
SN74ACTO4DBR 296-4350-1-ND_ | Hex Inverter 14-SSOP | 45 36 ~—-.27|_ | SN74ACT244MDWREP | 296-22256-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC | 252 2.02 1.57 
SN74ACTO4DBR 296-4350-2-ND_ | Hex Inverter 14-SSOP 252.00/2,000 SN74ACT244MDWREP |296-22256-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 2856.00/2,000 
SN74ACTO4IDREP 296-22254-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC | 76 57 _~—.43|_: | SN74ACT244MNSREP | 296-22257-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP | 252 202 1.57 
SN74ACTO4IDREP 296-22254-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 617.50/2,500 SN74ACT244MNSREP _|296-22257-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP 2856.00/2,000 
SN74ACTO4N 296-4351-5-ND | Hex Inverter 14-Dip 50 40 = 30] | SN74ACT244N 296-4385-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 80 4.60 © ©.45 
SN74ACTO4PW 296-4352-5-ND_| Hex Inverter 14-TSSOP| 45 36 = .27|_ | SN74ACT244PWR 296-1071-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP| 80 60 45 
SN74ACTO4PWR 296-4352-1-ND_ | Hex Inverter 14-TSSOP| 43 34.26] | SN74ACT244PWR 296-1071-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ACTO4PWR 296-4352-2-ND_| Hex Inverter 14-TSSOP 238.00/2,000 SN74ACT245DBR 296-4386-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP| 80 60 45 
SN74ACTO8D 296-1066-5-ND_| Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOIC | _.50_—40__—.30)_: | SN74ACT245DBR 296-4386-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74ACTO8DR 296-1066-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOIC 45 36.27) [SN74ACT245DW 296-1072-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 88 66 SCO 
baie oe ON uae Fee Bn ANE ae secu ras a SN74ACT245DWR 296-1072-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 80 6.60 45 
4353-1 -| uad 2-Input Positive ate zs ’ ; ‘ SN74ACT245DWR 296-1072-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74ACTO8DBR 296-4353-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SSOP 252.00/2,000 SN74ACT245N 296-1460-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 80 60 45 
SN74ACTOBIDREP 296-19501-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOIC | 80 —«.60__—.45|_- | SN74ACT245PWR 296-1073-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP| 80 60 _—45 
SN TACIOBIDREP 28s SOLE ND suid Se aN male eae Pang SO) 5 SN74ACT245PWR 296-1073-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 532.00/2,000 
-4354-5- uad 2-Input Positive ate -Dip ! : : SN74ACT373DBR 296-4420-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP| 80 60 45 
elaine Pa ie eu poe an oo ne ee sae aa 27) | SN74ACT373DBR 296-4420-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP 532.00/2,000 
-13130-2- luad 2-Input Positive ate i 00/2, SN74ACT373DW 296-4421-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOIC 88 66 50 
SN74ACTOSPWR 296-4355-1-ND_| Quad 2-Input Positive AND Gate 14-TSSOP| 45 36-27 | SN74ACT373MDWREP_ | 296-22258-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOIC | 2.52 2.02 1.57 
SN74ACTO8PWR 296-4355-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-TSSOP 252.00/2,000 SN74ACT373MDWREP |296-22258-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOIC 2856.00/2,000 
SN74ACT10DR 296-4360-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 45.36 ~—.27|_| SN74ACT373N 296-4422-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-Dip 80 60 45 
SN74ACT10DR 296-4360-2-ND_ | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 305.00/2,500 SN74ACT373PWR 296-1075-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch |20-TSSOP| 80 60 45 
SN74ACT10DBR 296-4358-1-ND_ | Triple 3-Input NAND Gate 14-SSOP | 45 36 —.27|_ | SN74ACT373PWR 296-1075-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch | 20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ACT10DBR 296-4358-2-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 14-SSOP 252.00/2,000 SN74ACT374DBR 296-1076-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP 80 60.45 
SUTAACTIOEWR 286 30ND une input MAND ie Teor cae 27) |SN74ACT374DBR 296-1076-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP 532.00/2,000 
7 -4361-2- riple 3-Input ate - 52.00/2, SN74ACT374DW 296-1077-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIC 88 66 50 
SN74ACT10QPWRG4Q1 | 296-23942-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate NEW! 14-TSSOP| 47 38 ~—-.29|_ | SN74ACT374DWR 296-1077-1-ND | Tri-State Octal Dye FlipFlop 20-SOIC 80 60 45 
SN74ACT10QPWRG4Q1 | 296-23942-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate NEW! 14-TSSOP 264.00/2,000 SN74ACT374DWR 296-1077-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74ACT11D 296-1455-5-ND_| Triple 3-Input AND Gate 14-SOIC | 55 44.33] | SN74ACT374PWR 296-4423-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP| 80 60 _—45 
SN74ACTI1DBR 296-4362-1-ND_ | Triple 3-Input AND Gate 14-SSOP | 50.40.30] | SN74ACT374PWR 296-4423-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ACT11DBR 296-4362-2-ND_| Triple 3-Input AND Gate 14-SSOP 280.00/2,000 SN74ACT533DBR 296-4424-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP| 84 63 48 
SN74ACT11N 296-4363-5-ND_| Triple 3-Input AND Gate 14-Dip 55 44.33) | SN74ACT533DBR 296-4424-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP 558.00/2,000 
SN74ACT11PWR 296-4364-1-ND_| Triple 3-Input AND Gate 14-TSSOP| 50 40 30] | SN74ACTS33DW 296-4425-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOIC 84 63 48 
SN74ACT11PWR 296-4364-2-ND_| Triple 3-Input AND Gate 14-TSSOP 280.00/2,000 SN74ACT533N 296-4426-5-ND_|Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-Dip 84 63 48 
SN74ACT14D 296-1068-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC | 45° 36.27] | SN74ACT5S33PWR 296-4427-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch |20-TSSOP| 84 63 48 
SN74ACT14DR 296-1068-1-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC | 43 34 _—.26|_ | SN74ACT533PWR 296-4427-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch | 20-TSSOP 558.00/2,000 
SN74ACT14DR 296-1068-2-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 287.50/2,500 SN74ACT534DBR 296-4428-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP| 84 63 48 
SN74ACT14DBR 296-4367-1-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SSOP | 43.34 ——.26|_| SN74ACT534DBR 296-4428-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP 558.00/2,000 
SN74ACT14DBR 296-4367-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SSOP 238.00/2,000 SN74ACT534DW 296-4429-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 84 63 AB 
SN74ACTI4N 296-4368-5-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-Dip 50.40.30) [SN74ACT534DWR 296-4429-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 34 ~63~Ct«C 
SN74ACT14PWR 296-4369-1-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP| 45 36 ~—.27|_ | SN74ACT534DWR 296-4429-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 558.00/2,000 
SN74ACT14PWR 296-4369-2-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP 252.00/2,000 SN74ACT534PWR 296-4430-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP| 84 6348 
SN74ACT32D 296-1074-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC | 50 40 ~—-.30|_ | SN74ACT534PWR 296-4430-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 558.00/2,000 
SN74ACT32DR 296-1074-1-ND_| Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC | 45.36.27 _ | SN74ACT563DBR 296-4431-1-ND_|Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP | 84 —«63_——48 
SN74ACT32DR 296-1074-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 305.00/2,500 SN74ACT563DBR 296-4431-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP 558.00/2,000 
SN74ACT32DBR 296-4387-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SSOP | 45 36 ~—.27|_ | SN74ACTS63DW 296-4432-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOIC 92 69 52 
SN74ACT32DBR 296-4387-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SSOP 252.00/2,000 SN74ACT564DBR 296-4433-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP| 84 63 48 
SN74ACT32N 296-4388-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 50.40.30) | SN74ACT564DBR 296-4433-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP 558.00/2,000 
SN74ACT32PWR 296-4389-1-ND_| Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP| 45 ___—36__—.27| | SN74ACT564DW 296-4434-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 92 69 52 
SN74ACT32PWR 296-4389-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP 252.00/2,000 SN74ACTS64PWR 296-4435-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP| 84 —i«SSSt«C« 
SN74ACT74D 296-1079-5-ND PAE cowie nice 14-SOIC 55.44.33) SN74ACT564PWR 296-4435-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 558.00/2,000 
erp a SN74ACT573DBR 296-4436-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP 80 60 45 
SN74ACT74DR 296-1079-1-ND Poco Wik Gest nase 14-S0lC | 50 40.30) | su74acts73DBR 296-4436-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP 532.00/2,000 
ta ; SN74ACT573DW 296-4437-5-ND_| Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOIC 88 66 -50 
SN74ACT74DR 2961079-2:ND Oey Aes wtk Gear ae brsear 14-S0I¢ 337.50/2,500 SN74ACTS73N 296-4438-5-ND_|Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-Dip | 80.6045 
nena viveclane. Tri ¢ 3 SN74ACT573PWR 296-4439-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch |20-TSSOP| 80 60 45 
SAAC EMER ee ee ont Hon uh Clear aod Prasat | SSOP | 8° #039) Jswzaactszapwe | 296-4439-2-ND Tri-State Octal D-Type Transp. Latch |20-TSs0P| _532.00/2,000 
SN74ACT74DBR 296-4443-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 14-SSOP 280.00/2,000 SN74ACTS74DBR 296-4440-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP | 80 60 45 
Flip-Flop with Clear and Preset SN74ACT574DBR 296-4440-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP. 532.00/2,000 
SN74ACT74MDREP 296-20684-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 14-SOIC | 1.40 1.12 84] /SN74ACT574DW 296-4441-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 38 66. ~—=«50 
Flip-Flop with Clear and Preset SN74ACT574N 296-4442-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 80 60 A5 
SN74ACT74MDREP 296-20684-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 14-SOIC 1792.50/2,500 SN74ACT574PWR 296-1078-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 80 60 45 
Flip-Flop with Clear and Preset : SN74ACT574PWR 296-1078-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ACT74N 296-4444-5-ND eae nee oer 14-Dip 50.40.30] | SN74ACT1071DR 296-14692-1-ND | 10-Bit Bus Termination Array 14-SOIC | 250 2.00 1.56 
suvucrrase —[ansstotvo|outememetageapeest-ine | vesor | so 40 ao] [RUaMeTOLIDN, ae ase zH OBL BI Toman ray SD STEN 
1p "Op_with © ear and Frese SN74ACT1073DWR | 296-14693-2-ND | 16-Bit Bus Termination Array 20-SOIC 2932.00/2,000 
ee alt AFMORAD Poco wir Gor eueoe 1aS0F P80-00/2,000 SN74ACT1284DBR | 296-4365-1-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface 20-SSOP| 84 70 56 
SN74ACT74PWR 296-4446-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type |14-TSSOP| .50 40 30) [SN74ACT1284DBR__|296-4365-2-ND_| Tri-State 7-Bit Bus Interface 20-SS0P | ___744.00/2,000 
Flip-Flop with Clear and Preset SN74ACT1284DW 296-1067-5-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface 20-SOIC 93 78D 
SN74ACT74PWR 296-4446-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 14-TSSOP 238.00/2,000 SN74ACT1284DWR 296-1067-1-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface 20-SOIC 84 7056 
Flip-Flop with Clear and Preset SN74ACT1284DWR 296-1067-2-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface 20-SOIC 744.00/2,000 
SN74ACT86D 296-1463-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC | 55 44 33] _- | SN74ACT1284PWR 296-4366-1-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface 20-TSSOP| 84 70 56 
SN74ACT86DBR 296-4502-1-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SSOP | 50 40 ~_—.30|_ | SN74ACT1284PWR 296-4366-2-ND_| Tri-State 7-Bit Bus Interface 20-TSSOP 744.00/2,000 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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RoHS Compliant Parts Available 


TH Digi-Key Price Each is Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ACT8O90FN 296-4505-6-ND | 16-Bit Test-Bus Controller Tap Master | 44-PLCC | 27.00 25.20 23.40| |SN74AHCT4MDREP  |296-20768-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter T4-SOIC 7267.50/2,500 
SN74ACT8990FNR 296-4505-1-ND | 16-Bit Test-Bus Controller Tap Master | 44-PLCC | 27.00 25.20 23.40| /SN74AHC14MPWREP | 296-20706-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP| 1.17 98 78 
SN74ACT8990FNR 296-4505-2-ND | 16-Bit Test-Bus Controller Tap Master | 44-PLCC 41250.00/500 SN74AHC14MPWREP | 296-20706-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP] — 1038.00/2,000 
SN74ACT8997DW 296-4506-5-ND | Scan Path Linker with 4-Bit ID 28-S0IC | 833 7.50 6.65; |SN74AHC14N 296-4550-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-Dip 50 40 30 
SN74ACT8997DWR__|296-15977-1-ND | Scan Path Linker with 4-Bit ID 28-SOIC | 833 7.50 6.65| |SN74AHC14PWR 296-1086-1-ND_|Hex Schmitt Trigger Inverter 14-TSSOP| 39 32.22 
SN74ACT8997DWR _|296-15977-2-ND | Scan Path Linker with 4-Bit [D 28-SOIC 6175.00/1,000 SN74AHC14PWR 296-1086-2-ND_|Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP|  216.00/2,000 
SN74ACT16245QDLREP | 296-18124-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 358 287 2.23| |SN74AHC14QDRQ1 296-18534-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 60 45 34 
SN74ACT162450DLREP |296-18124-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 2027.00/1,000 SN74AHC14QDRQ1 296-18534-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74ACT16373QDLREP | 296-20726-1-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch | 48-SSOP | 3.58 2.87 2.23| |SN74AHC14QPWRQ1 | 296-13863-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP] 60 45 — 34 
SN74ACT16373QDLREP | 296-20726-2-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch | 48-SSOP 2027.00/1,000 SN74AHC14QPWRO1__|296-13863-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74ACT163740DLREP |296-22255-1-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch| 48-SSOP | 3.58 2.87 2.23] | SN74AHC14RGYR 296-13901-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-QFN 55 44 33 
SN74ACT16374QDLREP | 296-22255-2-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch | 48-SSOP 2027.00/1,000 SN74AHC14RGYR 296-13901-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-QFN 154.00/1,000 
AHC Family SN74AHC32DBR 296-4593-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SSOP| 46 37 .26 
SN74AHCOODBR 296-4507-1-ND ] Quad 2-Input Positive NAND Gate {SSOP ] 30.32 ~~«.22| | SN74AHC32DBR 296-4593-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74AHCOODBR 296-4507-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-SSOP 216.00/2,000 Se He eo _ 2etnput Posie oR Gate SE a aie 28 
SN74AHCOODGVR 296-4508-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 14-TVSOP] 42 35 2d -4594-2- uad 2-Input Positive OR Gate 7 00/2, 
SN74AHCOODGVR 296-4508-2-ND_| Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-TVSOP| —234.00/2,000 SN74AHC320R 206-4595-1-ND) | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-S0IG | 3832 
SN74AHCOODR 296-4509-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 44-S0IC 39. 32 ~—-.2| | SN74AHC32DR 296-4595-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOIC 255.00/2,500 
SN74AHCOODR 296-4509-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-S0l¢ | 255.00/2.500 SN74AHC32MDREP | 296-22271-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOIC | 1.17 98 78 
oan in : 0 OR SN74AHC32MDREP_ _|296-22271-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOIC 1267.50/2,500 
SN74AHCOOMDREP | 296-22259-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-SOIC | 1.17 98 78 We 
Okco. : im : SN74AHC32MPWREP  |296-22272-1-ND [Quad 2-Input Positive OR Gate T41SS0P| T1798 ~—78 
SN74AHCOOMDREP — | 296-22259-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-SOIC 1267.50/2,500 Hy 
oe + 2 SN74AHC32MPWREP | 296-22272-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-TSSOP] — 1038.00/2,000 
SN74AHCOOMPWREP | 296-22260-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-TSSOP| 1.17 98 78 uh ; 
i. nt f sai - SN74AHC32N 296-4596-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-Dip 50 40 30 
SN74AHCOOMPWREP _ |296-22260-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-TSSOP|___ 1038.00/2,000 . 
SN74AHCOON 96-4510-5-ND Quad 2-Input Positive NAND Gate T4-Dip 50 40 a0) _| SN74AHC32NSR 296-13136-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOP | 46 37.26 
aon ‘ be ! : : : SN74AHC32NSR 296-13136-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOP 252.00/2,000 
SN74AHCOONSR 296-13132-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-SOP | 42 35 24 ae 
Ce ‘ a : SN74AHC32PWR 296-1099-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate T4-TSSOP| 39. «=—«32St«i«D 
SN74AHCOONSR 296-13132-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-SOP 234.00/2,000 SN74AHCGOPWR 296-1099-2-ND_ | Quad 2-Input Positive OR Gate jarssor| 216.0072.000 
SN74AHCOOPWR 296-1080-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-TSSOP| 39 32.22 etek i : ist 
Sh SN74AHC32QDRG4Q1 |296-23886-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate NEW! | 14-SOIC | 60 45 34 
74AHCOOPWR 296-1080-2-ND_| Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-TSSOP| __216.00/2,000 ay Hy eater 
an uy SN74AHC32QDRG4Q1 | 296-23886-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate NEW! | 14-SOIC 487.50/2,500 
74AHCOOGPWROT  |296-17742-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate {ETSSOP| 60 45 34 reer ‘ ey ‘ 
SN74AHCOOOPWRO1  [EEENERIORORTEY Oued 2-Inout Positive NAND Got Giecoe|: dann 0e0 SN74AHC32QDRQ1 296-17497-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-S0Ic | 60 45 34 
3 ne Madi = )pul ec ositive ale ‘ al) SN74AHC32QDRQ1 296-17497-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74AHCOORGYR 296-13893-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-QFN 55 Ad 38 cae ie : 

SNP AACIORevE pea eM Quod 2-lnvut Positive NAND G. Gon TEA OO/.000 SN74AHC32QPWRQ1 | 296-17540-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-TSSOP| 60 45 34 
7. -13893-2-ND | Quad 2-Input Positive ate : 54.00/11 SN74AHC32QPWRQ1 | 296-17540-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-TSSOP| 400.00/2,000 
SN74AHCO2D 296-4511-5-ND_| Quad 2-Input NOR Gate 1M4-SOIG | 46 37 __-26|_ | sy74anca2RGYR 296-13903-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-OFN 554488 

SN74AHCO2DR 296-4511-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate W4-SOIG | 39 32.22) | cu 74nHc32RGYR 296-13903-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-QFN 154.00/1,000 
SN74AHCO2DR 296-4511-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 255.00/2,500 SN74AHC74D 296-1105-5-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset 14500 | 46 37 26 
SN74AHCO2DBR 296-4512-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 4-SSOP | 42) 3524) | cn74aHC74DR 296-1105-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset 14-Soic | 39 32 22 
SN74AHCO2DBR 296-4512-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SSOP 234.00/2,000 SN74AHC74DR 296-1105-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset 14-SOIC 255.00/2,500 
SN74AHCO2DGVR 296-4513-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gate 14-TVSOP| 42 3524 | SN74AHC74DBR 296-4621-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset 14-SSOP 46 «437 26 
So Ata ee peeienaee ths Guat Sout oe avede ia ae 4 SN74AHC74DBR 296-4621-2-ND_| Dual D-Type F/F with Clear/Preset 14-SSOP 252.00/2,000 

SI -22261-1-ND | Quad 2-Inpui ate ; : : : SN74AHC74DGVR 296-4622-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset T41VSOP| 50 41 ~SB 
SN74AHCO2MPWREP — | 296-22261-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP 1038.00/2,000 SN74AHC74DGVR 296-4622-2-ND Dual D-Type F/F with Clear/Preset 14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74AHCO2N 296-4514-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 50 40.30) | SN74AHC74MDREP 296-22273-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset 14-SO0IC | 117 98 78 
SN74AHCO2PWR 296-4515-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP| 39 __—.32__—.22| /SN74AHC74MDREP _—| 296-22273-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset 14-SOIC 1267.50/2,500 
SN74AHCO2PWR 296-4515-2-ND_| Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP | 216.00/2,000 SN74AHC74MPWREP _ |296-22274-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset 14-TSSOP| 1.17 98 _.78 
SN74AHCO2QPWRG4Q1 | 296-23529-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate NEW! 14-TSSOP] 41 33.25] [SN74AHC74MPWREP | 296-22274-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset T4-TSSOP|  1038.00/2,000 
SN74AHCO2QPWRG4Q1 | 296-23529-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate NEW! 14-TSSOP| — 230.00/2,000 SN74AHC74N 296-4623-5-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset 14-Dip 50 40 30 
SN74AHCO2RGYR 296-13894-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-QFN 55 44 33] | SN74AHC74PWR 296-4624-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset 14-TSSOP| 46 37 26 
SN74AHCO2RGYR 296-13894-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-QFN 154.00/1,000 SN74AHC74PWR 296-4624-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset 14-TSSOP| 252.00/2,000 
SN74AHCO4D 296-4516-5-ND | Hex Inverter TES0IC | 46 «37 ~—«26|-: | SN74AHC74QDRG4Q1_|296-23887-1-ND | Dual D-Type F/F w/Clear Preset NEW!| 14-SOIC | 64 48.36 
SN74AHCO4DR 296-4516-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC | 39 32 22] |SN74AHC74QDRG4Q1 | 296-23887-2-ND | Dual D-Type F/F w/Clear Preset NEW!| 14-SOIC 520.00/2,500 
SN74AHCO4DR 296-4516-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 255.00/2,500 SN74AHC74QDRQ1 296-17298-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset 14-SOIC | 64 48 36 
SN74AHCO4DBR 296-4517-1-ND | Hex Inverter 14-SSOP | 46 37 26] _ | SN74AHC74QDRQ1 296-17298-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset 14-SOIC 520.00/2,500 
SN74AHCO4DBR 296-4517-2-ND_| Hex Inverter 14-SSOP 252.00/2,000 SN74AHC74QPWRQ1 | 296-17496-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset 14-TSSOP| 64 48 36 
SN74AHCO4DGVR 296-4518-1-ND | Hex Inverter T4-TVSOP| 50 41 28] |SN74AHC74QPWRQ1__|296-17496-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset 14-TSSOP| __ 426.00/2,000 
SN74AHCO4DGVR 296-4518-2-ND_ | Hex Inverter 14-TVSOP|  278.00/2,000 SN74AHC74RGYR 296-13904-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset | 14-QFN 3239S 
SN74AHCO4MDREP | 296-22262-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC | 1.17 98 — .78] | SN74AHC74RGYR 296-13904-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset | 14-QFN 173.00/1,000 
SN74AHCO4MDREP | 296-22262-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 1267.50/2,500 SN74AHC86D 296-4625-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-S0I0 | 46 37 26 
SN74AHCO4MPWREP _|296-21247-1-ND | Hex Inverter 14-TSSOP| 1.17.98 _.78| | SN74AHC86DR 296-4625-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-S0I0 | 39 32.22 
SN74AHCO4MPWREP  |296-21247-2-ND | Hex Inverter T4-TSSOP|  1038.00/2,000 SN74AHC86DR 296-4625-2-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 255.00/2,500 
SN74AHCO4N 296-4519-5-ND_ | Hex Inverter 14-Dip 50 40 30 SN74AHC86DBR 296-4626-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SSOP 46 37 .26 
SN74AHCO4PWR 296-1081-1-ND_ | Hex Inverter 14-TSSOP 39 32 22 SN74AHC86DBR 296-4626-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74AHCO4PWR 296-1081-2-ND | Hex Inverter 14-TSSOP 216.00/2,000 SN74AHC86N 296-4627-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 50 40 30 
SN74AHCO4QDRG4Q1_—‘(| 296-23884-1-ND | Hex Inverter NEW! 14-SOIC A 33 25 SN74AHC86PWR 296-4628-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TSSOP 40 32 .24 
SN74AHCO4QDRG401 | 296-23884-2-ND | Hex Inverter NEW! 14-SOIC 277.50/2,500 SN74AHC86PWR 296-4628-2-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TSSOP 224.00/2,000 
SN74AHCO4QDRQ1 296-18532-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC A 33 25| | SN74AHC86RGYR 296-13905-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-QFN 60 A5 34 
SN74AHCO4QDRO1 —*|296-18532-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 277.50/2,500 SN74AHC86RGYR 296-13905-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-QFN 200.00/1,000 
SN74AHCO4RGYR 296-13895-1-ND | Hex Inverter 44-OFN 55 44. ~~ -.33| + | SN74AHC123ADBR 296-4525-1-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator | 16-SSOP 55 44 33 
SHAANCOSEGYR ES oe ek vert ‘4-QFN| | _154.00/1,000 | | wraancr2sap6vA__|2964826--ND_|Dual Relig Monasable Muttirator _|18-1VS0P| 48-30-27 
SN74AHCO5D 296-1997-5-ND [Hex Inverter with OD Output 14S0IC | 46 «87S 4526-1 l ivi s : : : 
SN74AHCOSDT 296-1997-1-ND_ | Hex Inverter with OD Output 14-soic | 46 37 26| | SN74AHC123ADGVR—[296-4526-2-ND [Dual Retrig Monostable Multivibrator [16-TVSOP | 320.00/2,000 
SN74AHCOSDR 296-1997-2-ND | Hex Inverter with OD Output 14-SOIC 297.50/2,500 SN74AHC123ADR 296-4527-1-ND | Dual Retrig Monostable Muttivibrator 16-SOIC 45 36 27 
SN74AHCOSN 296-1464-5-ND | Hex Inverter with OD Output 14-Dip 50 ‘40 30 SN74AHC123ADR 296-4527-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 16-SOIC 305.00/2,500 
SN74AHCOSPWR 296-4520-1-ND_|Hex Inverter with OD Output 14-TSSOP ‘46 ‘37 26 SN74AHC123AMDREP | 296-22265-1-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 16-SOIC 99 83 66 
SN74AHCOSPWR 296-4520-2-ND_|Hex Inverter with OD Output T4TSSOP) _252.00/2,000 SH TS MD (eRe Ie meet Berne pyomosta ble Muwibrator | A6-SOiC | 272.807 500. 
SN74AHCO8D 296-4523-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-S0IG | 48 3728] [en aauciosapwa — (SSEEEOROMNDIM Ousl Retric Monosteble Muttvibrster |16-TSs0P| 280.00/2,000 
SN74AHCO8DBR 296-4521-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SS0P | 468726) eric toe DBR eee eOOM Tr sue Guad Bus Buffer Gate «| 14ssor | 85 4k 93 
SN7AAHGOBDER peg okey ogg| Ouad 2-Input Positive AND Gate 1ASSOR |) ne obi, 000 SN74AHC125DBR | 296-4829-2-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate 14-SSOP | 308.00/2,000 
SN74AHCO8DGVR 296-4522-1-ND_| Quad 2-Input Positive AND Gate 14-TvSOP| 50 At .28) | on aaucaoapr 2964520-1-ND. |TrState Quad Bus Buffer Gate 14-8010 Foam Ouest 
SN74AHCOBDGVR 296-4522-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate T4-1VSOP| __278.00/2,000 SN74AHCTOSDR 596-4530-2-ND | Tri-State Quad Bus Butler Gate 1a-801C- 1 305.0072 500 — 
SN74AHCO8DR 206-4523-1-ND) | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOIC | 39 32-22) | SN74AHC125MDREP | 296-22266-1-ND | Tri-State Quad Bus Butter Gate 14-S0lC | 155 124 93 
SN74AHCO8DR 296-4523-2-ND) | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-S0IC 255.00/2,600 SN74AHC125MDREP | 296-22266-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-solc | 1985.00/2,500 
SN74AHCOBMDREP | 296-22263-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOIC | 1.17 98 -78| | cN74AHC125MPWREP | 296-22267-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP] 155 1.24 93 
SN74AHCOBMDREP __|296-22263-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOIC 1267.50/2,500 SN74AHC125MPWREP_ |296-22267-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP| __1612.00/2,000__ 
SN74AHCOSMPWREP  |296-22264-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate T4TSSOP| 117 9878] Fen7aqHcioSN 596-4531-5-ND TTr-State Quad Bus Buffer Gate TEDip 50 4G 30 
SN74AHCO8MPWREP | 296-22264-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-TSSOP| — 1038.00/2,000 SN74AHC125PWR 296-1083-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 44-tssop| 50 40 30 
SN74AHCOBN 206-524-9-ND) | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-Dip | 50 4030) |sN74AHC125PWR | 296-1083-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TssoP| _280.00/2,000 
SN74AHCOBNSR 2 ibs 13 Sg igi) Quad 2-Input Positive AND Gate 14-S0P | 46 37.26) | SN74AHC1250PWRG4 |296-22041-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP] 74 5642 
SN74AHCOBNSR 296218133-2:ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14:S0P. 252.00/2,000 SN74AHC125QPWRG4_|296-22041-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP| _492.00/2,000 
SN74AHCOBPWR BOGS O82 IRN Cuad 2-Input Positive AND Gate 14-TSSOP) 39 32.22! /SN74AHCT250PWROT |296-17494-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate TETSSOP] 52390 
SN74AHCO8PWR 296-1082-2-ND_| Quad 2-Input Positive AND Gate 14-TSSOP 216.00/2,000 SN74AHC125QPWRQ1 |296-17494-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP 344.00/2,000 
SN74AHCO8QDRG4Q1 | 296-23885-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate NEW!) 14-SOIC 60 A5 34] | SN74AHC125RGYR 296-13897-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-QFN AB 36 27 
SN74AHCO8QDRG4Q1 | 296-23885-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate NEW! 14-SOIC 487.50/2,500 SN74AHC125RGYR 296-13897-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 44-QFN 160.00/1,000 
SN74AHCO8QDRQ1 296-18533-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOIC 6045 __—.34)_ | SN74AHC126DBR 296-4532-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP | 554438 
SN74AHCO8QDRQ1 296-18533-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOIC 487.50/2,500 SN74AHC126DBR 296-4532-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP 308.00/2,000 
SN74AHCOBRGYR 296-13896-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-QFN 55 44 ~— 33] /SN74AHC126DGVR —_—=*| 296-4533-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TVSOP| 55 44 33 
SN74AHCOBRGYR 296-13896-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-QFN 154.00/1,000 SN74AHC126DGVR | 296-4533-2-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TVSOP|  308.00/2,000 
SN74AHC14DBR 296-4548-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SSOP AB 37.26) | SN74AHC126DR 296-4534-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 45 36 27 
SN74AHC14DBR 296-4548-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SSOP 252.00/2,000 SN74AHC126DR 296-4534-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 305.00/2,500 
SN74AHC14DGVR 296-4549-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TVSOP| 50 1 28] | SN74AHC126N 296-4535-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-Dip 50 40 30 
SN74AHC14DGVR 296-4549-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TVSOP 278.00/2,000 SN74AHC126PWR 296-4536-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP| 50 40 30 
SN74AHC14DR 296-1085-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC | 39 .32~—.22]_: | SN74AHC126PWR 296-4536-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP| 280.00/2,000 
SN74AHC14DR 296-1085-2-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 255.00/2,500 SN74AHC132D 296-1465-5-ND | Quad NAND Gate 14-S0Ic | 50 40 30 
SN74AHC14MDREP __|296-20768-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-S0lC | 1.17.98 78] | SN74AHC132DR 296-1465-1-ND | Quad NAND Gate 14-soic | 45 3627 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi Reel® (Cont.) RoHS Compliant Parts Available INSTRUMENTS Digi Reel® (Cont.) RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AHC132DR 296-1465-2-ND | Quad NAND Gate 14-SOIC 305.00/2,500 SN74AHC273DGVR 296-4591-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-TVSOP 400.00/2,000 
SN74AHC132DBR 296-4537-1-ND | Quad NAND Gate 14-SSOP 55 A4 .33| | SN74AHC273DW 296-1470-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOIC 55 A4 33 
SN74AHC132DBR 296-4537-2-ND | Quad NAND Gate 14-SSOP 308.00/2,000 SN74AHC273DWR 296-1470-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOIC 55 A4 33 
SN74AHC132DGVR 296-4538-1-ND | Quad NAND Gate 14-TVSOP 55 A4 33] | SN74AHC273DWR 296-1470-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOIC 308.00/2,000 
SN74AHC132DGVR 296-4538-2-ND_| Quad NAND Gate 14-TVSOP. 308.00/2,000. SN74AHC273N 296-1471-5-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-Dip 56 A2 32 
SN74AHC132N 296-1466-5-ND | Quad NAND Gate 14-Dip 50 40 30] | SN74AHC273PWR 296-4592-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-TSSOP 55 A4 33 
SN74AHC132PWR 296-4539-1-ND | Quad NAND Gate 14-TSSOP 50 A0 30} | SN74AHC273PWR 296-4592-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHC132PWR 296-4539-2-ND | Quad NAND Gate 14-TSSOP 280.00/2,000 SN74AHC367DR 296-4597-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver 16-SOIC 55 A4 33 
SN74AHC132RGYR 296-13898-1-ND | Quad NAND Gate 14-QFN A8 36 .27| | SN74AHC367DR 296-4597-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver 16-SOIC 372.50/2,500 
SN74AHC132RGYR 296-13898-2-ND | Quad NAND Gate 14-QFN 160.00/1,000 SN74AHC373DBR 296-4598-1-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SSOP. 60 AS 34 
SN74AHC138D 296-4540-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-SOIC 50 40 -30| | SN74AHC373DBR 296-4598-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SSOP 400.00/2,000 
SN74AHC138DR 296-4540-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-SOIC 5 36 .27| | SN74AHC373DGVT 296-17111-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-TVSOP 66 50 38 
SN74AHC138DR 296-4540-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-SOIC 305.00/2,500 SN74AHC373DGVT 296-17111-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-TVSOP 438.00/2,000 
SN74AHC138DBR 296-4541-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-SSOP 55 A4 .33| | SN74AHC373DW 296-4599-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SOIC 48 36 27 
SN74AHC138DBR 296-4541-2-ND_| 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-SSOP 308.00/2,000 SN74AHC373N 296-4600-5-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-Dip 56 A2 32 
SN74AHC138N 296-4542-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-Dip 50 A0 30} | SN74AHC373NSR 296-13137-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SOP 60 A5 34 
SN74AHC138PWR 296-1084-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-TSSOP 50 A0 30} | SN74AHC373NSR 296-13137-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SOP 400.00/2,000 
SN74AHC138PWR 296-1084-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-TSSOP 280.00/2,000 SN74AHC373PWR 296-1100-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-TSSOP 55 A4 33 
SN74AHC138RGYR 296-13899-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-VQFN 56 A2 .32| | SN74AHC373PWR 296-1100-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHC138RGYR 296-13899-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-VQFN 186.00/1,000 SN74AHC374DBR 296-1101-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP. 60 A5 34 
SN74AHC139D 296-4543-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-SOIC 50 A0 30} | SN74AHC374DBR 296-1101-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP 400.00/2,000 
SN74AHC139DBR 296-4544-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-SSOP 55 A4 .33] | SN74AHC374DGVR 296-4601-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TVSOP 60 A5 34 
SN74AHC139DBR 296-4544-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-SSOP 308.00/2,000 SN74AHC374DGVR 296-4601-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TVSOP 400.00/2,000 
SN74AHC139DGVR 296-4545-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-TVSOP 8 36 .27| | SN74AHC374DWR 296-4602-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 55 A4 33 
SN74AHC139DGVR 296-4545-2-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-TVSOP. 320.00/2,000 SN74AHC374DWR 296-4602-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 308.00/2,000 
SN74AHC139N 296-4546-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-Dip 50 A0 30] | SN74AHC374N 296-4603-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 56 42 32 
SN74AHC139PWR 296-4547-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-TSSOP 50 40 30} | SN74AHC374PWR 296-1102-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 55 A4 33 
SN74AHC139PWR 296-4547-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-TSSOP 280.00/2,000 SN74AHC374PWR 296-1102-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHC139RGYR 296-13900-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-VOQFN 56 A2 32] | SN74AHC540DBR 296-4604-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 56 A2 32 
SN74AHC139RGYR 296-13900-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-VQFN 186.00/1,000 SN74AHC540DBR 296-4604-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP. 372.00/2,000 
SN74AHC157D 296-4551-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-SOIC 50 A0 -30| | SN74AHC540DW 296-4605-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 52 39 30 
SN74AHC157DBR 296-4552-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-SSOP 64 A8 .36| | SN74AHC540DWR 296-4605-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC A8 36 27 
SN74AHC157DBR 296-4552-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-SSOP 426.00/2,000 SN74AHC540DWR 296-4605-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 320.00/2,000 
SN74AHC157DGVR 296-4553-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-TVSOP 64 A8 36} | SN74AHC540N 296-4606-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 56 42 32 
SN74AHC157DGVR 296-4553-2-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-TVSOP. 426.00/2,000 SN74AHC540PWR 296-4607-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP. 48 36 Br 
SN74AHC157DR 296-14700-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-SOIC 5 36 .27| | SN74AHC540PWR 296-4607-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74AHC157DR 296-14700-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-SOIC 305.00/2,500 SN74AHC541DBR 296-4608-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 56 42 32 
SN74AHC157N 296-4554-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-Dip 50 AO -30} | SN74AHC541DBR 296-4608-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 372.00/2,000 
SN74AHC157NSR 296-13134-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-SOP 64 A8 36} | SN74AHC541DGVR 296-12740-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 56 A2 32 
SN74AHC157NSR 296-13134-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-SOP 426.00/2,000 SN74AHC541DGVR 296-12740-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP. 372.00/2,000 
SN74AHC157PWR 296-4555-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-TSSOP 50 A0 -30| | SN74AHC541DWR 296-4609-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC A8 36 2 
SN74AHC157PWR 296-4555-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-TSSOP 280.00/2,000 SN74AHC541DWR 296-4609-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 320.00/2,000 
SN74AHC157RGYR 296-13902-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-VOFN 64 48 36} | SN74AHC541N 296-4610-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 56 A2 32 
SN74AHC157RGYR 296-13902-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-VOFN 213.00/1,000 SN74AHC541NSR 296-13138-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP 56 42 32 
SN74AHC158DBR 296-4556-1-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-SSOP 55 A4 33] | SN74AHC541NSR 296-13138-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP 372.00/2,000 
SN74AHC158DBR 296-4556-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-SSOP 308.00/2,000 SN74AHC541PWR 296-1103-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 48 36 27 
SN74AHC158DGVR 296-4557-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-TVSOP 55 A4 33] | SN74AHC541PWR 296-1103-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74AHC158DGVR 296-4557-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-TVSOP 308.00/2,000 SN74AHC541QPWRQ1 | 296-19592-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 66 50 37 
SN74AHC158DR 296-4558-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-SOIC 50 A0 30} | SN74AHC541QPWRQ1 | 296-19592-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 436.00/2,000 
SN74AHC158DR 296-4558-2-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-SOIC 337.50/2,500 SN74AHC573DBR 296-4611-1-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SSOP. 60 A5 34 
SN74AHC158PWR 296-4559-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-TSSOP 55 A4 33] | SN74AHC573DBR 296-4611-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SSOP 400.00/2,000 
SN74AHC158PWR 296-4559-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-TSSOP 308.00/2,000 SN74AHC573DGVR 296-13818-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-TVSOP 60 AS 34 
SN74AHC174D 296-1467-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOIC 50 A0 30} | SN74AHC573DGVR 296-13818-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-TVSOP 400.00/2,000 
SN74AHC174DBR 296-4578-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-SSOP 55 A4 .33| | SN74AHC573DW 296-4612-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SOIC 48 36 ar 
SN74AHC174DBR 296-4578-2-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-SSOP 308.00/2,000 SN74AHC573DWR 296-4612-1-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SOIC 55 A4 33 
SN74AHC174N 296-1468-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-Dip 50 40 -30| | SN74AHC573DWR 296-4612-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SOIC 308.00/2,000 
SN74AHC174PWR 296-12739-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-TSSOP 55 A4 33] | SN74AHC573N 296-4613-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-Dip 56 42 32 
SN74AHC174PWR 296-12739-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-TSSOP 308.00/2,000 SN74AHC573PWR 296-1104-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-TSSOP 55 A4 33 
SN74AHC240DBR 296-4579-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 60 A5 34] | SN74AHC573PWR 296-1104-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHC240DBR 296-4579-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP. 400.00/2,000 SN74AHC574DBR 296-4614-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP. 60 A5 34 
SN74AHC240DGVR 296-12858-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 60 A5 .34] | SN74AHC574DBR 296-4614-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP 400.00/2,000 
SN74AHC240DGVR 296-12858-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 400.00/2,000 SN74AHC574DWR 296-4615-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 55 A4 33 
SN74AHC240DW 296-4580-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC A8 36 .27| | SN74AHC574DWR 296-4615-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 308.00/2,000 
SN74AHC240DWR 296-4580-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 55 A4 .33] | SN74AHC574N 296-4616-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 56 A2 32 
SN74AHC240DWR 296-4580-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 308.00/2,000 SN74AHC574PWR 296-4617-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP. 55 A4 33 
SN74AHC240N 296-4581-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 56 42 .32| | SN74AHC574PWR 296-4617-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHC240PWR 296-4582-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 55 A4 33] | SN74AHC594D 296-15394-5-ND | 8-Bit Shift Register 16-SOIC 8 36 27 
SN74AHC240PWR 296-4582-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 308.00/2,000 SN74AHC594PW 296-23235-5-ND | 8-Bit Shift Register 16-TSSOP 52 39 30 
SN74AHC244DBR 296-4583-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 60 A5 .34] | SN74AHC595D 296-4618-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOIC 8 36 ar: 
SN74AHC244DBR 296-4583-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP. 400.00/2,000 SN74AHC595N 296-4619-5-ND_| Tri-State 8-Bit Shift Register 16-Dip 56 42 32 
SN74AHC244DGVR 296-4584-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 60 A5 34] | SN74AHC595PWR 296-4620-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-TSSOP 8 36 27 
SN74AHC244DGVR 296-4584-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 400.00/2,000 SN74AHC595PWR 296-4620-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-TSSOP 320.00/2,000 
SN74AHC244DW 296-1096-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC A8 36 .27| | SN74AHC4066DGVR 296-17112-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch 14-TVSOP A8 36 27 
SN74AHC244DWR 296-1096-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 55 A4 .33| | SN74AHC4066DGVR 296-17112-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 14-TVSOP 320.00/2,000 
SN74AHC244DWR 296-1096-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 308.00/2,000 SN74AHC4066DR 296-15256-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch 14-SOIC 55 A4 33 
SN74AHC244MDWREP | 296-22268-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 2.10 1.68 1.26) |SN74AHC4066DR 296-15256-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 14-SOIC 372.50/2,500 
SN74AHC244MDWREP | 296-22268-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 2184.00/2,000 SN74AHC4066PWR 296-15257-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch 14-TSSOP 55 A4 33 
SN74AHC244MPWREP | 296-22269-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP| 2.10 1.68 1.26) |SN74AHC4066PWR 296-15257-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 14-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHC244MPWREP | 296-22269-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 2184.00/2,000 SN74AHC4066RGYR 296-15258-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch 14-QFN 84 70 56 
SN74AHC244N 296-4585-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 56 A2 -32| | SN74AHC4066RGYR 296-15258-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 14-QFN 372.00/1,000 
SN74AHC244PWR 296-1097-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 55 A4 33] |SN74AHC16240DGGR |296-4560-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP] 1.38 1.15 92 
SN74AHC244PWR 296-1097-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 308.00/2,000 SN74AHC16240DGGR | 296-4560-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1224.00/2,000 
SN74AHC244QDWRQ1_ | 296-17495-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 70 53 40} |SN74AHC16240DGVR | 296-4561-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP] 1.38 1.15 92 
SN74AHC244QDWRQ1_ | 296-17495-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 468.00/2,000 SN74AHC16240DGVR =| 296-4561-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 1224.00/2,000 
SN74AHC244QPWR 296-17013-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP. 96 72 54} | SN74AHC16240DL 296-4562-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.38 1.15 92 
SN74AHC244QPWR 296-17013-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 638.00/2,000 SN74AHC16244DGGR =| 296-4563-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP] 1.38 1.15 92 
SN74AHC244QPWRG4Q1 | 296-23943-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-TSSOP 70 53 40} |SN74AHC16244DGGR | 296-4563-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1224.00/2,000 
SN74AHC244QPWRG4Q1 | 296-23943-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-TSSOP 468.00/2,000 SN74AHC16244DGVR_~=—| 296-4564-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP] 1.38 1.15 92 
SN74AHC245DBR 296-4586-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 8 36 .27| |SN74AHC16244DGVR =| 296-4564-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 1224.00/2,000 
SN74AHC245DBR 296-4586-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP. 320.00/2,000 SN74AHC16244DL 296-4565-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.38 1.15 92 
SN74AHC245DGVR 296-4587-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP 53 40 30] |SN74AHC16373DGGR |296-4566-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch | 48-TSSOP| 1.38 1.15 92 
SN74AHC245DGVR 296-4587-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP 352.00/2,000 SN74AHC16373DGGR | 296-4566-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch | 48-TSSOP 1224.00/2,000 
SN74AHC245DW 296-4588-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 48 36 .27| |SN74AHC16373DGVR =| 296-4567-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch | 48-TVSOP} 1.38 1.15 92 
SN74AHC245MDWREP | 296-22270-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 168 1.34 1.01 SN74AHC16373DGVR =} 296-4567-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch | 48-TVSOP 1224.00/2,000 
SN74AHC245MDWREP_|296-22270-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 1742.00/2,000 SN74AHC16373DL 296-4568-5-ND_| Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch_| 48-SSOP | 1.28 1.02 JT 
SN74AHC245MPWREP | 296-21808-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP} 1.68 1.34 1.01 SN74AHC16373DLR 296-4568-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch | 48-SSOP | 1.38 1.15 92 
SN74AHC245MPWREP | 296-21808-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 1742.00/2,000 SN74AHC16373DLR 296-4568-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch | 48-SSOP 612.00/1,000 
SN74AHC245N 296-4589-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 56 42 .32| |SN74AHC16374DGGR | 296-4569-1-ND_ | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TSSOP] 1.38 1.15 92 
SN74AHC245NSR 296-13135-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 57 AS .33] |SN74AHC16374DGGR | 296-4569-2-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TSSOP 1224.00/2,000 
SN74AHC245NSR 296-13135-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP. 380.00/2,000 SN74AHC16374DGVR__ | 296-4570-1-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TVSOP| 1.38 1.15 92 
SN74AHC245PWR 296-1098-1-ND | Tri-State Octal Transceiver 20-TSSOP 55 A4 33] |SN74AHC16374DGVR =| 296-4570-2-ND_ | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TVSOP 1224.00/2,000 
SN74AHC245PWR 296-1098-2-ND | Tri-State Octal Transceiver 20-TSSOP 308.00/2,000 SN74AHC16374DL 296-4571-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP | 138 1.15 92 
SN74AHC273DBR 296-4590-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP 56 A2 32] |SN74AHC16540DGGR | 296-4572-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP] 1.38 1.15 92 
SN74AHC273DBR 296-4590-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP 372.00/2,000 SN74AHC16540DGGR | 296-4572-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1224.00/2,000 
SN74AHC273DGVR 296-4591-1-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-TVSOP. 60 A5 34] [| SN74AHC16540DGVR__|296-4573-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| 1.38 1.15 92 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi@Reel” (cont, RoHS Compliant Parts Available INsrRuMENTS Digi@Reel” (cont, RoHS Compliant Parts Available 
ihe Digi-Key Price Each rie Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1) 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AHCT6540DGVR  |296-4573-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ZB-TVSOP| _1224.00/2,000 SN74AHCTIANSR 296-13142-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter T4-SOP 437. SCO 
SN74AHC16540DL 296-4574-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.38 1.15 92] |SN74AHCT14NSR 296-13142-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOP 252.00/2,000 
SN74AHC16541DGGR |296-4575-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP] 1.38 1.15 92] |SN74AHCT14PWR 296-1110-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP| 39 32 22 
SN74AHC16541DGGR | 296-4575-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1224.00/2,000 SN74AHCT14PWR 296-1110-2-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP 216.00/2,000 
SN74AHC16541DGVR__|296-4576-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| 1.38 1.15 92] | SN74AHCT14QDRG4Q1 | 296-23890-1-ND [Hex Schmitt-Trigger Inverter MEW! | 14-SOIC | 60 4534 
SN74AHC16541DGVR  |296-4576-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| _ 1224.00/2,000 SN74AHCT14QDRG4Q1 |296-23890-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW! | 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74AHC16541DL 296-4577-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SsoP | 1.28 1.02 _.77| |SN74AHCT14QDRQ1 —| 296-18293-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 60 45 34 
AHCT Family SN74AHCT14QDRQ1 | 296-18293-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 487.50/2,500 
CAHCTIGO4ODCKROI ~)296-24020-1-ND [Single Inverter Gate NEW! S705 | 67S) | SN74AHCT14QPWRG4Q1 | 296-23891-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW! |14-TSSOP) 60 45 34 
CAHCT1GO4QDCKROi |296-24029-2-ND | Single Inverter Gate MEW? Be roe | |. ake borago0 SN74AHCT14QPWRG4O1 |296-23891-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW! |14-TSSOP| _ 400.00/2,000 
Holl Sinnic 2 oe aes SN74AHCT14QPWRQ1 |296-13654-1-ND [Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSoP| 60 45 34 
CAHCT1G32QDBVRQ1 | 296-23141-1-ND | Single 2-Input OR Gate SOT-23-5| 46 37 .26 rae 
CAHCTIG320DBVRG1 | 296-23141-2-ND | Single 2- ere SN74AHCT14QPWRQ1 |296-13654-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP 400.00/2,000 
gle 2-Input OR Gate SOT-23-5 357.00/3,000 Bee 
s er i z e SN74AHCT14RGYR 296-13912-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-QFN 55 A4 33 
CAHCT1G32QDCKRQ1 _|296-23583-1-ND | Single 2-Input OR Gate $C70-5 46 3726 ea 
CAHCTIGS°0DCKRO1 —1296-23883-2-ND [Single 2- : SN74AHCT14RGYR 296-13912-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-QFN 154.00/1,000 
gle 2-Input OR Gate $C70-5 357.00/3,000 a 
caeria i SN74AHCT32D 296-4728-5-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOlG | 46 3726 
5QPWRG4Q1 |296-23874-1-ND | Tri-St. Quad Bus Buffer Gate NEW! |14-TSSOP] 52 39 30 sa es : 
: SN74AHCT32DBR 296-4729-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SS0P | 46 ~«37~~=«C«G 
CAHCT125QPWRG4Q1 | 296-23874-2-ND | Tri-St. Quad Bus Buffer Gate NEW! | 14-TSSOP 346.00/2,000 SN74AHCT32DBR 996-4729-2-ND | Quad 2-In e : 
4 i put Positive OR Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
CAHCT1G126QDCKRG4 |296-23521-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate NEW!| SC70-5 46.3726 op : i : 
: l SN74AHCT32DGVR 296-4730-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-TVSOP| 50 41 28 
CAHCT1G126QDCKRG4 |296-23521-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate NEW!| SC70-5 357.00/3,000 SN74AHCT32DGVR 296-4730-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 44-TVSOP 278,072,000 
CAHCT2440PWRGAQT |296-23041-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! [20-TSSOP| 70 53-40] | gn74aHCT32DR 296-4731-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 44s0ic | 39 32 22 
CAHCT244QPWRG4Q1 | 296-23941-2-ND J Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-TSSOP 468.00/2,000 SN74AHCT32DR 296-4731-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOIC 255.00/2,500 
SN74AHCTOOD 296-4629-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 46 37.26) /SN74AHCT32MDREP —_| 296-22287-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOIC | 117 98 78 
SN74AHCTOODR 296-4629-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC | 39 32.22) | SN74AHCT32MDREP | 296-22287-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOIC 1267.50/2,500 
SN74AHCTOODR 296-4629-2-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 255.00/2,500 SN74AHCT32MPWREP |296-22288-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-TSSOP| 1.17 98 78 
SN74AHCTOODBR 296-4630-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate T4-SSOP | 4637-26] | SN74AHCT32MPWREP_| 296-22288-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-TSSOP| __1038.00/2,000 
SN74AHCTOODBR 296-4630-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SSOP 252.00/2,000 SN74AHCT32N 296-4732-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate T4-Dip 50. 4080 
SN74AHCTOODGVR 296-4631-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TVSOP] 50 41.28] | SN74AHCT32NSR 296-13144-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOP 46 3726 
SN74AHCTOODGVR 296-4631-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TVSOP 278.00/2,000 SN74AHCT32NSR 296-13144-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOP 252.00/2,000 
SN74AHCTOOMDREP —_|296-22275-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC | 147.98 _.78| | SN74AHCT32PWR 296-1119-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-TSSOP| 39 32 22 
SN74AHCTOOMDREP  |296-22275-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate T4-SOIC 1267.50/2,500 SN74AHCT32PWR 296-1119-2-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate 14-TSSOP 216.00/2,000 
SN74AHCTOOMPWREP |296-22276-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 44-TssoP| 1.17  .98  .78| |SN74AHCT32QPWROT |296-18537-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate T4-TSSOP| 4133s 
SN74AHCTOOMPWREP_ | 296-22276-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 1038.00/2,000 SN74AHCT32QPWRQ1 = ‘| 296-18537-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-TSSOP 230.00/2,000 
SN74AHCTOON 296-4632-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 50 40 30 SN74AHCT32RGYR 296-13913-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-QFN 55 44 33 
SN74AHCTOOPWR 296-4633-1-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 44tssop| 39 32  22| |SN74AHCT32RGYR 296-13913-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-QFN 154.00/1,000 
SN74AHCTOOPWR 296-4633-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 216.00/2,000 SN74AHCT74D 296-4769-5-ND_| Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset | 14-SOIC 46 37 26 
SN74AHCTOOQDRG4Q1 |296-23888-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW! 14-soic | 60 45 34) | SN74AHCT74DBR 296-4770-1-ND [Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset | 14-SSOP | 46.37 ~.26 
SN7AAHGTOOGDRE¢G] (NRE ued ocineut NAND Gets Amber 44S0ic'| . 487.50-600 SN74AHCT74DBR__—|296-4770-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset | 14-SSOP | 252.00/2,000 
SN74AHCTOOQDRQ1 | 296-14349-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-S0IC | 60 45 34 See pave a AD Pus plype Hib: Hop baie vy veUE om sare n0e 28 
SN74AHCTOOQDRQ1 _| 296-14349-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 487.50/2,500 SNTAAHCTPADR RaenaraaennD Bia Delve HlecHen with Cle ed +] dasoic Agape BD 
SN74AHCTOOOPWRG4QT |296-23910-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW! T4-TSS0P| 60 45 34 Van Be Ee Op Wit Dear tase : : : 
SRaNan Sd a : SN74AHCT74DR 296-14704-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset | 14-SOIC 255.00/2,500 
SN74AHCTOOCPWREAQT Pose eeiregay| Quad 2-InputNAND Gate NEW? = /14-TSSOP) —400.00/2,000 SN74AHCT74MDREP | 296-22289-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset | 14-SOIc | 1.17 98 78 
SN74AHCTOOQPWRQ1 |296-13864-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP] 60 45 34 Pee : ve : : : : : 
SN74AHCT74MDREP | 296-22289-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset | 14-SOIC 1267.50/2,500 
SN74AHCTOOQPWRQ1 |296-13864-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 400.00/2,000 Ceee a | : 1 4 : 
SN74AHCT74MPWREP |296-22541-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset |14-TSSOP| 1.17 98  .78 
SN74AHCTOORGYR 296-13906-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-QFN 55 44 33 DORIA LD . at f 
SN74AHCT74MPWREP_|296-22541-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset |14-TSSOP| __1038.00/2,000 
SN74AHCTOORGYR = (Zee BOD ND) Quad 2-Input NAND Gate iON 154.00/1,000 SN74AHCT7AN 296-4772-5-ND [Dual D-Type Flip-Fiop with Clear/Preset| 14-Dip | 50 40 30 
SN74AHCTO2D 296-4634-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC | 4637.26! | SN74AHCT74PWR 296-4773-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset |14-TSSOP| 46 37 —.26 
SN74AHCTO2DR 296-4635-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 39° 32.22) | SN74AHCT74PWR 296-4773-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset | 14-TSSOP 252.00/2,000 
SN74AHCTO2DR 296-4635-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 255.00/2,500 SN74AHCT74QPWRG4Q1 | 296-24030-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge Triggered |14-TSSOP] 60 45 34 
SN74AHCTO2DBR 296-4636-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gate 14-SSoP | 46 37.26 Flip-Flop with Clear/Preset NEW! 
SN74AHCTO2DBR 296-4636-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SSOP 252.00/2,000 SN74AHCT74QPWRG4Q1 | 296-24030-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge Triggered | 14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74AHCTO2DGVR 296-4637-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TVSOP] 50 41 28 Flip-Flop with Clear/Preset NEW! 
SN74AHCTO2DGVR 296-4637-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TVSOP 278.00/2,000 SN74AHCT74RGYR 296-13914-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset | 14-QFN 36. 2 
SN74AHCTO2N 296-4638-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 50 40 30) |SN74AHCT74RGYR 296-13914-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset | 14-QFN 160.00/1,000 
SN74AHCTO2PWR 296-4639-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP| 39 _.32__—«.22|_ | SN74AHCT86DBR 296-4774-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SSOP| 46 37 .26 
SN74AHCTO2PWR 296-4639-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate T4-TSSOP 216.00/2,000 SN74AHCT86DBR 296-4774-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74AHCTO2RGYR 296-13907-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-QFN 55 6.44 ~—«33)_ | SN74AHCT86DGVR 296-4775-1-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TvsoP| 4436.27 
SN74AHCTO2RGYR 296-13907-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-QFN 154.00/1,000 SN74AHCT86DGVR 296-4775-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TVSOP 246.00/2,000 
SN74AHCTO4DBR 296-4640-1-ND | Hex Inverter 44-SSOP 46 37 26| |SN74AHCT86DR 296-4776-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 9 40 XG 
SN74AHCTO4DBR 296-4640-2-ND_ | Hex Inverter 14-SSOP 252.00/2,000 SN74AHCT86DR 296-4776-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 320.00/2,500 
SN74AHCTOADGVR 96-4641-1-ND | Hex Inverter Ta-1vVsoP|50 41 28)_‘| SN74AHCT86N 296-4777-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 50 40 30 
SN74AHCTOADGVR 96-4641-2-ND | Hex Inverter 44-TVSOP 978,00/2,000 SN74AHCT86PWR 296-4778-1-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TSsoP| 4032.24 
SN74AHCTOADR 296-4642-1-ND_| Hex Inverter 44-80IC 39 32 22 | SN74AHCTS6PWR 296-4778-2-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TSSOP 224.00/2,000 
SN74AHCTOADR 296-4642-2-ND_ | Hex Inverter 44-S0I¢ | 255,072,500 SN74AHCT86RGYR 296-13915-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-QFN 48 36.27 
SN74AHCTOAN 996-4643-5-ND | Hex Inverter 14-Dip 50. 40.30 | SN74AHCT86RGYR 296-13915-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-QFN 160.00/1,000 
= =a a SN74AHCT123ADBR 296-4648-1-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 16-SSOP 55 A4 33 
SN74AHCTOANSR 296-13139-1-ND | Hex Inverter {4-SOP 46 «37 ~«COG ‘ _ 
Cee ‘ SN74AHCT123ADBR__|296-4648-2-ND_| Dual Retrig. Mono Multivibrator 16-SSOP 308.00/2,000 
SN74AHCTO4NSR Poa Ne eazy Hex Inverter 14OOF: 252.00/2,000 SN74AHCT123ADGVA1296-4649-1-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator ie-1VSOP] 483627 
SN74AHCTO4PWR 296-1106-1-ND_ | Hex Inverter 14TSSOP| 393222) | SN74AHCT123ADGVR | 296-4649-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator i6-TvsoP|  320.00/2,000 
SN74AHCTO4PWR 296-1106-2-ND_| Hex Inverter 14-TSSOP) —_216.00/2,000 SN74AHCT123ADR ‘| 296-4650-1-ND_ | Dual Retrig. Mono Multivibrator je-soic| 45 36 27 
SN74AHCTOARGYR __|296-13908-1-ND | Hex Inverter 14-OFN 55__.44_.33] | su74qHCT123ADR 296-4650-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 16-SOIC |  305.00/2,500 
SN74AHCTO4RGYR =| 296-13908-2-ND [Hex Inverter 14-QFN 154.00/1,000 SN74AHCT123APWR _|296-4651-1-ND_| Dual Retrig. Mono Multivibrator 16-TSSOP| 55.4438 
SN74AHCTO8D 296-4644-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOIG | 46 = 37.26] FgN74AHCTI23APWR  |296-4651-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 16-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHCTO8DR 296-4644-1-ND_ | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOIC 39.32.22) | SN74aHCT125D 296-4652-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 50 40 30 
SN74AHCTO8DR 296-4644-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOIC 255.00/2,500 SN74AHCT125DR 296-4652-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 45 36.27 
SN74AHCTO8DBR 296-4645-1-ND_| Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SSOP | .46__—=37_—26| | SN74AHCT125DR 296-4652-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 305.00/2,500 
SN74AHCTO8DBR 296-4645-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SSOP 252.00/2,000 SN74AHCT125DBR 296-4653-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP 5544.33 
SN74AHCTO8DGVR 296-4646-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-TVSOP| 5041 28| | SN74AHCT125DBR 296-4653-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP 308.00/2,000 
SN74AHCTOSDGVR 296-4646-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-TVSOP 278.00/2,000 SN74AHCT125DGVR | 296-4654-1-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TVSOP] 55 4433 
SN74AHCTOSMDREP | 296-22277-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOIC | 117 98 —.78]_|SN74AHCT125DGVR ‘| 296-4654-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TVSOP 308.00/2,000 
SN74AHCTOSMDREP —_|296-22277-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOIC 1267.50/2,500 SN74AHCT125N 296-4655-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-Dip 50 40 30 
SN74AHCTOSMPWREP |296-22278-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate T4TSSOP| 1.17 .98 .78| |SN74AHCT125PWR _|296-1108-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-Tssop| 50.4030 
SN74AHCTOSMPWREP |296-22278-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-TSSOP]  1038.00/2,000 SN74AHCT125PWR _|296-1108-2-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP 280.00/2,000 
SN74AHCTO8N 296-4647-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-Dip 50 40 30] |SN74AHCT125QDREP | 296-22279-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIc | 99 83 66 
SN74AHCTO8NSR 296-13140-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOP AG 37 26| |SN74AHCT125QDREP | 296-22279-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 1072.50/2,500 
SN74AHCTO8NSR 296-13140-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOP 252.00/2,000 SN74AHCT125QPWREP | 296-20769-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP 99 83 66 
SN74AHCTOSPWR 296-1107-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 74-TSSOP 39 32 22| |SN74AHCT125QPWREP |296-20769-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP 878.00/2,000 
cramer, faetmzMosezmparoemoese (WSS) pom | [eraserapmo|[aeieaettrearemiscade cn |eretr| wnaognn 
SN74AHCTOSQDRQ1 | 296-18292-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gat 14-SOIC | 60 45 34 -16700-2- is y 00/2, 
SN74AHCTOSQDRQ1 (| 296-18292-2-ND a input Positive AND Gate 14-SOIC 487.50/2,500 SN74AHCTI25RGYR | 296-13910-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-OFN 48 3627 
-18535-1- i it - an 4s SN74AHCT125RGYR | 296-13910-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-QFN 160.00/1,000 
SN74AHCTOSQPWRQ1 |296-18535-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-TSSOP| 60 45 —_—.34 i 
STARR aa : = : SN74AHCT126DBR 296-4656-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP |__.55 4433 
SN74AHCTOSQPWROT |296-18535-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate T4-TSSOP 400.00/2,000 : 
et SN74AHCT126DBR 296-4656-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP 308.00/2,000 
SN74AHCTOSRGYR 296-13909-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-QFN 55 A483) |enaacTizenGvA  (BUEMES PERN Tri-State Oued Bus Butter Gat savs0r|| cee aa aa 
SN74AHCTO8RGYR 296-13909-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-OFN 154.00/1,000 n-olale Quag Bus Sutter gale : : ‘ 
eee SN74AHCT126DGVR | 296-4657-2-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TVSOP 308.00/2,000 
SN7AAHCT14D BOCa Ie ogvoag) Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-80IG | 4637.26) | SN74AHCT126DR 296-4658-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-solc | 45 36.27 
SN74ANCTI4OR ZoCSIA/A SENDER] Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC | 3982 _.22)_ | en74aHcti26DR 296-4658-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-S0lc | _ 305.00/2,500__ 
SN74AHCTI4DR 296-1474-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter T4-SOIC 255.00/2,500 a ea = ah aa 
ae SN74AHCT126N 296-4659-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-Dip a 
SN74AHCT14DBR 296-4672-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SSOP | 4637.26) | cn7aaHCT126PWR —*|296-4660-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TssoP} 50 40 30 
SN74AHCT14DBR 296-4672-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SSOP 252.00/2,000 SN74AHCT126PWR ‘| 296-4660-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP 280.00/2,000 
SN74AHCT14DGVR 296-4673-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TVSOP] 50 41.28] SN74AHCT126QDREP | 296-22280-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 99 83 66 
SN74AHCT14DGVR 296-4673-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TVSOP 278.00/2,000 SN74AHCT126QDREP _ | 296-22280-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 1072.50/2,500 
SN74AHCTI4MDREP | 296-22283-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC | 1.17 98 78) _ | SN74AHCT1260DRG4O1 | 296-23889-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate NEW! | 14-SOIC [52 39 30 
SN74AHCTIAMDREP — / 296-22283-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 1267.50/2,500 SN74AHCT126QDRG4Q1 | 296-23889-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate NEW! | 14-SOIC 422.50/2,500 
SN74AHCTI4MPWREP | 296-22284-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP| 1.17 98 —.78|_ | SN74AHCT126QDRQ1 | 296-17134-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 85 69 47 
SN74AHCT14MPWREP |296-22284-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP] — 1038.00/2,000 SN74AHCT126QDRQ1 |296-17134-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 552.50/2,500 
SN74AHCT14N 296-4674-5-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-Dip 50.40.30] _ | SN74AHCT126QPWREP |296-22281-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TssoP| 99 83.66 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
The Digi-Key Price Each Tl. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AHCT1260PWREP |296-22281-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate {4-TSSOP| _ 878.00/2,000 SN74AHCT273PWR | 296-4727-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-TSSOP| _308.00/2,000 
SN74AHCT132D 296-1472-5-ND | Quad Positive NAND Gate with 14-Solc | 50 40 30] |SN74AHCT367DBR ‘| 296-4733-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver 16-SSOP| 1.05 88 70 
Schmitt-Trigger SN74AHCT367DBR ‘| 296-4733-2-ND_ | Tri-State Hex Buffer/Driver 16-SSOP 932.00/2,000 
SN74AHCT132DBR | 296-4661-1-ND Quad Positive NAND Gate with 14-SSOP| 55 .44_~—-«33) | SN74AHCT367DGVR —_‘|296-4734-1-ND_ | Tri-State Hex Buffer/Driver 16-TVsoP} 1.05 88 70 
chmitt-Trigger SN74AHCT367DGVR _|296-4734-2-ND_| Tri-State Hex Buffer/Driver 16-TVSOP| _932.00/2,000 
SN74AHCT132DBR 296-4661-2-ND uae osiive NanDiaate wit 14-SSOP 308.00/2,000 SN74AHCT367DR 296-4735-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver 16-SOIC 55 (A488 
cchmitt-Trigger : ; SN74AHCT367DR 296-4735-2-ND_ | Tri-State Hex Buffer/Driver 16-SOIC 372.50/2,500 
SN74AHCT132N 296-1473-5-ND per a i 14-Dip 50 40 30) |sN74aHCT367PWR —‘|296-4736-1-ND_ | Tri-State Hex Buffer/Driver 16-TSSOP} 48 36 27 
Tri ; SN74AHCT367PWR ‘| 296-4736-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver 16-TSSOP]  320.00/2,000 
SN74AHCTI32NSR = /296-13141-1-ND SSH Uerate 14-SOP | 55 4433) | SN74AHCT373DBR__|296-4737-1-ND_|TTri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SSOP | 60 45.34 
ayes rT ‘ 5 SN74AHCT373DBR | 296-4737-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT1S2NSR eee SSS ogee ESOP, 4| 1 7.808;00/21000 SN74AHCT373DW ‘| 296-4739-5-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIc | 48 36 27 
_ARG9-4- Pa i _ SN74AHCT373DWR 296-4739-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 55 44 33 
SN74RHCTIS2PWR CCD CSET coe T4TSSOP) 604050} lenzaaHCT373DWR | 296-4739-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 308.00/2,000 
7 9. i i : SN74AHCT373N 296-4740-5-ND_|Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-Dip 56 42 32 
SNACK ie etc WEISSOe | cate SN74AHCT373PWR |296-4741-1-ND_|Tri-State Octal Transp. D-Type Latch |20-TSSOP| 55.44.33 
SN74AHCT13@D 296-4663-5-ND_|3-8 Line Decoder/Demultiplexer te-soic | 50 40.30] |SN74AHCT373PWR —|296-4741-2-ND_|Tri-State Octal Transp. D-Type Latch /20-TSSOP| —_308.00/2,000 
SN74AHCT138DBR 296-4664-1-ND [3-8 Line Decoder/Demultiplexer T6-SSoP | 55 ~.44_~—~«33|_ | SN74AHCT374DBR 296-4742-1-ND ie State Octal D-Type Edge-Triggered | 20-SSOP; 60 45 34 
SN74AHCT138DBR | 296-4664-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-SSOP 308.00/2,000 lip-Flop ; 
SN74AHCT138DGVR | 296-4665-1-ND [3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-TvsoP| 55 44 ag] |SN7AAHCT3740BR = 286-474222-ND) peas D-Type Edge-Triggered | 20-SS0P | —400.00/2,000 
SN74AHCT138DGVR | 296-4665-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-TVSOP]  308.00/2,000 i ; 
t } SN74AHCT374DGVR ‘| 296-4743-1-ND | Tri-State Octal D-Type Edge-Triggered |20-TVSOP] 66 50 38 
SN74AHCT138DR 296-14701-1-ND |3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-SOlc | 45 3627 ; 
7 7 Flip-Flop 
SN74AHCT138DR 296-14701-2-ND [3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-SOIC 305.00/2,500 ace rs . aa . 
SN74AHCT138MDREP | 296-22282-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer resolc | 1.55. 1.24 93| [ON/AAHCTS/4DeVR )296-4743-2-ND iene eral Typa Eee Tugdered ASTVSOR|| fa6.00/2,000 
SN74AHCT138MDREP = | 296-22282-2-ND |3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-SOIC 1985.00/2,500 SN74AHCT374DWR 296-4744-1-ND | Tri-State Octal D-Type Edge-Triggered | 20-SOIC 55 A4 33 
SN74AHCT138MPWREP | 296-22540-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-TSSOP] 155 1.24 93 Flip-Flop 
SN74AHCT138MPWREP | 296-22540-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-TSSOP 1612.00/2,000 SN74AHCT374DWR 296-4744-2-ND | Tri-State Octal D-Type Edge-Triggered | 20-SOIC 308.00/2,000 
SN74AHCT138N 296-4666-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-Dip 50 40 30 Flip-Flop 
SN74AHCT138PWR | 296-1109-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-TSSOP} 50 40 30) | SN74AHCT374N 296-4745-5-ND | Tri-State Octal D-Type Edge-Triggered | 20-Dip 56 4232 
SN74AHCT138PWR | 296-1109-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-TSSOP]  280.00/2,000 Flip-Flop 
SN74AHCT138RGYR 296-13911-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-VOFN 56 42 .32| | SN74AHCT374PWR 296-4746-1-ND | Tri-State Octal D-Type Edge-Triggered | 20-TSSOP 55 A4 33 
SN74AHCT138RGYR _|296-13911-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-VOFN 186.00/1,000 Flip-Flop 
SN74AHCT139D 296-4667-5-ND Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-SOIC 50 40 ~«.30| | SN74AHCT374PWR 296-4746-2-ND | Tri-State Octal D-Type Edge-Triggered | 20-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHCT139DBR 296-4668-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-SSOP| 55 44 33 Flip-Flop ; 
SN74AHCT139DBR | 296-4668-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-SSOP 308.00/2,000 a aicranpae pep oeaear Laisa Eas ahcee Se tbe tO 34 
SN74AHCT139DGVR | 296-4669-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-TVSOP} 55 44 33 4747-2. i i 00/2, 
SN74AHCT139DGVR__|296-4669-2-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demuttipiexer 16-TVSOP| _308.00/2,000 SN74AHCTS40DGVR = |296-4748-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP| 60 = 4534 
SN74AHCTISSDR, 396-14702-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demuliplexer TeSoic 45 36 27) |SN74AHCTS40DGVR _ |296-4748-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver 20-TVSOP| —_400.00/2,000 
SN74AHCT139DR 296-14702-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-SOIC 305.00/2,500 area cea insite Ocal sen ret ea oF # 2 
SN74AHCT139N 296-4670-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-Dip 50 40 30 Bae is : e : : S 
SN74AHCT139PWR ‘| 296-4671-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-TSsOP}| 50 40 30 |SN74AHCTS40DWR —|296-4749-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver 20-S0IC 320.00/2,000 
SN74AHCT139PWR _|296-4671-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-TSSOP| __280.00/2,000 Setter ae See iy oa Oca ei pireeye 38 . 3 
SN74AHCT157D 296-4675-5-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/M 76-soic | 50 40 30 eo roilel a z E : ; 
SNTAANGTIS7DBR — (BSCRIETERTNIEIN| Guan octet pag Selecor tessop| 48 36.~—27|_ [SN7AAHCTS40PWR _]296-4751-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP|  372.00/2,000 
SN74AHCT157DBR | 296-4676-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 16-ssoP |  320.00/2,000 | _|SN74AHCTS41DBR | 296-4752-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SS0P | 60) 45 ad 
pars ta 2 a SN74AHCT541DBR ‘| 296-4752-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-SS0P 400.00/2,000 
surascrisroa aeder 40 |aatziotoasSekcomax — |serieor) A 2] Biaccrecionn [aeareciao [Frsueoasumeene | esos | aoa a 
SNTARHGTIS7DR 596-14703-1-AND | Quad 2-to-1 Data Selactor/Mux TESOIC | aS 86 a7] [SNZ4AHCTS41DWR _ |296-4754-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 320.00/2,000 
Sete Hel : ‘ ; : SN74AHCT541IDWREP |296-19503-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-S0Ic | 1.02 85 68 
SN74AHCT157DR 296-14703-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 16-SOIC 305.00/2,500 SNT4AGTEATIDWREP. |ESERRECHOMIE! Th-stte Ovcl Butter Di Snel aoaiotve 006 
SN74AHCT157PWR | 296-4678-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 16-TSSOP] 5040.80) | oo aauicTediN AIRES ND) Til State Octal BUFeHD Hel OO DI Pardee 
SN74AHCT157PWR | 296-4678-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 16-TSSOP]  280.00/2,000 SNP4AHCTEAINSR  (BGERES ENT 1H State Octal Butter Driver sosce’| eo. ds a 
See ety BREAN tet Boe eee Tera} ee HY | suzannctsainsh _ |296-13145-2-ND | T-State Octal Butfer/Driver 20-S0P | _400.00/2,000 
: ; ; SN74AHCTS41PWR _|296-1120-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP| 48 36 27 
SOUR ee BERE RSet ctad Zrto~t Dafa Selector Mux Oooo Le o00 ao | |SNZ4AHCTS41PWR — |296-1120-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP|  320.00/2,000 
SNTAAMCTI74DBR —_ [BSEREROMRENTSIN hex Deve FliocFloo with Clear iessop| 72 34a |_ [SN74AHGTS73DBR | 296-4756-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-SSOP} 60 4534 
SN74acri74pern  \BSeEeneMOMIAM ox Dtvoe FlibcFlos with Claer iessop | 478.0072.000 | |SN74AHCTS73DBR —|296-4756-2-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-SSOP | _400.00/2,000 
SNERTICTTSaPWH— [DURES ND Hee DoT oe lotic rch FeISSOP} 5G) ——a0| [SNZAAHCTS73DGVR__|296-4757-1-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch _|20-TVSOP| 60 .45__34 
Oe pep nep wit e eal : : , SN74AHCT573DGVR _|296-4757-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch [20-TVSOP| 400.00/2,000 
SN74AHCTI7APWR BUR 232 3G) Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-TSSOP) —_280.00/2,000 SN74AHCT5730W ‘| 296-4758-5-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-SOIC| 52 39 30 
SN74AHCTO40DBR = PUR LOR GND Tri-State Octal Bufter/Driver 20-SS0P | 60-45-34) cn 74AHCTS73DWR | 296-4758-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-S0ic | 48 36 27 
Sea OADBWE aaa eee oe ee paca Pad ag| |SN74AHCTS73DWR — |296-4758-2-ND |Tr-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-SOIC 320.00/2,000 
SN7aRHGTOAODWR Bae Rea Taste Och Seer sO-SoIe | 308.00/2.000 SN74AHCT573N 296-4759-5-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-Dip 56 4232 
eu lee ri-State otal Butter/Driver ao O0le, SN74AHCT573PWR _|296-1121-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch |20-TSSOP| 48 36. 27 
eee Ba ine Cee ata onan = 1 i SN74AHCT573PWR —*|296-1121-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-TSSOP| —320.00/2,000 
7 eee ate) |r State Octal Bufter/Driver i ; AD SN74AHCT574DBR —_|296-4760-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-ssoP| 60 45 34 
SN74AHCT240NSR | 296-13444-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-SOP 400.00/2,000 SN74AHCTS74DBR —_|296-4760-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 00-SS0P "400.0072,000 
SN74AHCT240PWR _|296-4719-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TssoP| 65 __.44__33| | Sv7aanicTs7apevR —|296-4761-1-ND_ | TriState Octal D-Type Flip-Flop oo-tvsop| 60 45 34 
SN74AHCT240PWR  |296-4719-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP|  308.00/2,000 SN74AH(CTS74DGVR|296-4761-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 30-1VSOP} ~~ 400.00/2.000 
SN7ARHCT2A4DBR EBC deg nog T-State Octal Buffer/Driver 20-SS0P | 6045-34) ISN74AHCTS74DWR —|296-4762-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-S0Ic | 48 3627 
SN74AHCT244DBR | 296-4720-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 400.00/2,000 SN74AHCTS74DWR | 296-4762-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop >0-S0IC 320.00/2,000 
SN74AHCT244DGVR | 296-4721-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TvsOP| 60 45.34] | N7aqHcTs74N 296-4763-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 56 42S} 
SN74AHCT244DGVR | 296-4721-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver 20-TVSOP| —_400.00/2,000 SN74AHCTS74PWR _|296-4764-1-ND._| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop oo-tssop| 48 4367 
SN74AHCT244DW 296-4722-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-SOIC | 48 36.27! FSNT4AHCTS74PWR _|296-4764-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP| _320.00/2,000 
SN74AHCT244DWR | 296-4722-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC | 554433! | SN74AHCTS94D 296-4765-5-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register | 16-SOIC | 78 65 52 
SN74AHCT244DWR__—|296-4722-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 308.00/2,000 SN74AHCT594DBR 296-4766-1-ND |8-Bit Shift Register w/Output Register | 16-SSOP| 96 72 54 
SN74AHCT244MDWREP | 296-22285-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC | 210 1.68 1.26] |graancss4pBr | 296-4766-2-ND_|8-Bit Shift Register w/Output Register | 16-SSOP 638.00/2,000 
SN74AHCT244MDWREP | 296-22285-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 2184.00/2,000 SN74AHCT594PWR___|296-4767-1-ND_|8-Bit Shift Register w/Output Register_|16-TSSOP| 96 72.54 
SN74AHCT244MPWREP |296-22286-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP) 2.10 1.68 1.26] | SN74AHCTS94PWR | 296-4767-2-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register |16-TSSOP|  638.00/2,000 
SN74AHCT244MPWREP | 296-22286-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 2184.00/2,000 SN74AHCT595D 296-14308-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOIC AB 36 27 
SN74AHCT244N 296-4723-5-ND_ |Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 56 42 32) |SN74AHCTS95DBR —|296-13490-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SSOP} 96 72 54 
SN74AHCT244NSR 296-13143-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP 60 45 34] | SN74AHCT595DBR 296-13490-2-ND J Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SSOP 638.00/2,000 
SN74AHCT244NSR 296-13143-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP 400.00/2,000 SN74AHCT595PWR 296-9758-1-ND_| Tri-State 8-Bit Shift Register 16-TSSOP AB 36 27 
SN74AHCT244PWR 296-1116-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP| 55.44.33) | SN74AHCTS95PWR 296-9758-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-TSSOP 320.00/2,000 
SN74AHCT244PWR 296-1116-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 308.00/2,000 SN74AHCT16240DGGR |296-4681-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP] 150 1.20 90 
SN74AHCT244QPWR — | 296-13865-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP} 88 —66_~—50)_ | SN74AHCT16240DGGR |296-4681-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-TSSOP|  1560.00/2,000 
SN74AHCT244QPWR 1 296-13865-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-TSSOP 586.00/2,000 SN74AHCT16240DGVR | 296-4682-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP] 150 120 90 
SN74AHCT245DBR 296-4724-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 60__.45__34|_ | SN74AHCT16240DGVR_|296-4682-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 1560.00/2,000 
SN74AHCT245DBR 296-4724-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 400.00/2,000 SN74AHCT16240DL 296-4683-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 150 1.20 90 
SN74AHCT245DGVR | 296-4725-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP} 60 45 34] | SN74AHCT16244DGGR |296-4684-1-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-TssoP| 1.50 120 90 
SN74AHCT245DGVR | 296-4725-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP 400.00/2,000 SN74AHCT16244DGGR |296-4684-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1560.00/2,000 
SN74AHCT245DW 296-1117-5-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-S0IC | 48 36 ~—.27|_ | SN74AHCT16244DGVR |296-4685-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| 1.50 120 90 
SN74AHCT245DWR___|296-1117-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC |_.55 4433) | SN74AHCT16244DGVR_|296-4685-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| _ 1560.00/2,000 
SN74AHCT245DWR 296-1117-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 308.00/2,000 SN74AHCT16244DL 296-4686-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.65 1.32 99 
SN74AHCT245N 296-1476-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 56 42 32 SN74AHCT16245DGGR | 296-4687-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP} 1.50 1.20 -90 
SN74AHCT245PWR 296-1118-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 55 44 -33| |SN74AHCT16245DGGR_ | 296-4687-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP 1560.00/2,000 
SN74AHCT245PWR 296-1118-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 308.00/2,000 SN74AHCT16245DGVR_ | 296-4688-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP] 1.50 1.20 90 
SN74AHCT245RGYR | 296-18536-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-0FN | 60 45.34) | SN74AHCT16245DGVR_|296-4688-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TvSOP| _ 1560.00/2,000 
SN74AHCT245RGYR | 296-18536-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-OFN 200.00/1,000 SN74AHCT16245DL | 296-4689-5-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 165 1.32 99 
SN74AHCT273DBR | 296-4726-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP | 60 45 34) _ | SN74AHCT16373DGGR |296-4690-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch |48-TSSOP| 150 1.20 90 
SN74AHCT273DBR | 296-4726-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP 400.00/2,000 SN74AHCT16373DGGR |296-4690-2-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch |48-TSSOP] — 1560.00/2,000 
SN74AHCT273DW 296-13489-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOIC | 48 36 —-.27|_ | SN74AHCT16373DGVR |296-4691-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch |48-TVSOP] 150 1.20 90 
SN74AHCT273PWR _|296-4727-1-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-TSSOP| 55 ——.44_—=.33|_ [SN74AHCT16373DGVR_|296-4691-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch |48-TVSOP| —_1560.00/2,000 
* RoHS Compliant + CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Ti Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AHCT16373DL 296-4692-5-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch | 48-SSOP | 1.50 1.20 90] |SN74AHC1GUO4DCKR = |296-8751-1-ND | Single Inverter Gate SC70-5 40 32 22 
SN74AHCT16374DGGR_ | 296-4693-1-ND_ | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TSSOP| 1.50 1.20 90] |SN74AHC1GUO4DCKR = | 296-8751-2-ND_ | Single Inverter Gate SC70-5 270.00/3,000 
SN74AHCT16374DGGR_ | 296-4693-2-ND_ | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TSSOP 1560.00/2,000 SN74AHC1GU04DRLR_~= | 296-23234-1-ND | Single Inverter Gate SOT-5 A2 35 24 
SN74AHCT16374DGVR | 296-4694-1-ND_ | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TVSOP| 1.50 1.20 90] |SN74AHC1GUO4DRLR | 296-23234-2-ND | Single Inverter Gate SOT-5 444.00/4,000 
SN74AHCT16374DGVR_|296-4694-2-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TVSOP. 1560.00/2,000 SN74AHCT1GOODBVR | 296-1111-1-ND_| Single 2-Input NAND Gate SOT-23-5 40 32 22 
SN74AHCT16374DLR =| 296-4695-1-ND_ | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP | 1.50 1.20 90| |SN74AHCTIGOODBVR | 296-1111-2-ND | Single 2-Input NAND Gate SOT-23-5 270.00/3,000 
SN74AHCT16374DLR =| 296-4695-2-ND_ | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 780.00/1,000 SN74AHCT1GOODCKR | 296-4703-1-ND_ | Single 2-Input NAND Gate 5-SOT 40 32 22 
SN74AHCT16540DGGR | 296-4696-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| 1.60 1.28 .96| |SN74AHCTIGOODCKR | 296-4703-2-ND_| Single 2-Input NAND Gate 5-SOT 270.00/3,000 
SN74AHCT16540DGGR | 296-4696-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1664.00/2,000 SN74AHCT1GO2DBVR =| 296-4704-1-ND | Single 2-Input NOR Gate SOT-23-5 39 32 22 
SN74AHCT16540DGVR_ | 296-4697-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| 1.60 1.28 .96| |SN74AHCT1GO2DBVR__|296-4704-2-ND_| Single 2-Input NOR Gate SOT-23-5 306.00/3,000 
SN74AHCT16540DGVR | 296-4697-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 1664.00/2,000 SN74AHCT1GO2DCKR =| 296-4705-1-ND | Single 2-Input NOR Gate 5-SOT 40 32 22 
SN74AHCT16540DL 296-4698-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.60 1.28 .96| |SN74AHCT1GO2DCKR | 296-4705-2-ND Single 2-Input NOR Gate 5-SOT 270.00/3,000 
SN74AHCT16541DGGR | 296-4699-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| 1.60 1.28 .96| |SN74AHCT1GO4DBVR = | 296-1112-1-ND Single Inverter Gate SOT-23-5 40 32 22 
SN74AHCT16541DGGR | 296-4699-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1664.00/2,000 SN74AHCT1GO4DBVR =| 296-1112-2-ND Single Inverter Gate SOT-23-5 270.00/3,000 
SN74AHCT16541DGVR_ | 296-4700-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| 1.60 1.28 .96| |SN74AHCT1GO4DCKR | 296-4706-1-ND Single Inverter Gate 5-SOT 40 32 22 
SN74AHCT16541DGVR | 296-4700-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 1664.00/2,000 SN74AHCT1GO4DCKR = /296-4706-2-ND Single Inverter Gate 5-SOT 270.00/3,000 
SN74AHCT16541DL 296-4701-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP |_ 1.75 1.40 1.05 Sate ene Pe Single rh At ae alee a siso0 22 
AHCU Family - -2-| ingle 2-Inpu ate -23- .00/3, 
SN74AHCU04D 296-9759-5-ND |] Hex Inverter 14-SOIC 46 37 26 SN74AHCT1GO8DCKR =| 296-4707-1-ND_| Single 2-Input AND Gate 5-SOT 40 32 .22 
SN74AHCU04DBR 296-9760-1-ND | Hex Inverter 14-SSOP 46 37 26 SN74AHCT1GO8DCKR | 296-4707-2-ND_| Single 2-Input AND Gate 5-SOT 270.00/3,000 
SN74AHCU04DBR 296-9760-2-ND | Hex Inverter 14-SSOP 252.00/2,000 SN74AHCT1GO8DRLR-~= | 296-19593-1-ND | Single 2-Input AND Gate 5-SOT 42 235) .24 
SN74AHCU04DGVR 296-9761-1-ND | Hex Inverter 14-TVSOP 50 4 28 SN74AHCT1GO8DRLR =| 296-19593-2-ND | Single 2-Input AND Gate 5-SOT 444.00/4,000 
SN74AHCU04DGVR 296-9761-2-ND_ | Hex Inverter 14-TVSOP 278.00/2,000 SN74AHCT1G14DBVR =| 296-1114-1-ND Single Schmitt-Trigger Inverter SOT-23-5 40 32 22 
SN74AHCUO4MPWREP_ | 296-22290-1-ND | Hex Inverter 14-TSSOP 84 63 48) |SN74AHCTIGI4DBVR = | 296-1114-2-ND_| Single Schmitt-Trigger Inverter SOT-23-5 270.00/3,000 
SN74AHCUO4MPWREP. | 296-22290-2-ND | Hex Inverter 14-TSSOP 558.00/2,000 SN74AHCT1G14DCKR | 296-4712-1-ND_| Single Schmitt-Trigger Inverter Gate 5-SOT 40 32 22 
SN74AHCUO4N 296-9762-5-ND_ | Hex Inverter 14-Dip 50 40 30) |SN74AHCT1G14DCKR | 296-4712-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter Gate 5-SOT 270.00/3,000 
SN74AHCUO4PWR 296-9763-1-ND_ | Hex Inverter 44-TSSOP 39 32 22| |SN74AHCT1G32DBVR | 296-1115-1-ND | Single 2-Input OR Gate SOT-23-5 40 32 22 
SN74AHCUO4PWR 96-9763-2-ND | Hex Inverter 14-Tss0P| _216.00/2,000 SN74AHCT1G32DBVR |296-1115-2-ND | Single 2-Input OR Gate SOT-23-5 270.00/3,000 
SN74AHCU04QPWRG4Q1 | 296-23643-1-ND | Hex Inverter NEW! T4-TSSOP| 41 ~—«33.~—=«.25| | SN74AHCTIG32DCKR = |296-4713-1-ND | Single 2-Input OR Gate 5-SOT AQ 3222 
SN74AHCU04QPWRG4Q1 | 296-23643-2-ND | Hex Inverter NEW! 14-TSSOP 230.00/2,000 SN74AHCT1G32DCKR__|296-4713-2-ND_| Single 2-Input OR Gate 5-SOT 270.00/3,000 
SN74AHCUO4RGYR 296-13916-1-ND | Hex Inverter 14-QFN 55 Ad 33| |SN74AHCTIG86DBVR | 296-4714-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate SOT-23-5 A0 32 22 
SN74AHCUO4RGYR 296-13916-2-ND | Hex Inverter 14-QFN 454.00/1,000 SN74AHCTIG86DBVR = 296-4714-2-ND_| Single 2-Input Exclusive OR Gate SOT-23-5 270.00/3,000 
Microgate Family : SN74AHCT1G86DCKR |296-4715-1-ND_| Single 2-Input Exclusive OR Gate 5-SOT 40 32 © 22 
CIGOODBVA ~~ 1296-1087-1-ND Single 2-Input NAND Gat S0T235) 40 32D) -|SN74AHCTIGS6DCKR = |296-4715-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 5-SOT 270.00/3,000 
earn wi to: a | Hie pte 93-1 SN74AHCT1G125DBVR_|296-4708-1-ND_| Tri-State Single Bus Buffer Gate SOT-23-5 40 32 22 
SN74AHC1GOODBVR 296-1087-2-ND | Single 2-Input NAND Gate SOT-23-5 270.00/3,000 
Mee i | - SN74AHCT1G125DBVR |296-4708-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate SOT-23-5 270.00/3,000 
SN74AHC1GOODCKR 296-8741-1-ND | Single 2-Input NAND Gate SC70-5 40 32 22 
SN74AHC1GOODCKR | 296-8741-2-ND_| Single 2-Input NAND Gate $C70-5 970.00/3,000 SN74AHCT1G125DCKR |296-4709-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate sc7o-5 | 40 32 22 
SN74AHCIGOODRLR | 296-19780-1-ND | Single 2-Input NAND Gate SOT-5 42 35  24| |SN74AHCT1G125DCKR |296-4709-2-ND_ Tri-State Single Bus Buffer Gate 870-5 270.00/3,000 
SN74AHCIGOODRLR ~~ |296-19780-2-ND | Single 2-Input NAND Gate S015 1 add ooi 000) _|SN74AHCT1G125DRLR |296-19379-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 5SOT | 46 37 26 
SN74AHC1GO0QDCKRAX | 296-23670-1-ND | Single 2-Input NAND Gate sc7o-5 | 46 37 .26| |SN74AHCT1G125DRLR_|296-19379-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 5-SOT 476.00/4,000 
! wy i | 7 : , , SN74AHCT1G126DBVR |296-4710-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate SOT-23-5 40 32 22: 
SN74AHC1GOOQDCKRQ1 | 296-23670-2-ND | Single 2-Input NAND Gate $¢70-5 357.00/3,000 
SN74AHC1G02DBVR 296-1088-1-ND | Single 2- 931 5 SN74AHCT1G126DBVR_ |296-4710-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate SOT-23-5 270.00/3,000 
gle 2-Input NOR Gate SOT-23-5) A032 22) | CN 74AHCTIGIZ6DCKR |296-4711-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gat $070-5 40 3222 
SN74AHC1GO2DBVR _|296-1088-2-ND | Single 2-Input NOR Gate SOT-23-5 270.00/3,000 SNAAHCTiGtoapckn Vase On Ashi Sitle -_ Biffer ci —— ap OUA NOU? 
SN74AHC1GO2DCKR _|296-8742-1-ND_| Single 2-Input NOR Gate $C70-5 40 32 22 STAN Hirota TE Fam ily er Gate L0Urs. 
SN74AHC1G02DCKR 296-8742-2-ND | Single 2-Input NOR Gate $¢70-5 270.00/3,000 y aa oe a 7 = 
ravens laesua iio cuermanee | Sur | 2S | ramon GLoeou [romaine ate] “datnn’™ 
SNT#AHCTGO2DRLR | Beceeeereaite oundle 2-Input NOR Gate esol sea. 0014 008 SN74ALB16244DGVR |296-9765-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-1VSOP| 5.40 4.32 3.65 
SN74AHCTGO2MDCKREP EG oa aarey odie 2-Input NOR Gate SC70-5_| 60 45 _-34] | su7aatBie244DGVR |296-9765-2-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-TVSOP| _ 6750.00/2,000 
SN7AAHGTGO2MDCKREP PRES oepeeahay) Single 2 Input NOR Gate SE70D |r| _ pen bora.cop SN74ALB16244DL___|296-9766-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 5.94 4.76 4.01 
SN74AHC1G04DBVR 296-1089-1-ND | Single Inverter Gate SOT-23-5 40 32 22 SN74ALB16244DLA 396-9766-1-ND Tri = - = . - 
: A -1- ri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 540 432 3.65 
SN7AAHGTGOADEVR  BAGg erage sinole Inverter Gate SOTE288 | | 27008 000 SN74ALB16244DLR | 296-9766-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | _ 3375.00/1,000 
SN7AAHGTGOADCKR  EAUa ceca gem Single Inverter Gate SC70-5 | 40 32 22) | SN74ALB162450GGR |296-9767-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSS0P| 5.40 432 3.65 
SN74AHCIGOSDCKR _[2BGSIGSG:2 NOM! Single Inverter Gate sc10 270.00/3,000 SN74ALB16245DGGR | 296-9767-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP| 6750.00/2,000_ 
SN74AHCIGO4DRLR | 296-19375-1-ND | Single Inverter Gate SOT-5 4235 ple re "ek ; ares 
: SN74ALB16245DGVR__|296-9768-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP| 540 4.32 3.65 
SN7AAHCIGONDRLR  [2aegleeeggioy) Single Inverter Gate a 444,00/4,000 SN74ALB16245DGVR  |296-9768-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-1VSOP} 6750.00/2,000 
SN74AHC1GO4QDBVRQ1 |296-23982-1-ND | Single Inverter Gate NEW! 80T-23-5) 4637.26) | SN74ALB16245DLR —_|296-9769-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP| 5.40 432 3.65 
SN74AHC1GO4QDBVRQ1 |296-23982-2-ND | Single Inverter Gate NEW! S0T-23-5 | _357.00/3,000 SN74ALB16245DLR __|296-9769-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | __ 3375.00/1,000 
SN74AHC1G04QDCKRQ1 | 296-17248-1-ND | Single Inverter Gate SC70-5 46 37 26 ALS Family —— 
SN74AHC1GO4QDCKRQ1 | 296-17248-2-ND | Single Inverter Gate SC70-5 357.00/3,000 Fy ay F - = a 793 1541.16 
siaarcreuroovn [ase [snge inna Pste mie |sorz65| a0 32 ae| [RESMSTD, (REEDED, orate Tenor BSE TH T_T 
SN74AHC1GO8DBVR 296-1091-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate SOT-23-5 270.00/3,000 SN65ALS176DR 296-14637-2-ND | Differential Bus Transceiver 8-SOIC 2240.00/2,500 
SN74AHCIGOADCKR == /296-8743-1-ND! | Single 2-Input Positive AND Gate SSOP | 40 32 22) | SNESALS180DR 296-14638-1-ND | Differential Driver and Receiver Pair | 14-SOIC | 238 1.90 1.43 
SN74AHC1GO8DCKR 296-8743-2-ND_| Single 2-Input Positive AND Gate 5-SOP 270.00/3,000 % tay , " A A : ip : 7 . 
. ae SN65ALS180DR 296-14638-2-ND | Differential Driver and Receiver Pair 14-SOIC 3040.00/2,500 
SN74AHC1GO8DRLR 296-19376-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate SOT-5 42 235 24 a a F 7 7 ry 
; ae SN65ALS1176DR 296-9697-1-ND | Differential Bus Transceiver 8-SOIC 3.94 315 245 
SN74AHC1GO8DRLR 296-19376-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate SOT-5 444.00/4,000 SN65ALS1176DR 296-9697-2-ND__| Differential Bus Transceiver 8-SOIC 5512.50/2,500 
SN74AHC1GO8QDBVRQ1 | 296-23875-1-ND | Single 2-In. Positive AND Gate NEW! | SOT-23-5 40 32 24) | on74aLSOOAD 296-1477-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 80 60 45 
SN74AHC1GO8QDBVRQ1 | 296-23875-2-ND | Single 2-In. Positive AND Gate NEW! | SOT-23-5 324.00/3,000 SN74ALSOOADBR 296-5000-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SSOP ‘80 60 ‘45 
SN74AHC1G14DBVR 296-1092-1-ND_| Single Schmitt-Trigger Inverter Gate SOT-23-5 40 32 -22| | oN74ALSOOADBR 296-5000-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SSOP 532.00/2,000 
SN74AHC1G14DBVR 296-1092-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter Gate SOT-23-5 270.00/3,000 SN74ALSOOADR 296-1477-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-S0IC 72 54 7A 
SN74AHC1G14DCKR 296-8748-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter Gate $C70-5 40 32 22 SN74ALSOOADR 296-1477-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 585.00/2,500 
SN74AHC1G14DCKR 296-8748-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter Gate SC70-5 270.00/3,000 SN74ALSOOAN 296-1478-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 80 60 AS 
SN74AHC1G14DRLR 296-23232-1-ND Single Schmitt-Trigger Inverter Gate SOT-5 42 35 -24) | SN74ALSOOANSR 296-5001-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 44-SOP 478.00/2,000 
SN74AHC1G14DRLR 296-23232-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter Gate SOT-5 444.00/4,000 SN74ALSO2ADR 296-14705-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 72 54 A 
SN74AHC1G32DBVR 296-1093-1-ND Single 2-Input OR Gate SOT-23-5 40 32 -22| | SN74ALSO2ADR 296-14705-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-S0IC 585.00/2,500 
SN74AHC1G32DBVR 296-1093-2-ND | Single 2-Input OR Gate SOT-23-5 270.00/3,000 SN74ALSO2AN 296-1479-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 76 57 AB 
SN74AHC1G32DCKR 296-8749-1-ND Single 2-Input OR Gate S¢70-5 40 32 22! | SN74ALS04BD 296-1122-5-ND_ | Hex Inverter 14-SOIC 80 60 A5 
SN74AHC1G32DCKR 296-8749-2-ND | Single 2-Input OR Gate $C70-5 270.00/3,000 SN74ALSO4BDBR 296-5004-1-ND_ | Hex Inverter 14-SSOP 72 54 At 
SN74AHC1G32DRLR 296-19378-1-ND Single 2-Input OR Gate SOT-5 42 235 .24| | SN74ALSO4BDBR 296-5004-2-ND_ | Hex Inverter 44-SSOP 478.00/2,000 
SN74AHC1G32DRLR 296-19378-2-ND Single 2-Input OR Gate SOT-5 444.00/4,000 SN74ALS04BDR 296-1122-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC 72 54 A 
SN74AHC1G32TDBVRQ1 | 296-17421-1-ND | Single 2-Input OR Gate SOT-23-5 AB .37 26 SN74ALS04BDR 296-1122-2-ND_ | Hex Inverter 14-SOIC 585.00/2,500 
SN74AHC1G32TDBVRQ1 | 296-17421-2-ND | Single 2-Input OR Gate SOT-23-5 357.00/3,000 SN74ALS04BN 296-1481-5-ND_ | Hex Inverter 14-Dip 76 57 43 
SN74AHC1G86DBVR 296-1094-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate SOT-23-5 40 32 .22| | SN74ALSO5ADR 296-14707-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC 72 54 A 
SN74AHC1G86DBVR 296-1094-2-ND_| Single 2-Input Exclusive OR Gate SOT-23-5 270.00/3,000 SN74ALSO5ADR 296-14707-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 585.00/2,500 
SN74AHC1G86DCKR 296-8750-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate $C70-5 40 32 22 SN74ALSO5AN 296-1482-5-ND | Hex Inverter with OC 14-Dip 76 57 43 
SN74AHC1G86DCKR 296-8750-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate $C70-5 270.00/3,000 SN74ALS08D 296-1123-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 80 60 45 
SN74AHC1G86DRLR 296-19738-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 5-SOT 42 35 .24 SN74ALSO8DR 296-1123-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 72 54 A 
SN74AHC1G86DRLR 296-19738-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 5-SOT 444.00/4,000 SN74ALSO8DR 296-1123-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 585.00/2,500 
SN74AHC1G86MDCKREP | 296-23233-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate SC70-5 -60 45 34 SN74ALSO8N 296-1484-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-Dip 76 57 43 
SN74AHC1G86MDCKREP | 296-23233-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate SC70-5 585.00/3,000 SN74ALS10ADR 296-14712-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 88 66 50 
SN74AHC1G125DBVR | 296-8744-1-ND_ | Tri-State Single Bus Buffer Gate SOT-23-5 40 32 .22| | SN74ALS10ADR 296-14712-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 715.00/2,500 
SN74AHC1G125DBVR | 296-8744-2-ND_ | Tri-State Single Bus Buffer Gate SOT-23-5 270.00/3,000 SN74ALS10AN 296-5011-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-Dip 88 66 50 
SN74AHC1G125DCKR =| 296-8745-1-ND_ | Tri-State Single Bus Buffer Gate $¢70-5 40 32 .22| | SN74ALS11ADR 296-14713-1-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-SOIC 96 72 54 
SN74AHC1G125DCKR | 296-8745-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate SC70-5 270.00/3,000 SN74ALS11ADR 296-14713-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-SOIC 780.00/2,500 
SN74AHC1G125DRLR =| 296-23231-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate SOT-5 46 37 .26| |SN74ALS21ADR 296-5045-1-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-SOIC 96 12 54 
SN74AHC1G125DRLR =| 296-23231-2-ND J Tri-State Single Bus Buffer Gate SOT-5 476.00/4,000 SN74ALS21ADR 296-5045-2-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-SOIC 780.00/2,500 
SN74AHC1G126DBVR | 296-8746-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate SOT-23-5 40 32 .22| | SN74ALS27ADR 296-14731-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-SOIC 1.02 85 68 
SN74AHC1G126DBVR | 296-8746-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate SOT-23-5 270.00/3,000 SN74ALS27ADR 296-14731-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-SOIC 1105.00/2,500 
SN74AHC1G126DCKR | 296-8747-1-ND_ | Tri-State Single Bus Buffer Gate $C70-5 AO 32 .22| | SN74ALS30AN 296-1494-5-ND_| 8-Input NAND Gate 14-Dip 88 66 50 
SN74AHC1G126DCKR =| 296-8747-2-ND_ | Tri-State Single Bus Buffer Gate SC70-5 270.00/3,000 SN74ALS32DR 296-1127-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 12 54 Al 
SN74AHC1G126DRLR =| 296-19377-1-ND J Tri-State Single Bus Buffer Gate SOT-5 AG 37 .26| |SN74ALS32DR 296-1127-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 585.00/2,500 
SN74AHC1G126DRLR =| 296-19377-2-ND J Tri-State Single Bus Buffer Gate SOT-5 476.00/4,000 SN74ALS32N 296-1495-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 72 54 Al 
SN74AHC1GU04DBVR | 296-1095-1-ND | Single Inverter Gate SOT-23-5 40 32 .22| | SN74ALS38BDR 296-14738-1-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 14-SOIC 12 54 Al 
SN74AHC1GU04DBVR | 296-1095-2-ND_| Single Inverter Gate SOT-23-5 270.00/3,000 SN74ALS38BDR 296-14738-2-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 14-SOIC 585.00/2,500 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont.) RoHS Compliant Parts Available INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
We Digi-Key Price Each Tae Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ALS74AD 296-1130-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop TSOIC | 96 72 54) | SN74ALSTOOSNSR 296-13146-1-ND | Hex Inverting Buffer with OC Output [| 14-SOP [| 1.75 140 1.05 
SN74ALS74ADR 296-1130-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC | 88 66 50) | SN74ALS1005NSR 296-13146-2-ND | Hex Inverting Buffer with OC Output | 14-SOP 1820.00/2,000 
SN74ALS74ADR 296-1130-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 715.00/2,500 SN74ALS1034D 296-5007-5-ND_ | Hex Non-Inverting Driver 14-SOIC | 2.43 1.94 1.46 
SN74ALS74AN 296-1506-5-ND_| Dual D-Type Flip-Flop 14-Dip 88 66  .50| | SN74ALS1035DR 296-14710-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer 14-SOIG | 1.45 1.16 87 
SN74ALS86DR 296-14751-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC | 52.39.30) | SN74ALS1035DR 296-14710-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer 14-SOIC 1855.00/2,500 
SN74ALS86DR 296-14751-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate T4-SOIC 422.50/2,500 SN74ALST035N 296-5009-5-ND [Hex Non-Inverting Buffer 14Dip | 145 «116 87 
SN74ALS109AN 296-14711-5-ND | Dual J-K Flip-Flop 16-Dip | 1.02 .85 68] | SN74ALS29827NT 296-14732-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer 24-Dip | 5.56 445 3.76 
SN74ALS112AN 296-5013-5-ND | Dual J-K Negative-Edge-Triggered F/F 16-Dip 1.02 85 68) |SN75ALS057DWR 296-12932-1-ND | Quad Interface Bus Transceiver 20-SOIC | 5.24 4.20 3.27 
SN74ALS138ADR 296-14714-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 16-SOIG | 96 .72  .54| |SN75ALS057DWR 296-12932-2-ND | Quad Interface Bus Transceiver 20-SOIC 5942.00/2,000 
SN74ALS138ADR 296-14714-2-ND |3-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 780.00/2,500 SN75ALS057N 296-9927-5-ND_| Quad Interface Bus Transceiver 20-Dip | 5.24 4.20 3.27 
SN74ALS138AN 296-1485-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 16-Dip 96 72 54) |SN75ALS085DW 296-12933-5-ND | Dual Channel Driver/Receiver 24-SOIC | 9.90 891 7.91 
SN74ALS139DR 296-14715-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux 16-SOIC 78 65 52 SN75ALSO85NT 296-9928-5-ND | Dual Channel Driver/Receiver 24-Dip 950 855 7.59 
SN74ALS139DR 296-14715-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux 16-SOIC 845.00/2,500 SN75ALS160DW 296-9932-5-ND | Octal Bus Transceiver 20-SOIC | 236 189 1.47 
SN74ALS139N 296-1486-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux 16-Dip 78 65 52 SN75ALS161N 296-9933-5-ND | Octal Bus Transceiver 20-Dip 5.60 448 3.78 
SN74ALS151DR 296-14717-1-ND | 1-of-8 Data Selector/Mux 16-SOIC | 1.08 90.72) | SN75ALS162DW 296-9934-5-ND_| Octal Bus Transceiver 24-SOIC | 5.18 4.14 3.22 
SN74ALST51DR 296-14717-2-ND | 1-of-8 Data Selector/Mux T6-SOIC 1170.00/2,500 SN75ALS162DWR 296-14963-1-ND | Octal Bus Transceiver 24-SOIC | 4.70 3.77 2.93 
SN74ALS157ADR 296-14718-1-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux 16-SOIC | 90 .75 60] |SN75ALS162DWR 296-14963-2-ND | Octal Bus Transceiver 24-SOIC 5330.00/2,000 
SN74ALS157ADR 296-14718-2-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux 16-SOIC 975.00/2,500 SN75ALS163DWR 296-9935-1-ND | Octal Interface Bus Transceiver 20-SOIC 6.36 5.09 4.30 
SN74ALS157AN 296-14719-5-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux 16-Dip 90 75 60! |SN75ALS163DWR 296-9935-2-ND | Octal Interface Bus Transceiver 20-SOIC 7950.00/2,000 
SN74ALS158NSR 296-13147-1-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux 16-SOP 261 2.09 1.63 SN75ALS170ADW 296-9936-5-ND_| Triple Differential Bus Transceiver 20-SOIC 5.52 442 3.73 
SN74ALS158NSR 296-13147-2-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux 16-SOP 2958.00/2,000 SN75ALS171ADW 296-9937-5-ND | Triple Differential Bus Transceiver 20-SOIC | 7.30 584 4.93 
SN74ALS161BN 296-1487-5-ND | 4-Bit Sync. Decade/Binary Counter 16-Dip 87 73 58 SN75ALS171DWR 296-9938-1-ND | Triple Differential Bus Transceiver 20-SOIC 618 495 418 
SN74ALS163BD 296-23237-5-ND | 4-Bit Sync. Decade/Binary Counter 16-SOIC 96 80 .64| |SN75ALS171DWR 296-9938-2-ND | Triple Differential Bus Transceiver 20-SOIC 7726.00/2,000 
SN74ALS163BN 296-1488-5-ND | 4-Bit Sync. Decade/Binary Counter 16-Dip 87 73 58| |SN75ALS172ADW 296-9939-5-ND | Quad Differential Bus Line Driver 20-SOIC 3.26 261 2.03 
SN74ALS166DBR 296-5027-1-ND_| 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-SSOP | 3.85 3.08 2.40| | SN75ALS172AN 296-9940-5-ND_| Quad Differential Bus Line Driver 16-Dip_| 3.26 261 2.03 
SN74ALS166DBR 296-5027-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-SSOP 4360.00/2,000 SN7SALS173N 296-9951-5-ND | Quad Differential Line Receiver 16-Dip | 3.26 261 2.03 
SN74ALS169BNSR 296-13148-1-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter | 16-SOP | 1.33 1.06 80) | SN7SALS174AN 296-9952-5-ND | Quad Differential Line Driver 16-Dip | 236 1.89 1.47 
SN74ALS169BNSR 296-13148-2-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter | 16-SOP 1378.00/2,000 Se alag 26 sees a NE ae pireremtt Hine peceliey ean. ote a ee 
SN74ALS175DR 296-14721-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop 16-SOIC | 96 72 54 -9954-1- uad Differential Line Receiver z ; : : 
SN74ALS175DR 296-14721-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop 46-SOIC 780.00/2,500 SN75ALS175NSR 296-9954-2-ND Quad Differential Line Receiver 16-SOP. 3238.00/2,000 
STASIS Oe HUpDown rytoair-W6Dy [ZN eT] (LED, ecco [eer | te ie ie 
- -2-| BI nc. Binary Counter DI # Ps le % i . 
SN74ALS240ADWR | 296-14724-1-ND Tristate Octal Butfer/Driver 20-80lc 93 78 62] | SN7SALS176ADR 296-14964-2-ND | Differential Bus Transceiver 8-SOIC 2240.00/2,500 
SN74ALS240ADWR | 296-14724-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 824.00/2,000 See eeERA Cae ane Pal us Napster tl hea ae uw ioe 
SN74ALS240AN 296-14725-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-Di 93.78 62 -14965-1- : : : : 
SN74ALS243ANSR 296-13149-1-ND | Tri-State Quad Bus Transceiver i¢-S0P-] 459 —3.68-—286| | SN7DALST76BDR 296-14965-2-ND | Differential Bus Transceiver 8-SOIC 2240.00/2,500 
SN74ALS243ANSR 296-13149-2-ND | Tri-State Quad Bus Transceiver 14-SOP 5202.00/2,000 SN7SALS176BP 296-9957-5-ND_| Differential Bus Transceiver 8-Dip ] 1.75 1.40 1.05 
SN74ALS244CDW 296-1124-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-soic | 96 80 64 Soe oak Geter eee purerentet Bis Transcelve er 1 138 ie 
SN74ALS244CDWR | 296-1124-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Dri 20-SOIC | 87 73 58 bot ‘ ; : ; 
SN74ALS244CDWR | 206-1424-2-ND_| Tri-State Octal Bufer/Line Driver 20-S0lG |__772.00/2,000 SN75ALS176DR ecoaisdoeeeaNoW Differential Bus Transceiver B-SOIG_| __1965.00/2,500 
SN7AALS244CN 296-1490-5-ND__| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip | 87 7368] | SN/SALS176P poe a gg om Difterential Bus Transcetver | GD ff aoa teas ee 
ie fi i iv SN75ALS180D 296-9960-5-ND | Differential Driver/Receiver Pair 14-SOIC 2.25 1.0 1.35 
SN74ALS245ADBR 296-5049-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 1.16 87 66 i : z ‘i A 
surnisesaoon [2 sb-2ND ltrs Ost bus Taneeer | 20.990] Zrzovzow | |SwSMstsnn Rae er 44 ode Oreo | ESO | tg 
SN74ALS245ADW 296-1125-5-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 96 80 64 5 oe ; erated : 5 oe ale 
SN74ALS2454DWR _|296-1125-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-solc | __.87 7358 sire oe pee eee Piferentiat Puen Receiver Patt ee 3.08 +3 te 
SN74ALS245ADWR | 296-1125-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 772.00/2,000 SH7ZALSIBINGA RoR SoRaSENM Ditterenticl Driver/Roceiver Pair scopes |ioae8 Steer. 4335 
SN74ALS245AN 296-1492-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 87 067358 Mer era Tver ABCaNEE Eat : ‘ : 
7 i i ali if SN75ALS181NSR 296-9963-2-ND | Differential Driver/Receiver Pair 14-SOP 2340.00/2,000 
SN74ALS257ADR 296-14728-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Line Mux 16-SOIC | 108 90 72 ; vevmece’s 
; SN75ALS191D 296-9964-5-ND | Dual Differential Line Driver 8-SOIC 1.38 = 1.10 83 
SN74ALS257ADR 296-14728-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Line Mux 16-SOIC 1170.00/2,500 SN7SALst0/P panes eANTSM Dual Diforontial Line Dr Ane 495 4:002 a5 
SNTAALS257AN eer ee ae 1eState Quad 2-1 Line Mux 16-Dip_| 1.08 __.90__.72) ren75ALSi91PSR 296-13316-1-ND | Dual Differential Line Driver aSoP 12510075 
SN74ALS259DR 296-14729-1-ND |8-Bit Addressable Latch T6-SOIC | 2.27 1.82 1.42 : rae ‘ ; : 
SN74ALS259DR 296-14729-2-ND |8-Bit Addressable Latch 16-SOIC | 3182.50/2,500 Sepa a FTA Ged oa thaprCor eo gee a 
SN74ALS273DWR 296-1126-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOIC | 90 75 60 : coded : ; : 
: : SN75ALS192DR 296-14968-1-ND | Quad Differential Line Driver 16-SOIC 80 60 A5 
SNPAALS273DWR SEG ZE 2 NEM) Octal D-Type Flip-Flop with Clear SO SOIC) | 728-00/2,000) SN75ALS192DR 296-14968-2-ND | Quad Differential Line Driver t6-solc | __650.00/2,500 
SN74AL8273N ZO0sIAS5t0:NDM| Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-Dip_| 90 _.75 _60) fsy7sacstg2n 296-15071-5-ND | Quad Differential Line Driver 16-Dip 30.60 aS 
SN74ALS299NSR 296-13150-1-ND | Tri-State 8-Bit, Universal Shift/ Storage | 20-SOP | 4.32 346 2.69] |enrearsigap 596-9967-5-ND’ | Quad Differential Line Receiver tesoc| 98 72 54 
Register : ae : 7 : F ; 
. 9. Ne Bit Ini : y SN75ALS193N. 296-9968-5-ND | Quad Differential Line Receiver 16-Dip 88 66 50 
SN74ALS299NSR 296-13150-2-ND bb re a Bit, Universal Shift/ Storage | 20-SOP 4896.00/2,000 SNTBALS194DR 296-14969-1-ND | Quad Differential Line Driver ie-SOIG|| dines dibe-- 8a 
SN74ALS373ADWR | 296-14735-1-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-Soic | 84 .70 56) | SNZ7SALS194DR 296-14969-2-ND | Quad Differential Line Driver 16-SOIC 1365.00/2,500 
; SN75ALS194N 296-9969-5-ND | Quad Differential Line Driver 16-Dip 1.26 = 1.05 84 
SN74ALS373ADWR | 296-14735-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-SOIC 744.00/2,000 CNA (G8 Baese PATON Quad Differential Ling Recet 4D 305 180.138 
SN74ALS373AN 296-1496-5-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-Dip 84 70 56 ee eed eee ID : ‘ ; 
= =p oat = a x SN75ALS197D 296-9971-5-ND_ | Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 68 5 39 
SNPAALSS74ADWR (BAGS T2R SGN] To-State Octal -Type Flip-Flop 20-S0IC | 8470-56) | SN75ALS197DR 296-14970-1-ND | Quad Differential Line Receiver tesoic | 60 45 34 
SN74ALS374ADWR | 296-1128-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 744.00/2,000 ; ae : : : : 
‘ a: 7 SN75ALS197DR 296-14970-2-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 487.50/2,500 
SN74ALS3740N 296-1498-5:ND! | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip | 84 7056) SN75ALSTO7N 296-9972-5-ND | Quad Differential Line Receiver 16-Dip 60. «45 ~~ 
SN74ALS520N 296-14739-5-ND | 8-Bit Identity Comparator 20-Dip | 1.75 1.40 1.05 : : pene ; ‘ : ‘ 
. i SN75ALS197NSR 296-13319-1-ND | Tri-St. Quad Differential Line Receiver | 16-SOP 60 A5 34 
SN74ALS521NSR 2Ooal8 1olsleNo} §-Bit Identity Comparator 20-SOP_{ 1.38 110 83! | su7sqisi97NSR 296-13319-2-ND | Tri-St. Quad Differential Line Receiver | 16-SOP 400.00/2,000 
SN74ALS521NSR 296-13151-2-ND |8-Bit Identity Comparator 20-SOP 1508.00/2,000 es Se : : a 
/ SN75ALS199D 296-9973-5-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 1.38 1.15 92 
SN74ALS534ADWR | 296-14740-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC | 270 216 1.68 ie ms ‘ 
SN | SN75ALS1177N 296-9929-5-ND_| Tri-State Dual Diff. Driver/Receiver 16-Dip 4.05 3.24 2.52 
74ALS534ADWR ‘| 296-14740-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 3060.00/2,000 Sore - a ; ~ 
4 SN75ALS1177NSR 296-9930-1-ND | Tri-State Dual Diff. Driver/Receiver 16-SOP 405 324 2.52 
SN74ALS540DWR 296-14741-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-SOIC | 213 1.70 1.28 pes He ne ‘ i 
: i SN75ALS1177NSR 296-9930-2-ND | Tri-State Dual Diff. Driver/Receiver 16-SOP 4590.00/2,000 
SN74ALS540DWR 296-14741-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-SOIC 2210.00/2,000 eres so se iri ; a 
7 7 = SN75ALS1178N 296-9931-5-ND_ | Tri-State Dual Diff. Driver/Receiver 16-Dip 4.05 324 2.52 
SN74ALS540-1NSR | 296-13152-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOP | 527 422 3.28 aABe a ‘3 We Br ‘ 
' nee SN75ALS1178NSR 296-12185-1-ND | Tri-State Dual Diff. Driver/Receiver 16-SOP | 405 324 252 
SN74ALS540-1NSR | 296-13152-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOP 6248.00/2,000 SN75ALS1178NSR 096-12185-2-ND | Tri-State Dual Diff. Driver/Receiver 46-SOP 4590.00/2,000 
SN74ALS541DW 296-1499-5-ND_| Tri-State Octal Butfer/Line Driver 20-SOIG | 1.25 1.00 75 ALVG Family ee 
SN74ALS541DWR 296-14742-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 20-SOIC | 135 113 90 ne S SB isdincai 5 
SN74ALS541DWR _| 296-14742-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 20-solc | __ 1198.00/2,000 PARINCTOARASGROR ISS) U1 Sate 1 Bit Nonimvarting Bus SERGR | BAO: 12s 14 
SN74ALS541N 296-1500-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip | 135 1.13 90 1 6868-2 i. -Bit Noninverti : 
SN74ALS541NSR 296-13153-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver so-sor | 135 113 90, |7#ALVCIG#245GRDR PRE UES ay) State 16-Bit Noninverting Bus orEGn || eae ou den 
SN74ALS541NSR 296-13153-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-S0P 1198.00/2,000 74ALVC164245Z0LR | 296-23181-1-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting Bus 56-VFBGA] 1.60 1.28 96 
SN74ALS573CDW 296-1129-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Transparent 20-SOIC 93 78 62 Transceiver 
Latch 74ALVC164245ZQLR | 296-23181-2-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting Bus 56-VFBGA 832.00/1,000 
SN74ALS573CDWR 296-1129-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent 20-SOIC 84 70 56 Transceiver 
Latch 74ALVC164245ZRDR | 296-16869-1-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting Bus 54-BGA | 160 1.28 96 
SN74ALS573CDWR 296-1129-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent 20-SOIC 744.00/2,000 Transceiver 
Latch THALVCT64245ZRDR  |296-16869-2-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting B 54-BGA 832.00/1,000 
SN74ALS573CN 296-1502-5-ND |Tri-State Octal D-Type Transparent | 20-Dip | 84 70 56 Taner ee mt 
Latch CALVC164245|IDGGREP |296-19491-1-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting B 48-TSSOP] 3.04 243 1.89 
SN74ALS574BDW ‘| 296-1503-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop go-soic | 93 78 62 Taisaheee 
SN74ALS574BDWR | 296-14745-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIG | 84 =—.70 56) | CALVC164245IDGGREP |296-19491-2-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting Bus 48-TSSOP| — 3442.00/2,000 
SN74ALS574BDWR | 296-14745-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-S0IC 744.00/2,000 Transceiver 
SN74ALS574BN 296-1504-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 84 70 56) /CALVC164245IDLREP | 296-18092-1-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting Bus 48-SSOP | 3.04 243 1.89 
SN74ALS580BNSR 296-13154-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOP 2.81 2.25 1.75 Transceiver 
SN74ALS580BNSR 296-13154-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOP 3188.00/2,000 CALVC164245IDLREP | 296-18092-2-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting Bus 48-SSOP 1721.00/1,000 
SN74ALS639AN 296-5068-5-ND | Octal Bus Transceiver 20-Dip | 4.23 339 264 Transceiver 
SN74ALS641A-1DW 296-9770-5-ND_| Octal Bus Transceiver with OC Output_| 20-SOIC | 3.83 3.06 _2.38| | CALVC164245MDGGREP | 296-19492-1-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting Bus 48-TSSOP| 5.04 4.04 3.14 
SN74ALS641ADW 296-9771-5-ND | Octal Bus Transceiver with OC Output 20-SOIC 3.15 252 1.96 Transceiver 
SN74ALS645AN 296-5076-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 1.50 1.20 .90| | CALVC164245MDGGREP | 296-19492-2-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting Bus 48-TSSOP 5712.00/2,000 
SN74ALS652ANT 296-14747-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 24-Dip 497 3.98 3.10 Transceiver 
SN74ALS688N 296-14748-5-ND | 8-Bit Identity Comparator 20-Dip | 439 3.51 273] |SN74ALVCOODGVR 296-5100-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TvsoP| 50 40 30 
SN74ALS874BNT 296-14752-5-ND | Dual 4-Bit D-Type Flip-Flop 24-Dip | 3.31 2.65 2.06] | SN74ALVCOODGVR 296-5100-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74ALSO96DWR 296-5098-1-ND | 8-Bit READ-BACK Latch 24-S0IC | 9.66 8.70 7.72] | SN74ALVCOODR 296-5101-1-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC | 45 3627 
SN74ALS996DWR 296-5098-2-ND | 8-Bit READ-BACK Latch 24-SOIC 44326.00/2,000 SN74ALVCOODR 296-5101-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate T4-SOIC 305.00/2,500 
SN74ALSO96NT 296-1507-5-ND_ | 8-Bit READ-BACK Latch 24-Dip | 9.66 8.70 7.72] |SN74ALVCOOIDREP — |296-22291-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-S0Ic | 80 60 45 
SN74ALS1005DR 296-14709-1-ND | Hex Inverting Buffer 14-SOIC | 1.75 1.40 1.05] |SN74ALVCOOIDREP | 296-22291-2-ND J Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 650.00/2,500 
SN74ALS1005DR 296-14709-2-ND | Hex Inverting Buffer 14-SOIC 2240.00/2,500 SN74ALVCOONSR 296-5103-1-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 14-SOP 45.3627 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS Digi@Reel” (cont, RoHS Compliant Parts Available INstRUMENTS Digi@Reel® (cont, RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ALVCOONSR 296-5103-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOP. 252.00/2,000 SN74ALVC162334DLR | 296-1511-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 48-SSOP 2104.00/1,000 
SN74ALVCOOPWR 296-5104-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 5 36 .27| |SN74ALVC162831DBBR | 296-5125-1-ND_| Tri-St. 1-4 Bit Address Register/Driver |80-TSSOP] 5.80 464 3.92 
SN74ALVCOOPWR 296-5104-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 252.00/2,000 SN74ALVC162831DBBR |296-5125-2-ND | Tri-St. 1-4 Bit Address Register/Driver | 80-TSSOP 7250.00/2,000 
SN74ALVC04D 296-1508-5-ND | Hex Inverter 14-SOIC 50 40 -30| | SN74ALVC162834DL 296-1512-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 56-SSOP | 2.81 2.25 1.75 
SN74ALVCO4DGVR 296-5105-1-ND | Hex Inverter 14-TVSOP 50 40 -30| | SN74ALVC162834DLR__|296-1512-1-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 56-SSOP | 2.81 2.25 1.75 
SN74ALVCO4DGVR 296-5105-2-ND_| Hex Inverter 14-TVSOP. 278.00/2,000 SN74ALVC162834DLR | 296-1512-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 56-SSOP 1594.00/1,000 
SN74ALVCO4DR 296-14780-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC A5 36 .27| |SN74ALVC162834GR =| 296-5126-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver |56-TSSOP) 2.81 2.25 1.75 
SN74ALVC04DR 296-14780-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 305.00/2,500 SN74ALVC162834GR =| 296-5126-2-ND_ | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver | 56-TSSOP. 3188.00/2,000 
SN74ALVCO4PWR 296-5106-1-ND | Hex Inverter 14-TSSOP 45 36 .27| | SN74ALVC162834VR | 296-5127-1-ND_ | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver |56-TVSOP] 2.81 2.25 1.75 
SN74ALVCO4PWR 296-5106-2-ND | Hex Inverter 14-TSSOP 252.00/2,000 SN74ALVC162834VR | 296-5127-2-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver _| 56-TVSOP. 3188.00/2,000 
SN74ALVCO4RGYR 296-13917-1-ND | Hex Inverter 14-QFN 56 42 32) | SN74ALVC162835DGGR | 296-1132-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver ]56-TSSOP] 1.38 1.10 83 
SN74ALVCO4RGYR 296-13917-2-ND | Hex Inverter 14-QFN 186.00/1,000 SN74ALVC162835DGGR | 296-1132-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver | 56-TSSOP. 1430.00/2,000 
SN74ALVCO8DGVR 296-5107-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TVSOP 50 40 30} | SN74ALVC162835DGVR | 296-5128-1-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver |56-TVSOP] 1.38 1.10 83 
SN74ALVCO8DGVR 296-5107-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TVSOP 278.00/2,000 SN74ALVC162835DGVR | 296-5128-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver | 56-TVSOP. 1430.00/2,000 
SN74ALVCO8DR 296-5108-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC A5 36 .27| | SN74ALVC162835DL 296-1513-5-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 56-SSOP | 1.38 1.10 83 
SN74ALVCO8DR 296-5108-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 305.00/2,500 SN74ALVC162836DGGR | 296-1133-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver |56-TSSOP| 3.71 2.97 2.31 
SN74ALVCO8IDREP 296-20770-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 80 60 45] | SN74ALVC162836DGGR | 296-1133-2-ND_ | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver | 56-TSSOP 4208.00/2,000 
SN74ALVCO8IDREP 296-20770-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 650.00/2,500 SN74ALVC162836DGVR | 296-5129-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver |56-TVSOP|} 3.71 2.97 2.31 
SN74ALVCO8PWR 296-5109-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP 45 36 -27| | SN74ALVC162836DGVR | 296-5129-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver | 56-TVSOP 4208.00/2,000 
SN74ALVCO8PWR 296-5109-2-ND_ Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP 252.00/2,000 SN74ALVC162836DL 296-1514-5-ND_| Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver 56-SSOP | 4.10 3.28 2.55 
SN74ALVCO8RGYR 296-13918-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-QFN 64 A8 -36| | SN74ALVC164245DGGR | 296-1135-1-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver |48-TSSOP| 1.50 1.20 90 
SN74ALVCOBRGYR 296-13918-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-QFN 213.00/1,000 SN74ALVC'164245DGGR |296-1135-2-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver |48-TSSOP|  1560.00/2,000 
SN74ALVC10D 296-1509-5-ND Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 50 40 30] | SN74ALVC164245DL 296-5131-5-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver | 48-SSOP | 1.65 1.32 99 
SN74ALVC10DR 296-1509-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC | 45 36 ~—.27|_ | SN74ALVC164245DLR | 296-14781-1-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver | 48-SSOP | 150 120 90 
SN74ALVC10DR 296-1509-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 305.00/2,500 SN74ALVC164245DLR _|296-14781-2-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver | 48-SSOP. 780.00/1,000 
SN74ALVC10DGVR 296-5110-1-ND__| Triple 3-Input NAND Gate 14-TvsOP| _.50___.40_.30| [SN74ALVC16835GQLR |296-9773-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver | 56-BGA | 297 238 1.05 
SN74ALVCTODGVR 296-5110-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate T4-TVSOP | -278.00/2,000 SN74ALVC16835GQLR |296-9773-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver | 56-BGA 1683.00/1,000 
SN74ALVC10NSR 296-5111-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOP | 45 36 ~—.27)_- | SN74ALVC164245KR | 296-15395-1-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver | 56-BGA | 2.25 180 1.35 
SN74ALVC10NSR 296-5111-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOP 252.00/2,000 SN74ALVC164245KR | 296-15395-2-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver | 56-BGA 1170.00/1,000 
SN74ALVC10PWR 296-5112-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-TSSOP| 45 36.27! | SN74ALVCF162834GR | 296-13628-1-ND | Tri-State, 3.3V, CMOS 18-Bit Universal |56-TSSOP| 1.75 1.40 1.05 
SN74ALVC10PWR 296-5112-2-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 14-TSSOP 252.00/2,000 Bus Driver 
SN74ALVCT4DGVR 296-5119-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter T4TVSOP 5040-30) | SN7AALVCF162834GR__|296-13626-2-ND | Tri-State, 3.3V, CMOS 16-Bit Universal |56-TSSOP|  1620.00/2,000 
SN74ALVC14DGVR 296-5119-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TVSOP 278.00/2,000 Bus Driver 
SN74ALVC14DR 296-5120-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 45 36 =~ .27| | SN74ALVCF162834LR | 296-13629-1-ND | Tri-State, 3.3V, CMOS 18-Bit Universal | 56-SSOP | 1.75 140 1.05 
SN74ALVC14DR 296-5120-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 305.00/2,500 Bus Driver 
SN74ALVC14PWR 296-5121-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP| 45 .36——.27|_ | SN74ALVCF162834LR | 296-13629-2-ND | Tri-State, 3.3V, CMOS 18-Bit Universal | 56-SSOP 910.00/1,000 
SN74ALVC14PWR 296-5121-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP 252.00/2,000 Bus Driver 
SN74ALVC32DGVR 296-5139-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TVSOP 45 36 .27| | SN74ALVCF162834VR | 296-13630-1-ND | Tri-State, 3.3V, CMOS 18-Bit Universal |56-TVSOP) 1.75 1.40 1.05 
SN74ALVC32DGVR 296-5139-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TVSOP. 252.00/2,000 Bus Driver 
SN74ALVC32DR 296-5140-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC A5 36 .27| | SN74ALVCF162834VR | 296-13630-2-ND | Tri-State, 3.3V, CMOS 18-Bit Universal | 56-TVSOP 1820.00/2,000 
SN74ALVC32DR 296-5140-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 305.00/2,500 Bus Driver 
SN74ALVC32NSR 296-5141-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOP A5 36 .27| |SN74ALVCF162835GR | 296-13607-1-ND | Tri-State, 3.3V CMOS 18-Bit Universal ]56-TSSOP] 2.25 1.80 1.35 
SN74ALVC32NSR 296-5141-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOP 252.00/2,000 Bus Driver 
SN74ALVC32PWR 296-5142-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP. A5 36 .27| | SN74ALVCF162835GR | 296-13607-2-ND | Tri-State, 3.3V CMOS 18-Bit Universal | 56-TSSOP 2340.00/2,000 
SN74ALVC32PWR 296-5142-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP 252.00/2,000 Bus Driver 
SN74ALVC125D 296-1510-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 56 42 .32| |SN74ALVCF162835LR | 296-13608-1-ND | Tri-State, 3.3V CMOS 18-Bit Universal | 56-SSOP | 2.25 1.80 1.35 
SN74ALVC125DR 296-1510-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 52 39 30 Bus Driver 
SN74ALVC125DR 296-1510-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 422.50/2,500 SN74ALVCF162835LR | 296-13608-2-ND | Tri-State, 3.3V CMOS 18-Bit Universal | 56-SSOP 1170.00/1,000 
SN74ALVC125DGVR 296-5113-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TVSOP 52 39 30 Bus Driver 
SN74ALVC125DGVR 296-5113-2-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TVSOP 346.00/2,000 SN74ALVCF162835VR | 296-13609-1-ND | Tri-State, 3.3V CMOS 18-Bit Universal |56-TVSOP| 2.25 1.80 1.35 
SN74ALVC125NSR 296-5114-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOP. 52 39 30 Bus Driver : 
SN74ALVC125NSR 296-5114-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOP 346.00/2,000 SN74ALVCF162835VR_~= | 296-13609-2-ND. Tri-State, 3.3V CMOS 18-Bit Universal | 56-TVSOP 2340.00/2,000 
SN74ALVC125PWR 296-5115-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP. 52 39 30 Bus Driver ~ 
SN74ALVC125PWR 296-5115-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP 346.00/2,000 __ALVCH Family 
SN74ALVC126DGVR 296-5116-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TVSOP 57 43 .33| |74ALVCH16244GRDR =| 296-16870-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 54-BGA 240 1.92 1.44 
SN74ALVC126DGVR 296-5116-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TVSOP 380.00/2,000 74ALVCH16244GRDR ‘| 296-16870-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 54-BGA 1248.00/1,000 
SN74ALVC126DR 296-5117-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 52 39 30| | 74ALVCH16244ZQLR =| 296-23182-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 56-VFBGA) 1.60 1.28 96 
SN74ALVC126DR 296-5117-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 422.50/2,500 74ALVCH16244ZOLR 296-23182-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 56-VFBGA 832.00/1,000 
SN74ALVC126NSR 296-12859-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOP 52 39 30| |74ALVCH16244ZRDR__|296-16871-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 54-BGA 1.60 1.28 96 
SN74ALVC126NSR 996-12859-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOP 346.00/2,000 74ALVCH16244ZRDR 296-16871-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 54-BGA 832.00/1,000 
SN74ALVC126PWR 296-5118-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP 52 39 30| |74ALVCH16245GRDR | 296-16872-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 54-BGA 240 1.92 1.44 
SN74ALVC126PWR 296-5118-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP 346.00/2,000 74ALVCH16245GRDR ‘| 296-16872-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 54-BGA 1248.00/1,000 
SN74ALVC244DGVR 296-12862-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 62 AT .35| |74ALVCH16245ZQLR =| 296-23183-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver S6-VFBGA| 1.60 1.28 96 
SN74ALVC244DGVR 296-12862-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 410.00/2,000 74ALVCH16245ZQLR 296-23183-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-VFBGA 832.00/1,000 
SN74ALVC244DWR 296-5135-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 56 42 .32| |74ALVCH16245ZRDR =| 296-16873-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 54-BGA 1.60 1.28 96 
SN74ALVC244DWR 296-5135-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 372.00/2,000 74ALVCH16245ZRDR 296-16873-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 54-BGA 832.00/1,000 
SN74ALVC244IPWREP | 296-19504-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 93 78 62| |74ALVCH16373GRDR | 296-16874-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch) 54-BGA 240 1.92 1.44 
SN74ALVC244IPWREP | 296-19504-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 824.00/2,000 74ALVCH16373GRDR | 296-16874-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch) 54-BGA 1248.00/1,000 
SN74ALVC244NSR 296-12863-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP 56 42 .32| |74ALVCH16373ZQLR___|296-23184-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch| 56-VFBGA| 1.60 1.28 96 
SN74ALVC244NSR 296-12863-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP. 372.00/2,000 74ALVCH16373ZOLR 296-23184-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch | 56-VFBGA 832.00/1,000 
SN74ALVC244PWR 296-5136-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-TSSOP. 56 42 .32| |74ALVCH16373ZRDR =| 296-16875-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch] 103-BGA | 1.60 1.28 96 
SN74ALVC244PWR 296-5136-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! | 20-TSSOP 372.00/2,000 74ALVCH16373ZRDR | 296-16875-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch) 103-BGA 832.00/1,000 
SN74ALVC245DGVR 296-5137-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP 62 AT .35| | 74ALVCH32244ZKER 296-231 85-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-LBGA | 3.38 2.70 2.10 
SN74ALVC245DGVR 296-5137-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP 410.00/2,000 74ALVCH32244ZKER 296-23185-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-LBGA 1913.00/1,000 
SN74ALVC245DWR 296-5138-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 56 42 .32| | 74ALVCH32245ZKER 296-231 86-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-BGA 3.38 2.70 2.10 
SN74ALVC245DWR 296-5138-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 372.00/2,000 74ALVCH32245ZKER —_| 296-23186-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-BGA 1913.00/1,000 
SN74ALVC245PWR 296-9774-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 56 42 .32| | 74ALVCH32501ZKFR =| 296-19762-1-ND | Tri-St. 36-Bit Universal Bus Transceiver] 114-BGA | 6.00 4.80 4.05 
SN74ALVC245PWR 296-9774-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP. 372.00/2,000 74ALVCH32501ZKFR 296-19762-2-ND | Tri-St. 36-Bit Universal Bus Transceiver] 114-BGA 3750.00/1,000 
SN74ALVC16244ADGGR | 296-5123-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| 1.05 88 70) | 74ALVCH32973ZKER 296-18282-1-ND | 16-Bit Bus Transceiver and 96-BGA 3.38 2.70 2.10 
SN74ALVC16244ADGGR | 296-5123-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 932.00/2,000 Transparent D-Type Latch 
SN74ALVC16244ADL | 296-5124-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.05 88 70) |74ALVCH32973ZKER 296-18282-2-ND | 16-Bit Bus Transceiver and 96-BGA 1913.00/1,000 
SN74ALVC16244AGQLR | 296-9772-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 56-BGA 1.88 1.50 1.13 Transparent D-Type Latch 
SN74ALVC16244AGQLR | 296-9772-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 56-BGA 975.00/1,000 CALVCH16245IDLREP | 296-19493-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 2.52 2.02 1.57 
SN74ALVC16334DGGR |296-1134-1-ND |Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver |48-TSSOP| 1.25 1.00 75] |CALVCH16245IDLREP | 296-19493-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | _ 1428.00/1,000 
SN74ALVC16334DGGR | 296-1134-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver | 48-TSSOP. 1300.00/2,000 CALVCH16245MDLREP | 296-22094-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 5.62 450 3.80 
SN74ALVC16334DGVR_ | 296-5130-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver | 48-TVSOP| 1.25 1.00 .75| | CALVCH16245MDLREP_|296-22094-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 3513.00/1,000 
SN74ALVC16334DGVR_ | 296-5130-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver | 48-TVSOP. 1300.00/2,000 CALVCH16827MDLREP |296-22095-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 56-SSOP | 5.62 4.50 3.80 
SN74ALVC16334DL 296-1515-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 48-SSOP | 1.38 1.10 .83| | CALVCH16827MDLREP | 296-22095-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 56-SSOP 3513.00/1,000 
SN74ALVC16834DGGR_ | 296-1136-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver |56-TSSOP| 3.71 2.97 2.31 SN74ALVCH244DGVR ==) 296-6274-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 66 50 38 
SN74ALVC16834DGGR | 296-1136-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver | 56-TSSOP. 4208.00/2,000 SN74ALVCH244DGVR =) 296-6274-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 438.00/2,000 
SN74ALVC16834DGVR_|296-12860-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver |56-TVSOP| 4.10 3.28 2.55) | SN74ALVCH244DW 296-1517-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 68 51 39 
SN74ALVC16834DGVR_ | 296-12860-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver | 56-TVSOP. 4642.00/2,000 SN74ALVCH244DWR = /296-1517-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 60 45 34 
SN74ALVC16834DL 296-1516-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 56-SSOP | 4.50 3.60 2.80} |SN74ALVCH244DWR = |296-1517-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 400.00/2,000 
SN74ALVC16834GQLR | 296-5132-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 56-BGA 5.40 4.32 3.65} |SN74ALVCH244PWR 296-6275-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 60 A5 34 
SN74ALVC16834GQLR | 296-5132-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 56-BGA 3375.00/1,000 SN74ALVCH244PWR 296-6275-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 400.00/2,000 
SN74ALVC16835DGGR_|296-1137-1-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver |56-TSSOP| 2.00 1.60 1.20} |SN74ALVCH245DGVR__|296-6276-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP 66 50 38 
SN74ALVC16835DGGR | 296-1137-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver | 56-TSSOP. 2080.00/2,000 SN74ALVCH245DGVR =| 296-6276-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP 438.00/2,000 
SN74ALVC16835DGVR_ | 296-5133-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver |56-TVSOP} 2.00 1.60 1.20) |SN74ALVCH245DWR | 296-6277-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 80 60 A5 
SN74ALVC16835DGVR_ | 296-5133-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver | 56-TVSOP. 2080.00/2,000 SN74ALVCH245DWR =| 296-6277-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74ALVC16835DL 296-5134-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 56-SSOP | 2.00 1.60 1.20) |SN74ALVCH245PWR = |296-6278-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 60 A5 34 
SN74ALVC162334DGGR | 296-1131-1-ND_| Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver |48-TSSOP| 3.71 2.97 2.31 SN74ALVCH245PWR 296-6278-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP. 400.00/2,000 
SN74ALVC162334DGGR | 296-1131-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver | 48-TSSOP. 4208.00/2,000 SN74ALVCH373DGVR =| 296-6283-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-TVSOP 88 66 50 
SN74ALVC162334DGVR | 296-5122-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver | 48-TVSOP| 3.71 2.97 2.31 SN74ALVCH373DGVR | 296-6283-2-ND_ | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-TVSOP. 586.00/2,000 
SN74ALVC162334DGVR | 296-5122-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver | 48-TVSOP. 4208.00/2,000 SN74ALVCH373DWR ~~ | 296-6284-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SOIC 80 60 A5 
SN74ALVC162334DL 296-1511-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 48-SSOP | 3.71 297 2.31 SN74ALVCH373DWR_~—/ 296-6284-2-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74ALVC162334DLR_|296-1511-1-ND_| Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 48-SSOP | 3.71. 2.97 2.31 SN74ALVCH373GQNR__ | 296-15400-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-BGA 1.14 95 76 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
me Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ALVCH373GONR  |296-15400-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-BGA 505.00/1,000 SN74ALVCHT6409DGGR |296-5227-2-ND | Tri-State 9-Bit 4-Port Universal Bus |[56-TSSOP| _ 1430.00/2,000 
SN74ALVCH373PWR | 296-6285-1-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch |20-TSSOP| 80 60 45 Exchanger 
SN74ALVCH373PWR 296-6285-2-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-TSSOP 532.00/2,000 SN74ALVCH16409DL =| 296-5228-5-ND_| Tri-State 9-Bit 4-Port Universal Bus 56-SSOP | 1.38 1.10 83 
SN74ALVCH373ZQNR ~— | 296-23239-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch |20-VFBGA) .80 60 45 Exchanger 


SN74ALVCH16500DGGR |296-5229-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver |56-TSSOP] 1.38 110 83 
SN74ALVCHS7SZONR_ |2EEs2B2azaeaNDY) Tri-State Octal Transp. O-Type Latch |20-VFBGA| _266.00/1,000 SN74ALVCH16500DGGR | 296-5229-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver |56-TSSOP| — 1430.00/2,000 


SN74ALVCHS74PWR | 296-12462-1-ND / Tri-State Octal Pos. Edge-Triggered | 20-TSSOP| 9269-52] | gn7aaLVCH1G500DLR_|296-5230-1-ND [Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP | 1.38 110 83 


D-Type Flip-Flop ; SN74ALVCH16500DLR |296-5230-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP | 715.00/1,000 
SN74ALVCHS74PWR — aCaT sean Te AE Hee Edge-Triggered = /20-TSS0P) = 612.00/2,000 SN74ALVCH16501DGGR | 296-1145-1-ND_ | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver |56-TSSOP| 1.38 1.10 83 

: : f SN74ALVCH16501DGGR |296-1145-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver |56-TSSOP| — 1430.00/2,000 
SN74ALVCH16240DG6R (EG OISSgigvog Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| 1.25 1.00 75) | sn74ALVCH16501DL | 296-5231-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP | 153 1.22 92 
SN74ALVCH16240DGGR | 296-5185-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| — 1300.00/2,000 SN74ALVCH16501KR _|296-9778-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-BGA | 2.25 1.80 1.35 
SN74ALVCH16240DL___|296-5186-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.38 1.10.83) /SN74ALVCHT6501KR —_|296-9778-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-BGA 1170.00/1,000 
SN74ALVCHT6240DLA |296-5186-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.25 1.00 _.75| | SN74ALVCH16524DGGR | 296-5232-1-ND | Tri-State 18-Bit Registered Bus 56-TSSOP] 8.00 640 5.40 
SN74ALVCH16240DLR | 296-5186-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 650.00/1,000 Transceiver 
SN74ALVCH16244DGGR | 296-1139-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP) 1.25 1.00 75) | SN74ALVCH16524DGGR | 296-5232-2-ND | Tri-State 18-Bit Registered Bus 56-TSSOP| — 10000.00/2,000 
SN74ALVCH16244DGGR | 296-1139-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| — 1300.00/2,000 suvaatvcniesean. FORRES Fe ioe ductitver: || S6ssop.|\28G0:.ce4e> (wae 
SN74ALVCH16244DGVR | 296-5187-1-ND [Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| 1.25 1.00 75 pean Ny) Ti: Bit Univ i ; ; ; 
SN74ALVCH16244DGVR |296-5187-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-1VSOP}  1300.00/2,000 SN7AALVCHTGS2SDL PCat) T'1 State 18-Bit Registered Bus BESSOP, |) (Uee-= tod. lad 
SN74ALVCH16244DL_— | 296-5188-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.38 1.10 83) /§N74ALVCH16525DGGR |296-5233-1-ND | Tri-St. 18-Bit Registered Bus Transcvr |56-TSSOP| 188 150 1.13 
SN74ALVCH16244DLR | 296-5188-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.25 1.00 —.75|_ | SN74ALVCH16525DGGR | 296-5233-2-ND | Tri-St. 18-Bit Registered Bus Transcvr |56-TSSOP) — 1950.00/2,000 
SN74ALVCH16244DLR | 296-5188-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 650.00/1,000 SN74ALVCH16543DGGR | 296-5236-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver |56-TSSOP| 1.63 1.30 98 
SN74ALVCH16244KR _|296-5189-1-ND [Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 56-BGA | 1.88 1.50 1.13] | SN74ALVCH16543DGGR |296-5236-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver |56-TSSOP|  1690.00/2,000 
SN74ALVCH16244KR 296-5189-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 56-BGA 975.00/1,000 SN74ALVCH16543DL 296-5237-5-ND__| Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP 1.63 1.30 98 
SN74ALVCH16245DGGR | 296-5190-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP| 1.25 1.00 75| |SN74ALVCH16543DLR |296-14785-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP | 1.63 1.30 98 
SN74ALVCH16245DGCR |296-5190-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transcei 48-TSSOP| 1300.00/2,000 SN74ALVCH16543DLR |296-14785-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP 845.00/1,000 

pa ne ‘ : SN74ALVCH16600DGGR |296-5238-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver |56-TSSOP| 4.84 387 3.01 

SN74ALVCH16245DGVR | 296-5191-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP} 1.25 1.00 75 d i Ua ! 

; . SN74ALVCH16600DGGR | 296-5238-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-TSSOP 5482.00/2,000 
SN74ALVCH16245DGVR | 296-5191-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP| _ 1300.00/2,000 ; Hit 4 

7 = > SN74ALVCH16600DLR_|296-5239-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP | 4.84 3.87 _ 3.01 
SN74ALVCHI6245DL  (206:5192:5-NDIg/ Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 1.38 1.10 83) | SN74ALVCHT6600DLR_|296-5239-2-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP | 2741.00/1,000 
SN74ALVCH16245DLR |296-5192-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 1.25 1.00 75) _| SN74ALVCH16601DGGR |296-1146-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver |56-TSSOP| 1.63 1.30 98 
SN74ALVCH16245DLR | 296-5192-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 650.00/1,000 SN74ALVCH16601DGGR |296-1146-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver |56-TSSOP| — 1690.00/2,000 
SN74ALVCH16245KR | 296-5193-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-BGA | 1.88 1.50 1.13] |SN74ALVCH16601DL | 296-5240-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP) 1.80 1.44 1.08 
SN74ALVCH16245KR _|296-5193-2-ND_|Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-BGA 975.00/1,000 SN74ALVCH16601DLR_|296-5241-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP | 1.63 1.30 98 
SN74ALVCH16260DGGR | 296-1140-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch |56-TSSOP| 1.25 1.00 75 SN74ALVCH16601DLR_= | 296-5241-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 56-SSOP. 845.00/1,000 
SN74ALVCH16260DGGR | 296-1140-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch | 56-TSSOP 1300.00/2,000 SN74ALVCH16646DGGR | 296-5242-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register |56-TSSOP] 2.13 1.70 1.28 


SN74ALVCH16260DLR |296-1141-1-ND [Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch | 56-SSOP | 1.25 1.00 7s] |SN74ALVCH16646DGGR|296-5242-2-ND |Tr-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register |56-TSSOP] _ 2210.00/2,000 
: SN74ALVCH16646DGVR |296-5243-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register |56-TVSOP| 2.13 1.70 1.28 
SN74ALVCH16260DLR |296-1141-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch | 56-SSOP | _650.00/1,000 H : Hees 
: SN74ALVCH16646DGVR |296-5243-2-ND_| Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register | 56-TVSOP| __2210.00/2,000 
SN74ALVCH16269DGGR )296-5198-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered Bus /56-TSSOP) 1.75 1.40 1.05) SN74ALVCHT6646DL  |296-5244-5-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register | 56-SSOP | 213 1.70 1.28 


Exchanger H A H ; 
SN74ALVCHT62690GGR | 296-5198-2-ND Tr Sate 2B aT Bus |56-TSSOP]  1820.00/2,000 SNTALVEHNEGEDLR 20 sot 24D Tt 1688 Tecra Ec “es ion! 
SN74ALVCH16269DL | 296-5199-5-ND cue Bus 56-SSOP | 1.75 1.40 1.05) | sn 74aLVCH16721DGGR | 296-1147-2-ND Tri-State 8.3V,20-8it Fp-Flop 56-TSSOP| _1690.00/2,000 _ 
SN74ALVCH16269KR | 296-9775-1-ND TiState ie Bit Registered Bus 56-BGA | 236 189 1.47 S\7aALvorere tba 298 216240 Tie 0 2084p op Sensor "on wo 7 
SN74ALVCHI6269KR 2865977522200 Mehanaer Bit Registered Bus S6-BGA | — 1339.00/1,000 SNrABLVCHIB/2IDLR_ |996-8946-2-ND Ti Slate 23V, 20.8 Flip lop Se-SsOP | 846.00/1.000 
ed ee ee 


— 2 =—— : SN74ALVCH16820DLR |296-5248-1-ND | Tri-State Dual Output 3.3V. 10-Bit FF | 56-SSOP| 3.49 279 2.17 
SN74ALVCHIG270DGGR BOGS 2002 ND Tri-State 12-24-Bit Registered Bus = /56-TSSOP| — 1820.00/2,000 SN74ALVCH16820DLR _|296-5248-2-ND |Tri-State Dual Output 3.3V, 10-Bit F/F | 56-SSOP |  1976.00/1,000 


Exchanger i ‘ 
SN74ALVCH16270DL | 296-5201-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered Bus | 56-SSOP | 1.75 140 1.05] | SN74ALVCH16821DGGR /296-5249-1-ND See SO-TSSOP} 349 279 217 
Exchanger A 
SN74ALVCH16270DLR |296-5201-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered Bus | 56-SSOP | 1.75 140 1.05] | SN74ALVCH16821DGGR |296-5249-2-ND beers alae 56-TSSOP| — 3952.00/2,000 
Exchanger ce - 
sroyin nt Saige nant ’ SN74ALVCHTGB21DL__|296-5250-5-ND |Tri-St. 3.3V, 20-Bit Bus-Interface FF | S6-SSOP | 349 279 217 
SHAANONGOR MEE Coe es | SessOr | 10.00/.000 SN74ALVCH16821DLR |296-5250-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface | 56-SSOP| 3.49 279 217 
-5202-1- i- -24-Bit Regi ~ Flip-Flop 
SN74ALVCH16271D 60 Te aD ee Bit Registered Bus | 56-TSSOP) 3.85 3.08 2.40) | v7 yatvcH168210LR |296-5250-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface | s6-ssop | 1976.00/1,000 
-5202-2- i- -24-Bit Regi = Flip-Flop 
SN74ALVCH162/1DGGR a CD Neereeaee Bit Registered Bus [56-TSSOP/ — 4360.00/2,000 SN74ALVCH16823DGGR | 296-1148-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus Interface Flip-Flop |56-TSSOP| 232 1.86 1.45 
5203-5: i -24-Bit Regi : SN74ALVCH16823DGGR | 296-1148-2-ND_| Tri-State 18-Bit Bus Interface Flip-Flop |56-TSSOP| _2634.00/2,000 
ieee Secena BitRegistered Bus] §6-SSOP | 3.85 3.08 2.40) | N74ALVCHT6S230GVR }296-12872-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus Interface Flip-Flop |S6-1VSOP| 2.32186 145 
SN74ALVCH16282DBBR |296-5210-1-ND_ | Tri-State 18-36-Bit Registered B so-tssop| 7.50 600 5.07) | SN74ALVCH16823DGVR | 296-12872-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus Interface Flip-Flop |56-TVSOP| 2634.00/2,000 
Bene SN74ALVCH16823DL | 296-5251-5-ND_ | Tri-State 18-Bit Bus Interface Flip-Flop | 56-SSOP | 2.57 2.06 1.60 
SN74ALVCH16282DBBR |296-5210-2-ND_|Tri-State 18-36-Bit Registered B g0-TssoP|  9376.00/2,000 SN74ALVCH16823DLR._ | 296-14786-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus Interface Flip-Flop | 56-SSOP | 232 1.86 1.45 
Beier ! SN74ALVCH16823DLR_|296-14786-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus Interface Flip-Flop | 56-SSOP | __1317.00/1,000 
SN74ALVCH16334DGGR | 296-5220-1-ND_| Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver | 48-TSSOP| 3.71 2.97 2.31] | SN74ALVCH16825DGGR )296-5252-1-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Driver 56-TSSOP] 1.75 1.40 1.05 
SN74ALVCHT6334DGGR | 296-5220-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver | 48-TSSOP|  4208.00/2,000 SN74ALVCH16825DGGR (UG 9252¢3 0M) Tri-State 18-Bit Buffer/Driver S6-TSSOP| —_ 1820.00/2,000 
: ee } SN74ALVCH16825DL | 296-5253-5-ND_ | Tri-State 18-Bit Buffer/Driver 56-SS0P | 1.75 140 1.05 
SN74ALVCH16334DGVR | 296-12869-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver | 48-TvSOP| 3.71 297 231| [eV NetimMOe | |Fueooa et) | Th ; : 
‘ ena ¥ - Pil ri-State 20-Bit Buffer/Driver 56-TSSOP| 188 150 1.13 
SN74ALVCH16334DGVR | 296-12869-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver | 48-TVSOP| — 4208.00/2,000 BN74ALVCH1682/DGGH (EGCRERMONTSME| Ti-stete 20-bit Butter Driver ce Tesop| 1980.0. 000 
SN74ALVCH16334DL__ |296-5221-5-ND Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver | 48-SSOP | 3.71 297 2.31) SN7aALVCHi68270L _ 1296-5055-5-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver SESSOP 1 D08 166 125 
SN74ALVCH16344DGGR | 296-5222-1-ND_| Tri-State 1-4-Bit Address Driver 56-TSSOP| 3.71 2.97 _2.31| | SN74ALVCH16831DBBR | 296-5256-1-ND | Tri-State 1-4 Address Register/Driver |80-TSSOP| 5.80 4.64 3.92 
SN74ALVCHT6344DGGR | 296-5222-2-ND_| Tri-State 1-4-Bit Address Driver 56-TSSOP| _ 4208.00/2,000 SN74ALVCH16831 DBBR | 296-5256-2-ND |Tri-State 1-4 Address Register/Driver |80-TSSOP| — 7250.00/2,000 
SN74ALVCH16344DLR |296-5223-1-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Driver 56-SSOP | 3.71 2.97 2.31] | SN74ALVCH16832DGGR |296-5257-1-ND | Tri-State 1-4 Address Register/Driver |64-TSSOP| 5.80 464 3.92 
SN74ALVCH16344DLR |296-5223-2-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Driver 56-SS0P |  2104.00/1,000 SN74AL VOH16S32066H (Ee Sears MAM T-State 1-4 Address RepstorDriver_{64-TS80P|___7250.00/2,000 
SN74ALVCH16373DGGR | 296-5224-1-ND |Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch |48-TSSOP) 1.25 1.00 75 -1149-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver] 56- ; 200 
SN74ALVCH16373DGGR |296-8224-2-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch |48-TSSOP|  1300.00/2,000 SN74ALVCH16835DGGR | 296-1149-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver |56-TSSOP|  1560.00/2,000 


u SN74ALVCH16835DGVR |296-5258-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver |56-TVSOP| 1.50 1.20 90 
SN74ALVCH16373DL_— [296-5225-5-ND_| Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch] 48-SSOP | 1.38 1.10 83) | sn74alvcH16835DGVR |296-5258-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver |56-TVSOP| — _1560.00/2,000 
SN74ALVCH16373DLR_ ) 296-14784-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch / 48-SSOP | 1.26 1.00 75) | su7aatvcHi6835DLR_|296-5259-1-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver | 56-SSOP | 1.50 1.20 90 


SN74ALVCH16373DLR |296-14784-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch | 48-SSOP 650.00/1,000 SN74ALVCH16835DLR |296-5259-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver | 56-SSOP 780.00/1,000 

SN74ALVCH16373KR | 296-9776-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 56-BGA 2.05 1.64 1.23) | SN74ALVCH16835KR | 296-5260-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 56-BGA 248 1.98 1.49 

SN74ALVCH16373KR | 296-9776-2-ND_| Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 56-BGA 1066.00/1,000 SN74ALVCH16835KR =| 296-5260-2-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 56-BGA 1287.00/1,000 

SN74ALVCH16374DGGR | 296-1144-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type | 48-TSSOP| 1.25 1.00 .75| | SN74ALVCH16841DGGR | 296-6261-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface D-Type |56-TSSOP|} 4.50 3.60 2.80 
Flip-Flop Latch 

SN74ALVCH16374DGGR | 296-1144-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type | 48-TSSOP 1300.00/2,000 SN74ALVCH16841DGGR | 296-6261-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface D-Type | 56-TSSOP 5100.00/2,000 
Flip-Flop Latch 

SN74ALVCH16374DGVR | 296-23238-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type | 48-TVSOP| 1.25 1.00 .75| |SN74ALVCH16841DL | 296-6266-5-ND inoiata 20-Bit Bus-Interface D-Type | 56-SSOP | 3.71 2.97 2.31 
Flip-Flop atc! 

SN74ALVCH16374DGVR | 296-23238-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type | 48-TVSOP 1300.00/2,000 SN74ALVCH16863DGGR | 296-6267-1-ND | Tri-State 18-Bit Transceiver 56-TSSOP} 3.71 297 2.31 
Flip-Flop SN74ALVCH16863DGGR | 296-6267-2-ND | Tri-State 18-Bit Transceiver 56-TSSOP 4208.00/2,000 

SN74ALVCH16374DL | 296-5226-5-ND_| Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type | 48-SSOP | 1.25 1.00 .75| |SN74ALVCH16863DLR | 296-6268-1-ND | Tri-State 18-Bit Transceiver 56-SSOP | 3.71 297 2.31 
Flip-Flop SN74ALVCH16863DLR_|296-6268-2-ND_| Tri-State 18-Bit Transceiver 56-SSOP 2104.00/1,000 

SN74ALVCH16374DLR |296-5226-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type | 48-SSOP | 1.25 1.00 .75| | SN74ALVCH16901DGGR | 296-6269-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver with |64-TSSOP| 3.38 2.70 2.10 
Flip-Flop Parity-Generator/Checker 

SN74ALVCH16374DLR | 296-5226-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type | 48-SSOP 650.00/1,000 SN74ALVCH16901DGGR | 296-6269-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver with | 64-TSSOP 3826.00/2,000 
Flip-Flop Parity-Generator/Checker 

SN74ALVCH16374KR | 296-9777-1-ND_| Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type | 56-BGA 2.00 1.60 1.20} |SN74ALVCH16903DGGR | 296-6270-1-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V, 12-Bit 56-TSSOP| 8.50 680 5.74 
Flip-Flop Universal Bus Driver 

SN74ALVCH16374KR | 296-9777-2-ND_| Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type | 56-BGA 1040.00/1,000 SN74ALVCH16903DGGR | 296-6270-2-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V, 12-Bit 56-TSSOP 10626.00/2,000 
Flip-Flop Universal Bus Driver 

SN74ALVCH16409DGGR | 296-5227-1-ND_| Tri-State 9-Bit 4-Port Universal Bus 56-TSSOP| 1.38 1.10 .83| | SN74ALVCH16903DGVR | 296-6271-1-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V, 12-Bit 56-TVSOP| 8.50 680 5.74 
Exchanger Universal Bus Driver 

* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « (Continued) 
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(i TEXAS — f DIGITAL LOGIC 1% TEXAS = . DIGITAL LOGIC 
Yj INstRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INstRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ALVCH16903DGVR | 296-6271-2-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V, 12-Bit 56-TVSOP|  10626.00/2,000 SN74ALVCH162836GR |296-5216-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver | 56-TSSOP|  4462.00/2,000 
Universal Bus Driver SN74ALVCH162836VR | 296-5217-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver /56-TVSOP} 3.94 315 2.45 
SN74ALVCH16903DL | 296-12873-5-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V, 12-Bit 56-SSOP | 9.36 7.49 6.32| | SN74ALVCH162836VR |296-5217-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver |56-TVSOP) — 4462.00/2,000 
Universal Bus Driver SN74ALVCH162841DL |296-5218-5-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface D-Type | 56-SSOP | 213 1.70 1.28 
SN74ALVCH16952DGGR | 296-9780-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver |56-TSSOP] 1.38 1.10 83 Latch 
SN74ALVCH16952DGGR | 296-9780-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver |56-TSSOP|  1430.00/2,000 SN74ALVCH162841GR |296-5219-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface D-Type |56-TSSOP] 213 1.70 1.28 
SN74ALVCH16952DGVR | 296-6272-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver |56-TVSOP| 1.50 1.20 90 Latch 
SN74ALVCH16952DGVR | 296-6272-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver |56-TVSOP|  1560.00/2,000 SN74ALVCH162841GR |296-5219-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface D-Type |56-TSSOP|  2210.00/2,000 
SN74ALVCH16952DL | 296-6273-5-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP | 1.38 1.10 83 Latch 
SN74ALVCH16952DLR | 296-6273-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP | 1.38 1.10 83 __ALVCHG Family 
SN74ALVCH16952DLR | 296-6273-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP 715.00/1,000 SN74ALVCHG162280GR | 296-6286-1-ND | Tri-State 16-to-32-Bit Registered Bus ]80-TSSOP| 9.00 7.20 6.08 
SN74ALVCH16973DGGR |296-15397-1-ND |8-Bit Bus Transceiver and Transparent |48-TSSOP| 259 207 461) | 7 pechanger with Byte Mask sire, Nhaceaesl| aetnniean 
D-Type Latch -6286-2-| ri-State 16-to-32-Bit Registered Bus - .00/2, 
SN74ALVCH16973DGGR | 296-15397-2-ND | 8-Bit Bus Transceiver and Transparent |48-TSSOP|  2932.00/2,000 eu74a.vongiéooa¢ca PRE 7 pechanger with Byte Mask sauce pcresael “Bape dion 66 
D-Type Latch ei PLA ri-State 18-to-36-Bit Registered Bus - i ‘i i 
SN74ALVCH16973DGVR | 296-15398-1-ND | 8-Bit Bus Transceiver and Transparent |48-TVSOP| 2.59 2.07 1.61 SNT4ALVCHG162299CR PaBmoa emote enna ag bit Raaietared' 90-TSSOP a4sc00N NOD 
D-Type Latch 2 -2- ri-State 18-to-36-Bit Registered Bus - .00/2, 
SN74ALVCH16973DGVR | 296-15398-2-ND | 8-Bit Bus Transceiver and Transparent |48-TVSOP| — 2932.00/2,000 Exchanger OE ; 
D-Type Latch : : ‘amily 
SN74ALVCH16973DLR_ | 296-15399-1-ND | 8-Bit Bus Transceiver and Transparent | 48-SSOP | 2.59 207 1.61 Se O I ePaaeOR EAN nee Be Traneoets maw cea ee ae 15 
D-Type Latch 4 ma: ri-St. 16-Bit Bus Transceiver i | 00/1, 
SN74ALVCH16973DLR | 296-15399-2-ND | 8-Bit Bus Transceiver and Transparent | 48-SSOP | — 1466.00/1,000 SN74ALVCHR16245GR |296-6287-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP| 1.20 1.00 80 
D-Type Latch SN74ALVCHR16245GR |296-6287-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP|  1064.00/2,000 
SN74ALVCH32244KR | 296-6279-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 6-LFBGA| 5.18 414 3.22| |SN74ALVCHR16245LR |296-6288-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 1.20 1.00 80 
SN74ALVCH32244KR | 296-6279-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-LFBGA|  2933.00/1,000 SN74ALVCHR16245LR |296-6288-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 532.00/1,000 
SN74ALVCH32245KR | 296-6280-1-ND_ | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver Q6-LFBGA| 5.18 4.14  3.22| | SN74ALVCHR16269AGR |296-1280-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered Bus  |56-TSSOP| 1.88 150 113 
SN74ALVCH32245KR | 296-6280-2-ND_ | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA|  2933.00/1,000 Exchanger 
SN74ALVCH32374KR | 296-6281-1-ND_| Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flop Q6-LFBGA| 5.18 4.14 _ 3.22| | SN74ALVCHR16269AGR |296-1280-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered Bus  |56-TSSOP| — 1950.00/2,000 
SN74ALVCH32374KR | 296-6281-2-ND | Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flop 96-LFBGA|  2933.00/1,000 Exchanger 
SN74ALVCH32501KR | 296-6282-1-ND_| Tri-State 36-Bit Univ. Bus Transceiver |114-LFBGA| 8.80 7.04 5.94] | SN74ALVCHR16269ALR | 296-6289-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered Bus 56-SSOP | 1.88 1.50 1.13 
SN74ALVCH32501KR | 296-6282-2-ND_ | Tri-State 36-Bit Univ. Bus Transceiver |114-LFBGA)  5500.00/1,000 Exchanger 
SN74ALVCH32973KR | 296-15321-1-ND | 16-Bit Bus Transceiver/Transparent | 96-LFBGA) 5.18 4.14 3.22] | SN74ALVCHR16269ALR | 296-6289-2-ND ae Registered Bus 56-SSOP 975.00/1,000 
D-Type Latch = , 7 
SN74ALVCH32973KR | 296-15321-2-ND | 16-Bit Bus Transceiver/Transparent | 96-LFBGA| — 2933.00/1,000 SN74ALVCHR16269AVR | 296-6290-1-ND eStats ieee Registered Bus 56-TVSOP| 1.88 1.50 1.13 
D-Type Latch 
SN74ALVCH162244DLR |296-5174-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer Driver 4B-SSOP | 125 1.00 .75| |SN74ALVCHR16269AVR |296-6290-2-ND in Stale aoe Registered Bus 56-TVSOP| — 1950.00/2,000 
SN74ALVCH162244DLR | 296-5174-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 650.00/1,000 ; F ‘ 
SN74ALVCH162244GR |296-5175-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| 1.25 1.00  .75| |SN74ALVCHR16409GR /296-12877-1-ND ae Bus | 56-TSSOP) 7.90 6.32 5.34 
SN74ALVCH162244GR |296-5175-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| — 1300.00/2,000 : ; 
SN74ALVCH162260DL_|296-5176-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch | 56-SSOP | 1.53 1.22 _.92| |SN74ALVCHR16409GR | 296-12877-2-ND pate 4-Port Universal Bus | 56-TSSOP) —_9876.00/2,000 
SN74ALVCH162260GR |296-1138-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch [56-TSSOP| 1.38 1.10 83 aes eer ; ; 
SN74ALVCH162260GR | 296-1138-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch |56-TSSOP|  1430.00/2,000 SN7AALVCHRIG409LR eae ae BUS, || SOSSOF | 7:84 O86! 280 
SN74ALVCH16226801 [236sS/77-5,010 ane Bus | S6-SSOP | 1.53 1.22 92! EN 7qALVCHRTG409LR |296-6291-2-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal Bus | 56-SSOP | 4963.00/1,000 
; r “ Exchanger 
SN74ALVCH1622686R [296-5176512ND ane ee S6-TSSOP) 138 110 83) | sy74qLvcHR16601GR |296-1150-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver |56-TSSOP| 1.88 150 1.13 
; iPad SN74ALVCHR16601GR |296-1150-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver |56-TSSOP| — 1950.00/2,000 
SN74ALVCH1622680R Eee END neo SETSSOP) °1430,00/2:000 SN74ALVCHR16601LR |296-6292-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-SSOP | 1.88 150 1.13 
Sse — . SN74ALVCHRI6601LR |296-6292-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver_| 56-SSOP 975.00/1,000 
SN74ALVCHIG2260KR Popa esos iD eee Bit Registered Bus | S6-BGA / 2.25 1.80 1:35) FSir7qALVCHRIG60IVR | 296-12878-1-ND | Tri-State 18-Bil Univ. Bus Transceiver [56-IVSOP| 188 150 1.13 
eareracs Ae ee SN74ALVCHR16601VR |296-12878-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver |56-TVSOP| — 1950.00/2,000 
SNAANCHGD 2 ied coo eS | SeBGA | TA70.00/,000 SN74ALVCHR162245DL |296-12875-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SsoP | 1.20 1.00 80 
SN74ALVCH162334DL | 296-5179-5:ND |Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver as-ssop | 4.05 3.24 2.50| |SN74ALVCHR162601DL |296-12876-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver_| 56-SSOP | 4.84 3.87 3.01 
SN74ALVCH162334GR |296-5180-1-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Dri 48-TSSOP| 4.05 3.24 2.52 ALVCHS Family 
SN74ALVCH162334GR_|296-5180-2:ND_| Tri-State 16-Bt Univ. Bus Driver 48-TSSOP| _4590.00/2,000 TAALVCHST62850AGR  P2SEgIZS ag GND) Tri-State 1-2-Bit Address Driver BOPTSSUB 0b ieee asene 
SN74ALVCH162334VR_|296-12864-1-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 48-TVSOP| 4.05 3.24 252) | 74ALVCHS162830AGR_ | 296-17630-2-ND | Tri-State 1-2-Bit Address Driver B0-TSSOP) —_-4590.00/2,000 
feeneatotvnl| Ti. BR TI Ah ! i: SN74ALVCHS162830GR | 296-6293-1-ND | Tri-State 1-2-Bit Address Driver 80-TSSOP] 4.05 3.24 252 
SN74ALVCH162334VR | 296-12864-2-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 48-TVSOP|  4590.00/2,000 : H } 
SN74ALVCH162344DL |296-5181-5-ND |Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver | 56-SSOP. | 1.25 1.00 .75|  [SN74ALVCHS162830GR |296-6293-2-ND_| Tri-State 1-2-Bit Address Driver 80-TSSOP| _4590.00/2,000 
; i ‘ i ‘ i ALVTH Family 
SN74ALVCH162344GR |296-5182-1-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver  |56-TSSOP) 1.25 1.00 75 : y : 
SN74ALVCH162344GR_|296-5182-2-ND_| Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver _|56-TSSOP| _1300.00/2,000 PAALVTHS22442KER REDS cog TrlState 2.5V/8.0V 32-bit Buffer/Driver /S6-LFBGA) 1.88 1.50 1.18 
a ; : 74ALVTH322447KER | 296-19856-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 32-Bit Buffer/Driver | 96-LFBGA|  1530.00/1,000 
SN7AALVCH162344VR |296-12865-1-ND Tri-State t-to-4-Bit Address Driver [56-TVSOP[ 1257.00 78) | eee a AISA tei Batfen/Dn acca, Hae at 88 
SN74ALVCH162344VR | 296-12865-2-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver  |56-TVSOP| — 1300.00/2,000 SN74ALVTHI69400LR (BaRlRneeenNTT Test Se yaevcie SGUREEDIVCE pera err res 
SN74ALVCH162373GR_|296-18538-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch] 48-TSSOP | 1.25 1.00.75) Jentina BV IecBitBufferbrver [ABTSSOP| 132 110. 88 
SN74ALVCH162373GR | 296-18538-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch |48-TSSOP|  1300.00/2,000 A744 LVTITGD4GGH ESREEDERROAHIEINE THESE D BVIEAV ELIE ELTe Dice L4sTSSOPT—TA70.0GZ000— 
SN74ALVCH162373KR_|296-18539-1-ND | Tri-St.16-Bit Transparent D-Type Latch| 56-BGA | 1.88 1.50 1.13] [er vaarvriipodgyn |p9682961-ND |TILSt DEV/S3V 16-Bi BufferDriver [4aTVSOP| 146 193 97 
SN7AALVCHIG23/3KR Pee ee gay (St. 16-Bit Transparent O-TypeLatch| S6-BGA | 975.00/1.000 SN74ALVTH16240VR | 296-6298-2-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver |48-TVSOP|  1290.00/2,000 
SN74ALVCH162373LR | 296-18540-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch] 48-SSOP | 1.25 1.00 .75| Jevvaarvritipoqapt |p9R4S19E-ND |TILSt DEVS 3V 16 BufferDriver | 48-880P | 141 126 96 
SA A COO eer a eee ee een ee gee non gal (SNZ4ALVTH162440LR_|296-1819-1-ND_|Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Butter/Driver_| 48-sS0P | 1.32 1.10 88 
-5183-5- ri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop - i F J ae aa 7 = - : “ 
peace i SPE oR eats: SN74ALVTH16244DLR |296-1519-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.V, 16-Bit Buffer/Driver | 48-SSOP 585.00/1,000 
TSR ee et pe teat ee eee Reap T OTN OOD =| |SN74ALVTH16244GR |296-6299-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver |48-TSSOP] 1.32 1.10 88 
: Peace a naan SN74ALVTH16244GR | 296-6299-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver |48-TSSOP] — 1170.00/2,000 
SN74ALVCH162525DL | 296-12866-5-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP | 2.13 1.70 1.28 SN74ALVTH16244KR |296-6300-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V. 16-Bit Buffer/Driver | 56-BGA 233 186 1.40 
SN74ALVCH162525GR |296-5194-1-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceiver |56-TSSOP} 2.13 1.70 1.28] |enraaivruieoaakr |296-6300-2-ND |TrSt 25V/3.3V. 16-Bit Butter/Driver | sé-BGA | 1209.00/1.000 
SN74ALVCH162525GR |296-5194-2-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceiver |56-TSSOP|  2210.00/2,000 SN74ALVTHI6244VR—— OGeeSa MRNA TH1-SE-25V/3 3V-IGSBIL Butte Driver ABTVSOP ade — 122-97 
SN74ALVCH162601DL_|296-5195-5-ND_| Tri-State 18-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP | 1.38 1.10 83) |enraaivruieodave | 296-6301-2-ND |TreSt 28V/3.3V. 16-Bit Butter/Driver |4actysop| 1290.07.00 
SN74ALVCH1G2601DLR | 296-14782-1-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceiver | S6-SSOP | 1.25 1.00.75] enous vrnyeoaspir |29e-t3158-1-ND |TriSt 2SV/3.3V. 16-Bit Bus Transovr | 48-SS0P | 155 124 99 
SN74ALVCH162601DLR | 296-14782-2-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP 650.00/1,000 SN74ALVTHI6240LR [SGCHENEREANTGL|TrSt 28v/3'3V.16-Bit Bus Transom | 48-SS0P | 806.00/1.000 
SN74ALVCH162601GR |296-5196-1-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceiver |56-TSSOP| 1.25 1.00 75] | enraaivruigoasGr  |296-13189-1-ND | TriSt 2SV/3.3V. 16-Bit Bus Transovr |48-1SS0P| 155 124 99 
SN74ALVCH162601GR |296-5196-2-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceiver |56-TSSOP| — 1300.00/2,000 SN74ALVTHIG245GR— Gee REANTGN TSE 251/33 1G-BIt Bus Transow | 48-TSSOP1—1612.00/2,000" 
SN74ALVCH162721DLR | 296-5204-1-ND_ | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop 56-SS0P | 3.15 2.52 1.96) |enraaryrnigoaskr |296-18541-1-ND | Tri-St 26v/2.3V' 16-Bit Bus Transevr | 56-BGA | 6.00. 486 4.05 
SN74ALVCH162721DLR | 296-5204-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop 56-SSOP | 1785.00/1,000 Peet cr o cya av 1eBi ; : ; : 
; Ha SN74ALVTH16245KR | 296-18541-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr | 56-BGA 3750.00/1,000 
SN74ALVCH162721GR |296-5205-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop 56-TSSOP| 3.15 252 1.96 Seeayaain ane ah é 
H Hee SN74ALVTH16245VR | 296-13160-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr |48-TVSOP| 1.70 1.36 1.02 
SN74ALVCH162721GR |296-5205-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop 56-TSSOP|  3570.00/2,000 erential 1. i : 
; ; SN74ALVTH16245VR _ |296-13160-2-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr |48-TVSOP| _ 1768.00/2,000 
SN74ALVCH162820DL |296-5206-5-ND | Tri-St. 3.3V, 10-Bit F/F w/Dual Output | 56-SSOP | 1.75 1.40 1.05 sed 7 San : 
i i SN74ALVTH16373DLR |296-6305-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch | 48-SSOP | 1.32 1.10 68 
SN74ALVCH162820GR_|296-5207-1-ND_|Tri-St. 3.3V, 10-Bit F/F w/Dual Output_|56-TSSOP| 1.75 1.40 1.05 Haan i BRD : 
u L SN74ALVTH16373DLR |296-6305-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch | 48-SSOP 585.00/1,000 
SN74ALVCH162820GR |296-5207-2-ND | Tri-SSt. 3.3V, 10-Bit F/F w/Dual Output |56-TSSOP|  1820.00/2,000 feannele ie eB DE : 
i : M SN74ALVTH16373GR | 296-6306-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch |48-TSSOP| 1.32 1.10 88 
SN74ALVCH162827DLR | 296-14783-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 56-SSOP | 1.50 1.20 90 feanaton i BRD: : 
i H i SN74ALVTH16373GR | 296-6306-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch |48-TSSOP] — 1170.00/2,000 
SN74ALVCH162827DLR | 296-14783-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 56-SSOP 780.00/1,000 SN74ALVTH16373KR —_|296-9782-1-ND_|Tri-St.2.5V/3.3V. 16-Bit D-Type Latch | 56-BGA | 236. 189 147 
SN74ALVCH162827GR | 296-1142-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 56-TSSOP] 1.50 1.20 90) /SN74ALVTHT6373KR _|296-9782-2-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch | 56-BGA | 1330.00/1,000 
SN74ALVCH162827GR_|296-1142-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 56-TSSOP| _1560.00/2,000 SN74ALVTH16373VR  |296-6307-1-ND |Tri-St.2.5V/3.3V. 16-Bit D-Type Latch |48-1VSOP| 1.48 122 97 
SN74ALVCH162827VR /296-5209-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 56-TVSOP) 7.50 7.20, 90) | sn74ALVTH16373VR |296-6307-2-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch |48-TVSOP) — 1290.00/2,000 
SN7AALVCHIG2B27VR (BOG S20S Og Tri-State 20-Bit Butfer/Driver S6-TVSOP | 1560.00/2,000 SN74ALVTH16374DLR_ |296-6308-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-TypeF/F | 48-SSOP| 132 110 88 
SN74ALVCHIG2830GR | 2OSoAiigigh og Tri-State 1-2-Bit Address Driver 80-TSSOP| 2.00 1.60 1.20/ | sN74ALVTH16374DLR_|296-6308-2-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F_| 48-SSOP | _585.00/1,000 
SN74ALVCH162830GR |296-5211-2-ND Tri-State 1-2-Bit Address Driver_ = | 80-TSSOP| —_2080.00/2,000 SN74ALVTH16374GR —_|[296-6309-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F |48-TSSOP| 132 1.10 88 
SN74ALVCH162831GR_|296-5212-1-ND_| Tri-St. 1-4-Bit Address Register/Driver |80-TSSOP| 5.84 4.68 3.95) |gzaaivtHiea74@R | 296-6309-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type P/F |48-TSSOP|  1170.00/2,000 
SN74ALVCH162831GR |296-5212-2-ND | Tri-St. 1-4-Bit Address Register/Driver | 80-TSSOP 7300.00/2,000 SN74ALVTH16374KR | 296-6310-1-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F | 56-BGA 236 189 147 
SN74ALVCH162832GR | 296-5213-1-ND | Tri-St. 1-4-Bit Address Register/Driver |64-TSSOP| 7.00 5.60 4.73/ | SN74ALVTH16374KR | 296-6310-2-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F | 56-BGA 4339.00/1,000 
SN74ALVCH162832GR | 296-5213-2-ND | Tri-St. 1-4-Bit Address Register/Driver | 64-TSSOP 8750.00/2,000 SN74ALVTH16374VR _|296-6311-1-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F_|48-TVSOP| 1.46 1.22 97 
SN74ALVCH162835DL | 296-5214-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 56-SSOP | 2.00 1.60 1.20) |SN74ALVTHT6374VR  |296-6311-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F_ | 48-TVSOP 4290.00/2,000 
SN74ALVCH162835GR_|296-5215-1-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver__|56-TSSOP| 2.00 _1.60__1.20] | SN74ALVTH16601DLR |296-6312-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit Universal | 56-SSOP | 3.38 270 2.10 
SN74ALVCH162835GR |296-5215-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver |56-TSSOP|  2080.00/2,000 Bus Transceiver 
SN74ALVCH162835VR_= | 296-12867-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver |56-TVSOP| 2.00 1.60 1.20 SN74ALVTH1G601DLR |296-6312-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit Universal 56-SSOP. 4913.00/1,000 
SN74ALVCH162835VR | 296-12867-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver |56-TVSOP) — 2080.00/2,000 Bus Transceiver 
SN74ALVCH162836DL | 296-12868-5-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver | 56-SSOP | 3.94 3.15 2.45) |SN74ALVTH16601GR | 296-6313-1-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit Universal |56-TSSOP] 3.38 2.70 2.10 
SN74ALVCH162836GR_|296-5216-1-ND_| Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver _[56-TSSOP| 3.94 3.15 2.45 Bus Transceiver 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS Digi@Reel” (cont, RoHS Compliant Parts Available INsrRUMENTS Digi@Reel” (cont, RoHS Compliant Parts Available 
Ta Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ALVTHT6601GR  |296-6313-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit Universal [56-TSSOP|  3826.00/2,000 CAUCTGT25MDCKREP |296-22096-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate $C70-5 900.00/3,000 
Bus Transceiver SN74AUC1GO0DBVR 296-13164-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate SOT-23-5 50 AL 28 
SN74ALVTHT6601VR  |296-6314-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit Universal [56-TVSOP| 3.38 2.70 210] |SN74AUC1GOODBVR | 296-13164-2-NDD | Single 2-Input Positive NAND Gate SOT-23-5 393.00/3,000 
Bus Transceiver as SN74AUC1GOODCKR _|296-13165-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate $C70-5 50 41 28 
SN74ALVTH16601VR — | 296-6314-2-ND ipsa 9.8 el SBI Mersal 56-TVSOP) — 3826.00/2,000 SN74AUCTGOODCKR | 296-13165-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate SC70-5 393.00/3,000 
° 7 SN74AUC1GOODRLR — | 296-19319-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate SOT-5 50 4128 
SN74ALVTH16821DL | 296-1520-5-ND  leeees Ele-tiog 20-Bit Bus- 56-SSOP | 3.71 2.97 2.31] |gn74quciGOODRLR — |296-19319-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate SOT-5 524.00/4,000 
apa tae ml aed. . SN74AUC1GOOYEAR — | 296-15422-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 5-DSBGA| 96 72 54 
SN74ALVTHIGS21DLR [espalS20aNy Miedees Flseibe 20-Bit Bus: 56-SSOP ) 3.38 2.70 210) | sn7qauciGOOYEAR  |296-15422-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate | 5-DSBGA| __ 936.00/3,000 
SN74ALVTH16821DLR |296-1520-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit Bus- 56-SSOP | 1913.00/1,000 Se CoorERE Een ae ate rosie NER eae aoe a aa 34 
Interface Flip-Flop : nee i ie a a eye 
SN74ALVTHT6821GR  [296-6315-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit Bus- 56-TSSOP| 3.38 270 210] |SN74AUCTGOOYZPR — | 296-18546-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 5-DSBGA} 48 36 = 27 
Interface Flip-Flop SN74AUC1GOOYZPR | 296-18546-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 5-DSBGA 468.00/3,000 
SN74ALVTH16821GR | 296-6315-2-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit Bus- 56-TSSOP|  3826.00/2,000 SN74AUC1GO2DBVR___|296-13166-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate SOT-23-5| 50 4128 
Interface Flip-Flop SN74AUCTGO2DBVR  |296-13166-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate SOT-23-5 393.00/3,000 
SN74ALVTH16821VR | 296-6316-1-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit Bus- 56-TVSOP| 3.38 2.70 2.10} |SN74AUC1GO2DCKR | 296-13167-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate $C70-5 50 4128 
Interface Flip-Flop SN74AUC1GO2DCKR | 296-13167-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate $C70-5 393.00/3,000 
SN74ALVTH16821VR | 296-6316-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit Bus- 56-TVSOP|  3826.00/2,000 SN74AUC1GO2DRLR | 296-18710-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate SOT-5 50 A128 
Interface Flip-Flop , SN74AUC1G02DRLR _|296-18710-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate SOT-5 524.00/4,000 
ee poston iat wet pe nat ere uee seer 338 a a SN74AUCTGO2YEAR  |296-13724-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 5-DSBGA; 96 72 54 
| = fl-ot. 2. .3V, 20-Bit Bulfer/Driver = a 4 = fas -9.| i he iti x 
SN74ALVTH16827DLR |296-6317-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver | 56-SSOP |  1913.00/1,000 adiccven Ma cicecimepaienonee eoaten| cae ak 
SN74ALVTH16827GR | 296-6318-1-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver |56-TSSOP) 3.38 2.70 2.10 oo. ee i : : ' : 
: : } SN74AUC1GO2YEPR | 296-18547-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 
SN74ALVTH16827GR | 296-6318-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver |56-TSSOP)  3826.00/2,000 SN74AUCIGO4DBVR | 296-1316@-1-ND | Single Inverter Gate $07.23-5| 50. 41 28 
SN74ALVTH16827VR__| 296-6319-1-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver_|56-TVSOP| 3.38 __2.70__2.10| Sn 7gaqctqganBVR1296-13168-2-ND [Si g : : - 
- - 7 -2- ingle Inverter Gate SOT-23-5 393.00/3,000 
SN74ALVTH16827VR  |296-6319-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver [56-TVSOP|  3826.00/2,000 SN74AUCIGOADCKR | BBEMETEERTRNEN Sincle invertor Gat —— ani 
SN74ALVTH32244KR | 296-6320-1-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V, 32-Bit Buffer/Driver | 96-LFBGA) 4.50 3.60 2.80 Mg SNe el ae 4 : ‘ 4 
SN74ALVTH32244KR | 296-6320-2-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V, 32-Bit Buffer/Driver |96-LFBGA|  2550.00/1,000 SN74AUCTGOADCKR, [eee aT Seg oa| Single Inverter Gate obs 393.00/3,000 
SN74ALVTH32373KR | 296-6321-1-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 32-Bit Transparent |96-LFBGA| 5.40 4.32 3.36| |SN74AUCIGO4DRLR =| 296-18313-1-ND | Single Inverter Gate SOT-5 50 A128 
D-Type Latch SN74AUC1GO4DRLR _|296-18313-2-ND | Single Inverter Gate SOT-5 524.00/4,000 
SN74ALVTH32373KR | 296-6321-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 32-Bit Transparent | 96-LFBGA|  3060.00/1,000 es 2861 S725 ND Sale inverter Gate p pseee ae +e 54 
D-Type Latch -2- ingle Inverter Gate | 00/3, 
SN74ALVTH32374KR  |296-6322-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 32-Bit D-Type F/F [96-LFBGA| 4.95 3.96 3.08] |SN74AUCIGO4YEPR | 296-15260-1-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA| 96 72 54 
SN74ALVTH32374KR | 296-6322-2-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 32-Bit D-Type F/F |96-LFBGA)  2805.00/1,000 SN74AUC1GO4YEPR — | 296-15260-2-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 
SN74ALVTH162244DL |296-1518-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver | 48-SSOP | 1.44 1.20 96] |SN74AUC1GO4YZAR _|296-14350-1-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA| 96 7254 
SN74ALVTH162244GR |296-6294-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver |48-TSSOP] 1.32 1.10  .88] [SN74AUCTGO4YZAR  /296-14350-2-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 
SN74ALVTH162244GR_|296-6294-2-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver_|48-TSSOP| __1170.00/2,000 SN74AUC1GO4YZPR | 296-15261-1-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA| 48 36 27 
SN74ALVTH162244LR ~= | 296-12879-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver | 48-SSOP 1.32 1.10 88 SN74AUC1G04YZPR 296-15261-2-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA 468.00/3,000 
SN74ALVTH162244LR =| 296-12879-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver | 48-SSOP 585.00/1,000 SN74AUC1GO6DBVR 296-12652-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with Open | SOT-23-5 50 A 28 
SN74ALVTH162244VR | 296-6295-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver |48-TVSOP) 1.46 1.22 97 Drain Output 
SN74ALVTH162244VR_= | 296-6295-2-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver | 48-TVSOP 1290.00/2,000 SN74AUC1GO6DBVR 296-12652-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver with Open | SOT-23-5 393.00/3,000 
SN74ALVTH162245GR_|296-13155-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr_|48-TSSOP| 1.32 1.10 88 Drain Output 
SN74ALVTH162245GR | 296-13155-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr [48-TSSOP|  1170.00/2,000 SN74AUCTGOGDCKR  |296-12653-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with Open | SC70-5 5 At 28 
SN74ALVTH162245LR | 296-13156-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr | 48-SSOP | 1.32 1.10  .88 Drain Output 
SN74ALVTH162245LR | 296-13156-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr | 48-SSOP 585.00/1,000 SN74AUC1GO6DCKR | 296-12653-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver with Open | SC70-5 393.00/3,000 
SN74ALVTH162245VR | 296-13157-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr |48-TVSOP] 1.46 1.22 97 Drain Output 
SN74ALVTH162245VR_| 296-13157-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr_| 48-TVSOP. 1290.00/2,000 SN74AUC1GO6YEAR 296-15423-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with Open | 5-DSBGA 96 72 54 
SN74ALVTH162827DL |296-6302-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver |56-SSOP | 293 234 1.82 Drain Output 
SN74ALVTH162827GR | 296-6303-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver |56-TSSOP) 2.93 2.34 1.82] |SN74AUC1GO6YEAR — |296-15423-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver with Open | 5-DSBGA 936.00/3,000 
SN74ALVTH162827GR |296-6303-2-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver |56-TSSOP] — 3316.00/2,000 Drain Output 
SN74ALVTH162827LR | 296-15401-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver | 56-SSOP | 2.93 2.34 1.82) |SN74AUC1GO6YZPR | 296-18548-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with Open | 5-DSBGA| 48 36 27 
SN74ALVTH162827LR__|296-15401-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver_| 56-SSOP. 1658.00/1,000 Drain Output 
SN74ALVTH162827VR_ |296-6304-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver [56-TVSOP| 293 2.34 1.82) [SN74AUCTGOYZPR  |296-18548-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver with Open | 5-DSBGA 768.00/3,000 
SN74ALVTH162827VR_|296-6304-2-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver_|56-TVSOP| _3316.00/2,000 Drain Output 
ALVTHR Family SN74AUC1GO7DBVR | 296-12463-1-ND | Single Buffer/Driver with Open Drain | SOT-23-5] 50 41 .28 
SN74ALVTHR16245GR | 296-15402-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr ]48-TSSOP| 1.70 1.36 1.02 Output 
SN74ALVTHR16245GR | 296-15402-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr |48-TSSOP] — 1768.00/2,000 SN74AUC1GO7DBVR | 296-12463-2-ND | Single Buffer/Driver with Open Drain | SOT-23-5 393.00/3,000 
SN74ALVTHR16245KR | 296-18542-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr | 56-BGA | 248 1.98 1.54 Output : 
SN74ALVTHR16245KR_ | 296-18542-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr | 56-BGA 1403.00/1,000 SN74AUC1GO7DCKR =| 296-12464-1-ND | Single Buffer/Driver with Open Drain $¢70-5 50 (AI 28 
SN74ALVTHR16245LR_|296-15403-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr_| 48-SSOP_| 1.70 1.36 1.02 Output 
SN74ALVTHR16245LR = | 296-15403-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr | 48-SSOP 884.00/1,000 SN74AUC1GO7DCKR — | 296-12464-2-ND | Single Buffer/Driver with Open Drain $C70-5 393.00/3,000 
SN74ALVTHR16245VR | 296-15404-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr |48-TVSOP) 1.88 1.50 1.13 Output = _ 
SN74ALVTHR16245VR_|296-15404-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr_|48-TVSOP| _ 1950.00/2,000 SN74AUCTGO7YEAR = |296-13726-1-ND Single Buffer Drivers Open Drain | 5-DSBGA; 96.7254 
AS Family utpur 
SN74ASO0DR 296-14787-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 87 73 58 SN74AUC1G07YEAR 296-13726-2-ND | Single Buffer/Driver with Open Drain 5-DSBGA 936.00/3,000 
SN74ASOODR 296-14787-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 942.50/2,500 Output snes . 
SN74ASOON 296-1521-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 87 2B 58 SN74AUC1G07YEPR 296-18549-1-ND | Single Buffer/Driver with Open Drain 5-DSBGA 96 72 54 
SN74AS02DR 296-14788-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC | 1.58 1.26 95 Output aA , 
SN74AS02DR 296-14788-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 44-S0lC 2015.00/2,500 SN74AUC1GO7YEPR | 296-18549-2-ND ae Butte Oar wth Open Drain | 5-DSBGA 936.00/3,000 
SN74ASO2N 296-14789-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-Di 758 1.26 95 
SN74AS04DR 996-14790-1-ND Heclnetce iASOIC 37, 73 ~~ 5g| |SN74AUC1GO7YZAR —_|296-14014-1-ND | Single Buffer/Driver with Open Drain | 5-DSBGA| .96 72 54 
SN74ASO4DR 296-14790-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 942.50/2,500 Output = - 
SN74AS04N 296-1522-5-ND_| Hex Inverter 14-Dip 87 7B 58 SN74AUC1G07YZAR 296-14014-2-ND Sal Open Drain 5-DSBGA 936.00/3,000 
SN74AS10DR 296-6333-1-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC | 1.08 90.72 : eee : 
SN74AS10DR 296-6333-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-S0IC 1170.00/2,500 SN74AUC1G07YZPR 296-18550-1-ND SOnp Open Drain 5-DSBGA 48 36 2h 
SN74AS21NSR 296-13162-1-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate 14-SOP | 1.30 1.04  .78 : sd ; 
SN74AS21NSR 296-13162-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate 144-SOP 1352.00/2,000 SN74AUC1G07YZPR 296-18550-2-ND sre aia Open Drain 5-DSBGA 468.00/3,000 
RA reecy Bese Cuad pala ce i4s0l | “942.5072500 | |SN74AUCIGOBDBVR — |296-13170-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate soT-23-5] 50 41 28 
SN74AS3ON 396-1524-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-Dip 773 58] |SNZ4AUC1GO8DBVR _ |296-13170-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate SOT-23-5 393.00/3,000 
SN74AS74AN 296-1525-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 14-Dip | 1.05 88 —70| | SN74AUCTGOBDCKR — [296-13171-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate $C70-5 50. AT 
D-Type F/F SN74AUC1GO8DCKR | 296-13171-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate $C70-5 393.00/3,000 
SN74AS138N 296-14793-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 16-Dip 240 1.92 1.44] |SN74AUC1GO8DRLR 296-18294-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate SOT-5 50 Al 28 
SN74AS151NSR 296-13161-1-ND | 1-of-8 Data Selector/Multiplexer 16-SOP | 240 1.92 1.44) |SN74AUC1GO8DRLR = /296-18294-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate SOT-5 524.00/4,000 
SN74AS151NSR 296-13161-2-ND | 1-of-8 Data Selector/Multiplexer 16-SOP 2496.00/2,000 SN74AUC1GO8YEAR __|296-15424-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 5-DSBGA| 96 72 54 
SN74AS194D 296-6341-5-ND | 4-Bit, Bi-Directional Univ. Shift 16-SOIC | 3.56 285  222|/ |SN74AUCTGO8YEAR  |296-15424-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 
Register SN74AUC1GO8YEPR | 296-15098-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 5-DSBGA| 96 72 54 
SN74AS194DR 296-6341-1-ND | 4-Bit, Bi-Directional Univ. Shift 16-SOP | 3.24 2.60 2.02) |SN74AUC1GO8YEPR — |296-15098-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 
Register SN74AUC1GO8YZAR — |296-14015-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 5-DSBGA| 96 72 54 
SN74AS194DR 296-6341 -2-ND +B BE ection Univ. Shift 16-SOP 4535.00/2,500 SN74AUC1GO8YZAR _|296-14015-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 
Register , : SN74AUCTGO8YZPR _ |296-15099-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 5-DSBGA; 48 36 27 
SN74AS245N 296-6346-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip | 279 224 1.74) |en74auctGosyZPR — |296-15099-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 5-DSBGA |  468.00/3,000 
SN74AS253AD 296-11843-5-ND | Tri-St. Dual 1-of-4 Data Selector/Mux | 16-SOIC | 3.96 3.17 2.47 AORBAALNO| Si teh ey 
- - SN74AUC1G14DBVR 296-12880-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter SOT-23-5 50 AL .28 
SN74AS298ANSR 296-13163-1-ND | Quad 2-Input Multiplexer with Storage | 16-SOP 3.11 249 = 1.94 secrecy 
: : SN74AUC1G14DBVR | 296-12880-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter SOT-23-5 393.00/3,000 
SN74AS298ANSR 296-13163-2-ND | Quad 2-Input Multiplexer with Storage | 16-SOP 3520.00/2,000 SN74AUC1G14DCKR 996-13172-1-ND | Single Schmitt-Tri Invert $C70-5 50 a 28 
SN74AS373N 296-6355-5-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-Dip | 2.70 2.16 1.68 Wng’e SciiMitt= gger VELL : : : 
. ne a A Ni SN74AUC1G14DCKR 296-13172-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter $C70-5 393.00/3,000 
SN74AS645N 296-14794-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 3.89 312 2.43 4 ewe 
SN74AS757N 296-12180-5-ND | Octal Buffer/Line Driver with OC Output| 20-Dip | 7.40 5.92 _5.00| |SN74AUC1G14MDBVREP | 296-22292-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter S0T-23-5) 1.29 1.08 86 
SN74AS760DWR 296-14795-1-ND | Octal Buffer/Line Driver with OC Output| 20-SOIC | 4.95 3.96 3.08| |SN74AUC1G14MDBVREP |296-22292-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter S0T-23-5 | 1677.00/3,000 
SN74AS760DWR 296-14795-2-ND | Octal Buffer/Line Driver with OC Output | 20-SOIC 5610.00/2,000 SN74AUCIGT4YEAR | 296-13727-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter S-DSBGA| 96 72 54 
SN74AS1000ADR 296-14791-1-ND | Quad 2-Input NAND Buffer/Driver 14-SOIG | 2.00 1.60 1.20} [|SN74AUCIGI4YEAR | 296-13727-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 5-DSBGA 936.00/3,000 
SN74AS1000ADR 296-14791-2-ND | Quad 2-Input NAND Buffer/Driver 14-SOIC 2560.00/2,500 SN74AUCTG14YEPR =| 296-18553-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 5-DSBGA| 96 7254 
SN74AS1004ADR 296-14792-1-ND | Hex Inverting Driver 14-SOIC 2.00 1.60 1.20] |SN74AUC1G14YEPR 296-18553-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 5-DSBGA 936.00/3,000 
SN74AS1004ADR 296-14792-2-ND [Hex Inverting Driver T4-SOIC 2560.00/2,500 SN74AUC1G14YZAR | 296-14016-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 5-DSBGA| 96 72 54 
AUC Famil SN74AUC1G14YZAR | 296-14016-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 5-DSBGA 936.00/3,000 
ly 
CAUCTGT25MDCKREP _[296-22096-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate SC70-5 92.70 52] |SN74AUC1G14YZPR _ | 296-18554-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 5-DSBGA| 48 36.27 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Tale Digi-Key Price Each Tae Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AUCTGI4YZPR | 296-18554-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 5-DSBGA 468.00/3,000 SN74AUCTG125YZPR | 296-18551-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate S-DSBGA| 52 39 30 
SN74AUCIG17DBVR | 296-12654-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer SOT-23-5| 50 .41 28] |SN74AUC1G125YZPR__|296-18551-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 5-DSBGA 507.00/3,000 
SN74AUCIG17DBVR | 296-12654-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer SOT-23-5 393.00/3,000 SN74AUCTGT26DBVR |296-12659-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate S0T-23-5/ 50 41 26 
SN74AUCIG17DCKR | 296-13173-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer SC70-5 | .50 41  .28| |SN74AUC1G126DBVR | 296-12659-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate SOT-23-5 393.00/3,000 
SN74AUCIG17DCKR _|296-13173-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer SC70-5 393.00/3,000 SN74AUC1G126DCKR | 296-12660-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate $C70-5 50 4128 
SN74AUCTGI7DRLR | 296-18646-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer SOT-5 50 41.28): |SN74AUC1G126DCKR | 296-12660-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate $C70-5 393.00/3,000 
SN74AUCIG17DRLR | 296-18646-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer SOT-5 524.00/4,000 SN74AUC1G126YEPR _|296-18552-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 5-DSBGA| 96 7254 
SN74AUCIGI7YEAR | 296-13728-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 5-DSBGA| 96 72 54] |SN74AUCTGI26YEPR | 296-18552-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 
SN74AUCIGI7YEAR | 296-13728-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC1G126YZPR | 296-19781-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 5-DSBGA 48 36.27 
SN74AUCIGI7YEPR | 296-18555-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 5-DSBGA| 96 72 __.54|_ |SN74AUC1G126YZPR | 296-19781-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 5-DSBGA 468.00/3,000 
SN74AUCTG17YEPR | 296-18555-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC1G240DBVR | 296-12661-1-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate SOT-23-5 46 «37 28 
SN74AUC1G17YZAR | 296-14017-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 5-DSBGA 96 72 54) | SN74AUC1G240DBVR__ | 296-12661-2-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate SOT-23-5 372.00/3,000 
SN74AUC1G17YZAR | 296-14017-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUCTG240DCKR =| 296-12662-1-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate 8070-5 50 4128 
SN74AUC1G17YZPR | 296-18556-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 5-DSBGA| 48 36  .27] |SN74AUC1G240DCKR | 296-12662-2-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate $C70-5 393.00/3,000 
SN74AUC1G17YZPR__| 296-18556-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 5-DSBGA 468.00/3,000 SN74AUC1G240YEPR | 296-15100-1-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate 5-DSBGA 96 72 54 
SN74AUCTGISDBVR | 296-17895-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux SOT-23-6/ 50 41-28) | SN74AUC1G240YEPR | 296-15100-2-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 
SN74AUCIG19DBVR | 296-17895-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux SOT-23-6 393.00/3,000 SN74AUC1G240YZPR _|296-15101-1-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate 5-DSBGA| 48 36.27 
SN74AUC1G19DCKR —_| 296-17896-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 870-6 50 41.28) |SN74AUCTG240YZPR | 296-15101-2-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate 5-DSBGA 468.00/3,000 
SN74AUCIG19DCKR | 296-17896-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux SC70-6 393.00/3,000 SN74AUC1GUO4DBVR |296-13174-1-ND | Single Inverter Gate SOT-23-5| 50 41 28 
SN74AUC1G19DRLR__| 296-18711-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux SOT-6 Al___.33___.25)_ | SN74AUC1GUO4DBVR =| 296-13174-2-ND | Single Inverter Gate SOT-23-5 393.00/3,000 
SN74AUC1G19DRLR 296-18711-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux SOT-6 444.00/4,000 SN74AUC1GUO4DCKR | 296-13175-1-ND | Single Inverter Gate SC70-5 50 A 28 
SN74AUCIG19YZPR | 296-17897-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 6-DSBGA} 50 38 29] | SN74AUC1GUO4DCKR _|296-13175-2-ND | Single Inverter Gate SC70-5 393.00/3,000 
SN74AUC1G19YZPR 296-17897-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 6-DSBGA 489.00/3,000 SN74AUCTGUO4YEPR | 296-15848-1-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA 96 72 54 
SN74AUC1G32DBVR | 296-12655-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate SOT-23-5] 50 41 28) | SN74AUC1GUO4YEPR | 296-15848-2-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 
SN74AUC1G32DBVR 296-12655-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate SOT-23-5 393.00/3,000 SN74AUC1GUO4YZPR | 296-24107-1-ND | Single Inverter Gate NEW! 5-DSBGA 64 48 36 
SN74AUC1G32DCKR | 296-12656-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate SC70-5 50 41.28) | SN74AUCIGUO4YZPR | 296-24107-2-ND | Single Inverter Gate NEW! 5-DSBGA 624.00/3,000 
SN74AUC1G32DCKR | 296-12656-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate $C70-5 393.00/3,000 SN74AUC2GOODCTR —_|296-18565-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate SMB 66 «(5038 
Se AUGIEeaon ce eee eNO Seo eue Postive on cate aoe ov sia 00 -28| |SN74AUC2GO0DCTR | 296-18565-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate SM8 645.00/3,000 
-18647-2- ; 00/4, SN74AUC2GOODCUR | 296-18566-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat Us8 66 «50.38 
SN74AUCIG32VEAR _ | 296-13729-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate s-sBea| 96 72 _.84/ |snzaaucagoopcuR |296-18566-2-ND | Dual Input Positive NAND Gate _ aAi00/8,000 
SN74AUCTGS2YEAR | 296-13729-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC2GOOVEPR | 296-18567-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate 8-DSBGA| 90 75 60 
SN74AUC1G32YEPR | 296-18557-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate S-DSBGA) 96 7254) | SN74AUC2GO0YEPR | 296-18567-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate 8-DSBGA| _1170.00/3,000 
SN74AUC1G32YEPR | 296-18557-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC2GOOYZPR | 296-18568-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate BDSBGAT 6819 
SN74AUC1G32YZAR | 296-14018-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate S-DSBGA) 96 7254) | SN74AUC2G00YZPR ‘| 296-18568-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate 8-DSBGA | —663.00/3,000 
SN74AUC1G32YZAR | 296-14018-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC2G020CTR | 296-18569-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate SMa 665038 
SN74AUCTG32YZPR | 296-18558-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate S-DSBGA| 56 4232) gnzaaucogo2DcTR — |296-18569-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate Me “645.00/3,000 
SN74AUC1G32YZPR | 296-18558-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 5-DSBGA 546.00/3,000 SN74AUC2GO2DCUR  |296-18570-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate Use 66. 5038 
SN74AUCIGG6DBVR | 296-15427-1-ND | Single Bilateral Analog Switch SOT-23-5| 50 41 28 oaeah E : Fi : , - 
ingle Bi i SN74AUC2GO2DCUR  |296-18570-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate USB 645.00/3,000 
SN74AUCIGG6DBVR | 296-15427-2-ND | Single Bilateral Analog Switch SOT-23-5 393.00/3,000 SN74AUC2GO2YEPR | 296-18571-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate s-pssca| 90 75 60 
SN74AUCIGG6DCKR _| 296-15428-1-ND | Single Bilateral Analog Switch sc70-5 | 50.41.28 Cerio i iti i : ; : 
ingle Bi ! SN74AUC2GO2VEPR | 296-18571-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate 8-DSBGA | — 1170.00/3,000 
SN74AUCTGEBDCKR | 296-15428-2-ND | Single Bilateral Analog Switch SC70-5 393.00/3,000 SN74AUC2GO2YZPR | 296-18572-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate s-psecA| 68 51 39 
SN74AUCIGG6YZPR | 296-21809-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 5-DSBGA| 96 72 54 SEA 5 if : ; : 
Ingle Bi f SN74AUC2G02VZPR__|296-18572-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate 8-DSBGA 663.00/3,000 
SN74AUCIGG6YZPR | 296-21809-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUCOGO4DBVR 1 296-18873-1-ND | Dual Inverter Gate SOTa361 230 
SN74AUC1G74DCTR | 296-18559-1-ND Single Positve-Edge-Triggered D-Type | SMB 56 42 .32/ len7aancoao4pByR — |996-18573-2-ND | Dual Inverter Gate 80T-23-6| 507.00/3.000 
ip-Flop -16688-1-| y 
SN74AUCIG74DCTR | 296-18559-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type | SMB 546.00/3,000 SNTAAUCOGOADCER  (Beeg eeeup any) Qual Inverter Gate pea ne ee te 
Flip-Flop .00/3, 
RET, feos EacaTa : SN74AUC2GO4YEPR _|296-18574-1-ND | Dual Inverter Gate 6-DSBGA| 90 75 60 
SRT AOC MaMa recs coe gered D-Type | US 564282) | ni7aAUC2GO4VEPR  |296-18574-2-ND | Dual Inverter Gate 6-DSBGA | 1170.00/3,000 
SN74AUC1G74DCUR | 296-18560-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type | US8 546.00/3,000 See ea Eee pa reer Ga Seeea os ‘is 000 39 
Flip-Flop y -2- ; | 00/3, 
SN74AUC1G74RSER | 296-22774-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type | 8-UQFN | 64 48 36 So peer 206: e57e1 NO pu inverter Butler Dever oe ae sai naa 30 
Flip-Flop with Clear and Preset E a u = as suey 
SN74AUC1G74RSER | 296-22774-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type | 8-UQFN 624.00/3,000 SN7AAUC2GOSDCKR — (BOSaIZOS2aTaNG Daa anener Aeinecan OD] 86706] 52 89 80 
Flip-Flop with Clear and Preset 7 F 
SN74AUC1G74YEPR | 296-16733-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type | 8-DSBGA| 96 .72  .54| |SN74AUC2GO6DCKR =| 296-17052-2-ND Cine ee oD SC70-6 507.00/3,000 
Flip-Flop ‘ i 
SN74AUCTG?4YEPR | 296-16733-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type | 6-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC2GO6YEPR — | 296-18576-1-ND ene oD B-DSBGA| 90 75 60 
Flip-Flo 
SN74auctG74yzPR | 296-21413-1-ND single Pusitive-Edge-Triggered D-Type | 8-DSBGA| 64 48 36 |SN74AUC2GO6YEPR | 296-18576-2-ND Bal Insts eer OD | 6-DSBGA} — 1170.00/3,000 
Flip-Flop 7 7 
SN74AUCIG74YZPR | 296-21413-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type | 8-DSBGA 624.00/3,000 SN74AUC2GO6YZPR | 296-18577-1-ND ROI eae OD | 6DSBGA; 68 51 39 
Flip-Flop - - 
SN74AUCIG79DBVR | 296-15430-1-ND | Single D-Type Flip-Flop soT-23-5| 46 37 .28| |SN74AUC2GO6YZPR —|296-18577-2-ND Dial nara eer OD | 6-DSBGA 663.00/3,000 
SN74AUC1G79DBVR | 296-15430-2-ND | Single D-Type Flip-Flop SOT-23-5 372.00/3,000 Heed 
SN74AUCIG79DCKR | 296-14309-1-ND | Single D-Type Flip-Flop SC70-5 | 637 2B) |SN74AUC2G07DBVR — | 296-15736-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output SOT-23-6| 52 39 30 
SN74AUCIG79DCKR | 296-14309-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 8070-5 372.00/3,000 SN74AUC2GO7DBVR | 296-15736-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output SOT-23-6 507.00/3,000 
SN74AUC1G79VEAR | 296-14351-1-ND | Single D-Type Flip-Flop 5-DsBGA | 96. 72.54) |SN74AUC2GO7DCKR | 296-18763-1-ND | Dual Butfer/Driver with OD Output sc70-6 | 52 39 30 
SN74AUCIG79YEAR | 296-14351-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC2GO7DCKR _|296-18763-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output $C70-6 507.00/3,000 
SN74AUC1G79YEPR | 296-18561-1-ND |Single Positive-Edge-Triggered D-Type | 5-DSBGA| 96 72 54] |SN74AUC2GO7YEPR = |296-18772-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output S-DSBGA/; 90.7560 
Flip-Flop SN74AUC2GO7YEPR | 296-18772-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output 6-DSBGA | —1170.00/3,000 
SN74AUCTG79VEPR | 296-18561-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type | 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC2GO7VZPR | 296-18774-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output 6-DSBGA| 68 51 39 
Flip-Flop SN74AUC2GO7YZPR | 296-18774-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output 6-DSBGA 663.00/3,000 
SN74AUC1G79YZPR | 296-18562-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type | 5-DSBGA| .60 45 34] |SN74AUC2GO8DCTR _|296-18794-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate SM8 66__50_.38 
Flip-Flop SN74AUC2GO8DCTR  |296-18794-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate SMB 645.00/3,000 
SN74AUCIG79YZPR | 296-18562-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type | 5-DSBGA 585.00/3,000 SN74AUC2GO8DCUR | 296-18823-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate Us8 66 5038 
Flip-Flop SN74AUC2GO8DCUR | 296-18823-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate USB 645.00/3,000 
SN74AUC1G80DBVR | 296-15431-1-ND | Single D-Type Flip-Flop S0T-23-5] 46 37  .28| |SN74AUC2GO8YEPR | 296-18863-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 8-DSBGA| 90 75 60 
SN74AUC1G80DBVR | 296-15431-2-ND | Single D-Type Flip-Flop SOT-23-5 372.00/3,000 SN74AUC2GO8YEPR _|296-18863-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 8-DSBGA | __1170.00/3,000 
SN74AUCTGBODCKR | 296-14310-1-ND | Single D-Type Flip-Flop Sc70-5 | 46 37 28) |SN74AUC2GO8YZPR  |296-17833-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 8DSBGA| 68 51 39 
SN74AUC1GB0DCKR | 296-14310-2-ND | Single D-Type Flip-Flop $C70-5 372.00/3,000 SN74AUC2GO8YZPR | 296-17833-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 8-DSBGA 663.00/3,000 
SN74AUC1GB0YEAR — | 296-14352-1-ND | Single D-Type Flip-Flop 5-DSBGA| 96 72  .54| |SN74AUC2G32DCTR | 296-18886-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate SMB 66 «50.38 
SN74AUCIGB0YEAR | 296-14352-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC2G32DCTR | 296-18886-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate SMB 645.00/3,000 
SN74AUCIGB0YEPR | 296-15889-1-ND | Single D-Type Flip-Flop 5-DSBGA| 96 72 _.54| |SN74AUC2G32DCUR _ | 296-18887-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate USB 66 50 38 
SN74AUCTGBOYEPR | 296-15889-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC2G32DCUR  |296-18887-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate USB 645.00/3,000 
SN74AUC1G80YZPR — | 296-15890-1-ND | Single D-Type Flip-Flop 5-DSBGA| 60 45  .34| |SN74AUC2G32YEPR —_| 296-18896-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 8-DSBGA| 90 75 60 
SN74AUC1GB0YZPR | 296-15890-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 5-DSBGA 585.00/3,000 SN74AUC2G32YEPR | 296-18896-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 8-DSBGA | — 1170.00/3,000 
SN74AUCIG86DBVR | 296-15432-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate SOT-23-5| 50 41 28] |SN74AUC2G32YZPR —_|296-22013-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 8-DSBGA| 68 51 39 
SN74AUCIGB6DBVR | 296-15432-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate SOT-23-5 393.00/3,000 SN74AUC2G32VZPR___|296-22013-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 8-DSBGA 663.00/3,000 
SN74AUCTGS6DCKR | 296-15433-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate Sc70-5 | 50 41 28) |SN74AUC2G34DBVR  |296-17231-1-ND | Dual Buffer Gate $0T-23-6/ 52 39 30 
SN74AUCIGB6DCKR | 296-15433-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate SC70-5 393.00/3,000 SN74AUC2G34DBVR | 296-17231-2-ND | Dual Buffer Gate SOT-23-6 507.00/3,000 
SN74AUCIGBG6YEAR — | 296-15434-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 5-DSBGA| 96 72  .54| |SN74AUC2G34DCKR | 296-18939-1-ND | Dual Buffer Gate sc70-6 | 52 39 30 
SN74AUCIGBG6YEAR | 296-15434-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC2G34DCKR | 296-18939-2-ND | Dual Buffer Gate $C70-6 507.00/3,000 
SN74AUCIGBG6YEPR | 296-18563-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 5-DSBGA| 96 72 _.54| |SN74AUC2G34DRLR _ | 296-18648-1-ND | Dual Buffer Gate SOT-6 66 5038 
SN74AUCTGBG6YEPR | 296-18563-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC2G34DRLR  |296-18648-2-ND | Dual Buffer Gate SOT-6 860.00/4,000 
SN74AUCIGB6YZAR | 296-15435-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 5-DSBGA| 96 72  .54| |SN74AUC2G34YEPR —_| 296-19050-1-ND | Dual Buffer Gate 6-DSBGA| 90 75 60 
SN74AUCIGBG6YZAR | 296-15435-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC2G34YEPR — | 296-19050-2-ND | Dual Buffer Gate 6-DSBGA | —_1170.00/3,000 
SN74AUCIGB6YZPR | 296-18564-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 5-DSBGA| 48 36 27] |SN74AUC2G34YZPR —_| 296-15981-1-ND | Dual Buffer Gate 6-DSBGA| 68 51 39 
SN74AUCIGB6YZPR | 296-18564-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 5-DSBGA 468.00/3,000 SN74AUC2G34YZPR __|296-15981-2-ND | Dual Buffer Gate 6-DSBGA 226.00/1,000 
SN74AUCTGI25DBVR | 296-12657-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate SOT-23-5/ 50 41 28] |SN74AUC2G53DCTR  |296-16634-1-ND | SPDT Analog Switch or 2:1 Analog SMB 6 450.38 
SN74AUCIG125DBVR | 296-12657-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate SOT-23-5 393.00/3,000 Mux/Demux 
SN74AUC1G125DCKR | 296-12658-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate Sc70-5 | .50 41 28) |SN74AUC2G53DCTR | 296-16634-2-ND | SPDT Analog Switch or 2:1 Analog SMB 645.00/3,000 
SN74AUC1G125DCKR | 296-12658-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate $C70-5 393.00/3,000 Mux/Demux 
SN74AUC1G125YEAR | 296-15425-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 5-DSBGA | 96 72 _.54| |SN74AUC2G53DCUR —_| 296-19051-1-ND | SPDT Analog Switch or 2:1 Analog us8 66 «5038 
SN74AUCTGI25YEAR | 296-15425-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 Mux/Demux 
SN74AUC1G125YZAR | 296-15426-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 5-DSBGA| 96 72  .54| |SN74AUC2G53DCUR | 296-19051-2-ND | SPDT Analog Switch or 2:1 Analog us8 645.00/3,000 
SN74AUC1G125YZAR _|296-15426-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 Mux/Demux 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « (Continued) 
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(Cont.) RoHS Compliant Parts Available INSTRUMENTS Digi Reel* (Cont.) RoHS Compliant Parts Available 
TA Digi-Key Price Each Tl. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AUC2G53YZPR | 296-19052-1-ND | SPDT Analog Switch or 2:1 Analog | 8-DSBGA| 68 51.39) | SN74AUC34RGYR 296-19066-2-ND | Hex Buffer Gate 14-QFN 293.00/1,000 
Mux/Demux SN74AUC74RGYR 296-17820-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 14-QFN 88 66 50 
SN74AUC2G53YZPR | 296-19052-2-ND | SPDT Analog Switch or 2:1 Analog | 8-DSBGA| _663.00/3,000 Flip-Flop 
Mux/Demux SN74AUC74RGYR 296-17820-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 14-QFN 293.00/1,000 
SN74AUC2G53YZTR | 296-23241-1-ND | SPDT Analog Switch or 2:1 Analog | 8-DSBGA) 80 60 45 Flip-Flop 
Mux/Demux SN74AUC125RGYR | 296-17121-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-0FN | 99 83 66 
SN74AUC2G53YZTR | 296-23241-2-ND | SPDT Analog Switch or 2:1 Analog | 8-DSBGA) — 780.00/3,000 SN74AUC125RGYR _|296-17121-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-QFN 439.00/1,000 
Mux/Demux SN74AUCT26RGYR _|296-18543-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate {40FN | 99 83 66 
SN74AUC2G66DCTR | 296-19053-1-ND | Dual Bilateral Analog Switch SMB 66 50 38] |SN74QUC126RGYR — | 296-18543-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-QFN 439.00/1,000 
SN74AUC2G66DCTR | 296-19053-2-ND | Dual Bilateral Analog Switch SMB 645.00/3,000 SN74AUC240RGYR ‘| 296-15436-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-VOFN | 1.44 120 96 
SN74AUC2G66DCUR | 296-19054-1-ND | Dual Bilateral Analog Switch US8 $6.50 38} |SN74AUC240RGYR — | 296-15436-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-VOFN 638.00/1,000 
SN74AUC2G66DCUR 296-19054-2-ND | Dual Bilateral Analog Switch US8 645.00/3,000 SN74AUC244RGYR 296-15437-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver 20-VQFN 144 1.20 96 
SN74AUC2G66YZPR | 296-19055-1-ND | Dual Bilateral Analog Switch B-DSBGA] 68 51 39] |SN74AUC244RGYR | 296-15437-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-VOFN 638.00/1,000 
eet f . ‘i SN74AUC245GQNR | 296-17032-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-BGA | 180 1.44 1.08 
SNTAAUCOGTODCTR  |29619056-1-ND | Ducl Pocltne-Edge triggered D-Type | SMB | 66 60. 36) (SNZ4AUC245GQNR | 296-17032-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-BGA | — 936.00/1,000 
, ; ; ; SN74AUC245RGYR ‘| 296-15438-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-0FN | 144 1.20 96 
Flip-Flop Ss Loy a f i" 
SNTARUC2GTOOCTR )296-T9056-2-ND [Dual Postive-EdgeTagered D-Type [SMB [645003000] | ShraancoasrawR — 296-182. ND | Ti State Ocal Bus Transceiver] 208A] —Tad_—120. 6 
ip-tlop i ; 1 3 
Pont iiveEdGecTHl : SN74AUC245ZQNR | 296-19284-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-BGA 638.00/1,000 
SN7AAUG2G7E0C UR ada Panes Big Irlggared D-lype: |) | <Uee 66 8038) | Su7aaUCté240DGGR | 296-15408-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 48-TSSOP| 213 170 1.28 
SN74auc2G79DcUR __|296-19057-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-T: uss 645.00/3,000 SN74AUC16240DGGR | 296-15408-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| — 2210.00/2,000 
fief ia SN74AUC162400GVR_|296-15409-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-1VSOP| 213 170 1.28 
SN74AUC2G79VEPR _|296-16640-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-T. s-pssca| 90 75 .60| | SN74AUCT6240DGVR | 296-15409-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP|  2210.00/2,000 
Hoh SN74AUC16240GOLR | 296-15410-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 56-BGA | 315 252 1.96 
scaicarenen [awsinease|setiietinrimtoie [sons] vnoien | GUNS Ere encase (eel et 
ip-Flo : 5 
SN74AUC2G79YZPR 296-16641-1-ND Dual Posttive-Edge-Tiggered D-Type | 8-DSBGA 68 1 39] [SN74AUC16244DGGR__|296-15411-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 2210.00/2,000 
Flip-Flop SN74AUCT62440GVR | 296-15412-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 4B-1VSOP} 213 1.70 1.28 
seaman lemssso|sitiaesorratone Jesse] mamooo | ue Bereta § «Lar BO, , 
ip-Flol -17031-1- z -| - ; ; ; 
SN74AUC2G80DCTR 296-19058-1-ND Dual Postve-Edge-Triggered D-Type SM8. 66 50 38 SN74AUC16244ZQLR 296-17031-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 56-BGA 1209.00/1,000 
Flip-Flop SN74AUC16245DGGR __| 296-15413-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP| 2.13 1.70 1.28 
SN74AUC2G80DCTR 296-19058-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SM8 645.00/3,000 SN74AUC16245DGGR =| 296-15413-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP 2210.00/2,000 
Flip-Flop SN74AUC16245DGVR | 296-15414-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP| 2.13 1.70 1.28 
SN74AUC2G80DCUR —_| 296-19059-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type US8 66 50 ~—«.38| |SN74AUC16245DGVR | 296-15414-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TvSOP|  2210.00/2,000 
Flip-Flop SN74AUC16245GQLR | 296-15415-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-BGA | 315 252 1.96 
SN74AUC2G80DCUR —| 296-19059-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type US8 645.00/3,000 SN74AUC16245GQLR__| 296-15415-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-BGA 1785.00/1,000 
Flip-Flop SN74AUC16245Z0LR  |296-19283-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-VFBGA| 2.33 1.86 140 
SN74AUC2G80YEPR | 296-16817-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 8-DSBGA| 90 .75 60) |SN74AUC16245ZQLR | 296-19283-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-VFBGA| — 1209.00/1,000 
Flip-Flop SN74AUC16373DGVR | 296-15417-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type | 48-TVSOP| 213 1.70 1.28 
SN74AUC2G80YEPR | 296-16817-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 8-DSBGA) — 1170.00/3,000 Latch 
Flip-Flop SN74AUC16373DGVR |296-15417-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type | 48-TVSOP] — 2210.00/2,000 
SN74AUC2G80YZPR | 296-16818-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 8-DSBGA) 68 51 39 Latch 
Flip-Flop SN74AUC16374DGGR | 296-15418-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type |48-TSSOP| 213 1.70 1.28 
SN74AUC2G80YZPR | 296-16818-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 8-DSBGA| —663.00/3,000 Flip-Flop 
Flip-Flop SN74AUCT6374DGGR |296-15418-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type |48-TSSOP| _2210.00/2,000 
SN74AUC2G86DCTR | 296-19060-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate SMB 6 50 38 Flip-Flop 
SN74AUC2G86DCTR | 296-19060-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate SM8 645.00/3,000 SN74AUC16374DGVR | 296-15419-1-ND i Svate eH Edge-Triggered D-Type | 48-TVSOP] 2.13 1.70 1.28 
SN74AUC2G86DCUR | 296-16836-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate US8 66 «5038 ip-Flop 
SN74AUC2G86DCUR | 296-16836-2-ND | Dual deinput Exclusive OR Gate uss 645.00/3,000 SN74AUC16374DGVR | 296-15419-2-ND fase eat Edge-Triggered D-Type | 48-TVSOP| — 2210.00/2,000 
SN74AUC2G86YEPR _ | 296-19061-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 8-DSBGA| 90 .75 60 lip: ; ; 
SN74AUC2G86YEPR  |296-19061-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 8-DSBGA | 1170.00/3,000 SN7AAUCT6S74GQLR (eee aD Meera Edge-Triggered D-Type | S6-BGA / 2.15 252 1.96 
SN74AUC2G86YZPR —_| 296-19062-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 8-DSBGA| 68 51 39 epoyeann Ian ie : : 
SN74AUC2GB6YZPR | 296-19062-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 8-DSBGA | —_663.00/3,000 SNMAUCHOIAGOR Me Cintas. ee aren type | BERGA | T7e5.onrt,nd0 
SN74AUC2G125DCTR | 296-18881-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate SMB 66 50 ~—--38|_ | SN74AUCT65010GGR | 296-15420-1-ND | Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transcvr [56-TSSOP| 3.38 2.70 2.10 
SN74AUC2G125DCTR | 296-18881-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate SMB 645.00/3,000 SN74AUC16501DGGR | 296-15420-2-ND | Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transcvr |56-TSSOP| — 3826.00/2,000 
SN74AUC2G125DCUR | 296-17925-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate B-VSSOP | 66 50 ~—«38)_ | SN74AUC16501DGVR |296-15421-1-ND | Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transcvr |56-TVSOP) 3.38 2.70 2.10 
SN74AUC2G125DCUR | 296-17925-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 8-VSSOP 645.00/3,000 SN74AUC16501DGVR | 296-15421-2-ND | Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transcvr |56-TVSOP| — 3826.00/2,000 
SN74AUC2G125YZPR | 296-16800-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 8-DSBGA| 68 51  .39| | SN74AUC32244GKER _ | 296-15439-1-ND | Tri-State 32-Bit Butfer/Driver Q6-LFBGA| 4.28 3.42 2.66 
SN74AUC2G125YZPR |296-16800-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 8-DSBGA | _ 663.00/3,000 SN74AUC32244GKER | 296-15439-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-LFBGA]  2423.00/1,000 
SN74AUC2G126DCTR | 296-18885-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate SMB 66 50 ~—.38|_ |SN74AUC322447KER | 296-23242-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-BGA | 286 229 178 
SN74AUC2G126DCIR | 296-18885-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate SM8 645.00/3,000 SN74AUC32244ZKER | 296-23242-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-BGA 1619.00/1,000 
SN74AUC26126DCUR |296-18970-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate s-vssop| 66. 50 38) |SN74AUC32245GKER | 296-13610-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA| 4.28 342 266 
Saal Tri. SN74AUC32245GKER _|296-13610-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA| _2423.00/1,000 
SN74AUC2G126DCUR | 296-18970-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 8-VSSOP 645.00/3,000 ! ! ; 
eet i SN74AUC322452KER | 296-23243-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-BGA | 281 225 175 
SN74AUC2G126YZPR | 296-16801-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 8-DSBGA | 68 51 39) |e ! + : 
; 74AUC32245ZKER | 296-23243-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-BGA 1594,00/1,000 
SN74AUC2G126YZPR_|296e16801-2-ND)| Tri-State Dual Bus Buffer Gate S-DSBGA | __663.00/8,000 SN74AUC32374GKER | 296-19065-1-ND | Tri-State 32-Bit Edge-Triggered D-Type | 96-LFBGA| 4.28 342 2.66 
SN74AUC2G240DCTR | 296-19038-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver SMB 6650S Flip-Flop j : ; 
SN74AUC2G240DCTR | 296-19038-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver SMB 645.00/3,000 SN74AUC32374GKER | 296-19065-2-ND | Tri-State 32-Bit Edge-Triggered D-Type | 96-LFBGA|  2423.00/1,000 
SN74AUC2G240DCUR | 296-18882-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver B-vssoP| 66 50 38 Flip-Flop 
SN74AUC2G240DCUR | 296-18882-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-VSSOP 645.00/3,000 AUGH Family 
SN74AUC2G240YZPR | 296-16802-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-DSBGA| 68 _.51__.39|_ [SN74AUCH240RGYR _1296-15443-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-VOFN] 132 110 88 
SN74AUC2G240YZPR | 296-16802-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver B-DSBGA | 663.00/3,000 SN74AUCH240RGYR | 296-15443-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-VOFN 585.00/1,000 
SN74AUC2G241DCTR | 296-18883-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver SMB 66 50 38] |SN74AUCH244RGYR | 296-19068-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-VOFN | 1.32 140 88 
SN74AUC2G241DCTR | 296-18883-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver SMB 645.00/3,000 SN74AUCH244RGYR ‘| 296-19068-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-VOFN 585.00/1,000 
SN74AUC2G241DCUR | 296-18884-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-VSSOP 66 50 38 SN74AUCH245RGYR 296-15444-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-QFN 1.32. 1.10 88 
SN74AUC2G241DCUR | 296-18884-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-VSSOP 645.00/3,000 SO aire one Bee in Sts ee ac soos 5 aN a 
Se ors ae Boe tee END Maar Set ahecce oe ae 60) | Siv74AUCH16244DGGR |296-15440-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP|  2210.00/2,000 
SN74aUCeGUoaDBVR |Soebaneseiall p Bis SN74AUCH16244DGVR_|296-15441-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| 2.13 1.70 1.28 
- -1- ual Inverter Gate SOT-23-6 52 39 30 S Fon 7? _Bi A e 
SN74AUCH16244DGVR_|296-15441-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TvSOP| _2210.00/2,000 
SN74AUC2GUO4DBVR | 296-19063-2-ND | Dual Inverter Gate $0T-23-6 | 507.00/3,000 EERE Pa aT = : : 
SN74AUCH16244GQLR |296-15442-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 56-BGA | 315 252 1.96 
SN74AUC2GUO4YZPR_ |296-19064-1-ND | Dual Inverter Gate 6-DSBGA| 68 __51_ 39} | sN74AUCH16244GQLR |296-15442-2-ND | Tri-State 16-Bit Butter/Driver 56-BGA 1785.00/1,000 
SN74AUC2GU04YZPR | 296-19064-2-ND | Dual Inverter Gate 6-DSBGA 663.00/3,000 SN74AUCH16374DGGR |296-17625-1-ND | Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/E | 48-TSSOP| 2.13 1.70 1.28 
SN74AUCOORGYR 296-16749-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-QFN 88 66 50) / SN74AUCH16374DGGR | 296-17625-2-ND | Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F_ | 48-TSSOP 2210.00/2,000 
SN74AUCOORGYR 296-16749-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-QFN 293.00/1,000 SN74AUCH16374DGVR_|296-19067-1-ND |Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F_|48-TVSOP| 213 1.70 1.28 
SN74AUCO2RGYR 296-16750-1-ND | Quad 2-Input Positive NOR Gate 140FN | 88 66 50] [SN74AUCH16374DGVR |296-19067-2-ND | Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type FF |48-IVSOP|}  2210.00/2,000 
SN74AUCO2RGYR 296-16750-2-ND | Quad 2-Input Positive NOR Gate 14-QFN 293.00/1,000 SN74AUCH16374GQLR |296-15251-1-ND Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F | 56-BGA | 315 252 1.96 
SN74AUCO4RGYR 296-16751-1-ND | Hex Inverter T4QFN | 88 66 50] |SN74AUCH16374GQLR |296-15251-2-ND |Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F | 56-BGA 1785.00/1,000 
SN74AUCO4RGYR 296-16751-2-ND | Hex Inverter 14-QFN 293.00/1,000 SN74AUCH32244GKER | 296-15445-1-ND | Tri-State 32-Bit Butfer/Driver 96-LFBGA| 4.28 342 266 
SN74AUCO6RGYR 296-16752-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 14-QFN 88 66 50 SN74AUCH32244GKER_|296-15445-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-LFBGA 2423.00/1,000 
Output SN74AUCH322442KER |296-23244-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-BGA | 281 225 175 
SN74AUCOBRGYR 296-16752-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 14-QFN 293.00/1,000 SN74AUCH322442KER | 296-23244-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-BGA 1594.00/1,000 
Output SN74AUCH32374GKER | 296-17836-1-ND | Tri-State 32-Bit Edge-Triggered D-Type | 96-LFBGA| 4.28 3.42 2.66 
SN74AUCO7RGYR 296-17007-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Output 14-0FN | 88 66 —_—50 Flip-Flop 
SN74AUCO7RGYR 296-17007-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Output TA-OFN 293-00/1,000 SN74AUCH32374GKER | 296-17836-2-ND | Tri-State 32-Bit Edge-Triggered D-Type | 96-LFBGA| — 2423.00/1,000 
SN74AUCO8RGYR 296-16753-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-0FN | 88 66 50 ot ou Family 
SN74AUCO8RGYR 296-16753-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-QFN 293.00/1,000 SN7aAUCUOARGYR--—IDSETSUGSSCNO Hex oe <a0RN 8 es 
SN74AUC14RGYR 296-18265-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-QFN 88 66 50] | cn74aucUO4RGYR 296-19069-2-ND | Hex Inverter 44-QFN 993.00/1.000 
SN74AUC14RGYR 296-18265-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-QFN 293.00/1,000 ‘AUP Family at 
SN7ARUCTZRGYR (Begg Ra ua lal) Hex Schmitt-Trigger Buffer 14-OFN ] 88 66-50) | SN74AUPTGOODBVR  [296-18581-1-ND |LP Single 2-Input Positive NAND Gate | SOT-23-5] 50 41 28 
SN74AUCT7RGYR 290 1BoMs 2: ND} Hex Schmitt- Trigger Butter 14-QFN 293.00/1,000 SN74AUP1GOODBVR —|296-18581-2-ND |LP Single 2-Input Positive NAND Gate | SOT-23-5|  393.00/3,000 
SN74AUC32RGYR 296-16754-1-ND ) Quad 2-Input Positive OR Gate 14-QFN 88 66 ~—.50)_ /SN74AUP1GOODCKR —_| 296-18200-1-ND | LP Single 2-Input Positive NAND Gate | SC70-5 50 4128 
SN74AUC32RGYR 296-16754-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-QFN 293.00/1,000 SN74AUP1GOODCKR | 296-18200-2-ND | LP Single 2-Input Positive NAND Gate | SC70-5 393.00/3,000 
SN74AUC34RGYR 296-19066-1-ND | Hex Buffer Gate 14-0FN | 88 66 50] |SN74AUPIGOODRLR —_|296-18712-1-ND |LP Single 2-Input Positive NAND Gate | SOT-5 4334.26 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each TA. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
SN74AUPTGOODRLR | 296-18712-2-ND | LP Single 2-Input Positive NAND Gate | SOT-5 460.00/4,000 SN74AUPIG79YZPR | 296-21018-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered S-DSBGA| 48 36. 27 
SN74AUP1GOOYZPR | 296-17898-1-ND | LP Single 2-Input Positive NAND Gate |5-DSBGA/ 59 48 36 D-Type Flip-Flop 
SN74AUP1GOOYZPR — | 296-17898-2-ND | LP Single 2-Input Positive NAND Gate | 5-DSBGA 477.00/3,000 SN74AUP1G79YZPR | 296-21018-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 5-DSBGA 468.00/3,000 
SN74AUP1GO2DBVR | 296-19070-1-ND | LP Single 2-Input Positive NOR Gate |SOT-23-5| 50 41 28 D-Type Flip-Flop 
SN74AUP1GO2DBVR __|296-19070-2-ND | LP Single 2-Input Positive NOR Gate _| SOT-23-5 393.00/3,000 SN74AUP1G80DBVR | 296-17841-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered SOT-23-5] 40 32 24 
SN74AUPTGO2DCKR | 296-22014-1-ND | LP Single 2-Input Positive NOR Gate | SC70-5 50 4128 D-Type Flip-Flop ; 
SN74AUP1G02DCKR | 296-22014-2-ND | LP Single 2-Input Positive NOR Gate SC70-5 393.00/3,000 SN74AUP1G80DBVR —| 296-17841-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered SOT-23-5 324.00/3,000 
SN74AUP1GO2DRLR | 296-18649-1-ND | LP Single 2-Input Positive NOR Gate | SOT-5 43 3426 D-Type Flip-Flop ; 
SN74AUP1GO2DRLR | 296-18649-2-ND | LP Single 2-Input Positive NOR Gate SOT-5 460.00/4,000 SN74AUP1GB0DCKR == 296-19084-1-ND ODO Hipn oe $¢70-5 40 32.24 
SN74AUP1GO4DBVR___|296-19071-1-ND | Low Power Single Inverter Gate $0T-23-5| 50 41.28 all Bal : 
SN74AUPTGO4DBVR _|296-19071-2-ND | Low Power Single Inverter Gate SOT-23-5 393.00/3,000 SN74AUPIGBODCKR =— | 296-19084-2-ND Ree ieee SC70-5 324.00/3,000 
SN74AUP1G04DCKR 296-19072-1-ND | Low Power Single Inverter Gate $C70-5 50 AL 28 a ie : 
rf SN74AUP1G80YZPR 296-21019-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 5-DSBGA 48 36 .27 
SN74AUP1GO4DCKR | 296-19072-2-ND | Low Power Single Inverter Gate $C70-5 393.00/3,000 : 
i D-Type Flip-Flop 
SN74AUP1GO4DRLR 296-19285-1-ND | Low Power Single Inverter Gate SOT-5 43 34 26 Sy my ; hia ean acre | 
SN74AUP1GO4DRLR _|296-19285-2-ND | Low Power Single Inverter Gate SOT-5 460.00/4,000 SN74AUPIGBOYZPR zou 2101 ee Nb Bares Edge-Triggered =| S-DSBGA | —_468.00/8,000 
SN74AUP1GO6DBVR | 296-17561-1-ND | LP Single Inverter Buffer/Driver $0T-23-5; 40 32 24 ae ; ; ; aay 
Sivan [SE‘TS2No teSegeineresuterover  |sorzes| secavaom | [S7auergaronm [absense coach rmcioncae| corsa | 4528 27 
SN7AAUPTGOGDCKR — [2Rglcaeelgtby| LP Single Inverter Buffer/Driver SC70-5 | 50 41 28) | SN74AUP1G97DCKR  |296-19086-1-ND |LP Configurable Multiple Function Gate| SC70-6 | 45 36 27 
SN7AAUPTGOGDCKR [AR lceeegegt oy) LP Single Inverter Butfer/Driver 8¢70-5 393.00/3,000 SN74AUP1G97DCKR | 296-19086-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | Sc70-6 |  366.00/3,000 
SN74AUP1GO6DRLR | 296-21810-1-ND | LP Single Inverter Buffer/Driver SOT-5 433426 , 4 } ne 
SN74AUP1GO6DRLR 996-21810-2-NDILP Si 7 a SN74AUP1G97DRLR 296-18316-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | SOT-6 5 36 27 
: ingle Inverter Buffer/Driver Sor ast coe 008 SN74AUP1G97DRLR | 296-18316-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | SOT-6 488.00/4,000 
SN74AUP1GO7DBVR | 296-19073-1-ND | Low Power Single Buffer/Driver SOT-23-5] 40 32 24 a ohana abera alee elcid ee 
se 54 4 ‘ 99 SN74AUP1G97YZPR 296-17369-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | 6-DSBGA 49 37 .28 
SN74AUP1GO7DBVR | 296-19073-2-ND | Low Power Single Buffer/Driver SOT-23-5 324,00/3,000 ONO PTGS IER SuRoT TIRED EP Cont ee MUR oe Fuechor ook peace a 
SN74AUP1GO7DCKR | 296-18256-1-ND | Low Power Single Buffer/Driver SC70-5 50 4128 eos BRIGUIA DIG MULE EANCU OTSA | ile 
SN74AUP1GO7DCKR _ |296-18256-2-ND | Low Power Single Buffer/Driver SC70-5 393,00/3,000 SN74AUP1G98DBVR | 296-19087-1-ND /LP Configurable Multiple Function Gate | SOT-23-6 | 45 == 36 27 
SN74AUP1GO7DRLR | 296-21811-1-ND Low Power Single Buffer/Driver SOTS 4334 ge) |SN74AUP1G98DBVR —|296-19087-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | SOT-23-6 366.00/3,000 
SN74AUP1GO7DRLR 296-21811-2-ND | Low Power Single Buffer/Driver SOT-5 460.00/4,000 SN74AUP1G98DCKR 296-19088-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | SC70-6 45 36 27 
SN74AUP1GO7YZPR | 296-21010-1-ND | Low Power Single Buffer/Driver s-pspca | 48 36 -27| |SN74AUP1G98DCKR _|296-19088-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | SC70-6 366.00/3,000 
SN74AUP1GO7YZPR | 296-21010-2-ND | Low Power Single Buffer/Driver 5-DSBGA 468.00/3,000 SN74AUP1G98DRLR  |296-18651-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | SOT-6 4536 
SN74AUP1GO8DBVR | 296-19074-1-ND | Low paint apt Positive AND Gate |SoT-23-5| 50 41 28 |SN74AUP1G98DRLR | 296-18651-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | SOT-6 488.00/4,000 
SN74AUP1GO8DBVR | 296-19074-2-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate | SOT-23-5 393.00/3,000 SN74AUP1G98YZPR | 296-17370-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | 6-DSBGA | 48 36 = 27 
SN74AUP1GO8DCKR 296-19075-1-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate | SC70-5 50 A 28 SN74AUP1G98YZPR 296-17370-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | 6-DSBGA 468.00/3,000 
SN74AUP1GO8DCKR —_| 296-19075-2-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate | SC70-5 393.00/3,000 SN74AUP1G99DCTR —/ 296-19089-1-ND ae ae ie se cong: SM8 56 0 A232 
SN74AUP1GO8DRLR | 296-18650-1-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate | SOT-5 43 3426 Multiple Function Gate : 
SN74AUP1GO8DRLR | 296-18650-2-ND | Low Power 2-InPut Positive AND Gate | SOT-5 460.00/4,000 SN74AUPIGS9DCTR = |296-19089-2-ND | Tri-State Low Power Ultra-Config. SMB 546.00/3,000 
SN74AUPTGO8YZPR _|296-17366-1-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate |5-DSBGA| 49 37 ~~28 Multiple Function Gate , 
SN74AUP1GO8YZPR | 296-17366-2-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate | 5-DSBGA 480.00/3,000 SN74AUPIG99DCUR — | 296-19090-1-ND  NGEDE Cancion Gate Us8 56 A282 
SN74AUP1G14DBVR | 296-18213-1-ND LP Single Schmitt-Trigger Inverter. | SOT-23-5/ 50 41 28 , : 
SN74AUP1G14DBVR | 296-18213-2-ND | LP Single Schmitt-Trigger Inverter. | SOT-23-5| 393.00/3,000 SN74AUP1G99DCUR | 296-19090-2-ND TMB Civaten Gate US8 546.00/3,000 
SN74AUP1G14DCKR __|296-19076-1-ND | LP Single Schmitt-Trigger Inverter sc70-5 | 50 41 28 emcee _ Mi : . 
SN74AUP1G14DCKR | 296-19076-2-ND | LP Single Schmitt-Trigger Inverter SC70-5 395.00/3,000 SN74AUP1G99YZPR = /296-21020-1-ND UMiple Flector Gates Configurable | 8-DSBGA | 56 4232 
SN74AUP1G14DRLR ‘| 296-18314-1-ND | LP Single Schmitt-Trigger Inverter SOT-5 433426 seynerepsin (eae ; : 
SN74AUPIG14DRLR | 296-18314-2-ND | LP Single Schmitt-Trigger Inverter SOT-5 460.00/4,000 SN74AUPIGOSYZPR aoc Oer eG THe Elnesion Gate Configurable) 8-DSBGA) — 48.00/3,000 
SN74AUP1G17DBVR | 296-19077-1-ND | LP Single Schmitt-Trigger Buffer $0T-23-5| 50 41 28 STEER NAT: ; Fai 
Srairevoom lesarrado tee cameras |Sorsts| “nonigam “| |Sraureasen [aetisaeesasiperiesraucee (Soras| Samsun = 
SN74AUP1G17DCKR = | 296-18209-1-ND / LP Single Schmitt-Trigger Buffer SC70-5 | 50) 41.28) | SN74QUPIG125DCKR | 296-21012-1-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate $C70-5 50 4128 
SN74AUP1G17DCKR — | 296-18209-2-ND | LP Single Schmitt-Trigger Buffer 870-5 393.00/3,000 SN74AUP1G125DCKR |296-21012-2-ND | Tri-State LP Single Bus Butfer Gate sc70-5 |  393.00/3,000 
SN74AUP1G17DRLR — | 296-18295-1-ND | LP Single Schmitt-Trigger Buffer SOT-5 4334.26) cn7aaUP1G125DRLR _|296-18713-1-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate SOT-5 43. 3426 
SN74AUP1G17DRLR | 296-18295-2-ND | LP Single Schmitt-Trigger Buffer SOT-5 460.00/4,000 ! u : : : 
d ee SN74AUP1G125DRLR |296-18713-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate SOT-5 460.00/4,000 
SN74AUP1G17MDCKREP | 296-22293-1-ND | LP Single Schmitt-Trigger Buffer sc70-5 | 1.29 1.08 86] | Swr4aupigi2syzPR |296-21013-1-ND | Tri-State LP Single Bus Butter Gate | S-DSBGa| 48 36.27 
SN74AUP1G17MDCKREP | 296-22293-2-ND | LP Single Schmitt-Trigger Buffer SC70-5 7677.00/3,000 ; 4 : : : 
ein h He SN74AUP1G125YZPR | 296-21013-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate | 5-DSBGA 468.00/3,000 
ST AOPIC SDR peeeeeoens recep eth a ate ren wesoomn00 | |SN74AUPTGI25YZTR |296-28245-1-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate | 5-DSBGA| 60 45 34 
Benin aieiaa a aa base SN74AUP1G125YZTR _ |296-23245-2-ND |Tri-State LP Single Bus Buffer Gate _| 5-DSBGA 585.00/3,000 
SN74AUP1G32DBVR | 296-19079-1-ND| LP Single 2-Input Positive OR Gate | SOT-23-5 | 50,4128] ee Se Rae aoe} eS 
SN74AUP1G32DBVR _|296-19079-2-ND | LP Single 2-Input Positive OR Gate __| SOT-23-5 393.00/3,000 ee) Tr siate °* ing’ Bus Burrer aate — ; : : 
SN74AUP1G32DCKR | 296-18714-1-ND [LP Single 2-Input Positive OR Gate SC705 75041 28) |SN74AUP1G126DBVR | 296-18005-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate | SOT-23-5 393.00/3,000 
SN74QUP1G32DCKR | 296-18714-2-ND | LP Single 2-Input Positive OR Gate $C70-5 393.00/3,000 SN74AUP1G126DCKR | 296-18006-1-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate 8¢70-5 | 50° A128 
SN74AUP1G32DRLR | 296-18315-1-ND | LP Single 2-Input Positive OR Gate SOT-5 43 34 26) |SN74AUP1G126DCKR | 296-18006-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate $C70-5 393.00/3,000 
Siairononn [i imtoztolieamiervo rome cron | Sus, | omigan | (Seren eoene pl recaely ome put | SOS | a 2 
SN74AUP1G32VZPR _|296-21016-1-ND [LP Single 2-Input Positive ORGate | 5-DSBGA| 48 36.27 -18603-2-ND | Tri- i 5 00/4, 
SN74AUPTG32YZPR | 296-21016-2-ND | LP Single 2-Input Positive OR Gate | 5-DSBGA 468.00/3,000 SN74AUP1G126YZPR | 296-21014-1-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate | S-DSBGA| 48 = 36.27 
SN74AUP1G34DBVR | 296-19080-1-ND | Low Power Single Buffer Gate s0T-23-5| 50 41  .28| |SN74AUP1G126YZPR |296-21014-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate | 5-DSBGA 468.00/3,000 
SN74AUP1G34DBVR 296-19080-2-ND | Low Power Single Buffer Gate SOT-23-5 393.00/3,000 SN74AUP1G240DBVR =| 296-17917-1-ND | Tri-State, LP, Single Buffer/Driver SOT-23-5 40 32 24 
SN74AUP1G34DCKR 296-19081-1-ND | Low Power Single Buffer Gate SC70-5 50 AL 28 SN74AUP1G240DBVR__|296-17917-2-ND | Tri-State, LP, Single Buffer/Driver SOT-23-5 324.00/3,000 
SN74AUP1G34DCKR 296-19081-2-ND | Low Power Single Buffer Gate §C70-5 393.00/3,000 SN74AUP1G240DCKR =| 296-17918-1-ND | Tri-State, LP, Single Buffer/Driver $C70-5 40 32 24 
SN74AUPTG34DRLR |296-18715-1-ND | Low Power Single Buffer Gate SOT-5 4334 26] |SN74AUP1G240DCKR |296-17918-2-ND | Tri-State, LP, Single Buffer/Driver $C70-5 324.00/3,000 
SN74AUP1G34DRLR | 296-18715-2-ND | Low Power Single Buffer Gate SOT-5 460.00/4,000 SN74AUP1G240YZPR | 296-21015-1-ND | Tri-State, LP, Single Buffer/Driver 5-DSBGA| 56 42 32 
SN74AUP1G34YZPR | 296-21017-1-ND | Low Power Single Buffer Gate 5-DSBGA| .48 36  .27| |SN74AUP1G240YZPR | 296-21015-2-ND | Tri-State, LP, Single Butfer/Driver 5-DSBGA 546.00/3,000 
SN74AUP1G34YZPR | 296-21017-2-ND | Low Power Single Buffer Gate 5-DSBGA 468.00/3,000 SN74AUP1TS7DBVR __|296-17524-1-ND | Single Supply Voltage Translator SOT-23-6| 55 4433 
SN74AUP1G57DBVR _|296-19082-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | SOT-23-6 | 45.36 _—_—~.27|_ |SN74AUPTT57DBVR _|296-17524-2-ND | Single Supply Voltage Translator $0T-23-6|  447.00/3,000 
SN74AUP1G57DBVR | 296-19082-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | SOT-23-6 366.00/3,000 SN74AUP1TS7DCKR ‘| 296-17525-1-ND | Single Supply Voltage Translator sc70-6 | 55 44 33 
SN74AUP1G57DCKR ‘| 296-19083-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | SC70-6 | 45 36 27) ‘|SN74AUP1T57DCKR —_|296-17525-2-ND | Single Supply Voltage Translator $C70-6 447.00/3,000 
SN74AUP1G57DCKR | 296-19083-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate |_SC70-6 366.00/3,000 SN74AUP1TS8DBVR ‘| 296-17526-1-ND | Single Supply Voltage Translator SOT-23-6| 55 44 33 
SN74AUP1G57DRLR | 296-18716-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | SOT-6 45 36 ~—-.27|_ |SN74AUP1TS8DBVR _|296-17526-2-ND | Single Supply Voltage Translator SOT-23-6 | __447.00/3,000 
SN74AUP1G57DRLR 296-18716-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate |_SOT-6 488.00/4,000 SN74AUP1T58DCKR 296-17527-1-ND | Single Supply Voltage Translator $C70-6 55 A4 33 
SN74AUP1G57YZPR 296-17367-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | 6-DSBGA AQ 37 .28| | SN74AUP1T58DCKR 296-17527-2-ND | Single Supply Voltage Translator $C70-6 447.00/3,000 
SN74AUP1G57YZPR 296-17367-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | 6-DSBGA 480.00/3,000 SN74AUP1T97DBVR 296-17563-1-ND | Single Supply Voltage Level Translator | SOT-23-6 55 44 33 
SN74AUP1G58DBVR —_| 296-16819-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | SOT-23-6 A536 27! |SN74AUP1T97DBVR —/ 296-17563-2-ND J Single Supply Voltage Level Translator | SOT-23-6 447.00/3,000 
SN74AUP1G58DBVR 296-16819-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | SOT-23-6 366.00/3,000 SN74AUP1T97DCKR 296-17564-1-ND | Single Supply Voltage Level Translator | _SC70-6 55 A4 33 
SN74AUP1G58DCKR _| 296-16820-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | SC70-6 | 45 _.36___.27/_ | SN74AUP1T97DCKR _|296-17564-2-ND | Single Supply Voltage Level Translator | _SC70-6 447.00/3,000 
SN74AUP1G58DCKR =| 296-16820-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | SC70-6 366.00/3,000 SN74AUP1T97YZPR | 296-17899-1-ND | Single Supply Voltage Level Translator | 6-DSBGA| 72 54 41 
SN74AUPIG58DRLR — | 296-18612-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | SOT-6 AS 36.27) /SN74AUP1T97YZPR —_—_| 296-17899-2-ND | Single Supply Voltage Level Translator | 6-DSBGA 702.00/3,000 
SN74AUPIGS8DRLR | 296-18612-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | _ SOT-6 488.00/4,000 SN74AUP1T98DBVR | 296-17528-1-ND | Single Supply Voltage Level Translator | SOT-23-6] 55 44 33 
SN74AUP1G58YZPR | 296-17368-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | 6-DSBGA / 49 37 ~— 28) | SN74AUP1T98DBVR _|296-17528-2-ND | Single Supply Voltage Level Translator | SOT-23-6 447.00/3,000 
SN74AUP1G58YZPR__ | 296-17368-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate | 6-DSBGA 480.00/3,000 SN74AUPTT98DCKR | 296-17529-1-ND |Single Supply Voltage Level Translator | SC70-6 | 55 44.33 
SN74AUP1G74DCUR | 296-19761-1-ND SEO ORS Neen 8-US8 56-42 32] | SN74AUPIT98DCKR —_| 296-17529-2-ND | Single Supply Voltage Level Translator | SC70-6 447.00/3,000 
7 oe SN74AUP1T98YZPR 296-21021-1-ND | Single Supply Voltage Level Translator | 6-DSBGA 72 54 AL 
SN74AUP1G74DCUR — | 296-19761-2-ND De aeee 8-US8 546.00/3,000 SN74AUP1T98YZPR | 296-21021-2-ND | Single Supply Voltage Level Translator | 6-DSBGA 702.00/3,000 
: ie SN74AUP2GO8YFPR | 296-23530-1-ND | Low Power Dual 2-Input Positive AND | 8-DSBGA| 60 45 34 
SN74AUP1G74YZPR 296-22775-1-ND | Low Power Single Positive-Edge- 8-WCSP 64 48 36 
+ f Gate NEW! 
snv4aupiezavzpr | PeReeTnErOn [a ees peniive ibe aawess’| -<eoc008 000 SN74AUP2GO8YFPR | 296-23530-2-ND | Low Power Dual 2-Input Positive AND | 8-DSBGA |  585.00/3,000 
‘ ; pera Gate NEW! 
Jriggered D-Type Flip-Flop SN74AUP2GO8YZPR | 296-23531-1-ND | Low Power Dual 2-Input Positive AND | 8-DSBGA| .60 45 34 
SN74AUP1G79DBVR | 296-17659-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered SOT-23-5] 40 32 24 CMAEWE Cee es : 3 : 
D-Type Flip-Flop Sein a nee ‘a ‘ 
SN74AUPIG7ODBVR  |296-17659-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered | SOT-23-5| 324.00/,000 SNTAAUPGORYERR  ldemaaaniey (O¥ Power Dual 2-\nput Posie AND) S¢DSBGA,))  985:00/8,000 
D-Type Flip-Flop : SN74AUP2G125VFPR | 296-23861-1-ND | Tri-St. LP Dual Bus Buffer Gate MEW!) 8-DSBGA| .60 45 34 
SN74AUPIG79DCKR (apa eet) CeO oo SC70-5 | 40 32-24) | cn7gaup2G125VFPR _|296-23861-2-ND |Tri-St. LP Dual Bus Butfer Gate NEW!| 8-DSBGA | __585.00/3,000 
SN74AUP1G79DCKR | 296-17660-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered $¢70-5 324.00/3,000 AVC Family 
DiiyeeFipFop TARVCAT6AZASZOLR [296-17205-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transovr] S6-VFBGA| 653 522 4.06 
SN74AUP1G79DRLR 296-19594-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered SOT-5 45 36 .27| | 74AVCA164245ZQLR 296-17203-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transevr | 56-VFBGA 3698.00/1,000 
D-Type Flip-Flop 74AVCAH164245ZQLR_~= | 296-17204-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 56-VFBGA| 4.55 3.64 2.83 
SN74AUP1G79DRLR | 296-19594-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered SOT-5 488.00/4,000 74AVCAH164245ZQLR | |296-17204-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 56-VFBGA|  2576.00/1,000 
D-Type Flip-Flop 74AVCB164245ZQLR —_|296-18284-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr|56-VFBGA| 4.55 3.64 2.83 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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RoHS Compliant Parts Available 


A. Digi-Key Price Each Tl. Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. 4] 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 

T4AVCB164245Z0LR | 296-18284-2-ND | Tr-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr|56-VFBGA|  2576.00/1,000 SN74AVC20T245G0LR |296-19096-1-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus 56-BGA | 5.00 4.00 3.38 

74AVCB164245ZRDR 296-22003-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 54-FBGA 455 364 2.83 Transceiver — 

74AVCB164245ZRDR —_| 296-22003-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr) 54-FBGA 2576.00/1,000 SN74AVC20T245GQLR | 296-19096-2-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus 56-BGA 3125.00/1,000 

74AVCB324245ZKER | 296-17788-1-ND | Tri-St. 32-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 96-BGA | 4.95 3.96 3.08 Transceiver 

74AVCB3242452KER __|296-17788-2-ND | Tri-St. 32-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 96-BGA |  2805.00/1,000 SN74AVC20T245ZQLR | 296-19097-1-ND pee Dual Supply Bus S6-VFBGA| 3.83 3.06 2.38 

T4AVCBH324245ZKER | 296-18351-1-ND | Tr-St. 32-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 96-BGA | 4.95 3.96 3.08 caawen.nin |e es 5 

74AVCBH324245ZKER | 296-18351-2-ND | Tri-St. 32-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 96-BGA |  2805.00/1,000 SNTAAVG2OT2ASZOLR PCa) 1 State, 20-Blt, Dual Supply Bus | SE-VFBGA) —2168.00/1 000 

74AVCH16T245ZQLR | 296-18352-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr|56-VFBGA| 3.47 278 2.16 Been 7. Bi f 

74AVCHI6T245ZOLR | 296-18352-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr|56-VFBGA| — 1964.00/1,000 SN7AANGZAT2ASGRGR (ESA Co Ibo) 111 State, 24-Bit Dual Supply Bus BOBO |) 8:00, 00: 308 

74AVCH20T245ZQLR__| 296-18353-1-ND | Tri-St. 20-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 56-VFBGA| 3.71 2.97 2.31 SN74AVC24T245GRGR |296-17661-2-ND | Tri-State, 24-Bit Dual Supply Bus 83-BGA 3125.00/1,000 

T4AVCH20T245Z0LR | 296-18353-2-ND | Tri-St. 20-Bit Dual Supply Bus Transcvr|56-VFBGA|  2104.00/1,000 Transceiver 

CAVC8T245QRHLRQ1 | 296-24148-1-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus 24-0FN | 1.52 1.22 92] | SN74AVC24T245ZRGR |296-17662-1-ND | Tri-State, 24-Bit Dual Supply Bus 83-BGA | 3.94 3.15 245 
Transcvr* NEW! Transceiver 

CAVC8T245QRHLRQ1 | 296-24148-2-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus 24-0FN 792.00/1 000 SN74AVC24T245ZRGR |296-17662-2-ND | Tri-State, 24-Bit Dual Supply Bus 83-BGA 2231.00/1,000 
Transcvr* NEW! Transceiver 

CAVC16T245QDGVRQ1 | 296-23876-1-ND | 16-Bit Dual Supply Bus 48-TVSOP| 3.62 2.90 2.26] | SN74AVC32T245GKER |296-19098-1-ND | Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus Q6-LFBGA| 5.00 4.00 3.38 
Transcvr NEW! Transceiver 

CAVC16T245QDGVRQ1 |296-23876-2-ND 16-8 Dual Supply Bus 48-TVSOP| — 4106.00/2,000 SN74AVC32T245GKER |296-19098-2-ND | Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus 96-LFBGA| — 3125.00/1,000 
ranscvr NEW! Transceiver 

CAVCHAT245MIRSVREP |296-23995-1-ND | Tri-St., 4-Bit Dual Supply Bus Te-OFN | 248 1.98 1.49] |SN74AVC32T245ZKER |296-19099-1-ND | Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus 96-BGA | 405 3.24 252 
Transcvr NEW! Transceiver 

CAVCH4T245MRSVREP |296-23995-2-ND | Tri-St., 4-Bit Dual Supply Bus 16-QFN 3801.00/3,000 SN74AVC32T245ZKER |296-19099-2-ND | Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus 96-BGA 2295.00/1,000 
Transcvr NEW! Transceiver 

SN74AVCIT45DBVR | 296-19094-1-ND | Tri-State, Single-Bit Dual Supply, Bus | SOT-23-6/ 56 42 32) |SN74AVC32T245ZRLR | 296-22776-1-ND | Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus 96-BGA | 4.05 3.24 252 
Transceiver Transceiver 

SN74AVCITA5DBVR | 296-19094-2-ND | Tri-State, Single-Bit Dual Supply, Bus | SOT-23-6 546.00/3,000 SN74AVC32T245ZRLR | 296-22776-2-ND | Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus 96-BGA 5670.00/2,500 
Transceiver Transceiver 

SN74AVCIT45DCKR —_| 296-17992-1-ND | Tri-State, Single-Bit, Dual Supply, Bus | SC70-6 | .56 42 —.32| | SN74AVC16244DGGR_|296-9783-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| 3.60 288 2.24 
Transceiver SN74AVC16244DGGR _|296-9783-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP|  4080.00/2,000 

SN74AVCTTASDCKR == | 296-17992-2-ND ie Siate, Single-Bit Dual Supply, Bus | SC70-6 546.00/3,000 SN74AVC16244DGVR | 296-9784-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| 3.60 288 2.24 

papevectirn oe Bie So ; SN74AVC16244DGVR |296-9784-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP|  4080.00/2,000 

SNTAAVGITASDRLR—|296-21022-1-ND)TH-State, Single-Bi, Dual Supply, Bus | SOT-6 | 64 4B 38) | enraavct6244GQLR |296-9785-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 56-BGA | 396 3.17 247 

SN74AVCITASDRLR | 296-21022-2-ND | Tri-State, Single-Bit, Dual Supply, Bus | SOT-6 832.00/4,000 SN74AVC16244GQLR _|296-9785-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 56-BGA 2244.00/1,000 
Transceiver SN74AVC16245DGGR _|296-12334-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 7B-TSSOP| 360 288 224 

SN74AVCIT45YZPR | 296-17371-1-ND | Tri-State, Single-Bit, Dual Supply, Bus | 6-DSBGA| .60 45 34] |SN74AVC16245DGGR | 296-12334-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP| — 4080.00/2,000 
Transceiver SN74AVC16245DGVR | 296-9786-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP} 360 288 2.24 

SN74AVCITASYZPR == | 296-17371-2-ND ie Srte, Single: Dual Supply, Bus_| 6-DSBGA 585.00/3,000 SN74AVC16245DGVR | 296-9786-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP| — 4080.00/2,000 

SNT4AVCTASDCTR }296-17232-1-ND | Tri-Slate, Duar-Bit, Dual Supply, Bus | @-SSOP | 7657 a3) |SN74AVC16269DGGR | 296-9767-1-ND ne BIE Registered: BUS? 1] SG-18S0P)|| “AAG 8ar “ele 
Transceiver = ~D.] 7 94 Bi i ti 

SN74AVC2T45DCTR | 296-17232-2-ND | Tri-State, Dual-Bit, Dual Supply, Bus | 8-SSOP | — 741,00/3,000 SN74AVCTE26006GR Pore era Veeree Bit Registered Busi |] B6-1880F)- - 8050,00/2,000 
Transceiver = -4- fa -94 Bi is ts 

SN74AVC2TASDCUR | 296-17993-1-ND | Tri-State, Dual-Bit, Dual Supply, Bus uss ze 57 4g] |SNPAAVCIE2690GVR Peer Hectares BIE Rsglstered BUS {/ SO-IVSORY AAO Bor 278 
Transceiver = 9 re -94 Bi is e 

SN74AVC2TASDCUR | 296-17993-2-ND | Tri-State, Dual-Bit, Dual Supply, Bus | USB 741.00/3,000 SNAAVEIE2SODOVR ML Tonnes es |BS TSOP) S050.0N2,000 
Transceiver ; are ; 
' ; SN74AVC16334DGGR |296-9789-1-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 48-TSSOP| 360 288 2.24 

SNTAAVCETABYZPR—|296-17858-1-ND | Tr-State, Dual-Bit, Dual Supply, Bus] 8DSBGA | 80 60-48) | sn7aavc163340GGR__|296-9789-2-ND_| Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 48-TSS0P| _ 4080.00/2,000 

SN74AVC2TA5YZPR | 296-17858-2-ND | Tri-State, Dual-Bit, Dual Supply, Bus | 8-DSBGA 760.00/3,000 See ee Dee eet ae ee jones ne 
Transceiver 2 -2-| ri-State 16-Bit Univ. Bus Driver - .00/2, 

SN74AVC2T245RSWR | 296-23684-1-ND | Tri-State Dual-Bit, Dual Supply, Bus | 10-QFN | .84 63 48] |SN74AVC16373DGGR | 296-9791-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch|48-TSSOP| 3.60 288 2.24 
Transceiver NEW! SN74AVC16373DGGR | 296-9791-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch| 48-TSSOP|  4080.00/2,000 

SN74AVC2T245RSWR | 296-23684-2-ND deste er at Dua Supply, Bus 10-QFN 819.00/3,000 SN74AVC16373DGVR__|296-9792-1-ND_|Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch| 48-TVSOP| 3.60 2.88 2.24 

emmeneam io it ' SN74AVC16373DGVR |296-9792-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch| 48-TVSOP|  4080.00/2,000 

SN7AAVCAT2ASDGVR | 296-18054-1-ND TH State, 4 Bit, Dual Supply, Bus] 16-TVSOP) 8075-60) Jew 7gavc16373GQLR | 296-9793-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch] 56-BGA | 3.96 3.17 2.47 

SN74AVC4T245DGVR | 296-18054-2-ND | Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus 16-TVSOP]  798.00/2,000 SN74AVC16373GQLR | 296-9793-2-ND Tn Stata 8 TranepayentiD= Tyee 56-BGA 2244.00/1,000 
seh 

SN74AVC4T245DR 296-17930-1-ND Tri-State, 4-61 Dual SuppW Bus TeSoic | 90.75 .60| |SN74AVC16374DGGR /296-9794-1-ND oe cae 48-TSSOP} 3.60 288 2.24 
Transceiver Aya . ‘ 

SN74AVC4T245DR 296-17980-2-ND | Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus 46-S0IC 975.00/2,500 SN74AVC16374DGGR | 296-9794-2-ND Bae net Edge-Triggered D-Type | 48-TSSOP| — 4080.00/2,000 
Transceiver ce 7 - 

SN74AVC4T245PWR | 296-18056-1-ND | Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus 16-TssoP| 90 .75 60] |SN74AVC16374DGVR | 296-9795-1-ND vaeren ee Edge-Triggered D-Type | 48-TVSOP/ 3.60 2.88 2.24 
Transceiver TR: . , 

SN74AVC4T245PWR | 296-18056-2-ND | Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus 16-TSSOP]  798.00/2,000 SN74AVC16374DGVR | 296-9795-2-ND Caer D-Type | 48-TVSOP| — 4080.00/2,000 
Transceiver oe . . 

SN74AVC4T245RGYR | 296-18231-1-ND | Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus 16-OFN 99 83 66] |SN74AVC16374GQLR =| 296-9796-1-ND pe at Edge-Triggered D-Type | S6-BGA | 3.96 3.17 247 
Transceiver aii . 5 

SN74AVC4T245RGYR | 296-18231-2-ND | Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus 76-OFN 439.00/1,000 SN74AVC16374GQLR | 296-9796-2-ND eee ee D-Type | 56-BGA 2244.00/1,000 
oe _ 

SN74AVC4T774PW 296-23611-5-ND TriState, 4Bit, Dual Supply, Bus 16-TssoP| 1.06 .88 71 |SN74AVC16374ZQLR | 296-23246-1-ND — D-Type | 56-VFBGA] 3.96 3.17 2.47 
Transceiver NEW! op _ - 

SN74AVC8T245DGVR | 296-18206-1-ND | Tri-State, 8-Bit, Dual Supply, Bus 24-TVSOP| 1.38 1.10 83) [SN74AVC16374ZOLR — 296-23246-2-ND ia eee Edge-Triggered D-Type | S6-VFBGA/ = _2244.00/1,000 
Transceiver die . : 

SN74AVC8T245DGVR | 296-18206-2-ND | Tri-State, 8-Bit, Dual Supply, Bus 2a-tysop| — 1430.00/2,000 SN74AVC166460GGR |296-9797-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Xevr/Register 56-TSSOP| 3.38 270 2.10 
Transceiver SN74AVC16646DGGR |296-9797-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Xcvr/Register 56-TSSOP| — 3826.00/2,000 

SN74AVC8T245PWR — | 296-19100-1-ND | Tri-State, 8-Bit, Dual Supply, Bus 24-TSSOP| 1.38 1410 83] |SN74AVC16646DGVR | 296-9798-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Xcvr/Register 56-TVSOP| 3.38 270 2.10 
Transceiver SN74AVC16646DGVR | 296-9798-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Xcvr/Register 56-TVSOP 3826.00/2,000 

SN74AVC8T245PWR =| 296-19100-2-ND | Tri-State, 8-Bit, Dual Supply, Bus 24-TSSOP| —1430.00/2,000 SN74AVCT6722DGGR |296-9799-1-ND | Tri-State 22-Bit Flip-Flop 64-TSSOP| 4.19 3.35 261 
Transceiver = 2 i- -Bit Flip- is 

SN74AVC8T245RHLR | 296-17859-1-ND | Tri-St., 8-Bit, Dual Supply Bus Transovr| 24-QFN | 1.38 140 83 aT aAVEIeoorbccn baat oe Mee oe bk Ee ek reane Se oak eat 

SN74AVC8T245RHLR | 296-17859-2-ND | Tri-St., 8-Bit, Dual Supply Bus Transcvr| 24-QFN 715.00/1,000 : : : ; : ; 

SN74AVC16T245DGGR |296-18197-1-ND | Tri-State, 16-Bit, Dual Supply Bus astssop| 338 270 2.19 |SN74AVC16827DGGR |296-9800-2-ND | Tri-State 20-Bit Butfer/Driver 56-TSSOP| — 3826.00/2,000 
Transctiver ° j : SN74AVC16827DGVR__|296-9801-1-ND_| Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 56-TVSOP| 3.38 2.70 2.10 

SN74AVC16T245DGGR | 296-18197-2-ND | Tri-State, 16-Bit, Dual Supply Bus 48-TSSOP|} — 3826.00/2,000 SN74AVC16827DGVR | 296-9801-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver S6-TVSOP) — 3826.00/2,000 
Transceiver SN74AVC16834DGGR | 296-9802-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver 56-TSSOP| 2.48 1.98 1.54 

SN74AVCTET2ASDGVR | 296-19091-1-ND | Tri-State, 16-Bit, Dual Supply Bus 4B-1VSOP} 3.38 2.70 2.10| |SN74AVC16834DGGR |296-9802-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver 56-TSSOP| — 2806.00/2,000 
Transceiver SN74AVC16834DGVR | 296-9803-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver 56-TVSOP| 2.48 1.98 1.54 

SN74AVC16T245DGVR | 296-19091-2-ND eee eee Dual Supply Bus) 48-TVSOP | —_-3826.00/2,000 SN74AVC16834DGVR _|296-9803-2-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver 56-TVSOP| _2806.00/2,000 
, , SN74AVC16835DGGR _|296-9804-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver 56-TSS0P| 248 1.98 154 

SN7AAVCTGT2ASGOLR iS cadauy) (t-State, 16-Bl, Dual Supply Bus S6-BGA | 5.18 4.14 3.22) | cu7anvcies350GGR |296-9804-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver 56-TSSOP|} 2806.00/2,000 

SN74AVC16T245GQLR |296-19092-2-ND | Tri-State, 16-Bit, Dual Supply Bus 56-BGA 2933.00/1,000 SN74AVC16835DGVR | 296-9805-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver 56-TVSOP| 2.48 1.98 1.54 
Transceiver SN74AVC16835DGVR | 296-9805-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver 56-TVSOP| — 2806.00/2,000 

SN74AVC16T245ZQLR | 296-19093-1-ND | Tri-State, 16-Bit, Dual Supply Bus 56-VFBGA| 3.60 2.88 2.24) |SN74AVCA406DGGR | 296-18296-1-ND | MMC, SD Card, Memory Stick Voltage |48-TSSOP) 2.00 1.60 1.20 
Transceiver Translation Transceiver 

SN74AVCT6T245ZOLR | 296-19093-2-ND | Tri-State, 16-Bit, Dual Supply Bus 56-VFBGA| — 2040.00/7,000 SN74AVCA406DGGR _|296-18296-2-ND | MMC, SD Card, Memory Stick Voltage |48-TSSOP| _2080.00/2,000 
Transceiver Translation Transceiver 

SN74AVC20T245DGGR | 296-17299-1-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus 56-TSSOP| 3.60 2.88 2.24] |SN74AVCA406GQCR | 296-17558-1-ND | MMC, SD Card, Memory Stick Voltage | 48-BGA | 297 238 1.85 
Transceiver Translation Transceiver 

SN74AVC20T245DGGR |296-17299-2-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus 56-TSSOP| — 4080.00/2,000 SN74AVCA406GOCR | 296-17558-2-ND | MMC, SD Card, Memory Stick Voltage | 48-BGA 4157.50/2,500 
Transceiver Translation Transceiver 

SN74AVC20T245DGVR_ | 296-19095-1-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus 56-TVSOP| 3.60 288 2.24] |SN74AVCA406LZQSR | 296-19595-1-ND | MMC, SD Card, Memory Stick Voltage | 24-BGA | 1.75 140 1.05 
Transceiver Translation Transceiver 

SN74AVC20T245DGVR_ | 296-19095-2-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus 56-TVSOP|  4080.00/2,000 SN74AVCA406LZQSR | 296-19595-2-ND | MMC, SD Card, Memory Stick Voltage | 24-BGA 2240.00/2,500 
Transceiver Translation Transceiver 

* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


932 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


%% Texas = DIGITAL LOGIC w% Texas = is DIGITAL LOGIC 
INstRUMENTS Digi@pReel® cont.) RoHS Compliant Parts Available INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Tl. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 
SN74AVCA406LZXYR =| 296-21023-1-ND | MMC, SD Card, Memory Stick Voltage | 20-BGA 1.75 1.40 1.05) |SN74BCT640NSR 296-13179-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 3.78 3.03 2.36 
Translation Transceiver SN74BCT640NSR 296-13179-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 4284.00/2,000 
SN74AVCA406LZXYR =| 296-21023-2-ND | MMC, SD Card, Memory Stick Voltage | 20-BGA 2240.00/2,500 SN74BCT652DWR 296-1155-1-ND_| Octal Bus Transceiver 24-SOIC 840 6.72 5.67 
Translation Transceiver SN74BCT652DWR 296-1155-2-ND_ | Octal Bus Transceiver 24-SOIC 10500.00/2,000 
SN74AVCA406ZQCR 296-17829-1-ND | MMC, SD Card, Memory Stick Voltage | 48-BGA 2.20 1.76 1.32} |SN74BCT760MDWREP | 296-22294-1-ND | Octal Buffer/Driver 20-SOIC 836 7.53 6.68 
Translation Transceiver SN74BCT760MDWREP | 296-22294-2-ND | Octal Buffer/Driver 20-SOIC 12400.00/2,000 
SN74AVCA406ZQCR 296-17829-2-ND | MMC, SD Card, Memory Stick Voltage | 48-BGA 2815.00/2,500 SN74BCT2414DW 296-13176-5-ND | Memory Decoder with On-Chip Supply | 20-SOIC 3.78 3.03 2.36 
Translation Transceiver Voltage Monitor 
SN74AVCA164245GR__| 296-14450-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 48-TSSOP| 3.38 2.70 2.10 Bus Switch Family (CBT) 
SN74AVCA164245GR =| 296-14450-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 48-TSSOP 3826.00/2,000 74CBTLV16211CGRDR | 296-18211-1-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch 54-BGA 3.04 243 1.89 
SN74AVCA164245VR =| 296-15446-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 48-TVSOP| 3.38 2.70 2.10] |74CBTLV16211CGRDR |296-18211-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch 54-BGA 1721.00/1,000 
SN74AVCA164245VR =| 296-15446-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 48-TVSOP 3826.00/2,000 74CBTLV16211CZRDR | 296-20802-1-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch 103-BGA | 2.25 1.80 1.35 
SN74AVCAH164245GR_ | 296-14754-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP|} 3.38 2.70 2.10) |74CBTLV16211CZRDR |296-20802-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch 103-BGA 1170.00/1,000 
SN74AVCAH164245GR_| 296-14754-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP 3826.00/2,000 CCBTLV3257MPWREP | 296-23728-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/ 16-TSSOP} 1.65 1.32 1.65 
SN74AVCAH164245KR =| 296-15447-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-BGA 5.20 4.16 3.51 Demux NEW! 
SN74AVCAH164245KR | 296-15447-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-BGA 3250.00/1,000 CCBTLV3257MPWREP | 296-23728-2-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/ 16-TSSOP 1716.00/2,000 
SN74AVCAH164245VR =| 296-14063-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP] 3.38 2.70 2.10 Demux NEW! 
SN74AVCAH164245VR = | 296-14063-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP 3826.00/2,000 CCBTLV3861IPWRG4Q1 | 296-23462-1-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus 24-TSSOP she 65 52 
SN74AVCB164245GR__| 296-15448-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr|48-TSSOP| 3.15 2.52 1.96 Switch NEW! 
SN74AVCB164245GR =| 296-15448-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 48-TSSOP 3570.00/2,000 CCBTLV3861IPWRG4Q1 | 296-23462-2-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus 24-TSSOP 686.00/2,000 
SN74AVCB164245KR —— | 296-15449-1-ND J Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 56-BGA 5.20 4.16 3.51 Switch NEW! 
SN74AVCB164245KR — | 296-15449-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 56-BGA 3250.00/1,000 SN74CB303125DBQR | 296-19123-1-ND | Quad FET Bus Switch 16-QSOP 84 70 56 
SN74AVCB164245VR — | 296-15550-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 48-TVSOP| 3.15 2.52 1.96) |SN74CB303125DBQR __/|296-19123-2-ND | Quad FET Bus Switch 16-QSOP 910.00/2,500 
SN74AVCB164245VR___| 296-15550-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 48-TVSOP. 3570.00/2,000 SN74CB303125DGVR =| 296-19124-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-TVSOP 84 10 56 
SN74AVCB324245KR | 296-19101-1-ND | Tri-St. 32-Bit Dual Supply Bus Transcvr|96-LFBGA| 5.50 4.40 3.72| |SN74CB3Q3125DGVR | 296-19124-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-TVSOP 744.00/2,000 
SN74AVCB324245KR — | 296-19101-2-ND | Tri-St. 32-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 96-LFBGA 3438.00/1,000 SN74CB303125PWR 296-16804-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-TSSOP 99 83 66 
SN74AVCBH164245GR_ | 296-14002-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 48-TSSOP} 3.15 2.52 1.96] |SN74CB3Q3125PWR 296-16804-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-TSSOP 878.00/2,000 
SN74AVCBH164245GR |296-14002-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 48-TSSOP| _3570.00/2,000 SN74CB303125RGYR_|296-23248-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-QFN | 99 _83_—66 
SN74AVCBH164245KR _| 296-15551-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 56-BGA 6.20 416 3.51 SN74CB303125RGYR | 296-23248-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-QFN 439.00/1,000 
SN74AVCBH164245KR =| 296-15551-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 56-BGA 3250.00/1,000 SN74CB303244DBOR | 296-19125-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-QSOP 84 70 56 
SN74AVCBH164245VR =| 296-15552-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr|48-TVSOP| 3.15 2.52 1.96) |SN74CB3Q3244DBQR | 296-19125-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-QSOP 910.00/2,500 
SN74AVCBH164245VR =| 296-15552-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 48-TVSOP 3570.00/2,000 SN74CB303244DGVR | 296-19126-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TVSOP 84 70 56 
SN74AVCBH324245KR_ | 296-17352-1-ND | Tri-St. 32-Bit Dual Supply Bus Transcvr)96-LFBGA| 5.20 4.16 3.51] |SN74CB3Q3244DGVR__|296-19126-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TVSOP 744.00/2,000 
SN74AVCBH324245KR_|296-17352-2-ND | Tri-St. 32-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 96-LFBGA| _3250.00/1,000 SN74CB303244GONR |296-17033-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-BGA | 143° 1.14 86 
SN74AVCHIT4SDBVR | 296-19104-1-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply Bus —_| SOT-23-6 56 42-32] | SN74CB303244GQNR = /296-17033-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-BGA 741.00/1,000 
Transceiver SN74CB303244PWR 296-17824-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TSSOP 84 70 56 
SN74AVCHIT45DBVR =| 296-19104-2-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply Bus SOT-23-6 546.00/3,000 SN74CB303244PWR 296-17824-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TSSOP 744.00/2,000 
Transceiver SN74CB303244RGYR | 296-19127-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-VQFN 1.14 95 76 
SN74AVCHIT45DCKR =| 296-19105-1-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply Bus $C70-6 56 42 .32| |SN74CB3Q3244RGYR =| 296-19127-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-VQFN 505.00/1,000 
Transceiver SN74CB303244ZQNR ~— | 296-17034-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-BGA 1.14 95 76 
SN74AVCHIT45DCKR =| 296-19105-2-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply Bus $C70-6 546.00/3,000 SN74CB303244ZQNR ~— | 296-17034-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-BGA 505.00/1,000 
Transceiver SN74CB303245DBQR =| 296-19128-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-QSOP 84 70 56 
SN74AVCHIT45YZPR =| 296-17372-1-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply Bus 6-DSBGA 60 A5 .34| |SN74CB3Q3245DBQR ___|296-19128-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-QSOP 910.00/2,500 
Transceiver SN74CB303245DGVR =| 296-19129-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TVSOP 93 18 62 
SN74AVCHIT45YZPR_~— | 296-17372-2-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply Bus 6-DSBGA 585.00/3,000 SN74CB303245DGVR | 296-19129-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TVSOP 824.00/2,000 
Transceiver SN74CB303245GQNR | 296-23249-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-BGA 143 1.14 86 
SN74AVCH2T45DCTR =| 296-19108-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus SM8 he: 54 A SN74CB303245GQNR | 296-23249-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-BGA 741.00/1,000 
Transceiver SN74CB303245PWR 296-19130-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TSSOP 84 70 56 
SN74AVCH2T45DCTR =| 296-19108-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus SM8 702.00/3,000 SN74CB303245PWR 296-19130-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TSSOP 744.00/2,000 
Transceiver SN74CB303245RGYR | 296-19131-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-VQFN 1.14 95 76 
SN74AVCH2T45DCUR =| 296-19109-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus US8 80 60 45) |SN74CB3Q3245RGYR | 296-19131-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-VQFN 505.00/1,000 
Transceiver SN74CB303251DBQR | 296-19132-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 16-QSOP 84 70 56 
SN74AVCH2T45DCUR =| 296-19109-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus US8 780.00/3,000 SN74CB303251DBQR__|296-19132-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 16-QSOP 910.00/2,500. 
Transceiver SN74CB303251DGVR =| 296-19133-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 16-TVSOP 84 70 56 
SN74AVCH2T45YZPR == | 296-21024-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus 8-DSBGA 88 66 50| |SN74CB303251DGVR | 296-19133-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 16-TVSOP 744.00/2,000 
Transceiver SN74CB3Q3251IPWR =| 296-18204-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 16-TSSOP 84 70 56 
SN74AVCH2T45YZPR =| 296-21024-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus 8-DSBGA 858.00/3,000 SN74CB303251IPWR =| 296-18204-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 16-TSSOP 744.00/2,000 
Transceiver SN74CB303253DBQR__|296-17283-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-QSOP 84 70 56 
SN74AVCH4T245DGVR_ | 296-18055-1-ND | Tri-St. 4-Bit, Dual Supply Bus Transevr | 16-TVSOP 90 15 60 SN74CB303253DBQR _ |296-17283-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-QSOP 910.00/2,500 
SN74AVCH4T245DGVR_ | 296-18055-2-ND | Tri-St. 4-Bit, Dual Supply Bus Transevr | 16-TVSOP 798.00/2,000 SN74CB3Q3253DGVR ‘| 296-19134-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-TVSOP 93 78 62 
SN74AVCH4T245DR 296-18032-1-ND | Tri-St. 4-Bit, Dual Supply Bus Transcvr |_16-SOIC 90.75 _.60| _|SN74CB30Q3253DGVR | 296-19134-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-TVSOP 824.00/2,000 
SN74AVCH4T245DR 296-18032-2-ND | Tri-St. 4-Bit, Dual Supply Bus Transcvr | 16-SOIC 975.00/2,500 SN74CB3Q3253PWR 296-19135-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-TSSOP 84 70 56 
SN74AVCH4T245PWR_ ‘| 296-18057-1-ND | Tri-St. 4-Bit, Dual Supply Bus Transcvr | 16-TSSOP 90 715 60 SN74CB3Q3253PWR 296-19135-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-TSSOP 744.00/2,000 
SN74AVCH4T245PWR =| 296-18057-2-ND | Tri-St. 4-Bit, Dual Supply Bus Transcvr | 16-TSSOP 798.00/2,000 SN74CB303253RGYR | 296-19136-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-VOFN 114 95 76 
SN74AVCH4T245RGYR | 296-18262-1-ND | Tri-St. 4-Bit, Dual Supply Bus Transcvr | 16-VQFN 99 83 66} |SN74CB3Q3253RGYR | 296-19136-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-VOFN 505.00/1,000 
SN74AVCH4T245RGYR_| 296-18262-2-ND | Tri-St. 4-Bit, Dual Supply Bus Transcvr |_16-VQFN 439.00/1,000 SN74CB3Q3257DBQR ‘| 296-17511-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-QSOP 84 70 56 
SN74AVCH8T245DGV =| 296-17932-ND | Tri-St. 8-Bit, Dual Supply Bus Transevr |24-TVSOP| 1.25 1.00 15 SN74CB3Q3257DBQR ‘| 296-17511-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-QSOP 910.00/2,500 
SN74AVCH8T245PWR- ‘| 296-19112-1-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transcvr |24-TSSOP| 1.25 1.00 75 SN74CB3Q3257DGVR | 296-19137-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-TVSOP 93 78 62 
SN74AVCH8T245PWR_~= | 296-19112-2-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transcvr_ | 24-TSSOP 1300.00/2,000 SN74CB303257DGVR | 296-19137-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-TVSOP 824.00/2,000 
SN74AVCH8T245RHLR =| 296-22015-1-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 24-QFN 1.25 1.00 75| | SN74CB3Q3257PWR 296-19138-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-TSSOP 84 70 56 
SN74AVCH8T245RHLR_| 296-22015-2-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 24-QFN 650.00/1,000 SN74CB303257PWR 296-19138-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-TSSOP 744.00/2,000 
SN74AVCH16T245GQLR | 296-19102-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 56-BGA 5.20 4.16 3.51 SN74CB303257RGYR | 296-16834-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-VOFN 1.14 95 76 
SN74AVCH16T245GQLR | 296-19102-2-ND J Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 56-BGA 3250.00/1,000 SN74CB303257RGYR _|296-16834-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-VOFN 505.00/1,000 
SN74AVCH16T245GR =| 296-18283-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 48-TSSOP| 3.38 2.70 2.10] |SN74CB3Q3305DCUR | 296-23250-1-ND | Dual FET Bus Switch 8-US8 1 63 50 
SN74AVCH16T245GR =| 296-18283-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 48-TSSOP 3826.00/2,000 SN74CB303305DCUR | 296-23250-2-ND | Dual FET Bus Switch 8-US8 975.00/3,000 
SN74AVCH16T245VR__| 296-19103-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 48-TVSOP | 3.38 2.70 _-2.10| | SN74CB30Q3305PWR 296-16809-1-ND | Dual FET Bus Switch 8-TSSOP wi) 63 50 
SN74AVCH16T245VR =| 296-19103-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 48-TVSOP 3826.00/2,000 SN74CB303305PWR 296-16809-2-ND | Dual FET Bus Switch 8-TSSOP 666.00/2,000 
SN74AVCH20T245GR =| 296-17819-1-ND | Tri-St. 20-Bit Dual Supply Bus Transcvr|56-TSSOP| 3.60 2.88 2.24) |SN74CB3Q3306ADCUR |296-23251-1-ND | Dual Low Voltage FET Bus Switch 8-US8 15 63 50 
SN74AVCH20T245GR =| 296-17819-2-ND | Tri-St. 20-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 56-TSSOP 4080.00/2,000 SN74CB3Q3306ADCUR |296-23251-2-ND | Dual Low Voltage FET Bus Switch 8-US8 975.00/3,000 
SN74AVCH20T245KR =| 296-19106-1-ND J Tri-St. 20-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 56-BGA 5.20. 4.16 3.51 SN74CB3Q3306APWR | 296-15102-1-ND | Dual Low Voltage FET Bus Switch 8-TSSOP 15 63 50 
SN74AVCH20T245KR __| 296-19106-2-ND | Tri-St. 20-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 56-BGA 3250.00/1,000 SN74CB3Q3306APWR | 296-15102-2-ND | Dual Low Voltage FET Bus Switch 8-TSSOP 666.00/2,000 
SN74AVCH20T245VR =| 296-19107-1-ND | Tri-St. 20-Bit Dual Supply Bus Transcvr|56-TVSOP] 3.60 2.88 2.24) |SN74CB3Q3345DBQR | 296-19139-1-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 20-QSOP | 1.14 95 76 
SN74AVCH20T245VR_ — | 296-19107-2-ND | Tri-St. 20-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 56-TVSOP 4080.00/2,000 SN74CB303345DBQR__ | 296-19139-2-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 20-QSOP 1235.00/2,500 
SN74AVCH24T245GRGR | 296-17663-1-ND | Tri-St. 24-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 83-BGA 5.20 4.16 3.51 SN74CB303345DGVR =| 296-19140-1-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 20-TVSOP| 1.14 95 16 
SN74AVCH24T245GRGR | 296-17663-2-ND | Tri-St. 24-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 83-BGA 3250.00/1,000 SN74CB303345DGVR =| 296-19140-2-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 20-TVSOP 1010.00/2,000 
SN74AVCH24T245ZRGR | 296-17664-1-ND | Tri-St. 24-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 83-BGA 3.94 3.15 2.45) | SN74CB30Q3345PWR 296-19141-1-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 20-TSSOP| 1.14 95 76 
SN74AVCH24T245ZRGR | 296-17664-2-ND | Tri-St. 24-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 83-BGA 2231.00/1,000 SN74CB303345PWR 296-19141-2-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 20-TSSOP 1010.00/2,000 
SN74AVCH32T245KR — | 296-19110-1-ND J Tri-St. 32-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 96-LFBGA| 5.20 4.16 3.51 SN74CB303345RGYR | 296-19142-1-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 20-VQFN 1.38 1.15 92 
SN74AVCH32T245KR =| 296-19110-2-ND | Tri-St. 32-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74CB303345RGYR | 296-19142-2-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch 20-VQFN 612.00/1,000 
SN74AVCH32T245ZKER | 296-19111-1-ND J Tri-St. 32-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 96-BGA 4.05 3.24 2.52) |SN74CB303384ADBQR | 296-17353-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-QSOP | 1.14 95 76 
SN74AVCH32T245ZKER | 296-19111-2-ND | Tri-St. 32-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 96-BGA 2295.00/1,000 SN74CB303384ADBQR | 296-17353-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-QSOP 1235.00/2,500 
BCT Family SN74CB303384ADGVR_ | 296-19143-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TVSOP| 1.14 95 76 
SN64BCT125AD 296-9690-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 2.40 1.92 1.44] |SN74CB303384ADGVR_|296-19143-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TVSOP. 1010.00/2,000 
SN64BCT757DW 296-9692-5-ND | Octal Buffer/Driver 20-SOIC 4.05 3.24 2.52] |SN74CB3Q3384APWR = | 296-19144-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TSSOP| 1.14 95 16 
SN64BCT25244NT 296-9691-5-ND | Tri-State Octal Bus Buffer/Driver 24-Dip 7.20 5.76 4.86] |SN74CB303384APWR | 296-19144-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TSSOP 1010.00/2,000 
SN74BCT244DWR 296-1152-1-ND | Octal Buffer/Driver 20-SOIC 2.93 2.34 1.82] |SN74CB3Q6800DBQR | 296-19145-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-QSOP 80 60 A5 
SN74BCT244DWR 296-1152-2-ND | Octal Buffer/Driver 20-SOIC 3316.00/2,000 SN74CB3Q6800DBQR | 296-19145-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-QSOP 650.00/2,500 
SN74BCT245DWR 296-1154-1-ND | Octal Bus Transceiver 20-SOIC 2.93 2.34 1.82] |SN74CB3Q6800DGVR___|296-19146-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TVSOP. 80 60 45 
SN74BCT245DWR 296-1154-2-ND | Octal Bus Transceiver 20-SOIC 3316.00/2,000 SN74CB3Q6800DGVR =| 296-19146-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TVSOP 532.00/2,000 
SN74BCT374NSR 296-13177-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type | 20-SOP 3.51 2.81 2.19] |SN74CB3Q6800PWR 296-17084-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TSSOP 80 60 A5 
Flip-Flop SN74CB306800PWR 296-17084-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TSSOP 532.00/2,000 
SN74BCT374NSR 296-13177-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type | 20-SOP 3978.00/2,000 SN74CB3Q16210DGGR | 296-17178-1-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch 48-TSSOP| 1.90 1.52 1.14 
Flip-Flop SN74CB3016210DGGR_|296-17178-2-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch 48-TSSOP 1976.00/2,000 
SN74BCT543DW 296-12335-5-ND | Tri-State Octal Register Transceiver 24-SOIC 8.91 8.03 7.12] |SN74CB3Q16210DGVR |296-19113-1-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch 48-TVSOP] 1.90 1.52 1.14 
with Output SN74CB3Q16210DGVR | 296-19113-2-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch 48-TVSOP 1976.00/2,000 
SN74BCT623NSR 296-13178-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 3.78 3.03 2.36] |SN74CB3Q16210DLR | 296-19114-1-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch 48-SSOP | 1.90 1.52 1.14 
SN74BCT623NSR 296-13178-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 4284.00/2,000 SN74CB3Q16210DLR | 296-19114-2-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch 48-SSOP. 988.00/1,000 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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SN74CB3Q16211DGVR | 296-17628-1-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High |56-TVSOP] 2.00 1.60 1.20) |SN74CB3T16212DGGR |296-17667-2-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch 56-TSSOP 2470.00/2,000 
Bandwidth Bus Switch SN74CB3T16212DGVR_ | 296-17668-1-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch 56-TVSOP| 2.38 1.90 1.43 
SN74CB3Q16211DGVR | 296-17628-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High | 56-TVSOP 2080.00/2,000 SN74CB3T16212DGVR_| 296-17668-2-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch 56-TVSOP. 2470.00/2,000 
Bandwidth Bus Switch SN74CB3T16212ZQLR =| 296-17669-1-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch 56-VFBGA| 2.36 1.89 1.47 
SN74CB3016211DGGR | 296-17629-1-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High |56-TSSOP| 2.00 1.60 1.20) |SN74CB3T16212ZQLR |296-17669-2-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch 56-VFBGA 1339.00/1,000 
Bandwidth Bus Switch SN74CBT1G125DBVR | 296-1164-1-ND | Single FET Bus Switch SOT-23-5 AG 37 26 
SN74CB3Q16211DGGR | 296-17629-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High | 56-TSSOP 2080.00/2,000 SN74CBT1G125DBVR | 296-1164-2-ND | Single FET Bus Switch SOT-23-5 357.00/3,000 
Bandwidth Bus Switch SN74CBT1G125DCKR | 296-6410-1-ND_| Single FET Bus Switch $C70-5 A6 37 26 
SN74CB3016211DLR =| 296-17786-1-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High | 56-SSOP | 2.00 1.60 1.20} |SN74CBT1G125DCKR |296-6410-2-ND | Single FET Bus Switch SC70-5 357.00/3,000 
Bandwidth Bus Switch SN74CBT1G384DBVR | 296-6411-1-ND | Single FET Bus Switch SOT-23-5 AS 36 27 
SN74CB3Q16211DLR | 296-17786-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High | 56-SSOP 1040.00/1,000 SN74CBT1G384DBVR | 296-6411-2-ND | Single FET Bus Switch SOT-23-5 366.00/3,000 
Bandwidth Bus Switch SN74CBT1G384DCKR =| 296-6412-1-ND | Single FET Bus Switch SC70-5 45 36 27 
SN74CB3Q16211GQLR | 296-23247-1-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High | 56-BGA 2.25 1.80 1.35) |SN74CBT1G384DCKR | 296-6412-2-ND_| Single FET Bus Switch $C70-5 366.00/3,000 
Bandwidth Bus Switch SN74CBT34X245DBBR | 296-13180-1-ND | 32-Bit FET Bus Switch 80-TSSOP| 248 1.98 1.54 
SN74CB3Q16211GQLR | 296-23247-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High | 56-BGA 1170.00/1,000 SN74CBT34X245DBBR | 296-13180-2-ND | 32-Bit FET Bus Switch 80-TSSOP 2806.00/2,000 
Bandwidth Bus Switch SN74CBT3125CDBQR =| 296-19187-1-ND | Quad FET Bus Switch 16-QSOP 56 42 32 
SN74CB3Q16211ZQLR = | 296-22016-1-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High | 56-VFBGA| 2.25 1.80 1.35 SN74CBT3125CDBQR ‘| 296-19187-2-ND | Quad FET Bus Switch 16-QSOP 455.00/2,500 
Bandwidth Bus Switch SN74CBT3125CDBR 296-19188-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-SSOP 56 42 32 
SN74CB3Q16211ZQLR | 296-22016-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High | 56-VFBGA 1170.00/1,000 SN74CBT3125CDBR 296-19188-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-SSOP 372.00/2,000 
Bandwidth Bus Switch SN74CBT3125CDGVR | 296-19189-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-TvsoP| 56 42 32 
SN74CB3Q16244DGGR_| 296-17593-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP| 2.38 1.90 1.43 SN74CBT3125CDGVR | 296-19189-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-TVSOP 372.00/2,000 
SN74CB3Q16244DGGR | 296-17593-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP 2422.00/2,000 SN74CBT3125CDR 296-19190-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-SOIC 56 42 32 
SN74CB3Q16244DGVR | 296-19115-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP} 2.38 1.90 1.43 SN74CBT3125CDR 296-19190-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-SOIC 455.00/2,500 
SN74CB3Q16244DGVR_ | 296-19115-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP 2470.00/2,000 SN74CBT3125CPWR 296-19191-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-TSSOP. 56 42 B2 
SN74CB3Q16244DLR ‘| 296-19116-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-SSOP | 2.38 1.90 1.43 SN74CBT3125CPWR 296-19191-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CB3Q16244DLR | 296-19116-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-SSOP. 1235.00/1,000 SN74CBT3125CRGYR | 296-19192-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-QFN 80 60 45 
SN74CB3Q16245DGGR | 296-19117-1-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switch 48-TSSOP] 2.38 1.90 1.43 SN74CBT3125CRGYR | 296-19192-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-QFN 266.00/1,000 
SN74CB3Q16245DGGR_ | 296-19117-2-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switch 48-TSSOP 2470.00/2,000 SN74CBT3125D 296-1165-5-ND | Quad FET Bus Switch 14-SOIC 60 45 34 
SN74CB3Q16245DGVR_ | 296-19118-1-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switch 48-TVSOP|] 2.38 1.90 1.43 SN74CBT3125DR 296-1165-1-ND | Quad FET Bus Switch 74-SOIC 56 42 KY 
SN74CB3Q16245DGVR_ | 296-19118-2-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switch 48-TVSOP 2470.00/2,000 SN74CBT3125DR 296-1165-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-SOIC 455.00/2,500 
SN74CB3016245DLR 296-19119-1-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switch 48-SSOP 2.38 1.90 1.43 SN74CBT3125DBQR 296-6413-1-ND | Quad FET Bus Switch 16-QSOP 56 42 32 
SN74CB3016245DLR 296-19119-2-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switch 48-SSOP 1235.00/1,000 SN74CBT3125DBQR 296-6413-2-ND | Quad FET Bus Switch 16-QSOP 455.00/2,500 
SN74CB3Q16811DGGR | 296-19120-1-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switch 56-TSSOP| 2.43 1.95 1.52) |SN74CBT3125DBR 296-6414-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-SSOP 56 42 32 
SN74CB3Q16811DGGR | 296-19120-2-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switch 56-TSSOP 2754.00/2,000 SN74CBT3125DBR 296-6414-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-SSOP 372.00/2,000 
SN74CB3Q16811DGVR_ | 296-19121-1-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switch 56-TVSOP] 2.43 1.95 1.52 SN74CBT3125DGVR 296-6415-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-TVSOP. 56 42 32 
SN74CB3Q16811DGVR_|296-19121-2-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switch 56-TVSOP 2754.00/2,000 SN74CBT3125DGVR 296-6415-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-TVSOP. 372.00/2,000 
SN74CB3Q16811DLR 296-19122-1-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switch 56-SSOP 2.43 1.95 1.52 SN74CBT3125PWR 296-6416-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-TSSOP. 56 42 32 
SN74CB3Q16811DLR =| 296-19122-2-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switch 56-SSOP 1377.00/1,000 SN74CBT3125PWR 296-6416-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-TSSOP. 372.00/2,000 
SN74CB3032245GKER | 296-17665-1-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth Q6-LFBGA} 5.20 4.16 3.51 SN74CBT3125RGYR 296-13920-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-QFN 72 54 AT 
Bus Switch SN74CBT3125RGYR 296-13920-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-QFN 239.00/1,000 
SN74CB3032245GKER | 296-17665-2-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth 96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74CBT3126D 296-1537-5-ND | Quad FET Bus Switch 14-SOIC 60 A5 34 
Bus Switch SN74CBT3126DR 296-1537-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-SOIC 56 A2 32 
SN74CB3Q32245ZKER | 296-17666-1-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth 96-BGA 3.83 3.06 2.38 SN74CBT3126DR 296-1537-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-SOIC 455.00/2,500 
Bus Switch SN74CBT3126DBQR 296-6417-1-ND | Quad FET Bus Switch 16-QSOP 56 A2 32 
SN74CB3032245ZKER | 296-17666-2-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth 96-BGA 2168.00/1,000 SN74CBT3126DBQR 296-6417-2-ND | Quad FET Bus Switch 16-QSOP 455.00/2,500 
Bus Switch SN74CBT3126DBR 296-6418-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-SSOP | 56 42 32 
SN74CB3T1G125DBVR_ | 296-19150-1-ND | Single Low Voltage FET Bus Switch SOT-23-5 87 13 58 SN74CBT3126DBR 296-6418-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-SSOP 372.00/2,000 
SN74CB3T1G125DBVR | 296-19150-2-ND | Single Low Voltage FET Bus Switch SOT-23-5 1131.00/3,000 SN74CBT3126DGVR 296-6419-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-TVSOP 56 42 32 
SN74CB3T1G125DCKR | 296-15835-1-ND | Single Low Voltage FET Bus Switch $c70 87 73 58 SN74CBT3126DGVR 296-6419-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-TVSOP 372.00/2,000 
SN74CB3T1G125DCKR_| 296-15835-2-ND | Single Low Voltage FET Bus Switch $70 1131.00/3,000 SN74CBT3126PWR 296-6420-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-TSSOP 56 42 32 
SN74CB3T3125DGVR =| 296-19151-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-TVSOP|] 1.25 1.00 15 SN74CBT3126PWR 296-6420-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CB3T3125DGVR =| 296-19151-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-TVSOP 1300.00/2,000 SN74CBT3126RGYR 296-13921-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-QFN 72: 54 AM 
SN74CB3T3125PWR 296-17426-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-TSSOP| 1.25 1.00 75 SN74CBT3126RGYR 296-13921-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-QFN 239.00/1,000 
SN74CB3T3125PWR 296-17426-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-TSSOP 1300.00/2,000 SN74CBT3244CDBOR _ | 296-19193-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-QSOP 56 42 32 
SN74CB3T3125RGYR__ | 296-21025-1-ND | Quad FET Bus Switch 14-QFN 1.38__1.10 -83| | SN74CBT3244CDBQR —_| 296-19193-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-QSOP 455.00/2,500 
SN74CB3T3125RGYR —| 296-21025-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-QFN 715.00/1,000 SN74CBT3244CDBR 296-19194-1-ND | Octal FET Bus Switch 920-SSOP. 56 42 32 
SN74CB3T3245DBQR | 296-17823-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-QSOP | 1.25 1.00  .75| |SN74CBT3244CDBR _—-| 296-19194-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-SSOP 372.00/2,000 
SN74CB3T3245DBQR ‘| 296-17823-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-QSOP 1600.00/2,500 SN74CBT3244CDGVR_—_—-| 296-19195-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-TVSOP. 62 AT 35 
SN74CB3T3245DGVR ‘| 296-19152-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TVSOP} 1.25 1.00 75 SN74CB13244CDGVR | 296-19195-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-TVSOP 410.00/2,000 
SN74CB3T3245DGVR__| 296-19152-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TVSOP 1300.00/2,000 SN74CBT3244CDWR 296-19196-1-ND | Octal FET Bus Switch 920-SOIC 56 42 KY 
SN74CB3T3245DWR 296-18214-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SOIC 1.25 1.00 15) | SN74CBT3244CDWR 296-19196-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-SOIC 372.00/2,000 
SN74CB3T3245DWR 296-18214-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SOIC 1300.00/2,000 SN74CBT3244CPWR 296-19197-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-TSSOP. 56 42 KY 
SN74CB3T3245PWR | 296-18196-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TSSOP| 1.25 1.00 75) |Sn74cBT3244cPWR _|296-19197-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-TSSOP| __372.00/2,000 
SN74CB3T3245PWR 296-18196-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TSSOP 1300.00/2,000 SN74CBT3244CRGYR | 296-19198-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-VOFN 12 54 Al 
SN74CB3T3253DBQR __| 296-19153-1-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux 16-QSOP |_1.25 __ 1.00 15] |SN74CBT3244CRGYR | 296-19198-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-VQFN 239.00/1,000 
SN74CB3T3253DBQR —‘| 296-19153-2-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux 16-QSOP 1600.00/2,500 SN74CBT3244DBQR 296-6421-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-QSOP 64 48 36 
SN74CB3T3253DGVR ‘| 296-19154-1-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux 16-TVSOP| 1.25 1.00 15 SN74CBT3244DBQR 296-6421-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-QSOP. 520.00/2,500 
SN74CB3T3253DGVR =| 296-19154-2-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux 16-TVSOP 1300.00/2,000 SN74CBT3244DBR 296-6422-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-SSOP 72 54 AL 
SN74CB3T3253DR 296-19155-1-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux 16-SOIC 1.25 1.00 .75| | SN74CBT3244DBR 296-6422-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-SSOP 478.00/2,000 
SN74CB3T3253DR 296-19155-2-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux 16-SOIC 1600.00/2,500 SN74CBT3244DGVR 296-6423-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-TVSOP. 70 53 40 
SN74CB3T3253PWR 296-19156-1-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux 16-TSSOP| 1.25 1.00 15| | SN74CBT3244DGVR 296-6423-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-TVSOP 468.00/2,000 
SN74CB3T3253PWR 296-19156-2-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux 16-TSSOP 1300.00/2,000 SN74CBT3244DW 296-1538-5-ND | Octal FET Bus Switch 20-SOIC 80 60 A5 
SN74CB3T3257DGVR =| 296-19157-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-TVSOP| 1.25 1.00 75| | SN74CBT3244DWR 296-14796-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-SOIC 12 54 AL 
SN74CB3T3257DGVR =| 296-19157-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-TVSOP 1300.00/2,000 SN74CBT3244DWR 296-14796-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-SOIC 478.00/2,000 
SN74CB3T3257PWR 296-17850-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-TSSOP| 1.25 1.00 75| | SN74CBT3244GQNR 296-12089-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-BGA 81 68 54 
SN74CB3T3257PWR 296-17850-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-TSSOP 1300.00/2,000 SN74CBT3244GQNR 296-12089-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-BGA 359.00/1,000 
SN74CB3T3306DCTR =| 296-15553-1-ND | 3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switch SM8 1.25 1.00 75| | SN74CBT3244PW 296-1166-5-ND | Octal FET Bus Switch 20-TSSOP 72 54 AL 
SN74CB3T3306DCTR ‘| 296-15553-2-ND | 3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switch SM8 1950.00/3,000 SN74CBT3244PWR 296-1166-1-ND_| Octal FET Bus Switch 20-TSSOP 64 48 36 
SN74CB3T3306DCUR =| 296-15554-1-ND | 3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switch | 8-VSSOP | 1.25 1.00 75| |SN74CBT3244PWR 296-1166-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-TSSOP 426.00/2,000 
SN74CB3T3306DCUR _| 296-15554-2-ND | 3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switch | 8-VSSOP 1950.00/3,000 SN74CBT3244RGYR 296-13922-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-VOFN 72 54 Al 
SN74CB3T3383DBQR =| 296-19158-1-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 24-QSOP | 1.26 = 1.05 .84| | SN74CBT3244RGYR 296-13922-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-VQFN 239.00/1,000 
SN74CB3T3383DBQR | 296-19158-2-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 24-QSOP 1365.00/2,500 SN74CBT3245ADBQR ‘| 296-6424-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-QSOP 72 54 AL 
SN74CB3T3383DGVR | 296-19159-1-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 24-TVSOP| 1.26 = 1.05 .84| |SN74CBT3245ADBQR | 296-6424-2-ND_| Octal FET Bus Switch 20-QSOP 585.00/2,500 
SN74CB3T3383DGVR =| 296-19159-2-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 24-TVSOP 1118.00/2,000 SN74CBT3245ADBR 296-6425-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-SSOP 64 48 36 
SN74CB3T3383DWR 296-19160-1-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 24-SOIC 1.26 1.05 .84| | SN74CBT3245ADBR 296-6425-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-SSOP 426.00/2,000 
SN74CB3T3383DWR 296-19160-2-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 24-SOIC 1118.00/2,000 SN74CBT3245ADGVR =| 296-6460-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-TVSOP 72 54 Al 
SN74CB3T3383PWR 296-19161-1-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 24-TSSOP| 1.26 1.05 84) |SN74CBT3245ADGVR | 296-6460-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-TVSOP 478.00/2,000 
SN74CB3T3383PWR 296-19161-2-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 24-TSSOP 1118.00/2,000 SN74CBT3245ADW 296-6426-5-ND_| Octal FET Bus Switch 20-SOIC 64 48 36 
SN74CB3T3384DBQR =| 296-17842-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-QSOP | 1.25 1.00 75| | SN74CBT3245ADWR 296-14797-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-SOIC 64 48 36 
SN74CB3T3384DBQR__| 296-17842-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-QSOP 1600.00/2,500 SN74CBT3245ADWR 296-14797-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-SOIC 426.00/2,000 
SN74CB3T3384DWR 296-19162-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-SOIC 1.25 1.00 75) |SN74CBT3245AGQNR-~— | 296-12090-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-BGA 1.05 88 70 
SN74CB3T3384DWR 296-19162-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-SOIC 1300.00/2,000 SN74CBT3245AGQNR =| 296-12090-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-BGA 466.00/1,000 
SN74CB3T3384PWR 296-19163-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TSSOP| 1.25 1.00 75) | SN74CBT3245APWR 296-6427-1-ND_| Octal FET Bus Switch 20-TSSOP 15 63 50 
SN74CB3T3384PWR 296-19163-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TSSOP 1300.00/2,000 SN74CBT3245APWR 296-6427-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-TSSOP 666.00/2,000 
SN74CB3T16210DGGR_ | 296-19147-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP| 2.45 1.97 1.53] |SN74CBT3245ARGYR | 296-13923-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-VOFN 72 54 Al 
SN74CB3T16210DGGR | 296-19147-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP 2780.00/2,000 SN74CBT3245ARGYR =| 296-13923-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-VQFN 239.00/1,000 
SN74CB3T16210DGVR | 296-19148-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP| 2.45 1.97 1.53) |SN74CBT3245CDBQR | 296-19199-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-QSOP 56 4A2 32 
SN74CB3T16210DGVR | 296-19148-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP 2780.00/2,000 SN74CBT3245CDBQR__|296-19199-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-QSOP 455.00/2,500 
SN74CB3T16211DGGR_ | 296-16978-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-TSSOP| 2.38 1.90 1.43] |SN74CBT3245CDBR 296-19200-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-SSOP 56 42 32 
SN74CB3T16211DGGR_| 296-16978-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-TSSOP 2470.00/2,000 SN74CBT3245CDBR 296-19200-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-SSOP 372.00/2,000 
SN74CB3T16211DGVR > | 296-17832-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-TVSOP| 2.38 1.90 1.43) |SN74CBT3245CDGVR | 296-19201-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-TVSOP 62 AT 35 
SN74CB3T16211DGVR | 296-17832-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-TVSOP 2470.00/2,000 SN74CBT3245CDGVR =| 296-19201-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-TVSOP 410.00/2,000 
SN74CB3T16211DLR 296-19149-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-SSOP | 2.38 1.90 1.43) |SN74CBT3245CDWR 296-17282-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-SOIC 56 42 32 
SN74CB3T16211DLR 296-19149-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-SSOP 1235.00/1,000 SN74CBT3245CDWR 296-17282-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-SOIC 372.00/2,000 
SN74CB3T16211ZQLR__| 296-23252-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-VFBGA| 2.36 1.89 1.47! | SN74CBT3245CPWR 296-19202-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-TSSOP 56 A2 32 
SN74CB3T16211ZQLR =| 296-23252-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-VFBGA 1339.00/1,000 SN74CBT3245CPWR 296-19202-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CB3T16212DGGR_| 296-17667-1-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch 56-TSSOP| 2.38 1.90 1.43] |SN74CBT3245CRGYR___|296-19203-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-VQFN 72 54 Al 
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Reel’ cont.) RoHS Compliant Parts Available INstRUMENTS Digi@pReel° (cont, RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each> Tl. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74CBT3245CRGYR__ | 296-19203-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-VQFN 239.00/1,000 SN74CBT3384ADGVR = /296-6449-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TVSOP 62 AT 35 
SN74CBT3251D 296-6428-5-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 16-SOIC 12 54 Al SN74CBT3384ADGVR =| 296-6449-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TVSOP 410.00/2,000 
SN74CBT3251 DBQR 296-6429-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 16-QSOP 64 48 .36| | SN74CBT3384ADW 296-1169-5-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-SOIC 60 45 34 
SN74CBT3251DBQR 296-6429-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 16-QSOP 520.00/2,500 SN74CBT3384ADWR 296-1169-1-ND_| 10-Bit FET Bus Switch 24-SOIC 56 42 32 
SN74CBT3251DBR 296-6430-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 16-SSOP 64 AB .36| |SN74CBT3384ADWR 296-1169-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-SOIC 372.00/2,000 
SN74CBT3251DBR 296-6430-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 16-SSOP 426.00/2,000 SN74CBT3384APWR 296-1170-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TSSOP 56 A2 32 
SN74CBT3251PWR 296-6431-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 16-TSSOP 64 48 .36| | SN74CBT3384APWR 296-1170-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CBT3251 PWR 296-6431-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 16-TSSOP 426.00/2,000 SN74CBT3384CDBQR =| 296-19227-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-QSOP 56 42 32 
SN74CBT3251RGYR 296-13924-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 16-VQFN 80 60 45) |SN74CBT3384CDBQR | 296-19227-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-QSOP 455.00/2,500 
SN74CBT3251RGYR 296-13924-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 16-VQFN 266.00/1,000 SN74CBT3384CDBR 296-19228-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-SSOP 56 A2 32 
SN74CBT3253CDBQR__| 296-19204-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-QSOP 56 42 .32| |SN74CBT3384CDBR 296-19228-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-SSOP 372.00/2,000 
SN74CBT3253CDBQR =| 296-19204-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-QSOP 455.00/2,500 SN74CBT3384CDGVR =| 296-19229-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TVSOP 62 AT 35 
SN74CBT3253CDBR 296-19205-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-SSOP 56 42 .32| |SN74CBT3384CDGVR =| 296-19229-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TVSOP 410.00/2,000 
SN74CBT3253CDBR 296-19205-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-SSOP 372.00/2,000 SN74CBT3384CDWR 296-19230-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-SOIC 56 A2 32 
SN74CBT3253CDR 296-19206-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-SOIC 56 42 .32| | SN74CBT3384CDWR 296-19230-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-SOIC 372.00/2,000 
SN74CBT3253CDR 296-19206-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-SOIC 455.00/2,500 SN74CBT3384CPWR 296-19231-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TSSOP 56 42 32 
SN74CBT3253CPWR 296-19207-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-TSSOP 56 42 .32| | SN74CBT3384CPWR 296-19231-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CBT3253CPWR 296-19207-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-TSSOP 372.00/2,000 SN74CBT3861DBQR 296-6450-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-QSOP | 1.38 1.10 83 
SN74CBT3253CRGYR | 296-19208-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-VQFN 72 54 AL SN74CBT3861DBQR 296-6450-2-ND_| 10-Bit FET Bus Switch 24-QSOP 1760.00/2,500 
SN74CBT3253CRGYR =| 296-19208-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-VOFN 239.00/1,000 SN74CBT3861DGVR 296-6451-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TVSOP| 1.38 1.10 83 
SN74CBT3253D 296-6432-5-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-SOIC 80 60 45| | SN74CBT3861DGVR 296-6451-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TVSOP 1430.00/2,000 
SN74CBT3253DBQR 296-6433-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-QSOP 64 48 .36] | SN74CBT3861DWR 296-6452-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-SOIC 1.38 = 1.10 83 
SN74CBT3253DBQR 296-6433-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-QSOP 520.00/2,500 SN74CBT3861DWR 296-6452-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-SOIC 1430.00/2,000 
SN74CBT3253DBR 296-6434-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-SSOP 64 48 36] | SN74CBT3861PWR 296-6453-1-ND_| 10-Bit FET Bus Switch 24-TSSOP| 1.38 1.10 83 
SN74CBT3253DBR 296-6434-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-SSOP 426.00/2,000 SN74CBT3861PWR 296-6453-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TSSOP 1430.00/2,000 
SN74CBT3253PWR 296-1167-1-ND_| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-TSSOP 64 8 -36| |SN74CBT6800ADBOR | 296-6454-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-QSOP | 1.63 1.30 98 
SN74CBT3253PWR 296-1167-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-TSSOP 426.00/2,000 Output 
SN74CBT3253RGYR 296-13925-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-VQFN 72 54 A SN74CBT6800ADBQR | 296-6454-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-QSOP 2080.00/2,500 
SN74CBT3253RGYR 296-13925-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-VOFN 239.00/1,000 Output 
SN74CBT3257CDBQR =| 296-19209-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-QSOP 56 2 .32| | SN74CBT6800ADBR 296-6455-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-SSOP | 1.63 1.30 98 
SN74CBT3257CDBQR__| 296-19209-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-QSOP 455.00/2,500 Output 
SN74CBT3257CDBR 296-19210-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-SSOP 56 2 .32| | SN74CBT6800ADBR 296-6455-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-SSOP 1690.00/2,000 
SN74CBT3257CDBR 296-19210-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-SSOP 372.00/2,000 Output 
SN74CBT3257CDR 296-15340-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-SOIC 56 42 .32| |SN74CBT6800ADGVR | 296-6456-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-TVSOP] 1.63 1.30 98 
SN74CBT3257CDR 296-15340-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-SOIC 455.00/2,500 Output 
SN74CBT3257CPWR 296-19211-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-TSSOP 56 42 .32| |SN74CBT6800ADGVR | 296-6456-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-TVSOP 1690.00/2,000 
SN74CBT3257CPWR 296-19211-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-TSSOP 372.00/2,000 Output 
SN74CBT3257CRGYR =| 296-19212-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-VOFN 72 54 AL SN74CBT6800ADW 296-6457-5-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-SOIC 180 144 1.08 
SN74CBT3257CRGYR =| 296-19212-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-VQFN 239.00/1,000 Output 
SN74CBT3257D 296-1168-5-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-SOIC 80 60 .45| |SN74CBT6800ADWR 296-6457-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-SOIC 1.63 1.30 98 
SN74CBT3257DR 296-1168-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-SOIC 64 A8 36 Output 
SN74CBT3257DR 296-1168-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-SOIC 520.00/2,500 SN74CBT6800ADWR 296-6457-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-SOIC 1690.00/2,000 
SN74CBT3257DBQR 296-6435-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-QSOP 64 48 36 Output 
SN74CBT3257DBQR 296-6435-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-QSOP 520.00/2,500 SN74CBT6800APWR 296-6458-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-TSSOP| 1.63 1.30 98 
SN74CBT3257DBR 296-6436-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-SSOP 64 48 36 Output 
SN74CBT3257DBR 296-6436-2-ND_| 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-SSOP 426.00/2,000 SN74CBT6800APWR 296-6458-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-TSSOP 1690.00/2,000 
SN74CBT3257PWR 296-6437-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-TSSOP 64 48 36 Output 
SN74CBT3257PWR 296-6437-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-TSSOP 426.00/2,000 SN74CBT6800CDBOR | 296-19232-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-SSOP | 1.63 1.30 98 
SN74CBT3257RGYR 296-13926-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-VQFN 80 60 5 Output 
SN74CBT3257RGYR 296-13926-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 16-VOFN 266.00/1,000 SN74CBT6800CDBQR =| 296-19232-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-QSOP 2080.00/2,500 
SN74CBT3305CDR 296-19213-1-ND | Dual FET Bus Switch 8-SOIC 56 42 32 Output 
SN74CBT3305CDR 296-19213-2-ND | Dual FET Bus Switch 8-SOIC 455.00/2,500 SN74CBT6800CDBR 296-19233-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-QSOP 1.63 1.30 98 
SN74CBT3305CPWR 296-19214-1-ND | Dual FET Bus Switch 8-TSSOP 56 42 32 Output 
SN74CBT3305CPWR 296-19214-2-ND | Dual FET Bus Switch 8-TSSOP 372.00/2,000 SN74CBT6800CDBR 296-19233-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-SSOP 1690.00/2,000 
SN74CBT3306CDR 296-19215-1-ND | Dual FET Bus Switch 8-SOIC 56 42 32 Output 
SN74CBT3306CDR 296-19215-2-ND | Dual FET Bus Switch 8-SOIC 455.00/2,500 SN74CBT6800CDGVR | 296-19234-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-TVSOP} 1.63 1.30 98 
SN74CBT3306CPWR 296-16755-1-ND | Dual FET Bus Switch 8-TSSOP 56 42 32 Output 
SN74CBT3306CPWR 296-16755-2-ND | Dual FET Bus Switch 8-TSSOP 372.00/2,000 SN74CBT6800CDGVR | 296-19234-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-TVSOP 1690.00/2,000 
SN74CBT3306D 296-1540-5-ND | Dual FET Bus Switch 8-SOIC 60 A5 34 Output 
SN74CBT3306DR 296-1540-1-ND | Dual FET Bus Switch 8-SOIC 56 42 .32| |SN74CBT6800CDWR 296-19235-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-SOIC 1.63 1.30 98 
SN74CBT3306DR 296-1540-2-ND | Dual FET Bus Switch 8-SOIC 455.00/2,500 Output F 
SN74CBT3306PWR 296-6438-1-ND | Dual FET Bus Switch 8-TSSOP 56 AQ 32 SN74CBT6800CDWR 296-19235-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-SOIC 1690.00/2,000 
SN74CBT3306PWR 296-6438-2-ND | Dual FET Bus Switch 8-TSSOP 372.00/2,000 Output : : 
SN74CBT3345CDBQR — | 296-19216-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-QSOP 56 42 32| |SN74CBT6800CPWR 296-19236-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged |24-TSSOP| 1.63 1.30 98 
SN74CBT3345CDBQR ‘| 296-19216-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-QSOP 455.00/2,500 Output A : 
SN74CBT3345CDBR 296-19217-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SSOP 56 42 32| |SN74CBT6800CPWR 296-19236-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-TSSOP 1690.00/2,000 
SN74CBT3345CDBR 296-19217-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SSOP 372.00/2,000 Output . 
SN74CBT3345CDGVR | 296-19218-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TVsOP| .62 47 —35| |SN7ACBTE845CDBQR | 296-19287-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-0S0P; 56 4282 
SN74CBT3345CDGVR | 296-19218-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TVSOP} —410.00/2,000 SN74CBT6845CDBQR | 296-19237-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-QS0P 455.00/2,500 
SN74CBT3345CDWR | 296-19219-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-S0lc | 56 42 32) |SN7ACBTGB4SCDBR __|296-19238-1-ND/8-Bit FET Bus Switch 20-SS0P | __56_A2 __32 
SN74CBT3345CDWR 296-19219-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SOIC 372.00/2,000 SN74CBT6845CDBR 296-19238-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SSOP 372.00/2,000 
SN74CBT3345CPWR 296-19220-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TSSOP 56 42 32] |SN74CBT6845CDGVR =| 296-19239-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TVSOP 62 AT 35 
SN74CBT3345CPWR | 296-19220-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TSSOP| —_372.00/2,000 SN74CBT6845CDGVR | 296-19239-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TVSOP) —_410.00/2,000 
SN74CBT3345CRGYR | 296-19221-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-VOFN | 80 60 45] |SN74CBT6845CDWR — 296-19240-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SOIG | 56 4232 
SN74CBT3345CRGYR | 296-19221-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-VOFN 266.00/1,000 SN74CBT6B45CDWR __|296-19240-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SOIC 372.00/2,000 
SN74CBT3345DBR 296-6439-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SSOP 64 48 36| |SN74CBT6845CPWR 296-19241-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TSSOP 56 A2 32 
SN74CBT3345DBR 296-6439-2-ND |8-Bit FET Bus Switch 20-SSOP 426.00/2,000 SN74CBT6845CPWR 296-19241-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TSSOP. 372.00/2,000 
SN74CBT3345DGVR 296-6440-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TVSOP 64 48 36| |SN74CBT6845CRGYR | 296-19242-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-VOFN 72 54 AL 
SN74CBT3345DGVR 296-6440-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TVSOP 426.00/2,000 SN74CBT6845CRGYR =| 296-19242-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-VQFN 239.00/1,000 
SN74CBT3345DW 296-6441-5-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SOIC 64 48 36| |SN74CBT16209ADGGR _|296-1156-1-ND_| 18-Bit FET Bus-Exchange Switch 48-TSSOP| 1.50 1.20 90 
SN74CBT3345DWR 296-14798-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SOIC 64 48 36| |SN74CBT16209ADGGR |296-1156-2-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch 48-TSSOP 1560.00/2,000 
SN74CBT3345DWR 296-14798-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SOIC 426.00/2,000 SN74CBT16209ADGVR_ | 296-6385-1-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch 48-TVSOP| 1.50 1.20 90 
SN74CBT3345PWR 296-6442-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TSSOP 64 48 36| |SN74CBT16209ADGVR | 296-6385-2-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch 48-TVSOP 1560.00/2,000 
SN74CBT3345PWR 296-6442-2-ND |8-Bit FET Bus Switch 20-TSSOP 426.00/2,000 SN74CBT16209ADL 296-1531-5-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch 48-SSOP 1.65 1.32 99 
SN74CBT3383CDBQR | 296-19222-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-0S0P| 64 48 36) |SN74CBT16210CDGGR_|296-19164-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP| 1.35 1.43 90 
SN74CBT3383CDBOR__| 296-19222-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-QSOP 520.00/2,500 SN74CBT16210CDGGR |296-19164-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP | 1198.00/2,000 
SN74CBT3383CDBR | 296-19223-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SS0P | 64 48 36, |SN74CBT16210CDGVR |296-19165-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP} 135 113 90 
SN74CBT3383CDBR —_| 296-19223-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SSOP 426.00/2,000 SN74CBT16210CDGVR |296-19165-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP} — 1198.00/2,000 
SN74CBT3383CDGVR | 296-19224-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-TVSOP] .70 .53  .40| |SN74CBT16210CDLR | 296-19166-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-SSOP | 135 113 90 
SN74CBT3383CDGVR =| 296-19224-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-TVSOP 468.00/2,000 SN74CBT16210CDLR__|296-19166-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-SSOP 599.00/1,000 
SN74CBT3383CDWR__|296-19225-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SOIC | 64 48 ~—_—«.36| | SN74CBTT6210DGGR )296-6386-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP| 135 113 90 
SN74CBT3383CDWR | 296-19225-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SOIC 426.00/2,000 SN74CBT16210DGGR | 296-6386-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP 1198.00/2,000 
SN74CBT3383CPWR 296-19226-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-TSSOP 64 48 .36| |SN74CBT16210DGVR —/296-6387-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP| 1.35 1.13 90 
SN74CBT3383CPWR 296-19226-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-TSSOP 426.00/2,000 SN74CBT16210DGVR —/296-6387-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP 1198.00/2,000 
SN74CBT3383DBQR 296-6443-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-QSOP 56 42 .32| | SN74CBT16210DL 296-6388-5-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-SSOP |_ 1.35 1.13 90 
SN74CBT3383DBQR 296-6443-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-QSOP 455.00/2,500 SN74CBT16210DLR 296-6388-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-SSOP | 1.35 1.13 90 
SN74CBT3383DBR 296-6444-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SSOP 56.42.32) | SN74CBT16210DLR 296-6388-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-SSOP 599.00/1,000 
SN74CBT3383DBR 296-6444-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SSOP 372.00/2,000 SN74CBT16211ADGGR |296-1157-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-TSSOP| 1.35 1.13 90 
SN74CBT3383DW 296-6445-5-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SOIC 60 45 .34| |SN74CBT16211ADGGR |296-1157-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-TSSOP 1198.00/2,000 
SN74CBT3383DWR 296-14799-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SOIC 56 42 .32| |SN74CBT16211ADGVR_|296-6389-1-ND__| 24-Bit FET Bus Switch 56-TVSOP| 1.25 1.00 15 
SN74CBT3383DWR 296-14799-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SOIC 372.00/2,000 SN74CBT16211ADGVR |296-6389-2-ND |24-Bit FET Bus Switch 56-TVSOP 1300.00/2,000 
SN74CBT3383PWR 296-6446-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-TSSOP 56 42 .32| | SN74CBT16211ADL 296-1532-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-SSOP | 135 1.13 90 
SN74CBT3383PWR 296-6446-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-TSSOP 372.00/2,000 SN74CBT16211ADLR =| 296-1532-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-SSOP | 135 1.13 90 
SN74CBT3384ADBQR =| 296-6447-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-QSOP 56 42 .32| |SN74CBT16211ADLR =| 296-1532-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-SSOP 599.00/1,000 
SN74CBT3384ADBQR | 296-6447-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-QSOP 455.00/2,500 SN74CBT16211AGQLR | 296-9806-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-BGA 2.25 1.80 1.35 
SN74CBT3384ADBR 296-6448-1-ND_| 10-Bit FET Bus Switch 24-SSOP 56 42 .32| |SN74CBT16211AGQLR = |296-9806-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-BGA 1170.00/1,000 
SN74CBT3384ADBR 296-6448-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-SSOP 372.00/2,000 SN74CBT16211CDGGR_|296-19167-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-TSSOP| 1.35 1.13 90 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each THE Digi-Key Price Each 
Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74CBT16211CDGGR | 296-19167-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-TSSOP| _ 1198.00/2,000 SN74CBT162292DGGR |296-1160-1-ND |12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demuxwith |56-ISSOP| 2.70 216 1.68 
SN74CBT16211CDGVR | 296-19168-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-TVSOP|} 1.25 1.00 75 Internal Pulldown Resistor 
SN74CBT16211CDGVR_|296-19168-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-TVSOP| __1300.00/2,000 SN74CBT162292DGGR |296-1160-2-ND |12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux with  |56-TSSOP| — 3060.00/2,000 
SN74CBT16211CDLR | 296-19169-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-SSOP | 1.35 1.13 90 Internal Pulldown Resistor 
SN74CBT16211CDLR | 296-19169-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-SSOP 599.00/1,000 SN74CBT162292DGVR |296-12881-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux with |56-TVSOP] 270 216 1.68 
SN74CBT16212ADGGR |296-1158-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-TSSOP| 150 1.20 90 Internal Pulldown Resistor 
SN74CBT16212ADGGR | 296-1158-2-ND |24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-TSSOP 1560.00/2,000 SN74CBT162292DGVR | 296-12881-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux with 56-TVSOP 3060.00/2,000 
SN74CBT16212ADGVR_|296-6390-1-ND_ | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-TVSOP| 1.55 1.24 93 Internal Pulldown Resistor 
SN74CBT16212ADGVR |296-6390-2-ND |24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-TVSOP| — 1612.00/2,000 SN74CBT162292DL =| 296-1533-5-ND_ | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux with =| 56-SSOP | 2.70 216 1.68 
SN74CBT16212ADLR | 296-1159-1-ND_ | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-SSOP | 1.50 1.20 90 Internal Pulldown Resistor 
SN74CBT16212ADLR | 296-1159-2-ND_ | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-TSSOP|  780.00/1,000 SN74CBTD1G125DBVR |296-12211-1-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting | SOT-23-5| 55 44 33 
SN74CBT16212AGQLR. | 296-9807-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-BGA | 270 216 1.68| |SN74CBTD1G125DBVR |296-12211-2-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting | SOT-23-5 447.00/3,000 
SN74CBT16212AGQLR | 296-9807-2-ND |24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-BGA 4530.00/1.000 SN74CBTD1G125DCKR |296-6476-1-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting | SC70-5 55 4433 
SNTACBT16212CRGGR”| 296-161 OCTND [24 BICFET BuccErctores Such TS TSSOP | 1ae ct 08 ar] (SN74CBTD1G1250CKR_|296-6476-2-ND_| Single ET Bus Switch w/Level Shifting | SC70-5 | 447.00/3,000 
SN74CBT16212CDGGR | 296-19170-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-TSSOP|  1404.00/2,000 SN74CBTD1G364DBVR |296-12415-1-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting | SOT-23-5| 55 44 3d 
- -1- -Bi | i % 7 > §-2- ingle us Switch w/Level Shifting 23-5 7.00/3, 
SN74CBT16212CDGVR | 296-19171-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch S6-TVSOP| 1.35 1.08 81] | SN7ACBTDIGSB4DBVR | 296-12415-2-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting | SOT-23 HAF: 00/95000 
SN74CBT16212CDGVR_ | 296-19171-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-TVSOP| — 1404.00/2,000 SN7ACBTDIGSB4DBVT. aS eed o'gle FET Bus Switeh w/Lavel Shitting | SOT-23-5 || -78_ | 65.52 
SN74CBT16212CDLR__|296-19172-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-SS0P |_1.35 1.08 _.81| |SN74CBTD1G384DBVT_|296-23254-2-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting | SOT-23-5 EU 
SN7ACBTIGQTOCOLR | 296-19179-2-ND |24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-8S0P OZ D0 000 SN74CBTD1G384DCKR_|296-12416-1-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting | SC70-5 55 44 33 
iy Sa “Bi " i Ss 7. : -2- ingle jus Switch w/Level Shifting 70-5 7.00/3, 
SN74CBT16213DGGR | 296-6391-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-TSSOP| 1.30 1.04  .78| |SN74CBTDIG3B4DCKR |296-12416-2-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting | SC70 447.00/3,000 
SN74CBT162130@GR | 296-6391-2-ND._|24-Bit FET Bus-Exchange Switch B6-TSSOP| 1352.00/2.000 SN74CBTD3305CDR | 296-19243-1-ND | Dual FET Bus Switch w/Level Shifting | 8-SOIC 56 4282 
6209-6. _Bi : i ¥ 7. 5 > -2- ual us Switch w/Level Shifting | 55.00/2,51 
SN74CBT16213DL | 296-6392-5-ND_|24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-SSOP | 1.30 1.04  .78| |SN7ACBTDS305CDR_ | 296-19243-2-ND | Dual FET Bus Switch w/Level Shifti &S0IC 455.00/2,600 
SN74CBT16214CDGGR | 296-19173-4-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET MunyDemux 56-18S0P| 125 100  75| |SNZ4CBTD330SCPWR |296-17508-1-ND | Dual FET Bus Switch w/Level Shifting | 8-TSSOP| 56 42 32 
SNT2CHTIGOTACDGGH [DOGHGITaS2aNDI TD-BIC Tcora FET Mund Demuz SETSSOP] — 1300.0072,0007 SN74CBTD3305CPWR__|296-17508-2-ND | Dual FET Bus Switch w/Level Shifting | 8-TSSOP 372.00/2,000 
. a Bit 4 -nf- x “a 00 7 5 =1- ual us Switch w/Level Shifting ; 5 ! j 
SurceTiciGo.R  [aseteirerAD|i2eK rot SFETMobemox | sese0r | 125. 100. 75] [SUACBTDRORLOR RAPTOR ND Oud ET Bs Sich wheel suing | ESOC | AE SE SE 
SO ACaee tanner (GEC ORRSTE| toc oes cer uber TOP 1S ton” gg) |SN74CBTDSSO6CPWR |296-17989-1-ND | Dual FET Bus Switch w/Level Shitting | 8-TSSOP | 56 42 32 
SN7ACBTIB214DEGR SSRERE EMT 10-Bit, {cch3 FET MugDemun BeTSSOP|  1490.00/2,000 SN74CBTD3306CPWR |296-17989-2-ND | Dual FET Bus Switch w/Level Shifting | 8-TSSOP 372.00/2,000 
2 r = : 7 }-6477-5- ual us Switch w/Level HTtin, x d AS E 
SN7ACBTI6232DGGR | 296-6395-1-ND | Sync. 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux |56-TSSOP} 125 1.00 75) /sN74CBTDS306D Pe eee, Oval FE Bus Switen w/bevel Shitting | 8-SOIGft—<.60" 45. — 84 
SN geet : ; : SN74CBTD3306DR 296-14800-1-ND | Dual FET Bus Switch w/Level Shifting | 8-SOIC ‘56.42 ~—~«D 
74CBT16232DGGR | 296-6395-2-ND | Sync. 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux |56-TSSOP| — 1300.00/2,000 ain H he 
SNVACRTIBDI2DLR  PEGRERSGERTIITT| seme: 16-81 coho EET Mu se-ssop | 128. 1.00 75| | SN74CBTD3306DR 296-14800-2-ND | Dual FET Bus Switch w/Level Shifting | 8-SOIC 455.00/2,500 
SN7ACBTIE232018  TEGHETGEEMNTMM Sic 1G-BIt 1coh2 FET MuyDemux | sessop | 660.00/1,000 SN74CBTD3306PWR | 296-6478-1-ND Dual FET Bus Switch w/Level Shifting | 8-TSSOP] 56 42 32 
é : Saag 7: }-6478-2-| ual us Switch w/Level Shifting - 72.00/2, 
SN7ACBTIG2330GGR _|296-1161-1-ND |16-Bit,1-ot-2 FET MuxiDemux _|S6-TSS0P| 1.95 1.13 _99| |SN7ACBTDS306PWR | 296-6478-2-ND | Dual FET Bus Switch w/Level shit o 1Ss0k Serene 00 
SNTAGRT/6O730GCR — EaeECIESEAITI 16 Bid SED FET We Denum SETSSOPTTTSEOGIS- O00 SN74CBTD3384CDBQR_|296-18052-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 24-QSOP | .64 48.36 
peli poor p 00/2, SN74CBTD3384CDBOR |296-18052-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 24-QSOP 520.00/2,500 
SN7ACBTIG233DGVR [2G oaa7 SUNG! 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux S6-TVSOP) 1.25 1.00 75) | sn74cBTD3384CDBR | 296-17537-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 24-SSOP | 64 48 36 
SN74CBT16233DGVR | 296-6397-2-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 56-TVSOP| — 1300.00/2,000 17537-2- Bi i itt fi 
d SN74CBTD3384CDBR | 296-17537-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 24-SSOP 426.00/2,000 
SN74CBT16233DLR | 296-6398-1-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux S6-SSOP | 1.25 1.00 75) | sn74cBTD3384CDGVR |296-19245-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting |24-TVSOP| 70 53 40 
SN74CBT16233DLR___|296-6398-2-ND_| 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 56-SSOP | __650.00/1,000 SN74CBTD3384CDGVR_|296-19245-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting |24-TVSOP| _468.00/2,000 
SN74CBT16244CDGGR | 296-19175-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP| 7.25 1.00.75] [SN74CBTD3384CDWR |296-19246-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 24-SOIC | 64 48 36 
SN74CBT16244CDGGR | 296-19175-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP| — 1300.00/2,000 SN74CBTD3384CDWR |296-19246-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 24-SOIC 426.00/2,000 
SN74CBT16244CDGVR | 296-19176-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP| 1.25 1.00 .75) | sn7acBTD3384CPWR |296-17538-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting |24-TSSOP| 64 48 36 
SN74CBT16244CDGVR | 296-19176-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP | —_ 1300.00/2,000 SN74CBTD3384CPWR | 296-17538-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting |24-TSSOP] 426.00/2,000 
SN74CBT16244CDLR__| 296-19177-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-SSOP | 1.25 __1.00_.75| | sn74cBTD3384DBOR _|296-6479-1-ND_|10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 24-QSOP | 64.4836 
SN74CBT16244CDLR =| 296-19177-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-SSOP 650.00/1,000 SN74CBTD3384DBQR  |296-6479-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 24-QSOP 520.00/2,500 
SN74CBT16244DGGR | 296-6399-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP) 1.25 1.00 75) |SN74CBTD3384DBR | 296-6480-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 24-SSOP | 64 48 36 
SN74CBT16244DGGR | 296-6399-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP} —_ 1300.00/2,000 SN74CBTD3384DBR | 296-6480-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 24-SSOP 426.00/2,000 
SN74CBT16244DGVR_~— | 296-6400-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP) 1.25 1.00 75) |SN74CBTD3384DGVR | 296-6481-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting |24-TVSOP] 70 53 40 
SN74CBT16244DGVR_| 296-6400-2-ND_| 16-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP 1300.00/2,000 SN74CBTD3384DGVR__|296-6481-2-ND_| 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 24-TVSOP 468.00/2,000 
SN74CBT16244DLR 296-6401-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-SSOP | 1.25 1.00  .75) | SN74CBTD3384DW 296-6482-5-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 24-SOIC 80 6.60. 
SN74CBT16244DLR | 296-6401-2-ND_| 16-Bit FET Bus Switch 48-SSOP 650.00/1,000 SN74CBTD3384DWR — |296-6482-1-ND |10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 24-SOIG | 64 48 36 
SN74CBT16245CDGGR | 296-19178-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP| 1.25 1.00 .75] |SN74CBTD3384DWR | 296-6482-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 24-SOIC 426.00/2,000 
SN74CBT16245CDGGR | 296-19178-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP | — 1300.00/2,000 SN74CBTD3384PWR —|296-1173-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting |24-TSSOP| 64 48 36 
SN74CBT16245CDGVR_| 296-19179-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP| 1.25 1.00 _.75| |SN74CBTD3384PWR _|296-1173-2-ND_| 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting |24-TSSOP| __426.00/2,000 
Su CET eco SEE ise al ae ied patey em SN74CBTD3861DBOR _|296-6483-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 24-QSOP | 64 48 36 
7 5 -19180-1- -Bit FET Bus Switc! - 21. 75] |SN74CBTD3861DBOR /296-6483-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 24-QSOP 520.00/2,500 
SN74CBT16245CDLR | 296-19180-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-SSOP 650.00/1,000 SN74CBTD3861DBR | 296-6484-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 24-SSOP | 64 48 36 
SN74CBT16245DGGR | 296-6402-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP| 1.25 1.00 75] |SN74CBTD3861DBR | 296-6484-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 24-SSOP 426.00/2,000 
SN74CBT16245DGGR__| 296-6402-2-ND_| 16-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP | __ 1300.00/2,000 SN74CBTD3861DGVR _|296-6485-1-ND_|10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting |24-TVSOP| 70 53 40 
SN74CBT16245DGVR | 296-6403-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP| 1.25 1.00 75] |SN74CBTD3861DGVR |296-6485-2-ND |10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 24-TVSOP|  468.00/2,000 
SN74CBT16245DGVR | 296-6403-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP|} — 1300.00/2,000 SN74CBTD3861DW  |296-6486-5-ND |10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 24-SOIC | 72 54 41 
SN74CBT16245DLR | 296-6404-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-SSOP | 1.25 1.00  .75| |SN74CBTD3861PWR | 296-6487-1-ND |10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting |24-TSSOP| 64 48 36 
SN74CBT16245DLR | 296-6404-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-SSOP 650.00/1,000 SN74CBTD3861PWR — |296-6487-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting |24-TSSOP| 426.00/2,000 
SN74CBT16292DGGR | 296-1162-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux with |56-TSSOP| 1.38 1.10  .83| |SN74CBTD16210DGGR_|296-1171-1-ND_| 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting |48-TSSOP| 2.48 1.98 1.54 
Internal Pulldown Resistor SN74CBID16210DGGR |296-1171-2-ND |20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting |48-TSSOP|  _ 2806.00/2,000 
SN7ACBT16292DGGR | 296-1162-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demuxwith  |56-TSSOP|  1430.00/2,000 SN74CBTD16210DGVR |296-6474-1-ND |20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting |48-TVSOP| 248 1.98 1.54 
Internal Pulldown Resistor SN74CBTD16210DGVR |296-6474-2-ND |20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 48-TVSOP|  2806.00/2,000 
SN74CBT16292DGVR | 296-6405-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux with |56-TVSOP| 1.38 1.10 83] |SN74CBTD16210DL_ ‘| 296-1541-5-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 48-SSOP | 2.72 218 1.70 
Internal Pulldown Resistor SN74CBTD16210DLR _|296-1541-1-ND_|20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 48-SSOP | 2.48 1.98 1.54 
SN74CBT16292DGVR | 296-6405-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux with | 56-TVSOP| — 1430.00/2,000 SN74CBTD16210DLR _|296-1541-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 48-SSOP | 1403.00/1,000 
Internal Pulldown Resistor SN74CBTD16211DGGR |296-1172-1-ND |24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting |56-TSSOP| 2.70 216 1.68 
SN74CBT16292DL 296-1534-5-ND |12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux with | 56-SSOP | 1.38 1.10 83) | SN74CBTD16211DGGR |296-1172-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting |56-TSSOP|  3060.00/2,000 
Internal Pulldown Resistor ; SN74CBTD16211DGVR | 296-6475-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting |56-TVSOP| 2.70 2.16 1.68 
SN74CBT16292DLR ‘| 296-1534-1-ND ]12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux with | 56-SSOP | 1.38 1.10 83) | SN74CBTD16211DGVR_|296-6475-2-ND_|24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting |56-TVSOP| _3060.00/2,000 
Internal Pulldown Resistor SN74CBTD16211DL 296-1542-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting | 56-SSOP | 2.70 2.16 1.68 
SN74CBT16292DLR | 296-1534-2-ND TRB Ore FE] Mug Dem wi 56-SSOP 715.00/1,000 SN74CBTH16211DGGR |296-6461-1-ND |24-Bit FET Bus Switch with Bus Hold |56-TSSOP| 297 2.38 1.85 
nternal Pulldown Resistor SN74CBTH16211DGGR |296-6461-2-ND |24-Bit FET Bus Switch with Bus Hold |56-TSSOP| — 3366.00/2,000 
SN74CBT16390DGGR | 296-1163-1-ND_|16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux 56-TSSOP| 5.06 4.05 3.42) |SN74CBTH16211DL | 296-1543-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Bus Hold | 56-SSOP | 297 238 1.85 
Bus Switch SN74CBTK6800DBOR _|296-6492-1-ND_|10-Bit FET Bus Switch 24-QS0P | 163 1.30 98 
SN74CBT16390DGGR ‘| 296-1163-2-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux 56-TSSOP 6326.00/2,000 SN74CBTK6800DBQR ‘| 296-6492-2-ND |10-Bit FET Bus Switch 24-QSOP 2080.00/2,500 
Bus Switch SN74CBTK6800DGVR | 296-6493-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TVSOP| 163 1.30 98 
SN74CBT16390DGVR =| 296-6406-1-ND Paes FET Mux/Demux 56-TVSOP] 5.06 4.05 3.42 SN74CBTK6800DGVR | 296-6493-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TVSOP 4690.00/2,000 
us Swite SN74CBTK6800DWR | 296-6494-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-SOIG | 163 130 98 
SN74CBT16390DGVR | 296-6406-2-ND 16 ai to ae blk FET Mux/Demux 56-TVSOP 6326.00/2,000 SN74CBTK6800DWR 296-6494-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-SOIC 1690.00/2,000 
SN74CBTK6800PWR  |296-6495-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TSSOP| 163 1.30 98 
SN74CBT16390DL 296-1535-5-ND 1Blt ty Fa FET Mux/Demux 56-SSOP | 5.56 4.45 3.76] |SN74CBTK6800PWR ‘| 296-6495-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 24-TSSOP| — 1690.00/2,000 
S ; SN74CBTK16245DGGR |296-6488-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP| 347 278 2.16 
SN74CBT16800CDGGR | 296-19181-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP) 1.25 1.00 75) | SN74CBTK16245DGGR |296-6488-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP| — 3928.00/2,000 
SN74CBT16800CDGGR | 296-19181-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP| — 1300.00/2,000 SN74CBTK16245DGVR |296-6489-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP| 347 278 216 
SN74CBT16800CDGVR | 296-19182-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP| 1.25 1.00 75| |SN74CBTK16245DGVR |296-6489-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP 3928.00/2,000 
SN74CBT16800CDGVR_| 296-19182-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP. 1300.00/2,000 SN74CBTK16245DLR ‘| 296-6490-1-ND_ | 16-Bit FET Bus Switch 48-SSOP | 3.47 2.78 216 
SN74CBT16800CDLR =— | 296-19183-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-SSOP | 1.25 1.00.75) |SN74CBTK16245DLR | 296-6490-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 48-SSOP 1964.00/1,000 
SN74CBTIG800CDLR | 296-19183-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-SSOP 650.00/1,000 SN74CBTK32245GKER |296-6491-1-ND |32-Bit FET Bus Switch 96-LFBGA| 6.00 4.80 4.05 
SN74CBT16811CDGGR | 296-19184-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-TSSOP| 1.25 1.00 75] | SN74CBTK32245GKER |296-6491-2-ND_ | 32-Bit FET Bus Switch 96-LFBGA| _3750.00/1,000 
SN74CBT16811CDGGR | 296-19184-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-TSSOP| — 1300.00/2,000 SN74CBTLV1G125DBVR |296-9109-1-ND |Low Voltage Single FET Bus Switch | SOT-23-5| 60 45 a4 
SN74CBT16811CDGVR_|296-19185-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-TVSOP| 1.25 1.00 __.75| | SN74CBTLV1G125DBVR | 296-9109-2-ND | Low Voltage Single FET Bus Switch — | SOT-23-5 585.00/3,000 
SN74CBTI6811CDGVR | 296-19185-2-ND |24-Bit FET Bus Switch 56-TVSOP | 1300.00/2,000 SN74CBTLV1G125DCKR |296-9110-1-ND | Low Voltage Single FET Bus Switch SC70-5 60 45 34 
SN74CBT16811CDLR | 296-19186-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-SSOP | 1.25 1.00 75] | SN74CBTLV1G125DCKR | 296-9110-2-ND | Low Voltage Single FET Bus Switch $C70-5 585.00/3,000 
SN74CBT16811CDLR | 296-19186-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-SSOP 650.00/1,000 SN74CBTLV3125DBQR_|296-9111-1-ND_|Low Voltage Quad FET Bus Switch 16-0S0P | 88 66 50 
SN74CBT16861DGGR | 296-6407-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP| 248 198 1.54) [SN74CBTLV3125DBOR |296-9111-2-ND |Low Voltage Quad FET Bus Switch 16-0S0P 715.00/2,500 
SN74CBT16861DGGR__ | 296-6407-2-ND_|20-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP | _ 2806.00/2,000 SN74CBTLV3125DGVR |296-9112-1-ND |Low Voltage Quad FET Bus Switch  |14-TVSOP] 88 66 50 
SN74CBT16861DGVR | 296-6408-1-ND |20-Bit FET Bus Switch 4B-TVSOP| 2.48 1.98 154] |SN74CBTLV3125DGVR |296-9112-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch  |14-TVSOP| — 586.00/2,000 
SN74CBT16861DGVR | 296-6408-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP| — 2806.00/2,000 SN74CBTLV3125DR —|296-9113-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 14-SOIC | 88 66 ~— 50 
SN74CBT16861DLR | 296-6409-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-SSOP | 2.48 1.98 1.54] |SN74CBTLV3125DR _|296-9113-2-ND_|Low Voltage Quad FET Bus Switch 14-SOIC. 715.00/2,500 
SN74CBT16861DLR | 296-6409-2-ND_ | 20-Bit FET Bus Switch 48-SSOP | 1403.00/1,000 SN74CBTLV3125PWR _|296-9114-1-ND |Low Voltage Quad FET Bus Switch | 14-TSSOP| 88 66 50 
SN74CBT32245ZKER _| 296-23253-1-ND | 32-Bit FET Bus Switch 96-BGA | 2.59 2.07 1.61| |SN74CBTLV3125PWR |296-9114-2-ND |Low Voltage Quad FET Bus Switch © |14-TSSOP] — 586.00/2,000 
SN74CBT322452KER | 296-23253-2-ND [32-Bit FET Bus Switch 96-BGA 7466.00/1,000 SN74CBTLV3125RGYR_|296-15103-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 14-OFN 81 68 54 
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INstRUMENTS Digi@oReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INstRuMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Tee Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74CBTLVS125RGYR |296-15103-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 74-OFN 359.00/1,000 SN74CBTLV16211DLR |296-6499-1-ND |Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch | 56-SSOP | 2.00 1.60 1.20 
SN74CBTLV3126DBQR_|296-9115-1-ND_| Low Voltage Quad FET Bus Switch 16-0SOP | 88 66 _.50| _|SN74CBTLV16211DLR |296-6499-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch | 56-SSOP | —_1040.00/1,000 
SN74CBTLV3126DBOR |296-9115-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 16-OSOP 715.00/2,500 SN74CBTLV16211GR  |296-6500-1-ND |Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch  |56-TSSOP] 2.00 1.60 1.20 
SN74CBTLV3126DGVR |296-9116-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 14-TvVSOP| .88  .66 50] |SN74CBTLV16211GR__|296-6500-2-ND_| Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch _|56-TSSOP| __2080.00/2,000 
SN74CBTLV3126DGVR |296-9116-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 14-TVSOP| 586.00/2,000 SN74CBILV16211VR |296-9100-1-ND |Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch |56-TVSOP| 2.00 1.60 1.20 
SN74CBTLV3126DR | 296-9117-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 14-SOIC | 88 66 50) |SN74CBTLV16211VR | 296-9100-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch  |56-TVSOP| — 2080.00/2,000 
SN74CBTLV3126DR___|296-9117-2-ND_| Low Voltage Quad FET Bus Switch 14-SOIC 715.00/2,500 SN74CBTLV16212DLR |296-9101-1-ND |LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch | 56-SSOP| 2.00 1.60 1.20 
SN74CBTLV3126PWA | 296-9118-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch T4TSSOP| 88  .66 50] |SN74CBTLV16212DLR |296-9101-2-ND |LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch | 56-SSOP | — 1040.00/1,000 
SN74CBTLV3126PWR |296-9118-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 14-TSSOP|  586.00/2,000 SN74CBTLV16212GR__|296-9102-1-ND_|LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch _|56-TSSOP| 2.00 1.60 1.20 
SN74CBTLV3126RGYR |296-15104-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 14-QFN 81 68 .54| [SN74CBTLV16212GR _|296-9102-2-ND |LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch |56-TSSOP| 2080.00/2,000 
SN74CBTLV3126RGYR_|296-15104-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 14-QFN 359.00/1,000 SN74CBTLV16212VR |296-9103-1-ND |LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch |56-TVSOP] 2.00 1.60 1.20 
SN74CBTLV3245ADBQR | 296-9119-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 20-asop | 88 66 _.50|_ |SN74CBTLV16212VR | 296-9103-2-ND |LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch |56-TVSOP| — 2080.00/2,000 
SN74CBTLV3245ADBOR | 296-9119-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 20-QSOP 715.00/2,500 SN74CBTLV16292DLR |296-9104-1-ND LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 56-SSOP | 2.00 160 1.20 
SN74CBTLV3245ADGVR | 296-9120-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 20-TVSOP| .88 66 50) [SN74CBTLV16292DLR_|296-9104-2-ND_| LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 56-SSOP | _ 1040.00/1,000 
SN74CBTLV3245ADGVR | 296-9120-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 20-TVSOP| —586.00/2,000 SN74CBTLV16292GR —|296-9105-1-ND LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 56-TSSOP| 2.00 1.60 1.20 
SN74CBTLV3245ADW |296-1544-5-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 20-soic | 96 72 .54| |SN74CBTLV16292GR |296-9105-2-ND_|LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 56-TSSOP| — 2080.00/2,000 
SN74CBTLV3245ADWR |296-1544-1-ND_| Low Voltage Octal FET Bus Switch 20-SOIC 88.66 50} |SN74CBTLV16292VR =| 296-12882-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 56-TVSOP| 2.00 1.60 1.20 
SN74CBTLV3245ADWR |296-1544-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 20-SOIC 586.00/2,000 SN74CBTLV16292VR_—) 296-12882-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 56-TVSOP 2080.00/2,000 
SN74CBTLV3245APWR | 296-9121-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 20-TSSOP| .88 66 50] [SN74CBTLV16800DLR | 296-9106-1-ND |LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 48-SSOP | 2.00 1.60 _1.20 
SN74CBTLV3245APWR | 296-9121-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 20-TSSOP 586.00/2,000 SN74CBTLV16800DLR = /296-9106-2-ND |LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 48-SSOP 1040.00/1,000 
SN74CBTLV3245ARGYR | 296-17822-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 20-VOFN 81 68 54) |SN74CBTLV16800GR /296-9107-1-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 48-TSSOP) 2.00 1.60 1.20 
SN74CBTLV3245ARGYR | 296-17822-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 20-VQFN 359.00/1,000 SN74CBTLV16800GR =| 296-9107-2-ND_| LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 48-TSSOP) —_ 2080.00/2,000 
SN74CBTLV3245AZQNR | 296-23255-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 20-VFBGA| 81 68 54) |SN74CBTLV16800VR | 296-9108-1-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 48-TVSOP) 2.00 1.60 1.20 
SN74CBTLV3245AZQNR | 296-23255-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 20-VFBGA 359.00/1,000 SN74CBTLV16800VR__|296-9108-2-ND_|LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux _| 48-TVSOP 2080.00/2,000 
SN74CBTLV3251DBOR | 296-9126-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 16-QSOP 88 66 50] |SN74CBTLVR16292GR | 296-9154-1-ND |LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux with ]56-TSSOP/ 3.15 252 1.96 
SN74CBTLV3251DBQR | 296-9126-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux | 16-QSOP 715.00/2,500 Internal Pulldown Resistor ; 
SN74CBTLV3251DGVR_|296-9127-1-ND_| Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux _| 16-TVSOP 88 66 50| |SN74CBTLVR16292GR | 296-9154-2-ND |LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux with | 56-TSSOP 3570.00/2,000 
SN74CBTLV3251DGVR | 296-9127-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux | 16-TVSOP 586.00/2,000 Internal Pulldown Resistor ; 
SN74CBTLV3251DR 296-9128-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 16-SOIC 88 66 50 SN74CBTLVR16292LR |296-9155-1-ND |LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux with | 56-SSOP | 3.15 252 1.96 
SN74CBTLV3251DR 296-9128-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux | 16-SOIC 715.00/2,500 Internal Pulldown Resistor : 
SN74CBTLV3251PWR |296-9129-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux |16-TssoP| a8 66 50| | SN74CBTLVR16292LR |296-9155-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux with | 56-SSOP | 1785.00/1,000 
SN74CBTLV3251PWR | 296-9129-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux _| 16-TSSOP 586.00/2,000 Internal Pulldown Resistor , 
SN74CBTLV3251RGYR |296-15105-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux | 16-VOFN | 81 68 64) /SN74CBTLVR16292VR |296-9156-1-ND eo pata hee with )56-TVSOP| 3.15 252 1.96 
SAAC VET Re ts 240| Lor eae eer Maren, | eYGmy | SAO 00 | FeraceRTERETTETSEEO LV tat Tana SETSOP] — STOWE 
SN74CBTLV3253DBQR |296-9130-2-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux | 16-QSOP 715.00/2,500 4 y 
SN74CBTLV3253DGVR_|296-9131-1-ND_| Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux |16-TvSOP| .88 66 _50| |SN74CBTR1G861DGGR |296-12336-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch ABISSOR | 272) 218 1.70 
SN74CBTLV3253DGVR |296-9131-2-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux |16-TVSOP|  586.00/2,000 SN74CBTR16861DGGR | 296-12336-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP | 3086.00/2,000 
SN74CBTLV3253DR —_|296-9132-1-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux | 16-Soic | .88 66 —_.50| | SN74CBTRI6861DGVR | 296-13183-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP| 2.72 218 1.70 
SN74CBTLV3253DR | 296-9132-2-ND_ | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux | 16-SOIC 715.00/2,500 SN7ACBTRIGRSIDGVR [206=13183-2:NDI120-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP| __3086.00/2,000 
SN74CBTLV3253PWR |296-9133-1-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux |16-TSSoP| .88 66 —50| |SN74CBIRIG861DLR | 296-12337-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-SSOP | 2.72 218 1.70 
SN74CBTLV3253PWR__|296-9133-2-ND_|Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux |16-TSSOP| _586.00/2,000 SN74CBTRIG6861DLR | 296-12337-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-SSOP | 1543.00/1,000 
ee 3 i : SN74CBTS3306DR 296-9157-1-ND | Dual FET Bus Switch with Schottky 8-SOIC 92 69 52 
SN74CBTLV3253RGYR |296-15106-1-ND | Low Volt. Dual 1-of-4FET Mux/Demux | 16-VOFN | 81 68 54 Diode Glamvaing 
SN74CBTLV3253RGYR_ |296-15106-2-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux | 16-VQFN 359.00/1,000 ane 
SN74CBTLV3257D 296-9134-5-ND |Low Volt. 4-Bit, 1-of-2FET Mux/Demux| 16-S0ic | 96 72 54] |SN74CBTS3306DR —/296-9157-2-ND COEReeEmane with Schottly 8-SOIC 747.50/2,500 
SN74CBTLV3257DBQR |296-9135-1-ND |Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux| 16-QSOP | 88 66 50 V3 
SN74CBTLV3257DBOR |296-9135-2-ND |Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux| 16-OSOP | __715.00/2,500 SN74CBTS3306PWR = [296-8158-1-ND aa CLADING with Schottky | 8-TSS0P| 92 69 62 
SN74CBTLV3257DGVR |296-9136-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of2 FET Mux/Demux|16-IVSOP| 68 66 50 _, 
SN74CBTLV3257DGVR | 296-9136-2-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux|16-TVSOP|  586.00/2,000 SN7ACBTSS306PWR  (BoGsOISBeaND) Tete Cate with Schottky =| B-TSS0P | 612.00/2,000 
SN74CBTLV3257DR | 296-9137-1-ND |Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux| 16-SOIC | 88 66 50 rarreen “t aw r 
SN74CBTLV3257DR | 296-9137-2-ND_ | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux| 16-SOIC | 715.00/2,500 SN7ACBTS33840B0R eee eo alaND bets Cherian with: Schotiny’” | .24-Q80P) |) 102 380. a2 
SN74CBTLV3257PWR__|296-9138-1-ND_| Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux|16-TSSOP| 88 6650 XTRA fete i 
SHTACBTLVGOS7PUR. 206-91982.N0- Low va : rata Fr mu nba Te TSSOP 335,000.00 | SN74CBTS3384DBQR | 296-9159-2-ND ipa ial ea with Schottky | 24-QSOP 747.50/2,500 
7 57 -15107-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of- ux/Demux | 16- f ‘ 5 reer ont aa 7 
SNTACHTLVGOSTRGYR 26-15107.2 Low a ‘a, rake fer Dem ‘60 35.00/00 SN74CBTS3384DBR | 296-9160-1-ND tat ial ea with Schottky | 24-SSOP] 92 69 52 
7: -! -1- -Bit jus-Exchange Switel | i 5 “¢ 9. Ri i i e 
SNTACHTLVS9820908 zp-0102.0 LV 108 fa bus-Echang sith F 2 050° 75.0030 ; SN74CBTS3384DBR | 296-9160-2-ND ipa oe il with Schottky | 24-SSOP 612.00/2,000 
7: a -1- -Bit jus-Exchange Switc! - F Tr 5! = By -Bi 7 7 A 
sv acerca 26-1 a02ND LV oat Fr Bs-bchane Sw 5 TOP 3.0700 : SN74CBTS3384DW | 296-9161-5-ND Ot (ei oa with Schottky | 24-S0IG | .75 63 50 
7: -1545-5- -Bit jus-Exchange Switel | 7 rif 5! = -4- -Bi i i ie 
SNZACBTLVS3BIDWR |296-1545-1-ND [LV 10-BitFET Bus-Exchange Switch | 24-S01¢ | 88 68 50| |SN/OBTSSS84PWR | 286-9162-1-ND 0 ANAL! Bis Switch with Schottky |24-TSS0P) 92 698? 
SN74CBTLV3383DWR__|296-1545-2-ND_| LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch _| _24-SOIC. 586.00/2,000 SN74CBTS3384PWR | 296-9162-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with Schottky | 24-TSSOP]  612.00/2,000 
SN74CBTLV3383PWR |296-9141-1-ND |LV10-Bit FET Bus-Exchange Switch [24-TSSOP| 88 66 50 Diode Clamping 
SN74CBTLV3383PWR | 296-9141-2-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch | 24-TSSOP 586.00/2,000 SN74CBTS6B00DBOR |296-9163-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-QSOP | 1.63 1.30 .98 
SN74CBTLV3384DBQR |296-9142-1-ND |Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch | 24-QSOP| 88 66 50 Out/Schottky Clamping Diode 
SN74CBTLV3384DBOR |296-9142-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch | 24-QSOP 715,00/2,500 SN74CBTS6800DBQR | 296-9163-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-QSOP | — 2080.00/2,500 
SN74CBTLV3384DGVR_|296-9143-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch _[24-TVSOP| 88 66 ~—_—50 Out/Schottky Clamping Diode 
SN74CBTLV3384DGVR_ | 296-9143-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 24-TVSOP 586.00/2,000 SN74CBTS6800DGVR |296-9164-1-ND |10-Bit FET Bus Switch with Precharged |24-IVSOP| 1.63 130 98 
SN74CBTLV3384DW — |296-1546-5-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 24-S0Ic | 96 72 54 Out/Schottky Clamping Diode 
SN74CBTLV3384DWR | 296-1546-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 24-SOIC | 88 66 50} | SN74CBTS6800DGVR | 296-9164-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged |24-TVSOP| — 1690.00/2,000 
SN74CBTLV3384DWR |296-1546-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 24-SOIC 586.00/2,000 Out/Schottky Clamping Diode 
SN74CBTLV3384PWR__|296-9144-1-ND_| Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch _|24-TSSOP| __.88__.66_.50| |SN74CBTS6800DWR ‘| 296-9165-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-SOIC | 1.63 1.30 98 
SN74CBTLV3384PWR |296-9144-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch  [24-TSSOP|  586.00/2,000 Out/Schottky Clamping Diode 
SN74CBTLV3857DBQR |296-9145-1-ND |Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch | 24-QSOP | .88  .66 50) |SN74CBTSG800DWR | 296-9165-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-SOIC 1690.00/2,000 
with Internal Pulldown Resistor Out/Schottky Clamping Diode 
SN74CBTLV3857DBQR | 296-9145-2-ND Low Voltage 10-Bit| FET ee 24-SOP 715.00/2,500 SN74CBTS6800PWR —|296-9166-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged |24-TSSOP| 1.63 1.30 98 
with Internal Pulldown Resistor Out/Schottky Clamping Diode 
SN74CBTLV3857DGVR | 296-9146-1-ND Low Voltage 10-Bit FET a 24-TVSOP| 88 66 50 _| SN7ACBTSGGOOPWR'—1296-9166-2-ND[10-Bit FET Bus Switch with Precharged | 24-TSSOP|  1690.00/2,000 
with Internal Pulldown Resistor Out/Schottky Clamping Diode 
SN74CBTLV3857DGVR | 296-9146-2-ND Low Voltage 10-Bit| FET eg 24-TVSOP| —586.00/2,000 SN74cBTS16211DGGR |296-1174-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Schottky |56-TSSOP] 3.38 270 210 
wi nternal Pulldown Resistor Diode Clam 
SN74CBTLV3857DW | 296-9147-5-ND Low Voltage 10-Bt| FET a 2-S0Ic | 8866 50] |snzacersteztipG6R |296-1174-2-ND |24-Bit FET Bus Switch with Schottky |56-TSSOP|  3826.00/2,000 
wi nternal Pulldown Resistor Diode Clamp 
SN74CBTLV3857DWR =| 296-9147-1-ND Low Voltage 10-Bit| FET ae 24-SOIC | 88 66  .50| |SN74CBTS16211DL | 296-1547-5-ND 24 Bit Fer Bus Switch with Schottky | 56-SSOP] 3.38 270 2.10 
wi nternal Pulldown Resistor lode Clamp 
SN74CBTLV3857DWR | 296-9147-2-ND Low Voltage 10-Bit| FET Bus Sule 24-SOIC 586.00/2,000 SN74CBTS16212DGGR |296-1175-1-ND |24-Bit FET Bus Switch with Schottky |56-TSSOP] 3.38 270 2.10 
with Internal Pulldown Resistor Diode Clamp 
SN74CBTLV3857PWR | 296-9148-1-ND Low Voltage 10-Bit| FET i Se 24-TSSOP| 88 66 50) [SN74CBTS16212DGGR |296-1175-2-ND |24-Bit FET Bus Switch with Schottky |56-TSSOP|  3826.00/2,000 
wi nternal Pulldown Resistor Diode Clam 
SN74CBTLV3857PWR | 296-9148-2-ND Lo vores TEL ols Sule 24-TSSOP 586.00/2,000 SN74CBTS16212DL 296-1548-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Schottky | 56-SSOP| 3.38 270 2.10 
wi nternal Pulldown Resistor Diode Clam 
SN74CBTLV3861DBOR |296-9749-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch | 24-QSOP | 68 60 50 74F Family 
SN74CBTLV3861DBQR |296-9149-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch | 24-QSOP 715.00/2,500 SN74FOODR 296-1176-1-ND Quad 2-Input NAND Gate TFS0Ic ] 45.36. 
SN74CBTLV3861DGVR |296-9152-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch | 24-TVSOP| .92 69 52) |SN74FOODR 296-1176-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 305.00/2,500 
SN74CBTLV3861DGVR |296-9152-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch | 24-TVSOP| — 612.00/2,000 SN74FO2DR 296-14801-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-S0I0 | 45 36.27 
SN74CBTLV3861DWR _|296-9151-1-ND_| Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 24-Soic | 88 66 _—.50|_ | SN74FO2DR 296-14801-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 44-SOIC 305.00/2,500 
SN74CBTLV3861DWR |296-9151-2-ND_| Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 24-SOIC 586.00/2,000 SN74FO4D 296-1177-5-ND_|Hex Inverter 14-Solc | .50 40.30 
SN74CBTLV3861NSR | 296-13182-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 24-SOP | 88  .66 50] {SN74FO4DR 296-1177-1-ND | Hex Inverter TS0Ic | 45 ~«36~—=CO7 
SN74CBTLV3861NSR | 296-13182-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 24-SOP 586.00/2,000 SN74FO4DR 296-1177-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 305.00/2,500 
SN74CBTLV3861PWR |296-9153-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch  |24-TSSOP] .88 66  .50| |/SN74FO4N 296-3542-5-ND | Hex Inverter 14-Dip 48 «38 ~=—.29 
SN74CBTLV3861PWR _|296-9153-2-ND_|Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch _[24-TSSOP| _586.00/2,000 SN74FO8D 296-1178-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-S0I0 | 50 40 30 
SN74CBTLV16210DLR |296-6496-1-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch | 48-SSOP | 2.25 1.80 1.40) |SN74FO8DR 296-1178-1-ND_| Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC | 45 3627 
SN74CBTLV16210DLR |296-6496-2-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch | 48-SSOP 1275.00/1,000 SN74FO8DR 296-1178-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 305.00/2,500 
SN74CBTLV16210GR | 296-6497-1-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch | 48-TSSOP] 2.00 1.60 1.20] /SN74FO8N 296-3543-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-Dip 48 «38 ~—(29 
SN74CBTLV16210GR | 296-6497-2-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch  |48-TSSOP| — 2080.00/2,000 SN74F10DR 296-14802-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-S0I0 | 45 36 27 
SN74CBTLV16210VR__|296-6498-1-ND_|Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch _[48-TVSOP| 2.00 1.60 _1.20| | SN74F10DR 296-14802-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 305.00/2,500 
SN74CBTLV16210VR _|296-6498-2-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch _[48-TVSOP| _2080.00/2,000 SN74F10N 296-3546-5-ND [Triple 3-Input NAND Gate 14-Dip 4838.29 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi Reel (Cont.) RoHS Compliant Parts Available INSTRUMENTS Digi Reel (Cont.) RoHS Compliant Parts Available 
The Digi-Key Price Each Ti. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 4) 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74F11DR 296-14803-1-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-SOIC AS 36 .27| |74FCT162240ATPACT | 296-23187-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 1352.00/2,000 
SN74F11DR 296-14803-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-SOIC 305.00/2,500 T4FCT162244ATPVCT | 296-14458-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-SSOP | 144 1.20 96 
SN74F27DR 296-3576-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-SOIC 5 36 .27| |74FCT162244ATPVCT | 296-14458-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-SSOP 638.00/1,000 
SN74F27DR 296-3576-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-SOIC 305.00/2,500 74FCT162244CTPACT | 296-14296-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP| 1.20 1.00 80 
SN74F27N 296-3577-5-ND_| Triple 3-Input NOR Gate 14-Dip 50 A4 .33| | 74FCT162244CTPACT | 296-14296-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74F30DR 296-3581-1-ND | 8-Input NAND Gate 14-SOIC 45 36 .27| |74FCT162245ATPACT | 296-23188-1-ND | 16-Bit Transceiver 48-TSSOP| 1.44 1.20 96 
SN74F30DR 296-3581-2-ND | 8-Input NAND Gate 14-SOIC 305.00/2,500 T4FCT162245ATPACT | 296-23188-2-ND | 16-Bit Transceiver 48-TSSOP 1276.00/2,000 
SN74F32DR 296-1182-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC AS 36 .27| |74FCT162373ATPACT | 296-14459-1-ND | 16-Bit D-Type Latch 48-TSSOP] 1.44 1.20 96 
SN74F32DR 296-1182-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 305.00/2,500 74FCT162373ATPACT | 296-14459-2-ND | 16-Bit D-Type Latch 48-TSSOP 1276.00/2,000 
SN74F32N 296-3583-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-Dip 48 38 .29| |74FCT162374ATPACT | 296-23189-1-ND | 16-Bit Register 48-TSSOP| 1.44 1.20 96 
SN74F38DR 296-14312-1-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 14-SOIC 45 36 .27| |74FCT162374ATPACT | 296-23189-2-ND | 16-Bit Register 48-TSSOP 1276.00/2,000 
SN74F38DR 296-14312-2-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 14-SOIC 305.00/2,500 74FCT162374CTPACT | 296-23190-1-ND | 16-Bit Register 48-TSSOP| 1.44 1.20 96 
SN74F38N 296-3590-5-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 14-Dip 48 38 .29| |74FCT162374CTPACT | 296-23190-2-ND | 16-Bit Register 48-TSSOP 1276.00/2,000 
SN74F74D 296-1183-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 50 40 .30| | 74FCT162501ATPVCT | 296-14460-1-ND | 18-Bit Registered Transceiver 56-SSOP | 144 1.20 96 
SN74F74DR 296-1183-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 5 36 .27| |74FCT162501ATPVCT | 296-14460-2-ND | 18-Bit Registered Transceiver 56-SSOP 638.00/1,000 
SN74F74DR 296-1183-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 305.00/2,500 74FCT162501CTPVCT | 296-12620-5-ND | 18-Bit Registered Transceiver 56-SSOP | 1.44 1.20 96 
SN74F74N 296-1558-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-Dip AB 38 .29| |74FCT162543ATPACT | 296-23191-1-ND | 16-Bit Latched Transceiver 56-TSSOP| 3.58 2.87 2.23 
SN74F86DR 296-14825-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 55 A4 .33| |74FCT162543ATPACT | 296-23191-2-ND | 16-Bit Latched Transceiver 56-TSSOP 4054.00/2,000 
SN74F86DR 296-14825-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 372.50/2,500 74FCT162652ATPVCT | 296-23192-1-ND | 16-Bit Registered Transceiver 56-SSOP | 3.58 287 2.23 
SN74F86N 296-3602-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 295 A4 33] |74FCT162652ATPVCT | 296-23192-2-ND | 16-Bit Registered Transceiver 56-SSOP 2027.00/1,000 
SN74F86NSR 296-13188-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOP 55 A4 .33| | 74FCT162652CTPACT | 296-23193-1-ND | 16-Bit Registered Transceiver 56-TSSOP| 3.58 287 2.23 
SN74F86NSR 296-13188-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOP 308.00/2,000 74FCT162652CTPACT | 296-23193-2-ND | 16-Bit Registered Transceiver 56-TSSOP. 4054.00/2,000 
SN74F125D 296-1179-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer 14-SOIC AB 36 .27| |74FCT162823CTPVCT | 296-17320-1-ND | 18-Bit Bus Interface Register 56-SSOP | 1.44 1.20 96 
SN74F125DR 296-1179-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer 14-SOIC 55 A4 .33| | 74FCT162823CTPVCT | 296-17320-2-ND | 18-Bit Bus Interface Register 56-SSOP 638.00/1,000 
SN74F125DR 296-1179-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer 14-SOIC 372.50/2,500 74FCT162827ATPACT | 296-23194-1-ND | 20-Bit Buffer/Line Driver 56-TSSOP| 1.44 1.20 96 
SN74F126DR 296-14804-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 95 A4 .33| | 74FCT162827ATPACT | 296-23194-2-ND | 20-Bit Buffer/Line Driver 56-TSSOP 1276.00/2,000 
SN74F126DR 296-14804-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 372.50/2,500 CD74FCT244M 296-9413-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 87 73 58 
SN74F138D 296-3551-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 48 36 .27| | CD74FCT244SM96 296-23205-1-ND | Tri-St. BICMOS Octal Buffer/Line Driver | 20-SSOP 99 83 66 
SN74F138DR 296-14805-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 55 A4 .33| | CD74FCT244SM96 296-23205-2-ND | Tri-St. BICMOS Octal Buffer/Line Driver | 20-SSOP 878.00/2,000 
SN74F138DR 296-14805-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 372.50/2,500 CD74FCT245E 296-9414-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 99 83 66 
SN74F138N 296-3552-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 16-Dip 55 A4 33 CD74FCT245M 296-9415-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 78 65 52 
SN74F151BDR 296-14806-1-ND | 1-8 Data Selector/Multiplexer 16-SOIC 56 42 .32| | CD74FCT374M. 296-9416-5-ND_| Tri-State D-Type Flip-Flop 20-SOIC 1.05 88 70 
SN74F151BDR 296-14806-2-ND | 1-8 Data Selector/Multiplexer 16-SOIC 455.00/2,500 CD74FCT623M 296-9419-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 5.02 4.02 3.39 
SN74F153DR 296-14807-1-ND | Dual 1-4 Data Selector/Mux 16-SOIC 95 A4 .33| | CD74FCT843AM 296-9420-5-ND_ | Tri-State D-Type Latch 24-SOIC 5.80 464 3.92 
SN74F153DR 296-14807-2-ND | Dual 1-4 Data Selector/Mux 16-SOIC 372.50/2,500 CY29FCT52CTQCT 296-18408-1-ND | 8-Bit Registered Transceiver 24-QSOP | 3.78 3.03 2.36 
SN74F153NSR 296-13184-1-ND | Dual 1-4 Data Selector/Mux 16-SOP 55 A4 .33| | CY29FCT52CTQCT 296-18408-2-ND | 8-Bit Registered Transceiver 24-QSOP 5292.50/2,500 
SN74F153NSR 296-13184-2-ND | Dual 1-4 Data Selector/Mux 16-SOP 308.00/2,000 CY29FCTS520ATSOCT 296-14562-1-ND | Tri-State Multilevel Pipeline Register 24-SOIC 5.40 432 3.65 
SN74F157ADR 296-14808-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOIC 55 A4 .33| | CY29FCT520ATSOCT 296-14562-2-ND | Tri-State Multilevel Pipeline Register 24-SOIC 6750.00/2,000 
SN74F157ADR 296-14808-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOIC 372.50/2,500 CY74FCT138ATQCT 296-14563-1-ND | 1-of-8 Decoder 16-QSOP 99 83 66 
SN74F157AN 296-1552-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-Dip 55 A4 .33| | CY74FCT138ATQCT 296-14563-2-ND | 1-of-8 Decoder 16-QSOP 1072.50/2,500 
SN74F161AD 296-3557-5-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter 16-SOIC 60 45 .34| | CY74FCT138TQCT 296-23211-1-ND | 1-of-8 Decoder 16-QSOP | 1.20 1.00 80 
SN74F161ADR 296-14809-1-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter 16-SOIC 56 42 .32| | CY74FCT138TQCT 296-23211-2-ND | 1-of-8 Decoder 16-QSOP 1300.00/2,500 
SN74F161ADR 296-14809-2-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter 16-SOIC 455.00/2,500 CY74FCT157CTQCT 296-12272-5-ND | Tri-State Quad 2-Input Multiplexer 16-SSOP | 1.20 1.00 80 
SN74F161ANSR 296-13185-1-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter 16-SOP 56 42 .32| | CY74FCT157CTSOC 296-9438-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-SOIC 1.32 1.10 88 
SN74F161ANSR 296-13185-2-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter 16-SOP 372.00/2,000 CY74FCT163CTQCT 296-14565-1-ND | 4-Bit Binary Counter 16-QSOP | 138 1.15 92 
SN74F163AN 296-14810-5-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter 16-Dip 56 42 .32| | CY74FCT163CTQCT 296-14565-2-ND | 4-Bit Binary Counter 16-QSOP 1495.00/2,500 
SN74F174ADR 296-14811-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOIC 52 39 .30| | CY74FCT240ATQCT 296-14569-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QSOP 72 54 AL 
SN74F174ADR 296-14811-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOIC 422.50/2,500 CY74FCT240ATQCT 296-14569-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QSOP 585.00/2,500 
SN74F175DR 296-14812-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOIC 52 39 .30| | CY74FCT240TQCT 296-14570-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QSOP 88 66 50 
SN74F175DR 296-14812-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOIC 422.50/2,500 CY74FCT240TQCT 296-14570-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QSOP 715.00/2,500 
SN74F240DWR 296-14813-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 12 54 Al CY74FCT244ATQCT 296-13854-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QSOP 72 54 AL 
SN74F240DWR 296-14813-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 478.00/2,000 CY74FCT244ATQCT 296-13854-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QSOP 585.00/2,500. 
SN74F240N 296-3568-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 712 54 Al CY74FCT244ATSOCT 296-14571-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-SOIC 88 66 50 
SN74F244DBR 296-3570-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 64 48 .36| | CY74FCT244ATSOCT 296-14571-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-SOIC 586.00/2,000 
SN74F244DBR 296-3570-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 426.00/2,000 CY74FCT244CTQCT 296-14006-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QSOP 88 66 50 
SN74F244DWR 296-1180-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 64 48 .36| | CY74FCT244CTQCT 296-14006-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QSOP 715.00/2,500 
SN74F244DWR 296-1180-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 426.00/2,000 CY74FCT244TQCT 296-14572-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QSOP 72 54 AL 
SN74F244N 296-1553-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 68 51 .39| | CY74FCT244TQCT 296-14572-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QSOP 585.00/2,500 
SN74F245DBR 296-3571-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 64 8 .36| | CY74FCT244TSOCT 296-14573-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-SOIC 88 66 50 
SN74F245DBR 296-3571-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 426.00/2,000 CY74FCT244TSOCT 296-14573-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-SOIC 586.00/2,000 
SN74F245DW 296-1181-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 12 54 AI CY74FCT245ATPC 296-14574-5-ND | Tri-State 8-Bit Transceiver 20-Dip 96 72 54 
SN74F245DWR 296-1181-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 64 48 .36| | CY74FCT245ATSOCT 296-23213-1-ND | Tri-State 8-Bit Transceiver 20-SOIC 72 54 AL 
SN74F245DWR 296-1181-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 426.00/2,000 CY74FCT245ATSOCT 296-23213-2-ND | Tri-State 8-Bit Transceiver 20-SOIC 478.00/2,000 
SN74F245N 296-3572-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 72 54 AI CY74FCT245ATQCT 296-14575-1-ND | Tri-State 8-Bit Transceiver 20-QSOP 72 54 AL 
SN74F251BDR 296-14814-1-ND | Tri-State 1-8 Data Selector/Mux 16-SOIC 62 AT .35| | CY74FCT245ATQCT 296-14575-2-ND | Tri-State 8-Bit Transceiver 20-QSOP 585.00/2,500 
SN74F251BDR 296-14814-2-ND | Tri-State 1-8 Data Selector/Mux 16-SOIC 505.00/2,500 CY74FCT245CTQCT 296-23214-1-ND | Tri-State 8-Bit Transceiver 20-QSOP 88 66 50 
SN74F257D 296-1555-5-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux | 16-SOIC 68 51 .39| | CY74FCT245CTQCT 296-23214-2-ND | Tri-State 8-Bit Transceiver 20-QSOP 715.00/2,500 
SN74F257DR 296-1555-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux | 16-SOIC 62 AT .35| | CY74FCT245TQCT 296-9441-1-ND | Tri-State 8-Bit Transceiver 20-QSOP 12 54 AL 
SN74F257DR 296-1555-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux | 16-SOIC 505.00/2,500 CY74FCT245TQCT 296-9441-2-ND_ | Tri-State 8-Bit Transceiver 20-QSOP 585.00/2,500 
SN74F260DR 296-14815-1-ND | Dual 5-Input NOR Gate 14-SOIC 62 AT .35| | CY74FCT257ATQCT 296-13620-1-ND | Tri-State Quad 2-Input Multiplexer 16-QSOP 88 66 50 
SN74F260DR 296-14815-2-ND | Dual 5-Input NOR Gate 14-SOIC 505.00/2,500 CY74FCT257ATQCT 296-13620-2-ND | Tri-State Quad 2-Input Multiplexer 16-QSOP 715.00/2,500 
SN74F280BDR 296-14816-1-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker 14-SOIC 62 AT .35| | CY74FCT373ATQCT 296-14576-1-ND | Tri-State 8-Bit Latch 20-QSOP 88 66 50 
SN74F280BDR 296-14816-2-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker 14-SOIC 505.00/2,500 CY74FCT373ATQCT 296-14576-2-ND | Tri-State 8-Bit Latch 20-QSOP 715.00/2,500 
SN74F280BN 296-3579-5-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker 14-Dip 68 51 .39| | CY74FCT374ATQCT 296-14577-1-ND | Tri-State 8-Bit Register 20-QSOP 88 66 50 
SN74F283N. 296-3580-5-ND | 4-Bit Binary Full Adders 16-Dip 72 54 Al CY74FCT374ATQCT 296-14577-2-ND | Tri-State 8-Bit Register 20-QSOP 715.00/2,500 
SN74F373DWR 296-14817-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 64 8 .36| | CY74FCT374TQCT 296-9442-1-ND | Tri-State 8-Bit Register 20-QSOP 88 66 50 
SN74F373DWR 296-14817-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 426.00/2,000 CY74FCT374TQCT 296-9442-2-ND_| Tri-State 8-Bit Register 20-QSOP 715.00/2,500 
SN74F373N 296-3586-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-Dip 68 51 .39| | CY74FCT399CTSOCT 296-13007-1-ND | Quad 2-Input Register 16-SOIC 1.08 90 12 
SN74F374DBR 296-3587-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F | 20-SSOP 64 48 .36| | CY74FCT399CTSOCT 296-13007-2-ND | Quad 2-Input Register 16-SOIC 958.00/2,000 
SN74F374DBR 296-3587-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F | 20-SSOP 426.00/2,000 CY74FCTS40CTQCT 296-13855-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QSOP 88 66 50 
SN74F374DWR 296-14818-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F| 20-SOIC 64 48 .36| | CY74FCT540CTQCT 296-13855-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QSOP 715.00/2,500 
SN74F374DWR 296-14818-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F | 20-SOIC 426.00/2,000 CY74FCT541ATPC 296-14578-5-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-Dip 96 72 54 
SN74F374N 296-3588-5-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F| 20-Dip 68 51 .39| | CY74FCT541ATQCT 296-13699-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QSOP 88 66 50 
SN74F374NSR 296-13186-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F| 20-SOP 64 8 .36| | CY74FCT541ATQCT 296-13699-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QSOP 715.00/2,500 
SN74F374NSR 296-13186-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F|_20-SOP 426.00/2,000 CY74FCT541CTQCT 296-12629-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QSOP 88 66 50 
SN74F521DWR 296-14819-1-ND | 8-Bit Identity Comparator 20-SOIC whe. 54 A CY74FCT541CTQCT 296-12629-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QSOP 715.00/2,500 
SN74F521DWR 296-14819-2-ND | 8-Bit Identity Comparator 20-SOIC 478.00/2,000 CY74FCT541CTSOCT 296-12274-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-SOIC 88 66 50 
SN74F541DWR 296-14820-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 80 60 45| | CY74FCT541CTSOCT 296-12274-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-SOIC 586.00/2,000 
SN74F541DWR 296-14820-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 532.00/2,000 CY74FCT541TQCT 296-18409-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QSOP 88 66 50 
SN74F541NSR 296-13187-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP. 80 60 45| | CY74FCT541TQCT 296-18409-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QSOP 715.00/2,500 
SN74F541NSR 296-13187-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP 532.00/2,000 CY74FCT543ATQCT 296-14579-1-ND | Tri-State 8-Bit Latched Transceiver 24-QSOP 88 66 50 
SN74F543DWR 296-14821-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver | 24-SOIC 1.05 88 70 CY74FCT543ATQCT 296-14579-2-ND | Tri-State 8-Bit Latched Transceiver 24-QSOP. 715.00/2,500 
SN74F543DWR 296-14821-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver | 24-SOIC 932.00/2,000 CY74FCT573ATSOCT 296-23216-1-ND | Tri-State 8-Bit Latch 20-SOIC 72 54 AL 
SN74F573DWR 296-14822-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 64 8 .36| | CY74FCT573ATSOCT 296-23216-2-ND | Tri-State 8-Bit Latch 20-SOIC 478.00/2,000 
SN74F573DWR 296-14822-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 426.00/2,000 CY74FCTS74ATQCT 296-14580-1-ND | Tri-State 8-Bit Register 20-QSOP 88 66 50 
SN74F573N 296-3599-5-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-Dip 68 51 .39| | CY74FCT574ATQCT 296-14580-2-ND | Tri-State 8-Bit Register 20-QSOP 715.00/2,500 
SN74F574DWR 296-14823-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F | 20-SOIC 64 8 .36| (CY74FCT574TQCT 296-14581-1-ND | Tri-State 8-Bit Register 20-QSOP 88 66 50 
SN74F574DWR 296-14823-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F | 20-SOIC 426.00/2,000 CY74FCT574TQCT 296-14581-2-ND | Tri-State 8-Bit Register 20-QSOP 715.00/2,500 
SN74F574N 296-14824-5-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F| 20-Dip 72 54 Al CY74FCT646ATQCT 296-14582-1-ND | Tri-State 8-Bit Registered Transceiver. | 24-QSOP | 1.08 90 72 
SN74F1016DWR 296-3544-1-ND | 16-Bit Schottky Barrier Diode RC Bus | 20-SOIC 432 346 2.69) |CY74FCT646ATQCT 296-14582-2-ND | Tri-State 8-Bit Registered Transceiver. | 24-QSOP 1170.00/2,500 
Termination Array CY74FCT646ATSOCT 296-23217-1-ND | Tri-State 8-Bit Registered Transceiver | 24-SOIC 88 66 50 
SN74F1016DWR 296-3544-2-ND | 16-Bit Schottky Barrier Diode RC Bus | 20-SOIC 4896.00/2,000 CY74FCT646ATSOCT 296-23217-2-ND | Tri-State 8-Bit Registered Transceiver | _24-SOIC 586.00/2,000 
Termination Array CY74FCT821ATQCT 296-14583-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop | 24-QSOP 88 66 50 
FCT Family CY74FCT821ATQCT 296-14583-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop | 24-QSOP 715.00/2,500 
74FCT162H501CTPACT |296-23195-1-ND | 18-Bit Registered Transceiver 56-TSSOP| 5.20 4.16 3.24) |CY74FCT821BTPC 296-14584-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Register | 24-Dip 1.38 1.15 92 
TA4FCT162H501CTPACT | 296-23195-2-ND | 18-Bit Registered Transceiver 56-TSSOP 5890.00/2,000 CY74FCT821CTQCT 296-14585-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Register | 24-QSOP 88 66 50 
T4FCT162240ATPACT | 296-23187-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP| 1.30 1.04 78| | CY74FCT821CTQCT 296-14585-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Register | 24-QSOP 715.00/2,500 
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CY74FCTB27ATSOC | 296-9443-5-ND_| Tri-State 10-Bit Butfer 24-S0IC | 96.72 54) |SN74GTLP1395GQNR  |296-13189-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus 20-BGA 2142.00/1,000 
CY74FCT827CTOCT (| 296-15180-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer 24-QSOP| 88 66 50 Transceiver with Split LVTTL Port 
CY74FCT827CTOCT —-| 296-15180-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer 24-QSOP 715.00/2,500 SN74GRLP1395PWR — | 296-12467-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus 20-TSSOP| 3.38 270 2.10 
CY74FCT827CTSOCT | 296-12845-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer 24-SOIC | 88 66 50 Transceiver with Split LVTTL Port 
CY74ECT827CTSOCT | 296-12845-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer 24-SOIC 586.00/2,000 SN74GRLP1395PWR | 296-12467-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus 20-TSSOP| — 3826.00/2,000 
CY74FCT841CTOCT | 296-23386-1-ND | Tri-State 10-Bit Latch 24-0S0P | 108 90 72 Transceiver with Split LVTTL Port 
CY74FCT841CTQCT | 296-23386-2-ND | Tri-State 10-Bit Latch 24-QSOP 1170.00/2,500 SN74GTLP2033DGGR  |296-12468-1-ND |8-Bit LVTTL-fo-GTLP Registered Xcvr. [48-TSSOP| 6.60 5.28 446 
CY74FCT2244ATQCT — | 296-14566-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 90-asoP| 72 54 41) |SN74GTLP2033DGGR |296-12468-2-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Registered Xcvr. |48-TSSOP] — 8250.00/2,000 
CY74FCT2244ATQCT | 296-14566-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QSOP 585.00/2,500 SN74GTLP2033DGVR | 296-12469-1-ND | 8-Bit LVITL-to-GTLP Registered Xcvr. |48-TVSOP| 6.60 5.28 4.46 
CY74FCT2244CTOCT | 296-14567-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-0S0P | 88 66 _50| |SN74GTLP2033DGVR | 296-12469-2-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Registered Xcvr. |48-TVSOP]  8250.00/2,000 
CY74FCT2244CTOCT  |296-14567-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QS0P 715.00/2,500 SN74GTLP2033GQLR | 296-13190-1-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj.-Edge-Rate | 56-BGA | 6.96 5.57 4.70 
CY74FCT2245ATQCT 296-12974-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-QSOP 12 54 AY Register Transcvr w/Split LVTTL 
CY74FCT2245ATQCT 296-12974-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-QSOP 585.00/2,500 Port/Inverter _ 
CY74FCT2245TSOCT ‘| 296-14568-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 72 54 41] /SN74GTLP2033GQLR | 296-13190-2-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj.-Edge-Rate 56-BGA 4350.00/1,000 
CY74ECT2245TSOCT _| 296-14568-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 478.00/2,000 Register Transcvr w/Split LVITL 
CY74FCT2245TSOC 296-9439-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 80 60 45 Port/Inverter : 
CY74FCT2257ATQCT 296-14005-1-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux 16-QSOP | 2.03 1.62 1.22 SN74GTLP2034DGGR ‘| 296-13191-1-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate 48-TSSOP|} 660 5.28 4.46 
CY74FCT2257ATOQCT | 296-14005-2-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux 16-QSOP 2592.50/2,500 Register Xcvr. with Split LVTTL Port 
CY74FCT2373CTSOC | 296-12975-5-ND | Tri-State Octal Transparent Latch 20-S0ic | 88 66 50] |SN74GTLP2034DGGR | 296-13191-2-ND PRsistar Kove ait Sapa 48-TSSOP| — 8250.00/2,000 
CY74FCT2541ATQCT —_ | 296-14007-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-0S0P | 88 66 —_—50 e . i 
CY74FCT2541ATOCT  |296-14007-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-QSOP | 715.00/2,500 SN74GTLP2034DGVR |) 296-13192-1-ND PR GIoT cae a SoM AT Pore 48-TVSOP|) 6.60 5.28 4.46 
CY74FCT2573ATQCT | 296-23215-1-ND | Tri-State 8-Bit Latch 20-0S0P| 90 75 60 4 : : 
CY7AFCT2573ATOQCT | 296-23215-2-ND | Tri-State 8-Bit Latch 20-0S0P | —_975.00/2,500 SN74GTLP2034DGVR | 296-13192-2-ND aniter Xove wSpit LTH. Port 48-TVSOP| — 8250.00/2,000 
eee eee eT eae ae eee trop eh | 20080P | 72 S441)” | siuraGTLP2O34GOLR—/296-T319G-T-ND |B-Bit LVTTL-lo-GTLP Adj-Edge-Rate | SE-BGA | 696 557 470 
e ae i-! i z Register Xcvr. w/Split LVTTL Port 
GYPAFCT2S7AATOCT "Data Dhpe FipeFiop POMS [ereeee |. oars SN74GTLP2034GQLR |296-13193-2-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate | 56-BGA | — 4350.00/1,000 
7 7 7 7 Register Xcvr. w/Split LVTTL Port 
CY74FCT2652ATQCT 296-13698-1-ND | Tri-State 8-Bit Registered Transceiver | 24-QSOP | 266 2.13 1.66 ; 
CY74FCT2652ATOCT | 296-13698-2-ND | Tri-State 8-Bit Registered Transceiver | 24-SOP | 3717.50/2,500 SN74GTLP21395DGVR 2dGs1S184aieNb CHEecaler win SHIELVIEL Pa a | SOINOR | tet ent e10 
CY74FCT2827ATQCT | 296-14166-1-ND | Tri-State 10-Bit Butter 24-QSOP | 2.40 192 1.44 ° 
CY74FCT2827ATQCT — | 296-14166-2-ND | Tri-State 10-Bit Butfer 24-asoP |  3072.50/2,500 SN7AGTLP21A95DGVR (Besant aa necalver aril Sait CVTTL Pt 20-TVSOP) —3826.00/2,000 
CY74FCT16244ATPACT |296-14306-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP| 1.35 1.08 81 ' 
CY74FCTIG244AT PACT | 296-14306-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP | 1404.00/2,000 SN74GTLP2IS95DWR [eee aD HEA ae Uith Soit LUPTL PEE 20-8016 | 338 2.70 210 
CY74FCT16244CTPACT | 296-23212-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP] 1.35 1.08 81 GET ee as : 
CY74FCT16244CTPACT | 296-23212-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP| — 1404.00/2,000 SNZAGTLPETSSOO WR ED Cee Va Wi gon LVETL Paik cout 3826.00/2,000 
CY74FCT16245ATPACT |296-16761-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP] 1.35 1.08 81 44 G74. te ee 
CY74FCT16245ATPACT |296-16761-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP| __1404.00/2,000 SNTAGTLP2IZ95CQNR CeCe aT alia th Somt LVETL Pork AUBGAN) S08: 28.08" 286 
CY74FCT16373CTPACT |296-13619-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch [48-TSSOP| 1.35 1.08 81] /sn74qTLpo139sGaNR |296-13197-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP B 20-BGA 2442.00/1.000 
CY7AFCT16373CTPACT |296-13619-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch| 48-TSSOP| —1404.00/2,000 Transceiver with Split LVTTL Port ly 
CY74FCT16373CTPVC | 296-12687-5-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type | 48-SSOP| 1.35 1.08 81] |snzagrLpo139spwr  |296-13198-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus 20-TSSoP| 3.38 270 2410 
Latch Flip-Flop Transceiver with Split LVTTL Port 
CY74FCT16374CTPACT |296-12688-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TSSOP} 1.35 1.08 81] | sn7agTLp21395PwR | 296-13198-2-ND | Dual 4-Bit IIT eT Bus 20-TSsoP|  3826.00/2,000 
CY74FCT16374CTPACT |296-12688-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TSSOP| _1404.00/2,000 Transceiver with Split LVTTL Port 
CY74FCTI6374TPVC | 296-12273-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP | 1.35 1.08 = 81) /SN74GTLP22033DGGR |296-13199-1-ND | 8-Bit LVITL-GTLP Adj.-Edge Rate 48-TSSOP| 6.60 5.28 4.46 
CY74FCT16543ATPACT |296-12973-1-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver |56-TSSOP) 1.65 1.32 99 Registered Xevr. w/ Split LVTTL Port 
CY74FCT16543ATPACT | 296-12973-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver | 56-TSSOP 1716.00/2,000 SN74GTLP22033DGGR_ |296-13199-2-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge Rate 48-TSSOP 8250.00/2,000 
CY74FCT16827CTPACT |296-15309-1-ND | 20-Bit Buffer/Line Driver 56-TSSOP| 2.48 1.98 1.54 Registered Xcvr. w/ Split LVTTL Port 
CY74ECT16827CTPACT |296-15309-2-ND | 20-Bit Buffer/Line Driver 56-TSSOP| —_2806.00/2,000 SN74GTLP22033DGVR_|296-13200-1-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge Rate 48-TVSOP} 6.60 5.28 4.46 
CY74FCT162244TPVCT |296-14564-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-SSOP | 135 113 90 Registered Xcvr. w/ Split LVTTL Port 
CY74FCT162244TPVCT |296-14564-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-SSOP 599.00/1,000 SN74GTLP22033DGVR |296-13200-2-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge Rate 48-TVSOP| — 8250.00/2,000 
CY74FCT162245CTPVC | 296-12551-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP. 148 1.18 89 Registered Xcvr. w/Split LVTTL Port 
Future Bus Family SN74GTLP22033GQLR |296-13201-1-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge Rate 56-BGA | 696 557 4.70 
SN74FB2031RC 296-1560-5-ND | 9-Bit Address/Data Transceiver 52-QFP | 12.98 11.69 10.37 Registered Xcvr. w/Split LVTTL Port 
SN74FB2033ARC 296-1561-5-ND | 8-Bit Transceiver 52-QFP | 10.08 9.08 8.05] |SN74GTLP22033GQLR |296-13201-2-ND |8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge Rate 56-BGA 4350.00/1,000 
SN74FB2033KRC 296-3605-ND 8-Bit TTL/BTL Registered Transceiver 52-QFP | 12.40 11.16 9.90 Registered Xcvr. w/Split LVTTL Port 
SN74FB2040RC 296-3606-ND | 8-Bit TTL/BTL Transceiver 52-QFP | 13.96 12.57 11.15) /SN74GTLP22034DGGR |296-13202-1-ND |8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate 48-TSSOP] 6.60 5.28 4.46 
Su FeeOane SE eee Traine S20FP 115.96 1257 11.18 SN74GTLP22034DGGR_ |296-13202-2-ND at LVITL-GTLP Adl edge Rate 48-TSSOP| — 8250.00/2,000 
GTL Family - 2 “Bit L A j.-Edge-Rate - .00/2, 
SN74GTLIG55DGGR — |296-1184-1-ND ] 16-Bit Universal Bus Transceiver 64-TSSOP] 10.16 9.15 8.12 Register Transcvr w/Split LVTTL Port 
SN74GTLI655DGGR | 296-1184-2-ND_ | 16-Bit Universal Bus Transceiver 64-TSSOP] — 15068.00/2,000 SN74GTLP22034DGVR | 296-13203-1-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate 48-TVSOP} 6.60 5.28 4.46 
SN74GTL2006PWR 296-17670-1-ND | 13-Bit GTL-LVTTL Translator 28-TSSOP) 1.88 1.50 1.13 Register Transcvr w/Split LVTTL Port 
SN74GTL2006PWR 296-17670-2-ND | 13-Bit GTL-LVTTL Translator 28-TSSOP} — 1950.00/2,000 SN74GTLP22034DGVR_|296-13203-2-ND | 8-Bit LVITL-GTLP Adj.-Edge-Rate 48-TVSOP} — 8250.00/2,000 
SN74GTL2007PWR 296-17963-1-ND | 12-Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL 28-TSSOP) 1.88 1.50 1.13 oii7aerLes203ac0LRlsaeTaTOTEN Bae eTLeaT LD pale Poe Fats Port SE ETE a 
Translator r a i 2 1 i 4 . c a 
SN74GTL2007PWR 296-17963-2-ND | 12-Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL 28-TSSOP| __ 1950.00/2,000 Register Transevr w/Split LVTTL Port 
S scisine ears a SN74GTLP22034GQLR |296-13204-2-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate 56-BGA 4125.00/1,000 
SN74GTL2010PWR 296-21026-1-ND | 10-Bit Voltage Clamp 24-TSSOP] 1.63 1.30  .98 Register Transevr w/Split LVTTL Port 
SN74GTL2010PWR ‘| 296-21026-2-ND | 10-Bit Voltage Clamp 24-TSSOP| — 1690.00/2,000 + GTEPH Family 
SN74GTL2107PWR 296-21322-1-ND | 12-Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL 28-TSSOP) 1.88 1.50 1.13 Se sane Eee Hee oes aus Vranecatvat Ba eoe ee aeo 
Translator ~ 2 Bil - us Transceiver - .00/2, 
SN74GTL2107PWR 296-21322-2-ND | 12-Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVITL 28-TSSOP 1950.00/2,000 SN74GTLPH3O06DWR =| 296-12341-1-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 24-SOIC 405 3.24 2.52 
Translator SN74GTLPH306DWR | 296-12341-2-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 24-SOIC 4590.00/2,000 
SN74GTLT6612DGGR | 296-9808-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver 56-TSSOP| 7.92 6.34 5.35] |SN74GTLPH1612DGGR |296-13206-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate /64-TSSOP| 8.50 7.65 6.79 
SN74GTL16612DGGR | 296-9808-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver 56-TSSOP 9900.00/2,000 Universal Bus Transceiver 
SN74GTL16612DL 296-9809-5-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver 56-SSOP | 8.72 6.98  5.89| |SN74GTLPH1612DGGR |296-13206-2-ND ee ee nal ge hale 64-TSSOP| — 12598.00/2,000 
SN74GTL16616DGGR | 296-1185-1-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver 56-TSSOP| 7.50 6.75 5.99 niversal Bus Transceiver _ 
SN74GTL16616DGGR__|296-1185-2-ND_| 17-Bit Universal Bus Transceiver 56-TSSOP| _14080.00/2,000 SN74GTLPH1616DGGR | 296-11932-1-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver 64-TSSOP| 8.50 7.65 6.79 
SN74GTL16616DLR 296-9810-1-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver 56-SSOP | 9.00 7.20 6.08 SN74GTLPH1616DGGR | 296-11932-2-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver 64-TSSOP 12598.00/2,000 
SN74GTL1G616DLR | 296-9810-2-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver 56-SSOP 7040.00/1,000 SN74GTLPH1627DGGR |296-15555-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver |64-TSSOP| 9.00 7.20 6.08 
SN74GTL16622ADGGR |296-1186-1-ND | 18-Bit Bus Transceiver 64-TSSOP| 10.90 9.81  8.70| |SN74GTLPH1627DGGR |296-15555-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver _[64-TSSOP| _11250.00/2,000 
SN74GTL16622ADGGR |296-1186-2-ND | 18-Bit Bus Transceiver 64-TSSOP} — 16154.00/2,000 SN74GTLPH1645DGGR |296-12470-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver [56-TSSOP| 4.73 3.78 2.94 
SN74GTL16923DGGR__|296-9811-1-ND_| 18-Bit Universal Bus Transceiver 64-TSSOP| 10.70 9.63 8.54) |SN74GTLPH1645DGGR |296-12470-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver |56-TSSOP| — 5356.00/2,000 
SN74GTL16923DGGR__[296-9811-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver 64-TSSOP| _ 15858.00/2,000 SN74GTLPH1645DGVR |296-12471-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver |56-TVSOP| 4.73 3.78 2.94 
GTLP Family SN74GTLPH1645DGVR |296-12471-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver |56-TVSOP]  5356.00/2,000 
SN74GTLP817DGVR | 296-13205-1-ND | GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver [24-TVSOP] 3.94 3.15 245] |SN74GTLPH1645GQLR |296-12663-1-ND |16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver | 56-BGA | 5.40 432 3.36 
SN74GTLP817DGVR — | 296-13205-2-ND | GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver |24-TVSOP) — 4462.00/2,000 SN74GTLPH1645GQLR |296-12663-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver | 56-BGA 3060.00/,000 
SN74GTLP817DWR | 296-12338-1-ND | GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver | 24-SOIC | 3.94 3.15 2.45] |SN74GTLPH1655DGGR |296-12340-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate | 64-TSSOP| 850 680 5.74 
SN74GTLP817DWR 296-12338-2-ND | GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver 24-SOIC 4462.00/2,000 Universal Bus Transceiver 
SN74GTLP817PWR 296-12339-1-ND | GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver [| 24-TSSOP| 3.94 3.15 _2.45| |SN74GTLPH1655DGGR | 296-12340-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate  |64-TSSOP] — 10626.00/2,000 
SN74GTLP817PWR 296-12339-2-ND | GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver | 24-TSSOP 4462.00/2,000 Universal Bus Transceiver 
SN74GTLP1394DGVR | 296-9812-1-ND | 2-Bit Bus Transceiver 16-TVSOP| 2.59 2.07 1.61] |SN74GTLPH3245GKFR |296-13213-1-ND |32-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate |114-LFBGA) 6.36 5.09 4.30 
SN74GTLP1394DGVR =| 296-9812-2-ND | 2-Bit Bus Transceiver 16-TVSOP 2932.00/2,000 Bus Transceiver 
SN74GTLP1394DR 296-9813-1-ND | 2-Bit Bus Transceiver 16-SOIG | 259 207 1.61] |SN74GTLPH3245GKFR |296-13213-2-ND |32-Bit LVTTL-GTLP Adj-Edge-Rate /114-LFBGA) — 3975.00/1,000 
SN74GTLP1394DR 296-9813-2-ND_|2-Bit Bus Transceiver 16-SOIC 3622.50/2,500 Bus Transceiver : 
SN74GTLP1394PWR 296-9814-1-ND | 2-Bit Bus Transceiver 76-TSSOP| 259 2.07 1.61 SN74GTLPH16612DLR | 296-9815-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver 56-SSOP | 7.92 634 5.35 
SN74GTLP1394PWR | 296-9814-2-ND | 2-Bit Bus Transceiver 16-TSSOP|  2932.00/2,000 SN74GTLPH16612DLR |296-9815-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver 56-SSOP 4950.00/1,000 
SN74GTLP1395DGVR | 296-12465-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus 20-TVSOP| 3.38 270 2.10] |SN74GTLPH16612GR |296-9816-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver 56-TSSOP| 7.32 5.86 4.95 
Transceiver with Split LVTTL Port SN74GTLPH16612GR =| 296-9816-2-ND 18-Bit Universal Bus Transceiver 56-TSSOP 9150.00/2,000 
SN74GTLP1395DGVR | 296-12465-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus 20-TVSOP| — 3826.00/2,000 SN74GTLPH16912GR | 296-13207-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus 56-TSSOP| 6.50 5.20 4.39 
Transceiver with Split LVTTL Port Transceiver 
SN74GTLP1395DWR — | 296-12466-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus 20-SOIC | 338 270 210) |SN74GTLPHT6912GR  |296-13207-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus 56-TSSOP|  8750.00/2,000 
Transceiver with Split LVTTL Port Transceiver 
SN74GTLPT395DWR | 296-12466-2-ND | Dual 1-Bit LVITL-to-GTLP Bus 20-SOIC 3826.00/2,000 SN74GTLPH16912VR | 296-12256-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus 56-TVSOP| 6.50 5.20 4.39 
Transceiver with Split LVTTL Port Transceiver 
SN74GTLP1395GQNR | 296-13189-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus 20-BGA | 3.78 3.03 2.36) |SN74GTLPH16912VR  |296-12256-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus 56-TVSOP| — 8750.00/2,000 
Transceiver with Split LVTTL Port Transceiver 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available DigigpReel’ (cont) RoHS Compliant Parts Available 
ihe Digi-Key Price Each TA. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74GTLPHT6916GR  |296-13208-1-ND |17-Bit LVITL-GILP Universal Bus |56-TSSOP| 8.40 6.72 5.67| |CD74HCTZ3PWR 296-12780-2-ND | Dual Retriggerable Monostable T6-TSSOP| 320.00/2,000 

Transcvr w/Buffered Clock Outputs Multivibrators with Reset 
SN74GTLPH16916GR |296-13208-2-ND |17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus  |56-TSSOP| — 10500.00/2,000 CD74HC125E 296-12781-5-ND | Tri-State High Speed Quad Butfer 14-Dip | 72 54 

Transcvr w/Buffered Clock Outputs CD74HC125M 296-9173-5-ND_| Tri-State High Speed Quad Buffer 14-SOIC 12 54 AL 
SN74GTLPHI6916VR _ |296-13209-1-ND |17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus |56-TVSOP| 840 672 5.67) |CD74HC125M06 296-14509-1-ND | Tri-State High Speed Quad Buffer Tsoi | 644836 

Transcvr w/Buffered Clock Outputs CD74HC125M96 296-14509-2-ND | Tri-State High Speed Quad Buffer 14-SOIC 520.00/2,500 
SN74GTLPH16916VR |296-13209-2-ND |17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus  |56-TVSOP| — 10500.00/2,000 CD74HC126E 296-12782-5-ND | Tri-State High Speed Quad Buffer 14-Dip | 72 54 

Transcvr w/Buffered Clock Outputs CD74HC126M 296-12783-5-ND | Tri-State High Speed Quad Butfer 14-soic | 72 54 at 
SN74GTLPH16927GR | 296-15556-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver | 56-TSSOP| 840 6.72 5.67| | CD74HC126M96 296-14510-1-ND | Tri-State High Speed Quad Buffer 14-SOIC 64 AB 36 

with Source Sync. Clock Output CD74HC126M96 296-14510-2-ND | Tri-State High Speed Quad Buffer TA-SOIC 520.00/2,500 
SN74GTLPH16927GR | 296-15556-2-ND |18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver |56-TSSOP| — 10500.00/2,000 CD74HC139E 96-12784-5-ND | Quad 2-Input Schmitt-Trig. NAND Gate | 14-Dip | 72 58 At 

with Source Sync. Clock Output = zl je itt-Tri a 
SN74GTLPH16927KR | 296-15557-1-ND |18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver | 56-BGA | 850 7.65 6.79 ORR Fore ony quae tie Se AAD ae aa o a a 

with Source Sync. Clack Qutput cD74HC132M96 296-9175-2-ND_| Quad 2-In itt-Trig. - : / : 

- - put Schmitt-Trig. NAND Gate | 14-SOIC 520.00/2,500 
SN74GTLPH16927KR == | 296-15557-2-ND ag Bus Transoelveh 56-BGA 6299.00/1,000 CD74HC137E 296-9176-5-ND [3-8 Line Decoder/Demultiplexer, with | 16-Dip 64.~C48SC« 
with ource sync. Cloc! utput Address Latch 
SN7AGTLPH16927VR |296-15558-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver |56-TVSOP] 9.24 7.40 6.24] | onzancagee 296-12785-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux, inverting” | 16-Dip a sek. 

with Source Sync. Clock Output “i " i 3 
SN74GTLPH16927VR | 296-15558-2-ND |18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver |56-TVSOP| — 11550.00/2,000 eayauciaaN; SRR SRS Mee LTA Cacao inverting’ | 16-S01C 6k da “6 

with Source Sync. Clock Output Non-Invertin 2 7 . 

; ; 9 

SN74GTLPH16945GR | 296-13210-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver |48-TSSOP| 4.86 3.89 3.03 eaneeaaain OE 
SN74GTLPH16945GR _|296-13210-2-ND |16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver__|48-TSSOP| _5508.00/2,000 BDAC TSOMe6 BLEED Noe ee daveringh. /(A6:801G)) «G4 Ae» 86 
SN74GTLPH16945VR |296-13211-1-ND |16-Bit LVTTL-GILP Bus Transceiver |48-TVSOP| 4.86 3.89 3.03 aneeconin Oh 5 
SN74GTLPH16945VR |296-13211-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver | 48-TVSOP| —_5508.00/2,000 eae er pees eNO earl Demuinenng’. |p poe ||| seeeeu oe 
SN74GTLPH32912KR | 296-15559-1-ND | 36-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver |114-LFBGA| 10.00 9.00 7.98 a aon - 
SN74GTLPH32912KR _|296-15559-2-ND |36-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver |114-LFBGA|  7410.00/1,000 oRettete EE oe oe eon ae jean Pe naie coo #0 
SN74GTLPH32916KR | 296-15560-1-ND SEIT GULF Bus Tans 114-LFBGA] 10.00 9.00 7.98] | énvanedaze 296-14514-5.ND | 10-4 Line Priority Encoder ied | 53 4030 

ee with z : : CD74HC151M96 296-12787-1-ND | HS CMOS Logic 8-Input Mux 16-solc | 64 48 36 
SN74GTLPHS2916KR = | 296-15560-2-ND oe EER Cee OI T14-LFBGA] = 7410.00/1,000 CD74HC151M96 296-12787-2-ND | HS CMOS Logic 8-Input Mux 16-SOIC §20.00/2,500 
SN74GTLPH32945KR |296-12472-1-ND | 32-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver | 96-LFBGA) 5.40 4.32 3.65] | EDUEIDAEN Steam ee LS See aat|| oe 
SN74GTLPH32945KR _|296-12472-2-ND |32-Bit LVITL-GTLP Bus Transceiver | 96-LFBGA| _3375.00/1,000 eb74He16iMae Pane DOSEN Hs ane Togle Présattahle Cantar 165016 eee ee 

HC Family % % . - 
CD74HC161M96 296-23206-2-ND |HS CMOS Logic Presettable Counter | 16-SOIC 520.00/2,500 

CD74HCO0E 296-12769-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate Dip | 64 48 36 CMOS : 4 
CO zaNICOONN 396-9167-5-ND_ | Quad 2-Inout NAND Gate tesoe | 8239. ap| | CO74HC164E 296-12788-5-ND ae Sera-IvParalle-Out Shit 14-Dip | 72 54 
cD74HCooM9s 296-14504-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-S0I0 | 48 36 27 egister : 
poitearies 396-14804-2.ND | Quad 2-Input NAND Gate tasale 290.00/2.500 CD74HCT64M 296-12789-5-ND a Seria Parle OUt Shit Tes0Ic | 72ST 
CD74HCO2E 296-12770-5-ND |High Speed, Quad 2-Input NOR Gate | 14-Dip | 64 48 36 ees Register Perens : 
CD74HCO3MO6 296-12771-1-ND | High Speed, Quad 2-Input NAND Gate) 14-SOIC | 48.36.27] | CD74HC164M96 296-14514-1-ND Tene In/Parallel-Out Shift 14S0IC | 64 48 36 

with Open Drain : i 4 
cD74HC03M96 296-12771-2-ND | High Speed, Quad 2-Input NAND Gate | 14-SOIC 390.00/2,500 CD74HC164M96 BBE isi eeeaitl) ee Shift 14-S0IC 520.00/2,500 

with Open Drain - et aes ‘ ay ; “Ti 
CD74HCO4E 296-12772-5-ND |High Speed, CMOS Logic Hex Inverter | 14-Dip | 64 48 36) | CD74HC165E 26) 2120-5Nb paca In/Serial-Out Shift 16-Dip ie ot Al 
CD74HCO4M 296-17318-5-ND |High Speed, CMOS Logic Hex Inverter | 14-SOIC | 52 39 30 eee Fe ne cata ean : 

CD74HCO4M96 296-14505-1-ND |High Speed. CMOS Logic Hex Inverter | 14-SOIC | 48 36 _27|_ | CD/4HC165M ASD eit In/Serial-Out Shift 1SOIG | 72 
CD74HCO4M96 296-14505-2-ND |High Speed, CMOS Logic Hex Inverter_| 14-SOIC 390.00/2,500 aaa — - 

crac” aati [uns ona 2sea'iSar | vag | ata" | RTRCTIBON PFET RTE yO aa 
cD74HCO8M 296-9169-5-ND |High Speed’ Quad 2-Input AND Gate | 14-Soic| 52 39 30 ! i : rOOe: 
cD74HCo8M96 296-14506-1-ND |High Speed. Quad 2-Input AND Gate | 14-S0Ic| 48 36 27) |CD?4HC174E 206-14515-5:ND)| Hex D-Type Filp-Flop with Reset 16-Dip_ | 72 54 AT 
cD74HCO8M96 296-14506-2-ND | High Speed, Quad 2-Input AND Gate | 14-SOIC 390.00/2,500 CD74HC192PWR Paciocaany Presetiable Synchronous 4-Bit Up/ = 16-TSSOP} 60 45M 
CD74HCOSOMS6EP  |296-22100-1-ND |High Speed, Quad 2-Input AND Gate | 14-SOIC | 168 1.34 1.01 Se Bi : 

CD74HCO8OM96EP | 296-22100-2-ND |High Speed, Quad 2-Input AND Gate | 14-SOIC | 2145.00/2,500 CO74HC1922 WR aay) resetiable Synchrondus 4-BitUp/ | 16-TSS0P/ —400.00/2,000 
CD74HC10E 296-12774-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-Dip | 64 48 36 [= oe = 

crc — iersene gcrmetncane = |ta| S| (COTaCTe: ears (ate eamnrony SESE] TOE | Ea 
CD74HC10Ma6 ZO6=14507=12ND! Triple 3-Input NAND Gate 14S0IC | 48 __36__27|_ | cn7ancigamos 296-9185-1-ND |4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register | 16-SOIC | 96 80 64 
CD74HC10Ma6 286-14507-2:ND) Triple 3-Input NAND Gate 14-S0IC 390.00/2,500 CD74HC194M96 296-9185-2-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register | 16-SOIC |  390.00/2,500 
CD74HC11M 296-9170-5-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-501 | 52 39 30 it BL-Diracti iv. Shift Regi 00/2, 

i CD74HC194PWR 296-12794-1-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register | 16-TSSOP 48 36 27 
ep He IMS poegl atid} Triple 2-Input AND Gate Sol | 4836-27) CD 7aHCT94PWR 296-12/94-2-ND |4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register | 16-TSSOP]  320.00/2,000 
CD74HC11M96 296-12779-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-SOIC 390.00/2,500 coeaeioeowe Poe ean 4 Gh Pci thence neat  iereeoe| gee ee ap 
CD74HC14E 296-12786-5-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter 14-Dip 6448 36 TP ara Se eebess Fegisier : : ; 
CoaHGLaN SS ee 4 CD74HC195PWR 296-12795-2-ND | 4-Bit Parallel Access Register 16-TSSOP|  612.00/2,000 

gger Inverter WSO) 523930) cpzancaziE 296-9187-5-ND |HS Dual Mono Multivibrator with Reset | 16-Di 66 5038 
CD74HC14IM96 296-9179-1-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter 14-SOIC 48 3627 pees Mer ON OW UIY DratOE NI ese lp : : : 
oy ae Tee is CD74HC221M96 296-17789-1-ND | HS Dual Mono Multivibrator with Reset | _16-SOIC 60 45 34 
COTANG TIMES epee og Hex Schmitt Trigger Inverter irsale 300;00/2,600 CD74HC221M96 296-17789-2-ND | HS Dual Mono Multivibrator with Reset | 16-SOIC 487.50/2,500 
CD74HC21M 296-9186-5-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-S0lc | 48 36 27 SR Mi E 50/2, 
cricee [atte swolh sn epetrwnonoae | "ucpe | S13 |emreaneyn lawrence) a 
oe Fe cut NAND Gate tet] 3 2S) |epzatces7mas 296-12797-1-ND |3-to-8 Line Decoder Demux with 16-8010 | 64 48 36 
si i e 4 : i Address Latches 
pees Bl eet NAND Gate insole | “aarsommsoo -°| | cp74Hc2a7Mes 296-12797-2-ND |3-to-8 Line Decoder Demux with 16-S0IC | 520.00/2,500 
F f ay: Address Latches 
CD74HC32E 296-12803-5-ND |HS CMOS Logic Quad 2-Input ORGate | 14-Dip | 64 48 36 s 
CD74HC32M 296-12804-5-ND |HS CMOS Logic Quad 2-Input OR Gate | 14-SOIC | 52.39.30] | O/4HC257PWR 296-13813-1-ND Gry eee HS, 16-TSSOP) 644836 
See eR Me te get S| Siti || lamacanm aera ittiteertemis, en] ica 
bees Rep oeen Hebei Reet insuie | “ae7so/s00 | | eD74Ho288M 296-9188-5-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting/ | 16-Soic | 48 36 27 
. ; Se Non-Inverting 
pee een Dual ete aero on a a a CD74HC238PWR 296-13814-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux, HS CMOS |16-TssoP| 48 36 27 
‘ . : Logic, Inverting/Non-Inverting 
eo Pee ee oc nes Aeeee izeoe | “Sao.o/es00 | |co74Hc2sapwa 296-13814-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux, HS CMOS |16-TSSOP)  320.00/2,000 
Ane ‘ paket Logic, Inverting/Non-Inverting 
CO74HC75E 296-9240-5-ND_| Dual 2-Bit Bistable Transparent Latch_| _16-Dip 88__.66_.50| | ¢p7qHC24am96 296-9189-1-ND [Tri-State Quad Bus Transceiver T4500 | 72.54. 
CD74HC85E 296-12821-5-ND | 4-Bit, HS, Magnitude Comparator 16-Dip 81 68 54 . ae e : f 
CD74HC85M 296-9242-5-ND |4-Bit. HS. Magnitude C ti 46-S0IC 90 5 60 CD74HC243M96 296-9189-2-ND | Tri-State Quad Bus Transceiver 14-SOIC 585.00/2,500 
ea “Bit, HS, Magnitude Lomparator 5 ’ : ‘ CD74HC244E 296-12798-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 96 72 54 
CD74HC85M96 296-9242-1-ND | 4-Bit, HS, Magnitude Comparator 16-SOIC 81 68 54 a Ts fe H ; i 

: 7 CD74HC244M 296-12799-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 76 57 A3 
CD74HC85M96 296-9242-2-ND |4-Bit, HS, Magnitude Comparator 16-SOIC 877.50/2,500 ae ad sh : 

‘i ; CD74HC244M96 296-14516-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 76 o7 43 
CD74HC86E 296-12822-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 72 54 AL 7 7 7 

id 2-InputE CD74HC244M96 296-14516-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-S0IC 506.00/2,000 
CD74HC93M96 296-9243-1-ND /4-Bit Binary Ripple Counter T4S0IC | 816854 eect $0 

ae ‘i CD74HC245E 296-12800-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 96 72 54 
CD IaHC2OM9 potpedeacnom| Bit Binary Ripple Counter AESOIG) | -B7C50/2,500 CD74HC245M1 296-9421-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-soic | 84 63 48 
GbraHe lize poaeduca go) Oval, Negative, JK Flp-Flop with Set | 16-Dip | 72 54 41) | cn7arica4s Mos 296-14517-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-S0Ic | 76 87 43 

oe i, abhi tS 3 cD74HC245M96 296-14517-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 506.00/2,000 
CD74HC112M96 296-12777-1-ND | Dual Negative, JK FlipFlop with Set | 16-01C | 64 4898) ETC eony SD eo | 0007 000 
chranc renee 296-12777-2-ND | Dual, Negative, J-K Flip-Flop with Set_ | 16-S01C 520.00/2,500 cD74HC259M96 296-9192-1-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-solc | 76 57 43 
sdReste ‘ CD74HC259M96 296-9192-2-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-S0Ic | "617.50/2,500 
CD74HCT12PWR 296-12778-1-ND | Dual, Negative, J-K Flip-Flop with Set |16-TSSOP| 64 48 36) | CD74HC273E 296-12801-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 20-Dip 960 7254 

and Reset cD74HC280M96 296-14518-1-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/ 14-solc | 78 65 52 
CD74HC112PWR 296-12778-2-ND | Dual, Negative, J-K Flip-Flop with Set. |16-TSSOP| — 426.00/2,000 Checker : 

and Recet CD74HC280M96 296-14518-2-ND |9-Bit Odd/Even Parity Generator] TESOIC 845,072,500 
CD74HC123E 296-9171-5-ND | Dual Retriggerable Monostable 16-Dip 53 4030 Checker ; , 

Multivibrators with Reset CD74HC283E 296-14519-5-ND | 4-Bit Binary Full Adder with Fast Carry 16-Dip 62 AT 35 
CD74HC123M 296-9172-5-ND | Dual Retriggerable Monostable 16-SOIC 52.39 ~—-«.30)_: | CD74HC297E 296-9193-5-ND | Digital Phase-Locked-Loop 16-Dip | 236 189 147 

Multivibrators with Reset CD74HC299E 296-9194-5-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register | 20-Dip 80 60 45 
cb74HC123M96 296-14508-1-ND | Dual Retriggerable Monostable te-soic| 48 36 27) |CD74HC299M 296-9195-5-ND_ | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register | 20-SOIC | 88 66 _50 

Multivibrator with Reset CD74HC299M96 296-14520-1-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register | 20-SOIC 80 60 45 
CD74HCT23M96 296-14508-2-ND |Dual Retriggerable Monostable T6-SOIC 390.0072,500 cD74HC299M96 296-14520-2-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register | 20-SOIC 532.00/2,000 

Multivibrator with Reset CD74HC354E 296-9198-5-ND | Tri-State 8-Input Mux/Register 20-Dip 81 68 54 
CD74HC123PWR 296-12780-1-ND | Dual Retriggerable Monostable 1e-Tssop| 48 36 .27| | CD74HC367M96 296-14523-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver, Non- | 16-SOIC | 76 57 43 

Multivibrators with Reset Inverting/Inverting 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


940 usz010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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1% TEXAS —_ = DIGITAL LOGIC 13 TEXAS = _ DIGITAL LOGIC 
INstRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
TA. Digi-Key Price Each Tr Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74HC367M96 296-14523-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver, Non- | 16-SOIC 617.50/2,500 CD74HC4075M96 296-14534-1-ND | Triple 3-Input OR Gate 14-SOIC 483627 
Inverting/Inverting CD74HC4075M96 296-14534-2-ND | Triple 3-Input OR Gate T4-SOIC 390.00/2,500 
CD74HC373E 296-12805-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-Dip 96.72 ~«54) | CD74HC4075PWR 296-9228-1-ND | Triple 3-Input OR Gate 14-TSSOP| 52 39 30 
CD74HC373M 296-9422-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 84 = .63—.48)_ | CD74HC4075PWR 296-9228-2-ND_| Triple 3-Input OR Gate 14-TSSOP 346.00/2,000 
CD74HC373M96 296-14524-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 76 57 43] | CD74HC4094M 296-14290-5-ND | Tri-State 8-Stage Bus Register 16-SOIC 48 3627 
CD74HC373M96 296-14524-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 506.00/2,000 CD74HC4094IMi96 296-14535-1-ND | Tri-State 8-Stage Bus Register 16-SOIC 48.36.27 
CD74HC374E 296-12806-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 96 .72__—«54) [CD 74HC4094M96 296-14535-2-ND | Tri-State 8-Stage Bus Register 16-SOIC 390.00/2,500 
CD74HC374M 296-12807-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 84 ~—63—=«C«B | | CD74HC43 16M 296-9230-5-ND | Quad Analog Switch with Level 16-SOIC 80 6.60) 45 
CD74HC374M96 296-14525-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 76 57 43 Translation 
CD74HC374M96 296-14525-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 506.00/2,000 CD74HC4316M96 296-14536-1-ND | Quad Analog Switch with Level 16-SOIC 72 54 A 
CD74HC390E 296-9199-5-ND | Dual Decade Ripple Counter 16-Dip 66 50 38 Translation 
CD74HC390M96 296-14526-1-ND | Dual Decade Ripple Counter 16-SOIC 60.45 34) | CD74HC4316M96 296-14536-2-ND | Quad Analog Switch with Level 16-SOIC 585.00/2,500 
CD74HC390M96 296-14526-2-ND | Dual Decade Ripple Counter 16-SOIC 487.50/2,500 Translation 
CD74HC423E 296-9229-5-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator 16-Dip 716 57 3 CD74HC4351E 296-9231-5-ND_| Analog Mux/Demux with Latch 20-Dip 1.02 85 68 
with Reset CD74HC4511E 296-14537-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ 16-Dip 80 60 45 
CD74HC540E 296-12812-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 96 72 54 Driver 
CD74HC541E 296-12813-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 96 72 54) |CD74HC4511M 296-9232-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ 16-SOIC 88 6.66 = 50 
CD74HC541M 296-12814-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 88 66 -50 Driver 
CD74HC541M96 296-14538-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 80.60 ~—.45] ‘| CD74HC4511PWR 296-23208-1-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ 16-TSSOP| 80 60 45 
CD74HC541M96 296-14538-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 532.00/2,000 Driver 
CD74HC573E 296-12815-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-Dip 96 .72 54) | CD74HC4511PWR 296-23208-2-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ 16-TSSOP 532.00/2,000 
CD74HC573M96 296-12816-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 80 60 45 Driver 
CD74HC573M96 296-12816-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 532.00/2,000 CD74HC4515M 296-9233-5-ND | 4-16 Line Decoder/Demux w/Input 24-SOIC 2.30 1.84 1.43 
CD74HC574E 296-12817-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 96 «724 Latch 
CD74HC574M 296-12818-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 88 66 =—.50} | CD74HC4538E 296-12811-5-ND | Dual Retriggerable Precision 16-Dip 80 660 45 
CD74HC595DWR 296-18401-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOIC 80 60 45 Monostable Multivibrator 
CD74HC595DWR 296-18401-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOIC 532.00/2,000 CD74HC4538M 296-9234-5-ND | Dual Retriggerable Precision 16-SOIC 80 60 45 
CD74HC59596 296-18402-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOIC 80.60.45 Monostable Multivibrator 
CD74HC595M96 296-18402-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOIC 650.00/2,500 CD74HC4538QM96G4Q1 | 296-23790-1-ND | Dual Retriggerable Precision 16-SOIC 85 64 AB 
CD74HC595NSR 296-18403-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOP 80 60 45 Monostable Multivibrator NEW! 
CD74HC595NSR 296-18403-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOP 532.00/2,000 CD74HC4538QM96G4Q1 | 296-23790-2-ND | Dual Retriggerable Precision 16-SOIC 690.00/2,500 
CD74HC595SM96 296-18404-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SSOP| 80 60 45 Monostable Multivibrator NEW! 
CD74HC595SM96 296-18404-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SSOP 532.00/2,000 CD74HC4538QPWRG4Q1 | 296-23700-1-ND | Dual Retriggerable Precision 16-TSSOP 85 64 8 
CD74HC597M96 296-16704-1-ND [HS CMOS Logic 8-Bit Shift Register 16-SOIC | 105 88 70 Monostable Multivibrator MEW! 
CD74HC597M96 296-16704-2-ND | HS CMOS Logic 8-Bi Shift Register 16-SOIC 4137.50/2,500 CD74HC4538QPWRG4Q1 | 296-23700-2-ND | Dual Retriggerable Precision 16-TSSOP 564.00/2,000 
CD74HC646M 296-9235-5-ND | Tri-State Octal Bus Transcvr/Register | 24-SOIC | 2.00 1.60 1.20 Monostable Multivibrator NEW! : 
CD74HC652EN 296-14539-5-ND | Tri-State Octal Bus Transcvr/Register | 24-Dip 180 144 1,08] |CD74HC7046AE 296-9237-5-ND | PLL with VCO/Lock Detector 16-Dip 1.93 1.54 1.16 
CD74HC670M96 296-9236-1-ND_|HS CMOS Logic 4-by-4 Register File | 16-SOIC | 1.44 1.20 _.96| |CD74HC7046AM 296-9238-5-ND | PLL with VCO/Lock Detector 16-SOIC | 213 1.70 1.28 
CD74HC670M96 296-9236-2-ND |HS CMOS Logic 4-by-4 Register File | 16-SOIC 1560.00/2,500 CD74HC7266M 296-9239-5-ND | Quad 2-Input Exclusive NOR Gate 14-SOIC 78 65 52 
CD74HC4016E 296-9204-5-ND | Quad Bilateral Switch 14-Dip 80 60 45 CD74HC40103E 296-9200-5-ND_| 8-Stage Synchronous Down Counter 16-Dip 81 68 54 
CD74HC4016M96 296-9205-1-ND | Quad Bilateral Switch 14-SOIC 80 60 45 CD74HC40103M 296-9201-5-ND | 8-Stage Synchronous Down Counter 16-SOIC 90 15 60 
CD74HC4016M96 296-9205-2-ND | Quad Bilateral Switch 14-SOIC 650.00/2,500 CD74HC40103QM96EP | 296-22101-1-ND | 8-Stage Synchronous Down Counter 16-SOIC 2.03 1.62 1.22 
CD74HC4017M96 296-12808-1-ND | High Speed Decade Counter/Divider 16-SOIC 56 42 32| |CD74HC40103QM96EP | 296-22101-2-ND | 8-Stage Synchronous Down Counter 16-SOIC 2592.50/2,500 
CD74HC4017M96 296-12808-2-ND | High Speed Decade Counter/Divider 16-SOIC 455.00/2,500 CD74HC40105E 296-9202-5-ND | 4-Bit by 16-Word FIFO Register 16-Dip 78 65 52 
CD74HC4017PWR 296-9423-1-ND |High Speed Decade Counter/Divider |16-TSSOP) 56 42 32] + | CD74HC40105M96 296-9203-1-ND_| 4-Bit by 16-Word FIFO Register 16-SOlG |__.78_ _—65__—i 2 
CD74HC4017PWR 296-9423-2-ND | High Speed Decade Counter/Divider | 16-TSSOP 372.00/2,000 CD74HC40105M96 296-9203-2-ND | 4-Bit by 16-Word FIFO Register 16-SOIC 845.00/2,500 
CD74HC4017QM96EP | 296-22102-1-ND | HS Decade Counter/Divider 16-SOIC | 1.26 1.05 84] |SN74HCOOD 296-1187-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 460 3726 
CD74HC4017QM96EP__| 296-22102-2-ND | HS Decade Counter/Divider 16-SOIC 1365.00/2,500 SN74HCOODR 296-1187-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 39.3222 
CD74HC40170PWREP | 296-22103-1-ND | HS Decade Counter/Divider T6-TSSOP| 17.26 1.05 84] | SN74HCOODR 296-1187-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 255.00/2,500 
CD74HC40170PWREP | 296-22103-2-ND | HS Decade Counter/Divider 16-TSSOP} — 1118.00/2,000 SN74HCOON 296-1563-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 50 40 30 
CD74HC4020M96 296-12809-1-ND | HS CMOS Logic 14-Bit Binary Counter | 16-SOIC 50 40 30] /SN74HCOONSR 296-8202-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOP 51 4229 
CD74HC4020M96 296-12809-2-ND | HS CMOS Logic 14-Bit Binary Counter | 16-SOIC 372.50/2,500 SN74HCOONSR 296-8202-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOP 284.00/2,000 
CD74HC4024E 296-9206-5-ND_| 7-Stage Binary Ripple Counter 14-Dip 53.40.30) | SN74HCOOPWR 296-8203-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP] 39 3222 
CD74HC4024M 296-9207-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counter 14-SOIC 52 39 ~.30| |SN74HCOOPWR 296-8203-2-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 216.00/2,000 
CD74HC4040M96 296-14527-1-ND | 12-Stage Binary Counter 16-SOIC 64 48 36] |SN74HCOOQDRQI 296-18232-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC Al__.33__—25 
CD74HC4040M96 296-14527-2-ND | 12-Stage Binary Counter 16-SOIC 520.00/2,500 SN74HCOOQDRQ1 296-18232-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 277.50/2,500 
CD74HC4046AE 296-9208-5-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 16-Dip 60 45 34) |SN74HCO2D 296-1188-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC A637) 26 
CD74HC4046AM 296-9209-5-ND_| Phase-Locked-Loop with VCO 16-SOIC 68.51.39] SN74HCO2DR 296-1188-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 39 3222 
CD74HC4046AM96 296-14528-1-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 16-SOIC 60 45 ~—-.34) ‘| SN74HCO2DR 296-1188-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 255.00/2,500 
CD74HC4046AM96 296-14528-2-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 16-SOIC 487.50/2,500 SN74HCO2DBR 296-8204-1-ND _| Quad 2-Input NOR Gate 14-SSOP | 46 376 
CD74HC4046APWR 296-9210-1-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 16-TSSOP| 60 45  .34| |SN/4HCO2DBR 296-8204-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
CD74HC4046APWR 296-9210-2-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 16-TSSOP 400.00/2,000 SN74HCO2N 296-1564-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 50 40 30 
CD74HC4049E 296-9211-5-ND_| Hex Inverting Buffer 16-Dip 62 AT 35| | SN74HCO2NSR 296-8205-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOP 51 A2 29 
CD74HC4049M 296-9212-5-ND | Hex Inverting Buffer 16-SOIC ‘60.45. .34| | SN74HCO2NSR 296-8205-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOP 284.00/2,000 
CD74HC4049PWR 296-15717-1-ND | Hex Inverting Buffer 16-TSSOP| 56 42  .32] | SN74HCO2PWR 296-8206-1-ND _| Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP| 39 __—=32__—2.2 
CD74HC4049PWR 296-15717-2-ND | Hex Inverting Buffer 16-TSSOP 372.00/2,000 SN74HCO2PWR 296-8206-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP 216.00/2,000 
CD74HC4050E 296-9213-5-ND | Hex Non-Inverting Buffer 16-Dip 55.44 33] |SN74HCO2ZQPWREP | 296-19505-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP| 84 63 48 
CD74HC4050M 296-9214-5-ND_| Hex Non-Inverting Buffer 16-SOIC 55.44 33] |SN74HCO2ZQPWREP | 296-19505-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP 558.00/2,000 
CD74HC4050M96 296-14529-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer 16-SOIC 50.40.30] |SN74HCO3D 296-9817-5-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Output | 14-SOIC 40 32.24 
CD74HC4050M96 296-14529-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer 16-SOIC 337.50/2,500 SN74HCO3DR 296-14826-1-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Output | 14-SOIC 46.37 26 
CD74HC4050NSR 296-23207-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer 16-SOP 50  .40 30] /SN74HCO3DR 296-14826-2-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Output | 14-SOIC 297.50/2,500 
CD74HC4050NSR 296-23207-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer 16-SOP 280.00/2,000 SN74HCO3N 296-8207-5-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Output | 14-Dip 50 40 30 
CD74HC4050PWR 296-9215-1-ND_| Hex Non-Inverting Buffer 16-TSSOP| 50 —-.40__—«.30|_: | SN74HCO4D 296-1189-5-ND_ | Hex Inverter 14-SOIC 46 3726 
CD74HC4050PWR 296-9215-2-ND_ [Hex Non-Inverting Buffer 16-TSSOP 280.00/2,000 SN74HCO4DBR 296-19247-1-ND | Hex Inverter 14-SSOP| 46 37 — 26 
CD74HC4051E 296-12810-5-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux 16-Dip 48 37 ~—-«.28|_ | SN74HCO4DBR 296-19247-2-ND | Hex Inverter 14-SSOP 252.00/2,000 
CD74HC4051M 296-9216-5-ND |HS CMOS Logic Analog Mux/Demux | 16-SOIC 48 36 ~=—-.27|_ [SN74HCO4DR 296-1189-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC 393222 
CD74HC4051M96 296-14530-1-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux | 16-SOIC 55 44 33] |SN74HCO4DR 296-1189-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 255.00/2,500 
CD74HC4051M96 296-14530-2-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux | 16-SOIC 372.50/2,500 SN74HCO4N 296-1566-5-ND | Hex Inverter 14-Dip 50 40 30 
CD74HC4051MM9G6EP | 296-22105-1-ND |HS CMOS Logic Analog Mux/Demux | 16-SOIC | 1.55 1.24 93] |SN74HCO4NSR 296-12883-1-ND | Hex Inverter 14-SOP 51 4229 
CD74HC4051MM96EP | 296-22105-2-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux | 16-SOIC 1985.00/2,500 SN74HCO4NSR 296-12883-2-ND | Hex Inverter 14-SOP 284.00/2,000 
CD74HC4051 PWR 296-13031-1-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux |16-TSSOP] .50 40  .30| |SN74HCO4PWR 296-8208-1-ND | Hex Inverter T4-TSSOP| 39 -«32.—St«iwD 
CD74HC4051 PWR 296-13031-2-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux | 16-TSSOP 308.00/2,000 SN74HCO4PWR 296-8208-2-ND | Hex Inverter 14-TSSOP 216.00/2,000 
CD74HC4052E 296-9217-5-ND_| Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 53 40 .30| | SN74HCO5D 296-1190-5-ND | Hex Inverter with OD 14-SOIC 40 32 24 
CD74HC4052M 296-9218-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 52 39 .30| | SN74HCO5DR 296-1190-1-ND | Hex Inverter with OD 14-SOIC 46 37 26 
CD74HC4052M96 296-14531-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 48 36 .27| |SN74HCOSDR 296-1190-2-ND_| Hex Inverter with OD 14-SOIC 297.50/2,500 
CD74HC4052M96 296-14531-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 390.00/2,500 SN74HCOSN 296-1568-5-ND | Hex Inverter with OD 14-Dip 50. 64030 
CD74HC4052PWR 296-17619-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux | 16-TSSOP| 48 36 27] __ | SN74HCO8D 296-1191-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 46 «437 26 
CD74HC4052PWR 296-17619-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux__| 16-TSSOP 320.00/2,000 SN74HCO8DR 296-1191-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 39 3222 
CD74HC4053E 296-9219-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 55 .44.~—~«33)_ | SN74HCO8DR 296-1191-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 255.00/2,500 
CD74HC4053M 296-9220-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux | 16-SOIC 55 44 33) [| SN74HCO8N 296-1570-5-ND_| Quad 2-Input AND Gate 14-Dip 50.40.30 
CD74HC4053M96 296-14532-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux | 16-SOIC 50 40  .30| | SN74HCO8NSR 296-12884-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOP St 42.29 
CD74HC4053M96 296-14532-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux | 16-SOIC 337.50/2,500 SN74HCO8NSR 296-12884-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOP 284.00/2,000 
CD74HC4053PWR 296-12111-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux__[16-TSSOP| _.50_—.40__—=.30|_ | SN74HCO8PWR 296-8210-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP| 39 32 22 
CD74HC4053PWR 296-12111-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux | 16-TSSOP 280.00/2,000 SN74HCOSPWR 296-8210-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP 216.00/2,000 
CD74HC4059M96 296-9221-1-ND | CMOS Prog. Divide-by-N Counter 24-SOIC | 2.48 1.98 1.49] |SN74HCO8QPWRQ1 296-23612-1-ND | Quad 2-Input AND Gate NEW! 14-TSSOP| 443527 
CD74HC4059M96 296-9221-2-ND | CMOS Prog. Divide-by-N Counter 24-SOIC 2574.00/2,000 SN74HCOSQPWRQT 296-23612-2-ND | Quad 2-Input AND Gate NEW! 14-TSSOP 244.00/2,000 
CD74HC4060M 296-9222-5-ND | 14-Stage Binary Counter with Oscillator} 16-SOIC 52 39° ~—-.30)_ | SN74HC10D 296-8213-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 46 3726 
CD74HC4066E 296-14533-5-ND | Quad Bilateral Switch 14-Dip 48.37.28) |SN74HC10DR 296-14828-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 39 3222 
CD74HC4066M 296-9224-5-ND | Quad Bilateral Switch 14-SOIC 48 ~«.36~—«.27| ‘| SN74HC10DR 296-14828-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 255.00/2,500 
CD74HC4066M96 296-9224-1-ND | Quad Bilateral Switch 14-SOIC 55 44 33) | SN74HC10N 296-8214-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 14-Dip 50.40 30 
CD74HC4060M96 296-9224-2-ND | Quad Bilateral Switch 14-SOIC 372.50/2,500 SN74HCTOQDREP 296-22295-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 84 63. 48 
CD74HC4066PWR 296-16703-1-ND | HS CMOS Logic Quad Bilateral Switch |14-TSSOP] .50 40  .30] | SN74HC10QDREP 296-22295-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 682.50/2,500 
CD74HC4066PWR 296-16703-2-ND | HS CMOS Logic Quad Bilateral Switch | 14-TSSOP 308.00/2,000 SN74HC1OQPWREP —| 296-22296-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-TSSOP| 84 63 48 
CD74HC4067M 296-9225-5-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux 24-SOIC 80.60 ~—-.45]_ |SN74HC10QPWREP _—‘| 296-22296-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-TSSOP 558.00/2,000 
CD74HC4067SM96 296-9226-1-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux 24-SSOP | 88 66 50) |SN74HC10QPWRG4Q1_ |296-23852-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate NEW! 14-TSSOP| 4133.25 
CD74HC4067SM96 296-9226-2-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux 24-SSOP 586.00/2,000 SN74HCTOQPWRG4Q1 | 296-23852-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate NEW! 14-TSSOP 444.00/4,000 
CD74HC4075M 296-9227-5-ND_| Triple 3-Input OR Gate 14-SOIC 48.36.27] | SN74HC11D 296-8216-5-ND_| Triple 3-Input Positive AND Gate 14-SOIC AQ 32.24 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74HC11DR 296-14830-1-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate 14-SOIC 46 .37-~—.26| | SN74HC126DBR 296-8220-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SSOP 55 44 33 
SN74HC11DR 296-14830-2-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate 14-SOIC 297.50/2,500 SN74HC126DBR 296-8220-2-ND_| Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SSOP 308.00/2,000 
SN74HC11N 296-8217-5-ND_| Triple 3-Input Positive AND Gate 14-Dip 50.40 _—.30| | SN74HC126DR 296-14831-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SOIC 45° 3607 
SN74HC11NSR 296-12885-1-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate 14-SOP I 42.29) | SN74HC126DR 296-14831-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SOIC 305.00/2,500 
SN74HC11NSR 296-12885-2-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate 14-SOP 284.00/2,000 SN74HC126N 296-8221-5-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-Dip 50 40 30 
SN74HC11PWR 296-13611-1-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate 14-TSSOP| 46 37 26] _-| SN74HC126NSR 296-8222-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SOP 55 A433 
SN74HC11PWR 296-13611-2-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate 14-TSSOP 252.00/2,000 SN74HC126NSR 296-8222-2-ND_| Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SOP 308.00/2,000 
SN74HC14D 296-1194-5-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC AG .37__—=26| | SN74HC126PWT 296-16822-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-TSSOP| 78 6552. 
SN74HC14DR 296-1194-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 39.32.22]: | SN74HC126PWT 296-16822-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-TSSOP 97.50/250 
SN74HC14DR 296-1194-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 255.00/2,500 SN74HC132D 296-8224-5-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In | 14-SOIC 50 40 30 
SN74HC14N 296-1577-5-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-Dip 50 40 .30| | SN74HC132DBR 296-8225-1-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In | 14-SSOP 55 A4 33 
SN74HC14NSR 296-12887-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOP 51 42 29) + |SN74HC132DBR 296-8225-2-ND_| Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In_| 14-SSOP 308.00/2,000 
SN74HC14NSR 296-12887-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOP 284.00/2,000 SN74HC132DR 296-14832-1-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In | 14-SOIC 45 3607 
SN74HC14PWR 296-8234-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP| 39.32.22) ‘| SN74HC132DR 296-14832-2-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In | 14-SOIC 305.00/2,500 
SN74HC14PWR 296-8234-2-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP 216.00/2,000 SN74HC132N 296-1573-5-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In | 14-Dip 50 40 30 
SN74HC14QDRQ1 296-19248-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC At 33.25) |SN74HC132QPWRQ1 ==‘ | 296-24108-1-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt- Trigger |14-TSSOP| 52 39 30 
SN74HC14QDRQ1 296-19248-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 277.50/2,500 Input NEW! 
SN74HC14QPWRQ1 296-17530-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP| 44.35. ——«.27| ‘| SN74HC132QPWRQ1 =| 296-24108-2-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt- Trigger | 14-TSSOP 344.00/2,000 
SN74HC14QPWRQ1 296-17530-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP 244.00/2,000 Input NEW! 
SN74HC20DR 296-8263-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-SOIC A637 .~—«.26|_-| SN74HC132PWR 296-8226-1-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In ]14-TSSOP| 45 = 36.27 
SN74HC20DR 296-8263-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 44-SOIC 297.50/2,500 SN74HC132PWR 296-8226-2-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In | 14-TSSOP 252.00/2,000 
SN74HC20N 296-12892-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-Dip 53 42 32 SN74HC138D 296-1193-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 50 A0 30 
SN74HC20NSR 296-12893-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-SOP. 51 42 29 SN74HC138DR 296-1193-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 45 36 27 
SN74HC20NSR 296-12893-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-SOP 284.00/2,000 SN74HC138DR 296-1193-2-ND_|3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 305.00/2,500. 
SN74HC21D 296-8265-5-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate 14-SOIC 40 32.24] | SN74HC138DBR 296-8227-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SSOP 550 44 33 
SN74HC21DR 296-14842-1-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate 14-SOIC 46.37.26] | SN74HC138DBR 296-8227-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SSOP 308.00/2,000 
SN74HC21DR 296-14842-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate 14-SOIC 297.50/2,500 SN74HC138N 296-1575-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-Dip 50. 40 30 
SN74HC21N 296-8266-5-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate 14-Dip 53 42 32 SN74HC138NSR 296-12886-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOP 55 A4 33 
SN74HC21NSR 296-13216-1-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate 14-SOP 51 42.29] | SN74HC138NSR 296-12886-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOP 308.00/2,000 
SN74HC21NSR 296-13216-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate 14-SOP 284.00/2,000 SN74HC138PWR 296-8228-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-TSSOP] 45 3627 
SN74HC21PWR 296-15846-1-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate 14-TSSOP| 46 37 ~—-«.26|__ | SN74HC138PWR 296-8228-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-TSSOP 252.00/2,000 
SN74HC21PWR 296-15846-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate 14-TSSOP 252.00/2,000 SN74HC138QDRQ1 296-22884-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 52. 3930 
SN74HC21QPWRQ1 296-18317-1-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate 14-TSSOP| 41 ——33_——.25| | SN74HC138QDRQ1 296-22884-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 420.00/2,500 
SN74HC21QPWRQ1 296-18317-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate 14-TSSOP 230.00/2,000 SN74HC139D 296-8229-5-ND_| Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-SOIC 50 40 _—.30 
SN74HC27D 296-8298-5-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-SOIC ri) 32 .24| |SN74HC139DR 296-14833-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-SOIC 45 36 27 
SN74HC27DR 296-14848-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-SOIC AG 37 .26| |SN74HC139DR 296-14833-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-SOIC 305.00/2,500 
SN74HC27DR 296-14848-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-SOIC 297.50/2,500 SN74HC139N 296-8230-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-Dip 50 40 30 
SN74HC27N 296-12896-5-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-Dip 50 40 30! |SN74HC139PWR 296-8231-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-TSSOP A5 36 27 
SN74HC27NSR 296-8299-1-ND Triple 3-Input NOR Gate 14-SOP 51 42 29| |SN74HC139PWR 296-8231-2-ND_| Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-TSSOP. 252.00/2,000 
SN74HC27NSR 296-8299-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-SOP 284.00/2,000 SN74HC139Q0PWRQ1 296-18717-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-TSSOP 52 39 30 
SN74HC32D 296-1199-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC AG 37 .26| |SN74HC139QPWRQ1 296-18717-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-TSSOP 344.00/2,000 
SN74HC32DR 296-1199-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 39 32 22| |SN74HC148D 296-8232-5-ND | 8-to-3 Line Priority Encoder 16-SOIC 50 A0 30 
SN74HC32DR 296-1199-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 255.00/2,500 SN74HC148N 296-8233-5-ND | 8-to-3 Line Priority Encoder 16-Dip 60 45 34 
SN74HC32DBR 296-8301-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 74-SSOP 46 37 26| |SN74HC151D 296-8235-5-ND_| 8-1 Line Data Selector/Mux 16-SOIC 59 44 33 
SN74HC32DBR 296-8301-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SSOP 252.00/2,000 SN74HC151DR 296-14834-1-ND | 8-1 Line Data Selector/Mux 16-SOIC 50 40 30 
SN74HC32N 296-1589-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 50 40 30| |SN74HC151DR 296-14834-2-ND | 8-1 Line Data Selector/Mux 16-SOIC 337.50/2,500 
SN74HC32PWR 296-8302-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP 39 32 22| |SN74HC151N 296-8236-5-ND | 8-1 Line Data Selector/Mux 16-Dip 48 36 27 
SN74HC32PWR 296-8302-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP 216.00/2,000 SN74HC153D 296-8237-5-ND_ | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 16-SOIC 50 40 30 
SN74HC42D 296-8331-5-ND |4-to-10 Line Decoder (1 of 10) 16-SOIC 78 65 52] [SN74HC153DR 296-14835-1-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 16-SOIC 45 36 able 
SN74HC42DR 296-8331-1-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10) 16-SOIC 96 72 54| |SN74HC153DR 296-14835-2-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 16-SOIC 305.00/2,500 
SN74HC42DR 296-8331-2-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10) 16-SOIC 780.00/2,500 SN74HC153PWR 296-12888-1-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 16-TSSOP 55 A4 33 
SN74HC42N 296-8332-5-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10) 16-Dip 96 72 ~=©—«.54| | SN74HC153PWR 296-12888-2-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 16-TSSOP 308.00/2,000 
SN74HC74D 296-1204-5-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered | 14-SOIC 46 .37~—«.26|_- | SN74HC153N 296-8238-5-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 16-Dip AB 36027 
Flip-Flop with Clear/Preset SN74HC157D 296-8239-5-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOIC 50 40 ~—-.30 
SN74HC74DR 296-1204-1-ND [Dual D-Type Positive-Edge-Triggered | 14-SOIC | 39 32 .22| |SN/4HC157DR 296-14836-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux We-sole } 45 3627 
Flip-Flop with Clear/Preset SN74HC157DR 296-14836-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOIC 305.00/2,500 
SN74HC74DR 296-1204-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered | 14-SOIC 255.00/2,500 SN74HC157N 296-1578-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-Dip 53 40 30 
Flip-Flop with Clear/Preset SN74HC157NSR 296-8240-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOP 48 36027 
SN74HC74DBR 296-8370-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered | 14-SSOP 46.37 ~—.26]_ | SN74HC157NSR 296-8240-2-ND _| Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOP 320.00/2,000 
Flip-Flop with Clear/Preset SN74HC161D 296-8243-5-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-SOIC 50 40 30 
SN74HC74DBR 296-8370-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered | 14-SSOP 252.00/2,000 SN74HC161DR 296-14837-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-SOIC AS 3627 
Flip-Flop with Clear/Preset SN74HC161DR 296-14837-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-SOIC 305.00/2,500 
SN74HC74MPWREP 296-23317-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered |14-TSSOP| 84 63 .48] | SN74HC161N 296-8244-5-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-Dip 53 40 30 
Flip-Flop with Clear/Preset SN74HC163D 296-8245-5-ND_| 4-Bit Sync. Binary Counter 16-SOIC 50 40 30 
SN74HC74MPWREP 296-23317-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered | 14-TSSOP 558.00/2,000 SN74HC163N 296-8246-5-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-Dip AB 36087 
Flip-Flop with Clear/Preset SN74HC163NSR 296-12889-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-SOP 55 44 33 
SN74HC74N 296-1602-5-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 14-Dip 50 40 30| | SN74HC163NSR 296-12889-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-SOP 308.00/2,000 
Flip-Flop with Clear/Preset SN74HC164D 296-8247-5-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register | 14-SOIC 50 40 30 
SN74HC74NSR 296-8371-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 14-SOP 51 42 29] | SN74HC164DR 296-14838-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register_| _14-SOIC 45 3627 
Flip-Flop with Clear/Preset SN74HC164DR 296-14838-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register | 14-SOIC 305.00/2,500 
SN74HC74NSR 296-8371-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 14-SOP 284.00/2,000 SN74HC164N 296-8248-5-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register | 14-Dip 48 360027 
Flip-Flop with Clear/Preset SN74HC164PWR 296-14020-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register |14-TSSOP| 45 36 27 
SN74HC74PWR 296-8372-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered |14-TSSOP| 46 37 26] |SN74HC164PWR 296-14020-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register | 14-TSSOP 252.00/2,000 
Flip-Flop with Clear/Preset SN74HC165D 296-8249-5-ND_| 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-SOIC 50 40 -30 
SN74HC74PWR 296-8372-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered | 14-TSSOP 252.00/2,000 SN74HC165DBR 296-23151-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-SSOP 55 4433 
Flip-Flop with Clear/Preset SN74HC165DBR 296-23151-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-SSOP 308.00/2,000 
SN74HC74QDRQ1 296-23566-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered | 14-SOIC AI 33.25) | SN74HC165DR 296-8250-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-SOIC 45 3600.27 
Flip-Flop with Clear/Preset NEW! SN74HC165DR 296-8250-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-SOIC 305.00/2,500 
SN74HC74QDRQ1 296-23566-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered | 14-SOIC 533.00/5,000 SN74HC165N 296-8251-5-ND_| 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-Dip AB 3627 
Flip-Flop with Clear/Preset NEW! SN74HC165NSR 296-8252-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-SOP 55 44 33 
SN74HC74QPWRQ1 296-19255-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered |14-TSSOP} 44 35 27] |SN74HC165NSR 296-8252-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-SOP 308.00/2,000 
Flip-Flop with Clear/Preset SN74HC165PWR 296-8253-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-TSSOP] 45 36 27 
SN74HC74QPWRQ1 296-19255-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered | 14-TSSOP 244.00/2,000 SN74HC165PWR 296-8253-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-TSSOP 252.00/2,000 
Flip-Flop with Clear/Preset SN74HC165QDREP 296-22297-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-SOIC 99 83 66 
SN74HC86D 296-8374-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 40.32.24]: | SN74HC165QDREP 296-22297-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-SOIC 1072.50/2,500 
SN74HC86DR 296-14859-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC AQ —-.40_~—.27| | SN74HC165QPWREP | 296-22298-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-TSSOP| 99 83 66 
SN74HC86DR 296-14859-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 320.00/2,500 SN74HC165QPWREP | 296-22298-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-TSSOP 878.00/2,000 
SN74HC86N 296-8375-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 50 40 30] | SN74HC165QPWRG4Q1 | 296-23992-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift 16-TSSOP] 52 39 30 
SN74HC86PWR 296-8376-1-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TSSOP 40 32 24 Register NEW! 
SN74HC86PWR 296-8376-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TSSOP 224.00/2,000 SN74HC165QPWRG4Q1 | 296-23992-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift 16-TSSOP 344.00/2,000 
SN74HC109D 296-8211-5-ND | Dual J-K Flip-Flop w/ Clear and Preset | 16-SOIC 50 40 30 Register NEW! 
SN74HC109DR 296-14827-1-ND | Dual J-K Flip-Flop w/ Clear and Preset | 16-SOIC 45 36 ~—-.27|_ | SN74HC166AIDREP 296-22299-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-SOIC 75 6350 
SN74HC109DR 296-14827-2-ND | Dual J-K Flip-Flop w/ Clear and Preset | 16-SOIC 305.00/2,500 SN74HC166AIDREP 296-22299-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-SOIC 812.50/2,500 
SN74HC109N 296-8212-5-ND_| Dual J-K Flip-Flop w/ Clear and Preset_| _16-Dip 53 42 32): | SN74HC166D 296-8254-5-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-SOIC 50 40 30 
SN74HC112D 296-8215-5-ND | Dual J-K Flip-Flop w/ Clear and Preset | 16-SOIC 50.40.30] | SN74HC166DR 296-14839-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-SOIC 45 36.27 
SN74HC112DR 296-14829-1-ND | Dual J-K Flip-Flop w/ Clear and Preset | 16-SOIC 45.36 = .27| | SN74HC166DR 296-14839-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-SOIC 305.00/2,500 
SN74HC112DR 296-14829-2-ND | Dual J-K Flip-Flop w/ Clear and Preset | 16-SOIC 305.00/2,500 SN74HC166N 296-8255-5-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-Dip 48 36007 
SN74HC112N 296-12121-5-ND | Dual J-K Flip-Flop w/ Clear and Preset | 16-Dip 50 40 30] | SN74HC166NSR 296-13214-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-SOP 55 44 33 
SN74HC125D 296-1192-5-ND_| Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SOIC 50 40 ~_—=.30|'_ | SN74HC166NSR 296-13214-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 16-SOP 308.00/2,000 
SN74HC125DR 296-1192-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SOIC 45 36.27] | SN74HC174D 296-1195-5-ND_ | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOIC 50 40 30 
SN74HC125DR 296-1192-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SOIC 305.00/2,500 SN74HC174DBR 296-19249-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-SSOP 55 44 33 
SN74HC125DBR 296-8218-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SSOP 55 44 — 33] /SN74HC174DBR 296-19249-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-SSOP 308.00/2,000 
SN74HC125DBR 296-8218-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SSOP 308.00/2,000 SN74HC174DR 296-1195-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOIC 45 360.27 
SN74HC125N 296-1572-5-ND_| Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-Dip 50.40 _—.30) ‘| SN74HC174DR 296-1195-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOIC 305.00/2,500 
SN74HC125PWT 296-16821-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-TSSOP] 78 = 6552): | SN74HC174N 296-1579-5-ND_ | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-Dip 48 360027 
SN74HC125PWT 296-16821-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-TSSOP 97.50/250 SN74HC174NSR 296-13215-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOP 55 44 33 
SN74HC126D 296-8219-5-ND_| Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SOIC 50.40.30} [SN74HC174NSR 296-13215-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOP 308.00/2,000 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi Reel (Cont.) RoHS Compliant Parts Available INSTRUMENTS Digi Reel (Cont.) RoHS Compliant Parts Available 
nA Digi-Key Price Each Tl. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74HC174PWT 296-23256-1-ND | Hex D-Type Flip-FLop with Clear 16-TSSOP 18 65 .52| | SN74HC273PWR 296-8297-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-TSSOP 308.00/2,000 
SN74HC174PWT 296-23256-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-TSSOP 97.50/250 SN74HC365D 296-8303-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SOIC 56 A2 32 
SN74HC175D 296-8256-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOIC 50 40 -30| | SN74HC365N 296-8304-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-Dip $2 39 30 
SN74HC175DR 296-14840-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOIC 5 36 .27| | SN74HC365NSR 296-12897-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SOP 52 39 30 
SN74HC175DR 296-14840-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOIC 305.00/2,500 SN74HC365NSR 296-12897-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SOP. 346.00/2,000 
SN74HC175N 296-8257-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-Dip 48 36 .27| | SN74HC367D 296-8305-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SOIC 56 42 32 
SN74HC175PWR 296-8258-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-TSSOP 55 A4 .33] | SN74HC367DR 296-14849-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SOIC 52 39 30 
SN74HC175PWR 296-8258-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-TSSOP 308.00/2,000 SN74HC367DR 296-14849-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SOIC 422.50/2,500 
SN74HC191D 296-8259-5-ND_| 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 16-SOIC A8 36 27 SN74HC367N 296-8306-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-Dip 56 42 32 
SN74HC191DR 296-14841-1-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 16-SOIC 55 44 .33| | SN74HC367NSR 296-12898-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SOP. 52 39 30 
SN74HC191DR 296-14841-2-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 16-SOIC 372.50/2,500 SN74HC367NSR 296-12898-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SOP 346.00/2,000 
SN74HC191N 296-8260-5-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 16-Dip 53 40 -30 SN74HC368D 296-8307-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SOIC 56 42 32 
SN74HC191NSR 296-12890-1-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 16-SOP 48 36 .27| | SN74HC368DR 296-14850-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SOIC 52 39 30 
SN74HC191NSR 296-12890-2-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 16-SOP 320.00/2,000 SN74HC368DR 296-14850-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SOIC 422.50/2,500 
SN74HC193D 296-8261-5-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Counter (Dual 16-SOIC AB 36 .27| | SN74HC368N 296-8308-5-ND_| Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-Dip 56 42 32 
Clock with Clear) SN74HC373DBR 296-8309-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SSOP 60 45 34 
SN74HC193N 296-8262-5-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Counter (Dual 16-Dip 53 40 -30} | SN74HC373DBR 296-8309-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SSOP 400.00/2,000 
Clock with Clear) SN74HC373DW 296-1200-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 48 36 27 
SN74HC193NSR 296-12891-1-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Counter (Dual 16-SOP 48 36 .27| | SN74HC373DWR 296-1200-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 55 A4 33 
Clock with Clear) SN74HC373DWR 296-1200-2-ND_|Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 308.00/2,000 
SN74HC193NSR 296-12891-2-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Counter (Dual 16-SOP 320.00/2,000 SN74HC373N 296-1591-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-Dip 56 42 32 
Clock with Clear) SN74HC373NSR 296-8310-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOP 60 A5 34 
SN74HC193QPWRG4Q1 | 296-23644-1-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Counter (Dual 16-TSSOP 56 43 -32| | SN74HC373NSR 296-8310-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOP 400.00/2,000 
Clock with Clear) NEW! SN74HC373PWR 296-8311-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-TSSOP 8 36 27 
SN74HC193QPWRG4Q1 | 296-23644-2-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Counter (Dual 16-TSSOP 376.00/2,000 SN74HC373PWR 296-8311-2-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-TSSOP 320.00/2,000 
Clock with Clear) NEW! SN74HC374DBR 296-8312-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP 60 45 34 
SN74HC240DW 296-8267-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 8 36 .27| | SN74HC374DBR 296-8312-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP 400.00/2,000 
SN74HC240DWR 296-14843-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 99 A4 -33| | SN74HC374DW 296-1201-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 48 36 27 
SN74HC240DWR 296-14843-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 308.00/2,000 SN74HC374DWR 296-1201-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 55 A4 33 
SN74HC240N 296-1580-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 56 42 -32| | SN74HC374DWR 296-1201-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 308.00/2,000 
SN74HC240PWR 296-8269-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP| 48 36 ~—.27|_‘ | SN74HC374N 296-1592-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 56 6.42 32 
SN74HC240PWR 296-8269-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 320.00/2,000 SN74HC374NSR 296-8313-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOP 60 A5 34 
SN74HC241DW 296-8270-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC AB 36 .27| | SN74HC374NSR 296-8313-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOP 400.00/2,000 
SN74HC241N 296-8271-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 56 42 -32| | SN74HC374PWR 296-8314-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 48 36 27 
SN74HC241PWR 296-19250-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 48 -36 .27| | SN74HC374PWR 296-8314-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74HC241PWR 296-19250-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 320.00/2,000 SN74HC377DW 296-9818-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/ Clock Enable | 20-SOIC 52 39 30 
SN74HC244DBR 296-8273-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 60 45 34) | SN74HC377DWR 296-9818-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/ Clock Enable | 20-SOIC 48 3627 
SN74HC244DBR 296-8273-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 400.00/2,000 SN74HC377DWR 296-9818-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/ Clock Enable | 20-SOIC 320.00/2,000 
SN74HC244DW 296-1196-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 48 36 .27| | SN74HC377N 296-8316-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/ Clock Enable | 20-Dip 53 A0 30 
SN74HC244DWR 296-1196-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 95 A4 .33| | SN74HC393D 296-8317-5-ND_| Dual 4-Bit Binary Counter 14-SOIC 59 A4 33 
SN74HC244DWR 296-1196-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 308.00/2,000 SN74HC393DBR 296-8318-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-SSOP 50 40 30 
SN74HC244MDWREP =| 296-18125-1-ND J Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 210 1.68 1.26} |SN74HC393DBR 296-8318-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-SSOP 280.00/2,000 
SN74HC244MDWREP =| 296-18125-2-ND J Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 2184.00/2,000 SN74HC393DR 296-14851-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-SOIC 50 40 30 
SN74HC244N 296-1582-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 56 A2 -32] | SN74HC393DR 296-14851-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-SOIC 337.50/2,500 
SN74HC244NSR 296-8274-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOP 60 AS -34| | SN74HC393N 296-8319-5-ND_| Dual 4-Bit Binary Counter 14-Dip 48 36 27 
SN74HC244NSR 296-8274-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOP 400.00/2,000 SN74HC540DWR 296-8333-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 8 36 2 
SN74HC244PWR 296-8276-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 8 36 -27| | SN74HC540DWR 296-8333-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 320.00/2,000 
SN74HC244PWR 296-8276-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 320.00/2,000 SN74HC540N 296-8334-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 62 AT 35 
SN74HC244QDWREP =| 296-22300-1-ND J Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 1.35 1.13 -90| | SN74HC541DBR 296-14855-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 56 42 32 
SN74HC244QDWREP _| 296-22300-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 1198.00/2,000 SN74HC541DBR 296-14855-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP. 372.00/2,000 
SN74HC244QPWREP =| 296-22301-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP]| 1.35 = 1.13 90) | SN74HC541DW 296-1202-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 52 39 30 
SN74HC244QPWREP =| 296-22301-2-ND J Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 1198.00/2,000 SN74HC541DWR 296-1202-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 8 36 Dh: 
SN74HC245DBR 296-8277-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 60 AS 34) | SN74HC541DWR 296-1202-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 320.00/2,000 
SN74HC245DBR 296-8277-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 400.00/2,000 SN74HC541N 296-1594-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 62 AT 35 
SN74HC245DW 296-1197-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC A8 36 -27| | SN74HC541NSR 296-13218-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOP. 56 A2 32 
SN74HC245DWR 296-1197-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 09 A4 -33| | SN74HC541NSR 296-13218-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOP 372.00/2,000 
SN74HC245DWR 296-1197-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 308.00/2,000 SN74HC541PWR 296-8335-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP A8 36 27: 
SN74HC245N 296-1584-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 56 2 32} | SN74HC541PWR 296-8335-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74HC245NSR 296-8278-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 60 A5 34 SN74HC573ADBR 296-23257-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SSOP 60 45 34 
SN74HC245NSR 296-8278-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 400.00/2,000 SN74HC573ADBR 296-23257-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SSOP 400.00/2,000 
SN74HC245PWR 296-8279-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 48 36 27 SN74HC573ADW 296-1203-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 52 39 30 
SN74HC245PWR 296-8279-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 320.00/2,000 SN74HC573ADWR 296-1203-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 48 36 27 
SN74HC251D 296-8280-5-ND | Tri-State Data Selector/Mux 16-SOIC AB 36 .27| | SN74HC573ADWR 296-1203-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 320.00/2,000 
SN74HC251DBR 296-12894-1-ND | Tri-State Data Selector/Mux 16-SSOP 53 42 32 SN74HC573AN 296-1596-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-Dip 66 50 38 
SN74HC251DBR 296-12894-2-ND | Tri-State Data Selector/Mux 16-SSOP 294.00/2,000 SN74HC573APWR 296-8338-1-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch _| 20-TSSOP 48 36 27 
SN74HC251DR 296-14844-1-ND | Tri-State Data Selector/Mux 16-SOIC 53 42 .32| | SN74HC573APWR 296-8338-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74HC251DR 296-14844-2-ND | Tri-State Data Selector/Mux 16-SOIC 355.00/2,500 SN74HC574DW 296-1597-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 52 39 30 
SN74HC251N 296-1585-5-ND | Tri-State Data Selector/Mux 16-Dip 48 36 .27| | SN74HC574DWR 296-1597-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 8 36 27 
SN74HC251NSR 296-13217-1-ND | Tri-State Data Selector/Mux 16-SOP AB 36 .27| | SN74HC574DWR 296-1597-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 320.00/2,000 
SN74HC251NSR 296-13217-2-ND | Tri-State Data Selector/Mux 16-SOP 320.00/2,000 SN74HC574N 296-1598-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 66 50 38 
SN74HC253D 296-8281-5-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux| 16-SOIC 52 39 30] | SN74HC574PWR 296-8339-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 48 36 BT 
SN74HC253DBR 296-8282-1-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux | 16-SSOP 48 36 .27| | SN74HC574PWR 296-8339-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74HC253DBR 296-8282-2-ND_| Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux | 16-SSOP 320.00/2,000 SN74HC590AD 296-8340-5-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter 16-SOIC 68 51 39 
SN74HC253DR 296-14845-1-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux| 16-SOIC 48 36 .27| | SN74HC590ADR 296-17132-1-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter 16-SOIC 60 A5 34 
SN74HC253DR 296-14845-2-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux | _16-SOIC 390.00/2,500 SN74HC590ADR 296-17132-2-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter 16-SOIC 487.50/2,500 
SN74HC253N 296-8283-5-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux| 16-Dip AB 36 .27| | SN74HC590ADW 296-8341-5-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter 16-SOIC 68 51 39 
SN74HC253QDREP 296-22302-1-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux| 16-SOIC 1.08 .90 .72| | SN74HC590ADWR 296-14856-1-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter 16-SOIC 60 A5 34 
SN74HC253QDREP 296-22302-2-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux| 16-SOIC 1170.00/2,500 SN74HC590ADWR 296-14856-2-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter 16-SOIC 400.00/2,000 
SN74HC257D 296-8284-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Sel./Mux 16-SOIC 48 36 .27| | SN74HC590AN 296-1599-5-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter 16-Dip 66 50 38 
SN74HC257DR 296-14846-1-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Sel./Mux 16-SOIC 53 42 .32| [| SN74HC594DW 296-8342-5-ND_| 8-Bit Shift Register w/ Output Register _|_16-SOIC 72 54 AL 
SN74HC257DR 296-14846-2-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Sel./Mux 16-SOIC 355.00/2,500 SN74HC594N 296-8343-5-ND | 8-Bit Shift Register w/ Output Register | 16-Dip 15 63 50 
SN74HC257N 296-8285-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Sel./Mux 16-Dip 48 36 .27| | SN74HC595D 296-8344-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOIC A8 36 2 
SN74HC257NSR 296-8286-1-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Sel./Mux 16-SOP AB 36 .27| | SN74HC595DR 296-14857-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOIC 55 A4 33 
SN74HC257NSR 296-8286-2-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Sel./Mux 16-SOP 320.00/2,000 SN74HC595DR 296-14857-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOIC 372.50/2,500 
SN74HC257PWR 296-8287-1-ND_| Tri-St. Quad 2-1 Line Data Sel./Mux 16-TSSOP 53 2 -32| [| SN74HC595DW 296-8345-5-ND_| Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOIC 52 39 30 
SN74HC257PWR 296-8287-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Line Data Sel./Mux | 16-TSSOP 294.00/2,000 SN74HC595DWR 296-14858-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOIC 48 36 27 
SN74HC259D 296-8290-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-SOIC 48 36 .27| | SN74HC595DWR 296-14858-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOIC 320.00/2,000 
SN74HC259DR 296-14847-1-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-SOIC 53 42 .32| | SN74HC595N 296-1600-5-ND_ | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-Dip 66 50 38 
SN74HC259DR 296-14847-2-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-SOIC 355.00/2,500 SN74HC595PWR 296-23258-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-TSSOP 48 36 Di 
SN74HC259N 296-8291-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-Dip 48 36 .27| | SN74HC595PWR 296-23258-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-TSSOP. 320.00/2,000 
SN74HC259NSR 296-12895-1-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-SOP 48 36 .27| | SN74HC623DW 296-8346-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 5.20 416 3.51 
SN74HC259NSR 296-12895-2-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-SOP 320.00/2,000 SN74HC623N 296-8347-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 5.20 416 3.51 
SN74HC259PWR 296-8292-1-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-TSSOP 53 42 .32] | SN74HC640DW 296-8348-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 1.25 = 1.00 15 
SN74HC259PWR 296-8292-2-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-TSSOP 294.00/2,000 SN74HC640N 296-8349-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 135 1.13 90 
SN74HC266D 296-8293-5-ND | Quad 2-Input Exclusive NOR Gate with | 14-SOIC 53 42 32] | SN74HC645DW 296-8350-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 1.32. 1.10 88 
Open-Drain Output SN74HC645N 296-8351-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 1.20 = 1.00 80 
SN74HC266N 296-8294-5-ND | Quad 2-Input Exclusive NOR Gate with 14-Dip 48 36 27 SN74HC646DW 296-8352-5-ND | Tri-State Octal Bus Transcvr/Register 24-SOIC 1.32 1.10 88 
Open-Drain Output SN74HC646NT 296-8353-5-ND | Tri-State Octal Bus Transcvr/Register 24-Dip 1.20 = 1.00 80 
SN74HC273DBR 296-8295-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP 55 A4 .33| | SN74HC652DW 296-8354-5-ND | Tri-State Octal Bus Transcvr/Register 24-SOIC 1.50 1.20 90 
SN74HC273DBR 296-8295-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP 308.00/2,000 SN74HC652NT 296-8355-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transcvr/Register 24-Dip 1.88 1.50 1.13 
SN74HC273DW 296-1198-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC AB 36 .27| | SN74HC682DWR 296-8356-1-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 20-SOIC 3.31 265 2.06 
SN74HC273DWR 296-1198-1-ND_| Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 55 A4 33! | SN74HC682DWR 296-8356-2-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 20-SOIC 3748.00/2,000 
SN74HC273DWR 296-1198-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 308.00/2,000 SN74HC682N 296-8357-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 20-Dip 3.31 265 2.06 
SN74HC273N 296-1587-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 48 .36 .27| | SN74HC684DW 296-8358-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 20-SOIC 5.80 464 3.92 
SN74HC273NSR 296-8296-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOP 48 36 .27| | SN74HC684N 296-8359-5-ND_| 8-Bit Magnitude Comparator 20-Dip 6.00. 4.80 4.05 
SN74HC273NSR 296-8296-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOP 320.00/2,000 SN74HC688DW 296-8360-5-ND | 8-Bit Identity Comparator 20-SOIC 90 15 60 
SN74HC273PWR 296-8297-1-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-TSSOP. 55 A4 .33| | SN74HC688N 296-8361-5-ND_| 8-Bit Identity Comparator 20-Dip 81 68 54 
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INstRUMENTS Digi@pReel° (cont, RoHS Compliant Parts Available 
Tl. Digi-Key Price Each Tl. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i] 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74HC688PWR 296-8362-1-ND | 8-Bit Identity Comparator 20-TSSOP| 81 68 54) | CD74HCTa6M96 296-8201-1-ND | Quad HS 2-Input Exclusive OR Gate Tes0c | 64 =~ 48 SSC 
SN74HC688PWR 296-8362-2-ND | 8-Bit Identity Comparator 20-TSSOP 718.00/2,000 CD74HCT86M96. 296-8201-2-ND_| Quad HS 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 520.00/2,500 
SN74HC4020D 296-8320-5-ND_|14-Bit Async. Binary Counter 16-SOIC | 60.45.34) [CD74HCTIO9E 296-2085-5-ND [Dual J-K Flip-Flop with Set and Reset | 16-Dip 96 72)~SCO 
SN74HC4020N 296-8321-5-ND | 14-Bit Async. Binary Counter 16-Dip 544131] | CD74HCT112E 296-9248-5-ND | Dual Neg-Edge-Trigger J-K Flip-Flop 16-Dip 60 45 34 
SN74HC4040D 296-8322-5-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 16-SOIC .60 45 34 with Set and Reset 
SN74HC4040DBR 296-8323-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 16-SSOP| 54 41 31] | CD74HCT123E 296-2088-5-ND | Dual Retriggerable Monostable 16-Dip 53 40 30 
SN74HC4040DBR 296-8323-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 16-SSOP 360.00/2,000 Multivibrator with Reset 
SN74HC4040DR 296-14852-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 16-SOIC | 54.4131] | CD74HCT123M 296-9250-5-ND | Dual Retriggerable Monostable 16-SOIC 52 3980 
SN74HC4040DR 296-14852-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 16-SOIC 440.00/2,500 Multivibrator with Reset 
SN74HC4040N 296-8324-5-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 16-Dip 54 4131] (CD74HCT125E 296-2089-5-ND_| Tri-State Quad Buffer 14-Dip 72 54 A 
SN74HC4040PWR 296-8325-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 16-TSSOP| 54 41 31] [CD74HCTI25M96 296-12829-1-ND | Tri-State Quad Buffer T4S0IC | 64 ~—«BSC« 
SN74HC4040PWR 296-8325-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 16-TSSOP 360.00/2,000 CD74HCT125IMi96 296-12829-2-ND | Tri-State Quad Buffer 14-SOIC 520.00/2,500 
SN74HC4060D 296-8326-5-ND | 14-Stage Async. Binary Counter and 16-SOIC 60 A5 34 CD74HCT126E 296-9251-5-ND | Tri-State Quad Buffer 14-Dip 53 40 30 
Oscillator CD74HCT126M 296-12830-5-ND | Tri-State Quad Buffer 14-Solc | 52 39 30 
SN74HC4060DR 296-14853-1-ND. ii Stage Async. Binary Counter and 16-SOIC 56 42 32 CD74HCT126M96 296-14546-1-ND | Tri-State Quad Buffer 14-SOIC 48 36 27 
scillator CD74HCT126M96 296-14546-2-ND | Tri-State Quad Buffer T4-SOIC 390.00/2,500 
SN74HC4060DR 296-14853-2-ND tae Async. Binary Counter and 16-SOIC 455.00/2,500 CD74HCT132E 296-2090-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-Dip 53 40 30 
scillator : : CD74HCT132IM96 296-12831-1-ND |Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger | 14-SOIC | 48 36 27 
SN74HC4060N 296-8209-5-ND 4'Stage Asyne. Binary Counter and 16-Dip 56 42 32) | cp74HCT132M96 296-12831-2-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-SOIC 390.00/2,500 
CD74HCT138E 296-2091-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux Inverting/ 16-Di 72 54 A 
SN74HC4066D 296-8327-5-ND_ | Quad Bilateral Analog Switch 14-soic | 55.4433 Nanetrvering gia me 
SN74HC4066DBR 296-8328-1-ND_| Quad Bilateral Analog Switch 14-SsOP | __.50__.40_.30| | ¢p74HCTT3EM 296-12832-5-ND [3-8 Line Decoder/Demux Inverting/ 16-SOIC 64. 48 36 
SN74HC4066DBR 296-8328-2-ND_ | Quad Bilateral Analog Switch 14-SSOP 280.00/2,000 Non-Inverting 
SN74HC4066DR 296-14854-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch 14-SOIC 50 40 ~~ 30) /cp74HcT138M96 296-14547-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux Inverting/ 16-SOIC 64 48 36 
SN74HC4066DR 296-14854-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 14-SOIC 337.50/2,500 Non-Inverting 
SN74HC4066N 296-8329-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch 14-Dip 50 40 30) /cp74HcT138M96 296-14547-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux Inverting/ 16-SOIC 520.00/2,500 
SN74HC4066PWR 296-8330-1-ND_| Quad Bilateral Analog Switch 14-TSSOP| 50-4030 Non-Inverting 
SN74HC4066PWR 296-8330-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 14-TSSOP 280.00/2,000 CD74HCT139E 296-2092-5-ND | Dual 2-of-4 Line Decoder/Demux 16-Dip 72 54 A 
SN74HC4851DGVR 296-19251-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TVSOP 70 53 40 CD74HCT147E 296-9252-5-ND | 10-4 Line Priority Encoder 16-Dip 72 5A A 
siareessey" ae ero] cme amoroungen TES sce | eben —— EEE Ar Eso 
-15740-1-ND | 8- ‘ : . : CD74HCT153E 296-2094-5-ND | Dual 4-Input Muttipl 16-Di 48 «36027 
SN74HC4851DR 296-15740-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-0i¢ | _"520.00/2,500 epvuierieai 396-92555-ND_ | Dual 4-Input Multiplexer 4ercoies|| ceo. aa. 30 
SN74HC4851N 296-15741-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 64 48 36 9095 -5- i ; “Di ‘ i ‘ 
CD74HCT157E 296-2095-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-Dip ae 54 AL 
SN74HC4851PWR 296-16983-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP| 64 48 36 S006. ; 7 
CD74HCT157M96 296-23209-1-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-SOlc | 64 48 ~——36 
SN74HC4851PWR 296-16983-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 426.00/2,000 CD74HCTIS7MO6 396-23009-2-ND | Quad 2-Input Mulliplexer T6S0IC 590.00/2,500 
SN74HC4851QDRQ1 — | 296-17266-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-S0IG | 75 57 — 43) | on zancTiB1E 296-2096-5-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter, Async 46-Dip 53 4030 
SN74HC4851QDRQ1__|296-17266-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 610.00/2,500 Reset ’ , ° : : 
SN74HC4851QPWRQ1 | 296-19551-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-1SSOP| 75 57S RGR: ene : 
SN74HC48510PWRO1 | 296-19551-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP| " 500.00/2,000 EDIANGIIGIN pebiecoacaug vc. 4-8 Binary Counter, Asyne. = | 16-801 | 523980 
SN74HC4852DGVR 296-19252-1-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux |16-TVSOP] 64 48 36] | cp 7aucT163E 296-12833-5-ND | Presettable Sync. Counter 16-Dip 53 40-30 
SN74HC4852DGVR 296-19252-2-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux | 16-TVSOP 426.00/2,000 CD74HCT164E 296-2097-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 14-Dip 53 40.30 
SN74HC4852DR 296-19253-1-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux | 16-SOIC | 64.4836 Register ’ ; 
SN74HC4852DR 296-19253-2-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux | 16-SOIC 520.00/2,500 oar: “ay Canali 5 , 5 
SN74HC4852N 296-17301-5-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux | 16-Dip | 64 48 36| |°O/4HCTIGAM ion he out smn ee 
SN74HC4852PWR 296-19254-1-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux |16-TSSOP] .64 48 36 Feral 9-Bit Serial: . ' i 
SN74HC4852PWR | 296-19254-2-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux | 16-TSSOP| 426.00/2,000 Oe iV a MOON |) AB 
SN74HC7001D 296-8363-5-ND_| Quad AND Gate w/Schmitt-Trigger In| 14-SOIC | 1.30 1.04 _.78| | ep7anctigamas 296-14549-2-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 14-S0IC 390.00/2.500 
SN74HC7001N 296-8364-5-ND | Quad AND Gate w/Schmitt-Trigger In| 14-Dip | 141 1.18 94 eu Or 
SN74HC7002D 296-8365-5-ND | Quad NOR Gate w/Schmitt-Trigger In] 14-SOIC | 2.00 1.60 1.20] |epzancTiese 296-2098-5-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift 46-Di 53. 40 30 
SN74HC7002N 296-8366-5-ND | Quad NOR Gate w/Schmitt-Trigger In. | 14-Dip | 200 1.60 1.20 fee ” 
SN74HC7032D 296-8367-5-ND | Quad OR Gate w/Schmitt-Trigger Input | 14-SOIC | 2.48 1.98 1.54] |epz4HcTiesM 296-9258-5-ND | Asynch 8-Bit Parallel-In/Serial- | 16-SOIC 52 39 ~—«80 
SN74HC7032N 296-8368-5-ND | Quad OR Gate w/Schmitt-Trigger Input | 14-Dip | 225 180 1.40 GutShittRegister 
HCT Family ; CD74HCTI6SMI96 296-14551-1-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift 16-SOIC 48 36~SCT 
CD74HCTOOE 296-2081-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate T4-Dip 4 48 36 Register 
CD74HCTOOM 296-9244-5-ND_ Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIG | 52 3930) | cp74HcT165M96 296-14551-2-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift 16-SOIC 390.00/2,500 
CD74HCTOOM96 296-14542-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC | 48 36.27 Register 
CD74HCTOOM96 296-14542-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 390.00/2,500 CD74HCT166E 296-2099-5-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift 16-Dip 53 40 30 
CD74HCTO2E 296-2082-5-ND_| Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 644836 Register 
CD74HCTO2M 296-12825-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate T4-SOIC | 523930) | CD74HCT166M 296-9259-5-ND | Synchronous 8-Bit Parallel-In/Serial- | 16-SOIC | 52 39 30 
CD74HCTO3E 296-2134-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate with OD 14-Dip 53 4232 Out Shift Register 
CD74HCTO3M96 296-9245-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate with oD 14-SOIC 46 37 26 CD74HCT174E 296-2100-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset 16-Dip 53 40 30 
CD74HCTO3M96 296-9245-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate with OD 14-SOIC 297.50/2,500 CD74HCT174M 296-9260-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset 16-SOIC AB 36 27 
CD74HCTO4E 296-2083-5-ND_| Hex Inverter/Buffer 14-Dip 64 48 36) /CD74HCT174M96 296-12836-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset 16-SOIC 48 3627 
CD74HCTO4M 296-9246-5-ND_| Hex Inverter/Buffer W4-SOIG | 52 3930) | cp74HcT174M96 296-12836-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset 16-SOIC 390.00/2,500 
cross [ages mea ie | “ost “| (Sea, Exoememcccmmeemaret | ten] 2 x 2 
-14543-2- ‘ 00/2, CD74HCT175IM96 296-12837-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Reset j6-Solc | 48 36.27 
CD74HCTO4PWR 296-17123-1-ND | Hex Inverter/Buffer 14-TSSOP) 48 ~—.36— 27) ICD 7aHCTI75M96 296-12837-2-ND oust D-type Flip-Flop with Reset 16-SOIC 390.00/2,500 
CD74HCTO4PWR 296-17123-2-ND | Hex Inverter/Buffer 14-TSSOP 320.00/2,000 CD74HCT191M 296-9261-5-ND |Presettable Synchronous 4-Bit Binary | 16-SOIC | .88  .66 50 
CD74HCTO8E 296-2084-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-Dip 64 «48 ~~ Up/Down Counter 
CD74HCTO8M 296-12828-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-S0IC | 52.39 -.30|_ | epzanct221M96 296-9263-1-ND | Dual Mono Multivibrator with Reset 16-SOIC 2 54 At 
CD74HCTOBM96 296-14544-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-S0l¢ | 48 36. -27| | cp74HcT221M96 296-9263-2-ND [Dual Mono Multivibrator with Reset | i6-S0I¢ | 588,00/0.500 
CD74HCTO8M96 296-14544-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 390.00/2,500 os toe8 Li ; 
: d CD74HCT238M96 296-17124-5-ND |HS CMOS 3-to-8 Line Decoder/Demux | 16-SOIC | 60 45 34 
CD74HCT10E 296-2086-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 14-Dip 6448 36 Inverter/Noninverting 
CD74HCTIOM 296-9247-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gate T4S0IC [52 ~-«39~—~«30 A036 7 7 7 Di 
CO7AHCTIOMGS | 296+4646-1-ND Triple 3-nput NAND Gate vaso | 483627] Corancrzaom ——‘|296-0064-5-ND |Tist Imeting Octal Butte Line Dnt | 20-solo | 756380 
CD74HCT10M96 296-14545-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 390.00/2,500 Sie o ; al) seep 
7 ‘ CD74HCT241E 296-2144-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drvr NEW! | 20-Dip 80 60 AS 
CD74HCT11E 296-2087-5-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-Dip 53 4232 Seer are Satie 
: CD74HCT241M96 296-12838-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 72 54 AL 
CD74HCT11M96 296-9249-1-ND_| Triple 3-Input AND Gate 14-SOIC | 45 36.27 ret ‘ nate . 
! CD74HCT241M96 296-12838-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 478.00/2,000 
COTAHCTIIM96 pecs Triple 3-Input AND Gate 148016 305.00/2,500 CD74HCT243E 296-2145-5-ND |Tri-State HS CMOS Logic Quad Bus | 14-Dip 9 «480d 
CD74HCT14E 296-2093-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-Dip 64 48 36 Transcelver . ‘ . 
CD74HCT14M 296-9253-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 52 39 30 © a He ‘ A ni 
CD74HCT14Mg6 296-14548-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-soic | 48 36 27] | COZAHCT244e eS Uo Om Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip, | 96 7254 
ED 7AHCTAaNGE, BONEN 1 nee CD74HCT244M 296-12839-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC | 84 63 48 
alsoa8e2ahiDy Hex Schmaltt-Trigger Inverter 14-8016 | __390.00/2,500 CD74HCT244M96 296-14552-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Dri 20-soic | 76 57 43 
CD74HCT21E 296-9262-5-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-Dip 53 42~SC«D S1A552-1-ND)) Tri-State Octal Buffer/Line Driver i : . ? 
ea CD74HCT244MI96 296-14552-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 506.00/2,000 
CD74HCT27M96 296-23210-1-ND | HS CMOS Logic Triple 3-InNOR Gate | 14-SOIC | 48 36 27 ! : : : 
CD74HCT27M96 996-23210-2-ND | HS CMOS Logic Tri a i CD74HCT245E 296-2105-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 96 12 54 
=| gic Triple 3-In NOR Gate | 14-SOIC 390.00/2,500 ; + 
CD74HCT30E 296-2111-5-ND | 8-Input NAND Gate 14-Dip 53 ‘42 32 CD74HCT245M 296-12840-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 84 63 48 
CD74HCT30M 296-9267-5-ND_| 8-Input NAND Gate 14-SOIC ‘46 37 6 CD74HCT245M96 296-14553-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 76 57 43 
CD74HCTR2E 296-2112-5-ND | Quad 2-Input OR Gate TE-Dip ‘4 da 3@| | CD74HCT245M96 296-14553-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 506.00/2,000 
CD74HCT32M 296-12842-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC ‘52 39 30 CD74HCT251E 296-2106-5-ND Tri-State 8-Input Multiplexer 16-Dip 66 50 38 
CD74HCT32M96 296-14555-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 8 36 27 CD74HCT253E 296-2107-5-ND Tri-State Dual 4-Input Multiplexer 16-Dip 60 45 34 
CD74HCT32M96 296-14555-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 390.00/2,500 CD74HCT253M 296-9265-5-ND Tri-State Dual 4-Input Multiplexer 16-SOIC 68 51 39 
CD74HCT73E 296-9297-5-ND | Dual Neg-Edge-Trigger J-K Flip-Flop 14-Dip 80 60 AS CD74HCT257E 296-2108-5-ND Tri-St. Quad 2-In. Mux, Non-Invert Out 16-Dip 96 72 54 
with Reset CD74HCT258E 296-2146-5-ND | Tri-State Inverting High Speed CMOS 16-Dip 64 48 36 
CD74HCT73M 296-9298-5-ND | Dual Neg-Edge-Trigger J-K Flip-Flop 14-SOP 80. 60 45 Logic Quad 2-Input Multiplexer , 
with Beset CD74HCT259E 296-2109-5-ND_|8-Bit Addressable Latch 16-Dip 62 47 35 
CD74HCT74E 296-2132-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and 14-Dip 64.48 ~— 36] | CD74HCT273E 296-2110-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 20-Dip 9600 72054 
Reset CD74HCT273M 296-12841-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 20-SOIC | 84 63 48 
CD74HCT74M 296-9299-5-ND | Dual Pos-Edge-Trigger D-Type Flip- 14-SOIC 52 39 30) | CD74HCT273M96 296-14554-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 20-SOIC 76 57 43 
Flop with Set and Reset CD74HCT273M96 296-14554-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 20-SOIC 506.00/2,000 
CD74HCT74M96 296-14561-1-ND | Dual Pos-Edge-Trigger D-Type Flip- 14-SOIC 48 36 27) |CD74HCT280E 296-2147-5-ND | High Speed CMOS Logic 9-Bit Odd/ 14-Dip 80 60 45 
Flop with Set and Reset Even Parity Generator/Checker 
CD74HCT74M96 296-14561-2-ND | Dual Pos-Edge-Trigger D-Type Flip- 14-SOIC 390.00/2,500 CD74HCT299M 296-9266-5-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register | 20-SOIC | 72 54 AT 
Flop with Set and Reset CD74HCT356E 296-2148-5-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic 20-Dip | 1.33 1.06 80 
CD74HCT75E 296-2136-5-ND | Dual 2-Bit Bistable Transparent Latch 16-Dip 81 68 54 8-Input Multiplexer/Register 
CD74HCT86E 296-2133-5-ND | Quad HS 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 72 54 41] | CD74HCT365E 296-2149-5-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic Hex | 16-Dip 64 48 36 
CD74HCT86M 296-8201-5-ND | Quad HS 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 72 54 AL Buffer/Line Driver, Non-Invert 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi Reel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INstRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74HCT365M96 296-15733-1-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic Hex | 16-SOIC 64 48 .36| | SN74HCTO4IDREP 296-22303-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 520.00/2,500 
Buffer/Line Driver, Non-Invert SN74HCTO4N 296-1605-5-ND | Hex Inverter 14-Dip 50 40 30 
CD74HCT365M96 296-15733-2-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic Hex | 16-SOIC 520.00/2,500 SN74HCTO4PWR 296-8382-1-ND | Hex Inverter 14-TSSOP 39 32 22. 
Buffer/Line Driver, Non-Invert SN74HCTO4PWR 296-8382-2-ND | Hex Inverter 14-TSSOP. 216.00/2,000 
CD74HCT367E 296-2113-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-Dip 64 48 .36| |SN74HCTO8D 296-8383-5-ND_| Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 46 37 26 
CD74HCT368M 296-9268-5-ND | Tri-St. Inverting Hex Buffer/Line Driver | 16-SOIC 88 66 50| | SN74HCTO8DBR 296-8384-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SSOP 46 37 26 
CD74HCT373E 296-2114-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-Dip 96 72 .54| | SN74HCTO8DBR 296-8384-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
CD74HCT373M 296-12843-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 84 63 48| | SN74HCTO8DR 296-14862-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 39 32 22 
CD74HCT374E 296-2115-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 96 72 54| | SN74HCTO8DR 296-14862-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 255.00/2,500 
CD74HCT374M96 296-9269-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 76 57 43| | SN74HCTO8N 296-1606-5-ND_| Quad 2-Input AND Gate 14-Dip 50 AO 30 
CD74HCT374M96 296-9269-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 506.00/2,000 SN74HCTO8PWR 296-8385-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP 39 32 22 
CD74HCT377M 296-9427-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable | 20-SOIC 76 57 43| | SN74HCTO8PWR 296-8385-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP 216.00/2,000 
CD74HCT390M 296-9270-5-ND | Dual Decade Ripple Counter 16-SOIC 72 54 AL SN74HCT14D 296-8391-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 6 37 26 
CD74HCT393E 296-2116-5-ND_| Dual 4-Stage Binary Counter 14-Dip 52 39 .30| | SN74HCT14DBR 296-8392-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SSOP 6 37 26 
CD74HCT393M 296-9271-5-ND | Dual 4-Stage Binary Counter 14-SOIC 56 42 .32| |SN74HCT14DBR 296-8392-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SSOP 252.00/2,000. 
CD74HCT393M96 296-14556-1-ND | Dual 4-Stage Binary Counter 14-SOIC 52 39 .30| | SN74HCT14DGVR 296-8393-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TVSOP 50 Al 28 
CD74HCT393M96 296-14556-2-ND | Dual 4-Stage Binary Counter 14-SOIC 422.50/2,500 SN74HCT14DGVR 296-8393-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TVSOP 278.00/2,000 
CD74HCT540E 296-2126-5-ND | Tri-St. Inverting Octal Buffer Line Dvr 20-Dip Zor 13 58| | SN74HCT14DR 296-14864-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 39 32 22 
CD74HCTS41E 296-2127-5-ND_| Tri-State Octal Buffer Line Driver 20-Dip 96 72 54) | SN74HCT14DR 296-14864-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 255.00/2,500 
CD74HCT541M 296-9288-5-ND | Tri-State Non-Inverting Octal Buffer 20-SOIC 84 63 48| |SN74HCT14N 296-8394-5-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-Dip 50 AO 30 
Line Driver SN74HCT14PWR 296-8395-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP 39 32 .22 
CD74HCT541M96 296-9288-1-ND | Tri-State Non-Inverting Octal Buffer 20-SOIC 76 57 43| | SN74HCT14PWR 296-8395-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP 216.00/2,000 
Line Driver SN74HCT32D 296-1614-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC AG 37 26 
CD74HCT541M96 296-9288-2-ND | Tri-State Non-Inverting Octal Buffer 20-SOIC 506.00/2,000 SN74HCT32DBR 296-8410-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SSOP 6 37 26 
Line Driver SN74HCT32DBR 296-8410-2-ND_| Quad 2-Input OR Gate 14-SSOP 252.00/2,000. 
CD74HCT563M 296-9289-5-ND | Tri-State Octal Transparent Inverting 20-SOIC 60 AS .34| | SN74HCT32DR 296-14868-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 39 32 22 
Latch SN74HCT32DR 296-14868-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 255.00/2,500 
CD74HCT564M 296-9290-5-ND_| Tri-St. Inverting Octal D-Type Flip-Flop | 20-SOIC 1.35 1.08 81 SN74HCT32N 296-1615-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 50 40 30 
CD74HCT573E 296-2128-5-ND | Tri-State Octal Transparent Latch 20-Dip 96 12 54) | SN74HCT32PWR 296-8411-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP 39 32 22 
CD74HCT573DBR 296-17125-1-ND | Tri-State Octal Transparent Latch 20-SSOP 76 oF 43] | SN74HCT32PWR 296-8411-2-ND_| Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP 216.00/2,000 
CD74HCT573DBR 296-17125-2-ND | Tri-State Octal Transparent Latch 20-SSOP 506.00/2,000 SN74HCT74D 296-1211-5-ND | Dual D-Type F/F with Clear and Preset | 14-SOIC 46 37 26 
CD74HCT573M96 296-9291-1-ND | Tri-State Octal Transparent Latch 20-SOIC 76 7 -43| | SN74HCT74DR 296-1211-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear and Preset | 14-SOIC 39 32 22 
CD74HCT573M96 296-9291-2-ND_| Tri-State Octal Transparent Latch 20-SOIC 506.00/2,000 SN74HCT74DR 296-1211-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear and Preset | 14-SOIC 255.00/2,500 
CD74HCT574E 296-2129-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 96 72 .54| | SN74HCT74N 296-1625-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-Dip 50 40 30 
CD74HCT574M96 296-9292-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 76 7 43) | SN74HCT74PWR 296-8429-1-ND_| Dual D-Type F/F with Clear and Preset_ | 14-TSSOP AG 37 26 
CD74HCT574M96 296-9292-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 506.00/2,000 SN74HCT74PWR 296-8429-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear and Preset | 14-TSSOP 252.00/2,000 
CD74HCT574PWR 296-17126-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 76 oF 43) | SN74HCT125D 296-1206-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 50 40 30 
CD74HCT574PWR 296-17126-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 506.00/2,000 SN74HCT125DR 296-1206-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC A5 36 i: 
CD74HCT574QM96EP == 296-22106-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 143 1.14 .86| | SN74HCT125DR 296-1206-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 305.00/2,500 
CD74HCT574QM96EP =| 296-22106-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 1482.00/2,000 SN74HCT125N 296-8386-5-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-Dip 50 A0 30 
CD74HCT574QPWREP | 296-22107-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP} 1.43 1.14 86| |SN74HCT138D 296-8387-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-SOIC 50 40 30 
CD74HCT574QPWREP =| 296-22107-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 1482.00/2,000 SN74HCT138DR 296-14863-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-SOIC A5 36 2h, 
CD74HCT597E 296-2130-5-ND | 8-Bit Shift Register with Input Storage 16-Dip 1.05 88 70) | SN74HCT138DR 296-14863-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-SOIC 305.00/2,500 
CD74HCT597M96 296-12844-1-ND | 8-Bit Shift Register with Input Storage | 16-SOIC 1.05 88 70) |SN74HCT138N 296-1608-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-Dip 50 40 30 
CD74HCT597M96 296-12844-2-ND | 8-Bit Shift Register with Input Storage | 16-SOIC 1137.50/2,500 SN74HCT138PWR 296-8388-1-ND_| 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 14-TSSOP. A5 36 27 
CD74HCT646M96 296-9293-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 24-SOIC 240 1.92 1.44] |SN74HCT138PWR 296-8388-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 14-TSSOP 252.00/2,000 
CD74HCT646M96 296-9293-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 24-SOIC 2496.00/2,000 SN74HCT139D 296-8389-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux 16-SOIC 50 40 30 
CD74HCT670M 296-9294-5-ND | 4-by-4 Register File 16-SOIC 5.54 4.44 3.74! | SN74HCT139N 296-8390-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux 16-Dip 50 A0 30 
CD74HCT688E 296-2131-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 20-Dip 88 66 50) | SN74HCT139PWR 296-11999-1-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux 16-TSSOP tb) 36 27 
CD74HCT688M 296-9295-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 20-SOIC 88 66 50) [SN74HCT139PWR 296-11999-2-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux 16-TSSOP. 252.00/2,000. 
CD74HCT4020M 296-9273-5-ND | 14-Stage Binary Counter 16-SOIC 52 39 .30| | SN74HCT157D 296-8396-5-ND | Quad 2-to-1 Line Data Selector/Mux 16-SOIC 50 A0 30 
CD74HCT4024M 296-9274-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counter 14-SOIC 68 51 39) | SN74HCT157N 296-8397-5-ND | Quad 2-to-1 Line Data Selector/Mux 16-Dip 56 A2 32 
CD74HCT4040E 296-2118-5-ND | 12-Bit Binary Counter 16-Dip 70 53 40) | SN74HCT240DW 296-8398-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 48 36 2: 
CD74HCT4040M96 296-14558-1-ND | 12-Stage Binary Counter 16-SOIC 64 48 36] | SN74HCT240DWR 296-14865-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 55 A4 33 
CD74HCT4040M96 296-14558-2-ND | 12-Stage Binary Counter 16-SOIC 520.00/2,500 SN74HCT240DWR 296-14865-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 308.00/2,000 
CD74HCT4046AM 296-9275-5-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 16-SOIC 60 AS .34| | SN74HCT240N 296-8399-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 56 42 32 
CD74HCT4046AM96 296-14559-1-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 16-SOIC 60 A5 34) | SN74HCT240NSR 296-12899-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOP 60 A5 34 
CD74HCT4046AM96 296-14559-2-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 16-SOIC 487.50/2,500 SN74HCT240NSR 296-12899-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOP 400.00/2,000 
CD74HCT4051E 296-2119-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 52 39 .30| | SN74HCT240PWR 296-13631-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 55 A4 33 
CD74HCT4051M 296-9276-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 55 A4 .33| | SN74HCT240PWR 296-13631-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP. 308.00/2,000 
CD74HCT4051M96 296-14560-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 50 40 .30| | SN74HCT244DBR 296-8400-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 60 A5 34 
CD74HCT4051M96 296-14560-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 337.50/2,500 SN74HCT244DBR 296-8400-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 400.00/2,000 
CD74HCT4051QM96Q1_| 296-17264-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 59 A8 .36| | SN74HCT244DW 296-1207-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 48 36 27 
CD74HCT4051QM96Q1 | 296-17264-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 397.50/2,500 SN74HCT244DWR 296-1207-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 55 A4 33 
CD74HCT4052E 296-2120-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 56 2 .32| | SN74HCT244DWR 296-1207-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 308.00/2,000 
CD74HCT4052M96 296-9277-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 52 39 .30| | SN74HCT244N 296-1610-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 56 42 32 
CD74HCT4052M96 296-9277-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 422.50/2,500 SN74HCT244NSR 296-8401-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOP 60 A5 34 
CD74HCT4053E. 296-2121-5-ND_| Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 55. A4 .33| | SN74HCT244NSR 296-8401-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOP 400.00/2,000 
CD74HCT4053M 296-9278-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 55 A4 .33| | SN74HCT244PWR 296-8402-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 55 A4 33 
CD74HCT4053PWR 296-9279-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux | 16-TSSOP 50 40 .30| | SN74HCT244PWR 296-8402-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP. 308.00/2,000 
CD74HCT4053PWR 296-9279-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux | 16-TSSOP 280.00/2,000 SN74HCT244QPWREP = | 296-22304-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP| 1.35 1.13 90 
CD74HCT4060M 296-9280-5-ND | 14-Stage Binary Counter with Oscillator) 16-SOIC 76 57 43| | SN74HCT244QPWREP = | 296-22304-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 1198.00/2,000 
CD74HCT4066M96 296-9281-1-ND_| Quad Bilateral Switch 14-SOIC 68 51 .39| | SN74HCT244QPWRG4Q1 | 296-23658-1-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW! | 20-TSSOP 70 53 40 
CD74HCT4066M96 296-9281-2-ND | Quad Bilateral Switch 14-SOIC 552.50/2,500 SN74HCT244QPWRG4Q1 | 296-23658-2-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW! | 20-TSSOP 468.00/2,000 
CD74HCT4066E 296-2122-5-ND | Quad Bilateral Switch 14-Dip 68 51 .39| | SN74HCT245DBR 296-8403-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP. 60 A5 34 
CD74HCT4067M 296-23078-ND | High Speed CMOS Logic 16-Ch. Analog} 24-SOIC 80 60 45| | SN74HCT245DBR 296-8403-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 400.00/2,000 
Mux/Demux SN74HCT245DW 296-1208-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 48 36 27 
CD74HCT4094E 296-2123-5-ND | Tri-State, 8-Stage Shift-and-Store 16-Dip 68 51 .39] | SN74HCT245DWR 296-1208-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 55 44 33 
Bus Register SN74HCT245DWR 296-1208-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 308.00/2,000 
CD74HCT4094M 296-14291-5-ND | Tri-State, 8-Stage Shift-and-Store 16-SOIC 76 7 43) | SN74HCT245N 296-1612-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 56 42 32 
Bus Register SN74HCT245NSR 296-15849-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 60 45 34 
CD74HCT4316E 296-2124-5-ND | Quad Analog Switch 16-Dip 92 69 52) | SN74HCT245NSR 296-15849-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 400.00/2,000 
CD74HCT4351E 296-2158-5-ND |HS CMOS Logic Analog Mux/Demux 20-Dip 92 69 .52| | SN74HCT245PWR 296-8404-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 59 A4 33 
CD74HCT4511E 296-9282-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Dvr. | 16-Dip 92 69 52 SN74HCT245PWR 296-8404-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 308.00/2,000 
CD74HCT4514E 296-9283-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demux with 24-Dip 2.25 1.80 1.35} |SN74HCT257DR 296-14866-1-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/ 16-SOIC 55 A4 33 
Input Latch Mux 
CD74HCT4520E 296-9284-5-ND_| Dual Binary Up-Counter 16-Dip 68 51 .39| | SN74HCT257DR 296-14866-2-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/ 16-SOIC 372.50/2,500 
CD74HCT4520M 296-9285-5-ND | Dual Binary Up-Counter 16-SOIC 16 yd 43 Mux 
CD74HCT4538E 296-2125-5-ND | Dual Prec. Monostable Multivibrator 16-Dip 72 54 AL SN74HCT257N 296-8406-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/ 16-Dip 56 A2 32 
CD74HCT4538M 296-9286-5-ND | Dual Prec. Monostable Multivibrator 16-SOIC 72 54 Al Mux 
CD74HCT7046AM 296-9296-5-ND | PLL with VCO and Lock Detector 16-SOIC 245 1.96 1.47] |SN74HCT273ANSR 296-23738-1-ND | Octal D-Type F/F with Clear NEW! 20-SOP 1.29 = 1.08 86 
CD74HCT40103M 296-9272-5-ND_| 8-Stage Sync. Down Counter 16-SOIC 1.08 90 72| | SN74HCT273ANSR 296-23738-2-ND | Octal D-Type F/F with Clear NEW! 20-SOP 1144.00/2,000 
CD74HCT40105E 296-2117-5-ND | 4 Bits x 16 Words FIFO Register 16-Dip 96 80 64) | SN74HCT273DBR 296-8407-1-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP. 56 2 32 
SN74HCTOOD 296-8377-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC AG 37 .26| |SN74HCT273DBR 296-8407-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP 372.00/2,000 
SN74HCTOODR 296-14860-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 39 32 .22| | SN74HCT273DW 296-8408-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOIC 8 36 2h 
SN74HCTOODR 296-14860-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 255.00/2,500 SN74HCT273DWR 296-14867-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOIC 55 A4 33 
SN74HCTOON 296-1603-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 50 40 .30| | SN74HCT273DWR 296-14867-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOIC 308.00/2,000 
SN74HCTOOPWR 296-8378-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 39 32 .22| | SN74HCT273N 296-1613-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-Dip 56 42 32 
SN74HCTOOPWR 296-8378-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 216.00/2,000 SN74HCT273PWR 296-8409-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-TSSOP 55 A4 33 
SN74HCT02D 296-8379-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC AG 37 .26| | SN74HCT273PWR 296-8409-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-TSSOP 308.00/2,000 
SN74HCTO2DR 296-14861-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 39 32 .22| | SN74HCT373DW 296-8412-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC A8 36 Ze 
SN74HCTO2DR 296-14861-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 255.00/2,500 SN74HCT373DWR 296-8412-1-ND_ | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 55 A4 33 
SN74HCTO2N 296-8380-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 50 40 30] | SN74HCT373DWR 296-8412-2-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOIC 308.00/2,000 
SN74HCT04D 296-1205-5-ND | Hex Inverter 14-SOIC AG 37 .26| | SN74HCT373N 296-1616-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-Dip 56 A2 32 
SN74HCTO4DR 296-1205-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC 39 32 .22| | SN74HCT373NSR 296-8413-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOP 66 50 38 
SN74HCTO4DR 296-1205-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 255.00/2,500 SN74HCT373NSR 296-8413-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-SOP 438.00/2,000 
SN74HCTO4IDREP 296-22303-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC 64 A8 .36| [| SN74HCT373PWR 296-8414-1-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-TSSOP 55 A4 33 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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SN74HCT373PWR 296-8414-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-TSSOP 308.00/2,000 SN74LS07DR 296-14877-2-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output 14-SOIC 1072.50/2,500 
SN74HCT374DBR 296-8415-1-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type F/F | 20-SSOP 60 AS .34| | SN74LS07N 296-14878-5-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output 14-Dip 90 75 60 
SN74HCT374DBR 296-8415-2-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type F/F | 20-SSOP 400.00/2,000 SN74LS08D 296-1632-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 60 A5 34 
SN74HCT374DW 296-1209-5-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type | 20-SOIC 56 42 .32| | SN74LS08DR 296-14879-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 56 A2 32 
Flip-Flop SN74LS08DR 296-14879-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 455.00/2,500 
SN74HCT374DWR 296-1209-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type | 20-SOIC 52 39 .30| |SN74LS08N 296-1633-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-Dip 56 A2 32 
Flip-Flop SN74LSO9DR 296-14880-1-ND | Quad 2-Input AND Gate with OC Output) 14-SOIC 56 A2 32 
SN74HCT374DWR 296-1209-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type | 20-SOIC 346.00/2,000 SN74LSO9DR 296-14880-2-ND | Quad 2-Input AND Gate with OC Output) 14-SOIC 455.00/2,500 
Flip-Flop SN74LSO9N 296-3631-5-ND | Quad 2-Input AND Gate with OC Output} 14-Dip 56 A2 32 
SN74HCT374N 296-1617-5-ND |Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type | 20-Dip 56 2 32| | SN74LS10N 296-1634-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 14-Dip 68 51 39 
Flip-Flop SN74LS11N 296-3638-5-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate 14-Dip 68 51 39 
SN74HCT374PWR 296-23259-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type |) 20-TSSOP 48 36 27| |SN74LS14D 296-1212-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 52 39 30 
Flip-Flop SN74LS14DR 296-1212-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC A8 36 at 
SN74HCT374PWR 296-23259-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type | 20-TSSOP 320.00/2,000 SN74LS14DR 296-1212-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 390.00/2,500 
Flip-Flop SN74LS14N 296-1643-5-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-Dip 56 42 32 
SN74HCT374PWT 296-23260-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type |20-TSSOP 90 15 60) |SN74LS20N 296-3670-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-Dip 96 12 54 
Flip-Flop SN74LS21N 296-3672-5-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-Dip 64 A8 36 
SN74HCT374PWT 296-23260-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type | 20-TSSOP 112.50/250 SN74LS27N 296-14890-5-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-Dip 81 68 54 
Flip-Flop SN74LS30N 296-3693-5-ND | 8-Input NAND Gate 14-Dip 8 36 27 
SN74HCT377DW 296-8416-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/ Clock Enable | 20-SOIC 56 42 .32| | SN74LS32DR 296-14891-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 52 39 30 
SN74HCT377N 296-8417-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/ Clock Enable | 20-Dip 56 42 32 SN74LS32DR 296-14891-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 422.50/2,500 
SN74HCT540DW 296-8418-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 52 39 30 SN74LS32N 296-1658-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 52 39 30 
SN74HCT540DWR 296-14869-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 48 36 Or SN74LS33DR 296-14892-1-ND | Quad 2-Input NOR Buffer w/OC Output | 14-SOIC 1.26 1.05 84 
SN74HCTS40DWR 296-14869-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 320.00/2,000 SN74LS33DR 296-14892-2-ND | Quad 2-Input NOR Buffer w/OC Output | 14-SOIC 1365.00/2,500 
SN74HCT540N 296-8419-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 56 42 32 SN74LS33N 296-3699-5-ND_| Quad 2-Input NOR Buffer w/OC Output | 14-Dip 1.26 1.05 84 
SN74HCT541DW 296-1618-5-ND | Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 52 39 .30|} | SN74LS38N 296-1664-5-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 14-Dip 88 66 50 
SN74HCT541DWR 296-14870-1-ND | Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 48 36 27 SN74LS47N 296-3712-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver 16-Dip 1.44 1.20 96 
SN74HCT541DWR 296-14870-2-ND | Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 320.00/2,000 SN74LS47NSR 296-13223-1-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver 16-SOP 144 1.20 96 
SN74HCT541N 296-1619-5-ND | Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 62 AT 35 SN74LS47NSR 296-13223-2-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver 16-SOP 1276.00/2,000 
SN74HCT573DBR 296-8420-1-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP 60 AS .34| | SN74LS74ADR 296-14899-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 52 39 30 
SN74HCT573DBR 296-8420-2-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP 400.00/2,000 SN74LS74ADR 296-14899-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 422.50/2,500 
SN74HCTS73DW 296-1210-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOIC 52 39 .30| | SN74LS74AN 296-1668-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-Dip 52 39 30 
SN74HCT573DWR 296-1210-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOIC 48 36 .27| | SN74LS85N 296-14900-5-ND | 4-Bit Magnitude Comparator 16-Dip 1.05 88 70 
SN74HCT573DWR 296-1210-2-ND_|Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOIC 320.00/2,000 SN74LS86ADR 296-14901-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 52 39 30 
SN74HCT573N 296-1621-5-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-Dip 66 50 .38| | SN74LS86ADR 296-14901-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 422.50/2,500 
SN74HCT574DW 296-1622-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 56 42 .32| | SN74LS86AN 296-1669-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 52 39 30 
SN74HCT574DWR 296-14871-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 52 39 .30] | SN74LS92D 296-3747-5-ND | Divide-by-Twelve Counter 14-SOIC 2.00 160 1.20 
SN74HCT5S74DWR 296-14871-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 346.00/2,000 SN74LS92NSR 296-13225-1-ND | Divide-by-Twelve Counter 14-SOP 2.00 160 1.20 
SN74HCT574N 296-1623-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 60 A5 .34| | SN74LS92NSR 296-13225-2-ND | Divide-by-Twelve Counter 14-SOP 2080.00/2,000 
SN74HCT574PWR 296-8421-1-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 60 45 .34] | SN74LS93N. 296-3750-5-ND_| 4-Bit Binary Counter 14-Dip 165 1.32 99 
SN74HCT574PWR 296-8421-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 400.00/2,000 SN74LS112AN 296-3637-5-ND | Dual J-K Negative-Edge-Triggered F/F 16-Dip 68 51 39 
SN74HCT623DW 296-8422-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 5.27 4.22 3.28 SN74LS122N 296-3639-5-ND | Retriggerable Monostable Multivibrator | 14-Dip 90 75 60 
SN74HCT645DW 296-8423-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 1.20 1.00 80 SN74LS122NSR 296-13221-1-ND | Retriggerable Monostable Multivibrator | 14-SOP 90 715 60 
SN74HCT645N 296-8424-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 1.20 1.00 80 SN74LS122NSR 296-13221-2-ND | Retriggerable Monostable Multivibrator | 14-SOP 798.00/2,000 
SN74HCT646DW 296-8425-5-ND | Tri-State Octal Bus Transcvr/Register 24-SOIC 1.38 1.15 92 SN74LS123D 296-1635-5-ND_| Dual Monostable Multivibrator 16-SOIC 80 60 45 
SN74HCT646NT 296-8426-5-ND | Tri-State Octal Bus Transcvr/Register 24-Dip 1.38 1.15 92 SN74LS123DR 296-14881-1-ND | Dual Monostable Multivibrator 16-SOIC 12 54 AL 
SN74HCT652DW 296-1624-5-ND | Tri-State Octal Bus Transcvr/Register | 24-SOIC 1.65 1.32 99) |SN74LS123DR 296-14881-2-ND | Dual Monostable Multivibrator 16-SOIC 585.00/2,500 
SN74HCT652DWR 296-1624-1-ND | Tri-State Octal Bus Transcvr/Register 24-SOIC 1.50 1.20 90 SN74LS123N 296-1636-5-ND | Dual Monostable Multivibrator 16-Dip 72 54 AL 
SN74HCT652DWR 296-1624-2-ND | Tri-State Octal Bus Transcvr/Register_ | 24-SOIC 1560.00/2,000 SN74LS125AD 296-1637-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer 14-SOIC 80 60 A5 
SN74HCT652NT 296-8427-5-ND [Tri-State Octal Bus Transcvr/Register 24-Dip 1.50 1.20 90| |SN74LS125ADR 296-1637-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer 14-SOIC 72 54 AL 
HCU Family SN74LS125ADR 296-1637-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer 14-SOIC 585.00/2,500 
CD74HCU04M 296-9432-5-ND | Hex Inverter/Buffer 14-SOIC 52 39 .30| )SN74LS125AN 296-1638-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer 14-Dip 12. 54 AL 
SN74HCU04D 296-9819-5-ND | Hex Inverter 14-SOIC AB 37 .26| |SN74LS126ADR 296-14882-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer 14-SOIC 72 54 AL 
SN74HCU04DR 296-14872-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC 39 32 .22| |SN74LS126ADR 296-14882-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer 14-SOIC 585.00/2,500 
SN74HCU04DR 296-14872-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 255.00/2,500 SN74LS126AN 296-3643-5-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer 14-Dip 12 54 Al 
SN74HCUO4N 296-9820-5-ND | Hex Inverter 14-Dip 50 40 30) |SN74LS132N 296-3645-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-Dip 16 57 A3 
SN74HCU04PWR 296-9821-1-ND | Hex Inverter 14-TSSOP 39 32 .22| |SN74LS136N 296-3647-5-ND_ | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 90 15 60 
SN74HCU04PWR 296-9821-2-ND | Hex Inverter 14-TSSOP 216.00/2,000 SN74LS138DR 296-14883-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 12. 54 AL 
HSTL Family SN74LS138DR 296-14883-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 585.00/2,500 
SN74HSTL16918DGGR | 296-9823-1-ND | 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memory 48-TSSOP] 4.50 3.60 2.80) |SN74LS138N 296-1639-5-ND_| 3-8 Line Decoder/Demux 16-Dip 12 54 AL 
Address Latch SN74LS139AN 296-1640-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder 16-Dip 2 54 AL 
SN74HSTL16918DGGR | 296-9823-2-ND | 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memory 48-TSSOP 5100.00/2,000 SN74LS145N 296-1641-5-ND | BCD-To-Decimal Decoder/Driver 16-Dip 81 68 54 
Address Latch SN74LS148N 296-3651-5-ND | 8-3 Line Priority Encoder 16-Dip 1.20 1.00 80 
SN74HSTL16919DGGR | 296-13219-1-ND | 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memory 48-TSSOP| 7.50 6.00 5.07) |SN74LS151N 296-1644-5-ND | 8-1 Data Selector/Multiplexer 16-Dip 88 66 50 
Address Latch w/Input Pullup Res. SN74LS157DR 296-14884-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOIC 68 51 39 
SN74HSTL16919DGGR | 296-13219-2-ND | 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memory 48-TSSOP 9376.00/2,000 SN74LS157DR 296-14884-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOIC 552.50/2,500 
Address Latch w/ Input Pullup Res. SN74LS157N 296-1645-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-Dip 68 51 39 
SN74HSTL162822DGGR | 296-9822-1-ND | 14-to-28 Bit HSTL-to-LVTTL Memory |64-TSSOP] 8.00 6.40 5.40| |SN74LS161AN 296-1646-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 16-Dip 76 57 3 
Address Latch SN74LS161ANSR 296-3660-2-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 16-SOP 506.00/2,000 
SN74HSTL162822DGGR | 296-9822-2-ND | 14-to-28 Bit HSTL-to-LVTTL Memory | 64-TSSOP 10000.00/2,000 SN74LS163AN 296-3661-5-ND_| Sync. 4-Bit Binary Counter 16-Dip 76 57 43 
Address Latch SN74LS164N 296-1647-5-ND | 8-Bit Shift Register 14-Dip 68 51 39 
LS Family SN74LS165AN 296-14885-5-ND | Parallel Load 8-Bit Shift Register 16-Dip 68 51 39 
SN74LS00DR 296-14873-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-SOIC 56 42 .32| | SN74LS175N 296-1648-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop 16-Dip 80 60 AS 
SN74LSO0DR 296-14873-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-SOIC 455.00/2,500 SN74LS191N 296-14886-5-ND | Sync. Up/Down Counter with Down/Up | 16-Dip 81 68 54 
SN74LSOON 296-1626-5-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-Dip 56 42 32 Mode Control 
SN74LSOONSR 296-3616-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-SOP 372.00/2,000 SN74LS193N. 296-1649-5-ND_| 4-Bit Up/Down Counter 16-Dip 81 68 54 
SN74LSOOPSR 296-13220-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 8-SOP 56 2 32) [SN74LS221D 296-3673-5-ND | Dual Mono Multivibrator NEW! 16-SOIC 1.02 85 68 
SN74LSOOPSR 296-13220-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 8-SOP 372.00/2,000 SN74LS221N 296-3674-5-ND | Dual Mono Multivibrator 16-Dip 93 78 62 
SN74LS02DR 296-14874-1-ND | Quad 2-Input Positive NOR Gate 14-SOIC 56 42 .32| | SN74LS240DW 296-1650-5-ND | Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 84 63 AB 
SN74LS02DR 296-14874-2-ND | Quad 2-Input Positive NOR Gate 14-SOIC 455.00/2,500 SN74LS240DWR 296-1650-1-ND | Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 84 63 A8 
SN74LS02N 296-1627-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 56 42 .32| | SN74LS240DWR 296-1650-2-ND_| Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 558.00/2,000. 
SN74LS02NSR 296-3618-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOP 372.00/2,000 SN74LS240N 296-1651-5-ND | Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 84 63 AB 
SN74LS03N 296-3620-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate w/OC Output | 14-Dip 96 12 54| | SN74LS241N 296-14887-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 84 63 A8 
SN74LS04D 296-1628-5-ND | Hex Inverter 14-SOIC 60 A5 .34| | SN74LS244DW 296-1213-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 96 72 54 
SN74LS04DR 296-14875-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC 56 42 .32| | SN74LS244DWR 296-1213-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 88 66 50 
SN74LS04DR 296-14875-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 455.00/2,500 SN74LS244DWR 296-1213-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 586.00/2,000 
SN74LSO4N 296-1629-5-ND | Hex Inverter 14-Dip 56 42 .32| |SN74LS244N 296-1653-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 88 66 50 
SN74LS05D 296-1630-5-ND | Hex Inverter with OC Output 14-SOIC 60 45 .34| | SN74LS245DW 296-1214-5-ND | Octal Bus Transceiver 20-SOIC 96 72 54 
SN74LSO5DBR 296-3622-1-ND | Hex Inverter with OC Output 14-SSOP 56 42 .32| | SN74LS245DWR 296-1214-1-ND | Octal Bus Transceiver 20-SOIC 88 66 50 
SN74LSO5DBR 296-3622-2-ND | Hex Inverter with OC Output 14-SSOP 372.00/2,000 SN74LS245DWR 296-1214-2-ND | Octal Bus Transceiver 20-SOIC 586.00/2,000 
SN74LSO5N 296-1631-5-ND | Hex Inverter with OC Output 14-Dip 56 42 32 SN74LS245N 296-1655-5-ND_| Octal Bus Transceiver 20-Dip 88 66 -50 
SN74LS05DR 296-1630-1-ND | Hex Inverter with OC Output 14-SOIC 56 42 .32| |SN74LS247D 296-3678-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver 16-SOIC 1.33 1.06 80 
SN74LS05DR 296-1630-2-ND | Hex Inverter with OC Output 14-SOIC 455.00/2,500 SN74LS247N 296-3679-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver 16-Dip 144 1.20 96 
SN74LSO6DBR 296-3624-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OC 14-SSOP 90 15 60) |SN74LS251N 296-14888-5-ND | Tri-State 8-1 Data Selector/Mux 16-Dip 72 66 50 
High-Voltage Output SN74LS257BN 296-1656-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-Dip 88 66 50 
SN74LSO6DBR 296-3624-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OC 14-SSOP 798.00/2,000 SN74LS259BN 296-14889-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-Dip 84 70 56 
High-Voltage Output SN74LS266N 296-3681-5-ND | Quad 2-Input Exclusive NOR Gate with 14-Dip 84 10 56 
SN74LSO6DR 296-14876-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OC 14-SOIC 90 75 60 OC Output 
High-Voltage Output SN74LS273DWR 296-3682-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 84 63 48 
SN74LSO6DR 296-14876-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OC 14-SOIC 975.00/2,500 SN74LS273DWR 296-3682-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 558.00/2,000 
High-Voltage Output SN74LS273N 296-1657-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 84 63 AB 
SN74LSO6N 296-15069-5-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OC 14-Dip 90 15 60| |SN74LS279AN 296-3684-5-ND_| Quad S-R Latch 16-Dip 96 80 64 
High-Voltage Output SN74LS279ANSR 296-13222-1-ND | Quad S-R Latch 16-SOP 96 80 64 
SN74LS07D 296-3626-5-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output 14-SOIC 99 83 66) | SN74LS279ANSR 296-13222-2-ND | Quad S-R Latch 16-SOP 852.00/2,000 
SN74LS07DBR 296-3627-1-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output 14-SSOP 90 15 60) |SN74LS280N 296-3687-5-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/ 14-Dip 96 80 64 
SN74LS07DBR 296-3627-2-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output 14-SSOP 798.00/2,000 Checker 
SN74LS07DR 296-14877-1-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output 14-SOIC 99 83 66| |SN74LS367AN 296-3701-5-ND_| Tri-State Hex Bus Driver 16-Dip 87 13 58 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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SN74LS368AN 296-3702-5-ND | 6-Bit Buffer/Line Driver 16-Dip 1.05 88 0| |SN74LV10APWR 296-9824-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-TSSOP 46 37 26 
SN74LS373DW 296-1659-5-ND | Octal D-Type Latch 20-SOIC 88 66 50) | SN74LV10APWR 296-9824-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-TSSOP 252.00/2,000 
SN74LS373DWR 296-14893-1-ND | Octal D-Type Latch 20-SOIC 80 60 45| | SN74LV11ADBR 296-9825-1-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-SSOP 60 A5 34 
SN74LS373DWR 296-14893-2-ND | Octal D-Type Latch 20-SOIC 532.00/2,000 SN74LV11ADBR 296-9825-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-SSOP 400.00/2,000 
SN74LS373N 296-1660-5-ND | Octal D-Type Latch 20-Dip 80 60 45] (SN74LV11ADGVR 296-9826-1-ND_| Triple 3-Input AND Gate 14-TVSOP. 60 AS 34 
SN74LS374DW 296-1661-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 88 66 50] |SN74LV11ADGVR 296-9826-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-TVSOP 400.00/2,000 
SN74LS374DWR 296-14894-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 80 60 45) |SN74LV11ADR 296-9827-1-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-SOIC 60 A5 34 
SN74LS374DWR 296-14894-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 532.00/2,000 SN74LV11ADR 296-9827-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74LS374N 296-1662-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 80 60 45| | SN74LV11APWR 296-9828-1-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-TSSOP 60 A5 34 
SN74LS377N 296-1663-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 1.11 93 74| | SN74LV11APWR 296-9828-2-ND_| Triple 3-Input AND Gate 14-TSSOP. 400.00/2,000 
SN74LS393N 296-1665-5-ND_| Dual 4-Bit Binary Counter 14-Dip 90 15 60| |SN74LV11ATPWREP. 296-22307-1-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-TSSOP| 1.35 1.13 90 
SN74LS399N 296-14895-5-ND | Quad 2-Input Mux with Storage 16-Dip 1.70 1.36 =©1.02) | SN74LV11ATPWREP 296-22307-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-TSSOP 1198.00/2,000 
SN74LS423N 296-3707-5-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 16-Dip 210 1.68 1.26) |SN74LV11ATPWRG4Q1 | 296-23912-1-ND | Triple 3-Input AND Gate NEW! 14-TSSOP 70 53 40 
SN74LS540N 296-3715-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 1.20 1.00 80| | SN74LV11ATPWRG4Q1 | 296-23912-2-ND | Triple 3-Input AND Gate NEW! 14-TSSOP 468.00/2,000 
SN74LS541DWR 296-3716-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 90 is) 60) [SN74LV14AD 296-1678-5-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC AO 32 24 
SN74LS541DWR 296-3716-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 798.00/2,000 SN74LV14ADR 296-1678-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 46 37 26 
SN74LS541N 296-1666-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 90 M5 60) |SN74LV14ADR 296-1678-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 297.50/2,500 
SN74LS590N 296-3718-5-ND | 8-Bit Binary Counter 16-Dip 6.62 530 4.47) |SN74LV14ADBR 296-3783-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SSOP A6 37 26 
SN74LS595DR 296-14896-1-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latch | 16-SOIC 7.92 634 5.35) |SN74LV14ADBR 296-3783-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74LS595DR 296-14896-2-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latch | 16-SOIC 12275.00/2,500 SN74LV14ADGVR 296-3784-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TVSOP. 50 Al 28 
SN74LS595N 296-15070-5-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latch 16-Dip 7.92 6.34 5.35) |SN74LV14ADGVR 296-3784-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74LS640N 296-14897-5-ND | Octal Bus Transceiver 20-Dip 1.28 = 1.02 7| | SN74LV14AMDREP 296-22309-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 1.17 98 78 
SN74LS645-1NSR 296-13224-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 2.38 1.90 1.43] |SN74LV14AMDREP 296-22309-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 1267.50/2,500 
SN74LS645-1NSR 296-13224-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 2470.00/2,000 SN74LV14AMPWREP =| 296-19442-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP| 1.26 1.05 84 
SN74LS682N 296-14898-5-ND | 8-Bit Magnitude/Identity Comparator 20-Dip 165 1.32 99) |SN74LV14AMPWREP___|296-19442-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP. 1118.00/2,000 
SN74LS688N 296-1667-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 20-Dip 1.75 1.40 1.05) | SN74LVi4APWR 296-3785-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP 49 40 27 

LV Family SN74LV14APWR 296-3785-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP 270.00/2,000 

CLV4051ATPWRG4Q1 = ‘| 296-23909-1-ND | 8-Ch. Analog Mux/Demux NEW! 16-TSSOP 88 14 59) | SN74LV14ARGYR 296-13935-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-QFN 50 38 29 
CLV4051ATPWRG4Q1 =| 296-23909-2-ND | 8-Ch. Analog Mux/Demux NEW! 16-TSSOP 782.00/2,000 SN74LV14ARGYR 296-13935-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-QFN 166.00/1,000 
SN74LVOOAD 296-1670-5-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-SOIC 0 32 .24| | SN74LV14ATPWREP 296-22310-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP. 88 66 50 
SN74LVOOADR 296-1670-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-SOIC 46 37 26} | SN74LV14ATPWREP 296-22310-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LVOOADR 296-1670-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-SOIC 297.50/2,500 SN74LV14ATPWRG4Q1 | 296-23914-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter MEW! | 14-TSSOP A4 36 27 
SN74LVOOADBR 296-3751-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-SSOP AG 37 .26| |SN74LV14ATPWRG4Q1 | 296-23914-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter MEW! | 14-TSSOP 246.00/2,000 
SN74LVOOADBR 296-3751-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-SSOP 252.00/2,000 SN74LV20AD 296-3794-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-SOIC 88 66 50 
SN74LVOOADGVR 296-3752-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-TVSOP 50 Al .28| | SN74LV20ADR 296-3794-1-ND_| Dual 4-Input NAND Gate 14-SOIC 80 60 A5 
SN74LVOOADGVR 296-3752-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-TVSOP 278.00/2,000 SN74LV20ADR 296-3794-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-SOIC 650.00/2,500 
SN74LVOOANSR 296-13226-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-SOP 46 37 .26| | SN74LV20ADBR 296-9838-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-SSOP 80 60 A5 
SN74LVOOANSR 296-13226-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-SOP 252.00/2,000 SN74LV20ADBR 296-9838-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-SSOP 532.00/2,000 
SN74LVOOAPWR 296-3753-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-TSSOP AG 37 .26| | SN74LV20ADGVR 296-3795-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-TVSOP 80 60 A5 
SN74LVOOAPWR 296-3753-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-TSSOP 252.00/2,000 SN74LV20ADGVR 296-3795-2-ND_| Dual 4-Input NAND Gate 14-TVSOP. 532.00/2,000 
SN74LVOOARGYR 296-13927-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-QFN 50 38 .29| | SN74LV20APWR 296-3796-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-TSSOP 80 60 5 
SN74LVOOARGYR 296-13927-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 14-QFN 166.00/1,000 SN74LV20APWR 296-3796-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-TSSOP 532.00/2,000 
SN74LVO2AD 296-1671-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 60 AS 34) | SN74LV21ADR 296-9839-1-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-SOIC 80 60 A5 
SN74LVO2ADBR 296-3754-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SSOP 60 A5 34] | SN74LV21ADR 296-9839-2-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-SOIC 650.00/2,500 
SN74LVO2ADBR 296-3754-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SSOP 400.00/2,000 SN74LV21ADBR 296-3798-1-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-SSOP 80 60 A5 
SN74LVO2ADGVR 296-16706-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TVSOP 60 A5 34] | SN74LV21ADBR 296-3798-2-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-SSOP 532.00/2,000 
SN74LVO2ADGVR 296-16706-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TVSOP 400.00/2,000 SN74LV21ADGVR 296-3799-1-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-TVSOP 80 60 AS 
SN74LVO2APWR 296-14902-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP 60 AS 34) | SN74LV21ADGVR 296-3799-2-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-TVSOP 532.00/2,000 
SN74LVO2APWR 296-14902-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP 400.00/2,000 SN74LV21APWR 296-3800-1-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-TSSOP 80 60 A5 
SN74LVO2ARGYR 296-13928-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-QFN 50 38 29) | SN74LV21APWR 296-3800-2-ND_| Dual 4-Input AND Gate 14-TSSOP. 532.00/2,000 
SN74LVO2ARGYR 296-13928-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-QFN 166.00/1,000 SN74LV27ADR 296-3813-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-SOIC 60 45 34 
SN74LVO04AD 296-1672-5-ND | Hex Inverter 14-SOIC AO 32 .24| | SN74LV27ADR 296-3813-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74LVO4ADBR 296-3755-1-ND | Hex Inverter 14-SSOP 46 37 26] | SN74LV27ADBR 296-3814-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-SSOP 60 AS 34 
SN74LVO4ADBR 296-3755-2-ND | Hex Inverter 14-SSOP 252.00/2,000 SN74LV27ADBR 296-3814-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-SSOP 400.00/2,000 
SN74LVO4ADGVR 296-3756-1-ND | Hex Inverter 14-TVSOP 50 A 28) | SN74LV27ADGVR 296-3815-1-ND_| Triple 3-Input NOR Gate 14-TVSOP. 60 A5 34 
SN74LVO4ADGVR 296-3756-2-ND | Hex Inverter 14-TVSOP 278.00/2,000 SN74LV27ADGVR 296-3815-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-TVSOP 400.00/2,000 
SN74LVO4APWR 296-3757-1-ND | Hex Inverter 14-TSSOP 46 37 .26| | SN74LV27APWR 296-3816-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-TSSOP 60 AS 34 
SN74LVO4APWR 296-3757-2-ND_| Hex Inverter 14-TSSOP 252.00/2,000 SN74LV27APWR 296-3816-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74LVO4ARGYR 296-13929-1-ND | Hex Inverter 14-QFN 50 38 29) | SN74LV32AD 296-1686-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOIC 0 32 24 
SN74LVO4ARGYR 296-13929-2-ND | Hex Inverter 14-QFN 166.00/1,000 SN74LV32ADBR 296-3817-1-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SSOP A6 37 26 
SN74LVO4ATPWREP 296-22305-1-ND | Hex Inverter 14-TSSOP 84 63 48) | SN74LV32ADBR 296-3817-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74LVO4ATPWREP __| 296-22305-2-ND | Hex Inverter 14-TSSOP| __558.00/2,000 SN74LV32ADGVR 296-3818-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-TvsoP} 50 41 28 
SN74LVOSADGVR 296-14313-1-ND | Hex Inverter with OD Output 14-TVSOP 60 AS 34) | SN74LV32ADGVR 296-3818-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74LVOSADGVR 296-14313-2-ND | Hex Inverter with OD Output 14-TVSOP 400.00/2,000 SN74LV32AMPWREP | 296-19445-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-TSSOP| 1.26 1.05 84 
SN74LVOSADR 296-3758-1-ND_| Hex Inverter with OD Output 14-SOIC | 60 45 34) | SN74LV32AMPWREP __|296-19445-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-TSSOP| __1118.00/2,000 
SN74LVOSADR 296-3758-2-ND | Hex Inverter with OD Output 14-SOIC 487.50/2,500 SN74LV32ANSR 296-13232-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOP 6 37 26 
SN74LVOSAPWR 296-3759-1-ND_| Hex Inverter with OD Output 14-TSSOP| _.60__.45__.34]_ | SN74LV32ANSR 296-13232-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOP 252.00/2,000 
SN74LVOSAPWR 296-3759-2-ND__| Hex Inverter with OD Output 14-TSSOP | 400.00/2,000 SN74LV32APWR 296-3819-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-TSSOP] 49 40.27 
SN74LVO6ADBR 296-3760-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out | 14-SSOP 60 AB 34 SN74LV32APWR 296-3819-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-TSSOP 270.00/2,000 
SN74LVO6ADBR 296-3760-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out | 14-SSOP 400.00/2,000 SN74LV32ARGYR 296-13941-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-QFN 60 45 34 
SN74LVO6ADGVR 296-3761-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out | 14-TVSOP 60 A5 34 SN74LV32ARGYR 296-13941-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-QFN 200.00/1,000 
SN74LVO6ADGVR 296-3761-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out_| 14-TVSOP 400.00/2,000 SN74LV32ATPWREP 296-2231 1-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-TSSOP 88 66 50 
SN74LVOGADR 296-3762-1-ND_ | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out | 14-SOIC | 60 4534) /SN74LV32ATPWREP | 296-22311-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-TSSOP| — 586.00/2,000 
SN74LVO6ADR 296-3762-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out | 14-SOIC 487.50/2,500 SN74LV32ATPWRG4Q1 | 296-23793-1-ND | Quad 2-In. Positive OR Gate NEW! =| 14-TSSOP A4 36 ot 
SN74LVO6APWR 296-3763-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out )14-TSSOP| 60 45 _—34|_ | SN74LV32ATPWRG4Q1 |296-23793-2-ND | Quad 2-In. Positive OR Gate NEW! | 14-TSSOP 246.00/2,000 
SN74LVO6BAPWR 296-3763-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out | 14-TSSOP 400.00/2,000 SN74LV74AD 296-1692-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 74- SOIC 55 44 33 
SN74LVO7AD 296-3764-5-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-SOIC 68 51 39 Flip-Flop 
SN74LVO7ADR 296-3764-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out T4S0IC | 60 4534) | SN7ALV74ADBR 296-3844-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 14-SSOP} 50 40 30 
SN74LVO7ADR 296-3764-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-SOIC 487.50/2,500 Flip-Flop 
SN74LVO7ADBR 296-3765-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-SSOP 60 AS 34) | SN74LV74ADBR 296-3844-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 14-SSOP 280.00/2,000 
SN74LVO7ADBR 296-3765-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-SSOP 400.00/2,000 Flip-Flop 
SN74LVO7ADGVR 296-3766-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-TVSOP 60 45 34] | SN74LV74ADGVR 296-9842-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 14-TVSOP 55 A4 33 
SN74LV07ADGVR 296-3766-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-TVSOP 400.00/2,000 Flip-Flop 
SN74LVO7APWR 296-3767-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-TSSOP 60 A5 .34| | SN74LV74ADGVR 296-9842-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 14-TVSOP 308.00/2,000 
SN74LVO7APWR 296-3767-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-TSSOP 400.00/2,000 Flip-Flop 
SN74LVO8AD 296-1673-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC AO 32 24) |SN74LV74AMPWREP | 296-19446-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type [14-TSSOP] 1.40 1.12 84 
SN74LVO8ADBR 296-3768-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SSOP 46 37 26 Flip-Flop 
SN74LVO8ADBR 296-3768-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SSOP 252.00/2,000 SN74LV74AMPWREP =| 296-19446-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 14-TSSOP 1456.00/2,000 
SN74LVO8ADGVR 296-3769-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TVSOP 50 A 28 Flip-Flop 
SN74LVO8ADGVR 296-3769-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TVSOP 278.00/2,000 SN74LV74APWR 296-3846-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 14-TSSOP 50 40 30 
SN74LVO8AMPWREP ‘| 296-19441-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP| 1.26 1.05 84 Flip-Flop 
SN74LVO8AMPWREP _|296-19441-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP 1118.00/2,000 SN74LV74APWR 296-3846-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 14-TSSOP 280.00/2,000 
SN74LVO8APWR 296-3770-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP AQ 40 27 Flip-Flop 
SN74LVO8APWR 296-3770-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP 270.00/2,000 SN74LV74AQDRQ1 296-20685-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 14-SOIC 59 AT 36 
SN74LVO8ARGYR 296-13930-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-QFN 50 38 29 Flip-Flop 
SN74LVO8ARGYR 296-13930-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-QFN 166.00/1,000 SN74LV74AQDRQ1 296-20685-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 14-SOIC 395.00/2,500 
SN74LVO8ATPWREP 296-22306-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP 88 66 50 Flip-Flop 
SN74LVO8ATPWREP 296-22306-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP 586.00/2,000 SN74LV74ARGYR 296-13953-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-QFN 60 A5 34 
SN74LVO8ATPWRG4Q1 | 296-23911-1-ND | Quad 2-Input AND Gate NEW! 14-TSSOP| 44 36 27] | SN74LV74ARGYR 296-13953-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-QFN 200.00/1,000 
SN74LVO8ATPWRG4Q1 | 296-23911-2-ND | Quad 2-Input AND Gate NEW! 14-TSSOP 246.00/2,000 SN74LV86AD 296-1693-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 55 A4 33 
SN74LV10AD 296-3771-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC AG 37 .26| |SN74LV86ADBR 296-14320-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SSOP 50 AO 30 
SN74LV10ADR 296-3771-1-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC AG 37 .26| |SN74LV86ADBR 296-14320-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SSOP 280.00/2,000 
SN74LV10ADR 296-3771-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 297.50/2,500 SN74LV86ADGVR 296-14321-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TVSOP 55 A4 33 
SN74LV10ADBR 296-3772-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SSOP AG 37 .26| |SN74LV86ADGVR 296-14321-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TVSOP 308.00/2,000 
SN74LV10ADBR 296-3772-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SSOP 252.00/2,000 SN74LV86APWR 296-14322-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TSSOP 50 A0 30 
SN74LV10ADGVR 296-3773-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-TVSOP 50 AL .28| |SN74LV86APWR 296-14322-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TSSOP. 280.00/2,000 
SN74LV10ADGVR 296-3773-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-TVSOP 278.00/2,000 SN74LV86ATPWREP 296-22321-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TSSOP. 90 15 60 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVSGATPWREP | 296-22321-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate TETSSOP| 798.00/2,000 SN74LVI64ANSR 296-13228-1-ND |8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register | 14-SOP | 88 66 50 
SN74LV123ADGVR | 296-12991-1-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator |16-TVSOP| 48 36  .27| | SN74LV164ANSR 296-13228-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register | 14-SOP 586.00/2,000 
SN74LV123ADGVR | 296-12991-2-ND | Dual Retrig. Monostable Muttivibrator | 16-TVSOP|  320.00/2,000 SN74LV164APWR 296-3788-1-ND |8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register |14-TSSOP| 88 66 50 
SN74LV123ADR 296-9829-1-ND [Dual Retrig. Monostable Multivibrator_| 16-S0Ic | 48 36 _.27/_ | SN74LV164APWR 296-3788-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register |14-TSSOP|  586.00/2,000 
SN74LV123ADR 296-9829-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator | 16-SOIC 390.00/2,500 SN74LV164ARGYR | 296-18207-1-ND |8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register | 14-QFN | 78 65 52 
SN74LV123APWR 296-3774-1-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator |16-TSSOP| 48 36 27) |SN74LV164ARGYR —_|296-18207-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register | 14-OFN 346.00/1,000 
SN74LV123APWR 296-3774-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator |16-TSSOP| 320.00/2,000 SN74LV165AD 296-1681-5-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-solc | 96 7254 
SN74LV123ARGYR | 296-13931-1-ND | Dual Retrig. Monostable Muttivibrator | 16-VOFN | 66 50  .38| |SN74LV165ADGVR _|296-14316-1-ND [8-Bit Parallel Load Shift Register T6-1VSOP| 88.6650 
SN74LV123ARGYR __|296-13931-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator_| 16-VOFN | 219,00/1,000 SN74LV165ADGVR | 296-14316-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-TVSOP| | 586.00/2,000 
SN74LV123ATPWREP  |296-22308-1-ND [Dual Retrig. Monostable Multivibrator [16-TSSOP| 1.08 90 72] |SN74LV165ADR 296-1681-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-solc | 88 66 50 
SN74LV123ATPWREP | 296-22308-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 16-TSSOP|  958.00/2,000 SN74LV165ADR 296-1681-2-ND_ | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-SOIC 715.00/2,500 
SN74LV123ATPWRG4Q1 | 296-23913-1-ND | Dual Retrig. Mono Mulitvibrator NEW!|16-TSSOP| 56 43 .32| |SN74LV165AMPWREP_|296-19443-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-TSSOP| 2.77 2.22 1.78 
SN74LV123ATPWRG4Q1 | 296-23913-2-ND | Dual Retrig. Mono Mulitvibrator NEW!|16-TSSOP| —376.00/2,000 SN74LVI65AMPWREP |296-19443-2-ND |8-Bit Parallel Load Shift Register {6-TSSOP|  3136.00/2,000 
SN74LV125AD 296-1674-5-ND | Tri-State Quad Bus Butter Gate 14-Soic | 55 4433) | SN74LV165APWR 296-3790-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-TSSOP| 88 66 50 
SN74LV125ADBR 296-14314-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP | 5040.30) | SN74LV165APWR 296-3790-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-TSSOP| | 586.00/2,000 
SN74LV125ADBR 296-14314-2-ND | Tri-State Quad Bus Butter Gate 14-SSOP | 280.00/2,000 SN74LV165ARGYR | 296-13937-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-VOFN| 78 65 52 
SN74LV125ADGVR ‘| 296-8775-1-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate 14-TvsoP| 50 40 30] |SN74LV165ARGYR _|296-13937-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-VOFN 346.00/1,000 
SN74LV125ADGVR | 296-3775-2-ND | Tri-State Quad Bus Butter Gate 14-TvSOP| ” 280.00/2,000 SN74LVI66ADBR 296-9834-1-ND |8-Bit Parallel Load Shift Register 16-SS0P| 90 75 60 
SN74LV125APWR 296-3776-1-ND_| Tri-State Quad Bus Butter Gate 14-TssoP| 50 40 _.30|_ | SN74LV166ADBR 296-9834-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-SSoP | 798.00/2,000 
SN74LV125APWR 296-3776-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate T4-TSSOP|  280.00/2,000 SN74LV166ADGVR | 296-9835-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-TVSOP} 90 75 60 
SN74LV125ARGYR | 296-13932-1-ND | Tri-State Quad Bus Butter Gate 14-0FN | 66 50 38] |SN74LV166ADGVR —‘|296-9835-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-TvSOP| " 798.00/2,000 
SN74LV125ARGYR | 296-13932-2-ND | Tri-State Quad Bus Butter Gate 14-QFN 219.00/1,000 SN74LV166ADR 296-9836-1-ND_| 8-Bit Parallel Load Shift Register t6-solc | 90 75 60 
SN74LV125ATDBR —‘| 296-21027-1-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate 14-SS0P | 52 .39 30] | SN74LVT66ADR 296-9836-2-ND_/8-Bit Parallel Load Shift Register 16-SOIC 975.00/2,500 
SN74LV125ATDBR _|296-21027-2-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate 14-SS0P | _ 346.00/2,000 SN74LV166APWR 296-9837-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-TSSOP} 90 75 60 
SN74LV125ATDR 296-21028-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate T&SOIC | 52.39 +30) ‘| SN74LV166APWR 296-9837-2-ND_ | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-TSSOP|  798.00/2,000 
SN74LV125ATDR 296-21028-2-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate 14-SOIC 422.50/2,500 SN74LV174ADGVR | 296-23262-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-TVSOP] 64 48 36 
SN74LV125ATNSR | 296-21029-1-ND | Tri-State Quad Bus Butter Gate 14-S0P | 52 39 30] |SN74LV174ADGVR _|296-23262-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-TvSOP| _426.00/2,000 
SN74LV125ATNSR | 296-21029-2-ND | Tri-State Quad Bus Butter Gate 14-SOP 346.00/2,000 SN74LV174ADR 296-14903-1-ND [Hex D-Type Flip-Flop with Clear 1e-solc | 64 48 36 
SN74LV125ATPWR _|296-21030-1-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate 14-TsS0P| 52.39 _.30|_ | SN74LV174ADR 296-14903-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOIC 520.00/2,500 
SN74LV125ATPWR |296-21030-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate TATSSOP|  346.00/2,000 SN74LV174APWR 296-3792-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-TSSOP| 64 48 36 
SN74LV125ATRGYR | 296-21031-1-ND | Tri-State Quad Bus Butter Gate 14-0FN | 60 45 34) | SN74LV174APWR 296-3792-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-TSSOP| | 426.00/2,000 
SN74LV125ATRGYR | 296-21031-2-ND | Tri-State Quad Bus Butter Gate 14-QFN 200.00/1,000 SN74LV175AD 296-1682-5-ND_| Quad D-Type Flip-Flop with Clear t6-solc | 96 7254 
SN74LV126AD 296-14315-5-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate 14-soic | 50 40 30) |SN74LVT75ADGVR  |296-23263-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear T6-1VSOP| 886650 
SN74LV126ADBR 296-15718-1-ND | Tri-State Quad Bus Butter Gate 14-SSOP | 50 40 30) |SN74LV175ADGVR —_|296-23263-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-TvSOP|  " 586.00/2,000 
SN74LV126ADBR 296-15718-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP | 280.00/2,000 SN74LV175ANSR 296-13229-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOP | 88 66 50 
SN74LV126ADGVR | 296-14191-1-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate 14-Tvsop| 50 40 30] | SN74LV175ANSR 296-13229-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOP 586.00/2,000 
SN74LV126ADGVR —| 296-14191-2-ND | Tri-State Quad Bus Butter Gate 14-TvSOP| ” 280.00/2,000 SN74LV175APWR 296-3793-1-ND__| Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-TSSOP| 88 66 50 
SN74LV126ADR 296-14021-1-ND | Tri-State Quad Bus Butter Gate 14-soic | 50 40 30) | SN74LV175APWR 296-3793-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-TSSOP|  586.00/2,000 
SN74LV126ADR 296-14021-2-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate 14-SOIC 337.50/2,500 SN74LV221AD 296-3801-5-ND_ | Dual Mono Multivibrator 16-solc | 132 110 88 
SN74LV126APWR 296-12992-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate TETSSOP| 50 40 30] |SN74LV221ADGVR ‘| 296-23264-1-ND | Dual Mono Multivibrator 16-TVSOP] 120 1.00 80 
SN74LV126APWR 296-12992-2-ND | Tri-State Quad Bus Butter Gate 14-TSSOP|  280.00/2,000 SN74LV221ADGVR | 296-23264-2-ND | Dual Mono Multivibrator 16-TVSOP|  1064.00/2,000 
SN74LV132AD 296-1675-5-ND | Quad NAND Gate 14-soic | 55 44 33) | SN74Lv221ADR 296-3801-1-ND__| Dual Mono Multivibrator t6-solc | 1.20 1.00 80 
SN74LV132ADR 296-1675-1-ND | Quad NAND Gate 14-soic | 50 40 30) | SN74LV227ADR 296-3801-2-ND_ Dual Mono Multivibrator T6-SOIc | 1300.00/2,500 
SN74LV132ADR 296-1675-2-ND_| Quad NAND Gate 14-SOIC 337.50/2,500 SN74LV221 ANSR 296-12473-1-ND | Dual Mono Multivibrator 16-SOP | 1.20 1.00 80 
SN74LV132ADBR 296-3777-1-ND | Quad NAND Gate 14-SS0P | 50.40 30) | SN74LV221ANSR 296-12473-2-ND | Dual Mono Multivibrator 16-SOP |  1064.00/2,000 
SN74LV132ADBR 296-3777-2-ND | Quad NAND Gate 14-SSOP | 280.00/2,000 SN74LV240ADBR 296-3802-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP| 64 48 36 
SN74LV132ADGVR —(| 296-3778-1-ND | Quad NAND Gate 14-TvsoP| 50 40 30] |SN74LV240ADBR 296-3802-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver 20-SSOP | __426.00/2,000 
SN74LV132ADGVR | 296-3778-2-ND | Quad NAND Gate 14-TvSOP| ” 280.00/2,000 SN74LV240ADGVR _|296-3803-1-ND [Tri-State Octal Buffer/Driver 20-IVSOP| 70 53 AO 
SN74LV132APWR 296-3779-1-ND_| Quad NAND Gate 14-TsS0P| 50 40 _.30| |SN74LV240ADGVR —-|296-3803-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver 20-TVSOP|  466.00/2,000 
SN74LV132APWR 296-3779-2-ND | Quad NAND Gate T4-TSSOP|  280.00/2,000 SN74LV240ADW 296-1683-5-ND_ | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-S0lc | 64 48 36 
SN74LV138AD 296-1676-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-S0lc | 55 44 33) |SN74LV240APWR 296-12348-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-TSSOP| 64 48 36 
SN74LV138ADGVR | 296-23261-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-TvsOP| 55 44 33] | SN74LV240aPWR 296-12348-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-TSSOP| —_426.00/2,000 
SN74LV138ADGVR | 296-23261-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-TvSOP| ” 308.00/2,000 SN74LV244ADBR 296-3804-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SS0P| 64 48 36 
SN74LV138ADR 296-1676-1-ND__|3-to-8 Line Decoder/Demux 16-soic | 50.40 30) | SN74LV244ADBR 296-3804-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP | 426.00/2,000 
SN74LV138ADR 296-1676-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 337.50/2,500 SN74LV244ADGVR | 296-3805-1-ND_ | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-TvsoP| 70 53 40 
SN74LV138APWR 296-3780-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-TSSOP| 50 40 30 |SN74LV244ADGVR —|296-3805-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-TVSOP| " 468.00/2,000 
SN74LV138APWR 296-3780-2-ND_ | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-TSSOP|  280.00/2,000 SN74LV244ADW 296-1684-5-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver 20-solc | 72 54 M1 
SN74LV138ARGYR | 296-13933-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-VOFN | 66 50  .38| | SN74LV244AMDWREP |296-19444-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC | 225 1.80 1.35 
SN74LV138ARGYR _|296-13933-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-VOFN |___ 219.00/1,000 SN74LV244AMDWREP |296-19444-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-S01c | 2340.00/2,000 
SN74LV138ATDBR | 296-21032-1-ND [3-to-8 Line Decoder/Demux T6-SSOP| 64 48 36) |SN74LV244ANSR 296-13230-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-S0P | 64 48 36 
SN74LV138ATDBR —| 296-21032-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SSOP | 426.00/2,000 SN74LV244ANSR 296-13230-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-SOP 426.00/2,000 
SN74LV138ATDGVR | 296-21033-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-TvSOP| 64 48 36] |SN74LV244aPWR 296-3806-1-ND__| Tri-State Octal Butfer/Driver 20-TSSOP| 6448 36 
SN74LV138ATDGVR | 296-21033-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-TVSOP|  426.00/2,000 SN74LV244APWR 296-3806-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP| 426.00/2,000 
SN74LV138ATDR 296-21034-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-S0Ic | 64 48 ~—_—.36| |SN74LV244ARGYR _|296-13938-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-VOFN| 80 60 45 
SN74LV138ATDR 296-21034-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 520.00/2,500 SN74LV244ARGYR | 296-13938-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-VOFN 266.00/1,000 
SN74LV138ATNSR | 296-21035-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOP | 64 48  .36| |SN74LV244ATDGVR —_|296-19256-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-TVsoP}| 70 53 40 
SN74LV138ATNSR | 296-21035-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOP 426.00/2,000 SN74LV244ATDGVR _|296-19256-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP| —__ 468.00/2,000 
SN74LV138ATPWR | 296-21036-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-TSSOP| 64 48 36 [SN74LV244ATDWR _[296-19257-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-S0IC | 64 48 36 
SN74LV138ATPWR _|296-21036-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-TSSOP| _ 426.00/2,000 SN74LV244ATDWR | 296-19257-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-SOIC 426.00/2,000 
SN74LV138ATRGYR  |296-21037-1-ND [3-to-8 Line Decoder/Demux To-VOFN| 64 48 36] |SN74LV244ATPWR — | 296-19258-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-TSSOP| 64 48 36 
SN74LV138ATRGYR | 296-21037-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-VOFN | — 213.00/1,000 SN74LV244ATPWR | 296-19258-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP| | 426.00/2,000 
SN74LV139AD 296-1677-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-S0Ic | 55 44 33) |SN74LV244ATRGYR | 296-19259-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-VOFN| 70 53-40 
SN74LV139ADBR 296-3781-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-SSOP | 50 40 .30| |SN74LV244ATRGYR  |296-19259-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-VOFN 234.00/1,000 
SN74LV139ADBR 296-3781-2-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-SSOP | _280.00/2,000 SN74LV245ADBR 296-3807-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP| 64 48 36 
SN74LV139APWR 296-3782-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-TSSOP| 50 40 30] | SN74LV245ADBR 296-3807-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP | _426.00/2,000 
SN74LV139APWR 296-3782-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-TSSOP| ” 280.00/2,000 SN74LV245ADGVR | 296-3808-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSoP| 70 53 40 
SN74LV139ARGYR | 296-13934-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-VOFN| 66 50  .38| |SN74LV245ADGVR _|296-3808-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP| —_468.00/2,000 
SN74LV139ARGYR | 296-13934-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 16-VOFN | " 219.00/1,000 SN74LV245ADW 296-1685-5-ND__| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC | 72d 
SN74LV157ADBR 296-9830-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 16-SSOP | 88 66 _50| |SN74LV245AGQNR —|296-12091-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-BGA | 75 63 50 
SN74LV157ADBR 296-9830-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux T6-SSOP | 586.00/2,000 SN74LV245AGQNR | 296-12091-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-BGA 333.00/1,000 
SN74LV157ADGVR | 296-9831-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 16-TvsoP| 88 66  .50| | SN74LV245ANSR 296-13231-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-S0P | 64 48 36 
SN74LV157ADGVR | 296-9831-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 16-TVSOP|  586.00/2,000 SN74LV245ANSR 296-13231-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 426.00/2,000 
SN74LV157ADR 296-9832-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 16-solc | 88 66 50) |SN74LV245APWR 296-3809-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP| 64 48 36 
SN74LV157ADR 296-9832-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 16-SOIC 715.00/2,500 SN74LV245APWR 296-3809-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP| | 426.00/2,000 
SN74LV157APWR 296-9833-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux T6-TSSOP| 88 66 50| |SN74LV245ARGYR | 296-13939-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-VOFN| 80 60 45 
SN74LV157APWR 296-9833-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 16-TSSOP| " 586.00/2,000 SN74LV245ARGYR | 296-13939-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-VOFN 266.00/1,000 
SN74LV161ADBR 296-12342-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-SSOP| .88 66  .50| |SN74LV245ATDBR _|296-17767-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SS0P| 80 60 45 
SN74LV161ADBR 296-12342-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-SSOP | 586.00/2,000 SN74LV245ATDBR _|296-17767-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP | 532.00/2,000 
SN74LV161ADGVR __|296-12343-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-TvSOP| 88 66 _50| |SN74LV245ATDGVR ‘| 296-17768-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP| 80 60 45 
SN74LV161ADGVR | 296-12343-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-TVSOP|  586.00/2,000 SN74LV245ATDGVR ‘| 296-17768-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP| " 532.00/2,000 
SN74LV161ADR 296-13227-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-S0Ic | 88 66 50) |SN74LV245ATDWR | 296-17769-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-solc | 80 60 45 
SN74LV161ADR 296-13227-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-SOIC 715.00/2,500 SN74LV245ATDWR _|296-17769-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74LV161APWR 296-12344-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-TSSOP| 88 66 50 [SN74LV245ATNSR  |296-17770-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP | 80 60 45 
SN74LV161APWR 296-12344-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-TSSOP| __ 586.00/2,000 SN74LV245ATNSR —|296-17770-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 532.00/2,000 
SN74LV163ADBR 296-12345-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-SSOP| 88 66 .50| |SN74LV245ATPWR ‘| 296-17771-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP| 80 60 45 
SN74LV163ADBR 296-12345-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-SSOP | 586.00/2,000 SN74LV245ATPWR | 296-17771-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP| _ 532.00/2,000 
SN74LV163ADGVR | 296-12346-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-TVSOP| 88 66  .50| |SN74LV245ATRGYR —_|296-17772-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-0FN | 80 60 45 
SN74LV163ADGVR | 296-12346-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-TvSOP| " 586.00/2,000 SN74LV245ATRGYR  |296-17772-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-QFN 266.00/1,000 
SN74LV163ADR 296-11666-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-S0Ic | 88 66 —_—.50||SN74LV245AZQNR —‘/296-2384-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-BGA | 80 60 45 
SN74LV163ADR 296-11666-2-ND |4-Bit Sync. Binary Counter 16-SOIC 715.00/2,500 SN74LV245AZQNR | 296-23384-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-BGA 266.00/1,000 
SN74LV163APWR 296-12347-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-TssoP| 88 66 .50| | SN74LV273ADBR 296-12349-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP| 96 72 54 
SN74LV163APWR 296-12347-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-TSSOP| " 586.00/2,000 SN74LV273ADBR 296-12349-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP | _638.00/2,000 
SN74LV163ARGYR | 296-13936-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-VOFN| 78 65  .52| [SN74LV273ADGVR  |296-3810-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-IVSOP| 9672 ~ «Sd 
SN74LV163ARGYR __|296-13936-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 16-VOFN | 346.00/1,000 SN74LV273ADGVR —|296-3810-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-TVSOP| " 638.00/2,000 
SN74LV164AD 296-1680-5-ND |8-Bit Parallel-Out Serial Shit Register | 14-SOIC | 96 72 54) |SN74LV273ADW 296-3811-5-ND_ | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-solc | 78 65 52 
SN74LV164ADBR 296-3787-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register | 14-SSOP| 88 66 50) |SN74LV273ADWR 296-14904-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-S0lc | 96 72 54 
SN74LV164ADBR 296-3787-2-ND_|8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register_| 14-SSOP | _586.00/2,000 SN74LV273ADWR 296-14904-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOIC 638,00/2,000 
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SN74LV273APWR 296-3812-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-TSSOP 96 12 54) | SN74LV574APWR 296-12285-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 64 A8 36 
SN74LV273APWR 296-3812-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-TSSOP 638.00/2,000 SN74LV574APWR 296-12285-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 426.00/2,000 
SN74LV273ARGYR 296-13940-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-VOFN 87 13 58) |SN74LV574ARGYR 296-13951-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-VQFN 16 Sf A3 
SN74LV273ARGYR 296-13940-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-VOFN 386.00/1,000 SN74LV574ARGYR 296-13951-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-VQFN 253.00/1,000 
SN74LV273AZQNR 296-23265-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-VFBGA 87 73 58] | SN74LV594ADBR 296-3841-1-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register | 16-SSOP 78 65 52 
SN74LV273AZQNR 296-23265-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-VFBGA 386.00/1,000 SN74LV594ADBR 296-3841-2-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register | 16-SSOP 692.00/2,000 
SN74LV367ADGVR 296-13491-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-TVSOP) 1.05 88 70) |SN74LV595ADR 296-18747-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOIC 96 72 54 
SN74LV367ADGVR 296-13491-2-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-TVSOP 932.00/2,000 SN74LV595ADR 296-18747-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOIC 780.00/2,500 
SN74LV367ADR 296-23266-1-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SOIC 1.05 88 .70| |SN74LV595AIPWREP | 296-22320-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-TSSOP| 1.35 1.08 81 
SN74LV367ADR 296-23266-2-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-SOIC 1137.50/2,500 SN74LV595AIPWREP =| 296-22320-2-ND J Tri-State 8-Bit Shift Register 16-TSSOP 1404.00/2,000 
SN74LV367APWR 296-12350-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-TSSOP| 1.05 88 70) | SN74LV595APWR 296-3843-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-TSSOP 96 72 54 
SN74LV367APWR 296-12350-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 16-TSSOP 932.00/2,000 SN74LV595APWR 296-3843-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-TSSOP 638.00/2,000 
SN74LV373ADBR 296-14317-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP 64 8 .36| | SN74LV595ARGYR 296-13952-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-VOFN 87 73 58 
SN74LV373ADBR 296-14317-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP 426.00/2,000 SN74LV595ARGYR 296-13952-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-VOFN 386.00/1,000 
SN74LV373ADGVR 296-23671-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-TVSOP 70 53 40 SN74LV4040ADBR 296-3821-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 16-SSOP | 1.20 1.00 80 
SN74LV373ADGVR 296-23671-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-TVSOP 468.00/2,000 SN74LV4040ADBR 296-3821-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 16-SSOP 4064.00/2,000 
SN74LV373ADWR 296-16657-1-ND Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOIC 64 48 36 SN74LV4040ADGVR 296-3822-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 16-TVSOP| 1.20 1.00 80 
SN74LV373ADWR 296-16657-2-ND Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOIC 426.00/2,000 SN74LV4040ADGVR 296-3822-2-ND_| 12-Bit Async. Binary Counter 16-TVSOP 1064.00/2,000 
SN74LV373ADW 296-1687-5-ND Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOIC 72 54 AA SN74LV4040ADR 296-23267-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 16-SOIC 720 1.00 “80 
SN74LV373AGQNR 296-12092-1-ND Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-BGA 76 57 43 SN74LV4040ADR 296-23267-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 16-SOIC 4300.00/2,500 
Sean pat iret peal nee ek en ae Cae ae SN74LV4040AMPWREP | 296-23470-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter NEW! |16-TSSOP| 2.00 1.60 1.20 
Z ee Pe > 7 : : S SN74LV4040AMPWREP | 296-23470-2-ND | 12-Bit Async. Bi Counter NEW! | 16-TSSOP 2080.00/2,000 
SN74LV373APWR 296-14318-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch |20-TSSOP|  426.00/2,000 SN7ALVAO40APWR _|296-3824-1-ND__|12-Bit Asyne. Binary Counter Pe eae 
SN74LV373ARGYR 296-13942-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-VQFN 80 60 45! TSN74LV4040APWR 296-3824-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 16-TSSOP "4064.00/2 000 
SN74LV373ARGYR 296-13942-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-VQFN 266.00/1,000 SN74LV4040ARGYR 296-13944-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 46-VOFN 144 4 20 96 
SN74LV373ATDBR 296-21038-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP 12 54 Al & LH Bi “Bi * : / 3 
: SN74LV4040ARGYR 296-13944-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 16-VOFN 638.00/1,000 
SN74LV373ATDBR 296-21038-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SSOP 478.00/2,000 SN74LV4046ADGVR | 296-21048-1-ND | High Speed GMOS Logic PLL 46IVSOP| 132 140 88 
SN74LV373ATDWR 296-21039-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOIC 72 54 Al 7 9. A i 2 : ) : 
H SN74LV4046ADGVR 296-21048-2-ND | High Speed CMOS Logic PLL 16-TVSOP. 1170.00/2,000 
SN74LV373ATDWR 296-21039-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOIC 478.00/2,000 = Sa H 7 " 
: SN74LV4046ADR 296-21049-1-ND | High Speed CMOS Logic PLL 16-SOIC 1.20 = 1.00 80 
SN74LV373ATNSR 296-21040-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOP 2: 54 AL SN74LV4046ADR 296-21049-2-ND | High Speed CMOS Logic PLL 16-SOIC 4300.00/2,500 
SN74LV373ATNSR 296-21040-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-SOP 478.00/2,000 - 5 A A Di “149 
: SN74LV4046AN 296-21340-5-ND | High Speed CMOS Logic PLL 16-Dip 1.32 1.10 88 
SN74LV373ATPWR 296-21041-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-TSSOP 72 54 AL - Ll A i e 
SN : SN74LV4046ANSR 296-21050-1-ND | High Speed CMOS Logic PLL 16-SOP 1.20 1.00 80 
74LV373ATPWR 296-21041-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-TSSOP 478.00/2,000 SN74LV4046ANSR 296-21050-2-ND | High S 5 a 
; igh Speed CMOS Logic PLL 16-SOP 1064.00/2,000 
SN74LV373ATRGYR 296-21042-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-VQFN 712 54 Al = =H = 7 = 
: SN74LV4046APWR 296-21051-1-ND | High Speed CMOS Logic PLL 16-TSSOP| 1.20 1.00 80 
SN74LV373ATRGYR 296-21042-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch | 20-VQFN 239.00/1,000 i toy : A _ 
> ; SN74LV4046APWR 296-21051-2-ND | High Speed CMOS Logic PLL 16-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74LV374ADBR 296-12553-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F] 20-SSOP 64 AB 36 fe aug " 
j ; SN74LV4051ADBR 296-3825-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SSOP 75 63 50 
SN74LV374ADBR 296-12553-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F | 20-SSOP 426.00/2,000 SN74LV4051ADBR 996-3825-2-ND | 8-Ch 
ARBRE - Tri - 7 -3825-2-| Channel Analog Mux/Demux 16-SSOP 666.00/2,000 
SN74LV374ADW 296-1688-5-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F | 20-SOIC 64 48 36 SN74LV4051ADGVR 296-3826-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TVSOP 5 63 50 
SN74LV374AGQNR 296-12093-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F| 20-BGA 90 75 60 9 = y = 
p fei Ht “Tr q SN74LV4051ADGVR 296-3826-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TVSOP 666.00/2,000 
SN74LV374AGQNR 296-12093-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F | 20-BGA 399.00/1,000 
: ; SN74LV4051ADR 296-3827-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 75 63 50 
SN74LV374APWR 296-3820-1-ND |Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F | 20-TSSOP 64 48 36 
ou Ht Tri _ - SN74LV4051ADR 296-3827-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 812.50/2,500 
SN74LV374APWR 296-3820-2-ND |Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F | 20-TSSOP 426.00/2,000 SN74LV4051AN 96-3828-5-ND | 8-Ch | Analog Mux/D 16-Di 1% 63 50 
SN7ALV374ARGYR | 296-13943-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type FF] 20-VOFN | 765743] Jean te BSE AEOMMNIG 8. Channel Analon Mun/Demux Gesopilll ove. vege eG 
SN74LV374ARGYR 296-13943-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F | 20-VOFN 253.00/1,000 anne, "na og uxt semux : : : 
8 oF ae Tri _ 7 SN74LV4051ANSR 296-17113-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOP 666.00/2,000 
SN74LV374ATDBR 296-21043-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F | 20-SSOP 72 54 Al 
5 a5 a SIT) = a SN74LV4051APWR 296-3829-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 75 63 50 
SN74LV374ATDBR 296-21043-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F] 20-SSOP 478.00/2,000 
“ i 7 Tri _ % SN74LV4051APWR 296-3829-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 666.00/2,000 
SN74LV374ATDWR 296-21044-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F) 20-SOIC 72 54 AL 
SN74LV374ATDWR | 296-21044-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F| 20-SOIC 478,00/2,000 SN7ALVA051ARGYR — /206-13945-1-ND)) 8-Channel Analog Mux/Demux 16-VORN | 9075 0 
4 an fe Tri _ i SN74LV4051ARGYR 296-13945-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-VOFN 399.00/1,000 
SN74LV374ATNSR 296-21045-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F| 20-SOP 72 54 A 
SN74LV374ATNSR 296-21045-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F| 20-SOP 478.00/2,000 SN74LV405TATDREP | 296-22314-1-ND /8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC | 1.88 1.50 1.13 
SN74LV374ATPWR | 296-21046-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F|20-TSSOP| 72 54 AT) ‘| SN74LV4051ATDREP — )296-22314-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 2400.00/2,500 
SN74LV374ATPWR | 296-21046-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F|20-TSSOP| _478.00/2,000 SN7ALVA051ATPWREP 1206-22315-1-ND) 8-Channel Analog Mux/Demux V6-TSSOP) 1.88 1.50 1.13 
SN74LV374ATPWREP | 296-22312-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F|20-TSSOP| 1.44 1.20 96) | SN74LV40S1ATPWREP |296-22315-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP| —_1950.00/2,000 
SN74LV374ATPWREP | 296-22312-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F|20-TSSOP| — 1276.00/2,000 SN74LV4051ATPWRO1_|296-19260-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP| 88 _.74_.59 
SN74LV374ATRGYR _|296-21047-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F| 20-VOFN | 84 _.63_—_—4a|_ | SN74LV4051ATPWRQI /296-19260-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 782.00/2,000 
SN74LV374ATRGYR | 296-21047-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F| 20-VQFN 279.00/1,000 Se Vaan CVE poet SDF END put abake nang meer bas ee ae 50 
SN74LV393ADBR 296-12351-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-SSOP 715 63 50 a ial ual 4-Ghannel Analog Mux/Demux B pote 
SN74LV393ADBR 296-12351-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-SSOP 666.00/2,000 SN74LV4052ADR 296-16707-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 75 63 50 
SN74LV393ADGVR 296-13233-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-TVSOP 75 63 50] | SN74LV4052ADR 296-16707-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 812.50/2,500 
SN74LV393ADGVR 296-13233-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-TVSOP 666.00/2,000 SN74LV4052AN 296-3830-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 75 63 50 
SN74LV393ADR 296-11664-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-SOIC 15 63 50 SN74LV4052APW 296-3831-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 75 63 50 
SN74LV393ADR 296-11664-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-SOIC 812.50/2,500 SN74LV4052APWR 296-3831-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 75 63 50 
SN74LV393ANSR 296-14192-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-SOIC 75 63 50 SN74LV4052APWR 296-3831-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 666.00/2,000 
SN74LV393ANSR 296-14192-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-SOIC 666.00/2,000 SN74LV4052ARGYR 296-13946-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-VQFN 90 75 60 
SN74LV393APWR 296-11643-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-TSSOP 75 63 50| |SN74LV4052ARGYR 296-13946-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-VOFN 399.00/1,000 
SN74LV393APWR 296-11643-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-TSSOP 666.00/2,000 SN74LV4052ATDREP =| 296-22316-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 188 150 1.13 
SN74LV393ATPWREP | 296-22313-1-ND J Dual 4-Bit Binary Counter 14-TSSOP| 1.88 1.50 1.13] |SN74LV4052ATDREP  |296-22316-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 2400.00/2,500 
SN74LV393ATPWREP | 296-22313-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-TSSOP 1950.00/2,000 SN74LV4052ATPWREP | 296-22317-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP| 1.88 150 1.13 
SN74LV540ADGVR 296-14319-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 96 12 54| |SN74LV4052ATPWREP_|296-22317-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP. 1950.00/2,000 
SN74LV540ADGVR 296-14319-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP. 638.00/2,000 SN74LV4053ADR 296-16708-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 15 63 50 
SN74LV540ADWR 296-3837-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 96 12 54) | SN74LV4053ADR 296-16708-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 812.50/2,500 
SN74LV540ADWR 296-3837-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 638.00/2,000 SN74LV4053AN 296-3832-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 15 63 50 
SN74LV541ADBR 296-3838-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 718 65 .52| | SN74LV4053APW 296-3833-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux _| 16-TSSOP f5 63 50 
SN74LV541ADBR 296-3838-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 692.00/2,000 SN74LV4053APWR 296-3833-1-ND_| Triple 2-Channel Analog Mux/Demux__| 16-TSSOP 75 63 50 
SN74LV541ADW 296-1689-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 87 13 58| | SN74LV4053APWR 296-3833-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux | 16-TSSOP 650.00/2,000 
SN74LV541APWR 296-13700-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 18 65 52| | SN74LV4053ARGYR 296-13947-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-VQFN 90 2) 60 
SN74LV541APWR 296-13700-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 692.00/2,000 SN74LV4053ARGYR 296-13947-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-VQFN 399.00/1,000 
SN74LV541ARGYR 296-13949-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-VOFN 78 65 52) |SN74LV4053ATDREP ‘| 296-22318-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 188 150 1.13 
SN74LV541ARGYR 296-13949-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-VQFN 346.00/1,000 SN74LV4053ATDREP _ | 296-22318-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 2400.00/2,500 
SN74LV541ATDGVR 296-19261-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 79 66 53) |SN74LV4053ATPWREP | 296-22319-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux ]16-TSSOP] 1.88 1.50 1.13 
SN74LV541ATDGVR 296-19261-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 702.00/2,000 SN74LV4053ATPWREP | 296-22319-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux | 16-TSSOP. 1950.00/2,000 
SN74LV541ATDWR 296-18662-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 96 72 .54| | SN74LV4066ADR 296-3834-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch 14-SOIC 75 63 50 
SN74LV541ATDWR 296-18662-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 638.00/2,000 SN74LV4066ADR 296-3834-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 14-SOIC 812.50/2,500 
SN74LV541ATPWR 296-18698-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 96 12 54] | SN74LV4066AN 296-3835-5-ND_| Quad Bilateral Analog Switch 14-Dip 15 63 50 
SN74LV541ATPWR 296-18698-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP. 638.00/2,000 SN74LV4066APW 296-3836-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch 14-TSSOP Wit 63 50 
SN74LV541ATRGYR 296-18725-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-VQFN 19 66 53| | SN74LV4066APWR 296-3836-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch 14-TSSOP 15 63 50 
SN74LV541ATRGYR 296-18725-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver 20-VOFN 351.00/1,000 SN74LV4066APWR 296-3836-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 14-TSSOP 666.00/2,000 
SN74LV573ADBR 296-3839-1-ND Tri-State Octal D-Type Latch 20-SSOP 64 A8 36] | SN74LV4066ARGYR 296-13948-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch 14-QFN 90 75 60 
SN74LV573ADBR 296-3839-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Latch 20-SSOP 426.00/2,000 SN74LV4066ARGYR _|296-13948-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 14-OFN 399.00/1,000 
SN74LV573ADW 296-1690-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC 72.5441! |[SN74LV4320AGKFR 296-17919-1-ND | Low Power Dual Supply, Level T14-LFBGA| 5.40 4.32 3.65 
SN74LV573ADWR 296-1690-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC 64 48 36 Translating CompactFlash Interface 
SN74LV573ADWR 296-1690-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC 426.00/2,000 SN74LV4320AGKFR | 296-17919-2-ND | Low Power Dual Supply, Level 114-LFBGA} —3375.00/1,000 
SN74LV573AGQNR 296-12094-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-BGA 1.17 98 18 Translating CompactFlash Interface 
SN74LV573AGQNR 296-12094-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch | 20-BGA 519.00/1,000 CF4320HZKFR 296-19720-1-ND | CompactFlash™ Bus-Interface Chip 114-BGA | 450 360 2.80 
SN74LV573APWR 296-3840-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Latch 20-TSSOP| _.64__—=48_——=386|_| CF4320HZKFR 296-19720-2-ND | CompactFlash™ Bus-Interface Chip 114-BGA 2550.00/1,000 
SN74LV573APWR 296-3840-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Latch 20-TSSOP 426.00/2,000 SN74LV8151DGVR 296-18748-1-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmitt- 24-TVSOP| 87 7358 
SN74LV573ARGYR 296-13950-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-VQFN 76 57 43 Trigger Buffer 
SN74LV573ARGYR 296-13950-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-VOFN 253.00/1,000 SN74LV8151DGVR 296-18748-2-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmitt- 24-TVSOP 772.00/2,000 
SN74LV573ATDWR 296-18743-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC AB 36 27 Trigger Buffer 
SN74LV573ATDWR 296-18743-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC 320.00/2,000 SN74LV8151DW 296-23672-5-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmitt- 24-SOIC 8773 58 
SN74LV573ATPWR 296-18745-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-TSSOP 48 36 27 Trigger Buffer 
SN74LV573ATPWR 296-18745-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-TSSOP 320.00/2,000 SN74LV8151DWR 296-18749-1-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmitt- 24-SOIC 87 73 58 
SN74LV573ATRGYR 296-18746-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-VOFN 72 54 At Trigger Buffer 
SN74LV573ATRGYR 296-18746-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-VOFN 239.00/1,000 SN74LV8151DWR 296-18749-2-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmitt- 24-SOIC 772.00/2,000 
SN74LV574ADW. 296-1691-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 72 54 Al Trigger Buffer 
SN74LV574AGQNR 296-12095-1-ND | Tri-State D-Type Flip-Flop 20-BGA 18 65 52) | SN74LV8151NT 296-17840-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmitt- 24-Dip 87 73 58 
SN74LV574AGQNR 296-12095-2-ND | Tri-State D-Type Flip-Flop 20-BGA 346.00/1,000 Trigger Buffer 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INSTRUMENTS DIgi@oReel’ (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each me Digi-Key Price Each 
‘art No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LV8151PWR 296-17994-1-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmitt-  |24-TSSOP| .87 73 .58| |SN74LVCTGO6DRLR  |296-18009-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with S0T-553-5; 42 35 24 
Trigger Buffer OD Output 
SN74LV8151PWR 296-17994-2-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmitt- | 24-TSSOP| — 772.00/2,000 SN74LVCIGO6DRLR | 296-18009-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver with S0T-553-5}  444.00/4,000 
Trigger Buffer OD Output 
SN74LV8153PWR 296-18750-1-ND | Serial-to-Parallel Interface 20-TSSOP| 1.38 1.10 — .83) | SN74LVC1GO6MDCKREP | 296-22342-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with sc70-5 | 135 113 90 
SN74LV8153PWR 296-18750-2-ND | Serial-to-Parallel Interface 20-TSSOP|} — 1430.00/2,000 OD Output 
SN74LV8153QPWRQ1 | 296-17728-1-ND | Serial-to-Parallel Interface 20-TSSOP| 1.61 1.29 _.97| | SN74LVCTGOGMDCKREP | 296-22342-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver with SC70-5 1755.00/3,000 
SN74LV81530PWRO1 |296-17728-2-ND | Serial-to-Parallel Interface 20-TSSOP| _ 1674.00/2,000 OD Output 
SN74LV8154MPWREP | 296-22578-1-ND | Tri-State Dual 16-Bit Binary Counter |20-TSSOP| 3.33 267 2.08) |SN74LVC1GO6YEAR —|296-14292-1-ND | Single Inverter Butfer/Driver w/OD Out | 5-DSBGA) 76 57 43 
SN74LV8154MPWREP_ | 296-22578-2-ND | Tri-State Dual 16-Bit Binary Counter 20-TSSOP 3774.00/2,000 SN74LVC1GO06YEAR 296-14292-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Out | 5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LV161284DGGR | 296-1215-1-ND | 19-Bit Bus Interface 48-TSSOP| 3.04 2.43 1.89) |SN74LVCIGO6YEPR | 296-18752-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Out | 5-DSBGA| 76 57 43 
SN74LV161284DGGR__|296-1215-2-ND_|19-Bit Bus Interface 48-TSSOP| _ 3442.00/2,000 SN74LVCIGO6YEPR _|296-18752-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Out_| 5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LV161284DL 296-1679-5-ND | 19-Bit Bus Interface 48-SSOP 3.35 269 2.09 SN74LVC1G06YZAR 296-14356-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Out | 5-DSBGA 16 7 43 
SN74LV161284DLR 296-3786-1-ND | 19-Bit Bus Interface 48-SSOP 3.04 243 1.89 SN74LVC1G06YZAR 296-14356-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Out | 5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LV161284DLR 296-3786-2-ND | 19-Bit Bus Interface 48-SSOP 1721.00/1,000 SN74LVC1GO6YZPR 296-20771-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with 5-DSBGA 53 42 92: 
LVC Famil; OD Output 
7P1G1250DCKRQ1 296-18348-1-ND | Tri-State Single Bus Buiter Gate $070-5 46 37 26 SN74LVC1G06YZPR 296-20771-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver with 5-DSBGA 426.00/3,000 
1P1G125QDCKRQ1 296-18348-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate $C70-5 357.00/3,000 OD Output 
4P1G126QDBVRQ1 296-23596-1-ND J Tri-St. Single Bus Buffer Gate NEW! | SOT-23-5 AG 37 26 SN74LVC1G06YZVR 296-21056-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with 4-DSBGA 53 42 32 
1P1G126QDBVRQ1 296-23596-2-ND | Tri-St. Single Bus Buffer Gate NEW! | SOT-23-5 357.00/3,000 OD Output — 
1P1631570DBVRQ1 _|296-18349-1-ND | SPDT Analog Switch §01-23-6| 76 62 .43| |SN74LVCTGO6YZVR  |296-21056-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver with 4-DSBGA 426.00/3,000 
TP1G3157ODBVRO1 | 296-18349-2-ND | SPDT Analog Switch SOT-23-6 597.00/3,000 OD Output 
TFIEREVGDCKRG] © eee real spoT ance’ Sein 5070.6 | 80. 60 45| |SN74LVC1GO7DBVR —_|296-8485-1-ND |Single Buffer/Driver with OD Output | SOT-23-5) 46 37 26 
4P1G31570DCKRO1 —_|296-18610-2-ND | SPDT Analog Switch sc70-6 |  780.00/3.000 SN74LVC1GO7DBVR — |296-8485-2-ND Single Buffer/Driver with OD Output | SOT-23-5 357.00/3,000 
CLVCIG1251DCKREP | 296-19721-1-ND | Tri-State Single Bus Butfer Gate sc7o-5 | 52 39.30) |SNZ4LVCIGO7DCKR | 296-8486-1-ND_| Single Buffer/Driver with OD Output | SC70-5 46 «3726 
Sooniel i : : SN74LVCIGO7DCKR _|296-8486-2-ND_| Single Buffer/Driver with OD Output__| _SC70-5 357.00/3,000 
CLVC1G125IDCKREP _| 296-19721-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate $C70-5 507.00/3,000 l ver wi 
CLVCIG125MDCKREP |296-20744-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate Sc705 1 1419374] |SN7ALVCTGO7DRLR  [296-18010-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output SOT-5 46 «37 SC 
SA i: i q SN74LVC1GO7DRLR | 296-18010-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output SOT-5 476.00/4,000 
CLVC1G125MDCKREP | 296-20744-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate $C70-5 1443.00/3,000 il iver wi 
CLVC1G125QDBVRQ1 | 296-23463-1-ND | Tri-St. Single Bus Buffer Gate MEW! | SOT-23-5 46 37 26 SN74LVC1G07DRYR 296-21544-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 6-SON 45 36 .27 
ae, pat ei 7 ad : : : SN74LVCIGO7DRYR — |296-21544-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 6-SON 585.00/5,000 
CLVC1G125QDBVRQ1 | 296-23463-2-ND | Tri-St. Single Bus Buffer Gate NEW! | SOT-23-5 357.00/3,000 ene 
CLVCIG126IDCKREP | 296-22110-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate sc70-5 | 52 39 _.30| | SN74LVC1GO7MDCKREP | 296-22343-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output__| SC70-5 | 84 _63 __48 
CLVCTGT26IDCKREP | 296-22110-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate SC70-5 507.00/3,000 SN74LVC1GO/MDCKREP |296:22343;2:NDIj Single Bufter/Driver with OD Output |) $C70-5 819.00/3,000 
iat . i 5 SN74LVC1GO7YEAR 296-13251-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 5-DSBGA 76 57 43 
CLVC1G175MDCKREP /296-22111-1-ND | Single D-Type F/F with Async. Clear | SC70-6 | 1.02, 85 = 68] /cn7aiyciGo7vEAR  |296-13251-2-ND | Single Butfer/Driver with OD Output | 5-DSBGA| — 741.00/3,000 
CLVC1G175MDCKREP |296-22111-2-ND | Single D-Type F/F with Async. Clear $C70-6 1326.00/3,000 SN74LVCHGO7VZAR —|296-14026-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output | S-DSBGA| 76. 57 43 
GLVCIGXO4MDRLAEP [eRe eaeegugtey) Crystal Oscillator Driver NEW? SOT-6 | 1.65 1.32 991 | SN74LVC1GO7YZAR _|296-14026-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output | 5-DSBGA| __741.00/3,000 _ 
CLVCIGXO4MDRLREP | 296-23464-2-ND | Crystal Oscillator Driver NEW! SOT-6 3380.00/4,000 SN74LVC1GO7YZPR  |296-23273-1-ND Single Buffer/Driver with OD Output 5-DSBGA| 53 42.~«~«D 
GLYCTSBAGPWREAGT FS soe alate) Oual 210-4 Line Decoder/ 16-TSSOP| 53 43-82) |ew7atvc1Go7vZPR | 296-23273-2-ND | Single Butter/Driver with OD Output | 5-DSBGA|  426.00/3,000 
ees ea aie : SN74LVCIGO7YZVR | 296-21057-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output | 4-DSBGA| 53 42 32 
GLVGISAQPWREAQT [SG eo caegbg) Dual 2-to-4 Line Decoder/ 16-TSSOP| —_296.00/2,000 SN74LVC1GO7YZVR —|296-21057-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output | 4-DSBGA|  426.00/3,000 
een FA : , 1 SN74LVC1GO8DCKR _|296-11602-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate $C70-5 40.32.22 
CLVC2444QPWRG4O1 |296-23657-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Oriver NEW! /20-TSSOP] 6643 32|SiirarvcyqgancKR 12961 1602-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate SCI T7ODOEO00 
CLVC244AQPWRG4Q1 | 296-23657-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! | 20-TSSOP| — 376.00/2,000 ! mt 
CLVC574A0PWRG4O1 | 296-23791-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type |20-TSSOP| 56 43.32] |SNZ4LVCIGO8DRLR | 296-18011-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate Sn ey 
FF NEW! : d ; SN74LVC1GO8DRLR | 296-18011-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate SOT-5 444.00/4,000 
aa597-57 co eT - = SN74LVCIGO8DRYR | 296-21815-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 6-SON 45 36027 
GLVCBTARQPWRGACY i iacagag) 3t Ocial Fdge-(iiggeredD-iype/20-TS80P) $78.00/2,000 SN74LVC1GO8DRYR _|296-21815-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 6-SON 585,00/5,000 
CLVC16244AIDGGREP | 296-22108-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 4-TSSOP) 2.13 1.70 7.28] ee en eee Roeser meena) tale &Toput Positive AND Gate ae |||, “eran nan 
CLVC16244AIDGGREP | 296-22108-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| — 2210.00/2,000 Ngee PUL Ose ae ae 
: é SN74LVC1GO8MDBVREP | 296-22345-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate SOT-23-5| 1.02 85 68 
CLVC1637AMDLREP | 296-22109-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch] 48-SSOP | 4.79 384 2.99) | S7a/vcaagaMDBVREP |296.22345-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate Soros | 4998003 000 
CLVC16373AMDLREP _|296-22109-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch | 48-SSOP | __2716.00/1,000 4 " sae 
SN74LVCIGOODEVA —TaniaeapeenO Siaie 2 p he SN74LVC1GO8MDCKREP | 296-20772-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate Sc70-5 | 1.02 85 68 
gle 2-Input Positive NAND Gate SOT-23-5 40 32 22 = = , 7 7 . 
; Hy SN74LVC1GO8MDCKREP |296-20772-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate SC70-5 1326.00/3,000 
SN74LVC1GOODBVR | 296-9845-2-ND_ | Single 2-Input Positive NAND Gate | SOT-23-5 270.00/3,000 SN74LVC4 GO8ODCKRO1 |296-20728-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate erin de ape Be 
SNC TGOODCKR Pere camo cide Input Positive NAND Gate 8¢70 40.32 22) | SN74LVC1GO8QDCKRQI | 296-20728-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate $C70-5 357.00/3,000 
79846-2-ND" | Single 2-Input Positive NAND Gate 8¢70 270.00/3,000 SN74LVC1GO8YEAR | 296-12474-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 5-DSBGA| 76 57 43 
SN7ALVCIGOODALR _[296218007=12ND! Single 2-Input Positive NAND Gate SOT-5 | 42 _35 _24| | sw7aivcigosYEAR _|296-12474-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 5-DSBGA | _741.00/3,000 _ 
SN74LVGTGOODRLR | 296-18007-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate SOT-5 444,00/4,000 Se eae eee 7 - aoe 
d ui SN74LVCTGOBYEPR _|296-14357-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 5DSBGA| 76 57 43 
SN74LVC1GOOIDCKREP | 296-22337-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate Sc70-5 | 62 39.30} |gnzavcigosvePR | 296-14357-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1GOOIDCKREP | 296-22337-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate $C70-5 507.00/3,000 SN74LVCIGORYZAR | 296-19950-1-ND | Single 2. it i eae 
‘ BF gle 2-Input Positive AND Gate 5-DSBGA 76 67 43 
SN74LVC1GOOMDBVREP | 296-22338-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate | SOT-23-5| 1.02 85.68] |swrarvergosyzaR —_|296-13252-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1GOOMDBVREP | 296-22338-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate__| SOT-23-5 | __ 1326.00/3,000 SN74LVG1GO8YZPR _|296-14358-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate B-DSBCA| 53.ODSt«D 
SN74LVC1GOOMDCKREP | 296-22339-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate SC70-5 | 1.02.8 68) eir7aycTaoaYZPR |296-14358-2-ND [Single 2-Input Positive AND Gate 5-DSBGA 426.0073, 000 
SN74LVC1GOOMDCKREP | 296-22339-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate $C70-5 1326.00/3,000 SN74LVC1G0832DBVR |296-18753-1-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate | $0T-23-6| 55 44 33 
SN74LVCIGOOYEAR — /296-14022-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate | S-DSBGA) 76 57_— 43) | gN7aiVC1G0832DBVR |296-18753-2-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate | SOT-23-6]  447.00/3,000 
SN7ALVGIGOOVEAR = (9p IR022 230 Single 2-Input Positive NAND Gate = S-DSBGA | §=—_741.00/3,000 SN74LVC1GO832DCKR |296-18754-1-ND |Single 3-Input Positive AND/OR Gate | SC70-5 | 55 44 33 
SN74LVC1GOOVZAR _|296-14023-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate__| 5-DSBGA | __76 _57_43)_ | sn74vc1G0832DCKR_|296-18754-2-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate_|_SC70-5 447.00/3,000 
Save GoOZAR oe aoe ND single Sa ee MND cate pp CO a gp |SN74LVC1G0832VZPR  |296-18199-1-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate | 6-DSBGA| 52 39-30 
-14353-1-ND | Single 2-Input Positive ate cl : : : SN74LVC1G0832YZPR |296-18199-2-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate | 6-DSBGA 507.00/3,000 
SN7ALVC1GOOYZPR | 296-14353-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate | 5-DSBGA | _426.00/3,000 SN74LVC1G10DBVR | 296-18755-1-ND Single input Positive NAND Gate |sor23-6| 39.32 22 
SN74LVC1GO2DRLR | 296-18318-1-ND J Single 2-Input Positive NOR Gate SOT-5 42 35 ~~ 24) /SN74LVC1GIODBVR —_| 296-18755-2-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate SOT-23-6 306.00/3,000 
SN74LVC1GO2DRLR__|296-18318-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate SOT-5 444.00/4,000 SN74LVC1G10DCKR _|296-17844-1-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate SC70-6 39 32.22 
SN74LVC1GO2MDCKREP | 296-22340-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate SC70-5 ) 1.02 85 ~—68}_ [SN74LVCTGTODCKR | 296-17844-2-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate $C70-6 306.00/3,000 
SN74LVC1GO2MDCKREP | 296-22340-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate SC70-5 1326.00/3,000 SN74LVC1G10YZPR | 296-18756-1-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate 6-DSBGA| 50 38 29 
SN74LVC1G02YEAR — | 296-14024-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 5-DSBGA| 76 57 ~—43!_-|SN74LVC1GI0YZPR ‘| 296-18756-2-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate 6-DSBGA 489.00/3,000 
SN74LVC1GO2YEAR —_| 296-14024-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 5-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVC1G11DBVR —_ | 296-16810-1-ND | Single 3-Input Positive AND Gate SOT-23-6] 39 32 .22 
SN74LVC1GO2YZAR__| 296-13249-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 5-DSBGA | 76 _—57_—43| | SN74LVC1G11DBVR__|296-16810-2-ND | Single 3-Input Positive AND Gate SOT-23-6 306.00/3,000 
SN74LVCTGOZYZAR | 296-13249-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 5-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVCTGTTDCKR _|296-18066-1-ND | Single 3-Input Positive AND Gate Scvo-6 | 39 32 22 
SN74LVC1G02YZPR | 296-23021-1-ND J Single 2-Input Positive NOR Gate 5-DSBGA) 53 42 32) |SN74LVC1G11DCKR —_|296-18066-2-ND | Single 3-Input Positive AND Gate SC70-6 306.00/3,000 
SN74LVC1G02YZPR | 296-23021-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 5-DSBGA 426.00/3,000 SN74LVCIG11YZPR | 296-18757-1-ND | Single 3-Input Positive AND Gate 6-DSBGA| 50 38 29 
SN74LVC1GO4DCKT —_ | 296-23673-1-ND J Single Inverter Gate Sc70-5 | .80 60 45] |SN74LVC1G11YZPR —_|296-18757-2-ND | Single 3-Input Positive AND Gate 6-DSBGA 489.00/3,000 
SN74LVC1GO4DCKT _| 296-23673-2-ND | Single Inverter Gate $C70-5 83.00/250 SN74LVCIG14DRLR__|296-18014-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter SOT-5 463726 
SN74LVCIGO4DRLR | 296-18008-1-ND | Single Inverter Gate SOT-5 42-35 24)‘ |SN74LVCIGI4DRLR | 296-18014-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter SOT-5 476.00/4,000 
SN74LVC1G04DRLR 296-18008-2-ND | Single Inverter Gate SOT-5 444.00/4,000 SN74LVC1G14DRYR 296-21545-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 6-SON AS 36 wis 
SN74LVCIGO4DRYR | 296-21814-1-ND | Single Inverter Gate 6-SON 45 36 27] |SN74LVC1G14DRYR | 296-21545-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 6-SON 585.00/5,000 
SN74LVC1GO04DRYR 296-21814-2-ND | Single Inverter Gate 6-SON 585.00/5,000 SN74LVC1G14MDBVREP | 296-22346-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter SOT-23-5 72 54 AL 
SN74LVC1GO4MDBVREP | 296-22341-1-ND | Single Inverter Gate S0T-23-5| 72 54 __—.41|_ | SN74LVC1G14MDBVREP | 296-22346-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter SOT-23-5 702.00/3,000 
SN74LVC1GO4MDBVREP | 296-22341-2-ND | Single Inverter Gate SOT-23-5 702.00/3,000 SN74LVC1G14MDCKREP |296-22347-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter SOT-23-5/ 72 54 At 
SN74LVC1G04QDCKRQH1 | 296-22895-1-ND | Single Inverter Gate Sc70-5 | 46 .37 —.26| | SN74LVC1G14MDCKREP | 296-22347-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter SOT-23-5 702.00/3,000 
SN74LVC1GO4QDCKRQ1 | 296-22895-2-ND | Single Inverter Gate SC70-5 357.00/3,000 SN74LVCIG14YEAR — | 296-13037-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 5-DSBGA| 76 57 43 
SN74LVC1GO4YEAR | 296-13250-1-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA| 76 57 43) |SN74LVC1G14YEAR —_| 296-13037-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVCIGO4YEAR _|296-13250-2-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVCIG14YEPR _|296-14362-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 5-DSBGA| 76 5743 
SN74LVCTGO4YEPR | 296-14354-1-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA| 76 57 43] |SN74LVCIGI4YEPR | 296-14362-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 5-DSBGA 747.00/3,000 
SN74LVC1GO4YEPR | 296-14354-2-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVCIG14YZAR | 296-13038-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 5-DSBGA| 76 57 43 
SN74LVC1GO4YZAR | 296-14025-1-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA| .76 57 43] |SN74LVC1G14YZAR —_| 296-13038-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1GO4YZAR | 296-14025-2-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVCIG14YZPR | 296-14363-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 5-DSBGA| 53 42 32 
SN74LVC1GO4YZPR _|296-14355-1-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA| 53 42 __.32|_[SN74LVC1G14YZPR _|296-14363-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 5-DSBGA 426.00/3,000 
SN74LVC1G04YZPR 296-14355-2-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA 426.00/3,000 SN74LVC1G14YZVR 296-20701-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 4-DSBGA 53 42 32 
SN74LVC1GO4YZVR | 296-21055-1-ND | Single Inverter Gate 4-DSBGA| 53  .42 .32| |SN74LVC1G14YZVR —_| 296-20701-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 4-DSBGA 426.00/3,000 
SN74LVC1G04YZVR 296-21055-2-ND | Single Inverter Gate 4-DSBGA 426.00/3,000 SN74LVC1G17DBVR 296-11933-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer SOT-23-5 36 29 .20 
SN74LVC1GO6DBVR ‘| 296-8483-1-ND_| Single Inverter Buffer/Driver with SOT-23-5 39  =.32 22) |SN74LVC1G17DBVR = — | 296-11933-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer SOT-23-5 282.00/3,000 
OD Output SN74LVCIG17DCKR _|296-11934-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer $C70-5 393222 
SN74LVC1GO6DBVR | 296-8483-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver with SOT-23-5 306.00/3,000 SN74LVCIGI7DCKR _|296-11934-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer SC70-5 306.00/3,000 
OD Output SN74LVCIG17DRLR | 296-18585-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer SOT-5 393222 
SN74LVCTGO6DCKR | 296-8484-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with $c70-5 | 46 37 26] |SN74LVC1G17DRLR | 296-18585-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer SOT-5 408.00/4,000 
OD Output SN74LVCIG17DRYR — |296-21546-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 6-SON 45 36.27 
SN74LVC1GO6DCKR | 296-8484-2-ND_ | Single Inverter Buffer/Driver with $¢70-5 357.00/3,000 SN74LVCIG17DRYR _|296-21546-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 6-SON 585.00/5,000 
OD Output SN74LVC1G17MDBVREP |296-21818-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer S0T-23-5| 93 78 02 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont.) RoHS Compliant Parts Available DigigpReel’ (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1] 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC1GT7MDBVREP | 296-21818-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer SOT-23-5 7209.00/3,000 SN74LVCTGSBYEAR —_|296-14294-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate | 6-DSBGA| .76 57 43 
SN74LVC1G17MDCKREP | 296-20773-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer SC70-5 | 1.02 .85 68] |SN74LVC1G58YEAR — | 296-14294-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate | 6-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G17MDCKREP | 296-20773-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer $C70-5 1326.00/3,000 SN74LVC1G58YZPR __|296-18785-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate | 6-DSBGA| 53.42.32 
SN74LVC1G17QDCKRQ1 | 296-23709-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer NEW! | SC70-5 AG .37___—«.26| /SN74LVC1G58YZPR —_| 296-18785-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate | 6-DSBGA 426.00/3,000 
SN74LVC1GT7QDCKROt | 296-23709-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer NEW! | SC/0-5 357.00/3,000 SN74LVC1G66DBVR | 296-13253-1-ND | Single Bilateral Analog Switch SOT-23-5| 46 37 26 
SN74LVC1G17YEAR —_ | 296-15566-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 5-DSBGA| .76 57 43] |SN74LVCIG66EDBVR —_| 296-13253-2-ND | Single Bilateral Analog Switch SOT-23-5 357.00/3,000 
SN74LVC1G17YEAR —_| 296-15566-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 5-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVC1G66DCKR — | 296-13254-1-ND | Single Bilateral Analog Switch SC-70-5 45 36.27 
SN74LVC1G17YZAR —_| 296-15567-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 5-DSBGA| .76 57  .43) |SN74LVC1G66DCKR _|296-13254-2-ND | Single Bilateral Analog Switch SC-70-5 366.00/3,000 
SN74LVC1G17YZAR _| 296-15567-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 5-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVCIGE6DRLR  |296-18078-1-ND | Single Bilateral Analog Switch SOT-5 45. 36S 
SN74LVCTGT7YZPR | 296-18761-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 5-DSBGA| 53 42 32] |SN74LVCIG66DRLR —_| 296-18018-2-ND | Single Bilateral Analog Switch SOT-5 488.00/4,000 
SN74LVC1G17YZPR —_ | 296-18761-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 5-DSBGA 426.00/3,000 SN74LVC1G66YEAR | 296-13255-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 5-DSBGA| 76 57 43 
SN74LVC1G17YZVR | 296-21060-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 4-DSBGA| 53 42 32] |SN74LVCIG66YEAR —_| 296-13255-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G17YZVR | 296-21060-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 4-DSBGA 426.00/3,000 SN74LVC1G66YEPR _|296-18786-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 5-DSBGA| 76 573 
SN74LVC1G18DBVR _| 296-15568-1-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux | SOT-23-6| 42 35 —=.24| [SN74LVCTG66YEPR | 296-18786-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVCTGTSDBVR | 296-15568-2-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux | SOT-23-6 333.00/3,000 SN74LVC1G66YZAR — |296-14029-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 5-DSBGA| 76 57 43 
SN74LVC1G18DCKR | 296-15569-1-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux | SC70-6 78 59 43] |SN74LVC1G66YZAR —| 296-14029-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G18DCKR | 296-15569-2-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux | SC70-6 459.00/3,000 SN74LVC1G66YZPR | 296-15108-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 5-DSBGA| 48 36 27 
SN74LVC1G18YEAR | 296-15570-1-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux | 6-DSBGA| .76 57 43] |SN74LVC1G66YZPR | 296-15108-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 5-DSBGA 468.00/3,000 
SN74LVC1G18YEAR _| 296-15570-2-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux _| 6-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVC1G79DBVR  |296-9849-1-ND |Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop | SOT-23-5[ 39 32 22 
SN74LVCTGTB8YZAR | 296-15571-1-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux | 6-DSBGA| .76 57 43] |SN74LVCIG79DBVR —_|296-9849-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop | SOT-23-5 306.00/3,000 
SN74LVC1G18YZAR | 296-15571-2-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux | 6-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVC1G79DCKR —|296-9850-1-ND_ | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop $C70-5 39 3222 
SN74LVC1G19DBVR | 296-16982-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux SOT-23-6| 42 35 24] |SN74LVCIG79DCKR | 296-9850-2-ND_ | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop $C70-5 306.00/3,000 
SN74LVC1G19DBVR — | 296-16982-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux SOT-23-6 333.00/3,000 SN74LVC1G79DRLR —_|296-18019-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type | SOT-5 46 «3726 
SN74LVC1G19DCKR _| 296-17991-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux $C70-6 42.35 24 Flip-Flop 
SN74LVCTGT9DCKR | 296-17991-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux $C70-6 333.00/3,000 SN74LVCTG79DRLR _|296-18019-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type | SOT-5 476.00/4,000 
SN74LVC1GI9DRLR | 296-18319-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux SOT-6 49 40.27 Flip-Flop 
SN74LVC1GI9DRLR | 296-18319-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux SOT-6 512.00/4,000 SN74LVC1G79WDCKREP | 296-19506-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type | SC70-5 88 66 ©50 
SN74LVC1GI9DRYR | 296-21547-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 6-SON 50 40 30 Flip-Flop 
SN74LVC1GI9DRYR _ | 296-21547-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 6-SON 650.00/5,000 SN74LVC1G79WDCKREP | 296-19506-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type | SC70-5 858.00/3,000 
SN74LVCTGTSYEPR | 296-18762-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 6-DSBGA| 76 57 43 Flip-Flop 
SN74LVC1G19YEPR | 296-18762-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 6-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVC1G79YEAR — |296-14030-1-ND | Single Positive Edge-Triggered D-Type | 5-DSBGA| 76 57 43 
SN74LVC1G19YZPR | 296-18586-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 6-DSBGA| 48 36 27 Flip-Flop 
SN74LVC1G19YZPR | 296-18586-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux 6-DSBGA 468.00/3,000 SN74LVC1G79YEAR — |296-14030-2-ND | Single Positive Edge-Triggered D-Type | 5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G27DBVR___| 296-17119-1-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate SOT-23-6| 39.32.22 Flip-Flop 
SN74LVC1G27DBVR | 296-17119-2-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate SOT-23-6 306.00/3,000 SN74LVC1G79YEPR — | 296-18787-1-ND | Single Positive Edge-Triggered D-Type | 5-DSBGA] 765743 
SN74LVC1G27DCKR —_| 296-18764-1-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate $C70-6 40.32.24 Flip-Flop 
SN74LVC1G27DCKR —_| 296-18764-2-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate $C70-6 324.00/3,000 SN74LVC1G79YEPR | 296-18787-2-ND | Single Positive Edge-Triggered D-Type | 5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G27YEPR —_| 296-18765-1-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 6-DSBGA| .76 57 43 Flip-Flop , 
SN74LVC1G27YEPR __| 296-18765-2-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 6-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVC1G79YZAR | 296-15578-1-ND | Single Positive Edge-Triggered D-Type | 5-DSBGA| 76 57 43 
SN74LVC1G27YZPR —_ | 296-18766-1-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 6-DSBGA| 53 42 32 Flip-Flop , 
SN74LVC1G27YZPR —_| 296-18766-2-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 6-DSBGA 426.00/3,000 SN74LVC1G79YZAR | 296-15578-2-ND | Single Positive Edge-Triggered D-Type | 5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G29DCTR | 296-18767-1-ND | 2-of-3 Decoder/Demux sms 50.38.29 Flip-Flop 
SN74LVC1G29DCTR 296-18767-2-ND | 2-of-3 Decoder/Demux SM8 489.00/3,000 SN74LVC1G79YZPR 296-18788-1-ND | Single Positive Edge-Triggered D-Type | 5-DSBGA 53 42 32 
SN74LVC1G29DCUR _| 296-18768-1-ND | 2-of-3 Decoder/Demux US8. 50.38.29 Flip-Flop __ : 
SN74LVC1G29DCUR 296-18768-2-ND | 2-of-3 Decoder/Demux USB 489.00/3,000 SN74LVC1G79YZPR 296-18788-2-ND Single Positive Edge-Triggered D-Type | 5-DSBGA 426.00/3,000 
SN74LVC1G29YZPR | 296-18769-1-ND | 2-of-3 Decoder/Demux 8-DSBGA} 50 38 .29 Flip-Flop : 
SN74LVC1G29YZPR | 296-18769-2-ND | 2-of-3 Decoder/Demux 8-DSBGA 489.00/3,000 SN74LVC1G80DBVR | 296-9851-1-ND_| Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop | SOT-23-5) 39 3222 
SN74LVC1G32DBVR | 296-9847-1-ND_ | Single 2-Input Positive OR Gate SOT-23-5| 40 .32 .22| |SN74LVCI1G80DBVR = /296-9851-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop | SOT-23-5 306.00/3,000 
SN74LVC1G32DBVR__| 296-9847-2-ND_| Single 2-Input Positive OR Gate SOT-23-5 270.00/3,000 SN74LVC1G80DCKR | 296-9852-1-ND_| Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop SC70-5 39 3222 
SN74LVC1G32DCKR | 296-9848-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate $¢70 45 «36 ~—=.27| |SNZ4LVC1GS0DCKR _|296-9852-2-ND_| Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop $C70-5 306.00/3,000 
SN74LVC1G32DCKR —_| 296-9848-2-ND_| Single 2-Input Positive OR Gate sc70 366.00/3,000 SN74LVC1GB0YEAR — | 296-15579-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop | 5-DSBGA| 76 57 43 
SN74LVC1G32DRLR —_| 296-18016-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate SOT-5 48 36 ~—.27|_ |SN74LVCIG80YEAR —| 296-15579-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop | 5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G32DRLR —_‘| 296-18016-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate SOT-5 624.00/4,000 SN74LVC1G80YEPR —/ 296-18789-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop | 5-DSBGA| 76 57 43 
SN74LVC1G32DRYR _| 296-21549-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 6-SON 45 36 —_.27| |SN74LVCIG8OYEPR —| 296-18789-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop | 5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G32DRYR —_| 296-21549-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 6-SON 585.00/5,000 SN74LVC1G80YZAR___|296-14031-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop _| 5-DSBGA| 76 _—=57__—AB 
SN74LVC1G32IDCKREP | 296-22348-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate §C70-5 52 39 ~—.30| |SN74LVC1G80YZAR | 296-14031-2-ND J Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop] 5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G32IDCKREP | 296-22348-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate $070-5 507.00/3,000 SN74LVC1G80YZPR —| 296-18790-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop | 5-DSBGA| 53 42 32 
SN74LVC1G32MDBVREP | 296-22349-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate SOT-23-5| 1.02 .85  .68| |SN74LVCI1G80YZPR —/ 296-18790-2-ND | Positive-Edge-Trig. D-Type Flip-Flop | 5-DSBGA 426.00/3,000 
SN74LVC1G32MDBVREP | 296-22349-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate SOT-23-5 1326.00/3,000 SN74LVC1G86DBVR | 296-9853-1-ND_ | 2-Input Exclusive OR Gate SOT-23-5] 36 29 20 
SN74LVC1G32MDCKREP | 296-22350-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate Sc70-5 | 1.02 .85  .68| |SN74LVCIG86DBVR  |296-9853-2-ND_|2-Input Exclusive OR Gate SOT-23-5 282.00/3,000 
SN74LVC1G32MDCKREP | 296-22350-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate $C70-5 1326.00/3,000 SN74LVC1G86DCKR =| 296-9854-1-ND | 2-Input Exclusive OR Gate C70 39° 33222 
SN74LVC1G32YEAR —_| 296-13039-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 5-DSBGA| .76 57  .43| |SN74LVCIG86DCKR = ——/296-9854-2-ND_ | 2-Input Exclusive OR Gate $70 306.00/3,000 
SN74LVC1G32YEAR | 296-13039-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 5-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVC1G86DRLR | 296-18613-1-ND | 2-Input Exclusive OR Gate SOT-5 A637 26 
SN74LVC1G32YZAR | 296-14028-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 5-DSBGA| .76 ——.57__—43|« | SN74LVC1G86DRLR_ | 296-18613-2-ND | 2-Input Exclusive OR Gate SOT-5 476.00/4,000 
SN74LVC1G32YZAR _ | 296-14028-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 5-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVC1G86MDCKREP | 296-22351-1-ND | 2-Input Exclusive OR Gate $C70-5 | 1.11.93 74 
SN74LVC1G32YZPR | 296-14365-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 5-DSBGA| 53  .42  .32| | SN74LVC1GB6MDCKREP |296-22351-2-ND | 2-Input Exclusive OR Gate $C70-5 1443.00/3,000 
SN74LVC1G32YZPR —_| 296-14365-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 5-DSBGA 426.00/3,000 SN74LVC1G86YEAR —| 296-15580-1-ND | 2-Input Exclusive OR Gate 5-DSBGA| 76 57 43 
SN74LVC1G34DBVR 296-17893-1-ND | Single Buffer Gate SOT-23-5 39 32 22 SN74LVC1G86YEAR 296-15580-2-ND | 2-Input Exclusive OR Gate 5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G34DBVR 296-17893-2-ND | Single Buffer Gate SOT-23-5 306.00/3,000 SN74LVC1G86YEPR 296-18791-1-ND | 2-Input Exclusive OR Gate 5-DSBGA 16 57 AB 
SN74LVC1G34DCKR 296-17230-1-ND | Single Buffer Gate SC70-5 39 32 22 SN74LVC1G86YEPR 296-18791-2-ND | 2-Input Exclusive OR Gate 5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G34DCKR 296-17230-2-ND | Single Buffer Gate SC70-5 306.00/3,000 SN74LVC1G86YZAR 296-14032-1-ND | 2-Input Exclusive OR Gate 5-DSBGA 16 57 43 
SN74LVC1G34DRLR 296-18017-1-ND | Single Buffer Gate SOT-5 42 35 24| |SN74LVC1G86YZAR 296-14032-2-ND | 2-Input Exclusive OR Gate 5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G34DRLR 296-18017-2-ND | Single Buffer Gate SOT-5 444.00/4,000 SN74LVC1G86YZPR 296-18792-1-ND | 2-Input Exclusive OR Gate 5-DSBGA 53 A2 32 
SN74LVC1G34YFPR 296-23862-1-ND | Single Buffer Gate NEW! 4-DSBGA 53 42 32| |SN74LVC1G86YZPR 296-18792-2-ND | 2-Input Exclusive OR Gate 5-DSBGA 426.00/3,000 
SN74LVC1G34YFPR 296-23862-2-ND | Single Buffer Gate NEW! 4-DSBGA 426.00/3,000 SN74LVC1G97DBVR 296-15581-1-ND | Configurable Multiple Function Gate SOT-23-6 39 32 22 
SN74LVC1G34YZPR 296-18773-1-ND | Single Buffer Gate 5-DSBGA 53 42 32 SN74LVC1G97DBVR 296-15581-2-ND | Configurable Multiple Function Gate SOT-23-6 234.00/3,000 
SN74LVC1G34YZPR 296-18773-2-ND | Single Buffer Gate 5-DSBGA 426.00/3,000 SN74LVC1G97DCKR 296-15582-1-ND | Configurable Multiple Function Gate $C70-6 39 32 22 
SN74LVC1G34YZVR 296-21062-1-ND | Single Buffer Gate 4-DSBGA 53 42 32 SN74LVC1G97DCKR 296-15582-2-ND | Configurable Multiple Function Gate SC70-6 234.00/3,000 
SN74LVC1G34YZVR 296-21062-2-ND | Single Buffer Gate 4-DSBGA 426.00/3,000 SN74LVC1G97DRLR 296-18655-1-ND | Configurable Multiple Function Gate SOT-6 AG 37 26 
SN74LVC1G38DBVR 296-17846-1-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open SOT-23-5 39 32 22 SN74LVC1G97DRLR 296-18655-2-ND | Configurable Multiple Function Gate SOT-6 476.00/4,000 
Drain Output SN74LVC1G97IDCKREP |296-22352-1-ND | Configurable Multiple Function Gate SC70-6 60 45 34 
SN74LVC1G38DBVR 296-17846-2-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open SOT-23-5 306.00/3,000 SN74LVC1G97IDCKREP | 296-22352-2-ND | Configurable Multiple Function Gate $C70-6 585.00/3,000 
Drain Output SN74LVC1G97QDCKRQ1 | 296-17671-1-ND | Configurable Multiple Function Gate $C70-6 46 37 .26 
SN74LVC1G38DCKR 296-17907-1-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open SC70-5 39 32 22 SN74LVC1G97QDCKRQ1 | 296-17671-2-ND | Configurable Multiple Function Gate SC70-6 357.00/3,000 
Drain Output SN74LVC1G97YEAR 296-14366-1-ND | Configurable Multiple Function Gate 6-DSBGA 76 57 43 
SN74LVC1G38DCKR 296-17907-2-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open SC70-5 306.00/3,000 SN74LVC1G97YEAR 296-14366-2-ND | Configurable Multiple Function Gate 6-DSBGA 741.00/3,000 
Drain Output SN74LVC1G97YEPR 296-16851-1-ND | Configurable Multiple Function Gate 6-DSBGA 76 57 43 
SN74LVC1G38YZPR | 296-18783-1-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open | 5-DSBGA| 53 42 32] |SN74LVC1G97YEPR —_| 296-16851-2-ND | Configurable Multiple Function Gate | 6-DSBGA 741.00/3,000 
Drain Output SN74LVC1G97YZAR 296-14367-1-ND | Configurable Multiple Function Gate 6-DSBGA 76 57 43 
SN74LVCTG38YZPR | 296-18783-2-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open | 5-DSBGA 426.00/3,000 SN74LVC1G97YZAR __|296-14367-2-ND | Configurable Multiple Function Gate _| 6-DSBGA 741.00/3,000 
Drain Output SN74LVC1G97YZPR 296-16852-1-ND | Configurable Multiple Function Gate 6-DSBGA 50 38 .29 
SN74LVC1G57DBVR | 296-15574-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate | SOT-23-6) .39 32 22) |SN74LVC1G97YZPR —_|296-16852-2-ND | Configurable Multiple Function Gate | 6-DSBGA 489.00/3,000 
SN74LVC1G57DBVR —_ | 296-15574-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate | SOT-23-6 306.00/3,000 SN74LVC1G98DBVR | 296-15583-1-ND | Configurable Multiple Function Gate | SOT-23-6| 42 35 24 
SN74LVC1G57DCKR —_| 296-15575-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate $C70-6 39 32 22] |SN74LVC1G98DBVR —_| 296-15583-2-ND | Configurable Multiple Function Gate | SOT-23-6 333.00/3,000 
SN74LVC1G57DCKR__| 296-15575-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate $C70-6 306.00/3,000 SN74LVC1G98DCKR__|296-15584-1-ND | Configurable Multiple Function Gate $C70-6 39.32.22 
SN74LVC1G57DRLR | 296-18653-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate SOT-6 A637 ~—~«.26| ‘|SN74LVCIG9B8DCKR | 296-15584-2-ND | Configurable Multiple Function Gate $C70-6 234.00/3,000 
SN74LVC1G57DRLR —_| 296-18653-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate SOT-6 476.00/4,000 SN74LVC1G98DRLR | 296-18656-1-ND | Configurable Multiple Function Gate SOT-6 46.3726 
SN74LVCIG57YEAR — | 296-14293-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate | 6-DSBGA) .76 57  .43| |SN74LVC1G98DRLR —_|296-18656-2-ND | Configurable Multiple Function Gate SOT-6 476.00/4,000 
SN74LVC1G57YEAR | 296-14293-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate | 6-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVC1G98IDCKREP |296-22353-1-ND | Configurable Multiple Function Gate $C70-6 60 45 34 
SN74LVC1G57YZPR___|296-18784-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate__| 6-DSBGA| 53 _.42__—.32|_ | SN74LVC1G98IDCKREP_|296-22353-2-ND | Configurable Multiple Function Gate $C70-6 585.00/3,000 
SN74LVC1G57YZPR | 296-18784-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate | 6-DSBGA 426.00/3,000 SN74LVC1G98QDCKROT |296-17672-1-ND | Configurable Multiple Function Gate $C70-6 46 «37S 
SN74LVC1G58DBVR | 296-15576-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate | SOT-23-6| .39 32 —.22]_ | SN74LVC1G98QDCKRQ1 | 296-17672-2-ND | Configurable Multiple Function Gate $C70-6 357.00/3,000 
SN74LVC1G58DBVR — | 296-15576-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate | SOT-23-6 306.00/3,000 SN74LVC1G98YEAR — |296-14368-1-ND | Configurable Multiple Function Gate |6-DSBGA| .76 57 43 
SN74LVC1G58DCKR —_| 296-15577-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate $C70-6 39 32.22] JSN74LVC1G98YEAR —_—| 296-14368-2-ND | Configurable Multiple Function Gate | 6-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G58DCKR__| 296-15577-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate $C70-6 306.00/3,000 SN74LVC1G98YEPR _|296-18793-1-ND | Configurable Multiple Function Gate | 6-DSBGA| 76.5743 
SN74LVCTG58DRLR | 296-18654-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate SOT-6 46.37 ~—~«.26| |SN74LVC1G98YEPR | 296-18793-2-ND | Configurable Multiple Function Gate | 6-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G58DRLR _| 296-18654-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate SOT-6 476.00/4,000 SN74LVC1G98YZAR _|296-14369-1-ND | Configurable Multiple Function Gate | 6-DSBGA| 76 5748 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC1G9BYZAR | 296-14369-2-ND | Configurable Multiple Function Gate | 6-DSBGA 747.00/3,000 SN74LVC1G3157VEPR_|296-17186-1-ND | SPDT Analog Switch 6-DSBGA| 76 57 43 
SN74LVC1G98YZPR | 296-23274-1-ND | Configurable Multiple Function Gate | 6-DSBGA| .50 38  .29| |SN74LVC1G3157YEPR |296-17186-2-ND | SPDT Analog Switch 6-DSBGA 747.00/3,000 
SN74LVC1G98YZPR __ | 296-23274-2-ND | Configurable Multiple Function Gate__| 6-DSBGA 489.00/3,000 SN74LVC1G3157YZPR |296-18770-1-ND | SPDT Analog Switch 6-DSBGA| 48 36 27 
SN74LVCIG99DCTR | 296-18590-1-ND | Tri-State Ultra Configurable Multiple SMB 35 ~~ «.44-~—=«33]_ | SN74LVC1G3157YZPR |296-18770-2-ND | SPDT Analog Switch 6-DSBGA 468.00/3,000 
Function Gate SN74LVC1G3208DBVR |296-18771-1-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gate | SOT-23-6| 40 32 24 
SN74LVC1G99DCTR —_| 296-18590-2-ND | Tri-State Ultra Configurable Multiple SM8 447.00/3,000 SN74LVC1G3208DBVR_|296-18771-2-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gate _| SOT-23-6 324.00/3,000 
Function Gate SN74LVC1G3208DCKR |296-17845-1-ND |Single 3-Input PositiveOR AND Gate | SC70-6 | 40 32 24 
SN74LVC1G99DCUR | 296-18795-1-ND | Tri-State Ultra Configurable Multiple US8 55 44.33] | SN74LVC1G3208DCKR |296-17845-2-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gate | SC70-6 324,00/3,000 
Function Gate ; SN74LVC1G3208YZPR |296-21061-1-ND Single 3-Input Positive OR AND Gate | 6-DSBGA| 52 39 30 
SN74LVC1G99DCUR —| 296-18795-2-ND | Tri-State Ultra Configurable Multiple US8 447.00/3,000 SN74LVC1G3208YZPR | 296-21061-2-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gate | 6-DSBGA 507.00/3,000 
Function Gate ; SN74LVC1GUO4DBVR _|296-8487-1-ND | Single Inverter Gate SOT-23-5| 39 32.22 
SN74LVC1G99YZPR | 296-17900-1-ND et neonnaurane Multiple | 8-DSBGA}) 52 39  .30| [SN7aLVCTGUO4DBVR |296-8487-2-ND | Single Inverter Gate SOT-23-5 306.00/3,000 
; : - SN74LVC1GUO4DCKR | 296-8488-1-ND | Single Inverter Gate sc70-5 | 40 32 24 
SN74LVCIG99YZPR | 296-17900-2-ND Tre State Utra Gonfigurabe Multiple | 8-DSBGA 507.00/3,000 SN74LVCIGUOADCKR | 296-8488-2-ND | Single Inverter Gate 8C70-5 324,00/3,000 
Sw7aLVO1G12800TR | 29648768-1-ND | Single Retigerable Mono sma | 50.3829] [SNraLVoIGUDSDRLA_|296-18687-2-ND | Single Inverter Gate sors | “4200/4000 
jultivibrator = -1-] 7 a 
cwawcirencrafsserseeo| sige serene or sue | senonaaon | | SLVEeUBTEAR [areca Sige Stk se (re 
jultivibrator . 
SN74LVC1G123YZPR | 296-21058-1-ND | Single Retriggerable Mono B-DSBGA] 64 4836] eT eee aya loebcldpae ND picid erepea I anognaob’ 
Multivibrator ; nage 
SN74LVC1G123YZPR | 296-21058-2-ND | Single Retriggerable Mono 8-DSBGA| — 624.00/3,000 ST VSeNNIYSeR ae Se meer ale awe a oe 32 
Multivibrator , ian : : cab 
SN74LVGIGIZSDALR 12961801241 -ND I Tri-State Single Bus Butler Gat SOTS 563735) | SN7ALVCIGUO4YZVR | 296-21063-1-ND | Single Inverter Gate 4-DSBGA| 53 42 32 
SNTALVCIGI25DRLR|296-18012-2.ND | TriState single Bus Butter Gate SOT-5 476.00/4,000 SN7ALVC1GUO4YZVR | 296-21063-2-ND | Single Inverter Gate 4-DSBGA 426.00/3,000 
SN74LVC1G125DRYR | 296-21816-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 6-SON 45 36 ~—-.27|_ | SN74LVC1GXO04DBVR = | 296-17821-1-ND | Crystal Oscillator Driver SOT-23-6) 88 66 = 50 
SN74LVC1G125DRYR | 296-21816-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 6-SON 585.00/5,000 SN74LVC1GXO4DBVR | 296-17821-2-ND | Crystal Oscillator Driver SOT-23-6 | __858.00/3,000 
SN74LVC1G125YEAR _|296-14359-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 5-DSBGA | .76 _.57__.43|_ | SN74LVC1GXO4DCKR | 296-18796-1-ND | Crystal Oscillator Driver SC70-6 88 66 50 
SN74LVC1G125YEAR  |296-14359-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 5-DSBGA 741,00/3,000 SN74LVC1GXO4DCKR | 296-18796-2-ND | Crystal Oscillator Driver SC70-6 858.00/3,000 
SN74LVC1G125YZPR | 296-18759-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 5-DSBGA| .53 42 32] |SN74LVCIGXO4DRLR = 296-18614-1-ND | Crystal Oscillator Driver SOT-6 88 66 «50 
SN74LVC1G125YZPR | 296-18759-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 5-DSBGA 426.00/3,000 SN74LVC1GXO4DRLR =| 296-18614-2-ND | Crystal Oscillator Driver SOT-6 1144.00/4,000 
SN74LVC1G126DRLR | 296-18013-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate SOT-5 48 36 ~—«.27|_ |SN74LVC1T45DBVR —| 296-16843-1-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply Bus | SOT-23-6] 52 39 30 
SN74LVC1G126DRLR _|296-18013-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate SOT-5 624,00/4,000 SHYALVCTTASUEVA eee Te iBT DUrSimey Bus | SoTEES Sanaa 
SN74LVC1G126DRYR | 296-21817-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 6-SON 45 36 16843-2-ND) Tri-State Single-| “2 00/3, 
SN74LVC1G126DRYR | 296-21817-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 6-SON 585.00/5,000 Transceiver 
SN74LVC1G126YEAR | 296-15564-1-ND | Tri-State single Bus Buffer Gate 5-DSBGA| .76 57  .43| |SN74LVCIT45DCKR =| 296-16844-1-ND iar State Single-Bit Dual Supply Bus SC70-6 52 39 © 30 
SN74LVC1G126YEAR | 296-15564-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 5-DSBGA 741.00/3,000 Iranscelver 
SN74LVC1G126YEPR _|296-15565-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 5-DSBGA | 76 _57_——43| |SN7ALVCIT4SDCKR =—| 296-16844-2-ND insta Single Bh Dual Supply Bus SC70-6 507.00/3,000 
SN74LVC1G126YEPR | 296-15565-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 5-DSBGA 741.00/3,000 T er 
SN74LVC1G126YZAR | 296-14027-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 5-DSBGA| .76 57 43 |SN7ALVCIT4SDRLR =| 296-20629-1-ND iy Siang Bl Dual Supply Bus SOT-6 60 4534 
SN74LVC1G126YZAR | 296-14027-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 5-DSBGA 741.00/3,000 T er 
SN74LVC1G126YZPR | 296-14361-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 5-DSBGA| 53 42 .32| |SN74LVCIT4SDRLR | 296-20629-2-ND insta onge en Dual Supply Bus SOT-6 780.00/4,000 
SN74LVC1G126YZPR | 296-14361-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 5-DSBGA 426.00/3,000 ! er 
SN74LVC1G132DBVR |296-17888-1-ND | Single 2-Input NAND Gate $01-23-5]) 39 32 +22] _ | SN7ALVCTT4SMDCKREP | 296-23951-1-ND In-State Sinale-Bit Dust Supply Bus] SC70-6 | 117 98 78 
SN74LVC1G132DBVR | 296-17888-2-ND | Single 2-Input NAND Gate SOT-23-5 306.00/3,000 } , w! 
SN74LVC1G132DCKR | 296-18760-1-ND | Single 2-Input NAND Gate sc70-5 | .39 32  .22| |SN74LVC1T4SMDCKREP |296-23951-2-ND ie State Single Bi Dual Supply Bus | SC70-6 1521.00/3,000 
SN74LVC1G132DCKR | 296-18760-2-ND | Single 2-Input NAND Gate $C70-5 306.00/3,000 [ Pe NEW: 
SN74LVC1G132VEPR _ |296-17473-1-ND | Single 2-Input NAND Gate 5-DSBGA| 76 57.43 [SN7ALVCITASYEPR = /296-17207-1-ND ice otale Singles Blk Dual Supply Bus] 6-DSBGA| 846348 
SN74LVC1G132YEPR | 296-17473-2-ND | Single 2-Input NAND Gate 5-DSBGA 747.00/3,000 iepiaanim ne Le : 
SN74LVC1G132VZPR | 296-17622-1-ND | Single 2-Input NAND Gate 5-DSBGA| 53 42 32 |SN74LVCIT4SYEPR =| 296-17207-2-ND ie Stata Single Bit Dual Supply Bus | 6-DSBGA) —_819.00/3,000 
SN74LVC1G132YZPR | 296-17622-2-ND | Single 2-Input NAND Gate 5-DSBGA 426.00/3,000 cian penesin Oe etd 4 
SNALVCIEI30DCTR  TSRAYGSSSETMID| 9-1-4 Line Decoder ats best ag) |SN74LVCITASYZPR | 296-17018-1-ND TH-Sate Single Bit Dual Supply Bus | 6-DSBGA| 56 42 32 
SN74LVC1G139DCTR _ |296-18235-2-ND | 2-to-4 Line Decoder SMB 663.00/3,000 eee a . 
SN7ALVCTGT3SDCUR ]296-18203-1-ND 210-4 Line Decoder sa Ge as a7 |SNTALVCTT¢SYZPR— [296-17018-2-ND Ti-State Single Bit Dual Supply Bus | 6-DSBGA 546.00/3,000 
SN7ALVCIGIS8DCUR /296-18203-2-ND | 2-to-4 Line Decoder US8 468.00/3,000 SN74LVC2GO0DCTR | 296-13257-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate Mg 540 A183 
SN74LVC1G139YZPR | 296-21059-1-ND | 2-to-4 Line Decoder 8-DSBGA| 68 51 39 aos i He 
} SN74LVC2GO0DCTR ‘| 296-13257-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate SMB 528.00/3,000 
SN74LVC1G139YZPR | 296-21059-2-ND | 2-to-4 Line Decoder 8-DSBGA 663.00/3,000 es i He 
: ; SN74LVC2GO0DCUR —_| 296-13258-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate USB 48° 367 
SN7ALVC1G175DBVR_|296-17617-1-ND | Single D-Type F/F with Async. Clear | $OT-23-6| 39 _32_22| | v7 a vcogoopcur _|296-13258-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate _ Melba God 
SN74LVC1G175DBVR | 296-17617-2-ND | Single D-Type F/F with Async. Clear | SOT-23-6 306.00/3,000 mt a 
} } SN74LVC2GOOWDCTREP |296-19507-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate sme | 102 85 68 
SN74LVC1G175DCKR | 296-16998-1-ND | Single D-Type F/F with Async. Clear | SC70-6 | 39 32 22 it 
H ( SN74LVC2GOOWDCTREP | 296-19507-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate SMB 1326.00/3,000 
SN74LVC1G175DCKR | 296-16998-2-ND | Single D-Type F/F with Async. Clear | SC70-6 306.00/3,000 it 
ee A ee H 7 SN74LVC2GO0YEAR — | 296-15585-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate 8-DSBGA| 92 69 52 
SN74LVC1G175YZPR | 296-17373-1-ND | Single D-Type F/F with Async. Clear |6-DSBGA) 53 42 32 it 
Petal ei, 1. ; : SN74LVC2GO0YEAR — | 296-15585-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate 8-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC1G175YZPR _|296-17373-2-ND | Single D-Type F/F with Async. Clear__| 6-DSBGA 426.00/3,000 SNPALVOROOYZAR | SERREROTETRIG! Decl 9: invut PeativG NAND xt penealli= (eae Ceane ee 
SN74LVC1G240YEAR | 296-14364-1-ND | Tri-State Single Buffer/Driver S-DSBGA | 7657 AB] een V ZAR 1306-1 T03LND Dal ator Posi uid RAND Gate EDSaGAT 897 00/000 — 
SN74LVC1G240YEAR | 296-14364-2-ND | Tri-State Single Buffer/Driver 5-DSBGA 741.00/3,000 7 FUSS ra val 2-Input Positive ate i 7.00/3, 
SN74LVC1G240YEPR | 296-15850-1-ND | Tri-State Single Butfer/Driver 5-DSBGA | 76 57 43| | SN7ALVCZGOOYZPR —/296-18797-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate En er ey 
Reaentss i: i ; SN74LVC2G00YZPR — | 296-18797-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate 8-DSBGA 567.00/3,000 
SN74LVC1G240YEPR | 296-15850-2-ND | Tri-State Single Butfer/Driver 5-DSBGA 741.00/3,000 Hy 
SN74LVC1G240YZPR _|296-15874-1-ND | Tri-State Single Buffer/Driver 5-DSBGA| 53 .42_~—_—«32|_ |SN7ALVC2G02DCTR = —| 296-13259-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate SM8 52. 3930 
SN74LVC1G240VZPR | 296-15874-2-ND | Tri-State Single Buffer/Driver 5-DSBGA 426.00/3,000 SN74LVC2G02DCTR _ | 296-13259-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate SM8 507.00/3,000 
siirenmuee |E5r imu 0 |svoatroecncae” | sotare| ok | [avatemmeue (merece a zmoarereiree | ut | Meade 7 
SN74LVC1G332DBVR | 296-18587-2-ND | 3-Input Positive OR Gat S0T-23-6 306.00/3,000 -13260-2- i 00/3, 
SN7ALVC1G332DCKR |296-15943-1-ND | 3-Input Positive OR Gate sc706 | 39-32 9) | SN74LVC2GO2MDCUREP |296-23471-1-ND | Dual 2-Input Pos. NOR Gate MEW! | 8-USs | 108 90 72 
SN74LVC1G332DCKR _|296-15943-2-ND | 3-Input Positive OR Gate 8070-6 306.00/3,000 SN74LVC2GO2MDCUREP | 296-23471-2-ND | Dual 2-Input Pos. NOR Gate NEW! | 8-US8 4404.00/3,000 
SN74LVC1G332DRLR | 296-18652-1-ND | 3-Input Positive OR Gate SOT-6 46 37 26| |SN74LVC2G02YEAR 296-13731-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate 8-DSBGA 92 69 52 
SN74LVC1G332DRLR | 296-18652-2-ND | 3-Input Positive OR Gate SOT-6 476.00/4,000 SN74LVC2G02YEAR 296-13731-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate 8-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC1G332YEPR | 296-15875-1-ND | 3-Input Positive OR Gate 5-DSBGA| .76 57 ~ .43| |SN74LVC2GO02VEPR — | 296-18798-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate 8-DSBGA} 92 69 52 
SN74LVC1G332YEPR | 296-15875-2-ND | 3-Input Positive OR Gate 5-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVC2G02YEPR 296-18798-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate 8-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC1G332YZPR _|296-15853-1-ND | 3-Input Positive OR Gate 6-DSBGA 58 AG .35| |SN74LVC2G02YZAR 296-14035-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate 8-DSBGA 92 69 52 
SN74LVC1G332YZPR | 296-15853-2-ND | 3-Input Positive OR Gate 6-DSBGA 465.00/3,000 SN74LVC2G02YZAR 296-14035-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate 8-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC1G373DBVR | 296-18588-1-ND | Tri-State Single D-Type Latch SOT-23-6] 38 31 21] |SN74LVC2G02YZPR —_]296-18799-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate BDSBGA| 58 44 «33 
SN74LVC1G373DBVR | 296-18588-2-ND | Tri-State Single D-Type Latch S0T-23-6 297.00/3,000 SN74LVC2G02YZPR | 296-18799-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate 8-DSBGA 567.00/3,000 
SN74LVC1G373DCKR | 296-18775-1-ND | Tri-State Single D-Type Latch sc70-6 | 38 31 21] |SN74LVC2G04DBVR —_| 296-13261-1-ND | Dual Inverter Gate SOT-23-6] 40 32 24 
SN74LVC1G373DCKR _|296-18775-2-ND | Tri-State Single D-Type Latch $C70-6 297.00/3,000 SN74LVC2G04DBVR | 296-13261-2-ND | Dual Inverter Gate SOT-23-6 324,00/3,000 
SN74LVC1G373YZPR | 296-17100-1-ND | Tri-State Single D-Type Latch 6-DSBGA| 50 38 .29| |SN74LVC2GO4DCKR _|296-13262-1-ND | Dual Inverter Gate Sc-70-6 | 40 32.24 
SN74LVC1G373YZPR | 296-17100-2-ND | Tri-State Single D-Type Latch 6-DSBGA 489.00/3,000 SN74LVC2GO4DCKR _|296-13262-2-ND | Dual Inverter Gate SC-70-6 324.00/3,000 
SN74LVC1G374DBVR | 296-18776-1-ND | Tri-State Single D-Type Latch S$0T-23-6| .38 31 21) |SN74LVC2GO4DRLR | 296-21064-1-ND | Dual Inverter Gate SOT-6 40 322d 
SN74LVC1G374DBVR | 296-18776-2-ND | Tri-State Single D-Type Latch SOT-23-6 297.00/3,000 SN74LVC2GO4DRLR | 296-21064-2-ND | Dual Inverter Gate SOT-6 432.00/4,000 
SN74LVC1G374DCKR__|296-18777-1-ND | Tri-State Single D-Type Latch $c70-6 | 38 31 _.21| | SN74LVC2GO4MDCKREP | 296-21819-1-ND | Dual Inverter Gate sc70-6 | 93 78 62 
SN74LVC1G374DCKR | 296-18777-2-ND | Tri-State Single D-Type Latch $C70-6 297.00/3,000 SN74LVC2GO4MDCKREP | 296-21819-2-ND | Dual Inverter Gate $C70-6 1209.00/3,000 
SN74LVC1G374YZPR | 296-18778-1-ND | Tri-State Single D-Type Latch 6-DSBGA| .50 38 .29| [SN74LVC2GO4YEAR | 296-13732-1-ND | Dual Inverter Gate 6-DSBGA| 92 69 52 
SN74LVC1G374YZPR | 296-18778-2-ND | Tri-State Single D-Type Latch 6-DSBGA 489.00/3,000 SN74LVC2G04YEAR | 296-13732-2-ND | Dual Inverter Gate 6-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC1G386DBVR | 296-18779-1-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate SOT-23-6| .39 32  .22| |SN74LVC2G04YEPR | 296-18800-1-ND | Dual Inverter Gate 6-DSBGA| 92 69 52 
SN74LVC1G386DBVR__|296-18779-2-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate SOT-23-6 306.00/3,000 SN74LVC2G04YEPR | 296-18800-2-ND | Dual Inverter Gate 6-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC1G386DCKR | 296-18780-1-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate Sc70-6 | .39 32 .22| |SN74LVC2GO4YZAR _|296-13733-1-ND | Dual Inverter Gate 6-DSBGA| 92 69 52 
SN74LVC1G386DCKR | 296-18780-2-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate $C70-6 306.00/3,000 SN74LVC2GO4YZAR _|296-13733-2-ND | Dual Inverter Gate 6-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC1G386YEPR | 296-18781-1-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate 6-DSBGA| 76 57 43) |SN74LVC2G04YZPR —_| 296-23276-1-ND | Dual Inverter Gate 6-DSBGA| 58 44 33 
SN74LVC1G386YEPR | 296-18781-2-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate 6-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVC2G04YZPR | 296-23276-2-ND | Dual Inverter Gate 6-DSBGA 567.00/3,000 
SN74LVC1G386YZPR__ | 296-18782-1-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate 6-DSBGA| 50.38.29! |SN74LVC2GOBDBVR —_/ 296-13492-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver with Open- | SOT-23-6| 40 32 24 
SN74LVC1G386YZPR | 296-18782-2-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate 6-DSBGA 489.00/3,000 Drain Output 
SN74LVC1G3157DBVR | 296-14908-1-ND | SPDT Analog Switch SOT-23-6| 50 40 30] |SN74LVC2G06DBVR —_—| 296-13492-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver with Open- | SOT-23-6 324.00/3,000 
SN74LVC1G3157DBVR |296-14908-2-ND | SPDT Analog Switch S0T-23-6 405.00/3,000 Drain Output 
SN74LVC1G3157DCKR |296-14909-1-ND | SPDT Analog Switch sc70-6 | .50 40 30 |SN74LVC2G06DCKR | 296-13493-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver with Open- | SC-70-6 | 40 32 24 
SN74LVC1G3157DCKR_|296-14909-2-ND | SPDT Analog Switch SC70-6 405.00/3,000 Drain Output 
SN74LVC1G3157DRLR |296-18015-1-ND | SPDT Analog Switch SOT-6 48.36 ~—=.27| ‘|SN74LVC2GO6DCKR —_|296-13493-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver with Open- | SC-70-6 324,00/3,000 
SN74LVC1G3157DRLR |296-18015-2-ND | SPDT Analog Switch SOT-6 624.00/4,000 Drain Output 
SN74LVC1G3157DRYR |296-21548-1-ND | SPDT Analog Switch 6-SON 45.36.27] _ | SN74LVC2GO6MDCKREP | 296-19879-1-ND | Dual Inverter Butfer/Driver with Open- | SC70-6 | 93 78 62 
SN74LVC1G3157DRYR |296-21548-2-ND | SPDT Analog Switch 6-SON 585.00/5,000 Drain Output 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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ak Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
SN74LVC2GO6MDCKREP | 296-19879-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver with Open- $C70-6 1209.00/3,000 SN74LVC2G53DCUR 296-13270-2-ND | Dual Analog Mux/Demux US8 468.00/3,000 
Drain Output SN74LVC2G53YEAR —_|296-13702-1-ND | Dual Analog Mux/Demux 8-DSBGA} 92 69 52 
SN74LVC2GO6QDCKRQ1 | 296-18615-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver with Open- $C70-6 AT 38 29 SN74LVC2G53YEAR 296-13702-2-ND | Dual Analog Mux/Demux 8-DSBGA 897.00/3,000 
Drain Output SN74LVC2G53YZAR | 296-12664-1-ND | Dual Analog Mux/Demux 8-DSBGA; 92 69 52 
SN74LVC2GO6QDCKRQ1 | 296-18615-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver with Open- $C70-6 381.00/3,000 SN74LVC2G53YZAR 296-12664-2-ND | Dual Analog Mux/Demux 8-DSBGA 897.00/3,000 
Drain Output SN74LVC2G53YZPR —_ | 296-14372-1-ND | Dual Analog Mux/Demux 8-DSBGA} 58 44 33 
SN74LVC2GO6YEAR 296-13734-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver with Open- | 6-DSBGA 92 69 52 SN74LVC2G53YZPR 296-14372-2-ND | Dual Analog Mux/Demux 8-DSBGA 567.00/3,000 
Drain Output as) SN74LVC2G66DCTR__|296-13271-1-ND | Dual Bilateral Analog Switch SMB 48.36.27 
SN74LVC2GO6YEAR 296-13734-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver with Open- ) 6-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G66DCTR 296-13271-2-ND | Dual Bilateral Analog Switch SM8 468.00/3,000 
Drain Output Soy SN74LVC2G66DCUR | 296-13272-1-ND | Dual Bilateral Analog Switch US8 48 3627 
SN74LVC2GO6YEPR 296-18801-1-ND ae ive Buffer/Driver with Open- | 6-DSBGA 92 69 52) /sn74Lvc2g66DCUR _| 296-13272-2-ND | Dual Bilateral Analog Switch US8 468.00/3,000 
rain Output . Wa i 4 ¢ 
SNTALVCRGOBYEPR | 296-18601-2-ND| Dil Iver Bufe/Drver wth Open- | -0S86A| —se7.000,000 | |SwrarvoageevEAR |oge-19504-2-ND [Dual Batra! Aaog Such B.0se6a | —297.0033000 
rain Output = =a yi 7 7 
SHTALVGRSOEVZAR|296-19795-FHD [Dual verter SuMeDrver wit Open [EDSHGR| S26 52] |snratvocesyzan |206-14041-2-N0D |Dua aera Analog Such s0s6ea| 89700/5,000 
rain Output ‘ eae f A a 
SNTALVOQGOBYZAR | 286-18735-2-ND | val Inet BufeDriver wth Open- | 6-0S8GA |} 897.008.000 | |sNratvaaceeyzen  |ago-14878-2ND | Dual Blteral Analog Such s0sega| °56700/3000 
rain Output ei oy i tsi pecd Tri - 
SN74LVC2GO6YZPR | 296-17987-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver with Open- | 6-DSBGA| 58 44 33] |SN74LVC2G74DCTR — |296-13273-1-ND SESS ith eloe mngered Dlype |e Be eee reek 
Drain Output S =a 7 Ta rT = 
SN74LVC2G06YZPR | 296-17987-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver with Open- | 6-DSBGA| — 567.00/3,000 SN7ALVC2G74DCTR Poe ete ate eilge Triggered U:type" |; eM 468.00/3,000 
Drain Output - oy i tinct Tri - 
SN74LVC2GO7DBVR _|296-13494-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output | soT-23-6| 40 _.32__.aa] |SN7ALVC2G74DCUR | 296-12755-1-ND Leto with culos: [ngered D Type || Uae a 
SN74LVC2G07DBVR | 296-13494-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output SOT-23-6 324,00/3,000 eon ci iaacEAGSaT " 
SN74LVC2G07DCKR | 296-13495-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output sc7o-6 | 40 32 24] |SNPALVC2G74DCUR — |296-12755-2-ND decree Higa: Triggered D-lype|) “tse 468.00/3,000 
SN74LVC2GO7DCKR —_|296-13495-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output SC70-6 324.00/3,000 -03740-1-ND | Si ‘tive-Edae-Tri : 
SN74LVC2GO7MDCKTEP|206-23739--ND | Dual BufferDrver wth OD sc70-6 | 1.73 1.28 1.04] |SN/LWG2G74MDCUTEP ee ala S nate Fositve Edge, Tiggored Dope] USB) 178 1881.08 
utput " as Oy 4 i I Tri _ 
SN74LVC2GO7MDCKTEP | 296-23739-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD SC70-6 241.50/250 SEA CREAN OCUT EP Tailed ete ne ea amore pe | Se kee 
Output NEW! SN7ALVC2GTAODCUROT |296-21820-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type | 8VSSOP | 56 42 32 
SavGunen aeumes|enetcen casas  [eman| rag eientte aha 
ie ee ual Burter/Driver wit utpu Pl . A a! )-9.| i itive-l -Tri - 5 
SNTALVERGOTYZAR 206-1737 Da Bere ih 0D Out €-0006A 2 eo 50| | SN74LVC274QDCURAI | 296-21820-2-ND Sener lie Edge Triggered D Type | 8-VSSOP 546.00/3,000 
7: 7 -13737-2- ual Buffer/Driver wit! utput - 7.00/3, = -4- i itive-| Tri e - 
SE Ne ee ued SISA et lesvavnervem loserareann sentence seer, | sossea smaosow 
7: 7 =| 2-| ual Buffer/Driver witl utput a 567.00/3, - Ey i itive-| Tri 5 - 
SN74LVC2G08DCTR —_| 296-13263-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate SMB | 4836 .27| |SNTALVGZG7AYEPR ee Te tier uth eras eet, 272 | SOSBBA | 897-004,000 
SN74LVC2GO8DCTR | 296-13263-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate SM8 468.00/3,000 SN74LVC2G74YZPR | 296-14375-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type | 8-DSBGA| 58 44 33 
SN74LVC2G08DCUR —_| 296-13264-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate US8 48 3627 Flip-Flop with Clear and Preset 
SN74LVC2G08DCUR __| 296-13264-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate USB 468.00/3,000 SN74LVC2G74YZPR | 296-14375-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type | 8-DSBGA 567.00/3,000 
SN74LVC2GO8MDCUREP | 296-23472-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate NEW!| 8-US8 | 1.08 90 72 Flip-Flop with Clear and Preset 
SN74LVC2GO8MDCUREP | 296-23472-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate NEW!| 8-US8 1404.00/3,000 SN74LVC2G79DCTR 296-17849-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SM8 AB 36 27 
SN74LVC2G08YEPR | 296-16734-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 8-DSBGA| 92 69 52 Flip-Flop 
SN74LVC2GO8YEPR 296-16734-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVCG2G79DCTR 296-17849-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Sms 468.00/3,000 
SN74LVC2G08YZAR _| 296-14036-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 8-DSBGA| 92.69 52 Flip-Flop 
SN74LVC2G08YZAR 296-14036-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVCG2G79DCUR 296-17254-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type US8 48 36 27 
SN74LVC2G08YZPR | 296-14371-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 8-DSBGA| 58 44 33 Flip-Flop 
SN74LVC2G08YZPR | 296-14371-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate 8-DSBGA 567.00/3,000 SN74LVC2G79DCUR —_|296-17254-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type US8 468.00/3,000 
SN74LVC2G14DBVR — | 296-13010-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter SOT-23-6/ 40 32 24 Flip-Flop 
SN74LVC2G14DBVR 296-13010-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter SOT-23-6 324.00/3,000 SN74LVC2G79YEPR 296-15982-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 8-DSBGA 92 69 52 
SN74LVC2G14DCKR | 296-13011-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter $C70-6 40.32 Flip-Flop 
SN74LVC2G14DCKR 296-13011-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter $C70-6 324.00/3,000 SN74LVC2G79YEPR 296-15982-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 8-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC2G14YEAR | 296-13970-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter 6-DSBGA| 92 69 52 Flip-Flop 
SN74LVC2G14YEAR | 296-13970-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter 6-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G79YZPR | 296-15983-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 8-DSBGA| 58 44 33 
SN74LVC2G14YZPR___| 296-18803-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter 6-DSBGA | 58 4433 Flip-Flop 
SN74LVC2G14YZPR | 296-18803-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter 6-DSBGA 567.00/3,000 SN74LVC2G79YZPR | 296-15983-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 8-DSBGA 567.00/3,000 
SN74LVC2G17DBVR | 296-13012-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer SOT-23-6/ 40 32 24 Flip-Flop 
SN74LVC2G17DBVR | 296-13012-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer SOT-23-6 324.00/3,000 SN74LVC2G80DCTR —_| 296-18810-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SM8 48 436027 
SN74LVC2G17DCKR | 296-13013-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer SC70-6 40 32.24 Flip-Flop 
SN74LVC2G17DCKR__|296-13013-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer SC70-6 324.00/3,000 SN74LVC2G80DCTR | 296-18810-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SM 768.00/3,000 
SN74LVC2G17MDCKREP | 296-22358-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer St70-6 | 1.02 85 68 Flip-Flop 
SN74LVC2G17MDCKREP | 296-22358-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer $C70-6 1326.00/3,000 SN74LVC2G80DCUR | 296-17083-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type US8 48 436027 
SN74LVC2G17QDCKRQH | 296-18297-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer $¢70 AT 3829 Flip-Flop 
SN74LVC2G17QDCKRQH1 | 296-18297-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer sc70 381.00/3,000 SN74LVC2G80DCUR | 296-17083-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type US8 468.00/3,000 
SN74LVC2G17YEAR _|296-14039-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer 6-DSBGA| 92 69 52 Flip-Flop 
SN74LVC2GT7YEAR | 296-14039-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer 6-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G80YEPR | 296-15984-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 8-DSBGA] 92 69 52 
SN74LVC2G17YEPR | 296-18805-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer 6-DSBGA| 92 69 52 Flip-Flop 
SN74LVC2G17YEPR | 296-18805-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer 6-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G80YEPR | 296-15984-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 8-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC2G32DCTR —_| 296-13267-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate sus 48 «4.3627 Flip-Flop _ 
SN74LVC2G32DCTR _| 296-13267-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate SM8 468.00/3,000 SN74LVC2G80YZPR =| 296-15985-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 8-DSBGA| 58 44 33 
SN74LVC2G32DCUR | 296-13268-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate US8 48 «36ST Flip-Flop ; 
SN74LVC2G32DCUR | 296-13268-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate US8 468.00/3,000 SN74LVC2G80YZPR | 296-15985-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type | 8-DSBGA 567.00/3,000 
SN74LVC2G32MDCUREP | 296-22359-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 8-VSSOP} 138 1.15 92 Flip-Flop ; 
SN74LVC2G32MDCUREP | 296-22359-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 8-VSSOP 1794.00/3,000 SN74LVC2G86DCTR — | 296-13274-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate SM8 48 3627 
SN74LVC2G32YEAR _| 296-15593-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 8-DSBGA| 92 69 _—.52| |SN74LVC2G86DCTR —| 296-13274-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate SMB 468.00/3,000 
SN74LVC2G32YEAR —_ | 296-15593-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G86DCUR _| 296-13275-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate US8 48.36.27 
SN74LVC2G32YEPR —_| 296-15349-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 8-DSBGA} 92 69 52] |SN74LVC2G86DCUR — |296-13275-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate US8 468.00/3,000 
SN74LVC2G32YEPR —_| 296-15349-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G86YEAR —_ | 296-13972-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 8-DSBGA} 92 69 52 
SN74LVC2G32YZAR 296-14040-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 8-DSBGA 92 69 52 SN74LVC2G86YEAR 296-13972-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 8-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC2G32YZAR__| 296-14040-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G86YEPR — | 296-18811-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 8-DSBGA} 92 69 52 
SN74LVC2G32YZPR 296-15350-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 8-DSBGA 58 A4 33 SN74LVC2G86YEPR 296-18811-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 8-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC2G32YZPR | 296-15350-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 8-DSBGA 567.00/3,000 SN74LVC2G86YZAR — | 296-15709-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 8-DSBGA| 92 6952 
SN74LVC2G34DBVR 296-13496-1-ND | Dual Buffer Gate SOT-23-6 48 36 .27| | SN74LVC2G86YZAR 296-15709-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 8-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC2G34DBVR 296-13496-2-ND | Dual Buffer Gate SOT-23-6 468.00/3,000 SN74LVC2G125DCTR =| 296-12164-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate SM8 8 36 27 
SN74LVC2G34DCKR _| 296-13497-1-ND | Dual Buffer Gate SC70-6 48 36.27] |SN74LVC2G125DCTR | 296-12164-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate SM8 468.00/3,000 
SN74LVC2G34DCKR 296-13497-2-ND | Dual Buffer Gate $C70-6 468.00/3,000 SN74LVC2G125DCUR 296-13265-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate US8 48 36 27 
SN74LVC2G34DRLR | 296-18020-1-ND | Dual Buffer Gate SOT-6 48 36 .27| |SN74LVC2G125DCUR | 296-13265-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate US8 468.00/3,000 
SN74LVC2G34DRLR | 296-18020-2-ND | Dual Buffer Gate SOT-6 624.00/4,000 SN74LVC2G125YEAR | 296-13738-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 8-DSBGA} 92 69 52 
SN74LVC2G34MDCKREP | 296-22360-1-ND | Dual Buffer Gate $c70-6 | 1.38 1.15  .92| |SN74LVC2G125YEAR | 296-13738-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 8-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC2G34MDCKREP | 296-22360-2-ND | Dual Buffer Gate SC70-6 1794.00/3,000 SN74LVC2G125YZAR | 296-14037-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 8-DSBGA} 92 69 52 
SN74LVC2G34YEAR | 296-13740-1-ND | Dual Buffer Gate 6-DSBGA| 92 69 52] |SN74LVC2G125YZAR | 296-14037-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 8-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC2G34YEAR —_| 296-13740-2-ND | Dual Buffer Gate 6-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G125YZPR _ |296-15109-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 8-DSBGA; 58 44 33 
SN74LVC2G34YEPR | 296-17087-1-ND | Dual Buffer Gate 6-DSBGA | .92 69 52] |SN74LVC2G125YZPR | 296-15109-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 8-DSBGA 567.00/3,000 
SN74LVC2G34YEPR | 296-17087-2-ND | Dual Buffer Gate 6-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G126DCTR | 296-12554-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate SM8 48 36.27 
SN74LVC2G34YZAR __| 296-13741-1-ND | Dual Buffer Gate 6-DSBGA | 92 _.69_~—=52|_ | SN74LVC2G126DCTR | 296-12554-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate SM8 468.00/3,000 
SN74LVC2G34YZAR | 296-13741-2-ND | Dual Buffer Gate 6-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G126DCUR _|296-12555-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate US8 48.3627 
SN74LVC2G34YZPR —_ | 296-23781-1-ND | Dual Buffer Gate NEW! 6-DSBGA| 58 44 33] |SN74LVC2G126DCUR | 296-12555-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate US8 468.00/3,000 
SN74LVC2G34YZPR | 296-23781-2-ND | Dual Buffer Gate NEW! 6-DSBGA 567.00/3,000 SN74LVC2G126YEAR | 296-15586-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 8-DSBGA| 92 69 52 
SN74LVC2G38DCTR —_| 296-17010-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate SM8 48 36 .27) |SN74LVC2G126YEAR | 296-15586-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 8-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC2G38DCTR _|296-17010-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate SM8 468.00/3,000 SN74LVC2G126YZAR | 296-14038-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 8-DSBGA| 92 69 52 
SN74LVC2G38DCUR | 296-18808-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate US8 48 ~=«.36~—=«27| ‘| SN74LVC2G126YZAR _ | 296-14038-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 8-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC2G38DCUR | 296-18808-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate US8 468.00/3,000 SN74LVC2G126YZPR  |296-15587-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 8-DSBGA; 58 44 33 
SN74LVC2G38YZPR | 296-18809-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate 8-DSBGA| 58 44 33] |SN74LVC2G126YZPR | 296-15587-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 8-DSBGA 567.00/3,000 
SN74LVC2G38YZPR | 296-18809-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate 8-DSBGA 567.00/3,000 SN74LVC2G132DCTR | 296-17056-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate SM8 48 3627 
SN74LVC2G53DCTR _| 296-13269-1-ND | Dual Analog Mux/Demux sus 52.39 30) /SN74LVC2G132DCTR | 296-17056-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate SM8 468.00/3,000 
SN74LVC2G53DCTR | 296-13269-2-ND | Dual Analog Mux/Demux Sus 507.00/3,000 SN74LVC2G132DCUR _|296-18802-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate US8 48.3627, 
SN74LVC2G53DCUR _|296-13270-1-ND | Dual Analog Mux/Demux US8. 48.36.27) [SN74LVC2G132DCUR _[296-18802-2-ND [Dual 2-Input NAND Gate US8 468.00/3,000 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS DIgi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INstRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
ele Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ‘ 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC2GT32VEPR — |296-17729-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate B-DSBGA | 92.69  .52| |SN74LVC3GO7YEAR | 296-14044-2-ND | Triple Buffer/Driver with OD Output | 8-DSBGA 7053.00/3,000 
SN74LVC2G132YEPR | 296-17729-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC3GO7YZAR | 296-15711-1-ND | Triple Buffer/Driver with OD Output | 8-DSBGA| 81 68 54 
SN74LVC2G132YZPR | 296-17504-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate 8-DSBGA| 64  .48 36) |SN74LVC3GO7YZAR | 296-15711-2-ND | Triple Buffer/Driver with OD Output | 8-DSBGA 1053.00/3,000 
SN74LVC2G132YZPR | 296-17504-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate 8-DSBGA 624.00/3,000 SN74LVC3G14DCTR _|296-13284-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter SM8 60 45 34 
SN74LVC2G157DCTR | 296-13266-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux SMS 48.36 ~——27| ‘|SN74LVC3GT4DCTR | 296-13284-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter SM8 585.00/3,000 
SN74LVC2G157DCTR | 296-13266-2-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux SM8 468.00/3,000 SN74LVC3G14DCU6 | 296-23742-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter NEW! | US8 48 3627 
SN74LVC2G157DCUR | 296-12605-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux US8 48 36 ~—-.27| |SN74LVC3G14DCU6 —_—| 296-23742-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter NEW! | US8 468.00/3,000 
SN74LVC2G157DCUR | 296-12605-2-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux USB 468.00/3,000 SN74LVC3G14DCUR | 296-13006-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter US8 60 45 34 
SN74LVC2G157YEAR _|296-13971-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux 8-DSBGA| 92.69 _——52| |SN74LVC3G14DCUR _| 296-13006-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter US8 585.00/3,000 
SN74LVC2G157YEAR — |296-13971-2-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC3G14YEAR _|296-14045-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 8-DSBGA; 81 68 54 
SN74LVC2G157YEPR | 296-17997-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux 8-DSBGA| 92 69 52) |SN74LVC3G14YEAR — | 296-14045-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 8-DSBGA 1053.00/3,000 
SN74LVC2G157YEPR | 296-17997-2-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC3G14YEPR | 296-18816-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 8-DSBGA| 81 68 54 
SN74LVC2G157YZPR | 296-18804-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux 8-DSBGA| 58  .44 33] |SN74LVC3G14YEPR —_| 296-18816-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 8-DSBGA 1053.00/3,000 
SN74LVC2G157YZPR | 296-18804-2-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux 8-DSBGA 567.00/3,000 SN74LVC3G14YZPR___|296-18817-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 8-DSBGA| 7254 
SN74LVC2G240DCTR | 296-15588-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver SMS 50.38. ~-.29| ‘|SN74LVC3GT4YZPR | 296-18817-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 8-DSBGA 702.00/3,000 
SN74LVC2G240DCTR | 296-15588-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver SM8 489.00/3,000 SN74LVC3G17DCTR | 296-16915-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffer SM8 60 45 34 
SN74LVC2G240DCUR | 296-13739-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-VSSOP| 52 39 30) |SN74LVC3G17DCTR | 296-16915-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffer SM8 585.00/3,000 
SN74LVC2G240DCUR | 296-13739-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-VSSOP 507.00/3,000 SN74LVC3G17DCUR | 296-18818-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffer US8 60 45 34 
SN74LVC2G240YEAR _|296-15589-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-DSBGA| 92.69 _52| |SN74LVC3G17DCUR _|296-18818-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffer US8 585.00/3,000 
SN74LVC2G240YEAR | 296-15589-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC3G17YZPR 296-18819-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffer 8-DSBGA 72 54 Al 
SN74LVC2G240YEPR | 296-18806-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-DSBGA| 92 69  .52| |SN74LVC3G17YZPR | 296-18819-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffer 8-DSBGA 702.00/3,000 
SN74LVC2G240YEPR | 296-18806-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC3G34DCTR | 296-13285-1-ND | Triple Buffer Gate SM8 60 45 34 
SN74LVC2G240YZAR | 296-15590-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-DSBGA| 92 69 52] |SN74LVC3G34DCTR — | 296-13285-2-ND | Triple Buffer Gate SM8 585.00/3,000 
SN74LVC2G240YZAR _ | 296-15590-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC3G34DCUR___|296-13286-1-ND | Triple Buffer Gate Us8 6045 34 
SN74LVC2G240YZPR — |296-18807-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver B-DSBGA; 58 44 33) |SN74LVC3G34DCUR | 296-13286-2-ND | Triple Buffer Gate US8 585.00/3,000 
SN74LVC2G240YZPR | 296-18807-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-DSBGA 567.00/3,000 SN74LVC3G34YEAR | 296-14046-1-ND | Triple Buffer Gate 8-DSBGA| 81 68 54 
SN74LVC2G241DCTR | 296-11935-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver sus 50 38 29] |SN74LVC3G34YEAR —| 296-14046-2-ND | Triple Buffer Gate 8-DSBGA 1053.00/3,000 
SN74LVC2G241DCTR | 296-11935-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver SM8 489.00/3,000 SN74LVC3G34YZPR | 296-15111-1-ND | Triple Buffer Gate 8-DSBGA| 72 54 AI 
SN74LVC2G241DCUR _|296-11936-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver US8 52.39 .30| |SN74LVC3G34YZPR__| 296-15111-2-ND | Triple Buffer Gate 8-DSBGA 702.00/3,000 
SN74LVC2G241DCUR |296-11936-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver US8 507.00/3,000 SN74LVC3GU04DCTR = |296-18820-1-ND | Triple Inverter Gate SM8 800 6045 
SN74LVC2G241YEAR | 296-15591-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-DSBGA| 92 69 52] |SN74LVC3GUO4DCTR | 296-18820-2-ND | Triple Inverter Gate SM8 780.00/3,000 
SN74LVC2G241YEAR | 296-15591-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC3GU04DCUR | 296-18821-1-ND | Triple Inverter Gate 8-VSSOP)} 80 60 45 
SN74LVC2G241YEPR | 296-15854-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-DSBGA| 92 69 52) |SN74LVC3GUO4DCUR | 296-18821-2-ND | Triple Inverter Gate 8-VSSOP 780.00/3,000 
SN74LVC2G241YEPR | 296-15854-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC3GUO4YEPR | 296-16823-1-ND | Triple Inverter Gate 8-DSBGA| 81 __—68_54 
SN74LVC2G241YZAR | 296-15592-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-DSBGA| 92 69 52] |SN74LVC3GUO4YEPR | 296-16823-2-ND | Triple Inverter Gate 8-DSBGA 1053.00/3,000 
SN74LVC2G241YZAR | 296-15592-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC3GU04YZPR — | 296-16824-1-ND | Triple Inverter Gate 8-DSBGA| 72 54 At 
SN74LVC2G241YZPR | 296-15855-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-DSBGA| 58 44 33) |SN74LVC3GU04YZPR | 296-16824-2-ND | Triple Inverter Gate 8-DSBGA 702.00/3,000 
SN74LVC2G241YZPR | 296-15855-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 8-DSBGA 567.00/3,000 SN74LVC8T245DBR | 296-21065-1-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 24-SSOP | 1.05 88 70 
SN74LVC2GUO4DBVR ‘| 296-13276-1-ND | Dual Inverter Gate SOT-23-6 40 32 24 SN74LVC8T245DBR 296-21065-2-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transcvr_| 24-SSOP. 932.00/2,000 
SN74LVCG2GU04DBVR | 296-13276-2-ND | Dual Inverter Gate SOT-23-6 324.00/3,000 SN74LVC8T245DBOR =| 296-23279-1-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 24-SSOP 1.05 88 10 
SN74LVC2GU04DCK6 | 296-23741-1-ND | Dual Inverter Gate NEW! SC70-6 48 36 27 SN74LVC8T245DBOR ‘| 296-23279-2-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 24-SSOP 1137.50/2,500 
SN74LVC2GU04DCK6 | 296-23741-2-ND | Dual Inverter Gate NEW! SC70-6 468.00/3,000 SN74LVC8T245DGVR =| 296-19287-1-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 24-TVSOP| 1.05 88 70 
SN74LVC2GU04DCKR ‘| 296-13277-1-ND | Dual Inverter Gate SC70-6 40 32 24 SN74LVC8T245DGVR | 296-19287-2-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transcvr_ | 24-TVSOP 932.00/2,000 
SN74LVC2GUO4DCKR | 296-13277-2-ND | Dual Inverter Gate SC70-6 324,00/3,000 SN74LVC8T245DWR _|296-23280-1-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transevr | 24-SOIC | 1.05 88 —_—.70 
SN74LVCG2GU04YEAR | 296-13742-1-ND | Dual Inverter Gate 6-DSBGA 92 69 52 SN74LVC8T245DWR 296-23280-2-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 24-SOIC 932.00/2,000 
SN74LVC2GUO4YEAR | 296-13742-2-ND | Dual Inverter Gate 6-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC8T245MPWREP | 296-24003-1-ND Tet 8-Bit Dual Supply Bus 24-TSSOP| 2.36 1.89 1.47 
2 ads = ranscvr NEW! 
Se eA YAR Bape eager Cua Inverter Gata epeaca| “sa7. 00/000 | |SN7aLvceTe4smewreP |296-24003-2-ND Tit. -BitDual Supply Bus 24-TSSOP| —2678.00/2,000 
i ranscvr NEW! 
See ee ee pac qnverter Gate Seat ae aatnar + |SNZALVCET245RHLA  |296-18595-1-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transowr | 24-0FN | 1.17 98 78 
SN74LVC2TA5DCTR | 296-16845-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus SMa 7. 54.41) (SNZ4LVC8T245RHLR _ |296-18595-2-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transcvr_|_24-QFN 517.00/1,000 
Tecan SN7ALVOBT24SPWR |296-18503-2-ND |r 6-BK Dual Supply Bus Transevr |24TSSOP| 961.00/2000 
. -9- (-! -Bi 7 5 }-18593-2- ri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transcvr = .00/2, 
SNTALVGOTASDOTR, Dal eaokeaay) (State Dual-Bit Dual Supply Bus oun mene ine SN74LVC16T245DGGR | 296-20631-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 48-TSSOP| 1.88 150 1.13 
SN74LVC2T45DCUR —_| 296-17014-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus uss 72 54 41 |SN74LVC16T245DGGR |296-20631-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 48-TSSOP| —_1950.00/2,000 
Transceiver SN74LVC16T245DGVR_|296-21052-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr|48-TVSOP| 1.88 1.50 1.13 
SN74LVC2TASDCUR | 296-17014-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus us8 702.00/3,000 SN74LVC16T245DGVR  |296-21052-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr|48-TVSOP|  1950.00/2,000 
Transceiver SN74LVC16T245DLR | 296-21993-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 48-SSOP | 1.88 1.50 1.13 
SN74LVCOTASMDCTTEP | 206-05052-1-ND | Tri-State, Dual-Bit Dual Supply Bus SMa 73510881] |SN74LVC16T245DLR / 296-21993-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 48-SSOP 975.00/1,000 
Transceiver NEW! SN74LVC16T245GQLR |296-21053-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 56-BGA | 2.70 2.16 1.68 
SN74LVC2T45MDCTTEP | 296-23952-2-ND | Tri-State, Dual-Bit Dual Supply Bus SM8 2073.00/3,000 SN74LVC16T245GQLR_|296-21053-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| _56-BGA 1530.00/1,000 
Transceiver NEW! SN74LVC16T245ZQLR |296-21054-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr|56-VFBGA| 2.00 1.60 1.20 
SN74LVC2T45YZPR 296-17036-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus 8-DSBGA 16 57 43| |SN74LVC16T245ZQLR = | 296-21054-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transevr | 56-VFBGA 1040.00/1,000 
Transceiver SN74LVCOOAD 296-1694-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-S0Ic | 40 32 24 
SN74LVC2T45YZPR 296-17036-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus 8-DSBGA 741.00/3,000 SN74LVCOOADR 296-1694-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 49 40 27 
Transceiver SN74LVCOOADR 296-1694-2-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 320.00/2,500 
SN74LVC3GO4DCTR _|296-13278-1-ND | Triple Inverter Gate sus 60.45 34 | SN74LVCOOADBR 296-8430-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SSOP | 494027 
SN74LVC3GO4DCTR | 296-13278-2-ND | Triple Inverter Gate SM8 585.00/3,000 SN74LVCOOADBR 296-8430-2-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 14-SSOP 270.00/2,000 
SN74LVC3G04DCUR 296-13279-1-ND | Triple Inverter Gate US8 60 45 34 SN74LVCOOAMPWREP_ | 296-22322-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 90 68 aoH| 
SN74LVC3G04DCUR 296-13279-2-ND | Triple Inverter Gate US8 585.00/3,000 SN74LVCOOAMPWREP_ | 296-22322-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 598.00/2,000 
SN74LVC3G04YEAR — | 296-14043-1-ND | Triple Inverter Gate 8-DSBGA| .81 68  .54) |SN74LVCOOAPWR 296-1216-1-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP| 494027 
SN74LVC3GO4YEAR _| 296-14043-2-ND | Triple Inverter Gate 8-DSBGA 1053.00/3,000 SN74LVCOOAPWR 296-1216-2-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 270.00/2,000 
SN74LVC3G04YZPR | 296-15110-1-ND | Triple Inverter Gate B-DSBGA| 72 54 41] |SN74LVCOOAQDREP — | 296-22323-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 88 66 — 50 
SN74LVC3G04YZPR | 296-15110-2-ND | Triple Inverter Gate 8-DSBGA 702.00/3,000 SN74LVCOOAQDREP | 296-22323-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 715.00/2,500 
SN74LVC3GO6DCTR —| 296-13280-1-ND | Triple Inverter Buffer/Driver with Open | SM8 60 45 34) |SN74LVCOOAQPWREP | 296-22324-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP] 88 66 50 
Drain Outputs SN74LVCOOAQPWREP _|296-22324-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LVC3GO6DCTR —_| 296-13280-2-ND | Triple Inverter Buffer/Driver with Open | SM8 585.00/3,000 SN74LVCOOARGYR 296-13954-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-QFN 52 39 30 
Drain Outputs SN74LVCOOARGYR 296-13954-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-QFN 172.00/1,000 
SN74LVC3GO6DCUR —_| 296-13281-1-ND | Triple Inverter Buffer/Driver with Open USB 60 45 34] |SN74LVCO2AD 296-8433-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 40 32.24 
Drain Outputs SN74LVCO2ADR 296-8433-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-S0lc | 49 40 27 
SN74LVC3GO6DCUR | 296-13281-2-ND | Triple Inverter Buffer/Driver with Open | USB 585.00/3,000 SN74LVCO2ADR 296-8433-2-ND_| Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 320.00/2,500 
Drain Outputs SN74LVCO2ADBR 296-8432-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate i4ssop| 51 41 20 
SN74LVC3GO6YEAR | 296-15598-1-ND | Triple Inverter Buffer/Driver with Open | 8-DSBGA) 81 68 54] |SN74LVCO2ADBR 296-8432-2-ND_| Quad 2-Input NOR Gate 14-SSOP 280.00/2,000 
Drain Outputs SN74LVCO2AMPWREP |296-22325-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP| 96 72 54 
SN74LVC3GO6YEAR — | 296-15598-2-ND | Triple Inverter Buffer/Driver with Open | 8-DSBGA 1053.00/3,000 SN74LVCO2ZAMPWREP | 296-22325-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP 638.00/2,000 
Drain Outputs SN74LVCO2APWR 296-8434-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gate 14-TssoP|__.40 32.24 
SN74LVC3GO6YEPR — | 296-18814-1-ND | Triple Inverter Buffer/Driver with Open | 8-DSBGA] .81 .68 54] |SN74LVCO2APWR 296-8434-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP 224.00/2,000 
Drain Outputs SN74LVCO2AQPWRQ1 |296-23567-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate NEW! 14-TSSOP| 47 38 ~—.29 
SN74LVC3GO6YEPR — | 296-18814-2-ND | Triple Inverter Buffer/Driver with Open | 8-DSBGA 1053.00/3,000 SN74LVCO2AQPWRQ1 |296-23567-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate NEW! 14-TSSOP 508.00/4,000 
Drain Outputs SN74LVCO2ARGYR 296-13955-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-QFN 60 45 34 
SN74LVC3GO6YZPR | 296-18815-1-ND | Triple Inverter Buffer/Driver with Open |8-DSBGA| 72 54 41] | SN74LVCO2ZARGYR 296-13955-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-QFN 200.00/1,000 
Drain Outputs SN74LVCO4AD 296-1218-5-ND [Hex Inverter 14soic | 40 «32S 
SN74LVC3GO6YZPR | 296-18815-2-ND | Triple Inverter Buffer/Driver with Open | 8-DSBGA 702.00/3,000 SN74LVCO4ADR 296-1218-1-ND | Hex Inverter 14-Soic | 49 40 27 
Drain Outputs SN74LVCO4ADR 296-1218-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 320.00/2,500 
SN74LVC3GO7DCTR | 296-13282-1-ND | Triple Buffer/Driver with OD Output SM8 60 45 34 | SN74LVCO4ADBR 296-1217-1-ND_ | Hex Inverter 14-SSoP| 49 40 27 
SN74LVC3GO7DCTR — | 296-13282-2-ND | Triple Buffer/Driver with OD Output Sug 585.00/3,000 SN74LVCO4ADBR 296-1217-2-ND_| Hex Inverter 14-SSOP 270.00/2,000 
SN74LVC3GO7DCUR _|296-13283-1-ND | Triple Buffer/Driver with OD Output uS8 60.45 _.34| | SN74LVCO4ADGVR 296-8435-1-ND_ [Hex Inverter T4-TVSOP| 4234 
SN74LVC3G07DCUR | 296-13283-2-ND | Triple Buffer/Driver with OD Output US8 585.00/3,000 SN74LVCO4ADGVR 296-8435-2-ND | Hex Inverter 14-TVSOP 232.00/2,000 
SN74LVC3GO7MDCUREP | 296-23953-1-ND | Triple Buffer/Driver with OD 8-VSSOP | 135 143 90) |SN74LVCO4APWR 296-1219-1-ND | Hex Inverter 14-TssoP| 49 40 27 
Output NEW! SN74LVCO4APWR 296-1219-2-ND_ | Hex Inverter 14-TSSOP 270.00/2,000 
SN74LVC3GO7MDCUREP | 296-23953-2-ND | Triple Buffer/Driver with OD 8-VSSOP 1755.00/3,000 SN74LVCO4AQDREP _|296-18126-1-ND | Hex Inverter 14-S0lc | .88 66 50 
Output NEW! SN74LVCO4AQDREP  |296-18126-2-ND | Hex Inverter T4-SOIC 715.00/2,500 
SN74LVC3G07QDCURQH | 296-23710-1-ND | Triple Buffer/Driver with OD USB 70 53.40] |SN74LVCO4AQPWREP | 296-22326-1-ND | Hex Inverter 14-TSSOP| 88 66 50 
Output NEW! SN74LVCO4AQPWREP | 296-22326-2-ND | Hex Inverter 14-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LVC3G07QDCURQH | 296-23710-2-ND | Triple Buffer/Driver with OD USB 687.00/3,000 SN74LVCO4ARGYR 296-13956-1-ND | Hex Inverter 14-QFN 52 3930 
Output NEW! SN74LVCO4ARGYR 296-13956-2-ND | Hex Inverter 14-QFN 173.00/1,000 
SN74LVC3GO7YEAR __[296-14044-1-ND | Triple Buffer/Driver with OD Output_[@-DSBGA| 81 68 54] |SN74LVCO6AD 296-1696-5-ND [Hex Inverter Buffer/Driver with OD 14-s0ic [40322 
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Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVCO6ADBR 296-14399-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 14-SSOP 40 32 .24| |SN74LVC86ADR 296-14915-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC Ag A0 27 
SN74LVCO6ADBR 296-14399-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 14-SSOP 224.00/2,000 SN74LVC86ADR 296-14915-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 320.00/2,500 
SN74LVCO6ADR 296-14905-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 14-SOIC AQ 40 .27| | SN74LVC86AMDREP 296-22381-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 92 69 52 
SN74LVCO6ADR 296-14905-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 14-SOIC 320.00/2,500 SN74LVC86AMDREP 296-22381-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 747.50/2,500 
SN74LVCO6ADGVR 296-8436-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 14-TVSOP 42 34 .25| | SN74LVC86APWR 296-1242-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TSSOP A9 A0 wis 
SN74LVCO6ADGVR 296-8436-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 14-TVSOP 232.00/2,000 SN74LVC86APWR 296-1242-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TSSOP 270.00/2,000 
SN74LVCO6AMDREP 296-22327-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 14-SOIC 92 69 52| [| SN74LVC86AQDREP 296-22382-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 88 66 50 
SN74LVCO6AMDREP 296-22327-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 14-SOIC 747.50/2,500 SN74LVC86AQDREP 296-22382-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 715.00/2,500 
SN74LVCO6APWR 296-8437-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 14-TSSOP ct) 40 .27| |SN74LVC86AQPWREP = | 296-22383-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TSSOP 88 66 50 
SN74LVCO6APWR 296-8437-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 14-TSSOP 270.00/2,000 SN74LVC86AQPWREP | 296-22383-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LVCO6ARGYR 296-13957-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 14-QFN 60 A5 .34| | SN74LVC86ARGYR 296-13978-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-QFN 56 A2 32 
SN74LVCO6ARGYR 296-13957-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 14-QFN 200.00/1,000 SN74LVC86ARGYR 296-13978-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-QFN 186.00/1,000 
SN74LVCO7AD 296-8441-5-ND | Hex Buffer/Driver with OD 14-SOIC AO 32 24) |SN74LVC112AD 296-8449-5-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK Flip-Flop with 16-SOIC 80 60 A5 
SN74LVCO7ADR 296-8441-1-ND_| Hex Buffer/Driver with OD 14-SOIC AQ 40 27 Clear/Preset 

SN74LVCO7ADR 296-8441-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD 14-SOIC 320.00/2,500 SN74LVC112ADR 296-8449-1-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK Flip-Flop with 16-SOIC 72 54 AL 
SN74LVCO7ADBR 296-8439-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD 14-SSOP 51 AL .29 Clear/Preset 

SN74LVCO7ADBR 296-8439-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD 14-SSOP 280.00/2,000 SN74LVC112ADR 296-8449-2-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK Flip-Flop with 16-SOIC 585.00/2,500 
SN74LVCO7ADGVR 296-8440-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD 14-TVSOP 42 34 25 Clear/Preset 

SN74LVCO7ADGVR 296-8440-2-ND_| Hex Buffer/Driver with OD 14-TVSOP 232.00/2,000 SN74LVC112ADBR 296-8447-1-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK Flip-Flop with 16-SSOP 72 54 AL 
SN74LVCO7AIPWREP =| 296-22328-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD 14-TSSOP 68 51 39 Clear/Preset 

SN74LVCO7AIPWREP =| 296-22328-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD 14-TSSOP 452.00/2,000 SN74LVC112ADBR 296-8447-2-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK Flip-Flop with 16-SSOP 478.00/2,000 
SN74LVCO7AMPWREP_ | 296-22329-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD 14-TSSOP| 1.44 1.20 96 Clear/Preset 

SN74LVCO7AMPWREP_ | 296-22329-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD 14-TSSOP 1276.00/2,000 SN74LVC112ADGVR 296-8448-1-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK Flip-Flop with | 16-TVSOP 12 54 Al 
SN74LVCO7APWR 296-8442-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD 14-TSSOP AQ 40 27 Clear/Preset 

SN74LVCO7APWR 296-8442-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD 14-TSSOP 270.00/2,000 SN74LVC112ADGVR 296-8448-2-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK Flip-Flop with | 16-TVSOP 478.00/2,000 
SN74LVCO7AQPWRQ1 = | 296-20707-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD 14-TSSOP A4 36 27 Clear/Preset 

SN74LVCO7AQPWRQ1_ | 296-20707-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD 14-TSSOP 246.00/2,000 SN74LVC112APWR 296-8450-1-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK Flip-Flop with + 16-TSSOP 72 54 AL 
SN74LVCO7ARGYR 296-13958-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD 14-QFN 60 A5 34 Clear/Preset 

SN74LVCO7ARGYR 296-13958-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD 14-QFN 200.00/1,000 SN74LVC112APWR 296-8450-2-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK Flip-Flop with | 16-TSSOP 478.00/2,000 
SN74LVCO8AD 296-1697-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOIC 40 32 24 Clear/Preset 

SN74LVCO8ADR 296-1697-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOIC 49 40 27 SN74LVC125AD 296-8453-5-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 50 AO 30 
SN74LVCO8ADR 296-1697-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOIC 320.00/2,500 SN74LVC125ADR 296-8453-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 45 36 ws 
SN74LVCO8ADBR 296-1220-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SSOP 49 40 27 SN74LVC125ADR 296-8453-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 305.00/2,500 
SN74LVCO8ADBR 296-1220-2-ND_| Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SSOP 270.00/2,000 SN74LVC125ADBR 296-8452-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP AS 36 2 
SN74LVCO8AMPWREP = | 296-22330-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-TSSOP 90 68 51 SN74LVC125ADBR 296-8452-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74LVCO8AMPWREP. | 296-22330-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-TSSOP|  598.00/2,000 SN74LVC125AIPWREP _|296-22333-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP| _.80_—60_—AS 
SN74LVCOSAPWR 296-1221-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-TSSOP 49 40 27 SN74LVC125AIPWREP = | 296-22333-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP 532.00/2,000 
SN74LVCO8APWR 296-1221-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-TSSOP 270.00/2,000 SN74LVC125AMDREP =| 296-21813-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 1.25 1.00 i) 
SN74LVCO8AQDREP. 296-22331-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOIC 88 66 50 SN74LVC125AMDREP =| 296-21813-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 1600.00/2,500 
SN74LVCO8AQDREP 296-22331-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-SOIC 715.00/2,500 SN74LVC125ANSR 296-13234-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOP AS 36 27 
SN74LVCO8AQPWREP = | 296-22332-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-TSSOP 88 66 50) | SN74LVC125ANSR 296-13234-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOP 252.00/2,000 
SN74LVCOSAQPWREP | 296-22332-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-TSSOP 586.00/2,000 SN74LVCT25APWR 296-1222-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate T4-TSSOP] 4503627 
SN74LVCO8AQPWRQ1 ‘| 296-21812-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-TSSOP 44 36 .27| |SN74LVC125APWR 296-1222-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP 252.00/2,000 
SN74LVCO8AQPWRQ1_| 296-21812-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-TSSOP 246.00/2,000 SN74LVC125AQPWRQ1 | 296-23268-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP 53 AB 32 
SN74LVCO8ARGYR 296-13959-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-0FN 50 38 29| |SN74LVC125AQPWRQ1 | 296-23268-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP 296.00/2,000 
SN74LVCO8ARGYR 296-13959-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-QFN 166.00/1,000 SN74LVC125ARGYR 296-13961-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-QFN 66 50 38 
SN74LVC10AD 296-8443-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOP 45 36 27 SN74LVC125ARGYR 296-13961-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-QFN 219.00/1,000 
SN74LVC10ADBR 296-8444-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SSOP 5 36 .27| | SN74LVC126AD 296-8457-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 50 40 30 
SN74LVC10ADBR 296-8444-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SSOP 252.00/2,000 SN74LVC126ADR 296-8457-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC AS 36 PT. 
SN74LVC10APWR 296-8445-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-TSSOP 45 36 27| | SN74LVC126ADR 296-8457-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 305.00/2,500 
SN74LVC10APWR 296-8445-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-TSSOP 252.00/2,000 SN74LVC126ADBR 296-8455-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP A5 36 27 
SN74LVC10ARGYR 296-13960-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-QFN 66 50 .38| | SN74LVC126ADBR 296-8455-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74LVC10ARGYR 296-13960-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-QFN 219.00/1,000 SN74LVC126ADGVR 296-8456-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TVSOP A8 36 27 
SN74LVC14AD 296-1699-5-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 40 32 .24| |SN74LVC126ADGVR 296-8456-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TVSOP 320.00/2,000 
SN74LVC14ADR 296-1699-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC AQ 40 27| |SN74LVC126ANSR 296-13701-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOP A5 36 at 
SN74LVC14ADR 296-1699-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 320.00/2,500 SN74LVC126ANSR 296-13701-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOP. 252.00/2,000 
SN74LVC14ADBR 296-8463-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SSOP 9 40 .27| | SN74LVC126APWR 296-8458-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP 55 A4 33 
SN74LVC14ADBR 296-8463-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SSOP 270.00/2,000 SN74LVC126APWR 296-8458-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP 308.00/2,000 
SN74LVC14ADGVR 296-8464-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TVSOP 42 34 .25| |SN74LVC126ARGYR 296-13962-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-QFN 66 50 38 
SN74LVC14ADGVR 296-8464-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TVSOP 232.00/2,000 SN74LVC126ARGYR 296-13962-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-QFN 219.00/1,000 
SN74LVC14APWR 296-1224-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP AQ 40 .27| | SN74LVC138AD 296-8459-5-ND_|3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 50 40 30 
SN74LVC14APWR 296-1224-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP 270.00/2,000 SN74LVC138ADBR 296-8460-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SSOP 5 36 2 
SN74LVC14AQDREP 296-19596-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 88 66 50) |SN74LVC138ADBR 296-8460-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SSOP 252.00/2,000 
SN74LVC14AQDREP__| 296-19596-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 715.00/2,500 SN74LVC138ADGVR | 296-13235-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-TVSOP} 50 40 30 
SN74LVC14AQDRG4Q1 | 296-23270-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 44 36 .27| | SN74LVC138ADGVR 296-13235-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-TVSOP 278.00/2,000 
SN74LVC14AQDRG4Q1 | 296-23270-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOIC 297.50/2,500 SN74LVC138ADR 296-14906-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC AS 36 27. 
SN74LVC14AQPWREP = | 296-20666-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP 88 66 50) |SN74LVC138ADR 296-14906-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 305.00/2,500 
SN74LVC14AQPWREP = | 296-20666-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP 586.00/2,000 SN74LVC138AGQNR 296-12096-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 20-BGA 75 63 50 
SN74LVC14ARGYR 296-13965-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-QFN 52 39 .30| |SN74LVC138AGQNR 296-12096-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 20-BGA 333.00/1,000 
SN74LVC14ARGYR 296-13965-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-0FN 173.00/1,000 SN74LVC138APWR 296-1223-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-TSSOP 45 36 27 
SN74LVC32AD 296-1235-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 40 32 .24) |SN74LVC138APWR 296-1223-2-ND_|3-to-8 Line Decoder/Demux 16-TSSOP. 252.00/2,000 
SN74LVC32ADR 296-1235-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC AQ 40 .27| |SN74LVC138AQDREP | 296-22334-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 81 68 54 
SN74LVC32ADR 296-1235-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 320.00/2,500 SN74LVC138AQDREP | 296-22334-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 877.50/2,500 
SN74LVC32ADBR 296-1234-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SSOP AQ 40 .27| |SN74LVC138AQDRQ1 | 296-19474-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 53 42 32 
SN74LVC32ADBR 296-1234-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SSOP 270.00/2,000 SN74LVC138AQDRQ1_ =| 296-19474-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 355.00/2,500 
SN74LVC32AMDREP 296-22361-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 92 69 52| |SN74LVC138AQPWREP |296-20727-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-TSSOP. 81 68 54 
SN74LVC32AMDREP 296-22361-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 747.50/2,500 SN74LVC138AQPWREP |296-20727-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-TSSOP 718.00/2,000 
SN74LVC32AMPWREP_ | 296-22362-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP| 1.44 1.20 .96| |SN74LVC138ARGYR 296-13963-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-VOFN 66 50 38 
SN74LVC32AMPWREP _| 296-22362-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP 1276.00/2,000 SN74LVC138ARGYR 296-13963-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-VOFN 219.00/1,000 
SN74LVC32APWR 296-1236-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP AQ 40 .27| | SN74LVC138AZQNR 296-23269-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 20-VFBGA 66 50 38 
SN74LVC32APWR 296-1236-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP 270.00/2,000 SN74LVC138AZQNR 296-23269-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 20-VFBGA 219.00/1,000 
SN74LVC32AQDREP 296-22363-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 88 66 50) |SN74LVC139AD 296-1698-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-SOIC 52 39 30 
SN74LVC32AQDREP 296-22363-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 715.00/2,500 SN74LVC139ADBR 296-8461-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-SSOP 60 AS 34 
SN74LVC32AQPWREP | 296-18127-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP 88 66 50) |SN74LVC139ADBR 296-8461-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-SSOP 400.00/2,000 
SN74LVC32AQPWREP = | 296-18127-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP 586.00/2,000 SN74LVC139AGQNR 296-13236-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 20-BGA 75 63 50 
SN74LVC32ARGYR 296-13819-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-QFN 50 38 .29| |SN74LVC139AGQNR 296-13236-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 20-BGA 333.00/1,000 
SN74LVC32ARGYR 296-13819-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-QFN 166.00/1,000 SN74LVC139APWR 296-8462-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-TSSOP A5 36 OE 
SN74LVC74AD 296-1240-5-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 40 32 .24| | SN74LVC139APWR 296-8462-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-TSSOP 252.00/2,000 
SN74LVC74ADR 296-1240-1-ND_| Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC AQ 40 .27| |SN74LVC139ARGYR 296-13964-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-VOFN 72 54 AL 
SN74LVC74ADR 296-1240-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 320.00/2,500 SN74LVC139ARGYR 296-13964-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-VQFN 239.00/1,000 
SN74LVC74ADBR 296-1239-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-SSOP AQ 40 .27| | SN74LVC157AD 296-1700-5-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOIC 48 36 Bik 
SN74LVC74ADBR 296-1239-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-SSOP 270.00/2,000 SN74LVC157ADBR 296-8465-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux. 16-SSOP 55 A4 33 
SN74LVC74AMPWREP_ | 296-22378-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-TSSOP 92 69 52| | SN74LVC157ADBR 296-8465-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SSOP 308.00/2,000 
SN74LVC74AMPWREP_| 296-22378-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-TSSOP 612.00/2,000 SN74LVC157ADR 296-14907-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOIC 55 A4 33 
SN74LVC74APWR 296-1241-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-TSSOP AQ 40 .27| | SN74LVC157ADR 296-14907-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOIC 372.50/2,500 
SN74LVC74APWR 296-1241-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-TSSOP 270.00/2,000 SN74LVC157APWR 296-1225-1-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-TSSOP 55 A4 33 
SN74LVC74AQDREP 296-22379-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 88 66 50) |SN74LVC157APWR 296-1225-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-TSSOP 308.00/2,000 
SN74LVC74AQDREP 296-22379-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 715.00/2,500 SN74LVC157AQDREP =| 296-22335-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOIC 99 83 66 
SN74LVC74AQPWREP | 296-22380-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-TSSOP 48 36 .27| |SN74LVC157AQDREP | 296-22335-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOIC 1072.50/2,500 
SN74LVC74AQPWREP = | 296-22380-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-TSSOP 320.00/2,000 SN74LVC157AQPWREP | 296-22336-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-TSSOP 99 83 66 
SN74LVC74AQPWRQ1_ | 296-17492-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-TSSOP A4 36 .27| | SN74LVC157AQPWREP_ | 296-22336-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-TSSOP. 878.00/2,000 
SN74LVC74AQPWRQ1_ | 296-17492-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-TSSOP 246.00/2,000 SN74LVC157AQPWRQ1 | 296-17743-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-TSSOP 65 52 39 
SN74LVC74ARGYR 296-13977-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-QFN 60 A5 .34| | SN74LVC157AQPWRQ1 | 296-17743-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-TSSOP 362.00/2,000 
SN74LVC74ARGYR 296-13977-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-QFN 200.00/1,000 SN74LVC157ARGYR 296-13966-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-VQFN 66 50 38 
SN74LVC86AD 296-8561-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 40 32 .24| | SN74LVC157ARGYR 296-13966-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-VOFN 219.00/1,000 
SN74LVC86ADBR 296-8562-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SSOP AQ 40 .27| | SN74LVC240ADBR 296-8494-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP. 64 A8 36 
SN74LVC86ADBR 296-8562-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SSOP 270.00/2,000 SN74LVC240ADBR 296-8494-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP. 426.00/2,000 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC240ADGVR 296-8495-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP| 66 50 38) |SN74LVC540APWR 296-12909-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP] 64 48 ~—.36 
SN74LVC240ADGVR 296-8495-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 438.00/2,000 SN74LVC540APWR 296-12909-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 426.00/2,000 
SN74LVC240ADW 296-8496-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 68 51 .39} | SN74LVC540AQDWREP |296-22370-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC |] 1.26 1.05 84 
SN74LVC240ADWR 296-8496-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 60 45 _—.34|_- | SN74LVC540AQDWREP | 296-22370-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 1118.00/2,000 
SN74LVC240ADWR 296-8496-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 400.00/2,000 SN74LVC540AQPWREP | 296-22371-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP| 1.44 1.20 96 
SN74LVC240ANSR 296-12902-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP 64 48 — 36) | SN74LVC540AQPWREP |296-22371-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 1276.00/2,000 
SN74LVC240ANSR 296-12902-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP 426.00/2,000 SN74LVC541ADBR 296-8518-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 60 48 36 
SN74LVC240APWR 296-8498-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP} 60 45  .34) /SN74LVC541ADBR 296-8518-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 336.00/2,000 
SN74LVC240APWR 296-8498-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 400.00/2,000 SN74LVC541ADGVR 296-8519-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP| 53 40 30 
SN74LVC244ADBR 296-8499-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 53.4232] ‘| SN74LVC541ADGVR 296-8519-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 352.00/2,000 
SN74LVC244ADBR 296-8499-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 294.00/2,000 SN74LVC541ADW 296-8520-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 52 39 = 80 
SN74LVC244ADGVR 296-8500-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP} 48 36 27) |SN74LVC541ADWR 296-14912-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 48.36.27 
SN74LVC244ADGVR 296-8500-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 320.00/2,000 SN74LVC541ADWR 296-14912-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 320.00/2,000 
SN74LVC244ADWR 296-1229-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 55.44 __—.33)_ | SN74LVC541ANSR 296-15847-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP 48 36027 
SN74LVC244ADWR 296-1229-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 308.00/2,000 SN74LVC541ANSR 296-15847-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP 320.00/2,000 
SN74LVC244AGQNR 296-12097-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-BGA 75 63 50) | SN74LVC541APWR 296-8521-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP| 48 36 27 
SN74LVC244AGQNR 296-12097-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-BGA 333.00/1,000 SN74LVC541APWR 296-8521-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74LVC244AN 296-8501-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 60 45 34) |SN74LVC541AQDWREP |296-22372-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC | 1.08 90 72 
SN74LVC244ANSR 296-17115-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP 55.44 ___—33|_‘ | SN74LVC541AQDWREP | 296-22372-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 958.00/2,000 
SN74LVC244ANSR 296-17115-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP 308.00/2,000 SN74LVC541AQPWREP |296-22373-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP| 1.08 90 72 
SN74LVC244APWR 296-1230-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP} 55 44 — .33) | SN74LVC541AQPWREP | 296-22373-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 958.00/2,000 
SN74LVC244APWR 296-1230-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 308.00/2,000 SN74LVC541ARGYR 296-13974-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-VQFN 88 66 _—50 
SN74LVC244AQPWRQ1 | 296-23696-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! |20-TSSOP} 56 43 32) /SN74LVC541ARGYR 296-13974-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-VQFN 293.00/1,000 
SN74LVC244AQPWRQ1 | 296-23696-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! | 20-TSSOP 376.00/2,000 SN74LVC543ADBR 296-8522-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver | 24-SSOP | 1.05 88 70 
SN74LVC244ARGYR 296-13967-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-VOFN 68 51 39] | SN74LVC543ADBR 296-8522-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver | 24-SSOP 932.00/2,000 
SN74LVC244ARGYR 296-13967-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-VOFN 226.00/1,000 SN74LVC543ADW 296-8523-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver | 24-SOIC | 1.17 98 78 
SN74LVC244AZQNR 296-19878-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-BGA 68 51 39} | SN74LVC543APWR 296-8524-1-ND_| Tri-State Octal Registered Transceiver |24-TSSOP| 1.05 88 _—.70 
SN74LVC244AZQNR 296-19878-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-BGA 226.00/1,000 SN74LVC543APWR 296-8524-2-ND Tri-State Octal Registered Transceiver | 24-TSSOP 932.00/2,000 
SN74LVC245ADBR 296-1231-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 55.44.33) | SN74LVC573ADBR 296-8525-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-SSOP 48 3600.27 
SN74LVC245ADBR 296-1231-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 308.00/2,000 SN74LVC573ADBR 296-8525-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-SSOP 320.00/2,000 
SN74LVC245ADGVR 296-8502-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP} 66 50 38) /SN74LVC573ADGVR 296-8526-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch |20-TVSOP| 53 40 30 
SN74LVC245ADGVR 296-8502-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP 438.00/2,000 SN74LVC573ADGVR 296-8526-2-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch _| 20-TVSOP 352.00/2,000 
SN74LVC245ADW 296-1232-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 48 36 = .27)__| SN74LVC573ADW 296-8527-5-ND_ | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SOIC 52.3930 
SN74LVC245ADWR 296-1232-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 55.44 _—_—33) ‘| SN74LVC573ADWR 296-14913-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SOIC 48 36027 
SN74LVC245ADWR 296-1232-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 308.00/2,000 SN74LVC573ADWR 296-14913-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SOIC 320.00/2,000 
SN74LVC245AGQNR 296-12098-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-BGA 75.63 50) |SN74LVC573AGQNR —-|296-12100-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-BGA 90 75 60 
SN74LVC245AGQNR 296-12098-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-BGA 333.00/1,000 SN74LVC573AGQNR___|296-12100-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-BGA 399.00/1,000 
SN74LVC245AIPWREP | 296-22354-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP} 1.02 85  .68) /SN74LVC573AN 296-8528-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-Dip 60 45 = 34 
SN74LVC245AIPWREP_| 296-22354-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 904.00/2,000 SN74LVC573APWR 296-8529-1-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch |20-TSSOP| 48 36 27 
SN74LVC245AN 296-8503-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 60 45.34)‘ | SN74LVC573APWR 296-8529-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74LVC245ANSR 296-13632-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 60 45 34) | SN74LVC573AQDWREP | 296-22374-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SOlIC | 108 90 72 
SN74LVC245ANSR 296-13632-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 400.00/2,000 SN74LVC573AQDWREP | 296-22374-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SOIC 958.00/2,000 
SN74LVC245APWR 296-1233-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP} .60 45  .34) /SN74LVC573AQPWREP |296-22375-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-TSSOP| 1.08 90 72 
SN74LVC245APWR 296-1233-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 400.00/2,000 SN74LVC573AQPWREP | 296-22375-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-TSSOP 958.00/2,000 
SN74LVC245ARGYR 296-13968-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-VOFN 68 51 .39| | SN74LVC573ARGYR 296-13975-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-VQFN 80 60 45 
SN74LVC245ARGYR 296-13968-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-VQFN 226.00/1,000 SN74LVC573ARGYR 296-13975-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-VQFN 266.00/1,000 
SN74LVC245AZQNR 296-21215-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-BGA 72 54 41] | SN74LVC574ADBR 296-8530-1-ND_|Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F | 20-SSOP 60 48 —.36 
SN74LVC245AZQNR 296-21215-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-BGA 239.00/1,000 SN74LVC574ADBR 296-8530-2-ND_ |Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F | 20-SSOP 336.00/2,000 
SN74LVC257AD 296-8504-5-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux_|_16-SOIC 60.45 34) __| SN74LVC574ADGVR 296-12475-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F|20-TVSOP| 53 40 30 
SN74LVC257ADBR 296-12903-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux | 16-SSOP 56.42 ~—.32| ‘| SN74LVC574ADGVR 296-12475-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F | 20-TVSOP 352.00/2,000 
SN74LVC257ADBR 296-12903-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux | 16-SSOP 372.00/2,000 SN74LVC574ADW 296-8531-5-ND_|Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F| 20-SOIC 52 39 30 
SN74LVC257ADR 296-8504-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux | 16-SOIC 60 45 34) | SN74LVC574ADWR 296-14914-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F|_20-SOIC 48.36.27 
SN74LVC257ADR 296-8504-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux | 16-SOIC 487.50/2,500 SN74LVC574ADWR 296-14914-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F) 20-SOIC 320.00/2,000 
SN74LVC257AMPWREP | 296-22355-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux_|16-TSSOP| 2.20 1.76 1.32) |SN74LVC574AGQNR =| 296-12101-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F] 20-BGA 90 75 60 
SN74LVC257AMPWREP | 296-22355-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux | 16-TSSOP 2288.00/2,000 SN74LVC574AGQNR —-| 296-12101-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F| 20-BGA 399.00/1,000 
SN74LVC257APWR 296-8506-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux |16-TSSOP} 56 42 32) |SN74LVC574AN 296-12910-5-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F] 20-Dip 60 45 34 
SN74LVC257APWR 296-8506-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux | 16-TSSOP 372.00/2,000 SN74LVC574APWR 296-8532-1-ND_|Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F|20-TSSOP| 48.3627 
SN74LVC257AQDREP | 296-22356-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux | 16-SOIC | 1.35 1.13 .90) |SN74LVC574APWR 296-8532-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F | 20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74LVC257AQDREP __| 296-22356-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux_| _16-SOIC 1462.50/2,500 SN74LVC574AQDWREP | 296-22376-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F} 20-SOIC | 1.08 90 72 
SN74LVC257AQDRQ1 =| 296-18658-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux | 16-SOIC 88 71 53] | SN74LVC574AQDWREP | 296-22376-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F) 20-SOIC 958.00/2,000 
SN74LVC257AQDRQ1__ | 296-18658-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux | 16-SOIC 595.00/2,500 SN74LVC574AQPWREP | 296-22377-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F|20-TSSOP| 1.08 90 72 
SN74LVC257AQPWREP | 296-22357-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux |16-TSSOP| 1.26 1.05  .84| |SN74LVC574AQPWREP_|296-22377-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F | 20-TSSOP 958.00/2,000 
SN74LVC257AQPWREP | 296-22357-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux | 16-TSSOP 1118.00/2,000 SN74LVC574ARGYR 296-13976-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F| 20-VQFN 68 51 39 
SN74LVC257ARGYR 296-13969-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux_| 16-VQFN 68.51 .39| | SN74LVC574ARGYR 296-13976-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F| 20-VQFN 226.00/1,000 
SN74LVC257ARGYR 296-13969-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux | 16-VQFN 226.00/1,000 SN74LVC574AZQNR 296-22017-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F| 20-BGA 68 51 39 
SN74LVC373ADBR 296-1237-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-SSOP 48 36 = .27|__| SN74LVC574AZQNR 296-22017-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F| 20-BGA 226.00/1,000 
SN74LVC373ADBR 296-1237-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-SSOP 320.00/2,000 SN74LVC646ADBR 296-8533-1-ND_|Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register_| 24-SSOP | 1.26 1.05 _—.84 
SN74LVC373ADGVR 296-8510-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch |20-TVSOP} 53 40  .30) /SN74LVC646ADBR 296-8533-2-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register | 24-SSOP 1118.00/2,000 
SN74LVC373ADGVR 296-8510-2-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch _| 20-TVSOP 352.00/2,000 SN74LVC646ADW 296-8534-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register | 24-SOIC | 1.38 115 92 
SN74LVC373ADW 296-8511-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SOIC 48 = 36.27) ‘| SN74LVC646APWR 296-8535-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register |24-TSSOP| 1.26 1.05 84 
SN74LVC373ADWR 296-8511-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SOIC A8 36 ~—-.27|_| SN74LVC646APWR 296-8535-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register | 24-TSSOP 1118.00/2,000 
SN74LVC373ADWR 296-8511-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SOIC 320.00/2,000 SN74LVC652ADBR 296-8536-1-ND_| Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register_| 24-SSOP | 1.05 88 ~—.70 
SN74LVC373AGQNR 296-12099-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-BGA 90 75 60) |SN74LVC652ADBR 296-8536-2-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register | 24-SSOP 932.00/2,000 
SN74LVC373AGQNR 296-12099-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-BGA 399.00/1,000 SN74LVC652ADW 296-8537-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register | 24-SOIC | 117 98 78 
SN74LVC373AMDBREP | 296-22364-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-SSOP | 1.08 90 72) |SN74LVC652APWR 296-8538-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register |24-TSSOP| 1.05 88 70 
SN74LVC373AMDBREP | 296-22364-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-SSOP 958.00/2,000 SN74LVC652APWR 296-8538-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register | 24-TSSOP 932.00/2,000 
SN74LVC373AN 296-12905-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-Dip 68 51 .39|} | SN74LVC821ADBR 296-8539-1-ND_| Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 24-SSOP 96 80 64 
SN74LVC373APWR 296-8512-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch |20-TSSOP} 48 36 27) |SN74LVC821ADBR 296-8539-2-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 24-SSOP 852.00/2,000 
SN74LVC373APWR 296-8512-2-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch _| 20-TSSOP 320.00/2,000 SN74LVC821ADGVR 296-8540-1-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 24-TVSOP| 96 80 64 
SN74LVC373AQDWREP | 296-22365-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SOIC | 1.08 90 72) |SN74LVC821ADGVR 296-8540-2-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 24-TVSOP 852.00/2,000 
SN74LVC373AQDWREP | 296-22365-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SOIC 958.00/2,000 SN74LVC821ADW 296-1703-5-ND_ | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 24-SOIC | 105 88 70 
SN74LVC373AQPWREP | 296-22366-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch |20-TSSOP} 1.08 90 72) |SN74LVC821ADWR 296-1703-1-ND_| Tri-State 10-Bit Bus-Interface Flip-Flop | 24-SOIC 96 80 64 
SN74LVC373AQPWREP | 296-22366-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch | 20-TSSOP 958.002,000 SN74LVC821ADWR 296-1703-2-ND Tri-State 10-Bit Bus-Interface Flip-Flop | 24-SOIC 852.00/2,000 
SN74LVC373ARGYR 296-13973-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-VQFN 80 «60 ~—.45| | SN74LVC821APWR 296-8541-1-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 24-TSSOP| 96 80 64 
SN74LVC373ARGYR 296-13973-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-VOFN 266.00/1,000 SN74LVC821APWR 296-8541-2-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 24-TSSOP 852.00/2,000 
SN74LVC374ADBR 296-8513-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP 48 36 27) | SN74LVC823ADBR 296-8542-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop | 24-SSOP 75 63 50 
SN74LVC374ADBR 296-8513-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP 320.00/2,000 SN74LVC823ADBR 296-8542-2-ND_| Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop _| 24-SSOP. 666.00/2,000 
SN74LVC374ADGVR 296-12906-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TVSOP} 53 40  .30) /SN74LVC823ADGVR 296-8543-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop |24-TVSOP| 1.05 88 70 
SN74LVC374ADGVR 296-12906-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TVSOP 352.00/2,000 SN74LVC823ADGVR 296-8543-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop | 24-TVSOP 932.00/2,000 
SN74LVC374ADW 296-1701-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 52.39.30] ‘| SN74LVC823ADW 296-12911-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop | 24-SOIC 84 70 56 
SN74LVC374ADWR 296-1701-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 48 36 27) | SN74LVC823APWR 296-8544-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop |24-TSSOP| .75 63 50 
SN74LVC374ADWR 296-1701-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 320.00/2,000 SN74LVC823APWR 296-8544-2-ND_| Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop _| 24-TSSOP 666.00/2,000 
SN74LVC374AN 296-12907-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 68 51 .39|} | SN74LVC827ADBR 296-8545-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-SSOP | 1.11 93 74 
SN74LVC374APWR 296-1238-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP| 48 ~—.36_——S—.27| | SN74LVC827ADBR 296-8545-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-SSOP 984.00/2,000 
SN74LVC374APWR 296-1238-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 320.00/2,000 SN74LVC827ADGVR 296-8546-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-TVSOP] 1.11 93 74 
SN74LVC374AQDWREP | 296-22367-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC | 1.08 90 72) |SN74LVC827ADGVR 296-8546-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-TVSOP 984.00/2,000 
SN74LVC374AQDWREP | 296-22367-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 958.00/2,000 SN74LVC827ADW. 296-8547-5-ND_| Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-SOIC | 1.23 1.03 82 
SN74LVC374AQPWREP | 296-22368-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP} 1.08 90 72) |SN74LVC827APWR 296-8548-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-TSSOP] 1.11 93 74 
SN74LVC374AQPWREP | 296-22368-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 958.00/2,000 SN74LVC827APWR 296-8548-2-ND_| Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-TSSOP 984.00/2,000 
SN74LVC374ARGYR 296-14910-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-VOFN 68 51 .39| | SN74LVC828ADBR 296-12912-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-SSOP | 1.11 93 74 
SN74LVC374ARGYR 296-14910-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-VQFN 226.00/1,000 SN74LVC828ADBR 296-12912-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-SSOP 984.00/2,000 
SN74LVC540ADBR 296-8516-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 56 42 32) | SN74LVC828ADGVR 296-12741-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-TVSOP| 1.11 93 74 
SN74LVC540ADBR 296-8516-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 372.00/2,000 SN74LVC828ADGVR 296-12741-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-TVSOP 984.00/2,000 
SN74LVC540ADGVR 296-12908-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP| 62 _—.47_—=Si«w35|_ | SN74LVC828ADW 296-12913-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-SOIC | 1.23 1.03 82 
SN74LVC540ADGVR 296-12908-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 410.00/2,000 SN74LVC828APWR 296-8549-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-TSSOP| 1.11 93 74 
SN74LVC540ADWR 296-8517-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 56 42 32) | SN74LVC828APWR 296-8549-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 24-TSSOP 984.00/2,000 
SN74LVC540ADWR 296-8517-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 372.00/2,000 SN74LVC841ADBR 296-8550-1-ND_| Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 24-SSOP | 1.70 1.36 1.02 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC841ADBR | 296-8550-2-ND |Tri-St. 10-Bit interface D-Type Latch | 24-SSOP | _1768.00/2,000 SN74LVC16374ADLR | 296-13247-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type | 48-SSOP | 114 95 76 
SN74LVC841ADGVR | 296-8551-1-ND |Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch | 24-TVSOP) 1.70 1.36 1.02 Flip-Flop 
SN74LVC841ADGVR | 296-8551-2-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch | 24-TVSOP] — 1768.00/2,000 SN74LVC16374ADLR | 296-13247-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type | 48-SSOP 505.00/1,000 
SN74LVC841ADW 296-8552-5-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch | 24-SOIG | 1.88 1.50 1.13 Flip-Flop 
SN74LVC841APWR | 296-8553-1-ND | Tri-St.10-Bit Interface D-Type Latch _[24-TSSOP| 1.70 1.36 1.02) |SN74LVC16374AGQLR |296-13248-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type | 56-BGA | 2.70 216 1.68 
SN74LVC841APWR | 296-8553-2-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch [24-TSSOP| _ 1768.00/2,000 Flip-Flop 
SN74LVC861ADBR | 296-12914-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 24-SSOP | 2.05 1.64 1.23) |SN74LVC16374AGOLR |296-13248-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type | 56-BGA 7530.00/1,000 
SN74LVC861ADBR ‘| 296-12914-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 24-SS0P | — 2132.00/2,000 Flip-Flop 
SN74LVC861ADGVR | 296-8555-1-ND_ | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 24-TVSOP| 2.05 1.64 1.23| |SN74LVC16374AGRDR |296-16885-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type | 54-BGA | 2.25 1.80 1.35 
SN74LVC861ADGVR | 296-8555-2-ND_| Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 24-TVSOP| _2132.00/2,000 Flip-Flop : 
SN74LVC861ADW 296-8556-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 24-S0IC | 2.05 1.64 1.23) |SN74LVC16374AGRDR |296-16885-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type | 54-BGA 1170.00/1,000 
SN74LVC861APWR 296-12915-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 24-TSSOP) 2.05 1.64 1.23 Flip-Flop : 
SN74LVC861APWR 296-12915-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 24-TSSOP| — 2132.00/2,000 SN74LVC16374AZRDR = |296-16886-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type | 103-BGA | 1.45 1.16 87 
SNA CEBSADBR Beer e came eag| vr -atate S-Bit Bus Transcalver ar eeop | os30. der o00 | |SN74Lvc16374azRDR |296-16886-2-ND Toute 16 Bit Edge-Triggered D-Type | 103-BGA 754.00/1,000 
SN74LVC863ADBR _| 296-8557-2-ND_| Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 24-SS0P | __ 2132.00/2,000 -16886-2- ; z ; A 00/1, 
SN74LVC863ADGVR | 296-8558-1-ND_| Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 2a-1VSOP| 205 1.64 1.23 Flip-Flop 
SN74LVC863ADGVR | 296-8558-2-ND_ | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 24-TVSOP| — 2132.00/2,000 SN7ALVC16374DGGR | 296-11833-1-ND ini Stata 16-8 Edge-Triggered D-Type | 48-TSSOP/ 1.14 95.76 
SN74LVC863ADW 296-8559-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 24-SOIC | 2.05 1.64 1.23 ip-Flop 
SN74LVC863APWR | 296-8560-1-ND_ | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver oATSSOP| 208 164 103/ |SN74LVC16374DGGR | 296-11833-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type | 48-TSSOP| — 1010.00/2,000 
-8560-2- i- -Bi i ~ Flip-Flop 
eavcean tr ee Ti State ¢ Bit Bus Transceiver sus 2182.00/2,000 sz} |SN74LVC16374DLR —_|296-11851-1-ND Tri-State 16-Bit Edge Triggered D-Type| 48-SSoP| 114 95 76 
47257-2. i i ip-Flop 
SIAC OMDCTR Bee eeereeatiy oecilator Driver gent 4.gse8 718.000 |) |sN7aLvcte374pLR | 296-11851-2-ND TirState16-Bt Edge-Tggered D-Type| 48-SSOP | $06.00/1,000 
-2- i i e ; ; . ip-Flop 
swralvotaoayzeA— |96-18082--ND | Osllator Diver SOSBGA| 90. 7s 60| |SN74LVoteseaDGGR_|2a6-o944t-ND _|To-Stte 16-61 Bus Tanscever__|6-T$§0| 270. 216 1.68 
SN74LVCT404YZPR | 296-18082-2-ND | Oscillator Driver 8-DSBGA | 1170.00/3,000 pani FeO eee aue anecayel i ey 
ae i. ; , : SN74LVC16646ADGGR |296-15561-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register |56-TSSOP| 163 1.30 98 
Se MADER Baie Sema) rrr ouate Octal Bufter/Driver socesor | “100.0009,000 | |SNZ4LVC16646ADGVA |296-15562-1-ND |Tr-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register |56-TVSOP] 1.63 1.30 98 
SN74LVC2244ADBOR — | 296-23275-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 60.45 34 SN74LVC16646ADGVR = | 296-15562-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register | 56-TVSOP 1690.00/2,000 
SN7ALVC2O44DB0R _ (BBESASRMOMTA| TriState Ontal Buttev/Driver Specon!|. “asvecpicns SN74LVC16646ADLR _|296-15563-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register | 56-SSOP | 1.63 1.30 98 
SNsdLVCOD4ADGVR — ECC HERNIA THEE tc Ove Bote Deir SURISOP TRO ai as| |SN7ALVCT6646ADLR 296-15563-2-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register | 56-SSOP 845.00/1,000 
SN74LVC2244ADGVR | 296-12901-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-TvS0P] 532.00/2,000 | oe CSE FeSO ep rota Seat Butter Drver a een a 
SN74LVC2244ADW ‘| 296-8490-5-ND. | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-s0ic | 68 5139 BNCILVGRODAGKER peony io et tate 32-Bit Buffer/Driver 50.00/1, 
SN74LVC2244ADWR | 296-8490-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-soic | 72 54 At escecg ava) 1ii-State 32-Bit Buffer/Driver GLEBGA) 374 2.97. 2:31 
! ! SN74LVC322442KER | 296-23352-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-LFBGA| _2103.75/1,000 
SN7ALVG2244ADWR __[2OGGeEO2 NEM! Tri-State Octal ButfenDriver 20-S01G | __478.00/2,000 SN74LVC32245GKER  |296-9855-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver Q6-LFBGA) 520 4.16 37 
SN7ALVGZ244ANSR [BOG een) Tn-State Octal Butter/Driver 20-S0P | 60 4534) | Siy74Lve32245GKER | 296-9855-2-ND_| Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA| — 3250.00/1,000 
SN74LVC2244ANSR ‘| 296-13256-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-S0P 400.00/2,000 SN7ALVCa22452KER  VASERTE CEMENT TricSints 30-Bit Bus Tronscalver BenGA | act 07 a 
SNTALVC2244APWR [Bee ggg Tri-State Octal Butfer/Driver 20-TSSOP| 604534) | sv74Lvc322452KER | 296-15336-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-BGA | — 2104,00/1,000 _ 
SN7ALVC2244APWR — /296-8491-2-NDO Tri-State Octal Bufter/Driver 20-TSSOP) —_ 400.00/2,000 SN74LVC32373AGKER |296-18812-1-ND |Tri-State 32-Bit Transp. D-Type Latch | 96-LFBGA| 5.20 416 3.51 
SN74LVC2952ADBR 296-12904-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register_| 24-SSOP 1.05 88 70 SN74LVC32373AGKER 1296-18812-2-ND | Tri-State 32-Bit Trans| DT e Latch | 96-LFBGA "3950 00 000 = 
SN74LVC2952ADBR | 296-12904-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register | 24-SSOP 932.00/2,000 SNTALVGRDATSACKER (SGERSSMINTEN TH St 39 Gh Treen ort Devoe Latch | seebea| 91° 207 231 
SN74LVC2952ADW 296-8507-5-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register | 24-SOIC 1.05 88 70 SN74LVC32373AZKER |296-18813-2-ND | Tri-St. 32-Bit Transpafent DType Latch} 96-BGA “0104 oo/1 000 
SN74LVC2952APWR 296-8508-1-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register |24-TSSOP| 1.05 88 70 SN74LVC32374AGKER |296-15596-1-ND Tri-State 32-Bit Ed e-Triggered D-Type | 96-LFBGA| 5.20 “4.16 351 
SN74LVC2952APWR | 296-8508-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register |24-TSSOP]  932.00/2,000 Flip-Flop ge-Irigg yp é : : 
SN74LVC4245ADBR _|296-8514-1-ND_|Tri-St. Octal Bus Xcvr/3.3V-5V Shifter | 24-SSOP | 90.75 60, : F ; 
SN74LVC4245ADBR | 296-8514-2-ND_| Tri-St. Octal Bus Xcvr/3.3V-5V Shifter | 24-SSOP |  798.00/2,000 SN74LVC323740GKER [oo aoa Lt laa D-Type/-S6-LFBGA,) -$250:00/1,000 
SN74LVC4245ADW —-| 296-8515-5-ND | Tri-St. Octal Bus Xcvr/3.3V-5V Shifter | 24-SOIC | 99 83 66 - - - 
shraLVezdsA0Wn 26 si 1D mest od Bs Hon 51 site 24s01 om scion ‘fy | SN74LVC32374AZKER |296-23278--ND eae Bit Edge-Triggered D-Type | 96-BGA | 293 234 1.82 
7. 5, ~ -2- ri-St. Octal Bus Xevr/3.3V-5) ifter - 798.00/2, sg Eo fi Ri Tri . a 
SN74LVC4245AIPWREP |296-22369-1-ND |Tri-St. Octal Bus Xcvr/3.3V-BV Shifter |24-TSSOP| 1.68 1.34 1.01, | SN74LVCS2374A2KER  |296-29278-2-ND po e Bit Edge-THlagered:D-lype | 86:85 es 
SN74LVC4245AIPWREP | 296-22369-2-ND | Tri-St. Octal Bus Xcvr/3.3V-5V Shifter [24-TSSOP|  1742.00/2,000 -8466-1- fg Bi : 
SN7ALVCA245APWR — |296-12183-1-ND | Tri-State Octal Xovr/3.3V-SV Shifter |24-TSSOP| 90 75 .60| Jenvatvereionapccn looeatsecoND [Tiecte 190i Bos Ineree Te veooe lls seh nare Dou 
SN74LVC4245APWR | 296-12183-2-ND | Tri-State Octal Xcvr/3.3V-5V Shifter [24-TSSOP| — 798.00/2,000 SN74LVC161284DL |296-8467-5-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface 48-SS0P | 141 148 94 
SN74LVC16244ADGGR | 296-1226-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| 1.14 95 76] [enzarvcte12a4DLA 1296-8467-4-ND Tri-State 19-Bit Bus Interface 4a880P 1 11148 94 
SEN ea eee ea pone tec cou Deer Seer peo Ori2.000 7, |SN74LVC1612840LR__ |296-8467-2-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface 48-SSOP | 625.00/1,000 
7: -8471-1- ri-State 16-Bit Buffer/Driver - : 05 : . aA i- Bit i ts 
SNTALVCIEZAaADGVR |296-8471-2-ND | Tr State 16-BtSuteOrver ae-TvsoP| “tt1e0n2000 | | uraLicrbzzasaech | 296190872. | TrStat 16-84 Bute/Drer 4essoP| | 1010.00/2000 
1227-5 State 16-Bit 7 : : ‘ SN74LVC162244ADGVR | 296-13238-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| 1.26 1.05 84 
Sy AI CICA eae en Te peed ee farina 78) | SN74LVC162244ADGVR | 296-13238-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| _1178.00/2,000 
Wraeeiair Psetaetat-feeseo eMac —] Senet omer [Srareiann (acta esa earaaer (PST att 
SN74LVC16244AGQLR | 296-8472-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 56-BGA 1530.00/1,000 SN74LVC162244AGQLR |296-13240-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 56-BGA | 270 216 1.68 
SN74LVC16244AGRDR_ | 296-16881-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 54-BGA | 2.25 1.80 1.35] | snzaryc1g2244AGQLR |296-13240-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 56-BGA 4530.00/1 000 
seaceaieet Damm Seieateriette, | Seek | roma Lee Fay 
7: ~ -1- ti-State 16-Bit Buffer/Driver | H 4 A 7 7 
SNTALVCTE2AAAZOLR [206-T0642-2ND Tri-State 16-Bit Bute Driver S6BGA | 1074001000 | |civocszasalDEREP |206-201122-ND  TrState Octal Bus Transcever | 24880 | 2084.0022.000. 
SN74LVC16244AZRDR | 296-16882-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 54-FBGA | 145 1.46  .87| |cryccao4sainWREP | 296-18096-1-ND [Tri-State Octal Bus Transceiver oasoic | 198 158 149 
SN74LVC16244AZRDR | 296-16882-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 54-FBGA 754.00/1,000 CLVCC3245AIDWREP | 296-18096-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 24-SOIC 2054.00/2,000 
SN74LVC16245ADGGR | 296-1228-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP| 1.14 95 76) | civcc3245AIPWREP _|296-22113-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 24-TSSOP| 1.98 1.58 1.19 
SN74LVC16245ADGGR_|296-1228-2-ND__| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP| _ 1010.00/2,000 CLVCCSD4SAIPWREP 1 296-99113-2-ND | Tr-State Octal Bus Transceiver 3a-TSS0P) 2054-00/2,000 
SN74LVC16245ADGVR |296-8473-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-1VSOP| 1.26 1.05 84] | CiyccaoasaMPWREP |296-22114-1-ND | Tri-State Octal Dual Supply Bus o4Tss0P| 236 1.89 147 
SN74LVC16245ADGVR |296-8473-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP| —1118.00/2,000 Transcalver 
SOMO OoREALER  RECRSRIGE Cicet dean ee anscear eee | tan ge ea |Stvoc4245aMPWREP |296-22114-2-ND Tri-State Octal Dual Supply Bus 24-TSSOP| — 2678.00/2,000 
SN74LVC16245ADLR__|296-8474-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 505.00/1,000 siivauvecse4saDBar |296-23281-1-ND | Tristate Octal Bus Transceiver 24-0S0P | 1.05 88 70 
SIPIVEIEcr alin seen Pate eee Transat ier ae a ane SN74LVCC3245ADBQR_|296-23281-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 24-QSOP 1137.50/2,500 
SN74LVC16245AGRDR_ | 296-16883-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 54-BGA | 2.25 1.80 1.35 SL eeoadcapRe a in State Oct Hus Transaaiver sr eoo STD tie tnt ve 
SN74LVC16245AGRDR | 296-16883-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 54-BGA 1170.00/1,000 SN74LVCC3245ADW ‘| 296-1704-5-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver 24-SOIC | 117 98 78 
SN74LVC16245AZQLR | 296-23271-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-VFBGA| 1.95 1.56 1.17} |sn74_vcc3245ADWR_ |296-14916-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 24-SOIC | 1.05 88 70 
SN74LVC16245AZQLR | 296-23271-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-VFBGA|  1074.00/1,000 SN74LVCC3245ADWR  |296-14916-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver >4-80IC 932.00/2,000 
SN74LVC16245AZRDR_ | 296-16884-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 54-BGA 1.45 1.16 .87| | SN74LVCC3245ANSR | 296-17208-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 24-SOP 7.05 88 70 
SN74LVC16245AZRDR | 296-16884-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 54-BGA 754.00/1,000 SN74LVCC3245ANSR | 296-17208-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 24-SOP 932.00/2,000 
SN74LVC16373ADGGR | 296-13241-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch |48-TSSOP| 1414 95 76] |en7atvcca4sapwr |296-8564-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver o4-Tssop| 105. 88 70 
SN74LVC16373ADGGR_| 296-13241-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch _| 48-TSSOP 1010.00/2,000 SN74LVCC3245APWR | 296-8564-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 24-TSSOP 932.00/2,000 
SN7ALVC16373ADGVR | 296-13242-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch [48-TVSOP) 1.26 1.05.84) | sn74ivcC4245ADBR | 296-8565-1-ND | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver | 24-SSOP) 1.05 88 70 
SN74LVC16373ADGVR | 296-13242-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch |48-TVSOP) — 1118.00/2,000 with Adjustable Output Vottage 
SN74LVC16373ADLR | 296-13243-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch) 48-SSOP | 1.14 95 —.76)_ | SN74LVCC4245ADBR |296-8565-2-ND | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver | 24-SSOP 932.00/2,000 
SN74LVC16373ADLR | 296-13243-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch | 48-SSOP 505.00/1,000 with Adjustable Output Voltage 
SN74LVC16373AGQLR_| 296-13244-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch| 56-BGA | 2.70 2.16 1.68) |SN74LVCC4245ADW ‘| 296-8566-5-ND Tri-State Octal Dual Bus Transceiver | 24-SOIC | 147 98 78 
SN74LVC16373AGQLR > | 296-13244-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch | 56-BGA 1530.00/1,000 with Adjustable Output Voltage 
SN74LVC16373AZQLR =) 296-23272-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch /56-VFBGA| 1.95 1.56 1.17) |SN74LVCC4245ANSR | 296-17209-1-ND | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 24-SOP | 1.05 88 70 
SN74LVC16373AZQLR_ | 296-23272-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch | 56-VFBGA 1014.00/1,000 with Adjustable Output Voltage 
SN74LVC16373DGGR | 296-11848-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch /48-TSSOP| 1.14 95 — 76) |SN74LVCC4245ANSR ‘| 296-17209-2-ND | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 24-SOP 932.00/2,000 
SN74LVC16373DGGR | 296-11848-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch |48-TSSOP| _1010.00/2,000 with Adjustable Output Voltage 
SN74LVC16373DL 296-11834-5-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch] 48-SSOP | 1.26 1.05 84] |SN74LVCC4245APWR_ | 296-8567-1-ND | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver | 24-TSSOP) 1.05 88 70 
SN74LVC16373DLR 296-11834-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch | 48-SSOP 1.14 95 76 with Adjustable Output Voltage 
SN74LVC16373DLR | 296-11834-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch | 48-SSOP 505.00/1,000 SN74LVCC4245APWR  |296-8567-2-ND | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver | 24-TSSOP| _932.00/2,000 
SN74LVC16374ADGGR_ | 296-13245-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type | 48-TSSOP| 1.14 95 76 with Adjustable Output Voltage 
Flip-Flop LVCE Family 
SN74LVC16374ADGGR_ | 296-13245-2-ND Tre State 16-Bi Edge-Triggered D-Type |48-TSSOP] — 1010.00/2,000 SN74LVCE161284DGGR |296-18822-1-ND | 19-Bit IEEE STD 1284 Translation 48-TSSOP] 228 182 1.37 
ip-Flop Transceiver 
SN74LVC16374ADGVR | 296-13246-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type |48-TVSOP| 1.26 1.05 .64) | SN74LVCE161284DGGR | 296-18822-2-ND | 19-Bit IEEE STD 1284 Translation 48-TSSOP|  2366.00/2,000 
Flip-Flop Transceiver 
SN74LVC16374ADGVR | 296-13246-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered D-Type | 48-TVSOP] — 1118.00/2,000 SN74LVCE161284DLR |296-16922-1-ND | 19-Bit IEEE STD 1284 Translation 48-SSOP | 2.28 1.82 137 
Flip-Flop Transceiver 
* RoHS Compliant + CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INstRUMENTS Digi@pReel® cont.) RoHS Compliant Parts Available INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each me Digi-Key Price Each 
Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVCE161284DLR =| 296-16922-2-ND | 19-Bit IEEE STD 1284 Translation 48-SSOP 1183.00/1,000 SN74LVCH16540ADGGR | 296-8591-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 2806.00/2,000 
Transceiver SN74LVCH16540ADGVR | 296-8592-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| 248 1.98 1.54 
SN74LVCE161284VR 296-18824-1-ND | 19-Bit IEEE STD 1284 Translation 48-TVSOP] 2.28 1.82 1.37) |SN74LVCH16540ADGVR | 296-8592-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 2806.00/2,000 
Transceiver SN74LVCH16540ADL | 296-8593-5-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 248 1.98 1.54 
SN74LVCE161284VR 296-18824-2-ND | 19-Bit IEEE STD 1284 Translation 48-TVSOP 2366.00/2,000 SN74LVCH16541ADGGR | 296-8594-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| 1.35 1.13 90 
Transceiver SN74LVCH16541ADGGR | 296-8594-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1198.00/2,000 
LVCH Family SN74LVCH16541ADGVR | 296-8595-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| 1.25 1.00 15 
74LVCH16T245ZQLR 296-18616-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr]56-VFBGA] 1.88 1.50 1.13] |SN74LVCH16541ADGVR | 296-8595-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 1300.00/2,000 
74LVCH16T245ZQLR 296-18616-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 56-VFBGA 975.00/1,000 SN74LVCH16541ADL =| 296-8596-5-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 135 1.13 90 
TALVCH322244AZKER | 296-23196-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver Q6-LFBGA| 3.96 3.17 2.47] |SN74LVCH16543ADGGR | 296-1246-1-ND_| Tri-State 16-Bit Registered Transceiver |56-TSSOP| 1.25 1.00 15 
74LVCH322244AZKER | 296-23196-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-LFBGA 2244.00/1,000 SN74LVCH16543ADGGR | 296-1246-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-TSSOP 1300.00/2,000 
CLVCH16T245MDGGREP | 296-23948-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transcvr NEW! |48-TSSOP| 3.38 2.70 2.10| | SN74LVCH16543ADGVR | 296-8597-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver |56-TVSOP| 1.38 1.10 83 
CLVCH16T245MDGGREP | 296-23948-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transcvr NEW! | 48-TSSOP 3826.00/2,000 SN74LVCH16543ADGVR | 296-8597-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-TVSOP 1430.00/2,000 
CLVCH16T245MDGVREP | 296-23949-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transcvr NEW! |48-TVSOP| 3.38 2.70 2.10) |SN74LVCH16543ADL /296-8598-5-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP | 1.83 1.46 1.10 
CLVCH16T245MDGVREP | 296-23949-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transcvr NEW! | 48-TVSOP 3826.00/2,000 SN74LVCH16543ADLR_|296-8598-1-ND_| Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP | 1.65 1.32 99 
CLVCH16652AIDGGREP | 296-22115-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transcvr/Register |56-TSSOP| 4.05 3.24 2.52] |SN74LVCH16543ADLR |296-8598-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-SSOP 858.00/1,000 
CLVCH16652AIDGGREP | 296-22115-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transcvr/Register_| 56-TSSOP. 4590.00/2,000 SN74LVCH16543AGQLR | 296-13287-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-BGA 270 216 1.68 
SN74LVCH8T245DBR =| 296-21067-1-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 24-SSOP | 1.05 88 70] | SN74LVCH16543AGQLR | 296-13287-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver | 56-BGA 1530.00/1,000 
SN74LVCH8T245DBR ‘| 296-21067-2-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 24-SSOP 932.00/2,000 SN74LVCH16646ADGGR | 296-8599-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Transceiver/Register /56-TSSOP| 2.00 1.60 1.20 
SN74LVCH8T245DGVR_ | 296-21068-1-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transevr | 24-TVSOP| 1.05 88 .70| | SN74LVCH16646ADGGR | 296-8599-2-ND_| Tri-State 16-Bit Transceiver/Register__| 56-TSSOP 2080.00/2,000 
SN74LVCH8T245DGVR_ | 296-21068-2-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transevr | 24-TVSOP 932.00/2,000 SN74LVCH16646ADGVR | 296-9859-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver/Register |56-TVSOP| 2.00 1.60 1.20 
SN74LVCH8T245PWR __| 296-21069-1-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transcvr_|24-TSSOP|__ 1.05 88 .70| | SN74LVCH16646ADGVR | 296-9859-2-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver/Register | 56-TVSOP 2080.00/2,000 
SN74LVCH8T245PWR_ =| 296-21069-2-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transevr | 24-TSSOP 932.00/2,000 SN74LVCH16646ADL | 296-8600-5-ND_ | Tri-State 16-Bit Transceiver/Register 56-SSOP | 2.00 1.60 1.20 
SN74LVCH8T245RHLR = | 296-21070-1-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 24-QFN 1.17 98 .78| | SN74LVCH16652ADGGR | 296-8601-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver/Register |56-TSSOP| 2.00 1.60 1.20 
SN74LVCH8T245RHLR = | 296-21070-2-ND | Tri-St. 8-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 24-QFN 517.00/1,000 SN74LVCH16652ADGGR | 296-8601-2-ND_| Tri-State 16-Bit Transceiver/Register | 56-TSSOP. 2080.00/2,000 
SN74LVCH16T245DGGR | 296-19568-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 48-TSSOP| 1.88 1.50 1.13) |SN74LVCH16652ADGVR | 296-8602-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver/Register |56-TVSOP| 2.00 1.60 1.20 
SN74LVCH16T245DGGR | 296-19568-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr | 48-TSSOP. 1950.00/2,000 SN74LVCH16652ADGVR | 296-8602-2-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver/Register | 56-TVSOP 2080.00/2,000 
SN74LVCH16T245DGVR | 296-21066-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr| 48-TVSOP| 1.88 1.50 1.13) |SN74LVCH16652ADL | 296-8603-5-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver/Register 56-SSOP | 2.20 1.76 1.32 
SN74LVCH16T245DGVR | 296-21066-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transevr | 48-TVSOP 1950.00/2,000 SN74LVCH16901DGGR | 296-8604-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver with /64-TSSOP| 7.50 6.00 5.07 
SN74LVCH16T245DL 296-23283-5-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr] 48-SSOP | 213 1.70 1.28 Parity Gen/Checker 
SN74LVCH16T245KR —| 296-18718-1-ND | 16-Bit Dual-Supply Bus Transceiver 56-BGA 2.70 2.16 1.68} |SN74LVCH16901DGGR |296-8604-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver with | 64-TSSOP 9376.00/2,000 
SN74LVCH16T245KR__| 296-18718-2-ND | 16-Bit Dual-Supply Bus Transceiver 56-BGA 1530.00/1,000 Parity Gen/Checker 
SN74LVCH244ADBQR =| 296-23284-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 60 45 .34| | SN74LVCH16952ADGGR | 296-8605-1-ND | Tri-State 16-Bit Register Transceiver |56-TSSOP/ 3.60 2.88 2.24 
SN74LVCH244ADBQR -— | 296-23284-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 487.50/2,500 SN74LVCH16952ADGGR | 296-8605-2-ND | Tri-State 16-Bit Register Transceiver | 56-TSSOP 4080.00/2,000 
SN74LVCH244ADBR 296-8607-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 60 A5 .34| | SN74LVCH16952ADGVR | 296-12916-1-ND | Tri-State 16-Bit Register Transceiver |56-TVSOP) 360 2.88 2.24 
SN74LVCH244ADBR 296-8607-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 400.00/2,000 SN74LVCH16952ADGVR | 296-12916-2-ND | Tri-State 16-Bit Register Transceiver | 56-TVSOP 4080.00/2,000 
SN74LVCH244ADGVR | 296-8608-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP. 80 60 -45| |SN74LVCH16952ADL__|296-8606-5-ND_| Tri-State 16-Bit Register Transceiver 56-SSOP | 3.96 3.17 2.47 
SN74LVCH244ADGVR =| 296-8608-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 532.00/2,000 SN74LVCH32244AGKER | 296-8614-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver Q6-LFBGA] 5.20 4.16 3.51 
SN74LVCH244ADWR 296-14917-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 60 A5 .34| | SN74LVCH32244AGKER | 296-8614-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-LFBGA 3250.00/1,000 
SN74LVCH244ADWR 296-14917-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 400.00/2,000 SN74LVCH32244AZKER | 296-22018-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver Q6-LFBGA) 3.71 2.97 2.31 
SN74LVCH244APWR 296-8610-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 60 A5 .34| | SN74LVCH32244AZKER | 296-22018-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-LFBGA 2104.00/1,000 
SN74LVCH244APWR 296-8610-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP. 400.00/2,000 SN74LVCH32245AGKER | 296-8615-1-ND_| Tri-State 32-Bit Bus Transceiver Q6-LFBGA| 5.20 416 3.51 
SN74LVCH244ARGYR ~= | 296-13979-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-VOFN 80 60 45| | SN74LVCH32245AGKER | 296-8615-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA 3250.00/1,000 
SN74LVCH244ARGYR == | 296-13979-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-VQFN 266.00/1,000 SN74LVCH32245AZKER | 296-23285-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-BGA 3.04 243 1.89 
SN74LVCH245ADBR 296-8611-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 60 A5 .34| | SN74LVCH32245AZKER | 296-23285-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-BGA 1721.00/1,000 
SN74LVCH245ADBR 296-8611-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 400.00/2,000 SN74LVCH32373AGKER | 296-8616-1-ND | Tri-St. 32-Bit Transparent D-Type Latch] 96-LFBGA} 5.20 4.16 3.51 
SN74LVCH245ADGVR | 296-8612-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP 66 50 .38| | SN74LVCH32373AGKER | 296-8616-2-ND_| Tri-St. 32-Bit Transparent D-Type Latch | 96-LFBGA 3250.00/1,000 
SN74LVCH245ADGVR =| 296-8612-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP 438.00/2,000 SN74LVCH32374AGKER | 296-8617-1-ND | Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flop Q6-LFBGA) 5.20 4.16 3.51 
SN74LVCH245ADW 296-8613-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 68 51 .39| | SN74LVCH32374AGKER | 296-8617-2-ND | Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flop 96-LFBGA 3250.00/1,000 
SN74LVCH245ADWR 296-14918-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 60 A5 .34| | SN74LVCH162244ADLR | 296-8568-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.14 95 76 
SN74LVCH245ADWR 296-14918-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 400.00/2,000 SN74LVCH162244ADLR | 296-8568-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 505.00/1,000 
SN74LVCH245AGQNR__|296-12102-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-BGA 90 75 60| |SN74LVCH162244AGR_|296-8569-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| 1.14 95 76 
SN74LVCH245AGQNR = | 296-12102-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-BGA 399.00/1,000 SN74LVCH162244AGR | 296-8569-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1010.00/2,000 
SN74LVCH245APWR 296-1247-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 60 A5 .34| | SN74LVCH162244AVR = |296-8570-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP] 1.26 1.05 84 
SN74LVCH245APWR 296-1247-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 400.00/2,000 SN74LVCH162244AVR | 296-8570-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 1118.00/2,000 
SN74LVCH245ARGYR | 296-13980-1-ND J Tri-State Octal Bus Transceiver 20-VQFN 15 63 50| | SN74LVCH32373AZKER | 296-21515-1-ND | Tri-St. 32-Bit Transparent D-Type Latch} 96-BGA 3.71 297 2.31 
SN74LVCH245ARGYR ___| 296-13980-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-VQFN. 333.00/1,000 SN74LVCH32373AZKER | 296-21515-2-ND | Tri-St. 32-Bit Transparent D-Type Latch|_96-BGA 2104.00/1,000 
SN74LVCH16240ADGGR | 296-8571-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP] 1.14 95 .76| |SN74LVCH322244AKR = |296-15599-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver Q6-LFBGA] 5.20 4.16 3.51 
SN74LVCH16240ADGGR | 296-8571-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1010.00/2,000 SN74LVCH322244AKR | 296-15599-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-LFBGA 3250.00/1,000 
SN74LVCH16240ADLR | 296-8572-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.14 95 76 LVCHR Family 
SN74LVCH16240ADLR | 296-8572-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 505.00/1,000 74LVCHR16245AZQLR =| 296-23197-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-VFBGA| 1.41 1.18 94 
SN74LVCH16244ADGGR | 296-8573-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP|__ 1.14 95 .76| |74LVCHR16245AZQLR = | 296-23197-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-VFBGA 625.00/1,000 
SN74LVCH16244ADGGR | 296-8573-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1010.00/2,000 74LVCHR16245AZRDR | 296-23198-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 54-FBGA | 1.38 1.10 83 
SN74LVCH16244ADGVR | 296-8574-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| 1.26 1.05 84) |74LVCHR16245AZRDR | 296-23198-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 54-FBGA 715.00/1,000 
SN74LVCH16244ADGVR | 296-8574-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 1118.00/2,000 74LVCHR32245AZKER | 296-18354-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-BGA 3.49 2.79 217 
SN74LVCH16244ADL =| 296-1243-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.14 95 .76| |74LVCHR32245AZKER | 296-18354-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-BGA 1976.00/1,000 
SN74LVCH16244ADLR | 296-1243-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.14 95 76) |SN74LVCHR16245AGR |296-9860-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP| 1.14 95 76 
SN74LVCH16244ADLR | 296-1243-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 505.00/1,000 SN74LVCHR16245AGR | 296-9860-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP 1010.00/2,000 
SN74LVCH16244AGQLR | 296-8578-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 56-BGA 2.70 2.16 1.68) |SN74LVCHR16245AKR_ | 296-14400-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-BGA 243 1.94 146 
SN74LVCH16244AGQLR | 296-8578-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 56-BGA 1530.00/1,000 SN74LVCHR16245AKR_|296-14400-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-BGA 1261.00/1,000 
SN74LVCH16244AGRDR | 296-16887-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 54-BGA 2.25 1.80 1.35) |SN74LVCHR16245ALR |296-1248-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 1.14 95 16 
SN74LVCH16244AGRDR | 296-16887-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 54-BGA 1170.00/1,000 SN74LVCHR16245ALR | 296-1248-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 505.00/1,000 
SN74LVCH16244AZQLR | 296-23282-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 56-VFBGA| 1.95 1.56 1.17) |SN74LVCHR16245AVR |296-15600-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP] 1.26 1.05 84 
SN74LVCH16244AZQLR | 296-23282-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 56-VFBGA 1014.00/1,000 SN74LVCHR16245AVR = |296-15600-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP 1118.00/2,000 
SN74LVCH16244AZRDR | 296-16888-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 54-FBGA 145 1.16 .87| |SN74LVCHR32245AKR_|296-18825-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver Q6-LFBGA| 4.05 3.24 252 
SN74LVCH16244AZRDR | 296-16888-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 54-FBGA 754.00/1,000 SN74LVCHR32245AKR_~ | 296-18825-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA 2295.00/1,000 
SN74LVCH16245ADGGR | 296-1244-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP | _ 1.14 95 .76| |SN74LVCHR162245ADL | 296-8618-5-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 1.14 95 76 
SN74LVCH16245ADGGR | 296-1244-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP 1010.00/2,000 LVCR Family 
SN74LVCH16245ADGVR | 296-8580-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP| 1.14 95 .76| |SN74LVCR2245ADBQR | 296-23287-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-QSOP 80 60 45 
SN74LVCH16245ADGVR | 296-8580-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP 1010.00/2,000 SN74LVCR2245ADBQR | 296-23287-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-QSOP 650.00/2,500 
SN74LVCH16245ADL =| 296-1245-5-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 1.26 1.05 .84| |SN74LVCR2245ADBR | 296-8621-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 80 60 A5 
SN74LVCH16245ADLR_|296-1245-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 1.14 95 76| |SN74LVCR2245ADBR | 296-8621-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74LVCH16245ADLR | 296-1245-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 505.00/1,000 SN74LVCR2245ADGVR_|296-8622-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP. 88 66 50 
SN74LVCH16245AGQLR | 296-8582-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-BGA 2.70 2.16 1.68) |SN74LVCR2245ADGVR | 296-8622-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP 586.00/2,000 
SN74LVCH16245AGQLR | 296-8582-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-BGA 1530.00/1,000 SN74LVCR2245ADWR_~= | 296-8623-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 80 60 A5 
SN74LVCH16245AGRDR | 296-16889-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 54-BGA 2.25 1.80 1.35} |SN74LVCR2245ADWR_ | 296-8623-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74LVCH16245AGRDR | 296-16889-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 54-BGA 1170.00/1,000 SN74LVCR2245AGQNR_ | 296-12103-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-BGA 1.05 88 70 
SN74LVCH16245AZRDR | 296-16890-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 103-BGA | 1.45 1.16 .87| |SN74LVCR2245AGQNR_|296-12103-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-BGA 466.00/1,000 
SN74LVCH16245AZRDR | 296-16890-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 103-BGA 754.00/1,000 SN74LVCR2245ANSR =| 296-13288-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 80 60 45 
SN74LVCH16373ADGGR | 296-8583-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch |48-TSSOP| 1.14 95 .76| |SN74LVCR2245ANSR | 296-13288-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 532.00/2,000 
SN74LVCH16373ADGGR | 296-8583-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch | 48-TSSOP 1010.00/2,000 SN74LVCR2245APWR > | 296-8624-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 80 60 A5 
SN74LVCH16373ADGVR | 296-8584-1-ND_| Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch [48-TVSOP| 1.26 1.05 84] |SN74LVCR2245APWR | 296-8624-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74LVCH16373ADGVR | 296-8584-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch | 48-TVSOP 1118.00/2,000 SN74LVCR2245ARGYR_|296-13981-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-VQFN f5 63 50 
SN74LVCH16373ADL | 296-8585-5-ND_ | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch | 48-SSOP | 1.14 95 .76| |SN74LVCR2245ARGYR | 296-13981-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-VQFN 333.00/1,000 
SN74LVCH16373ADLR | 296-8585-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch | 48-SSOP | 1.14 95 .76| |SN74LVCR2245AZQNR | 296-23288-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-VFBGA 92 69 52 
SN74LVCH16373ADLR | 296-8585-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch | 48-SSOP 505.00/1,000 SN74LVCR2245AZQNR_ | 296-23288-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-VFBGA 306.00/1,000 
SN74LVCH16373AGQLR | 296-8586-1-ND_| Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 56-BGA 2.70 2.16 1.68} | SN74LVCR16245ADGGR | 296-15601-1-ND J Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP| 2.20 1.76 1.32 
SN74LVCH16373AGQLR | 296-8586-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 56-BGA 1530.00/1,000 SN74LVCR16245ADGGR | 296-15601-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP 2288.00/2,000 
SN74LVCH16374ADGGR | 296-8587-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TSSOP| 1.14 95 .76| | SN74LVCR16245ADGVR | 296-15602-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP| 2.20 1.76 1.32 
SN74LVCH16374ADGGR | 296-8587-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TSSOP 1010.00/2,000 SN74LVCR16245ADGVR | 296-15602-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP 2288.00/2,000 
SN74LVCH16374ADGVR | 296-8588-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TVSOP| 1.26 1.05 .84| |SN74LVCR16245ADLR_ | 296-15603-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 2.20 1.76 1.32 
SN74LVCH16374ADGVR | 296-8588-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TVSOP. 1118.00/2,000 SN74LVCR16245ADLR | 296-15603-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 1144.00/1,000 
SN74LVCH16374ADLR | 296-8589-1-ND_ | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP | 1.14 95 76] |SN74LVCR16245AZQLR | 296-23286-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-VFBGA| 243 1.94 1.46 
SN74LVCH16374ADLR | 296-8589-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 505.00/1,000 SN74LVCR16245AZQLR | 296-23286-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-VFBGA 1261.00/1,000 
SN74LVCH16374AGQLR | 296-8590-1-ND_ | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 56-BGA 2.70 2.16 1.68} |SN74LVCR32245AGKER | 296-15604-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver Q6-LFBGA) 4.05 3.24 252 
SN74LVCH16374AGQLR | 296-8590-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 56-BGA 1530.00/1,000 SN74LVCR32245AGKER | 296-15604-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA 2295.00/1,000 
SN74LVCH16540ADGGR | 296-8591-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| 2.48 1.98 1.54] |SN74LVCR32245AZKER | 296-23289-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-BGA 2.97 2.38 1.85 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVCR32245AZKER | 296-23289-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-BGA 1683.00/1,000 SN74LVT245BPWR 296-8652-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver | 20-TSSOP 92 69 52 
SN74LVCR162245DGGR | 296-8619-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP] 1.14 95 76| | SN74LVT245BPWR 296-8652-2-ND_| Tri-St.3.3V ABT Octal Bus Transceiver_| 20-TSSOP 612.00/2,000 
SN74LVCR162245DGGR | 296-8619-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP 1010.00/2,000 SN74LVT245BRGYR 296-13983-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver | 20-VOFN 81 68 54 
SN74LVCR162245DL =| 296-8620-5-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 1.26 1.05 84) | SN74LVT245BRGYR 296-13983-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver | 20-VQFN 359.00/1,000 
SN74LVCR162245KR =| 296-12707-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-BGA 243 1.94 1.46] | SN74LVT543PWR 296-13295-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver |24-TSSOP) 2.00 1.60 1.20 
SN74LVCR162245KR__| 296-12707-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-BGA 1261.00/1,000 SN74LVT543PWR 296-13295-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver | 24-TSSOP 2080.00/2,000 
LVCU Family SN74LVT573DBR 296-8654-1-ND_| Octal Transparent Latch 20-SSOP | 2.00 1.60 1.20 
SN74LVCU04AD 296-9861-5-ND | Hex Inverter 14-SOIC 80 60 45) |SN74LVT573DBR 296-8654-2-ND | Octal Transparent Latch 20-SSOP 2080.00/2,000 
SN74LVCU04ADR 296-9861-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC 72 54 At SN74LVT573DWR 296-1255-1-ND | 3.3V Octal Transparent Latch 20-SOIC 2.00 1.60 1.20 
SN74LVCU04ADR 296-9861-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 585.00/2,500 SN74LVT573DWR 296-1255-2-ND | 3.3V Octal Transparent Latch 20-SOIC 2080.00/2,000 
SN74LVCU04ADBR 296-9862-1-ND | Hex Inverter 14-SSOP 72 54 At SN74LVT574PWR 296-1257-1-ND_ | Tri-State 3.3V Octal D-Type Flip-Flop |20-TSSOP) 2.00 1.60 1.20 
SN74LVCU04ADBR 296-9862-2-ND | Hex Inverter 14-SSOP 478.00/2,000 SN74LVT574PWR 296-1257-2-ND_| Tri-State 3.3V Octal D-Type Flip-Flop _| 20-TSSOP 2080.00/2,000 
SN74LVCU04ADGVR 296-9863-1-ND | Hex Inverter 14-TVSOP 12 54 At SN74LVT8980ADW 296-13498-5-ND | Embedded Test-Bus Controller (IEEE 24-SOIC 892 7.14 6.03 
SN74LVCU04ADGVR 296-9863-2-ND | Hex Inverter 14-TVSOP 478.00/2,000 STD 1149.1) 
SN74LVCU04APWR 296-9865-1-ND | Hex Inverter 14-TSSOP 72 54 At SN74LVT8980ADWR 296-15986-1-ND | Embedded Test-Bus Controller (IEEE 24-SOIC 950 7.60 642 
SN74LVCU04APWR 296-9865-2-ND | Hex Inverter 14-TSSOP 478.00/2,000 STD 1149.1) 
LVCZ Family SN74LVT8980ADWR 296-15986-2-ND | Embedded Test-Bus Controller (IEEE 24-SOIC 11876.00/2,000 
SN74LVCZ240ADBR 296-9870-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP | 1.05 88 70 STD 1149.1) 
SN74LVCZ240ADBR 296-9870-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 932.00/2,000 SN74LVT8980AIDWREP | 296-22384-1-ND | Embedded Test-Bus Controller (IEEE 24-SOIC | 10.85 9.77 8.66 
SN74LVCZ240ADGVR =| 296-9871-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP| 1.05 88 70 STD 1149.1) 
SN74LVCZ240ADGVR =| 296-9871-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 932.00/2,000 SN74LVT8980AIDWREP | 296-22384-2-ND | Embedded Test-Bus Controller (IEEE 24-SOIC 16080.00/2,000 
SN74LVCZ240ADWR 296-9872-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 1.05 88 70 STD 1149.1) 
SN74LVCZ240ADWR 296-9872-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 932.00/2,000 SN74LVT8986GGV 296-14927-5-ND | 3.3V Linking Addressable Scan Port 64-BGA | 1140 912 7.70 
SN74LVCZ240ANSR 296-12993-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP 1.05 88 .70| | SN74LVT8986PM 296-14928-5-ND | 3.3V Linking Addressable Scan Port 64-LQFP | 11.20 896 7.56 
SN74LVCZ240ANSR 296-12993-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP 932.00/2,000 SN74LVT8996DW 296-8656-5-ND | 3.3V, 10-Bit Addressable Scan Port 24-SOIC 9.00 7.20 6.08 
SN74LVCZ240APW 296-9873-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP| 1.05 88 70 Transceiver (IEEE STD 1149.1) 
SN74LVCZ240APWR 296-9873-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP|__ 1.05 88 70) |SN74LVT8996DWR 296-8656-1-ND | 3.3V, 10-Bit Addressable Scan Port 24-SOIC 960 768 648 
SN74LVCZ240APWR 296-9873-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 932.00/2,000 Transceiver (IEEE STD 1149.1) 
SN74LVCZ244ADBR 296-9874-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP | 1.05 88 .70| | SN74LVT8996DWR 296-8656-2-ND | 3.3V, 10-Bit Addressable Scan Port 24-SOIC 12000.00/2,000 
SN74LVCZ244ADBR 296-9874-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 932.00/2,000 Transceiver (IEEE STD 1149.1) 
SN74LVCZ244ADWR 296-9875-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 1.05 88 .70| |SN74LVT8996IPWREP | 296-22385-1-ND | 3.3V, 10-Bit Addressable Scan Port 24-TSSOP| 12.23 11.01 9.77 
SN74LVCZ244ADWR 296-9875-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 932.00/2,000 Transcvr (IEEE STD 1149.1) 
SN74LVCZ244APW 296-9876-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP] 1.05 88 -70| |SN74LVT8996IPWREP | 296-22385-2-ND | 3.3V, 10-Bit Addressable Scan Port 24-TSSOP 18130.00/2,000 
SN74LVCZ244APWR 296-9876-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP| 1.05 88 70 Transcvr (IEEE STD 1149.1) 
SN74LVCZ244APWR 296-9876-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 932.00/2,000 SN74LVT8996PW 296-8657-5-ND | 3.3V 10-Bit Addressable Scan Port 24-TSSOP| 9.00 7.20 6.08 
SN74LVCZ245ADBR | 296-9877-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP | 1.05 88 70 Transceiver (IEEE STD 1149.1) 
SN74LVCZ245ADBR 296-9877-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SSOP 932.00/2,000 SN74LVT8996PWR 296-8657-1-ND | 3.3V 10-Bit Addressable Scan Port 24-TSSOP| 9.00 7.20 6.08 
SN74LVCZ245ADWR 296-9878-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 1.05 88 70 Transceiver (IEEE STD 1149.1) 
SN74LVCZ245ADWR 296-9878-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 932.00/2,000 SN74LVT8996PWR 296-8657-2-ND | 3.3V 10-Bit Addressable Scan Port 24-TSSOP 11250.00/2,000 
SN74LVCZ245APW 296-9879-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP} 1.17 98  .78 Transceiver (IEEE STD 1149.1) 
SN74LVCZ245APWR 296-9879-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP| 1.05 88 .70| |SN74LVT16240DGGR =| 296-8633-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver ]48-TSSOP] 1.50 1.20 90 
SN74LVCZ245APWR 296-9879-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 932.00/2,000 SN74LVT16240DGGR =| 296-8633-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1560.00/2,000 
SN74LVCZ16240ADGGR | 296-9866-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| 2.59 2.07 1.61 SN74LVT16240DLR 296-8634-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.50 1.20 90 
SN74LVCZ16240ADGGR | 296-9866-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 2932.00/2,000 SN74LVT16240DLR 296-8634-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP. 780.00/1,000 
SN74LVCZ16240ADGVR | 296-15605-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| 2.59 2.07 1.61 SN74LVT16244BDGGR_|296-8635-1-ND_|Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver [48-TSSOP| 3.90 3.15 2.16 
SN74LVCZ16240ADGVR | 296-15605-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP 2932.00/2,000 SN74LVT16244BDGGR | 296-8635-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver | 48-TSSOP 1560.00/2,000 
SN74LVCZ16240ADLR | 296-9867-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | _ 2.59 2.07 1.61 SN74LVT16244BDGVR_ | 296-8636-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver |48-TVSOP} 1.50 1.20 90 
SN74LVCZ16240ADLR =| 296-9867-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 1466.00/1,000 SN74LVT16244BDGVR_ | 296-8636-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver | 48-TVSOP 1560.00/2,000 
SN74LVCZ16244ADGGR | 296-9868-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| 1.38 1.10 83| |SN74LVT16244BDLR =| 296-8637-1-ND_| Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.50 1.20 90 
SN74LVCZ16244ADGGR | 296-9868-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1430.00/2,000 SN74LVT16244BDLR | 296-8637-2-ND_|Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP. 780.00/1,000 
SN74LVCZ16244ADGVR | 296-15606-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| 1.53 1.22 92) |SN74LVT16244BGQLR | 296-8638-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 56-BGA 2.25 1.80 1.35 
SN74LVCZ16244ADGVR | 296-15606-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP. 1586.00/2,000 SN74LVT16244BGQLR | 296-8638-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 56-BGA 1170.00/1,000 
SN74LVCZ16244ADLR =| 296-9869-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 2.00 1.60 1.20) |SN74LVT16244BGRDR |296-16893-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 54-BGA 2.25 180 1.35 
SN74LVCZ16244ADLR ~ | 296-9869-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 1040.00/1,000 SN74LVT16244BGRDR_ | 296-16893-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 54-BGA 1170.00/1,000 
SN74LVCZ16245ADGGR | 296-13289-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP| 2.00 1.60 1.20) |SN74LVT16244BZRDR_|296-16894-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 103-BGA |_1.50 1.20 90 
SN74LVCZ16245ADGGR | 296-13289-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP 2080.00/2,000 SN74LVT16244BZRDR = |296-16894-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 103-BGA 780.00/1,000 
SN74LVCZ16245ADGVR | 296-13612-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP| 2.00 1.60 1.20) |SN74LVT16245ADGGR |296-1251-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 48-TSSOP| 2.25 1.80 1.40 
SN74LVCZ16245ADGVR | 296-13612-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TVSOP 2080.00/2,000 SN74LVT16245ADGGR | 296-1251-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 48-TSSOP 2550.00/2,000 
SN74LVCZ16245ADLR >= | 296-13290-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP | 2.00 1.60 1.20) |SN74LVT16245ADL 296-8639-5-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 48-SSOP | 248 1.98 1.54 
SN74LVCZ16245ADLR =| 296-13290-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 1040.00/1,000 SN74LVT16245BDGGR_|296-8640-1-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 48-TSSOP| 1.50 1.20 90 
SN74LVCZ32240AGKER | 296-15607-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-LFBGA| 3.89 3.12 2.43] |SN74LVT16245BDGGR |296-8640-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 48-TSSOP 1560.00/2,000 
SN74LVCZ32240AGKER | 296-15607-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-LFBGA 2206.00/1,000 SN74LVT16245BDGVR | 296-8641-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 48-TVSOP| 1.65 1.32 99 
SN74LVCZ32244AGKER | 296-15608-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-LFBGA| 3.89 3.12 2.43] |SN74LVT16245BDGVR /|296-8641-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 48-TVSOP 1716.00/2,000 
SN74LVCZ32244AGKER | 296-15608-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-LFBGA 2206.00/1,000 SN74LVT16245BDLR =| 296-8642-1-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 48-SSOP | 1.65 1.32 99 
SN74LVCZ32245AGKER | 296-15609-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA| 3.89 3.12 243] |SN74LVT16245BDLR__ |296-8642-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 48-SSOP. 780.00/1,000. 
SN74LVCZ32245AGKER | 296-15609-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA 2206.00/1,000 SN74LVT16245BGQLR |296-8643-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 56-BGA 248 1.98 1.54 
SN74LVCZ161284AGR _| 296-12025-1-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface 48-TSSOP| 1.75 1.40 1.05) /SN74LVT16245BGQLR |296-8643-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 56-BGA 1403.00/1,000 
SN74LVCZ161284AGR__|296-12025-2-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface 48-TSSOP 1820.00/2,000 SN74LVT16245BZRDR =| 296-22019-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 54-FBGA | 1.75 140 1.05 
LVT Family SN74LVT16245BZRDR =| 296-22019-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 54-FBGA 910.00/1,000 
SN74LVT125D 296-1249-5-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 14-SOIC 1.32) 1.10 .88| |SN74LVT16500DGGR | 296-14920-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Universal 56-TSSOP| 2.72 218 1.70 
SN74LVT125DBR 296-14919-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 14-SSOP | 1.20 1.00 80 Bus Transceiver 
SN74LVT125DBR 296-14919-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 14-SSOP 1064.00/2,000 SN74LVT16500DGGR =| 296-14920-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Universal 56-TSSOP 3086.00/2,000 
SN74LVT125DR 296-1249-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 14-SOIC 1.20 1.00 80 Bus Transceiver 
SN74LVT125DR 296-1249-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 14-SOIC 1300.00/2,500 SN74LVT16500DLR 296-8644-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Universal 56-SSOP | 2.72 218 1.70 
SN74LVT125NSR 296-13291-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 14-SOP 1.20 1.00 80 Bus Transceiver 
SN74LVT125NSR 296-13291-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 14-SOP 1064.00/2,000 SN74LVT16500DLR 296-8644-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Universal 56-SSOP 1543.00/1,000 
SN74LVT125PWR 296-1250-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 14-TSSOP| 1.20 1.00 80 Bus Transceiver 
SN74LVT125PWR 296-1250-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 14-TSSOP 1064.00/2,000 SN74LVT16501DGGR =| 296-1252-1-ND_| Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Universal 56-TSSOP| 2.72 218 1.70 
SN74LVT125QPWREP | 296-19508-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 14-TSSOP| 2.70 2.16 1.68 Bus Transceiver 
SN74LVT125QPWREP | 296-19508-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 14-TSSOP 3060.00/2,000 SN74LVT16501DGGR =| 296-1252-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Universal 56-TSSOP 3086.00/2,000 
SN74LVT240ADBR 296-14924-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 20-SSOP 81 68 54 Bus Transceiver 
SN74LVT240ADBR 296-14924-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 20-SSOP 718.00/2,000 SN74LVT16501DLR 296-14921-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Universal 56-SSOP | 2.72 218 1.70 
SN74LVT240ADW 296-1706-5-ND_ | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 20-SOIC 90 15 60 Bus Transceiver 
SN74LVT240ADWR 296-14925-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver_| 20-SOIC 81 68 54) |SN74LVT16501DLR 296-14921-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Universal 56-SSOP 1543.00/1,000 
SN74LVT240ADWR 296-14925-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 20-SOIC 718.00/2,000 Bus Transceiver 
SN74LVT240APWR 296-8647-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 20-TSSOP 87 73 58] |SN74LVT16543DGGR | 296-14922-1-ND | 3.3V, 16-Bit Registered Transceiver 56-TSSOP| 2.72 218 1.70 
SN74LVT240APWR 296-8647-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 20-TSSOP 772.00/2,000 SN74LVT16543DGGR =| 296-14922-2-ND | 3.3V, 16-Bit Registered Transceiver 56-TSSOP 3086.00/2,000 
SN74LVT244BDBR 296-8648-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 20-SSOP 92 69 52) |SN74LVT16543DLR 296-8645-1-ND_| Registered Transceiver 56-SSOP | 2.72 218 1.70 
SN74LVT244BDBR 296-8648-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver_| 20-SSOP 612.00/2,000 SN74LVT16543DLR 296-8645-2-ND | Registered Transceiver 56-SSOP 1543.00/1,000 
SN74LVT244BDW 296-1707-5-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 20-SOIC 15 63 50) |SN74LVT16646DGGR =| 296-14923-1-ND | 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver 56-TSSOP| 4.10 3.28 2.55 
SN74LVT244BDWR 296-14926-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 20-SOIC 92 69 52| |SN74LVT16646DGGR =| 296-14923-2-ND | 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver 56-TSSOP 4642.00/2,000 
SN74LVT244BDWR 296-14926-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 20-SOIC 612.00/2,000 SN74LVT16952DGGR =| 296-1253-1-ND /3.3V, 16-Bit Bus Transceiver 56-TSSOP} 2.90 233 1.81 
SN74LVT244BGQNR 296-12104-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 20-BGA 147 1.23 98| |SN74LVT16952DGGR__|296-1253-2-ND | 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver 56-TSSOP. 3290.00/2,000 
SN74LVT244BGQNR 296-12104-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver_| 20-BGA 652.00/1,000 SN74LVT16952DLR 296-1254-1-ND | 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver 56-SSOP | 2.90 2.33 1.81 
SN74LVT244BPWR 296-8649-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 20-TSSOP 92 69 52| | SN74LVT16952DLR 296-1254-2-ND | 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver 56-SSOP 1645.00/1,000 
SN74LVT244BPWR 296-8649-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 20-TSSOP 612.00/2,000 SN74LVT18512DGGR =| 296-8646-1-ND | 3.3V ABT Scan Test Device with 18-Bit )64-TSSOP| 6.00 480 4.05 
SN74LVT244BRGYR 296-13982-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 20-VOFN | 3.24 243 1.76 Universal Bus Transceiver 
SN74LVT244BRGYR 296-13982-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 20-VQFN 729.00/1,000 SN74LVT18512DGGR =| 296-8646-2-ND | 3.3V ABT Scan Test Device with 18-Bit | 64-TSSOP 7500.00/2,000 
SN74LVT245BDBR 296-8650-1-ND_|Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver | 20-SSOP 92 69 52 Universal Bus Transceiver 
SN74LVT245BDBR 296-8650-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver | 20-SSOP 612.00/2,000 SN74LVT32240GKER | 296-9881-1-ND_|3.3V ABT 32-Bit Buffer/Driver Q6-LFBGA| 4.50 3.60 280 
SN74LVT245BDW 296-8651-5-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver | 20-SOIC 15 63 50| |SN74LVT32240GKER | 296-9881-2-ND |3.3V ABT 32-Bit Buffer/Driver 96-LFBGA 2550.00/1,000 
SN74LVT245BDWR 296-8651-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver | 20-SOIC 92 69 52| |SN74LVT32244GKER =| 296-8653-1-ND_| Tri-St., 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Driver | 96-LFBGA| 4.50 360 2.80 
SN74LVT245BDWR 296-8651-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver | 20-SOIC 612.00/2,000 SN74LVT32244GKER =| 296-8653-2-ND_ | Tri-St., 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Driver / 96-LFBGA 2550.00/1,000 
SN74LVT245BGQNR 296-12105-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver | 20-BGA 1.47 1.23 98| | SN74LVT32244ZKER 296-19880-1-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Driver | 96-BGA 2.93 2.34 1.82 
SN74LVT245BGQNR 296-12105-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver | 20-BGA 652.00/1,000 SN74LVT32244ZKER 296-19880-2-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Driver_| 96-BGA 1658.00/1,000 
SN74LVT245BNSR 296-13294-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver | 20-SOP 92 69 52) [SN74LVT162240DGGR ]296-8625-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Quad Bus Buffer’ ]48-TSSOP] 1.50 1.20 90 
SN74LVT245BNSR 296-13294-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver | 20-SOP 612.00/2,000 Driver 
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SN74LVT162240DGGR |296-8625-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Quad Bus Buffer’ |48-TSSOP|  1560.0072,000 CLVTHI6543MDLREP | 296-20635-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Registered | 56-SSOP | 6.18 495 4.16 
Driver Transceiver 
SN74LVT162240DGVR_ |296-8626-1-ND Tri-State, 3.3V, ABT Quad Bus Butfer/ |48-TVSOP] 1.50 1.20 90] | CLVTH16543MDLREP | 296-20635-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Registered | 56-SSOP | — 3863.00/1,000 
Driver Transceiver 
SN74LVT162240DGVR_ | 296-8626-2-ND Tri-State, 3.3V, ABT Quad Bus Buffer’ |48-TvsoP| — 1560.00/2,000 CLVTH{6646IDGGREP | 296-22140-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr |56-TSSOP] 3.53 2.83 2.20 
Driver CLVTHI66461DGGREP_|296-22140-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr__|56-TSSOP| _4004.00/2,000 
SN74LVT162240DLR | 296-8627-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Quad Bus Butfer/ | 48-SSOP | 1.50 1.20 90) [CLVTHTGG52IDGGREP_|296-22141-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus 56-TSSOP) 5.31 4.25 3.31 
Driver Transceiver/ Register 
SN74LVTT62240DLR | 296-8627-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Quad Bus Buffer” | 46-SSOP | 780.00/7,000 CLVTHI6652IDGGREP | 296-22141-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus 56-TSSOP| — 6018.00/2,000 
Driver Transceiver/ Register 
SN74LVT162244ADGGR | 296-8628-1-ND | ri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver |48-TSSOP] 1.50 1.20 90] | CLVTH16835IDGGREP | 296-22142-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Universal | 56-TSSOP] 5.15 413 3.21 
SN74LVT162244ADGGR | 296-8628-2-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver |48-TSSOP| — 1560.00/2,000 Bus Driver 
SN74LVT162244ADGVR | 296-8629-1-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver |48-TVSOP] 1.50 1.20 90] |CLVTH16835IDGGREP |296-22142-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Universal | 56-TSSOP| — 5840.00/2,000 
SN74LVT162244ADGVR | 296-8629-2-ND_|Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver_|48-TvSOP| _1560.00/2,000 Bus Driver 
SN7ALVT162244ADLR |296-8630-1-ND |Tri-St, 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver | 48-SSOP | 150 1.20 .90| |CLVTH16952IDGGREP |296-22143-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Registered |56-TSSOP] 3.94 3.15 2.45 
SN74LVT162244ADLR | 296-8630-2-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver | 48-SSOP | 780.00/1,000 Transceiver 
SN74LVT162244AGQLR |296-13292-1-ND | Tri-St. 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver | 56-BGA | 1.50 1.20 90) |CLVTHTG952IDGGREP |296-22143-2-ND |Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Registered |56-TSSOP|  4462.00/2,000 
SN74LVT162244AGQLR | 296-13292-2-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver | 56-BGA 780.00/1,000 Transceiver 
SN74LVT162244AGRDR | 296-16891-1-ND | Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver| 54-BGA | 2.25 1.80 1.95 |CLVTH32244GKEREP |296-22144-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 32-Bit Buffer/Driver | 96-LFBGA] 5.54 4.44 3.74 
SN74LVT162244AGRDR | 296-16891-2-ND | Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver| 54-BGA | 1170.00/1,000 CLVTH322441GKEREP | 296-22144-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 32-Bit Buffer/Driver | 96-LFBGA|  3463.00/1,000 
SN74LVT162244AZRDR | 296-16892-1-ND | Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver | 54-FBGA | 1.50 1.20  .90| |CLVTH32373IGKEREP |296-22145-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 32-Bit Transparent | 96-LFBGA] 5.54 4.44 3.74 
SN74LVT162244AZRDR | 296-16892-2-ND | Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Butfer/Driver | 54-FBGA | 780.00/1,000 D-Type Latch 
SN74LVT162245ADGGR | 296-8631-1-ND_ | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 48-TSSOP| 1.50 1.20 90] |CLVTH32373IGKEREP | 296-22145-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 32-Bit Transparent | 96-LFBGA 3463.00/1,000 
SN74LVT162245ADGGR |296-8631-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr__|48-TSSOP| _1560.00/2,000 D-Type Latch 
SN74LVT162245ADLR |296-8632-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 48-SSOP | 150 1.20 90) |CLVTH32374IGKEREP | 296-22146-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 32-Bit Edge- Q6-LFBGA] 5.54 4.44 3.74 
SN74LVT162245ADLR |296-8632-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr | 48-SSOP | _780.00/1,000 Triggered D-Type F/F 
SN74LVT162245AGQLR | 296-13293-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 56-BGA | 270 216 1.68] |GCLVTH32374IGKEREP |296-22146-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 32-Bit Edge- 96-LFBGA|  3463.00/1,000 
SN74LVT162245AGQLR | 296-13293-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr__| 56-BGA | 1530.00/1,000 Triggered D-Type F/F ; 
Letra somes Pst ieee na ete |S USE| Sdn! 
BVIS502AIPMREP | 296-22076-1-ND |3.3V ABT Scan Test Devi 64-LOFP ] 13.79 1242 11.02 -22116-2-ND | Tri-State 3. -Bit Buffer/Driver | 48- 00/2, 
BVIGSODAIPMRED eben eEMIAY 9 BV ABT Seen Test Devices B4-LOFP |  10226.00/1,000 CLVTH162244IDGGREP_|296-22117-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver |48-TSSOP| 2.25 1.80 _1.95 
8V182512IDGGREP | 296-29075-1-ND | 3.3V ABT Scan Test Device 64-TSSOP| 13.79. 1242. 11.02| |CLVTH1622441DGGREP |296-22117-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver |48-TSSOP|  2340.00/2,000 
8V182512IDGGREP | 296-22075-2-ND | 3.3V ABT Scan Test Device 64T8S0P| — 20452.00/2,000 | | CLVTH162245IDGGREP |296-22118-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr | 48-TSSOP] 2.25 1.80 1.35 
BV18646AIPMREP | 96-22077-1-ND | 3.3V ABT Scan Test Device GA-LOFP | 3086 28.80 26.75 | CLVTH1622451DGGREP |296-22118-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr | 48-TSSOP| _ 2340.00/2,000 
aVTSG4GAIPMREP 1296-09077-2-ND 13.3) ABT Scan Test Device BALOFP | 25404.00/1.000 || CLVTH162245MDLREP |296-22119-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus Transceiver| 48-SSOP | 5.04 4.04 3.14 
7ALVTHi622447RDR | 296-16876-1-ND | Tri-State 3.3V. 16-Bit Buffer/Driver | 54FBGA | 132 140 8g) |CLVTH162245MDLREP_|296-22119-2-ND | Tr-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus Transceiver| 48-SSOP | 2856,00/1,000 
7ALVTH162244ZRDR | 296-16876-2-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Butfer/Driver | 54-FBGA | _585.00/1,000 CLVTHI62373MDLREP [2oG2212051Nb GER ee 48-SSOP | 5.04 4.04 3.14 
74LVTH162245GRDR | 296-16877-1-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver | 54-BGA | 1.75 1.40 1.05 a 
TALVTH162245GRDR__|296-16877-2-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver | 54-BGA | 910.00/1,000 GLVTH162873MDLREP rea ERR ee 48-SSOP | 2856.00/1,000 
TALVTH162245ZRDR | 296-16876-1-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver | 103-BGA | 1.28 1.02 17 : 
TALVTH162245ZRDR | 296-16878-2-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver | 103-BGA |  663.00/1,000 a lee Peg aa tt State ABT Quad Bus Butter taepie|| ees ae ae 
74LVTH162373ZQLR | 296-23493-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Transparent | 56-BGA | 128 1.02 77 ee Mag ms Sutter. : : : 
sim ae ae Ne Se ea eaeab 1g some 
u 9). ra Ri uf = ‘at. i = ze p, “ 
TALVTHT6237320.R Oa ae PSU ABT OBI Meansparent SS 6:BGAs)| 680.000 000 SN74LVTH125DBR ‘| 296-8658-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 14-SSOP | 372.00/2,000 
-46879-1-ND | Tri: Bit Edge-Tri 5 SN74LVTH125DGVR | 296-8659-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 14-TVSOP] 62 47 35 
TALVTHIG2374GRR OO TDepe Fip- Flop Bit Edge-Triggered | S4-BGA | 1.75 140 1.05) /cwratvTHi2sDGVR | 296-8659-2-ND_| Tri-State ABT Quad Bus Buffer 14-TvSoP| " 410.00/2,000 
6879-2 Tr Bit Edge-Ti : SN74LVTH125IPWREP_|296-22386-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 14-TSSOP| 93 78 62 
TANTHIBES AGRO ED ee ane eit doe: slagarad | S328 enor 000 SN74LVTH125IPWREP |296-22386-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer {4-TSSOP) _824.00/2,000 
7ALVTH162374zADR | 296-16880-1-ND | Tri-State 3.V. 16-Bit Edge-Triggered | 103-BGA| 128 1.02  77| |SNZ4LVTH125PWR — |296-8660-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 14-TSSOP| 56 42 32 
DaypeFiptlop SN74LVTHT25PWR | 296-8660-2-ND_| Tri-State ABT Quad Bus Butter 44-TSSOP| _372.00/2,000 
74LVTH162374ZRDR | 296-16880-2-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Edge-Triggered | 103-BGA 663.00/1,000 SN74LVTHI25RGYR — | 296-13984-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 14-OFN 72 54 At 
Pa ical SNTALVTHT260BR—[296-886'-1-ND /Ti-Sate ABT Guad Bus Bul’ 14'SS0P | 86-4232 
CLVTH{62401DGGREP | 296-22121-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver |48-TSSOP| 2.25 1.80 1.35 -8661-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer ; : i ; 
CLVTH16240IDGGREP_| 296-22121-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver__|48-TSSOP| _ 2340.00/2,000 ST PIHGeReLA Pee Le ond ror aud Bus ees Pete erecne 008 45 
CLVTHI6244AIDGVREP |296-22122-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver |48-IVSOP| 2.48 1.98 1.49 8662-1 i: ; ; : : 
CLVTH16244AIDGVREP | 296-22122-2-ND | Tri-St. 3.3 ABT 16-Bit Buffer/Driver |48-TVSOP| — 2574.00/2,000 Sa oeRE Beet Lee warn ae au alg ae . 
CLVTH16244AIZQLREP |296-22124-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver |56-VFBGA] 3.04 2.43 1.89 8663-1 is : : i E 
CLVTH16244AIZQLREP | 296-22124-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver |56-VFBGA| — 1721.00/1,000 SN7ALVTHI26DR OG Bobs Tri-State ABT Quad Bus Buffer 14S0IC | 455.00/2,500 
CLVTH16244AMDGGREP | 296-22125-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver__[48-TSSOP| 2.70 2.16 1.68) |SN74LVTHI26PWR | 296-8664-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 14-TSSOP) 62735 
CLVTH16244AMDGGREP | 296-22125-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver _|48-TSSOP|  3060.00/2,000 SN7ALVTHI2Z6PWR | 206;806-F-2:NIDI)) Tri-State ABT Quad Bus Buffer 14-TSSOP) —_372.00/2,000 
CLVTH16244AQDGGREP | 296-18097-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver |48-TSSOP| 2.70 2.16 1.68) |SN74LVTH240DBR — 296-8706-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SS0P | 868 6680 
CLVTH16244AQDGGREP | 296-18097-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver |48-TSSOP|  3060.00/2,000 SN74LVTH240DBR___[2vs870b2:NDMI Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SSOP | __586.00/2,000 
CLVTH16244AQDLREP |296-22126-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Butfer/Driver | 48-SSOP | 2.70 2.16 1.68| /SNZ4LVTH240DWR — /296-8707-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-S0IC | 88 6680 
CLVTH16244AQDLREP_|296-22126-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver__| 48-SSOP | _ 1530.00/1,000 SN7ALVTH240DWR_ —|286-8707-2:NDN| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-S0IC 586.00/2,000 
CLVTHi6245AIDGVREP |296-22127-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus Xovr 48-TVSOP| 248 1.98 7.40] |SN74LVTHOA0GQNR | 296-12106-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver SOBER I tea oe 
CLVTH16245AIDGVREP | 296-22127-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr 48-TVSOP| _ 2574.00/2,000 SN7ALVTH240GQNR (Boog TAIDG AaNG Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-BGA 852.00/1,000 
CLVTHIG245AIZ0LREP |296-22129-1-ND |Tri-St 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr SEVFBGA| 3.04 2.43 1.99) |SNZ4LVTH240IPWREP_|296-22387-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-TSSOP| 1.35 1.08 81 
CLVTHI6245AIZQLREP | 296-22129-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 56-VFBGA| —1721.00/1,000 | | SN74LVTH240IPWREP | 296-22387-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-TSSOP | 1404.00/2,000 
GLVTH16245AMDLREP_|296-22130-1-ND | Tr-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus Transceiver| 48-SSOP | 5.04 4,04 3.14] |SNZALVINSAORWIR —|206-B708-1-ND | Tr State ABT Octal Butfer/Driver ee 
CLVTH16245AMDLREP |296-22130-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus Transceiver| 48-SSOP |  2866.00/1,000 if 5810822: NDE Tri-State ABT Octal Butfer/Driver 5 00/2, 
CLVTH16245AQDGGREP | 296-18098-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr 48-TSSOP| 2.70 2.16 1.68| |SN74LVTHO4ORGYR — )296-13985-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20°VORN | 78 65 82 
CLVTH16245AQDGGREP DRERROGEMRTEA Ti.St. 3.4 ABT 416-Bit Bus Xevr Ap Tee0b |. - 4060 00/2 000 SN74LVTH240RGYR _|296-13985-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-VOFN | _346.00/1,000 
CLVTHIG245AQDLREP. |296-29131-1.ND | TriSt 33V ABT 16-Bit Bus Xove 7-890? | 250 246 1.68) |SN74LVTH241DBR —__[296-12742-1-ND [Tri-State ABT Octal Butfer/Driver 20-SS0P | 88 66 «50 
CLVTH16245AQDLREP_|296-22131-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr 4g-ssop | 1530.00/1,000 | |SN74LVTH241DBR ——206-12742-2,ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver EO SOOF ||| 288:00/2;000 
CLVTHI6373IDGGREP _|296-22132-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Transparent |48-TSSOP} 225 1.80 1.35) |SN7ALVTHOMIDW.  )26-1715-5-ND_ Tri-State ABT Octal Buffer/Driver eeeleal| eee. Gales «208 
se suarraee ee eiieea ee eel tl 
a at .! -Bit is - a Sa ie t ad 1 4 
GLYTHIGS7SIDGGREP TE ii Tre ithe St rans haene Ae eaOR | cee SN74LVTH241PWR _(296-8709-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-TSSOP| 9672S 
-09433-4-ND | Tri: Bi e SN74LVTH241PWR | 296-8709-2-ND_ | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-TSSOP| _638.00/2,000 
GLYTHTGS73IDEREP aay Tut Bit Transparent | 48-SSOP | 2.25 1.80 1.35) |en7aLVTH244QDBR | 296-1269-1-ND Tri-State ABT Octal Butfer/Driver 20-ssop | 80 60 45 
-09133-2-ND | Tri Bi f SN74LVTH244ADBR | 296-1269-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SS0P | _532.00/2,000 
SATHORN Core carey Ot Transparent | 4e-S80P | 1170.0001,000 SN74LVTH244ADW___|296-1270-5-ND_| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-solc | 88 66.50 
CLVTH16373IZQLREP | 296-22135-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit TI +: /se-veBga! 3.04 243 189) |SN74LVTH244ADWR  |296-1270-1-ND_ | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-S0IC | 80.60 45 
D-Type Latch aie ale SN74LVTH244ADWR — |296-1270-2-ND_ | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-S0\c | 532.00/2,000 
CLVTHIGS7SIZOLREP | 296-22135-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Transparent |56-VFBGA|  1721.00/1,000 SN74LVTH244AGQNR | 296-12107-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-BGA | 99 83 66 
D-Type Latch SN74LVTH244AGQNR  |296-12107-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-BGA 439,00/1,000 
CLVTH16374IDGGREP | 296-22136-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Edge- 48-TSSOP] 3.04 2.43 1.89] |SNZ74LVTH244APWR__ [296-1271-1-ND_| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-TSSOP| _.80__—60_—45 
Triggered D-Type Flip-Flop SN74LVTH244APWR 296-1271-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 532.00/2,000 
CLVTH16374IDGGREP | 296-22136-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Edge- 48-TSSOP 3442.00/2,000 SN74LVTH244AQDBREP | 296-22389-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SSOP | 1.50 1.20 90 
Triggered D-Type Flip-Flop SN74LVTH244AQDBREP | 296-22380-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-8S0P | 1560.00/2,000 
CLVTH16374IDLREP 296-19494-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Edge- 48-SSOP | 2.25 1.80 1.35| |SN74LVTH244AQPWREP | 296-18128-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-TSSOP] 1.50 1.20 90 
Triggered D-Type Flip-Flop SN74LVTH244AQPWREP | 296-18128-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-TSSOP. 1560.00/2,000 
CLVTH16374IDLREP 296-19494-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Edge- 48-SSOP 1170.00/1,000 SN74LVTH244ARGYR =| 296-13986-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-VOFN 92 69 52 
Triggered D-Type Flip-Flop SN74LVTH244ARGYR | 296-13986-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-VOFN |  306.00/1,000 
CLVTHTGS00IDGGREP |296-22137-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Universal |56-TSSOP| 3.04 243 1.89] |SN74LVTH245ADBR | 296-8710-1-ND Tri-State ABT Octal Bus Transceiver | 20-SSOP| 80 60 45 
Bus Transceiver SN74LVTH245ADBR | 296-8710-2-ND |Tri-State ABT Octal Bus Transceiver | 20-SSOP | —_532.00/2,000 
CLVTH1G500IDGGREP | 296-22137-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Universal  |56-TSSOP| — 3442.00/2,000 SN74LVTH245ADW___|296-8711-5-ND [Tri-State ABT Octal Bus Transceiver | 20-SOIC | 88 —-66_—50 
Bus Transceiver SN74LVTH245ADWR 296-8711-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 20-SOIC 80 60 5 
CLVTH16501IDGGREP |296-22138-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Universal |56-TSSOP| 3.29 2.63 2.05] |SN74LVTH245ADWR | 296-8711-2-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Transceiver | 20-SOIC 532.00/2,000 
Bus Transceiver SN74LVTH245AGQNR =| 296-12108-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 20-BGA 1.35 1.13 90 
CLVTH1G501IDGGREP |296-22138-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Universal |56-TSSOP| — 3724.00/2,000 SN74LVTH245AGQNR |296-12108-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver | 20-BGA 599.00/1,000 
Bus Transceiver SN74LVTH245AIPWREP | 296-22390-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 20-TSSOP| 1.35 1.13 90 
CLVTH16543IDGGREP |296-22139-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Registered |56-TSSOP| 277 2.22 1.73] | SN74LVTH245AIPWREP |296-22390-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver | 20-TSSOP) _1198.00/2,000 
Transceiver SN74LVTH245AMDBREP | 296-22391-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 20-SSOP | 2.52 202 1.57 
CLVTHTGS4SIDGGREP | 296-22139-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Registered |56-TSSOP|  3136.00/2,000 SN74LVTH245AMDBREP | 296-22391-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver | 20-SSOP |  2856.00/2,000 
Transceiver SN74LVTH245APWR 296-1272-1-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 80 60 AS 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & (Continued) 
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INstRUMENTS Digi@Reel” (cont, RoHS Compliant Parts Available INstRuMENTS Digi@Reel” (cont, RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Tie Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVTH245APWR _[296-1272-2-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Transceiver _[20-TSSOP[ _532.00/2,000 SN74LVTH652PWR _|296-8740-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register [24-TSSOP| 1.88 150 1.13 
SN74LVTH245ARGYR | 296-13987-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver | 20-VOFN| 92 69 .52| |SN74LVTH652PWR =| 296-8740-2-ND Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register |24-TSSOP| — 1950.00/2,000 
SN74LVTH245ARGYR | 296-13987-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver | 20-VQFN 306.00/1,000 SN74LVTH2245DBR | 296-8704-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver | 20-SSOP| .80 60 45 
SN74LVTH273DBR 296-8712-1-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear | 20-SSOP] .80 60 45] |SN74LVTH2245DBR | 296-8704-2-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Transceiver__|_20-SSOP 532.00/2,000 
SN74LVTH273DBR 296-8712-2-ND_ | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear | 20-SSOP 532.00/2,000 SN74LVTH2245DGVR |296-12921-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver [20-TVSOP| 88 66 50 
SN74LVTH273DWR___|296-14934-1-ND [ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear_| 20-SOIC | .80 _.60_—_—.45| | SN74LVTH2245DGVR | 296-12921-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver | 20-TVSOP 586.00/2,000 
SN74LVTH273DWR | 296-14934-2-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear | 20-SOIC 532.00/2,000 SN74LVTH2245DW  |296-1714-5-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver | 20-SOIC | 88 66 50 
SN74LVTH273IPWREP | 296-22392-1-ND | ABT Octal D-Type F/F with Clear 20-TSSOP) 1.35 1.13.90) |SN74LVTH2245PWR | 296-8705-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver /20-TSSOP| .80 60 45 
SN74LVTH273IPWREP | 296-22392-2-ND | ABT Octal D-Type F/F with Clear 20-TSSOP| —_ 1198.00/2,000 SN74LVTH2245PWR _|296-8705-2-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Transceiver _| 20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74LVTH273MNSREP | 296-22393-1-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear | 20-SOP | 252 2.02 1.57) |SN74LVTH2952DBR  |296-8714-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register | 24-SSOP | 120 1.00 80 
SN74LVTH273MNSREP_|296-22393-2-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear_| _20-SOP 2856.00/2,000 SN74LVTH2952DBR | 296-8714-2-ND_ | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register | 24-SSOP 1064.00/2,000 
SN74LVTH273PWR | 296-1273-1-ND [ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear [20-TSSOP] .80 60 45] |SN74LVTH2952DGVR | 296-12922-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register |24-TVSOP| 1.20 1.00 80 
SN74LVTH273PWR | 296-1273-2-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear |20-TSSOP] — 532.00/2,000 SN74LVTH2952DGVR | 296-12922-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register |24-TVSOP]  1064.00/2,000 
SN74LVTH373DBR 296-8718-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Latch 20-SSOP | 80 60 45) |SN74LVTH2952DW _|296-1716-5-ND_|Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register_| 24-SOIC | 1.32 110 88 
SN74LVTH373DBR 296-8718-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Latch 20-SSOP 532.00/2,000 SN74LVTH2952PWR _|296-8715-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register [24-TSSOP| 1.20 1.00.80 
SN74LVTH373DW 296-8719-5-ND_| Tri-State ABT Octal D-Type Latch 20-SOIC | 88 —_—.66_—_—.50| | SN74LVTH2952PWR | 296-8715-2-ND Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register |24-TSSOP|  1064.00/2,000 
SN74LVTH373IPWREP | 296-22394-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Latch 20-TSSOP| 1.35 1.13 90) |SN74LVTH16240DGGR |296-8674-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP} 1.20 1.00 80 
SN74LVTH373IPWREP | 296-22394-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Latch 20-TSSOP} —1198.00/2,000 SN74LVTH16240DGGR |296-8674-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| — 1064.00/2,000 
SN74LVTH373PWR | 296-8720-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Latch 20-TSSOP} 80 60 45) | SN74LVTH16240DL__|296-8675-5-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.20 1.00 80 
SN74LVTH373PWR | 296-8720-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Latch 20-TSSOP} —532.00/2,000 SN74LVTH16241DGGR |296-8676-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| 1.20 1.00 80 
SN74LVTH374DBR 296-8721-1-ND_| Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop | 20-SSOP |__.80__.60_—45| | SN74LVTH16241DGGR | 296-8676-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver 48-TSSOP|  1064.00/2,000 
SN74LVTH374DBR 296-8721-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop | 20-SSOP 532.00/2,000 SN74LVTH16241DL | 296-12919-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 132 110 88 
SN74LVTH374DW 296-8722-5-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop | 20-SOIC | 88 66 50] | SN74LVTH16244ADGGR | 296-1260-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver 48-TSSOP} 1.20 1.00 80 
SN74LVTH374DWR | 296-8722-1-ND Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop | 20-SOIC | .80 60 45] _ | SN74LVTH16244ADGGR |296-1260-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| __ 1064.00/2,000 
SN74LVTH374DWR | 296-8722-2-ND_| Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop | _20-SOIC 532.00/2,000 SN74LVTH16244ADGVR |296-8677-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP| 132 110 88 
SN74LVTH374IPWREP _| 296-22395-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop |20-TSSOP| 1.35 1.13.90] | SN74LVTH16244ADGVR | 296-8677-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-TVSOP] —1170.00/2,000 
SN74LVTH374IPWREP | 296-22395-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop | 20-TSSOP 1198.00/2,000 SN74LVTH16244ADL | 296-1261-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.32 110 88 
SN74LVTH374PWR | 296-8723-1-ND Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop |20-TSSOP) 80 60 _— 45) | SN74LVTH16244ADLR |296-1261-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.20 1.00 80 
SN74LVTH374PWR | 296-8723-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop |20-TSSOP| —__532.00/2,000 SN74LVTH16244ADLR_|296-1261-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 532.00/1,000 
SN74LVTHS40DBR 296-8724-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SSOP | 1.41 1.18 — .94) | SN74LVTH16244AGQLR |296-8678-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 56-BGA | 225 180 1.35 
SN74LVTHS40DBR 296-8724-2-ND__| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SSOP 1250.00/2,000 SN74LVTH16244AGQLR |296-8678-2-ND_ | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 56-BGA 1170.00/1,000 
SN74LVTHS40DW 296-8725-5-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SOIC | 1.41 1.18.94) | SN74LVTH16244AGRDR | 296-16895-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 54-BGA | 2.25 180 1.35 
SN74LVTHS40PWR | 296-8726-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-TSSOP} 1.41 1.18 94) | SN74LVTH16244AGRDR | 296-16895-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 54-BGA 1170.00/1,000 
SN74LVTHS40PWR | 296-8726-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-TSSOP} —_ 1250.00/2,000 SN74LVTH16244AZRDR |296-16896-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 54-FBGA | 1.50 1.20.90 
SN74LVTH541DBR 296-8727-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SSOP | 1.41 1.18 — .94) | SN74LVTH16244AZRDR | 296-16896-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 54-FBGA 780.00/1,000 
SN74LVTHS41DBR 296-8727-2-ND__| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SSOP 1250.00/2,000 SN74LVTH16245ADGGR |296-1262-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver |48-TSSOP| 1.20 1.00  .80 
SN74LVTH541 DW 296-8728-5-ND Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SOIC | 1.30 1.04 78) | SN74LVTH16245ADGGR |296-1262-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver | 48-TSSOP]| — 1064.00/2,000 
SN74LVTH541 PWR 296-8729-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-TSSOP) 1.41 1.18 — 94) | SN74LVTH16245ADGVR | 296-8679-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver |48-TVSOP| 1.32 110 88 
SN74LVTH541 PWR 296-8729-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver _ 20-TSSOP} —_ 1250.00/2,000 SN74LVTH16245ADGVR | 296-8679-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver__|48-TVSOP| _1170.00/2,000 
SN74LVTHS43DBR 296-8730-1-ND | Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register ) 24-SSOP | 1.35 1.13 90) [SN74LVTH16245ADL _|296-8680-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver | 48-SSOP| 1.32 110 88 
SN74LVTHS43DBR 296-8730-2-ND_|Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register_| 24-SSOP 1198.00/2,000 SN74LVTH16245ADLR |296-8680-1-ND Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver | 48-SSOP | 1.20 1.00 80 
SN74LVTHS43DGVR =| 296-8731-1-ND_|Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register |24-TVSOP] 1.35 1.13 90] |SN74LVTH16245ADLR | 296-8680-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver | 48-SSOP 532.00/1,000 
SN74LVTH543DGVR 296-8731-2-ND | Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register | 24-TVSOP 1198.00/2,000 SN74LVTH16245AGQLR | 296-8681-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 56-BGA 175 140 1.05 
SN74LVTHS43DW 296-1717-5-ND_|Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register | 24-SOIC | 1.25 1.00 75] | SN74LVTH16245AGQLR | 296-8681-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver_| _56-BGA 910.00/1,000 
SN74LVTH543IPWREP_ | 296-22396-1-ND Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register 24-TSSOP| 2.27 1.82 1.42 SN74LVTH16245AGRDR | 296-16897-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 54-BGA 225 1.80 1.35 
SN74LVTH543IPWREP | 296-22396-2-ND Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register 24-TSSOP 2576.00/2,000 SN74LVTH16245AGRDR | 296-16897-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 54-BGA 4170.00/1,000 
SN74LVTH543PWR 296-8732-1-ND | Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register /24-TSSOP| 1.35 1.13 90) | SN74LVTH16245AZQLR |296-23290-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver | 56-BGA | 1.50 120 .90 
SN74LVTHS543PWR 296-8732-2-ND | Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register | 24-TSSOP| —1198.00/2,000 SN74LVTH16245AZQLR |296-23290-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver | 56-BGA 780.00/1,000 
SN74LVTHS73DBR 296-8733-1-ND pers (aT Octet Transparent 20-SSOP | 80 60 45) _ | SN74LVTH16245AZRDR | 296-16898-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver__| 54-FBGA | 150 1.20 90 
SNHLUTHSTIOBR | 296-8785-2ND | TSK, ABT Octal Transparent | 20880P | 532007000 SNTALVTHTE254100GR 296 8682-1-ND TriState ABT 16-tButterDrver  |4B-TSSOP| 175.140. 1.05 
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ue SN74LVTH16373DGGR_|296-8684-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch 48-TSSOP| 1.20 1.00 80 
SN74LVTHS73DWR =| 296-14935-1-ND Cae En vaeearent 20-S0IC | 80 = 60 = 45| | SN74LVTH16373DGGR |296-8684-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch 48-TSSOP|  1064.00/2,000 
SN74LVTH573DWR | 296-14935-2-ND TH State, ABT Octal Transparent 20-S0IC 532.00/2,000 SIH Seat poe eee a Ne Tee eee Pie re jeep ioe te 6 
-Type Latcl 2686 _9.| re Bit D- : , y : 
siurnsioan faeiame4o| rede i darTamneen | zosok | a7 as | Seen [aps sr iesuoni ac | a | oa as 
| De La SN74LVTH16373GQLR |296-8686-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch 56-BGA 1170.00/1,000 
SN74LVTHS73GQNR = /286=12109-2-ND eee Transparent 20-BGA 852.00/1,000 SN74LVTH16373GRDR_|296-16899-1-ND | Tr-State ABT 16-Bit D-Type Latch 54-BGA | 225 1.80 1.35 
SN74LVTHS73IPWREP. | 296-22397-1-ND Testa, ABT Octal Transparent 20-TssoP| 1.35 143 90 Se eaTaGRDR aera eae mel eee Dae ee pee ; Cen a 
-Type Late! : : 2 : 7 
SN74LVTHS7SIPWREP | 296-20397-2-ND | Tri-State, ABT Octal Transparent 20-TSSOP | 1798.0072,000 SHIRT eastaee ee Poe Abr lea a a ee 
SN74LVTH573NSR | 296-13300-1-ND THi-Stit, ABT Octal Transparent 20-S0P | 20 60) eee eee Peg Ce eiiog| vote ABT 16-Bi rites be ped rece ae 
D-Type Latch a i peat e ‘ 
SN74LVTH573NSR 296-13300-2-ND | Tri-State, ABT Octal Transparent 20-SOP 532.00/2,000 Seo eeranie Eee ae Le Aer ieae me Hi ipcenp aoe aitoa 80 
D-Type Latch eS ned Us a i — 
SN74LVTHS73PWR | 296-8734-1-ND Triste, ABT Octal Transparent co-Tssop| 80 60 45) |SN74LVTH16374GOLR |296-8688-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/F 56-BGA | 225 180 1.35 
D-Type Latch SN74LVTH16374GQOLR |296-8688-2-ND_ | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/F 56-BGA 1170.00/1,000 
SN74LVTH573PWR 296-8734-2-ND | Tri-State, ABT Octal Transparent 20-TSSOP 532.00/2,000 SN74LVTH16374GRDR | 296-16901-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/F 54-BGA | 2.25 1.80 1.35 
D-Type Latch SN74LVTH16374GRDR_|296-16901-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/F 54-BGA 1170.00/1,000 
SN74LVTH573RGYR __| 296-13988-1-ND | Tri-State, ABT Octal Transparent 20-VOFN 96.72 ~.54| | SN74LVTH16374ZRDR_|296-16902-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/F 103-BGA | _1.50 1.20 _.90 
D-Type Latch SN74LVTH16374ZRDR |296-16902-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/F 103-BGA 780.00/1,000 
SN74LVTH573RGYR 296-13988-2-ND | Tri-State, ABT Octal Transparent 20-VQFN 319.00/1,000 SN74LVTH16500DGGR_ | 296-8689-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xcvr 56-TSSOP| 1.50 1.20 -90 
D-Type Latch SN74LVTH16500DGGR |296-8689-2-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xcvr | 56-TSSOP] — 1560.00/2,000 
SN74LVTHS74DBR 296-8735-1-ND_| Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop | 20-SSOP) .80 .60  .45| |SN74LVTH16500DL | 296-8690-5-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xcvr | 56-SSOP | 2.00 1.60 1.20 
SN74LVTH574DBR 296-8735-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop | 20-SSOP 532.00/2,000 SN74LVTH16500GQLR _|296-12476-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xcvr 56-BGA | 3.38 2.70 2.10 
SN74LVTHS574DW. 296-1719-5-ND [Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop | 20-Soic | _.88 66 _.50|_ |SN74LVTHT6500GQLR |296-12476-2-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xcvr 56-BGA 1913.00/1,000 
SN74LVTH574DWR | 296-1719-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop | 20-SOIC | .80 .60 45] |SN74LVTH16501DGGR |296-8691-1-ND Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xcvr |56-TSSOP| 1.63 1.30 98 
SN74LVTHS74DWR | 296-1719-2-ND_ | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop | 20-SOIC 532.00/2,000 SN74LVTH16501DGGR |296-8691-2-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xcvr | 56-TSSOP] — 1690.00/2,000 
SN74LVTH574GQNR | 296-12110-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop | 20-BGA | 1.47 1.23 98] |SN74LVTH16501DLR | 296-14930-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xcvr | 56-SSOP | 1.75 140 1.05 
SN74LVTHS74GONR | 296-12110-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop | 20-BGA 652.00/1,000 SN74LVTH16501DLR _|296-14930-2-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Xevr__|_56-SSOP. 910.00/1,000 
SN74LVTHS74IPWREP | 296-22398-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop _|20-TSSOP| 1.35 1.13.90] | SN74LVTH16541DGGR /296-8693-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| 1:75 140 1.05 
SN74LVTHS74IPWREP | 296-22398-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop [20-TSSOP|  1198.00/2,000 SN74LVTH16541DGGR |296-8693-2-ND_ | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| — 1820.00/2,000 
SN74LVTHS574PWR | 296-8736-1-ND Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop |20-TSSOP) 80 60 45] |SN74LVTH16541DL | 296-12920-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.75 140 1.05 
SN74LVTHS574PWR | 296-8736-2-ND Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop |20-TSSOP] —532.00/2,000 SN74LVTH16543DGGR |296-1265-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 56-TSSOP| 1.38 1.10 83 
SN74LVTHS574RGYR —_ | 296-13989-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop | 20-VQFN | 2.76 2.07 1.50) [SN74LVTH16543DGGR_|296-1265-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 56-TSSOP| __1430.00/2,000 
SN74LVTHS574RGYR _ | 296-13989-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop _|_20-VQFN 621.00/1,000 SN74LVTH16543DL__|296-1710-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 56-SSOP| 153 122 92 
SN74LVTH646DBR 296-8737-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register [24-SSOP | 1.05 88 .70| |SN74LVTH16543DLR | 296-1710-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 56-SSOP | 138 110 83 
SN74LVTH646DBR 296-8737-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register_ | 24-SSOP 932.00/2,000 SN74LVTH16543DLR |296-1710-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 56-SSOP 715.00/1,000 
SN74LVTH646DGVR | 296-12924-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register |24-TVSOP] 1.05 88  .70] |SN74LVTH16646DGGR |296-1266-1-ND Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 56-TSSOP| 1.75 1.40 1.05 
SN74LVTH646DGVR | 296-12924-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register |24-TVSOP]  932.00/2,000 SN74LVTH16646DGGR_|296-1266-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 56-TSSOP| __1820.00/2,000 
SN74LVTH646DW. 296-1720-5-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register_| 24-SOIC | 1.17.98 _.78| [SN74LVTH16646DL ‘| 296-1711-5-ND Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 56-SSOP| 193 154 1.16 
SN74LVTH646IPWREP | 296-22399-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register |24-TSSOP| 1.98 1.58 1.19] |SN74LVTH16652DGGR |296-1267-1-ND Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 56-TSSOP| 2.36 1.89 1.47 
SN74LVTH646IPWREP | 296-22399-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register |24-TSSOP] — 2054.00/2,000 SN74LVTH16652DGGR |296-1267-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 56-TSSOP| — 2678.00/2,000 
SN74LVTH646PWR | 296-8738-1-ND Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register |24-TSSOP] 1.05 88 .70| |SN74LVTH16652DL —_|296-1712-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 56-SSOP | 2.36 189 1.47 
SN74LVTH646PWR | 296-8738-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register |24-TSSOP] 932.00/2,000 SN74LVTH16835DGGR_|296-8694-1-ND_| Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver__|56-TSSOP| 2.30 1.84 1.43 
SN74LVTH652DBR 296-8739-1-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register_| 24-SSOP | 1.88 1.50 _1.13| /SN74LVTH16835DGGR |296-8694-2-ND Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver [56-TSSOP|  2602.00/2,000 
SN74LVTH652DBR 296-8739-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register | 24-SSOP 1950.00/2,000 SN74LVTH16835DL | 296-8695-5-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver | 56-SSOP | 2.30 1.84 1.43 
SN74LVTH652DGVR | 296-12925-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register |24-TVSOP) 1.88 1.50 1.13] |SN74LVTH16952DGGR |296-1268-1-ND Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 56-TSSOP| 1.95 1.56 1.17 
SN74LVTH652DGVR | 296-12925-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register |24-TVSOP] — 1950.00/2,000 SN74LVTH16952DGGR |296-1268-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 56-TSSOP|  2028.00/2,000 
SN74LVTH652DW 296-1721-5-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register | 24-SOIC | 2.08 1.66 1.25] |SN74LVTH16952DL___| 296-1713-5-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 56-SSOP | 2.15 1.72 1.29 
SN74LVTH652IPWREP | 296-22400-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register_|24-TSSOP| 3.78 3.03 2.36] [SN74LVTH16952DLR _|296-14931-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 56-SSOP | 195 156 1.17 
SN74LVTH652IPWREP | 296-22400-2-ND [Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register [24-TSSOP|  _4284.00/2,000 SN74LVTH16952DLR _|296-14931-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register 56-SSOP 1014.00/1,000 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVTH18502APM | 296-8699-ND ABT Scan Test Device with 18-Bit 64-LQFP 7.26 5.81 4.91 SN74LVU04APWR 296-9885-2-ND | Unbuffered Hex Inverter 14-TSSOP 400.00/2,000 
Transceiver SN74LVU04ARGYR 296-13990-1-ND | Unbuffered Hex Inverter 14-QFN 48 36 27 
SN74LVTH18502APMR | 296-14932-1-ND | ABT Scan Test Device with 18-Bit 64-LOFP 6.60 5.28 4.46] |SN74LVU04ARGYR 296-13990-2-ND | Unbuffered Hex Inverter 14-QFN 160.00/1,000 
Transceiver 74S Family 
SN74LVTH18502APMR | 296-14932-2-ND | ABT Scan Test Device with 18-Bit 64-LOFP 4125.00/1,000 SN74SO0N 296-1723-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 1.14 95 16 
Transceiver SN74S04N 296-1724-5-ND | Hex Inverter 14-Dip 93 78 62 
SN74LVTH18504APM =| 296-8700-ND ABT Scan Test Device with 20-Bit 64-LQFP 7.26 5.81 4.91 SN74S08N 296-1725-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-Dip 1.14 95 76 
Transceiver SN74S10N 296-14937-5-ND | Triple 3-Input Positive NAND Gate 14-Dip 1.23 1.03 82 
SN74LVTH18504APMR | 296-14933-1-ND | ABT Scan Test Device with 20-Bit 64-LQFP 6.60 5.28 4.46] |SN74S32N 296-1731-5-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate 14-Dip 87 73 58 
Transceiver SN74S37NSR 296-13301-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Buffer 14-SOP 175 140 1.05 
SN74LVTH18504APMR | 296-14933-2-ND | ABT Scan Test Device with 20-Bit 64-LQFP 4125.00/1,000 SN74S37NSR 296-13301-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Buffer 14-SOP 1820.00/2,000 
Transceiver SN74S38D 296-1732-5-ND | Quad 2-Input NAND with OC 14-SOIC 1.60 1.28 96 
SN74LVTH18511DGGR | 296-17079-1-ND | 3.3V ABT 18-Bit Universal Bus 64-TSSOP| 6.60 5.28 4.46) |SN74S38DR 296-14939-1-ND | Quad 2-Input NAND with OC 14-SOIC 145 1.16 87 
Transceiver SN74S38DR 296-14939-2-ND | Quad 2-Input NAND with OC 14-SOIC 1855.00/2,500 
SN74LVTH18511DGGR | 296-17079-2-ND | 3.3V ABT 18-Bit Universal Bus 64-TSSOP 8250.00/2,000 SN74S38N 296-1733-5-ND | Quad 2-Input NAND with OC 14-Dip 145 (1.16 87 
Transceiver SN74S74N 296-1734-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-Dip 1.32 1.10 88 
SN74LVTH18512DGGR | 296-8701-1-ND | ABT Scan Test Device with 18-Bit 64-TSSOP| 6.60 5.28 4.46 SN74S138AN 296-1728-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 16-Dip 1.45 1.16 87 
Transceiver SN74S240N 296-1729-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 2.70 2.16 1.68 
SN74LVTH18512DGGR_| 296-8701-2-ND | ABT Scan Test Device with 18-Bit 64-TSSOP 8250.00/2,000 SN74S244N 296-1730-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 2.70 2.16 1.68 
Transceiver SN74S280N 296-14938-5-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/ 14-Dip 2.70 216 1.68 
SN74LVTH18514DGGR | 296-8702-1-ND | ABT Scan Test Device with 20-Bit 64-TSSOP] 6.60 5.28 4.46 Checker 
Transceiver SN74S1051DR 296-14193-1-ND | 12-Bit, Schottky Termination Array 16-SOIC | 2.34 1.88 1.46 
SN74LVTH18514DGGR | 296-8702-2-ND | ABT Scan Test Device with 20-Bit 64-TSSOP 8250.00/2,000 SN74S1051DR 296-14193-2-ND | 12-Bit, Schottky Termination Array 16-SOIC 3275.00/2,500 
Transceiver SN74S1053DW 296-1726-5-ND | 16-Bit, Schottky Barrier Diode Bus- 20-SOIC | 257 2.06 1.60 
SN74LVTH18646APM =| 296-8703-ND ABT Scan Test Device with 18-Bit 64-LQFP | 13.66 12.30 10.91 Termination Array 
Transceiver and Registers - SN74S1053DWR 296-14936-1-ND | 16-Bit, Schottky Barrier Diode Bus- 20-SOIC | 2.34 188 1.46 
SN74LVTH18652APM =| 296-12994-5-ND | 3.3V ABT Scan Test Device with 18-Bit | 64-LQFP | 13.66 12.30 10.91 Termination Array 
Transceiver and Register SN74S1053DWR 296-14936-2-ND | 16-Bit, Schottky Barrier Diode Bus- 20-SOIC 2652.00/2,000 
SN74LVTH32244GKER | 296-8716-1-ND | Tri-State ABT 32-Bit Buffer/Driver 96-LFBGA| 3.83 3.06 2.38 Termination Array 
SN74LVTH32244GKER | 296-8716-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit Buffer/Driver 96-LFBGA 2168.00/1,000 SN74S1053PWR 296-13703-1-ND | 16-Bit, Schottky Barrier Diode Bus- 20-TSSOP| 2.34 1.88 1.46 
SN74LVTH32245GKER | 296-9882-1-ND | Tri-State ABT 32-Bit Bus Transceiver |96-LFBGA| 3.83 3.06 2.38 Termination Array 
SN74LVTH32245GKER | 296-9882-2-ND_ | Tri-State ABT 32-Bit Bus Transceiver _| 96-LFBGA 2168.00/1,000 SN74S1053PWR 296-13703-2-ND | 16-Bit, Schottky Barrier Diode Bus- 20-TSSOP 2652.00/2,000 
SN74LVTH32245ZKER | 296-23291-1-ND | Tri-State ABT 32-Bit Bus Transceiver 96-BGA 2.59 2.07 1.61 Termination Array 
SN74LVTH32245ZKER | 296-23291-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit Bus Transceiver 96-BGA 1466.00/1,000 SN74S1053N 296-1727-5-ND | 16-Bit Termination Array 20-Dip 234 188 1.46 
SN74LVTH32373GKER | 296-8717-1-ND_| Tri-State ABT 32-Bit D-Type Latch 96-LFBGA| 3.83 3.06 2.38) | SN74SSQE32882ZALR | 296-23350-1-ND | 28-Bit to 56-Bit Registered Buffer/ 176-BGA | 9.35 842 7.47 
SN74LVTH32373GKER | 296-8717-2-ND_ | Tri-State ABT 32-Bit D-Type Latch 96-LFBGA 2168.00/1,000 Clock Driver 
SN74LVTH32374GKER | 296-9883-1-ND estate pe Cael Edge-Triggered / 96-LFBGA| 3.83 3.06 2.38] | SN74SSQES2882ZALR |296-23350-2-ND | 28-Bit fo 56-Bit Registered Buffer! T76-BGA | 6928.00/1,000 
“Type Flip-Flop Clock Driver 
SN74LVTH32374GKER | 296-9883-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit Edge-Triggered | 96-LFBGA | ~—-2168.00/1,000 SN74SSQE32882ZCJR | 296-23901-1-ND | 28-Bit to 56-Bit Registered Buffer/ 176-BGA | 9.35 842 7.47 
D-Type Flip-Flop Clock Driver NEW! 
SN74LVTH32374ZKER | 296-23292-1-ND | Tri-State ABT 32-Bit Edge-Triggered 96-BGA | 2.48 1.98 1.54) |SN74SSQE32882ZCJR |296-23901-2-ND | 28-Bit to 56-Bit Registered Butfer/ 176-BGA 6928.00/1,000 
D-Type Flip-Flop Clock Driver NEW! 
SN74LVTH32374ZKER | 296-23292-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit Edge-Triggered 96-BGA 1403.00/1,000 SSTL Family 
D-Type Flip-Flop SN74SSTL16837ADGGR | 296-9886-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver ]64-TSSOP] 7.50 6.00 5.07 
SN74LVTH162240DGGR | 296-8665-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP) 1.20 1.00 -80| | SN74SSTL16837ADGGR | 296-9886-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver | 64-TSSOP 9376.00/2,000 
SN74LVTH162240DGGR | 296-8665-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP. 1064.00/2,000 SN74SSTL16847DGGR_ |296-1274-1-ND | 20-Bit SSTL_3 Buffer 64-TSSOP| 7.50 6.00 5.07 
SN74LVTH162240DL 296-8666-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 1.20 1.00 80 SN74SSTL16847DGGR | 296-1274-2-ND |20-Bit SSTL_3 Buffer 64-TSSOP 9376.00/2,000 
SN74LVTH162241DGGR | 296-8667-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP| 1.20 1.00 .80] |SN74SSTL16857DGGR_|296-9887-1-ND_| 14-Bit Registered Buffer 48-TSSOP| 7.50 6.00 5.07 
SN74LVTH162241DGGR | 296-8667-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1064.00/2,000 SN74SSTL16857DGGR_|296-9887-2-ND | 14-Bit Registered Buffer 48-1TSSOP 9376.00/2,000 
SN74LVTH162241DL 296-12917-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP | 1.20 1.00 80 SSTU Family 
SN74LVTH162244DGGR | 296-1258-1-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver |48-TSSOP| 1.20 1.00 _.80| | 74SSTUB32864AZKER | 296-21295-1-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer | 96-BGA | 638 5.11 4.31 
SN74LVTH162244DGGR | 296-1258-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver | 48-TSSOP 1064.00/2,000 74SSTUB32864AZKER | 296-21295-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer 96-BGA 3988.00/1,000 
SN74LVTH162244DL 296-1259-5-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver | 48-SSOP 1.32) 1.10 88 74SSTUB32865ZJBR 296-23870-1-ND | 28-Bit to 56-Bit Registered 160-TFBGA| 8.61 7.76 688 
SN74LVTH162244DLR = | 296-1259-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver | 48-SSOP | 1.20 1.00 80 Buffer NEW! 
SN74LVTH162244DLR =| 296-1259-2-ND _| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver | 48-SSOP 532.00/1,000 74SSTUB32865ZJBR | 296-23870-2-ND | 28-Bit to 56-Bit Registered 160-TFBGA 6385.00/1,000 
SN74LVTH162244KR 296-13296-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver | 56-BGA 2.00 1.60 1.20 Buffer NEW! 
SN74LVTH162244KR 296-13296-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver | 56-BGA 1040.00/1,000 74SSTUB32866AZKER | 296-21296-1-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer 96-BGA 6.38 511 4.31 
SN74LVTH162245DGGR | 296-8669-1-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 48-TSSOP| 1.20 1.00 80 with Address-Parity Test 
SN74LVTH162245DGGR | 296-8669-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr | 48-TSSOP] —_1064.00/2,000 TASSTUBS2860AZKER | 296-21296-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer | 96-BGA 3988.00/1,000 
SN74LVTH162245DL 296-8670-5-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 48-SSOP | 1.32 1.10 88 with Address-Parity Test 
SN74LVTH162245DLR_|296-8670-1-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr__| 48-SSOP | 1.20 _1.00___.80]_ | 74SSTUB32868AZRHR | 296-22020-1-ND | 28-Bit to 56-Bit Registered Buffer with | 176-BGA | 861 7.76 6.88 
SN74LVTH162245DLR =| 296-8670-2-ND_ | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 48-SSOP 532.00/1,000 Address-Parity Test 
SN74LVTH162245KR 296-13297-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 56-BGA 2.00 1.60 1.20) |74SSTUB32868AZRHR_ | 296-22020-2-ND | 28-Bit to 56-Bit Registered Buffer with | 176-BGA 6385.00/1,000 
SN74LVTH162245KR 296-13297-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 56-BGA 1040.00/1,000 Address-Parity Test 
SN74LVTH162373DGGR | 296-8671-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent 48-TSSOP| 1.20 1.00 80} |74SSTUB32868ZRHR | 296-22074-1-ND | 28-Bit to 56-Bit Registered Buffer with | 176-BGA | 861 7.76 6.88 
D-Type Latch Address-Parity Test 
SN74LVTH162373DGGR | 296-8671-2-ND_ | Tri-State ABT 16-Bit Transparent 48-TSSOP 1064.00/2,000 74SSTUB32868ZRHR =| 296-22074-2-ND | 28-Bit to 56-Bit Registered Buffer with | 176-BGA 6385.00/1,000 
D-Type Latch Address-Parity Test 
SN74LVTH162373DL 296-12918-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent 48-SSOP | 1.32 1.10 .88] | SN74SSTU32864CZKER | 296-17801-1-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with 96-BGA 861 7.76 6.88 
D-Type Latch SSTL 18-Input and Output 
SN74LVTH162373KR 296-12665-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent 56-BGA 2.00 1.60 1.20) | SN74SSTU32864CZKER | 296-17801-2-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with 96-BGA 6385.00/1,000 
D-Type Latch SSTL 18-Input and Output 
SN74LVTH162373KR 296-12665-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent 56-BGA 1040.00/1,000 SN74SSTU32864DGKER | 296-17964-1-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with /96-LFBGA| 8.61 7.76 6.88 
D-Type Latch SSTL 18-Input and Output 
SN74LVTH162374DGGR | 296-8672-1-ND_ | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge- 48-TSSOP| 1.20 1.00 80] | SN74SSTU32864DGKER | 296-17964-2-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with / 96-LFBGA 6385.00/1,000 
Triggered D-Type Flip-Flop SSTL 18-Input and Output 
SN74LVTH162374DGGR | 296-8672-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge- 48-TSSOP 1064.00/2,000 SN74SSTU32864DZKER | 296-17860-1-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with 96-BGA 861 7.76 688 
Triggered D-Type Flip-Flop SSTL 18-Input and Output 
SN74LVTH162374DLR =| 296-14929-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge- 48-SSOP | 1.20 1.00 .80| | SN74SSTU32864DZKER | 296-17860-2-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with 96-BGA 6385.00/1,000 
Triggered D-Type Flip-Flop SSTL 18-Input and Output 
SN74LVTH162374DLR =) 296-14929-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge- 48-SSOP 532.00/1,000 SN74SSTU32864EZKER | 296-18298-1-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with 96-BGA 861 7.76 688 
Triggered D-Type Flip-Flop SSTL 18-Input and Output 
SN74LVTH162374KR 296-13298-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge- 56-BGA 2.00 1.60 1.20) |SN74SSTU32864EZKER |296-18298-2-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with 96-BGA 6385.00/1,000 
Triggered D-Type Flip-Flop SSTL 18-Input and Output 
SN74LVTH162374KR 296-13298-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge- 56-BGA 1040.00/1,000 SN74SSTU32864GKER | 296-15611-1-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with /96-LFBGA| 8.61 7.76 6.88 
Triggered D-Type Flip-Flop SSTL 18-Input and Output 
SN74LVTH182502APM _| 296-8696-ND ABT Scan Test Device with 18-Bit Xcvr. | 64-LQFP 7.26 5.81 4.91 SN74SSTU32864GKER | 296-15611-2-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with / 96-LFBGA 6385.00/1,000 
SN74LVTH182504APM | 296-8697-ND ABT Scan Test Device with 20-Bit Xcvr. | 64-LQFP 6.60 5.28 4.46 SSTL 18-Input and Output 
SN74LVTH182512DGGR | 296-8698-1-ND | ABT Scan Test Device with 18-Bit Xcvr. |64-TSSOP| 6.60 5.28 4.46) |SN74SSTU32864ZKER |296-17793-1-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with 96-BGA 861 7.76 688 
SN74LVTH182512DGGR | 296-8698-2-ND | ABT Scan Test Device with 18-Bit Xcvr. | 64-TSSOP 8250.00/2,000 SSTL 18-Input and Output 
SN74LVTH182652APM |296-14323-ND | 3.3V ABT Scan Test Device 64-LOFP | 13.66 12.30 10.91 SN74SSTU32864ZKER | 296-17793-2-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with 96-BGA 6385.00/1,000 
SN74LVTH322374KR 296-13299-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT, 32-Bit, Edge- 96-LFBGA| 3.83 3.06 2.38 SSTL 18-Input and Output 
Triggered D-Type Flip-Flop SN74SSTU32866AZKER | 296-18233-1-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer 96-BGA 993 894 7.93 
SN74LVTH322374KR 296-13299-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT, 32-Bit, Edge- 96-LFBGA 2168.00/1,000 with Address-Parity Test 
Triggered D-Type Flip-Flop SN74SSTU3286GAZKER |296-18233-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer | 96-BGA 7361.00/1,000 
LVTZ Family with Address-Parity Test 
SN74LVTZ244DBR 296-12927-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 20-SSOP 80 60 .45| |SN74SSTU32866GKER | 296-18826-1-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer /96-LFBGA] 9.93 8.94 7.93 
SN74LVTZ244DBR 296-12927-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 20-SSOP 532.00/2,000 with Address-Parity Test 
SN74LVTZ244DW 296-11806-5-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 20-SOIC 80 60 45) |SN74SSTU32866GKER | 296-18826-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer | 96-LFBGA 7361.00/1,000 
SN74LVTZ244PWR 296-12928-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 20-TSSOP 80 60 A5 with Address-Parity Test 
SN74LVTZ244PWR 296-12928-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver | 20-TSSOP 532.00/2,000 SN74SSTU32866ZKER | 296-18827-1-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer 96-BGA 993 894 7.93 
LVU Family with Address-Parity Test 
SN74LVU04AD 296-1722-5-ND | Unbuffered Hex Inverter 14-SOIC 60 5 .34| |SN74SSTU32866ZKER | 296-18827-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer 96-BGA 7361.00/1,000 
SN74LVU04ADBR 296-9884-1-ND | Unbuffered Hex Inverter 14-SSOP .60 45 34 with Address-Parity Test 
SN74LVU04ADBR 296-9884-2-ND | Unbuffered Hex Inverter 14-SSOP 400.00/2,000 SN74SSTUB32864ZKER | 296-21315-1-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer 96-BGA 638 5.141 4.31 
SN74LVU04ADGVR 296-12929-1-ND | Unbuffered Hex Inverter 14-TVSOP 60 A5 .34| | SN74SSTUB32864ZKER | 296-21315-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer 96-BGA 3988.00/1,000 
SN74LVU04ADGVR 296-12929-2-ND | Unbuffered Hex Inverter 14-TVSOP 400.00/2,000 SN74SSTUB32866ZKER | 296-21316-1-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer 96-BGA 638 5.11 4.31 
SN74LVU04APWR 296-9885-1-ND_ | Unbuffered Hex Inverter 14-TSSOP. -60 45 34 with Address-Parity Test 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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SN74SSTUB32866ZKER | 296-21316-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer 96-BGA 3988.00/1,000 SN74154N 296-8757-5-ND_| 4-Line to 16-Line Decoder/Demux 24-Dip 277 2.22 1.73 
with Address-Parity Test TVC Family 
SN74SSTUB32866ZWLR | 296-22579-1-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer 96-BGA 638 5.11 4.31 SN74TVC3010DWR 296-23293-1-ND | 10-Bit Voltage Clamp 24-SOIC 1.38 = 1.10 83 
with Address-Parity Test SN74TVC3010DWR 296-23293-2-ND | 10-Bit Voltage Clamp 24-SOIC 1430.00/2,000 
SN74SSTUB32866ZWLR | 296-22579-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer 96-BGA 3988.00/1,000 VMEH Family 
with Address-Parity Test CVMEH22501AIDGGREP | 296-22148-1-ND | Tri-State 8-Bit Universal Bus Transcvr/ |48-TSSOP| 5.16 4.13 3.49 
SSTV Family Two 1-Bit Bus Transceivers 
TASSTVF32852ZKFR 296-18355-1-ND | 24-Bit to 48-Bit Registered Buffer with | 114-BGA | 888 8.00 7.09] |CVMEH22501AIDGGREP | 296-22148-2-ND | Tri-State 8-Bit Universal Bus Transcvr/ | 48-TSSOP 6450.00/2,000 
SSTL_2 Inputs and Outputs Two 1-Bit Bus Transceivers 
TASSTVF32852ZKFR 296-18355-2-ND | 24-Bit to 48-Bit Registered Buffer with | 114-BGA 6583.00/1,000 CVMEH22501AIDGVREP | 296-21330-1-ND | Tri-State 8-Bit Universal Bus Transcvr |48-TVSOP| 5.16 413 3.49 
SSTL_2 Inputs and Outputs CVMEH22501AIDGVREP | 296-21330-2-ND | Tri-State 8-Bit Universal Bus Transcvr_ | 48-TVSOP 6450.00/2,000 
CSSTV32852GKFREP 296-23465-1-ND | 24-Bit to 48-Bit Registered Buffer with |114-LFBGA] 8.80 7.04 5.94| |SN74VMEH22501ADGGR | 296-17565-1-ND | 8-Bit Universal Bus Transceiver and 48-TSSOP| 5.18 414 3.22 
SSTL_2 Inputs and Outputs NEW! Two 1-Bit Bus Transceivers 
CSSTV32852GKFREP 296-23465-2-ND | 24-Bit to 48-Bit Registered Buffer with | 114-LFBGA 5500.00/1,000 SN74VMEH22501ADGGR | 296-17565-2-ND | 8-Bit Universal Bus Transceiver and 48-TSSOP 5866.00/2,000 
SSTL_2 Inputs and Outputs NEW! Two 1-Bit Bus Transceivers 
CSSTV32867SGKEREP | 296-22147-1-ND | 26-Bit Registered Buffer with SSTL_2 | 96-LFBGA| 12.84 11.57 10.26] | SN74VMEH22501ADGVR | 296-17566-1-ND | 8-Bit Universal Bus Transceiver and 48-TVSOP| 5.18 414 3.22 
Inputs and LVCMOS Output Two 1-Bit Bus Transceivers 
CSSTV32867SGKEREP | 296-22147-2-ND | 26-Bit Registered Buffer with SSTL_2 | 96-LFBGA 9522.00/1,000 SN74VMEH22501ADGVR | 296-17566-2-ND | 8-Bit Universal Bus Transceiver and 48-TVSOP 5866.00/2,000 
Inputs and LVCMOS Output Two 1-Bit Bus Transceivers 
SN74SSTV16857DGGR_ | 296-13302-1-ND | 14-Bit Registered Buffer with SSTL_2 | 48-TSSOP| 3.69 2.96 2.30| | SN74VMEH22501AGQLR | 296-17567-1-ND | 8-Bit Universal Bus Transceiver and 56-BGA 640 512 4.32 
Inputs and Outputs Two 1-Bit Bus Transceivers 
SN74SSTV16857DGGR | 296-13302-2-ND | 14-Bit Registered Buffer with SSTL_2 | 48-TSSOP 4182.00/2,000 SN74VMEH22501AGQLR | 296-17567-2-ND | 8-Bit Universal Bus Transceiver and 56-BGA 4000.00/1,000 
Inputs and Outputs Two 1-Bit Bus Transceivers 
SN74SSTV16857DGVR_ | 296-12039-1-ND | 14-Bit Registered Buffer with SSTL_2 |48-TVSOP| 3.69 2.96 2.30) |SN74VMEH22501AZQLR |296-23294-1-ND | Tri-State 8-Bit Univ. Bus Transceiver |56-VFBGA| 5.40 432 3.36 
Inputs and Outputs and Two 1-Bit Bus Transceivers 
SN74SSTV16857DGVR_ | 296-12039-2-ND | 14-Bit Registered Buffer with SSTL_2 | 48-TVSOP 4182.00/2,000 SN74VMEH22501AZQLR | 296-23294-2-ND | Tri-State 8-Bit Univ. Bus Transceiver | 56-VFBGA 3060.00/1,000 
Inputs and Outputs and Two 1-Bit Bus Transceivers 
SN74SSTV16859DGGR | 296-13303-1-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 64-TSSOP| 4.82 3.86 3.00) |SN74VMEH22501DGGR | 296-13309-1-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver |48-TSSOP| 4.64 3.71 2.89 
SSTL_2 Inputs and Outputs and Two 1-Bit Bus Transceivers 
SN74SSTV16859DGGR | 296-13303-2-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 64-TSSOP 5458.00/2,000 SN74VMEH22501DGGR | 296-13309-2-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver | 48-TSSOP 5254.00/2,000 
SSTL_2 Inputs and Outputs and Two 1-Bit Bus Transceivers 
SN74SSTV16859RGQ8 | 296-18828-1-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 56-VOFN | 4.82 3.86 3.00] |SN74VMEH22501DGVR |296-13310-1-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver |48-TVSOP| 4.64 3.71 2.89 
SSTL_2 Inputs and Outputs and Two 1-Bit Bus Transceivers 
SN74SSTV16859RGQ8 | 296-18828-2-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 56-VOFN 5458.00/2,000 SN74VMEH22501DGVR |296-13310-2-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver | 48-TVSOP 5254.00/2,000 
SSTL_2 Inputs and Outputs and Two 1-Bit Bus Transceivers 
SN74SSTV16859RGQR | 296-14377-1-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 56-VOFN | 4.82 3.86 3.00] |SN74VMEH22501GQLR |296-13311-1-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver | 56-BGA 7.00 560 4.73 
SSTL_2 Inputs and Outputs and Two 1-Bit Bus Transceivers 
SN74SSTV16859RGQR | 296-14377-2-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 56-VOFN 5458.00/2,000 SN74VMEH22501GQLR | 296-13311-2-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver | 56-BGA 4375.00/1,000 
SSTL_2 Inputs and Outputs and Two 1-Bit Bus Transceivers 
SN74SSTV32852GKFR =| 296-13304-1-ND | 24-48-Bit Registered Buffer with 114-LFBGA} 8.56 6.85 5.78) | SN74VMEH22501ZQLR |296-23112-1-ND | Tri-St., 8-Bit Univ. Bus Transceiver and | 56-BGA 5.20 416 3.24 
SSTL_2 Inputs and Outputs Two 1-Bit Bus Transceivers 
SN74SSTV32852GKFR | 296-13304-2-ND | 24-48-Bit Registered Buffer with 114-LFBGA 5350.00/1,000 SN74VMEH22501ZQLR | 296-23112-2-ND | Tri-St., 8-Bit Univ. Bus Transceiver and | 56-BGA 2945.00/1,000 
SSTL_2 Inputs and Outputs Two 1-Bit Bus Transceivers 
SN74SSTV32852ZKFR | 296-18829-1-ND | 24-48-Bit Registered Buffer with 114-BGA | 856 685 5.78 
SSTL_2 Inputs and Outputs DIGITAL RADIO 
SN74SSTV32852ZKFR | 296-18829-2-ND pone nea OnDIe 114-BGA 2805.00/1,000 INSTRUMEN RoHS Compliant Parts Available 
SN74SSTV32867GKER |296-13305-1-ND | 26-Bit Registered Buffer with SSTL_2 |96-LFBGA| 11.20 10.08 694] |T.l. Digi-Key a Price Each 
Inputs and LVCMOS Output Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74SSTV32867GKER | 296-13305-2-ND | 26-Bit Registered Buffer with SSTL_2 | 96-LFBGA 8299.00/1,000 DIT4096IPW DIT4096IPW-ND | 5V, 96kHz Digital Audio Transmitter 28-TSSOP| 3.71 2.97 2.31 
Inputs and LVCMOS Output DIT4192IPW DIT4192IPW-ND | 5V, 192kHz Digital Audio Transmitter | 28-TSSOP| 4.84 3.87 3.01 
SN74SSTV32877GKER | 296-13306-1-ND | 26-Bit Registered Buffer with SSTL_2 | 96-LFBGA| 11.20 10.08 8.94) |GC2011A-PB 296-12259-ND | Digital Filter 160-BGA | 637.50 — _ 
Inputs and Outputs GC2011A-PQ 296-12260-ND | Digital Filter 160-QFP | 637.50 — — 
SN74SSTV32877GKER | 296-13306-2-ND | 26-Bit Registered Buffer with SSTL_2 | 96-LFBGA 8299.00/1,000 GC4016-PB 296-12264-ND__| Multi-Standard Quad DDC Chip 160-PBGA| 60.00 = aa 
Inputs and Outputs GC4016-PBZ 296-18597-ND | Multi-Standard Quad DDC Chip 160-PBGA| 60.00 56.00 52.00 
SN74SSTVF16857GR 296-13636-1-ND | 14-Bit Registered Buffer with SSTL_2 | 48-TSSOP| 3.69 2.96 2.30} |GC4116-PB 296-12266-ND | Digital Quad Upconverter 160-PBGA) 90.00 _ — 
Inputs and Outputs GC4116-PBZ 296-20847-ND | Multi-Standard Quad DUC Chip 160-BGA | 90.00 84.00 78.00 
SN74SSTVF16857GR 296-13636-2-ND | 14-Bit Registered Buffer with SSTL_2 | 48-TSSOP 4182.00/2,000 GC5016-PB 296-15780-ND | Wideband, Quad Digital Down/Up 252-BGA | 43.13 — _ 
Inputs and Outputs Converter 
SN74SSTVF16857VR 296-13637-1-ND | 14-Bit Registered Buffer with SSTL_2 |48-TVSOP| 3.69 2.96 2.30} |GC5016-PBZ 296-17306-ND | Wideband, Quad Digital Down/Up 252-BGA | 43.13 —_ _ 
Inputs and Outputs Converter 
SN74SSTVF16857VR 296-13637-2-ND | 14-Bit Registered Buffer with SSTL_2 / 48-TVSOP 4182.00/2,000 GC5018IZDL 296-19311-ND__| 8-Channel Wideband Receiver 305-BGA | 93.75 87.50 81.25 
Inputs and Outputs 
SN74SSTVF16859G4R | 296-18719-1-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 56-VOFN | 4.82 3.86 3.00 ws TEXAS NEW! FANOUT BUFFERS 
SSTL_2 Inputs and Outputs F INSTRUMENTS Digi@Reel’ RoHS Compliant Parts Available 
SN74SSTVF16859G4R_~— | 296-18719-2-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 56-VOFN 6740.00/2,500 
SSTL_2 Inputs and Outputs Tl. Digi-Key = ErieelEach 
SN74SSTVF16859GR 296-18830-1-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 64-TSSOP] 4.82 3.86 3.00] | PartNo. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SSTL_2 Inputs and Outputs SN65EL11D 296-24023-5-ND |5V PECL/ECL Diff. 1:2 Fanout Buffer 8-SOIC 416 3.33 2.59 
SN74SSTVF16859GR 296-18830-2-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 64-TSSOP 5458.00/2,000 SN65EL11DGK 296-24083-5-ND | 5\V PECL/ECL Diff. 1:2 Fanout Buffer 8-MSOP 416 333 2.59 
SSTL_2 Inputs and Outputs SN65EL11DR 296-23980-1-ND | 5\V PECL/ECL Diff. 1:2 Fanout Buffer 8-SOIC 3.78 3.03 2.36 
SN74SSTVF16859S8 296-18831-1-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 56-VOFN | 4.82 3.86 3.00] |SN65EL11DR 296-23980-2-ND |5V PECL/ECL Diff. 1:2 Fanout Buffer 8-SOIC 5292.50/2,500 
SSTL_2 Inputs and Outputs SN65LVEL11D 296-24025-5-ND__|3.3V ECL Differential 1:2 Fanout Buffer 8-SOIC 416 3.33 2.59 
SN74SSTVF16859S8 296-18831-2-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 56-VOFN 5458.00/2,000 SN65LVEL11DGK | 296-24113-5-ND |3.3V ECL Differential 1:2 Fanout Buffer 8-MSOP 416 333 2.59 
SSTL_2 Inputs and Outputs SN65LVEL11DR 296-23982-1-ND | 3.3V ECL Differential 1:2 Fanout Buffer 8-SOIC 3.78 3.03 2.36 
SN74SSTVF16859SR 296-18832-1-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 56-VOFN | 4.82 3.86 3.00} |SNG65LVEL11DR 296-23982-2-ND | 3.3V ECL Differential 1:2 Fanout Buffer 8-SOIC 5292.50/2,500 
SSTL_2 Inputs and Outputs SN65LVEP11D 296-24026-5-ND | 2.5V/3.3V PECL/ECL 1:2 Fanout Buffer 8-SOIC 846 7.62 676 
SN74SSTVF16859SR ~—_| 296-18832-2-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 56-VOFN 5458.00/2,000 SN65LVEP11DGK | 296-24089-5-ND_|2.5V/3.3V PECL/ECL 1:2 Fanout Buffer 8-MSOP | 846 7.62 6.76 
SSTL_2 Inputs and Outputs SN65LVEP11DR 296-23983-1-ND | 2.5V/3.3V PECL/ECL 1:2 Fanout Buffer 8-SOIC 924 740 6.24 
SN74SSTVF32852KR 296-15612-1-ND | 24-48-Bit Registered Buffer with 114-LFBGA| 8.88 8.00 7.09) |SN65LVEP11DR 296-23983-2-ND__| 2.5V/3.3V PECL/ECL 1:2 Fanout Buffer 8-SOIC 14322.50/2,500 
SSTL_2 Inputs and Outputs 
SN74SSTVF32852KR | 296-15612-2-ND | 24-48-Bit Registered Buffer with 114-LFBGA| — 6583.00/1,000 wi TEXAS FIFO MEMORY 
1 SST 2 puis and Sulputs INsTRUMENts Digi@Reel’ RoHS Compliant Parts Available 
ranslating Bus Switches = 
TXB0108PWR 296-21527-1-ND | 8-Bit Bidirectional Voltage Level 20-TSSOP] 2.00 1.60 1.20) JT.I. Digi-Key Price Each 
Translator Part No. Part No. Description Pkg. qd 25 100 
TXB0108PWR 296-21527-2-ND | 8-Bit Bidirectional Voltage Level 20-TSSOP 2080.00/2,000 SN74ABT3612-15PCB | 296-3984-ND FIFO Memory |120-HLOFP| 17.25 16.10 14.95 
Translator SN74ABT3612-15PQ 296-3985-ND . FIFO Memory 132-QFP | 17.25 16.10 14.95 
TTL Family SN74ABT3612-20PCB | 296-3986-ND 64x36x2 Bi-| FIFO Memory | 120-HLQFP) 14.96 13.47 11.95 
SN1OKHT5541DW 296-9688-5-ND | Tri-State ECL to TTL Translator 24-SOIC 9.50 7.60 6.42] |SN74ABT3612-20PQ 296-3987-ND 64x36x2 Bi-| . FIFO Memory 132-QFP | 14.96 13.47 11.95 
SN1OKHT5541NT 296-9689-5-ND | Tri-State ECL to TTL Translator 24-Dip 8.64 6.92 5.84) |SN74ABT3612-30PCB | 296-3988-ND 64x36x2 Bi-| FIFO Memory | 120-HLQFP| 15.73 14.16 12.56 
SN7400N 296-14641-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 1.17 98 .78| | SN74ABT3612-30PQ 296-3989-ND 64x36x2 Bi-| . FIFO Memory 132-QFP | 15.73 14.16 12.56 
SN7404N 296-14642-5-ND | Hex Inverter 14-Dip 1.30 1.04 .78| |SN74ABT3614-15PCB | 296-3996-ND 64x36x2 Bi-| FIFO Memory | 120-HLOFP) 17.25 16.10 14.95 
SN7406D 296-1017-5-ND_| Hex Inverter Buffer/Driver w/HV Output |_14-SOIC 1.05 88 .70| | SN74ABT3614-15PQ 296-3997-ND 64x36x2 Bi-| . FIFO Memory 132-QFP | 15.18 13.67 12.12 
SN7406DR 296-1017-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/HV Output | 14-SOIC 96 80 64] |SN74ABT3614-20PCB | 296-3998-ND 64x36x2 Bi-| FIFO Memory =) 120-HLQFP} 14.96 13.47 11.95 
SN7406DR 296-1017-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/HV Output | 14-SOIC 1040.00/2,500 SN74ABT3614-20PQ 296-3999-ND 64x36x2 Bi-Dir. FIFO Memory 132-QFP_| 14.96 13.47 11.95 
SN7406N 296-1435-5-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/HV Output | 14-Dip 96 80 64) |SN74ABT3614-30PCB | 296-4000-ND 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory §=|120-HLQFP| 15.73 14.16 12.56 
SN7407D 296-1018-5-ND | Hex Buffer/Driver with OC HV Output 14-SOIC 1.05 88 .70| | SN74ABT3614-30PQ 296-4001-ND 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory 132-QFP | 15.73 14.16 12.56 
SN7407DR 296-1018-1-ND_| Hex Buffer/Driver with OC HV Output 14-SOIC 96 80 .64| | SN74ABT7820-20PH 296-4082-ND 512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory | 80-QFP 17.82 16.64 15.45 
SN7407DR 296-1018-2-ND | Hex Buffer/Driver with OC HV Output 14-SOIC 1040.00/2,500 SN74ABT7820-20PN 296-4083-ND 512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory} 80-LQFP | 17.82 16.64 15.45 
SN7407N 296-1436-5-ND | Hex Buffer/Driver with OC HV Output 14-Dip 96 80 64) |SN74ABT7820-25PH 296-4084-ND 512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory | _80-QFP 10.63 9.57 8.49 
SN7414NSR 296-13127-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOP 1.58 = 1.26 95| | SN74ABT7820-25PN 296-4085-ND 512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory | 80-LQFP | 10.56 9.51 8.44 
SN7414NSR 296-13127-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-SOP 1638.00/2,000 SN74ABT7820-30PH 296-4086-ND 512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory} 80-QFP 15.35 14.33 13.30 
SN7416N 296-14646-5-ND | Hex Inverter with OC HV Output 14-Dip 1.44 1.20 96} | SN74ACT2226DWR 296-15971-1-ND | Dual 64x1 FIFO Memory 24-SOIC 5.40 432 3.36 
SN7417N 296-14647-5-ND | Hex Buffer with OC HV Output 14-Dip 1.38 9 1.15 .92| | SN74ACT2226DWR 296-15971-2-ND | Dual 64x1 FIFO Memory 24-SOIC 6120.00/2,000 
SN7438N 296-14648-5-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 14-Dip 1.29 1.08 86) | SN74ACT2227DW 296-4371-5-ND_| Dual 64x1 FIFO Memory 28-SOIC 5.40 432 3.36 
SN74128NSR 296-13126-1-ND | 2-Input NOR Line Driver 14-SOP 1.95 1.56 1.17] |SN74ACT2227DWR 296-15972-1-ND | Dual 64x1 FIFO Memory 28-SOIC 5.40 4.32 3.36 
SN74128NSR 296-13126-2-ND | 2-Input NOR Line Driver 14-SOP 2028.00/2,000 SN74ACT2227DWR 296-15972-2-ND | Dual 64x1 FIFO Memory 28-SOIC 3060.00/1,000 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ACT2228DW 296-4372-5-ND_| Dual 256x1 FIFO Memory 24-SOIC | 540 432 3.36] [SN74V215-15PAG 296-9895-ND___[512x18 Sync. FIFO Memory 64-TOFP | 10.16 9.15 8.12 
SN74ACT2228DWR | 296-15973-1-ND | Dual 256x1 FIFO Memory 24-SOIC | 5.40 4.32 3.36] | SN74V225-7PAG 296-9901-ND [1024x718 Sync. FIFO Memory 64-TOFP | 9.50 855 7.59 
SN74ACT2228DWR___| 296-15973-2-ND | Dual 256x1 FIFO Memory 24-SOIC 6120.00/2,000 SN74V225-10PAG 296-9898-ND | 1024x18 Sync. FIFO Memory 64-TOFP | 9.50 8.55 7.59 
SN74ACT2229D0W 296-4373-5-ND | Dual 256x1 FIFO Memory 28-SOIC | 6.00 4.80 4.05] |SN74v225-15PAG 296-9899-ND | 1024x18 Sync. FIFO Memory 64-TOFP | 10.00 9.00 7.98 
SN74ACT2229DWR | 296-15974-1-ND | Dual 256x1 FIFO Memory 28-SOIC | 6.00 4.80 4.05] | SN74V225-20PAG 296-9900-ND | 1024x18 Sync. FIFO Memory 64-TOFP | 9.83 8.85 7.85 
SN74ACT2229DWR | 296-15974-2-ND | Dual 256x1 FIFO Memory 28-SOIC 3750.00/1 000 SN74V235-7PAG 296-9905-ND | 2048x18 Sync. FIFO Memory 64-TOFP | 9.50 8.55 7.59 
SN74ACT2235-20PAG |296-4374-ND | 1024x9x?2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory] 64-TOFP | 17.82 16.64 15.45] [SN74V235-10PAG 296-9902-ND | 2048x178 Sync. FIFO Memory 64-TOFP | 950 855 7.59 
SN74ACT2235-40FN | 296-4375-5-ND_| 1024x9x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory|_44-PLCC | 11.55 10.40 9.22| | SN74V235-15PAG 296-9903-ND | 2048x18 Sync. FIFO Memory 64-TOFP | 9.66 8.70 7.72 
SN74ACT2235-60FN  |296-4376-5-ND |1024x9x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory| 44-PLCC | 10.66 9.60 8.52] | SN74V235-20PAG 296-9904-ND | 2048x18 Sync. FIFO Memory 64-TOFP | 9.66 8.70 7.72 
SN74ACT3622-20PCB |296-4392-ND —_| 256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory |120-HLOFP) 17.82 16.64 15.45] | SN74V245-7PAG 296-9909-ND | 4096x18 Sync. FIFO Memory 64-TOFP | 9.65 869 7.71 
SN74ACT3622-20PQ | 296-4393-ND —_| 256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory | 132-QFP | 17.82 16.64 15.45] | SN74V245-15PAG 296-9907-ND __|4096x18 Sync. FIFO Memory 64-TOFP | 9.08 818 7.25 
SN74ACT3622-30PCB |296-4394-ND —_| 256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory |120-HLOFP) 17.40 16.24 15.08] [SN74V245-20PAG 296-9908-ND | 4096x18 Sync. FIFO Memory 64-TOFP | 9.33. 8.40 7.45 
SN74ACT3622-30PQ 296-4395-ND 256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory | 132-QFP | 15.35 14.33 13.30 SN74V263-6PZA 296-12479-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 80-LQFP | 22.37 20.88 19.39 
SN74ACT3631-20PCB | 296-4398-ND 512x36 Clocked FIFO Memory 120-HLOFP| 17.82 16.64 15.45 SN74V263-7GGM 296-15723-5-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 80-TOFP | 32.91 30.72 28.53 
SN74ACT3631-20PQ_ | 296-4399-ND | 512x36 Clocked FIFO Memory 132-QFP_| 17.82 16.64 15.45] | SN74V263-7PZA 296-12480-ND | 8192x18,3.3V Sync. FIFO Memory | 80-LOFP | 21.74 20.29 18.84 
SN74ACT3631-30PCB | 296-4400-ND 512x36 Clocked FIFO Memory 120-HLOFP| 15.35 14.33 13.30} |sN74v263-10PZA 296-12477-ND _|8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 80-LQFP | 21.11 19.70 18.30 
SN74ACT3631-30PQ_ | 296-4401-ND | 512x36 Clocked FIFO Memory 132-QFP_| 15.35 14.33 13.30} | SN74V263-15PZA 296-12478-ND _[8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory | 80-LOFP | 20.46 19.10 17.74 
SN74ACT3632-20PCB__ | 296-4404-ND 512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory | 120-HLQFP| 17.82 16.64 15.45} | sy74y263PZAEP 296-15318-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 80-LQFP | 22.73 21.21 19.70 
SN74ACT3632-20PQ 296-4405-ND = [512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory | 132-QFP | 17.82 16.64 15.45] |sy74y273-6PZA 296-12483-ND | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 80-LOFP | 24.30 22.68 21.06 
SN74ACT3632-30PCB | 296-4406-ND 512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory | 120-HLQFP| 15.35 14.33 13.30} |sN74V273-7PZA 296-12484-ND | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 80-LQFP | 23.66 22.08 20.51 
SN74ACT3632-30PQ 296-4407-ND =| 512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory | 132-QFP | 15.35 14.33 13.30] |sy74y273-10PZA 296-12481-ND__ | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 80-LOFP | 23.01 21.48 19.95 
SN74ACT3641-20PCB | 296-4410-ND —_| 1Kx36 Clocked FIFO Memory 120-HLOFP | 21.78 20.33 18.88] | SN74V273-15PZA 296-12482-ND | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory | 80-LOFP | 22.37 20.88 19.39 
SN74ACT3641-20PQ___|296-4411-ND__| 1Kx36 Clocked FIFO Memory 132-QFP_| 21.78 20.33 _18.88| | s74v273PZAEP 296-22401-ND | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory | 80-LOFP | 24.84 23.19 21.53 
SN74ACT3641-30PCB |296-4412-ND | 1Kx36 Clocked FIFO Memory {20-HLOFP| 21.78 20.33 18.88) | su7ay2g3-6PzA 296-12487-ND |32768x18, 33V Sync. FIFO Memory | 80-LOFP | 2622 2448 2273 
SN74ACT3641-30PQ | 296-4413-ND | 1Kx36 Clocked FIFO Memory 132-QFP | 21.78 20.33 18.88| | s74v283PZAEP 296-22402-ND |32768x18, 3.3V Sync. FIFO Memory | 80-LOFP | 27.00 25.20 23.40 
SN74ACT3651-15PQ © |296-4415-ND —_| 2Kx36 Synchronous FIFO Memory 132-QFP_| 30.69 28.65 26.60) |sn7ay293-6aGM 296-18205-ND _|65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory | 100-BGA | 4077 3806 35.34 
SN74ACT3651-20PCB |296-4416-ND | 2Kx36 Synchronous FIFO Memory | 120-HLOFP) 24.75 23.10 21.45] fen7qyo93-6PzA 296-12491-ND|65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory | B0-LOFP | 28.13 26.25 24.38 
SN74ACT3651-20PQ_|296-4417-ND__| 2kx36 Synchronous FIFO Memory 132-QFP | 24.75 23.10 21.45] | sn7qy293-7PZA 296-12492-ND |65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory | 80-LOFP | 27.50 25.67 23.83 
SN74ACT3651-30PCB | 296-4418-ND | 2Kx36 Synchronous FIFO Memory  |120-HLOFP| 22.28 20.79 19.31] | cnz4y293-10PZA 296-12489-ND |65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory | 80-LOFP | 26.85 2506 23.27 
SN74ACT3651-30PQ | 296-4419-ND | 2Kx36 Synchronous FIFO Memory | 132-QFP | 22.28 20.79 19.31) |en7gyo93-15PZA | 296-12490-ND | 65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory | 80-LOFP | 26.22 24.48 22.73 
SN74ACT7@02-257N 2 aO EA NDIaaS 1Kx18 Strobed FIFO Memory 68-PLOC | 12.33 11.10 9.85) | sn7avag3PZAEP 296-22403-ND__|65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory | 80-LOFP | 29.13 27.19 25.25 
SN7AACT702-25PN eee pera cme) 1x18 Strobed FIFO Memory BO-TOFP | 10.56 9.51 8.44) /SN7aV3640-7PEU __|296-14940-ND | 1024x36, 3.3V FIFO CMOS Memory | 128-LOFP | 18.35 17.13 15.90 
SN74ACT7803-20DL_|296-4450-5-ND_|512x18 Clocked FIFO Memory 56-SOP_| 7.92 6.34 _5.35| | on743650-7PEU 296-14941-ND |2048x36, 3.3V FIFO CMOS Memory | 128-LOFP | 19.97 18.64 17.31 
SN74ACT7803-25DL_— | 296-4451-5-ND_/512x18 Clocked FIFO Memory 56-SOP | 820 6.56 5.54) | sn74y3660-6PEU 296-21341-ND | 4096x36, 3.3V FIFO CMOS Memory | 128-LOFP | 22.37 20.88 19.39 
Tee eprn eae etre ood Te Memory oeeuy Le rend SN74V3660-7PEU 296-14942-ND | 4096x36, 3.3V FIFO CMOS Memory | 128-LOFP | 21.74 20.29 18.84 
SN74ACT7803-25DL ee tole ND) 512x18 Clocke lemory 56. 50.001, SN74V3680-7PEU 296-14944-ND | 16384x36, 3.3V FIFO CMOS Memory | 128-LOFP | 2558 2387 22.17 
SN74ACT7803-40DL | 296-4452-5-ND_/512x18 Clocked FIFO Memory 56-SOP | 820 656 5.54) | sni7qy3690-6PEU 296-14945-ND _|32768x36, 3.3V FIFO CMOS Memory | 128-LOFP | 28.13 26.25 24.38 
SN74ACT7804-20DL___|296-4453-5-ND_|512x18 Strobed FIFO Memory 56-SOP_| 840 6.72 5.67 

SN74ACT7804-20DLR | 296-15975-1-ND | 512x18 Strobed FIFO Memory 56-SSOP | 7.92 6.34 5.35 FILTERS 
SN74ACT7804-20DLR | 296-15975-2-ND | 512x18 Strobed FIFO Memory 56-SSOP 5375.00/1,000 P 
SN74ACT7804-40DLR | 296-4454-1-ND | 512x18 Strobed FIFO Memory 56-SOP | 840 672 5.67 INSTRUMENTS RoHS Compliant Parts Available 
SN74ACT7804-40DLR =| 296-4454-2-ND | 512x18 Strobed FIFO Memory 56-SOP 5250.00/1,000 Tl. Digi-Key Price Each 
SN74ACT7805-15DLR__| 296-15976-1-ND | 256x18 Clocked FIFO Memory 56-SSOP. 7.92 6.34 5.35 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
SN74ACT7805-T5DLR | 296-15976-2-ND | 256x18 Clocked FIFO Memory 56-SSOP 4950.00/1,000 TLCodID 996-10230-5-ND | Butterworth Switched-Canacitor Filter | @-S0IG 1281205 1.75 
SN74ACT7805-20DL | 296-4456-5-ND | 256x18 Clocked FIFO Memory 56-SOP | 14.96 13.47 11.95} |ti¢44cp 296-10239-5-ND Butterworth Switched Capacitor Filter gsoic | 236 189 4147 
SN74ACT7B05-25DLR [EAB ialagugnt ogg) =26x18 Clocked FIFO Memory S6-SOP | 7.92 6.34 5.35) | TLc14ID 296-10240-5-ND | Butterworth Switched-Capacitor Filter | 8-SOIC | 2.25 1.80 140 
SN74ACT7805-25DLR | 296-4457-2-ND | 256x18 Clocked FIFO Memory 56-SOP 4950.00/1 ,000 UAR42AP UAF42AP-ND | Universal Active Filter. 108db THD 14-Dip | 1258 1133 1005 
SN74ACT7805-40DL___|296-4458-5-ND_| 256x18 Clocked FIFO Memory 56-SOP_| 840 6.72 5.67] | jaraoay UAF42AU-ND | Universal Active Filter’ t6-soic | 1258 1133 1005 
SN74ACT7806-20DL  |296-4459-5-ND | 256x18 Strobed FIFO Memory 56-SOP | 14.96 13.47 11.95 

SN74ACT7807-20FN | 296-4462-5-ND_ | 2Kx9 Clocked FIFO Memory 44-PLCC | 17.82 16.64 15.45 ‘ INTERFACE 
SN74ACT7807-20PAG |296-4463-ND | 2Kx9 Clocked FIFO Memory 64-TOFP | 17.82 16.64 15.45 WB Texas Digi Reel” ; : 
SN74ACT7807-25FN | 296-4464-5-ND_ | 2Kx9 Clocked FIFO Memory 44-PLCC | 1056 951 8.44 INSTRUMENTS Ug Compliant Parts Available 
SN74ACT7807-25PAG__|296-4465-ND__| 2Kx9 Clocked FIFO Memory 64-TOFP | 10.56 9.51 8.44) [Tu Digi-Key Price Each 
SN74ACT7807-40FN  |296-4466-5-ND | 2Kx9 Clocked FIFO Memory 4-PLCC [11.55 1040 9.22] | Part No. Part No. Description Pkg. 125100 
SN74ACT7807-40PAG |296-4467-ND | 2Kx9 Clocked FIFO Memory 64-TOFP | 11.55 10.40 9.22] |pgop745p 296-23610-5-ND 112C Bus Extender NEW! BS0I0 | 394315 2.45 
SN74ACT7808-20FN | 296-4468-5-ND | 2Kx9 Strobed FIFO Memory 44-PLCC | 17.82 16.64 15.45] | pgog715p 96-23469-5-ND —_| 2 Bus Extender NEW! B-Dip | 360 288 224 
SN74ACT7808-20PAG | 296-4469-ND | 2Kx9 Strobed FIFO Memory 64-TOFP | 17.82 16.64 15.45) | sn75DP118RHHR 296-23774-1-ND DisplayPort 1:1 Repeater NEW! 36-QFN 270 216 1.68 
SN74ACT/808-25FN __|296-4470-5-ND_| 2Kx9 Strobed FIFO Memory 44-PLOC | 10.56 9.51 8.44) | su75DP118RHHR 296-23774-2-ND | DisplayPort 1:1 Repeater NEW! | 36-QFN 3780.00/2,500 
SN74ACT7808-25PAG | 296-4471-ND | 2Kx9 Strobed FIFO Memory 64-TOFP | 10.56 9.51 8.44) |sn75pP122RTOR 296-23152-1-ND DisplayPort 1:2 Switch 56-VOFN | 4.28 3.42 2.66 
SN74ACT7808-30FN 296-4472-5-ND | 2Kx9 Strobed FIFO Memory 44-PLCC | 15.35 14.33 13.30] [Sy75DP122RTOR 296-23152-2-ND DisplayPort 1:2 Switch 56-VOFN 4846.00/2,000 
SN74ACT7808-30PAG | 296-4473-ND _| 2Kx9 Strobed FIFO Memory 64-TOFP | 15.35 14.33 13.30) |SN75DP128ARTOR 296-24004-1-ND DisplayPort 1:2 Switch NEW! 56-QFN 371 297 2.31 
SN74ACT7808-40FN = | 296-4474-5-ND_ | 2Kx9 Strobed FIFO Memory 44-PLCC | 11.55 10.40 9.22) |sn75DP128ARTOR | 296-24004-2-ND _| DisplayPort 1:2 Switch NEW! 56-QFN 4208.00/2,000 
SN74ACT7808-40PAG__| 296-4475-ND__| 2Kx9 Strobed FIFO Memory 64-TOFP | 11.55 10.40 9.22) |sn75pp128RTOR 296-23119-1-ND DisplayPort 1:2 Switch 56-VOFN | 3.71 2.97 2.31 
SN74ACT7811-18FN 296-4478-5-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory 68-PLCC | 17.82 16.64 15.45] |sy75pP128RTOR 296-23119-2-ND DisplayPort 1:2 Switch 56-VOFN 4208.00/2,000 
SN74ACT7811-18PN | 296-4479-ND __| 1Kx18 Clocked FIFO Memory 80-LOFP | 17.82 16.64 15.45) |SN75DP129RHHR 296-23096-1-ND | DisplayPort to TMDS Translator 36-VOFN | 2.93 2.34 1.82 
SN74ACT7811-20FN | 296-4480-5-ND_ | 1Kx18 Clocked FIFO Memory 68-PLCC | 13.74 12.38 10.98) | sN75DP129RHHR 296-23096-2-ND__| DisplayPort to TMDS Translator 36-VOFN 4095.00/2,500 
SN74ACT7811-20PN | 296-4481-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory 80-LOFP | 13.74 12.38 10.98 

SN74ACT7811-25FN | 296-4482-5-ND_| 1Kx18 Clocked FIFO Memory 68-PLCC | 10.62 9.60 8.52 

SN74ACT/811-25PN  |296-4483-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory 80-LOFP | 10.66 9.60 8.52 es L NTEGRATORS 
SN74ACT7813-20DL | 296-4485-5-ND | 64x18 Clocked FIFO Memory 56-SOP | 7.92 634 5.35 INSTRUMENTS ons | Complan Pare Avalabls 
SN74ACT7813-25DL | 296-4486-5-ND | 64x18 Clocked FIFO Memory 56-SOP | 7.26 581 491] [TIL Digi-Key Price Each> 
SN74ACT7813-40DL | 296-4487-5-ND | 64x18 Clocked FIFO Memory 56-SOP | 660 5.28 4.46] |PartNo. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ACT7814-20DL 296-4488-5-ND | 64x18 Strobed FIFO Memory 56-SOP_ | 12.50 11.25 9.98] |ACF2101BU ACF2101BU-ND |Low Noise, Dual, Switched Integrator 24-SOIC | 24.83 _ = 
SN74ACT7814-40DLR =| 296-4489-1-ND | 64x18 Strobed FIFO Memory 56-SOP 6.60 5.28 4.46 1VC102U 1VC102U-ND. Prec. Switched Integrator Trans. Amp 14-SOIC 8.33 _— _ 
SN74ACT7814-40DLR | 296-4489-2-ND | 64x18 Strobed FIFO Memory 56-SOP 5375.00/1,000 

SN74ACT7881-15FN | 296-4490-5-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory 68-PLCC | 17.82 16.64 15.45 0 EXPANDERS 
SN74ACT7881-15PN  |296-4491-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory 80-LOFP | 17.82 16.64 15.45 : 

SN74ACT7881-20FN _|296-4492-5-ND_|1Kx18 Clocked FIFO Memory 68-PLCC | 17.82 16.64 15.45 complleniRartsanelenle 
SN74ACT7881-20PN  |296-4493-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory 80-LOFP | 17.82 16.64 15.45 = Price Each 
SN74ACT7881-30FN | 296-4494-5-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory 68-PLCC | 15.35 14.33 13.30 Description Pkg. 1 25 100 
SN74ACT7881-30PN  |296-4495-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory 80-LOFP | 15.35 14.33 13.30) |PCAGIO7DWR  |296-21756-1-ND |1/0 Expander 12C 6Bit TeSOIC | 236 1.89 147 
SN74ACT7882-15FN | 296-4496-5-ND_ | 2Kx18 Clocked FIFO Memory 68-PLCC | 22.28 20.79 19.31] |PCA6107DWR  |296-21756-2-ND | 1/0 Expander I2C 8Bit 18-SOIC 2678.00/2,000 
SN74ACT7882-20FN | 296-4498-5-ND_| 2Kx18 Clocked FIFO Memory 68-PLCC | 22.28 20.79 19.31] |PCA9534ADBR | 296-21757-1-ND I/O Expander I2C 8Bit 16-SSOP | 1.88 1.50 1413 
SN74ACT7882-20PN  |296-4499-ND | 2Kx18 Clocked FIFO Memory 80-LOFP | 22.28 20.79 19.31) |PCA9534ADBR | 296-21757-2-ND | I/O Expander |2C 8Bit 16-SSOP | 1950.00/2,000 
SN74ACT7882-30FN | 296-4500-5-ND | 2Kx18 Clocked FIFO Memory 68-PLCC | 20.79 19.41 18.02} |PCA9534ADGVR |296-21758-1-ND _|1/O Expander I2C 8Bit 16-TVSOP| 1.88 1.50 113 
SN74ACT7882-30PN  |296-4501-ND | 2Kx18 Clocked FIFO Memory 80-LOFP | 20.79 19.41 18.02) [PCA9534ADGVR |296-21758-2-ND [1/0 Expander 12C 8Bit T6-1VSOP| _ 1950.00/2,000 
SN74ALS232BN 296-5039-5-ND | 16x4 Asynchronous FIFO Memory 16-Dip | 9.00 7.20 6.08) |PCA9534ADWR | 296-21759-1-ND | 1/0 Expander I2C 8Bit 16-SOIC | 1.88 1.50 1413 
SN74ALVC7803-20DL__|296-5161-5-ND_|512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP_| 7.92 6.34 __5.35| |PCA9534ADWR | 296-21759-2-ND | I/O Expander I2C 8Bit 16-SOIC 1950.00/2,000 
SN74ALVC7803-20DLR | 296-15978-1-ND | 512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP | 7.92 6.34 5.35| |PCA9S34APWR | 296-21760-1-ND _ | 1/O Expander I2C 8Bit 16-TSSOP| 1.88 1.50 113 
SN74ALVC7803-20DLR | 296-15978-2-ND | 512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP 4950.00/1 000 PCAQ534APWR | 296-21760-2-ND _| 1/0 Expander I2C 8Bit 16-TSSOP| _ 1950.00/2,000 
SN74ALVC7803-25DL | 296-5162-5-ND | 512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP | 7.92 6.34 5.35] |PCA9S34ARGVR |296-22707-1-ND _ [1/0 Expander I2C 8Bit Te-OFN | 188 150 113 
SN74ALVC7803-40DL | 296-5163-5-ND | 512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP | 7.10 5.68 4.80] |PCA9534ARGVR |296-22707-2-ND | 1/0 Expander I2C 8Bit 16-OFN 2400.00/2,500 
SN74ALVC7804-25DL__ | 296-5164-5-ND_|512x18, 3.3V Async. FIFO Memory _| 56-SSOP | 7.92 6.34 __5.35| |PCA9534DBR — | 296-21761-1-ND _| I/O Expander |2C 8Bit 16-SSOP | 1.88 1.50 1413 
SN74ALVC7805-20DLR_ |296-15979-1-ND | 256x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP | 14.96 13.47 11.95] |PCA9534DBR —| 296-21761-2-ND | 1/O Expander I2C 8Bit 16-SSOP |  1950.00/2,000 
SN74ALVC7805-20DLR | 296-15979-2-ND | 256x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP | — 11090.30/1,000 PCA9534DGVR__|296-21762-1-ND _|1/0 Expander 12C 8Bit 16-TVSOP| 1.88 1.50 1.13 
SN74ALVC7805-25DL | 296-5166-5-ND | 256x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP | 7.92 6.34 5.35] |PCA9534DGVR  |296-21762-2-ND _ [1/0 Expander I2C 8Bit T6-1VSOP| _ 1950.00/2,000 
SN74ALVC7805-40DL | 296-5167-5-ND | 256x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP | 5.94 4.76 4.01] |PCA9534DWR | 296-21763-1-ND _ | 1/O Expander I2C 8Bit 16-SOIC | 1.88 1.50 1413 
SN74ALVC7806-25DL__| 296-5168-5-ND_| 256x18, 3.3V Async. FIFO Memory _| 56-SSOP | 7.92 6.34 __5.35| |PCA9534DWR | 296-21763-2-ND | I/O Expander |2C 8Bit 16-SOIC 1950.00/2,000 
SN74ALVC7813-20DL | 296-5169-5-ND | 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP | 7.92 6.34 5.35; |PCA9534PWR | 296-21764-1-ND | 1/0 Expander |2C 8Bit 16-TSSOP| 1.88 1.50 1.13 
SN74ALVC7813-20DLR | 296-15980-1-ND | 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP | 7.92 6.34 5.35] |PCA9S34PWR | 296-21764-2-ND__|1/O Expander I2C 8Bit 16-TSSOP| __ 1950.00/2,000 
SN74ALVC7813-20DLR | 296-15980-2-ND | 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP 4950.00/1 ,000 PCASS34RGVR  |296-22708-1-ND | 1/0 Expander I2C 8Bit 6-OFN | 788 150 113 
SN74ALVC7813-25DL | 296-5170-5-ND | 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP | 7.26 5.81 4.91] |PCA9534RGVR | 296-22708-2-ND _| 1/0 Expander I2C 8Bit 16-OFN 2400.00/2,500 
SN74ALVC7813-40DL__|296-5171-5-ND_| 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP | 6.60 5.28 4.46] |PCA9535DBQR | 296-20947-1-ND_| 1/0 Expander I2C 16Bit 24-QS0P | 2.25 1.80 1.40 
SN74ALVC7814-25DL | 296-5172-5-ND | 64x18, 3.3V Async. FIFO Memory 56-SSOP | 7.26 5.81 4.91] |PCA9S535DBQR | 296-20947-2-ND | /O Expander |2C 16Bit 24-QSOP | 3150.00/2,500 
SN74ALVC7814-40DL | 296-5173-5-ND | 64x18, 3.3V Async. FIFO Memory 56-SSOP | 6.60 5.28 4.46] |PCA9535DBR _|296-20948-1-ND__|1/O Expander 2C 16Bit 24-SSOP | 2.25 1.80 1.40 
SN74V215-7PAG 296-9897-ND | 512x18 Sync. FIFO Memory 64-TOFP | 9.90 891 7.91] |PCA9535DBR  |296-20948-2-ND [1/0 Expander I2C 16Bit 24-SSOP | 2550.00/2,000 
SN74V215-10PAG 296-9894-ND _|512x18 Sync. FIFO Memory 64-TOFP | 16.70 13.36 11.28] [PCA9535DGVR — |296-20949-1-ND _| I/O Expander l2C 16Bit 24-TVSOP| 2.25 1.80 1.40 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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RoHS Compliant Parts Available INstRuMENTS Digi@pReel’ (cont) RoHS Compliant Parts Available 
TOE Digi-Key Price Each me Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 «100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PCAQS35DGVR | 296-20949-2-ND | 1/0 Expander I2C T6Bit 24-TVSOP|  2550.00/2,000 PCF8575RGER | 296-20982-1-ND_[1/0 Expander I2C 16Bit 24-VOFN | 2.25 1.80_1.35 
PCA9535DWR —-| 296-20950-1-ND | I/O Expander I2C 16Bit 24-SOIC | 2.25 1.80 1.40) |PCF8575RGER | 296-20982-2-ND | 1/0 Expander 12C 16Bit 24-VOFN 3456.00/3,000 
PCAQS35DWR___|296-20950-2-ND_| I/O Expander I2C 16Bit 24-SOIC 2550.00/2,000 PCAQS35RGER | 296-19548-1-ND 1/0 Expander I2C 16Bit 24-VOFN | 2.25 1.80 1.40 
PCAS535PWR | 296-20951-1-ND | 1/0 Expander I2C T6Bit 24-TSSOP| 225 1.80 1.40] |PCA9S35RGER | 296-19548-2-ND | /0 Expander I2C 16Bit 24-VOFN 3780.00/3,000 
PCA9535PWR 296-20951-2-ND | 1/0 Expander |2C 16Bit 24-TSSOP 2550.00/2,000 PCA9539DBQR =| 296-19266-1-ND —_|1/0 Expander I2C 16Bit 24-QSOP | 248 1.98 1.54 
PCA9535RTWR 296-22768-1-ND W/O Expander 12C 16Bit 24-QFN 2.25 1.80 1.40 PCA9539DBQOR 296-19266-2-ND | I/O Expander 12C 16Bit 24-QSOP 3465.00/2,500 
PCAQS35RTWR | 296-22768-2-ND | I/O Expander I2C 16Bit 24-QFN 3780.00/3,000 PCAQS39RGER — | 296-19549-1-ND 1/0 Expander I2C 16Bit 24-VOFN | 2.48 1.98 1.54 
PCA9536DGKR 296-20952-1-ND _| 1/0 Expander 12C 4Bit 8-MSOP 1.50 1.20 90 PCA9539RGER 296-19549-2-ND | 1/0 Expander I2C 16Bit 24-VQFN 4158.00/3,000 
PCA9536DGKR 296-20952-2-ND 1/0 Expander 12C 4Bit 8-MSOP 1920.00/2,500 PCA9555RGER 296-19591-1-ND | I/O Expander I2C 16Bit 24-VOFN 2.70 216 1.68 
PCA9536DR 296-21765-1-ND W/O Expander 12C 4Bit 8-SOIC 1.50 1.20 90 PCA9555RGER 296-19591-2-ND | I/O Expander 12C 16Bit 24-VQFN 4536.00/3,000 
PCA9536DR 296-21765-2-ND | I/O Expander I2C 4Bit 8-SOIC 1920.00/2,500 PCA9557RGYR 296-19472-1-ND__|1/O Expander |2C 8Bit 16-QFN 2.25 1.80 1.35 
PCA9538DBR 296-21766-1-ND | I/O Expander |2C 8Bit 16-SSOP | 2.25 1.80 1.40] |PCA9557RGYR | 296-19472-2-ND 1/0 Expander |2C 8Bit 16-QFN 1170.00/1,000 
PCAQ538DBR 296-21766-2-ND__| 1/0 Expander |2C 8Bit 16-SSOP 2550.00/2,000 TCAG408PWR =| 296-21822-1-ND | 1/0 Expander I2C 8Bit 16-TSSOP] 2.93 2.34 1.82 
PCA9538DGVR | 296-21767-1-ND | 1/0 Expander I2C 8Bit 16-TVSOP| 2.25 1.80 1.40] |TCAG408PWR 296-21822-2-ND | 1/0 Expander |2C 8Bit 16-TSSOP 3316.00/2,000 
PCA9538DGVR | 296-21767-2-ND | I/O Expander I2C 8Bit 16-TVSOP 2550.00/2,000 TCA6408RGTR =| 296-21823-1-ND | 1/0 Expander |2C 8Bit 16-QFN | 3.15 252 1.96 
PCASS38DWR ‘| 296-21768-1-ND | I/O Expander I2C 8Bit 16-SOIC | 2.25 1.80 1.40] [TCAG408RGTR | 296-21823-2-ND_| 1/0 Expander 12C 8Bit 16-QFN 5292.00/3,000 
PCAQ5S38DWR | 296-21768-2-ND | I/O Expander I2C 8Bit 16-SOIC 2550.00/2,000 " 
PCAQ538PWR | 296-21769-1-ND_| I/O Expander I2C 8Bit 16-TSSOP| 2.25 1.80 1.40 Vip Texas = LINEAR PERIPHERAL DRIVERS 
PCA9538PWR 296-21769-2-ND | 1/0 Expander I2C 8Bit 16-TSSOP 2550.00/2,000 INSTRUMENTS DigiDRe I° RoHS Compliant Parts Available 
PCAQ539DBR 296-20953-1-ND | I/O Expander 12C 16Bit 24-SSOP | 248 1.98 1.54) [ry DREK Price Each 
PCAQ539DBR | 296-20953-2-ND _ I/O Expander I2C 16Bit 24-SSOP 2806.00/2,000 realy Putee Deen ra i nt 
PCA9S39DGVR —/296-20954-1-ND | I/O Expander I2C 16Bit 24-TVSOP| 2.48 1.98 1.54] [Tarlo ame: Seer Aton : 9. 
PCA9539DGVR__|296-20954-2-ND__| I/O Expander I2C 16Bit 24-TVSOP | __ 2806.00/2,000 DS3680D 296-9484-5-ND | Quad Telephone Relay Driver 14-S0IC 93 7862 
PCAQS39DWR  |296-20955-1-ND [1/0 Expander 12 T6Bit 24-SOIC | 248 1.98 1.54) |DS3680N 296-9485-5-ND_ | Quad Telephone Relay Driver 14-Dip 90.75 60 
PCAQS39DWR | 296-20955-2-ND | I/O Expander I2C 16Bit 24-SOIC 2806.00/2,000 SN75437ANE 296-14959-5-ND | Quad Peripheral Driver 16-Dip 2.20 1.76 1.32 
PCA9539PWR | 296-20956-1-ND | I/O Expander 12C 16Bit 24-TSSOP| 2.48 1.98 1.54) | SN754410NE 296-9911-5-ND | Quad Half-H Driver _ : 16-Dip 188 1.50 1.13 
PCAQS39PWR | 296-20956-2-ND | I/O Expander I2C 16Bit 24-TSSOP| — 2806.00/2,000 SN754518D 296-9912-5-ND_| Dual High Speed Peripheral Driver 8-SOIC 88 «6650 
PCA9554ADBR _|296-21777-1-ND _| I/O Expander I2C 8Bit 16-SSOP | 2.13 1.70 1.28| |SN75451BDR 296-14960-1-ND | Dual High Speed Peripheral Driver 8-SOIC 80 60 5 
PCAQ554ADBR _|296-21777-2-ND _ | 1/0 Expander I2C 8Bit 16-SSOP 2210.00/2,000 SN75451BDR 296-14960-2-ND | Dual High Speed Peripheral Driver 8-SOIC 650.00/2,500 
PCAQSS4ADGVR /296-21778-1-ND | I/O Expander I2C 8Bit 16-TVSOP] 2.13 1.70 1.28] | SN75451BP 296-1746-5-ND__ | Dual High Speed Peripheral Driver 8-Dip 80 6045 
PCAQ554ADGVR |296-21778-2-ND | I/O Expander I2C 8Bit 16-TVSOP| — 2210.00/2,000 SN75452BDR 296-14961-1-ND | Dual High Speed Peripheral Driver 8-SOIC 80 6045 
PCAQ554ADWR /296-21779-1-ND | 1/0 Expander |2C 8Bit 16-SOIC | 213 1.70 1.28) [| SN75452BDR 296-14961-2-ND_| Dual High Speed Peripheral Driver 8-SOIC 650.00/2,500 
PCAQSS4ADWR__|296-21779-2-ND__ | I/O Expander I2C 8Bit 16-SOIC 2210.00/2,000 SN75452BP 296-1747-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver 8-Dip 800 60045 
PCAQ554APWR |296-21780-1-ND | 1/0 Expander I2C 8Bit T6-TSSOP| 213 1.70 128] |SN75453BD 296-9913-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver 8-SOIC 88 8666 50 
PCAQ554APWR | 296-21780-2-ND | I/O Expander I2C 8Bit 16-TSSOP| — 2210.00/2,000 SN75453BDR 296-9913-1-ND | Dual High Speed Peripheral Driver 8-SOIC 80 6.6045 
PCAQ5S54ARGVR |296-22709-1-ND | I/O Expander I2C 8Bit 16-VOFN | 2.13 1.70 1.28] |SN75453BDR 296-9913-2-ND | Dual High Speed Peripheral Driver 8-SOIC 650.00/2,500 
PCAQ554ARGVR |296-22709-2-ND | I/O Expander I2C 8Bit 16-VOFN 2720.00/2,500 SN75453BP 296-1748-5-ND _| Dual High Speed Peripheral Driver 8-Dip 80.6045 
PCA9554DBR 296-21781-1-ND _ | 1/0 Expander 12C 8Bit 16-SSOP | 2.13 1.70 1.28] | SN75454BP 296-9914-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver 8-Dip 800 60045 
PCA9554DBR 296-21781-2-ND | 1/0 Expander 12C 8Bit 16-SSOP 2210.00/2,000 SN75462P 296-9915-5-ND | Dual Peripheral Driver 8-Dip 114 95 76 
PCAQ5S4DGVR | 296-21782-1-ND _ | I/O Expander I2C 8Bit 16-TVSOP| 2.13 1.70 1.28] |SN75463P 296-9916-5-ND | Dual Peripheral Driver : 8-Dip 135 1.08 81 
PCAQ554DGVR | 296-21782-2-ND | I/O Expander |2C 8Bit 16-TVSOP|  2210.00/2,000 SN75468N 296-9917-5-ND | High Voltage Darlington Transistor Array} 16-Dip 75 63 50 
PCA9554DWR 296-21783-1-ND | I/O Expander I2C 8Bit 16-SOIC 913 1.70 1.28 SN75469N 296-9918-5-ND_| High Voltage Darlington Transistor Array 16-Dip 80 60 45 
PCAQ554DWR _|296-21783-2-ND__| 1/0 Expander I2C 8Bit 16-SOIC 2210.00/2,000 SN75471P 296-9919-5-ND | Dual Peripheral Driver 8-Dip 9600 72054 
PCA9554PWR 296-21784-1-ND | 1/0 Expander I2C 8Bit T6-TSSOP| 213 1.70 1.28] |SN75477DR 296-14962-1-ND Dual Peripheral Driver 8-SOIC 80 60) 45 
PCA9554PWR 296-21784-2-ND | I/O Expander |2C 8Bit 16-TSSOP 2210.00/2,000 $N75477DR 296-14962-2-ND | Dual Peripheral Driver 8-SOIC 650.00/2,500 
PCA9555DBQR | 296-20970-1-ND —_| I/O Expander I2C 16Bit 24-QSOP | 2.70 216 1.8) |SN75477P 296-9920-5-ND | Dual Peripheral Driver 8-Dip 80 6045 
PCA9555DBOR =| 296-20970-2-ND | I/O Expander I2C 16Bit 24-QSOP 3780.00/2,500 SN75472P 296-1749-5-ND__| Dual Peripheral Driver 8-Dip 80.6045 
PCA9555DBR 296-20971-1-ND__| 1/0 Expander 12C 16Bit 94-SSOP | 2.70 2.16 1.68) | 1L4242DRJR 296-23615-1-ND | LED Driver w/ PWM Control NEW! 8-SON 1.63 = 1.30 98 
PCA9555DBR 296-20971-2-ND | 1/0 Expander I2C 16Bit 24-SSOP 3060.00/2,000 TL4242DRJR 296-23615-2-ND | LED Driver w/ PWM Control NEW! 8-SON 845.00/1,000 
PCAQ555DGVR =| 296-20972-1-ND | I/O Expander I2C 16Bit 24-TVSOP| 2.70 2.16 1.68 |TLC5904PZP 296-2378-ND —_| Linear LED Driver 100-TOFP | 9.30 7.44 6.28 
PCA9555DGVR =| 296-20972-2-ND | I/O Expander I2C 16Bit 24-TVSOP 3060.00/2,000 TLC5905PAP 296-2379-ND —_| Linear LED Driver 64-TOFP 5.70 4.56 3.85 
PCAQ555DWR —-| 296-20973-1-ND | I/O Expander I2C 16Bit 24-SOIC | 2.70 216 1.68) |TLC5911PZP 296-2381-ND___| Linear LED Driver 100-TOFP | 9.00 7.20 6.08 
PCAQ555DWR | 296-20973-2-ND__|[1/0 Expander I2C 16Bit 24-SOIC 3060.00/2,000 TLC5916IDR 296-22710-1-ND | Linear LED Driver 16-SOIC 141 118.94 
PCASS55PWR | 296-20974-1-ND _ | 1/0 Expander I2C T6Bit 24-TSSOP| 270 216 1.68] |TLCS91GIDR 296-22710-2-ND | Linear LED Driver 16-SOIC 1527.50/2,500 
PCAQ555PWR 296-20974-2-ND | 1/0 Expander I2C 16Bit 24-TSSOP 3060.00/2,000 TLC5916IPWR 296-22711-1-ND | Linear LED Driver 16-TSSOP | 141 148 94 
PCA9557DBR 296-20975-1-ND | I/O Expander |2C 8Bit 16-SSOP | 2.25 1.80 1.35) |TLC5916IPWR 296-22711-2-ND | Linear LED Driver 16-TSSOP 1250.00/2,000 
PCAQ557DBR 296-20975-2-ND | I/O Expander 12C 8Bit 16-SSOP 2340.00/2,000 TLCS916QDRQ1__| 296-23321-1-ND | Linear LED Driver 16-SOIC_ | 1.35 1.08 81 
PCA9557DGVR__|296-20976-1-ND__| 1/0 Expander I2C 8Bit 16-TVSOP| 2.25 1.80 1.35] | TLC5916QDRQ1 296-23321-2-ND | Linear LED Driver 16-SOIC 1727.50/2,500 
PCAQ557DGVR | 296-20976-2-ND _ | 1/0 Expander I2C 8Bit T6-TVSOP| _ 2340.00/2,000 TLC5917IDR 296-21995-1-ND | Linear LED Driver 16-SOIC | 150 1.20 90 
PCAQ557DR 296-20977-1-ND | I/O Expander |2C 8Bit 16-SOIC | 2.25 1.80 1.35] | TLCS917IDR 296-21995-2-ND | Linear LED Driver 16-SOIC 1920.00/2,500 
PCA9557DR 296-20977-2-ND _ | 1/0 Expander |2C 8Bit 16-SOIC 2880.00/2,500 TLC5917IPWR 296-21996-1-ND | Linear LED Driver 16-TSSOP | 150 1.20 90 
PCAQ557PWR ‘| 296-20978-1-ND | I/O Expander I2C 8Bit 16-TSSOP| 2.25 1.80 1.35] |TLC5917IPWR 296-21996-2-ND | Linear LED Driver 16-TSSOP 1560.00/2,000 
PCAS557PWR___|296-20978-2-ND_| I/O Expander I2C 8Bit 16-TSSOP| __2340.00/2,000 TLCS917QDRO1 ~~ | 296-23322-1-ND | Linear LED Driver 16-SOIC ] 1.75 1.40 1.05 
PCAQSS7RGVR | 296-21785-1-ND _ | 1/0 Expander 12C 8Bit T6-QFN | 2.25 1.80 1.35] |TLC5917QDRQ1 —| 296-23322-2-ND | Linear LED Driver 16-SOIC 2240.00/2,500 
PCAQS57RGVR | 296-21785-2-ND | I/O Expander I2C 8Bit 16-QFN 2880.00/2,500 TLC5920DL 296-10348-5-ND | Linear LED Driver 48-SSOP | 281 225 1.75 
PCF8574ADGVR = | 296-17437-1-ND | I/O Expander I2C 8Bit 20-TVSOP) 1.75 1.40 1.05] | TLC5921DAP 296-10349-5-ND | Linear LED Driver 32-TSSOP | 2.99 240 1.87 
PCF8574ADGVR | 296-17437-2-ND _ | I/O Expander I2C 8Bit 20-TVSOP} — 1820.00/2,000 TLC5922DAP 296-15843-5-ND | Linear LED Driver 32-TSSOP | 3.38 2.70 2.10 
PCF8574ADWR__|296-13105-1-ND__| I/O Expander I2C 8Bit 16-SOIC | 1.75 1.40 1.05) | TLC5923DAP 296-17731-5-ND | Linear LED Driver 32-TSSOP | 3.49 2.79 2.17 
PCF85/4ADWR  [296-13105-2-ND _ [1/0 Expander I2C 8Bit 16-SOIC 1820.00/2,000 TLC5923RHB 296-19333-ND | Linear LED Driver 32-0FN 3.15 252 1.96 
PCF8574AN 296-13106-5-ND | |/O Expander |2C 8Bit 16-Dip | 1.75 1.40 1.05] | TLC5923RHBT 296-19334-1-ND | Linear LED Driver 32-QFN 349 279 217 
PCF8574APWR | 296-13107-1-ND | I/O Expander I2C 8Bit 20-TSSOP) 1.75 1.40 1.05] | TLC5923RHBT 296-19334-2-ND | Linear LED Driver 32-0FN 515.50/250 
PCF8574APWR | 296-13107-2-ND | I/O Expander I2C 8Bit 20-TSSOP| — 1820.00/2,000 TLC5924DAP. 296-20736-ND__| Linear LED Driver 32-TSSOP | 3.71 2.97 2.34 
PCF8574ARGYR | 296-15150-1-ND__| 1/0 Expander |2C 8Bit 20-VOFN | 1.75 1.40 1.05] | TLC5924RHBT 296-20779-1-ND | Linear LED Driver 32-QFN 3.71 2.97 2.31 
PCF85/4ARGYR  |296-15150-2-ND _ | 1/0 Expander I2C 8Bit 20-VOFN 910.00/1 000 TLC5924RHBT 296-20779-2-ND | Linear LED Driver 32-0FN 548.75/250 
PCF8574DGVR | 296-17364-1-ND | I/O Expander |2C 8Bit 20-TVSOP) 1.75 1.40 1.05] |TLC5925IDBQR 296-23916-1-ND | Linear LED Driver NEW! 24-QSOP | 125 100 75 
PCF8574DGVR /296-17364-2-ND | I/O Expander |2C 8Bit 20-TVSOP| — 1820.00/2,000 TLC5925IDBOR 296-23916-2-ND | Linear LED Driver NEW! 24-QSOP 1600.00/2,500 
PCF8574DWR = 296-13108-1-ND | 1/O Expander 12C 8Bit 16-SOlc | 1.75 1.40 1.05] |TLC5928DBQR 296-23653-1-ND | Linear LED Driver NEW! 24-QS0P_| 150 120 90 
PCE8574DWR _|296-13108-2-ND__| I/O Expander I2C 8Bit 16-SOIC 1820.00/2,000 TLC5928DBOR 296-23653-2-ND | Linear LED Driver NEW! 24-QSOP 1920.00/2,500 
PCF8574N 296-13109-5-ND | \/O Expander |2C 8Bit 6-Dip | 1.75 1.40 1.05] |TLC5928PW 296-23819-5-ND | Linear LED Driver NEW! 24-TSSOP | 1.75 140 1.05 
PCF8574PWR —-296-13110-1-ND | I/O Expander 12C 8Bit 20-TSSOP) 1.75 1.40 1.05] |TLC5928PWPR 296-23654-1-ND | Linear LED Driver NEW! 24-TSSOP | 150 1.20 90 
PCF8574PWR —-296-13110-2-ND | I/O Expander |2C 8Bit 20-TSSOP| — 1820.00/2,000 TLC5928PWPR 296-23654-2-ND | Linear LED Driver NEW! 24-TSSOP 1560.00/2,000 
PCF8574RGTR | 296-21238-1-ND | I/O Expander I2C 8Bit 16-VOFN | 1.75 140 1.05] |TLC5928RGET 296-23922-1-ND | Linear LED Driver NEW! 24-VOFN | 188 150 1.13 
PCF8574RGTR | 296-21238-2-ND__| I/O Expander I2C 8Bit 16-VQFN 2688.00/3,000 TLC5928RGET 296-23922-2-ND | Linear LED Driver NEW! 24-VOFN 262.50/250 
PCF85/4RGYR  |296-15173-1-ND _ | 1/0 Expander I2C 8Bit 20-VOFN | 1.75 1.40 1.05] | TLC5930PWP 296-15631-5-ND | LED Driver RGB 24-TSSOP | 9.20 7.36 6.21 
PCF8574RGYR | 296-15173-2-ND _ I/O Expander I2C 8Bit 20-VOFN 910.00/1,000 TLC5940PWP 296-17733-5-ND | LED Driver PWM Control 28-TSSOP | 4.73 3.78 2.94 
PCF8575CDBQR | 296-17913-1-ND _| I/O Expander I2C 16Bit 24-QSOP | 2.03 1.62 1.26) |TLC5940RHBR 296-21251-1-ND | LED Driver PWM Control 32-QFN 428 342 2.66 
PCF8575CDBQR | 296-17913-2-ND _| I/O Expander I2C 16Bit 24-QSOP 2835.00/2,500 TLC5940RHBR 296-21251-2-ND | LED Driver PWM Control 32-QFN 7182.00/3,000 
PCF8575CDBR___|296-20979-1-ND_| I/O Expander I2C 16Bit 24-SSOP | 2.25 1.80 1.35] [TLC5S941EVM-156 296-21104-ND | Evaluation Module for TLC5941 = 0 2 — = — 
PCF8575CDBR | 296-20979-2-ND _ | I/O Expander I2C 16Bit 24-SSOP 2340.00/2,000 TLC5941PWP 296-18617-5-ND | LED Driver PWM Control 28-TSSOP | 4.16 3.33 2.59 
PCF8575CDGVR | 296-17914-1-ND | I/O Expander I2C 16Bit 24-TVSOP) 2.03 1.62 1.26] | TLC5941RHBT 296-21105-1-ND | LED Driver PWM Control 32-QFN 450 3.60 2.80 
PCF8575CDGVR | 296-17914-2-ND | I/O Expander I2C 16Bit 24-TVSOP| — 2296.00/2,000 TLC5941RHBT 296-21105-2-ND | LED Driver PWM Control 32-0FN 665.00/250 
PCF8575CDWR | 296-17915-1-ND | I/O Expander I2C 16Bit 24-SOIC | 2.03 162 1.26) |TLC5942PWP 296-22868-5-ND | Linear LED Driver 28-TSSOP | 4.39 351 2.73 
PCF8575CDWR__|296-17915-2-ND_| I/O Expander I2C 16Bit 24-SOIC 2296.00/2,000 TLC5942RHBT 296-22869-1-ND | Linear LED Driver 32-QFN 4733.78 2.94 
PCF8575CPWR  |296-17916-1-ND _ | 1/0 Expander I2C 16Bit 24-TSSOP| 2.03 1.62 1.26] | TLC5942RHBT 296-22869-2-ND | Linear LED Driver 32-0FN 698.25/250 
PCF8575CPWR | 296-17916-2-ND | I/O Expander I2C 16Bit 24-TSSOP| — 2296.00/2,000 TLC5943PWPR 296-22974-1-ND | Linear LED Driver 28-TSSOP | 4.50 360 2.80 
PCF8575CRGER | 296-20980-1-ND | I/O Expander I2C 16Bit 24-VOFN | 2.25 1.80 1.35] | TLC5943PWPR 296-22974-2-ND | Linear LED Driver 28-TSSOP 5100.00/2,000 
PCF8575CRGER | 296-20980-2-ND _ | I/O Expander I2C 16Bit 24-VQFN 3456.00/3,000 TLC5943RHBR 296-23091-1-ND | Linear LED Driver 32-QFN 4.95 3.96 3.08 
PCF8575DBQR _|296-17806-1-ND__| I/O Expander I2C 16Bit 24-QSOP | 2.03 1.62 1.26] |TLC5943RHBR 296-23091-2-ND | Linear LED Driver 32-0FN 8316.00/3,000 
PCF85/5DBOR  |296-17806-2-ND _ | 1/0 Expander I2C T6Bit 24-QSOP 2835.00/2,500 TLC5944PWPR 296-23537-1-ND | Linear LED Driver NEW! 28-TSSOP | 4.50 360 2.80 
PCF8575DBR 296-17856-1-ND | I/O Expander 12C 16Bit 24-SSOP | 2.48 1.98 1.49) |TLC5944PWPR 296-23537-2-ND | Linear LED Driver NEW! 28-TSSOP 5100.00/2,000 
PCF8575DBR 296-17856-2-ND | I/O Expander |2C 16Bit 24-SSOP 2574.00/2,000 TLC5944RHBT 296-23538-1-ND | Linear LED Driver NEW! 32-QFN 540 432 3.36 
PCF8575DGVR | 296-17792-1-ND | I/O Expander I2C 16Bit 24-TVSOP] 2.03 1.62 1.26] | TLC5944RHBT 296-23538-2-ND | Linear LED Driver NEW! 32-QFN 798.00/250 
PCF8575DGVR___|296-17792-2-ND_| I/O Expander I2C 16Bit 24-TVSOP| _2296.00/2,000 TLC5945PWPR 296-21862-1-ND | Linear LED Driver 28-TSSOP | 394 315 245 
PCF85/5DWR | 296-20981-1-ND | 1/0 Expander I2C T6Bit 24-SOIC | 225 180 1.35) |TLCS945PWPR 296-21862-2-ND | Linear LED Driver 28-TSSOP 4462.00/2,000 
PCF8575DWR — ‘| 296-20981-2-ND | I/O Expander I2C 16Bit 24-SOIC 2340.00/2,000 TLC5945RHBR 296-21863-1-ND | Linear LED Driver 32-QFN 3.94 315 2.45 
PCF8575PWR | 296-17807-1-ND | I/O Expander I2C 16Bit 24-TSSOP] 2.03 1.62 1.26] | TLC5945RHBR 296-21863-2-ND | Linear LED Driver 32-QFN 6615.00/3,000 
PCF8575PWR _|296-17807-2-ND__ | I/O Expander I2C 16Bit 24-TSSOP| _ 2296.00/2,000 TLC5946PW 296-23391-5-ND | Linear LED Driver 28-TSSOP | 315 252 1.96 
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Tl Digi:Key Price Each INSTRUMENTS JIG! ee RoHS Compliant Parts Available 
Part No Part No. Description Pkg. 1 25 = 100 | [Tl Digi-Key Price Each 
TLC5946PWP 296-23302-5-ND | Linear LED Driver 26-TSSOP | 349 279 217) (PartNo. Part No. Description Pkg. Las ee100 
TLC5946RHBR 296-23539-1-ND | Linear LED Driver NEW! 32-QFN 3.60 288 2.24) | on Ee Ort Brivers ai 7 RR AE 
TLC5946RHBR 296-23539-2-ND | Linear LED Driver NEW! 32-QFN 6048.00/3,000 -2256-5- river Controller -Dip : ; : 
ReeeortetnpAl (incer LED Driver é fe ucc2973PW 296-13533-5-ND | BICMOS CCFL Driver Controller a-TSsoP | 660 528 4.46 
TLC5947DAP 296-23576-5-ND | Linear LED Driver 32-TSSOP 495 396 3.08 Y : > 
r an F i 7 | UCC3972N 296-6764-5-ND | BiCMOS CCFL Driver Controller 8-Dip 7.32 586 4.95 
TLC5947RHBT 296-23820-1-ND | Linear LED Driver NEW! 32-QFN 540 4.32 3.36 : 
= 7 UCC3972PW 296-2257-5-ND | CCFL Driver Controller 8-TSSOP 7.32 586 4.95 
TLGSS47RHBT (BOB ee 0 eab]| Linear LED Driver MEW! ee ee ucc3973PW 296-6765-5-ND_| BiCMOS CCFL Driver Controller a-TSSOP | 660 5.28 4.46 
TPIC2810D 296-13746-5-ND | Linear LED Driver 16-SOIC 215 1.72 1.29 UCC3975PW 996-12613-5-ND | Multi-To 7 = z y 
. i pology Piezo Transformer Cont. | 8-TSSOP 6.72 538 4.54 
TPIC2810DG4 296-21426-5-ND | Linear LED Driver 1W8-SOIC | 215 1.72 1.29) | uccaa76PW 296-12614-5-ND | Multi-Topology Piezo Transformer Cont. | 8-TSSOP | 6.72 5.38 4.54 
TPL9201PWPR 296-21442-1-ND | 8-Channel Relay Driver 20-HTSSOP | 1.25 1.00 15 Hot Plug 
TPL9201PWPR 296-21442-2-ND 8-Channel Relay Driver_ 20-HTSSOP 1300.00/2,000 HPC3130APBK 296-9510-ND Hot Plug Controller 128-LOFP | 17.51 16.34 15.18 
TPS61054YZGR 296-23548-1-ND | White LED Backlight Driver NEW! 12-DSBGA 3.26 261 2.03 HPC3130APGE 296-9512-ND Hot Plug Controller 144-LQFP | 17.51 16.34 15.18 
TPS61054YZGR 296-23548-2-ND | White LED Backlight Driver NEW! 12-DSBGA 5481.00/3,000 TPS2340APFP 296-15639-ND | Dual Slot PC! Hot Plug Power Controller | 80-HTQFP | 13.49 12.15 10.78 
TPS61055YZGR 296-23549-1-ND | White LED Backlight Driver NEW! 12-DSBGA 315 2.52 1.96] |TPS2342PFP 296-17347-ND | Dual Slot PCI-X 2.0 Hot Plug Power Cont.| 80-HTQFP | 12.83 11.55 10.25 
TPS61055YZGR 296-23549-2-ND | White LED Backlight Driver NEW! 12-DSBGA 5292.00/3,000 TPS2343DDP 296-18062-5-ND | Dual Slot PCI-X 2.0 Hot Plug Power Cont. | 80-HTSSOP| 13.74 12.38 10.98 
TPS61160DRVR 296-22942-1-ND | White LED Backlight Driver 6-SON 1.88 1.50 1.13 Hot-Swap 
TPS61160DRVR 296-22942-2-ND | White LED Backlight Driver 6-SON 2880.00/3,000 TPS2300IPW 296-2319-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller 20-TSSOP | 3.94 3.15 2.45 
TPS61161DRVR 296-22943-1-ND | White LED Backlight Driver 6-SON 2.00 1.60 1.20) |TPS2301EVM-153 | 296-10884-ND | Evaluation Module for TPS2301 = 50.00 — — 
TPS61161DRVR 296-22943-2-ND | White LED Backlight Driver 6-SON 3072.00/3,000 TPS2301IPW 296-2320-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller 20-TSSOP | 3.94 315 2.45 
TPS61161EVM-243 |296-23693-ND | Eval Module for TPS61161 MEW! — 50.00 — — Lee peoee ea Dual Hor eva Powel pontioler pe teens 3 ae ae 
TPS61165DRVR _|296-22944-1-ND | LED Driver High Brightness 6SON | 248 1.98 1.54] TERESI eee wot} 
TPSBTIBSDRVR Pog agaeauag| LED Driver High Brightness GOH 4158.00/8.000 TPS23201PW 296.2323-5.ND_ | Dual Hot Swap Power Controller 16-TSSOP | 326 261 203 
maces pee ce cam Uatlington Transistor Array 16-S0IG | 72 5441) tpsogatiD 296-6767-5ND | Dual Hot Swap Power Controller t6-soic | 326 261 203 
ULN2003ADR BoC aie Og | Nog Darlington Transistor Array 16-SOIC 64 4836) | Tps2321lPw 296-2324-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller 16-TSSOP | 3.26 261 203 
ULN2003ADR 296-1368-2-ND_ | Darlington Transistor Array 16-SOIC 520.00/2,500 TPS2330EVM-184 | 296-12356-ND _| Evaluation Module for TPS2330-184 —  |10100 — — 
ULN2003AIDR 296-15407-1-ND | Darlington Transistor Array 16-SOIC 64 48 36) /TPS2330EVM-185 | 296-12357-ND | Evaluation Module for TPS2330-185 = 01.0 — — 
ULN2003AIDR 296-15407-2-ND | Darlington Transistor Array 16-SOIC 520.00/2,500 TPS23301D 296-6768-5-ND_| Single Hot-Swap Power Controller 14-SOIC | 3.04 243 1.89 
ULN2003AIN 296-16971-5-ND | Darlington Transistor Array 16-Dip 64 48 — 36) | TPS2330IPW 296-2325-5-ND | Hot-Swap Power Controller 14-TSSOP | 3.04 2.43 1.89 
ULN2003AIPWR 296-17785-1-ND | Darlington Transistor Array 16-TSSOP 64 48 .36| | TPS23311D 296-6769-5-ND | Single Hot-Swap Power Controller 14-SOIC 3.04 243 1.89 
ULN2003AIPWR 296-17785-2-ND | Darlington Transistor Array 16-TSSOP 426.00/2,000 TPS23311PW 296-2326-5-ND | Hot-Swap Power Controller 14-TSSOP 3.04. 2.43 1.89 
ULN2003AN 296-1979-5-ND _| Darlington Transistor Array 16-Dip 64 48 .36| | TPS2350D 296-16959-5-ND | Hot-Swap Power Manager 14-SOIC 473 3.78 2.94 
ULN2004AD 296-12965-5-ND | High-Voltage, High-Current Darlington 16-SOIC 72 54 AT ee eae 206: eat SND Hot swap Foust Managers coat 1 pale aa a ze 
Transistor Array | Fi ual Slo vancet ontroller - H . i 
ULN2004ADR 296-15067-1-ND | High-Voltage, High-Current Darlington 16-SOIC 64 AB .36| | TPS2358RGZT 296-23395-2-ND | Dual Slot ATCA AdvancedMC Controller 48-PQFN 1430.00/250 
Transistor Array TPS2359RHHT 296-23396-1-ND | Full Featured Dual Slot AdvancedMC 36-PQFN 916 8.25 7.32 
ULN2004ADR 296-15067-2-ND | High-Voltage, High-Current Darlington 16-SOIC 520.00/2,500 Controller 
Transistor Array TPS2359RHHT 296-23396-2-ND | Full Featured Dual Slot AdvancedMC 36-PQFN 1753.25/250 
ULN2004AIDR 296-17022-1-ND | High-Voltage, High-Current Darlington 16-SOIC 64 AB 36 Controller ; 
Transistor Array TPS2390DGK 296-13511-5-ND | Simple Negative 48V Hot-Swap Cont. 8-MSOP 248 198 1.54 
ULN2004AIDR 296-17022-2-ND | High-Voltage, High-Current Darlington 16-SOIC 520.00/2,500 TPS2390EVM 296-20591-ND Evaluation Module for TPS2390 — 50.00 — — 
Transistor Array TPS2391DGK 296-13512-5-ND | Simple Negative 48V Hot-Swap Cont. 8-MSOP 2.48 1.98 1.54 
ULN2004AIN 296-17051-5-ND | High-Voltage, High-Current Darlington 16-Dip 64 48 36] | TPS2391EVM 296-20592-ND. Evaluation Module for TPS2391 = 50.00 = = 
Transistor Array TPS2392EVM 296-18942-ND | Evaluation Module for TPS2392 — 50.00 — _ 
ULN2004AINSR 296-17023-1-ND | High-Voltage, High-Current Darlington 16-SOP 64 8 .36| | TPS2392PW 296-13668-5-ND | Full Featured Negative 48V Hot-Swap 14-TSSOP | 4.50 3.60 2.80 
Transistor Array Power Manager 
ULN2004AINSR 296-17023-2-ND | High-Voltage, High-Current Darlington 16-SOP 426.00/2,000 TPS2393APW 296-17247-ND | Full Featured Negative 48V Hot-Swap 14-TSSOP | 4.50 3.60 2.80 
Transistor Array Power Manager 
ULN2004AN 296-1980-5-ND | High-Voltage, High-Current Darlington 16-Dip 64 8 .36| | TPS2393DBT 296-17388-ND | Full Featured Negative 48V Hot-Swap 44-TSSOP | 4.50 360 2.80 
Transistor Array Power Manager 
ULN2803AN 296-19046-5-ND | Darlington Transistor Array 18-Dip 1.35 1.13 90} |TPS2393EVM 296-18943-ND | Evaluation Module for TPS2393 — 50.00 _ _— 
ULN2803ADWR 296-15777-1-ND | Darlington Transistor Array 18-SOIC 15) 63 50| |TPS2393PW 296-13669-5-ND | Full Featured Negative 48V Hot-Swap 14-TSSOP | 450 3.60 2.80 
ULN2803ADWR 296-15777-2-ND | Darlington Transistor Array 18-SOIC 666.00/2,000 Power Manager 
ULQ2003AD 296-22622-5-ND High-Voltage, High-Current Darlington | 16-SOIC 102 85 68 Seer pe STD Neg. GV HoteSivan awe: Manat 8-MSOP ape 231 1.80 
ransistor Array i ; = 5 = 
ULQ2003ADR 296-11570-1-ND | High-Voltage, High-Current Darlington 16-SOIC 1.08 90 72] |TPS2399DGK 296-15732-5-ND | Neg. 48V Hot-Swap Power Manager 8-MSOP | 2.88 2.31 1.80 
Transistor Array ; TPS2399EVM 296-18945-ND _| Evaluation Module for TPS2399 =— 50.00 = _— 
ULQ2003ADR 296-11570-2-ND | High-Voltage, High-Current Darlington | 16-SOIC 4170.00/2,500 TPS2410PW 296-21612-5-ND ot Fatured Na and OR-Ing Power T4-TSSOP | 4.28 3.42 2.66 
Transistor Array ail Controller 
ULO2003AN 296-22623-5-ND | High-Voltage, High-Current Darlington 16-Dip 74 56 42] |TPS2411PW 296-21613-5-ND pal FeaualN? and OR-Ing Power 14-TSSOP | 4.28 3.42 2.66 
Transistor Array all Controller A 
ULQ2003AQDRQ1 | 296-21568-1-ND | High-Voltage, High-Current, Darlington | 16-SOIC 245 1.97 1.53) |TPS2412D 296-23785-5-ND ae any ing Ewe Rail 8-SOIC 3.04 243 1.89 
Transistor Array ‘ontroller f 
ULQ2003AQDRQ1 | 296-21568-2-ND | High-Voltage, High-Current, Darlington | 16-SOIC 3432.50/2,500 TPS2412PW 296-21614-5-ND | N+1 and OR-Ing Power Rail Controller | 8-TSSOP | 3.04 243 1.89 
Transistor Array TPS2413D 296-23786-5-ND | N+1 and OR-Ing Power Rail 8-SOIC 3.04 243 1.89 
ULQ2003ATDQ1 296-14394-5-ND | High-Voltage, High-Current Darlington 16-SOIC 2.25 1.80 1.35 Controller NEW! : 
Transistor Array TPS2413PW 296-21615-5-ND | N+1 and OR-Ing Power Rail Controller 8-TSSOP 3.04 2.43 = 1.89 
ULQ2003ATDRQ1 296-14395-1-ND | High-Voltage, High-Current Darlington 16-SOIC 2.38 1.90 1.43] |TPS2420RSAR 296-24162-1-ND | 3V to 20V Hot-Swap Controller* NEW! 16-QFN 439 3.51 2.73 
Transistor Array TPS2420RSAR 296-24162-2-ND | 3V to 20V Hot-Swap Controller* NEW! 16-QFN 7371.00/3,000 
ULQ2003ATDRQ1 296-14395-2-ND | High-Voltage, High-Current Darlington 16-SOIC 3040.00/2,500 TPS2490DGS 296-17085-ND Foam Han Voltage Power-Limiting 10-MSOP 3.15 252 1.96 
Transistor Array lot-Swap Controller 
ULQ2004ADR 296-13535-1-ND | High-Voltage High-Current Darlington 16-SOIC 1.08 90 .72| |TPS2490EVM-001__ | 296-18946-ND__| Evaluation Module for TPS2490-001 = 50.00 = = 
Transistor Array TPS2491DGS 296-16906-ND | Positive High-Voltage Power-Limiting 10-MSOP. 3.15 252 1.96 
ULQ2004ADR 296-13535-2-ND | High-Voltage High-Current Darlington 16-SOIC 1170.00/2,500 Hot-Swap Controller 
Transistor Array TPS2491EVM-002 | 296-18947-ND | Evaluation Module for TPS2491-002 - 50.00 — _ 
ULQ2004AN 296-15700-5-ND | High-Voltage High-Current Darlington 16-Dip 74 56 42| |UC2914DW 296-12245-5-ND | 5V to 35V Hot-Swap Power Manager 18-SOIC 925 8.33 7.39 
Transistor Array UC2914N 296-2502-5-ND | 5V to 35V Hot-Swap Power Manager 18-Dip 8.58 7.73 6.85 
ULQ2004ATDRG4Q1 | 296-24117-1-ND | High-Voltage High-Current Darlington 16-SOIC 1.27 1.06 85) |UC3914DW 296-11347-5-ND | 5V to 35V Hot-Swap Power Manager 18-SOIC 940 7.52 6.35 
Transistor Array NEW! UC3914N 296-2327-5-ND | 5V to 35V Hot-Swap Power Manager 18-Dip 8.60 688 5.81 
ULQ2004ATDRG4Q1 | 296-24117-2-ND | High-Voltage High-Current Darlington 16-SOIC 1375.00/2,500 UCC2912DP 296-16715-5-ND | Prog. Hot-Swap Power Manager 16-SOIC 5.90 4.72 3.99 
Transistor Array NEW! UCC2912PWP 296-16716-ND | Prog. Hot-Swap Power Manager 24-TSSOP 5.90 4.72 3.99 
UCC2913D 296-2328-5-ND | Neg. Voltage Hot-Swap Power Manager 8-SOIC 4.05 3.24 252 
i TEXAS MULTIPLEXERS UCC2913N 296-12247-5-ND | Neg. Voltage Hot-Swap Power Manager 8-Dip 3.71 2.97 2.31 
A 7] UCC2915DP 296-2329-5-ND | 15V Hot-Swap Prog. Power Manager 16-SOIC 910 7.28 6.15 
INSTRUMENTS RoHS Compliant Parts Available Blin ygyariy 296-2330-5-ND | Pos. Floating Hot-Swap Power Manager | 16-SOIC | 540 432 3.36 
TA. Digi-Key ae Srieoeacii uCC2917N 296-12249-5-ND | Pos. Floating Hot-Swap Power Manager | 16-Dip | 506 405 315 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 | ‘| ucca9190 296-2331-5-ND | 3V to 8V Hot-Swap Power Manager 16-SOIC | 6.00 480 4.05 
Analog Multiplexers/Multipliers UCC2919PW 296-12251-5-ND | 3V to 8V Hot-Swap Power Manager 16-TSSOP 6.00. 4.80 4.05 
MPC506AP = |MPC5O6AP-ND | Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS 28-Dip 9.03 = —j| |UCC2921D 296-2332-5-ND | Latching Negative Floating Hot-Swap 8-SOIC 450 3.60 2.80 
MPCS506AU | MPC506AU-ND | Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS 28-SOIC 9.90 _- - Power Manager 
MPC507AP |MPC507AP-ND | Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS 28-Dip 9.03 = — UCC3912DP. 296-2333-5-ND | Prog. Hot-Swap Power Manager 16-SOIC 5.00 4.00 3.38 
MPC507AU | MPCS507AU-ND_| Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS 28-SOIC 9.90 — —| |UCC3912PWP 296-12031-5-ND | Prog. Hot-SwapPower Manager 24-TSSOP 5.00 4.00 3.38 
MPC508AP_|MPCS508AP-ND | 8-Ch./4-Ch. CMOS Analog Multiplexer 16-Dip 5.32 = —| |UCC3913D 296-2335-5-ND | Negative Volt. Hot-Swap Power Manager | 8-SOIC 3.71 297 2.31 
MPC508AU | MPC508AU-ND [Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS 76-S0IC | 5.90 Tee poe Sop STO ND _. Negative voll. Hot-Suap Power Manager |__6-0ip | 3.38 2.79 20 
MPCS509AP |MPC5O9AP-ND | Single Ended 8-Ch./Diff. 4-Ch. CMOS 16-Dip | 532 — — Tog. HolnowabE GWwer: Manager: ; : : : 
' i UCC3915N 296-6771-5-ND | 7-15V Prog. Hot-Swap Power Manager 16-Dip 5.10 4.08 3.45 
MPC509AU | MPC5O9AU-ND | Single Ended 8-Ch./Diff. 4-Ch. CMOS. 16-SOIC 6.46 - _ # = 2 = iy 
- Phe at i UCC3915PWP 296-6772-5-ND |7-15V Prog. Hot-Swap Power Manager |24-HTSSOP| 5.60 4.48 3.78 
MPY634KP | MPY634KP-ND | Wideband Precision Analog Multiplier 14-Dip_ | 17.63 = =— = —! | yccs9t7D 296-2337-5-ND | Positive Floating Hot-Swap Power je-solc | 461 369 287 
MPY634KU | MPY634KU-ND_ | Wideband Precision Analog Multiplier 16-SOIC | 21.23 - _ Manager 
UCC3917EVM 296-13599-ND__| Evaluation Module for UCC3917 = 50.00 — — 
wt TEXAS OPTICAL SENSORS Siteeuny 296-6774-5-ND | Positive Floating Hot-Swap Power 16-Dip 416 3.33 2.59 
INSTRUMENTS RoHS Compliant Parts Available Manager _ 
sa Price Each UCC3918DP 296-2338-5-ND | Low On-Resistance Hot-Swap Power 16-SOIC 5.10 408 3.45 
Te Digi-Key G8 Manager 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 : 
: : UCC3918EVM 296-13600-ND | Evaluation Module for UCC3918 _— 50.00 = _ 
OPT101P-J /OPT101P-J-ND / Mono Photodiode Transimpedance Amp 8-SMD | 550 —  —j| |ucc3919D 296-2339-5-ND | 3V to 8V Hot-Swap Power Manager 16-SOIC | 510 408 345 
OPT301M__|OPT301M-ND _| Integrated Photodiode and Amplifier T0-99-8 | 58.53 =— = —| |UCC3919PW 296-6777-5-ND _| Single Hot-Swap Power Controller 16-TSSOP | 5.10 4.08 3.45 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TEXAS _ . MANAGEMENT PRODUCTS 
INstRuMENTS Digi@Reel® (cont,) RoHS Compliant Parts Available 


THE Digi-Key Price Each EF Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 «100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
UCC3921D 296-2340-5-ND |Neg. Floating Hot-Swap Power Manager | 8-SOIC 3.94 3.15 2.45] |TPS75003RHLT 296-19438-2-ND | Triple Supply Power Mgmt. IC 20-QFN 698.25/250 
UCC3921N 296-6779-5-ND | Negative Latchable Floating Hot-Swap 8-Dip 3.60 288 2.24) |UCS6010P 296-11357-5-ND ee Fe SE Terminator for SCSI and | 28-PLCC | 8.94 7.16 6.04 
Power Manager ‘as 
TPS6555XEVM-097 |296-21168-ND | Evaluation Module for TPS6555X = 50.00 = —J| |UC5603DP 296-11359-5-ND | 9-Line 5V SE Terminator for SCSI and 16-SOIC 5.04 4.04 3.41 
TPS61052DRCT 296-23720-1-ND | Photo Flash LED Driver NEW! 10-SON | 349 279 2.17 Fast SCSI 
TPS61052DRCT _| 296-23720-2-ND | Photo Flash LED Driver NEW! 10-SON 515.50/250 UCC3916DP 296-2255-5-ND | SCS! Termpower Manager 8-SOIC | 4.16 333 2.59 
TPS61180RTER 296-23377-1-ND | White LED Backlight Driver 16-QFN 428 3.42 2.66| |UCCS510MWP 296-6730-5-ND_| 9-Line SCS! Multi Terminator 36-SOP 4.07 3.26 2.54 
TPS61180RTER 296-23377-2-ND | White LED Backlight Driver 16-QFN 7182.00/3,000 UCC5519PWP. 296-15066-5-ND 9-Line SCSI Multi Terminator 28-HTSSOP| 3.11 249 1.94 
TPS61181RTER 296-23378-1-ND | White LED Backlight Driver 16-QFN | 4.28 3.42 2.66| |UCC5606DP 296-6731-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI SE Terminator 16-SOIG | 3.31 265 2.06 
TPS61181RTER 296-23378-2-ND | White LED Backlight Driver 16-QFN 7182.00/3,000 UCC5606PWP 296-6732-5-ND 9-Line 3V-5V SCSI SE Terminator 16-HTSSOP| 3.31 2.65 2.06 
TPS61182RTER __|296-23379-1-ND | White LED Backlight Driver 16-QFN | 4.28 3.42 2.66] |UCC5614DP 296-6735-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI SE Terminator 16-SOIG | 331 265 2.06 
TPS61182RTER 296-23379-2-ND |White LED Backlight Driver 16-QFN 7182.00/3,000 UCC5614PWP. 296-6736-5-ND 9-Line 38V-5V SCSI SE Terminator 24-HTSSOP| 3.31 2.65 2.06 
TPS65552ADGOR | 296-19363-1-ND | Integrated Photo Flash Charger and 10-MSOP | 2.81 2.25 1.75| |UCC5617DWP 296-6737-5-ND | 18-Line 3V-5V SCSI SE Terminator 28-SOIC | 5.24 420 3.27 
IGBT Driver UCC5618DWP 296-6738-5-ND | 18-Line 3V-5V SCSI SE Terminator 28-SOIC | 5.24 420 3.27 
TPS65552ADGQR | 296-19363-2-ND | Integrated Photo Flash Charger and 10-MSOP 3937.50/2,500 UCC56180P 296-6739-5-ND | 18-Line 3V-5V SCSI SE Terminator 28-PLCC | 514 412 3.47 
IGBT Driver UCC5619MWP 296-6740-5-ND | 27-Line 5V SE Terminator for Fast/ 36-SOP | 6.28 5.03 4.24 
TPS65552ARGTR | 296-19964-1-ND | Integrated Photo Flash Charger and 16-QFN | 281 2.25 1.75 Ultra SCSI F 
IGBT Driver UCC5620MWP. 296-6743-5-ND_| 27-Line 5V SE Terminator 48-SOP_| 6.28 5.03 4.24 
TPS65552ARGTR | 296-19364-2-ND | Integrated Photo Flash Charger and 16-OFN 4725.00/3,000 UCC5621MWP 296-6744-5-ND | 27-Line 5V SE Terminator 44-SOP 6.28 5.03 4.24 
IGBT Driver UCC5622MWP 296-6746-5-ND | 27-Line 5V SE Terminator for Fast/ 44-SOP | 628 5.03 4.24 
TPS65560RGIR | 296-19478-1-ND | Integrated Photo Flash Charger and T6-OFN | 213 170 1.28 Ultra SCSI ea, 
IGBT Driver UCC5628FOP 296-6747-ND | 14-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 48-LOFP | 5.22 418 3.53 
TPS65560RGTR 296-19478-2-ND | Integrated Photo Flash Charger and 16-QFN 3264.00/3,000 UCC5629FQP 296-6748-ND —_| 14-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 48-LOFP | 5.22 4.18 3.53 
IGBT Driver UCC5630AFOP 296-6749-ND _| 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 48-LOFP_| 5.32 4.26 3.60 
TPS65561RGTR | 296-21618-1-ND J Integrated Photo Flash Charger and 16-QFN | 238 1.90 1.43] [UCCS630AMWP ~— /296-6750-5-ND /9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 36-SOP | 4.70 3.77 2.93 
IGBT Driver UCC5631AFOP 296-6751-ND | 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 48-LOFP | 5.56 445 3.46 
TPS65561RGTR | 296-21618-2-ND J Integrated Photo Flash Charger and 16-QFN 3648.00/3,000 UCCS631AMWP — | 296-6752-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 36-SOP | 4.70 377 2.93 
IGBT Driver UCC5638EVM 296-13603-ND | Evaluation Module for UCC5638 -_ 49.38 - _— 
TPS65562RGTR | 296-22478-1-ND J Integrated Photo Flash Charger and 16-QFN | 238 1.90 1.43] [UCC5638FOP 296-6753-ND__| 15-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 48-LOFP_| 5.14 4.12 3.47 
IGBT Driver UCC5639FOP 296-6754-ND | 15-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 48-LOFP | 5.22 418 353 
TPS65562RGIR | 296-22478-2-ND | Integrated Photo Flash Charger and T6-OFN 3648.00/3,000 UCC5640EVM 296-13604-ND | Evaluation Module for UCC5640 = 4938 — — 
IGBT Driver UCC5640PW24 296-6755-5-ND | 9-Line 3V-5V LVD SCSI Terminator 24-TSSOP | 3.31 265 2.06 
TPS65563ARGTR | 296-23687-1-ND | Integrated Photo Flash Charger and IGBT | 16-QFN | 1.75 140 1.05) |UCC5640PWw28 296-6756-5-ND_ | 9-Line 3V-5V LVD SCSI Terminator 28-TSSOP | 3.31 265 2.06 
Driver NEW! UCC5670MWP 296-12964-5-ND | 9-Line Multimode SCSI Terminator 36-SSOP_| 396 3.17 2.47 
TPS65563ARGTR | 296-23687-2-ND | Integrated Photo Flash Charger and IGBT | 16-QFN 2688.00/3,000 UCC5672MWP 296-6760-5-ND |9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 36-S0P | 4.70 377 2.93 
Driver NEW! UCC5672PWP 296-6761-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 28-HTSSOP| 4.70 3.77 2.93 
Peripheral UCC5673MWP 296-6762-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 36-SOP | 4.70 377 293 
TPS2363PFB 296-19556-ND | PCIExpress Server Dual Slot Hot Plug 7B-TOFP | 5.20 416 3.24) |UCC5673PWP 296-6763-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 28-HTSSOP| 4.70 3.77 2.93 
Controller UCC5680PW24 296-11565-5-ND | 9-Line 3V-5V LVD Terminator for SCS|_ | 24-TSSOP | 3.31 265 2.06 
TPS2370D 296-15039-5-ND | Power Interface Switch 8SOIG | 4.21 337 262 - Ultra3 SCSI 
TPS2370PW 296-15040-5-ND | Power Interface Switch 8-TSSOP | 4.21 337 262) |UCCS5680PW28 296-11566-5-ND |9-Line 3V-5V LVD Terminator for SCSI_ | 28-TSSOP | 3.31 265 2.06 
TPS2371D 296-15960-5-ND | Power Interface Switch for PoE 8-SOIC | 4.21 3.37 2.62 - Ultra3 SCSI 
TPS2371PW 296-15961-5-ND | Power Interface Switch for PoE 8-TSSOP | 4.21 3.37 2.62| |UCC5686PM 296-11567-ND |27-Line 3V-5V LVD Terminator for Wide | 64-QFP | 7.32 5.86 4.95 
TPS2375D 296-17061-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller BS0Ic | 248 198 154 Ultra2/Ultra3 SCSI 
TPS2375EVM 296-17039-ND | Power-Over-Ethernet Powered Device — 50.00 _ —J| |UCC5687PM 296-11568-ND | 27-Line 3V-5V LVD Terminator for Wide 64-QFP 666 5.33 4.50 
Evaluation Module Ultra2/Ultra3 SCSI 
TPS2375PW 296-17062-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller 8-TSSOP | 2.48 198 1.54) |UCC5696PN 296-14234-5-ND | 27-Line LVD SCSI Terminator 80-LOFP_| 12.20 10.98 9.74 
TPS2375PW-1 296-17903-5-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller 8-TSSOP | 248 198 1.54 Power + Array 
TPS2376D 296-17063-ND _ | IEEE 802.3af PoE Powered Controller 8-SOIC 2.48 1.98 1.54) |TPIC44HO1DA 296-1952-5-ND_ | 4-Channel High-Side Driver 32-TSSOP | 3.83 3.06 2.38 
TPS2376DDA-H 296-20785-5-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller B-HSOIC | 3.15 252 1.96 Power + Logic 
TPS2376PW 296-17064-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller 8-TSSOP | 2.48 1.98 1.54) |TPICAZ59DW 296-9004-5-ND Power 8-Bit Addressable Latch 24-SOIC | 3.31 265 2.06 
TPS2377D 296-17065-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller 8-SOIC | 248 1.98 1.54] | TPIC6AZSQNE 296-9005-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch 20-Dip 3.31 265 2.06 
TPS2377D-1 296-17904-5-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller 8-SOIC | 248 1.98 1.54] | TPIC6ASSSDW 296-9006-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 24-SOIC | 2.59 2.07 1.61 
TPS2377PW 296-17066-ND _| IEEE 802.3af PoE Powered Controller 8-TSSOP | 2.48 1.98 1.54) | TPIC6AS9SNE 296-9007-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 20-Dip 2.70 216 1.68 
TPS2384EVM 296-21149-ND | Evaluation Module for 1PS2384 — 152.00 — —]| | TPIC6A596DW 296-9008-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 24-SOIC 2.59 2.07 1.61 
TPS2384EVM-152 |296-21150-ND | Evaluation Module for TPS2384 — 305.00 —  —| | TPIC6AS96NE 296-9009-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 20-Dip 2.70 2.16 1.68 
TPS2384PAP 296-17831-ND | Quad Integrated Power Sourcing 64-HTQFP | 8.66 7.80 6.92] | TPIC6B259DW 296-9010-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch 20-S0IC | 1.70 1.36 1.02 
Equipment Power Manager TPIC6B259N 296-9011-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch 20-Dip 1.70 1.36 1.02 
TPS2384PJD 296-19557-ND | Quad Integrated Power Sourcing 64-HTQFP | 8.66 7.80 6.92] | TPIC6B273DW 296-1350-5-ND | Power Octal D-Type Switch 20-SOIG | 1.70 136 1.02 
Equipment Power Manager TPIC6B273DWR__| 296-1350-1-ND_| Power Octal D-Type Latch 20-SOlIC_| 1.70 136 1.02 
TPS23750EVM-107_|296-21146-ND__| Evaluation Module for TPS23750 = 50.00  — —| |TPIC6B273DWR = /296-1350-2-ND | Power Octal D-Type Latch 20-SOIC 1768.00/2,000 
TPS23750EVM-108 |296-21147-ND _ Evaluation Module for TPS23750 = 50.00 — —| |TPIC6B273N 296-9012-5-ND | Power Octal D-Type Latch 20-Dip 1.70 1.36 1.02 
TPS23750PWPR | 296-18669-1-ND | 100V, IEEE 802.3af PD and DC/DC Cont. |20-HTSSOP| 3.38 270 2.10) |TPIC6BS9SDW 296-1351-5-ND_ | Power 8-Bit Shift Register 20-SOIC | 126 1.05 84 
TPS23750PWPR —-| 296-18669-2-ND | 100V, IEEE 802.3af PD and DC/DC Cont. |20-HTSSOP| — 3826.00/2,000 TPICGBS95DWG4 —_| 296-19555-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 20-SOIC | 126 1.05 84 
TPS23753PW 296-23547-5-ND | IEEE 802.3-2005 PoE Interface and 14-TSSOP | 3.60 2.88 2.24] |TPIC6BS9SDWR | 296-1351-1-ND_| Power 8-Bit Shift Register 20-SOIC_| 141 118 94 
Isolated Converter Controller MEW! TPIC6B595DWR  |296-1351-2-ND | Power 8-Bit Shift Register 20-SOIC 1250.00/2,000 
TPS23770PWPR | 296-21148-1-ND | 100V, Integrated IEEE 802.3af PD and |20-HTSSOP] 3.38 270 2.10) | TPIC6BS9SN 296-1956-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 20-Dip 141° 118 94 
DC/DC Controller TPIC6BS96DW 296-9013-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 20-SOlIc | 126 105 84 
TPS23770PWPR _|296-21148-2-ND | 100V, Integrated IEEE 802.3af PD and |20-HTSSOP| _3826.00/2,000 TPIC6C595D 296-2019-5-ND_ | Power Logic 8-Bit Shift Register W6-SOIC | 141 93 75 
DC/DC Controller TPIC6C595DRG4__| 296-22064-1-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register 16-SOIC | 147 98 78 
TPS65136RTER 296-23398-1-ND | Single Inductor, Multiple Output 16-OFN 2.70 2.16 1.68] |TPIC6C595DRG4 = 296-22064-2-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register 16-SOIC 1267.50/2,500 
Regulator for AMOLED TPIC6C595N 296-2020-5-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register 16-Dip 117 98 78 
TPS65136RTER | 296-23398-2-ND | Single Inductor, Multiple Output 16-QFN 4536.00/3,000 TPIC6C595PW 296-21143-5-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register 16-TSSOP | 1.11 93 75 
Regulator for AMOLED TPIC6C596D 296-9014-5-ND_ | Power Logic 8-Bit Shift Register 16-SOIC | 100 84 67 
TPS65160APWPR | 296-18305-1-ND | Bias Power Supply for TV and Monitor |28-HTSSOP| 3.11 249 1.94) |TPIC6C596DR 296-19451-1-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register 16-SOIC | 105 88 71 
TFT LCD Panels TPIC6C596DR 296-19451-2-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register 16-SOIC 1140.00/2,500 
TPS65160APWPR | 296-18305-2-ND | Bias Power Supply for TV and Monitor |28-HTSSOP] — 3520.00/2,000 TPIC6C596DRG4 | 296-22435-1-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register 16-SOIC | 105 88 71 
TFT LCD Panels TPIC6C596DRG4 —_| 296-22435-2-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register 16-SOIC 1140.00/2,500 
TPS65160PWPR _|296-17905-1-ND |Bias Power Supply for TV and Monitor | 28-TSSOP | 3.74 299 233) |TPICEC596N 296-9015-5-ND_ | Power Logic 8-Bit Shift Register 16-Dip 105 38871 
TFT LCD Panels TPIC6C596PW. 296-19605-5-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register 16-TSSOP | 1.00.84 67 
TPS65160PWPR | 296-17905-2-ND | Bias Power Supply for TV and Monitor | 28-TSSOP 4234.00/2,000 TPIC43TO1DA 296-10866-5-ND | Three-Phase Brushless Motor RPM Cont. | 38-TSSOP | 5.06 4.05 3.15 
TFT LCD Panels TPIC44L01DB 296-10867-5-ND | 4-Channel Serial/Parallel Low-Side 24-SSOP | 2.00 160 1.20 
TPS65161APWPR | 296-22678-1-ND | Bias Power Supply fot TV and Monitor 28-HTSSOP| 342 2.74 2.13 Pre-FET Driver 
TFT LCD Panels TPIC44L02DB 296-10868-5-ND | 4-Channel Serial/Parallel Low-Side 24-SSOP | 2.00 160 1.20 
TPS65161APWPR ‘| 296-22678-2-ND | Bias Power Supply fot TV and Monitor 28-HTSSOP 3876.00/2,000 Pre-FET Driver 
TFT LCD Panels TPIC46LO1DB 296-10869-5-ND | 6-Channel Serial/Parallel Low-Side 28-SSOP | 2.25 180 1.40 
TPS65161PWPR 296-19673-1-ND | Bias Power Supply for TV and Monitor | 28-HTSSOP| 2.99 2.40 1.87 Pre-FET Driver 
TFT LCD Panels TPIC46LO2DB 296-10870-5-ND | 6-Channel Serial/Parallel Low-Side 28-SSOP | 2.25 180 1.40 
TPS65161PWPR 296-19673-2-ND | Bias Power Supply for TV and Monitor | 28-HTSSOP 3392.00/2,000 Pre-FET Driver 
TFT LCD Panels TPICA6LO3DB 296-10871-5-ND | 6-Channel Serial/Parallel Low-Side 26-SSOP | 225 180 140 
TPS65165RSBR | 296-21429-1-ND | Compact LCD Bias IC 40-OFN | 3.85 3.08 2.40 Pre-FET Driver 
TPS65165RSBR | 296-21429-2-ND | Compact LCD Bias IC 40-QFN 6465.00/3,000 TPIC1021AQDRQ1 | 296-22939-1-ND | LIN Physical Interface 8-SOlc | 138 110 83 
TPS65167ARHAR | 296-22946-1-ND | Compact LCD Bias Supply for TFT-LCD | 40-OFN | 4.50 3.60 2.80] |TPIC1O21AQDRQ1 | 296-22939-2-ND | LIN Physical Interface 8-SOIC 1760.00/2,500 
TV Panels TPIC1021DR 296-17542-1-ND | LIN Physical Interface 8-SOIC | 1.38 110 83 
TPS65167ARHAR | 296-22946-2-ND | Compact LCD Bias Supply for TFT-LCD | 40-QFN 6300.00/2,500 TPIC1021DR 296-17542-2-ND | LIN Physical Interface 8-SOIC 1760.00/2,500 
TV Panels TPICTO21DRG4 296-23797-1-ND | LIN Physical Interface NEW! BSOIC | 138 110 23 
TPS65520ZVDR _|296-18342-1-ND |Power Mgmt. IC for Digital Still Camera [173-NFBGA| 9.90 7.92 6.69] |TPIC1021DRG4 296-23797-2-ND | LIN Physical Interface NEW! 8-SOIC 1760.00/2,500 
TPS65520ZVDR 296-18342-2-ND | Power Mgmt. IC for Digital Still Camera | 113-NFBGA 15345.00/2,500 TPIC2603DW 296-10863-5-ND | 6-Ch. Serial Interface Low-Side Driver 24-SOIC 5.29 4.23 3.29 
TPS75003EVM-092 |296-21171-ND | Evaluation Module for TPS75003 = 25.50 —  —| |TPIC2603NE 296-10864-5-ND | 6-Ch. Serial Interface Low-Side Driver 20-Dip 5.29 4.23 3.29 
TPS75003MRHLREP | 296-22499-1-ND | Triple Supply Power Mgmt. IC 20-0FN | 7.60 6.08 5.13) |TPIC6259DW 296-9000-5-ND_| Power 8-Bit Addressable Latch 20-SOIC_ | 2.70 2.16 1.68 
TPS75003MRHLREP | 296-22499-2-ND | Triple Supply Power Mgmt. IC 20-OFN 14136.00/3,000 TPIC6259N 296-9001-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch 20-Dip 270 216 1.68 
TPS75003QRHLREP |296-22500-1-ND | Triple Supply Power Mgmt. IC 20-OFN | 225 1.80 140) |TPICe273DW 296-9002-5-ND | Power Octal D-Type Latch 20-SOlIC | 270 216 168 
TPS75003QRHLREP |296-22500-2-ND | Triple Supply Power Mgmt. IC 20-QFN 3780.00/3,000 TPIC6273N 296-1953-5-ND | Power Octal D-Type Latch 20-Dip 2.70 216 1.68 
TPS75003RHLR | 296-17835-1-ND | Triple Supply Power Management IC 20-0FN | 4.28 342 266] |TPIC6S595DW 296-1349-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 20-SOlIc | 241 193 1.50 
TPS75003RHLR | 296-17835-2-ND | Triple Supply Power Management IC 20-QFN 7182.00/3,000 TPIC6595DWR 296-1349-1-ND_| Power 8-Bit Shift Register 20-SOlIC_| 250 2.00 1.56 
TPS75003RHLT __|296-19438-1-ND [Triple Supply Power Mgmt. IC 20-QFN | 4.73 3.78 2.94] [TPIC6595DWR 296-1349-2-ND _ | Power 8-Bit Shift Register 20-SOIC 2830.00/2,000 
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we TEXAS — MANAGEMENT PRODUCTS RoHS Compliant Parts Available 
INsTRUMENTs DigiqpReel (Cont.) RoHS Compliant Parts Available Digi-Key Price Eacho 
me Digi-Key Price Each Part No. Description Pkg. 1 25° «100 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 DV2000TS1 296-9487-ND Evaluation Module for BQ2000T — 101.00 — _— 
TPIC6595N 296-1954-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 20-Dip 2.50 2.00 1.56] |BQ2002CPN 296-9317-5-ND Fast Charge Controller 8-Dip 213 1.70 1.28 
TPIC6596DW 296-9003-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 20-SOIC 241 1.93 1.50] |BQ2002CSN 296-9318-5-ND Fast Charge Controller 8-SOIC 2.38 1.90 1.43 
TPIC9201N 296-19606-5-ND | Microcontroller Power Supply and 20-Dip 144 1.20 96 BQ2002DSN 296-9319-5-ND Fast Charge Controller 8-SOIC 2.38 1.90 1.43 
Multiple Low Side Driver BQ2002EPN 296-9320-5-ND Fast Charge Controller 8-Dip 213 1.70 1.28 
TPIC9201PWPR 296-21144-1-ND | Microcontroller Power Supply and 20-HTSSOP} 1.44 1.20 .96| | BQ2002ESN 296-9321-5-ND Fast Charge Controller 8-SOIC 2.38 1.90 1.43 
Multiple Low Side Driver BQ2002FPN 296-9322-5-ND Fast Charge Controller 8-Dip 2.38 1.90 1.43 
TPIC9201PWPR 296-21144-2-ND | Microcontroller Power Supply and 20-HTSSOP 1276.00/2,000 BQ2002FSN 296-9323-5-ND Fast Charge Controller 8-SOIC 2.38 1.90 1.43 
Multiple Low Side Driver BQ2002GPN 296-9324-5-ND Fast Charge Controller 8-Dip 213° 1.70 1.28 
TPIC9202PWPR 296-21145-1-ND | Microcontroller Power Supply and 20-HTSSOP| 1.44 1.20 96 BQ2002GSN 296-9325-5-ND Fast Charge Controller 8-SOIC 2.38 1.90 1.43 
Multiple Low Side Driver BQ2002PN 296-9326-5-ND Fast Charge Controller 8-Dip 213 1.70 1.28 
TPIC9202PWPR 296-21145-2-ND Microcontroller Power Supply and 20-HTSSOP 1276.00/2,000 BQ2002SN 296-9327-5-ND Fast Charge Controller 8-SOIC 2.38 1.90 1.43 
Multiple Low Side Driver BQ2002TPN 296-9328-5-ND Fast Charge Controller 8-Dip 2131.70 1.28 
BQ2002TSN 296-9329-5-ND Fast Charge Controller 8-SOIC 2.38 1.90 1.43 
PECIALIZED INTEGRATED CIRCUITS Bilyyiwe 296-9488-ND Evaluation Module for BQ2002 _ 101.00 _ = 
RoHS Compliant Parts Available [PLEale 296-9489-ND Evaluation Module for BQ2002T — |to.o0 — — 
TL. Digi-Key Price Each BQ2003PN 296-9330-5-ND Fast Charge Controller 16-Dip 495 3.96 3.08 
Part N Part N Deseripti Pki 1 5 100 BQ2003S 296-9331-5-ND Fast Charge Controller 16-SOIC 6.51 441 3.43 
PORSTaAPHT 26 Te 1-ND erent Sensor 16 TSSOP 6.50 5.20 4.39 pvenosr 206 2/90 ND Evaluation Module far BO2003 7 101.00 _ _ 
Z ae # ss ‘ DV2003S1 296-9491-ND Evaluation Module for BQ2003 — 101.00 — _ 
recacnrcs — aeieean” emateamrerettec |S" nome | fovame, SHARAD [Etutoa Nauk ireaaes ©] ia 
i ; a ‘ = = —~] |BQ2004EPN 296-9332-5-ND Fast Chi Control 16-Di 484 387 3.01 
PGASOQEVM-US Zoos eo1G:ND Evaluation Module for PGA309-US =, |20300 | | Ba2004esNn 296-9833.5ND__| Fast Charge Contaller is0lo | 540 432 336 
TL851CDR 296-18895-1-ND__| Sonar Ranging Control 16-SOIC_| 4.32 _3.46__2.69| /Bq2004HPN 296-9334-5-ND | Fast Charge Controller 16-Dip | 484 387 3.01 
TLS1CDR 2obs1 85052, ND Sonar Ranging Control TESOIC | 6047.50/2,500 BQ2004HSN 296-9335-5-ND —_| Fast Charge Controller 16-S0IC | 5.40 432 3.36 
TL8S1CN 296-19329-5-ND —_| Sonar Ranging Control 16-Dip | 4.73 3.78 2.94) | Baa004PN 296-9336-5-ND | Fast Charge Controller 16-Dip | 484 387 3.01 
TL852CDR 296-17139-1-ND Sonar Ranging Receiver 16-SOIC 432 346 2.69 “4 6 ss 
2 BQ2004SN 296-9337-5-ND Fast Charge Controller 16-SOIC 540 4.32 3.36 
TL852CDR 296-17139-2-ND Sonar Ranging Receiver 16-SOIC 6047.50/2,500 DV2004ES1 996-9493-ND Evaluation Module for B2004E = 101.00 _ _— 
TL852CN 296-19330-5-ND Sonar Ranging Receiver 16-Dip 473 3.78 2.94 x 5 i = 7 = = 
DV2004HS1 296-9494-ND Evaluation Module for B2004H 101.00 
TPIC8101DWR 296-15132-1-ND Knock Sensor Interface 20-SOIC 5.58 4.47 3.48) | pyoo04L4 296-9495-ND Evaluation Module for BQ2004 = 101.00 = = 
TPIC8101DWR 296-15132-2-ND Knock Sensor Interface 20-SOIC 6324.00/2,000 14 :| 5 = ‘ = =e 
¥ ; 5 DVv2004S1 296-9496-ND Evaluation Module for BQ2004 101.00 
UC29507 edo gls0ez oN bag Halt-Bridge Bipolar Switch 10-220-5 | 5.60 448 3.78) | Baso0ss 296-9338-5-ND —_| Dual Fast Charge Controller 20-SOIC | 551 441 3.43 
UC3717AN 296-11258-5-ND —_| Stepper Motor Drive Circuit 16-Dip 910 7.28 6.15 i -2919-5- * 
ere 2 BQ2010SN-D107 296-2218-5-ND Battery Gas Gauge 16-SOIC 840 6.72 5.67 
UC3770AN 296-11259-5-ND HP Stepper Motor Drive Circuit 16-Dip §52 442 3.73 A a Ee zi 
—_ = BQ2011SN-D118 296-9340-5-ND Battery Gas Gauge 16-SOIC 858 7.73 6.85 
UC3770BN 296-11260-5-ND HP Stepper Motor Drive Circuit 16-Dip 6.28 5.03 4.24 4 4 i = a a 
j Ev2011 296-9506-ND Evaluation Module for BQ2011 101.00 
UC3871DW 296-11326-5-ND Resonant Fluorescent Lamp Driver | 18-SOIC | 11.25 10.13 8.98 BQ2012SN-D107 296-9341-5-ND Battery Gas Gauge 16-SOIC 883 7.95 7.05 
UC3871N 296-11327-5-ND Resonant Fluorescent Lamp Driver 18-Dip | 11.25 1013 8.98 . 7" 4 i pa ij yas = 
BQ2013HEVM-001 |) 296-9342-ND Evaluation Module for BQ2013 101.00 
UC3872DW 296-11328-5-ND Resonant Lamp Ballast Controller 16-SOIC 780 624 5.27 if 4 Fe 7 
BQ2013HSN-A514 | 296-9343-5-ND Battery Gas Gauge 16-SOIC 810 6.48 5.47 
UC3872M 296-11329-5-ND Resonant Lamp Ballast Controller 16-QSOP | 7.80 6.24 5.27 BO2014HSN 296-9345-5-ND Battery Gas Gauge 16-SOIC 8417.58 672 
UC3872N 296-11330-5-ND Resonant Lamp Ballast Controller 20-Dip 6.60 528 4.46 a © Fe : i . a‘ 
UCC2305DW 96-13023-5-ND HID L Controll 98-soic | 1225 1103 9.78 BQ2014SN-D120 296-2220-5-ND Battery Gas Gauge 16-SOIC 840 6.72 5.67 
UccOa0RN Ra ara eM UID Lane Controller oe din | 1391 1253. 1141| [BO2018EVM-001 | 296-9346-ND Evaluation Module for B02018 — |10100 — — 
uccao74PW pie i cala Cath i i ' 16 ha 910 728 645| | B02018SN-E1 296-2221-5-ND —_| Battery Power Monitor 8-SOIC 520 416 3.51 
‘ B94 laine Contibller Horescen ‘i : : : BQ2018TS-E1 296-2222-5-ND __| Battery Power Monitor 8-TSSOP | 520 416 3.51 
BQ2019PW 296-9348-5-ND Advanced Battery Monitoring 8-TSSOP 473 3.78 2.94 
UCC3977PW 296-12615-5-ND Dual Transformer Controller 8-TSSOP | 6.72 5.38 4.54 BQ2022ADBZR 296-20742-1-ND | 1K-Bit Serial EPROM with SDQ SOT-23-3 995 180 135 
POWER SUPPLY PRODUCTS BE atime erage acta te Mi ee 
i ee ee} | BO2022ALPR 296-21327-3-ND__| 1K-Bit Serial EPROM with SDQ TO-92 3188.00/2,000 
Tl. Digi-Key Price Each BQ2022DBZR 296-16825-1-ND | 1K-Bit Serial EPROM with SDQ $0T-23-3 | 510 4.08 345 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 BQ2022DBZR 296-16825-2-ND | 1K-Bit Serial EPROM with SDQ SOT-23-3 9486.00/3,000 
Audio Differential Line Drivers BQ2022LPR 296-19767-1-ND 1K-Bit Serial EPROM with sDQ TO-92 510 4.08 3.45 
DRVIZ4PA DRVIS4PAND Audio Balanced Line Driver with Sop) agg) «| 802022LPR 296-19767-3-ND | 1K-Bit Serial EPROM with SDQ 10-92 6376.00/2,000 
Differential Output BQ2023EVM-001 _|296-19923-ND__| Evaluation Module for B02023 = _|1o100 — — 
a i i i x _ | |BQ2023EVM-002 296-13541-ND Evaluation Module for BQ2023 — 101.00 = _— 
Dg CRSA ND OMe Neal OltpLe Diver wi Meo ABs B02023PW 296-11861-5-ND | Battery Power Monitor s-tssop | 540 432 3.65 
ej i i i i a _ | |BQ2024DBZR 296-21948-1-ND | 1.5K-Bit Serial EPROM with SDQ SOT-23-3 2.81 2.25 1.75 
DRVISSUA pavisSUA ND ppineratia OItatE Drivat wth BOG | 8S B02024DBZR 296-21948-2-ND | 1.5K-Bit Serial EPROM with SDQ SOT-23-3 |" 4725.00/3,000 
Battery Management BQ2031PN-A5 296-9349-5-ND___| Lead Acid Fast Charge 16-Dip | 560 4.48 3.78 
BO20Z70PW 296-19864-5-ND [SBS 1.1-Compliant Gas Gauge for use | 20-TSSOP | 7.74 6.20 5.23 eas SSS ND teal Belt ie re 16-SOIC ions 4.96 4.19 
with BQ29330 Z S 4 = ‘ zi ~~ 
BQ20Z70PW-V150 | 296-22552-5-ND | SBS 1.1-Compliant Gas Gauge 20-TSSOP | 7.74 6.20 5.23 Ere e 206/238 ND Been Gat Catt for BQ2040 per ia er 
Enabled Pe EEA : i 3 
BQ20Z70PW-V160 | 296-23706-5-ND | SBS 1.1-Compliant Gas Gauge NEW!) 20-TSSOP | 7.00 5.60 4.73] |BQ2040SN-D111 296-13773-5-ND__| Gas Gauge IC with SMBus Interface 16-SOIC_| 840 672 5.67 
BQ20Z75DBT 296-22553-5-ND | SBS 1.1-Compliant Gas Gauge and | 38-TSSOP | 127.50 119.00 110.50} |BQ2050HEVM-002 | 296-9352-ND Evaluation Module for BQ2050H pe a 
Protection Enabled IC BQ2050HSN-A508 | 296-9353-5-ND _| Lithium-Ion Gas Gauge 16-SOIc | 810 648 5.47 
BQ20Z75DBTR-V160 |296-23516-1-ND SBS 1.1-Compliant Gas Gauge and | 38-TSSOP | 840 672 5.67 Bese eeyMERDL pee See ate Se 16-SOIC hice 6.72 5.67 
Protection Enabled IC NEW! Fi is a ‘valuation Module for mz : mh bree 
BQ20Z75DBTR-V160 | 296-23516-2-ND SBS 1.1-Compliant Gas Gauge and 38-TSSOP 10500.00/2,000 Fee SN ASS een reas num Gas Gauge 16.501 oa ie $66 
Protection Enabled IC NEW! a 9" ithium-lon Fast Charge Dip 5 5 5 
BQ20Z80ADBT-V110 | 296-22554-5-ND | SBS 1.1-Compliant Gas Gauge 38-TSSOP | 8.50 7.65 6.79 pieeeaeo Be sea Sinan son feet enatOe ad 16-SOIC ren 5.12 4.32 
Enabled | valuation Module for — { - _ 
BQ20Z80DBT 296-17638-5-ND | Advanced Gas Gauge 38-TSSOP | 843 7.59 6.73] |BQ2057CDGK 296-11991-5-ND | Li-lon LDO Linear Charge 8-MSOP 1.90 152 1.14 
BQ20Z80DBTR-V102 | 296-19275-1-ND | SBS-Compliant Gas Gauge 38-TSSOP | 9.20 7.36 6.21 Management for 1 Cell 
BQ20Z80DBTR-V102 | 296-19275-2-ND__| SBS-Compliant Gas Gauge 38-TSSOP. 11500.00/2,000 BQ2057CDGKR 296-11991-1-ND —_| Li-lon LDO Linear Charge 8-MSOP 1.68 81.34 1.01 
BQ20Z80DBTV101 | 296-18681-1-ND | Advanced Gas Gauge 38-TSSOP | 843 7.59 — Management for 1 Cell 
BQ20Z80DBTV101 296-18681-2-ND | Advanced Gas Gauge 38-TSSOP 336.50/50 BQ2057CDGKR 296-11991-2-ND Li-lon LDO Linear Charge 8-MSOP 2145.00/2,500 
BQ20Z80EVM-001 296-20821-ND Evaluation Module for BQ20Z80 _ 101.00 _ _ Management for 1 Cell 
BOMTESTER 296-19619-ND Multi-Channel Test and Prog. Board = 305.00 = —| |BQ2057CSN 296-9358-5-ND Li-lon LDO Linear Charge 8-SOIC 1.90 152 1.14 
BQ20Z70PWR-V110_ | 296-21216-1-ND__| SBS 1.1-Compliant Gas Gauge 20-TSSOP | 6.98 5.59 4.72 Management for 1 Cell 
BQ20Z70PWR-V110 |296-21216-2-ND | SBS 1.1-Compliant Gas Gauge 20-TSSOP 8726.00/2,000 BQ2057CTS 296-9359-5-ND —_/ Li-lon LDO Linear Charge 8-TSSOP | 190 152 1.14 
BQ20Z90DBT 296-19865-5-ND | SBS 1.1-Compliant Gas Guage for use | 30-TSSOP | 6.60 5.28 4.46 Management for 1 Cell 
with BQ29330 DV2057C 296-9501-ND Evaluation Module for BQ2057C — 101.00 — _— 
BQ20Z90DBT-V110 |296-21371-5-ND | SBS 1.1-Compliant Gas Gauge for use | 30-TSSOP | 8.08 6.47 5.46] |BQ2057DGK 296-11992-5-ND | Li-lon LDO Linear Charge 8-MSOP | 190 1.52 1.14 
with BQ29330 Management for 1 Cell 
BQ20Z90DBT-V150 |296-22555-5-ND | SBS 1.1-Compliant Gas Gauge for use | 30-TSSOP | 7.30 5.84 4.93} |BQ2057DGKR 296-11992-1-ND | Li-lon LDO Linear Charge 8-MSOP | 168 1.34 1.01 
with BQ29330 Management for 1 Cell 
BQ20Z90EVM-001 296-22907-ND Eval. Module for = 101.00 — —J| |BQ2057DGKR 296-11992-2-ND | Li-lon LDO Linear Charge 8-MSOP 2145.00/2,500 
BQ20Z90/29330/29412 ‘Management for 1 Cell 
BO20Z95DBT 296-22543-5-ND [SBS 1.1-Compliant Gas Gauge and | 44-TSSOP | 650 7.65  6.79| |BQ2057PDGK 296-15351-5-ND —_/ Li-lon LDO Linear Charge Mgmt 8-MSOP | 257 2.06 1.60 
Protection Enabled BQ2057SN 296-9360-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmt 8-SOIC 1.68 1.34 1.01 
BQ77PL900DLR 296-23520-1-ND | Five to Ten Series Cell Li-lon or Li-Pol | 48-SSOP | 5.90 4.72 3.99] |BQ2057TS 296-9361-5-ND__| Li-lon LDO Linear Charge Mgmt 8-TSSOP | 1.68 1.34 1.01 
Battery Protector NEW! BQ2057TSN 296-9362-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmt 8-SOIC 1.90 152 1.14 
BQ77PL900DLR 296-23520-2-ND | Five to Ten Series Cell Li-lon or Li-Pol | 48-SSOP 3688.00/1,000 BQ2057TTS 296-9363-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmt 8-TSSOP O15: 72) A 
Battery Protector NEW! DV2057T 296-9502-ND Evaluation Module for BQ2057T — 101.00 - _ 
BQ78PL114RGZR 296-23814-1-ND | Master Gateway Battery 48-QFN 9.00 7.20 6.08} |BQ2057WSN 296-9364-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmt 8-SOIC 215 4.72. 129 
Controller NEW! BQ2057WTS 296-9365-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmt 8-TSSOP. 215 1.72 1.29 
BQ78PL114RGZR 296-23814-2-ND | Master Gateway Battery 48-QFN 13950.00/2,500 DV2057 296-9500-ND Evaluation Module for BQ2057 = 101.00 = — 
Controller NEW! DV2057W 296-9503-ND Evaluation Module for B02057W — 101.00 - _ 
BQ2000PN-B5 296-9313-5-ND Multichemistry Charge Management 8-Dip 3.38 2.70 2410] |BQ2060A-E619DBQ |296-18388-5-ND | SBS 1.1 Compliant Gas Gauge IC 28-QSOP 660 5.28 446 
Ba2000PW 296-12359-5-ND | Multichemistry Switchmode Charge 8-TSSOP 3.71 297 2.31 BQ2060AEVM-001 | 296-18389-ND Evaluation Module for BQ2060A-001 _ 101.00 — _ 
Management BQ2060AEVM-002 | 296-18390-ND Evaluation Module for BQ2060A-002 _ 101.00 - _— 
BQ2000SN-B5 296-9314-5-ND Multichemistry Charge Management 8-SOIC 3.71 297 2.31 BQ2060SS-E411 296-12268-5-ND | Multi-Chemistry SBS v1.1 Gas Gauge | 28-QSOP 8.58 6.87 5.80 
BQ2000TPN-B5 296-9315-5-ND Multichemistry Charge Management 8-Dip 3.38 2.70 2.10 BQ2063DBQ 296-12199-5-ND —_| Battery Gas Gauge 28-QSOP 9.70 7.76 6.55 
BQ2000TPW 296-12360-5-ND | Multichemistry Switchmode Charge 8-TSSOP 371 297 2.31 BQ2083DBT 296-13030-5-ND | SBS Compliant Gas Gauge for use 38-TSSOP | 10.26 9.24 8.20 
Management with BQ29311 
BQ2000TSN-B5 296-9316-5-ND Multichemistry Charge Management 8-SOIC 3.71 297 2.31 BQ2083DBT-V1P3 | 296-17237-ND SBS Compliant Gas Gauge for use 38-TSSOP | 10.25 9.23 8.18 
DV2000S1 296-9486-ND Evaluation Module for BQ2000 - 101.00 = col with BO29311 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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BO20S3EVM-001 __[296-19924-ND | Evaluation Module for BO2083 — [101.00 — _—| /Bd2d024DRCR 296-17054-2-ND | Single Chip, Lr-lon/Li-Pol Charger T0-SON 3807.00/3,000 
BO2084DBT 296-15343-5-ND [SBS v1.1 Compliant Gas Gauge for | S8-TSSOP | 8.56 7.71 6.64| |BQ24025DRCR 296-15760-1-ND | Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charger 10-SON | 248 198 1.49 
use with BQ29312 B024025DRCR 296-15760-2-ND | Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charger 10-SON 3801.00/3,000 
BQ2084DBT-V150 | 296-22085-5-ND SBS v1.1 Compliant Gas Gauge for | 38-TSSOP | 8.80 7.04 5.94] |BQ24026DRCR 296-17305-1-ND__| Li-lon/Li-Pol Charger 10-SON | 248 198 1.49 
use with BQ29312 B024026DRCR 296-17305-2-ND | Li-lon/Li-Pol Charger 10-SON 3807.00/3,000 
BQ2084DBTR-V140 |296-19863-1-ND |SBS v1.1 Compliant Gas Gauge for | 38-TSSOP | 9.36 7.49 6.32] |Ba24027DRCR 296-19866-1-ND | Single Chip Li-lon/Li-Pol Charger IC | 10-SON | 248 198 1.49 
use with BQ29312 B024027DRCR 296-19866-2-ND | Single Chip Li-lon/Li-Pol Charger IC | 10-SON 3801.00/3,000 
BQ2084DBTR-V140 |296-19863-2-ND |SBS v1.1 Compliant Gas Gauge for | 38-TSSOP | 11420.00/2,000 B024027EVM 296-20732-ND —_| Evaluation Module for B024027 — 5000 — — 
use with BQ29312 B024030EVM 296-20822-ND _| Evaluation Module for B024030 = 50.00 — — 
BQ2084DBTR-V143 | 296-21297-1-ND | SBS v1.1 Compliant Gas Gauge for 38-TSSOP | 8.00 6.40 5.40} /BQ24030RHLR 296-17909-1-ND | Single-Chip Power Mgmt. System 20-QFN 405 3.24 2.52 
use with BQ29312 BQ24030RHLR 296-17909-2-ND | Single-Chip Power Mgmt. System 20-OFN 6804.00/3,000 
BO2064DBTR-V143 | 296-21297-2-ND |SBS v1.1 Compliant Gas Gauge for | 38-TSSOP | 10000.00/2,000 B024031RHLR 296-21372-1-ND | Single-Chip Charge and System 20-0FN | 4.05 3.24 252 
use with BQ29312 Power-Path Management IC. 
BQ2084EVM-001 |296-18391-ND —_| Evaluation Module for B02084-001 —  |101.00 —  —}] J|Ba24031RHLR 296-21372-2-ND | Single-Chip Charge and System 20-OFN 6804.00/3,000 
BQ2084RTTR-V140 |296-19398-1-ND | SBS v1.1 Compliant Gas Gauge for 36-QFN 936 749 6.32 Power-Path Management IC 
use with BQ29312 BQ24031RHLRQ1 | 296-24147-1-ND _| Single-Chip Charge and System 20-0FN | 4.84 387 3.01 
BQ2084RTTR-V140 |296-19398-2-ND | SBS v1.1 Compliant Gas Gauge for 36-OFN 17409.00/3,000 Power-Path Mgmt IC NEW! 
use with BO29312 BO24031RHLROT  [296-24147-2-ND | Single-Chip Charge and System 20-OFN 5482.00/2,000 
BQ2085DBT 296-14071-5-ND__| SBS Compliant Battery Gas Gauge 38-TSSOP | 8.56 7.71 6.84 Power-Path Mgmt IC NEW! 
BO2085DBT-ViP3 |296-17238-ND _|SBS Compliant Battery Gas Gauge | 38-TSSOP | 841 7.58 6.72] |BQ24032AEVM 296-20823-ND _| Evaluation Module for B024032A — 5000 — — 
BQ2085DBTR 296-15962-1-ND | Gas Gauge for BO29311 38-TSSOP | 9.36 7.49 6.32) |BO24032ARHLR | 296-18285-1-ND | Single-Chip Charge and System 20-0FN | 4.05 3.24 252 
BQ2085DBTR 296-15962-2-ND | Gas Gauge for BO29311 38-TSSOP | 11700.00/2,000 Power-Path Management IC 
BQ2201PN 296-9369-5-ND | SRAM Nonvolatile Controller IC 8-Dip 416 3.33 2.59] |BQ24032ARHLR —| 296-18285-2-ND _| Single-Chip Charge and System 20-OFN 6804.00/3,000 
BQ2201SN 296-9370-5-ND SRAM Nonvolatile Controller IC 8-SOIC 461 3.69 2.87 Power-Path Management IC 
EV2200 296-9509-ND Evaluation Module for BO20XX = 50.00. —  —| |BQ24035EVM 296-20824-ND __| Evaluation Module for BO24035 = 50.00 — — 
BQ2204APN 296-9375-5-ND —_|x4 SRAM Nonvolatile Controller 16-Dip | 570 4.56 3.85) |BQ24035RHLR 296-17803-1-ND | Single-Chip Charge and System 20-OFN | 4.05 3.24 252 
BQ2204ASN 296-9376-5-ND x4 SRAM Nonvolatile Controller 16-SOIC 6.30 5.04 4.26 Power-Path Management IC 
BQ2205LYPW 296-16973-5-ND | Power Monitoring and Switching 16-TSSOP | 4.39 3.51 2.73] |BQ24035RHLR 296-17803-2-ND | Single-Chip Charge and System 20-OFN 6804.00/3,000 
Controller for 3.3V SRAM Power-Path Managment IC 
BQ2954PN 296-9387-5-ND _| Lithium-Ion Fast Charger 16-Dip_ | 450 3.60 2.80] |BQ24038RHLT 296-18286-1-ND | Single-Chip Charge and System 20-0FN | 450 360 280 
BQ2954SN 296-9388-5-ND Lithium-lon Fast Charger 16-SOIC 4.95 3.96 3.08 Power-Path Management IC 
DV2954S1H 296-9504-ND Evaluation Module for Ba2954 —  |1oto0 —  —| |BQ24038RHLT 296-18286-2-ND | Single-Chip Charge and System 20-OFN 665.00/250 
DV2954S1L 296-9505-ND Evaluation Module for BO2954 = 101.00 — — Power-Path Management IC 
BO4O10LYMA-70N |296-21698-5-ND | 8kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS_ | 28-Dip | 910 819 7.27] |BQ24060DRCT 296-19867-1-ND | 1A Single Chip Li-lon and Li-Pol 10-SON | 248 198 1.54 
BQ4010MA-85 296-9389-5-ND | 8kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS_| _28-Dip_| 14.09 12.69 11.26 Charge Management 1C__ 
BO4010YMA-70 _|296-9390-5-ND | 8kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS_| 28-Dip | 11.83 10.65 9.45] |BQ24060DRCT 296-19867-2-ND | 1A Single Chip Li-Ton and Li-Pol 10-SON 365.75/250 
BQ4011LYMA-70N | 296-22088-5-ND | 32kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS_| 28-Dip | 1050 945 8.38 Charge Management IC 
BQ4011MA-100 296-9391-5-ND | 32kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 100nS| 28-Dip | 13.64 12.29 10.90} |BQ24061DRCR 296-19868-1-ND | 1A Single Chip Li-lon and Li-Pol 10-SON 2.48 1.98 1.49 
BO4011YMA-70 ‘| 296-9393-5-ND | 32kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS_| 28-Dip | 16.36 14.73 13.07 Charge Management IC 
BQ4011YMA-100 __|296-9392-5-ND _[32kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 100nS| _28-Dip | 16.36 14.73 13.07] |B8Q24061DRCR 296-19868-2-ND —_| 1A Single Chip Li-lon and Li-Pol 10-SON 3801.00/3,000 
BQ4013LYMA-70N |296-22089-5-ND | 128kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS| 32-Dip | 1329 11.97 10.62 Charge Management IC 
BQ4013YMA-70 296-9394-5-ND  |128kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS| 32-Dip | 18.62 17.38 16.14] |8Q24064DRCR 296-19869-1-ND TOE MeroreRe NIG Li-Pol 10-SON | 248 1.98 1.49 
BQ4013YMA-70N | 296-9395-5-ND | 128kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS| 32-Dip | 15.56 14.52 13.49 a nage , 
BQ4013YMA-85 296-9396-5-ND  |128kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS| 32-Dip | 18.62 17.38 16.14] |8Q24064DRCR 296-19869-2-ND TEE MSS Li-Pol 10-SON 3801.00/3,000 
Sis — UGG — Sin aman SES RE SST) earracnn — paar — en iir | 
BOQ4015LYMA-70N |296-22090-5-ND /512kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS| 32-Dip | 27.72 25.88 24.03] |8Q24070RHLR 296-19652-1-ND omngle Pe ey System Power) 20-QFN | 3.60 288 2.24 
BQ4015MA-70 296-9399-5-ND | 512kx8 Nonvolatile SRAM, 10% 70nS | 32-Dip | 36.03 33.63 31.23 i ' 
BQ4015YMA-70 |296-9400-5-ND — |512kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS| 32-Dip | 36.03 33.63 31.23) |BQ24070RHLR 296-19652-2-ND ands seat ar System Power} 20-QFN 6048.00/3,000 
BO4015YMA-85 _|296-9401-5-ND _|512kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS| _32-Dip_| 36.03 33.63 31.23 : 
BO4016MC-70 296-9402-5-ND | 1024kx8 Nonvolatile SRAM, 70nS 36-Dip | 42.59 39.75 36.97] | 8024071RHLT 296-20743-1-ND Teale System Power-Path | 20-QFN | 4.05 3.24 2.52 
BOACTOYEAG- 70) aca a) 10248 Nonvolatte SRAM, 10%, 36-Dip_ | 50.75 47.37 43.98) | pooao7iRHLT —_|296-20743-2-ND Léon Charge and System Power-Path | 20-QFW 598.50/250 
BQ4017MC-70 296-9404-5-ND | 2048kx8 Nonvolatile SRAM, 70nS 36-Dip | 81.90 76.44 70.98 lanagement 
BO6400RGZR 296-23769-1-ND | Single Chip 3 or 4 Cell Li-lon Battery | 48-0FN | 990 7.92 6.69] |8@240/2RGTT BOG 238 1651END i USB'Liton Battery Charger T6-GFN ) 4.05 324 252 
Mgmt Controller NEW! ower-Path Mgmt IC NEW! 
BQ6400RGZR 296-23769-2-ND | Single Chip 3 or 4 Cell Li-lon Battery | 48-QFN 15345.00/2,500 BQ24072RGTT 296-23813-2-ND Pear ealh Meal NEWT 16-QFN 598.50/250 
Mgmt Controller NEW! ‘ ° 
BO20851DBT-ViP2 |296-17465-5-ND | Gas Gauge for BO29311 38-TSSOP | 8.66 7.80 6,92| |8024073RGTT 296-23839-1-ND TBOnE Path MIEREIC NEW 16-QFN | 4.05 3.24 2.52 
B024001EVM 296-9377-ND Evaluation Module for B024001 _ 4938 — — i i 
B024001PWP 296-9378-5-ND __| Single Cell Li-lon Charge Mgmt. 20-HTSSOP| 495 396 3.08] |8024073RGTT 296-23839-2-ND Bue alr Mente NEW 16-QFN 598.50/250 
BQ24001RGWEVM |296-19925-ND —_| Evaluation Module for B024001RGW _ 5000 — — ; : 
BO24001RGWR _|296-12968-1-ND _| Single Cell Li-lon Charge Mgmt. 20-0FN | 450 3.60 2.80| |8024074RGTT ABEL ALD Rtn Path MenTti EE TG-QFN) (| ©4005 9.24. 52.52 
Ba24001RGWR 296-12968-2-ND | Single Cell Li-lon Charge Mgmt. 20-OFN 7560.00/3,000 arg = - 
Ba24002PWP 296-9379-5-ND —_| Single Cell Li-lon Charge Momt. 20-HTSSOP| 4.05 3.24 2.52| |B0240/4RGTT AE HAD Poeun Mente MEW 16-OFN 598.50/250 
BO24002RGWEVM |296-19926-ND _| Evaluation Module for Ba24002RGW = 5000 — — : i 
BO24002RGWR | 296-12969-1-ND | Single Cell Li-lon Charge Mgmt. 20-0FN | 360 288 2.24] |B024075RGTT ZL ECEEAWARNDD Ea path MERCI EA TG-ORN 1) 4,05) «ied 2-82 
BQ24002RGWR 296-12969-2-ND__| Single Cell Li-lon Charge Mgmt. 20-OFN 6048.00/3,000 foaeiavol is ‘i ‘ 
BO24003PWP 296-9380-5-ND Single CeltLr-ion Charge Mgmt. 20-HTSSOP] 405 3.24 762] [SOMO/SRGTT — )296-28840-2ND_ | LANGE en Bat OT ea spe ableed 
BQ24003RGWEVM |296-19927-ND —_| Evaluation Module for Ba24003RGW = 5000 — — 19653+1- i 1p Llon/Li-| 
Bo2do03REWR — |296-12970-1-ND [Single CellLlon Charge Mgmt. | 20-0RN | “360 288 2.24] |BopansoDRcR —_|266-19653-2ND [Single Chip Lelon-Pol Charger | 10-SON_| 3648.00.00 
BQ24003RGWR 296-12970-2-ND | Single Cell Li-lon Charge Mgmt. 20-OFN 6048.00/3,000 BO240B0EVM 396-20734-ND | Evaluation Module for BO24080 a 5000 
BO24004EVM 2oGaivo2s-N Oma Evaluation Module for BQ24004 —__| 50.00 __—__—1_ | paa4os1DRcR 296-21217-1-ND | 1A Single Chip Li-lon/Li-Pol 10-SON | 238 1.90 1.43 
BO24004PWP 296-9381-5-ND | Lithium-Ion Battery Charger 20-HTSSOP| 4.05 3.24 252 Charger IC 
BQ24005PWP 296-9382-5-ND —_/Lithium-lon Battery Charger 20-HTSSOP) 4.05 3.24 2.52! | Bq24081DRCR 296-21217-2-ND | 1A Single Chip Li-lon/Li-Pol 10-SON 3648.00/3,000 
Ba24006PWP 296-9383-5-ND —_| Lithium-Ion Battery Charger 20-HTSSOP| 4.95 3.96 3.08 Charger IC 
Ba24007PWP 296-9384-5-ND Single cel on Charge Management /20-HTSSOP) 4.95 3.96 3.08) | Ba24083DRCR 296-23459-1-ND 1A Single Chip Li-lon/Li-Pol Charger | 10-SON | 2.38 1.90 1.43 
imer-Enable Ic NEW! 
BQ24007RGWEVM _|296-19929-ND __| Evaluation Module for B024007RGW os 50.00 ___— ___—} |gq24083DRCR 296-23459-2-ND | 1A Single Chip Li-lon Li-Pol Charger | 10-SON 3648.00/3,000 
BQ24007RGWR 296-12971-1-ND | Single Cell Li-lon Charge Management | 20-QFN 450 3.60 2.80 IC NEW! 
Timer-Enable ~ ae i ip Li- fz x 
BQ24007RGWR 296-12971-2-ND | Single Cell Li-lon Charge Management | 20-QFN 7560.00/3,000 Bapagesbnee Bee ND fey oe eal Fal ee ee 
Timer-Enable ! 2. i! ip Li-| i-l | 
Ba24008PWP 296-9385-5-ND —_| Lithium-Ion Battery Charger ao-ussop| 4.05 3.24 2,52] |B02408SDRCR ace een oae| so caeht a ry inset meas Oot 
BQ24010DRCR 296-13714-1-ND | Single Chip, Li-lon Charge Mgmt. 10-SON | 248 1.98 1.49] |Ba24086DRCR 296-22993-1-ND | 750mA Single Chip Li-lon/Li-Pol 10-SON | 2.38 1.90 1.43 
BQ24010DRCR 296-13714-2-ND__| Single Chip, Li-lon Charge Mgmt. 10-SON 3801.00/3,000 Charge Management IC 
BQ24010EVM 296-19930-ND | Evaluation Module for BO24010 — 50.00 =— —_—| |paz4os6DRCR 296-22993-2-ND | 750mA Single Chip Li-lon/Li-Pol 10-SON 3648.00/3,000 
B024012DRCR 296-13715-1-ND | Single Chip, Li-lon Charge Mgmt. 10-SON | 248 198 1.49 Charge Management IC 
BQ24012DRCR 296-13715-2-ND | Single Chip, Li-lon Charge Mgmt. 10-SON 3801.00/3,000 B024087DRCR 296-22994-1-ND | 750mA Single Chip Li-lon/Li-Pol 10-SON | 238 190 1.43 
BQ24012EVM 296-19931-ND Evaluation Module for BQ24012 - 50.00 _ _— Charge Management IC 
BQ24013DRCR 296-13716-1-ND _| Single Chip, Li-lon Charge Mgmt. 10-SON_| 2.48 1.98 1.49] /BQ24087DRCR 296-22994-2-ND | 750mA Single Chip Li-lon/Li-Pol 10-SON 3648.00/3,000 
BQ24013DRCR 296-13716-2-ND | Single Chip, Li-lon Charge Mgmt. 10-SON 3801 .00/3,000 Charge Management IC 
B024013EVM 296-19932-ND | Evaluation Module for BO24013 = 50.00 —  —| |Baz4osspRCR 296-23443-1-ND | 750mA Single Chip Li-lon/Li-Pol 10-SON | 238 190 1.43 
BQ24014DRCR 296-18392-1-ND | Single Chip, Li-lon Charge Mgmt. 10-SON 2.48 1.98 1.49 Charge Management IC 
BQ24014DRCR 296-18392-2-ND | Single Chip, Li-lon Charge Mgmt. 10-SON 3801.00/3,000 BQ24088DRCR 296-23443-2-ND | 750mA Single Chip Li-lon/Li-Pol 10-SON 3648.00/3,000 
BQ24018DRCR 296-22086-1-ND__| Single Chip, Li-lon Charge Mgmt. 10-SON 248 1.98 1.49 Charge Management IC 
BQ24018DRCR 296-22086-2-ND | Single Chip, Li-lon Charge Mgmt. 10-SON 3801.00/3,000 B024100EVM 296-17258-ND _| Evaluation Module for BO24100 _ 5000 — — 
BQ24020DRCR 296-14072-1-ND | Li-lon/Li-Pol Charger 10-SON | 248 1.98 1.49] |BQ24100RHLR 296-17154-1-ND__| Li-lon/Li-Pol Charger 20-0FN | 4.50 3.60 2.80 
BQ24020DRCR 296-14072-2-ND | Li-lon/Li-Pol Charger 10-SON 3801.00/3,000 BO24T00RHLR 296-17154-2-ND _ | Li-lon/Li-Pol Charger 20-OFN 7560.00/3,000 
B024020EVM 296-19933-ND _| Evaluation Module for B024020 _ 50.00 —  —| |BQ24103ARHLR | 296-22739-1-ND J Li-lon/Li-Pol Charger 20-0FN | 450 360 280 
BQ24022DRCR 296-14397-1-ND _| Single Cell Li-lon Charge Mgmt. 10-SON | 2.48 1.98 1.49] |BQ24103ARHLR — | 296-22739-2-ND _| Li-lon/Li-Pol Charger 20-OFN 7560.00/3,000 
BQ24022DRCR 296-14397-2-ND | Single Cell Li-lon Charge Mgmt. 10-SON 3801 .00/3,000 B024103EVM 296-17259-ND _| Evaluation Module for BO24103 — 5000 — — 
B024022EVM 296-18393-ND | Evaluation Module for B024022 _ 50.00 —  —] |BQ24103RHLR 296-17155-1-ND _| Li-lon/Li-Pol Charger 20-0FN | 4.50 3.60 2.80 
BQ24023DRCR 296-15182-1-ND | Li-lon/Li-Pol Charger 10-SON | 248 1.98 1.49] |BQ24T03RHLR 296-17155-2-ND | Li-lon/Li-Pol Charger 20-OFN 7560.00/3,000 
BQ24023DRCR 296-15182-2-ND | Li-lon/Li-Pol Charger 10-SON 3801.00/3,000 B024104RHLR 296-24034-1-ND | Li-lon/Li-Pol Charger NEW! 20-0FN | 4.50 360 280 
BQ24023EVM 296-18394-ND _| Evaluation Module for BQ24023 = 50.00 — —J |BQ24104RHLR 296-24034-2-ND | Li-lon/Li-Pol Charger NEW! 20-OFN 7560.00/3,000 
BO24024DRCR 296-17054-1-ND | Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charger TO-SON [| 248 1.98 149] |Ba24105EVM 296-17260-ND _| Evaluation Module for BO24105 — 50.00 — — 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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BQ24105RHLR 296-17159-1-ND__| Li-lon/Li-Pol Charger 20-QFN 7.00 5.60 4.73) =| BQ24701PW 296-12362-5-ND | Battery Charger Controller/Selector 24-TSSOP | 6.20 4.96 4.19 
BQ24105RHLR 296-17159-2-ND —_| Li-lon/Li-Pol Charger 20-QFN 13020.00/3,000 with DPM 
BQ24108RHLR 296-17398-1-ND —_| Li-lon/Li-Pol Charge Management 20-QFN 450 360 2.80 BQ24702PW 296-15264-5-ND | Battery Charger Controller and System | 24-TSSOP 5.29 423 3.29 
BQ24108RHLR 296-17398-2-ND Li-lon/Li-Pol Charge Management 20-QFN 7560.00/3,000 Power Selector 
BQ24109RHLR 296-22956-1-ND | Sync. Switchmode, Li-lon/Li-Pol 20-QFN 4.50 3.60 2.80] |BQ24702PWR 296-20825-1-ND | Battery Charger Controller and System| 24-TSSOP | 4.73 3.78 2.94 
Charge Management Power Selector 
BQ24109RHLR 296-22956-2-ND | Sync. Switchmode, Li-lon/Li-Pol 20-QFN 7560.00/3,000 BQ24702PWR 296-20825-2-ND | Battery Charger Controller and System | 24-TSSOP 5356.00/2,000 
Charge Management Power Selector 
BQ24113ARHLT 296-22087-1-ND | Sync. Switchmode, Li-lon/Li-Pol 20-QFN 495 3.96 3.08] |BQ24703EVM 296-18396-ND Evaluation Module for BQ24703 = 50.00 = = 
Charge Management BQ24703PW 296-15113-5-ND — | Battery Charger Controller/Selector 24-TSSOP 5.29 423 3.29 
BQ24113ARHLT 296-22087-2-ND | Sync. Switchmode, Li-lon/Li-Pol 20-QFN 731.50/250 with DPM 
Charge Management BQ24703RHDR 296-17828-1-ND | Battery Charger Controller/Selector 28-QFN 473 3.78 2.94 
BQ24113EVM 296-17261-ND Evaluation Module for BQ24113 al 50.00 = _— with DPM 
BQ24113RHLR 296-17156-1-ND | Sync. Switchmode, Li-lon/Li-Pol 20-QFN 450 3.60 2.80) /BQ24703RHDR 296-17828-2-ND | Battery Charger Controller/Selector 28-QFN 7938.00/3,000 
Charge Management with DPM 
BQ24113RHLR 296-17156-2-ND | Sync. Switchmode, Li-lon/Li-Pol 20-QFN 7560.00/3,000 BQ24705RGER 296-22957-1-ND —_| Host-Controlled Multi-Chemistry 24-VQFN 495 3.96 3.08 
Charge Management Battery Charger 
BQ24115EVM 296-17262-ND Evaluation Module for BQ24115 _ 50.00 = —j| |BQ24705RGER 296-22957-2-ND | Host-Controlled Multi-Chemistry 24-VQFN 8316.00/3,000 
BQ24115RHLR 296-17160-1-ND | Li-lon/Li-Pol Charger 20-QFN 7.00 560 4.73 Battery Charger 
BQ24115RHLR 296-17160-2-ND | Li-lon/Li-Pol Charger 20-QFN 13020.00/3,000 BQ24721CRHBR 296-21373-1-ND | Adv. Multi-Chemistry and Multi-Cell 32-QFN 5.40 4.32 3.65 
BQ24120EVM-001 296-19719-ND Evaluation Module for BQ24120 _— 50.00 — — Sync. Switch-Mode Charger 
BQ24120RHLT 296-19572-1-ND —_| Single Chip Switchmode Li-lon/Li-Pol | 20-QFN 4.95 3.96 3.08] |BQ24721CRHBR 296-21373-2-ND —_| Adv. Multi-Chemistry and Multi-Cell 32-QFN 10044.00/3,000 
Charge Management IC. Sync. Switch-Mode Charger 
BQ24120RHLT 296-19572-2-ND | Single Chip Switchmode Li-lon/Li-Pol | 20-QFN 731.50/250 BQ24721EVM 296-19455-ND Evaluation Module for BQ24721 — (15200 -— — 
Charge Management IC BQ24730RGFR 296-19661-1-ND | Adv. Multi-Chemistry and Multi-Cell 40-QFN 5.80 464 3.92 
BQ24123RHLT 296-19573-1-ND | Single Chip Switchmode Li-lon/Li-Pol | 20-QFN 495 396 3.08 Sync. Switch-Mode Charger 
Charge Management IC BQ24730RGFR 296-19661-2-ND | Adv. Multi-Chemistry and Multi-Cell 40-QFN 10788.00/3,000 
BQ24123RHLT 296-19573-2-ND —_| Single Chip Switchmode Li-lon/Li-Pol 20-QFN 731.50/250 Sync. Switch-Mode Charger 
Charge Management IC BQ24740RHDR 296-21374-1-ND | Host-Controlled Multi-Chemistry 28-QFN 5.18 414 3.22 
BQ24125RHLR 296-22881-1-ND —_| Single Chip Switchmode Li-lon/Li-Pol | 20-QFN 7.00 560 4.73 Battery Charger 
Charge Management IC BQ24740RHDR 296-21374-2-ND | Host-Controlled Multi-Chemistry 28-QFN 8694.00/3,000 
BQ24125RHLR 296-22881-2-ND | Single Chip Switchmode Li-lon/Li-Pol | 20-QFN 13020.00/3,000 Battery Charger 
Charge Management IC BQ24745RHDT 296-22995-1-ND | SMBus-Controlled Level 2 Multi- 28-QFN 640 512 4.32 
BQ24150YFFR 296-23460-1-ND | Fully Integrated Switch-Mode One-Cell] 20-DSBGA | 4.50 3.60 2.80 Chemistry Battery Charger 
Li-lon Charger NEW! BQ24745RHDT 296-22995-2-ND | SMBus-Controlled Level 2 Multi- 28-QFN 1040.00/250 
BQ24150YFFR 296-23460-2-ND | Fully Integrated Switch-Mode One-Cell | 20-DSBGA 7560.00/3,000 Chemistry Battery Charger 
Li-lon Charger NEW! BQ24750ARHDR 296-23945-1-ND —_| Host-Controlled Multi-Chemistry 28-QFN 5.00 4.00 3.38 
BQ24150YFFT 296-23601-1-ND | Fully Integrated Switch-Mode One-Cell| 20-DSBGA | 4.95 3.96 3.08 Battery Charger NEW! 
Li-lon Charger NEW! BQ24750ARHDR 296-23945-2-ND | Host-Controlled Multi-Chemistry 28-QFN 9300.00/3,000 
BQ24150YFFT 296-23601-2-ND Fully Integrated Switch-Mode One-Cell | 20-DSBGA 731.50/250 Battery Charger NEW! 
Li-lon Charger NEW! BQ24750RHDR 296-21375-1-ND —_| Host-Controlled Multi-Chemistry 28-QFN 5.00 4.00 3.38 
BQ24151YFFR 296-23461-1-ND | Fully Integrated Switch-Mode One-Cell| 20-DSBGA | 4.50 3.60 2.80 Battery Charger 
Li-lon Charger NEW! BQ24750RHDR 296-21375-2-ND | Host-Controlled Multi-Chemistry 28-QFN 9300.00/3,000 
BQ24151YFFR 296-23461-2-ND | Fully Integrated Switch-Mode One-Cell | 20-DSBGA 7560.00/3,000 Battery Charger 
Li-lon Charger NEW! BQ24751ARHDR 296-22875-1-ND —_| Host-Controlled Multi-Chemistry 28-QFN 5.00 4.00 3.38 
BQ24151YFFT 296-23602-1-ND | Fully Integrated Switch-Mode One-Cell| 20-DSBGA | 4.95 3.96 3.08 Battery Charger 
Li-lon Charger NEW! BQ24751ARHDR 296-22875-2-ND | Host-Controlled Multi-Chemistry 28-QFN 9300.00/3,000 
BQ24151YFFT 296-23602-2-ND | Fully Integrated Switch-Mode One-Cell | 20-DSBGA 731.50/250 Battery Charger 
Li-lon Charger NEW! BQ24751BRHDT 296-23841-1-ND —_| Host-Controlled Multi-Chemistry 28-QFN 5.50 440 3.72 
BQ24152YFFR 296-23517-1-ND Fully Integrated Switch-Mode One-Cell | 20-DSBGA 450 360 2.80 Battery Charger NEW! 
Li-lon Charger NEW! BQ24751BRHDT 296-23841-2-ND —_| Host-Controlled Multi-Chemistry 28-QFN 893.75/250 
BQ24152YFFR 296-23517-2-ND | Fully Integrated Switch-Mode One-Cell | 20-DSBGA 7560.00/3,000 Battery Charger NEW! 
Li-lon Charger NEW! BQ24751RHDR 296-21376-1-ND —_| Host-Controlled Multi-Chemistry 28-QFN 5.00 4.00 3.38 
BQ24200DGN 296-12409-5-ND | 4.2V, 500mA, Li-lon and Li-Pol 8-MSOP 2.70 2.16 1.68 Battery Charger 
Charge Management BQ24751RHDR 296-21376-2-ND —_| Host-Controlled Multi-Chemistry 28-QFN 9300.00/3,000 
BQ24200EVM 296-13542-ND Eval. Module for BO24200-BQ24205 =— 50.00 = _ Battery Charger 
BQ24201DGN 296-12410-5-ND =| 4.1V, 500mA, Li-lon and Li-Pol 8-MSOP 2.70 2.16 1.68) |BQ24753RHDT 296-24046-1-ND | Host-Controlled Multi-Chemistry 28-QFN 5.50 440 3.71 
Charge Management Battery Charger NEW! 
BQ24202DGN 296-12411-5-ND | 4.2V, 500mA, Li-lon and Li-Pol 8-MSOP. 238 1.90 1.43 BQ24753RHDT 296-24046-2-ND | Host-Controlled Multi-Chemistry 28-QFN 893.75/250 
Charge Management Battery Charger NEW! 
BQ24203DGN 296-12412-5-ND 4.1V, 500mA, Li-lon and Li-Pol 8-MSOP 248 1.98 1.54 BQ24901PW 296-14073-5-ND Single Cell Li-lon/Li-Pol Charger 14-TSSOP 5.80 464 3.92 
Charge Management BQ25010EVM 296-20826-ND Evaluation Module for BQ25010 _ 50.00 _ _ 
BQ24204DGN 296-12413-5-ND — | 4.2V, 500mA, Li-lon and Li-Pol 8-MSOP 2.38 1.90 1.43] |BQ25010RHLR 296-17639-1-ND | Charger and DC/DC Converter 20-QFN 3.38 2.70 2.10 
Charge Management BQ25010RHLR 296-17639-2-ND__| Charger and DC/DC Converter 20-QFN 5670.00/3,000 
BQ24205DGN 296-12414-5-ND | 4.1V, 500mA, Li-lon and Li-Pol 8-MSOP | 248 1.98 1.54) |BQ25012RHLR 296-17804-1-ND —_| Charge/Power Management 20-QFN 3.38 2.70 2.10 
Charge Management BQ25012RHLR 296-17804-2-ND | Charge/Power Management 20-QFN 5670.00/3,000 
BQ24230RGTR 296-23937-1-ND | 4.4V, Li-lon Battery Charger NEW! 16-QFN 3.38 2.70 2.10] |BQ25015RHLR 296-21510-1-ND —_| Single Chip Charger and DC/DC 20-QFN 3.60 288 2.24 
BQ24230RGTR 296-23937-2-ND | 4.4V, Li-lon Battery Charger NEW! 16-QFN 5670.00/3,000 Converter for Portable Applications 
BQ24300DSGR 296-23075-1-ND__| Charger Front End Protection IC 8-SON 1.38 1.10.83] +|BQ25015RHLR 296-21510-2-ND —_| Single Chip Charger and DC/DC 20-QFN 6048.00/3,000 
B024300DSGR 296-23075-2-ND | Charger Front End Protection IC 8-SON 2112.00/3,000 Converter for Portable Applications 
B024304DSGR 296-23076-1-ND | Charger Front End Protection IC 8-SON 1.38 1.10  .83| |BQ25017RHLR 296-21697-1-ND | Single Chip Charger and DC/DC 20-QFN | 3.60 288 2.24 
BQ24304DSGR 296-23076-2-ND | Charger Front End Protection IC 8-SON 2112.00/3,000 Converter 
BQ24305DSGT 296-23518-1-ND —_| Overvoltage and Overcurrent 8-SON 1.63 130 98} |BQ25017RHLR 296-21697-2-ND | Single Chip Charger and DC/DC 20-QFN 6048.00/3,000 
Protection IC NEW! Converter 
BQ24305DSGT 296-23518-2-ND | Overvoltage and Overcurrent 8-SON 227.50/250 BQ26100DRPR 296-20633-1-ND / SHA-1/HMAC Based Security and 6-SON 2.93 2.34 1.82 
Protection IC NEW! Authentication IC 
BQ24313DSGT 296-23933-1-ND | Li-Ion Front End Charger NEW! 8-SON 7.63 1.30 -98| |BQ26100DRPR 296-20633-2-ND | SHA-1/HMAC Based Security and 6-SON 4914.00/3,000 
BQ24313DSGT 296-23933-2-ND | Li-lon Front End Charger NEW! 8-SON 227.50/250 Authentication IC an 
BQ24314ADSGR 296-23340-1-ND | Charger Front End Protection IC 8-SON 1.38 1.10 83 BQ26150DCKR 296-18601-1-ND —_| Battery Pack Security/Authentication SC70-5 3.71 297 2.31 
BQ24314ADSGR 296-23340-2-ND | Charger Front End Protection IC 8-SON 2112.00/3,000 IC z Pacts 
BQ24314DSGR 296-22998-1-ND | Charger Front End Protection IC 8-SON 138 110 83 BQ26150DCKR 296-18601-2-ND | Battery Pack Security/Authentication S¢70-5 6237.00/3,000 
BQ24314DSGR 296-22998-2-ND | Charger Front End Protection IC 8-SON 2112.00/3,000 IC 2 
B024315DSGR 296-23341-1-ND | Charger Front End Protection IC 8-SON 1.38 1.10 83] |BQ261S0EVM-001 —) 296-20827-ND Evaluation Module for BQ26150 — [101.00 
B024315DSGR 296-23341-2-ND | Charger Front End Protection IC 8-SON 2112.00/3,000 BQ26200EVM-001 | 296-19934-ND Evaluation Module for B026200 —  |10100 — — 
BQ24316DSGR 296-22613-1-ND | Overvoltage and Overcurrent 8-SON 4.38 1410 83 BQ26200PW 296-12626-5-ND —_| High Performance Battery Monitor 8-TSSOP. 495 3.96 3.08 
Protection IC BQ26220EVM-001 | 296-18397-ND Evaluation Module for BQ26220-001 _ 101.00 _ _ 
BQ24316DSGR 296-22613-2-ND | Overvoltage and Overcurrent 8-SON 2112.00/3,000 BQ26220PW 296-14004-5-ND —_| High Performance Battery Monitor 8-TSSOP | 5.60 448 3.78 
Protection IC with Voltage and Temperature 
BO24316DSUR 296-23342-1-ND | Overvoltage and Overcurrent T2S0N | 1.63 130 98} |8026221PWR 296-17161-1-ND High Performance Battery Monitor 8-TSSOP | 5.20 416 3.51 
Protection IC BQ26221PWR 296-17161-2-ND | High Performance Battery Monitor 8-TSSOP 6500.00/2,000 
B024316DSJR 296-23342-2-ND | Overvoltage and Overcurrent 12-SON 2496.00/3,000 BQ26231EVM-001 | 296-19935-ND_—_| Evaluation Module for B026231 — {101.00 — 
Protection IC BQ26231PW 296-12269-5-ND | Battery Coulomb Counter 8-TSSOP 461 369 2.87 
BQ24380DSGR 296-23385-1-ND | Overvoltage and Overcurrent 8-SON 138 110 .83} |BQ26500EVM-001 | 296-18398-ND Evaluation Module for BQ26500-001 = 101.00)  — — 
Protection IC BQ26500PW 296-15848-5-ND | Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery 8-TSSOP 5.20 416 3.51 
BQ24380DSGR 296-23385-2-ND —_| Overvoltage and Overcurrent 8-SON 2112.00/3,000 Gas Gauge 
Protection IC BQ26500PWR 296-16775-1-ND | Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery 8-TSSOP 5.29 4.23 3.29 
BQ24381DSGR 296-23444-1-ND | Overvoltage and Overcurrent 8-SON 1.38 1.10 83 Gas Gauge 
Protection IC BQ26500PWR 296-16775-2-ND | Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery 8-TSSOP 5992.00/2,000 
BQ24381DSGR 296-23444-2-ND | Overvoltage and Overcurrent 8-SON 2112.00/3,000 Gas Gauge 
Protection IC BQ26501PW 296-16925-5-ND —_| Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery 8-TSSOP 6.50 5.20 4.39 
BQ24400D 296-12622-5-ND —_| Programmable NiCd/NiMH Charge 8-SOIC 3.83 3.06 2.38 Gas Gauge 
Management BQ27X00-TESTER | 296-20829-ND Test System for BQ27X00 Based — 152.00 — _ 
BQ24400PW 296-12623-5-ND | Programmable NiCd/NiMH Charge 8-TSSOP 3.83 3.06 2.38 Circuit Boards 
Management BQ27000DRKR 296-17428-1-ND | Single-Cell Li-Ion and Li-Pol Battery 10-SON 2.59 2.07 1.61 
BQ24401D 296-12624-5-ND | Programmable NiCd/NiMH Charge 8-SOIC 3.83 3.06 2.38 Gas Gauge 
Management BQ27000DRKR 296-17428-2-ND —_ Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery 10-SON 4347.00/3,000 
BQ24401PW 296-12625-5-ND —_| Programmable NiCd/NiMH Charge 8-TSSOP 3.83 3.06 2.38 Gas Gauge 
Management BQ27000EVM 296-18399-ND Evaluation Module for B027000 = 101.00 - = 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. ul 25 100 
BQ27010DRKR 296-20634-1-ND | Li-lon/Li-Pol Battery Gas Gauge 10-SON 2.81 2.25 1.75) |BQ29414DCTR 296-21377-2-ND | 4.55V, Voltage Protection for 2, 3, or SM8 1668.00/3,000 
BQ27010DRKR 296-20634-2-ND__| Li-lon/Li-Pol Battery Gas Gauge 10-SON 4725.00/3,000 4-Cell Li-lon Batteries 
BQ27200DRKR 296-17521-1-ND —_| Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery 10-SON 2.59 2.07 1.61 BQ29414PWR 296-21378-1-ND | 4.55V, Voltage Protection for 2,3, or | 8-TSSOP 1.28 1.07 86 
Gas Gauge 4-Cell Li-lon Batteries 
BQ27200DRKR 296-17521-2-ND —_| Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery 10-SON 4347.00/3,000 BQ29414PWR 296-21378-2-ND | 4.55V, Voltage Protection for 2,3, or | 8-TSSOP 1138.00/2,000 
Gas Gauge 4-Cell Li-lon Batteries 
BQ27200EVM 296-20828-ND Evaluation Module for BQ27200 = 101.00 = —j| |BQ29415DCTR 296-21379-1-ND | 4.6V, Voltage Protection for 2, 3, or SM8 1.28 = 1.07 86 
BQ27210DRKR 296-21511-1-ND | Li-lon/Li-Pol Battery Gas Gauge 10-SON 2.81 2.25 1.75 4-Cell Li-lon Batteries 
BQ27210DRKR 296-21511-2-ND__| Li-lon/Li-Pol Battery Gas Gauge 10-SON 4725.00/3,000 BQ29415DCTR 296-21379-2-ND | 4.6V, Voltage Protection for 2, 3, or SM8 1668.00/3,000 
BQ27350PWR 296-21665-1-ND —_| Single Cell Li-lon Battery Manager 20-TSSOP | 4.05 3.24 2.52 4-Cell Li-lon Batteries 
BQ27350PWR 296-21665-2-ND —_| Single Cell Li-lon Battery Manager 20-TSSOP 4590.00/2,000 BQ29415PWR 296-21380-1-ND | 4.6V, Voltage Protection for 2, 3, or 8-TSSOP 1.28 © 1.07 86 
BQ27500DRZT 296-22633-1-ND | System Side Impedance Track™ 12-SON 421 337 2.62 4-Cell Li-lon Batteries 
Fuel Gauge BQ29415PWR 296-21380-2-ND 4.6V, Voltage Protection for 2, 3, or 8-TSSOP 1138.00/2,000 
BQ27500DRZT 296-22633-2-ND | System Side Impedance Track™ 12-SON 621.75/250 4-Cell Li-lon Batteries 
Fuel Gauge BQ29419PWR 296-22030-1-ND | Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 8-TSSOP. 1.28 1.07 86 
BQ27500DRZT-V100 | 296-23401-1-ND —_| System Side Impedance Track™ Fuel 12-SON 3.38 2.70 2.10 Li-lon Batteries 
Gauge NEW! BQ29419PWR 296-22030-2-ND — | Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 8-TSSOP 1138.00/2,000 
BQ27500DRZT-V100 | 296-23401-2-ND | System Side Impedance Track™ Fuel 12-SON 498.75/250 Li-lon Batteries 
Gauge NEW! TPS3600D20PW 296-10906-5-ND | 2V Battery Backup Supervisor for Low | 14-TSSOP 5.50 440 3.72 
BQ27500DRZR-V120 | 296-23896-1-ND | System Side Impedance Track™ Fuel 12-SON 3.04 243 1.89 Power Processors 
Gauge NEW! TPS3600D25PW 296-12017-5-ND | 2.5V Battery Backup Supervisor for 14-TSSOP 5.50 440 3.72 
BQ27500DRZR-V120 | 296-23896-2-ND | System Side Impedance Track™ Fuel 12-SON 5103.00/3,000 Low Power Processors 
Gauge NEW! TPS3600D33PW 296-12237-5-ND | 3.3V Battery Backup Supervisor for 14-TSSOP 5.50 440 3.72 
BQ27500EVM 296-23174-ND Evaluation Module for BQ2750X - 101.00 _ _ Low Power Processors 
BQ27501DRZR 296-24135-1-ND | System Side Impedance Track™ Fuel | 12-SON 3.04 2.43 1.89} |TPS3600D33PWR | 296-10907-1-ND _/ 3.3 Battery Backup Supervisor for 14-TSSOP | 5.00 4.00 3.38 
Gauge NEW! Low Power Processors 
BQ27501DRZR 296-24135-2-ND — | System Side Impedance Track™ Fuel | 12-SON 5103.00/3,000 TPS3600D33PWR | 296-10907-2-ND | 3.3V Battery Backup Supervisor for 14-TSSOP 6250.00/2,000 
Gauge NEW! Low Power Processors 
BQ27501DRZT 296-24165-1-ND | System Side Impedance Track™ Fuel | 12-SON 3.38 2.70 2.10] |TPS3600D50PW 296-12238-5-ND / 5V Battery Backup Supervisor for Low | 14-TSSOP | 5.50 440 3.72 
Gauge NEW! Power Processors 
BQ27501DRZT 296-24165-2-ND —_| System Side Impedance Track™ Fuel 12-SON 498.75/250 TPS3606-33DGS 296-10909-5-ND | 3.3V Battery Backup Supervisor for 10-MSOP 450 3.60 2.80 
Gauge NEW! Low Power Processors 
BQ27510DRZT 296-23519-1-ND | System Side Impedance Track™ Fuel | 12-SON 3.60 288 2.24) |TPS3610TSOPW 296-10910-5-ND | 5V Battery Backup Supervisor for 14-TSSOP | 518 414 3.22 
Gauge NEW! RAM Retention 
BQ27510DRZT 296-23519-2-ND | System Side Impedance Track™ Fuel | 12-SON 532.00/250 TPS3610U18PW 296-12239-5-ND | 1.8V Battery Backup Supervisor for 14-TSSOP | 518 414 3.22 
Gauge NEW! RAM Retention 
BQ27541DRZT 296-24035-1-ND —_| Single Cell Li-Ion Battery Fuel 12-SON 3.60 288 2.24) |TPS3613-01DGS 296-10912-5-ND — | Adj. Battery Backup Supervisor for 10-MSOP 3.49 2.79 247 
Gauge NEW! RAM Retention 
BQ27541DRZT 296-24035-2-ND —_| Single Cell Li-lon Battery Fuel 12-SON 532.00/250 TPS3617-50DGK 296-10913-5-ND | 5V Battery Backup Supervisor for 8-MSOP 230 184 1.38 
Gauge NEW! RAM Retention 
BQ29311PW 296-13067-5-ND | 3 and 4-Cell Li-lon or Li-Pol Battery 24-TSSOP | 2.48 1.98 1.54) |TPS3618-50DGKT /|296-17574-1-ND | 5V Battery Backup Supervisor for 8-MSOP 2.27 182 1.42 
Protection RAM Retention 
BQ29312APW 296-18644-5-ND | 2, 3, and 4-Cell Li-lon or Li-Pol 24-TSSOP | 2.48 1.98 1.54) |TPS3618-50DGKT | 296-17574-2-ND | 5V Battery Backup Supervisor for 8-MSOP 335.75/250 
Battery Protection RAM Retention 
BQ29312ARTHR 296-19870-1-ND | 2, 3, and 4-Cell Li-lon or Li-Pol 24-QFN 2.25 1.80 1.40} |TPS3619-33DGK 296-12141-5-ND | 3.3V Battery Backup Supervisor for 8-MSOP 210 168 1.26 
Battery Protection RAM Retention 
BQ29312ARTHR 296-19870-2-ND | 2, 3, and 4-Cell Li-Ion or Li-Pol 24-QFN 3780.00/3,000 TPS3619-33MDGKREP | 296-22436-1-ND | 3.3V Battery Backup Supervisor for 8-MSOP 660 5.28 446 
Battery Protection RAM Retention 
BQ29312PW 296-15247-5-ND | 2, 3, and 4-Cell Li-lon or Li-Pol 24-TSSOP | 3.35 2.69 2.09) | TPS3619-33MDGKREP | 296-22436-2-ND | 3.3V Battery Backup Supervisor for 8-MSOP 10230.00/2,500 
Battery Protection RAM Retention 
BQ29330DBT 296-18607-5-ND | 2, 3, and 4-Cell Li-lon or Li-Pol 30-TSSOP | 2.48 1.98 1.54] | TPS3619-50DGK 296-12142-5-ND —_| 5V Battery Backup Supervisor for 8-MSOP 210 1.68 1.26 
Battery Protection RAM Retention 
BQ29400PW 296-15331-5-ND | 2, 3, and 4-Cell Li-lon Battery 8-TSSOP 1.39 1.16 .93| |TPS3620-33DGKR | 296-17452-1-ND —_| 3.3V Backup Battery Supervisor for 8-MSOP 248 1.98 1.54 
Protection RAM Retention 
BQ29401PW. 296-16673-5-ND__| 2 to 4-Cell Li-lon Battery Protection 8-TSSOP 1.32 1.10 .88| |TPS3620-33DGKR | 296-17452-2-ND —_| 3.3V Backup Battery Supervisor for 8-MSOP 3465.00/2,500 
BQ29410DCT3R 296-20830-1-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell SM8 1.28 © 1.07 86 RAM Retention 
Li-lon Batteries TPS3620-33MDGKREP | 296-22437-1-ND | 3.3V Battery Backup Supervisor for 8-MSOP 5.62 450 3.80 
BQ29410DCT3R 296-20830-2-ND | Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell SM8 1668.00/3,000 RAM Retention 
Li-lon Batteries TPS3620-33MDGKREP | 296-22437-2-ND | 3.3V Battery Backup Supervisor for 8-MSOP 8710.00/2,500 
BQ29410DCTR 296-21218-1-ND —_| Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell SM8 1.28 1.07 86 RAM Retention 
Li-lon Batteries TPS3620-50DGKR | 296-17575-1-ND | 5V Battery Backup Supervisor for 8-MSOP 248 198 1.54 
BQ29410DCTR 296-21218-2-ND —_| Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell SM8 1668.00/3,000 RAM Retention 
Li-lon Batteries TPS3620-50DGKR =| 296-17575-2-ND _| SV Battery Backup Supervisor for 8-MSOP 3465.00/2,500 
BQ29410PW 296-19574-5-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 8-TSSOP 141 1.18 94 RAM Retention 
Li-lon Batteries TPS3805H33MDCKREP | 296-18152-1-ND __| Volt. Detector, Push/Pull Reset Output | SC70-5 2.20 1.76 1.32 
BQ29410PWRG4 296-21298-1-ND —_| Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 8-TSSOP 1.28 1.07 .86| | TPS3805H33MDCKREP |296-18152-2-ND | Volt. Detector, Push/Pull Reset Output] SC70-5 3378.00/3,000 
Li-lon Batteries TPS3805H33QDCKREP | 296-22438-1-ND. Volt. Detector, Push/Pull Reset Output | SC70-5 141 1.18 94 
BQ29410PWRG4 296-21298-2-ND | Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 8-TSSOP 1138.00/2,000 TPS3805H33QDCKREP | 296-22438-2-ND | Volt. Detector, Push/Pull Reset Output | SC70-5 1833.00/3,000 
Li-lon Batteries TPS3809K33MDBVREP | 296-22439-1-ND | 3.3V Voltage Supervisor SOT-23-3 1.60 1.28 96 
BQ29411DCTSR | 296-20831-1-ND page Protect for 2, 3, or 4-Cell SM8 1.28 1.07 — .86|_| TPs3g09k33MDBVREP |296-22439-2-ND _|3.3V Voltage Supervisor SOT-23-3 2457.00/3,000 
n 4 TPS3809L30MDBVREP | 296-22440-1-ND | 3V Voltage Supervisor SOT-23-3 1.60 = 1.28 96 
BO2R4TIDCTSR cacao laa Voltage Protection far 2, 3, or 4-Cell SM8 1668.00/3,000 TPS3809L30MDBVREP |296-22440-2-ND | 3V Voltage Supervisor soT-23-3 |  2457.00/3,000 
i ey 4 i TPS3813K33MDBVREP | 296-22441-1-ND | 3.3V Processor Supervisory Circuit SOT-23-6 5.18 414 3.22 
BO2S4TIDCTR ——_|296-212198-1-ND | Voltage Frotection for 2,3, or4-Gell | SMB_ 1:28 1.0786) | rpgget3K33MOBVREP | 296-22441-2-ND |3.3V Processor Supervisory Circuit | SOT-23-6 |  8694.00/3,000 
BODOATIDCTR 296-21219-2-ND | Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell SMa 7668.00/3,000 TPS3838E18MDBVREP |296-22442-1-ND _|1.8V Nanopower Supervisory Circuit | SOT-23-5 | 2.25 1.80 1.40 
Li-lon Batteries TPS3838E18MDBVREP | 296-22442-2-ND | 1.8V Nanopower Supervisory Circuit | SOT-23-5 3780.00/3,000 
BQ29411PW 296-19575-5-ND —_| Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 8-TSSOP 141. 1.18 94| | TPS3838K33MDBVREP | 296-22444-1-ND | 3.3V Nanopower Supervisory Circuit SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 
Li-lon Batteries TPS3838K33MDBVREP | 296-22444-2-ND | 3.3V Nanopower Supervisory Circuit | SOT-23-5 3780.00/3,000 
BQ29411PWRG4 296-21220-1-ND | Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 8-TSSOP 1.28 1.07 .86| |TPS61100RGER 296-15141-1-ND | Dual Output, Single Cell Boost 24-QFN 3.38 2.70 210 
Li-lon Batteries Converter 
BQ29411PWRG4 296-21220-2-ND —_| Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 8-TSSOP 1138.00/2,000 TPS61100RGER 296-15141-2-ND | Dual Output, Single Cell Boost 24-QFN 5670.00/3,000 
Li-lon Batteries Converter 
BQ29412DCT3R 296-19277-1-ND _| Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell SM8 1.35 1.13 .90| |TPS61103RGER 296-15142-1-ND | 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost 24-QFN 439° 3.51 9 2.73 
Li-lon Batteries Converter 
BQ29412DCT3R 296-19277-2-ND —_| Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell SM8 1755.00/3,000 TPS61103RGER 296-15142-2-ND | 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost 24-QFN 7371.00/3,000 
Li-lon Batteries Converter 
BQ29412DCTR 296-21723-1-ND | Voltage Protection for 2, 3, or 4 Cell SM8 1.35 1.13 .90| |TPS61106RGER 296-15143-1-ND | 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost 24-QFN 439 3.51 2.73 
Li-lon Batteries Converter 
BQ29412DCTR 296-21723-2-ND —_ | Voltage Protection for 2, 3, or 4 Cell SM8 1755.00/3,000 TPS61106RGER 296-15143-2-ND | 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost 24-QFN 7371 .00/3,000 
Li-lon Batteries Converter 
BQ29412PW 296-19456-5-ND —_| Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 8-TSSOP 149 1.24 .99| | TPS61107RGER 296-15144-1-ND | 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost 24-QFN 439 3.51 2.73 
Li-lon Batteries Converter 
BQ29412PWRG4 296-21724-1-ND | Voltage Protection for 2, 3, or 4 Cell 8-TSSOP 1.35 1.13 90} |TPS61107RGER 296-15144-2-ND | 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost 24-QFN 7371 .00/3,000 
Li-lon Batteries Converter 
BQ29412PWRG4 296-21724-2-ND —_ | Voltage Protection for 2, 3, or 4 Cell 8-TSSOP 1198.00/2,000 TPS61130EVM-206 | 296-18974-ND Evaluation Module for TPS61130-206 _— 50.00 _ _ 
Li-lon Batteries TPS61130PW 296-13521-5-ND | Adj., Dual Output, Single Cell Li or 16-TSSOP | 5.18 414 3.22 
EV2300 296-18432-ND Eval. Module for Interface Board _ 50.00 _ - Dual Cell Sepic Converter 
BQ29413DCTR 296-21328-1-ND —_| 4.5V, Voltage Protection for 2, 3, or SM8 1.28 1.07 .86| | TPS61130RSAR 296-16921-1-ND | Adj., Dual Output, Single Cell Li or 16-VQFN 461 369 2.87 
4-Cell Li-lon Batteries Dual Cell Sepic Converter 
BQ29413DCTR 296-21328-2-ND —_| 4.5V, Voltage Protection for 2, 3, or SM8 1138.00/2,000 TPS61130RSAR 296-16921-2-ND | Adj., Dual Output, Single Cell Li or 16-VQFN 7749.00/3,000 
4-Cell Li-lon Batteries Dual Cell Sepic Converter 
BQ29413PWR 296-21329-1-ND —_| 4.5V, Voltage Protection for 2, 3, or 8-TSSOP 1.28 1.07 86) [TPS61131PW 296-13522-5-ND —/3.3V, Dual Output, Single Cell Li or 16-TSSOP | 5.70 4.56 3.85 
4-Cell Li-lon Batteries Dual Cell Sepic Converter 
BQ29413PWR 296-21329-2-ND | 4.5V, Voltage Protection for 2, 3, or 8-TSSOP 1138.00/2,000 TPS61132PW 296-13523-5-ND —_/ 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or 16-TSSOP | 518 414 3.22 
4-Cell Li-lon Batteries Dual Cell Sepic Converter 
BQ29414DCTR 296-21377-1-ND —_| 4.55V, Voltage Protection for 2, 3, or SM8 1.28 1.07 .86| | TPS61132RSAR 296-18975-1-ND _/ 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or 16-VQFN 461 369 2.87 
4-Cell Li-lon Batteries Dual Cell Sepic Converter 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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TPS61132RSAR 296-18975-2-ND /3.3V, Dual Output, Single Cell Li or 16-VOFN 7749.00/3,000 TPS650242RHBT 296-22477-2-ND | Power Management IC for Li-lon 32-QFN 1056.25/250 
Dual Cell Sepic Converter Powered Systems 
TPS65010EVM-230 | 296-18988-ND Evaluation Module for TPS65010-230 = 50.00 = —J| |TPS650243RHBT 296-23066-1-ND | Power Management IC for Li-lon 32-QFN 720 5.76 4.86 
TPS65010RGZR 296-15241-1-ND | Power and Battery Management IC for | 48-QFN 5.10 4.08 3.45 Powered Systems 
Li-lon Powered Systems TPS650243RHBT 296-23066-2-ND | Power Management IC for Li-lon 32-QFN 1170.00/250 
TPS65010RGZR 296-15241-2-ND | Power and Battery Management IC for | 48-QFN 7905.00/2,500 Powered Systems 
Li-lon Powered Systems TPS650244RHBT 296-23067-1-ND | Power Management IC for Li-lon 32-QFN 6.50 5.20 4.39 
TPS65011EVM-049 | 296-18989-ND Evaluation Module for TPS6501 1-049 _— 50.00 — _— Powered Systems 
TPS65011RGZR 296-16813-1-ND | Power/Battery Management 48-QFN 5.10 4.08 3.45] |TPS650244RHBT 296-23067-2-ND | Power Management IC for Li-lon 32-QFN 1056.25/250 
TPS65011RGZR 296-16813-2-ND__| Power/Battery Management 48-QFN 7905.00/2,500 Powered Systems 
TPS65012RGZR 296-16831-1-ND | Power/Battery Management 48-QFN 640 5.12 4.32] |TPS650245RHBT 296-23068-1-ND | Power Management IC for Li-lon 32-QFN 6.50 5.20 4.39 
TPS65012RGZR 296-16831-2-ND | Power/Battery Management 48-QFN 9920.00/2,500 Powered Systems : 
TPS65013RGZT 296-17390-1-ND | Linear Charger Mgmt for Single Li-lon| 48-QFN | 5.70 4.56 3.85) |TPS650245RHBT — | 296-23068-2-ND ower Management IC for Li-fon 32-QFN 1056.25/250 
or Li-Pol Cells ‘owered Systems 
TPS65013RGZT 296-17390-2-ND | Linear Charger Mgmt for Single Li-lon | 48-QFN 926.25/250 TPS650250RHBT — | 296-24038-1-ND Ht Manaverent is fiat Lion 32-QFN 650 5.20 4.39 
or Li-Pol Cells ‘owered systems ? 
TPS65014RGZT 296-17695-1-ND _| Power/Battery Management 48-QFN 710 5.68 4.80] |TPS650250RHBT 296-24038-2-ND | Power Management IC for Li-lon 32-QFN 1056.25/250 
TPS65014RGZT 296-17695-2-ND | Power/Battery Management 48-QFN 1153.75/250 uceaceDW OP RIBERSAND ieee Systeme NEWT ies0i6 0 ada: “440 
TPS65020EVM-110 | 296-21164-ND Evaluation Module for TPS65020 = 5000 — — -2228-5- ead-Acid Battery Charger : : : : 
TPS65020RHAT 296-18582-1-ND — | Power Management IC for Li-lon 40-QFN 6.80 5.44 4.59] |UC2909DW 296-12527-5-ND suchen Lead-Acid 20-SOIG | 680 544 4.59 
Powered System attery Charger c 
TPS65020RHAT 296-18582-2-ND | Power Management IC for Li-lon 40-QFN 1105.00/250 eee een read iee Batley charger rea a ee ne 
Powered System 3 -5- ead-Acid Battery Charger | ‘ i 3 
TPS65021EVM-110 | 296-21165-ND Evaluation Module for TPS65021 = 50.00 = —| |UC3906N 296-11621-ND Lead-Acid Battery Charger 16-Dip 550 440 3.72 
TPS65021RHAT 296-19362-1-ND | Power Management IC for Li-lon 40-QFN 6.80 5.44 4.59] |UC39060 296-12193-5-ND | Lead-Acid Battery Charger 20-PLCC 610 488 412 
Power System UC3909DW 296-11345-5-ND —_| Lead-Acid Switchmode Charge 20-SOIC 6.80 544 4.59 
TPS65021RHAT 296-19362-2-ND | Power Management IC for Li-lon 40-QFN 1105.00/250 Management 
Power System UC3909N 296-2232-5-ND Lead-Acid Switchmode Charge 20-Dip 610 488 4.12 
TPS65022RHAR 296-20693-1-ND | Power Mgmt IC for Li-lon 40-QFN 6.10 488 412 Management 
TPS65022RHAR 296-20693-2-ND | Power Mgmt IC for Li-lon 40-QFN 9455.00/2,500 UCC3911DP-1 296-11540-5-ND | 2-Cell Lithium-lon Protector Circuit 16-SOIC 5.30 4.24 3.58 
TPS65023RSBT 296-21318-1-ND | Power Management IC for Li-lon 40-QFN 7.30 5.84 4.93) |UCC3911DP-2 296-11541-5-ND | 2-Cell Lithium-Ion Protector Circuit 16-SOIC 5.30 4.24 3.58 
Powered Systems UCC3911DP-3 296-11542-5-ND | 2-Cell Lithium-lon Protector Circuit 16-SOIC 5.90 4.72 3.99 
TPS65023RSBT 296-21318-2-ND rou Management IC for Li-lon 40-QFN 1186.25/250 UCC3911DP-4 296-11543-5-ND__| 2-Cell Lithium-Ion Protector Circuit 16-SOIC_| 5.30 4.24 3.58 
owered systems UCC3956DW 296-11560-5-ND — | Lithium-lon Battery Circuit 20-SOIC 5.10 4.08 3.45 
TPS65030YZKT 296-19560-1-ND | Power Mgmt. IC for USB-OTG 25-DSBGA | 610 4.88 4.12 UCC3956N 296-2233-5-ND Lithium-lon aes Circuit 20-Dip 510 4.08 3.45 
TeSeananyeal 2 eee eNO Geel peer Me ty ich aroRen eo Debeh ‘ an ees 95 | | Ucc3957M-4 296-2234-5-ND | Lithium-Ion Protector Circuit 16-QSOP | 5.00 4.00 3.38 
i pi . : UCC3957M-2 296-2235-5-ND Lithium-Ion Protector Circuit 16-QSOP 5.00 4.00 3.38 
TPS65040Z0ER __| 296-21349-2-ND__|Clock/Power Mgmt. IC for RF System | 71-BGA 15187.50/2,500 UCC3957M-3 296-2236-5-ND __| Lithium-lon Protector Circuit je-asop | 500 400 338 
TPS65050RSMT _|296-21557-1-ND  |6-Channel Power Management IC 32-VOFN | 4.61 3.69 287) foccaos7Ma 596-0937-5-ND [Lithium-ion Protector Circuit Teas0P 1500400 3.38 
TPS65050RSMT 296-21557-2-ND | 6-Channel Power Management IC 32-QFN 681.75/250 Buck Regulators 
TPS65051RSMT 296-21558-1-ND | 6-Channel Power Management IC 32-QFN 484 387 3.01 re al 7 chi zi 
TPS65051RSMT | 296-21558-2-ND | 6-Channel Power Management IC 32-0FN 715.00/250 Mee OeAOR eatin et ee Switching BSD: ||| aes aT 388 
TPS65052RSMT 296-21559-1-ND__|6-Channel Power Management IC 32-QFN 484 3.87 3.01 : 2. i itchi a 
TPS65052RSMT _|296-21559-2-ND _|6-Channel Power Management IC 32-OFN 715.00/250 MOSSOG3ADR Sa Poe ne Seftohing | B-S0lG WOOT pz 800 
TPS65053RGET 296-21686-1-ND | 5-Channel Power Management IC 24-VOFN 461 3.69 2.87] | wc33063ADRUR 296-21744-1-ND | 1.5A Peak Boost/Buck/Inverti 8-SON 4.05 88 70 
TPS65053RGET | 296-21686-2-ND | 5-Channel Power Management IC 24-VOFN 681.75/250 Switching aad ee ; : : 
TPS65054RSMT 296-21560-1-ND | 6-Channel Power Management IC 32-QFN 484 387 3.01 MC33063ADRUR 296-21744-2-ND | 1.5A Peak Boost/Buck/Inverting 8-SON 466.00/1,000 
TPS65054RSMT 296-21560-2-ND _|6-Channel Power Management IC 32-QFN 715.00/250 Switching Regulator 
TPS65056RSMT 296-21561-1-ND | 6-Channel Power Management IC 32-QFN 484 3.87 3.01] |MC33063AMDREP /296-22182-1-ND | 1.5A Peak Boost/Buck/Inverting 8-SOIC 2.25 1.80 1.40 
TPS65056RSMT 296-21561-2-ND | 6-Channel Power Management IC 32-QFN 715.00/250 Switching Regulator 
TPS65100QPWPRQ1 | 296-23726-1-ND /3-Output LCD Supply NEW! 24-TSSOP | 4.05 3.24 2.52] /MC33063AMDREP | 296-22182-2-ND | 7.5A Peak Boost/Buck/Inverting S-SOIC 3150.00/2,500 
TPS65100QPWPRQ1 | 296-23726-2-ND | 3-Output LCD Supply NEW! 24-TSSOP 4590.00/2,000 Switching Regulator 
TPS65140IPWPRQ1 | 296-19612-1-ND | Triple Output LCD Suppl 24-HTSSOP| 3.71 2.97 2.31 MC33063AP 296-17764-5-ND | 1.5A Peak Boost/Buck/Inverting 8-Dip 93 78 62 
TPS65140IPWPRQ1 | 296-19612-2-ND | Triple Output LCD Supply 24-HTSSOP 4208.00/2,000 Switching Regulator 
TPS65145RGER 296-16904-1-ND | Triple Output LCD Supply w/Reg. 24-QFN 3.26 2.61 2.03) /MC33063AQDRQ1 |296-18690-1-ND | 1.5A Peak Boost/Buck/Inverting 8-SOIC 1.09 a 13 
TPS65145RGER 296-16904-2-ND | Triple Output LCD Supply w/Reg. 24-QFN 5481.00/3,000 Switching Regulator 
TPS65146RGER 296-23975-1-ND |LCD Supply TFT NEW! 24-VQFN 3.85 3.08 2.40) |MC33063AQDRQ1 | 296-18690-2-ND | 1.5A Peak Boost/Buck/Inverting 8-SOIC 1182.50/2,500 
TPS65146RGER 296-23975-2-ND | LCD Supply TFT NEW! 24-VOFN 6465.00/3,000 Switching Regulator 
TPS65161BPWPR | 296-23845-1-ND | Bias Power Supply NEW! 28-HTSSOP| 3.42 2.74 = 2.13] | MC34063ADR 296-17765-1-ND | 1.5A Peak Boost/Buck/Inverting 8-SOIC 56 A2 32 
TPS65161BPWPR =| 296-23845-2-ND | Bias Power Supply NEW! 28-HTSSOP 3876.00/2,000 NICHIOSSAOR SOSATIESTAND ae e806 ot 
TPS65162RGZR 296-21974-1-ND Compact LCD Bias IC 48-QFN 5.24 420 3.27 -17765-2- .5A Peak Boost/Buck/Inverting | 55. 5 
TPS65162RGZR 296-21974-2-ND | Compact LCD Bias IC 48-QFN 7340.00/2,500 CsRSADAIR RESO RES ELID Wek pen yen a 3 3 3 
TPS65167RGZR 296-21975-1-ND__| Compact LCD Bias Supply 40-QFN 450 3.60 2.80 ir rll 5A Peak Boost/Buck/Inverting A 87 ye 5 
TPS65167RGZR 296-21975-2-ND | Compact LCD Bias Supply 40-QFN 6300.00/2,500 Switching Regulator . 
TPS65510RGTR 296-23823-1-ND | LP Battery Backup IC NEW! 16-QFN 3.38 2.70 2.10] |MC34063ADRJR 296-21745-2-ND | 1.5A Peak Boost/Buck/Inverting 8-SON 386.00/1,000 
TPS65510RGTR 296-23823-2-ND  |LP Battery Backup IC NEW! 16-QFN 5670.00/3,000 Switching Regulator . : 
TPS65800RTOR 296-19613-1-ND | Integrated Single Cell Li-lon Battery 56-OFN 9.58 8.63 7.65| |MC34063AP 296-17764-5-ND sea alld 8-Dip 93 78 62 
and Power Management IC J 
TPS65800RTOR 296-19613-2-ND | Integrated Single Cell Li-lon Battery 56-OFN 14202.00/2,000 TPIC741000QPWPRQX | 296-21657-1-ND_| Buck/Boost Switch Mode Reg. 20-HTSSOP| 3.83 3.06 2.38 
and Power Management IC TPIC74100QPWPRQ1 | 296-21657-2-ND —_| Buck/Boost Switch Mode Reg. 20-HTSSOP 4336.00/2,000 
TPS65800RTOT 296-19365-1-ND | Integrated Single Cell Li-lon Battery 56-OFN | 10.58 9.53 8.45 Let ere aa Mode oe ate Pali ean ae cae oo 
and Power Management IC 5! ° 7 -2- witch Mode Sync. Buck Controller | '787.50/2,51 
TPS65800RTQT 296-19365-2-ND | Integrated Single Cell Li-lon Battery 56-QFN 2024.00/250 TPS5110PW 296-15672-5-ND | Sync. Buck PWM Controller with 24-TSSOP | 4.05 3.24 252 
and Power Management IC NMOS LDO Controller 
TPS65810EVM 296-19715-ND Evaluation Module for TPS65810 _ 152.00 _ —j| |TPS5120DBT 296-10925-ND Dual Out, 2-Phase Sync. Buck DC/ 30-TSSOP | 6.20 4.96 4.19 
TPS65810RTQT 296-19645-1-ND —_| Single Cell Li-lon Battery and Power 56-QFN 11.91 10.73 9.51 DC Controller 
Management IC TPS5120MDBTREP |296-21272-1-ND | Dual Out, 2-Phase Sync. Buck DC/ 30-TSSOP | 886 7.98 7.08 
TPS65810RTQT 296-19645-2-ND | Single Cell Li-lon Battery and Power 56-QFN 2279.00/250 DC Controller 
Management IC TPS5120MDBTREP | 296-21272-2-ND | Dual Out, 2-Phase Sync. Buck DC/ 30-TSSOP 13140.00/2,000 
TPS65811RTQT 296-21648-1-ND | Single Cell Li-lon Battery and Power 56-QFN 11.91 10.73 9.51 DC Controller 
Management IC TPS5130PT 296-15673-ND Triple Sync. Buck Controller with 48-TQFP 5.90 4.72 3.99 
TPS65811RTQT 296-21648-2-ND | Single Cell Li-lon Battery and Power 56-QFN 2279.00/250 NMOS LDO Controller 
Management IC TPS5210DW 296-2021-5-ND Sync. Buck Controller 28-SOIC 7.70 6.16 5.20 
TPS65820RSHR 296-19794-1-ND | Single Cell Li-lon Battery and Power 56-QFN 10.83 9.75 8.65} |TPS5210EVM-126 | 296-10928-ND Evaluation Module for TPS5210 — 99.78 = = 
Management IC TPS5210PWP 296-10929-5-ND —_| Synchronous Buck Controller 28-HTSSOP| 7.80 6.24 5.27 
TPS65820RSHR 296-19794-2-ND | Single Cell Li-lon Battery and Power 56-QFN 16056.00/2,000 TPS54073EVM-098 | 296-21155-ND Evaluation Module for TPS54073 — 50.00 — _ 
Management IC . TPS54073PWP. 296-17775-ND 2.2-4V, 14A Sync. Buck Converter 28-HTSSOP| 12.16 10.95 9.71 
TPS65950BZXN 296-24015-ND Integrated Power Management/ Audio | 209-BGA | 13.58 12.23 10.84] | Tps54286PWPR 296-23086-1-ND | 2A Dual Non-Sync. Converter 14-HTSSOP| 5.40 432 3.36 
Codec NEW! : TPS54286PWPR 296-23086-2-ND _| 2A Dual Non-Sync. Converter 14-HTSSOP 6120.00/2,000 
TPS65950BZXNR 296-24096-1-ND Integrated Power Management/ Audio | 209-BGA | 13.58 12.23 10.84] [Fpg5q383PWPR 296-23087-1-ND | 3A Dual Non-Sync. Converter TEHTSSOP| 5.30 4.24. 3.58 
zi . TPS54383PWPR 296-23087-2-ND | 3A Dual Non-Sync. Converter 14-HTSSOP 6626.00/2,000 
TPS65950BZXNR 296-24096-2-ND Imegrated Powot Management/ Audio | 209-BGA 20130.50/2,000 TPS54872EVM-222 |296-20601-ND Evaluation Module for TPS54872 _ 10.20 _ = 
ie may : Flat A ‘ _ TPS54872PWP. 296-15674-5-ND | Synchronous PWM Switcher 28-TSSOP | 841 7.58 6.72 
TPSEBOOODETA —|286-19561-1-ND | Highly Eficent Phase Shift Full ridge | 30-TSSOP | 5.00 400 338] |reecss7pevas.orn |pe6.20605/ND | Evaluation Module for TPSB4972 Ser | ana. a 
TPS68000DBTR | 296-19561-2-ND | Highly Efficient Phase Shift Full Bridge | 30-Tssop | 6250.00/2,000 TPS54972PWP 296-15675-5-ND | Synchronous PWM Switcher 26-TSSOP | 810 648 5.47 
Ceecontialee oo v2 TPS5615PWP 296-2022-5-ND | Buck Regulator Controller 28-HTSSOP| 7.40 5.92 5.00 
TPS650240RHBT | 296-22475-1-ND | Power Management IC for Li-lon 32-QFN 6.50 5.20 4,39) |TPS5618PWP 296-2023-5-ND —_| Buck Regulator Controller 28-HTSSOP] 7.40 5.92 5.00 
Powered Systems TPS5625PWP 296-2024-5-ND Buck Regulator Controller 28-HTSSOP| 7.40 5.92 5.00 
TPS650240RHBT 296-22475-2-ND — | Power Management IC for Li-lon 32-QFN 1056.25/250 TPS5633EVM-104 | 296-10943-ND Evaluation Module for TPS5633 = 49.38 = = 
Powered Systems TPS5633PWP 296-2025-5-ND Buck Regulator Controller 28-HTSSOP| 8.10 648 5.47 
TPS650241RHBT 296-22476-1-ND | Power Management IC for Li-lon 32-QFN 7.20 5.76 4.86} |TPS40000DGQ 296-13051-5-ND | Low-Input, Voltage Mode 10-MSOP 248 1.98 1.54 
Powered Systems Synchronous Buck Controller 
TPS650241RHBT 296-22476-2-ND | Power Management IC for Li-lon 32-QFN 1170.00/250 TPS40001DGQ 296-13052-5-ND | Low-Input, Voltage Mode 10-MSOP 2.35 1.88 1.41 
Powered Systems Synchronous Buck Controller 
TPS650242RHBT 296-22477-1-ND | Power Management IC for Li-lon 32-QFN 6.50 5.20 4.39) |TPS40002DGQ 296-13053-5-ND | Low-Input, Voltage Mode 10-MSOP 248 1.98 1.54 
Powered Systems Synchronous Buck Controller 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont.) RoHS Compliant Parts Available INstRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Teh Digi-Key Price Each TM Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ‘il 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS40003DG0 296-13054-5-ND | Low-Input, Voltage Mode O-MSOP | 2.35 1.88 1.41] |TPS5122iRTVR  |296-22888-2-ND | Dual Sync. Buck Reg. Controller 32-0FN 8505.00/3,000 
Synchronous Buck Controller with 2 LDOs 
TPS40004DG0 296-15715-5-ND | Low--Input, Voltage Mode T0-MSOP | 250 200 156] |TPS51222RTVR  |296-24130-1-ND | Dual Sync. Buck Reg. Controller with | 32-QFN | 6.00 480 4.05 
Synchronous Buck Controller 2LD0s NEW! 
TPS40005DGQ 296-15716-5-ND | Low-Input, Voltage Mode 10-MSOP | 235 1.88 1.41] |TPS51222RTVR | 296-24130-2-ND | Dual Sync. Buck Reg. Controller with | 32-QFN 11160.00/3,000 
Synchronous Buck Controller 2LD0s NEW! 
TPS40007DGQ 296-17067-ND | Low-Input, High-Efficiency, Sync. 10-MSOP | 3.04 243 1.89) |TPS51222RTVT | 296-24166-1-ND | Dual Sync. Buck Reg. Controller with | 32-QFN | 660 5.28 4.46 
Buck Controller 2LD0s NEW! 
TPS40007EVM-001 |296-18949-ND | Evaluation Module for TPS40007-001 = 50.00 —  —J) /|TPS51222RTVT  |296-24166-2-ND | Dual Sync. Buck Reg. Controller with | 32-OFN 1072.50/250 
TPS40009DGQ 296-17068-ND | Low-Input, High-Efficiency, Sync. 10-MSOP | 3.04 243 1.89 2LD0s NEW! 
Buck Controller TPS54010PWP 296-17288-5-ND | 14A Output Sync. Buck PWM Switcher|28-HTSSOP) 9.40 7.52 6.35 
TPS40009EVM-001 |296-18950-ND | Evaluation Module for TPS40009-001 = 50.00 — —| |TPS54110PWP 296-17086-ND /3V to 6V Input, 1.5A Output Sync. /20-HTSSOP) 4.73 3.78 2.94 
TPS40020PWP. 296-16713-ND Low-Input, Voltage Mode, Sync. Buck |16-HTSSOP| 3.60 288 2.24 Buck PWM Switcher 
Controller TPS54110QPWPRQI |296-23713-1-ND /3V to 6V Input, 1.5A Output Sync. /20-HTSSOP) 4.95 396 3.08 
TPS40021PWP. 296-16714-ND Low-Input, Voltage Mode, Sync. Buck |16-HTSSOP| 2.93 2.34 1.82 Buck PWM Switcher NEW! 
Controller TPS54110QPWPRQI |296-23713-2-ND | 3V to 6V Input, 1.5A Output Sync. /20-HTSSOP) —5610.00/2,000 
TPS40021EVM-001 |296-18951-ND | Evaluation Module for TPS40021-001 _ 50.00 — — Buck PWM Switcher NEW! 
TPS40050PWP 296-15042-5-ND —_|Wide-Input, Sync. Buck Controller _|16-HTSSOP| 3.44 2.76 _2.15| | TPS54310EVM 296-13574-ND | Evaluation Module for TPS54310 = 720 — — 
TPS400500PWPRQT | 296-16963-1-ND | Wide-Input, Sync. Buck Controller | 16-HTSSOP) 4.39 3.51 2.73) |TPS54310MPWPREP|296-23424-1-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck |20-HTSSOP) 9.00 7.20 6.08 
TPS400500PWPRQH | 296-16963-2-ND | Wide-Input, Sync. Buck Controller /16-HTSSOP) —4972.00/2,000 PWM Switcher 
TPS40051PWP 296-15043-5-ND |Wide-Input, Sync. Buck Controller /16-HTSSOP) 3.44 2.76 2.15] |TPS54310MPWPREP|296-23424-2-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck |20-HTSSOP| — 11250.00/2,000 
TPS40051QPWPRQ1 | 296-16964-1-ND | Wide-Input, Sync. Buck Controller | 16-HTSSOP| 4.39 351 273 PWM Switcher 
TPS400510PWPRQ1 | 296-16964-2-ND | Wide-Input, Sync. Buck Controller __|16-HTSSOP| _4972.00/2,000 TPS54310PWP 296-12509-5-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck |20-HTSSOP) 5.00 4.00 3.38 
TPS40053PWP 296-15044-5-ND | Wide-Input, Sync. Buck Controller |16-HTSSOP| 344 276 215 PWM Switcher 
TPS40054PWP 296-18952-5-ND  |Wide-Input, Sync. Buck Controller |16-HTSSOP| 4.16 3.33 259] |TPS543100PWPRQ1 |296-22941-1-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck |20-HTSSOP| 5.20 4.16 3.51 
TPS40055EVM-001 |296-18953-ND —_| Evaluation Module for TPS40055-001 — 5000 — — PWM Switcher 
TPS40055EVM-002 |296-18954-ND Evaluation Module for TPS40055-002 = 50.00 a —| | TPS54310QPWPRQ1 | 296-22941-2-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck | 20-HTSSOP 6500.00/2,000 
TPS40055MPWPREP | 296-22445-1-ND _|Wide-Input Sync. Buck Controller _|16-HTSSOP| 518 4.14 3.22 PWM Switcher 
TPS40055MPWPREP | 296-22445-2-ND | Wide-Input Sync. Buck Controller 16-HTSSOP 5866.00/2,000 TPS54311MPWPREP | 296-22448-1-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck |20-HTSSOP] 9.40 7.52 6.35 
TPS40055PWP 296-17510-ND Wide-Input Sync. Buck Controller 16-HTSSOP| 4.16 3.33 2.59 PWM Switcher 
TPS40056PWP 296-19709-ND Wide-Input Sync. Tracking Buck 16-HTSSOP| 4.16 3.33 2.59] | TPS54311MPWPREP | 296-22448-2-ND Seo ey np 3A Output Syne. Buck |20-HTSSOP| — 11750.00/2,000 
Controller 
TPS40057PWP 296-17235-ND Wide-Input Sync. Buck Controller 16-HTSSOP| 4.16 3.33 2.59] | TPS54311PWP 296-12679-5-ND ayn ey put 3A Output Syne. Buck /20-HTSSOP} 6.20 4.96 4.19 
TPS40060EVM 296-18955-ND _| Evaluation Module for TPS40060 — 50.00 — — 
TPS40060PWP 296-14389-ND | Wide-Input Sync. Buck Controller |16-HTSSOP| 3.60 2.88 2.24) | 1PS54312MPWPREP | 296-22449-1-ND Eup gA Output Syne. Buck |20-HTSSOP) 9.40 7.52 6.35 
TPS40061PWP 296-14390-ND  |Wide-Input Sync. Buck Controller © /16-HTSSOP) 3.60 2.88 2.24 
TPS40070PWP 296-16773-ND | Synchronous Buck Controller 16-HTSSOP| 2.77 2.22 1.73) | 1PS54312MPWPREP | 296-22449-2-ND av ney input 3h Output Syne. Buck /20-HTSSOP) —11750.00/2,000 
TPS40071EVM-001 |296-18956-ND | Evaluation Module for TPS40071-001 — 4938 — — 
TPS40071PWP 296-16774-ND __| Synchronous Buck Controller 16-HTSSOP| 3.26 2.61 2.03] | 7PS54312PWP 296-12680-5-ND a enol Output Sync. Buck |20-HTSSOP/ 5.00 4.00 3.38 
TPS40074EVM001 [296-18726-ND | Evaluation Module for TPS40074 — 5000. —  — 
TPS40074RHLR | 296-18670-1-ND.__| Midrange Input Sync. Buck Controller | 20-VOFN | 3.04 2.43 1,89| | 'PSS4S12OPWPREP |296-22450--ND | 3V'to GY Input, 3A Output Sync. Buck |20-HTSSOP) 2.25 1.80 1.40 
TPS40074RHLR | 296-18670-2-ND | Midrange Input Sync. Buck Controller | 20-VOFN 5103.00/3,000 Seoieniol . 
TPS40075RHLT | 296-19886-1-ND [Midrange Input Syne. Buck Controller | 20-VOFN | 3.60 2.88 2.24) |'PSS43120PWPREP |296-22450-2-ND | 3¥'t0 GV Input, 3A Output Sync. Buck |20-HTSSOP) — 2650.00/2,000 
TPS40075RHLT 296-19886-2-ND Midrange Input Sync. Buck Controller | 20-VQFN 532.00/250 14 af iq 
TPS4OOQORHOR|296-19887-1-ND [2 3, or 4-Phase Pog. Sync. Buck | ZBVORN [428 342266 TRSBASTSMPWPREP (Elda) °y,c0 SY Input, 3A Output Sync: Buck, )20-HTSSOP) 840 7.62 6.96 
ontroller = -9-| E] 
TPS40090RHOR — |296-19887-2-ND _|2, 3 or 4-Phase Prog. Sync. Buck | 28-VOFN | 7182.00/3,000 TPSSISTSMPW PREP aaa Uru 4A Output Sync: Buck | 20-HTSSOP) —11750,0072, 000 
ontroller 5 aaa | 
TPS40091PW 296-17212-5ND | Tr-Sate 2,3, or 4-Phase Prog. Syne. | 24-TSSOP | 473 3.78 294 TPSEASTSPWP MEME Sox care ce CUtbUt Sync. Buck 20-HTSSOP) 8.00 4.00 3:38 
Buck Controller TPS54314EVM 296-13575-ND | Evaluation Module for TPS54314 = 10200 — — 
TPS40091RHDR | 296-19888-1-ND terete 2, 3 Ol ease Prog. Sync. | 28-VOFN | 4.28 3.42 2.68) | tpg54314MPWPREP|296-22452-1-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck |20-HTSSOP) 940 7.52 6.35 
PWM Switcher 
TPS40091RHDR = / 296-19888-2-ND Tes Solas Prog. Sync. | 28-VOFN 7182.00/3,000 TPS54314MPWPREP |296-22452-2-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck |20-HTSSOP| — 11750.00/2,000 
= PWM Switcher 
TPS40100RGET  _[296-18077-1-ND | Mid-Range Input Sync. Buck Cont. 24-0FN | 484 387 3.01 — - 
TPS40100RGET  |296-18077-2-ND | Mid-Range Input Sync. Buck Cont. | 24-FN 715.00/250 TPSSASTAPWP aE San Em oto GV Input, $A Output Sync. Buck /20-HTSSOP) 5.00 400" 3.38 
TPS40101RGER — |296-21271-1-ND | Mid-Range Input Sync. Buck Cont. 24-0FN | 439 351 273 -99453-4- A 
TPS4O101RGER  |296-21271-2-ND | Mid-Range Input Sync. Buck Cont. | 24-0FN | — 7371.00/3,000 TPSEASTSMPWPREP aaa Sy 0,0 nut SA Output Sync. Buck /20-HTSSOP) 940 7-52 635 
TPS40130DBT 296-17348-ND__{2-Phase Sync. Buck Controller 30-TSSOP | 5.10 4.08 3.45) | tpg54315MPWPREP |296-22453-2-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck |20-HTSSOP] — 11750.00/2,000 
TPS40130RHBR | 296-19360-1-ND | 2-Phase Sync. Buck Controller 32-VOFN | 540 432 3.65 PWM Switcher 
TPS40130RHBR | 296-19360-2-ND _| 2-Phase Sync. Buck Controller 32-VOFN 8556.00/3,000 TPS54315PWP 296-12683-5-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck |20-HTSSOP] 5.00 4.00 3.38 
TPS40130RHBT | 296-18727-1-ND | 2-Phase Sync. Buck Controller 32-VOFN | 5.74 459 3.57 PWM Converter 
TPS40130RHBT —| 296-18727-2-ND _/2-Phase Sync. Buck Controller 32-VOFN 828.75/250 TPS54315QPWPREP |296-22454-1-ND /3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck |20-HTSSOP) 2.25 180 1.40 
TPS40131RHBR | 296-21675-1-ND _|2-Phase Sync. Buck Controller 32-VOFN | 551 4.41 3.43 PWM Switcher 
TPS40131RHBR 296-21675-2-ND | 2-Phase Sync. Buck Controller 32-VOFN 9261.00/3,000 TPS54315QPWPREP |296-22454-2-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck |20-HTSSOP 2550.00/2,000 
TPS40132RHBT | 296-23328-1-ND | 2-Phase Sync. Buck Controller 32-VOFN | 6.50 5.20 4.39 PWM Switcher 
TPS40132RHBT | 296-23328-2-ND | 2-Phase Sync. Buck Controller 32-VOFN 1056.25/250 TPS54315QPWPRQI |296-23074-1-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck |20-HTSSOP) 5.20 416 3.51 
TPS40190DRCR 296-18340-1-ND | Synchronous Buck Controller 10-SON 2.25 1.80 1.40 PWM Switcher 
TPS40190DRCR___|296-18340-2-ND__| Synchronous Buck Controller 10-SON 3780.00/3,000 TPS54315QPWPRQ1 |296-23074-2-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck |20-HTSSOP) — 6500.00/2,000 
TPS40190EVM-001 |296-19477-ND | Evaluation Module for TPS40190-001 = 4938 — — PWM Switcher 
TPS40192DRCR | 296-21676-1-ND 4.5 to 18V Input Sync. Buck Gont. | 10-SON | 236 1.89 1.47) |TPS54316MPWPREP|296-22455-1-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck |20-HTSSOP) 940 7.52 6.35 
TPS40192DRCR | 296-21676-2-ND | 4.5V to 18V Input Sync. Buck Cont. | 10-SON 3969.00/3,000 PWM Switcher 
TPS40193DRCR ‘| 296-21677-1-ND |4.5V to 18V Input Sync. Buck Cont. | 10-SON | 236 1.89  1.47| |TPS54316MPWPREP |296-22455-2-ND | 3V to GV Input, 3A Output Sync. Buck |20-HTSSOP| —11750.00/2,000 
TPS40193DRCR __|296-21677-2-ND _|4.5V to 18V Input Sync. Buck Cont. | 10-SON 3969.00/3,000 PWM Switcher 
TPS40195PWR 296-21617-1-ND | 4.5V to 20V Sync. Buck Controller T6-TSSOP | 2.59 2.07 1.61| | 1PS54316PWP 296-12684-5-ND —[ 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck /20-HTSSOP| 5.00 4.00 3.38 
TPS40195PWR 296-21617-2-ND | 4.5V to 20V Sync. Buck Controller 16-TSSOP 2932.00/2,000 PWM Converter 
TPS40195RGYR 296-22070-1-ND | 4.5V to 20V Sync. Buck Controller 16-VOFN | 2.59 2.07 1.61] |TPS54317EVM-159 | 296-21157-ND Evaluation Module for TPS54317 oe 10.20 —-— — 
TPS40195RGYR | 296-22070-2-ND | 4.5V to 20V Sync. Buck Controller 16-VOFN 4347.00/3,000 TPS54350MPWPREP | 296-19527-1-ND /4.5\ to 20V Input, 3A Output Sync. /16-HTSSOP) 7.80 6.24 5.27 
TPS40197RGYR 296-23935-1-ND | 4.5V to 20V Sync. Buck Cont. NEW! | 16-QFN 3.94 315 2.45 PWM Switcher 
TPS40197RGYR 296-23935-2-ND | 4.5V to 20V Sync. Buck Cont. NEW! | 16-QFN 6615.00/3,000 TPS54350MPWPREP | 296-19527-2-ND aso 20 Input 3A Output Sync. /16-HTSSOP} —9750.00/2,000 
scenes aera NS ek zaueecmmy | SER | 2M "2 reser frst [tne tou, sne |iinen| cer 369 2m 
TPS40222EVM-001 |296-21154-ND | Evaluation Module for TPS40222 = 25.50 
TPS51100DGQ 296-17851-5-ND 3A Sink/Source DDR Termination 10-MSOP | 2.25 1.80 1.35] | TPS54353PWP 296-17070-ND Aaya cov Input 3A Output, Sync. | 16-HTSSOP| 4.61 3.69 2.87 
TPS5ti00EVIN-001 | 206-17968-ND [Evaluation Module Tor TPSS1700 =| 5000 — | | TPS84354PWP cecal am 5 (0 20V Input, 3A Output, Sync. | 16-HTSSQP) 5.10 4.08 3.45 
TPS5111GEVM-001 |296-18959-ND | Evaluation Module for TPS51116-001 = 5000 — — 
TPS51116PWP 296-17243-ND | Sync. Buck Controller 20-HTSSOP| 3.04 2.43 1.89] | TPSS4355PWP 296-17072-ND pan oy In 3A Output, Sync. ]16-HTSSOP) 5.10 4.08 3.45 
TPSSTTI6RGET = aca a RUGn Syke: Bik Conta 24-0FN ] 3.04 243 1.89) /tpssag56EVM-058 |296-18963-ND | Evaluation Module for TPS54356-058 | — | 102 — — 
TPS51116RGET | 296-18638-2-ND | Complete DDR/DDR2 Memory Power | 24-QFN 449,00/250 TPS54356PWP 296-17073-ND  /4.5V to 20V Input, 3A Output, Sync. /16-HTSSOP) 4.61 3.69 2.87 
Solution Sync. Buck Controller PWM Converter 
TPS51T17RGYR | 296-19889-1-ND | Single Sync. Buck Step-Down Cont. T7OFN | 270 216 1.68) |!PS54357PWP 296-17074-ND Ay to pov innil 3A Output, Sync. |16-HTSSOP] 5.10 4.08 3.45 
Tenors Peto in Secon — at SAP babe a 36 TPS54373EVM-287 |296-18964-ND | Evaluation Module for TPS54373-287 = 1020 — — 
TPS51125RGET 296-22712-2-ND | Dual Sync. Buck Controller 24-QFN 798.00/250 TPS54373PWP 296-14327-5-ND | 3A Sync. Buck Switcher 20-HTSSOP] 5.00 4.00 3.38 
TPS51200DRCT —_ | 296-23830-1-ND | Sink/Source DDR Termination 10-SON | 213 1.70 1.28] |TPS54380EVM-001 |296-18965-ND —_| Evaluation Module for TPS54380-001 = 10200 — — 
Reg. NEW! TPS54380PWP 296-14391-ND__|3A Sync. Buck PWM Switcher _ 20-HTSSOP| 5.00 4.00 3.38 
TPS51200DRCT 296-23830-2-ND — |Sink/Source DDR Termination 10-SON 332.50/250 TPS54380QPWPRQ1 | 296-23865-1-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Tracking 20-HTSSOP| 5.20 4.16 3.51 
Reg. NEW! Sync. Buck PWM Switcher NEW! 
TPS51220ARTVR | 296-24091-1-ND | Dual Sync. Buck Regulator MEW! | 32-QFN | 5.06 4.05 3.15) |TPS54380QPWPRQ1 |296-23865-2-ND /3V to 6V Input, 3A Output Tracking /20-HTSSOP) —6500.00/2,000 
TPS51220ARTVR | 296-24091-2-ND Dual Sync. Buck Regulator NEW! | 32-QFN 8505.00/3,000 Sync. Buck PWM Switcher NEW! 
TPS51220RHBR | 296-22940-1-ND | Dual Sync. Buck Regulator 32-VOFN | 5.06 4.05 3.15| |TPS54610EVM-192 |296-13576-ND —_| Evaluation Module for TPS54610 = 10.20 — — 
TPS51220RHBR _|296-22940-2-ND _| Dual Sync. Buck Regulator 32-VOFN 8505.00/3,000 TPS54610EVM-213 |296-20596-ND | Evaluation Module for TPS54610 = 1020 — — 
TPS51221RTVR | 296-22888-1-ND | Dual Sync. Buck Reg. Controller 32-0FN | 5.08 4.05 3.15] |TPS54610MPWPREP| 296-19433-1-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck |28-HTSSOP| 10.61 9.56 8.48 
with 2 LDOs PWM Switcher 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS54610MPWPREP | 296-19433-2-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck | 28-HTSSOP 15734.00/2,000 UCD7230RGWR 296-21689-2-ND | Digital Control Compatible Sync. Buck | 20-VQFN 2304.00/3,000 
PWM Switcher Gate Driver 
TPS54612QPWPRQ1 | 296-21678-1-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck |28-HTSSOP| 7.40 5.92 5.00} |UCD9112RHBT 296-22539-1-ND —_| Digital Dual Phase Sync. Buck 32-VQFN 4.28 342 2.66 
PWM Switcher Controller 
TPS54612QPWPRQ1 | 296-21678-2-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck | 28-HTSSOP 9250.00/2,000 UCD9112RHBT 296-22539-2-ND —_| Digital Dual Phase Sync. Buck 32-VQFN 631.75/250 
PWM Switcher Controller 
TPS54613MPWPREP | 296-19528-1-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck |28-HTSSOP| 10.61 9.56 8.48 DC-to-DC Converters 
PWM Switcher DCP021212DU 296-9446-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter 28-SOIC | 14.41 _ _ 
TPS54613MPWPREP | 296-19528-2-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck | 28-HTSSOP 15734.00/2,000 DCP021212U 296-9447-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter 28-SOIC | 11.75 _ _ 
PWM Switcher DCP021515U 296-9448-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter 28-SOIC | 14.41 _ _ 
TPS54614MPWPREP | 296-22459-1-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck |28-HTSSOP] 2.25 1.80 1.40] |DCP022405U 296-12367-5-ND | 2W DC/DC Conv., 24V In, +5V Out 28-SOIC | 14.41 = _ 
PWM Switcher DCP022415DU 296-9449-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter 28-SOIC_| 14.41 = = 
TPS54614MPWPREP | 296-22459-2-ND —_| 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck | 28-HTSSOP 2550.00/2,000 DCP022418DP 296-19410-5-ND | 2W Unregulated DC/DC Converter 14-Dip 11.58 = — 
PWM Switcher DCP010505BP DCP010505BP-ND Isolated DC/DC Conv., 5V In, 5V Out 14-Dip 8.91 = — 
TPS54614QPWPRQ1 | 296-21679-1-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck |28-HTSSOP| 7.40 5.92 5.00] |pcP010505BP-U DCP010505BP-U-ND | Isolated DC/DC Conv., 5V In, 5V Out 14-SOP 8.91 = =. 
PWM Switcher DCP010505DBP DCP010505DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 5V In, 14-Dip | 988 — — 
TPS54614QPWPRQ1 | 296-21679-2-ND —_| 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck | 28-HTSSOP 9250.00/2,000 Dual +5V Out 
PWM Switcher DCPO10505DBP-U | DCP010505DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 5V In, 14-S0P | 988 — — 
TPS54615MPWPREP | 296-19529-1-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck |28-HTSSOP| 10.61 9.56 8.48 Dual +5V Out 
PWM Switcher DCPOT0507DBPUE4 |296-18686-5-ND | Miniature TW Isolated Unregulated 14S0P [1225 °° —  — 
TPS54615IPWPREP | 296-19529-2-ND | 3Vto 6V Input, 6A Output Sync. Buck |28-HTSSOP|  15734.00/2,000 DC/DC Converters 
PWM Switcher DCP010507DBPE4 |296-18687-5-ND | Miniature 1W Isolated Unregulated 14-Dip | 12.25 - = 
TPS54615QPWPRQI | 296-21680-1-ND | 3V to BV Input, 6A Output Sync. Buck |28-HTSSOP| 7.40 5.92 5.00 DC/DC Converters 
PWM Switcher DCP010512BP DCP010512BP-ND | |solated DC-DC Conv., 5V In, 12V Out | 14-Dip nn 
TPS54615QPWPRQ1 | 296-21680-2-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck | 28-HTSSOP 9250.00/2,000 DCP010512BP-U DCP010512BP-U-ND | Isolated DC/DC Conv., 5V In, 12V Out | 14-SOP 8.91 = = 
PWM Switcher | -Di = = 
TPS846160PWPRAI |296-22461-1-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck |28-HTSsoP| 7.40 5.92 5,00| |DCPOTO812DBP | DCPOTO512DBP-ND | Isolated DC/DG Converter, SV In, EDP: B88 
PWM Switcher DCPO10512DBP-U | DCP010512DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 5V In, 14-S0P | 983 — — 
TPS54616QPWPRQ1 | 296-22461-2-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck |28-HTSSOP} — 9250.00/2,000 Dual 12V Out 
PWM Switcher DCP010515BP DCPO10515BP-ND ||Isolated DC/DC Conv., 5V in, 15VOut | 14-Dip | 891 — — 
TPS54673EVM 296-20598-ND | Evaluation Module for TPS54673 = 10.20 = — — —/_|pcP010515BP-U | DCP010515BP-U-ND | Isolated DC/DC Conv., 5V In, 15VOut | 14-SOP | 891 — — 
TPS54673PWP 296-13828-5-ND | 3V to 6V In, 6A Sync. Buck Switcher |28-HTSSOP| 7.10 5.68 4.80] |pcp010515DBP DCP010515DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 5V In, 14-Dip 9.83 = — 
TPS54680EVM 296-20599-ND Evaluation Module for TPS54680 - 50.00 = = Dual 15V Out 
TPS54680PWP 296-13829-5-ND | 3V to 6V Input, 6A Sync. Buck PWM =| 28-HTSSOP| 7.10 5.68 4.80 DCP010515DBP-U | DCP010515DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 5V In, 14-SOP 8.91 = = 
Switcher (Swift) Dual 15V Out 
TPS54680QPWPREP | 296-18153-1-ND | 3V to 6V Input, 6A Sync. Buck PWM =| 28-HTSSOP| 8.48 7.64 6.77 DCP011512DBP DCP011512DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 15V In, T4-Dip 9.83 = = 
Switcher (Swift) Dual +12V Out 
TPS54680QPWPREP | 296-18153-2-ND | 3V to 6V Input, 6A Sync. Buck PWM =| 28-HTSSOP 12572.00/2,000 DCP011512DBP-U | DCP011512DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 15V In, 14-SOP 9.83 = — 
Switcher (Swift) Dual +12V Out 
TPSS4810EVM-213 | 296-20600-ND Evaluation Module for TPS54810 = 10.20. —  —| |pcpo11515DBP DCP011515DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 15V In, 14-Dip 988 — — 
TPS54810PWP 296-12715-5-ND | Sync. Buck PWM Converter 28-HTSSOP| 8.10 648 5.47 Dual +15V Out 
TPS54873EVM 296-20602-ND Evaluation Module for TPS54873 _ 10.20. =— ——| |DCPO11515DBP-U | DCP011515DBP-U-ND J Isolated DC/DC Converter, 15V In, 14-S0P | 9838 — — 
TPS54873PWP 296-13830-5-ND | 4V to 6V In, 8A Sync. Buck Switcher _|28-HTSSOP| 841 7.58 6.72 Dual +15V Out 
TPS54880EVM 296-20603-ND Evaluation Module for TPS54880 = 50.00 = —j| |DCP012405BP DCP012405BP-ND_| Isolated DC/DC Conv., 24V In, 5V Out 14-Dip 8.91 = = 
TPS54880PWP 296-13831-5-ND | 4V to 6V Input, 8A Sync. Buck PWM =| 28-HTSSOP| 8.41 7.58 6.72) |DCP012405BP-U DCP012405BP-U-ND | Isolated DC/DC Conv., 24V In, 5V Out | 14-SOP 8.91 — —= 
Switcher (Swift) DCP012415DBP DCP012415DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 24V In, 14-Dip 9.83 _ _ 
TPS54973EVM-017 | 296-18966-ND Evaluation Module for TPS54973-017 = 10.20 = — Dual +15V Out 
TPS54973PWP 296-14414-5-ND | 9A Sync. Buck Switcher 28-HTSSOP| 8.10 648 5.47) |DCP012415DBP-U | DCP012415DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 24V In, 14-SOP 9.83 _ = 
TPS54980EVM-022 | 296-18967-ND Evaluation Module for TPS54980-022 = 10.20 = _ Dual +15V Out 
TPS54980PWP 296-14415-5-ND | 9A Sync. Buck PWM Switcher 28-HTSSOP| 8.41 7.58 6.72] |DCP020503P DCP020503P-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 3V Out 14-Dip 11.58 _— _ 
TPS60240DGKR 296-12510-1-ND | 3.3V Zero-Ripple Switched Cap Buck- | 8-MSOP 3.15 _ —| |DCP020503U DCP020503U-ND__| 2W DC/DC Converter, 5V In, 3V Out 28-SOIC_| 11.75 = = 
Boost Converter DCP020505P DCP020505P-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 5V Out 14-Dip 11.58 — — 
TPS60240DGKR 296-12510-2-ND | 3.3V Zero-Ripple Switched Cap Buck- | 8-MSOP 4410.00/2,500 DCP020505U DCP020505U-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 5V Out 28-SOIC | 11.75 = — 
Boost Converter DCP020507P DCP020507P-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 7V Out 14-Dip 11.58 — — 
TPS60241DGKT 296-12241-1-ND | Zero-Ripple Switched Cap Buck-Boost | 8-MSOP 2.81 _ —j| |DCP020507U DCP020507U-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 7V Out 28-SOIC | 11.75 = — 
Converter DCP020509P. DCP020509P-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 9V Out 14-Dip 14.41 = = 
TPS60241DGKT 296-12241-2-ND _| Zero-Ripple Switched Cap Buck-Boost | 8-MSOP 415.75/250 DCP020509U DCP020509U-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 9V Out 28-SOIC | 14.41 _ = 
Converter DCP020515DP DCP020515DP-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, +15V Out] 14-Dip 11.58 _ a) 
TPS60241EVM-194 | 296-13579-ND Evaluation Module for TPS60241 rae 50.00 — —j |DCP020515DU DCP020515DU-ND | 2W DC/DC Conv., SV In, +15V Out 28-SOIC | 11.75 = _ 
TPS60242DGKT 296-12511-5-ND — 2.7V Zero-Ripple Switched Cap Buck- | 8-MSOP 3.49 = —| | DCP021205P DCP021205P-ND | 2W DC/DC Converter, 12V In, 5V Out 14-Dip 14.41 al _ 
Boost Converter DCP021205U DCP021205U-ND__| 2W DC/DC Conv., 12V In, 5V Out 28-SOIC_| 14.41 = _ 
TPS60243DGKT 296-12512-5-ND | 3V Zero-Ripple Switched Cap Buck- 8-MSOP 3.49 = —) |DCP021212DP DCP021212DP-ND | 2W DC/DC Conv., 12V In, +12V Out 14-Dip 14.41 _ = 
Boost Converter DCP021212P DCP021212P-ND | 2W DC/DC Converter, 12V In, 12V Out] 14-Dip 11.58 _ _ 
TPS62100D 296-10976-5-ND Adjustable Sync. Buck Converter 8-SOP 5.51 441 3.43 DCP021515P DCP021515P-ND | 2W DC/DC Converter, 15V In, 15V Out} 14-Dip 14.44 _ = 
TPS62101D 296-10977-5-ND__| Adjustable Sync. Buck Converter 8-SOP 5.51 4.41 3.43 DCP022405DP DCP022405DP-ND | 2W DC/DC Converter, 24V In, +5V Out | 14-Dip 11.58 —, = 
TPS62102D 296-10978-5-ND | Adjustable Sync. Buck Converter 8-SOP 5.51 441 3.43 DCP022405P DCP022405P-ND | 2W DC/DC Converter, 24V In, 5V Out 14-Dip 14.41 = —_ 
TPS62102EVM 296-13589-ND Evaluation Module for TPS62102 = 50.00 — —| /pcP022415DP DCP022415DP-ND | 2W DC/DC Conv., 24V In, +15V Out 14-Dip | 144t 0 
TPS62103D 296-10979-5-ND —_| Adjustable Sync. Buck Converter 8-SOP 5.51 441 3.43 DCRO10503P DCRO10503P-ND | Isolated DC/DC Converter, 5V to 3V 18-Dip 12.41 — — 
TPS63000DRCR 296-19641-1-ND —_| Adj. Single Inductor Buck Boost 10-SON 450 360 2.80 DCRO10503U 296-9450-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter 28-SOIC | 12.41 _— _— 
Converter DCRO10505P DCRO10505P-ND | Isolated DC/DC Converter, SV to 5V 18-Dip 9.91 = _ 
TPS63000DRCR 296-19641-2-ND —_| Adj. Single Inductor Buck Boost 10-SON 7560.00/3,000 DCRO10505U 296-9451-5-ND 4W Regulated DC/DC Converter 28-SOIC | 10.50 _ — 
Converter DCRO11203P DCRO11203P-ND | DC/DC Converter, 12V to 3V 18-Dip 12.41 = _ 
TPS63000EVM-148 | 296-19642-ND Evaluation Module for TPS63000 = 50.00 _ —| |pcRo11203U 296-9452-5-ND 4W Regulated DC/DC Converter 28-SOIC | 12.41 = = 
TPS63001DRCR 296-19643-1-ND | 3.3V Single Inductor Buck Boost 10-SON 450 360 2.80 DCRO11205P DCRO11205P-ND | DC/DC Converter, 12V to 5V 18-Dip 12.44 _ _— 
Converter DCRO11205U 296-9453-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter 28-SOIC | 12.41 = = 
TPS63001DRCR 296-19643-2-ND | 3.3V Single Inductor Buck Boost 10-SON 7560.00/3,000 DCRO12403P 296-9454-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter 18-Dip 12.41 = = 
Converter DCRO12403U 296-9455-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter 28-SOIC | 12.41 = _ 
TPS63002DRCR 296-19644-1-ND —_| 5V Single Inductor Buck Boost Conv. 10-SON 4.50 3.60 2.80] | ocRo12405P 296-9456-5-ND 4W Regulated DC/DC Converter 18-Dip 9.91 = = 
TPS63002DRCR 296-19644-2-ND__| 5V Single Inductor Buck Boost Conv. 10-SON 7560.00/3,000 DCRO012405U 296-9457-5-ND 4W Regulated DC/DC Converter 28-SOIC | 10.50 = = 
TPS63010YFFR 296-23571-1-ND Ads not Emaloncy Single Inductor | 20-DSBGA | 3.38 2.70 2.10] | pc¢Ro21205P 296-9458-5-ND 2W Regulated DC/DC Converter 18-Dip 15.16 = _ 
uck Boost Converter NEW! js r te . a 
TPSBSOIOVFFR |296-29571-2-ND [ad High feeny Single Inductor | 20-DBGA | $670.006,000 OCHOZDA0EE ERG CGE OW Ee cies DING Gonna Gop ete 
uck Boost Converter NEW! 
TPS6GOTIYFFR _|296-29572-1-ND |2.8V, High Efficiency Single Inductor | 20-DsaGA| 338 270 210] |pevorosospe lae6-134e0.5-ND [Mini iooated DUDE Comets: sv | iabp | 89 om 
Buck Boost Converter NEW! In, 5V Out , . 
TPS63O11YFFR | 296-23572-2-ND | 2.8V, High Efficiency Single Inductor | 20-DSBGA | — 5670.00/3,000 pevot0s0sP Devot0s0sP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 5V 14-dip | 983 —  — 


Buck Boost Converter NEW! In, 5V Out 
TPS63012YFFR 296-23573-1-ND | 2.9V, High Efficiency Single Inductor | 20-DSBGA | 3.38 270 2.10! | povo4qso5p-y DCVO10505P-U-ND | Mini. Isolated DC/DC Converter, 5v | 14S0P | 9.83 
Buck Boost Converter NEW! i : 3 


TPS63012VFFR 296-23573-2-ND |2.9V, High Efficiency Single Inductor |20-DSBGA | 5670.00/3,000 DCVOI0STZDP DCVOT0512DP-ND ‘ani ay Out DOC Converter, BVIn,| 1Dip | 983 
Buck Boost Converter NEW! Dual 12V Out : , : 

UCC2541PWP 296-19371-ND High Eff. Sync. Buck PWM Controller |20-HTSSOP| 4.50 3.60 2.80 ‘ -U-ND | Mini. Isolated DC/DC Converter, 5V In.|  7-SOP 983 — 

UCC254iRHBR —|296-19372-1-ND | High Eff. Sync. Buck PWM Controller | 32-VORN | 4.16 333 2.59 [OCVO10512DP-U | DCVOT0512DP-U-ND | Mini, Isolated DG/DC Converter, SV In, 

UCC2541RHBR 296-19372-2-ND | High Eff. Sync. Buck PWM Controller | 32-VOFN 6993.00/3,000 Devo10s12P DCV010512P-ND | Mini. Isolated DC/DC Converter, 5V 14-Dip | 988 — — 

UCC3585D 296-11448-5-ND | Low Voltage Buck Controller 16-SOIC | 3.15 252 1.96 In, 12V Out ; 

UCC3585EVM-014 | 296-11449-ND Evaluation Module for UCC3585 — 49.38 =— —| |pcvo10512P-U DCV010512P-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 5V 14-S0P | 988 — — 

UCC3585M 296-11450-5-ND | Low Voltage Buck Controller 16-QSOP 3.15 252 1.96 In, 12V Out 

UCC3585N 296-11451-5-ND | Low Voltage Buck Controller 16-Dip_| 3.15 252 1.96} /pcvo10515DP DCVO10515DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 5V In, 14-Dip | 9838 — — 

UCC27221PWP 296-14216-5-ND | Predictive Sync. Buck Driver 14-HTSSOP| 3.94 3.15 2.45 Dual 15V Out 

UCC27222PWP 296-14217-5-ND _| Predictive Sync. Buck Driver 14-HTSSOP| 3.83 3.06 2.38} [DCVOTO51SDP-U | DCVOT0515DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 5Vin,| 14-SOP | 983 —  — 

UCC27223PWP 296-19035-5-ND _ | Predictive Sync. Buck Driver T4HTSSOP| 4.61 3.69 2.87 Dual 15V Out 

UCD7230PWPR 296-21688-1-ND | Digital Control Compatible Sync. Buck |20-HTSSOP] 1.50 1.20 90] | DCV010515P DCVO10515P-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 5V 14-Dip | 988 — — 
Gate Driver In, 15V Out 

UCD7230PWPR 296-21688-2-ND _ | Digital Control Compatible Sync. Buck |20-HTSSOP] — 1560.00/2,000 DCV010515P-U DCV010515P-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 5V 14-SOP | 983 — — 
Gate Driver In, 15V Out 

UCD7230RGWR 296-21689-1-ND | Digital Control Compatible Sync. Buck | 20-VOFN | 1.50 1.20 90] |DcVo11512DP DCV011512DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 15V | 14-Dip | 983 — — 
Gate Driver In, Dual 12V Out 

* RoHS Compliant + CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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wb TEXAS = POWER SUPPLY PRODUCTS fm iz Texas ee x POWER SUPPLY PRODUCTS 
INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Tie Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DCVOI15T2DP-U | DCVO11512DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 15V | 14-SOP | 983. — —| |TPS5410D 296-20787-5-ND | 1A Wide Input Range, Step-Down BS0I0 | 405 324 252 
In, Dual 12V Out Swift Converter 
DCVOT1ST20P-U/700 | DCVOTTS1Z0P-UTR-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 15V | 14-SOP 6880.30/700 TPS5410EVM-203 _|296-22913-ND _| Evaluation Module for TPS5410 — |s00 — — 
In, Dual 12V Out TPS5420D 296-19671-5-ND | 2A Wide Input Range, Step-Down B50 | 428 342 266 
DCV011515DP. DCV011515DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 15V 14-Dip 9.83 — — Swift Converter 
In, Dual 15V Out TPS5420EVM-175 |296-21156-ND _| Evaluation Module for TPS5420 — |102 — — 
DCVO11515DP-U | DCVO11515DP-U-ND Mini, Isolated DC/DC Converter, 15V | 14-SOP | 983 —  —| |TPS5420MDREP | 296-22447-1-ND | 2A Wide Input Range Step-Down 8-S0ic | 578 463 3.91 
In, Dual 15V Out Swift Converter 
DCVO11515DP-U/700 | DCVO11515DP-UTR-ND Mini, Isolated DC/DC Converter, 15V | 147-SOP 6880.30/700 TPS5420MDREP | 296-22447-2-ND _| 2A Wide Input Range Step-Down 8-SOIC 8960.00/2,500 
In, Dual 15V Out Swift Converter 
pcvo12405P DCV012405P-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 24V | 14-Dip | 9.83 —  —J| |TPSs4200DRQ1 — |296-23226-1-ND —_| 2A Wide Input Range Step-Down 8-soic | 450 360 280 
In, 5V Out Swift Converter 
DovO12405P-U DCVO72405P-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 24V | 14-SOP | 9.83 — —| /TPS54200DRQ7  /296-23226-2-ND | 2A Wide Input Range Step-Down 8-S0IC 6300.00/2,500 
In, 5V Out Swift Converter 
DCV012405P-U/700 | DCV012405P-UTR-ND Mini, Isolated DC/DC Converter, 24V | 14-SOP 6880.30/700 TPS5430DDA 296-19447-5-ND | 5.5V to 36V, 3A Step-Down Swift B-HSOIC | 461 369 287 
In, 5V Out Converter 
Dcv012415DP DCV012415DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 24V | 14-Dip | 983 —  —| |TPS5430EVM-136 /296-19432-ND _/ Evaluation Module for TPS5430-136 — |1o0 — — 
In, Dual 15V Out TPS5430EVM-173 |296-19640-ND _| Evaluation Module for TPS5430 — |1020 — — 
DCV012415DP-U | DCV012415DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 24v | 7-SOP | 983 —  —| |TPS54300DDARQ1 |296-23177-1-ND  /5.5 to 36V, 3A Step-Down Swift B-HSOIC | 484 387 3.01 
In, Dual 15V Out Converter 
DCV012415DP-U/700 | DCVO12415DP-UCT-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 24v | 7-SOP | 983 —  —| |TPS54300DDARO1 |296-23177-2-ND  |5.5V to 36V, 3A Step-Down Swift B-HSOIC 6772.50/2,500 
In, Dual 15V Out Converter 
DCVOT24TSDP-U/700 | DCVOIZ4TSDP-UTA-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 24V | 7-SOP 6880.30/700 TPS5431DDA 296-19662-5-ND  |3A, Wide Input Range, Step-Down | 8-HSOIC | 439 351 273 
In, Dual 15V Out Swift Converter 
LT1054CDW 296-9590-5-ND —_| Switched-Cap Voltage Conv. with Reg.| 16-SOIC | 2.20 1.76 1.32] |TPS5431EVM-173 /296-19710-ND _| Evaluation Module for TPS5431-173 — |t02 -— — 
LT1054CDWR 296-14618-1-ND —_| Switched-Cap Voltage Conv. with Reg.| 16-SOIC | 2.00 160 1.20] |TPS5450DDA 296-21715-5-ND |5A, Wide Input Range, Step-Down | 8-HSOIC | 5.00 4.00 3.38 
LT1054CDWR 296-14618-2-ND Switched-Cap Voltage Conv. with Reg. | 16-SOIC 2080.00/2,000 Swift Converter 
LT1054CP 296-9591-5-ND _| Switched-Cap Voltage Conv. with Reg.| 8-Dip | 2.00 1.60 1.20| |TPS54500DDARQ1 |296-23750-1-ND —_| 5A, Wide Input Range, Step-Down 8-soic | 520 416 3.51 
LT1054IDW 296-9592-5-ND Switched-Cap Voltage Conv. with Reg. | 16-SOIC 3.22. 258 2.01 Swift Converter NEW! 
LT1054IDWR 296-17595-1-ND | Switched-Cap Voltage Conv. with Reg.| 16-SOIC | 2.93 2.34 1.82] |TPS5450QDDARQ1 /296-23750-2-ND 5A, Wide Input Range, Step-Down 8-SOIC 8060.00/2,000 
LT1054IDWR 296-17595-2-ND —_| Switched-Cap Voltage Conv. with Reg.| 16-SOIC 3316.00/2,000 Swift Converter NEW! 
LT10541P 296-17596-5-ND —_| Switched-Cap Voltage Conv. with Reg.| 8-Dip 293 234 1.82 Leary eeepc pa SOR Ae iBeBTaa 30-SSOP aoe 6.00 5.07 
REG710EVM-5 296-13557-ND _| Evaluation Module for REG710-XX — [5000 — — -10980- valuation Module for = ; =. = 
REG710EVM-33 296-13556-ND Evaluation Module for REG710-XX _ 50.00 _ —]|_ |TPS6734ID 296-3225-5-ND 12V, 120mA Boost Converter 8-SOIC 2.77 2.22 1.73 
REG710NA-2.5/250 |296-12133-1-ND | 2.5V, 30mA DC/DC Converter SOT-23-6 | 1.90 1.52 1.14] [TPS6734IDR 296-3225-1-ND__| 12V, 120mA Boost Converter 8-SOIG | 2.50 2.00 __1.56 
REG710NA-2.5/250 |296-12133-2-ND | 2.5V, 30mA DC/DC Converter SOT-23-6 266.00/250 Teen ear wy to oes ponvaret ane F en ae 8 
REG710NA-2.7/250 |296-12134-1-ND | 2.7V, 30mA DC/DC Convert soT-23-6 | 1.90 152 1.14 "3226-5. 12 i ; , ; 
: Cot mG De Cole et et TPS6735EVM 296-10981-ND _| Evaluation Module for TPS6735 — |500 — — 
REG710NA-2.7/250 |296-12134-2-ND _|2.7V, 30mA DC/DC Converter SOT-23-6 266.00/250 
REG/TONA-3.3/250 |296-12135-1-ND _ |3.3V, 30mA DC/DC Converter S0T-23-6 | 158 1.26 95] | 1PS6735ID potgOeeegycmmm Neo: SV, 200mA DC/DG Converter =) B-SOIG | 277 222 1.73 
REG710NA-3.3/250 |296-12135-2-ND | 3.3V, 30mA DC/DC Converter SOT-23-6 220.50/250 Teese Pee ie aa ef ee 
mecriowan |e toe 110 /80Vsincoccomete | Sarehs | tad a2 1] esse” [est imsesng [haan cee ones | ‘eu | 21h a ay 
i Es raoiee wr a : TPS67551D 296-10984-5-ND | Adj., 200mA DC/DC Converter B-Solc | 344 276 215 
REG710NA-5/250 _|296-12137-1-ND _|5.0V, 30mA DC/DC Converter S0T-23-6 | 1.58 1.26 95) | TF8e , , 
7 a = 7551P 296-10985-5-ND | Adj., 200mA DC/DC Converter 8-Dip | 403 323 251 
REG/10NA-6/250 | 296-12137-2-ND | 5.0V, 30mA DC/DC Converter SOT-23-6 220.50/250 
REGTLIEN DS OKS [RECAREROROSEEMD ©. 6V; SOA Switched-Gen DO/DC SMSOP. | 8G TPS40040DRBT _|296-19638-1-ND__| Sync. Buck DC/DC Controller 8-SON | 248 1.98 1.49 
j ; canennt P ; TPS40040DRBT _|296-19638-2-ND | Sync. Buck DC/DC Controller 8-SON 346.50/250 
4 . rate F TPS40041DRBR —|296-19639-1-ND —_| Sync. Buck DC/DC Controller 8-SON | 225 1.80 1.35 
REGTITEA-2.5/2K5_ | REG7HTEA2S2KSTRAD| 2.5V, 50m Suitched-Cap DC/DC 8-MSOP 3105.00/2,500 TPS4004iDRBR |296-19689-2NND | Syne. Buck DCVDG Controller He Bee 003 060 
REG711EA-2.7/2K5 | REG711EA2.72KS5CT-ND | 2.7V, 50mA Switched-Cap DC/DC SMSOP | 248 tte ttt jena rnais comrater | toon | oan 108 409 
Converter : ~ = = = 
REG711EA-2.7/2K5 | REG711EA2.72KSTR-ND | 2.7V, 50mA Switched-Cap DC/DC 8-MSOP 3105.00/2,500 Ee BOGE 2eT 2D WcaINsTt eae Ree CORI Pepe ee 5e0 
Converter as ; 7 
; TPS40077PWP 296-21554-ND | Midvoltage, Wide Input, Sync. Step- |16-HTSSOP) 4.05 324 252 
REG711EA-/2K5 | REG/11EA-G/2K5CT-ND | SV, 50mA Switched-Cap DC/DC ewsoP | 243° —  — 
Down Controller 
Converter ; 
: ey Peers 7 TPS40090EVM-001 |296-20593-ND _| Evaluation Module for TPS40090 — |s00 — — 
REGTIEA-8/2KS | REG7TTEASIRKSTRAD|3V, SOMA Switched-Cap DCVDC 8-MSOP 3105.00/2,500 TPeADEREVMOo2 (BREESE Elector Meducieeypeappen-ooo| — |om oo = 
: ; Pee 5 ___| PIPs40090PW 296-15881-5-ND | High-Freq. Multiphase Controller TSSOP | 473. 378 294 
Rees) nial cv orn Street ea DOING) BMSOP | 2.96 TPS400900PWRQ1 |296-23570-1-ND | High-Freq. Multiphase Cont. NEW! | 24-TSSOP| 4.95 3.96 3.08 
i : Eee 5 TPS400900PWRQ1 |296-23570-2-ND | High-Freq. Multiphase Cont. NEW! | 24-TSSOP|  5610.00/2,000 
REGTITEA-39/260 | REG7ITEAS.2G0TR-D|3.3V, SOMA Suitched-Cap DC/DC 8-MSOP 349.25/250 TesdovooevM-a0i [296-21152/ND | Evaluation Module for TPS40T00 IEE ug ac 
REG711EA-5/2K5 —_| REG711EA-5/2KSCT-ND | 5V, 50mA Switched-Cap DC/DC a-msoP | 2.43 Se a een Programmable Feedback Oder 14-TSSOP ree 1.10.83 
Converter # # . a 2 =a oa 
: ~sare tT a : TPS40140RHHR — |296-20689-1-ND | Dual or 2-Phase, Stackable Controller | 36-VOFN | 530 424 3.58 
REGPITEAS/2RS RESTS CASO) SY. 50m’ Switched-Cap BC/DC SMSOE:|_ sibsnoeie0 TPS40140RHHR — |296-20689-2-ND | Dual or 2-Phase, Stackable Controller | 36-VOFN |  11346.00/3,000 
i 0536+ i i _ ____| |1Ps40180RGER — |296-21973-1-ND —_| Single Phase Stackable Controller 24-0FN | 450 360 280 
REE I OEUROGY  (BEEEDTE I Gee Ce eects | ey TPS40180RGER _|296-21973-2-ND__| Single Phase Stackable Controller__|_24-QFN | _7560.00/3,000 
on ge Pump | TSOT-23-6) 1.58 1.26 95) Frpg402000 296-21153-5-ND  |Wide Input Range Non-Sync. Volt SOIC | 213 1.70 128 
REG71050DDCT 296-17420-2-ND | 60mA, 5V, Buck/Boost Charge Pump | TSOT-23-6 220.50/250 ; BD Mee Conttaliee on-sync. Voltage " . : : 
REG71050DRVR __|296-23423-1-ND | 60mA, 5V, Buck/Boost Charge Pump | 6-SON | 1.38 110 83 Ae } : 
REG/I050DRVR | 296-23423-2-ND | 60mA, 5V, Buck/Boost Charge Pump | 6-SON 2112.00/3,000 TPS40200DRBR = — | 296-23828-1-ND Wide Input Range Nonesyii Voltage | @SON | 1.88 1.50 1.13 
REGTIOSODRVT ema Spine NEWT Charge 6-SON | 1.58 126 95 | /tps4o200DRBR | 296-23923-2-ND —_| Wide Input Range Non-Sync. Voltage | 8-SON 2880.00/3,000 
i Mode Controller NEW! 
FECTION to ew erS0N peoseMs TPS40200EVM-001 |296-19607-ND _ Evaluation Module for TPS40200 — | 500 — — 
REG7I0SSD0CT | 296-15970--ND | 6OmA Swtched-Cap Buck/Boost TSOT-23-6] 1.90 1.52 1.14] -LESADROOEYM Cte oe oT Fe et eng Haeeyae Vatage pare | ee 
onverter 
REG7IOSSDDCT Sal alae) Coma Switched-Cap BuckBoost =) TSOT-23-6/ 268,00/250 TPS40200MDREP | 296-22446-2-ND wide Input tee Non-Sync. Voltage | 8-Soic | — 4945.00/2,500 
Mode Controller 
TL7660CDGKR 296-21855-1-ND | CMOS Voltage Converter SMSOP | 126. 1.05 84 (Sere : 5 7 
TL7660CDGKR 296-21855-2-ND — | CMOS Voltage Converter 8-MsoP | — 1365.00/2,500 TPS402000DRO1 Rao aaa ice Input Range Non-Syne. Voliage | O-S0IG | 2.25 1.80 1.35 
TL7660CDR 296-21856-1-ND | CMOS Voltage Converter 8soic | 120 1.00 80 panies : 7 
Te coe BES ePNIIM| CMOS Voliees Converter ecole A200 00/2 $00 TPS402000DRO1 |296-29024-2-ND | Wide Input Range Non-Syne Voltage | 8-SOIG 2880.00/2,500 
TL7660CP 296-21857-5-ND _| CMOS Voltage Converter 8-Dip | 1.20 1.00 80 PEy EGE 7 
ae 2 ae BMSOP| 13511390] | PSA02IODACT —_/296-29419-1-ND_/4.5Vto S2V Input Curent Mode Boost] 10-SON | 248 1.98 1.54 
TL7660IDGKR 296-21858-2-ND —_/ CMOS Voltage Converter 8-MSOP 1462.50/2,500 TPS40210DRCT | 296-23413-2-ND | 4.5V to 52V Input Current Mode Boost | 10-SON 365.75/250 
TL7660IDR 296-21859-1-ND | CMOS Voltage Converter B-solc | 1.35 113 90 Controller 
TL7660IDR 296-21859-2-ND | CMOS Voltage Converter 8-SOIC 1462.50/2,500 TPS40210QDGQRQ1 |296-23878-1-ND | 4.5V to 52V Input Current Mode Boost| 10-MSOP | 2.59 2.07 1.61 
TL7660IP 296-21860-5-ND__| CMOS Voltage Converter 8-Dip | 135 113 90 Controller NEW! 
TPS5102IDBT 296-2260-5-ND —_| Dual DC/DC Controller 30-TSSOP | 5.20 4.16 3.51) /TPs4o210QDGQRQ1 |296-23878-2-ND | 4.5V to 52V Input Current Mode Boost| 10-MSOP | — 3622.50/2,500 
TPS5103EVM-136 |296-10924-ND _| Evaluation Module for TPS5103 — |5000 — — Controller NEW! 
TPS51031DB 296-2261-5-ND —_| Multimode DC/DC Controller 20-SSOP | 3.60 288 224] |TPsao211DRCT —|296-23414-1-ND | 4.5V to 52V Input Current Mode Boost} 10-SON | 248 1.98 1.54 
TPS5120MDBTREP |296-21272-1-ND | Dual Output, 2-Phase Sync. Buck DC/ | 30-TSSOP | 886 7.98 7.08 Controller 
DC Controller TPS40211DRCT 296-23414-2-ND 4.5V to 52V Input Current Mode Boost] 10-SON 365.75/250 
TPS5120MDBTREP |296-21272-2-ND —_| Dual Output, 2-Phase Sync. Buck DC/ | 30-TSSOP | —13140.00/2,000 Controller 
DC Controller TPS40211ODGORAT |296-23879-1-ND  [4.5V to 52V Input Current Mode Boost] 10-MSOP | 259 207 1.61 
TPSS1200DBTREP |296-16639-1-ND | Dual Output, 2-Phase Sync. Buck DG) | 30-ISSOP | 652 662 5.76 Controller NEW! 
DC Controller TPS402110DGQRQ1 |296-23879-2-ND | 4.5V to 52V Input Current Mode Boost| 10-MSOP | 3622.50/2,500 
TPS51200DBTREP |296-18639-2-ND —_| Dual Output, 2-Phase Sync. Buck DC/ | 30-TSSOP | — 10650.00/2,000 Controller NEW! 
DC Controller TPS51020DBT 296-15896-5-ND | Sync, Dual DC/DC Controller 30-TSSOP| 529 423 3.29 
TPS51200DBTRO1G4 |296-22052-1-ND | Dual Output, 2-Phase Sync. Buck DG/ | 30-TSSOP | 6.50 5.20 4.39] |TPS51020EVM-001 |296-18958-ND | Evaluation Module for TPS51020-001 | — | 5000 — — 
DC Controller TPS51117PW 296-19425-5-ND Singe Sync. Step-Down Converter 14-TSSOP | 3.04 243 1.89 
TPS5120QDBTRQ1G4 | 296-22052-2-ND Dual Output, 2-Phase Sync. Buck DC/ | 30-TSSOP 8126.00/2,000 TPS51120EVM-001 |296-19608-ND Evaluation Module for 1PS51120 =i 101.00 = = 
DC Controller TPS51120RHBT — |296-18341-1-ND | Dual Current Mode, Sync. Step-Down | 32-VOFN | 551 441 3.43 
TPS5124DBT 296-15863-5-ND | Dual Channel, Sync. Step-Down PWM | 30-TSSOP | 4.95 3.96 3.08 Controller 
Controller TPS51120RHBT 296-18341-2-ND Dual Current Mode, Sync. Step-Down | 32-VQFN 814.75/250 
TPS5124EVM 296-18960-ND Evaluation Module for TPS5124 = 50.00 = = Controller 
TPS5140PAG 296-12364-ND ‘| Quad-Out High Efficiency DC/DC Cont.| 64-TOFP | 8.00 640 540| |TPS51123RGET — |296-24069-1-ND —_| Dual Synchronous Step-Down 24-VOFN | 5.40 4.32 3.36 
TPS5300DAP 296-12508-5-ND CPU Power Supply Controller 82-TSSOP | 7.60 6.08 5.13 Controller NEW! 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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1B TEXAS at ; POWER SUPPLY PRODUCTS 1 TEXAS _ 2 POWER SUPPLY PRODUCTS 
INstRUMENTS DIgi@pReel’ (cont, RoHS Compliant Parts Available INstRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Tele Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. Ul 25 100 
TPS51123RGET 296-24069-2-ND Dual Synchronous Step-Down 24-VQFN 798.00/250 TPS60140PWPR 296-2275-1-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 20-HTSSOP| 2.36 1.89 1.47 
Controller NEW! TPS60140PWPR 296-2275-2-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 20-HTSSOP 2678.00/2,000 
TPS51124RGET 296-19295-1-ND Dual Sync. Step-Down Controller 24-QFN 5.29 4.23 3.29) | TPS60141PWP 296-2276-5-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 20-HTSSOP} 3.04 243 1.89 
TPS51124RGET 296-19295-2-ND Dual Sync. Step-Down Controller 24-QFN 781.50/250 TPS60141PWPR 296-2276-1-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 20-HTSSOP} 3.04 243 1.89 
TPS51427ARHBT 296-23590-1-ND Dual D-Cap Sync. Step-Down Cont. 32-QFN 5.22 418 3.53] |TPS60141PWPR 296-2276-2-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 20-HTSSOP 3442.00/2,000 
TPS51427ARHBT 296-23590-2-ND Dual D-Cap Sync. Step-Down Cont. 32-QFN 848.25/250 TPS60150DRVR 296-24054-1-ND 5V, 140mA Charge Pump NEW! 6-SON 1.38 = 1.10 83 
TPS51427RHBT 296-23406-1-ND Dual D-Cap Sync. Step-Down 32-QFN 5.22 418 3.53] | TPS60150DRVR 296-24054-2-ND 5V, 140mA Charge Pump NEW! 6-SON 2112.00/3,000 
Controller NEW! TPS60200DGS 296-10954-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple Charge 10-TSSOP | 3.04 243 1.89 
TPS51427RHBT 296-23406-2-ND Dual D-Cap Sync. Step-Down 32-QFN 848.25/250 Pump 
Controller NEW! TPS60200EVM-145 | 296-10955-ND Evaluation Module for TPS60200 = 50.00 = = 
TPS51511RHLT 296-21643-1-ND Sync. Switcher Controller with 2A 20-VOFN 439 3.51 2.73] |TPS60201DGS 296-10956-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple Charge 10-TSSOP | 3.04 243 1.89 
LDO for GPU Power Pump 
TPS51511RHLT 296-21643-2-ND Sync. Switcher Controller with 2A 20-VOFN 648.50/250 TPS60202DGS 296-10957-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple Charge 10-TSSOP | 2.93 234 1.82 
LDO for GPU Power Pump 
TPS51727RHAR 296-23397-1-ND Dual Phase, Eco-Mode Step-Down 40-QFN 405 3.24 2.52] |TPS60203DGS 296-10958-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple Charge 10-TSSOP | 2.81 2.25 1.75 
Power Management IC Pump 
TPS51727RHAR 296-23397-2-ND Dual Phase, Eco-Mode Step-Down 40-QFN 5670.00/2,500 TPS60204DGSR 296-12365-1-ND Regulated 3.3V Low Ripple Charge 10-MSOP | 236 1.89 1.47 
Power Management IC Pump LP DC/DC Converter 
TPS53124RGER 296-23171-1-ND Dual Sync. Step-Down Controller 24-QFN 439 351 2.73) |TPS60204DGSR 296-12365-2-ND Regulated 3.3V Low Ripple Charge 10-MSOP 3307.50/2,500 
TPS53124RGER 296-23171-2-ND Dual Sync. Step-Down Controller 24-QFN 7371.00/3,000 Pump LP DC/DC Converter 
TPS54010EVM-067 | 296-17269-ND Evaluation Module for TPS54010 = 50.00 = —j| | TPS60205DGSR 296-12366-1-ND Regulated 3.3V Low Ripple Charge 10-MSOP | 2.36 1.89 1.47 
TPS54110EVM-044 | 296-18961-ND Evaluation Module for TPS54110-044 _ 10.20 _ _ Pump LP DC/DC Converter 
TPS54140DGQ 296-23970-5-ND 1.5A, 42V Step-Down Swift DC/DC 10-MSOP | 4.73 3.78 2.94) |TPS60205DGSR 296-12366-2-ND Regulated 3.3V Low Ripple Charge 10-MSOP 3307.50/2,500 
Converter NEW! Pump LP DC/DC Converter 
TPS54160DGQ 296-23864-5-ND 1.5A, 60V Step-Down Swift DC/DC 10-MSOP | 5.30 4.24 3.58] |TPS60210DGS 296-10959-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple Charge 10-TSSOP | 2.59 2.07 1.61 
Converter NEW! Pump 
TPS54231D 296-24140-5-ND 2A, 28V Input Step-Down Swift DC/DC| 8-SOIC 3.15 252 1.96] |TPS60210EVM-167 |296-10960-ND Evaluation Module for TPS60210 _ 50.00 _ = 
Converter NEW! TPS60211DGS 296-10961-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple Charge 10-TSSOP | 3.04 243 1.89 
TPS54231DR 296-23844-1-ND 2A, 28V Input Step-Down Swift DC/DC| 8-SOIC 281 2.25 1.75 Pump 
Converter NEW! TPS60212DGS 296-10962-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple Charge 10-TSSOP | 2.36 1.89 1.47 
TPS54231DR 296-23844-2-ND 2A, 28V Input Step-Down Swift DC/DC| 8-SOIC 3937.50/2,500 Pump 
Converter NEW! TPS60213DGS 296-10963-5-ND 3.3V, 50mA Low Ripple Charge Pump | 10-TSSOP | 2.81 2.25 1.75 
TPS54232D 296-24037-5-ND 2A, 28V Step Down Swift DC/DC 8-SOIC 3.26 2.61 2.03] | TPS60230EVM-047 | 296-18968-ND Evaluation Module for TPS60230-047 _ 50.00 - _ 
Converter NEW! TPS60230RGTT 296-17136-1-ND LED Driver White Backlight 16-QFN 1.39 1.16 93 
TPS54233DR 296-23902-1-ND 2A, 28V Step Down Swift DC/DC 8-SOIC 2.81 2.25 1.75] | TPS60230RGTT 296-17136-2-ND LED Driver White Backlight 16-QFN 173.25/250 
Converter NEW! TPS60231EVM-047 | 296-17608-ND Evaluation Module for TPS60231 = 50.00 = _ 
TPS54233DR 296-23902-2-ND 2A, 28V Step Down Swift DC/DC 8-SOIC 3937.50/2,500 TPS60231RGTR 296-17490-1-ND LED Driver White Backlight 16-QFN 1.01 84 68 
Converter NEW! TPS60231RGTR 296-17490-2-ND LED Driver White Backlight 16-QFN 1311.00/3,000 
TPS54283PWPR 296-22873-1-ND 2A Dual Non-Sync. Converter 14-HTSSOP| 5.40 4.32 3.36] | TPS60250RTER 296-21893-1-ND LED Driver White Backlight 16-QFN 299 240 1.87 
TPS54283PWPR 296-22873-2-ND 2A Dual Non-Sync. Converter 14-HTSSOP 6120.00/2,000 TPS60250RTER 296-21893-2-ND LED Driver White Backlight 16-QFN 5028.00/3,000 
TPS54317RHFT 296-19742-1-ND 3V to 6V Input, 3A Sync. Step-Down 24-QFN 5.50 440 3.72] |TPS60251RTWT 296-21894-1-ND LED Driver White Backlight 24-QFN 3.31 2.65 2.06 
Swift Converter TPS60251RTWT 296-21894-2-ND LED Driver White Backlight 24-QFN 488.75/250 
TPS54317RHFT 296-19742-2-ND | 3V to 6V Input, 3A Sync. Step-Down | 24-QFN 893.75/250 TPS60252RTET 296-23407-1-ND | LED Driver White Backlight NEW! 16-QFN 3.49 2.79 217 
Swift Converter TPS60252RTET 296-23407-2-ND LED Driver White Backlight NEW! 16-QFN §15.50/250 
TPS54331D 296-23626-5-ND 3A, 28V Input Step-Down Swift DC/DC| 8-SOIC 3.38 2.70 2.10] |TPS60255RTER 296-23329-1-ND LED Driver White Backlight 16-QFN 3.15 2.52 1.96 
Converter NEW! TPS60255RTER 296-23329-2-ND LED Driver White Backlight 16-QFN 5292.00/3,000 
TPS54332DDA 296-24141-5-ND 3.5A, 28V Input Step-Down Swift DC/ | 8-SOIC 3.15 2.52 1.96] | TPS60300DGSR 296-13410-1-ND Single Cell to 3.3V, 20mA Dual 10-MSOP | 2.70 216 1.68 
DC Converter NEW! Output, High Eff. Charge Pump 
TPS54350EVM-235 | 296-18962-ND Evaluation Module for TPS54350-235 = 10.20 a —|_ |TPS60300DGSR 296-13410-2-ND Single Cell to 3.3V, 20mA Dual 10-MSOP 3780.00/2,500 
TPS54350PWP. 296-15882-5-ND Sync. Buck PWM Converter 16-HTSSOP| 4.61 3.69 2.87 Output, High Eff. Charge Pump 
TPS54377RHFT 296-22632-1-ND 1.6MHz, 3V to 6V Input, 3A Sync. 24-QFN 5.50 440 3.72] |TPS60301DGSR 296-13411-1-ND Single Cell to 3V, 20mA Dual Output, | 10-MSOP | 2.81 2.25 1.75 
Step- Down Swift Converter High Efficiency Charge Pump 
TPS54377RHFT 296-22632-2-ND 1.6MHz, 3V to 6V Input, 3A Sync. 24-QFN 893.75/250 TPS60301DGSR 296-13411-2-ND Single Cell to 3V, 20mA Dual Output, | 10-MSOP 3937.50/2,500 
Step- Down Swift Converter High Efficiency Charge Pump 
TPS54386PWPR 296-23109-1-ND 3A Dual Non-Sync. Converter 14-HTSSOP| 5.30 4.24 3.58] | TPS60302DGSR 296-13412-1-ND Single Cell to 3.3V, 20mA Dual 10-MSOP | 2.81 2.25 1.75 
TPS54386PWPR 296-23109-2-ND —_| 3A Dual Non-Sync. Converter 14-HTSSOP 6626.00/2,000 Output, High Eff. Charge Pump 
TPS54550EVM-158 | 296-19743-ND Evaluation Module for TPS54550 = 10.20 — —| |TPS60302DGSR 296-13412-2-ND Single Cell to 3.3V, 20mA Dual 10-MSOP 3937.50/2,500 
TPS54550PWP. 296-19672-5-ND 4.5V to 20V Input, 6A Output Sync. 16-HTSSOP] 5.90 4.72 3.99 Output, High Eff. Charge Pump 
PWM Switcher TPS60302EVM-170 | 296-10964-ND Evaluation Module for TPS60302 = 50.00 — _ 
TPS54610PWP. 296-12123-5-ND Low Input Voltage, 6A Continuous 28-HTSSOP| 7.10 5.68 4.80] | TPS60303DGSR 296-13413-1-ND Single Cell to 3V, 20mA Dual Output, | 10-MSOP | 2.70 216 1.68 
Buck Converter 3.3V Out High Efficiency Charge Pump 
TPS54611PWP 296-12124-5-ND —_| Low Input Voltage 6A Continuous 28-HTSSOP) 8.80 7.04 5.94) |TPS60303DGSR 296-13413-2-ND —_| Single Cell to 3V, 20mA Dual Output, | 10-MSOP 3780.00/2,500 
Buck Converter 0.9V Out High Efficiency Charge Pump 
TPS54612PWP. 296-12125-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 28-HTSSOP|} 7.10 5.68 4.80) |TPS60310DGSR 296-13414-1-ND Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Out, 10-MSOP | 3.04 243 1.89 
Buck Converter 1.2V Out High Eff. Charge Pump w/Snooze 
TPS54613PWP. 296-12126-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 28-HTSSOP| 7.10 5.68  4.80| |TPS60310DGSR 296-13414-2-ND Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Out, 10-MSOP 4252.50/2,500 
Buck Converter 1.5V Out High Eff. Charge Pump w/Snooze 
TPS54614EVM-183 | 296-12240-ND Evaluation Module for TPS54614 a 10.20 = —j_ |TPS60311DGSR 296-13415-1-ND Single Cell to 3V, 20mA Dual Output | 10-MSOP | 2.36 1.89 1.47 
TPS54614PWP. 296-12127-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 28-HTSSOP|} 7.10 5.68 4.80 High Eff. Charge Pump w/Snooze 
Buck Converter 1.8V Out TPS60311DGSR 296-13415-2-ND Single Cell to 3V, 20mA Dual Output | 10-MSOP 3307.50/2,500 
TPS54615PWP. 296-12128-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 28-HTSSOP|} 7.10 5.68 4.80 High Eff. Charge Pump w/Snooze 
Buck Converter 2.5V Out TPS60312DGSR 296-13416-1-ND Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Out, 10-MSOP | 3.04 243 1.89 
TPS54617RUVR 296-23929-1-ND 6A Sync. Buck PWM 34-VQFN 660 5.28 4.46 High Eff. Charge Pump w/Snooze 
Converter NEW! TPS60312DGSR 296-13416-2-ND Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Out, 10-MSOP 4252.50/2,500 
TPS54617RUVR 296-23929-2-ND 6A Sync. Buck PWM 34-VQFN 12276.00/3,000 High Eff. Charge Pump w/Snooze 
Converter NEW! TPS60313DGSR 296-13417-1-ND Single Cell to 3V, 20mA Dual Out, 10-MSOP | 3.04 243 1.89 
TPS54672EVM-222 | 296-20597-ND Evaluation Module for TPS54672 = 10.20 = = High Eff. Charge Pump w/Snooze 
TPS54672PWP. 296-12130-5-ND Track-Termination Sync. PWM 28-HTSSOP|} 7.10 5.68 4.80) |TPS60313DGSR 296-13417-2-ND Single Cell to 3V, 20mA Dual Out, 10-MSOP 4252.50/2,500 
Switcher with Integrated FETs High Eff. Charge Pump w/Snooze 
TPS54900PW 296-13408-5-ND Programmable 4-Channel Step-Down | 16-TSSOP | 14.33 12.90 11.44] | TPS60400DBVT 296-12013-1-ND 60mA Charge Pump Volt. Inverter SOT-23-5 | 1.04 87 69 
DC/DC Converter TPS60400DBVT 296-12013-2-ND 60mA Charge Pump Volt. Inverter SOT-23-5 129.50/250 
TPS55383PWPR 296-23821-1-ND 3A Dual Non-Sync. Converter NEW! |16-HTSSOP| 5.30 4.24 3.58] |TPS60400EVM-178 | 296-13580-ND Evaluation Module for TPS60400 = 5.10 = =_— 
TPS55383PWPR 296-23821-2-ND 3A Dual Non-Sync. Converter NEW! | 16-HTSSOP 6626.00/2,000 TPS60401DBVT 296-12014-1-ND 60mA Charge Pump Volt. Inverter SOT-23-5 1.04 87 69 
TPS55386PWPR 296-23850-1-ND 3A Dual Non-Sync. Converter NEW! |16-HTSSOP| 5.30 4.24 3.58] |TPS60401DBVT 296-12014-2-ND 60mA Charge Pump Volt. Inverter SOT-23-5 129.38/250 
TPS55386PWPR 296-23850-2-ND | 3A Dual Non-Sync. Converter NEW! | 16-HTSSOP 6626.00/2,000 TPS60402DBVT 296-12015-1-ND 60mA Charge Pump Volt. Inverter SOT-23-5 | 1.04 87 69 
TPS54917RUVR 296-23930-1-ND 9A Sync. Buck PWM Conv. NEW! 34-VOFN 740 5.92 5.00) | TPS60402DBVT 296-12015-2-ND 60mA Charge Pump Volt. Inverter SOT-23-5 129.50/250 
TPS54917RUVR 296-23930-2-ND 9A Sync. Buck PWM Conv. NEW! 34-VQFN 13764.00/3,000 TPS60403DBVT 296-13418-1-ND Unregulated 60mA Charge Pump SOT-23-5 1.04 87 69 
TPS60100EVM-131 | 296-10945-ND Evaluation Module for TPS60100 = 50.00 = = Voltage Inverter 
TPS60100PWP. 296-2263-5-ND 3.3V, 0.2A, DC/DC Converter 20-HTSSOP| 3.83 3.06 2.38] /TPS60403DBVT 296-13418-2-ND Unregulated 60mA Charge Pump SOT-23-5 129.50/250 
TPS60101PWP. 296-2264-5-ND 3.3V, 0.1A, DC/DC Converter 20-HTSSOP| 3.04 243 1.89 Voltage Inverter 
TPS60110EVM-132 | 296-10946-ND Evaluation Module for TPS60110 = 50.00 = —J| | TPS60403QDBVRQ1 | 296-18036-1-ND Unregulated 60mA Charge Pump SOT-23-5 1.10 92 74 
TPS60110PWP. 296-2265-5-ND 5V, 0.3A, DC/DC Converter 20-HTSSOP} 3.26 2.61 2.03 Voltage Inverter 
TPS60111PWP. 296-2266-5-ND 5V, 0.15A, DC/DC Converter 20-HTSSOP| 2.81 2.25 1.75) +|TPS60403QDBVRQ1 | 296-18036-2-ND Unregulated 60mA Charge Pump SOT-23-5 1431.00/3,000 
TPS60120EVM-142 | 296-10947-ND Evaluation Module for TPS60120 _ 50.00 = _ Voltage Inverter 
TPS60120EVM-174 | 296-13577-ND Evaluation Module for TPS60120 _ 50.00 _ —| | TPS60500DGSR 296-17015-1-ND 250mA Step-Down Charge Pump 10-MSOP | 2.00 1.60 1.20 
TPS60120PWP. 296-2267-5-ND 3.3V, 0.2A, DC/DC Converter 20-HTSSOP|} 3.60 2.88 2.24) |TPS60500DGSR 296-17015-2-ND 250mA Step-Down Charge Pump 10-MSOP 2560.00/2,500 
TPS60121PWP. 296-2268-5-ND 3.3V, 0.2A, DC/DC Converter 20-HTSSOP|} 3.60 2.88 2.24) /TPS60500EVM-193 /296-13581-ND Evaluation Module for TPS60500 = 50.00 = _ 
TPS60122PWP. 296-2269-5-ND 3.3V, 0.1A, DC/DC Converter 20-HTSSOP| 2.93 2.34 1.82! | TPS60501DGS 296-12514-5-ND 3.3V, 250mA High Efficiency Step- 10-MSOP | 2.48 1.98 1.54 
TPS60123PWP. 296-2270-5-ND 3.3V, 0.1A, DC/DC Converter 20-HTSSOP| 3.04 2.43 1.89 Down Charge Pump 
TPS60124PWP. 296-10948-5-ND 3.3V, 200mA, DC/DC Converter 20-HTSSOP} 3.60 2.88 2.24) /TPS60502DGS 296-12515-5-ND 1.8V, 250mA High Efficiency Step- 10-MSOP | 2.48 1.98 1.54 
TPS60125PWP. 296-10949-5-ND 3.3V, 200mA, DC/DC Converter 20-HTSSOP|} 3.60 2.88 2.24 Down Charge Pump 
TPS60130EVM-143 | 296-10950-ND Evaluation Module for TPS60130 _ 50.00 _ —j| |TPS60503DGS 296-12516-5-ND 1.5V, 250mA High Efficiency Step- 10-MSOP | 236 1.89 1.47 
TPS60130PWP. 296-2271-5-ND 5V, 0.3A, DC/DC Converter 20-HTSSOP| 4.05 3.24 2.52 Down Charge Pump 
TPS60131PWP. 296-2272-5-ND 5V, 0.3A, DC/DC Converter 20-HTSSOP| 3.26 2.61 2.03) |TPS61000DGS 296-3217-5-ND Adj., 100mA Boost Converter 10-MSOP | 268 215 1.67 
TPS60132PWP. 296-2273-5-ND 5V, 0.15A, DC/DC Converter 20-HTSSOP} 3.26 2.61 2.03) /TPS61000EVM-156 | 296-10965-ND Evaluation Module for TPS61000 = 50.00 = _ 
TPS60133PWP. 296-2274-5-ND 5V, 0.15A, DC/DC Converter 20-HTSSOP| 3.26 2.61 2.03) |TPS61001DGS 296-3218-5-ND 1.5V, 100mA Boost Converter 10-MSOP | 268 215 1.67 
TPS60140EVM-144 | 296-10951-ND Evaluation Module for TPS60140 = 50.00 = —j| |TPS61002DGS 296-3219-5-ND 1.8V, 100mA Boost Converter 10-MSOP | 268 215 1.67 
TPS60140PWP 296-2275-5-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 20-HTSSOP| 2.59 2.07 1.61 TPS61002EVM-156 | 296-10966-ND Evaluation Module for TPS61002 = 50.00 = = 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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TPS61003DGS 296-3220-5-ND___[2.5V, 100mA Boost Converter TO-MSOP [268 215 1.67| |TPS61070DDCR _|296-17151-1-ND | Synchronous Boost Converter with | TSOT-23-6; 200 160 1.20 
TPS61003EVM-156 | 296-10967-ND Evaluation Module for TPS61003 = 5000. —  — 600mA Switch 
TPS61004DGS 296-3221-5-ND | 2.8V, 100mA Boost Converter 10-MSOP | 268 215 1.67] |TPS61070DDCR —‘| 296-17151-2-ND | Synchronous Boost Converter with | TSOT-23-6 — 3072.00/3,000 
TPS61005DGS 296-3222-5-ND | 3.0V, 100mA Boost Converter 10-MSOP | 2.79 2.24 1.74 600mA Switch 
TPS61006DGS 296-3223-5-ND | 3.3V, 100mA Boost Converter 10-MsoP | 2.25 1.80 1.40] |TPS61070EVM-062 |296-18971-ND Evaluation Module for TPS61070-062 = 5000 #— — 
TPS61006EVM-156 | 296-10968-ND Evaluation Module for TPS61006 — 50.00 — —| |TPS61071DDCR 296-17227-1-ND Synchronous Boost Converter with TSOT-23-6} 2.00 1.60 1.20 
TPS61007DGS 296-3224-5-ND | Adj., 100mA Boost Converter TO-MSOP | 268 215 1.67 600mA Switch ; 
TPS61010DGS 296-10969-5-ND Adj., Synchronous Boost Converter 10-MSOP. 270 216 1.68] |TPS61071DDCR 296-17227-2-ND Synchronous Boost Converter with TSOT-23-6 3072.00/3,000 
TPS61010DRCR ‘| 296-21158-1-ND | High Efficiency, 1-Cell and 2-Cell 10-SON | 248 1.98 1.54 600mA Switch 
Boost Converter 7 1 - ynchronous Boost Converter -23- i i fi 
TPS61072DDCR —-| 296-21523-1-ND —_| Synchi Boost Convert TSOT-23-6] 2.00 1.60 1.20 
TPS61010DRCR 296-21158-2-ND High Efficiency, 1-Cell and 2-Cell 10-SON 4158.00/3,000 TPS61072DDCR 296-21523-2-ND Synchronous Boost Converter TSOT-23-6 3072.00/3,000 
Boost Converter TPS61073DDCR 296-21898-1-ND Synchronous Boost Converter TSOT-23-6/ 2.00 1.60 1.20 
TPS61010EVM-157 | 296-13582-ND Evaluation Module for TPS61010 = 50.00 = —| |TPS61073DDCR 296-21898-2-ND Synchronous Boost Converter TSOT-23-6 3072.00/3,000 
TPS61011DGS 296-10970-5-ND _|1.5V Synchronous Boost Converter | 10-MSOP | 3.26 2.61 2.03] |TPS61080DRCT 296-21555-1-ND | White OLED LED Backlight Driver 10-SON | 338 2.70 2.10 
TPS61012DGS 296-10971-5-ND |1.8V Synchronous Boost Converter | 10-MSOP | 3.26 2.61 2.03] | TPS61080DRCT 296-21555-2-ND | White OLED LED Backlight Driver 10-SON 498.75/250 
TPS61013DGS 296-10972-5-ND  |2.5V Synchronous Boost Converter | 10-MSOP | 3.26 2.61 2.03) |TPS61081DRCT 296-21556-1-ND__| White OLED LED Backlight Driver 10-SON_| 3.60 2.88 2.24 
TPS61013EVM-157 | 296-13583-ND Evaluation Module for TPS61013 = 50.00 = —| |TPS61081DRCT 296-21556-2-ND White OLED LED Backlight Driver 10-SON 532.00/250 
TPS61014DGS 296-10973-5-ND__|2.8V Synchronous Boost Converter__| 10-MSOP | 3.26 2.61 2.03| | TPS61085DGKT 296-23550-1-ND | 650kHz/1.2MHz, 18.5V Step-Up DC/ | 8-MSOP | 2.25 1.80 1.40 
TPS61015EVM-157 | 296-13584-ND Evaluation Module for TPS61015 — 50.00 — — DC Converter NEW! 
TPS61015DGS 296-10974-5-ND  |3.0V Synchronous Boost Converter | 10-MSOP | 3.38 2.70 2.10] | TPS61085DGKT 296-23550-2-ND SOK TMi Sey Step-Up DC/ | 8-MSOP 332.50/250 
TPS61016DGS 296-10975-5-ND 3.3V Synchronous Boost Converter 10-MSOP. 3.38 2.70 210 . 
TPS61016EVM-157 |296-12001-ND Evaluation Module for TPS61016 — 50.00 —  —| |7PS61085PWR 296-23551-1-ND eae Step-Up DC/ | B-TSSOP | 215 1.72 1.29 
TPS61020DRCR 296-15752-1-ND Synchronous Boost Converter 10-SON 2.38 1.90 1.43 . 
TPS6102Z0DRCR _|296-15752-2-ND | Synchronous Boost Converter 10-SON 3648.00/3,000 TPS61085PWR 296-23551-2-ND Ty Step-Up DC/ | 8-TSSOP 2236.00/2,000 
TPS61020EVM-025 | 296-18969-ND Evaluation Module for TPS61020-025 — 50.00 “ 
TPS61024DRCR  |296-15753-1-ND _| Synchronous Boost Converter t0-SON | 238 1.90 1.43) |TPS61087DRCT = —)296-23426-1-ND ei aa ee 18.5V Step-Up DC/ | 10-SON | 3.85 3.08 2.40 
TPS61024DRCR 296-15753-2-ND Synchronous Boost Converter 10-SON 3648.00/3,000 
TPS61025DRCR __|296-15844-1-ND__| Synchronous Boost Converter 10-50N | 2.38 1,90 _1.43| |TPSSIOB7DRCT — ERAGE ANU OSOkHz/12MHz, 18.5V Step-Up DG/ | 10-SON 568.50/250 
TPS61025DRCR 296-15844-2-ND Synchronous Boost Converter 10-SON 3648.00/3,000 TPS61090EVM-029 |296-18972-ND Evaluation Module for TPS61090-029 _ 50.00 _ _ 
TPS61026DRCT —|296-19558-1-ND _| Synchronous Boost Converter 10-QFN | 281 225 1.75! /tpsgiogoRSAR | 296-15259-1-ND —_| Sync. Boost Converter with 2A Switch | 16-VOFN | 383 3.06 2.38 
TPS61026DRCT ——|296-19558-2-ND _| Synchronous Boost Converter 10-QFN 415.75/250 TPS61090RSAR _|296-15259-2-ND _| Sync. Boost Converter with 2A Switch | 16-VOFN |  6426.00/3,000 _ 
TPS61027DRCR =| 296-15754-1-ND _| Synchronous Boost Converter 10-SON | 2.38 1.90 1.43) Trpgg{ogiRSAR  |296-15239-1-ND Sync. Boost Converter with 2A Switch | 16-VOFN | 4.73 3.78 2.94 
TPS61027DRCR__| 296-15754-2-ND__| Synchronous Boost Converter 10-SON 3648.00/3,000 TPS61091RSAR  |296-15239-2-ND | Sync. Boost Converter with 2A Switch | 16-VOFN |  7938.00/3,000 
TPS61028DRCR | 296-18078-1-ND | Sync. Boost Conv. with 1.5A Switch | 10-SON | 213 1.70 1.28 ees ‘ : : 7 a aae 
; : TPS61092RSAR 296-15240-1-ND | Sync. Boost Converter with 2A Switch | 16-VOFN | 3.83 3.06 2.38 
TPS61028DRCR | 296-18078-2-ND | Sync. Boost Conv. with 1.5A Switch | 10-SON 3264.00/3,000 TPS61092RSAR 296-15240-2-ND | Sync. Boost Converter with 2A Switch | 16-VOFN 6426.00/3.000 
TPS61029DRCT 296-19559-1-ND —_| Sync. Boost Converter 10-QFN | 281 2.25 1.75 ; ne. oor ies Co 
TPS61100EVM-216 | 296-20612-ND Evaluation Module for TPS61100 50.00 
TPS61029DRCT —}296-19559-2-ND _ Sync. Boost Converter 10-OFN 415.75/250 TPS61100PW 296-13515-5-ND  |Adj., Dual Output, Single Cell Boost | 20-TSSOP| 4.39 351 2.73 
TPS61030EVM-208 | 296-20606-ND Evaluation Module for TPS61030 — 50.00 — — Coavarts 
TPS61030PWPR | 296-14416-1-ND _| Single/Dual Cell Boost Converter T6-HTSSOP| 4.73. 3.78 2.94] |tps61103EVM-216 |296-20613-ND Evaluation Module for TPS61103 = 5000 — — 
TPS61030PWPR  |296-14416-2-ND | Single/Dual Cell Boost Converter |16-HTSSOP| _5356.00/2,000 Tps61103PW 796135165-ND | 3.3V, Dual Output, Single Gell Boost | 20-Tss0p| 439 351 273 
TPS61030RSAR 296-16660-1-ND —_| Adj., Synchronous Boost Converter 16-VOFN | 4.73 3.78 294 Converter , , , : 
TPS61030RSAR 296-16660-2-ND | Adj., Synchronous Boost Converter | 16-VOFN 7938.00/3,000 TPS61106EVM-216 |296-20614-ND Evaluation Module for TPS61106 = 5000 — — 
TPS61031EVM-208 | 296-20607-ND Evaluation Module for TPS61031 = 50.00 _— _—] |TPs61106PW 296-13517-5-ND — |3.3V, Dual Output, Single Cell Boost | 20-TSSOP| 4.39 3.51 2.73 
TPS61031PWPR | 296-14417-1-ND | Single/Dual Cell Boost Converter TEHTSSOP] 550 440 3.72 Converter 
TPS61031PWPR 296-14417-2-ND Single/Dual Cell Boost Converter 16-HTSSOP 6876.00/2,000 TPS61107EVM-216 | 296-20615-ND Evaluation Module for TPS61107 = 50.00 = = 
TPS61031RSAR 296-16661-1-ND 3.3V, Synchronous Boost Converter 16-VOFN 5.50 440 3.72] |Tps61107PWR 296-13750-1-ND Dual Output, Single Cell Boost 20-TSSOP | 4.39 3.51 2.73 
TPS61031RSAR 296-16661-2-ND — |3.3V, Synchronous Boost Converter | 16-VOFN 10230.00/3,000 Converter 
TPS61032EVM-208 _| 296-20608-ND Evaluation Module for TPS61032 = 50.00 =— _—| |TPS61107PWR 296-13750-2-ND —_| Dual Output, Single Cell Boost 20-TSSOP | —_4972.00/2,000 
TPS61032PWPR | 296-14418-1-ND | Single or Dual Cell Boost Converter [16-TSSOP| 4.73 3.78 294 Converter 
TPS61032PWPR 296-14418-2-ND Single or Dual Cell Boost Converter 16-TSSOP 5356.00/2,000 TPS61120EVM-205 | 296-20616-ND Evaluation Module for TPS61120 = 50.00 om _ 
TPS61032RSAR 296-16662-1-ND 5V, Synchronous Boost Converter 16-VOFN 4.73 3.78 2.94} |TPS61120PW 296-13518-5-ND Adj., Dual Output, Single Cell Li or 16-TSSOP | 4.73 3.78 2.94 
TPS61032RSAR 296-16662-2-ND 5V, Synchronous Boost Converter 16-VOFN 7938.00/3,000 Dual Cell Boost Converter 
TPS61040DBVR 296-12685-1-ND__| LED Driver White Backlight $0723-5 | 148 1.18 _.89| |TPSOTT21EVM-205 | 296-20017-ND Evaluation Module for TPS61121 = 50.00 — — 
TPS61040DBVR 296-12685-2-ND {LED Driver White Backlight S0T23-5 2265.00/3,000 TPS61121PW 296-13519-5-ND — |3.3V, Dual Output, Single Cell Lior | 16-TSSOP| 4.39 351 273 
TPS61040DRVR | 296-22980-1-ND | LED Driver White Backlight 6-SON | 1.48 1.18 89 Dual Gell Boost Converter 
TPS61040DRVR | 296-22980-2-ND —_| LED Driver White Backlight 6-SON 2265.00/3,000 TPS61121RSAR 296-18973-1-ND | 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or 16-QFN | 439 351 273 
TPS61040EVM-001 | 296-13585-ND Evaluation Module for TPS61040 — 50.00 _ _ Dual Cell Boost Converter 
TPS61040EVM-002 | 296-20609-ND Evaluation Module for TPS61040 = 50.00 — —| |TPS61121RSAR 296-18973-2-ND | 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or 16-QFN 7371.00/3,000 
TPS610400DBVRQ1 |296-23425-1-ND | LED Driver White Backlight $0T23-5 | 220 176 1.32 Dual Cell Boost Converter 
TPS61040QDBVRQ1 | 296-23425-2-ND | LED Driver White Backlight S0T23-5 3378.00/3,000 TPS61122EVM-205 _|296-20618-ND Evaluation Module for TPS61122 - 50.00 — — 
TPS61041DBVR 296-12686-1-ND | LED Driver White Backlight s0T23-5 | 1.38 1.10  .83| |TPS61122PW 296-13520-5-ND  |3.6V, Dual Output, Single Cell Lior [16-TSSOP| 4.39 351 273 
TPS61041DBVR 296-12686-2-ND | LED Driver White Backlight S0T23-5 2112.00/3,000 Dual Cell Boost Converter 
TPS61041DRVR 296-22981-1-ND LED Driver White Backlight 6-SON 1.38 110 83 TPS61140DRCR 296-21159-1-ND LED Driver White OLED Backlight 10-SON 2.70 216 1.68 
TPS61041DRVR 296-22981-2-ND LED Driver White Backlight 6-SON 2112.00/3,000 TPS61140DRCR 296-21159-2-ND LED Driver White OLED Backlight 10-SON 4536.00/3,000 
TPS61041QDBVRQ1 |296-21895-1-ND | LED Driver White Backlight $0T23-5 | 1.68 1.34 1.01] | TPS61140DRCT 296-24145-1-ND | LED Driver White OLED 10-SON | 293 2.34 1.82 
TPS61041QDBVRQ1 |296-21895-2-ND | LED Driver White Backlight S0T23-5 2574.00/3,000 Backlight NEW! 
TPS61042DRBR 296-14449-1-ND —_| LED Driver White Backlight 8-SON 158 1.26 95] | TPS61140DRCT 296-24145-2-ND | LED Driver White OLED 10-SON 432.25/250 
TPS61042DRBR 296-14449-2-ND __| LED Driver White Backlight 8-SON 2418.00/3,000 TERETE EER aT poaeklant Rew =a an 
TPS61042EVM-226 | 296-20610-ND Evaluation Module for TPS61042 = 50.00 — — E 19744. i | 1 = ; Se 
TPS61043DRBR ‘| 296-16675-1-ND _| LED Driver White Backlight s-son | 158 1.26 95) |TPS61141DRCR —/296-21160-1-ND _| LED Driver White OLED Backlight 10-SON | 2.70 216 1.68 
TPS61043DRBR _|296-16675-2-ND _| LED Driver White Backlight 8-SON 2418.00/3,000 TPS61141DRCR_ | 296-21160-2-ND —_ LED Driver White OLED Backlight 10-SON 4536.00/3,000 
TPS61045DRBR  |296-14419-1-ND —_| Adjustable LCD Boost Converter 8-SON | 1.90 1.52 1.14] |TPS6IISOADRCR | 296-21273-1-ND | LED Driver White OLED Backlight 10-SON ) 2:70 2.16 1.68 
TPS61045DRBR _|296-14419-2-ND _| Adjustable LCD Boost Converter 8-SON 2919.00/3,000 Test poet ea a re pat ane otED packront eet 5 7936.0018,000 i 
TPS61045EVM-231 |296-20611-ND Evaluation Module for TPS61045 _ 50.00 — — 5 Sees rivet White acklight : TO. ee : 
TPS61050DRCT 296-21681-1-ND | LED Driver Photo Flash 10-SON | 349 279 217] |TPSG1150DRCR | 296-21161-2-ND —_| LED Driver White OLED Backlight 10-SON 4536.00/3,000 
ies a ‘ ‘ TPS61150EVM-150 | 296-19745-ND Evaluation Module for TPS61150 - 50.00 — — 
TPS61050DRCT 296-21681-2-ND | LED Driver Photo Flash 10-SON 515.50/250 TPSBLEIDRCR  (SGEEGROEENOME LED nicer Wnito OLED Backlicnt 4aou | x50.) 207 481 
TPS61050YZGT 296-21682-1-ND | LED Driver Photo Flash 12-DSBGA] 3.60 2.88 2.28) | eee DRCR pan ONIN | LED Bick White OLED Becklahe 40-S0N 4947,00/3,000." 
TPS61050YZGT 296-21682-2-ND__| LED Driver Photo Flash 12-DSBGA 532.00/250 aoe Liver Syne aeKg : ee 
HEGEL ; : TPS61T70DRVR | 296-22945-1-ND | 1.2A High Voltage Boost Converter 6-SON | 315 252 1.96 
TPS61052YZGR 296-21896-1-ND [LED Driver Photo Flash {2-DSBGA| 326 261 203 } 
: TPS61170DRVR | 296-22945-2-ND | 1.2A High Voltage Boost Converter 6-SON 5292.00/3,000 
TPS61052YZGR 296-21896-2-ND | LED Driver Photo Flash 12-DSBGA| — 5481.00/3,000 TPSB1175PWPR  EERERRMTEIENMIN 9A High Voltace Boost Conv. MEW? |{4HTSSOP| 405 394 2.50 
TPS61052YZ2GT = Pa igh LED Oriver Photo Flash 12-DSBGA] 360,288 224) [Toesioqoprct —_|296-21663-1.ND | Low Input Vollage Sync. Boost Conv. | 10-S0N | 281 225 175 
TPS61052VZGT = 2d B07 2 ND) LED Driver Photo Flash 12-DSBGA 532.00/250 Tpse1200DRcT __|296-21663-2-ND__|Low input Voltage Sync. Boost Conv. | 10-SON | 415.75/250 
TPS61054DRCT 296-23434-1-ND___| White LED Backlight Driver 10-SON_| 3.49 2.79 2.17] typeeqoqgEVM-t79—1296-03173-ND STEROL aECR aia SSE = 0 
TPS610S4DRCT == /296-23434-2-ND | White LED Backlight Driver 10-SON 515.50/250 TPS61201DRCT  |296-21684-1-ND | Low Input Voltage Sync. Boost Conv. | 10-SON | 281 225 1.75 
TPS6I055DRCT Pee ogg yea White LED Backlight Driver 1O-SON | 3.38 2.70 210) Itpse1201DRCT | 296-21684-2-ND | Low Input Voltage Sync. Boost Conv. | 10-SON |  415.75/250 
TPS61055DRCT 296-23435-2-ND | White LED Backlight Driver 10-SON 498.75/250 ee : : 4 ‘ 
i TPS61202DRCT 296-21685-1-ND Low Input Voltage Sync. Boost Conv. 10-SON 2.81 2.25 1.75 
TPS61058DRCR | 296-18728-1-ND_—_| LED Driver Photo Flash 10-SON | 213 1.70 1.28) |tpgei202DRCT __|296-21685-2-ND__| Low Input Voltage Sync. Boost Conv. | 10-SON 415.75/250 
TPS61058DRCR__| 296-18728-2-ND_| LED Driver Photo Flash 10-SON 3264.00/3,000 TPS61202DSCT  }296-23120-1-ND | Low Input Voltage Sync. Boost Conv. | 10-QFN | 3.04 2.43 1.89 
TPS61059DRCT 296-19426-1-ND | LED Driver Photo Flash O-SON | 304 243 1.89 stag! : : ; ; : 
: TPS61202DSCT 296-23120-2-ND Low Input Voltage Sync. Boost Conv. 10-QFN 449.00/250 
TPS61059DRCT 296-19426-2-ND | LED Driver Photo Flash 10-SON 449.00/250 TPS61220DCKT 296-24170-1-ND | Low Input Voltage Boost sc7o-6 | 188 150 143 
TPS61059EVM-141 | 296-19609-ND Evaluation Module for TPS61059 - 50.00 — — Converter NEW! 
TPS61060DRBR | 296-17500-1-ND —_| White LED Backlight Driver 8-SON | 2.03 1.62 1.22 -24170-2- f 
TPS61060DRBR __|296-17500-2-ND__| White LED Backlight Driver 8-SON 3111.00/3,000 TPSBT22ONCKT aaa CO ut Voltage Boost men pads 
TPS61060YZFR 296-19296-1-ND__ | White LED Backlight Driver B-DSBGA | 2.25 1.80 1.35] |tpgg1201DcKT 296-24171-1-ND | Low Input Voltage Boost sc7o-6 | 188 150 143 
TPS61060YZFR 296-19296-2-ND | White LED Backlight Driver 8-DSBGA 3456.00/3,000 Converter NEW! 
TPS61060YZFT 296-17745-1-ND | White LED Backlight Driver 8-DSBGA | 2.25 1.80 1.40) |TpS61221DCKT 296-24171-2-ND Low Input Voltage Boost SC70-6 262.50/250 
TPS61060YZFT 296-17745-2-ND | White LED Backlight Driver 8-DSBGA 332.50/250 Converter NEW! 
TPS61061DRBR 296-17499-1-ND White LED Backlight Driver 8-SON 215 1.72 1.29] |Tps61222DCKT 296-24172-1-ND Low Input Voltage Boost $C70-6 188 150 113 
TPS61061DRBR | 296-17499-2-ND | White LED Backlight Driver 8-SON 3303.00/3,000 Converter NEW! 
TPS61061EVM-091 | 296-17517-ND Evaluation Module for TPS61061-091 — 50.00 — —| |TPs61222DCKT 296-24172-2-ND | Low Input Voltage Boost $C70-6 262.50/250 
TPS61061YZFT 296-17746-1-ND | White LED Backlight Driver 8-DSBGA | 236 1.89 1.47 Converter NEW! 
TPS61061YZFT 296-17746-2-ND | White LED Backlight Driver 8-DSBGA 349.25/250 TPS61500PWPR =| 296-24014-1-ND LED Driver High Brightness NEW! | 14-TSSOP] 3.60 288 2.24 
TPS61062DRBR___| 296-17502-1-ND__| White LED Backlight Driver 8-SON | 238 1.90 1.43] |TPS61500PWPR _|296-24014-2-ND _|LED Driver High Brightness NEW! | 14-TSSOP| __4080.00/2,000 
TPS61062DRBR | 296-17502-2-ND _| White LED Backlight Driver 8-SON 3648.00/3,000 TPS62000EVM-168 | 296-13586-ND Evaluation Module for TPS62000 = 50.00 — 
TPS61062YZFT 296-17747-1-ND | White LED Backlight Driver 8-DSBGA | 2.70 216 1.68] |TPS620000DGSRQ1 | 296-23767-1-ND —_| Adj., High Eff. Step-Down Low Power | 10-MSOP | 3.49 279 217 
TPS61062YZFT 296-17747-2-ND _|White LED Backlight Driver 8-DSBGA 399.00/250 DC/DC Converter NEW! 
* RoHS Compliant + CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. Ul 25 100 
TPS620000DGSROT |296-23767-2-ND  |Adj., High Eff. Step-Down Low Power | 10-MSOP | 4882.50/2,500 TPS62201DBVT _|296-12717-1-ND | 1.5V, High Efficiency Step-Down, Dc/ | SOT-23-5 | 225 1.80 1.35 
DC/DC Converter NEW! DC Converter 
TPS62005QDGSRQ1 | 296-19427-1-ND 1.8 High Eff. Step Down, Low Power,} 10-MSOP | 3.49 279 2.17| |TPS62201DBVT —_|296-12717-2-ND _|1.5V, High Efficiency Step-Down, DC/ | SOT-23-5 315.00/250 
DC/DC Converter DC Converter 
TPS62005QDGSRQ1 |296-19427-2-ND _|1.8V High Eff. Step Down, Low Power, 10-MSOP | —_4882.50/2,500 TPS62202DBVR  |296-16730-1-ND | 1.8V, High Efficiency Step-Down, DG/ | SOT-235 | 200 160 120 
DC/DC Converter DC Converter 
TPS62006DGSR _|296-11617-1-ND [High Eff. Step-Down, DC/DC Converter| 10-MSOP | 293 2.34 1.82] |TPSe2202DBVR | 296-16730-2-ND _|1.8V, High Efficiency Step-Down, Dc/ | SOT-23-5 | 3072.00/3,000 
TPS62006DGSR | 296-11617-2-ND | High Eff. Step-Down, DC/DC Converter] 10-MSOP | — 4095.00/2,500 DC Converter 
TPS620070GS 296-12517-5-ND  |3.3V High Efficiency Step-Down, DC/ | 10-MSOP | 3.26 2.61 203] |TPS62202DBVT — |296-12718-1-ND | 1.8V, High Efficiency Step-Down, DC/ | SOT-23-5 | 225 180 1.35 
DC Converter DC Converter 
TPS620070GSR | 296-11618-1-ND _/3.3V High Efficiency Step-Down, D¢/ | 10-MsoP | 2.93 2.34 1.82 |TPS62202DBVT — | 296-12718-2-ND _| 1.8V, High Efficiency Step-Down, DC/ | SOT-23-5 315.00/250 
DC Converter DC Converter 
TPS62007DGSR | 296-11618-2-ND _|3.3V High Efficiency Step-Down, 0C/ | 10-MSOP | — 4095.00/2,500 TPS62203DBVT | 296-12719-1-ND_|3.3V, High Efficiency Step-Down, DC/ | SOT-23-5 | 225 1.80 1.35 
DC Converter DC Converter 
TPS62007EVM-168 | 296-20619-ND | Evaluation Module for TPS62007 ——} 50.00 — —] |TPS82203DBVT _|206-12719-2-ND __|3.3V, High Efficiency Step-Down, DC | SOT-23-6 315.00/250 
TPS620080GS 296-15676-5-ND  |600mAHigh Efficiency, Step-Down, | 10-MSOP | 4.05 3.24 2.52 DC Converter 
DC/DC Converter TPS62203EVM-211 |296-20623-ND —_| Evaluation Module for TPS62203 — |s00 — — 
TPS62020DG0R  |296-15250-1-ND  |600mA High Eff. Step-Down Converter} 10-MSOP | 3.60 2.88 2.24 Spe Pee : ox 
TPS62020DG0R — |296-15250-2-ND | 600mA High Eff. Step-Down Converter 10-MSOP |  5040.00/2,500 TPSG2204DBVT Salad 1 2V, High Efficiency Step-Down, DO/ | SOT-25-5 | 2.25 1.80 1.85 
TPS620200RCR _| 296-15897-1-ND _|600mA High Eff. Step-Down Converter} 10-SON | 3.60 2.88 2.24 Fe rah Efici : 03. 
TPS62020DRCR | 296-15897-2-ND _[600mA High Eff. Step-Down Converter} 10-SON |  6048.00/3,000 TPSG2204DBVT Rat +X, High Effclancy Step-Down, DG/ | SOT-23-5 sieinies 
TPS62020EVM-019 |296-18976-ND | Evaluation Module for TPS62020-019} — | 50.00 — — ORE Tah Ei : 03. 
TPS62021DGOR — |296-17179-1-ND | 600mA/1.25MHz High Efficiency Step-| 10-msoP | 360 288 224) |{PS62205DBVT = /286-12721-1-ND | 2-6N, High Efficiency Step-Down, DC/ | SOT-28-5 | 225 1.80 1.35 
Down Converter * 9. i ‘cl q 03. 
TPS62021DGQR — |296-17179-2-ND | 600mA/1.25MHz High Efficiency Step-| 10-MSOP | 5040.00/2,500 TPSG220SDBVT Sat mg) © 5V, High Efficiency Step-Down, DG? | SO1-25-5 sis noes 
Down Converter 14 uid i ici a -23-! 
TPS62021DRCR | 296-17180-1-ND | 600mA/1.25MHz High Efficiency Step-| 10-SON | 3.60 2.88 224) [TPS62207DBVT = /286-17197-1-ND | 1-2V, High Efficiency Sync. Step BOL PHS) 228), RO: “188 
Down Converter : 2. i ici S 23. 
TPS62021DRCR _|296-17180-2-ND | 600mA/1.25MHz High Efficiency Step-| 10-SON |  6048.00/3,000 TPS2207DBVT ECcaldaeaoaeg 1-5V, High Efficiency Sync. Step SULess Sip.00/200 
Down Converter z ae i ici "| -23-' 
TPS62026DG0R — |296-17693-1-ND | 600mA/1.25MHz High Efficiency Step-| 10-msoP | 4.50 3.60 2.80/ |{PSS2208DBVR —/286-16966-1-ND | 2.BN, High Efficiency Step-Down, DC/ | SOT-28-5 | 2.00 1.60 1.20 
Down Converter 4 2 -| i ici | -23- 
TPS62026DGQR — |296-17693-2-ND | 600mA/1.25MHz High Efficiency Step-| 10-MSoP | —_ 6300.00/2,500 TPSE2208DBVR (accecabcmm -V. High Efficiency Step-Down, DG/ | SOT-23-5 | 8072.00/3,000 
Down Converter a EAI i i ici = 23. 
TPS62026DRCR | 296-17694-1-ND | 600mA/1.25MHz High Efficiency Step-| 10-S0N | 4.50 3.60 280) |PSe#220DDCT — /286-18795-1-ND Ad}. 4OUmA, High Efficiency Step- | TSOT-25-5) 2.36 1.88 1.47 
Down Converter . 2. fl i ici s -93.- 
TPS62026DRCR | 296-17694-2-ND | 600mA/1.25MHz High Efficiency Step-| 10-SON 7560.00/3,000 TPS6222000CT Raa ag ds SOMA, High Efficiency Step- | TSOT-22-5 eee (280 
Down Converter | : if i -( = = = 
TPSS2O40DGOR | 2B6-TSZ-A-ND 112A, 1.25MHz High Eficiency Step- | TOMSOP] 371297 231] | PS62220EVM-014 /296-18879-ND Evaluation Module for TPS62220-014 ae 
Down Converter TPS62221DDCT —|296-15794-1-ND | 1.5V, 400mA, High Efficiency Step- | TSOT-23-5] 236 1.89 1.47 
TPS62040DGOR | 296-15219-2-ND _|1.2A, 1.25MHz High Efficiency Step- | 10-msoP | — 5197.50/2,500 Down Converter 
Down Converter TPS62221DDCT | 296-15794-2-ND_|1.5V, 400mA, High Efficiency Step- | TSOT-23-5|  349.25/250 
TPS62040DRCR | 296-15898-1-ND 1.24, 1.25MHz High Efficiency Step- | 10-SON | 3.71 297 2.31 Down Converter 
Hou Converter TPSE2221EVW-O14 |296-18980-ND | Evaluation Module for TPS62221-014 | — | 5000. — — 
TPS62040DRCR 296-15898-2-ND | 1.2A, 1.25MHz High Efficiency Step- | 10-SON 6237.00/3,000 TPS62222DDCT 296-15795-1-ND | 1.8V, 400mA, High Efficiency Step- | TSOT-23-5] 2.36 1.89 1.47 
Down Converter Down Converter 
TPS62040EVM-229 | 296-18977-ND___| Evaluation Module for TPS62040-229 | _— __| 50.00 _— _—| |tpse2229pDcT —|296-15795-2-ND | 1.8V, 400mA, High Efficiency Step- | TSOT-23-5| 349.25/250 
TPS620420GOR | 296-15220-1-ND | 1.2A, 1.25MHz High Efficiency Step- | 10-MSOP | 3.71 297 2.31 Down Converter 
Down Converter TPS62223DDCR —|296-17025-1-ND | 400mA/1.25MHz, High Efficiency,  |TSOT-23-5] 230 1.84 1.38 
TPS62042DG0R | 296-15220-2-ND |1.2A, 1.25MHz High Efficiency Step- | 10-msoP | — 5197.50/2,500 Step-Down Converter 
Down Converter TPS62223DDCR | 296-17025-2-ND | 400mA/1.25MHz, High Efficiency, | TS0T-23-5| —3534.00/3,000 
TPS62042DRCR | 296-15899-1-ND 1.24, 1.25MHz High Efficiency Step- | 10-SON | 3.71 297 2.31 Step-Down Converter 
Down Converter TPS62223DDCT |296-17104-1-ND | 400mA/1.25MHz, High Efficiency, | TSOT-23-5) 236 1.89 1.47 
TPS62042DRCR | 296-15899-2-ND |1.2A, 1.25MHz High Efficiency Step- | 10-SON | — 6237.00/3,000 Step-Down Converter 
Down Converter Tps62223DDCT | 296-17104-2-ND | 400mA/1.25MHz, High Efficiency, | TS0T-23-5|  349.25/250 
TPS62043DG0R | 296-15221-1-ND |1.2A, 1.25MHz High Efficiency Step- | 10-MSOP | 4.84 387 3.01 Step-Down Converter 
Down Converter TPS62224DDCT —|296-15796-1-ND | 1.6V, 400mA, High Efficiency Step- | TSOT-23-5] 236 1.89 1.47 
TPS62043DG0R | 296-15201-2-ND _|1.2A, 1.25MHz High Efficiency Step- | 10-MSOP | 6772.50/2,500 Down Converter 
Down Converter TPS62224DDCT | 296-15796-2-ND | 1.6V, 400mA, High Efficiency Step- | TSOT-23-5|  349.25/250 
TPS62043DRCR | 296-15900-1-ND 1.24, 1.25MHz High Efficiency Step- | 10-SON | 4.84 3.87 3.01 Down Converter 
Down Converter TPS62227YZGT  |296-19611-1-ND | 400mA, 1.25MHz High Eff. Step-Down | TSOT-23-5| 2.36 1.89 1.47 
TPS62043DRCR | 296-15900-2-ND |1.2A, 1.25MHz High Efficiency Step- | 10-SON | — 8127.00/3,000 Converter 
Down Converter TPS62227YZ6T | 296-19611-2-ND  |400mA, 1.25MHz High Eff. Step-Down | TSOT-23-5| 349.25/250 
TPS62044DG0R — |296-15222-1-ND |1.2A, 1.25MHz High Efficiency Step- | 10-MSOP | 371 297 2.31 Converter 
Down Converter TPS62228DDCT —_|296-17453-1-ND | 1.875V, 400mA, 1.25MHz Step-Down |TSOT-23-5| 293 234 1.82 
TPS62044DG0R | 296-15222-2-ND _|1.2A, 1.25MHz High Efficiency Step- | 10-msoP | — 5197.50/2,500 Converter 
Down Converter TPS62228DDCT | 296-17453-2-ND_ | 1.875V, 400mA, 1.25MHz Step-Down | TSOT-23-5|  432.25/250 
TPS62044DRCR | 296-15901-1-ND | 1.2A, 1.25MHz High Efficiency Step- | 10-SON | 3.71 297 2.31 Converter 
Down Converter TPS62229DDCT | 296-17454-1-ND | 1.7V, 400mA, 1.25MHz Step-Down | TSOT-23-5] 293 234 1.82 
TPS62044DRCR | 296-15901-2-ND _|1.2A, 1.25MHz High Efficiency Step- | 10-SON | — 6237.00/3,000 Converter 
Down Converter Tps62229DDCT | 296-17454-2-ND_|1.7V, 400mA, 1.25MHz Step-Down | TS0T-23-5| —432.25/250 
TPS62046DGOR | 296-15223-1-ND 1.2, 1.25MHz High Efficiency Step- | 10-MSOP | 3.71 297 2.31 Converter 
Down Converter TPS2240DDCT |296-22466-1-ND |Adj., 300mA, 2.25MHz, Step-Down | TSOT-23-5} 236 1.89 147 
TPS62046DGOR — | 296-15223-2-ND |1.2A, 1.25MHz High Efficiency Step- | 10-mSoP | — 5197.50/2,500 Converter 
Down Converter TPs62240DDCT | 296-22466-2-ND | Adj., 300mA, 2.25MHz, Step-Down | TSOT-23-5|  349.25/250 
TPS62046DRCR | 296-15902-1-ND _1.2A, 1.25MHz High Efficiency Step- | 10-SON | 371 297 231 Converter 
Down Converter TPS62240DRVT — |296-22467-1-ND | Adj., 300mA, 2.25MHz, Step-Down | 6-SON | 248 1.98 1.54 
TPS62046DRCR | 296-15902-2-ND _|1.2A, 1.25MHz High Efficiency Step- | 10-SON | 6237.00/3,000 Converter 
Down Converter TPS62240DRVT | 296-22467-2-ND | Adj., 300mA, 2.25MHz, Step-Down | 6-SON 365.75/250 
TPS62046EVM-229 |296-18978-ND Evaluation Module for TPS62046-229 — | 50.00 — — Converter 
TPS62050DGSR 296-14392-1-ND 800mA Sync. Step-Down Converter 10-MSOP 416 333 2.59) |Tpse62242DRVT 296-22855-1-ND 1.2V, 300mA, 2.25MHz Step-Down 6-SON 248 1.98 1.54 
TPS62050DGSR | 296-14392-2-ND | 800mA Sync. Step-Down Converter | 10-MSOP | — 5827.50/2,500 Converter 
TPS62050EVM-234 | 296-20620-ND Evaluation Module for TPS62050 a 50.00 = =| |TPS62242DRVT 296-22855-2-ND | 1.2V, 300mA, 2.25MHz Step-Down 6-SON 365.75/250 
TPS62051DGS 296-14209-5-ND  |800mA Sync. Step-Down Converter | 10-MSOP | 4.61 3.69 2.87 Converter 
TPS620520GS 296-14210-5-ND  |800mASync. Step-Down Converter | 10-MSOP| 461 369 287| |tpse2243DRVT — |296-22468-1-ND | 1.8V, 300mA, 2.25MHz, Step-Down | 6-SON | 248 198 1.54 
TPS62052EVM-234 | 296-20621-ND Evaluation Module for TPS62052 _ 50.00 = =a Converter 
TPS620540GS 296-14211-5-ND — |800mA Sync. Step-Down Converter | 10-MSoP| 461 369 287| |tpse2243DRVT | 296-22468-2-ND | 1.8V, 300mA, 2.25MHz, Step-Down | 6-SON 365.75/250 
TPS62056DGS 296-14212-5-ND __|800mA Sync. Step-Down Converter | 10-MSOP | 4.61 3.69 2.87 Converter 
TPS6211XEVM-101 | 296-21163-ND | Evaluation Module for TPS6211X — | 50.00 — —| |TPSe225opRVT | 296-23915-1-ND | Adj., 1A, 2.25MHz, Step Down SON | 349 279 2.17 
TPS62110MRSAREP | 296-22462-1-ND |17V, 1.5 Sync. Step-Down Converter} 16-VOFN | 8.50 6.80 5.74 Converter NEW! 
TPS62110MRSAREP | 296-22462-2-ND | 17V, 1 5A Syne. Step-Down Converter | 16-VOFN | — 15810.00/3,000 TPs62250DRVT | 296-23915-2-ND | Adj., 1A, 2.25MHz, Step Down 6-SON 515.50/250 
TPS62110QRSAREP | 296-22463-1-ND 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter | 16-QFN 2.25 1.80 1.40 Converter NEW! 
TPS621100RSAREP | 296-22463-2-ND _|17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter | _16-QFN 3780.00/3,000 TPSE2260DDCT |296-22469-1-ND |Adj., 600mA, 2.25MHz, Step-Down | TSOT-23-5} 236 1.89 1.47 
TPS62110RSAT 296-18580-1-ND 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter | 16-VQFN 3.26 261 2.03 Converter 
TPS62110RSAT  |296-18580-2-ND —_|17V. 1.5A Sync. Step-Down Converter | 16-VOFN 482.25/250 TPS62260DDCT | 296-22469-2-ND | Adj., 600mA, 2.25MHz, Step-Down | TSOT-23-5}  349.25/250 
TPS62111MRSAREP | 296-22464-1-ND 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter | 16-VQFN 8.33 7.50 6.65 Converter 
TPS62111MRSAREP |296-22464-2-ND | 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter | 16-VOFN | — 18225.00/3,000 TPS62260DRVT  |296-22470-1-ND | Adj., 600mA, 2.25MHz, Step-Down | 6-SON | 248 1.98 1.54 
TPS62111RSAT 296-20670-1-ND 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter |_16-VQFN 3.26 2.61 2.03 Converter 
TPS62TTIRSAT _ |296-20670-2-ND _|17V. 1.5A Sync. Step-Down Converter | 16-VOFN 482.25/250 TPS62260DRVT — |296-22470-2-ND | Adj., 600mA, 2.25MHz, Step-Down | 6-SON 365.75/250 
TPS62112MRSAREP | 296-22465-1-ND. 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter | 16-VQFN | 11.25 9.00 7.00 Converter 
TPS62112MRSAREP |296-22465-2-ND | 17V. 1.5A Sync. Step-Down Converter | 16-VOFN | — 18900.00/3,000 TPS62260LED-338 |296-23400-ND _| Evalutation Module for — |140 — = 
TPS62112RSAT | 296-19717-1-ND | 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter | 16-VOFN | 3.26 261 2.03 TPS62260 NEW! 
TPS62112RSAT __|296-19717-2-ND__|17V.1.5A Sync. Step-Down Converter | 16-VOFN 482.25/250 TPS2261DRVT |296-22471-1-ND | 1.8V, 600mA, 2.25MHz, Step-Down | 6-SON | 248 1.98 1.54 
TPS62200DBVR _|296-12716-1-ND Adj. High Efficiency Step-Down, DC/ | SOT-23-5 | 168 1.34 1.01 Converter 
DG Converter TPS62261DRVT ‘| 296-22471-2-ND__|1.8V, 600mA, 2.25MHz, Step-Down | 6-SON 365.75/250 
TPS62200DBVR —_|296-12716-2-ND | Adj.. High Efficiency Step-Down, D¢/ | SOT-23-5 | 2574.00/3,000 Converter 
DG Converter TPS62262DRVT | 296-22472-1-ND _|1.2V, 600mA, 2.25MHz, Step-Down | 6-SON | 248 1.98 1.54 
TPS62200EVM-211 | 296-20622-ND Evaluation Module for TPS62200 = 50.00 = = Converter 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont.) RoHS Compliant Parts Available INstRuMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
ihe Digi-Key Price Each re Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS62262DRVT 296-22472-2-ND | 1.2V, G0OmA, 2.25MHz, Step-Down 6-SON 365.75/250 TPS62420DRCT 296-20692-1-ND | 2.25MHz, 600mA/TOOOMA Dual Step- | 10-SON | 326 261 203 
Converter Down Converter 
TPS62263DRVR —-|296-23303-1-ND | 2.5V, 600mA, 2.25MHz, Step-Down 6-SON | 2.38 1.90 1.43) |TPS62420DRCT 296-20692-2-ND | 2.25MHz, 600mA/1000mA Dual Step- | 10-SON 482.25/250 
Converter Down Converter 
TPS62263DRVR _[296-23303-2-ND _|2.5V, 600mA, 2.25MHz, Step-Down 6-SON 3648.00/3,000 TPS62510DRCR _|296-19793-1-ND | 1.5A High Efficiency Step-Down Conv.| 10-SON | 360 288 224 
Converter TPS62510DRCR 296-19793-2-ND 1.5A High Efficiency Step-Down Conv. | 10-SON 6048.00/3,000 
TPS62270DRVR ‘| 296-23427-1-ND | 2.25MHz, 400mA Step-Down Conv. 6-SON | 2.36 1.89 1.47) |TPS62560DRVT 296-23105-1-ND | 2.25MHz, 600mA Step-Down Conv. 6-SON | 236 1.89 1.47 
TPS62270DRVR | 296-23427-2-ND | 2.25MHz, 400mA Step-Down Conv. 6-SON 3969.00/3,000 TPS62560DRVT 296-23105-2-ND — |2.25MHz, 600mA Step-Down Conv. 6-SON 349.25/250 
TPS62273DRVR | 296-23552-1-ND | 2.25MHz, 400mA Step-Down 6-SON ] 2.36 1.89 1.47] |TPS62561DDCR | 296-23924-1-ND | 2.25MHz, 600mA Step-Down TSOT-23-5| 2.45 1.97 153 
Converter NEW! Converter NEW! 
TPS62273DRVR —| 296-23552-2-ND 225Nz, son Step-Down 6-SON 3969.00/3,000 TPS62561DDCR _|296-23924-2-ND _|2.25MHz, 600mA Step-Down TSO1-23-5|  4119.00/3,000 
onverter H Converter NEW! 
TPS62290DRVT 296-22473-1-ND | Adj., 1A Step-Down Converter 6-SON | 326 261 2.03) |Tpse2562DRVR | 296-24078-1-ND | 2.25MHz, 600mA Step-Down 6SON | 245 197 153 
TPS62290DRVT 296-22473-2-ND Adj., 1A Step-Down Converter 6-SON 482.25/250 Converter NEW! 
TPS62291DRVT 296-23330-1-ND  |3.3V, 1A Step-Down Converter 6-SON | 3.15 252 1.96] |TPS62562DRVR | 296-24078-2-ND | 2.25MHz, 600mA Step-Down 6-SON 4119.00/3,000 
TPS62291DRVT 296-23330-2-ND 3.3V, 1A Step-Down Converter 6-SON 465.50/250 Converter NEW! 
TPS62293DRVR___|296-23104-1-ND__| 1.8V, 1A Step-Down Converter 6-SON | 2.93 2.34 _1.82| | TPS62590DRVT 296-24173-1-ND | 2.25MHz, 1A Step-Down 6-SON | 279 224 1.74 
TPS62293DRVR _|296-23104-2-ND | 1.8V, 1A Step-Down Converter 6-SON 4914.00/3,000 Converter NEW! 
TPS62300EVM-085 |296-18981-ND Evaluation Module for TPS62300-085 — 50.00 —  —| |TPS62590DRVT 296-24173-2-ND | 2.25MHz, 1A Step-Down 6-SON 412.25/250 
TPS62300YZDR 296-18280-1-ND  |500mA, 3MHz Sync. Step-Down Conv.| 8-DSBGA | 3.04 243 1.89 Converter NEW! 
TPS62300YZDR 296-18280-2-ND  |500mA, 3MHz Sync. Step-Down Conv.) 8-DSBGA 5103.00/3,000 TPSO2600VFFT 296-23834-1-ND | 1.83V, 500mA, 6MHz Sync. Step- G-DSBGA | 238 190 143 
TPS62301DRCR 296-17990-1-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down Conv.| 10-SON 2.93 2.34 1.82 Down Converter NEW! 
TPS62301DRCR _|296-17990-2-ND _|500mA, 3MHz Sync. Step-Down Conv.| 10-SON 4914.00/3,000 TPS62G00YFFT 296-23834-2-ND | 1.83V, 500mA, 6MHz Syne. Step- 6-DSBGA 332.50/250 
TPS62301YZDR 296-17290-1-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down Conv.) 8-DSBGA 3.04 243 1.89 Down Converter NEW! 
TPS62301YZDR 296-17290-2-ND | 500mA, 3MHz Sync. Step-Down Conv.| 8-DSBGA 5103.00/3,000 TPS62601YFFR 296-23831-1-ND | 1.8V, 500mA, 6MHz Sync. Step-Down | 6-DSBGA | 3.26 2.61 2.03 
TPS62302DRCR —‘|296-18982-1-ND _| 1.6V, Sync. Step-Down Converter 10-SON | 293 234 1.82 Converter NEW! 
TPS62302DRCR 296-18982-2-ND _| 1.6V, Sync. Step-Down Converter 10-SON 4914.00/3,000 TPS62601YFFR 296-23831-2-ND | 1.8V, 500mA, 6MHz Sync. Step-Down | 6-DSBGA 3264.00/3,000 
TPS62302YZDR 296-17292-1-ND | 1.6V, Sync. Step-Down Converter B-DSBGA | 3.04 243 1.89 Converter NEW! 
TPS62302YZDR 296-17292-2-ND | 1.6V, Sync. Step-Down Converter 8-DSBGA 5103.00/3,000 TPS62601YFFT 296-23779-1-ND | 500mA, 6MHz Sync. Step-Down 6-DSBGA | 2.38 1.90 1.43 
TPS62303DRCR 296-18983-1-ND | 1.8V, Sync. Step-Down Converter 10-SON | 293 234 1.82 Converter NEW! 
TPS62303DRCR ‘| 296-18983-2-ND —_| 1.8V, Sync. Step-Down Converter 10-SON 4914.00/3,000 TPS62601YFFT 296-23779-2-ND —_) 500mA, 6MHz Sync. Step-Down 6-DSBGA 332.50/250 
TPS62303YZDT 296-17291-1-ND__|1.8V, Sync. Step-Down Converter 8-DSBGA | 3.38 2.70 2.10 Converter NEW! 
TPS62303YZDT 296-17291-2-ND 7.8V, Sync. Step-Down Converter 8-DSBGA 498,75/250 TPS62700YZFR 296-22983-1-ND 2MHz, 650mA Step-Down Converter | 8-DSBGA | 4.16 3.33 2.59 
TPS62304DRCR —_|296-19297-1-ND _|1.2V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down | 10-SON | 293 234 1.82) |TPS62700VZFR 296-22983-2-ND | 2MHz, 650mA Step-Down Converter | 8-DSBGA 6993.00/3,000 
Converter TPS62701YZFT 296-23591-1-ND | 2MHz, 650mA Step-Down Converter | 8-DSBGA | 461 3.69 2.87 
TPS62304DRCR —-|296-19297-2-ND | 1.2V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down | 10-SON 4914.00/3,000 for RF Power Amp 
Converter TPS62701YZFT 296-23591-2-ND | 2MHz, 650mA Step-Down Converter | 8-DSBGA 681.75/250 
TPS62304YZDR 296-19298-1-ND | 1.2V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down | 8-DSBGA | 3.04 243 1.89 Jesse sage 1 om Ar Power ae Conc NEW ere a 
Converter y 1 ingle Buck Boost Conv. " x i ; i 
TPS62304YZDR 296-19298-2-ND | 1.2V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down | 8-DSBGA 5103.00/3,000 TPS63030DSKT 296-23903-2-ND | 1A Single Buck Boost Conv. NEW! | 10-SON 532.00/250 
Converter TPS63031DSKT 296-23904-1-ND | 1A Single Buck Boost Conv. NEW! | 10-SON | 360 288 2.24 
TPS62305DRCR _|296-18984-1-ND | 1.875V, Sync. Step-Down Converter | 10-SON | 293 294 1.82| |TPS63031DSKT 296-23904-2-ND | 1A Single Buck Boost Conv. NEW! | 10-SON 532.00/250 
TPS62305DRCR —_|296-18984-2-ND —_| 1.875V, Sync. Step-Down Converter | 10-SON 4914.00/3,000 TPS63700DRCT 296-18729-1-ND _| DC/DC Inverter 10-SON | 416 3.33 2.59 
TPS62305YZDR 296-18250-1-ND  |1.875V, 500mA, 3MHz Sync. Step- | 8-DSBGA| 3.04 243 1.89) | TPS63700DRCT 296-18729-2-ND | DC/DC Inverter 70-SON 615.25/250 
Down Converter TPS63700EVM139 | 296-18730-ND Evaluation Module For TPS63700 _- 50.00 — =_ 
TPS62305YZDR 296-18250-2-ND  |1.875V, 500mA, 3MHz Sync. Step- | 8-DSBGA 5103.00/3,000 TPS64200DBVT 296-15704-1-ND | Adj., Step-Down Controller SOT-23-6 | 1.50 1.20 90 
Down Converter TPS64200DBVT 296-15704-2-ND Adj., Step-Down Controller SOT-23-6 210.00/250 
TPS62311YZDR 296-18251-1-ND 1.5V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down | 8-DSBGA 3.04 243 1.89] |TPS64201DBVT 296-15705-1-ND Adj., Step-Down Controller SOT-23-6 150 1.20 90 
Converter TPS64201DBVT 296-15705-2-ND | Adj., Step-Down Controller SOT-23-6 210.00/250 
TPS62311YZDR 296-18251-2-ND 1.5V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down | 8-DSBGA 5103.00/3,000 TPS64202DBVT 296-15706-1-ND Adj., Step-Down Controller SOT-23-6 150 1.20 90 
Converter TPS64202DBVT 296-15706-2-ND | Adj., Step-Down Controller SOT-23-6 210.00/250 
TPS62313YZDR 296-18304-1-ND 18, soomA, 3MHz Sync. Step-Down | 8-DSBGA ) 3.04 2.43 1.89) | Tps¢4202EVM-023 | 296-18987-ND Evaluation Module for TPS64202-023 - 50.00 — — 
TPS64203DBVT 296-15707-1-ND _| Adj., Step-Down Controller SOT-23-6 | 1.50 1.20 90 
TPSE2S1SYZDR alc cam 2V, SOOmA, SMHz Sync. Step-Down | G-DSBGA | — 5103,00/8,000 TPS64203DBVT | 296-15707-2-ND__[Adj., Step-Down Controller SOT-23-6 270.00/250 
TPS62315YZR 296-22897-1-ND  |500mA, 3MHz Sync. Step-Down gwosP | 293 234 1.82/ |TPSSS055RSMR eg sai Dag 22 5Mitz Dual Step-Down 32-0FN | 450 360 2.80 
Converter 
TPS62315YZR 296-22897-2-ND  |500mA, 3MHz Sync. Step-Down s-wesP | — 4914.00/3,000 TPSSOSSRSMA (EA ocala 2 sNHz Dual Step-Down 32-0FN 7560.00/3,000 
Converter 1g ee aes z 
TPS62320DACR |296-18085-1-ND | Adi. Sync. Step-Down Converter TO-S0N | 29524 Ten) |TPSSRDSURGET — Ree ta 72 5Mitz Dual Step-Down 24-VQFN | 461 369 (267 
TPS62320DRCR | 296-18985-2-ND _| Adj., Sync. Step-Down Converter 10-SON 4914.00/3,000 Nonraneen 3 
TPS62320YEDT |296-17293-1-ND | Adi., Sync. Step-Down Converter aCsP | 338 270 2.10| |"PSSS0SERGET Cea ee “okt Dual Step-Down pain ebttaiese 
TPS62320YEDT 296-17293-2-ND —_| Adj., Sync. Step-Down Converter 8-CSP 498.75/250 7 789901 7 : = ——— ae 
tse2320vz0T | 296-17294-1-ND_[Adj Sync. Step-Down Converter__| 8-DSBGA | 3.38 270 2.10| |treeereopimee. |ocetegem ey prayiation Module for TPSESIO0-O80 5008 
| TPS65100PWPR —-|296-17082-1-ND _| Triple Output LCD Supply 24-HTSSOP| 3.38 270 2.10 
TPS62320YZDT 296-17294-2-ND | Adj., Sync. Step-Down Converter 8-DSBGA 498.75/250 TPS6Si00PWPR | 296-17082-2-ND | Triple Output LCD Supply D4HTSSOP|  3826.00/2.000 
TPS62321DRCR —_|296-18986-1-ND —_| 1.5V, Sync. Step-Down Converter 10-SON | 293 234 1.82 eae : i ane 
TPS65100RGER | 296-18991-1-ND _| Triple Output LCD Supply 24-QFN | 349 279 217 
TPS62321DRCR | 296-18986-2-ND —_| 1.5V,, Sync. Step-Down Converter 10-SON 4914.00/3,000 TPsesi00RGER | Soebaconeh nM Trin f 
af aa ‘i é ple Output LCD Supply 24-QFN 5859.00/3,000 
TPS62321YEDT 296-17295-1-ND | 1.5V, Sync. Step-Down Converter 8-CSP | 338 270 2.10 Bary a : = 
TPS65101PWPR _|296-19711-1-ND | Triple Output LCD Supply 24-HTSSOP| 270 216 1.68 
TPS62321YEDT 296-17295-2-ND _|1.5V, Sync. Step-Down Converter 8-CSP 498.75/250 Tesesi0iPweR —|296-19714-2.ND | Triple Output LCD Supply DRNTESOB| 30601069 000 
TPS62321YZDT 296-17296-1-ND | 1.5V, Sync. Step-Down Converter B-DSBGA | 338 270 210 ; ear 
ee i i TPS65101RGER —|296-19712-1-ND _| Triple Output LCD Supply 24-QFN | 281 225 1.75 
TPS62321YZDT 296-17296-2-ND | 1.5V, Sync. Step-Down Converter 8-DSBGA 498.75/250 : 
Bed i TPS65101RGER —|296-19712-2-ND _ Triple Output LCD Supply 24-QFN 4725.00/3,000 
TPS62350YZGR 296-20662-1-ND | 3MHz, 800mA Sync. Step-Down Conv.| 12-DSBGA] 2.25 1.80 1.40) | ree eee OM LCD Sunaly math Li Shairesop| | Sab 394° O40 
TPS62350YZGR 296-20662-2-ND | 3MHz, 800mA Sync. Step-Down Conv. | 12-DSBGA 3780.00/3,000 z a Re a i COM Buffer mea, r ; ; : 
TPS62351DRCR _|296-22474-1-ND _|3MHz, 800mA Sync. Step-Down Conv.| 10-SON | 2.25 1.80 1.40 Reg. = 
TPS62351DRCR  |296-22474-2-ND | 3MHz, B00mA Sync. Step-Down Conv.| 10-SON 3760.00/3,000 TPSGSI0SPWPR = (23651880222:ND ie Out FED eunply st Linear [24-HTSSOP) — 3826.00/2,000 
TPS62351YZGR 296-21427-1-ND  |3MHz, 800mA Sync. Step-Down Conv.|12-DSBGA| 2.25 180 1.40 ee neg: ea 8 
TPS62351YZGR  |296-21427-2-ND | 3MHz. 800mA Sync. Step-Down Conv.|12-DSBGA|  3780.00/3,000 TPSGS1OSRGER = eee eee cal aD ie oa ee upaly wnt Cnet OPN, || SAS 278 217 
TPS62352YZGR 296-21428-1-ND  |3MHz, 800mA Sync. Step-Down Conv.| 12-DSBGA| 2.25 180 1.40 er acaater eee rar i 
TPS62352YZGR __|296-21428-2-ND _|3MHz. 800mA Sync. Step-Down Conv.|12-DSBGA | _3780.00/3,000 TPSES105RGER = eae LD Oe ST ee aeOFN 5859.00/3,000 
TPS62353YZGR 296-21644-1-ND | 3MHz, 800mA Sync. Step-Down Conv.| 12-DSBGA| 225 180 140 GREY in aianint : 
TPS62353YZGR | 296-21644-2-ND_—_| 3MHz, 800mA Sync. Step-Down Conv. | 12-DSBGA]  3780.00/3,000 TRSRSHORGE i or ees | BROM | 326 261 208 
TPS62354YZGR 296-21645-1-ND  |3MHz, 800mA Sync. Step-Down Conv.| 12-DSBGA| 2.25 180 1.40 ERE ; SATB e 
TPS62354YZGR |296-21645-2-ND | 3MHz, 800mA Sync. Step-Down Conv.| 12-DSBGA| _ 3780.00/3,000 TSSORER A Coc eyes Teo Bes | BeCRN | 288 2a 1 
TPS62355DRCR___|296-22677-1-ND__|3MHz, 800mA Sync. Step-Down Conv.| 10-SON | 2.25 1.80 1.40) | spgggtzoRGER-——129645841-D-ND 1 Triple Charge Pump LTPS-LCD Bi TOEN 45140073000 
TPSB2355DRCR  |296-22677-2-ND | 3WIHz, 800mA Sync. Step-Down Conv.| 10-SON | 3780.00/3,000 Paver SDE oo a3) 
TPS62356YZGR 296-22982-1-ND | 3MHz, 800mA Sync. Step-Down Conv.| 12-DSBGA] 2.25 1.80 1.40] |tpses1z20evm-o76 |296-18994-ND Evaluation Module for TPS65120-076 = 5000 — — 
TPS62356YZGR | 296-22982-2-ND_—_| 3MHz, 800mA Sync. Step-Down Conv.| 12-DSBGA) —_3780.00/3,000 TPS65120RGTR | 296-17181-1-ND | Single Inductor Triple Out, TFT Display] 16-VOFN ) 238 1.90 1.43 
TPS62400DRCT 296-20690-1-ND 2.262, 400mA/600mA Dual Step- | 10-OFN | 3.04 243 1.89 Tesesi z0RGTR 296-1 m1 et 20ND single inductor Te Out Ter Display te-vorn : 3648.008 000 7 
5 }-17182-1- ingle Inductor Triple Out, isplay | 16- . é z 
TPS62400DRCT =| 296-20690-2-ND pene damon Dual Step- | 10-QFN 449.00/250 TPS65121RGTR _|296-17182-2-ND | Single Inductor Triple Out, TFT Display} 16-VOFN 3648.00/3,000 
aE : - TPS65123RGTR ‘| 296-17183-1-ND _| Single Inductor Triple Out, TFT Display] 16-VOFN | 2.38 1.90 1.43 
TPS2AOIDRCT 296-2061 1-ND /2-25MHZ, A0mA/GOOMA Dual Step- | TO-QFN | 3.04 243° 1.89) |tpse5123RGTR —|296-17183-2-ND | Single Inductor Triple Out, TFT Display] 16-VOFN | 3648.00/3,000 
DOANaavar : r TPS65124EVM-076 |296-18995-ND Evaluation Module for TPS65124-076 — 5000 — — 
TPSEAQIDRCT aaa 2oMHHZ, A00mA/GOOMA Dual Step-” | 10-QFN ae TPSE5I24RGTR _|296-17184-1-ND_| Single Inductor Triple Out, TFT Display| 16-VOFN | 238 1.90 1.43 
TPS62402DRCT 296-21646-1-ND |2.25MHz, 400mA/600mA Dual Step- | 10-0FN | 3.04 243 1,89) [TPS65124RGTR — |296-17184-2-ND Single Inductor Triple Out, TFT Display] 16-VOFN 3648.00/3,000 
Down Converter TPS65130EVM-063 | 296-18996-ND Evaluation Module for TPS65130-063 = 50.00 — — 
TPS62402DRCT 296-21646-2-ND | 2.25MHz, 400mA/600mA Dual Step- 10-QFN 449.00/250 TPS65130RGER 296-17080-1-ND Positive/Negative Output DC/DC Conv. | 24-QFN 3.83 3.06 2.38 
Down Converter TPS65130RGER 296-17080-2-ND Positive/Negative Output DC/DC Conv. | 24-QFN 6426.00/3,000 
TPS62403DRCT 296-21348-1-ND | 2.25IMHz, 400mA/600mA Dual Step- | 10-OFN | 3.04 243 1.89) |TPS65131EVM-063 |296-17872-ND Evaluation Module for TPS65131-63 = 50.00 =~  — 
Down Converter TPS65131RGET 296-17349-1-ND | Dual Output DC/DC Converter 2ae-OFN | 5.51 441 343 
TPS62403DRCT 296-21348-2-ND _|2.25MHz, 400mA/600mA Dual Step- | 10-OFN 749,00/250 TPS65131RGET 296-17349-2-ND | Dual Output DC/DC Converter 24-QFN 814.75/250 
Down Converter TPS65140EVM-031 | 296-18997-ND Evaluation Module for TPS65140-031 _ 50.00 _ _— 
TPS62410DRCT 296-21647-1-ND |2.25IMHz, 2x800mA Dual Step-Down | 10-QFN | 3.26 2.61 2.03) |TPS65140PWPR  |296-18998-1-ND Triple Out LCD Supply with Linear  |24-HTSSOP| 315 252 1.96 
Converter Reg. and Power Good 
TPS62410DRCT 296-21647-2-ND  |2.25IMHz, 2x800mA Dual Step-Down | 10-QFN 482.25/250 TPS65140PWPR —-|296-18998-2-ND | Triple Out LCD Supply with Linear | 24-HTSSOP| — 3570.00/2,000 
Converter Reg. and Power Good 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont.) RoHS Compliant Parts Available INstRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
TL Digi-Key Price Each mie Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS65140RGER 296-18999-1-ND Triple Out LCD Supply with Linear 24-QFN 3.26 261 2.03 1$07221MDR 296-21957-1-ND 150Mbps, Dual Digital Isolator 8-SOIC 5.00 4.00 3.38 
Reg. and Power Good 1S07221MDR 296-21957-2-ND 150Mbps, Dual Digital Isolator 8-SOIC 7750.00/2,500 
TPS65140RGER 296-18999-2-ND Triple Out LCD Supply with Linear 24-QFN 5481.00/3,000 1S07230ADW 296-22624-5-ND Triple 1Mbps Digital |solator 16-SOIC 3.71 2.97 2.31 
Reg. and Power Good |SO7230CDW 296-22625-5-ND Triple 25Mbps Digital Isolator 16-SOIC 540 4.32 3.65 
TPS65141PWPR 296-19713-1-ND Triple Output LCD Supply 24-HTSSOP| 2.48 1.98 1.54 1SO7230MDW 296-22626-5-ND Triple 150Mbps Digital Isolator 16-SOIC 770 6.16 5.20 
TPS65141PWPR 296-19713-2-ND Triple Output LCD Supply 24-HTSSOP 2806.00/2,000 1S07231ADW 296-22959-5-ND Triple 1Mbps Digital |solator 16-SOIC 3.71 2.97 2.31 
TPS65141RGER 296-19714-1-ND Triple Output LCD Supply 24-QFN 2.59 2.07 1.61 1S07231CDW 296-22960-5-ND Triple 25Mbps Digital Isolator 16-SOIC 540 432 3.65 
TPS65141RGER 296-19714-2-ND Triple Output LCD Supply 24-QFN 4347.00/3,000 1$07231MDW 296-22961-5-ND Triple 150Mbps Digital Isolator 16-SOIC 770 616 5.20 
TPS65145PWPR 296-19000-1-ND Triple Out LCD Supply with Linear 24-HTSSOP} 3.15 2.52 1.96] |1SO7240ADW 296-22627-5-ND Quad 1Mbps Digital Isolator 16-SOIC 4733.78 2.94 
Reg. and Power Good 1SO7240CDW 296-22628-5-ND Quad 25Mbps Digital Isolator 16-SOIC 640 512 4.32 
TPS65145PWPR 296-19000-2-ND Triple Out LCD Supply with Linear 24-HTSSOP 3570.00/2,000 1S07240CFDWR 296-22617-1-ND Quad 25Mbps Digital Isolator 16-SOIC 6.00 480 4.05 
Reg. and Power Good 1SO7240CFDWR 296-22617-2-ND Quad 25Mbps Digital Isolator 16-SOIC 7500.00/2,000 
TPS65150PWPR 296-21166-1-ND Low Input Volt., Compact LCD Bias IC |24-HTSSOP| 2.48 1.98 1.54 1SO7240MDW 296-22629-5-ND Quad 150Mbps Digital Isolator 16-SOIC 910 7.28 6.15 
TPS65150PWPR 296-21166-2-ND Low Input Volt., Compact LCD Bias IC_|24-HTSSOP 2806.00/2,000 1S07241ADW 296-22962-5-ND Quad 1Mbps Digital Isolator 16-SOIC 4733.78 2.94 
TPS65150RGER 296-21167-1-ND Low Input Volt., Compact LCD Bias IC | 24-VOFN 259 2.07 1.61 1$07241CDW 296-22963-5-ND Quad 25Mbps Digital Isolator 16-SOIC 640 512 432 
TPS65150RGER 296-21167-2-ND Low Input Volt., Compact LCD Bias IC | 24-VOFN 4347.00/3,000 1$07241MDW 296-22964-5-ND Quad 150Mbps Digital Isolator 16-SOIC 910 7.28 6.15 
TPS65530ARSLR 296-23408-1-ND Fully Integrated 8-Ch. DC/DC Conv. for) 48-QFN 7.80 6.24 5.27] |1SO7242ADW 296-22965-5-ND Quad 1Mbps Digital Isolator 16-SOIC 473 378 2.94 
Digital Still Cameras NEW! 1S07242CDW 296-22966-5-ND Quad 25Mbps Digital Isolator 16-SOIC 640 512 4.32 
TPS65530ARSLR 296-23408-2-ND Fully Integrated 8-Ch. DC/DC Conv. for} 48-QFN 12090.00/2,500 1SO7242MDW 296-22967-5-ND Quad 150Mbps Digital Isolator 16-SOIC 910 7.28 6.15 
Digital Still Cameras NEW! Microprocessor Supervisory Circuit Drivers 
TPS65530RSLR 296-22947-1-ND | Fully Integrated 8-Channel DC/DC 48-QFN | 7.80 6.24 5.27] | 23823-500DBVRG401 1296-23780-1-ND Processor Supervisory Circuit NEW! | SOT-23-5 | 125 1.00 75 
Converter for Digital Still Cameras 2U3823-500DBVRG4Q1 | 296-23780-2-ND —_| Processor Supervisory Circuit NEW! | SOT-23-5 1920.00/3,000 
TPS65530RSLR 296-22947-2-ND Fully Integrated 8-Channel DC/DC 48-QFN 12090.00/2,500 2U3837L300DBVRG4Q1 | 296-23491-1-ND Nanopower Supervisory SOT-23-5 225 180 1.40 
Converter for Digital Still Cameras Circuit NEW! 
TRFI112IRGZT 296-19896-1-ND | Dual VCO/PLL Synthesizer 48-VOFN | 25.44 23.75 22.05] | 2U3837L30QDBVRG4Q1 | 296-23491-2-ND —_| Nanopower Supervisory SOT-23-5 3780.00/3,000 
TRF1112IRGZT 296-19896-2-ND Dual VCO/PLL Synthesizer 48-VQFN 5406.00/250 Circuit NEW! 
TRF11211RGZT 296-19897-1-ND Dual VCO/PLL Synthesizer 48-VOQFN | 28.50 26.60 24.70) |TL7700CPWR 296-13050-1-ND Adj., Supply Voltage Supervisor 8-TSSOP 2.81 2.25 1.75 
TRF11211RGZT 296-19897-2-ND Dual VCO/PLL Synthesizer 48-VOFN 6056.25/250 TL7700CPWR 296-13050-2-ND Adj., Supply Voltage Supervisor 8-TSSOP 3188.00/2,000 
TRF3761-AIRHAT 296-23708-1-ND Integer-N PLL with Integrated 40-QFN | 14.58 13.13 11.64] |TL7702ACD 296-1295-5-ND 2.53V Supply Monitor 8-SOIC 60 45 34 
VCO NEW! TL7702ACDR 296-1295-1-ND 2.53V Supply Monitor 8-SOIC 56 42 32 
TRF3761-AIRHAT 296-23708-2-ND Integer-N PLL with Integrated 40-QFN 2789.00/250 TL7702ACDR 296-1295-2-ND 2.53V Supply Monitor 8-SOIC 455.00/2,500 
VCO NEW! TL7702ACP. 296-3232-5-ND 2.53V Supply Monitor 8-Dip 56 A2 32 
TRF3761-BIRHAT 296-21354-1-ND Integer-N PLL with Integrated VCO 40-QFN | 14.58 13.13 11.64} [TL7702AID 296-3233-5-ND 2.53V Supply Monitor 8-SOIC 72 54 AT 
TRF3761-BIRHAT 296-21354-2-ND Integer-N PLL with Integrated VCO 40-QFN 2789.00/250 TL7702AIDR 296-15017-1-ND Supply Voltage Supervisor 8-SOIC 64 48 36 
TRF3761-CIRHAT 296-21355-1-ND Integer-N PLL with Integrated VCO 40-OFN | 14.58 13.13 11.64| |TL7702AIDR 296-15017-2-ND Supply Voltage Supervisor 8-SOIC 520.00/2,500 
TRF3761-CIRHAT 296-21355-2-ND Integer-N PLL with Integrated VCO 40-QFN 2789.00/250 TL7702AIP 296-3234-5-ND 2.53V Supply Monitor 8-Dip 64 AB 36 
TRF3761-DIRHAT 296-21356-1-ND Integer-N PLL with Integrated VCO 40-QFN | 14.58 13.13 11.64} |TL7702BCD 296-1296-5-ND 2.53V Supply Monitor 8-SOIC 68 51 39 
TRF3761-DIRHAT 296-21356-2-ND Integer-N PLL with Integrated VCO 40-QFN 2789.00/250 TL7702BCDR 296-1296-1-ND 2.53V Supply Monitor 8-SOIC 60 45 34 
TRF3761-EIRHAT 296-21357-1-ND Integer-N PLL with Integrated VCO 40-OQFN | 14.58 13.13 11.64} |TL7702BCDR 296-1296-2-ND 2.53V Supply Monitor 8-SOIC 487.50/2,500 
TRF3761-EIRHAT. 296-21357-2-ND Integer-N PLL with Integrated VCO 40-QFN 2789.00/250 TL7702BCP 296-3236-5-ND 2.53V Supply Monitor 8-Dip 60 AS 34 
TRF3761-FIRHAT 296-21565-1-ND Integer-N PLL with Integrated VCO 40-QFN | 13.24 11.93 10.58] |TL7702BIDR 296-15018-1-ND 2.53V Supply Monitor 8-SOIC 72 54 Al 
TRF3761-FIRHAT 296-21565-2-ND Integer-N PLL with Integrated VCO 40-QFN 2534.00/250 TL7702BIDR 296-15018-2-ND 2.53V Supply Monitor 8-SOIC 585.00/2,500 
TRF3761-GIRHAT 296-21566-1-ND Integer-N PLL with Integrated VCO 40-QFN | 13.24 11.93 10.58} |TL7702BIP 296-3238-5-ND 2.53V Supply Monitor 8-Dip 12 54 Al 
TRF3761-GIRHAT 296-21566-2-ND Integer-N PLL with Integrated VCO 40-QFN 2534.00/250 TL7705ACD 296-1297-5-ND 4.55V Supply Monitor 8-SOIC 60 A5 34 
TRF3761-HIRHAT 296-21358-1-ND Integer-N PLL with Integrated VCO 40-QFN | 14.58 13.13 11.64| | TL7705ACDR 296-1297-1-ND 4.55V Supply Monitor 8-SOIC 56 42 32 
TRF3761-HIRHAT 296-21358-2-ND Integer-N PLL with Integrated VCO 40-QFN 2789.00/250 TL7705ACDR 296-1297-2-ND 4.55V Supply Monitor 8-SOIC 455.00/2,500 
TRF3761-JIRHAT 296-21359-1-ND Integer-N PLL with Integrated VCO 40-QFN | 14.58 13.13 11.64} |TL7705ACP 296-1801-5-ND 4.55V Supply Monitor 8-Dip 56 42 32 
TRF3761-JIRHAT 296-21359-2-ND Integer-N PLL with Integrated VCO 40-QFN 2789.00/250 TL7705ACPSR 296-3239-1-ND 4.55V Supply Monitor 8-SOP 56 42 32 
TRF3762-EIRHAT 296-23705-1-ND Integer-N PLL with Integrated 40-OFN | 14.58 13.13 11.64} |TL7705ACPSR 296-3239-2-ND 4.55V Supply Monitor 8-SOP 372.00/2,000 
VCO NEW! TL7705AID 296-3240-5-ND 4.55V Supply Monitor 8-SOIC 72 54 AL 
TRF3762-EIRHAT 296-23705-2-ND Integer-N PLL with Integrated 40-QFN 2789.00/250 TL7705AIDR 296-15019-1-ND 4.55V Supply Monitor 8-SOIC 64 48 36 
VCO NEW! TL7705AIDR 296-15019-2-ND 4.55V Supply Monitor 8-SOIC §20.00/2,500. 
UCC3941DTR-3 296-2280-1-ND 1V to 3V Sync. Boost Converter 8-SOIC 3.38 2.70 2.10] |TL7705AIP 296-3241-5-ND 4.55V Supply Monitor 8-Dip 64 48 36 
UCC3941N-5 296-3229-5-ND 5V Synchronous Boost Converter 8-Dip 4.05 3.24 2.52) |TL7705BCD 296-1298-5-ND 4.55V Supply Monitor 8-SOIC 68 51 39 
UCC28810DR 296-23905-1-ND LED Driver Linear NEW! 8-SOIC 1.63 1.30 98) |TL7705BCDR 296-1298-1-ND 4.55V Supply Monitor 8-SOIC 60 AS 34 
UCC28810DR 296-23905-2-ND LED Driver Linear NEW! 8-SOIC 2080.00/2,500 TL7705BCDR 296-1298-2-ND 4.55V Supply Monitor 8-SOIC 487.50/2,500 
UCC28811DR 296-23906-1-ND LED Driver Linear NEW! 8-SOIC 1.63 1.30 98] | TL7705BCP 296-3242-5-ND 4.55V Supply Monitor 8-Dip 60 A5 34 
UCC28811DR 296-23906-2-ND LED Driver Linear NEW! 8-SOIC 2080.00/2,500 TL7705BID 296-3243-5-ND 4.55V Supply Monitor 8-SOIC 80 60 45 
UCC39411EVM 296-11544-ND Evaluation Module for UCC39411 _ 50.00 _— —j| |TL7705BIDR 296-15020-1-ND 4.55V Supply Monitor 8-SOIC 72 54 AL 
XILINXPWR-079 296-19048-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA — 203.00 _ —j| |TL7705BIDR 296-15020-2-ND 4.55V Supply Monitor 8-SOIC 585.00/2,500 
XILINXPWR-080 296-19049-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA ad 203.00 _ —| |TL7705BIP 296-3244-5-ND 4.55V Supply Monitor 8-Dip 72 54 AL 
XILINXPWR-081 296-17394-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA = 203.00 = — | {1L7705BQD 296-3245-5-ND 4.55V Supply Monitor 8-SOIC 1.88 1.50 1.13 
XILINXPWR-082 296-17304-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA — 203.00 _— —| |TL7709ACD 296-3247-5-ND 7.6V Supply Monitor 8-SOIC 144 1.18 94 
XILINXPWR-083 296-17395-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA = 203.00 = —| |TL7709ACP 296-3248-5-ND 7.6V Supply Monitor 8-Dip 141 1.18 94 
Isolators TL7712ACD 296-3249-5-ND 10.8V Supply Monitor 8-SOIC 92 att 62 
ISO1SDW 296-23605-5-ND Isolated Half-Duplex RS-485 16-SOIC 6.60 5.28 4.46] |TL7712ACDR 296-15021-1-ND 10.8V Supply Monitor 8-SOIC 84 70 56 
Transceiver NEW! TL7712ACDR 296-15021-2-ND 10.8V Supply Monitor 8-SOIC 910.00/2,500 
ISO35DW 296-23609-5-ND Isolated Full-Duplex RS-485 16-SOIC 6.60 5.28 4.46] |TL7712ACP 296-3250-5-ND 10.8V Supply Monitor 8-Dip 84 70 56 
Transceiver NEW! TL7715ACD 296-3251-5-ND Supply Voltage Supervisor 8-SOP 144 1.18 94 
1SO72XEVM 296-20849-ND Evaluation Module for ISO72X _ 50.00 _ —| |TL7715ACP 296-3252-5-ND Supply Voltage Supervisor 8-Dip 141 1.18 94 
1SO150AU ISO150AU-ND Dual, Isolated, Bidir. Digital Coupler 28-SOIC | 14.83 = —j| |TL7726CD 296-3253-5-ND Hex Clamping Circuit 8-SOIC 180 144 1.08 
1S0721D 296-19382-ND 38.3V/5V High Speed Digital Isolator 8-SOIC 3.49 2.79 2.17) |TL7726CDR 296-15022-1-ND Hex Clamping Circuit 8-SOIC 1.63 1.30 98 
1S0721MMDREP 296-23524-1-ND 3.3V/5V High Speed Digital 8-SOIC 9.83 885 7.85) |TL7726CDR 296-15022-2-ND Hex Clamping Circuit 8-SOIC 2080.00/2,500 
lsolator NEW! TL7726CP 296-3254-5-ND Hex Clamping Circuit 8-Dip 163 1.30 98 
1S0721MMDREP 296-23524-2-ND 3.3V/5V High Speed Digital 8-SOIC 17922.50/2,500 TL77261D 296-3255-5-ND Hex Clamping Circuit 8-SOIC 1.93 154 1.16 
lsolator NEW! TL7726|P 296-3256-5-ND Hex Clamping Circuit 8-Dip 1.75 140 1.05 
1S0721MD 296-19381-ND 3.3V/5V High Speed Digital Isolator 8-SOIC 3.60 288 2.24) |TL7733BCDR 296-12952-1-ND Supply Voltage Supervisor 8-SOIC 60 AS 34 
1S0721QDRQ1 296-23652-1-ND 3.3V/5V High Speed Digital 8-SOIC 371 297 2.31 TL7733BCDR 296-12952-2-ND Supply Voltage Supervisor 8-SOIC 487.50/2,500 
lsolator NEW! TL7733BCP 296-12953-5-ND Supply Voltage Supervisor 8-Dip 60 AS 34 
1S0721QDRQ1 296-23652-2-ND 3.3V/5V High Speed Digital 8-SOIC 5197.50/2,500 TL7733BIDR 296-13356-1-ND Supply Voltage Supervisor 8-SOIC 72 54 Al 
lsolator NEW! TL7733BIDR 296-13356-2-ND Supply Voltage Supervisor 8-SOIC 585.00/2,500 
1S0722DR 296-19768-1-ND 3.3V/5V High Speed Digital Isolator 8-SOIC 3.15 2.52 1.96] |TL7733BIP 296-13357-5-ND Supply Voltage Supervisor 8-Dip 12. 54 Al 
1S0722DR 296-19768-2-ND 3.3V/5V High Speed Digital Isolator 8-SOIC 4410.00/2,500 TL7757CD 296-3257-5-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 8-SOP 80 60 45 
1SO0722MDR 296-19769-1-ND 3.3V/5V High Speed Digital Isolator 8-SOIC 3.26 261 2.03} |TL7757CDR 296-15023-1-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 8-SOIC 72 54 AL 
1S0722MDR 296-19769-2-ND 3.3V/5V High Speed Digital Isolator 8-SOIC 4567.50/2,500 TL7757CDR 296-15023-2-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 8-SOIC 585.00/2,500 
1S01176DW 296-23604-5-ND Isolated RS-485 Profibus 16-SOIC 7.40 5.92 5.00} |TL7757CLP 296-1992-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector TO-92 72 54 AL 
Transceiver NEW! TL7757CLPR 296-1992-1-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector TO-92 72 54 AL 
1SO3080DW 296-23606-5-ND Isolated Full-Duplex 5V RS-485 16-SOIC 5.80 4.64 3.92] |TL7757CLPR 296-1992-2-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector TO-92 478.00/2,000 
Transceiver NEW! TL7757CPK 296-3259-1-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector SOT-89 80 60 A5 
1SO3082DW 296-23607-5-ND Isolated Half-Duplex 5V RS-485 16-SOIC 5.80 4.64 3.92] |TL7757CPK 296-3259-2-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector SOT-89 266.00/1,000 
Transceiver NEW! TL77571D 296-3260-5-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 8-SOIC 88 66 50 
ISO3086DW 296-23608-5-ND Isolated Full-Duplex 5V RS-485 16-SOIC 710 5.68 4.80] |TL7757ILP 296-3261-5-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector TO-92 80 60 A5 
Transceiver NEW! TL7757|PK 296-3262-1-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector SOT-89 75 63 50 
1SO3088DW 296-23490-5-ND —_| Isolated Half-Duplex 5V RS-485 16-SOIC | 7.10 5.68 4.80} |TL7757IPK 296-3262-2-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector SOT-89 333.00/1,000 
Transceiver NEW! TL7759CD 296-3263-5-ND 4.55V Supply Monitor 8-SOIC 1.35 = 1.08 81 
1S07220ADR 296-21952-1-ND 1Mbps, Dual Digital Isolator 8-SOIC 2.38 1.90 1.43} |TL7759CP 296-3264-5-ND 4.55V Supply Monitor 8-Dip 147 1.23 98 
1S07220ADR 296-21952-2-ND 1Mbps, Dual Digital Isolator 8-SOIC 3040.00/2,500 TL7759CPWR 296-1299-1-ND 4.55V Supply Monitor 8-TSSOP 147 1.23 98 
1$07220BD 296-23343-5-ND 5Mbps, Dual Digital Isolator 8-SOIC 3.04 243 1.89] |TL7759CPWR 296-1299-2-ND 4.55V Supply Monitor 8-TSSOP 1304.00/2,000 
1$07220CDR 296-21953-1-ND 25Mbps, Dual Digital Isolator 8-SOIC 450 3.60 2.80] |TL7770-5CDW 296-3265-5-ND 4.55V Dual Supply Monitor 16-SOIC 238 1.90 1.43 
1$07220CDR 296-21953-2-ND 25Mbps, Dual Digital Isolator 8-SOIC 6300.00/2,500 TL7770-5CDWR 296-15024-1-ND 4.55V Dual Supply Monitor 16-SOIC 215 1.72 1.29 
1S07220MDR 296-21954-1-ND 150Mbps, Dual Digital Isolator 8-SOIC 6.00 4.00 3.38) | TL7770-5CDWR 296-15024-2-ND 4.55V Dual Supply Monitor 16-SOIC 2236.00/2,000 
1S07220MDR 296-21954-2-ND 150Mbps, Dual Digital Isolator 8-SOIC 7750.00/2,500 TL7770-5CN 296-3266-5-ND 4.55V Dual Supply Monitor 16-Dip 215 1.72 1.29 
1$07221ADR 296-21955-1-ND 1Mbps, Dual Digital |solator 8-SOIC 2.38 1.90 1.43] |TL7770-5IDW 296-3267-5-ND 4.55V Dual Supply Monitor 16-SOIC 248 1.98 1.54 
1$07221ADR 296-21955-2-ND | 1Mbps, Dual Digital Isolator 8-SOIC 3040.00/2,500 TL7770-12CDWR == 296-12954-1-ND —_| Dual Power Supply Supervisor 16-SOIC | 3.24 260 2.02 
1$07221BD 296-23344-5-ND 5Mbps, Dual Digital Isolator 8-SOIC 3.04 243 1.89} |TL7770-12CDWR 296-12954-2-ND Dual Power Supply Supervisor 16-SOIC 3672.00/2,000 
1S07221CDR 296-21956-1-ND 25Mbps, Dual Digital Isolator 8-SOIC 450 3.60 2.80 |TLC7701ID 296-3268-5-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 8-SOIC 1.38 1.10 83 
1$07221CDR 296-21956-2-ND 25Mbps, Dual Digital Isolator 8-SOIC 6300.00/2,500 TLC7701IP 296-2608-5-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 8-Dip 1.39 1.16 93 
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TLC7701IPW 296-2609-5-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 8-TSSOP 1.38 1.10 83| |TPS3110E12DBVR =| 296-13401-1-ND 1.14V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 | 2.25 1.80 1.40 

TLC77011PWR 296-2609-1-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 8-TSSOP 139 1.16 93 Supply-Voltage Supervisory Circuit 

TLC7701IPWR 296-2609-2-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 8-TSSOP 1228.00/2,000 TPS3110E12DBVR =| 296-13401-2-ND 1.14V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 3780.00/3,000 

TLC7701MDREP 296-22415-1-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 8-SOIC 416 333 2.59 Supply-Voltage Supervisory Circuit 

TLC7701MDREP. 296-22415-2-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 8-SOIC 5827.50/2,500 TPS3110E1SDBVR =| 296-13402-1-ND 1.43V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 | 2.25 180 1.40 

TLC7701MPWREP =| 296-19784-1-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 8-TSSOP 3.74 2.99 2.33 Supply-Voltage Supervisory Circuit 

TLC7701MPWREP ‘| 296-19784-2-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 8-TSSOP 4234.00/2,000 TPS3110E15DBVR =| 296-13402-2-ND 1.43V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 3780.00/3,000 

TLC77010D 296-3270-5-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 8-SOIC 148 1.18 89 Supply-Voltage Supervisory Circuit 

TLC77010P 296-3271-5-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 8-Dip 1.25 1.00 .75| |TPS3110K33DBVT | 296-13403-1-ND 2.94V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 | 248 1.98 1.54 

TLC7701QPWREP 296-22416-1-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 8-TSSOP. 2.38 1.90 1.43 Supply-Voltage Supervisory Circuit 

TLC7701QPWREP =| 296-22416-2-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 8-TSSOP 2470.00/2,000 TPS3110K33DBVT —_| 296-13403-2-ND 2.94V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 365.75/250 

TLC77031D 296-3272-5-ND 2.63V MPU Supply Volt. Supervisor 8-SOIC 168 1.34 1.01 Supply-Voltage Supervisory Circuit 

TLC7703IP 296-3273-5-ND 2.63V MPU Supply Volt. Supervisor 8-Dip 1.58 1.26 .95| |TPS3123G15DBVR | 296-10890-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 213 1.70 1.28 

TLC7703IPWR 296-3274-1-ND 2.63V MPU Supply Volt. Supervisor 8-TSSOP 1.58 1.26 95 Supervisory Circuit 

TLC7703IPWR 296-3274-2-ND 2.63V Micropower Supply Voltage 8-TSSOP 1638.00/2,000 TPS3123G15DBVR | 296-10890-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 3264.00/3,000 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC77030D 296-2610-5-ND 2.63V Micropower Supply Voltage 8-SOIC 7.90 152 1.14) |TPS3123G15DBVT | 296-3289-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 | 2.38 1.90 1.43 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC77030P 296-13359-5-ND 2.63V Micropower Supply Voltage 8-Dip 168 134 1.01 TPS3123G15DBVT | 296-3289-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 332.50/250 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC77051D 296-1872-5-ND 4.55V Micropower Supply Voltage 8-SOIC 1.38 1.10 83) |TPS3123J12DBVR | 296-10891-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 213 1.70 1.28 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC7705|P 296-3276-5-ND 4.55V Micropower Supply Voltage 8-Dip 1.39 1.16 93) |TPS3123J12DBVR | 296-10891-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 3264.00/3,000 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC7705IPWR 296-3277-1-ND 4.55V Micropower Supply Voltage 8-TSSOP | 1.39 1.16 93) |TPS3123J12DBVT | 296-3290-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 | 2.38 1.90 1.43 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC7705IPWR 296-3277-2-ND 4.55V Micropower Supply Voltage 8-TSSOP 1228.00/2,000 TPS3123J12DBVT — | 296-3290-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 332.50/250 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC77050D 296-3278-5-ND 4.55V Micropower Supply Voltage 8-SOIC 148 1.18 89| |TPS3123J18DBVR = | 296-10892-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 213 1.70 1.28 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC7705QPWREP =| 296-22417-1-ND 4.55V Micropower Supply Voltage 8-TSSOP 2.38 1.90 1.43] |TPS3123J18DBVR | 296-10892-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 3264.00/3,000 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC7705QPWREP =| 296-22417-2-ND 4.55V Micropower Supply Voltage 8-TSSOP 2470.00/2,000 TPS3123J18DBVT | 296-3291-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 238 1.90 1.43 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC7705QPWRG4Q1 | 296-23712-1-ND 4.55V Micropower Supply Voltage 8-TSSOP 1.38 1.10 83) |TPS3123J18DBVT | 296-3291-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 332.50/250 
Supervisor NEW! Supervisory Circuit 

TLC7705QPWRG4Q1 | 296-23712-2-ND 4.55V Micropower Supply Voltage 8-TSSOP 1430.00/2,000 TPS3124G15DBVR | 296-10893-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 213 1.70 1.28 
Supervisor NEW! Supervisory Circuit 

TLC77251D 296-3280-5-ND 2.25V Micropower Supply Voltage 8-SOIC 168 134 1.01 TPS3124G15DBVR | 296-10893-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 3264.00/3,000 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC77250D 296-3281-5-ND 2.25V Micropower Supply Voltage 8-SOIC 1.90 152 1.14] |TPS3124G15DBVT | 296-3292-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC77250P 296-13360-5-ND 2.25V Micropower Supply Voltage 8-Dip 1.68 134 1.01 TPS3124G15DBVT | 296-3292-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 332.50/250 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC7725QPWR 296-3283-1-ND 2.25V Micropower Supply Voltage 8-TSSOP 1.68 134 1.01 TPS3124J12DBVR | 296-10894-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 213 1.70 1.28 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC7725QPWR 296-3283-2-ND 2.25V Micropower Supply Voltage 8-TSSOP 1742.00/2,000 TPS3124J12DBVR =| 296-10894-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 3264.00/3,000 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC7725|P 296-2611-5-ND 2.25V Micropower Supply Voltage 8-Dip 1.58 1.26 .95| |TPS3124J12DBVT =| 296-3293-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC77331D 296-2612-5-ND 2.93V Micropower Supply Voltage 8-SOIC 1.68 134 1.01 TPS3124J12DBVT — | 296-3293-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 332.50/250 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC7733IP 296-3284-5-ND 2.93V Micropower Supply Voltage 8-Dip 1.58 1.26 .95| |TPS3124J18DBVR =| 296-10895-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 2.13 1.70 1.28 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC7733IPWR 296-3285-1-ND 2.93V Micropower Supply Voltage 8-TSSOP 1.58 = 1.26 95) |TPS3124J18DBVR | 296-10895-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 3264.00/3,000 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC7733IPWR 296-3285-2-ND 2.93V Micropower Supply Voltage 8-TSSOP 1638.00/2,000 TPS3124J18DBVT — | 296-3294-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 238 1.90 1.43 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC7733MDREP 296-22418-1-ND 2.93V Micropower Supply Voltage 8-SOIC 2.25 1.80 1.40} |TPS3124J18DBVT | 296-3294-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 332.50/250 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC7733MDREP 296-2241 8-2-ND 2.93V Micropower Supply Voltage 8-SOIC 2550.00/2,000 TPS3125G15DBVR | 296-10896-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 1.90 152 1.14 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC77330D 296-3286-5-ND 2.93V Micropower Supply Voltage 8-SOIC 1.90 1.52 1.14} |TPS3125G15DBVR | 296-10896-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 2918.40/3,000 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC77330P 296-3287-5-ND 2.93V Micropower Supply Voltage 8-Dip 168 1.34 1.01 TPS3125G15DBVT | 296-2613-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 2.03 1.62 1.22 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC7733QPWR 296-3288-1-ND 2.93V Micropower Supply Voltage 8-TSSOP 1.68 1.34 1.01 TPS3125G15DBVT =| 296-2613-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 283.50/250 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC7733QPWR 296-3288-2-ND 2.93V Micropower Supply Voltage 8-TSSOP 1742.00/2,000 TPS3125J12DBVR | 296-10897-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 1.90 152 1.14 
Supervisor Supervisory Circuit 

TLC7733QPWREP =‘ | 296-18143-1-ND 2.93V Micropower Volt. Supervisor 8-TSSOP 2.75 220 1.71 TPS3125J12DBVR =| 296-10897-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 2918.40/3,000 

TLC7733QPWREP 296-18143-2-ND 2.93V Micropower Volt. Supervisor 8-TSSOP. 3112.00/2,000 Supervisory Circuit 

TPS3103E12DBVR =| 296-13393-1-ND 1.14V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 | 2.25 1.80 1.35) |TPS3125J12DBVT | 296-2614-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 2.03 162 1.22 
Supply-Voltage Supervisory Circuit Supervisory Circuit 

TPS3103E12DBVR =| 296-13393-2-ND 1.14V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 3456.00/3,000 TPS3125J12DBVT — | 296-2614-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 283.50/250 
Supply-Voltage Supervisory Circuit Supervisory Circuit 

TPS3103E15DBVR | 296-13394-1-ND 1.43V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 | 2.25 1.80 1.35] |TPS3125J18DBVR |296-10898-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 1.90 1.52 1.14 
Supply-Voltage Supervisory Circuit Supervisory Circuit 

TPS3103E15DBVR | 296-13394-2-ND 1.43V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 3456.00/3,000 TPS3125J18DBVR =| 296-10898-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 2918.40/3,000 
Supply-Voltage Supervisory Circuit Supervisory Circuit 

TPS3103H20DBVR | 296-13395-1-ND 1.84V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 | 2.25 1.80 1.35) |TPS3125J18DBVT | 296-2615-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 2.03 162 1.22 
Supply-Voltage Supervisory Circuit Supervisory Circuit 

TPS3103H20DBVR | 296-13395-2-ND 1.84V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 3456.00/3,000 TPS3125J18DBVT — | 296-2615-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 283.50/250 
Supply-Voltage Supervisory Circuit Supervisory Circuit 

TPS3103K33DBVR =| 296-13396-1-ND 2.94V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 |] 2.25 1.80 1.35) |TPS3125L30DBVR | 296-10899-1-ND 2.64V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 1.90 152 1.14 
Supply-Voltage Supervisory Circuit Supervisory Circuit 

TPS3103K33DBVR | 296-13396-2-ND 2.94V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 3456.00/3,000 TPS3125L30DBVR =| 296-10899-2-ND 2.64V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 2919.00/3,000 
Supply-Voltage Supervisory Circuit Supervisory Circuit 

TPS3106EQ9DBVT | 296-13397-1-ND 0.86V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 | 2.25 1.80 1.40] |TPS3125L30DBVT | 296-2616-1-ND 2.64V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 2.03 162 1.22 
Supply-Voltage Supervisory Circuit Supervisory Circuit 

TPS3106EQ9DBVT =| 296-13397-2-ND 0.86V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 332.50/250 TPS3125L30DBVT | 296-2616-2-ND 2.64V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 283.50/250 
Supply-Voltage Supervisory Circuit Supervisory Circuit 

TPS3106E16DBVR | 296-13398-1-ND 1.52V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 | 2.25 1.80 1.35) |TPS3126E12DBVT | 296-10900-1-ND 1.14V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 213 1.70 1.28 
Supply-Voltage Supervisory Circuit Supervisory Circuit 

TPS3106E16DBVR =| 296-13398-2-ND 1.52V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 3456.00/3,000 TPS3126E12DBVT —_| 296-10900-2-ND 1.14V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 297.50/250 
Supply-Voltage Supervisory Circuit Supervisory Circuit 

TPS3106K33DBVR | 296-13399-1-ND 2.94V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 | 2.25 1.80 1.35] |TPS3126E1SDBVT |296-10901-1-ND 1.43V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 213 1.70 1.28 
Supply-Voltage Supervisory Circuit Supervisory Circuit 

TPS3106K33DBVR | 296-13399-2-ND 2.94V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 3456.00/3,000 TPS3126E1SDBVT —_| 296-10901-2-ND 1.48V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 297.50/250 
Supply-Voltage Supervisory Circuit Supervisory Circuit 

TPS3106K33MDBVREP | 296-21616-1-ND 3.3V, Ultralow Supply-Current/Supply-| SOT-23-6 | 5.18 4.14 3.22] |TPS3126E18DBVT | 296-10902-1-ND 1.71V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 213 1.70 1.28 
Voltage Supervisory Circuit Supervisory Circuit 

TPS3106K33MDBVREP | 296-21616-2-ND 3.3V, Ultralow Supply-Current/Supply- | SOT-23-6 8694.00/3,000 TPS3126E18DBVT | 296-10902-2-ND 1.71V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 297.50/250 
Voltage Supervisory Circuit Supervisory Circuit 

TPS3110EQ9DBVR =| 296-13400-1-ND 0.86V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 | 2.25 1.80 1.40) |TPS3128E12DBVT | 296-10903-1-ND 1.14V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 
Supply-Voltage Supervisory Circuit Supervisory Circuit 

TPS3110EQ9DBVR =| 296-13400-2-ND 0.86V, Ultralow Supply-Current/ SOT-23-6 3780.00/3,000 TPS3128E12DBVT —_| 296-10903-2-ND 1.14V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 332.50/250 
Supply-Voltage Supervisory Circuit Supervisory Circuit 
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1B TEXAS = > POWER SUPPLY PRODUCTS 1 TEXAS _ _ POWER SUPPLY PRODUCTS 
INstRuMENTS DIgi@pReel® (cont, RoHS Compliant Parts Available INstRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Tee Digi-Key Price Each Tee Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS3128E15DBVT | 296-10904-1-ND 1.43V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 | 2.38 1.90 1.43) |TPS3803-01QDCKRQ1 | 296-16960-2-ND Adj./1.5V Voltage Detector $C70-5 921.00/3,000 
Supervisory Circuit TPS3803G15DCKR | 296-13406-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector $C70-5 81 61 46 
TPS3128E15DBVT —_| 296-10904-2-ND 1.43V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 332.50/250 TPS3803G15DCKR | 296-13406-2-ND Adj./1.5V Voltage Detector $C70-5 789.00/3,000 
Supervisory Circuit TPS3803G15MDCKREP | 296-19525-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector $C70-5 160 1.28 96 
TPS3128E18DBVT | 296-10905-1-ND 1.71V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 | 2.38 1.90 1.43) |TPS3803G15MDCKREP | 296-19525-2-ND Adj./1.5V Voltage Detector $¢70-5 2457.00/3,000 
Supervisory Circuit TPS3803G15QDCKREP | 296-19526-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector $C70-5 1.02 85 68 
TPS3128E18DBVT | 296-10905-2-ND 1.71V, Ultralow Voltage Processor SOT-23-5 332.50/250 TPS3803G15QDCKREP | 296-19526-2-ND Adj./1.5V Voltage Detector $C70-5 1326.00/3,000 
Supervisory Circuit TPS3803G15QDCKRQ1 | 296-16961-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector $C70-5 94 wal 54 
TPS3305-18D 296-2617-5-ND Dual 2.93/1.68 Voltage Monitor 8-SOIC 248 1.98 1.54) | TPS3803G15QDCKRQ1 | 296-16961-2-ND Adj./1.5V Voltage Detector $C70-5 921.00/3,000 
TPS3305-18DGNR =| 296-3299-1-ND Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor 8-MSOP 2.25 1.80 1.40] |TPS3805H33DCKR | 296-13407-1-ND Dual, Adj./3.3V Voltage Detector $C70-5 88 74 59 
TPS3305-18DGNR =| 296-3299-2-ND Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor 8-MSOP 3150.00/2,500 TPS3805H33DCKR =| 296-13407-2-ND Dual, Adj./3.3V Voltage Detector $C70-5 1146.00/3,000 
TPS3305-25D 296-2618-5-ND Dual 2.93/2.25 Voltage Monitor 8-SOIC 248 1.98 1.54) | TPS3805H33QDCKRQ1 | 296-16962-1-ND Dual, Adj./3.3V Voltage Detector $C70-5 1.03 86 69 
TPS3305-25DGNR__| 296-3300-1-ND Dual 3.3/2.5 Voltage Monitor 8-MSOP 2.25 1.80 1.40] | TPS3805H33QDCKRQ1 | 296-16962-2-ND Dual, Adj./3.3V Voltage Detector $¢70-5 1341 .00/3,000 
TPS3305-25DGNR =| 296-3300-2-ND Dual 3.3/2.5 Voltage Monitor 8-MSOP 3150.00/2,500 TPS3806I33DBVR —_| 296-12011-1-ND Dual Voltage Detector, Adj. Hysteresis | SOT-23-6 | 1.50 1.20 90 
TPS3305-33D 296-2619-5-ND Dual 4.55/2.93 Voltage Monitor 8-SOIC 248 1.98 1.54| |TPS3806I33DBVR | 296-12011-2-ND Dual Voltage Detector, Adj. Hysteresis | SOT-23-6 1755.00/3,000 
TPS3305-33DGNR =| 296-3301-1-ND Dual 5/3.3 Voltage Monitor 8-MSOP 2.25 1.80 1.40} |TPS3806J20DBVR | 296-12012-1-ND Dual Voltage Detector, Adj. Hysteresis | SOT-23-6 | 1.50 1.20 90 
TPS3305-33DGNR_~ =| 296-3301-2-ND Dual 5/3.3 Voltage Monitor 8-MSOP 3150.00/2,500 TPS3806J20DBVR =| 296-12012-2-ND Dual Voltage Detector, Adj. Hysteresis | SOT-23-6 1755.00/3,000 
TPS3306-15D 296-3302-5-ND. Dual 3.3/1.5 Voltage Monitor 8-SOIC 2.59 2.07 1.61 TPS3807A30DCKT | 296-18602-1-ND 3V, Low Quiescent Current, Dual $C70-5 236 1.89 1.47 
TPS3306-15DGK 296-3303-5-ND Dual 3.3/1.5 Voltage Monitor 8-SOP 259 2.07 1.61 Channel Supervisory Circuit 
TPS3306-15QDRQ1_ | 296-23065-1-ND Dual 3.3/1.5 Voltage Monitor 8-SOIC 2.81 2.25 1.75} |TPS3807A30DCKT | 296-18602-2-ND 3V, Low Quiescent Current, Dual $C70-5 349.25/250 
TPS3306-15QDRQ1 | 296-23065-2-ND Dual 3.3/1.5 Voltage Monitor 8-SOIC 3937.50/2,500 Channel Supervisory Circuit 
TPS3306-18D 296-3304-5-ND Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor 8-SOIC 259 2.07 1.61 TPS3808G01DBVR__ | 296-17188-1-ND. Adjustable Voltage Supervisor SOT-23-6 | 1.75 140 1.05 
TPS3306-18DGK 296-3305-5-ND. Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor 8-SOP 2.59 2.07 1.61 TPS3808G01DBVR | 296-17188-2-ND Adjustable Voltage Supervisor SOT-23-6 2688.00/3,000 
TPS3306-18QDRQ1 | 296-17848-1-ND Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor 8-SOIC 2.81 2.25  1.75| |TPS3808GO1DRVR | 296-23656-1-ND Adjustable Voltage Supervisor NEW!) 6-SON 213 1.70 1.28 
TPS3306-18QDRQ1 | 296-17848-2-ND Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor 8-SOIC 3937.50/2,500 TPS3808G01DRVR | 296-23656-2-ND Adjustable Voltage Supervisor NEW!) 6-SON 3264.00/3,000 
TPS3306-20D 296-3306-5-ND Dual 3.3/2 Voltage Monitor 8-SOIC 2.36 1.89 1.47] | TPS3808GO1MDBVTEP | 296-24011-1-ND Prog. Delay Supervisor NEW! SOT-23-6 | 3.60 288 2.24 
TPS3306-20DGK 296-3307-5-ND Dual 3.3/2 Voltage Monitor 8-SOP 2.36 1.89 1.47] | TPS3808GO1MDBVTEP | 296-24011-2-ND Prog. Delay Supervisor NEW! SOT-23-6 532.00/250 
TPS3306-25D 296-3308-5-ND. Dual 3.3/2.5 Voltage Monitor 8-SOIC 2.59 2.07 1.61 TPS3808GO9DBVR | 296-17189-1-ND 0.9V Voltage Supervisor SOT-23-6 | 1.75 1.40 1.05 
TPS3306-25DGK 296-3309-5-ND Dual 3.3/2.5 Voltage Monitor 8-SOP 259 2.07 1.61 TPS3808G09DBVR | 296-17189-2-ND 0.9V Voltage Supervisor SOT-23-6 2688.00/3,000 
TPS3306-33D 296-3310-5-ND Dual 5/3.3 Voltage Monitor 8-SOIC 2.59 2.07 1.61 TPS3808G12DBVR | 296-17190-1-ND 1.2V Voltage Supervisor SOT-23-6 | 1.75 140 1.05 
TPS3306-33DGK 296-3311-5-ND Dual 5/3.3 Voltage Monitor 8-SOP 2.59 2.07 1.61 TPS3808G12DBVR | 296-17190-2-ND 1.2V Voltage Supervisor SOT-23-6 2688.00/3,000 
TPS3306-33QDRQ1 | 296-18948-1-ND Dual Processor Supervisory Circuit 8-SOIC 2.81 2.25 1.75} |TPS3808G12DRVT__|296-19294-1-ND 1.2V Voltage Supervisor 6-SON 2.38 1.90 1.43 
with Power Fail TPS3808G12DRVT | 296-19294-2-ND 1.2V Voltage Supervisor 6-SON 332.50/250 
TPS3306-33QDRQ1_ | 296-18948-2-ND Dual Processor Supervisory Circuit 8-SOIC 3937.50/2,500 TPS3808G12QDBVRQ1 | 296-23326-1-ND 1.2V Prog. Delay Supervisor SOT-23-6 | 2.13 1.70 1.28 
with Power Fail TPS3808G12QDBVRQ1 | 296-23326-2-ND 1.2V Prog. Delay Supervisor SOT-23-6 3264.00/3,000 
TPS3307-18D 296-2620-5-ND Triple 2.93/1.68/1.25 Voltage Monitor | 8-SOIC 2.59 2.07 1.61 TPS3808G15DBVR =| 296-17191-1-ND 1.5V Voltage Supervisor SOT-23 175 140 1.05 
TPS3307-18DGNR =| 296-3312-1-ND Triple 3.3/1.8/Adj. Voltage Monitor 8-MSOP 2.36 1.89 1.47) |TPS3808G15DBVR | 296-17191-2-ND 1.5V Voltage Supervisor SOT-23 2688.00/3,000 
TPS3307-18DGNR =| 296-3312-2-ND Triple 3.3/1.8/Adj. Voltage Monitor 8-MSOP 3307.50/2,500 TPS3808G15DRVR | 296-19708-1-ND 1.5V Voltage Supervisor 6-SON 213 1.70 1.28 
TPS3307-18MDREP | 296-18150-1-ND Triple 3.3/1.8/Adj. Voltage 8-SOIC 5.36 4.29 3.62) |TPS3808G15DRVR | 296-19708-2-ND 1.5V Voltage Supervisor 6-SON 3264.00/3,000 
Monitor NEW! TPS3808G18DBVR | 296-17192-1-ND 1.8V Voltage Supervisor SOT-23-6 | 1.75 140 1.05 
TPS3307-18MDREP | 296-18150-2-ND Triple 3.3/1.8/Adj. Voltage 8-SOIC 8307.50/2,500 TPS3808G18DBVR | 296-17192-2-ND 1.8V Voltage Supervisor SOT-23-6 2688.00/3,000 
Monitor NEW! TPS3808G18DRVR__| 296-23934-1-ND 1.8V Voltage Supervisor NEW! 6-SON 213 1.70 1.28 
TPS3307-18QDRQ1_ | 296-15641-1-ND Triple 3.3/1.8/Adj. Voltage Monitor 8-SOIC 281 225 “175 TPS3808G18DRVR | 296-23934-2-ND 1.8V Voltage Supervisor NEW! 6-SON 3264.00/3,000 
TPS3307-18QDRQ1 | 296-15641-2-ND Triple 3.3/1.8/Adj. Voltage Monitor 8-SOIC 3937.50/2,500 TPS3808G19DBVR | 296-23679-1-ND 1.9V Voltage Supervisor SOT-23-6 | 1.75 140 1.05 
TPS3307-25D 296-2621-5-ND Triple 2.93/2.25/1.25 Voltage Monitor 8-SOIC 259 2.07 1.61 TPS3808G19DBVR | 296-23679-2-ND 1.9V Voltage Supervisor SOT-23-6 2688.00/3,000 
TPS3307-25DGNR =| 296-3313-1-ND Triple 3.3/2.5/Adj. Voltage Monitor 8-MSOP 236 1.89 1.47) |TPS3808G25DBVR |296-17193-1-ND 2.5V Voltage Supervisor SOT-23-6 | 1.75 140 1.05 
TPS3307-25DGNR__| 296-3313-2-ND Triple 3.3/2.5/Adj. Voltage Monitor 8-MSOP. 3307.50/2,500 TPS3808G25DBVR | 296-17193-2-ND 2.5V Voltage Supervisor SOT-23-6 2688.00/3,000 
TPS3307-33D 296-331 4-5-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitor 8-SOIC 2.59 2.07 1.61 TPS3808G25DRVR | 296-21642-1-ND 2.5V Voltage Supervisor 6-SON 213 1.70 1.28 
TPS3307-33DR 296-3314-1-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitor 8-SOIC 2.36 1.89 1.47} |TPS3808G25DRVR | 296-21642-2-ND 2.5V Voltage Supervisor 6-SON 3264.00/3,000 
TPS3307-33DR 296-331 4-2-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitor 8-SOIC 3307.50/2,500 TPS3808G30DBVR | 296-17194-1-ND 3.0V Voltage Supervisor SOT-23-6 1.75 140 1.05 
TPS3307-33DGN 296-3315-5-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitor 8-MSOP 259 207 1.61 TPS3808G30DBVR | 296-17194-2-ND 3.0V Voltage Supervisor SOT-23-6 2688.00/3,000 
TPS3307-33DGNR__| 296-3315-1-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitor 8-MSOP 2.36 1.89 1.47| |TPS3808G30DRVR | 296-23103-1-ND 3.0V Voltage Supervisor 6-SON 213 1.70 1.28 
TPS3307-33DGNR =| 296-3315-2-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitor 8-MSOP 3307.50/2,500 TPS3808G30DRVR | 296-23103-2-ND 3.0V Voltage Supervisor 6-SON 3264.00/3,000 
TPS3307-33MDGNREP | 296-21267-1-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitor 8-MSOP 5.36 4.29 3.62] | TPS3808G30QDBVRQ1 | 296-23327-1-ND 3.0V Prog. Delay Supervisor SOT-23-6 | 2.13 1.70 1.28 
TPS3307-33MDGNREP | 296-21267-2-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitor 8-MSOP 7482.00/2,000 TPS3808G30QDBVRQ1 | 296-23327-2-ND 3.0V Prog. Delay Supervisor SOT-23-6 3264.00/3,000 
TPS3510DR 296-3317-1-ND 3.5V Power Supply Monitor 8-SOIC 96 80 64] | TPS3808G33DBVR | 296-17195-1-ND 3.3V Voltage Supervisor SOT-23-6 | 1.75 140 1.05 
TPS3510DR 296-3317-2-ND__|3.5V Power Supply Monitor 8-SOIC 1037.50/2,500 TPS3808G33DBVR__|296-17195-2-ND__|3.3V Voltage Supervisor SOT-23-6 2688.00/3,000 
TPS3510P 296-3318-5-ND 3.5V Power Supply Monitor 8-Dip 96 80 .64| | TPS3808G33MDBVREP | 296-23569-1-ND 3.3V Voltage Supervisor NEW! SOT-23-6 | 540 432 3.36 
TPS3511D 296-15041-5-ND | PC Power Supply Supervisor 8-SOIC 1.39 1.16 —.93] | TPS3808G33MDBVREP | 296-23569-2-ND | 3.3V Voltage Supervisor NEW! SOT-23-6 9072.00/3,000 
TPS3513D 296-13404-5-ND PC Power Supply Supervisor 14-SOIC 1.78 1.42 1.07] |TPS3808G33QDBVRQ1 | 296-22676-1-ND 3.3V Voltage Supervisor SOT-23-6 | 213 1.70 1.28 
TPS3513N 296-17024-ND PC Power Supply Supervisor 14-Dip 2.25 1.80 1.35] | TPS3808G33QDBVRQ1 | 296-22676-2-ND 3.3V Voltage Supervisor SOT-23-6 3264.00/3,000 
TPS3514D 296-13513-5-ND__| PC Power Supply Supervisor 14-SOIC_| 148 1.18 89] | TPS3808G50DBVR |296-17196-1-ND__|5.0V Voltage Supervisor SOT-23-6 | 1.75 1.40 1.05 
TPS3705-30D 296-2622-5-ND 2.63V Supply Monitor 8-SOIC 148 1.18 89] |TPS3808G50DBVR | 296-17196-2-ND 5.0V Voltage Supervisor SOT-23-6 2688.00/3,000 
TPS3705-30DGN 296-3316-5-ND 2.63V Supply Monitor 8-MSOP 1.38 1.10 83] | TPS3808G50QDBVRQ1 | 296-23126-1-ND 5.0V Voltage Supervisor SOT-23-6 | 2.13 1.70 1.28 
TPS3705-33D 296-2623-5-ND 2.93V Supply Monitor 8-SOIC 1.78 1.42 1.07] | TPS3808G50QDBVRQI | 296-23126-2-ND 5.0V Voltage Supervisor SOT-23-6 3264.00/3,000 
TPS3705-33DGNR | 296-3319-1-ND 2.93V Supply Monitor 8-MSOP | 1.68 1.34 1.01) |TPS3808G125DBVR |296-21347-1-ND | 1.25V Voltage Supervisor SOT-23-6 | 175 140 1.05 
TPS3705-33DGNR__|296-3319-2-ND__|2.93V Supply Monitor 8-MSOP 2145.00/2,500 TPS3808G125DBVR_|296-21347-2-ND__| 1.25V Voltage Supervisor SOT-23-6 1820.00/2,000 
TPS3705-50D 296-2624-5-ND 4.55V Supply Monitor 8-SOIC 1.90 1.52 1.14] |TPS3809I50DBVR | 296-10914-1-ND 4.55V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 96 12 54 
TPS3705-50DGNR =| 296-3320-1-ND 4.55V Supply Monitor 8-MSOP 168 1.34 1.01 TPS3809I50DBVR =| 296-10914-2-ND 4.55V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 819.00/3,000 
TPS3705-50DGNR | 296-3320-2-ND 4.55V Supply Monitor 8-MSOP 2145.00/2,500 TPS3809I50DBVT | 296-2629-1-ND | 4.55V Supply Voltage Supervisor SoT-23-3 | 92 70 52 
1PS3707-25D 296-2625-5-ND 2.25V Supply Monitor 8-SOIC 178 142 1.07} |TPS3809I50DBVT —_| 296-2629-2-ND 4.55V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 95.75/250 
TPS3707-25DGNR__|296-3321-1-ND__|2.25V Supply Monitor 8-MSOP | 1.58 1.26 .95/ | TPS3809I50MDBVREP |296-21522-1-ND _| 4.55V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 | 1.60 1.28 _.96 
TPS3707-25DGNR =| 296-3321-2-ND 2.25V Supply Monitor 8-MSOP 2015.00/2,500 TPS3809I50MDBVREP | 296-21522-2-ND 4.55V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 2457.00/3,000 
TPS3707-30D 296-2626-5-ND 2.63V Supply Monitor 8-SOIC 1.68 1.34 1.04 TPS3809I50QDBVRQ1 | 296-15642-1-ND 4.55V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 98 74 56 
TPS3707-30DGN 296-3322-5-ND 2.63V Supply Monitor 8-MSOP 168 1.34 1.01 TPS3809I50QDBVRQ1 | 296-15642-2-ND 4.55V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 960.00/3,000 
TPS3707-33D 296-2627-5-ND 2.93V Supply Monitor 8-SOIC 1.68 1.34 1.01 TPS3809J25DBVR =| 296-10915-1-ND 2.25V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 17 58 A4 
TPS3707-33DGN__| 296-3323-5-ND 2.93V Supply Monitor 8-MSOP | 1.68 1.34 1.01) |TPS3809J25DBVR _|296-10915-2-ND _| 2.25V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 752.70/3,000 
TPS3707-50D 296-2628-5-ND 4.55V Supply Monitor 8-SOIC 1.68 1.34 1.01 TPS3809J25DBVT =| 296-2630-1-ND 2.25V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 85 64 48 
TPS3707-50DGNR =| 296-3324-1-ND 4.55V Supply Monitor 8-MSOP 148 1.18 89} | TPS3809J25DBVT | 296-2630-2-ND 2.25V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 88.50/250 
TPS3707-50DGNR =| 296-3324-2-ND 4.55V Supply Monitor 8-MSOP 1887.50/2,500 TPS3809J25QDBVRQ1 | 296-15643-1-ND 2.25V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 90 68 51 
TPS3800G27DCKR =| 296-12382-1-ND —_| Ultra-Small Supply Voltage Supervisor | SC70-5 147 1.23 98] | TPS3809J250DBVRQ1 | 296-15643-2-ND | 2.25V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 882.00/3,000 
TPS3800G27DCKR__| 296-12382-2-ND Ultra-Small Supply Voltage Supervisor |_SC70-5 1560.00/3,000 TPS3809K33DBVR | 296-10916-1-ND. 2.93V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 70 53 40 
TPS3801-01DCKR =| 296-12383-1-ND Ultra-Small Supply Voltage Supervisor | / SC70-5 147 1.23 -98| |TPS3809K33DBVR | 296-10916-2-ND 2.93V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 686.40/3,000 
TPS3801-01DCKR =| 296-12383-2-ND Ultra-Small Supply Voltage Supervisor | SC70-5 1560.00/3,000 TPS3809K33DBVT | 296-2631-1-ND 2.93V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 78 59 Ad 
TPS3801E18DCKR =| 296-12384-1-ND. Ultra-Small Supply Voltage Supervisor | SC70-5 147° 1.23 .98| |TPS3809K33DBVT | 296-2631-2-ND 2.93V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 80.50/250 
TPS3801E18DCKR | 296-12384-2-ND Ultra-Small Supply Voltage Supervisor | SC70-5 1560.00/3,000 TPS3809K33QDBVRQ1 | 296-15644-1-ND 2.93V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 82 62 AT 
TPS3801I50DCKR | 296-3325-1-ND__|4.55V Supply Monitor SC70-5 | 1.47 1.23 __.98| | TPS3809K330DBVRQ1 |296-15644-2-ND | 2.93V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 804.00/3,000 
TPS3801I50DCKR =| 296-3325-2-ND 4.55V Supply Monitor SC70-5 1560.00/3,000 TPS3809L30DBVR | 296-10917-1-ND 2.64V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 96 12 54 
TPS3801J25DCKR =| 296-3326-1-ND 2.25V Supply Monitor $C70-5 147 1.23 -98] | TPS3809L30DBVR | 296-10917-2-ND 2.64V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 819.00/3,000 
TPS3801J25DCKR | 296-3326-2-ND 2.25V Supply Monitor SC70-5 1560.00/3,000 TPS3809L30DBVT | 296-2632-1-ND 2.64V Supply Voltage Supervisor soT-23-3 | 92 70 52 
TPS3801K33DCKR | 296-3327-1-ND 2.93V Supply Monitor SC70-5 147 1.23 -98| | TPS3809L30DBVT | 296-2632-2-ND 2.64V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 95.75/250 
TPS3801K33DCKR__|296-3327-2-ND__|2.93V Supply Monitor $C70-5 1560.00/3,000 TPS3809L300DBVRQ1 | 296-15645-1-ND _|2.64V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 | 98 74 56 
TPS3801L30DCKR | 296-3328-1-ND 2.64V Supply Monitor $C70-5 147 1.23 .98] | TPS3809L30QDBVRQ1 | 296-15645-2-ND 2.64V Supply Voltage Supervisor SOT-23-3 960.00/3,000 
TPS3801L30DCKR | 296-3328-2-ND 2.64V Supply Monitor SC70-5 1560.00/3,000 TPS3813I50DBVT  |296-10918-1-ND | 5V Supervisor with Programmable SOT-23-6 | 2.25 1.80 1.40 
TPS3801T50DCKR =| 296-12385-1-ND. Ultra-Small Supply Voltage Supervisor | SC70-5 147 1.23 98 Watchdog Window 
TPS3801T50DCKR =| 296-12385-2-ND | Ultra-Small Supply Voltage Supervisor | SC70-5 1560.00/3,000 TPS3813I50DBVT | 296-10918-2-ND —_| 5V Supervisor with Programmable SOT-23-6 332.50/250 
TPS3802K33DCKR__| 296-12386-1-ND Ultra-Small Supply Voltage Supervisor |_SC70-5 1471.23 98 Watchdog Window 
TPS3802K33DCKR | 296-12386-2-ND Ultra-Small Supply Voltage Supervisor | SC70-5 1560.00/3,000 TPS3813U25DBVT —_‘| 296-10919-1-ND 2.5V Supervisor with Programmable | SOT-23-6 | 2.25 1.80 1.40 
TPS3802L30DCKR =| 296-13514-1-ND. Ultra-Small Supply Voltage Supervisor | SC70-5 147 1.23 98 Watchdog Window 
TPS3802L30DCKR | 296-13514-2-ND Ultra-Small Supply Voltage Supervisor | SC70-5 1560.00/3,000 TPS3813U25DBVT —_| 296-10919-2-ND 2.5V Supervisor with Programmable | SOT-23-6 332.50/250 
TPS3803-01DCKR =| 296-13405-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector SC70-5 81 61 AG Watchdog Window 
TPS3803-01DCKR | 296-13405-2-ND. Adj./1.5V Voltage Detector $C70-5 789.00/3,000 TPS3813K33DBVT | 296-10920-1-ND 3.3V Supervisor with Programmable | SOT-23-6 | 2.25 1.80 1.40 
TPS3803-01MDCKREP | 296-18151-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector SC70-5 1.60 1.28 96 Watchdog Window 
TPS3803-01MDCKREP | 296-18151-2-ND Adj./1.5V Voltage Detector SC70-5 2457.00/3,000 TPS3813K33DBVT | 296-10920-2-ND 3.3V Supervisor with Programmable | SOT-23-6 332.50/250 
TPS3803-010DCKREP | 296-21268-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector SC70-5 1.02 85 68 Watchdog Window 
TPS3803-01QDCKREP | 296-21268-2-ND Adj./1.5V Voltage Detector $¢70-5 904.00/2,000 TPS3813K33QDBVRQ1 | 296-23955-1-ND 3.3V Supervisor with Programmable S0T23-6 2.36 1.89 1.47 
TPS3803-01QDCKRQ1 | 296-16960-1-ND Adj./1.5V Voltage Detector $¢70-5 94 Ad 54 Watchdog Window NEW! 
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TEXAS = ; POWER SUPPLY PRODUCTS 13 TEXAS = . POWER SUPPLY PRODUCTS 
INstRuMENTS DIgi@pReel® (cont, RoHS Compliant Parts Available INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Tee Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS3B81SK3S0DBVROT | 296-25955-2-ND  |3.3V Supervisor with Programmable | SOT23-6 3969.00/3,000 TPS3837KSS0DBVROI | 296-15067-2-ND | 2.93V Low Current Monitor SO1-23-5 3900.00/3,000 
Watchdog Window NEW! TPS3837L30DBVT |296-3346-1-ND | 2.64V Low Current Monitor SOT-23-5 | 2.38 1.90 1.43 
TPS3813L30DBVT |296-10921-1-ND —_|3.0V Supervisor with Programmable | SOT-23-6 | 2.25 1.80 140) |TPS3e37L30DBVT _|296-3346-2-ND _| 2.64V Low Current Monitor SOT-23-5 332.50/250 
Watchdog Window TPS3837L300DBVRQ1 | 296-15668-1-ND | 2.64V Low Current Monitor SOT-23-5 | 225 180 140 
TPS3813L30DBVT | 296-10921-2-ND | 3.0V Supervisor with Programmable | SOT-23-6 332.50/250 TPS3837L300DBVRQ1 |296-15668-2-ND | 2.64V Low Current Monitor SOT-23-5 3900.00/3,000 
rpsasisezsonve eReaneentS bay Sine) eee cred mw eson | 225 180 149/ | LPS3838E8DBVT /296-8347-1-ND | 1.71V Low Current Monitor SOT-23-5 | 2.38 1.90 1.43 
-23479-1- . i i : . : TPS3838E18DBVT |296-3347-2-ND ‘| 1.71V Low Current Monit SOT-23-5 332.50/250 
TPS3818G25DRVT |296-23479-2-ND | 2.5V Supervisory Circuit NEW! 6-SON 332.50/250 eee See Muee oe 4 
d TPS3838E18QDBVRQ1 |296-15669-1-ND__| 1.71V Low Current Monitor SOT-23-5 | 2.25 1.80 1.40 
Fee SSO Beco ee Umm 5 cay, cubply Monitor Soe | 138g dileso 92] [TPS8638E1SODBVROT |296-15669-2-ND — ]1.71V Low Current Monitor S0T-23-5 | 3900.00/3,000 
TPSIR0-S30DBVRU] EGER RENNER O8V Bele Meokor SOTSEE TDS TOG 75 |TPS3838U25DBVT | 296-3348-1-ND | 2.25V Low Current Monitor SOT-23-5 | 238 190 1.43 
: PRY won : : 3 TPS3838J25DBVT | 296-3348-2-ND | 2.25V Low Current Monitor SOT-23-5 332.50/250 
TPS3820-330DBVRO1 2bgt eG Diem 2-22V Supply Monitor OT ee deen OOS 000 TPS3838K33DBVT |296-3349-1-ND —_| 2.93V Low Current Monitor S0T-23-5 | 238 1.90 1.43 
TPS3820-50DBVRQ1G4 | 296-19885-1-ND | 4.55V Supply Monitor SOT-23-5 | 1.25 1.00 75) |roesesacaapavt |ooea34a2-ND  |2.93V Low Current Monit a  aaplegiaga 
TPS3820-50DBVRQ1G4 | 296-19885-2-ND | 4.55V Supply Monitor SOT-23-5 1920.00/3,000 <PS3836K37D RVR BRCeEcaRIN 3.03 iow purent Monte ; Sore a3 3 vs 77a 
TPS3820-50DBVT__| 296-2635-1-ND__| 4.55V Supply Monitor S0T-23-5 | 139 116 93 peepee ; } F . d : 
1PS3820-50DBVT | 296-2635-2-ND ~~ |4.55V Supply Monitor 301035 173.25/950 TPS3838K33DRVR _|296-22631-2-ND | 2.98V Low Current Monitor 6-SON 3648.00/3,000 
7P$3820-500DBVRQ1 | 296-15647-1-ND | 4.55V Supply Monitor gor-23-5 | 1.25 1.00 75] |7PS3838K33QDBVRQ1 |296-15670-1-ND — /2.93V Low Current Monitor SOT-23-5 | 2.25 1.80 1.40 
TPS3820-50QDBVRQH | 296-15647-2-ND — /4.55V Supply Monitor SOT-23-5 1920.00/3,000 Latah se EN aa co aah oe ae 5 ee 8 
TPS3823-25DBVR | 296-3333-1-ND ‘| 2.25V Supply Monitor SOT-23-5 | 1.25 100 75 -3350-1- .64V Low Current Monitor -23- : . ‘ 
TPS3823-25DBVR | 296-3333-2-ND 2.25V Supply Monitor SOT-23-5 4920.00/3,000 TPS3838L30DBVT | 296-3350-2-ND 2.64V Low Current Monitor SOT-23-5 332.50/250 
TPS3823-250DBVRO1 | 296-15648-1-ND | 2.25V Supply Monitor S0T-235) 148 1.18 69) |TPS3838L300DBVRQ1 |296-15671-1-ND | 2.64V Low Current Monitor SOT-23-5 | 2.25 1.80 1.40 
TPS3823-250DBVRQ1 | 296-15648-2-ND | 2.25V Supply Monitor SOT-23-5 |  2265.00/3,000 TPS3838L300DBVRQ1 | 296-15671-2-ND | 2.64V Low Current Monitor SOT-23-5 3900.00/3,000 
TPS3823-30DBVR | 296-3334-1-ND ‘| 2.63V Supply Monitor SOT-23-5 | 1.24 1.03  .83| |TXBO101DBVR 296-21664-1-ND | 1-Bit Bidirectional Voltage Level SOT-23-6 | 80 60 45 
TPS3823-30DBVR | 296-3334-2-ND ‘| 2.63V Supply Monitor SOT-23-5 1608.00/3,000 Translator 
PS3823-300DBVRQ1 | 296-15649-1-ND__|2.63V Supply Monitor SOT-23-5 | 1.25 1.00 _.75| |TXBO101DBVR 296-21664-2-ND —_| 1-Bit Bidirectional Voltage Level SOT-23-6 780.00/3,000 
TPS3823-300DBVRQ1 | 296-15649-2-ND | 2.63V Supply Monitor SOT-23-5 7920.00/3,000 a ——— _fasetor caaeiae — —— 
TPS3823-33DBVR | 296-1357-1-ND 2.93V Supply Monitor SOT-23-5 1.13 95 76 8 aa -Bit Bidirectional Voltage Level 70- i . 45 
TPS3823-33DBVR | 296-1357-2-ND ‘| 2.93V Supply Monitor SOT-23-5 1473.00/3,000 Translator 
TPS3823-330DBVRQ1 | 296-15650-1-ND | 2.93V Supply Monitor SOT-23-5 | 1.39 1.16 93) |TXBO101DCUR 296-22861-2-ND —_| 1-Bit Bidirectional Voltage Level $C70-6 780.00/3,000 
TPS3823-33QDBVRQ1 | 296-15650-2-ND _|2.93V Supply Monitor SOT-23-5 1803.00/3,000 ices aS eter > Teaser trent scatall ak: ae a 
TPS3823-50DBVR | 296-3335-1-ND | 4.55V Supply Monitor S0T-235 | 126 105 64 -21927-1- -Bit Bidirectional Voltage Leve | : . AB 
TPS3823-50DBVR | 296-3335-2-ND ‘| 4.55V Supply Monitor SOT-23-5 1638.00/3,000 Translator 
TPS3823-50DBVT 996-10922-1-ND 4.55V Supply Monitor SOT-23-5 139 1.16 93) |TXBO101YZPR 296-21927-2-ND 1-Bit Bidirectional Voltage Level 6-DSBGA 780.00/3,000 
TPS3823-50DBVT | 296-10922-2-ND —_| 4.55V Supply Monitor SOT-23-5 173.25/250 Translator 
TPS3823-50QDBVRQ1 | 296-15651-1-ND 4.55V Supply Monitor SOT-23-5 1.25 1.00 75| | TXB0102DCKR 296-22862-1-ND 2-Bit Bidirectional Voltage Level 8-US8 117 98 78 
TPS3823-500DBVRO1 | 296-15651-2-ND _|4.55V Supply Monitor SOT-23-5 7920.00/3,000 Translator 
TPS3824-25DBVR ‘| 296-3336-1-ND 2.25V Supply Monitor SOT-23-5 139 116 93| | TXBO102DCKR 296-22862-2-ND 2-Bit Bidirectional Voltage Level 8-US8 1521 .00/3,000 
TPS3824-25DBVR | 296-3336-2-ND | 2.25V Supply Monitor SOT-23-5 1803.00/3,000 Translator 
TPS3824-25QDBVRQ1 | 296-15652-1-ND 2.25V Supply Monitor SOT-23-5 138 110 .83| | TXBO102YZPR 296-21961-1-ND 2-Bit Bidirectional Voltage Level 8-DSBGA 1.24 1.04 83 
TPS3824-25QDBVRQ1 | 296-15652-2-ND__|2.25V Supply Monitor SOT-23-5 | __2112.00/3,000 Translator 
TPS3824-30DBVR | 296-3337-1-ND |2.63V Supply Monitor S0T-235 1139 116 03] |TXB0102YZPR 296-21961-2-ND | 2-Bit Bidirectional Voltage Level 8-DSBGA 1611.00/3,000 
TPS3824-30DBVR | 296-3337-2-ND ‘| 2.63V Supply Monitor SOT-23-5 1803.00/3,000 Translator 
TPS3824-30QDBVRQH | 296-15653-1-ND — / 2.63V Supply Monitor SOT-23-5 | 1.38 1.10  .83] |TXBO104DR 296-21928-1-ND ABIL Bidirectional Voltage Level 14-SOIC | 150 1.20 90 
TPS3824-300DBVRQ1 | 296-15653-2-ND | 2.63V Supply Monitor SOT-23-5 |  2112.00/3,000 ansiator 
1P83824-33DBVR _|296-3338-1-ND __|2.93V Supply Monitor sot-23-5 | 121. 401 g1| |TXB0104DR 296-21928-2-ND ek Biiretiona Voltage Level 14-SOIC 1920.00/2,500 
TPS3824-33DBVR | 296-3338-2-ND | 2.93V Supply Monitor SOT-23-5 7572.00/3,000 ranslator_ 
PS3824-33QDBVRQ1 | 296-15654-1-ND | 2.93V Supply Monitor SOT-23-5 | 1.25 1.00 75] |1XBO104PWR 296-21929-1-ND ers Sitectonal Voltage Level 14-TSSOP) 150 1.20 .90 
TPS3824-330DBVRQ1 | 296-15654-2-ND — /2.93V Supply Monit SOT-23-5 1920.00/3,000 
1P83824-50DBVR  |296-1358-1-ND _|4.55V Supply Monitor SOT | 138 rik gg] | TXBOtO4PWR 296-21929-2ND [4B Bidirectional Voltage Level 14-Tss0P | — 1560.00/2,000 
TPS3824-50DBVR__| 296-1358-2-ND 4.55V Supply Monitor SOT-23-5 1803.00/3,000 Fans a0 
TPSgeze 00080 296-18688-1ND as8V Supa Mona Sor288 2 ‘ 75) |TXBO1040RGYRQ1 | 296-23689-1-ND 4-Bit directional Voltage Level 14-0FN | 158 1.27 95 
-! ~ -2- Hl upply Monitor -23-! 00/3, Le alee f: 
TeSs625 48081 206 296-1ND 2sV Supa Meni S08 255 125 a 1.00 75| |TXBO104QRGYRQ1 |296-23689-2-ND 4-Bit directional Volage Level 14-OFN 822.00/1,000 
~ - -2- i supply Monitor -23-! A fell lanl i 
Tesai25-<s0D6VR01 206-856--ND 2av Sup Mania s07.238 18 10 93) | TXB0104RGYR 296-21930-1-ND 4-Bit ldlrectional Voltage Level 14-0FN | 150 1.20 90 
ees cayayT RECEP TT acoy Soaly Soa SOT | ee aa] | TXBOTOARGYR 296-21880-2-ND_|4-Bt Bidirectional Vorage Level 14-0FN 780.00/1,000 
f | : ; i ‘ak 
TPS3825-50DBVT | 296-2637-2-ND 4.55V Supply Monitor SOT-23-5 156.00/250 Fansraror 
TPsa2-soopevRa 286-15657-1-ND av Supp Manor sor 288 139 16 gg) |780104ZxUR 296-20795-1-ND 4-Bt Bidretional Voltage Level 12-BGA | 150 120 90 
- - -2- . upply Monitor -23- 00/3, 7 uy Bet Seas . 
TPS3H2E DAV 2 2638-0 2 Sibo M anor Sora v9 7 14 om 9g] | TXB0104ZXUR 296-20795-2-ND 4-Bit ilretional Voltage Level 12-BGA 1920.00/2,500 
- -2638-2- ! upply Monitor -23- F ‘i aa Saataaaet e 
ream! neveab [230 Sky Mok Sres8| maven | [peocaewn eacamezno [elite |erssor| notoneom 
- ~ -2- . upply Monitor -23- .00/3, " oy tal Saeed z 
Tpsaege-sopevt 206.2099 AD 4s Su Monto S025 Fe 8 - is a gg| | ™x80106PWR 296-23759-2-ND 6:8 Blretional Votlage Level 16-TSSOP | — 1104.00/2,000 
- | -2-| i upply Monitor -23-! . = =a Saree - 
retcston!fetemais [18/90 tons gras | ‘Busia "| lieu (seamen [ttt in | isan | oeonao 
x ~ -2-| ¥ jupply Monitor -23- 00/3, e 9. Bit Bidirecti 2 
TPS3836E18DBVT | 296-3339-1-ND_ 1.71 Low Current Monitor s0T-23-5 | 238 100 14g] | BOIDERGYR = Gea ay BH Bidirectional Vottape Lave 1eOrN UOT O08 
TPS3836E18DBVT | 296-3339-2-ND _|1.71V Low Current Monitor SOT-23-5 332.50/250 yeocntin pit Bldiractianan i 3 
TPS3836E18ODBVROT |296-15660-1-ND__|1.71V Low Current Monitor SOT235 | 225 1a0 140) |MRIEOR | hace nage Level APA ||| B00. eo. ta 
TPS3836E18QDBVRQ1 | 296-15660-2-ND |1.71V Low Current Monitor SOT-23-5 |  3900.00/3,000 monet epi Bidiraci 7 
TPS3836H30DBVT |296-13003-1-ND |2.79V Low Current Monitor S0T-235 | 2.28 1.90 143] |ROIEZOR Eee tare vonage Level SOEGAS || 2800.00 800 
TPS3836H30DBVT | 296-13003-2-ND | 2.79V Low Current Monitor SOT-23-5 332.50/250 2863-1 Bit Bidirecti 03. 
TPS3836H30QDBVRO1 |296-15661-1-ND__|2.79V Low Current Monitor 807-235 | 2.25 1.80 14a] |OSIIDEVR EE terre nage Level sores) 8) De 
TPS3836H300DBVRQ1 |296-15661-2-ND | 2.79V Low Current Monitor S0T-23-5 | _ 3900.00/3,000 BGI “Bit Bidirectl ke 
TPS3836J25DBVT |296-3340-1-ND | 2.25V Low Current Monitor SOT-23-5 | 2.38 1.90 143] |POIPIDEVA Taam) | Siirectional Voltage Love SOLEE Se) ||, enon 
TPS3836J25DBVT | 296-3340-2-ND ‘| 2.25V Low Current Monitor SOT-23-5 332.50/250 1XS0101DCKR 296-22864-1-ND | 4-Bit Bidirectional Voltage Level 5070-6 80 60 45 
TPS3836J25MDBVTEP| 296-24012-1-ND |2.25V Low Current Monitor NEW! | SOT-23-5| 5.10 4.08 3.45 Tanke pete 
TPS3836J25MDBVTEP | 296-24012-2-ND__|2.25V Low Current Monitor MEW! | SOT-23-5 828.75/250 TXS0101DCKR 296-22864-2-ND —_|1-Bit Bidirectional Voltage-Level 5070-6 780.00/3,000 
TPS3836J250DBVRQ1 | 296-15662-1-ND | 2.25V Low Current Monitor S0T-23-5 | 225 180 140 Translator 
TPS3836J25QDBVRQ1 | 296-15662-2-ND 2.25V Low Current Monitor SOT-23-5 3900.00/3,000 TXS0101DRLR 296-22865-1-ND 1-Bit Bidirectional Voltage Level 6-SOT 80 60 45 
TPS3836K33DBVT | 296-3341-1-ND | 2.93V Low Current Monitor SOT-23-5 | 238 190 1.43 Translator 
TPS3836K33DBVT | 296-3341-2-ND 2.93V Low Current Monitor SOT-23-5 332.50/250 TXS0101DRLR 296-22865-2-ND —_| 1-Bit Bidirectional Voltage Level 6-SOT 1040.00/4,000 
TPS3836K33QDBVRQ1 | 296-15663-1-ND__|2.93V Low Current Monitor SOT-23-5 | 2.25 1.80 1.40 Translator 
‘TPS3836K330DBVROH | 296-15663-2-ND | 2.93V Low Current Monitor SOT-23-5 3900.00/3,000 TXS0102DCTR 296-21978-1-ND 2-Bit Bidirectional Voltage Level Sus 99 83 66 
TPS3836L30DBVT | 296-3342-1-ND | 2.64V Low Current Monitor SOT-23-5 | 238 190 1.43 Translator 
TPS3836L30DBVT | 296-3342-2-ND 2.64V Low Current Monitor SOT-23-5 332.50/250 TXS0102DCTR 296-21978-2-ND —_| 2-Bit Bidirectional Voltage Level sM8 1287.00/3,000 
TPS3836L30MDBVREP | 296-21269-1-ND  |2.64V Low Current Monitor SOT-23-5 | 4.88 391 3.04 Translator 
TPS3836L30MDBVREP | 296-21269-2-ND 2.64V Low Current Monitor SOT-23-5 8202.00/3,000 TXS0102DCUR 296-21931-1-ND 2-Bit Bidirectional Voltage Level 8-US8 99 83 66 
TPS3B36L300DBVRQT | 296-15664-1-ND  |2.64V Low Current Monitor S0T-23-5 | 225 180 140 Translator 
TPS3836L30QDBVRQ1 | 296-15664-2-ND  |2.64V Low Current Monitor SOT-23-5 |  3900.00/3,000 TXS0102DCUR 296-21931-2-ND | 2-Bit Bidirectional Voltage Level 8-US8 1287.00/3,000 
TPS3837E18DBVT | 296-3343-1-ND ‘| 1.71V Low Current Monitor SOT-23-5 | 238 190 1.43 Translator 
TPS3837E18DBVT | 296-3343-2-ND_—_| 1.71V Low Current Monitor SOT-23-5 332.50/250 TXS0102YZPR 296-21932-1-ND | 2-Bit Bidirectional Voltage Level 8-DSBGA | 105 88 70 
TPS3837E18QDBVRQ1 | 296-15665-1-ND__|1.71V Low Current Monitor SOT-23-5 | 2.25 1.80 1.40 Translator 
TPS3837E18QDBVRQ1 | 296-15665-2-ND —_|1.71V Low Current Monitor SOT-23-5 | 3900.00/3,000 TXSOT02VZPR 296-21932-2-ND | 2-Bit Bidirectional Voltage Level &-DSBGA 7365.00/3,000 
TPS3837J25DBVT | 296-3344-1-ND 2.25V Low Current Monitor SOT-23-5 238 1.90 1.43 Translator 
TPS3837J25DBVT | 296-3344-2-ND ‘| 2.25V Low Current Monitor SOT-23-5 332.50/250 TXS0104EDR 296-20696-1-ND | 4-Bit Bidirectional Voltage Level 14-SOIC | 163 130 98 
TPS3837J250DBVRQ1 | 296-15666-1-ND  |2.25V Low Current Monitor SOT-23-5 | 2.25 180 1.40 Translator 
7PS3837J250DBVRQ1 | 296-15666-2-ND _|2.25V Low Current Monitor SOT-23-5 | __3900.00/3,000 TXSO104EDR 296-20696-2-ND | 4-Bit Bidirectional Voltage Level 14-SOIC 2080.00/2,500 
TPS3837K33DBVT | 296-3345-1-ND | 2.93V Low Current Monitor S0T-23-5 | 2.38 1.90 143 Translator 
TPS3837K33DBVT | 296-3345-2-ND 2.93 Low Current Monitor SOT-23-5 332.50/250 TXSO104EPWR 296-20697-1-ND | 4-Bit Bidirectional Voltage Level 14-TSSOP| 1.63 130 98 
TPS3837K33MDBVREP | 296-21270-1-ND  |2.93V Low Current Monitor SOT-23-5 | 4.88 3.91 3.04 Translator 
TPS3837K33MDBVREP | 296-21270-2-ND  |2.93V Low Current Monitor SOT-23-5 | _ 8202.00/3,000 TXSO104EPWR 296-20697-2-ND | 4-Bit Bidirectional Voltage Level 14-TSSOP | 1690.00/2,000 
TPS3837K33QDBVREP | 296-20786-1-ND _|2.93V Low Current Monitor SOT-23-5 | 261 2.09 1.63 Translator 
TPS3837K330DBVREP | 296-20786-2-ND  |2.93V Low Current Monitor SOT-23-5 | _ 4386.00/3,000 TXSOTOZERGYR _/296-20098-1-ND | 4-Bit Bidirectional Voltage Level TFORN | 1.75 140 1.05 
TPS3837K33QDBVRQ1 | 296-15667-1-ND _|2.93V Low Current Monitor SOT-23-5 | 2.25 180 1.40 Translator 
* RoHS Compliant + CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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TXSOTOERGYR _|296-20698-2-ND | 4-Bit Bidirectional Voltage Level 74-OFN 970.00/1,000 TPS2835PWP 296-10885-5-ND | Invert Fast Sync. BUCK MOSFET Dw. |14-HTSSOP| 3.15 252 1.96 
Translator TPS2836D 296-2396-5-ND Non-Invert Fast Sync. BUCK FET Dvr. 8-SOIC 2.36 189 1.47 
TXSO104EYZTR 296-22001-1-ND —_| 4-Bit Bidirectional Voltage Level 12-DSBGA| 1.75 1.40 1.05) |TPS283sPWP 296-10886-5-ND | Non-Inverting Fast Sync. BUCK Te-HTSSOP| 3.71 2.97 2.31 
Translator MOSFET Driver 
TXSO104EYZTR 296-22001-2-ND —_| 4-Bit Bidirectional Voltage Level 12-DSBGA| — 2688.00/3,000 TPS2839PWP 296-10887-5-ND —_| Invert Fast Sync. BUCK MOSFET Dvr. |16-HTSSOP} 4.28 342 2.66 
Translator TPS2848PWP 296-10888-5-ND | MOSFET Driver with Regulator 14-HTSSOP| 3.60 288 2.24 
TXS0104EZXUR 296-20699-1-ND —_| 4-Bit Bidirectional Voltage Level 12-BGA | 1.75 1.40 1.05] |TPS2849PWwe 296-10889-5-ND | MOSFET Driver with Regulator 14-HTSSOP} 3.60 2.88 2.24 
Translator TPS2837D 296-2397-5-ND _| Invert Fast Sync. BUCK MOSFET Dvr. | 8-SOIC_| 3.60 288 2.24 
TXS0104EZXUR 296-20699-2-ND 4-Bit Bidirectional Voltage Level 12-BGA 2240.00/2,500 TPS28225D 296-19791-5-ND High-Freq. 4A Sync. MOSFET Driver 8-SOIC 155 = 1.24 93 
Translator TPS28225DRBT  |296-19792-1-ND | High-Freq. 4A Sync. MOSFET Driver | 8-SON | 143 114 86 
TXS0108EPWR 296-23011-1-ND 8-Bit Bidirectional Voltage Level 20-TSSOP) 2.00 1.60 1.20] |Tps2g225DRBT 296-19792-2-ND High-Freq. 4A Sync. MOSFET Driver 8-SON 499.50/250 
Translator TPS28226DR 296-22853-1-ND — |High-Freq. 4A Sync. MOSFET Driver | 8-SOIG | 143 114 86 
TXS0108EPWR 296-23011-2-ND 8-Bit Bidirectional Voltage Level 20-TSSOP 2080.00/2,000 TPS28226DR 296-22853-2-ND High-Freq. 4A Sync. MOSFET Driver 8-SOIC 1825.00/2,500 
Translator TPS28226DRBT _|296-22854-1-ND _ |High-Freq. 4A Sync. MOSFET Driver | 8-SON | 143 1.14 86 
TXS02612RTWR | 296-23869-1-ND —_| SDIO Port Expander NEW! 24-QFN | 1.41 1.18 94) |Tpsogo26DRBT — |296-22854-2-ND | High-Freq. 4A Sync. MOSFET Driver | 8-SON 199.50/250 
TxS02612RTWR___|296-23869-2-ND__| SDIO Port Expander NEW! 24-QFN 1833.00/3,000 uc2709DW 296-2398-5-ND | Dual High Speed MOSFET Driver 16-SOIG | 916 825 7.32 
TXS03121DRLR 296-22866-1-ND | Comparator with Output Voltage-Level | 6-SOT 96 80 64] | yC2710N 296-2399-5-ND High Current MOSFET Driver 8-Dip 910 7.28 6.15 
Translation -12113-5- i i 8-SOIG | 259 2.07 1.61 
TXS03121DRLR | 296-22866-2-ND | Comparator with Output Voltage-Level | 6-SOT 1664.00/4,000 poet cai ieaeaeogeg| Complementary Switch FET Driver or a 
Translation 2171-5 i i &Di 3.04. 243 1.89 
uc25430W 296-3355-5-ND | 2.5V Power Supply Monitor 1e-soic | 684 5.48 462) |U0/14N cacao) Complementary Switch FET Driver sea ee a 
UC2543N 296-3356-5-ND | 2.5V Power Supply Monitor 16-Dip | 684 5.48 4.62) | Uco715D 296-12172-5-ND | Complementary Switch FET Driver 8SOIC | 281 225 1.75 
uc2903DW. 296-2640-5-ND _| Quad Voltage Supply Monitor 18-SOlC_ | 5.30 4.24 3.58 with Aux Out 
UC3543DW 296-3357-5-ND 2.5V Power Supply Monitor 16-SOIG | 6.08 4.87 4.11] |yce2715DP 296-12173-5-ND | Complementary Switch FET Driver 16-SOIC | 281 2.25 1.75 
UC3543N 296-3358-5-ND 2.5V Power Supply Monitor 16-Dip 6.08 487 4.11 with Aux Out 
UC3544N 296-3359-5-ND 2.5V Power Supply Monitor 18-Dip | 4.59 3.68 286) |yc2715N 296-12174-5-ND | Complementary Switch FET Driver 8-Dip 281 2.25 1.75 
UC3903DW 296-2642-5-ND Quad Voltage Supply Monitor 18-SOIC 5.29 423 3.29 with Aux Out 
UC3910D 296-2644-5-ND 4-Bit DAC and Voltage Monitor 16-SOIC_| 5.70 4.56 3.85! | UC3706N 296-11242-5-ND__| Dual High Speed MOSFET Driver 16-Dip 510 4.08 3.45 
UC3910N 296-11346-5-ND | 4-Bit DAC and Voltage Monitor 16-Dip 5.70 4.56 3.85) [UC3709DW 296-2400-5-ND Dual High Speed MOSFET Driver 16-SOIC | 760 608 5.13 
UC39432D 296-11350-5-ND Precision Analog Controller 8-SOIC 8.91 803 7.12 UC3709N 296-11245-5-ND Dual High Speed MOSFET Driver 8-Dip 580 464 3.92 
UC39432N 296-11351-5-ND —_| Precision Analog Controller 8-Dip 891 8.03 7.12) /UC3710DW 296-2401-5-ND High Current MOSFET Driver 16-SOIC | 850 680 5.74 
UCC2946D 296-2645-5-ND Microprocessor Supervisor with 8-SOIC 3.49 279 217 UC3710N 296-11246-5-ND High-Current MOSFET Driver 8-Dip 6.50 520 4.39 
Watchdog Timer UC3710T 296-11247-5-ND__| High-Current MOSFET Driver T0-220-5 | 6.50 5.20 4.39 
UCC2946TPWRQ1 296-23028-1-ND Microprocessor Supervisor with 8-TSSOP 3.60 288 2.24 UC3714D 296-11253-5-ND High-Current MOSFET Driver 8-SOIG 281. 2.25 1.75 
Watchdog Timer - 5+ High-Current MOSFET Dri 16-SOIC | 2.81 2.25 1.75 
UCC2946TPWROT  |296-23028-2-ND | Microprocessor Supervisor with B-1SS0P | 4080.0072,000 Testa pees ahs ND High-Current MOSFET Driver BDip | 281 225 175 
Watchdog Timer UC3715D 296-11256-5-ND | High-Current MOSFET Driver 8-solc | 270 216 1.68 
Melee coca acum Microprocessor Suparvisor with BSOIG | 3.38 2:70 210) | Uc3715DP 296-11668-5-ND | Complementary Switch MOSFET 16-SOIC | 270 216 1.68 
atchdog limer rs i 
ucc3946N 296-11547-5-ND | Microprocessor Supervisor with 8-Dip | 304 243 1.89) boegrqey Se aGeCHran Master Driver ep 2702s 188 
a set Mi Er miners UCC2837D 296-2403-5-ND | N-FET Linear Regulating Controller 8-soic | 580 464 3.92 
SN75372D 296-3360-5-ND__ Dual MOSFET Driver ESOC | 24a 198 Tag} | UCC272000 ME iorodeccdeo | See | St 248 188 
$N75372DR 296-14958-1-ND | Dual MOSFET Driver 8SOIC | 225 1.80 1.35 -94433-5+ i fs 
SN75372DR 296-14958-2-ND | Dual MOSFET Driver 8-SOIC | —2880.00/2,500 Meer 2000OA I ‘Hist Sikten seer | SSO | Bt 248 184 
SN75372P 296-3361-5-ND | Dual MOSFET Driver 8-Dip 2.25 180 1.35 ORV RYESE! 
SN75374D 296-3362-5-ND | Quad MOSFET Driver 16-s0Ic | 2.72 218 1.70) |UCC272000RMR | 286-21434-1-ND TTMeroMneDe BOON) ||red® eek 1A 
TPS1100D 296-3379-5-ND [P-Channel MOSFET, Rise Time tons | 68-SOIC | 1.38 1.10 83 aga i 7 
TPS1100PWR 296-13383-1-ND | Single P-Channel Enhancement Mode | 8-TSSop | 141 118 94] |UCC2/200DRMR = /296-21434-2-ND Vighomicy eae ie $868 003,000 
MOSFETs UCC272000DDARQ1 |296-23593-1-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Frequency |  8-SO 3.31 265 2.06 
TPS1100PWR 296-13383-2-ND —_| Single P-Channel Enhancement Mode | 8-TSSOP 1250.00/2,000 High-Side/Low-Side Driver 
MOSFETs nan UCC272000DDARQ1 |296-23593-2-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Frequency | 8-SO 4630.00/2,500 
TPS1101D 296-3381-5-ND | P-Channel MOSFET, Rise Time 5.5nS | 8-SOIG | 2.00 160 1.20 High-Side/Low-Side Driver 
TPS1101PWR 296-13384-1-ND —_| Single P-Channel Enhancement Mode | 16-TSSOP| 1.88 1.50 1.13] | ycc27201D 296-21435-5-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, | @-soic | 311 249 1.94 
MOSFETs High-Side/Low-Side Driver 
TPST101PWR 296-13364-2-ND [Single P-Channel Enhancement Mode | 16-TSSOP | 1950.00/2,000 uce27201DDA 296-21436-5-ND  |120V Boot, 3A Peak, High Frequency, | 8-HSOIC | 3.11 249 1.94 
MOSFETs High-Side/Low-Side Driver ' : : 
TPS1120D 296-1352-5-ND —_| Dual P-Channel MOSFET 8SOIC | 188 1.50 1.13) UCC2720TDRMR _/296-21437-1-ND __|120V Boot, 3A Peak, High Frequency, | 8-SON | 279 204 174 
TPS1120DR 296-1352-1-ND | Dual P-Channel MOSFET 8-SOIC | 1.75 140 1.05 High-Side/Low-Side Driver 
TPS1120DR 296-1352-2-ND Dual P-Channel MOSFET _ 8-SOIC 2240.00/2,500 UCC27201DRMR | 296-21437-2-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, | 8-SON 4686.00/3,000 
TPS2811D 296-2385-5-ND __| Dual 2A Invert MOSFET Driver 8SOIC | 238 1.90 1.43 High-Side/Low-Side Driver 
TPS2811P 296-3363-5-ND | Dual 2A HS Invert MOSFET Driver 8-Dip 2.38 1.90 1.43} | UCc272010QDDARQI | 296-23835-1-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Freq. High- | 8-HSOIC | 3.31 265 2.06 
TPS2811PW 296-15640-5-ND | Dual 2A HS Invert MOSFET Driver 8-TSSOP | 245 197 1.53 Side/ Low-Side Driver NEW! 
TPS2812D 296-3364-5-ND | Dual 2A HS Non-Invert FET Driver 8-SOIC | 1.78 1.42 1.07} |UCC272010DDARQ1 | 296-23835-2-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Freq. High- | 8-HSOIC 4630.00/2,500 
TPS2812P 296-3365-5-ND —_| Dual 2A HS Non-Invert FET Driver 8-Dip 158 126 95 Side/ Low-Side Driver NEW! 
TPS2812PWR 296-15139-1-ND Dual 2A HS Non-Invert FET Driver 8-TSSOP. 1.38 1.10 83] |UCC27321D 296-13670-5-ND Single 9A High Speed Low-Side 8-SOIC 270 216 1.68 
TPS2812PWR 296-15139-2-ND | Dual 2A HS Non-Invert FET Driver 8-TSSOP 7430.00/2,000 MOSFET Driver with Enable 
TPS2813D 296-1356-5-ND Dual 2A High Speed Complementary 8-SOIC 2.36 1.89 1.47) /UCC27321DGN 296-13671-5-ND —_| Single 9A High Speed Low-Side 8-MSOP | 3.38 270 2.10 
MOSFET Driver MOSFET Driver with Enable 
TPS2813DR 296-1356-1-ND | Dual 2A Complementary MOSFET Dvr.| 8-SOIG | 2.00 1.60 1.20) |ucc27321P 296-13672-5-ND —_| Single 9A High Speed Low-Side 8-Dip 315 252 1.96 
TPS2813DR 296-1356-2-ND | Dual 2A Complementary MOSFET Dvr.| 8-SOIC 2560.00/2,500 MOSFET Driver with Enable 
TPS2813P 296-2386-5-ND___| Dual 2A Complementary MOSFET Dvr. | _ 8-Dip 2.36 1.89 1.47| |ucc273220 296-13673-5-ND | Single 9A High Speed Low-Side 8SOIG | 270 216 1.68 
TPS2813PWR 296-3367-1-ND [Dual 2A Complementary MOSFET Dvr.| 8-TSSOP | 2.00 1.60 1.20 MOSFET Driver with Enable 
TPS2813PWR 296-3367-2-ND | Dual 2A Complementary MOSFET Dvr. | 8-TSSOP 2080.00/2,000 UCC27322DGN 296-13674-5-ND | Single 9A High Speed Low-Side 8-MSOP | 293 2.34 1.82 
TPS2814D 296-3368-5-ND  |Dual 2AHigh Speed MOSFET Driver | 8-SOIGC | 1.38 110 83 MOSFET Driver with Enable 
TPS2814P 296-2387-5-ND | Dual 2A MOSFET Driver 8-Dip 1.38 110  .83) |UCC27322P 296-13675-5-ND | Single 9A High Speed Low-Side 8-Dip 315 252 1.96 
TPS2814PWR 296-3369-1-ND___| Dual 2A MOSFET Driver 8-TsSoP | 1.25 1.00.75 MOSFET Driver with Enable 
TPS2814PWR 296-3369-2-ND | Dual 2A MOSFET Driver 8-TSSOP 7300.00/2,000 UCC273230 296-12528-5-ND |4AHigh Speed Dual MOSFET Driver | 6-SOIG_ | 190 152 1.14 
TPS2815D 296-2388-5-ND | Dual 2A NAND MOSFET Driver 8-SOIC | 190 1.52 1.14] |UCC27323DGN 296-12529-5-ND © |4AHigh Speed Dual MOSFET Driver | 8-MSOP | 215 1.72 1.29 
TPS2815P 296-3370-5-ND | Dual 2A HS NAND MOSFET Driver 8-Dip 4.90 152 144) |UCC27323P 296-12530-5-ND | 4A High Speed Dual MOSFET Driver 8-Dip 225 180 1.35 
TPS2816DBVR 296-3371-1-ND | 2A HS Inverting MOSFET Driver SOT-23-5 | 148 118 89) |UCC27324D 296-12531-5-ND | 4A Dual HS Low-Side MOSFET Driver | 8-SOIG | 203 162 1.22 
TPS2816DBVR 296-3371-2-ND___| 2A HS Inverting MOSFET Driver S0T-23-5 | 2265.00/3,000 UCC27324DGN 296-12532-5-ND __|4A Dual HS Low-Side MOSFET Driver | 8-MSOP | 2.25 1.80 1.35 
TPS2817DBVR 296-3372-1-ND | 2A HS Non-Invert MOSFET Driver SoT-23-5 | 148 1.18 69) [UCC27324P 296-12533-5-ND  |4A Dual HS Low-Side MOSFET Driver | 8-Dip 2.25. 1.80 1.35 
TPS2817DBVR 296-3372-2-ND | 2A HS Non-Invert MOSFET Driver S0T-23-5 | 2265.00/3,000 UCC27324QDRQ1 | 296-23486-1-ND —_| 4A Dual High Speed Low-Side 8-solc | 257 206 1.60 
TPS2818DBVR 296-3373-1-ND —_| 2A HS Inverting MOSFET Driver SOT-23-5 | 148 118 89 MOSFET Driver NEW! 
TPS2818DBVR 296-3373-2-ND | 2A HS Inverting MOSFET Driver SOT-23-5 |  2265.00/3,000 UCC27324QDRQ1 | 296-23486-2-ND —_| 4A Dual High Speed Low-Side 8-SOIC 3590.00/2,500 
TPS2818MDBVREP_|296-23101-1-ND__| 2A HS Inverting MOSFET Driver SOT-23-5 | 2.79 2.24 1.74 MOSFET Driver NEW! 
TPS2818MDBVREP |296-23101-2-ND | 2A HS inverting MOSFET Driver S0T-23-5 |  4686.00/3,000 UCC27325D 296-12534-5-ND  |4AHigh Speed Dual MOSFET Driver | 8-SOIG | 213 1.70 1.28 
TPS2819DBVR 296-3374-1-ND | 2A HS Non-Invert MOSFET Driver SOT-23-5 | 148 1.18 89) [UCC27325DGN 296-12535-5-ND —_|4A High Speed Dual MOSFET Driver_| 8-MSOP | 248 1.98 1.54 
TPS2819DBVR 296-3374-2-ND | 2A HS Non-Invert MOSFET Driver SOT-23-5 |  2265.00/3,000 UCC27325P 296-12536-5-ND | 4A High Speed Dual MOSFET Driver 8-Dip 2.38 190 143 
TPS2819MDBVREP |296-23102-1-ND | 2A HS Inverting MOSFET Driver SOT-23-5 | 279 224 1.74) |UCC27423D 296-15864-5-ND | 4A Dual HS Low-Side MOSFET Driver | 8-SOIC | 259 207 1.61 
TPS2819MDBVREP_|296-23102-2-ND _| 2A HS Inverting MOSFET Driver SOT-23-5 | _4686.00/3,000 UCC27423DGN 296-15865-5-ND | 4A Dual HS Low-Side MOSFET Driver | 8-MSOP | 238 190 1.43 
TPS2828DBVR 296-1986-1-ND | 2AHS Inverting MOSFET Driver $0T-23-5 | 143 1.14 86) |UCC27423P 296-15866-5-ND | 4A Dual HS Low-Side MOSFET Driver | 8-Dip 259 2.07 1.61 
TPS2828DBVR 296-1986-2-ND | 2A HS Inverting MOSFET Driver S0T-23-5 | 2190.00/3,000 UCC274240 296-15867-5-ND __|4A Dual HS Low-Side MOSFET Driver |_8-SOIG_| 2.25 1.80 1.35 
TPS2829DBVR 296-1987-1-ND | 2A HS Non-Invert MOSFET Driver SOT-23-5 | 143 1.14 86) [UCC27424DGN 296-15868-5-ND  |4A Dual HS Low-Side MOSFET Driver | 8-MSOP | 236 1.89 1.47 
TPS2829DBVR 296-1987-2-ND | 2A HS Non-Invert MOSFET Driver S0T-23-5 | 2190.00/3,000 UCC27424MDGNREP | 296-22533-1-ND | 4A Dual HS Low-Side MOSFET Driver | 8-MSOP | 5.40 4.32 3.36 
TPS2830D 296-2390-5-ND | Non-Inverting Fast Sync. BUCK 14-SOIC | 3.15 252 1.96] |UCC27424MDGNREP |296-22533-2-ND | 4A Dual HS Low-Side MOSFET Driver | 8-MSOP 7560.00/2,500 
MOSFET Driver UCC27424P 296-15869-5-ND | 4A Dual HS Low-Side MOSFET Driver | 8-Dip 236 189 147 
TPS2830PWP 296-3376-5-ND | Non-Inverting Fast Sync. BUCK THTSSOP| 3.15 252 1.96) |ucc27425D 296-15870-5-ND | 4A Dual HS Low-Side MOSFET Driver | _8-SOIGC_| 236 189 1.47 
MOSFET Driver UCC27425DGN 296-15871-5-ND | 4A Dual HS Low-Side MOSFET Driver | 8-MSOP | 236 1.89 147 
TPS2831D 296-2391-5-ND —_| Invert Fast Sync. BUCK MOSFET Dvr. | 14-SOIC | 3.15 252 196) |ucc27425P 296-15872-5-ND | 4A Dual HS Low-Side MOSFET Driver | 8-Dip 236 189 41.47 
TPS2831PWP 296-3377-5-ND _| Invert Fast Sync. BUCK MOSFET Dvr. |14-HTSSOP| 3.15 252 1.96) |UcC37321D 296-13684-5-ND —_| Single 9A High Speed Low-Side BSOIc | 248 198 1.54 
TPS2832D 296-2392-5-ND | Non-Invert Fast Sync. BUCK FET Dvr. | 8-SOIG | 293 234 1.82 MOSFET Driver with Enable 
TPS2833D 296-2393-5-ND___| Invert Fast Sync. BUCK MOSFET Dvr. | 8-SOIC_| 2.93 2.34 _1.82| |UCC37321DGN 296-13685-5-ND | Single 9A High Speed Low-Side 8-MSOP | 2.70 2.16 1.68 
TPS2834D 296-2394-5-ND _|Non-Invert Fast Sync. BUCK FET Dvr. | 14-SOIC | 259 207 1.61 MOSFET Driver with Enable 
TPS2834PWP 296-3378-5-ND | Non-Invert Fast Sync. BUCK FET Dvr. |14-HTSSOP| 3.15 252 1.96) |ucc37321P 296-13686-5-ND | Single 9A High Speed Low-Side 8-Dip 293 234 1.82 
TPS2835D 296-2395-5-ND _| Invert Fast Sync. BUCK MOSFET Dvr. | 14-SOIC | 3.15 252 1.96 MOSFET Driver with Enable 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Uct37322D 296-13687-5-ND _| Single 9A High Speed Low-Side BS0IC | 248 198 1.54] |TPS2030P 296-3392-5-ND | 900mA, 2.7V-5.5V Hot-Swap High- BDip | 215 172 129 
MOSFET Driver with Enable Side MOSFET Switch 
UCC37322DGN 296-13688-5-ND —_| Single 9A High Speed Low-Side smsop | 270 216 1.68) [TPS2031D 296-2566-5-ND | 900mA, 2.7V-5.5V Hot-Swap High- BsoIc | 235 188 141 
MOSFET Driver with Enable Side MOSFET Switch 
UCC37322P 296-13689-5-ND —_| Single 9A High Speed Low-Side 8-Dip | 293 234 1.82| |TPS2032D 296-2567-5-ND | 1.5A, 2.7V-5.5V Hot-Swap High-Side | 8-SOIG | 235 188 1.41 
MOSFET Driver with Enable MOSFET Switch 
UCC37323D 296-15691-5-ND | Dual 4A High Speed Low-Side, Power | 8-SOIC | 1.78 1.42 1.07) |TPS2033D 296-2568-5-ND | 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap High-Side | 8-SOIG | 235 188 1.41 
MOSFET Driver MOSFET Switch 
UCC37323DGN 296-15692-5-ND | Dual 4A High Speed Low-Side, Power | 8-MSOP | 2.03 1.62 1.22) |TPS2033P 296-12235-5-ND | 1.65A, 2.7V-5.5V Hot-Swap High-Side | 8-Dip | 245 1.72 1.29 
MOSFET Driver MOSFET Switch 
UCC37323P 296-15693-5-ND | Dual 4A High Speed Low-Side, Power | 8-Dip | 203 1.62 1.22) |TPS2034D 296-2569-5-ND | 3A, 2.7V-5.5V Hot-Swap High-Side 8SOIG | 235 188 1.41 
MOSFET Driver MOSFET Switch 
UCC37324D 296-15694-5-ND | Dual 4A High Speed Low-Side, Power | 8-SOIC | 1.88 1.50 1.13) |TPS2034P 296-12236-5-ND | 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap High-Side | 8-Dip | 235 188 141 
MOSFET Driver MOSFET Switch 
UCC37324DGN 296-15695-5-ND | Dual 4A High Speed Low-Side, Power | 8-MSOP | 213 1.70 1.28) |TPS2041AD 296-3393-5-ND adm, 27V-5.8¥ High-Side MOSFET| 8-SOIC | 193 1.54 1.16 
MOSFET Driver wite 
UCC37324P 296-15696-5-ND | Dual 4A High Speed Low-Side, Power | 8-Dip 213 1.70 1.28] |TPS2041BD 296-22880-5-ND aera High-Side MOSFET | 16-SOIC 1.30 1.04 78 
MOSFET Driver witc! 
UCC37325D 296-15697-5-ND | Dual 4A High Speed Low-Side, Power | 8-SOIC 213 1.70 1.28] | TPS2041BDBVR 296-21263-1-ND ere High-Side MOSFET | SOT-23-5] 143 119 95 
MOSFET Driver witc! 
UCC37325DGN 296-15698-5-ND | Dual 4A High Speed Low-Side, Power | 8-MSOP | 213 1.70 1.28] |1TPS2041BDBVR 296-21263-2-ND erica High-Side MOSFET | SOT-23-5 1854.00/3,000 
MOSFET Driver wit 
UCC37325P 296-15699-5-ND —_| Dual 4A High Speed Low-Side, Power | 8-Dip 213 1.70 1.28] | TPS2041BDGN 296-18930-5-ND perce High-Side MOSFET | 8-MSOP | 1.55 1.24 93 
MOSFET Driver witc! 
UCD7100PWP 296-18042-5-ND —_| Digital Control Compatible Single Low |14-HTSSOP] 248 1.98 1.54) |TPS2041D 296-3394-5-ND suOms, 275.5 High-Side MOSFET | 8-SOIC | 268 215 1.67 
Side +4A MOSFET Driver witcl Ss ; 
UCD7201PWP 296-17924-5-ND | MOSFET Driver with Single Common |14-HTSSOP| 3.04 2.43 1.89] | TPS2041P 296-2570-5-ND pee High-Side MOSFET 8-Dip 2.39 1.91 1.49 
Current Sense witc! 
Power Distribution Switches TPS2042AD 296-3395-5-ND | Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-| 8-SOIC | 235 188 1.41 
TPS2010AD 296-2555-5-ND 0.2A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET esoic | 238 190 143 Side MOSFET Switch , 
Switch TPS2042BDGN 296-17060-ND Dual (in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-| 8-MSOP | 215 1.72 1.29 
TPS2010APWP 296-3384-5-ND  |0.2A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET |14-HTSSOP) 213 1.70 1.28) ae SiGATUACNG Dean NET Sitch WWESV HGR ESOC} Tee 
Switch IS All a , O.7A, 2.7V-5. 7 - i F El 
TPS2010PWR 296-3385-1-ND 0.2A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET | 14-TSSOP| 2.38 1.90 1.43 Side MOSFET Switch ; 
Switch TPS2042BDR 296-17002-2-ND | Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-| 8-SOIC 2145.00/2,500 
TPS2010PWR 296-3385-2-ND | 0.2A, 2.7V-5.5V High-Si - f Side MOSFET Switch 
; toh slde MOSFET |-14sTeS08") " -2g70,002,000 TPS2042BDRBT  |296-23966-1-ND | Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5VHigh-| 8-SON | 1.90 152 1.14 
Switch 
TPS2011AD 296-2556-5-ND 0.6, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET | 8-SOIG | 238 190 1.43 Side MOSFET Switch NEW! 
Swi Dene Tesz042B0RBT | 296-28966-2-ND [Dual (1iv2ou), 0.78, 2.7V-5.5V High-| SON 266.00/250 
g Gel x igh-Si Fy ide witch NEW! 
AT SEO VIET: zo Tee e Ne pars SION High Side MOSEET: = AEHTSSORY 298) 190° 1:49) || ppse04en 296-3396-5-ND | Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-| 8-SOIC | 3145 252 1.96 
-3386-5- 5 BV High-Si Side MOSFET Switch 
ey coke cm| “one OY Migt-Side MOSFET | 8-S0IG | 238 1.89 147) Tpep0oDR 296-3396-1-ND [Dual (tin/2out), 0.7A, 2.7V-5.5VHigh-| 6-SOIC | 288 237 1.80 
TPS2012AD 296-2557-5-ND _|1.0A,2.7V-5.5V High-Side MOSFET | 8-S0IC | 2.98 190 143] | ocsone sae saeIND ae bie Aa As eiuicte| S00 ie86p Boi 
Switch 3396-2" OTA, 2.7V-5. r | 8 50/2, 
4957-5- 5 BV High-Si - Side MOSFET Switch 
TpSem UP Sauce a eM onic hot Side MOSFET | &S0IG | 286 189 1471 | Tpgoo4oP 296-2571-5-ND | Dual (tin/2out), 900mA, 2.7V-5.5V | 8-Dip | 288 231 1.80 
-2558-5- 5 BV High-Si i High-Side MOSFET Switch 
TPS2013AD 296-2558-5-ND 1A, 27¥ 5.5V High-Side MOSFET | 8-SOIG | 238 190 1.43] |rpeoq4gap co ocCPERT Tle en a i, ar 2V58u aedeninlll aige: ay eel 
= = a ae a igh-Side wite! 
TPS2013APWPR | 206-17531-1-ND 22K, 27 5.5V High-Side MOSFET _|THTSSOP] 2.13 170 128) |rpeoq4app 296-17211-5-ND Triple (in/Sout) O7A 2-7V-5.5V seceoiee'| ag: eRe. HH 
eeataee Peres . High-Side MOSFET Switch 
TPS2013APWPR | 296-17531-2-ND 224,27 5.5V High-Side MOSFET | 14-HTSSOP| —2210.00/2,000 = pS90430 SBEDETEEND Triple Vin/Sout, S00mA, 27VSEV | 1e-S0I 1 aS 325 OT 
a ie caies ; High-Side MOSFET Switch 
TPS2013D peace 08. 2.7V-5:5V High-SideMOSFET | @-SOIG | 236 188 147) | Tps204a0R 296-2572-1-ND | Triple (2in/out), 0.7A, 2.7V-5.5V 16-S0IC | 365 292 227 
Ser et anne : High-Side MOSFET Switch 
TPS2013DR Peieeeaucm| 20. 2.7V-5:5V High-Side MOSFET | @-SOIG | 238 1-90 1.43) | Tps204a0R 296-2572-2-ND _| Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7V-5.5V j6-Solc | —5102.50/2,500 
to High-Side MOSFET Switch 
TPS2013DR cob t3o2-2.Nb pei High-Side MOSFET | 8-SOIC 3040.00/2,500 TPS2044AD 296-3399-5-ND | Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V je-soic | 3.06 245 1.91 
— High-Side MOSFET Switch 
TPS2013PWR 296-3388-1-ND (ena High-Side MOSFET 14-TSSOP | 2.38 1.90 1.43) | Tpgoq4qp 296-18931-5-ND | Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V 16-solc | 230 1.84 1.38 
fee High-Side MOSFET Switch 
TPS2013PWR 296-3388-2-ND 1A, 27V5.5V High-Side MOSFET | 14-TssoP | — 2470.00/2,000 qpe00uaD T9EAGEG-S-ND | Ouad (in/dout), 0.78, 2.7V-55V FESO} 506 205 15 
fi a High-Side MOSFET Switch 
TPS2014D 296-1354-5-ND eee High-Side MOSFET | 8-SOIC ) 4.93 3.95 3.07) /tpgoo45qp 296-3400-5-ND  |500mA, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET | 8-SOIG | 1.68 1.34 1.01 
: i Switch 
TPS2014DR 296-1354-1-ND eee High-Side MOSFET 8SOIC ) 4.50 3.60 2.80) | tpsao450 296-2573-5-ND  |440mA, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET| 8-SOIC | 268 2415 1.67 
- , Switch 
TPS2014DR 296-1354-2-ND oeah ey High-Side MOSFET 8-SOIC 6300.00/2,500 TPS2045DR 296-2573-1-ND | 440mA, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET| 8-SOIC | 239 191 1.49 
> - - Switch 
TPS2014P 296-3389-5-ND oa High-Side MOSFET 8-Dip 450 3.60 2.80) | tpszo45DR 296-2573-2-ND | 440mA, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET | 8-SOIC 3340.00/2,500 
: 7 Switch 
TPS2015D 296-1355-5-ND ae High-Side MOSFET 8SOIC | 4.93 3.95 3.07) fTpgz045P 296-3402-5-ND _|500mA, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET | 8-Dip 239 191 1.49 
, ; Switch 
TPS2015DR 296-1355-1-ND | 1.0A, 4V-5.5V High-Side MOSFET 8SOIC | 450 3.60 2.80) | Tpszo46ap 296-3403-5-ND | Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7V-5.5V 8solc | 223 178 1.34 
Switch 
High-Side MOSFET Switch 
TPS2015DR 296-1355-2-ND baad High-Side MOSFET 8-SOIC 6300.00/2,500 TPS2046BDR 296-17246-1-ND | Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7V-5.5V 8-SOIC | 1.38 110 83 
ean ; High-Side MOSFET Switch 
TPS2015P 296-3390-5-ND 1.0A, 4V-5.5V High-Side MOSFET 8-Dip 450 3.60 280) | Tps2046BDR 296-17246-2-ND | Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7V-5.5V 8-SOIC 1760.00/2,500 
Switch Zon High-Side MOSFET Switch 
TPS2020D 296-2560-5-ND 0.22A, 2.7V-5.5V Hot-Swap High-Side | 8-SOIC 2.35 1.88 1.41) | Tps2046D 296-2574-5-ND Dual (1in/2out), 440mA, 2.7V-5.5V 8-SOIC 3.06 245 1.91 
MOSFET Switch ee High-Side MOSFET Switch 
TPS2021D 296-2561-5-ND 0.66A, 2.7V-5.5V Hot-Swap High-Side | 8-SOIC 2.35 1.88 1.41) |TPS2046DR 296-2574-1-ND Dual (Tin/2out), 0.345A, 2.7V-5.5V 8-SOIC 277 2.22 173 
MOSFET Switch High-Side MOSFET Switch 
TPS2021IDRQ1 296-23678-1-ND Oe ee cae HokewraD High-Side | 8-SOIC 2.25 1.80 1.40) |TPs2046DR 296-2574-2-ND Dual (1in/2out), 0.3454, 2.7V-5.5V 8-SOIC 3875.00/2,500 
witcl High-Side MOSFET Switch 
TPS2021IDRQ1 296-23678-2-ND 0.66A, 2.7V-5.5V Hot-Swap High-Side | 8-SOIC 3150.00/2,500 TPS2046P 296-3405-5-ND Bat (1in/2out), 0.345A, 2.7V-5.5V 8-Dip 277 2.22 1.73 
MOSFET Switch tas High-Side MOSFET Switch 
TPS2022D 296-2562-5-ND | 1.1, 2.7V-5.5V Hot-Swap High-Side | 8-SOIC | 235 1.88 141) /Tps2047AD 296-3406-5-ND —_| Triple (2in/Sout), 0.345A,2.7V-5.5V | 16-SOIC | 250 200 1.56 
MOSFET Switch a High-Side MOSFET Switch 
TPS2023D 296-2563-5-ND | 1.65A, 2.7V-5.5V Hot-Swap High-Side | 8-SOIC | 235 1.88 141) |Tps2047BD 296-17403-5-ND | Triple (2in/Sout), 0.345A,2.7V-5.5V | 16-SOIC | 2.08 166 1.25 
MOSFET Switch hee High-Side MOSFET Switch 
TPS2023P 296-12233-5-ND | 1.65A, 2.7V-5.5V Hot-Swap High-Side | 8-Dip | 215 1.72 1.29) [TPs2047D 296-2575-5-ND | Triple (2in/Sout), 440mA, 2.7V-5.5V | 16-SOIC | 421 337 262 
MOSFET Switch a High-Side MOSFET Switch 
TPS2024D 296-2564-5-ND | 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap High-Side | 8-SOIC | 235 1.88 141) /TPS2047DR 296-2575-1-ND | Triple (2in/Sout), 0.345A,2.7V-5.5V | 16-SOIC | 383 3.06 238 
MOSFET Switch High-Side MOSFET Switch 
TPS2024DR 296-2564-1-ND | 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap High-Side | 8-SOIC | 215 1.72 1.29) |TPS2047DR 296-2575-2-ND | Triple (2in/3out), 0.3454, 2.7V-5.5V | 16-SOIC 5355.00/2,500 
MOSFET Switch High-Side MOSFET Switch 
TPS2024DR 296-2564-2-ND | 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap High-Side | 8-SOIC 2752.50/2,500 TPS2048AD 296-3408-5-ND | Quad (2in/4out), 0.3454, 2.7V-5.5V | 16-SOIC | 279 224 1.74 
MOSFET Switch High-Side MOSFET Switch 
TPS2024P 296-12234-5-ND _|2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap High-Side | 6-Dip | 215 1.72 1.29) |TPS2048DR 296-3409-1-ND | Quad (2in/4out), 0.3454, 2.7V-5.5V | 16-SOIC | 4.88 3.91 3.04 
MOSFET Switch High-Side MOSFET Switch 
TPS2030D 296-2565-5-ND | 300mA, 2.7V-5.5V Hot-Swap High- 8SOIC | 235 1.88 1.41] [TPS2048DR 296-3409-2-ND | Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7V-5.5V | 16-SOIC 6835.00/2,500 
Side MOSFET Switch High-Side MOSFET Switch 
TPS2030IDRQ1 296-18668-1-ND | 300mA, 2.7V-5.5V Hot-Swap High- 8SOIG | 225 180 1.40] |TPS2049D 296-21264-5-ND | Single Channel, 100mA, 2.7V-5.5V 8SOIG | 138 115 92 
Side MOSFET Switch Power Switch 
TPS2030IDRQ1 296-18668-2-ND | 300mA, 2.7V-5.5V Hot-Swap High- 8-SOIC 3150.00/2,500 TPS2051AD 296-3410-5-ND | 900mA, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET | 8-SOIGC | 1.70 1.36 1.02 
Side MOSFET Switch Switch 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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1% TEXAS = o POWER SUPPLY PRODUCTS 1 TEXAS _ : POWER SUPPLY PRODUCTS 
INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INstRuMENTs Digi@Reel’ (cont, RoHS Compliant Parts Available 
Tre Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. il 25 100 
TPS2051BDBVR 296-21265-1-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET SOT-23-5 | 1.43 1.19 -95| | TPS2061DGNR 296-17225-1-ND Current-Limited, Power-Distribution 8-MSOP 1.68 81.34 1.01 
Switch Switch 
TPS2051BDBVR 296-21265-2-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET SOT-23-5 1854.00/3,000 TPS2061DGNR 296-17225-2-ND Current-Limited, Power-Distribution 8-MSOP 2145.00/2,500 
Switch Switch 
TPS2051BDGNR 296-17313-1-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET 8-MSOP 1.44 1.20 96] | TPS2062ADR 296-23100-1-ND 2-Ch., Current-Limited, Power- 8-SOIC 1.78 142 1.07 
Switch Distribution Switch 
TPS2051BDGNR 296-17313-2-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET 8-MSOP 1560.00/2,500 TPS2062ADR 296-23100-2-ND 2-Ch., Current-Limited, Power- 8-SOIC 2272.50/2,500 
Switch Distribution Switch 
TPS2051BDR 296-16987-1-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET 8-SOIC 1.438 1.19 95} | TPS2062ADRBR 296-23325-1-ND 2-Ch., Current-Limited, Power- 8-SON 1.78 142 1.07 
Switch Distribution Switch 
TPS2051BDR 296-16987-2-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET 8-SOIC 1545.00/2,500 TPS2062ADRBR 296-23325-2-ND 2-Ch., Current-Limited, Power- 8-SON 2727.00/3,000 
Switch Distribution Switch 
TPS2051BQDRQ1 296-23725-1-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET 8-SOIC 143° 1.14 .86| | TPS2062D 296-18933-5-ND 1A, 2.7V-5.5V Dual High-Side 8-SOIC 1.90 152 1.14 
Switch NEW! MOSFET Switch 
TPS2051BQDRQ1 296-23725-2-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET 8-SOIC 1825.00/2,500 TPS2062DGN 296-17536-5-ND 1.5A, 2.7V-5.5V Dual High-Side 8-MSOP 215 1.72 1.29 
Switch NEW! MOSFET Switch 
TPS2051D 296-2576-5-ND 900mA, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET | 8-SOIC 2.59 2.07 1.61 TPS2062DR-1 296-21658-1-ND 1A, 2.7V-5.5V Dual High-Side 8-SOIC 1.78 #142 1.07 
Switch MOSFET Switch 
TPS2051P 296-3411-5-ND 900mA, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET | 8-Dip 2.30 1.84 1.43] |TPS2062DR-1 296-21658-2-ND 1A, 2.7V-5.5V Dual High-Side 8-SOIC 2272.50/2,500 
Switch MOSFET Switch 
TPS2052AD 296-341 2-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High- | 8-SOIC 2413 1.70 1.28} | TPS2063DR 296-17386-1-ND 1.5A, 2.7V-5.5V Triple High-Side 16-SOIC 215 1.72 1.29 
Side MOSFET Switch MOSFET Switch 
TPS2052BDR 296-17451-1-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High- | 8-SOIC 1.55 1.24 93} | TPS2063DR 296-17386-2-ND 1.5A, 2.7V-5.5V Triple High-Side 16-SOIC 2752.50/2,500 
Side MOSFET Switch MOSFET Switch 
TPS2052BDR 296-17451-2-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High- | 8-SOIC 1985.00/2,500 TPS2064DGN 296-17871-5-ND Current-Limited, Dual Power- 8-MSOP 2.36 1.89 1.47 
Side MOSFET Switch Distribution Switch 
TPS2052BDRBT 296-23967-1-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-| 8-SON 1.68 1.34 1.01 TPS2064DRBT 296-23969-1-ND Current-Limited, Dual Power 8-SON 2.36 1.89 1.47 
Side MOSFET Switch NEW! Distribution Switch NEW! 
TPS2052BDRBT 296-23967-2-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-| 8-SON 234.50/250 TPS2064DRBT 296-23969-2-ND Current-Limited, Dual Power 8-SON 349.25/250 
Side MOSFET Switch NEW! Distribution Switch NEW! 
TPS2052BDGN 296-17459-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High- | 8-MSOP 1.90 1.52 1.14] |TPS2065DBVT 296-23996-1-ND 1A, Current-Limited Power S0T23-5 1.55 1.24 93 
Side MOSFET Switch Distribution Switch NEW! 
TPS2052D 296-2577-5-ND Dual (1in/2out), 900mA, 2.7V-5.5V 8-SOIC 3.06 245 1.91 TPS2065DBVT 296-23996-2-ND 1A, Current-Limited Power S0T23-5 217.00/250 
High-Side MOSFET Switch Distribution Switch NEW! 
TPS2052DR 296-2577-1-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High- | 8-SOIC 277 2.22 1.73] + | TPS2065DGN-1 296-21641-5-ND 1.5A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET 8-MSOP 1.90 152 1.14 
Side MOSFET Switch Switch 
TPS2052DR 296-2577-2-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High- | 8-SOIC 3875.00/2,500 TPS2065DGNR 296-17314-1-ND 1.5A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET 8-MSOP 1.68 1.34 1.01 
Side MOSFET Switch Switch 
TPS2052P 296-3414-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High-| — 8-Dip 277 2.22 1.73} | TPS2065DGNR 296-17314-2-ND 1.5A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET 8-MSOP 2145.00/2,500 
Side MOSFET Switch Switch 
TPS2053AD 296-3415-5-ND Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 2.50 2.00 1.56] |TPS2065DR 296-17315-1-ND 1.5A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET 8-SOIC 143° 1.14 86 
High-Side MOSFET Switch Switch 
TPS2053BD 296-18932-5-ND Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 2.08 1.66 1.25} |TPS2065DR 296-17315-2-ND 1.5A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET 8-SOIC 1825.00/2,500 
High-Side MOSFET Switch Switch 
TPS2053D 296-2578-5-ND Triple (2in/3out), 900mA, 2.7V-5.5V 16-SOIC 4.03 3.23 2.51 TPS2066ADR 296-23376-1-ND 2-Ch. Current Limited, Power- 8-SOIC 1.78 142 1.07 
High-Side MOSFET Switch Distribution Switch 
TPS2053DR 296-2578-1-ND Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 3.65 2.92 2.27] |TPS2066ADR 296-23376-2-ND 2-Ch. Current Limited, Power- 8-SOIC 2272.50/2,500 
High-Side MOSFET Switch Distribution Switch 
TPS2053DR 296-2578-2-ND Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 5102.50/2,500 TPS2066ADRBR 296-23393-1-ND 2-Ch. Current Limited, Power- 8-SON 1.78 142 1.07 
High-Side MOSFET Switch Distribution Switch 
TPS2054AD 296-3417-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 3.15 2.52 1.96] | TPS2066ADRBR 296-23393-2-ND 2-Ch. Current Limited, Power- 8-SON 2727.00/3,000 
High-Side MOSFET Switch Distribution Switch 
TPS2054BDR 296-16988-1-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 2.38 1.90 1.43] |TPS2066D 296-18934-5-ND 1A, 2.7V-5.5V Dual High-Side 8-SOIC 1.90 152 1.14 
High-Side MOSFET Switch MOSFET Switch 
TPS2054BDR 296-16988-2-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 3040.00/2,500 TPS2066DGN-1 296-21890-5-ND 80m-Ohm, Dual, 1A Current Limited, 8-MSOP 1.90 152 1.14 
High-Side MOSFET Switch Power Distribution Switch 
TPS2054D 296-1960-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 5.27 4.22 3.28] |TPS2066DGNR 296-17316-1-ND 1.5A, 2.7V-5.5V Dual High-Side 8-MSOP 2.03 1.62 1.22 
High-Side MOSFET Switch MOSFET Switch 
TPS2055AD 296-3418-5-ND 500mA, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET | 8-SOIC 1.30 1.04 .78| | TPS2066DGNR 296-17316-2-ND 1.5A, 2.7V-5.5V Dual High-Side 8-MSOP 2592.50/2,500 
Switch MOSFET Switch 
TPS2055D 296-2579-5-ND 440mA, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET | 8-SOIC 2.59 2.07 1.61 TPS2067DR 296-17387-1-ND 1.5A, 2.7V-5.5V Triple High-Side 16-SOIC 215 1.72 1.29 
Switch MOSFET Switch 
TPS2055DR 296-2579-1-ND 440mA, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET | 8-SOIC 2.30 1.84 1.43] | TPS2067DR 296-17387-2-ND 1.5A, 2.7V-5.5V Triple High-Side 16-SOIC 2752.50/2,500 
Switch MOSFET Switch 
TPS2055DR 296-2579-2-ND 440mA, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET | 8-SOIC 3212.50/2,500 TPS2068D 296-22977-5-ND 80m-Ohm, Single, 1.5A Current- 8-SOIC 1.90 152 1.14 
Switch Limited, Power Distribution Switch 
TPS2055P 296-3420-5-ND 500mA, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET | 8-Dip 2.30 1.84 1.43] |TPS2068DGN 296-21891-5-ND 80m-Ohm, Single, 1.5A Current- 8-MSOP 1.90 1.52 1.14 
Switch Limited, Power Distribution Switch 
TPS2056AD 296-3421-5-ND Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7V-5.5V 8-SOIC 1.78 1.42 1.07] |TPS2069DGN 296-21892-5-ND 80m-Ohm, Single, 1.5A Current- 8-MSOP 1.90 152 1.14 
High-Side MOSFET Switch Limited, Power Distribution Switch 
TPS2056D 296-2580-5-ND Dual (1in/2out), 440mA, 2.7V-5.5V 8-SOIC 3.06 245 1.91 TPS2070DAP 296-3427-5-ND Power Cont. for Bus/Self Powered 32-HTSSOP} 6.40 512 4.32 
High-Side MOSFET Switch Hub 
TPS2056DR 296-2580-1-ND Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7V-5.5V 8-SOIC 2.77 2.22 1.73) |TPS2071DAP 296-3428-5-ND Power Cont. for Bus/Self Powered 32-HTSSOP} 640 512 4.32 
High-Side MOSFET Switch Hub 
TPS2056DR 296-2580-2-ND Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7V-5.5V 8-SOIC 3875.00/2,500 TPS2071EVM-159 _ | 296-10877-ND Evaluation Module for TPS2071 _ 101.00 = = 
High-Side MOSFET Switch TPS2074DB 296-3429-5-ND USB Hub Power Cont., Act. Low 24-SSOP 640 512 4.32 
TPS2057AD 296-3423-5-ND Triple (2in/Sout), 0.345A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 235 1.88 1.41 TPS2075DB 296-3430-5-ND USB Hub Power Cont., Act. High 24-SSOP 710 568 4.80 
High-Side MOSFET Switch TPS2080D 296-3431-5-ND Dual (2in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High- | 8-SOIC 1.75 140 1.05 
TPS2057D 296-2581-5-ND Triple (2in/Sout), 440mA, 2.7V-5.5V 16-SOIC 4.03 3.23 2.51 Side MOSFET Switch, Act. High 
High-Side MOSFET Switch TPS2080EVM 296-13571-ND Evaluation Module for TPS2080 =_ 50.00 =— _— 
TPS2057DR 296-2581-1-ND Triple (2in/Sout), 0.345A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 3.65 2.92 2.27) |TPS2081D 296-3432-5-ND Dual (2in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High- | 8-SOIC 1.63 1.30 98 
High-Side MOSFET Switch Side MOSFET Switch, Act. Low 
TPS2057DR 296-2581-2-ND Triple (2in/Sout), 0.345A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 5102.50/2,500 TPS2082D 296-3433-5-ND Dual (2in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V High- | 8-SOIC 1.75 140 1.05 
High-Side MOSFET Switch Side MOSFET Switch, Act. Low 
TPS2058AD 296-3425-5-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 2.38 1.90 1.43] |TPS2085D 296-3434-5-ND Quad (4in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 2.70 216 1.68 
High-Side MOSFET Switch High-Side MOSFET Switch, Act. High 
TPS2058D 296-2582-5-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 5.06 4.05 3.15] |TPS2086D 296-3435-5-ND Quad (4in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 236 1.89 1.47 
High-Side MOSFET Switch High-Side MOSFET Switch, Act. Low 
TPS2058DR 296-2582-1-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 4.59 3.68 2.86] |TPS2087D 296-3436-5-ND Quad (4in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 2.70 216 1.68 
High-Side MOSFET Switch High-Side MOSFET Switch, Act. Low 
TPS2058DR 296-2582-2-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 6425.00/2,500 TPS2090D 296-3437-5-ND Dual (2in/2out), 0.3A, 2.7V-5.5V High- | 8-SOIC 1.75 140 1.05 
High-Side MOSFET Switch Side MOSFET Switch, Act. High 
TPS2060DGN 296-18023-5-ND 1.5A, 80m-Ohm, Dual Current- 8-MSOP 2.36 1.89 1.47] |TPS2091D 296-3438-5-ND Dual (2in/2out), 0.3A, 2.7V-5.5V High- | 8-SOIC 1.75 140 1.05 
Limited, Power-Distribution Switch Side MOSFET Switch, Act. Low 
TPS2060DGNR 296-23170-1-ND 1.5A, 80m-Ohm, Dual Current- 8-MSOP 238 1.90 1.43] |TPS2092D 296-3439-5-ND Dual (2in/2out), 0.3A, 2.7V-5.5V High- | 8-SOIC 1.75 140 1.05 
Limited, Power-Distribution Switch Side MOSFET Switch, Act. Low 
TPS2060DGNR 296-23170-2-ND 1.5A, 80m-Ohm, Dual Current- 8-MSOP 3040.00/2,500 TPS2095D 296-3440-5-ND Quad (4in/4out), 0.3A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 2.36 1.89 1.47 
Limited, Power-Distribution Switch High-Side MOSFET Switch, Act. High 
TPS2060DRBT 296-24161-1-ND 1.5A, 70m-Ohm, Dual Current- 8-SON 236 1.89 1.47 TPS2096D 296-3441-5-ND Quad (4in/4out), 0.3A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 2.36 1.89 1.47 
Limited, Power Dist. Switch NEW! High-Side MOSFET Switch, Act. Low 
TPS2060DRBT 296-24161-2-ND 1.5A, 70m-Ohm, Dual Current- 8-SON 349.25/250 TPS2097D 296-3442-5-ND Quad (4in/4out), 0.3A, 2.7V-5.5V 16-SOIC 2.70 216 1.68 
Limited, Power Dist.Switch NEW! High-Side MOSFET Switch, Act. Low 
TPS2061D 296-18024-5-ND 1A, 80m-Ohm, Single Current-Limited, | 8-SOIC 1.68 1.34 1.01 TPS2100D 296-2583-5-ND VAUX Power Distribution Switch 8-SOIC 1.63 © 1.30 98 
Power Distribution Switch TPS2100DBVR 296-10878-1-ND VAUX Power Distribution Switch SOT-23-5 2.00 1.60 1.20 
TPS2061DBVT 296-23968-1-ND 1A, 80m-Ohm, Single Current-Limited, | SOT23-5 1.55 = (1.24 .93| | TPS2100DBVR 296-10878-2-ND VAUX Power Distribution Switch SOT-23-5 3072.00/3,000 
Power Distribution Switch NEW! TPS2100DBVT 296-2584-1-ND VAUX Power Distribution Switch SOT-23-5 | 2.25 1.80 1.35 
TPS2061DBVT 296-23968-2-ND 1A, 80m-Ohm, Single Current-Limited, | SOT23-5 217.00/250 TPS2100DBVT 296-2584-2-ND VAUX Power Distribution Switch SOT-23-5 315.00/250 
Power Distribution Switch NEW! TPS2101D 296-2585-5-ND VAUX Power Distribution Switch 8-SOIC 1.63 1.30 98 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INstRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each rie Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS2101DBVR 296-10879-1-ND | VAUX Power Distribution Switch S0T-23-5 | 1.63 1.30  .98| |TPS2220BPWP 296-17774-ND Cardbus Power Interface Switch for [24-HTSSOP| 2.00 1.60 1.20 
TPS2101DBVR 296-10879-2-ND — | VAUX Power Distribution Switch SOT-23-5 2496.00/3,000 Serial PCMCIA Controller 
TPS2101DBVT 296-2586-1-ND VAUX Power Distribution Switch SOT-23-5 | 1.75 1.40 1.05} |TPS2220APWP 296-15136-5-ND Cardbus Power Interface Switch for |24-HTSSOP| 2.25 1.80 1.35 
TPS2101DBVT 296-2586-2-ND___| VAUX Power Distribution Switch SOT-23-5 245.00/250 Serial PCMCIA Controller 
TPS2102D 296-2587-5-ND VAUX Power Distribution Switch 8-SOIC 2.25 1.80 1.35| |TPS2221PWP 296-13747-5-ND Single PC Card Power Interface 14-HTSSOP| 4.50 3.60 2.80 
TPS2102DBVR 296-10880-1-ND | VAUX Power Distribution Switch SOT-23-5 | 2.25 1.80 1.35 Switch for PCMCIA Controllers 
TPS2102DBVR 296-10880-2-ND VAUX Power Distribution Switch SOT-23-5 3456.00/3,000 TPS2223ADB 296-13015-5-ND Dual-Slot CardBus Interface Switches 24-SSOP 4.28 342 2.66 
TPS2102DBVT 296-2588-1-ND VAUX Power Distribution Switch SOT-23-5 248 1.98 1.49} |TPS2223APWP 296-13016-5-ND Dual-Slot CardBus Interface Switches 24-HTSSOP| 4.28 3.42 2.66 
TPS2102DBVT 296-2588-2-ND VAUX Power Distribution Switch SOT-23-5 346.50/250 TPS2223DB 296-12387-5-ND 1A Dual-Slot PC Card Power Switch 24-SSOP 459 368 2.86 
TPS2103D 296-2589-5-ND _| VAUX Power Distribution Switch s-soic | 188 150 113 with Serial Interface ; 
TPS2103DBVR 296-10881-1-ND VAUX Power Distribution Switch SOT-23-5 225 1.80 1.35| | 1TPS2223PWP 296-12388-5-ND 1A Dual-Slot PC Card Power Switch | 24-HTSSOP) 4.59 3.68 2.86 
TPS2103DBVR 296-10881-2-ND | VAUX Power Distribution Switch SOT-23-5 3456.00/3,000 esaan pee ae a ener aerate ssiserSuin: | Ga See? | talsas. ieee DIES 
TPS2103DBVT 296-2590-1-ND —_| VAUX Power Distribution Switch SOT-23-5 | 248 1.98 1.49 -13017-5- : : : , : 
TB1Q0EVE RAR SSODE RISE VAUX Power Distibution Switch eo ouE '346.50/950 TPS2224aPWP | 296-13018-5-ND__|Dual-Slot CardBus Interface Switch _|24-HTSSOP| 4.59 3.68 2.86 
TPS2104DBVR 296-10882-1-ND | VAUX Power Distribution Switch S0T-23-5 | 259 2.07 1.61, |!PS2224DB 296-12389-5-ND uM Dual Slot Ee Gard Power Switch | 24-SSOP | 5.13 4.11 3.20 
TPS2104DBVR 296-10882-2-ND | VAUX Power Distribution Switch SOT-23-5 4347.00/3,000 : 
TPS2104DBVT 296-3447-1-ND | VAUX Power Distribution Switch SOT-23-5 | 281 225 1.75] |TPS2224PWP cciecemaciome| 8 Dual-Slot PC Card Power Switeh | 24-HTSSOP] 6.19 4.11 3.20 
Tee Teavey Pere teen ram] AUX Power Distribution Switch aula aistoized 1PS2226ADB 296-13019-5-ND | Dual-Slot CardBus Interface Switcn | 30-SSOP | 5.02 4.02 3.13 
TPS2105D 296-2592-5-ND VAUX Power Distribution Switch 8-SOIC 2.59 2.07 1.61 TPS2296DB 96-12391-5-ND 4A Dual-Slot PC Card P Switch 30-SSOP 545 436 339 
TPS2105DBVR 296-10883-1-ND | VAUX Power Distribution Switch SOT-23-5 | 259 207 1.61 Gihsealisicikes : : : 
TPS2105DBVR 296-10883-2-ND | VAUX Power Distribution Switch SOT-23-5 4347.00/3,000 yee iames ‘ 7 
TPS2105DBVT 296-3448-1-ND | VAUX Power Distribution Switch S0T-23-5 | 281 2.25 1.75| | /PS2228DB Ccaaaacgm Oval PC Card Power intarface Switch | 30-SSOP | 7-10 5.68 4.80 
TPS2105DBVT 296-3448-2-ND _| VAUX Power Distribution Switch SOT-23-5 415.75/250 “ara 7 7 
TPS2110APWR __|296-16935-1-ND _|2-Input Autoswitching Power Mux | 8-TSSOP | 1.88 1.50 1.13) | /PS2228PWP ocala Dual PC Card Power intarface Switch /20-HISSOF/ 620° 5.52 4.66 
TPS2110APWR 296-16935-2-ND 2-Input Autoswitching Power Mux 8-TSSOP 1950.00/2,000 TPS2231EVM 296-17281-ND Evaluation Module for TPS2231 = 50.00 = = 
TPS2110PW 296-14202-5-ND 2-Input Autoswitching Power Mux 8-TSSOP 213 1.70 1.28 4 eel i ‘ 
TPS2231MRGPR 296-21266-1-ND ExpressCard Power Interface Switch 20-VQFN 2.10 168 1.26 
TPS2111AEVM-061 | 296-18935-ND Evaluation Module for TPS2111A-061 — 10.20 — — 4966-2 i 
bitchy TPS2231MRGPR 296-21266-2-ND ExpressCard Power Interface Switch 20-VQFN 3225.00/3,000 
TPS2111APWR 296-16936-1-ND 2-Input Autoswitching Power Mux 8-TSSOP 1.88 1.50 1.13 . — i : 
ea TPS2231PW. 296-20688-5-ND ExpressCard Power Interface Switch | 20-TSSOP | 2.30 1.84 1.38 
TPS21HAFWR __[2EGaIBOS2.N DEM 2-Input Autoswitching Power Mux _| 8-7SS0P | __1950.00/2,000 TPS2231PWP 296-17239-ND | ExpressCard Power Interface Switch [24-HTSSOP] 2.27 1.82 1.42 
TPS21T1PW 296-14203-5-ND | 2-Input Autoswitching Power Mux 8-TSSOP | 213 1.70 1.28 1 8035-1- i ‘ 
: TPS2231RGPT 296-18035-1-ND ExpressCard Power Interface Switch 20-VQFN 2.30 1.84 1.38 
e821 11 EVM 22:2 0bee:ND Ra Evaluation Module for TPS2111 =, | 20:09 .— =) |TPS2231RGPT 296-18035-2-ND | ExpressCard Power Interface Switch | 20-VQFN 322.00/250 
TPS2i12APWR 296-16937-1-ND) | 2-Input Autoswitching Power Mux | 8-TSSOP | 1.88 1.50 1.13) | Tps2236DAP 296-17591-5-ND  |Dual ExpressCard Power Interface | 24-HTSSOP) 3.31 2.65 2.06 
TPS2112APWR 296-16937-2-ND | 2-Input Autoswitching Power Mux 8-TSSOP 1950.00/2,000 Switch 
TPS2113AEVM-061 | 296-18936-ND Evaluation Module for TPS2113A-061 _ 10.20 - —| |TPS2350EVM 296-18940-ND Evaluation Module for TPS2350 = 50.00 = = 
TPS2113APWR 296-16938-1-ND | 2-Input Autoswitching Power Mux 8-TSSOP | 1.88 1.50 1.13) [T7PpS2383BPM 296-18303-ND Octal Power Sourcing Equipment 64-LQFP | 13.53 12.18 10.80 
TPS2113APWR 296-16938-2-ND | 2-Input Autoswitching Power Mux 8-TSSOP 1950.00/2,000 Power Manager 
TPS2113EVM 296-20589-ND Evaluation Module for TPS2113 = 50.00 = —| |TPS2383PM 296-15138-ND Octal Power Sourcing Equipment 64-LOFP | 13.53 12.18 10.80 
TPS2113PW 296-14205-5-ND 2-Input Autoswitching Power Mux 8-TSSOP 213 1.70 1.28 Power Manager 
TPS2114APWR 296-16939-1-ND__| 2-Input Autoswitching Power Mux 8-TSSOP | 2.38 1.90 _1.43] | TPS2400DBVR 296-17744-1-ND —_| Overvoltage Protection Controller SOT-23-5 | 2.00 1.60 1.20 
TPS2114APWR 296-16939-2-ND 2-Input Autoswitching Power Mux 8-TSSOP 2470.00/2,000 TPS2400DBVR 296-17744-2-ND Overvoltage Protection Controller SOT-23-5 3072.00/3,000 
TPS2114PW 296-14206-5-ND 2-Input Autoswitching Power Mux 8-TSSOP 2.36 1.89 1.47| | TPS2400DBVT 296-17226-1-ND Overvoltage Protection Controller SOT-23-5 2.00. 1.60 1.20 
TPS2115ADRBR 296-23394-1-ND 2-Input Autoswitching Power Mux 8-SON 1.88 1.50 1.13) |TPS2400DBVT 296-17226-2-ND Overvoltage Protection Controller SOT-23-5 280.00/250 
TPS2115ADRBR ‘| 296-23394-2-ND —_ | 2-Input Autoswitching Power Mux 8-SON 2880.00/3,000 TPS2550DBVT 296-23131-1-ND | Adj. Current-Limited Power SOT-23-6 | 190 1.52 1.14 
TPS2115AEVM-061 | 296-18937-ND Evaluation Module for TPS2115A-061 = 10.20 — — Distribution Switch 
TPS2T15AIPWROT | 296-24155-1-ND _|2-Input Autoswitching Power B-TSSOP | 2.25 1.80 1.35] | TPS2550DBVT 296-23131-2-ND | Adj. Current-Limited Power SOT-23-6 266.00/250 
Mux NEW! Distribution Switch 
TPS2115AIPWRQ1 = |296-24155-2-ND | 2-Input Autoswitching Power 8-TSSOP 2340.00/2,000 TPS2550DRVT 296-23132-1-ND | Adj. Current-Limited Power 6-SON | 1.90 1.52 1.14 
Mux NEW! Distribution Switch 
TPS2115APWR 296-16940-1-ND | 2-Input Autoswitching Power Mux 8-TSSOP | 1.88 1.50 1.13] | TPS2550DRVT 296-23132-2-ND | Adj. Current-Limited Power 6-SON 266.00/250 
TPS2115APWR 296-16940-2-ND 2-Input Autoswitching Power Mux 8-TSSOP 1950.00/2,000 Distribution Switch 
TPS2115EVM 296-20590-ND Evaluation Module for TPS2115 = 50.00 — —| |TPS2551DBVT 296-23133-1-ND | Adj. Current-Limited Power S0T-23-6 | 190 152 114 
TPS2115PW 296-14207-5-ND 2-Input Autoswitching Power Mux 8-TSSOP 2.13 1.70 1.28 Distribution Switch 
TPS21451PWP 296-13385-5-ND — | LDO/Dual Switch, Controlled Rise 14-HTSSOP) 3.60 2.88 2.24) |TPS2551DBVT 296-23133-2-ND Ad Gurrent_ Limited Power SOT-23-6 266.00/250 
Times for DSP/Portable Applications istribution Switc! 
TPS2147IDGO 296-13386-5-ND — | LDO/Dual Switch,Controlled Rise 10-MSOP | 3.38 2.70 2.10] | TPS2551DRVT 296-23134-1-ND Ad Curtent-Limited Power 6-SON | 1.90 152 1.14 
Times for DSP/Portable Applications istribution Switc! 
TPS2148IDGN 296-13387-5-ND | 3.3V, LDO and Dual Switch for USB | 8-MSOP | 2.81 2.25 1.75] |TPS2551DRVT 296-23134-2-ND —_| Adj. Current-Limited Power 6-SON 266.00/250 
Peripheral Power Management Distribution Switch 
TPS21491IDGN 296-13388-5-ND  |3.3V, LDO and Dual Switch for USB | 8-MSOP | 2.25 1.80 1.40| | TPS2551QDBVRQ1 | 296-23692-1-ND Adi Gurrent-Limlted Power : SOT-23-6 | 2.03 1.62 1.22 
Bus Powered Hub Power Mgmt. istribution Switc! i 
TPS21551PWP 296-13389-5-ND _ |LDO/Dual Switch, Controlled Rise {FHTSSOP| 3.26 2.61 2.03] |TPS2551ODBVRO1 /296-23692-2-ND Ail Cire aneen Power SOT-23-6 3117.00/3,000 
Times for DSP/Portable Applications istribution Switch NEW! 
TPS2158IDGN 296-13391-5-ND |3.3V, LDO and Dual Switch for USB. | 8-MSOP | 3.15 2.52 1.96] | TPS2552DBVT 296-23988-1-ND Ad Gurrent Fimited poner : $0T23-6 | 2.03 1.62 1.22 
Peripheral Power Management istribution Switc! " 
TPS2159IDGN 296-13392-5-ND  |3.3V, LDO and Dual Switch for USB. | 8-MSOP | 2.59 2.07 1.61] | TPS2552DBVT 296-23988-2-ND Ad Curent Fite Foner : $0T23-6 283.50/250 
Bus Powered Hub Power Mgmt. istribution Switc! " 
TPS2201IDBR 296-3449-1-ND ‘| Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP | 11.75 10.58 9.38] |TPS2552DBVT-1 | 296-23989-1-ND —_| Adj. Current-Limited Power S0T23-6 | 2.03 1.62 1.22 
TPS2201IDBR 296-3449-2-ND___| Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 17414.00/2,000 Distribution Switch NEW! 
TPS2201IDFR 296-3450-1-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP | 11.75 10.58 9.38) | TPS2552DBVT-1 296-23989-2-ND | Adj. Current-Limited Power S0T23-6 283.50/250 
TPS2201 IDFR 296-3450-2-ND ‘| Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 8707.00/1,000 Distribution Switch NEW! 
TPS2202AIDBR 296-3451-1-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP | 11.16 10.05 8,92] | TPS2552DRVT 296-23997-1-ND —_| Adj. Current-Limited Power 6-SON 2.03 1.62 1.22 
TPS2202AIDBR 296-3451-2-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 16550.00/2,000 Distribution Switch NEW! 
TPS2204APWP 296-15133-5-ND _| Dual PCMCIA Power Switch 24-HTSSOP| 4.59 3.68 2.86] | TPS2552DRVT 296-23997-2-ND Aa Gurren Inia er : 6-SON 283.50/250 
TPS2205IDAPR 296-3454-1-ND [Dual PCMCIA Power /F Switch 32-TSSOP | 5.80 464 3.92 i Swi ! 
TPS2205IDAPR 296-3454-2-ND | Dual PCMCIA Power I/F Switch 32-TSSOP | 7250.00/2,000 TPS2552DRVT-1 | 296-23998-1-ND See te eae : 6SON | 203 1.62 1.22 
TPS2205IDBR 296-3455-1-ND ——_| Dual PCMCIA Power I/F Switch 30-SSOP | 580 464 3.92 , Swi ” 
TPS2205IDBR 296-3455-2-ND | Dual PCMCIA Power I/F Switch 30-SsoP | 7250.00/2,000 TPS2552DRVT-1 | 296-23998-2-ND Aah Gurren nia er 8-SON 283.50/250 
TPS2205IDFR 296-3456-1-ND___| Dual PCMCIA Power I/F Switch 30-SSOP | 5.80 4.64 3.92 : om 
TPS22051DFR 296-3456-2-ND | Dual PCMCIA Power I/F Switch 30-SSOP | 3625.00/1,000 MipeabeDey cecceeuaomm “Gl. Currant| imited Power OTe I S| 209 tbe.” ee 
TPS2206ADAP 296-15134-5-ND | Dual PCMCIA Power I/F Switch 32-TSSOP] 5.29 4.23 3.29 ; a i 
TPS2206ADB 296-14058-5-ND | Dual PCMCIA Power I/F Switch go-ssop | 529 4.93 3.29] /TPS2SSSDBVT (RROD) MG), Current-Limited Power sOege eneetieod 
TPS2206IDAPR 296-3457-1-ND —_| Dual PCMCIA Power Switch 32-TSSOP] 5.90 4.72 3.99 ; au a 
TPS2206IDAPR _|296-3457-2-ND___[ Dual PCMCIA Power Switch 32-TSS0P | ___7376.00/2,000 TPS2SS3DBV-1 ae) 4. Current-Limited Power eee eil| arts eee, eee 
TPS2206IDB 296-2246-5-ND | Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP | 656 5.25 443 ’ Hagel ; shee . : 
TPS2206IDBR 296-2246-1-ND | Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP | 5.90 472 399| |/PS255SDBVI-1 | 296-28991-2-ND pe eae ay et eol2se eueetee 
TPS2206IDBR 296-2246-2-ND | Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 7376.00/2,000 eee ‘ ink . 3 
TPS2206|DFR 296-13510-1-ND | Dual PCMCIA Power Switch 30-SS0P | 5.00 4.72 3,99| |'PS25CORvT ee ee een act SON || BOS tee 
TPS2206IDFR 296-13510-2-ND__| Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 3688.00/1,000 TPS2563DRVT 296-23999-2-ND | Adj. Current-Limited P 6-SON 283.50/250 
TPS2210APWP |296-15135-5-ND |PCMCIA Power Interface Switch |D4-HTSSOP} 2.25 1.80 1.35 Dietnatiod’ Suiteh NEW en 
TPS2211AIDB 296-3460-5-ND | PCMCIA Power Interface Switch 16-SSOP | 2.03 1.62 1.22] FypgaBsaDRVT-A ~~ ]296-24000-1-ND Adj. Current-Limited Power SSON | 303 BD 
TPS2211AIDBR 296-13827-1-ND | PCMCIA Power Interface Switch 16-SSOP | 1.78 1.42 1.07 Distribution Switch NEW! 
TPS2211AIDBR 296-13827-2-ND PCMCIA Power Interface Switch 16-SSOP 1846.00/2,000 TPS2553DRVT-1 296-24000-2-ND Adj. Current-Limited Power 6-SON 283.50/250 
TPS2211APW. 296-18279-5-ND _| PCMCIA Power Interface Switch 20-TSSOP | 2.03 1.62 1.22 Distribution Switch NEW! 
TPS2211APWP 296-13872-5-ND PCMCIA Power Interface Switch 20-HTSSOP| 2.03 1.62 1.22] |Tps22922BYZPR 296-24097-1-ND Low Input Voltage Ultra Low Load 6-DSBGA | 1.29 1.08 86 
TPS2211IDBR 296-3461-2-ND | PCMCIA Power Interface Switch 16-SSOP 3520.00/2,000 Switch NEW! 
TPS2212IDB 296-2247-5-ND Single PCMCIA Power Switch 16-SSOP 3.60 288 2.24] |TPS22922BYZPR 296-24097-2-ND Low Input Voltage Ultra Low Load 6-DSBGA 1677.00/3,000 
TPS2214ADB 296-2248-5-ND ‘| Dual PCMCIA Power Switch 24-SSOP | 5.90 4.72 3.99 Switch NEW! 
TPS2214DB 296-2249-5-ND __| Dual PCMCIA Power Switch 24-SSOP | 5.60 4.48 3.78] | TPS54974PWP 296-15140-5-ND | Dual Input Bus 9A Output Sync. Buck |28-HTSSOP] 8.41 7.58 6.72 
TPS2216ADAP 296-2250-5-ND | Dual PCMCIA Power Switch 32-HTSSOP| 6.08 4.87 4.11 PWM Switcher with Integrated FETs 
TPS2216ADB 296-2251-5-ND ——_| Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP | 6.08 4.87 4.11] |UC37131D 296-11248-5-ND | Low Side Smart Power Switch BS0Ic | 5.60 448 378 
TPS2216DB 296-2252-5-ND | Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP | 6.94 5.56 4.69] |UC37132D 296-11249-5-ND | High/Low Side Smart Power Switch | 16-SOIC | 6.20 4.96 4.19 
TPS2216DAP 296-3462-5-ND | PCMCIA Power Switch Serial Interface |32-HTSSOP] 6.94 5.56 4.69} | UC37132N 296-11250-5-ND —_| High/Low Side Smart Power Switch 14-Dip | 6.20 4.96 4.19 
TPS2220ADB 296-18938-5-ND | Cardbus Power Interface Switch for | 24-SSOP | 2.25 1.80 1.35} |UC37133D 296-11251-5-ND —_| High Side Smart Power Switch 8-SOIG | 560 448 3.78 
Serial PCMCIA Controller UC37133N 296-11252-5-ND High Side Smart Power Switch 8-Dip 5.60 448 3.78 
TPS2220BDB 296-17773-ND Cardbus Power Interface Switch for 24-SSOP 2.00 1.60 1.20 PWM Controllers 
Serial PCMCIA Controller DRVIOTFKTWT 296-15963-1-ND [PWM Solenoid/Valve Driver 7-DDPAK | 840. —  — 
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Te Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. ul 25 100 
DRV101FKTWT 296-15963-2-ND PWM Solenoid/Valve Driver 7-DDPAK 283.50/50 TL2842BDR-8 296-21845-1-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 99 83 66 
DRV101T DRV101T-ND. PWM Solenoid/Valve Driver TO-220-7 | 8.40 ad —| | TL2842BDR-8 296-21845-2-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 1072.50/2,500 
DRV102FKTWT 296-15964-1-ND PWM Solenoid/Valve Driver 7-DDPAK 8.40 = —j| |TL2842DR-8 296-12998-1-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 15 63 50 
DRV102FKTWT. 296-15964-2-ND PWM Solenoid/Valve Driver 7-DDPAK 283.50/50 TL2842DR-8 296-12998-2-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 812.50/2,500 
DRV102T DRV102T-ND. PWM Solenoid/Valve Driver TO-220-7 | 8.40 = —j| |TL2842P 296-16646-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-Dip 15 63 50 
DRV103H DRV103H-ND Low Side DMOS Pwr Switch PWM Out} 8-HSOIC 450 3.60 2.80) |TL2843BDR 296-21846-1-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 99 83 66 
DRV103H/2K5 DRV103H/2K5CT-ND | Low Side DMOS Pwr Switch PWM Out] 8-HSOIC 412 330 2.57] |TL2843BDR 296-21846-2-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 1072.50/2,500 
DRV103H/2K5 DRV103H/2K5TR-ND | Low Side DMOS Pwr Switch PWM Out] 8-HSOIC 5765.00/2,500 TL2843BDR-8 296-21847-1-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 99 83 66 
DRV103U 296-11622-ND PWM Low Side Driver 8-SOIC 4.03 3.23 2.51 TL2843BDR-8 296-21847-2-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 1072.50/2,500 
DRV104PWPR 296-15746-1-ND 1.2A High Side PWM Driver 14-HTSSOP| 4.50 3.60 2.80] |TL2843D 296-1977-5-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 75 63 50 
DRV104PWPR 296-15746-2-ND 1.2A High Side PWM Driver 14-HTSSOP 5100.00/2,000 TL2843DR 296-17541-1-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 75 63 50 
DRV401AIDWPR 296-21226-1-ND Sensor Signal Conditioning IC 20-SO 4.28 342 2.66| |TL2843DR 296-17541-2-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 812.50/2,500 
DRV401AIDWPR 296-21226-2-ND Sensor Signal Conditioning IC 20-SO 2423.00/1,000 TL2843DR-8 296-10164-1-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC Wit 63 50 
DRV401AIRGWT 296-19872-1-ND Sensor Signal Conditioning IC 20-VQFN 4.73 3.78 2.94] | TL2843DR-8 296-10164-2-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 812.50/2,500 
DRV401AIRGWT 296-19872-2-ND Sensor Signal Conditioning IC 20-VOFN 698.25/250 TL2844BDR 296-21848-1-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 99 83 66 
DRV401AMDWPREP | 296-23584-1-ND Sensor Signal Conditioning IC 20-SO 12.08 10.88 9.65) |TL2844BDR 296-21848-2-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 1072.50/2,500 
DRV401AMDWPREP | 296-23584-2-ND Sensor Signal Conditioning IC 20-SO 8954.00/1,000 TL2844BDR-8 296-21849-1-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 99 83 66 
DRVS590DWP 296-12201-5-ND 1.2A High Efficiency PWM Power Dvr. | 20-SOIC | 22.50 21.00 19.50) |TL2844BDR-8 296-21849-2-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 1072.50/2,500 
DRV590GQCR 296-18430-1-ND 1.2A High Efficiency PWM Power Dvr. | 48-BGA | 22.95 21.42 19.89] |TL2844DR 296-1367-1-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 75 63 50 
DRV590GQCR 296-18430-2-ND 1.2A High Efficiency PWM Power Dvr. | 48-BGA 46475.00/2,500 TL2844DR-8 296-10165-1-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 305) 63 50 
DRV590Z0CR 296-21227-1-ND 1.2A High Efficiency PWM Power Dvr. | 48-BGA | 22.50 21.00 19.50) |TL2844DR-8 296-10165-2-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 812.50/2,500 
DRV590Z0CR 296-21227-2-ND 1.2A High Efficiency PWM Power Dvr. | 48-BGA 45562.50/2,500 TL2844P 296-16647-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-Dip 15 63 50 
DRVS591EVM 296-13550-ND Evaluation Module for DRV591 — 101.00 _ —| |TL2845BDR 296-21850-1-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 99 83 66 
DRV591VFP 296-12430-ND High Efficiency PWM Power Driver 32-HLOFP | 18.00 16.80 15.60) |TL2845BDR 296-21850-2-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 1072.50/2,500 
DRV592VFP 296-12550-ND High Efficiency PWM Power Driver 32-HLOFP | 5.06 4.05 3.15] |/TL2845BDR-8 296-21851-1-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 99 83 66 
DRV593EVM 296-19948-ND Evaluation Module for DRV593 _ 101.00 _ —|_ |TL2845BDR-8 296-21851-2-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 1072.50/2,500 
DRV593VFPR 296-13643-1-ND 43A High Efficiency PWM Power Dvr. | 32-HLQFP | 16.20 15.12 14.04] |TL2845DR-8 296-10166-1-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 75 63 50 
DRV593VFPR 296-13643-2-ND +3A High Efficiency PWM Power Dvr. | 32-HLOFP 13338.00/1,000 TL2845DR-8 296-10166-2-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 812.50/2,500 
DRV594EVM 296-19949-ND Evaluation Module for DRV594 = 101.00 _ —]| |TL3842BD 296-23296-5-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 99 83 66 
DRV594VFPR 296-13644-1-ND 3A High Efficiency PWM Power Dvr. | 32-HLQFP | 20.25 18.90 17.55] |TL3842DR-8 296-10173-1-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 88 66 50 
DRV594VFPR 296-13644-2-ND +3A High Efficiency PWM Power Dvr. | 32-HLOFP 16673.00/1,000 TL3842DR-8 296-10173-2-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 715.00/2,500 
$G2524DR 296-12552-1-ND PWM Controller with Shutdown 16-SOIC 84 70 56) | TL3842P 296-10174-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-Dip 97 73 55 
$G2524DR 296-12552-2-ND PWM Controller with Shutdown 16-SOIC 910.00/2,500 TL3843BD 296-23676-5-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 99 83 66 
$G2524N 296-9685-5-ND. PWM Controller with Shutdown 16-Dip 84 70 56] |TL3843DR 296-15010-1-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 88 66 50 
$G3524D 296-9686-5-ND Regulating PWM 16-SOIC 93 18 62] |TL3843DR 296-15010-2-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 715.00/2,500 
$G3524N 296-9687-5-ND Regulating PWM 16-Dip 84 70 56) | TL3843DR-8 296-10175-1-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 88 66 50 
SN74TVC3010DBOR | 296-9891-1-ND 10-Bit Programmable Volt. Clamp 24-QSOP 1.63 1.30 .98| |TL3843DR-8 296-10175-2-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 715.00/2,500 
SN74TVC3010DBQR | 296-9891-2-ND 10-Bit Programmable Volt. Clamp 24-QSOP 2080.00/2,500 TL3843P 296-10176-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-Dip 88 66 50 
SN74TVC3010DGVR_| 296-9892-1-ND 10-Bit Programmable Volt. Clamp 24-TVSOP |_ 1.38 1.10 83] | TL3844DR-8 296-10177-1-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 88 66 50 
SN74TVC3010DGVR | 296-9892-2-ND 10-Bit Programmable Volt. Clamp 24-TVSOP 1430.00/2,000 TL3844DR-8 296-10177-2-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 715.00/2,500 
SN74TVC3010PWR = | 296-9893-1-ND 10-Bit Programmable Volt. Clamp 24-TSSOP | 1.38 1.10 83) | TL3844P 296-10178-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-Dip 88 66 50 
SN74TVC3010PWR_ | 296-9893-2-ND 10-Bit Programmable Volt. Clamp 24-TSSOP 1430.00/2,000 TL3845DR 296-15011-1-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 88 66 -50 
SN74TVC3306DCTR | 296-13307-1-ND Dual Voltage Clamp SM8 1.38 1.10 83] | TL3845DR 296-15011-2-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 715.00/2,500 
SN74TVC3306DCTR_| 296-13307-2-ND. Dual Voltage Clamp SM8 2112.00/3,000 TL3845DR-8 296-10179-1-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 88 66 50 
SN74TVC3306DCUR | 296-13308-1-ND Dual Voltage Clamp US8 1.38 = 1.10 83] | TL3845DR-8 296-10179-2-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 715.00/2,500 
SN74TVC3306DCUR | 296-13308-2-ND Dual Voltage Clamp US8 2112.00/3,000 TL3845P 296-10180-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-Dip 88 66 50 
SN74TVC16222ADGGR | 296-9888-1-ND 22-Bit Programmable Volt. Clamp 48-TSSOP | 2.08 1.66 1.25] |TL5001ACD 296-2472-5-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range | 8-SOIC 1.38 1.10 83 
SN74TVC16222ADGGR | 296-9888-2-ND 22-Bit Programmable Volt. Clamp 48-TSSOP 2158.00/2,000 TL5001ACDR 296-2472-1-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range | 8-SOIC 1.39 1.16 93 
SN74TVC16222ADGVR_| 296-9889-1-ND 22-Bit Programmable Volt. Clamp 48-TVSOP | 2.08 1.66 1.25) |TL5001ACDR 296-2472-2-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range | 8-SOIC 1502.50/2,500 
SN74TVC16222ADGVR | 296-9889-2-ND 22-Bit Programmable Volt. Clamp 48-TVSOP 2158.00/2,000 TLS5001AIP 296-10203-5-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range 8-Dip 1.38 = 1.10 83 
SN74TVC16222ADLR | 296-9890-1-ND 22-Bit Programmable Volt. Clamp 48-SSOP 2.08 1.66 1.25] |TL5001AQDR 296-16812-1-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range | 8-SOIC 1.38 1.10 83 
SN74TVC16222ADLR | 296-9890-2-ND 22-Bit Programmable Volt. Clamp 48-SSOP 1079.00/1,000 TL5001AQDR 296-16812-2-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range | 8-SOIC 1760.00/2,500 
TL494CD 296-1293-5-ND PWM Controller 16-SOIC 56 A2 32} |TL5001AQDRG4Q1 = 296-22068-1-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range | 8-SOIC 1.38 1.10 83 
TL494CDR 296-1293-1-ND PWM Controller 16-SOIC $2 39 30} |TL5001AQDRG4Q1 | 296-22068-2-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range | 8-SOIC 1760.00/2,500 
TL494CDR 296-1293-2-ND PWM Controller 16-SOIC 422.50/2,500 TL5001AQDRQ1 296-20655-1-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range | 8-SOIC 1.38 1.10 83 
TL494CN 296-1799-5-ND PWM Controller 16-Dip 52 39 .30} | TL5001AQDRQ1 296-20655-2-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range | 8-SOIC 1760.00/2,500 
TL494CNSR 296-10191-1-ND PWM Controller 16-SOP 52 39 30] | TL5001CDR 296-1294-1-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range | 8-SOIC 1.28 1.07 86 
TL494CNSR 296-10191-2-ND PWM Controller 16-SOP 346.00/2,000 TL5001CDR 296-1294-2-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range | 8-SOIC 1390.00/2,500 
TL494CPWR 296-10192-1-ND PWM Controller 16-TSSOP 60 A5 .34| | TL5001CP 296-10205-5-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range 8-Dip 141 1.18 94 
TL494CPWR 296-10192-2-ND PWM Controller 16-TSSOP 400.00/2,000 TL5001CPSR 296-10206-1-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range 8-SOP 1.28 = 1.07 86 
TL4941D 296-10193-5-ND PWM Control Circuit 16-SOIC 84 63 48] |TL5001CPSR 296-10206-2-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range 8-SOP 1138.00/2,000 
TL494IN 296-10194-5-ND PWM Controller 16-Dip 76 57 43) | TL5001EVM-097 296-10210-ND Evaluation Module for TL5001 = 50.00 _ = 
TL499ACPSR 296-17592-1-ND Wide Range Power Supply Controller 8-SOP 1.50 1.20 90| | TL50071ID 296-10214-5-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range | 8-SOIC 141 1.18 94 
TL499ACPSR 296-17592-2-ND Wide Range Power Supply Controller 8-SOP 1560.00/2,000 TL5001QD 296-10215-5-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range | 8-SOIC 144 1.20 96 
TL594CD 296-10220-5-ND PWM Control Circuit 16-SOIC 18 65 52) | TL50010DG4 296-22045-5-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range | 8-SOIC 144 1.20 96 
TL594CDR 296-15012-1-ND PWM Control Circuit 16-SOIC 96 72 54] |TL5002CDR 296-10216-1-ND PWM Controller 8-SOP 168 #134 = 1.01 
TL594CDR 296-15012-2-ND PWM Control Circuit 16-SOIC 780.00/2,500 TL5002CDR 296-10216-2-ND PWM Controller 8-SOP 2145.00/2,500 
TLS94CN 296-10221-5-ND PWM Control Circuit 16-Dip 84 63 48) | TL5002EVM-182 296-13561-ND Evaluation Module for TL5002 _ 99.78 = — 
TL594CPWR 296-18890-1-ND PWM Control Circuit 16-TSSOP 84 63 -48| |TLC2932AIPW 296-19331-5-ND High Performance PLL 14-TSOP 3.38 2.70 2.10 
TLS94CPWR 296-18890-2-ND PWM Control Circuit 16-TSSOP 558.00/2,000 TLC2932IPWR 296-10262-1-ND High Performance PLL 14-TSSOP | 2.88 231 1.80 
TL5941D 296-10222-5-ND PWM Control Circuit 16-SOIC 1.20 1.00 80] | TLC2932IPWR 296-10262-2-ND High Performance PLL 14-TSSOP. 3264.00/2,000 
TLS94IN 296-10223-5-ND PWM Control Circuit 16-Dip 1.08 90 72) | TLC2933AIPW 296-19332-5-ND High Performance PLL 14-TSSOP | 3.38 2.70 2.10 
TLS94INSR 296-13355-1-ND PWM Control Circuit 16-SOP 1.08 90 72) |TLC2933IPW 296-11907-5-ND High Performance PLL 14-TSSOP | 2.88 231 1.80 
TL594INSR 296-13355-2-ND PWM Control Circuit 16-SOP 958.00/2,000 TLC2933IPWR 296-11907-1-ND High Performance PLL 14-TSSOP | 288 231 1.80 
TLS941PWR 296-10224-1-ND PWM Control Circuit 16-TSSOP | 1.08 90 72) |TLC2933IPWR 296-11907-2-ND High Performance PLL 14-TSSOP 3264.00/2,000 
TL594IPWR 296-10224-2-ND PWM Control Circuit 16-TSSOP 958.00/2,000 TLC2934IPWR 296-10263-1-ND High Performance Single PLL 14-TSSOP | 2.77 2.22 1.73 
TL598CD 296-10225-5-ND PWM Controller 16-SOIC 1.25 1.00 75! | TLC2934IPWR 296-10263-2-ND High Performance Single PLL 14-TSSOP. 3136.00/2,000 
TL598CN 296-10226-5-ND PWM Controller 16-Dip 135 1.13 .90| |TPS5100IPW 296-2474-5-ND 3-Channel PWM Controller 16-TSSOP | 3.83 3.06 2.38 
TL712CDR 296-15013-1-ND Differential Comparator 8-SOIC 1.38 1.15 .92| |TPS43000EVM-001 | 296-20594-ND Evaluation Module for TPS43000 _- 50.00 — =- 
TL712CDR 296-15013-2-ND Differential Comparator 8-SOIC 1495.00/2,500 TPS43000PW 296-12403-5-ND Hi-Freg. Sync. PWM Controller 16-TSSOP | 4.50 3.60 2.80 
TL1451ACD 296-13350-5-ND | Dual Channel PWM Controller 16-SOIC 1.39 1.16  .93] | TPS54354MPWPREP | 296-22456-1-ND | 4.5V to 20V Input, 3A Output Sync. /16-HTSSOP|} 7.80 6.24 5.27 
TL1451ACDBR 296-10133-1-ND Dual Channel PWM Controller 16-SSOP 1.21 1.01 81 PWM Switcher 
TL1451ACDBR 296-10133-2-ND Dual Channel PWM Controller 16-SSOP 1072.00/2,000 TPS54354MPWPREP | 296-22456-2-ND 4.5V to 20V Input, 3A Output Sync. 16-HTSSOP 9750.00/2,000 
TL1451ACN 296-12197-5-ND Dual Channel PWM Controller 16-Dip 1.39 1.16 93 PWM Switcher 
TL1451ACNSR 296-10134-1-ND Dual Channel PWM Controller 16-SOP 1.21 1.01 81 TPS54356MPWPREP | 296-22457-1-ND 4.5V to 20V Input, 3A Output Sync. 16-HTSSOP) 7.80 6.24 5.27 
TL1451ACNSR 296-10134-2-ND Dual Channel PWM Controller 16-SOP 1072.00/2,000 PWM Switcher 
TL1451ACPWR 296-10135-1-ND Dual Channel PWM Controller 16-TSSOP | 1.21 1.01 81 TPS54356MPWPREP | 296-22457-2-ND 4.5V to 20V Input, 3A Output Sync. 16-HTSSOP 9750.00/2,000 
TL1451ACPWR 296-10135-2-ND Dual Channel PWM Controller 16-TSSOP 1072.00/2,000 PWM Switcher 
TL1451AMDREP. 296-19511-1-ND Dual Channel PWM Controller 16-SOIC 5.45 4.36 3.39} | TPS54372EVM-215 | 296-20595-ND Evaluation Module for TPS54372 = 10.20 = = 
TL1451AMDREP 296-19511-2-ND Dual Channel PWM Controller 16-SOIC 7622.50/2,500 TPS54372PWP. 296-13055-5-ND 3A Output Sync. PWM Switcher 20-HTSSOP} 5.00 4.00 3.38 
TL1451AQD 296-10137-5-ND Dual Channel PWM Controller 16-SOIC 1.39. 1.16 .93| | TPS54550MPWPREP | 296-22458-1-ND 4.5V to 20V Input, 6A Output Sync. 16-HTSSOP} 2.25 1.80 1.40 
TL1451AQDREP 296-22405-1-ND Dual Channel PWM Controller 16-SOIC 2.25 1.80 1.40 PWM Switcher 
TL1451AQDREP 296-22405-2-ND Dual Channel PWM Controller 16-SOIC 3150.00/2,500 TPS54550MPWPREP | 296-22458-2-ND 4.5V to 20V Input, 6A Output Sync. 16-HTSSOP 2550.00/2,000 
TL1451AQPWRQ1 296-18659-1-ND Dual Channel PWM Controller 16-TSSOP | 2.36 1.89 1.47 PWM Switcher 
TL1451AQPWRQ1 296-18659-2-ND Dual Channel PWM Controller 16-TSSOP 2678.00/2,000 TPS54616PWPR 296-12288-1-ND Sync.-Buck PWM Converter 28-HTSSOP} 6.40 5.12 4.32 
TL1453CD 296-10138-5-ND Dual Channel PWM Controller 16-SOIC 2.30 1.84 1.38] |TPS54616PWPR 296-12288-2-ND Sync.-Buck PWM Converter 28-HTSSOP 8000.00/2,000 
TL1453CN 296-10139-5-ND Dual Channel PWM Controller 16-Dip 2.30 1.84 1.38] |TPS54910EVM-213 | 296-20604-ND Evaluation Module for TPS54910 = 10.20 _ _- 
TL1454ACD 296-13792-5-ND Dual Channel PWM Control Circuit 16-SOIC 2.36 1.89 1.47) |TPS54910PWP 296-13409-5-ND 3V-4V In, 9A Out, Sync. PWM 28-HTSSOP} 8.10 648 5.47 
TL1454ACDBR 296-13793-1-ND Dual Channel PWM Control Circuit 16-SSOP 243 1.94 1.46 Switcher w/Integrated FETs (SWIFT) 
TL1454ACDBR 296-13793-2-ND Dual Channel PWM Control Circuit 16-SSOP 2522.00/2,000 TPS56100PWP. 296-2475-5-ND DSP Power Supply Controller 28-HTSSOP| 8.10 648 5.47 
TL1454ACN 296-13794-5-ND Dual Channel PWM Control Circuit 16-Dip 2.36 1.89 1.47] | TPS56300PWP 296-2476-5-ND DSP Supply Controller 28-HTSSOP} 9.60 7.68 6.48 
TL1454ACNSR 296-13795-1-ND Dual Channel PWM Control Circuit 16-SOP 2.43 1.94 1.46] |TPS56302EVM-163 |296-10942-ND Evaluation Module for TPS56302 = 50.00 — - 
TL1454ACNSR 296-13795-2-ND Dual Channel PWM Control Circuit 16-SOP 2522.00/2,000 TPS56302PWP 296-2477-5-ND Dual DSP Supply Controller 28-HTSSOP| 8.70 6.96 5.88 
TL1454ACPWR 296-13796-1-ND Dual Channel PWM Control Circuit 16-TSSOP | 243 1.94 1.46] |UC1842AMDREP. 296-18181-1-ND Current Mode PWM Controller 8-SOIC 5.04. 4.04 3.41 
TL1454ACPWR 296-13796-2-ND Dual Channel PWM Control Circuit 16-TSSOP 2522.00/2,000 UC1842AMDREP 296-18181-2-ND Current Mode PWM Controller 8-SOIC 7812.50/2,500 
TL2842BDR 296-21844-1-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 99 83 66| | UC1843AMDREP 296-18182-1-ND Current Mode PWM Controller 8-SOIC 5.67 454 3.53 
TL2842BDR 296-21844-2-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 1072.50/2,500 UC1843AMDREP 296-18182-2-ND Current Mode PWM Controller 8-SOIC 7937.50/2,500 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
UC1844AMDREP 296-18183-1-ND Current Mode PWM Controller NEW!| 8-SOIC 5.04 4.04 3.41 UC2856QDWRQ1 296-23442-2-ND Improved Current Mode PWM Cont. 16-SOIC 5100.00/2,000 
UC1844AMDREP 296-18183-2-ND Current Mode PWM Controller NEW!| 8-SOIC 7812.50/2,500 UC2861DW 296-14061-5-ND Resonant-Mode Power Supply Cont. 16-SOIC 6.00 480 4.05 
UC1845AMDREP 296-18184-1-ND Current Mode PWM Controller 8-SOIC 5.86 4.69 3.96] |UC2864DW 296-11199-5-ND Power Supply Controller 16-SOIC 6.00 4.80 4.05 
UC1845AMDREP 296-18184-2-ND Current Mode PWM Controller 8-SOIC 9082.50/2,500 UC2866N 296-15348-5-ND Resonant-Mode Power Supply Cont. 16-Dip 6.00 4.80 4.05 
UC1846MDWREP 296-21291-1-ND Current Mode PWM Controller 16-SOIC 5.78 463 3.91 UC2872DW 296-11200-5-ND Lamp Ballast Controller 16-SOIC 916 8.25 7.32 
UC1846MDWREP. 296-21291-2-ND Current Mode PWM Controller 16-SOIC 3613.00/1,000 UC2875N 296-11201-5-ND Phase Shift Resonant Controller 20-Dip 966 8.70 7.72 
UC2524ADW 296-11151-5-ND Advanced Regulating PWM. 16-SOIC 4.59 3.68 2.86] |UC2875SDWREP 296-20800-1-ND Phase Shift Resonant Controller 28-SOIC | 11.36 10.23 9.08 
UC2524AN 296-11152-5-ND Advanced Regulating PWM 16-Dip 459 3.68 2.86] |UC2875SDWREP 296-20800-2-ND Phase Shift Resonant Controller 28-SOIC 8423.00/1,000 
UC2525ADW 296-11153-5-ND Regulating PWM 16-SOIC 4.28 3.42 2.66} |UC2879DW 296-11202-5-ND Phase Shift PWM Controller 20-SOIC 8.90 7.12 6.01 
UC2525AN 296-11154-5-ND Regulating PWM 16-Dip 5.13 4.11 3.20) |UC2879N 296-11203-5-ND Phase Shift PWM Controller 20-Dip 8.90 7.12 6.01 
UC2525BDW 296-2479-5-ND Regulating PWM 16-SOIC 7.80 6.24 5.27] |UCC2895QDWRQ1 = | 296-23908-1-ND Phase Shift PWM Controller NEW! 20-SOIC 841 7.58 6.72 
UC2526ADW 296-11155-5-ND Regulating PWM 18-SOIC 3.74 2.99 2.33] |UCC2895QDWRQ1 | 296-23908-2-ND Phase Shift PWM Controller NEW! 20-SOIC 12474.00/2,000 
UC2526AN 296-11156-5-ND Regulating PWM 18-Dip 3.74 299 2.33) |UC2901D 296-11204-5-ND Isolated Feedback Generator 14-SOIC 6.00 480 4.05 
UC2572D 296-2480-5-ND Negative Output Flyback PWM. 8-SOIC 2.93 2.34 1.82} |UC2901MDREP 296-22532-1-ND Isolated Feedback Generator 14-SOIC 986 7.89 6.66 
UC2572N 296-11157-5-ND Negative Output Flyback PWM 8-Dip 2.93 2.34 1.82] |UC2901MDREP 296-22532-2-ND Isolated Feedback Generator 14-SOIC 15282.50/2,500 
UC2573N 296-11158-5-ND Buck PWM Voltage Supply Regulator 8-Dip 2.93 234 1.82 UC2901N 296-11205-5-ND Isolated Feedback Generator 14-Dip 6.00 480 4.05 
UC2625DW 296-11162-5-ND. Brushless DC Motor Controller 28-SOIC_| 11.66 10.50 9.31 Uc29010 296-11206-5-ND Isolated Feedback Generator 20-PLCC 680 544 4.59 
UC2625MDWREP. 296-23381-1-ND Brushless DC Motor Controller 28-SOIC | 16.50 15.40 14.30) |UC2903N 296-11207-5-ND Supply/Line Monitor 18-Dip 610 488 412 
UC2625MDWREP. 296-23381-2-ND Brushless DC Motor Controller 28-SOIC 13585.00/1,000 UC2906N 296-11208-5-ND Lead Acid Charge Management 16-Dip 550 440 3.72 
UC2625MNEP 296-23382-5-ND Brushless DC Motor Controller 28-Dip 16.50 15.40 14.30} |UC2907DW 296-2499-5-ND Load Share Controller 16-SOIC 5.40 4.32 3.65 
UC2637DW 296-2481-5-ND DC Motor Switch-Mode Controller 20-SOIC 7.70 6.16 5.20) |UC3524ADW 296-11211-5-ND Advanced Regulating PWM 16-SOIC 3.96 3.17 247 
UC2637N 296-11163-5-ND DC Motor Switch-Mode Controller 18-Dip 7.70 6.16 5.20/ |UC3524AN 296-11212-5-ND Advanced Regulating PWM 16-Dip 3.96 3.17 247 
UC2638DW 296-2482-5-ND PWM Motor Controller 20-SOIC 8.08 6.47 5.46] |UC3524D 296-11213-5-ND Advanced Regulating PWM 16-SOIC 2.36 1.89 1.47 
UC2705D 296-2484-5-ND High Speed Power Driver 8-SOIC 5.60 448 3.78) |UC3524N 296-11214-5-ND Advanced Regulating PWM 16-Dip 2.36 1.89 1.47 
UC2705N 296-11164-5-ND High Speed Power Driver 8-Dip 6.50 5.20 4.39} |UC3525ADW 296-11215-5-ND Regulating PWM 16-SOIC 245 1.97 1.53 
UC2706DW 296-2485-5-ND Dual Output Driver 16-SOIC 8.10 648 547] |UC3525AN 296-11216-5-ND Regulating PWM 16-Dip 245° 1.97 1.53 
UC2707DW 296-2486-5-ND Dual Channel Power Driver 16-SOIC 7.60 6.08 5.13) |UC3525AQ 296-11217-5-ND Regulating PWM 20-PLCC 2.99 240 1.87 
UC2707N 296-11165-5-ND Dual Channel Power Driver 16-Dip 7.60 6.08 5.13] |UC3525BDW 296-2503-5-ND Regulating PWM 16-SOIC 5.24 420 3.27 
UC2708DW 296-2487-5-ND Dual Non-Inverting Power Driver 16-SOIC 8.10 648 547] |UC3525BN 296-11218-5-ND Regulating PWM 16-Dip 5.24 420 3.27 
UC2823ADW 296-2488-5-ND High Speed PWM Controller 16-SOIC | 12.25 11.03 9.78] |[UC3526ADW. 296-11219-5-ND Regulating PWM 18-SOIC 2.45 1.97 1.53 
UC2823AN 296-11166-5-ND High Speed PWM Controller 16-Dip 12.25 11.03 9.78} |UC3526AN 296-11220-5-ND Regulating PWM 18-Dip 245° 1.97 1.53 
UC2823BDW 296-2489-5-ND. High Speed PWM Controller 16-SOIC_| 14.08 12.68 11.24) |UC3526DW 296-11221-5-ND Regulating PWM 18-SOIC 245 1.97 1.53 
UC2823N 296-11167-5-ND High Speed PWM Controller 16-Dip 459 3.68 2.86) |UC3526N 296-11222-5-ND Regulating PWM 18-Dip 245 1.97 1.53 
UC2824DW 296-15145-5-ND High Speed PWM Controller 16-SOIC | 13.66 12.30 10.91 UC3527AN 296-11223-5-ND Regulating PWM 16-Dip 484 387 3.01 
UC2825ADW 296-2490-5-ND High Speed PWM Controller 16-SOIC 6.10 488 412] |UC3527BN 296-2504-5-ND Regulating PWM 16-Dip 6.50 5.20 4.39 
UC2825AMDWREP | 296-21292-1-ND High Speed PWM Controller 16-SOIC 936 7.49 632] |UC3572D 296-2506-5-ND Negative Output Flyback PWM 8-SOIC 2.70 2.16 1.68 
UC2825AMDWREP __| 296-21292-2-ND High Speed PWM Controller 16-SOIC 11700.00/2,000 UC3572N 296-11224-5-ND Negative Output Flyback PWM 8-Dip 2.70 216 1.68 
UC2825AN 296-11168-5-ND High Speed PWM Controller 16-Dip 6.10 488 4.12) |UC3573D 296-2507-5-ND Buck PWM Voltage Supply Regulator 8-SOIC 2.70 216 1.68 
UC2825AQDWREP | 296-19565-1-ND High Speed PWM Controller 16-SOIC 7.88 6.31 5.32] |UC3573N 296-11225-5-ND Buck PWM Voltage Supply Regulator 8-Dip 2.70 2.16 1.68 
UC2825AQDWREP | 296-19565-2-ND High Speed PWM Controller 16-SOIC 9850.00/2,000 UC3578DP 296-11226-5-ND Buck PWM Step Down Voltage Reg. 16-SOIC 6.50 5.20 4.39 
UC2825AQDWRQ1_— ‘| 296-24109-1-ND High Speed PWM Controller NEW! 16-SOIC 620 4.96 4.19) |UC3578N 296-11227-5-ND Buck PWM Step Down Voltage Reg. 16-Dip 6.50 5.20 4.39 
UC2825AQDWRQ1_| 296-24109-2-ND High Speed PWM Controller NEW! 16-SOIC 7750.00/2,000 UC3625DW 296-11235-5-ND Brushless DC Motor Controller 28-SOIC 916 8.25 7.32 
UC2825BDW 296-2491-5-ND High Speed PWM Controller 16-SOIC | 11.50 10.35 9.18] |UC3625N 296-11236-5-ND Brushless DC Motor Controller 28-Dip 10.83 9.75 8.65 
UC2825BN 296-11169-5-ND High Speed PWM Controller 16-Dip 9.83 885 7.85) |UC36250 296-15064-5-ND Brushless DC Motor Controller 28-PLCC 916 825 7.32 
UC2825DW 296-11170-5-ND High Speed PWM Controller 16-SOIC 3.96 3.17 2.47] |UC3637DW 296-2508-5-ND DC Motor Drive Controller 20-SOIC 710 568 4.80 
UC2825N 296-11171-5-ND High Speed PWM Controller 16-Dip 3.96 3.17 2.47) |UC3637N 296-11237-5-ND DC Motor Drive Controller 18-Dip 710 568 4.80 
UC2827DW-1 296-2492-5-ND. Current Fed PWM Controller 24-SOIC 8.10 648 5.47] |UC3638DW 296-2509-5-ND PWM Motor Controller 20-SOIC 7.20 5.76 4286 
UC2827DW-2 296-2493-5-ND Voltage Fed PWM Controller 24-SOIC 9.50 7.60 642] |UC3638N 296-11238-5-ND PWM Motor Controller 20-Dip 850 680 5.74 
UC2834N 296-11172-5-ND High-Efficiency Regulator Controller 16-Dip 11.41 10.28 9.12 UC3638Q 296-13056-5-ND Advanced PWM Motor Controller 20-PLCC 8.50 680 5.74 
UC2842AD 296-11173-5-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 2.38 1.90 1.43) |UC3705D 296-2511-5-ND High Speed Power Driver 8-SOIC 510 4.08 3.45 
UC2842AD8 296-11174-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 2.38 1.90 1.43} |UC3705N 296-11240-5-ND High Speed Power Driver 8-Dip 5.10 4.08 3.45 
UC2842AN 296-11175-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-Dip 2.38 1.90 1.43] |UC3705T 296-11241-5-ND High Speed Power Driver TO-220-5 5.10 4.08 3.45 
UC2842AQDR 296-15197-1-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 2415 1.72 1.29} +|UC3706DW 296-2512-5-ND Dual Output Driver 16-SOIC 510 4.08 345 
UC2842AQDR 296-15197-2-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 2752.50/2,500 UC3707DW 296-2513-5-ND Dual Channel Power Driver 16-SOIC 560 448 3.78 
UC2842AQD8R 296-15196-1-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 215 1.72 1.29) |UC3707N 296-11243-5-ND Dual Channel Power Driver 16-Dip 5.60 448 3.78 
UC2842AQD8R 296-15196-2-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 2752.50/2,500 UC3708DW 296-2514-5-ND Dual Non-Inverting Power Driver 16-SOIC 680 544 4.59 
UC2842N 296-11176-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-Dip 2.35 1.88 1.41 UC3708N 296-12120-5-ND Dual Non-Inverting Power Driver 8-Dip 6.80 544 4.59 
UC2843AD 296-11177-5-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 2.38 1.90 1.43 UC3708NE 296-11244-5-ND Dual Non-Inverting Power Driver 16-Dip 6.80 544 4.59 
UC2843AD8 296-11178-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 2.38 1.90 1.43} |UC3823ADW 296-2515-5-ND High Speed PWM Controller 16-SOIC | 11.25 10.13 8.98 
UC2843AN 296-11179-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-Dip 2.38 1.90 1.43] |UC3823AN 296-11261-5-ND High Speed PWM Controller 16-Dip 11.25 10.13 8.98 
UC2843AQDR 296-15201-1-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 215 1.72 1.29) |UC3823BN 296-11262-5-ND High Speed PWM Controller 16-Dip 13.41 12.08 10.71 
UC2843AQDR 296-15201-2-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 2752.50/2,500 UC3823DW 296-11263-5-ND High Speed PWM Controller 16-SOIC 450 3.60 2.80 
UC2843AQD8R 296-15200-1-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 2.25 1.80 1.35) |UC38230 296-11264-5-ND High Speed PWM Controller 20-PLCC 450 3.60 2.80 
UC2843AQD8R 296-15200-2-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 2880.00/2,500 UC3823BDW 296-2516-5-ND High Speed PWM Controller 16-SOIC | 13.41 12.08 10.71 
UC2843D8 296-11180-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 2.38 1.90 1.43} |UC3824DW 296-11265-5-ND High Speed PWM Controller 16-SOIC | 13.66 12.30 10.91 
UC2843N 296-11181-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-Dip 2.38 1.90 1.43) |UC3824N 296-11266-5-ND High Speed PWM Controller 16-Dip 13.66 12.30 10.91 
UC2844AD 296-11182-5-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 2.25 1.80 1.40} |UC3825ADW 296-2517-5-ND High Speed PWM Controller 16-SOIC 5.90 4.72 3.99 
UC2844AN 296-11183-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-Dip 2.25 1.80 1.40] |UC3825AN 296-11267-5-ND High Speed PWM Controller 16-Dip 5.90 4.72 3.99 
UC2844AQD 296-15681-5-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 2.30 1.84 1.38) |UC3825AQ 296-11268-5-ND High Speed PWM Controller 20-PLCC 6.90 552 4.66 
UC2844AQD8 296-15682-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 2.30 1.84 1.38} |UC3825BDW 296-2518-5-ND High Speed PWM Controller 16-SOIC_| 11.08 9.98 8.85 
UC2844AQD8R 296-15683-1-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 2.25 1.80 1.40] |UC3825BN 296-11269-5-ND High Speed PWM Controller 16-Dip 941 848 7.52 
UC2844AQD8R 296-15683-2-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 3150.00/2,500 UC3825DW 296-11270-5-ND High Speed PWM Controller 16-SOIC 3.74 2.99 233 
UC2844AQDR 296-15684-1-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 2.25 1.80 1.40] |UC3825N 296-11271-5-ND High Speed PWM Controller 16-Dip 3.74 2.99 2.33 
UC2844AQDR 296-15684-2-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 3150.00/2,500 UC3827DW-1 296-2519-5-ND Buck, Current Fed PWM Controller 24-SOIC 910 7.28 6.15 
UC2844D8 296-11184-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 2.25 1.80 1.40] |UC3827DW-2 296-2520-5-ND Buck, Voltage Fed PWM Controller 24-SOIC 910 7.28 6.15 
UC2845AD 296-11185-5-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 2.45 1.97 1.53} |UC3827N-1 296-2521-5-ND Buck, Current Fed PWM Controller 24-Dip 910 7.28 6.15 
UC2845AD8 296-11186-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 245 1.97 1.53) |UC3827N-2 296-2522-5-ND Buck, Voltage Fed PWM Controller 24-Dip 910 7.28 6.15 
UC2845AN 296-11187-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-Dip 245 1.97 1.53 UC3834N 296-11275-5-ND High Efficiency Linear Regulator 16-Dip 941 848 7.52 
UC2845AQDR 296-15205-1-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 240 1.92 1.44 UC3835N 296-2523-5-ND High Efficiency Regulator Controller 8-Dip 6.10 488 412 
UC2845AQDR 296-15205-2-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 3072.50/2,500 UC3836D 296-2524-5-ND High Efficiency Regulator Controller 8-SOIC 7405.92 5.00 
UC2845AQD8R 296-15204-1-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 2.79 224 1.74) |UC3836N 296-11276-5-ND High Efficiency Regulator Controller 8-Dip 680 544 4.59 
UC2845AQD8R 296-15204-2-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 3905.00/2,500 UC3841N 296-11277-5-ND Prog., Off-Line, PWM Controller 18-Dip 933 840 7.45 
UC2845N 296-11188-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-Dip 2.68 2.15 1.67) |UC3842AD 296-11278-5-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOP 2.03 162 1.22 
UC2846DW 296-11189-5-ND Current-Mode PWM Controller 16-SOIC 416 3.33 2.59} |UC3842AD8 296-11279-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOP 2.03 1.62 1.22 
UC2846N 296-11190-5-ND Current-Mode PWM Controller 16-Dip 416 333 2.59) |UC3842ADW 296-13426-5-ND Current-Mode PWM Controller 16-SOIC 2.25 1.80 1.40 
UC2849DW 296-2494-5-ND Secondary-Side Current-Mode Cont. 24-SOIC 8.90 7.12 6.01 UC3842AN 296-11280-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-Dip 2.25 1.80 1.40 
UC2849DWTR 296-14446-1-ND Secondary-Side Current-Mode Cont. 24-SOIC 740 5.68 4.80| |UC3842D 296-13427-5-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 2.03 162 1.22 
UC2849DWTR 296-14446-2-ND Secondary-Side Current-Mode Cont. 24-SOIC 4438.00/1,000 UC3842D8 296-11281-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 2.03 162 1.22 
UC2849N 296-11191-5-ND Secondary-Side Current-Mode Cont. 24-Dip 8.90 7.12 6.01 UC3842N 296-11282-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-Dip 2.03 1.62 1.22 
UC2851N 296-11192-5-ND Prog. Off-Line PWM Controller 18-Dip 1416 12.75 11.31 UC3843AD 296-11283-5-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 2.03 1.62 1.22 
UC2853AD 296-19434-ND High Power Factor Pre-Regulator 8-SOIC 248 1.98 1.54] |UC3843AD8 296-11284-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 2.03 1.62 1.22 
UC2853AN 296-19435-ND High Power Factor Pre-Regulator 8-Dip 2.48 1.98 1.54 UC3843AN 296-11285-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-Dip 2.03 1.62 1.22 
UC2853N 296-11193-5-ND High Power Factor Pre-Regulator 8-Dip 3.38 2.70 2.10 UC3843D 296-11286-5-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 215 1.72 1.29 
UC2854ADW 296-2495-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-SOIC 3.83 3.06 2.38] |UC3843D8 296-11287-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOP 215 1.72 1.29 
UC2854BDW 296-2496-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-SOIC 3.83 3.06 2.38 UC3843N 296-11288-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-Dip 215 1.72 1.29 
UC2854BMDWREP | 296-21935-1-ND Power Factor Pre-Regulator 16-SOIC 5.62 450 3.80) |UC3844AD 296-11289-5-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 2.03 162 1.22 
UC2854BMDWREP __| 296-21935-2-ND Power Factor Pre-Regulator 16-SOIC 7026.00/2,000 UC3844AD8 296-11290-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 2.03 162 1.22 
UC2854BN 296-11194-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-Dip 3.83 3.06 2.38 UC3844AN 296-11291-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-Dip 2.03 1.62 1.22 
UC2854DW 296-11195-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-SOIC 3.38 2.70 2.10) |UC3844D 296-11292-5-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 215 1.72 1.29 
UC2855ADW 296-2497-5-ND Power Factor Pre-Regulator 20-SOIC | 14.24 12.83 11.38) |UC3844D8 296-11293-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 215 1.72 1.29 
UC2855BDW 296-2498-5-ND Power Factor Pre-Regulator 20-SOIC | 12.41 11.18 9.91 UC3844N 296-11294-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-Dip 215 1.72 1.29 
UC2855BN 296-11196-5-ND Power Factor Pre-Regulator 20-Dip 12.41 11.18 9.91 UC3845AD 296-11295-5-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 2.03 162 1.22 
UC2856DW 296-11197-5-ND Improved Current-Mode PWM Cont. 16-SOIC 450 3.60 2.80] |UC3845AD8 296-11296-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 2.03 162 1.22 
UC2856N 296-11198-5-ND Improved Current-Mode PWM Cont. 16-Dip 5.18 414 3.22 UC3845AN 296-11297-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-Dip 2.03 1.62 1.22 
UC2856QDWR 296-19902-1-ND Improved Current Mode PWM Cont. 16-SOIC 450 3.60 2.80) |UC3845D 296-11298-5-ND Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 2.25 1.80 1.40 
UC2856QDWR 296-19902-2-ND Improved Current Mode PWM Cont. 16-SOIC 5100.00/2,000 UC3845D8 296-11299-5-ND Current-Mode PWM Controller 8-SOIC 2.25 1.80 1.40 
UC2856QDWRQ1 296-23442-1-ND Improved Current Mode PWM Cont. 16-SOIC 4.50 3.60 2.80} |UC3846DW 296-11300-5-ND Current-Mode PWM Controller 16-SOIC 3.94 3.15 2.45 
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UC3846N 296-11301-5-ND | Current-Mode PWM Controller {6-Dip | 394 3.15 245| |UCC38C44DGK 296-13843-5-ND | BiCMOS LP Current-Mode PWM Cont.| 8-MSOP | 225 180 1.95 
UC3847DW 296-11302-5-ND | Current-Mode PWM Controller 16-S0lc | 7.50 6.00 5.07| |UCC38C44P 296-13442-5-ND | UVLO 14.5V/9.0V, BICMOS Low 8-Dip 2.25 180 1.35 
UC3847N 296-11303-5-ND Current-Mode PWM Controller 16-Dip 7.50 6.00 5.07 Power Current-Mode PWM Cont. 
UC3848DW 296-11304-5-ND ‘| Avg. Current-Mode PWM Controller 16-SOIC | 6.50 5.20 4.39) |UCC2580D-1 296-11374-5-ND | Single End Active Clamp/Reset PWM | 16-SOIC | 518 4.14 3.22 
UC3849DW 296-2525-5-ND Secondary-Side Current-Mode Cont. 24-SOIC 8.00 6.40 5.40] |UCC38C45D 296-13844-5-ND BiCMOS LP Current-Mode PWM Cont. | 8-SOIC 188 150 1.13 
UC3851N 296-11305-5-ND —_| Prog. Off-Line PWM Controller 18-Dip | 14.16 12.75 11.31] |UCC38C45DGK 296-13845-5-ND | BiCMOS LP Current-Mode PWM Cont.| 8-MSOP | 2.25 1.80 1.35 
UC3852D 296-11306-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulator ssolc | 428 342 266| [UCC38C45P 296-13846-5-ND | BiCMOS LP Current-Mode PWM Cont.| _ 8-Dip 2.25. 1.80 1.35 
UC3852N 296-11307-5-ND___| Power Factor Pre-Regulator 8-Dip 4.28 3.42 2.66) /UCC2540EVM-054 | 296-17270-ND Evaluation Module for UCC2540 _ 50.00 — — 
UC3853D 296-11308-5-ND | Power Factor Pre-Regulator B-SOIC | 248 1.98 1.54) |UCC2540PWP 296-17103-5-ND | High-Eff. Secondary Side Sync. Buck |20-HTSSOP} 5.51 4.41 3.43 
UC3853N 296-11309-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulator 8-Dip 248 1.98 1.54 PWM Controller 
UC3854ADW 296-2526-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-SOIC 3.38 2.70 2.10 UCC2580D-2 296-11375-5-ND Single End Active Clamp/Reset PWM 16-SOIC 540 4.32 3.65 
UC3854AN 296-11310-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-Dip 3.38 2.70 210 UCC2580D-3 296-11376-5-ND Single End Active Clamp/Reset PWM. 16-SOIC 5618 414 3.22 
UC3854BDW 296-2527-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-SOIC 3.38 2.70 210] |UCC2580D-4 296-11377-5-ND Single End Active Clamp/Reset PWM | 16-SOIC 5.80 464 3.92 
UC3854BN 296-11311-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-Dip 4.05 324 252 UCC2580N-1 296-11378-5-ND Single End Active Clamp/Reset PWM 16-Dip 540 4.32 3.65 
UC3854DW 296-11312-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-SOIC 293 234 1.82 UCC2580N-2 296-11671-5-ND Single End Active Clamp/Reset PWM 16-Dip 540 4.32 3.65 
UC3854N 296-11313-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-Dip 993 234 1.82 UCC2580N-3 296-11672-5-ND Single End Active Clamp/Reset PWM 16-Dip 540 4.32 3.65 
UC3855ADW 296-2528-5-ND Power Factor Pre-Regulator 20-SOIC | 12.41 11.18 9.91] |UCC2580N-4 296-11673-5-ND__| Single End Active Clamp/Reset PWM | __16-Dip 5.80 4.64 3.92 
UC3855AN 296-11314-5-ND _| Power Factor Pre-Regulator 20-Dip_| 12.41 11.18 9.91} /UCC2581D 296-11379-5-ND | Micropower Voltage Mode PWM 14-SOIC | 360 288 2.24 
UC3855BDW 296-2529-5-ND Power Factor Pre-Regulator 20-S0IC | 10.50 9.45 8.38 UCC2583D 296-12392-5-ND Switch Mode Secondary Side Post 14-SOIC 5.50 440 3.72 
UC3855BN 296-11315-5-ND Power Factor Pre-Regulator 20-Dip | 12.41 11.18 9.91 Regulator . ; 
UC3856DW 296-11316-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 16-SOIC | 4.28 3.42 2.66] |UCC2583N 296-12115-5-ND —_| Switch Mode Secondary Side Post 14-Dip | 5.50 440 3.72 
UC3856N 296-11317-5-ND | Current-Mode PWM Controller 16-Dip | 428 342 266 Regulator 
UC3861DW 296-14332-5-ND _| Resonant-Mode Power Supply Cont. | 16-SOIC | 5.40 4.32 3.65 Heese Peat re BeMe param Mode ay CE. an a ae 
UC3B62N 206-1310-ND [Resonant Mode Pover Supp Cont. | -Dp | 840 432 36s] [UOG2SO0QDREP —)286-18186-1-ND—|LPSIONOS Curent Mode PUN | B-SOIC [8.76 463.89 
UC3863N 296-11320-5-ND | Resonant-Mode Power Supply Cont. | 16-Di 540 4.32 3.65 -18186-2- i urrent-Mode i 50/2,5 
UC3864DW 296-11321-5-ND —_| Resonant-Mode Power Supply Cont. | 1es0lc | 461 369 2a7| |Uoc2801D 296-11382-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC | 4.28 342 2.66 
UC3864N 296-11322-5-ND___|Resonant-Mode Power Supply Cont. | 16-Dip | 5.40 4.32 3.65| |UCC2801MDREP =| 296-22534-1-ND _| LP BICMOS Current-Mode PWM BS0IG | 5.56 445 3.46 
UC3865N 296-11323-5-ND __|Resonant-Mode Power Supply Cont. | 16-Dip | 540 4.32 3.65] |UCC2801MDREP  |296-22534-2-ND __| LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-801 7780.00/2,500 
UC3867N 296-11324-5-ND | Resonant-Mode Power Supply Cont. | 16-Dip | 540 432 365) |UCC280iN pabgiiee 3S Noga LP BICMOS Current-Mode PWM Sip |) Bae se 266 
UC3868N 296-11325-5-ND  |Resonant-Mode Power Supply Cont. | 16-Dip | 540 432 3.65) |UCC2801QDREP =| 296-18187-1-ND _| LP BICMOS Current-Mode PWM SOIC) 5.16. 413. 3.49 
UC3875DWP 296-11331-5-ND | Phase Shift Resonant Controller 28-S0Ic | 891 8.03 7.12) [UCC2BDIQDREP = 296-18187-2-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 8-S0IC 7997.50/2,600 
UC3875N 296-11332-5-ND__| Phase Shift Resonant Controller 20-Dip_| 8.91 8.03 7.12) |UCC2BO1QDRG1 — | 286-1bb85s1-ND IG LP BICMOS Current-Mode PWM BOI | eae enceae 
UC3876N 296-11333-5-ND | Phase Shift Resonant Controller 20-Dip_| 16.41 14.78 13.17) /UCC2BO1QDRG1 _ 1296-15685-2-ND_{LP BiCMOS Current-Mode PWM &-S0IC. 4882.50/2,500 
uc3879DW 296-11334-5-ND | Phase Shift Resonant Controller 2o-soic | 810 648 5.47) |UCCEB0ZD poeta Noi LF BICMOS Current-Mode FWM OIG || eee ates, 208 
UC3879N 296-11335-5-ND | Phase Shift Resonant Controller 20-Dip | 810 6.48 5.47) [UCC2B02MDREP = |296-22535-1-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM SOG 225. 1.8010 
UC3886D 296-11336-5-ND | Current-Mode PWM Controller 16-S0IC | 660 5.28 4.46) |UCC2B02MDREP — | 296-22535-2-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM B01 ooo 
UC3886N 296-11337-5-ND__| Current-Mode PWM Controller 16-Dip_| 660 5.28 4.46) |UCCE802N poegact at aim LP BICMOS Current-Mode WM oO ||| eb: are 08 
T3900 596-11340-5:ND 1 Load Share Controller ESOC} 461 369 a7) |UCC2802QDREP___|296-18188-1-ND__|LP BICMOS Current-Mode PWM 8-SOIC | 516 413 3.49 
UC3902N 296-11341-5-ND _| Load Share Controller 8 Dip 461 369 287| |UCC28020DREP  /296-18188-2-ND [LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 7997.50/2,500 
UC3903N 296-11342-8-ND | Guad Supply/Line Monitor is-dip | 550 440 372| |UCC28020DR01 | 296-15686-1-ND [LP BICMOS Current-Mode PWM 8SOIC | 349 279 217 
ucago7DW 296-2530-5-ND _| Load Share Controller tesoic | 518 414 3.20| [UCC2802QDRQ1 —/296-15686-2-ND _| LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 4882.50/2,500 
uca907N 296-11344-5-ND _ | Load Share Controller ie-dip_| Big 414 _39| |UCC2803D 296-11386-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 8-SOIC | 428 342 2.66 
UCSSTON 396-11346-5-ND | 4-Bit DAC and Voltage Monitor i6-Dip} 870456 3.85| |UCC2803MDREP | 296-22536-1-ND__|LP BICMOS Current-Mode PWM 8-SOIC_ | 7.20 5.76 4.86 
uceso23DW 996-15060-5-ND | High Speed PWM Controller tesoic | 385 308 249| |UCC2B03MDREP — /296-22536-2-ND [LP BICMOS Current-Wode PWM 8-SOIC 11760.00/2,500 
UC28023N 296-15061-5-ND | High Speed PWM Controller 16-Dio | 385 308 249) |UCC2803N 296-11387-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-Dip | 428 3.42 2.66 
UC2BO25DW 296-15062-5-ND | High Speed PWM Controller tesoic | 322 258 201| |UCC28030DREP | 296-18189-1-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 8-SOlc | 551 441 3.43 
UCoRODRN 296-15063-8-ND__| High Speed PWM Controller 16-Dip | 385 308 _249| |UCC2803QDREP  /296-18189-2-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 7717.50/2,500 
UCCoECAO0 SORARMDOSND—TUVLOe GVIGBV BICMOS Low Power T-B-SOIe 1313701 3g |UOC2803QDRG1 | 296-15687-1-ND__|LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-Solc | 349 279 217 
Current-Mode PWM Controle a 17 1zg| [Usc28000— |296-113885.ND |LPBICMOS CurentMode Pw | B-S0IG | 428° 342265 
q I -0" i urrent-Mode = ! a 
concen et os on sal eae ecememmmmmecucecoentucioret | ome | ie kee 
7 - +1 i ‘urrent-Mode - i F 
UCC28C40P 296-12571-5-ND UVLO 7.0V/6 BV, BiGMOS Low Power 8-Dip 2.25 180 1.40 uccean HQDREP 2 at a0. UP scwos cure r Pu Sea 7608 00/500 
5 -15688-1- i urrent-Mode 8-SOIC 3.49 2.79 217 
occ | cre tet ae ae) et eee emecoentumera, | esac | serine, 
5 = +5: i urrent-Mode | : F i 
a — ne Cares a arial (eee ERMiMmmaram Recs remus | me | 83 G88 Bak 
= aa il Di Bi ails i urrent-Mode | 5 i i 
vecaicen —femiaaso MAPIMEE one | ssne | 2x0 170 vas| [ese lewueetio [irscuccéwenversnim — | sxe | aan era 
: a it ii 5 -15689-1- i urrent-Mode | F WA a7. 
Oe peas ee garnet = BMS Tay rower BS0IG | 2.13 1.70 1.28) | ccososanRO1 | 296-15689-2-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 4882.50/2,500 
-42291-5- , i UCC2805PW 296-13532-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 8-TSSOP | 439 351 273 
UeG2eCAZDGK eC acacimmg CeLO 1.50.0V, BICMOS Low Power | @MSOP | 225 1.80 1.401 | uccosnepw 296-11391-5-ND _|LP, Dual Output, Current-Mode PWM | 16-Solc | 8.83 7.95 7.05 
ucc28¢42P 296-13432-5-ND | UVLO 14.5/9.0V, BICMOS Low Power | 8-Dip | 2.25 1.80 1.40) |UCC2806M 296-11676-5-ND | LP, Dual-Output, Current-Mode PWM | 16-QSOP ) 8.83 7.95 7.05 
Current.Mode PWM Controller UCC2806PW 296-12393-5-ND  |Low Power, Dual Output, Current- | 16-TSSOP| 10.25 9.23 8.18 
UCC28C43D 296-13433-5-ND | UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power | 8-SOIG | 213 1.70 1.28 Mode PWM Controller 
Current-Vode PWM Controller UCC2807D-1 296-11393-5-ND —_| Programmable Duty Cycle PWM 8-SOIC | 4.05 324 252 
UCC28C43DGK 296-12292-6-ND [UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power | 8-MSOP | 213 1.70 1.28) |UCC2807D-2 296-2533-5-ND | Programmable Max-Duty PWM 8-SOIC | 4.05 3.24 2.52 
Current-Mode PWM Controller UCC2807D-3 296-11678-5-ND__| Programmable Max-Duty PWM SOIC | 371 2.97 2.31 
UCC28C43MDREP | 296-22538-1-ND | UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power | 8-SOIC | 5.06 4.05 3.15) |UCC2807N-2 296-11394-5-ND | Programmable Duty Cycle PWM 8-Dip 4733.78 2.94 
Current- Mode PWM Controller UCC2808AD-1 296-11395-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-SOIC | 326 261 2.03 
UCC28C43MDREP | 296-22538-2-ND —_| UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power | 8-SOIC 7087.50/2,500 UCC2808AD-2 296-11396-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM BSOIC | 3.26 261 2.03 
Current- Mode PWM Controller UCC2808AN-1 296-11397-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-Dip 3.94 315 2.45 
UCC28C43P 296-13434-5-ND | UVLO 8.4V/7.6V, BiCMOS Low Power | 8-Dip 213 1.70 1.28) |UCC2808AN-2 296-11398-5-ND__| LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-Dip 3.94 3.15 2.45 
Current-Mode PWM Controller UCC2808APW-1 296-11679-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM &TSSOP | 3.94 315 2.45 
UCC28C44D 296-13435-5-ND UVLO 14.5V/9.0V, BiCMOS Low 8-SOIC 913 1.70 1.28 UCC2808APW-2 296-11680-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-TSSOP 3.26 2.61 2.03 
Power Current-Mode PWM Cont. UCC2808AQDR-101 |296-17986-1-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-SOlc | 338 270 210 
UCC28C44DGK 296-12574-5-ND UVLO 14.5V/9.0V, BICMOS Low 8-MSOP 2.25 1.80 1.40 UCC2808AQDR-101 | 296-17986-2-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-SOIC 4725.00/2,500 
Power Current-Mode PWM Cont. UCC2808AQDR-2EP_|296-21293-1-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-SOIC | 414 3.32 2.58 
ucc2sc44P 296-12575-5-ND | UVLO 14.5V/9.0V, BICMOS Low 8-Dip 213 170 1.28| |UCC2808AQDR-2EP |296-21293-2-ND  |LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-SOIC 5795.00/2,500 
Power Current-Mode PWM Cont. UCC2808AQDR-201 |296-19037-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-SOIC | 338 270 210 
ucC28C45D 296-12576-5-ND | UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power | 8-SOIG | 2.13 1.70 1.28) [UCC2808AQDR1EP /296-18742-1-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-SOIC | 368 2.95 249 
Current-Mode PWM Controller UCC2808AQDR1EP |296-18742-2-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-SOIC 5705.00/2,500 
UCC28C45DGK 296-12293-5-ND | UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power | 8-MSOP | 2.13 1.70 1.28) [UCC2808D-1 296-2534-5-ND__| Current-Mode Push/Pull PWM. 8-SOIC | 3.26 261 2.03 
Current-Mode PWM Controller UCC2808D-2 296-2535-5-ND Current-Mode Push/Pull PWM 8-SOIC 3.26 2.61 2.03 
UCC28C45MDREP | 296-21938-1-ND | UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power | 8-SOIC | 5.06 4.05 3.15] |UCC2808N-1 296-11399-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-Dip 3.94 315 2.45 
Current- Mode PWM Controller UCC2808N-2 296-11400-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-Dip 3.94 315 2.45 
UCC28C45MDREP | 296-21938-2-ND | UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power | _8-SOIC 7087.50/2,500 UCC2809D-1 296-11401-5-ND | Economy Primary Side Controller 8-solc | 225 1.80 1.40 
Current- Mode PWM Controller UCC2809D-2 296-11681-5-ND Primary Side Controller 8-SOIC 2.25 1.80 1.40 
UCC28C45P 296-13436-5-ND | UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power | 8-Dip 2.25 1.80 1.40| [UCC2809P-1 296-11402-5-ND | Economy Primary Side Controller B-MSOP | 2.25 180 1.40 
Current-Mode PWM Controller UCC2809P-2 296-11403-5-ND Economy Primary Side Controller 8-MSOP 2.70 216 1.68 
UCC38C40D 296-13832-5-ND | BICMOS LP Current-Mode PWM Cont.| 8-SOIG | 1.88 1.50 1.43) |UCC2810DW 296-2536-5-ND | Dual Ch. Sync. Current-Mode PWM | 16-SOIG | 7.50 6.00 5.07 
UCC38C40DGK 296-13833-5-ND | BICMOS LP Current-Mode PWM Cont. 8-MSOP | 2.25 1.80 1.35] |UCC2810N 296-11404-5-ND | Dual Ch. Sync. Current-Mode PWM 16-Dip | 7.50 600 5.07 
UCC38C40P 296-13834-5-ND__| BICMOS LP Current-Mode PWM Cont.| _ 8-Dip 2.25 1.80 _1.35| |UCC2813D-0 296-11682-5-ND _|LP BiCMOS Current-Miode PWM 8-SOIC | 3.26 261 2.03 
UCC38C41D 296-13835-5-ND | BiCMOS LP Current-Mode PWM Cont.| 8-SOIC_| 1.88 1.50 1.13) [UCC2813D-1 296-11405-5-ND [LP BiCMOS Current-Mode PWM BSOIC | 326 261 203 
UCC38C41DGK 296-13836-5-ND | BICMOS LP Current-Mode PWM Cont.| 8-MSOP | 2.25 1.80 1.35) |UCC2813D-2 296-11406-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 8-SOIC | 326 261 2.03 
UCC38C41P 296-13837-5-ND | BICMOS LP Current-Mode PWM Cont.| —8-Dip 2.25 1.80 1.35} |UCC2813D-3 296-11407-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 8SOIC | 326 261 203 
UCC38C42D 296-13838-5-ND | BICMOS LP Current-Mode PWM Cont.| 8-SOIG | 1.88 1.50 1.13) |UCC2813D-4 296-11408-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 8SOIC | 326 261 2.03 
UCC38C42DGK 296-13839-5-ND __| BiCMOS LP Current-Mode PWM Cont.| 8-MSOP | 2.25 1.80 1.35] |UCC2813D-5 296-11409-5-ND__|LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC | 3.26 261 2.03 
UCC38C42P 296-13840-5-ND | BiCMOS LP Current-Mode PWM Cont.|  8-Dip 2.25 1.80 1.35} |UCC2813N-0 296-12055-5-ND {LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-Dip 3.83 3.06 2.38 
UCC38C43D 296-12253-5-ND | UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power | 8-SOIG | 1.88 1.50 1.3) [UCC2813N-1 296-12056-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-Dip 3.83 3.06 2.38 
Current-Mode PWM Controller UCC2813N-2 296-12057-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-Dip 3.83 3.06 2.38 
UCC38C43DGK 296-13841-5-ND | BICMOS LP Current-Mode PWM Cont.| 8-MSOP | 1.88 1.50 1.13) |UCC2813N-4 296-12058-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-Dip 3.83 3.06 2.38 
UCC38C43P 296-13441-5-ND | UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power | 8-Dip 2.25 1.80 1.35} |UCC2813N-5 296-12059-5-ND__|LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-Dip 3.83 3.06 2.38 
Current-Mode PWM Controller UCC2813PW-0 296-12060-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM STSSOP | 3.26 261 2.03 
UCC38C44D 296-13842-5-ND | BICMOS LP Current-Mode PWM Cont.| 8-SOIC_| 1.88 1.50 1.13] |UCC2813PW-1 296-12061-5-ND__|LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-TSSOP | 3.26 2.61 2.03 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each Tee Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
UCC2813PW-2 296-12062-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-TSSOP 3.83 3.06 2.38] |UCC3809P-2 296-13440-5-ND Economy Primary Side Controller 8-MSOP 2.38 1.90 1.43 
UCC2813PW-3 296-12063-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-TSSOP 3.26 2.61 2.03) |UCC3809PW-1 296-11490-5-ND Economy Primary Side Controller 8-TSSOP 248 1.98 1.54 
UCC2813PW-4 296-12064-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-TSSOP 3.83 3.06 2.38} | UCC3809PW-2 296-12395-5-ND Economy Primary Side Controller 8-TSSOP 248 1.98 1.54 
UCC2813PW-5 296-12065-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-TSSOP 3.83 3.06 2.38] |UCC3810DW 296-2546-5-ND 2-Channel Sync. Current-Mode PWM | 16-SOIC 450 360 2.80 
UCC2813QDR-001 | 296-22537-1-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 3.49 2.79 217] |UCC3810N 296-11491-5-ND 2-Channel Sync. Current-Mode PWM 16-Dip 450 360 2.80 
UCC2813QDR-0Q1 | 296-22537-2-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 4882.50/2,500 UCC3813D-0 296-11492-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 2.25 180 1.35 
UCC2813QDR-101 | 296-19428-1-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 3.49 2.79 217] |UCC3813D-1 296-11493-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 225 180 1.35 
UCC2813QDR-101 | 296-19428-2-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 4882.50/2,500 UCC3813D-2 296-11494-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 2.25 1.80 1.35 
UCC2813QDR-20Q1 | 296-23447-1-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 3.49 2.79 217) JUCC3813D-3 296-11495-5-ND LP BICMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 225 1.80 1.35 
UCC2813QDR-2Q1 | 296-23447-2-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 4882.50/2,500 UCC3813D-4 296-11496-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 236 189 1.47 
UCC2813QDR-301 | 296-17879-1-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 3.49 2.79 217! |UCC3813D-5 296-11497-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 2.25 180 1.35 
UCC2813QDR-301 | 296-17879-2-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 4882.50/2,500 UCC3813N-0 296-11498-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-Dip 2.25 180 1.35 
UCC2813QDR-501 =| 296-23559-1-ND Low Power BiCMOS Current-Mode 8-SOIC 3.49 279 217 UCC3813N-1 296-11499-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-Dip 236 189 1.47 
PWM NEW! UCC3813N-2 296-11500-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-Dip 2.25 1.80 1.35 
UCC2813QDR-501 =| 296-23559-2-ND Low Power BiCMOS Current-Mode 8-SOIC 4882.50/2,500 UCC3813N-3 296-11501-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-Dip 236 189 1.47 
PWM NEW! UCC3813N-4 296-11502-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-Dip 236 1.89 1.47 
NCOELaReWhLEnt Perea iS aos purentMore i pene ey me eiat UCC3813N-5 296-11503-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 8-Dip 236 189 1.47 
s i ae ! urrent-Wode : sitet UCC3813PW-0 296-11504-5-ND LP BiCMOS C it-Mode PWM. 8-TSSOP 2.36 1.89 1.47 
UCC2817AD 296-15954-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-SOIC 3.60 288 2.24 B 5 aa en a ote : 
UCC3813PW-1 296-11505-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-TSSOP 236 1.89 1.47 
UCC2817APW. 296-15955-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-TSSOP | 3.60 288 2.24 UCC3813PW-2 296-11506-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-TSSOP 236 189 147 
UCC2817D 296-11410-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-SOP 3.04 -2.43—(*1.89 z “ 5 _ 2 € fi i : 
UCC3813PW-3 296-11507-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 8-TSSOP | 2.25 1.80 1.35 
UCC2817DW 296-11411-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-SOIC 3.60 288 2.24 z e 5 H " € 
: UCC3813PW-4 296-11508-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-TSSOP 2.36 1.89 1.47 
UCC2817PW 296-15161-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Reg. 16-TSSOP | 3.60 288 2.24 . e 5 f i € 
H UCC3813PW-5 296-11509-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-TSSOP 2.25 1.80 1.35 
UCC2818AD 296-15956-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Regulator 16-SOIC 3.49 279 217 5 BI A = 
‘i UCC3817AD 296-16717-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-SOIC 3.38 2.70 2.10 
UCC2818APW 296-15957-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Reg. 16-TSSOP | 3.49 279 2.17) | Wo03817AN 296-16718-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-Dip 293 234 1.82 
UCC2818D 296-13428-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Regulator 16-SOIC 3.04 2.43 = 1.89 . | 7 . : 
i UCC3817APW 296-16719-ND Power Factor Pre-Regulator 16-TSSOP | 3.38 2.70 2.10 
UCC2818DW 296-11412-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Regulator 16-SOIC 3.60 288 2.24 © eB if Y 
i] UCC3817D 296-2547-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-SOIC 281 2.25 1.75 
UCC2818PW 296-15162-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Reg. 16-TSSOP | 3.60 288 2.24 UCC3817DW 296-11510-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-SOIC 338 270 240 
UCC2819AD 296-15958-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Regulator 16-SOIC 3.60 288 2.24 UCC3817EVM 396-11511-5-ND Evaluation Module a UCC3817 = 50.00 — — 
UCC2819APW 296-15959-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Reg. 16-TSSOP | 3.60 288 2.24 : ' 
5 UCC3817N 296-11512-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-Dip 3.38 2.70 2.10 
UCC2819D 296-12537-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Regulator 16-SOIC 3.60 288 2.24 
H ‘ UCC3817PW 296-15166-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-TSSOP | 2.59 2.07 1.61 
UCC2819N 296-12538-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Regulator 16-Dip 3.60 288 2.24 UCC3818AD 296-16720-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-SOIC 338 270 210 
UCC2895DW 296-2537-5-ND BiCMOS Adv. Phase Shift PWM Cont. | 20-SOIC 933 840 7.45 UCC3818AN 96-16721-5-ND P Factor Pre-R 9 lat 16-Di 293 234 «182 
UCC2895MDWREP |296-19800-1-ND | BICMOS Adv. Phase Shift PWM Cont. | 20-SOIG | 15.11 14.10 13.10 ower Factor ren egirator P : : : 
fe foal A F . UCC3818APW 296-16722-ND Power Factor Pre-Regulator 16-TSSOP | 3.38 2.70 2.10 
UCC2895MDWREP __| 296-19800-2-ND BiCMOS Adv. Phase Shift PWM Cont. | 20-SOIC 24872.00/2,000 
e a y F “Di UCC3818D 296-11513-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-SOIC 2.81 2.25 1.75 
UCC2895N 296-11418-5-ND BiCMOS Adv. Phase Shift PWM Cont. 20-Dip 9.33 840 7.45 UCC3818DW 96-11514-5-ND P Factor Pre-Requiat 16-SOIC 338 270 2410 
UCC2895PW 296-11419-5-ND | BICMOS Adv. Phase Shift PWM Cont. | 20-TSSOP | 10.91 9.83 8.72 SUES ACIOR re eur : : : : 
UCC2960D 296-11421-5-ND | Primary Side Startup Controller 8-soic | 304 243 1.89) |UCC3818N peopl ummm Power Factor Pre-Regulator 16Dip | 281 225: 175 
UCC2960P 296-11422-5-ND Primary Side Startup Controller 8-Dip 304 2.43 1.89 UCC3818PW 296-15167-5-ND Power Factor Pre-Regulator 16-TSSOP | 2.81 225 1.75 
UCC2961D 296-11423-5-ND__| Adv. Primary Side Startup Controller_| 14-SOIC_| 3.60 2.88 _2.24| |UCC3819AD 296-16723-5-ND ep smern ee Outeut Power Factor | 16-SOIC | 338 270 2.10 
Meenas peciaiea mm Mult Topology Piezoelectric BTSSOP ) 6:72 5.38 454) I Uccssi9aN 296-16724-5-ND | Programmable Output Power Factor | 16-Dip | 338 270 2.10 
- 5 - 5 fs 2 Pre-Regulator 
phe ion edeeeciekoommm| $y. 12.5V Mult-Topology Transformer | @-TSSOP | 6.72, 5.38 454) | UccoptoaPW 296-16725-ND | Programmable Output Power Factor | 16-TSSOP | 338 2.70 2.10 
ucC2977EVM 296-20627-ND Eval. Module for UCC2977/3977 — 50.00 — — Peereouigior 
2 7m _ 5 e UCC3837D 296-2548-5-ND N-FET Supply Controller 8-SOIC 484 387 3.01 
UCC2977PW. 296-12540-5-ND a Set Mu Topology Transformer | 8-TSSOP 6.72 538 4.54 ucc3839D 296-11516-5-ND Secondary Site Average Current 44-80IC 281 295 175 
UCC3580D-1 296-11436-5-ND__| Active Clamp/Reset PWM. 16-SOIC_| 4.73 378 2.94 Sue Omi Ter, 
UCC3580D-2 296-11437-5-ND | Active Clamp/Reset PWM TeSoIc f 5.00 400 3.38) |UCC3884D pee Solgeah Ogg Current: Mode FWM Controller AGSOIG: |i aatoe O78 “eae 
UCC3580D-3 296-11438-5-ND _| Active Clamp/Reset PWM te-solc | 473 378 294) |UCC3BB4N peng cece cam current Mode PWM Controller J6-Dib; ||) isis B78: 204 
UCC3580D-4 296-11439-5-ND Active Clamp/ Reset PWM 16-SOIC 530 4.24 3.58 UCC3888D 296-11531-5-ND Off-Line Power Supply Controller 8-SOIC 2.00 1.60 1.20 
UCC3580EVM 296-13597-ND Evaluation Module for UCC3580 = 401.00 = _—| |UCC3888N 296-11532-5-ND Off-Line Power Supply Controller 8-Dip 2.00 1.60 1.20 
UCC3580N-1 296-11440-5-ND Active Clamp/Reset PWM 16-Dip 5.00 4.00 3.38 UCC3889D 296-11533-5-ND Off-Line Power Supply Controller 8-SOIC 1.63 1.30 -98 
UCC3580N-2 296-11441-5-ND __| Active Clamp/Reset PWM T6-Dip | 5.00 4.00 3.38) /UCC3889EVM 296-13598-ND Evaluation Module for UCC3889 | S000 oe 
UCC3580N-3 296-11442-5-ND —_| Active Clamp/Reset PWM 16-Dip | 5.00 4.00 3.38] |UCC3889N 296-11534-5-ND —_| Off-Line Power Supply Controller 8-Dip 163 1.30 98 
UCC3580N-4 296-11443-5-ND __| Active Clamp/Reset PWM je-sop | 530 424 358| |UCC3895DW 296-2552-5-ND _| Phase Shift PWM Controller 20-SOIC | 9.50 7.60 6.42 
UCC3581D 296-11444-5-ND —_| Micropower Voltage Mode PWM 14-SOIC | 3.15 2.52 1,96] |UCC3895EVM-001 | 296-20628-ND Evaluation Module for UCC3895 — 1101.00 — 
UCC3581N 296-11445-5-ND___| Micropower Voltage Mode PWM 14-Dip_ | 3.15 252 1.96] |UCC3895N 296-11538-5-ND__| Phase Shift PWM Controller 20-Dip_| 9.50 7.60 6.42 
UCC3583D 296-11446-5-ND | Switch Mode Secondary Side Post 14-5010 | 551 441 343 eeseerw pe ene ase ant aH Gontroree ee ve ie a 
Regulator - -5- ase Shif jontroller - F ; : 
UCC3583N 296-11447-5-ND —_| Switch Mode Secondary Side Post 14-Dip | 5.51 4.41 3.43] |UCC3960D 296-11561-5-ND —_| Primary Side Startup Controller 8-SOIC | 281 225 1.75 
Regulator UCC3960P 296-11562-5-ND Primary Side Startup Controller 8-Dip 2.81 2.25 1.75 
UCC3626DW 296-11452-5-ND Brushless DC Motor Controller 28-SOIC | 13.24 11.93 10.58 UCC3961D 296-11563-5-ND Adv. Primary Side Startup Controller 14-SOIC 3.26 261 2.03 
UCC3626PW 296-11453-5-ND Brushless DC Motor Controller 28-TSSOP | 13.33 12.00 10.64] |UCC3961N 296-11564-5-ND Adv. Primary Side Startup Controller 14-Dip 3.26 2.61 2.03 
UCC3800D 296-11457-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 3.26 2.61 2.03 UCC25600D 296-23976-5-ND High Performance Resonant Mode 8-SOIC 2.00 1.60 1.20 
UCC3800N 296-11458-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-Dip 3.26 2.61 2.03 Controller NEW! 
UCC3800PW 296-11459-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-TSSOP 4.05 3.24 2.52] |UCC25701D 296-11363-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM 14-SOIC 6.80 544 4.59 
UCC3801D 296-11460-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 3.26 2.61 2.03} |UCC25701N 296-11364-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM 14-Dip 8.00 640 5.40 
UCC3801N 296-11461-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-Dip 3.26 2.61 2.03} |UCC25701PW 296-11365-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM 14-TSSOP | 8.10 648 5.47 
UCC3801PW 296-11462-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-TSSOP. 4.05 3.24 2.52} |UCC25702D 296-12194-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM 14-SOIC 6.80 544 4.59 
UCC3802D 296-11463-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 3.26 2.61 2.03] |UCC25702N 296-11366-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM 14-Dip 8.00 640 5.40 
UCC3802N 296-11464-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-Di 3.26 2.61 2.03} |UCC25702PW 296-11367-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM 14-TSSOP | 8.10 648 5.47 
p 
UCC3802PW 296-11465-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-TSSOP 4.05 3.24 2.52) |UCC25705D 296-11368-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM 8-SOIC 248 1.98 1.54 
UCC3803D 296-12195-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 3.94 3.15 2.45} |UCC25705DGK 296-12175-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM 8-MSOP 248 198 1.54 
UCC3803N 296-11466-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-Dip 3.26 2.61 2.03) | UCC25705P 296-11369-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM 8-Dip 248 1.98 1.54 
UCC3803PW 296-11467-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-TSSOP 405 3.24 2.52] |UCC25706D 296-11370-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM 8-SOIC 248 1.98 1.54 
UCC3804D 296-11468-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 3.26 2.61 2.03} |UCC25706DGK 296-11371-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM 8-MSOP 248 1.98 1.54 
eo Era eat somes parent oe rw ‘ 20D a 315 aa UCC25706P 296-12114-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM 8-Dip 248 1.98 1.54 
-11470-5- i urrent-Mode = 05 E 5: UCC28019DR 296-21936-1-ND CCM PFC Controller 8-SOIC 1.88 1.50 1.13 
UCC3805D 296-11471-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-SOIC 3.26 2.61 2.03} |UCC28019DR 296-21936-2-ND CCM PFC Controller 8-SOIC 2400.00/2,500 
UCC3805N 296-11472-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-Dip 3.26 2.61 2.03) | UCC28019EVM 296-23116-ND Evaluation Module for UCC28019 — 50.00 — — 
UCC3805PW 296-11473-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-TSSOP 405 3.24 2.52) |uUCC28019P 296-21937-5-ND CCM PFC Controller 8-Dip 213 1.70 1.28 
UCC3806DW 296-11474-5-ND | LP Dual Output Current-Mode PWM | 16-SOIC | 9.00 7.20 6.08} /UCc28050D 296-13708-5-ND —_| Transition-Mode PFC Controller 8-SOIC | 2.25 180 1.35 
UCC3806N 296-11475-5-ND | LP Dual Output Current-Mode PWM 16-Dip | 9.00 7.20 6.08] |Ucc28050P 296-13709-5-ND _| Transition-Mode PFC Controller 8-Dip 2.38 1.90 1.43 
UCC3806Q 296-11476-5-ND. LP Dual Output Current-Mode PWM 20-PLCC 8.83 7.95 7.05! | UCC28051D 296-15243-5-ND Transition-Mode PFC Controller 8-SOIC 1.88 1.50 1.13 
UCC3807D-1 296-2541-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controller 8-SOIC 3.71 297 2.31 UCC28051EVM 296-19036-ND Evaluation Module for UCC28051 pe 50.00 — = 
UCC3807D-2 296-2542-5-ND Prog. Duty Gycle PWM Controller 8-SOIC | 3.71 297 231] |UCC28051P 296-15224-5-ND —_| Transition-Mode PFC Controller 8-Dip 2.25 1.80 1.35 
UCC3807D-3 296-2543-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controller 8-SOIG | 3.71 297 231) /UCc28061DR 296-23558-1-ND —_| Natural interleaving Transition-Mode | 16-SOIC | 2.48 1.98 1.54 
UCC3807N-1 296-11477-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controller 8-Dip 439 351 273 PFC Controller NEW! 
UCC3807N-2 296-11478-5-ND__| Prog. Duty Cycle PWM Controller 8-Dip 4.39 3.51 2.73) |Ucc28061DR 296-23558-2-ND —_| Natural interleaving Transition-Mode | 16-SOIC 3465.00/2,500 
UCC3807N-3 296-11479-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controller 8-Dip 439 351 2.73 PFC Controller NEW! 
UCC3808AD-1 296-11480-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-SOIC 315 252 1.96] [U¢C28083D 296-13676-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-SOIC 2.93 2.34 1.82 
UCC3808AD-2 296-11481-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-SOIC 3.15 252 1.96 Controller with Prog. Slope Comp. 
UCC3808AN-1 296-13439-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-Dip 3.15 252 1.96 UCC28083P 296-13677-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-Dip 3.38 2.70 210 
UCC3808AN-2 296-11482-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-Dip 3.15 252 1.96 Controller with Prog. Slope Comp. 
UCC3808APW-1 296-11684-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-TSSOP 3.71 297 2.31 UCC28083PW 296-14333-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-TSSOP 3.38 2.70 210 
UCC3808APW-2 296-11685-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-TSSOP 3.71 297 2.31 Controller with Prog. Slope Comp. 
UCC3808D-1 296-2544-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-SOIC 315 252 1.96} |UCC28084D 296-13678-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-SOIC 293 234 1.82 
UCC3808D-2 296-2545-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-SOIC 3.15 252 1.96 Controller with Prog. Slope Comp. 
UCC3808N-1 296-11483-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-Dip 315 252 1.96} |UCC28084P 296-13679-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-Dip 293 234 1.82 
UCC3808N-2 296-11484-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 8-Dip 3.15 252 1.96 Controller with Prog. Slope Comp. 
UCC3809D-1 296-11485-5-ND Economy Primary Side Controller 8-SOIC 238 1.90 1.43] |UCC28084PW 296-14334-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-TSSOP 3.38 2.70 = 2.10 
UCC3809D-2 296-11486-5-ND Economy Primary Side Controller 8-SOIC 238 1.90 1.43 Controller with Prog. Slope Comp. 
UCC3809EVM 296-12294-ND Evaluation Module for UCC3809 = 50.00 = —| |UCC28085D 296-13680-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-SOIC 3.60 288 2.24 
UCC3809N-1 296-11487-5-ND Economy Primary Side Controller 8-Dip 248 1.98 1.54 Controller with Prog. Slope Comp. 
UCC3809N-2 296-11488-5-ND Economy Primary Side Controller 8-Dip 248 1.98 1.54) |UCC28085P 296-13681-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-Dip 3.60 288 2.24 
UCC3809P-1 296-11489-5-ND Economy Primary Side Controller 8-MSOP 2.38 1.90 1.43 Controller with Prog. Slope Comp. 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. il 25 100 
UCC28085PW 296-14335-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-TSSOP 3.60 288 2.24] |UCC38086PW 296-14339-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-TSSOP 3.26 2.61 2.03 
Controller with Prog. Slope Comp. Controller with Prog. Slope Comp. 
UCC28086D 296-13682-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-SOIC 3.38 2.70 2.10) |UCC38500DW 296-11518-5-ND BiCMOS Combined PFC/PWM Cont. 20-SOIC 6.20 4.96 4.19 
Controller with Prog. Slope Comp. UCC38500EVM 296-11519-ND Evaluation Module for UCC38500 = 50.00 _ = 
UCC28086P 296-13683-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-Dip 3.38 2.70 2.10} |UCC38500N 296-11520-5-ND BiCMOS Combined PFC/PWM Cont. 20-Dip 620 4.96 419 
Controller with Prog. Slope Comp. UCC38501DW 296-11521-5-ND BiCMOS Combined PFC/PWM Cont. 20-SOIC 620 4.96 4.19 
UCC28086PW 296-15690-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-TSSOP 3.38 2.70 2.10} |UCC38501N 296-11522-5-ND BiCMOS Combined PFC/PWM Cont. 20-Dip 620 4.96 4.19 
Controller with Prog. Slope Comp. UCC38502DW 296-12404-5-ND BiCMOS Combined PFC/PWM Cont. 20-SOIC 6.20 4.96 4.19 
UCC28089D 296-17461-5-ND —_| Primary-Side Push-Pull Oscillator 8-SOIC 213 1.70 1.28) [UCC38502N 296-11523-5-ND | BiCMOS Combined PFC/PWM Cont. 20-Dip 620 4.96 4.19 
UCC28220D 296-15755-5-ND Interleaved Dual PWM Controller 16-SOIC 3.94 3.15 2.45] |UCC38503DW 296-12046-5-ND BiCMOS Combined PFC/PWM Cont. 20-SOIC 5.20 416 3.51 
UCC28220PW 296-15756-5-ND Interleaved Dual PWM Controller 16-TSSOP | 4.61 369 2.87 UCC38503N 296-11524-5-ND BiCMOS Combined PFC/PWM Cont. 20-Dip 5.20 416 3.51 
UCC282200PWRQ1 | 296-23383-1-ND Interleaved Dual PWM Controller 16-TSSOP | 4.16 333 2.59) |uUCC39002D 296-13027-5-ND Advanced Load Share Controller 8-SOIC 236 189 1.47 
UCC28220QPWRQ1 | 296-23383-2-ND Interleaved Dual PWM Controller 16-TSSOP 4718.00/2,000 UCC39002EVM 296-19045-ND Evaluation Module for UCC39002 — 50.00 — — 
UCC28221D 296-15757-5-ND Interleaved Dual PWM Controller 16-SOIC 4.84 3.87 3.01} J/UCC39002P 296-13029-5-ND | Advanced Load Share Controller 8-Dip 281 2.25 175 
UCC28221PW 296-15758-5-ND Interleaved Dual PWM Controller 20-TSSOP | 4.84 3.87 3.01 UCC39421N 296-11545-5-ND Multimode Hi-Freq. PWM Controller 16-Dip 5.86 469 3.96 
UCC28230DRNT 296-23560-1-ND | Advanced PWM Controller for Bus 12-SON | 3.04 243 1.89) |UCC39421PW 296-2553-5-ND Multimode Hi-Freq. PWM Controller | 16-TSSOP) 5.86 469 3.96 
Converters NEW! UCC39422N 296-11546-5-ND Multimode Hi-Freq. PWM Controller 20-Dip 620 4.96 4.19 
UCC28230DRNT | 296-23560-2-ND | Advanced PWM Controller for Bus 12-SON 449.00/250 UCC39422PW 296-2554-5-ND___| Multimode Hi-Freq. PWM Controller_| 20-TSSOP| 6.20 4.96 4.19 
Converters NEW! UCD8220PWP 296-18592-5-ND | Digitally Managed Push-Pull Analog | 16-HTSSOP| 4.05 9.24 2.52 
UCC28230PWR 296-23561-1-ND Advanced PWM Controller for Bus 14-TSSOP | 2.70 216 1.68 PWM Controller 
Converters NEW! UCD9080RHBT 296-21690-1-ND 8-Ch. Pwr Supply Sequencer/Monitor | 32-QFN 650 5.20 4.39 
UCC28230PWR 296-23561-2-ND Advanced PWM Controller for Bus 14-TSSOP 3060.00/2,000 UCD9080RHBT 296-21690-2-ND 8-Ch. Pwr Supply Sequencer/Monitor | 32-QFN 1056.25/250 
Converters NEW! UCD9081RHBR 296-23788-1-ND 8-Ch. Pwr Supply Sequencer/ 32-QFN 5.90 4.72 3.99 
UCC28231DRNT 296-23562-1-ND Advanced PWM Controller for Bus 12-SON 3.04 243 1.89 Monitor NEW! 
Converters NEW! UCD9081RHBR 296-23788-2-ND 8-Ch. Pwr Supply Sequencer/ 32-QFN 10974.00/3,000 
UCC28231DRNT 296-23562-2-ND Advanced PWM Controller for Bus 12-SON 449.00/250 Monitor NEW! 
Converters NEW! UCD9240PFO 296-23690-ND Digital PWM System Cont. NEW! 80-TOFP | 6.83. 7.95 7.05 
UCC28231PWR 296-23563-1-ND Advanced PWM Controller for Bus 14-TSSOP | 2.70 216 1.68 UCD9240RGCT 296-24128-1-ND Digital PWM System Cont. NEW! 64-VOFN 9.90 7.92 6.69 
Converters NEW! UCD9240RGCT 296-24128-2-ND__| Digital PWM System Cont. MEW! | 64-VOFN 1608.75/250 
UCC28231PWR 296-23563-2-ND Advanced PWM Controller for Bus 14-TSSOP 3060.00/2,000 Schottky Diode Arrays 
Converters NEW! g ne] i i Di 
ucc28s10DW 296-14218-5-ND | PFC/PWM Combination Controller | 20-soic | 5.29 4.23 329] |yusolen PEE Dolson Clea prac jeaneilll seo eae: 
UCC28510N 296-14219-5-ND —_| PFC/PWM Combination Controller 20-Dip | 5.29 4.23 3.29] |ycgeion 296-11231-5-ND | Dual Schottky Diode Bridge B-Dip | 520 416 3.51 
UCC28511DW 296-14220-5-ND__| PEC/PWM Combination Controller 20-S0IC | 5.29 4.23 3.29] |io3ei1pw 296-11233-5-ND | Quad Schottky Diode Array ie-soic | 500 400 338 
UCC28511N 206-14221-5-ND _| PFC/PWM Combination Controller 20-Dip | 5.29 4.23 3.29) |yc3eiiN 296-11234-5-ND | Quad Schottky Diode Array 8-Dip | 500 400 3.38 
UCC28512DW 296-14222-5-ND —_| PFC/PWM Combination Controller 20-SOIC | 5.29 4.23 3.29 Voltage References 
UCC28512N 296-14223-5-ND | PFC/PWM Combination Controller 20-Dip | 5.29 4.23 3.29| fywoaspaco 296-0521-5-ND ~~ ]1.2V Micropower Voltage Reference | 8-SOIC 38665 
UCC28513DW 296-14224-5-ND PFC/PWM Combination Controller 20-SOIC 5.29 4.23 3.29 -9- = 5. i s 
UCC28513N 296-14225-5-ND _|PFC/PWM Combination Controller | -20-Dip_ | 529 423 329| |twoseprens PEON 25Y Moers Vale Raters | esos | Se be as 
UCC28514DW 296-14226-5-ND__ | PFC/PWM Combination Controller 20-S0IC | 4.39 3.51 2.73) |i MmogspR-2-5 296-14592-2-ND  |2.5V Micropower Voltage Reference | 8-SOIC 650.00/2,500 
UCC28514EVM 296-19040-ND | Evaluation Module for UCC28514 — 7 50.00 — | | LM2a5LP-1-2 296-9523-5-ND __|1.2V Micropower Voltage Reference | TO-92 644836 
UCC28514N 296-14227-5-ND —_| PFC/PWM Combination Controller 20-Dip | 4.39 351 273) t[yogstp-o-§ 296-9524-5-ND |2.5V Micropower Voltage Reference | 10-92 64-4836 
UCC28515DW 296-14228-5-ND PFC/PWM Combination Controller 20-SOIC 439 351 273 9 _ BBs isi | 
UCC28515N 296-14229-5-ND__|PFC/PWM Combination Contralier_ | 20-Dip_| 529 423 3.29] |tMagebLpo's  |aeeanaeeNnD  |2evPreceion Volce Relvonce ae 
UCC28516DW 296-14230-5-ND PFC/PWM Combination Controller 20-SOIC 5.29 4.23 3.29 -9- _ -5- isi " 
UCC28516N 296-14231-5-ND | PFC/PWM Combination Controller 20-Dip | 5.29 4.23 3.29 nee Seleeaele ND 730 aces foe am Peale rH 35 2 
UCC28517DW 296-14232-5-ND | PFC/PWM Combination Controller 20-solc | 5.29 4.23 3.29) TTiagspp-2-5 296-9557-5-ND |2.5V Micropower Voltage Reference | ~8-SOIC 8 6650 
UCC28517EVM 296-19041-ND Evaluation Module for UCC28517 — | 49.38 = — |_| LM385BDR-1-2 296-14603-1-ND  |2.5V Micropower Voltage Reference | 8-SOIC 80 60 45 
AW poten aa Ce —— a _ oH LM385BDR-1-2 296-14603-2-ND | 2.5V Micropower Voltage Reference | 8-SOIC 650.00/2,500 
is ra ‘ e : 5 LM385BLP-1-2 296-9558-5-ND 1.2V Micropower Voltage Reference TO-92 80 60 A5 
UCC28521EVM 296-21209-ND Evaluation Module for UCC28521 = 50.00 —  —| |LM385BLP-2-5 296-9559-5-ND __|2.5V Micropower Voltage Reference | TO-92 80 60 45 
TECBREOSeUAA Sree arth Se ae 20-SOIC ia 4.23 3.29) |[M3s5BPWR-1-2  |296-13073-1-ND | 1.2V Micropower Voltage Reference | 8-1SSOP | 80.60 45 
: i Es a 5 ond ~~| | LM385BPWR-1-2 296-13073-2-ND 1.2V Micropower Voltage Reference 8-TSSOP 532.00/2,000 
UCC28600D 296-19799-5-ND Ruas pesoralt Flyback Green Mode | 8-SOIC | 1.32 1.10 88] |i3g5BPWR-2-5  |296-13074-1-ND  |2.5V Micropower Voltage Reference | 8-TSSOP 80 60 45 
- LM385BPWR-2-5 296-13074-2-ND 2.5V Micropower Voltage Reference 8-TSSOP 532.00/2,000 
UCC28600EVM 296-23117-ND Evaluation Module for UCC28600 = 50.00 = =— = —| |Lm3e5D-1-2 296-9560-5-ND __|1.2V Micropower Voltage Reference | 8-SOIC 60 45 34 
UCC29002D 296-13024-5-ND Advanced Load Share Controller 8-SOIC 248 1.98 1.54) [[q385D-2-5 296-9561-5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference 8-SOIC 60 45 34 
UCC29002DGK 296-13025-5-ND Advanced Load Share Controller 8-MSOP 2.93 2.34 1.82) |i M3g5Lp-1-2 296-9562-5-ND 1.2V Micropower Voltage Reference TO-92 56 42 32 
UCC29002P 296-13026-5-ND Advanced Load Share Controller 8-Dip 2.93 234 1.82 LM385LP-2-5 296-9563-5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference TO-92 56 ‘42 32 
UCC29421N 296-2538-5-ND_| Multimode High-Freq. PWM Controller| 16-Dip_| 5.70 _4.56__3.85| | | igg5pwr-1-2 296-13075-1-ND  |1.2V Micropower Voltage Reference | 8-TSSOP | 56 42 32 
UCC29421PW 296-12394-5-ND Multimode High-Freq. Sync. Controller 16-TSSOP 5.96 4.77 4.03 LM385PWR-1-2 996-13075-2-ND 1.2\ Micropower Voltage Reference 8-TSSOP 372.00/2,000 
UCC29422N 296-2539-5-ND Multimode High-Freq. PWM Controller} + 16-Dip 484 387 3.01 LM385PWR-2-5 296-13076-1-ND 2.5V Micropower Voltage Reference 8-TSSOP 56 42 32 
UCC35701D 296-11425-5-ND —_| Advanced Voltage-Mode PWM 14-SOIG | 6.50 5.20 4.39] | m3g5pwr-2-5 296-13076-2-ND — | 2.5V Micropower Voltage Reference | 8-TSSOP 372.00/2,000 
UCC35701N 296-11426-5-ND | Advanced Voltage-Mode PWM 14-Dip | 7.70 6.16 5.20) | M4o4oatolDBZR | 296-20855-1-ND —_| 10V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 | 225 1.80 1.40 
UCC35701PW. 296-11427-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM 14-TSSOP | 7.80 6.24 5.27 Voltage Reference 
UCG35702D 296-11428-5-ND | Advanced Voltage-Mode PWM 14-SOIC | 7.70 6.16 5.20) |i M4o40A101DBZR | 296-20855-2-ND —_| 10V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 | 3780.00/3,000 
UCC35702N 296-11429-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM 14-Dip 7.70 6.16 5.20 Voltage Reference 
UCC35702PW 296-11430-5-ND —_| Advanced Voltage-Mode PWM 14-TSSOP | 7.80 6.24 5.27} || M4040A10IDCKR | 296-20856-1-ND _| 10V Precision Micropower Shunt sc70-5 | 2.25 1.80 1.40 
UCC35705D 296-11431-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM 8-SOIC 213 1.70 1.28 Voltage Reference 
UCC35705DGK 296-11683-5-ND__| High Speed Voltage-Mode PWM 8-MSOP | 2.25 1.80 1.40] /[M4040ATOIDCKR |296-20856-2-ND | 10V Precision Micropower Shunt $070-5 3780.00/3,000 
UCC35705P 296-11432-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM 8-Dip 2.25 1.80 1.40 Voltage Reference 
UCC35706D 296-11433-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM 8-SOIC 2.25 1.80 1.40) |LM4040A201IDBZR | 296-20857-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 2.25 1.80 1.40 
UCC35706DGK 296-11434-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM 8-MSOP 2.25 1.80 1.40 Voltage Reference 
UCC35706P 296-15320-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM 8-Dip 2.25 1.80 1.40) |LM4040A20IDBZR | 296-20857-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 3780.00/3,000 
UCC28070PW 296-23629-5-ND Interleaving Continuous Conduction | 20-TSSOP| 4.84 3.87 3.01 Voltage Reference 
Mode PFC Controller NEW! LM4040A20IDCKR — | 296-20858-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt $C70-5 2.25 1.80 1.40 
UCC28070PWR 296-23630-1-ND Interleaving Continuous Conduction | 20-TSSOP | 439 3.51 2.73 Voltage Reference 
Mode PFC Controller NEW! LM4040A20IDCKR | 296-20858-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt $C70-5 3780.00/3,000 
UCC28070PWR 296-23630-2-ND Interleaving Continuous Conduction | 20-TSSOP 4972.00/2,000 Voltage Reference 
Mode PFC Controller NEW! LM4040A25IDBZR =| 296-20859-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 2.25 1.80 1.40 
UCC38050D 296-13710-5-ND Transition Mode PFC Controller 8-SOIC 213 1.70 1.28 Voltage Reference 
UCC38050EVM 296-19044-ND Evaluation Module for UCC38050 _ 50.00 = —J| |LM4040A25IDBZR | 296-20859-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 3780.00/3,000 
UCC38050P 296-13711-5-ND Transition Mode PFC Controller 8-Dip 2.25 1.80 1.35 Voltage Reference 
UCC38051D 296-15225-5-ND Transition Mode PFC Controller 8-SOIC 2.00 1.60 1.20} |LM4040A25IDCKR | 296-20860-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt $C70-5 225 180 1.40 
UCC38051P 296-15226-5-ND Transition Mode PFC Controller 8-Dip 2.13 1.70 1.28 Voltage Reference 
UCC38083D 296-13690-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-SOIC 3.26 2.61 2.03} |LM4040A25IDCKR | 296-20860-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt $C70-5 3780.00/3,000 
Controller with Prog. Slope Comp. Voltage Reference 
UCC38083P 296-13691-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-Dip 3.26 2.61 2.03) |LM4040A30IDBZR | 296-20861-1-ND 3V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 2.25 1.80 1.40 
Controller with Prog. Slope Comp. Voltage Reference 
UCC38083PW 296-14336-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-TSSOP 3.26 2.61 2.03) |LM4040A30IDBZR | 296-20861-2-ND 3V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 3780.00/3,000 
Controller with Slope Compensation Voltage Reference 
UCC38084D 296-13692-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-SOIC 2.81 2.25 1.75) |LM4040A30IDCKR | 296-20862-1-ND 3V Precision Micropower Shunt $¢70-5 2.25 1.80 1.40 
Controller with Prog. Slope Comp. Voltage Reference 
UCC38084P 296-13693-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-Dip 2.81 2.25 1.75] |LM4040A30IDCKR | 296-20862-2-ND 3V Precision Micropower Shunt $C70-5 3780.00/3,000 
Controller with Prog. Slope Comp. Voltage Reference 
UCC38084PW 296-14337-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-TSSOP 3.26 2.61 2.03} |LM4040A41IDBZR | 296-20863-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 2.25 1.80 1.40 
Controller with Prog. Slope Comp. Voltage Reference 
UCC38085D 296-13694-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-SOIC 3.49 2.79 2.17] |LM4040A41IDBZR | 296-20863-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 3780.00/3,000 
Controller with Prog. Slope Comp. Voltage Reference 
UCC38085P 296-13695-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Cont. 8-Dip 3.49 2.79 2.17] |LM4040A41IDCKR | 296-20864-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt $C70-5 2.25 1.80 1.40 
with Prog. Slope Compensation Voltage Reference 
UCC38085PW 296-14338-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-TSSOP 3.49 2.79 2.17] |LM4040A41IDCKR | 296-20864-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt $C70-5 3780.00/3,000 
Controller with Prog. Slope Comp. Voltage Reference 
UCC38086D 296-13696-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-SOIC 3.26 2.61 2.03) |LM4040AS0IDBZR | 296-20865-1-ND 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 2.25 1.80 1.40 
Controller with Prog. Slope Comp. Voltage Reference 
UCC38086P 296-13697-5-ND Current Mode Push-Pull PWM 8-Dip 3.26 2.61 2.03} |LM4040AS0IDBZR | 296-20865-2-ND 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 3780.00/3,000 
Controller with Prog. Slope Comp. Voltage Reference 
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LM4040A50IDCKR =| 296-20866-1-ND 5V Precision Micropower Shunt SC70-5 2.25 1.80 1.40] |LM4040C30IDCKR | 296-20888-1-ND 3V Precision Micropower Shunt $C70-5 75 63 50 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040A50IDCKR =| 296-20866-2-ND 5V Precision Micropower Shunt SC70-5 3780.00/3,000 LM4040C30IDCKR | 296-20888-2-ND 3V Precision Micropower Shunt $C70-5 975.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040A82IDBZR | 296-20867-1-ND 8.192V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 | 2.25 1.80 1.40} |LM4040C30ILPR 296-21580-1-ND 3V Precision Micropower Shunt TO-92 92 69 52 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040A82IDBZR —_| 296-20867-2-ND 8.192V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 3780.00/3,000 LM4040C30ILPR 296-21580-3-ND 3V Precision Micropower Shunt TO-92 612.00/2,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040A82IDCKR | 296-20868-1-ND 8.192V Precision Micropower Shunt SC70-5 2.25 1.80 1.40] |LM4040C30QDBZR | 296-20889-1-ND 3V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.05 88 70 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040A82IDCKR =| 296-20868-2-ND 8.192V Precision Micropower Shunt $C70-5 3780.00/3,000 LM4040C30QDBZR | 296-20889-2-ND 3V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1365.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B10IDBZR =| 296-20869-1-ND 10V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.50 = 1.20 .90| |LM4040C41IDBZR =| 296-20890-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 92 69 52 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B10IDBZR —_| 296-20869-2-ND 10V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 2304.00/3,000 LM4040C41IDBZR | 296-20890-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 897.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B10IDCKR =| 296-19723-1-ND 10V Precision Micropower Shunt $¢70-5 1.50 1.20 90| |LM4040C41IDCKR | 296-20891-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt $C70-5 75 63 50 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B10IDCKR =| 296-19723-2-ND 10V Precision Micropower Shunt $¢70-5 2304.00/3,000 LM4040C41IDCKR =| 296-20891-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt $C70-5 975.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B20IDBZR | 296-20870-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 1.50 1.20 90| | LM4040C41ILPR 296-22165-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt TO-92 92 69 52 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B20IDBZR =| 296-20870-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 2304.00/3,000 LM4040C41/LPR 296-22165-3-ND 4.096V Precision Micropower Shunt TO-92 612.00/2,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B20IDCKR | 296-20871-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt SC70-5 1.50 1.20 90| |LM4040C50IDBZR =| 296-20892-1-ND 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 92 69 52 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B20IDCKR =| 296-20871-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt S¢70-5 2304.00/3,000 LM4040C50IDBZR | 296-20892-2-ND 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 897.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B25IDBZR | 296-20872-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.50 1.20 90| |LM4040C50IDCKR = | 296-20893-1-ND 5V Precision Micropower Shunt $C70-5 As) 63 50 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B25IDBZR —_| 296-20872-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 2304.00/3,000 LM4040C50IDCKR + | 296-20893-2-ND 5V Precision Micropower Shunt $C70-5 975.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B25IDCKR =| 296-20873-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SC70-5 1.50 1.20 .90| | LM4040C50ILPR 296-21581-1-ND 5V Precision Micropower Shunt TO-92 92 69 52. 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B25IDCKR | 296-20873-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt $¢70-5 2304.00/3,000 LM4040C50ILPR 296-21581-3-ND 5V Precision Micropower Shunt TO-92 612.00/2,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B30IDBZR —_| 296-20874-1-ND 3V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.50 1.20 90| |LM4040C50QDBZR | 296-20894-1-ND 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.05 88 70 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B30IDBZR —_| 296-20874-2-ND 3V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 2304.00/3,000 LM4040C50QDBZR | 296-20894-2-ND 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1365.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B30IDCKR =| 296-20875-1-ND 3V Precision Micropower Shunt $C70-5 1.50 1.20 90| |LM4040C82IDBZR =| 296-20895-1-ND 8.192V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 92 69 52 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B30IDCKR =| 296-20875-2-ND 8V Precision Micropower Shunt $C70-5 2304.00/3,000 LM4040C82IDBZR | 296-20895-2-ND 8.192V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 897.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B41IDBZR | 296-20876-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 1.50 1.20 90| |LM4040C82IDCKR =| 296-20896-1-ND 8.192V Precision Micropower Shunt $C70-5 15 63 50 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B41IDBZR —_| 296-20876-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 2304.00/3,000 LM4040C82IDCKR | 296-20896-2-ND 8.192V Precision Micropower Shunt $C70-5 975.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B41IDCKR =| 296-20877-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt SC70-5 1.50 1.20 .90| | LIM4040C82ILPR 296-22167-1-ND 8.192V Precision Micropower Shunt TO-92 92 69 52 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B41IDCKR =| 296-20877-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt S¢70-5 2304.00/3,000 LM4040C82ILPR 296-22167-3-ND 8.192V Precision Micropower Shunt TO-92 612.00/2,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B50IDBZR =| 296-20878-1-ND 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.50 1.20 .90| |LM4040D10IDBZR =| 296-20897-1-ND 10V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 72 54 AL 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B50IDBZR —_| 296-20878-2-ND 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 2304.00/3,000 LM4040D10IDBZR | 296-20897-2-ND 10V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 702.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B50IDCKR | 296-20879-1-ND 5V Precision Micropower Shunt S¢70-5 1.50 1.20 90| |LM4040D10IDCKR =| 296-20898-1-ND 10V Precision Micropower Shunt $¢70-5 80 60 45 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B50IDCKR | 296-20879-2-ND 5V Precision Micropower Shunt SC70-5 2304.00/3,000 LM4040D10IDCKR | 296-20898-2-ND 10V Precision Micropower Shunt $C70-5 780.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B82IDBZR —_| 296-20880-1-ND 8.192V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 1.50 1.20 90| |LM4040D20IDBZR | 296-20899-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 72 54 AL 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B82IDBZR | 296-20880-2-ND 8.192V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 2304.00/3,000 LM4040D20IDBZR | 296-20899-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 702.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B82IDCKR =| 296-20881-1-ND 8.192V Precision Micropower Shunt S¢70-5 1.50 1.20 90| |LM4040D20IDCKR | 296-20900-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt $C70-5 80 60 45 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040B82IDCKR =| 296-20881-2-ND 8.192V Precision Micropower Shunt $¢70-5 2304.00/3,000 LM4040D20IDCKR | 296-20900-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt $C70-5 780.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040C10IDBZR | 296-20882-1-ND 10V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 92 69 .52| | LIM4040D20/LPR 296-21582-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt TO-92 72 54 AL 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040C10IDBZR | 296-20882-2-ND 10V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 897.00/3,000 LM4040D20ILPR 296-21582-3-ND 2.048V Precision Micropower Shunt TO-92 478.00/2,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040C10IDCKR =| 296-20883-1-ND 10V Precision Micropower Shunt SC70-5 15 63 50| |LM4040D20QDBZR_ | 296-20901-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 81 68 54 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040C10IDCKR =| 296-20883-2-ND 10V Precision Micropower Shunt SC70-5 975.00/3,000 LM4040D20QDBZR_ | 296-20901-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 1053.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040C20IDBZR | 296-20884-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 92 69 52| |LM4040D251DBZR ‘| 296-17940-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 72 54 AL 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040C20IDBZR —_| 296-20884-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 897.00/3,000 LM4040D25IDBZR += | 296-17940-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 702.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040C20IDCKR =| 296-20885-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt S¢70-5 75 63 50| |LM4040D25IDCKR =| 296-17941-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt $C70-5 80 60 A5 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040C20IDCKR =| 296-20885-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt SC70-5 975.00/3,000 LM4040D25IDCKR =| 296-17941-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt $C70-5 780.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040C20ILPR 296-21579-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt T0-92 92 69 52| |LM4040D25QDBZR_= | 296-17942-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 81 68 54 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040C20ILPR 296-21579-3-ND 2.048V Precision Micropower Shunt T0-92 612.00/2,000 LM4040D25QDBZR ~ | 296-17942-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1053.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040C20QDBZR =| 296-20886-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 1.05 88 .70| |LM4040D30IDBZR | 296-19437-1-ND 3V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 72 54 AL 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040C20QDBZR _ | 296-20886-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 1365.00/3,000 LM4040D30IDBZR | 296-19437-2-ND 3V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 702.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040C25IDBZR =| 296-17937-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 92 69 52| |LM4040D30IDCKR | 296-20902-1-ND 3V Precision Micropower Shunt $C70-5 80 60 A5 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040C25IDBZR | 296-17937-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 897.00/3,000 LM4040D30IDCKR =| 296-20902-2-ND 3V Precision Micropower Shunt $C70-5 780.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040C251IDCKR ‘| 296-17938-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SC70-5 75 63 50 LM4040D30ILPR 296-21583-1-ND 3V Precision Micropower Shunt TO-92 2 54 AL 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040C25IDCKR | 296-17938-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SC70-5 975.00/3,000 LM4040D30ILPR 296-21583-3-ND 3V Precision Micropower Shunt TO-92 478.00/2,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040C25QDBZR_ | 296-17939-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.05 88 .70| |LM4040D30QDBZR | 296-20903-1-ND 3V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 81 68 54 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040C25QDBZR | 296-17939-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1365.00/3,000 LM4040D30QDBZR | 296-20903-2-ND 3V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1053.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040C30IDBZR —_| 296-20887-1-ND 3V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 92 69 52| |LM4040D41IDBZR =| 296-20904-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 72 54 Al 
Voltage Reference Voltage Reference 

LM4040C30IDBZR —_| 296-20887-2-ND 3V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 897.00/3,000 LM4040D41IDBZR =| 296-20904-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 702.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 
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LM4040D41/LPR 296-22169-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt TO-92 fe. 54 Al LM4041DIDCKR 296-17947-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt $C70-5 80 60 45 
Voltage Reference Voltage Reference 
LM4040D41ILPR 296-22169-3-ND 4.096V Precision Micropower Shunt TO-92 478.00/2,000 LM4041DIDCKR 296-17947-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt $C70-5 780.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 
LM4040D50IDBZR ‘| 296-20905-1-ND 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 72 54 AA LM4041DILPR 296-22176-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt TO-92 72 54 AL 
Voltage Reference Voltage Reference 
LM4040D50IDBZR =| 296-20905-2-ND 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 702.00/3,000 LM4041DILPR 296-22176-3-ND Adj., Precision Micropower Shunt TO-92 478.00/2,000 
Voltage Reference Voltage Reference 
LM4040D50IDCKR =| 296-20906-1-ND 5V Precision Micropower Shunt $C70-5 80 60 .45| | LM4041DQDBZR 296-17948-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt SOT-23-3 81 68 54 
Voltage Reference Voltage Reference 
LM4040DS0IDCKR | 296-20906-2-ND 5V Precision Micropower Shunt $C70-5 780.00/3,000 LM4041DQDBZR 296-17948-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1053.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 
LM4040D50ILPR 296-21584-1-ND 5V Precision Micropower Shunt TO-92 72 54 AL LT1004CD-1-2 296-9580-5-ND 1.2V Micropower Integrated Voltage 8-SOIC 93 78 62 
Voltage Reference Reference 
LM4040D501LPR 296-21584-3-ND 5V Precision Micropower Shunt TO-92 478.00/2,000 LT1004CD-2-5 296-9581-5-ND 2.5V Micropower Integrated Voltage 8-SOIC 93 718 62 
Voltage Reference Reference 
LM4040D50QDBZR =| 296-20907-1-ND 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 81 68 54 LT1004CDR-1-2 296-14610-1-ND 1.2V Micropower Integrated Voltage 8-SOIC 84 70 56 
Voltage Reference Reference 
LM4040D50QDBZR_ | 296-20907-2-ND 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1053.00/3,000 LT1004CDR-1-2 296-14610-2-ND 1.2V Micropower Integrated Voltage 8-SOIC 910.00/2,500 
Voltage Reference Reference 
LM4040D82IDBZR | 296-20908-1-ND 8.192V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 72 54 A LT1004CLP-2-5 296-9583-5-ND 2.5V Micropower Integrated Voltage TO-92 84 70 56 
Voltage Reference Reference 
LM4040D82IDBZR | 296-20908-2-ND 8.192\V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 702.00/3,000 LT1004CPWR-1-2 | 296-13077-1-ND 1.2V Micropower Integrated Voltage 8-TSSOP 84 70 56 
Voltage Reference Reference 
LM4040D82IDCKR | 296-20909-1-ND 8.192V Precision Micropower Shunt $C70-5 80 60 45) |LT1004CPWR-1-2 | 296-13077-2-ND 1.2V Micropower Integrated Voltage 8-TSSOP 744.00/2,000 
Voltage Reference Reference 
LM4040D82IDCKR =| 296-20909-2-ND 8.192V Precision Micropower Shunt $C70-5 780.00/3,000 LT1004CPWR-2-5 | 296-13078-1-ND 2.5V Micropower Integrated Voltage 8-TSSOP 84 70 56 
Voltage Reference Reference 
LM4040D82ILPR 296-22171-1-ND 8.192V Precision Micropower Shunt TO-92 72 54 AL LT1004CPWR-2-5 =| 296-13078-2-ND 2.5V Micropower Integrated Voltage 8-TSSOP 744.00/2,000 
Voltage Reference Reference 
LM4040D82ILPR 296-22171-3-ND 8.192V Precision Micropower Shunt T0-92 478.00/2,000 LT10041D-2-5 296-9584-5-ND 2.5V Micropower Integrated Voltage 8-SOIC 1.53 1.22 92 
Voltage Reference Reference 
LM4041A12IDBZR | 296-20910-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 | 1.50 1.20 90| |LT1004IPWR-1-2 296-13079-1-ND 1.2V Micropower Integrated Voltage 8-TSSOP 1.38 = 1.10 83 
Voltage Reference Reference 
LM4041A12IDBZR =| 296-20910-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 2304.00/3,000 LT10041PWR-1-2 296-13079-2-ND 1.2V Micropower Integrated Voltage 8-TSSOP 1430.00/2,000 
Voltage Reference Reference 
LM404TA12IDCKR | 296-20911-1-ND | 1.2V Precision Micropower Shunt $C70-5 1.63 1.30 98] | LT1004IPWR-2-5 296-13080-1-ND | 2.5V Micropower Integrated Voltage | 8-TSSOP | 1.38 1.10 83 
Voltage Reference Reference 
LM4041A12IDCKR | 296-20911-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SC70-5 2496.00/3,000 LT1004IPWR-2-5 296-13080-2-ND 2.5V Micropower Integrated Voltage 8-TSSOP 1430.00/2,000 
Voltage Reference Reference 
LM4041BIDBZR 296-20914-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.23 1.03 .82| | LT1009CDR 296-14611-1-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 8-SOIC 96 80 64 
Voltage Reference LT1009CDR 296-14611-2-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 8-SOIC 1040.00/2,500 
LM4041BIDBZR 296-20914-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1599.00/3,000 LT1009CLP 296-9585-5-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 70-92 96 80 64 
Voltage Reference LT1009CLPR 296-14612-1-ND 2.5V Integrated Reference Circuit TO-92 96 80 64 
LM4041BIDCKR 296-20915-1-ND | Adj., Precision Micropower Shunt SC70-5 1.29 1.08 86] |LT1009CLPR 296-14612-2-ND —_| 2.5V Integrated Reference Circuit 10-92 852.00/2,000 
Voltage Reference LT1009CPWR 296-13081-1-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 8-TSSOP 96 80 64 
LM4041BIDCKR 296-20915-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt $C70-5 1677.00/3,000 LT1009CPWR 296-13081-2-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 8-TSSOP 852.00/2,000 
Voltage Reference LT10091D 296-9586-5-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 8-SOIC 1.417 98 78 
LM4041B12IDBZR | 296-20912-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 | 1.23 1.03 .82| |LT1009IDR 296-14613-1-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 8-SOIC 1.05 88 70 
Voltage Reference LT1009IDR 296-14613-2-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 8-SOIC 1137.50/2,500 
LM4041B12IDBZR =| 296-20912-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1599.00/3,000 LT10091LP 296-9587-5-ND 2.5V Integrated Reference Circuit TO-92 1.05 88 70 
Voltage Reference LT1009ILPR 296-14614-1-ND 2.5V Integrated Reference Circuit TO-92 1.05 88 70 
LM4041B12IDCKR — | 296-20913-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SC70-5 1.29 1.08 86 LT1009ILPR 296-14614-2-ND 2.5V Integrated Reference Circuit TO-92 932.00/2,000 
Voltage Reference LT1009IPWR 296-15734-1-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 8-TSSOP 1.05 88 70 
LM4041B12IDCKR | 296-20913-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt $C70-5 1677.00/3,000 LT1009IPWR 296-15734-2-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 8-TSSOP 932.00/2,000 
Voltage Reference REFO2AP 296-12732-5-ND +5V Precision Voltage Reference 8-Dip 3.11 _ _— 
LM4041C12IDBZR =| 296-20916-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 92 69 .52| | REFO2AU REFO2AU-ND +5V Voltage Reference 8-SOIC 3.42 — _ 
Voltage Reference REFO2BP REFO2BP-ND +5V Precision Voltage Reference 8-Dip 5.04 _ _ 
LM4041C12IDBZR | 296-20916-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 897.00/3,000 REFO2BU REFO2BU-ND. +5V Voltage Reference 8-SOIC 4.93 - = 
Voltage Reference REF102AP REF102AP-ND +10V Precision Voltage Reference 8-Dip 3.94 =— — 
LM4041C12IDCKR | 296-20917-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt $C70-5 15 63 50 REF102AU REF102AU-ND +10V Precision Voltage Reference 8-SOIC 4.28 _ _ 
Voltage Reference REF102BP REF102BP-ND +10V Precision Voltage Reference 8-Dip 6.50 — _ 
LM4041C12IDCKR — | 296-20917-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt $C70-5 975.00/3,000 REF102BU 296-17004-5-ND +10V Precision Voltage Reference 8-SOIC 6.50 - _ 
Voltage Reference REF102CP. 296-17005-5-ND +10V Precision Voltage Reference 8-Dip 9.00 _ _ 
LM4041C12ILPR 296-20747-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt TO-92 92 69 52 REF102CU 296-17006-5-ND +10V Precision Voltage Reference 8-SOIC 9.00 =— — 
Voltage Reference REF200AU REF200AU-ND Dual Current Source/Current Sink 8-SOIC 5.70 —_ i 
LM4041C12ILPR 296-20747-3-ND 1.2V Precision Micropower Shunt TO-92 612.00/2,000 REF1004C-1.2 REF1004C-1.2-ND | 1.2V Micropower Voltage Reference 8-SOIC 2.79 _ _ 
Voltage Reference REF1004C-2.5 REF1004C-2.5-ND | 2.5V Micropower Voltage Reference 8-SOIC 3.11 - _ 
LM4041C12QDBZR_ | 296-20918-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.05 88 70 REF10041-1.2 REF10041-1.2-ND__| 1.2V Micropower Voltage Reference 8-SOIC 5.32 - _ 
Voltage Reference REF10041-2.5 REF10041-2.5-ND | 2.5V Micropower Voltage Reference 8-SOIC 5.45 = = 
LM4041C12QDBZR_= | 296-20918-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1365.00/3,000 REF2912AIDBZT 296-13480-1-ND 1.25V, Precision, Low Power, Low SOT-23-3 1.38 1.10 83 
Voltage Reference Voltage Dropout Voltage Reference 
LM4041CIDBZR 296-17943-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt SOT-23-3 92 69 52| | REF2912AIDBZT 296-13480-2-ND 1.25V, Precision, Low Power, Low SOT-23-3 192.50/250 
Voltage Reference Voltage Dropout Voltage Reference 
LM4041CIDBZR 296-17943-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt SOT-23-3 897.00/3,000 REF2920AIDBZT 296-13481-1-ND 2.048V, Precision, Low Power, Low SOT-23-3 1.38 = 1.10 83 
Voltage Reference Voltage Dropout Voltage Reference 
LM4041CIDCKR 296-17944-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt $C70-5 AS 63 .50| | REF2920AIDBZT 296-13481-2-ND 2.048V, Precision, Low Power, Low SOT-23-3 192.50/250 
Voltage Reference Voltage Dropout Voltage Reference 
LM4041CIDCKR 296-17944-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt $C70-5 975.00/3,000 REF2925AIDBZT 296-13482-1-ND 2.5V, Precision, Low Power, Low SOT-23-3 1.38 = (1.10 83 
Voltage Reference Voltage Dropout Voltage Reference 
LM4041CILPR 296-22173-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt TO-92 92 69 .52| | REF2925AIDBZT 296-13482-2-ND 2.5V, Precision, Low Power, Low SOT-23-3 192.50/250 
Voltage Reference Voltage Dropout Voltage Reference 
LM4041CILPR 296-22173-3-ND Adj., Precision Micropower Shunt TO-92 612.00/2,000 REF2930AIDBZT 296-13483-1-ND 3.0V, Precision, Low Power, Low SOT-23-3 1.38 1.10 83 
Voltage Reference Voltage Dropout Voltage Reference 
LM4041CQDBZR 296-17945-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.05 88 .70| | REF2930AIDBZT 296-13483-2-ND 3.0V, Precision, Low Power, Low SOT-23-3 192.50/250 
Voltage Reference Voltage Dropout Voltage Reference 
LM4041CQDBZR 296-17945-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1365.00/3,000 REF2933AIDBZT 296-13484-1-ND 3.3V, Precision, Low Power, Low SOT-23-3 1.38 = 1.10 83 
Voltage Reference Voltage Dropout Voltage Reference 
LM4041D12IDBZR | 296-20919-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 72 54 Al REF2933AIDBZT 296-13484-2-ND 3.3V, Precision, Low Power, Low SOT-23-3 192.50/250 
Voltage Reference Voltage Dropout Voltage Reference 
LM4041D12IDBZR =| 296-20919-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 702.00/3,000 REF2940AIDBZT 296-13485-1-ND 4.096V, Precision, Low Power, Low SOT-23-3 1.38 = 1.10 83 
Voltage Reference Voltage Dropout Voltage Reference 
LM4041D12IDCKR =| 296-20920-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt $C70-5 80 60 .45| | REF2940AIDBZT 296-13485-2-ND 4.096V, Precision, Low Power, Low SOT-23-3 192.50/250 
Voltage Reference Voltage Dropout Voltage Reference 
LM4041D12IDCKR =| 296-20920-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt $C70-5 780.00/3,000 REF3012AIDBZT REF3012AIDBZTCT-ND | 1.25V, Low Power CMOS Volt. Ref. SOT-23-3 1.63 = _ 
Voltage Reference REF3012AIDBZT REF3012AIDBZTTR-ND | 1.25V, Low Power CMOS Volt. Ref. SOT-23-3 227.50/250 
LM4041D12ILPR 296-20748-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt TO-92 72: 54 Al REF3020AIDBZT REF3020AIDBZTCT-ND | 2.0V, Low Power CMOS Voltage Ref. | SOT-23-3 63 = — 
Voltage Reference REF3020AIDBZT REF3020AIDBZTTR-ND | 2.0V, Low Power CMOS Voltage Ref. ) SOT-23-3 227.50/250 
LM4041D12ILPR 296-20748-4-ND 1.2V Precision Micropower Shunt TO-92 478.00/2,000 REF3025AIDBZT REF3025AIDBZTCT-ND | 2.5V, Low Power CMOS Voltage Ref. ) SOT-23-3 1.63 _ _ 
Voltage Reference REF3025AIDBZT REF3025AIDBZTTR-ND | 2.5V, Low Power CMOS Voltage Ref. ) SOT-23-3 227.50/250 
LM4041D12QDBZR | 296-20921-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 81 68 .54| [REF3030AIDBZT 296-18517-1-ND 3V, CMOS Voltage Reference SOT-23-3 1.63 = = 
Voltage Reference REF3030AIDBZT 296-18517-2-ND 3V, CMOS Voltage Reference SOT-23-3 227.50/250 
LM4041D12QDBZR =| 296-20921-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1053.00/3,000 REF3033AIDBZT REF3033AIDBZTCT-ND | 3.3V, Low Power CMOS Voltage Ref. ) SOT-23-3 63 _ _ 
Voltage Reference REF3033AIDBZT REF3033AIDBZTTR-ND | 3.3V, Low Power CMOS Voltage Ref. ) SOT-23-3 227.50/250 
LM4041DIDBZR 296-17946-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt SOT-23-3 M2. 54 AL REF3040AIDBZT REF3040AIDBZTCT-ND | 4.0V, Low Power CMOS Voltage Ref. ) SOT-23-3 1.63 = _ 
Voltage Reference REF3040AIDBZT REF3040AIDBZTTR-ND | 4.0V, Low Power CMOS Voltage Ref. | SOT-23-3 227.50/250 
LM4041DIDBZR 296-17946-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt SOT-23-3 702.00/3,000 REF3112AIDBZT 296-18518-1-ND 1.25V, CMOS Voltage Reference SOT-23-3 2.81 — _ 
Voltage Reference REF3112AIDBZT 296-18518-2-ND 1.25V, CMOS Voltage Reference SOT-23-3 415.75/250 
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REF3120AIDBZT 296-17927-1-ND 2.048V, 100A, Voltage Reference SOT-23-3 | 2.81 _ —j| |TL1431QDREP 296-18135-2-ND Prec. Programmable Shunt Reference | 8-SOIC 1592.50/2,500 

REF3120AIDBZT 296-17927-2-ND 2.048V, 100A, Voltage Reference SOT-23-3 415.75/250 i aaa fe 

REF3130AIDBZT 296-17098-1-ND 3V, 1OyA Voltage Reference 807-233 281 ia = TL1431QDRQ1 296-21093-1-ND Prec. Programmable Shunt Reference | 8-SOIC 99 83 66 

REF3130AIDBZT 296-17098-2-ND 3V, 100A Voltage Reference SOT-23-3 703.25/250 TL1431QDRQ1 296-21093-2-ND Prec. Programmable Shunt Reference | 8-SOIC 1072.50/2,500 

REF3133AIDBZT | 296-18519-1-ND —_/3.3V, CMOS Voltage Reference SOT-23-3 | 281 —  —| |TL4050A10IDBZR | 296-22779-1-ND —_| 10V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 | 163 1.30 98 

REF3133AIDBZT 296-18519-2-ND 3.3V, CMOS Voltage Reference SOT-23-3 415.75/250 Voltage Reference 

REFS140AIDBZT | 296-17234-1-ND | 4.096V, Low Power CMOS Voltage] SOT-23-3} 281 — —J |TL4050A10IDBZR | 296-22779-2-ND —_| 10V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 2496.00/3,000 
Reference Voltage Reference 

REFS140AIDBZT | 296-17234-2-ND —_ | 4.096V, Low Power CMOS Voltage | SOT-23-3 415.75/250 TL4050A101IDCKR | 296-22780-1-ND —_| 10V Precision Micropower Shunt gc70-5 | 1.75 1.40 1.05 
Reference Voltage Reference 

REF3312AIDBZT 296-22635-1-ND 1.25V, LP, Prec. LDO Volt. Reference SOT-23 2.38 1.90 1.43] |TL4050A10IDCKR 296-22780-2-ND 10V Precision Micropower Shunt $C70-5 2688.00/3,000 

REF3312AIDBZT 296-22635-2-ND 1.25V, LP, Prec. LDO Volt. Reference SOT-23 332.50/250 Voltage Reference 

REF3312AIDCKR | 296-22636-1-ND —_| 1.25V, Low Power, Precision LDO sc70 213 1.70 1.28] |TL4050AT0ODBZR /296-22787-1-ND | T0V Precision Micropower Shunt S0T-23-3 | 1.75 140 1.05 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3312AIDCKR 296-22636-2-ND 1.25V, Low Power, Precision LDO $¢70 3264.00/3,000 TL4050A10QDBZR ‘| 296-22781-2-ND 10V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 2688.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3318AIDBZT 296-22637-1-ND 1.8V, Low Power, Precision LDO SOT-23 2.38 1.90 1.43) |TL4050A10QDCKR | 296-22782-1-ND 10V Precision Micropower Shunt $¢70-5 2.00 1.60 1.20 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3318AIDBZT 296-22637-2-ND 1.8V, Low Power, Precision LDO SOT-23 332.50/250 TL4050A10QDCKR =| 296-22782-2-ND 10V Precision Micropower Shunt $C70-5 3072.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3318AIDCKT | 296-22638-1-ND —_|1.8V, Low Power, Precision LDO sc70 238 1.90 1.43] |TL4050A251DBZR | 296-22783-1-ND —_| 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 | 163 1.30 98 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3318AIDCKT 296-22638-2-ND 1.8V, Low Power, Precision LDO $¢70 332.50/250 TL4050A25IDBZR 296-22783-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 2496.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3320AIDBZT 296-22639-1-ND 2.048V, Low Power, Precision LDO SOT-23 2.38 1.90 1.43] | TL4050A25IDCKR 296-22784-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt $C70-5 1.75 140 1.05 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3320AIDBZT 296-22639-2-ND 2.048V, Low Power, Precision LDO SOT-23 332.50/250 TL4050A25IDCKR 296-22784-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt $C70-5 2688.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3320AIDCKT 296-22640-1-ND — | 2.048V, Low Power, Precision LDO $¢70 2.38 1.90 1.43) | TL4050A25QDBZR | 296-22785-1-ND —_| 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 | 1.75 140 1.05 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3320AIDCKT — | 296-22640-2-ND —_| 2.048V, Low Power, Precision LDO sc70 332.50/250 TL4050A25QDBZR | 296-22785-2-ND | 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 2688.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3325AIDBZT 296-22641-1-ND 2.5V, Low Power, Precision LDO SOT-23 2.38 1.90 1.43) |TL4050A25QDCKR | 296-22786-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt $C70-5 2.00 1.60 1.20 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3325AIDBZT 296-22641-2-ND 2.5V, Low Power, Precision LDO SOT-23 332.50/250 TL4050A25QDCKR ‘| 296-22786-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt $¢70-5 3072.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3325AIDCKT 296-22642-1-ND 2.5V, Low Power, Precision LDO $¢70 2.38 1.90 1.43) | TL4050A41IDBZR 296-22787-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 1.63 1.30 98 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3325AIDCKT 296-22642-2-ND 2.5V, Low Power, Precision LDO $¢70 332.50/250 TL4050A41IDBZR 296-22787-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 2496.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3330AIDBZT | 296-22643-1-ND | 3V, Low Power, Precision LDO SOT-23 | 238 1.90 1.43] |TL4050A41IDCKR | 296-22788-1-ND | 4.096V Precision Micropower Shunt | SC70-5 | 1.75 140 1.05 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3330AIDBZT 296-22643-2-ND 3V, Low Power, Precision LDO SOT-23 332.50/250 TL4050A41IDCKR 296-22788-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt $C70-5 2688.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3330AIDCKT 296-22644-1-ND 3V, Low Power, Precision LDO $¢70 2.38 1.90 1.43) |TL4050A41QDBZR | 296-22789-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 1.75 140 1.05 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3330AIDCKT 296-22644-2-ND 3V, Low Power, Precision LDO $¢70 332.50/250 TL4050A41QDBZR ‘| 296-22789-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 2688.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3333AIDBZR | 296-22645-1-ND —_|3.3V, Low Power, Precision LDO SOT-23 | 213 1.70 1.28) |TL4050A410QDCKR | 296-22790-1-ND | 4.096V Precision Micropower Shunt | SC70-5 | 2.00 160 1.20 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3333AIDBZR | 296-22645-2-ND —_|3.3V, Low Power, Precision LDO SOT-23 3264.00/3,000 TL4050A41QDCKR | 296-22790-2-ND | 4.096V Precision Micropower Shunt | SC70-5 3072.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3333AIDCKT 296-22646-1-ND 3.3V, Low Power, Precision LDO $¢70 2.38 1.90 1.43) |TL4050A50IDBZR 296-22791-1-ND 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.63 = 1.30 98 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF3333AIDCKT 296-22646-2-ND 3.3V, Low Power, Precision LDO $¢70 332.50/250 TL4050A50IDBZR 296-22791-2-ND 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 2496.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

REF5010AID 296-24021-5-ND | 10V, Low Noise, Very Low Drift, 8-SOIC | 4.61 3.69 2.87) |TL4050A50IDCKR | 296-22792-1-ND | 5V Precision Micropower Shunt sc70-5 | 1.75 140 1.05 
Precision Voltage Reference NEW! Voltage Reference 

REFSO101D 296-24022-5-ND —_ | 70V, Low Noise, Very Low Drift, 8-SOIC | 740 5.92 5.00) |TL4050A50IDCKR | 296-22792-2-ND —_| 5V Precision Micropower Shunt $C70-5 2688.00/3,000 
Precision Voltage Reference NEW! Voltage Reference 

REF5020AID 296-22201-5-ND | 2.048V, Low Noise, Very Low Drift, 8-SOIC | 4.61 369 287) |TL4050A50QDBZR |296-22793-1-ND | 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 | 1.75 1.40 1.05 
Precision Volt. Reference Voltage Reference 

REF5020AQDRQ1 296-23877-1-ND 2.048V, Low Noise, Very Low Drift, 8-SOIC 4.95 3.96 3.08) |TL4050A500DBZR | 296-22793-2-ND 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 2688.00/3,000 
Precision Volt. Reference NEW! Voltage Reference 

REF5020AQDRQ1 296-23877-2-ND 2.048V, Low Noise, Very Low Drift, 8-SOIC 6930.00/2,500 TL4050A50QDCKR ‘| 296-22794-1-ND 5V Precision Micropower Shunt $C70-5 2.00 1.60 1.20 
Precision Volt. Reference NEW! Voltage Reference 

REF50201D 296-22202-5-ND | 2.048V, Low Noise, Very Low Drift, 8-SOIC | 7.40 5.92 5.00} |TL4050A500DCKR | 296-22794-2-ND _| 5V Precision Micropower Shunt $C70-5 3072.00/3,000 
Precision Volt. Reference Voltage Reference 

REF5025AID 296-22203-5-ND | 2.5V, Low Noise, Very Low Drift, 8-SOIC | 461 3.69 2.87) |TL4050B10IDBZR | 296-22795-1-ND —_| 10 Precision Micropower Shunt SOT-23-3] 123 1.03 82 
Precision Volt. Reference Voltage Reference 

REF50251D 296-22204-5-ND —_| 2.5V, Low Noise, Very Low Drift, 8-SOIC | 7.40 5.92 5.00) |TL4050B10IDBZR | 296-22795-2-ND —_| 10V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1599.00/3,000 
Precision Volt. Reference Voltage Reference 

REFS030AID 296-22205-5-ND 3V, Low Noise, Very Low Drift, 8-SOIC 461 3.69 2.87) |TL4050B10IDCKR 296-22796-1-ND 10V Precision Micropower Shunt $C70-5 1.35 (1.13 90 
Precision Volt. Reference Voltage Reference 

REF50301D 296-22206-5-ND —_ | 3V, Low Noise, Very Low Drift, 8SOIC | 740 5.92 5.00) |/TL4050B10IDCKR / 296-22796-2-ND —_/ 10V Precision Micropower Shunt SC70-5 1755.00/3,000 
Precision Volt. Reference Voltage Reference 

REFS040AD 296-22207-5-ND | 4.096V, Low Noise, Very Low Drift, 8-SOIC | 4.61 3.69 2.87) |TL4050B10QDBZR /296-22797-1-ND —_| 10 Precision Micropower Shunt S0T-23-3 | 147 1.23 98 
Precision Volt. Reference Voltage Reference 

REF50401D 296-22208-5-ND — | 4.096V, Low Noise, Very Low Drift, 8-SOIC | 740 5.92 5.00) |TL4050B100DBZR / 296-22797-2-ND —_| 10V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1911.00/3,000 
Precision Volt. Reference Voltage Reference 

REFS045AID 296-22209-5-ND 4.5V, Low Noise, Very Low Drift, 8-SOIC 4.61 3.69 2.87) |TL4050B10QDCKR | 296-22798-1-ND 10V Precision Micropower Shunt $C70-5 1.38 1.10 83 
Precision Volt. Reference Voltage Reference 

REF5045AQDRQ1 296-24151-1-ND 4.5V, Low Noise, Very Low Drift, 8-SOIC 4.95 3.96 3.08) |TL4050B100DCKR | 296-22798-2-ND 10V Precision Micropower Shunt $C70-5 2112.00/3,000 
Precison Volt. Reference NEW! Voltage Reference 

REF5045AQDRQ1 296-24151-2-ND 4.5V, Low Noise, Very Low Drift, 8-SOIC 6930.00/2,500 TL4050B251DBZR 296-22799-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.23 1.03 82 
Precison Volt. Reference NEW! Voltage Reference 

REF50451D 296-22210-5-ND | 4.5V, Low Noise, Very Low Drift, 8-SOIC | 7.40 5.92 5.00) |TL4050B251DBZR | 296-22799-2-ND —_| 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1599.00/3,000 
Precision Volt. Reference Voltage Reference 

REFSO50AID 296-22217-5-ND | 5V, Low Noise, Very Low Drift, BSOIC | 461 3.69 2.87) |TL4050B25IDCKR | 296-22800-1-ND —_| 2.5V Precision Micropower Shunt gc70-5 | 1.35 143 90 
Precision Volt. Reference Voltage Reference 

REF50501D 296-22212-5-ND | 5V, Low Noise, Very Low Drift, 8SOIC | 740 5.92 5.00) |TL4050B25IDCKR  / 296-22800-2-ND —_| 2.5V Precision Micropower Shunt SC70-5 1755.00/3,000 
Precision Volt. Reference Voltage Reference 

TL432AQDBZRQ1 296-24105-1-ND Prec. Adjustable Shunt Reg. NEW! =| SOT-23-3 83 63 A7| |TL4050B250DBZR | 296-22801-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 147 1.23 98 

TL432AQDBZRQ1 296-24105-2-ND Prec. Adjustable Shunt Reg. NEW! | SOT-23-3 807.00/3,000 Voltage Reference 

TL1431CD 296-10129-5-ND Prec. Programmable Shunt Reference |__8-SOIC 88 66 -50| |TL4050B25QDBZR | 296-22801-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1911.00/3,000 

TL1431CDR 296-10129-1-ND Prec. Programmable Shunt Reference | 8-SOIC 80 60 AS Voltage Reference 

TL1431CDR 296-10129-2-ND | Prec. Programmable Shunt Reference | 8-SOIC 650.00/2,500 TL4050B25QDCKR = | 296-22802-1-ND —_‘| 2.5V Precision Micropower Shunt $C70-5 1.38 110 83 

TL1431CLPR 296-10130-1-ND Precision Prog. Shunt Reference TO-92 80 60 AB Voltage Reference 

TL1431CLPR 296-10130-2-ND Precision Prog. Shunt Reference TO-92 §32.00/2,000 TL4050B25QDCKR | 296-22802-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt $C70-5 2112.00/3,000 

TL1431CPWR 296-12607-1-ND Precision Prog. Shunt Reference 8-TSSOP 80 60 A5 Voltage Reference 

TL1431CPWR 296-12607-2-ND Precision Prog. Shunt Reference 8-TSSOP §32.00/2,000 TL4050B41IDBZR 296-22803-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 1.23. 1.03 82 

TL1431MDREP 296-21550-1-ND Prec. Programmable Shunt Reference | 8-SOIC 2.30 1.84 1.38 Voltage Reference 

TL1431MDREP 296-21550-2-ND Prec. Programmable Shunt Reference | 8-SOIC 2945.00/2,500 TL4050B41IDBZR 296-22803-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 1599.00/3,000 

TL14310D 296-10131-5-ND Prec. Programmable Shunt Reference | 8-SOIC 90 15 60 Voltage Reference 

TL1431QDG4 296-22044-5-ND Prec. Programmable Shunt Reference | _8-SOIC 90 75 60) |TL4050B41IDCKR | 296-22804-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt $C70-5 135 1.13 90 

TL14310DR 296-17021-1-ND Prec. Programmable Shunt Reference | 8-SOIC 1.20 .90 68 Voltage Reference 

TL1431QDR 296-17021-2-ND Prec. Programmable Shunt Reference | 8-SOIC 975.00/2,500 TL4050B41IDCKR 296-22804-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt $¢70-5 1755.00/3,000 

TL1431QDREP 296-18135-1-ND Prec. Programmable Shunt Reference | _8-SOIC 1.47 1.23 98 Voltage Reference 
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TL4050B41QDBZR =| 296-22805-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 147 1.23 .98| |TL4051AIDBZR 296-22719-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.63 1.30 98 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050B41QDBZR =| 296-22805-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 1911.00/3,000 TL4051AIDBZR 296-22719-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt SOT-23-3 2496.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050B41QDBZRQ1 | 296-24031-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 142° 1.18 95| | TL4051AIDCKR 296-22720-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt $C70-5 1.75 140 1.05 
Voltage Reference NEW! Voltage Reference 

TL4050B41QDBZRQ1 | 296-24031-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 1842.00/3,000 TL4051AIDCKR 296-22720-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt $C70-5 2688.00/3,000 
Voltage Reference NEW! Voltage Reference 

TL4050B41QDCKR =| 296-22806-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt SC70-5 1.38 = 1.10 .83| | TL4051AQDBZR 296-22721-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.75 140 1.05 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050B41QDCKR | 296-22806-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt SC70-5 2112.00/3,000 TL4051AQDBZR 296-22721-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt SOT-23-3 2688.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050B50IDBZR 296-22807-1-ND 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.23 1.03 82) | TL4051AQDCKR 296-22831-1-ND Adjustable Precision Micropower $C70-5 2.00 1.60 1.20 
Voltage Reference Shunt Voltage Reference 

TL4050B50IDBZR 296-22807-2-ND 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1599.00/3,000 TL4051AQDCKR 296-22831-2-ND Adjustable Precision Micropower $C70-5 3072.00/3,000 
Voltage Reference Shunt Voltage Reference 

TL4050B50IDCKR 296-22808-1-ND 5V Precision Micropower Shunt SC70-5 1.35 1.13 90} /TL4051B12IDBZR 296-22832-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.20 1.00 80 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050B50IDCKR 296-22808-2-ND 5V Precision Micropower Shunt SC70-5 1755.00/3,000 TL4051B12IDBZR 296-22832-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1560.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050B50QDBZR ‘| 296-22809-1-ND 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 147 1.23 98) |TL4051B12IDCKR 296-22833-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt $C70-5 1.32 1.10 88 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050B50QDBZR | 296-22809-2-ND 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1911.00/3,000 TL4051B12IDCKR 296-22833-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt $C70-5 1716.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050B50QDCKR =| 296-22810-1-ND 5V Precision Micropower Shunt SC70-5 1.38 1.10 83] |TL4051B12QDBZR | 296-22834-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 147 1.23 98 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050B50QDCKR | 296-22810-2-ND 5V Precision Micropower Shunt SC70-5 2112.00/3,000 TL4051B12QDBZR =| 296-22834-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1911.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050C10IDBZR 296-22811-1-ND 10V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 99 83 66) |TL4051B12QDCKR | 296-22835-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt $C70-5 1.38 = 1.10 83 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050C10IDBZR 296-2281 1-2-ND 10V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1287.00/3,000 TL4051B12QDCKR =| 296-22835-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt $¢70-5 2112.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050C10IDCKR 296-22812-1-ND 10V Precision Micropower Shunt SC70-5 1.08 90 .72| |TL4051BIDBZR 296-22722-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.20 1.00 80 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050010IDCKR 296-2281 2-2-ND 10V Precision Micropower Shunt SC70-5 1404.00/3,000 TL4051BIDBZR 296-22722-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1560.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050C10QDBZR =| 296-22813-1-ND 10V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.32 1.10 88) |TL4051BIDCKR 296-22723-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt $C70-5 1.32 0 1.10 88 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050C10QDBZR =| 296-22813-2-ND 10V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1716.00/3,000 TL4051BIDCKR 296-22723-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt $C70-5 1716.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050C10QDCKR =| 296-22814-1-ND 10V Precision Micropower Shunt SC70-5 144 1.20 .96| |TL4051BQDBZR 296-22724-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.47 = 1.23 98 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050C10QDCKR ~= | 296-22814-2-ND 10V Precision Micropower Shunt SC70-5 1872.00/3,000 TL4051BQDBZR 296-22724-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1911.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050C25IDBZR 296-22815-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 99 83 66| |TL4051BQDCKR 296-22725-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt $C70-5 1.38 1.410 83 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050C25IDBZR 296-22815-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1287.00/3,000 TL4051BQDCKR 296-22725-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt $C70-5 2112.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050C25IDCKR | 296-22816-1-ND —_| 2.5V Precision Micropower Shunt SC70-5 1.08 90 .72| |TL4051C12IDBZR =| 296-22836-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 | 1.11 93 14 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050C251DCKR 296-22816-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt $C70-5 1404.00/3,000 TL4051012IDBZR 296-22836-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1443.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050C25QDBZR = | 296-22817-1-ND _| 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 | 1.32 1.10 88) |TL4051C12IDCKR | 296-22837-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt $C70-5 1.20 1.00 80 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050C25QDBZR =| 296-22817-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1716.00/3,000 TL4051C12IDCKR —| 296-22837-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt $C70-5 1560.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050C25QDCKR ~= | 296-22818-1-ND —_| 2.5V Precision Micropower Shunt SC70-5 1.44 1.20 96) |TL4051C12QDBZR | 296-22838-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 | 1.32 1.10 88 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050C25QDCKR | 296-22818-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt §C70-5 1872.00/3,000 TL4051C12QDBZR =| 296-22838-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1716.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050041IDBZR 296-22819-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 99 83 .66| |TL4051C12QDCKR = 296-22839-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt $¢70-5 1.44 1.20 96 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050041IDBZR 296-2281 9-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 1287.00/3,000 TL4051C12QDCKR =| 296-22839-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt $¢70-5 1872.00/3,000 
Voltage Reference Voltage Reference 

TL4050C41IDCKR 296-22820-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt $C70-5 7.08 90 72| |TL4051CIDBZR 296-22726-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.41 93 74 
Voltage Reference Reference 

TL4050C41IDCKR | 296-22820-2-ND _| 4.096V Precision Micropower Shunt SC70-5 1404.00/3,000 TL4051CIDBZR 296-22726-2-ND —_| Adj., Precision Micropower Shunt S$0T-23-3 1443.00/3,000 
Voltage Reference Reference 

TL4050C41QDBZR | 296-22821-1-ND —_| 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 | 1.32 1.10  .88] | TL4051CIDCKR 296-22727-1-ND —_| Adj., Precision Micropower Shunt $C70-5 1.20. 1.00  .80 
Voltage Reference Reference 

TL4050C41QDBZR =| 296-22821-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt | SOT-23-3 1716.00/3,000 TL4051CIDCKR 296-22727-2-ND Aqj., Precision Micropower Shunt $C70-5 1560.00/3,000 
Voltage Reference Reference 

TL4050C41QDCKR / 296-22822-1-ND | 4.096V Precision Micropower Shunt | SC70-5 144 1.20 96] | TL4051CQDBZR 296-22728-1-ND | Adj., Precision Micropower Shunt SOT-23-3 | 132 110 88 
Voltage Reference Reference 

TL4050C4TQDCKR | 296-22822-2-ND —_| 4.096V Precision Micropower Shunt $C70-5 1872.00/3,000 TL4051CQDBZR 296-22728-2-ND —_| Adj., Precision Micropower Shunt S0T-23-3 1716.00/3,000 
Voltage Reference Reference 

TL4050C50IDBZR | 296-22823-1-ND —_| 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 99 83 66] | TL4051CQDCKR 296-22729-1-ND —_| Adj., Precision Micropower Shunt $C70-5 144° 1.20.96 
Voltage Reference Reference 

TL4050C50IDBZR =| 296-22823-2-ND —_| SV Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1287.00/3,000 TL4051CQDCKR 296-22729-2-ND —_| Adj., Precision Micropower Shunt $C70-5 1872.00/3,000 
Voltage Reference Reference 

TL4050C50IDCKR 296-22824-1-ND 5V Precision Micropower Shunt SC70-5 1.08 90 72 Low Dropout Voltage Regulators 
Voltage Reference DEM-SOT223LD0 296-20842-ND Demo Module for SOT-223 LDOs — 5.10 — — 

TL4050C50IDCKR 296-22824-2-ND 5V Precision Micropower Shunt SC70-5 1404.00/3,000 DEM-SOT23LD0 296-20843-ND Demo Module for SOT23-5 and = 5.10 _— = 
Voltage Reference $0T23-6 LDOs 

TL4050C50QDBZR =| 296-22825-1-ND 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.32) 1.10 .88| | DEM-T0263LD0 296-20844-ND Demo Module for T0220 and T0263 = 5.10 = 2 
Voltage Reference LDOs 

TL4050C500DBZR | 296-22825-2-ND | 5V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1716.00/3,000 LP2950-50LPRE3 | 296-20933-1-ND | SV, Adjustable Micropower Volt. Reg. | 10-92 50 40 30 
Voltage Reference LP2950-50LPRE3 296-20933-3-ND 5V, Adjustable Micropower Volt. Reg. TO-92 280.00/2,000. 

TL4050C50QDCKR ‘| 296-22826-1-ND 5V Precision Micropower Shunt SC70-5 1.44 1.20 .96| |LP2951DR 296-22748-1-ND Adj. Micropower Voltage Regulator 8-SOIC 60 AS 34 
Voltage Reference LP2951DR 296-22748-2-ND Adj. Micropower Voltage Regulator 8-SOIC 487.50/2,500 

TL4050C50QDCKR ‘| 296-22826-2-ND 5V Precision Micropower Shunt $¢70-5 1872.00/3,000 LP2981-28DBVR 296-18472-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 80 60 AS 
Voltage Reference LP2981-28DBVR 296-18472-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 780.00/3,000 

TL4051A12IDBZR 296-22827-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.63 1.30 .98| |LP2981-29DBVR 296-22749-1-ND 2.9V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 80 60 AS 
Voltage Reference LP2981-29DBVR 296-22749-2-ND 2.9V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 780.00/3,000 

TL4051A12IDBZR 296-22827-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 2496.00/3,000 LP2981-30DBVR 296-17546-1-ND 3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 80 60 A5 
Voltage Reference LP2981-30DBVR 296-17546-2-ND 3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 780.00/3,000 

TL4051A12IDCKR 296-22828-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SC70-5 1.75 140 1.05) |LP2981-33DBVR 296-17360-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 80 60 A5 
Voltage Reference LP2981-33DBVR 296-17360-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 780.00/3,000. 

TL4051A12IDCKR 296-22828-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SC70-5 2688.00/3,000 LP2981-33MDBVREP | 296-22177-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 
Voltage Reference LP2981-33MDBVREP | 296-22177-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 3780.00/3,000 

TL4051A12QDBZR =| 296-22829-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 1.75 140 1.05) |LP2981-50DBVR 296-22750-1-ND 5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 80 60 A5 
Voltage Reference LP2981-S0DBVR 296-22750-2-ND 5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 780.00/3,000 

TL4051A12QDBZR =| 296-22829-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SOT-23-3 2688.00/3,000 LP2981A-28DBVR___|296-18473-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 88 66 50 
Voltage Reference LP2981A-28DBVR =| 296-18473-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 858.00/3,000 

TL4051A12QDCKR =| 296-22830-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SC70-5 2.00 1.60 1.20) |LP2981A-29DBVR | 296-22751-1-ND 2.9V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 88 66 50 
Voltage Reference LP2981A-29DBVR | 296-22751-2-ND 2.9V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 780.00/3,000 

TL4051A12QDCKR | 296-22830-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt SC70-5 3072.00/3,000 LP2981A-30DBVR | 296-17545-1-ND 3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 88 66 50 
Voltage Reference LP2981A-30DBVR___|296-17545-2-ND 3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 858.00/3,000. 

* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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POWER SUPPLY PRODUCTS Wp Texas POWER SUPPLY PRODUCTS 

STRUMENTS Digi@Re FoHS Compliant Parts Available INsTRUMENTS Digi@DReel’ (cont) FoHS Compliant Parts Available 
Tele Digi-Key Price Each me Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 Part No Part No. Description Pkg. ul 25 100 
LP2981A-33DBVR |296-17361-1-ND | 3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 | 88 66 ~—.50|_ | REG103UA-2.5 REG103UA-2.5-ND |2.5V DMOS 500mA LDO Regulator esoic | 590 — — 
LP2981A-33DBVR | 296-17361-2-ND —_| 3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 858.00/3,000 REG103UA-2.7 REG103UA-2.7-ND | 2.7V DMOS 500mA LDO Regulator 8-solc | 885 — — 
LP2981A-50DBVR | 296-22752-1-ND —_| 5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 | 80 60 45] |REG103UA-3 REG103UA-3-ND__|3V DMOS 500mA LDO Regulator 8-SOIC | 885 — — 
LP2981A-50DBVR | 296-22752-2-ND —_| SV, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 780.00/3,000 REG103UA-3.3 REG103UA-3.3-ND [3.3V DMOS 500mA LDO Regulator esolc | 536 — — 
LP2985-18DBVR__|296-18474-1-ND__| 1.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | 72 _—=54_—41| | REG103UA-5 REG103UA-5-ND — | 5V DMOS 500mA LDO Regulator 8-Solc | 599 — — 
LP2985-18DBVR _/296-18474-2-ND | 1.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 702.00/3,000 REG104FA-AKTIT | 296-16004-1-ND —_| Adj., CMOS 1A LDO Regulator 5-DDPAK 520 —-  — 
LP2985-28DBVR | 296-18475-1-ND —_ | 2.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | 72 54 41] |REGI04FA-AKTTT | 296-16004-2-ND —_/ Adj., CMOS 1A LDO Regulator 5-DDPAK 186.30/50 
LP2985-28DBVR —|296-18475-2-ND —_| 2.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 702.00/3,000 REG104FA-A/500___|296-15907-1-ND__| Adj., CMOS 1A LDO Regulator S-DDPAK | 5.5200 — —— — 
LP2985-33DBVR —|296-18476-1-ND | 3.3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | .72 54 41] [REGTO4FA-A/500 —‘|296-15907-2-ND —_|Adj., CMOS 1A LDO Regulator 5-DDPAK 1752.50/500 
LP2985-33DBVR__|296-18476-2-ND__| 3.3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 702.00/3,000 REG104FA-2.5/500 | REG104FA-2.5TR-ND | 2.5V CMOS 1A LDO Regulator 5-DDPAK 2171.50/500 
LP2985-50DBVR _/296-20717-1-ND | 5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | 72 54 44) |REGIO4FA-2.5KTTT |296-15999-1-ND | 2.5V CMOS 1A LDO Regulator 5-DDPAK | 684 — — 
LP2985-50DBVR |296-20717-2-ND —_| SV, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 702.00/3,000 REG104FA-2.5KTTT |296-15999-2-ND | 2.5V CMOS 1A LDO Regulator 5-DDPAK 230.85/50 
LP2985A-18DBVR | 296-18477-1-ND —_| 1.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | .74 56 42] | REGIO4FA-2.7/500_|296-15906-1-ND__| 2.7V CMOS 1A LDO Regulator S-DDPAK | 5.52 4.42 3.73 
LP2985A-18DBVR | 296-18477-2-ND —_| 1.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 723.00/3,000 REG104FA-2.7/500 |296-15906-2-ND  |2.7V CMOS 1A LDO Regulator 5-DDPAK 1752.50/500 
LP2985A-28DBVR__|296-18478-1-ND__| 2.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | 74 _—.56__—42|_: | REGIO4FA-2.7KTTT |296-16000-1-ND —_ | 2.7V CMOS 1A LDO Regulator 5-DDPAK| 885 — — 
LP2985A-28DBVR  |296-18478-2-ND | 2.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 723.00/3,000 REG104FA-2.7KTTT |296-16000-2-ND | 2.7V CMOS 1A LDO Regulator 5-DDPAK 353.10/50 
LP2985A-33DBVR | 296-18479-1-ND | 3.3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | 74 56 42 | REG104FA-3/500 | REG104FA-3TR-ND |3V CMOS 1A LDO Regulator 5-DDPAK 3319.00/500 
LP2985A-33DBVR | 296-18479-2-ND —_| 3.3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 723.00/3,000 REG104FA-3KTTT _|296-16001-1-ND__|3V CMOS 1A LDO Regulator S-DDPAK | 885  —  — 
REG101NA-A/250 — | REGIO1NA-A/250CT-ND | Adj., DMOS 100mA LDO Regulator | SOT-23-5 | 2.25 — —J |REGIO4FA-3KTIT  /296-16001-2-ND — [3V CMOS 1A LDO Regulator 5-DDPAK 353.10/50 
REG101NA-A/250__| REGIO1NA-A/2507R-ND | Adj., DMOS 100mA LDO Regulator__|_SOT-23-5 332.50/250 REG104FA-3.3/500 | REG104FA-3.3CT-ND | 3.3V CMOS 1A LDO Regulator 5-DDPAK | 5.52 4.42 3.73 
REGIO1NA-2.5/250 |REGIO1NA-2.5CT-ND|2.5VDMOS 100mA LDO Regulator | SOT-23-5 | 279 — | —| |REG104FA-3.3/500 |REG104FA-3.3TR-ND | 3.3V CMOS 1A LDO Regulator 5-DDPAK 1752.50/500 
REG101NA-2.5/250 | REG101NA-2.5TR-ND | 2.5V DMOS 100mA LDO Regulator | SOT-23-5 412.25/250 REG104FA-3.3KTTT |296-16002-1-ND — |3.3V CMOS 1A LDO Regulator 5-DDPAK | 552 — — 
REG101NA-2.8/250 | REG101NA-2.8CT-ND/ 2.8V DMOS 100mA LDO Regulator | SOT-23-5 | 2.79 —  —| [REGIO4FA-3.3KTTT |296-16002-2-ND  |3.3V CMOS 1A LDO Regulator 5-DDPAK 186.30/50 
REG101NA-2.8/250 | REG101NA-2.8TR-ND | 2.8V DMOS 100mA LDO Regulator | SOT-23-5 412.25/250 REG104FA-5/500 — |REGIO4FA-5CT-ND |5V CMOS 1A LDO Regulator S-DDPAK | 552 = — — 
REG101NA-2.85/250 | REG101NA-2.85CT-ND | 2.85V DMOS 100mA LDO Regulator_| SOT-23-5 | 2.79 — —J| |REGIO4FA-5/500 / REGI04FA-STR-ND | 5V CMOS 1A LDO Regulator 5-DDPAK 1752.50/500 
REG101NA-2.85/250 | REGTO1NA-2.85TR-ND | 2.85V DMOS 100mA LDO Regulator | SOT-23-5 412.25/250 REGI04FA-SKTTT | 296-16003-1-ND | 5V CMOS 1A LDO Regulator 5-DDPAK | 552  — — 
REG101NA-3/250 | REG101NA-3CT-ND | 3V DMOS 100mA LDO Regulator SOT-23-5 | 2.25  —  —| |REGI04FA-SKTTT | 296-16003-2-ND | 5V CMOS 1A LDO Regulator 5-DDPAK 186.30/50 
REG101NA-3/250 | REG101NA-3TR-ND | 3V DMOS 100mA LDO Regulator SOT-23-5 332.50/250 REG104GA-A REG104GA-A-ND__| Adj., CMOS 1A LDO Regulator 6-SOP 556 — 
REG101NA-3.3/250 | REG101NA-3.3CT-ND|3.3V DMOS 100mA LDO Regulator | SOT-23-5 | 2.25 —  —| /REGIO4GA-25 REG104GA-2.5-ND | 2.5V CMOS 1A LDO Regulator SOT-223-5/ 556 — — 
REG101NA-3.3/250__| REG101NA-3.3TR-ND | 3.3V DMOS 100mA LDO Regulator _|_SOT-23-5 332.50/250 REG104GA-2.5/2K5 | REG104GA-2.5TR-ND | 2.5V CMOS 1A LDO Regulator SOT-223-5}  7025.00/2,500 
REGI01NA-5/250  |REGIO1NA-SCT-ND /5V DMOS 100mA LDO Regulator SOT-23-5 | 225 —  —| |REG104GA-3 REG104GA-3-ND | 3V CMOS 1A LDO Regulator SOT-223-5 885 — — 
REG101NA-5/250 | REG101NA-5TR-ND /5V DMOS 100mA LDO Regulator SOT-23-5 332.50/250 REG104GA-3.3 REG104GA-3.3-ND_ | 3.3V CMOS 1A LDO Regulator SOT-223-5] 556 — — 
REG101UA-A REG101UA-A-ND | Adj., 100mA LDO Regulator 8-SOIC | 268 —  —]| |REG104GA-3.3/2K5 | REG104GA-3.3TR-ND | 3.3V CMOS 1A LDO Regulator SOT-223-5| _7025.00/2,500 
REG101UA-2.5 REG101UA-2.5-ND | 2.5V DMOS 100mA LDO Regulator 8-SOIC | 268 —  —) JREGTOAGA-S REG104GA-5-ND | 5V CMOS 1A LDO Regulator SOT-223-5, 556 — — 
REG101UA-2.5/2KS _| REG101UA-2.5TR-ND | 2.5V DMOS 100mA LDO Regulator S0-8-50 3040.00/2,500 REG104GA-5/2K5 | REG104GA-5CT-ND |5V CMOS 1A LDO Regulator SOT-223-5, 5.02 — — 
REG101UA-2.8 REG101UA-2.8-ND | 2.8V DMOS 100mA LDO Regulator 8-SOIC | 288 —  —| |REGI04GA-5/2K5 /REGI04GA-STR-ND | 5V CMOS 1A LDO Regulator SOT-223-5}  7025.00/2,500 
REG101UA-2.8/2KS_ | REG101UA-2.8TR-ND | 2.8V DMOS 100mA LDO Regulator 8-SOIC 3747.50/2,500 REG113EA2.5/2K5 | REG113EA2.52KSCT-ND| 2.5V, 400mA DMOS LDO Regulator | 8-MSOP 220 — 
REG101UA-2.85 REG101UA-2.85-ND | 2.85V DMOS 100mA LDO Regulator | 8-SOIC | 2.68 —  —!/ |REG113EA2.5/2K5 | REGI13EA2.S52K5TR-ND| 2.5V, 400mA DMOS LDO Regulator_|_8-MSOP. 4505.00/2,500 
REG101UA-3 REG101UA-3-ND | 3 DMOS 100mA LDO Regulator 8-SOIC | 268 —  —) |REGI13EA-2.85/2K5 |REGI13EA2.852KSCT-ND|2.85V, 400mA DMOS LDO Regulator [| 8-MSOP | 3.22 — — 
REG101UA-3/2KS__| REG101UA-3TR-ND _[3V DMOS 100mA LDO Regulator S0-8-50 3040.00/2,500 REG113EA-2.85/2K5 | REG113EA2.852K5TR-ND | 2.85V, 400mA DMOS LDO Regulator | 8-MSOP 4505.00/2,500 
REG101UA-3.3 REG101UA-3.3-ND |3.3V DMOS 100mA LDO Regulator 8-SOIC | 288 —  —| |REGI13EA-3/2K5 — | REG113EA-3/2KSCT-ND | 3V, 400mA DMOS LDO Regulator 8-MSOP 220 — 
REG101UA-5 REG101UA-5-ND — /5\ DMOS 100mA LDO Regulator 8-SOIC | 288 —  —] |REG113EA-3/2K5 | REGI13EA-3/2K5TR-ND | 3V, 400mA DMOS LDO Regulator 8-MSOP 4505.00/2,500 
REG101UA-5/2KS | REG101UA-5TR-ND | 5V DMOS 100mA LDO Regulator 8-SOIC 3747.50/2,500 REG113EA-3.3/250__| REG113EA3.3/250CT-ND | 3.3V, 400mA DMOS LDO Regulator_| 8-MSOP | 288 —  — 
REG102GA-A REG102GA-A-ND | Adj., 250mA DMOS LDO Reg. SOT-223-6] 288 — —| [REGT13EA-3.3/250 | REGTI3EA3.3/250TR-ND|3.3V, 400mA DMOS LDO Regulator | 8-MSOP 425.50/250 
REG102GA-2.5 REG102GA-2.5-ND_| 2.5V, 250mA DMOS LDO Reg. SOT-223-6| 2.88  — | —| |REG113EA-5/2K5 —_ | REG113EA-5/2KSCT-ND | 5V, 400mA DMOS LDO Regulator 8-msoP | 257. — = — 
REG102GA-2.8 REG102GA-2.8-ND |2.8V, 250mA DMOS LDO Reg. S0T-223-6 268 — —| |REG113EA-5/2K5 — | REG113EA-5/2K5TR-ND| 5V, 400mA DMOS LDO Regulator 8-MSOP 3590.00/2,500 
REG102GA-2.85 REG102GA-2.85-ND | 2.85V, 250mA DMOS LDO Reg. SOT-223-6] 268 — —| |REGI13NA-2.5/3K | REG113NA-2.5/3KCT-ND| 2.5V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 | 236 — — 
REG102GA-3 REG102GA-3-ND | 3V, 250mA DMOS LDO Reg. SOT-223-6] 268 —  —| |REGI13NA-2.5/3K _ | REG13NA-2.5/3KTR-ND | 2.5V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 3969.00/3,000 
REG102GA-3.3 REG102GA-3.3-ND | 3.3V, 250mA DMOS LDO Reg. SOT-223-6] 2.88 — —| /REGTI3NA-2.85/3K | REGTI3NA2.853KCT-ND | 2.85V, 400mA LDO Regulator S01-23-5 | 236 — — 
REG102GA-5 REG102GA-5-ND__| 5V, 250mA DMOS LDO Regulator SOT-223-6| 2.88 — | —| |REG113NA-2.85/3K | REG113NA2.853KTR-ND | 2.85V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 3969.00/3,000 
REG102NA-A/250 | REGIO2NA-A/250CT-ND | Adj., DMOS 250mA LDO Regulator | SOT-23-5 [ 2.57. — | —J| |REG113NA-3/3K REG113NA-3/3KCT-ND | 3V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 | 236 — — 
REG102NA-A/250 | REGIO2NA-A/250TR-ND | Adj., DMOS 250mA LDO Regulator + | SOT-23-5 379.00/250 REG113NA-3/3K REG113NA-3/3KTR-ND | 3V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 3969.00/3,000 
REG102NA-2.5/250 | REG102NA-2.5CT-ND | 2.5V DMOS 250mA LDO Regulator | SOT-23-5 | 2.57 —  —| |REG113NA-3.3/3K | REG119NA-3.3/3KCT-ND |3.3V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 | 236 — — 
REG102NA-2.5/250 | REG102NA-2.5TR-ND | 2.5V DMOS 250mA LDO Regulator | SOT-23-5 379.00/250 REGT13NA-3.3/3K | REGIT3NA-3.3/3KTR-ND | 3.3V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 3969.00/3,000 
REG102NA-2.8/250 | REG102NA2.8250CT-ND | 2.8V DMOS 250mA LDO Regulator__| SOT-23-5 |_2.57_ — | —| | REG113NA-5/3K REG113NA-5/3KCT-ND | 5V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 | 236 — — 
REG102NA-2.8/250 | REGIO2NA2.8250TR-ND | 2.8V DMOS 250mA LDO Regulator | SOT-23-5 379.00/250 REG113NA-5/3K REG113NA-5/3KTR-ND | 5V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 3969.00/3,000 
REG102NA-2.85/250 | REG102NA-2.85CT-ND| 2.85V DMOS 250mA LDO Regulator | SOT-23-5 | 2.57 —  —J |REGI117 REG1117-ND Adj., LDO Positive Regulator S0T-223-4] 203 — — 
REG102NA-2.85/250 | REG102NA-2.85TR-ND | 2.85V DMOS 250mA LDO Regulator | SOT-23-5 379.00/250 REG1117-2.85 REG1117-2.85-ND__|2.85V LDO Positive Regulator SOT-223-4| 2.03 = — — — 
REG102NA-2.85/3K | 296-20535-1-ND | 2.85V DMOS 250mA LDO Regulator | SOT-23-5 | 2.26 —  —J /REGI117-33 REG1117-3.3-ND | 3.30V LDO Positive Regulator SOT-223-4, 203 = — = — 
REG102NA-2.85/3K _|296-20535-2-ND__| 2.85V DMOS 250mA LDO Regulator_|_SOT-23-5 3780.00/3,000 REG1117-3.3/2K5 | 296-21321-1-ND | 3.3V LDO Positive Regulator SOT-223-4 190 — — 
REG102NA-3/3K 296-17894-1-ND | 3V DMOS 250mA LDO Regulator SOT-23-5 | 225 —  —| |REG1117-3.3/2K5  |296-21321-2-ND | 3.3V LDO Positive Regulator SOT-223-4|  2432.50/2,500 
REG102NA-3/3K 296-17894-2-ND — | 3V DMOS 250mA LDO Regulator SOT-23-5 3780.00/3,000 REG1117-5 REG1117-5-ND 5V LDO Positive Regulator SOT-223-4] 203 — — 
REG102NA-3/250 | REG102NA-3CT-ND | 3V DMOS 250mA LDO Regulator SOT-23-5 | 257. — —| |REGI117A REG1117A-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator SOT-223-4|_ 2.25 — = — 
REG102NA-3/250 | REG102NA-3TR-ND | 3V DMOS 250mA LDO Regulator SOT-23-5 379.00/250 REG1117A-1.8 REG1117A-1.8-ND | 1.8V, 1A LDO Regulator 807-223-4225 — = — 
REG102NA-3.3/250_| REG102NA-3.30T-ND|3.3V DMOS 250mA LDO Regulator__| SOT-23-5 | 257 == — = —| |REG1117A-25 REG1117A-2.5-ND | 2.5V, 14 LDO Regulator SOT-223-4| 257 — — 
REG102NA-3.3/250 | REGT02NA-3.37R-ND | 3.3V DMOS 250mA LDO Regulator | SOT-23-5 379.05/250 REG1117F-3.3/500 | 296-15941-1-ND | 3.3V, 1A LDO Regulator D2PAK-3 | 299 — — 
REG102NA-5/250 | REG102NA-5CT-ND /5V DMOS 250mA LDO Regulator SOT-23-5 | 257  —  —] |REGI117F-3.3/500 |296-15941-2-ND | 3.3V, 1A LDO Regulator D2PAK-3 864.50/500 
REG102NA-5/250 | REG102NA-5TR-ND /5V DMOS 250mA LDO Regulator SOT-23-5 379.00/250 REG1117F-3.3KTTT_|296-16005-1-ND__|3.3V, 800mA LDO Regulator D2PAK-3 99 — 
REG102UA-A REG102UA-A-ND | Adj., 250mA LDO Regulator 8-SOIC | 257 —  —!| [REGITI7F-3.3KTTT [296-16005-2-ND — [3.3V, 800mA LDO Regulator D2PAK-3 93.10/50 
REG102UA-2.5 REG102UA-2.5-ND_| 2.5V, 250mA LDO Regulator 8-SOIGC | 236  — —J) |REG1117FA/500 296-15942-1-ND —_| Adj., 1A LDO Regulator D2PAK-3| 331 — — 
REG102UA-2.85 REG102UA-2.85-ND | 2.85V, 250mA LDO Regulator 8SOIC | 236 —  —| |REG1117FA/500 296-15942-2-ND | Adj., 1A LDO Regulator D2PAK-3 955.50/500 
REG102UA-3 REG102UA-3-ND | 3V, 250mA LDO Regulator 8-SOIC | 236 —  —| |REGII17FAKTTT  |296-16006-1-ND | Adj., 1A LDO Regulator D2PAK-5 | 331 — — 
REG102UA-3.3 REG102UA-3.3-ND | 3.3V, 250mA LDO Regulator 8-SOIGC | 257 —  —J) |REGI1I7FAKTIT  |296-16006-2-ND | Adj. 1A LDO Regulator D2PAK-5 102.90/50 
REG102UA-5 REG102UA-5-ND | 5V, 250mA LDO Regulator 8-SOIC | 257 —  —| /REGTI17FA-1.8/500 [296-15908-1-ND | 1.8V, TALDO Regulator D2PAK-3 | 331 — — 
REG103FA-AKTTT _|296-15998-1-ND__| Adj., 500mA LDO Regulator 5-DDPAK | 7.04 =— — —|_|REG1117FA-1.8/500 |296-15908-2-ND | 1.8V, 1A LDO Regulator D2PAK-3 955.50/500 
REGIO3FA-AKTTT  [296-15998-2-ND | Adj., 500mA LDO Regulator 5-DDPAK 237.60/50 REG1117FA-1.8KTTT |296-16007-1-ND | 1.8V, 1A LDO Regulator D2PAK-3 | 331 — — 
REG103FA-A/500 | 296-15940-1-ND —_| Adj., 500mA LDO Regulator 5-DDPAK | 7.04  —  —| |REG1117FA-1.8KTTT |296-16007-2-ND | 1.8V, 1A LDO Regulator D2PAK-3 102.90/50 
REG103FA-A/500 | 296-15940-2-ND _| Adj., 500mA LDO Regulator 5-DDPAK 2235.00/500 REG1117FA-2.5/500_|296-15909-1-ND__| 2.5V, 1A LDO Regulator D2PAK-3 | 3.31 —  — 
REG103FA-2.5 REG103FA-2.5-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK | 5.04 4.04 3.41] [REGT117FA-2.5/500 [296-15909-2-ND —_2.5V, TA LDO Regulator D2PAK-3 955.50/500 
REG103FA-2.5/500__|296-15935-1-ND__| 2.5V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK | 7.04 — ——| | REG1117FA-2.5KTIT |296-16008-1-ND —/ 2.5V, 1A LDO Regulator D2PAK-3 | 331 — — 
REG103FA-2.5/500 296-15935-2-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK 2235.00/500 REG1117FA-2.5KTTT |296-16008-2-ND | 2.5V, 1A LDO Regulator D2PAK-3 102.90/50 
REG103FA-2.5KTTT |296-15993-1-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK | 7.04  —  —| /REG1117FA-5.0/500 |296-15910-1-ND —/5V, 1A LDO Regulator D2PAK-3 3100 — 
REG103FA-2.5KTTT |296-15993-2-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK 237.60/50 REG1117FA-5.0/500 |296-15910-2-ND | 5V, 1A LDO Regulator D2PAK-3 955.50/500 
REG103FA-2.7 REG103FA-2.7-ND | 2.7V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK | 5.04 4.04 3.41] [REGTTI7FA-S.OKTIT [296-16009-1-ND _ /5V, 1A LDO Regulator D2PAK-3 70 
REG103FA-2.7/500 _|296-15936-1-ND__| 2.7V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK | 5.62 4.50 _3.80| | REG1117FA-5.0KTIT | 296-16009-2-ND /5V, 1A LDO Regulator D2PAK-3 102.90/50 
REG103FA-2.7/500 [296-15936-2-ND | 2.7V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK 1784.50/500 REG1118-2.85 REG1118-2.85-ND | 2.85V LDO Regulator, Source/Sink | SOT-223-4| 2.79 — — 
REG103FA-2.7KTTT |296-15994-1-ND | 2.7V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK| 885 — — Capability 
REG103FA-2.7KTTT |296-15994-2-ND | 2.7V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK 353.10/50 SN105125DBVR 296-15347-1-ND | 150mA LDO Regulator with POK SOT-23-5 | 86 72 57 
REG103FA-3/500 | 296-15938-1-ND —_| 3V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK | 5.62 4.50 3.80| | SN105125DBVR 296-15347-2-ND__| 150mA LDO Regulator with POK SOT-23-5 1113.00/3,000 
REG103FA-3/500__|296-15938-2-ND__| 3V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK 1784.50/500 TL750L05CD 296-8000-5-ND 5V, 150mA LDO Voltage Regulator 8-SOIC 7 57) BB 
REGIO3FA-3KTTT | 296-15995-1-ND | 3V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK | 8.85  —  —| |TL750LO5CDR 296-15014-1-ND | 5V, 150mA LDO Voltage Regulator 8-SOIC 68 51 39 
REG103FA-3KTTT | 296-15995-2-ND —_| 3V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK 353.10/50 TL750L05CDR 296-15014-2-ND | 5V, 150mA LDO Voltage Regulator 8-SOIC 552.50/2,500 
REG103FA-3.3/500 | 296-15937-1-ND | 3.3V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK | 7.04 —  —| |TL750LO5CKCS 296-21342-5-ND |5V,150mALDO Voltage Regulator | T0-220-3) 80 .60 45 
REG103FA-3.3/500 | 296-15937-2-ND | 3.3V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK 2235.00/500 TL750LO5CKTTR _| 296-22840-1-ND__|5V, 150mA LDO Regulator D2PAK-5 1 63 _50 
REG103FA-3.3KTTT_|296-15996-1-ND__| 3.3V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK 04 — _—_—| [|TL7S50L05CKTTR —‘[296-22840-2-ND —_[5V, 150mA LDO Regulator D2PAK-5 175.00/500 
REG103FA-3.3KTTT |296-15996-2-ND | 3.3V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK 237.60/50 TL750LO5CLP 296-8002-5-ND 5V, 150mA LDO Voltage Regulator T0-92 68 51 39 
REG103FA-5/500 | 296-15939-1-ND —_| 5V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK | 7.04 —  —| |TL750L08CD 296-8004-5-ND 8V, 150mA LDO Voltage Regulator 8-SOIC 76 57 43 
REG103FA-5/500 | 296-15939-2-ND —_| 5V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK 2235.00/500 TL750LO8CLP 296-8005-5-ND 8V, 150mA LDO Voltage Regulator T0-92 68 51 39 
REG103FA-SKTTT | 296-15997-1-ND —_| 5V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK | 7.044 —  —| |TL750L10CD 296-8006-5-ND 10V, 150mA LDO Voltage Regulator_| 8-SOIC 76 57 _—AB 
REG103FA-SKTTT __|296-15997-2-ND__| 5V, 500mA LDO Regulator 5-DDPAK 237.60/50 TL750L10CLPR 296-8007-1-ND 10V, 150mA LDO Voltage Regulator 0-92 68 ot 89 
REG103GA-A REG103GA-A-ND | Adj., CMOS 500mA LDO Regulator | SOT-223-5] 6.08 — | —| |TL7S50L10CLPR 296-8007-2-ND 10V, 150mA LDO Voltage Regulator T0-92 452.00/2,000 
REG103GA-2.5 REG103GA-2.5-ND |2.5V CMOS 500mA LDO Regulator + SOT-223-5] 6.08 — —| |TL750L12CD 296-8008-5-ND 12V, 150mA LDO Voltage Regulator | 8-SOIC 76 57 43 
REG103GA-2.7 REG103GA-2.7-ND |2.7V CMOS 500mA LDO Regulator | SOT-223-5] 8.85 — | —| |TL750L12CLP 296-8009-ND 12V, 150mA LDO Voltage Regulator T0-92 68 51 39 
REG103GA-3 REG103GA-3-ND | 3V CMOS 500mA LDO Regulator SOT-223-5| 8.85 — —| |TL750MOSCKCSE3 | 296-21594-5-ND__[5V, LDO Voltage Regulator 0-220 | 114 95 76 
REG103GA-3.3 REG103GA-3.3-ND_|3.3V CMOS 500mA LDO Regulator__| SOT-223-5| 5.45 = — |= —| |TL7S0MOSCKTTR |296-20776-1-ND | 5V, LDO Voltage Regulator D2PAK-3 | 117 98 78 
REG103GA-5 REG103GA-5-ND — |5V CMOS 500mA LDO Regulator S0T-223-5/ 5.45. — | —| |TL750MOSCKTTR — |296-20776-2-ND | 5V, LDO Voltage Regulator D2PAK-3 519.00/1,000 
REG103UA-A REG103UA-A-ND__| Adj., DMOS 500mA LDO Regulator 8-SOlC | 536  — —J| |TL750MOSCKVURGS |296-21595-1-ND | 5V, LDO Voltage Regulator 3-PFM 108 90.72 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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TL750MO5CKVURG3 | 296-21595-2-ND 5V, LDO Voltage Regulator 3-PFM 1170.00/2,500 TLV2217-25KVURG3 | 296-21610-1-ND. 2.5V LDO PnP Fixed Voltage Regulator| _ DPAK 84 70 56 
TL750MO8CKCSE3__| 296-21596-5-ND 8V, LDO Voltage Regulator TO-220 1.14 95 76| |TLV2217-25KVURG3 | 296-21610-2-ND 2.5V LDO PnP Fixed Voltage Regulator] | DPAK 910.00/2,500 
TL750MO8CKVURG3 | 296-21597-1-ND 8V, LDO Voltage Regulator 3-PFM 1.08 90 72| | TLV2217-25PWR 296-18907-1-ND 2.5V LDO PnP Fixed Voltage Reg. 20-TSSOP 84 70 56 
TL750MO8CKVURG3 | 296-21597-2-ND 8V, LDO Voltage Regulator 3-PFM 1170.00/2,500 TLV2217-25PWR 296-18907-2-ND 2.5V LDO PnP Fixed Voltage Reg. 20-TSSOP 744.00/2,000 
TL750M10CKCSE3 | 296-21598-5-ND 10V, LDO Voltage Regulator T0-220 1.14 95 76} | TLV2217-33KC 296-10502-5-ND 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Reg. TO-220AB) 1.32 1.10 88 
TL750M10CKVURG3 | 296-21599-1-ND 10V, LDO Voltage Regulator 3-PFM 1.08 90 .72| |TLV2217-33KCSE3__ | 296-21611-5-ND 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Regulator | TO-220 84 70 56 
TL750M10CKVURG3 | 296-21599-2-ND. 10V, LDO Voltage Regulator 3-PFM 1170.00/2,500 TLV2217-33KTPR 296-10503-1-ND 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Regulator| 2-PFM 84 70 56 
TL750M10CKTER 296-18893-1-ND 10V, LDO Voltage Regulator 3-PFM 1.17 98 .78| | TLV2217-33KVURG3 | 296-19786-1-ND 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Regulator} DPAK 84 70 56 
TL750M10CKTER 296-18893-2-ND 10V, LDO Voltage Regulator 3-PFM 1038.00/2,000 TLV2217-33KVURG3 | 296-19786-2-ND 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Regulator} DPAK 910.00/2,500 
TL750M12CKCSE3 | 296-21600-5-ND 12V, LDO Voltage Regulator TO-220 1.14 95 .76| | TLV2217-33PWR 296-12368-1-ND 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Reg. 20-TSSOP. 84 70 56 
TL750M12CKVURG3 | 296-21601-1-ND 12V, LDO Voltage Regulator 3-PFM 1.08 90 72) |TLV2217-33PWR 296-12368-2-ND 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Reg. 20-TSSOP. 744.00/2,000 
TL750M12CKVURG3 | 296-21601-2-ND 12V, LDO Voltage Regulator 3-PFM 1170.00/2,500 TPPM0110DWPR 296-10872-1-ND Dual LDO Linear Regulator 20-HSOIC | 4.50 3.60 2.80 
TL751L05CD 296-8011-5-ND 5V, 150mA LDO Regulator 8-SOIC 96 80 64) | TPPM0110DWPR 296-10872-2-ND Dual LDO Linear Regulator 20-HSOIC 5100.00/2,000 
TL751L05CDR 296-15015-1-ND 5V, 150mA LDO Regulator 8-SOIC 87 13 58) | TPPM0111DWP 296-12507-5-ND Dual LDO Linear Regulator 20-HSOIC | 4.95 396 3.08 
TL751L05CDR 296-15015-2-ND 5V, 150mA LDO Regulator 8-SOIC 942.50/2,500 TPPM0301DR 296-10873-1-ND 5V, 400mA LDO Voltage Regulator 8-SOIC 3.65 2.92 2.27 
TL751L10CD 296-8012-5-ND 10V, 150mA LDO Regulator 8-SOIC 1.17 98 .78| | TPPM0301DR 296-10873-2-ND 5V, 400mA LDO Voltage Regulator 8-SOIC 5102.50/2,500 
TL751L10CP 296-8013-5-ND. 10V, 150mA LDO Regulator 8-Dip 1.05 88 70| |TPPM0302DGN 296-10874-5-ND 5V, 400mA LDO Voltage Regulator 8-MSOP 4.93 3.95 3.07 
TL751L12CDR 296-15016-1-ND 12V, 150mA LDO Regulator 8-SOIC 87 13 58] | TPPM0303DR 296-10875-1-ND 5V, 250mA LDO Regulator 8-SOIC 299 240 1.87 
TL751L12CDR 296-15016-2-ND 12V, 150mA LDO Regulator 8-SOIC 942.50/2,500 TPPM0303DR 296-10875-2-ND 5V, 250mA LDO Regulator 8-SOIC 4190.00/2,500 
TL751MOSQKTTRQ1 | 296-23318-1-ND 5V LDO Postive Voltage Regulator D2PAK-5 144 1.20 .96| | TPS7A4515KTTR 296-23752-1-ND 1.5V, 1.5A LN Fast Transient 5-DDPAK 3.26 261 2.03 
TL751MOSQKTTRQ1 | 296-23318-2-ND 5V LDO Postive Voltage Regulator D2PAK-5 336.00/500 Response LDO Reg. NEW! 
TL751MO08QKTTRQ1 | 296-23319-1-ND 8V LDO Postive Voltage Regulator D2PAK-5 1.44 1.20 96] | TPS7A4515KTTR 296-23752-2-ND 1.5V, 1.5A LN Fast Transient 5-DDPAK 942.50/500 
TL751MO08QKTTRQ1 | 296-23319-2-ND 8V LDO Postive Voltage Regulator D2PAK-5 336.00/500 Response LDO Reg. NEW! 
TL760M25QKTTRQ1 | 296-23320-1-ND 2.5V LDO Fixed Voltage Regulator D2PAK-3 1.35 1.13 90| | TPS7A4518KTTR 296-23753-1-ND 1.8V, 1.5A LN Fast Transient 5-DDPAK 3.26 2.61 2.03 
TL760MO8QKTTRQ1 | 296-23320-2-ND 2.5V LDO Fixed Voltage Regulator D2PAK-3 315.00/500 Response LDO Reg. NEW! 
TL760M33QKTTRQ1 | 296-21854-1-ND 3.3V LDO Fixed Regulator D2PAK-5 1.35 = 1.13 .90| | TPS7A4518KTTR 296-23753-2-ND 1.8V, 1.5A LN Fast Transient 5-DDPAK 942.50/500 
TL760M33QKTTRQ1 | 296-21854-2-ND 3.3V LDO Fixed Regulator D2PAK-5 315.00/500 Response LDO Reg. NEW! 
TL780-05KCSE3 296-21602-5-ND 5V, 1.5A Positive Voltage Regulator TO-220 88 66 50] | TPS7A4525KTTR 296-23754-1-ND 2.5V, 1.5A LN Fast Transient 5-DDPAK 3.26 261 2.03 
TL780-12KCSE3 296-21603-5-ND 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator TO-220 88 66 50 Response LDO Reg. NEW! 
TL780-15KCSE3 296-21604-5-ND 15V, 1.5A Positive Voltage Regulator TO-220 88 66 50) | TPS7A4525KTTR 296-23754-2-ND 2.5V, 1.5A LN Fast Transient 5-DDPAK 942.50/500 
TLI963A-15KTTR | 296-23743-1-ND | 1.5V,, 1.5A LN Fast Transient 5-DDPAK | 2.81 2.25 1.75 Response LDO Reg. NEW! 

Response LDO Reg. NEW! TPS7A4533KTTR 296-23755-1-ND 3.3V, 1.5A LN Fast Transient 5-DDPAK 3.26 261 2.03 
TL1963A-15KTTR 296-23743-2-ND 1.5V, 1.5A LN Fast Transient 5-DDPAK 812.50/500 Response LDO Reg. NEW! 

Response LDO Reg. NEW! TPS7A4533KTTR 296-23755-2-ND 3.3V, 1.5A LN Fast Transient 5-DDPAK 942.50/500 
TL1963A-18KTTR 296-23744-1-ND 1.8V, 1.5A LN Fast Transient 5-DDPAK 2.81 2.25 1.75 Response LDO Reg. NEW! 

Response LDO Reg. NEW! TPS71HO1QPWPR ~= | 296-8051-1-ND Adjustable 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP} 4.95 3.96 3.08 
TL1963A-18KTTR 296-23744-2-ND 1.8V, 1.5A LN Fast Transient 5-DDPAK 812.50/500 TPS71HO1QPWPR =| 296-8051-2-ND Adjustable 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP 5610.00/2,000 

Response LDO Reg. NEW! TPS73HD301PWP =| 296-2666-5-ND Dual Adjustable LDO Regulator 28-HTSSOP} 5.18 4.14 3.22 
TL1963A-25KTTR 296-23745-1-ND 2.5V, 1.5A LN Fast Transient 5-DDPAK 2.81 2.25 1.75} |TPS73HD318PWP | 296-2667-5-ND Dual 1.8V/3.3V 750mA LDO Reg. 28-HTSSOP| 5.18 4.14 3.22 

Response LDO Reg. NEW! TPS73HD318PWPR | 296-2667-1-ND Dual 1.8V/3.3V 750mA LDO Reg. 28-HTSSOP| 4.73 3.78 2.94 
TL1963A-25KTTR 296-23745-2-ND 2.5V, 1.5A LN Fast Transient 5-DDPAK 812.50/500 TPS73HD318PWPR | 296-2667-2-ND Dual 1.8V/3.3V 750mA LDO Reg. 28-HTSSOP 5356.00/2,000 

Response LDO Reg. NEW! TPS73HD325PWPR_ | 296-8071-1-ND Dual 2.5V/3.3V 750mA LDO Reg. 28-HTSSOP| 4.73 3.78 2.94 
TL7700CPSR 296-8015-1-ND. Supply-Voltage Supervisor 8-SOP 2.81 2.25 1.75] |TPS73HD325PWPR | 296-8071-2-ND Dual 2.5V/3.3V 750mA LDO Reg. 28-HTSSOP 5356.00/2,000 
TL7700CPSR 296-8015-2-ND Supply-Voltage Supervisor 8-SOP 3188.00/2,000 TPS712XXEVM-050 | 296-17873-ND Evaluation Module for TPS712XX-050 = 10.20 = — 
TLV1117CDCYR 296-17598-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator SOT-223 64 48 .36| |TPS713XXEVM-050 | 296-21169-ND Evaluation Module for TPS713XX = 10.20 — =_ 
TLV1117CDCYR 296-17598-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator SOT-223 520.00/2,500 TPS715AXXEVM-065 | 296-21170-ND Evaluation Module for TPS715AXX = 10.20 _- _ 
TLV1117CDRUR 296-19515-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator 8-SON hes 54 Al TPS715A01DRBT 296-17614-1-ND 1.2V-15V, 80mA LDO Linear Reg. 8-SON 145 1.21 97 
TLV1117CDRJR 296-19515-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator 8-SON 239.00/1,000 TPS715A01DRBT 296-17614-2-ND 1.2V-15V, 80mA LDO Linear Reg. 8-SON 181.50/250 
TLV1117CKCS 296-17599-5-ND Adj., LDO Voltage Regulator TO-220 88 66 50| | TPS715A33DRBT 296-17615-1-ND 3.3V, 80mA LDO Linear Regulator 8-SON 145 1.21 97 
TLV1117CKTPR 296-17735-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator 2-PFM 80 60 45| | TPS715A33DRBT 296-17615-2-ND 3.3V, 80mA LDO Linear Regulator 8-SON 181.50/250 
TLV1117CKTTR 296-20781-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator D2PAK-3 92 69 52| | TPS715A33DRVR 296-22584-1-ND 3.3V, 80mA LDO Linear Regulator 6-SON 147° 1.23 98 
TLV1117CKTTR 296-20781-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator D2PAK-3 306.00/1,000 TPS715A33DRVR 296-22584-2-ND 3.3V, 80mA LDO Linear Regulator 6-SON 1911.00/3,000 
TLV1117CKVURG3 __| 296-19516-1-ND. Adj., LDO Voltage Regulator DPAK 2: 54 Al TPS758A01KTTR 296-21900-1-ND Adjustable, 3A LDO Regulator 5-DDPAK 540 4.32 3.65 
TLV1117CKVURG3 =| 296-19516-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator DPAK 585.00/2,500 TPS758A01KTTR 296-21900-2-ND Adjustable, 3A LDO Regulator 5-DDPAK 1714.50/500 
TLV1117IDCYR 296-17600-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator SOT-223 72 54 AL TPS767D301MPWPREP | 296-21351-1-ND Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO Reg. 28-HTSSOP| 6.80 544 4.59 
TLV1117IDCYR 296-17600-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator SOT-223 585.00/2,500 TPS767D301MPWPREP | 296-21351-2-ND Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO Reg. 28-HTSSOP 8500.00/2,000 
TLV1117IDRJR 296-19517-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator 8-SON 80 60 45) | TPS767D301PWP 296-2740-5-ND Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO Reg. 28-HTSSOP| 4.95 396 3.08 
TLV1117IDRJR 296-19517-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator 8-SON 266.00/1,000 TPS767D301QPWPREP | 296-22513-1-ND Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO Reg. 28-HTSSOP} 2.25 1.80 1.40 
TLV1117IKCS 296-17601-5-ND Adj., LDO Voltage Regulator TO-220 96 12 .54| | TPS767D301QPWPREP_|296-22513-2-ND Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO Reg. 28-HTSSOP 2550.00/2,000 
TLV1117IKTTR 296-20782-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator D2PAK-3 15 63 .50| | TPS767D3010PWPRQ1 | 296-19002-1-ND Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO Reg. 28-HTSSOP) 5.18 414 3.22 
TLV1117IKTTR 296-20782-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator D2PAK-3 333.00/1,000 TPS767D301QPWPRQ1 | 296-19002-2-ND Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO Reg. 28-HTSSOP 5866.00/2,000 
TLVI17IKVURG3 =| 296-19518-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator DPAK 80 60 45| | TPS767D318QPWPREP | 296-22514-1-ND Dual 1.8V/3.3V LDO Regulator 28-HTSSOP| 2.25 1.80 1.40 
TLVIV17IKVURG3 | 296-19518-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator DPAK 650.00/2,500 TPS767D318QPWPREP | 296-22514-2-ND Dual 1.8V/3.3V LDO Regulator 28-HTSSOP 2550.00/2,000 
TLV1117-15CDCYR =| 296-21106-1-ND 1.5V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 64 48 .36| | TPS767D318QPWPRQ1 | 296-19003-1-ND Dual 1.8V/3.3V LDO Regulator 28-HTSSOP| 5.18 4.14 3.22 
TLV1117-15CDCYR = | 296-21106-2-ND 1.5V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 520.00/2,500 TPS767D318QPWPRQ1 | 296-19003-2-ND Dual 1.8V/3.3V LDO Regualtor 28-HTSSOP 5866.00/2,000 
TLV1117-15CDRJR =| 296-23023-1-ND 1.5V, LDO Voltage Regulator 8-SON 88 66 50| | TPS767D318PWP 296-2741-5-ND Dual 1.8V/3.3V LDO Regulator 28-HTSSOP} 4.95 396 3.08 
TLV1117-15CDRJR | 296-23023-2-ND 1.5V, LDO Voltage Regulator 8-SON 293.00/1,000 TPS767D325PWP 296-2742-5-ND Dual 2.5V/3.3V LDO Regulator 28-HTSSOP| 4.95 3.96 3.08 
TLV1117-15IDCYR | 296-21107-1-ND 1.5V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 72 54 Al TPS767D325QPWPREP | 296-22515-1-ND Dual 2.5V/3.3V LDO Regulator 28-HTSSOP| 2.25 1.80 1.40 
TLV1117-15IDCYR — | 296-21107-2-ND 1.5V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 585.00/2,500 TPS767D325QPWPREP_| 296-22515-2-ND. Dual 2.5V/3.3V LDO Regulator 28-HTSSOP 2550.00/2,000 
TLV1117-15IKVURGS3 | 296-19669-1-ND 1.5V, LDO Voltage Regulator DPAK 96 72 .54| | TPS767D325QPWPRQ1 |296-17532-1-ND Dual 2.5V/3.3V LDO Regulator 28-HTSSOP] 5.18 414 3.22 
TLV1117-15IKVURGS3 | 296-19669-2-ND 1.5V, LDO Voltage Regulator DPAK 780.00/2,500 TPS767D325QPWPRQ1 | 296-17532-2-ND Dual 2.5V/3.3V LDO Regulator 28-HTSSOP 5866.00/2,000 
TLV1117-18CDCYR | 296-21108-1-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 64 8 .36| | TPS799XXEVM-105 | 296-21172-ND Evaluation Module for TPS799XX = 10.20 = = 
TLV1117-18CDCYR__| 296-21108-2-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 520.00/2,500 TPS2140IPWP. 296-12564-5-ND Adj. LDO, 3.3V Switch, Dual Current |14-HTSSOP) 349 2.79 217 
TLV1117-18CDRJR =| 296-24129-1-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator NEW! 8-SON 88 66 50 Limit 
TLV1117-18CDRJR = | 296-24129-2-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator NEW! 8-SON 586.00/2,000 TPS21411IPWP 296-12565-5-ND Adj. LDO, 5V Switch, Dual Current 14-HTSSOP) 3.49 2.79 2.17 
TLV1117-18CKVURGS | 296-23299-1-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator DPAK 80 60 A5 Limit 
TLV1117-18CKVURGS | 296-23299-2-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator DPAK 650.00/2,500 TPS2150IPWP 296-12566-5-ND Adj. LDO, 3.3V Switch, Dual Current [14-HTSSOP] 349 2.79 217 
TLV1117-18IDCYR | 296-21109-1-ND. 1.8V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 72 54 Al Limit 
TLV1117-18IDCYR — | 296-21109-2-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 585.00/2,500 TPS2151IPWP 296-12567-5-ND Adj. LDO, 5V Switch, Dual Current 14-HTSSOP} 3.49 2.79 2.17 
TLV1117-18IKVURG3 | 296-20657-1-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator DPAK 96 12 54 Limit 
TLV1117-18IKVURG3 | 296-20657-2-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator DPAK 780.00/2,500 TPS7101QDR 296-1359-1-ND Adj. 1.2\V-9.75V, 500mA LDO Reg. 8-SOIC 2.93 2.34 1.82 
TLV1117-25CDCYR | 296-21110-1-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 64 AB .36| | TPS7101QDR 296-1359-2-ND Adj. 1.2V-9.75V, 500mA LDO Reg. 8-SOIC 4095.00/2,500 
TLV1117-25CDCYR__| 296-21110-2-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 520.00/2,500 TPS71010P 296-8041-5-ND Adj. 1.2V-9.75V, 500mA LDO Reg. 8-Dip 2.93 2.34 1.82 
TLV1117-25IDCYR =| 296-21111-1-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 12 54 Al TPS7101QPWR 296-8042-1-ND Adj. 1.2V-9.75V, 500mA LDO Reg. 20-TSSOP | 2.93 234 1.82 
TLV1117-25IDCYR =| 296-21111-2-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 585.00/2,500 TPS7101QPWR 296-8042-2-ND Adj. 1.2V-9.75V, 500mA LDO Reg. 20-TSSOP 3316.00/2,000 
TLV1117-33CDCYR | 296-21112-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 64 48 .36| | TPS7133QD 296-2658-5-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator 8-SOIC 3.26 261 2.03 
TLV1117-33CDCYR | 296-21112-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 520.00/2,500 TPS71330P 296-8046-5-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator 8-Dip 2.93 2.34 1.82 
TLV1117-33CDRJR_| 296-19749-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator 8-SON 88 66 50] |TPS7133Q0PWR 296-8047-1-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator 20-TSSOP | 2.93 2.34 1.82 
TLV1117-33CDRJR =| 296-19749-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator 8-SON 293.00/1,000 TPS7133QPWR 296-8047-2-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator 20-TSSOP 3316.00/2,000 
TLV1117-33IDCYR =| 296-21113-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 72 54 Al TPS7148QD 296-1961-5-ND 4.8V, 500mA LDO Regulator 8-SOIC 3.26 261 2.03 
TLV1117-33IDCYR — | 296-21113-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 585.00/2,500 TPS71480P 296-8048-5-ND 4.85V, 500mA LDO Regulator 8-Dip 2.93 2.34 1.82 
TLV1117-33IKVURGS3 | 296-20658-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator DPAK 96 12 54] |TPS71500D 296-8049-5-ND 5V, 500mA LDO Regulator 8-SOIC 3.26 2.61 2.03 
TLV1117-33IKVURG3_ | 296-20658-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator DPAK 780.00/2,500 TPS7150QP 296-8050-5-ND 5V, 500mA LDO Regulator 8-Dip 2.93 2.34 1.82 
TLV1117-50CDCYR =| 296-21114-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 64 AB .36| | TPS7201QD 296-1360-5-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 8-SOIC 188 150 1.13 
TLV1117-50CDCYR = | 296-21114-2-ND 5V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 520.00/2,500 TPS7201QDR 296-1360-1-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 8-SOIC 1.63 1.30 98 
TLV1117-50IDCYR =| 296-21115-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 712 54 Al TPS7201QDR 296-1360-2-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 8-SOIC 2080.00/2,500 
TLV1117-50IDCYR =| 296-21115-2-ND 5V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 585.00/2,500 TPS7201QP 296-8052-5-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 8-Dip 1.63 = 1.30 98 
TLV1117-50IDCYRG3 | 296-19634-1-ND. 5V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 72 54 Al TPS7201QPWR 296-8053-1-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 8-TSSOP 1.63 1.30 98 
TLV1117-50IDCYRG3 | 296-19634-2-ND 5V, LDO Voltage Regulator SOT-223-4 585.00/2,500 TPS7201QPWR 296-8053-2-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 8-TSSOP 1690.00/2,000 
TLV1117-50IDRUR =| 296-21116-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator 8-SON 81 68 54] | TPS7225QD 296-1962-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 8-SOIC 188 150 1.13 
TLV1117-50IDRUR =| 296-21116-2-ND 5V, LDO Voltage Regulator 8-SON 359.00/1,000 TPS72250P 296-1963-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 8-Dip 1.63 1.30 98 
TLV1117-50IKVURGS | 296-19670-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator DPAK 96 12 54] | TPS7225Q0PWR 296-8054-1-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 8-TSSOP 1.63 = 1.30 98 
TLV1117-50IKVURG3 | 296-19670-2-ND 5V, LDO Voltage Regulator DPAK 780.00/2,500 TPS7225QPWR 296-8054-2-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 8-TSSOP 1690.00/2,000 
TLV2217-18KCS 296-18905-5-ND 1.8V LDO PnP Fixed Voltage Regulator] TO-220 84 10 56| | TPS72300QD 296-1964-5-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator 8-SOIC 1.63 = 1.30 98 
TLV2217-18KVURGS | 296-19519-1-ND 1.8V LDO PnP Fixed Voltage Regulator} + DPAK 84 10 56] | TPS72300P 296-1965-5-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator 8-Dip 1.63 1.30 98 
TLV2217-18KVURG3 | 296-19519-2-ND 1.8V LDO Pnp Fixed Voltage Regulator} | DPAK 910.00/2,500 TPS7230QPWR 296-8055-1-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator 8-TSSOP 1.63 1.30 98 
TLV2217-25KCSE3__| 296-21609-5-ND 2.5V LDO PnP Fixed Voltage Regulator] 10-220 84 70 .56| |TPS7230Q0PWR 296-8055-2-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator 8-TSSOP 1690.00/2,000 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. il 25 100 
TPS72330D 296-1966-5-ND__|3.3V, 250mA LDO Regulator SS0IC_| 188 150 1.13] /TPS71202MDRCTEP |296-23866-2-ND  |Dual 250mA Out, LDO Reg. NEW! | 10-SON 877.50/250 
TPS72330P 296-8056-5-ND _| 3.3V, 250mA LDO Regulator 8-Dip 7.63 1.30.98] | TPS71219DRCT 296-17697-1-ND | 1.8V/Adj., Dual 250mA Output, LDO | 10-SON | 2.25 1.80 1.35 
TPS72330PWR 296-8057-1-ND | 3.3V, 250mA LDO Regulator 8-TSSOP | 163 130 98 Linear Regulator 
TPS72330PWR 296-8057-2-ND | 3.3V, 250mA LDO Regulator 8-TSSOP 1690.00/2,000 TPS71219DRCT 296-17697-2-ND | 1.8V/Adj., Dual 250mA Output, LDO | 10-SON 315.00/250 
TPS72480D 296-8058-5-ND | 4.85V,250mAPMOS LDO Regulator | 8-SOIC | 1.88 150 1.43 Linear Regulator 
TPS72480P 296-2659-5-ND__| 4.85V, 250mA PMOS LDO Regulator | 8-Dip 1.63 1.30 98] |TPS71229DRCT 296-17698-1-ND  |2.8V/Adj., Dual 250mA Output, (D0 | 10-SON | 225 180 1.35 
TPS72500D 296-1361-5-ND _|5.0V, 250mA LDO Regulator BSOIC | 188 150 1.13 Linear Regulator 
TPS72500DR 296-1361-1-ND | 5.0V, 250mA LDO Regulator 8-SOIC | 1.63 1.30 98] |TPS71229DRCT 296-17698-2-ND | 2.8V/Adj., Dual 250mA Output, LDO | 10-SON 315.00/250 
TPS72500DR 296-1361-2-ND | 5.0V, 250mA LDO Regulator 8-SOIC 2080.00/2,500 Linear Regulator 
TPS72500P 296-8059-5-ND | 5.0V, 250mA LDO Regulator 8-Dip 1.63 1.30 98] |TPS71247DRCT 296-17699-1-ND | 1.8V/2.85V, Dual 250mA Output, LDO | 10-SON | 2.25 1.80 1.35 
TPS72500PWR 296-8060-1-ND___| 5.0V, 250mA LDO Regulator 8-TSSOP | 1.63 1.30 98 Linear Regulator 
TPS72500PWR 296-8060-2-ND _|5.0V, 250mA LDO Regulator 8-TSSOP 1690.00/2,000 TPS71247DRCT 296-17699-2-ND | 1.8V/2.85V, Dual 250mA Output, LDO | 10-SON 315.00/250 
TPS73010D 296-1362-5-ND Adjustable 500mA LDO Regulator 8-SOIC 281 2.25 1.75 Linear Regulator 
TPS7301QDR 296-1362-1-ND Adjustable 500mA LDO Regulator 8-SOIC 248 1.98 1.54) |TPS71256DRCT 296-18281-1-ND 2.8V/2.8V, Dual 250mA Out, UltraLow|} 10-SON 2.25 1.80 1.35 
TPS73010DR 296-1362-2-ND —_| Adjustable 500mA LDO Regulator 8-SOIC 3465.00/2,500 Noise, High PSRR, LDO Regulator 
TPS73010P 296-2660-5-ND Adjustable 500mA LDO Regulator 8-Dip 248 1.98 1.54] |TPS71256DRCT 296-18281-2-ND 2.8V/2.8V, Dual 250mA Out, Ultra Low} 10-SON 315.00/250 
TPS73010PW 296-8061-5-ND Adjustable 500mA LDO Regulator 20-TSSOP | 2.81 225 1.75 Noise, High PSRR, LDO Regulator 
TPS73250D 296-2661-5-ND 2.5V, 500mA LDO Reg., Delay Reset 8-SOIC 248 1.98 1.54] |TPS71257DRCT 296-17700-1-ND 2.85V/2.85V, Dual 250mA Output, 10-SON 2.25 180 1.35 
TPS73250P 296-8062-5-ND 2.5V, 500mA LDO Reg., Delay Reset 8-Dip 248 1.98 1.54 LDO Linear Regulator 
TPS73250QPWR 296-8063-1-ND 2.5V, 500mA LDO Reg., Delay Reset | 20-TSSOP| 2.48 1.98 1.54] | TPS71257DRCT 296-17700-2-ND | 2.85V/2.85V, Dual 250mA Output, 10-SON 315.00/250 
TPS73250PWR 296-8063-2-ND 2.5V, 500mA LDO Reg., Delay Reset_| 20-TSSOP 2806.00/2,000 LDO Linear Regulator 
TPS73300D 296-2662-5-ND |3.0V.500mA LDO Reg..Delay Reset | 8SOIC | 281 2.25 1.75] |TPS71319DRCT 296-17739-1-ND | 1.8V/Adj., Dual 250mA, Ultra Low 10-SON | 248 198 1.49 
TPS73300DR 296-2662-1-ND  |3.0V,500mALDO Reg., Delay Reset | 8-SOIGC | 248 198 1.54 Noise, High PSRR LDO Linear Reg. 
TPS73300DR 296-2662-2-ND  |3.0V,500mALDO Reg., Delay Reset | 8-SOIC 3465.00/2,500 TPS71319DRCT =] 296-17739-2-ND ‘Nols ligh PSRR LUO Linear Reg 10-SON 346.50/250 
TPS73300P 296-8064-5-ND | 3.0V, 500mALDO Reg., Delay Reset | 8-Dip 248 198 1.54 al E 
TPS73300PWR 296-8065-1-ND __|3.0V, 500mA LDO Reg.. Delay Reset_ | 20-TSSOP| 2.48 14.98 1.54| | TPS71334DRCT 296-17701-1-ND hae Benuiine Output, LDO | 10-SON | 248 1.98 1.49 
TPS73300PWR 296-8065-2-ND | 3.0V, 500mALDOReg., Delay Reset | 20-TSSOP | 2806.00/2,000 : 
TPS73330D 296-8066-5-ND  |3.3V,500mALDOReg., Delay Reset | 8-SOIGC | 2.81 2.25 1.75] |'PS71334DRCT — | 296-17701-2-ND peace aa Output, LOO) 10-SON 346.50/250 
Eee oe TOE COND ey oe TD Ree” ie nest | gece | ates. com soo | |TPS7401DRVR | 296-24039-1-ND | g0mA, Adj, LDO Linear Reg. MEW! | 6-SON | 117 98 78 
.3V, g., Delay Reset 8-SOIC 3465.00/2,500 ; H 
P873330P 296-2663-5-ND __|3.3V, 500mA LDO Reg. Delay Reset 8-Dip 248 1.98 154| |TPS71401DRVR | 296-24039-2-ND | 80mA, Adj., LDO Linear Reg. NEW! | 6-SON 1521.00/3,000 
TPS73330PWR _|296-8067-1-ND _|3.3V, 500mALDOReg., Delay Reset | 20-TSSOP | 2.48 1.98 7.54) |TPS71433DRVR__|296-24040-1-ND_| 80mA, 3.3V, LDO Linear Reg. MEW! | 6-SON | 1.17 98 78 
TPS73330PWR | 296-8067-2-ND | 3.3V, 500mALDO Reg., Delay Reset | 20-TSSOP | —_ 2806.00/2,000 TPS71433DRVR 1 296-24040-2-ND | 80mA, 3.3V, LDO Linear Reg. NEW! | 6-SON 1521.00/3,000 
TPS73480D 296-8068-5-ND | 4.85V, 500mALDO Reg., Delay Reset | 8-SOIC | 281 2.25 1.75] |TPS71S01DCKR = /296-12957-1-ND_—_ 50mA, 24V, LDO Linear Reg. 8C70-5 | 1.02 .85 = 68 
TPS7348QDR 296-8068-1-ND | 4.85V, 500mA LDO Reg., Delay Reset | 8-SOIC | 2.48 1.98 1.54] |TPS71501DCKR 296-12957-2-ND | 50mA, 24V, LDO Linear Reg. $C70-5 1326.00/3,000 
TPS73480DR 296-8068-2-ND __| 4.85V, 500mA LDO Reg.. Delay Reset | 8-SOIC 3465.00/2,500 TPS71501MDCKREP | 296-23787-1-ND  /50mA, 24V, LDO Linear Reg. NEW! | SC70-5 | 3.04 243 1.89 
TPS73480P 296-2664-5-ND 14.85V.500mA LDO Reg., Delay Reset | 8-Dip 7481.98 154] |TPS71501MDCKREP |296-23787-2-ND _|50mA, 24V, LDO Linear Reg. NEW! | SC70-5 5103.00/3,000 
TPS7350QD 296-8069-5-ND 5.0V, 500mA LDO Reg., Delay Reset | 8-SOIC | 2.81 2.25 1.75) |TPS71501QDCKRQ1 /296-17748-1-ND — | 50mA, 24V, LDO Linear Reg. 870-5 | 1.19 1.00 80 
TPS73500P 296-2665-5-ND 5.0V, 500mA LDO Reg., Delay Reset 8-Dip 248 1.98 1.54] |TPS71501QDCKRQ1 |296-17748-2-ND 50mA, 24V, LDO Linear Reg. $C70-5 1551.00/3,000 
TPS7350QPWR 296-8070-1-ND | 5.0V, 500mALDO Reg., Delay Reset | 20-TSSOP| 2.48 1.98 1.54] | TPS71518DCKR 296-18731-1-ND | 1.8V, 50mA LDO Regulator SC70-5 | 1.02 .85 68 
TPS7350QPWR 296-8070-2-ND__|5.0V, 500mA LDO Reg., Delay Reset_| 20-TSSOP | _2806.00/2,000 TPS71518DCKR 296-18731-2-ND | 1.8V, 50mA LDO Regulator SC70-5 1326.00/3,000 
TPS7415D 296-2668-5-ND | 1.5V, 200mA LDO Regulator &Solc | 163 1.30 98) |TPS71519DCKR 296-19479-1-ND _|24V, 50mA, LDO Regulator Sc70-5 | 1.02 85 68 
TPS7418D 296-2669-5-ND —_‘| 1.8V, 200mA LDO Regulator ssoic | 188 150 1.13) [TPS71519DCKR 296-19479-2-ND __|24V, 50mA, LDO Regulator $C70-5 1326.00/3,000 
TPS7425D 296-2670-5-ND —_| 2.5V, 200mA LDO Regulator 8-SOIC | 213 1.70 1.28] |TPS71523DCKR 296-19480-1-ND | 24V, 50mA, LDO Regulator Sc70-5 | 1.02 85 68 
TPS7430D 296-2671-5-ND —_| 3.0V, 200mA LDO Regulator 8-SOIC | 188 150 1.13) |TPS71523DCKR 296-19480-2-ND | 24V, 50mA, LDO Regulator $C70-5 1326.00/3,000 
TPS7433D 296-2672-5-ND__| 3.3V, 200mA LDO Regulator 8-SOIC | 2.13 1.70 1.28] |TPS71525DCKR 296-12007-1-ND  |2.5V,50mA High Input LDO Regulator} SC70-5 | 1.02 .85 68 
TPS51103DRCR 296-23707-1-ND | Integ. LDO, Switchover Circuit NEW!| 10-SON | 2.25 1.80 1.40] |TPS71525DCKR 296-12007-2-ND _|2.5V, 50mA High Input LDO Regulator | _SC70-5 1326.00/3,000 
TPS51103DRCR 296-23707-2-ND —_| Integ. LDO, Switchover Circuit NEW!) 10-SON 3780.00/3,000 TPS715250DCKRQ1 |296-20694-1-ND  |2.5V, 50mAHigh Input LDO Regulator SC70-5 | 119 1.00 80 
TPS70102PWP 296-2652-5-ND | Dual, Adj., 500mA LDO Reg. 20-HTSSOP| 3.71 297 2.31] |TPS71525QDCKRQ1 |296-20694-2-ND | 2.5V, 50mA High Input LDO Regulator | SC70-5 1551.00/3,000 
TPS70145PWP 296-2653-5-ND | Dual, 3.3V/1.2V,500mALDO Reg. |20-HTSSOP] 4.61 3.69 2.87] | TPS71530DCKR 296-15045-1-ND  |3V,50mAHigh Input LDO Regulator | SC70-5 | 1.02 85 68 
TPS70148PWP 296-2654-5-ND__| Dual, 3.3V/1.5V, 500mALDO Reg. _|20-HTSSOP| 4.61 3.69 __2.87/_ | TPS71530DCKR 296-15045-2-ND  |3V,50mA High Input LDO Regulator | SC70-5 1326.00/3,000 
TPS7OTSTEVM-152 | 296-10986-ND Evaluation Module for TPS7015 — [101.00 — —_—| _[TPS71530QDCKRQ1 | 296-23436-1-ND__[3V, 50mA High Input LDO Regulator | SC70-5 | 119 1.00 80 
TPS70151PWP 296-2655-5-ND | Dual, 3.3V/1.8V, 500mALDO Reg. | 20-HTSSOP| 3.71 2.97 2.31) |TPS715300DCKRQ1 |296-23436-2-ND  |3V, 50mA High Input LDO Regulator _| SC70-5 1551.00/3,000 
TPS70158PWP 296-2656-5-ND | Dual, 3.3V/2.5V,500mALDO Reg. |20-HTSSOP] 4.61 3.69 2.87 | TPS71533DCKR 296-12008-1-ND — |3.3V, 50mA High Input LDO Reg. sc70-5 | 1.02 85 68 
TPS70202PWP 296-8016-5-ND | Dual, Adj., 500mA LDO Reg. 20-HTSSOP} 4.61 3.69 2.87) |TPS71533DCKR 296-12008-2-ND — |3.3V, 50mA High Input LDO Reg. $C70-5 1326.00/3,000 
TPS70245PWP 296-8017-5-ND —_| Dual, 3.3V/1.2V, 500mA/250mALDO |20-HTSSOP| 4.61 3.69 2.87] |1pS71533EVM 996-13590-ND Evaluation Module for TPS71533 =— noo —- = 
Regulator TPS71533QDCKRQ1 | 296-20667-1-ND__|3.3V, 50mA High Input LDO Reg. sc70-5 | 1.19 1.00.80 
TPS70248PWP 296-8018-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 500mA/250mA LDO |20-HTSSOP| 4.61 3.69 2.87) |TPS715330DCKRQ1 |296-20667-2-ND 3.3V, 50mA High Input LDO Reg. $C70-5 1551.00/3,000 
Regulator TPS71550DCKR 296-15046-1-ND  |5V,50mA High Input LDO Regulator | SC70-5 | 1.02 85 68 
TPS70251PWP 296-8019-5-ND apes ae BV, 500mA/250mA LDO | 20-HTSSOP) 4.61 3.69 2.87) | TpS71550DCKR 296-15046-2-ND | 5V, 50mA High Input LDO Regulator | SC70-5 1326.00/3,000 
TPS71550QDCKRQ1 | 296-18037-1-ND | 24V, 50mA, 3.2uA Supply Current sc70-5 | 1.19 1.00 80 
Tps7025ePwP «| 296-8020-5-ND —_| Dual, 3.3V/2.5V, 500mA/250mALDO |20-HTSSOP] 4.61 369 287 iDOLinese Regilatir 
Regulator TPS71550QDCKRQ1 | 296-18037-2-ND | 24V, 50mA, 3.2uA Supply Current $C70-5 1551.00/3,000 
TPS70302PWP __-|296-8021-5-ND Dual, Adj., 1A/2A DO Regulator (| 24-HTSSOP] 5.10 408 3.45 LDO Linear Regulator ia 
TPS70345MPWPREP | 296-21274-1-ND__| Dual, 3.3V/1.2V, 1A/2A LDO Reg. 24-HTSSOP| 8.00 6.40 5.40 | FPS777XKEVW34 )296-19614-ND Evaluation Module for TPS717XX = 7020 
TPS70345MPWPREP |296-21274-2-ND [Dual 3.3V/1.2V. 14/2A LOO Reg. | 24-HTSSOP|  10000.00/2,000 TPS7i7010CKR |296-29896-1-ND | adj. 150mA Low Noise High seme: liana u60 a 
TPS70345PWP 296-8022-5-ND —_| Dual, 3.3V/1.2V, 1A/2A LDO Reg. 2Q4-HTSSOP| 5.10 4.08 3.45 Bandwidth PSRR LDO Linear Reg. 
TPS70348PWP 296-8023-5-ND —_| Dual, 3.3V/1.5V, 1A/2A LDO Reg. 20-HTSSOP| 5.10 4.08 3.45] | tps71704DcKR 296-22896-2-ND | Adi. 150mA Low Noise High 5070-5 4404.00/3,000 
TPS70351EVM-165 |296-10987-ND __| Evaluation Module for TPS70351 — |1o0 — — Bandwidth PSER LDO Linear Reg. Ha) 
TPS70351PWP. 296-8024-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 1A/2A LDO Reg. 24-HTSSOP| 5.10 4.08 3.45] | Tps71709DSER 296-22053-1-ND 0.9V, 150mA Low Noise, High 6-SON 1.20 1.00 80 
TPS70358PWP 296-8025-5-ND | Dual, 3.3V/2.5V, 1A/2A LDO Reg. 24-HTSSOP| 5.10 4.08 3.45 Bandwidth PSRR LDO Linear Reg. 
TPS70402PWP 296-8026-5-ND Dual, Adj., 1A/2A LDO Regulator 24-HTSSOP|} 5.10 4.08 3.45] |7ps71709DSER 296-22053-2-ND 0.9V, 150mA Low Noise, High 6-SON 4560.00/3,000 
TPS70445PWP 296-8027-5-ND —_| Dual, 3.3V/1.2V, 1A/2A LDO Reg. 24-HTSSOP| 5.10 4.08 3.45 Bandwidth PSRR LDO Linear Rea. 
TPS70448PWP 296-8028-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 1A/2A LDO Reg. 24-HTSSOP| 5.10 4.08 3.45) |TPS71710DCKR 296-21524-1-ND TV, 150mA Low Noise, High $C70-5 7.08 90 72 
TPS70451PWP 296-8029-5-ND__| Dual, 3.3V/1.8V, 1A/2A LDO Reg. 24-HTSSOP| 5.10 4.08 3.45 Bandwidth PSRR LDO Linear Rea. 
TPS70458PWP 296-8030-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 1A/2A LDO Reg. 24-HTSSOP| 5.10 4.08 3.45) |T1ps71710DCKR 296-21524-2-ND 1V, 150mA Low Noise, High §C70-5 4404.00/3,000 
TPS70702PWP 296-8031-5-ND | Dual, Adj., 1A/2A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.93 234 1.82 Bandwidth PSRR LDO Linear Reg. 
TPS70745PWP 296-8032-5-ND | Dual, 3.3V/1.2V, 250mA/125mA LDO |20-HTSSOP) 3.60 2.88 224) |TPS71710DRVR | 296-22984-1-ND —_| 1V, 150mA Low Noise, High 6-SON | 1.20 1.00 80 
Regulator Bandwidth PSRR LDO Linear Reg. 
TPS70748PWP 296-8033-5-ND | Dual, 3.3V/1.5V, 250mA/125mA LDO |20-HTSSOP) 3.26 2.61 2.03) |TPS71710DRVR | 296-22984-2-ND —_| 1V, 150mA Low Noise, High 6-SON 1560.00/3,000 
Regulator Bandwidth PSRR LDO Linear Reg. 
TPS70751MPWPREP | 296-22479-1-ND | Dual, 3.3V/1.8V, 250mA/125mA LDO |20-HTSSOP| 6.12 4.90 4.14) |TPS71711DCKR 296-23172-1-ND | 1.1V, 150mA Low Noise, High sc70-5 | 1.08 90 72 
Regulator Bandwidth PSRR LDO Linear Reg. 
TPS70751MPWPREP |206-22479-2-ND | Dual, 3.3V/1.8V, 250mA/125mA LDO |20-HTSSOP|  7650.00/2,000 TPS71711DCKR 296-23172-2-ND | 1.1V, 150mA Low Noise, High SC70-5 7404,00/3,000 
Regulator Bandwidth PSRR LDO Linear Reg. 
TPS70751PWP 296-8034-5-ND —_| Dual, 3.3V/1.8V, 250mA/125mALDO |20-HTSSOP] 2.93 2.34 1.82] |Tps71712DCKR 296-22480-1-ND | 1.2V, 150mA Low Noise, High sc70-5 | 1.08 90 72 
Regulator Bandwidth PSRR LDO Linear Reg. 
TPS70758PWP 296-8035-5-ND —_| Dual, 3.3V/2.5V, 250mA/125mALDO |20-HTSSOP] 3.26 2.61 2.03] |Tps71712DCKR 296-22480-2-ND | 1.2V, 150mA Low Noise, High $C70-5 1404.00/3,000 
Regulator Bandwidth PSRR LDO Linear Reg. 
TPS70802PWP 296-8036-5-ND Dual, Adj., LDO Regulator 20-HTSSOP| 3.60 2.88 2.24 TPS71713DCKR 296-21350-1-ND 1.3V, 150mA Low Noise, High SC70-5 1.08 90 72 
TPS70845PWP 296-8037-5-ND —_| Dual, 3.3V/1.2V, 250mA/125mALDO |20-HTSSOP] 3.26 2.61 2.03 Bandwidth PSRR LDO Linear Reg. 
Regulator TPS71713DCKR 296-21350-2-ND | 1.3V, 150mA Low Noise, High $C70-5 958.00/2,000 
TPS70848PWP 296-8038-5-ND | Dual, 3.3V/1.5V, 250mA/125mALDO |20-HTSSOP| 326 261 203 Bandwidth PSRR LDO Linear Reg. 
Regulator TPS71715DCKR 296-21504-T-ND | 1.5V, 150mA Low Noise, High sc705 | 108 90 72 
TPS70851PWP 296-8039-5-ND —_| Dual, 3.3V/1.8V, 250mA/125mALDO |20-HTSSOP] 3.60 2.88 2.24 Bandwidth PSRR LDO Linear Reg. 
Regulator TPS71715DCKR 296-21504-2-ND | 1.5V, 150mA Low Noise, High $C70-5 1404.00/3,000 
TPS70858PWP 296-8040-5-ND | Dual, 3.3V/2.5V, 250mA/125mALDO |20-HTSSOP] 3.26 2.61 2.03 Bandwidth PSRR LDO Linear Reg. 
Regulator TPS71718DCKR 296-19646-1-ND | 1.8V, 150mA Low Noise, High sc70-5 | 1.08 90 72 
TPS71025D 296-8043-5-ND —_| 2.5V, 500mA LDO Regulator 8SOIC | 315 252 1.96 Bandwidth PSRR LDO Linear Reg. 
TPS71025DR 296-8043-1-ND___| 2.5V, 500mA LDO Regulator 8-SOIC | 2.81 2.25 1.75) |TPS71718DCKR 296-19646-2-ND | 1.8V, 150mA Low Noise, High $C70-5 1404.00/3,000 
TPS71025DR 296-8043-2-ND _| 2.5V, 500mA LDO Regulator 8-SOIC 3937.50/2,500 Bandwidth PSRR LDO Linear Reg. 
TPS71025P 296-2657-5-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulator 8-Dip 281 2.25 1.75) |TPS71718DSER 296-22659-1-ND | 1.8V, 150mA Low Noise, High 6-SON | 1.20 1.00 80 
TPS71025PWR 296-8045-1-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulator 20-TSSOP | 281 2.25 1.75 Bandwidth PSRR LDO Linear Reg. 
TPS71025PWR 296-8045-2-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulator 20-TSSOP | _ 3188.00/2,000 TPS71718DSER 296-22659-2-ND | 1.8V, 150mA Low Noise, High 6-SON 7560.00/3,000 
TPS71202DRCT 296-17696-1-ND _| Dual 250mA Output, LDO Reg. 10-SON | 2.25 1.80 1.35 Bandwidth PSRR LDO Linear Reg. 
TPS71202DRCT 296-17696-2-ND | Dual 250mA Output, LDO Reg. 10-SON 315.00/250 TPS71719DCKR 296-22679-1-ND | 1.9V, 150mA Low Noise, High sc70-5 | 1.08 90 72 
TPS71202MDRCTEP | 296-23866-1-ND [Dual 250mA Out, LDO Reg. NEW! | 10-SON | 5.40 4.32 3.65 Bandwidth PSRR LDO Linear Reg. 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS7T719DCKR | 296-22679-2-ND | 7.9V, 150mA Low Noise, High 1404.0073,000 TPS72301DBVT | 296-15798-1-ND | Adj., 200mA LDO Regulator S0T-25-5 | 270 216 1.68 
Bandwidth PSR LDO Linear Reg. TPS72301DBVT — |296-15798-2-ND | Adj., 200mA LDO Regulator SOT-23-5 399.00/250 
TPS71721DCKT  |296-23971-1-ND | 150mA LDO Linear Regulator NEW! 11999 TPS72325DBVT  |296-15799-1-ND | 2.5V, 200mA LDO Regulator S0T-23-5 | 270 216 1.68 
TPS71721DCKT _|296-23971-2-ND _|150mA LDO Linear Regulator MEW! 148.50/250 TPS72325DBVT  |296-15799-2-ND | 2.5V, 200mA LDO Regulator SOT-23-5 399,00/250 
TPS71725DCKR | 296-21525-1-ND |2.5V, 150mA LDO Regulator 708 90 TPS72501DCOR — |296-13524-1-ND —_| Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear | SOT-223-6| 248 1.98 1.54 
TPS71725DCKR 296-21525-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator 1404.00/3,000 Regulator with Supervisor 
TPS71726DCKR | 296-19647-1-ND | 2.6V, 150mA LDO Regulator 1.08 90 .72| |TPS72501DCOR  [296-13524-2-ND Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear | SOT-223-6 | 3465.00/2,500 
TPS71726DCKR 296-19647-2-ND 2.6V, 150mA LDO Regulator 1404.00/3,000 Regulator with Supervisor 
TPS71727DCKR _|296-19648-1-ND _| 2.7V, 150mA LDO Regulator 1.08 90 _72| | TPs72501DT 296-13805-1-ND | Adj. Low Input Voltage, 1ALDO Linear] 8-SOIC | 461 369 287 
TPS71727DCKR 296-19648-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator 1404.00/3,000 Regulator with Supervisor 
TPS71728DCKR | 296-19650-1-ND | 2.8V, 150mA LDO Regulator 1.08 90 .72| | TPs72501DT 296-13805-2-ND | Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear| 8-SOIC 681.75/250 
TPS71728DCKR 296-19650-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator 1404.00/3,000 Regulator with Supervisor 
TPS71728DSER | 296-21976-1-ND | 2.8V, 150mA LDO Regulator 120 1.00 .80| |TPS72501KTTR | 296-22877-1-ND _—_| Adj., Low Input Voltage, 1A LDO 5-DDPAK | 293 234 1.82 
TPS71728DSER 296-21976-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator 1560.00/3,000 Linear Reg. with Supervisor 
TPS/T729DCKR _|296-22481-1-ND |2.9V. 150mA LDO Regulator T0890 72] |TPS72501KTTR | 296-22877-2-ND _| Adj., Low Input Voltage, 1A LDO 5-DDPAK 845.00/500 
TPS71729DCKR 296-22481-2-ND 2.9V, 150mA LDO Regulator 1404.00/3,000 Linear Reg. with Supervisor 
TPS71730DCKR | 296-19674-1-ND | 3V, 150mA LDO Regulator 1.08 90 .72| [TPS72501KTTT _[296-18525-1-ND Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear] 5-DDPAK | 2.93234 — 
TPS71730DCKR 296-19674-2-ND 3V, 150mA LDO Regulator 1404.00/3,000 Regulator with Supervisor 
TPS71733DCKR _|296-19675-1-ND _|3.3V, 150mA LDO Regulator 1.08.90 72] |TPS72501KTIT | 296-13525-2-ND | Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear| 5-DDPAK 91.00/50 
TPS71733DCKR 296-19675-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator 1404.00/3,000 Regulator with Supervisor 
TPS71733DRVT | 296-20695-1-ND | 3.3V, 150mA LDO Regulator 131 1.09 TPS72515DCOR | 296-12692-1-ND | 1.5V, 1A LDO Linear Regulator SOT-223-6) 248 198 1.54 
TPS71733DRVT | 296-20695-2-ND | 3.3V, 150mA LDO Regulator 163.50/250 TPS72515DCQR | 296-12692-2-ND | 1.5V, 1A LDO Linear Regulator SOT-223-6]  3465.00/2,500 
TPS71733DSER | 296-22054-1-ND | 3.3V; 150mA Low Noise, High 120 1.00 TPS72515KTIT __|296-12693-1-ND _| 1.5V, 1A LDO Linear Regulator T0-263-5 | 293 234 — 
Bandwidth PSRR LDO Linear Reg. TPS72515KTIT _|296-12693-2-ND | 1.5V, 1A LDO Linear Regulator T0-263-5 97.00/50 
TPS71733DSER | 296-22054-2-ND —_|3.3V, 150mA Low Noise, High 1560.00/3,000 TPS72516DCQ 296-14393-5-ND | 1.6V; 1A LDO Linear Regulator SOT-223-6] 2.70 216 1.68 
Bandwidth PSRR LDO Linear Reg. TPS72516DCQR — |296-14420-1-ND _| 1.6V, 1A LDO Linear Regulator SOT-223-6] 248 198 1.54 
TPSTTBT2-S3DAVR[296-22000-1-ND 3.30, Dual 200mA Output Low Nose, 1381.10 TPS72516DCQR — |296-14420-2-ND —_| 1.6V, 1A LDO Linear Regulator SOT-223-6]  3465.00/2,500 
ig inear Reg. TPS72516KTTT __|296-15951-1-ND __| 1.6V, 1A LDO Linear Regulator 5-DDPAK | 293 234 — 
TPS71812-33DRVR | 296-22009-2-ND | 3.3V, Dual, 200mA Output, Low Noise, 2112.00/3,000 TPS72516KTIT 1 296-15951-2-ND 11 6V- 1A LOO Linear Reculator 5-DDPAK 97.00/50 
High PSRR LDO Linear Reg. TPS72518DCQR | 296-12694-1-ND _| 1.8V, 1A LDO Linear Regulator SOT-223-6] 2.48 1.98 1.54 
TPS71818-27YZCR | 296-22985-1-ND pe Dual ca Out aan 1.38 1.10 TPS72518DCQR 296-12694-2-ND | 1.8V, 1A LDO Linear Regulator SOT-223-6 3465.00/2,500 
erformance, LDO Regulator TPS72518EVM-207 |296-20624-ND _| Evaluation Module for TPS72518 — |500 — — 
TPS71818-27YZCR | 296-22985-2-ND =| 2.7V, Dual 200mA Output, High 2112.00/3,000 TPS72518KTTT 296-12695-1-ND 1.8V, 1A LDO Linear Regulator TO-263-5 | 2.93 234 = 
Performance, LDO Regulator TPS72518KTIT | 296-12695-2-ND __|1.8V, 1A LDO Linear Regulator T0-263-5 | ‘91.00/50 
TPS71828-28Y2CR og22S6oaiGND Fpetoreante: IDO Regia 1.38 1.10 TPS72525DCOR | 296-12696-1-ND | 2.5V, 1A LDO Linear Regulator SOT-223-6] 248 1.98 1.54 
: TPS72525DCOR — |296-12696-2-ND | 2.5V; 1A LDO Linear Regulator SOT-223-6]  3465.00/2,500 
TPS71828-28YZCR | 296-22986-2-ND SEH tanee DORE 2112.00/3,000 TPS72525KTIT 296-12697-1-ND | 2.5V, 1A LDO Linear Regulator T0-263-5 | 293 234 — 
: : TPS72525KTTT __|296-12697-2-ND _|2.5V, 1A LDO Linear Regulator T0-263-5 91.00/50 
TPS71828-30DRVR / 296-22482-1-ND ay | HOTHaIeeT DO Rela 1.38 1.10 TPS72615DCOR  |296-12958-1-ND | 1.5V, 1A Low Input Voltage, LDO S0T-223-6| 248 1.98 154 
f t Yat) : : Linear Regulator with Supervisor 
TPS71828-30DRVR | 296-22482-2-ND —_| 3V, Dual, 200mA Output, High 2112.00/3,000 TPS72615DCOR — |296-12958-2-ND —_| 1.5V, 1A Low Input Voltage, LDO soT-223-6|  3465.00/2,500 
Performance, LDO Regulator Linear Regulator with Supervisor 
TPS71913-28DRVR | 296-22483-1-ND | 2.8V, Dual, 200mA Output, High 1.38 1.10 TPS72615KTTT o96-13751-1-ND {1.5 1A Low Input Voltage LDO DDPAK-5 | 293 234 — 
Performance, LDO Regulator ling LS . . 
3 fk Linear Regulator with Supervisor 
TPS71913-28DRVR |296-22483-2-ND | 2.8V, Dual, 200mA Output, High 2112.00/3,000 tes72eiskrtt —_|296-19751-2-ND_|1.5V. 1A Low input Voltage, LD BopAKS 510080 
Performance, LDO Regulator 
a guiatol Linear Regulator with Supervisor 
TPS71918-12DRVR | 296-22010-1-ND Hey, Dial; 200m Output We 1.38 1.10 TPS72616DCOR — |296-13705-1-ND —_| 1.6V, 1A Low Input Voltage, LDO s0T-223-6| 248 1.98 1.54 
x guiator Linear Regulator with Supervisor 
TPS71918-12DRVR |296-22010-2-ND | 1.2V, Dual, 200mA Output, High 2112.00/3,000 
Prernenee IDOReaaE ee -00/3, TPS72616DCOR _|296-13705-2-ND | T.6V, 1A Low Input Voltage, LOO | SOT-223-6 | 3465.00/2,500 
e et et i i Linear Regulator with Supervisor 
TPS71926-1SDRVR / 296-21659-1-ND A Paroin ere [DOIREGatae 1.38 1.10 TPS72616KTTT 296-13752-1-ND | 1.6V, 1A Low Input Voltage, LDO DDPAK-5 | 293 234 — 
e Mi Lon " ‘ Linear Regulator with Supervisor 
TPS71926-1SDRVR | 296-21659-2-ND Ae iinerees IDDIRATIC ae 2112.00/3,000 TPS72616KTTT 296-13752-2-ND | 1.6V, 1A Low Input Voltage, LDO DDPAK-5 91.00/50 
2 4 Linear Regulator with Supervisor 
TPS71928-28DRVR | 296-21660-1-ND 2 BV Dual 20m Cutput, High 1.38 1.10 TPS72618DCOR — |296-12959-1-ND _| 1.8V, 1A Low Input Voltage, LDO $0T-223-6| 2.48 1.98 1.54 
x guiator Linear Regulator with Supervisor 
TPS71928-28DRVR | 296-21660-2-ND 2.6V, Dual, 200m Output, High 2112.00/3,000 TPS72618DCOR — |296-12959-2-ND —_| 1.8V, 1A Low Input Voltage, LDO soT-223-6|  3465.00/2,500 
1PS71933-28DRVR | 296-21661-1-NO | 2.8V, Dual, 200mA Output, High 138 140 Linear Regulator with Supervisor 
Paerehbe (DO Recuisios ; ; TPS72618KTIT | 296-13753-1-ND | T.8V, 1A Low Input Voltage, LDO DOPAKS | 293 234 — 
e if oh 2 " Linear Regulator with Supervisor 
1PS71933-28DRVR |) 296-21661-2-ND SpeRTTUnEaELCO RESON 2112.00/3,000 TPS72618KTTT 296-13753-2-ND | 1.8V, 1A Low Input Voltage, LDO DDPAK-5 91.00/50 
r y ei a ; Linear Regulator with Supervisor 
1PS71933-33DRVR | 296-21662-1-ND Sou Dual oo catput Hah 1.38 1.10 TPS72625DCOR  |296-12960-1-ND | 2.5V, 1A Low Input Voltage, LDO s0T-223-6| 248 1.98 154 
5 guiatol Linear Regulator with Supervisor 
TPS71933-33DRVR | 296-21662-2-ND ipetiotitlica: [DO Henuiatiee 2112.00/3,000 TPS72625DCOR — |296-12960-2-ND | 2.5V, 1A Low Input Voltage, LDO soT-223-6|  3465.00/2,500 
= 5 = 7 - Linear Regulator with Supervisor 
TPS71936-31SDRVR | 296-23956-1-ND oe pom Cutt LDO Linear 1.38 1.10 TPS72625KTTT 296-13754-1-ND | 2.5V, 1A Low Input Voltage, LDO DDPAK-5 | 293 234 — 
a et on : Linear Regulator with Supervisor 
TPS71936-315DRVR | 296-23956-2-ND Oe, oo LDO Linear 2112.00/3,000 TPS72625KT1T 296-13754-2-ND | 2.5V, 1A Low Input Voltage, LDO DDPAK-5 97.00/50 
ef ei Wai Linear Regulator with Supervisor 
TPS72013YZUT | 296-23574-1-ND | 1.3V, 350mA, RF LDO Linear 1.30 1.04 TPS73001DBVT |296-17576-1-ND | 1.22V to 5.5V LDO Regulator S0T-23-5] 78 59 44 
Reg. NEW! F TPS73001DBVT  |296-17576-2-ND _| 1.22V to 5.5V LDO Regulator SOT-23-5 80.50/250 
TPS72013YZUT oes ge Sook AeLDO Lnpar 182.00/250 TPS73018DBVT — |296-17577-1-ND | 1.8V LDO Regulator soT-23-5| 78 59 44 
eabees Lew TPS73018DBVT__|296-17577-2-ND _| 1.8V LDO Regulator SOT-23-5 80.50/250 
TPS72015YZUT =| 296-28575-1-ND “en Som EL ea 1.80 1.04 TPS73025DBVR|296-17578-1-ND |2.5VLDO Regulator S0T-235] 67 51 38 
_ NEW! TPS73025DBVR |296-17578-2-ND | 2.5V LDO Regulator SOT-23-5 654.00/3,000 
TPS7201SYZUT | 296-23575-2-ND | 7.SV, 350mA, RFLDO Linear 782007250 ; 
: A TPS73028DBVT  |296-18063-1-ND |2.8V, 200mA, Low Noise, High PSRR, | SOT-23-5| 74 56 42 
Reg. NEW! » 200MA, FQ , 
4 4s A LDO Linear Regulator 
TSR ae oo new ie Es TPS73028DBVT | 296-18063-2-ND | 2.8V, 200mA, Low Noise, High PSRR, | SOT-23-5 76.75/250 
z 16H i "i : LDO Linear Regulator 
SPAR edie oe New ten ouens TPS73028YZ0R —|296-21562-1-ND |2.8V, 200mA, Low Noise, High PSRR, | 5-DSBGA | 84 6348 
4 wi # ‘ : LDO Linear Regulator 
TSR ee SO New te nt TPS73028YZ0R __|296-21862-2-ND _ |2.8V, 200mA, Low Noise, High PSRR, | 5-DSBGA | 819.00/3,000 
u LOH "i . LDO Linear Regulator 
TPS72016YZUR eee ato 1-6V, 250mA, RFLDO Linear 1779.00/3,000 TPS73028YZ0T  |296-18734-1-ND | 2.8V, 200mA, Low Noise, High PSRR, | 5-DSBGA | 91 69 52 
Reg. NEW! LDO Linear Regulator 
TP -13004-1- ; ; 
SOT ee Soe em ee TPS73028YZ0T | 296-18734-2-ND | 2.8V, 200mA, Low Noise, High PSRR, | 5-DSBGA 94,25/250 
s pe LDO Linear Regulator 
WSN ieee police Tnetsee TPS73030DBVT — |296-17579-1-ND | 3V LDO Regulator soT-23-5 | 78 69 Ad 
TPS72115DBVT | 296-12518-1-ND__| 4.8V, 180mA LDO Regulat : : TPS73030DBVT__|296-17579-2-ND _|3V LDO Regulator SOT-23-5 80.50/250 
Teszoisspevt —_|206-12518-2-ND | 1:5V' 150mA LDO Regulator eee TPS73033DBVR _|296-17580-1-ND[3.3V LDO Regulator S0r-235 70 5340 
TPS721i8DBVt__|296-12819-1-ND__|1.6V' 150mA LDO Regulator fae ata TPS73033DBVR | 296-17580-2-ND _|3.3V LDO Regulator SOT-23-5 687.00/3,000 
+PS79116DBVT 1 296-12519-2-ND 11 6V. 150mA LOO Regulator 16025550 TPS73047DBVR | 296-20713-1-ND | 200mA LDO Regulator sor-23-5| 77 58 Ad 
TPS72118DBVT 296-12520-1-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator 1.35 1413 TPS73047DBVR 296-20713-2-ND 200mA LDO Regulator SOT-23-5 753.00/3,000 
TPS72118DBVT | 296-12520-2-ND_|1.8V. 150mA LDO Regulator 169.25/250 TPS73101DBVT__|296-15800-1-ND__| Adj., 150mA LDO Regulator S0T-23-5 | 144 1.20 96 
TPS72118MDBVREP |296-23481-1-ND | 1.8V, 150mA LDO Regulator NEW! 281 2.25 1. TPS73101DBVT 296-15800-2-ND | Adj., 150mA LDO Regulator SOT-23-5 180.00/250 
TPS72118MDBVREP |296-23481-2-ND __|1.8V, 150mA LDO Regulator NEW! 4725.00/3,000 TPS73101MDBVREP |296-21275-1-ND —_| Adj., 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | 248 1.98 1.54 
TPS72201DBVR 296-17874-1-ND ‘Adj. 50mA LDO Linear Regulator 723. 1.03 x TPS73101MDBVREP | 296-21275-2-ND Adj., 150mA LDO Regulator SOT-23-5 4158.00/3,000 
TPS72201DBVR 296-17874-2-ND Adj., 50mA LDO Linear Regulator 1599.00/3,000 TPS73115DBVT 296-15801-1-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | 1.44 1.20 96 
TPS72201DBVT — |296-15677-1-ND | Adj. 50mA LDO Linear Regulator 135 143 TPS73115DBVT _|296-15801-2-ND _| 1.5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 180.00/250 
TPS72201DBVT — |296-15677-2-ND | Adj.. 50mA LDO Linear Regulator 169.25/250 TPS73115MDBVREP |296-22484-1-ND  |1.5V, 150mA LDO Regulator SoT-23-5 | 248 198 154 
TPS72215DBVT__|296-12521-1-ND__|1.5V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 135 1.13 TPS73115MDBVREP |296-22484-2-ND | 1.5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | 4158.00/3,000 
TPS72215DBVT | 296-12521-2-ND |1.5V-50mA Low Vin, LDO Reg. 169.25/250 TPS73118DBVT — |296-15802-1-ND _| 1.8V 150mA LDO Regulator S0T-23-5 | 144 1.20 96 
TPS72216DBVT | 296-12522-1-ND _| 1.6V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 135 113 TPS73118DBVT | 296-15802-2-ND _| 1.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 180.00/250 
TPS72216DBVT — |296-12522-2-ND —_| 1.6V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 168.75/250 TPS73118MDBVREP |296-22485-1-ND | 1.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | 248 1.98 1.54 
TPS72218DBVT | 296-12523-1-ND —_| 1.8V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 135 113 TPS73118MDBVREP |296-22485-2-ND | 1.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | 4158.00/3,000 
TPS72218DBVT___|296-12523-2-ND _| 1.8V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 169.25/250 TPS73125DBVT _|296-15803-1-ND _|2.5V; 150mA LDO Regulator S0T-23-5 | 144 1.20 96 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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TL Digi-Key Price Each re Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS73T25DBVT _|296-15803-2-ND _|2.5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 780.00/250 TPS73625DBVT ___|296-15817-1-ND__|2.5V, 400mA LDO Regulator SOT-25-5 | 225 180 1.35 
TPS73125MDBVREP |296-22486-1-ND | 2.5V, 150mA LDO Regulator goT-23-5 | 248 1.98 1.54] [TPS73625DBVT  |296-15817-2-ND _|2.5V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 315.00/250 
TPS73125MDBVREP |296-22486-2-ND _|25V; 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | _4158.00/3,000 TPS73625DCOQR | 296-16912-1-ND | 2.5V 400mA LDO Regulator SOT-223-6] 225 1.80 1.35 
TPS73130DBVT — _|296-15804-1-ND SV, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | 144 1.20 96] |TPS73625DCQR | 296-16912-2-ND | 2.5V’ 400mA LDO Regulator SOT-223-6|  2880.00/2,500 
TPS73130DBVT  |296-15804-2-ND | 3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 180.00/250 TPS73625MDBVREP |296-21280-1-ND —|2.5V, 400mA LDO Regulator S0T-23-5 | 466 373 290 
TPS73130MDBVREP |296-22487-1-ND | 3V, 150mA LDO Regulator S0T-23-5 | 248 1.98 1.54] |TPS73625MDBVREP |296-21280-2-ND _|2.5V’ 400mA LDO Regulator SOT-23-5 | __7824.00/3,000 
TPS73130MDBVREP |296-22487-2-ND | 3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | 4158.00/3,000 TPS73630DBVT  _|296-15818-1-ND |3V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 | 225 180 135 
TPS73131DBVR _|296-20788-1-ND__|3.1V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | 1.29 1.08 _.86| |TPS73630DBVT — |296-15818-2-ND | 3V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 315.00/250 
TPS73131DBVR | 296-20788-2-ND [3.1V. 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | 1677.00/3,000 TPS73630DCQR | 296-16913-1-ND | 3V, 400mA LDO Regulator SOT-223-6) 225 1.80 1.35 
TPS73132DBVT  |296-17422-1-ND _|3.2V; 150mA LDO Regulator S0T-23-5 | 144 1.20  .96| |TPS73630DCOQR — | 296-16913-2-ND | 3V, 400mA LDO Regulator SOT-223-6|  2880.00/2,500 
TPS73132DBVT — |296-17422-2-ND _|3.2V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 180.00/250 TPS73630MDBVREP |296-21281-1-ND __|3V, 400mA LDO Regulator S0T-23-5 | 466 3.73 2.90 
TPS73132MDBVREP |296-22488-1-ND | 3.2V; 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | 248 1.98 1.54) [TPS73630MDBVREP |296-21281-2-ND  |3V. 400mA LDO Regulator SOT-23-5 | 7824.00/3,000 
TPS73132MDBVREP |296-22488-2-ND _|3.2V; 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | _4158.00/3,000 TPS73632DBVT  |296-17424-1-ND _|3.2V, 400mA LDO Regulator S0T-23-5 | 225 180 1.35 
TPS73133DBVT | 296-15805-1-ND _[3.3V, 150mA LDO Regulator S0T-23-5 | 144 1.20 96] |TPS73632DBVT —|296-17424-2-ND _|3.2V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 315.00/250 
TPS73133DBVT — |296-15805-2-ND |3.3V; 150mA LDO Regulator SOT-23-5 180.00/250 TPS73632MDBVREP |296-21282-1-ND |3.2V' 400mA LDO Regulator S0T-23-5 | 466 373 2.90 
TPS73133MDBVREP |296-22489-1-ND |3.3V 150mA LDO Regulator S0T-23-5 | 248 1.98 1.54] |TPS73632MDBVREP |296-21282-2-ND _|3.2V; 400mA LDO Regulator SOT-23-5 | _7824.00/3,000 
TPS73133MDBVREP |296-22489-2-ND |3.3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | 4158.00/3,000 TPS73633DBVT _|296-15819-1-ND _|3.3V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 | 225 180 135 
TPS73150DBVT __|296-15806-1-ND _|5V, 150mA LDO Regulator S0T-23-5 | 1.44 1.20 _.96| |TPS73633DBVT — |296-15819-2-ND —|3.3V) 400mA LDO Regulator SOT-23-5 315.00/250 
TPS73150DBVT  |296-15806-2-ND  [5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 180.00/250 TPS73633DCOQR | 296-16914-1-ND _|3.3V, 400mA LDO Regulator SOT-223-6| 225 180 1.35 
TPS73150MDBVREP |296-22490-1-ND | 5V, 150mA LDO Regulator soT-23-5 | 248 1.98 1.54] |TPS73633DCQR — |296-16914-2-ND _|3.3V) 400mA LDO Regulator SOT-223-6]  2880.00/2,500 
TPS73150MDBVREP |296-22490-2-ND | 5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | 4158.00/3,000 TPS73633DRBR _|296-17884-1-ND__|3.3V, 400mA LDO Regulator 8-SON | 225 180 1.35 
TPS73201DBVT  |296-15807-1-ND | Adj., 250mA LDO Regulator goT-23-5 | 178 1.42 1.07) /TPS73633DRBR  |296-17884-2-ND  |3.3V, 400mA LDO Regulator 8-SON 3456.00/3,000 
TPS73201DBVT _|296-15807-2-ND__| Adj., 250mA LDO Regulator SOT-23-5 248.50/250 TPS73633EVM-066 |296-19001-ND | Evaluation Module for TPS73633-066 | — | 1020 — — 
TPS73201DCOR _|296-16861-1-ND | Adj.. 250mA LDO Regulator SOT-223-6] 1.78 142 1.07| |TPS73633MDBVREP |296-21283-1-ND | 3.3V, 400mA LDO Regulator sor-23-5 | 466 3.73 290 
TPS73201DCOQR — |296-16861-2-ND —_| Adj., 250mA LDO Regulator S0T-223-6]  2272.50/2,500 TPS73633MDBVREP |296-21283-2-ND | 3.3V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 | 7824.00/3,000 
TPS73201DRBT — |296-18079-1-ND | Adj., 250mA LDO Regulator 8SON | 1.78 142 1.07) |TPS73643DBVR _|296-17498-1-ND__|4.3V, 400mA LDO Regulator S0T-23-5 | 2.03 1.62 1.22 
TPS73201DRBT — |296-18079-2-ND | Adj., 250mA LDO Regulator 8-SON 248.50/250 TPS73643DBVR _|296-17498-2-ND | 4.3V. 400mA LDO Regulator SOT-23-5 | 3111.00/3,000 
TPS73201MDBVREP |296-21277-1-ND | Adj., 250mA LDO Regulator sor-23-5 | 3.56 2.85 2.22| |TPS73701DCQ 296-19481-5-ND | Adj., 1A LDO Regulator SOT-223-6] 163 130 98 
TPS73201MDBVREP |296-21277-2-ND | Adj.. 250mA LDO Regulator SOT-23-5 | 5973.00/3,000 TPS73701DRBR  |296-22065-1-ND | Adj., 1A LDO Regulator 8-SON | 150 120 90 
TPS732010DBVRQ1 |296-19676-1-ND | Adj., 250mA LDO Regulator SoT-23-5 | 190 152 1.14] |TPS73701DRBR — |296-22065-2-ND | Adj.. 1A LDO Regulator 8-SON 2304.00/3,000 
TPS732010DBVRQ1 |296-19676-2-ND | Adj., 250mA LDO Regulator SOT-23-5 | 2919.00/3,000 TPS73718DCOR __|296-22889-1-ND__| 1.8V, 1A LDO Regulator SOT-223-6| 150 120 90 
TPS73213DBVR | 296-20714-1-ND | 250mA LDO Regulator S0T-23-5 | 155 1.24  .93| |TPS73/18DCOR  |296-22889-2-ND _|1.8V. 1A LDO Regulator SOT-223-6]  1920.00/2,500 
TPS73213DBVR __|296-20714-2-ND _|250mA LDO Regulator SOT-23-5 | __2382.00/3,000 TPS737190DRBRQ1 |296-24156-1-ND | 1.9V 1A LDO Regulator NEW! 8SON | 1.75 140 1.05 
TPS73215DBVT | 296-15808-1-ND | 1.5V, 250mA LDO Regulator SOT-23-5 | 178 142 1.07] |TPS737190DRBRQ1 |296-24156-2-ND | 1.9V, 1A LDO Regulator NEW! 8-SON 2688.00/3,000 
TPS73215DBVT  |296-15808-2-ND | 1.5V; 250mA LDO Regulator SOT-23-5 248.50/250 TPS73725DCOR — |296-22680-1-ND | 2.5V’ 1A LDO Regulator soT-223-6] 150 1.20 90 
TPS73215DCOQR | 296-16862-1-ND —_| 1.5V, 250mA LDO Regulator SOT-223-6] 1.78 1.42 1.07| |TPS73725DCQR _|296-22680-2-ND _|2.5V, 1A LDO Regulator SOT-223-6| _ 1920.00/2,500 
TPS73215DCQR — |296-16862-2-ND _| 1.5V, 250mA LDO Regulator SOT-223-6|  2272.50/2,500 TPS73730DRBR _|296-24079-1-ND  |3V, 1A LDO Regulator NEW! BSON | 150 120 90 
TPS73215MDBVREP |296-22491-1-ND | 1.5V, 250mA LDO Regulator S0T-23-5 | 3.56 2.85 2.22| |TPS73730DRBR  |296-24079-2-ND | 3V, 1ALDO Regulator NEW! 8-SON 2304.00/3,000 
TPS73215MDBVREP |296-22491-2-ND | 1.5V. 250mA LDO Regulator SOT-23-5 | 5973.00/3,000 TPS73733DCQR © |296-22681-1-ND | 3.3V, 1A LDO Regulator SOT-223-6] 150 120 90 
TPS73216DBVT — |296-17423-1-ND —_| 1.6V, 250mA LDO Regulator S0T-23-5 | 1.78 1.42 1.07| |TPS73733DCOR | 296-22681-2-ND | 3.3V; 1A LDO Regulator SOT-223-6]  1920.00/2,500 
TPS73216DBVT — |296-17423-2-ND | 1.6V; 250mA LDO Regulator SOT-23-5 248.50/250 TPS737330DRBRQ1 |296-24157-1-ND _|3.3V, 1A LDO Regulator NEW! 8-SON | 1.75 140 1.05 
TPS73216MDBVREP |296-22492-1-ND | 1.6V, 250mA LDO Regulator S0T-23-5 | 356 2.85 222] [TPS737330DRBRO1 |296-24157-2-ND  |3.3V, 1A LDO Regulator NEW! 8-SON 2688.00/3,000 
TPS73216MDBVREP |296-22492-2-ND _| 1.6V, 250mA LDO Regulator S0T-23-5 | _5973.00/3,000 TPS74201KTWT  |296-21505-1-ND | Adj., 1.5A LDO with Prog. $S 7-DDPAK | 551 441 — 
TPS73218DBVT | 296-15809-1-ND | 1.8V. 250mA LDO Regulator SOT-23-5 | 1.78 142 1.07] |TPS74201KTWT — |296-21505-2-ND | Adj., 1.5A LDO with Prog. SS 7-DDPAK 171.50/50 
TPS73218DBVT — |296-15809-2-ND _| 1.8V, 250mA LDO Regulator SOT-23-5 248.50/250 TPS74201RGWR —|296-19890-1-ND —_| Adj., 1.5A LDO with Prog. SS 20-VOFN | 450 360 280 
TPS73218DCOR —_|296-16863-1-ND__| 1.8V, 250mA LDO Regulator SOT-223-6| 1.78 1.42 1.07| |TPS74201RGWR _|296-19890-2-ND__| Adj, 1.5 LDO with Prog. SS 20-VOFN | 7560.00/3,000 
TPS73218DCOR _|296-16863-2-ND | 1.8V. 250mA LDO Regulator SOT-223-6|  2272.50/2,500 TPS74201RGWT  [296-19891-1-ND | Adj.. 1.5A LDO with Prog. SS 20-VOFN | 495 3.96 3.08 
TPS73218MDBVREP |296-22493-1-ND _| 1.8V, 250mA LDO Regulator S0T-23-5 | 3.56 2.85 2.22| |TPS74201RGWT — |296-19891-2-ND —_| Adj., 1.5A LDO with Prog. SS 20-VOFN 731.50/250 
TPS73218MDBVREP |296-22493-2-ND | 1.8V. 250mA LDO Regulator SOT-23-5 | 5973.00/3,000 TPS74301KTWT — |296-21506-1-ND —_ | Adj., 1.54 LDO Regulator 7-DDPAK | 551 441 — 
TPS73219DBVR | 296-23380-1-ND _| 1.9V 250mA LDO Regulator SOT-23-5 | 1.63 1.30 98) |TPS74301KTWT — |296-21506-2-ND | Adj.. 1.5A LDO Regulator 7-DDPAK 171.50/50 
TPS73219DBVR | 296-23380-2-ND | 1.9V, 250mA LDO Regulator SOT-23-5 |  2496.00/3,000 TPS74301RGWT __|296-19892-1-ND___| Adj., 1.5A LDO Regulator 20-VOFN | 4.95 3.96 3.08 
TPS73225DBVT  |296-15810-1-ND | 2.5V, 250mA LDO Regulator SOT-23-5 | 1.78 1.42 1.07| |TPS74301RGWT  |296-19892-2-ND | Adj.. 1.5A LDO Regulator 20-VOEN 731.50/250 
TPS73225DBVT _|296-15810-2-ND _|2.5V; 250mA LDO Regulator SOT-23-5 248.50/250 TPS74401KTWT — |296-21507-1-ND | Adj., 3A LDO Regulator 7-DDPAK | 650 520 — 
TPS73225DCOR |296-16864-1-ND  |2.5V. 250mA LDO Regulator SOT-223-6] 1.78 142 1.07] |tPS744oikTwt — | 296-21507-2-ND _| Adj., 3A LDO Regulator 7-DDPAK 219.38/50 
TPS73225DCOR — |296-16864-2-ND | 2.5V, 250mA LDO Regulator SOT-223-6]  2272.50/2,500 TPS74401RGWT — |296-19893-1-ND | Adj., 3A LDO Regulator 20-VOFN | 6.10 488 4.12 
TPS73225MDBVREP |296-22494-1-ND | 2.5V, 250mA LDO Regulator S0T-23-5 | 3.56 2.85 2.22) |TPS74401RGWT _|296-19893-2-ND _| Adj.. 3A LDO Regulator 20-VOEN 991.25/250 
TPS73225MDBVREP |296-22494-2-ND | 2.5V; 250mA LDO Regulator S0T-23-5 | 5973.00/3,000 TPS74701DRCR | 296-22987-1-ND | Adj., 500mA LDO Regulator T0-SON | 225 180 140 
TPS73230DBVT __|296-15811-1-ND _|3V, 250mA LDO Regulator S0T-23-5 | 1.78 1.42 1.07) |TPS74701DRCR | 296-22987-2-ND —_ | Adj., 500mA LDO Regulator 10-SON 3780.00/3,000 
TPS73230DBVT _|296-15811-2-ND | 3V, 250mA LDO Regulator SOT-23-5 248.50/250 TPS74801DRCR —|296-21563-1-ND —_| Adj., 1.54 LDO Regulator 10-SON | 281 225 1.75 
TPS73230DCQR © |296-16865-1-ND | 3V, 250mA LDO Regulator SOT-223-6] 1.78 1.42 1.07| |TPS74801DRCR — |296-21563-2-ND _| Adj.. 1.5 LDO Regulator 10-SON 4725.00/3,000 
TPS73230DCOR — |296-16865-2-ND | 3V, 250mA LDO Regulator SOT-223-6]  2272.50/2,500 TPS74801RGWR _|296-21977-1-ND _| 1.5ALDO Regulator 20-VOFN | 281 2.25 1.75 
TPS73230MDBVREP |296-22495-1-ND | 3V, 250mA LDO Regulator S0T-23-5 | 3.56 2.85 222| [TPS74801RGWR  |296-21977-2-ND _|1.5ALDO Regulator 20-VOEN | 4725.00/3,000 
TPS73230MDBVREP |296-22495-2-ND __|3V. 250mA LDO Regulator S0T-23-5 | _5973.00/3,000 TPS74901KTWR —|296-21991-1-ND | 3A LDO Regulator 7-DDPAK | 5.06 4.05 3.15 
TPS73233DBVT | 296-15812-1-ND _[3.3V, 250mA LDO Regulator SOT-23-5 | 178 142 1.07] |TPS74901KTWR — |296-21991-2-ND | 3A LDO Regulator 7-DDPAK 1462.50/500 
TPS73233DBVT — |296-15812-2-ND _|3.3V, 250mA LDO Regulator SOT-23-5 248.50/250 TPS74901RGWR —|296-22498-1-ND | 3A LDO Regulator 20-VOFN | 450 360 2.80 
TPS73233DCQR | 296-16866-1-ND _|3.3V, 250mA LDO Regulator SOT-223-6] 1.78 1.42 1.07| |TPS74901RGWR  |296-22498-2-ND _|3A LDO Regulator 20-VOFN | 7560.00/3,000 
TPS73233DCOR — |296-16866-2-ND _|3.3V, 250mA LDO Regulator SOT-223-6]  2272.50/2,500 TPS751010PWP  |296-2673-5-ND | Adj., 1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP| 495 3.96 3.08 
TPS73233MDBVREP |296-22496-1-ND _|3.3V, 250mA LDO Regulator g0T-23-5 | 3.56 2.85 2.22| |TPS75103YFFR © |296-21284-1-ND _| Linear LED Driver 9-DSBGA | 163 1.30 98 
TPS73233MDBVREP |296-22496-2-ND  |3.3V. 250mA LDO Regulator SOT-23-5 | 5973.00/3,000 TPS75103YFFR | 296-21284-2-ND _| Linear LED Driver 9-DSBGA |  2496.00/3,000 
TPS73250DBVT  |296-15813-1-ND | 5V, 250mA LDO Regulator S0T-23-5 | 1.78 1.42 1.07) |TPS75105YFFR © |296-20790-1-ND _| Linear LED Driver 9-DSBGA | 163 1.30 98 
TPS73250DBVT  |296-15813-2-ND | 5V, 250mA LDO Regulator SOT-23-5 248.50/250 TPS75105YFFR _|296-20790-2-ND _| Linear LED Driver 9-DSBGA | _ 2496.00/3,000 
TPS73250DCQR — |296-16867-1-ND | 5V, 250mA LDO Regulator SOT-223-6] 1.78 1.42 1.07| [TPS75115QPWP  |296-2674-5-ND |1.5V, 15ALDO Regulator 20-HTSSOP| 4.95 3.96 3.08 
TPS73250DCQR _|296-16867-2-ND _|5V, 250mA LDO Regulator SOT-223-6| _2272.50/2,500 TPS751180PWP —|296-2675-5-ND —_| 1.8V; 1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP| 4.95 3.96 3.08 
TPS73250MDBVREP |296-22497-1-ND  |5V, 250mA LDO Regulator SOT-23-5 | 356 2.85 222) |TPS75125MPWPREP |296-22501-1-ND | 2.5V, 1.54 LDO Regulator 20-HTSSOP| 5.44 4.36 3.68 
TPS73250MDBVREP |296-22497-2-ND | 5V, 250mA LDO Regulator SOT-23-5 | 5973.00/3,000 TPS75125MPWPREP |296-22501-2-ND | 2.5V’ 1.54 LDO Regulator 20-HTSSOP| — 6800.00/2,000 
TPS73525DRBR  |296-23647-1-ND | 2.5V, 500mA, LDO Reg. NEW! 8-SON | 1.88 150 1.13) |TPS751250PWP  |296-2676-5-ND _|2.5V. 1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP| 4.95 3.96 3.08 
TPS73525DRBR | 296-23647-2-ND | 2.5V, 500mA\ LDO Reg. NEW! 8-SON 2880.00/3,000 TPS751330PWP _|296-2677-5-ND _[3.3V.1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP| 4.95 3.96 3.08 
TPS73433DRVR __|296-24174-1-ND _|3.3V; 250mA\ LDO Reg. NEW! 6-SON | 1.35 113 90 | |TPS75201MPWPREP |296-22502-1-ND | Adj., 2A LDO Regulator 2Q0-HTSSOP| 612 490 4.14 
TPS73433DRVR _|296-24174-2-ND _|3.3V, 250mA, LDO Reg. NEW! 6-SON 1755.00/3,000 TPS75201MPWPREP |296-22502-2-ND | Adj., 2A LDO Regulator 20-HTSSOP| — 7650.00/2,000 
TPS73601DBVR | 296-18255-1-ND | Adj., 400mA LDO Regulator NEW! | SOT-23-5| 2.03 1.62 1.22] |TPS752010PWP | 296-2678-5-ND _| Adj, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP| 4.50 3.60 2.80 
TPS73601DBVR — |296-18255-2-ND | Adj. 400mA LDO Regulator NEW! | SOT-23-5 |  3111.00/3,000 TPS752010PWPREP |296-22503-1-ND | Adj., 2A LDO Regulator 20-HTSSOP| 551 4.41 3.43 
TPS73601DBVT  |296-15814-1-ND —_| Adj., 400mA LDO Regulator S0T-23-5 | 2.25 1.80 1.95| [TPS752010PWPREP |296-22503-2-ND | Adj.. 2A LDO Regulator 20-HTSSOP|  6248.0072,000 
TPS73601DBVT _|296-15814-2-ND | Adj., 400mA LDO Regulator SOT-23-5 315.00/250 TPS752150PWP — |296-2679-5-ND —_| 1.5V, 2A DO Regulator 20-HTSSOP| 4.50 3.60 2.80 
TPS73601DCOR _|296-16909-1-ND | Adj.. 400mA LDO Regulator SOT-223-6] 225 1.80 1.35] |TPS752150PWPREP |296-18154-1-ND | 1.5V, 2A LDO Regulator 2Q0-HTSSOP| 551 4.41 3.43 
TPS73601DCQR — |296-16909-2-ND —_| Adj., 400mA LDO Regulator SOT-223-6]  2880.00/2,500 TPS75215QPWPREP |296-18154-2-ND | 1.5V; 2A LDO Regulator 20-HTSSOP| — 6248.00/2,000 
TPS73601DRBT — |296-17620-1-ND | Adj., 400mA LDO Regulator 8SON | 238 1.90 1.43] |TPS752180PWP — |296-2680-5-ND _|1.8V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP| 4.50 3.60 2.80 
TPS73601DRBT — |296-17620-2-ND | Adj., 400mA LDO Regulator 8-SON 332.50/250 TPS752180PWPREP |296-20791-1-ND  |1.8V. 2A LDO Regulator 20-HTSSOP| 5.51 4.41 3.43 
TPS73601MDBVREP |296-20789-1-ND | Adj., 400mA LDO Regulator s0T-23-5 | 3.65 292 2.27) |TPS75218QPWPREP |296-20791-2-ND | 1.8V; 2A LDO Regulator 20-HTSSOP| — 6248.00/2,000 
TPS73601MDBVREP |296-20789-2-ND | Adj.. 400mA LDO Regulator SOT-23-5 | 6123.00/3,000 TPS75218QPWPRQ1 |296-15279-1-ND | 1.8V| 2A LDO Regulator 20-HTSSOP| 4.73 3.78 2.94 
TPS73601MDCOREP |296-23483-1-ND | Adj. 400mA LDO Regulator NEW! |SOT-223-6| 4.05 3.24 2.52| |TPS75218QPWPRQ1 |296-15279-2-ND | 1.8V’ 2A LDO Regulator 20-HTSSOP| 5356.00/2,000 
TPS73601MDCOREP |296-23483-2-ND | Adj. 400mA LDO Regulator NEW! |SOT-223-6|  5670.00/2,500 TPS752250PWP __|296-2681-5-ND _|2.5V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP| 4.50 3.60 2.80 
TPS73615DBVT  |296-15815-1-ND | 1.5V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 | 2.25 1.80 1.95| |TPS752250PWPREP |296-22504-1-ND | 2.5V. 2A LDO Regulator 20-HTSSOP| 5.51 4.41 3.43 
TPS73615DBVT _|296-15815-2-ND | 1.5V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 315.00/250 TPS752250PWPREP |296-22504-2-ND | 2.5V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP| — 6248.00/2,000 
TPS73615DCOR |296-16910-1-ND |1.5V. 400mA LDO Regulator SOT-223-6] 225 1.80 1.35] |TPS752330PWP — |296-2682-5-ND | 3.3V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP| 4.50 3.60 2.80 
TPS73615DCOQR | 296-16910-2-ND | 1.5V; 400mA LDO Regulator SOT-223-6]  2880.00/2,500 TPS752330PWPREP |296-18155-1-ND  |3.3V| 2A LDO Regulator Q0-HTSSOP| 551 4.41 3.43 
TPS73615DRBT  |296-18640-1-ND —_| 1.5V, 400mA LDO Regulator 8-SON | 2.38 1.90 1.43) [TPS752330PWPREP |296-18155-2-ND _|3.3V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP| —_6248.00/2,000 
TPS73615DRBT — |296-18640-2-ND | 1.5V; 400mA LDO Regulator 8-SON 332.50/250 TPS752330PWPRGT |296-15280-1-ND _|3.3V. 2A LDO Regulator 20-HTSSOP| 4.73 3.78 294 
TPS73615MDBVREP |296-21278-1-ND__|1.5V; 400mA LDO Regulator S0T-23-5 | 4.66 3.73 _2.90| |TPS75233QPWPRQ1 |296-15280-2-ND |3.3V 2A LDO Regulator 20-HTSSOP|  5356.00/2,000 
TPS73615MDBVREP |296-21278-2-ND | 1.5V. 400mA LDO Regulator SOT-23-5 | 7824.00/3,000 TPS753010PWP — |296-2683-5-ND —_| Adj., 1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP| 5.29 4.23 3.29 
TPS73618DBVT  |296-15816-1-ND | 1.8V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 | 2.25 1.80 1.95] |TPS753010PWPREP |296-22505-1-ND | Adj.. 1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP| 520 416 3.24 
TPS73618DBVT  |296-15816-2-ND _| 1.8V; 400mA LDO Regulator SOT-23-5 315.00/250 TPS753010PWPREP |296-22505-2-ND | Adj.. 1.54 LDO Regulator 20-HTSSOP| __5890.00/2,000 
TPS73618DCQR — |296-16911-1-ND _| 1.8V, 400mA LDO Regulator SOT-223-6] 2.25 1.80 1.35| [TPS753010PWPROT |296-15281-1-ND  |Adj., 1.54 LDO Regulator 20-HTSSOP| 5.00 4.00 3.38 
TPS73618DCQR —_|296-16911-2-ND__| 1.8V, 400mA LDO Regulator SOT-223-6| _ 2880.00/2,500 TPS75301QPWPRQ1 |296-15281-2-ND | Adj.. 1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP| — 6250.00/2,000 
TPS7361S8MDBVREP |296-21279-1-ND | 1.8V. 400mA LDO Regulator SOT-23-5 | 466 373 290) |TPS75315QPWP — |296-2684-5-ND —_| 1.5V, 1.54 LDO Regulator Q0-HTSSOP| 5.29 4.23 3.29 
TPS73618MDBVREP |296-21279-2-ND | 1.8V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 | 7824.00/3,000 TPS75315QPWPREP |296-22506-1-ND —_| 1.5V, 1.54 LDO Regulator 20-HTSSOP| 520 416 3.24 
TPS73619DRBR  |296-23553-1-ND | 1.9V NMOS, 400mA LDO Reg. NEW!| 8-SON | 2.25 1.80 1.35] |TPS75315QPWPREP |296-22506-2-ND__| 1.5V. 1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP| _'5890.00/2,000 
TPS73619DRBR __|296-23553-2-ND _| 1.9V, NMOS, 400mA LDO Reg. NEW!| _8-SON 3456.00/3,000 TPS753180PWP __[296-2685-5-ND __|1.8V.1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP| 529 4.23 3.29 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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TPS75318QPWPREP | 296-22507-1-ND 1.8V, 1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP| 5.20 4.16 3.24) |TPS76130DBVT 296-2693-2-ND 3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 152.75/250 
TPS75318QPWPREP | 296-22507-2-ND 1.8V, 1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP 5890.00/2,000 TPS76132DBVR 296-11009-1-ND 3.2V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1.11 93 74 
TPS75318QPWPRQ1 | 296-15282-1-ND 1.8V, 1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP|} 5.00 4.00 3.38) |TPS76132DBVR 296-11009-2-ND 3.2V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1443.00/3,000 
TPS75318QPWPRQ1 | 296-15282-2-ND. 1.8V, 1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP 6250.00/2,000 TPS76132DBVT 296-2694-1-ND 3.2V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1.22 1.02 82 
TPS75325QPWP 296-2686-5-ND 2.5V, 1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP| 5.29 4.23 3.29) | TPS76132DBVT 296-2694-2-ND 3.2V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 152.75/250 
TPS75325QPWPREP | 296-22508-1-ND 2.5V, 1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP} 5.20 4.16 3.24) |TPS76133DBVR 296-11010-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1.11 93 74 
TPS75325QPWPREP | 296-22508-2-ND 2.5V, 1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP 5890.00/2,000 TPS76133DBVR 296-11010-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1443.00/3,000 
TPS75333QPWP 296-2687-5-ND 3.3V, 1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP| 4.28 342 2.66) |TPS76133DBVT 296-2695-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1.22 = 1.02 82 
TPS75333QPWPREP | 296-22509-1-ND. 3.3V, 1.54 LDO Regulator 20-HTSSOP| 5.20. 4.16 3.24) | TPS76133DBVT 296-2695-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 152.75/250 
TPS75333QPWPREP | 296-22509-2-ND 3.3V, 1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP 5890.00/2,000 TPS76138DBVR 296-11011-1-ND 3.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1.11 93 74 
TPS75333QPWPRQ1 | 296-15283-1-ND 3.3V, 1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP| 4.50 3.60 2.80) |TPS76138DBVR 296-11011-2-ND 3.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1443.00/3,000 
TPS75333QPWPRQ1 | 296-15283-2-ND 3.3V, 1.5A LDO Regulator 20-HTSSOP 5100.00/2,000 TPS76138DBVT 296-2696-1-ND 3.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1.22 1.02 82 
TPS75401QPWP 296-2688-5-ND Adjustable, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP| 4.28 3.42 2.66) |/TPS76138DBVT 296-2696-2-ND 3.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 152.75/250 
TPS75415QPWP. 296-2689-5-ND 1.5V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP| 4.28 3.42 2.66) |TPS76150DBVR 296-11012-1-ND 5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1.11 93 74 
TPS75418QPWP 296-2690-5-ND 1.8V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP| 4.28 3.42 2.66) |TPS76150DBVR 296-11012-2-ND 5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1443.00/3,000 
TPS75425QPWP 296-2691-5-ND 2.5V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP| 4.28 3.42 2.66) |TPS76150DBVT 296-2697-1-ND 5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1.22 = 1.02 82 
TPS75433QPWP 296-2692-5-ND 3.3V, 2A LDO Regulator 20-HTSSOP| 4.28 3.42 2.66) |TPS76150DBVT 296-2697-2-ND 5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 152.75/250 
TPS75501KC 296-10988-5-ND Adj., 5A LDO Regulator TO-220 6.00 4.80 4.05} |TPS76201DBVR 296-11013-1-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1.11 93 14 
TPS75501KTTT 296-15992-1-ND Adj., 5A LDO Regulator TO-263-5 6.00 4.80 —J| |TPS76201DBVR 296-11013-2-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1443.00/3,000 
TPS75501KTTT 296-15992-2-ND Adj., 5A LDO Regulator TO-263-5 202.50/50 TPS76301DBVR 296-11014-1-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 84 63 A8 
TPS75515KC 296-10990-5-ND 1.5V, 5A LDO Regulator TO-220 6.00 4.80 4.05} |TPS76301DBVR 296-11014-2-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 819.00/3,000 
TPS75515KTTT 296-15911-1-ND 1.5V, 5A LDO Regulator TO-263-5 6.00 4.80 —| | TPS76301DBVT 296-2698-1-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 92 70 52 
TPS75515KTTT 296-15911-2-ND 1.5V, 5A LDO Regulator TO-263-5 202.50/50 TPS76301DBVT 296-2698-2-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 95.75/250 
TPS75518KC 296-10992-5-ND 1.8V, 5A LDO Regulator TO-220 6.00 4.80 4.05| | TPS76301QDBVRQ1 | 296-18038-1-ND Adj., 150mA LDO Regulator SOT-23-5 98 74 56 
TPS75518KTTT. 296-15912-1-ND 1.8V, 5A LDO Regulator TO-263-5 6.00 4.80 —| |TPS76301QDBVRQ1 | 296-18038-2-ND Adj., 150mA LDO Regulator SOT-23-5 960.00/3,000 
TPS75518KTTT 296-15912-2-ND 1.8V, 5A LDO Regulator TO-263-5 202.50/50 TPS76316DBVR 296-11015-1-ND 1.6V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 84 63 A8 
TPS75525KC 296-10994-5-ND 2.5V, 5A LDO Regulator TO-220 6.00 4.80 4.05) |TPS76316DBVR 296-11015-2-ND 1.6V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 819.00/3,000 
TPS75525EVM 296-13591-ND Evaluation Module for TPS75525 _ 50.00 _ —j| |TPS76316DBVT 296-2699-1-ND 1.6V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 92 70 52 
TPS75525KTTT. 296-15913-1-ND 2.5V, 5A LDO Regulator TO-263-5 6.00 4.80 —| |TPS76316DBVT 296-2699-2-ND 1.6V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 95.75/250 
TPS75525KTTT. 296-15913-2-ND 2.5V, 5A LDO Regulator TO-263-5 202.50/50 TPS76318DBVT 296-2700-1-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 92 70 52 
TPS75533KC 296-10996-5-ND 3.3V, 5A LDO Regulator T0-220 7.50 6.00 5.07) |TPS76318DBVT 296-2700-2-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 95.75/250 
TPS75533KTTT 296-15914-1-ND 3.3V, 5A LDO Regulator TO-263-5 7.50 6.00 —| |TPS76318QDBVRQ1_| 296-23437-1-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 98 74 56 
TPS75533KTTT 296-15914-2-ND 3.3V, 5A LDO Regulator TO-263-5 253.15/50 TPS76318QDBVRQ1 | 296-23437-2-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 960.00/3,000 
TPS75601KC 296-11947-5-ND Adj., 5A LDO Regulator TO-220-5 6.00 4.80 4.05| | TPS76325DBVR 296-11017-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 84 63 AB 
TPS75601KTTT 296-15915-1-ND Adj., 5A LDO Regulator TO-263-5 6.00 4.80 —| | TPS76325DBVR 296-11017-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 819.00/3,000 
TPS75601KTTT 296-15915-2-ND Adj., 5A LDO Regulator TO-263-5 202.50/50 TPS76325DBVT 296-2701-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 92 70 52 
TPS75615KC 296-11949-5-ND 1.5V, 5A LDO Regulator TO-220-5 6.00 4.80 4.05] |TPS76325DBVT 296-2701-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 95.75/250 
TPS75615KTTT 296-15916-1-ND 1.5V, 5A LDO Regulator TO-263-5 6.00 4.80 —j| | TPS76327DBVR 296-11018-1-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 84 63 48 
TPS75615KTTT. 296-15916-2-ND 1.5V, 5A LDO Regulator TO-263-5 202.50/50 TPS76327DBVR 296-11018-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 819.00/3,000 
TPS75618KC 296-11951-5-ND 1.8V, 5A LDO Regulator TO-220-5 6.00 4.80 4.05] |TPS76327DBVT 296-2702-1-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 92 70 52 
TPS75618KTTT 296-15917-1-ND 1.8V, 5A LDO Regulator TO-263-5 6.00 4.80 —| | TPS76327DBVT 296-2702-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 95.75/250 
TPS75618KTTT 296-15917-2-ND 1.8V, 5A LDO Regulator TO-263-5 202.50/50 TPS76328DBVR 296-11019-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 84 63 A8 
TPS75625KC 296-11953-5-ND 2.5V, 5A LDO Regulator TO-220-5 6.00 4.80 4.05} |TPS76328DBVR 296-11019-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 819.00/3,000 
TPS75625KTTT 296-15918-1-ND 2.5V, 5A LDO Regulator TO-263-5 6.00 4.80 —| | TPS76328DBVT 296-2703-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 92 70 52 
TPS75625KTTT 296-15918-2-ND 2.5V, 5A LDO Regulator TO-263-5 202.50/50 TPS76328DBVT 296-2703-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 95.75/250 
TPS75633KC 296-11955-5-ND 3.3V, 5A LDO Regulator TO-220-5 6.00 4.80 4.05} |TPS76330DBVR 296-11020-1-ND 3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 84 63 A8 
TPS75633KTTT 296-15919-1-ND 3.3V, 5A LDO Regulator TO-263-5 6.00 4.80 —j| |TPS76330DBVR 296-11020-2-ND 3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 819.00/3,000. 
TPS75633KTTT 296-15919-2-ND 3.3V, 5A LDO Regulator TO-263-5 202.50/50 TPS76330DBVT 296-2704-1-ND 3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 92 10 52 
TPS75701KC. 296-10998-5-ND Adj., 3A LDO Regulator TO-220 6.80 5.44 4.59| | TPS76330DBVT 296-2704-2-ND 3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 95.75/250 
TPS75701KTTT. 296-15920-1-ND Adj., 3A LDO Regulator TO-263-5 6.80 5.44 —j|_ |TPS76333DBVR 296-11021-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 84 63 AB 
TPS75701KTTT 296-15920-2-ND Adj., 3A LDO Regulator TO-263-5 229.50/50 TPS76333DBVR 296-11021-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 819.00/3,000 
TPS75715KC 296-11000-5-ND 1.5V, 3A LDO Regulator TO-220 6.80 544 4.59) |TPS76333DBVT 296-2705-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 92 70 52 
TPS75715KTTT 296-15921-1-ND 1.5V, 3A LDO Regulator TO-263-5 6.80 5.44 —|_ |TPS76333DBVT 296-2705-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 95.75/250 
TPS75715KTTT. 296-15921-2-ND 1.5V, 3A LDO Regulator TO-263-5 229.50/50 TPS76333QDBVRG4Q1 | 296-23703-1-ND 3.3V, 150mA LDO Reg. NEW! SOT-23-5 98 74 56 
TPS75718KC 296-11002-5-ND 1.8V, 3A LDO Regulator TO-220 6.80 544 4.59] | TPS763330DBVRG4Q1 | 296-23703-2-ND 3.3V, 150mA LDO Reg. NEW! SOT-23-5 960.00/3,000 
TPS75718KTTT 296-15922-1-ND 1.8V, 3A LDO Regulator TO-263-5 6.80 5.44 —J| |TPS76333QDBVRQ1 |296-17749-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 98 74 56 
TPS75718KTTT 296-15922-2-ND 1.8V, 3A LDO Regulator TO-263-5 229.50/50 TPS76333QDBVRQ1_|296-17749-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 960.00/3,000 
TPS75725KC 296-11004-5-ND 2.5V, 3A LDO Regulator TO-220 6.80 544 4.59) |TPS76338DBVT 296-2706-1-ND 3.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 92 10 52 
TPS75725KTTT. 296-15923-1-ND 2.5V, 3A LDO Regulator TO-263-5 6.80 5.44 —|_ |TPS76338DBVT 296-2706-2-ND 3.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 95.75/250 
TPS75725KTTT 296-15923-2-ND 2.5V, 3A LDO Regulator TO-263-5 229.50/50 TPS76350DBVR 296-11023-1-ND 5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 84 63 A8 
TPS75733KC 296-11006-5-ND 3.3V, 3A LDO Regulator TO-220 6.80 544 4.59) | TPS76350DBVR 296-11023-2-ND 5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 819.00/3,000 
TPS75733KTTT 296-15924-1-ND 3.3V, 3A LDO Regulator TO-263-5 6.80 5.44 —j| | TPS76350DBVT 296-2707-1-ND 5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 92 70 52. 
TPS75733KTTT 296-15924-2-ND 3.3V, 3A LDO Regulator TO-263-5 229.50/50 TPS76350DBVT 296-2707-2-ND 5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 95.75/250 
TPS75801KC 296-11957-5-ND Adj., 3A LDO Regulator TO-220-5 540 4.32 3.65] | TPS76425DBVR 296-11024-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 98 74 55 
TPS75801KTTT 296-15925-1-ND Adj., 3A LDO Regulator TO-263-5 540 4.32 —j| | TPS76425DBVR 296-11024-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 951.60/3,000 
TPS75801KTTT 296-15925-2-ND Adj., 3A LDO Regulator TO-263-5 182.25/50 TPS76425DBVT 296-2708-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 80 67 54 
TPS75815KC 296-11959-5-ND 1.5V, 3A LDO Regulator TO-220-5 540 4.32 3.65) |TPS76425DBVT 296-2708-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 100.50/250 
TPS75815KTTT 296-15926-1-ND 1.5V, 3A LDO Regulator TO-263-5 540 4.32 —| |TPS76427DBVR 296-11025-1-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 98 74 55 
TPS75815KTTT. 296-15926-2-ND 1.5V, 3A LDO Regulator TO-263-5 182.25/50 TPS76427DBVR 296-11025-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 951.60/3,000 
TPS75818KC 296-11961-5-ND 1.8V, 3A LDO Regulator TO-220-5 540 4.32 3.65) |TPS76427DBVT 296-2709-1-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 80 67 54 
TPS75818KTTT 296-15927-1-ND 1.8V, 3A LDO Regulator TO-263-5 540 4.32 —| |TPS76427DBVT 296-2709-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 100.50/250 
TPS75818KTTT 296-15927-2-ND 1.8V, 3A LDO Regulator TO-263-5 182.25/50 TPS76428DBVR 296-11026-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 98 714 55 
TPS75825KC 296-11963-5-ND 2.5V, 3A LDO Regulator TO-220-5 540 4.32 3.65) |TPS76428DBVR 296-11026-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 951.60/3,000 
TPS75825KTTT. 296-15928-1-ND 2.5V, 3A LDO Regulator TO-263-5 540 4.32 —| |TPS76428DBVT 296-2710-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 80 67 54 
TPS75825KTTT. 296-15928-2-ND 2.5V, 3A LDO Regulator TO-263-5 182.25/50 TPS76428DBVT 296-2710-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 100.50/250 
TPS75833KC 296-11965-5-ND 3.3V, 3A LDO Regulator TO-220-5 540 4.32 3.65] | TPS76430DBVT 296-2711-1-ND 3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 80 67 54 
TPS75833KTTT 296-15929-1-ND 3.3V, 3A LDO Regulator TO-263-5 540 4.32 —j| | TPS76430DBVT 296-2711-2-ND 3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 100.50/250 
TPS75833KTTT 296-15929-2-ND 3.3V, 3A LDO Regulator TO-263-5 182.25/50 TPS76433DBVR 296-11028-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 98 74 55 
TPS75901KC 296-12369-5-ND Adj., 7.5A LDO Regulator TO-220-5 640 5.12 4.32] | TPS76433DBVR 296-11028-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 951.60/3,000 
TPS75901KTTT 296-15930-1-ND Adj., 7.5A LDO Regulator TO-263-5 640 5.12 —| |TPS76433DBVT 296-2712-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 80 67 54 
TPS75901KTTT 296-15930-2-ND Adj., 7.5A LDO Regulator TO-263-5 216.00/50 TPS76433DBVT 296-2712-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 100.50/250 
TPS75915KC 296-12371-5-ND 1.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator TO-220-5 640 5.12 4.32) |TPS76501D 296-2713-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator 8-SOIC 1.75 140 1.05 
TPS75915KTTT 296-15931-1-ND 1.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator TO-263-5 640 5.12 —j| |TPS76501QDRQ1 296-23484-1-ND Adj., 150mA LDO Regulator NEW! 8-SOIC 188 1.50 1.13 
TPS75915KTTT. 296-15931-2-ND 1.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator TO-263-5 216.00/50 TPS76501QDRQ1 296-23484-2-ND Adj., 150mA LDO Regulator NEW! 8-SOIC 2400.00/2,500 
TPS75918KC 296-12373-5-ND 1.8V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator TO-220-5 640 5.12 4.32] |TPS76515D 296-2714-5-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator 8-SOIC 1.75 140 1.05 
TPS75918KTTT 296-15932-1-ND 1.8V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator TO-263-5 640 5.12 —j| |TPS76518D 296-2715-5-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator 8-SOIC 1.75 140 1.05 
TPS75918KTTT 296-15932-2-ND 1.8V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator TO-263-5 216.00/50 TPS76525D 296-2716-5-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator 8-SOIC 1.63 1.30 98 
TPS75925KC 296-12375-5-ND 2.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator TO-220-5 640 5.12 4.32) |TPS76527D 296-2717-5-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator 8-SOIC 1.75 140 1.05 
TPS75925KTTT. 296-15933-1-ND 2.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator TO-263-5 640 5.12 —| |TPS76528D 296-2718-5-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator 8-SOIC 1.63 1.30 98 
TPS75925KTTT 296-15933-2-ND 2.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator TO-263-5 216.00/50 TPS76530D 296-2719-5-ND 3V, 150mA LDO Regulator 8-SOIC 1.75 140 1.05 
TPS75933KC 296-12377-5-ND 3.3V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator TO-220-5 640 5.12 4.32) |TPS76533D 296-2720-5-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator 8-SOIC 1.38 1.10 83 
TPS75933KTTT 296-15934-1-ND 3.3V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator TO-263-5 640 5.12 —j| |TPS76550D 296-2721-5-ND 5V, 150mA LDO Regulator 8-SOIC 1.75 140 1.05 
TPS75933KTTT 296-15934-2-ND 3.3V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator TO-263-5 216.00/50 TPS76601D 296-2722-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulator 8-SOIC 1.32 0 1.10 88 
TPS76XXXEVM-125 | 296-11042-ND Eval. Module for TPS76XXX-125 =_ 50.00 _ —| |TPS76615D 296-2723-5-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator 8-SOIC 1.32 1.10 88 
TPS76030DBVR 296-1363-1-ND 3V LP 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1.08 90 .72| | TPS76615DR 296-2723-1-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator 8-SOIC 1.20 1.00 80 
TPS76030DBVR 296-1363-2-ND 3V LP 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS76615DR 296-2723-2-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator 8-SOIC 1300.00/2,500 
TPS76032DBVR 296-8072-1-ND 3.2V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1.08 90 .72| |TPS76618D 296-2724-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator 8-SOIC 1.32 1.10 88 
TPS76032DBVR 296-8072-2-ND 3.2V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS76625D 296-2725-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 8-SOIC 1.32 0 1.10 88 
TPS76033DBVR 296-8073-1-ND 3.3V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1.08 90 .72| | TPS76627D 296-2726-5-ND 2.7V, 250mA LDO Regulator 8-SOIC 1.20 1.00 80 
TPS76033DBVR 296-8073-2-ND 3.3V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS76628D 296-2727-5-ND 2.8V, 250mA LDO Regulator 8-SOIC 1.32 1.10 88 
TPS76038DBVR 296-8074-1-ND 3.8V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1.08 90 .72| | TPS76630D 296-2728-5-ND 3V, 250mA LDO Regulator 8-SOIC 1.32 1.10 88 
TPS76038DBVR 296-8074-2-ND 3.8V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS76633D 296-2729-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator 8-SOIC 1.32 1.10 88 
TPS76050DBVR 296-8075-1-ND 5V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1.08 90 .72| | TPS76650D 296-2730-5-ND 5V, 250mA LDO Regulator 8-SOIC 1.32 0 1.10 88 
TPS76050DBVR 296-8075-2-ND 5V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS76701QD 296-2731-5-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator 8-SOIC 2.70 216 1.68 
TPS76130DBVR 296-11008-1-ND 38V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 111 93 74| | TPS76701QPWP 296-8076-5-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator 20-HTSSOP} 2.70 216 1.68 
TPS76130DBVR 296-11008-2-ND 3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1443.00/3,000 TPS76701QPWPR ‘| 296-8076-1-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator 20-HTSSOP} 2.48 1.98 1.54 
TPS76130DBVT 296-2693-1-ND 3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1.22 1.02 .82| |TPS76701QPWPR | 296-8076-2-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator 20-HTSSOP 2806.00/2,000 
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TPS76701QPWPREP | 296-18156-1-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator 20-HTSSOP| 3.38 2.70 2.10) |TPS76925DBVT 296-2756-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 100.50/250 
TPS76701QPWPREP | 296-18156-2-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator 20-HTSSOP 3826.00/2,000 TPS76927DBVR 296-11036-1-ND 2.7V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 98 74 55 
TPS76701QPWPRQ1 | 296-16967-1-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator 20-HTSSOP|} 2.93 2.34 1.82) |TPS76927DBVR 296-11036-2-ND 2.7V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 951.60/3,000 
TPS76701QPWPRQ1 | 296-16967-2-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator 20-HTSSOP 3316.00/2,000 TPS76927DBVT 296-2757-1-ND 2.7V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 80 67 54 
TPS767150D 296-2732-5-ND 1.5V, 1A LDO Regulator 8-SOIC 2.70 2.16 1.68} |TPS76927DBVT 296-2757-2-ND 2.7V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 100.50/250 
TPS76715QPWP 296-8077-5-ND 1.5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.48 1.98 1.54) |TPS76928DBVR 296-11037-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 98 74 55 
TPS76715QPWPREP | 296-22510-1-ND 1.5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 3.38 2.70 2.10) |TPS76928DBVR 296-11037-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 951.60/3,000 
TPS76715QPWPREP | 296-22510-2-ND 1.5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP 3826.00/2,000 TPS76928DBVT 296-2758-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 80 67 54 
TPS76718QD 296-2733-5-ND 1.8V, 1A LDO Regulator 8-SOIC 2.70 2.16 1.68} |TPS76928DBVT 296-2758-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 100.50/250 
TPS76718QPWP. 296-8078-5-ND 1.8V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.70 2.16 1.68) |TPS76930DBVR 296-11038-2-ND 3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 951.60/3,000 
TPS76718QPWPREP | 296-22511-1-ND 1.8V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 3.38 2.70 2.10) |TPS76930DBVT 296-2759-1-ND 3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 80 67 54 
TPS76718QPWPREP | 296-2251 1-2-ND 1.8V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP 3826.00/2,000 TPS76930DBVT 296-2759-2-ND 3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 100.50/250 
TPS76718QPWPRQ1 | 296-15284-1-ND 1.8V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP|} 2.93 2.34 1.82] |TPS76930QDBVRQ1 | 296-15293-1-ND 3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 86 72 oF 
TPS76718QPWPRQ1 | 296-15284-2-ND 1.8V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP 3316.00/2,000 TPS76930QDBVRQ1 | 296-15293-2-ND 3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1113.00/3,000 
TPS767250D 296-2734-5-ND 2.5V, 1A LDO Regulator 8-SOIC 2.70 2.16 1.68} |TPS76933DBVR 296-11039-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 752.70/3,000 
TPS76725QPWP 296-8079-5-ND 2.5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.70 2.16 1.68) |TPS76933DBVT 296-2760-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1.25 94 aA 
TPS76725QPWPREP | 296-18157-1-ND 2.5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP} 3.38 2.70 2.10) |TPS76933DBVT 296-2760-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 88.50/250 
TPS76725QPWPREP | 296-18157-2-ND 2.5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP 3826.00/2,000 TPS76933EVM-127__| 296-11040-ND Evaluation Module for TPS76933 = 50.00 _ _ 
TPS76727QD 296-2735-5-ND 2.7V, 1A LDO Regulator 8-SOIC 248 1.98 1.54) /TPS76933QDBVRQT |296-15294-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 90 68 51 
TPS76727QPWP. 296-8080-5-ND 2.7V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.48 1.98 1.54) | TPS76933QDBVRQ1 | 296-15294-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 882.00/3,000 
TPS767280D 296-2736-5-ND 2.8V, 1A LDO Regulator 8-SOIC 2.48 1.98 1.54] |TPS76950DBVR 296-11041-1-ND 5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 98 74 55 
TPS76728QPWP 296-8081-5-ND 2.8V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.48 1.98 1.54) |TPS76950DBVR 296-11041-2-ND 5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 951.00/3,000 
TPS76730QD 296-2737-5-ND 38V, 1A LDO Regulator 8-SOIC 2.48 1.98 1.54] |TPS76950DBVT 296-2761-1-ND 5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 80 67 54 
TPS76730QPWP 296-8082-5-ND 3V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP} 2.70 2.16 1.68) /TPS76950DBVT 296-2761-2-ND 5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 100.50/250 
TPS767330D 296-2738-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 8-SOIC 2.70 2.16 1.68/ |TPS76950QDBVRQ1 | 296-15295-1-ND 5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 86 72 7 
TPS76733QPWP 296-8083-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.70 2.16 1.68] |TPS76950QDBVRQ1 | 296-15295-2-ND 5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1113.00/3,000 
TPS76733QPWPREP | 296-18158-1-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 3.38 2.70 2.10) |TPS77001DBVR 296-11043-1-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 88 74 59 
TPS76733QPWPREP | 296-18158-2-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP 3826.00/2,000 TPS77001DBVR 296-11043-2-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1146.60/3,000 
TPS76733QPWPRQ1 | 296-15285-1-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP|} 2.93 2.34 1.82] |TPS77001DBVT 296-2762-1-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 97 81 65 
TPS76733QPWPRQ1 | 296-15285-2-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP 3316.00/2,000 TPS77001DBVT 296-2762-2-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 121.25/250 
TPS767500D 296-2739-5-ND 5V, 1A LDO Regulator 8-SOIC 2.70 2.16 1.68} |TPS77012DBVR 296-11044-1-ND 1.2V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 88 74 59 
TPS76750QPWP 296-8084-5-ND 5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP|} 2.70 2.16 1.68) |TPS77012DBVR 296-11044-2-ND 1.2V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1146.60/3,000 
TPS76750QPWPREP | 296-22512-1-ND 5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP} 3.38 2.70 2.10) |TPS77012DBVT 296-2763-1-ND 1.2V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 97 81 65 
TPS76750QPWPREP | 296-2251 2-2-ND 5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP 3826.00/2,000 TPS77012DBVT 296-2763-2-ND 1.2V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 121.25/250 
TPS767500PWPRQ1 | 296-15286-1-ND 5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.93 2.34 1.82) +|TPS77015DBVR 296-11045-1-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 88 74 59 
TPS76750QPWPRQ1 | 296-15286-2-ND 5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP 3316.00/2,000 TPS77015DBVR 296-11045-2-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1146.60/3,000 
TPS76801MPWPREP | 296-24016-1-ND Adj., 1A LDO Regulator NEW! 20-HTSSOP|} 5.40 4.32 3.65) | TPS77015DBVT 296-2764-1-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 97 81 65 
TPS76801MPWPREP | 296-24016-2-ND Adj., 1A LDO Regulator NEW! 20-HTSSOP 6750.00/2,000 TPS77015DBVT 296-2764-2-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 121.25/250 
TPS76801QD 296-2743-5-ND Adj., 1A LDO Regulator 8-SOIC 2.48 1.98 1.49} |TPS77018DBVR 296-11046-1-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 88 14 59 
TPS76801QPWP 296-8085-5-ND. Adj., 1A LDO Regulator. 20-HTSSOP| 2.48 1.98 1.49) |TPS77018DBVR 296-11046-2-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1146.60/3,000 
TPS76801QPWPREP | 296-18159-1-ND Adj., 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.84 2.27 1.77) | TPS77018DBVT 296-2765-1-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 97 81 65 
TPS76801QPWPREP | 296-18159-2-ND. Adj., 1A LDO Regulator 20-HTSSOP 3214.00/2,000 TPS77018DBVT 296-2765-2-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 121.25/250 
TPS76801QPWPRQ1 | 296-15287-1-ND Adj., 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.36 1.89 1.47) |TPS77025DBVR 296-11047-1-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 87 73 58 
TPS76801QPWPRQ1 | 296-15287-2-ND Adj., 1A LDO Regulator 20-HTSSOP 2678.00/2,000 TPS77025DBVR 296-11047-2-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1131.00/3,000 
TPS76815QD 296-2744-5-ND 1.5V, 1A LDO Regulator 8-SOIC 248 1.98 1.49] |TPS77025DBVT 296-2766-1-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 93 78 62 
TPS76815QPWP 296-8086-5-ND 1.5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.48 1.98 1.49] |/TPS77025DBVT 296-2766-2-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 120.00/250 
TPS76815QPWPREP | 296-22516-1-ND 1.5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.84 2.27 1.77) |TPS77027DBVR 296-11048-1-ND 2.7V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 88 74 59 
TPS76815QPWPREP | 296-22516-2-ND 1.5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP 3214.00/2,000 TPS77027DBVR 296-11048-2-ND 2.7V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1146.60/3,000 
TPS76818QD 296-2745-5-ND 1.8V, 1A LDO Regulator 8-SOIC 2.48 1.98 1.49] |TPS77027DBVT 296-2767-1-ND 2.7V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 97 81 65 
TPS76818QPWP. 296-8087-5-ND 1.8V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.48 1.98 1.49) | TPS77027DBVT 296-2767-2-ND 2.7V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 121.25/250 
TPS76818QPWPREP | 296-18160-1-ND 1.8V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.84 2.27 1.77) |TPS77028DBVR 296-11049-1-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 88 74 59 
TPS76818QPWPREP | 296-18160-2-ND 1.8V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP 3214.00/2,000 TPS77028DBVR 296-11049-2-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1146.60/3,000 
TPS76818QPWPRQ1 | 296-15288-1-ND 1.8V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP} 2.36 1.89 1.47) |TPS77028DBVT 296-2768-1-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 97 81 65 
TPS76818QPWPRQ1 | 296-15288-2-ND 1.8V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP 2678.00/2,000 TPS77028DBVT 296-2768-2-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 121.25/250 
TPS76825QD 296-2746-5-ND 2.5V, 1A LDO Regulator 8-SOIC 2.25 1.80 1.35} | TPS77030DBVR 296-11050-1-ND 3V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 88 74 59 
TPS76825QPWP 296-8088-5-ND 2.5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.48 1.98 1.49) |TPS77030DBVR 296-11050-2-ND 3V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1146.60/3,000 
TPS76825QPWPREP | 296-18161-1-ND. 2.5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.84 2.27 1.77) |TPS77030DBVT 296-2769-1-ND 3V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 97 81 65 
TPS76825QPWPREP | 296-18161-2-ND 2.5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP 3214.00/2,000 TPS77030DBVT 296-2769-2-ND 3V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 121.25/250 
TPS768270D 296-2747-5-ND 2.7V, 1A LDO Regulator 8-SOIC 2.25 1.80 1.35} |TPS77033DBVT 296-2770-1-ND 3.3V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 97 81 65 
TPS76827QPWP 296-8089-5-ND. 2.7V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.25 1.80 1.35) | TPS77033DBVT 296-2770-2-ND 3.3V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 121.25/250 
TPS76828QD 296-2748-5-ND 2.8V, 1A LDO Regulator 8-SOIC 2.25 1.80 1.35] |TPS77050DBVR 296-11052-1-ND 5V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 88 74 59 
TPS76828QPWP 296-8090-5-ND 2.8V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.25 1.80 1.35) |TPS77050DBVR 296-11052-2-ND 5V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1146.60/3,000 
TPS768300D 296-2749-5-ND 3V, 1A LDO Regulator 8-SOIC 2.25 1.80 1.35} |TPS77050DBVT 296-2771-1-ND 5V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 97 81 65 
TPS76830QPWP 296-8091-5-ND 3V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP} 2.25 1.80 1.35) /TPS77050DBVT 296-2771-2-ND 5V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 121.25/250 
TPS76833QD 296-2750-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 8-SOIC 248 1.98 1.49] |TPS77101DGK 296-8094-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator 8-MSOP 1.63 1.30 98 
TPS76833QPWP 296-8092-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.48 1.98 1.49) |TPS77101QDGKRQ1 | 296-22517-1-ND Adj., 150mA LDO Regulator 8-MSOP 1.75 140 1.05 
TPS76833QPWPREP | 296-21901-1-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP} 2.84 2.27 1.77) |TPS77101QDGKRQ1 | 296-22517-2-ND Adj., 150mA LDO Regulator 8-MSOP 2240.00/2,500 
TPS76833QPWPREP | 296-21901-2-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP 3214.00/2,000 TPS77115DGK 296-8095-5-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator 8-MSOP 213 1.70 1.28 
TPS76833QPWPRQ1 | 296-15289-1-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP} 2.36 1.89 1.47) |TPS77118DGK 296-8096-5-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator 8-MSOP 2.13 1.70 1.28 
TPS76833QPWPRQ1 | 296-15289-2-ND. 3.3V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP 2678.00/2,000 TPS77127DGK 296-8097-5-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator 8-MSOP 1.63 1.30 98 
TPS76850MPWPREP | 296-24017-1-ND 5V, 1A LDO Regulator NEW! 20-HTSSOP| 5.40 4.32 3.65) |TPS77128DGK 296-8098-5-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator 8-MSOP 213 1.70 1.28 
TPS76850MPWPREP | 296-24017-2-ND 5V, 1A LDO Regulator NEW! 20-HTSSOP 6750.00/2,000 TPS77133DGK 296-8099-5-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator 8-MSOP 1.63 1.30 98 
TPS768500D 296-2751-5-ND 5V, 1A LDO Regulator 8-SOIC 248 1.98 1.49) |TPS77150DGK 296-8100-5-ND 5V, 150mA LDO Regulator 8-MSOP 2131.70 1.28 
TPS76850QPWP 296-8093-5-ND 5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP} 2.48 1.98 1.49) |TPS77201DGK 296-8101-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator 8-MSOP 2.00 1.60 1.20 
TPS76850QPWPREP | 296-18162-1-ND 5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.84 2.27_(:1.77| | TPS77215DGK 296-8102-5-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator 8-MSOP 188 150 1.13 
TPS76850QPWPREP | 296-18162-2-ND 5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP 3214.00/2,000 TPS77218DGK 296-8103-5-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator 8-MSOP 188 150 1.13 
TPS76850Q0PWPRQ1 | 296-15290-1-ND 5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.36 1.89 1.47) |TPS77227DGK 296-8104-5-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator 8-MSOP 188 150 1.13 
TPS768500PWPRQ1 | 296-15290-2-ND 5V, 1A LDO Regulator 20-HTSSOP 2678.00/2,000 TPS77228DGK 296-8105-5-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator 8-MSOP 1.50 1.20 90 
TPS76901DBVR 296-11029-1-ND Adj., 100mA LDO Regulator SOT-23-5 98 74 .55| |TPS77233DGK 296-8106-5-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator 8-MSOP 1.88 1.50 1.13 
TPS76901DBVR 296-11029-2-ND Adj., 100mA LDO Regulator SOT-23-5 951.60/3,000 TPS77250DGK 296-8107-5-ND 5V, 150mA LDO Regulator 8-MSOP 2.00 1.60 1.20 
TPS76901DBVT 296-2752-1-ND Adj., 100mA LDO Regulator SOT-23-5 80 67 .54| | TPS77301DGK 296-8108-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulator 8-MSOP 188 150 1.13 
TPS76901DBVT 296-2752-2-ND Adj., 100mA LDO Regulator SOT-23-5 100.50/250 TPS77315DGK 296-8109-5-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator 8-MSOP 188 150 1.13 
TPS76901EVM-127 | 296-11030-ND Evaluation Module for TPS76901 _ 50.00 _ —J| {TPS77316DGK 296-13419-5-ND 250mA LDO Reg. with Reset Output 8-MSOP 1.88 1.50 1.13 
TPS76901QDBVRQ1 | 296-15291-1-ND Adj., 100mA LDO Regulator SOT-23-5 86 72 57| | TPS77318DGK 296-8110-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator 8-MSOP 1.88 1.50 1.13 
TPS76901QDBVRQ1 | 296-15291-2-ND Adj., 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1113.00/3,000 TPS77327DGK 296-8111-5-ND 2.7V, 250mA LDO Regulator 8-MSOP 1.75 140 1.05 
TPS76912DBVR 296-11031-1-ND 1.2V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 98 714 .55| | TPS77328DGK 296-8112-5-ND 2.8V, 250mA LDO Regulator 8-MSOP 1.75 140 1.05 
TPS76912DBVR 296-11031-2-ND 1.2V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 951.60/3,000 TPS77333DGK 296-8113-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator 8-MSOP 188 150 1.13 
TPS76912DBVT 296-2753-1-ND 1.2V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 80 67 54) | TPS77350DGK 296-8114-5-ND 5V, 250mA LDO Regulator 8-MSOP 1.88 1.50 1.13 
TPS76912DBVT 296-2753-2-ND 1.2V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 100.50/250 TPS77401DGK 296-8115-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulator 8-MSOP 188 1.50 1.13 
TPS76912QDBVRG4Q1 | 296-24033-1-ND Adj., 100mA LDO Regulator NEW! | SOT-23-5 86 72 57| | TPS77401MDGKREP | 296-22518-1-ND Adj., 250mA LDO Regulator 8-MSOP 4.03 3.23 2.51 
TPS76912QDBVRG4Q1 | 296-24033-2-ND Adj., 100mA LDO Regulator NEW! =| SOT-23-5 1113.00/3,000 TPS77401MDGKREP | 296-2251 8-2-ND Adj., 250mA LDO Regulator 8-MSOP 5637.50/2,500 
TPS76915DBVR 296-11032-1-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 98 74 55] | TPS77415DGK 296-8116-5-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator 8-MSOP 1.75 140 1.05 
TPS76915DBVR 296-11032-2-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 951.60/3,000 TPS77418DGK 296-8117-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator 8-MSOP 1.75 140 1.05 
TPS76915DBVT 296-2754-1-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 80 67 54| | TPS77427DGK 296-8118-5-ND 2.7V, 250mA LDO Regulator 8-MSOP 1.75 140 1.05 
TPS76915DBVT 296-2754-2-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 100.50/250 TPS77428DGK 296-8119-5-ND 2.8V, 250mA LDO Regulator 8-MSOP 1.75 140 1.05 
TPS76915QDBVRQ1 | 296-19677-1-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 86 12 57| | TPS77433DGK 296-8120-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator 8-MSOP 188 150 1.13 
TPS76915QDBVRQ1 | 296-19677-2-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1113.00/3,000 TPS77450DGK 296-8121-5-ND 5V, 250mA LDO Regulator 8-MSOP 188 150 1.13 
TPS76918DBVR 296-11033-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 98 74 55] (TPS77501D 296-2772-5-ND Adj., 500mA LDO Regulator 8-SOIC 2.25 1.80 1.40 
TPS76918DBVR 296-11033-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 951.60/3,000 TPS77501MPWPREP | 296-18163-1-ND Adj., 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| 5.45 436 3.39 
TPS76918DBVT 296-2755-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 80 67 .54| | TPS77501MPWPREP | 296-18163-2-ND Adj., 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP 6172.00/2,000 
TPS76918DBVT 296-2755-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 100.50/250 TPS77501PWP. 296-8122-5-ND Adj., 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP} 2.25 1.80 1.40 
TPS76918EVM-127 | 296-11034-ND Evaluation Module for TPS76918 _ 50.00 = —J| |TPS77501QPWPRQ1 | 296-15296-1-ND Adj., 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP} 2.48 1.98 1.54 
TPS76918QDBVRQ1 | 296-15292-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 86 72 .57| | TPS77501QPWPRQ1 | 296-15296-2-ND Adj., 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP 2806.00/2,000 
TPS76918QDBVRQ1 | 296-15292-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1113.00/3,000 TPS77515D 296-2773-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator 8-SOIC 2.25 1.80 1.40 
TPS76925DBVR 296-11035-1-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 98 74 .55| | TPS77515MPWPREP | 296-22519-1-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP} 545 436 3.39 
TPS76925DBVR 296-11035-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 951.60/3,000 TPS77515MPWPREP | 296-22519-2-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP 6172.00/2,000 
TPS76925DBVT 296-2756-1-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 80 67 54) [TPS77515PWP 296-8123-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.25 1.80 1.40 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS77516D 296-13420-5-ND _| 1.6V, 500mA LDO Regulator BS0lc | 225 1.80 1.40) |TPS78618DCOR  |296-13756-2-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, | SOT-223-6|  4252.50/2,500 
TPS77516PWP 296-12401-5-ND | 1.6V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.25 1.80 1.40 Fast RF 1.54 LDO Regulator 
TPS77518D 296-2774-5-ND —_| 1.8V, 500mA LDO Regulator 8-SOIC | 225 1.80 1.40] | TPS78618KTTT 296-14422-1-ND |1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, | DDPAK-5 | 360 288 — 
TPS77518MPWPREP | 296-18164-1-ND | 1.8V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| 5.45 4.36 3.39 Fast RF 1.5A LDO Regulator 
TPS77518MPWPREP | 296-18164-2-ND | 1.8V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| — 6172.00/2,000 TPS78618KTTT 296-14422-2-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, | DDPAK-5 112.00/50 
TPS77518PWP 296-8124-5-ND__| 1.8V, 500mA LDO Regulator Q0-HTSSOP| 2.25 1.80 1.40 Fast RF 1.5A LDO Regulator 
TPS77518OPWPRQT |296-15297-1-ND __|1.8V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.48 1.98 1.54] |TPS78625DCOR —| 296-13757-1-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, | SOT-223-6| 3.04 243 1.89 
TPS77518QPWPRQ1 | 296-15297-2-ND | 1.8V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| — 2806.00/2,000 Fast RF 1.5 LDO Regulator 
TPS77525D 296-2775-5-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulator 8-SOIc | 2.25 1.80 1.40| |TPS78625DCOR  |296-13757-2-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, | SO1-223-6|  4252.50/2,500 
TPS77525MPWPREP | 296-18165-1-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| 5.45 4.36 3.39 Fast RF 1.5A LDO Regulator 
TPS77525MPWPREP |296-18165-2-ND _|2.5V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| _6172.00/2,000 TPS78625KTIT 296-14423-1-ND  |2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, | DDPAK-5 | 360 288 — 
TPS77525PWP 296-8125-5-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.25 1.80 140 Fast RF 1.54 LDO Regulator 
TPS77533D 296-2776-5-ND —_|3.3V, 500mA LDO Regulator solic | 225 1.80 1.40| |TPS78625KTTT 296-14423-2-ND |2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, | DDPAK-5 112.00/50 
TPS77533MPWPREP | 296-18166-1-ND | 3.3V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| 5.45 4.36 3.39 Fast RF 1.54 LDO Regulator 
TPS77533MPWPREP | 296-18166-2-ND | 3.3V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP 6172.00/2,000 TPS78628DCQR 296-13758-1-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6| 3.04 243 1.89 
TPS77533PWP 296-8126-5-ND___|3.3V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.25 1.80 1.40 Fast RF 1.5A LDO Regulator 
TPS7/5330PWPRQ1 | 296-15298-1-ND | 3.3V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.48 1.98 1.54) | TPS78628DCQR 296-13758-2-ND —_| 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6 4252.50/2,500 
TPS775330PWPRQ1 | 296-15298-2-ND | 3.3V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| — 2806.00/2,000 Fast RF 1.5A LDO Regulator 
TPS77601D 296-2777-5-ND Adj., 500mA LDO Regulator 8-SOIC 2.00 1.60 1.20] |TPS78628KTTT 296-14424-1-ND 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, DDPAK-5 3.60 2.88 — 
TPS77601PWP 296-8127-5-ND —_| Adj., 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.00 1.60 1.20 Fast RF 1.5A LDO Regulator 
TPS77601QPWPREP | 296-18167-1-ND__| Adj., 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.38 1.90 _1.43| | TPS78628KTTT 296-14424-2-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, DDPAK-5 112.00/50 
TPS77601QPWPREP | 296-18167-2-ND | Adj., 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| _ 2470.00/2,000 Fast RF 1.5A LDO Regulator 
TPS77601QPWPRG4Q1 | 296-23880-1-ND | Adj., 500mALDO Regulator MEW! |20-HTSSOP| 2.13 1.70 1.28] |1TPS78630DCQR 296-13759-1-ND —_| 3V,, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast | SOT-223-6| 3.04 2.43 1.89 
TPS77601QPWPRG4Q1 | 296-23880-2-ND | Adj., 500mA LDO Regulator NEW! |20-HTSSOP| — 2210.00/2,000 RF 1.5A LDO Regulator 
TPS776010PWPRQ1 | 296-15299-1-ND Adj., 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.13 1.70 1.28] |1PS78630DCQR 296-13759-2-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast | SOT-223-6 4252.50/2,500 
TPS776010QPWPRQ1 | 296-15299-2-ND__| Adj., 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| _2210.00/2,000 RF 1.5A LDO Regulator 
TPS77615D 296-2778-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator 8-SOIC 2.00 1.60 1.20| |1PS78630KTTT 296-14425-1-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast | DDPAK-5 3.60 2.88 _ 
TPS77615PWP 296-11053-5-ND —_ | 1.5V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP} 2.00 160 1.20 RF 1.5A LDO Regulator 
TPS77615QPWPREP | 296-22520-1-ND | 1.5V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.38 1.90 1.43] | TPS78630KTTT 296-14425-2-ND —_| 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast | DDPAK-5 112.00/50 
TPS77615QPWPREP | 296-22520-2-ND | 1.5V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| — 2470.00/2,000 RF 1.5A LDO Regulator 
TPS77618D 296-2779-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator 8-SOIC | 2.00 1.60 1.20) |1PS78633DCQ 296-13760-5-ND ee eee pow Nets Hah PSRR, | SOT-223-6) 3.38 2.70 2.10 
TPS77618PWP 296-8128-5-ND | 1.8V, 500mA LDO Regulator 20-ATSSOP| 2.00 1.60 1.20 ast RF 1. ) Regulator 
TPS77618QPWPREP | 296-18168-1-ND | 1.8V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.38 1.90 143] |TPS78633DCQR —/296-13760-1-ND ee Re i Nis High PSRR, | SOT-223-6| 3.04 2.43 1.89 
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TPS77625PWP 296-8129-5-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulator 20-HTSsoP| 2.00 1.60 1.20] | TPS78633KTTT 296-14426-1-ND av ona Low Nos, Hoh PSRR, | DDPAK-5 | 3.60 288 = — 
TPS77625QPWPREP | 296-22521-1-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.38 1.90 1.43 aaa iele Regular 
TPS776250PWPREP |296-22521-2-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| _ 2470.00/2,000 STOTT I Cae Leribe gue | KS neouee 
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TPS77633QPWPREP | 296-21285-1-ND | 3.3V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.38 1.90 1.43 Pee TE ene Onn / 
TPS776330PWPREP |296-21285-2-ND | 3.3V, 500mA LDO Regulator 20-HTSSOP| —_2470.00/2,000 TPS7BG3SDBVR Sealed ay TOMA. 32, Low Nolse LOO with | SOT-28-8 | 1.14 95 78 
TPS776330PWPRQT |296-15301-1-ND | 3.3V, 500mA LDO Regulator 20-TSSOP| 213 1.70 1.28 l : 
TPS77633QPWPROQH | 296-15301-2-ND | 3.3V, 500mA LDO Regulator 20-TSSOP | _2210.00/2,000 TPS7BG3SDBVR (SCIEN mg 10m, 3.3V, Law Nokse LOO with | SOT-28-5 | 1482.00/3,000 
TO ee eee eee eee aD Reatato  oooen| pee eae ey) | Teszeaazeva 296-13592-ND _| Evaluation Module for TPS78833 — |s5000 — — 
justable, 750mA LDO Regulator = /20-HTSSOP| 2.59 2.07 1.61) |rpe7go1spavr | 296-8146-1-ND _| 1.5V, 100mA LDO Regulator s0T-23-5| 114 95 76 
TPS77715D 296-2784-5-ND__|1.5V, 750mALDO Reg. with Reset Out| 8-SOIC_| 259 2.07 1.61] |rpersorenava  logeei4e-o-ND  |1'SV’ 100mALDO Reculat Boron |. t4ssoa/c00 
TPS77715DR 296-17049-1-ND —_/71.5V, 750mA LDO Reg. with Reset Out 8-SOIC | 4.20 3.15 2.37] | rperao anne APRS) iavia aa ADO Aeaiistar SOs Fe a 
TPS77715DR 296-17049-2-ND | 1.5V, 750mA LDO Reg. with Reset Out} 8-SOIC 3307.50/2,500 P5780 1ADBVE—— eaRea EEN 1-BV-100WPA LO Rene SOTaeS ITO O00 
TPS77715PWP 296-8133-5-ND 1.5V, 750mA LDO Reg. with Reset Qut| 20-HTSSOP| 2.36 1.89 147) |7oe720, oN eguator aS 
TPS77718D 296-2785-5-ND _|1.8V, 750mALDO Reg. with Reset Out] 8-SOIC | 259 207 1.61] |TPS7BOZSDBVR — |Z06-GIMB ND BV, tO’ LDO Regulator eel lee ere 
TPS77718PWP 296-8134-5-ND__|1.8V, 750mALDO Reg. with Reset Out| 20-HTSSOP| 2.59 2.07 1.61] | ThOre0c rae “SV, 100m: eguiator SOT-23-5 | _ 1170.00/3,000 
TPS77725D 296-2786-5-ND _|2.5V, 750mALDO Reg. with Reset Out] 8-SOIC | 2.59 2.07 1.61 7B928DBVR Pe ie egla Smm >-2V, 100mA LDO Regulator See || Te ou acre 
TPS77725PWP ‘| 296-8135-5-ND _|2.5V, 750mALDO Reg. with Reset Out|20-HTSSOP| 259 207 1.61| [TPSZBO28DBVR _{286-B418-2-.ND 12.64. 100mA D0 Regulator SOT-23-5 | __1482.00/3,000 
1PS77733D 296-2787-5-ND  |3.3V, 750mALDO Reg. with Reset Out] 8-SOic | 259 207 1.61) |IPS/B930DBVR = |296-8150-1-ND_—/3.0V, 100mALDO Regulator SOT || > aie te vane 
TPS77733PWP —«|296-8136-5-ND —/3.3V, 750mA LDO Reg. with Reset Out|20-HTSSOP| 259 2.07 1.61) |7PS78930DBVR == /296-8150-2-ND —_|3.0V, 100mA LDO Regulator SOT-28-5 | _ 1170.00/3,000 
7PS77801D 296-2788-5-ND__| Adjustable, 750mA LDO Regulator es0lc | 248 1.98 1.54] |TRS7S0ISDBVR = (BOSSI SISIEND ay 1-5V, S0mA LDO Regulator SOT+28-5)) 1.85 113.20 
TPS77801PWP _/296-8137-5-ND | Adjustable, 750mA LDO Regulator [20-HTSSOP] 2.48 1.98 1.54] |TPS7901SDBVR = /296-8151-2-ND —_| 1.5V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 | _ 1755.00/3,000 
TPS77815D 296-2789-5-ND | 1.5V, 750mA LDO Regulator B-SOIG | 248 1.98 1.54 ee aa ii au re Si ose — aan 90 
a 5 -| | = mel BV, 90m, eguiator -23- ja / 
TPS7reteD —|>982790-5.ND | 1.8V. 750A LDO Reyulator Mpsoc | 225 1a) 140] [TPS7ensDBVR — /2e68158-4-ND | 28V, 5omALDO Regulator S0T-23-5| 135 113 90 
-8139-5- | 79025 -8153-2- 2.5V, 50MA LDO Regulator SOT-23-5 | 1755.00/3,000 
ae a yey oma pe SE a aTSse e aa Pe +3 TPS79028DBVR | 296-8154-1-ND | 2.8V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 | 1.35 113 90 
TPS77825PWP 296-8140-5-ND 2.5V, 750mA LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.48 1.98 1.54) {TPS79028DBVR 296-8154-2-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1755.00/3,000 
PS77833D 296-2792-5-ND | 3.3V. 750mA LDO Regulator Bs0ic | 248 198 154| |TPS79030DBVR  |296-8155-1-ND | 3V, 50mA LDO Regulator Sor-23-5| 135 113 90 
TPS77833PWP 296-8141-5-ND 3.3V, 750mA LDO Regulator 20-HTSSOP| 2.48 1.98 1.54) | TPS79030DBVR 296-8155-2-ND 3V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1755.00/3,000 
TPS77901DGK 296-8142-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulator 8-MSOP | 2.38 1.90 1.43] | TPS79101DBVR 296-11864-1-ND —_| Adj., 100mA LDO Regulator SOT-23-6 | 1.20 1.00 80 
TPS77918DGK 296-8143-5-ND T.8V, 250mA LDO Regulator 8-MSOP 2.38 1.90. 1.43| | 1TPS79101DBVR 296-11864-2-ND Adj., 100mA LDO Regulator SOT-23-6 1560.00/3,000 
TPS77925DGK 296-8144-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 8-MSOP 2413 1.70 1.28} |IPS79101DBVREP | 296-22522-1-ND Adj., 100mA LDO Regulator SOT-23-6 1.35 1.08 81 
TPS77930DGK 296-8145-5-ND 3V, 250mA LDO Regulator 8-MSOP 238 1.90 1.43; |TPS79101DBVREP | 296-22522-2-ND Adj., 100mA LDO Regulator SOT-23-6 2073.00/3,000 
TPS78001DDCR 296-23331-1-ND Adj., 150mA LDO Regulator 5-SOT 1.50 1.20 99| |TPS79101DBVRQ1 = | 296-15302-1-ND Adj., 100mA LDO Regulator SOT-23-6 140 117 94 
TPS78001DDCR 296-23331-2-ND Adj., 150mA LDO Regulator 5-SOT 2304.00/3,000 TPS79101DBVRQ1 | 296-15302-2-ND Adj., 100mA LDO Regulator SOT-23-6 1824.00/3,000 
TPS78001DRVR 296-23438-1-ND ‘Adj., 150mA LDO Regulator 6-SON 163. +1.30 -98| | TPS79118DBVR 296-11865-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1.20 1.00 80 
TPS78001DRVR 296-23438-2-ND Adj., 150mA LDO Regulator 6-SON 2496.00/3,000 TPS79118DBVR 296-11865-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1560.00/3,000 
TPS780XXEVM-301 | 296-24110-ND Evaluation Module for TPS780 NEW!|  — 20.40 —  —| [TPS/9TI8DBVREP |296-22523-1-ND | 1.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5| 135 1.08 Ot 
TPS78101DDCR 296-23333-1-ND Adj., 150mA LDO Regulator TSOT-23-5| 1.25 1.00 75| |TPS79118DBVREP | 296-22523-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 2073.00/3,000 
TPS78101DDCR___| 296-23333-2-ND _| Adj., 150mA LDO Regulator TSOT-23-5| _ 1920.00/3,000 TPS79118DBVRQ1 | 296-15303-1-ND | 1.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 | 140 117 94 
TPS78101DRVR 296-23440-1-ND Adj., 150mA LDO Regulator 6-SON 1.38 1.10 83 TPS79118DBVRQ1 | 296-15303-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1824.00/3,000 
TPS78101DRVR  |296-23440-2-ND —_| Adj.. 150mA LDO Regulator 6-SON 2112.00/3,000 TPS79133DBVR___|296-11866-1-ND__|3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 | 1.20 1.00 80 
TPS78223DDCR 296-24058-1-ND / 2.3V, 150mA LDO Regulator NEW! 5-SOT 1.29 1.08 86] |TPS79133DBVR 296-11866-2-ND =| 3.3V, 100mA LDO Regulator S$0T-23-5 1560.00/3,000 
TPS78223DDCR 296-24058-2-ND | 2.3V, 150mA LDO Regulator NEW! 5-SOT 1677.00/3,000 TPS79133DBVREP | 296-22524-1-ND —_| 3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 | 1.35 1.08 81 
TPS78223DDCT __|296-24119-1-ND__|2.3V. 150mALDO Regulator NEW! | 5-SOT | 1.41 1.18 _.94| |TPS79133DBVREP /296-22524-2-ND —_/3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 | 2073.00/3,000 
TPS78223DDCT _|296-24119-2-ND _ /2.3V, 150mA LDO Regulator NEW! | 5-SOT 176.25/250 TPS79133DBVRQ1 |296-15304-1-ND | 3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 | 140 117 94 
TPS78225DDCR | 296-23824-1-ND | 2.5V, 150mALDO Regulator NEW! |TSOT-23-5] 1.29 1.08 86) |TPS79133DBVRQ1_|296-15304-2-ND__|3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 | __ 1824.00/3,000 
TPS78225DDCR | 296-23824-2-ND | 2.5V, 150mALDO Regulator NEW! | TSOT-23-5| — 1677.00/3,000 TPS79133MDBVTEP |296-23592-1-ND _ |3.3V, 100mA LDO Regulator S0T-23-5 | 236 1.89 147 
TPS78227DDCR | 296-23825-1-ND | 2.7V, 150mALDO Regulator NEW! |TSOT-23-5| 1.29 1.08 86) |TPS79133MDBVTEP /296-23592-2-ND /3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 349.25/250 
TPS78227DDCR_ _|296-23825-2-ND__|2.7V, 150mA LDO Regulator MEW! | TSOT-23-5| _ 1677.00/3,000 TPS79147DBVR ‘| 296-11867-1-ND | 4.7V, Ultra Low Noise, High PSRR, | SOT-23-5| 1.20 1.00 80 
TPS78228DDCR _|296-23826-1-ND  |2.8V, 150mALDO Regulator NEW! |TSOT-23-5| 1.29 1.08 66 Fast RF 100mA LDO Linear Reg. 
TPS78228DDCR | 296-23826-2-ND | 2.8V, 150mALDO Regulator NEW! | TSOT-23-5| — 1677.00/3,000 TPS79147DBVR ‘| 296-11867-2-ND | 4.7V,, Ultra Low Noise, High PSRR, | SOT-23-5 | —_1560.00/3,000 
TPS78233DDCR | 296-24059-1-ND |3.3V,150mALDO Regulator MEW! | 5-SOT | 1.29 1.08 86 Fast RF 100mA LDO Linear Reg. 
TPS78233DDCR | 296-24059-2-ND | 3.3V, 150mALDO Regulator NEW! | 5-SOT 1677.00/3,000 TPS79147DBVREP |296-18169-1-ND | 4.7V,, Ultra Low Noise, High PSRR, | SOT-23-5| 1.35 1.08 81 
TPS78233DDCT _|296-24120-1-ND__|3.3V,150mALDO Regulator MEW! | 5-SOT | 1.41 118 94 Fast RF 100mA LDO Linear Reg. 
TPS78233DDCT _|296-24120-2-ND _/3.3V, 150mA LDO Regulator NEW! | _5-SOT 176.25/250 TPS79147DBVREP _|296-18169-2-ND | 4.7V, Ultra Low Noise, High PSRR, | SOT-23-6 | _2073.00/3,000 
TPS78601DCOR | 296-13755-1-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High | SOT-223-6| 3.04 243 1.89 Fast RF 100mA LDO Linear Reg. 
PSRR, Fast RF 1.5A LDO Reg. TPS79147DBVT ‘| 296-13707-1-ND | 4.7V, Ultra Low Noise, High PSRR, | SOT-23-5 | 1.32 110 88 
TPS78601DCQR | 296-13755-2-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High | SOT-223-6]  4252.50/2,500 Fast RF 100mA LDO Linear Reg. 
PSRR, Fast RF 1.54 LDO Reg. TPS79147DBVT ‘| 296-13707-2-ND | 4.7V, Ultra Low Noise, High PSRR, | SOT-23-5 165.00/250 
TPS78601KTTT 296-14421-1-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High | DDPAK-5 | 3.60 288 — Fast RF 100mA LDO Linear Reg. 
PSRR, Fast RF 1.5A LDO Reg. TPS79201DBVR ‘| 296-11868-1-ND —_| Adj., 100mA LDO Regulator SOT-23-6 | 1.20 1.00 80 
TPS78601KTTT 296-14421-2-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, Hign | DDPAK-5 112.00/50 TPS79201DBVR__|296-11868-2-ND__| Adj. 100mA LDO Regulator SOT-23-6 | __ 1560.00/3,000 
PSRR, Fast RF 1.5A LDO Reg. TPS79225DBVR _|296-11869-1-ND | 2.5V, 100mA LDO Regulator S0T-23-5 | 120 1.00 80 
TPS78618DCOR | 296-13756-1-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, | SOT-223-6| 3.04 243 1.89} |TPS79225DBVR | 296-11869-2-ND | 2.5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 | 1560.00/3,000 
Fast RF 1.5A LDO Regulator TPS79228DBVR _|296-11870-1-ND__|2.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 | 1.20 1.00 80 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi@Reel’ (cont. RoHS Compliant Parts Available Digi@Reel’ (cont) RoHS Compliant Parts Available 

we Digi-Key Price Each mie Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 

TPS79228DBVR 296-11870-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1560.00/3,000 TPS79428DGNT 296-14434-2-ND 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 8-MSOP 245.00/250 

TPS79230DBVR 296-11871-1-ND 3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1.20 1.00 80 Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. 

TPS79230DBVR 296-11871-2-ND 3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1560.00/3,000 TPS79430DCQR 296-14435-1-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast | SOT-223-6} 1.63 1.30 98 

TPS79230DBVT 296-19004-1-ND 3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1.32 1.10 88 RF 250mA, LDO Linear Reg. 

TPS79230DBVT 296-19004-2-ND 3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 165.00/250 TPS79430DCQR 296-14435-2-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast | SOT-223-6 2080.00/2,500 

TPS79301DBVR 296-12154-1-ND Adj., 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-6 88 66 50 RF 250mA, LDO Linear Reg. 

TPS79301DBVR 296-12154-2-ND Adj., 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-6 855.00/3,000 TPS79430DGNR 296-13529-1-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast | 8-MSOP 1.63 1.30 98 

TPS79301DBVREP | 296-18170-1-ND Adj., 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-6 90 5 60 RF 250mA, LDO Linear Reg. 

TPS79301DBVREP | 296-18170-2-ND Adj., 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-6 1170.00/3,000 TPS79430DGNR 296-13529-2-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast | 8-MSOP 2080.00/2,500 

TPS79301DBVRQ1 | 296-15305-1-ND Adj., 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-6 AT 64 52 RF 250mA, LDO Linear Reg. 

TPS79301DBVRQ1 | 296-15305-2-ND Adj., 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-6 999.00/3,000 TPS79430DGNT 296-14436-1-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast | 8-MSOP 1.75 140 1.05 

TPS79301EVM. 296-13593-ND Evaluation Module for TPS79301 = 50.00 _ =— RF 250mA, LDO Linear Reg. 

TPS79301MDBVREP | 296-22525-1-ND Adj., 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-5 148 1.18 89] | TPS79430DGNT 296-14436-2-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast | 8-MSOP 245.00/250 

TPS79301MDBVREP | 296-22525-2-ND Adj., 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-5 2265.00/3,000 RF 250mA, LDO Linear Reg. 

TPS79318DBVR 296-12155-1-ND 1.8V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-5 88 66 50) | TPS79433DCQR 296-14437-1-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6]| 1.63 1.30 98 

TPS79318DBVR 296-12155-2-ND 1.8V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-5 855.00/3,000 Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. 

TPS79318DBVREP__| 296-18171-1-ND 1.8V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-5 90 15 60) |TPS79433DCQR 296-14437-2-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6 2080.00/2,500 

TPS79318DBVREP | 296-18171-2-ND 1.8V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-5 1170.00/3,000 Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. 

TPS79318DBVRQ1 | 296-15306-1-ND 1.8V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-5 17 64 .52| | TPS79433DGNR 296-13530-1-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 8-MSOP 1.63 1.30 98 

TPS79318DBVRQ1 | 296-15306-2-ND 1.8V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-5 999.00/3,000 Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. 

TPS79318YEQEVM | 296-19005-ND Evaluation Module for TPS79318YEQ = 10.20 _ —| |TPS79433DGNR 296-13530-2-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 8-MSOP 2080.00/2,500 

TPS79318YEQT 296-17026-1-ND 1.8V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | 5-DSBGA | 3.45 2.88 2.30 Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. 

TPS79318YEQT 296-17026-2-ND 1.8V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | 5-DSBGA 382.50/250 TPS79433DGNT 296-14438-1-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 8-MSOP 1.75 140 1.05 

TPS79318YZQR 296-18064-1-ND 1.8V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | 5-DSBGA 80 67 54 Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. 

TPS79318YZQR 296-18064-2-ND 1.8V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | 5-DSBGA 1038.00/3,000 TPS79433DGNT 296-14438-2-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 8-MSOP 245.00/250 

TPS79325DBVR 296-12156-1-ND 2.5V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-5 88 66 50 Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. 

TPS79325DBVR 296-12156-2-ND 2.5V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-5 855.00/3,000 TPS79501DCQR 296-13806-1-ND 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High SOT-223-5| 2.36 1.89 1.47 

TPS79325DBVREP | 296-22526-1-ND 2.5V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-5 90 15 60 PSRR, Fast RF LDO Linear Reg. 

TPS79325DBVREP | 296-22526-2-ND 2.5V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-5 1170.00/3,000 TPS79501DCQR 296-13806-2-ND 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High SOT-223-5 3307.50/2,500 

TPS79325DBVRQ1 | 296-15307-1-ND 2.5V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-5 ft 64 52 PSRR, Fast RF LDO Linear Reg. 

TPS79325DBVRQ1 | 296-15307-2-ND 2.5V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-5 999.00/3,000 TPS79501DRBR 296-20792-1-ND 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High 8-SON 248 1.98 1.54 

TPS79325YEQEVM | 296-19006-ND Evaluation Module for TPS79325YEQ = 10.20 a = PSRR, Fast RF LDO Linear Reg. 

TPS79325YEQT 296-17233-1-ND 2.5V, 200mA High PSRR RF LDO Reg.) 5-DSBGA | 2.59 2.07 1.61 TPS79501DRBR 296-20792-2-ND 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High 8-SON 4158.00/3,000 

TPS79325YEQT 296-17233-2-ND 2.5V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | 5-DSBGA 382.50/250 PSRR, Fast RF LDO Linear Reg. 

TPS79325YZQR 296-21286-1-ND 2.5V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | 5-DSBGA 80 67 54| |TPS79516DCQR 296-13807-1-ND 1.6V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6| 2.36 189 1.47 

TPS79325YZQR 296-21286-2-ND 2.5V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | 5-DSBGA 1038.00/3,000 Fast RF LDO Linear Regulator 

TPS79328DBVR 296-12158-1-ND 2.8V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-5 88 66 50| |TPS79516DCQR 296-13807-2-ND 1.6V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6 3307.50/2,500 

TPS79328DBVR 296-12158-2-ND | 2.8V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-5 855.00/3,000 Fast RF LDO Linear Regulator 

TPS79328EVM 296-13594-ND Evaluation Module for TPS79328 — 50.00 — —J| |TPS79518DCQR 296-13808-1-ND 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6| 2.36 1.89 1.47 

TPS79328YEQEVM | 296-19008-ND Evaluation Module for TPS79328YEQ _ 10.20 _— _— Fast RF LDO Linear Regulator 

TPS79328YEQT 296-19009-ND 2.8V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | 5-DSBGA 259 207 1.61 TPS79518DCOR 296-13808-2-ND 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6 3307.50/2,500 

TPS79328YZQT 296-18735-1-ND _|2.8V, 200mA High PSRR RF LDO Reg.| 5-DSBGA | _.86 7258 Fast RF LDO Linear Regulator 

TPS79328YZQT 296-18735-2-ND 2.8V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | 5-DSBGA 708.00/250 TPS79525DCQ 296-14753-5-ND 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6/ 2.59 2.07 1.61 

TPS79330DBVR 296-12159-1-ND  |3V,200mAHigh PSRR RFLDO Reg. | SOT-23-5| 88 66 50 Fast RF LDO Linear Regulator 

TPS79330DBVR 296-12159-2-ND 3V, 200mA High PSRR RF LDO Reg. | SOT-23-5 855.00/3,000 TPS79530DCQR 296-13809-1-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast | SOT-223-6| 2.36 1.89 1.47 

TPS79330YEQEVM | 296-19010-ND Evaluation Module for TPS79330YEQ — 1020 — — RF LDO Linear Regulator 

TPS79330YEQT 296-16968-1-ND 3V, 200mA High PSRR, RFLDO Reg. | 5-DSBGA | 3.45 2.88 2.30] | TPS79530DCQR 296-13809-2-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast | SOT-223-6 3307.50/2,500 

TPS79330YEQT 296-16968-2-ND  |3V, 200mA High PSRR, RFLDO Reg. | 5-DSBGA 382.50/250 RF LDO Linear Regulator 

TPS79330YZQR 296-19894-1-ND 3V, 200mA High PSRR, RF LDO Reg. | 5-DSBGA 80 67 54| | TPS79533DCQR 296-13810-1-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6) 2.36 1.89 1.47 

TPS79330YZQR 296-19894-2-ND  |3V, 200mA High PSRR, RFLDO Reg | 5-DSBGA 1038.00/3,000 Fast RF LDO Linear Regulator 

TPS79333DBVR 996-12961-1-ND 3.3V, 200mA, Ultra Low Noise, High SOT-23-5 88 66 50 TPS79533DCQR 296-13810-2-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6 3307.50/2,500 
PSRR, Fast RF LDO Reg. Fast RF LDO Linear Regulator 

TPS79333DBVR 296-12961-2-ND 3.3V, 200mA, Ultra Low Noise, High SOT-23-5 855.00/3,000 TPS79601DCQR 296-13761-1-ND 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High SOT-223-6/ 2.48 1.98 1.54 
PSRR, Fast RF LDO Reg. PSRR, Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79333DBVREP | 296-18172-1-ND 3.3V, 200mA, Ultra Low Noise, High SOT-23-5 90 75 60 TPS79601DCQR 296-13761-2-ND 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High SOT-223-6 3465.00/2,500 
PSRR, Fast RF LDO Reg. PSRR, Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79333DBVREP | 296-18172-2-ND | 3.3V, 200mA, Ultra Low Noise, High | SOT-23-5 1170.00/3,000 TPS79601DRBR 296-23107-1-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High 8-SON 2.70 2.16 1.68 
PSRR, Fast RF LDO Reg. PSRR, Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79333DBVRQ1_ | 296-15308-1-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-23-5 77 64 52 TPS79601DRBR 296-23107-2-ND 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High 8-SON 4536.00/3,000 
Fast RF 200mA LDO Reg. PSRR, Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79333DBVRQ1 | 296-15308-2-ND  /3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, | SOT-23-5 999.00/3,000 TPS79601KTTT 296-14439-1-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High | 5-DDPAK | 2.93 234 — 
Fast RF 200mA LDO Regulator PSRR, Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79401DCQR 296-14427-1-ND | Adj., Ultra Low Noise, High PSRR,  |SOT-223-6] 1.63 1.30 98] |TPS79601KTTT 296-14439-2-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High | 5-DDPAK 91.00/50 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. PSRR, Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79401DCOR 296-14427-2-ND Adj., Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6 2080.00/2,500 TPS79613DRBR 296-22713-1-ND 1.3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast | 8-SON 2.70 216 1.68 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. RF 1A LDO Regulator 

TPS79401DGNR 296-13526-1-ND Adj., Ultra Low Noise, High PSRR, 8-MSOP 1.63 1.30 98| |TPS79613DRBR 296-22713-2-ND 1.3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast | 8-SON 4536.00/3,000 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. RF, 1A LDO Regulator 

TPS79401DGNR 296-13526-2-ND Adj., Ultra Low Noise, High PSRR, 8-MSOP 2080.00/2,500 TPS79618DCQR 296-13762-1-ND 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6| 248 1.98 1.54 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79401DGNT 296-14428-1-ND Adj., Ultra Low Noise, High PSRR, 8-MSOP 1.75 1.40 1.05} |TPS79618DCQR 296-13762-2-ND 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6 3465.00/2,500 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79401DGNT 296-14428-2-ND —_| Adj., Ultra Low Noise, High PSRR, 8-MSOP 245.00/250 TPS79618KTTT 296-16664-1-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, | 5-DDPAK | 293 234 — 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79418DCQR 296-14429-1-ND 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6/ 1.63 1.30 .98| | TPS79618KTTT 296-16664-2-ND 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 5-DDPAK 91.00/50 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79418DCQR 296-14429-2-ND 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6 2080.00/2,500 TPS79625DCQR 296-13763-1-ND 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, S0T-223-6| 248 1.98 1.54 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79418DGNR 296-14213-1-ND 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 8-MSOP 1.63 1.30 .98| |TPS79625DCQR 296-13763-2-ND 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6 3465.00/2,500 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79418DGNR 296-14213-2-ND 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 8-MSOP TPS79625KTTT 296-14441-1-ND 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 5-DDPAK 2.93 2.60 _ 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79418DGNT 296-14430-1-ND 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 8-MSOP 1.75 140 1.05} |TPS79625KTTT 296-14441-2-ND 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 5-DDPAK 117.00/50 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79418DGNT 296-14430-2-ND 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 8-MSOP 245.00/250 TPS79628DCQR 296-13764-1-ND 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6| 2.48 1.98 1.54 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79425DCQR 296-14431-1-ND 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6| 1.63 1.30 .98| |TPS79628DCQR 296-13764-2-ND 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6 3465.00/2,500 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79425DCQR 296-14431-2-ND 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6 2080.00/2,500 TPS79628DRBT 296-17875-1-ND 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 8-SON 2.93 2.34 1.82 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79425DGNR 296-13527-1-ND 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 8-MSOP 1.63 1.30 .98| |TPS79628DRBT 296-17875-2-ND 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 8-SON 432.25/250 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79425DGNR 296-13527-2-ND 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 8-MSOP 2080.00/2,500 TPS79628KTT 296-14442-5-ND 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 5-DDPAK 266 213 1.66 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79425DGNT 296-14432-1-ND 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 8-MSOP 1.75 1.40 1.05) |TPS79628KTTT 296-16737-1-ND 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 5-DDPAK 2.93 2.34 _ 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79425DGNT 296-14432-2-ND 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 8-MSOP 245.00/250 TPS79628KTTT 296-16737-2-ND 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 5-DDPAK 91.00/50 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. Fast RF 1A LDO Regulator 

TPS79428DCQR 296-14433-1-ND 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6| 1.63 1.30 .98| | TPS79630DCQR 296-13765-1-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast | SOT-223-6| 2.48 1.98 1.54 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. RF 1A LDO Regulator 

TPS79428DCQR 296-14433-2-ND 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6 2080.00/2,500 TPS79630DCQR 296-13765-2-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast | SOT-223-6 3465.00/2,500 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. RF 1A LDO Regulator 

TPS79428DGNR 296-13528-1-ND 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 8-MSOP 1.63 1.30 .98| | TPS79630KTTT 296-14443-1-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast | 5-DDPAK 2.93 2.34 _ 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. RF 1A LDO Regulator 

TPS79428DGNR 296-13528-2-ND 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 8-MSOP 2080.00/2,500 TPS79630KTTT 296-14443-2-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast | 5-DDPAK 91.00/50 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. RF 1A LDO Regulator 

TPS79428DGNT 296-14434-1-ND 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 8-MSOP 1.75 140 1.05} |TPS79633DCQR 296-13766-1-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, SOT-223-6| 2.48 1.98 1.54 
Fast RF 250mA, LDO Linear Reg. Fast RF 1A LDO Regulator 

* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1005 


wb TEXAS = 7 POWER SUPPLY PRODUCTS ff Jig Texas a ‘ POWER SUPPLY PRODUCTS 
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TE Digi-Key Price Each TH Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. ul 25 100 
TPS79633DCOR  |296-13766-2-ND  |3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, | SOT-223-6| 3465.00/2,500 TPS79932YZUR  _|296-19563-1-ND  |200mA Ultra Low Noise High PSRR | 5-DSBGA| 100 84 67 
Fast RF 1A LDO Regulator LDO Linear Regulator 
TPS79633KTTT 296-14444-1-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, | 5-DDPAK | 2.93 2.34 —J) |TPS79932YZUR — |296-19563-2-ND  |200mA Ultra Low Noise High PSRR_ | 5-DSBGA ] —_1299.00/3,000 
Fast RF 1A LDO Regulator LDO Linear Regulator 
TPS79633KTIT 296-14444-2-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, | 5-DDPAK 91.00/50 TPS79933DDCR | 296-17783-1-ND | 3.3V, 200mALDO Linear Regulator |TSOT-23-5) 86 72 57 
Fast RF 1A LDO Regulator TPS79933DDCR __|296-17783-2-ND _|3.3V, 200mALDO Linear Regulator | TSOT-23-5| _1113.00/3,000 
TPS79650DCOR | 296-19746-1-ND —_|5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast |SOT-223-6/ 248 1.98 1.54) |TPS79933DRVR  |296-19748-1-ND  |3.3V, 200mA LDO Linear Regulator 6SON | 1.11 93 7 
RF 1A LDO Regulator TPS79933DRVR | 296-19748-2-ND | 3.3V, 200mA LDO Linear Regulator 6-SON 1446.00/3,000 
TPS79650DCOR _|296-19746-2-ND | 5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast |SOT-223-6|  3465.00/2,500 TPS79933YZUT 296-18740-1-ND |3.3V, 200mALDO Linear Regulator | 5-DSBGA) 108 91 73 
RF 1A LDO Regulator TPS79933YZUT 296-18740-2-ND | 3.3V, 200mA LDO Linear Regulator | 5-DSBGA 135.50/250 
TPS79650DRBR | 296-21352-1-ND | 5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast | 8-SON | 248 1.98 1.54) |TPS79942DDCR __|296-21903-1-ND__|4.2V. 200mA LDO Regulator TSOT-23-5| 86 7257 
RF 1A LDO Regulator TPS79942DDCR _|296-21903-2-ND | 4.2V, 200mA LDO Regulator TSOT-23-5|  1113.00/3,000 
TPS79650DRBR | 296-21352-2-ND —_|5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast | 8-SON 2806.00/2,000 TPS79945YZUR  |296-21904-1-ND | 4.5V, 200mA LDO Regulator 5-DSBGA | 1.00 .84 67 
RF 1A LDO Regulator TPS79945YZUR  |296-21904-2-ND | 4.5V, 200mA LDO Regulator 5-DSBGA | —1299.00/3,000 
TPS79718DCKR | 296-11988-1-ND | 1.8V, 10mA Micropower LDO Voltage | SC70-5 | 1.02 .85  .68) |TPS715345DCKR | 296-18732-1-ND | 3.45V, 50mA LDO Regulator Sc70-5 | 1.02 85 68 
Regulator TPS715345DCKR _|296-18732-2-ND _|3.45V, 50mA LDO Regulator $070-5 1326.00/3,000 
TPS79718DCKR | 296-11988-2-ND _| 1.8V, 10mA Micropower LDO $70-5 1326.00/3,000 TPS717185DSER | 296-24055-1-ND | 1.8V, 150mA LN, High Bandwidth 6SON | 1.20 1.00 80 
Volt. Reg. PSRR LDO Linear Reg. NEW! 
TPS79718MDCKREP | 296-23335-1-ND | 1.8V, 10mALDO Linear Voltage Reg. | SC70-5 | 2.70 216 1.68) |TPS717185DSER  |296-24055-2-ND | 1.8V, 150mA LN, High Bandwidth 6-SON 1560.00/3,000 
TPS79718MDCKREP | 296-23335-2-ND | 1.8V, 10mALDO Linear Voltage Reg. | SC70-5 4536.00/3,000 PSRR LDO Linear Reg. NEW! 
TPS79718QDCKRQ1 | 296-23648-1-ND | 1.8V, 10mA LDO Linear Voltage Sc70-5 | 1.19 1.00 80) |TPS717285DCKR | 296-19649-1-ND —_| 2.85V, 150mA LDO Regulator sc70-5 | 1.08 90 72 
Reg. NEW! TPS717285DCKR | 296-19649-2-ND —_| 2.85V, 150mA LDO Regulator $070-5 4404.00/3,000 
TPS79718QDCKRQ1 | 296-23648-2-ND | 1.8V, 10mA LDO Linear Voltage $C70-5 1551.00/3,000 TPS719285- 296-24056-1-ND  |2.85V, 200mA Dual Low Noise High | 6-SON | 138 110 83 
Reg. NEW! 285DRVR PSRR Linear LDO NEW! 
TPS79730DCKR _|296-11989-1-ND__|3V, 10mA Micropower LDO Volt. Reg. | _SC70-5 | 1.02 85 _.68| | TPS719285- 296-24056-2-ND | 2.85V, 200mA Dual Low Noise Hign | 6-SON 2112.00/3,000 
TPS79730DCKR _ |296-11989-2-ND  |3V, 10mA Micropower LDO Volt. Reg. | _SC70-5 1326.00/3,000 285DRVR PSRR Linear LDO NEW! 
TPS79730MDCKREP | 296-22527-1-ND — |3V, 10mA LDO Linear Voltage Reg. Sc70-5 | 248 1.74 1.31] |TPS726126DCa _—| 296-18257-ND 1.26V, 1A, LDO Regulator soT-223-6| 270 — — 
TPS79730MDCKREP | 296-22527-2-ND — |3V, 10mA LDO Linear Voltage Reg. $C70-5 3342.00/3,000 TPS730285DBVT | 296-21899-1-ND | 2.85V, 200mA LDO Regulator SOT-23-5 | 74 56 42 
TPS79733DCKR | 296-11990-1-ND |3.3V, 10mA Micro LDO Voltage Reg. | SC70-5 | 1.02 85  .68| |TPS730285DBVT — |296-21899-2-ND | 2.85V, 200mA LDO Regulator SOT-23-5 76.75/250 
TPS79733DCKR _|296-11990-2-ND _|3.3V, 10mA Micro LDO Voltage Reg. | SC70-5 1326.00/3,000 TPS730285YZQR _|296-18733-1-ND _| 2.85V, 200mA LDO Regulator 5-DSBGA | 84 6348 
TPS79733EVM 296-13595-ND Evaluation Module for TPS79733 — 50.00. — —| [TPS730285YZOR  |296-18733-2-ND | 2.85V, 200mA LDO Regulator 5-DSBGA 819.00/3,000 
TPS79901DDCR —|296-17776-1-ND | Adj., 200mA LDO Linear Regulator |TSOT-23-5) .86 72  .57| |TPS731125DBVR | 296-21276-1-ND —_| 1.25V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | 129 1.08 86 
TPS79901DDCR | 296-17776-2-ND | Adj. 200mA LDO Linear Regulator | TSOT-23-5) — 1113.00/3,000 TPS731125DBVR | 296-21276-2-ND —_| 1.25V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 | —_ 1677.00/3,000 
TPS79901DRVT — |296-19299-1-ND —_| Adj., 200mA LDO Linear Regulator 6-SON | 1.20 1.00  .80| |1PS731125MDBVREP |296-23482-1-ND | 1.25V, 150mA LDO Reg. NEW! SOT-23-5 | 290 233 1.81 
TPS79901DRVT __|296-19299-2-ND _| Adj.. 200mA LDO Linear Regulator 6-SON 149.75/250 TPS731125MDBVREP |296-23482-2-ND | 1.25V, 150mA LDO Reg. NEW! SOT-23-5 | _ 4875.00/3,000 
TPS79901QDRVRQ1 | 296-23872-1-ND  |Adj.. 200mALDO Linear Reg. NEW! | 6-SON | 1.00 84 .67| |TPS736125DRBT — |296-18252-1-ND | 1.25V, 400mA LDO Regulator 8-SON ] 238 190 143 
TPS79901QDRVRQ1 | 296-23872-2-ND | Adj., 200mA LDO Linear Reg. NEW! | 6-SON 1299.00/3,000 TPS736125DRBT | 296-18252-2-ND _—_| 1.25V, 400mA LDO Regulator 8-SON 332.50/250 
TPS79901YZUT 296-18343-1-ND | Adj., 200mA LDO Linear Regulator 5-DSBGA | 1.08 91 73] |TPS793285DBVR = 296-12157-1-ND =| 2.85V, 200mA High PSRR RF LDO SOT-23-5 88 66 «50 
TPS79901YZUT 296-18343-2-ND | Adj. 200mA LDO Linear Regulator | 5-DSBGA 135.50/250 Regulator 
TPS79912DDCR 296-21939-1-ND | 1.2V, 200mALDO Linear Regulator _|TSOT-23-5| 86 —.72_—=.57| | TPS793285DBVR = 296-12157-2-ND_—_| 2.85V, 200mA High PSRR RF LDO SOT-23-5 855.00/3,000 
TPS79912DDCR | 296-21939-2-ND | 1.2V, 200mALDO Linear Regulator | TSOT-23-5| _ 1113.00/3,000 rpseasesonevrai Renee pean Co scfbes || r= iBae ta 
TPS79912DRVT | 296-22870-1-ND | 1.2V, 200mA LDO Linear Regulator 6-SON | 1.20 1.00 80 -23661-1 85V, . ! -23- : s : 
TPS79912DRVT 296-22870-2-ND  |1.2V, 200mA LDO Linear Regulator 6-SON 149.75/250 Le pee FENGNIAO Pere eaeNEG SOT-23-5 ‘i seonneon 
TPS79912VZUT 296-18736-1-ND | 1.2V, 200mALDO Linear Regulator | 5-DSBGA) 108 91 73 -19007- } = ; Sey ogee 
TPS79912YZUT 296-18736-2-ND —_|1.2V, 200mA LDO Linear Regulator__| 5-DSBGA 135.50/250 TPS793285YEQT —_/ 296-15725-1-ND ari High PSRR RFLDO =| S-DSBGA | 2.59 2.07 1.61 
TPS79913DDCR _|296-21287-1-ND | 1.3V, 200mALDOLinear Regulator |TSOT-23-5/ 86  ./2 67 ; 

TPS79913DDCR | 296-21287-2-ND | 1.3V, 200mALDO Linear Regulator |TSOT-23-5} — 1113.00/3,000 TPS793285YEQT | 296-15725-2-ND CARR High PSRR RFLDO | 5-DSBGA 382.50/250 
TPSreg1sVZUR aoa ag 200m Ura Rector High SRR) 5-DSBGA | 1.00 84 67) |roc7ggogsyzaR — |296-18065-1-ND 2.80, 200mA High PSRR RFLDO | S-DSBGA} 8067 SH 
* . eguiator 

TPSree1syZUR alco oom Ultra Penile HO POBR; ~ /iS-DSBGi|, tee 00/000 TPS793266VZ0R | 296-18065-2-ND 788 200mA,Figh PSRRAFLDO | S-DSBGA | T038.00/3,000 
TPS79915DDCR 296-17777-1-ND___|1.5V, 200mA LDO Linear Regulator [| TSOT-23-5| 86.7257 Cae 
TPS799TSDDCR |296-17777-2-ND  |1.5V. 200mA LDO Linear Regulator | TSOT-23-5 | 1113.00/3,000 TPS7S3475DBVR 2012 160cENB Ot High PSRRRFLDO | SOT-23-5 | 88 66 50 
TPS79915YZUR  |296-20715-1-ND | 1.5V, 200mALDO Linear Regulator | 5-DSBGA | 1.00 84 67 ; 
TPS79915YZUR | 296-20715-2-ND |1.5V, 200A LDO Linear Regulator | 5-DSBGA |  1299.00/3,000 TPS7O3475DBVR  [eOee ALCL) “Tonia High PSRRRFLDO = | SOT-23-5 | 855.00/3,000 
TPS79918DDCR | 296-17778-1-ND | 1.8V, 200MALDO Linear Regulator |TSOT-23-5/ 86 72 57 atatis , oe 
TPS79918D0CR _|296-17778-2-ND__|1.8V, 200mA LDO Linear Regulator | TSOT-23-5| __1113.00/3,000 TPS792475DBVREP (eco geIZ aD ener BIGIROBESRELOO! [SO Ts2e9) || a> ofa « 200 
TPS79918DRVT 286512367 12ND ST RILDO lIneerReenleie High 6-SON / 1.20 1.00 80) | tps793475DBVREP |296-18173-2-ND |4.75V, 200mA, High PSRRRFLDO | SOT-23-5 | —_1170.00/3,000 
TPS7ES1EDRVT a acadla| 2¥. 200m Ufa Low Noise High 6-SON 149.75/250 7 FS7O0TSEDDGR —EREEEE SOU” OUTTA, Ui or Ga High | TS0T-23-5| 867257 
thearReguator: PSRR, LDO Regulator NEW! : ; : 
TPSTOSIBYZUR | 296-19482-1-ND/1-BY ZomA Ura Low Noise High | S-DSBGA | 1.00 84 67) |rps7g918500CR | 296-28409-2-ND _|1.85V, 200mA, Ultra Low Noise, High | TSOT-23-5]  1113.00/8,000 
Tesvostavzur | 296-19482-2-D_|1.8V, 200mA Uitra Low Noise High | S-DSBGA | — 1299.00/3,000 PSRR, LDO Regulator NEW! 
PSAR LDO Linear Regulator y 00/3, TPS799195DRVR | 296-19895-1-ND —_| 1.95V, 200mA LDO Regulator 6SON | 1.11 93 74 
rsronerat —fasssamsan abner tase on | sosaca | 100 oto] [STON [ateaw AAD [961 Loo Repu | SON | emi 
inear Regulator z ; = 7 : 
STOTT —BSUFEHOT a 0m Uso noe Hh | STSBOR | —TaSaoeso—] SPRBSIAM [ATA END 27S SIMA apt SISHGA [ATOR 
inear Regulator acts F 4 . : : 
TPS799197ZUT | 296-18344-1-ND |1.9V, 200mALDO Linear Regulator | 5-DSBGA | 1.08 91 73) |JRS7RGRBSDNCR 1206-17780. 2 oo a om OO Pua Teer | agi eat ve 
TPS79919YZUT 296-18344-2-ND | 1.9V, 200mALDO Linear Regulator | 5-DSBGA 135,50/250 TPs7oa0seDRR  (eaRGeR INDIR > acy’ Donna LOO Reculat écON “1446,00/3,000 
; .85V, gulator 00/3, 
TPS79920YZUT 296-21564-1-ND | 2V, 200mA LDO Linear Regulator 5-DSBGA | 1.08 90 .72|tps7agnesyzuR —1296-19483-1.ND12.85V-200mA Ultra Low Noise igh] S-DSBGA | 100 8467 
| Bee ee FS 0 rR | hh 
7' - -1- AV, 200m inear Regulator 5- 05 F Wi 2 GH jee Hi : 
Trsroe *y2uR 26-08-20 z w zon A i 0 Lie Ret E 0586 ‘ 1 2650 3 00 7 TPS799285YZUR | 296-19483-2-ND 2.5 200mA Ultra i Noise High | 5-DSBGA | — 1299.00/3,000 
799251 -17779-1- -5V, 200m inear Regulator “23-5 : JT i © 4-1 i x 
TPS799250DCT | 296-17779-2-ND _|2.5V, 200mA LDO Linear Regulator | 7$0T-23-5)  117.75/250 | |Tpsregaesvzut |296-18737-2-ND |2.85V, 00mA.LDO Linea Regulator | S-DSBGA | "135507250 
TPS79925VZUT 296-18345-1-ND__[2.5V. 200mALDO Linear Regulator__| 5-0SBGA | 1.08 91 73) |tpgzggaisnDcR —_|296-23410-1-ND|315V 200mA, Ultra Low Noise, High | SOT-5 86 ~CU72~*«*S 
TPS79925YZUT 296-18345-2-ND _|2.5V, 200mALDO Linear Regulator _ | 5-DSBGA 135.50/250 PSRR, LDO Regulator MEW! 
TPS79926YZUR 296-19562-1-ND | 200mA Ultra Low Noise High PSRR =| 5-DSBGA | 1.00 84 67) [TPS 7gg3TS5DDCR | 296-23410-2-ND _|3.15V, 200mA, Ultra Low Noise, High | SOT-5 T173.0073,000 
LO Linear Regulator PSRR, LDO Regulator NEW! 
TPS79926YZUR 296-19562-2-ND 2oomA ua See High PSRR | 5-DSBGA 1299.00/3,000 TPS799315YZUR | 296-23721-1-ND /3.15V, 200mA, Ultra Low Noise, High | 5-DSBGA | 100 84 67 
PSRR, LDO Reg. NEW! 
TPS79927DDCR 296-20730-1-ND |2.7V,200mALDO Linear Regulator |TSOT-23-5/ 86 72 57| |tpg7ggaisyZUR —_|296-23721-2-ND__|3.15V, 200mA, tira Low Noise, High | 5-DSBGA 1299.00/3,000 
TPS79927DDCR _|296-20730-2-ND _|2.7V, 200mALDO Linear Regulator _|TSOT-23-5| _1113.00/3,000 PSRR, LDO Reg. NEW! 
TPS79927DRVT 296-19368-1-ND GestRilbo Linea fee alee High 6-SON 1.20 1.00 80] | TPS728185315DRVT | 296-22620-1-ND | 0.9V to 3.6V, 200mA LDO Linear Reg. | 6-SON 129 1.08 86 
TPS728185315DRVT |296-22620-2-ND | 0.9V to 3.6V, 200mA LDO Linear Reg. | _6-SON 161.00/250 
TPS79927DRVT 296-19368-2-ND oreo Nase High 6-SON 149.75/250 TPS728185315YZUR |296-23106-1-ND _|0.9V to 3.6V, 200mA LDO Linear Reg. 5-DSBGA | 1.17 8 78 
TPS728185315YZUR |296-23106-2-ND | 0.9V to 3.6V, 200mA LDO Linear Reg. | 5-DSBGA | —1521.00/3,000 
TPS79927YZUT 296-18346-1-ND | 2.7V, 200mA LDO Linear Regulator | 5-DSBGA | 1.08 .91 ~—.73|_ | TpS780270200DDCR | 296-23688-1-ND —_| 2.0V or 2.7V Dual Level Output, ’ 5-SOT 150 1.20 90 
TPS79927YZUT 296-18346-2-ND | 2.7V, 200mALDO Linear Regulator | 5-DSBGA 135.50/250 150mA, LDO Regulator NEW! 
TPS79928DDCR 296-17781-1-ND___|2.8V, 200mA LDO Linear Regulator _|TSOT-23-5| _.86 _.72_.57|_ | TP§780270200DDCR |296-23688-2-ND —_| 2.0V or 2.7V Dual Level Output, 5-SOT 2304.00/3,000 
TPS79928DDCR _|296-17781-2-ND | 2.8V, 200MALDO Linear Regulator | TSOT-23-5| _ 1113.00/3,000 150mA, LDO Regulator NEW! 
TPS79928DRVT | 296-19369-1-ND | 2.8V, 200mA Ultra Low Noise High 6-SON | 1.20 1.00  .80] |TPS7g0300250DRVR | 296-24057-1-ND  /2.5V or 3V Dual Level Output, 150mA | 6-SON | 1.63 130 98 
PSRR LDO Linear Regulator LDO Regulator NEW! 
TPS79928DRVT | 296-19369-2-ND | 2.8V, 200mA Ultra Low Noise High 6-SON 149.75/250 TPS780300250DRVR |296-24057-2-ND | 2.5V or 3V Dual Level Output, 150mA | 6-SON 2496.00/3,000 
PSRR LDO Linear Regulator LDO Regulator NEW! 
TPS79928YZUR | 296-19484-1-ND | 2.8V, 200mA Ultra Low Noise High | 5-DSBGA | 1.00 84 67) _ | TPS780330220DDCR |296-23332-1-ND | 3.3V or 2.2V Dual Level Output, TSOT-23-5/ 150 120 90 
PSRR LDO Linear Regulator 150mA LDO Regulator 
TPS79928YZUR | 296-19484-2-ND | 2.8V, 200mA Ultra Low Noise High | 5-DSBGA | —_1299.00/3,000 TPS780330220DDCR | 296-23332-2-ND | 3.3V or 2.2V Dual Level Output, TSOT-23-5]  2304.00/3,000 
PSRR LDO Linear Regulator 150mA LDO Regulator 
TPS79928YZUT 296-18738-1-ND —|2.8V, 200mALDO Linear Regulator | 5-DSBGA | 7.08 97 73) _ | 1P$780330220DRVR |296-23439-1-ND | 3.3V or 2.2V Dual Level Output, 6SON | 163 130 98 
TPS79928YZUT 296-18738-2-ND | 2.8V, 200mALDO Linear Regulator | 5-DSBGA 135.50/250 150mA LDO Regulator 
TPS79930DDCT | 296-17782-1-ND |3V, 200mALDO Linear Regulator © |TSOT-23-5/ 94 .79 63) _ | TPS780330220DRVR |296-23439-2-ND | 3.3V or 2.2V Dual Level Output, 6-SON 2496.00/3,000 
TPS79930DDCT | 296-17782-2-ND |3V, 200mALDO Linear Regulator ‘| TSOT-23-5 117.75/250 150mA LDO Regulator 
TPS79930VZUT 296-18739-1-ND__|3V, 200mA LDO Linear Regulator 5-DSBGA | 1.08 91 _.73| | TPS781330220DDCR |296-23334-1-ND  |3.3V or 2.2V Dual Level Output, TS0T-23-5| 125 1.00 75 
TPS79930VZUT 296-18739-2-ND _|3V, 200mA LDO Linear Regulator 5-DSBGA 135,50/250 150mA LDO Regulator 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS781330220DDCR | 296-23334-2-ND 3.3V or 2.2V Dual Level Output, TSOT-23-5 1920.00/3,000 UCC283TDKTTT-ADJ | 296-16027-2-ND Adjustable, 3A LDO Regulator TO-263-5 209.25/50 
150mA LDO Regulator UCC283TDKTTT-3 | 296-17787-1-ND 3.3V, 3A LDO Regulator T0-263-3 6.20 4.96 _ 
TPS781330220DRVR | 296-23441-1-ND 3.3V or 2.2V Dual Level Output, 6-SON 1.38 1.10 83) |UCC283TDKTIT-3 | 296-17787-2-ND 3.3V, 3A LDO Regulator TO-263-3 209.25/50 
150mA LDO Regulator UCC283TDKTTT-5 = | 296-19039-1-ND 5V, 3A LDO Regulator 3-D2PAK 6.20 4.96 = 
TPS781330220DRVR | 296-23441-2-ND 3.3V or 2.2V Dual Level Output, 6-SON 2112.00/3,000 UCC283TDKTTT-5 = | 296-19039-2-ND 5V, 3A LDO Regulator 3-D2PAK 209.25/50 
150mA LDO Regulator UCC284DP-12 296-11415-5-ND 12V, 500mA Negative LDO Regulator 8-SOIC 5.60 448 3.78 
UC282T-1 296-15146-5-ND 1.5V, Fast LDO Regulator TO-220-5 6.90 5.52 4.66} |UCC284DP-5 296-11416-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator 8-SOIC 6.20 496 419 
UC282T-2 296-15147-5-ND 2.1V, Fast LDO Regulator TO-220-5 6.90 5.52 4.66] |UCC284DP-ADJ 296-11417-5-ND Adj., 500mA Negative LDO Regulator 8-SOIC 6.20 496 4.19 
UC282T-3 296-15148-5-ND 2.5V, Fast LDO Regulator T0-220-5 6.90 5.52 4.66} |UCC284SDR-5EP 296-24018-1-ND 5V, 500mA Neg. LDO Reg. NEW! 8-SOIC 933 840 7.45 
UC282T-ADJ 296-15149-5-ND Adj., Fast LDO Regulator T0-220-5 6.90 5.52 4.66} |UCC284SDR-5EP 296-24018-2-ND 5V, 500mA Neg. LDO Reg. NEW! 8-SOIC 17010.00/2,500 
UC282TD-3 296-2795-5-ND 2.5V, Fast LDO Regulator T0-263-5 5.60 4.48 3.78] |UCC381DP-3 296-2819-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 8-SOIC 473 378 2.94 
UC282TDKTTT-1 296-16011-1-ND 1.5V, Fast LDO Regulator T0-263-5 6.20 4.96 —| |UCC381DP-5 296-2820-5-ND 5V, 1A LDO Regulator 8-SOIC 473 3.78 2.94 
UC282TDKTTT-1 296-16011-2-ND 1.5V, Fast LDO Regulator TO-263-5 209.25/50 UCC381DP-ADJ 296-2821-5-ND Adjustable, 1A LDO Regulator 8-SOIC 4.73 3.78 2.94 
UC282TDKTTT-2 296-16012-1-ND 2.1V, Fast LDO Regulator T0-263-5 6.20 4.96 —| |UCC383T-3 296-8156-5-ND 3.3V, 3A LDO Linear Regulator TO-220-3 6.00 480 4.05 
UC282TDKTTT-2 296-16012-2-ND 2.1V, Fast LDO Regulator TO-263-5 209.25/50 UCC383T-5 296-8157-5-ND 5V, 3A LDO Linear Regulator T0-220-3 6.00 480 4.05 
UC282TDKTTT-3 296-16013-5-ND 2.5V, Fast LDO Regulator TO-263-5 6.20 4.96 4.19] |UCC383T-ADJ 296-8158-5-ND Adjustable, 3A LDO Linear Regulator TO-220 6.00 480 4.05 
UC282TDKTTT-ADJ | 296-16014-1-ND 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator TO-263-5 6.20 4.96 — | |UCC383TD-ADJ 296-8161-5-ND Adjustable, 3A LDO Linear Regulator / TO-263-5 549 440 342 
UC282TDKTTT-ADJ | 296-16014-2-ND 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator TO-263-5 209.25/50 UCC383TDKTTT-3 | 296-16028-1-ND 3.3V, 3A LDO Linear Regulator 3-D2PAK 5.40 4.86 = 
UC282TDTR-ADJ 296-18067-1-ND 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator TO-263-5 6.20 4.96 4.19} |UCC383TDKTTT-3 | 296-16028-2-ND 3.3V, 3A LDO Linear Regulator 3-D2PAK 182.25/50 
UC282TDTR-ADJ 296-18067-2-ND 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator TO-263-5 1968.50/500 UCC383TDKTTT-5 | 296-16029-1-ND 5V, 3A LDO Linear Regulator 3-D2PAK 5.40 4.32 = 
UC282TDTR-1 296-19030-1-ND 1.5V, Fast LDO Regulator TO-263-5 6.20 4.96 4.19} |UCC383TDKTTT-5 | 296-16029-2-ND 5V, 3A LDO Linear Regulator 3-D2PAK 182.25/50 
UC282TDTR-1 296-19030-2-ND 1.5V, Fast LDO Regulator TO-263-5 1968.50/500 UCC383TDKTTT-ADJ | 296-16030-1-ND Adj., 3A LDO Linear Regulator T0-263-5 5.40 4.32 = 
UC282TDTR-3 296-19031-1-ND 2.5V, Fast LDO Regulator TO-263-5 6.20 4.96 4.19] |UCC383TDKTTT-ADJ | 296-16030-2-ND Adj., 3A LDO Linear Regulator TO-263-5 182.25/50 
UC282TDTR-3 296-19031-2-ND 2.5V, Fast LDO Regulator TO-263-5 1968.50/500 UCC384DP-12 296-8162-5-ND —12V, 0.5A LDO Linear Regulator 8-SOIC 484 387 3.01 
UC285T-1 296-15153-5-ND 1.5V, Fast LDO Regulator TO-220-5 8.00 6.40 5.40} |UCC384DP-5 296-8163-5-ND —5V, 0.5A LDO Linear Regulator 8-SOIC 484 387 3.01 
UC285T-2 296-15154-5-ND 2.1V, Fast LDO Regulator TO-220-5 7.30 5.84 4.93} |UCC384DP-ADJ 296-8164-5-ND Neg. Adj. 0.5A LDO Linear Regulator 8-SOIC 484 387 3.01 
UC285T-3 296-15155-5-ND__|2.5V, Fast LDO Regulator TO-220-5 | 8.00 6.40 5.40) |UC3833DWTR 296-13767-1-ND Precision LDO Linear Controller 16-SOIC 540 432 3.36 
UC285T-ADJ 296-15156-5-ND 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator TO-220-5 8.00 6.40 5.40] |UC3833DWTR 296-13767-2-ND Precision LDO Linear Controller 16-SOIC 6120.00/2,000 
UC285TDKTTT-1 296-16015-1-ND 1.5V, Fast LDO Regulator TO-263-5 7.30 5.84 od Voltage Regulators 
UC285TDKTTT-1 296-16015-2-ND 1.5V, Fast LDO Regulator TO-263-5 246.40/50 LFC789D25CDR 296-17214-1-ND Dual Linear FET Controller 8-SOIC 87 Wi} 58 
UC285TDKTTT-2 296-16016-1-ND 2.1V, Fast LDO Regulator TO-263-5 7.30 5.84 —| |LFC789D25CDR 296-17214-2-ND Dual Linear FET Controller 8-SOIC 942.50/2,500 
UC285TDKTTT-2 296-16016-2-ND 2.1V, Fast LDO Regulator TO-263-5 246.40/50 LFC789D25CPWR 296-17215-1-ND Dual Linear FET Controller 8-TSSOP 87 13 58 
UC285TDKTT1-3 296-16017-1-ND 2.5V, Fast LDO Regulator T0-263-5 7.30 5.84 —|_ |LFC789D25CPWR 296-17215-2-ND Dual Linear FET Controller 8-TSSOP 772.00/2,000 
UC285TDKTTT-3 296-16017-2-ND 2.5V, Fast LDO Regulator T0-263-5 246.40/50 LM237KCSE3 296-21574-5-ND Adj., 1.5A 3-Terminal Regulator TO-220-3 1.25 1.00 715 
UC285TDKTTT-ADJ | 296-16018-1-ND —_/ 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator TO-263-5 | 7.30 5.84 —| |LM317DCY 296-23224-5-ND —_| 3-Terminal Adjustable Regulator SOT-223 88 6650 
UC285TDKTTT-ADJ |296-16018-2-ND | 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator T0-263-5 246.40/50 LM317DCYR 296-12602-1-ND | 3-Terminal Adjustable Regulator SOT-223 80 6045 
UC382T-1 296-2801-5-ND 1.5V, Fast Transient Response LDO | TO-220-5 | 6.00 4.80 4.05} |LM317DCYR 296-12602-2-ND —_| 3-Terminal Adjustable Regulator SOT-223 650.00/2,500 
Regulator LM317KCS 296-13869-5-ND 3-Terminal Adjustable Regulator TO-220 84 63 48 
UC382T-2 296-2802-5-ND | 2.1V, Fast Transient Response LDO | T0-220-6 | 6.00 4.80 4.05] |LM317KCSE3 296-21576-5-ND__| 3-Terminal Adjustable Regulator 70-220 84 6348 
Regulator LM317KTTR 296-21390-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator D2PAK-3 80 60 45 
UC382T-3 296-2803-5-ND 2.5V, Fast Transient Response LDO TO-220-5 6.00 4.80 4.05) /LM317KTTR 296-21390-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator D2PAK-3 140.00/500 
Regulator LM317LCDR 296-17220-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator 8-SOIC 49 40 .27 
UC382T-ADJ 296-2804-5-ND  |Adjustable Fast Transient Response | TO-220-5 | 6.00 4.80 4.05) |LM317LCDR 296-17220-2-ND —_| 3-Terminal Adjustable Regulator 8-SOIC 320.00/2,500 
LDO Regulator LM317LCPWR 296-17222-1-ND 3-Terminal Adj. Regulator NEW! 8-TSSOP AQ AO 27. 
UC382TDKTTT-1 296-16019-1-ND 1.5V Fast Transient Response LDO TO-263-5 5.49 4.40 —j| |LM317LCPWR 296-17222-2-ND 3-Terminal Adj. Regulator NEW! 8-TSSOP 270.00/2,000 
Regulator LM317LIDR 296-20678-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator 8-SOIC 45 36 .27 
UC382TDKTTT-1 296-16019-2-ND 1.5V Fast Transient Response LDO TO-263-5 182.25/50 LM317LIDR 296-20678-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator 8-SOIC 305.00/2,500 
Regulator LM317LILPR 296-20679-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator TO-92 45 36 27 
UC382TDKTTT-2 296-16020-1-ND 2.1V Fast Transient Response LDO TO-263-5 5.40 4.32 —j| |LM317LILPR 296-20679-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator TO-92 252.00/2,000. 
Regulator LM317LIPK 296-21742-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator SOT-89 12 54 AL 
UC382TDKTTT-2 296-16020-2-ND 2.1V Fast Transient Response LDO TO-263-5 182.25/50 LM317LIPK 296-21742-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator SOT-89 238.00/1,000 
Regulator LM317LIPWR 296-20680-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator 8-TSSOP 5 36 2h 
UC382TDKTTT-3 296-16021-1-ND 2.5V Fast Transient Response LDO TO-263-5 5.40 4.32 — | |LM317LIPWR 296-20680-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator 8-TSSOP 252.00/2,000 
Regulator LM317MKTPR 296-9537-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator 2-PFM 80 60 AS 
UC382TDKTTT-3 296-16021-2-ND 2.5V Fast Transient Response LDO T0-263-5 182.25/50 LM317MKVURG3 296-19495-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator DPAK 88 66 50 
Regulator LM317MKVURG3 296-19495-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator DPAK 715.00/2,500 
UC382TDKTTT-ADJ | 296-16022-1-ND 1.2V/Adj., Fast Transient Response TO-263-5 | 5.40 4.32 —J| |LM317MQDCYRG4 = | 296-23127-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator SOT-223-4 78 65 52 
LDO Regulator LM317MQDCYRG4 =| 296-23127-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator SOT-223-4 845.00/2,500 
UC382TDKTTT-ADJ | 296-16022-2-ND 1.2V/Adj., Fast Transient Response TO-263-5 182.25/50 LM337KC 296-9550-5-ND Adj., 1.5A Negative Voltage Regulator | TO-220-3 93 78 62 
LDO Regulator LM337KCSE3 296-21577-5-ND | Adj., 1.5A Negative Voltage Regulator | TO-220-3 96 72 54 
UC382TDTR-2 296-19032-1-ND 2.1V Fast Transient Response TO-263-5 | 5.40 4.32 3.65] |LM337KTPR 296-17847-1-ND Adj., 1.5A Negative Voltage Regulator | 2-PFM 92 69 52 
LDO Regulator LM337KTTR 296-20746-1-ND | Adj., 1.5A Negative Voltage Regulator | D2PAK-5 78 65 52 
UC382TDTR-2 296-19032-2-ND | 2.1\ Fast Transient Response T0-263-5 1714.50/500 LM337KTTR 296-20746-2-ND —_| Adj., 1.5A Negative Voltage Regulator | D2PAK-5 346.00/1,000 
LDO Regulator LM337KVURG3 296-21578-1-ND Adj., 1.5A Negative Voltage Regulator DPAK 88 66 50 
UC382TDTR-3 296-19033-1-ND _| 2.5\ Fast Transient Response T0-263-5 | 5.40 4.32 3.65) |LM337KVURG3 296-21578-2-ND | Adj, 1.5A Negative Voltage Regulator | DPAK 715.00/2,500 
LDO Regulator LM25751N 296-20850-5-ND | 1A Simple Step-Down Switching Reg. | 16-Dip 150 1.20 90 
UC382TDTR-3 296-19033-2-ND —_| 2.5V Fast Transient Response T0-263-5 1714.50/500 MC79LO5ACDR 296-1016-1-ND 5V Fixed Negative Voltage Regulator | 8-SOIC 50 40 30 
LDO Regulator MC79LOSACDR 296-1016-2-ND 5V Fixed Negative Voltage Regulator | 8-SOIC 337.50/2,500 
UC385EVM-207 296-20626-ND Evaluation Module for UC385 = 50.00 =—  —] |MC79LO5ACLP 296-9603-5-ND. 5V Fixed Negative Voltage Regulator T0-92 AO 32.24 
UC385T-1 296-2809-5-ND 1.5V, 5A LDO Regulator T0-220-5 | 7.00 5.60 4.73) /MC79L12ACD 296-9604-5-ND 72V Fixed Negative Voltage Regulator | 8-SOP 45.4367 
UC385T-2 296-2810-5-ND 2.1V, 5A LDO Regulator 10-220-5 | 7.00 5.60 4.73) |MC79L12ACLPR 296-9605-1-ND 12V Fixed Negative Voltage Regulator | 0-92 40 32 24 
UC385T-3 296-2811-5-ND 2.5V, 5A LDO Regulator T0-220-5 | 7.00 5.60 4.73) |MC79L12ACLPR 296-9605-2-ND 12V Fixed Negative Voltage Regulator | TO-92 224.00/2,000 
UC385T-ADJ 296-2812-5-ND 1.2V/Adj., 5A LDO Regulator T0-220-5 | 7.00 5.60 4.73] /mc79L12CLP 296-9606-5-ND 12V Fixed Negative Voltage Regulator | TO-92 55 4433 
UC385TD-2 296-2814-5-ND_——-/2.1V, 5A LDO Regulator T0-263-5 | 5.70 4.56 3.85) | MC79L15ACLP 296-9607-5-ND __| 15V Fixed Negative Voltage Regulator | _T0-92 48 3627, 
UC385TDKTTT-1 296-16023-1-ND 1.5V, 5A LDO Regulator 10-263-5 6.30 5.04 —)| |TL-SCSI285KCSE3 =| 296-21608-5-ND 2.85V Fixed Volt. Reg. for SCSI TO-220 1.50 1.20 90 
UC385TDKTTT-1 296-16023-2-ND 1.5V, 5A LDO Regulator T0-263-5 22.65/50 TL-SCSI285PWR 296-10126-1-ND 2.85V Fixed Volt. Reg. for SCSI 20-TSSOP | 1.80 1.44 1.08 
UC385TDKTTT-2 296-16024-1-ND 2.1V, 5A LDO Regulator T0-263-5 6.30 5.04 —| |TL-SCSI285PWR 296-10126-2-ND 2.85V Fixed Volt. Reg. for SCSI 20-TSSOP 1872.00/2,000 
UC385TDKTTT-2 296-16024-2-ND__|2.1V, 5A LDO Regulator 10-263-5 212.65/50 TL317CD 296-11823-5-ND | 3-Terminal Adjustable Regulator 8-SOIC 45 36 27 
UC385TDKTTT-3 296-16025-1-ND —|2.5V, 5A LDO Regulator 10-263-5 | 6.30 5.04 —| |TL317CLP 296-10167-5-ND _| 3-Terminal Adjustable Regulator T0-92 40.32.24 
UC385TDKTTT-3 296-16025-2-ND 2.5V, 5A LDO Regulator 10-263-5 212.65/50 TL317CLPR 296-15008-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator TO-92 40 32 24 
UC385TDKTTT-ADJ | 296-16026-1-ND | 1.2V/Adj., 5A LDO Regulator T0-263-5 | 6.30 5.04 —| |TL317CLPR 296-15008-2-ND | 3-Terminal Adjustable Regulator T0-92 224.00/2,000 
UC385TDKTTT-ADJ | 296-16026-2-ND | 1.2V/Adj., 5A LDO Regulator 10-263-5 212.65/50 TL317CPWR 296-13351-1-ND | 3-Terminal Adjustable Regulator 8-TSSOP 46 376 
UC385TDTR-3 296-19034-1-ND 2.5V, 5A LDO Regulator T0-263-5 6.30 5.04 4.26) | TL317CPWR 296-13351-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator 8-TSSOP 252.00/2,000 
UC385TDTR-3 296-19034-2-ND 2.5V, 5A LDO Regulator T0-263-5 2000.50/500 TL430CLP. 296-10181-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator TO-92 1.17 98 78 
UC2573D 296-2793-5-ND Buck Pulse PWM Voltage Regulator 8-SOIC 2.93 234 1.82} |TL431ACD 296-1286-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOIC 50 40 30 
UC2577TDKTTT-ADJ | 296-16010-1-ND Step-Up Voltage Regulator TO-263-5 | 13.58 12.23 —j |TL431ACDBVR 296-15236-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 5 36 27 
UC2577TDKTTT-ADJ | 296-16010-2-ND Step-Up Voltage Regulator T0-263-5 542.00/50 TL431ACDBVR 296-15236-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 366.00/3,000 
UC2578DP 296-19029-5-ND Buck PWM Step-Down Voltage Reg. 16-SOIC 7.50 6.00 5.07) | TL431ACDBVT 296-15323-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 96 72 54 
UC2832TDWEP 296-18185-5-ND 2V Precision LDO Linear Controller 16-SOIC 870 6.96 5.88] |TL431ACDBVT 296-15323-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 99.50/250 
UC2832TDWREP 296-22531-1-ND 2V Precision LDO Linear Controller 16-SOIC 8.70 6.96 5.88} |TL431ACDBZR 296-17328-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 45 36 27 
UC2832TDWREP 296-22531-2-ND 2V Precision LDO Linear Controller 16-SOIC 10876.00/2,000 TL431ACDBZR 296-17328-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 366.00/3,000 
UC2834DW 296-2797-5-ND High-Efficiency Linear Regulator 16-SOIC | 12.58 11.33 10.05] |TL431ACDCKR 296-17863-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator $C70-6 40 32 24 
UC2835D 296-2798-5-ND. High-Efficiency Regulator Controller 8-SOIC 8.60 6.88 5.81 TL431ACDCKR 296-17863-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator $C70-6 324.00/3,000 
UC2836D 296-2799-5-ND High-Efficiency Regulator Controller 8-SOIC 9.00 810 7.19) |TL431ACDR 296-1286-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOIC A5 36 27 
UC2854BMDWREP | 296-21935-1-ND Advanced High Power Factor 16-SOIC 5.62 4.50 3.80] |TL431ACDR 296-1286-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOIC 305.00/2,500 
Preregulator TL431ACLP 296-1287-ND Adj. Precision Shunt Regulator TO-92 45 36 27 
UC2854BMDWREP | 296-21935-2-ND Advanced High Power Factor 16-SOIC 7026.00/2,000 TL431ACLPR 296-1287-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator TO-92 A5 36 27 
Preregulator TL431ACLPR 296-1287-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator TO-92 252.00/2,000 
UC3832N 296-11273-5-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator 14-Dip 6.20 4.96 4.19] |TL431ACP 296-10182-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 8-Dip A5 36 27 
UC3833N 296-11274-5-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator 8-Dip 5.40 4.32 3.36} | TL431ACPK 296-17037-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 i) 44 33 
UC3834DW 296-2808-5-ND High-Efficiency Linear Regulator 16-SOIC 9.41 848 7.52] |TL431ACPK 296-17037-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 154.00/1,000 
UCC281DP-5 296-2817-5-ND 5V, 1A LDO Regulator 8-SOIC 5.40 4.32 3.36] |TL431ACPSR 296-13352-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOP 5 36 27 
UCC281DP-ADJ 296-281 8-5-ND Adjustable, 1A LDO Regulator 8-SOIC 5.40 4.32 3.36] |TL431ACPSR 296-13352-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOP 252.00/2,000 
UCC283T-3 296-11413-5-ND 3.3V, 3A LDO Regulator TO-220-3 6.90 5.52 4.66) |TL431ACPWR 296-13353-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 8-TSSOP 5 36 27 
UCC283T-5 296-11414-5-ND 5V, 3A LDO Regulator T0-220-3 6.90 5.52  4.66| |TL431ACPWR 296-13353-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 8-TSSOP 252.00/2,000 
UCC283T-ADJ 296-15163-5-ND Adjustable, 3A LDO Regulator T0-220 6.90 552 4.66) |TL431AID 296-1288-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOIC 55 A4 33 
UCC283TDKTTT-AD4J | 296-16027-1-ND Adjustable, 3A LDO Regulator TO-263-5 6.20 4.96 — | {TL431AIDBVT 296-15324-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 715 63 50 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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is TEXAS = sf POWER SUPPLY PRODUCTS i§ TEXAS =e ‘ POWER SUPPLY PRODUCTS 
INstRuMENTs Digi@)Reel” (cont.) RoHS Compliant Parts Available Instruments Digi@Reel’ (cont.) RoHS Compliant Parts Available 
Th Digi-Key Price Eacha Tl. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TL43TAIDBVT 296-15324-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 93.75/250 TL431QDCKR 296-17869-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator $C70-6 546.00/3,000 
TL431AIDBZR 296-17329-1-ND__| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 50.40 _.30/ | TL4310DR 296-21096-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOIC 52 3930 
TL431AIDBZR 296-17329-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 405.00/3,000 TL431QDR 296-21096-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOIC 422.50/2,500 
TL431AIDCKR 296-17864-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator SC70-6 40.32.24] | TL4310PK 296-18238-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 60 45 34 
TL431AIDCKR 296-17864-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator SC70-6 324.00/3,000 TL4310PK 296-18238-2-ND__| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 200.00/1,000 
TL431AIDR 296-1288-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOIC 50.40 30] | TL432ACDBVR 296-17335-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator S0T-23-5| 40 32 24 
TL431AIDR 296-1288-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOIC 337.50/2,500 TL432ACDBVR 296-17335-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 324.00/3,000 
TL431AILP 296-10183-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator TO-226AA 50 40 30] )TL432ACDBZR 296-17336-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 A5 36 27 
TL431AILPME3 296-23297-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 0-92 50.40 30) | TL432ACDBZR 296-17336-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 366.00/3,000 
TL431 AILPME3 296-23297-3-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 0-92 280.00/2,000 TL432ACPK 296-18239-1-ND _| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 55 A438 
TL431AILPR 296-10183-1-ND —_ Adj. Precision Shunt Regulator TO-226AA; 50 40 30) | TL432ACPK 296-18239-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 154.00/1,000 
TL431AILPR 296-10183-2-ND__| Adj. Precision Shunt Regulator TO-226AA 280.00/2,000 TL432AIDBVR 296-17337-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5] 50 40 30 
TL431 AIP 296-10184-5-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 8-Dip 50 40.30) | TL432AIDBVR 296-17337-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 405.00/3,000 
TL431AIPK 296-17038-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 A836 27) | TL432AIDBZR 296-17338-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 55 4483 
TL431AIPK 296-17038-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 160.00/1,000 TL432AIDBZR 296-17338-2-ND __| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 447.00/3,000 
TL431AQDBVR 296-17330-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 60 45 .34|  [TL432A1PK 296-18240-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 48 36 27 
TL431AQDBVR 296-17330-2-ND__| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 585.00/3,000 TL432AIPK 296-18240-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 160.00/1,000 
TL431AQDBVRQ1 | 296-23433-1-ND —_/ Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 | 72 5441) | TL432AQDBVR 296-17339-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5| 68 51 39 
Li 2b eee ND ree Prersion eit Aaaaoe see pee 4 TL432AQDBVR 296-17339-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 663.00/3,000 
-18864-1- . : . : TL432AQDBZR 296-17340-1-ND__| Adj. Precision Shunt Regulat SOT-23 72 54 At 
TL431AQDBZR 296-18864-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator S0T-23 585.00/3,000 TLASSAODEZR 296-17340-2-ND 7k Precision Shunt Regulator SOT-23 702.00/3,000 
TL431AQDBZRQ1__| 296-21853-1-ND__| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-3 | 72 54 __—44| | tLa30aQPK 96-18241-1-ND __| Adj. Precision Shunt Regulat SOT-89 76. 57 43 
TL431AQDBZRGT _|296-21853-2-ND _|Adj, Precision Shunt Regulator S0T-23-3 | 702.00/3,000 qiasghok 796.18241-2.ND | Adj Precision Shunt Regulator SOT80 eras 
TL431AQDCKR 296-17865-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator $C70-6 68 «51 39 ABB 75-1 - | Precisl 93. ant 
} i TL432BCDBVR 296-18875-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 68 51 39 
TL431AQDCKR 296-17865-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator $C70-6 663.00/3,000 9. i isi 93 - 
) oe TL432BCDBVR 296-18875-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 663.00/3,000 
TL431AQPK 296-18236-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 76 57 AB i = H 7 5 
) aH TL432BCDBZR 296-18876-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 2 54 AL 
TL431AQPK 296-18236-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 253.00/1,000 9. ; ich = 
- — TL432BCDBZR 296-18876-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 702.00/3,000 
TL431BCDBVR 296-18865-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 52 39 30 TL432BCPK 296-18242-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 60 45 34 
TL431BCDBVR 296-18865-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 507.00/3,000 TL432BCPK 296-18242-2-ND | Adj, Precision Shunt Regulator 807-89 “200.00/1,000 
TL431BCDBZR 296-18866-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 52-39 30) | 439RipBVR 296-18877-1-ND | Adj, Precision Shunt Regulator S0T-23.5 6 57 AB 
TL431BCDBZR 296-18866-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 507.00/3,000 eet - y z 
ees TL432BIDBVR 296-18877-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 741.00/3,000 
TL431BCDCKR 296-17866-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator $C70-6 52 39 30 7 ai 
7 — TL432BIDBZR 296-18878-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 80 60 A5 
TL431BCDCKR 296-17866-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator $C70-6 507.00/3,000 < esi fis z 
7 nas TL432BIDBZR 296-18878-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 780.00/3,000 
TL431BCDR 296-18867-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOIC 52 39 30 a 
; ra TL432BIPK 296-18243-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 68 51 39 
TL431BCDR 296-18867-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOIC 422.50/2,500 7 aa 
e faa) H an ¥ TL432BIPK 296-18243-2-ND__| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 226.00/1,000 
TL431BCLPR 296-17374-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator TO-92 52 39 30 TL432B0DBVR 396-18879-1-ND ‘Adj Precision Shunt Regulat SOT-23-5 31 68 54 
TL431BCLPR 296-17374-2-ND___| Adj. Precision Shunt Regulator 0-92 346.00/2,000 Pree ae Ber en ar : : : 
ae ; TL432BQDBVR 296-18879-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 1053.00/3,000 
TL431BCP 296-18868-5-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 8-Dip 52 39 30 TL432BQDBZR 96-18880-1-ND __| Adj. Precision Shunt Regulat SOT-23 81 68 54 
TL431BCPK 296-18058-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 60 45 34 1, Preelsion.onunit Reguiator 4 ‘ : 
eee ; Prental : TL432BQDBZR 296-18880-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 1053.00/3,000 
TL431BCPK 296-18058-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 200.00/1,000 t pie 1 
TL431BCPSR 296-18869-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOP 52 39 30| | 1L432BQDBZRO1 296-24152-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator NEW! | SOT-23 93 78 62 
4 SERED * Brectsl f TL432BQDBZRO1 | 296-24152-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator NEW! | SOT-23 1209.00/3,000 
TL431BCPSR 296-18869-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOP. 346.00/2,000 ; nas 
TL431BCPWR 296-18870-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator BTSSOP | 62 39 30] | TL432B0PK peep eceaiyt came Ad) Pracision Shunt Regulator OUD || nee a roe ote 
TL431BCPWR 296-18870-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 8-TSsOP | —346.00/2,000 TePseeUe poop eget mmm) Aci. Precision Shunt Regulator adie 306-00/1,000 
TL431BIDBVR 296-18871-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator SoT-23-5 | 60 45 34] | TL432CDBVR ZOGH 7341 -1ND) | Ad). Precision Shunt Regulator SOT-23-5 | 40 32 = 2A 
TL431BIDBVR 296-18871-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 | 585.00/3,000 TL432CDBVR 28621734 1-2:ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 | __324.00/3,000 
TL431BIDBZR 296-18872-1-ND__| Adj. Precision Shunt Regulator sor-23 | 60 45 _—.34/_ | TL432CDBZR 296-17842=1-ND)9) Ad). Precision Shunt Regulator SOT-23 | 45 8627 
TL431BIDBZR 296-18872-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator S0T-23 585.00/3,000 TL432CDBZR 296-17342-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 366.00/3,000 
TL431BIDR 296-18873-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOIC 60.45 34) | TL432CPK 296-18245-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 50) 40 30 
TL431BIDR 296-18873-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOIC 487.50/2,500 TL432CPK 296-18245-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 140.00/1,000 
TL431BIP 296-18874-5-ND — | Adj. Precision Shunt Regulator 8-Dip 60 AS .34| [TL432IDBVR 296-17343-1-ND__| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 5 36 27 
TL431BIPK 296-18060-1-ND _| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 68 Sl 39) | TL432IDBVR 296-17343-2-ND —_| Adj.. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 366.00/3,000 
TL431BIPK 296-18060-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 226.00/1,000 TL432IDBZR 296-17344-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 50° 40 30 
TL431BQDR 296-17886-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOIC 84 63.48) | TL432IDBZR 296-17344-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 405.00/3,000 
TL431BQDR 296-17886-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOIC 682.50/2,500 TL432IPK 296-18246-1-ND —_ Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 55 A488 
TL431BQLPME3 296-19380-ND Adj. Precision Shunt Regulator T0-92 84 63 48] | TL432IPK 296-18246-2-ND__| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 154.00/1,000 
TL431BQPK 296-18237-1-ND___| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 92.69 52) | TL432QDBVR 296-17345-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator S$0T-23-5 56 42 32 
TL431BOPK 296-18237-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 306.00/1,000 TL432QDBVR 296-17345-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator S0T-23-5 546.00/3,000 
TL431BIDCKR 296-17867-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SC70-6 60 45 .34| | TL432QDBZR 296-17346-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 60 5 34 
TL431BIDCKR 296-17867-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator SC70-6 585.00/3,000 TLageanB7R Bo eel Ail eed a Requlator ame Pg ad y 
TL431BILPR 296-17375-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator TO-92 60 A5 34 = 7-1 j. Precision Shunt Regulator - i 45 4 
TL431BILPR 296-17375-2-ND__| Adj. Precision Shunt Regulator 0-92 400.00/2,000 TL4320PK 296-18247-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 200.00/1,000 
TL431BQDBVR 296-17311-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator S0T-23-5] 84 63 48] |TL497ACD 296-10195-5-ND | 1.2V Switching Voltage Regulator 14-SOIC | 133 1.06 80 
TL431BQDBVR 296-17311-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 819.00/3,000 TL497ACDR 296-10195-1-ND | 1.2V Switching Voltage Regulator 14-SOIC | 144 1.20 96 
TL431BQDBZR 296-17623-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 84 63 48) | TL497ACDR 296-10195-2-ND | 1.2V Switching Voltage Regulator 14-SOIC 1560.00/2,500 
TL431BQDBZR 296-17623-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 819.00/3,000 TL497ACN 296-10196-5-ND _| 1.2V Switching Voltage Regulator 14-Dip_ | 144 1.20 96 
TL431BQDBZRQ1__| 296-20654-1-ND__| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 75.63 _.50|_ | TL497ACPWR 296-23298-1-ND | 1.2V Switching Voltage Regulator T4-TSSOP| 144 1.20 96 
TL431BQDBZRO1 —_|296-20654-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 975.00/3,000 TL497ACPWR 296-23298-2-ND | 1.2V Switching Voltage Regulator 14-TSSOP 1276.00/2,000 
TL431BQDCKR 296-17868-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator $C70-6 84 63.48] | TL497AID 296-10197-5-ND | 1.2V Switching Voltage Regulator 14-S0IC | 145 116 87 
TL431BQDCKR 296-17868-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator $C70-6 819.00/3,000 TL497AIDR 296-10197-1-ND 1.2V Switching Voltage Regulator 14-SOIC 1.33 1.06 80 
TL431BQLPR 296-17376-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 10-92 84 63 48) | TL497AIDR 296-10197-2-ND _| 1.2V Switching Voltage Regulator 14-SOIC 1695.00/2,500 
TL431BQLPR 296-17376-2-ND__| Adj. Precision Shunt Regulator 10-92 558.00/2,000 TL497AIN 296-10198-5-ND | 1.2V Switching Voltage Regulator 14-Dip 1.33 1.06 ~—.80 
TL431CD 296-1289-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOIC 45 36.27] | TL780-05CKTTR 296-20777-1-ND —_| 5.0V, 1.5A Fixed Positive Volt. Reg. 3-D2PAK 96 72 54 
TL431CDBV6 296-23746-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator NEW!| SOT-23-5 | 40 32 24] | TL780-05KCS 296-14324-5-ND | 5.0V, 1.5A Fixed Positive Volt. Reg. | TO-220-3| 88 66 50 
TL431CDBV6 296-23746-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator NEW!) SOT-23-5 324.00/3,000 TL780-12KCS 296-14325-5-ND | 12V, Fixed Positive Volt. Regulator | TO-220-3| 88 66 50 
TL431CDBVR 296-10185-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 AO 32.24) | TL780-15KCS 296-14326-5-ND _| 15V, Fixed Positive Volt. Regulator T0-220-3 88.66.50 
TL431CDBVR 296-10185-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 324.00/3,000 TL783CKCSE3 296-20687-5-ND High Voltage Adj. Regulator TO-220 160 1.28 96 
TL431CDBZR 296-17331-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 AO 32.24) | TL783CKTTR 296-20778-1-ND —_| High Voltage Adj. Regulator 3-D2PAK | 160 1.28 96 
TL431CDBZR 296-17331-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 324.00/3,000 TL783CKTTR 296-20778-2-ND High Voltage Adj. Regulator 3-D2PAK 432.00/500 
TL431CDR 296-1289-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOIC AO 32.24) |712218-285PWR —-|296-10163-1-ND _—_| 2.85V, SCSI Fixed Regulator 20-TSSOP | 3.31 265 2.06 
TL4310DR 296-1289-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOIC 270.00/2,500 TL2218-285PWR _|296-10163-2-ND _| 2.85V/, SCSI Fixed Regulator 20-TSSOP 3748.00/2,000 
Teeter pees ia Precision Shunt puiee 103 4 -e a TL2575-ADJIKTTR |296-21830-1-ND | Adj., 1A Simple Step Down Switching | 5-D2PAK | 150 1.20 90 
aes a isi Z : : : Voltage Regulator 
eee Sai A precision atu peau! ate Sart te #6 TL2575-ADJIKTTR | 296-21830-2-ND _| Adj., 1A Simple Step Down Switching | 5-D2PAK 405.00/500 
- -5- j. Precision Shunt Regulator -Dip i J F Voltage Regulator 
Laas ata At Prersion anu Regulating a aA a at TL2575-ADJIKV 296-21831-5-ND | Adj., 1A Simple Step Down Switching | TO-220-5 | 2.00 1.60 1.20 
~ -1- j. Precision Shunt Regulator ~ : ‘ u Voltage Regulator 
TL431CPWR 296-12497-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 8-TSSOP 224.00/2,000 TL2575-ADJIN 296-21832-5-ND | Adj., 1A Simple Step Down Switching | 16-Dip 150 120 .90 
TL431IDBV6 296-23747-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator NEW! | SOT-23-5 -50 40 30 Voltage Regulator 
TL431IDBV6 296-23747-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator NEW! | SOT-23-5 405.00/3,000 TL2575-O5IKTTR + |296-21824-1-ND | 5V, 1A Simple Step Down Switching | 5-D2PAK | 1.88 1.50 1.13 
TL431IDBVR 296-10187-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 A5 36 27 Voltage Regulator 
TL431IDBVR 296-10187-2-ND__| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 366.00/3,000 TL2575-05IKTTR | 296-21824-2-ND | 5V, 1A Simple Step Down Switching | 5-D2PAK 506.50/500 
TL431IDBZR 296-17332-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 A5 36 27 Voltage Regulator 
TL431IDBZR 296-17332-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 366.00/3,000 TL2575-051KV 296-21825-5-ND | 5V, 1A Simple Step Down Switching | TO-220-5 | 2.00 1.60 1.20 
TL431IDR 296-1291-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOIC AS 36 27 Voltage Regulator 
TL431IDR 296-1291-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 8-SOIC 305.00/2,500 TL2575-051N 296-21094-5-ND 5V, 1A Simple Step Down Switching 16-Dip 1.50 1.20 90 
TL4311LP 296-1292-ND Adj. Precision Shunt Regulator TO-92 A5 36 27 Voltage Regulator 
TL431ILPR 296-1292-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 10-92 A5 36.27) | TL2575-12IKTTR 296-21495-1-ND | 12V, 1A Simple Step Down Switching | 5-D2PAK | 1.88 1.50 1.13 
TL431ILPR 296-1292-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator TO-92 252.00/2,000 Voltage Regulator 
TL431IP 296-10188-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 8-Dip 45 36 .27| | TL2575-12IKTTR 296-21495-2-ND 12V, 1A Simple Step Down Switching | 5-D2PAK 506.50/500 
TL4311PK 296-10189-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 55 A4 33 Voltage Regulator 
TL431IPK 296-10189-2-ND__| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-89 154.00/1,000 TL2575-121KV 296-21496-5-ND | 12V, 1A Simple Step Down Switching | T0-220-5 [ 2.00 160 1.20 
TL431QDBVR 296-17333-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 52 39 30 Voltage Regulator 
TL431QDBVR 296-17333-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23-5 507.00/3,000 TL2575-12IN 296-21826-5-ND | 12V, 1A Simple Step Down Switching | 16-Dip | 1.50 1.20 90 
TL431QDBZR 296-17334-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 52 39 30 Voltage Regulator 
TL431QDBZR 296-17334-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator SOT-23 507.00/3,000 TL2575-15IKTTR | 296-21497-1-ND | 15V, 1A Simple Step Down Switching | 5-D2PAK | 1.88 1.50 1.13 
TL431QDCKR 296-17869-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator SC70-6 56 42 32 Voltage Regulator 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TL2575-15IKTTR | 296-21497-2-ND | 15V, 1A Simple Step Down Switching | 5-D2PAK 493.00/500 TLV431CDBVR 296-13616-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator $0T-23-5] 52 39 30 
Voltage Regulator TLV431CDBVR 296-13616-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-23-5 507.00/3,000 
TL2575-151KV 296-21498-5-ND | 15V, 1A Simple Step Down Switching | TO-220-5 | 1.93 154 1.16] |TLV431CDBZR 296-18914-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator $0T-23 52. 3930 
Voltage Regulator TLV431CDBZR 296-18914-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-23 507.00/3,000 
TL2575-151N 296-21827-5-ND 15V, 1A Simple Step Down Switching 16-Dip 1.50 1.20 90) /TLV431CLP 296-10727-5-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator TO-92 52 39 30 
Voltage Regulator TLV431IDBVR 296-13617-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-23-5 60 A5 34 
TL2575-33IKTTR 296-21828-1-ND 3.3V, 1A Simple Step Down Switching | 5-D2PAK 1.83 146 1.10) |TLV431IDBVR 296-13617-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-23-5 585.00/3,000 
Voltage Regulator TLV431IDBZR 296-18915-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-23 60 45 34 
TL2575-331KTTR 296-21828-2-ND | 3.3V, 1A Simple Step Down Switching | 5-D2PAK 493.00/500 TLV431IDBZR 296-18915-2-ND__| Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-23 585.00/3,000 
Voltage Regulator TLV43qILP 296-10729-5-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator TO-92 60. 45d 
TL2575-331KV 296-21829-5-ND | 3.3V, 1A Simple Step Down Switching | TO-220-5 | 193 1.54 1.16] |TLVa310PK 296-22937-5-ND _| Low Voltage Adj, Shunt Regulator SOT-89 92 69 52 
Voltage Regulator TLV4310PKG3 296-19341-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-89 92 69 52 
TL2575-331N 296-21095-5-ND | 3.3V, 1A Simple Step Down Switching | 16-Dip | 1.50 1.20  .90| |TLV4310PKG3 296-19341-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-89 306.00/1,000 
Voltage Regulator TLVH431ACDBVR _|296-17967-1-ND __|Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-5 | 68 51.39 
TL2575HV-ADJIKTTR |296-21841-1-ND | Adj., 1A Simple Step Down Switching | 5-D2PAK | 261 2.09 1.63] |TLVHA31ACDBVR  |296-17967-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-5 663.00/3,000 
Voltage Regulator ; TLVH431ACDBZR | 296-17968-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-3) 68 51 39 
TL2575HV-ADJIKTTR | 296-21841-2-ND | Adj., 1A Simple Step Down Switching | 5-D2PAK 754.00/500 TLVH431ACDBZR | 296-17968-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-3 663.00/3,000 
Voltage Regulator TLVH431ACDCKR | 296-18043-1-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SC70-6 7 57 43 
TL2575HV-ADJIKV | 296-21842-5-ND —_| Adj., 1A Simple Step Down Switching | T0-220-5 | 288 231 1.80) |TLVH431ACDCKR | 296-18043-2-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. $C70-6 741.00/3,000 
Voltage Regulator _ ; TLVH431ACLPR — |296-21129-1-ND  |Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | 10-92 68 St 
TL2575HV-ADJIN | 296-21843-5-ND —_| Adj., 1A Simple Step Down Switching | 16-Dip 2.61 2.09 1.63) | TLVH431ACLPR 296-21129-3-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. T0-92 452.00/2,000 
Voltage Regulator a TLVH431ACPK 296-18619-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-89 7 57 43 
TL2575HV-OSIKTTR | 296-21833-1-ND | 5V, 1A Simple Step Down Switching | 5-D2PAK | 261 2.09 1.63) |TLVH431ACPK 296-18619-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 253.00/1,000 
Voltage Regulator = TLVH431ACPKG3 _|296-19342-1-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-89 76 57 43 
TL2575HV-OSIKTTR | 296-21833-2-ND | 5V, 1A Simple Step Down Switching | 5-D2PAK 754.00/500 TLVH431ACPKG3 _|296-19342-2-ND [Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-89 253.00/1,000 
Voltage Regulator is TLVH431AIDBVR | 296-17969-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-5] 76 57 43 
TL2575HV-O5SIKV | 296-21834-5-ND | 5V, 1A Simple Step Down Switching | TO-220-5 | 2.88 231 1.80) |TLVH431AIDBVR  |296-17969-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-5 741.00/3,000 
Voltage Regulator ae , TLVH431AIDBZR | 296-17970-1-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-3| .76 57 43 
TL2575HV-OSIN 296-21835-5-ND | SV, 1A Simple Step Down Switching / 16-Dip | 261 209 1.63} |TLvH431AIDBZR | 296-17970-2-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. _| SOT-23-3 741.00/3,000 
Voltage Regulator on TLVHA3TAIDCKR _|296-18044-1-ND _ |Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SC70-6 34 (O38tCD 
TL2575HV-12IKTTR | 296-21499-1-ND vals Simple tel Down Switching | 5-D2PAK | 2.61 2.09 1.63) |TLyHa31AIDCKR | 296-18044-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | $C70-6 819.00/3,000 
oltage Regulator TLVH431 AILPR 296-21130-1-ND — |Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | 10-923) 76 57 43 
TL2575HV-12IKTTR | 296-21499-2-ND alt empl ate Down Switching | 5-D2PAK 754.00/500 TLVH431 AILPR 296-21130-3-ND | Low Volt. Adh Precision Shunt Rep. T0-92-3 506.00/2,000 
oltage Reguiator —_ TLVH431AIPK 296-18620-1-ND__| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 84 6348 
TL2575HV-12IKV—_/296-21500-5-ND a simple ste) Down Switching ) T0-220-5 | 288 2.31 1.80] [TLVHa3TAIPK 296-18620-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt te SOT-89 279.00/1,000 
Gltage Regulator sees : TLVH431AIPKG3 296-19343-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 84 63 48 
TL2575HV-12IN |) 296-21836-5-ND Wollae Renita Down Switching | 16-Dip | 261 209 1.63) |tyH43taipKG3 — |296-19343-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-89 279.00/1,000 
ae TLVH431AQDBVR | 296-17971-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-5) 78 65 52 
TLES7SHV-ISIKTTR | 296-21501-1-ND | 15V, 1A Simple Step Down Switching | S-D2PAK | 261 2.09 1.63) TL vnasiagDBVR _|296-17971-2-ND_| Low Volt Aa. Preision Shunt Reg, _| SOT-23-8 | 1014.03 000 
ottage Regulator _ -17972-1- ~ Adj. Precisi : “23 78 65 52 
TLAS7SHV-ASKTTR |296-21801-2-ND | 15V.1ASimple Step Down Switching | s-D2PaK | 75400600 | Irrynqaraapazn [age-t7972-2-ND Low Vo Ad Precision Shunt Reg. | $OT-233 | 1014.00 000 
oltage Regulator t fay ; “ei if 
rusraivasiy [anarsonswo |i, RSS on sci | ro2=05 | 20m ami xo] [TMMNGDERR REEDENO |Low vot a ecsn Sumtsen | SEES | 70 
oltage Regulator : a ; “ei wk 
TESTER —PBSTE-ENO 18 Sup aw Sieg | Toop | zor—now ras] tLe lesen anon vat Pn | TOaz | a se 
oltage Regulator . aa ; Hy - "7 
rusrsoice |zoszienesa [234 KSI Dow Swchng| SoePaK | 261 200 | [TAMAEIORK JARRE LND [Low va Ad son Snag: | SOLED | 8k, 
oltage Regulator : ae 4 
rusransoice |zosziene-24 [294 hsp Su ow Swchng| cera | rotansmo | |FMAEHaeKGa lasesene'tD [Low vat Ad con Sn fus | SOLED | a4, 7 8 
oltage Regulator : a : - =A ; 
raison famaremsn [28am Dom Swen |rozars | 250 zai | IMEGTRGRVEAETTOR-ERD Lowa Pesan cutie /S-9ES Se 
ie eta cei ‘ TLVH431BCDBZR |296-17685-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-3| 92 69 52 
TL2575HV-33IN ea Tegan Down Switching | 16-Dip | 2.61 2.09 1.63) Jr vi43iBCDBZR | 296-17685-2-ND | Low Volt. Adj Precision Shunt Reg. | SOT-23-3 |  897.00/3,000 
TLSS77-ADJIKTTR | 296-21852-1-ND | FOOKHz Current Mode Simple Step | 5-DDPAK | 6.28 5.03 4.24) [TLVHASIBCDCKR |296-17797-1-ND__{Low Vol. oh prccision Shunt Feds see | ee an 0 
TVaS77-ADINCTR eee ART AONE Ctiont Made Ginele Sie SADPAK joatoneoa TLVH431BCLPR  |296-17812-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | 10-92 92 69 52 
Up/ Flyback Switching Regulator : TLVH431BCLPR | 296-17812-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | TO-92 612.00/2,000 
TLvasiacpevr —_|296-1348-1-ND—_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator sot-23-5| 56 42  .a9|_ | TLVH431BCPK 296-18622-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-89 7 63 50 
nen i Saas : , ; TLVH431BCPK 296-18622-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | _SOT-89 333.00/1,000 
TLVAS1ACDBVR | 296-1348-2-ND_—_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator $0T-23-5 546.00/3,000 “LVHIES BCEKGS— (ogee NGM Lon VGIL Aa: Precion STant Bees | SS B8.00r O00 
TIVASTACDBZR _ Eas DE Lov Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-23 | 56 42 _.82/ /tivwa3iBcPKG3 |296-19345-2-ND | Low Volt. Adj Precision Shunt Reg, | SOT-89 333.00/1,000 
TLV431ACDBZR | 296-18912-2-ND__ | Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-23 546.00/3,000 TLvHégtBIDBvR — |906-17686-1-ND _|Low Volt Ad| Precision Shunt Re, | SOT-235| 75-63. 50 
Lec eee eeain mae ee i ut eee i ae - 2 m7 TLVH431BIDBVR  |296-17686-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-5 975.00/3,000 
TEVASIAIDAUE Pac eTENN MM Lowi Voltang Adi Shunt Reculstor sor23s | e4 4a gg, ;TLVH4S1BIDBZR__|296-17687-1-ND__| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-3 | 75 6350 
ge 9 ; ; : TLVH431BIDBZR | 296-17687-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-3 975.00/3,000 
TLV4S{AIDBVR __|296:198422:ND | Low Voltage Adj, Shunt Regulator _| SOT-23-5 | _624.00/3,000 TLVH431BIDCKR | 296-17798-1-ND__| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SC70-6 | 81 68 54 
TLVASTAIDB2R— (BRCSI BOS GND Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-23 G4 48-36) | tivHa31BiDCKR | 296-17798-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SC70-6 1053.00/3,000 
TLVA431AIDBZR =| 296-18913-2-ND_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-23 624.00/3,000 TLVH431BILPR |296-17813-41-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | 0-92 7% 63 50 
TLV4S1AIDR EOC g 03251 | Low Voltage Adj, Shunt Regulator BSOIC | 64 A836) ltivH43iBILPR _|296-17813-2-ND__| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | 0-92 666.00/2,000 
TLV431AIDR Berges ceeaN baa) Low Voltage Adj, Shunt Regulator 88016 520.00/2,500 TLVH431BIPK 296-18623-1-ND  |Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-89 | 81 68 54 
le oe Ora ot Low otage Aa}. Shunt Regulator _| tooz | $f 48 _36) | ruvwasiBiek 296-18623-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-89 359.00/1,000 
Oi oad AC SUNT egU! ator ; : ‘ TLVH431BIPKG3 | 296-19346-1-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-89 81 6854 
TLVAS1AQPKG3 = /296-19837-1-ND | Low Voltage Ad). Shunt Regulator SOT-89 | 75 63 ~— 50) | TLvH431BIPKG3 |296-19346-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-89 359.00/1,000 
TLVA31AQPKG3 = /296-19837-2-ND | Low Voltage Ad). Shunt Regulator SOT-89 333.00/1,000 TLVH431BQDBVR _|296-17688-1-ND __|Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-5 | 1.05 88 _.70 
TLV431BCDBVR =| 296-17568-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator | SOT-23-5 | 84 .63._— 48) rT yHa31BQDBVR  |296-17688-2-ND  |Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-5 | 1365,00/3,000 
TLVAS1BCDBVR __[296=17568-2-ND "| Low Voltage Adj. Shunt Requiator_| $QT-23-5 819.00/3,000 TLVH431BQDBZR | 296-17689-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-3| 1.05 88 70 
TLV431BCDBZR = |296-17569-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator | SOT-23-3 | 8463.48) Iti viia31BQDBZR | 296-17689-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-3|  1365.00/3,000 
TLV431BCDBZR =| 296-17569-2-ND _| Low Voltage Adj. Shunt Regulator — | SOT-23-3 819.00/3,000 TLVH431BQDCKR |296-17799-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SC70-6 | 141 93 74 
TLV431BCDCKR —/ 296-17794-1-ND__| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 8670-6 88 .66_~— 50) /TLVH431BQDCKR _|296-17799-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | _SC70-6 1443.00/3,000 
TLV431BCDCKR | 296-17794-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator $C70-6 858.00/3,000 TLV431BOLP 596-23300-ND Tow Volt Adj Precision Shunt Reg, | 10-92 39°83 8 
TLV431BCLPR 296-17809-1-ND__| Low Voltage Adj. Shunt Regulator T0-92 84__.63__48} /T,yy431BQLPR —*| 296-17814-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. To-92 | 105 88 70 
TLV437BCLPR 296-17809-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator T0-92 558.00/2,000 TLVH431BQLPR | 296-17814-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. T0-92 932.00/2,000 
TLV431BCPK 296-22934-5-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-89 92 6952] | TLvH431BQPK 296-18624-1-ND — |Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-89 | 1.11 93 74 
TLV431BCPKG3 296-19338-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-89 92° 69 52) | TLvH431BQPK 296-18624-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-89 492.00/1,000 
TLV431BCPKG3 296-19338-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-89 306.00/1,000 TLVH431BOPKG3 | 296-19347-1-ND  |Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-89 | 141 93 74 
TLV431BIDBVR 296-17570-1-ND__| Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-23-5 | 92 _.69 _52) |TLvH431BQPKG3 | 296-19347-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-89 492.00/1,000 
TLV431BIDBVR 296-17570-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-23-5 897.00/3,000 TLVH431CDBVR 296-18046-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-5 60 45 34 
TLV431BIDBZR 296-17571-1-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-23-3 ] 92 69 ~— 52) _ | TLVH431CDBVR 296-18046-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-5 585.00/3,000 
TLV431BIDBZR 296-17571-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-23-3 897.00/3,000 TLVH431CDBZR 296-17973-1-ND___| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-3| 60 45.34 
TLV431BIDCKR 296-17795-1-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator SC70-6 96 7254) TLVHA31CDBZR 296-17973-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-3 585.00/3,000 
TLV431BIDCKR 296-17795-2-ND__| Low Voltage Adj. Shunt Regulator SC70-6 936.00/3,000 TLVH431CDCKR 296-18047-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SC70-6 68 51 39 
TLV431BILPR 296-17810-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator T0-92 92° 69 52) | TLVH431CDCKR 296-18047-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 070-6 663.00/3,000 
TLV431BILPR 296-17810-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator T0-92 612.00/2,000 TLVH431CLPR 296-21132-1-ND  |Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | 10-923] 60 45 34 
TLV431BIPK 296-22935-5-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-89 78 = 65 = 52) | TLVH431CLPR 296-21132-3-ND __| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | TO-92-3 400.00/2,000 
TLV431BIPKG3 296-19339-1-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-89 78 65 52] | TLVH431CPK 296-18625-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-89 6ST 
TLV431BIPKG3 296-19339-2-ND__| Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-89 346.00/1 000 TLVH431CPK 296-18625-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-89 226.00/1,000 
TLV431BQDBVR | 296-17572-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-23-5 | 99 8366] |TLVH431CPKG3 —«|296-19348-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-89 68 5139 
TLV431BQDBVR | 296-17572-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-23-5 | 1287.00/3,000 TLVH431CPKG3 | 296-19348-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-89 226.00/1,000 
TLV431BQDBZR 296-17573-1-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-23-3 99.83.66) | TLVH431IDBVR 296-18048-1-ND__| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. _| SOT-23-5 68 51.39 
TLV431BQDBZR | 296-17573-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-23-3 | 1287.00/3,000 TLVH431IDBVR 296-18048-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-5 663.00/3,000 
TLV431BQDCKR 296-17796-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator SC70-6 1.05 88 70} | TLVH431IDBZR 296-17974-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 68 51 39 
TLV431BQDCKR | 296-17796-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator SC70-6 1365.00/3,000 TLVH431IDBZR 296-17974-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-23-3 663.00/3,000 
TLV431BQLPR 296-17811-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator TO-92 99 83 66) | TLVH431IDCKR 296-18049-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SC70-6 76 57 AB 
TLV431BQLPR 296-17811-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator T0-92 878.00/2,000 TLVH431IDCKR 296-18049-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SC70-6 741.00/3,000 
TLV431BQPK 296-22936-5-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator soT-89 | 1.05 88 70] |TLVH43TILPR 296-21133-1-ND  |Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | 10-92-3 | 68 51 39 
TLV431BQPKG3 __|296-19340-1-ND _| Low Voltage Adj. Shunt Regulator soT-89 | 1.05 88 70] | TLVH431ILPR 296-21133-3-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | T0-92-3 452.00/2,000 
TLV431BOPKG3 __|296-19340-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator SOT-89 466.00/1,000 TLVH431IPK 296-18626-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-89 1 57 43 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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TLVH431IPK 296-18626-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 253.00/1,000 UA78L12ACD 296-11130-5-ND 12.0V, 100mA Regulator* 8-SOP A5 36 27 
TLVH431IPKG3 296-19349-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 76 57 43) |UA78L12ACDR 296-15054-1-ND 12.0V, 100mA Regulator* 8-SOIC 40 32 24 
TLVH431IPKG3 296-19349-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 253.00/1,000 UA78L12ACDR 296-15054-2-ND 12.0V, 100mA Regulator* 8-SOIC 270.00/2,500 
TLVH431QDBVR 296-18050-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-5 92 69 52) )UA78L12ACLP 296-11131-5-ND 12.0V, 100mA Regulator T0-92-3 A0 32 24 
TLVH431QDBVR 296-18050-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-5 897.00/3,000 UA78L12ACPK 296-11132-1-ND 12.0V, 100mA Regulator SOT-89 5 36 27 
TLVH431QDBZR 296-17975-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 92 69 52) |UA78L12ACPK 296-11132-2-ND 12.0V, 100mA Regulator SOT-89 126.00/1,000 
TLVH431QDBZR 296-17975-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 897.00/3,000 UA78L15ACLP 296-11133-ND 15.0V, 100mA Regulator T0-92-3 0 32 .24 
TLVH431QDCKR 296-18051-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SC70-6 15 63 50) | UA78L15ACPK 296-12002-1-ND 15.0V, 100mA Regulator SOT-89 A5 36 Zt: 
TLVH431QDCKR 296-18051-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SC70-6 975.00/3,000 UA78L15ACPK 296-12002-2-ND 15.0V, 100mA Regulator SOT-89 126.00/1,000 
TLVH431QLPR 296-21134-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. TO-92-3 92 69 52| |UA78MOSCDCYR 296-12290-1-ND 5.0V, 500mA Regulator SOT-223-4 56 42 32 
TLVH431QLPR 296-21134-3-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. TO-92-3 612.00/2,000 UA78MO5CDCYR 296-12290-2-ND 5.0V, 500mA Regulator SOT-223-4 455.00/2,500 
TLVH4310PK 296-18627-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 75 63 50| |UA78MO0SCKCS 296-14000-5-ND 5.0V, 500mA Regulator T0-220-3 72 54 AL 
TLVH4310PK 296-18627-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 333.00/1,000 UA78MO5CKCSE3 296-21627-5-ND 5.0V, 500mA Regulator* TO-220-3 72 54 AL 
TLVH431QPKG3 296-19350-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 715 63 50) |UA78MOSCKVURG3 | 296-19755-1-ND 5.0V, 500mA Regulator* DPAK 64 A8 36 
TLVH431QPKG3 296-19350-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 333.00/1,000 UA78MO5CKVURG3 | 296-19755-2-ND 5.0V, 500mA Regulator* DPAK 520.00/2,500 
TLVH432ACDBZR 296-17976-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 68 51 .39| |UA78MOS5IDCYR 296-17616-1-ND 5.0V, 500mA Regulator SOT-223-4 84 63 48 
TLVH432ACDBZR 296-17976-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 663.00/3,000 UA78MO5IDCYR 296-17616-2-ND 5.0V, 500mA Regulator SOT-223-4 682.50/2,500 
TLVH432ACPK 296-18628-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 716 57 43| | UA78MOSIKCS 296-19025-5-ND 5.0V, 500mA Regulator T0-220-3 84 63 AB 
TLVH432ACPK 296-18628-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 253.00/1,000 UA78MO5IKCSE3 296-21628-5-ND 5.0V, 500mA Regulator* T0-220-3 84 63 8 
TLVH432ACPKG3 296-19351-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 76 57 43| |UA78MOSIKVURG3 | 296-21206-1-ND 5.0V, 500mA Regulator* DPAK 84 63 48 
TLVH432ACPKG3 296-19351-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 253.00/1,000 UA78MOD5IKVURG3 =| 296-21206-2-ND 5.0V, 500mA Regulator* DPAK 682.50/2,500 
TLVH432AIDBZR 296-17977-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 76 57 43| | UA78MO5QDCYRG4Q1 | 296-22950-1-ND 5.0V, 500mA Regulator SOT-223-4 78 65 52 
TLVH432AIDBZR 296-17977-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 741.00/3,000 UA78MO5QDCYRG4Q1 | 296-22950-2-ND 5.0V, 500mA Regulator SOT-223-4 845.00/2,500 
TLVH432AIPK 296-18629-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 84 63 48) |UA78MO6CKTPR 296-1366-1-ND 6.0V, 500mA Regulator 2-PFM 80 60 AS 
TLVH432AIPK 296-18629-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 279.00/1,000 UA78MO6CKVURG3 | 296-19532-1-ND 6.0V, 500mA Regulator* DPAK 64 A8 36 
TLVH432AIPKG3 296-19352-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 84 63 48) |UA78MO6CKVURG3 |296-19532-2-ND 6.0V, 500mA Regulator* DPAK 520.00/2,500 
TLVH432AIPKG3 296-19352-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 279.00/1,000 UA78MO8CDCYR 296-12612-1-ND 8.0V, 500mA Regulator* SOT-223-4 56 2 32 
TLVH432AQDBZR 296-17978-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 18 65 .52| | UA78MO8CDCYR 296-12612-2-ND 8.0V, 500mA Regulator* SOT-223-4 455.00/2,500 
TLVH432AQDBZR 296-17978-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 1014.00/3,000 UA78MO8CKCS 296-21629-5-ND 8.0V, 500mA Regulator T0-220-3 72 54 Al 
TLVH432AQPK 296-18630-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 84 70 56} [| UA78MO8CKCSE3 296-21630-5-ND 8.0V, 500mA Regulator* TO-220-3 72 54 Al 
TLVH432AQPK 296-18630-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 372.00/1,000 UA78MO8CKTPR 296-11137-1-ND 8.0V, 500mA Regulator 2-PFM 80 60 A5 
TLVH432AQPKG3 296-19353-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 84 70 56} | UA78MO8CKTPR 296-11137-2-ND 8.0V, 500mA Regulator 2-PFM 780.00/3,000 
TLVH432AQPKG3 296-19353-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 372.00/1,000 UA78MO8CKVURG3 | 296-21207-1-ND 8.0V, 500mA Regulator* DPAK 64 48 36 
TLVH432BCDBZR 296-17979-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 92 69 52) |UA78MO8CKVURG3 | 296-21207-2-ND 8.0V, 500mA Regulator* DPAK 520.00/2,500 
TLVH432BCDBZR 296-17979-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 897.00/3,000 UA78MO9CKTPR 296-11138-1-ND 9.0V, 500mA Fixed Positive Volt. Reg. | _2-PFM 80 60 AS 
TLVH432BCPK 296-18631-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 15 63 50) |[UA78MO9CKVURG3 |296-19533-1-ND 9.0V, 500mA Fixed Positive Volt. DPAK 64 48 36 
TLVH432BCPK 296-18631-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 333.00/1,000 Regulator* 

TLVH432BCPKG3 | 296-19354-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-89 75 ~~ -.63~-~.50| |UA78MO9CKVURG3 |296-19533-2-ND | 9.0V, 500mA Fixed Positive Volt. DPAK 520.00/2,500 
TLVH432BCPKG3 296-19354-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 333.00/1,000 Regulator* 

TLVH432BIDBZR 296-17980-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 15 63 50) | UA78M10CKTPR 296-11140-1-ND 10.0V, 500mA Fixed Positive Volt. 2-PFM 78 65 52 
TLVH432BIDBZR 296-17980-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 975.00/3,000 Regulator 

TLVH432BIPK 296-18632-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 81 68 .54| |UA78M10CKVURG3 | 296-19534-1-ND 10.0V, 500mA Fixed Positive Volt. DPAK 64 A8 36 
TLVH432BIPK 296-18632-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 359.00/1,000 Regulator 

TLVH432BIPKG3 296-19355-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 81 68 54| |UA78M10CKVURG3 | 296-19534-2-ND 10.0V, 500mA Fixed Positive Volt. DPAK §20.00/2,500 
TLVH432BIPKG3 296-19355-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 359.00/1,000 Regulator 

TLVH432BQDBZR 296-17981-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 1.05 88 .70| |UA78M12CKC 296-11141-5-ND 12V, 500mA Fixed Positive Volt. Reg. | TO-220-3 215 63 50 
TLVH432BQDBZR 296-17981-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 1365.00/3,000 UA78M12CKCS 296-21631-5-ND 12V, 500mA Fixed Positive Volt. Reg. | TO-220-3 72 54 AL 
TLVH432BQPK 296-18633-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 1.11 93 74) | UA78M12CKCSE3 296-21632-5-ND 12V, 500mA Fixed Positive Volt. Reg. | TO-220-3 72 54 AL 
TLVH432BQPK 296-18633-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 492.00/1,000 UA78M12CKTPR 296-11142-1-ND 12V, 500mA Fixed Positive Volt. Reg. 2-PFM 80 60 A5 
TLVH432BQPKG3 296-19356-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 1.11 93 .74| | UA78M12CKTPR 296-11142-2-ND 12V, 500mA Fixed Positive Volt. Reg. 2-PFM 780.00/3,000 
TLVH432BQPKG3 296-19356-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 492.00/1,000 UA78M12CKVURG3 | 296-19664-1-ND 12V, 500mA Fixed Positive Volt. Reg. DPAK 64 A8 36 
TLVH432CDBZR 296-17982-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 60 A5 .34| |UA78M12CKVURG3 | 296-19664-2-ND 12V, 500mA Fixed Positive Volt. Reg. DPAK 520.00/2,500 
TLVH432CDBZR 296-17982-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 585.00/3,000 UA78M33CDCYR 296-13424-1-ND 3.3V, 500mA Fixed Positive Voltage SOT-223-4 56 A2 32 
TLVH432CPK 296-18634-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 68 51 39 Regulator 

TLVH432CPK 296-18634-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 226.00/1,000 UA78M33CDCYR 296-13424-2-ND 3.3V, 500mA Fixed Positive Voltage | SOT-223-4 455.00/2,500 
TLVH432CPKG3 296-19357-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 68 51 39 Regulator 

TLVH432CPKG3 296-19357-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 226.00/1,000 UA78M33CKCS 296-21633-5-ND 3.3V, 500mA Fixed Positive Voltage T0-220-3 76 57 AB 
TLVH432IDBZR 296-17983-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 68 51 39 Regulator* 

TLVH432IDBZR 296-17983-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 663.00/3,000 UA78M33CKCSE3 296-21634-5-ND 3.3V, 500mA Fixed Positive Voltage TO-220-3 16 57 A3 
TLVH432IPK 296-18635-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 76 57 43 Regulator* 

TLVH432IPK 296-18635-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 253.00/1,000 UA78M33CKVURG3 | 296-21208-1-ND 3.3V, 500mA Fixed Positive Volt. DPAK 64 A8 36 
TLVH432IPKG3 296-19358-1-ND. Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 76 o7 43 Regulator* 

TLVH432IPKG3 296-19358-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 253.00/1,000 UA78M33CKVURG3 | 296-21208-2-ND 3.3V, 500mA Fixed Positive Volt. DPAK §20.00/2,500 
TLVH432QDBZR 296-17984-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 92 69 52 Regulator* 

TLVH432QDBZR 296-17984-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23-3 897.00/3,000 UA78M33QDCYRG401 | 296-22949-1-ND 3.3V, 500mA Fixed Positive Voltage SOT-223-4 72 54 AL 
TLVH432QPK 296-18636-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 15 63 50 Regulator 

TLVH4320QPK 296-18636-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 333.00/1,000 UA78M33QDCYRG401 | 296-22949-2-ND 3.3V, 500mA Fixed Positive Voltage / SOT-223-4 585.00/2,500 
TLVH432QPKG3 296-19359-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 We} 63 50 Regulator 

TLVH4320PKG3 296-19359-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. | SOT-89 333.00/1,000 UA79MO5CKCS 296-14001-5-ND —|-5V, 500mA Negative Volt. Regulator | T0-220-3| 76 57 48 
UA78L02ACD 296-11116-5-ND 2.0V, 100mA Regulator* 8-SOP 45 36 27 UA79MO5CKCSE3 296-21635-5-ND -5V, 500mA Negative Volt. Regulator* | TO-220-3 76 57 43 
UA78LO2ACLP 296-11117-5-ND 2.0V, 100mA Regulator TO-92-3 40 32 24 UA79MO5CKTPR 296-11145-1-ND -5V, 500mA Negative Volt. Regulator 2-PFM 80 60 45 
UA78LO5ACD 296-1364-5-ND 5.0V, 100mA Regulator* 8-SOIC 48 37 28 UA79MO5CKTPR 296-11145-2-ND -5V, 500mA Negative Volt. Regulator 2-PFM 780.00/3,000 
UA78LO5ACDR 296-1364-1-ND 5.0V, 100mA Regulator* 8-SOIC 55 44 233 UA79MO5CKVURG3 _| 296-20735-1-ND -5V, 500mA Negative Volt. Regulator* | 3-PFM 64 48 36 
UA78LO5ACDR 296-1364-2-ND 5.0V, 100mA Regulator* 8-SOIC 372.50/2,500 UA79MO5CKVURG3 | 296-20735-2-ND -5V, 500mA Negative Volt. Regulator* DPAK §20.00/2,500 
UA78LO5ACLP 296-1365-ND 5.0V, 100mA Regulator TO-92-3 48 37 28 UA79MO8CKVURG3 | 296-19678-1-ND 500mA Negative Voltage Regulator* DPAK 64 AB 36 
UA78LO5ACLPR 296-1365-1-ND 5.0V, 100mA Regulator TO-92-3 55 44 33 UA79MO8CKVURG3 | 296-19678-2-ND 500mA Negative Voltage Regulator* DPAK 520.00/2,500 
UA78LO5ACLPR 296-1365-2-ND 5.0V, 100mA Regulator TO-92-3 308.00/2,000 UA723CD 296-11102-5-ND Adjustable, Prec. Voltage Regulator* 14-SOIC 84 63 AB 
UA78LO5ACPK 296-11118-1-ND 5.0V, 100mA Regulator SOT-89 56 43 32 UA723CDR 296-11102-1-ND Adjustable, Prec. Voltage Regulator* 14-SOIC 76 57 43 
UA78LO5ACPK 296-11118-2-ND 5.0V, 100mA Regulator SOT-89 188.00/1,000 UA723CDR 296-11102-2-ND Adjustable, Prec. Voltage Regulator* 14-SOIC 617.50/2,500 
UA78LOS5AIDR 296-16903-1-ND 5.0V, 100mA Regulator* 8-SOIC 52 39 30 UA723CN 296-11104-5-ND Adjustable, Prec. Voltage Regulator* 14-Dip 88 66 50 
UA78LO5AIDR 296-16903-2-ND 5.0V, 100mA Regulator* 8-SOIC 422.50/2,500 UA7805CKCS 296-13996-5-ND 5V, 1.5A Positive Voltage Regulator TO-220-3 80 60 45 
UA78LOS5AILP. 296-11119-5-ND 5.0V, 100mA Regulator TO-92-3 56 43 32 UA7805CKCSE3 296-21619-5-ND 5V, 1.5A Positive Voltage Regulator* | TO-220-3 80 60 45 
UA78LOS5AIPK 296-17759-1-ND 5.0V, 100mA Regulator SOT-89 56 43 .32| [UA7805CKTTR 296-20796-1-ND 5V, 1.5A Positive Voltage Regulator* | D2PAK-5 88 66 50 
UA78LOSAIPK 296-17759-2-ND 5.0V, 100mA Regulator SOT-89 188.00/1,000 UA7805CKTTR 296-20796-2-ND 5V, 1.5A Positive Voltage Regulator* | D2PAK-5 293.00/1,000 
UA78L05CD 296-11120-5-ND 5.0V, 100mA Regulator* 8-SOP 40 32 24 UA7808CKCS 296-13997-5-ND 8V, 1.5A Positive Voltage Regulator T0-220-3 80 60 45 
UA78LO5CLP 296-11121-5-ND 5.0V, 100mA Regulator TO-92-3 AG 37 26 UA7808CKCSE3 296-21620-5-ND 8V, 1.5A Positive Voltage Regulator TO-220-3 80 60 45 
UA78LO5CPK 296-13531-1-ND 5.0V, 100mA Regulator SOT-89 40 32 24 UA7808CKTTR 296-21933-1-ND 8V, 1.5A Positive Voltage Regulator D2PAK-3 88 66 50 
UA78LO5CPK 296-13531-2-ND 5.0V, 100mA Regulator SOT-89 112.00/1,000 UA7808CKTTR 296-21933-2-ND 8V, 1.5A Positive Voltage Regulator D2PAK-3 154.00/500 
UA78LO6ACLP 296-11122-5-ND 6.0V, 100mA Regulator* TO-92-3 39 32 .22| |UA7810CKCS 296-21621-5-ND 10V, 1.5A Positive Voltage Regulator | TO-220-3 84 63 AB 
UA78LO6ACPK 296-15739-1-ND 6.0V, 100mA Regulator SOT-89 40 32 .24| |UA7810CKCSE3 296-21622-5-ND 10V, 1.5A Positive Voltage Regulator* | TO-220-3 84 63 AB 
UA78LO6ACPK 296-15739-2-ND 6.0V, 100mA Regulator SOT-89 112.00/1,000 UA7810CKTTR 296-20797-1-ND 10V, 1.5A Positive Voltage Regulator* | D2PAK-3 92 69 52 
UA78LO8ACD 296-11123-5-ND 8.0V, 100mA Regulator* 8-SOP 40 32 .24| )UA7810CKTTR 296-20797-2-ND 10V, 1.5A Positive Voltage Regulator* | D2PAK-3 306.00/1,000 
UA78LO8ACLP 296-11124-5-ND 8.0V, 100mA Regulator TO-92-3 40 32 .24| |UA7812CKCS 296-13998-5-ND 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator _| TO-220-3 88 66 50 
UA78LO8ACLPR 296-15052-1-ND 8.0V, 100mA Regulator TO-92-3 40 32 .24) |UA7812CKCSE3 296-21623-5-ND 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator* | TO-220-3 88 66 50 
UA78LO8ACLPR 296-15052-2-ND 8.0V, 100mA Regulator TO-92-3 224.00/2,000 UA7812CKTTR 296-20798-1-ND 12V, 1.5A Positive Volt. Regulator* D2PAK-5 88 66 50 
UA78LO8ACPK 296-11125-1-ND 8.0V, 100mA Regulator SOT-89 52 39 .30| )UA7812CKTTR 296-20798-2-ND 12V, 1.5A Positive Volt. Regulator* D2PAK-5 293.00/1,000 
UA78LO8ACPK 296-11125-2-ND 8.0V, 100mA Regulator SOT-89 173.00/1,000 UA7815CKC 296-11113-5-ND 15V, 1.5A Positive Voltage Regulator | TO-220-3 81 68 54 
UA78LO9ACD 296-11126-5-ND 9.0V, 100mA Regulator 8-SOP 45 36 .27| |UA7815CKCS 296-13999-5-ND 15V, 1.5A Positive Voltage Regulator | TO-220-3 84 63 48 
UA78LO9ACDR 296-15053-1-ND 9.0V, 100mA Regulator 8-SOIC 40 32 .24| |UA7815CKCSE3 296-21624-5-ND 15V, 1.5A Positive Voltage Regulator* | TO-220-3 84 63 48 
UA78LO9ACDR 296-15053-2-ND 9.0V, 100mA Regulator 8-SOIC 270.00/2,500 UA7815CKTTR 296-21687-1-ND 15V, 1.5A Positive Voltage Regulator* | D2PAK-3 88 66 50 
UA78LO9ACLP 296-11127-5-ND 9.0V, 100mA Regulator TO-92-3 40 32 .24| )UA7815CKTTR 296-21687-2-ND 15V, 1.5A Positive Voltage Regulator* | D2PAK-3 154.00/500 
UA78LO9ACPK 296-14331-1-ND 9.0V, 100mA Regulator SOT-89 AS 36 .27| |UA7824CKCS 296-21625-5-ND 24V, 1.5A Positive Voltage Regulator* | TO-220-3 84 63 48 
UA78LO9ACPK 296-14331-2-ND 9.0V, 100mA Regulator SOT-89 126.00/1,000 UA7824CKCSE3 296-21626-5-ND 24V, 1.5A Positive Voltage Regulator* | TO-220-3 84 63 A8 
UA78L10ACD 296-11129-5-ND 10.0V, 100mA Regulator* 8-SOP A5 36 .27| |UA7824CKTTR 296-21934-1-ND 24V, 1.5A Positive Voltage Regulator* | D2PAK-3 88 66 50 
UA78L10ACLP 296-1996-ND 10.0V, 100mA Regulator TO-92-3 40 32 .24| )UA7824CKTTR 296-21934-2-ND 24V, 1.5A Positive Voltage Regulator* | D2PAK-3 154.00/500 
UA78L10ACPK 296-15327-1-ND 10.0V, 100mA Regulator SOT-89 AS 36 .27| |UA7905CKCS 296-17077-ND -5V, 1.5A Negative Voltage Regulator | TO-220 84 63 A8 
UA78L10ACPK 296-15327-2-ND 10.0V, 100mA Regulator SOT-89 126.00/1,000 UA7905CKTER 296-17834-1-ND -5V, 1.5A Negative Voltage Regulator 3-PFM 81 68 54 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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we TEXAS = : POWER SUPPLY PRODUCTS 1 TEXAS =_ 2 REALTIME CLOCKS 
INsTRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available INstRUMENTS Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Te Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. Ul 25 100 
UA7S05CKTTR 296-20799-1-ND__|-5V, 1.5A Negative Voltage Regulator*| D2PAK-3 | 92 69 52| |BQ4B45VS-A4N  |296-6540-5-ND | RTC with NVSRAM Control/ SOIC | 550 440 372 
UA7905CKTTR 296-20799-2-ND -5V, 1.5A Negative Voltage Regulator* | D2PAK-3 161.00/500 Watchdog Timer 
UA7908CKCS 296-19027-5-ND —_| -8V Negative Voltage Regulator* T0-220-3| 84 63 48) |BQ4847MT 296-6541-5-ND RTC with NVSRAM Control/ T-MoD | 868 7.82 693 
UC2577T-ADJ 296-11159-5-ND Adj., Simple Step Up Volt. Regulator* | TO-220-5 | 14.91 13.43 11.91 Watchdog Timer 
uc29431D 296-11209-5-ND | Precision Adjustable Shunt Regulator | 8-SOIC | 9.50 7.60 6.42] |BQ4847YMT 296-6542-5-ND | RTC with NVSRAM Control/ T-mop | 868 7.82 693 
UC39431D 296-11348-5-ND Precision Adjustable Shunt Regulator 8-SOIC 9.50 7.60 6.42 Watchdog Timer _ 
UC39431N 296-11349-5-ND | Precision Adjustable Shunt Regulator | 8-Dip 9.50 7.60 6.42) |BQ4850YMA-85 296-6543-5-ND RTC Module with (512Kx8) NVSRAM | 32-Dip | 48.84 45.59 42.33 
UCC561DP 296-12196-5-ND_|Low Vol Dif $CSI27-Line Reg. Set_| 16-801 | 288 231 1.80] [BO4852YMC-85 | 286-6544-5-ND | RTC Module with (512Kx8) NVSRAM/| 36-Dip | 47.51 4434 41.18 
atchdog limer 
TEXAS J =) od ky fe) Me] -1e)0) (9-74-14. (e) <9 =| A SNAPHAT requires the BQ48SH-28x6 to complete the two piece module. 
INSTRUMENTS Digi Reel* RoHS Compliant Parts Available A SIGNAL CONTROLLERS 
Tl Digi-Key Price Each w% TEXAS Digi@keel” C , 
Part No. Part No. Description Pkg. | 1 25 100 INSTRUMENTS _ @heel RCHSIComplanck: aie See 
TLE24250D 206-1344-5-ND _|2.5V Precision Ground Reference | 8-SOIC | 155. 1.24 93] Tl. Digi-Key ie nce ea 
TLE2425CDR 296-1344-1-ND  |2.5V Precision Ground References | 8-SOIC | 1.43 1.14 86] [PartNo BartNoy Boscrintion High || __ i) __il) 
TLE2425CDR 296-1344-2-ND 2.5V Precision Ground Reference* 8-SOIC 1825.00/2,500 Audio Processors / CODECs 
TLE2425CLP 296-1993-ND 2.5V Precision Ground Reference* | 10-92 | 1.43 1.14  .86] [AICIT7EVM 296-18386-ND — [Evaluation Module for AIC111 — | 5000  — — 
TLE24251D 296-6545-5-ND__| 2.5V Precision Ground Reference* | 8-SOIC | 1.55 1.24.93) | AICT11RHB 296-15335-ND | 1.3V MicroPower DSP Voice Band 32-QFN | 9.58 8.63 7.65 
TLE24251LP 296-6546-5-ND 2.5V Precision Ground Reference 0-92 | 143° #114 86 Audio CODEC 
TLE2426CD 296-6547-5-ND 1/2 Rail Virtual Ground References | 8-SOIC | 1.43 1.14 86] |AICDEVPLATEVM 296-18387-ND | Development Platform for DSP-CODEC | = — 50.00 — — 
TLE2426CLP 296-1994-ND 1/2 Rail Virtual Ground References | TO-92 | 1.30 1.04 78] |PCM2900BDBR 296-24137-1-ND re oude eae w/USB 28-SSOP | 830 6.64 5.61 
TLE2426CLPR 296-1994-1-ND | 1/2 Rail Virtual Ground Reference* | 10-92 | 130 104 78 NEW! 
TLE2426CLPR 296-1994-2-ND _| 1/2 Rail Virtual Ground Reference* | _TO-92 1352.00/2,000 PCM2900BDBR 296-24137-2-ND Steroo Ada OES W/USB 28-SSOP | — 10376.00/2,000 
TLE2426CP 296-6548-5-ND | 1/2 Rail Virtual Ground Reference* | 8-Dip | 10 1.04 78 NEW! 
TLED426ID 296-1345-5-ND  |4/2 Rail Virtual Ground Referencet | 8-S0IG | 143 114 a6| |PCM2000E 296-13034-5-ND_ Stereo Audio CODEC w/USB Interface | 28-SSOP | 856 7.71 6.84 
TLE24261IDR 296-1345-1-ND _|1/2 Rail Virtual Ground Reference* | 8-SOIC | 1.30 1.04 78) | PCM2901E 296-12985-5-ND ee Sade ARaInS VO eed SPDIC 28-SSOP | 9.20 7.36 6.21 
Lan Pee een em V5 Call Mirtual Ground Reference’ | G-S0IG | 1666.00/2-500 | |pcmzo0ze 296-12986-5-ND |Stereo Audio CODEC w/USB Interface, | 28-SSOP| 9.90 7.92 6.9 
aT Vi * H ; 7 : Single Ended Analog 1/0 and S/PDIF 
TLE24261P 296-6550-5-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference 8-Dip 1.30 1.04 18 ; 
rl PCM2903E 296-12987-5-ND |Stereo Audio CODEC w/USB Interface, | 28-SSOP | 9.90 7.92 6.69 
a! eee Stor tnsoyne a 
00/2, PCM2904DB 296-13478-5-ND |Stereo Audio Codec w/USB Interface, | 28-SSOP| 9.20 7.36 6.21 
5 Single Ended Analog 1/0 and S/PDIF 
Texas PROGRAMMABLE GATE ARRAYS Bias 296-24738-1-ND | Stereo Audio CODEC w/USB 2-SS0P | 900 720 6.08 
INSTRUMENTS RoHS Compliant Parts Available Interface* NEW! 
Tl. Digi-Key Price Each PCM2906BDBR 296-24138-2-ND | Stereo Audio CODEC w/USB 28-ssoP | — 11250.00/2,000 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Interface* NEW! 
TIBPAL16L8-10CFN | 296-10082-5-ND | HP Impact-X PAL Circuits 20-PLOC | 3.94 3.15 2.45] |PCM2906DB cacadeacabg| 12700 Audio Codec wAISB Intartace, / 26-S80P | 85 842 7.47 
¥ , te € nas a gle Ended Analog 1/0 and S/PDIF 
TIBPAL16L8-10CN |296-10089-5-ND | HP Impact-X PAL Circuits 20-Dip | 394 345 2.45) | pomogtoapyr PERS OMIM USE Stores Audin CODEC MEWT SpTOEEH|| <a 7:60 se 
TIBPAL16L8-25CN | 296-10087-5-ND | Low Power, HP Impact PAL Circuits | 20-Dip | 2.40 1.92 1.44) | pcurogtopyy BER OTAG IDEM LSP Storse Audie CODEC : eo arpll| oan aie Bee 
POOR LCR ttey (BEER SESENIREL| cb eact Par gous aro | fea yee ta] /PeMa000E PCMS000E-ND  |Stereo Audio CODEC 18-Bit, Wire | 28-SSOP | 7.60 6.08 5.13 
TIBPALT6R8-25CN}296-10098-5-ND [Low Power, HP Impact PAL Cirauils | 20-Dip | 2.40 1.92.44 sia i 
TIBPAL2OL8-5CFN | 296-10101-5-ND | HP Impact-X PAL Circuits 28-PLCc | 16.95 15.82 1469/ |bemennse SEN eee cence ear Ein Prog. | 2e-ssor) ceo 808 BS 
TIBPAL20L8-5CNT  |296-10102-5-ND | HP Impact-X PAL Circuits 24-Dip | 16.95 15.82 14.69) | pcwagoae PAHITUTSEINGIMM 20-Bit Stereo CODEC’ Hardware pa ecoplll 7 en ane. els 
TIBPAL2OL8-15CFN —|296-10100-5-ND__| HP Impact PAL Circuits 28-PLCC | 374 299 233 Caical : : ; : 
TIBPAL20R8-7CFN 296-10114-5-ND__|HP Impact-X PAL Circuits 28-PLCC | 9.74 7.80 6.58! | pcimgo06T/2k 296-21639-1-ND | 16-Bit, Single Ended Analog In/Out 24-SSOP | 690 552 4.66 
Stereo Audio CODEC 
TEXAS —_ . REALTIME CLOCKS Bingen 296-21639-2-ND | 16-Bit, Single Ended Analog In/Out 2a-SS0P | 8626.00/2,000 
INsTRUMENTS JDigi@pReel RoHS Compliant Parts Available Stereo Audio CODEC 
a DIES Price Each PCM3008T PCM3008T-ND | 16-Bit, LP/Voltage Stereo CODEC 16-TSSOP| 690 552 4.66 
Partin Pa NeY Deseriniien Pkg 1 25 109 | | PCM3010DB 296-14398-5-ND |24-Bit, Stereo Audio CODEC 24-SS0P | 8.80 7.04 5.94 
yw : m0 736 ear] | PCMBO52ARTF 296-21239-1-ND |24-Bit, 9GkHz Stereo Audio CODEC + | 32-VOFN| 660 5.28 4.46 
BO3235EP Faposceen M| Realtime Cl wi Bo. ate yes bani 173378 294) /POMSOS2ARTE 296-21239-2-ND_|24-Bit, 96kHz Stereo Audio CODEC 32-VOFN 1072.50/250 
Heer parocorethn Redtite Clack oA sole 529 423 3:09) | POMS060PW 296-21668-5-ND |24-Bit, 96/192kHz Async Stereo Audio |28-TSSOP| 4.84 3.87 3.01 
poses ; 5 ; : CODEC 
BQ3285ESS 296-2597-5-ND —_| RealTime Clock* 24-0S0P | 529 423 3.29 erect ie é ; : 
BQ3285LDSS 296-2599-5-ND | ACPI Compliant RealTime Clock" | 24-0S0P | 5.29 423 3.29| | PCMSI68APAP inn eC prctes one comer with | BAHTOFF) 816 8.25 7.82 
BOS2ESLFSSAT (SSG Geog mg ACH! Compliant RTC, (240x8) 24-QS0P ] 5.29 4.23 3.29) | pcMisi68ATPAPQ1 | 296-23900-5-ND |24-Bit, 96/192kHz Audio Codec with | 64-HTOFP| 12.66 11.40 10.11 
Diff. /0 NEW! 
eee ee Rearing tikes, ‘iveRini® ona aa ao soa PCM3500E pemaso0e-no | voics/Modem CODEC 24-SS0P | 7.20 5.76 4.86 
A -6519-5- 5 ; ; 29) | poMaso1E PCM3501E-ND _ | Voice/Modem CODEC 24-SSOP |_7.20 5.76 4.86 
BQ3287AMT-SB2 | 296-6520-5-ND | RTC Module with (114x8) NVSRAM | 24-Dip | 638 5.11 4.31] [pCM3793ARHBR 296-21514-1-ND 76-8 LP Stereo Audio CODEC 32-0FN | 9.00 7.20 6.08 
BQ3287EAMT 296-6521-5-ND DAE Walp (242x8) NVSRAM/ | 24-Dip | 6.38 5.11 4.31] | pcmi3793ARHBR 296-21514-2-ND | 16-Bit, LP Stereo Audio CODEC 32-0FN 16740.00/3,000 
BOS2BTEMT 286 SSDEEND AC Mode wth (2) WWSRAMT | 24-ip 68ST 48 PCMGSSRHBR | 296-21940-2-ND |T6-I, LP Stereo Audio CODEC o-orn | 16740.00/8000 
. 7 ; PCM3794ARHBR 296-21538-1-ND_|16-Bit, LP Stereo Audio CODEC 32-0FN | 850 6.80 5.74 
Boe TMT | BacieeaeteE Camm Cr Module with ¢114x8) NVSRAM™ | 24-0 |) 638 5.11 431) | PoMa7a4ARHBR 296-21538-2-ND |16-Bit, LP Stereo Audio CODEC 32-0FN | 15810.00/3,000 
is ren Poe ite erent pars ; Die a ae | gap) | POMS794ARHBT 296-21786-1-ND |16-Bit, LP Stereo Audio CODEC 32-0FN | 940 7.52 6.35 
RH ; A 5 ; 92) | pcM3794ARHBT 296-21786-2-ND |16-Bit, LP Stereo Audio CODEC 32-QFN 1527.50/250 
Wake-up a Pe Rit 7 
sacasesia [cass |etewisisa wsnaunvsna| atop | san ase ae] (pomreman —|atEe-4¥m [ems edema muaocons | Sam | eat aan 4 
SESS PRS RSESRO HEU TT SRT SEF |—ar ee] [SHENG PERN, 146 Ae Crear [SOF |g) E88 e 
ontro} ° . " 
‘ Converter 
BO4267MT-SB2 Scoala) 0 Module with (114x8) NVSRAM/ ) 24-Dip | 9.08 7.27 6-13) | sRcatgoiDBRat 296-23954-1-ND |192kHz Stereo Async. Sample Rate | 28-SSOP| 7.80 6.24 5.27 
‘ Converter NEW! 
Bq4802YDSH caiicocacaamm Favallel SV RTG with CPU Supervisor/ |SNAPHATA) 7.66 6.05 5.11) | spcatsoiDBRat 296-23954-2-ND |192kHz Stereo Async. Sample Rate | 28-SSOP | —_9750.00/2,000 
‘ Converter NEW! 
BOAs02LY DW eae mmm Favalel SV RUG with CPU Supervigor/ | 28-S01C | 5.50 440 2.721 | spoa192evM 296-18834-ND | Evaluation Module for SRC4192 — [20300 — — 
BO4802LYDWR | 296-6530-1-ND | Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/| 28-SOIC | 5.63 4.50 350] |SRC4192IDB 296-15234-5-ND eektestereo Async. Sample Rate | 28-SSOP | 10.36 9.33 8.28 
External NVSRAM Control* 
BO4802LYDWR _|296-6530-2-ND | Parallel 3V RTC with CPU Supervisor’ | 28-SOIC 3125.00/1 000 SRC419310B 296-15235-5-ND a stereo Async. Sample Rate | 28-SSOP | 10.36 9.33 8.28 
External NVSRAM Control* 5 
SRC4194EVM 296-17284-ND | Evaluation Module for SRC4194 — |2300 — — 
BOAgO2LYPW ocelot bgmm Favaliel 3 RIG with GPU Supervisor’ | 28-7SS0P | 5.50 440 3.72) | cacATO4IPAG 296-17310-ND | 4-Ch. Async. Sample Rate Converter | 64-TOFP | 16.43 15.33 14.24 
eer f SRC43821PFBR 296-19757-1-ND_|2-Ch. Async. Sample Rate Converter | 48-TOFP | 10.83 9.75 8.65 
pansaeyow daca imag Palle! SY ATC with GPU Supervisor/ | 26-S01C | 6.80 S44 459) /SRCAIB2IPFER 296-19757-2-ND |2-Ch. Async. Sample Rate Converter | 48-TOFP | 8028.00/1,000 
Pe noel i: SRC43821PFBT 296-19783-1-ND |2-Ch. Async. Sample Rate Converter | 48-TOFP | 10.83 9.75 8.65 
pasieye aga Pavallel 3V RIG with GPU Supervisor/ | 28-7SSOP | 6.80 844 4.59) | cAca3eolPEBT 296-19783-2-ND |2-Ch. Async. Sample Rate Converter | 48-TOFP | — 2072.00/250 
BQ4822YMA-70 | 296-6532-5-ND | RTC Module with (8Kx8) NVSRAM/ | A-MOD | 15.56 14.52 13.49 ene isez EEBR Brannan ae pea eumne ate poet peels Me eae oe 
Watchdog Timer* - -2- -Ch. Async. Sample Rate Converter - 00/1, 
BOdsa0vMMA-8S ~~ |296-6599-5-ND RTC Module with (B2Kx8) NVSRAM | A-MOD [16.58 15.47 14.37| |TASTO20BPFB 296-13041-5-ND | Stereo USB Audio Interface 48-TOFP | 6.08 4.87 4.11 
BQ4832YMA-85 296-6534-5-ND | RTC Module with (32Kx8) NVSRAM/ | 32-Dip | 20.48 19.11 17.75] | TAS3001CPW 296-2208-5-ND _ | Stereo Digital Equalizer 28-TSSOP| 4.12 3.30 2.57 
Watchdog Timer TAS3002PFB 296-9977-ND | Digital Audio Processor with CODEC | 48-TaFP | 7.10 5.68 4.80 
BQ4842YMA-85 | 296-6535-5-ND RTC Module with (128Kx8) NVSRAM/| 32-Dip | 23.75 22.17 20.58 ete Sees Piglet Audle Fraceseor with CODEC Pali re ay oa 
Watchdog Timer ~ 5 -Bit Digital Audio Processor = 5. J i 
BQ4845P-A4 296-6536-5-ND RTC with NVSRAM Control/ 28-Dip 5.00 4.00 3.38) |TAS3108DCP 296-20652-5-ND |8-Channel Prog. Audio DSP 38-TSSOP| 8.50 7.65 6.79 
Watchdog Timer TAS3108IADCP 296-20653-5-ND |8-Channel Prog. Audio DSP 38-TSSOP| 958 863 7.65 
BQ4845S-A4 296-6537-5-ND —_| RTC with NVSRAM Control/ 28-soic | 550 440 3.72) |TAS3204PAG 296-21712-ND | Audio DSP_ 64-TOFP | 10.25 923 8.18 
Watchdog Timer* TAS32081PZP 296-23645-ND | Digital Audio Processor NEW! 100-HTOFP| 11.41 1028 9.12 
B048455-A4N 296-6536-5-ND | RTC with NVSRAM Controv/ 2-S0IC | 550 440 3.72) |TAS3208PZP 296-21713-ND _| Digital Audio Processor 100-HTOFP| 10.83 975 8.65 
Watchdog Timer* TAS32181PZP 296-23686-ND | Digital Audio Processor NEW! 100-TOFP| 12.33 11.10 9.85 
BO4845YS-A4 296-6539-5-ND | RTC with NVSRAM Control/ 28-soic | 550 440 3.72) |TAS3308PZT 296-23532-ND | Digital Audio Processor NEW! 100-TOFP| 11.00 990 878 
Watchdog Timer TAS50011PFB 296-12556-ND Digital Audio PWM Processor 48-TQFP. 7.30 5.84 4.93 
* RoHS Compliant % CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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% TEXAS ik SIGNAL CONTROLLERS Wp Texas an SIGNAL CONTROLLERS 
INstRuMENts Digi@Reel° (cont) RoHS Compliant Parts Available INstRUMENTS Digi@Reel? (cont) RoHS Compliant Parts Available 
Tee Digi-Key Price Each TE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
TAS5001PFB 296-12212-ND | Digital Audio PWM Processor 48-TOFP | 6.60 528 446] |TLV320AICTI10GQER |296-12710-1-ND |Programmable PCM CODEC with B0-BGA | 5.70 456 3.85 
TAS50101PFB 296-12557-ND Digital Audio PWM Processor 48-TQFP 910 7.28 6.15 Microphone Amps and Speaker Driver 
TAS5010PFB 296-12213-ND | Digital Audio PWM Processor 48-TOFP | 8.20 656 5.54] |TLV320AIC1110GQER |296-12710-2-ND |Programmable PCM CODEC with 80-BGA 8835.00/2,500 
TAS5012IPFB 296-12558-ND Digital Audio PWM Processor 48-TOFP | 11.25 1013 8.98 Microphone Amps and Speaker Driver 
TAS5012PFB 296-12214-ND | Digital Audio PWM Processor 48-TOFP | 10.16 9.15 812] |TLV320AIC1110PBS |296-13508-ND | Programmable PCM CODEC with 32-TOFP | 6.30 5.04 4.26 
TAS5026APAG 296-14401-ND Digital Audio PWM Processor 64-TQFP | 13.18 11.87 10.53 Microphone Amps and Speaker Driver 
TAS5028PAG 296-17116-ND__[8-Ch. Digital Audio PWM Processor _| 64-TOFP | 11.25 10.13 8.98] | TLV320AIC1110ZOER | 296-21865-1-ND |PCM CODEC 80-BGA | 660 5.28 4.46 
TAS5036APFC 296-13856-ND _|6-Ch. Digital Audio PWM Processor | 80-TOFP | 25.76 24.04 22.33] |ILV320AIC1110ZQER | 296-21865-2-ND_| PCM CODEC. 80-BGA 10230.00/2,500 
TAS5036BPFC 296-14976-ND | 6-Ch. Digital Audio PWM Processor | 80-TOFP | 20.85 19.46 18.07) |TLV320AIC3101IRHBT |296-21969-1-ND |Low Power Stereo Audio CODEC 32-VOFN | 6.80 5.44 4.59 
TAS5066PAG 296-16772-ND | 24-Bit, 6-Channel Digital PWM 64-TOFP | 13.18 11.87 10.53] |TLV320AIC3101IRHBT | 296-21969-2-ND |Low Power Stereo Audio CODEC 32-VOFN 1105.00/250 
TAS5076PFC 296-16643-ND 24-Bit, 6-Channel Digital PWM 80-TOFP | 24.42 22.80 21.17] | TLV320AIC3104IRHBT | 296-22847-1-ND |LP Stereo Audio CODEC 32-VQFN 6.30 5.04 4.26 
TAS5086DBT 296-17808-5-ND_| Audio 6-Channel PWM Processor 38-TSSOP| 4.05 3.24 2.52] | TLV320AIC3104IRHBT | 296-22847-2-ND |LP Stereo Audio CODEC 32-VOFN 1023.75/250 
TAS5S504APAG 296-19509-ND  |4-Ch. Digital Audio PWM Processor | 64-TOFP | 7.00 5.60 4.73) |ILV320AIC3105IRHBT | 296-22023-1-ND_|Low Power Stereo Audio CODEC 32-VOFN | 6.30 5.04 4.26 
TAS5504PAG 296-18034-ND 4-Ch. Digital Audio PWM Processor 64-TOFP 7.00 5.60 4.73] |TLV320AIC3105IRHBT | 296-22023-2-ND |Low Power Stereo Audio CODEC 32-VQFN 1023.75/250 
TAS5508BPAG 296-19417-ND 8-Ch. Digital Audio PWM Processor 64-TOFP 8.33 7.50 6.65| | TLV320AIC3106IRGZR | 296-22705-1-ND | Low Power Stereo Audio CODEC 48-VQFN 6.60 528 4.46 
TAS5508PAG 296-17020-ND 8-Ch. Digital Audio PWM Processor 64-TOQFP | 10.55 9.50 8.42| | TLV320AIC3106IRGZR | 296-22705-2-ND | Low Power Stereo Audio CODEC 48-VQFN 10230.00/2,500 
TAS5518CPAG 296-23940-ND 8-Ch. Digital Audio PWM 64-TOFP | 13.24 11.93 10.58] | TLV320AIC3106IZQER | 296-21655-1-ND | Low Power Stereo Audio CODEC 80-BGA 6.60 528 4.46 
Processor NEW! TLV320AIC3106IZQER | 296-21655-2-ND_| Low Power Stereo Audio CODEC 80-BGA 10230.00/2,500 
TAS5518PAG 296-17249-ND 8-Ch. Digital Audio PWM Processor 64-TOFP | 13.24. 11.93 10.58] | TLV320AIC3107IRSBR | 296-23928-1-ND |Low-Pwr Stereo Audio CODEC NEW! | 40-QFN 6.90 552 4.66 
TLC320AC01CFN 296-10267-5-ND | 14-Bit AIC Audio CODEC 28-PLCC 8.60 688 5.81 TLV320AIC3107IRSBR | 296-23928-2-ND |Low-Pwr Stereo Audio CODEC NEW! | 40-QFN 12834.00/3,000 
TLC320AC01CPMR 296-1982-1-ND | 14-Bit AIC Audio CODEC 64-LOFP 7.02 562 4.74| | TLV320AIC3204IRHBR | 296-23775-1-ND | Ultra LP Stereo Audio CODEC NEW! | 32-QFN 6.90 552 4.66 
TLC320AD77CDB 296-2210-5-ND | 24-Bit, Stereo CODEC 28-SSOP | 7.00 5.60 4.73) | TLV320AIC3204IRHBR | 296-23775-2-ND | Ultra LP Stereo Audio CODEC NEW! 32-QFN 12834.00/3,000 
TLC320AD5451PT 296-10276-ND Single Ch. CODEC w/Hybrid Op Amps_| 48-LQFP 6.90 552 4.66| |TLV320AIC3254IRHBR | 296-23776-1-ND | Ultra LP Stereo Audio CODEC NEW! 32-QFN 9.90 7.92 6.69 
TLC320AD545PT 296-10277-ND Single Ch. CODEC w/Hybrid Op Amps_| 48-LQFP 6.20 4.96 4.19] | TLV320AIC3254IRHBR | 296-23776-2-ND | Ultra LP Stereo Audio CODEC NEW! | 32-QFN 18414.00/3,000 
TLV320ADC3001IYZHR | 296-24139-1-ND | Low Power Stereo Audio ADC* NEW!|16-DSBGA| 3.60 2.88 2.24] |TLV320DAC23GQE —/ 296-12027-5-ND_| 8kHz to 96kHz Stereo Audio DAC 80-BGA | 5.29 4.23 3.29 
TLV320ADC3001IYZHR | 296-24139-2-ND | Low Power Stereo Audio ADC* NEW! |16-DSBGA| — 6048.00/3,000 TLV320DAC23PW 296-11658-5-ND | 8kHz to 96kHz Stereo Audio DAC 28-TSSOP| 4.95 3.96 3.08 
TLV320ADC3101IRGET | 296-24027-1-ND | Low Power Stereo Audio ADC NEW! | 24-VOFN | 4.39 3.51 2.73] | TLVS20DAC23RHDR =| 296-15636-1-ND_| 8kHz to 96kHz Stereo Audio DAC 28-VOFP | 450 3.60 2.80 
TLV320ADC3101IRGET | 296-24027-2-ND_|Low Power Stereo Audio ADC NEW! | 24-VOFN 648.50/250 TLV320DAC23RHDR _ | 296-15636-2-ND_| 8kHz to 96kHz Stereo Audio DAC 28-VOFP 7800.00/3,000 
TLV320AIC10CPFB |296-2214-ND | 3V-5.5V, 16-Bit, 22Ksps DSP CODEC | 48-TOFP | 5.20 4.16 3.51) |ILVS20DAC26IRHB | 296-17402-ND | Low Power Stereo Audio DAC 32-VOFN | 540 4.32 3.65 
TLV320AIC10EVM 296-10701-ND Evaluation Module for TLV320AIC10 = 101.00 = —| |TLV320DAC32IRHBT | 296-21317-1-ND | Low Power Stereo Audio DAC 32-VQFN 5.50 440 3.72 
TLV320AIC10IGQER | 296-13374-1-ND |3V-5.5V, 16-Bit, 22Ksps DSPCODEC | 80-BGA | 5.70 4.56 3.85) |TLV320DAC32IRHBT | 296-21317-2-ND | Low Power Stereo Audio DAC 32-VOFN 893.75/250 
TLV320AIC10IGQER | 296-13374-2-ND |3V-5.5V, 16-Bit, 22Ksps DSP CODEC | 80-BGA 8835.00/2,500 TSC2111IRGZT 296-20663-1-ND | Audio CODEC 48-VOFN | 940 7.52 6.35 
TLV320AIC101PFB 296-10702-ND _|3V-5.5V, 16-Bit, 22Ksps DSP CODEC _| 48-TOFP | 5.70 4.56 _3.85| |1SC2111IRGZT 296-20663-2-ND_|Audio CODEC _ 48-VQFN 1527.50/250 
TLV320AIC11CPFB 296-2215-ND 16-Bit, 22Ksps DSP CODEC 48-TOFP 6.00 4.80 4.05 TWL1103GQER 296-11095-1-ND | Voice Band Audio Processor 80-BGA 6.50 5.20 4.39 
TLV320AIC11IPFB 296-10703-ND | 16-Bit. 22Ksps DSP CODEC 4e-aFP | 6.50 520 439] |TWL1103GQER 296-11095-2-ND | Voice Band Audio Processor 80-BGA 10075.00/2,500 
TLV320AIC12EVM 96-13566-ND _| Evaluation Module for TLV320AIC12 rs 6278 —  —| | TWL1103TPBSQ1 296-12962-1-ND | Voice Band Audio Processor 32-TOFP | 6.72 538 4.54 
TLV320AIC12IDBT | 296-12398-5-ND | 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC 30-Tssop| 9.44 7.56 6.38| | TWL1103TPBSQ1 296-12962-2-ND | Voice Band Audio Processor 32-TOFP 1092.00/250 
TLV320AIC12KIDBT _|296-19421-5-ND_|16-Bit, 26Ksps Mono CODEC 30-TSSOP| 4.05 324 2592| [TWL1103TPBSRQ1 _|296-16969-1-ND_| Voice Band Audio Processor 32-TOFP | 6.76 5.41 4.57 
TLV320AIC12KIRHBR 1 296-21521-1-ND | 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC 30-VOFN | 3.60 2.88 2.24) LIWLI103TPBSROT | 296-16969-2-ND_| Voice Band Audio Processor 32-TOFP 4225.00/1,000 
TLV320AIC12KIRHBR | 296-21521-2-ND | 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC 32-VOFN 6048.00/3,000 
TLV320AIC13IDBT | 296-12504-5-ND | 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC 30-TSSOP] 10.41 9.38 8.32 TEMPERATURE SENSORS 
TLV320AIC14IDBT | 296-12399-5-ND | 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC 30-TSSOP] 876 7.01 5.92 RoHS Compliant Parts Available 
TLV320AIC14KIDBT__| 296-19635-5-ND_|16-Bit, 26Ksps Mono CODEC. 30-SM8 | 3.38 2.70 2.10 Digi-Key Price Each 
TLV320AIC1SIDBT | 296-12505-5-ND | 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC 30-TSSOP| 11.96 10.77 9.55 Part No Deseintton Pkg 1 25 (100 
TLV320AIC20KEVM | 296-21119-ND —_/ Evaluation Module for TLV320AIC20K _ 50.00 TERE EGHOUGHEANREM Intclinent Temp Morterend PWM IGOSOP TABI S87 301 
TLV320AIC20KIPFB | 296-17965-ND —_| 16-Bit, 26Ksps, Low Power, Highly 48-TOFP | 5.90 472 3.99 HENS Cant ne onitor an i i 87 8. 
TLv320alcz2cPT _|296-13661-ND Cre Gwinn Enioenl 48-LarP | 7.04 5.64 4.76| | SENSOREMULATOREVM | 296-20990-ND Emulator Sensor — (20300 — = — 
(VolP) CODEC : ' i TMP75AIDGKT 296-18637-1-ND Oia Temp. Sensor 2-Wire s-msoPp | 1.05 88 71 
i interface 
TLV320AIC23BGQE | 296-13992-5-ND 7 a CODEC for Portable 80-BGA | 7.70 616 5.20] | rpreainext eS RRO Daal Temp: Sensor 2.Wire 8-MSOP 491757080 
5 interface 
TLV320AIC23BIGOE — | 296-15030-ND 2 Bit Stereo CODEC for Portable B0-BGA | 850 680 5.74] | pe ainp PER ECERS END Dial Temp. Sensor 2-Wire aS0iG Se ao Bd 
TLV320AIC23BIPWR |296-15031-1-ND | Stereo Audio CODEC 28-TSSOP| 7.60 6.08 5.13 Interface : 
TLV320AIC23BIPWR |296-15031-2-ND | Stereo Audio CODEC 28-TSSOP| — 9500.00/2,000 TMP7SAIDR aac aN Dg) Digital Temp. Sensor 2-Wire 8-SOIC 1037.50/2,500 
TLV320AIC23BIZQE | 296-15342-ND ce CODEC for Portable 80-BGA | 8.20 6.56 5.54 Tw One POROTRCSTInEE Evaluation Module for TMPi00 _ Ph 
TLVS20AIC23BPW___|296-15635-5-ND_| 8-96kHz, Stereo Audio CODEC 28-Tss0P| 7.40 5.92 5.00 eee ee agit om) Digltal Temperature Sensor SOT ae [A082 ak 
TLV320AIC23BRHDR 296-15121-1-ND | Stereo Audio CODEC with Integrated | 28-VOFN ] 6.70 5.36 453) |TMPIOOMDBVREP = /296-19504-2-ND Digital Temperature Sensor SOT 286i) «0202 00/8,000 
io Toss Jab /O eel et —— Se ard 
eee rE HOR aad sonore Ao nomad) 2BvarN | 12462.0018,000 TMP101NA/250 296-12750-1-ND | Digital Temperature Sensor w/Alert | SOT-23-6| 225 1.80 1.35 
TLV320AIC23GQE  |296-12026-5-ND | 24-Bit Stereo CODEC for Portable 80-BGA | 688 5.51 4.65) |TMPIO1NA/250 296-12750-2-ND _ | Digital Temperature Sensor w/Alert | SOT-23-6 315.00/250 
‘Audio TMP102AIDRLT 296-22055-1-ND | LP Digital Temperature Sensor SOT-6 | 225 1.80 1.35 
TLV320AIC241PFB 296-12690-ND | 16-Bit, 26Ksps, Low Power, Highly 48-TOFP | 9.98 899 7.97| |TMP102AIDRLT 296-22055-2-ND_| LP Digital Temperature Sensor SOT-6 315.00/250 
Integrated, Prog., Dual-Ch. CODEC TMP105YZCT 296-19636-1-ND | Digital Temperature Sensor 6-DSBGA| 2.38 1.90 1.43 
TLV320AIC24KIPFB | 296-17966-ND —_| 16-Bit, 26Ksps, Low Power, Highly 48-TOFP | 5.40 4.32 3.65| |TMP105YZCT 296-19636-2-ND | Digital Temperature Sensor 6-DSBGA 332.50/250 
Integrated, Prog., Dual-Ch. CODEC TMP106YZCT 296-19637-1-ND | Digital Temperature Sensor 6-DSBGA | 2.38 1.90 1.43 
TLV320AIC251PFB 296-12713-ND | 16-Bit, 26Ksps Dual-Channel CODEC | 48-TOFP | 9.35 8.42 7.47) | TMP106YZCT 296-19637-2-ND _ | Digital Temperature Sensor 6-DSBGA 332.50/250 
TLV320AIC26EVM 296-16986-ND Audio CODEC Evaluation Module — 101.00 = —J| | TMP121AIDBVT 296-15177-1-ND__| Digital Temperature Sensor SOT-23-6| 248 1.98 1.49 
TLV320AIC26IRHB | 296-18911-ND | Low Power Stereo Audio CODEC 32-VOFN | 6.60 5.28 4.46] |TMP121AIDBVT 296-15177-2-ND __ Digital Temperature Sensor SOT-23-6 346.50/250 
TLV320AIC28IRGZ 296-16847-5-ND | Stereo Audio CODEC 48-VQFN 7.40 5.92 5.00] |TMP121AQDBVREP 296-22434-1-ND | Digital Temperature Sensor SOT-23-6| 2.75 2.20 1.71 
TLV320AIC29IRGZT _|296-19439-1-ND_| Stereo Audio CODEC 48-VOFN | 7.20 5.76 4.86] | TMP121AQDBVREP 296-22434-2-ND | Digital Temperature Sensor SOT-23-6 |  4611.00/3,000 
TLV320AIC29IRGZT. 296-19439-2-ND | Stereo Audio CODEC 48-VOFN 1170.00/250 TMP122AIDBVT 296-15178-1-ND | Prog. Digital Temperature Sensor SOT-23-6| 248 1.98 1.54 
TLV320AIC31EVM-PDK | 296-19476-ND Eval Kit/Demo for TLV320AIC31 — 152.00 — = TMP122AIDBVT 296-15178-2-ND__| Prog. Digital Temperature Sensor SOT-23-6 365.75/250 
TLV320AIC31IRHBT | 296-19422-1-ND | Low Power Stereo Audio CODEC 32-VOFN | 7.60 6.08 5.13] | TMP122AMDBVTEP 296-24009-1-ND | Prog. Digital Temp. Sensor NEW! | SOT-23-6] 4.95 3.96 3.08 
TLV320AIC31IRHBT | 296-19422-2-ND | Low Power Stereo Audio CODEC 32-VOFN 1235.00/250 TMP122AMDBVTEP 296-24009-2-ND | Prog. Digital Temp. Sensor NEW! | SOT-23-6 731.50/250 
TLV320AIC32EVM 296-21121-ND | Evaluation Module for TLV320AIC32 = 50.00 — —| |TMP122EVM 296-21136-ND | Evaluation Module for TMP122 — 50.00 — — 
TLV320AIC32EVM-PDK | 296-21122-ND __| Evaluation Kit for TLV320AIC32 — /152.00 — —) |TMP123AIDBVT 296-15832-1-ND | Digital Temperature Sensor with SPI} SOT-23-6| 248 1.98 1.49 
TLV320AIC32IRHBT 296-21123-1-ND | Low Power Stereo Audio CODEC 32-VQFN 7.40 5.92 5.00) |TMP123AIDBVT 296-15832-2-ND__| Digital Temperature Sensor with SPI | SOT-23-6 346.50/250 
TLV320AIC32IRHBT | 296-21123-2-ND | Low Power Stereo Audio CODEC 32-VOFN 1202.50/250 TMP124AID 296-16977-ND | Digital Temperature Sensor with SPIT 8-SOIC | 225 1.80 140 
TLV320AIC33EVM-PDK | 296-21125-ND _| Evaluation Kit for TLV320AIC33 — 15200 —  —) |TMP125AIDBVT 296-17690-1-ND | Digital Temperature Sensor w/SPI_ | SOT-23-6| 2.25 1.80 1.35 
TLV320AIC33IGOE__|296-19440-ND__| Low Power Stereo Audio CODEC 80-BGA | 810 6.48 5.47| | TMP125AIDBVT 296-17690-2-ND | Digital Temperature Sensor w/SPI | SOT-23-6 315.00/250 
TLV320AIC33IRGZR | 296-19789-1-ND |Low Power Stereo Audio CODEC 48-VOFN | 7.30 5.84 4.93] | TMP141AIDBVT 296-17922-1-ND | Digital Out Temperature Sensor SOT-23-6] 188 150 113 
TLV320AIC33IRGZR | 296-19789-2-ND | Low Power Stereo Audio CODEC 48-VQFN | — 11315.00/2,500 TMP141AIDBVT 296-17922-2-ND _| Digital Out Temperature Sensor SOT-23-6 262.50/250 
TLV320AIC33IZQER | 296-19598-1-ND | Low Power Stereo Audio CODEC 80-BGA | 7.30 584 493) /TMP141AIDGKT 296-17923-1-ND _| Digital Out Temperature Sensor 8-MSOP | 188 150 1.13 
TLV320AIC33IZQER | 296-19598-2-ND | Low Power Stereo Audio CODEC 80-BGA 11315.00/2,500 TMP141AIDGKT 296-17923-2-ND | Digital Out Temperature Sensor 8-MSOP 262.50/250 
TLV320AIC34IZASR__|296-22885-1-ND_| 4-Channel, LP Audio CODEC 87-BGA | 9.08 8.18 _7.25| | TMP175AIDGKT 296-19882-1-ND | Digital Temp. Sensor 2-Wire 8-MSOP | 238 1.90 1.43 
TLV320AIC34IZASR | 296-22885-2-ND |4-Channel, LP Audio CODEC 87-BGA 16555.00/2,500 Interface 
TLV320AIC1103GQER |296-12708-1-ND |2.7V PCM CODEC 80-BGA | 5.60 448 3.78) |TMP175AIDGKT 296-19882-2-ND | Digital Temp. Sensor 2-Wire 8-MSOP 332.50/250 
TLV320AIC1103GQER |296-12708-2-ND |2.7V PCM CODEC 80-BGA 8680.00/2,500 Interface 
TLV320AIC1103PBS | 296-13001-1-ND | 2.7V PCM CODEC 32-TOFP | 6.20 4.96 4.19] |TMPI75AIDR 296-17837-1-ND | Digital Temp. Sensor 2-Wire 8SOIG | 213 170 1.28 
TLV320AIC1103PBS__|296-13001-2-ND_|2.7V PCM CODEC 32-TOFP 1007.50/250 Interface 
TLV320AICT103PBSR | 296-12748-1-ND |2.7V PCM CODEC 32-TOFP | 5.60 448 3.78] |TMPI75AIDR 296-17837-2-ND Digital Temp. Sensor 2-Wire 8-SOIC 2720.00/2,500 
TLV320AIC1103PBSR | 296-12748-2-ND |2.7V PCM CODEC 32-TOFP 3500.00/1,000 Interface 
TLV320AIC1103ZQER |296-21257-1-ND |2.7V PCM CODEC 80-BGA 560 448 3.78 TMP275AID 296-21416-5-ND | 0.5°C Digital Out Temp. Sensor 8-SOIC 3.15 2.52 1.96 
TLV320AIC1103ZQER |296-21257-2-ND |2.7V PCM CODEC 80-BGA 8680.00/2,500 TMP275AIDGKT 296-19883-1-ND | 0.5°C Digital Out Temp. Sensor 8-MSOP | 3.15 252 1.96 
TLV320AIC1106PW _|296-15634-5-ND_|PCM CODEC 20-TSSOP| 6.00 4.80 4.05] | TMP275AIDGKT 296-19883-2-ND | 0.5°C Digital Out Temp. Sensor 8-MSOP 465.50/250 
TLV320AIC1107PWR _|296-12709-1-ND Programmable PCM CODEC with 20-TSSOP| 5.40 4.32 3.65] | TMP300AIDCKT 296-22658-1-ND_| 1.8V, Resistor Prog. Temp. Switch | SC70-6 | 2.25 1.80 1.35 
Microphone Amps and Speaker Driver TMP300AIDCKT 296-22658-2-ND | 1.8V, Resistor Prog. Temp. Switch SC70-6 315.00/250 
TLV320AIC1107PWR | 296-12709-2-ND | Programmable PCM CODEC with 20-TSSOP} — 6750.00/2,000 TMP300AIDBVT 296-24010-1-ND | 1.8V, Resistor Programmable SOT-23-6] 2.25 1.80 1.35 
Microphone Amps and Speaker Driver Temperature Switch NEW! 
TLV320AIC1109PBS / 296-13002-1-ND | Programmable PCM CODEC with 32-TOFP | 7.70 6.16 5.20] | TMP300AIDBVT 296-24010-2-ND | 1.8V, Resistor Programmable SOT-23-6 315.00/250 
Microphone Amps and Speaker Driver Temperature Switch NEW! 
TLV320AIC1109PBS — 296-13002-2-ND | Programmable PCM CODEC with 32-TOFP 1251.25/250 TMP400AIDBQT 296-22975-1-ND |+1°C Remote/Local Temp. Sensor | 16-QSOP| 3.71 2.97 2.31 
Microphone Amps and Speaker Driver TMP400AIDBQT 296-22975-2-ND__|+1°C Remote/Local Temp. Sensor 16-QSOP 548.75/250 
TLV320AIC1110EVM _[296-13565-ND__| Evaluation Module for TLV320AIC1110 | __ — 62.78  — —| [TMP401AIDGKR 296-20710-1-ND__|Remote Digital Temperature Sensor | 8-MSOP [ 3.38 2.70 210 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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me Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TMP40TAIDGKR 296-20710-2-ND | Remote Digital Temperature Sensor | 8-MSOP 4725.00/2,500 KSZ8007SL 576-2110-ND | 3.3V, 10/100BASE-T/TX/FX PHY 4B-SSOP | 419 335 261 
TMP411AD 296-22886-5-ND | +1°C Remote/Local Temp. Sensor 8-SOIC 439 351 273 Transceiver* 
TMP411ADGKR 296-21417-1-ND /+1°C Remote/Local Temp. Sensor | 8-MSOP | 3.94 3.15 2.45) |KSZ8041FTL 576-1672-ND | 3.3V, 10/100BASE-T/TX/FX PHY 48-TOFP | 4.41 353 2.75 
TMP411ADGKR 296-21417-2-ND__| +1°C Remote/Local Temp. Sensor 8-MSOP. 5512.50/2,500 Transceiver* 
TMP411BD 296-22887-5-ND |+1°C Remote/Local Temp. Sensor | 8-SOIC | 439 351 273) |KSZS04TFTLI 576-3347-ND | 3.3V, 10/100BASE-T/TX/FX PHY 48-TOFP | 4.75 380 2.96 
TMP411BDGKR 296-21418-1-ND | +1°C Remote/Local Temp. Sensor 8-MSOP 3.94 3.15 2.45 Transceiver* NEW! 
TMP411BDGKR 296-21418-2-ND | +1°C Remote/Local Temp. Sensor | 8-MSOP 5512.50/2,500 KSZ8041FTL-EVAL |576-3294-ND__| Eval Board for KSZ8041FTL* NEW! — 165.00 — — 
TMP411CDGKT 296-23545-1-ND | +1°C Remote/Local Temp. 8-MSOP | 4.39 3.51 2.73) |KSZ8041NL AM 576-3296-5-ND | 3.3V, 10/100BASE-T/TX MII/RMI| 32-MLF™ | 518 414 3.22 
Sensor NEW! Physical Layer Transcvr* NEW! 
TMP411CDGKT 296-23545-2-ND | +1°C Remote/Local Temp. 8-MSOP 648.50/250 KSZ8041NL TR 576-1645-1-ND | 3.3V, 10/100BASE-T/TX MII/RMII 32-MLF 227 1.82 1.42 
Sensor NEW! Physical Layer Transceiver* 
TMP411CDR 296-23546-1-ND | +1°C Remote/Local Temp. &Soic | 394 315 245) |KSZ8041NLTR 576-1645-2-ND | 3.3V, 10/100BASE-T/TX MII/RMII 32-MLF 1288.00/1,000 
Sensor NEW! Physical Layer Transceiver* 
TMP411CDR 296-23546-2-ND | +1°C Remote/Local Temp. 8-SOIC 5512.50/2,500 KSZB04TNLITR 576-2109-1-ND |3.3V, 10/100BASE-T/TX MII/RMIII 32-MLF 398 319 248 
Sensor NEW! Physical Layer Transceiver* 
TMP421AIDCNT 296-21990-1-ND | Remote Temperature Sensor SOT-23-8] 2.36 1.89 1.47] |KSZ8041NLITR 576-2109-2-ND | 3.3V, 10/100BASE-T/TX MII/RMII 32-MLF 2257.00/1,000 
TMP421AIDCNT 296-21990-2-ND | Remote Temperature Sensor SOT-23-8 349.25/250 Physical Layer Transceiver* 
TMP422AIDCNT 296-22675-1-ND__| Remote Temp. Sensor Monitor SOT-23-8| 2.70 216 1.68] |KSZ8041TL 576-1619-ND | 3.3V, 10/100BASE-T/TX MII/RMIV/SMII | 48-TOFP | 3.92 3.14 2.44 
TMP422AIDCNT 296-22675-2-ND | Remote Temp. Sensor Monitor SOT-23-8 399.00/250 Physical Layer Transceiver* 
TMP423AIDCNT 296-23323-1-ND | +1°C Remote/Local Temp. Sensor | SOT-23-8| 2.93 2.34 1.82) |KSZ8041TL-EVAL —|576-3295-ND _| Eval Board for KSZ8041TL* NEW! — 165.00 — — 
TMP423AIDCNT 296-23323-2-ND |+1°C Remote/Local Temp. Sensor | SOT-23-8 432.25/250 KSZ8041TLI 576-2971-5-ND mm OOBASE-T/TX Physical Layer 48-TQFP 4.75 3.80 2.96 
TMP423BIDCNT 296-23324-1-ND /+1°C Remote/Local Temp. Sensor | SOT-23-8| 293 234 182 ransceiver 
TMP423BIDCNT 296-23324-2-ND _|+1°C Remote/Local Temp. Sensor __| SOT-23-8 432.25/250 KS8695P 576-1001-ND | Multi-Port PCI Gateway-on-a-Chip 289-PBGA | 16.09 14.49 12.85 
KSZ8695P 576-1509-5-ND | Multi-Port PCI Gateway Solution* 289-PBGA | 17.31 16.16 15.01 
TIMERS Leda 576-2111-ND | Integ. Multi-Port PCI Gateway Solution* | 289-PBGA | 20.13 18.79 17.45 
INSTRUMENTS Digi@Re' Compliant Parts Available Wee 576-1024-ND _| Integ. Multi-Port PCI Gateway Solution* | 289-PBGA | 15.65 14.61 13.56 
: KSZ8721B 576-1026-5-ND | 2.5V Low Pwr 10/100 PHY Transceiver | 48-SSOP | 4.32 3.46 2.69 
TA. Digi-Key i Price Each KSZ8721B TR 576-1026-1-ND | 2.5V Low Pwr 10/100 PHY Transceiver* | 48-SSOP | 4.32 3.46 2.69 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 KSZ8721B TR 576-1026-2-ND | 2.5V Low Pwr 10/100 PHY Transceiver* | 48-SSOP 2448.00/1,000 
NA555DR 296-21752-1-ND Precision Timer 8-SOIC AB 36 .27| | KSZ8721BI 576-1027-ND | 2.5V Low Pwr 10/100 PHY Transceiver* | 48-SSOP 493 3.95 3.07 
NA555DR 296-21752-2-ND —_| Precision Timer 8-SOIC 390.00/2,500 KSZ8721BL 576-1028-5-ND | 3.3V Single Power Supply 10/100BASE- | 48-LOFP | 4.61 3.69 2.87 
NA555P 296-21753-5-ND Precision Timer 8-Dip 53 40 30 TX/FX MII Physical Layer Transceiver* 
NA556DR 296-21754-1-ND | Dual Precision Timer 14-SOIC | 60 45 34] | KSZ8721BL TR 576-1028-1-ND aay Single Power Sunply 10/ OOBASE: 48-LOFP | 4.61 369 2.87 
NA556DR 296-21754-2-ND Dual Precision Timer 14-SOIC 487.50/2,500 sical Layer Transceiver* 
NAS556N 296-21755-5-ND | Dual Precision Timer 14-Dip 60 45 34] |KSZ8721BL TR 576-1028-2-ND a Sige Power Supply TOAIDORASE: 48-LOFP 2614.00/1,000 
NE555D 296-16792-ND Precision Timer 8-SOIC 45 36007 sical Layer Transceiver* 
NE555DR 296-6501-1-ND Precision Timer 8-SOIC 40 32 24 KSZ8721BLI 576-1029-ND | 3.3V Single Power Supply 10/100BASE- 48-LQFP 5.32 4.26 3.60 
NE555DR 296-6501-2-ND Precision Timer 8-SOIC 270.00/2,500 TX/FX Ml Physical Layer Transceiver* 
NE555P 296-1411-5-ND Precision Timer 8-Dip 45 36 27 KSZ8721BT 576-1030-ND | 2.5V, 10/100BASE-TX/FX MII Physical 48-TQFP 3.62 2.90 226 
NE555PSR 296-6502-1-ND Precision Timer 8-SOP 45. ~36.~~(O7 Layer Transceiver* 
NE555PSR 296-6502-2-ND Precision Timer 8-SOP 324.00/2,000 KSZ8721CL 576-1673-ND sy inal Power Supply 1 yt meee 48-LOFP 3.85 3.08 2.40 
NE555PW 296-15086-5-ND —_| Precision Timer 8-TSSOP]} 50 40 30 ‘ sical Layer TXRX* 
NES556D 296-6503-5-ND Dual Precision Timer 14-SOIC | 55 4433]: | KSZ8721SL 576-1031-5-ND aay single Pavel Lavoe Trtietaivers 48-SSOP | 3.85 3.08 2.40 
NEE eNgE ee pat pee qmer if _ 4“ # a KSZ8721SL TR 576-1031-1-ND 33 Single Power Supply 1 i OOBASE- | 48-SSOP | 3.85 3.08 2.40 
een Fe pie ee ye ao 000 ao | | KSZ8721SL TR 576-1081-2-ND|3.V Single Power Supply 10/100BASE- | 48-ssoP | 2180.00/1,000 
555) = +5 - recision Timer s 5 ‘ re E ‘ Na 
ise TX/FX MII Physical Layer Transceiver* 
Beret pee ne rece ae eae a en 27) | ks78724SLI 576-1674-5-ND 33 Single Power Supply 1 or O0BASE- 4s-ssop | 5.06 4.05 3.15 
— = —— sical Layer * 
SASSoF BS 05 25:0 am Precision Timer 8-Dip 48 36-27) | xszeeq1-PMOL —*[576-2117-ND_| 1-Port Ethernet MAC Controller* 128-parP | 8.18 655 5.53 
SES550 BoC HO3 cosh cme Precision Timer 8SOIG | 84 70.58) | Ks7eg41-PMOLI _[576-2118-ND_| 1-Port Ethernet MAC Controller* 128-POFP | 851 7.67 _ 6.80 
SESSSDG4 296-22062-5-ND _| Precision Timer SOIC | 84 70.58) (KS Z8841-T6MBL _[576-3075-ND | 1-Port Ethernet MAC Controller*™ TO0-LFBGA] 991 893 7.92 
SESSSP 296-9684-5-ND__| Precision Timer 8-Dip ‘84070 58) /KSz8841-16MOL —‘|576-2112-ND | 1-Port Ethernet MAC Controller* 128-POFP| 931 839 7.44 
TL¢ss1¢D 2OSaIIBZzzSsNDIS) CMOS Timer 8-SOIG_| 139 1.16.93) /«S7gg41-16MVL —_‘|576-2113-ND | 1-Port Ethernet MAC Controller* 128-LOFP | 1096 987 876 
TLCSSICR BOCs 1033 3S NO a CMOS Timer 8-Dip | 139° 146 93) |xszeeqt-temvLI [576-2114-ND | 1-Port Ethernet MAC Controller* 128-LOFP | 12.83 11.55 10.25 
TL¢ss2¢D 2OG 10238 so NDS CMOS Timer 14-SOIC | 2.10 1.68 1.26] |Ks7eg41-32MaL___|576-2115-ND__|1-Port Ethernet MAC Controller* 128-POFP | 9.20 8.28 7.35, 
en Pocglossvapsuegmm| CMOS Timer, 14-Dip | 1.90 152 1.14) FKSzgg4i-32MVVL__|576-2116-ND | 1-Port Ethernet MAC Controller® 12e-LOFP | 11.81 10.64 9.43 
ah esso6D poeta im) LinCMOS™ Timer BSOIC | 74 = 56-42) | kSZge41-32MVLI_|576-2983-ND | 1-Port Ethernet MAC Controller 128-LOFP | 1373 1236 10.96 
1LG5856DR eSGA1GS0=I=N Dama LinCMOS™ Timer 8:SOIC_| 67 ___51__38| | kszge42-16MBL —_|576-3076-ND | 2-Port Single-Port Ethernet MAC Cont. | 100-LFBGA| 10.71 9.65 8.56 
TLGSSSCDR Babs soe Oma LinCMOS™ Timer 8-S0IC 545.00/2,500 KSZ8842-PMBL _|576-3089-ND | 2-Port Ethernet Switch* MEW! 100-LFBGA| 1071 9.65 8.56 
TLOSSSCP 296-1857-5-ND LinCMOS™ Timer 8-Dip ‘67 5138) | ks78842-PMQL 576-1513-5-ND | 2-Port Ethernet Switch* 128-POFP | 10.45 9.41 8.34 
TLOSSSCPWR Bag Osa enc LinCMOS™ Timer 14-TSSOP| 67 51.38] 1KS7g842-PMOLT |576-2121-ND | 2-Port Ethernet Switch*™ 128-POFP | 13.04 11.75 10.42 
TLOSSSCPWR Bag Osseo LinCMOS™ Timer 14-TSSOP| —_ 446.00/2,000 KSZ8842-16MQL —_|576-1478-5-ND | 16-Bit, 2-Port Ethernet Switch* t28-parP | 975 878 7.79 
TLCS5551D 296-1337-5-ND LinCMOS™ Timer 8-SOIC 816146) S78842-16MVL 576-2119-ND | 16-Bit, 2-Port Ethernet Switch* 128-LOFP | 10.68 9.62 8.53 
TLOSSSIDR 296-1337-1-ND LinCMOS™ Timer 8-SOIC 74 56 42) /KS78842-16MVLI —-|576-2120-ND | 16-Bit, 2-Port Ethernet Switch* 128-LOFP | 13.26 11.94 10.59 
TLCSSSIDR 296-1337-2-ND LinGMOS™ Timer 8-SOIC 602.50/2,500 KSZ8842-32MQL__|576-1479-ND__| 32-Bit, 2-Port Ethernet Switch* 128-PQFP | 10.21 9.20 8.15 
TLC5S5IP 296-1858-5-ND LinCMOS™ Timer 8-Dip 74 56 42) 7KS78842-32MVLT___|576-8270-ND | 2-Port Ethernet Switch* NEW! 728-LOFP [15.29 13.77 12.21 
TLC555QDR 296-10341-1-ND | LinGMOS™ Timer 8-SOIC 77 58 44) /KS78842-PMBLAM |576-3348-ND | 2-Port Ethernet Switch* NEW! 100-LFBGA| 16.61 15.50 14.40 
TLC555QDR 296-10341-2-ND__| LinGMOS™ Timer 8-SOIC 627.50/2,500 KSZ8851-16MLL 576-3252-ND | 1-Port Ethernet MAC/PHY Cont. NEW! | 48-LOFP 8.84 7.08 5.97 
TLCS555QDRQ1 296-22999-1-ND | LinCMOS™ Timer 8-SOIC 79 60 45) /KS78851-16MLL-EVAL |576-3292-ND | Eval Board for KSZ8851-16MLL* NEW! | = — 165.00 — — 
TLC555QDRQ1 296-22999-2-ND —_| LinCMOS™ Timer 8-SOIC 640.00/2,500 KSZ8851-16MQL__|576-3253-ND_| 1-Port Ethernet MAC/PHY Cont. NEW! | 128-PQFP | 9.66 7.73 6.53 
TLC556CD 296-1338-5-ND Dual CMOS Timer 14-SOIG | 141 93.74) FRSZ885TSNL TR 576-3299-1-ND | 1-Port Ethernet MAC/PHY Cont.* NEW! | 32-MLF 8.04 644 5.43 
TLCS56CDR 296-1338-1-ND Dual CMOS Timer 14-SOIG | 1.01.84 68] | KSZ8851SNL TR 576-3299-2-ND | 1-Port Ethernet MAC/PHY Cont.* NEW! | 32-MLF 5025.00/1,000 
TLCSS6CDR 296-1338-2-ND Dual CMOS Timer 14-SOIC 1092.50/2,500 KSZ8851SNL-EVAL |576-3293-ND | Eval Board for KSZ8851SNL* NEW! — 150.00 — — 
TLC5S6CN 296-1859-5-ND Dual CMOS Timer 14-Dip | 1.01.84 68] /KSZ8862-16MQL-FX |576-3271-ND | 2-Port Ethernet Switch* NEW! 128-PQFP | 15.61 14.06 12.47 
TLCS5561D 296-10343-5-ND | Dual CMOS Timer 14-SOIC | 1.21 1.01 81] |KS78862-32MQL___|576-2122-ND_|2-Port Ethernet Switch* 128-POFP | 26.00 24.27 22.53 
TLCSS6IN 296-10344-5-ND | Dual CMOS Timer 14-Dip | 1.11 93 74) 1 KS78862-32MQL-FX |576-3272-ND | 2-Port Ethernet Switch* NEW! 128-POFP | 16.63 14.97 13.28 
TLCSS6MD 296-10345-5-ND__| Dual CMOS Timer 14-SOIC | 1.39 116 93] | KSZ8893FQL-FX 576-3273-ND | 3-Port Ethernet Switch* NEW! 128-PQFP | 10.63 9.57 8.49 
KSZ8893FQLI-FX  |576-3349-ND | 3-Port Ethernet Switch* NEW! 128-PQFP | 12.76 11.49 10.19 
TEXAS EVALUATION BOARDS BGz005 576-1032-ND | 3-Port 10/100 Integrated Switch* 128-PQFP 9.98 8.99 7.97 
INSTRUMENTS RoHS Compliant Parts Available PALS4..5ia 576-1033-ND | Single Chip Fast Ethernet Media 128-PQFP 843 7.59 6.73 
ual Digi-Key flee Each x: KSZ8993FL S7E1035-ND | Siege Chip Fast Ethernet Media 128-POrP | 9.5. 842 747 
Part No Part No. Description Pkg.) 1 25 100 canara . ‘ : 
DEM-OPA-MSOP-2A 296-22742-ND | Demo Board for 8-MSOP Dual Op Amps | — | 510  — = —) |xszgggai 576-1036-ND | 3-Port 10/100 Integrated Switch* 128-PQFP | 14.71 13.25 11.75 
DEM-OPA-SO-2A 296-22743-ND | Demo Board for 8-SOIC Dual Op Amps — | 510 — —| |kszgg93m 576-1037-ND | Integrated 3-Port 10/100 Managed 128-PQFP | 846 6.77 5.72 
DEM-OPA-SO-2B 296-22744-ND | Demo Board for 8-SOIC Dual Op Amps _— 5.10 - - Switch with PHYs* 
DEM-OPA-SO-2C 296-22745-ND | Demo Board for 8-SOIC Dual Op Amps —} 510  — —) |Kszgs93MBL 576-3090-ND | Integrated 3-Port 10/100 Managed 100-LFBGA| 10.13 912 8.09 
DEM-OPA-SO-2D 296-22746-ND_| Demo Board for 14-SOIC Dual Op Amps 5.10 _ _ Switch with PHYs* NEW! 
DEM-OPA-SOT-2A 296-22747-ND | Demo Board for SOT-23-8 Dual Op Amps 5.10 —  —| |KSzZ8993MI 576-2124-ND | Integrated 3-Port 10/100 Managed 128-PQFP 9.86 8.88 7.88 
OPAMPEVM-MSOPTSSOP | 296-9625-ND | Universal Eval. Module for MSOP/TSSOP 510 — — Switch with PHYs* 
OPAMPEVM-PDIP 296-9626-ND | Universal Eval. Module for Dip Package 510 — —| [KSZ8993MC 576-2125-ND | Integrated 3-Port 10/100 Managed 28-POFP | 930 744 628 
OPAMPEVM-SOT23 296-9628-ND | Universal Eval. Module for SOT23 Package 5.10 _ - Switch with PHYs* 
OPAMPEVM-SOT23SHDN | 296-9629-ND _ | Universal Eval. Module for SOT23 Package 510 — —| |KSZ8993MLI 576-3350-ND | Integrated 3-Port 10/100 Managed 128-PQFP | 10.35 9.32 8.26 
Switch with PHYs* NEW! 
MIZELL = KSZ8893MQL 576-1477-5-ND Inagrated S-Pott 0/100 Managed 128-PQFP | 9.31 839 7.44 
bs witch wi s* 
mawenneanrensen” DIGIC REEL ELE szesosmatam — |576-3091-ND Integrated 3-Port 10/100 Managed 128-PQFP | 13.14 11.84 10.50 
Micrel Digi-Key Price Each Switch with PHYs* NEW! 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 | /KSz8893MQLI 576-2123-ND | Integrated 3-Port 10/100 Managed 128-POFP | 11.58 1043 9.25 
KSZ8007L 576-1508-ND | 3.3V, 10/100BASE-T/TX/FX PHY 7B-LOFP | 419 ~«=335 «(2.61 Switch with PHYs* 
Transceiver* KSZ8995FQ 576-3077-ND | Integ. 5-Port 10/100 Managed Switch* 128-PQFP 991 893 7.92 
KSZ8001LI 576-2107-ND | 3.3V, 10/100BASE-T/TX/FX PHY 48-LOFP | 4.93 3.95 3.07] |KSZ8995FQl 576-3300-ND | Integ. 5-Port 10/100 Managed 128-PQFP | 13.33 12.00 10.64 
Transceiver* Switch* NEW! 
KSZ8001S 576-1671-5-ND | 3.3V, 10/100BASE-T/TX/FX PHY 48-SSOP | 3.33 267 2.08) |KSZ8995M 576-1038-ND | Integ. 5-Port 10/100 Managed Switch* | 128-POFP | 843 7.59 6.73 
Transceiver* KSZ8995MA 576-1039-ND _| Integ. 5-Port 10/100 Managed Switch* 128-PQFP 946 7.57 6.39 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Micrel Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
KSZ8995MAl 576-2126-ND _|Integ. 5-Port 10/100 Managed Switch* | 128-POFP | 12.11 10.91 9.67| [MIC2093-15YMLTR |576-1079-2-ND |2MHz High Freq. PWM White LED Driver | 6-MILF 5625.00/5,000 
KSZ8995MAL 576-1040-ND | Integ. 5-Port 10/100 Managed Switch* | 128-POFP | 13.26 11.94 10.59] |MIC2293-34YMLTR |576-2657-1-ND |2MHz PWM White LED Driver with OVP | 8-MLF | 235 1.88 1.41 
KSZ8995Ml 576-2127-ND | Integ. 5-Port 10/100 Managed Switch* | 128-POFP | 12.66 11.40 10.11] |1MIC2293-34YMLTR |576-2657-2-ND | 2MHz PWM White LED Driver with OVP |  8-MLF 5875.00/5,000 
KSZ8995X 576-1041-ND | Integrated 5-Port 10/100 QoS Switch* | 128-POFP | 9.52 7.62 6.43] | MIC2293C-34YML TR |576-3080-1-ND |2MHz PWM White LED Driver with OVP | 8-MLF | 215 1.72 1.29 
KSZ8995XA 576-1042-ND | Integrated 5-Port 10/100 QoS Switch* | 128-POFP | 8.78 7.03 5.93] | MIC2293C-34YML TR |576-3080-2-ND_|2MHz PWM White LED Driver with OVP_| _8-MLF 5375.00/5,000 
KSZ8997 576-1043-ND _| Integrated 8-Port 10/100 Switch* 128-POFP | 18.24 17.03 15.81! /MIC2297-38YMLTR |5/6-1736-1-ND |40V PWM Boost Reg. White LED Driver | 10-MLF | 228 1.82 137 
KSZ8999 576-1044-ND | Integrated 9-Port 10/100 Switch* 208-POFP | 19.28 17.99 16.71] |mic2297-38YMLTR |576-1736-2-ND | 40V PWM Boost Reg. White LED Driver | 10-MLF 5690.00/5,000 
KSZ89991 576-2128-ND | Integrated 9-Port 10/100 Switch* 208-POQFP | 28.47 26.58 24.68] | 11C2297-42YMLTR |576-1440-1-ND |40V PWM Boost Reg. White LED Driver | 10-MLF | 228 1.82 1.37 
KSZ9021GQ 576-3396-ND Ee tt Gigabit 128-POFP | 5.08 4.07 3.43] | \j1c2297-42YMLTR | 576-1440-2-ND | 40V PWM Boost Reg. White LED Driver | 10-MLF 5690.00/5,000 
, NEW! : MIC2298-15YMLTR_|576-1657-1-ND_|7W, 1MHz Boost High Bright WLED Dvr. | 12-MLF | 3.89 312 243 
MIC2981/82YN 576-1158-ND Cae Current Source 18-Dip 2.39 1.91 1.49) [yyicz298-15YML TR [576-1657-2-ND | 7W, 1MHz Boost High Bright WLED Dvr. | 12-MLF 10815.00/5,000 
t , MIC2298-15YMLTR 576-1657-1-ND |7W, 1MHz Boost High Bright WLED Dvr. | 12-MLF | 389 312 243 
MIC2981/82YWM = | 576-1159-ND High ae High Current Source 18SOIC | 2.39 1.91 1.49] | icz298-15YMLTR |576-1657-2-ND |7W, 1MHz Boost High Bright WLED Dvr. | 12-MLF 40815.00/5,000 
river Array MIC2299-15YMLTR |576-3052-1-ND | 2MHz High Bright White LED Driver 12-MLF | 4.01 3.21 2.50 
=r MIC2299-15YMLTR_|576-3052-2-ND_|2MHz High Bright White LED Driver 412-MLF 11125.00/5,000 
ERIiCReL Tis ed Tle od itico30vML TA [576-3401-1-ND [Constant Current, HP LED Driver NEW!| 12-MLF| 3.08 2471.92 
Innovation Through Technalogy™ RoHS Compliant [IMeyenialy 576-3401-2-ND | Constant Current, HP LED Driver NEW!| 12-MLF 8565.00/5,000 
Micrel Digi-Key Price Each MIC3230YTSE 576-3402-5-ND | Constant Current, HP LED Driver NEW!|16-ETSSOP| 3.22 258 2.01 
Part No. Part No. Description Pkg. 4] 25 100 MIC3231YML TR 576-3403-1-ND | Constant Current, HP LED Driver NEW!| 12-MLF 3.22 2.58 2.01 
MIG79050-42YMM1576-2415-ND Simple Li-ion Battery Charger EMSoP | 4i2330257| |MIC3231YML TR 576-3403-2-ND_| Constant Current, HP LED Driver NEW! | _12-MLF 8940.00/5,000 
MIC79050-4.2YS 576-2416-ND Simple Li-lon Battery Charger SOT-223 | 3.83 3.06 2.38| |MIC3231YTSE 576-3404-5-ND | Constant Current, HP LED Driver NEW! |16-ETSSOP| 3.33 2.67 2.08 
MIC79110-4.2YMLTR |576-2902-1-ND —_|1.2A, Linear Li-lon Battery Charger | 10-MLF | 4.70 3.77 2.93] |MIC3232YMM 576-3405-5-ND | Constant Current, HP LED Driver NEW! 10-MSOP | 281 2.25 1.75 
MIC79110-4.2YMLTR |576-2902-2-ND 1.2A, Linear Li-lon Battery Charger | 10-MLF 13065.00/5,000 MIC3287-24YD6 TR = |576-1754-1-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver TSOT-23-6| 1.65 1.32  .99 
MIC79110YML TR 576-1320-1-ND _|1.2A, Linear Li-lon Battery Charger | 10-MLF | 4.70 3.77 _2.93| |MIC3287-24YD6TR |576-1754-2-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver TSOT-23-6|  2535.00/3,000 
MIC79T10YML TR 576-1320-2-ND___|1.2A, Linear L-lon Battery Charger | 10-MLF |  13065.00/5,000 MIC3287-24YMLTR_|576-1464-1-ND_| 1.2MHz PWM White LED Driver 8MLF | 1.95 156 1.417 
MIC3287-24YML TR |576-1464-2-ND_| 1.2MHz PWM White LED Driver 8-MLF 4875.00/5,000 
MicReL COMPARATORS Mileaceaia 576-1755-1-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver TSOT-23-5| 143 114 86 
anileiotea! RoHS Compliant Meta eat 576-1755-2-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver TSOT-23-5|  2190.00/3,000 
: a a MIC3289-16YD6 TR /576-3001-1-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver TSOT-23-6| 218 174 1.31 
Le Dials Key ren MIC3289-16YD6 TR _|576-3001-2-ND_| 1.2MHz PWM White LED Driver TSOT-23-6| _3342.00/3,000 
Part No. Part No. Description Pkg. 125 100 | iic3289-16YML TR [576-2712-1-ND_|1.2MHz PWM White LED Driver B-MLF | 236 189 147 
MIC833YM5 TR 576-2921-1-ND Comparator and Ref. with Adj. Hysteresis | SOT-23-5 1.78 1.42 1.07 MIC3289-16YMLTR |576-2712-2-ND | 1.2IMHz PWM White LED Driver 8-MLF 6565.00/5,000 
MIC833YM5 TR 576-2921-2-ND Comparator and Ref. with Adj. Hysteresis | SOT-23-5 2727.00/3,000 MIC3289-24YD6 TR |576-3041-1-ND | 1.2IMHz PWM White LED Driver TSOT-23-6} 218 1.74 1.31 
MIC834YM5 TR 576-2922-1-ND Comparator with Reference SOT-23-5 | 1.78 1.42 1.07 - z -2- i i -93- 
wicas4YMS TR |576-2822-2-ND | Comparator wth Reference sor-23-5 | 2727.00.00 | |incaage-2a¥MLTR_ |Sr62713(ND |12MM2 PWM WhiteLED Diner | “BMLF | 236 1.60. 1.47 
MIGBATHYGS TR EAE sages comparator with Reference SC-70-5 |_1.26 1.05 __.84] yic32g9-24VMLTR [576-2713-2-ND |1.2MHz PWM White LED Driver 8-MILF 6565.00/5,000 
MIGS41HYCS TR (n222 2g Oma) Comparator with Reference SG-7025:/|- 1688 00/8000 MIC4826YMMTR | 576-1226-1-ND | Low input Voltage, 160Vpp Output B-MSOP | 218 1.74 1.31 
MIC841LYC5 TR 576-2924-1-ND Comparator with Reference SC-70-5 1.26 © 1.05 84 Voltage, EL Driver 
MIC841LYC5 TR 576-2924-2-ND Comparator with Reference SC-70-5 1638.00/3,000 : 9. i 4 
Ml c ins i a E26 1D comparator ith rue 5 cr 03 1: . ‘ ce gq) |MIC4B26YMM TR — |576-1226-2-ND Pa fut Votiage, 60Vpp Output 8-MSOP 2785.00/2,500 
5 576-2925-2- comparator with Reference -70-5 00/3, x 5 ¥ i 
Mi ate Tk S76208 TAD compar th Furr S003 128 105 gq, |Micasz7vim 576-1803-5-ND toa in Noltage, 180Vpp Output 8-MSOP | 243 1.94 146 
5 576-2926-2-| ‘omparator with Reference “70-5 00/3, MIC4830YML TR 576-3016-1-ND_| Low Noise, 180Vpp Output, EL Driver 8-MLF 2.30 1.84 1.38 
MICBAOLYCS TR pacer etenavomm| Comparator with Reference Sera | ae3e.o608 000 | | MIG4830¥ML TR |576-3016-2-ND [Low Noise, 180Vop Output, EL Driver | ~&-MLF 5750.00/5,000 
MIGeONVCS TR (SEGRE Conmcrator with Ref sero, | 126 toe ag] | Micass2yML TR 576-3032-1-ND | Low Noise, 220Vpp Output, EL Driver 8MLF | 230 184 1.38 
comparator with Reference : : : MIC4832YML TR 576-3032-2-ND | Low Noise, 220Vpp Output, EL Driver 8-MLF 5750.00/5,000 
MIC842NYC5 TR 576-2928-2-ND Comparator with Reference SC-70-5 1638.00/3,000 MIC5400YWM TR 576-1300-1-ND | Dual 8-Output, 14-Bit LED Video 28-SOIC 353 283 2.20 
MIC845HYC5 TR 576-2929-1-ND uP Comparator/Battery Monitor SC-70-5 1.26 1.05 84 Display Driver 7 : 5 
MIC845HYC5 TR 576-2929-2-ND uP Comparator/Battery Monitor SC-70-5 1638.00/3,000 ¥ 9. fe _Ri q e 
MIC845LYC5TR — |576-2930-1-ND | uP Comparator/Battery Monitor SC-70-5 | 1.26 1.08 94 |MICS400YWMTR — / 576-1300-2-ND apne IEE Gr LED Video 26-8010: )), -2002:00/1,000 
MIC845LYC5 TR 576-2930-2-ND uP Comparator/Battery Monitor SC-70-5 1638.00/3,000 5 7 7 7 aii 
MIC845NYC5 TR 576-1959-1-ND uP Comparator/Battery Monitor 8¢-70-5 | 126 1.05 84} | Meson rp ae es oe aver Pet eal eee ee 
MIC845NYC5 TR 576-1959-2-ND uP Comparator/Battery Monitor SC-70-5 1638.00/3,000 MMS5450YV TR 576-1342-2-ND | LED Display Driver 44-PLCC "4202 50/500 . 
MIC6270YM5 TR | 576-1315-1-ND _| IttyBitty"™ Comparator SOT-23-5] 92 69 52|_ | neseavn PASM LED Disolay Driver a0 DI Age aoa. RD 
MIC6270YM5 TR /576-1315-2-ND _| IttyBitty" Comparator SOT-23-5 897.00/3,000 'splay Ori P : : ; 
MIC7211YM5 TR _|576-1318-1-ND | IttyBitty"™ R/R Input Comparator s0T-23-5|__.96 72.54] |MMS451YV 576-2425-ND___|LED Display Driver A4-PLOC | 4.05 3.24 2.52 
MIC7211YM5 TR _[576-1318-2-ND _[IttyBitty™ B/R Input Comparator SOT-23-5 936.00/3,000 MMS451YV TR 576-1344-1-ND_| LED Display Driver 44-PLOC | 4.05 3.24 2.52 
: MMB451YV TR 576-1344-2-ND_|LED Display Driver 44-PLCC 1170.00/500 


ion Through Technology™ 


LAY DRIVERS 
RoHS Compliant 


SYSTEM MANAGEMENT ICs 


Micrel Digi-Key Price Each = Bue Sees 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Micrel: ne 2 j igee 168 
AICS evar Te eI conte Owe Wun’ Len pee eutr | oras.coro00 °| (MIC7avas 576-1958-5-ND | 2-Wire Serial V0 Expander and Fan Controller | 16-0SOP| 324 2.60 2.02 
MIC2287-24YML TR |576-1725-1-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver 8-MLF 165 132 .gg| |MIC184YM 576-1676-5-ND | Local/Remote Thermal Supervisor 8-SOIC | 286 229 1.78 
MIC2287-24YMLTR |576-1725-2-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver 8-MLF 4125.00/5,000 MIC184¥MM 576-2134-ND | Local/Remote Thermal Supervisor 8-MSOP | 311 249 1.94 
MIC2287-34YMLTR |576-1726-1-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver 8-MLF 180 1.44 1.08] |MIC280-OYM6TR |576-2697-1-ND | Prec. IttyBitty™ Thermal Supervisor SOT-23-6] 2.90 233 1.81 
MICDDB7-34YMLTR1576-41706-2-ND 11 MHz PWM White LED Driver MLE 45000075, 000 MIC280-OYM6 TR |576-2697-2-ND_| Prec. IttyBitty™ Thermal Supervisor S0T-23-6| _4875.00/3,000 
MIC2087¢-15YML TR 1576-1727-1-ND. | 1.2MHz PWM White LED Driver amir | 133 106 go) |MIC280-1YM6TR |576-2608-1-ND | Prec. IttyBitty™ Thermal Supervisor $0T-23-6, 290 233 1.81 
MIC2287C-15YML TR |576-1727-2-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver 8-MLF 3315.00/5,000 MIC2B0-1YM6 TR /576-2698-2-ND) | Prec. IttyBitty"" Thermal Supervisor SOT-23-6] — 4875.00/3,000 
Mic2087C¢YD5 TR __-1576-2656-1-ND. | 1.2MHz PWM White LED Driver sor-23-5 | 147 1.23 9g| |MIC280-2YM6TR |576-2699-1-ND | Prec. IttyBitty'™ Thermal Supervisor $0T-23-6| 2.90 233 1.81 
MIC2287CYD5 TR _|576-2656-2-ND_| 1.2MHz PWM White LED Driver $0T-23-5 | ___1911.00/3,000 MIC280-2YM6 TR ]576-2699-2-ND | Prec. IttyBitty™ Thermal Supervisor SOT-23-6} — 4875.00/3,000 
MIC287YD5 TR 576-1728-1-ND 11 DMHz PWM White LED Driver T307-03-51 155 134 93) |MIC280-2¥M6TR_|576-2700-1-ND_| Prec. IttyBitty™ Thermal Supervisor $0T-23-6| 2.90 2.33 1.81 
MIC2287D5 TR 576-1728-2-ND_ | 1-2MHz PWM White LED Driver tso0t-23-5|  2382.00/3,000 MIC280-3YM6 TR |576-2700-2-ND | Prec. IttyBitty™ Thermal Supervisor $0T-23-6}  4875.00/3,000 
MiC2288YD5 TR 576-1729-1-NO_| Adj., 1A, 1.2MH2 PWM Boost Reg T80T-235| 138 14%  .92| |MIC280-6YM6TR |576-2703-1-ND | Prec. IttyBitty™ Thermal Supervisor S0T-23-6| 2.90 233 1.81 
MiC2288YD5 TR 576-1729-2-ND | Adj. 1A’ 1.2MHz PWM Boost Reg. qsot-23.5|  1794.00/3.000 MIC280-6YM6 TR |576-2703-2-ND | Prec. IttyBitty™ Thermal Supervisor $0T-23-6]  4875.00/3,000 
wic288VML TR _|576-1075-1-ND_| Adj. 1A. 1.2MHz PWM Boost Reg. BMF | 130 104 7g) |MIC281-OYM6TR |576-2709-1-ND | Prec. IttyBitty™ Thermal Supervisor S0T-23-6] 2.05 164 1.23 
MIC2288YML TR ~~ |576-1075-2-ND | Adj, 1A, 1.2MHz PWM Boost Reg. -MLF 3250.00/5,000~ MIC281-0YM6 TR |576-2709-2-ND_| Prec. IttyBitty™ Thermal Supervisor $0T-23-6| _ 3150.00/3,000 
Mic2289-15YML TR |576-1730-1-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver Mir | 215 179. 1.29) |MIC281-1YM6TR |576-2710-1-ND | Prec. IttyBitty™ Thermal Supervisor $0T-23-6, 2.05 1.64 1.23 
MIC2089-15YML TR 1576-1730-2-ND_ | 1_2MHz PWM White LED Driver 8-MLF "5375.00/5.000 | MIC281-1YM6 TR |576-2710-2-ND | Prec. IttyBitty™ Thermal Supervisor $0T-23-6}  3150.00/3,000 
MIC2089-24YML TR 1576-1731-1-ND. | 1.2MHz PWM White LED Driver suit | 215 172 129) |MIC281-4YM6TR |576-2711-1-ND | Prec. IttyBitty™ Thermal Supervisor S0T-23-6] 2.05 1.64 1.23 
MIC2089-24YML TR 1576-1731-2-ND_ | 1.2MHz PWM White LED Driver 8-MLF “5375.00/5.000 MIC281-4YM6 TR |576-2711-2-ND | Prec. IttyBitty™ Thermal Supervisor $0T-23-6]  3150.00/3,000 
MIC2280-34YML TR [576-1732-1-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver B-MLF | 225 1.80 130| |MIC284-0YM pibs2203:NDES| Two-Zone Thermal Supervisor 8-SOIC | 3.38 2.70 2.10 
MIC2289-34YMLTR |576-1732-2-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver 8-MLF 5625.00/5,000 eM oe roe Duaecone Wher aie EMSOP see oa eae 
MIC2291-15YMLTR 576-1733-1-ND |1.2A PWM White LED Driver Photo Flash} 8-MLF | 2.25 1.80 1.35 -2205- ; : ; ; . 
LED Driver oe peer MIC384-0YM 576-1771-5-ND | Three-Zone Thermal Supervisor 8-SOIC 3.92 3.14 244 
MIC2291-15YMLTR |576-1733-2-ND |1.2A PWM White LED Driver Photo Flash] 8-MLF 5625.00/5,000 MIC384-OYMM = 576-2284-ND _| Three-Zone Thermal Supervisor 8-MSOP | 414 332 2.58 
LED Driver MIC384-1YMM 576-2285-ND _| Three-Zone Thermal Supervisor 8-MSOP | 4.14 3.32 2.58 
MIC2291-34YMLTR |576-1734-1-ND |1.2A PWM White LED Driver Photo Flash} 8-MLF 2.38 1.90 1.43] |MIC384-3YMM —|576-2286-ND —_| Three-Zone Thermal Supervisor 8-MSOP] 4.14 3.32 2.58 
LED Driver MIc502YM 576-1241-ND | Fan Management IC 8-SOIC 2.25 1.80 1.35 
MIC2291-34YML TR |576-1734-2-ND |7.2A PWM White LED Driver Photo Flash) _6-MLF 5940.00/5,000 MIC502YN 576-1242-ND | Fan Management IC B-Dip | 243 195 1.52 
LED Driver 
MIC2291YD5 TR 576-1077-1-ND |1.2A PWM White LED Driver Photo Flash] 5-TSOT | 2.00 1.60 1.20 FANOUT ICs 
LED Driver . 
MIC2291YD5TR —_|576-1077-2-ND |1.2A PWM White LED Driver Photo Flash} 5-TSOT 3072.00/3,000 RoHS Compliant: 
LED Driver Micrel Digi-Key ae Price Each 
MIC2292-15YMLTR |576-1078-1-ND | 1.6MHz High-Frequency PWM White 8-MLF 215 1.72 1.29] |PartNo. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LED Driver SYI0ELTiVZG _[576-1370-ND _ |3.3V, 5V 1:2 Diff, Fanout Buffer BSO0IC | 243 195 152 
MIC2292-15YMLTR |576-1078-2-ND | 1.6MHz High-Frequency PWM White 8-MLF 5375.00/5,000 SY100EP11UZG —|576-1990-5-ND | 2.5V/3.3V/5V, 1:2 Diff. PECL/LVPECLECL | 8-SOIC | 335 269 2.09 
LED Driver Fanout Buffer 
MMIC2292-34YML TR |576-1735-1-ND |7.6MHz High Freq. PWM White LED Dvr.| @-MLF | 225 7.60 17.95] |SY10EP451LTG — |576-1652-5-ND |3.3V ECL 6-Bit Diff. Register 32-TOFP | 11.33 10.20 9.05 
MIC2292-34YMLTR_ |576-1735-2-ND | 1.6MHz High Freq. PWM White LED Dvr.) 8-MLF 5625.00/5,000 SY100EL11VZG TR |576-1349-1-ND | 3.3V, 5V, 1:2 Diff. Fanout Butter B-SOIC | 243 195 1.52 
MIC2292C-15YML TR |576-3079-1-ND | 1.6MHz High Freq. PWM White LED Dvr.| 8-MLF | 2.05 1.64 1.23) |SY100EL11VZG TR |576-1349-2-ND_|3.3V, SV, 1:2 Diff. Fanout Buffer 8-SOIC 1377.00/1,000 
MIC2292C-15YML TR |576-3079-2-ND | 1.6MHz High Freq. PWM White LED Dvr.) 8-MLF 5125.00/5,000 SYI00EPTTUKG |576-1365-ND | 2.5V/3.3V/5V, 1:2 Diff. PECLILVPECLIECL | 8-MSOP | 3.35 2.69 209 
MIC2293-15YMLTR_|576-1079-1-ND_|2MHz High Freq. PWM White LED Driver| 8-MLF | 2.25 1.80 1.35 Fanout Buffer 
* RoHS Compliant % CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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| i FANOUT ICs | & HIGH-SIDE LOAD SWITCHES 
EL ;. : EL ;. : 
loser matieeee Digi Reel (Cont.) RoHS Compliant Sainte: Digi Reel (Cont.) RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. tl 25 100 
SY100EPT1UKG TR |576-1559-1-ND |2.5V/3.3V/SV, 1:2 Diff. PECL/LVPECL/ECL | 8-MSOP | 3.35 269 2.09) |MIC2544-1YM 576-1737-5-ND |Prog. Current Limit High-Side Switch esop | 230 184 143 
Fanout Buffer MIC2544-1YMM — |576-1738-5-ND | Prog. Current Limit High-Side Switch 8-MSOP | 250 200 1.56 
SY100EP11UKG TR | 576-1559-2-ND ed 1:2 Diff. PECL/LVPECL/ECL 8-MSOP 1900.00/1,000 MIC2544-2YM 576-2168-ND Prog. Current Limit High-Side Switch 8-SOP 230 184 1.43 
anout Buffer MIC2544-2YMM___|576-1739-5-ND_|Prog. Current Limit High-Side Switch 8-MSOP | 250 2.00 1.56 
SYIO0EPISVK4G | 576-1992-5-ND |3.3V/5V 2.5GHz PECL/ECL 1:4 Fanout Butter |16-TSSOP| 3.83 3.06 238] tyaieoeqan-tym —TS76c10B6-ND Prag Caen Limit High Sid¢ Switch SOP 1313-51195 
SY100EP451LTG _|576-1653-5-ND_|3.3V ECL 6-Bit Diff. Register 32-TOFP | 11.33 10.20 9.05 : See ect : ‘ : 
MIC2545A-1YTS 576-2169-ND Prog. Current Limit High-Side Switch 14-TSSOP| 3.33 267 2.08 
SY54071RMG 576-2994-ND | 1.2V/1.8V, CML 1:2 Fanout Buffer T6-MLF | 8.22 658 555 ee ee 
SY56011RMG  |576-3288-5-ND | 1.2V/1.8V/2.5V CML 1:2 Fanout 1EMLE | 8.65 7.79 6.1] |MIC2SSA2YM URGING) Poa. Current Limit Wigh-Side Switch WE Sanplt ate geese 
Buffer NEW! = ~ id rog. Current Limit High-side switc! i re 4 s 
SY56020RMG 576-3309-5-ND | 1.2V/1.8V/2.5V CML 1:4 Fanout 16-MLF | 10.73 9.66 8.57) | MIC2546-1¥M 576-2171-ND__| Dual Prog. Current Limit Switch 16-SOP_| 3.41 249 1.94 
Buffer NEW! MIC2546-1YTS _[576-2172-ND [Dual Prog. Current Limit Switch T6-TSSOP| 3.29 263 2.05 
SY56216RMG 576-3312-5-ND 4.5GHz, 1.2V/1.8V/2.5V CML Dual Channel | 16-MLF | 13.23 11.91 10.57] |MIC2546-2YM 576-2173-ND | Dual Prog. Current Limit Switch 16-SOP | 311 249 1.94 
Buffer NEW! MIC2546-2YTS —|576-2174-ND | Dual Prog. Current Limit Switch 16-TSSOP| 3.29 2.63 2.05 
SY58011UMG 576-2047-5-ND | 1:2 CML Fanout Buffer/Translator 16-MLF 6.92 5.54 4.68 MIC2547-2YM 576-2175-ND Dual Prog. Current Limit Switch 16-SOP 3.38 2.70 210 
SY58012UMG 576-1533-5-ND |5GHz, 1:2 LVPECL Fanout Buffer/Translator | 16-MLF | 6.92 5.54 4.68] | \ic2547-2YTS 576-2176-ND _| Dual Prog. Current Limit Switch 16-TSSOP| 3.56 285 2.22 
SY58013UMG 576-2535-ND __ |1:2 Fanout Buffer/Translator 6-MLF | 6.92 5.54 4.68) |imica548-tYM — |576-2177-ND | Prog. Current Limit High-Side Switch &SOP | 2.30 1.84 1.43 
SY58021UMG 576-1535-5-ND /4GHz, 1:4 LVPECL Fanout Buffer/Translator | 16-MLF | 948 7.59 6.40) |yicos4g-1ymm — |576-1741-5-ND_| Prog, Current Limit High-Side Switch a-msop | 250 200 156 
SY58022UMG 576-2049-5-ND | 1:4 Fanout Buffer/Translator 16-MLF | 9.48 7.59 6.40 : maga iat BIGE Gite Sul i 
7 MIC2548-2YM 576-2178-ND Prog. Current Limit High-Side Switch 8-SOP 230 1.84 1.43 
SY58031UMG 576-1388-ND _| Ultra Prec. 1:8 CML Fanout Buffer 32-MLF | 10.18 9.17 8.13 ee ee oN, 
= MIC2548-2YMM 576-2179-ND Prog. Current Limit High-Side Switch 8-MSOP 2.50 2.00 1.56 
SY58032UMG 576-1389-ND Ultra Precision 1:8 Fanout Buffer 32-MLF ] 10.18 9.17 8.13 MIC2549A-1YM 576-2180-ND Prog, Current Limit High-Side Switch 8-SOP 353° 283 220 
SY58034UMG 576-1391-ND | 6GHz, 1:6 CML Fanout Buffer 32-MLF | 10.40 9.36 8.30 pee peut Z é : : z 
: MIC94030YM4 TR |576-2036-1-ND | T6V, 1A TinyFET™ P-Ch. MOSFET S0T-143 | 135 113 90 
SY58035UMG 576-1392-ND | 4.5GHz, 1:6 LVPECL Fanout Buffer 32-MLF | 10.40 9.36 8.30 AT 
SY58036UMG 576-1393-ND | 6GHz, 1:6, 400mV LVPECL Fanout Buffer | 32-MLF | 10.40 9.36 8.30) |MIC94030YM4TR |576-2936-2-ND | 16V, 1A TinyFET™ P-Ch. MOSFET SOT-143 1755.00/3,000 
SY58037UMY 576-3231-ND | 5Gbps, Ultra Precision 8:1 Mux and 1:2CML| 44-MLF | 12.84 11.57 10.26 Se vad i a Waa eae Heal re eee nando 90 
Fanout Buffer NEW! - eee iny! -Channel - .00/3, 
SY58038UMY 576-3232-ND _|4.5Gbps, Ultra Precision 6:1 Muxand 1:2 | 44-MLF | 1284 1157 10.26] |MICQ4040YFLTR |576-3225-1-ND |3A, High-Side Load Switch NEW! 4-MLF | 1.29 1.08 86 
LVPECL Fanout Buffer NEW! MICS4040YFL TR |576-3225-2-ND 3A, High-Side Load Switch NEW! 4-MLF 2740.00/5,000 
SY58039UMY 576-3233-ND | 5Gbps, Ultra Precision 8:1 Mux and 1:2 44-MLF | 12.84 11.57 10.26] /mico4041YFLTR |576-3226-1-ND |3A, High-Side Load Switch MEW! 4-MLE 147 1.23 98 
LVPECL Fanout Buffer NEW! MIC94041YFLTR |576-3226-2-ND | 3A, High-Side Load Switch NEW! 4-MLF 3125.00/5,000 
SY58606UMG 576-1597-ND see el ee CML Fanout| 16-MLF | 5.28 4.23 3.57! |imicgqo42vFLTR |576-3227-1-ND | 3A, High-Side Load Switch NEW! 4MLF | 147 1.23 98 
en de MIC94042YFL TR |576-3227-2-ND_|3A, High-Side Load Switch NEW! 4-MLF 3125.00/5,000 
SY58607UMG 576-1598-ND —/3.2Gbps Precision 1:2, 800mV LVPECL 16-MLF | 5.28 4.23 357 ee : A 
Fanout Buffer with Fail Safe Input MIC94043YFL TR [576-3228-1-ND 3A, High-Side Load Switch NEW! 4MLF [150 120 90 
-2080-5- 3 p a MIC94043YFLTR |576-3228-2-ND |3A, High-Side Load Switch NEW! 4-MLF 3750.00/5,000 
SY58608UMG 576-2050-5-ND_[1:2 LVDS Fanout Buffer 16-MLF | 5.28 4.23 3.57 y 
SY89112UMY 576-3235-ND _|2.5V/3.3V 1:12 LVPECL Fanout Buffer NEW!| 44-MLF | 8.20 656 5.54] |MIC940SOYM4TR |576-2937-1-ND | 6V, 1.8A 4-Terminal SymFET P-Ch. MOSFET] SOT-143 | 99 83 66 
SY89113UMY 576-3236-ND | 2.5V, 1:12 LVDS Fanout Buffer NEW! 44-MLF | 8.20 6.56 5.54] |MIC94050YM4 TR |576-2937-2-ND | 6V, 1.8A 4-Terminal SymFET P-Ch. MOSFET] SOT-143 1287.00/3,000 
SY89200UMG 576-1417-ND | Ultra Precision 1:8 LVDS Fanout 32-MLF | 9.66 7.73 6.53) |MIC94052YC6TR |576-2938-1-ND_|6V, 2A P-Channel MOSFET SC-70-6 | 1.20 1.00 80 
SY89202UMG 576-1537-5-ND | Precision 1:8 LVPECL Fanout Buffer 32-MLF | 9.66 7.73 6.53) |MIC94052YC6TR |576-2938-2-ND |6V, 2A P-Channel MOSFET SC-70-6 7560.00/3,000 
SY89218UHY 576-1615-ND —_|2.5V, 1:15 LVDS Fanout Buffer 64-TOFP | 11.28 10.16 9.01 |mico4o53yc6TR |576-2939-1-ND | 6V, 2A P-Channel MOSFET SC-70-6 | 1.23 103 82 
SY89221UHY 576-1616-ND 2.5V/3.3V, 1:15 LVPECL Fanout Buffer 64-TOFP | 13.39 12.06 10.70 MIC94053YC6 TR |576-2939-2-ND |6V, 2A P-Channel MOSFET SC-70-6 1599.00/3,000 
Mcrae phe ea ae Erase a Ski Hk Divider TCaui ae aa 33 MIC94060YC6 TR |576-2940-1-ND Soft Start High-Side Power Switch SC-70-6 | 1.32 110 88 
efG51-5- z Prec., 3: lock Divider ‘ i ; ; MIC94060YC6 TR _|576-2940-2-ND _| Soft Start High-Side Power Switch SC-70-6 1716.00/3,000 
SY8o464UMY  |576-3237-ND | Precision LVPECL 1:10 Fanout Buffer MEW!| 44-MLF | 8.20 656 5.54 Sem So eet He SR Boas : eh 
se MIC94060YMT TR |576-2041-1-ND | Soft Start High-Side Power Switch IMF | 117 ~—«98SCB 
SY89465UMG TR _|576-1476-1-ND_| Precision LVDS 1:10 Fanout Buffer 44-MLF | 8.20 656 5.54) |scsngovar te |576-2941-2-ND_| Soft Start High-Side Power A-TMLE 2485.00/5,000 
SY89465UMY 576-3238-ND Prec. LVDS 1:10 Fanout Buffer NEW! 44-MLF [8.20 6.56 5.54) |rucoasrycaTe |576-2942-1-ND | Soft Start High-Side ba war Swlich Seroe.|| dad ish. 88 
SY89467UHY 576-2085-ND —_/ Precision LVPECL 1:20 Fanout Buffer 64-TOFP | 13.64 12.29 10.90 ie : : : . 
SY89468UHY 576-2086-ND —_| Precision LVDS 1:20 Fanout Butfer 64-TOFP | 13.64 12.29 10.90| |MIC94061YC6TR /576-2942-2-ND | Soft Start High-Side Power Switch SC-70-6 1872.00/3,000 
SY89537LMY _|576-3239-ND _|3.3V Precision LVPECL and LVDS 44-MLF | 19.29 18.01 16.72 Cea ue et Bus a fords me ut a a 78 
Synthesizer and Fanout Buffer NEW! i — iB z UI, 
SY89645LK4G | 576-1599-ND —_| 1:4 LVCMOS/LVTTL to LVDS Fanout Buffer’ |20-TSSOP] 4.52 3.62 2.82] |MIC94062YC6TR |576-1328-1-ND | Soft Start High-Side Power Switch SC-70-6 | 144 1.20 96 
Translator MIC94062YC6 TR |576-1328-2-ND | Soft Start High-Side Power Switch SC-70-6 1872.00/3,000 
SY89823LHG 576-1429-ND _|3.3V, 500MHz 1:22 Differential HSTL Fanout | 64-TOFP | 14.11 1271 11.27) |mico4o62vMTTR |576-2944-1-ND | Soft Start High-Side Power Switch 4-TMLF | 147 98 78 
Buffer/Translator _ MIC94062YMT TR_|576-2944-2-ND_| Soft Start High-Side Power Switch 4-TMLE 2485.00/5,000 
SY89823LHY 576-2090-ND psy, 22 Diferenal HSTL Fanout Buffer/ | 64-TQFP | 12.41 11.18 9.91] |\ic94063YC6 TR |576-1329-1-ND | Soft Start High-Side Power Switch SC-70-6 | 1.30 1.04 78 
- MIC94063YC6 TR |576-1329-2-ND | Soft Start High-Side Power Switch SC-70-6 1998.00/3,000 
SY89828LHY 576-2091-ND ogy, 10 Predilon LVDS Fanout Butfer/ | 64-TOFP | 1339 12.06 10.70) | sicoaggavait TR |576-1960-1-ND | Soft Start High-Side Power Switch “IMLF | 147 98 78 
SY89831UMG —|576-1431-ND | Ultra Precision 1:4 LVPECL Fanout Buffer) | 16-MLF | 4.95 3.96 3.08 WIEDER YATE: che tatn hae Sak A pant cane ane ‘ ei i 
Translator i PA as etl : B : 
$Y89832UMG 576-1432-ND 2.5 Ultra Precision 1:4 LVDS Fanout Buffer/) 16-MLF | 4.95 3.96 3.08} /MIC94064YC6TR [576-3036-2-ND | Soft Start High-Side Power Switch SC-70-6 1521.00/3,000 
Translator MIC94064YMT TR |576-3071-1-ND | Soft Start High-Side Power Switch 4-TMLF | 147 98 78 
SY89833LMG 576-1433-ND _/3.3V Ultra Precision 1:4 LVDS Fanout Buffer/| 16-MLF | 4.95 3.96 3.08] |MIC94064YMTTR |576-3071-2-ND | Soft Start High-Side Power Switch 4-TMLF 2485.00/5,000 
Translator MIC94065YC6 TR |576-3037-1-ND | Soft Start High-Side Power Switch with Sc-70-6 | 117 98 78 
SY89834UMG 576-2093-5-ND | 2.5V/3.3V, 1:4 LVTTL/CMOS-to-LVPECL 16-MLF | 4.95 3.96 3.08 Load Discharge 
Fanout Buffer/Translator MIC94065YC6 TR |576-3037-2-ND Soft Start High-Side Power Switch with SC-70-6 1521.00/3,000 
SY89835UMG TR |576-1506-1-ND |2.5V, 2GHz Ultra-Precision, Diff. 1:2LVDS | 8-MLF | 4.34 348 2.71 Load Discharge 
Fanout Buffer MICS4065YMT TR |576-3035-1-ND | Soft Start High-Side Power Switch with IMF | 117 ~—~<98—SC8 
SY89835UMG TR |576-1506-2-ND |2.5V, 2GHz Ultra-Precision, Diff. 1:2LVDS | 8-MLF 2461.00/1,000 Load Discharge 
Fanout Buffer MIC94065YMT TR |576-3035-2-ND Soft Start High-Side Power Switch with 4-TMLF 2485.00/5,000 
SY89837UMG 576-2094-5-ND_ [Precision 1:8 LVPECL Fanout Buffer 32-MLF | 8.22 6.58 5.55 Load Discharge 
SY89838UMG 576-1538-5-ND |Prec. 1:8 LVDS Clock Fanout Buffer 32-MLF | 8.22 6.58 5.55) | MIC94066YMLTR |576-1578-1-ND | Soft Start Dual High-Side Power Switch 8-MLF | 178 142 1.07 
SY89851UMG 576-2098-5-ND | 1:2 LP LVPECL Fanout Buffer/ Translator 16-MLF 3.62 2.90 2.26 MIC94067YML TR |576-1579-1-ND | Soft Start Dual High-Side Power Switch 8-MLF 1.78 142 1.07 
SY89854UMG 576-2100-5-ND |1:4LPLVPECL Fanout Buffer/ Translator 16-MLF | 3.62 2.90 2.26| |micg4o68YMLTR |576-1580-1-ND | Soft Start Dual High-Side Power Switch 8-MLF 178 142 1.07 
SY89856UMG 576-2102-5-ND 1:6 Prec. LP LVPECL Fanout Buffer S2-MLF | 7.24 5.80 4.89|  [ica4069YML TR |576-1581-1-ND_ | Soft Start Dual High-Side Power Switch BMLF | 1.78 1.42 1.07 
SY89858UMG 576-2103-5-ND_|1:8 Prec. LP LVPECL Fanout Buffer S2-MLF | 7.24 5.80 4.89! | Micg4osgyML TR |576-1581-2-ND | Soft Start Dual High-Side Power Switch 8-MLF 4440.00/5,000 
SY89859UMY 576-8242-ND 8:1 Prec. LPLVPECL Fanout Buffer NEW! | 44-MLF [9.35 842 7.47| |wucgagzoyce TR |576-3006-1-ND | Fast Turn On High-Side Power Switch $¢70-6 7% «6350 
SY89872UMG 576-2104-5-ND | 2.5V, Any Diff. In-to-LVDS Prog. Clock 16-MLF | 6.10 4.88 4.12 aro : : : ‘ 
Divider/Fanout Buffer MIC94070YC6 TR | 576-3006-2-ND | Fast Turn On High-Side Power Switch SC70-6 975.00/3,000 
SYBB57SUMG —_/876-2105-5.ND /25V. Any Df IntoLVOS Pog. Glock | 1EMLF | 589 427 832) ‘ECeTT vce ta a7eaDMo-2-ND [Fas Tur On High Side Power Suich | -SC70-8 | — 9760013000 
Divider/Fanout Buffer id ed i 5 RUS 
SY89876LMG 576-2106-5-ND |3.3V, Any Diff. In-to-LVDS Prog. Clock 16-MLF | 5.62 4.50 3.80| |MIC94071YMTTR |576-3046-1-ND | Fast Turn On High-Side Power Switch 4-TMLF | 93 78 62 
Divider/Fanout Buffer MIC94071YMT TR | 576-3046-2-ND | Fast Turn On High-Side Power Switch 4-TMLF 1975.00/5,000 
SY89846UMG 576-1617-ND__|2.5V/3.3V, 1.5GHz 1:5 LVPECL Fanout Buffer| 32-MLF | 6.64 5.32 4.49| |MIC94072YMTTR |576-2982-1-ND_| Soft Start High-Side Power Switch 4-TMLF | 1.05 88 70 
SY89847UMG 576-1618-ND — |2.5V, 1.5GHz 1:5 LVDS Fanout Buffer 32-MLF | 6.64 5.32 4.49) | MIC94072YMT TR_|576-2982-2-ND_| Soft Start High-Side Power Switch 4-TMLF 2230.00/5,000 
SY89871UMG 576-1435-ND cael Any Dir Ino. neo Prog. Clock | 16-MLF | 6.10 4.88 4.12) |MIC94073YC6TR |576-3014-1-ND | Soff Start High-Side Power Switch $¢70-6 99 ~~ 88SC*é« 
ivider/Fanout Buffer MIC94073YC6 TR |576-3014-2-ND | Soft Start High-Side Power Switch $C70-6 1287.00/3,000 
SY89873LMG | 676-1436-ND _|3.3V, 2.0GHz Any Diff. In-to-LVDS Prog. | 16-MLF | 7.24 5.80 489| |wicoaogover te |s76-3340cND (Fast Tun On HighGhie POWsE eTMe! || 278 fe a 
Clock Divider/Fanout Buffer i i ° " 
: Switch NEW! 
SY89874UMG 576-1437-ND 2.5GHz Any Diff. In-to-LVPECL Prog. Clock | 16-MLF | 5.33 4.27 3.32) | micgqogovet TR |576-3840-2-ND | Fast Turn On High-Side Power A-TMLE 1014.00/3,000 
Divider/Fanout Buffer 
7 Switch NEW! 
SY89876LMITR | 576-2958-1-ND a3v att Ay DI Uorrves Prog. Clock | 16-MLF | 5.62 4.50 3.80) |wicoqogiyeTTR |576-3341-1-ND Fast Turn On High-Side Power Switch with | 4-TMLF | 87 73 58 
SYEGET6LMITR —|576-2958-0-ND[3.BV. 2GHz Any Dif In-to-LVDS Prog. Clock | T6-MLF-| —3573.0071.000 Load Discharge NEW! 
SV, y Our 9. eas MICO4081YFT TR |576-3341-2-ND [Fast Turn On High-Side Power Switch with |” 4-TMLF 17131.00/3,000 
Divider/Fanout Buffer 
Load Discharge NEW! 
PRT Tey Micoo2ver TR |576-8342-1-ND soft Start High-Side Power Switch MEW! | 4-TMLF | 87 73° 58 
MIC94082YFT TR |576-3342-2-ND | Soft Start High-Side Power Switch NEW! | 4-TMLF 1131.00/3,000 
RoHS Compliant MIC94083YFT TR | 576-3343-1-ND | Soft Start High-Side Power Switch with 4-TMLF | 99 83 66 
Micrel Digi-Key rice Each Load Discharge NEW! 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 | |MICo4083YFTTR |576-3343-2-ND | Soft Start High-Side Power Switch with 4-TMLF 1287.00/3,000 
MIC2505-1YM 576-1081-ND | Single 2A High-Side Switch eSolc | 320 256 1.99 Load Discharge NEW! 
: heen Ee ee eee : MICO40B4YFT TR |576-3344-1-ND | Soft Start High-Side Power Switch NEW! | 4-1MLF | 87.73.58 
MIC2505-2YM 576-1082-ND —_| Single 2A High-Side Switch 8-SOIC | 3.20 256 1.99 ee : 
; Py Si cua MIC94084YFT TR | 576-3344-2-ND Soft Start High-Side Power Switch NEW! | 4-TMLF 1131.00/3,000 
MiG2s05YM pie SD) Sinole 2A High-Side Switch BS0IG | 3.20 2.56 1.99) /wicggogsyFT TR |576-3345-1-ND |Soft Start High-Side Power Switch with | 4-TMLE | 99 83 66 
MIC2506YM 576-1084-ND —_| Single 1A High-Side Switch 8-SOIC | 369 296 230 Load Discharge NEW! : : : 
MIC2514YM5 TR |576-1085-1-ND_| IttyBitty Integrated High-Side Switch SOT-23-5 | 239 1.91 1.49] | micg4og5YFTTR | 576-3345-2-ND | Soft Start High-Side Power Switch with 4-TMLF 1287.00/3,000 
MIC2514YM5 TR _[576-1085-2-ND_| IttyBitty Integrated High-Side Switch S0T-23-5 | __4008.00/3,000 Load Discharge NEW! 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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HOT-SWAP CONTROLLERS INTEGRATED CIRCUITS 


GRIEREL 


i ion Through Technology™ D Reel” RoHS Compliant avation Through Technology™ RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. ll 25 100 
MIC2085-J¥QS  |576-2148-ND | Single-Channel Hot-Swap Controller 76-0S0P | 7.10 568 480] /MIC3001GML 576-1753-6-ND |FOM Management IC 2a-MLF | 676 541 457 
MIc2086-JYaS — |576-2149-ND —_| Single-Channel Hot-Swap Controller 20-0s0P | 7.94 6.36 5.36] | MmIC3002GML 576-2975-5-ND |FOM Management IC 24-MLF | 870 6.96 5.88 
MIC2310-1ZTS | 576-3108-5-ND | Single-Channel Hot-Swap Controller NEW!|24-TSSOP| 5.62 4.50 3.80] | MIC3808YM 576-1769-5-ND | Push-Pull PWM Controller 8SOIC | 2.25 180 1.35 
MIC2310-22TS | 576-3109-5-ND | Single-Channel Hot-Swap Controller NEW!|24-TSSOP| 5.62 4.50 3.80] | MIC3809YM 576-1770-5-ND | Push-Pull PWM Controller 8-SOIC | 2.25 180 1.35 
MIC2341-2YTQ __|576-2995-ND__| Dual-Slot PCI Express Hot-Plug Controller | 48-TOFP | 9.48 7.59 _6.40/ | MIC3809YMM 576-2281-ND __|Push-Pull PWM Controller 8-MSOP | 243 1.94 1.46 
MIC2341R-2YTQ 576-2987-ND Dual-Slot PCI Express Hot-Plug Controller | 48-TQFP 948 759 6.40 MIC3838YMM 576-2282-ND Flexible Push-Pull PWM Controller 10-MSOP/| 252 2.02 1.57 
MIC2342-2YTQ 576-2993-ND Dual-Slot PCI Express Hot-Plug Controller | 48-TQFP 948 7.59 6.40 MIC3839YMM 576-2283-ND Flexible Push-Pull PWM Controller 10-MSOP| 2.52 2.02 1.57 
MIC2342R-2YTQ 576-2996-ND Dual-Slot PCI Express Hot-Plug Controller | 48-TOQFP 948 7.59 6.40 MIC4830YMM 576-2976-5-ND | Low Noise 180Vp-p EL Driver 8-MSOP 2.23 1.78 1.34 
MIC2580A-1.0YTS | 576-1092-ND Hot-Swap PC! Power Controller 24-TSSOP| 7.52 6.02 5.08) |MICc4832YMM 576-2977-5-ND | Low Noise 220Vp-p EL Driver 8-MSOP | 2.23 1.78 1.34 
MIC2582-JYM 576-2194-ND__| Single-Channel Hot-Swap Controller 8-SOIC_| 5.40 4.32 3.36] | ic4833YMLTR 576-3304-1-ND_|Low Noise 220Vp-p EL Driver MEW! | 12-MLF | 2.88 231 1.80 
MIC2582-JYMTR |576-1093-1-ND | Single-Channel Hot-Swap Controller 8-SOIC 5.40 432 3.36 MIC4833YML TR 576-3304-2-ND |Low Noise 220Vp-p EL Driver NEW! 72-MLE 8000.00/5,000 
MIC2583-JYOS 576-1743-5-ND | Single-Channel Hot-Swap Controller 16-QSOP | 564 452 3.81 MIC4834YML TR 576-3305-1-ND | Low Noise 220Vp-p EL Driver with 10-MLF 281 225 1.75 
MIC2583R-JYQS 576-1744-5-ND | Single-Channel Hot-Swap Controller 16-QSOP 5.64 452 3.81 Fixed EL Frequency NEW! 
MIC2584-JYTS 576-2195-ND Dual-Ch. Hot-Swap Controller/ Sequencer |16-TSSOP] 9.20 7.36 6.21 MIC4834YML TR 576-3305-2-ND | Low Noise 220Vp-p EL Driver with 10-MLE 7815.00/5,000 
MIC2584-JYTS TR_|576-1494-1-ND | Dual-Ch. Hot-Swap Controller/Sequencer_|16-TSSOP| 7.96 6.37 5.38 Fixed EL Frequency NEW! 
MIC2585-1JBTS TR |576-1496-1-ND | Dual-Ch. Hot-Swap Controller/ Sequencer |24-TSSOP] 8.32 6.66 5.62) |MIC4834YMM 576-3306-5-ND | Low Noise 220Vp-p EL Driver with 10-MSOP) 2.70 2.16 1.68 
MIC2585-1JYTS 576-2196-ND Dual-Ch. Hot-Swap Controller/ Sequencer | 24-TSSOP| 9.62 7.70 6.50 Fixed EL Frequency NEW! 
MIC2586-1YM 576-2197-ND —_| Single-Ch., Positive High Volt. Hot-Swap | 14-SOIC | 7.32 5.86 4.95) |MIc9130YM 576-2417-ND__|High Voltage, HS DC-DC Controller 16-SOIC | 518 414 3.22 
Controller/Sequencer MIC9130YQS 576-2418-ND High Voltage, HS DC-DC Controller 16-QSOP| 5.02 4.02 3.39 
MIC2586-2YM 576-1094-ND Single-Channel, Positive High Voltage 14-SOIC 7.32 5.86 4.95 MIC9131YM 576-2419-ND High Voltage, HS DC-DC Controller 16-SOIC 5.02. 4.02 3.39 
Hot-Swap Controller/Sequencer 
MIC2586R-1YM 576-1095-ND —_ Single-Channel, Positive High Voltage 14-SOIC | 7.32 5.86 4.95 =a” HIGH BAND-WIDTH ICs 
Hot-Swap Controller/Sequencer MICKEL “ 
MIC2586R-2YM  |576-2198-ND _| Single-Channel, Positive High Voltage 74-S0IC | 7.32 5.06 4.95| (MMMiaillalat AAs RoHS Compliant 
Hot-Swap Controller/Sequencer Micrel Digi-Key Price Each 
MIC2587-1YM. 576-1096-ND Single-Channel, Positive High Voltage 8-SOIC 5.56 445 3.76 Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 
Hot-Swap Controller SY10E016JY 576-2482-ND 8-Bit Sync. Binary Upcounter 28-PLCC 7.04 564 4.76 
MIC2587-2YM 576-2199-ND Single-Channel, Positive High Voltage 8-SOIC 5.56 4.45 3.76 SY10E101JY 576-2483-ND Quad 4-Input OR/NOR Gate 28-PLCC 540 432 3.65 
Hot-Swap Controller SY10E104JY 576-2484-ND | Quint 2-Input AND/NAND Gate 28-PLCC | 540 432 3.65 
MIC2587R-1YM | 576-1097-ND Single-Channel, Positive High Voltage 8-SOIC | 556 4.45 3.76] |sytoEt07JZ 576-2485-ND | Quint 2-Input XOR/XNOR Gate 28-PLCC | 5.40 432 3.65 
jot-Swap Controller SYIOE111AEJY _|576-2486-ND _| 1:9 Differential Clock Driver 28-PLCC | 5.49 440 3.42 
MIC2587R-2YM —|576-2200-ND _| Single-Channel, Positive High Voltage 8-SOIG | 5.56 4.45 3.76) [SYTOETTIAJY 576-2015-5-ND |1:9 Differential Clock Driver 28-PLCC | 549 440 3.42 
Hot-Swap Controller __ SY10E111JY 576-2487-ND _ | 1:9 Differential Clock Driver 28-PLCG | 6.64 5.32 4.49 
MIC2588-1YM TR’ | 576-1481-1-ND pte trees High Voltage BSOIC | 448 3.59 2.79) | sy10E111LJZ 576-2962-5-ND | 1:9 Differential Clock Driver 28-PLCC | 5.49 4.40 3.42 
i SY10E111LEJZ 576-2963-5-ND | 1:9 Differential Clock Dri 28-PLCC | 5.49 440 3.42 
MIC2588-1YM TR |576-1481-2-ND_ | Single-Channel, Negative High Voltage B-Solc | — 6267.50/2,500 SyIOEd2lY REEMA Oued ECL Diver 5a PLCG:|| Sap. cdo: "3 66 
Not-Swap Controller SYI0ETI6JY 576-2489-ND | Quint Diff. Line Receiver 28-PLCC | 5.96 4.77 4.03 
MIC2589R-1YM TR | 576-1485-1-ND SHE Saee Cone High Voltage 14-SOIC 634 5.08 4.28 SY10E122JY 576-2490-ND 9-Bit Butter 28-PLCC 596 477 4.03 
Mic25908-2YTO |576-2201-ND | Dual-Slot PCI Hot-Plug Controller as-torp | 1709 15.95 1481| |evageigrey Se 5 on Rin eres | eee ame dea 
SY10E137JZ 576-2491-ND | 8-Bit Ripple Counter 28-PLCC | 5.96 477 4.03 
MIC2591B-2YTQ__|576-1098-ND__| Dual-Slot PCI Express Hot-Plug Controller_| 48-TOFP | 20.22 18.88 17.53] | gyigeyayyy 576-2017-5-ND_|8-Bit Shift Register oepice | 596 477 403 
MIC2592B-2YT0 | 576-1099-ND | Dual-Slot PCI Express Hot-Plug Controller | 48-TOFP | 18.66 17.42 16.18] leyiqeiatqz 576-2492-ND —|8-Bit Shift Register OBPLOCT 596 477 403 
MIC2593-2YTQ —-|576-1100-ND —_| Dual-Slot PCI Hot-Plug Controller 48-TOFP | 15.33 13.80 12.24] |evigeqanyy 576-2493-ND | 9-Bit Shift Register oepice | 596 477 403 
MIC2595-2YM TR |576-1490-1-ND | Single-Channel, Negative High Voltage 14-SOIC 6.34 5.08 4.28 SY10E143JZ 576-2018-5-ND | 9-Bit Hold Register 28-PLCC 596 477 403 
Hot-Swap Controller | Bi i ti i f i 
MIC2595-2YM TR |576-1490-2-ND | Single-Channel, Negative High Voltage 14-Soic | 11346.00/2,500 Sey ore eer ND roid munnplege alee aoe a 
Hot-Swap Controller SYTOET6OIZ 576-2496-ND _|12-Bit Pari : i d i 
'y Generator/Checker 28-PLCC 5.96 4.77 4.03 
: SY10E163JZ 576-2497-ND | 8:1 2-Bit Multiplexer 28-PLCC | 5.96 477 4.03 
|__] 
EReL POWER MANAGEMENT ICs Bar 576-2498-ND | 16:1 Multiplexer 28-pLcc | 7.32 586 4.95 
Through RoHS Compliant Ma AUaliA 576-2500-ND | 6-Bit 2:1 Mux-Register 28-PLCC | 6.50 5.20 4.39 
Micrel Digi-Key Price Each SY10E195JZ 576-2501-ND__| Programmable Delay Chip 28-PLCC | 6.76 5.41 4.57 
Part No. Part No Description Pkg. 1 25 100 SY10E451JY 576-2019-5-ND /6-BitD Register 28-PLCC | 812 6.50 5.49 
MIC2800-D24MYML TR |576-2695-1-ND | Digital Power Management IC T6-MLF | 5.31 4.25 3.31) |SY10E457uz 576-2020-5-ND | Triple Diff. 2:1 Multiplexer 28-PLCC | 8.12 6.50 5.49 
: Geeeon , 4 SY10ELO1ZG 576-2502-ND | 4-Input OR/NOR Gate 8-SOIC | 3.04 243 1.89 
MIC2800-D24MYML TR |576-2695-2-ND | Digital Power Management IC 16-MLF | — 14750.00/5,000 ey igeia7#e Be oe AT o-Ineut XORJXNOR Gat ee s0g || SOA Da. A196 
MIC2800-GFMYMLTR |576-1745-1-ND | Digital Power Management IC 2MHz, | 16-MLF | 6.31 4.25 3.31) [evince uote Pe OIDM Lo Melia “ance Diver SOG! |. B7s 320) tah 
600mA DC/DG ance : A : 
MIC2800-GFMYML TR |576-1745-2-ND | Digital Power Management IC 2MHz, | 16-MLF |  14750.00/5,000 ye nae yee ore SND i Co OS DUO ee 1 sulG oy o oe 
600mA DC/DG rey ney ere ! : : : 
MIC2800-G4SYML TR_|576-2696-1-ND_| Digital Power Management IC 1eMiF | 5314.25 331) |SyOEeVere ETO NO a ow Soy Differential Receiver eee || coea. gee oo 
MIC2800-G4SYML TR |576-2696-2-ND | Digital Power Management IC 16-MLF | 14750.00/5,000 51672022-5-ND) | 5V, 3.3V Differential Receiver j ; : 
MIC2800-G4MYML TR |568-1500-1-ND | Digital Power Management IC 2MHz, | 16-MLF | 53 42 32 = oH oe ae = oat pe 7 wee at a oH 
600mA DC/DCG ~ OI ou I ferent al ecelver | . x r 
MIC2800-G4MYML TR |568-1500-2-ND | Digital Power Management IC 2MHz, | 16-MLF | — 682.50/5,000 tee leeebeeaien cra wih Set tees oeoie'| aan. gar oe 
600mA DC/DG -2025-5- i h 5 5 . : 
MIC2807-MMYMLTR |576-1746-1-ND | Digital Power Management IC 2MHz, | 17-MLF | 5.22 418 3.53 av a ae Be ear ST ane: ane ee oe oe 
600mA DC/DC -2507- 3V, +4-Divi i E A : 
MIC2807-MMYMLTR |576-1746-2-ND | Digital Power Management IC 2MHz, | 17-MLF | — 15920.00/5,000 SY10EL332G 576-2508-ND | 5V/3.3V, =4-Divider | 8S0IC 3.29 2.63 2.05 
600mA DC/DC SY10EL34LZG 576-2027-5-ND |5V/3.3V, +2, +4, +8 Clock Generation Chip | 16-SOIC | 516 413 3.49 
MIC2807-NNYML TR |576-2704-1-ND [RF PA Power Management IC TMLF [5.22 418 3.53] |SY10EL34Z6 576-2509-ND —5V/3.3V, +2, +4, +8 Clock Generation Chip | 16-SOIC | 516 413 3.49 
MIC2807-NNYMLTR  |576-2704-2-ND | RF PA Power Management IC 17-MLF | — 15920.00/5,000 ae hae pea Te ae neat rene ve ane oa 
MIC2810-4GKYML TR |576-2705-1-ND | Digital Power Management IC 16-MLF | 5.00 4.00 3.11 -2028-5- 1 Differenti i E A : 
MIC2810-4GKYML TR |576-2705-2-ND_ | Digital Power Management IC 16-MLF | — 13875.00/5,000 SYIOELS8ZG ei op2020; 5 Nba] 2:1 Multiplexer B-SOIG | 3.04 243 1.89 
MIC2810-4GMYMLTR_|576-2706-1-ND_| Digital Power Management IC 16-MLF | 5.00 4.00 3.11] |SY10EL89ZG 7/6-2080-5-ND) | Coaxial Cable Driver B-SOIG | 5.56 445 3.76 
7 2 | i a SY10EL1189ZG 576-2021-5-ND | Coaxial Cable Driver and Loop Circuit 16-SOIC 756 605 5.11 
MIC2810-4GMYML TR |576-2706-2-ND | Digital Power Management IC T6MLF | 13875.00/5,000 SIDELINE Lee Cnn ee ty iE ORC tera pane || sag. 498 i 
MIC2810-4GPYML TR |576-1748-1-ND | Digital Power Management IC 2MHz, | 16-MLF | 5.00 4.00 3.11 576-2511 5V/3.3V TTL-to-Diff. ranslator i ; 981.5 
600mA DC/DC SYI0ELT21LZ6 _|576-2512-ND__ | 3.3V, Diff. LVPECL-to-LVTTL Translator 8-SOIC | 248 1.98 1.54 
MIC2810-4GPYML TR |576-1748-2-ND | Digital Power Management IC 2MHz, | 16-MLF |  13875.00/5,000 yi Ee Bee See Er ansaOr eso Sau tes i 
600mA DC/DG -2514- ; to-Diff. ¥ ; : : 
Mic2810-4GSYML TR |576-2707-1-ND | Digital Power Mt LIC jemtF | 500 400 3.41) |SY10ELT22Z6 576-1373-ND | Dual TTL-to-Diff. PECL Translator 8-SOIC | 248 1.98 1.54 
MIGD810-4GSYML TR |576.2707-2-ND__| Digital Power Management IC 1@MLF | 13875.00/5,000 | |SY10ELT23LZ6 —_|576-2031-5-ND | Dual Diff. LVPECL-to-LVTTL Translator | 8-Solc | 248 1.98 1.54 
FE 3708-1 igi 7 700° SY10ELT23ZG 576-1374-ND _ | Dual Diff. LVPECL-to-LVTTL Translator 8-SOIC | 248 1.98 1.54 
MIC2810-4LSYML TR |576-2708-1-ND | Digital Power Management IC TeMLF | 5.00 400 3.11 L 
MIC2810-4LSYMLTR |576-2708-2-ND_ | Dici ; SYTOELT28KG 576-2032-5-ND |5V TTL-to-Diff. PECL Translator 8-MSOP | 3.29 2.63 2.05 
igital Power Management IC 16-MLF 13875.00/5,000 
MIC2810-4MSYML TR |576-1749-1-ND Digital Power Management IC 2MHz, | 16-MLF | 5.00 4.00 3.11] /SVinEriMes | 7B onus 5 ND all AN He OOS Bar Paes. nae oes 
600mA DC/DC fhe : : : 
MIC2810-4MSYML TR |576-1749-2-ND | Digital Power Management IC 2MHz, | 16-MLF | — 13875.00/5,000 ae rae Hebei Wea a ANDINANT Aare bee om oe 
600mA DC/DG -2036-5- BV Diff. : : E 5 
Mic2810-44MyML TR |576-1747-1-nD | Digital Power Mt tic2mHz, | 1emLr | 5.00 4.00 3.11) |SYTOEPO8VKG 576-2515-ND | 5V/3.3V Diff. 2-Input XOR/KNOR Gate 8-MSOP | 4.28 342 2.66 
COMA DEIDC ee ‘ SY10EPO8VZG —_|576-2037-5-ND | 5V/3.3V Diff. 2-Input XOR/XNOR Gate SOIC | 428 3.42 266 
MIC2810-44MYML TR |576-1747-2-ND | Digital Power Management IC 2MHz, T6-MLF 13875.00/5,000 SYTOEP11UKG 576-2038-5-ND Perens Diff. PECL/LVPECL/ECL / 8MSOP | 335 269 2.09 
600mA DC/DC ; 
MIC2811-4GJLYML TR |576-3081-1-ND | Digital Power Management IC 2MHz, 16-MLF | 3.44 2.76 2.15) |SY10EP11UZG 576-2516-ND erates Diff. PECL/LVPECL/ECL | 8-SOIC | 3.35 269 2.09 
600mA DC/DC 
Mic2814-4GJLYML TR |576-3081-2-ND | Digital Power M IC 2H 16-MLF 9565.00/5.000 SY10EP16UKG 576-3434-5-ND_| 2.5V/3.3V HS ECL Diff. Revr/Ovr.* NEW! | 8-MSOP | 518 4.15 3.50 
ROMADGIDG? ne a : SYI0EPIGUMG TR |576-3435-1-ND |2.5V/3.3V HS ECL Diff. Revr/Dvr.* NEW! | 8-MLF | 5.18 4.15 3.50 
MIC2811-4GMSYML TR | 576-3082-1-ND_ | Digital Power Management IC 2MHz, 16-MLF 344 2.76 215 SY10EP16UMG TR = |576-3435-2-ND | 2.5V/3.3V HS ECL Diff. Revr./Dvr.* NEW! | 8-MLF 3237.50/1,000 
600mA DC/DC SY10EP16UZG 576-3436-5-ND | 2.5V/3.3V HS ECL Diff. Revr/Ovr.* MEW! | 8-SOIC | 518 415 3.50 
MIC2811-4GMSYML TR | 576-3082-2-ND_ | Digital Power Management IC 2MHz, 16-MLF 9565.00/5,000 SY10EP16VKG 576-2039-5-ND | 5V/3.3V, High Speed Differential Receiver | 8-MSOP | 5.18 4.15 3.50 
600mA DC/DC SY10EP16VZG 576-2517-ND__|5V/3.3V, High Speed Differential Receiver 8-SOIC 5.18 415 3.50 
MIC2821-4GJLYML TR |576-3083-1-ND Digital Power Management IC 2MHz, T6-MLF | 344 276 215) |SY10EP31VKG 576-2518-ND — | 5V/3.3V, 3GHz PECL/LVPECL D Flip-Flop 8-MSOP | 4.28 3.42 2.66 
600mA DC/DC SY10EP33VZG 576-2519-ND | 5V/3.3V, 4GHz, =4 PECL/LVPECL Divider | 8-SOIC | 3.83 3.06 2.38 
MIC2821-4GJLYML TR |576-3083-2-ND | Digital Power Management IC 2MHz, | 16-MLF 9565.00/5,000 SY10EP51VKG 576-2040-5-ND | 5V/3.3V D F/F w/Reset and Diff. Clock 8-MSOP | 365 292 2.27 
600mA DC/DC SY10EP52VKG 576-2520-ND | 5V/3.3V Diff. Data and Clock D F/F 8-MSOP | 383 3.06 2.38 
MIC2821-4GMSYML TR|576-3084-1-ND | Digital Power Management IC 2MHz, | 16-MLF | 3.44 276 2.15| |SY10EP52VZG 576-2041-5-ND_|5V/3.3V Diff. Data and Clock D F/E 8-SOlC | 3.83 3.06 2.38 
600mA DC/DG SYTOEP58VZG 576-2521-ND |3.3V/5V 3GHz PECL/ECL 2:1 Mux. 8SOIC | 383 3.06 2.38 
MIC2821-4GMSYML TR | 576-3084-2-ND | Digital Power Management IC 2MHz, | 16-MLF 9565.00/5,000 SY10EP89VKG 576-2042-5-ND | 5V/3.3V 3GHz Coaxial Cable Driver 8MSOP | 4.73 378 2.94 
600mA DC/DC SY10EP89VZG 576-2522-ND _|5V/3.3V 3GHz Coaxial Cable Driver 8-Solc | 473 378 2.94 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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SYT0EPT20VKG —[576-2523-ND | 5V/3.3V LVITL/LVCMOS-to-Diff. LVPECL | 8-MSOP | 2.59 2.07 1.61| |SY100ELT22LZG TR |576-1360-1-ND |3.3V Dual TTL-to-Diff. PECL Translator BSOIC | 248 198 1.54 
Translator SY100ELT22LZG TR |576-1360-2-ND_|3.3V Dual TTL-to-Diff. PECL Translator 8-SOIC 1403.00/1,000 
SY10EPT20VZG | 576-2043-5-ND |5V/3.3V, LVITL/LVCMOS-to-Diff. LVPECL | 8-SOIC | 259 2.07 1.61] [SYTO0ELT22ZG  [576-1361-ND | Dual TTL-to-Diff. PECL Translator B-SOIc | 248 198 1.54 
Translator SY100ELT23LZG TR |576-1362-1-ND | 3.3V Dual Diff. LVPECL-to LVTTL Translator] 8-SOIC | 2.48 1.98 1.54 
SYTOEPT28LKG _[576-2524-ND | 3V LVTTL-to-Diff. LVPECL and Dif. 8-MSOP | 3.04 243 1.89] | SY100ELT23LZG TR |576-1362-2-ND | 3.3V Dual Diff. LVPECL-to LVTTL Translator | 8-SOIC 1403.00/1,000 
LVPECL-to- LVTTL Translator SY100ELT23ZG —_|576-1363-ND _| Dual Diff. PECL-to-TTL Translator 8-SOIC | 248 198 1.54 
SY10EPT28LZG 576-2525-ND | 3V LVTTL-to-Diff. LVPECL and Diff. 8-SOIC 3.04 2.43 1.89) | SY100ELT23ZG TR_|576-1558-1-ND_| Dual Diff. PECL-to-TTL Translator 8-SOIC 2.48 1.98 1.54 
LVPECL-to- LVTTL Translator SY100ELT23ZG TR |576-1558-2-ND | Dual Diff. PECL-to-TTL Translator 8-SOIC 1403.00/1,000 
SY10H350JZ 576-2526-ND | PECL-to-TTL Translator 20-PLCC | 9.95 8.96 7.95} |SY1O0ELT24ZG —_|576-1988-5-ND | TTL-to-Diff. ECL Translator 8-SOIC | 3.29 263 2.05 
SY10H601JZ 576-2044-5-ND | 9-Bit, ECL-to-TTL Translator 28-PLCC | 9.95 8.96 7.95] |SY1O0ELT25ZG —|576-2459-ND _| Diff. ECL-to-TTL Translator 8-SOIC | 3.29 263 2.05 
SY10H606JZ 576-2527-ND __| Registered Hex TTL-to-PECL 28-PLCC | 9.95 8.96 7.95} | SY100ELT28ZG —_|576-2460-ND | 5, TTL-to-Diff. PECL and Diff. PECL-to- 8-SOIC | 3.29 263 2.05 
SYT0H641JZ 576-2528-ND | 1:9 Single Supply PECL-to-TTL Translator | 28-PLCC [ 812 650 5.49 TTL Translator 
SY10H646LUZ 576-2529-ND —_| 1:8 3.3V Single Supply Octal PECL/TTL- 28-PLCC | 8.12 6.50 5.49) |SY100ELT982KG _[576-1989-5-ND_| PECL-to-CML Translator 10-MSOP| 6.60 5.28 4.46 
to-TTL Translator SY100EP14UK4G [576-1366-ND | 2.5V/3.3V/5V, 1:5 LVPECL/PECL/ECL/HSTL [20-TSSOP| 3.83 3.06 2.38 
SY10H841ZH 576-2530-ND | 1:4 Single Supply Quad PECL-to-TTL 16-SOIC | 812 6.50 5.49 GHz Clock Driver 
Translator SY100EP16UKG | 576-3428-5-ND | 2.5V/3.3V HS ECL Diff. Revr/Driver NEW! | 8-MSOP | 3.60 2.88 2.24 
SY10H842LZH 576-2531-ND | 1:4, 3.3V Single Supply Quad PECL-to-TTL | 16-SOIC | 812 6.50 5.49) |SY100EP16UMG TR |576-3429-1-ND | 2.5V/3.3V HS ECL Diff. Revr/Driver NEW! | 8-MLF | 3.60 288 2.24 
Translator SY100EP16UMG TR |576-3429-2-ND | 2.5V/3.3V HS ECL Diff. Revr./Driver NEW! | 8-MLF 2040.00/1,000 
SY10H842ZH 576-2532-ND | 1:4, 3.3V Single Supply Quad PECL-to-TTL | 16-SOIC | 812 650 5.49) |SY100EP16UZG _|576-3430-5-ND | 2.5V/3.3V HS ECL Diff. Rcvr./Driver NEW! | 8-SOIC | 3.60 2.88 2.24 
Translator _ SYTOOEPT6VKG _ [576-3431-5-ND |3.3V/5V HS ECL Diff. Revr/Driver NEW! | 8-MSOP [ 3.60 288 2.24 
SY100E016JY 576-2426-ND — / 8-Bit Sync. Binary Upcounter 28-PLCC | 7.04 5.64 4.76] | SY100EP16VMG TR |576-3432-1-ND |3.3V/5V HS ECL Diff. Revr/Driver MEW! | 8-MLF | 3.60 2.88 2.24 
SY100E101JY 576-2427-ND —_| Quad 4-Input OR/NOR Gate 28-PLCC | 5.40 4.32 3.65) | SY100EP16VMG TR |576-3432-2-ND | 3.3V/SV HS ECL Diff. Rvr./Driver NEW! | 8-MLF 2040.00/1,000 
SY100E104JY 576-1345-ND | Quint 2-Input AND/NAND Gate 28-PLCC | 5.40 4.32 3.65] |Sy100EP16VSKY |576-2461-ND | 5V/3.3V 2.5Gbps Differential Receiver 8-MSOP | 610 4.88 4.12 
SY100E107UZ 576-2428-ND | Quint 2-Input XOR/XNOR Gate 28-PLCC | 5.40 4.32 3.65) |syio0EP16vZG _|576-3433-5-ND |3.3V/5V HS ECL Diff. Revr/Driver MEW! | 8-SOIC | 3.60 288 2.24 
SY100E111AJY. 576-1967-5-ND_| 1:9 Diff. Clock Driver without Enable 28-PLCC 549 440 3.42 SY100EP32VKG 576-1995-5-ND | 5V/3.3V, +2 Divider 8-MSOP 3.83 3.06 2.38 
SY100E111JY 576-2429-ND 1:9 Diff. Clock Driver with Enable 28-PLCC 6.64 5.32 4.49 SY100EP32VZG 576-2463-ND 5V/3.3V, +2 Divider 8-SOIC 3.83 3.06 2.38 
SYIO00E111LEJY | 576-1968-5-ND | 1:9 Diff. Clock Driver with Enable 28-PLCC | 5.49 4.40 3.42) |Sy100EP33VKG —_|576-1996-5-ND | 5V/3.3V, 4GHz +4 PECL/LVPECL Divider 8-MSOP | 3.83 3.06 238 
SY100E111LJY 576-1969-5-ND | 1:9 Diff. Clock Driver without Enable 28-PLCC. 549 440 3.42 SY100EP33VZG 576-2464-ND 5V/3.3V, +4 Divider 8-SOIC 3.83 3.06 2.38 
SY100E112JY 576-2430-ND | Quad ECL Driver — ; 28-PLCC | 540 4.32 3.65] |syi00EP56VK4G _|576-1367-ND _| 3.3V/5V PECL/ECL 3GHz Dual Diff. 2:1 Mux |20-TSSOP| 4.88 3.91 3.04 
SY100E116JY 576-1970-5-ND_| Quint Differential Line Receiver 28-PLCC | 5.96 4.77 __ 4.03! [SY{O0EP57VK4G _|576-1997-5-ND | 3.3V/5V PECL/ECL 3GHz Diff. 4:1 Mux 20-TSSOP| 4.88 3.91 3.04 
SY100E122JY 576-2431-ND — / 9-Bit Buffer 28-PLCC | 5.96 4.77 4.03] |sy100EP58VKG —‘|576-1998-5-ND | 3.3V/5V, 3GHz PECL/ECL 2:1 Mux. 8-MSOP | 3.83 3.06 2.38 
SY100E131JY 576-2432-ND | 4-Bit D Flip-Flop 28-PLCC | 5.96 4.77 4.03} |Sy100EP111UTG |576-1364-ND | 2.5V/3.3V, 1:10 Diff. LVPECL/LVECL/HSTL | 32-TOFP | 568 455 3.84 
SY100E136JZ 576-2433-ND —_| 6-Bit Universal Up/Down Counter 28-PLCC 5.96 4.77 4.03 Clock Driver 
SY100E137UZ 576-2434-ND | 8-Bit Ripple Counter 28-PLCC | 9.80 7.84 6.62} /SY100EP140LZG —|576-1991-5-ND | 3.3V, PECL/ECL Diff. Phase-Freq. Detector | 8-SOIC | 812 650 5.49 
SY100E141JY 576-2435-ND _| 8-Bit Shift Register 28-PLCC | 5.96 4.77 4.03] |SY100EP195VTG _[576-1993-5-ND_|3.3V/5V, 2.5GHz Prog. Delay 32-TOFP | 9.48 7.59 6.40 
SY100E157JY 576-2436-ND — | 2:1 Quad Multiplexer 28-PLCC | 5.96 4.77 4.03] [SYTO0EP196VTG |576-2462-ND | 3.3V/5V, 2.5GHz Prog. Delay, Fine Tune 32-TQFP | 9.48 7.59 6.40 
SY100E158JZ 576-2437-ND | 2:1 5-Bit Multiplexer 28-PLCC | 5.96 4.77 4.03 Control 
SY100E163JZ 576-2438-ND | 8:1 2-Bit Multiplexer 28-PLCC | 5.96 4.77 4.03) |Sy100EP210UTG | 576-1994-5-ND | 2.5V/3.3V Dual 1:5 Diff. LVECL/LVPECL/ | 32-TOFP | 9.48 7.59 6.40 
SY100E164JZ 576-2439-ND 16:1 Multiplexer 28-PLCC 7.32 5.86 4.95 HSTL Clock Driver 
SY100E195JY 576-2440-ND__| Programmable Delay Chip 28-PLCC | 6.76 _ 5.41 4.57] |SY100EPT20VKG | 576-1999-5-ND |5V/3.3V, LVTTL/LVCMOS-to-Diff. LVPECL | 8-MSOP | 2.59 2.07 1.61 
SY100E196JY 576-2441-ND Prog. Delay Chip with Analog Input 28-PLCC 6.76 541 4.57 Translator 
SY100E222LTY 576-1971-5-ND |3.3V, 1.5GHz, =1/+2 Differential LVECL/ 52-LQFP 8.12 650 5.49) |Sy100EPT20VZG 576-2000-5-ND | 5V/3.3V, LVTTL/LVCMOS-to-Diff. LVPECL 8-SOIC 259 207 1.61 
LVPECL Prog. Clock Generator Translator 
SY100E417JY 576-2442-ND | Quint LVPECL-to-PECL or PECL-to-LVPECL | 28-PLCC | 14.29 12.87 11.42) |SyY100EPT21LKG — |576-2001-5-ND | 3.3V Diff. LVPECL-to-LVTTL Translator s-msop | 259 207 1.61 
Translator SYT00EPT21LZG _[576-2002-5-ND | 3.3V Diff. LVPECL-to-LVTTL Translator B-SOIC | 259 207 1.61 
SY100E445JZ 576-2443-ND 4-Bit Serial-to-Parallel Converter 28-PLCC. 8.12 6.50 5.49 SY100EPT22VKG 576-2003-5-ND | 3.3V/5V, Dual LVTTL/LVCMOS-to-Diff. 8-MSOP 259 2.07 1.61 
SY100E446JZ 576-2444-ND _| 4-Bit Parallel-to-Serial Converter 28-PLCC | 8.12 6.50 5.49 LVPECL Translator 
SYT00E452JY 576-1972-5-ND /5-Bit Differential Register 28-PLCC | 8.12 650 5.49] |Sy100EPT22VZG | 576-2004-5-ND | 3.3V/5V, Dual LVTTL/LVCMOS-to-Dif. 8-SOIC | 2.59 2.07 1.61 
SY100E457JZ-ND |576-2445-ND | 2:1 Triple Differential Multiplexer 28-PLCC | 812 650 5.49 LVPECL Translator 
SY100EL01ZG 576-2446-ND —_| 4-Input OR/NOR Gate 8-SOIC | 3.04 243 1.89] |SY100EPT23LKG | 576-2005-5-ND | 3.3V, Dual Differential LVPECL-to-LVTTL | 8-MSOP | 2.59 2.07 1.61 
SY100EL05ZG 576-2447-ND | 2-Input Diff. AND/NAND Gate 8-SOIC | 3.04 243 1.89 Translator 
SY100ELO7ZG 576-1973-5-ND_| 2-Input XOR/XNOR Gate 8-SOIC | 3.04 243 1.89) |SY100EPT23LZG__|576-1369-ND__|3.3V Dual Diff. LVPECL-to-LVTTL Translator| 8-SOIC_| 2.59 2.07 1.61 
SYT00EL14VZG __[576-3386-5-ND [5V, 3.3V, 1:5 Clk Distribution NEW! 20-SOIC | 3.35 2.69 2.09) |SY100EPT28LKG |576-2465-ND | 3V LVTTL-to-Diff. LVPECL and Diff. 8-MSOP | 3.04 2.43 1.89 
SY100EL14VZG TR |576-1555-1-ND |5V, 3.3V, 1:5 Clock Distribution 20-SOIC | 3.35 2.69 2.09 LVPECL- to-LVTTL Translator 
SY100EL14VZG TR |576-1555-2-ND |5V, 3.3V, 1:5 Clock Distribution 20-SOIC 1900.00/1,000 SY100EPT28LZG |576-2466-ND | 3V LVTTL-to-Diff. LVPECL and Diff. 8-SOIC | 3.04 243 1.89 
SY100EL15LZG | 576-1974-5-ND |3.3V, 1:4 Clock Distribution 16-SOIC | 335 269 2.09 LVPECL- to-LVTTL Translator 
SY100EL15ZG 576-1350-ND _ | 1:4 Clock Distribution 16-SOIC | 3.35 2.69 2.09] | SY100H600JZ 576-2467-ND | 9-Bit, TTL-to-ECL Translator, TTL, ECL 28-PLCC | 9.95 8.96 7.95 
SY100EL16VAZG 576-1975-5-ND | Enhanced Differential Receiver 8-SOIC 3.24 2.60 2.02 Enable 
SY100EL16VBKG | 576-1976-5-ND | Enhanced Differential Receiver 8-MSOP | 3.24 260 2.02) |SY100H601JZ 576-2468-ND | 9-Bit, ECL-to-TTL Translator, 3-State Enable | 28-PLCC | 9.95 896 7.95 
SY100EL16VCKG | 576-1977-5-ND | Enhanced Differential Receiver 8-MSOP | 3.24 260 2.02) |SY100H602JZ 576-2469-ND _| 9-Bit, Latched TTL-to-ECL Translator 28-PLCC | 9.95 8.96 7.95 
SY100EL16VDKG | 576-1978-5-ND | Enhanced Differential Receiver 10-MSOP | 4.14 3.32 2.58] [SY100H641LJZ _/576-2006-5-ND 3.3V, 1:9 PECL-to-TTL Clock Driver 28-PLCC | 812 650 5.49 
SY100EL16VFKG _|576-2448-ND__|5V, 3.3V Differential Receiver 8-MSOP | 3.24 2.60 2.02] |SY100H646LUC | 576-3287-5-ND | 3.3V, 1:8 PECL/TTL-to-TTL Clock 28-PLCC | 812 650 5.49 
SYTO0EL16VFZG _|[576-2449-ND | 5V, 3.3V Differential Receiver 8-Solc | 3.24 260 2.02 Driver NEW! 
SY100EL16VKG | 576-3387-5-ND | 5V, 3.3V Differential Receiver NEW! 8-MSOP | 2.30 1.84 1.43] |SY100H646LJZ | 576-2007-5-ND | 3.3V, 1:8 PECL/TTL-to-TTL Clock Driver | 28-PLCC | 812 650 5.49 
SY100EL16VKG TR |576-1556-1-ND | 5V, 3.3V Differential Receiver 8-MSOP | 230 1.84 1.43] |SY100H842LZG — |576-2008-5-ND | 3.3V, 1:4 PECL-to-TTL Clock Driver 16-SOIC | 8.12 6.50 5.49 
SY100EL16VKG TR |576-1556-2-ND | 5V, 3.3V Differential Receiver 8-MSOP 1301.00/1,000 SY100H842ZH 576-2470-ND__| Single Supply Quad PECL-to-TTL Clock Dvr.| 16-SOIC_| 8.12 6.50 5.49 
SY100EL16VSKG | 576-1979-5-ND_|5V, 3.3V Differential Receiver 8-MSOP | 3.80 3.05 2.37 /SY100S304JZ 576-2471-ND | Quint AND/NAND Gate 28-PLCC | 14.69 13.23 11.74 
SYT00EL16VZG — [576-1351-ND | 5V, 3.3V Differential Receiver 8-SOIC | 2.30 1.84 1.43) |SY100S314JZ 576-2472-ND | Quint Diff. Line Receiver 28-PLCC | 14.69 13.23 11.74 
SY100EL16VZG TR |576-1557-1-ND | 5V, 3.3V Differential Receiver 8-SOIC | 230 184 1.43) |SY100S322UZ 576-2009-5-ND | 9-Bit Buffer 28-PLCC | 15.23 13.71 12.16 
SY100EL16VZG TR |576-1557-2-ND |5V, 3.3V Differential Receiver 8-SOIC 1301.00/1,000 SY100S324JY 576-2473-ND | Low Power Hex TTL-to-ECL Translator 28-PLCC | 15.23 13.71 12.16 
SY100EL17VZG | 576-3388-5-ND |5V, 3.3V Quad Diff. Receiver NEW! 20-SOIC | 588 4.71 3.97) |SY100S325Y 576-2474-ND _| Low Power Hex ECL-to-TTL Translator 28-PLCC | 15.23 13.71 12.16 
SY100EL17VZG TR |576-1352-1-ND_|5V, 3.3V Quad Differential Receiver 20-SOIC | 5.88 4.71 3.97) [SY100S331JZ 576-2475-ND | Triple D Flip-Flop 28-PLCC | 16.29 14.67 13.01 
SYT00EL17VZG TR [576-1352-2-ND |5V, 3.3V Quad Differential Receiver 20-SOIC 3675.00/1,000 SY100S351JZ 576-2010-5-ND | Hex D Flip-Flop 28-PLCC | 15.96 14.37 12.75 
SY100ELT22LZG | 576-3389-5-ND |3.3V Dual TTL-Differential PECL 8-SOIC | 248 1.98 1.54) |SY100S363JZ 576-2476-ND | 8-Input Dual Multiplexer 28-PLCC | 19.37 18.08 16.79 
Translator NEW! SY100S391JZ 576-2477-ND Low Power Hex TTL-to-PECL Translator 28-PLCC | 21.83 20.37 18.92 
SY100ELT23LZG —_|576-3390-5-ND | Dual Differential PECL-TTL 8-SOIC | 248 1.98 1.54) |SY100S811ZH 576-2478-ND _| 1:9 Single Supply PECL/TTL-to-PECL 28-SOIC_| 15.93 14.87 13.81 
Translator NEW! SY100S815ZH 576-2011-5-ND |1:4 Single Supply Quad PECL/TTL- to-PECL | 16-SOIC | 15.93 14.87 13.81 
SY100EL29VZG | 576-1980-5-ND |5V/3.3V Dual D Flip-Flop 20-SOIC | 7.04 5.64 4.76) |SY100S834LZG —|576-2012-5-ND | (+1, +2, =4) or (=2, 4, +8) Clock 16-SOIC | 5.24 4.20 3.54 
SY100EL31ZG 576-2450-ND__| D Flip-Flop with Set and Reset 8-SOIC | 3.96 3.17 2.47 Generation Chip 
SY100EL32VZG —_[576-1353-ND | 5V/3.3V, 2-Divider 8-SOIC | 3.29 263 2.05) |SyY100S834ZG 576-2479-ND | (=1, +2, +4) or (+2, +4, +8) Clock 16-SOIC | 5.24 4.20 3.54 
SY100EL33LZG _|576-1354-ND | 5V/3.3V, 4-Divider 8-SOIC | 3.29 263 2.05 Generation Chip 
SY100EL33ZG 576-2451-ND | 5V/3.3V, +4-Divider 8-SOIC | 3.29 263 2.05] |SY100S838LZG | 576-2013-5-ND | (+1, +2/3) or (2, =4/6) Clock Generation | 20-SOIC | 5.24 4.20 3.54 
SY100EL34LZG _|576-1981-5-ND /5V/3.3V, +2, +4, =8 Clock Generation Chip | 16-SOIC | 5.16 4.13 3.49 Chip 
SY100EL34ZG 576-1982-5-ND_|5V/3.3V, +2, +4, +8 Clock Generation Chip | 16-SOIC | 5.16 4.13 3.49) |SY100S838ZG 576-2480-ND | (+1, +2/3) or (+2, +4/6) Clock Generation | 20-SOIC | 5.24 4.20 3.54 
SYT00EL35ZG 576-2452-ND | JK Flip-Flop 8-SOIC | 3.65 292 227 Chip 
SY100EL38LZG — |576-2453-ND | 5V/3.3V, +2, +4/6 Clock Generation Chip | 20-SOIC | 5.16 4.13 3.49] [SYT00S839VZG —_[576-2014-5-ND | =2/4, =4/5/6 Clock Generation Chip 20-SOIC | 524 420 354 
SY100EL38ZG 576-2454-ND | 5V/3.3V, +2, +4/6 Clock Generation Chip. | 20-SOIC | 5.16 4.13 3.49) |SY100S863JZ 576-2481-ND | 8-Input PECL Diff. Mux with TTL Selects | 28-PLCC | 20.15 18.81 17.46 
SY100EL51ZG 576-1983-5-ND | Differential Clock D Flip-Flop 8-SOIC | 3.65 292 227) |SY604JZ 576-2539-ND | 125MHz Trigger Prog. Timing Edge Vernier | 28-PLCC | 44.64 41.67 38.69 
SY100EL52Z6 576-1984-5-ND_| Differential Data and Clock D Flip-Flop 8-SOIC | 3.35 2.69 2.09] |SY54016ARMGTR |576-3068-1-ND | 1.2V/1.8V, CML Diff. Line Driver/Receiver | 8-MLF | 5.14 412 3.47 
SYT00EL56VZG _[576-1985-5-ND [5V/3.3V Dual Differential 2:1 Mux. 20-SOIC | 3.83 3.06 2.38) |SY54016ARMGTR |576-3068-2-ND | 1.2V/1.8V, CML Diff. Line Driver/Receiver__| _8-MLF 3213.00/1,000 
SY100EL57LZG —_|576-1355-ND | 4:1 Differential Multiplexer 16-SOIC | 3.83 3.06 2.38] [SY54016RMGTR  |576-3069-1-ND |1.2V/1.8V, CML Diff. Line Driver/Receiver | 8-MLF | 5.14 412 347 
SY100EL57ZG 576-1356-ND | 4:1 Differential Multiplexer 16-SOIG | 3.83 3.06 2.38] |SY54016RMGTR |576-3069-2-ND | 1.2V/1.8V, CML Diff. Line Driver/Receiver | 8-MLF 3213.00/1,000 
SY100EL58ZG 576-2455-ND | 2:1 Multiplexer 8-SOIC | 3.04 243 1.89) |SY54017ARMG 576-3057-ND | 1.2V/1.8V, CML 2:1 MUX 16-MLF | 5.48 4.39 3.70 
SY100EL90VZG | 576-1986-5-ND |5V/3.3V Triple ECL/LVECL-to-PECL/ 20-SOIC | 5.24 4.20 3.54) | SY54017RMG 576-3063-ND | 1.2V/1.8V, CML 2:1 MUX 16-MLF | 5.48 4.39 3.70 
LVPECL Translator SY54023ARMG 576-3308-5-ND | 1.2V/1.8V CML 2x2 Crosspoint 16-MLF | 11.38 10.25 9.09 
SYTOOELOTLZG —_[576-2456-ND _|3.3V Triple LVPECL-to-ECL or LVPECL-to- | 20-SOIC | 5.24 420 3.54 Switch NEW! 
LVECL Translator SY54023RMG 576-3061-ND | 1.2V/1.8V, CML 2x2 Crosspoint Switch T6-MLF [11.38 1025 9.09 
SY100EL91ZG 576-2457-ND | Triple LVPECL-to-ECL or LVPECL-to- 20-SOIC | 5.24 4.20 3.54) |SY55851AUKG 576-1375-ND | 2.5V/3V, 3.0GHz CML AnyGate Any Logic | 10-MSOP| 7.24 580 4.89 
LVECL Translator SY55852UKG 576-2534-ND | D Flip-Flop 10-MSOP} 7.24 580 4.89 
SY100EL92Z6 576-1357-ND | Triple LVPECL-to-PECL or PECL-to-LVPECL | 20-SOIC | 5.24 4.20 3.54) | SY55854UYY 576-2045-5-ND | 2x2 Protection Crosspoint Switch 16-QSOP | 7.24 5.80 4.89 
Translator SY55855VKG 576-1376-ND —_| Dual CML/PECL/LVPECL-to-LVDS. 10-MSOP} 6.42 514 4.34 
SY100ELT20VZG __|576-1358-ND —/5V/3.3V TTL-to-Diff. PECL Translator 8-SOIC | 248 1.98 1.54 Translator 
SY100ELT20VZG TR | 576-1359-1-ND_ |5V/3.3V TTL-to-Diff. PECL Translator 8-SOIC | 248 1.98 1.54] |SY55856UHG 576-2046-ND | 2.5/3.3V, 2.5GHz Diff. 2-Ch. CML Delay Line| 32-TOFP | 16.89 15.77 14.64 
SYT00ELT20VZG TR |576-1359-2-ND |5V/3.3V TTL-to-Diff. PECL Translator 8-SOIC 1403.00/1,000 SY55857LKG 576-1377-ND | 3.3V, 2.5Gbps Any Input-to-LVPECL Dual | 10-MSOP] 642 514 4.34 
SY100ELT21LZG | 576-1987-5-ND | 3.3V Differential LVPECL-to-LVTTL 8-SOIC | 248 1.98 1.54 Translator 
Translator SY55858UHG 576-1378-ND | 2.5V/3.3V, 3.0GHz Dual 2x2 CML 32-TOFP | 11.38 10.25 9.09 
SY100ELT21ZG __|576-2458-ND__[Diff. PECL-to-TTL Translator 8-SOIC | 248 1.98 1.54 Crosspoint Switch 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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SY55859LMG 576-1379-ND | 3.3V, 2.7Gbps Dual 2x2 Crosspoint Switch | 32-MLF | 11.28 10.16 9.01 SY88313BLMG 576-2063-5-ND | 3.3V, 3.2Gbps CML LP Limiting Post Amp 16-MLF 5.84 468 3.95 
SY56017RMG 576-3289-5-ND | 1.2V/1.8V/2.5V CML 2:1 Mux with 16-MLF 8.65 7.79 6.91 SY88315BLMG 576-1472-2-ND | 3.3V, 3.2Gbps CML LP Limiting Post Amp 16-MLF 3650.00/1,000 
Equalization NEW! SY88343BLEY 576-2064-5-ND_|3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Post Amp 10-MSOP| 5.84 468 3.95 
SY56023RMG 576-3290-5-ND | 1.2V/1.8V/2.5V CML 2x2 Crosspoint 16-MLF | 10.26 9.24 8.20) |SY88343BLMG 576-1473-1-ND |3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Post Amp 16-MLF 5.84 468 3.95 
Switch NEW! SY88343BLMG 576-1473-2-ND | 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Post Amp 16-MLF 1854.00/500 
SY56034ARMG 576-3310-5-ND | 1.2V/1.8V/2.5V CML 2:6 Mux NEW! 32-MLF | 15.74 14.69 13.64] |SY88343HLMG 576-3058-ND | 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Post Amp 16-MLF 5.84 468 3.95 
SY56040ARMY TR |576-3311-1-ND | 5GHz,1.2V/1.8V/2.5V CML 4x4 Crosspoint | 44-MLF | 20.75 19.37 17.98) |SY88345BLEY 576-1602-ND | 3.3V, 3.2Gbps CML LP Limiting Post Amp | 10-MSOP) 5.84 4.68 3.95 
Switch NEW! SY88347DLEY 576-1504-ND _|3.3V, 3.2Gbps PECL Limiting Post Amp 10-MSOP| 584 468 3.95 
SY56040ARMY TR |576-3311-2-ND | 5GHz,1.2V/1.8V/2.5V CML 4x4 Crosspoint 44-MLF 17080.00/1,000 SY88353BLMG 576-1505-ND 3.3V, 3.2Gbps Limiting Post Amp 76-MLF 754 604 5.09 
Switch NEW! SY88403BLEY 576-2065-5-ND |3.3V, 4.25Gbps CML LP Limiting Post Amp | 10-MSOP| 6.34 5.08 4.28 
SY58017UMG 576-1534-5-ND_| Ultra Precision CML 2:1 Mux 16-MLF_| 868 6.95 5.86] | sygg403BLMG 576-1474-1-ND |3.3V, 4.25Gbps CML LP Limiting Post Amp | 16-MLF | 6.34 5.08 4.28 
SY58018UMG 576-1562-5-ND | Ultra Precision LVPECL 2:1 Mux 16-MLF | 7.32 5.86 4.95] | Sygg403BLMG 576-1474-2-ND |3.3V, 4.25Gbps CML LP Limiting Post Amp | 16-MLF 3963.00/1,000 
SY58019UMG 576-2048-5-ND | 2:1 LVPECL Multiplexer 16-MLF | 8.68 6.95 5.86] |Sy88422LMG 576-2984-ND _|3.3V, 4.25Gbps Laser Driver 16-MLF | 5.80 4.64 3.92 
SY58020UMG 576-2536-ND | 1:4 Buffer/Translator 16-MLF | 7.98 6.39 5.39) |Sygg540UMY 576-3241-ND | Prec. Low Jitter 4x4 Crosspoint 44-MLF | 12.06 10.86 9.63 
SY58023UMG 576-1380-ND | Ultra-Low Jitter 2x2 Crosspoint Switch 16-MLF | 11.38 10.25 9.09 Switch NEW! 
SY58024UMG 576-1381-ND. Ultra-Low Jitter Dual 2x2 Crosspoint Switch | 32-MLF | 16.06 14.46 12.83 SY88703VKG 576-2546-ND 3.3V/5V 622Mbps PECL Low Power 10-MSOP| 8.14 652 5.50 
SY58025UMG 576-1382-ND Ultra Precision Dual 2:1 CML Mux 32-MLF | 10.40 9.36 8.30 Limiting Post Amp 
SY58026UMG 576-1383-ND —_| Ultra Precision Dual 2:1 LVPECL Mux 32-MLF | 1040 9.36 8.30] |SY88722VKG 576-2066-5-ND | 5V/3.3V Laser Diode Driver 10-MSOP| 5.20 416 3.24 
SY58027UMG 576-1384-ND Ultra Prec. Dual 2:1 400mV LVPECL Mux 32-MLF | 10.40 9.36 8.30 SY88773VMG 576-1409-ND 3.3V/5V 3.2Gbps CML Low Power Limiting | 16-MLF 5.84 468 3.95 
SY58028UMG 576-1385-ND —_| Ultra Precision Diff. CML 4:1 Mux 32-MLF | 10.71 9.65 8.56 Post Amp 
SY58029UMG 576-1386-ND _| Ultra Precision Diff. LVPECL 4:1 Mux 32-MLF | 10.71 9.65  8.56| |SY88782LMG 576-2067-5-ND | 3.3V, Low Power Laser Driver 16-MLF 5.50 440 3.72 
SY58030UMG 576-1387-ND | Ultra Prec., 400mV Diff. LVPECL 4:1 Mux 32-MLF | 10.71 9.65 856] [SY88793VKG 576-2547-ND | 3.3V/5V, 622Mbps PECL Low Power 10-MSOP| 5.28 423 3.57 
SY58039UMG 576-1396-ND —_| Ultra Precision 8:1 Mux 44-MLF | 11.56 10.41 9.24 Limiting Post Amp 
SY58040UMY 576-2537-ND —_| Ultra Precision 4x4 CML Switch 44-MLF | 15.44 14.41 13.38] |SY88803VKG 576-2068-5-ND |3.3V/5V, PECL LP Limiting Post Amp 10-MSOP| 554 444 3.74 
SY58051UMG 576-1398-ND | Ultra Precision CML AnyGate™ 16-MLF 9.36 8.43 7.48} |SY88813VKG 576-2069-5-ND |3.3V/5V, PECL LP Limiting Post Amp 10-MSOP| 584 468 3.95 
SY58052UMG 576-1399-ND___| Ultra Prec. CML Data/Clock Synchronizer 16-MLF 9.36 8.43 7.48] | SY88822VKG 576-2070-5-ND | 5V/3.3V Laser Diode Driver 10-MSOP| 7.04 564 4.76 
SY58600UMI TR 576-1536-1-ND | Ultra Precision Diff. CML Line Driver/Recvr | 8-MLF 5.02 4.02 3.13] |Sy88s43VEY 576-3251-5-ND | 3.3V/5V 3.2Gbps CML Low Power Limiting | 10-MSOP) 6.28 5.03 4.24 
SY58600UMYG TR |576-1400-1-ND | Ultra Precision Dif. CML Line Driver/Recvr 8-MLF 5.58 447 3.48 Post Amp 
SY58600UMYG TR |576-1400-2-ND | Ultra Precision Diff. CML Line Driver/Recvr | 8-MLF 3162.00/1,000 SY88843VMG 576-1411-ND | 3.3V/5V 3.2Gbps CML Low Power Limiting | 16-MLF 6.28 5.03 4.24 
SY58601UMG TR | 576-1401-1-ND | Ultra Precision Diff. 800mV LVPECL Line 8-MLF 5.58 4.47 3.48 Post Amp 
Driver/Receiver SY88893VKG 576-2548-ND | 3.3V/5V, 155Mbps PECL Low Power 10-MSOP| 684 548 4.62 
SY58601UMG TR | 576-1401-2-ND | Ultra Precision Differential 800mV LVPECL 8-MLF 3162.00/1,000 Limiting Post Amp 
Line Driver/Receiver SY88903ALKG 576-2071-5-ND | 3.3V, 1.25Gbps PECL High Sensitivity 10-MSOP| 5.28 423 3.57 
SY58602UMG TR =| 576-1402-1-ND | Ultra Precision Differential 400mV LVPECL 8-MLF 5.58 4.47 3.48 Limiting Post Amp 
Line Driver/Receiver SY88903VKG 576-2072-5-ND | 5V/3.3V, 1.25Gbps High Speed Limiting 10-MSOP| 6.02 482 4.07 
SY58602UMG TR | 576-1402-2-ND | Ultra Precision Differential 400mV LVPECL 8-MLF 3162.00/1,000 Post Amp 
Line Driver/Receiver SY88912LMG 576-2549-ND 3.3V, 3.2Gbps Sonet/SDH Laser Driver 16-MLF | 10.48 9.44 837 
SY58603UMG TR | 576-1594-1-ND | 4.25Gbps Precision 400mV CML Buffer 8-MLF 5.14. 4.12 3.47] | SY88913VKG 576-2073-5-ND |5V/3.3V, 1.25Gbps High Speed Limiting 10-MSOP| 5.28 423 3.57 
with Fail Safe Input Post Amp 
SY58603UMG TR | 576-1594-2-ND | 4.25Gbps Precision 400mV CML Buffer 8-MLF 3213.00/1,000 SY88922VKG 576-2074-5-ND | 5V/3.3V, Laser Diode Driver 10-MSOP| 854 684 5.77 
with Fail Safe Input SY88923AVKG 576-2550-ND | 5V/3.3V, 3.2Gbps High Speed Limiting 10-MSOP| 6.28 503 4.24 
SY58604UMG TR | 576-1595-1-ND | 3.2Gbps Precision 800mV LVPECL Buffer 8-MLF 5.14 412 3.47 Post Amp 
with Fail Safe Input SY88923VKG 576-2075-5-ND | 5V/3.3V, 2.5Gbps High Speed Limiting 10-MSOP| 7.04 564 4.76 
SY58604UMG TR  |576-1595-2-ND |3.2Gbps Precision 800mV LVPECL Buffer 8-MLF 3213.00/1,000 Post Amp 
with Fail Safe Input SY88927VKG 576-2551-ND | 5V/3.3V, 2.5Gbps High Speed Differential 8-MSOP 8.04 644 543 
SY58605UMG TR  |576-1596-1-ND |3.2Gbps Precision 325mV LVDS Buffer with} 8-MLF 5.14 412 3.47 Receiver 
Fail Safe Input SY88932LMG 576-2076-5-ND | 3.3V, 4.25Gbps Sonet/SDH Laser Driver 16-MLF 7.04 564 4.76 
SY58605UMG TR |576-1596-2-ND |3.2Gbps Precision 325mV LVDS Buffer with} 8-MLF 3213.00/1,000 SY88933ALKG 576-1451-ND —_| 3.3V, 1.25Gbps PECL High Sensitivity 10-MSOP| 5.28 423 3.57 
Fail Safe Input Limiting Post Amp 
SY58609UMG 576-2051-5-ND | 2.5V/3.3V, 2:1 CML Multiplexer 16-MLF 5.48 4.39 3.70] | S¥88933VKG 576-3394-5-ND | 3.3V/5V 1.25Gbps PECL Low Power 10-MSOP| 6.04 484 4.08 
SY58610UMG 576-2052-5-ND_| 2.5V/3.3V, 2:1 LVPECL Multiplexer 16-MLF 5.48 4.39 3.70 Limiting Post Amp NEW! 
SY58611UMG 576-2053-5-ND | 2.5V, 2:1 LVDS Multiplexer 16-MLF 5.48 4.39 3.70] |SY88933VKG TR 576-1412-1-ND | 3.3V/5V 1.25Gbps PECL Low Power 10-MSOP| 6.04 484 4.08 
SY58620LMG 576-2054-5-ND | Prec. 4.25Gbps CML Backplane Transceiver | 24-MLF 966 7.73 6.53 Limiting Post Amp 
SY58621LMG 576-2538-ND —_| Precision 3.2Gbps CML/LVPECL Backplane | 24-MLF 9.66 7.73 6.53] |SY88943VKG 576-2077-5-ND |5V/3.3V, 2.5Gbps Limiting Post Amp 10-MSOP| 8.04 644 5.43 
Transceiver SY88952LMG 576-2552-ND 3.3V, 2.7Gbps SDH/Sonet Laser Driver 32-MLF | 16.50 15.40 14.30 
SY58626LMH 576-2055-5-ND | DC to 6.4Gbps Backplane Transmit Buffer 32-MLF | 15.23 14.21 13.20} |SY88953LMG 576-2078-5-ND | 3.3V, 10Gbps CML Limiting Post Amp 16-MLF | 26.40 24.64 22.88 
SY58627LMG 576-1470-1-ND_| DC to 6.4Gbps Backplane Receiver Buffer 32-MLF | 15.23 14.21 13.20} |SY88973VEY 576-2553-ND | 3.3V/5V 3.2Gbps PECL Low Power Limiting | 10-MSOP) 5.54 4.44 3.74 
SY58627LMG 576-1470-2-ND |DC to 6.4Gbps Backplane Receiver Buffer 32-MLF 12535.00/1,000 Post Amp 
SY69753LHG 576-1403-ND | 3.3V, 155Mbps Clock/Data Recovery 32-TQFP | 15.00 14.00 13.00} /SY88973VMG 576-1414-ND | 3.3V/5V 3.2Gbps CML Low Power Limiting | 10-MSOP) 554 444 3.74 
SY69952ZH 576-2056-5-ND | Clock Recovering Transceiver 28-SOIC | 19.92 18.60 17.27 Post Amp 
SY87700ALHG 576-1584-ND —_| LP 3.3V, 208Mbps AnyRate® Clock/Data 32-TOFP | 19.92 18.60 17.27] |SY88982LMG 576-1452-ND | 3.3V, 2.7Gbps High Current Low Power 16-MLF 7.70 616 5.20 
Recovery Laser Driver 
SY87700ALZG 576-2057-5-ND |3.3V, 32~208Mbps AnyRate® Clock/ Data / 28-SOIC | 19.92 18.60 17.27) |SY88983VMG 576-2079-5-ND | 3.3V/5V, 3.2Gbps CML Limiting Post Amp 16-MLF 9.96 897 7.96 
Recovery SY88992LMG 576-1475-1-ND | 3.3V, 4.25Gbps VCSEL Driver 16-MLF 7.30 584 4.93 
SY87700LHG 576-2058-ND | 3.3V, 32~175Mbps AnyRate® Clock/ Data | 32-TQFP | 20.40 19.04 17.68] |SY88992LMG 576-1475-2-ND |3.3V, 4.25Gbps VCSEL Driver 16-MLF 2318.00/500 
Recovery SY88992LMG 576-2970-5-ND | 3.3V, 4.25Gbps VCSEL Driver 16-MLF 7.30 5.84 4.93 
SY87700LZG 576-2059-5-ND |3.3V, 32~175Mbps AnyRate® Clock/ Data | 28-SOIC | 20.40 19.04 17.68] |SY88993ALKG 576-3339-5-ND | 3.3V, 3.2Gbps High Speed Limiting Post 10-MSOP | 5.28 4.23 3.57 
Recovery Amplifier NEW! 
SY87700VHH 576-2540-ND —_| 5V/3.3V, 32~175Mbps AnyRate® Clock/ 32-TQFP | 20.40 19.04 17.68] |SY88993AVKG 576-3395-5-ND |5V/3.3V 3.2Gbps High Speed Limiting Post | 10-MSOP] 5.28 4.23 3.57 
Data Recovery Amp NEW! 
SY87700VZH 576-3338-5-ND | 5V/3.3V, 32~175Mbps AnyRate® Clock/ 28-SOIC | 20.40 19.04 17.68} /SY8s993AVKGTR |576-1415-1-ND | 5V/3.3V 3.2 Gbps High Speed Limiting 10-MSOP | 5.28 423 3.57 
Data Recovery NEW! Post Amp 
SY87701ALHG 576-1585-ND aay 1.3Gbps AnyRate® Clock/ Data 32-TOFP | 29.52 27.56 25.59] |Sy88993AVKGTR |576-1415-2-ND | 5V/3.3V 3.2 Gbps High Speed Limiting 10-MSOP 3300.00/1,000 
ecovery Post Amp 
SY87701ALZG 576-2541-ND ay) Hens 1 Gbps AnyRate® Clock/ 28-SOIC | 29.52 27.56 25.59) | Sy8s993VKG 576-2554-ND | 5V/3.3V 3.2Gbps High Speed Limiting 10-MSOP| 5.28 423 3.57 
ata Recovery Post Amp 
SY87701LHG 576-2542-ND | 3.3V, 32~1250Mbps AnyRate® Clock/ 32-TQFP | 29.99 27.99 25.99] |SY89206VMGTR |576-2945-1-ND |3.3V/5V, 1GHz Diff. PECL/ECL Receiver/ 8-MLF 3.04 243 1.89 
Data Recovery Buffer 
SY87701VHH 576-2060-ND | 5V/3.3V, 32~1250Mbps AnyRate® Clock/ | 32-TOQFP | 29.99 27.99 25.99} |SY89206VMGTR  |576-2945-2-ND | 3.3V/S5V, 1GHz Diff. PECL/ECL Receiver/ 8-MLF 1721.00/1,000 
Data Recovery Buffer 
SY87701VZH 576-2969-5-ND | 5V/3.3V, 32~1250Mbps AnyRate® Clock/ 28-SOIC | 29.99 27.99 25.99} |Syg9208VMGTR  |576-2946-1-ND | 3.3V/5V, 3GHz PECL/ECL 2:1 Multiplexer 8-MLF 3.83 3.06 2.38 
Data Recovery SY89208VMG TR =| 576-2946-2-ND | 3.3V/5V, 3GHz PECL/ECL 2:1 Multiplexer 8-MLF 2168.00/1,000 
SY87721LHY 576-2061-5-ND | 3.3V, 28Mbps~2.7Gbps AnyRate® Clock/ 64-TOFP | 36.32 33.90 31.48] |Sysg222LMGTR  |576-2947-1-ND | 3.3V, Dual TTL-Differential PECL Translator | 8-MLF 3.29 263 2.05 
Data Recovery SY89222LMGTR___|576-2947-2-ND_|3.3V, Dual TTL-Differential PECL Translator | 8-MLF 1862.00/1,000 
SY87724LHEY 576-2985-ND | 3.3V AnyRate® Mux/Demux 80-TOFP | 32.73 30.55 28.37) |Sygg223LMGTR  |576-3008-1-ND | 3.3V Dual Diff. LVPECL-to-LVTTL Translator! 8-MLF [ 3.29 263 2.05 
SY87725LHY 576-2544-ND _| Single Chip Transceiver 64-TOFP | 14.66 13.20 11.71} |sygg223LMGTR  |576-3008-2-ND | 3.3V Dual Diff. LVPECL-to-LVTTL Translator) 8-MLF 9125.00/5,000 
SY87729LHY 576-2062-ND | 3.3V, AnyClock® Fractional-N Synthesizer | 32-TQFP | 15.84 14.79 13.73] |syg9230UMG 576-2964-5-ND | 3.2GHz Precision LVPECL Clock Divider 16-MLF 5.62 450 3.80 
SY87739LHY 576-2545-ND —_| 3.3V, Fractional-N Synthesizer 32-TOFP | 17.33 16.17 15.02) | sygg231UMG 576-2965-5-ND | 3.2GHz Precision LVDS Clock Divider 16-MLF | 562 450 3.80 
SY88147DLKG 576-1614-ND _|3.3V, 1.25Gbps PECL Limiting Post Amp 10-MSOP | 5.02 4.02 3.39 SY89250VMG TR |576-2948-1-ND | PECL/ECL Receiver/Buffer 8-MLF 342 274 213 
SY88149CLKG 576-3393-5-ND |3.3V, 1.25Gbps PECL Limiting Post 10-MSOP | 5.28 4.23 3.57] |SYg9250VMGTR  |576-2948-2-ND | PECL/ECL Receiver/Buffer 8-MLF 1938.00/1,000 
Amp NEW! a SY89295UMG 576-2555-ND —_| 2.5V/3.3V, 1.5GHz Precision LVPECL 32-MLF 9.03 813 7.21 
SY88149CLKG TR |576-1471-1-ND |3.3V, 1.25Gbps PECL Limiting Post Amp 10-MSOP| 5.28 423 3.57 Programmable Delay 
SY88149CLKG TR |576-1471-2-ND |3.3V, 1.25Gbps PECL Limiting Post Amp | 10-MSOP | —_3300.00/1,000 SY89295UTG 576-2081-ND | 2.5V/3.3V, 1.5GHz Precision LVPECL 32-TOFP | 9.03 813 7.21 
SY88212LMG 576-3062-ND | 3.3V, 2.5Gbps Laser Driver 24-MLF 5.64 452 3.81 Programmable Delay 
SY88216LMG 576-3234-5-ND_|3.3V, 2.5Gbps Laser Driver NEW! 24-MLF 5.28 4.23 3.57] | Sy89296UMG 576-2556-ND | 2.5V/3.3V, 1.5GHz Precision LVPECL 32-MLF 9.03 813 7.21 
SY88289ALMG 576-1600-ND = |3.3V, 3.2Gbps CML LP Limiting Post Amp 16-MLF 5.84 4.68 3.95 Programmable Delay 
SY88289CLMG 576-1601-ND | 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Post Amp 16-MLF 5.84 4.68 3.95 | syg9296UTG 576-2557-ND —_| 2.5V/3.3V, 1.5GHz Precision LVPECL 32-TQFP 9.03 813 7.21 
SY88289HLMG 576-2966-5-ND |3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Post Amp 16-MLF 5.84 4.68 3.95 Programmable Dela\ 
SY88303BLEY 576-2988-ND | 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Post Amp 10-MSOP | 5.84 4.68 3.95} [SY89297UMH 576-2991-ND | 2.5V, 3.2Gbps CML 2-Ch. Prog. Delay 24-MLF | 16.09 14.49 12.85 
SY88303BLMG 576-3060-ND__| 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Post Amp 16-MLF | 5.84 4.68 3.95] |Sy89306VMGTR |576-2949-1-ND | 3.3V/5V, 2.5GHz PECL/ECL Differential 8-MLF22D| 3.04 2.43 1.89 
SY88305BLEY 576-3059-ND | 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Post Amp 10-MSOP| 5.84 468 3.95 Receiver/Buffer 
SY88305BLMG 576-3056-ND | 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Post Amp 16-MLF 5.84 4.68 3.95) /SY89306VMGTR  |576-2949-2-ND | 3.3V/5V, 2.5GHz PECL/ECL Differential 8-MLF22D 1721.00/1,000 
SY88307BLEY 576-2967-5-ND |3.3V, 3.2Gbps PECL Limiting Post Amp 10-MSOP| 5.84 468 3.95 Receiver/Buffer 
SY88307BLMG 576-3054-ND | 3.3V, 3.2Gbps PECL Limiting Post Amp 16-MLF 5.84 468 3.95} |SY89307VMGTR  |576-2950-1-ND | 5V/3.3V, 2.5Gbps PECL/ECL Diff. Receiver 8-MLF 3.04 243 1.89 
SY88309BLEY 576-2968-5-ND_|3.3V, 3.2Gbps PECL Limiting Post Amp 10-MSOP | 5.84 4.68 3.95} |SY89307VMGTR___|576-2950-2-ND_| 5V/3.3V, 2.5Gbps PECL/ECL Diff. Receiver 8-MLF 1721.00/1,000 
SY88309BLMG 576-3055-ND | 3.3V, 3.2Gbps PECL Limiting Post Amp 16-MLF 5.84 468 3.95] |SY89311UMGTR |576-2951-1-ND | 2.5V/3.3V/S5V 1:2 Differential PECL/LVPECL/| 8-MLF 3.04 2.43 1.89 
SY88315BLMG 576-1472-1-ND_|3.3V, 3.2Gbps CML LP Limiting Post Amp 16-MLF 5.84 4.68 3.95 ECL Fanout Buffer 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SY893TTUMG TR [576-2951-2-ND |2.5V/3.3V/5V 1:2 Differential PECL/LVPECL/| 8-MILF 1721.00/1,000 MIC584TYWM TR |576-1308-1-ND | 8-Bit Serial-Input Latched Driver T8-SOIC | 288 237 1.80 
ECL Fanout Buffer MIC5841YWM TR |576-1308-2-ND | 8-Bit Serial-Input Latched Driver 18-SOIC 1632.00/1,000 
SY89313VMG TR | 576-2952-1-ND | 3.3V/5V, 4GHz PECL/ECL /4 Clock 8-MLF | 3.04 243 1.89) |MIC5842YN 576-1309-ND —_| 8-Bit Serial-Input Latched Driver 18-Dip | 3.06 245 1.91 
Generator MIC5842YV 576-1950-5-ND | 8-Bit Serial-Input Latched Driver 20-PLCC 3.20 256 1.99 
SY89313VMGTR | 576-2952-2-ND |3.3V/5V, 4GHz PECL/ECL /4 Clock 8-MLF 1721.00/1,000 MIC5842YWM___|576-2402-ND__| 8-Bit Serial-Input Latched Driver 18-SOIG | 3.06 2.45 1.91 
Generator MIC5891YN 576-1310-ND 8-Bit Serial-Input Latched Source Driver 16-Dip 243° 1.94 1.46 
SY89316VMGTR | 576-2953-1-ND | 3.3V/5V, 2.5GHz PECL/ECL Differential 8-MLF | 3.04 243 1.89) |MIC5891YWM — |576-2403-ND | 8-Bit Serial-Input Latched Source Driver 16-SOIC | 2.43 1.94 1.46 
Receiver/Buffer MIC5891YWM TR |576-1311-1-ND | 8-Bit Serial-Input Latched Source Driver 16-SOIC 243 1.94 146 
SY893T6VMG TR |576-2053-2-ND |3.3V/5V, 2.5GHz PECL/ECL Differential 8-MLF 1721.00/1,000 MIC5891YWM TR_|576-1311-2-ND_| 8-Bit Serial-Input Latched Source Driver 16-SOIC 1261.00/1,000 
Receiver/Buffer 
SY89321LMGTR |576-2954-1-ND /3.3V Diff. LVPECL-to-LVTTL Translator 8MLF | 281 225 1.75 =a REGULATORS 
SY89321LMGTR |576-2954-2-ND /3.3V Diff. LVPECI-to-LVTTL Translator 8-MLF 1594.00/1,000 PICkEL Digi@Reel’” a Geonil 
SY89322VMGTR —|576-2108-1-ND | 3.3V/5V, Dual LVTTL/LVCMOS-to-Dif. 8-MLF | 281 2.25 1.75) jiillllncllasiideted OSI OO PLENE 
LVPECL Translator Micrel Digi-Key a Price Each 
SY89322VMGTR | 576-2108-2-ND | 3.3V/5V, Dual LVTTL/LVCMOS-to-Dif. 8-MLF 1594.00/1,000 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LVPECL Translator LM2574-5.0YN 576-1514-5-ND |52kHz Simple .5A Buck Regulator 8-Dip 2.88 2.31 1.80 
SY89323LMG TR  [576-2055-1-ND |3.3V Dual Diff. LVPECL-to-LVTTL Translator! 8-MLF | 281 225 1.75] |LM2574YN 576-1515-5-ND | 52kHz Simple .5A Buck Regulator 8-Dip 288 231 1.80 
SY89323LMG TR |576-2955-2-ND |3.3V Dual Diff. LVPECL-to-LVTTL Translator] 8-MLF 1594.00/1,000 LM2575WU 576-1675-5-ND | 52kHz Simple 1A Buck Regulator T0-263-5 | 3.26 2.61 2.03 
SY89325VMGTR | 576-1418-1-ND |3.3V/5V 1.5Gbps Diff. CML/PECL/LVPECL- | 8-MLF | 3.33 2.67 2.08] |LM2575-5.0WT 576-1516-5-ND | 52kHz Simple 1A Buck Regulator T0-220-5 | 3.11 249 1.94 
to-LVDS Translator LM2575-5.0WU §76-1517-5-ND__[52kHz Simple 1A Buck Regulator T0-263-5 3.26 2.61 2.03 
SY89325VMG TR | 576-1418-2-ND |3.3V/5V 1.5Gbps Diff. CML/PECL/LVPECL- | 8-MLF 1887.00/1,000 (M2575-12WU 576-2120-ND _ |52kHz Simple 1A Buck Regulator T0-263-5 | 3.26 261 2.03 
to-LVDS Translator LM2576WT 576-1045-ND 52kHz Simple 3A Buck Regulator TO-220-5 3.20 256 1.99 
SY89327LMGTR —|576-1419-1-ND_/3.3V 2.5Gbps Any Input-to-LVPECL 8-MLF 3.33 2.67 2.08) )LM2576WU TR 576-1539-1-ND | 52kHz Simple 3A Buck Regulator T0-263-5 | 3.38 270 2.10 
Differential Translator LM2576WU TR 576-1539-2-ND | 52kHz Simple 3A Buck Regulator T0-263-5 1462.50/750 
SY89327LMG TR — 576-1419-2-ND /3.3V 2.5Gbps Any Input-to-LVPECL 8-MLF 1887.00/1,000 LM2576-5.0WT 576-1518-5-ND_|52kHz Simple 3A Buck Regulator T0-220-5 | 3.20 2.56 1.99 
Differential Translator LM2576-5.0WU 576-2131-ND | 52kHz Simple 3A Buck Regulator T0-263-5 | 3.38 270 2.10 
SY89328LMG TR 576-2956-1-ND | 3V, LVTTL-to-Differential LVPECL and Diff. 8-MLF 2.81 2.25 1.75 LM2576-12WU 576-2130-ND 52kHz Simple 3A Buck Regulator T0-263-5 3.38 2.70 210 
LVPECL-to-LVTTL Translator , MIC38C42AYM 576-2287-ND | BiCMOS Current Mode PWM Controller | 8-SOIC 235 188 141 
SY89328LMGTR =| 576-2956-2-ND | 3V, LVTTL-to-Differential LVPECL and Diff. 8-MLF 1594.00/1,000 MIC38C42AYMM 576-2288-ND BiCMOS Current Mode PWM Controller | 8-MSOP 2297 182 142 
LVPECL-to-LVTTL Translator , MIC38C42YM 576-1772-5-ND_|BiCMOS Current Mode PWM Controller | 8-SOIC_| 2.25 1.80 1.35 
SY89329VMG TR /576-1420-1-ND SN oe LVTTL/LVCMOS-to-Diff. | 8-MLF | 281 225 1.75) fimicasca2vN 576-2289-ND | BiCMOS Current Mode PWM Controller | 8-Dip 241 193 1.50 
ranslator Ms | H x 
svoczameTe |sressnr2no [aaiavsommetrmuvcnosion | swur | rsoconrono | (MGHBCESM, — JETSHIN, /BeNOSCurn og PM contol | gee | 235 18) tae 
ranslator MIC38C43AYMM 576-1774-5-ND | BiCMOS Current Mode PWM Controller | 8-MSOP | 2.27 1.82 1.42 
SY89420WZ 576-2558: ND gy) 5V/3.3V Dual PLL 28-PLCC | 15.68 14.12 12.52) | wicgaca3vMM 576-1775-5-ND_|BiCMOS Current Mode PWM Controller | 8-MSOP | 227 1.82 1.42 
SY89421VZC 576-1421-ND | 5V/3.3V High Performance PLL 20-SOIC | 10.33 9.30 8.25) fimic3aca3VN 576-2290-ND | BiCMOS Current Mode PWM Controller | 8-Dip | 241 193 1.50 
SY89421VZH 576-2119-5-ND | 5V/3.3V High Performance PLL 20-SOIC | 13.93 12.54 11.12) | micggca4-1YM 576-2291-ND | BICMOS Current Mode PWM Controller | 14-SOIC | 252 202 1.57 
SY89429AN2 576-2082-5-ND) | 5V/3.3V Prog. Freq. Synthesizer 28-PLCC | 9.30 8.37 7.43) | wicgaca4aYM 576-2292-ND | BICMOS Current Mode PWM Controller | 8-SOIC | 235 188 1.41 
SY89429AZH 576-2083-5-ND_|5V/3.3V Prog. Freq. Synthesizer 28-S0IC | 8.43 7.59 _6.73| | mic3eca4yM 576-1776-5-ND | BICMOS Current Mode PWM Controller | 8-SOIC | 225 1.80 1.35 
SY89420WZ 576-2559: NDI) 5V/3.aV Prog. Freq. Synthesizer 28-PLCC ] 9.30 8.37 7.43) | mmicgaca4yN 576-2293-ND __|BiCMOS Current Mode PWM Controller | _8-Dip_| 241 1.93 1.50 
Eds Pee evisu broo- Freq. Synthesizer coe | eas 252 873) Imicaacas-1vM 576-2294-ND | BICMOS Current Mode PWM Controller | 14-SOIC | 2.52 2.02 1.57 
Ulreas 5V/3.2V Prog. Freq. Synthesizer : ; ; MIC38C45AYM 576-2295-ND | BiCMOS Current Mode PWM Controller | 8-SOIC | 235 188 1.41 
SYROASONZH eect SY /S.3V Prog. Frag. Synthesizer weenie | ide Oey 83h) [MicsecsyM 576-1777-5-ND | BICMOS Current Mode PWM Controller | 8-SOIC | 2.25 1.80 1.35 
: 2 is : : : MIC38C45YN 576-2296-ND | BiCMOS Current Mode PWM Controller | 8-Dip 241 193 1.50 
SY89534LHZ 576-2087-ND __ |3.3V, Prec. Prog. Synthesizer 64-TOFP [24.11 22.50 20.90] | inicagnica2ym 576-1778-5-ND | BICMOS 1A Current Mode PWM gsoic | 245 197 153 
SY89542UMG 576-1423-5-ND | 2.5V, 2:1 Dual LVDS Multiplexer 32-MLF | 514 412 3.47 Conifaller : : ‘ 
SY89610LMG 576-3088-5-ND | 3.3V, Prec. Freq. Synthesizer 32-MLF | 2013 1879 17.45 aT - ar 
Syan601T6 575.2504 ND 23 ‘9 Di HST Bulan sT0FP 812 650 549 MIC38HC42YN 576-2297-ND BICMOS 1A Current Mode PWM 8-Dip 293 234 1.82 
576-2089- -3V, 1:9 High Perf. us Clock Driver = i 5 5. e -9998- i - 
SY89824LHZ 576:2565-ND | 3.3V. 1:22 High Perk. LV Bus Clock Driver | G4-TOFP | 1241 i118 agi] |NMCSHC43-1YM — |576-2296-ND | BICMOS 1A Current Mode PWM || gee hee, ue 
SY89825UHY 576-2566-ND | 2.5V/3.3V, 1:22 High Performance Low 64-TOFP | 13.39 12.06 10.70) |imic3gHc43-1YN 576-2299-ND __| BICMOS 1A Current Mode PWM 14-Dip 356 285 2.22 
Voltage Bus Clock Driver/Translator Controller 
SY89826LHY 576-2567-ND | 3.3V, 1:22 LVDS Buffer/Translator 64-TOFP | 17.57 16.40 15.23] | micgghcasy 576-3373-5-ND_ | BiCMOS 1A Current Mode PWM ssoic | 245 197 153 
SY89829UHY 576-2092-ND | 2.5V/3.3V 1:10 Dual LVPECL Clock Driver | 64-TQFP | 13.39 12.06 10.70 Controller NEW! 
SY89841UMG 576-2095-5-ND Praciton 2:1 LVDS Runt Pulse Eliminator | 16-MLF | 4.52 3.62 2.82) |wic3gHca3yMTR  |576-1169-1-ND | BiCMOS 1A Current Mode PWM ssoic | 245 197 153 
ultiplexer 
SY89842UMG 576-2096-5-ND Pradéion 2:1 CML Runt Pulse Eliminator | 16-MLF | 452 362 282] hwicsancaavm TR 15764160-2-ND soar Current Mode PWM eS0IC 3432.50/2,500 
ultiplexer 
Sy89843UM@ _|576-2097-5-ND | Precision 2:1 LVPECL Runt Pulse Eliminator] 24-MLF | 542 434 3.238) |micggucaay PT ee current Mode BWM esgic’ .| “bag ar, 458 
Multiplexer Controller 
SY89473UMG 576-1453-ND | Precision LVPECL 2:1 Mux ; 24-MLF | 5.62 4.50 3.80] | icagHc44yn 576-2300-ND | BICMOS 1A Current Mode PWM 8-Dip 293 234 1.82 
SY89850UMGTR = _|576-2957-1-ND | Precision LP LVPECL Line Driver/Receiver 8-MLF 3.24 260 2.02 Controller 
SY89850UMGTR__|576-2957-2-ND_| Precision LP LVPECL Line Driver/Receiver 8-MLF 936.00/500 MIC38HC45-1YM 576-2301-ND BiCMOS 1A Current Mode PWM 14-SOIC 297 238 1.85 
SY89852UMG 576-2099-5-ND |2:1, Precision LP Diff. LVPECL Multiplexer | 16-MLF [| 452 362 282 Controller 
SY89855UMG 576-2101-5-ND | 4:1, Precision LP Diff. LVPECL Multiplexer | 32-MLF 5.14 412 3.47! | wmic3sHc45YM 576-1519-5-ND | BiCMOS 1A Current Mode PWM 8-SOIC 245 197 1.53 
SY89538LHY 576-2992-ND | 3.3V, LVPECL/LVDS Programmable 64-TOFP | 22.92 21.40 19.87 Controller 
Synthesizer/Fanout Buffer MIC2130-1YML TR |576-3092-1-ND |150kHz, PWM Sync. Buck T6-MLF | 3.83 3.06 2.38 
SY89542UMG 576-1423-5-ND | 2.5V, 3.2Gbps Dual, Diff. 2:1 LVDS Mux 32-MLF | 514 412 347 Controller NEW! 
SY89543LMG 576-1424-ND. 3.3V, 3.2Gbps Dual, Diff. 2:1 LVDS Mux 32-MLF 514 412 3.47 MIC2130-1YML TR 576-3092-2-ND | 150kHz, PWM Sync. Buck 16-MLF 10625.00/5,000 
SY89544UMG 576-1425-ND | 2.5V, 3.2Gbps Diff. 4:1 LVDS Mux 32-MLF [580 464 3.92 Controller NEW! 
SY89545LMG 576-1426-ND | 3.3V, 3.2Gbps Diff. 4:1 LVDS Mux 32-MLF | 5.80 4.64 3.92] |/MIC2130-1YTSE 576-3093-5-ND | 150kHz, PWM Sync. Buck 16-eTSSOP| 4.41 3.53 2.75 
SY89546UMG 576-1427-ND | 2.5V, 3.2Gbps Diff. 4:1 LVDS Mux 32-MLF | 618 4.95 4.18 Controller NEW! 
SY89547LMG 576-1428-ND | 3.3V, 3.2Gbps Diff. 4:1 LVDS Mux 32-MLF | 6.18 4.95 4.18) |MIC2130-4YMLTR | 576-3094-1-ND_ | 400kHz, PWM Sync. Buck 16-MLF | 412 3.30 257 
SY89830UK4G 576-1430-ND | 2.5V/3.3/5V 2.5GHz 1:4 PECL/ECL Clock |16-TSSOP| 5.22 4.18 3.53 Controller NEW! 
Driver MIC2130-4YMLTR — |576-3094-2-ND | 400kHz, PWM Sync. Buck 16-MLF 11440.00/5,000 
SY89840UMG 576-1434-ND Precision LVPECL Runt Pulse Eliminator 16-MLF 452 362 2.82 Controller NEW! 
2:1 Mux MIC2130-4YTSE 576-3095-5-ND | 400kHz, PWM Sync. Buck Te-eTSSOP| 4.70 377 293 
SY89844UMG 576-1454-ND Precision LVDS Runt Pulse Eliminator 24-MLF 542 4.34 3.38 Controller NEW! 
2:1 Mux MIC2131-1YMLTR — |576-3096-1-ND | 150kHz, PWM Sync. Buck 16-MLF | 4.01 3.21 250 
SY89845UMG 576-1455-ND Precision CML Runt Pulse Eliminator 24-MLF 5.42 4.34 3.38 Controller NEW! 
2:1 Mux MIC2131-1YMLTR — |576-3096-2-ND | 150kHz, PWM Sync. Buck 16-MLF 11125.00/5,000 
Controller NEW! 
CHED DRIVERS Bileabienats 576-3097-5-ND | 150kHz, PWM Sync. Buck 16-eTSSOP| 4.70 3.77 2.93 
RoHS Compliant Controller NEW! 
ee MIC2131-4YMLTR — |576-3098-1-ND Anite, PNM sy. Buck 16-MLF | 4.70 3.77 2.93 
oe controller if 
Part No. Description Pkg. 125 100 | | miczi3i-4yML TR [576-3098-2-ND | 400kHz, PWM Sync. Buck T6-MLF 73065.00/5,000 
MIC58P01YN 576-2404-ND 8-Bit Parallel-Input Protected Latched Driver | 22-Dip 5.64 452 3.81 Controller NEW! 
MIC58P01YV 576-2405-ND 8-Bit Parallel-Input Protected Latched Driver | 28-PLCC 5.88 4.71 3.97 MIC2131-4YTSE 576-3099-5-ND | 400kHz, PWM Sync. Buck 16-eTSSOP| 5.00 4.00 3.11 
MIC58P01YWM 576-2406-ND 8-Bit Parallel-Input Protected Latched Driver | 24-SOIC 5.64 452 3.81 Controller NEW! 
MIC58P42YN 576-2407-ND 8-Bit Parallel-Input Protected Latched Driver | 18-Dip 5.16 4.13 3.49 MIC2141YM5 TR 576-2597-1-ND | Adj., Micropower Boost Converter SOT-23-5 215 1.72 1.29 
MIC58P42YWM 576-2408-ND 8-Bit Parallel-Input Protected Latched Driver |_18-SOIC 5.16 4.13 3.49 MIC2141YM5 TR 576-2597-2-ND | Adj., Micropower Boost Converter SOT-23-5 3303.00/3,000 
MIC59P50YN 576-2409-ND 8-Bit Parallel-Input Protected Latched Driver | 24-Dip 5.40 4.32 3.65) | MIC2142YM5 TR 576-1062-1-ND_| Adj., Micropower Boost Converter SOT-23-5 | 1.93 1.54 1.16 
MIC59P50YWM 576-1312-ND 8-Bit Parallel-Input Protected Latched Driver | 24-SOIC 540 4.32 3.65 MIC2142YM5 TR 576-1062-2-ND | Adj., Micropower Boost Converter SOT-23-5 2958.00/3,000 
MIC59P60YN 576-1313-ND | 8-Bit Serial-In. Protected Latched Driver 20-Dip | 5.48 4.39 3.70) |MIC2145YMLTR 576-2598-1-ND |High-Efficiency 2.5W Boost Converter | 10-MLF | 3.38 2.70 2.10 
MIC59P60YWM | 576-1951-5-ND | 8-Bit Serial-Input Protected Latched Driver | 20-SOIC | 5.48 4.39 3.70} |MIC2145YMLTR 576-2598-2-ND | High-Efficiency 2.5W Boost Converter | 10-MLF 9375.00/5,000 
MIC5800YMTR_—_|576-1301-1-ND_| 4-Bit Parallel-Input Latched Driver 14-SOIC | 1.95 1.56 1.17) | MIC2145YMM TR 576-1540-1-ND |High-Efficiency 2.5W Boost Converter | 8-MSOP | 3.15 2.52 1.96 
MIC5800YM TR [576-1301-2-ND | 4-Bit Parallel-Input Latched Driver 14-SOIC 2495.00/2,500 MIC2145YMM TR 576-1540-2-ND_| High-Efficiency 2.5W Boost Converter_| 8-MSOP 4410.00/2,500 
MIC5800YN 576-1302-ND —_| 4-Bit Parallel-Input Latched Driver 14-Dip | 2.35 1.88 1.41] | MIC2T59YMME 576-1588-ND | Adj., High Efficiency 400kHz, Sync. 0-MSOP [3.98 3.19 248 
MIC5801YN 576-1303-ND 8-Bit Parallel-Input Latched Driver 22-Dip 3.40 2.72 212 Buck Controller 
MIC5801YV 576-1304-ND —_| 8-Bit Parallel-Input Latched Driver 28-PLCC | 3.53 2.83 2.20] |MIC2168AYMM 576-1707-5-ND | 1MHz, PWM Syne. Buck Controller 10-MSOP | 3.29 263 2.05 
MIC5801YWM___|576-1305-ND __| 8-Bit Parallel-Input Latched Driver 24-SOIC | 3.40 2.72 2.12/ |MIC2168YMM 576-1708-5-ND | 1MHz, PWM Sync. Buck Controller 10-MSOP | 3.29 263 2.05 
MIC582TYN 576-1306-ND | 8-Bit Serial-Input Latched Driver 6-Dip | 2.84 2.27 1.77] |MIC2169AYMM 576-1709-5-ND | 500kHz PWM Sync. Buck Controller 10-MSOP | 3.22 258 2.01 
MIC5822YN 576-2400-ND —_| 8-Bit Serial-Input Latched Driver 16-Dip | 2.39 1.91 1.49] [MIC2169YMM 576-1710-5-ND_| 500kHz PWM Sync. Buck Controller 10-MSOP | 3.22 2.58 2.01 
MIC5841YN 576-1307-ND —_| 8-Bit Serial-Input Latched Driver 18-Dip | 2.88 231 1.80} /MIC2171WT 576-2150-ND | 100kHz, 2.5A, Switching Regulator 70-2205 | 412 330 257 
MIC5841YV 576-2401-ND _| 8-Bit Serial-Input Latched Driver 20-PLCC | 3.02 2.42 1.88] /MIC2171WU 576-1063-ND | 100kHz, 2.5A, Switching Regulator T0-263-5 | 4.28 342 2.66 
MIC5841YWM___|576-3385-5-ND_| 8-Bit Serial-Input Latched Driver NEW! 18-SOIC | 2.88 2.31 1.80) [MIC2171WU TR 576-1541-1-ND_| 100kHz, 2.5A, Switching Regulator T0-263-5 | 4.28 3.42 2.66 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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imoveton TrevohTeemnoiog” DIGI GD Reel (Cont.) RoHS Compliant J '\1v2!20 though technology Digi@ Reel (Cont.) RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Mic2t7iWU TR 576-1541-2-ND | 100KHz, 2.5A, Switching Regulator T0-263-5 7852.50/750 MIG2230-S4YML TR |576-8278-1-ND | 3.3V/1.2V Dual Synchronous Step- TOMLF | 419 335 261 
Mic2172¥M TR 576-1064-1-ND_| 100kHz, 1.25, Switching Regulator 8-SOlc | 313 251 1.95 Down DC/DC Regulator NEW! 
MIC2172YM TR 576-1064-2-ND | 100kHz, 1.25A, Switching Regulator 8-SOIC 4377.50/2,500 MIC2230-S4YML TR |576-3278-2-ND | 3.3V/1.2V Dual Synchronous Step- 412-MLF 11625.00/5,000 
MIC2172YN 576-2151-ND 100kHz, 1.25A, Switching Regulator 8-Dip 3.76 3.01 2.34 Down DC/DC Regulator NEW! 
MICc2177YWM 576-1065-ND —_| Adj., 2.5A Sync. Buck Regulator 20-S0IG | 8.28 663 559) |MIC2238-AAYMLTR |576-1646-1-ND | Dual Sync. 800mA Step-Down DC/ 42-MLF | 4.01 321 250 
MIC2177YWM TR —_|576-1543-1-ND_ | Adj., 2.5 Sync. Buck Regulator 20-SOIG | 8.28 663 5.59 DC Regulator 
MIC2177YWM TR 576-1543-2-ND_| Adj., 2.5A Sync. Buck Regulator 20-SOIC 5175.00/1,000 MIC2238-AAYML TR |576-1646-2-ND | Dual Sync. 800mA Step-Down DC/ 12-MLF 11125.00/5,000 
MIC2177-3.3YWM  |576-2152-ND | 3.3V, 2.5A Sync. Buck Regulator 20-S0IC | 828 6.63 5.59 DC Regulator 
MIC2177-3.3YWM TR |576-1542-1-ND | Adj., 2.5 Sync. Buck Regulator 20-SOIC | 828 6.63 5.59| |MIC2238-G4YMLTR |576-3279-1-ND SRBRcuicior MEW .2v PWM 12MLF | 4.01 3.21 250 
MIC2177-3.3YWM TR |576-1542-2-ND | Adj, 2.5A Sync. Buck Regulator 20-SOIC 5175.00/1,000 4 
MIC2177-5.0YWM — |576-2153-ND ‘| 5V, 2.5 Sync. Buck Regulator 20-SOIC | 8.28 6.63 5.59) |MIC2238-G4YMLTR |576-3279-2-ND RSk Heid WEWE -2V PWM 12-MLF 11125.00/5,000 
Mic2178YWM 576-1066-ND _| Adj., 2.5A Sync. Buck Regulator 20-WSOIC | 8.28 6.63 5.59 q 
MIC2178-3.3YWM  |576-2154-ND | 3.3V, 2.5A Sync. Buck Regulator 20-SOIC | 8.28 6.63 5.59 |MIC2238-GSYMLTR |576-3280-1-ND Sec Feaiisioe WET PWM 12MLF | 4.01 3.21 2.50 
MIC2178-5.0YWM  |576-2155-ND | 5V, 2.5A Sync. Buck Regulator 20-SOIG | 8.28 663 5.59 : 
MIC2179-3.3YSM — /576-1711-5-ND_ |3.3V, 1.5 Sync. Buck Regulator zo-ssop | 752 6.02 5,08) |MIC2238-GSYMLTR /576-3280-2-ND BIR HET WEE PWM 12-MLF 11125.00/5,000 
MIC2179-5.0YSM  |576-2156-ND —_| 5V, 1.5A Sync. Buck Regulator 20-SSOP | 7.52 6.02 5.08 , sopaaey? ; : 
MIC2179VSM 576-1067-ND _| Adj., 1.5 Sync. Buck Regulator 20-880P | 752 6.02 5.08| |MIC2238-J4YMLTR /576-3281-1-ND "TRG ReGen AVIPWM AMEE | 401 9.21 2.50 
MIC2179YSM TR 576-1560-1-ND | Adj., 1.5A Sync. Buck Regulator 20-SSOP | 7.52 6.02 5.08 5 RT 7 : 
MIC2179YSMTR  |576-1660-2-ND | Adj., 1.5A Sync. Buck Regulator 20-sS0P | 4700.00/1,000 MEET eae cence mene | MR | THte.0n5,o00 
MIC2182-3.37M 576-1712-5-ND_/3.3V, Sync. Buck Controller 16-SOIC | 5.40 4.32 3.36) | mic2238-S4YMLTR |576-3282-1-ND | 2.5MHz Dual Phase 3.3V/1.2V PWM 12-MLF | 4.01 3.21 2.50 
MIC2182-3.3YSM 576-2157-ND 3.3V, Synchronous Buck Controller 16-SSOP 5.02 4.02 3.39 Buck Regulator NEW! 
MIC2182-5.0YM 576-2158-ND__|5.0V, Synchronous Buck Controller 16-SOIC_| 5.40 4.32 _3.36] | mic2238-S4YMLTR |576-3282-2-ND_ | 2.5MHz Dual Phase 3.3V/1.2V PWM 12-MLF 11125.00/5,000 
MIC2182-5.0YSM 576-2159-ND 5.0V, Synchronous Buck Controller 16-SSOP 5.02 4.02 3.39 Buck Regulator NEW! 
MIC2182YM 576-1068-ND | Adj., High-Eff.Sync. Buck Controller 16-SOIC | 540 432 3.36] | ic2245YMLTR 576-1499-1-ND | 4MHz PWM Syne. Buck Regulator 10-MLF | 236 1.89 1.47 
MIC2182YSM 576-1069-ND Adj., High-Eff.Sync. Buck Controller 16-SSOP 5.02 4.02 3.39 MIC2250YML TR 576-3302-1-ND | Adj., High Eff. Low EMI Boost 8-MLF 148 1.18 89 
MIC2182YSM TR 576-1544-1-ND | Adj., High-Eff. Sync. Buck Controller 16-SSOP | 5.02 4.02 3.39 Regulator NEW! 
MIC2182YSM TR 576-1544-2-ND_| Adj., High-Eff. Sync. Buck Controller 16-SSOP 3138.00/1,000 MIG2250YML TR 576-3302-2-ND |Adj., High Eff. Low EMI Boost 8-MLF 3690.00/5,000 
MIC2183YQS 576-2160-ND Adj., Low Volt. Sync. Buck Controller 16-QSOP 5.56 4.45 3.46 Regulator NEW! 
ic2184vM 576-2161-ND | Adj., Low Volt. Buck PWM Controller | 16-SOIC | 5.56 4.45 3.46] |MIC2285AYMTTR — |576-2973-1-ND_ | 8MHz PWM Sync. Buck Regulator 10-TMLF | 188 150 1.13 
ic2184vas 576-1713-5-ND | Adj., Low Volt. Buck PWM Controller | 16-QSOP | 5.36 4.29 3.62| |MIC2285AYMTTR —|576-2973-2-ND | 8MHz PWM Sync. Buck Regulator 40-TMLF 4690.00/5,000 
Mic2185YM 576-1714-5-ND | Adj., PWM Boost Sync. Buck Controller | 16-SOIC | 5.56 4.45 3.46] |MIC2285YMLTR 576-1498-1-ND | 8MHz PWM Sync. Buck Regulator 10-MLF | 351 281 219 
MIC2185Y0s 576-2162-ND _| Adj., PWM Boost Sync. Buck Controller | 16-QSOP_| 5.36 4.29 3.62| | MIC2285YMLTR 576-1498-2-ND_| 8MHz PWM Sync. Buck Regulator 10-MLF 9750.00/5,000 
MIC2186¥M 576-1715-5-ND | Adj., Low Volt. PWM Controller T6-SOIC | 5.56 4.45 3.46] [MIC2290YML TR 576-1076-1-ND | Adj., 2x2mm PWM Boost Regulator SMLF | 158 126 95 
MIc2193YM TR 576-1545-1-ND | Adj., 400kHz, Sync. Buck Controller 8-SOlIC | 448 359 279] |Mic2295YD5 TR 576-1080-1-ND | High Power Density 1.2A Boost Reg. 5-TSOT | 238 190 1.43 
MIc2193YM TR 576-1545-2-ND | Adj., 400kHz, Sync. Buck Controller 8-SOIC 6267.50/2,500 MIC2295YML TR 576-2658-1-ND | 1.2A Boost Regulator BMLF | 236 189 1.47 
Mic2i94vM 576-1716-5-ND | 400kHz Sync. Buck Controller 8-SOIC | 448 3.59 279] |MIC2295YMLTR 576-2658-2-ND | 1.2A Boost Regulator 8-MLF 6565.00/5,000 
Mic2196vM 576-1717-5-ND_|400kHz Sync. Buck Controller 8-soic | 448 3.59 2.79| |MIC2296YD5TR 576-2659-1-ND_| 1.2A Boost Regulator TSOT-23-5| 2.38 1.90 1.43 
MIC2T98YML TR 576-2599-1-ND | 500kHz Sync. Buck Controller {2-MLF | 493 3.95  3.07| [MIC2296YD5 TR 576-2659-2-ND | 1.2A Boost Regulator TSOT-23-5 | 3648,00/3,000 
MIC2198YML TR 576-2599-2-ND | 500kHz Sync. Buck Controller 42-MLF 13690.00/5,000 MIC2296YML TR 576-2660-1-ND | 1.2A Boost Regulator 8MLF | 236 189 147 
MIC2199YML TR 576-1718-1-ND | 300kHz Sync. Buck Converter 12-MLF | 4.82 3.86 3.00] |MIC2296YML TR 576-2660-2-ND | 1.2A Boost Regulator 8-MLF 6565.00/5,000 
MIC2199YML TR 576-1718-2-ND | 300kHz Sync. Buck Converter 42-MLF 13375.00/5,000 MIC23150-CYMT TR |576-3400-1-ND | 4MHz, 2A Buck Regulator NEW! 8-TMLF | 2.36 1.89 1.47 
Mic2202YML TR 576-2600-1-ND_ | 2IMHz PWM Sync. Buck Regulator 10-MLF | 275 2.20 1.71) |MIC23150-CYMTTR |576-3400-2-ND | 4MHz, 2A Buck Regulator NEW! 8-TMLF 6565.00/5,000 
MIC2202YML TR 576-2600-2-ND | 2MHz PWM Sync. Buck Regulator T0-MLF 7625.00/5,000 MIG2570-1YM 576-2190-ND | 20kHz, Two Cell Switching Regulator | 8-SOIC [326 261 203 
MIc2202YMM 576-1719-5-ND | 2MHz PWM Synchronous Buck Reg. 10-MSOP | 2.50 2.00 1.56] |MIC2571-1YMM 576-2192-ND —_| 20kHz, Single Cell Switching Reg. 8-MSOP 3.74 2.99 2.33 
MIC2203YMM 576-1720-5-ND | 1MHz PWM Synchronous Buck Reg. 10-MSOP 2.50 2.00 1.56) |MIC2571-2YMM 576-2193-ND 20kHz, Single Cell Switching Reg. 8-MSOP 3.74 299 2.33 
MIC2204YML TR 576-1070-1-ND | Adj., High-Efficiency 2MHz Sync. Buck | 10-MLF | 3.22 258 2.01] |MIC2601YMLTR 576-3283-1-ND 12MHs, 1.2A Boost Switching 8-MLF | 254 204 1.59 
Controller egulator NEW! 
MIC2204YML TR 576-1070-2-ND J Adj., High-Efficiency 2MHz Sync. Buck | 10-MLF 8940.00/5,000 MIC2601YML TR 576-3283-2-ND _ He, 4 2A Boost Switching 8-MLF 7065.00/5,000 
Controller ‘egulator i 
MIC2204YMM 576-1721-5-ND | 2MHz PWM Sync. Buck Converter J0-MSOP | 2.99 240 1.87) |MIC2602YML TR 576-3284-1-ND | 2MHz, 1.2A Boost Switching 8-MLF 2.70 2.16 1.68 
WIG2204YMM TR |576-1071-1-ND Adj. High-Efficiency 2Hz Sync, Buck | 10-MSOP | 299 240 187) | eae ae Regulator NEW! ee amie rere 
Controller = -2- iz, 1.2A Boost Switching | .00/5, 
MIC2205-1.58YML TR |576-1722-1-ND | 2MHz PWM Sync. Buck Regulator 10-MLF | 236 1.89 1.47 Regulator NEW! 
MIC2205-1.58YML TR |576-1722-2-ND | 2MHz PWM Sync. Buck Regulator 40-MLF 6565.00/5,000 MIC2605YML TR 576-3258-1-ND | 1.2MHz, 0.5A, Boost Switching 8-MLF | 254 2.04 1.59 
MIC2205YML TR 576-1072-1-ND_|Adj., 2MHz PWM Sync. Buck Reg. 10-MLF | 236 1.89 1.47 Regulator NEW 
MIC2205YML TR 576-1072-2-ND | Adj., 2MHz PWM Sync. Buck Reg. 10-MLF 6565.00/5,000 MIC2605YML TR 576-3258-2-ND ae NEE Switching 8-MLF 7065.00/5,000 
MIC2206-1.2YMLTR |576-2601-1-ND | 2MHz PWM Sync. Buck Reg. 10-MLF | 358 287 2.23 ane 
MIC2206-1.2YMLTR  |576-2601-2-ND | 2MHz PWM Sync. Buck Reg. 10-MLF 9940.00/5,000 MIC2606YMLTR | BieeccoahD Woibee mea BMLF | 2:70 2.16) 1.68 
Mic2207YML TR 576-1441-1-ND | 2MHz, 3A PWM Buck Regulator 12-MLF | 376 3.01 2.34 as 
MIC2207YML TR 576-1441-2-ND_| 2MHz, 3A PWM Buck Regulator 12-MLF 10440.00/5,000 MIC2606YML TR 576-3259-2-ND GENET ee 8-MLF 7500.00/5,000 
MIG22O8YML TR BRDgIe Sig DIg MHz PWM Syne. Buck Regulator TeMLF | 876 3.01 2.34) | icsiz2yM 576-1160-ND | 100kHz, 1.25A, Switching Regulator | @-SOIC | 313 251 195 
MIC2208YML TR 576-1723-2-ND | 1MHz PWM Sync. Buck Regulator 12-MLF 10440.00/5,000 ra ‘ 
uy ae it MIC3172YN 576-2255-ND 100kHz, 1.25A, Switching Regulator 8-Dip 3.76 3.01 2.34 
MIC2224YML TR 576-2655-1-ND | 2MHz PWM Buck Converter TO-MLF | 448 359° 279/ |i ae acyl Te |EPReEIREENDIN aMbts SV indiuetorless Buck Asie ||| sage aac Det 
MIC2224YML TR 576-2655-2-ND | 2MHz PWM Buck Converter 10-MLF 12440.00/5,000 : Regulator ‘NEW! scadhtieis : : : 
MIG2225-4KYMT'TR UDO) Tee NEWT Syne. Buck | 10-TMLF ) 2.35 1.88 1.41) | iicssa5-1.5YHLTR |576-3110-2-ND | 8MHz, 1.5V, Inductorless Buck 14-MLF | 11190.00/5,000 
a Regulator NEW! 
MIC2225-4KYMT TR /576-3100-2-ND Er ew Syne. Buck 10-TMLF 5875.00/5,000 MIC40437Ma TR |576-2715-1-ND | Low Voltage Shunt Regulator Sor43 | 87.73—CO 
wic2225-40YMT TR ]676-8101-1-ND_ | 2M, 1.20/2.9V PiwM Syn. Buck 1O-TMLF | 235 7.88 7.41] Pte ee eEAD. Say Site Since neue re tg Sag ae toe 
eguiator fH i ? BI Pde ( ‘‘ ‘. Di % * hs 
MIC2225-40YMT TR |576-3101-2-ND | 2MHz ,1.2V/2.9V PWM Sync. Buck 10-TMLF 5875.00/5,000 eA pa see aa a te s a te 55 wee 
Regulator NEW! a z a ! G 2 i“ Z = g 
MIC2225-G4YMT TR |576-3102-1-ND | 2MHz, 1.8V/1.2V PWM Sync. Buck 10-TMLF | 235 1.88 1.41 ow sea a ae Se ie pu at ee ee oe os 
Regulator NEW! res a 2 sna i I neuer . i ~ 
MIC2225-G4YMT TR |576-3102-2-ND | 2MHz, 1.8V/1.2V PWM Sync. Buck 10-TMLF 5875.00/5,000 pete ti S16 see Ns SURE ae ta Eee i re ee an ae 
Regulator NEW! gas Z 4 , : : Bae : : : 
MRSC TESTO vB TETE [EET Ta] MEATS Po A a eh eg 
‘egulator i 3 , Ui - 5 
MIC2225-GFYMT TR /576-3103-2-ND | 2MHz, 1.8V/1.5V PWM Sync. Buck 10-TMLF 5875.00/5,000 TS ew ee fe SORE Sino iW buck Hee. ee en ae os : 
Regulator NEW! a - j.. z Simple uck Reg. -263- H 7 z 
MIC2225-GJYMT TR |576-3104-1-ND | 2MHz, 1.8V/2.5V PWM Sync. Buck 10-TMLF | 235 1.88 1.41 MictorSWt i SB i Ad). 2oDktiz Simple vA _ Rea. 10 goer 2.23 
Regulator NEW! 2 -2" Jes Z oilmple luck Reg. -263~ . 
MIC2225-GJYMT TR |576-3104-2-ND | 2MHz, 1.8V/2.5V PWM Sync. Buck 10-TMLF 5875.00/5,000 ett See Mi, elie eg ? ed Reg. Nee te ae aa 
Regulator NEW! 57! 576-3378-5-| i. z Simple uc -263-5 H x 
MIC2225-GMYMT TR |576-3105-1-ND | 2MHz, 1.8V/2.8V PWM Sync. Buck 10-TMLF | 235 1.88 1.41 Regulator NEW! 
Regulator NEW! MIC4576WU TR 576-1219-1-ND | Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg. T0-263-5 | 369 296 2.30 
MIG2225-GMYMT TR |576-3105-2-ND | 2MHz, 1.8V/2.8V PWM Sync. Buck T0-TMLF 5675.00/5,000 MIC4576WU TR 576-1219-2-ND | Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg. T0-263-5 1599.00/750 
Regulator NEW! MIC4576-3.3WT 576-2343-ND _| 3.3V, 200kHz Simple 3A Buck Reg. T0-220-5 | 353 283 2.20 
MIC2230-AAYMLTR |576-3027-1-ND | Adj. Dual Sync. Step-Down DC/DC Reg.| 12-MLF | 4.19 3.35 261) /MIC4576-3.3WU 576-1532-5-ND | Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg. 70-2635 | 3.69 296 2.30 
MIC2230-AAYMLTR |576-3027-2-ND | Adj. Dual Sync. Step-Down DC/DC Reg. | 12-MLF 11625.00/5,000 MIC4576-3.3WU TR |576-1551-1-ND_ | Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg. T0-263-5 | 369 296 2.30 
MIC2230-G4YMLTR |576-3275-1-ND | 1.8V/1.2V Dual Synchronous Step- 12-MLF | 419 3.35 261] |MIC4576-3.3WUTR |576-1551-2-ND J Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg. T0-263-5 1599.00/750 
Down DC/DC Regulator NEW! MIC4576-5.0WU 576-1800-5-ND | 5V, 200kHz Simple 3A Buck Reg. T0-263-5 | 369 296 2.30 
MIC2230-G4YMLTR |576-3275-2-ND | 1.8V/1.2V Dual Synchronous Step- 12-MLF 11625.00/5,000 MIC4680-3.3YM 576-1220-ND | 3.3V, 1A, 200kHz SuperSwitcher Buck | 8-SOIC | 367 294 2.29 
Down DC/DC Regulator NEW! Regulator 
MIG2230-GFHYML TR |576-3080-1-ND |1.8V/1.575V Dual Synchronous Step- | 12-MLF | 419 3.35 261] |MIC4680-33YMTR |576-1552-1-ND |3.3V, 1A, 200kHz SuperSwitcher Buck | 6-S0IG | 367 294 229 
Down DC/DC Regulator Regulator 
MIC2230-GFHYML TR |576-3030-2-ND | 1.8V/1.575V Dual Synchronous Step- | 12-MLF 11625.00/5,000 MIC4680-3.3YM TR |576-1552-2-ND | 3.3V, 1A, 200kHz SuperSwitcher Buck | 8-SOIC 5135.00/2,500 
Down DC/DC Regulator Regulator 
MIC2230-GSYML TR |576-3276-1-ND | 1.8V/3.3V Dual Synchronous Step- 12-MLF | 419 3.35 261] |MIC4680-5.0vM 576-3379-5-ND | 5V, 1A, 200kHz SuperSwitcher Buck 8SOIC | 367 294 2.29 
Down DC/DC Regulator NEW! Regulator NEW! 
MIC2230-GSYML TR |576-3276-2-ND | 1.8V/3.3V Dual Synchronous Step- 12-MLF 11625.00/5,000 MIC4680-5.0YM TR |576-1221-1-ND | 5V, 1A, 200kHz SuperSwitcher Buck 8SOIC | 367 294 229 
Down DC/DC Regulator NEW! Regulator 
MIC2230-J4YMLTR  |576-3277-1-ND | 2.5V/1.2V Dual Synchronous Step- 12-MLF | 419 3.35 261] |MIC4680-5.0YMTR |576-1221-2-ND |5V, 1A, 200kHz SuperSwitcher Buck 8-SOIC 5135.00/2,500 
Down DC/DC Regulator NEW! Regulator 
MIG2230-J4YML TR _|576-3277-2-ND | 2.5V/1.2V Dual Synchronous Step- T2-MLF 771625.00/5,000 Micd46s0vM 576-2344-ND  |Adj., 1A, 200kKHz SuperSwitcher Buck | 8-SOIC | 367 294 2.29 
Down DC/DC Regulator NEW! Regulator 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


1020 usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


— & REGULATORS REGULATORS 
ICREL Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant ane §©Digi@Reel (Cont.) RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 
MIC4680YM TR 576-1222-1-ND |Adj., 1A, 200kHz SuperSwitcher Buck | 8-SOIC | 3.67 294 229) |MIC23250-C4YMTTR |576-6256-2-ND |4MHz, 400mA Integrated Switch T0-TMLF 7565.00/5,000 

Regulator Synchronous Buck Regulator NEW! 
MIC4680YM TR 576-1222-2-ND | Adj., 1A, 200kHz SuperSwitcher Buck | 8-SOIC 5135.00/2,500 MIC23250-SKYMT TR |576-3316-1-ND | 4MHz, Dual 400mA Sync. Buck Reg., | 10-TMLF | 2.72 218 1.70 
Regulator HyperLight Load NEW! 
MIc4681YM 576-1801-5-ND | Adj., 2A 200kHz SuperSwitcher Buck 8-SOIG | 4.43 3.55 2.76) |MIC23250-SKYMT TR |576-3316-2-ND | 4MHz, Dual 400mA Sync. Buck Reg., | 10-TMLF 7565.00/5,000 
Regulator with HyperLight Load NEW! 
MIc4682YM 576-1802-5-ND | Adj., Precision Current Limit 8-SOIG | 558 4.47 3.77) |MIC23250-W4YMT TR |576-3257-1-ND | 4MHz, 400mA Integrated Switch 10-TMLF | 2.72 248 1.70 
SuperSwitcher Buck Regulator Synchronous Buck Regulator NEW! 
MIC4684YM 576-1223-ND | Adj., 2A High-Efficiency SuperSwitcher | 8-SOIC | 4.05 3.24 252) |MIC23250-W4YMT TR |576-8257-2-ND |4MHz, 400mA Integrated Switch 10-TMLF 7565.00/5,000 
Buck Regulator Synchronous Buck Regulator NEW! 
MIC4684YM TR 576-1553-1-ND | Adj., 2A High-Efficiency SuperSwitcher | 8-SOIC | 4.05 3.24 2.52] |MIC22400YMLTR | 576-3078-1-ND | 4MHz, 4A Integrated Switch 20-MLF | 532 426 3.60 
Buck Regulator Synchronous Buck Regulator 
MIC4684YM TR 576-1553-2-ND | Adj., 2A High-Efficiency SuperSwitcher | 8-SOIC 5670.00/2,500 MIC22400YMLTR —_|576-3078-2-ND | 4MHz, 4A Integrated Switch 20-MLF 16225.00/5,000 
Buck Regulator Synchronous Buck Regulator 
MIC4685WR 576-1224-ND | Adj. 3A SPAK SuperSwitcher Buck Reg.| 7-SPAK | 4.70 3.77 2.93] |MIC22600YMLTR | 576-3003-1-ND | 1MHz, 6A Integrated Switch 24-MLF | 560 448 3.78 
MIC4685WR TR 576-1554-1-ND_| Adj. 3A SPAK SuperSwitcher Buck Reg. |__7-SPAK 4.70 3.77 2.93 Synchronous Buck Regulator 
MIC4685WR TR 576-1554-2-ND | Adj. 3A SPAK SuperSwitcher Buck Reg. | _7-SPAK 2037.75/750 MIC22600YMLTR | 576-3003-2-ND | 1MHz, 6A Integrated Switch 24-MLF 17080.00/5,000 
MIC4690YM 576-1225-ND Adj., 500kHz, 1A SuperSwitcher Buck 8-SOIC 3.96 3.17 2.47 Synchronous Buck Regulator 
Regulator MIC23030-4YMT TR [576-3243-1-ND |8MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight| 6-TMLF | 145 1.16 67 
MIC4720YML TR 576-2720-1-ND |2A, 2MHz, Integrated Switch Buck Reg.| 12-MLF | 3.29 263 2.05 Load 
MIC4720YML TR 576-2720-2-ND | 2A, 2MHz, Integrated Switch Buck Reg. | 12-MLF 9125.00/5,000 MIC23030-4YMT TR |576-3243-2-ND | 8MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight} 6-TMLF 3625.00/5,000 
MIC4720YMME 576-1654-5-ND_|2A, 2MHz, Integrated Switch Buck Reg. | 10-MSOP | 3.51 2.81 2.19 Load 
MIC4720YMME TR |576-3313-1-ND | 2A, 2MHz, Integrated Switch Buck 10-MSOP | 3.51 2.81 2.19] |MIC23030-AYMTTR |576-3244-1-ND | 8MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight| 6-TMLF | 145 116 87 
Reg. NEW! Load 
MIC4720YMMETR —|576-3313-2-ND | 2A, 2MHz, Integrated Switch Buck 10-MSOP 4915.00/2,500 MIC23030-AYMT TR | 576-3244-2-ND | 8MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight} 6-TMLF 3625.00/5,000 
Reg. NEW! Load 
MIC4721YMM 576-1655-5-ND | 1.5A, 2MHz, Integ. Switch Buck Reg. | 10-MSOP | 2.45 1.97 1.53] |MIC23031-4YMTTR |576-3106-1-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight} 6-TMLF | 1.45 116 87 
MIC4722YML TR 576-1591-1-ND | 3A, 2.7MHz, PWM Buck Regulator 12-MLF | 4.01 321 250 Load NEW! 
MIC4722YML TR 576-1591-2-ND_|3A, 2.7MHz, PWM Buck Regulator 12-MLF 11125.00/5,000 MIC23031-4YMT TR [576-3106-2-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight | 6-TMLF 3625.00/5,000 
MIC4723YML TR 576-1656-1-ND |3A, 2MHz Integrated Switch Buck Reg. | 12-MLF | 362 290 226 Load NEW! 
MIC4723YML TR 576-1656-2-ND | 3A, 2MHz Integrated Switch Buck Reg. | 12-MLF 10065.00/5,000 MIC23031-AYMT TR |576-3107-1-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight} 6-TMLF | 1.45 1.16 87 
MIC4724YMME 576-3120-5-ND |3A, 2MHz Integrated Switch Buck 10-MSOP | 4.05 3.24 2.52 Load NEW! 
Reg. NEW! MIC23031-AYMT TR | 576-3107-2-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight} 6-TMLF 3625.00/5,000 
MIC4742YML TR 576-3354-1-ND |2A, 2MHz Integrated Switch Dual PWM | 16-MLF | 4.43 3.55 2.76 Load NEW! 
Buck Regulator NEW! MIC23031-CYMT TR |576-3245-1-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight} 6-TMLF | 1.45 1.16 87 
MIC4742YML TR 576-3354-2-ND |2A, 2MHz Integrated Switch Dual PWM | 16-MLF 12315.00/5,000 Load 
Buck Regulator NEW! MIC23031-CYMT TR | 576-3245-2-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight} 6-TMLF 3625.00/5,000 
MIC4742YTSE 576-3355-5-ND |2A, 2MHz Integrated Switch Dual PWM | 16-TSSOP | 4.91 3.93 3.06 Load 
Buck Regulator NEW! MIC23031-FYMT TR |576-3246-1-ND |4MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight| 6-TMLF | 145 116 67 
MIC4744YML TR 576-3356-1-ND |2A, 4MHz Integrated Switch Dual PWM) 16-MLF | 5.22 418 3.53 Load 
Buck Regulator NEW! MIC23031-FYMT TR | 576-3246-2-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight} 6-TMLF 3625.00/5,000 
MIC4744YML TR 576-3356-2-ND |2A, 4MHz Integrated Switch Dual PWM | 16-MLF 15920.00/5,000 Load 
Buck Regulator NEW! MIC23031-GYMT TR |576-3247-1-ND |4MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight] 6-TMLF 145 1.16 87 
MIC4744YTSE 576-3357-5-ND |2A, 4MHz Integrated Switch Dual PWM | 16-TSSOP | 5.64 4.52 3.81 Load 
Buck Regulator NEW! MIC23031-GYMT TR |576-3247-2-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight) 6-TMLF 3625.00/5,000 
MIc5162YMM 576-1820-5-ND_| Adj., Dual Regulator 10-MSOP | 2.05 1.64 1.23 Load 
MIC5225-1.5YM5 TR |576-3013-1-ND |1.5V High Input Volt., Low 10 Reg. SOT-23-5 | 87.73 .58| |MIC23050-GYMLTR |576-2974-1-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight] 8-MLF 165 132 99 
MIC5225-1.5YM5 TR |576-3013-2-ND | 1.5V High Input Volt., Low IQ Reg. SOT-23-5 1131.00/3,000 Load 
MIC5225-1.8YM5 TR |576-3017-1-ND_ | 1.8V High Input Volt., Low IQ Reg. SOT-23-5 | 87 .73 58] |MIC23050-GYMLTR |576-2974-2-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight] —8-MLF 4125.00/5,000 
MIC5225-1.8YM5 TR |576-3017-2-ND | 1.8V High Input Volt., Low IQ Reg. SOT-23-5 1131.00/3,000 Load 
MIC5225-2.5YM5 TR_|576-3005-1-ND_|2.5V High Input Volt., Low IQ Reg. SOT-23-5 | 87 .73__—.58|_ | MIC23050-4YMLTR = |576-1647-1-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight} | 8-MLF 165 132 99 
MIC5225-2.5YM5 TR |576-3005-2-ND |2.5V High Input Volt., Low IQ Reg. SOT-23-5 1131.00/3,000 Load 
MIC5225-2.7YM5 TR |576-2978-1-ND | 2.7V High Input Volt., Low IQ Reg. SOT-23-5 | 87 73 58] |MIC23050-4YMLTR |576-1647-2-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight} | 8-MLF 4125.00/5,000 
MIC5225-2.7YM5 TR |576-2978-2-ND |2.7V High Input Volt., Low IQ Reg. SOT-23-5 1131.00/3,000 Load 
MIC5225-3.0YM5 TR |576-2979-1-ND |3.0V High Input Volt., Low IQ Reg. SOT-23-5 | 87 73 58] |MIC23050-SYMLTR |576-3351-1-ND | 4MHz, PWM Buck Regulator with 8-MLF 165 132 99 
MIC5225-3.0YM5 TR_|576-2979-2-ND_|3.0V High Input Volt., Low IQ Reg. SOT-23-5 1131.00/3,000 HyperLight Load NEW! 
MIC5225-3.3YM5 TR |576-2980-1-ND [3.3V High Input Volt., Low IQ Reg. SOT-23-5 | 87 73 ~—-58| | MIC23050-SYMLTR |576-3351-2-ND | 4MHz, PWM Buck Regulator with 8-MLF 4125.00/5,000 
MIC5225-3.3YM5 TR |576-2980-2-ND |3.3V High Input Volt., Low IQ Reg. SOT-23-5 1131.00/3,000 HyperLight Load NEW! 
MIC5225-5.0YM5 TR |576-2999-1-ND |5.0V High Input Volt., Low IQ Reg. SOT-23-5 87 73 ~—«.58| | MIC23051-16YML TR |576-1648-1-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight | 8-MLF 1.75 1.40 1.05 
MIC5225-5.0YM5 TR |576-2999-2-ND |5.0V High Input Volt., Low IQ Reg. SOT-23-5 1131.00/3,000 Load ; : 
MIC5225YM5 TR 576-2998-1-ND_| Adj. High Input Voltage, Low 10 Reg. SOT-23-5 87 73 58| |MIC23051-16YML TR |576-1648-2-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight) 8-MLF 4375.00/5,000 
MIC5225YM5 TR 576-2998-2-ND | Adj. High Input Voltage, Low IQ Reg. | SOT-23-5 1131.00/3,000 Load : 
MIC5326-2.8YMT TR |576-3264-1-ND | 2.8V, 150mA, Low Operating Current 4-TMLF 84.70 ~~ 56) | MIC23051-945YML TR | 576-3022-1-ND ie PWM Buck Reg. with HyperLight} | 8-MLF 1.75 140 1.05 
LDO Regulator NEW! al 
MIC5326-2.8YMT TR |576-3264-2-ND | 2.8V, 150mA, Low Operating Current 4-TMLF 1785.00/5,000 MIC23051-945YML TR | 576-3022-2-ND aie PWM Buck Reg. with HyperLight} | 8-MLF 4375.00/5,000 
LDO Regulator NEW! a 
MIC5327-1.8YMT TR |576-3265-1-ND | 1.8V, 300mA, Low Quiescent Current 4-TMLF 87.73.58} | MIC23051-C4YML TR |576-3011-1-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight) 8-MLF 175 140 1.05 
LDO Regulator NEW! Load 
MIC5327-1.8YMT TR |576-3265-2-ND | 1.8V, 300mA, Low Quiescent Current 4-TMLF 1850.00/5,000 MIC23051-C4YML TR |576-3011-2-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight)  8-MLF 4375.00/5,000 
LDO Regulator NEW! Load P 
MIC5327-2.8YMT TR |576-3266-1-ND |2.8V, 300mA, Low Quiescent Current | 4-TMLF 87.73.58] | MIC23051-CGYML TR |576-3015-1-ND | 4MHz, PWM Buck Reg. with HyperLight) 8-MLF 1.75 140 1.05 
LDO Regulator NEW! Load ; : 
MIC5327-2.8YMT TR |576-3266-2-ND |2.8V, 300mA, Low Quiescent Current 4-TMLF 1850.00/5,000 MIC23051-CGYML TR |576-3015-2-ND aut PWM Buck Reg. with HyperLight} 8-MLF 4375.00/5,000 
LDO Regulator NEW! a 
MIC5337-1.8YMT TR |576-3267-1-ND | 1.8V, Briere Low IQ Reg NEW! 4-TMLF 93 78 62 MIC23150-4YMT TR |576-3352-1-ND | 4MHz, PWM Buck Regulator with 8-TMLF 2.36 1.89 1.47 
MIC5337-1.8YMT TR |576-3267-2-ND |1.8V, 300mA, Low 10 Reg NEW! 4-TMLF 1975.00/5,000 HyperLight Load NEW! 
MIC5337-2.8YMT TR |576-3268-1-ND_|2.8V, 300mA, Low 10 Reg NEW! 4-TMLF 93 78 62| |MIC23150-4YMTTR |576-3352-2-ND | 4MHz, PWM Buck Regulator with 8-TMLF 6565.00/5,000 
MIC5337-2.8YMT TR |576-3268-2-ND |2.8V, 300mA, LowlQ Reg NEW! 4-TMLF 1975.00/5,000 HyperLight Load NEW! 
MIC22200YMLTR —_|576-3301-1-ND | Adj. Voltage, 2A Integrated Switch 12-MLF | 293 234 1.82] |MIC23250-G4YMTTR /576-3034-1-ND | 4MHz, Dual 400mA Sync. Buck Reg. TO-MLF ] 2.720 2.18 1.70 
Sync. Buck Regulator NEW! with HyperLight Load 
MIC22200YMLTR —_|576-3301-2-ND | Adj. Voltage, 2A Integrated Switch 12-MLF 8125.00/5,000 MIC23250-G4YMT TR |576-3034-2-ND | 4MHz, Dual 400mA Sync. Buck Reg. 10-MLF 7565.00/5,000 
Sync. Buck Regulator NEW! with HyperLight Load 
MIC23030-FYMT TR /576-3365-1-ND | 8MHz, 400mA PWM Sync. Buck Reg., | 6-TMLF | 1.45 1.16  .87| |MIC23250-GFHYMT TR |576-3025-1-ND | 4MHz, Dual 400mA Sync. Buck Reg. 10-MLF | 2.72 218 1.70 
HyperLight Load NEW! with HyperLight Load 
MIC23030-FYMT TR |576-3365-2-ND | 8MHz, 400mA PWM Sync. Buck Reg., | 6-TMLF 3625.00/5,000 MIC23250-GFHYMT TR | 576-3025-2-ND | 4MHz, Dual 400mA Sync. Buck Reg. 10-MLF 7565.00/5,000 
HyperLight Load NEW! with HyperLight Load - 
MIC23030-GYMT TR |576-3366-1-ND | 8IMHz, 400mA PWM Sync. Buck Reg., | 6-TMLF | 1.45 1.16  .67| |MIC33050-4YHLTR /576-3044-1-ND | 4MHz, PWM Buck Regulator with 12-MLF | 4.01 3.21 250 
HyperLight Load NEW! HyperLight Load _ 
MIC23030-GYMT TR |576-3366-2-ND | 8MHz, 400mA PWM Sync. Buck Reg., | 6-TMLF 3625.00/5,000 MIC33050-4YHLTR | 576-3044-2-ND | 4IMHz, PWM Buck Regulator with 12-MLF 11125.00/5,000 
with HyperLight Load NEW! HyperLight Load 
MIC23150-GYMT TR |576-3303-1-ND | 4MHz, 1.5A PWM Sync. Buck 8-MLF 2.36 1.89 1.47) |MIC33050-GYHLTR |576-3040-1-ND | 4MHz, PWM Buck Regulator with 12-MLF 401 3.21 2.50 
Regulator NEW! HyperLight Load 
MIC23150-GYMT TR |576-3303-2-ND | 4MHz, 1.54 PWM Sync. Buck 8-MLF 6565.00/5,000 MIC33050-GYHL TR | 576-3040-2-ND | 4MHz, PWM Buck Regulator with 12-MLF 11125.00/5,000 
Regulator NEW! HyperLight Load ; 
MIC23150-SYMT TR |576-3314-1-ND | 4MHz, 1.5 PWM Buck Regulator with | 8-TMLF | 2.36 1.89 1.47] |MIC33050-SYHLTR /576-3353-1-ND | 4MHz, PWM Buck Regulator with 12-TMLF | 4.01 3.21 2.50 
HyperLight Load NEW! HyperLight Load NEW! 
MIC23150-SYMT TR |576-3314-2-ND | 4MHz, 1.5A PWM Buck Regulator with | 8-TMLF 6565.00/5,000 MIC33050-SYHL TR | 576-3353-2-ND | 4MHz, PWM Buck Regulator with 12-TMLF 11125.00/5,000 
HyperLight Load NEW! HyperLight Load MEW! 
MIC23250-3BYMT TR |576-3255-1-ND | 4MHz, 400mA Integrated Switch 10-TMLF | 2.72 248 1.70 
Synchronous Buck Regulator NEW! cr REGULATORS 
MIC23250-3BYMT TR |576-3255-2-ND |4MHz, 400mA Integrated Switch 10-TMLF 7565.00/5,000 en Tough Technology™ RoHS Compliant 
Synchronous Buck Regulator NEW! Micrel Digi-K Price Each 
MIC23250-AAYMT TR |576-3315-1-ND | 4MHz, Dual 400mA Sync. BuckReg., | 12-TMLF | 272 218 1.70) |p oe Panes Deron ai Fl 
HyperLight Load NEW! ‘art No. ‘art No. scription g. 25 100 
MIC23250-AAYMT TR |576-3315-2-ND | 4MHz, Dual 400mA Sync. Buck Reg., | 12-TMLF 7565.00/5,000 LP2951-02¥M 576-1051-ND —_] Adj., 100mA Low Dropout Volt. Reg. 8SOIC |] 1.26 1.05 84 
HyperLight Load NEW! LP2951-03YM 576-1052-ND | Adj., 100mA Low Dropout Volt. Reg. 8SOIG | 114 95 76 
MIC23250-C4YMT TR |576-8256-1-ND |4MHz, 400mA Integrated Switch TO-TMLF | 2.72 218 1.70] |MAQ5280YME 576-3274-5-ND | Adj., 25mA LDO Regulator NEW! 8-SOIG | 236 1.89 1.47 
Synchronous Buck Regulator NEW! MIC2211-AAYML TR | 576-2602-1-ND | Adj. Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 1.42 1.07 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC2211-AAYMLTR__|576-2602-2-ND | Adj. Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2214-JGYML TR = |576-2649-2-ND | 2.5V/1.8V Dual LDO Regulator with Open-| 10-MLF 5690.00/5,000 
MIC2211-DLYMLTR = |576-2603-1-ND | 1.85V Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 142 1.07 Drain and Power-On Reset 
MIC2211-DLYMLTR = |576-2603-2-ND | 1.85V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2214-KNYML TR | 576-2650-1-ND | 2.6V/2.85V Dual LDO Regulator with 10-MLF 2.28 1.82 1.37 
MIC2211-FMYML TR |576-2604-1-ND | 1.5V/2.8V Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 142 1.07 Open-Drain and Power-On Reset 
MIC2211-FMYML TR |576-2604-2-ND | 1.5V/2.8V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2214-KNYML TR > |576-2650-2-ND | 2.6V/2.85V Dual LDO Regulator with 10-MLF 5690.00/5,000 
MIC2211-GJYML TR |576-2605-1-ND | 1.8V/2.5V Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 142 1.07 Open-Drain and Power-On Reset 
MIC2211-GJYMLTR = |576-2605-2-ND | 1.8V/2.5V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2214-PSYML TR | 576-2651-1-ND | 3.0V/3.3V Dual LDO Regulator with Open-| _ 10-MLF 2.28 1.82 1.37 
MIC2211-GKYML TR = |576-2606-1-ND | 1.8V/2.6V Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 142 1.07 Drain and Power-On Reset 
MIC2211-GKYMLTR |576-2606-2-ND | 1.8V/2.6V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2214-PSYMLTR | 576-2651-2-ND 3.0V/3.3V Dual LDO Regulator with Open-) 10-MLF 5690.00/5,000 
MIC2211-GMYML TR |576-2607-1-ND | 1.8V/2.8V Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 1.42 1.07 Drain and Power-On Reset 
MIC2211-GMYML TR_|576-2607-2-ND | 1.8V/2.8V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2214-SGYML TR | 576-2652-1-ND 3.3V/1.8V Dual LDO Regulator with Open-) 10-MLF 2.28 1.82 1.37 
MIC2211-GOYML TR |576-2608-1-ND | 1.8V/2.9V Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 142 1.07 Drain and Power-On Reset ; 
MIC2211-GOYMLTR |576-2608-2-ND | 1.8V/2.9V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2214-SGYMLTR_ | 576-2652-2-ND 3.3V/1.8V Dual LDO Regulator with Open-| 10-MLF 5690.00/5,000 
MIC2211-GPYML TR |576-2609-1-ND | 1.8V/3.0V Dual LDO Regulator 10-MLF | 1.78 1.42 1.07 Drain and Power-On Reset___ 
MIC2211-GPYML TR |576-2609-2-ND | 1.8V/3.0V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2214-SWYML TR |5/6-2653-1-ND 3.3V/1.6V Dual LDO Regulator with Open-| 10-MLF 2.28 1.82 = 1.37 
MIC2211-GSYMLTR_ |576-2610-1-ND | 1.8V/3.3V Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 142 1.07 Drain and Power-On Reset : 
MIC2211-GSYML TR |576-2610-2-ND | 1.8V/3.3V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2214-SWYML TR | 576-2653-2-ND | 3.3V/1.6V Dual LDO Regulator with Open-) | 10-MLF 5690.00/5,000 
MIC2211-JGYML TR |576-2611-1-ND | 2.5V/1.8V Dual LDO Regulator 10-MLF | 1.78 1.42 1.07 Drain and Power-On Reset 
MIC2211-JGYMLTR |576-2611-2-ND | 2.5V/1.8V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2215-AAAYML TR | 576-2654-1-ND | Adj. Triple High PSRR, LN LDO Regulator | 16-MLF | 2.90 233 1.81 
MIC2211-JPYMLTR |576-2612-1-ND | 2.5V/3.0V Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 142 1.07 MIC2215-AAAYML TR | 576-2654-2-ND Adj. Triple High PSRR, LN LDO Regulator | 16-MLF 8065.00/5,000 
MIC2211-JPYML TR |576-2612-2-ND |2.5V/3.0V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2215-PPMYML TR | 576-1073-1-ND | Triple High PSRR, LN LDO Regulator 16-MLF | 2.90 233 1.81 
MIC2211-JYYMLTR  |576-2613-1-ND |2.5V/1.9V Dual LDO Regulator 1O-MLF | 1.78 1.42 1.07] | MIC2215-PPMYML TR) 576-1073-2-ND | Triple High PSRR, LN LDO Regulator 16-MLF 8062.50/5,000 
MIC2211-JYYMLTR |576-2613-2-ND | 2.5V/1.9V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2215-PPPYML TR | 576-1074-1-ND | Triple High PSRR, LN LDO Regulator 16-MLF | 290 233 1.81 
MIC2211-KNYML TR |576-2614-1-ND |2.6V/1.85V Dual LDO Regulator J0-MLF | 1.78 1.42 1.07] |MIC2215-PPPYML TR |576-1074-2-ND | Triple High PSRR, LN LDO Regulator =| 16-MLF 8062.50/5,000 
MIC2211-KNYML TR = |576-2614-2-ND | 2.6V/1.85V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2225-4MYMT TR |576-3024-1-ND | 2MHz 600mA Sync. Buck Regulator with | 10-MLF 2.35 1.88 1.41 
MIC2211-LGYMLTR_|576-2615-1-ND |2.7V/1.8V Dual LDO Regulator 10-MLF_| 14.78 1.42 1.07 300mA LDO ; 
MIC2211-LGYMLTR = |576-2615-2-ND | 2.7V/1.8V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2225-4MYMT TR |576-3024-2-ND | 2MHz 600mA Sync. Buck Regulator with 10-MLF 5875.00/5,000 
MIC2211-MFYML TR |576-2616-1-ND | 2.8V/1.5V Dual LDO Regulator 10-MLF | 4.78 142 1.07 300mA LDO : 
MIC2211-MFYML TR |576-2616-2-ND | 2.8V/1.5V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2225-4SYMT TR = |576-3021-1-ND | 2MHz 600mA Sync. Buck Regulator with | 10-MLF 2.35 1.88 1.41 
MIC2211-MGYMLTR |576-2617-1-ND | 2.8V/1.8V Dual LDO Regulator 10-MLF | 178 1.42 1.07 300mA LDO ; 
MIC2211-MGYMLTR_|576-2617-2-ND |2.8V/1.8V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2225-4SYMT TR = | 576-3021-2-ND | 2MHz 600mA Sync. Buck Regulator with | 10-MLF 5875.00/5,000 
MIC2211-MMYML TR |576-2618-1-ND |2.8V/2.8V Dual LDO Regulator 10-MLF | 1.78 142 1.07 300mA LDO 
MIC2211-MMYML TR |576-2618-2-ND | 2.8V/2.8V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2238-GFHYML TR | 576-2972-1-ND | 2.5MHz Dual Phase PWM Buck Reg. 12-MLF 4.01 321 2.50 
MIC2211-MSYMLTR_ |576-2619-1-ND | 2.8V/3.3V Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 142 1.07 MIC2238-GFHYML TR | 576-2972-2-ND | 2.5MHz Dual Phase PWM Buck Reg. 12-MLF 11125.00/5,000 
MIC2211-MSYML TR |576-2619-2-ND | 2.8V/3.3V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2920A-3.3WS TR |576-1116-1-ND | 3.3V, 400mA LDO Voltage Regulator SOT-223 2.72 218 1.70 
MIC2211-NNYML TR_|576-2620-1-ND | 2.85V/2.85V Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 1.42 1.07| |MIC2920A-3.3WS TR |576-1116-2-ND | 3.3V, 400mA LDO Voltage Regulator SOT-223 3812.50/2,500 
MIC2211-NNYML TR |576-2620-2-ND |2.85V/2.85V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2920A-3.3WT — ‘| 576-2219-ND _/3.3V, 400mA LDO Volt. Regulator T0-220-3 | 4.05 3.24 2.52 
MIC2211-NSYML TR |576-2621-1-ND | 2.85V/3.3V Dual LDO Regulator 10-MLF | 1.78 1.42 1.07] |MIC2920A-4.8WT — | 576-2220-ND_| 4.85V, 400mA LDO Volt. Regulator T0-220-3 | 4.05 3.24 2.52 
MIC2211-NSYMLTR |576-2621-2-ND | 2.85V/3.3V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2920A-5.0WS | 576-3368-5-ND | 5V, 400mA LDO Voltage Reg. NEW! SOT-223 | 272 248 1.70 
MIC2211-OFYMLTR = |576-2622-1-ND | 2.9V/1.5V Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 1.42 1.07} |MIC2920A-5.0WS TR |576-1117-1-ND |5V, 400mA LDO Voltage Regulator SOT-223 2.72 218 1.70 
MIC2211-OFYMLTR__|576-2622-2-ND | 2.9V/1.5V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2920A-5.0WS TR |576-1117-2-ND | 5V, 400mA LDO Voltage Regulator SOT-223 3812.50/2,500 
MIC2211-OOYML TR |576-2623-1-ND |2.9V/2.9V Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 142 1.07) | MIC2920A-5.0WT 576-2221-ND | 5V, 400mA LDO Volt. Regulator TO-220-3 | 4.05 3.24 2.52 
MIC2211-OOYMLTR = |576-2623-2-ND | 2.9V/2.9V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2920A-12WS 576-1750-5-ND | 12V, 400mA LDO Volt. Regulator SOT-223 2.72 218 1.70 
MIC2211-PMYML TR |576-2624-1-ND |3.0V/2.8V Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 142 1.07) |MIC2920A-12WT 576-2218-ND | 12V, 400mA LDO Volt. Regulator TO-220-3 | 4.05 3.24 2.52 
MIC2211-PMYML TR |576-2624-2-ND |3.0V/2.8V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2937A-3.3WT 576-2235-ND | 3.3V, 750mA LDO Volt. Regulator TO-220-3 | 2.45 1.97 1.53 
MIC2211-PPYMLTR_ |576-2625-1-ND |3.0V/3.0V Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 1.42 1.07] +|MIC2937A-3.3WU 576-1131-ND | 3.3V, 750mA LDO Voltage Regulator TO-263-3 | 2.45 1.97 1.53 
MIC2211-PPYMLTR |576-2625-2-ND |3.0V/3.0V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2937A-5.0WT 576-1132-ND | 5V, 750mA LDO Voltage Regulator TO-220-3 | 2.45 1.97 1.53 
MIC2211-PSYMLTR |576-2626-1-ND |3.0V/3.3V Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 1.42 1.07} |MIC2937A-5.0WU 576-1133-ND | 5V, 750mA LDO Voltage Regulator TO-263 245 1.97 1.53 
MIC2211-PSYMLTR |576-2626-2-ND |3.0V/3.3V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2937A-12WT §76-2233-ND | 12V, 750mA LDO Volt. Regulator TO-220-3 | 245 1.97 1.53 
MIC2211-SGYMLTR = |576-2627-1-ND |3.3V/1.8V Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 142 1.07} |MIC2937A-12WU 576-2234-ND | 12V, 750mA LDO Volt. Regulator TO-263-3 | 245 1.97 1.53 
MIC2211-SGYML TR_|576-2627-2-ND |3.3V/1.8V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2940A-3.3WT 576-1134-ND | 3.3V, 1.25A LDO Voltage Regulator TO-220-3 | 2.23 1.78 1.34 
MIC2211-SMYMLTR = |576-2628-1-ND |3.3V/2.8V Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 1.42 1.07) | MIC2940A-3.3WU 576-1135-ND | 3.3V, 1.25A LDO Voltage Regulator TO-263 223 1.78 1.34 
MIC2211-SMYML TR |576-2628-2-ND |3.3V/2.8V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2940A-5.0WT 576-1136-ND | 5V, 1.25A LDO Voltage Regulator T0-220-3 | 2.23 1.78 1.34 
MIC2211-SSYMLTR = |576-2629-1-ND |3.3V/3.3V Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 1.42 1.07) |MIC2940A-5.0WU 576-1137-ND | 5V, 1.25A LDO Voltage Regulator T0-263 2.23 1.78 1.34 
MIC2211-SSYMLTR = |576-2629-2-ND |3.3V/3.3V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2940A-12WT 576-2236-ND | 12V, 1.25A LDO Volt. Regulator TO-220-3 | 2.23 1.78 1.34 
MIC2211-WSYML TR_|576-2630-1-ND | 1.6V/3.3V Dual LDO Regulator 10-MLF 1.78 1.42 1.07| +|MIC2940A-12WU 576-2237-ND | 12V, 1.25A LDO Volt. Regulator TO-263-3 | 2.23 1.78 1.34 
MIC2211-WSYMLTR |576-2630-2-ND | 1.6V/3.3V Dual LDO Regulator 10-MLF 4440.00/5,000 MIC2944AWT 576-1138-ND | Adj., 1.25A LDO Voltage Regulator TO-220-5 | 239 1.91 1.49 
MIC2212-DNYML TR |576-2631-1-ND | 1.85V/2.85V Dual LDO Regulator with 10-MLF 218 1.74 1.31 MIC2941 AWU 576-3370-5-ND | Adj., 1.25A LDO Voltage Reg. NEW! TO-263-5 | 2.39 1.91 1.49 
Power-On Reset : MIC2941AWU TR 576-1139-1-ND | Adj., 1.25A LDO Voltage Regulator TO-263-5 | 239 1.91 1.49 
MIC2212-DNYML TR |576-2631-2-ND | 1.85V/2.85V Dual LDO Regulator with 10-MLF 5440.00/5,000 MIC2941 AWU TR 576-1139-2-ND | Adj., 1.254 LDO Voltage Regulator TO-263-5 4033.50/750 
Power-On Reset MIC2951-02YM 576-3371-5-ND | 5V, 150mA LDO Volt. Regulator NEW! 8-SOIC 1.17 98 18 
MIC2212-DOYMLTR |576-2632-1-ND | 1.85V/2.9V Dual LDO Reg., Pwr-On Reset | 10-MLF 218 1.74 1.31 MIC2951-02YM TR 576-1148-1-ND | 5V, 150mA LDO Voltage Regulator 8-SOIC 117 98 78 
MIC2212-DOYMLTR_|576-2632-2-ND | 1.85V/2.9V Dual LDO Reg., Pwr-On Reset |_10-MLF 5440.00/5,000 MIC2951-02YM TR 576-1148-2-ND 5V. 150mA LDO Voltage Regulator 8-SOIC 1267.50/2,500 
MESA Te [eanstD LAvoey bea tbeaey erate | eae | aaa] Mesa, [seameae [ol tcomtpnvenenoaae | S06 | Pea 
x g age : i: pale . MESS MIC2951-03YMM 576-2245-ND _|5V, 150mA LDO Voltage Regulat 8-MSOP 1.26 1.05 84 
MIC2212-GMYML TR |576-2634-1-ND |1.8V/2.8V Dual LDO Reg. Pwr-On Reset | 10-MLF | 218 1.74 1.31 : eee a eer - 
MIC2951-03YM TR 576-1149-1-ND | 5V, 150mA LDO Voltage Regulator 8-SOIC 1.11 93 714 
MIC2212-GMYML TR |576-2634-2-ND | 1.8V/2.8V Dual LDO Reg., Pwr-On Reset 10-MLF 5440.00/5,000 i is 9. i 
MIC2951-03YM TR 576-1149-2-ND | 5V, 150mA LDO Voltage Regulator 8-SOIC 1202.50/2,500 
MIC2212-GPYML TR_ |576-2635-1-ND |3.0V Dual )Cap LDO Regulator 10-MLF 2.18 1.74 1.31 MIC2951-03YN 576-1150-ND | 5V. 150mA LDO Voltage Regulator 8-Dip 132 140 38 
MIC2212-GPYML TR |576-2635-2-ND |3.0V Dual yCap LDO Regulator 10-MLF 5440.00/5,000 Mic2951-3.3YM 576-1151-ND | 3.3V. 150mA LDO Voltage Regulator 8-SOIC 141 "93 "714 
MIC2212-JSYMLTR |576-2636-1-ND | 2.5V/3.3V Dual LDO Reg., Pwr-On Reset 10-MLF 218 1.74 1.31 Mic2951-3.3YMM 576-2247-ND |3 3V 150mA LDO Volt. Regulator 8-MSOP 129 1.08 36 
MIC2212-JSYMLTR |576-2636-2-ND | 2.5V/3.3V Dual LDO Reg., Pwr-On Reset 10-MLF 5440.00/5,000 MIC2954-02WS 576-1152-ND 5V. 250mA Low Dropout Regulator SOT-223 2.05 1.64 1.23 
MIC2212-KMYML TR |576-2637-1-ND | 2.6V/2.8V Dual LDO Reg., Pwr-On Reset | 10-MLF 218 1.74 1.31 MIC2954-02WT 576-2248-ND SV. 250mA LDO Regulator T0-220-3 270 216 168 
MIC2212-KMYML TR_|576-2637-2-ND |2.6V/2.8V Dual LDO Reg., Pwr-On Reset 10-MLF 5440.00/5,000 MIC2954-03WS 576-2249-ND 5V. 250mA LDO Balai SOT-223 138 150 113 
MIC2212-MKYML TR = |576-2638-1-ND | 2.8V/2.6V Dual LDO Reg., Pwr-On Reset 10-MLF 2.18 1.74 1.31 MIC2954-03WS TR 576-1154-1-ND | 5V. 250mA Low Dropout Regulator SOT-223 188 150 113 
MIC2212-MKYML TR |576-2638-2-ND | 2.8V/2.6V Dual LDO Reg., Pwr-On Reset 10-MLF 5440.00/5,000 MIC2954-03WS TR 576-1154-2-ND 5V. 250mA Low Dro} z ‘i ; . 
fi pout Regulator SOT-223 2400.00/2,500 
MIC2212-MMYML TR |576-2639-1-ND | 2.8V/2.8V Dual LDO Reg., Pwr-On Reset 10-MLF 218 1.74 1.31 
MIC2954-07YM 576-1155-ND | 5V, 250mA Low Dropout Regulator 8-SOIC 2.10 1.68 1.26 
MIC2212-MMYML TR |576-2639-2-ND | 2.8V/2.8V Dual LDO Reg., Pwr-On Reset 10-MLF 5440.00/5,000 MIC2954-08YM 576-2250-ND | 5V. 250mA Low D t Regulat 8-SOIC 175 140 1.05 
MIC2212-MPYML TR_|576-2640-1-ND |2.8V/3.0V Dual LDO Reg., Pwr-On Reset | 10-MLF | 218 1.74 1.31 f Hea 1 COUME OW Dropout Heguiator i . : : 
MIC2954-08YM TR 576-1156-1-ND | 5V, 250mA Low Dropout Regulator 8-SOIC 1.75 140 1.05 
MIC2212-MPYML TR |576-2640-2-ND | 2.8V/3.0V Dual LDO Reg., Pwr-On Reset 10-MLF 5440.00/5,000 Mlc2954-08YM TR y 
MIC2212-PMYMLTR |576-2641-1-ND |3.0V/2.8V Dual LDO Reg., Pwr-On Reset | 10-MLF | 218 174 1.31 54 576-1156-2-ND | SV, 250mA Low Dropout Regulator 8-SOIC 2240.00/2,500 
4 MIC3385YHL TR 576-2714-1-ND | 8MHz Inductorless LDO Buck Reg. 14-MLF 4.03 3.23 2.51 
MIC2212-PMYML TR |576-2641-2-ND | 3.0V/2.8V Dual LDO Reg., Pwr-On Reset 10-MLF 5440.00/5,000 
MIC2212-SMYML TR |576-2642-1-ND |3.3V/2.8V Dual LDO Reg., Pwr- 5 MIC3385YHL TR 576-2714-2-ND | 8MHz Inductorless LDO Buck Reg. 14-MLF 11190.00/5,000 
if K g., Pwr-On Reset 10-MLF 2.18 1.74 1.31 
yi ! 9. ® i MIC3775-1.5YMM 576-1767-5-ND | 1.5V, 750mA Low Voltage LDO Reg. 8-MSOP 1.98 158 1.19 
MIC2212-SMYML TR_|576-2642-2-ND |3.3V/2.8V Dual LDO Reg., Pwr-On Reset 10-MLF 5440.00/5,000 
MIC2214-AAYML TR |576-2643-1-ND |Adj. Dual LDO Reg..OD, Power-On Reset | 16-MLF | 228 1.82 1.7) |MIC3775-18YMM = /576-2278-ND | 1.8V, 750mA Low Voltage LDO Reg. 8-MSOP | 1.98 1.58 1.19 
MIC2214-AAYML TR |576-2643-2-ND | Adj. Dual LDO Reg.,0D, Power-On Reset | 16-MLF 5690.00/5,000 MIC3775-2.5YMM — | bio;2272: NDE) 2.5V, 750mA Low Voltage LOO Reg. B-MSOP | 1.98 1.58 1.19 
MIC2214-DKYML TR |576-2644-1-ND | 1.85V/2.6V Dual LDO Regulator with 10-MLF | 2.28 1.82 1.37; |MIC3775-3.3VMM___|576-2280-ND_|3.3V, 750mA Low Voltage LDO Reg. 8-MSOP | 1.98 1.58 1.19 
Open-Drain and Power-On Reset MIC3775YMM 576-1768-5-ND | Adj., 750mA Low Voltage LDO Reg. 8-MSOP 1.98 1.58 1.19 
MIC2214-DKYML TR |576-2644-2-ND | 1.85V/2.6V Dual LDO Regulator with 10-MLF 5690.00/5,000 MIC3975-1.8YMM —_| 576-1784-5-ND | 1.8V, 750mA Low Voltage LDO Reg. 8-MSOP | 2.20 1.76 1.32 
Open-Drain and Power-On Reset MIC3975-2.5YMM 576-1785-5-ND | 2.5V, 750mA Low Voltage LDO Reg. 8-MSOP 2.20 1.76 1.32 
MIC2214-FMYML TR |576-2645-1-ND | 1.5V/2.8V Dual LDO Regulator with Open-) 10-MLF | 2.28 1.82 1.37| |MIC3975-3.3YMM — |576-1786-5-ND | 3.3V, 750mA Low Voltage LDO Reg. 8-MSOP | 220 176 1.32 
Drain and Power-On Reset MIC3975YMM 576-1787-5-ND | Adj., 750mA Low Voltage LDO Reg. 8-MSOP 2.20 1.76 1.32 
MIC2214-FMYML TR |576-2645-2-ND | 1.5V/2.8V Dual LDO Regulator with Open-| 10-MLF 5690.00/5,000 MIC3975-5.0YMM | 576-2313-ND /5.0V, 750mA Low Voltage LDO Reg. 8-MSOP | 2.20 176 1.32 
Drain and Power-On Reset MIC5156-3.3YM 576-2355-ND | 3.3V, Super LDO™ Regulator 8-SOIC 2.97 238 1.85 
MIC2214-GKYML TR = |576-2646-1-ND | 1.8V/2.6V Dual LDO Regulator with Open-| 10-MLF 2.28 1.82 1.37} |MICS1S6YN 576-2356-ND _ | Adj., Super LDO™ Regulator 8-Dip 3.56 285 2.22 
Drain and Power-On Reset MIC5156YM 576-1819-5-ND | Adj., Super LDO™ Regulator 8-SOIC 2.97 2.38 1.85 
MIC2214-GKYML TR = |576-2646-2-ND | 1.8V/2.6V Dual LDO Regulator with Open-| 10-MLF 5690.00/5,000 MIC5157YM 576-2357-ND _| Selectable, Super LDO™ Regulator 14-SOIC 4.21 3.37 2.62 
Drain and Power-On Reset MIC5158YM 576-1243-ND | 5V/Adj., Super LDO™ Regulator 14-SOIC 446 3.57 2.78 
MIC2214-GMYML TR |576-2647-1-ND | 1.8V/2.8V Dual LDO Regulator with Open-| 10-MLF 2.28 1.82 1.37) |MIC5159YM6 TR 576-2721-1-ND | Adj., Programmable Current Limit Cap | SOT-23-6 | 1.75 140 1.05 
Drain and Power-On Reset LDO Regulator Controller 
MIC2214-GMYML TR |576-2647-2-ND | 1.8V/2.8V Dual LDO Regulator with Open-| 10-MLF 5690.00/5,000 MIC5159YM6 TR 576-2721-2-ND | Adj., Programmable Current Limit uCap | SOT-23-6 2688.00/3,000 
Drain and Power-On Reset LDO Regulator Controller 
MIC2214-GPYML TR |576-2648-1-ND | 1.8V/3.0V Dual LDO Regulator with Open-| 10-MLF 2.28 1.82 1.37] |MIC5159-1.8YM6 TR | 576-3029-1-ND | 1.8V, Programmable Current Limit wCap | SOT-23-6 | 1.75 1.40 1.05 
Drain and Power-On Reset LDO Regulator Controller 
MIC2214-GPYML TR |576-2648-2-ND | 1.8V/3.0V Dual LDO Regulator with Open-| 10-MLF 5690.00/5,000 MIC5159-1.8YM6 TR |576-3029-2-ND | 1.8V, Programmable Current Limit wap | SOT-23-6 2688.00/3,000 
Drain and Power-On Reset LDO Regulator Controller 
MIC2214-JGYML TR = |576-2649-1-ND | 2.5V/1.8V Dual LDO Regulator with Open-| 10-MLF 2.28 1.82 1.37] |MIC5190YMM 576-1244-ND | Adj., Ultra High-Speed High Current 10-MSOP | 5.06 4.05 3.42 
Drain and Power-On Reset Active Filter/LDO Controller 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC5T9TYML TR 576-2/22-1-ND |Adj., Ultra High-Speed High Current TO-MLF | 5.28 423 3.57| /MIC5207-3.3YM5TR |576-1267-1-ND |3.3V, 180mA Low Noise LDO Reg. S0T-235 | 1.02 85 68 
Active Filter/LDO Controller MIC5207-3.3YM5 TR |576-1267-2-ND | 3.3V, 180mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 1326.00/3,000 
MIC5191YML TR 576-2722-2-ND |Adj., Ultra High-Speed High Current 10-MLF 16105.00/5,000 MIC5207-5.0YM5 TR | 576-1268-1-ND | 5V, 180mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 | 1.02 85 68 
Active Filter/LDO Controller MIC5207-5.0YM5 TR |576-1268-2-ND | 5V, 180mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 1326.00/3,000 
MIcs191YMM 576-1245-ND | Adj., Ultra High-Speed High Current 10-MSOP | 5.28 4.23 3.57) |MIC5207YM5 TR 576-1269-1-ND | Adj., 180mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 | 1.02 85 _—.68 
Active Filter/LDO Controller MIC5207YM5 TR 576-1269-2-ND | Adj., 180mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 1326.00/3,000 
MIC5200-3.0YM 576-2358-ND__|3V, 100mA Low Dropout Regulator 8-SOIC | 210 1.68 1.26] | mic5209-1.8YM 576-1270-ND | 1.8V, 500mA Low Noise LDO Reg. 8-SOIC | 2.03 1.62 1.22 
MIC5200-3.0YS 576-2359-ND —/3V, 100mA Low Dropout Regulator S0T-223 | 2.35 1.88 1.41) | MIC5209-1.8YU 576-2366-ND | 1.8V, 500mA Low Noise LDO Reg. T0-263-5 | 232 1.86 1.45 
MIC5200-3.3YM 576-1246-ND |3.3V, 100mA Low Dropout Regulator 8-SOIC | 2.10 1.68 1.26] |MIC5209-2.5YMTR | 576-1271-1-ND | 2.5V, 500mA Low Noise LDO Reg. 8-SOIC | 2.03 1.62 1.22 
MIC5200-3.3YS 576-1247-ND | 3.3V, 100mA Low Dropout Regulator SOT-223 | 2.35 1.88 1.41] |MIC5209-2.5YMTR__ |576-1271-2-ND | 2.5V, 500mA Low Noise LDO Reg. 8-SOIC 2592.50/2,500 
MIC5200-4.8YS 576-2360-ND | 4.8V, 100mA LDO Regulator SOT-223 | 2.35 1.88 1.41) |MIC5209-25YSTR  |576-1272-1-ND |2.5V, 500mA Low Noise LDO Reg. $01-223 | 2.03 1.62 1.22 
MIC5200-5.0YM 576-1248-ND__|5V, 100mA Low Dropout Regulator 8-SOIC 2.10 1.68 1.26) | MIC5209-2.5YSTR | 576-1272-2-ND | 2.5V, 500mA Low Noise LDO Reg. SOT-223 2592.50/2,500 
MIC5200-5.0YMM —-|576-2361-ND | 5V, 100mA LDO Regulator 8-MSOP | 2.35 1.88 1.41] | MIC5209-2.5YU 576-2367-ND | 2.5V, 500mA Low Noise LDO Reg. T0-263-5 | 2.32 1.86 1.45 
MIC5200-5.0YS 576-3380-5-ND |5V, 100mA LDO Regulator NEW! SOT-223 2.35 188 1.41 MIC5209-3.0’M 576-2368-ND | 3V, 500mA Low Noise LDO Reg. 8-SOIC 203 1.62 1.22 
MIC5200-5.0YS TR 576-1249-1-ND |5V, 100mA Low Dropout Regulator SOT-223 2.35 188 1.41 MIC5209-3.0YS 576-1825-5-ND | 3.0V, 500mA Low Noise LDO Reg. SOT-223 203 1.62 1.22 
MIC5200-5.0YS TR 576-1249-2-ND |5V, 100mA Low Dropout Regulator SOT-223 3007.50/2,500 MIC5209-3.3YM 576-1273-ND _ |3.3V, 500mA Low Noise LDO Reg. 8-SOIC 2.03. 1.62 1.22 
MIC5201-3.0YM 576-1821-5-ND |3V, 200mA LDO Regulator 8-SOIC_| 248 1.98 1.49} | MIC5209-3.3YSTR | 576-1274-1-ND | 3.3V, 500mA Low Noise LDO Reg. SOT-223 | 2.03 1.62 1.22 
MIC5201-3.0YS 576-2362-ND | 3V, 200mA LDO Regulator SOT-223 | 248 1.98 1.54) |Mic5209-3.3YSTR | 576-1274-2-ND | 3.3V, 500mA Low Noise LDO Reg. SOT-223 2592.50/2,500 
MIC5201-3.3YMTR  |576-1250-1-ND | 3.3V, 200mA Low Dropout Regulator 8-SOIC 2.48 1.98 1.49] |\iCc5209-3.3YU 576-2369-ND | 3.3V, 500mA Low Noise LDO Reg. TO-263-5 | 2.32 1.86 1.45 
MIC5201-3.3YMTR |576-1250-2-ND |3.3V, 200mA Low Dropout Regulator 8-SOIC 3167.50/2,500 MIC5209-3.6YM 576-2370-ND _|3.6V, 500mA Low Noise LDO Reg. 8-SOIC 203 1.62 1.22 
MIC5201-3.3YSTR =| 576-1251-1-ND |3.3V, 200mA Low Dropout Regulator SOT-223 | 2.48 1.98 1.54) [qqIC5209-3.6YS 576-2371-ND | 3.6V, 500mA Low Noise LDO Reg. SOT-223 | 2.03. 1.62. 1.22 
MIC5201-3.3YSTR__|576-1251-2-ND |3.3V, 200mA Low Dropout Regulator SOT-223 3465.00/2,500 MIC5209-4.2YS 576-2372-ND | 4.2V, 500mA Low Noise LDO Reg. SOT-223 | 2.03 1.62 1.22 
MIC5201-4.8YS 576-1252-ND /4.8V, 200mA Low Dropout Regulator S01-223 | 248 1.98 1.54) | ic5209-5.0YMTR | 576-1275-1-ND | 5.0V, 500mA Low Noise LDO Reg. 8-SOIC | 203 1.62 1.22 
MIC5201-5.0YM 576-1253-ND | 5V, 200mA Low Dropout Regulator 8SOIC | 248 1.98 1.49) |\Ic5209-5.0YMTR | 576-1275-2-ND | 5.0V, 500mA Low Noise LDO Reg. 8-SOIC 2592.50/2,500 
miceror 6 O18 ore ae ND a goatee Sar 2 aH ve ie MIC5209-5.0YS 576-1276-ND _|5.0V, 500mA Low Noise LDO Reg. SOT-223 | 2.03 162 1.22 
1822-5. D 5 5 : : MIC5209-5.0YU 576-1277-ND _|5.0V, 500mA Low Noise LDO Reg. T0-263-5 | 2.32 1.86 1.45 
Mics202-6 OYM——|876-1803-5-ND |3V; TOOmA Dual LDO Regulator ESOC] 27d S77 aaa] |MICS2OEMM etm 500A Low Noe LOO Rog. Sue |ll-oa5 a8 Val 
MIC5203-2.6YMS TR |576-2723-1-ND | 2.6V, Cap 80mA LDO Regulator soT-23-5 | 75 6350) |micsooavMLTR | 576-3026-2-ND | Adj. S00mA Low Noise LDO Reg, MLE |. 5878.00/5,000 . 
MIC5203-2.6YM5 TR |576-2723-2-ND | 2.6V, Cap 80mA LDO Regulator SOT-23-5 975.00/3,000 MIcs209YU 576-1279-ND _| Adj. 500mA Low Noise LDO Reg 70-263-5 | 232 186 145 
MIC5203-2.8YM4 TR |576-2724-1-ND |2.8V, Cap 80mA LDO Regulator SOT-143 | 1.29 1.08  .86 B 9973, y ql ; ; ; 
MIC5210-3.3YMM _|576-2373-ND [3.3V, 150mA Dual LDO Reg. 8-MSOP | 2.28 182 1.37 
MIC5203-2.8YM4 TR_|576-2724-2-ND |2.8V, uCap 80mA LDO Regulator SOT-143 1677.00/3,000 MIC5210-50YMM  |576-2374-ND |5.0V' 150mA Dual LDO Reg B-MSOP | 228 182 137 
MIC5203-2.8YM5 TR |576-2725-1-ND |2.8V, Cap 80mA LDO Regulator $0T-23-5| 75 63 50 3. 9749-1 - BV ( 03. : ‘ ‘ 
MIC5211-3.3YM6 TR |576-2748-1-ND | 3.3V, 80mA Cap Dual VLDO Reg. SOT-23-6 | 1.40 112 84 
MIC5203-2.8YM5 TR |576-2725-2-ND |2.8V, wCap 80mA LDO Regulator SOT-23-5 975.00/3,000 MIC5211-3.3YM6 TR | 576-2748-2-ND | 3.3V, 80mA Cap Dual VLDO Reg. SOT-23-6 | 2151.00/3,000 
MIC5203-3.0YM4 TR |576-2726-1-ND |3.0V, Cap 80mA LDO Regulator SOT-143 | 1.29 1.08  .86 4 9749-4 - y 93, ; 
MIC5211-LXYM6 TR _|576-2749-1-ND | 3.3V/5.0V 80mA Cap Dual VLDO Reg. | SOT-23-6 | 1.40 142 84 
MIC5203-3.0YM4 TR |576-2726-2-ND |3.0V, Cap 80mA LDO Regulator SOT-143 1677.00/3,000 7 =D 7A0=01 “95 
MIC5211-LXYM6 TR |576-2749-2-ND [3.3V/5.0V 80mA Cap Dual VLDO Reg. | SOT-23-6 2151.00/3,000 
MIC5203-3.0YM5 TR_|576-2727-1-ND |3.0V, wCap 80mA LDO Regulator S0T-23-5 | .75 6350 i 1898-5: i 
MIC5212-SUYM 576-1826-5-ND | 3.3V/2.5V, 500mA Dual LDO Reg. 8-SOIC | 266 213 1.66 
MIC5203-3.0YM5 TR |576-2727-2-ND |3.0V, Cap 80mA LDO Regulator SOT-23-5 975.00/3,000 i ene a 
MIC5213-2.5YC5 TR | 576-2750-1-ND | 2.5V, Teeny™ 80mA Cap LDO Reg. $C70-5 99 83 66 
MIC5203-3.3YM4 TR |576-1255-1-ND |3.3V, wCap 80mA LDO Regulator SOT-143 | 1.29 1.08  .86 ‘ -9750-2- 1™ 4 
MIC5213-2.5YC5 TR | 576-2750-2-ND | 2.5V, Teeny™ 80mA \sCap LDO Reg. $C70-5 1287.00/3,000 
MIC5203-3.3YM4 TR |576-1255-2-ND |3.3V, Cap 80mA LDO Regulator SOT-143 1677.00/3,000 ¢ ORAL a ‘ 
MIC5213-2.8YC5 TR _[576-2751-1-ND | 2.8V, Teeny™ 80mA Cap LDO Reg. $C70-5 99 83 66 
MIC5203-3.3YM5 TR |576-2728-1-ND |3.3V, wCap 80mA LDO Regulator SOT-23-5| .75 63 50 7 eae 7 7 
MIC5213-2.8YC5 TR | 576-2751-2-ND |2.8V, Teeny™ 80mA y1Cap LDO Reg. $C70-5 1287.00/3,000 
MIC5203-3.3YM5 TR_|576-2728-2-ND |3.3V, uCap 80mA LDO Regulator SOT-23-5 975.00/3,000 les213-3.0¥C8 TR |576-2752-1-ND | 3.0V’ Teeny™ 8OmA Cap LDO Reg 8070-5 99. 8366 
MIC5203-3.6YM4 TR |576-2729-1-ND |3.6V, Cap 80mA LDO Regulator SOT-143 | 129 1.08 86 a) oakpantn eee a ° ‘ ; ; : 
Mic MIC5213-3.0YC5 TR | 576-2752-2-ND | 3.0V, Teeny™ 80mA \sCap LDO Reg. $C70-5 1287.00/3,000 
5203-3.6YM4 TR |576-2729-2-ND |3.6V, uCap 80mA LDO Regulator SOT-143 1677.00/3,000 é Reoeatatl i 
Mic MIC5213-3.3YC5 TR | 576-2753-1-ND | 3.3V, Teeny™ 80mA usCap LDO Reg. $C70-5 99 83 66 
5203-3.6YM5 TR |576-2730-1-ND |3.6V, uCap 80mA LDO Regulator S0T-23-5| .75 63 50 7 Geos ay i 
MiCs203-3.6YMa TR |576-2730-2.ND |3.6V MIC5213-3.3YC5 TR | 576-2753-2-ND | 3.3V, Teeny™ 80mA Cap LDO Reg. $C70-5 1287.00/3,000 
3. 7 -2- .6V, uCap 80mA LDO Regulator SOT-23-5 975.00/3,000 a 
MIC5213-3.6YC5 TR_|576-2754-1-ND |3.6V, Teeny™ 80mA uiCap LDO Reg. $C70-5 99 ~«83SCt«i 
MIC5203-3.8YM4 TR_|576-2731-1-ND |3.8V, wCap 80mA LDO Regulator SOT-143 | 1.29 1.08 86] | iic5013-3.6y¢5 TR |576-2754-2-ND |3.6V. Teeny™ BOmA Cap LDO Reg 8C70.5 1287.00/3,000 
MIC5203-3.8YM4 TR |576-2731-2-ND |3.8V, Cap 80mA LDO Regulator SOT-143 1677.00/3,000 . ave ih : ae 
MIC5213-5.0YC5 TR | 576-2755-1-ND | 5.0V, Teeny™ 80mA ysCap LDO Reg. $C70-5 99 83 66 
MIC5203-3.8YM5 TR |576-2732-1-ND |3.8V, Cap 80mA LDO Regulator S0T-23-5| .75 63 50 i | a i 
MIC5213-5.0YC5 TR | 576-2755-2-ND | 5.0V, Teeny™ 80mA \1Cap LDO Reg. $C70-5 1287.00/3,000 
MIC5203-3.8YM5 TR |576-2732-2-ND |3.8V, Cap 80mA LDO Regulator SOT-23-5 975.00/3,000 Mlcs016-3.3¥M5 TR |576-2756-1-ND |3.3V. 500mA-Peak Outout LDO Re soT-23:5 | 233 486 140 
MIGE209-4.0YM4 TR [BRe ei gi ey| OV. uGap 80mA LDO Regulator SOT-143 | 75.63 -50|taicszie-3 3¥MS TR [576-2756-2-ND 13.3V, S0OmA-Peak Output LDO Reg. | SOT-23:5 | ~3570100V3,000 
MIC5203-4.0YM4 TR_|576-2733-2-ND | 4.0V, uCap 80mA LDO Regulator SOT-143 975.00/3,000 MICSO16-3.3VMM  |S76-2375-ND  |3.3V' S00mA-Peak ied [D0 Ree BMSOP | 288 299 178 
MIC5203-5.0YM4 TR |576-1256-1-ND |5V, uCap 80mA LDO Regulator SOI-143 | 7.29 1.08 86) |auceoiesoyMs TR |E7ROTSTHERDH SOV. S00mA-Peak 0 Hs + CHOIR 9. soraag | 233 1868 140 
MIC5203-5.0YM4 TR |576-1256-2-ND |5V, uCap 80mA LDO Regulator SOT-143 1677.00/3,000 : ya) Mere eek QUID eg. : : : 
MIC5203-5 0YMS TR. |576-2734-1-ND |5.0V MIC5216-5.0YM5 TR |576-2757-2-ND | 5.0V, 500mA-Peak Output LDO Reg. SOT-23-5 3570.00/3,000 

i epg OV, uCap 80mA LDO Regulator SOT 285 TE ann 70) |imics216-5.0¥MM —_|576-2990-ND _|5.0V. 500mA-Peak Output LDO R e-MSOP | 286 229 1.78 
MIC5203-5.0YM5 TR |576-2734-2-ND |5.0V, Cap 80mA LDO Regulator SOT-23-5 975.00/3,000 MICGSO1¢-3 SVMS TRE Eee SV >On i" Peak Outi D0 Ree Sr bo ae 
MIC5205-2.5YM5 TR_|576-1257-1-ND |2.5V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 | 81 6854 ne PARA poy oe Ace Ga UpU eg. pear : : : 

"| ES 7 5a MIC5219-2.5YM5 TR | 576-2758-2-ND | 2.5V, 500mA-Peak Output LDO Reg. SOT-23-5 2610.00/3,000 
MIC5205-2.5YM5 TR |576-1257-2-ND |2.5V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 1053.00/3,000 mMlesoda: sis VidNh Pac 9 SV SODmA-Peak Outout LDO Ri aNGOe: || doa” 49a 49d 
MIC5205-2.7YM5 TR |576-2735-1-ND |2.7V, 150mA Low Noise LDO Reg. $0T-23-5| 81 68 54 Mice : SO evMETR Bey ini Say ae Pek Oot reo sores. 420 i +5 
MIC5205-2.7YM5 TR |576-2735-2-ND |2.7V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 1053.00/3,000 Micso1a.o eve TR lecetreebtvnl o ev: 0 AeBeae 7 pu 00 eh eOroT. IR ONA DOT: 
MIC5205-2.8YM5 TR |576-2736-1-ND | 2.8V, 150mA Low Noise LDO Reg. S0T-23-5| 81 68 54 9219-2.6YM5 TR_|576-2759-2-ND | 2.6V, 500mA-Peak Output eg. =23-5 00/3, 
MIC5205-2.8YMS5 TR_|576-2736-2-ND |2.8V, 150mA Low Noise LDO Reg. S0T-23-5 1053.00/3,000 MIC5219-2.7YM5 TR |576-2760-1-ND [2.7V, 500mA-Peak Output LDO Reg. S0T-235 | 170 1.36 1.02 
MIC5205-2.9YM5 TR |576-2737-1-ND |2.9V. 150mA Low Noise LDO Reg, SOT235 1816854) (| MIC5219-2.7YM5 TR |576-2760-2-ND | 2.7V, 500mA-Peak Output LDO Reg. SOT-23-5 2610.00/3,000 
MIC5205-2.9¥M5 TR |576-2737-2-ND |2.9V. 150mA Low Noise LDO Reg. S0T-23-5 1053.00/3,000 MIC5219-2.85YM5 TR | 576-2761-1-ND | 2.85V, 500mA-Peak Out LDO Reg. SOT-23-5 | 1.70 1.36 1.02 
MIC5205-3.0YMS5 TR |576-1258-1-ND |3V, 150mA Low Noise LDO Reg, S0T-23-5| 81 68 54) | MIC5219-2.85YM5 TR | 576-2761-2-ND | 2.85V, 500mA-Peak Out LDO Reg. SOT-23-5 2610.00/3,000 
MIC5205-3.0YMS5 TR |576-1258-2-ND | 3V. 150mA Low Noise LDO Reg, S0T-23-5 1053.00/3,000 MIC5219-2.8YM5 TR _|576-2762-1-ND | 2.8V, 500mA-Peak Output LDO Reg. SOT-23-5 | 1.70 1.36 1.02 
MIC5205-31YM5 TR_|576-2738-1-ND |3.1V, 150mA Low Noise LDO Reg. soT-23-5 | 81. 68 54, | MIC5219-2.8YM5TR |576-2762-2-ND |2.8V, 500mA-Peak Output LDO Reg. SOT-23-5 2610.00/3,000 
MIC5205-3.1YM5 TR |576-2738-2-ND |3.1V, 150mA Low Noise LDO Reg. S0T-23-5 1053.00/3,000 MIC5219-2.8YMLTR | 576-2763-1-ND | 2.8V, 500mA-Peak Output LDO Reg. 6-MLF | 230 1.84 1.43 
MIC5205-3.2YM5 TR |576-2739-1-ND |3.2V. 150mA Low Noise LDO Reg, soT-23-5 | 81. 68 54, | MIC5219-2.8YMLTR |576-2763-2-ND | 2.8V, 500mA-Peak Output LDO Reg. 6-MLF 6375.00/5,000 
MIC5205-3.2YM5 TR |576-2739-2-ND |3.2V. 150mA Low Noise LDO Reg, SOT-23-5 1053.00/3,000 MIC5219-2.9YM5 TR |576-2764-1-ND | 2.9V, 500mA-Peak Output LDO Reg. SOT-23-5 | 1.70 1.36 1.02 
MIC5205-3.3YM5 TR |576-1259-1-ND |3.3V, 150mA Low Noise LDO Reg, soT-23-5 | 81. 68 54, (MIC5219-2.9YM5 TR_|576-2764-2-ND | 2.9V, 500mA-Peak Output LDO Reg. SOT-23-5 2610.00/3,000 
MIC5205-3.3YM5 TR_|576-1259-2-ND |3.3V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 1053.00/3,000 MIC5219-3.0YM5 TR |5/6-2765-1-ND | 3.0V, 500mA-Peak Output LDO Reg. S0T-23-5 | 1.70 1.36 1.02 
MIC5205-3.6YM5 TR _|576-1260-1-ND |3.6V. 150mA Low Noise LDO Reg, S0T-235 1.81 68 54] |MIC5219-3.0YM5 TR |576-2765-2-ND | 3.0V, 500mA-Peak Output LDO Reg. SOT-23-5 2610.00/3,000 
MIC5205-3.6YM5 TR |576-1260-2-ND | 3.6V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 1053.00/3,000 MIC5219-3.0YMLTR | 576-2766-1-ND | 3.0V, 500mA-Peak Output LDO Reg. 6-MLF 2.30 1.84 1.43 
MIC5205-3.8YM5 TR |576-2740-1-ND |3.8V; 150mA Low Noise LDO Reg, SoT-23-5 | 81 68  .54| |MIC5219-3.0YMLTR |576-2766-2-ND | 3.0V, 500mA-Peak Output LDO Reg. 6-MLF 6375.00/5,000 
MIC5205-3.8YM5 TR |576-2740-2-ND | 3.8V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 1053.00/3,000 MIC5219-3.0YMM TR_|576-1280-1-ND | 3.0V, 500mA-Peak Output LDO Reg. 8-MSOP | 2.23 1.78 1.34 
MIC5205-4.0YM5 TR_|576-1563-1-ND |4.0V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 81 68 54| |MIC5219-3.0YMM TR |576-1280-2-ND | 3.0V, 500mA-Peak Output LDO Reg. 8-MSOP 2847.50/2,500 
MIC5205-4.0YM5 TR |576-1563-2-ND |4.0V, 150mA Low Noise LDO Reg SOT-23-5 1053.00/3,000 MIC5219-3.1YM5 TR | 576-2767-1-ND | 3.1V, 500mA-Peak Output LDO Reg. SOT-23-5 1.70 1.36 1.02 
MIC5205-5.0YM5 TR |576-1261-1-ND |5V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 81 68 54 MIC5219-3.1YM5 TR | 576-2767-2-ND | 3.1V, 500mA-Peak Output LDO Reg. SOT-23-5 2610.00/3,000 
MIC5205-5.0YM5 TR |576-1261-2-ND |5V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 1053.00/3,000 MIC5219-3.3YML TR | 576-2768-1-ND | 3.3V, 500mA-Peak Output LDO Reg. 6-MLF 2.30 1.84 1.43 
MIC5205YM5 TR 576-1262-1-ND | Adj., 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 81 68 54 MIC5219-3.3YMLTR_ | 576-2768-2-ND | 3.3V, 500mA-Peak Output LDO Reg. 6-MLF 6375.00/5,000 
MIC5205YM5 TR 576-1262-2-ND | Adj., 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 1053.00/3,000 MIC5219-3.3YM5 TR |576-1281-1-ND | 3.3V, 500mA-Peak Output LDO Reg. SOT-23-5 1.70 1.36 =©1.02 
MIC5206-2.5YM5 TR |576-2741-1-ND |2.5V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 7.38 «1.10 83 MIC5219-3.3YM5 TR | 576-1281-2-ND | 3.3V, 500mA-Peak Output LDO Reg. SOT-23-5 2610.00/3,000 
MIC5206-2.5YM5 TR |576-2741-2-ND | 2.5V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 2112.00/3,000 MIC5219-3.3YMM___| 576-1827-5-ND | 3.3V, 500mA-Peak Output LDO Reg. 8-MSOP | 2.23 1.78 1.34 
MIC5206-3.0YM5 TR |576-1263-1-ND |3V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 1.38 1.10 83 MIC5219-3.6YM5 TR | 576-2769-1-ND | 3.6V, 500mA-Peak Output LDO Reg. SOT-23-5 1.70 1.36 1.02 
MIC5206-3.0YM5 TR |576-1263-2-ND |3V, 150mA Low Noise LDO Reg. S0T-23-5 2112.00/3,000 MIC5219-3.6YM5 TR_| 576-2769-2-ND | 3.6V, 500mA-Peak Output LDO Reg. SOT-23-5 2610.00/3,000 
MIC5206-3.2YM5 TR_|576-1264-1-ND |3.2V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 |_ 1.38 1.10 _.83| | MIC5219YM5 TR 576-1282-1-ND | Adj., 500mA-Peak Output LDO Reg. S0T-23-5 | 1.70 1.36 1.02 
MIC5206-3.2YM5 TR |576-1264-2-ND |3.2V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 2172.00/3,000 MIC5219YM5 TR 576-1282-2-ND | Adj., 500mA-Peak Output LDO Reg. SOT-23-5 2610.00/3,000 
MIC5206-3.3YM5 TR |576-2742-1-ND |3.3V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 | 1.38 1.10 83] |MIC5219-5.0YMM | 576-1828-5-ND | 5.0V, 500mA-Peak Output LDO Reg. 8-MSOP | 2.238 1.78 1.34 
MIC5206-3.3YM5 TR |576-2742-2-ND |3.3V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 2112.00/3,000 MIC5219-5.0YM5 TR | 576-2770-1-ND | 5.0V, 500mA-Peak Output LDO Reg. SOT-23-5 | 1.70 1.36 1.02 
MIC5206-3.3YMM — |576-2364-ND | 3.3V, 150mA Low Noise LDO Reg. 8-MSOP | 1.65 1.32  .99| |MIC5219-5.0YM5 TR _|576-2770-2-ND |5.0V, 500mA-Peak Output LDO Reg. SOT-23-5 2610.00/3,000 
MIC5206-3.6YM5 TR_|576-2743-1-ND |3.6V, 150mA Low Noise LDO Reg. $OT-23-5 | 1.38 1.10 83] /MIC5231-2.75YM5 TR [576-2771-1-ND | 2.75V, 10mA MPU Cap LDO Reg. SOT-23-5/ 210 168 126 
MIC5206-3.6YM5 TR |576-2743-2-ND |3.6V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 2112.00/3,000 MIC5231-2.75YM5 TR | 576-2771-2-ND | 2.75V, 10mA MPU Cap LDO Reg. SOT-23-5 3225.00/3,000 
MIC5206-4.0YM5 TR |576-1265-1-ND | 4.0V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 | 1.38 1.10 83] |MIC5231-3.0YM5TR |576-1283-1-ND | 3V, 10mA MPU uCap LDO Reg. SOT-23-5 | 210 168 1.26 
MIC5206-4.0YM5 TR |576-1265-2-ND | 4.0V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 2112.00/3,000 MIC5231-3.0YM5 TR |576-1283-2-ND | 3V, 10mA MPU uCap LDO Reg. SOT-23-5 3225.00/3,000 
MIC5206-5.0YM5 TR |576-2744-1-ND |5.0V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 | 1.38 1.10 83] |MIC5231-3.3YM5TR_|576-2772-1-ND |3.3V, 10mA MPU Cap LDO Reg. SOT-23-5 | 210 1.68 1.26 
MIC5206-5.0YM5 TR_|576-2744-2-ND |5V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 2112.00/3,000 MIC5231-3.3YM5 TR |576-2772-2-ND |3.3V, 10mA MPU Cap LDO Reg. SOT-23-5 3225.00/3,000 
MIC5206-5.0YMM — |576-1824-5-ND [5V, 150mA Low Noise LDO Reg. 8-MSOP | 1.65 1.32 .99| |MIC5231-5.0YM5 TR /576-2773-1-ND |5.0V, 10mA MPU Cap LDO Reg. SOT-23-5 | 210 168 1.26 
MIC5206YMM 576-2365-ND | Adj., 150mA Low Noise LDO Reg. 8-MSOP | 1.65 1.32  .99] | MIC5231-5.0YM5 TR |576-2773-2-ND |5.0V, 10mA MPU Cap LDO Reg. SOT-23-5 3225.00/3,000 
MIC5207-1.8YM5 TR |576-2745-1-ND | 1.8V, 180mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 | 1.02 .85 68] |MIC5232-1.2YD5TR |576-1829-1-ND |1.2V, 10mA Ultra-Low Cap LDO Reg. | SOT-23-5] 99 83 66 
MIC5207-1.8YM5 TR |576-2745-2-ND | 1.8V, 180mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 1326.00/3,000 MIC5232-1.2YD5 TR _|576-1829-2-ND | 1.2V, 10mA Ultra-Low wCap LDO Reg. _| SOT-23-5 1287.00/3,000 
MIC5207-2.5YM5 TR_|576-1266-1-ND | 2.5V, 180mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 | 1.02.85 68 [MIC5232-7.2YMLTR |576-1592-1-ND |1.2V, 10mA Ultra-Low Cap LDO Reg. 6-MLF | 138 1.15 92 
MIC5207-2.5YM5 TR |576-1266-2-ND |2.5V, 180mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 1326.00/3,000 MIC5232-1.2YMLTR |576-1592-2-ND | 1.2V, 10mA Ultra-Low Cap LDO Reg. 6-MLF 2935.00/5,000 
MIC5207-2.8YM5 TR |576-2746-1-ND | 2.8V, 180mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 | 1.02 .85 68] | MIC5232-2.8YD5 TR |576-3121-1-ND | 2.8V, 10mA Ultra-Low Cap LDO TSOT-23-5| 99 83 66 
MIC5207-2.8YM5 TR |576-2746-2-ND | 2.8V, 180mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 1326.00/3,000 Reg. NEW! 

MIC5207-3.0YM5 TR |576-2747-1-ND |3.0V, 180mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 | 1.02  .85 68] |MIC5232-2.8YD5TR |576-3121-2-ND | 2.8V, 10mA Ultra-Low Cap LDO TSOT-23-5}  1287.00/3,000 
MIC5207-3.0YM5 TR_|576-2747-2-ND |3.0V, 180mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 1326.00/3,000 Reg. NEW! 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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LDO REGULATORS 


LDO REGULATORS 


Innovation Through Technology™ Digi@Reel° (Cont.) RoHS Compliant Taman tecreaoon™ RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 «100 
MIC5232-2.8YMLTR |576-3122-1-ND | 2.8V, 10mA Ultra-Low yCap LDO 6-MLF 1.38 1.15 92} |MIC5239-3.0YMM 576-2393-ND | 3.0V, Low Quiescent Current 500mA 8-MSOP | 2.84 2.27 1.77 
Reg. NEW! uCap LDO Regulator 
MIC5232-2.8YMLTR /576-3122-2-ND | 2.8V, 10mA Ultra-Low yCap LDO 6-MLF 2935.00/5,000 MIC5239-3.3YM 576-2394-ND | 3.3V, Low Quiescent Current 500mA 8-SOIC 257 2.06 1.60 
Reg. NEW! yCap LDO Regulator 
MIC5232-3.3YD5 TR =| 576-2774-1-ND |3.3V, 10mA Ultra-Low Cap LDO Reg. | TSOT-23-5; 99 83 66) |MIC5239-3.3YMM 576-2395-ND | 3.3V, Low Quiescent Current 500mA 8-MSOP | 2.84 2.27 1.77 
MIC5232-3.3YD5 TR |576-2774-2-ND |3.3V, 10mA Ultra-Low uCap LDO Reg. | TSOT-23-5) — 1287.00/3,000 Cap LDO Regulator 
MIC5232-3.3YML TR |576-1830-1-ND |3.3V, 10mA Ultra-Low uCap LDO Reg. 6-MLF 138 1.15 92] | MIC5239-3.3YS 576-1837-5-ND | 3.3V, Low Quiescent Current 500mA SOT-223 | 2.84 227 1.77 
MIC5232-3.3YML TR_|576-1830-2-ND |3.3V, 10mA Ultra-Low Cap LDO Reg. 6-MLF 2935.00/5,000 Cap LDO Regulator 
MIC5233-1.8YM5 TR |576-2775-1-ND | 1.8V, 100mA Low IQ uCap LDO Reg. S0T-23-5 | 2.28 1.82 1.37] |MIc5239-5.0YM 576-1838-5-ND | 5.0V, Low Quiescent Current 500mA 8-solc | 257 206 1.60 
MIC5233-1.8YM5 TR |576-2775-2-ND |1.8V, 100mA Low IQ Cap LDO Reg. $0T-23-5 |  3495.00/3,000 Cap LDO Regulator 
MIC5233-2.5YM5 TR |576-2776-1-ND |2.5V, 100mA Low IQ uCap LDO Reg. SOT-23-5 | 2.28 1.82 1.37) |mics239-5.0YMM | 576-2396-ND | 5.0V, Low Quiescent Current 500mA B-MSOP | 2.84 227 1.77 
MIC5233-2.5YM5 TR |576-2776-2-ND |2.5V, 100mA Low IQ uCap LDO Reg. $0T-23-5 | — 3495.00/3,000 Cap LDO Regulator 
MIC5233-3.0YM5 TR_|576-2777-1-ND |3.0V, 100mA Low IQ Cap LDO Reg. S0T-23-5 | 2.28 1.82 _1.37| |ics239-5.0YS 576-2397-ND | 5.0V, Low Quiescent Current 500mA goT-223 | 284 227 177 
MIC5233-3.0YM5 TR |576-2777-2-ND |3.0V, 100mA Low IQ wCap LDO Reg. $0T-23-5 | 3495.00/3,000 Cap LDO Regulator 
MIC5233-3.3YM5 TR |576-2778-1-ND |3.3V, 100mA Low IQ Cap LDO Reg. SOT-23-5 | 228 1.82 1.37 MIC5239YM 576-2398-ND | Adj., Low Quiescent Current 500mA uCap | 8-SOIC 2.57 2.06 1.60 
MIC5233-3.3YM5 TR |576-2778-2-ND |3.3V, 100mA Low IQ wCap LDO Reg. $0T-23-5 |  3495.00/3,000 LDO Regulator 
MIC5233-5.0YM5 TR |576-2779-1-ND |5.0V, 100mA Low IQ uCap LDO Reg. SoT-23-5 | 228 1.82 1.37) |MIcs239YMM 576-1287-ND | Adj., Low Quiescent Current 500mA wCap | 8-MSOP | 284 2.27 177 
MIC5233-5.0YM5 TR_|576-2779-2-ND |5.0V, 100mA Low IQ Cap LDO Reg. $0T-23-5 | __3495.00/3,000 LDO Regulator 
MIC5233YM5 TR |576-1507-1-ND |Adj., 100A Low 1Q Cap LDO Reg. $OT-23-5 | 2.28 1.82  1.37| |MIC5245-2.5YM5 TR |576-2788-1-ND |2.5V, 150mA Cap CMOS LDO Regulator | SOT-23-5 | 117 98 78 
MIC5233YM5 TR 576-1507-2-ND | Adj., 100mA Low IQ uCap LDO Reg. SOT-23-5 |  3495.00/3,000 MIC5245-2.5YM5 TR |576-2788-2-ND | 2.5V, 150mA Cap CMOS LDO Regulator | SOT-23-5 | 1521.00/3,000 
MIC5235-1.5YM5 TR |576-2780-1-ND |1.5V, 150mA Ultra Low Quiescent SOT-23-5 | 1.02 85 68] | MIC5245-3.0YM5 TR_|576-2789-1-ND |3.0V, 150mA Cap CMOS LDO Regulator | SOT-23-5 | 117 98 78 
Current, pCap LDO Regulator MIC5245-3.0YM5 TR |576-2789-2-ND | 3.0V, 150mA y!Cap CMOS LDO Regulator | SOT-23-5 1521.00/3,000 
MIC5235-1.5YM5 TR |576-2780-2-ND |1.5V, 150mA Ultra Low Quiescent SOT-23-5 | — 1326.00/3,000 MIC5245-3.3YM5 TR |576-2790-1-ND |3.3V, 150mA Cap CMOS LDO Regulator | SOT-23-5 | 117 98 78 
Current, yCap LDO Regulator MIC5245-3.3YM5 TR |576-2790-2-ND | 3.3V, 150mA Cap CMOS LDO Regulator | SOT-23-5 1521.00/3,000 
MIC5235-1.8YM5 TR |576-2781-1-ND |1.8V, 150mA Ultra Low Quiescent SOT-23-5 | 1.02 85 68] | MIC5247-1.5YM5 TR |576-2791-1-ND | 1.5V, 150mA Low Voltage uCap Reg. SoT-23-5 | 108 90 72 
Current, Cap LDO Regulator MIC5247-1.5YM5 TR_|576-2791-2-ND | 1.5V, 150mA Low Voltage Cap Reg. SOT-23-5 1404.00/3,000 
MIC5235-1.8YM5 TR |576-2781-2-ND | 1.8V, 150mA Ultra Low Quiescent SOT-23-5 1326.00/3,000 MIC5247-1.5YMLTR |576-2792-1-ND | 1.5V, 150mA Low Voltage Cap Reg. 6-MLF 1.44 1.20 96 
Current, pCap LDO Regulator MIC5247-1.5YMLTR |576-2792-2-ND | 1.5V, 150mA Low Voltage Cap Reg. 6-MLF 3060.00/5,000 
MIC5235-2.5YM5 TR |576-2782-1-ND 25, ‘atm Ura Low Guiescont SOT-23-5 | 1.02 85 68] | MIC5247-1.8YD5 TR |576-3007-1-ND |1.8V, 150mA Low Voltage wCap Reg.  |TSOT-23-5] 114 95 76 
urrent, Cap egulator MIC5247-1.8YD5 TR |576-3007-2-ND |1.8V, 150mA Low Voltage wCap Reg. | TSOT-23-5] — 1482.00/3,000 
MIC5235-2.5YM5 TR | 576-2782-2-ND | 2.5V, 150mA Ultra Low Quiescent SOT-23-5 1326.00/3,000 MIC5247-1.8YM5 TR_|576-1288-1-ND | 1.8V, 150mA Low Voltage Cap Reg. SOT-23-5 | __ 1.08 90 72 
Current, yCap LDO Regulator MIC5247-1.8YM5 TR |576-1288-2-ND |1.8V, 150mA Low Voltage Cap Reg. S0T-23-5 | 1404.00/3,000 
MIC5235-3.0YM5 TR |576-2783-1-ND |3.0V, 150mA Ultra Low Quiescent SOT-23-5 | 1.02 85 -68| | MIC5247-1.85YM5 TR | 576-2793-1-ND | 1.85V, 150mA Low Voltage Cap Reg. SOT-23-5 | 1.08 90 72 
Current, wap LDO Regulator MIC5247-1.85YM5 TR | 576-2793-2-ND | 1.85V, 150mA Low Voltage wCap Reg. | SOT-23-5 | — 1404.00/3,000 
MIC5235-3.0YM5 TR |576-2783-2-ND | 3.0V, 150mA Ultra Low Quiescent SOT-23-5 1326.00/3,000 MIC5247-1.85YML TR | 576-2794-1-ND | 1.85V, 150mA Low Voltage Cap Reg. 6-MLF 1.44 1.20 96 
Current, yCap LDO Regulator MIC5247-1.85YML TR | 576-2794-2-ND | 1.85V, 150mA Low Voltage Cap Reg. 6-MLF 3060.00/5,000 
MIC5235-3.3YM5 TR = |576-2784-1-ND |3.3V,150mA Ultra Low Quiescent Current, | SOT-23-5 1.02 85 68 MIC5247-1.8YML TR |576-2795-1-ND | 1.8V, 150mA Low Voltage Cap Reg. 6-MLF 144 +«+1.20 06 
uCap LDO Regulator MIC5247-1.8YML TR |576-2795-2-ND |1.8V, 150mA Low Voltage Cap Reg. 6-MLF 3060.00/5,000 
MIC5235-3.3YM5 TR |576-2784-2-ND ae 150mA Ultra Low Quiescent SOT-23-5 1326.00/3,000 MIC5247-2.0YD5 TR | 576-2796-1-ND | 2.0V, 150mA Low Voltage Cap Reg. TSOT-23-5| 1.14 95 16 
urrent, WCap LDO Regulator MIC5247-2.0YD5 TR | 576-2796-2-ND | 2.0V, 150mA Low Voltage Cap Reg. TSOT-23-5 1482.00/3,000 
MIC5235-5.0YM5 TR] 576-2785-1-ND OR ICAAD pe here SOT-23-5 | 1.02 85 68} | mic5247-2.0YM5TR_|576-2797-1-ND | 2.0V, 150mA Low Voltage Cap Reg. SOT-23-5 | 1.08 90 72 
: E MIC5247-2.0YM5 TR |576-2797-2-ND |2.0V, 150mA Low Voltage Cap Reg. S0T-23-5 | 1404.00/3,000 
see eg SRM IER gg ee ea al EEIRER (eset i etree ees S| elt © 
MIC5235YM5 TR | 576-1284-1-ND MEA Quiescent Current, | SOT-23-5 | 1.02 85 68) |vicsoas-t_avMi TR |§76.2799-1-ND | 1.2V/ 150mA cap CMOS LDO Regulator 6MLF | 1.05 88 70 
MIC5248-1.2YMLTR_|576-2799-2-ND |1.2V, 150mA Cap CMOS LDO Regulator | _6-MLF 2230.00/5,000 
MIC5235YM5 TR |576-1284-2-ND |Adj., 150mA Ultra Low Quiescent Current, | SOT-23-5 |  1326.00/3,000 WICS249-3 0YNM~]5761830-5-ND|3.0V-300mA Cap LDO wih | B-MSOP| a5 ie 
uCap LDO Regulator ‘ Programmable Power-On Reset Delay : ; ; 
MIC5236-2.5YM 576-2377-ND | 2.5V, 150mA Low Quiescent Current 8-SOIC 2.20 1.76 1.32 MIC5249-3.3YMM 576-2399-ND | 3.3V, 300mA Cap LDO with 8-MSOP 145 116 87 
uCap LDO Regulator Programmable Power-On Reset Delay 
MIC5236-3.0YM 576-2378-ND “ponte Pow Questent Uren Pal 8-SOIC | 2.20 1.76 1.32) | mic5252-1.8¥M5 TR |576-2800-1-ND | 1.8V, 150mA Low Noise wCap LDO Reg. | SOT-23-5) 147 98 78 
: MIC5252-1.8YM5 TR. |576-2800-2-ND |1.8V, 150mA Low Noise wCap LDO Reg. | SOT-23-5 | — 1521.00/3,000 
MIC5236-3.0YMM | 576-2379-ND LBD Rani jaw ulescent Current wCap | 8-MSOP | 248 1.98 1.49) | \wics252-2.85YM5 TR |576-2801-1-ND |2.85V, 150mA Low Noise Cap LDO Reg. | SOT-23-5 | 117 98 78 
: MIC5252-2.85YM5 TR |576-2801-2-ND | 2.86V, 150mA Low Noise Cap LDO Reg. | SOT-23-5 | 1521.00/3,000 
MIC5236-3.3YM 576-2380-ND rene ill Current 8SOIC | 2.20 1.76 1.32) | ic5252-2. 85YML TR | 576-2802-1-ND | 2.85V, 150mA Low Noise wCap LDO Reg.| 6-MLF | 130 1.04 78 
: MIC5252-2.85YML TR |576-2802-2-ND | 2.85V, 150mA Low Noise Cap LDO Reg. | 6-MLF 3250.00/5,000 
MICS236-3.3YMM = /576-1831-5-ND oe DORR Current B-MSOP ] 248 1.98 1.49) | mic5252-2.8YMLTR |576-2803-1-ND |2.8V, 150mA Low Noise wCap LDO Reg. | G-MLF | 1.30 1.04 78 
‘ MIC5252-2.8YMLTR_|576-2803-2-ND |2.8V, 150mA Low Noise wCap LDO Reg. | _6-MLF 3250.00/5,000 
MIC5236-5.0YM 576-238 1-ND > DOIG row Quiescent Current uCap | 8-SOIG | 2.20 1.76 1:32) fvics252-3.0YML TR |576-2804-1-ND |3.0V, 150mA Low Noise wCap LDOReg. | 6-MLF | 730 104 78 
a i . MIC5252-3.0YML TR_ |576-2804-2-ND |3.0V, 150mA Low Noise wCap LDO Reg. | 6-MLF 3250.00/5,000 
MICS236YM RD Maine ne Current wCapLDO | 8-SOIG | 2.20 1.76 1.82) | micsa59-4-75YM5 TR | 576-2805-1-ND | 4.75V, 150mA Low Noise Cap LDO Reg. | SOT-23-5| 147 98 78 
Pay, : ; F MIC5252-4.75YM5 TR |576-2805-2-ND | 4.75V, 150mA Low Noise Cap LDO Reg. | SOT-23-5 | 1521.00/3,000 
MIC5236YMM SEED Meaty Current uCapLDO | 8-MSOP | 2.48 1.98 1.49) | imi¢5953-1.85YC5 TR |576-2806-1-ND | 1.85V, 100mA LN uCap Teeny LDO Reg. | $C70-5 | 1.29 1.08 86 
MIC5237-2.5YU___|576-2383-ND_|2.5V, 500mA LDO Regulator 7o-269-3 | 2.43 1,95 1.52] /MICB2S3-1.85405 TR (Beene Nay 1-E5V, Tomi LN Cap Teany LDO Reg. | SC7O-5 ) | 1877.005,000" 
MIC5237-3.3YU 576-1286-ND _|3.3V, 500mA Low Dropout Regulator T0-263 | 243 195 1.52 : “ Heap peny eg. ; S i 
: MIC5253-1.8YC5 TR |576-2807-2-ND |1.8V, 100mA LN Cap Teeny LDO Reg. | SC70-5 1677.00/3,000 
MIC5237-6.0VT pie eee og 2, 500mA LDO Regulator 10-2203 | 2.43 1.95 1.52) | iyic5253-2.6VC5 TR |576-2808-1-ND |2.6V, 100mA LN uCap Teeny LOO Reg. | Sc70-5 | 1.29 1.08  .86 
NET aU TR eT a 100 Regulator cent woes | FAS 198 1-82) |mics253-2.6YC5 TR _| 576-2808-2-ND |2.6V, 100mA LN wCap Teeny LOO Reg. | SC70-5 | _1677.00/3,000 
; Current, uCap LDO Regulator : ; ; MIC5253-2.8YC5 TR |576-2809-1-ND |2.8V, 100mA LN Cap Teeny LDO Reg. | SC70-5 | 129 1.08 86 
: ee : : 5a MIC5253-2.8YC5 TR |576-2809-2-ND |2.8V, 100mA LN Cap Teeny LDO Reg. | SC70-5 1677.00/3,000 
MIC5236-1.0YM5 TR [ore cee aD a IERE esp MnO neoetae SOT :eero:)| 261200/9.000 MIC5253-2.9VC5 TR |576-2810-1-ND |2.9V. 100mA LN Cap Teeny LOO Reg. | sc70-5 | 1.29 1.08  .86 
- ore - < — MIC5253-2.9YC5 TR |576-2810-2-ND |2.9V, 100mA LN Cap Teeny LDO Reg. | SC70-5 1677.00/3,000 
MICS236-11YD5 TR BrpaioZataND i TAP nean LO Henle TS0T-28-5/ 1-73 138 1.04) | nic5953-3.3705 _|576-1289-1-ND |3.3V, 100mALN yCap Teeny LDO Reg. | SC70-5 | 129 1.08 .86 
: ernie ; : “a MIC5253-3.3YC5 576-1289-2-ND | 3.3V, 100mA LN uiCap Teeny LDO Reg. | SC70-5 1677.00/3,000 
MICS236-11YDS TR oe scor Ne CURSE Leap LAO Renter HeOlresea|) ze. 002 000 MIC5254-SJYMM — |576-1840-5-ND |3.3V/2.5V, Dual 150mA uGap LOO Reg. | 10-MSOP| 2.03 1.62 1.22 
MIC5238-1.1YM5 TR |576-1833-1-ND | 1.1V, 150mA Ultra Low Quiescent soT-23-5| 1.73 138 1.04 eee oye if oe et ND yy Ly a hee eee ina eu oo oe en 70 
Current, Cap LDO Regulator i i eeuncan a ° erat ree 
: Peart : na MIC5255-2.5YM5 TR_|576-2812-1-ND |2.5V, 150mA LN Cap CMOS LDO Reg. | SOT-23-5| 1.05 88 70 
MEE NTE aaa Gurort nop tao Reciee AOS] eee nn MIC5255-2.5YM5 TR |576-2812-2-ND |2.5V, 150mA LN Cap CMOS LOO Reg. | SOT-23-5 |  1365.00/3,000 
MIC5238-1.2YD5 TR |576-1834-1-ND | 1.2V, 150mA Ultra Low Quiescent $OT-23-5 | 1.73 1.38 1.04 ey NOTE sere aa jane rN aed eugs nt Ae ee us a fia in 70 
Current, yCap LDO Regulator ee a oe pote F ate eibel) 
MMIC523B-1.DYDS TR-~1576-1834-2-ND 11.2V. 150mA Ultra Low Quiescent SOT2S5 | 2640.00/5.000 MIC5255-2.75YM5 TR |576-2814-1-ND |2.75V, 150mALN uCap CMOS LDO Reg. | SOT-23-5| 1.05 .88 70 
Curent, wCap|LDO Regulator MIC5255-2-75YMS5 TR | 576-2814-2-ND |2.75V, 150mA LN Cap CMOS LDO Reg. | SOT-23-5 | __ 1365.00/3,000 
MIcs238-1.3YD5 TR |576-1895-1-ND | 1.3V, 150mA Ultra Low Quiescent tsoT-23-5| 1.73 138 1.04 |MIC5255-27YM5TR [576-2815-1-ND |2.7V, 150mALN wCap CMOSLDO Reg. | SOT-235| 1.05 88 70 
Current, uGap LDO Regulator MIC5255-2.7YM5 TR_|576-2815-2-ND |2.7V, 150mA LN wCap CMOS LDO Reg. | SOT-23-5| — 1365.00/3,000 
MIC5238-1.3YD5 TR /576-1835-2-ND |1.3V, 150mA Ultra Low Quiescent TSOT-23-5|  2649.00/3,000 cee eee teye ty pg ei pany beet ioe ous ipa ee rea sie Od 70 
Current, yCap LDO Regulator Baa i aA pO - ety US 
MIC5238-1.3YM5 TR |576-2787-1-ND |1.3V, 150mA Ultra Low Quiescent SOT-23-5 | 1.73 138 1.04 jee = eT 288. (oma LN weap gMigs BO fea. SMILE 1 ton 96 
Current, yCap LDO Regulator ao x “a -89V, 190m. pap eg. .UU/9, 
MIC5238-1.3YM5 TR |576-2787-2-ND |1.3V, 150mA Ultra Low Quiescent SOT-23-5 2649.00/3,000 MIC5255-2.8YD5 TR | 576-2818-1-ND | 2.8V, 150mA LN uCap CMOS LDO Reg. |TSOT-23-5| 1.05 88 70 
Current, ywCap LDO Regulator MIC5255-2.8YD5 TR |576-2818-2-ND |2.8V, 150mA LN Cap CMOS LDO Reg. |TSOT-23-5]  1365.00/3,000 
MIC5239-1.5YM 576-2386-ND | 1.5V, Low Quiescent Current 500mA 8-SOIC 257 2.06 1.60) |MIC5255-2.8YM5 TR |576-2819-1-ND | 2.8V, 150mA LN uCap CMOS LDO Reg. | SOT-23-5| 1.05 88 70 
Cap LDO Regulator MIC5255-2.8YM5 TR_|576-2819-2-ND |2.8V, 150mA LN Cap CMOS LDO Reg. | SOT-23-5 | __1365.00/3,000 
MIC5239-1.5YS 576-2387-ND |1.5V, Low Quiescent Current 500mA SOT-223 | 2.84 2.27 1.77) |MIC5255-2.9YM5TR /576-2820-1-ND ]2.9V, 150mALN wCap CMOS LDO Reg. | SOT-23-5] 1.05 88 70 
Cap LDO Regulator MIC5255-2.9YM5 TR |576-2820-2-ND |2.9V, 150mA LN Cap CMOS LDO Reg. | SOT-23-5 | — 1365.00/3,000 
MIC5239-1.8YM 576-2388-ND | 1.8V, Low Quiescent Current 500mA 8-SOIC 2.57 2.06 1.60) |MIC5255-3.0YD5TR | 576-2821-1-ND | 3.0V, 150mA LN uCap CMOS LDO Reg. | TSOT-23-5) 1.05 88 70 
Cap LDO Regulator MIC5255-3.0YD5 TR |576-2821-2-ND |3.0V, 150mA LN Cap CMOS LDO Reg. |TSOT-23-5]  1365.00/3,000 
MIC5239-1.8YMM — | 576-2389-ND | 1.8V, Low Quiescent Current 500mA 8-MSOP | 2.84 2.27 1.77] |MIC5255-3.0YM5 TR_|576-2822-1-ND |3.0V, 150mA LN yCap CMOS LDO Reg. | SOT-23-5 | 1.05 _ _.88_.70 
Cap LDO Regulator MIC5255-3.0YM5 TR |576-2822-2-ND |3.0V, 150mA LN Cap CMOS LDO Reg. | SOT-23-5 |  1365.00/3,000 
MIC5239-1.8YS 576-2390-ND | 1.8V, Low Quiescent Current 500mA soT-223 | 284 227 1.77| |MIC5255-3.0YMLTR |576-2823-1-ND |3.0V,150mALN wCap CMOS LDOReg. | 6-MLF | 1.44 1.20 96 
Cap LDO Regulator MIC5255-3.0YML TR |576-2823-2-ND |3.0V, 150mA LN Cap CMOS LDO Reg. | 6-MLF 3060.00/5,000 
MIC5239-2.5YM 576-2391-ND _|2.5V, Low Quiescent Current 500mA SOc | 257 2.06 1.60) |MIC5255-3.1YM51R |576-2824-1-ND |3.1V, 150mA LN uCap CMOS LDO Reg. | SOT-23-5) 1.05 88 70 
uCap LDO Regulator MIC5255-3.1YM5 TR_|576-2824-2-ND |3.1V, 150mA LN Cap CMOS LDO Reg. | SOT-23-5 | __1365.00/3,000 
MIC5239-2.5YMM — |576-2392-ND | 2.5V, Low Quiescent Current 500mA smsop | 2.84 227 1.77| |MIC5255-3.3YD5 TR |576-2825-1-ND |3.3V, 150mA LN uCap CMOSLDO Reg. |TSOT-23-5] 1.05 88 70 
uCap LDO Regulator MIC5255-3.3YD5 TR |576-2825-2-ND |3.3V, 150mA LN Cap CMOS LDO Reg. |TSOT-23-5]  1365.00/3,000 
MIC5239-2.5YS 576-1836-5-ND |2.5V, Low Quiescent Current 500mA soT-223 | 2.84 227 1.77| |MIC5255-3.3YM5TR |576-1290-1-ND |3.3V, 150mA LN wCap CMOS LDO Reg. | SOT-23-5] 1.05 88 70 
Cap LDO Regulator MIC5255-3.3YM5 TR_|576-1290-2-ND |3.3V, 150mA LN Cap CMOS LDO Reg. | SOT-23-5 | _1365.00/3,000 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Micrel Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC5255-3.3YML TR |576-2626-1-ND [3.3V, 150mA LN Cap CMOS LDO Reg. 6-MLF_ | 144 1.20 96] |MIC5301-2.1YMT TR |576-1860-2-ND |2.1V, 150mA Single Cap ULDO Reg. 6-MLF 3060.00/5,000 
MIC5255-3.3YML TR |576-2626-2-ND |3.3V, 150mA LN Cap CMOS LDO Reg. 6-MLF 3060.00/5,000 MIC5301-2.85YML TR |576-1861-1-ND | 2.85V, 150mA Single Cap ULDO Reg. 6-MLF_| 1.44 1.20.96 
MIC5256-1.5YM5 TR |576-3123-1-ND | 1.5V, 150mA LN uCap CMOS LDO SOT-23-5 | 1.17 .98 —.78]  [IMIC5301-2.85YML TR |576-1861-2-ND |2.85V, 150mA Single Cap ULDO Reg. 6-MLF 3060.00/5,000 

Reg. NEW! MIC5301-2.85YD5 TR |576-1593-1-ND |2.85V, 150mA Single wCap ULDO Reg. |TSOT-23-5] 1.32 1.10 88 
MIC5256-1.5YM5 TR |576-3123-2-ND | 1.5V, 150mA LN pCap CMOS LDO SOT-23-5 1521.00/3,000 MIC5301-2.85YD5 TR |576-1593-2-ND |2.85V, 150mA Single wCap ULDO Reg. |TSOT-23-5| —1716.00/3,000 

Reg. NEW! MIC5301-3.0YD5 TR |576-1862-1-ND |3.0V, 150mA Single Cap ULDO Reg. | TSOT-23-5] 1.32 1.10 88 
MIC5256-2.5YM5 TR |576-1291-1-ND |2.5V, 150mA Cap LDO w/Error Flag SOT-23-5 | 1.17 .98 78] |MIC5301-3.0YD5 TR _|576-1862-2-ND |3.0V, 150mA Single wCap ULDO Reg. _|TSOT-23-5| _1716.00/3,000 
MIC5256-2.5YM5 TR_|576-1291-2-ND |2.5V, 150mA Cap LDO w/Error Flag SOT-23-5 1521.00/3,000 MIC5301-3.3YD5 TR |576-2840-1-ND |3.3V, 150mA Single wCap ULDO Reg. | TSOT-23-5] 1.32 1.10 88 
MIC5256-2.6YM5 TR |576-1841-1-ND |2.6V, 150mA yCap LDO w/Error Flag S0T-23-5 | 1.17 98 78] | MIC5301-3.3YD5 TR |576-2840-2-ND |3.3V, 150mA Single wCap ULDO Reg. | TSOT-23-5} —_1716.00/3,000 
MIC5256-2.6YM5 TR |576-1841-2-ND |2.6V, 150mA Cap LDO w/Error Flag SOT-23-5 1521.00/3,000 MIC5301-4.6YMT TR |576-1863-1-ND | 4.6V, 150mA Single uCap ULDO Reg. 6-MLF | 144 1.20 96 
MIC5256-2.8YM5 TR |576-2827-1-ND | 2.8V, 150mA Cap LDO w/Error Flag SOT-23-5 | 1.17 98 78] | MIC5301-4.6YMT TR |576-1863-2-ND | 4.6V, 150mA Single uCap ULDO Reg. 6-MLF 3060.00/5,000 
MIC5256-2.8YM5 TR |576-2827-2-ND | 2.8V, 150mA Cap LDO w/Error Flag SOT-23-5 1521.00/3,000 MIC5301YML TR 576-1865-1-ND | Adj., 150mA Single uCap ULDO Reg. 6-MLF_| 1.44 1.20.96 
MIC5256-2.85YM5 TR |576-1842-1-ND |2.85V, 150mA yCap LDO w/Error Flag _| SOT-23-5 | 1.17.98 —_—.78|_ | MIC5301YML TR 576-1865-2-ND |Adj., 150mA Single wCap ULDO Reg. 6-MLF 3060.00/5,000 
MIC5256-2.85YM5 TR |576-1842-2-ND |2.85V, 150mA uCap LDO w/Error Flag | SOT-23-5 1521.00/3,000 MIC5301YD5 TR 576-1864-1-ND | Adj., 150mA Single Cap ULDO Reg. TSOT-23-5] 1.32 1.10 88 
MIC5256-3.0YM5 TR |576-1292-1-ND |3V, 150mA Cap LDO w/Error Flag SOT-23-5 | 1.17  .98 78] | MIC5301YD5 TR 576-1864-2-ND | Adj., 150mA Single Cap ULDO Reg. TSOT-23-5| — 1716.00/3,000 
MIC5256-3.0YM5 TR |576-1292-2-ND |3V, 150mA Cap LDO w/Error Flag SOT-23-5 1521.00/3,000 MIC5302-1.8YMT TR |576-1608-1-ND | 1.8V, 150mA CMOS ULDO Reg. 14-MLF | 114 95 76 
MIC5256-3.3YM5 TR |576-1293-1-ND |3.3V, 150mA Cap LDO w/Error Flag SOT-23-5 | 1.17 .98 78] | MIC5302-1.8YMT TR _|576-1608-2-ND | 1.8V, 150mA CMOS ULDO Reg. 14-MLF 2425.00/5,000 
MIC5256-3.3YM5 TR_|576-1293-2-ND |3.3V, 150mA Cap LDO w/Error Flag SOT-23-5 1521.00/3,000 MIC5302-2.1YMT TR |576-2841-1-ND |2.1V, 150mA CMOS ULDO Reg. aMLF | 114 95 ~76 
MIC5258-1.2YM5 TR |576-2828-1-ND |1.2V, 150mA Cap CMOS LDO Regulator | SOT-23-5 | 1.05 88 70] |MIC5302-21YMTTR |576-2841-2-ND |2.1V, 150mA CMOS ULDO Reg. 4-MLF 2425.00/5,000 

with Power Good MIC5302-2.5YMT TR |576-2842-1-ND |2.5V, 150mA CMOS ULDO Reg. 4-TMLF | 114 95 76 
MIC5258-1.2YM5 TR |576-2828-2-ND | 1.2V, 150mA Cap CMOS LDO Regulator | SOT-23-5 1365.00/3,000 MIC5302-2.5YMT TR |576-2842-2-ND |2.5V, 150mA CMOS ULDO Reg. 4-TMLF 2425.00/5,000 

with Power Good MIC5302-2.85YMT TR |576-2843-1-ND | 2.85V, 150mA CMOS ULDO Reg. 4-MLF_| 114 95 76 
MIC5259-1.8YMLTR |576-2829-1-ND | 1.8V, 300mA High PSRR, Low Noise 6-MLF | 1.53 1.22  .92| |MIC5302-2.85YMT TR |576-2843-2-ND |2.85V, 150mA CMOS ULDO Reg. 4-MLF 2425.00/5,000 

uCap LDO Regulator MIC5302-2.8YMT TR |576-2844-1-ND |2.8V, 150mA CMOS ULDO Reg. 4-MLF | 114 95 76 
MIC5259-1.8YMLTR |576-2829-2-ND | 1.8V, 300mA High PSRR, Low Noise 6-MLF 3815.00/5,000 MIC5302-2.8YMT TR |576-2844-2-ND | 2.8V, 150mA CMOS ULDO Reg. 4-MLF 2425.00/5,000 

uCap LDO Regulator MIC5302-3.0YMT TR |576-2845-1-ND |3.0V, 150mA CMOS ULDO Reg. 4-MLF | 114 95 76 
MIC5259-2.5YD5 TR =| 576-2830-1-ND |2.5V, 300mA High PSRR, Low Noise TSOT-23-5| 1.43 1.14 86 MIC5302-3.0YMT TR |576-2845-2-ND | 3.0V, 150mA CMOS ULDO Reg. 4-MLF 2425.00/5,000 

uCap LDO Regulator MIC5302-3.3YMT TR |576-1866-1-ND |3.3V, 150mA CMOS ULDO Regulator 4-MLF 1149576 
MIC5259-2.5YD5 TR = |576-2830-2-ND |2.5V, 300mA High PSRR, Low Noise TSOT-23-5 2190.00/3,000 MIC5302-3.3YMT TR |576-1866-2-ND | 3.3V, 150mA CMOS ULDO Regulator 4-MLE 2425 .00/5,000 

uCap LDO Regulator MIC5303-1.5YMT TR |576-1867-1-ND | 1.5V, 300mA Single CMOS Ultra Small 4-MLF | 132 110 88 
MIC5259-2.5YML TR |576-2831-1-ND |2.5V, 300mA High PSRR, Low Noise 6-MLF | 153 1.22 92 ULDO Regulator 

uCap LDO Regulator MIC5303-1.5YMT TR |576-1867-2-ND | 1.5V, 300mA Single CMOS Ultra Small 4-MLF 2805.00/5,000 
MIC5259-2.5YML TR |576-2831-2-ND |2.5V, 300mA High PSRR, Low Noise 6-MLF 3815.00/5,000 ULDO Regulator 

uCap LDO Regulator MIC5303-1.8YMT TR |576-1609-1-ND | 1.8V, 300mA Single CMOS Ultra Small 14-MLF | 1.32 140 88 
MIC5259-2.85YD5 TR |576-1843-1-ND |2.85V, 300mA High PSRR, Low Noise | TSOT-23-5] 1.43 1.14 86 ULDO Regulator 

uCap LDO Regulator MIC5303-1.8YMT TR |576-1609-2-ND |1.8V, 300mA Single CMOS Ultra Small 14-MLF 2805.00/5,000 
MIC5259-2.85YD5 TR |576-1843-2-ND |2.85V, 300mA High PSRR, Low Noise | TSOT-23-5| —2190.00/3,000 ULDO Regulator 

uCap LDO Regulator MIC5303-2.5YMT TR |576-1868-1-ND |2.5V, 300mA Single CMOS Ultra Small 4-MLF | 1.32 110 88 
MIC5259-2.85YML TR |576-2832-1-ND |2.85V, 300mA High PSRR, Low Noise 6MLF | 153 1.22 92 ULDO Regulator 

uCap LDO Regulator MIC5303-2.5YMT TR |576-1868-2-ND | 2.5V, 300mA Single CMOS Ultra Small 4-MLF 2805.00/5,000 
MIC5259-2.85YML TR | 576-2832-2-ND |2.85V, 300mA High PSRR, Low Noise 6-MLF 3815.00/5,000 ULDO Regulator 

Cap LDO Regulator MIC5303-2.8YMT TR |576-1869-1-ND | 2.8V, 300mA Single CMOS Ultra Small 4-MLF 132 110 88 
MIC5259-3.0YML TR |576-1844-1-ND |3.0V, 300mA High PSRR, Low Noise 6-MLF | 153 1.22 92 ULDO Regulator 

uCap LDO Regulator MIC5303-2.8YMT TR |576-1869-2-ND | 2.8V, 300mA Single CMOS Ultra Small 4-MLF 2805.00/5,000 
MIC5259-3.0YML TR |576-1844-2-ND |3.0V, 300mA High PSRR, Low Noise 6-MLF 3815.00/5,000 ULDO Regulator 

uCap LDO Regulator MIC5303-3.0YMT TR |576-2846-1-ND |3.0V, 300mA Single CMOS Ultra Small 4-MLF 132 1.10 88 
MIC5259-3.3YD5 TR |576-2833-1-ND |3.3V, 300mA High PSRR, Low Noise TSOT-23-5] 1.43 1.14 86 ULDO Regulator 

uCap LDO Regulator MIC5303-3.0YMT TR |576-2846-2-ND |3.0V, 300mA Single CMOS Ultra Small 4-MLF 2805.00/5,000 
MIC5259-3.3YD5 TR |576-2833-2-ND |3.3V, 300mA High PSRR, Low Noise TSOT-23-5|  2190.00/3,000 ULDO Regulator 

uCap LDO Regulator MIC5303-3.3YMT TR |576-2847-1-ND |3.3V, 300mA Single CMOS Ultra Small 4-MLF | 132 110 88 
MIC5259-3.3YML TR |576-2834-1-ND |3.3V, 300mA High PSRR, Low Noise 6-MLF | 153 1.22 92 ULDO Regulator 

uCap LDO Regulator MIC5303-3.3YMT TR |576-2847-2-ND | 3.3V, 300mA Single CMOS Ultra Small 4-MLF 2805.00/5,000 
MIC5259-3.3YML TR |576-2834-2-ND |3.3V, 300mA High PSRR, Low Noise 6-MLF 3815.00/5,000 ULDO Regulator 

uCap LDO Regulator MIC5304-RGYMT TR |576-3126-1-ND | Single, 150mA Low Iq LDO Regulator 6-TMLF 93 78 62 
MIC5264-KKYMLTR |576-1845-1-ND | 150mA uCap Dual LDO Regulator 10-MLF | 1.35 113 90 with Vselect NEW! 
MIC5264-KKYMLTR_|576-1845-2-ND |150mA uCap Dual LDO Regulator 10-MLF 2870.00/5,000 MIC5304-RGYMT TR |576-3126-2-ND | Single, 150mA Low Iq LDO Regulator 6-TMLF 1975.00/5,000 
MIC5264-MFYML TR |576-1438-1-ND |150mA Cap Dual LDO Regulator 10-MLF 1.35 1.13 90 with Vselect NEW! 
MIC5264-MFYML TR = |576-1438-2-ND | 150mA uCap Dual LDO Regulator 10-MLF 2870.00/5,000 MIC5304-XDYMT TR |576-3127-1-ND | Single, 150mA Low Iq LDO Regulator 6-TMLF 93 78 62 
MIC5264-MGYML TR |576-1846-1-ND |150mA uCap Dual LDO Regulator 10-MLF | 1.35 113 90 with Vselect NEW! 
MIC5264-MGYML TR |576-1846-2-ND | 150mA Cap Dual LDO Regulator 10-MLF 2870.00/5,000 MIC5304-XDYMT TR 576-3127-2-ND | Single, 150mA Low Iq LDO Regulator 6-TMLF 1975.00/5,000 
MIC5264-MMYML TR |576-1847-1-ND |150mA uCap Dual LDO Regulator 10-MLF | 1.35 113 — .90 with Vselect NEW! 
MIC5264-MMYML TR |576-1847-2-ND |150mA uCap Dual LDO Regulator 10-MLF 2870.00/5,000 MIC5305-1.5YD5 TR |576-1870-1-ND | 1.5V, 150mA uCap ULDO Reg. TSOT-23-5] 1.65 1.32 99 
MIC5264-PGYMLTR |576-1848-1-ND |150mA uCap Dual LDO Regulator 10-MLF | 1.35 1.413  .90| |MIC5305-1.5YD5 TR _|576-1870-2-ND |1.5V, 150mA Cap ULDO Reg. TSOT-23-5| __2535.00/3,000 
MIC5264-PGYML TR |576-1848-2-ND |150mA Cap Dual LDO Regulator 10-MLF 2870.00/5,000 MIC5305-1.5YML TR |576-2848-1-ND |1.5V, 150mA uCap ULDO Reg. 6-MLF | 1.75 1.40 1.05 
MIC5265-1.5YD5 TR |576-1849-1-ND | 1.5V, 150mA Cap LDO Regulator TSOT-23-5] 76 57 43] | MIC5305-1.5YMLTR |576-2848-2-ND | 1.5V, 150mA Cap ULDO Reg. 6-MLF 4375.00/5,000 
MIC5265-1.5YD5 TR _|576-1849-2-ND | 1.5V, 150mA Cap LDO Regulator TSOT-23-5 741,00/3,000 MIC5305-1.8YD5, 576-1296-1-ND | 1.8V, 150mA Cap ULDO Reg. TSOT-23-5] 1.65 1.32 99 
MIC5265-1.8YD5 TR |576-1439-1-ND | 1.8V, 150mA uCap LDO Regulator TSOT-23-5|  .76 57 43] | MIC5305-1.8YD5 576-1296-2-ND | 1.8V, 150mA Cap ULDO Reg. TSOT-23-5|  2535.00/3,000 
MIC5265-1.8YD5 TR |576-1439-2-ND | 1.8V, 150mA Cap LDO Regulator TSOT-23-5 741.00/3,000 MIC5305-1.8YMLTR_|576-1871-1-ND | 1.8V, 150mA Cap ULDO Regulator 6-MLF_ | 1.75 1.40 1.05 
MIC5265-1.85YD5 TR |576-1850-1-ND | 1.85V, 150mA uCap LDO Regulator TSOT-23-5] 76 57 43] [MIC5305-1.8YMLTR |576-1871-2-ND |1.8V, 150mA uCap ULDO Regulator 6-MLF 4375.00/5,000 
MIC5265-1.85YD5 TR |576-1850-2-ND | 1.85V, 150mA uCap LDO Regulator TSOT-23-5 741.00/3,000 MIC5305-2.0YML TR |576-2849-1-ND | 2.0V, 150mA uCap ULDO Reg. 6-MLF | 1.75 1.40 1.05 
MIC5265-2.5YD5 TR _|576-1851-1-ND | 2.5V, 150mA Cap LDO Regulator TSOT-23-5|__.76__—=«57__—=43|_ | MIC5305-2.0YMLTR |576-2849-2-ND | 2.0V, 150mA uCap ULDO Reg. 6-MLF 4375.00/5,000 
MIC5265-2.5YD5 TR |576-1851-2-ND |2.5V, 150mA uCap LDO Regulator TSOT-23-5 741.00/3,000 MIC5305-2.5YML TR |576-1873-1-ND |2.5V, 150mA uCap ULDO Regulator 6-MLF | 1.75 1.40 1.05 
MIC5265-2.7YD5 TR |576-1852-1-ND | 2.7V, 150mA Cap LDO Regulator TSOT-23-5] 76 57 43] | MIC5305-2.5YMLTR_|576-1873-2-ND |2.5V, 150mA Cap ULDO Regulator 6-MLF 4375.00/5,000 
MIC5265-2.7YD5 TR |576-1852-2-ND | 2.7V, 150mA Cap LDO Regulator TSOT-23-5 741.00/3,000 MIC5305-2.5YD5 TR |576-1872-1-ND |2.5V, 150mA uCap ULDO Reg. TSOT-23-5/ 1.65 1.32 99 
MIC5265-2.8YD5 TR |576-1854-1-ND | 2.8V, 150mA Cap LDO Regulator TSOT-23-5] .76 57 43] |MIC5305-2.5YD5 TR |576-1872-2-ND |2.5V, 150mA Cap ULDO Reg. TSOT-23-5|  2535.00/3,000 
MIC5265-2.8YD5 TR _|576-1854-2-ND | 2.8V, 150mA Cap LDO Regulator TSOT-23-5 741,00/3,000 MIC5305-2.6YML TR |576-1874-1-ND | 2.6V, 150mA uCap ULDO Regulator 6-MLF | 1.75 1.40 1.05 
MIC5265-2.85YD5 TR |576-1853-1-ND |2.85V, 150mA uCap LDO Regulator TSOT-23-5|  .76 57 43] |MIC5305-2.6YMLTR |576-1874-2-ND |2.6V, 150mA uCap ULDO Regulator 6-MLF 4375.00/5,000 
MIC5265-2.85YD5 TR |576-1853-2-ND | 2.85V, 150mA Cap LDO Regulator TSOT-23-5 741.00/3,000 MIC5305-2.8YML TR_|576-1876-1-ND | 2.8V, 150mA Cap ULDO Regulator 6-MLF | 1.75 1.40 1.05 
MIC5265-2.9YD5 TR |576-1855-1-ND | 2.9V, 150mA Cap LDO Regulator TSOT-23-5| .76 57 43] [MIC5305-2.8YMLTR |576-1876-2-ND |2.8V, 150mA Cap ULDO Regulator 6-MLF 4375.00/5,000 
MIC5265-2.9YD5 TR |576-1855-2-ND | 2.9V, 150mA Cap LDO Regulator TSOT-23-5 741.00/3,000 MIC5305-2.8YMT TR |576-1877-1-ND | 2.8V, 150mA Cap ULDO Regulator 6-TMLF | 1.75 1.40 1.05 
MIC5265-3.0YD5 TR _|576-1856-1-ND |3.0V, 150mA Cap LDO Regulator TSOT-23-5| 76 .57_—.43|_-|| MIC5305-2.8YMT TR |576-1877-2-ND |2.8V, 150mA Cap ULDO Regulator 6-MLF 4375.00/5,000 
MIC5265-3.0YD5 TR |576-1856-2-ND |3.0V, 150mA uCap LDO Regulator TSOT-23-5 741.00/3,000 MIC5305-2.8YD5 TR |576-2851-1-ND | 2.8V, 150mA uCap ULDO Reg. TSOT-23-5] 1.65 1.32 99 
MIC5265-3.3YD5 TR |576-2835-1-ND |3.3V, 150mA Cap LDO Regulator TSOT-23-5] .76 57 43] | MIC5305-2.8YD5 TR _|576-2851-2-ND |2.8V, 150mA Cap ULDO Reg. TSOT-23-5| __2535.00/3,000 
MIC5265-3.3YD5 TR |576-2835-2-ND |3.3V, 150mA Cap LDO Regulator TSOT-23-5 741.00/3,000 MIC5305-2.85YML TR |576-1875-1-ND [2.85V, 150mA uCap ULDO Regulator 6-MLF | 1.75 1.40 1.05 
MIC5268-1.2YM5 TR |576-2836-1-ND |1.2V, 150mA Cap CMOS LDO Regulator | SOT-23-5 | .96 80 64] _ | MIC5305-2.85YML TR |576-1875-2-ND |2.85V, 150mA Cap ULDO Regulator 6-MLF 4375.00/5,000 

with Power Good MIC5305-2.85YD5 TR |576-2850-1-ND | 2.85V, 150mA Cap ULDO Reg. TSOT-23-5] 1.65 1.32 99 
MIC5268-1.2YM5 TR |576-2836-2-ND | 1.2V, 150mA Cap CMOS LDO Regulator | SOT-23-5 1248.00/3,000 MIC5305-2.85YD5 TR |576-2850-2-ND | 2.85V, 150mA Cap ULDO Reg. TSOT-23-5|  2535.00/3,000 

with Power Good MIC5305-2.9YD5 TR _|576-1878-1-ND | 2.9V, 150mA Cap ULDO Reg. TSOT-23-5| 1.65 1.32.99 
MIC5270-3.0YM5 TR |576-2837-1-ND |-3.0V, 100mA Cap Neg. LDO Reg. S0T-23-5 | 2.66 2.13 1.66] [MIC5305-2.9YD5 TR |576-1878-2-ND |2.9V, 150mA uCap ULDO Reg. TSOT-23-5|  2535.00/3,000 
MIC5270-3.0YM5 TR | 576-2837-2-ND | -3.0V, 100mA Cap Neg. LDO Reg. SOT-23-5 4461.00/3,000 MIC5305-3.0YML TR |576-1879-1-ND |3.0V, 150mA yCap ULDO Regulator 6-MLF 1.75 140 1.05 
MIC5270-4.1YM5 TR |576-2838-1-ND |-4.1V, 100mA Cap Neg. LDO Reg. SOT-23-5 | 266 2.13 1.66) |MIC5305-3.0YMLTR |576-1879-2-ND |3.0V, 150mA Cap ULDO Regulator 6-MLF 4375.00/5,000 
MIC5270-4.1YM5 TR |576-2838-2-ND |-4.1V, 100mA Cap Neg. LDO Reg. SOT-23-5 4461.00/3,000 MIC5305-3.0YD5 576-1297-1-ND | 3V, 150mA Cap ULDO Reg. TSOT-23-5] 1.65 1.32 99 
MIC5270-5.0YM5 TR_|576-1294-1-ND |-5V, Cap Negative LDO Reg. SOT-23-5 | 2.66 2.13 _ 1.66] | MIC5305-3.0YD5 576-1297-2-ND |3V, 150mA Cap ULDO Reg. TSOT-23-5 2535.00/3,000 
MIC5270-5.0YM5 TR ]576-1294-2-ND |-5V, Cap Negative LDO Reg. SOT-23-5 4461.00/3,000 MIC5305-3.3YD5 576-1298-1-ND |3.3V, 150mA Cap ULDO Reg. TSOT-23-5/ 1.65 132 99 
MIC5270YM5 TR 576-1295-1-ND | Adj., uCap Negative LDO Reg. SOT-23-5 | 2.66 2.13 1.66] | MIC5305-3.3YD5 576-1298-2-ND |3.3V, 150mA Cap ULDO Reg. TSOT-23-5|  2535.00/3,000 
MIC5270YM5 TR 576-1295-2-ND | Adj., uCap Negative LDO Reg. SOT-23-5 4461.00/3,000 MIC5305-3.3YML TR |576-2852-1-ND | 3.3V, 150mA uCap ULDO Regulator 6-MLF | 1.75 1.40 1.05 
MIC5271YM5 TR 576-2839-1-ND | Adj., 100mA Cap Neg. LDO Reg. SOT-23-5 | 2.90 2.33 1.81} |MIC5305-3.3YMLTR |576-2852-2-ND |3.3V, 150mA Cap ULDO Regulator 6-MLF 4375.00/5,000 
MIC5271YMS5 TR 576-2839-2-ND |Adj., 100mA Cap Neg. LDO Reg. SOT-23-5 4875.00/3,000 MIC5305-4.6YMT TR_|576-1880-1-ND | 4.6V, 150mA Cap ULDO Regulator 6-MLF | 1.75 1.40 1.05 
MIC5271-5.0YM5 TR |576-1857-1-ND |5.0V, 100mA yCap Neg. LDO Reg. S0T-23-5 | 2.90 2.33 1.81] [IMIC5305-4.6YMT TR |576-1880-2-ND |4.6V, 150mA uCap ULDO Regulator 6-MLF 4375.00/5,000 
MIC5271-5.0YM5 TR |576-1857-2-ND |5.0V, 100mA uCap Neg. LDO Reg. SOT-23-5 4875.00/3,000 MIC5305YML TR 576-1881-1-ND | Adj., 150mA yCap ULDO Regulator 6-MLF | 1.75 1.40 1.05 
MIC5280YME 576-3125-5-ND | Adj., 25mA Single Cap ULDO 8-eSOIC | 2.40 1.92 1.44] | MIC5305YML TR 576-1881-2-ND | Adj., 150mA Cap ULDO Regulator 6-MLF 4375.00/5,000 

Reg. NEW! MIC5306-1.8YD5 TR |576-2853-1-ND | 1.8V, 150mA Micropower Cap Baseband |TSOT-23-5| 1.35 1.13 90 
MIC5301-1.5YD5 TR |576-1858-1-ND |1.5V, 150mA Single Cap ULDO Reg. | TSOT-23-5] 1.32 1.10 88 LDO Regulator 
MIC5301-1.5YD5 TR_|576-1858-2-ND |1.5V, 150mA Single uCap ULDO Reg. TSOT-23-5 1716.00/3,000 MIC5306-1.8YD5 TR = |576-2853-2-ND | 1.8V, 150mA Micropower Cap Baseband | TSOT-23-5 1755.00/3,000 
MIC5301-1.8YD5 TR |576-1859-1-ND |1.8V, 150mA Single Cap ULDO Reg. | TSOT-23-5] 1.32 1.10 88 LDO Regulator 
MIC5301-1.8YD5 TR |576-1859-2-ND | 1.8V, 150mA Single Cap ULDO Reg. © |TSOT-23-5| — 1716.00/3,000 MIC5306-2.5YD5 TR |576-2854-1-ND |2.5V, 150mA Micropower wCap Baseband |TSOT-23-5/ 1.35 1.13 90 
MIC5301-2.1YMT TR_|576-1860-1-ND |2.1V, 150mA Single uCap ULDO Reg. 6-MLF | 144 1.20.96 LDO Regulator 
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Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC5306-2.5YD5 TR += |576-2854-2-ND | 2.5V, 150mA Micropower Cap Baseband | TSOT-23-5 1755.00/3,000 MIC5310-MGYML TR |576-1566-2-ND | 2.8V/1.8V, Dual 150mA Cap ULDO Reg. 8-MLF 3940.00/5,000 
LDO Regulator MIC5310-MKYML TR = |576-1887-1-ND | 2.8V/2.6V Dual 150mA Cap ULDO Reg. 8-MLF 1.58 1.26 95 
MIC5306-2.8YD5 TR |576-1882-1-ND | 2.8V, 150mA Micropower Cap Baseband | TSOT-23-5| 1.35 = 1.13 90) |MIC5310-MKYML TR |576-1887-2-ND | 2.8V/2.6V, Dual 150mA pCap ULDO Reg. 8-MLF 3940.00/5,000 
LDO Regulator MIC5310-MMYML TR |576-1888-1-ND | 2.8V/2.8V Dual 150mA Cap ULDO Reg. 8-MLF 1.58 1.26 95 
MIC5306-2.8YD5 TR = |576-1882-2-ND |2.8V, 150mA Micropower pCap Baseband | TSOT-23-5 1755.00/3,000 MIC5310-MMYML TR |576-1888-2-ND | 2.8V/2.8V, Dual 150mA Cap ULDO Reg. 8-MLF 3940.00/5,000 
LDO Regulator MIC5310-NDYML TR |576-1889-1-ND | 2.85V/1.85V, Dual 150mA Cap ULDO 8-MLF 1.58 = 1.26 95 
MIC5306-3.0YD5 TR = |576-3012-1-ND |3.0V, 150mA Micropower Cap Baseband | TSOT-23-5| 1.35 1.13 90 Regulator 
LDO Regulator MIC5310-NDYML TR |576-1889-2-ND | 2.85V/1.85V, Dual 150mA Cap ULDO 8-MLF 3940.00/5,000 
MIC5306-3.0YD5 TR = |576-3012-2-ND |3.0V, 150mA Micropower pCap Baseband | TSOT-23-5 1755.00/3,000 Regulator 
LDO Regulator MIC5310-NKYML TR = |576-1890-1-ND | 2.85V/2.6V, Dual 150mA Cap ULDO 8-MLF 1.58 1.26 95 
MIC5306-3.1YD5 TR = |576-3031-1-ND |3.1V, 150mA Micropower Cap Baseband | TSOT-23-5) 1.35 1.13 90 Regulator 
LDO Regulator MIC5310-NKYML TR = |576-1890-2-ND J 2.85V/2.6V, Dual 150mA Cap ULDO 8-MLF 3940.00/5,000 
MIC5306-3.1YD5 TR = |576-3031-2-ND |3.1V, 150mA Micropower yCap Baseband | TSOT-23-5 1755.00/3,000 Regulator 
LDO Regulator MIC5310-NNYML TR |576-1891-1-ND | 2.85V/2.85V, Dual 150mA Cap ULDO 8-MLF 1.58 1.26 95 
MIC5307-1.8YD5 TR = |576-1883-1-ND | 1.8V, 300mA Micropower Cap Baseband | TSOT-23-5| 1.41 1.18 94 Regulator 
LDO Regulator MIC5310-NNYML TR |576-1891-2-ND | 2.85V/2.85V, Dual 150mA Cap ULDO 8-MLF 3940.00/5,000 
MIC5307-1.8YD5 TR |576-1883-2-ND | 1.8V, 300mA Micropower uCap Baseband | TSOT-23-5| — 1833.00/3,000 Regulator 
LDO Regulator MIC5310-OGYMLTR_ |576-1893-1-ND | 2.9V/1.8V, Dual 150mA Cap ULDO Reg. 8-MLF 1.58 1.26 95 
MIC5307-2.8YD5 TR = |576-1610-1-ND |2.8V, 300mA Micropower Cap Baseband | TSOT-23-5| 1.41 1.18 94 MIC5310-OGYML TR |576-1893-2-ND | 2.9V/1.8V, Dual 150mA Cap ULDO Reg. 8-MLE 3940.00/5,000 
LDO Regulator MIC5310-OOYML TR |576-1894-1-ND | 2.9V/2.9V, Dual 150mA Cap ULDO Reg. | 8-MLF | 1.58 1.26 95 
MIC5307-2.8YD5 TR |576-1610-2-ND eRe uCap Baseband | TSOT-23-5 1833.00/3,000 MIC5310-OOYML TR_|576-1894-2-ND | 2.9V/2.9V, Dual 150mA Cap ULDO Reg. | _8-MLF 3940.00/5,000 
: MIC5310-PGYML TR |576-1567-1-ND |3.0V/1.8V, Dual 150mA uCap ULDO Reg. 8-MLF 1.58 1.26 95 
MIC5307-3.0YD5 TR /576-2855-1-ND SPOR ee Baseband |TSOT-23-5) 1.41 1.18 94) | 11¢5310-PGYMLTR |576-1567-2-ND |3.0V/1.8V, Dual 150mA uCap ULDO Reg. | 8-MLF 3940.00/5,000 
' MIC5310-PKYMLTR = |576-1895-1-ND | 3.0V/2.6V, Dual 150mA Cap ULDO Reg. 8-MLF 1.58 1.26 95 
MIC5307-3.0YD5 TR | 576-2855-2-ND DOK ee Baseband |TSOT-23-5) —_ 1833.00/3,000 MIC5310-PKYML TR |576-1895-2-ND |3.0V/2.6V, Dual 150mA Cap ULDO Reg. | 8-MLF 3940.00/5,000 
Mics308-1.2¥D6 TR |576-3043-1-ND |1.2V. 150mA High PSRR uCap ULDO~— | TS0T-23-6| 1.28 1.02 77|_ |MICSS10-PNYML TR /576-2857-1-ND Paeiicae Dual 150mA yCap ULDO BMUF 158 126 95 
Regulator 5 a ay 5 
MMIC5308-1.27D6 TR |576-3043-2-ND | 1.2V, 150mA High PSAR pCap ULDO | TSOT-25-6) 195,007,000 REO TRL a recite SMILE) >. 8940-00¥5,000 
Regulator MIC5310-PPYML TR |576-1896-1-ND | 3.0V/3.0V, Dual 150mA - 
: Peer , Si .0V/3.0V, wCapULDO Reg. | 8MLF | 158 1.26 95 
MIC5308-1.5YD6 TR [576-3074-1-ND TRaeee High PSRR uCap ULDO =| TSOT-23-6) 1.28 1.02.77) | nnics340-PPYMLTR |576-1896-2-ND |3.0V/3.0V, Dual 150mA uCap ULDO Reg. | 8-MLF 3940.00/5,000 
fs ws Le) : 99. MIC5310-SGYML TR |576-1897-1-ND |3.3V/1.8V, Dual 150mA Cap ULDO Reg. 8-MLF 1.58 1.26 95 
MICS308-1.5YD6 TR (Bre SO UD TRerubie High PSBR yCapULDO ©) TSOT-28:¢), 1969.00/8,000 MIC5310-SGYML TR _|576-1897-2-ND |3.3V/1.8V, Dual 150mA uCap ULDO Reg. | _8-MLF 3940.00/5,000 
. ee ; rr MIC5310-SKYML TR |576-1898-1-ND |3.3V/2.6V, Dual 150mA Cap ULDO Reg. | 8-MLF | 1.58 1.26 95 
Meee eyo TR oe SOT AD iy ater OT PSRR HGap ULDO /TSOT-23-6) 1.28 102-77) )naic&310-SKYML TR |576-1898-2-ND |3.3V/2.6V, Dual 150mA uCap ULDO Reg. | 8-MLF 3940.00/5,000 
Mics308-1.8YD6 TR |576-3064-2-ND |1.8V. 150mAHigh PSRR wCap ULDO ~—«|TsoT-23-6| —1959.00/3,000 MIC5310-SMYML TR |576-1899-1-ND /3.3V/2.8V, Dual 150mA Cap ULDO Reg. | 8-MLF | 1.58 1.26 95 
Ragulator | mii MIC5310-SMYML TR |576-1899-2-ND |3.3V/2.8V; Dual 150mA uCap ULDO Reg. | 8-MLF |  3940.00/5,000 
MIC5308YD6 TR 576-3023-1-ND |Adj., 150mA High PSRR yCap ULDO TSOT-23-6| 128 102 77 SRY ue ne Ee eee Dut sebmi Gap UDO Rag. as Ee at 95 
Regulator F e ren -3V/3.2V, Dua mA pap eg. i 00/9, 
MIC5308YD6 TR 576-3023-2-ND | Adj., 150mA High PSRR uCap ULDO TSOT-23-6]  1959.00/3,000 MIC5310-SSYMLTR |576-1901-1-ND |3.3V/3.3V, Dual 150mA Cap ULDO Reg. | 8-MLF | 1.58 1.26 95 
Regulator MIC5310-SSYMLTR = |576-1901-2-ND | 3.3V/3.3V, Dual 150mA Cap ULDO Reg. 8-MLF 3940.00/5,000 
MIC5308-1.2YMT TR |576-3051-1-ND | 1.2V, 150mA High PSRR Cap ULDO 6-TMLF 1.28 = 1.02 77) |MIC5311-NYMLTR = /576-1902-1-ND a eoeay. SbomA LowQ Mode Dual 10-MLF 259 2.07 1.61 
Regulator egulator 
MIC5308-1.2YMT TR |576-3051-2-ND | 1.2V, 150mA High PSRR Cap ULDO 6-TMLF 3190.00/5,000 MICS311-NYMLTR = /576-1902-2-ND eee vom LowQ Mode Dual 10-MLF 7190.00/5,000 
Regulator eguiator 
MIC5308-1.5YMT TR /576-3065-1-ND | 1.5V, 150mA High PSRR Cap ULDO 6-TMLF 1.28 1.02 77] |MIC5313-F3YMTTR  576-3128-1-ND tov ae stink Dias Low Voltage LDO | 10-TMLF | 3.04 243 1.89 
Regulator ‘egulator i 
MIC5308-1.5YMT TR |576-3065-2-ND |1.5V, 150mA High PSRR Cap ULDO 6-TMLF 3190.00/5,000 MIC5313-F3YMT TR =| 576-3128-2-ND tov iM stoma Dua Low Voltage LDO | 10-TMLF 8440.00/5,000 
Regulator ‘egulator fy 
MIC5308-1.8YMT TR |576-3066-1-ND |1.8V, 150mA High PSRR yiCap ULDO 6-TMLF | 1.28 1.02  .77|_|MIC5313-F4YMTTR |576-3129-1-ND 15vh a Sonia Dual Low Voltage LDO | 10-TMLF ) 3.04 2.43 1.89 
Regulator ‘egulator fy 
MIC5308-1.8YMT TR |576-3066-2-ND | 1.8V, 150mA High PSRR pCap ULDO 6-TMLF 3190.00/5,000 MIC5313-F4YMT TR = |576-3129-2-ND | 1.5V/1.2V, 300mA Dual Low Voltage LDO | 10-TMLF 8440.00/5,000 
Regulator Regulator NEW! 
MIC5308YMT TR 576-3009-1-ND | Adj., 150mA High PSRR Cap ULDO 6-TMLF 1.28 1.02 .77| |MIC5313-F5YMT TR | 576-3130-1-ND | 1.5V/1.3V, 300mA Dual Low Voltage LDO | 10-TMLF 3.04 2.43 1.89 
Regulator Regulator NEW! 
MIC5308YMT TR 576-3009-2-ND | Adj., 150mA High PSRR Cap ULDO 6-TMLF 3190.00/5,000 MIC5313-F5YMT TR = |576-3130-2-ND oun a, sbomi Dust Low Voltage LDO | 10-TMLF 8440.00/5,000 
Regulator ‘egulator 4 
MIC5309-1.2YD6 TR = |576-3002-1-ND |1.2V, 300mA High PSRR pCap ULDO TSOT-23-6/ 1.53 1.22 92| |MIC5313-FEYMT TR |576-3131-1-ND | 1.5V/1.4V, 300mA Dual Low Voltage LDO | 10-TMLF 3.04 2.43 = 1.89 
Regulator Regulator NEW! 
MIC5309-1.2YD6 TR = |576-3002-2-ND | 1.2V, 300mA High PSRR Cap ULDO TSOT-23-6 2343.00/3,000 MIC5313-F6YMT TR /576-3131-2-ND teu ne ame Dust Low Voltage LDO | 10-TMLF 8440.00/5,000 
Regulator ‘egulator fy 
MIC5309-1.5YD6 TR = /576-3004-1-ND | 1.5V, 300mA High PSRR uCap ULDO TSOT-23-6] 1.53 1.22 92) |MIC5313-FCYMTTR /576-3132-1-ND ie re me Low Voltage LDO | 10-TMLF | 3.04 243 1.89 
Regulator ‘egulator fy 
MIC5309-1.5YD6 TR |576-3004-2-ND | 1.5V, 300mA High PSRR Cap ULDO TSOT-23-6 2343.00/3,000 MIC5313-FCYMT TR = /576-3132-2-ND tau ae apm Duet Low Voltage LDO | 10-TMLF 8440.00/5,000 
Regulator eguiator 4H 
MIC5309-1.8YD6 TR | 576-3010-1-ND | 1.8V, 300mA High PSRR Cap ULDO TSOT-23-6| 1.53 1.22 92 MIC5313-FFYMT TR = |576-3248-1-ND tout a 300mA Dual Low Voltage LDO | 10-TMLF 3.04 2.43 1.89 
Regulator ‘egulator 
MIC5309-1.8YD6 TR |576-3010-2-ND | 1.8V, 300mA High PSRR Cap ULDO TSOT-23-6 2343.00/3,000 MIC5313-FFYMT TR = /576-3248-2-ND a i ome Dual Low Voltage 10-TMLF 8440.00/5,000 
Regulator egulator 
MIC5309YD6 TR 576-3039-1-ND | Adj., 300mA High PSRR Cap ULDO TSOT-23-6) 153 1.22 92 Me cay uy Bes era ae oy oN a volt id Hey ree ra non 89 
Regulator 5313- 576- -2-| -8V/1.2V, 300mA Low Volt. eg. ~ .00/5, 
MIC5309YD6 TR 576-3039-2-ND | Adj., 300mA High PSRR Cap ULDO TSOT-23-6 2343.00/3,000 MIC5313-GGYMT TR_|576-3250-1-ND | 1.8V/1.8V, 300mA Low Volt. LDO Reg. 10-TMLF 3.04 2.43 1.89 
Regulator MIC5313-GGYMT TR |576-3250-2-ND | 1.8V/1.8V, 300mA Low Voltage LDO Reg. | 10-TMLF 8440.00/5,000 
MIC5309-1.2YMT TR |576-3050-1-ND | 1.2V, 300mA High PSRR Cap ULDO 6-TMLF 1.53 1.22 92| |MIC5314-F3YMT TR  |576-3133-1-ND | 1.5V/1.1V, 300mA Low Voltage LDO Reg. | 12-TMLF 3.29 2.63 2.05 
Regulator with Power On Reset NEW! 
MIC5309-1.2YMT TR |576-3050-2-ND | 1.2V, 300mA High PSRR Cap ULDO 6-TMLF 3815.00/5,000 MIC5314-F3YMT TR = |576-3133-2-ND | 1.5V/1.1V, 300mA Low Voltage LDO Reg. | 12-TMLF 9125.00/5,000 
Regulator with Power On Reset NEW! 
MIC5309-1.5YMT TR |576-3047-1-ND |1.5V, 300mA High PSRR pCap ULDO 6-TMLF 1.53 1.22 92| |MIC5314-F4YMT TR  |576-3134-1-ND | 1.5V/1.2V, 300mA Low Voltage LDO Reg. | 12-TMLF 3.29 2.63 2.05 
Regulator with Power On Reset NEW! 
MIC5309-1.5YMT TR |576-3047-2-ND | 1.5V, 300mA High PSRR Cap ULDO 6-TMLF 3815.00/5,000 MIC5314-F4YMT TR = |576-3134-2-ND | 1.5V/1.2V, 300mA Low Voltage LDO Reg. | 12-TMLF 9125.00/5,000 
Regulator with Power On Reset NEW! 
MIC5309-1.8YMT TR |576-3020-1-ND | 1.8V, 300mA High PSRR Cap ULDO 6-TMLF 1.53 1.22 92| |MIC5314-F5YMTTR  |576-3135-1-ND | 1.5V/1.3V, 300mA Low Voltage LDO Reg. | 12-TMLF 3.29 2.63 = 2.05 
Regulator with Power On Reset NEW! 
MIC5309-1.8YMT TR |576-3020-2-ND | 1.8V, 300mA High PSRR Cap ULDO 6-TMLF 3815.00/5,000 MIC5314-F5YMT TR = |576-3135-2-ND | 1.5V/1.3V, 300mA Low Voltage LDO Reg. | 12-TMLF 9125.00/5,000 
Regulator with Power On Reset NEW! 
MIC5309YMT TR 576-3019-1-ND | Adj., 300mA High PSRR Cap ULDO 6-TMLF 1.53 1.22 92| |MIC5314-FEYMT TR  |576-3136-1-ND | 1.5V/1.4V, 300mA Low Voltage LDO Reg. | 12-TMLF 3.29 2.63 2.05 
Regulator with Power On Reset NEW! 
MIC5309YMT TR 576-3019-2-ND | Adj., 300mA High PSRR Cap ULDO 6-TMLF 3815.00/5,000 MIC5314-F6YMT TR = |576-3136-2-ND | 1.5V/1.4V, 300mA Low Voltage LDO Reg. | 12-TMLF 9125.00/5,000 
Regulator with Power On Reset NEW! 
MIC5310-GFYML TR = |576-1884-1-ND | 1.8V/1.5V, Dual 150mA Cap ULDO 8-MLF 1.58 1.26 .95| |MIC5314-FCYMT TR |576-3137-1-ND | 1.5V/1.0V, 300mA Low Voltage LDO Reg. | 12-TMLF 3.29 2.63 2.05 
Regulator with Power On Reset NEW! 
MIC5310-GFYML TR |576-1884-2-ND | 1.8V/1.5V, Dual 150mA Cap ULDO 8-MLF 3940.00/5,000 MIC5314-FCYMT TR = |576-3137-2-ND | 1.5V/1.0V, 300mA Low Voltage LDO Reg. | 12-TMLF 9125.00/5,000 
Regulator with Power On Reset NEW! 
MIC5310-KDYML TR |576-1885-1-ND | 2.6V/1.85V, Dual 150mA Cap ULDO 8-MLF 1.58 1.26 95| |MIC5314-FFYMT TR  |576-3138-1-ND | 1.5V/1.5V, 300mA Low Voltage LDO Reg. | 12-TMLF 3.29 2.63 2.05 
Regulator with Power On Reset NEW! 
MIC5310-KDYML TR = |576-1885-2-ND | 2.6V/1.85V, Dual 150mA Cap ULDO 8-MLF 3940.00/5,000 MIC5314-FFYMT TR = |576-3138-2-ND | 1.5V/1.5V, 300mA Low Voltage LDO Reg. | 12-TMLF 9125.00/5,000 
Regulator with Power On Reset NEW! 
MIC5310-KGYML TR |576-1886-1-ND | 2.6V/1.8V, Dual 150mA Cap ULDO 8-MLF 1.58 1.26 .95| |MIC5314-G4YMT TR |576-3139-1-ND | 1.8V/1.2V, 300mA Low Voltage LDO Reg. | 12-TMLF 3.29 2.63 2.05 
Regulator with Power On Reset NEW! 
MIC5310-KGYML TR |576-1886-2-ND | 2.6V/1.8V, Dual 150mA Cap ULDO 8-MLF 3940.00/5,000 MIC5314-G4YMT TR |576-3139-2-ND | 1.8V/1.2V, 300mA Low Voltage LDO Reg. | 12-TMLF 9125.00/5,000 
Regulator with Power On Reset NEW! 
MIC5310-MFYML TR |576-2856-1-ND | 2.8V/1.5V, Dual 150mA Cap ULDO 8-MLF 1.58 1.26 .95| |MIC5314-GGYMT TR |576-3140-1-ND | 1.8V/1.8V, 300mA Low Voltage LDO Reg. | 12-TMLF 3.29 2.63 2.05 
Regulator with Power On Reset NEW! 
MIC5310-MFYML TR |576-2856-2-ND | 2.8V/1.5V, Dual 150mA Cap ULDO 8-MLF 3940.00/5,000 MIC5314-GGYMT TR = |576-3140-2-ND | 1.8V/1.8V, 300mA Low Voltage LDO Reg. | 12-TMLF 9125.00/5,000 
Regulator with Power On Reset NEW! 
MIC5310-MGYML TR |576-1566-1-ND | 2.8V/1.8V, Dual 150mA Cap ULDO 8-MLF 1.58 1.26 .95| | MIC5315-F4CYMT TR |576-3141-1-ND | 1.2V/1.0V, 300mA Low Voltage LDO 10-TMLF 3.29 2.63 2.05 
Regulator Regulator with Vselect NEW! 
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Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 

MIC5315-F4CYMT TR |576-3141-2-ND | 1.2V/1.0V, 300mA Low Voltage LDO 10-TMLF 9125.00/5,000 MIC5319-5.0YML TR |576-2868-2-ND |5.0V, 500mA High PSRR Cap ULDO 6-MLF 6500.00/5,000 
Regulator with Vselect NEW! Regulator 

MIC5315-F5CYMT TR |576-3142-1-ND | 1.3V/1.0V, 300mA Low Voltage LDO 10-TMLF 3.29 2.63 2.05} |MIC5319YML TR 576-1299-1-ND | Adj., 500mA High PSSR Cap ULDO Reg. | 6-MLF 2.34 1.88 1.46 
Regulator with Vselect NEW! MIC5319YML TR 576-1299-2-ND | Adj., 500mA High PSSR Cap ULDO Reg. |__6-MLF 6500.00/5,000 

MIC5315-F5CYMT TR |576-3142-2-ND | 1.3V/1.0V, 300mA Low Voltage LDO 10-TMLF 9125.00/5,000 MIC5320-GFYD6 TR =| 576-1911-1-ND | 1.8/1.5V, 150mA Dual High Performance | TSOT-23-6} 1.40 1.12 84 
Regulator with Vselect NEW! uCap ULDO Regulator 

MIC5315-GGCYMT TR |576-3143-1-ND | 1.8V/1.0V, 300mA Low Voltage LDO 10-TMLF 3.29 2.63 2.05] |MIC5320-GFYD6TR | 576-1911-2-ND | 1.8/1.5V, 150mA Dual High Performance | TSOT-23-6 2151.00/3,000 
Regulator with Vselect NEW! uCap ULDO Regulator 

MIC5315-GGCYMT TR |576-3143-2-ND | 1.8V/1.0V, 300mA Low Voltage LDO 10-TMLF 9125.00/5,000 MIC5320-H4FYD6 TR |576-1912-1-ND | 2.4V/1.5V 150mA Dual High Performance | TSOT-23-6} 1.40 1.12 84 
Regulator with Vselect NEW! uCap ULDO Regulator 

MIC5315-GW3YMT TR |576-3144-1-ND | 1.6V/1.1V, 300mA Low Voltage LDO 10-TMLF 3.29 2.63 2.05] |MIC5320-H4FYD6 TR |576-1912-2-ND | 2.4V/1.5V 150mA Dual High Performance | TSOT-23-6 2151.00/3,000 
Regulator with Vselect NEW! uCap ULDO Regulator 

MIC5315-GW3YMT TR |576-3144-2-ND | 1.6V/1.1V, 300mA Low Voltage LDO 10-TMLF 9125.00/5,000 MIC5320-H4FYMT TR |576-2869-1-ND | 2.4V/1.5V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 1.53 1.22 92 
Regulator with Vselect NEW! Cap ULDO Regulator 

MIC5316-F4CYMT TR |576-3145-1-ND |300mA Dual Low Voltage LDO Reg. with | 12-TMLF 3.56 2.85 2.22] |MIC5320-H4FYMT TR |576-2869-2-ND | 2.4V/1.5V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 3815.00/5,000 
Vselect/Power On Reset NEW! uCap ULDO Regulator 

MIC5316-F4CYMT TR |576-3145-2-ND | 300mA Dual Low Voltage LDO Reg. with | 12-TMLF 9875.00/5,000 MIC5320-JGYML TR | 576-1568-1-ND | 2.5V/1.8V Dual High Performance 150mA | 6-MLF 1.68 134 1.01 
Vselect/Power On Reset NEW! uCap ULDO Regulator 

MIC5316-F5CYMT TR |576-3146-1-ND |300mA Dual Low Voltage LDO Reg. with | 12-TMLF 3.56 2.85 2.22) |MIC5320-KGYMLTR |576-1913-1-ND | 2.6V/1.8V, 150mA Dual High 6-MLF 1.68 134 1.01 
Vselect/Power On Reset NEW! Performance Cap ULDO Regulator 

MIC5316-F5CYMT TR |576-3146-2-ND | 300mA Dual Low Voltage LDO Reg. with | 12-TMLF 9875.00/5,000 MIC5320-KGYML TR | 576-1913-2-ND | 2.6V/1.8V, 150mA Dual High 6-MLF 4190.00/5,000 
Vselect/Power On Reset NEW! Performance Cap ULDO Regulator 

MIC5316-GGCYMT TR |576-3147-1-ND |300mA Dual Low Voltage LDO Reg. with | 12-TMLF 3.56 2.85 2.22} |MIC5320-KGYMT TR |576-2870-1-ND | 2.6V/1.8V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 1.53 1.22 92 
Vselect/Power On Reset NEW! uCap ULDO Regulator 

MIC5316-GGCYMT TR |576-3147-2-ND |300mA Dual Low Voltage LDO Reg. with | 12-TMLF 9875.00/5,000 MIC5320-KGYMT TR | 576-2870-2-ND | 2.6V/1.8V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 3815.00/5,000 
Vselect/Power On Reset NEW! uCap ULDO Regulator 

MIC5316-GW3YMT TR |576-3148-1-ND |300mA Dual Low Voltage LDO Reg. with | 12-TMLF 3.56 2.85 2.22) |MIC5320-MFYD6TR |576-1914-1-ND | 2.8V/1.5V, 150mA Dual High TSOT-23-6) 1.40 1.12 84 
Vselect/Power On Reset NEW! Performance Cap ULDO Regulator 

MIC5316-GW3YMT TR |576-3148-2-ND | 300mA Dual Low Volt. LDO Reg. with 12-TMLF 9875.00/5,000 MIC5320-MFYD6 TR | 576-1914-2-ND | 2.8V/1.5V, 150mA Dual High TSOT-23-6 2151.00/3,000 
Vselect/Power On Reset NEW! Performance Cap ULDO Regulator 

MIC5318-1.3YD5 TR = |576-2981-1-ND | 1.3V, 300mA High Performance Cap TSOT-23-5) 1.32 1.10 .88| | MIC5320-MFYMT TR |576-2871-1-ND | 2.8V/1.5V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 1.53 1.22 92 
ULDO Regulator uCap ULDO Regulator 

MIC5318-1.3YD5 TR = |576-2981-2-ND | 1.3V, 300mA High Performance Cap TSOT-23-5 1716.00/3,000 MIC5320-MFYMT TR = | 576-2871-2-ND | 2.8V/1.5V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 3815.00/5,000 
ULDO Regulator Cap ULDO Regulator 

MIC5318-1.5YD5 TR = |576-2858-1-ND | 1.5V, 300mA High Performance Cap TSOT-23-5/ 1.32 1.10 .88| | MIC5320-MFYMLTR |576-1915-1-ND | 2.8V/1.5V, 150mA Dual High 6-MLF 1.53 1.22 92 
ULDO Regulator Performance )Cap ULDO Regulator 

MIC5318-1.5YD5 TR = |576-2858-2-ND | 1.5V, 300mA High Performance Cap TSOT-23-5 1716.00/3,000 MIC5320-MFYML TR | 576-1915-2-ND | 2.8V/1.5V, 150mA Dual High 6-MLF 3815.00/5,000 
ULDO Regulator Performance Cap ULDO Regulator 

MIC5318-2.5YD5 TR + |576-2859-1-ND | 2.5V, 300mA High Performance Cap TSOT-23-5) 1.32 1.10 .88| | MIC5320-MGYD6 TR |576-1916-1-ND | 2.8V/1.8V, 150mA Dual High TSOT-23-6) 1.40 1.12 84 
ULDO Regulator Performance Cap ULDO Regulator 

MIC5318-2.5YD5 TR = |576-2859-2-ND | 2.5V, 300mA High Performance Cap TSOT-23-5 1716.00/3,000 MIC5320-MGYD6 TR | 576-1916-2-ND | 2.8V/1.8V, 150mA Dual High TSOT-23-6 2151.00/3,000 
ULDO Regulator Performance Cap ULDO Regulator 

MIC5318-3.3YD5 TR = |576-2860-1-ND |3.3V, 300mA High Performance Cap TSOT-23-5) 1.32 1.10 .88| |MIC5320-MGYML TR |576-1917-1-ND | 2.8V/1.8V, 150mA Dual High 6-MLF 1.53 1.22 92 
ULDO Regulator Performance jjCap ULDO Regulator 

MIC5318-3.3YD5 TR + |576-2860-2-ND |3.3V, 300mA High Performance Cap TSOT-23-5 1716.00/3,000 MIC5320-MGYML TR |576-1917-2-ND |2.8V/1.8V, 150mA Dual High 6-MLF 3815.00/5,000 
ULDO Regulator Performance Cap ULDO Regulator 

MIC5318-3.3YMT TR |576-2861-1-ND |3.3V, 300mA High Performance Cap 6-TMLF 1.44 1.20 96| | MIC5320-MGYMT TR |576-2872-1-ND | 2.8V/1.8V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 1.53 1.22 92 
ULDO Regulator uCap ULDO Regulator 

MIC5318-3.3YMT TR |576-2861-2-ND |3.3V, 300mA High Performance Cap 6-TMLF 3060.00/5,000 MIC5320-MGYMT TR | 576-2872-2-ND | 2.8V/1.8V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 3815.00/5,000 
ULDO Regulator uCap ULDO Regulator 

MIC5318YMT TR 576-2862-1-ND | Adj., 300mA High Performance yCap 6-TMLF 1.44 1.20 .96| |MIC5320-MMYD6 TR |576-1918-1-ND | 2.8V/2.8V, 150mA Dual High TSOT-23-6) 1.40 1.12 84 
ULDO Regulator Performance Cap ULDO Regulator 

MIC5318YMT TR 576-2862-2-ND | Adj., 300mA High Performance uCap 6-TMLF 3060.00/5,000 MIC5320-MMYD6 TR | 576-1918-2-ND | 2.8V/2.8V, 150mA Dual High TSOT-23-6 2151.00/3,000 
ULDO Regulator Performance jjCap ULDO Regulator 

MIC5319-1.3HYD5 TR |576-2863-1-ND | 1.375V, 500mA High PSRR Cap ULDO | TSOT-23-5) 2.48 1.98 1.49] |MIC5320-MMYML TR |576-1919-1-ND | 2.8V/2.8V, 150mA Dual High 6-MLF 1.53 1.22 92 
Regulator Performance Cap ULDO Regulator 

MIC5319-1.3HYD5 TR |576-2863-2-ND | 1.375V, 500mA High PSRR pCap ULDO =| TSOT-23-5 3801.00/3,000 MIC5320-MMYML TR |576-1919-2-ND | 2.8V/2.8V, 150mA Dual High 6-MLF 3815.00/5,000 
Regulator Performance Cap ULDO Regulator 

MIC5319-1.8YD5 TR = |576-2864-1-ND | 1.8V, 500mA High PSRR pCap ULDO TSOT-23-5| 2.48 1.98 1.49] |MIC5320-MMYMT TR |576-1920-1-ND | 2.8V/2.8V, 150mA Dual High 6-TMLF 1.53 1.22 92 
Regulator Performance Cap ULDO Regulator 

MIC5319-1.8YD5 TR |576-2864-2-ND | 1.8V, 500mA High PSRR Cap ULDO TSOT-23-5 3801.00/3,000 MIC5320-MMYMT TR |576-1920-2-ND | 2.8V/2.8V, 150mA Dual High 6-TMLF 3815.00/5,000 
Regulator Performance jCap ULDO Regulator 

MIC5319-1.8YML TR |576-1903-1-ND | 1.8V, 500mA Cap High PSRR ULDO 6-MLF 2.34 1.88 1.46] |MIC5320-NNYMTTR = |576-1921-1-ND | 2.85V/2.85V, 150mA Dual High 6-TMLF 1.53 1.22 92 
Regulator Performance jCap ULDO Regulator 

MIC5319-1.8YML TR |576-1903-2-ND |1.8V, 500mA yCap High PSRR ULDO 6-MLF 6500.00/5,000 MIC5320-NNYMT TR |576-1921-2-ND |2.85V/2.85V, 150mA Dual High 6-TMLF 3815.00/5,000 
Regulator Performance Cap ULDO Regulator 

MIC5319-2.5YML TR |576-1905-1-ND |2.5V, 500mA Cap High PSRR ULDO 6-MLF 2.34 1.88 1.46] |MIC5320-PGYD6TR | 576-1922-1-ND | 3.0V/1.8V, 150mA Dual High TSOT-23-6) 1.40 1.12 84 
Regulator Performance Cap ULDO Regulator 

MIC5319-2.5YML TR |576-1905-2-ND | 2.5V, 500mA Cap High PSRR ULDO 6-MLF 6500.00/5,000 MIC5320-PGYD6 TR =| 576-1922-2-ND | 3.0V/1.8V, 150mA Dual High TSOT-23-6 2151.00/3,000 
Regulator Performance Cap ULDO Regulator 

MIC5319-2.5YD5 TR = |576-1904-1-ND | 2.5V, 500mA Cap High PSRR ULDO TSOT-23-5| 2.48 1.98 1.49) |MIC5320-PGYMTTR = |576-1923-1-ND | 3.0V/1.8V, 150mA Dual High 6-TMLF 1.53 1.22 92 
Regulator Performance jjCap ULDO Regulator 

MIC5319-2.5YD5 TR = |576-1904-2-ND | 2.5V, 500mA Cap High PSRR ULDO TSOT-23-5 3801.00/3,000 MIC5320-PGYMT TR | 576-1923-2-ND | 3.0V/1.8V, 150mA Dual High 6-TMLF 3815.00/5,000 
Regulator Performance j)Cap ULDO Regulator 

MIC5319-2.6YD5 TR + |576-1906-1-ND |2.6V, 500mA Cap High PSRR ULDO TSOT-23-5) 2.48 1.98 1.49] |MIC5320-PKYMLTR |576-1924-1-ND |3.0V/2.6V, 150mA Dual High 6-MLF 1.53 1.22 92 
Regulator Performance ,)Cap ULDO Regulator 

MIC5319-2.6YD5 TR = |576-1906-2-ND | 2.6V, 500mA pCap High PSRR ULDO TSOT-23-5 3801.00/3,000 MIC5320-PKYML TR | 576-1924-2-ND | 3.0V/2.6V, 150mA Dual High 6-MLF 3815.00/5,000 
Regulator Performance Cap ULDO Regulator 

MIC5319-2.6YML TR |576-2865-1-ND | 2.6V, 500mA High PSRR Cap ULDO 6-MLF 2.34 1.88 1.46] |MIC5320-PKYMTTR = |576-2873-1-ND | 3.0V/2.6V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 1.53 1.22 92 
Regulator uCap ULDO Regulator 

MIC5319-2.6YML TR |576-2865-2-ND | 2.6V, 500mA High PSRR Cap ULDO 6-MLF 6500.00/5,000 MIC5320-PKYMT TR = |576-2873-2-ND | 3.0V/2.6V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 3815.00/5,000 
Regulator uCap ULDO Regulator 

MIC5319-2.7YML TR |576-1907-1-ND |2.7V, 500mA Cap High PSRR ULDO 6-MLF 2.34 1.88 1.46] |MIC5320-PMYMT TR |576-2874-1-ND | 3.0V/2.8V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 1.53 1.22 92 
Regulator Cap ULDO Regulator 

MIC5319-2.7YML TR |576-1907-2-ND |2.7V, 500mA yCap High PSRR ULDO 6-MLF 6500.00/5,000 MIC5320-PMYMT TR |576-2874-2-ND |3.0V/2.8V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 3815.00/5,000 
Regulator uCap ULDO Regulator 

MIC5319-2.8YML TR |576-2866-1-ND | 2.8V, 500mA High PSRR Cap ULDO 6-MLF 2.34 1.88 1.46] |MIC5320-PPYMLTR = |576-1569-1-ND | 3.0V Dual High Performance 150mA 6-MLF 1.53 1.22 92 
Regulator uCap ULDO Regulator 

MIC5319-2.8YML TR |576-2866-2-ND | 2.8V, 500mA High PSRR Cap ULDO 6-MLF 6500.00/5,000 MIC5320-PNYMT TR = |576-1925-1-ND | 3.0V/2.85V, 150mA Dual High 6-TMLF 1.53 1.22 92 
Regulator Performance Cap ULDO Regulator 

MIC5319-2.9YML TR |576-1908-1-ND | 2.9V, 500mA 500mA Cap High PSRR 6-MLF 2.34 1.88 1.46} |MIC5320-PNYMT TR |576-1925-2-ND | 3.0V/2.85V, 150mA Dual High 6-TMLF 3815.00/5,000 
ULDO Regulator Performance j)Cap ULDO Regulator 

MIC5319-2.9YML TR |576-1908-2-ND | 2.9V, 500mA 500mA Cap High PSRR 6-MLF 6500.00/5,000 MIC5320-SFYMT TR | 576-1926-1-ND | 3.3V/1.5V, 150mA Dual High 6-TMLF 1.53 1.22 92 
ULDO Regulator Performance jjCap ULDO Regulator 

MIC5319-3.0YML TR |576-1909-1-ND |3.0V, 500mA 500mA Cap High PSRR 6-MLF 2.34 1.88 1.46) |MIC5320-SFYMTTR |576-1926-2-ND |3.3V/1.5V, 150mA Dual High 6-TMLF 3815.00/5,000 
ULDO Regulator Performance Cap ULDO Regulator 

MIC5319-3.0YML TR |576-1909-2-ND | 3.0V, 500mA 500mA Cap High PSRR 6-MLF 6500.00/5,000 MIC5320-SGYD6 TR = |576-1658-1-ND | 3.3V/1.8V Dual High Performance 150mA | TSOT-23-6} 1.40 1.12 84 
ULDO Regulator uCap ULDO Regulator 

MIC5319-3.3YD5 TR = |576-1910-1-ND |3.3V, 500mA yCap High PSRR ULDO TSOT-23-5| 2.48 1.98 1.49] |MIC5320-SGYD6TR | 576-1658-2-ND |3.3V/1.8V Dual High Performance 150mA | TSOT-23-6 2151.00/3,000 
Regulator uCap ULDO Regulator. 

MIC5319-3.3YD5 TR |576-1910-2-ND |3.3V, 500mA Cap High PSRR ULDO TSOT-23-5 3801.00/3,000 MIC5320-SGYMT TR |576-2875-1-ND | 3.3V/1.8V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 1.53 1.22 92 
Regulator uCap ULDO Regulator 

MIC5319-3.3YML TR |576-2867-1-ND |3.3V, 500mA High PSRR Cap ULDO 6-MLF 2.34 1.88 1.46] |MIC5320-SGYMT TR | 576-2875-2-ND | 3.3V/1.8V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 3815.00/5,000 
Regulator uCap ULDO Regulator 

MIC5319-3.3YML TR |576-2867-2-ND |3.3V, 500mA High PSRR Cap ULDO 6-MLF 6500.00/5,000 MIC5320-SJYD6 TR =| 576-1927-1-ND | 3.3V/2.5V, 150mA Dual High TSOT-23-6/ 1.40 1.12 84 
Regulator Performance Cap ULDO Regulator 

MIC5319-5.0YML TR |576-2868-1-ND |5.0V, 500mA High PSRR Cap ULDO 6-MLF 2.34 1.88 1.46] |MIC5320-SJYD6TR | 576-1927-2-ND | 3.3V/2.5V, 150mA Dual High TSOT-23-6 2151.00/3,000 
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Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC5320-SJYMT TR = |576-1928-1-ND | 3.3V/2.5V, 150mA Dual High 6-TMLF 1.53 1.22 .92| |MIC5330-SPYMLTR |576-1945-1-ND | 3.3V/3.0V, 300mA Dual )Cap ULDO Reg. 8-MLF 1.73 1.38 1.04 

Performance Cap ULDO Regulator MIC5330-SPYML TR |576-1945-2-ND | 3.3V/3.0V, 300mA Dual Cap ULDO Reg. | 8-MLF 4315.00/5,000 
MICS320-SJYMT TR |576-1928-2-ND SPensereea ita FU DO reais 8-TMLF 3815.00/5,000 MIC5330-SRYML TR |576-1946-1-ND |3.3V/3.2V, 300mA Dual uCap ULDO Reg. | 8-MLF | 1.73 1.38 1.04 

z e 7a 7 . MIC5330-SRYML TR |576-1946-2-ND | 3.3V/3.2V, 300mA Dual uCap ULDO Reg. 8-MLF 4315.00/5,000 

Meee TR ae ee ne le etonmance sap ULDG regulator | | Se —) [naicsaa0-ssyML TR |576-1947-1-ND |3.3V/3.3V, 300mA Dual yCap ULDO Reg. | 8-MLF | 1.73 1.38 1.04 
MIC5320-SKYMT TR |576-1929-2-ND |3.3V/2.6V, 150mA Dual High 6-TMLF 3815.00/5,000 MIC5330-SSYML TR = |576-1947-2-ND | 3.3V/3.3V, 300mA Dual Cap ULDO Reg. 8-MLF 4315.00/5,000 

Performance jCap ULDO Regulator MIC5331-G4YMT TR = |576-3149-1-ND | 1.8V/1.2V, 300mA Dual Cap ULDO 8-TMLF 1.73 1.38 1.04 
MIC5320-SMYMT TR |576-1930-1-ND | 3.3V/2.8V, 150mA Dual High 6-TMLF 1.53 1.22 92 Regulator NEW! 

Performance jCap ULDO Regulator MIC5331-G4YMT TR = |576-3149-2-ND | 1.8V/1.2V, 300mA Dual uCap ULDO 8-TMLF 4315.00/5,000 
MIC5320-SMYMT TR |576-1930-2-ND | 3.3V/2.8V, 150mA Dual High 6-TMLF 3815.00/5,000 Regulator NEW! 

Performance \jCap ULDO Regulator MIC5331-J4YMT TR = |576-3150-1-ND | 2.5V/1.2V, 300mA Dual Cap ULDO 8-TMLF 1.73 1.38 1.04 
MIC5320-SSYD6 TR |576-1931-1-ND |3.3V/3.3V, 150mA Dual High TSOT-23-6) 1.40 1.12 84 Regulator NEW! 

Performance jjCap ULDO Regulator MIC5331-J4YMT TR = |576-3150-2-ND | 2.5V/1.2V, 300mA Dual Cap ULDO 8-TMLF 4315.00/5,000 
MIC5320-SSYD6 TR = |576-1931-2-ND |3.3V/3.3V, 150mA Dual High TSOT-23-6 2151.00/3,000 Regulator NEW! 

Performance jiCap ULDO Regulator MIC5331-MMYMT TR |576-3151-1-ND | 2.8V/2.8V, 300mA Dual Cap ULDO 8-TMLF 1.73 1.38 1.04 
MIC5320-SPYMT TR |576-2876-1-ND |3.3V/3.0V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 1.53 1.22 92 Regulator NEW! 

uCap ULDO Regulator MIC5331-MMYMT TR |576-3151-2-ND | 2.8V/2.8V, 300mA Dual Cap ULDO 8-TMLF 4315.00/5,000 
MIC5320-SPYMT TR |576-2876-2-ND |3.3V/3.0V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 3815.00/5,000 Regulator NEW! 

Cap ULDO Regulator MIC5331-MNYMT TR |576-3152-1-ND | 2.8V/2.85V, 300mA Dual uCap ULDO 8-TMLF 1.73 1.38 1.04 
MIC5321-LLYMT TR = |576-1932-1-ND | 2.7V/2.7V, 150mA Dual High 6-TMLF 1.53 1.22 92 Regulator NEW! 

Performance jCap ULDO Regulator MIC5331-MNYMT TR |576-3152-2-ND | 2.8V/2.85V, 300mA Dual uCap ULDO 8-TMLF 4315.00/5,000 
MIC5321-LLYMT TR |576-1932-2-ND | 2.7V/2.7V, 150mA Dual High 6-TMLF 3815.00/5,000 Regulator NEW! 

Performance jCap ULDO Regulator MIC5331-NNYMT TR = |576-3153-1-ND | 2.85V/2.85V, 300mA Dual Cap ULDO 8-TMLF 1.73 1.38 1.04 
MIC5321-MMYD6 TR |576-1933-1-ND | 2.8V/2.8V, 150mA Dual High TSOT-23-6) 1.40 1.12 84 Regulator NEW! 

Performance jjCap ULDO Regulator MIC5331-NNYMT TR = |576-3153-2-ND | 2.85V/2.85V, 300mA Dual Cap ULDO 8-TMLF 4315.00/5,000 
MIC5321-MMYD6 TR |576-1933-2-ND | 2.8V/2.8V, 150mA Dual High TSOT-23-6 2151.00/3,000 Regulator NEW! 

Performance jCap ULDO Regulator MIC5331-PMYMT TR = |576-3154-1-ND | 3.0V/2.8V, 300mA Dual pCap ULDO 8-TMLF 1.73 1.38 1.04 
MIC5321-PGYMT TR |576-1934-1-ND |3.0V/1.8V, 150mA Dual High 6-TMLF 1.53 1.22 92 Regulator NEW! 

Performance )Cap ULDO Regulator MIC5331-PMYMT TR = |576-3154-2-ND | 3.0V/2.8V, 300mA Dual uCap ULDO 8-TMLF 4315.00/5,000 
MIC5321-PGYMT TR = |576-1934-2-ND |3.0V/1.8V, 150mA Dual High 6-TMLF 3815.00/5,000 Regulator NEW! 

Performance j)Cap ULDO Regulator MIC5331-PNYMT TR |576-3155-1-ND | 3.0V/2.85V, 300mA Dual uCap ULDO 8-TMLF 1.73 1.38 1.04 
MIC5321-PKYMT TR = |576-2877-1-ND | 3.0V/2.6V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 140 1.12 84 Regulator NEW! 

Cap ULDO Regulator MIC5331-PNYMT TR = |576-3155-2-ND | 3.0V/2.85V, 300mA Dual uCap ULDO 8-TMLF 4315.00/5,000 
MIC5321-PKYMT TR |576-2877-2-ND | 3.0V/2.6V Dual High Performance 150mA | 6-MLF 3500.00/5,000 Regulator NEW! 

Cap ULDO Regulator MIC5331-PPYMT TR = |576-3156-1-ND | 3.0V/3.0V, 300mA Dual Cap ULDO 8-TMLF 1.73 1.38 1.04 
MIC5321-PPYMLTR |576-2878-1-ND |3.0V/3.0V Dual High Performance 150mA | 6-MLF 1.53 1.22 92 Regulator NEW! 

Cap ULDO Regulator MIC5331-PPYMT TR = |576-3156-2-ND | 3.0V/3.0V, 300mA Dual Cap ULDO 8-TMLF 4315.00/5,000 
MIC5321-PPYMLTR |576-2878-2-ND |3.0V/3.0V Dual High Performance 150mA | 6-MLF 3815.00/5,000 Regulator NEW! 

uCap ULDO Regulator MIC5332-G4YMT TR = |576-3157-1-ND | 1.8V/1.2V, 300mA Dual Cap ULDO 8-TMLF 1.78 1.42 1.07 
MIC5321-SSYD6 TR = |576-1935-1-ND | 3.3V/3.3V, 150mA Dual High TSOT-23-6) 1.40 1.12 84 Regulator NEW! 

Performance )Cap ULDO Regulator MIC5332-G4YMT TR = |576-3157-2-ND | 1.8V/1.2V, 300mA Dual Cap ULDO 8-TMLF 4440.00/5,000 
MIC5321-SSYD6 TR = |576-1935-2-ND | 3.3V/3.3V, 150mA Dual High TSOT-23-6 2151.00/3,000 Regulator NEW! 

Performance jCap ULDO Regulator MIC5332-J4YMT TR = |576-3158-1-ND | 2.5V/1.2V, 300mA Dual Cap ULDO 8-TMLF 1.78 1.42 1.07 
MIC5322-MFYMT TR = |576-3048-1-ND | 2.8V/1.5V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 1.53 9 1.22 92 Regulator NEW! 

uCap ULDO Regulator MIC5332-J4YMT TR = |576-3158-2-ND | 2.5V/1.2V, 300mA Dual Cap ULDO 8-TMLF 4440.00/5,000 
MIC5322-MFYMT TR = |576-3048-2-ND | 2.8V/1.5V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 3815.00/5,000 Regulator NEW! 

Cap ULDO Regulator MIC5332-MMYMT TR |576-3159-1-ND | 2.8V/2.8V, 300mA Dual pCap ULDO 8-TMLF 1.78 142 1.07 
MIC5322-MGYMT TR |576-3033-1-ND | 2.8V/1.8V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 1.53 1.22 92 Regulator NEW! 

uCap ULDO Regulator MIC5332-MMYMT TR |576-3159-2-ND | 2.8V/2.8V, 300mA Dual Cap ULDO 8-TMLF 4440.00/5,000 
MIC5322-MGYMT TR |576-3033-2-ND | 2.8V/1.8V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 3815.00/5,000 Regulator NEW! 

Cap ULDO Regulator MIC5332-MNYMT TR |576-3160-1-ND | 2.8V/2.85V, 300mA Dual uCap ULDO 8-TMLF 1.78 #142 1.07 
MIC5322-NNYMT TR |576-3038-1-ND | 2.85V Dual High Performance 150mA 6-TMLF 1.53 1.22 92 Regulator NEW! 

uCap ULDO Regulator MIC5332-MNYMT TR |576-3160-2-ND | 2.8V/2.85V, 300mA Dual uCap ULDO 8-TMLF 4440.00/5,000 
MIC5322-NNYMT TR = |576-3038-2-ND | 2.85V Dual High Performance 150mA 6-TMLF 3815.00/5,000 Regulator NEW! 

Cap ULDO Regulator MIC5332-NNYMT TR = |576-3161-1-ND | 2.85V/2.85V, 300mA Dual Cap ULDO 8-TMLF 1.78 1.42 = 1.07 
MIC5322-PMYMT TR |576-3028-1-ND | 3.0V/2.8V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 1.53 1.22 92 Regulator NEW! 

uCap ULDO Regulator MIC5332-NNYMT TR = |576-3161-2-ND | 2.85V/2.85V, 300mA Dual Cap ULDO 8-TMLF 4440.00/5,000 
MIC5322-PMYMT TR |576-3028-2-ND | 3.0V/2.8V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 3815.00/5,000 Regulator NEW! 

Cap ULDO Regulator MIC5332-PMYMT TR |576-3162-1-ND | 3.0V/2.8V, 300mA Dual Cap ULDO 8-TMLF 1.78 142 1.07 
MIC5322-PNYMT TR |576-3049-1-ND | 3.0V/2.85V Dual High Performance 6-MLF 1.53 1.22 92 Regulator NEW! 

150mA Cap ULDO Regulator MIC5332-PMYMT TR |576-3162-2-ND | 3.0V/2.8V, 300mA Dual Cap ULDO 8-TMLF 4440.00/5,000 
MIC5322-PNYMT TR |576-3049-2-ND | 3.0V/2.85V Dual High Performance 6-MLF 3815.00/5,000 Regulator NEW! 

150mA Cap ULDO Regulator MIC5332-PNYMT TR |576-3163-1-ND | 3.0V/2.85V, 300mA Dual uCap ULDO 8-TMLF 1.78 1.42 1.07 
MIC5322-PPYMT TR |576-3018-1-ND | 3.0V/3.0V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 1.53 1.22 92 Regulator NEW! 

uCap ULDO Regulator MIC5332-PNYMT TR |576-3163-2-ND | 3.0V/2.85V, 300mA Dual uCap ULDO 8-TMLF 4440.00/5,000 
MIC5322-PPYMT TR |576-3018-2-ND |3.0V/3.0V Dual High Performance 150mA | 6-TMLF 3815.00/5,000 Regulator NEW! 

Cap ULDO Regulator MIC5332-PPYMT TR = |576-3164-1-ND | 3.0V/3.0V, 300mA Dual Cap ULDO 8-TMLF 1.78 #142 1.07 
MIC5325-1.2YMT TR |576-3085-1-ND | 1.2V, 400mA ULDO Reg., Ultra-Low IQ 6-TMLF 1.98 158 1.19 Regulator NEW! 
MIC5325-1.2YMT TR |576-3085-2-ND | 1.2V, 400mA ULDO Reg., Ultra-Low IQ 6-TMLF 4940.00/5,000 MIC5332-PPYMT TR = |576-3164-2-ND | 3.0V/3.0V, 300mA Dual Cap ULDO 8-TMLF 4440.00/5,000 
MIC5325-1.5YMT TR |576-3086-1-ND |) 1.5V, 400mA ULDO Reg., Ultra-Low IQ 6-TMLF 1.98 158 1.19 Regulator NEW! 
MIC5325-1.5YMT TR_|576-3086-2-ND |1.5V, 400mA ULDO Reg., Ultra-Low IQ 6-TMLF 4940.00/5,000 MIC5333-G4YMT TR = |576-3165-1-ND | 1.8V/1.2V, 300mA Dual pP ULDO 10-TMLF 183 1.46 1.10 
MIC5325-1.8YMT TR |576-3087-1-ND | 1.8V, 400mA ULDO Reg., Ultra-Low IQ 6-TMLF 1.98 158 1.19 Regulator NEW! 
MIC5325-1.8YMT TR |576-3087-2-ND | 1.8V, 400mA ULDO Reg., Ultra-Low IQ 6-TMLF 4940.00/5,000 MIC5333-G4YMT TR = |576-3165-2-ND | 1.8V/1.2V, 300mA Dual pP ULDO 10-TMLF 4565.00/5,000 
MIC5330-MFYML TR |576-1936-1-ND | 2.8V/1.5V, 300mA Dual Cap ULDO Reg. 8-MLF 1.73 138 1.04 Regulator NEW! 
MIC5330-MFYML TR |576-1936-2-ND | 2.8V/1.5V, 300mA Dual Cap ULDO Reg. 8-MLF 4315.00/5,000 MIC5333-J4YMT TR = |576-3166-1-ND | 2.5V/1.2V, 300mA Dual pP ULDO 10-TMLF 1.83 1.46 1.10 
MIC5330-MGYML TR_|576-1937-1-ND |2.8V/1.8V, 300mA Dual Cap ULDO Reg. 8-MLF 1.73 1.38 1.04 Regulator NEW! 
MIC5330-MGYML TR |576-1937-2-ND | 2.8V/1.8V, 300mA Dual Cap ULDO Reg. 8-MLF 4315.00/5,000 MIC5333-J4YMT TR = |576-3166-2-ND | 2.5V/1.2V, 300mA Dual pP ULDO 10-TMLF 4565.00/5,000 
MIC5330-MKYML TR |576-1938-1-ND | 2.8V/2.6V, 300mA Dual Cap ULDO Reg. 8-MLF 1.73 138 1.04 Regulator NEW! 
MIC5330-MKYML TR |576-1938-2-ND | 2.8V/2.6V, 300mA Dual Cap ULDO Reg. 8-MLF 4315.00/5,000 MIC5333-MMYMT TR |576-3167-1-ND | 2.8V/2.8V, 300mA Dual pP ULDO 10-TMLF 183 1.46 1.10 
MIC5330-MMYML TR |576-1939-1-ND | 2.8V/2.8V, 300mA Dual Cap ULDO Reg. 8-MLF 1.73 1.38 1.04 Regulator NEW! 
MIC5330-MMYML TR |576-1939-2-ND |2.8V/2.8V, 300mA Dual uCap ULDO Reg. 8-MLF 4315.00/5,000 MIC5333-MMYMT TR | 576-3167-2-ND | 2.8V/2.8V, 300mA Dual pP ULDO 10-TMLF 4565.00/5,000 
MIC5330-NNYML TR |576-2879-1-ND | 2.85V/2.85V, Dual 300mA Cap ULDO 8-MLF 1.73 1.38 = 1.04 Regulator NEW! 

Regulator MIC5333-MNYMT TR |576-3168-1-ND | 2.8V/2.85V, 300mA Dual pP ULDO 10-TMLF 1.83 1.46 1.10 
MIC5330-NNYML TR |576-2879-2-ND | 2.85V/2.85V, Dual 300mA Cap ULDO 8-MLF 4315.00/5,000 Regulator NEW! 

Regulator MIC5333-MNYMT TR |576-3168-2-ND | 2.8V/2.85V, 300mA Dual yP ULDO 10-TMLF 4565.00/5,000 
MIC5330-OGYML TR |576-1940-1-ND | 2.9V/1.8V, 300mA Dual Cap ULDO Reg. 8-MLF 1.73 1.38 1.04 Regulator NEW! 
MIC5330-OGYML TR |576-1940-2-ND | 2.9V/1.8V, 300mA Dual Cap ULDO Reg. 8-MLF 4315.00/5,000 MIC5333-NNYMT TR = |576-3169-1-ND | 2.85V/2.85V, 300mA Dual yP ULDO 10-TMLF 183 1.46 1.10 
MIC5330-PGYML TR_ |576-1941-1-ND |3.0V/1.8V, 300mA Dual Cap ULDO Reg. 8-MLF 1.73 1.38 1.04 Regulator NEW! 
MIC5330-PGYMLTR /576-1941-2-ND |3.0V/1.8V, 300mA Dual Cap ULDO Reg. | 8-MLF 4315.00/5,000 MIC5333-NNYMT TR ]576-3169-2-ND | 2.85V/2.85V, 300mA Dual yP ULDO 10-TMLF 4565.00/5,000 
MIC5330-PUYMLTR |576-1942-1-ND | 3.0V/2.5V, 300mA Dual Cap ULDO Reg. 8-MLF 1.73 138 1.04 Regulator NEW! 
MIC5330-PJYMLTR |576-1942-2-ND |3.0V/2.5V, 300mA Dual Cap ULDO Reg. | 8-MLF 4315.00/5,000 MIC5333-PMYMT TR |576-3170-1-ND | 3.0V/2.8V, 300mA Dual P ULDO 10-TMLF | 1.83 146 1.10 
MIC5330-PMYML TR |576-2880-1-ND | 3.0V/2.8V, Dual 300mA uCap ULDO Reg. 8-MLF 1.73 1.38 1.04 Regulator NEW! 
MIC5330-PMYMLTR_|576-2880-2-ND |3.0V/2.8V, Dual 300mA Cap ULDO Reg. 8-MLF 4315.00/5,000 MIC5333-PMYMT TR |576-3170-2-ND | 3.0V/2.8V, 300mA Dual uP ULDO 10-TMLF 4565.00/5,000 
MIC5330-PNYML TR |576-1943-1-ND | 3.0V/2.85V, 300mA Dual pCap ULDO 8-MLF 1.73 138 1.04 Regulator NEW! 

Regulator MIC5333-PNYMT TR |576-3171-1-ND | 3.0V/2.85V, 300mA Dual pP ULDO 10-TMLF 1.83 1.46 1.10 
MIC5330-PNYML TR = |576-1943-2-ND | 3.0V/2.85V, 300mA Dual pCap ULDO 8-MLF 4315.00/5,000 Regulator NEW! 

Regulator MIC5333-PNYMT TR |576-3171-2-ND | 3.0V/2.85V, 300mA Dual pP ULDO 10-TMLF 4565.00/5,000 
MIC5330-PPYMLTR = |576-1944-1-ND | 3.0V/3.0V, 300mA Dual Cap ULDO Reg. 8-MLF 1.73 138 1.04 Regulator NEW! 
MIC5330-PPYMLTR |576-1944-2-ND |3.0V/3.0V, 300mA Dual Cap ULDO Reg. | 8-MLF 4315.00/5,000 MIC5333-PPYMT TR ]576-3172-1-ND | 3.0V/3.0V, 300mA Dual P ULDO 10-TMLF | 1.83 146 1.10 
MIC5330-SFYMLTR__|576-2881-1-ND [3.3V/1.5V, Dual 300mA Cap ULDO Reg. 8-MLF 1.73 1.38 1.04 Regulator NEW! 
MIC5330-SFYML TR |576-2881-2-ND |3.3V/1.5V, Dual 300mA uCap ULDO Reg. | 8-MLF 4315.00/5,000 MIC5333-PPYMT TR |576-3172-2-ND | 3.0V/3.0V, 300mA Dual yP ULDO 10-TMLF 4565.00/5,000 
MIC5330-SGYML TR |576-2882-1-ND |3.3V/1.8V, Dual 300mA Cap ULDO Reg. 8-MLF 1.73 1.38 1.04 Regulator NEW! 
MIC5330-SGYML TR |576-2882-2-ND |3.3V/1.8V, Dual 300mA Cap ULDO Reg. | 8-MLF 4315.00/5,000 MIC5335-PGYMT TR ]576-1948-1-ND | 3.0V/1.8V, 300mA Dual Cap ULDO 6-MLF | 198 1.58 1.19 
MIC5330-SNYML TR |576-2883-1-ND | 3.3V/2.85V, Dual 300mA Cap ULDO 8-MLF 1.73 138 1.04 Regulator 

Regulator MIC5335-PGYMT TR = |576-1948-2-ND | 3.0V/1.8V, 300mA Dual Cap ULDO Reg. 6-MLF 4940.00/5,000 
MIC5330-SNYML TR = |576-2883-2-ND | 3.3V/2.85V, Dual 300mA Cap ULDO 8-MLF 4315.00/5,000 MIC5335-SMYMT TR |576-2884-1-ND | 3.3V/2.8V Dual 300mA High Performance | 6-MLF 1.98 158 1.19 

Regulator Cap ULDO Regulator 
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ERICREL LDO REGULATORS MitreL LDO REGULATORS 
Innovation Through Technology™ Digi@Reel (Cont) RoHS Compliant [ 22800 Tov9" Techrotoou™ Digi@Reel (Cont.) RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC5335-SMYMT TR |576-2884-2-ND |3.3V/2.8V Dual 300mA High Performance | 6-MLF 4940.00/5,000 MIC5366-2.97C5 TR [576-8211-2-ND |2.9V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW! | SC70-5 741.00/3,000 
uCap ULDO Regulator MIC5366-2.9YMT TR | 576-3212-1-ND | 2.9V, 150mA Single Ch. LOO Reg. NEW! | 4-TMLF 75 63 50 
MIC5335-SPYMT TR |576-1949-1-ND |3.3V/3.0V, 300mA Dual wCap ULDO Reg. | 6-MLF | 1.98 1.58 1.19] |MIC5366-2.9YMTTR |576-3212-2-ND | 2.9V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW! | 4-TMLF 1595.00/5,000 
MIC5335-SPYMT TR _[576-1949-2-ND |3.3V/3.0V, 300mA Dual wCap ULDO Reg. | _6-MLF 4940.00/5,000 MIC5366-3.0YC5 TR | 576-3213-1-ND | 3.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW! | SC70-5 7 57 43 
MIC5335-MFYMT TR |576-1611-1-ND [2.8V/1.5V, Dual 300mA Cap ULDO Reg. | 6-MLF | 1.98 1.58 1.19] |MIC5366-3.0YC5 TR |576-3213-2-ND |3.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW! | SC70-5 741.00/3,000 
MIC5335-MFYMT TR |576-1611-2-ND |2.8V/1.5V, Dual 300mA Cap ULDO Reg. | 6-MLF 4940.00/5,000 MIC5366-3.0YMT TR |576-3214-1-ND |3.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW! | 4-TMLF 7 63 50 
MIC5365-1.0YC5 TR /576-3173-1-ND | 1.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 68 51.39) | MIC5366-3.0YMT TR |576-3214-2-ND | 3.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW! | 4-TMLF 1595.00/5,000 
MIC5365-1.0YC5 TR |576-3173-2-ND | 1.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!) SC70-5 663.00/3,000 MIC5366-3.3YC5 TR |576-3215-1-ND | 3.3V, 150mA Single Ch. LOO Reg. NEW! | SC70-5 7 57) AB 
MIC5365-1.0YMT TR_|576-3174-1-ND |1.0V, 150mA Single Ch.LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 92.69 52 /MIC5366-3.3YC5TR | 576-3215-2-ND | 3.3V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW! | SC70-5 741.00/3,000 
MIC5365-1.0YMT TR |576-3174-2-ND |1.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 1465.00/5,000 MIC5366-3.3YMT TR_|576-3216-1-ND |3.3V, 150mA Single Ch. LOO Reg. NEW! |_4-TMLF 75 63 50 
MIC5365-1.2YC5 TR /576-3175-1-ND |1.2V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 68 51 39] /MIC5366-3.3YMT TR |576-3216-2-ND | 3.3V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW! | 4-TMLF 1595.00/5,000 
MIC5365-1.2YC5 TR |576-3175-2-ND | 1.2V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!) SC70-5 663.00/3,000 MIC5370-G4YMT TR | 576-3329-1-ND | 1.8V/1.2V, 150mA Dual LDO Reg. NEW! | 6-TMLF 84 70 56 
MIC5365-1.2YMT TR |576-3176-1-ND | 1.2V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!) 4-TMLF 92 69 52) MIC5370-G4YMT TR | 576-3329-2-ND | 1.8V/1.2V, 150mA Dual LDO Reg. NEW! | 6-TMLF 1785.00/5,000 
MIC5365-1.2YMT TR_|576-3176-2-ND |1.2V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| _4-TMLF 1465.00/5,000 MIC5370-M4YMT TR | 576-3330-1-ND | 2.8V/1.2V, 150mA Dual LDO Reg. NEW! | 6-TMLF 84 70 56 
MIC5365-1.5YC5 TR |576-3179-1-ND | 1.5V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!) SC70-5 68 5139] | MIC5370-M4YMTTR_|576-3330-2-ND | 2.8V/1.2V, 150mA Dual LDO Reg. NEW! | 6-TMLF 1785.00/5,000 
MIC5365-1.5YC5 TR ]576-3179-2-ND | 1.5V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!) SC70-5 663.00/3,000 MIC5370-MGYMT TR [576-3218-1-ND |2.8V/1.8V, 150mA Dual LDO Reg. NEW! | 6-TMLF 84708 
Micoeee 1 ava ui eres a END ey joa Se oh Tho i pind ae us Jig oa 52) | MIC5370-MGYMT TR |576-3218-2-ND | 2.8V/1.8V, 150mA Dual LDO Reg. NEW! | 6-TMLF 1785.00/5,000 
“1. -3180-2-ND | 1.5V, : . ny 4 00/5, MIC5370-PPYMT TR | 576-3331-1-ND | 3.0V/3.0V, 150mA Dual LDO Reg. NEW! | 6-TMLF 84 70 56 
MIC5365-1.8YC5 TR_|576-3181-1-ND |1.8V, 150mA Single Ch. LOO Reg. NEW!| SC70-5 | G8__51__.39/ [wicsa7opYMT'TA. |576-3331-2-ND |3.0V/9.0V, 150mA Dual LDO Reg. NEW! | 6-TMLF 1785,00/5,000 
MIC5365-1.8YC5 TR  |576-3181-2-ND |1.8V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 663.00/3,000 fi -3330-1- ; nl 6: 
f MIC5370-SSYMT TR_|576-3332-1-ND |3.3V/3.3V, 150mA Dual LDO Reg. NEW! |_6-TMLF 8470 56 
MIC5365-1.8YMT TR |576-3182-1-ND | 1.8V, 150mA Single Ch. LDO Reg. MEW!) 4-TMLF | 92 = 69 = 52) /1yic5370-SSYMT TR | 576-3332-2-ND | 3.3V/3.3V, 150mA Dual LDO Reg. NEW! | _6-TMLF 1785.00/5,000 
MIC5365-1.8YMT TR |576-3182-2-ND | 1.8V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 1465.00/5,000 y 3333-1 - |B ; 
: MIC5371-G4YMT TR | 576-3333-1-ND | 1.8V/1.2V, 150mA Dual LDO Reg. NEW! | 6-TMLF 93 78 62 
MIC5365-2.0YC5 TR |576-3183-1-ND | 2.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 68 51 39 f os "| Bs 
: MIC5371-G4YMT TR |576-3333-2-ND | 1.8V/1.2V, 150mA Dual LDO Reg. NEW! | 6-TMLF 1975.00/5,000 
MIC5365-2.0YC5 TR _|576-3183-2-ND |2.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| _SC70-5 663.00/3,000 ‘ en vlogs 
MIC5371-M4YMT TR |576-3334-1-ND | 2.8V/1.2V, 150mA Dual LDO Reg. NEW! | 6-TMLF 93 78 62 
MIC5365-2.0YMT TR [576-3184-1-ND |2.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 92 69CCD 4 epi oi wel eg 
f MIC5371-M4YMT TR_|576-3334-2-ND |2.8V/1.2V, 150mA Dual LDO Reg. NEW! | _6-TMLF 1975.00/5,000 
MIC5365-2.0YMT TR |576-3184-2-ND |2.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 1465.00/5,000 < on : 
: MIC5371-MGYMT TR |576-3220-1-ND |2.8V/1.8V, 150mA Dual LDO Reg. NEW! | 6-TMLF 93 7862 
MIC5365-2.5YC5 TR |576-3185-1-ND |2.5V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 68 51 39 : Dee hae pil ige 
{ MIC5371-MGYMT TR | 576-3220-2-ND | 2.8V/1.8V, 150mA Dual LDO Reg. NEW! | 6-TMLF 1975.00/5,000 
MIC5365-2.5YC5 TR |576-3185-2-ND | 2.5V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 663.00/3,000 ‘ cea as : 
f MIC5371-PPYMT TR |576-3335-1-ND | 3.0V/3.0V, 150mA Dual LDO Reg. NEW! | 6-TMLF 93 78 62 
MIC5365-2.5YMT TR_|576-3186-1-ND |2.5V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| _4-TMLF 92 69 52 pees é 
u MIC5371-PPYMT TR | 576-3335-2-ND | 3.0V/3.0V, 150mA Dual LDO Reg. NEW! | 6-TMLF 1975.00/5,000 
MIC5365-2.5YMT TR |576-3186-2-ND |2.5V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 1465.00/5,000 
ena ; : MIC5371-SSYMT TR_|576-3336-1-ND |3.3V/3.3V, 150mA Dual LDO Reg. NEW! | _6-TMLF 9378 62 
MIC5365-2.6YC5 TR |576-3317-1-ND | 2.6V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 68 51 39 
" Soaaes ; : MIC5371-SSYMT TR [576-3336-2-ND | 3.3V/3.3V, 150mA Dual LDO Reg. NEW! | 6-TMLF 1975.00/5,000 
MIC5365-2.6YC5 TR |576-3317-2-ND | 2.6V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 663.00/3,000 
5 ines 4 : MIC5375-2.8YC5 TR | 576-3381-1-ND | 2.8V, 150mA LDO Reg. NEW! $C70-5 68 51 39 
MIC5365-2.6YMT TR |576-3318-1-ND | 2.6V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 92 69 52 
i ay } . MIC5375-2.8YC5 TR | 576-3381-2-ND | 2.8V, 150mA LDO Reg. NEW! $C70-5 663.00/3,000 
MIC5365-2.6YMT TR_|576-3318-2-ND | 2.6V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| _4-TMLF 1465.00/5,000 
: ee ; ; 3 MIC5375-2.8YMT TR | 576-3382-1-ND | 2.8V, 150mA LDO Reg. NEW! 4-TMLF 7 63 50 
MIC5365-2.7YC5 TR _[576-3319-1-ND |2.7V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW! SC70-5 6 51 39 
i Seah i MIC5375-2.8YMT TR_|576-3382-2-ND |2.8V, 150mA LDO Reg. NEW! 4-TMLE 1595.00/5,000 
MIC5365-2.7YC5 TR |576-3319-2-ND |2.7V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 663.00/3,000 MICSS7EcD BYCS TH RE RIE BV SOA LOR ; eOTD 5 me 
MIC5365-2.7YMT TR |576-3320-1-ND |2.7V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 92 69 52 9376-2.8Y05 576-3383-1-ND | 2.8V, 150m. eg. NEW! 70-5 ae 
Peat ; tl cA MIC5376-2.8YC5 TR | 576-3383-2-ND | 2.8V, 150mA LDO Reg. NEW! SC70-5 741.00/3,000 
MIC5365-2.7YMT TR |576-3320-2-ND |2.7V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 1465.00/5,000 4 
MIC5365-2.8YC5 TR _|576-3187-1-ND |2.8V, 150mA Single Ch.LDO Reg. NEW!| SC70-5 | 68 513g) | MIC5376-2.8YMTTR |576-3384-1-ND |2.8V, 150mA LDO Reg. NEW! 4TMLF | 81 68 Od 
MIC5365-2.8YC5 TR |576-3187-2-ND |2.8V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 663.00/3,000 MIG5S76-2. BYMT'TR: | BEG SBE gegitog| 28V, 150mA LOO Reg. NEWT 4-TMLF 1720.00/5,000 
MIC5365-2.8YMT TR |576-3188-1-ND |2.8V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 92 =6.69-~—52|_ |MICS377VC5 TR BUGS EAIENON Adj., 150mA LDO Reg. NEWT SC70-5 1 57 __—AB 
MIC5365-2.8YMT TR |576-3188-2-ND |2.8V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 1465.00/5,000 MICS377YC5 TR 576-3358-2-ND | Adj., 150mA LDO Reg. NEW! SC70-5 741.00/3,000 
MIC5365-2.85YC5 TR |576-3321-1-ND |2.85V, 150mA Single Ch. LDO $C70-5 68 51 39) | MICS377YMTTR 576-3359-1-ND | Adj., 150mA LDO Reg. NEW! 8-TMLF 84 7056 
Reg. NEW! MIC5377YMT TR 576-3359-2-ND | Adj., 150mA LDO Reg. NEW! 8-TMLF 1785.00/5,000 
MIC5365-2.85YC5 TR |576-3321-2-ND |2.85V, 150mA Single Ch. LDO SC70-5 663.00/3,000 beset i areas ae eo ina hea: see pte an ae Gib AB 
Reg. NEW! -3360-2- j. 150m: eg. H E .00/3, 
MIC5365-2.85YMT TR |576-3322-1-ND |2.85V, 150mA Single Ch. LDO TMF 92 ~~ 69~C*«*S MiGas7eYMT ue oe enn Ad poms po Rag: ew ome a ‘ae 58 
Reg. NEW! R m2: j., 150m. eg. ~ .00/5, 
MIC5365-2.85YMT TR |576-3322-2-ND |2.85V, 150mA Single Ch. LDO 4-TMLF 1465.00/5,000 MiGeSiSD-3.4T Eig ND ay, van High-Current tbo fea. De We a ae 
Reg. NEW! 50-3. 576-1105-| -3V, 1.5A High-Current ‘eg. B z 57 Ti 
MIC5365-2.9YC5 TR |576-3189-1-ND |2.9V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 68 51 39) [MIC29150-5.0WT _|576-1106-ND_| 5V, 1.5A High-Current LDO Reg. T0-220-3 | 4.46 3.57 2.78 
MIC5365-2.9YC5 TR |576-3189-2-ND |2.9V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 663.00/3,000 MIC29150-5.0WU _{576-1107-ND | 5V, 1.5A High-Current LDO Reg. 70-263 | 446 357 278 
MIC5365-2.9YMT TR_|576-3190-1-ND |2.9V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| _4-TMLF 92.69 —_52| | MIC29150-12WT 576-2206-ND | 12V, 1.5A High-Current LDO Reg. 0-220-3| 4.46 357 278 
MIC5365-2.9YMT TR |576-3190-2-ND |2.9V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 1465.00/5,000 MIC29150-12WU 576-2207-ND | 12V, 1.5A High-Current LDO Reg. T0-263-3| 4.46 357 278 
MIC5365-3.0YC5 TR |576-3191-1-ND |3.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 68 51 39] |MIC29151-3.3WT —_|576-2210-ND | 3.3V, 1.5A High-Current LDO Reg. 0-220-5 | 4.70 3.77 2.93 
MIC5365-3.0YC5 TR |576-3191-2-ND |3.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 663.00/3,000 MIC29151-3.3WU __|576-1108-ND _[3.3V, 1.5A High-Current LDO Reg. T0-263-5 | 4.70 3.77 _ 2.93 
MIC5365-3.0YMT TR |576-3192-1-ND |3.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 92.69 52) [MIC29151-5.0WT  |576-1109-ND | 5V, 1.5A High-Current LDO Reg. T0-220-5 | 4.70 3.77 2.93 
MIC5365-3.0YMT TR_|576-3192-2-ND |3.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 1465.00/5,000 MIC29151-5.0WU —_|576-1110-ND | 5V, 1.5A High-Current LDO Reg. T0-263-5 | 4.70 377 2.93 
MIC5365-3.3YC5 TR _|576-3193-1-ND |3.3V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW! SC70-5 6851.39) | MIC29151-12WT 576-2208-ND | 12V, 1.5A High-Current LDO Reg. 0-220-5 | 4.70 3.77 2.93 
MIC5365-3.3YC5 TR |576-3193-2-ND |3.3V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 663.00/3,000 Mic29151-12WU 576-2209-ND | 12V, 1.5A High-Current LDO Reg. 0-263-5 | 4.70 3.77 2.93 
MIC5365-3.3YMT TR |576-3194-1-ND |3.3V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 92 69 52} |miceg1s2wT 576-1111-ND _| Adj., High-Current LDO Reg. 0-220-5| 470 3.77 2.93 
MIC5365-3.3YMT TR. |576-3194-2-ND |3.3V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!) 4-TMLF 1465.00/5,000 MIC29152WU 576-3367-5-ND |Adj., High-Current LDO Reg. NEW! 70-2635 | 4.70 377 2.93 
MIC5366-1.0YC5 TR _|576-3195-1-ND |1.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 76 57 43) | MIC29152WU TR 576-1112-1-ND | Adj., High-Current LDO Reg. TO-263-5 | 4.70 3.77 2.93 
MIC5366-1.0YC5TR |576-3195-2-ND | 1.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 741.00/3,000 MIC29152WU TR 576-1112-2-ND | Adj., High-Current LDO Reg. TO-263-5 2037.75/750 
MIC5366-1.0YMT TR |576-3196-1-ND | 1.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!) 4-TMLF 75 63 50) /mic29201-3.3WT 576-2212-ND |3.3V, 400mA LDO Volt. Regulator T0-220-5 | 4.07 3.26 2.54 
MIC5366-1.0YMT TR |576-3196-2-ND | 1.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 1595.00/5,000 MIC29201-3.3WU 576-2213-ND | 3.3V, 400mA LDO Volt. Regulator T0-263-5 | 4.07 3.26 2.54 
MIC5366-1.2YC5 TR |576-3197-1-ND | 1.2V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!) SC70-5 76 57 43)‘ MIC 29201-3.3YM 576-2214-ND _|3.3V, 400mA LDO Volt. Regulator 8-SOIC | 2.97 238 1.85 
MIC5366-1.2C5 TR_|576-3197-2-ND |1.2V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 741.00/3,000 MIC29201-4.8WU | 576-2215-ND | 4.85V, 400mA LDO Volt. Regulator T0-263-5 | 4.07 3.26 2.54 
MIC5366-1.2YMT TR’ 576-3198-1-ND | 1.2V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 75 63 50] /MIC29201-5.0WT | 576-2216-ND | 5V, 400mA LDO Voltage Regulator T0-220-5 | 4.07 3.26 2.54 
MIC5366-1.2YMT TR |576-3198-2-ND |1.2V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!) 4-TMLF 1595.00/5,000 Mic29201-5.0WU —|576-1113-ND | 5V. 400mA LDO Voltage Regulator 70-2635 | 407 326 254 
Meee ev ity Re en 1 jon ats an a a pad he ay aieaae 43) | mIC29201-12WU 576-2211-ND__| 12V, 400mA LDO Voltage Regulator T0-263-5 | 4.07 3.26 2.54 
ac -3201-2-ND | 1.5V, . D i és 00/3, MIC29202WT 576-2217-ND | Adj., 400mA LDO Voltage Regulat 70-2205 | 439 351 273 
MIC5366-1.5YMT TR |576-3202-1-ND |1.5V. 150mA Single Ch. LOO Reg. NEW!| 4-TMLF | 75 63 _50| | micogooowy 576-1114.ND | Adj; 400mA LOO Voltage Regulator «(| 10.2635 | 439 351 273 
MIC5366-1.5YMT TR |576-3202-2-ND |1.5V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 1595.00/5,000 Mico9204YM 576-1115-ND | 5V and Adj., 400mA LDO Volt. Reg g-soic | 329 263 205 
MIC5366-1.8YC5 TR |576-3203-1-ND | 1.8V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 76 457) 43 % Sort fe aioe 250s : ( : 
, MIC29300-12WT 576-1118-ND | 12V, High-Current LDO Regulator T0-220-3| 545 436 3.39 
MIC5366-1.8YC5TR  |576-3203-2-ND | 1.8V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 741.00/3,000 é tO Tks re" 
! MIC29300-3.3WT___|576-1119-ND__|3.3V, High-Current LDO Regulator T0-220-3 | 5.45 4.36 3.39 
MIC5366-1.8YMT TR |576-3204-1-ND | 1.8V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 75 63 50 cue ‘ahs : 
: MIC29300-3.3WU _[576-1120-ND _3.3V, High-Current LDO Regulator 70-263 | 5.45 436 3.39 
MIC5366-1.8YMT TR_|576-3204-2-ND |1.8V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| _4-TMLF 1595.00/5,000 ¢ oa ing ery 
U MIC29300-5.0WT — |576-1121-ND | 5V, High-Current LDO Regulator T0-220-3 | 545 4.36 3.39 
MIC5366-2.0YC5 TR _|576-3205-1-ND |2.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW! SC70-5 76 #457) ; eo ale : 
: MIC29300-5.0WU | 576-1122-ND | 5V, High-Current LDO Regulator T0-263 | 5.45 4.36 3.39 
MIC5366-2.0YC5 TR |576-3205-2-ND | 2.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 741.00/3,000 y eee Aes ene 
: MIC29300-12WU 576-2222-ND | 12V, High-Current LDO Regulator T0-263-3 | 5.45 436 3.39 
MIC5366-2.0YMT TR |576-3206-1-ND |2.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 7 63 50 5 eee te on. 
! MIC29301-12WT. 576-2223-ND _|12V, High-Current LDO Regulator T0-220-5 | 5.45 4.36 3.39 
MIC5366-2.0YMT TR |576-3206-2-ND | 2.0V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 1595.00/5,000 - cgseh a a 
: MIC29301-3.3WT  [576-2224-ND | 3.3V, High-Current LDO Regulator 70-2205 | 5.45 436 3.39 
MIC5366-2.5YC5 TR _|576-3207-1-ND |2.5V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| _SC70-5 7657 43 # sogan ‘ae 4 
u MIC29301-3.3WU —_|576-1123-ND /3.3V, High-Current LDO Regulator 0-263-5 | 5.45 4.36 3.39 
MIC5366-2.5YC5 TR  |576-3207-2-ND [2.5V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW! SC70-5 741.00/3,000 Micoo301.s.owT  EGERSEEANGMIN GV. High-Current LOO Requiator qOoo0s'|| “nae ase. 390 
MIC5366-2.5YMT TR |576-3208-1-ND |2.5V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 75 63 50) |nicoeagi-sowy _ (BZeSORIIRIM| SV. ich-Current LDO Reculat Seren ery Heer tame 
MIC5366-2.5YMT TR |576-3208-2-ND | 2.5V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!) 4-TMLF 1595.00/5,000 : emugn-vusren eguiator : . ; 
é See i ; af MIC29302WT 576-1124-ND__ | Adj., High-Current LOO Regulator 70-220-5 | 5.45 4.36 3.39 
MIC5366-2.6YC5 TR |576-3323-1-ND | 2.6V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 7 57 43 J 
: as ; ; ; MIC29302WU 576-3369-5-ND | Adj., High-Current LDO Reg. NEW! T0-263-5 | 5.45 4.36 3.39 
MIC5366-2.6YC57R__|576-3323-2-ND | 2.6V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| _SC70-5 741.00/3,000 1. Al 
: ae ; oe MIC29302WU TR 576-1125-1-ND | Adj., High-Current LDO Regulator T0-263-5 | 5.45 436 3.39 
MIC5366-2.6YMT TR |576-3324-1-ND |2.6V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 75 63 50 ve 
Gi Seaaiot i | ad MIC29302WU TR 576-1125-2-ND | Adj., High-Current LDO Regulator T0-263-5 2359.50/750 
MIC5366-2.6YMT TR |576-3324-2-ND | 2.6V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| 4-TMLF 1595.00/5,000 ae 
: eee ‘ if MIC29303WT 576-2227-ND | Adj., High-Current LDO Regulator T0-220-5 | 616 4.93 4.16 
MIC5366-2.7YC5 TR |576-3325-1-ND |2.7V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 7 57 43 1. Hl 
MIC5366-2.7YC5 TR |576-3325-2-ND |2.7V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| SC70-5 741.00/3,000 MIC29303WU 576-1126-ND__| Adj., High-Current LDO Regulator T0-263-5 | 6.16 4.93 4.16 
: -3306-1- i "| 42 F MIC29310-3.3WT  |576-2228-ND | 3.3V, 3.0A Fast-Response LDO Reg. T0-220-3 | 392 314 2.44 
MIC5366-2.7YMT TR_|576-3326-1-ND |2.7V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW!| _4-TMLF 75 63 50 
MIC5366-2.7YMT TR |576-3326-2-ND |2.7V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW! | 4-TMLF 1595.00/5,000 MIC29310-3.3WU | 576-2229-ND/_ | 3.3V, 3.0A Fast-Responsa LDO Reg. T0-263-3) 992 314 244 
MIC5366-2.8YC5 TR |576-3209-1-ND /2.8V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW! | SC70-5 | .76 57 43) | MIC29312WWU 576-1751-5:ND)) Ad)., 3.04 Fast-Response LDO Reg. T0-263-5 | 457 3.66 2.85 
MIC5366-2.8YC5 TR + |576-3209-2-ND |2.8V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW! | SC70-5 741.00/3,000 MIC29310-5.0WU | 576-2230-ND | 5.0V, 3.0A Fast-Response LDO Reg. 70-263-3 | 3.92 3.14 2.44 
MIC5366-2.8YMT TR |576-3210-1-ND | 2.8V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW! | 4-TMLF 75 63 ~— 50] | MIC29312WT 576-2231-ND_| Adj., 3.0A Fast-Response LDO Reg. 70-220-5 | 4.57 3.66 2.85 
MIC5366-2.8YMT TR_|576-3210-2-ND |2.8V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW! | 4-TMLF 1595,.00/5,000 MIC29371-3.3WT —-| 576-2232-ND _/3.3V, 750mA LDO Volt. Regulator 70-220-5 ] 4.43 3.55 2.76 
MIC5366-2.85YC5 TR |576-3327-1-ND |2.85V, 150mA Single Ch. LDO SC70-5 76 57 -43| | MIC29371-5.0WT 576-1127-ND | 5V, 750mA LDO Voltage Regulator T0-220-5 | 443 3.55 2.76 
Reg. NEW! MIC29371-5.0WU | 576-1128-ND | 5V, 750mA LDO Voltage Regulator T0-263-5 | 4.43 3.55 2.76 
MIC5366-2.85YC5 TR |576-3327-2-ND |2.85V, 150mA Single Ch. LDO SC70-5 741.00/3,000 MIC29371-3.3WU 576-1752-5-ND 3.3V, 750mA LDO Voltage Regulator TO-263-5 | 4.43 3.55 2.76 
Reg. NEW! MIC29372WT 676-1129-ND__| Adj., 750mA LDO Voltage Regulator TO-220-5 443 3.55 2.76 
MIC5366-2.85YMT TR |576-3328-1-ND |2.85V, 150mA Single Ch. LDO 4-TMLF 75 63  .50| |MIC29372WUTR 576-1130-1-ND | Adj., 750mA LDO Voltage Regulator T0-263-5 | 4.43 3.55 2.76 
Reg. NEW! MIC29372WU TR 576-1130-2-ND | Adj., 750mA LDO Voltage Reg. 0-263-5 1920.75/750 
MIC5366-2.85YMT TR |576-3328-2-ND | 2.85V, 150mA Single Ch. LDO 4-TMLF 1595.00/5,000 MIC29500-3.3WT  |576-1142-ND /3.3V, High-Current LDO Reg. T0-220-3| 880 7.04 5.94 
Reg. NEW! MIC29500-5.0WT — |576-1143-ND | 5V, High-Current LDO Reg. T0-220-3| 880 7.04 5.94 
MIC5366-2.9YC5 TR _|576-3211-1-ND |2.9V, 150mA Single Ch. LDO Reg. NEW! | SC70-5 7657 43} [MIC29501-3.3WT _|576-2238-ND__| 3.3V, High-Current LDO Regulator 70-220-5 | 8.43 7.59 6.73 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 
MIC29501-3.3WU  |576-1144-ND | 3.3V, High-Current LDO Reg. T0-263-5 | 643 7.59 6.73] |MIC47100-10YMME |576-3116-5-ND | 1.0V, 1A High Speed Low VIN LDO SMSOP | 347 278 216 
501-5. 576- - 5V, High-Current egulator -220-5 i 75: We eguiator NEW! 
MIC29501-5.0WT 6-2239-ND | 5V, High-Ci LDO Regul T0-220 8.43 9 6.73 Regu 
501-5. 576- - 5V, High-Current egulator -263-5 ft 75 Wi 7100- 576-3117-5-| .2V, igh Speed Low -| AT Wi i 
MIC29501-5.0WU 76-2240-ND | 5V, High-C LDO Regul: T0-263 8.43 9 6.73) |IMIC47100-T2YMME |576-3117-5-ND |1.2V, 1A High Speed Low VIN LDO eMSOP | 347 278 2.16 
MIC29502WT 576-1145-ND | Adj., High-Current LDO Reg. T0-220-5 | 843 7.59 6.73 Regulator NEW! 
y - jj. High-Curren egulator -263-! i 7 , - -1- j., igh Speed Low -| R H F 
Mic29502wu 576-2241-ND__| Adj., High-Current LDO Regulat T0-263-5 | 843 7.59 6.73] |MIC47100YMLTR —|576-3118-1-ND | Adj., 1A High Speed Low VIN LDO 8MLF | 315 252 1.96 
MIC29502WU TR 576-1146-1-ND | Adj., High-Current LDO Reg. T0-263-5 | 843 7.59 6.73 Regulator NEW! 
MIC29502WU TR 576-1146-2-ND | Adj., High-Current LDO Reg. T0-263-5 4743.75/750 MIC47100YMLTR — | 576-3118-2-ND | Adj., 1A High Speed Low VIN LDO 8-MLF 8750.00/5,000 
MIC29503WT 576-2242-ND Adj., High-Current LDO Regulator TO-220-5 940 7.52 6.35 Regulator NEW! 
Mic29503WU 576-1147-ND | Adj., High-Current LDO Regulator T0-263-5 | 940 7.52 6.35] |MIC47100YMME 576-3119-5-ND | Adj., 1A High Speed Low VIN LDO 8-MSOP | 347 278 2.16 
MIC29510-3.3WT __[576-2243-ND__| 3.3V, 5A Fast-Response LDO Reg. T0-220-3 | 6.82 5.46 4.61 Regulator NEW! 
MIC29512WT 576-2246-ND | Adj, 5A Fast-Response LDO Reg. T0-220-5 | 7.30 5.84 4.93] |MIC49150-0.9WR _|576-2345-ND _[0.9V, 1.5A Low Voltage LDO Reg.. S-SPAK | 5.15 413 3.21 
MIC29710-3.3WT  |576-2251-ND —_ | 3.3V, 7.5 Fast-Response LDO Reg. T0-220-3 | 12.41 11.18 9.91] [MIC49150-0.9YMM |576-2346-ND  /0.9V, 1.5A Low Voltage LDO Reg. 8-MSOP | 4.28 342 266 
ic29712WT 576-2252-ND | Adj, 7.5A Fast Response LDO Reg. T0-220-5 | 1296 11.67 10.35] |MIC49150-1.2WR —/576-1804-5-ND | 1.2V, 1.5A Low Voltage LDO Reg. 5-SPAK | 5.15 413 3.21 
MIC29750-3.3WWT /576-2253-ND —_|3.3V, 7.5A High Current LDO Reg. T0-247-3 | 16.35 15.26 14.17] /MIC49150-1.2YMM —576-1805-5-ND | 1.2V, 1.5A Low Voltage LDO Reg. 8-MSOP | 4.28 342 2.66 
MIC29750-5.0WWT__|576-2254-ND__|5.0V, 7.5A High Current LDO Reg. TO-247-3 | 16.35 15.26 14.17} | MIC49150-1.5WR 576-2347-ND | 1.5V, 1.5A Low Voltage LDO Reg. S-SPAK | 5.15 4.13 3.21 
MIC29752WWT 576-1157-ND | Adj, High-Current LDO Reg. T0-247-5 | 17.48 16.31 15.15] |MIC49150-1.5YMM__|576-1806-5-ND_|1.5V, 1.5A Low Voltage LDO Reg. 8-MSOP | 4.28 3.42 2.66 
MIC37100-1.5WS — |576-1161-ND | 1.5V, 1A Low Volt. wCap LDO Reg. SOT-223 | 198 158 1.19) |MIC49150-1.8WR ~~ |576-2348-ND | 1.8V, 1.54 Low Voltage LDO Reg. 5-SPAK | 5.15 413 3.21 
MIC37100-1.8WS 576-1756-5-ND |1.8V, 1A Low Volt. wCap LDO Reg. SOT-223 | 1.98 1.58 1.19] |MIC49150-1.8YMM | 576-2349-ND —_/ 1.8V, 1.5A Low Voltage LDO Reg. 8-MSOP | 4.28 342 2.66 
MIC37100-2.5WS  |576-1162-ND | 2.5V, 1A Low Volt. Cap LDO Reg. SOT-223 | 198 158 1.19) |MIC49150WR 576-1227-ND | Adj., 1.5A Low Voltage LDO Reg. S-SPAK | 5.15 413 3.21 
MIC37100-3.3WS _[576-1163-ND__|3.3V, 1A Low Volt. Cap LDO Reg. SOT-223 | 1.98 1.58 1.19] |MIC49150YMM 576-1228-ND | Adj., 1.5A Low Voltage LDO Reg. 8-MSOP | 4.28 342 2.66 
MIC37101-1.8YM _ |576-1757-5-ND_| 1.8V, 1A Low Voltage uCap LDO Reg. B-SOIC | 1.75 1.40 1.05| |MIC49200-1.0WR _|576-1807-5-ND_| 1.0V, 2A Low Voltage LDO 5-SPAK | 4.70 3.77 2.93 
MIC37101-2.1YM — |576-1758-5-ND | 2.1V, 1A Low Voltage uCap LDO Reg. 8-SOIC | 1.75 1.40 1.05| |MIC49200-1.2WR |576-1465-1-ND | 1.2V, 2A Low Voltage LDO 5-SPAK | 4.70 3.77 2.93 
MIC37101-2.5YM — |576-1759-5-ND | 2.5V, 1A Low Voltage uCap LDO Reg. 8-SOIC | 1.75 140 1.05) |MIC49200-1.2WR | 576-1465-2-ND | 1.2V, 2A Low Voltage LDO 5-SPAK 2037.75/750 
MIC37101-3.3YM — |576-1760-5-ND |3.3V, 1A Low Voltage uCap LDO Reg. 8-SOlc | 1.75 1.40 1.05] |MIC49200-1.8WR | 576-1808-5-ND | 1.8V, 2A Low Voltage LDO 5-SPAK | 4.70 3.77 2.93 
MIC37102WR 576-2256-ND _| Adj., 1.0A Low Volt. uCap LDO Reg. 5-SPAK | 2.33 1.86 1.40| |MIC49200WR 576-1809-5-ND | Adj., 2A Low Voltage LDO 5-SPAK | 4.70 3.77 2.93 
MIC37102YM 576-1761-5-ND | Adj, 1A Low Voltage Cap LDO Reg. &S0Ic| 1.75140 1.05} |MIC49300-0.9WR _|576-1810-5-ND_| 0.9V, 3.0A Low Voltage LDO Reg. 5-SPAK | 6.18 495 4.18 
MIC37139-1.8YS 576-2257-ND | 1.8V, 1.5A Low Volt. Cap LDO Reg. goT-223 | 2.72 218 1.70} |MIC49300-1.2WR ~]576-1811-5-ND |71.2V, 3.0A Low Voltage LDO Reg. 5-SPAK | 6.18 4.95 4.18 
MIC37150-1.5WR —/576-2258-ND —_| 1.5V, 1.5A Low Volt. uCap LDO Reg. 3-SPAK | 3.04 243 1.89) |MIC49300-1.5WR — | 576-1812-5-ND | 1.5V, 3.0A Low Voltage LDO Reg. 5-SPAK | 6.18 4.95 4.18 
MIC37150-2.5WR — /576-2259-ND —_| 2.5V, 1.5A Low Volt. uwCap LDO Reg. 3-SPAK | 3.04 2.43 1.89 |MIC49300-1.8WR —/576-1813-5-ND | 1.8V, 3.0A Low Voltge LDO Reg. 5-SPAK | 6.18 4.95 4.18 
MIC37150-3.3WR__|576-2260-ND__| 3.3V, 1.5A Low Volt. uCap LDO Reg. 3-SPAK | 3.04 2.43 1.89/ |MIC49300WR 576-1229-ND | Adj., 3.0A Low Voltage LDO Reg. 5-SPAK | 6.18 4.95 4.18 
MIC37150-1.8WR _|576-1762-5-ND_| 1.8V, 1.5A Low Volt. uCap LDO Reg. 3SPAK | 3.04 2.43 1.89] |MIC49500-0.9WR —| 576-1814-5-ND_|0.9V, 5A Dual Supply Low Voltage High | 7-SPAK | 9.58 863 7.65 
MIC37151-1.5WR 576-1164-ND —_| 1.5V, 1.5A Low Volt. wCap LDO Reg. 5-SPAK | 3.24 2.60 2.02 Bandwidth LDO : 
MIC37151-1.8WR 576-2261-ND —_| 1.8V, 1.5A Low Volt. wCap LDO Reg. 5-SPAK | 3.24 2.60 2.02] /MIC49500-0.9WU 576-1815-5-ND /0.9V, 5A Dual Supply Low Voltage High | T0-263-7] 9.58 863 7.65 
MIC37151-2.5WR 576-2262-ND | 2.5V, 1.5A Low Volt. wCap LDO Reg. 5-SPAK | 3.24 2.60 2.02 Bandwidth LDO ; 
MIC37151-3.3WR 576-2263-ND _| 3.3V, 1.5A Low Volt. wCap LDO Reg. 5-SPAK | 3.24 2.60 2.02| |MIC49500-1.2WR 576-1816-5-ND /1.2V, 5A Dual Supply Low Voltage High | 7-SPAK | 9.58 863 7.65 
MIC37152WR 576-1165-ND | Adj., 1.54 Low Volt. uCap LDO Reg. 5-SPAK | 4.19 3.35. 2.61 Bandwidth LDO ; 
MIC37152YM 576-2264-ND Adj., 1.5A Low Voltage Cap LDO Reg. 8-SOIC 295 236 1.77 MIC49500-1.2WU 576-1817-5-ND | 1.2V, 5A Dual Supply Low Voltage High | TO-263-7 958 863 7.65 
MIC37153YME 576-3285-5-ND | Adj., 1.54 Low Voltage Cap LDO 8-SOIC | 266 213 1.66 sAGaosOnWEi setae ian iinet Naiage tick scepugi|\ Ses “Beas ee 
Reg. NEW! 5 UE, s * ss Ss 
MIc37252WR 576-1763-5-ND | Adj., 2.5A Low Voltage wCap LDO Reg. | 5-SPAK | 2.61 2.09 1.63 Bandwidth LDO , 
MIC37252WU 576-1764-5-ND_|Adj., 2.5A Low Volt. Cap LDO Reg. TO-263-5 | 2.39 1.91 1.49; |MIC49500WR 576-1466-2-ND gee Supply al Voltage High 7-SPAK 5391.00/750 
MIC37300-1.5WR  |576-2265-ND | 1.5V, 3A Low Volt. uCap LDO Reg. 3-SPAK | 371 297 231 L : 
MIC37300-1.8WR —_|576-2266-ND —_‘| 1.8V, 3A Low Volt. wCap LDO Reg. 3-SPAK | 3.71 297 2.31] |MIC49500WU 576-2189-ND Agha oN Dual Supply Low Voltage High) TO-263-7 | 9.58 863 7.65 
MIC37300-2.5WR  |576-2267-ND —_| 2.5V, 3A Low Volt. Cap LDO Reg. 3SPAK | 3.71 297 231 4 
MIC37300-3.3WR — |576-2268-ND | 3.3V, 3A Low Volt. Cap LDO Reg. 3-SPAK | 3.71 297 2.31] [MIC5306-26YD5TR /576-3407-1-ND Ta wea uCap Baseband LDO)TSOT-23-5) 1.14 95 76 
MIC37301-1.5WR__|576-1166-ND__| 1.5V, 3.0A Low Volt. uCap LDO Reg. 5-SPAK | 3.94 3.15 2.45 ’ 
MIC37301-1.8WR  [576-2269-ND | 1.8V, 3A Low Voltage uCap LDO Reg. 5-SPAK | 3.94 3.15 2.45] |MIC5306-2.6YD5TR /576-3407-2-ND Tah MET uCap Baseband LDO)TSOT-23-5) —1482.00/3,000 
MIC37301-2.5WR — |576-1765-5-ND | 2.5V, 3A Low Voltage uCap LDO Reg. 5-SPAK | 3.94 315 245 
MIC37301-3.3WR —_/576-2270-ND | 3.3V, 3ALow Voltage wCap LDO Reg. | 5-SPAK | 394 3.15 2.45| |MIC5370-4CYMTTR /576-3408-1-ND Ronee EWE LbO 8-TMLF 84 7056 
MIC37302WR 576-2271-ND | Adj., 3.0A Low Voltage wCap LDO Reg. | 5-SPAK | 5.02 4.02 3.13 r 
MIC37302WRTR _|576-1167-1-ND_ | Adj... 3.0A Low Volt. Cap LDO Reg. 5-SPAK | 5.02 4.02 3.13) |MIC5370-4CYMTTR |576-3408-2-ND "Panui Sa LDO 8-TMLF 1785.00/5,000 
MIC37302WR TR 576-1167-2-ND | Adj., 3.0A Low Volt. Cap LDO Reg. 5-SPAK 2174.25/750 i 
MIC37302WU 576-1766-5-ND | Adj.. 3.0A Low Volt. uCap LDO Reg, T0-263-5 | 419 3.35 2.61| |MICS370-MFYMTTR |576-3409-1-ND ORE NEE tbo S-TMLF | 84.7056 
MIC37501-1.5WR —|576-2272-ND | 1.5V, 5A Low Volt. wCap LDO Reg. 7-SPAK | 6.22 4.98 4.20 ‘ 
MIC37501-1.8WR — |576-2273-ND | 1.8V, 5A Low Volt. Cap LDO Rea, 7-SPAK | 6.22 4.98 4.20} |MICS370-MFYMT TR | 576-3409-2-ND Rate NEW LDO 8-TMLF 1785.00/5,000 
MIC37501-2.5WR _[576-2274-ND _|2.5V, 5A Low Volt. Cap LDO Reg. 7-SPAK | 6.22 4.98 4.20 . renee i : 
MIC37501-3.3WR |576-2275-ND | 3.3V, 5A Low Volt. Cap LDO Reg, T-SPAK | 6.22 4.98 4.20| |MIC5370-MMYMT TR | 576-3410-1-ND Chae WEA LDO 6-TMLF | 84 70 56 
MIC37502WR 576-2276-ND | Adj., 5A Low Volt. wCap LDO Reg. 7-SPAK | 6.24 5.00 4.22 r esr f 
MIC37502WU 576-2277-ND | Adj. 5A Low Volt. wCap LDO Reg, 70-263-5 | 520 416 351| |MICS370-MMYMTTR /576-2410-2-ND ig trea Loo 6-TMLF 1785.00/5,000 
MIC38300HYHL TR —/576-2960-1-ND | Adj., 3A Low Noise High Efficiency Reg. | 28-MLF | 556 4.45 3.76 r Sega i f 
MIC38300HYHL TR _|576-2960-2-ND | Adj... 3A Low Noise High Efficiency Reg. | 28-MLF |  3475.00/1,000 MICS370-PMYMT TR [occ ISIE) SRO IEEEREnE LDO G-TMLF | 84 7056 
MIC39100-1.8WS — |576-1170-ND | 1.8V, 1A Low Voltage LDO Reg. So1-223 | 220 176 1.32 - eres = - 
Mic39100-25WS —_|[576-3374-5-ND |2.5V. 1A Low Volt. LDO Reg. NEW! | SOT-223 | 220 1.76 1.32| |MICSS70-PMYMT'TR )576-3411-2-ND a wea LG G=TMLE 1785.00/5,000 
MIC39100-2.5WS TR |576-1171-1-ND | 2.5V, 1A Low Voltage LDO Reg. $0T-223 | 220 176 1.32 i cvinet 7 ie 
MIC3Q100-2.5WS TR |576-1171-2-ND |2.5V, 1A Low Voltage LDO Reg. S0T-223 | _2815.00/2,500 MICS7O-SGYMT TR MM cou haw SIM] Bt” -all 338 
MIC39100-3.3WS _|576-1172-ND _| 3.3V, 1A Low Voltage LDO Reg. $0T-223 | 2.20 176 1.32 7 ae e : 
MIC39100-5.0WS  |576-1173-ND | SV, 1A Low Voltage LDO Reg. SOT-203 | 2.20 1.76 1.32) |MIC5870-SGYMT'TR | 576-3412-2-ND SNEWS ene SMe eae ene 
MIC39101-1.8YM  /576-1780-5-ND | 1.8V, 1A Low Voltage LDO Regulator 8-SOIC | 227 182 1.42 f Lenin i 
MIC39101-2.5YM — 576-1781-5-ND | 2.5V, 1A Low Voltage LDO Regulator gsoic | 227 182 1.42| |MIC5870-SMYMT TR |576-8413-1-ND SA EWE ” IME BH Sf oo88 
MIC39101-3.3YM — /576-1782-5-ND | 3.3V, 1A Low Voltage LDO Regulator B-SOIC | 2.27 182 1.42 . -3413-2- ‘ : 
MIC39101-5.0YM _[576-1174-ND__|5V, 1A Low Voltage LDO Reg. Bsoic_| 2.27 1.82 _142| |MICSS7O-SMYMTTR [eres oD ee ad re iM THES ON2 000 
MIC39102YM 576-1175-ND | Adj., 1A Low Voltage LDO Reg. BSOIC | 2.27 1.82 1.42) ficsa7o-SPYMT TR 1576-34144 -ND 13.3V/3.0V, 150mA Dual Loo SMF 4a 0 
MIC39150-1.8WT  /576-2302-ND | 1.8V, 1.5A Low Voltage LDO Reg. T0-220-3 | 353 283 2.20 ane pe 
MIC39150-1.8WU —/576-1176-ND —_| 1.8V, 1.5A Low Voltage LDO Reg. T0-263 | 353 283 2.20) |wicsazo-spymT TR |576-3414-2-ND |3.3V/3.0V, 150mA Dual LDO 6-TMLE 4785.00/5.000 
MIC39150-2.5WT  /576-2303-ND | 2.5V, 1.5A Low Voltage LDO Reg. T0-220-3 | 353 283 2.20 pis MEW O08, 
MIC39150-2.5WU __[576-1177-ND _| 2.5V, 1.5A Low Voltage LDO Reg. 10-263 | 353 2.83 2.20! |yyics371-acvmT TR |576-3415-1-ND | 1.2V/1.0V, 150mA Dual LDO 6-TMLE 938 7862 
MIC39151-1.8WU _[576-2304-ND __ | 1.8V, 1.5A Low Voltage LDO Reg. T0-263-5 | 374 299 2.33 Reguiator NEW! 
MIC39151-2.5WT 576-2305-ND | 2.5V, 1.5A Low Voltage LDO Reg. T0-220-5 | 3.74 2.99 2.33] /mic5371-4CYMTTR |576-3415-2-ND | 1.2V/1.0V, 150mA Dual LDO 6-TMLF 1975.00/5,000 
MIC39151-2.5WU —/576-2306-ND —_| 2.5V, 1.5A Low Voltage LDO Reg. T0-263-5 | 374 299 2.33 Reguiator NEW! 
MIC39300-1.8WT 576-2307-ND | 1.8V, 3A Low Voltage LDO Reg. T0-220-3 | 4.39 3.51 2.73) | MIC5371-MFYMTTR |576-3416-1-ND | 2.8V/1.5V, 150mA Dual LDO 6-TMLF 93 78 62 
MIC39300-1.8WU __|576-1178-ND _| 1.8V, 3A Low Voltage LDO Reg. TO-263 | 4.39 351 2.73 Regulator NEW! 
MIC39300-2.5WT 576-2308-ND | 2.5V, 3A Low Voltage LDO Reg. 70-2203 | 4.39 3.51 = 2.73] | MIC5371-MFYMT TR |576-3416-2-ND |2.8V/1.5V, 150mA Dual LDO 6-TMLF 1975.00/5,000 
MIC39300-2.5WU —/576-3375-5-ND | 2.5V, 3A Low Volt. LDO Reg. NEW! T0-263 | 439 351 2.73 Regulator NEW! 
MIC39300-2.5WU TR |576-1179-1-ND |2.5V, 3A Low Voltage LDO Reg. TO-263 4.39 3.51 2.73) | MIC5371-MMYMT TR |576-3417-1-ND_ | 2.8V/2.8V, 150mA Dual LDO 6-TMLF 93 78 62 
MIC39300-2.5WU TR |576-1179-2-ND | 2.5V, 3A Low Voltage LDO Reg. T0-263 1901.25/750 Regulator NEW! 
MIC39301-1.8WU__|576-1180-ND__| 1.8V, 3A Low Voltage LDO Reg. T0-263-5 |_4.84_3.87__3.01_ | MIC5371-MMYMT TR |576-3417-2-ND | 2.8V/2.8V, 150mA Dual LDO 6-TMLF 1975.00/5,000 
MIC39301-2.5WU  |576-1181-ND | 2.5V, 3A Low Voltage LDO Reg. 70-2635 | 4.84 3.87 3.01 Regulator NEW! 
MIC39500-1.8WU —/576-1783-5-ND | 1.8V, 5A Low Voltage LDO Regulator TO-263 | 6.34 5.08 4.28} | MIC5371-PMYMTTR |576-3418-1-ND | 3.0V/3.0V, 150mA Dual LDO 6-TMLF 93 78 62 
MIC39500-2.5WT  |576-2309-ND | 2.5V, 5A Low Voltage LDO Reg. T0-220-3 | 634 5.08 4.28 Regulator NEW! 
MIC39500-2.5WU — /576-1182-ND _| 2.5V, 5A Low Voltage LDO Reg. TO-263 | 6.34 5.08 4.28} | MIC5371-PMYMTTR |576-3418-2-ND |3.0V/3.0V, 150mA Dual LDO 6-TMLF 1975.00/5,000 
MIC39501-1.8WT___|576-2310-ND__| 1.8V, 5A Low Voltage LDO Reg. T0-220-5 | 668 5.35 4.51 Regulator NEW! 
MIC39501-1.8WU  |576-2311-ND | 1.8V, 5A Low Voltage LDO Reg. T0-263-5 | 6.68 5.35 4.51] |MIC5371-SGYMT TR |576-d419-1-ND | 3.3V/2.8V, 150mA Dual LDO 6-TMLF ‘3 78 62 
MIC39501-2.5WU  /576-2312-ND | 2.5V, 5A Low Voltage LDO Reg. T0-263-5 | 6.68 5.35 4.51 Regulator NEW! 
MIC47100-0.8YML TR |576-3112-1-ND | 0.8V, 1A High Speed Low VIN LDO 8-MLF | 3.15 252 1.96) |MIC5371-SGYMTTR |576-3419-2-ND |3.3V/2.8V, 150mA Dual LDO 6-TMLF 1975.00/5,000 
Regulator NEW! Regulator NEW! 
MIC47100-0.8YML TR |576-3112-2-ND | 0.8V, 1A High Speed Low VIN LDO 8-MLF 8750.00/5,000 MIC5371-SMYMT TR |576-3420-1-ND | 3.3V/2.8V, 150mA Dual LDO 6-TMLF 93 78 62 
Regulator NEW! Regulator NEW! 
MIC47100-08YMME |576-3113-5-ND | 0.8V, 1A High Speed Low VIN LDO 8-MSOP | 347 2.78 2.16] |MIC5371-SMYMTTR |576-3420-2-ND | 3.3V/2.8V, 150mA Dual LDO 6-TMLF 1975.00/5,000 
Regulator NEW! Regulator NEW! 
MiC47100-1.0YML TR |576-3114-1-ND |1.0V, 1A High Speed Low VIN LDO BMF [3.15 252 1.96] |MIC5371-SPYMTTR |576-3421-1-ND |3.3V/3.0V, 150mA Dual LDO 6-TMLF 93 78 62 
Regulator NEW! Regulator NEW! 
MIC47100-1.0YML TR |576-3114-2-ND | 1.0V, 1A High Speed Low VIN LDO 8-MLF 8750.00/5,000 MIC5371-SPYMT TR |576-3421-2-ND |3.3V/3.0V, 150mA Dual LDO 6-TMLF 1975.00/5,000 
Regulator NEW! Regulator NEW! 
MIC47100-1.2YML TR |576-3115-1-ND | 1.2V, 1A High Speed Low VIN LDO 8-MLF | 3.15 252 1.96] |MIC59150YME 576-3422-5-ND |1.5A Ultra HS LDO Regulator NEW! 8SOIC | 315 252 1.96 
Regulator NEW! MIC59300-1.2WU —_|576-3423-5-ND |3A Ultra HS LDO Regulator NEW! 0-263-5 | 5.02 402 3.39 
MIC47100-1.2YML TR |576-3115-2-ND | 1.2V, 1A High Speed Low VIN LDO 8-MLF 8750.00/5,000 MIC59300-1.2YME — |576-3424-5-ND |3A Ultra HS LDO Regulator NEW! 8-eSOIC | 4.70 377 293 
Regulator NEW! MIc59300WU 576-3425-5-ND_|3A Ultra HS LDO Regulator NEW! 0-263-5 | 5.02 4.02 3.39 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1030 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


GRICREL 


LDO REGULATORS 


ICEL 


MOSFET DRIVERS 


Innovation Through Technology™ 


DigiReel’ (cont) 


RoHS Compliant 


jon Through Technology™ 


Digi@Reel’ cont) 


RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC59300YME 576-3426-6-ND |3A Ultra HS LDO Regulator NEW! Fesoie | 470 377 293) |MIC4d21ZT 576-1521-5-ND | 9A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar’ | T0-220-5| 4.07 326 254 
MIC68200-1.2YML TR |576-1953-1-ND | 1.2V, 2A Sequencing LDO Regulator 10-MLF | 383 3.06 2.38 CMOS/DMOS Process 
MIC68200-1.2YML TR |576-1953-2-ND | 1.2V, 2A Sequencing LDO Regulator 40-MLF 10625.00/5,000 MIC4422AYM 576-2318-ND | 9A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/| 8-SOIC | 2.08 166 1.25 
MIC68200-1.5YML TR |576-1954-1-ND | 1.5V, 2A Sequencing LDO Regulator 10-MLF | 383 3.06 2.38 CMOS/DMOS Process 
MIC68200-1.5YML TR |576-1954-2-ND | 1.5V, 2A Sequencing LDO Regulator 10-MLF 10625.00/5,000 MIC4422AYN 576-2319-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/| —8-Dip 2.25 1.80 1.40 
MIC68200-1.8YML TR |576-1469-1-ND | 1.8V, 2A Sequencing LDO Regulator TOMLF | 583 3.06 238 CMOS/DMOS Process 
MIC68200-1.8YML TR |576-1469-2-ND | 1.8V, 2A Sequencing LDO Regulator 10-MLF 40625.00/5,000 MIC4422YM TR 576-1194-1-ND | 9A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ | 8-SOIC 1.68 1.34 © 1.01 
MIC68200-2.5YML TR |576-1955-1-ND | 2.5V, 2A Sequencing LDO Regulator 10-MLF | 3.83 3.06 2.38 CMOS/DMOS Process ah cy 
MIC68200-2.5YML TR |576-1955-2-ND |2.5V, 2A Sequencing LDO Regulator 10-MLF 10625.00/5,000 MIC4422YMTR = 576-1194-2-ND a8 Fade To ode MOStEL Driver Bipolar/) 8-SOIC 2145.00/2,500 
MIC68200-3.3YML TR |576-2896-1-ND_| 3.3V, 2A Sequencing LDO Regulator 10-MLF | 383 3.06 2.38 i does : 
MIC68200-3.3YML TR |576-2896-2-ND |3.3V, 2A Sequencing LDO Regulator 10-MLF 10625.00/5,000 MIC4422YN 576-1195-ND oh Peak Lowe MOStey Driver Bipolar/) 8-Dip } 2.03 1.62 1.22 
MIC68200YMLTR — |576-2897-1-ND_| Adj., 2A Sequencing LDO Regulator 10-MLF | 383 3.06 2.38 aan = fae as 
MIC68200YMLTR — |576-2897-2-ND | Adj.. 2A Sequencing LDO Regulator 10-MLF |  10625.00/5,000 MIG44222N pice 320.ND) 8 aak Fo ode MOstEl Driver Bipolar!) &-Dip | 1.93 154 1.16 
MIC68220YMLTR —/576-1612-1-ND | Adj., 2A Dual LDO Regulator 20-MLF | 6.90 552 4.66 aenates : bean 
MIC68220YMLTR _|576-1612-2-ND | Adj... 2A Dual LDO Regulator 10-MLF_| — 21045.00/5,000 micaaz27M amg 8 Peak Low Side MOSFET Driver Bipolar’ | B-SOIC | 1.60 1.28 96 
MIC68400-1.2YML TR |576-3427-1-ND |1.2V, 4A Sequencing LDO Reg. MEW! | 16-MLF | 5.22 418 359 rere = aT 50 
MIC68400-1.2YML TR |576-3427-2-ND | 1.2V, 4A Sequencing LOO Reg. NEW! | 16-MLF | — 16315.00/5,000 ecieeeY am © 9k “Our Silo MOSFET Driver Bipolar/ | VO-220-3 | 4.07" S26 2.4 
MIC68400-1.8YML TR |576-2898-1-ND | 1.8V, 4A Sequencing LDO Regulator 16-MLF | 5.22 418 3.53) | icaao3vm 576-2322-ND | Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Dri asoic | 1.73 138 1.04 
MIC68400-1.8YML TR |576-2898-2-ND |1-8V, 4A Sequencing LDO Regulator | 16-MLF | — 15920.00/5,000 Bipolar/ CMOS/DMOS Process wo ee 
MIC68400YMLTR__|576-2899-1-ND_| Adj. , 4A Sequencing LDO Regulator W6-MLF | 5.22 4.18 _3.53/ / mica423yNn 576-1196-ND —_| Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 8-Dip | 243 1.95 1.52 
MIC68400YML TR |576-2899-2-ND |Adj., 4A Sequencing LDO Regulator 16-MLF 15920.00/5,000 Bipolar/CMOS/DMOS Process 
MIC69101-1.8YML TR |576-3070-1-ND | 1.8V, 1A, Single Low Volt., ULDO Reg. 10-MLF 2.66 213 1.66 MIC4423YWM 576-2323-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 16-SOIC 243 195 1.52 
MIC69101-1.8YML TR |576-3070-2-ND | 1.8V, 1A, Single Low Volt. ULDO Reg. | 10-MLF 7375.00/5,000 Bipolar/ CMOS/DMOS Process 
MIC69103YMLTR —/576-3067-1-ND | Adj., 1A, Single Low Voltage, ULDO Reg.| 10-MLF | 266 213 1.66) |mic4423ZN 576-1197-ND _| Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 8-Dip | 230 184 1.43 
MIC69103YMLTR _[576-3067-2-ND_| Adj., 1A, Single Low Voltage, ULDO Reg. | _10-MLF 7375.00/5,000 Bipolar/CMOS/DMOS Process 
MIC69151-1.8YME  |576-3222-5-ND |1.8V, 1.5A, Single Low Voltage, ULDO | 8-SOIC | 335 269 209) /Micé423zWwM 576-1794-5-ND | Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver | 16-SOIC | 202 186 145 
Regulator NEW! Bipolar/ CMOS/DMOS Process 
MIC69151-1.8YML TR |576-3072-1-ND | 1.8V, 1.5A, Single Low Volt., ULDO Reg. | 10-MLF | 2.99 240 1.87) |mic4424yM 576-1198-ND | Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-SOIC | 1.73 138 1.04 
MIC69151-1.8YML TR |576-3072-2-ND | 1.8V, 1.5A, Single Low Volt., ULDO Reg. | 10-MLF 8315.00/5,000 Bipolar/CMOS/DMOS Process 
MIC69153YME 576-3223-5-ND | Adj., 1.5A, Single Low Voltage, ULDO 8-SOIC | 3.35 269 2.09) |MIC4424YMTR  |576-1546-1-ND | Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-SOIC | 1.73 1.38 1.04 
Regulator NEW! Bipolar/ CMOS/DMOS Process 
MIC69153YML TR _[576-3073-1-ND_|Adj., 1.5A, Single Low Volt., ULDO Reg. | 10-MLF | 299 240 1.87) |MIC4424YMTR | 576-1546-2-ND | Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-SOIC 2207.50/2,500 
MIC69T53YML TR |576-3073-2-ND | Adj., 1.5A, Single Low Volt., ULDO Reg. | 10-MLF 8315.00/5,000 Bipolar/ CMOS/DMOS Process 
MIC69301-1.2WR —/576-3053-ND | 1.2V, 3A, Single Low Volt, ULDO Reg. | 5-SPAK | 4.55 3.64 2.83) | MIC4424YN 576-1199-ND —_| Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 8Dip | 243 195 152 
MIc69302WR 576-2986-ND | Adj., 3A, Single Low Voltage, ULDO Reg.| 5-SPAK | 4.55 3.64 2.83 Bipolar/CMOS/DMOS Process___ 
MIC69303YME 576-3224-5-ND | Adj., 3A, Single Low Voltage, ULDO 8-soic | 412 330 257] |MIC4424yWM 576-1795-5-ND ae 3A irene eri MOSFET Driver | 16-SOIC | 243° 1.95 1.52 
Regulator NEW! polar rocess 
MIC69502WR 576-1613-ND Adj 5A Cap LDO Regulator 7-SPAK 742 594 5.01 MIC4424ZN 576-1200-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 8-Dip 230 1.84 1.43 
Bipolar/CMOS/DMOS Process 
FET DRIVERS Bea 576-2324-ND | Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver | 16-SOIC | 232 186 1.45 
‘ Bipolar/ CMOS/DMOS Process 
fue en MIC4425YM 576-1796-5-ND | Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 8-SOIC | 1.73 1.38 1.04 
Digi-Key rice Eac! Bipolar/ CMOS/DMOS Process 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 MIC4425YN 576-1201-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 8-Dip 2438 1.95 1.52 
MIC44FT8YML TR |576-2718-1-ND | 6A Non-Inverting High Speed MOSFET SMLF | 228 182 1.37 Bipolar/CMOS/DMOS Process 
Driver Mic4425ZWMi 576-2325-ND | Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver | 16-SOIC | 202 186 145 
MIC44F18YMLTR |576-2718-2-ND | 6A Inverting HS MOSFET Driver 8-MLF 5690.00/5,000 Bipolar/ CMOS/DMOS Process 
MIC44F18YMME 576-1501-ND 6A Inverting HS MOSFET Driver 8-MSOP 232 1.86 1.45 MIC4426YM 576-1523-5-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver 8-SOIC 1.63 1.30 98 
MIC44F19YML TR |576-2719-1-ND | 6A Inverting HS MOSFET Driver 8-MLF 228 1.82 1.37] |MIC4426YMTR 576-1202-1-ND _| Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver 8-SOIC 163 1.30 98 
MIC44F19YMLTR_ | 576-2719-2-ND _| GA Inverting HS MOSFET Driver 8-MLF 5690.00/5,000 MIC4426YM TR 576-1202-2-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver ) 8-SOIC 2080.00/2,500 
MIC44F19YMME 576-1502-ND 6A Inverting HS MOSFET Driver 8-MSOP | 232 1.86 1.45] |MIC4426YMM 576-1524-5-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver 8-MSOP. 185 148 1.11 
MIC44F20YMME ‘| 576-1503-ND 6A Inverting HS MOSFET Driver 8-MSOP | 232 1.86 1.45] |MIC4426YN 576-1203-ND Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver ]  8-Dip 195° 1.56 1.17 
MIC4100YM 576-1183-ND 100V Half-Bridge MOSFET Driver 8-SOIC 3.96 3.17 247 MIC4426ZM 576-1797-5-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver 8-SOIC 1.55 1.24 93 
MIC4102YM 576-1184-ND 100V Half-Bridge MOSFET Driver 8-SOIC 3.96 3.17 2.47 MIC4426ZN 576-2326-ND Dual 1.5 Peak Low-Side MOSFET Driver 8-Dip 185 148 1.11 
icatoayM 576-1589-ND __|100V Half-Bridge MOSFET Driver ssoic | 443 355 276| |MIC4427YM 576-1525-5-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-SOIC | 1.63 1.30 98 
MICat04YM 576-1590-ND ~~ [100V Half-Bridge MOSFET Driver TTL BSOIC | 4433.55 2.76 |MIC4427YMTR | 576-1204-1-ND__| Dual 1.5 Peak Low-Side MOSFET Driver_| 8-SOIC_| 1.63 1.30 __.98 
Milca120YME 576-1445-ND _|6A Peak Low-Side MOSFET Driver a-soic | 240 1.92 144) [MIC4427YMTR — |576-1204-2-ND [Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-SOIC 2080.00/2,500 
MIC4120YMLTR | 576-1480-1-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver 8MLF | 270 2.16 1.68| |MIC4427YMM 576-3377-5-ND Daa Peak Lows MOSFET 8-MSOP ) 1.85 1.48 1.11 
MICHIZOYML TR (Ggiy Uge ah O4 Peak Low-Side MOSFET Driver SME |g tooo MIc4427YMM TR  |576-1547-1-ND | Dual 1.54 Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-MSOP | 1.85 1.48 1.11 
MIC4123YME 576-1447-ND __| Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver__| 8-SOIC | 232 1.86 1.45 : : 
ae = - ~ MIC4427YMM TR |576-1547-2-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-MSOP 2367.50/2,500 
MIC4T24YME 576-1448-ND | Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-SOIC | 2.32 1.86 1.45 ! i ; 
lines i i : MIc4427YN 576-1205-ND _| Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-Dip | 1.95 156 1.17 
MIC4125YME 576-1449-ND | Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-SOIC | 232 186 1.45 u ! 
Sires ir f MIC4427ZM TR _|576-1548-1-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-SOIC | 1.55 1.24 93 
MIC4126YME 576-1185-ND ‘| Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-SOIC | 236 189 1.47 d ! 
agence 2 F ‘ MIC4427ZM TR —-|576-1548-2-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-SOIC 1985.00/2,500 
MIC4126YMME — | 576-1788-5-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-MSOP | 2.48 1.98 1.54 f : : 
Sages: zs ; ) Mic4427ZN 576-1526-5-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-Dip | 1.85 148 1.11 
MIC4127YME 576-1186-ND___| Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver_| 8-SOIC | 2.36 1.89 1.47| | Aicasoayng Pee ee nul 1 SA Peck Low-Side MOSFET Peo ee, fone cae 
MIC4127YML TR |576-2716-1-ND _|Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-MLF | 2.59 207 1.61 i ONENESS ; ; ; 
MIG4127YMLTR [BAG 7i Oe UDigg) Dual 7.5A Peak Law-Side MOSFET Driver | | 8-MLF 7190.00/5,000 MIC4428YM TR __|576-1206-1-ND__| Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-SOIC | 1.63 130 98 
MIC4127YMME —-|576-1789-5-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-MSOP | 2.48 1.98 1.54 oe = : : 
} : MIC4428YM TR |576-1206-2-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-SOIC 2080.00/2,500 
MIC4128YME 576-1450-ND ‘| Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-SOIC | 2.36 1.89 1.47 eieevicl - ; i 
: Mic4428YMM 576-1527-5-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-MSOP | 1.85 148 1.11 
MIC4128YMLTR __|576-2717-1-ND [Dual 1.5A MOSFET Driver 8-MLF | 259 207 1.61 al = ; ‘ai 
! MIC4428YN 576-2327-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-Dip | 1.95 156 1.17 
MIC4128YML TR |576-2717-2-ND | Dual 1.5A MOSFET Driver 8-MLF 7190.00/5,000 oy ai i : 
: , Mic4428zM 576-1798-5-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-SOIC | 155 1.24 93 
MIC4128YMME | 576-1790-5-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-MSOP | 2.48 1.98 1.54 GERDA <j \ mi 
f , MIC4428ZN 576-2328-ND __| Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Driver | 8-Dip | 1.85 148 1.11 
MIC4129YME 576-1446-ND | 6A Peak Low-Side MOSFET Driver 8SOIG | 240 1.92 1.44) FiicaqagYM 576-1528-5-ND | 6A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/| 8-SOIC | 1.63 1.30. 98 
MIC4129YMLTR | 576-1791-1-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver 8-MLF | 270 216 1.68 CMOS/DMOS Process : : : 
MIC4129YMLTR__{576-1791-2-ND_| 6A Peak Low-Side MOSFET Driver 8-MLF 7500.00/5,000 Mic442oyMM 576-2329-ND | 6A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/| 8-MSOP | 1.85 1.48 1.11 
Mic44t6¥M4 TR _|576-1187-1-ND | IttyBitty™ Low-Side MOSFET Driver S0r-143 | 147 123 98 CMOS/DMOS Process 
MIC4416YM4 TR — | 576-1187-2-ND _IttyBitty"™ Low-Side MOSFET Driver SOT-143 1911.00/3,000 MIC4429YN 576-2330-ND | 6A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/| 8-Dip | 1.95 156 1.17 
MIC4417YM4 TR | 576-1188-1-ND | IttyBitty"™ Low-Side MOSFET Driver soT-143 | 147 123 98 CMOS/DMOS Process 
MIC4417YM4 TR | 576-1188-2-ND | IttyBitty"™ Low-Side MOSFET Driver SOT-143 1911.00/3,000 mic4429zM 576-1799-5-ND | 6A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/| 8-SOIC | 155 124 93 
mic4420ym 576-3376-5-ND | GA Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/| 8-SOIC | 163 130 .98 CMOS/DMOS Process 
CMOS/DMOS Process NEW! mlc4429zT 576-3111-5-ND | 6A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ | T0-220-5| 356 285 2.22 
MIC4420YMTR  |576-1189-1-ND | 6A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/| 6-SOIC | 163 1.30 98 CMOS/DMOS Process NEW! 
CMOS/DMOS Process MIG4429ZN 576-1207-ND | GA Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/| 8-Dip | 1.85 148 1.11 
MIC4420YMTR — | 576-1189-2-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/| 8-SOIC 2080.00/2,500 CMOS/DMOS Process 
CMOS/DMOS Process mic4451YM 576-1208-ND | 12A Peak Low-Side MOSFET Driver 8SOIC | 2.28 182 1.37 
ica420ymm 576-2314-ND | 6A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/| 8-MSOP | 1.85 1.48 1.11] |MIC4451YN 576-1209-ND | 12A Peak Low-Side MOSFET Driver 8-Dip | 248 1.98 1.54 
CMOS/DMOS Process Mic4451ZT 576-1529-5-ND | 12A Peak Low-Side MOSFET Driver TO-220-5| 5.15 413 3.21 
MIC4420YN 576-1190-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ | 8-Dip 195 156 1.17 MIC4452YM 576-1530-5-ND | 12A Peak Low-Side MOSFET Driver 8-SOIC 228 182 1.37 
CMOS/DMOS Process me MIC4452YM TR _|576-1210-1-ND _[12A Peak Low-Side MOSFET Driver B-SOIC | 228 182 1.37 
MIC44202M 576-1191-ND OMneDMe paseo Driver Bipolar/ | 8-SOIC | 1.55 1.24 93) |mic4452YMTR —-| 576-1210-2-ND | 12A Peak Low-Side MOSFET Driver 8-SOIC 2912.50/2,500 
: — - MIC4452YN 576-1211-ND | 12A Peak Low-Side MOSFET Driver 8-Dip | 248 198 1.54 
MIc44202N 576-1192-ND PAS aera Driver Bipolar//  8-Dip | 1.85 148 1.11) | micaasazT 576-1212-ND | 12A Peak Low-Side MOSFET Driver 10-2205] 515 413 321 
: Sap Mic44e7YWM 576-2331-ND _| Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET Driver | 16-SOIC | 4.57 3.66 2.85 
Milc4420zT 976-2315-ND OSE DAE Pate Driver Bipolar/ | T0-220-5 | 3.56 2.85 2.22) iicagg7zN 576-2332-ND | Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET Driver | 14-Dip | 4.37 3.50 2.72 
Dea 2 ; . mic4467zwM 576-2333-ND | Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET Driver | 16-SOIC | 4.37 350 272 
Mica SEED SED ieee Driver Bipolar/ | 8-SOIC ) 2.08 1.66 1.25) | wicqasayN 576-2334-ND | Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET Driver | 14-Dip | 4.57 3.66 2.85 
eran fal i m MIc4468YWM 576-2335-ND | Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET Driver | 16-SOIC | 4.57 3.66 2.85 
Menen Se CMDS Coe Ne po | BSOIC | 1.68 184101) icaeazn 576-2336-ND | Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET Driver | 14-Dip | 437 350 272 
MIC4421YN 576-2317-ND | 9A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/| 8-Dip | 2.03 1.62 1.22) |MIC44682WM 576-1213-ND | Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET Driver | 16-SOIC | 4.37 3.50 2.72 
CMOS/DMOS Process MIC4469YN 576-1214-ND | Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET Driver | 14-Dip | 4.57 3.66 2.85 
Mic4421ZM 576-1792-5-ND | 9A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar7| 8-SOIc | 1.60 1.28  .06| |MIC4469Ywm 576-1215-ND ‘| Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET Driver | 16-SOIC | 4.57 3.66 2.85 
CMOS/DMOS Process Mic4469zWwM 576-2337-ND | Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET Driver | 16-SOIG | 4.37 350 2.72 
Mica421ZN 576-1520-5-ND | 9A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/| 8-Dip | 1.93 1.54 1.16] |MIC5011¥M 576-1230-ND__| Min. Part High/Low-Side MOSFET Driver | 8-SOIC | 4.16 3.33 2.59 
CMOS/DMOS Process MIC5O1TYN 576-2351-ND | Min. Part High/Low-Side MOSFET Driver | 8-Dip | 5.00 4.00 3.11 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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| MOSFET DRIVERS | SUPERVISORS 
GICREL Digi®Reel (Cont.) RoHS Compliant @ICREL DigiReel (Cont.) RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC5013YM §76-1231-ND Protected High/Low-Side MOSFET Driver 8-SOIC 4.16 3.33 2.59) |MIC809-5SYC3TR |576-2904-2-ND | 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit | SC-70 1092.00/3,000 
MIC5013YN 576-1232-ND Protected High/Low-Side MOSFET Driver 8-Dip 5.00 400 3.11 MIC809JUY TR 576-2905-1-ND | 4.0V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-23-3 92 69 52 
MIC5014YM 576-2352-ND High/Low-Side MOSFET Driver 8-SOIC 235 188 1.41 MIC809JUY TR 576-2905-2-ND | 4.0V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-23-3 897.00/3,000 
MIC5014YM TR 576-1233-1-ND__| High/Low-Side MOSFET Driver 8-SOIC 235 1.88 1.41 MIC809LUY TR 576-2906-1-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-23-3 92 69 52 
MIC5014YM TR §76-1233-2-ND — | High/Low-Side MOSFET Driver 8-SOIC 3007.50/2,500 MIC809LUY TR 576-2906-2-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-23-3 897.00/3,000 
MIC5014YN 576-1234-ND High/Low-Side MOSFET Driver 8-Dip 2.52 2.02 1.57] |MIC809MUY TR 576-2907-1-ND | 4.38V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-23-3 92 69 52 
MIC5015YM 576-1235-ND High/Low-Side MOSFET Driver 8-SOIC 235 1.88 1.41 MIC809MUY TR 576-2907-2-ND | 4.38V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-23-3 897.00/3,000 
MICSO15YN 576-2353-ND High/Low-Side MOSFET Driver 8-Dip 2.35 1.88 1.41] | MIC809RUY TR 576-1321-1-ND | 2.63V Microprocessor Reset Circuit SOT-23-3 92 69 52 
MIC5018YM4 TR ___|576-1238-1-ND_| IttyBitty"™ High-Side MOSFET Driver SOT-143 | 1.75 1.40 1.05] | micgogRUY TR 576-1321-2-ND | 2.63V Microprocessor Reset Circuit SOT-23-3 897.00/3,000 
MIC5O18YM4 TR = | 576-1238-2-ND _ | |IttyBitty"™” High-Side MOSFET Driver SOT-143 2688.00/3,000 MIC809RYC3 TR 576-1442-1-ND | 2.63V Microprocessor Reset Circuit sc70 84 70 56 
MICS020YM 576-1818-5-ND | Current Sensing Low-Side MOSFET Driver | 8-SOIC | 2.28 1.82 1.37) |MIC809RYC3TR 576-1442-2-ND | 2.63V Microprocessor Reset Circuit SC70 1092.00/3,000 
MIC5021YM 576-2354-ND High Speed, High-Side MOSFET Driver 8-SOIG | 243 1.94 1.46] | micsogsuy TR 576-2908-1-ND | 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-23-3] .92 69 52 
era Th ee ea High peat Hote Side uGereD pial ioe ae wp st. 6] | micgogsuY TR 576-2908-2-ND | 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-23-3 897.00/3,000 
= — 7 wee L a eres MIC809TUY TR 576-2909-1-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-23-3 92 69 52 
MIC5021YN 576-1240-ND__[High Speed, High-Side MOSFET Driver 8-Dip | 261 2.09 1.63! | micgogtuy TR 576-2909-2-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-23-3 897.00/3,000 
MIC810LUY TR 576-2910-1-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-23-3 92 69 52 
ERICREL =| STN Ty |iicstoluy tk ——_-|576-2910-2-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-23-3 | 897.00/3,000 
Innovation Through Technology” D Ui RoHS Compliant Beaver 576-2911-1-ND | 4.38V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-23-3 92 69 252 
Micrel Digi-Key Price Each MIC810MUY TR 576-2911-2-ND | 4.38V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-23-3 897.00/3,000 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 MIC810RUY TR 576-2912-1-ND | 2.63V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-23-3 92 69 ~—52 
LMIC7TOTAYMS TR |576-2574-1-ND | Low Power Op Amp SOT-23-5 | 88 66 50) |AUUBIORUY TR BRC eANEA| cosy pcr bracessor Suparasary Gircul | SQT-2a | BG7.00/5,000 
LMC7101AYM5 TR |576-2574-2-ND | Low Power Op Amp SOT-23-5 858.00/3,000 Wowie : ICTA PICGESSOLneSeL UITCUl : 2 : 
LMC7101BYM5 TR |576-2575-1-ND Low Power Op Amp SOT-23-5 64 ‘48 36 MIC810RYC3 TR 576-1443-2-ND | 2.63V Microprocessor Reset Circuit — SC70 1092.00/3,000 
LMC7101BYM5 TR |576-2575-2-ND Low Power Op Amp SOT-23-5 624.00/3,000 MIC810TUY TR 576-2913-1-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit SOT-23-3 92 69 52 
MIC860YC5 TR 576-2931-1-ND__|Teeny™ Ultra Low Power Op Amp SC70-5 1.30 1.04 78 MIC810TUY TR 576-2913-2-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit SOT-23-3 897.00/3,000 
MIC860YC5 TR 576-2931-2-ND | Teeny™ Ultra Low Power Op Amp SC70-5 1998.00/3,000 MIC811JUY TR 576-2914-1-ND | 4.0V, Microprocessor Supervisory Circuit SOT-143-4 84 10 56 
MIC861YC5 TR 576-2932-1-ND | Teeny™ Ultra Low Power Op Amp SC70-5 1430 1.04 .78| |MIC811JUYTR 576-2914-2-ND | 4.0V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-143-4 1092.00/3,000 
MIC861YC5 TR 576-2932-2-ND | Teeny™ Ultra Low Power Op Amp SC70-5 1998.00/3,000 MIC811LUY TR 576-1324-1-ND | 4.63V Microprocessor Reset Circuit SOT-143 84 70 56 
MIC862YM8 TR 576-2933-1-ND | Dual Ultra Low Power Op Amp SOT-23-8|} 2.03 1.62 1.22} |MIC811LUYTR 576-1324-2-ND | 4.63V Microprocessor Reset Circuit | SOT-143 1092.00/3,000 
MIC862YM8 TR 576-2933-2-ND _| Dual Ultra Low Power Op Amp SOT-23-8 3111.00/3,000 MIC811MUY TR 576-2915-1-ND | 4.38V, Microprocessor Supervisory Circuit SOT-143-4 84 70 56 
MIC863YM8 TR 576-2934-1-ND | Dual Ultra Low Power Op Amp S01-23-8| 1.83 1.46 1.10) |MIC811MUYTR 576-2915-2-ND | 4.38V, Microprocessor Supervisory Circuit SOT-143-4 1092.00/3,000 
MIC863YM8 TR 576-2934-2-ND | Dual Ultra Low Power Op Amp SOT-23-8 2802.00/3,000 MIC811RUY TR 576-2916-1-ND | 2.63V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-143-4 84 70 56 
MIC910YM5 TR 576-2935-1-ND | 135MHz, 2.4mA Low Power Op Amp SOT-23-5) 1.83 1.46 1.10 MIC811RUY TR 576-2916-2-ND | 2.63V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-143-4 1092.00/3,000 
MIC910YM5 TR 576-2935-2-ND. 135MHz, 2.4mA Low Power Op Amp SOT-23-5 2802.00/3,000 MIC811SUY TR 576-1325-1-ND | 2.93V Microprocessor Reset Circuit SOT-143 84 10 56 
MIC911YM5 TR 576-3000-1-ND 105MHz, 1.25mA LP Op Amp SOT-23-5 1.83 1.46 1.10 MIC811SUY TR 576-1325-2-ND | 2.93V Microprocessor Reset Circuit SOT-143 1092.00/3,000 
MIC911YM5 TR 576-3000-2-ND T05MHz, 1.25mA LP Op Amp SOT-23-5 2802.00/3,000 MIC811TUY TR 576-1326-1-ND | 3.08V Microprocessor Reset Circuit SOT-143 84 10 56 
MIC6211YM5 TR 576-1314-1-ND IttyBitty™ Operational Amp SOT-23-5 92 69 52 MIC811TUY TR 576-1326-2-ND | 3.08V Microprocessor Reset Circuit SOT-143 1092.00/3,000 
MIC6211YM5TR | 576-1314-2-ND _| IttyBitty™ Operational Amp SOT-23-5 897.00/3,000 MIC812LUY TR 576-2917-1-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-143-4 84 70 56 
MIC7111YM5 TR =| 576-2900-1-ND | 1.8V, IttyBitty™ R-R 1/0 Op Amp SOT-23-5 96 12 54) |MIC812LUY TR 576-2917-2-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-143-4 1092.00/3,000 
MIC7111YM5TR__|576-2900-2-ND__| 1.8V, IttyBitty™ R-R I/O Op Amp SOT-23-5 936.00/3,000 MIC812MUY TR 576-2918-1-ND | 4.38V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-143-4 84 70 56 
MIC7122YMMTR = |576-1317-1-ND __| Rail-to-Rail Dual Op Amp 8-MSOP 1.28 = 1.02 77| | MIC812MUY TR 576-2918-2-ND | 4.38V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-143-4 1092.00/3,000 
MIC7122YMMTR_= | 576-1317-2-ND _| Rail-to-Rail Dual Op Amp 8-MSOP 1632.50/2,500 MIC812SUY TR 576-2919-1-ND | 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-143-4 84 70 56 
MIC7221YM5 TR =| 576-2901-1-ND __| IttyBitty™ R-R Input Comparator SOT-23-5 64 48 36 MIC812SUY TR 576-2919-2-ND | 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-143-4 1092.00/3,000 
MIC7221YM5 TR =| 576-2901-2-ND__| IttyBitty™ R-R Input Comparator SOT-23-5 624.00/3,000 MIC812TUY TR 576-2920-1-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-143-4 84 70 56 
MIC7300YM5 TR___|576-1319-1-ND__| High Output Driver R/R Op Amp SOT-23-5 76 57 43 MIC812TUY TR 576-2920-2-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-143-4 1092.00/3,000 
MIC7300YM5 TR [576-1319-2-ND [High Output Driver R/R Op Amp SOT-23-5 741.00/3,000 MIC1232MY TR 576-1053-1-ND | uP Supervisory Circuit 8-SOIC 1.73 1.38 = 1.04 
MIC1232MY TR 576-1053-2-ND | uP Supervisory Circuit 8-SOIC 2207.50/2,500 
ERicRel = ; POWER SWITCHES Biilar-r\4 576-2132-ND | iP Supervisory Circuit 8-Dip 2.05 1.64 1.23 
ose —Digig Reel Pee MICI810-SUY TR — /576-2578-1-ND | Microprocessor Reset Circuit $0T-23-3) 111 93 74 
Micrel Digi-Key Price Each MIC1810-5UY TR 576-2578-2-ND Microprocessor Reset Circuit SOT-23-3 1443.00/3,000 
Fai ten ra. | we | Scorn [eeastaw |icemcectencren —— [strass| “ian 
MIC2560-0YWM |576-2183-ND | PCMCIA Card Socket Switching Matrix T6-SOIG | 4933.95 3.07) |micisis-touy TR _|576-1056-1-ND | Microprocessor Reset Circuit 807-233) 141. 93 74 
MIC2560-1YWM |576-2184-ND | PCMCIA Card Socket Switching Matrix 16-SOIC | 4.93 395 3.07) |miciais-touy TR  |576-1056-2-ND | Microprocessor Reset Circuit g0T-23-3|  1443.00/3,000 
MIC2561-OYM — |576-2185-ND | PCMCIA Card Socket Switching Matrix 14-S0IC | 347 278 2.16) |wictets-2ouv TR _|576-2579-1-ND | Microprocessor Reset Circuit sor233] 441. 93 74 
MIC2561-1YM. 576-2186-ND | PCMCIA Card Socket Switching Matrix 14-SOIC 347 2.78 = 2.16) Haicigt5-z0UY TR 1576-2579-2-ND Microprocessor Reset Circuit $01-23-3 1443 00/3. 000 
MIC2562A-0YM TR |576-1089-1-ND | PCMCIA/CardBus Socket Power Controller 14-SOIC 248 1.98 1.54] | miciggomy 576-2133-ND | uP Supervisory Circuit 8-SOIC 275 (220 4171 
MIC2562A-1YM |576-1090-ND | PCMCIA/CardBus Socket Power Controller 14-SOIC 248 1.98 1.54 MIC2755YMM 576-2202-ND | Battery System Supervisor 8-MSOP 281 2295 4175 
MIC2562A-1YTS | 576-1742-5-ND | PCMCIA/CardBus Socket Power Controller 16-TSSOP| 268 2.15 1.67 MIC2772-L3L3YML TR |576-2665-1-ND | 4.63V. Dual Voltage Supervisor 8-MLF 148 118 39 
MIC2563A-0YSM |576-2187-ND | Dual-Slot PCMCIA/CardBus Power Controller | 28-SSOP | 4.05 3.24 2.52 MIC2772-L3L3YML TR |576-2665-2-ND | 4.63V. D geioupery! 4 : ; 5 
MIC2563A-1YSM |576-1091-ND | Dual-Slot PCMCIA/CardBus Power Controller | 28-SSOP | 4.05 3.24 2.52 -63V, Dual Voltage Supervisor ovr 3690.00/5,000 
‘ MIC2774H-29YM5 TR | 576-2666-1-ND | 2.93V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 | 1.30 1.04 18 
MIC2564A-1YTS _|576-2188-ND__| Dual Serial PCMCIA/CardBus Power Controller | 24-SSOP | 4.66 3.73 2.90 Supervisor 
MIC2568-0OYSM |576-2189-ND | Dual-Slot PCMCIA/CardBus Power Controller | 28-SSOP ] 4.46 3.57 2.78 . 
MIc2569Y0s 576-2989-ND | CableCARD™ Power Switch 46-0S0P | 412 330 257 MIC2774H-29YM05 TR | 576-2666-2-ND pohnEer Low Voltage SOT-23-5 1998.00/3,000 
PICZEL REFERENCES MIC2774L-17YM5 TR | 576-2667-1-ND Se Power Low Voltage SOT-23-5 | 1.30 1.04 78 
Xu lon Through Technology™ Gee es =| MIC2774L-17YM5 TR} 576-2667-2-ND | 1.69V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 1998.00/3,000 
Micrel Digi-Key Price Each Supervisor 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 MIC2774L-22YM5 TR | 576-2668-1-ND Se Low Voltage SOT-23-5 | 1.30 1.04 78 
[IM4040CYM3-2.51R |576-1046-1-ND |2.5V Prec. MPU Shunt Voltage Ref. Sor-23 | 72 5d At : aaah —— = 
LMMo40CyN-2. TR 576-1046-2-ND 2.5 Prec MPU Shunt Votage Rel S0r-23 702.003 00 7 MIC2774L-22YM5 TR | 576-2668-2-ND SS Power Low Voltage SOT-23-5 1998.00/3,000 
4, 576-2568-1- .096V Prec. hunt Voltage Ref. e rt 5 ; e oayRRO LL farad pa 
LM4040CYM3-4.1TR |576-2568-2-ND |4.096V Prec. MPU Shunt Voltage Ref. | SOT-23 702.00/3,000 MIC2774L-25YMS TR (ez 2oo zai ee Power Low Voltage =| SOT-28-5 | 1.30 1.04 78 
LM4040CYM3-5.0TR | 576-2569-1-ND__|5.0V Prec. MPU Shunt Voltage Ref. SOT-23 712 54 Al : 
[WAO4OCYMG-5.0 TR [876-2569-2-ND ~/5.0V Prec: MPU Shunt Voltage Ref | SOT-23-| ~70200/3,000 MMC A alia onan ee cow Vomans | SOT-25-5 | 1998.0018,000 
LM4040DYM3-2.5 TR = |576-1047-1-ND | 2.5V Prec. MPU Shunt Voltage Ref. SOT-23 56 42 32 z u we hare 931 
ul 0 MOONS TR sr 0 72ND 250 i NP Shunt vag re. S012 : “ROU 00 . MIC2774L-29YMS5 TR | 576-2670-1-ND aa buat Power Low Voltage | SOT-23-5] 1.30 1.04 78 
4. 576-1048-1- .096V Prec. unt Voltage Ref. ~ 5 ; F i -9670-2- iets 93! 
LM4040DYM3-41 TR |576-1048-2-ND _|4.096V Prec. MPU Shunt Voltage Ref. | SOT-23 |  546,00/3,000 MEN Sa ee [Sor ees) tepbons.on 
LM4040DYM3-5.0TR |576-2570-1-ND ]5.0V Prec. MPU Shunt Voltage Ref. SOT-23 56 A232] MIC2774L-3TYM5 TR|576-2671-1-ND | 3.09V, Dual Micro-Power Low Voltage S0T-23-5 | 130 104 78 
LIM4040DYM3-5.0 TR |576-2570-2-ND |5.0V Prec. MPU Shunt Voltage Ref. SOT-23 546.00/3,000 Supervisor 
LM4041CYM3-ADJ TR |576-1049-1-ND | Adj. Prec. MPU Shunt Voltage Ref. SOT-23 72 54 41) | MIC2774L-31YM5 TR|576-2671-2-ND | 3.09V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 1998.00/3,000 
LM4041CYM3-ADJ TR |576-1049-2-ND | Adj. Prec. MPU Shunt Voltage Ref. SOT-23 702.00/3,000 Supervisor 
LM4041CYM3-1.2TR__|576-2571-1-ND_|1.225V Prec. MPU Shunt Voltage Ref. | SOT-23 7254 41) | MIC2774L-44YM5 TR|576-2672-1-ND | 4.43V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5| 1.30 1.04 .78 
LM4041CYM3-1.2TR |576-2571-2-ND | 1.225V Prec. MPU Shunt Voltage Ref. | SOT-23 702.00/3,000 Supervisor 
LM4041DYM3-1.2 TR |576-2572-1-ND | 1.225V Prec. MPU Shunt Voltage Ref. | SOT-23 56 A2 32] | MIC2774L-44YM5 TR | 576-2672-2-ND | 4.43V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 1998.00/3,000 
LM4041DYM3-1.2TR |576-2572-2-ND | 1.225V Prec. MPU Shunt Voltage Ref. | SOT-23 546.00/3,000 Supervisor 
LM4041DYM3-ADJ TR |576-2573-1-ND | Adj. Prec. MPU Shunt Voltage Ref. SOT-23 56 A2 .32] | MIC2774L-46YM5 TR | 576-2673-1-ND | 4.68V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 | 1.30 1.04 78 
LM4041DYM3-ADJ TR_|576-2573-2-ND__| Adj. Prec. MPU Shunt Voltage Ref. SOT-23 546.00/3,000 Supervisor 
= S Sane MIC2774L-46YM5 TR | 576-2673-2-ND | 4.68V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 1998.00/3,000 
UPERVI R Supervisor 
ERE Digi@Reel* Per reer | Mic2774N-17vIs TR | 576-2674-1-ND 1.60, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5| 130 104 78 
- — = upervisor 
Micrel Digi-Key aR Price Each: MIC2774N-17YM5 TR |576-2674-2-ND | 1.69V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 1998.00/3,000 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Supervisor 
MIC705MY 576-2410-ND | 4.65V uP Supervisory Circuit 8-SOIC 147 1.23 98) | MIC2774N-22YM5 TR |576-2675-1-ND | 2.25V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 | 1.30 1.04 78 
MIC706RMY 576-1956-5-ND | 2.63V, y)P Supervisory Circuit 8-SOIC 147 1.23 98 Supervisor 
MIC706SMY 576-1957-5-ND | 2.93V, )P Supervisory Circuit 8-SOIC 1.47 1.23 98) | MIC2774N-22YM5 TR | 576-2675-2-ND | 2.25V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 1998.00/3,000 
MIC706TMY 576-2411-ND | 3.08V, pP Supervisory Circuit 8-SOIC 147 1.23 98 Supervisor 
MIC708MY 576-2412-ND | 4.4V, uP Supervisory Circuit 8-SOIC 1.47 1.23 98) |MIC2774N-23YM5 TR |576-2676-1-ND | 2.34V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 | 1.30 1.04 18 
MIC708SMY 576-2413-ND | 2.93V, yP Supervisory Circuit 8-SOIC 147 1.23 98 Supervisor 
MIC708TMY 576-2414-ND | 3.08V, )P Supervisory Circuit 8-SOIC 147 1.23 .98| | MIC2774N-23YM65 TR | 576-2676-2-ND | 2.34V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 1998.00/3,000 
MIC809-5SUY TR 576-2903-1-ND | 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-23-3 92 69 52 Supervisor 
MIC809-5SUY TR 576-2903-2-ND | 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit | SOT-23-3 897.00/3,000 MIC2774N-28YM5 TR | 576-2677-1-ND | 2.81V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 | 1.30 1.04 78 
MIC809-5SYC3 TR |576-2904-1-ND |2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit | SC-70 84 70 56 Supervisor 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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= SUPERVISORS USB TRANSCEIVERS 
IEREL Digi@Reel (Cont.) RoHS Compliant avation Through Technology™ Digi@Reel (Cont.) RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 
MIC2774N-28YM5 TR |576-2677-2-ND | 2.81V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 1998.00/3,000 MIC2551AYML25TR = |576-2664-1-ND USB Transceiver 16-MLF 188 1.50 1.13 
Supervisor MIC2551AYML25 TR 576-2664-2-ND USB Transceiver 16-MLF 4690.00/5,000 
MIC2774N-29YM5 TR |576-1101-1-ND | 2.93V, Dual jP Low Volt. Supervisor SOT-23-5 |_ 1.30 1.04 78) | MIC2551AYTS 576-2182-ND USB Transceiver 14-TSSOP| 1.88 1.50 1.13 
MIC2774N-29YM5 TR |576-1101-2-ND | 2.93V, Dual P Low Volt. Supervisor SOT-23-5 1998.00/3,000 MIC2555-0YML TR 576-1087-1-ND USB - OTG Transceiver 24-MLF 4.07 3.26 2.54 
MIC2774N-31YM5 TR |576-1102-1-ND | 3.09V, Dual P Low Volt. Supervisor SOT-23-5 | 1.30 1.04 .78| | MIC2555-0YML TR 576-1087-2-ND USB - OTG Transceiver 24-MLF 2308.00/1,000 
MIC2774N-31YM5 TR |576-1102-2-ND | 3.09V, Dual P Low Volt. Supervisor SOT-23-5 1998.00/3,000 MIC2555-1YML TR 576-1088-1-ND USB - OTG Transceiver 24-MLF 4.07 326 2.54 
MIC2774N-44YM5 TR | 576-2678-1-ND | 4.43V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 | 1.30 1.04 .78| | MIC2555-1YML TR 576-1088-2-ND USB - OTG Transceiver 24-MLF 2308.00/1,000 
Supervisor 
MIC2774N-44YM5 TR | 576-2678-2-ND | 4.43V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 1998.00/3,000 Mitre. USB/GENERAL PURPOSE SWITCHES 
Supervisor Innovation Through Technology™ RoHS C. Hi. 
MIC2774N-46YM5 TR |576-2679-1-ND |4.68V, Dual Micro-Power Low Voltage $0T-23-5 | 1.30 1.04 78 u zs = onSicomplian’ 
Supervisor Micrel Digi-Key Price Each 
MIC2774N-46YM5 TR | 576-2679-2-ND | 4.68V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 1998.00/3,000 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Supervisor MIC2003-0.5YM5 TR |576-2580-1-ND | Current Limiting Circuit Protector SOT-23-5 | 1.40 1.12 84 
MIC2775-28YM5 TR |576-2680-1-ND | 2.81V, yP Voltage Supervisor SOT-23-5 | 1.35 1.13 90) |MIC2003-0.5YM5 TR |576-2580-2-ND | Current Limiting Circuit Protector SOT-23-5 2151.00/3,000 
MIC2775-28YM5 TR |576-2680-2-ND | 2.81V, uP Voltage Supervisor SOT-23-5 1755.00/3,000 MIC2003-0.5YMLTR |576-1677-1-ND | Current Limiting Circuit Protector 6-MLF 168 1.34 1.01 
MIC2775-29YM5 TR_|576-2681-1-ND | 2.93V, pP Voltage Supervisor SOT-23-5 | 1.35 1.13 90} |MIC2003-0.5YMLTR |576-1677-2-ND | Current Limiting Circuit Protector 6-MLF 4190.00/5,000 
MIC2775-29YM5 TR |576-2681-2-ND | 2.93V, uP Voltage Supervisor SOT-23-5 1755.00/3,000 MIC2003-1.2YMLTR_|576-2581-1-ND__| Current Limiting Circuit Protector 6-MLF 1.68 1.34 1.01 
MIC2775-31YM5 TR |576-2682-1-ND | 3.09V, yP Voltage Supervisor SOT-23-5 | 1.35 1.13 90) |MIC2003-1.2YMLTR |576-2581-2-ND |Current Limiting Circuit Protector 6-MLF 4190.00/5,000 
MIC2775-31YM5 TR |576-2682-2-ND | 3.09V, uP Voltage Supervisor SOT-23-5 1755.00/3,000 MIC2004-0.5YM5 TR )576-2582-1-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-5} 140 1.12 84 
MIC2775-44YM5 TR |576-2683-1-ND | 4.43V, uP Voltage Supervisor SOT-23-5 | 1.35 1.13 90| |MIC2004-0.5YM5TR |576-2582-2-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-5 2151.00/3,000 
MIC2775-44YM5 TR_|576-2683-2-ND | 4.43V, pP Voltage Supervisor SOT-23-5 1755.00/3,000 MIC2004-0.8YM5 TR |576-2583-1-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-5} 1.40 1.12 84 
MIC2775-46YM5 TR |576-2684-1-ND | 4.68V, uP Voltage Supervisor SOT-23-5 | 1.35 = 1.13 90| |MIC2004-0.8YM5TR_|576-2583-2-ND__| Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-5 2151.00/3,000 
MIC2775-46YM5 TR |576-2684-2-ND | 4.68V, yP Voltage Supervisor SOT-23-5 1755.00/3,000 MIC2004-1.2YM5 TR /576-2584-1-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-5]} 1.40 1.12 84 
MIC2776H-YM5 TR =| 576-2685-1-ND | uP Low Voltage Supervisor SOT-23-5 | 1.44 1.20 .96| |MIC2004-1.2YM5TR |576-2584-2-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-5 2151.00/3,000 
MIC2776H-YM5 TR = |576-2685-2-ND | uP Low Voltage Supervisor SOT-23-5 1872.00/3,000 MIC2004-1.2YMLTR |576-2585-1-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch 6-MLF 1.68 1.34 1.01 
MIC2776L-YM5TR__|576-2686-1-ND | P Low Voltage Supervisor SOT-23-5 | 1.44 1.20 .96| |MIC2004-1.2YMLTR |576-2585-2-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch 6-MLF 4190.00/5,000 
MIC2776L-YM5 TR |576-2686-2-ND | uP Low Voltage Supervisor SOT-23-5 1872.00/3,000 MIC2005-0.5LYM5 TR |576-3397-1-ND | Fixed Current Limit Power Dist. SOT-23-5 | 1.55 1.24 93 
MIC2776N-YM5 TR |576-1103-1-ND | uP Low Voltage Supervisor SOT-23-5 | 1.44 1.20 96 Switch NEW! 
MIC2776N-YM5 TR | 576-1103-2-ND | uP Low Voltage Supervisor SOT-23-5 1872.00/3,000 MIC2005-0.5LYM5 TR |576-3397-2-ND | Fixed Current Limit Power Dist. SOT-23-5 2382.00/3,000 
MIC2777-29YM5 TR |576-2687-1-ND | 2.93V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 | 1.40 1.12 84 Switch NEW! 
Supervisor MIC2005-0.5YM6 TR /576-2586-1-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-6]} 1.55 1.24 93 
MIC2777-29YM5 TR |576-2687-2-ND | 2.93V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 2151.00/3,000 MIC2005-0.5YM6 TR |576-2586-2-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-6 2382.00/3,000 
Supervisor MIC2005-0.5YMLTR |576-1678-1-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch 6-MLF 183 146 1.10 
MIC2777-31YM5 TR |576-2688-1-ND |3.09V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 | 1.40 1.12 -84| |MIC2005-0.5YMLTR_ |576-1678-2-ND _| Fixed Current Limit Power Dist. Switch 6-MLF 4565.00/5,000 
Supervisor MIC2005-0.8LYM5 TR |576-3398-1-ND | Fixed Current Limit Power Dist. SOT-23-5 | 1.55 = 1.24 93 
MIC2777-31YM5 TR |576-2688-2-ND | 3.09V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 2151.00/3,000 Switch NEW! 
Supervisor MIC2005-0.8LYMS5 TR |576-3398-2-ND _| Fixed Current Limit Power Dist. SOT-23-5 2382.00/3,000 
MIC2777-46YM5 TR |576-2689-1-ND | 4.68V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 | 1.40 1.12 84 Switch NEW! 
Supervisor MIC2005-0.8YM6 TR |576-2587-1-ND _ | Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-6| 1.55 1.24 93 
MIC2777-46YM5 TR |576-2689-2-ND | 4.68V, Dual Micro-Power Low Voltage SOT-23-5 2151.00/3,000 MIC2005-0.8YM6 TR /576-2587-2-ND _ | Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-6 2382.00/3,000 
Supervisor MIC2005-0.8YMLTR_|576-2588-1-ND__| Fixed Current Limit Power Dist. Switch 6-MLF 1.83 146 1.10 
MIC2778-1YM5TR__|576-2690-1-ND | Volt. Monitor with Adj. Hysteresis SOT-23-5 | 1.68 1.34 1.01 MIC2005-0.8YMLTR |576-2588-2-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch 6-MLF 4565.00/5,000 
MIC2778-1YM5 TR |576-2690-2-ND | Volt. Monitor with Adj. Hysteresis SOT-23-5 2574.00/3,000 MIC2005-1.2LYM5 TR |576-3399-1-ND | Fixed Current Limit Power Dist. SOT-23-5| 1.55 1.24 93 
MIC2778-2YM5 TR = |576-2691-1-ND | Volt. Monitor with Adj. Hysteresis SOT-23-5 | 1.68 1.34 1.01 Switch NEW! 
MIC2778-2YM5 TR = |576-2691-2-ND | Volt. Monitor with Adj. Hysteresis SOT-23-5 2574.00/3,000 MIC2005-1.2LYM5 TR |576-3399-2-ND | Fixed Current Limit Power Dist. SOT-23-5 2382.00/3,000 
MIC2779H-1YM5 TR |576-2692-1-ND | Volt. Monitor with Adj. Hysteresis SOT-23-5 ] 1.75 140 1.05 Switch NEW! 
MIC2779H-1YM5 TR_|576-2692-2-ND | Volt. Monitor with Adj. Hysteresis SOT-23-5 2688.00/3,000 MIC2005-1.2YM6 TR |576-2589-1-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-6] 1.55 1.24 93 
MIC2779L-1YM5 TR |576-2693-1-ND | Volt. Monitor with Adj. Hysteresis SOT-23-5 | 1.75 1.40 1.05] [MIC2005-1.2YM6TR_ |576-2589-2-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-6 2382.00/3,000 
MIC2779L-1YM5 TR |576-2693-2-ND | Volt. Monitor with Adj. Hysteresis SOT-23-5 2688.00/3,000 MIC2005-1.2YMLTR |576-2590-1-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch 6-MLF 183° 146 = 1.10 
MIC2779L-2YM5 TR |576-2694-1-ND | Volt. Monitor with Adj. Hysteresis SOT-23-5 | 1.75 1.40 1.05) |MIC2005-1.2YMLTR /576-2590-2-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch 6-MLF 4565.00/5,000 
MIC2779L-2YM5 TR. |576-2694-2-ND | Volt. Monitor with Adj. Hysteresis SOT-23-5 | 2688.00/3,000 MIC2007YM6 TR 576-1460-1-ND | Adj. Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-6| 1.93 1.54 1.16 
MIC6315-26D2UY TR |576-2885-1-ND | 2.63V Open-Drain uP Reset Generator SOT-143-4 93 78 62 MIC2007YM6 TR 576-1460-2-ND | Adj. Current Limit Power Dist. Switch SOT-23-6 2958.00/3,000 
MIC6315-26D2UY TR |576-2885-2-ND | 2.63V Open-Drain uP Reset Generator |SOT-143-4] _ 1209.00/3,000 MIC2007YML TR 576-1679-1-ND_| Adj. Current Limit Power Dist. Switch | 6-MLF_| 2.20 1.76 _1.32 
MIC6315-26D3UY TR |576-2886-1-ND | 2.63V Open-Drain uP Reset Generator © |SOT-143-4| 93 .78 62) | MIC2007YMLTR 576-1679-2-ND Adj. Current Limit Power Dist. Switch] 6-MLF 5500.00/5,000 
MIC6315-26D3UY TR |576-2886-2-ND | 2.63V Open-Drain uP Reset Generator  |SOT-143-4) — 1209.00/3,000 MIC2008YML TR 576-2591-1-ND | Adj. Current Limit Power Dist. Switch | 6-MLF | 2.20 1.76 1.32 
MIC6315-29D3UY TR |576-2887-1-ND |2.93V Open-Drain uP Reset Generator  |SOT-143-4| 93.78 62) | MIC2008YML TR 576-2591-2-ND | Adj. Current Limit Power Dist. Switch | _6-MLF 5500.00/5,000 
MIC6315-29D3UY TR |576-2887-2-ND | 2.93V Open-Drain uP Reset Generator _|SOT-143-4| _1209.00/3,000 MIC2008YM6 TR 576-1461-1-ND | Adj. Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-6| 1.93 1.54 1.16 
MIC6315-29D4UY TR |576-2888-1-ND |2.93V Open-Drain uP Reset Generator SOT-143-4 93 78 62 MIC2008YM6 TR 576-1461-2-ND__| Adj. Current Limit Power Dist. Switch SOT-23-6 2958.00/3,000 
MIC6315-29D4UY TR | 576-2888-2-ND |2.93V Open-Drain uP Reset Generator SOT-143-4 1209.00/3,000 MIC2009YM6 TR 576-1680-1-ND | Adj. Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-6/ 1.80 1.44 1.08 
MIC6315-30D2UY TR |576-2889-1-ND | 3.0V Open-Drain yP Reset Generator SOT-143-4 93 78 62 MIC2009YM6 TR 576-1680-2-ND | Adj. Current Limit Power Dist. Switch SOT-23-6 2766.00/3,000 
MIC6315-30D2UY TR | 576-2889-2-ND | 3.0V Open-Drain yP Reset Generator SOT-143-4 1209.00/3,000 MIC2009YML TR 576-1681-1-ND | Adj. Current Limit Power Dist. Switch 6-MLF 210 1.68 1.26 
MIC6315-30D3UY TR | 576-2890-1-ND |3.0V Open-Drain iP Reset Generator SOT-143-4| 93.78.62) | MIC2009YML TR 576-1681-2-ND | Adj. Current Limit Power Dist. Switch | 6-MLF 5250.00/5,000 
MIC6315-30D3UY TR |576-2890-2-ND |3.0V Open-Drain uP Reset Generator SOT-143-4 1209.00/3,000 MIC2012PZM 576-2136-ND Dual-Ch. USB Power Controller 8-SOIC | 3.69 2.96 2.30 
MIC6315-31D2UY TR | 576-2891-1-ND |3.08V Open-Drain uP Reset Generator SOT-143-4| 93 78 62) |MIC2012-1PZ0S 576-2135-ND Dual-Ch. USB Power Controller 16-QSOP | 396 347 247 
MIC6315-31D2UY TR | 576-2891-2-ND |3.08V Open-Drain uP Reset Generator SOT-143-4 1209.00/3,000 MIC2012YM 576-1682-5-ND | Dual-Ch. USB Power Controller 8-SOIC | 369 296 2.30 
MIC6315-31D3UY TR | 576-2892-1-ND |3.08V Open-Drain uP Reset Generator SOT-143-4) 93 78 62) |MIC2012zM 576-1683-5-ND | Dual-Ch. USB Power Controller 8-SOIC | 369 296 2.30 
MIC6315-31D3UY TR | 576-2892-2-ND |3.08V Open-Drain yP Reset Generator SOT-143-4 1209.00/3,000 MIC2013-1.2YMLTR /576-1684-1-ND | Current Limiting Circuit Protector 6-MLF 1.98 1.58 1.19 
MIC6315-31D4UY TR |576-2893-1-ND |3.08V Open-Drain /P Reset Generator SOT-143-4) 93.78 ~——«62|_ | MIC2013-1.2YMLTR_|576-1684-2-ND_| Current Limiting Circuit Protector _ 6-MLF 4940.00/5,000 
MIC6315-31D4UY TR | 576-2893-2-ND | 3.08V Open-Drain uP Reset Generator SOT-143-4 4209.00/3,000 MIC2014-0.5YM5 TR = |576-1685-1-ND Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-5/ 1.68 1.34 1.01 
MIC6315-42D3UY TR | 576-3286-1-ND | 4.2V Open-Drain P Reset SOT-143-4 93 78 62 MIC2014-0.5YM5 TR /576-1685-2-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-5 2574.00/3,000 
Generator NEW! MIC2014-0.5YMLTR |576-1686-1-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch | 6-MLF | 198 158 1.19 
MIC6315-42D3UY TR |576-3286-2-ND | 4.2V Open-Drain uP Reset SOT-143-4 1209.00/3,000 MIC2014-0.5YMLTR |576-1686-2-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch 6-MLF 4940.00/5,000 
Generator NEW! MIC2014-0.8YM5 TR _[576-1687-1-ND__| Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-5 | 1.68 1.34 1.01 
MIC6315-44D4UY TR | 576-1952-1-ND | 4.38V Open-Drain P Reset Generator SOT-143-4 93 78 62} |MIC2014-0.8YM5TR |576-1687-2-ND _ | Fixed Current Limit Power Dist. Switch / SOT-23-5 2574.00/3,000 
MIC6315-44D4UY TR |576-1952-2-ND |4.38V Open-Drain uP Reset Generator SOT-143-4 1209.00/3,000 MIC2015-0.8YM6 TR |576-1688-1-ND Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-6| 1.95 1.56 1.17 
MIC6315-46D3UY TR | 576-2894-1-ND | 4.63V Open-Drain uP Reset Generator SOT-143-4 93 78 62 MIC2015-0.8YM6 TR /576-1688-2-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-6 2994.00/3,000 
MIC6315-46D3UY TR |576-2894-2-ND | 4.63V Open-Drain iP Reset Generator SOT-143-4 4209.00/3,000 MIC2015-0.8YMLTR |576-1689-1-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch 6-MLF 2.23 1.78 1.34 
MIC6315-46D4UY TR | 576-2895-1-ND | 4.63V Open-Drain uP Reset Generator SOT-143-4 93 78 62 MIC2015-0.8YMLTR_ |576-1689-2-ND__| Fixed Current Limit Power Dist. Switch 6-MLF 5565.00/5,000 
MIC6315-46D4UY TR |576-2895-2-ND | 4.63V Open-Drain iP Reset Generator SOT-143-4 4209.00/3,000 MIC2015-1.2YM6 TR |576-2592-1-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-6| 1.95 156 1.17 
MIC8114TUY TR 576-1322-1-ND |3.08V Microprocessor Reset Circuit SOT-143 92 69 52 MIC2015-1.2YM6 TR /576-2592-2-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-6 2994.00/3,000 
MIC8114TUY TR 576-1322-2-ND | 3.08V Microprocessor Reset Circuit SOT-143 897.00/3,000 MIC2016-0.5YMLTR |576-2593-1-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch 6-MLF 2.27 182 1.42 
MIC8115TUY TR 576-1323-1-ND | 3.08V Microprocessor Reset Circuit SOT-143 92 69 52 MIC2016-0.5YMLTR |576-2593-2-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch 6-MLF 6315.00/5,000 
MIC8115TUY TR 576-1323-2-ND |3.08V Microprocessor Reset Circuit SOT-143 897.00/3,000 MIC2016-1.2YM6 TR _|576-2594-1-ND__| Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-6 | 2.23 1.78 1.34 
MIC2016-1.2YM6 TR |576-2594-2-ND | Fixed Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-6 3417.00/3,000 
itrel TIMERS Brae 576-1462-1-ND | Adj. Current Limit Power Dist. Switch SOT-23-6| 2.25 1.80 1.35 
: 5 a Digi@Reel° 5 MIC2017YM6 TR 576-1462-2-ND | Adj. Current Limit Power Dist. Switch SOT-23-6 3456.00/3,000 
EE Nee RoHS Compliant BAIVTeE aa 576-1463-1-ND | Adj. Current Limit Power Dist. Switch | SOT-23-6] 2.25 1.80 1.35 
Micrel Digi-Key Price Each MIC2018YM6TR 576-1463-2-ND _| Adj. Current Limit Power Dist. Switch SOT-23-6 3456.00/3,000 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 MIC2018YML TR 576-1690-1-ND | Adj. Current Limit Power Dist. Switch 6-MLF 2.30 1.84 1.43 
MIC1555YM5 TR 576-2576-1-ND IttyBitty™ RC Timer/Oscillator SOT-23-5 87 13 58| | MIC2018YML TR 576-1690-2-ND | Adj. Current Limit Power Dist. Switch 6-MLF 6375.00/5,000 
MIC1555YM5 TR 576-2576-2-ND IttyBitty™ RC Timer/Oscillator SOT-23-5 1131.00/3,000 MIC2019YM6 TR 576-2595-1-ND —_| Adj. Current Limit Power Dist. Switch SOT-23-6| 210 168 1.26 
MIC1557YM5 TR 576-1055-1-ND IttyBitty™ RC Timer/Oscillator SOT-23-5 87 13 58| |MIC2019YM6 TR 576-2595-2-ND | Adj. Current Limit Power Dist. Switch SOT-23-6 3225.00/3,000 
MIC1557YM5 TR 576-1055-2-ND IttyBitty™ RC Timer/Oscillator SOT-23-5 1131.00/3,000 MIC2019YML TR 576-2596-1-ND__| Adj. Current Limit Power Dist. Switch 6-MLF 2.38 1.90 1.43 
MIC2019YML TR 576-2596-2-ND | Adj. Current Limit Power Dist. Switch 6-MLF 5940.00/5,000 
USB TRANSCEIVERS BlWley.anil) 576-1057-ND Single-Channel Power Dist. Switch 8-SOIC 135 1.13 90 
6 MM8® 
s RoHS Compliant Bye) 576-1691-5-ND | Single-Channel Power Dist. Switch 8-MSOP | 1.30 1.04 78 
Micrel Digi-Key Price Each MM8® 
Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 MIC2025-2YM 576-1058-ND Single-Channel Power Distribution 8-SOIC 135 1.13 90 
MIC2550AYML TR 576-2661-1-ND USB Transceiver 16-MLF 1.88 1.50 1.13 Switch MM8® 
MIC2550AYML TR 576-2661-2-ND USB Transceiver 16-MLF 4690.00/5,000 Mic2025-2YMM 576-1692-5-ND | Single-Channel Power Distribution 8-MSOP 1.30 1.04 78 
MIC2550AYTS 576-2181-ND USB Transceiver 14-TSSOP| 1.88 1.50 1.13 Switch MM8® 
MIC2550YML TR 576-2662-1-ND USB Transceiver 16-MLF 2.05 1.64 1.23) |MIC2026-1YM 576-2137-ND Dual-Ch. Power Distribution Switch 8-SOIC 1.20 1.00 80 
MIC2550YML TR 576-2662-2-ND USB Transceiver 16-MLF 5125.00/5,000 MIC2026-1YM TR 576-1059-1-ND | Dual-Ch. Power Distribution Switch 8-SOIC 1.20 1.00 80 
MIC2551AYML TR 576-2663-1-ND USB Transceiver 16-MLF 1.88 1.50 1.13) | MIC2026-1YM TR 576-1059-2-ND | Dual-Ch. Power Distribution Switch 8-SOIC 1300.00/2,500 
MIC2551AYML TR 576-2663-2-ND USB Transceiver 16-MLF 4690.00/5,000 MIC2026-2YM 576-3364-5-ND__| Dual-Ch. Power Dist. Switch NEW! 8-SOIC 1.20 1.00 80 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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ON Semiconducto 


ion Through Technology™ D (Cont.) RoHS Compliant RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each On Semiconductor | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 «100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC2026-2YMTR___|576-1060-1-ND _| Dual-Ch. Power Distribution Switch BSoic | 120 1.00 80) |FS6128-04G-XTD | 766-1021-ND PLL Clock Generator with VCXO] 8-SOIC | 5524.73 4.14 
MIC2026-2YMTR _|576-1060-2-ND _| Dual-Ch. Power Distribution Switch 8-SOIC 7300.00/2,500 FS6128-07-XTD | 766-1022-ND PLL Clock Generator with VCXO | 8-SOIC | 5.96 5.12 4.48 
MIc2027-1YM 576-2138-ND | Quad USB Power Distribution Switch | 16-SOIC | 2.81 225 1.75] |FS6131-01G-XTD | 766-1023-ND PLL Clock Generator with VCXO | 16-SOIC | 7.91 7.04 5.57 
MIC2027-2YM 576-2139-ND | Quad USB Power Distribution Switch | 16-SOIC | 2.81 2.25 1.75) |FS6370-01G-XTD | 766-1025-ND EEPROM Prog. 3-PLL Clock 16-SOIC | 850 748 6.46 
mic2027-2YwM 576-2140-ND | Quad USB Power Distribution Switch | 16-SOIC | 297 238 1.85 Generator 
MIC2040-1YMM 576-1693-5-ND__ | Single-Ch. Low Voltage Power Dist. 10-MSOP | 2.28 1.82 4.37] |FS6377-01G-XTD__ | 766-1026-ND Prog. 3-PLL Clock Generator 16-SOIC | 5.68 4.88 4.27 
MIC2040-2YMM 576-1694-5-ND | Single-Ch. Low Volt. Pwr. Dist. Switch [10-MSOP | 2.28 1.82 1.37] |FS6377-O1IG-XTD | 766-1027-ND Prog. 3-PLL Clock Generator 16-SOIC | 11.07 9.56 8.35 
MIC2041-1YMM 576-2141-ND _| Single-Ch. Low Volt. Pwr. Dist. Switch | 10-MSOP| 2.28 1.82 1.37] |FS7140-01G-XTD | 766-1028-ND Prog. 3-PLL Clock Generator 16-SOIC | 7.18 632 5.46 
MIc2042-1YM 576-1695-5-ND | Single-Ch. Low Volt. Pwr. Dist Switch | 8-SOIGC | 3.51 281 219) |FS7140-02G-XTD | 766-1029-ND Prog. 3-PLL Clock Generator 16-SSOP| 7.50 6.60 5.70 
MIC2042-1YTS 576-1696-5-ND | Single-Ch. Low Volt. Pwr. Dist. Switch |14-TSSOP} 3.71 2.97 2.31) |FS7145-01-XTD | 766-1030-ND Prog. 3-PLL Clock Generator 16-SOIC | 6.83 6.01 5.19 
MIc2042-2YM 576-1697-5-ND _| Single-Ch. Low Volt. Pwr. Dist. Switch | 8-SOIC | 3.51 281 2.19| |MC74HC390ANG —/ MC74HC390ANGOS-ND Dual Stage Einary Ripple 16-Dip 59 5246 
MIC2042-2YTS 576-1698-5-ND | Single-Ch. Low Volt. Pwr. Dist. Switch |14-TSSOP| 3.71 297 2.31 NEW! 
MIC2043-1YM 576-2142-ND | Single-Ch. High Current, Low Voltage | 8-SOic | 3.51 281 219| |MC74HC4040ADG /MC74HC4040ADGOS-ND ‘esuage| Binany Hippie 1esOlc) 61 STAB 
Power Distribution Switch id 
a -1699-5- ingle. ist. Swi 7 MC74HC4046ADG_|MC74HC4046ADGOS-ND | Phase-Locked Loop NEW! 16-solc| 58 49 44 
wcrc, |ereeegeag gre novo prs gun | 206] Set 28) 2181 limrmcomione ltacomivencti Peseiosestep mew | tesac| 7 
MIC2044-2YTS 576-1701-5-ND__| Single-Ch. Low Volt. Pwr. Dist. Switch |16-TSSOP| 5.36 4.29 3.34] |MC74HC4046ADR2G | MC74HC4046ADR2GOSTR-ND | Phase-Locked Loop NEW! 16-SOIG | 521.25/2,500 
MIC2045-1YTS 576-1702-5-ND | Single-Ch. Low Volt. Pwr. Dist. Switch |16-TSSOP] 5.47 4.38 3.41] |MC74HCAO4GANG_{MC7AHC404GANGOS-ND_|Phase-Locked Loop NEW! 16-Dip | 62 56 49 
MIC2045-2YTS 576-1703-5-ND | Single-Ch. Low Volt. Pwr. Dist. Switch |16-TSSOP| 5.47 4.38 3.41 MC EDWG CT EDWGOSND nage ae Loon NEWT ie scle a4 oe ge 
MIC2072-2PZ0S 576-2143-ND —_| Dual-Ch. USB Power Controller 16-QSOP | 4.28 342 266 5 hase-Frequency Detector NEWE | 8- 11 50 8. 
MIC2075-1YM 576-1704-5-ND | Single-Ch. Power Dist. Switch MM8® | 8-SOIC | 1.30 1.04  78| |NB3L553DG NB3LS53DG0S-ND 1-4 Clock Fanout Buffer NEW! | 8-SOIC | 1.95 1.69 1.50 
MIC2075-1YMM___|576-1705-5-ND__| Single-Ch. Power Dist. Switch MM8@_| 8-msop | 1.50 1.20 90) /N88NS02D6 THESIUBIa pete AD SUSE MEWE PERGIGK: |) )"8 SOIC" |) 900 28.00" 2:63 
MIC2075-2YM 576-1706-5-ND | Single-Ch. Power Dist. Switch MM8® | 6-SOIG | 1.30 1.04 78 } 
MIC2075-2YMM —|576-2144-ND | Single-Ch. Power Dist. Switch MM8® | 8-MSOP | 1.50 1.20 90) }NBSNSGIDG ___NBSNSSIDGOS-ND __—_1 Clock Fanout Buffer NEW! _/_8-S0ic 1:80 1.56 _1.38 
MIC2076-1YM 576-2145-ND —_| Dual-Ch. Power Distribution Switch a-soic | 138 1.10 83 ; <4 Glock Fanout Buffer NEW! 6/8 TSSOP) 1.95 1.69 1.50 
MIc2076-2¥M 576-1061-ND | Dual-Ch. Power Distribution Switen | &-Soic | 1.38 1.10 83] |NB4NS27SMNG | NBANS27SMINGOS-ND_— | Anyi eve i eeeM wer | N6-QFN | 12.13 1067 9.22 
MIC2077-1YM 576-2146-ND | Quad USB Power Distribution Switch __| 16-SOIC | 2.81 2.25 1.75 Patt a : 
Micaar7-2rM S762 47-0 ai d use Power Dat ution sit 1eSOI 281 235 1% NBGL11DG NBGL11DGOS-ND 12Clonk or Data a Fanout Buffer) | 8-SOIC | 1238 10.89 9.41 
'536- 576- | ual-Ch. ower Dist. Switc! 5 i F i : i 
MIC2536-1YMM 576-2164-ND | Dual-Ch. USB Power Dist. Switch emsoP | 205 1.64 1.23) |NB6L11DTG CERT MET Te at On DATA FAMOUL RUMEN. | HRueenn | (yess nace can 
MIC2536-2YM 576-2165-ND —_| Dual-Ch. USB Power Dist. Switch 8-SOIC | 180 144 1.08 q i : 
wiC2536-2YMIM __|576-2166-ND__| Dual-Ch. USB Power Dist. Switch. aemsop | 205 1.64 123| |NBCLTISMNG EE Gani wee ee ee etre ee 
LUE rar 576-216/-ND__| Quad USB Power Distribution Switch__| 16°S0IC | _2.99 240 1.87] | NBELTaMNG NB6LT4MNGOS-ND 3.0 GHz Differential 1:4 LVPECL | 16-OFN [11.99 1036 9.05 
Fanout Buffer NEW! 
EVALUATION BOARDS Bice NB6L16DTGOS-ND Clock or Data Receiver/Driver/ 8-TSSOP| 12.38 10.89 9.41 
Innovation Through Technology™ RoHS Compliant Translator Buffer NEW! 
Micrel Digi-Key Price Eachar NBGL239MNG NBGL239MNGOS-ND High Speed Clock Divider MEWE | 16-QFN | 12.03 10.40 9.09 
Part No. Parilae Description Pkg. 4 25 109 | | NBGN11SMNG NBGN11SMNGOS-ND 1 Banytave ee 5 Fangut 16-0FN | 875 7.70 6.65 
peceuiE var pice 620 Nome Board Eval for KSZ8001L — [298.50 — | NBEN14SMING © /NBEN14SMNGOS-ND 1:4 AnyLevel to Diff. LVDS Fanout | 16-QFN | 10.00 880 7.60 
KSZ8041NL-EVAL 576-1621-ND | Board Eval for KSZ8041NL — |14250 — — Butfer/Translator NEW! 
KSZ8695X-EVAL 576-1624-ND | Board Eval for KSZ8695X — |525.00 —  —| [NB6N239SNING  |NBGN239SMNGOS-ND [High Speed Clock Divider NEW! | 16-OFN | 1213 10.67 9.22 
KSZ8721BL-EVAL 576-1626-ND | Board Eval for KSZ8721BL — |1450 — — 
KSZ8721BMC-EVAL _|576-1627-ND_| Board Eval for KS28721BMC — [29850 — — 
KSZ8721SL-EVAL 576-1630-ND | Board Eval for KSZ8721SL = (1450 = — — PET 
KSZ8841-16MQL-EVAL |576-1631-ND | Board Eval for KSZ8841-16MQL — |36300 — — Bohs Compliant 
KSZ8841-PMQL-EVAL |576-1633-ND | Board Eval for KSZ8841-PMQL — |330.00 —  —| |OnSemiconductor | Digi-Key Price Each 
KSZ8842-16MQL-EVAL |576-1634-ND | Board Eval for KSZ8842-16MQL — |36300 — —| |PartNo. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
KSZ8842-16MVL-EVAL |576-1635-ND__| Board Eval for KSZ8842-16MVL — [363.00 — —| [ASI9THRTLG-XTD  |766-1077-ND HART™ Modem 32-LOFP | 20.06 17.33 15.14 
KSZ8842-PMQL-EVAL |576-1636-ND | Board Eval for KS28642-PMOL = [346.50 — —] |AS191HRTPG-XTD | 766-1012-ND HART™ Modem 28-PLCG | 20.06 17.33 15.14 
KSZ8862-100FX-EVAL |576-1637-ND | Board Eval for KSZ8862-100FX — |495.00 —  —| JAMIS30600LINI1G | 766-1013-ND Lin Transceiver BSOIC | 225 1.95 1.73 
KSZ8862-10FL-EVAL |576-1638-ND | Board Eval for KSZ8862-10FL — |495.00 —  —| J|AMIS30600LINITRG /766-1000-1-ND Lin Transceiver 8SOIC | 270 240 210 
KSZ8893MQL-EVAL — |576-1603-ND | Board Eval Experiment KSZ8893MQL — [525.00 —  —| |AMIS30600LINITRG |766-1000-2-ND Lin Transceiver 8-SOIC 2925.00/3,000 
KSZ8995MA-EVAL 576-1607-ND__| Board Eval Experiment KSZ8995MA — __|39750 — —| JAMIS30660CANH2G_ |766-1014-ND High Speed CAN Transceiver BSOIC | 270 234 207 
KSZ8995XA-EVAL 576-1642-ND | Board Eval for KSZ8995XA — [397.50 — —| |AMIS30660CANH2RG |766-1003-1-ND High Speed CAN Transceiver 8SOIC | 3.24 288 252 
KSZ8999-EVAL 576-1644-ND | Board Eval for KSZ8999 — |39750 —  —| |AMIS30660CANH2RG |766-1003-2-ND High Speed CAN Transceiver 8-SOIC 3510.00/3,000 
MIC38300HYHLEV —_|576-2961-ND__| Evaluation Board for MIC38300HYHL = 30.00 —  —| JAMIS30663CANG26 |766-1015-ND High Speed CAN Transceiver 8SOIC | 270 234 207 
SY87729LHI-EVAL 576-1404-ND | Board Eval N SY87729 Experiment _ 232.50 — —| |AMIS39101PNPB4RG |766-1004-1-ND Octal High Side Driver w/Protection | 28-PSOP | 9.99 8.33 7.66 
SY87739LHI-EVAL 576-1406-ND _| Board Eval N SY87739 Experiment = 232.50 =_ —| |AMIS39101PNPB4RG | 766-1004-2-ND Octal High Side Driver w/Protection | 28-PSOP 6643.35/1,500 
AMIS41682GANM1RG |766-1005-1-ND Fault Tolerant CAN Transceiver 14-SOIC | 5.60 432 3.84 
AMIS41682CANM1RG |766-1005-2-ND Fault Tolerant CAN Transceiver 14-SOIC 6144.00/3,000 
AMIS41682CANM1G |766-1016-ND Fault Tolerant CAN Transceiver 14-SOIC | 448 3.84 3.36 
—— 2 AMIS41683CANN1G _|766-1017-ND Fault Tolerant CAN Transceiver 14-SOIC | 4.48 3.84 3.36 
Digi-Key an Price Each AMIS42665TJAATRG | 766-1006-1-ND High Speed LP CAN Transceiver &SOIC | 399 3.08 274 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | |AMIS42665TJAAIRG |766-1006-2-ND High Speed LP CAN Transceiver 8-SOIC 4377.60/3,000 
M74VHC1GT66DITIGOSCT-ND | Single Supply Analog Switch* S0T-235| 47 28 22] |AMIS42665TJAA1G | 766-1018-ND High Speed LP CAN Transceiver 8-SOIC | 319 274 240 
M74VHC1GT66DTT1GOSTR-ND | Single Supply Analog Switch* SOT-23-5 268.27/3,000 AMIS42671ICAB1RG | 766-1007-1-ND HS Autobaud CAN Transceiver 8-SOIC | 266 237 2.08 
MC74HC4051ADGOS-ND Single Analog Mux/Demux* NEW! 16-SOlIC | 60 50 45) |AMIS42671ICAB1RG |766-1007-2-ND HS Autobaud CAN Transceiver 8-SOIC 2886.00/3,000 
MC74HC4051ADR2GOSCT-ND | Single Analog Mux/Demux* NEW! 16-SOIC | .71 55 48] [AMIS42673ICAGTRG |766-1008-1-ND HS Digital Interface CAN Transceiver| 6-SOIC | 245 218 1.91 
MC74HC4051ADR2GOSTR-ND_| Single Analog Mux/Demux* NEW! 16-SOIC 535.80/2,500 AMIS42673ICAGIRG |766-1008-2-ND HS Digital Interface CAN Transceiver] 8-SOIC 2652.00/3,000 
MC74HC4051ADWGOS-ND | Single Analog Mux/Demux* NEW! 16SOIC | 76 68 .59| |AMIS42675ICAAIRG |766-1009-1-ND HS Low Power CAN Transceiver BSOIC | 275 245 214 
MC74HC4051ANGOS-ND Single Analog Mux/Demux* NEW! 16-Dip 63 56 49) | AMIS42675ICAA1RG | 766-1009-2-ND HS Low Power CAN Transceiver 8-SOIC 2975.70/3,000 
MC74HC4052ADGOS-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux* NEW! 16-SOIC | 60 50 45] [AMIS42770ICAW1RG |766-1010-1-ND Dual High Speed CAN Transceiver | 20-SOIC | 11.55 9.63 8.86 
MC74HC4052ADWGOS-ND —_| Dual 4-Channel Analog Mux/Demux* NEW! 16-SOIC | .70 62 54) [AMIS42770ICAWIRG |766-1010-2-ND Dual High Speed CAN Transceiver | 20-SOIC 7680.75/1,500 
MC74HC4052ADWR2GOSCT-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux* NEW! 16-SOIC | 87.74 __.66| _|AMIS-49200-XTD —‘| 766-1019-ND Fieldbus MAU 44-LOFP | 27.56 23.43 21.36 
MC74HC4052ADWR2GOSTR-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux* NEW! 16-SOIC 336.97/1,000 AMIS-49250-XTD —_| AMIS-49250-XTDOS-ND | Fieldbus MAU NEW! 44-NOFP | 27.56 23.43 21.36 
MC74HC4053ADGOS-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux* NEW! 16-SOIC 60 50 45| [AMIS-52150-XTD 766-1020-ND Low Power Transceiver 20-SSOP | 11.75 10.34 8.93 
MC74HC4053ADWGOS-ND. Triple 2-Channel Analog Mux/Demux* NEW! 16-SOIC 76 68 59 
MC74HC4053ADWR2GOSCT-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux* NEW! 16-SOIC | 87 74 66 DC-DC POWER 
MC74HC4053ADWR2GOSTR-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux* NEW! 16-SOIC 336.97/1,000 MANAGEMENT 
MC74HC4053ANGOS-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux* NEW! 16-Dip 63 56 AQ Digi-K Price Each 
MC74HC4066ADGOS-ND Quad Analog Switch/Mux/Demux* NEW! 14-solc | 42.35 at) |p Sey Sant 
MC74LVX4053DGOS-ND Analog Mux/Demux* 16-solc | 65 58 51] PartNo. esennuo Eko (Male 25 en 
MC74VHC1GE6DTT1GOSCT-ND | Single Supply Analog Switch* gor.23-5| 54 31. 94] |CS5124XDREGOSCT-ND HP, IC Mode PWM Controlier* eso | 410 316 281 
MC74VHC1G66DTT1GOSTR-ND | Single Supply Analog Switch* SOT-23-5 | __261.12/3,000 CSa124XDRSGOSTR-ND 5) HP, IC Mode PWM Contraller 8-SOIC 3744.00/2,500 
MC14051BDGOS-ND SP8T Analog Mux/Demux* NEW! 16-SOIC 52 “AG 39 CS5171EDR8GOSCT-ND 1.5A, 280kHz Positive Boost Regulator* 8-SOIC 259 231 2.02 
MCi405180TR2GOSCT-ND | SP8T Analog Mux/Demux* NEW! je-Tssop| 68 52  46| | CS5171EDR8GOSTR-ND 1.5A, 280kHz Positive Boost Regulator* 8-SOIC 2340.00/2,500 
MC14051BDTR2GOSTR-ND SP8T Analog Mux/Demux* NEW! 16-TSSOP 512.33/2,500 CS5171GDR8GOSCT-ND 1.5A, 280kHz Positive Boost Regulator* 8-SOIC 2.52 2.24 1.96 
MC14052BCPGOS-ND DP4T Analog Mux/Demux* NEW! 16-Dip 74 66 58 CS5171GDR8GOSTR-ND 1.5A, 280kHz Positive Boost Regulator* 8-SOIC 2275.00/2,500 
MC14053BDGOS-ND Triple SPDT Analog Mux/Demux* NEW! 16-SOIC 52 44 39 CS5173EDR8GOSCT-ND 1.5A, 560kHz Positive Boost Regulator* 8-SOIC 2.59 231 2.02 
NLAS4051DTR2GOSCT-ND Analog Mux/Demux* 16-TSSOP 84 72 64 CS5173EDR8GOSTR-ND 1.5A, 560kHz Positive Boost Regulator* 8-SOIC 2340.00/2,500 
NLAS4501DTT1GOSCT-ND Single SPST Analog Switch* SOT-23-5 48 34 29 CS5174GDR8GOSCT-ND 1.5A, 560kHz Negative Boost Regulator* 8-SOIC 210 1.75 1.47 
NLAS4501DTT1GOSTR-ND. Single SPST Analog Switch* SOT-23-5 380.05/3,000 CS5174GDR8GOSTR-ND 1.5A, 560kHz Negative Boost Regulator* 8-SOIC 2275.00/2,500 
NLAS4599DFT2GOSCT-ND Low Volt. Single Supply SPDT Analog Switch* SOT-363 48 34 .29| |CS51413ED8GOS-ND 1.5A, 520kHz Sync. Buck Regulator* NEW! 8-SOIC 222 1.93 1.71 
NLAS4599DFT2GOSTR-ND Low Volt. Single Supply SPDT Analog Switch* SOT-363 380.05/3,000 CS51414EDR8GOSCT-ND 1.5A, 520kHz Low Voltage Buck Regulator* 8-SOIC 2.66 2.37 2.08 
NLAS4684MNR2GOSCT-ND Ultra-Low Resistance Dual SPDT Analog Switch* 10-QFN 98 87 16 CS51414EDR8GOSTR-ND 1.5A, 520kHz Low Voltage Buck Regulator* 8-SOIC 2405.00/2,500 
NLAS4684MNR2GOSTR-ND Ultra-Low Resistance Dual SPDT Analog Switch* 10-QFN 1056.32/3,000 LM2574N-5GOS-ND 0.5A, 5V, Step-Down Switching Regulator* 8-Dip 165 143 1.27 
NLAS4684MR20SCT-ND Ultra-Low Resistance Dual SPDT Analog Switch* | Micro-10 | 210 1.75 1.47 LM2575T-5GOS-ND 1.0A, 5V, Step-Down Switching Regulator* TO-220-5 2.34 2.04 1.80 
NLAS44599DTR2GOSCT-ND | Dual DPDT Analog Switch* 16-TSSOP| 1.80 1.60 1.40] [LM2575T-ADJGOS-ND 7.0A, Adj. Output Voltage, Step-Down Switching | T0-220-5 | 247 214 1.90 
NLAS44599DTR2GOSTR-ND__| Dual DPDT Analog Switch* 16-TSSOP| __ 1625.00/2,500 Regulator* 
NLASB3157DFT20SCT-ND 2:1 Multiplexer SOT-363 | 54 42 30) | LM2576T-ADJGOS-ND 3.0A, Adj. Output Voltage, Step-Down Switching | T0-220-5 | 242 210 1.86 
NLASB3157DFT2GOSCT-ND | 2:1 Multiplexer* SOT-363 | 44 31 26 Regulator* 
NLASB3157DFT2GOSTR-ND 2:1 Multiplexer* SOT-363 348.64/3,000 MAX829EUKGOSCT-ND Switched Capacitor Voltage Converter* NEW! 5-TSOP 86 ‘73 65 
NLAST4599DFT2GOSCT-ND Low Volt. Single Supply SPDT Analog Switch* SOT-363 48 34 29 MAX829EUKGOSTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter* NEW! 5-TSOP 898.13/3,000 
NLAST4599DFT2GOSTR-ND Low Volt. Single Supply SPDT Analog Switch* SOT-363 380.05/3,000 MC78LO5ACPREGOSCT-ND__[100mA, 5V Positive Voltage Regulator* NEW! TO-92 44 31 26 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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MC78LOSACPREGOSTR-ND | 100mA, 5V Positive Voltage Regulator” NEW! T0-92 232.42/2,000 MC33269TGOS-ND 800mA, Adj., LDO Voltage Regulator* NEW! 70-220 | 101° 91 78 
MC78LOSACPRMGOSCT-ND | 100mA, 5V Positive Voltage Regulator* NEW! T0-92 44.31.26) |MC33340DG0S-ND Battery Fast Charge Controller* NEW! 8-SOIC 1.56 136 1.20 
MC78LO5ACPRMGOSTB-ND |100mA, 5V Positive Voltage Regulator* NEW! TO-92 232.42/2,000 MC33342DGO0S-ND Battery Fast Charge Controller* NEW! 8-SOIC 1.56 136 1.20 
MC78LO5ACPRPGOSCT-ND |100mA, 5V Positive Voltage Regulator* NEW! TO-92 A438 .26| |MC34063ADGOS-ND 1.5A Step-Up/Down/Inverting Switching Reg.* 8-SOIC 73.65 57 
MC78LO5ACPRPGOSTB-ND__| 100mA, 5V Positive Voltage Regulator* NEW! TO-92 232.42/2,000 MC34063ADR2GOSCT-ND 1.5A Step-Up/Down/Inverting Switching Reg.* 8-SOIC 16 65 57 
MC78LO8ABPGOS-ND 100mA, 8V Positive Voltage Regulator* NEW! TO-92 39 33 .29| |MC34063ADR2GOSTR-ND 1.5A Step-Up/Down/Inverting Switching Reg.* 8-SOIC 663.01/2,500 
MC78LO8ACDGOS-ND 100mA, 8V Positive Voltage Regulator* NEW! 8-SOIC AT 31 .26| |MC34063AP1GOS-ND 1.5A Step-Up/Down/Inverting Switching Reg.* 8-Dip 73 65 57 
MC78LO8ACDR2GOSCT-ND | 100mA, 8V Positive Voltage Regulator* NEW! 8-SOIC AT 33 .28| |MC34163PGOS-ND 3.4A Step-Up/Down/Inv. Switching Reg.* NEW! 16-Dip 3.36 288 2.52 
MC78LO8ACDR2GOSTR-ND | 100mA, 8V Positive Voltage Regulator* NEW! 8-SOIC 306.17/2,500 MC34163P0S-ND 3.4A Step-Up/Down/Inverting Switching Reg. 16-Dip 2.70 2.16 1.68 
MC78LO9ACPGOS-ND 100mA, 9V Positive Voltage Regulator* NEW! TO-92 44 30 .24| |MC34166TGOS-ND 3A Step-Up/Down/Inv. Switching Reg.* NEW! TO-220-5 2.98 2.59 2.29 
MC78L12ABDGOS-ND 100mA, 12V Positive Voltage Regulator* NEW! 8-SOIC 39 33 .29| |MC34167TGOS-ND 5A Step-Up/Down/Inv. Switching Reg.* NEW! TO-220-5 282 242 212 
MC78L12ACDGOS-ND 100mA, 12V Positive Voltage Regulator* NEW! 8-SOIC AT 31 26 MC34167TVGOS-ND 5A Step-Up/Down/Inv. Switching Reg.* NEW! T0-220-5 2.96 254 2.22 
MC78L15ABDGOS-ND 100mA, 15V Positive Voltage Regulator* NEW! 8-SOIC 39 33 .29| |NCP551SN33T1GOSCT-ND | 150mA, 3.3V LDO Voltage Regulator* NEW! 5-TSOP 65 50 A4 
MC78L15ACDGOS-ND 100mA, 15V Positive Voltage Regulator* NEW! 8-SOIC AT 31 .26| |NCP551SN33T1GOSTR-ND | 150mA, 3.3V LDO Voltage Regulator* NEW! 5-TSOP. 587.07/3,000 
MC78L18ACPGOSCT-ND 100mA, 18V Positive Voltage Regulator* NEW! TO-92 42 30 .25| |NCP565D2T12GO0S-ND 1.5A, 1.2V LDO Linear Regulator* NEW! D2-PAK 156 140 1.20 
MC78L18ACPGOSTR-ND 100mA, 18V Positive Voltage Regulator* NEW! TO-92 219.57/2,000 NCP565D2TGOS-ND 1.5A, Adj. LDO Linear Regulator* NEW! D2-PAK 156 140 1.20 
MC78L24ACPGOSCT-ND 100mA, 24V Positive Voltage Regulator* NEW! T0-92 4 31 .26| | NCP1117DT33G0S-ND 1A, 3.3V Positive Voltage LDO Regulator* NEW! DPAK 6 39 34 
MC78L24ACPGOSTR-ND 100mA, 24V Positive Voltage Regulator* NEW! TO-92 232.42/2,000 NCP1117DT33RKGOSCT-ND | 1A, 3.3V Positive Voltage LDO Regulator* NEW! DPAK 59 A2 37 
MC78LC30HT1GOSCT-ND 3V Micropower Voltage Regulator* NEW! SOT-89 719 68 60 NCP1117DT33RKGOSTR-ND | 1A, 3.3V Positive Voltage LDO Regulator* NEW! DPAK 409.88/2,500 
MC78LC30HT1GOSTR-ND___| 3V Micropower Voltage Regulator* NEW! SOT-89 308.02/1,000 NCP1117ST18T3GOSCT-ND | 1A, 1.8V Positive Voltage LDO Reg.* NEW! SOT-223 55 42 37 
MC78LC30NTRGOSCT-ND 3V Micropower Voltage Regulator* NEW! TSOT-23-5 89 16 68] |NCP1117ST18T3GOSTR-ND | 1A, 1.8V Positive Voltage LDO Reg.* NEW! SOT-223 655.80/4,000 
MC78LC30NTRGOSTR-ND | 3V Micropower Voltage Regulator* NEW! TSOT-23-5 938.95/3,000 NCP1117ST50T3GOSCT-ND 1A, 5V Positive Voltage LDO Regulator* NEW! SOT-223 55 A2 37 
MC78MOSABDTGOS-ND 500mA, 5V Positive Voltage Regulator* NEW! DPAK 67 = 60 = .52)_ | NCP1117STS50T3GOSTR-ND 1A, 5V Positive Voltage LDO Regulator* NEW! SOT-223 655.80/4,000 
MC78MOSACDTGOS-ND 500mA, 5V Positive Voltage Regulator* NEW! DPAK 65 58 ~—.51|_ |NCP1117STAT3GOSCT-ND _| 1A, Adj. Positive Voltage LDO Reg.* NEW! SOT-223 55 42 87 
MC78MOSBDTGOS-ND 500mA, SV Positive Voltage Regulator* NEW! DPAK 65 58 51 NCP1117STAT3GOSTR-ND | 1A, Adj. Positive Voltage LDO Reg.* NEW! SOT-223 655.80/4,000 
MC78MOSBTGOS-ND 500mA, 5V Positive Voltage Regulator* NEW! 70-220 54° 49.42 _ | NCP1400ASN50T1GOSCT-ND | 100mA, 5V PWM Step-Up Switching Reg.* NEW! |TSOT-23-5| 80 68 60 
MC78MO6CTGOS-ND 500mA, 6V Positive Voltage Regulator* NEW! TO-220 56 47 42) | NCP1400ASN50T1GOSTR-ND | 100mA, 5V PWM Step-Up Switching Reg.* NEW! | TSOT-23-5 840.00/3,000 
MC78M08BDTGOS-ND 500mA, 8V Positive Voltage Regulator* NEW! DPAK 54 49 42) /NCP1402SN50T1GOSCT-ND |200mA, 5V PFM Step-Up Switching Reg.* NEW! | SOT-23-5| 80 .68 60 
MC78M08CDTGOS-ND 500mA, 8V Positive Voltage Regulator* NEW! DPAK 55 46 41] |NCP1402SN50T1GOSTR-ND_|200mA, 5V PFM Step-Up Switching Reg.* NEW! | SOT-23-5 840.00/3,000 
MGC78MO8CDTRKGOSCT-ND_|500mA, 8V Positive Voltage Regulator* NEW! DPAK 5 __.50__.44) [NCP1729SN35T1GOSCT-ND | Switched Capacitor Voltage Inverter* NEW! 6-1S0P | 113 99 87 
MC78MO8CDTRKGOSTR-ND | 500mA, 8V Positive Voltage Regulator* NEW! DPAK 489.23/2,500 NCP1729SN35T1GOSTR-ND | Switched Capacitor Voltage Inverter* NEW! 6-TSOP 1215.00/3,000 
MC78MO8CTGOS-ND 500mA, 8V Positive Voltage Regulator* NEW! T0-220 56 47 ~— 42) /NCP3063BDR2GOSCT-ND | 1.5A DC/DC Switching Regulator* 8-SOIC 120 1.06 93 
MC78M12ABDTGOS-ND 500mA, 12\V Positive Voltage Regulator* NEW! DPAK .67 60 52 NCP3063BDR2GOSTR-ND 1.5A DC/DC Switching Regulator* 8-SOIC 14080.00/2,500 
MC78M12BDTGOS-ND 500mA, 12\V Positive Voltage Regulator* NEW! DPAK 54 AQ 42 NCP3063DR2GOSCT-ND 1.5A DC/DC Switching Regulator* 8-SOIC 1.01 90 79 
MC78M12BTGOS-ND 500mA, 12V Positive Voltage Regulator* NEW! TO-220 54 49 42 NCP3063DR2GOSTR-ND 7.5A DC/DC Switching Regulator* 8-SOIG 911.25/2,500 
MC78M12CDTGOS-ND 500mA, 12V Positive Voltage Regulator* NEW! DPAK 50 42 37 NCP3063PG0S-ND 1.5A DC/DC Switching Regulator* 8-Dip 4.04 93 80 
Mea e ee ooo ND a ey poste ie iene ov ao 1H o NCP3065DR2GOSCT-ND 1.5A Constant Current Switching Regulator* 8-SOIC 169 149 1.31 
id 7 i 5 NCP3065DR2GOSTR-ND 1.5A Constant Ci it Switching Regulator* 8-SOIC 1518.75/2,500 
MC78M1SCDTGOS-ND 500mA, 15V Positive Voltage Regulator NEW! DPAK 55 46 41] |ncpaoesMiNTXGOSCT-ND _ [1.5 Constant Current Switching Regulator* 8-DFN | 1.76 6 1.37 
MGTSN PATE OSND) SO0mA, 24V Positive Voltage Regulator” NEW! | 10-220 | 56 _47_—42)_ CP3065MNTXGOSTR-ND | 1.5A Constant Current Switching Regulator™ 8-DFN 2538.00/4,000 
MGTONOS AEDGO SIND, 100mA, -SV Negative Voltage Reg." NEW! B-SOIG | 4387 -82| | N¢P3065PGOS-ND 1.5A Constant Current Switching Regulator* 8-Dip | 1.46 131 143 
MC79LOS5ACPRAGOSCT-ND | 100mA, -5V Negative Voltage Regulator* NEW! TO-92 42 30 25 4 i * i 
% NCP3102BMNTXGOSCT-ND | Wide Input Voltage Sync. Buck Converter’ 40-QFN 7.00 540 4.80 
MC79LO5ACPRAGOSTR-ND_ | 100mA, -5V Negative Voltage Regulator* NEW! TO-92 219.57/2,000 7 i * e 
: NCP3102BMNTXGOSTR-ND | Wide Input Voltage Sync. Buck Converter’ 40-QFN 6400.00/2,500 
MC79L12ACDGOS-ND 100mA, -12V Negative Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC AT 31 26 zi i * y 
: ie NCP3102MNTXGOSCT-ND__| Wide Input Voltage Sync. Buck Converter 40-QFN 6.65 5.13 4.56 
MG79L12ACDR2GOSCT-ND__| 100mA, -12V Negative Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC A7__.33__.28]_ {Cp3{02MNTXGOSTR-ND | Wide Input Voltage Sync. Buck Converter* 40-QFN 6080.00/2,500 
MC79L12ACDR2GOSTR-ND | 100mA, -12V Negative Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 306.17/2,500 NCP3163BPWGOS-ND 3.4A DC/DC Switching Regulator* 16-SOIC 249 216 1.91 
MC79L15ACDGOS-ND 100mA, -15V Negative Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC AT 31 26 7 i A A * 1 = ti i ; 
: * NCP5663DSADJR4GOSCT-ND | 3.0A, Adj. LDO Linear Regulator* NEW! D2PAK-5 220 1.96 1.71 
MC79L15ACDR2GOSCT-ND | 100mA, -15V Negative Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC AT 33 28 uj ; i * 1 a 
: Pe NCP5663DSADJR4GOSTR-ND | 3.0A, Adj. LDO Linear Regulator* NEW! D2PAK-5 707.60/800 
MC79L15ACDR2GOSTR-ND | 100mA, -15V Negative Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 306.17/2,500 NCV1117STSOT3GOSCT-ND | 1A, 1.8V Positive LDO Voltage Reg.* NEW! SOT-223 98 87 76 
MC79M0SCTGOS-ND 500mA, -SV Negative Voltage Regulator’ NEW! | 10-220 56__47__42|_ cyqtt7STS0T3GOSTR-ND 1A, 1.8V Positive LDO Voltage Reg.* NEW! 01-223 | 1408.43/4,000 
MC79M12CTGOS-ND SO0mA, -12V Negative Voltage Reg.* NEW! 10-220 | 56 47-42) Incygog5DR2GOSCT-ND _|1.5A Constant Current Switching Regulator* Bsoic | 1.80 1.59 1.40 
MC79M15CDTGOS-ND 500mA, -15V Negative Voltage Regulator* NEW! DPAK .60 50 AS a ; chi * a c ) . 
MC79M45CTGOS-ND 500mA, -15V Negative Voltage Reg.” NEW! 10-220 58 49 44 NCV3065DR2GOSTR-ND 1.5A Constant Current Switching Regulator’ 8-SOIC 1620.00/2,500 
a pat 9 . ‘i K : , NCV3065MNTXGOSCT-ND | 1.5A Constant Current Switching Regulator* 8-DFN 1.80 1.60 1.40 
MC7805ABD2TGOS-ND 1A, SV Posttive Voltage Regulator’ NEW? D2-PAK | 89 80-69 | Ncv3065MNTXGOSTR-ND __|1.5A Constant Current Switching Regulator* 8-DEN 2600.00/4,000 
MC7805ABTGOS-ND 1A, 5V Positive Voltage Regulator* NEW! TO-220 70 62 54 ate $ = 
— — NCV3065PGOS-ND 1.5A Constant Current Switching Regulator 8-Dip 156 140 1.20 
MEZeOSRCD2 TAOS ND) 14, SY Positive Votlage Regulator” NEWT De-PAK | 837464) | Ncv4a274ADT33RKGOSCT-ND | 400mA, 3.3V Micropower Voltage Reg* NEW! | DPAK | 268 239 209 
MC7805BD2TGOS-ND 1A, 5V Positive Voltage Regulator* NEW! D2-PAK 87 J7 68 ese crop) 9 oa " ‘ 4 i 
MC7805BDTGOS-ND 1A, 5V Positive Voltage Regulator* NEW! DPAK 54 49 42 NCV4274ADT33RKGOSTR-ND | 400mA, 3.3V Micropower Voltage Reg.* NEW! DPAK 2421.25/2,500 
MC7805CDTGOS-ND 1A, 5V Positive Voltage Regulator* NEW! DPAK 59 ‘52 46 NCV4274ADTSORKGOSCT-ND | 400mA, 5.0V Micropower Voltage Reg.* NEW! DPAK 2.68 2.39 2.09 
MC7805CDTRKGOSCT-ND 1A, 5V Positive Voltage Regulator” NEW! DPAK 67 58 ‘54 NCV4274ADTSORKGOSTR-ND | 400mA, 5.0V Micropower Voltage Reg.* NEW! DPAK 2421.25/2,500 
MC7805CDTRKGOSTR-ND _|1A, 5V Positive Voltage Regulator” NEW! DPAK 587.02/2,500 NCV4274AST33T3GOSCT-ND | 400mA, 3.3V Micropower Volt. Reg.* NEW! SOT-223 241 2.15 1.88 
* ii + 7 “ NCV4274AST33T3GOSTR-ND | 400mA, 3.3V Micropower Volt. Reg.* NEW! SOT-223 3484.00/4,000 
MC7806ACTGOS-ND 1A, 6V Positive Voltage Regulator* NEW! TO-220 54 49 42 ; » 
| iti, + 1 @ NCV4274ST33T3GOSCT-ND | 400mA, 3.3V Micropower Volt. Reg.* NEW! SOT-223 2.34 2.08 1.82 
MC7806CTGOS-ND 1A, 6V Positive Voltage Regulator* NEW! TO-220 52 A4 39 t '* 
| iti + 1 e NCV4274ST33T3GOSTR-ND | 400mA, 3.3V Micropower Volt. Reg.* NEW! SOT-223 3380.00/4,000 
MC7808ACTGOS-ND 1A, 8V Positive Voltage Regulator* NEW! TO-220 54 49 42 , 
2 iti, + 1 e NCV8664STSOT3GOSCT-ND__[150mA, 5.0V LDO Linear Regulator* NEW! SOT-223 3.06 2.72 2.38 
METAS BTEC SND 1A, BV Positive Voltage Regulator” NEW! 1220 5449 _42! TcyageaSTS0T3GOSTR-ND | 150mA.5 OV LDO Linear Regulator* NEW! S0T-223 4420.00/4,000 
- a - = : 1B ny “ .00/4, 
feichgcoeto  |\A‘wSetnlnertnte'nswn | team | st 8 a] Samemweorso (romain fede | ap ata 
MC7812ACTGOS-ND 1A, 12\ Positive Voltage Regulator* NEW! TO-220 54.49 ~—.42|- LIL494CNGOS-ND 42V SWITCHMODE™ PWM Ctrl Circuit* NEW! 16-Dip 8777 6B 
MC7812BDTRKGOSCT-ND 1A, 12V Positive Voltage Regulator* NEW! DPAK she: 62 55 
MC7812BDTRKGOSTR-ND _| 1A, 12V Positive Voltage Regulator* NEW! DPAK 630.49/2,500 DISCRETE ARRAYS 
MC7812CD2TGOS-ND 1A, 12V Positive Voltage Regulator* NEW! D2-PAK 714 66 58 RoHS Compliant 
MC7815ACD2TGOS-ND 1A, 15V Positive Voltage Regulator* NEW! D2-PAK 83 714 64 Digi-Key Price Each> 
MC7815ACTGOS-ND 1A, 15V Positive Voltage Regulator* NEW! TO-220 54 49 42 Part No Description Pkg. 1 25 1400 
MC7815BDTGOS-ND 1A, 15V Positive Voltage Regulator* NEW! DPAK 63 56 AQ = - - = 
4 iti * 1 i MDC3105LT1GOSCT-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver SOT-23 60 46 40 
MC7815CD2TGOS-ND 1A, 15V Positive Voltage Regulator* NEW! D2-PAK 74 66 58 : 
MC7818BTGOS-ND TA, 18V Positive Voltage Regulator” NEW! T0-220 54 49 “42 MDC3105LT1GOSTR-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver SOT-23 540.00/3,000 
MC7818CTGOS-ND 1A, 18V Positive Voltage Regulator” NEW! T0-220 56 ‘47 ‘42 NUD3105DMT1GOSCT-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver SC-74-6 70 54 AT 
MC7824ACTGOS-ND 1A, 24V Positive Voltage Regulator” NEW! T0-220 ‘54 ‘49 ‘42 NUD3105DMT1GOSTR-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver SC-74-6 630.00/3,000 
MC7824BD2TGOS-ND 1A, 24V Positive Voltage Regulator” NEW! D2-PAK 87.77 ~—«.68| |NUDS1OSLTIGOSCT-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver SOT-23 | 60 _46__.40 
MC7824BTGOS-ND 1A, 24V Positive Voltage Regulator* NEW! TO-220 54 49 .42| |NUD3105LT1GOSTR-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver SOT-23 540.00/3,000 
MC7905.2CTGOS-ND TA, -5.2V, Negative Voltage Regulator* NEW! T0-220 85.77.66] |NUD3112DMT1GOSCT-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver SC-74-6 70 54 47 
MC7905ACD2TGOS-ND 1A, -5V, Negative Voltage Regulator* NEW! D2-PAK 83 74 64| |NUD3112DMT1GOSTR-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver SC-74-6 630.00/3,000 
MC7905BD2TGOS-ND 1A, -5V, Negative Voltage Regulator* NEW! D2-PAK 87 77 68| |NUD3112LT1GOSCT-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver SOT-23 60 AG 40 
MC7905BTGOS-ND 1A, -5V, Negative Voltage Regulator* NEW! TO-220 54 49 42| |NUD3112LT1GOSTR-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver SOT-23 540.00/3,000 
MC7905CD2TGOS-ND 1A, -5V, Negative Voltage Regulators NEW! D2-PAK 74.66 _.58) |NUD3124DMT1GOSCT-ND Automotive Inductive Load Driver SC-74-6 70 54 AT 
MC7906CTGOS-ND TA, -6V, Negative Voltage Regulator* NEW! T0-220 56 AT 42| |NUD3124DMT1GOSTR-ND Automotive Inductive Load Driver SC-74-6 630.00/3,000 
MC7908CD2TGOS-ND 1A, -8V, Negative Voltage Regulator* NEW! D2-PAK 74 66 58| |NUD3124LT1GOSCT-ND Automotive Inductive Load Driver SOT-23 60 AG 40 
MC7908CTGOS-ND 1A, -8V, Negative Voltage Regulator* NEW! TO-220 56 AT 42 NUD3124LT1GOSTR-ND Automotive Inductive Load Driver SOT-23 540.00/3,000 
MC7912ACTGOS-ND 1A, -12V, Negative Voltage Regulator* NEW! TO-220 54 AQ 42) |NUD3160DMT1GOSCT-ND 60V Inductive Load Driver NEW! SC-74-6 70 54 AT 
MC7912BTGOS-ND 1A, -12V, Negative Voltage Regulator* NEW! TO-220 54 AQ .42| |NUD3160DMT1GOSTR-ND 60V Inductive Load Driver NEW! SC-74-6 630.00/3,000 
MC7915ACTGOS-ND 1A, -15V, Negative Voltage Regulator* NEW! TO-220 54 AQ 42| | NUD3160LT1GOSCT-ND 60V Inductive Load Driver NEW! SOT-23 60 AG 40 
MC7915BTGOS-ND 1A, -15V, Negative Voltage Regulator* NEW! T0-220 54 9 42) |NUD3160LT1GOSTR-ND 60V Inductive Load Driver NEW! SOT-23 540.00/3,000 
MC7918CTGOS-ND 1A, -18V, Negative Voltage Regulator* NEW! T0-220 56 AT 42| | NUD4001DR2GOSCT-ND High Current LED Driver 8-SOIC 1.01 90 79 
MC7924CTGOS-ND 1A, -24V, Negative Voltage Regulator* NEW! TO-220 56 AT 42 NUD4001DR2GOSTR-ND High Current LED Driver 8-SOIC 911.25/2,500 
MC33063ADGOS-ND 1.5A, Step Up/Down/Inv. Switching Reg.* NEW! 8-SOIC 85 716 66 
MC33063ADR2GOSCT-ND | 1.5A DC-DC Inverting Switching Regulator* 8-SOIC 97 83.73 HARDWARE MONITORS/ 
MC33063ADR2GOSTR-ND | 1.5A DC-DC Inverting Switching Regulator* 8-SOIC 847.84/2,500 ON Semiconducto THERMAL MANAGEMENT 
MC33063AP1GOS-ND 1.5A DC-DC Inverting Switching Regulator* 8-Dip 85 76 66 — 2 
MC33167TGOS-ND 5A, Step-Up/Down/Inverting Switching T0-220-5 | 298 259 2.29 Digi-Key ies a ; pe 
Regulator* NEW! ‘art No. jescription ig. 
MC33269D-3.3G0S-ND 800mA, 3.3V, LDO Voltage Regulator* NEW! 8-SOIC 85 76 66} |ADM1034ARQ-ND Thermal Monitor/Fan Speed Controller 16-QSOP | 9.40 828 7.15 
MC33269DT-3.3G0S-ND 800mA, 3.3V, LDO Voltage Regulator* NEW! DPAK 85 16 66| | ADM1034ARQZ-ND Thermal Monitor/Fan Speed Controller* 16-QSOP | 9.93 874 7.55 
MC33269DT-5.0GOS-ND 800mA, 5V, LDO Voltage Regulator* NEW! DPAK 85 16 66| | ADM1023ARQZ-ND 2-Ch. Digital Thermometer/Under and Overtemperature 16-QSOP | 11.00 950 8.30 
MC33269DTGOS-ND 800mA, Adj., LDO Voltage Regulator* NEW! DPAK 85 716 66 Alarm* 
MC33269DTRKGOSCT-ND 800mA, Adj., LDO Voltage Regulator* NEW! DPAK 97 83 .73| | ADM1024ARUZ-ND Monitor System Temperature/Voltage* 24-TSSOP| 9.25 814 7.03 
MC33269DTRKGOSTR-ND 800mA, Adj., LDO Voltage Regulator* NEW! DPAK 847.84/2,500 ADM1027ARQZ-ND Thermal Controller Voltage/Monitor* 24-QSOP | 10.35 9.45 7.47 
MC33269T-3.3G0S-ND 800mA, 3.3V, LDO Voltage Regulator* NEW! TO-220 1.01 91 78| [ADM1032ARMZ-ND Temp. Monitor Default Set at 85°C* 8-MSOP 1.59 1.38 1.22 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Part No. Description Pkg. 4) 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
ADT7466ARQZ-ND dBCool Remote Thermal Controller and Voltage Monitor* | 16-QSOP | 6.33 5.78 4.57 LP2950CDT-5.0RKGOSTR-ND | 100mA, 5V, LP LDO Voltage Regulator* NEW! DPAK 778.30/2,500 
ADT7467ARQZ-ND dBCool Remote Thermal Monitor and Fan Controller* 16-QSOP 7.25 638 5.51 LP2950CZ-5.0GOS-ND 100mA, 5V, LP LDO Voltate Regulator* TO-92 16 68 59 
EVAL-ADT7467EB-ND | Evaluation Board for ADT7467 —  |18750 —  —) |LP2951ACDGOS-ND 100mA, 5V/Adj., LP LDO Voltage Reg.* NEW! | 8-SOIC 65 58 50 
ADT7468ARQZ-ND dBCool Remote Thermal Controller and Voltage Monitor* | 24-QSOP | 8.05 7.35 5.81 LP2951ACDR2GOSCT-ND 100mA, 5V/Adj., LP LDO Voltage Regulator* 8-SOIC 74 63 56 
ADT/475ARQZ-ND dBCool Remote Thermal Monitor and Fan Controller* 24-QSOP | 6.86 588 5.15 LP2951ACDR2GOSTR-ND 100mA, 5V/Adj., LP LDO Voltage Regulator* 8-SOIC 647.89/2,500 
ADT7476AARQZ-ND dBCool Remote Thermal Controller and Voltage Monitor* | 24-QSOP | 6.25 5.50 4.75] | LP2951CNGOS-ND 100mA, 5V/Adj., LP LDO Voltage Reg.* NEW! 8-Dip 78 69 61 
MC78LOSABDR2GOSCT-ND —_| 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* 8-SOIC 55.3888 
MC78LOSABDR2GOSTR-ND | 100mA, SV, Positive Voltage Regulator* 8-SOIC 358.96/2,500 
HIGH FREQUENCY MBWe@cimiys: cress} 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* 8-SOIC 39 33 29 
Digi-K Price Each MC78LO5ABPGOS-ND 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* TO-92 39 33 .29 
Pe pe Deena me 4 25 109 | |MC78LOSABPRAGOSCT-ND | 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator 0-92 47363 
: Bie i : 9. MC78LOSABPRAGOSTR-ND —_| 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* 10-92 279.60/2,000 
MC10EL16DR2GOSCT-ND |5V ECL Differential Receiver* 8-SOIC 5.75 5.25 4.15 MC78LO5ACDGOS-ND 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* 8-SOIC 43 29 24 
MC10ELT22D0S-ND 5V Dual TTL to Differential PECL Translator 8-SOIC | 5.32 4.56 3.99] |ic7eLo5aCDR2GOSCT-ND | 100mA, 5V’ Positive Voltage Regulator 8-801C 43° °«30~Ct« 
MC10ELT25DGOS-ND 5V Differential ECL to TTL Translator* 8-SOIC | 546 4.68 4.10) IiC7BLO5ACDR2GOSTR-ND | 100mA, 5V. Positive Voltage Regulator SOIC | 279.99/2,500 
MC10EP57DTGOS-ND 3.3V/5V ECL 4:1 Differential Mux* 20-TSSOP] 13.09 11.31 9.88 i ” BY Positi * ' ' 
MC78LO5ACPGOS-ND 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator TO-92 52 31 .25 
MC10EP105FAR2OSCT-ND_[3.3V/5V ECL Quad 2-Input Diff. AND/NAND Gate 32-LOFP | 16.03 14.43 12.80| |ic7gLO5ACPRAGOSCT-ND | 100mA, 5V’ Positive Voltage Regulator 70-92 5231 
MCTOOEL16DGOS-ND 5V ECL Differential Receiver* B-SOIC | 6.25 5.50 4.75) |uo7eigsACPRAGOSTR-ND | 100mA. 5’ Positive Voltage R : : i ; : 
ef i . é , OV, ge Regulator T0-92 196.74/2,000 
MC100ELT23DGOS-ND ‘5 Dual Diff. PECL to TTL Translator’ 8-SOIC | 5.46 4.68 4.10 i i * 7 
F : < MC78LO8ACPGOS-ND 100mA, 8V, Positive Voltage Regulator T0-92 42 28 23 
MC100ELT24DGOS-ND ‘| 5V TTL to Differential ECL Translator 8-SOIC | 5.46 4.68 4.10 5 mT 7 7 
7 MC78L12ABDR2GOSCT-ND 100mA, 12V, Positive Voltage Regulator 8-SOIC AT 36 al 
MC100EPOSDTGOS-ND —‘|3.3V/5V ECL 2-In. Diff. XOR/XNOR Gate 8-TSSOP | 9.88 869 7.51 i re + ‘ 
es . MC78L12ABDR2GOSTR-ND —_| 100mA, 12V, Positive Voltage Regulator 8-SOIC 349.50/2,500 
MC100EP11DGOS-ND. 3.3V/5V ECL 1:2 Diff. Fanout Buffer 8-SOIC_| 11.00 9.50 8.30 5 i * ‘ 
os —— MC78L12ABPGOS-ND 100mA, 12V, Positive Voltage Regulator T0-92 39 33 .29 
MC100EP14DTGOS-ND | 3.3V/5V, 1:5 Diff. ECL/PECL/HSTL Clock Driver 20-TSSOP| 12.38 10.89 9.41 i ‘ 
eeaad : ey MC78L12ACDR2GOSCT-ND 100mA, 12V, Positive Voltage Regulator 8-SOIC AT 33 28 
MC100EP57DTGOS-ND —‘/3.3V/5V ECL 4:1 Differential Mux’ 20-TSSOP| 11.77 10.17 8.89 é ‘i . : 
a MC78L12ACDR2GOSTR-ND _| 100mA, 12V, Positive Voltage Regulator 8-SOIC 306.17/2,500 
MC100EP195BMNGOS-ND |3.3V ECL Programmable Delay Chip 32-OFN | 17.60 15.20 13.28 : i 7 : 
; e MC78L12ACPGOS-ND 100mA, 12V, Positive Voltage Regulator TO-92 42 28 23 
MC100EP196BMNGOS-ND /3.3V ECL Programmable Delay Chip w/FTUNE 32-OFN | 17.60 15.20 13.28 He : 

i Bit Seri + e MC78L15ACPGOS-ND 100mA, 15V, Positive Voltage Regulator T0-92 42 28 23 
MC100EP445MNGOS-ND _[3.3V/5V ECL 8-Bit Serial/Parallel Converter 32-QFN_ | 25.30_ 21.51 19.61) Jaycar casei GoscT-ND aaa av (Mi Goliang Renlilatar® SOT-80 ma. Ga. BD 
MCT00EPT20DGOS-ND _|3.3V TTL/CMOS to Diff. PECL Translator* B-SOIC | 9.25 814 7.03 vs, sav, MiGropower Voltage Hegulator’ : ‘ : 

i F * . MC78LC33HT1GOSTR-ND 80mA, 3.3V, Micropower Voltage Regulator SOT-89 308.02/1,000 
MC100EPT21DGOS-ND —_‘/3.3V Diff. LVPECL to LVTTL Translator B-SOIC | 9.25 814 7.03] | ic ; . 

ay * : 78LC33NTRGOSCT-ND 80mA, 3.3V, Micropower Voltage Regulator SOT-23-5 89 716 68 
MC100EPT21DTGOS-ND —_/3.3V Diff. LVPECL to LVTTL Translator’ B-TSSOP | 9.25 8.14 7.03) acre CaantaGOSTRND SOMA 3 3 Mi TEE SOs 938-9573 000 
MC100EPT22DGOS-ND —/3.3V Dual LVTTL/LVCMOS to Diff. LVPECL Translator*| 8-SOIC | 9.25 814 7.03 Tie ev, MIGTOpOWer KONE MEGUEOr seat 

4 i + a MC78LC50HT1GOSCT-ND 80mA, 5V, Micropower Voltage Regulator’ SOT-89 19 68 60 
MC100EPT23DGOS-ND __[3.3V Dual Diff. LVPECL to LVTTL Translator 8-SOIC | 9.25 8.14 7.03 4 ¥ 
a 5 H 7 7 A MC78LC50HT1GOSTR-ND 80mA, 5V, Micropower Voltage Regulator’ SOT-89 308.02/1,000 
MCTOOLVE222FAOS-ND | 3.3V ECL 1:15 Differential Half Clock Driver 52-LOFP | 13.20 11.40 9.96 ! : 
MC1OOLVEL16DGOS-ND | 3.3V ECL Differential Receiver* B-SOIG | 6.25 5.50 475 Ae ee ma. av Micropower voraue Regular ae os 7 hie 68 
MCIOOLVELT22DGOS-ND |3.3V Dual LVTTL/LVCMOS to Diff. LVPECL Translator*| 8-SOIC | 5.32 456 3.99) | MG76LCS : mA, SY, Micropower Voltage Regulator oe 95/3, 
MGIOOLVEP11DTGOS-ND ]2.5V/3.3V ECL 1-2 Diff. Fanout Buffer* 8-TSSOP | 11.00 9.50 8.30/ |MC7BMOSACDTRKGOSCT-ND | /500mA, SV, Positive Voltage Regulator 4 Sa [Pee 
MC100LVEP14DTGOS-ND_ | 2.5V/3.3V 4:5 Differential ECL/Clock Driver* 20-TSSOP| 12.38 10.89 9.41| /MC7BMOSACDTRKGOSTR-ND | 500mA, SV, Positive Voltage Regulator® Denk 852.05/2,500 
MCTOOLVEPTI1FAGOS-ND |2.5V/3.3V 1:10 Differential Clock Driver® 32-LOFP | 13.20 11.40 9.96] |MC78MOSBDTRKGOSCT-ND — | 500mA, SV, Positive Voltage Regulator* DPAK 39 48 89 
MC12026ADGOS-ND 4.1GHz Dual Modulus Prescaler* NEW! 8-SOIC 532 456 3.99 MC78MO5BDTRKGOSTR-ND 500mA, 5V, Positive Voltage Regulator* DPAK 442.65/2,500 
MC12080DG0S-ND 1.1GHz Prescaler* 8-SOIC 5.32 4.56 3.99) |MC78MOSCDTGOS-ND 500mA, 5V, Positive Voltage Regulator* DPAK A? A085 
MC12093DGOS-ND 2/4/8 1.1GHz Single Modulus Prescaler* NEW! 8-SOIC | 5.32 4.56 3.99) |MC78MOSCDTRKGOSCT-ND | S00mA, SV, Positive Voltage Regulator* DPAK 36 438 87 
NB3N5573DTGOS-ND 3.3V Crystal to HCSL Clock Generator* 16-TSSOP| 5.04 4.32 3.78) |MC78MOSCDTRKGOSTR-ND — | 500mA, SV, Positive Voltage Regulator* DPAK 419.18/2,500 
NBC12429FAR20SCI-ND | 3.3V/5V Prog. PLL Sync. Clock Generator 32-LOFP | 10.30 953 7.21| |MC78MOSCTGOS-ND 500mA, SV, Positive Voltage Regulator* TO-220AB} 494136 
NBC12429FAR20STR-ND | 3.3V/SV Prog. PLL Sync. Clock Generator 32-LOQFP | — 12876.00/2,000 MC78M12CDTRKGOSCT-ND —_| 500mA, 12V, Positive Voltage Regulator DPAK 59° 45 39 
NBC12429FNR20SCT-ND | 3.3V/SV Prog. PLL Sync. Clock Generator 28-PLCC | 10.30 9.53 7.21] |MC78M12CDTRKGOSTR-ND__|500mA, 12V, Positive Voltage Regulator* DPAK 442.65/2,500 
NLSX3378FCT1GOSCT-ND | 4-Bit Dual Supply Level Translator* NEW! 12-uBump| 3.42 3.04 2.66] |MC78M12CTGOS-ND 500mA, 12V, Positive Voltage Regulator TO-220AB] 500 4237 
NLSX3378FCT1GOSTR-ND_|4-Bit Dual Supply Level Translator* NEW! 12-yBump|__3705.00/3,000 MC78M15BTOS-ND 500mA, 15V, Positive Voltage Regulator TO-220AB] 67 6052 
NLSX4014MUTAGOSCT-ND |4-Bit Dual Supply Level Translator* NEW! 2-UQFN | 3.06 2.72 2.38] |MC78M1SCDTRKGOSCT-ND | 500mA, 15V, Positive Voltage Regulator* DPAK 65 50 44 
NLSX4014MUTAGOSTR-ND | 4-Bit Dual Supply Level Translator* NEW! 12-UQFN 3315.00/3,000 MC78M15CDTRKGOSTR-ND — | 500mA, 15V, Positive Voltage Regulator* DPAK 489.23/2,500 
MC78M15CTGOS-ND 500mA, 15V, Positive Voltage Regulator* TO-220AB 56 AT 42 
MC78PC33NTRGOSCT-ND T50mA, 3.3V, LDO Linear Voltage Regulator* S0T-23-5| 79 68 60 
MC78PC33NTRGOSTR-ND 150mA, 3.3V, LDO Linear Voltage Regulator* SOT-23-5 834.62/3,000 
_ = MC79LO5ABPGOS-ND 100mA, 5V, Negative Voltage Regulator* TO-92 43 37 32 
Digi-Key a Price Each MC79LO5ACDGOS-ND 100mA, 5V, Negative Voltage Regulator* 8-SOIC 47 3126 
Part No. Description Pkg. 1 25-100 MC79LO5ACDR2GOSCT-ND 100mA, 5V, Negative Voltage Regulator* 8-SOIC 47 3328 
[M317BD2TR4GOSCT-ND 1.5A, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* D2-PAK | 1.16 1.03 91) |MC79LOSACDR2GOSTR-ND  |100mA, 5V, Negative Voltage Regulator* 8-SOIC 306.17/2,500 
LM317BD2TR4GOSTR-ND. 1.5A, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* D2-PAK 397.44/800 MC79LO5ACPGOS-ND 100mA, 5V, Negative Voltage Regulator* T0-92 2 28 23 
LM317BTGOS-ND 1.5A, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* TO-220AB 60 54 -47| | MC79L12ACPGOS-ND 100mA, 12V, Negative Voltage Regulator* T0-92 2 28 23 
LM317D2TR4GOSCT-ND 1.5A, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* D2-PAK 94 81 Wal MC79L15ACPGOS-ND 100mA, 15V, Negative Voltage Regulator* TO-92 A2 28 23 
LM317D2TR4GOSTR-ND 1.5A, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* D2-PAK 330.37/800 MC79MOS5BDTGOS-ND 500mA, 5V, Negative Voltage Regulator* DPAK 65 58 51 
LM317LBDGOS-ND 100mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* 8-SOIC 57 AB 43 MC79MO05CDTRKGOSCT-ND 500mA, 5V, Negative Voltage Regulator* DPAK 65 50 A4 
LM317LBZGOS-ND 100mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* 70-92 57.48 ~—.43)_ | MC79MOSCDTRKGOSTR-ND —_| 500mA, 5V, Negative Voltage Regulator* DPAK 489.23/2,500 
LM317LDGOS-ND 100mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* 8-SOIC 57.38 31) |MC79M12CDTRKGOSCT-ND —_-| 500mA, 12V, Negative Voltage Regulator* DPAK Al 55 48 
LM317LDR2GOSCT-ND 100mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* 8-SOIC 57 40.34) |MC79M12CDTRKGOSTR-ND | 500mA, 12V, Negative Voltage Regulator* DPAK 535.80/2,500 
LM317LDR2GOSTR-ND 100mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* 8-SOIC 369.50/2,500 MC79M15CDTRKGOSCT-ND _|500mA, 15V, Negative Voltage Regulator* DPAK 1 55 8 
EMS HEZEOS ND - i bom, a pu postive Noliage Regulator: Oe a 2 z MC79MMSCDTRKGOSTR-ND _[500mA, 15V, Negative Voltage Regulator* DPAK 535.80/2,500 
Hl mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* i : cf MC7805ACD2TR4GOSCT-ND | 1A, 5V, Positive Voltage Regulator* D2-PAK 94 8171 
LM317MDTRKGOSCT-ND 500mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* DPAK 65 55 49) | MC7805ACD2TRAGOSTR-ND | 1A, 5V, Positive Voltage Regulator* D2-PAK 330.37/800 
LMS eMOTRRGOSTA:-ND ami fl ut Positive valage peguetor Pee ae uz 00 MC7805ACTGOS-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator* TO-220AB] 55 46 41 
z mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* El / é ‘ MC7805BDTRKGOSCT-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator* DPAK 62 53 A7 
LM317TGOS-ND 1.5A, Adj. Output, Positive Voltage Regulator* T0-220AB) .60 50 45) | MC7805BDTRKGOSTR-ND TA, 5V, Positive voltage Regulator DPAK 543.55/2,500 
LM337BD2TR4GOSCT-ND 1.5A, Adj. Output, Neg. Voltage Regulator* D2-PAK 163 1.44 1.27 MC7805BD2TR4GOSCT-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator* DPAK 99 85 75 
LM337BD2TR4GOSTR-ND 1.5A, Adj. Output, Neg. Voltage Regulator* D2-PAK 556.42/800 MC7805BD2TR4GOSTR-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator* DPAK 347.76/800 
LM337BTGOS-ND 1.5A, Adj. Output, Neg. Voltage Regulator* T0-220AB) .93 83 = .72)_ | MC7805BTGOS-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator* TO-220AB| 52 44 39 
LM337TGOS-ND 1.5A, Adj. Output, Neg. Voltage Regulator* TO-220AB{__.77_—=69_—60)__ | c7805CD2TGOS-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator* D2-PAK 67 60 _—52 
[M2931AD-5.0G0S-ND T00mA, SV LDO Voltage Regulator* NEW! 8-SOIC 62.55 48) |MC7805CD2TR4GOSCT-ND _|1A, SV, Positive Voltage Regulator* D2-PAK 77 +66 58 
LM2931AD-5.0R2GOSCT-ND — | 100mA, 5V, LDO Voltage Regulator with 60V Load | 8-SOIC 71 61 54] |ye7goscp2TR4GosTR-ND | 1A, 5V. Positive Voltage Regulator* D2-PAK 69.58/800 
Dump Protection . MGC7805CTGOS-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator* TO-220AB AT 40 35 
LM2931AD-5.0R2GOSTR-ND ee ee iis Regulator with 60V Load | 8-SOIC 619.54/2,500 MC7806CTOS-ND 4A, 6V, Positive Voltage Regulator. T0-2200B| 63 53 47 
a MC7808CTGOS-ND 1A, 8V, Positive Voltage Regulator* TO-220AB| 50.4237 
Hae Ree A oom af po veld Regulator new! hea 1a 38 ae 2 MC7809CTGOS-ND TA, OV, Positive Voltage Regulator TO-220AB| 52. ~.44.~—~—~«39. 
a G Dung Brainetion® ‘age Regulator wi oa A : : 2 MC7812BTGOS-ND 1A, 12V, Positive Voltage Regulator* TO-220AB] 52 44 39 
: MC7812CD2TRAGOSCT-ND —_‘| 1A, 12V, Positive Voltage Regulator* D2-PAK 84 7264 
LM2931AZ-5.0RAGOSTR-ND Oe peoeataae Regulator with 60V Load | 0-92 460.85/2,000 MC7812CD2TR4GOSTR-ND —_| 1A, 12V. Positive Voltage Regulator* D2-PAK 295.60/800 
4 ; * ie MC7812CTGOS-ND 1A, 12V, Positive Voltage Regulator* TO-220AB AT AO 35 
Me3 1CDSOS ND joo Aalst DO Volege Regulater ewe geo | RR AS) cetScDZTRAGOSCT-ND |1A, 18V, Positive Voltage Regulator™ D2-PAK | 84.72.64 
teed Daim Drnientine ; ; : MC7815CD2TR4GOSTR-ND —_| 1A, 15V, Positive Voltage Regulator* D2-PAK 295.60/800 

4 ; A a MC7815BTGOS-ND 1A, 15V, Positive Voltage Regulator* TO-220AB 54 AQ A2 

A iors cunts oN | BSI | 876.07/2,800 MC7815CTGOS-ND 1A, 15V, Positive Voltage Regulator* T0-220AB} 50 4237 
i f i 090 MC7824CTGOS-ND 1A, 24V, Positive Voltage Regulator* TO-220AB| 51.4338 
Be el a0s ND ond Dump beeteotion wae ea wangov | TO-20-8 | 10340) icraosacTaos-ND TA, BV, Negative Voltage Regulator® TO-220AB| 5449 
[M2931D-5.0G0S-ND 700mA, 5V LDO Voltage Regulator* NEW?! BSOIC | 58 52 45) | MC7905.2CT0S-ND 1A, SV, Negative Voltage Regulator TO-220AB) 85-7766 
LM2931D-5.0R2GOSCT-ND — |100mA, 5V, LDO Voltage Regulator with OV Load] 8-SOIC | .65 55 4g) | MC790SCTGOS-ND 1A, 5V, Negative Voltage Regulator TO:220AB) 56 AT a8 
Dump Protection* MC7912CTOS-ND 1A, 12V, Negative Voltage Regulator TO-220AB 67 54 Al 
LM2931D-5.0R2GOSTR-ND | 100mA, 5V, LDO Voltage Regulator with 60V Load | 8-SOIC 565.11/2,500 MC7912CTGOS-ND 1A, 12V, Negative Voltage Regulator* TO-220AB| 56472 
Dump Protection* MC7915CTGOS-ND 1A, 15V, Negative Voltage Regulator* TO-220 56 A7 42 
LM2931T-5.0GOS-ND 100mA, 5V, LDO Voltage Regulator with 60V Load |TO-220AB] 1.07 .96  .83| |MC33269DTRK-3.3GOSCT-ND /3.3V, 800mA, Adj. Output, LDO Voltage Reg.* DPAK 7 8 73 
Dump Protection* MC33269DTRK-3.3GOSTR-ND | 3.3V, 800mA, Adj. Output, LDO Voltage Reg.* DPAK 847.84/2,500 
LM2931Z-5.0GOS-ND 100mA, 5V, LDO Voltage Regulator with 60V Load | 0-92 62.55 ~— 48) |MC33275DT-5.0GOS-ND 300mA, 5V, Low Dropout Regulator* NEW! DPAK 9 85 73 
Dump Protection* MC33275ST-5.0T3GOSCT-ND | 300mA, 5V, Low Dropout Regulator* NEW! SOT-223 1.05 93 82 
[P2950ACDT-5.0G0S-ND TOOmA, 5V, Low Power LDO Voltage Regulator* | ~ DPAK ‘81 72 .63| |MC33275ST-5.0T3GOSTR-ND | 300mA, 5V, Low Dropout Regulator* NEW! SOT-223 1509.30/4,000 
LP2950ACZ-3.3G0S-ND 100mA, 3.3V, LP LDO Voltage Regulator* NEW! | 10-92 80 72 63] |NCP500SN33T1GOSCT-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO Voltage Reg.* 5-TSOP 62 48 41 
LP2950ACZ-5.0GOS-ND 100mA, 5V, LP LDO Voltage Regulator* T0-92 80 72 63] |NCP500SN33T1GOSTR-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO Voltage Reg.* 5-TSOP 558.90/3,000 
LP2950CDT-3.3G0S-ND 100mA, 3.3V, LP LDO Voltage Regulator* NEW! | DPAK 80 71 62} | NCP502SQ25T10SCT-ND 2.5V, 80mA CMOS Voltage Regulator $C70-5 86 70 52 
LP2950CDT-5.0GOS-ND 100mA, 5V, LP LDO Voltage Regulator* DPAK 78 69 _.61| | NCP502SQ25T10STR-ND 2.5V, 80mA CMOS Voltage Regulator $C70-5 834.00/3,000 
LP2950CDT-5.0RKGOSCT-ND _[100mA, 5V, LP LDO Voltage Regulator* NEW! | DPAK 89.76 .67| [NCP511SN15T1GOSCT-ND T.5V, 150mA CMOS Low 10, LDO Volt. Reg.* 5-TSOP 50 42. a7 
* RoHS Compliant + CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


1036 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ON Semiconductor” () Digi@Reel’ (cont) 


ON Semiconducto 


M74VHC1GTSODTT1GOSTR-ND 


Shifter* NEW! 
Non-Inverting Buffer/CMOS Logic Level 
Shifter* NEW! 


MOS LOGIC 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NCP511SN25T1GOSCT-ND 2.5V, 150mA CMOS Low IQ, LDO Volt. Reg.* SOT-23-5 58 AT .35| | 74HCO2DR2GOSCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-SOIC 53 31 25 
NCP511SN33T1GOSCT-ND 3.3V, 150mA CMOS Low IQ, LDO Volt. Reg.* SOT-23-5 65 50 44| | 74HCO2DR2GOSTR-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-SOIC 251.73/2,500 
NCP511SN33T1GOSTR-ND 3.3V, 150mA CMOS Low IQ, LDO Volt. Reg.* SOT-23-5 587.07/3,000 74HCO2DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-TSSOP 53 31 25 
NCP553SQ28T10SCT-ND 2.8V, 80mA CMOS Voltage Regulator $C70-4 80 65 49| | 74HCO2DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-TSSOP 251.73/2,500 
NCP562SQ25T1 0SCT-ND 2.5V, 80mA CMOS LDO Voltage Regulator $C70-4 80 65 49| | 74HCO4DR2GOSCT-ND Hex Inverter* 14-SOIC 53 31 25 
NCP580S015T1GOSCT-ND 1.5V, 120mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 70 56 42| | 74HCO4DR2GOSTR-ND Hex Inverter* 14-SOIC 251.73/2,500 
NCP580S018T1GOSCT-ND 1.8V, 120mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 70 56 42| | 74HCO4DTR2GOSCT-ND Hex Inverter* 14-TSSOP 53 31 225 
NCP580SQ18T1GOSTR-ND 1.8V, 120mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 630.00/3,000 74HCO4DTR2GOSTR-ND Hex Inverter* 14-TSSOP 251.73/2,500 
NCP580SQ25T1GOSCT-ND 2.5V, 120mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 70 56 42| | 74HCO8DR2GOSCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-SOIC 53 31 25: 
NCP580S025T1GOSTR-ND 2.5V, 120mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 630.00/3,000 74HCO8DR2GOSTR-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-SOIC 251.73/2,500 
NCP580S028T1GOSCT-ND 2.8V, 120mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 70 56 .42| | 74HCO8DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-TSSOP. 53 31 25 
NCP580SQ30T1GOSCT-ND 38V, 120mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 70 56 42| | 74HCO8DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-TSSOP 251.73/2,500 
NCP580SQ30T1GOSTR-ND 3V, 120mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 630.00/3,000 74HC14DR2GOSCT-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* 14-SOIC 53 31 25 
NCP580S033T1GOSCT-ND 3.3V, 120mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 70 56 42| |74HC14DR2GOSTR-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* 14-SOIC 251.73/2,500 
NCP582DSQ15T10SCT-ND 1.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 12 58 43| | 74HC14DTR2GOSCT-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* 14-TSSOP A0 28 24 
NCP582DSQ18T10SCT-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 65 55 49) |74HC14DTR2GOSTR-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* 14-TSSOP. 263.93/2,500 
NCP582DSQ18T10STR-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 678.13/3,000 74HC32DR2GOSCT-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-SOIC 53 31 25 
NCP582DSQ28T10SCT-ND 2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 72 58 .43| | 74HC32DR2GOSTR-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-SOIC 251.73/2,500 
NCP582DSQ30T10SCT-ND 38V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 72 58 43| | 74HC32DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-TSSOP 40 28 24 
NCP582DSQ33T10SCT-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 12 58 43| | 74HC32DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-TSSOP 263.93/2,500 
NCP582LSQ18T10SCT-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 72 58 43| | 74HC74DR2GOSCT-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset* 14-SOIC 40 28 24 
NCP582LSQ18T10STR-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 678.13/3,000 74HC74DR2GOSTR-ND Dual D-Type F/F with Set/Reset* 14-SOIC 263.93/2,500 
NCP582LSQ25T10SCT-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 65 55 49] | 74HC74DTR2GOSCT-ND Dual D-Type F/F with Set/Reset* 14-TSSOP 4 31 26 
NCP582LSQ25T10STR-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 678.13/3,000 74HC74DTR2GOSTR-ND Dual D-Type F/F with Set/Reset* 14-TSSOP 290.53/2,500 
NCP582LSQ28T10SCT-ND 2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 12 58 .43) | 74HC86DR2GOSCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* 14-SOIC 40 28 .24 
NCP582LSQ30T10SCT-ND 8V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 65 55 49| | 74HC86DR2GOSTR-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* 14-SOIC 263.93/2,500. 
NCP582LSQ30T10STR-ND 38V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 678.13/3,000 74HC86DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* 14-TSSOP 40 28 24 
NCP582LSQ33T10SCT-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 65 55: .49| | 74HC86DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* 14-TSSOP 263.93/2,500 
NCP582LSQ33T10STR-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 678.13/3,000 74HC125DR2GOSCT-ND Quad Tri-State Non-Inverting Buffer* 14-SOIC A4 31 26 
NCP583SQ15T1GOSCT-ND 1.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 12 58 43) |74HC125DR2GOSTR-ND Quad Tri-State Non-Inverting Buffer* 14-SOIC 290.53/2,500 
NCP583S018T1GOSCT-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 65 55 49| | 74HC125DTR2GOSCT-ND Quad Tri-State Non-Inverting Buffer* 14-TSSOP. 4 31 26 
NCP583SQ18T1GOSTR-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 678.13/3,000 74HC125DTR2GOSTR-ND Quad Tri-State Non-Inverting Buffer* 14-TSSOP 290.53/2,500 
NCP583SQ28T1GOSCT-ND 2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 65 55 49| | 74HC132DR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Gate, Schmitt Trigger* 14-SOIC 0 28 .24 
NCP583SQ28T1GOSTR-ND 2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 678.13/3,000 74HC132DR2GOSTR-ND Quad 2-Input NAND Gate, Schmitt Trigger* 14-SOIC 263.93/2,500 
NCP583S030T1GOSCT-ND 8V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 65 55: 49) | 74HC132DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Gate, Schmitt Trigger* 14-TSSOP A8 34 29 
NCP583SQ30T1GOSTR-ND 3V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 678.13/3,000 74HC132DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input NAND Gate, Schmitt Trigger* 14-TSSOP. 316.71/2,500 
NCP583S033T1GOSCT-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator* SC-82AB 72 58 43) |74HC138DR2GOSCT-ND 1-of-8 Decoder/Demux* 16-SOIC 8 34 29 
NCP584HSNO9T1GOSCT-ND 0.9V, 200mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 70 60 53| | 74HC138DR2GOSTR-ND 1-of-8 Decoder/Demux* 16-SOIC 316.71/2,500 
NCP584HSNO9T1GOSTR-ND. 0.9V, 200mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 730.30/3,000 74HC138DTR2GOSCT-ND 1-of-8 Decoder/Demux* 16-TSSOP 48 34 29 
NCP584HSN12T1GOSCT-ND 1.2V, 200mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 10 60 53] | 74HC138DTR2GOSTR-ND 1-of-8 Decoder/Demux* 16-TSSOP 316.71/2,500 
NCP584HSN12T1GOSTR-ND 1.2V, 200mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 730.30/3,000 74HC244DTR2GOSCT-ND Tri-State Non-Inverting Buffer/Line Driver/Revr.*_ | 20-TSSOP. oT AO 34 
NCP584HSN18T1GOSCT-ND 1.8V, 200mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 69 56 42) |74HC244DTR2GOSTR-ND Tri-State Non-Inverting Buffer/Line Driver/Revr.* | 20-TSSOP 369.50/2,500 
NCP584LSN18T1GOSCT-ND 1.8V, 200mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 70 60 53) | 74HC245DTR2GOSCT-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Bus Transceiver* 20-TSSOP 57 A0 34 
NCP584LSN18T1GOSTR-ND 1.8V, 200mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 730.30/3,000 74HC245DTR2GOSTR-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Bus Transceiver* 20-TSSOP 369.50/2,500 
NCP585DSN12T1GOSCT-ND 1.2V, 300mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 Wi) 68 .60| | 74HC373DTR2GOSCT-ND Tri-State Octal Non-Inverting Transparent Latch* | 20-TSSOP AT 36 31 
NCP585DSN12T1GOSTR-ND. 1.2V, 300mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 834.62/3,000 74HC373DTR2GOSTR-ND Tri-State Octal Non-Inverting Transparent Latch* | 20-TSSOP. 349.50/2,500 
NCP585DSN18T1GOSCT-ND 1.8V, 300mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 79 64 .48| |74HC374DTR2GOSCT-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type F/F* 20-TSSOP AT 36 31 
NCP585DSN18T1GOSTR-ND 1.8V, 300mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 834.62/3,000 74HC374DTR2GOSTR-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type F/F* 20-TSSOP 349.50/2,500 
NCP585HSN12T1GOSCT-ND 1.2V, 300mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 84 2: 64) | 74HC574DTR2GOSCT-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type F/F* 20-TSSOP 62 A8 AL 
NCP585HSN12T1GOSTR-ND. 1.2V, 300mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 886.79/3,000 74HC574DTR2GOSTR-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type F/F* 20-TSSOP 465.75/2,500 
NCP585HSN18T1GOSCT-ND 1.8V, 300mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 84 68 51 74HC595DR2GOSCT-ND Tri-State 8-Bit Serial-In/Serial or Parallel-Out 16-SOIC 58 At 34 
NCP585LSNO9T1GOSCT-ND 0.9V, 300mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 84 68 {51 Shift Register* 
NCP585LSN12T1GOSCT-ND 1.2V, 300mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 84 72 .64| |74HC595DR2GOSTR-ND Tri-State 8-Bit Serial-In/Serial or Parallel-Out 16-SOIC 380.04/2,500 
NCP585LSN12T1GOSTR-ND 1.2V, 300mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 886.79/3,000 Shift Register* 
NCP585LSN18T1GOSCT-ND 1.8V, 300mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 84 68 51 74HC595DTR2GOSCT-ND Tri-State 8-Bit Serial-In/Serial or Parallel-Out 16-TSSOP 58 AL 34 
NCP585LSN18T1GOSTR-ND 1.8V, 300mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 886.79/3,000 Shift Register* 
NCP699SN15T1GOSCT-ND 1.5V, 150mA CMOS LDO with Enable* SOT-23-5 56 39 .33| | 74HC595DTR2GOSTR-ND Tri-State 8-Bit Serial-In/Serial or Parallel-Out 16-TSSOP 380.04/2,500 
NCP699SN15T1GOSTR-ND 1.5V, 150mA CMOS LDO with Enable* SOT-23-5 437.33/3,000 Shift Register* 
NCP699SN18T1GOSCT-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO with Enable* SOT-23-5 56 39 .33| | 74HCTO4DR2GOSCT-ND Hex Inverter* 14-SOIC 40 28 24 
NCP699SN18T1GOSTR-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO with Enable* SOT-23-5 437.33/3,000 74HCTO4DR2GOSTR-ND Hex Inverter* 14-SOIC 263.93/2,500 
NCP699SN25T1GOSCT-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO with Enable* SOT-23-5 56 39 .33| | 74HCTO4DTR2GOSCT-ND Hex Inverter* 14-TSSOP A4 31 26 
NCP699SN25T1GOSTR-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO with Enable* SOT-23-5 437.33/3,000 74HCTO4DTR2GOSTR-ND Hex Inverter* 14-TSSOP 290.53/2,500 
NCP699SN28T1GOSCT-ND 2.8V, 150mA CMOS LDO with Enable* SOT-23-5 56 39 .33| | 74HCTO8DR2GOSCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-SOIC 40 28 24 
NCP699SN28T1GOSTR-ND 2.8V, 150mA CMOS LDO with Enable* SOT-23-5 437.33/3,000 74HCTO8DR2GOSTR-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-SOIC 263.93/2,500 
NCP699SN30T1GOSCT-ND 3.0V, 150mA CMOS LDO with Enable* SOT-23-5 56 39 33] | Z4HCTO8DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-TSSOP A0 28 24 
NCP699SN30T1GOSTR-ND 3.0V, 150mA CMOS LDO with Enable* SOT-23-5 437.33/3,000 7AHCTO8DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-TSSOP 263.93/2,500 
NCP699SN33T1GOSCT-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO with Enable* SOT-23-5 56 39 .33| | 74HCT14DR2GOSCT-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* 14-SOIC 56 33 26 
NCP699SN33T1GOSTR-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO with Enable* SOT-23-5 437.33/3,000 74HCT14DR2GOSTR-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* 14-SOIC 262.94/2,500 
NGP699SNS50T1GOSCT-ND _|5.0V, 150mA CMOS LDO with Enable* SOT-23-5| 56 _.39_—_—.33|_ | 74HCT14DTR2GOSCT-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* 14-TSSOP] 40.28.24 
NCP699SN50T1GOSTR-ND 5.0V, 150mA CMOS LDO with Enable* SOT-23-5 437.33/3,000 74HCT14DTR2GOSTR-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* 14-TSSOP 263.93/2,500 
NCP700MN180R2GOSCT-ND | 1.8V, 200mA LDO Regulator* 6-DFN 1.09 96 85 74HCT32DR2GOSCT-ND Quad 2-Input OR Gate, LSTTL Compatible Inputs* | 14-SOIC 40 28 .24 
NCP700MN180R2GOSTR-ND | 1.8V, 200mA LDO Regulator* 6-DFN 1174.50/3,000 74HCT32DR2GOSTR-ND Quad 2-Input OR Gate, LSTTL Compatible Inputs* | 14-SOIC 263.93/2,500 
NCP700MN280R2GOSCT-ND | 2.8V, 200mA LDO Regulator* 6-DFN 1.09 96 85 74HCT32DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input OR Gate, LSTTL Compatible Inputs* | 14-TSSOP 40 28 .24 
NCP700MN280R2GOSTR-ND__|2.8V, 200mA LDO Regulator* 6-DFN 1174.50/3,000 74HCT32DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input OR Gate, LSTTL Compatible Inputs* | 14-TSSOP 263.93/2,500 
NCP1117ST33T3GOSCT-ND —_/3.3V, 1A, LDO Positive Voltage Regulator* SOT-223 55 .42~—«7|_ | Z4HCT157DR2GOSCT-ND Quad 2-Input Data Selector/Multiplexer* 16-SOIC 534135 
NCP1117ST33T3GOSTR-ND | 3.3V, 1A, LDO Positive Voltage Regulator* SOT-223 655.80/4,000 74HCT157DR2GOSTR-ND Quad 2-Input Data Selector/Multiplexer* 16-SOIC 396.08/2,500 
NCP3520DMR2GOSCT-ND. 1.2V LDO Regulator Controller* 8-Micro 1.69 1.47 1.13] |74HCT157DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input Data Selector/Multiplexer* 16-TSSOP 56 43 37 
NCP3520DMR2GOSTR-ND 1.2V LDO Regulator Controller* 8-Micro 2396.00/4,000 74HCT157DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input Data Selector/Multiplexer* 16-TSSOP 419.18/2,500 
NCP3521DMR2GOSCT-ND 1.5V LDO Regulator Controller* 8-Micro 1.69 147 1.13] |74HCU04DR2GOSCT-ND Hex Inverter, Unbuffered* 14-SOIC 40 28 24 
NCP3521DMR2GOSTR-ND 1.5V LDO Regulator Controller* 8-Micro 2396.00/4,000 74HCU04DR2GOSTR-ND Hex Inverter, Unbuffered* 14-SOIC 263.93/2,500 
TDA1085CGOS-ND Universal Motor Speed Controller* 16-Dip 2.01 1.75 1.55) | 74HCU04DTR2GOSCT-ND Hex Inverter, Unbuffered* 14-TSSOP| 40.2824 
74HCU04DTR2GOSTR-ND Hex Inverter, Unbuffered* 14-TSSOP 263.93/2,500 
M74VHC1G125DFT2GOSCT-ND | Tri-State Non-Inverting Buffer* SOT-353 64 30 al 
ON Sem onduc TEGRATION M74VHC1G125DFT2GOSTR-ND | Tri-State Non-Inverting Buffer* SOT-353 205.58/3,000 
S M74VHC1G132DFT1GOSCT-ND | Single 2-Input NAND Schmitt-Trigger* NEW! SOT-353 64 30 21 
Digi-Key Price Each M74VHC1G132DFT1GOSTR-ND | Single 2-Input NAND Schmitt-Trigger* NEW! SOT-353 205.58/3,000 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 M74VHC1GTO4DFT1GOSCT-ND | Inv. Buffer/CMOS Logic Level Shifter* NEW! SOT-353 64 30 21 
NUF2101MT1GOSCT-ND USB Filter with ESD Protection* 6-TSOP 80 68 60] | M74VHC1GTO4DFT1GOSTR-ND | Inv. Buffer/CMOS Logic Level Shifter* NEW! SOT-353 205.58/3,000 
NUF2101MT1GOSTR-ND USB Filter with ESD Protection* 6-TSOP 840.00/3,000 M74VHC1GTO8DFT1GOSCT-ND | 2-Input AND Gate/CMOS Logic Level SOT-353 64 30 4 
NUP4201DR20SCT-ND Low Capacitance Surface Mount TVS 8-SOIC 1.78 1.49 1.25 Shifter* NEW! 
NUP4201DR20STR-ND Low Capacitance Surface Mount TVS 8-SOIC 4800.00/2,500 M74VHC1GTO8DFT1GOSTR-ND | 2-Input AND Gate/CMOS Logic Level SOT-353 205.58/3,000 
NUP4201MR6T1GOSCT-ND Low Capacitance Diode TVS Array for High Speed | 6-TSOP 15 57 50 Shifter* NEW! 
Data Line Protection* M74VHC1GTSODFT1GOSCT-ND | Non-Inverting Buffer/CMOS Logic Level SOT-353 64 30 21 
NUP4201MR6T1GOSTR-ND Low Capacitance Diode TVS Array for High Speed | 6-TSOP 670.68/3,000 Shifter* NEW! 
Data Line Protection* M74VHC1GTSODFT1GOSTR-ND | Non-Inverting Buffer/CMOS Logic Level SOT-353 205.58/3,000 
NZF220DFT1GOSCT-ND EMI Filter with ESD Protection* NEW! SOT-353 55 42 37 Shifter* NEW! 
NZF220DFT1GOSTR-ND EMI Filter with ESD Protection* NEW! SOT-353 495.00/3,000 M74VHC1GTSODTT1GOSCT-ND | Non-Inverting Buffer/CMOS Logic Level SOT-23-5 39 22 A7 


SOT-23-5 186.60/3,000 


MOS LOGIC Bi marranatesaey) Non-Inverting Buffer/CMOS Logic Level S0T-353| 64 30 24 
Digi-Key Price Each Shifter* NEW! 
Part No. Description Pkg. 1-25 100 | | M74VHCTGTT25DFIGOSTR-ND | Non-Inverting Buffer/CMOS Logic Level SOT-353 205.58/3,000 
74HCOODR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* 7*s0ic | —53CTSC« Shifter* NEW! 
74HCOODR2GOSTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-SOIC 251.73/2,500 M74VHC1GT125DT1GOSCT-ND | Noninverting Buffer/CMOS Logic Level Shifter* | SOT-23-5] 39 22 17 
74HCOODTR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-TSSOP| 53 31 ~—-«.25|_ | M74VHC1GT125DT1GOSTR-ND | Noninverting Buffer/CMOS Logic Level Shifter* | SOT-23-5 186.60/3,000 
74HCOODTR2GOSTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-TSSOP| __251.73/2,500 MC74ACOODGOS-ND Quad 2-Input NAND Gate * NEW! 14-Solc | 39 33.29 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « (Continued) 
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ON Semiconductor™ () Digi@Reel’ (cont) 


MOS LOGIC MOS LOGIC 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. ‘il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC74ACOODR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 14-SOIC 47 36 31 MC74HC126ADGOS-ND Tri-State Quad Noninverting Buffer* NEW! 14-SOIC AT 40 35 
MC74ACOODR2GOSTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 14-SOIC 349.50/2,500 MC74HC126ANGOS-ND Tri-State Quad Noninverting Buffer* NEW! 14-Dip 63 53 AT 
MC74ACOONGOS-ND Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 14-Dip 55 AG Al MC74HC132ADGOS-ND Quad 2-In. NAND Gate, Schmitt-Trigger* NEW! | 14-SOIC AT A0 35 
MC74AC02DGOS-ND Quad 2-Input NOR Gate* NEW! 14-SOIC 39 33 .29| |MC74HC132ADR2GOSCT-ND__| Quad 2-In. NAND Gate, Schmitt Trigger Input* 14-SOIC 56 43 37 
MC74AC04DGOS-ND Hex Inverter* NEW! 14-SOIC 39 33 .29| |MC74HC132ADR2GOSTR-ND — | Quad 2-In. NAND Gate, Schmitt Trigger Input* 14-SOIC 419.18/2,500 
MC74AC04DR2GOSCT-ND. Hex Inverter* NEW! 14-SOIC AT 36 31 MC74HC132ANGOS-ND Quad 2-In NAND Gate, Schmitt-Trigger* NEW! 14-Dip 63 53 AT 
MC74ACO4DR2GOSTR-ND Hex Inverter* NEW! 14-SOIC 349.50/2,500 MC74HC138ADGOS-ND 1:8 Decoder/Demultiplexer* NEW! 16-SOIC A4 37 33 
MC74ACO4NGOS-ND Hex Inverter* NEW! 14-Dip 55 46 A MC74HC138ADR2GOSCT-ND | 1-of-8 Decoder/Demux* 16-SOIC 53 At 35 
MC74AC08DGOS-ND Quad 2-Input AND Gate* NEW! 14-SOIC 39 33 .29| |MC74HC138ADR2GOSTR-ND _|1-of-8 Decoder/Demux* 16-SOIC 396.08/2,500. 
MC74ACO8DR20SCT-ND Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC AG 37 .28| |MC74HC138ANGOS-ND 1:8 Decoder/Demultiplexer* NEW! 16-Dip 57 51 A4 
MC74ACO8NGOS-ND Quad 2-Input AND Gate* NEW! 14-Dip 55.46 41! _ | MC74HC139ADGOS-ND Dual 1:4 Decoder/Demultiplexer* NEW! 16-SOIC 52 44 39 
MC74AC10DR20SCT-ND Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 46 37.28) | MC74HC139ANGOS-ND Dual 1:4 Decoder/Demultiplexer* NEW! 16-Dip 57 A4 
MC74AC14DGOS-ND Hex Inverter Schmitt-Trigger* NEW! 14-SOIC 53 47 ~——A1|_- | MC74HC157ADGOS-ND Quad 2-Input Data Selector/Multiplexer* NEW! | 16-SOIC 44. 3733 
MC74AC14NGOS-ND Hex Inverter Schmitt-Trigger* NEW! 14-Dip 55.46 ~—-.41|_- | MC74HC157ADR2GOSCT-ND _| Quad 2-Input Data Selector/Multiplexer* NEW! | 16-SOIC 53 Al 35 
MC74AC32DG0S-ND Quad 2-Input OR Gate* NEW! 14-SOIG | 39 33 29] |MC74HC157ADR2GOSTR-ND | Quad 2-Input Data Selector/Multiplexer* NEW! | 16-SOIC 396.08/2,500 
MC74AC32DR2GOSCT-ND Quad 2-Input OR Gate* NEW! 14-SOIG | .47__—.36__—31|_ | MC74HC157ADR20SCT-ND —_| Quad 2-Input Data Selector/Multiplexer 16-SOIC 52 42 32 
MC74AC32DR2GOSTR-ND Quad 2-Input OR Gate* NEW! T4-SOIC 349.50/2,500 MC74HC157ADR20STR-ND —_| Quad 2-Input Data Selector/Multiplexer 16-SOIC 378.26/2,500 
MC74AC32NOS-ND Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 58 49 43) | MC74HC157ANGOS-ND Quad 2-Input Data Selector/Multiplexer* NEW! | 16-Dip 55 49 43 
MC74AC74DGOS-ND Dual D-Type Pos. Edge-Triggered F/F* NEW! 14-SOIG | 44 = .37 33] _ | MC74HC164ADGOS-ND 8-Bit SIPO Shift Register” NEW! 14-SOIC ‘57 48 AB 
MC74AC74DR2GOSCT-ND Dual D-Type Pos. Edge-Triggered F/F* NEW! 14-SOIC 52 40 35) | MC74HC164ANGOS-ND 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register* NEW! | 14-Dip i) ee 
MC74AC74DR2GOSTR-ND Dual D-Type Pos. Edge-Triggered F/F* NEW! 14-SOIC 391.24/2,500 MC74HC165ADGOS-ND 8-Bit Serial or Parallel-In/Serial-Out Shift 16-SOIC 57 4848 
MC74AC132DG0S-ND Quad 2-Input NAND Schimitt-Trigger* NEW! 74-S0I0 | 52 ~«44.~~=C« Register* NEW! 
MC74AC138DG0S-ND 1:8 Decoder/Demultiplexer* NEW! 16-SOIC 51.43.38) | MC74HC165ADR2GOSCT-ND _ | 8-Bit Serial or Parallel-In/Serial Out Shift Register* | 16-SOIC 68 52 46 
MC74AC138NGOS-ND 1:8 Decoder/Demultiplexer* NEW! 16-Dip 65 58 51) |MC74HC165ADR2GOSTR-ND _ | 8-Bit Serial or Parallel-In/Serial Out Shift Register* | 16-SOIC 512.33/2,500 
MC74AC245NGOS-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* NEW! | 20-Dip 83 74 64] | MC74HC165ANGOS-ND 8-Bit Serial or Parallel-In/Serial-Out Shift 16-Dip 57 51 44 
MC74AC541DWGOS-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* NEW! 20-SOIC 70 62 54 Register* NEW! 
MC74AC541DWR20SCT-ND | Tri-State Octal Line Driver 20-SOIC 88 71.53] | MC74HCT74ADGOS-ND Hex D Flip-Flop, Common Clock/Reset* NEW! | 16-SOIC 57 4B AB 
MC74AC541DWR20STR-ND _| Tri-State Octal Line Driver 20-SOIC 334.80/1,000 MC74HC240ADWGOS-ND Tri-St. Octal Inverting Buffer/Line Driver/ 20-SOIC 78 70 61 
MC74AC573DWGOS-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* NEW! 20-SOIC 67 59 52 Receiver* NEW! 
MC74AC573DWR2GOSCT-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver* NEW! 20-SOIC 76 65 58 MC74HC240ANGOS-ND Tri-St. Octal Inverting Buffer/Line Driver/ 20-Dip 87 78 67 
MC74AC573DWR2GOSTR-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver* NEW! 20-SOIC 294.62/1,000 Receiver* NEW! 
MC74AC574DWGOS-ND Tri-State Octal D Flip-Flop* NEW! 20-SOIC 67 59 -52| | MC74HC244ADTGOS-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver/ 20-TSSOP 63 53 AT 
MC74ACTOODGOS-ND Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 14-SOIC 39 33 29 Receiver* NEW! 
MC74ACTO2DGOS-ND Quad 2-Input NOR Gate* NEW! 14-SOIC 39 33 -29| | MC74HC244ADWGOS-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver/ 20-SOIC 78 70 61 
MC74ACTO4DGOS-ND Hex Inverter* NEW! 14-SOIC 39 33 29 Receiver* NEW! 
MC74ACTOSDGOS-ND Hex Inverter, Open Drain Outputs* NEW! 14-SOIC 39 33 .29| |MC74HC244ADWR2GOSCT-ND | Tri-State Octal Inverting Buffer/Line Driver/Line 20-SOIC 89 76 68 
MC74ACTO8DGOS-ND Quad 2-Input AND Gate* NEW! 14-SOIC 39 33 .29 Receiver* 
MC74ACT14DGOS-ND Hex Inverter Schmitt-Trigger* NEW! 14-SOIC 53 AT AL MC74HC244ADWR2GOSTR-ND | Tri-State Octal Inverting Buffer/Line Driver/Line 20-SOIC 346.52/1,000 
MC74ACT14DR2GOSCT-ND Hex Inverter Schmitt Trigger* 14-SOIC 61 52 AB Receiver* 
MC74ACT14DR2GOSTR-ND Hex Inverter Schmitt Trigger* 14-SOIC 530.32/2,500 MC74HC244ANGOS-ND Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver/ 20-Dip 87 78 67 
MC74ACT14NGOS-ND Hex Inverter Schmitt-Trigger* NEW! 14-Dip 55 6 Al Line Receiver* 
MC74ACT32DGOS-ND Quad 2-Input OR Gate* NEW! 14-SOIC 39 33 .29| | MC74HC245ADWGOS-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Bus Xcvr.* NEW! 20-SOIC 78 70 61 
MC74ACT74DGOS-ND Dual D-Type Pos. Edge-Triggered F/F* NEW! 14-SOIC A4 37 33 MC74HC245ADWR2GOSCT-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Bus Transceiver* 20-SOIC 89 76 68 
MC74ACT74DR2GOSCT-ND Dual D-Type Pos. Edge-Triggered F/F* NEW! 14-SOIC 52 40 35 MC74HC245ADWR2GOSTR-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Bus Transceiver* 20-SOIC 346.52/1,000 
MC74ACT74DR2GOSTR-ND Dual D-Type Pos. Edge-Triggered F/F* NEW! 14-SOIC 391.24/2,500 MC74HC245ANGOS-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Bus Xcvr.* NEW! 20-Dip 87 78 67 
MC74ACT125DGOS-ND Quad Buffer, Tri-State Output* NEW! 14-SOIC 44 37 .33] | MC74HC273ADWGOS-ND Octal D F/F, Common Clock/Reset* NEW! 20-SOIC 78 70 61 
MC74ACT132DG0S-ND Quad 2-Input NAND Schmitt-Trigger* NEW! 14-SOIC 52 A4 -39| | MC74HC273ANGOS-ND Octal D Flip-Flop, Common Clock/Reset* NEW! 20-Dip 87 78 67 
MC74ACT138DGOS-ND 1:8 Decoder/Demultiplexer* NEW! 16-SOIC 51 AB .38 MC74HC373ADWGOS-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Transparent 20-SOIC 78 70 61 
MC74ACT244DWGOS-ND Tri-St. Output Octal Buffer/Line Driver* NEW! 20-SOIC 67 59 52 Latch* NEW! 
MC74ACT244DWR2GOSCT-ND | Tri-St. Output Octal Buffer/Line Driver* NEW! 20-SOIC 76.65 58) | MC74HC373ANGOS-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Transparent 20-Dip 87 7867 
MC74ACT244DWR2GOSTR-ND_|Tri-St. Output Octal Buffer/Line Driver* NEW! 20-SOIC 294.62/1,000 Latch* NEW! 
MC74ACT245DWGOS-ND Tri-St. 1/0 Octal Bidirectional Xcvr.* NEW! 20-SOIC 60 53 46) | MC74HC374ADWGOS-ND Tri-St. Non-Inverting Octal D Flip-Flop* NEW! 20-SOIC 78 70 61 
MC74ACT245NOS-ND Tri-State Octal Bi-Directional Transceiver 20-Dip 83 74 65 MC74HC374ANGOS-ND Tri-State Non-Inverting Octal D Flip-Flop* NEW! | 20-Dip 87 78 67 
MC74ACT273DWGOS-ND Octal D Flip-Flop* NEW! 20-SOIC 67 59 .52| | MC74HC540ADWGOS-ND Tri-State Octal Inverting Buffer/Line Driver/ 20-SOIC 70 62 54 
MC74ACT541DTGOS-ND Octal Line Driver* 20-TSSOP 65 58 51 Receiver* NEW! 
MC74ACT541DWGOS-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* NEW! 20-SOIC 70 62 54| | MC74HC540ANGOS-ND Tri-State Octal Inverting Buffer/Line Driver/ 20-Dip 87 78 67 
MC74ACT541DWR2GOSCT-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver* NEW! 20-SOIC 19 68 60 Receiver* NEW! 
MC74ACT541DWR2GOSTR-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver* NEW! 20-SOIC 308.02/1,000 MC74HC541ADWGOS-ND Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver/ 20-SOIC 10 62 54 
MC74ACT541NGOS-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* NEW! 20-Dip 83 74 64 Receiver* NEW! 
MC74ACT573DWGOS-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* NEW! 20-SOIC 67 59 52 MC74HC541ADWR2GOSCT-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver/ 20-SOIC 719 68 60 
MC74HCOOADGOS-ND. Quad 2-Input NAND Gate* 14-SOIC 57 38 31 Receiver* NEW! 
MC74HCOOADR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-SOIC 57 40 .34| | MC74HC541ADWR2GOSTR-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver/ 20-SOIC 308.02/1,000 
MC74HCOOADR2GOSTR-ND. Quad 2-Input NAND Gate* 14-SOIC 369.50/2,500 Receiver* NEW! 
MC74HCOOANGOS-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-Dip 55 AG .41| | MC74HC541ANGOS-ND Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver/ 20-Dip 87 78 67 
MC74HCO2ADGOS-ND Quad 2-Input NOR Gate* NEW! 14-SOIC 57 38 31 Receiver* NEW! 
MC74HCO2ADR20SCT-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 55 A3 31 MC74HC573ADWGOS-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Transparent 20-SOIC 78 70 61 
MC74HCO2ADR2GOSCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-SOIC 57 40 34 Latch* NEW! 
MGC74HCO2ADR2GOSTR-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-SOIC 369.50/2,500 MC74HC573ADWR2GOSCT-ND | Tri-St. Octal Non-Inverting Transparent Latch* 20-SOIC 89 16 68 
MC74HCO2ANGOS-ND Quad 2-Input NOR Gate* NEW! 14-Dip 55 AG AL MC74HC573ADWR2GOSTR-ND J Tri-St. Octal Non-Inverting Transparent Latch* 20-SOIC 346.52/1,000 
MC74HCO3ADGOS-ND Quad 2-Input NAND Gate, OD Output* NEW! 14-SOIC 57.38 ~——31|_ | MC74HC573ANGOS-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Transparent 20-Dip 87 78 67 
MC74HCO3ANGOS-ND. Quad 2-Input NAND Gate, OD Output* NEW! 14-Dip 55 AG AL Latch* NEW! 
MC74HCO4ADGOS-ND Hex Inverter* NEW! 14-SOIC 57 38 3 MC74HC574ADWGOS-ND Tri-State Non-Inverting Octal D F/F* NEW! 20-SOIC 78 70 61 
MGC74HCO4ADR2GOSCT-ND Hex Inverter* 14-SOIC 57 40 .34| | MC74HC574ADWR2GOSCT-ND | Tri-State Non-Inverting Octal D F/F* NEW! 20-SOIC 89 76 68 
MC74HCO4ADR2GOSTR-ND. Hex Inverter* 14-SOIC 369.50/2,500 MC74HC574ADWR2GOSTR-ND | Tri-State Non-Inverting Octal D F/F* NEW! 20-SOIC 346.52/1,000 
MC74HCO4ANGOS-ND Hex Inverter* 14-Dip 55 AG A MC74HC574ANOS-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type F/F 20-Dip 90 80 69 
MC74HCO8ADGOS-ND Quad 2-Input AND Gate* NEW! 14-SOIC 57 38 31 MC74HC574ANGOS-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type F/F* 20-Dip 87 78 67 
MC74HCO8ADR2GOSCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-SOIC 57 40 .34| | MC74HC589ADGOS-ND 8-Bit Serial or Parallel-In/Serial-Out Shift 16-SOIC 52 A4 39 
MC74HCO8ADR2GOSTR-ND. Quad 2-Input AND Gate* 14-SOIC 369.50/2,500 Register* NEW! 
MC74HCO8ADTR2GOSCT-ND | Quad 2-Input AND Gate* 14-TSSOP 53 37 31 MC74HCS589ADTR2GOSCT-ND | 8-Bit Serial or Parallel-In/Serial-Out Shift 16-TSSOP 62 A8 AL 
MC74HCO8ADTR2GOSTR-ND | Quad 2-Input AND Gate* 14-TSSOP 343.32/2,500 Register* NEW! 
MC74HCO8ANGOS-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-Dip 55 AG AL MC74HC589ADTR2GOSTR-ND | 8-Bit Serial or Parallel-In/Serial-Out Shift 16-TSSOP 465.75/2,500 
MC74HC14ADGOS-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter* 14-SOIC 44 37 33 Register* NEW! 
MC74HC14ADR2GOSCT-ND * 14-SOIC 53 AL .35| | MC74HC589ANGOS-ND 8-Bit Serial or Parallel-In/Serial-Out Shift 16-Dip 69 61 53 
MC74HC14ADR2GOSTR-ND. ia 14-SOIC 396.08/2,500 Register* NEW! 
MC74HC14ADTGOS-ND * NEW! 14-TSSOP 42 35 31 MC74HCS595ADGOS-ND Tri-State Shift Register* 16-SOIC 63 53 AT 
MC74HC14ADTR2GOSCT-ND * 14-TSSOP 50 38 .33| |MC74HCS595ADR2GOSCT-ND __ | Tri-State Shift Register* 16-SOIC i) 57 50 
MC74HC14ADTR2GOSTR-ND * 14-TSSOP 372.60/2,500 MC74HC595ADR2GOSTR-ND _| Tri-State Shift Register* 16-SOIC 558.90/2,500 
MG74HC14ANGOS-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter* 14-Dip 60 50 45 MC74HC595ADTGOS-ND 8-Bit Serial-In/Serial or Parallel-Out Shift 16-TSSOP 7 A8 A3 
MC74HC32ADGOS-ND Quad 2-Input OR Gate* NEW! 14-SOIC 57 38 31 Register* NEW! 
MC74HC32ADR2GOSCT-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-SOIC 50 39 28 MC74HC595ADTR2GOSCT-ND | Tri-State Shift Register* 16-TSSOP 68 52 46 
MC74HC32ANGOS-ND Quad 2-Input OR Gate NEW! 14-Dip 55 AG AL MC74HCS95ADTR2GOSTR-ND | Tri-State Shift Register* 16-TSSOP §12.33/2,500 
MC74HC74ADGOS-ND Dual D Flip-Flop with Set and Reset* NEW! 74-S0IC | 44.87.33] | MC74HC595ANGOS-ND Tri-State Shift Register* 16-Dip 65 58 51 
MG74HC74ADR2GOSCT-ND Dual D-Type Flip-Flop* 14-SOIC 53 A 35 MC74HC4040ANGOS-ND 12-Stage Binary Ripple Counter* 16-Dip 58 52 45 
MC74HC74ADR2GOSTR-ND. Dual D-Type Flip-Flop* 14-SOIC 396.08/2,500 MC74HC4051ADTR2GOSCT-ND | Analog Mux/Demux* 16-TSSOP 65 53 40 
MC74HC74ADTR2GOSCT-ND —_| Dual D-Type Flip-Flop* 14-TSSOP 50 38 .33| | MC74HC4051ADWR2GOSCT-ND | Analog Mux/Demux* 16-SOIC 87 74 66 
MC74HC74ADTR2GOSTR-ND _| Dual D-Type Flip-Flop* 14-TSSOP 372.60/2,500 MC74HC4051ADWR2GOSTR-ND | Analog Mux/Demux* 16-SOIC 336.97/1,000 
MC74HC74ANGOS-ND Dual D-Type Flip-Flop* 14-Dip 60 50 45 MC74HC4060ADGOS-ND 14-Stage Binary Ripple Counter* NEW! 16-SOIC 63 53 AT 
MC74HC86ADGOS-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* NEW! 14-SOIC 39 33 .29| |MC74HC4060ADROSCT-ND 14-Stage Binary Ripple Counter with Oscillator 16-SOIC 2 58 A4 
MC74HC86ADR20SCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC AG 37 .28| |MC74HC4060ADROSTR-ND 14-Stage Binary Ripple Counter with Oscillator 16-SOIC 514.76/2,500 
MC74HC86ADR20STR-ND. Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 371.32/2,500 MC74HC4060ANGOS-ND 14-Stage Binary Ripple Counter* NEW! 16-Dip 57 51 44 
MC74HC86ADR2GOSCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* 14-SOIC AT 36 31 MC74HC4066ADR2GOSCT-ND | Quad Analog Switch/Mux/Demux* 14-SOIC 67 52 37 
MC74HC86ADR2GOSTR-ND. Quad 2-Input Exclusive OR Gate* 14-SOIC 349.50/2,500 MC74HC4066ADR2GOSTR-ND | Quad Analog Switch/Mux/Demux* 14-SOIC 372.60/2,500 
MC74HC86ANGOS-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* NEW! 14-Dip 57 48 43 MC74HC4066ANGOS-ND Quad Analog Switch/Mux/Demux* 14-Dip 63 53 AT 
MC74HC125ADGOS-ND Tri-State Quad Noninverting Buffer* NEW! 14-SOIC AT 40 35 MC74HC4538ADGOS-ND Dual Prec. Monostable Multivibrator* NEW! 16-SOIC 63 53 AT 
MC74HC125ADR20SCT-ND Tri-State Quad Non-Inverting Buffer 14-SOIC 56 45 34 MC74HC4538ANGOS-ND Dual Precision Monostable Multivibrator* NEW! | 16-Dip 67 60 52 
MC74HC125ADR2GOSCT-ND__| Tri-State Quad Non-Inverting Buffer* 14-SOIC 51 AL 31 MC74HC4538ADR2GOSCT-ND | Dual Precision Monostable Multivibrator* 16-SOIC 15 57 50 
MC74HC125ANGOS-ND Tri-State Quad Noninverting Buffer* NEW! 14-Dip 63 53 47|_ | MC74HC4538ADR2GOSTR-ND _| Dual Precision Monostable Multivibrator* 16-SOIC 558.90/2,500 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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MOS LOGIC MOS LOGIC 
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Part No. Description Pkg. 1 25 = 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC74HC4852ADR2GOSCT-ND_| Analog Mux/Demux* 16-SOIC 1.02 9 80) | MC74VHCT541ADTGOS-ND Octal Bus Buffer* NEW! 20-TSSOP 63 53 A7 
MC74HC4852ADR2GOSTR-ND | Analog Mux/Demux* 16-SOIC 922.19/2,500 MC14001BCPGOS-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-Dip 52 A4 39 
MC74HC1GOODTTIGOSCT-ND | Single 2-Input NAND Gate* NEW! SOT-23-5 39 22 17| |MC14001BDGOS-ND Quad 2-Input NOR Gate* NEW! 14-SOIC ST 38 31 
MC74HC1GOODTTIGOSTR-ND | Single 2-Input NAND Gate* NEW! SOT-23-5 186.60/3,000 MC14001BDR2GOSCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-SOIC 57 40 34 
MC74HC1GO4DFT1GOSCT-ND | Single Inverter* SOT-353 64 30 21 MC14001BDR2GOSTR-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-SOIC 369.50/2,500 
MC74HC1GO4DFT1GOSTR-ND__| Single Inverter* SOT-353 205.58/3,000. MC14001UBCPGOS-ND Quad 2-Input NOR Gate* NEW! 14-Dip 52 A4 39 
MC74HC1GO4DTT1GOSCT-ND | High Speed Single Inverter* NEW! SOT-23-5 39 .22 AP MC14007UBCPGOS-ND Dual Complementary Pair Plus Inverter* NEW! 14-Dip 52 44 39 
MC74HC1GO4DTTIGOSTR-ND | High Speed Single Inverter* NEW! SOT-23-5 186.60/3,000 MC14008BCPGOS-ND 4-Bit Full Adder* NEW! 16-Dip 10 62 54 
MC74HC1GO8DTT1GOSCT-ND | Single 2-Input AND Gate* SOT-23-5 39 22 .17| |MC14011BCPGOS-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-Dip 52 A4 39 
MC74HC1GO8DTT1GOSTR-ND | Single 2-Input AND Gate* SOT-23-5 186.60/3,000 MC14011BDGOS-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-SOIC 57 38 31 
MC74HC1G32DTT1GOSCT-ND__| Single 2-Input OR Gate* NEW! SOT-23-5 39 22 -17|  |MC14011BDR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-SOIC 57 40 34 
MC74HC1G32DTT1GOSTR-ND | Single 2-Input OR Gate* NEW! SOT-23-5 186.60/3,000 MC14011BDR2GOSTR-ND. Quad 2-Input NAND Gate* 14-SOIC 369.50/2,500 
MC74HCTO4ADGOS-ND Hex Inverter* NEW! 14-SOIC 57 38 31 MC14011UBCPGOS-ND Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 14-Dip 52 A4 39 
MC74HCTO4ADR2GOSCT-ND | Hex Inverter* NEW! 14-SOIC of 40 .34| |MC14012BCPGOS-ND Dual 4-Input NAND Gate* NEW! 14-Dip 57 A8 AB 
MC74HCTO4ADR2GOSTR-ND | Hex Inverter* NEW! 14-SOIC 369.50/2,500 MC14013BCPGOS-ND Dual D-Type Flip-Flop* 14-Dip 61 54 AT 
MC74HCTO4ANGOS-ND Hex Inverter* NEW! 14-Dip 55 AG Al MC14013BDGOS-ND Dual Type D Flip-Flop* NEW! 14-SOIC 39 33 29 
MC74HCT14ADGOS-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter, LSTTL 14-SOIC 44 37 .33] | MC14013BDR2GOSCT-ND Dual D-Type Flip-Flop* 14-SOIC AT 36 31 
Input* NEW! MC14013BDR2GOSTR-ND Dual D-Type Flip-Flop* 14-SOIC 349.50/2,500 
MC74HCT14ADR2GOSCT-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter* 14-SOIC 53 AL .35| |MC14015BCPGOS-ND Dual 4-Bit Static Shift Register* NEW! 16-Dip 57 51 A4 
MC74HCT14ADR2GOSTR-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter* 14-SOIC 396.08/2,500 MC14016BCPGOS-ND Quad Analog Switch/Mux* 14-Dip 57 A8 AB 
MC74HCT14ANGOS-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter, LSTTL 14-Dip 60 50 A5 MC14017BCPGOS-ND Decade Counter/Divider* 16-Dip 58 52 A5 
Input* NEW! MC14017BDGOS-ND Decade Counter/Divider* NEW! 16-SOIC OT A8 AB 
MC74HCT74ADGOS-ND Dual D Flip-Flop with Set and Reset* NEW! 14-SOIC A4 37 -33| |MC14017BDR2GOSCT-ND Decade Counter/Divider* NEW! 16-SOIC 68 152: AG 
MC74HCT74ANGOS-ND Dual D Flip-Flop with Set and Reset* NEW! 14-Dip 60 50 45) |MC14017BDR2GOSTR-ND Decade Counter/Divider* NEW! 16-SOIC §12.33/2,500 
MC74HCT138ANGOS-ND 1:8 Decoder/Demux, LSTTL Input* NEW! 16-Dip 63 53 AT MC14018BCPGOS-ND Presettable Divide-By-N Counter* NEW! 16-Dip 70 62 54 
MC74HCT244ADTGOSCT-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/ Line Driver/ | 20-TSSOP 66 53 40) |MC14020BCPGOS-ND 14-Bit Binary Counter* 16-Dip 70 62 54 
Receiver* MC14020BDGOS-ND 14-Bit Binary Counter* NEW! 16-SOIC 7 48 43 
MC74HCT244ADTGOSTR-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/ Line Driver/ | 20-TSSOP 558.90/2,500 MC14021BCPGOS-ND 8-Bit Static Shift Register* NEW! 16-Dip 63 53 A7 
Receiver* MC14021BDGOS-ND 8-Bit Static Shift Register* NEW! 16-SOIC 52 44 39 
MC74HCT244ADWGOS-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver/ 20-SOIC 78 70 61 MC14022BCPGOS-ND Octal Counter* NEW! 16-Dip 61 54 AT 
Receiver* NEW! MC14023BCPGOS-ND Triple 3-Input NAND Gate* 14-Dip O7 A8 AB 
MC74HCT244ANGOS-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver/ 20-Dip 87 78 67} |MC14023BDGOS-ND Triple 3-Input NAND Gate* NEW! 14-SOIC 39 33 29 
Receiver* NEW! MC14024BCPGOS-ND 7-Stage Ripple Counter* NEW! 14-DIP 54 i) 42 
MC74HCT245ADWGOS-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Bus Xcvr.* NEW! 20-SOIC 78 70 61} |MC14024BDGOS-ND 7-Stage Ripple Counter* NEW! 14-SOIC A2 35 31 
MC74HCT245ANGOS-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Bus Xcvr.* NEW! 20-Dip 87 718 67) |MC14025BCPGOS-ND Triple 3-Input NOR Gate* 14-Dip 57 8 AB 
MC74HCT273ADWGOS-ND Octal D Flip-Flop, Common Clock/Reset* NEW! | 20-SOIC 78 70 61} |MC14025BDGOS-ND Triple 3-Input NOR Gate* NEW! 14-SOIC 39 33 29 
MC74HCT541ADWGOS-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver/ 20-SOIC 70 62 -54| | MC14027BCPGOS-ND Dual J-K Flip-Flop* 16-Dip 57 51 4 
Receiver* NEW! MC14027BDGOS-ND Dual J-K Flip-Flop* NEW! 16-SOIC 42 35 31 
MC74HCT541ANGOS-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver/ 20-Dip 87 78 67 MC14028BCPGOS-ND BCD to Decimal Decoder* 16-Dip 60 50 45 
Receiver* NEW! MC14028BDGOS-ND BCD-To-Decimal Decoder* NEW! 16-SOIC 52 A4 39 
MC74HCT574ADWGOS-ND Tri-St. Non-Inverting Octal D Flip-Flop* NEW! 20-SOIC 18 10 61 MC14029BCPGOS-ND Binary/Decade Up/Down Counter* NEW! 16DIP 61 54 AT 
MC74HCT574ADWOSCT-ND Tri-State Non-Inverting Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 82 62 46 MC14029BCPOS-ND Binary/Decade Up/Down Counter 16-Dip 84 15 65 
MC74HCU04ADGOS-ND Hex Unbuffered Inverter* NEW! 14-SOIC 57.38.31) [MC14029BDR2GOSCT-ND Binary/Decade Up/Down Counter* NEW! 16-SOIC 75 57 50 
MC74LCX04DGOS-ND Low Voltage Hex Inverter* NEW! 14-SOIC 53 35 -29| |MC14029BDR2GOSTR-ND Binary/Decade Up/Down Counter* NEW! 16-SOIC 558.90/2,500 
MC74LCX04DTGOS-ND Low Voltage Hex Inverter* NEW! 14-TSSOP 53 235 .29 MC14040BCPGOS-ND 42-Bit Binary Counter* 16-Dip 63 57 49 
MC74LCX04DTR2GOSCT-ND Low Voltage CMOS Hex Inverter* 14-TSSOP 53 37 31 MC14040BDGOS-ND 12-Bit Binary Counter* NEW! 16-SOIC 52 44 89 
MC74LCX04DTR2GOSTR-ND —_| Low Voltage CMOS Hex Inverter* 14-TSSOP 343.32/2,500 MC14040BDR2GOSCT-ND 12-Bit Binary Counter* 16-SOIC 62 48 AL 
MC74LCXO8DTR2GOSCT-ND —_| Low Voltage Quad 2-Input AND Gate* NEW! 14-TSSOP 53 .37 31 MC14040BDR2GOSTR-ND 72-Bit Binary Counter* 16-SOIC 465.75/2,500 
MC74LCX08DTR2GOSTR-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate* NEW! 14-TSSOP 343.32/2,500 MC14042BCPGOS-ND Quad Transparent Latch* NEW! 16-Dip 67 59 52 
MC74LCX125DTGOS-ND Low Voltage Quad Buffer* NEW! 14-TSSOP 53 35 .29) | MC14043BCPGOS-ND Quad R-S Latch* 16-Dip 61 54 AT 
MC74LCX125DTR2GOSCT-ND | Quad Low Voltage Non-Inverting Buffer* 14-TSSOP 53 37 31 MC14043BDGOS-ND Quad R-S Latch* NEW! 16-SOIC 52 44 i) 
MC74LCX125DTR2GOSTR-ND | Quad Low Voltage Non-Inverting Buffer* 14-TSSOP 343.32/2,500 MC14044BCPGOS-ND Quad R-S Latch* NEW! 16-Dip 65 58 51 
MC74LCX244DTGOS-ND Low Voltage Octal Buffer* NEW! 20-TSSOP AG 39 .35| |MC14044BDGOS-ND Quad R-S Latch* NEW! 16-SOIC 50 A2 37 
MC74LCX244DTR2GOSCT-ND _| Low Voltage CMOS Octal Buffer* 20-TSSOP 65 43 37 MC14046BCPGOS-ND Phase Locked Loop* 16-Dip 65 58 51 
MC74LCX244DTR2GOSTR-ND | Low Voltage CMOS Octal Buffer* 20-TSSOP 414.71/2,500 MC14049BCPGOS-ND Hex Inverter/Buffer* 16-Dip 63 53 AT 
MC74LCX244DWGOS-ND Low Voltage Octal Buffer* NEW! 20-SOIC 74 66 58] | MC14049BDGOS-ND Hex Inverter/Buffer* NEW! 16-SOIC 4 37 33 
MC74LCX244DWR2GOSCT-ND | Low Voltage CMOS Octal Buffer* 20-SOIC 84 72 64) | MC14049BDR2GOSCT-ND Hex Inverter/Buffer* 16-SOIC 53 Al 35 
MC74LCX244DWR2GOSTR-ND | Low Voltage CMOS Octal Buffer* 20-SOIC 327.27/1,000 MC14049BDR2GOSTR-ND Hex Inverter/Buffer* 16-SOIC 396.08/2,500 
MC74LCX245DTGOS-ND Low Voltage Octal Transceiver* NEW! 20-TSSOP 46 39 35 MC14049UBCPGOS-ND Hex Inverter/Buffer* 16-Dip 57 51 44 
MC74LCX245DTR2GOSCT-ND | Low Voltage CMOS Octal Transceiver* 20-TSSOP 55 43 37 MC14049UBDGOS-ND Hex Inverter/Buffer* NEW! 16-SOIC 7 40 35 
MC74LCX245DTR2GOSTR-ND | Low Voltage CMOS Octal Transceiver* 20-TSSOP 414.71/2,500 MC14049UBDR2GOSCT-ND Hex Inverter/Buffer* 16-SOIC 56 43 37 
MC74LCX541DTGOS-ND Low Voltage Octal Buffer* NEW! 20-TSSOP 63 53 47| _ |MC14049UBDR2GOSTR-ND Hex Inverter/Buffer* 16-SOIC 419.18/2,500 
MC74LCX541DTR2GOSCT-ND | Low Voltage Octal Buffer* NEW! 20-TSSOP 715 57 50) [MC14050BCPGOS-ND Hex Noninverting Buffer* 16-Dip 63 53 AT 
MC74LCX541DTR2GOSTR-ND | Low Voltage Octal Buffer* NEW! 20-TSSOP. 558.90/2,500 MC14050BDGOS-ND Noninverting Hex Buffer* NEW! 16-SOIC 42 35 31 
MC74LCX16244DTGOS-ND 16-Bit Low Voltage Buffer* NEW! 48-TSSOP 18 10 61 MC14050BDR2GOSCT-ND Hex Noninverting Buffer* 16-SOIC 50 38 33 
MC74LCX16245DTGOS-ND 16-Bit Low Voltage Transceiver* NEW! 48-TSSOP 18 70 61 MC14050BDR2GOSTR-ND Hex Noninverting Buffer* 16-SOIC 372.60/2,500 
MC74LCX16373DTGOS-ND 16-Bit Low Volt. Transparent Latch* NEW! 48-TSSOP 718 70 61 MC14051BCPGOS-ND 8-Channel, Analog Mux/Demux* 16-Dip Wal 63 55 
MC74LCX16374DTGOS-ND 16-Bit Low Voltage D-Type Flip-Flop* NEW! 48-TSSOP 78 10 61 MC14051BDR2GOSCT-ND 8-Channel, Analog Mux/Demux* 16-SOIC 62 4B Al 
MC74LVX244DTGOS-ND Octal Bus Buffer* NEW! 20-TSSOP 63 53 -47| _|MC14051BDR2GOSTR-ND 8-Channel, Analog Mux/Demux* 16-SOIC 465.75/2,500 
MC74LVX4245DTGOS-ND Dual Supply Octal Translating Xcvr.* NEW! 24-TSSOP] 1.60 1.39 1.23) |MC14052BDR2GOSCT-ND Analog Mux/Demux* 16-SOIC 65 55 AQ 
MC74VHC4052DR2GOSCT-ND | Analog Mux/Demux* 16-SOIC 15 57 50) | MC14052BDR2GOSTR-ND Analog Mux/Demux* 16-SOIC 565.11/2,500 
MC74VHC4052DR2GOSTR-ND | Analog Mux/Demux* 16-SOIC 558.90/2,500 MC14053BCPGO0S-ND Triple Analog Mux/Demux* 16-Dip Wal 63 55 
MC74VHC4053DTR2GOSCT-ND | Analog Mux/Demux* 16-TSSOP 15 O7 50} | MC14053BDR2GOSCT-ND Triple Analog Mux/Demux* 16-SOIC 62 A8 Al 
MC74VHC4053DTR2GOSTR-ND | Analog Mux/Demux* 16-TSSOP 558.90/2,500 MC14053BDR2GOSTR-ND Triple Analog Mux/Demux* 16-SOIC 465.75/2,500 
MC74VHC1GOODFT2GOSCT-ND | Single 2-Input NAND Gate* SOT-353 64 30 21 MC14060BCPGOS-ND 14-Bit Binary Counter/Oscillator* 16-Dip 60 54 AT 
MC74VHC1GO0DFT2GOSTR-ND | Single 2-Input NAND Gate* SOT-353 205.58/3,000 MC14060BDGOS-ND 14-Bit Binary Counter/Oscillator* NEW! 16-SOIC 52 44° 39 
MC74VHC1G04DFT2GOSCT-ND | Single Inverter* SOT-353 64 30 21 MC14060BDR2GOSCT-ND 14-Bit Binary Counter/Oscillator* NEW! 16-SOIC 62 A8 Al 
MC74VHC1G04DFT2GOSTR-ND | Single Inverter* SOT-353 205.58/3,000 MC14060BDR2GOSTR-ND 14-Bit Binary Counter/Oscillator* NEW! 16-SOIC 465.75/2,500 
MC74VHC1G04DTT1GOSCT-ND | Single Inverter* SOT-23-5 39.22.17! | MC14066BCPGOS-ND Quad Analog Switch/Quad Mux* 14-Dip 61 54 AT 
MC74VHC1G04DTT1GOSTR-ND | Single Inverter* SOT-23-5 186.60/3,000 MC14066BDGOS-ND Quad Analog Switch/Quad Mux* 14-SOIC A2 35 31 
MC74VHC1G07DFOSCT-ND Single Non-Inverting Buffer with Open Drain SOT-353 .20 17 13 MC14066BDR20SCT-ND Quad Analog Switch/Quad Mux 14-SOIC 9 40 30 
MC74VHC1G07DTT1GOSCT-ND | Open Drain Non-Inverting Buffer* NEW! SOT-23-5 39 22 7 MC14066BDR2GOSCT-ND Quad Analog Switch/Quad Mux* 14-SOIC 50 38 33 
MC74VHC1G07DTT1GOSTR-ND | Open Drain Non-Inverting Buffer* NEW! SOT-23-5 186.60/3,000 MC14066BDR2GOSTR-ND Quad Analog Switch/Quad Mux* 14-SOIC 372.60/2,500 
MC74VHC1G08DFT1GOSCT-ND | Single 2-Input AND Gate* NEW! SOT-353 64 30 21 MC14069UBCPGOS-ND Hex Inverter* 14-Dip 52 A4 39 
MC74VHC1G08DFT1GOSTR-ND | Single 2-Input AND Gate* NEW! SOT-353 205.58/3,000 MC14069UBDGOS-ND Hex Inverter* NEW! 14-SOIC 7 38 31 
MC74VHC1G08DFT2GOSCT-ND | Single 2-Input AND Gate* SOT-353 64 30 21 MC14069UBDR2GOSCT-ND Hex Inverter* 14-SOIC 57 40 34 
MC74VHC1G08DFT2GOSTR-ND | Single 2-Input AND Gate* SOT-353 205.58/3,000 MC14069UBDR2GOSTR-ND Hex Inverter* 14-SOIC 369.50/2,500 
MC74VHC1G08DTT1GOSCT-ND | Single 2-Input AND Gate* SOT-23-5 39 22 17| |MC14070BCPGOS-ND Quad Exclusive OR Gate* 14-Dip 60 50 A5 
MC74VHC1G08DTT1GOSTR-ND | Single 2-Input AND Gate* SOT-23-5 186.60/3,000 MC14070BDGOS-ND Quad Exicusive OR Gate* NEW! 14-SOIC 39 33 29 
MC74VHC1G14DFT1GOSCT-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter* SOT-353 64 30 21 MC14070BDR2GOSCT-ND Quad Exclusive OR Gate* 14-SOIC AT 36 31 
MC74VHC1G14DFT1GOSTR-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter* SOT-353 205.58/3,000 MC14070BDR2GOSTR-ND Quad Exclusive OR Gate* 14-SOIC 349.50/2,500 
MC74VHC1G14DTOSCT-ND Single Schmitt-Trigger Inverter SOT-23-5 39 .29 21 MC14071BCPGOS-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-Dip 52 44 39 
MC74VHC1G14DTT1GOSCT-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter* SOT-23-5 39 22 17) |MC14071BDGOS-ND Quad 2-Input OR Gate* NEW! 14-SOIC 39 33 29 
MC74VHC1G14DTT1GOSTR-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter* SOT-23-5 186.60/3,000 MC14071BDR2GOSCT-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-SOIC AT 36 31 
MC74VHC1G32DFOSCT-ND Single 2-Input OR Gate SOT-353 46 32 .22) |MC14071BDR2GOSTR-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-SOIC 349.50/2,500 
MC74VHC1G32DFT1GOSCT-ND | Single 2-Input OR Gate* NEW! SOT-353 64 30 21 MC14073BCPGOS-ND Triple 3-Input AND Gate* NEW! 14-Dip 52 44 39 
MC74VHC1G32DFT1GOSTR-ND | Single 2-Input OR Gate* NEW! SOT-353 205.58/3,000 MC14073BDGOS-ND Triple 3-Input AND Gate* NEW! 14-SOIC 39 33 29 
MC74VHC1G32DFT2GOSCT-ND | Single 2-Input OR Gate* SOT-353 64 30 21 MC14076BCPGOS-ND 4-Bit D-Type Register, Tri-State Output* NEW! 16-Dip 63 56 9 
MC74VHC1G32DFT2GOSTR-ND | Single 2-Input OR Gate* SOT-353 205.58/3,000 MC14077BCPGOS-ND Quad Exclusive NOR Gate* NEW! 14-Dip 63 53 AT 
MC74VHC1G32DTT1GOSCT-ND | Single 2-Input OR Gate* NEW! SOT-23-5 I) 22 -17)  |MC14077BDGOS-ND Quad Exclusive NOR Gate* NEW! 14-SOIC 39 33 29 
MC74VHC1G32DTT1GOSTR-ND | Single 2-Input OR Gate* NEW! SOT-23-5 186.60/3,000 MC14081BCPGOS-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-Dip 52 A4 39 
MC74VHC1G50DFOSCT-ND High Speed CMOS Buffer SOT-353 34 24 17} |MC14081BDGOS-ND Quad 2-Input AND Gate* NEW! 14-SOIC 39 33 29 
MC74VHC1G50DFT2GOSCT-ND | High Speed CMOS Buffer* SOT-353 64 30 21 MC14081BDR2GOSCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-SOIC A7 36 31 
MC74VHC1G50DFT2GOSTR-ND | High Speed CMOS Buffer* SOT-353 205.58/3,000 MC14081BDR2GOSTR-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-SOIC 349.50/2,500 
MC74VHC1GT66DOSCT-ND Single Supply Analog Switch SOT-23-5 39 .29 21 MC14082BCPGOS-ND Dual 4-Input AND Gate* NEW! 14-Dip 52 44 39 
MC74VHCT125ADR2GOSCT-ND | Quad Bus Buffer* NEW! 14-SOIC 50 39 .34) | MC14082BDGOS-ND Dual 4-Input AND Gate* NEW! 14-SOIC 39 33 29 
MC74VHCT125ADR2GOSTR-ND | Quad Bus Buffer* NEW! 14-SOIC 377.48/2,500 MC14093BCPGOS-ND. Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger* 14-Dip 55 AG Al 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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MC14093BDGOS-ND Quad 2-Input NAND Schmitt-Trigger* NEW! 14-SOIC 42 35 31 NL17SZ125DFT2GOSCT-ND Tri-State Non-Inverting Buffer* SOT-353 64 30 21 
MC14093BDR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger* 14-SOIC 50 38 .33| | NL17SZ125DFT2GOSTR-ND Tri-State Non-Inverting Buffer* SOT-353 205.58/3,000 
MC14093BDR2GOSTR-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger* 14-SOIC 372.60/2,500 NL27WZOOUSOSCT-ND Dual 2-Input NAND Gate US8-8 1.00 87 67 
MC14094BCPGOS-ND Tri-St. 8-Stage Shift/Store Register* NEW! 16-Dip 57 51 -44| | NL27WZOOUSGOSCT-ND Dual 2-Input NAND Gate* US8-8 57 A0 34 
MC14094BCPO0S-ND Tri-State 8-Stage Shift/Store Regulator 16-Dip JT 69 60| |NL27WZOOUSGOSTR-ND Dual 2-Input NAND Gate* US8-8 443.39/3,000 
MC14094BDGOS-ND Tri-St. 8-Stage Shift/Store Register* NEW! 16-SOIC AT 40 .35| | NL27WZ04DFT2GOSCT-ND Dual Inverter* SOT-363 5 26 21 
MC14094BDR2GOSCT-ND Tri-State 8-Stage Shift/Store Regulator* 16-SOIC 56 43 .37| | NL27WZ04DFT2GOSTR-ND Dual Inverter* SOT-363 254.88/3,000 
MC14094BDR2GOSTR-ND Tri-State 8-Stage Shift/Store Regulator* 16-SOIC 419.18/2,500 NL27WZ04DTT1GOSCT-ND High Performance Dual Inverter* NEW! 6-TSOP 40 28 .24 
MC14106BCPGOS-ND Hex Schmitt Trigger* 14-Dip 60 50 .45| | NL27WZ04DTT1GOSTR-ND High Performance Dual Inverter* NEW! 6-TSOP 316.71/3,000 
MC14106BDGOS-ND Hex Schmitt Trigger* NEW! 14-SOIC 42 35 31 NL27WZ07DFT2GOSCT-ND Dual Buffer with OD Output* SOT-363 A5 26 wal 
MC14106BDR2GOSCT-ND Hex Schmitt Trigger* 14-SOIC 50 38 .33| | NL27WZ07DFT2GOSTR-ND Dual Buffer with OD Output* SOT-363 254.88/3,000 
MC14106BDR2GOSTR-ND Hex Schmitt Trigger* 14-SOIC 372.60/2,500 NL27WZO8USGOSCT-ND Dual 2-Input AND Gate* US8-8 57 A0 34 
MC14174BCPGOS-ND Hex Type-D Flip-Flop* NEW! 16-Dip 54 AQ 42| | NL27WZO8USGOSTR-ND Dual 2-Input AND Gate* US8-8 443.39/3,000 
MC14175BCPGOS-ND Quad Type-D Flip-Flop* NEW! 16-Dip 57 51 44) | NL27WZ14DFT2GOSCT-ND Dual Schmitt-Trigger Inverter* SOT-363 A5 26 24 
MC14490DWGOS-ND Hex Bounce Eliminator* 16-SOIC 6.78 5.82 5.09} | NL27WZ14DFT2GOSTR-ND Dual Schmitt-Trigger Inverter* SOT-363 254.88/3,000 
MC14490PGOS-ND Hex Bounce Eliminator* 16-Dip 6.78 5.82 5.09 NL27WZ14DTT1GOSCT-ND Dual Schmitt-Trigger Inverter* NEW! S0T23-6 40 28 24 
MC14503BCPGOS-ND Hex Non-Inverting Tri-State Buffer* NEW! 16-Dip .67 60 52 NL27WZ14DTT1GOSTR-ND Dual Schmitt-Trigger Inverter* NEW! SOT23-6 316.71/3,000 
MC14503BDGOS-ND Hex Non-Inverting Tri-State Buffer* NEW! 16-SOIC 63 53 AT NL27WZ16DFT2GOSCT-ND High Performance Dual Buffer* NEW! SC-88 45 26 21 
MC14503BDR2GOSCT-ND Hex Non-Inverting Tri-State Buffer* NEW! 16-SOIC 715 57 50 NL27WZ16DFT2GOSTR-ND High Performance Dual Buffer* NEW! SC-88 254.88/3,000 
MC14503BDR2GOSTR-ND Hex Non-Inverting Tri-State Buffer* NEW! 16-SOIC 558.90/2,500. NL27WZ16D1T1GOSCT-ND High Performance Dual Buffer* NEW! 6-TSOP. 40 28 24 
MC14504BCPGOS-ND Hex Level Shifter for TTL* 16-Dip 87 AT .68| | NL27WZ16DTT1GOSTR-ND High Performance Dual Buffer* NEW! 6-TSOP 316.71/3,000 
MC14504BDGOS-ND Hex Level Shifter for TTL* NEW! 16-SOIC 1.21 1.09 .94| | NL27WZ17DFT2GOSCT-ND Dual Non-Inverting Schmitt-Trigger Buffer* SOT-363 A5 26 21 
MC14504BDR2GOSCT-ND Hex Level Shifter for TTL* 16-SOIC 140 1.23 1.09} |NL27WZ17DFT2GOSTR-ND Dual Non-Inverting Schmitt-Trigger Buffer* SOT-363 254.88/3,000 
MC14504BDR2GOSTR-ND Hex Level Shifter for TTL* 16-SOIC 1257.53/2,500 NL27WZ32USGOSCT-ND Dual 2-Input OR Gate* US8-8 7 A0 34 
MC14504BDTGOS-ND Hex Level Shifter for TTL* NEW! 16-TSSOP| 1.29 1.16 1.00} |NL27WZ32USGOSTR-ND Dual 2-Input OR Gate* US8-8 443.39/3,000 
MC14511BCPGOS-ND BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver* 16-Dip 10 62 54 NL27WZ125USGOSCT-ND Tri-State Dual Buffer* NEW! US8 57 40 34 
MC14511BDGOS-ND BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver* 16-SOIC 57 48 43) | NL27WZ125USGOSTR-ND Tri-State Dual Buffer* NEW! US8 443.39/3,000 
MC14512BCPGOS-ND 8-Channel Data Selector* NEW! 16-Dip 60 54 -47| | NL87WZO4USOSCT-ND Triple Inverter US8-8 56 AG 34 
MC14516BCPGOS-ND Binary Up/Down Counter* NEW! 16-Dip 74 66 58 NL37WZ07USOSCT-ND Triple Buffer with OD Output US8 72 54 AL 
MC14516BDGOS-ND Binary Up/Down Counter* NEW! 16-SOIC 74 66 58] |NL37WZO7USOSTR-ND Triple Buffer with OD Output US8 756.00/3,000 
MC14517BCPGOS-ND Dual 64-Bit Static Shift Register* NEW! 16-Dip 1.97 1.72 1.52} |NL37WZ16USGOSCT-ND High Performance Triple Buffer* NEW! US8 59 A5 39 
MC14518BCPGOS-ND Dual BCD Up Counter* 16-Dip 97 87 .75| | NL387WZ16USGOSTR-ND High Performance Triple Buffer* NEW! US8 531.18/3,000 
MC14520BCPGOS-ND Dual BCD Up Counter* NEW! 16-Dip 97 87 75 NL87WZ16USOSCT-ND High Performance Triple Buffer US8 56 AG 34 
MC14521BCPGOS-ND 24-Stage Frequency Divider* 16-Dip 87 J7 68 NL87WZ17USOSCT-ND Triple Non-Inverting Schmitt-Trigger Buffer US8-8 56 A6 34 
MC14526BCPGOS-ND Presettable 4-Bit Down Counters* NEW! 16-Dip 85 716 66| | NL37WZ17USGOSCT-ND. Triple Non-Inverting Schmitt-Trigger Buffer* US8-8 59 AS 39 
MC14528BCPGOS-ND Dual Monostable Multivibrator* 16-Dip 18 10 61 NL37WZ17USGOSTR-ND Triple Non-Inverting Schmitt-Trigger Buffer* US8-8 531.18/3,000 
MC14528BDGOS-ND Dual Monostable Multivibrator* NEW! 16-SOIC 57 51 44 NLU1G14MUTCGOSCT-ND Single Inverter, Schmitt-Trigger* 6-UDFN 66 50 A4 
MC14532BCPGOS-ND 8-Bit Priority Encoder* NEW! 16-Dip 87 17 68| | NLU1G14MUTCGOSTR-ND Single Inverter, Schmitt-Trigger* 6-UDFN 589.50/3,000 
MC14532BDGOS-ND 8-Bit Priority Encoder* NEW! 16-SOIC 78 10 61 NLU1G32MUTCGOSCT-ND Single 2-Input OR Gate* 6-UDFN 66 50 A4 
MC14536BCPGOS-ND Programmable Timer* 16-Dip 89 80 69| |NLU1G32MUTCGOSTR-ND Single 2-Input OR Gate* 6-UDFN 589.50/3,000. 
MC14536BDWGOS-ND Programmable Timer* NEW! 16-SOIC 89 80 69| | NLU1G86MUTCGOSCT-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate* 6-UDFN 66 50 A4 
MC14536BDWR2GOSCT-ND Programmable Timer* 16-SOIC 1.02 91 80] | NLU1G86MUTCGOSTR-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate* 6-UDFN 589.50/3,000 
MC14536BDWR2GOSTR-ND Programmable Timer* 16-SOIC 409.86/1,000 NLU1GTO4MUTCGOSCT-ND Inverting Buffer, CMOS Logic Level Shifter* 6-UDFN 66 50 A4 
MC14538BCPGOS-ND Dual, Retriggerable, Resettable, Monostable 16-Dip 70 62 54 NLU1GTO4MUTCGOSTR-ND. Inverting Buffer, CMOS Logic Level Shifter* 6-UDFN 589.50/3,000 
Multivibrator* NLU1GT14MUTCGOSCT-ND Inverter, Schmitt-Trigger, CMOS Logic Level 6-UDFN 66 50 A4 
MC14538BDGOS-ND Dual Monostable Multivibrator* NEW! 16-SOIC 57 51 4 Shifter* 
MC14538BDR2GOSCT-ND Dual, Retriggerable, Resettable, Monostable 16-SOIC 65 55 AQ NLU1GT14MUTCGOSTR-ND Inverter, Schmitt-Trigger, CMOS Logic Level 6-UDFN 589.50/3,000 
Multivibrator* Shifter* 
MC14538BDR2GOSTR-ND Dual, Retriggerable, Resettable, Monostable 16-SOIC 565.11/2,500 NLU1GT32MUTCGOSCT-ND 2-Input OR Gate, CMOS Logic Level Shifter* 6-UDFN 66 50 A4 
Multivibrator* NLU1GT32MUTCGOSTR-ND. 2-Input OR Gate, CMOS Logic Level Shifter* 6-UDFN 589.50/3,000 
MC14538BDWGOS-ND Dual Monostable Multivibrator* NEW! 16-SOIC 74 66 58 NLU1GT50MUTCGOSCT-ND Non-Inverting Buffer, CMOS Logic Level Shifter* 6-UDFN 66 50 A4 
MC14538BDWR2GOSCT-ND Dual, Retriggerable, Resettable, Monostable 16-SOIC 84 72 64 NLU1GT50MUTCGOSTR-ND. Non-Inverting Buffer, CMOS Logic Level Shifter* 6-UDFN 589.50/3,000 
Multivibrator* NLU1GT86MUTCGOSCT-ND 2-Input Exclusive OR Gate, CMOS Logic Level 6-UDFN 66 50 A4 
MC14538BDWR2GOSTR-ND Dual, Retriggerable, Resettable, Monostable 16-SOIC 327.27/1,000 Shifter* 
Multivibrator* NLU1GT86MUTCGOSTR-ND 2-Input Exclusive OR Gate, CMOS Logic Level 6-UDFN 589.50/3,000 
MC14541BCPGOS-ND Programmable Timer* 14-Dip 54 AQ 42 Shifter* 
MC14541BDGOS-ND Programmable Timer* NEW! 14-SOIC A4 37 .33| |NLU1GT125MUTCGOSCT-ND | Non-Inverting Buffer, CMOS Logic Level Shifter* 6-UDFN 66 50 A4 
MC14541BDR2GOSCT-ND Programmable Timer* 14-SOIC 53 AL .35| |NLU1GT125MUTCGOSTR-ND | Non-Inverting Buffer, CMOS Logic Level Shifter* 6-UDFN 589.50/3,000 
MC14541BDR2GOSTR-ND Programmable Timer* 14-SOIC 396.08/2,500 NLU1GU04MUTCGPSCT-ND. Single Inverter, Unbuffered* 6-UDFN 66 50 A4 
MC14543BCPGOS-ND BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver* 16-Dip 65 58 51 NLU1GU04MUTCGPSTR-ND Single Inverter, Unbuffered* 6-UDFN 589.50/3,000 
MC14543BDGOS-ND BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/ 16-SOIC 52 4 .39] | NLU2GO04MUTCGOSCT-ND Dual Inverter* 6-UDFN 60 51 A5 
Driver* NEW! NLU2GO4MUTCGOSTR-ND Dual Inverter* 6-UDFN 630.00/3,000 
MC14551BCPGOS-ND Quad 2-Channel Mux/Demux* NEW! 16-Dip 186 1.62 1.43 NLU2GO6MUTCGOSCT-ND Dual Inverter, Open Drain* 6-UDFN 60 51 45 
MC14551BDGOS-ND Quad 2-Channel Mux/Demux* NEW! 16-SOIC 1.68 1.46 1.29) |NLU2GO6MUTCGOSTR-ND Dual Inverter, Open Drain* 6-UDFN 630.00/3,000. 
MC14555BCPGOS-ND Dual Binary to 1:4 Decoder/Demux* NEW! 16-Dip 76 68 59 NLU2GO7MUTCGOSCT-ND Dual Non-Inverting Buffer, OD* 6-UDFN 60 51 45 
MC14556BCPGOS-ND Dual Binary to 1:4 Decoder/Demux* NEW! 16-Dip 72 64 56 NLU2GO7MUTCGOSTR-ND Dual Non-Inverting Buffer, OD* 6-UDFN 630.00/3,000 
MC14557BCPGOS-ND 1-64-Bit Variable Length Shift Register* NEW! 16-Dip 1.37 1.23 1.06) | NLU2G14MUTCGOSCT-ND Dual Inverter, Schmitt-Trigger* 6-UDFN 60 51 A5 
MC14569BCPGOS-ND Programmable Divide-by-N Dual 4-Bit Binary/BCD | 16-Dip 3.23 2.78 2.43] |NLU2G14MUTCGOSTR-ND Dual Inverter, Schmitt-Trigger* 6-UDFN 630.00/3,000 
Counter* NEW! NLU2G16MUTCGOSCT-ND Dual Non-Inverting Buffer* 6-UDFN 60 51 AS 
MC14572UBCPGOS-ND Hex Gate* NEW! 16-Dip 63 56 49] | NLU2G16MUTCGOSTR-ND Dual Non-Inverting Buffer* 6-UDFN 630.00/3,000 
MC14584BCPGOS-ND Hex Schmitt Trigger* 14-Dip 63 53 47| | NLU2G17MUTCGOSCT-ND Dual Non-Inverting Buffer, Schmitt-Trigger* 6-UDFN 60 51 A5 
MC14584BDGOS-ND Hex Schmitt Trigger* NEW! 14-SOIC 50 42 .37| | NLU2G17MUTCGOSTR-ND Dual Non-Inverting Buffer, Schmitt-Trigger* 6-UDFN 630.00/3,000 
MC14584BDR2GOSCT-ND Hex Schmitt Trigger* 14-SOIC 59 A5 .39] | NLU2GU04MUTCGOSCT-ND Dual Inverter, Unbuffered* 6-UDFN 60 51 45 
MC14584BDR2GOSTR-ND Hex Schmitt Trigger* 14-SOIC 442.65/2,500 NLU2GU04MUTCGOSTR-ND Dual Inverter, Unbuffered* 6-UDFN 630.00/3,000 
MC14585BCPGOS-ND 4-Bit Magnitude Comparator* NEW! 16-Dip 57 51 44 
NL7SZ57DFT2GOSCT-ND Configurable Multifunction Gate* SC-88 543124 OR CONTR 
NL7SZ57DFT2GOSTR-ND Configurable Multifunction Gate* SC-88 261.12/3,000 
NL7SZ58DFT2GOSCT-ND Configurable Multifunction Gate* sces | 54 31 =n : ass ROHS Compliant 
NL7SZ58DFT2GOSTR-ND Configurable Multifunction Gate* SC-88 261.12/3,000 On Semiconductor | Digi-Key = Price Each 
NL7SZ97DFT2GOSCT-ND Configurable Multifunction Gate* SC-88 54 31.24) [Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 (100 
NL7SZ97DFT2GOSTR-ND Configurable Multifunction Gate* SC-88 261.12/3,000 AMIS30624C6244RG | 766-1001-1-ND 12C Micro-stepping Motor Driver 20-SOIC | 18.14 15.56 14.26 
NL7SZ98DFT2GOSCT-ND Configurable Multifunction Gate* SC-88 54 31 .24| | AMIS30624C6244RG | 766-1001-2-ND 12C Micro-stepping Motor Driver 20-SOIC 12636.00/1,500 
NL7SZ98DFT2GOSTR-ND Configurable Multifunction Gate* SC-88 261.12/3,000 AMIS30624C6245RG | 766-1002-1-ND 12C Micro-stepping Motor Driver 32-NQFP| 18.96 16.25 14.90 
NL17SZOODFT2GOSCT-ND Single 2-Input NAND Gate* SOT-353 64 30 21 AMIS30624C6245RG | 766-1002-2-ND 12C Micro-stepping Motor Driver 32-NQFP 21156.25/2,500 
NL17SZOODFT2GOSTR-ND Single 2-Input NAND Gate* SOT-353 205.58/3,000 MC33033DWG MC33033DWGOS-ND | Brushless DC Motor Controller NEW! | 20-SOIC | 4.28 3.68 3.22 
NL17SZO4DFT20SCT-ND Single Inverter SOT-353 38 = .29 20) |MC33033PG MC33033PGOS-ND | Brushless DC Motor Controller NEW!| 20-Dip | 4.28 368 3.22 
NL17SZ04DFT20STR-ND Single Inverter SOT-353 263.03/3,000 MC33035DWG MC33035DWGOS-ND | Brushless DC Motor Controller NEW! | 24-SOIC | 4.40 3.77 3.30 
NL17SZ04DFT2GOSCT-ND Single Inverter* SOT-353 64 30 21 
NL17SZ04DFT2GOSTR-ND Single Inverter* SOT-353 205.58/3,000 NEW! OFF LINE REGULATORS/ 
NL17SZ07DFT2GOSCT-ND Single Non-Inverting Buffer with OD Output* SOT-353 64 30 21 = ; 
NL17SZO7DFT2GOSTR-ND _| Single Non-Inverting Buffer with OD Output* S0T-353 205.58/3,000 ON Semiconductor™ @ Digi@Reel’ con pitt newt i 
NL17SZ08DFT2GOSCT-ND. Single 2-Input AND Gate* soT-353 | 64 30 —.24 oe omplen: 
NL17SZ08DFT2GOSTR-ND Single 2-Input AND Gate* SOT-353 205.58/3,000 Digi-Key Price Each 
NL17SZ14DFT20SCT-ND Single Inverter with Schmitt Trigger SOT-353 38.29.20] ‘| Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NL17SZ14DFT2GOSCT-ND Single Inverter with Schmitt Trigger* SOT-353 64 30 21 MC33362DWGOS-ND High Voltage Switching Regulator 16-SOIC 3.36 2.88 252 
NL17SZ14DFT2GOSTR-ND Single Inverter with Schmitt Trigger* SOT-353 205.58/3,000 MC33363ADWGOS-ND High Voltage Switching Regulator 16-SOIC 3.53 3.03 2.65 
NL17SZ16DFT2OSCT-ND Single Input Buffer SOT-353 AS 36 .27| | MC34060APGOS-ND Fixed Freq., PWM, Volt. Mode Single Ended Cont. 14-Dip 141° 1.27 1.09 
NL17SZ16DFT2GOSCT-ND Single Input Buffer* SOT-353 64 30 21 MC34262DG0S-ND Power Factor Controller 8-SOIC 99 89 AT 
NL17SZ16DFT2GOSTR-ND Single Input Buffer* SOT-353 205.58/3,000 MC34262PGOS-ND Power Factor Controller 8-Dip 99 89 77 
NL17SZ17DFT2GOSCT-ND Single Schmitt Buffer* SOT-353 64 30 21 NCP1014AP100GOS-ND Self-Supplied Monolithic Switcher for Offline SMPS 8-Dip 1.320 1.19 1.02 
NL17SZ17DFT2GOSTR-ND Single Schmitt Buffer* SOT-353 205.58/3,000 NCP1200P100GOS-ND PWM Current Mode Controller 8-Dip 1.09 98 84 
NL17SZ32DFT2GOSCT-ND Single 2-Input OR Gate* SOT-353 64 30 21 UC2842BD1R2GOSCT-ND | High Performance Current Mode Controller 8-SOIC 69 59 52 
NL17SZ32DFT2GOSTR-ND Single 2-Input OR Gate* SOT-353 205.58/3,000 UC2842BD1R2GOSTR-ND | High Performance Current Mode Controller 8-SOIC 601.02/2,500 
NL17SZ74USOSCT-ND Single D-Type Flip-Flop US8-8 46 36 26 UC2843BD1R2GOSCT-ND_| High Performance Current Mode Controller 8-SOIC 69 59 52 
NL17SZ74USOSTR-ND Single D-Type Flip-Flop US8-8 680.40/3,000 UC2843BD1R2GOSTR-ND | High Performance Current Mode Controller 8-SOIC 601.02/2,500 
NL17SZ74USGOSCT-ND Single D-Type Flip-Flop* US8-8 40 .28 .24 UC3842BNGOS-ND High Performance Current Mode Controller 8-Dip 55 AQ 43 
NL17SZ74USGOSTR-ND Single D-Type Flip-Flop* US8-8 316.71/3,000 UC3843BNGOS-ND High Performance Current Mode Controller 8-Dip 55 AQ 43 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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ON Semiconductor © Digi@oReel’ (cont) reed | Digi-Key Price Each 
Digi-Key Price Each Part No. Description Pkg. ul 25 100 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | [NCP6OGMNSOT2GOSCT-ND  [5V, 500mA LDO Regulator 6-DFN | 135 1.19 1.05 
UC3844BNGOS-ND High Performance Current Mode Controller 8-Dip 55.49 ~—«43|- |NCP606MNSOT2GOSTR-ND | 5V, 500mA LDO Regulator 6-DFN 1458.00/3,000 
UC3845BNGOS-ND High Performance Current Mode Controller 8-Dip 55.49 43] |NCP606MNADJT2GOSCT-ND | ADJ, 500mA LDO Regulator 6-DFN | 135 119 1.05 
NCP606MNADJT2GOSTR-ND | ADJ, 500mA LDO Regulator 6-DFN 1458.00/3,000 
yey ra; | NCP698SQ15T1GOSCT-ND 1.5V, 150mA Ultra LDO Regulator SC-82AB | 56 39.33 
CONVERSION Mee Sea) T.5V, 150mA Ultra LDO Regulator SC-82AB 437.33/3,000 
: NCP698SQ25T1GOSCT-ND 2.5V, 150mA Ultra LDO Regulator SC-82AB| 56 39 33 
Digi-Key Price Each NCP698SQ25T1GOSTR-ND 2.5V, 150mA Ultra LDO Regulator SC-82AB 437.33/3,000 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | |NCP698SQ33T1GOSCT-ND 3.3V, 150mA Ultra LDO Regulator SC-82AB| 56 39 33 
CS5211EDR14GOSCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* 14-SOIC | 2.55 213 1.79] |NCP698SQ33T1GOSTR-ND 3.3V, 150mA Ultra LDO Regulator SC-82AB 437.33/3,000 
MC33039DGOS-ND Closed Loop Brushless Motor Adapter* 8-SOIC 1.53 137 1.18} /NCP698SQ50T1GOSCT-ND 5V, 150mA Ultra LDO Regulator SC-82AB 56.3933 
MC33039PGOS-ND Closed Loop Brushless Motor Adapter* 8-Dip 153 1.37 1.18| |NCP698SQ50T1GOSTR-ND 5V, 150mA Ultra LDO Regulator SC-82AB 437.33/3,000 
MC33151PGOS-ND High Speed Dual MOSFET Driver* NEW! 8-Dip 1.61 145 1.25 NCP3985SN18T1GOSCT-ND 1.8V, 150mA Ultra LDO Regulator S0T23-5 92 719 69 
MC33152DGOS-ND High Speed Dual MOSFET Driver* NEW! 8-SOIC | 1.43 1.28 1.10] |NCP3985SN18T1GOSTR-ND | 1.8V, 150mA Ultra LDO Regulator $0T23-5 966.00/3,000 
MC33152PG0S-ND High Speed Dual MOSFET Driver 8-Dip 1611.45 1.25| [NCP3985SN28T1GOSCT-ND | 2.8V, 150mA Ultra LDO Regulator soT23-5 | 92.79 69 
MC33153DGOS-ND Single IGBT Gate Driver* NEW! g-solc | 2.22 193 1.71| |NCP3985SN28T1GOSTR-ND  |2.8V, 150mA Ultra LDO Regulator $0123-5 966.00/3,000 
MC33153PGOS-ND Single IGBT Gate Driver* NEW! 8-Dip 2.22 193 1.71 NCP3985SN30T1GOSCT-ND 3.0V, 150mA Ultra LDO Regulator S0T23-5 92 79 69 
MC33232PGOS-ND Power Factor Controller* NEW! 8-Dip 234 2.03 1.80| |NCP3985SN30T1GOSTR-ND — |3.0V, 150mA Ultra LDO Regulator $0T23-5 966.00/3,000 
MC33260DR20SCT-ND GreenLine™ Compact Power Factor Controller 8-SOIC 1.88 1.50 1.13 POWER 
MC33262PGOS-ND Power Factor Controller* 8-Dip 1.01 91 18 . TM 
MC34151DGOS-ND 1.5A High Speed Dual Inverting MOSFET Drivers | s-soic | 147 132 1.14] AOC TICre Teles Cole ON) Digi@Ree MANAGEMENT 
MC34151PGOS-ND 1.5A High Speed Dual Inverting MOSFET Driver* 8-Dip 147° 132 1.14 = Price Each 
MC34152DG0S-ND 1.5A HS Dual Non-Inverting MOSFET Driver* s-soic | 147 1.32 1.14) | Digi-Key — 
NCP360SNAETIGOSCT-ND __|USB Positive Overvoltage Protection Controller* | SoT23-5 | 80 68 _.60| | PartNo. Description : Pkg. 1-25 __—100 
NCP360SNAET1GOSTR-ND USB Positive Overvoltage Protection Controller* | SOT23-5 840.00/3,000 ADP3120AJCPZ-RLCT-ND —_| Dual Bootstrapped 12V MOSFET Driver* 8-DFN 88 7566 
NCP360SNT1GOSCT-ND USB Positive Overvoltage Protection Controller* | SOT23-5 | .80 68  .60| |ADP3120AJCPZ-RLTR-ND | Dual Bootstrapped 12V MOSFET Driver* 8-DFN 1463.00/5,000 
NCP360SNT1GOSTR-ND USB Positive Overvoltage Protection Controller* | SOT23-5 840.00/3,000 ADP3120AJRZ-ND Dual Bootstrapped 12V MOSFET Driver* 8-SOIC 70 62 54 
NCP361SNT1GOSCT-ND USB Positive Overvoltage Protection S0T23-5 72 62 54| |ADP3162JRZREEL7CT-ND 5-Bit Prog. 2-Phase Sync. Buck Controller* 16-SOIC 4.03 3.23 2.51 
Controller* NEW! ADP3162JRZREEL7TR-ND _|5-Bit Prog. 2-Phase Sync. Buck Controller* 16-SOIC 2310.00/1,000 
NCP361SNT1GOSTR-ND USB Positive Overvoltage Protection S0T23-5 756.00/3,000 ADP3164JRUZREELCT-ND =| 5-Bit Prog. 4-Phase Sync. Buck Controller* 20-TSSOP| 3.65 2.92 2.27 
Controller* NEW! ADP3171JR-ND Controller Buck Dual Regulator 14-SOIC 2.61 2.09 1.63 
NCP1015AP065GOS-ND Self-Supplied Mono Switcher* 7-Dip 7.39 1.25  1.07| |ADP3178JRZREEL7CT-ND 4-Bit Programmable Sync. Buck Controller* 16-SOIC 3.13 251 1.95 
NCP1015AP100GOS-ND Self-Supplied Mono Switcher* 7-Dip 1.39 1.25  1.07| |ADP3178JRZREEL7TR-ND 4-Bit Programmable Sync. Buck Controller* 16-SOIC 2400.00/1,000 
NCP1027P065GOS-ND. 800mA High Voltage Switcher* 8-Dip 290 2.51 2.22| |ADP3190AJRUZ-RLCT-ND 6-Bit Programmable Multiphase, Sync. Buck 28-TSSOP| 3.71 2.87 2.55 
NCP1027P100GOS-ND 800mA High Voltage Switcher* 8-Dip 290 251 2.22 Controller* : 
NCP1051P1000S-ND 200mA Mono High Voltage Gated Oscillator Power | 8-Dip 1.46 1.31 1.13] |ADP3190AJRUZ-RLTR-ND ou Eicgrammanla Multiphase, Sync. Buck 28-TSSOP| — 3392.00/2,500 
Switching Regulator ontroller* 
NCP1396ADR2GOSCT-ND Resonant a Controller* 16-SOIC 3.06 2.72  2.38| |ADP3419JRM-REELCT-ND Dual Bootstrapped, High Voltage MOSFET Driver 10-MSOP| 1.98 1.58 1.19 
NCP1396ADR2GOSTR-ND Resonant Mode Controller* 16-SOIC 2762.50/2,500 ADP3419JRMZ-REELCT-ND | Dual Bootstrapped, High Voltage MOSFET Driver* 10-MSOP | 1.01 90 719 
NCP1606ADR2GOSCT-ND Power Factor Controller* 8-SOIC 1.13 99 .87| |ADP3419JRMZ-REELTR-ND | Dual Bootstrapped, High Voltage MOSFET Driver* 10-MSOP 1093.50/3,000 
NCP1606ADR2GOSTR-ND Power Factor Controller* 8-SOIC 1012.50/2,500 LM285D-1.2GOS-ND 1.235V Micropwr Volt. Regulator Diode* NEW! 8-SOIC 70 62 54 
NCP1606BDR2GOSCT-ND Power Factor Controller* 8-SOIC 1.13 99 87 LM285D-1.2R2GOSCT-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode* 8-SOIC Wi) 64 48 
NCP1606BDR2GOSTR-ND Power Factor Controller* 8-SOIC 1012.50/2,500 LM285D-2.5GOS-ND 2.5V, Micropower Volt. Regulator Diode* NEW! 8-SOIC 70 62 54 
NCP1652DR2GOSCT-ND Power Factor Controller* NEW! 16-SOIC 6.86 530 4.71 LM285D-2.5R2GOSCT-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* 8-SOIC 719 68 60 
NCP1652DR2GOSTR-ND Power Factor Controller* NEW! 16-SOIC 6272.00/2,500 LM285D-2.5R2GOSTR-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* 8-SOIC 695.52/2,500 
NCP1652DWR2GOSCT-ND Power Factor Controller* NEW! 20-SOIc | 6.86 5.30 4.71) |LM2852-1.2GOS-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode* 10-92 70.6254 
NCP1652DWR2GOSTR-ND Power Factor Controller* NEW! 20-SOIC 2646.00/1,000 LM2852-2.5G0S-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* T0-92 70 620.54 
NCP1653POS-ND Compact Fixed Freq. Current Mode PFC Controller | 8-Dip 237 2.06 1.82| |LM285Z-2.5RAGOSCT-ND | 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* TO-92 79 68 60 
NCP1654BD65R2GOSCT-ND _| Power Factor Controller* NEW! 8-SOIC | 238 212 1.85] |LM285Z-2.5RAGOSTR-ND — |2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* 0-92 556.42/2,000 
NCP1654BD65R2GOSTR-ND | Power Factor Controller* NEW! 8-SOIC 2145.00/2,500 LM385BD-1.2G0S-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode* 8-SOIC 65 58 51 
NCP4302ADR2GOSCT-ND Synchronous Flyback Controller* 8-SOIC | 266 237 2.08) |LM385BD-2.5G0S-ND 2.5V, Micropower Volt. Regulator Diode* NEW! 8-SOIC 65.58 51 
NCP4302ADR2GOSTR-ND Synchronous Flyback Controller* 8-SOIC 2405.00/2,500 LM385BD-2.5R2GOSCT-ND | 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* 8-SOIC 75 64 56 
NCP5104DR2GOSCT-ND High Voltage, Half Bridge Driver* 8-SOIC 252 224 1.96 LM385BD-2.5R2GOSTR-ND | 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* 8-SOIC 652.05/2,500 
NCP5104DR2GOSTR-ND High Voltage, Half Bridge Driver* 8-SOIC 2275.00/2,500 LM385BZ-1.2G0S-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode* 0-92 65 58 51 
NCP5104PGOS-ND High Voltage, Half Bridge Driver* 8-Dip 988 250 2.21 LM385BZ-2.5G0S-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* TO-92 65 58 201 
NCP5106ADR2GOSCT-ND High Voltage, High and Low Side Driver* 8-SOlc | 2.52 2.24 1.96] |LM385D-2.5G0S-ND 2.5V, Micropower Volt. Regulator Diode* NEW! 8-SOIC 65 5851 
NCP5106ADR2GOSTR-ND High Voltage, High and Low Side Driver* 8-SOIC 2275.00/2,500 LM385D-1.2R2GOSCT-ND | 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode* 8-SOIC 75 64 56 
NCP5106APGOS-ND High Voltage, High and Low Side Driver* 8-Dip 288 250 2.21 LM385D-1.2R2GOSTR-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode* 8-SOIC 652.05/2,500 
NCP5106BDR2GOSCT-ND High Voltage, High and Low Side Driver* 8-SOIC | 252 2.24 1,96] |LM385Z-1.2G0S-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode* T0-92 61 540A 
NCP5106BDR2GOSTR-ND High Voltage, High and Low Side Driver* 8-SOIC 2275.00/2,500 LM385Z-2.5G0S-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* 70-92 61 540 (47 
NCP5106BPGOS-ND High Voltage, High and Low Side Driver* 8-Dip 2.88 2.50 2.21) |MAX708SESA-TGOSCT-ND | 2.93V, MPU Supervisor Circuit* NEW! 8-SOIC 84.72 ___—64 
TL431ACDR20SCT-ND 2.5V, Programmable Precision Reference 8-SOIC 58.45 33] |MAX708SESA-TGOSTR-ND | 2.93V, MPU Supervisor Circuit* NEW! 8-SOIC 738.99/2,500 
TL431ACDR2GOSCT-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* 8-SOIC 49.34.29] +|MAX809JTRGOSCT-ND 4V Microprocessor Reset Monitor* SOT-23 58 44 39 
TL431ACDR2GOSTR-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* 8-SOIC 320.37/2,500 MAX809JTRGOSTR-ND AV Microprocessor Reset Monitor* SOT-23 520.02/3,000 
TL431ACLPRAGOSCT-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* T0-92 43 30.26] J MAX809LTRGOSCT-ND 4.63V Microprocessor Reset Monitor* SOT-23 58 44 39 
TL431ACLPRAGOSTR-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* T0-92 225.45/2,000 MAX809LTRGOSTR-ND 4.63V Microprocessor Reset Monitor* SOT-23 520.02/3,000 
TL431AIDR20SCT-ND 2.5V, Programmable Precision Reference 8-SOIC 51.41.31] |MAX809MTRGOSCT-ND 4.38V Microprocessor Reset Monitor* SOT-23 58 44 39 
TL431AIDR2GOSCT-ND 2.5V, Programmable Precision Reference™ 8-SOIC 53.37 _.31| | MAX809MTRGOSTR-ND 4.38V Microprocessor Reset Monitor* SOT-23 520.02/3,000 
TL431AIDR2GOSTR-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* 8-SOIC 346.08/2,500 MAX809RTRGOSCT-ND 2.63V Microprocessor Reset Monitor* SOT-23 58 44 39 
TL431CDR20SCT-ND 2.5V, Programmable Precision Reference 8-SOIC 47.36 ~—-«.26|_- | MAX809RTRGOSTR-ND 2.63V Microprocessor Reset Monitor* SOT-23 520.02/3,000 
TL431CDR2GOSCT-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* 8-SOIC 43 30.26] | MAX809STRGOSCT-ND 2.93V Microprocessor Reset Monitor* SOT-23 574338 
TL431CDR2GOSTR-ND 2.5V, Programmable Precision Reference” 8-SOIC 281.82/2,500 MAX809STRGOSTR-ND 2.93V Microprocessor Reset Monitor* SOT-23 508.86/3,000 
TL431CLPGOS-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* T0-92 56 © .33.~—~«.27| +|MAX809TTRGOSCT-ND 3.08V Microprocessor Reset Monitor* SOT-23 58 44 39 
TL431IDR20SCT-ND 2.5V, Programmable Precision Reference 8-SOIC 32 24 18] +|MAX809TTRGOSTR-ND 3.08V Microprocessor Reset Monitor* SOT-23 520.02/3,000 
TL431IDR20STR-ND 2.5V, Programmable Precision Reference 8-SOIC 364.44/2,500 MAX810LTRGOSCT-ND 4.63V, Microprocessor Reset Monitor* NEW! SOT-23 58 44 39 
UC3843BVDR20SCT-ND High Performance Current Mode Controller 14-Soic | 1.29 1.08 _.86| | MAX810LTRGOSTR-ND 4.63V, Microprocessor Reset Monitor* NEW! SOT-23 520.02/3,000 
MAX810MTRGOSCT-ND 4.38V Microprocessor Reset Monitor* SOT-23 58 A4 39 
MAX810MTRGOSTR-ND 4.38V Microprocessor Reset Monitor* SOT-23 520.02/3,000 
ON Sem onduc Hla ELEN MAX810TTRGOSCT-ND 3.08V Microprocessor Reset Monitor* SOT-23 58 A4 39 
}oHS Compliant BATINGMEL COSC) 3.08V Microprocessor Reset Monitor* SOT-23 520.02/3,000 
Digi-Key Price Each MC1403DGOS-ND Low Voltage Reference” NEW! 8-SOIC 67 5952 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | /MC1403DR2GOSCT-ND Low Voltage Reference* 8-SOIC 76. 65 58 
CS8101YDR8GOSCT-ND Micropower 5V, 100mA LDO Regulator 8-SOIC | 231 2.06 1.80] |MC1403DR2GOSTR-ND Low Voltage Reference* 8-SOIC 665.28/2,500 
C€S8101YDR8GOSTR-ND Micropower 5V, 100mA LDO Regulator 8-SOIC 2088.13/2,500 MC1403P1GOS-ND Low Voltage Reference* 8-Dip 83 74 65 
CS8101YT5GOS-ND Micropower 5V, 100mA LDO Regulator TO-220-5 | 5.85 5.02 4.39) |MC3423DGOS-ND Overvoltage Crowbar Sensing Circuit* 8-SOIC 93 83 72 
CS8101YTHA5GOS-ND Micropower 5V, 100mA LDO Regulator T0-220-5 | 563 4.83 4.23) |MC3423P1GOS-ND Overvoltage Crowbar Sensing Circuit* 8-Dip 97 87 75 
CS8101YTVA5GOS-ND. Micropower 5V, 100mA LDO Regulator TO-220-5 | 563 483 4.23 MC33064D-5G0S-ND Undervoltage Sensing Circuit* NEW! 8-SOIC 65 58 51 
CS8151YT7GOS-ND 5V, 100mA LDO Linear Regulator T0-220-7 | 554 4.76 4.16 MC33064D-5R2GOSCT-ND | Undervoltage Sensing Circuit* 8-SOIC 75 64 56 
€S8151YTHA7GOS-ND 5V, 100mA LDO Linear Regulator T0-220-7| 610 5.24 4.58| |MC33064D-5R2GOSTR-ND | Undervoltage Sensing Circuit* 8-SOIC 652.05/2,500 
(S8151YTVA7GOS-ND 5V, 100mA LDO Linear Regulator TO-220-7) 610 524 4.58 MC33064P-5GOS-ND Undervoltage Sensing Circuit* TO-92 65 58 5 
CS8190ENF16GOS-ND Air-Core Tach/Speedo Driver 16-Dip 440 3.77 3.30 MC33064P-5RAGOSCT-ND__| Undervoltage Sensing Circuit* TO-92 75 64 56 
LM317BD2TGOS-ND 1.5A, Adj., Positive Volatage Regulator NEW! D2-PAK 1.01 91 78 MC33064P-5RAGOSTR-ND | Undervoltage Sensing Circuit* TO-92 521.64/2,000 
LM317D2TGOS-ND 1.5A, Adj., Positive Volatage Regulator NEW! D2-PAK 83 74 64 MC33064P-5RPGOSCT-ND | Undervoltage Sensing Circuit* NEW! TO-92 715 64 56 
LM317LZRAGOSCT-ND 100mA, Adj., Positive Volatage Regulator NEW! TO-92 43 30 26 MC33064P-5RPGOSTB-ND ‘| Undervoltage Sensing Circuit* NEW! TO-92 521.64/2,000 
LM317LZRAGOSTR-ND 100mA, Adj., Positive Volatage Regulator NEW! TO-92 223.99/2,000 MC33161DGOS-ND Universal Voltage Monitor* NEW! 8-SOIC 1.07 96 83 
LM317MBDTRKGOSCT-ND 500mA, Adj., Positive Volatage Regulator NEW! DPAK 95 85 74 MC33161DMR2GOSCT-ND _| Universal Voltage Monitor* NEW! 8-Micro 1.24 1.09 96 
LM317MBDTRKGOSTR-ND. 500mA, Adj., Positive Volatage Regulator NEW! DPAK 859.48/2,500 MC33161DMR2GOSTR-ND | Universal Voltage Monitor* NEW! 8-Micro 1782.00/4,000 
LM317MBSTT3GOSCT-ND 500mA, Adj., Positive Volatage Reg. NEW! $0T-223 | 7.02 91  .80| |MC33161DR2GOSCT-ND | Universal Voltage Monitor* BSOIC | 1.24 1.09 96 
LM317MBSTT3GOSTR-ND 500mA, Adj., Positive Volatage Reg. NEW! SOT-223 1475.50/4,000 MC33161DR2GOSTR-ND —_| Universal Voltage Monitor* 8-SOIC 1113.75/2,500 
LM317MBTGOS-ND 500mA, Adj., Positive Volatage Reg. NEW! TO-220AB 70 62 54 MC33161PGOS-ND Universal Voltage Monitor* NEW! 8-Dip 1.07 96 83 
LM317MDTGOS-ND 500mA, Adj., Positive Volatage Regulator NEW! DPAK 57 51 44 MC33164D-3GOS-ND Micropwr Undervoltage Sensing Circuits* NEW! 8-SOIC 70 62 54 
LM337BD2TGOS-ND 1.5A, Adj., Negative Volatage Regulator NEW! D2-PAK 141. 1.27 1.09 MC33164D-5GOS-ND Micropwr Undervoltage Sensing Circuits* NEW! 8-SOIC 10 62 54 
LM337D2TGOS-ND 1.5A, Adj., Negative Volatage Regulator NEW! D2-PAK 1.29 1.16 1.00 MC33164D-5R2GOSCT-ND | 5V MPU Undervoltage Sensing Circuit* 8-SOIC 82 66 AQ 
NCP606MN15T2GOSCT-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator 6-DFN 135 61.19 1.05 MC33164P-5GOS-ND Micropwr Undervoltage Sensing Circuits* NEW! TO-92 70 62 54 
NCP606MN15T2GOSTR-ND —_| 1.5V, 500mA LDO Regulator 6-DFN 1458.00/3,000 MC34064D-005GOS-ND Undervoltage Sensing Circuit* 8-SOIC 65 58 51 
NCP606MN33T2GOSCT-ND | 3.3V, 500mA LDO Regulator 6-DFN | 1.35 1.19 1.05] |MC34064D-5GOS-ND Undervoltage Sensing Circuit” NEW! 8-SOIC 65 58ST 
NCP606MN33T2GOSTR-ND___|3.3V, 500mA LDO Regulator 6-DEN 1458.00/3,000 MC34064D-5R2GOSCT-ND | Undervoltage Sensing Circuit® 8-SOIC 75 64 56 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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ON Semiconductor @ DigiDReel? (cont, MANAGEMENT § ON Semiconductor Digi@Reel’ INTERFACE 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC34064D-5R2GOSTR-ND | Undervoltage Sensing Circuit* 8-SOIC 652.05/2,500 LM324ANGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-Dip 55 A6 Al 
MC34064P-5G0S-ND Undervoltage Sensing Circuit* TO-92 65 58 51 LM324DGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-SOIC 48 33 .27 
MC34064P-5RAGOSCT-ND | Undervoltage Sensing Circuit* 0-92 75 64 56) | LM324DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-SOIC 48 3429 
MC34064P-5RAGOSTR-ND_ | Undervoltage Sensing Circuit* T0-92 521.64/2,000 LM324DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-SOIC 316.71/2,500 
MC34152PGO0S-ND High Speed Dual MOSFET Driver* NEW! 8-Dip 147 1.32 1.14] |LM324NGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-Dip 50 4237 
MC34161DGOS-ND Universal Voltage Monitor* NEW! 8-SOIC 1.07 96 83 LM339DGOS-ND Single Supply Quad Comparator* 14-SOIC 48 33 27 
MC34161DR2GOSCT-ND Universal Voltage Monitor* 8-SOIC 1.24 1.09 96 LM339DR20SCT-ND Single Supply Quad Comparator 14-SOIC 52 40 .29 
MC34161DR2GOSTR-ND Universal Voltage Monitor* 8-SOIC 1113.75/2,500 LM339DR20STR-ND Single Supply Quad Comparator 14-SOIC 367.20/2,500 
MC34164D-3G0S-ND Micropwr Undervoltage Sensing Circuit* NEW! 8-SOIC 70 62 54 LM339DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Comparator* 14-SOIC 48 34 .29 
MC34164D-5GOS-ND Micropwr Undervoltage Sensing Circuit* NEW! 8-SOIC 57 4B 43 LM339DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Comparator* 14-SOIC 316.71/2,500 
MC34164D-5R2GOSCT-ND | 5V MPU Undervoltage Sensing Circuit* 8-SOIC 79 68 60 LM339NGOS-ND Single Supply Quad Comparator* 14-Dip 50 42 37 
MC34164D-5R2GOSTR-ND | 5V MPU Undervoltage Sensing Circuit* 8-SOIC 695.52/2,500 LM358DG0S-ND Single Supply Dual Op Amp* 8-SOIC 44 30 24 
MC34164P-005GOS-ND Micropwr Undervolt. Sensing Circuit* NEW! TO-226AA) 70 62 ~—-.54| | LM358DR2GOSCT-ND Single Supply Dual Op Amp* 8-SOIC 44-3126 
MC34164P-0050STR-ND _|5V MPU Undervoltage Sensing Circuit TO-226AA| —_1044.00/2,000 LM358DR2GOSTR-ND Single Supply Dual Op Amp* 8-SOIC 290.53/2,500 
MDC3105DMT1GOSCT-ND | 6V Integrated Relay/Inductive Load Driver* NEW! | SC-74 70 54 47] + ‘| LM358NGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* 8-Dip 39 33.29 
MDC3105DMT1GOSTR-ND | 6V Integrated Relay/Inductive Load Driver* NEW! SC-74 630.00/3,000 LM393DG0S-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* 8-SOIC 44 30 24 
NCP301LSN27T1GOSCT-ND | 2.7V Voltage Detector* NEW! SOT-23-5 58 44 39 LM393DMR2GOSCT-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* NEW! 8-Micro 57 40 34 
NCP301LSN27T1GOSTR-ND | 2.7V Voltage Detector* NEW! SOT-23-5 520.02/3,000 LM393DMR2GOSTR-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* NEW! 8-Micro 591.19/4,000 
NCP301LSN45T1GOSCT-ND_| 4.5V Voltage Detector* NEW! SOT-23-5 58.44.39) | LM393DR2GOSCT-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* 8-SOIC 44. 3126 
NCP301LSN45T1GOSTR-ND | 4.5V Voltage Detector* NEW! SOT-23-5 520.02/3,000 LM393DR2GOSTR-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* 8-SOIC 290.53/2,500 
NCP302LSN30T1GOSCT-ND |3.0V Voltage Detector* NEW! SOT-23-5] 58  .44  .39] |LM393NGOS-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* 8-Dip 39.33.29 
NCP302LSN30T1GOSTR-ND | 3.0V Voltage Detector* NEW! SOT-23-5 520.02/3,000 LM833DR2GOSCT-ND Low Noise, Audio Dual Op Amp* 8-SOIC 77 55 48 
NCP303LSN27T1GOSCT-ND | 2.7V Voltage Detector* NEW! SOT-23-5] 58  .44 — .39| |LM833DR2GOSTR-ND Low Noise, Audio Dual Op Amp* 8-SOIC 535.80/2,500 
NCP303LSN27T1GOSTR-ND_|2.7V Voltage Detector* NEW! SOT-23-5 520.02/3,000 LM833NGOS-ND Low Noise, Audio Dual Op Amp* NEW! 8-Dip 63 53°  A7 
NCP303LSN30TIGOSCT-ND [3.0V, Voltage Detector* SOT-23-5] 58 44 39] |LM2901DGOS-ND Single Supply Quad Comparator* NEW! 14-SOIC 51.34 28 
NCP303LSN30T1GOSTR-ND |3.0V, Voltage Detector* SOT-23-5 520.02/3,000 LM2901DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Comparator* 14-SOIC 51.3630 
NCP303LSN45T1GOSCT-ND | 4.5V, Voltage Detector* SOT-23-5| 58 44 39] |LM2901DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Comparator* 14-SOIC 332.78/2,500 
NCP303LSN45T1GOSTR-ND | 4.5V, Voltage Detector* SOT-23-5 520.02/3,000 LM2901NGOS-ND Single Supply Quad Comparator* 14-Dip 50 42 37 
NCP803SN293T1GOSCT-ND_| 2.93V Microprocessor Reset Monitor* NEW! SOT-23 68 52 _.46| |LM2902DGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 51 34.28 
NCP803SN293T1GOSTR-ND |2.93V Microprocessor Reset Monitor* NEW! SOT-23 614.79/3,000 LM2902DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-SOIC 51 _36_—30 
NCP803SN308T1GOSCT-ND | 3.08V Microprocessor Reset Monitor* NEW! SOT-23 68 52 46] |LM2902DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-SOIC 332.78/2,500 
NCP803SN308T1GOSTR-ND | 3.08V Microprocessor Reset Monitor* NEW! SOT-23 614.79/3,000 LM2902N0S-ND Single Supply Quad Op Amp 14-Dip 50 42 37 
NCP803SN463T1GOSCT-ND | 4.63V Microprocessor Reset Monitor* NEW! SOT-23 68 52 46] |LM2902NGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-Dip 57 4848 
NCP803SN463T1GOSTR-ND_|4.63V Microprocessor Reset Monitor* NEW! SOT-23 614.79/3,000 LM2903DG0S-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* 8-SOIC 48 3327 
NCP1400ASN25TOSCT-ND | 2.5V, 100mA Fixed Freq. PWM Step-Up MPU TSOT-23-5/ 93. 78  .62| |LM2903DMR2GOSCT-ND__|Low Offset Voltage Dual Comparator* NEW! 8-Micro AT 3631 
Switching Regulator LM2903DMR2GOSTR-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* NEW! 8-Micro 559.20/4,000 
NCP1400ASN25TOSTR-ND | 2.5V, 100mA Fixed Freq. PWM Step-Up MPU TSOT-23-5 1255.50/3,000 LM2903DR2GOSCT-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* 8-SOIC 48 34 29 
Switching Regulator LM2903DR2GOSTR-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* 8-SOIC 316.71/2,500 
NCP1403SNT10SCT-ND 15V, 50mA PFM Step-Up DC/DC Converter $0T23-5 | 1.08 97  .86| |LM2903NGOS-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* 8-Dip 39 33.29 
NCP1421DMR2GOSCT-ND ] 600mA Sync-Rect PFM Step-Up DC/DC Converter* | 8-Micro | 1.98 1.76 1.54] |LM2904DG0S-ND Single Supply Dual Op Amp* 8-SOIC 48.33.27 
NCP1421DMR2GOSTR-ND | 600mA Sync-Rect PFM Step-Up DC/DC Converter* | 8-Micro 2860.00/4,000 LM2904DR20SCT-ND Single Supply Dual Op Amp 8-SOIC 55 4331 
NCP1521BSNT1GOSCT-ND | 1.5MHz, 600mA Step-Down DC/DC Converter* $07T23-5 | 131 1.16 1.02] |LM2904DR2GOSCT-ND Single Supply Dual Op Amp* 8-SOIC AB 34.29 
NCP1521BSNT1GOSTR-ND | 1.5MHz, 600mA Step-Down DC/DC Converter* S0T23-5 1417.50/3,000 LM2904DR2GOSTR-ND Single Supply Dual Op Amp* 8-SOIC 316.71/2,500 
NCP1521BMUTBGOSCT-ND_ | 1.5MHz, 600mA Step-Down DC/DC Converter* 6-UDFN | 1.50 1.30 1.00] /LM2904NGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* 8-Dip 39 33.29 
NCP5008DMR20SCT-ND Backlight LED Boost Driver 10-Micro | 1.63 1.30 9g| |MC26LS30DGOS-ND Dual Differential EIA-422-A/Quad Single-Ended EIA- | 16-SOIC 164° 143) 1.26 
NCP5050MTTXGOSCT-ND _| 4.5W White LED Boost Driver* 10-WDFN | 2.16 1.92 1.68 423-A Line Drivers* NEW! 
NGP5050MTTXGOSTR-ND | 4.5W White LED Boost Driver* 10-WDFN 2340.00/3,000 MC1413BDGOS-ND High Volt. Darlington Transistor Array* NEW! 16-SOIC 63 53 A7 
NCP5810DMUTXGOSCT-ND | 1W, Dual Output AMOLED Driver Supply* NEW! | 12-UDFN| 288 2.56 2.24] |MC1413BDR2GOSCT-ND | High Voltage Darlington Transistor Array* 16-SOIC 7 57 50 
NCPS5810DMUTXGOSTR-ND | 1W; Dual Output AMOLED Driver Supply* NEW! | 12-UDFN | — 3120.00/3,000 MC1413BDR2GOSTR-ND | High Voltage Darlington Transistor Array* 1G-SOIG | = 558.90/2,500 
TL431ACDGOS-ND Programmable Precision Reference” NEW! 8-SOIC 49.33 ~—«.27|_ | MC1413BPGOS-ND High Voltage Darlington Transistor Array* 16-Dip 61 54 A? 
TL431ACLPGOS-ND. Programmable Precision Reference* NEW! T0-92 43.29.24] |MC1413DG0S-ND High Voltage Darlington Transistor Array* 16-SOIG |__57 48 
TL431AIDGOS-ND Programmable Precision Reference’ NEW! B-SOIC 53 35 99} |MC1413DR2GOSCT-ND High Voltage Darlington Transistor Array* 16-SOIC 68 52 46 
TL431AILPGOS-ND Programmable Precision Reference NEW! T0-92 53. 35 ~—~«.29|_ | MC1413DR2GOSTR-ND High Voltage Darlington Transistor Array* 16-SOIC 512.33/2,500 
TL431BIDGOS-ND Programmable Precision Reference” NEW! 8-SOIC 53.44.39] | MC1413PG0S-ND High Voltage Darlington Transistor Array* NEW! 16-Dip 638 5347 
TL4310DGOS-ND Programmable Precision Reference* NEW! 8-S0lc | 43 29 24] |MCI455BDR2GOSCT-ND | Monolithic Timing Circuit® NEW! BSOIG | 75 O70 
TL431IDGOS-ND Programmable Precision Reference» NEW! 8-soic | 48 32.26) |MCI4S55BDR2GOSTR-ND | Monolithic Timing CircuitY NEW! 8-SOIC 558.90/2,500 
TL431ILPGOS-ND Programmable Precision Reference* NEW! TO-92 48.32.26] |MC1455BP1GOS-ND Monolithic Timing Circuit* 8-Dip oy ot AM 
UAA2016PGOS-ND Zero Voltage Switch Power Controller* NEW! 8-Dip | 1.53 1.33 1.18] |MC1455DG0S-ND Monolithic Timing Circuit* NEW! BSOIC | 520 4439 
MC1455P1G0S-ND Monolithic Timing Circuit* 8-Dip 63 53 AT 
MC1488DGOS-ND Quad Line EIA-232D Driver* NEW! 14-SOIC 52 4439 
SENSOR/SIGNAL Biartnt peesaet Quad Line EIA-232D Driver* NEW! 14-SOIC 62 48 At 
eed ite ted fvici4es0R2G0STR-ND | Quad Line EIA-2320 Driver* NEW! T&-SOIC | 465.75/2,500 
Digi-Key Price Each MC1488DR20SCT-ND Quad Line EIA-232D Driver 14-SOIC 67 54 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | |MC1488DR20STR-ND Quad Line EIA-232D Driver 14-SOIC 874.80/2,500 
Temperature MC1488PGOS-ND Quad Line EIA-232D Driver* 14-Dip 61 54 47 
ADM1022ARQ-ND Sensor Temperature/Detector 3/5.5V {6-QSOP] 888 781 6.75) |MC1489ADGOS-ND Quad Line ElA-232D Receiver* NEW! 14-SOIC 5748 8 
ADT7461AARMZ-ND Temp. Monitor with Series Resistance Cancellation* | 8-MSOP | 5.57 4.78 4.18| |MC1489APGOS-ND Quad Line EIA-232D Receiver* 14-Dip 63 5649 
ADT7461ARZ-ND Temperature Monitor +/-1C Dual* 8-SOIC | 557 478 4.18] |MC1489DGOS-ND Quad Line ElA-232D Receiver* NEW! 14-SOIC 520 4439 
ADT7462ACPZ-5RL7CT-ND | Flexible Temp./Voltage Monitor/System Fan Controller* |32-LFCSP| 12.75 10.63 9.78) |MC1489PGOS-ND Quad Line ElA-232D Receiver* 14-Dip 61 540 a7 
ADT7462ACPZ-5RL7TR-ND | Flexible Temp./Voltage Monitor/System Fan Controller* |32-LFCSP 2975.00/500 MC1496DGOS-ND Balanced Modulator/Demodulator* NEW! 14-SOIC 87 7768 
ADT/483AARQZ-ND 2-Ch., Temp. Sensor and Over Temp. Alarm* 16-QSOP| 6.88 6.05 5.23| |MC1496DR2GOSCT-ND Balanced Modulator/Demodulator* 14-SOIC 99 85 75 
MC1496DR2GOSTR-ND Balanced Modulator/Demodulator* 14-SOIC 869.40/2,500 
NAL/ MC1496PGOS-ND Balanced Modulator/Demodulator* 14-Dip 87 J7 68 
INTERFACE MC3302PGOS-ND Single Supply Quad Comparators* NEW! 14-Dip 61 54 AT 
= MC3303PGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* NEW! 14-Dip 61 54 AT 
Digi-Key Price Each MC3403DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-SOIC 75 57 50 
Part No. Description Pkg. i 25 100 MC3403DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-SOIC 558.90/2,500 
LM207ANGOS-ND Non-Compensated Single Op Amp* 8-Dip 61 54.47) +|MC3403PGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* NEW! 14-Dip 61 54 (47 
LM211DGOS-ND Single Comparator* NEW! 8-SOIC 57 AB .43| |MC3479PGOS-ND Stepper Motor Driver* 16-Dip 487 418 3.66 
LM211DR2GOSCT-ND Single Comparator* 8-SOIC 68 52 46) |MC3488AP10S-ND Dual Line Driver 8-Dip 117° 1.05 90 
LM211DR2GOSTR-ND Single Comparator* 8-SOIC 512.33/2,500 MC14553BCPGOS-ND 3-Digit BCD Counter* 16-Dip 242 210 1.86 
LM224DGOS-ND. Single Supply Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 51 34 .28| |MC33035DWR2GOSCT-ND | Brushless DC Motor Controller* 24-SOIC | 5.50 4.24 3.77 
LM224DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-SOIC 51 36 -30| |MC33035DWR2GOSTR-ND | Brushless DC Motor Controller* 24-SOIC 2119.50/1,000 
LM224DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-SOIC 332.78/2,500 MC33035PGOS-ND Brushless DC Motor Controller* 24-Dip 440 3.77 3.30 
LM224NGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-Dip 52 A4 .39| |MC33071ADGOS-ND Single Supply Op Amp* NEW! 8-SOIC 1.01 91 78 
LM239DGOS-ND Single Supply Quad Comparator* NEW! 14-SOIC SA 34 28 MC33072ADGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 85 76 66 
LM239DR20SCT-ND Single Supply Quad Comparator 14-SOIC 55 43 31 MC33072ADR2GOSCT-ND | Single Supply Dual Op Amp* 8-SOIC 98 87 16 
LM239DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Comparator* 14-SOIC 51.36.30] |MC33072ADR2GOSTR-ND | Single Supply Dual Op Amp* 8-SOIC 880.27/2,500 
LM239DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Comparator* 14-SOIC 332.78/2,500 MC33072APGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* NEW! 8-Dip 85 76 66 
LM239NOS-ND Single Supply Quad Comparator 14-Dip 57 48 .42| |MC33072DGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 87 77 68 
LM239NGOS-ND Single Supply Quad Comparator* 14-Dip ‘52.44 ~~ 39] +|MC33072DR2GOSCT-ND _| Single Supply Dual Op Amp* 8-SOIC 99 85 75 
LM258DGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 48.33.27} [MC33072DR2GOSTR-ND | Single Supply Dual Op Amp* 8-SOIC 869.40/2,500 
LM258DR20SCT-ND Single Supply Dual Op Amp 8-SOIC 55 48 31 MC33072PGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* NEW! 8-Dip 87 17 68 
LM258DR2GOSCT-ND Single Supply Dual Op Amp* 8-SOIC AB 34 .29| |MC33074ADGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 117 1.05 91 
LM258DR2GOSTR-ND Single Supply Dual Op Amp* 8-SOIC 316.71/2,500 MC33074ADR2GOSCT-ND | Single Supply Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC | 1.35 149 1.05 
LM258NOS-ND Single Supply Dual Op Amp 8-Dip 45 38 34) _[MC33074ADR2GOSTR-ND [Single Supply Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 1215.61/2,500 
LM293DGOS-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* NEW! 8-SOIC 48 33 27 MC33074APGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-Dip 1.23 «1.40 95 
LM293DR2GOSCT-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* 8-SOIC 48 34 .29 MC33074DG0S-ND Single Supply Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 115 1.03 89 
LM293DR2GOSTR-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* 8-SOIC 316.71/2,500 MC33074DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 1.33 1417 = 1.03 
LM301ADGOS-ND Non Compensated Single Op Amp* NEW! 8-SOIC 54 49 42 MC33074DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 1194.82/2,500 
LM301ANGOS-ND Non-Compensated Single Op Amp* 8-Dip 61 54 7 MC33074PGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* NEW! 14-Dip 119 1.07 92 
LM311DGOS-ND Single Comparator* NEW! 8-SOIC AT 40 35 MC33078DGOS-ND Low Noise Dual Op Amp* 8-SOIC 63 56 49 
LM311DR2GOSCT-ND Single Comparator* 8-SOIC 56 43 37 MC33078PGOS-ND Low Noise Dual Op Amp* 8-Dip 67 60 52 
LM311DR2GOSTR-ND Single Comparator* 8-SOIC 419.18/2,500 MC33078DR2GOSCT-ND —_| Low Noise Dual Op Amp* 8-SOIC 72 62 55 
LM324ADGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-SOIG | .39 .33 29] |MC33078DR2GOSTR-ND | Low Noise Dual Op Amp* 8-SOIC 630.49/2,500 
LM324ADR2GOSCT-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-SOIC | 47 36 —-.31|_ | MC33079DGOS-ND Low Noise Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 87 77___—«68 
LM324ADR2GOSTR-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-SOIC 349.50/2,500 MC33079DR2GOSCT-ND [Low Noise Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 99 85D 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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NAL/ SUPERVISORY CIRCUITS/ 
INTERFACE RESET GENERATORS 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
MC33079DR2GOSTR-ND | Low Noise Quad Op Amp* NEW! TA-SOIC 869.40/2,500 ADMT026JSTZ-ND Control System Reference/EEPROM™ 4B-LOFP | 12.87 11.12 9.72 
MC33079PGOS-ND Low Noise Quad Op Amp* 14-Dip 87.77 68} | ADM1026JSTZ-R7CT-ND Control System Reference/EEPROM* 48-LOFP | 16.66 14.28 13.09 
MC33171DGOS-ND Single Supply Low Power Op Amp* NEW! 8-SOIC 87 77 .68| |ADM1026JSTZ-R7TR-ND Control System Reference/EEPROM* 48-LQFP 4016.25/500 
MC33171DR2GOSCT-ND Single Supply Low Power Op Amp* NEW! 8-SOIC 99 85 75 
MC33171DR2GOSTR-ND Single Supply Low Power Op Amp* NEW! 8-SOIC 869.40/2,500 SRAM 
MC33171PGOS-ND Single Supply Low Power Op Amp* NEW! 8-Dip cai ON Semiconducto RoHS Compliant 
MC33172DGOS-ND Single Supply Low Power Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 85 76 66 = — Price Eaci® 
MC33172DR2GOSCT-ND | Single Supply, Low Power Dual Op Amp* 8-SOIC 97.83 73) [On Semiconductor | Digi-Key on 
MC33172DR2GOSTR-ND _| Single Supply, Low Power Dual Op Amp* 8-SOIC 847.84/2,500 Part No. Part No. Description : Pkg. yo) 5) 
MC33172PGOS-ND Single Supply Low Power Dual Op Amp* NEW! 8-Dip 83 714 64| | N64S830HAS221 766-1045-ND [8Kx8 Bit 64Kb Low Power Serial SRAMs 8-SOIC 3.00 2.57 2.25 
MC33174DGOS-ND Single Supply Low Power Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 141 1.00 86| | N64S830HAT221 766-1046-5-ND | 8K x 8 Bit 64Kb Low Power Serial SRAMs 8-TSSOP | 3.00 257 2.25 
MC33174DR2GOSCT-ND Single Supply Low Power Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 1.28 143 1.00| |N25S818HAS211 766-1041-ND /32Kx8 Bit 256Kb Low Power Serial SRAMs | 8-SOIC 347 2.98 2.61 
MC33174DR2GOSTR-ND Single Supply Low Power Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 4152.90/2,500 N25S818HAT211 766-1042-5-ND | 32K x 8 Bit 256Kb Low Pwr Serial SRAMs 8-TSSOP | 347 2.98 2.61 
MC33174PGOS-ND Single Supply Low Power Quad Op Amp* NEW! 14-Dip 115 1.03 89| |N25S830HAS221 766-1043-ND | 32Kx8 Bit 256Kb Low Power Serial SRAMs | 8-SOIC 3.47 2.98 2.61 
MC33178DGOS-ND Dual Low Power, Low Noise Op Amp* NEW! 8-SOIC 87 78 67|_ | N25S830HAT221 766-1044-ND [32Kx8 Bit 256Kb Low Pwr Serial SRAMs: 8-TSSOP | 347 2.98 2.61 
MC33178DR2GOSCT-ND Dual Low Power, Low Noise Op Amp* 8-SOIC 1.00 89 78 NO1L63W2AT251 766-1031-ND |64K x 16 Bit 1MB Ultra-Low Power 44-TSSOP| 344 296 2.59 
MC33178DR2GOSTR-ND —_| Dual Low Power, Low Noise Op Amp* 8-SOIC 901.40/2,500 Asynchronous CMOS SRAM 
MC33178PGOS-ND Dual Low Power, Low Noise Op Amp* NEW! 8-Dip 91 82 70| |NO1L63W3AT251 766-1032-ND |64K x 16 Bit 1MB Ultra-Low Power 44-TSSOP|} 344 296 2.59 
MC33179DGOS-ND Quad Low Power, Low Noise Op Amp* NEW! 14-SOIC | 1.01 91.78 Asynchronous CMOS SRAM 
MC33179DR2GOSCI-ND Quad Low Power, Low Noise, Op Amp* 14-SOIC 1.16 1.03 91 NO2L63W3AB251 | 766-1034-ND | 128K x 16 Bit 2MB Ultra-Low Power 48-BGA 482 413 3.62 
MC33179DR2GOSTR-ND —_| Quad Low Power, Low Noise, Op Amp* 14-SOIC 1047.94/2,500 Asynchronous CMOS SRAM 
MC33179PGOS-ND Quad Low Power, Low Noise Op Amp* NEW! 14-Dip | 1.41 1.00 86] |NO2L63W3AT25! | 766-1035-ND caevichionnie CMOS SRAM 48-TSOP | 4.42 3.80 3.32 
MC33201DGOS-ND Low Voltage, Rail-to-Rail Op Amp* NEW! 8-SOIC 87 78 67 i 
MC33201PGOS-ND Low Voltage, Rail-to-Rail Op Amp* NEW! 8-Dip 1.8270} |NOTL83W2AT251 | 766-1033-ND tRoretoncie CMOS SeAM S2-TSOP | 286 245 2.15 
MC33202DG0S-ND Dual Low Voltage, Rail-to-Rail Op Amp* NEW! 8-SOIC 89 +80 ~69 t 
MC33202DMR2GOSCT-ND | Dual Low Volt., Rail-to-Rail Op Amp* NEW! 8-Micro | 1.02 91  .80| |NO2L83W2AT2S! | 766-1036-ND Sheanchionaie SMOG SHAM S2-TSOP | 3.86 3.32 2.90 
MC33202DMR2GOSTR-ND | Dual Low Volt., Rail-to-Rail Op Amp* NEW! 8-Micro 1475.50/4,000 : 
MC33202DR2GOSCT-ND —_| Dual Low Voltage Rail-to-Rail Op Amp* asoic | 1.02 91  .go| |NO4L63W1AT271 | 766-1037-ND Chamrehinoie CMOS SRAM. 44-TSSOP) 6.68 5.88 5.08 
MC33202DR2GOSTR-ND__| Dual Low Voltage Rail-to-Rail Op Amp* 8-SOIC 922.19/2,500 oe : ' 
MC33202PGOS-ND Dual Low Voltage, Rail-to-Rall Op Amp* NEW! 8-Dip 338372) |NodLesw2a27! | 766-1038-ND PASRCHGROle CMOS ORAM 4B-BGA | 7.03 6.19 5.34 
Licey tolelos cl) Quad Low Voltage Rall-to-Rall Op Amp* 14-SOIC | 1.41 1.27 1.09) | vogteawoatz7! |766-1039-ND | 256K x 16 Bit 4MB Ultra-Low Power 44-TSOP | 668 5.88 5.08 
MC33204DR2GOSCT-ND —_| Quad Low Voltage Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC | 1.63 1.44 1.27 Asynchronous CMOS SRAM 
MC33204DR2GOSTR-ND —_| Quad Low Voltage Rail-to-Rail Op Amp* 14-SOIC 1467.11/2,500 STrit ; = 5 
MC33204DTBGOS-ND Quad Low Volt., Rail-to-Rail Op Amp* NEW! 14-Tss0P| 1.41 1.27 1,09] [NOBURW2AB2/| Gee nee TR CMOS ana SE BEAY | egO 1004 = 881 
MC33204PGOS-ND Quad Low Voltage Rail-to-Rail Op Amp* 4-Dip | 141 127 1.09 
MC33272ADGOS-ND Dual High Slew Rate Op Amp* NEW! 8SOlc | 141 127 1.09 ONS d nek 
MC33272ADR2GOSCT-ND | Dual Single Supply, High Slew Rate, Op Amp* 8-SOIC 163 144 1.27 emicon uctor™ @ aa ® 
MC33272ADR2GOSTR-ND | Dual Single Supply, High Slew Rate, Op Amp* 8-SOIC 1467.11/2,500 Digit Reel SWITCHING 
MC33274ADGOS-ND Quad High Slew Rate Op Amp* NEW! 14-SOIC | 1.45 1.30 1.12] | Digi-Key Price Each 
MC33274ADR2GOSCT-ND [Quad High Slew Rate Op Amp* NEW! T4-SOIC | 1.68 1.48 1.30) | Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC33274ADR2GOSTR-ND | Quad High Slew Rate Op Amp* NEW! 14-SOIC 1509.03/2,500 LM2574N-3.3G0S-ND 0.5A, 3.3V Step-Down Switching Reg.* NEW! 8-Dip 768 «146 = (1.30 
MC33274APGOS-ND Quad High Slew Rate Op Amp* NEW! 14-Dip | 1.45 1.30 1.12} |LM2575D2T-5GOS-ND 1A, 5V Step-Down Switching Regulator* NEW! | D2PAK-5| 2.47 2.14 1.90 
MC33502DG0S-ND 1.0V, Rail-to-Rail, Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC | 1.95 1.69 1.50) |LM2576D2T-ADJGOS-ND 3A, Adj. Step-Down Switching Regulator* NEW! | D2PAK-5 | 2.57 2.23 1.98 
MC33560DTBR20SCT-ND Interface IC for Smartcard Reader/Writer 24-TSSOP| 4.20 3.36 2.84) | |M2576T-005GOS-ND 3A, 5V Step-Down Switching Reg.* NEW! T0-220-5| 246 2.14 1.89 
MC34071ADGOS-ND Single Supply Op Amp* NEW! 8-SOIC 89.80.69] _ | LM2576TV-ADJGOS-ND 3A, Adj. Step-Down Switching Reg.* NEW! TO-220-5 | 2.57 2.23 1.98 
MC34071APGOS-ND Single Supply Op Amp* 8-Dip 89 80 69) _ | NLAS323USGOSCT-ND Dual SPST Analog Switch* US8-8 80. 68 ~=—-«60 
MC34071DGOS-ND Single Supply Op Amp* NEW! 8-SOIC 87.77 68] _ | NLAS323USGOSTR-ND Dual SPST Analog Switch* US8-8 840.00/3,000 
egal peo SNe ele Supoly ny freee vol a ft a NLAS324USGOSCT-ND Dual SPST Analog Switch* US8-8 94 82 63 
ingle Supply Dual Op Amp* ! : . ‘ NLAS1053USOSCT-ND 2:1 Mux/Demux Analog Switch US8-8 90 75 60 
MC34072APGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* 8-Dip 87.7768) _ | NLAS1053USGOSCT-ND 2:1 Mux/Demux Analog Switch* US8-8 94 83 78 
MC34072DGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 83.74 64) _/NLAS1053USGOSTR-ND 2:1 Mux/Demux Analog Switch* US8-8 1012.50/3,000 
MC34072DR2GOSCT-ND | Single Supply Dual Op Amp* 8-SOIC 94.8171) /NLAS4051SDTR2GOSCT-ND | 8 Position Analog Mux/Demux* NEW! 16-TSsOP| 60 46 40 
MC34072DR2GOSTR-ND | Single Supply Dual Op Amp* 8-SOIC 825.93/2,500 NLAS4051SDTR2GOSTR-ND —_|8 Position Analog Mux/Demux* NEW! 16-TSSOP 450.00/2,500 
oe ane supe ae —_ ee a zs = NLAS8252MUTAGOSCT-ND | DP3T Switch for USB/UART Data Mux* NEW! | 12-UQFN| 150 1.32 1.16 
s i : ! : : / : NLAS8252MUTAGOSTR-ND _| DP3T Switch for USB/UART Data Mux* NEW! | 12-UQFN 1620.00/3,000 
CSO aA ReeOSeT ND aie es ne a nine tea vet "i aps . a NLAST4053DTR2GOSCT-ND __|2:1 Mux/Demux Analog Switch* NEW! 6-TSSOP| 60 46 40 
MC34074APGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* NEW! 14-Dip | 1.13 1.01 87 : 
MC34074DGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC Vaan ON Semiconductor™ @ Digi Reel” 
MC34074DR2GOSCT-ND | Single Supply Quad Op Amp* TSOIC | 112 99-87 : 
MC34074DR2GOSTR-ND —_| Single Supply Quad Op Amp* 14-SOIC 1006.02/2,500 Digi-Key Price Each 
MC34074PGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* NEW! 14-Dip 97 87 15 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NCN6000DTBR20SCT-ND | Compact Smart Card Interface IC 20-TSSOP| 2.86 2.29 1.94) |NUF2221W1T20SCT-ND USB Upstream Terminator with ESD Protection SOT-363 94 =~ 82Sté«<‘CD 
NCP100SNT1GOSCT-ND__| Sub 1V Precision Adj. Shunt Regulator* 0723-5 |_1.01__.90_.79|_ | NUF2221W1T20STR-ND USB Upstream Terminator with ESD Protection | SOT-363 999.00/3,000 
NCPIOOSNT1GOSTR-ND | Sub 1V Precision Adj. Shunt Regulator* S07T23-5 1093.50/3,000 NUF2221W1T2GOSCT-ND USB Upstream Terminator w/ESD Protection* SOT-363 62 48 A 
NCP1200D40R20SCT-ND_ |) 40kHz PWM Current Mode Controller 8SOIG | 136 114 91) | NUF2221W1T2GOSTR-ND USB Upstream Terminator w/ESD Protection* SOT-363 558.90/3,000 
nce Foe OSC LN? Hat iid putter ee ponte He ee ap 8 90] | NUF2441FCT1GOSCT-ND Integrated Passive Filter with ESD Protection* _| 6-Flip Chip| 72 —«62_—S—54 
¥ 2 urrent Mode Controller ss ales NUF2441FCT1GOSTR-ND Integrated Passive Filter with ESD Protection* | 6-Flip Chip 756.00/3,000 
NCP1200P400S-ND 40kHz PWM Current Mode Controller z : 8-Dip 1.56 1.40 1.20! J \yF3101FCT1GOSCT-ND 3-Line EMI Filter* 8-Flip Chip | 1.08 87 65 
NCV1124DGOS-ND Dual Variable-Reluctance Sensor Interface NEW! 8-SOIC 2.31 2.01 1.78 NUF4000MUT2GOSCT-ND 4-Line EMI Filter with ESD Protection* 8-UDEN 88 5 66 
HS er bua Peetofcltee endieeree ae pelt — 518 44) 3.88) |NUFAOOOMUT2GOSTR-ND | 4-Line EMI Filter with ESD Protection* 8-UDFN 924.00/3,000 
ness17090so _|DulOpTaarnsrrn Ang MEW "| vosOIC | 201 175 ts) HUBOOMUSOSET NO _/¢uneeuLFueceS0 router” _{ eu0eM | S682 72 
NE5532ANGOS-ND Dual Low Noise Op Amp* NEW! 8-Dip 1.30 1.16 1.00 , ee : ee 
NESS320G0S.ND Dual Low Noise Op Amp* NEW! TESUICT 130-116-700) _ | NUF6005MUT2GOSCT-ND 6-Line EMI Filter with ESD Protection* 12-UDFN 96 85 (74 
NESS32NGOS-ND DuidliKow Nalse oy Anse NEW! 8-Di 1>4 141. 95, | NUF6005MUT2GOSTR-ND 6-Line EMI Filter with ESD Protection* 12-UDFN 1032.75/3,000 
$A571DGOS.ND Dual Gain Compandort NEWT ° sect 560 480 4.29| | NUF6010MUT2GOSCT-ND 6-Line EMI Filter with ESD Protection* 12-UDFN 66 450 44 
SAS7INGOS-ND Dual Gain Compandor® NEW! tedip | 574 492 431| | NUF6010MUT2GOSTR-ND 6-Line EMI Filter with ESD Protection* 12-UDFN 589.50/3,000 
SAS72NCOS-ND Dual Gain Compandor, Programmable" NEW! 16-Dip | 633 543 475) |NUF64T0MNTIGOSCT-ND 6-Line EMI Filter with ESD Protection* 72-DFN 6 48 & 
SA575DGOS-ND Dual Gain Compandor. Low Voltage* NEW! 30-S0IG | 6735925 12) _ | NUF6410MINT1GOSTR-ND 6-Line EMI Filter with ESD Protection* 12-DFN 562.50/3,000 
SE5532AD8G0S-ND Dual Low Noise Op Amp* NEW! Sole | 153 137 11g) |NUF8000MUT2GOSCT-ND 8-Line EMI Filter with ESD Protection* 16-UDFN 98 85 65 
TCA0372DP1GOS-ND Dual 1A Output Current Op Amp* 8-Dip 113 1.01 87 NUF8010MUT2GOSCT-ND 8-Line EMI Filter with ESD Protection* 16-UDFN 1.05 93 82 
TCA0372DP2GOS-ND 1A Dual Power Op Amp* NEW! 16-Dip | 113 1.01 .87| |NUF8010MUT2GOSTR-ND 8-Line EMI Filter with ESD Protection 16-UDFN 1134.00/3,000 
TCA0372DWR2GOSCT-ND _| Dual 1A Output Current Op Amp* 16-SOIC | 1.30 1.15 1.01] |NUF8600MNTXGOSCT-ND 8-Line EMI Filter with ESD Protection* NEW! 16-DFN 12 62 54 
TCA0372DWR2GOSTR-ND [Dual 1A Output Current Op Amp* 16-SOIC 521.64/1,000 eae eT ae a es Bi au See NEW! Pe aaa ie ‘ 
- -Line ilter wit! rotection* NEW! | st J 5 
e © NUF8610MNTXGOSTR-ND 8-Line EMI Filter with ESD Protection* NEW! | 16-DFN 1008.00/4,000 
ON Semiconductor” ()_pigi@kee! swat signan Bi 0) Bea so | oe 
Digi-Key pe Price Each NUF9001FCT1GOSCT-ND 10-Line EMI Filter* Flip Chip | 125 1.00 75 
Part No. Description Pkg. 1-25 100 |_| \uroootFcT1GoSTR-ND 10-Line EMI Filter* Flip Chip 1950.00/3,000 
ee aa a ouican Tuning Diode Sone 2 an his -25] | NUP1301ML3T1GOSCT-ND Low Cap. Diode Array, ESD Protection* NEW! | SOT-23 50 28 22 
i » Silicon Tuning Diode* : 08/3, NUP1301ML3T1GOSTR-ND _|Low Cap. Diode Array, ESD Protection NEW! | SOT-23 240.00/3,000 
MMBV2101LT1OSCT-ND 30V’ Silicon Tuning Diode sor-23 | .44 33 24] juuesigainmcneoRNn Bunt Ges CAN Bae Poke Sore} pt. 00F8 000 
MMBV2109LT10SCT-ND 30V, Silicon Tuning Diode SOT-23 45 3424 i ; ‘ : . : 
RMAC CNT pay silecn Bin blast les 5331. 2g|_ |NUP210SLTIGOSTR-ND Dual Line CAN Bus Protector SOT-23 405.00/3,000 
SIEIRESGH IRC Oat BV Silicon Bin a ie Si 302.083 000 NUP2201MR6TIGOSCT-ND | Low Cap. Diode TVS Array, Data Line Protection* | 6-TSOP 62 48 A 
‘ ue : : NUP2201MR6T1GOSTR-ND Low Cap. Diode TVS Array, Data Line Protection* | 6-TSOP 558.90/3,000 
NUP2301MW6T1GOSCT-ND. Low Cap. Diode Array, 2 Line ESD Protection* SC-88 45 35 30 
ON Semiconductor™ (ON) ini ® NUP2301MW6T1GOSTR-ND | Low Cap. Diode Array, 2 Line ESD Protection* SC-88 405.00/3,000 
Digi Reel NE ATA | nue4301MA6TIGOSCT-ND | Low Cap. Diode Array, ESD Protection* NEW! | 6-TSOP 4736S 
Digi-Key Price Each NUP4301MR6T1GOSTR-ND Low Cap. Diode Array, ESD Protection* NEW! 6-TSOP 419.40/3,000 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 NZQA5V6AXV5T1GOSCT-ND Low Cap. Diode Array, ESD Protection* NEW! | SOT-553 54 38 32 
ADM1041ARQ-ND_ | Secondary-Side Controller with Current Share/Housekeeping | 24-QSOP | 14.41 12.45 10.88] |NZQASV6AXVSTIGOSTR-ND | Low Cap. Diode Array, ESD Protection* NEW! | SOT-553 564.40/4,000 
ADM1041ARQZ-ND | Secondary-Side Controller with Current Share/Housekeeping* | 24-QSOP | 13.09 11.31 9.88] | STF202-22T1GOSCT-ND USB Filter with ESD Protection* 6-TSOP 15 57 50 
STF202-22T1GOSTR-ND USB Filter with ESD Protection* 6-TSOP 670.68/3,000 
* RoHS Compliant + CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DG201BDQ-T1-E3CT-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch 16-TSSOP 2.94 2.03 1.93) |DG612AEY-T1-E3TR-ND | Quad SPST Switch 16-SOIC 1215.00/2,500 
DG201BDQ-T1-E3TR-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch 16-TSSOP 2730.00/3,000 DG613AEN-T1-E4CT-ND | Quad SPST Switch 16-miniQFN 1.55 112 1.05 
DG201BDY-T1-E3CT-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch 16-SOIC 2.48 1.72 1.63} |DG613AEN-T1-E4TR-ND_| Quad SPST Switch 16-miniQFN 2808.00/6,000 
DG201BDY-T1-E3TR-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch 16-SOIC 1917.50/2,500 DG613AEQ-T1-E3CT-ND | Quad SPST Switch 16-TSSOP 1.55 1.12 1.05 
DG2041DQ-T1-E3CT-ND_| Low Voltage, Quad SPST Analog Switch 16-TSSOP 2.94 2.03 1.93] |DG613AEQ-T1-E3TR-ND | Quad SPST Switch 16-TSSOP 1458.00/3,000 
DG2041DQ-T1-E3TR-ND | Low Voltage, Quad SPST Analog Switch 16-TSSOP 2730.00/3,000 DG613AEY-T1-E3CT-ND | Quad SPST Switch 16-SOIC 155 112 1.05 
DG2042DQ-T1-E3CT-ND | Low Voltage, Quad SPST Analog Switch 16-TSSOP 2.94 2.03 1.93] |DG613AEY-T1-E3TR-ND | Quad SPST Switch 16-SOIC 1215.00/2,500 
DG2042DQ-T1-E3TR-ND | Low Voltage, Quad SPST Analog Switch 16-TSSOP 2730.00/3,000 DG636EQ-T1-E3CT-ND Dual SPDT Analog Switch 14-TSSOP 1.74 1.26 1.18 
DG2043DQ-T1-E3CT-ND | Low Voltage, Quad SPST Analog Switch 16-TSSOP 2.94 2.03 1.93} |DG636EQ-T1-E3TR-ND | Dual SPDT Analog Switch 14-TSSOP 1640.25/3,000 
DG2043DQ-T1-E3TR-ND_| Low Voltage, Quad SPST Analog Switch 16-TSSOP 2730.00/3,000 DG9051DQ-T1-E3CT-ND | Low Voltage, Precision 8-Channel Multiplexer 16-TSSOP 413 292 2.76 
DG211BDQ-T1-E3CT-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch 16-TSSOP 2.52 1.74 1.65 DG9051DQ-T1-E3TR-ND | Low Voltage, Precision 8-Channel Multiplexer 16-TSSOP 4070.40/3,000 
DG211BDQ-T1-E3TR-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch 16-TSSOP 2340.00/3,000 DG9052DQ-T1-E3CT-ND | Low Voltage, Precision Dual 4-Channel Multiplexer 16-TSSOP. 413 292 276 
DG211BDY-T1-E3CT-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch 16-SOIC 231 1.60 1.52 0G9052DQ-T1-E3TR-ND_| Low Voltage, Precision Dual 4-Channel Multiplexer 16-TSSOP 4070.40/3,000 
DG211BDY-T1-E3TR-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch 16-SOIC 1787.50/2,500 DG9053DQ-T1-E3CT-ND |Low Voltage, Prec. Triple 2-Ch. SPDT Analog Switch | 16-TSSOP 413 2.92 2.76 
DG212BDQ-T1-E3CT-ND_| Improved Quad CMOS Analog Switch 16-TSSOP 2.52 1.74 1.65| +|DG9053DQ-T1-E3TR-ND | Low Voltage, Prec. Triple 2-Ch. SPDT Analog Switch | 16-TSSOP 4070.40/3,000 
DG212BDQ-T1-E3TR-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch 16-TSSOP 2340.00/3,000 DG9424DQ-T1-E3CT-ND | Low Voltage, Dual Supply, Quad SPST Analog Switch} +16-TSSOP 3.44 2.38 2.26 
DG212BDY-T1-E3CT-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch 16-SOIC 2.31 1.60 1.52) |DG9424DQ-T1-E3TR-ND | Low Voltage, Dual Supply, Quad SPST Analog Switch] 16-TSSOP 3198.00/3,000 
DG212BDY-T1-E3TR-ND | Improved Quad CMOS Analog Switch 16-SOIC 1787.50/2,500 0G9425DQ-T1-E3CT-ND_| Low Voltage, Dual Supply, Quad SPST Analog Switch| _16-TSSOP 3.44 2.38 2.26 
DG213DQ-T1-E3CT-ND | Quad Complementary CMOS Analog Switch 16-TSSOP 2.73 189 1.79 DG9425DQ-T1-E3TR-ND |Low Voltage, Dual Supply, Quad SPST Analog Switch} 16-TSSOP 3198.00/3,000 
DG213DQ-T1-E3TR-ND | Quad Complementary CMOS Analog Switch 16-TSSOP 2535.00/3,000 DG9426DQ-T1-E3CT-ND | Low Voltage, Dual Supply, Quad SPST Analog Switch} 16-TSSOP 3.44 2.38 2.26 
DG213DY-T1-E3CT-ND | Quad Complementary CMOS Analog Switch 16-SOIC 2.73 189 1.79 DG9426DQ-T1-E3TR-ND | Low Voltage, Dual Supply, Quad SPST Analog Switch} 16-TSSOP 3198.00/3,000 
DG213DY-T1-E3TR-ND | Quad Complementary CMOS Analog Switch 16-SOIC 2112.50/2,500 $19122ADQ-T1-E3CT-ND | 500kHz Half-Bridge DC/DC Controller 20-TSSOP 839 5.92 5.59 
DG403DY-T1-E3CT-ND | Low Power, High Speed CMOS Analog Switch 16-SOIC 2.06 1.49 1.40] |SI9122ADQ-T1-E3TR-ND_|500kHz Half-Bridge DC/DC Controller 20-TSSOP. 8256.00/3,000 
DG403DY-T1-E3TR-ND | Low Power, High Speed CMOS Analog Switch 16-SOIC 1620.00/2,500 $19241AEY-T1-E3CT-ND | Single-Ended Bus Transceiver 8-SOIC 277 1.92 1.82 
DG4051AEQ-T1-E3CT-ND | 8-Channel Multiplexer 16-TSSOP 1.76 1.28 1.19} |SI9241AEY-T1-E3TR-ND | Single-Ended Bus Transceiver 8-SOIC 2145.00/2,500 
DG4051AEQ-T1-E3TR-ND | 8-Channel Multiplexer 16-TSSOP 1660.50/3,000 SI9910DY-T1-E3CT-ND | Adaptive Power MOSFET Driver 8-SOIC 3.23 2.24 212 
DG4052AEQ-T1-E3CT-ND | Dual 4-Channel Multiplexer 16-TSSOP 1.76 1.28 1.19] |SI9910DY-T1-E3TR-ND | Adaptive Power MOSFET Driver 8-SOIC 2502.50/2,500 
DG4052AEQ-T1-E3TR-ND | Dual 4-Channel Multiplexer 16-TSSOP 1660.50/3,000 SI9986DY-T1-E3CT-ND__| Buffered Half-Bridge Driver 8-SOIC 5.30 3.74 3.54 
DG4053AEQ-T1-E3CT-ND | Triple 2-Channel Multiplexer 16-TSSOP 1.76 1.28 1.19] |SI9986DY-T1-E3TR-ND | Buffered Half-Bridge Driver 8-SOIC 4352.00/2,500 
DG4053AEQ-T1-E3TR-ND | Triple 2-Channel Multiplexer 16-TSSOP 1660.50/3,000 $IP21108DT-T1-E3CT-ND | Adjustable 150mA Low Noise, LDO Regulator TSOT-23-5 62 Al 37 
DG406DN-T1-E3CT-ND | 16-Channel High Performance CMOS Analog Mux 28-PLCC 8.78 6.19 5.85] |SIP21108DT-T1-E3TR-ND | Adjustable 150mA Low Noise, LDO Regulator TSOT-23-5 495.00/3,000 
DG406DN-T1-E3TR-ND | 16-Channel High Performance CMOS Analog Mux 28-PLCC 5760.00/2,000 

DG406DW-E3-ND 16-Channel High Performance CMOS Analog Mux 28-SOIC 7.16 6.36 5.04 HALL-EFFECT 
DG407DN-T1-E3CT-ND | Dual 8-Ch. High Performance CMOS Analog Mux 28-PLCC 917 647 6.11 RoHS Compliant 
DG407DN-T1-E3TR-ND | Dual 8-Ch. High Performance CMOS Analog Mux 28-PLCC 1703.75/500 aa Prive Eact® 
DG407DW-E3-ND Dual 8-Ch. High Performance CMOS Analog Mux 28-SOIC 337 7.44 5.89] | Digi-Key fe, 

DG408DQ-T1-E3CT-ND | 8-Channel Single-Ended CMOS Analog Mux 16-TSSOP | 3.15 218 207] (PartNo. Description Pkg. 1 25 (100 
DG408DQ-T1-E3TR-ND | 8-Channel Single-Ended CMOS Analog Mux 16-TSSOP 2925.00/3,000 ‘AH173-PL-A-ADICT-ND Internal Pull-Up Latch for High Temperature SIP-3 155 1.19 1.05 
DG408DY-T1-E3CT-ND | 8-Channel Single-Ended CMOS Analog Mux 16-SOIC 2.35 1.63 1.54) | AH173-PL-A-ADITB-ND Internal Pull-Up Latch for High Temperature SIP-3 1944.00/4,000 
DG408DY-T1-E3TR-ND__| 8-Channel Single-Ended CMOS Analog Mux 16-SOIC 1820.00/2,500 AH173-PL-A-BDICT-ND Internal Pull-Up Latch for High Temperature SIP-3 1.55 1419 1.05 
DG409D0-T1-E3CT-ND | Dual 4-Channel Differential CMOS Analog Mux {6-TSSOP | 315 2.18 2.07| |AH173-PL-A-BDITB-ND Internal Pull-Up Latch for High Temperature SIP-3 1944.00/4,000 
DG409DQ-T1-E3TR-ND | Dual 4-Channel Differential CMOS Analog Mux 16-TSSOP 2925.00/3,000 AH173-WL-ADICT-ND Internal Pull-Up Latch for High Temperature SC-59 155 119 1.05 
DG409DY-T1-E3CT-ND | Dual 4-Channel Differential CMOS Analog Mux 16-SOIC 2.44 1.69 1.60| |AH173-WL-ADITR-ND Internal Pull-Up Latch for High Temperature SC-59 1458.00/3,000 
DG409DY-T1-E3TR-ND | Dual 4-Channel Differential CMOS Analog Mux 16-SOIC 1885.00/2,500 AH173-WL-BDICT-ND Internal Pull-Up Latch for High Temperature SC-59 146 113 99 
DG411DY-T1-E3CT-ND__| Precision Mono Quad SPST CMOS Analog Switch 16-SOIC 218 1.51 1.43) | AH173-WL-BDITR-ND Internal Pull-Up Latch for High Temperature SC-59 1377.00/3,000 
DG411DY-T1-E3TR-ND | Precision Mono Quad SPST CMOS Analog Switch 16-SOIC 1690.00/2,500 AH175-PL-A-ADICT-ND Latch for High Temperature SIP-3 155 119 1.05 
DG441DY-T1-E3CT-ND | Quad SPST CMOS Analog Switch 16-SOIC 2.35 1.63 1.54) |AH175-PL-A-ADITB-ND Latch for High Temperature SIP-3 1944.00/4,000 
DG441DY-T1-E3TR-ND | Quad SPST CMOS Analog Switch 16-SOIC 1820.00/2,500 AH175-PL-A-BDICT-ND Latch for High Temperature SIP-3 146 1.13 99 
DG444DY-T1-ESCT-ND | Quad SPST CMOS Analog Switch 16-SOIC 2.35 1.63 1.54) | AH175-PL-A-BDITB-ND Latch for High Temperature SIP-3 1836.00/4,000 
DG444DY-T1-E3TR-ND___| Quad SPST CMOS Analog Switch 16-SOIC 1820.00/2,500 AH175-WL-ADICT-ND Latch for High Temperature SC-59 1.55 1.19 1.05 
DG447DV-T1-E3CT-ND | Low Power, High Voltage SPST Analog Switch 6-TSOP 1421.03.96] | AH175-WL-ADITR-ND Latch for High Temperature S$C-59 1458.00/3,000 
DG447DV-T1-E3TR-ND | Low Power, High Voltage SPST Analog Switch 6-TSOP 1336.50/3,000 AH175-WL-BDICT-ND Latch for High Temperature SC-59 1461.13.99 
DG448DV-T1-E3CT-ND | Low Power, High Voltage SPST Analog Switch 6-TSOP 1.42 1.03 .96| | AH175-WL-BDITR-ND Latch for High Temperature SC-59 1377.00/3,000 
DG448DV-T1-E3TR-ND | Low Power, High Voltage SPST Analog Switch 6-TSOP 1336.50/3,000 AH180-PL-ADICT-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch SIP-3 1.55 1.19 = 1.05 
DG449DS-T1-E3CT-ND__| High Voltage Single SPDT Analog Switch SOT-23-8 1.68 1.21 1.14/ | AH180-PL-ADITB-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch SIP-3 1944.00/4,000 
DG449DS-T1-E3TR-ND | High Voltage Single SPDT Analog Switch SOT-23-8 1579.50/3,000 AH180-SNGDICT-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch DFN2020-6 | 168 1.29 1.14 
DG451EQ-T1-E3CT-ND | High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-TSSOP 4.84 3.41 3.23) |AH180-SNGDITR-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch DFN2020-6 1579.50/3,000 
DG451EQ-T1-E3TR-ND | High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-TSSOP 4761 .60/3,000 AH180-WGDICT-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch $C-59 1.68 1.29 = 1.14 
DG451EY-T1-E3CT-ND —_| High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-SOIC 4.84 3.41 3.23] | AH180-WGDITR-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch SC-59 1579.50/3,000 
DG451EY-11-E3TR-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-SOIC 3968.00/2,500 AH182-WLDICT-ND Low Power Switch SOT-23 1.55 1.19 = 1.05 
DG452EQ-T1-E3CT-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-TSSOP 4.84 3.41 3.23) | AH182-WLDITR-ND Low Power Switch SOT-23 1458.00/3,000 
DG452EQ-T1-E3TR-ND —_| High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-TSSOP 4761.60/3,000 AH183-WLDICT-ND Low Power Switch SOT-23 1.70 1.31 1.15 
DG452EY-T1-E3CT-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-SOIC 4.84 3.41 3.23] | AH183-WLDITR-ND Low Power Switch SOT-23 1599.75/3,000 
DG452EY-T1-E3TR-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-SOIC 3968.00/2,500 AH284-PL-BDI-ND Smart Fan Motor Controller SIP-4 143 1.14 95 
DG453EQ-T1-E3CT-ND _| High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-TSSOP 4.84 3.41 3.23) |AH284-YLDICT-ND Smart Fan Motor Controller SOT-89-5 1.81 139 1.22 
DG453EQ-T1-E3TR-ND | High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-TSSOP 4761.60/3,000 AH284-YLDITR-ND Smart Fan Motor Controller SOT-89-5 1417.50/2,500 
DG453EY-T1-E3CT-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-SOIC 4.84 3.41 3.23) |AH285-PL-BDI-ND Smart Fan Motor Controller SIP-5 1.58 1.26 1.05 
DG453EY-T1-E3TR-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-SOIC 3968.00/2,500 AH285-YLDICT-ND Smart Fan Motor Controller SOT-89-5 1.81 «1.39 (1.22 
DG454EQ-T1-E3CT-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-TSSOP 4.84 3.41 3.23] |AH285-YLDITR-ND Smart Fan Motor Controller SOT-89-5 1417.50/2,500 
DG454EQ-T1-E3TR-ND__| High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-TSSOP 4761.60/3,000 AH286-PL-BDI-ND Smart Fan Motor Controller SIP-5 158 $1.26 1.05 
DG454EY-T1-E3CT-ND —_| High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-SOIC 484 3.41 3.23] | AH286-YLDICT-ND Smart Fan Motor Controller SOT-89-5 181° 139 = 1.22 
DG454EY-T1-E3TR-ND —_| High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-SOIC 3968.00/2,500 AH286-YLDITR-ND Smart Fan Motor Controller SOT-89-5 1417.50/2,500 
DG455EQ-T1-E3CT-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-TSSOP 484 3.41 3.23] |AH287-PL-BDI-ND High Voltage Smart Fan Motor Controller SIP-4 1.79 157 = 1.35 
DG455EQ-T1-E3TR-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-TSSOP 4761 .60/3,000 AH287-YLDICT-ND High Voltage Smart Fan Motor Controller SOT-89-5 2.35 1.80 1.57 
DG455EY-11-E3CT-ND. High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-SOIC 4.84 3.41 3.23] | AH287-YLDITR-ND High Voltage Smart Fan Motor Controller SOT-89-5 1820.00/2,500 
DG455EY-T1-E3TR-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-SOIC 3968.00/2,500 AH288-PL-BDI-ND High Voltage Smart Fan Motor Controller SIP-5 1.95 1.71 1.47 
DG456EQ-T1-E3CT-ND —_| High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-TSSOP 4.84 3.41 3.23) |AH288-YLDICT-ND High Voltage Smart Fan Motor Controller SOT-89-5 256 1.96 1.71 
DG456EQ-T1-E3TR-ND —_| High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-TSSOP 4761.60/3,000 AH288-YLDITR-ND High Voltage Smart Fan Motor Controller SOT-89-5 1982.50/2,500 
DG456EY-T1-E3CT-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-SOIC 4.84 3.41 3.23] | AH289-PL-BDI-ND High Voltage Smart Fan Motor Controller SIP-5 1.95 1.71 1.47 
DG456EY-11-E3TR-ND High Volt. 4-ohm Quad SPST CMOS Analog Switch 16-SOIC 3968.00/2,500 AH289-YLDICT-ND High Voltage Smart Fan Motor Controller SOT-89-5 256 1.96 1.71 
DG467DV-T1-E3CT-ND Low Power, High Voltage SPST Analog Switch 6-TSOP 95 69 .63| | AH289-YLDITR-ND High Voltage Smart Fan Motor Controller SOT-89-5 1982.50/2,500 
DG467DV-T1-E3TR-ND —_| Low Power, High Voltage SPST Analog Switch 6-TSOP 882.00/3,000 AH291-PL-BDI-ND Low Voltage Smart Fan Motor Controller SIP-4 1.35 1.08 -90 
DG468DV-T1-E3CT-ND Low Power, High Voltage SPST Analog Switch 6-TSOP 1.46 1.06 99) |AH291-YLDICT-ND Low Voltage Smart Fan Motor Controller SOT-89-5 155 149 1.05 
DG468DV-T1-E3TR-ND —_| Low Power, High Voltage SPST Analog Switch 6-TSOP 1377.00/3,000 AH291-YLDITR-ND Low Voltage Smart Fan Motor Controller SOT-89-5 1215.00/2,500 
DG469EQ-T1-E3CT-ND High Voltage SPDT Analog Switch 8-MSOP 1.66 1.20. 1.12} |AH292-YLDICT-ND Low Voltage Smart Fan Motor Controller SOT-89-5 1.76 136 119 
DG469EQ-T1-E3TR-ND | High Voltage SPDT Analog Switch 8-MSOP 1299.38/2,500 AH292-YLDITR-ND Low Voltage Smart Fan Motor Controller SOT-89-5 1383.75/2,500 
DG469EY-T1-E3CT-ND High Voltage SPDT Analog Switch 8-SOIC 1.66 1.20 1.12] |AH293-PL-BDI-ND Low Voltage Smart Fan Motor Controller SIP-5 1.54 1.23 1.03 
DG469EY-T1-E3TR-ND High Voltage SPDT Analog Switch 8-SOIC 1299.38/2,500 AH293-YLDICT-ND Low Voltage Smart Fan Motor Controller SOT-89-5 1.76 1.36 1.19 
DG470EQ-T1-E3CT-ND High Voltage SPDT Analog Switch with Enable 8-MSOP 1.66 1.20 1.412] |AH293-YLDITR-ND Low Voltage Smart Fan Motor Controller SOT-89-5 1383.75/2,500 
DG470EQ-T1-E3TR-ND___| High Voltage SPDT Analog Switch with Enable 8-MSOP 1299.38/2,500 AH337-PL-ADICT-ND Single Phase Switch SIP-3 168 61.29 1.14 
DG470EY-T1-E3CT-ND High Voltage SPDT Analog Switch with Enable 8-SOIC 1.66 1.20 1.12) |AH337-PL-ADITB-ND Single Phase Switch SIP-3 2106.00/4,000 
DG470EY-T1-E3TR-ND High Voltage SPDT Analog Switch with Enable 8-SOIC 1299.38/2,500 AH337-PL-BDI-ND Single Phase Switch SIP-3 146 1.17 98 
DG604EN-T1-E4CT-ND | Analog 4-Channel CMOS Multiplexer 16-miniQFN 1.74 1.26 1.18} |AH337-WLDICT-ND Single Phase Switch SC-59 1.55 1.19 1.05 
DG604EN-T1-E4TR-ND | Analog 4-Channel CMOS Multiplexer 16-miniQFN 3159.00/6,000 AH337-WLDITR-ND Single Phase Switch SC-59 1458.00/3,000 
DG604EQ-T1-E3CT-ND___| Analog 4-Channel CMOS Multiplexer 14-TSSOP 1.74 1.26 1.18) | AH373-PL-ADICT-ND Internal Pull-Up Latch SIP-3 155 1.19 1.05 
DG604EQ-T1-E3TR-ND =| Analog 4-Channel CMOS Multiplexer 14-TSSOP 1640.25/3,000 AH373-PL-ADITB-ND Internal Pull-Up Latch SIP-3 1944.00/4,000 
DG611AEN-T1-E4CT-ND | Quad SPST Switch 16-miniQFN 1.55 1412 1.05) [|AH373-PL-BDI-ND Internal Pull-Up Latch SIP-3 1.35 1.08 90 
DG611AEN-T1-E4TR-ND | Quad SPST Switch 16-miniQFN 1458.00/3,000 AH373-WLDICT-ND Internal Pull-Up Latch SC-59 145 1.12 98 
DG611AEQ-T1-E3CT-ND | Quad SPST Switch 16-TSSOP 1.55 1.12 1.05} |AH373-WLDITR-ND Internal Pull-Up Latch SC-59 1366.88/3,000 
DG611AEQ-T1-E3TR-ND | Quad SPST Switch 16-TSSOP 1458.00/3,000. AH375-PL-ADICT-ND Single Phase Latch SIP-3 168 861.29 1.14 
DG611AEY-T1-E3CT-ND | Quad SPST Switch 16-SOIC 1.55 1.12 1.05} |AH375-PL-ADITB-ND Single Phase Latch SIP-3 2106.00/4,000 
DG611AEY-T1-E3TR-ND | Quad SPST Switch 16-SOIC 1215.00/2,500 AH375-WLDICT-ND Single Phase Latch SC-59 145 1.12 98 
DG612AEN-T1-E4CT-ND | Quad SPST Switch 16-miniQFN 1.55 1.12 1.05} |AH375-WLDITR-ND Single Phase Latch SC-59 1366.88/3,000 
DG612AEN-T1-E4TR-ND | Quad SPST Switch 16-miniQFN 2808.00/6,000 AH1751-PG-A-ADICT-ND Hall Effect Latch SIP-3 1.26 97 85 
DG612AEQ-T1-E3CT-ND__| Quad SPST Switch 16-TSSOP 1.55 1.12 1.05} | AH1751-PG-A-ADITB-ND Hall Effect Latch SIP-3 1579.50/4,000 
DG612AEQ-T1-E3TR-ND | Quad SPST Switch 16-TSSOP 1458.00/3,000 ATS137-PL-A-ADICT-ND Single 3.5V to 20V Switch SIP-3 189 146 1.28 
DG612AEY-T1-E3CT-ND | Quad SPST Switch 16-SOIC 1.55 1.12 1.05} |ATS137-PL-A-ADITB-ND Single 3.5V to 20V Switch SIP-3 2376.00/4,000 
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RoHS Compliant (Cont.) RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. Ul 25 100 
ATS137-PL-A-BDICT-ND Single 3.5V to 20V Switch SIP-3 1.89 146 1.28} |AP139-20WLDITR-ND 2V, 300mA Low Noise CMOS LDO SOT-25 1012.50/3,000 
ATS137-PL-A-BDITB-ND Single 3.5V to 20V Switch SIP-3 2376.00/4,000 AP139-25WLDICT-ND 2.5V, 300mA Low Noise CMOS LDO SOT-25 1.08 83 23 
ATS137-PL-B-ADI-ND Single 3.5V to 20V Switch SIP-3 1.24 99 83) | AP139-25WLDITR-ND 2.5V, 300mA Low Noise CMOS LDO SOT-25 1012.50/3,000 
ATS137-PL-B-BDI-ND Single 3.5V to 20V Switch SIP-3 1.24 99 .83| | AP139-28WLDICT-ND 2.8V, 300mA Low Noise CMOS LDO SOT-25 1.08 83 73 
ATS137-WL-ADICT-ND. Single 3.5V to 20V Switch SC-59 1.98 1.52 1.34] | AP139-28WLDITR-ND 2.8V, 300mA Low Noise CMOS LDO SOT-25 1012.50/3,000 
ATS137-WL-ADITR-ND Single 3.5V to 20V Switch SC-59 1863.00/3,000 AP139-30WLDICT-ND 3V, 300mA Low Noise CMOS LDO SOT-25 1.08 83 73 
ATS177-PL-A-ADICT-ND Single Output 3.5V to 20V Latch SIP-3 1.11 85 .75| | AP139-30WLDITR-ND 3V, 300mA Low Noise CMOS LDO SOT-25 1012.50/3,000 
ATS177-PL-A-ADITB-ND Single Output 3.5V to 20V Latch SIP-3 1386.00/4,000 AP139-33WLDICT-ND 3.3V, 300mA Low Noise CMOS LDO SOT-25 1.08 83 73 
ATS177-PL-A-BDICT-ND Single Output 3.5V to 20V Latch SIP-3 wal 54 48) | AP139-33WLDITR-ND 3.3V, 300mA Low Noise CMOS LDO SOT-25 1012.50/3,000 
ATS177-PL-A-BDITB-ND Single Output 3.5V to 20V Latch SIP-3 882.00/4,000 AP139-35WLDICT-ND 3.5V, 300mA Low Noise CMOS LDO SOT-25 1.08 83 73 
ATS177-PL-B-ADI-ND Single Output 3.5V to 20V Latch SIP-3 1.08 1 65) | AP139-35WLDITR-ND 3.5V, 300mA Low Noise CMOS LDO SOT-25 1012.50/3,000 
ATS177-PL-B-BDI-ND Single Output 3.5V to 20V Latch SIP-3 72 50 44) |AP1084D15LDICT-ND 1.5V, 5A LDO Positive Regulator T0-252 1.72 1.32 © 1.16 
AP1084D15LDITR-ND 1.5V, 5A LDO Positive Regulator TO-252 1350.00/2,500 
LDO REGULATORS Bg Eee) 1.8V, 5A LDO Positive Regulator TO-252 1.72 1.32 1.16 
i AP1084D18LDITR-ND 1.8V, 5A LDO Positive Regulator T0-252 1350.00/2,500 
Es BID. sic AP1084D25LDICT-ND __|2.5V., 5A LDO Positive Regulator 10-252 172132 1.16 
Digi-Key fee AP1084D25LDITR-ND 2.5V, 5A LDO Positive Regulator TO-252 1350.00/2,500 
Part No. Description Pkg. 125 100 | | aptog4D33LDICT-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulator T0-252 172 132 1.16 
AP78LO5SGDICT-ND 5V, 3-Terminal Positive Regulator SOP-8L A 54 48] | AP1084D33LDITR-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulator T0-252 1350.00/2,500 
AP78LO5SGDITR-ND 5V, 3-Terminal Positive Regulator SOP-8L. 551.25/2,500 AP1084D50LDICT-ND 5V, 5A LDO Positive Regulator T0-252 1.72 132 116 
AP78LO8SGDICT-ND 8V, 3-Terminal Positive Regulator SOP-8L 71 54 48) | AP1084D50LDITR-ND 5V, 5A LDO Positive Regulator 10-252 1350.00/2,500 
AP78LO8SGDITR-ND 8V, 3-Terminal Positive Regulator SOP-8L. 551.25/2,500 AP1084DLDICT-ND Adj., 5A LDO Positive Regulator T0-252 172 #132 «21.416 
AP78L12SGDICT-ND 12\V, 3-Terminal Positive Regulator SOP-8L wal 54 48] | AP1084DLDITR-ND Adj., 5A LDO Positive Regulator T0-252 1350.00/2,500 
AP78L12SGDITR-ND 12V, 3-Terminal Positive Regulator SOP-8L 551.25/2,500 AP1084K15LDICT-ND 1.5V, 5A LDO Positive Regulator T0-263 1.85 142 1.25 
AP130-15RGDICT-ND 1.5V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59R 86 65 57] | AP1084K15LDITR-ND 1.5V, 5A LDO Positive Regulator TO-263 550.40/800 
AP130-15RGDITR-ND 1.5V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59R 798.00/3,000 AP1084K18LDICT-ND 1.8V, 5A LDO Positive Regulator T0-263 185 142 1.25 
AP130-15YLDICT-ND 1.5V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89 141.85 75! | AP1084K18LDITR-ND 1.8V, 5A LDO Positive Regulator 10-263 550.40/800 
AP130-15YLDITR-ND 1.5V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89 866.25/2,500 AP1084K25LDICT-ND 2.5V, 5A LDO Positive Regulator TO-263 185 142 1.25 
AP130-15YRLDICT-ND 1.5V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89R 111 85 15 AP1084K25LDITR-ND 2.5V, 5A LDO Positive Regulator T0-263 550.40/800 
AP130-15YRLDITR-ND 1.5V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89R 866.25/2,500 AP1084K33LDICT-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulator T0-263 185 142 1.25 
AP130-18RGDICT-ND 1.8V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59R 86.65 57) | AP1084K33LDITR-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulator T0-263 550.40/800 
AP130-18RGDITR-ND 1.8V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59R 798.00/3,000 AP1084K50LDICT-ND 5V, 5A LDO Positive Regulator T0-263 185 142 1.25 
AP130-18WLDICT-ND 1.8V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59 86 65 -57| | AP1084KS50LDITR-ND 5V, 5A LDO Positive Regulator TO-263 550.40/800 
AP130-18WLDITR-ND 1.8V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59 798.00/3,000 AP1084KLDICT-ND Adj., 5A LDO Positive Regulator T0-263 185 142 1.25 
AP130-18YLDICT-ND 1.8V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89 84 64 57) | AP1084KLDITR-ND Adj., 5A LDO Positive Regulator TO-263 550.40/800 
AP130-18YLDITR-ND 1.8V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89 656.25/2,500 AP1084T15L-UDI-ND 1.5V, 5A LDO Positive Regulator TO-220 1.61 1.29 1.08 
AP130-18YRLDICT-ND 1.8V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89R 98.74 ~— 66) [AP1084T18L-UDI-ND 1.8V, 5A LDO Positive Regulator T0-220 161 1.29 ‘1.08 
AP130-18YRLDITR-ND. 1.8V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89R 761.25/2,500 AP1084T25L-UDI-ND 2.5V, 5A LDO Positive Regulator TO-220 161 1.29 1.08 
AP130-20RGDICT-ND 2V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59R 86 65 -57| | AP1084T33L-UDI-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulator TO-220 1.61 1.29 1.08 
AP130-20RGDITR-ND 2V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59R 798.00/3,000 AP1084T50L-UDI-ND 5V, 5A LDO Positive Regulator T0-220 1.61 1.29 1.08 
AP130-20WLDICT-ND 2V, 300mA LDO Linear Regulator $C-59 86 65 -57| | AP1084TL-UDI-ND Adj., 5A LDO Positive Regulator TO-220 1.61 1.29 1.08 
AP130-20WLDITR-ND 2V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59 798.00/3,000 AP1086D15LDICT-ND T.5V, 1.5A LDO Positive Regulator T0-252 181 1.39 1.22 
AP130-20YLDICT-ND 2V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89 98__.74___66)_ / AP1086D15LDITR-ND 1.5V, 1.5A LDO Positive Regulator 0-252 1417.50/2,500 
AP130-20YLDITR-ND 2V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89 761.25/2,500 AP1086D18LDICT-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Regulator TO-252 181° 139 = 1.22 
AP130-20YRLDICT-ND 2V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89R 98 7466) / AP1086D18LDITR-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Regulator 70-252 1417.50/2,500 
AP130-20YRLDITR-ND 2V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89R 761.25/2,500 AP1086D25LDICT-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Regulator 10-252 1.81 1.39 1.22 
AP130-25RGDICT-ND 2.5V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59R 86 65 -57| |AP1086D25LDITR-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Regulator TO-252 1417.50/2,500 
AP130-25RGDITR-ND 2.5V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59R 798.00/3,000 AP1086D33GDICT-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator NEW! T0-252 142 1.09 96 
AP130-25WLDICT-ND 2.5V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59 86 65 -57| |AP1086D33GDITR-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator NEW! T0-252 1113.75/2,500 
AP130-25WLDITR-ND 2.5V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59 798.00/3,000 AP1086D33LDICT-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator T0-252 1.81 1.39 1.22 
AP130-25YLDICT-ND 2.5V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89 84 64 — 57) | AP1086D33LDITR-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator TO-252 1417.50/2,500 
AP130-25YLDITR-ND 2.5V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89 656.25/2,500 AP1086D50LDICT-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator TO-252 181° 139 = 1.22 
AP130-25YRLDICT-ND 2.5V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89R 86.65 _.57| | AP1086DS50LDITR-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator 70-252 1417.50/2,500 
AP130-25YRLDITR-ND. 2.5V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89R 866.25/2,500 AP1086DLDICT-ND Adj., 1.5A LDO Positive Regulator TO-252 185° #142 1.25 
AP130-28RGDICT-ND 2.8V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59R 86 65 -57| | AP1086DLDITR-ND Adj., 1.54 LDO Positive Regulator TO-252 1451.25/2,500 
AP130-28RGDITR-ND 2.8V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59R 798.00/3,000 AP1086K15LDICT-ND 1.5V, 1.5A LDO Positive Regulator 10-263 1.85 1.42 1.25 
AP130-28WLDICT-ND 2.8V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59 86 65 -57| |AP1086K15LDITR-ND 1.5V, 1.5A LDO Positive Regulator T0-263 550.40/800 
AP130-28WLDITR-ND 2.8V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59 798.00/3,000 AP1086K18LDICT-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Regulator T0-263 185 142 1.25 
AP130-28YLDICT-ND 2.8V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89 84 64 -57| | AP1086K18LDITR-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Regulator T0-263 550.40/800 
AP130-28YLDITR-ND 2.8V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89 656.25/2,500 AP1086K25LDICT-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Regulator TO-263 185 #142 1.25 
AP130-28YRLDICT-ND 2.8V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89R 1.11 85 75| | AP1086K25LDITR-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Regulator T0-263 550.40/800 
AP130-28YRLDITR-ND 2.8V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89R 866.25/2,500 AP1086K33LDICT-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator T0-263 1.85 = 142 1.25 
AP130-30RGDICT-ND 38V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59R 86 65 -57| | AP1086K33LDITR-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator TO-263 550.40/800 
AP130-30RGDITR-ND 38V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59R 798.00/3,000 AP1086KS50LDICT-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator TO-263 185 #142 1.25 
AP130-30WLDICT-ND 3V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59 86 65 -57| | AP1086K50LDITR-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator T0-263 550.40/800 
AP130-30WLDITR-ND 38V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59 798.00/3,000 AP1086KLDICT-ND Adj., 1.5 LDO Positive Regulator TO-263 185 142 1.25 
AP130-30YLDICT-ND 3V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89 1.11 85 75) |AP1086KLDITR-ND Adj., 1.54 LDO Positive Regulator TO-263 550.40/800 
AP130-30YLDITR-ND 3V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89 866.25/2,500 AP1086T15L-UDI-ND 1.5V, 1.5A LDO Positive Regulator T0-220 161 1.29 1.08 
AP130-30YRLDICT-ND 3V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89R 1.11 85 5| | AP1086T18L-UDI-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Regulator TO-220 161 1.29 1.08 
AP130-30YRLDITR-ND 38V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89R 866.25/2,500 AP1086T25L-UDI-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Regulator TO-220 161 1.29 1.08 
AP130-33RGDICT-ND 3.3V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59R 86 65 -57| | AP1086T33L-UDI-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator T0-220 161 1.29 1.08 
AP130-33RGDITR-ND 3.3V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59R 798.00/3,000 AP1086T50L-UDI-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator TO-220 161 «1.29 1.08 
AP130-33WLDICT-ND 3.3V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59 86 65 -57| | AP1086TL-UDI-ND Adj., 1.54 LDO Positive Regulator TO-220 161 1.29 1.08 
AP130-33WLDITR-ND 3.3V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59 798.00/3,000 AP1115AY15LDICT-ND 1.5V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 78 54 7 
AP130-33YLDICT-ND 3.3V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89 95 72 63) | AP1115AY15LDITR-ND 1.5V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 525.00/2,500 
AP130-33YLDITR-ND 3.3V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89 735.00/2,500 AP1115AY18LDICT-ND. 1.8V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 70 56 2 
AP130-33YRLDICT-ND 3.3V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89R 1.11 85 75| | AP1115AY18LDITR-ND 1.8V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 §25.00/2,500 
AP130-33YRLDITR-ND. 3.3V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89R 866.25/2,500 AP1115AY25LDICT-ND 2.5V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 78 54 AT 
AP130-35RGDICT-ND 3.5V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59R 86 65 -57| | AP1115AY25LDITR-ND 2.5V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 525.00/2,500 
AP130-35RGDITR-ND 3.5V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59R 798.00/3,000 AP1115AY28LDICT-ND 2.8V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 78 54 AT 
AP130-35WLDICT-ND 3.5V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59 86 65 57) | AP1115AY28LDITR-ND 2.8V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 §25.00/2,500. 
AP130-35WLDITR-ND 3.5V, 300mA LDO Linear Regulator SC-59 798.00/3,000 AP1115AY30LDICT-ND 3V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 18 54 7 
AP130-35YLDICT-ND. 3.5V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89 1.41 85 75| | AP1115AY30LDITR-ND 3V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 §25.00/2,500 
AP130-35YLDITR-ND 3.5V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89 866.25/2,500 AP1115AY33LDICT-ND 3.3V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 70 56 2 
AP130-35YRLDICT-ND 3.5V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89R 1.11 85 75| | AP1115AY33LDITR-ND 3.3V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 525.00/2,500 
AP130-35YRLDITR-ND 3.5V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89R 866.25/2,500 AP1115AY35LDICT-ND 3.5V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 78 54 AZ 
AP131-15WLDICT-ND 1.5V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-25 1.04 83 63) |AP1115AY35LDITR-ND 3.5V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 §25.00/2,500 
AP131-15WLDITR-ND 1.5V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-25 984.00/3,000 AP1115AY50LDICT-ND 5V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 78 54 7 
AP131-18WLDICT-ND 1.8V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-25 1.04 79 69) |AP1115AY50LDITR-ND 5V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 §25.00/2,500 
AP131-18WLDITR-ND 1.8V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-25 966.00/3,000 AP1115AYLDICT-ND Adj., 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 78 54 AT 
AP131-20WLDICT-ND 2V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-25 1.04 83 63) | AP1115AYLDITR-ND Adj., 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 §25.00/2,500. 
AP131-20WLDITR-ND 2V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-25 984.00/3,000 AP1115BY15LDICT-ND 1.5V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 78 54 AT 
AP131-25WLDICT-ND 2.5V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-25 1.04 79 69) |AP1115BY15LDITR-ND 1.5V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 §25.00/2,500 
AP131-25WLDITR-ND 2.5V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-25 966.00/3,000 AP1115BY18LDICT-ND 1.8V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 70 56 2 
AP131-28WLDICT-ND 2.8V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-25 1.04 19 69) |AP1115BY18LDITR-ND 1.8V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 §25.00/2,500 
AP131-28WLDITR-ND 2.8V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-25 966.00/3,000 AP1115BY25LDICT-ND 2.5V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 78 54 AZ 
AP131-30WLDICT-ND 38V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-25 1.04 719 69| | AP1115BY25LDITR-ND 2.5V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 §25.00/2,500 
AP131-30WLDITR-ND 38V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-25 966.00/3,000 AP1115BY28LDICT-ND 2.8V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 78 54 AT 
AP131-33WLDICT-ND 3.3V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-25 1.04 79 69) |AP1115BY28LDITR-ND 2.8V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 §25.00/2,500 
AP131-33WLDITR-ND 3.3V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-25 966.00/3,000 AP1115BY30LDICT-ND 3V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 78 54 AT 
AP131-35WLDICT-ND 3.5V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-25 1.04 83 63) |AP1115BY30LDITR-ND 3V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 §25.00/2,500 
AP131-35WLDITR-ND 3.5V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-25 984.00/3,000 AP1115BY33LDICT-ND 3.3V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 70 56 42 
AP139-15WLDICT-ND 1.5V, 300mA Low Noise CMOS LDO SOT-25 1.08 83 73| | AP1115BY33LDITR-ND 3.3V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 §25.00/2,500 
AP139-15WLDITR-ND 1.5V, 300mA Low Noise CMOS LDO SOT-25 1012.50/3,000 AP1115BY35LDICT-ND 3.5V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 78 54 AT 
AP139-18WLDICT-ND 1.8V, 300mA Low Noise CMOS LDO SOT-25 1.08 83 .73| | AP1115BY35LDITR-ND 3.5V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 §25.00/2,500 
AP139-18WLDITR-ND 1.8V, 300mA Low Noise CMOS LDO SOT-25 1012.50/3,000 AP1115BY50LDICT-ND 5V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 18 54 AT 
AP139-20WLDICT-ND 2V, 300mA Low Noise CMOS LDO SOT-25 1.08 83 73} [AP1115BY50LDITR-ND 5V, 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 525.00/2,500 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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igiGpReel® (cont) RoHS Compliant . (Cont.) RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
AP1115BYLDICT-ND Adj., 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 10 56 42| | AP7167-FNGDITR-ND 1.2A LDO Regulator with POK DFN-3030-10 1134.00/3,000 
AP1115BYLDITR-ND Adj., 0.6A LDO Positive Regulator SOT-89 525.00/2,500 AP7167-SPGDICT-ND 1.2A LDO Regulator with POK NEW! SOP-8 1.08 82 72 
AP1117D15LDICT-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator TO-252 98 85 .65| [AP7167-SPGDITR-ND 1.2A LDO Regulator with POK NEW! SOP-8 840.00/2,500 
AP1117D15LDITR-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator TO-252 865.00/2,500 
AP1117D18LDICT-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator TO-252 98 85 65 POWER MANAGEMENT 
AP1117D18LDITR-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator TO-252 865.00/2,500 a tL i. 
AP1117D25LDICT-ND 2.5V; 1A LDO Positive Regulator T0-252 9885s | Rohs Compliant 
AP1117D25LDITR-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator 0-252 865.00/2,500 Digi-Key = Price Each 
AP1117D33LDICT-ND. 3.3V, 1A LDO Positive Regulator T0-252 98 85 65, [Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AP1117D33LDITR-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator TO-252 865.00/2,500 AP358NL-UDI-ND Low Power Dual Op Amp Dip-8 18 AQ 46 
AP1117DLDICT-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator TO-252 98  .85  .65| |AP358SGDICT-ND Low Power Dual Op Amp SOP-8 65 52 39 
AP1117DLDITR-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator T0-252 865.00/2,500 AP358SGDITR-ND Low Power Dual Op Amp SOP-8 487.50/2,500 
AP1117E15GDICT-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator SOT-223 ae 62 .46| | AP393NL-UDI-ND Low Power, Low Offset, Voltage Dual Comparator Dip-8 718 AQ 46 
AP1117E15GDITR-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator SOT-223 605.00/2,500 AP393SLDICT-ND Low Power, Low Offset, Voltage Dual Comparator SOP-8 18 54 AT 
AP1117E18GDICT-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator SOT-223 JT 62 46| |AP393SLDITR-ND Low Power, Low Offset, Voltage Dual Comparator SOP-8 525.00/2,500 
AP1117E18GDITR-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator SOT-223 605.00/2,500 AP431AQLDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% SOT-25 90 68 60 
AP1117E25GDICT-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator SOT-223 i 62 .46| |AP431AQLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% SOT-25 840.00/3,000 
AP1117E25GDITR-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator SOT-223 605.00/2,500 AP431ARGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% SC-59 78 54 7 
AP1117E33GDICT-ND. 3.3V, 1A LDO Positive Regulator SOT-223 77 62 AG AP431ARGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% SC-59 630.00/3,000 
AP1117E33GDITR-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator SOT-223 605.00/2,500 AP431ASAGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% SOT-23 18 54 AT 
AP1117E50GDICT-ND 5V, 1A LDO Positive Regulator SOT-223 17 58 51 AP431ASAGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% SOT-23 630.00/3,000 
AP1117E50GDITR-ND 5V, 1A LDO Positive Regulator SOT-223 595.00/2,500 AP431AVL-ADICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 10-92 67 86.46 = AO 
AP1117EGDICT-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator SOT-223 77 62 46| | AP431AVL-ADITB-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% TO-92 360.00/2,000 
AP1117EGDITR-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator SOT-223 605.00/2,500 AP431AWGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% SC-59 718 54 AT 
AP1117K15LDICT-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator TO-263 1.05 91 -70| |AP431AWGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% SC-59 630.00/3,000 
AP1117K15LDITR-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator T0-263 372.00/800 AP431AYLDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% SOT-89 68 54 AL 
AP1117K18LDICT-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator TO-263 1.05 91 .70| |AP431AYLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% SOT-89 535.00/2,500 
AP1117K18LDITR-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator TO-263 372.00/800 AP431QLDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% SOT-25 90 68 60 
AP1117K25LDICT-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator TO-263 1.05 91 .70| |AP431QLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% SOT-25 840.00/3,000 
AP1117K25LDITR-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator T0-263 372.00/800 AP431RGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% SC-59 67 AG 40 
AP1117K33LDICT-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator TO-263 1.05 91 .70| | AP431RGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% SC-59 540.00/3,000 
AP1117K33LDITR-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator T0-263 372.00/800 AP431SAGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% SOT-23 78 54 AT 
AP1117K50LDICT-ND 5V, 1A LDO Positive Regulator T0-263 1.05 91 .70| |AP431SAGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% SOT-23 630.00/3,000 
AP1117KS50LDITR-ND 5V, 1A LDO Positive Regulator TO-263 372.00/800 AP431VL-ADICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% TO-92 56 37 31 
AP1117KLDICT-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator TO-263 1.05 91 70 AP431VL-ADITB-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% TO-92 272.00/2,000 
AP1117KLDITR-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator T0-263 372.00/800 AP431WGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% SC-59 78 54 AT 
AP1117T15L-UDI-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator TO-220 1.05 91 .70| | AP431WGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% SC-59 630.00/3,000 
AP1117T18L-UDI-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator TO-220 1.05 91 .70| |AP431YLDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% SOT-89 68 54 AL 
AP1117T25L-UDI-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator TO-220 1.05 91 70) |AP431YLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% SOT-89 507.50/2,500 
AP1117T33L-UDI-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator TO-220 7.05 OT 70| |AP432AQLDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% SOT-25 1.12 86 16 
AP1117T50L-UDI-ND 5V, 1A LDO Positive Regulator TO-220 1.05 91 .70| |AP432AQLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% SOT-25 1053.00/3,000 
AP1117TL-UDI-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator TO-220 1.05 91 .70| |AP432ASAGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% SOT-23 95 72 63 
AP1117Y15LDICT-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator SOT-89 95 12 .63| | AP432ASAGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% SOT-23 882.00/3,000 
AP1117Y15LDITR-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator SOT-89 735.00/2,500 AP432AVL-ADICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% TO-92 72. 55 48 
AP1117Y18LDICT-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator SOT-89 95 72 63| | AP432AVL-ADITB-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% TO-92 448.00/2,000 
AP1117Y18LDITR-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator SOT-89 735.00/2,500 AP432AWGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% SC-59 90 68 60 
AP1117Y25LDICT-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator SOT-89 95 72 .63| |AP432AYLDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% SOT-89 90 68 60 
AP1117Y25LDITR-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator SOT-89 735.00/2,500 AP432AYLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% SOT-89 700.00/2,500 
AP1117Y33LDICT-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator SOT-89 95 72 .63| |AP432QLDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% SOT-25 1,29 99 87 
AP1117Y33LDITR-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator SOT-89 735.00/2,500 AP432QLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% SOT-25 1215.00/3,000 
AP1117YS50LDICT-ND 5V, 1A LDO Positive Regulator SOT-89 95 2 63) | AP432SAGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% SOT-23 95 72 63 
AP1117Y50LDITR-ND 5V, 1A LDO Positive Regulator SOT-89 735.00/2,500 AP432SAGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% SOT-23 882.00/3,000 
AP1117YLDICT-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator SOT-89 95 12 .63| | AP432VL-ADICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% TO-92 86 65 57 
AP1117YLDITR-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator SOT-89 735.00/2,500 AP432VL-ADITB-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% TO-92 §32.00/2,000. 
AP1120SBLDICT-ND 3.3V/1.8V, 1A LDO Positive Regulator SOP-8 163° 061.26 «1.17 AP432WGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% SC-59 18 54 AT 
AP1120SBLDITR-ND 3.3V/1.8V, 1A LDO Positive Regulator SOP-8 1282.50/2,500 AP432WGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% SC-59 630.00/3,000 
AP1120SLDICT-ND 3.3V/2.5V, 1A LDO Positive Regulator SOP-8 163° 1.26 1.11 AP432YLDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% SOT-89 90 68 60 
AP1120SLDITR-ND 3.3V/2.5V, 1A LDO Positive Regulator SOP-8 1282.50/2,500 AP432YLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% SOT-89 700.00/2,500 
AP1121ASLDICT-ND 3.3V/2.5V, 1A LDO Positive Regulator SOP-8 1.63 1.26 1.11 AP1212HSLDICT-ND Dual USB High-Side Power Switch SOP-8 2.35 1.80 1.57 
AP1121ASLDITR-ND 3.3V/2.5V, 1A LDO Positive Regulator SOP-8 1282.50/2,500 AP1212HSLDITR-ND Dual USB High-Side Power Switch SOP-8 1820.00/2,500 
AP1121BSLDICT-ND 3.3V/1.8V, 1A LDO Positive Regulator SOP-8 163° 1.26 «1.11 AP1212LSLDICT-ND Dual USB High-Side Power Switch SOP-8 2.35 1.80 1.57 
AP1121BSLDITR-ND 3.3V/1.8V, 1A LDO Positive Regulator SOP-8 1282.50/2,500 AP1212LSLDITR-ND Dual USB High-Side Power Switch SOP-8 1820.00/2,500 
AP1122DLDICT-ND 1A LDO Positive Regulator TO-252 1.20 1.04 .80| | AP1501-12K5LDICT-ND 12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 429 341 2.97 
AP1122DLDITR-ND 1A LDO Positive Regulator TO-252 1065.00/2,500 AP1501-12K5LDITR-ND 12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 1232.00/800 
AP1122EGDICT-ND 1A LDO Positive Regulator SOT-223 1.05 91 70) | AP1501-12T5L-UDI-ND 12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-220-5 3.51 2.93 246 
AP1122EGDITR-ND 1A LDO Positive Regulator SOT-223 945.00/2,500 AP1501-33K5LDICT-ND 3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 429 341 2.97 
AP1184K515LDICT-ND 1.5V, 4A LDO Positive Regulator TO-263-5 142 1.09 96) |AP1501-33K5LDITR-ND =| 3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 1232.00/800 
AP1184K515LDITR-ND 1.5V, 4A LDO Positive Regulator TO-263-5 422.40/800 AP1501-33T5L-UDI-ND 3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-220-5 3.51 2.93 246 
AP1184K518LDICT-ND. 1.8V, 4A LDO Positive Regulator TO-263-5 277 2.12 1.85} |AP1501-50K5LDICT-ND 5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 4.29 3.41 2.97 
AP1184K518LDITR-ND 1.8V, 4A LDO Positive Regulator TO-263-5 752.40/800 AP1501-50K5LDITR-ND — | 5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 1232.00/800 
AP1184K525LDICT-ND 2.5V, 4A LDO Positive Regulator TO-263-5 2.77 2.12 1.85} |AP1501-50TSL-UDI-ND 5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-220-5 3.51 2.93 246 
AP1184K525LDITR-ND 2.5V, 4A LDO Positive Regulator TO-263-5 752.40/800 AP1501A-12K5LDICT-ND | 12V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 7.72 614 5.35 
AP1184K533LDICT-ND 3.3V, 4A LDO Positive Regulator TO-263-5 2.77 2.12 1.85} |AP1501A-12KSLDITR-ND | 12V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 2217.60/800 
AP1184K533LDITR-ND 3.3V, 4A LDO Positive Regulator TO-263-5 752.40/800 AP1501A-12TSL-UDI-ND__|12V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter TO-220-5 5.79 4.83 4.06 
AP1184K550LDICT-ND 5V, 4A LDO Positive Regulator TO-263-5 277 2.12 1.85] |AP1501A-33KSLDICT-ND |3.3V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 772 6.14 5.35 
AP1184K550LDITR-ND 5V, 4A LDO Positive Regulator TO-263-5 752.40/800 AP1501A-33K5LDITR-ND | 3.3V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 2217.60/800 
AP1184K5LDICT-ND Adj., 4A LDO Positive Regulator TO-263-5 2.77 2.12 1.85} |AP1501A-33TSL-UDI-ND  /3.3V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter TO-220-5 5.79 483 4.06 
AP1184KSLDITR-ND Adj., 4A LDO Positive Regulator TO-263-5 752.40/800 AP1501A-5OKSLDICT-ND | 5V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 7.72 614 5.35 
AP1184T5-15L-UDI-ND 1.5V, 4A LDO Positive Regulator TO-220-5 2.37 2.08 1.78] |AP1501A-50K5LDITR-ND__|5V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 2217.60/800 
AP1184T518L-UDI-ND 1.8V, 4A LDO Positive Regulator TO-220-5 2.37 2.08 1.78] |AP1501A-50TSL-UDI-ND | 5V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter TO-220-5 5.79 483 4.06 
AP1184T525L-UDI-ND 2.5V, 4A LDO Positive Regulator TO-220-5 2.37 2.08 1.78] |AP1501A-KSLDICT-ND Adj., 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 7.72 6.14 5.35 
AP1184T533L-UDI-ND 3.3V, 4A LDO Positive Regulator TO-220-5 2.37 2.08 1.78} |AP1501A-KSLDITR-ND Adj., 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 2217.60/800 
AP1184T550L-UDI-ND 5V, 4A LDO Positive Regulator TO-220-5 2.37 2.08 1.78} |AP1501A-T5L-UDI-ND Adj., 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter TO-220-5 5.79 483 4.06 
AP1184T5L-UDI-ND Adj., 4A LDO Positive Regulator TO-220-5 2.37 2.08 1.78] |AP1506-12K5LDICT-ND 12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 3.70 2.82 2.47 
AP1186K515LDICT-ND 1.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator TO-263-5 2414 1.64 1.43] | AP1506-12K5LDITR-ND 12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 1003.20/800 
AP1186K515LDITR-ND 1.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator TO-263-5 581.40/800 AP1506-33K5LDICT-ND 3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 3.70 282 247 
AP1186K518LDICT-ND 1.8V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator TO-263-5 214 1.64 1.43) |AP1506-33K5LDITR-ND =| 3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 1003.20/800 
AP1186K518LDITR-ND 1.8V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator TO-263-5 581.40/800 AP1506-S0K5LDICT-ND 5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 3.70 282 247 
AP1186K525LDICT-ND. 2.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator TO-263-5 2.14 1.64 1.43) | AP1506-50K5LDITR-ND 5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 1003.20/800 
AP1186K525LDITR-ND 2.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator TO-263-5 581.40/800 AP1506-50K5L-UDI-ND 5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 2.82 247 212 
AP1186K533LDICT-ND 3.3V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator TO-263-5 214 1.64 1.43) |AP1506-50T5L-UDI-ND 5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-220-5 3.07 269 2.31 
AP1186K533LDITR-ND 3.3V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator TO-263-5 581.40/800 AP1506-K5LDICT-ND Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 3.70 282 247 
AP1186K550LDICT-ND 5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator TO-263-5 2414 1.64 1.43] | AP1506-KSLDITR-ND Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 1003.20/800 
AP1186KS550LDITR-ND 5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator TO-263-5 581.40/800 AP1506-T5L-UDI-ND Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-220-5 3.07 2.69 2.31 
AP1186K5LDICT-ND Adj., 1.5A Ultra LDO Positive Regulator TO-263-5 2.14 1.64 1.43) | AP1507-12D5LDICT-ND 12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-252-5 3.11 2.37 2.08 
AP1186KS5LDITR-ND Adj., 1.5A Ultra LDO Positive Regulator TO-263-5 581.40/800 AP1507-12D5LDITR-ND =| 12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-252-5 2405.00/2,500 
AP1186T515L-UDI-ND 1.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator TO-220-5 1.63 1.43 1.23} |AP1507-33D5LDICT-ND =| 3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-252-5 3.11 2.37 2.08 
AP1186T518L-UDI-ND 1.8V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator TO-220-5 1.63 143 1.23} |AP1507-33D5LDITR-ND | 3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-252-5 2405.00/2,500 
AP1186T525L-UDI-ND 2.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator TO-220-5 1.63 1.43 1.23) | AP1507-50D5LDICT-ND 5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-252-5 3.11 2.37 2.08 
AP1186T533L-UDI-ND 3.3V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator TO-220-5 1.63 1.43 1.23} |AP1507-50D5LDITR-ND =| 5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-252-5 2405.00/2,500 
AP1186T550L-UDI-ND 5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator TO-220-5 1.63 143 1.23} | AP1507-D5LDICT-ND Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-252-5 3.11 2.37 2.08 
AP1186T5L-UDI-ND Adj., 1.5A Ultra LDO Positive Regulator TO-220-5 1.63 143 1.23} |AP1507-D5LDITR-ND Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-252-5 2405.00/2,500 
AP7165-FNGDICT-ND 600mA LDO Regulator with POK DFN-3030-10 1.01 AL 68| | AP1509-12SGDICT-ND 12V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter SOP-8 260 1.99 1.74 
AP7165-FNGDITR-ND 600mA LDO Regulator with POK DFN-3030-10 945.00/3,000 AP1509-12SGDITR-ND_ 12V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter SOP-8 2015.00/2,500 
AP7165-SPGDICT-ND 600mA LDO Regulator with POK NEW! SOP-8 90 68 .60| |AP1509-33SGDICT-ND 3.3V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter SOP-8 260 1.99 1.74 
AP7165-SPGDITR-ND 600mA LDO Regulator with POK NEW! SOP-8 700.00/2,500 AP1509-33SGDITR-ND 3.3V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter SOP-8 2015.00/2,500 
AP7167-FNGDICT-ND 1.2A LDO Regulator with POK DFN-3030-10 1.20 93 .82| |AP1509-50SGDICT-ND 5V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter SOP-8 2.60 1.99 1.74 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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igiGpReel® (cont) RoHS Compliant (Cont.) RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
AP1509-50SGDITR-ND. 5V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter SOP-8 2015.00/2,500 AP2142SGDICT-ND 0.5A Dual Ch. Current Limited Power Switch NEW! SOP-8 163 61.260 «1.11 
AP1509-SGDICT-ND Adj., 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter SOP-8 2.60 1.99 1.74} |AP2142SGDITR-ND 0.5A Dual Ch. Current Limited Power Switch NEW! SOP-8 1282.50/2,500 
AP1509-SGDITR-ND Adj., 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter SOP-8 2015.00/2,500 AP2151MPGDICT-ND 0.5A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | 8-MSOP 1.51 1.16 1.02 
AP1510SLDICT-ND Adj., PWM Control 3A Buck Converter SOP-8 4.84 385 3.35) |AP2151MPGDITR-ND 0.5A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | 8-MSOP 1181.25/2,500 
AP1510SLDITR-ND Adj., PWM Control 3A Buck Converter SOP-8 3968.00/2,500 AP2151SGDICT-ND 0.5A Single Ch. Current Limited Power Switch MEW! | SOP-8 1.08 83 13 
AP1512-12K5LDICT-ND 12V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter T0-263-5 5.45 4.75 3.54] |AP2151SGDITR-ND 0.5A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOP-8 843.75/2,500 
AP1512-12K5LDITR-ND 12V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 2262.40/800 AP2151WGDICT-ND 0.5A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOT-25-5 1.01 17 68 
AP1512-33K5LDICT-ND 3.3V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 5.45 4.75 3.54] |AP2151WGDITR-ND 0.5A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOT-25-5 945.00/3,000 
AP1512-33K5LDITR-ND 3.3V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter T0-263-5 2262.40/800 AP2152MPGDICT-ND 0.5A Dual Ch. Current Limited Power Switch NEW! 8-MSOP 189 146 1.28 
AP1512-50K5LDICT-ND 5V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 5.45 4.75 3.54] |AP2152MPGDITR-ND 0.5A Dual Ch. Current Limited Power Switch NEW! 8-MSOP. 1485.00/2,500 
AP1512-50K5LDITR-ND 5V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 2262.40/800 AP2152SGDICT-ND 0.5A Dual Ch. Current Limited Power Switch NEW! SOP-8 163 61.26 =«1.11 
AP1512-K5LDICT-ND. Adj., 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 7.88 6.27 5.46] | AP2152SGDITR-ND 0.5A Dual Ch. Current Limited Power Switch NEW! SOP-8 1282.50/2,500 
AP1512-K5LDITR-ND Adj., 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 2262.40/800 AP2161MPGDICT-ND 1.0A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | 8-MSOP 1.08 83 13 
AP1512A-12K5LDICT-ND | 12V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 5.45 4.75 3.54} |AP2161MPGDITR-ND 1.0A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | 8-MSOP 843.75/2,500 
AP1512A-12K5LDITR-ND | 12V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 2262.40/800 AP2161SGDICT-ND 1.0A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOP-8 1.08 83 13 
AP1512A-33K5LDICT-ND | 3.3V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter T0-263-5 5.45 4.75 3.54] |AP2161SGDITR-ND 1.0A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOP-8 843.75/2,500 
AP1512A-33K5LDITR-ND | 3.3V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 2262.40/800 AP2161WGDICT-ND 1.0A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOT-25-5 1.01 77 68 
AP1512A-SOK5LDICT-ND | 5V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 788 6.27 5.46) |AP2161WGDITR-ND 1.0A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOT-25-5 945.00/3,000 
AP1512A-SOK5LDITR-ND | 5V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter T0-263-5 2262.40/800 AP2162MPGDICT-ND 1.0A Dual Ch. Current Limited Power Switch NEW! 8-MSOP 189 146 1.28 
AP1512A-K5LDICT-ND Adj., 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter TO-263-5 5.45 4.75 3.54} |AP2162MPGDITR-ND 1.0A Dual Ch. Current Limited Power Switch NEW! 8-MSOP 1485.00/2,500 
AP1512A-K5LDITR-ND Adj., 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter T0-263-5 2262.40/800 AP2162SGDICT-ND 1.0A Dual Ch. Current Limited Power Switch NEW! SOP-8 1.76 1.36 1.19 
AP1513SLDICT-ND. Adj., PWM Control 2A Buck Converter SOP-8 2.90 2.21 1.94] | AP2162SGDITR-ND 1.0A Dual Ch. Current Limited Power Switch NEW! SOP-8 1383.75/2,500 
AP1513SLDITR-ND Adj., PWM Control 2A Buck Converter SOP-8 2242.50/2,500 AP2171MPGDICT-ND 1.0A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | 8-MSOP 1.08 83 13 
AP1520SLDICT-ND Adj., PWM Control 2A Buck Converter SOP-8 3.72 2.84 2.48] |AP2171MPGDITR-ND 1.0A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | 8-MSOP 843.75/2,500 
AP1520SLDITR-ND Adj., PWM Control 2A Buck Converter SOP-8 2876.25/2,500 AP2171SGDICT-ND 1.0A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOP-8 1.01 17 68 
AP1603WLDICT-ND Step-Up DC/DC Converter SOT-26 3.49 2.66 2.33) |AP2171SGDITR-ND 1.0A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOP-8 787.50/2,500 
AP1603WLDITR-ND Step-Up DC/DC Converter SOT-26 3237.00/3,000 AP2171WGDICT-ND 1.0A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOT-25-5 1.01 AT 68 
AP1604AWGDICT-ND PWM/PFM Dual Mode Buck DC/DC Converter SOT-25-5 3.02 2.31 2.02] |AP2171WGDITR-ND 1.0A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOT-25-5 945.00/3,000 
AP1604AWGDITR-ND PWM/PFM Dual Mode Buck DC/DC Converter SOT-25-5 2808.00/3,000 AP2181SGDICT-ND 1.5A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOP-8 1.08 83 73 
AP1605SLDICT-ND PWM/PFM Dual Mode Buck Switching Regulator SOP-8 3.49 2.66 2.33) |AP2181SGDITR-ND 1.5A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOP-8 843.75/2,500. 
AP1605SLDITR-ND PWM/PFM Dual Mode Buck Switching Regulator SOP-8 2697.50/2,500 AP2182MPGDICT-ND 1.5A Dual Ch. Current Limited Power Switch NEW! 8-MSOP 189 146 1.28 
AP1609SGDICT-ND PWM/PFM Dual Mode Step-Up DC/DC Converter SOP-8 3.49 2.66 2.33) |AP2182MPGDITR-ND 1.5A Dual Ch. Current Limited Power Switch NEW! 8-MSOP 1485.00/2,500 
AP1609SGDITR-ND PWM/PFM Dual Mode Step-Up DC/DC Converter SOP-8 2697.50/2,500 AP2182SGDICT-ND 1.5A Dual Ch. Current Limited Power Switch NEW! SOP-8 1.76 1.36 1.19 
AP1701AWGDICT-ND 4.63V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 60) |AP2182SGDITR-ND 1.5A Dual Ch. Current Limited Power Switch NEW! SOP-8 1383.75/2,500 
AP1701AWGDITR-ND 4.63V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 AP2191MPGDICT-ND 1.5A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | 8-MSOP 1.08 83 73 
AP1701BWGDICT-ND 4.38V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 .60| |AP2191MPGDITR-ND 1.5A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | 8-MSOP 843.75/2,500 
AP1701BWGDITR-ND 4.38V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 AP2191SGDICT-ND 1.5A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOP-8 1.08 83 13 
AP1701CWGDICT-ND AV, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 60| |AP2191SGDITR-ND 1.5A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOP-8 843.75/2,500 
AP1701CWGDITR-ND AV, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 AP2191WGDICT-ND 1.5A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOT-25-5 1.01 77 68 
AP1701DWGDICT-ND 3.08V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 60} |AP2191WGDITR-ND. 1.5A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOT-25-5 945.00/3,000 
AP1701DWGDITR-ND 3.08V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 AP2192SGDICT-ND 1.5A Dual Ch. Current Limited Power Switch NEW! SOP-8 189 146 = 1.28 
AP1701EWGDICT-ND 2.93V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 99 15 66) |AP2192SGDITR-ND 1.5A Dual Ch. Current Limited Power Switch NEW! SOP-8 1485.00/2,500 
AP1701EWGDITR-ND 2.93V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 924.00/3,000 AP2280-1FMGDICT-ND Single Channel Controlled Load Switch DFN2018-6 78 59 52 
AP1701FWGDICT-ND 2.63V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 .60| | AP2280-1FMGDITR-ND Single Channel Controlled Load Switch DFN2018-6 724.50/3,000 
AP1701FWGDITR-ND 2.63V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 AP2280-1WGDICT-ND Single Channel Controlled Load Switch SOT-25 72 55 48 
AP1701GWGDICT-ND 2.25V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 .60| | AP2280-1WGDITR-ND Single Channel Controlled Load Switch SOT-25 672.00/3,000 
AP1701GWGDITR-ND 2.25V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 AP2280-2FMGDICT-ND Single Channel Controlled Load Switch DFN2018-6 17 58 51 
AP1702AWGDICT-ND 4.63V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 60] | AP2280-2FMGDITR-ND Single Channel Controlled Load Switch DFN2018-6 724.50/3,000 
AP1702AWGDITR-ND 4.63V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 AP2280-2WGDICT-ND Single Channel Controlled Load Switch SOT-25 72 55 48 
AP1702BWGDICT-ND 4.38V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 60) |AP2280-2WGDITR-ND Single Channel Controlled Load Switch SOT-25 672.00/3,000 
AP1702BWGDITR-ND 4.38V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 AP34063N8L-UDI-ND Universal DC/DC Converter Dip-8 86 59 52 
AP1702CWGDICT-ND 4V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 60| | AP34063S8LDICT-ND Universal DC/DC Converter SOP-8 72 55 AB 
AP1702CWGDITR-ND 4V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 AP34063S8LDITR-ND Universal DC/DC Converter SOP-8 560.00/2,500 
AP1702DWGDICT-ND 3.08V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 .60| |AP6015-18M10GDICT-ND | 1.8V Step-Down Low Power DC/DC Converter NEW! | 10-MSOP 1.01 Wis 68 
AP1702DWGDITR-ND 3.08V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 AP6015-18M10GDITR-ND_|1.8V Step-Down Low Power DC/DC Converter NEW! | 10-MSOP 787.50/2,500. 
AP1702EWGDICT-ND 2.93V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 60| |AP6015-25M10GDICT-ND | 2.5V Step-Down Low Power DC/DC Converter NEW! | 10-MSOP 1.01 Wii 68 
AP1702EWGDITR-ND 2.93V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 AP6015-25M10GDITR-ND | 2.5V Step-Down Low Power DC/DC Converter NEW! | 10-MSOP 787.50/2,500 
AP1702FWGDICT-ND 2.63V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 60| |AP6015-33M10GDICT-ND | 3.3V Step-Down Low Power DC/DC Converter NEW! | 10-MSOP 1.01 77 68 
AP1702FWGDITR-ND 2.63V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 AP6015-33M10GDITR-ND | 3.3V Step-Down Low Power DC/DC Converter NEW! | 10-MSOP 787.50/2,500 
AP1702GWGDICT-ND 2.25V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 .60 AP6714M10GDICT-ND 1.8MHz Synchronous Boost Converter NEW! 10-MSOP 1.01 as 68 
AP1702GWGDITR-ND 2.25V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 AP6714M10GDITR-ND 1.8MHz Synchronous Boost Converter NEW! 10-MSOP 787.50/2,500 
AP1703AWGDICT-ND 4.63V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 60) |APX321WGDICT-ND Single R-R Low Voltage Op Amp SOT-25 53 A2 32 
AP1703AWGDITR-ND 4.63V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 APX321WGDITR-ND Single R-R Low Voltage Op Amp SOT-25 474.00/3,000 
AP1703BWGDICT-ND 4.38V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 .60| |APX809-23SAGDICT-ND | MPU Reset Circuit Low 2.25V SOT-23 50 35 30 
AP1703BWGDITR-ND 4.38V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 APX809-23SAGDITR-ND _| MPU Reset Circuit Low 2.25V SOT-23 405.00/3,000 
AP1703CWGDICT-ND AV, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 .60| |APX809-23SRGDICT-ND | MPU Reset Circuit Low 2.25V SOT-23R 50 35 30 
AP1703CWGDITR-ND AV, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 APX809-23SRGDITR-ND | MPU Reset Circuit Low 2.25V SOT-23R 405.00/3,000 
AP1703DWGDICT-ND 3.08V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 60] |APX809-26SAGDICT-ND | MPU Reset Circuit Low 2.63V SOT-23 50 35 30 
AP1703DWGDITR-ND 3.08V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 APX809-26SAGDITR-ND | MPU Reset Circuit Low 2.63V SOT-23 405.00/3,000 
AP1703EWGDICT-ND 2.93V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 .60| |APX809-26SRGDICT-ND___| MPU Reset Circuit Low 2.63V SOT-23R 50 35 30 
AP1703EWGDITR-ND 2.93V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 APX809-26SRGDITR-ND | MPU Reset Circuit Low 2.63V SOT-23R 405.00/3,000 
AP1703FWGDICT-ND 2.63V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 .60| |APX809-29SAGDICT-ND | MPU Reset Circuit Low 2.93V SOT-23 50 235 30 
AP1703FWGDITR-ND 2.63V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 APX809-29SAGDITR-ND | MPU Reset Circuit Low 2.93V SOT-23 405.00/3,000 
AP1703GWGDICT-ND 2.25V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 .60| |APX809-29SRGDICT-ND | MPU Reset Circuit Low 2.93V SOT-23R 50 35 30 
AP1703GWGDITR-ND 2.25V, Active-Low, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 APX809-29SRGDITR-ND___| MPU Reset Circuit Low 2.93V SOT-23R 405.00/3,000 
AP1704AWGDICT-ND 4.63V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 .60| |APX809-31SAGDICT-ND | MPU Reset Circuit Low 3.08V SOT-23 50 35 30 
AP1704AWGDITR-ND 4.63V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 APX809-31SAGDITR-ND | MPU Reset Circuit Low 3.08V SOT-23 405.00/3,000 
AP1704BWGDICT-ND 4.38V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 .60| |APX809-31SRGDICT-ND | MPU Reset Circuit Low 3.08V SOT-23R 50 35 30 
AP1704BWGDITR-ND 4.38V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 APX809-31SRGDITR-ND | MPU Reset Circuit Low 3.08V SOT-23R 405.00/3,000 
AP1704CWGDICT-ND 4V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 .60| |APX809-40SAGDICT-ND___| MPU Reset Circuit Low 4.00V SOT-23 50 35 30 
AP1704CWGDITR-ND 4V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 APX809-40SAGDITR-ND | MPU Reset Circuit Low 4.00V SOT-23 405.00/3,000 
AP1704DWGDICT-ND 3.08V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 .60| |APX809-40SRGDICT-ND | MPU Reset Circuit Low 4.00V SOT-23R 50 35 30 
AP1704DWGDITR-ND 3.08V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 APX809-40SRGDITR-ND | MPU Reset Circuit Low 4.00V SOT-23R 405.00/3,000 
AP1704EWGDICT-ND 2.93V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 .60| |APX809-44SAGDICT-ND | MPU Reset Circuit Low 4.38V SOT-23 50 35 30 
AP1704EWGDITR-ND 2.93V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 APX809-44SAGDITR-ND___| MPU Reset Circuit Low 4.38V SOT-23 405.00/3,000 
AP1704FWGDICT-ND 2.63V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 .60| |APX809-44SRGDICT-ND | MPU Reset Circuit Low 4.38V SOT-23R 50 35 30 
AP1704FWGDITR-ND 2.63V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 APX809-44SRGDITR-ND | MPU Reset Circuit Low 4.38V SOT-23R 405.00/3,000 
AP1704GWGDICT-ND 2.25V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 99 80 .60| |APX809-46SAGDICT-ND | MPU Reset Circuit Low 4.63V SOT-23 50 35 30 
AP1704GWGDITR-ND 2.25V, Active-High, MPU Reset Circuit SC-59 942.00/3,000 APX809-46SAGDITR-ND | MPU Reset Circuit Low 4.63V SOT-23 405.00/3,000 
AP2001SLDICT-ND Mono 2-Channel PWM Controller SOP-16 1.65 1.38 1.16] [APX809-46SRGDICT-ND__| MPU Reset Circuit Low 4.63V SOT-23R 50 35 30 
AP2001SLDITR-ND Mono 2-Channel PWM Controller SOP-16 1787.50/2,500 APX809-46SRGDITR-ND | MPU Reset Circuit Low 4.63V SOT-23R 405.00/3,000 
AP2004SGDICT-ND PWM Buck Controller SOP-8 2.06 1.59 1.40| +|APX810-23SAGDICT-ND | MPU Reset Circuit High 2.25V SOT-23 50 35 30 
AP2004SGDITR-ND PWM Buck Controller SOP-8 1620.00/2,500 APX810-23SAGDITR-ND | MPU Reset Circuit High 2.25V SOT-23 405.00/3,000 
AP2008SGDICT-ND PWM Buck Controller SOP-8 3.11 237 2.08] |APX810-23SRGDICT-ND | MPU Reset Circuit High 2.25V SOT-23R 50 35 30 
AP2008SGDITR-ND PWM Buck Controller SOP-8 2405.00/2,500 APX810-23SRGDITR-ND__| MPU Reset Circuit High 2.25V SOT-23R 405.00/3,000 
AP2014ASLDICT-ND Sync. PWM Controller SOP-8 2.27 1.73 1.52} |APX810-26SAGDICT-ND | MPU Reset Circuit High 2.63V SOT-23 50 35 30 
AP2014ASLDITR-ND Sync. PWM Controller SOP-8 1755.00/2,500 APX810-26SAGDITR-ND | MPU Reset Circuit High 2.63V SOT-23 405.00/3,000 
AP2014SLDICT-ND Sync. PWM Controller SOP-8 1.62 1.35 1.14) |APX810-26SRGDICT-ND | MPU Reset Circuit High 2.63V SOT-23R 50 35 30 
AP2014SLDITR-ND Sync. PWM Controller SOP-8 1755.00/2,500 APX810-26SRGDITR-ND | MPU Reset Circuit High 2.63V SOT-23R 405.00/3,000 
AP2141MPGDICT-ND 0.5A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | 8-MSOP 1.08 83 .73| |APX810-29SAGDICT-ND__| MPU Reset Circuit High 2.93V SOT-23 50 35 30 
AP2141MPGDITR-ND 0.5A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | 8-MSOP 843.75/2,500 APX810-29SAGDITR-ND | MPU Reset Circuit High 2.93V SOT-23 405.00/3,000 
AP2141SGDICT-ND 0.5A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOP-8 1.08 83 .73| |APX810-29SRGDICT-ND | MPU Reset Circuit High 2.93V SOT-23R 50 35 30 
AP2141SGDITR-ND 0.5A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOP-8 843.75/2,500 APX810-29SRGDITR-ND | MPU Reset Circuit High 2.93V SOT-23R 405.00/3,000 
AP2141WGDICT-ND 0.5A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOT-25-5 1.01 17 .68| |APX810-31SAGDICT-ND | MPU Reset Circuit High 3.08V SOT-23 50 35 30 
AP2141WGDITR-ND 0.5A Single Ch. Current Limited Power Switch NEW! | SOT-25-5 945.00/3,000 APX810-31SAGDITR-ND___| MPU Reset Circuit High 3.08V SOT-23 405.00/3,000 
AP2142MPGDICT-ND 0.5A Dual Ch. Current Limited Power Switch NEW! 8-MSOP 1.89 1.46 1.28) |APX810-31SRGDICT-ND MPU Reset Circuit High 3.08V SOT-23R 50 35 30 
AP2142MPGDITR-ND 0.5A Dual Ch. Current Limited Power Switch NEW! 8-MSOP 1485.00/2,500 APX810-31SRGDITR-ND | MPU Reset Circuit High 3.08V SOT-23R 405.00/3,000 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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igigoReel® (cont.) RoHS Compliant Digi@Reel” cont.) RoHS Compliant 
Digi-Key Allegro Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
APX810-40SAGDICT-ND | MPU Reset Circuit High 4.00V SOT-23 .30|  |A1221ELHLT-T 620-1279-2-ND | Chopper Stabilized Precision Hall Effect | SOT-23W 1257.00/3,000 
APX810-40SAGDITR-ND | MPU Reset Circuit High 4.00V SOT-23 Sensor NEW! 
APX810-40SRGDICT-ND__| MPU Reset Circuit High 4.00V SOT-23R 30) |A1221LLHLT-T 620-1280-1-ND | Chopper Stabilized Precision Hall Effect] SOT-23W | 1.35 1.19 1.05 
APX810-40SRGDITR-ND | MPU Reset Circuit High 4.00V SOT-23R Sensor NEW! 
APX810-44SAGDICT-ND | MPU Reset Circuit High 4.38V SOT-23 30) | A1221LLHLT-T 620-1280-2-ND | Chopper Stabilized Precision Hall Effect | SOT-23W 1458.00/3,000 
APX810-44SAGDITR-ND | MPU Reset Circuit High 4.38V SOT-23 Sensor NEW! on 
APX810-44SRGDICT-ND | MPU Reset Circuit High 4.38V SOT-23R 30) |A1301KLHLT-T 620-1019-1-ND | Continuous-Time Ratiometric Linear SOT-23W | 1.26 1.05 84 
APX810-44SRGDITR-ND _| MPU Reset Circuit High 4.38V SOT-23R Hall Effect Sensors _ 7 
APX810-46SAGDICT-ND | MPU Reset Circuit High 4.63V SOT-23 30| + |A1301KLHLT-T 620-1019-2-ND | Continuous-Time Ratiometric Linear SOT-23W 1701.00/3,000 
APX810-46SAGDITR-ND | MPU Reset Circuit High 4.63V SOT-23 Hall Effect Sensors 
APX810-46SRGDICT-ND | MPU Reset Circuit High 4.63V SOT-23R 30} |A1301KUA-T 620-1020-ND ponte lime bavomell Linear 3-SIP 1.37 1.22 1.05 
APX810-46SRGDITR-ND | MPU Reset Circuit High 4.63V SOT-23R = = - <7 
APX823-23W5GDICT-ND_| Supervisor Circuit Low 2.25V SOT-25 34 A1302KLHLT-T 620-1021-1-ND Romtinuous: He Rational Linear SOT-23W ] 1.58 1.39 1.22 
APX823-23W5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low 2.25V SOT-25 i + ; aah 
APX823-26WS5GDICT-ND | Supervisor Circuit Low 2.63V SOT-25 31 A1302KLHLT-T 620-1021-2-ND Pontinuous ime Raliomeltle Linear SOT-23W 1701.00/3,000 
APX823-26W5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low 2.63V SOT-25 ' 7 ‘ sabe 
APX823-29WS5GDICT-ND _ | Supervisor Circuit Low 2.93V SOT-25 31 A1302KUA-T 620-1022-ND PomtinueusIime/Ratiometie Linear 3-SIP 1.37 1.22 1.05 
APX823-29W5GDITR-ND__| Supervisor Circuit Low 2.93V SOT-25 x wRpSer : nae e 
APX823-31WSGDICT-ND | Supervisor Circuit Low 3.08V SOT-25 3 A1321LLHLT-T 620-1023-1-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor SOT-23W | 2.09 1.86 1.63 
AEX828-3 WOGDITR-ND|}| Supervisor Circutt Low 3.08V SOT-25 A1324LLHLT-T 620-1023-2-ND | Ratiomatic Liv Hal Efect Sensor | SoT-23w |  2062.00%8,000 
APX823-40W5GDICT-ND | Supervisor Circuit Low 4.00V SOT-25 31 Ff 5 cee 
APX823-40WS5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low 4.00V SOT-2 for High Temperature Operation 
Peas RN UR nelson GU CuE” OW sco AT321LUA-T 620-1024-ND | Ratiometric Linear Hall Effect Sensor sor | 174 151 134 
APX823-44WSGDICT-ND __| Supervisor Circuit Low 4.38V SOT-25 31 for High Temperature Operation 
PENS 2 WAG DESY Supervisor Circuit Low 4.36V SOT-25 A1322LLHLT-T 620-1025-1-ND |Ratiometric Linear Hall Effect Sensor | SOT-23W| 145 1.16 87 
APX823-46W5GDICT-ND | Supervisor Circuit Low 4.63V SOT-25 31 for High Temperature Operation 
APX823-46WSGDITR-ND _ | Supervisor Circuit Low 4.63V SOT-25 A1322LLHLT-T 620-1025-2-ND | Ratiometric Linear Hall Effect Sensor | SOT-23W | — 2262.00/3,000 
APX824-23W5GDICT-ND | Supervisor Circuit Low/High 2.25V SOT-25 31 for High Temperature Operation 
APX824-23WSGDITR-ND_ | Supervisor Circuit Low/High 2.25V SOT-25 A1322LUA-T 620-1026-ND | Ratiometric Linear Hall Effect Sensor 3-SIP 174 151 1.34 
APX824-26W5GDICT-ND | Supervisor Circuit Low/High 2.63V SOT-25 31 for High Temperature Operation 
APX824-26WSGDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 2.63V SOT-25 A1323LLHLT-T 620-1027-1-ND | Ratiometric Linear Hall Effect Sensor SOT-23W | 2.09 1.86 1.63 
APX824-29W5GDICT-ND | Supervisor Circuit Low/High 2.93V SOT-25 31 for High Temperature Operation 
APX824-29W5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 2.93V SOT-25 AV323LLHLT-T 620-1027-2-ND | Ratiometric Linear Hall Effect Sensor | SOT-23W |  2262.00/3,000 
APX824-31W5GDICT-ND__| Supervisor Circuit Low/High 3.08V SOT-25 31 for High Temperature Operation 
APX824-31W5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 3.08V SOT-25 A1323LUA-T 620-1028-ND | Ratiometric Linear Hall Effect Sensor 3-SIP 1.74 151 1.34 
APX824-40W5GDICT-ND | Supervisor Circuit Low/High 4.00V SOT-25 31 for High Temperature Operation 
APX824-40W5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 4.00V SOT-25 A1351LKTTN-T 620-1228-1-ND | High Prec. Linear Hall Effect Sensor 4-SIP 431 3.33 2.96 
APX824-44W5GDICT-ND | Supervisor Circuit Low/High 4.38V SOT-25 31 A1351LKTTN-T 620-1228-2-ND | High Prec. Linear Hall Effect Sensor 4-SIP 6296.00/4,000 
APX824-44W5GDITR-ND _| Supervisor Circuit Low/High 4.38V SOT-25 A1360LKTTN-T 620-1233-1-ND_ | Low Noise Hall Effect Sensor 4-SIP. 3.99 3.08 2.74 
APX824-46W5GDICT-ND | Supervisor Circuit Low/High 4.63V SOT-25 31 A1360LKTTN-T 620-1233-2-ND | Low Noise Hall Effect Sensor 4-SIP 5836.00/4,000 
APX824-46W5GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 4.63V SOT-25 A1361LKTTN-T 620-1234-1-ND | Low Noise Hall Effect Sensor 4-SIP 3.99 3.08 274 
APX825A-23W6GDICT-ND | Supervisor Circuit Low/High 2.25V SOT-26 .35| | A1361LKTTN-T 620-1234-2-ND | Low Noise Hall Effect Sensor 4-SIP 5836.00/4,000 
APX825A-23W6GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 2.25V SOT-26 A1362LKTTN-T 620-1235-1-ND | Low Noise Hall Effect Sensor 4-SIP 3.99 3.08 2.74 
APX825A-26W6GDICT-ND_| Supervisor Circuit Low/High 2.63V SOT-26 35) [A1362LKTTN-T 620-1235-2-ND | Low Noise Hall Effect Sensor 4-SIP 5836.00/4,000 
APX825A-26W6GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 2.63V SOT-26 A1374LKB-T 620-1030-ND | High Prec., Output Pin Programmable 3-SIP 2.58 2.24 1.98 
APX825A-29W6GDICT-ND | Supervisor Circuit Low/High 2.93V SOT-26 35 Linear Hall Effect Sensors 
APX825A-29W6GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 2.93V SOT-26 A1381LLHLT-T 620-1196-1-ND | Programmable Linear Hall Effect SOT-23W | 3.56 317 278 
APX825A-31W6GDICT-ND | Supervisor Circuit Low/High 3.08V SOT-26 35 Sensor with Analog Output 
APX825A-31W6GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 3.08V SOT-26 A1381LLHLT-T 620-1196-2-ND | Programmable Linear Hall Effect SOT-23W 3861.00/3,000 
‘APX825A-40W6GDICT-ND | Supervisor Circuit Low/High 4.00V SOT-26 35 Sensor with Analog Output 
APX825A-40W6GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 4.00V SOT-26 A1382LLHLT-T 620-1197-1-ND | Programmable Linear Hall Effect SOT-23W | 3.56 317 2.78 
APX825A-44WE6GDICT-ND | Supervisor Circuit Low/High 4.38V SOT-26 35 Sensor with Analog Output 
APX825A-44W6GDITR-ND | Supervisor Circuit Low/High 4.38V SOT-26 A1382LLHLT-T 620-1197-2-ND paarammae| Po SOT-23W | — 3861.00/3,000 
APX825A-46W6GDICT-ND_| Supervisor Circuit Low/High 4.63V SOT-26 35 E 
APX825A-46W6GDITR-ND_| Supervisor Circuit Low/High 4.63V SOT-26 AT383LLHLT-T 620-1198-1-ND Se MIN AOTOLIRES SOT-23W | 3.56 3.17 2.78 
HALL-EFFECT SENSORS A1383LLHLT-T 620-1198-2-ND | Programmable Linear Hall Effect SOT-23W 3861.00/3,000 
5 Sensor with Analog Output 
i RoHS Compliant BAINKLVinn aes 620-1199-1-ND | Programmable Linear Hall Effect SOT-23W | 3.56 317 278 
g 
Allegro Sensor with Analog Output 
Part No. Description Pkg. 100 A1384LLHLT-T 620-1199-2-ND Programmable [near fal fect SOT-23W 3861.00/3,000 
A1101LLHLT-T 620-1000-1-ND | Continuous-Time Switch SOT-23W 1.57 Sensor with Analog Output 
AM101LLHLT-T 620-1000-2-ND | Continuous-Time Switch SOT-23W A1386LLHLT-T 620-1272-1-ND Hee ooramnmnan Linear Hall SOT-23W | 3.13 2.79 244 
A1101LUA-T 620-1001-ND | Continuous-Time Switch 3-SIP 1.29 7 wT 
AM102LLHLT-T 620-1002-1-ND | Continuous-Time Switch SOT-23W 457| | AT386LLHLT-T 620-1272-2-ND Fleld-Frogrammable SY Linear Hall SOT-23W 3393.00/3,000 
A1102LLHLT-T 620-1002-2-ND | Continuous-Time Switch SOT-23W ri rege 
ATO3LLHLT-T 620-1004-1-ND | Continuous-Time Switch SOT-23W 4] | AIS91SEHLT-T al Ciao) Micra Power 3V | near GaRie GMLP! ) 182 1.67" 1.46 
eee Per eter Corunuaus: Time Switch ee ‘129||A1391SEHLT-T 620-1031-2-ND | Micro Power 3V Linear Hall Effect 6-MLP 2028.00/3,000 
‘ci i i Sensor with Tri-State Output 
A1120ELHLT-T 620-1275-1-ND | Precision Hall Effect Switch NEW! SOT-23W 90 : 
At120ELHLT-T 620-1275-2-ND | Precision Hall Effect Switch MEW! | SOT-23W AI392SEHLT-T emracadau| Micro Power JV Linear pei CMEP ||) 18e UGE a6 
A1120LLHLT-T 620-1276-1-ND | Precision Hall Effect Switch NEW! SOT-23W 1.05 7 * 9. yi 5 ‘i 
AM120LLHLT-T 620-1276-2-ND | Precision Hall Effect Switch NEW! | SOT-23W A1392SEHLT-T aNsMee2a) Micro ower ey neat pit Curr 2028.00/8,000 
ATITIEEWELE pata algl og Ultra-Sensitive Hall Effect Switch G:DENMIL 79) | ATgO3SEHLT-T 620-1172-1-ND | Micro Power 3V Linear Hall Effect eMLP | 187 167 1.46 
AN171EEWLT-P 620-1232-2-ND | Ultra-Sensitive Hall Effect Switch 6-DEN/MLP Sensor with Tri-State Output 
ANI 72ECGLT pelea mer ae Warsensitive HallEtisor Switch 4-WLCSP 85| | q1393SEHLT-T 620-1172-2-ND | Micro Power 3V Linear Hall Effect 6-mLP | — 2028.00/3,000 
AV172ECGLT 620-1244-2-ND | Ultra-Sensitive Hall Effect Switch 4-WLCSP Sensor with Tri-State Output 
ATI7AEEWLT-P G20 125151500) Uttra-Sensitive Hall Effect 6-MLP/DFN 98) | a1395SEHLT-T 620-1173-1-ND | Micro Power 3V Linear Hall Effect 6-MLP | 1.87 1.67 1.46 
Latch NEW! Sensor with Tri-State Output : : : 
AVI7AEEWLT-P acuicat 2 Sensitive Hall Effect 6-MLP/DFN A1395SEHLT-T 620-1173-2-ND | Micro Power 3V Linear Hall Effect 6-MLP 2028.00/3,000 
a Sensor with Tri-State Output 
A1202LLHLT-T 620-1009-1-ND | Continuous-Time Bipolar Switch SOT-23 84) | 93914 EEHLT-T 620-1034-1-ND | Mi Ultra-Sensitive Hall 2x2-MLPD | 1.16 1.03 90 
AA202LLHLT-T 620-1009-2-ND | Continuous-Time Bipolar Switch SOT-23 BR euie x 
AV203LLHLT-T 620-1011-1-ND | Continuous-Time Bipolar Switch SOT-23 1.40) | AR32TTEEALT-T 620-1034-2-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hall 2x2-MLPD | 1257.00/3,000 
A1203LLHLT-T 620-1011-2-ND | Continuous-Time Bipolar Switch SOT-23 Effect Switch 
A1203LUA-T 620-1012-ND _ | Continuous-Time Bipolar Switch 3-SIP 1.20) | 3244 EELLT-T 620-1035-1-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hall 2x2-MLPD| 1.09 96 85 
A1205ELHLT-T 620-1181-1-ND | Continuous-Time Bipolar Switch SOT-23W 98 Effect Switch 
AV205ELHLT-T 620-1181-2-ND | Continuous-Time Bipolar Switch SOT-23W A321 1EELLT-T 620-1035-2-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hall 2x2-MLPD | — 1176.00/3,000 
A1210LLHLT-T 620-1013-1-ND | Continuous-Time Latch SOT-23W 84 Effect Switch 
At210LLHLT-T 620-1013-2-ND | Continuous-Time Latch SOT-23W A821 1ELHLT-T 620-1036-1-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hall SOT-23W | 1.20 1.06 93 
A1210LUA-T 620-1014-ND | Continuous-Time Latch 3-SIP 1.29 Effect Switch 
A(2441LLHLT-T 620-1015-1-ND | Continuous-Time Latch SOT-23W 90| | A3241ELHLT-T 620-1036-2-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hall SOT-23W 1296.00/3,000 
A124 LLHLT-T 620-1015-2-ND | Continuous-Time Latch SOT-23W Effect Switch 
A1211LUA-T 620-1016-ND | Continuous-Time Latch 3-SIP 1.13 A3212EEHLT-T 620-1037-1-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hall 2x2-MLPD 98 86 716 
A1212LLHLT-T 620-1017-1-ND | Continuous-Time Latch SOT-23W 1.66 Effect Switch 
A1242LLHLT-T 620-1017-2-ND | Continuous-Time Latch SOT-23W A8212EEHLT-T 620-1037-2-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hall 2x2-MLPD 1053.00/3,000 
A1212LUA-T 620-1018-ND | Continuous-Time Latch 3-SIP 1.36 Effect Switch 
A1220ELHLT-T 620-1277-1-ND | Chopper Stabilized Precision Hall Effect | SOT-23W 90} |A3212EELLT-T 620-1038-1-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hall 2x2-MLPD 96 82 le 
Sensor NEW! Effect Switch 
A1220ELHLT-T 620-1277-2-ND | Chopper Stabilized Precision Hall Effect | SOT-23W A3212EELLT-T 620-1038-2-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hall 2x2-MLPD 1008.00/3,000 
Sensor NEW! Effect Switch 
A1220LLHLT-T 620-1278-1-ND | Chopper Stabilized Precision Hall Effect | SOT-23W 1.05} | A3212ELHLT-T 620-1039-1-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hall SOT-23W 98 86 76 
Sensor NEW! Effect Switch 
A1220LLHLT-T 620-1278-2-ND | Chopper Stabilized Precision Hall Effect | SOT-23W A3212ELHLT-T 620-1039-2-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hall SOT-23W 1053.00/3,000 
Sensor NEW! Effect Switch 
A1221ELHLT-T 620-1279-1-ND | Chopper Stabilized Precision Hall Effect | SOT-23W 90) |A3212EUA-T 620-1040-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hall 3-SIP 1.01 -90 718 
Sensor NEW! Effect Switch 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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MOTOR DRIVERS 


RoHS Compliant 


Allegro Digi-Key Price Each Allegro Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AB21SELHLT-T 620-1041-1-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hall SoT-23w | 1.31 1.16 1.02] |AT44TEELLT-T  [620-1167-1-ND | Low Voltage Full-Bridge Brushless DC 6MLP | 141 118 94 
Effect Switch Motor Driver 
A3213ELHLT-T 620-1041-2-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hall soT-23w | — 1419.00/3,000 AM441EELLT-T — |620-1167-2-ND | Low Voltage Full-Bridge Brushless DC 6-MLP 1905.00/3,000 
Effect Switch Motor Driver 
A3213LLHLT-T 620-1042-1-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hall SOT-23wW | 1.80 1.60 1.40) |A1442EEWLT-P |620-1210-1-ND | Low Voltage Full-Bridge Brushless DC 6MLP | 154 136 119 
Effect Switch Motor Driver 
AS2TSLLALT-T 620-1042-2-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hall SOT-23W | 1950.0073,000 A1442EEWLT-P |620-1210-2-ND | Low Voltage Full-Bridge Brushless DC 6-MLP 1662.00/3,000 
Effect Switch Motor Driver 
A3213LUA-T 620-1043-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hall 3SIP | 150 1.30 1.15) |A1444EEWLT-P |620-1242-1-ND | Low Voltage Full-Bridge Brushless DC 6MLP | 1.32 110 88 
Effect Switch Motor Driver 
A3230LLHLT-T 620-1044-1-ND | Chopper Stabilized Hall Effect Biploar | SOT-23W | 1.54 1.36 1.19] [AT444EEWLT-P  [620-1242-2-ND | Low Voltage Full-Bridge Brushless DC 6-MLP 1782.00/3,000 
Switch Motor Driver 
A3230LLHLT-T 620-1044-2-ND | Chopper Stabilized Hall Effect Biploar | SOT-23W | — 1662.00/3,000 AI445EEWLT-P |620-1243-1-ND | Low Voltage Full-Bridge Brushless DC 6MLP ] 1.32 110 88 
Switch Motor Driver 
A3230LUA-T 620-1045-ND | Chopper Stabilized Hall Effect Biploar | 3-SIP | 1.33 1.19 1.03} |A1445EEWLT-P  |620-1243-2-ND | Low Voltage Full-Bridge Brushless DC 6-MLP 1782.00/3,000 
Switch Motor Driver 
AS240LLHLT-T 620-1046-1-ND | Chopper Stabilized, Precision Hall SOT-23W | 1.26 1.05 84) |A1448EEWLT-P |620-1274-1-ND | Low Voltage Full-Bridge Brushless DC Motor] 6-MLP | 161 142 1.25 
Effect Switch Driver NEW! 
A3240LLHLT-T 620-1046-2-ND | Chopper Stabilized, Precision Hall soT-23w | —1701.00/3,000 A1448EEWLT-P |620-1274-2-ND | Low Voltage Full-Bridge Brushless DC Motor| 6-MLP 1743.00/3,000 
Effect Switch Driver NEW! 
A3240LUA-T 620-1047-ND | Chopper Stabilized, Precision Hall 3SIP | 1.37 1.22 1.05| [A2OT9SLBTR-T /620-1125-1-ND | Dual Full-Bridge PWM Motor Driver 2-S0Ic | 6938 535 476 
Effect Switch A2919SLBTR-T |620-1125-2-ND | Dual Full-Bridge PWM Motor Driver 24-SOIC 2673.00/1,000 
A324 LLHLT-T 620-1048-1-ND | Chopper Stabilized Unipolar Hall SOT-23W | 1.50 1.32 1.16] |A2982ELWTR-T |620-1126-1-ND | 8-Channel Source Driver 20-SOIG | 2.03 162 1.22 
Effect Switch A2982ELWTR-T |620-1126-2-ND | 8-Channel Source Driver 20-SOIC 1114.00/1,000 
A3242LLHLT-T 620-1049-1-ND | Chopper Stabilized Unipolar Hall SOT-23W | 1.20 1.00 80] |A2982SLWTR-T _|620-1127-1-ND__| 8-Channel Source Driver 20-SOIC 2.84 253 2.22 
Effect Switch A2982SLWTR-T |620-1127-2-ND | 8-Channel Source Driver 20-SOIC 7086.00/1,000 
A3242LLHLT-T 620-1049-2-ND | Chopper Stabilized Unipolar Hall SOT-23W 1620.00/3,000 A3903EEETR-T 620-1205-1-ND | Low Voltage DC Motor Driver 8-DFN 128 113 99 
Effect Switch - A3903EEETR-T — |620-1205-2-ND | Low Voltage DC Motor Driver 8-DFN 1377.00/3,000 
A3242LUA-T 620-1050-ND Chobe Suablizet Unipolar Hall 3-SIP 1.30 1.16 1.00) | A3go4EEWTR-P |620-1216-1-ND | Low Voltage Voice Coil Motor Driver 6-DFN | 1.20 1.06 93 
he : A3904EEWTR-P__|620-1216-2-ND_| Low Voltage Voice Coil Motor Driver 6-DEN 1296.00/3,000 
A3245LUA-T 620-1213-ND Shoppat Stanlize Omnipolar Hall 3-SIP 1.37 1.22 1.05] FAggo6SESTR-T _|620-1288-1-ND | Low Voltage Stepper and Dual DC Motor 20-0FN | 2.02 1.80 157 
ie ci Driver NEW! 
AS260LLHLT-T 620-1051-1-ND Shopper stabilize Precision Hall SOT-23W ) 1.58 1.39 1.22) | aggogsesTR-T | 620-1288-2-ND | Low Voltage Stepper and Dual DC Motor 20-QFN 1155.00/1,500 
‘ai sat Driver NEW! 
A3280LLHLT-T 620-1051-2-ND Ghopper Stabilized, Precision Hall SOT-23W | 1701.00/3,000 A3908EEETR-T — /620-1282-1-ND | Low Voltage DC Motor Driver NEW! 8-DFN | 128 113 99 
e = A3908EEETR-T — /620-1282-2-ND | Low Voltage DC Motor Driver NEW! 8-DEN 1377.00/3,000 
ARCBOLUAST coca aa Chopper Stablized, Precision Hall SSIP-] 1871.22 1.05) /agq30KJPTR-T | 620-1289-1-ND__ | Automotive 3-Phase BLDC Controller/ 48-LOFP | 8.44 651 5.79 
A3281LLHLT-T 620-1058-1-ND | chopper Stabilzed, Precision Hall soT-23w | 1.26 1.05 84 MOSFET Diver NEM? 
5 10535171 ea ee pe feclslon ne) z : 05 A3930KJPTR-T  |620-1289-2-ND | Automotive 3-Phase BLDC Controller/ 48-LOFP 4881.00/1,500 
A3281LLHLT-T 620-1058-2-ND | chopper Stabilized, Precision Hall sot-23w | — 1701.00/3,000 MOSFELDINGE EWA? 
7 10532251 Peet Li ee ETGGISION 8) : 701.003, A3931KJPTR-T — |620-1290-1-ND | Automotive 3-Phase BLDC Controller/ 48-LOFP | 8.44 6.51 5.79 
ect Latch MOSFET Driver NEW! 
AS262LLHLT-T 620-1055-1-ND | Chopper Stabilized Hall Effect Latch | SOT-23W | 1.20 1.00 80| | agg3ikJPTR-T | 620-1290-2-ND__| Automotive 3-Phase BLDC Controller/ 48-LOFP | — 4881.00/1,500 
A3282LLHLT-T 620-1055-2-ND | Chopper Stabilized Hall Effect Latch | SOT-23W | — 1620.00/3,000 igecos.oTet | | e MOSEL Diet MET Moeteddl sue, 14a. Ge 
— - 5 -1- -Phase Pwr river NEW! = §.25 05 i 
AS282LUA-T 6208 OS GN Ea Chopper Stabilized Hall Effect Lateh 3SIP |) 1.30116 1.00) | agoaosioTR-t _|620-1291-2-ND_|3-Phase Pwr MOSFET Driver NEW! 38-TSSOP| _7680.00/4,000 
A3290KLHLT-T 620-1240-1-ND | Chopper Stabilized Hall Effect Latch SOT-23 96 80  .64| JA3935KLOTR-T /620-1292-1-ND | Automotive 3-Phase Power MOSFET 36-QS0P | 637 646 5.74 
A3290KLHLT-T 620-1240-2-ND | Chopper Stabilized Hall Effect Latch SOT-23 1296.00/3,000 AasssxuoTa-7 | |eeomoeeonts ae NE sar MOSEEE acaeon.|| -asiisaiagh 
A3291KLHLT-T 620-1241-1-ND | Chopper Stabilized Hall Effect Latch SOT-23 96 80 64 Controller NEW! [ae 
A3291KLHLT-T 620-1241-2-ND | Chopper Stabilized Hall Effect Latch SOT-23 1296.00/3,000 A3936SEDTR-T — | 620-1129-1-ND | DMOS 3-Phase PWM Motor Driver 44-PLOC | 618 4.95 4.18 
- 3 A3936SEDTR-T | 620-1129-2-ND | DMOS 3-Phase PWM Motor Driver 44-PLCC 2224.80/450 
AS3340LLHLT-T 620-1211-1-ND Chopper Siablized, Precision Hall SOT-23W ] 1.26 1.05 84) | agg3gsLDTR-T _|620-1130-1-ND__|3-Phase Power MOSFET Controller 38-TSSOP| 8.91 7.43 6.84 
ech owen es A3938SLDTR-T |620-1130-2-ND | 3-Phase Power MOSFET Controller 38-TSSOP|  15148.00/4,000 
AS340LLHLT-T 620-1211-2-ND Ghappat Stabilize Precision Hall SOT-23W | —_1701.00/3,000 A3940KLPTR-T | 620-1293-1-ND | Full Bridge Power MOSFET Cont. NEW! | 28-TSSOP) 4.19 3.35 2.61 
A ir A3940KLPTR-T —|620-1293-2-ND | Full Bridge Power MOSFET Cont. NEW! | 28-TSSOP| —9524.00/4,000 
A3340LUA-T 620-1212-ND Gheppat Stabllzet, Precision Hall 3SIP_ | 1.37 1.22 1.05] |azoaiKLPTR-T — |620-1236-1-ND | Automotive Full-Bridge MOSFET Driver 28-TSSOP| 5.15 3.97 3.53 
. gan rr : A3941KLPTR-T _|620-1236-2-ND_| Automotive Full-Bridge MOSFET Driver 28-TSSOP| _7528.00/4,000 
Ag#23EK-T oat) Oval Channel Hall Effect Direction 4 SIP] 2.82 245 217) Faagq9SLBTR-T [620-1131-1-ND —)DMOS Full-Bridge Motor Driver 16-00 | 5.11 3.95 351 
7 aie alah 7 A3949SLBTR-T —|620-1131-2-ND | DMOS Full-Bridge Motor Driver 16-SOIC 1971.00/1,000 
ARM2SLIT paca) Oval Channel Hall Effect Direction 4SIP ] 280 240 210) | azqggscpTR-T  |620-1132-1-ND | DMOS Full-Bridge Motor Driver 16-TSSOP| 349 279 217 
Tans aes a 7 : A3949SLPTR-T —|620-1132-2-ND | DMOS Full-Bridge Motor Driver 16-TSSOP| — 7936.00/4,000 
ACSPIPELCTR-OSB-T GEAR Gea Dy) Hall Etfect-Based Linear Current BSOIG | 452 3.49 3:10) | n3950SEUTR-T _|620-1296-1-ND_|DMOS Full-Bridge Motor Driver MEW! | 16-OFN | 3.75 2.89 257 
ACS712ELCTR-05B-T —_|620-1189-2-ND | Hall Effect-Based Linear Current 8-S0IC 4953.00/3,000 AB950SEUTR-T | 620-1296-2-ND | DMOS Full-Bridge Motor Driver NEW! 16-OFN 2167.50/1,500 
Ser ; A3Q50SLPTR-T | 620-1297-1-ND | DMOS Full-Bridge Motor Driver MEW! | 16-TSSOP| 4.52 3.49 3.10 
ACS712ELCTR-20A-T — | 620-1190-1-ND | Hall Effect-Based Linear Current 8-SOIC | 4.52 349 3.10] |AS950SLPTR-T — |620-1297-2-ND | DMOS Full-Bridge Motor Driver NEW! 16-TSSOP] —_ 6604.00/4,000 
Sensor A3953SB-T 620-1065-ND Full-Bridge PWM Motor Driver 16-Dip 3.75 3.22 2.82 
ACS712ELCTR-20A-T | 620-1190-2-ND | Hall Effect-Based Linear Current 8-SOIC 4953.00/3,000 AS0638 BTRT ee ies FullBridge Pu Motor Driver 16-S0lg Aes ies 322 
Sensor - - -2- ull-Bridge jotor Driver | 00/1, 
ACS712ELCTR-30A-T | 620-1191-1-ND | Hall Effect-Based Linear Current 8-Solc | 452 349 3.10 ee 8201087 ND bul Bigs ae Microstepping Motor Dit eb ee a“ 3.69 
Sensor - = | ull-Bridge icrostepping Motor Dvr. =! if . d 
ACS712ELCTR-30A-T 620-1191-2-ND | Hall Effect-Based Linear Current 8-SOIC 4953.00/3,000 A3955SLBTR-T 620-1134-1-ND | Full-Bridge PWM Motor Driver 16-SOIC 448 3.46 3.08 
Sensor A3955SLBTR-T _|620-1134-2-ND _| Full-Bridge PWM Motor Driver 16-SOIC 1728.00/1,000 
ACS713ELCTR-20A-T —|620-1192-1-ND | Hall Effect-Based Linear Current 8-SOlC | 4.52 3.49 3.10] [A3958SLBTR-T |620-1135-1-ND | DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver 24-S0I6 | 739 570 5.07 
Sensor A3958SLBTR-T /620-1135-2-ND | DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver 24-SOIC 2849.00/1,000 
ACS713ELCTR-20A-T 620-1192-2-ND | Hall Effect-Based Linear Current 8-SOIC 4953.00/3,000 A3959SB-T 620-1069-ND DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver 24-Dip 5.91 5.07 4.44 
Sensor A3959SLBTR-T —|620-1136-1-ND | DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver 24-S0IC | 7.39 570 5.07 
ACS713ELCTR-30A-T | 620-1193-1-ND | Hall Effect-Based Linear Current 8-SOIG | 4.52 3.49 3.10] |A3959SLBTR-T _[620-1136-2-ND | DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver 24-SOIC 2849,00/1,000 
Sensor ; A3959SLPTR-T  |620-1137-1-ND | DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver 28-TSSOP| 756 5.84 5.19 
ACS713ELCTR-30A-T 620-1193-2-ND | Hall Effect-Based Linear Current 8-SOIC 4953.00/3,000 A3959SLPTR-T 620-1137-2-ND | DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver 28-TSSOP 11060.00/4,000 
Sensor : A3964SLBTR-T —|620-1138-1-ND | Dual Full-Bridge PWM Motor Driver 20-S0IG | 446 357 278 
ACS714LLCTR-O5B-T —] 620-1225-1-ND Hall Effert Base Linear Current 8-SOIG | 4.73 365 3.24) |azg66sLBTR-T  |620-1139-1-ND | Dual Full-Bridge PWM Motor Driver 16-SOIC | 3.68 2.84 2.52 
: A3966SLBTR-T _|620-1139-2-ND_| Dual Full-Bridge PWM Motor Driver 16-SOIC 1418.00/1,000 
ACS714LLCTR-OSB-T | 620-1225-2-ND hal Etec daeel Linear Current 8-SOIC 5184.00/3,000 A3967SLBTR-T _ |620-1140-1-ND | Microstepping Driver with Translator 24-S0IC | 427 3.30 293 
‘ A3967SLBTR-T 620-1140-2-ND | Microstepping Driver with Translator 24-SOIC 1647.00/1,000 
ACS7I4LLCTR-20A-T | 620-1226-1-ND hal Eller basel Linear Current 8SOIC | 4.73 3.65 3.24) | aggggs_etR-T |620-1141-1-ND_ | Dual Full-Bridge PWM Motor Driver 16-SOIC | 4.87 3.76 3.34 
F A3968SLBTR-T |620-1141-2-ND | Dual Full-Bridge PWM Motor Driver 16-SOIC 1877.00/1,000 
ACS714LLCTR-20A-T | 620-1226-2-ND | Hall Effect-Based Linear Current 8-SOIC 5184.00/3,000 A3969SETTR-T _|620-1175-1-ND _| Dual Full-Bridge PWM Motor Driver opoFN | 335 298 264 
Sensor 
re ee . ; f AB9G9SETTR-T  |620-1175-2-ND | Dual Full-Bridge PWM Motor Driver 28-QFN 1918.50/1,500 
ACS714LLCTR-30A-T | 620-1229-1-ND | Hall Effect-Based Linear Current BSOIC | 473 365 3.24) |arorsc erat  |g201142-1-ND | Dual DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver | 24-S0ic | 865 687 5.93 
Sensor 
“an Ad aces = - - A3973SLBTR-T —|620-1142-2-ND | Dual DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver | 24-SOIC 3335.00/1,000 
AGSPIALLGTR-SOA-T (BEMIS acatuay) Fall Evfect-Based Linear Current enol: | eae ABQ74SEDTR-T |620-1143-1-ND | Dual DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver | 44-PLCC | 6.76 5.41 4.57 
0A: oan . ; r A3974SEDTR-T _|620-1143-2-ND_| Dual DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver_| 44-PLCC 2433.60/450 
AGSPISLLGTR-20A-T (BAIS laity) Fall Effect-Based Linear Current BSOIG | 4.73 3.65 3.24) | Sg77KEDTR-T }620-1144-1-ND | Microstepping DMOS Driver with Translator | 44-PLCG | 921 7.68 7.07 
ACS715LLCTR-20A-T — | 620-1230-2-ND | Hall Effect-Based Linear Current 8-SOIC 5184.00/3,000 AB977KEDTR-T —/620-1144-2-ND | Microstepping DMOS Driver with Translator | 44-PLCC 2210.40/450 
Sensor A3977KLPTR-T | 620-1145-1-ND | Microstepping DMOS Driver with Translator | 28-TSSOP| 6.14 4.92 4.15 
ACS715LLCTR-30A-T — |620-1231-1-ND J Hall Effect-Based Linear Current 8-SOIC | 4.73 3.65 3.24| |AS977SEDTR-T /620-1146-1-ND | Microstepping DMOS Driver with Translator | 44-PLCC | 831 6.93 6.38 
Sensor A3977SEDTR-T 620-1146-2-ND_| Microstepping DMOS Driver with Translator | 44-PLCC 1994.40/450 
ACS715LLCTR-30A-T | 620-1231-2-ND | Hall Effect-Based Linear Current 8-SOIC 5184.00/3,000 ABQ77SLPTR-T — 620-1147-1-ND | Microstepping DMOS Driver with Translator |28-TSSOP] 8.31 6.93 6.38 
ensor ‘di sa ier) icrostepping river wit ranslator 3 x i 
S A3977SLPTR-T —|620-1147-2-ND | Microst DMOS D ith Translator |28-TSSOP} — 14128.00/4,000 
ACS756SCA-050B-PFF-T |620-1237-ND | Hall Effect-Based Linear Current 5-PIN 644 552 483 A3979SLPTR-T 620-1148-1-ND | Microstepping DMOS Driver with Translator |28-TSSOP| 831 6.93 6.38 
Sensor A3979SLPTR-T 620-1148-2-ND | Microstepping DMOS Driver with Translator | 28-TSSOP 14128.00/4,000 
ACS756SCA-100B-PFF-T |620-1238-ND | Hall Effect-Based Linear Current 5-PIN | 6.44 5.52 4.83] |A3980KLPTR-T  |620-1298-1-ND | Automotive DMOS Microstepping Driver |28-TSSOP) 8.26 6.38 5.67 
Sensor with Translator NEW! 
ACS756KCA-050B-PFF-T |620-1239-ND | Hall Effect-Based Linear Current 5-PIN | 6.35 5.59 4.83) [AS980KLPTR-T  |620-1298-2-ND Automotive DMOS Microstepping Driver |26-TSSOP)  11008.00/4,000 
Sensor with Translator NEW! 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Allegro Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 
A3982SLBTR-T 620-1299-1-ND |DMOS Stepper Motor Driver with 24-SOIC 5.81 449 3.99] |A6278EA-T 620-1165-5-ND | 8-Channel Serial-Input Constant Current 16-Dip 186 1.62 1.43 
Translator NEW! Latched LED Driver 
A3982SLBTR-T |620-1299-2-ND | DMOS Stepper Motor Driver with 24-SOIC | — 2241.00/1,000 AG278ELPTR-T 620-1263-1-ND | 8-Ch. Serial Input, Constant Curr. Latched|16-TSSOP| 238 212 1.85 
Translator NEW! LED Driver, Open LED Detect NEW! 
A3983SLPTR-T |620-1149-1-ND | DMOS Microstepping Driver with Translator |24-TSSOP| 6.27 4.84 4.30| | AG278ELPTR-T 620-1263-2-ND | 8-Ch. Serial Input, Constant Curr. Latched|16-TSSOP|  3432.00/4,000 
A3983SLPTR-T 620-1149-2-ND__| DMOS Microstepping Driver with Translator _|24-TSSOP 9164.00/4,000 LED Driver, Open LED Detect NEW! 
A3984SLPTR-T 620-1150-1-ND |DMOS Microstepping Driver with Translator [24-TSSOP| 6.27 4.84 4.30] | A6278ELWTR-T 620-1264-1-ND | 8-Ch. Serial Input, Constant Curr. Latched| 16-SOIC 145 1.16 87 
A3984SLPTR-T | 620-1150-2-ND | DMOS Microstepping Driver with Translator | 24-TSSOP 9164.00/4,000 LED Driver, Open LED Detect NEW! : 
A3985SLDTR-T |620-1180-1-ND | Digitally Programmable Dual Full-Bridge /38-TSSOP| 8.79 7.33 6.74] |A6279EA-T 620-1265-ND | 16-Ch. Serial In, Constant Curr. Latched | 24-Dip | 240 208 1.84 
MOSFET Driver LED Driver, Open LED Detect NEW! 
A3985SLDTR-T | 620-1180-2-ND | Digitally Programmable Dual Full-Bridge © |38-TSSOP| — 14944.00/4,000 AG279EETTR-T 620-1255-1-ND | 16-Ch. Serial In, Constant Curr. Latched | 28-MLP | 2.23 1.99 1.74 
MOSFET Driver LED Driver, Open LED Detect NEW! 
A3987SLPTR-T _|620-1171-1-ND _|DMOS Microstepping Driver with Translator |24-TSSOP| 6.97 5.38 __4.78| | AG279EETTR-T 620-1255-2-ND | 16-Ch. Serial In, Constant Curr. Latched | 28-MLP | — 1279.50/1,500 
‘A3987SLPTR-T  |620-1171-2-ND _|DMOS Microstepping Driver with Translator |24-TSSOP|  10188.00/4,000 LED Driver, Open LED Detect NEW! 
A3988SEVTR-T 620-1176-1-ND | Quad DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver | 36-QFN 5.92 457 4.06| |A6279ELPTR-T 620-1266-1-ND | 16-Ch. Serial In, Constant Curr. Latched ]24-TSSOP] 2.05 1.64 1.23 
A3988SEVTR-T |620-1176-2-ND | Quad DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver | 36-QFN 3423.00/1,500 LED Driver, Open LED Detect NEW! 
A3QB89SEVTR-T _|620-1183-1-ND | Bipolar Stepper and High Current DC 36-0FN | 5.92 457 4.06) |A6279ELWTR-T 620-1267-1-ND_16-Ch. Serial in, Constant Curr. Latched | 24-S0IC | 270 240 2.10 
Motor Driver LED Driver, Open LED Detect NEW! 
A3gsasevtr-t | 620-1183-2-ND | Bipolar Stepper and High Current DC 36-QFN 3423.00/1,500 AG279ELWTR-T 620-1267-2-ND | 16-Ch. Serial n, Constant Curr. Latched | 24-S0IC | 1081.00/1,000 
Motor Driver LED Driver, Open LED Detect NEW! , 
ABQGZSLPTR-T _[620-1170-1-ND [Dual DMOS Full-Bridge Microstepping PWM |24-TSSOP| 6.97 5.38 4.78] |A6280EA-T cco © chanel Constant Current LED Driver’) 16-Dip | 1.88 1.84 1.45 
Motor Driver i | 
A3992SLPTR-T | 620-1170-2-ND | Dual DMOS Full-Bridge Microstepping PWM | 24-TSSOP| —_10188.00/4,000 AG2BOEESTR-T eo aleadaoag © Channel Constant Current LED Driver) 16-QFN | 2.200 1.96 1.71 
Motor Dri 
A3995SEVTR-T | 620-1184-1-ND Dual DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver | 36-QFN | 5.92 4.57 4.06 |AS280EESTR-T 620-1179-2-ND + Channet constant Current LED Driver | 16-QFN 1258.50/1,500 
AS995SEVTR-T |620-1184-2-ND | Dual DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver | 36-QFN 3423.00/1,500 ; 
A4930METTR-T _|620-1227-1-ND _| Single Phase Fan Predriver 28-0FN | 2.12 1.89 1,66] |A6281EESTR-T 620-1218-1-ND ene poeta Current LED Driver / 16-QFN | 2.20 1.96 1.71 
‘AA930METTR-T _|620-1227-2-ND | Single Phase Fan Predriver 28-OFN 1216.50/1,500 : 
A4931METTR-T |620-1214-1-ND _|3 Phase DC Motor Predriver 28-0FN | 2.74 2.44 2.13) |AS2B1EESTR-T ce aleaeauca) © channel Constant Current LED Driver) 16-QFN | 1258.50/1,500 
AA931METTR-T |620-1214-2-ND |3 Phase DC Motor Predriver 28-QFN 1567.50/1 500 ' Sey ‘ , . 
Maser? [lsc | ety Se Sa | ar ance (sesame |imzetgym [thereto | tam | 18 1a 19 
AAQ83SETTR-T __|620-1194-2-ND__|DMOS Microstepping Driver 28-QFN 2875.50/1,500 at a eee ee SS 
ABS04EECTR-T | 620-1215-1-ND | WLED/RGB Backlight Driver 26-0FN | 385 297 264) |p ec ore t PSOE SEAR INEM ie-Chenncl ConshetCunentLED \oactasop| 469 149 41:31 
A8504EECTR-T | 620-1215-2-ND | WLED/RGB Backlight Driver 26-OFN 2227.50/1,500 SWERVE” mee urren : i : 
ABQO4SLPTR-T — [620s1154516ND TBrher WI BREEMESnd 28-TSSOP) 8.65 7.79 6.91) | peogoeLpTR-T 620-1268-2-ND | 16-Channel Constant Current LED 24-TSSOP| — 2432.00/4,000 
Driver NEW! 
ASQO4SLPTR-T (BCT SD OEE WIKBREEMESIIN SO TSSOP); -2204:00/4/000 AG282ELWTR-T —_|620-1269-1-ND_ | 16-Channel Constant Current LED 24-S0lc | 169 149 131 
‘ Driver NEW! 
L6219DSTR-T _|620-1117-1-ND_| Dual Full-Bridge PWM Motor Driver 24-S0IC | 3.53 283 2.20 ‘ ees ‘ ‘ 
L6219DSTR-T 620-1117-2-ND [Dual Full-Bridge PWM Motor Driver 24-SOIC | 2120.00/1,000 AG2BZELWTRT | eiaiccacaloag| '¢ Channel Constant Current LED 24 put 675.00/1,000 
UDN291GEBTR-T |620-1155-1-ND | Dual Full-Bridge PWM Motor Driver 44-PLCC | 851 6.57 5.84 . “aye 4 = : - 
UDN291GEBTR-T |620-1155-2-ND | Dual Full-Bridge PWM Motor Driver 44-PLCC | 1858.95/450 AROSE A Cio entree ONT | SOR | 220 28h Bar 
UDN2916LBTR-T | 620-1156-1-ND | Dual Full-Bridge PWM Motor Driver 24-SOIC | 5.50 4.24 3.77) | agagsEETTR-T 620-1257-1-ND | 16-Channel Constant Current LED Driver | 32-QFN | 3.24 288 2.52 
UDN2916LBTR-T_|620-1156-2-ND | Dual Full-Bridge PWM Motor Driver 24-S0IC | _ 2120.00/1,000 with Open LED Detection NEW! 
UDN2916B-T 620-1118-ND | Dual Full-Bridge PWM Motor Driver 24-Dip | 440 3.77 3.30) | ag2g5EETTR-T 620-1257-2-ND | 16-Channel Constant Current LED Driver | 32-QFN 1857.00/1,500 
UDQ2916LBTR-T |620-1158-1-ND | Dual Full-Bridge PWM Motor Driver 24-S0IC | 6.06 468 4.16 with Open LED Detection NEW! 
UDQ2916LBTR-T | 620-1158-2-ND | Dual Full-Bridge PWM Motor Driver 24-SOIC 2336.00/1,000 A6800SLTR-T 620-1302-1-ND | DABiC-5 Latched Sink Driver NEW! 14-SOIC 2.27 202 1.77 
AGBOOSLTR-T 620-1302-2-ND_| DABIC-5 Latched Sink Driver NEW! 14-SoIc | _ 2047.50/2,500 
POWER MANAGEME! A6801SEPTR-T 620-1303-1-ND | DABIC-5 Latched Sink Driver NEW! 28-PLCC | 3.85 2.97 264 
RoHS Compliant MGosaaGas 620-1303-2-ND | DABIC-5 Latched Sink Driver NEW! — | 28-PLCC 1282.00/800 
Allegro Price Each: AGB01SLWTR-T 620-1304-1-ND | DABIC-5 Latched Sink Driver NEW! | 24-SOIC | 3.28 292 2.55 
Part No. Descrintion Pkg. 1 25 1090 | |A6801SLWTR-T 620-1304-2-ND | DABIC-5 Latched Sink Driver NEW! | 24-SOIC | _1251.00/1,000 
AQ550KLPTR-T _|620-1182-1-ND [Automotive Relay Driver with 5VReg. | 16-TSSOP] 2.74 2.44 2.13) |A6810SA-T Cala OACIC-IV, 10-bit Serial Input, Latched = 18-Dip | 219 190 1.68 
A2550KLPTR-T 620-1182-2-ND | Automotive Relay Driver with 5V Reg. /16-TSSOP| — 3952.00/4,000 urce D 
A2557ELBTR-T 620-1284-1-ND | Protected Quad Driver NEW! 1eSOIC | 2.38 1.90 1.43] |ABBIOSLWTR-T Gea GOS ISRO 10-bit Serial input Latched Source eee ll Sarees ese neem 
A2557ELBTR-T 620-1284-2-ND | Protected Quad Driver NEW! 16-S0IC | 1306.00/1,000 ver NEW! 
A2557SLBTR-T __|620-1287-1-ND_| Protected Quad Driver MEW! 1e-s0ic | 2.90 1.76 1.92| |ABSIOSLWTR-T BP SRG) 10-2 Serial input Latched Source 20-S0IG ) —1086.00/1,000 
‘A3946KLBTR-T 620-1294-1-ND [Half Bridge Pwr. MOSFET Cont. NEW? | 16-SOIC | 3.02 242 1.88 \ a 
A3946KLBTR-T 620-1294-2-ND | Half Bridge Pwr. MOSFET Cont. NEW! | 16-SOIC | 1647.00/1,000 AGBIZELW-T aa vee Lee ie Serial Input, Latched =| 28-SOIG | 5.18 444 3.89 
A3946KLP-T 620-1061-ND | Half Bridge Power MOSFET Controller |16-TSSOP| 3.56 3.05 267 u Wes 
A3946KLPTR-T 620-1295-1-ND [Half Bridge Pwr. MOSFET Cont. NEW! |16-TSSOP| 4.45 3.43 3.05| |A6812SEPTR-T Seal aD) DABIC-1V'20 Bit Seria Input Latched 28-PLOC | 5.99 4.62 4.11 
A3946KLPTR-T 620-1295-2-ND_|Half Bridge Pwr. MOSFET Cont. NEW! |16-TSSOP| _6504.00/4,000 : Sesracedd 
‘A3986SLDTR-T 620-1166-1-ND | Dual Full-Bridge MOSFET Driver with |38-TSSOP| 4.97 3.84 347] |A6812SEPTR-T 620-1306-2-ND seca arta ppt Latched 28-PLCC 1915.20/800 
Microstepping Translator = Sree 1 SDINGAFaNII i 
A3986SLDTR-T 620-1166-2-ND | Dual Full-Bridge MOSFET Driver with |38-TSSOP] — 7272.00/4,000 AOBT2SLWTRT (PAS aa Dg) OABIC-1V 20 Bit Serial Input Latched 2B-S0IG | 8:29" 2.63" 2.05 
Microstepping Translator 7 anol ins DHF Garial I I 
AA401KLTR-T 620-1217-1-ND Automotive Vacuum Fluorescent Display | 8-S0Ic | 2.84 2.53 2.22] |ASB2SLWTR-T — |620-1307-2-ND_| DABIC-IV 20-Bit Serial Input Latched 28-SOIG | — 1971.00/1,000 
Power Supply _ . ly in Dit Carial [ a 
AA4O1KLTR-T 620-1217-2-ND | Automotive Vacuum Fluorescent Display | 8-SOIC 3081.00/3,000 AGBIBSEP-T oa OLEIC-IV 32- Bt Serial Input Latched AGPLOC || 6.93: 557° 481 
Power Supply . ant in. Dik Gath y 
A4403GEUTR-T 620-1273-1-ND | Valley Current Mode Control Buck 16-0FN | 2.05 1.83 1.60| |AS818SEPTR-T 620-1308-1-ND eae Serer inpt Latched 44-PLCC | 96 8272 
Converter NEW! ‘i 4 it 
RadOSGEUTR-T 620-1273-2-ND [Valley Current Mode Control Buck T6-OFN 1176.00/1,500 AGB18SEPTR-T aN sett) De eae are put Latched 44-PLCC 1821.60/450 
Converter NEW! - - a - 
AM4Q0SEESTR-T | 620-1245-1-ND | Triple Output Step-Down Switching Reg. | 20-QFN | 3.24 2.88 252) |A6821SA-T ae | DAGIC-5 G-Bit Geral Input Latched Grin etOe eee 208 
AA4Q0SEESTR-T — |620-1245-2-ND | Triple Output Step-Down Switching Reg. | 20-QFN 1857.00/1,500 , oer, ae ee ‘ 
A4Q35KJPTR-T 620-1300-1-ND | Automotive 3-Phase MOSFET a-LOFP | 7.42 5:73 6.09] /ABB2ISLIWTRT — BSD ISIS DIS) OABIC'S G-Blt Serial Input Latched Sink’ | 16-S0lG | 342 304 2.66 
Driver NEW! i tate r 
A4Q35KJPTR-T 620-1300-2-ND | Automotive 3-Phase MOSFET 48-LOFP | — 4293.00/1,500 ABBISLWTRT (RPDS buag) OnBic-5 8 Bit Serial Input Latched Sink) 16-SOIG | 1806.00/1,000 
Driver NEW! | eee i 
AGH IOGEITAAT SOO-19B1--ND | Step-Down Buck Reguating LED FEORN DGS ta rep | A832SEPTR-T 620-1310-1-ND DABic-5 32-8 Sera Input Latched Sink | 44-PLCC | 1011 843 7.76 
Driver NEW! ; ont 7 
AS210GEUTR-T | 620-1281-2-ND | Step-Down Buck Regulating LED 16-QFN | — 1176.00/1,500 AGBOCSERTRST (Dalal On oiG:5 22 Bie Sorialinpat batched Sink’) APLC | “2426 40/450 
Driver NEW! 7 a 7 
esac 620-1250-1-ND_ | High Brightness LED Current ssoic | 230 208 1.90) | ASSSSSEPTA-T 620-1311-1-ND DABiC-5 32:8 Sera Tnput Latched Sink | 44-PLOC | 640 7.00 644 
Regulator NEW! : 4311-2- 0-5 39-Bit Seri ‘ a 
A6260KLJTR-T 620-1252-2-ND | High Brightness LED Current 8-soic | — 2496.00/3,000 AGBSSSER TRL Rea Maa ptce> Se. Bie Serial input Latched Sink.) 44PLCG.) 22016, 00/450 
Regulator NEW! on. ei 50 0_Dit Cart A i 
WashgsLTRET 620-1253-1-ND_| High Brightness LED Current ssoic | 194 173 152) |AS841SLWTR-20-T |620-1312-1-ND DABic 5 & it Sera Input Latched Sink | 20-S0ic | 399 308 274 
Regulator NEW! a0 4319-941 0-5 8-Bit Seri i e 
AS6OSLITRT SHOAGESTEND | High Brightness LED Current x0 ANE OO.000 AGB41SLWTR-20-T | 620-1312-2-ND DABic 5 8 it Sera Input Latched Sink | 20-S0Ic | — 1539.00/1,000 
Regulator NEW! oe 
eguiat AGB5SOKLTR-T 620-1185-1-ND_| Dual Channel Switch Interface a-soic | 220 196 171 
A6275SLWTR-T 620-1301-1-ND | 8-Bit Serial Input, Constant Current 16-SOIC 2.23 1.99 1.74 - 
se er me sa ose, [ete | sam, 
AG275SLWTR-T ——_|620-1301-2-ND | 8-Bit Serial Input, Constant Current 16-SOIC 853.00/1,000 -1202-1- } 5 ; ; ; 
taiched LEDAVOE EWE A8285SLBTR-T | 620-1202-2-ND__| LNB Supply/Control Voltage Reg. 16-SOIC | — 1728.00/1,000 
AG276ELWTR-T 620-1151-1-ND | 16-Bit Serial Input, Constant Current 24-SOIC | 353 3.14 2.75) |A8287SLBTR-T 620-1200-1-ND | LNB Supply/Control Voltage Reg. 24-SOIC | 4.59 3.54 3.15 
Latched LED Driver A8287SLBTR-T 620-1200-2-ND | LNB Supply/Control Voltage Reg. 24-SOIC 1769.00/1,000 
AG276ELWTR-T 620-1151-2-ND | 16-Bit Serial Input, Constant Current 24-SOIC | — 1348.00/1,000 ‘AB292SETTR-T 620-1187-1-ND | Dual LNB Supply/Control Voltage Reg. | 26-MLP | 490 378 3.36 
Latched LED Driver A8292SETTR-T 620-1187-2-ND | Dual LNB Supply/Control Voltage Reg. 28-MLP 2835.00/1,500 
A6277EA-T 620-1254-ND 8-Bit Serial Input, Constant Current 20-Dip 2.94 2.55 2.26] |A8430EEKTR-T 620-1097-1-ND | White LED Driver Constant Current Step- | 5-MLPD 68 58 51 
Latched LED Driver NEW! Up Converter 
AG277ELWTR-T 620-1152-1-ND | 8-Bit Serial Input, Constant Current 20-SOIC | 353 314 275| |A8430EEKTR-T 620-1097-2-ND | White LED Driver Constant Current Step- | 5-MLPD 396.00/1,500 
Latched LED Driver Up Converter 
AG277ELWTR-T 620-1152-2-ND | 8-Bit Serial Input, Constant Current 20-SOIC | — 1348.00/1,000 AB434EESTR-T 620-1188-1-ND |6 Channel, High Efficiency Charge Pump | 16-MLP | 150 132 1.16 
Latched LED Driver White LED Driver 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each STMicroelectronics —_| Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
AG434EESTR-T 620-1188-2-ND [6 Ch., High Eff. Charge Pump WLED Dvr. | 16-MLP 900.00/1,500 74ACTAMTR 497-1030-1-ND | Dual D-Type F/F with Preset/Clear T4-SOIC 39 45 
A8436EEJTR-T 620-1098-1-ND | Photoflash Capacitor Charger 10-MLP | 1.24 1.09  .96] |74AC125MTR 497-1017-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer 14-SOICN | 624737 
A8436EEJTR-T 620-1098-2-ND | Photoflash Capacitor Charger 40-MLP 742.50/1,500 74ACT25MTR 497-1017-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer T4-SOICN 472.50/2,500 
A8438EEJTR-T 620-1099-1-ND | Photoflash Capacitor Charger 10-MLP | 1.39 1.23 1.08) |74AC138MTR 497-1018-1-ND | 3-to-8 Line Decoder* NEW! 16-SOIC 67 51 40 
A8438EEJTR-T 620-1099-2-ND_| Photoflash Capacitor Charger 10-MLP 832.50/1,500 74AC138MTR 497-1018-2-ND | 3-to-8 Line Decoder* NEW! 16-SOIC 450.00/2,500 
AS439EEJTR-T 620-1203-1-ND | Photoflash Capacitor Charger with GBT | 10-MLP [135 149 1.05) |74Act57MTR 497-7070-1-ND | Quad 2-Channel Mux* NEW! 16-SOIC 3 54 48 
Driver/Refresh 74AC157MTR 497-7070-2-ND_| Quad 2-Channel Mux* NEW! 16-SOIC 487.50/2,500 
A8439EEJTR-T 620-1203-2-ND | Photoflash Capacitor Charger with GBT | 10-MLP 810.00/1,500 74AC1571TR 497-7071-1-ND | Quad 2-Channel Mux* NEW! T6-TSSOP| 76 = 56S 
Driver/Refresh 74AC157TTR 497-7071-2-ND | Quad 2-Channel Mux* NEW! 16-TSSOP 506.25/2,500 
A8447SLJTR-T 620-1174-1-ND | High Voltage Step Down Regulator 8-SOIC 1.84 162 1.43 74AC174MTR 497-6857-1-ND | Hex D-Type F/F with Clear* NEW! 16-SOIC 73) 55 43 
A8447SLJTR-T 620-1174-2-ND | High Voltage Step Down Regulator 8-SOIC 1986.00/3,000 74AC174MTR 497-6857-2-ND | Hex D-Type F/F with Clear* NEW! 16-SOIC 487.50/2,500 
A8480EEJTR-T 620-1208-1-ND_| Boost Reg. for Display Bias or LED Driver |_10-MLP 1.08 86 65} |74AC240MTR 497-2911-1-ND_| Tri-State Octal Bus Buffer 20-SOICW 68 53 A5 
A8480EEJTR-T 620-1208-2-ND | Boost Reg. for Display Bias or LED Driver | 10-MLP 967.50/1,500 74AC240TTR 497-2912-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer 20-TSSOP 13 54 43 
A8499SLJTR-T 620-1102-1-ND | High Voltage Step Down Regulator 8-SOIC 1.32 1.10 88) |74AC244TTR 497-2913-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer* 20-TSSOP 73 55 A3 
A8499SLJTR-T 620-1102-2-ND | High Voltage Step Down Regulator 8-SOIC 1782.00/3,000 74AC244TTR 497-2913-2-ND | Tri-State Octal Bus Buffer* 20-TSSOP. 487.50/2,500 
A8500EECTR-T 620-1204-1-ND | Flexible WLED/RGB Backlight Driver 26-QFN | 4.06 3.14 2.79] |74AC245MTR 497-1024-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 78 #59 «AT 
A8500EECTR-T 620-1204-2-ND _| Flexible WLED/RGB Backlight Driver 26-QFN 4224.00/3,000 74AC245MTR 497-1024-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 224.00/1,000 
A8503EECTR-T 620-1246-1-ND | Ultra-Small WLED/RGB Driver 26-QFN 2.48 1.98 1.54] |74AC245TTR 497-2914-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP AT 60 51 
A8503EECTR-T 620-1246-2-ND | Ultra-Small WLED/RGB Driver 26-QFN 2227.50/1,500 74AC2571TR 497-7073-1-ND | Tri-State Quad 2-Ch. Mux* NEW! 16-TSSOP| 72 56 48 
A8530EESTR-T 620-1201-1-ND | Ultracompact 6-Channel Backlight and 16-QFN | 1.84 1.64 1.43) |74AC257TTR 497-7073-2-ND | Tri-State Quad 2-Ch. Mux* NEW! — | 16-TSSOP 560.00/2,500 
Flash/Torch White LED Driver 74AC299MTR 497-7074-1-ND | 8-Bit PIPO Shift Register* NEW! 20-SOIC 7 60 51 
A8530EESTR-T 620-1201-2-ND | Ultracompact 6-Channel Backlight and 16-QFN 1051.50/1,500 74AC299MTR 497-7074-2-ND_| 8-Bit PIPO Shift Register* NEW! 20-SOIC 263.50/1,000 
Flash/Torch White LED Driver 74AC373MTR 497-6648-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Latch* NEW! 20-SOIC 68 453) 45 
A8697ELJTR-T 620-1178-1-ND | Wide Input Voltage 4.0A Step Down Reg. | 8-SOIC 1.73 152 1.34 74AC373TTR 497-7075-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Latch* NEW! 20-TSSOP 68 53 45 
A8697ELJTR-T 620-1178-2-ND | Wide Input Voltage 4.0A Step Down Reg. | 8-SOIC 1863.00/3,000 74AC373TTR 497-7075-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Latch* NEW! 20-TSSOP 534.38/2,500 
A8698ELJTR-T 620-1177-1-ND Wide Input Voltage 3.0A Step Down Reg. | 8-SOIC 154 136 1.19 74AC374MTR 497-1027-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 81 63 54 
A8698ELJTR-T 620-1177-2-ND | Wide Input Voltage 3.0A Step Down Reg. | 8-SOIC 1662.00/3,000 74AC374MTR 497-1027-2-ND _| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 279.00/1,000 
A8835EEJTR-T 620-1250-1-ND | Photoflash Capacitor Charger with |GBT 10-MLP 165 146 1.28 74AC37411R 497-7718-1-ND | Tri-St. Octal D-Type F/F* NEW! 20-TSSOP | 1.16 1.01 78 
Driver NEW! ; 74AC541MTR 497-2915-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer 20-SOIC 7 60 51 
A8835EEJTR-T 620-1250-2-ND Photoflash Capacitor Charger with IGBT 10-MLP 1782.00/3,000 74AC541MTR 497-2915-2-ND | Tri-State Octal Bus Buffer 20-SOIC 263.50/1,000 
Driver NEW! _ : 74AC541TTR 497-6614-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer* NEW! 20-TSSOP| 68 53 45 
A8837EEJTR-T 620-1248-1-ND Photoflash Capacitor Charger with 10-MLP 165 146 1.28 74AC573MTR 497-1028-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC B 55 43 
IGBT Driver ; 74AC573MTR 497-1028-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC 208.00/1,000 
A8837EEJTR-T 620-1248-2-ND Photoflash Capacitor Charger with 10-MLP 990.00/1,500 74AC573TTR 497-7076-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Latch* NEW! 20-TSSOP 68 53 AS 
AGS714ELCTR-0sa-t EDEN Pcie Po aso | 466 360 320) |AACS737TR 497-7076-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Latch* NEW! | 20-TSSOP 525.00/2,500 
ACS714ELCTR-05B-T |620-1258-2-ND | Current Sensor NEW! 8-SOIG | — 5106.00/3,000 pret eorenasy, |Aaeaneesane ae He wewa’ ll shenibll| -seesunaiee 
ACS714ELCTR-20A-T |620-1259-1-ND_| Current Sensor NEW! 8-SOIC | 466 3.60 3.20) | 7aacs7aTTR 497-1077-1-NO|Tri-St. Octal D-Type F/F* NEW! 30-T880P 1683S 
ACS714ELCTR-20A-T |620-1259-2-ND | Current Sensor NEW! 8-SOIC 5106.00/3,000 J4AC574TTR 497-7077-2-ND_|Tri-St. Octal D-Type F/F* NEW! 20-TSSOP 534.38/2,500 
aoc eidEL teat oan eae eral seteer eit ese 1 aap 74AC16244TTR 497-1020-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer* 48-TSSOP | 1.55 1.23 1.05 
ACST1SELCTR-20A-T |620-1261-1-ND |Current Sensor NEW! SOIC | 466 3.60 920] |Pancraoastra _—_|aa7-100"-iND_[Trest 168iBue Tansovr" NEW! | 4BTSSOP | 1d 1.23. 1.05 
Oa Ea St Lik ee eae root eT ap | TaaCT6245TTR 497-1021-2-ND_ | Tri-St. 16-Bit Bus Transcvr* NEW! | 48-TSSOP 972.00/2,000 
ACS715ELCTR-30A-T |620-1262-2-ND | Current Sensor NEW! 8-SOIC 5106.00/3,000 oa eee ee ae Ty cite Ce | La iede anton 408 Se 
pee op Err ee ao ae Beare NEW! ane on 2 hee 74ACTO2MTR 497-1031-1-ND_ | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 53 «4029 
ACSTBALOB-080-PF [620-1106.NO_|Curet Sensor 085 | 6a 581 517| lraxcraawmn ——laor-ro-rND fiers. eat Bus Tensor” WEWE [48 7SS0P | erst a0 
“100-1 -1107- i ; ; : 74ACTO4MTR 497-7081-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transcvr* NEW! | 48-TSSOP 450.00/2,500 
ACS754LCB-130-PFF ]620-1109-ND —_| Current Sensor CBS | 658 5.79 5.00) | 74acTosMTR 497-7082-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 14-S0Ic | 67 51 40 
feo Chm DE: Soe cue Seset Ha oe aa ae 74ACTO8MTR 497-7082-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 14-SOIC 450.00/2,500 
ACS755LCB-130-PFF |620-1271-ND | Current Sensor NEW! spre | 689 591 _5.17| facta FARE IT] Hee Schmit Inverter ee 
ACS755SCB-050-PFF )620-1112-ND | Current Sensor CBS | 644 5.52 4.83) | 74acTI4TTR 497-7085-1-ND | Hex Schmitt Inverter* NEW! i4-tssop| 67 51 40 
ACS755SCB-100-PFF |620-1113-ND _—|CurrentSensor ; CB-5 644 5.52 4.83) | 74acT14TTR 497-7085-2-ND | Hex Schmitt Inverter* NEW! 14-TSSOP 450.00/2,500 
ATS616LSGTN-T 620-1116-1-ND vee ol Calan hae Detecting 4-SIP 4.32 3.46 2.69) | 74acT74MTR 497-7090-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop" NEW! 14-SOIC 73 #55 43 
iff. Hal ‘ect Gear Too ensor es -9-| 5 ip-| * i i 
msow.som javinea4n [opens sstGawanyfos tema | csp | oanno | (FET SE RERNG Ba eae Me — | 
6 S -4-| -! * i at 
wana Jensirt4o lrmeesond nace, Sar | se | ser cae om) RMVB LT |e ease mem | 8h | leaden 
: 74ACT125TTR 497-7084-1-ND | Tri-St. Quad Bus Buffer* NEW! 14-TSSOP| 78 58 47 
ATS665LSGTN-T 620-1161-2-ND Thue Zero: Spead, High Accuracy, Gear 4-SIP 2441.60/800 TAACTI25TR ee ios Quad Bus Buen NEW! 14 TSSOP #28.0022.500 5 
Praahaes 7 )7~ -1- -8 Inverting Line Decoder x Wi 15 AT 
ATS673LSETN-LT-T |620-1162-1-ND Serta TPOS Gear Tooth Sensor | 4-SIP | 5.60 448 3.78) |JaactouguTA 497-1040-1-ND_| Tri-State Octal Bus Buffer 20-S0IC e853 45 
ATSBTSLSETNATT [620-1162-2ND__Sa-Calrating TPOS Gear Tooth Sensor | 4-SIP 2016.00/450 bale Pei al tree ee ee nee eo || ae eee as 
ptimize . * . , 
UDK25SEBTR-T | 620-1313-1-ND | Protected Quad Power Driver MEWE | 28-PLOC | 7.81 603 5.96] |Z#NCTRAATIR re a 
UDK2559EBTR-T _|620-1313-2-ND_|Protected Quad Power Driver NEW! | 28-PLCC 2497.60/800 =f086A-NDW Tri-St. Octal Bus Transcelver* NEW? | 20-SOIG | 68° 53 45 
7 74ACT245MTR 497-7086-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver* NEW! | 20-SOIC 232.50/1,000 
UDN2559EBTR-T 620-1314-1-ND | Protected Quad Power Driver NEW! 28-PLCC 749° 5.78 = 5.14 7AACT257MTR 497-1042-1-ND | Tri-State Quad 2-Channel Mux 46-SOIC 67 50 40 
UDN2559EBTR-T | 620-1314-2-ND | Protected Quad Power Driver NEW! 28-PLCC 2396.80/800 TAABTOSTMTR Fg NAM Tri-State Quad 2-Channel M iecole "Eee ODEON 
UDN2981A-T 620-1120-ND —_| 8-Channel Source Driver 18-Dip | 213° 185 1.64) |opacrorer re Pact TEENGML| Octal D-Type Flio-Fllo" NEWT oNTesOR | lea es aS 
UDN2982A-T 620-1121-ND | 8-Channel Source Driver 18-Dip | 213 185 164) atest Sarai ete Octal Die ve EIMcEIG® J 4 : : 
UDN2987LWTR-6-T |620-1315-1-ND_|8-Channel Source Driver NEW! 20-S0ic | 438 3.38 3.00 STE ctal D-Type Flip-Flip” MEW! 20-TSSOP | 525.00/2,500 
: 74ACT299TTR 497-4140-1-ND | 8-Bit PIPO Shift Register* 20-TSSOP| 68 53 45 
UDN2987LWTR-6-T |620-1315-2-ND |8-Channel Source Driver NEW! 20-SOIC 1688.00/1,000 TAACTOOOTIR 497-4140-2.ND_| 8-Bit PIPO Shift Register* O0TSSOP 525.0072 500 
UDQ2559LBTR-T —|620-1316-1-ND | Protected Quad Pwr Driver NEW! 16-SOICW] 5.74 4.43 3.94] | oy nerar arp Ho Mane 1;'-State Octal D-Tvoe Flp-Flon® OHTSSOB'|| age 3680 Ae 
UDQ2559LBTR-T __|620-1316-2-ND_| Protected Quad Pwr Driver NEW! 16-SOICW| _2214.00/1,000 SAACTATATTR Boat TH ype Fip-riop : : : 
~ -2- ri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP. §25.00/2,500 
S7 STlicsectores nirepeey=«=«ENT,MICROCONTROLLERS [UMTS AAME ee Mists toa 
Digi@Reel RoHS Compliant Parts Available MAIZ@ETENI 497-1045-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIc | 73 55 43 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each 74ACT573MTR 497-1045-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC 208.00/1,000 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 74ACT573TTR 497-7721-1-ND Tri-St. Octal D-Type Latch* NEW! 20-TSSOP | 1.31 1.14 88 
DSM2150F5V-1276 | 497-1320-ND 3.3V, Digital Signal Processor 80-TOFP | 18.47 17.70 13.47 Eh diy pe prsiate Ota net New or a ia ee 
System Memory* a oe i Sul Z - p : 
DSM2190F4V-15K6 | 497-1337-5-ND —_| 3.3V, Digital Signal Processor 52-PLCC | 13.99 13.42 10.21| | 74ACT16244TTR 497-1035-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Buffer 48-TSSOP 972.00/2,000 
System Memory 74ACT16373TTR 497-1037-1-ND_ | Tri-State 16-Bit D-Type Latch* 48-TSSOP | 1.44 1.23 1.05 
FL-t01 497-2381-ND Flash Link Cable Programmer — | 6279 —  —| [24act16373TTR 497-1037-2-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Latch* 48-TSSOP 972.00/2,000 
T4ALVHC16244TTR  [497-1046-1-ND [LV CMOS 16-Bit Bus Butfer* 4B-TSSOP | 259 2.28 1.94 
1 1 74ALVHC16244TTR | 497-1046-2-ND | LV CMOS 16-Bit Bus Butfer* 48-TSSOP 1794.00/2,000 
ST Tiicroelectronics Digi>Reel” ED ELT aD) LoGic 74ALVCH16374TTR | 497-1047-1-ND_ | LV CMOS 16-Bit D-Type Flip-Flop* 48-TSSOP | 2.59 2.28 1.94 
bi ULE | 74ALVCH163741TR | 497-1047-2-ND LV CMOS 16-Bit D-Type Flip-Flop* 48-TSSOP 1794.00/2,000 
STMicroelectronics _| Digi-Key Price Each 74AUP1G04DTR 497-6823-1-ND_| LP Single Inverter Gates NEW! 6-DFN 81 63 54 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 74AUP1GO4DTR 497-6823-2-ND |LP Single Inverter Gate* NEW! 6-DFN 1197.00/5,000 
74ACOOMTR 797-7068-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate* NEW! T4-S0IC 73.55 43) |74AUP1GO4GTR 497-6824-1-ND | LP Single Inverter Gate* NEW! SOT-665 81 6354 
74ACOOMTR 497-7068-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW! 14-SOIC 487.50/2,500 74AUP1GO4GTR 497-6824-2-ND | LP Single Inverter Gate* NEW! SOT-665 756.00/3,000 
74ACO2MTR 497-1014-1-ND_ | Quad 2-Input NOR Gate* NEW! 14-SOIC 77 60 51] |74H1G66STR 497-1245-1-ND | Single Bilateral Switch SOT-23-5L} 67 51 40 
74ACO2MTR 497-1014-2-ND_ | Quad 2-Input NOR Gate* NEW! 14-SOIC 595.00/2,500 74LCXOOMTR 497-1048-1-ND_| LV CMOS Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 53. 40 32 
74ACO4MTR 497-1015-1-ND_| Hex Inverter 14-SOIC 62.47 _.37| | 74LCXOOMTR 497-1048-2-ND _|LV CMOS Quad 2-Input NAND Gate T4-SOIC 356.25/2,500 
74ACO4MTR 497-1015-2-ND_|Hex Inverter NEW! T4-SOIC 412.50/2,500 74LCXOOTTR 497-7092-1-ND_ | Low Voltage CMOS Quad 2-Input 14-TSSOP| 73 55 48 
74ACO8MTR 497-1016-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 62 47 37 NAND Gate* NEW! 
74AC14MTR 497-1019-1-ND__ | Hex Schmitt Inverter 14-SOIC 62.47 37] ‘| 74LCXOOTTR 497-7092-2-ND | Low Voltage CMOS Quad 2-Input 14-TSSOP 487.50/2,500 
74AC14MTR 497-1019-2-ND__ | Hex Schmitt Inverter 14-SOIC 412.50/2,500 NAND Gate* NEW! 
74AC14TTR 497-7069-1-ND_| Hex Schmitt Inverter* NEW! 14-TSSOP | 73 54.43]: | 74LCXO7MTR 497-7093-1-ND_| LV CMOS Hex Buffer* NEW! 14-SOICN | 73 55 43 
TAACT4TIR 497-7069-2-ND_ | Hex Schmitt Inverter* NEW! 14-TSSOP 487.50/2,500 74LCX07MTR 497-7093-2-ND_| LV CMOS Hex Buffer* NEW! 14-SOICN 487.50/2,500 
74AC32MTR 497-1026-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 53.40.32] [7ALCXO7TTR 497-7094-1-ND_|LV CMOS Hex Buffer? NEW! T4TssoP|73—OSSSCB 
74AC32MTR 497-1026-2-ND_| Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 356.25/2,500 74LCXO7TTR 497-7094-2-ND_| LV CMOS Hex Buffer* NEW! 14-TSSOP 487.50/2,500 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics _| Digi-Key Price Each STMicroelectronics _| Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. il 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 

T4LCXO8MTR 797-1050-1-ND [Low Voltage CMOS Quad 2-Input AND | 14-SOIC 53. 40 .82| |74LVC161284TTR _[497-1075-2-ND |Low Voltage High Speed IEEE 1284 | 48-TSSOP | _2574.00/2,000 
Gate* NEW! Transceiver 

74LCX08MTR 497-1050-2-ND | Low Voltage CMOS Quad 2-Input AND | 14-SOIC 356.25/2,500 74LVCZ161284ATTR |497-1079-1-ND | Low Voltage High Speed IEEE 1284 | 48-TSSOP | 4.52 4.00 3.10 
Gate* NEW! Transceiver 

74LOX14TTR 497-7096-1-ND | Low Voltage CMOS Hex Schmitt 14-Tssop| 73 55 43] _|74LVCZ161284ATTR |497-1079-2-ND | Low Voltage High Speed IEEE 1284 | 48-TSSOP | —_3302.40/2,000 
Inverter* NEW! Transceiver 

7ALOXT4TTR 497-7096-2-ND | Low Voltage CMOS Hex Schmitt 4-TSSOP 487.50/2,500 74LVXOOMTR 497-1080-1-ND | Low Voltage CMOS Quad 2-Input 14-SOIC 56 43 
Inverter* NEW! NAND Gate 

74L0X32MTR 497-1063-1-ND | LV CMOS 2-Input OR Gate* NEW! | 14-SOIC 53.40 32] | 74LVXOOMTR 497-1080-2-ND | Low Voltage CMOS Quad 2-Input 14-SOIC 340.00/2,500 

74L0X32MTR 497-1063-2-ND |LV CMOS 2-Input OR Gate* NEW! | 14-SOIC 356.25/2,500 NAND Gate 

74LCX32TTR 497-7098-1-ND |LV CMOS 2-Input OR Gates NEW! | 14-TsSoP| 73 55 43] [74LVXOOTTR 497-7109-1-ND | Low Voltage CMOS Quad 2-Input TeTSs0P | 7355S 

74LCX32TTR 497-7098-2-ND_|LV CMOS 2-Input OR Gate* NEW! _| 14-TSSOP 487.50/2,500 NAND Gate* NEW! 

7ALCX74MTR 497-1068-1-ND_ [LV CMOS Dual D-Type F/F* NEW! 14-SOIC 59 45 35] | 74LVXOOTTR 497-7109-2-ND | Low Voltage CMOS Quad 2-Input 14-TSSOP 487.50/2,500 

74L0X74MTR 497-1068-2-ND | LV CMOS Dual D-Type F/F* NEW! 14-SOIC 393.75/2,500 NAND Gate* NEW! 

7ALCX74TTR 497-7102-1-ND |LV CMOS Dual D-Type F/F* NEW! | 14-TSSOoP| 68 53 .45| | 74LVXO4MTR 497-7110-1-ND | Low Volt. CMOS Hex Inverter* NEW! | 14-SOP 73 55 43 

7ALCX74TTR 497-7102-2-ND | LV CMOS Dual D-Type F/F* NEW! | 14-TSSOP 525.00/2,500 74LVX04MTR 497-7110-2-ND | Low Volt. CMOS Hex Inverter* NEW! | 14-SOP 487.50/2,500 

74LCX125MTR 497-1051-1-ND_|LV CMOS Quad Bus Buffer* 14-SOICN | 53 .40_~—_—=.32| | 74LVXO8MTR 497-1081-1-ND_|LV CMOS Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 56 433 

74LCX125MTR 497-1051-2-ND [LV CMOS Quad Bus Buffer* T4-SOICN 356.25/2,500 T4LVXO8MTR 497-1081-2-ND_| LV CMOS Quad 2-Input AND Gate T4-S0IC 340.00/2,500 

74LCX125TTR 497-6649-1-ND |LV CMOS Quad Bus Buffer* NEW! | 14-TSSOP| 73 55 43] | 74LVXO8TTR 497-7111-1-ND_| LV CMOS Quad 2-Input AND 14-TssoP| 73 55 43 

74LCX125TTR 497-6649-2-ND | LV CMOS Quad Bus Buffer* NEW! | 14-TSSOP 487.50/2,500 Gate” NEW! 

74LCX138TTR 497-7095-1-ND | LV CMOS 3-to-8 Line Decoder* NEW!) 16-TSSOP 68 53 45) | 74LVX08TTR 497-7111-2-ND | Low Voltage CMOS Quad 2-Input AND | 14-TSSOP 487.50/2,500 

74L0X138TTR 497-7095-2-ND_|LV CMOS 3-to-8 Line Decoder* NEW!) 16-TSSOP 525.00/2,500 Gate NEW! 

74LCX157MTR 497-1052-1-ND |LV CMOS Quad 2-Channel Mux 16-SOIC 62 AT 37 74LVX14MTR 497-1085-1-ND | Low Volt. CMOS Hex Schmitt Inverter 14-SOIC 56 42 33 

74LCX157MTR 497-1052-2-ND_ | LV CMOS Quad 2-Channel Mux 16-SOIC 412.50/2,500 74LVX14MTR 497-1085-2-ND_[Low Volt. CMOS Hex Schmitt Inverter_| _14-SOIC 375.00/2,500 

74LCX157TTR 497-7097-1-ND |LV CMOS Quad 2-Ch. Mux* NEW! | 16-TSSOP 68 53 45) | 74LVX14TTR 497-7114-1-ND | Low Voltage CMOS Hex Schmitt 14-TSSOP 3 55 48 

74LOX157TTR 497-7097-2-ND | LV CMOS Quad 2-Ch. Mux* NEW! | 16-TSSOP 525.00/2,500 Inverter* NEW! 

74LCX244MTR 497-1061-1-ND | Tri-State LV CMOS Octal Bus 20-soicw| 68 53 45] |74LVX14TTR 497-7114-2-ND | Low Voltage CMOS Hex Schmitt 14-TSSOP 487.50/2,500 
Buffer* NEW! Inverter* NEW! 

TALCX244MTR 797-1061-2-ND | Tri-State LV CMOS Octal Bus 20-SOlcW 232.50/1,000 74LVX32MTR 497-7117-1-ND | Low Voltage CMOS Quad 2-Input OR | 14-SOIC 73 55 43 
Buffers NEW! Gate* NEW! 

7ALCX244TTR 497-2917-1-ND_ | Tri-St. LV CMOS Octal Bus Buffer* 20-TssoP| 78 59 47) | 74LVX32MTR 497-7117-2-ND | Low Voltage CMOS Quad 2-Input OR | 14-SOIC 487.50/2,500 

7ALCX244TTR 497-2917-2-ND | Tri-St. LV CMOS Octal Bus Buffer* 20-TSSOP 525.00/2,500 Gate* NEW! 

74LCX245MTR 497-1062-1-ND | LV CMOS Octal Bus Transceiver* 20-SOIC 68 53 ~— 45) | 7ALVX32TTR 497-7118-1-ND | Low Voltage CMOS Quad 2-InputOR | 14-TSSOP | 73 55 43 

74LCX245MTR 497-1062-2-ND_|LV CMOS Octal Bus Transceiver* 20-SOIC 233.00/1,000 Gate* NEW! 

74LCX245T TR 497-6650-1-ND |LVCMOS Octal Bus Transcvr.* NEW!|20-TSSOP | .77 60 —51|_| 74LVX32TTR 497-7118-2-ND | Low Voltage CMOS Quad 2-InputOR | 14-TSSOP 487.50/2,500 

74LCX245TTR 497-6650-2-ND | LV CMOS Octal Bus Transcvr.* NEW! | 20-TSSOP 595.00/2,500 Gate* NEW! 

7ALCX257TTR 497-6428-1-ND | LV CMOS Quad 2-Ch. Mux* 16-TSSOP| 68 53 45) |74LVX74TTR 497-7122-1-ND | LV CMOS Dual D-Type F/F* NEW! | 14-TSSOP] 73 5543 

74LCX257TTR 497-6428-2-ND | LV CMOS Quad 2-Ch. Mux* 16-TSSOP 525.00/2,500 7ALVX74TTR 497-7122-2-ND | LV CMOS Dual D-Type F/F* NEW! | 14-TSSOP 487.50/2,500 

74LCX373MTR 497-1064-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC 68 53 45 74LVX125TTR 497-7112-1-ND | Tri-St. LV Quad Bus Buffer* NEW! 14-TSSOP 73 55 43 

74LC0X373MTR 497-1064-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC 232,50/1,000 74LVX125TTR 497-7112-2-ND_| Tri-St. LV Quad Bus Buffer* NEW! 14-TSSOP. 487.50/2,500 

74LCX373TTR 497-7099-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Latch* NEW! 20-TSSOP T7 60 5 74LVX126MTR 497-1083-1-ND | Tri-State Low Voltage CMOS Quad Bus | 14-SOICN 56 43 31 

74LCX373TTR 497-7099-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Latch* NEW! | 20-TSSOP 595.00/2,500 Buffer* NEW! 

7ALCX541MTR 497-1066-1-ND | Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer 20-SOICW 78 59 AT 74LVX126MTR 497-1083-2-ND | Tri-State Low Voltage CMOS Quad Bus | 14-SOICN 340.00/2,500 

74LCX541MTR 497-1066-2-ND | Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer 20-SOICW 224.00/1,000 Buffer* NEW! 

T4LCX541TTR 497-2918-1-ND | Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer* 20-TSSOP | 78 59 47] | 74LVX132MTR 497-1084-1-ND_| Low Voltage CMOS Quad 2-Input 14-SOIC 67 5140 

7ALCX541TTR 497-2918-2-ND | Low Volt. CMOS Octal Bus Butfer* 20-TSSOP 525.00/2,500 Schmitt NAND Gate* NEW! 

7ALCX573TTR 497-7100-1-ND |Tri-St. Octal D-Type Latch* NEW! | 20-TSSOP| .77  .60 51] _ | 74LVX132MTR 497-1084-2-ND Low Voltage SMO Quad 2 input 14-SOIC 450.00/2,500 

74L0X573TTR 497-7100-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Latch* NEW! | 20-TSSOP 595.00/2,500 ate* i 

7ALCX574TTR 497-7101-1-ND_| Tri-State Octal D-type F/E* NEW! _| 20-Tssop | _.77__—«60_—_—=51 |_| /ALVX132TTR 497-7113-1-ND Lo a Noo ava 2 input 14-TSSOP| 78 5947 

T4LCX574TTR 497-7101-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type F/F* NEW! | 20-TSSOP 595.00/2,500 i 

74LCX16240TTR 497-1054-1-ND | Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Butfer 4g-Tssop | 1.48 1.26 1.08| | “4LVX1S2TTR 497-7113-2-ND Low Voltage GMOS Quad &input T4-TSSOP | 525.00/2,500 

74LCX16240TTR 497-1054-2-ND | Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Butter 48-TSSOP 999.00/2,000 H 

74LCX16244TTR 497-1055-1-ND | Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer* | 48-TSSOP | 144 1.23 1.05) | TAMVAIS7MITR 497-4143-1-ND__| Low Voltage Quad 2-Channel Mux 16-SOIG | 68 53 AS 

7ALCX16244TTR 497-1055-2-ND_| Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer* _| 48-TSSOP | __972.00/2,000 TAL VAIS7MTR pO igalie 2 NDS Low Voltage Quad 2-Channal Mux 16-SOIC 525.00/2,500 

TALCX16245TTR 497-1056-1-ND_|LV CMOS 16-Bit Bus Transceiver* 48-TSSOP | 1.44 1.23 1.05] | “4LVX238TTR 497-7723-1-ND aS 3-to-8 Line 16-TSSOP | 1.08 84 72 

raupeeere  |spramra |Wvcwos opm renames | etesoe/ Song, | lranaserm — farrae20 flowiep-cunsoesine | s6rss0P| ssocuest 

74L0X16373TTR 497-1058-2-ND | LV CMOS 16-Bit D-Type Latch 48-TSSOP 972.00/2,000 - 

7ALCX16374TTR Fe eOeCRTERTOM| Low Voit CMOS 16-ht D-Type FE aR.TS80P | 144. 123 1.05 | ALVX244MTR 497-1087-1-ND | Low Voltage CMOS Octal Bus Buffer | 20-SOIDW | 73 55 43 

TALCKIGS7ATTR 497-1059-2-ND | Low Volt: CMOS 16-Bit D-Type F/F 78-1880P 37200/2.000 74LVX244MTR 497-1087-2-ND | Low Voltage CMOS Octal Bus Buffer | 20-SOICW 208.00/1,000 

7ALCX162244TTR | 497-1053-1-ND_|Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer | 48-TSSOP | 1.44 1.23 1.05] | JALVNAATTR Fee ee eee aoe eee a eee | esonsoo 

7ALCX162244TTR | 497-1053-2-ND |Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer | 48-TSSOP | _972.00/2,000 ; fee Low Volt. GMOS Octal Bus Buffer 20-TSSOP | 487.50/2,600 

7ALCXH16245TTR | 497-1070-1-ND_| LV CMOS 16-Bit Bus Transceiver* 4g-TSsoP | 1.56 1.33 1.14] |/4LVX245MTR imecaiatg) "State Low Voltage CMOS Octal Bus | 20-S0IG | 6853S 

ruc asrsorang [Lucie epipseramcae”_| erssor | _tssanzon | Tracy —HorOBFEWO”| 1S ov Var CMOS Ue | SHE} — SPST 

rucuatezier® esr sarraNg |v ako tamcae, | eenssor| tsonzm0 | Naeem |asraisswn |remetnvetacwos eae | z01ssor] 77505 

7ALVCO4AMTR 497-5777-2-ND | LV CMOS Hex Inverter High Perf.* 14-SOIC 487.50/2,500 eae tee 7 

TALVCO4ATTR 497-5778-1-ND_|LV CMOS Hex Inverter High Perf. _ | 14-Tssop | 73 55.43] | /4LVX@45TTR ca a) (State Low Voltage CMOS Octal Bus ) 20-TSSOP ) §95.00/2,500 

rayon, [igeaeiie (wawcaarserante [asst | se ao] [ramaremm — farzuerao |uv Beste d-ymerr mews |anresor| 7 60s 

7ALVCO8AMTR 497-1073-2-ND | LV CMOS Quad 2-Input AND Gate 14-S0IC 375.00/2,500 eae ole evieaieet i LV.CMOS Octal D-Type H/F"_NEW? | 20-1SS0P'| __'59500/2,500 

74LVC14AMTR 497-1074-1-ND_ | Low Voltage CMOS Hex Inverter wsoic | 65 40.30) | SALVXS74MTR PSTD GID Low Voltage CMOS Octal Dyno FF | 20-S0IG | 78 SBA? 

JALVCL4ATTR pee MAKIaM LV GMOS lex Invater” NEWT tetssop | 73 ss ag | 4LVXS41TTR 497-7119-1-ND | LV CMOS Octal Bus Buffer* NEW! | 20-TSSOP| 77 60 51 

7ALVCI4ATIR Feed eta CV GMOS Hex inverter NEWT TETESOP G87 50/2 500 74LVX541TTR 497-7119-2-ND | LV CMOS Octal Bus Buffers NEW! | 20-TSSOP 595.00/2,500 

7ALVC32ATTR 497-7106-1-ND | Low Voltage CMOS Quad 2-Input OR | 14-Tssop| 73 55 a3] | /4LVXS74TTR pga eRgIG NO LV CMOS Octal D-Type RE” NEW? | 20-TSSOP | 77 == 608 
Gate" NEW! TaLVASOUTIR—]497-F1OT-AND LV CMOS 8 BI Shit Regster” MEW I67TSSOP | 72-66 a8 

_ WF] " iE = -1- Bit Shift Register* " - 3 ql r 

74LVC32ATTR 497-7106-2-ND Low Votiage GMOS Quad 2-Input OR | 14-TSSOP 487.50/2,500 b aL TTR : a7 2 24D uy CMOS 8 a si reir peel -7950P e000, 500 

74LVC86AMTR 497-1078-1-ND | LV CMOS Quad Exclusive OR Gate 14-soic | ; 32] |? 5 a Oeoals ctal Dual Supply Bus Transceiver’ ‘ 1.84 1.57 1.34 

7ALVC86AMTR 497-1078-2-ND | LV CMOS Quad Exclusive OR Gate 14-SOIC en ee 74LVX3245MTR 497-1089-2-ND | Octal Dual Supply Bus Transceiver* 24-SOIC 690.00/1,000 

TALVCT25ATTR 497-7103-1-ND_ [Tri-State Low Voltage CMOS Quad Bus | 14-TSSOP | 73.55 4g) | PALVXS245TTR BSTECDS ISIE! Octal Bus Transcelver” NEWT 24-TSSOP | 1.96 1.67 1.43 
Buffer’ NEW! T4LVX3245TTR 497-6651-2-ND | Octal Bus Transceiver* NEW! 24-TSSOP | 1653.75/2,500 

74LVC125ATTR 497-7103-2-ND | Tri-State Low Voltage CMOS Quad Bus | 14-TSSOP 487.50/2,500 7ALVX4245MTR 497-1091-1-ND | Octal Dual Supply Bus Transceiver* 24-SOIG | 1.64 140 1.19 
Buffer* NEW! 74LVX4245MTR 497-1091-2-ND | Octal Dual Supply Bus Transceiver* 24-SOIC 615.00/1,000 

74LVC244ATTR 497-2919-1-ND | Tri-State Low Voltage CMOS Quad 20-TSSOP 68 53 .45| |74LVX4245TTR 497-7724-1-ND | Octal Dual Supply Bus 24-TSSOP | 1.56 1.33 1.14 
Bus Buffer* Transceiver* NEW! 

74LVC244ATTR 497-2919-2-ND | Tri-State Low Voltage CMOS Quad 20-TSSOP 525.00/2,500 7ALVX4245TTR 497-7724-2-ND | Octal Dual Supply Bus 24-TSSOP 1316.25/2,500 
Bus Buffer* Transceiver* NEW! 

74LVC245ATTR 497-7105-1-ND | Low Voltage CMOS Octal Bus 20-TSSOP 7 60 5 74LVX16244TTR 497-7722-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Buffer* NEW! 48-TSSOP | 148 1.26 1.08 
Transceiver" NEW! 74LVX16244TTR 497-7722-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Buffer* NEW! 48-TSSOP 999.00/2,000 

74LVC245ATTR 497-7105-2-ND | Low Voltage CMOS Octal Bus 20-TSSOP 595.00/2,500 7ALVX16373TTR 497-1086-1-ND | LV CMOS 16-Bit D-Type Latch 48-TSSOP | 1.40 1.19 1.02 
Transceiver* NEW! 74LVX16373TTR 497-1086-2-ND | LV CMOS 16-Bit D-Type Latch 48-TSSOP 946.00/2,000 

74LVC373AMTR 497-1076-1-ND | Octal D-Type Latch 20-SOIC 73 55 43| | 74LVXC3245MTR 497-1092-1-ND_| Octal Dual Supply Bus Transceiver 24-SOIC 1.60 1.36 1.16 

74LVC373AMTR 497-1076-2-ND | Octal D-Type Latch 20-SOIC 208.00/1,000 7ALVXC3245MTR 497-1092-2-ND | Octal Dual Supply Bus Transceiver 24-SOIC 600.00/1,000 

74LVC374ATTR 497-7107-1-ND_ | Octal D-Type F/F High 20-Tssop | 68 53 45] | 74LVXC3245TTR 497-7725-1-ND | Octal Dual Supply Bus 24-TSSOP| 164 140 1.19 
Performance* NEW! Transceiver* NEW! 

7ALVC374ATTR 497-7107-2-ND | Octal D-Type F/F High 20-TSSOP 525.00/2,500 74LVXC3245TTR 497-7725-2-ND | Octal Dual Supply Bus 24-TSSOP | 1383.75/2,500 
Performance* NEW! Transceiver* NEW! 

T4LVC573AMTR 497-1077-1-ND | Octal D-Type Latch High Perf.* 20-S0IC 7859 47] | 74LVXUO4TTR 497-5880-1-ND | Low Voltage CMOS Hex Inverter, 14-TssoP| 73 55 43 

74LVC573AMTR 497-1077-2-ND | Octal D-Type Latch High Perf.* 20-SOIC 224.00/1,000 Single Stage* 

74LVC573ATTR 497-7108-1-ND | Octal D-Type Latch High 20-TSSOP 77 60 51 74LVXU04TTR 497-5880-2-ND | Low Voltage CMOS Hex Inverter 14-TSSOP 487.50/2,500 
Performance* NEW! Single Stage* 

7ALVC573ATTR 497-7108-2-ND | Octal D-Type Latch High 20-TSSOP 595.00/2,500 T4LX1GOOCTR 497-7726-1-ND | Single 2-In. NAND Gate* NEW! S0T-323-5| 77 60 ot 
Performance” NEW! 74LX1GOOCTR 497-7726-2-ND | Single 2-In. NAND Gate* NEW! SOT-323-5 714.00/3,000 

74LVC161284TTR | 497-1075-1-ND | Low Voltage High Speed IEEE 1284 | 48-TSSOP | 3.71 3.27 2.78| | 74LX1GOOSTR 497-1246-1-ND | Single 2-Input NAND Gate NEW! soT-23-5 | 77 60 51 
Transceiver 74LX1GO0STR 497-1246-2-ND_| Single 2-Input NAND Gate NEW! SOT-23-5 714.00/3,000 

* RoHS Compliant + CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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RoHS Compliant Parts Available 


ST STMictoclectronics igi@Reet? cont) 


RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics _| Digi-Key Price Each STMicroelectronics —_| Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
74LX1G02CTR 497-6961-1-ND_| Single 2-Input NOR Gate* NEW! SOT-323-5 AT 60 il 74V2G04STR 497-1300-2-ND | Triple Inverter SOT-23-8 472.50/3,000 
74LX1G02STR 497-1247-1-ND | Single 2-Input NOR Gate* NEW! SOT-23-5 JT 60 51 74V2G08STR 497-1303-1-ND_| Dual 2-Input AND Gate SOT-23-8 59 AS 35 
74LX1G04BJR 497-7727-1-ND | LV CMOS Single Inverter* NEW! 4-FlipChip | 1.68 1.43 1.22) /74V2GO8STR 497-1303-2-ND | Dual 2-Input AND Gate SOT-23-8 472.50/3,000 
74LX1G04BJR 497-7727-2-ND |LV CMOS Single Inverter* NEW! 4-FlipChip 2730.00/5,000 74V2G14STR 497-1306-1-ND | Triple Schmitt Inverter SOT-23-8 59 A5 35 
74LX1G04CTR 497-4027-1-ND | Low Volt. CMOS Single Inverter* SOT-323-5 AB 34 .22| | 74V2G32STR 497-4523-1-ND | Dual 2-Input OR Gate* SOT-23-8 81 63 54 
74LX1GO04STR 497-1249-1-ND_|LV CMOS Single Inverter* NEW! SOT-23-5 AL 60 51 74V2G32STR 497-4523-2-ND | Dual 2-Input OR Gate* SOT-23-8 756.00/3,000 
74LX1G04STR 497-1249-2-ND |LV CMOS Single Inverter* NEW! SOT-23-5 714.00/3,000 74V2G66STR 497-1308-1-ND_| Dual Bilateral Switch* SOT-23-8 59 A5 35 
74LX1G07CTR 497-7728-1-ND | Single Buffer/Driver* NEW! $C70-5 77 60 51 74V2G66STR 497-1308-2-ND | Dual Bilateral Switch* SOT-23-8 472.50/3,000 
74LX1G07CTR 497-7728-2-ND | Single Buffer/Driver* NEW! $C70-5 714.00/3,000 74V2G70STR 497-1309-1-ND | Triple Buffer* SOT-23-8 59 A5 35 
74LX1G07STR 497-1251-1-ND | Single Buffer/Driver* SOT-23-5 48 34 .22| | 74V2G70STR 497-1309-2-ND | Triple Buffer* SOT-23-8 472.50/3,000 
74LX1G07STR 497-1251-2-ND_| Single Buffer/Driver* SOT-23-5 270.00/3,000 74V2G125STR 497-1304-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer* NEW! SOT-23-8 59 AS 35 
74LX1G08CTR 497-4028-1-ND | LV CMOS Single 2-Input AND Gate* SOT-323-5 AB 34 .22| | 74V2G125STR 497-1304-2-ND_| Tri-State Dual Bus Buffer* NEW! SOT-23-8 472.50/3,000 
74LX1G08CTR 497-4028-2-ND | LV CMOS Single 2-Input AND Gate* SOT-323-5 270.00/3,000 74V2G126STR 497-1305-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer SOT-23-8 59 45 35 
74LX1G08STR 497-1252-1-ND | LV CMOS Single 2-Input AND Gate* SOT-23-5 AB 34 .22| | 74V2G126STR 497-1305-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer SOT-23-8 472.50/3,000 
74LX1G08STR 497-1252-2-ND | LV CMOS Single 2-Input AND Gate* SOT-23-5 270.00/3,000 74V2T04STR 497-1311-1-ND | Triple Inverter SOT-23-8 59 A5 35 
74LX1G14CTR 497-4030-1-ND_| LV CMOS Single Schmitt Inverter* SOT-323-5 48 34 .22| |74V2TO4STR 497-1311-2-ND | Triple Inverter SOT-23-8 472.50/3,000 
74LX1G32CTR 497-4545-1-ND | LV CMOS Single 2-Input OR Gate* SOT-323-5 48 34 .22| | 74V2T08STR 497-1314-1-ND_| Dual 2-Input AND Gate* SOT-23-8 59 A5 35 
74LX1G32CTR 497-4545-2-ND | LV CMOS Single 2-Input OR Gate* SOT-323-5 270.00/3,000 74V2T08STR 497-1314-2-ND | Dual 2-Input AND Gate* SOT-23-8 472.50/3,000 
74LX1G32STR 497-1257-1-ND | Single, 2 Input OR Gate NEW! SOT-23-5 AB 34 .22| | 74V2T125STR 497-1315-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer SOT-23-8 59 45 35 
74LX1G32STR 497-1257-2-ND | Single, 2 Input OR Gate NEW! SOT-23-5 270.00/3,000 74V2T125STR 497-1315-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer SOT-23-8 472.50/3,000 
74LX1G70CTR 497-4519-1-ND_| Single Buffer, Non-Inverting* $C70-5 A8 34 .22| | 74VCX16244TTR 497-1095-1-ND | Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 48-TSSOP | 2.25 1.98 1.68 
74LX1G70CTR 497-4519-2-ND | Single Buffer, Non-Inverting* $C70-5 270.00/3,000 Bus Buffer* 
74LX1G70STR 497-1258-1-ND | Single Buffer, Non-Inverting* SOT-23-5 48 34 .22| | 74VCX16244TTR 497-1095-2-ND | Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 48-TSSOP 1560.00/2,000 
74LX1G70STR 497-1258-2-ND | Single Buffer, Non-Inverting* SOT-23-5 270.00/3,000 Bus Buffer* 
74LX1G86STR 497-1259-1-ND | Single Exclusive OR Gate* NEW! SOT-23-5 17 60 51 74VCX16245TTR 497-3706-1-ND | Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 48-TSSOP | 2.25 1.98 1.68 
74LX1G86STR 497-1259-2-ND_| Single Exclusive OR Gate* NEW! SOT-23-5 714.00/3,000 Bus Transceiver* 
74LX1G126CTR 497-4029-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer* $C70-5 AT 60 51 74VCX16245TTR 497-3706-2-ND | Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 48-TSSOP 1560.00/2,000 
74LX1G126CTR 497-4029-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer* $C70-5 714.00/3,000 Bus Transceiver* 
74LX1GU04CTR 497-4638-1-ND | Low Volt. CMOS Single Inverter* SOT-323-5 AB 34 .22| | 74VCX16374TTR 497-1097-1-ND_ | Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 48-TSSOP | 2.25 1.98 1.68 
74LX1GU04CTR 497-4638-2-ND | Low Volt. CMOS Single Inverter* SOT-323-5 270.00/3,000 D-Type Flip-Flop* 
74LX1GU04STR 497-1260-1-ND_|LV CMOS Single Inverter* NEW! SOT-23-5 JT 60 51 74VCX16374TTR 497-1097-2-ND | Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 48-TSSOP 1560.00/2,000 
74LX1GU04STR 497-1260-2-ND |LV CMOS Single Inverter* NEW! SOT-23-5 714.00/3,000 D-Type Flip-Flop* 
74V1GOOCTR 497-4031-1-ND | Single 2-Input NAND Gate* SOT-323-5 48 34 22 74VCX1632245LBR 497-2922-1-ND | 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver* 54-TFBGA | 4.55 4.03 3.12 
74V1GOOCTR 497-4031-2-ND | Single 2-Input NAND Gate* SOT-323-5 270.00/3,000 74VCX1632245LBR 497-2922-2-ND | 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver* 54-TFBGA 4992.00/3,000 
74V1GOOSTR 497-1261-1-ND | Single 2-Input NAND Gate* SOT-23-5 48 34 22 74VCX1632245TBR 497-4145-1-ND | 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver 42-TFBGA | 4.27 3.79 2.93 
74V1GOOSTR 497-1261-2-ND | Single 2-Input NAND Gate* SOT-23-5 270.00/3,000 74VCX1632245TBR 497-4145-2-ND | 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver 42-TFBGA 4684.80/3,000 
74V1G04CTR 497-4032-1-ND | Single Inverter* SOT-323-5 48 34 22 74VCX1632245TTR 497-2923-1-ND | 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver* 48-TSSOP | 353 3.11 264 
74V1G04CTR 497-4032-2-ND | Single Inverter* SOT-323-5 270.00/3,000 74VCX1632245TTR 497-2923-2-ND | 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver* 48-TSSOP. 2444.00/2,000 
74V1G04STR 497-1264-1-ND | Single Inverter* SOT-23-5 A8 34 .22| |74VCXH16244TTR 497-1098-1-ND | Tri-St. LV CMOS 16-Bit Bus Buffer 48-TSSOP | 2.52 1.98 1.68 
74V1G04STR 497-1264-2-ND | Single Inverter* SOT-23-5 270.00/3,000 74VCXH16244TTR 497-1098-2-ND | Tri-St. LV CMOS 16-Bit Bus Buffer 48-TSSOP 1560.00/2,000 
74V1G07STR 497-1266-1-ND | Single Buffer, Non-Inverting NEW! SOT-23-5 78 59 AT 74VCXH16245TTR 497-1099-1-ND | Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 48-TSSOP 2.25 1.98 1.68 
74V1G07STR 497-1266-2-ND | Single Buffer, Non-Inverting NEW! SOT-23-5 630.00/3,000 Bus Transceiver 
74V1GO8CTR 497-4520-1-ND | Single 2-Input AND Gate* SOT-323-5 78 59 47| | 74VCXH16245TTR 497-1099-2-ND | Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit 48-TSSOP 1560.00/2,000 
74V1G08CTR 497-4520-2-ND | Single 2-Input AND Gate* SOT-323-5 630.00/3,000 Bus Transceiver 
74V1GO8STR 497-1267-1-ND | Single 2-Input AND Gate* SOT-23-5 48 34 195: 74VCXH1632245TBR | 497-4146-1-ND | 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver 42-TFBGA | 4.27 3.79 2.93 
74V1G08STR 497-1267-2-ND_| Single 2-Input AND Gate* SOT-23-5 270.00/3,000 Level Translator : 
74V1G14CTR 497-4521-1-ND | Single Schmitt Inverter* S01-323-5 48 "34 22 74VCXH1632245TBR | 497-4146-2-ND | 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver 42-TFBGA 4684.80/3,000 
74V1G14CTR 497-4521-2-ND | Single Schmitt Inverter* SOT-323-5 270.00/3,000 Level Translator : 
74V1G14STR 497-1270-1-ND | Single Schmitt Inverter* SOT-23-5 48 34 22| |74VCXH1632245TTR = |497-4147-1-ND | 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver 48-TSSOP | 3.19 281 2.38 
74V1G14STR 497-1270-2-ND_ | Single Schmitt Inverter SOT-23-5 270.00/3,000 Level Translator 
74V1G32CTR 497-4522-1-ND_| Single 2-Input OR Gate* SOT-323-5 48 34 22| |74VHCO2MTR 497-7125-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate* NEW! 14-SOIC 73 55 43 
TAV1G32CTR 497-4522-2-ND | Single 2-Input OR Gate* SOT-323-5 270.00/3,000 74VHCO2MTR 497-7125-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate* NEW! 14-SOIC 487.50/2,500 
74V1G32STR 497-1271-1-ND | Single 2-Input OR Gate SOT-23-5 48 34 22| |74VHCO2TTR 497-7126-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gate* NEW! 14-TSSOP 78 59 A7 
74V1632STR 497-1271-2-ND_ | Single 2-Input OR Gate SOT-23-5 270.00/3,000 74VHCO2TTR 497-7126-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate* NEW! T4-TSSOP 525.00/2,500 
74V1G66CTR 497-4035-1-ND | Single Bilateral Switch* S0T-323-5| 48 34 22] | 74VHCOSTTR 497-4148-1-ND | Hex Inverter, Open Drain* 14-TSSOP | 73° 5543 
74V1G66CTR 497-4035-2-ND_| Single Bilateral Switch* SOT-323-5 270.00/3,000 7AVHCOSTTR 497-4148-2-ND | Hex Inverter, Open Drain* 14-TSSOP 487.50/2,500 
74V1G6ESTR 497-1273-1-ND | Single Bilateral Switch S0T-23-5 | 48 34 22] | 74VHCO8MTR 497-1102-1-ND_| Quad 2-Input AND Gate* NEW! 14-SOIC 60 46 33 
74V1G66STR 497-1273-2-ND | Single Bilateral Switch SOT-23-5 270.00/3,000 7AVHCOBMTR 497-1102-2-ND_| Quad 2-Input AND Gate* NEW! 14-SOIC 361.25/2,500 
74V1G70STR 497-1274-1-ND | Single Buffer, Non-Inverting* S0T-23-5 | 48 34 22] | /A4VHCO8TTR 497-7127-1-ND | Quad 2-Input AND Gate* NEW! 14-TSSOP | 68 = 5345 
74V1G70STR 497-1274-2-ND_| Single Buffer, Non-Inverting* SOT-23-5 270.00/3,000 7AVHCOBTTR 497-7127-2-ND | Quad 2-Input AND Gate* NEW! 14-TSSOP 525.00/2,500 
74V1G77STR 497-1275-1-ND_| Single D-Type Latch* SOT-23-5 48 34 22| |74VHC14MTR 497-1104-1-ND | Hex Schmitt Inverter 14-SOIC 53 40 29 
TAVIG77STR 497-1275-2-ND | Single D-Type Latch* SOT-23-5 270.00/3,000 74VHC14MTR 497-1104-2-ND | Hex Schmitt Inverter 14-SOIC 318.75/2,500 
74V1G79CTR 497-7123-1-ND | Single Positive Edge Triggered D-Type | SOT-323-5| .78 59 .47| |Z4VHC14TTR 497-7130-1-ND _| Hex Schmitt Inverter* NEW! 14-TSSOP | 73 «55 
Flip-Flop» NEW! TAVHC14TTR 497-7130-2-ND__|Hex Schmitt Inverter* NEW! 14-TSSOP 487.50/2,500 
74V1G79CTR 497-7123-2-ND | Single Positive Edge Triggered D-Type | SOT-323-5 630.00/3,000 7AVHC27TTR 497-7136-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate* NEW! 14-TSSOP | 73 55 AB 
Flip-Flop NEW! 74VHC27TTR 497-7136-2-ND | Triple 3-Input NOR Gates NEW! 14-TSSOP 487.50/2,500 
74V1G79STR 497-1276-1-ND | Single Positive Edge Triggered D-Type | SOT-23-5 78 59  .47| | 74VHC32TTR 497-7137-1-ND | Quad 2-Input OR Gate* NEW! 14-TSSOP 73 55 48 
Flip-Flop* 74VHC32TTR 497-7137-2-ND_| Quad 2-Input OR Gate* NEW! 14-TSSOP 487.50/2,500 
74V1G79STR 497-1276-2-ND | Single Positive Edge Triggered D-Type | SOT-23-5 630.00/3,000 7AVHC74TTR 497-7140-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop* NEW! T4-TSSOP | 7305548 
Flip-Flop* 74VHC74TTR 497-7140-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop* NEW! 14-TSSOP 487.50/2,500 
T4V1G80CTR 497-7124-1-ND | Single Positive Edge Triggered D-Type | SOT-323-5 18 59 A7| | 74VHC86TTR 497-7141-1-ND | Quad Exclusive OR Gate* NEW! 14-TSSOP 73 55 43 
Flip-Flop* NEW! 74VHC86TTR 497-7141-2-ND | Quad Exclusive OR Gate* NEW! 14-TSSOP 487.50/2,500 
74V1G80CTR 497-7124-2-ND | Single Positive Edge Triggered D-Type | SOT-323-5 630.00/3,000 ZAVHC125TTR 497-7128-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer* NEW! 14-TSSOP 13 55 A3 
Flip-Flop* NEW! 74VHC125TTR 497-7128-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer* NEW! 14-TSSOP 487.50/2,500 
74V1G80STR 497-1277-1-ND | Single Positive Edge Triggered D-Type | SOT-23-5 718 59 47| | 74VHC138MTR 497-1103-1-ND | 3-8 Line Decoder 16-SOIC 62 AT 37 
Flip-Flop* NEW! 74VHC138TTR 497-7129-1-ND | 3-to-8 Line Decoder* NEW! 16-TSSOP 68 53 A5 
74V1G80STR 497-1277-2-ND | Single Positive Edge Triggered D-Type | SOT-23-5 630.00/3,000 74VHC138TTR 497-7129-2-ND | 3-to-8 Line Decoder* NEW! 16-TSSOP 525.00/2,500 
Flip-Flop* NEW! 74VHC157TTR 497-7131-1-ND_| Quad 2-Channel Mux* NEW! 16-TSSOP. 68 53 45 
74V1G86STR 497-1278-1-ND_| Single, Exclusive OR Gate* NEW! SOT-23-5 48 34 .22| | 74VHC157TTR 497-7131-2-ND | Quad 2-Channel Mux* NEW! 16-TSSOP 525.00/2,500 
74V1G86STR 497-1278-2-ND | Single, Exclusive OR Gate* NEW! SOT-23-5 270.00/3,000 74VHC174TTR 497-7132-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop* NEW! 16-TSSOP 68 53 A5 
74V1G125CTR 497-4033-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer* $C70-5 AB 34 .22| | 74VHC174TTR 497-7132-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop* NEW! 16-TSSOP 525.00/2,500 
74V1G125CTR 497-4033-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer* $C70-5 270.00/3,000 74VHC238MTR 497-6620-1-ND | 3-to-8 Line Decoder* NEW! 16-SOIC 17 60 51 
74V1G125STR 497-1268-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer* SOT-23-5 48 34 .22| | 74VHC238MTR 497-6620-2-ND_| 3-to-8 Line Decoder* NEW! 16-SOIC 595.00/2,500 
74V1G125STR 497-1268-2-ND_| Tri-State Single Bus Buffer* SOT-23-5 270.00/3,000 74VHC238TTR 497-7133-1-ND | 3-to-8 Line Decoder* NEW! 16-TSSOP 68 53 A5 
74V1G126STR 497-1269-1-ND Tri-State Single Bus Buffer* NEW! SOT-23-5 18 59 47| | 74VHC238TTR 497-7133-2-ND | 3-to-8 Line Decoder* NEW! 16-TSSOP §25.00/2,500 
74V1G126STR 497-1269-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer* NEW! SOT-23-5 630.00/3,000 74VHC240MTR 497-2925-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer 20-SOICW 73 54 43 
74V1G384STR 497-1272-1-ND | Single High Speed Bus Switch SOT-23-5 AB 34 .22| | 74VHC244MTR 497-2926-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer* 20-SOICW 73 55 3 
74V1GU04STR 497-1279-1-ND | Single Inverter* NEW! SOT-23-5 AB 34 .22| | 74VHC244MTR 497-2926-2-ND_| Tri-State Octal Bus Buffer* 20-SOICW 208.00/1,000 
74V1GU04STR 497-1279-2-ND_| Single Inverter* NEW! SOT-23-5 270.00/3,000 74VHC244TTR 497-7134-1-ND | Tri-St. Octal Bus Buffer* NEW! 20-TSSOP AT 60 51 
74V1T04STR 497-1283-1-ND | Single Inverter SOT-23-5 18 59 47) | 74VHC244TTR 497-7134-2-ND | Tri-St. Octal Bus Buffer* NEW! 20-TSSOP 595.00/2,500 
74V1T07STR 497-1285-1-ND | Single Buffer, Open Drain SOT-23-5 AB 34 .22| | 74VHC245MTR 497-1105-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 68 53 A5 
74V1T07STR 497-1285-2-ND | Single Buffer, Open Drain SOT-23-5 270.00/3,000 74VHC245MTR 497-1105-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 232.50/1,000 
74V1T08CTR 497-4036-1-ND | Single 2-Input AND Gate* SOT-323-5 48 34 .22| | 74VHC245TTR 497-7135-1-ND_| Tri-St. Octal Bus Transcvr* NEW! 20-TSSOP 27 60 51 
74V1T08CTR 497-4036-2-ND_| Single 2-Input AND Gate* SOT-323-5 270.00/3,000 74VHC245TTR 497-7135-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transcvr* NEW! 20-TSSOP 595.00/2,500 
74V1T08STR 497-1286-1-ND | Single 2-Input AND Gate NEW! SOT-23-5 AB 34 .22| | 74VHC273MTR 497-1106-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOIC 73 55 43 
74V1T08STR 497-1286-2-ND | Single 2-Input AND Gate NEW! SOT-23-5 270.00/3,000 74VHC273MTR 497-1106-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOIC 208.00/1,000 
74V1T14CTR 497-4038-1-ND | Single Schmitt Inverter* SOT-323-5 AB 34 .22| | 74VHC273TTR 497-6621-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with 20-TSSOP a7 60 51 
74V1T14CTR 497-4038-2-ND | Single Schmitt Inverter* SOT-323-5 270.00/3,000 Clear* NEW! 
74V1T14STR 497-1289-1-ND_| Single Schmitt Inverter* SOT-23-5 48 34 .22| | 74VHC273TTR 497-6621-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with 20-TSSOP 595.00/2,500 
74V1T14STR 497-1289-2-ND | Single Schmitt Inverter* SOT-23-5 270.00/3,000 Clear* NEW! 
74V1T32STR 497-1290-1-ND | Single 2-Input OR Gate* SOT-23-5 48 34 .22| | 74VHC541TTR 497-7138-1-ND | Tri-St. Octal Bus Buffer* NEW! 20-TSSOP 81 63 54 
74V1T32STR 497-1290-2-ND | Single 2-Input OR Gate* SOT-23-5 270.00/3,000 74VHC541TTR 497-7138-2-ND | Tri-St. Octal Bus Buffer* NEW! 20-TSSOP 630.00/2,500 
74V1T125CTR 497-4037-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer* $C70-5 48 34 .22| | 74VHC574TTR 497-7139-1-ND | Tri-St. Octal D-Type F/F* NEW! 20-TSSOP 17 60 51 
74V1T125CTR 497-4037-2-ND_| Tri-State Single Bus Buffer* $C70-5 270.00/3,000 74VHC574TTR 497-7139-2-ND | Tri-St. Octal D-Type F/F* NEW! 20-TSSOP 595.00/2,500 
74V2G00STR 497-1298-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate SOT-23-8 81 63 54) | 74VHC594MTR 497-7731-1-ND_| 8-Bit Shift Register* NEW! 16-SOIC 17 60 51 
74V2GO0STR 497-1298-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate SOT-23-8 756.00/3,000 74VHC594MTR 497-7731-2-ND | 8-Bit Shift Register* NEW! 16-SOIC 595.00/2,500 
74V2G04STR 497-1300-1-ND_| Triple Inverter SOT-23-8 59 A5 .35| [74VHC16240TTR 497-2924-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Buffer 48-TSSOP | 1.44 1.23 1.05 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! (Continued) 
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STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
74VHC16240TTR 497-2924-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer 48-TSSOP 972.00/2,000 HCF4042M013TR 497-1125-1-ND | Quad Clocked D-Latch 16-SOIC 56 43 31 
74VHC16244TTR 497-7730-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Buffer* NEW! 48-TSSOP | 1.56 1.33 1.14] |HCF4042M013TR 497-1125-2-ND | Quad Clocked D-Latch 16-SOIC 340.00/2,500 
74VHC16244TTR 497-7730-2-ND_|Tri-St. 16-Bit Bus Buffer* NEW! 48-TSSOP. 1053.00/2,000 HCF4047BEY 497-1358-5-ND | LP Monostable/Astable Multivibrator 14-Dip 67 51 39 
7AVHCTOOAMTR 497-7142-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 14-SOIC 13 55 43) |HCF4047M013TR 497-1126-1-ND_| LP Monostable/Astable Multivibrator* 14-SOIC 713 55 A3 
74VHCTOOAMTR 497-7142-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 14-SOIC 487.50/2,500 HCF4047M013TR 497-1126-2-ND_ | LP Monostable/Astable Multivibrator* 14-SOIC 487.50/2,500 
7AVHCTOOATTR 497-7143-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 14-TSSOP 73 55 43} | HCF4049UBEY 497-1359-5-ND | Hex Buffer/Converter* 16-Dip 62 47 36 
T4VHCTOOATTR 497-7143-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 14-TSSOP 487.50/2,500 HCF4049UM013TR 497-1127-1-ND | Hex Buffer/Converter* 16-SOICN 60 46 33 
74VHCTO2ZAMTR 497-7144-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate* NEW! 14-SOIC 73 55 43) |HCF4049UM013TR 497-1127-2-ND | Hex Buffer/Converter* 16-SOICN 361.25/2,500 
74VHCTO2ZAMTR 497-7144-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate* NEW! T4-SOIC 487.50/2,500 HCF4050BEY 497-1360-5-ND_| Hex Buffer/Converter 16-Dip 5304034 
74VHCTO3ATTR 497-7732-1-ND | Quad 2-Input Open Drain NAND 14-TSSOP 90 70 60) /HCF4050M013TR 497-1128-1-ND | Hex Buffer/Converter 16-SOICN 60 4633 
Gate* NEW! HCF4051BEY 497-1361-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux* 16-Dip 62 AT 36 
74VHCTOSATTR 497-7732-2-ND | Quad 2-Input Open Drain NAND 14-TSSOP 700.00/2,500 HCF4051M013TR 497-1129-1-ND_| 8-Channel Analog Mux/Demux* 16-SOIC 53 40 32 
Gate* NEW! HCF4051M013TR 497-1129-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux* 16-SOIC 356.25/2,500 
74VHCTO8AMTR 497-7145-1-ND | Quad 2-Input AND Gate* NEW! 14-SOIC 73 55 43) |HCF4052BEY 497-1362-5-ND_| Diff_4-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 73 5548 
7A4VHCTOSAMTR 497-7145-2-ND | Quad 2-Input AND Gate* NEW! 14-SOIC 487.50/2,500 HCF4052M013TR 497-1130-1-ND | Diff. 4-Channel Analog Mux/Demux* 16-SOIC 53 A0 32 
74VHCTOSATTR 497-7146-1-ND | Quad 2-Input AND Gate* NEW! 14-TSSOP 73 55 -43| |HCF4052M013TR 497-1130-2-ND Diff. 4-Channel Analog Mux/Demux’ 16-SOIC 356.25/2,500 
74VHCTOBATTR 497-7146-2-ND | Quad 2-Input AND Gate* NEW! 14-TSSOP 487.50/2,500 Se EE porate _ Scr Analog Mi ae Pee ‘ 3 ao a 
74VHCT32ATTR 497-7153-1-ND id 2-Input OR Gate* NEW! 14-TSSOP 713 56 43 Z Be Bal 7 “ ; 
FAVHIGTOOMTIR ootoony input OR Gate* NEW? iatssop |” 487.5072,500 HCF4053M013TR —_|497-1131-1-ND_| Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux* 1esoic | 73 55 43 
74VHCTI25ATTR _|497-7147-1-ND_| Tri-St. Quad Bus Buffer” NEW! (4-Tss0P | _.73__.55_a3||HORAOSMOISTR RST ST SND) Triple 2-Channel Analog Mux’ 16-S0IC 463.19/2,500 
5 =| \-' * i lan i 
SE tees Tere 6 ee” 4g| | HOrAO56BEY 497-1364-5-ND | BCD-to-7 Segment Decoder/Driver 16-Dip | 95 74 57 
: ie . ‘ : HCF4056M013TR 497-1132-1-ND | BCD-to-7 Segment Decoder/Driver* 16-SOIC 17 60 51 
74VHCT138ATTR 497-7148-2-ND | 3-to-8 Line Decoder* NEW! 16-TSSOP 525.00/2,500 HCF4056M013TR 497-1132-2-ND | BCD-to-7 S tt Decoder/Driver* 46-S0IC 595.00/2,500 
74VHCT238ATTR 497-7149-1-ND | 3-to-8 Line Decoder* NEW! 16-TSSOP | 68 53-45) ice anaopey FSC ESIE TEM 14-Stago Aiculs Carry Binary Geunter/ | 16-Di gat ee Ag 
74VHCT238ATTR 497-7149-2-ND_|3-to-8 Line Decoder* NEW! 16-TSSOP | __525.00/2,500 Bivider aad Osu e : ; ; 
74VHCT244AMTR 497-2928-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer 20-SOICW 13 55 43 z =a a 7 7 = 
TAVHCT244AMTR | 497-2928-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Buffer 20-SOICW | 208.00/1,000 HOPAOGOMOTSTR asa) 14 Stage Ripple Carry Binary Counter’ | T6-80IG | 67 St AO 
74VHCT541AMTR 497-2929-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer* 20-SOICW 718 59 AT x 9. ie i 5 " 
7AVHCTS41AMTR | 497-2929-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Butfer* 20-SOICW | 224.00/1,000 HOPAOGOMO1STR aaa) 12 Stage Ripple Carry Binary Counter’) 16-S0IG/ — 480.00/2,500 
74VHCT16373ATTR | 497-1107-1-ND_|16-Bit D-Type Latch* 48-TSSOP | 1.44 1.23 1.05) | Horag66BEY 497-1366-5-ND | Quad Bilateral Switch 14-Dip 60 46 «(3 
TAVHCT16373ATTR — /497-1107-2-ND |16-Bit D-Type Latch* 48-TSSOP 972.00/2,000 HCF4066M013TR 497-1134-1-ND | Quad Bilateral Switch 14-SOIC 53 40.29 
7AVHCUO4MTR 497-6844-1-ND | Single Stage Hex Inverter* NEW! 14-SOIC 73 55 43) | HCF4066MO13TR 497-1134-2-ND_| Quad Bilateral Switch NEW! 14-SOIC 318.75/2,500 
74VHCU04MTR 497-6844-2-ND | Single Stage Hex Inverter* NEW! 14-SOIC 487.50/2,500 HCF4069UBEY 497-1367-5-ND | Hex Inverter 14-Dip 53 40 31 
74VHCU04TTR 497-5881-1-ND Single Stage Hex Inverter* 14-TSSOP 13 55 43 HCF4069UM013TR 497-1136-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC 53 40 29 
7AVHCU04TTR 497-5881-2-ND | Single Stage Hex Inverter* 14-TSSOP 487.50/2,500 HCF4069UM013TR 497-1136-2-ND | Hex Inverter 14-SOIC 318.75/2,500 
At aS a Pein Guat Snowe noe eae ean a ie a HCF4070BEY 497-1368-5-ND | Quad Exclusive OR Gate 14-Dip 53 AO 31 
ie A uad 2-Input ate ig 5 / 4 HCF4070M013TR 497-1137-1-ND | Quad Exclusive OR Gate 14-SOIC 60 AG 33 
HCF4001M013TR 497-1110-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 361.25/2,500 HCF4070M013TR 497-1137-2-ND | Quad Exclusive OR Gate 14-SOIC 361.25/2,500 
HCF4007UBEY 497-7234-5-ND | Dual Complementary Pair Plus 14-Dip 68 53 At HCF4071BEY 497-1369-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 53 40 31 
Inverter* NEW! HCF4071M013TR 497-1138-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 56 43 31 
HCF4010M013TR 497-6639-1-ND | Non-Inverting Hex Buffer/ 16-SOICN 73 55 43] | HCF4071M013TR 497-1138-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 340.00/2,500 
Converter* NEW! HCF4073BEY 497-1370-5-ND_| Triple 3-Input AND Gate 14-Dip 73 55 AB 
HCF4010M013TR 497-6639-2-ND |Non-Inverting Hex Buffer/ 16-SOICN 487.50/2,500 HCF4073M013TR 497-1139-1-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-SOIC 49 38 27 
Converter* NEW! . HCF4073M013TR 497-1139-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 14-SOIC 297.50/2,500 
HCF4011BEY 497-1345-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 53 40 31) | HCF4075BEY 497-7238-5-ND | Triple 3-Input OR Gate” NEW! 14-Dip 74 58 45 
HCF4011M013TR 497-1114-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 53.40.29) | HCF4077BEY 497-7239-5-ND | Quad Exclusive NOR Gates NEW! 14-Dip 62 47 36 
HCF4011M013TR 497-1114-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 318.75/2,500 HCF4077M013TR 497-7240-1-ND_| Quad Exclusive NOR Gate* NEI 14-SOIC 56 42 33 
HCF4013BEY 497-1346-5-ND_| Dual D-Type Flip-Flop* 14-Dip 53 AO 31 HCF4077M013TR 497-7240-2-ND | Quad Exclusive NOR Gate* NEW! 14-SOIC 375.00/2,500 
HCF4013M013TR 497-1115-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 50 38 .30| | HCF4081BEY 497-1371-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-Dip 53 A0 31 
HCF4014BEY 497-1347-5-ND | Sync. Parallel or Serial In/Serial Out 16-Dip 718 59 46| | HCF4081M013TR 497-1140-1-ND | Quad 2-Input AND Gate* 14-SOIC 56 A3 31 
8-Stage Static Shift Register* HCF4081M013TR 497-1140-2-ND | Quad 2-Input AND Gate* 14-SOIC 340.00/2,500 
HCF4014M013TR 497-1116-1-ND | Sync. Parallel or Serial In/Serial Out 16-SOIC 50 38 30] | HCF4093BEY 497-1372-5-ND_| Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-Dip 53 AO 31 
8-Stage Static Shift Register* HCF4093M013TR 497-1141-1-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt 14-SOIC 53 40 29 
HCF4014M013TR 497-1116-2-ND | Sync. Parallel or Serial In/Serial Out 16-SOIC 337.50/2,500 Trigger* NEW! 
8-Stage Static Shift Register* HCF4093M013TR 497-1141-2-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt 14-SOIC 318.75/2,500 
HCF4015BEY 497-1348-5-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register* 16-Dip 53 40 31 Trigger* NEW! 
HCF4015M013TR 497-1117-1-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register 16-SOIC 12 56 48| | HCF4094BEY 497-1373-5-ND | 8-Stage Shift and Store Bus Register 16-Dip 53 A0 31 
HCF4015M013TR 497-1117-2-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register 16-SOIC 560.00/2,500 HCF4094M013TR 497-1142-1-ND | 8-Stage Shift and Store Bus Register* 16-SOIC 60 AG 33 
HCF4016BEY 497-1349-5-ND | Quad Bilateral Switch* 14-Dip 13 55 43) |HCF4094M013TR 497-1142-2-ND_| 8-Stage Shift and Store Bus Register* 16-SOIC 361.25/2,500 
HCF4016M013TR 497-1118-1-ND | Quad Bilateral Switch 14-SOIC 53 40 .29| | HCF4098M013TR 497-7241-1-ND | Dual Mono Multivibrator* NEW! 16-SOIC 18 59 AT 
HCF4016M013TR 497-1118-2-ND | Quad Bilateral Switch 14-SOIC 318.75/2,500 tee 37R feces Pua Mono Sd NEW! ae eonne te Pr 
HCF4017BEY 497-1350-5-ND | Decade Counter w/10 Decoded Output 16-Dip Woe 60 46 7-1374-5-| Bit Addressable Latc! -Dip vg 5 4 
HCF4017M013TR 497-1119-1-ND | Decade Counter with 10 Decoded 16-SOIC 56 42 33 teeth SE peaeanT out Pree ee ent Ts abe a0 A3 
Output* Es -2- Bi ressable Latch* S 50/2, 
HCF4017M013TR 497-1119-2-ND | Decade Counter with 10 Decoded 16-SOIC 375.00/2,500 HCF4511BEY 497-1375-5-ND | BCD-to-7 Seg. Latch/Decoder/Driver* 16-Dip 12 56 A4 
Output* HCF4511M013TR 497-1144-1-ND | BCD-to-7 Seg. Latch/Decoder/Driver 16-SOIC 67 51 40 
HCF4020BEY 497-1351-5-ND | Ripple-Carry Binary Counter/Divider 16-Dip 67 51 .39} | HCF4518BEY 497-7242-5-ND | Dual BCD Up Counter* NEW! 16-Dip 86 67 52 
14-Stage* HCF4518M013TR 497-7243-1-ND | Dual BCD Up Counter* NEW! 16-SOIC 73 54 AB 
HCF4020M013TR 497-7235-1-ND | Ripple-Carry Binary Counter/Divider 16-SOIC 68 53 45| [| HCF4518M013TR 497-7243-2-ND_| Dual BCD Up Counter* NEW! 16-SOIC 487.50/2,500 
14-Stage* NEW! HCF4520BEY 497-1376-5-ND | Dual Binary Up Counter 16-Dip 68 53 Al 
HCF4020M013TR 497-7235-2-ND | Ripple-Carry Binary Counter/Divider 16-SOIC 525.00/2,500 HCF4520M013TR 497-1145-1-ND | Dual Binary Up Counter* 16-SOIC 1.16 99 85 
14-Stage* NEW! HCF4520M013TR 497-1145-2-ND | Dual Binary Up Counter* 16-SOIC 980.00/2,500 
OS Vise Out Stage Sate Sut | || LMrasseMorsre—_[487-1146--ND_| Dual Monostable Mutat reso | 33402 
n/Serial Out 8-Stage Static Shi -1146-1- ual Monostable Multivibrator* - : : : 
Register HCF4538M013TR 497-1146-2-ND | Dual Monostable Multivibrator* 16-SOIC 356.25/2,500 
HCF4021M013TR 497-1120-1-ND | Async. Parallel In or Sync. Serial 16-SOIC 62 AT 37 HCF4541BEY 497-1379-5-ND | Programmable Timer 14-Dip 62 AT 36 
In/Serial Out 8-Stage Static Shift HCF4541M013TR 497-1147-1-ND | Programmable Timer 14-SOIC 62 AT 37 
Register* HCF4541M013TR 497-1147-2-ND | Programmable Timer 14-SOIC 412.50/2,500 
HCF4021M013TR 497-1120-2-ND Asynes yaralel nor Syne. paul 16-SOIC 412.50/2,500 HCF4555BEY 497-1380-5-ND_| Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux 16-Dip JT 60 AG 
n/Serial Out 8-Stage Static Shift HCF4555M013TR 497-7244-1-ND | Dual Binary to 1-of-4 Decoder/ 16-SOIC 77 60 ot 
Register* - Demux* NEW! 
HCF4024BEY 497-1353-5-ND Taig Ripple-Carry Binary Counter/ 14-Dip 56 42 33 HCF4555M013TR 497-7244-2-ND Dual Binary to 1-of-4 Decoder/ 16-SOIC 595.00/2,500 
ivider emux* NEW! 
HCF4024M013TR 497-1121-1-ND asune Ripple-Carry Binary Counter/ 14-SOIC 56 43 31 HCF4556M013TR 497-4040-1-ND | Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux* | 16-SOIC 56 42 33 
ivider* HCF4556M013TR 497-4040-2-ND | Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux* | 16-SOIC 375.00/2,500 
HCF4024M013TR 497-1121-2-ND raags Ripple-Carry Binary Counter/ 14-SOIC 340.00/2,500 HCF4585BEY 497-7245-5-ND_| 4-Bit Magnitude Comparator* NEW! 16-Dip 94 82 63 
ivider* HCF40103BEY 497-1341-5-ND | 8-Stage Presettable Sync. 8-Bit Binary 16-Dip 98 85 65 
HCF4025BEY 497-7236-5-ND | Triple 3-Input NOR Gate* NEW! 14-Dip 62 AT 36 Down Counter 
HCF4025M013TR 497-7237-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate* NEW! 14-SOIC 56 A2 .33| | HCF40106BEY 497-1342-5-ND | Hex Schmitt Trigger* 14-Dip 50 38 30 
HCF4025M013TR 497-7237-2-ND_| Triple 3-Input NOR Gate* NEW! 14-SOIC 375.00/2,500 HCF40106M013TR 497-1111-1-ND | Hex Schmitt Trigger* 14-SOIC 53 40 32 
HCF4028BEY 497-1354-5-ND | BCD to Decimal Decoder 16-Dip 13 09 43) | HCF40106M013TR 497-1111-2-ND | Hex Schmitt Trigger* 14-SOIC 356.25/2,500 
HCF4028M013TR 497-1122-1-ND | BCD to Decimal Decoder* 16-SOIC 56 2 .33| | HCF40107BEY 497-1343-5-ND_| Dual 2-Input NAND Buffer/Driver* 8-Dip 62 AT 36 
HCF4030BEY 497-1355-5-ND | Quad Exclusive OR Gate 14-Dip 67 51 .39| | HCF40107M013TR 497-1112-1-ND | Dual 2-Input NAND Buffer/Driver 8-SOIC 12 56 48 
HCF4030M013TR 497-1123-1-ND | Quad Exclusive OR Gate* 14-SOIC 56 43 31 HCF40107M013TR 497-1112-2-ND | Dual 2-Input NAND Buffer/Driver 8-SOIC 560.00/2,500 
HCF4030M013TR 497-1123-2-ND | Quad Exclusive OR Gate* 14-SOIC 340.00/2,500 HCF40109BEY 497-1344-5-ND | Quad Low-to-High Volt. Level Shifter 16-Dip AT 60 AG 
HCF4040BEY 497-1356-5-ND | 12-Stage Ripple-Carry Binary Counter/ 16-Dip 18 59 46) |HCF40109M013TR 497-1113-1-ND | Quad Low-to-High Volt. Level Shifter* 16-SOIC 53 A0 32 
Divider* HCF40109M013TR 497-1113-2-ND_| Quad Low-to-High Volt. Level Shifter* 16-SOIC 356.25/2,500. 
HCF4040M013TR 497-1124-1-ND | 12-Stage Ripple-Carry Binary Counter/ | 16-SOIC 56 42 .33| |M74HCOOBIR 497-1745-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate* 14-Dip 53 A0 31 
Divider* M74HCOORM13TR 497-1746-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 53 40 29 
HCF4040M013TR 497-1124-2-ND | 12-Stage Ripple-Carry Binary Counter/ | 16-SOIC 375.00/2,500 M74HCOORM13TR 497-1746-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 318.75/2,500 
Divider* M74HCOOTTR 497-7339-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 14-TSSOP 73 55 AB 
HCF4041UM013TR 497-7752-1-ND | Quad True/Complement 14-SOICN 90 70 60| | M74HCOOTTR 497-7339-2-ND_| Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 14-TSSOP. 487.50/2,500 
Buffer* NEW! M74HC02B1R 497-1747-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 53 40 31 
HCF4041UM013TR 497-7752-2-ND | Quad True/Complement 14-SOICN 700.00/2,500 M74HCO2RM13TR 497-1748-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 53 A0 29 
Buffer* NEW! M74HCO2RM13TR 497-1748-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 318.75/2,500 
HCF4042BEY 497-1357-5-ND | Quad Clocked D-Latch 16-Dip 79 62 48] | M74HCO3B1R 497-1749-5-ND | Quad 2-Input Open Drain NAND Gate* 14-Dip 53 40 31 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « (Continued) 
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STMicroelectronics _| Digi-Key Price Each STMicroelectronics _| Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
M74HCOSRMI3TR __[497-1750-1-ND_|[ Quad 2-Input Open Drain NAND Gate | 14-SOIC 35643 _.31| |M74HCT64RMI3TR | 497-7352-1-ND |8-Bit SIPO Shift Register* NEW! T4-SOIC 6 53 45 
M74HCO4B1R 497-1751-5-ND_ [Hex Inverter* 14-Dip 53. 40.31] |/M74HC164RM13TR | 497-7352-2-ND | 8-Bit SIPO Shift Register* NEW! 14-SOIC 525.00/2,500 
M74HCO4RM13TR = | 497-1752-1-ND_ | Hex Inverter* 14-SOIC 53.40 29] |M74HC164TTR 497-7353-1-ND | 8-Bit SIPO Shift Register* NEW! 14-TSSOP| 68 53 45 
M74HCO4RM13TR — | 497-1752-2-ND_ | Hex Inverter* 14-SOIC 318.75/2,500 M74HC164TTR 497-7353-2-ND | 8-Bit SIPO Shift Register* NEW! 14-TSSOP 525.00/2,500 
M74HCOSRM13TR — | 497-1754-1-ND_ | Hex Inverter, Open Drain 14-SOIC 56 43 ~—-.31| [M74HC165RM13TR__|497-6459-1-ND_| 8-Bit PISO Shift Register* NEW! 16-SOIC 68 5345 
M74HCO8B1R 497-1755-5-ND__| Quad 2-Input AND Gate* 14-Dip 53.40 _.31| [M74HCT65RM13TR  [497-6459-2-ND |8-Bit PISO Shift Register” NEW! 16-SOIC 525.00/2,500 
M74HCO8RMI3TR  |497-1756-1-ND | Quad 2-Input AND Gate T4-S0IC ‘53. 40.29] |M74HC165TTR 497-7354-1-ND | 8-Bit PISO Shift Register* NEW! 16-TSSOP| 68 53 45 
M74HC10B1R 497-1759-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-Dip 53.40 ~—-31|_ |M74HC165TTR 497-7354-2-ND | 8-Bit PISO Shift Register* NEW! 16-TSSOP 525.00/2,500 
M74HC10RM13TR — | 497-1760-1-ND_ | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC ‘56 ©=.43.-—~—31|_ |M74HC166B1R 497-7355-5-ND | 8-Bit PISO Shift Register* NEW! 16-Dip 68 54 At 
M74HC10RM13TR 497-1760-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 340.00/2,500 M74HC166RM13TR _|497-1791-1-ND _| 8-Bit PISO Shift Register 16-SOIC 56 _—42_—383 
M74HC11B1R 497-1761-5-ND_| Triple 3-Input AND Gate* 14-Dip 67 51 _.39| |M/4HC166RMI3TR  [497-1791-2-ND |8-Bit PISO Shift Register 16-SOIC 375.00/2,500 
M7/4HCTIRMA3TR _|497-1762-1-ND_| Triple 3-Input AND Gate T4-S0IC ‘56 43._.31] |M74HC173RM13TR | 497-7356-1-ND | Tri-St. Quad D-Type Register* NEW! | 16-SOIC 68 5345 
M74HC14B1R 497-1777-5-ND | Hex Schmitt Inverter* 14-Dip 53 40 31 M74HC173RM13TR 497-7356-2-ND | Tri-St. Quad D-Type Register* NEW! 16-SOIC §25.00/2,500 
M74HC14RM13TR — | 497-1778-1-ND_ | Hex Schmitt Inverter* 14-SOIC 53.40.29) | M74HC174B1R 497-1792-5-ND_| Hex D-Type Flip-Flop* 16-Dip 62 47 36 
M74HC14RM13TR — | 497-1778-2-ND_ | Hex Schmitt Inverter* 14-SOIC 318.75/2,500 M74HC174RM13TR__|497-7357-1-ND__| Hex D-Type Flip-Flop* NEW! 16-SOIC 68 _53__—AS 
M74HC14TTR 497-7347-1-ND_| Hex Schmitt Inverter* NEW! 14-TSSOP | 7355.43) | M74HC174RM13TR = |497-7357-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop* NEW! 16-SOIC 525.00/2,500 
M74HCT4TTR 497-7347-2-ND_ |Hex Schmitt Inverter* NEW! {4-TSSOP 487.50/2,500 M74HC174TTR 497-4274-1-ND_| Hex D-Type Flip-Flop* 16-TSSOP| 67 510 
M74HC20B1R 497-1795-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate* 14-Dip 62 47 ~~ 36) |M74HC174TTR 497-4274-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop* - 16-TSSOP 450.00/2,500 
M74HC27RM13TR — | 497-7364-1-ND_ | Triple 3-Input NOR Gate* NEW! 14-SOIC 72 56 48} |M74HC175B1R 497-1793-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop 16-Dip 68 53 AN 
M74HC27RM13TR 497-7364-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate* NEW! 14-SOIC 560.00/2,500 M74HC175RM13TR__|497-1794-1-ND_| Quad D-Type Flip-Flop _ 16-SOIC 56 4233 
M74HC27TTR 497-6460-1-ND_| Triple 3-Input NOR Gate* NEW! 14-TSSOP 68 53 _.45| | M74HC175TTR 497-7358-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop* —— 16-TSSOP 68 53845 
M74HC27TTR 497-6460-2-ND Triple 3-Input NOR Gate* NEW! 14-TSSOP 525.00/2,500 M74HC175TTR 497-7358-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop* NEW! 16-TSSOP 525.00/2,500 
M74HC30B1R 497-7365-5-ND | 8-Input NAND Gate* NEW! 14-Dip 67 5 39 M74HC221B1R 497-1797-5-ND | Dual Mono Multivibrator* 16-Dip 72 56 A4 
M74HC30RM13TR | 497-7366-1-ND_|8-Input NAND Gate* NEW! 44-S0IC 73 55 —43| |M74HC221RM13TR —/497-1798-1-ND_ | Dual Mono Multivibrator 16-SOIC 68 53 45 
M74HC30RM13TR ‘| 497-7366-2-ND | 8-Input NAND Gate* NEW! 44-SOIC 487.50/2,500 M74HC221RM13TR__|497-1798-2-ND_| Dual Mono Multivibrator _ 16-SOIC 525.00/2,500 
MTMGRTN BTM AD [Oi 2 nO a ee eT este || se 
M74HC32RM13TR | 497-1820-1-ND d 2-Input OR Gate* 14-SOIC 53. 40.29 ~7830-1- -to-8 Li u . : : : 
M74HC32RM13TR ‘| 497-1820-2-ND Quad 2einput OR Gate* 14-SOIC 318.75/2,500 M74HC238B1R 497-1799-5-ND | 3-to-8 Line Decoder* 16-Dip 77 60 46 
M74HC42B1R 497-1858-5-ND | BCD-to-Decimal Decoder* 16-Dip 86 67 52| |M74HC238RM13TR | 497-1800-1-ND_ | 3-to-8 Line Decoder* 16-SOIC 53 4032 
M74HC42RM13TR ‘| 497-1859-1-ND_ | BCD-to-Decimal Decoder* 16-soic | 1.04 89 76 |M74HC238RM13TR __|497-1800-2-ND_| 3-to-8 Line Decoder* 16-SOIC 356.25/2,500 
M74HC42RM13TR 497-1859-2-ND | BCD-to-Decimal Decoder* 16-SOIC 877.50/2.500 M74HC240B1R 497-1801-5-ND | Tri-State Octal Bus Buffer, Inverted* 20-Dip 67 51 39 
1870-51 ide 2- “Di a M74HC240RM13TR — | 497-1802-1-ND_| Tri-State Octal Bus Buffer, Inverted 20-solcw] 62 47 37 
M74HC51B1R 497-1870-5-ND Dual 2 Wide 2-In. AND/OR Invert Gate |~ 14-Dip 78 59 46 I 
4871-1- ide 2- cs M74HC240RM13TR — |497-1802-2-ND | Tri-State Octal Bus Buffer, Inverted 20-SOICW 176.00/1,000 
M74HC51RM13TR — | 497-1871-1-ND_ | Dual 2 Wide 2-In. AND/OR Invert Gate | 14-SOIC 60 46 33 : 
apnaem LR EhonBton* A Di M74HC240TTR 497-6041-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer, Inverted* | 20-TSSOP] 68 53 45 
M74HC73B1R 497-1883-5-ND | Dual J-K Flip-Flop* NEW! 14-Dip 81 46349 : . 
M74HC73RM13TR | 497-1884-1-ND._| Dual J-K Flip-Flop 14-80lC 56 «42S 3) LM74HC240TTR 497-6041-2-ND_| Tri-State Octal Bus Buffer, Inverted* | 20-TSSOP 525.00/2,500 
5 Ly -K Fling rs M74HC244B1R 497-1803-5-ND |Tri-St. Octal Bus Buffer, Non-Inverted 20-Dip 67 51 39 
M74HC73RM13TR —_|497-1884-2-ND_| Dual J-K Flip-Flop 14-SOIC 375.00/2,500 } 
oa ea 7 : M74HC244RM13TR — | 497-1804-1-ND | Tri-St. Octal Bus Buffer, Non-Inverted | 20-SOICW] 68 53 45 
M74HC73TTR 497-7390-1-ND_ | Dual J-K Flip-Flop* NEW! {4TSSOP | .73.—OHSCD : 
Lasoo Lk Eli. Elon® 3 M74HC244RM13TR — | 497-1804-2-ND | Tri-St. Octal Bus Buffer, Non-Inverted | 20-SOICW 232.50/1,000 
M74HC73TTR 497-7390-2-ND | Dual J-K Flip-Flop* NEW! 14-TSSOP 487.50/2,500 : 
M74HC74B1R 497-1885-5-ND_ | Dual D-Type Flip-Flop* 14-Dip 53. 40._31|_ | Mr4Hc244TTR 497-7360-1-ND Tassk Oot Bus Bulle, Non- 20-TSSOP| 68 53 45 
M74HC74RM13TR | 497-1886-1-ND_ | Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 60 46 33 errr i ; : : 
MraHoraTTR 497-791-4 WD Dual D-ype Fip-Foe NEW! 4-T880P 73 : = 53) |M74HC24aTTR 497-7360-2-ND ie Si Oot Bus sue, Non: 20-TSSOP 525.00/2,500 
-7391-2- ual D-Type Flip-Flop* 7 = 50/2, aT ae 7 7 a Di 
M74HC85RM13TR ‘| 497-1888-1-ND_ | 4-Bit Magnitude Comparator 16-soic | 62 47 37|_ | M74HC245BIR ace oaca Og) T'S. Octal Bus Transcelver, Non 20-Dip 185 — 3800" 46 
M74HC86B1R 497-1889-5-ND | Quad Exclusive OR Gate* 14-Dip 73 55 43 Deon "4 ; y 
M74HC86RM13TR 497-7392-1-ND_ | Quad Exclusive OR Gate* NEW! 44-S0IC ‘68 53 45 M74HC245RM13TR 497-1806-1-ND irs Octal Bus Transceiver, Non 20-SOIC 62 AT 37 
coos eee _ SR Fnctiop el SOP 20.000 500 ag |M7aHceasTrR 497-7361-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver, Non- | 20-TSSOP| 68 53 45 
. ios % i . x i : : Inverted* NEW! 
M74HC123B1R 497-1763-5-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator 16-Dip 73 55 3 ie 9. i f " 5 
M74HC123RM13TR —[497-1764-1-ND |Dual Retriggerable Mono Multivibrator*| 16-Soic | 67 51 4o| | M74HC245TTR cada) (St. Octal Gus Transceiver, Non BOT SSOR |) SBR E SO 
M74HC123RM13TR 497-1764-2-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator* | 16-SOIC 450.00/2,500 M74HC251B1R 497-1807-5-ND_ | Tri-State 8-Channel Mux* 16-Dip 62 AT 36 
M74HC123TTR 497-7342-1-ND Dual Retriggarable Mona 16-TSSOP | 68 = 53.45) [M74HC251RMT3TR —_[497-1808-1-ND_ | Tri-State 8-Channel Mux 76-SOIC | 62 47 37 
d i M74HC251TTR 497-7831-1-ND | Tri-State 8-Channel Mux* NEW! 16-TSSOP | 1.08 84 72 
M74HC123TTR 497-7342-2-ND Dual Retriggarable Mona 16-TSSOP 525.00/2,500 M74HC251TTR 497-7831-2-ND_ | Tri-State 8-Channel Mux* NEW! 16-TSSOP 840.00/2,500 
: : M74HC253RM13TR — | 497-1809-1-ND_| Tri-State Dual 4-Channel Mux 16-SOIC 56 (4238 
M74HC125B1R AOTA/65-5-ND) | Tri-State Quad Bus Buffer 14-Dip 56 4233) | 7aHo257B1R 497-1810-5-ND_| Tri-State Quad 2-Channel Mux* 16-Dip 6853 
M7AHCI25RMISTR — |AO7aIZ6O1-ND) Tri-State Quad Bus Buffer’ 14-SOICN | 53-40 == .29! TM74HC257RMISTR —_[497-1811-1-ND_| Tri-State Quad 2-Channel Mux Te-soic | 53 40 ~.32 
M74HC125RM13TR | 497-1766-2-ND_ | Tri-State Quad Bus Butfer* 14-SOICN 318.75/2,500 M74HC259B1R 497-1812-5-ND_ | 8-Bit Addressable Latch 16-Dip | 105 91 70 
M74HC12661R A9721343-5-NDE | Tri-State Quad Bus Buffer” NEW? 14-Dip 13.55 __43] | 7qHc259RM13TR — |497-7362-1-ND | 8-Bit Addressable Latch* NEW! 16-S0lG | 77 60 51 
Se een sTR pean Jn-state Quad Bus Butter: NEW! Peete te io = 43) | M74HC259RM13TR | 497-7362-2-ND | 8-Bit Addressable Latch* NEW! 16-SOIC 595.00/2,500 
M7AHCI26TTR 4977345--ND |TrvState Quad Bus Butters NEw! | 14TSS0P | 73. 55. 43 MUSE ST gTR Re oe eee op | ie 36 __ 
: i 7 . ce -1814-1-1 ctal D-Type Flip-Flop - i ! F 
Re aneIaoniG 497-7345-2-ND_) Tri-State Quad Bus Buffers NEW! =| 14-TSSOP 487.50/2,500 M74HC273RM13TR | 497-1814-2-ND_ | Octal D-Type Flip-Flop* NEW! 20-SOIC 176.00/1,000 
74HC132B1R 497-1767-5-ND_| Quad 2-Input Schmitt NAND Gate 14-Dip 62 4736) 74Hc273TTR 497-7363-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop* NEW! 20-TSSOP| 68 53 45 
M74HC132RM13TR 497-1768-1-ND | Quad 2-Input Schmitt NAND Gate 14-SOIC 64 AQ 38 M74HC273TTR 497-7363-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop* NEW! 20-TSSOP 525.00/2,500 
M74HC132RM13TR 497-1768-2-ND | Quad 2-Input Schmitt NAND Gate 14-SOIC 431.25/2,500 M74HC280B1R 497-1815-5-ND_| 9-Bit Parity Generator 14-Dip 4.05 91 70 
M74HC132TTR 497-7346-1-ND | Quad 2-Input Schmitt NAND 14-TSSOP | .73 55 43)“ | M74HC280RM13TR _|497-1816-1-ND | 9-Bit Parity Generator* 14-SOIC 56. «4238 
Gate* NEW! M74HC280RM13TR | 497-1816-2-ND | 9-Bit Parity Generator* 14-SOIC 375.00/2,500 
M74HC132TTR 497-7346-2-ND uaa 2 input Sehimt NAND 14-TSSOP 487.50/2,500 M74HC299B1R 497-1817-5-ND | 8-Bit PIPO Shift Register, Async. Clear | 20-Dip 68 53) A 
M74HC299RM13TR | 497-1818-1-ND_ | 8-Bit PIPO Shift Register, Async. Cl 20-SOIC 90 70 60 
M74HC133B1R 497-1769-5-ND_|13-Input NAND Gate* 16-Dip ‘67 5139! | m74HC365B1R 497-1821-5-ND_| TriState Hex Bus Buffer” 16-Dip 78 59 46 
M74HC133RM13TR | 497-1770-1-ND_ | 13-Input NAND Gate* 16-SOIG | 73 5543) |M74HC365RM13TR —_|497-1822-1-ND_ | Tri-State Hex Bus Buffer* TeSOION | 56 43 31 
M74HC133RM13TR = /497-1770-2-ND_ | 13-Input NAND Gate* 16-SOIC 487.50/2,500 M74HC365RM13TR — | 497-1822-2-ND_| Tri-State Hex Bus Butfer* 16-SOICN 340.00/2,500 
M74HC138RM13TR =| 497-1772-1-ND_ | 3-to-8 Line Decoder, Inverting 16-SOIC 64 9 38] | M74HC367B1R 497-7367-5-ND_ | Tri-State Hex Bus Buffer* NEW! 16-Dip TT 60 AG 
M74HC138RM13TR —/ 497-1772-2-ND | 3-to-8 Line Decoder, Inverting 16-SOIC 431.25/2,500 M74HC367TTR 497-1824-1-ND_ | Tri-State Hex Bus Buffer 16-TSSOP 64 49 38 
M74HC138TTR 497-7829-1-ND_|3-to-8 Line Decoder, Inverting* NEW:!| 16-TSSOP | __.99_.77__.66|_ | M74HC367RM13TR _|497-7368-1-ND_| Tri-State Hex Bus Buffer* NEW! 16-SOICN 73 55 43 
M74HC138TTR 497-7829-2-ND |3-to-8 Line Decoder, Inverting* NEWS!) 16-TSSOP 770.00/2,500 M74HC367RM13TR _|497-7368-2-ND | Tri-State Hex Bus Buffer* NEW! 16-SOICN 487.50/2,500 
M74HC139B1R 497-1773-5-ND | Dual 2-to-4 Decoder/Demux* 16-Dip 73 55 43| | M74HC368B1R 497-1825-5-ND | Tri-State Hex Bus Buffer* 16-Dip 67 51 39 
M74HC139RM13TR =) 497-1774-1-ND | Dual 2-to-4 Decoder/Demux 16-SOIC 56 42 33) /M74HC368RM13TR | 497-1826-1-ND_ | Tri-State Hex Bus Buffer* 16-SOICN 56 443° (31 
M74HC139RM13TR =) 497-1774-2-ND | Dual 2-to-4 Decoder/Demux 16-SOIC 375.00/2,500 M74HC368RM13TR | 497-1826-2-ND_| Tri-State Hex Bus Buffer* 16-SOICN 340.00/2,500 
M74HC148B1R 497-1775-5-ND_| 8-to-3 Line Priority Encoder* 16-Dip 7355 43 | M74HC373B1R 497-1827-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Latch 20-Dip 68 53 
M74HC148RM13TR = |497-1776-1-ND | 8-to-3 Line Priority Encoder 16-SOIC 56 4233] (M74HC373RM13TR _[497-1828-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Latch* 20-SOIC 62. 47 ~~37 
M74HC148RM13TR — | 497-1776-2-ND_ 8-to-3 Line Priority Encoder 16-SOIC 375.00/2,500 M74HC373RM13TR — |497-1828-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch* 20-SOIC 176.00/1,000 
M74HC151B1R 497-1779-5-ND | 8-Channel Multiplexer* 16-Dip 67 = 51.39) | M74HC373TTR 497-7369-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Latch* NEW! 20-TSSOP 68 53 45 
M74HC151RM13TR =) 497-1780-1-ND_ | 8-Channel Multiplexer* 16-SOIC 62 47 37) | M74HC373TTR 497-7369-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Latch* NEW! 20-TSSOP 525.00/2,500 
M74HC151RM13TR__|497-1780-2-ND_|8-Channel Multiplexer* 16-SOIC 412.50/2,500 M74HC374B1R 497-1829-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* 20-Dip 67 5139 
M74HC151TTR 497-7348-1-ND  |8-Channel Multiplexer* NEW! 16-TSSOP | 68 = 53645) (M74HC374RMT3TR | 497-1830-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* 20-SOIC 68 «535 
M74HC151TTR 497-7348-2-ND_ | 8-Channel Multiplexer* NEW! 16-TSSOP 525.00/2,500 M74HC374RM13TR — | 497-1830-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* 20-SOIC 232.50/1,000 
M74HC153B1R 497-1781-5-ND | Dual 4-Channel Multiplexer 16-Dip 67 51 39} |M74HC377B1R 497-1831-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop* NEW! 20-Dip 13 55 43 
M74HC153RM13TR =| 497-1782-1-ND_ | Dual 4-Channel Multiplexer 16-SOIC 62 47 37) |M74HC377RM13TR | 497-1832-1-ND_| Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 67 5140 
M74HC153RM13TR_—_ | 497-1782-2-ND_| Dual 4-Channel Multiplexer 16-SOIC 412.50/2,500 M74HC390B1R 497-7370-5-ND_| Dual Decade Counter* NEW! 16-Dip 81 63 AQ 
M74HC155B1R 497-1783-5-ND | Dual 2-to-4 and 3-to-8 Line 16-Dip 72 56 44) |M74HC390RM13TR  [497-7371-1-ND | Dual Decade Counter* NEW! 16-SOIC 68 53. 45 
Decoder* NEW! M74HC390RM13TR 497-7371-2-ND | Dual Decade Counter* NEW! 16-SOIC 525.00/2,500 
M74HC157B1R 497-1785-5-ND | Quad 2-Channel Multiplexer* 16-Dip 62 AT .36| | M74HC393B1R 497-1833-5-ND | Dual Binary Counter* 14-Dip 72 56 A4 
M74HC157RM13TR —-| 497-1786-1-ND | Quad 2-Channel Multiplexer 16-SOIC 56 A2 33} |M74HC393RM13TR — | 497-1834-1-ND | Dual Binary Counter 14-SOIC 56 42 33 
M74HC157RM13TR 497-1786-2-ND | Quad 2-Channel Multiplexer 16-SOIC 375.00/2,500 M74HC393RM13TR 497-1834-2-ND_| Dual Binary Counter 14-SOIC 375.00/2,500 
M74HC160RM13TR __|497-7349-1-ND_| Sync. Preset 4-Bit Counter* NEW! 16-SOIC 79.62 _.53|_ [M74HC393TTR 497-7372-1-ND | Dual Binary Counter* NEW! T4TSsoP|68—ti«SSCS 
M74HCT60RMT3TR  |497-7349-2-ND | Sync. Preset 4-Bit Counter* NEW! 16-SOIC 612.50/2,500 M74HC393TTR 497-7372-2-ND | Dual Binary Counter* NEW! 14-TSSOP 525.00/2,500 
M74HC161B1R 497-1787-5-ND_ | Sync. Presettable 4-Bit Counter 16-Dip 73 55 43] |M74HC533TTR 497-7837-1-ND |Tri-St. Octal D-Type Latch* NEW! | 20-TSSOP| 90 70 60 
M74HC161RM13TR | 497-1788-1-ND_| Sync. Presettable 4-Bit Counter* 16-SOIC 56.42 33] |M74HC533TTR 497-7837-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Latch* NEW! | 20-TSSOP 700.00/2,500 
M74HC161RM13TR | 497-1788-2-ND_| Sync. Presettable 4-Bit Counter* 16-SOIC 375.00/2,500 M74HC541B1R 497-1873-5-ND_| Tri-State Octal Bus Buffer 20-Dip 72. 5644 
M74HC161TTR 497-6433-1-ND_| Sync. Presettable 4-Bit Counter* 16-TSSOP | 68 ——=53_—.45| [M74HC547RMT3TR [497-1874-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer 20-SolIcw | 1.40 1.19 1.02 
M74HCT6TTTR 497-6433-2-ND | Sync. Presettable 4-Bit Counter* 16-TSSOP 525.00/2,500 M74HC541RM13TR | 497-1874-2-ND_| Tri-State Octal Bus Buffer 20-SOICW 525.00/1,000 
M74HC163B1R 497-7350-5-ND | Sync. Preset 4-Bit Counter* NEW! 16-Dip 67 51 39} |M74HC563RM13TR | 497-7384-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Latch* NEW! 20-SOIC 62 47 37 
M74HC163RM13TR | 497-7351-1-ND_ | Sync. Preset 4-Bit Counter* NEW! 16-SOIC 68 53  .45| |M74HC563RM13TR | 497-7384-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Latch* NEW! 20-SOIC 176.00/1,000 
M74HC163RM13TR | 497-7351-2-ND | Sync. Preset 4-Bit Counter* NEW! 16-SOIC 525.00/2,500 M74HC573B1R 497-1875-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Latch 20-Dip 68 53 
M74HC164B1R 497-1789-5-ND_| 8-Bit SIPO Shift Register* 14-Dip 67.51.39] [M/4HC573RMI3TR _[497-1876-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Latch* 20-SOIC 62. 4737 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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ST STMicroelectronics Digi@Reel 4 (Cont.) RoHS Compliant Parts Available ST STMicroelectronics Digi@Reel® (Cont.) RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics _| Digi-Key Price Each STMicroelectronics _| Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. fl 10 100 
M74HC573RM13TR | 497-1876-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch* 20-SOIC 176.00/1,000 M74HC4538TTR 497-8197-1-ND_| Dual Retriggerable Mono T6-TSSOP | .77~—SC«HSCST 
M74HC573TTR 497-7385-1-ND |Tri-St. Octal D-Type Latch* NEW! | 20-TSSOP| 68 53 45 Multivibrator* NEW! 
M74HC573TTR 497-7385-2-ND |Tri-St. Octal D-Type Latch* NEW! | 20-TSSOP 525.00/2,500 M74HC4538TTR 497-8197-2-ND | Dual Retriggerable Mono 16-TSSOP 595.00/2,500 
M74HC574B1R 497-1877-5-ND _| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 67 51 39 Multivibrator* NEW! 
M74HC574RM13TR | 497-1878-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* 20-SOIC 67.51.40] M74HC4543B1R 497-1866-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ 16-Dip 73 55 A3 
M74HC574RM13TR | 497-1878-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* 20-SOIC 192.00/1,000 LCD Driver* 
M74HC574TTR 497-7386-1-ND | Tri-St. Octal D-Type F/F* NEW! 20-TSSOP 68 53 45 M74HC4543RM13TR =| 497-1867-1-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ 16-SOIC 140 119 1.02 
M74HC574TTR 497-7386-2-ND |Tri-St. Octal D-Type F/F* NEW! 20-TSSOP 525.00/2,500 LCD Driver 
M74HC590B1R 497-1879-5-ND_| Tri-State 8-Binary Counter Register* 16-Dip 78 59 46] |M74HC4543RM13TR |497-1867-2-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ 16-SOIC 1181.25/2,500 
M74HC590RMI13TR | 497-6463-1-ND |8-Binary Counter Register* NEW! 16-SOIC 90 70 «60 LCD Driver 
M74HC590RM13TR | 497-6463-2-ND | 8-Binary Counter Register* NEW! 16-SOIC 700.00/2,500 M74HC4851RM13TR = /497-7833-1-ND | Single 8-Channel Analog Mux/ 16-SOIC | 1.00 85 73 
M74HC590TTR 497-7838-1-ND | Tri-State 8-Binary Counter 16-TSSOP | 1.72 1.47 1.25 Demux* NEW! 
Register* NEW! M74HC4851RM13TR | 497-7833-2-ND | Single 8-Channel Analog Mux/ 16-SOIC 843.75/2,500 
M74HC590TTR 497-7838-2-ND | Tri-State 8-Binary Counter 16-TSSOP 1451.25/2,500 Demux* NEW! 
Register* NEW! M74HC4851TTR 497-7834-1-ND_| Single 8-Channel Analog Mux/ 16-TSSOP | 2.06 1.82 1.54 
M74HC592TTR 497-7839-1-ND | 8-Bit Register Binary Counter* NEW! | 16-TSSOP | 1.28 1.09 93 Demux* NEW! 
M74HC592TTR 497-7839-2-ND | 8-Bit Register Binary Counter* NEW! | 16-TSSOP 1080.00/2,500 M74HC4851TTR 497-7834-2-ND | Single 8-Channel Analog Mux/ 16-TSSOP 1787.50/2,500 
M74HC595B1R 497-2986-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register* 16-Dip 68 53 41 Demux* NEW! 
M74HC595RM13TR | 497-1880-1-ND_ | Tri-State 8-Bit Shift Register* 16-SOIC 62 AT 37| |M74HC4852RM13TR = |497-7835-1-ND | Dual 4:1 Channel Analog Mux/ 16-SOIC 2.21 1.95 1.66 
M74HC595RM13TR | 497-1880-2-ND_ | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOIC 412.50/2,500 Demux* NEW! 
M74HC595TTR 497-7387-1-ND_|Tri-St. 8-Bit Shift Register* NEW! _| 16-Tssop | _.68 __53__45| | M74HC4852RMTSTR |497-7835-2-ND | Dual 4:1 Channel Analog Mux/ T6-SOIC 1917.50/2,500 
M74HC595TTR 497-7387-2-ND | Tri-St. 8-Bit Shift Register* NEW! 16-TSSOP 525.00/2,500 Demux* NEW! 7 
M74HC597B1R 497-7388-5-ND | 8-Bit Latch/Shift Register* NEW! 16-Dip 1.54 134 1.03 M74HC7266RM13TR | 497-7840-1-ND | Quad Exclusive NOR Gate* NEW! 14-SOIC 90 70 60 
M74HC688B1R 497-7389-5-ND | 8-Bit Equality Comparator* NEW! 20-Dip 1.28 111 85 M74HC7266RM13TR | 497-7840-2-ND | Quad Exclusive NOR Gate* NEW! 14-SOIC 700.00/2,500 
M74HC688RM13TR | 497-1882-1-ND | 8-Bit Equality Comparator* 20-SOIC 68 53  .45| |M74HCTOOBIR 497-1891-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 530 400 3t 
M74HC688RM13TR | 497-1882-2-ND_ | 8-Bit Equality Comparator* 20-SOIC 232.50/1,000 M74HCTOORM13TR___|497-7393-1-ND_| Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 14-SOIC 23.5548 
M74HC688TTR 497-4275-1-ND | 8-Bit Equality Comparator* 20-TSSOP 72 56 48 M74HCTOORM13TR 497-7393-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate* NEW! 14-SOIC 487.50/2,500 
M74HC688TTR 497-4275-2-ND | 8-Bit Equality Comparator* 20-TSSOP 560.00/2,500 M74HCTO2RM13TR — | 497-1892-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 56 433 
M74HC4016RM13TR | 497-7373-1-ND | Quad Bilateral Switch* NEW! 14-SOIC 73.55 43} |M74HCTO4B1R 497-1893-5-ND | Hex Inverter* 14-Dip 67 5189 
M74HC4016RM13TR | 497-7373-2-ND | Quad Bilateral Switch* NEW! 14-SOIC 487.50/2,500 M74HCTO4RM13TR — | 497-1894-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC 56 4403 
M74HC4017B1R 497-1835-5-ND_| Decade Counter/Divider* 16-Dip 72.56.44) | M74HCTO8B1R 497-1895-5-ND_| Quad 2-Input AND Gate* 14-Dip 62. 47 36 
M74HC40T7RM13TR |497-1836-1-ND | Decade Counter/Divider 16-SOIC 73.55 .43| |M74HCT14BiR 497-1901-5-ND [Hex Schmitt Inverter 14-Dip 56. (42)~C« 
M74HC4017RM13TR | 497-1836-2-ND | Decade Counter/Divider 16-SOIC 487.50/2,500 M74HCT14RM13TR — | 497-1902-1-ND | Hex Schmitt Inverter 14-SOIC 56 0 4288 
M74HC4020B1R 497-7374-5-ND | 14-Stage Binary Counter* NEW! 16-Dip 95 74 57| |M74HCTI4RM13TR | 497-1902-2-ND_| Hex Schmitt Inverter 14-SOIC 375.00/2,500 
M74HC4020RM13TR | 497-1837-1-ND | 14-Stage Binary Counter* 16-SOIC 56 42 33] |M74HCT14TTR 497-4276-1-ND_| Hex Schmitt Inverter 14-TSSOP| 73 5548 
M74HC4020RM13TR__|497-1837-2-ND_|14-Stage Binary Counter* 16-SOIC 375.00/2,500 M74HCT14TTR 497-4276-2-ND_| Hex Schmitt Inverter 14-TSSOP 487.50/2,500 
M74HC4024B1R 497-1838-5-ND_|7-Stage Binary Counter 14-Dip 68 53. -~41|  [M74HCT32B1R 497-1909-5-ND_| Quad 2-Input OR Gate* 14-Dip 73 55 AS 
M74HC4024RM13TR | 497-1839-1-ND |7-Stage Binary Counter 14-SOIC 68 53  .45) |M74HCT32RM13TR | 497-1910-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 56006 (43S 
M74HC4024RM13TR | 497-1839-2-ND |7-Stage Binary Counter NEW! 14-SOIC 525.00/2,500 M74HCT74B1R 497-1922-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop* 14-Dip 56 4233 
M74HC4040B1R 497-1840-5-ND | 12-Stage Binary Counter* 16-Dip 68 53 41) |M74HCT74RM13TR | 497-1923-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 53 40 29 
M74HC4040RM13TR__|497-7375-1-ND_|12-Stage Binary Counter* NEW! 16-SOIC 81.6354] |M74HCT74TTR 497-7403-1-ND_| Dual D-Type Flip-Flop* NEW! 14-TSSOP | 73.5543 
M74HC4040RM131R |497-7375-2-ND | 12-Stage Binary Counter* NEW! 16-SOIC 630.00/2,500 M74HCT74TTR 497-7403-2-ND_| Dual D-Type Flip-Flop* NEW! T4-TSSOP 487.50/2,500 
M74HC4040TTR 497-7376-1-ND | 12-Stage Binary Counter* NEW! 16-TSSOP 68 53 45) | M74HCT125B1R 497-1897-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer 14-Dip 62 AG 37 
M74HC4040TTR 497-7376-2-ND | 12-Stage Binary Counter* NEW! 16-TSSOP 525.00/2,500 M74HCT125RM13TR | 497-1898-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer* 14-SOICN| 56 42 33 
M74HC4049B1R 497-1841-5-ND | Hex Buffer/Converter* 16-Dip 86 = 67 = 52) |M74HCT125RM13TR | 497-1898-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer* 14-SOICN 375.00/2,500 
M74HC4049RM13TR_|497-1842-1-ND_| Hex Buffer/Converter 16-SOICN 56.43.31) [M74HCT125TTR 497-7394-1-ND_| Tri-St. Quad Bus Buffer* NEW! 14-TSSOP 73 5443 
M74HC4050B1R 497-1843-5-ND | Hex Buffer/Converter* 16-Dip 1.58 1.37 1.05} /M74HCT132TTR 497-7842-1-ND | Quad 2-Input Schmitt NAND T4-TSSOP | 1.00 85 73 
M74HC4050RM13TR = | 497-1844-1-ND | Hex Buffer/Converter* 16-SOICN 67 51 40 Gate* NEW! 
M74HC4050RM13TR | 497-1844-2-ND | Hex Buffer/Converter* 16-SOICN 450.00/2,500 M74HCT132TTR 497-7842-2-ND | Quad 2-Input Schmitt NAND 14-TSSOP 843.75/2,500 
M74HC4050TTR 497-7377-1-ND | Hex Buffer/Converter* NEW! 16-TSSOP 13 55 3 Gate* NEW! 
M74HC4050TTR 497-7377-2-ND_| Hex Buffer/Converter* NEW! 16-TSSOP 487.50/2,500 M74HCT138RM13TR = |497-1900-1-ND | 3-to-8 Line Decoder 16-SOIC 56 A2 33 
M74HC4051B1R 497-1845-5-ND Single 8-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip was 60 46) |M74HCT157RM13TR = |497-7843-1-ND | Quad 2-Channel Mux* NEW! 16-SOIC 99 17 66 
M74HC4051RM13TR =| 497-1846-1-ND_| Single 8-Ch. Analog Mux/Demux* 16-SOIC 68 53.45) | M74HCT157RM13TR__|497-7843-2-ND_| Quad 2-Channel Mux* NEW! 16-SOIC 770.00/2,500 
M74HC4051RM13TR | 497-1846-2-ND | Single 8-Ch. Analog Mux/Demux* 16-SOIC 525.00/2,500 M74HCTI64RM13TR |497-6994-1-ND | 8-Bit SIPO Shift Register* NEW! 14-SOIC 62 46 37 
M74HC4051TTR 497-7378-1-ND Single 5 Shannel Analog Mux/ 16-TSSOP | 90 70 ~—.60)_ | M74HCT164RM13TR | 497-6994-2-ND | 8-Bit SIPO Shift Register* NEW! 14-SOIC 412.50/2,500 
emux* ! M74HCT174RM13TR |497-7844-1-ND_ | Hex D-Type Flip-Flop* NEW! 16-SOIC 98 85 65 
M74HC4051TTR 497-7378-2-ND | Single 8-Channel Analog Mux/ 16-TSSOP 700.00/2,500 M74HCT174TTR 497-4277-1-ND_ | Hex D-type Flip-Flop" 16-TSSOP 78 59 AT 
Demux* NEW! 2 _ M74HCT174TTR 497-4277-2-ND_| Hex D-Type Flip-Flop* 16-TSSOP 525.00/2,500 
M74HC4052B1R 497-1847-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 78 59°46) M74HCT244B1R 497-1903-5-ND | Tri-State Octal Bus Buffer* NEW! 20-Dip i) | 
M74HC4052RM13TR | 497-1848-1-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux* | 16-SOIC 53.40.32] |@7ancto44aRMi3TR |497-1904-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Buffer so-soicw! 73 55 43 
M74HC4052RM13TR | 497-1848-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux* | 16-SOIC 356.25/2,500 -41904-2- i: i 
M74HC4052TTR 497-7379-1-ND_| Dual 4-Channel Analog Mux! ieTss0p | 6853 ag| [MZAHCT2AARMISTR Sige] (rSiate Octal Bus Butter ei -208.00/,000 | 
= M74HCT245RM13TR | 497-1906-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 68 53 45 
M74HC4052TTR 497-7379-2-ND pu nana A800 Mux/ 16-TSSOP 525.00/2,500 M74HCT245RM13TR |497-1906-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 232.50/1,000 
= Se -1-| a1 iad i ya 
TRRCROSIT —— T-TBAFEOYTpe ®t oraog Waa] TED] —ae— are) MTHS ere [Trt Oe gus sor” Mews | 278808] a8 SS 
M74HC4053RM13TR | 497-1850-1-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux* 16-SOIC 67 5140) | serancTo73B1R 497-1907-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear* 00-Di 67 OBC 
M74HC4053RM13TR | 497-1850-2-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux* 16-SOIC 450.00/2,500 ype epee wi P ; ; ; 
; M74HCT273RM13TR _|497-1908-1-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOIC 62 47 37 
MenCOoatte prado algeg) Miple 2-Channel Analog Mux’ 16-TSSOP | 68 = 5345) Fa7aHCT273RM13TR |497-1908-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop 20-S0IC 176.00/1,000 
M74HC4053TTR 497-7380-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/ 46-TSSOP 525.00/2,500 GRRE pea nee pl pee pees Beene ve ae 40 
Demux* NEW! ia ae ~ a . 5 aids) 
7 7 M74HCT367RM13TR | 497-4278-1-ND_| Tri-State Hex Bus Buffer 16-SOICN| 56 42 33 
MPAHCAOGOBTR ae 4 Stave Binary Counter’ Tip] 101 88-68) Iwi7ancTs73BiR _|497-7396-5-ND_|Tri-State Octal D-Type Latch MEW! | 20-Dip | 72 56 4d 
M74HC4060RM13TR | 497-1852-1-ND | 14-Stage Binary Counter/Oscillator 1e-soic | 62 47 37) |M74HCT373RMI3TR  /497-7397-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch* NEW! | 20-SOIC / 68° = 5345 
M74HC4060TTR 497-7381-1-ND | 14-Stage Binary Counter/ 16-TSSOP| 68 53 45 bE 3TR phe mae see reas tee NEWT sooo ae ron Pe 
Oscillator* NEW! . pie : 5 g : : 
M74HC4060TTR 497-7381-2-ND | 14-Stage Binary Counter/ 16-TSSOP 525.00/2,500 M74HCT373TTR 497-4279-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch* 20-TSSOP 525.00/2,500 
Oscillator” NEW! M74HCT374B1R 497-1911-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* 20-Dip 78 59 46 
M74HC4066B1R 497-1853-5-ND | Quad Bilateral Switch* 14-Dip 53 40 31 M74HCT540RM13TR = |497-1915-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer 20-SOICW 64 AQ 38 
M74HC4066RM13TR | 497-1854-1-ND | Quad Bilateral Switch 14-SOIC 53 40 32 M74HCT540RM13TR | 497-1915-2-ND | Tri-State Octal Bus Buffer 20-SOICW 184.00/1,000 
M74HC4066RM13TR | 497-1854-2-ND | Quad Bilateral Switch* NEW! 14-SOIC 356.25/2,500 M74HCT541B1R 497-1916-5-ND | Tri-State Octal Bus Buffer* 20-Dip 67 ST 39 
M74HC4066TTR 497-7382-1-ND | Quad Bilateral Switch* NEW! 14-TSSOP | 73 55 43): | M74HCT541RM13TR |497-7399-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer* NEW! 20-SOIcW| 72 56 48 
M74HC4066TTR 497-7382-2-ND | Quad Bilateral Switch* NEW! 14-TSSOP 487.50/2,500 M74HCT541RM13TR__|497-7399-2-ND_| Tri-State Octal Bus Buffers NEW! 20-SOICW 248.00/1,000 
M74HC4075B1R 497-1855-5-ND_| Triple 3-Input OR Gate* 14-Dip 144 4.00 _.77| [M74HCT573RM13TR |497-1918-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC 73 55 AB 
M74HC4075RMT3TR |497-1856-1-ND | Triple 3-Input OR Gate 14-SOIC ‘68.53. 45] |M74HCT573RM13TR |497-1918-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC 208.00/1,000 
M74HC4078B1R 497-6711-5-ND | 8-Input NOR/OR Gate* NEW! 14-Dip 77 60 46) |M74HCT573TTR 497-7400-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Latch* NEW! | 20-TSSOP| 68 53 45 
M74HC4078RM13TR | 497-6461-1-ND |8-Input NOR/OR Gate* NEW! 14-SOIC 81 63 54) J M74HCTS73TTR 497-7400-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Latch* NEW! | 20-TSSOP 525.00/2,500 
M74HC4078RM13TR | 497-6461-2-ND | 8-Input NOR/OR Gate* NEW! 14-SOIC 630.00/2,500 M74HCT574B1R 497-1919-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* 20-Dip 72 56 44 
M74HC4094B1R 497-2985-5-ND | Tri-St. 8-Bit SIPO Shift Latch Register* | _ 16-Dip 68.53.41) [M74HCT574RMT3TR [497-1920-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 73. 55. AB 
M74HC4094RM13TR |497-1857-1-ND | Tri-St. 8-Bit SIPO Shift Latch Register* | _16-SOIC 56.42 —~«.33]_ |M74HCT574RM13TR | 497-1920-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 208.00/1,000 
M74HC4094RM13TR | 497-1857-2-ND | Tri-St. 8-Bit SIPO Shift Latch Register* | 16-SOIC 375.00/2,500 M74HCT574TTR 497-7401-1-ND | Tri-State Octal D-Type F/F* NEW! 20-TSSOP| 68 53 45 
M74HC4094TTR 497-7383-1-ND | Tri-St. 8-Bit SIPO Shift Latch 16-TSSOP | 68 53 45) | M74HCTS74TTR 497-7401-2-ND | Tri-State Octal D-Type F/F* NEW! 20-TSSOP 525.00/2,500 
Register* NEW! M74HCT640RM13TR | 497-1921-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver* 20-SOIC 68 53 A5 
M74HC4094TTR 497-7383-2-ND | Tri-St. 8-Bit SIPO Shift Latch 16-TSSOP 525.00/2,500 M74HCT640RM13TR |497-1921-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver* 20-SOIC 232.50/1,000 
Register* NEW! , M74HCT652RM13TR 497-7402-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver/ 24-SOIC | 156 1.33 114 
M74HC4316B1R 497-1860-5-ND_| Quad Bilateral Switch 16-Dip 78 59 46 Register* NEW! 
RHEE at ae poet Ob teL a Cues Blateral euione 150 a eta 45) |M74HCT652RM13TR | 497-7402-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/ 24-SOIC 585.00/1,000 
= ran uad Bilateral Switch* = 2 f Register* NEW! 
M74HC4316TTR 497-6462-1-ND | Quad Bilateral Switch* NEW! 16-TSSOP | 81 63.54) | M74HCT4051RM13TR |497-7845-1-ND | Single 8-Channel Analog Mux/ 16-SOIC | 1.68 143 1.22 
M74HC4316TTR 497-6462-2-ND | Quad Bilateral Switch* NEW! 16-TSSOP 630.00/2,500 Demux* NEW! 
M74HC4520B1R 497-1862-5-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 16-Dip 72___56 44) | M74HCT4051RM13TR |497-7845-2-ND | Single 8-Channel Analog Mux/ 16-SOIC 1417.50/2,500 
M74HC4520RMT31R |497-1863-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter* 16-SOP 68 53. 45 Demux* NEW! 
M74HC4520RM13TR | 497-1863-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter* 16-SOP 525.00/2,500 M74HCT4051TTR 497-7846-1-ND_ | Single 8-Channel Analog Mux/ T6-TSSOP | 1.68 143 1.22 
M74HC4538B1R 497-1864-5-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator* | 16-Dip 72 56 4 Demux* NEW! 
M74HC4538RM13TR | 497-1865-1-ND | Dual Retriggerable Mono Multivibrator* | 16-SOIC 7355 43] |M74HCT4051TTR 497-7846-2-ND | Single 8-Channel Analog Mux/ 16-TSSOP 1417.50/2,500 
M74HC4538RM13TR__|497-1865-2-ND_ | Dual Retriggerable Mono Multivibrator* | _16-SOIC 487.50/2,500 Demux* NEW! 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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STMicroelectronics _| Digi-Key Price Each STMicroelectronics —_| Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
M74HCT4053RM13TR | 497-7398-1-ND_ | Triple 2-Channel Analog Mux/ 16-SOIC 68 53 45| | STG3699AUTR 497-4792-1-ND | Low Volt. 0.5-Ohm Quad SPDT Switch 16-QFN 3.85 341 2.64 
Demux* NEW! STG3699AUTR 497-4792-2-ND_| Low Volt. 0.5-Ohm Quad SPDT Switch 16-QFN 4224.00/3,000 
M74HCT4053RM13TR | 497-7398-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/ 16-SOIC 525.00/2,500 STG3699BVTR 497-7984-1-ND | Low Voltage 0.5-Ohm Quad SPDT 16-QFN 2.66 249 2.00 
Demux* NEW! Switch* NEW! 
M74HCT7007RM13TR | 497-7847-1-ND_| Hex Buffer, Non-Inverting* NEW! 14-SOICN 56 42 .33| | STG3699BVTR 497-7984-2-ND | Low Voltage 0.5-Ohm Quad SPDT 16-QFN 3237.00/3,000 
M74HCT7007RM13TR | 497-7847-2-ND | Hex Buffer, Non-Inverting* NEW! 14-SOICN 375.00/2,500 Switch* NEW! 
M74HCU04B1R 497-1924-5-ND | Hex Inverter* 14-Dip 62 AT .36| | STG3699QTR 497-3022-1-ND | Low Voltage Quad SPDT Switch 16-QFN 3.85 341 2.64 
M74HCU04RM13TR =| 497-1925-1-ND | Hex Inverter 14-SOIC 53 40 .29| |STG3699QTR 497-3022-2-ND | Low Voltage Quad SPDT Switch 16-QFN 4224.00/3,000 
M74HCU04TTR 497-7404-1-ND | Hex Inverter* NEW! 14-TSSOP 13 55 43| |STG3856QTR 497-6174-1-ND_| Low Voltage Dual SP3T Switch* 12-QFN 1.92 1.64 1.40 
M74HCU04TTR 497-7404-2-ND_|Hex Inverter* NEW! 14-TSSOP 487.50/2,500 STG3856QTR 497-6174-2-ND | Low Voltage Dual SP3T Switch* 12-QFN 1944.00/3,000 
RB0O08-40G 497-6722-5-ND | Reversed Battery/Overvoltage D2-PAK 2.56 240 1.92) |STG4210QTR 497-8498-1-ND | LV Dual SPST Analog Switch* NEW! | 10-QFN 1.00 83 73 
Protection* NEW! STG42100TR 497-8498-2-ND |LV Dual SPST Analog Switch* NEW! | 10-QFN 1012.50/3,000 
$T1G3236DTR 497-6898-1-ND | 1-Bit Dual Supply Bus Transceiver 6-DFN 1.04 81 69) )STG5123DTR 497-6919-1-ND | Low Voltage 1-Ohm Single SPDT 6-DFN 81 63 54 
Level Translator* NEW! Switch* NEW! 
ST1G3236DTR 497-6898-2-ND | 1-Bit Dual Supply Bus Transceiver 6-DFN 1529.50/5,000 STG5123DTR 497-6919-2-ND | Low Voltage 1-Ohm Single SPDT 6-DFN 1197.00/5,000 
Level Translator* NEW! Switch* NEW! 
STILO4PT-R 497-7916-1-ND | Low Quiescent Current Volt. P-PAK 1.16 99 85) /STG52230QTR 497-6920-1-ND | Low Voltage 0.5-Ohm Dual SPDT 10-QFN 1.76 «1.50 = 1.28 
Reg.* NEW! Switch* NEW! 
STILO4PT-R 497-7916-2-ND | Low Quiescent Current Volt. P-PAK 978.75/2,500 STG52230TR 497-6920-2-ND | Low Voltage 0.5-Ohm Dual SPDT 10-QFN 1782.00/3,000 
Reg.* NEW! Switch* NEW! 
$T2G3236QTR 497-5950-1-ND | 2-Bit Dual Supply Bus Transceiver 10-QFN 2.59 2.28 1.94) |STG5682QTR 497-6025-1-ND | Low Voltage Dual SPDT Switch* 16-QFN 2.25 1.98 1.68 
Level Translator* STG56820TR 497-6025-2-ND | Low Voltage Dual SPDT Switch* 16-QFN 2340.00/3,000 
$T2G3236QTR 497-5950-2-ND | 2-Bit Dual Supply Bus Transceiver 10-QFN 2691.00/3,000 STG56830TR 497-6921-1-ND_| Low Volt. Dual SPDT Switch* NEW! 16-QFN 2.25 1.98 1.68 
Level Translator* STG5683QTR 497-6921-2-ND | Low Volt. Dual SPDT Switch* NEW! 16-QFN 2340.00/3,000 
ST2L05R3300PS 497-7923-1-ND | Very Low Quiescent Current Dual 8-DFN 2.93 2.58 2.19] |STG6384QTR 497-6922-1-ND | High Isolation Dual SPST Analog 10-QFN 188 1.65 1.40 
Voltage Regulator* NEW! Switch* NEW! 
ST2L05R3300PS 497-7923-2-ND | Very Low Quiescent Current Dual 8-DFN 3042.00/3,000 STG63840TR 497-6922-2-ND | High Isolation Dual SPST Analog 10-QFN 1950.00/3,000 
Voltage Regulator* NEW! Switch* NEW! 
ST3DV5200TR 497-8381-1-ND | High Bandwidth Analog 56-QFN 2.81 2.48 2.10} |STG6684QTR 497-6923-1-ND | High Isolation Dual SPDT Analog 10-QFN 1.76 1.50 1.28 
Switch* NEW! Switch* NEW! 
ST3DV5200TR 497-8381-2-ND | High Bandwidth Analog Switch* NEW!| 56-QFN 2437.50/2,500 STG6684QTR 497-6923-2-ND | High Isolation Dual SPDT Analog 10-QFN 1782.00/3,000 
ST4G3234BJR 497-4622-1-ND | 4-Bit Dual Supply Bus Buffer Level 11-FlipChip| 244 215 1.82 Switch* NEW! 
Translator STHDMIOO1ATTR 497-4948-1-ND | 3.3V, High Bandwidth, 2-to-1 HDMI 48-TSSOP | 3.38 2.94 219 
ST4G3234BJR 497-4622-2-ND | 4-Bit Dual Supply Bus Buffer Level 11-FlipChip 3380.00/4,000 Switch 
Translator STHDMIO02ABTR 497-7991-1-ND | Wide Bandwidth, 2-to-1 HDMI 48-TQFP 4.73 419 3.24 
ST4G3235BJR 497-4623-1-ND | 4-Bit Dual Supply Bus Buffer Level 11-FlipChip| 244 215 1.82 Switch* NEW! 
Translator STHDMIO02ABTR 497-7991-2-ND | Wide Bandwidth, 2-to-1 HDMI 48-TQFP 4147.20/2,400 
ST4G3235BJR 497-4623-2-ND | 4-Bit Dual Supply Bus Buffer Level 11-FlipChip 3380.00/4,000 Switch* NEW! 
Translator STM86312 497-4363-ND VFD Controller/Driver 44-PQFP 2.37 2.22 1.78 
$12042BDR 497-4306-1-ND |Current Limited Power Distribution 8-SOIC 1.64 140 1.19) |STMAV335TTR 497-6180-1-ND_| SP3T Video Switch* 16-TSSOP | 1.88 1.65 1.40 
Switch STMAV335TTR 497-6180-2-ND | SP3T Video Switch* 16-TSSOP 1625.00/2,500 
§T2042BDR 497-4306-2-ND |Current Limited Power Distribution 8-SOIC 1383.75/2,500 STMAV340TTR 497-8021-1-ND | Low ON Resistance Quad, SPDT, Wide | 16-TSSOP | 1.88 1.65 1.40 
Switch Bandwidth Video Switch* NEW! 
§T2044BD 497-4308-5-ND | Current Limited Power Distribution 16-SOIC 3.38 294 219 STMAV340TTR 497-8021-2-ND | Low ON Resistance Quad, SPDT, Wide | 16-TSSOP 1625.00/2,500 
Switch Bandwidth Video Switch* NEW! 
$T2044BDR 497-4308-1-ND | Current Limited Power Distribution 16-SOIC 1.64 140 1.19} |STMECOO1ATTR 497-8022-1-ND | Power Interface Switch for 20-TSSOP | 3.00 264 2.24 
Switch ExpressCard* NEW! 
$T2052BDR 497-4309-1-ND | Current Limited Power Distribution 8-SOIC 1.64 140 1.19} |STMECOO1ATTR 497-8022-2-ND | Power Interface Switch for 20-TSSOP 2600.00/2,500 
Switch ExpressCard* NEW! 
$1T2052BDR 497-4309-2-ND | Current Limited Power Distribution 8-SOIC 1383.75/2,500 STMPE801QTR 497-6132-1-ND | 8-Bit Port Expander* 16-QFN 285 2.51 213 
Switch STMPE801QTR 497-6132-2-ND | 8-Bit Port Expander* 16-QFN 2964.00/3,000 
$T2054BDR 497-4311-1-ND | Current Limited Power Distribution 16-SOIC 1.76 140 1.19) |STMPE801MTR 497-6134-1-ND | 8-Bit Port Expander* 16-SOIC 285 2.51 213 
Switch STMPE811QTR 497-8387-1-ND | 8-Bit Port Expander* NEW! 16-QFN 3.08 2.71 2.30 
$T2054BDR 497-4311-2-ND | Current Limited Power Distribution 16-SOIC 1793.75/2,500 STMPE811QTR 497-8387-2-ND_| 8-Bit Port Expander* NEW! 16-QFN 4264.00/4,000 
Switch STMPE1208SQTR 497-8282-1-ND | Xpander Logic with 12-Ch. 40-QFN 2.82 264 212 
$T23290TR 497-6907-1-ND | 2-Bit Dual Supply Level 10-QFN 1.72 147 1.25 Touchkey* NEW! 
Translator* NEW! STMPE1208SQTR 497-8282-2-ND | Xpander Logic with 12-Ch. 40-QFN 3432.00/3,000 
$T23290TR 497-6907-2-ND | 2-Bit Dual Supply Level 10-QFN 1741.50/3,000 Touchkey* NEW! 
Translator* NEW! STMPE2401TBR 497-6133-1-ND | 24-Bit Port Expander* 36-TFBGA | 3.85 3.41 264 
$123490TR 497-6908-1-ND | 4-Bit Dual Supply Level T6-OFN | 1.84 1.57 1.34] | STMPE2401TBR 497-6133-2-ND | 24-Bit Port Expander* 36-TFBGA |  4224.00/3,000 
Translator* NEW! STMPS2141MTR 497-6932-1-ND | 500mA Enhanced Single Channel 8-SOIC 1.16 99 85 
$T23490TR 497-6908-2-ND | 4-Bit Dual Supply Level 16-QFN 1863.00/3,000 Power Switch* NEW! 
Translator* NEW! STMPS2141MTR 497-6932-2-ND | 500mA Enhanced Single Channel 8-SOIC 978.75/2,500 
ST2378ETTR 497-3730-1-ND | 8-Bit Dual Supply 1.71V-5.5V Level 20-TSSOP | 3.60 317 2.69 Power Switch* NEW! 
Translator, ESD Protection STMPS2141STR 497-6933-1-ND | 500mA Enhanced Single Channel SOT-23-5 1.16 99 85 
ST2378ETTR 497-3730-2-ND | 8-Bit Dual Supply 1.71V-5.5V Level 20-TSSOP 3120.00/2,500 Power Switch* NEW! 
Translator, ESD Protection STMPS2141STR 497-6933-2-ND | 500mA Enhanced Single Channel SOT-23-5 1174.50/3,000 
STDVEO01AQTR 497-8383-1-ND | Adaptive Single 3.4Gbps TMDS/HDMI 48-QFN 3.38 297 2.52 Power Switch* NEW! 
Signal Equalizer* NEW! STMPS2141TTR 497-6853-1-ND | 500mA Enhanced Single Channel 8-MSOP 1.16 99 85 
STDVEOO1AQTR 497-8383-2-ND | Adaptive Single 3.4Gbps TMDS/HDMI 48-QFN 2925.00/2,500 Power Switch* NEW! 
Signal Equalizer* NEW! STMPS2141TTR 497-6853-2-ND | 500mA Enhanced Single Channel 8-MSOP 1566.00/4,000 
STDVEOO3ABTR 497-6838-1-ND | 3:1 TMDS/HDMI Signal 80-TQFP 5.25 465 3.60 Power Switch* NEW! 
Equalizer* NEW! STMPS2151MTR 497-8349-1-ND _|500mA Enhanced Single Channel eSo0c | 1.16 #99 05 
STDVEOO3ABTR 497-6838-2-ND | 3:1 TMDS/HDMI Signal 80-TQFP 2025.00/1,000 Power Switch* NEW! 
Equalizer* NEW! STMPS2151MTR 497-8349-2-ND | 500mA Enhanced Single Channel 8-SOIC 978.75/2,500 
STDVE103ABTR 497-8384-1-ND | Adaptive 3.4Gbps 3:1 TMDS/HDMI 64-TQFP 455 4.03 3.12 Power Switch* NEW! 
Signal Equalizer” NEW! STMPS2151STR 497-6934-1-ND | 500mA Enhanced Single Channel S0T-23-5 | 116 99 85 
STDVE103ABTR 497-8384-2-ND | Adaptive 3.4Gbps 3:1 TMDS/HDMI 64-TQFP 1755.00/1,000 Power Switch* NEW! 
Signal Equalizer* NEW! STMPS2151STR 497-6934-2-ND | 500mA Enhanced Single Channel SOT-23-5 1174.50/3,000 
STFPC320BTR 497-6918-1-ND |Front Panel Controller/Driver* NEW! | 52-PQFP 5.25 465 3.60 Power Switch* NEW! 
STFPC320BTR 497-6918-2-ND | Front Panel Controller/Driver* NEW! | 52-PQFP 2227.50/1,100 STMPS2151TTR 497-6935-1-ND | 500mA Enhanced Single Channel 8-MSOP 1.16 99 85 
STG719STR 497-3738-1-ND | Low Voltage 4-Ohm SPDT Switch SOT-23-6 1.08 92 79 Power Switch* NEW! 
STG719STR 497-3738-2-ND | Low Voltage 4-Ohm SPDT Switch SOT-23-6 1093.50/3,000 STMPS2151TTR 497-6935-2-ND | 500mA Enhanced Single Channel &-MSOP 7566.00/4,000 
STG3155DTR 497-6175-1-ND_| Low Voltage Single SPDT Switch* 6-DFN 1.00 85 73 Power Switch* NEW! 
$TG3157CTR 497-2144-1-ND |LV, SPDT, Low On Resistance S0T-323-6 | 1.08 92 79) | STMPS2161MTR 497-6854-1-ND | 1000mA Enhanced Single Channel 8-SOIC 1.16 99 85 
STG3157CTR 497-2144-2-ND | LV, SPDT, Low On Resistance SOT-323-6 1093.50/3,000 Power Switch* NEW! 
STG3159DTR 497-7981-1-ND | LV 1-Ohm Single SPDT Switch* NEW!| 6-DFN 2.08 1.95 1.56} |STMPS2161MTR 497-6854-2-ND | 1000mA Enhanced Single Channel 8-SOIC 978.75/2,500 
STG3159DTR 497-7981-2-ND |LV 1-Ohm Single SPDT Switch* NEW!| 6-DFN 2535.00/3,000 Power Switch* NEW! 
STG3482QTR 497-5966-1-ND__| Low Voltage Dual SP4T Switch* 16-QFN 2.51 2.22 1.88} |STMPS2161STR 497-6936-1-ND | 1000mA Enhanced Single Channel SOT-23-5 1.16 99 85 
STG3482QTR 497-5966-2-ND | Low Voltage Dual SP4T Switch* 16-QFN 2613.00/3,000 Power Switch* NEW! 
STG36820TR 497-5967-1-ND | Low Voltage High Bandwidth Dual 10-QFN 3.82 3.38 2.62} |STMPS2161STR 497-6936-2-ND | 1000mA Enhanced Single Channel SOT-23-5 1174.50/3,000 
SPDT Switch* Power Switch* NEW! 
STG3684AUTR 497-7982-1-ND | LV 0.5-Ohm Dual SPDT Switch* NEW!| 10-QFN 2.33 2.05 1.74) |STMPS2161TTR 497-6855-1-ND | 1000mA Enhanced Single Channel 8-MSOP 1.16 99 85 
STG3684AUTR 497-7982-2-ND | Low Voltage 0.5-Ohm Dual SPDT 10-QFN 2418.00/3,000 Power Switch* NEW! 
Switch* NEW! STMPS2161TTR 497-6855-2-ND | 1000mA Enhanced Single Channel 8-MSOP 1566.00/4,000 
STG3684QTR 497-3021-1-ND_| Low Volt. 0.5-Ohm Dual SPDT Switch 16-QFN 2.21 1.95 1.66 Power Switch* NEW! 
STG3684QTR 497-3021-2-ND | Low Volt. 0.5-Ohm Dual SPDT Switch 16-QFN 2301.00/3,000 STMPS2171MTR 497-6937-1-ND | 1000mA Enhanced Single Channel 8-SOIC 1.16 99 85 
STG3690QTR 497-4348-1-ND | Low Volt. 5-Ohm Quad SPDT Switch 16-QFN 218 1.92 1.63 Power Switch* NEW! 
STG3692QTR 497-7983-1-ND | Low Voltage High Bandwidth Quad 16-QFN 4.73 419 3.24) |STMPS2171MTR 497-6937-2-ND | 1000mA Enhanced Single Channel 8-SOIC 978.75/2,500 
SPDT Switch* NEW! Power Switch* NEW! 
STG3692QTR 497-7983-2-ND | Low Voltage High Bandwidth Quad 16-QFN 5184.00/3,000 STMPS2171STR 497-6856-1-ND | 1000mA Enhanced Single Channel SOT-23-5 1.16 99 85 
SPDT Switch* NEW! Power Switch* NEW! 
STG3693QTR 497-5968-1-ND | Low Voltage, High Bandwidth Dual 16-QFN 2.51 2.22 1.88) |STMPS2171STR 497-6856-2-ND | 1000mA Enhanced Single Channel SOT-23-5 1174.50/3,000 
SPDT Switch* Power Switch* NEW! 
STG36930TR 497-5968-2-ND | Low Voltage, High Bandwidth Dual 16-QFN 2613.00/3,000 STMPS2171TTR 497-6938-1-ND | 1000mA Enhanced Single Channel 8-MSOP 1.16 99 85 
SPDT Switch* Power Switch* NEW! 
STG3699AQTR 497-4524-1-ND | Low Volt. 0.5-Ohm Quad SPDT Switch 16-QFN 431 3.82 2.96) |STMPS2171TTR 497-6938-2-ND | 1000mA Enhanced Single Channel 8-MSOP 1566.00/4,000 
STG3699AQTR 497-4524-2-ND_|Low Volt. 0.5-Ohm Quad SPDT Switch 16-QFN 4723.20/3,000 Power Switch* NEW! 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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ADVANCED LOGIC ANALOG and MIXED SIGNALS 


ST STMicroelectronies Digi@Reel 4 (Cont.) RoHS Compliant Parts Available ST STMicroelectronics Digi@Reel* (Cont.) RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 10 100 
STMUXTOOOLOTR 497-4667-1-ND | Gigabit LAN Analog Switch, 16-Bitto | 56-OFN | 525 4.65 3.60| [VN7S51STR 497-8169-2-ND |High Side Driver* NEW! 8-SOIC 1852.50/2,500 
8-Bit Mux VN808CMTR-32-E | 497-8170-1-ND | Low Threshold Octal High Side 36-PowerSO | 15.95 15.40 12.10 
STMUX1000LQTR 497-4667-2-ND | Gigabit LAN Analog Switch, 16-Bitto | 56-QFN 4800.00/2,500 Driver* NEW! 
8-Bit Mux VN808CMTR-32-E | 497-8170-2-ND | Low Threshold Octal High Side 36-PowerSO 4455.00/600 
STMUX30400TTR 497-7047-1-ND | Octal SPDT High Bandwidth Signal 42-TOFN | 4.55 4.03 3.12 Driver* NEW! 
Switch* NEW! VN808TR-E 497-4496-1-ND_ | Octal Ch. High Side Driver* 36-PowerSO | 11.84 10.73 8.51 
STMUX3040QTTR 497-7047-2-ND | Octal SPDT High Bandwidth Signal 42-TOFN 4160.00/2,500 VN808TR-E 497-4496-2-ND | Octal Ch. High Side Driver* 36-PowerSO 3108.00/600 
Switch* NEW! a VNI4140KTR 497-6952-1-ND | Quad High Side Smart Power Solid 24-PowerSSO| 7.35 651 5.04 
STPO8C596TTR 497-3870-1-ND | 8-Bit Constant Current LED Sink Driver | 16-TSSOP | 2.35 1.85 1.57 State Relay* NEW! 
STPO8CL596TTR 497-3873-1-ND | Low Voltage 8-Bit Constant Current | 16-TSSOP | 1.68 1.40 1.18] | VNI4140KTR 497-6952-2-ND | Quad High Side Smart Power Solid | 24-PowerSSO| — 2835.00/1,000 
LED Sink Driver State Relay* NEW! 
STPO8CL596TTR 497-3873-2-ND | Low Voltage 8-Bit Constant Current | 16-TSSOP 1820.00/2,500 
LED Sink Driver ASICS 
STPO8CPOSMTR 497-6268-1-ND Coy vole eit B-Bit Shift | 16-SOIC | 278 245 208 ST STMicroelectronies RoHS Compliant Parts Available 
STPO8CPOSMTR 497-6268-2-ND | Low Voltage, Low Current 8-Bit Shift 16-SOIC 2405.00/2,500 STMicroelectronics -Key Price Each 
Register* NEW! Part No. Part No. Description Pkg. fi 10 100 
STP16C596XTTR 497-4371-1-ND | 16-Bit Constant Current LED Sink Dvr. | 24-TSSOP | 3.53 2.78 2.36 E-STE100P 497-2143-ND 3.3V, 10/100 Fast Ethernet Xcvr.* 64-TOFP 910 875 6.65 
STP16CL596M 497-3878-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 24-SOIC 269 252 2.02 
LED Sink Driver | A O SYSTEMS 
STP16CL596MTR 497-3878-1-ND Low Voltage 16-Bit Constant Curent 24-SOIC | 252 210 1.77 ieroelectronics RoHS Compliant Parts Available 
STP16CL596MTR 497-3878-2-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current 24-SOIC 1155.00/1,000 STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
LED Sink Driver Part No. Part No. Description Pkg. il 10 100 
STP16CL596TTR 497-3879-1-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current | 24-TSSOP | 3.53 2.78 2.36] |BC107B 497-6654-ND Low Noise Audio Amp* NEW! TO-18 150 1.30 1.00 
LED Sink Driver L165H 497-2932-5-ND | 3A Power Op Amp 5-Pentawatt | 4.12 3.84 2.99 
STP16CPO5PTR 497-8331-1-ND |Low Voltage 16-Bit Constant Current 24-QSOP 285 251 2.13 L165V 497-2933-5-ND 3A Power Op Amp 5-Pentawatt 160 1.50 1.20 
LED Sink Driver* NEW! . 
STP16CPO5PTR 497-8331-2-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current | 24-QSOP 2470.00/2,500 La7e 497-2935-5-ND | Dual Power Op Amp 16-Dip 2.08 1.95 1.56 
LED Sink Driver* NEW! L272D 497-1386-5-ND | Dual Power Op Amp 16-SOIC 1.92 180 1.44 
STP16CPSOSMTR 497-5746-1-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current | 24-SOIC | 3.30 291 247] |L272M 497-1387-5-ND [Dual Power Op Amp 8-Mini Dip [| 224 210 1.68 
LED Sink Driver* L2720 497-3909-5-ND |LDO Dual Power Op Amp 16-PowerDip| 2.08 1.95 1.56 
STPT6CPSO5MTR 497-5746-2-ND _|Low Voltage 16-Bit Constant Current | 24-SOIC 1210.00/1,000 (2720013TR 497-3909-1-ND | LDO Dual Power Op Amp 46-S0IC 499 175 149 
LED Sink Driver* : : 
STPI6CPSO5PTR | 497-8501-1-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current | 24-aSoP | 330 282 247] |b2720D13TR 497-3909-2-ND | LDO Dual Power Op Amp 16-SOIC 1722.50/2,500 
LED Sink Driver* NEW! 12722 497-1384-5-ND |LDO Dual Power Op Amp 8-Mini Dip 176 165 1.32 
STP16CPSO5PTR 497-8501-2-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current | 24-QSOP 2860.00/2,500 [2726013TR 497-3621-1-ND | Low Drop Dual Power Op Amp TF-SOIC 225. 198 1.68 
LED Sink Driver* NEW! L2726013TR 497-3621-2-ND |Low Drop Dual Power Op Amp 14-SOIC 825.00/1,000 
STP1GCPSO5XTTR | 497-5747-1-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current | 24-TSSOP | 3.38 297 252) |ctagisgo13TR 497-3939-1-ND |MPEG 2.5 Layer Ill Audio Decoder | 28-S0IC | 14.50 14.00 11.00 
LED Sink Driver* ; 
STAO15T$ 497-2141-ND |MPEG 2.5 Layer Ill Audio Decoder | 44-TOFP | 23.16 22.20 16.89 
STP16CPSO5XTTR | 497-5747-2-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current | 24-TSSOP 2925.00/2,500 
TED SHEDe eee , STAO20D 497-3941-5-ND | 96kHz Digital Audio Interface 24-S0lc | 4.93 459 3.57 
STP24DPO5BTR 497-8283-1-ND | 24-Bit Constant Current LED Sink 48-TOFP | 448 397 3.08 Transmitter 
MEME : STAT20D13TR 497-3943-1-ND | Digital Audio Interface Receiver WSOC [595 527 4.08 
STP24DPOSBTR 497-8283-2-ND |24-Bit Constant Current LED Sink 48-TQFP 3932.16/2,400 STA120D13TR 497-3943-2-ND _| Digital Audio Interface Receiver 28-SOIC 2295.00/1,000 
Driver* NEW! STA500 497-3947-5-ND | 30V, 3.5A Quad Pwr. Half Bridge 36-PowerSO 975 938 7.13 
STPIC6CS9SMTR 497-3023-1-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register 16-SOIC | 152 1.30 1.11] | sTaso2a 497-3950-5-ND | 40V, 4A Double Pwr. Half Bridge | 36-PowerSO | 9.75 9.38 7.13 
STPIC6BC595MTR 497-3023-2-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register 16-SOIC 1282.50/2,500 STA30813TR 497-3946-1-ND | Multichannel Digital Audio 4-TOFP | 1058 966 764 
STPIC6C595TTR 497-3024-1-ND_| Power Logic 8-Bit Shift Register 16-TSSOP | 1.72 1.47 1.25 Processor with DDX 
STPIC6C595TTR 497-3024-2-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register 16-TSSOP 1451.25/2,500 STA505131R 497-8319-1-ND |40V. 3.5A Quad Power Half 36-PowerSO 665 5.89 456 
STPIC6D595B1R 497-6328-5-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register* 16-Dip | 218 204 1.64 Bridget NEW! 
STPIC6D595MTR 497-6329-1-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register* 16-SOIC | 2.55 2.25 1.91] |STA50513TR 497-8319-2-ND | 40V, 3.5A Quad Power Half 36-PowerSO 1653.00/600 
STPIC6D595MTR 497-6329-2-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register* 16-SOIC 2210.00/2,500 Bridge* NEW! 
STPIC6D595TTR 497-6330-1-ND_| Power Logic 8-Bit Shift Register* 16-TSSOP | 2.55 2.25 1.91) |STABPO1D 497-3952-5-ND | BASH® Digital Processor 20-SOIC 8.06 7.75 5.89 
STPIC6D595TTR 497-6330-2-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register* 16-TSSOP 2210.00/2,500 TBA820M 497-3025-5-ND | 1.2W Audio Amp 8-Dip 94 «8263 
TDA1905 497-2160-5-ND | 5W, Audio Amplifier 16-PowerDip| 2.24 210 1.68 
ANALOG and MIXED SIGNALS Bia 497-2164-5-ND | 10+ 10W, Stereo Amp T1-Multiwatt | 3.04 2.65 2.08 
RoHS Compliant Parts Available ManUki 497-3667-ND —_| 18W, Hi-Fi Audio Amp 5-Pentawatt | 3.34 3.11 2.42 
STMicroelectronics | Digi-Key ae Price Each TDA2030AV 497-2165-5-ND | 18W, Hi-Fi Amp/35W Driver 5-Pentawatt 184 160 1.23 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 TDA2030H 497-3026-5-ND | 14W, Hi-Fi Audio Amp 5-Pentawatt | 290 270 2.10 
PM6670ASTR 497-6305-1-ND | Complete DDR2/3 Memory Power 24-VFQFPN 3.00 264 2.24) |TDA2030V 497-3954-5-ND | 14W, Hi-Fi Audio Amp 5-Pentawatt 290 2.70 210 
Supply Controller* TDA2040V 497-3027-5-ND | 20W, Hi-Fi Audio Am | 
xy ay ij F p 5-Pentawatt 3.48 3.24 = 2.52 
EMeOTOASIR ETSI etal alae BANEDEEN. |} -ct 80 00/8,000 TDA2050V 497-3028-5-ND | 32W, Hi-Fi Audio Amp 5-Pentawatt | 3.04 285 228 
PM6670STR 497-6306-1-ND | Complete DDR2/3 Memory Power 24-VFOFPN | 2.81 2.48 2.10] | TOA2052V 497-3955-5-ND | 60W Hi-Fi Audio Power Amp Heptawatt | 3.19 2.97 2.31 
Supply Controller* TDA2822D 497-2166-5-ND | Dual Low Voltage Power Amp 8-SOIC 1.50 1.30 1.00 
PM6670STR 497-6306-2-ND | Complete DDR2/3 Memory Power 24-VFQFPN 3900.00/4,000 TDA2822D013TR 497-3376-1-ND | Dual Low Voltage Power Amp 8-SOIC 160 136 1.16 
Supply Controller TDA2822D013TR 497-3376-2-ND | Dual Low Voltage Power Amp 8-SOIC 7350.00/2,500 
ST8ROOWPUR 497-6105-1-ND _ . Ad ot Sync Ss DC/ 8-DFN 281 248 210) |tpa7oaap013TR 497-3668-1-ND | 1W, Audio Amp with Mute B-SOIC 192 113 96 
onverter, Continuous Mode* ; i ; 7 : 
STEROOWPUR 497-6105-2-ND |MPU 1A Adj. Volt. Sync. Step-Up DC/ | 6-DEN 4387.50/4,500 TDA72830013TR pesca Nua) |W, Audio Amp with Mute 8-S0IC 1113.75/2,500 
DC Converter, Continuous Mode* TDA7263 497-3958-5-ND | AB Dual Audio Power Amp 11-Clipwatt 3.04 2.85 2.28 
ST890BDR 497-6333-1-ND |1.2A Current Limited High-Side Power | 8-SOIC 3.38 2.97 2.52) |TDA7264 497-3959-5-ND _| AB Dual Audio Power Amp 8-Multiwatt | 4.71 4.39 3.42 
Switch with Thermal Shutdown* TDA7265 497-3960-5-ND [AB Dual Audio Power Amp Ti-Multiwatt | 5.37 5.00 3.89 
ST890BDR 497-6333-2-ND | 1.2A Current Limited High-Side Power 8-SOIC 2925.00/2,500 TDA7266 497-3669-ND 44W, Dual Bridge Amp 45-Multiwatt 435 4.05 3.15 
Switch with ermal SHuicowt TDA7266D 497-4024-5-ND | 14W, Dual Bridge A 20-PowerSO | 429 4.00 311 
ST890CDR 497-6543-1-ND | 1.2A Current Limited High-Side Pwr 8-SOIC 353 311 2.64 7 ~4024-5- » Dual Bridge Amp Sr OWer : ; . 
Switch, Thermal Shutdown* NEW! TDA7266S 497-3670-ND —_| 10W, Dual Bridge Amp 15-Multiwatt | 3.04 285 2.28 
ST890CDR 497-6543-2-ND |1.2A Current Limited High-Side Pwr 8-SOIC 3055.00/2,500 TDA7267A 497-3962-5-ND_|3W, Mono Amp 16-PowerDip| 1.09 95 73 
Switch, Thermal Shutdown* NEW! TDA7268 497-3963-5-ND | 2x2W Stereo Audio Amp 6-PowerDip| 169 147 1.13 
STCLT32KRDEAWE9 | 497-8497-1-ND |32,768Hz Silicon Oscillator* NEW! | SOT323-5 | 225 1.92 1.68] |tpaz7og9a 497-3964-5-ND | AB Dual Audio Power Amp 44-Multiwatt | 368 343 267 
STCL132KRDEAW89 | 497-8497-2-ND | 32,768Hz Silicon Oscillator* NEW! | SOT323-5 2340.00/3,000 TDA7293V 497-2170-5-ND |120V,100W DMOS Audio Amp | 15V-Multiwatt| 5.51 5.13 3.99 
STCL132KWDEAW889 | 497-8382-1-ND | 32,768Hz Silicon Oscillator* NEW! $C70-5 2.25 1.98 1.68] |Tpaz294v 497-2171-5-ND | 100V, 100W DMOS Audio Amp 15V-Multiwatt| 5.80 5.40 4.20 
STCL132KWDEAW889 | 497-8382-2-ND | 32,768Hz Silicon Oscillator* NEW! $C70-5 2340.00/3,000 TDA7295 497-3965-5-ND | 80V, 80W DMOS Audio Amp 15-Multiwatt | 5.08 4.73 3.68 
STCL1100YBFCWY5 | 497-6834-1-ND |) 10MHz High Freq. Silicon SOT-23-5 180 153 1.31 TDA7296 497-3966-5-ND |70V, 60W DMOS Audio Amp 15-Multiwatt | 450 4.19 3.26 
Oscillator* NEW! ; i 
- — TDA7297 497-3967-5-ND | Dual Bridge Amp 15-Multiwatt 4.06 3.78 2.94 
STGLTOOYBRCWYS (SS auuy) VOMtz High Frag. Silicon Sores 1822°50/3,000 TDA72970 497-3968-5-ND | Dual Bridge Amp 20-PowerSO | 522 486 378 
STCL1120YBFCWY5 |497-6835-1-ND |12MHz High Freq. Silicon SOT-23-5 4.80 1.53 1.31) |TDA7309D013TR 497-3969-1-ND | Digital Controlled Stereo Audio 20-SOIC 3.85 341 264 
Oscillator* NEW! Processor 
STCL1120YBFCWYS | 497-6835-2-ND |12MHz High Freq, Silicon S0T-23-5 1822.50/3,000 TDA7309D013TR 497-3969-2-ND | Digital Controlled Stereo Audio 20-SOIC 1485.00/1,000 
Oscillator* NEW! Processor _ 
STCL1160YBFCWY5 | 497-6836-1-ND | 16MHz High Freq. Silicon SOT-23-5 4.80 1.53 1.31) | TDA7438D 497-3982-5-ND | Three Bands Digitally Controlled 28-SOIC 7.80 7.50 5.70 
Oscillator* NEW! Audio Processor 
STCL1160YBFCWY5 |497-6836-2-ND | 16MHz High Freq. Silicon SOT-23-5 4822.50/3,000 TDA7439DS13TR 497-3983-1-ND | Three Bands Digitally Controlled 28-SOIC 543 481 3.72 
Oscillator* NEW! Audio Processor 
STFPC3T1BTR 497-6107-1-ND | Front Panel Controller/Driver* 52-POFP 319 281 2.38] | TDA7439DS13TR 497-3983-2-ND__| Three Bands Digitally Controlled 28-SOIC 2092.50/1,000 
: Audio Processor 
STFPC311BTR 497-6107-2-ND | Front Panel Controller/Driver* 52-PQFP 1285.63/1,100 fon F 
TDA7449 497-3672-ND —_| Tone Control, Digitally Controlled 20-D 319 297 2.31 
STWS093CYLT | 497-3375-1-ND |2.7V, 14-Bit Linear Codec with High | 30-TSsoP | 6.30 558 4.32 adie Proceso te _ 
Performance Audio Front-End TDA7482 497-3984-5-ND | 25W Mono Class-D Amp 15-Multiwatt | 9.36 9.00 684 
WNSSOSPTR-S2-E asa og) Cuad fligh Side Smart Power 10-PowerSO | 9.60 870 6.90) rpA7qg0L 497-3986-5-ND | Dual Stereo Class-D Amp 25-Flexiwatt | 5.60 540 4.20 
VN330SPTR-32-E | 497-8168-2-ND | Quad High Side Smart Power 10-PowerSO 2520.00/600 TEA2025B 497-3991-5-ND | Stereo Audio Amp 16-Dip 143 98 75 
SSR* NEW! TEA2025D013TR 497-3675-1-ND | Stereo Audio Amp 20-SOIC 140 119 1.02 
VN751STR 497-8169-1-ND |High Side Driver* NEW! 8-SOIC 244 1.89 1.60) |TEA2025D013TR 497-3675-2-ND_| Stereo Audio Amp 20-SOIC 525.00/1,000 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ST STMicroelectronics niai@Reel’ 
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DEMONSTRATION 
EVALUATION BOARDS 


STMicroelectronics —_| Digi-Key Price Each STMicroelectronics _| Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 10 100 
STCD1020RDG6F 497-8361-1-ND Multi-Ch. Clock Distribution Circuit | 8-TDFN 3.56 3.14 2.66] | STEVAL-CCA010V1 497-8489-ND Demo Board based on TSH122* NEW! = | 51.87 = = 
STCD1020RDG6F 497-8361-2-ND Multi-Ch. Clock Distribution Circuit | 8-TDFN 3705.00/3,000 STEVAL-CCHO02V1 497-8371-ND Eval. Board for HDMI and Video — | 175.00 = — 
STCD1040RDM6F 497-8280-1-ND Multi-Ch. Clock Distribution Circuit | 12-TDFN 3.71 3.27 2.78 Switch* NEW! 
STCD1040RDM6F 497-8280-2-ND Multi-Ch. Clock Distribution Circuit | 12-TDFN 3861.00/3,000 STEVAL-CLPOO1V1 =| 497-6397-ND Evaluation Board for STOD2540* — | 51.87 = = 
STEVAL-IACOO1V1 497-6261-ND Evaluation Board Alarm Platform* — | 287.50 _— _ 
1 1 STEVAL-IASO01V1 497-6398-ND Evaluation Board for ST7Flite39/STM1403* | — | 33.25 _ _ 
S7STMicroelectronies RITES eTeeS |STEVAL-cB00iv1 —/497-8396-ND | Demo Boara based on —} 7% 
2 STMPE1208S* NEW! 
STMicroelectronics _| Digi-Key Price Each STEVAL-ICVOO1V1 497-5858-ND Evaluation Board for ST7FLITE* NEW! — | 79.80 — = 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 STEVAL-IDCO01V1 497-8374-ND Evaluation Board for ST72F561* NEW! — | 143.75 — _ 
DEMOTD350 497-6359-ND Demo Board for TD350* — | 53.20 — —|_ | STEVAL-IFNO01V2 497-6399-ND Development Kit Starter for ST10F276Z5* — | 200.00 — _ 
DEMOTS472Q 497-6361-ND Demo Board for TS472* — | 26.60 — —| | STEVAL-IFNOO2V1 497-5509-ND Evaluation Board for ARMIC30* — | 93.10 _ — 
DEMOTS488S 497-6362-ND Demo Board for TS488* — | 26.60 _ —| | STEVAL-IFPOO1V1 497-5510-ND Board for High Side Driver, 8-Channel Based] — | 53.20 _ _— 
DEMOTS489S 497-6363-ND Demo Board for TS489* — | 26.60 _ _ on VN808* 
DEMOTS20070 497-6360-ND Demo Board for TS2007* — | 150.00 —_ —|_ | STEVAL-IFP002V1 497-4929-ND Board for High Side Driver, 8-Channel based] — | 59.85 — — 
DEMOTS49090 497-6380-ND Demo Board for TS49090* — | 53.20 = = on VN808 
DEMOTS4956J 497-6381-ND Demo Board for TS4956* — | 150.00 — —| | STEVAL-IFPOO3V1 497-5511-ND Board for High Side Driver, 4-Channel based | — | 46.55 _ _ 
DEMOTS4974Q 497-6382-ND Demo Board for TS4974* — | 39.90 — _ on VN808* 
DEMOTS49900 497-6383-ND Demo Board for TS4990* — | 53.20 — —| | STEVAL-IFPOO4V1 497-6231-ND Evaluation Board based on Digital Input — | 82.46 = _— 
DEMOTS4995J 497-6364-ND Demo Board for TS4995* — | 39.90 = = Termination PCLT2* 
DEMOTS49970 497-6045-ND Evaluation Demo Board for 1S4997* — | 39.90 = —] |STEVAL-IFPOOSV1 497-6400-ND Evaluation Board for VN751PT* — | 43.89 _ _ 
EVALCOMMBOARD 497-5483-ND Evaluation GP Board for 12Mbps PC* — | 106.40 —_ = STEVAL-IFPOO6V1 497-8223-ND Eval. Board based on VNI4140K* NEW! — | 75.81 _— _— 
EVAL4971 497-4744-ND _| Board for L4971 Step-Down Switching Reg. | — | 10.64 —  —j |STEVAL-IFPOO8Vi = |497-6401-ND | Evaluation Board for CLT3-4* — | 35.91 = = 
EVAL4973 497-4743-ND Board for L4973X Step-Down Switching Reg} — | 13.30 _— —|_ | STEVAL-IFPO10V1 497-8260-ND Demo Board for VNI2140J* NEW! —| 75.81 — _ 
EVAL5945A 497-8364-ND Evaluation Board for L5945A* NEW! — | 13.30 _ —J|_ | STEVAL-IFP010V2 497-8715-ND Demo Board for VNI2140J* NEW! — | 75.81 _— _ 
EVAL5947 497-8365-ND Evaluation Board for L5947* NEW! — | 13.30 = —]|_ | STEVAL-IFSO02V1 497-8375-ND Evaluation Board for STR9* NEW! — | 54.53 _ _ 
EVAL5947A 497-8366-ND Evaluation Board for L5947A* NEW! — | 13.30 — —| | STEVAL-IFS002V2 497-8261-ND STR9 MEMS Extention* NEW! — | 49.21 = = 
EVAL5970D 497-4132-ND Evaluation Board for L5970 — | 13.30 _ —|_ | STEVAL-IFSO03V1 497-6238-ND Demo Board based on Temp. Sensor — | 153.75 — — 
EVAL5972D 497-4741-ND Board for L5972D DC/DC Converter — | 13.30 _ — STLM75/ STDS75 and ST72F651AR6* 
EVAL5973AD 497-4133-ND Evaluation Board for L5973 — | 13.30 —_ —| | STEVAL-IFSO04V1 497-8397-ND Demo Board based on TDEO160* NEW! — | 46.55 _ _ 
EVAL5973D 497-4134-ND Evaluation Board for L5973 — | 13.30 = —]|_ | STEVAL-IFSO05V1 497-8398-ND Demo Board based on TDA0161* NEW! — | 46.55 _ _— 
EVAL5980 497-6384-ND Evaluation Board for L5980* NEW! — | 13.30 — —|_ | STEVAL-IFSOO6V1 497-6403-ND Evaluation Board for TDE1708* — | 46.55 = _ 
EVAL5981 497-6385-ND Evaluation Board for L5981* NEW! — | 13.30 - —| |STEVAL-IFSOO7V1 497-6455-ND Evaluation Board based on TDA0161* — | 119.70 _- _ 
EVAL5983 497-6386-ND Evaluation Board for L5983* NEW! — |} 13.30 — —| | STEVAL-IFSOO9V1 497-8373-ND Evaluation Board for SN250* NEW! — | 87.78 — — 
EVAL5985 497-6387-ND Evaluation Board for L5985* — | 13.30 _ —| | STEVAL-IFSO10V1 497-6404-ND Evaluation Board for STR9* — | 49.21 — — 
EVAL5986 497-8367-ND Evaluation Board for L5986* NEW! — | 13.30 — —| | STEVAL-IFSO12V1 497-8419-ND Evaluation Board for ST72651AR6/ STTS75/ | — | 160.00 _ _ 
EVAL5986A 497-8368-ND Evaluation Board for L5986A* NEW! — | 13.30 _ _ STLM20* NEW! 
EVAL5987 497-8369-ND Evaluation Board for L5987* NEW! — | 13.30 — —|_ | STEVAL-IHI001V1 497-8399-ND Demo Board based on ST7LITE49M/ — | 105.07 _ _ 
EVAL5987A 497-8370-ND Evaluation Board for L5987A* NEW! — | 13.30 — _ STLED316S* NEW! 
EVAL6205N 497-5486-ND Evaluation Board for L6205N* — | 26.60 _ —| | STEVAL-IHI002V1 497-8420-ND User Interface for Home Appliance/S Touch | — | 51.87 _ _ 
EVAL6206PD 497-4135-ND Evaluation Board for L6206 — | 33.25 — —_ Daughter Demo Board* NEW! 
EVAL6207N 497-4934-ND Board for DC Motors or Stepper Motors — | 26.60 _ —J| | STEVAL-IHM001V1 497-4731-ND Control Board for BLDC/AC Motor Control — | 46.55 — _— 
EVAL6208N 497-5488-ND Evaluation Board for L6208N* — | 39.90 — —= STEVAL-IHM004V1 497-4733-ND Control Board for BLDC/AC Motor Control, — | 91.77 _— _— 
EVAL6225PD 497-5489-ND Evaluation Board for L6225PD* — | 39.90 - - 1KW Power Driver 
EVAL6226QR 497-6816-ND Evaluation Board for L62260* — | 39.90 — —| | STEVAL-IHMO06V1 497-5080-ND Eval. Board for AC/AC Chopper Drives — | 55.86 = — 
EVAL6227PD 497-5490-ND Evaluation Board for L6227PD* — | 46.55 = —]_ | STEVAL-IHM007V1 497-5085-ND Universal Motor Control Starter Kit — | 119.70 = _ 
EVAL62270R 497-6817-ND Evaluation Board for L62270* — | 53.20 — —J| | STEVAL-IHMO08V1 497-5512-ND Evaluation Board for SEMITOP2@* — | 121.03 _ = 
EVAL62280R 497-6818-ND Evaluation Board for L62280* — | 53.20 — —J| | STEVAL-IHMO09V1 497-5513-ND Evaluation Board for SEMITOP3®@* — | 131.25 _— _— 
EVAL6229PD 497-5491-ND Evaluation Board for L6229PD* — | 53.20 — —| | STEVAL-IHM010V1 497-8400-ND Eval. Platform for ST7MC* NEW! — | 91.77 _ _ 
EVAL6235N 497-4935-ND Board for Brushless DC Motor — | 26.60 _ —J| | STEVAL-IHM011V1 497-8401-ND Eval. Board for SEMITOP2@* NEW! — | 417.50 = _ 
EVL6562A-TM-80W ‘| 497-6448-ND Evaluation Board for L6562A* — | 13.30 = —J|_ | STEVAL-IHM012V1 497-5861-ND Eval. Board for Power Mosfet/8-pin MCU* — | 53.20 — _— 
EVAL6563-80W 497-5493-ND Evaluation Board for L6563* — | 33.25 = —| | STEVAL-IHM013V1 497-6407-ND Eval. Board for Vacuum Cleaner* — | 78.47 _- _ 
EVAL6563-400W 497-5854-ND Evaluation Board for L6563* — | 99.75 — —|_ | STEVAL-IHM015V1 497-8213-ND Eval. Board ST7MC2S4T6/ — | 217.25 =— — 
EVL6566A-75WADP ‘| 497-6449-ND Evaluation Board for L6566A* — | 99.75 al _— STS8DNH3LL* NEW! 
EVL6566B-40WSTB | 497-6450-ND Evaluation Board for L6566B* — | 39.90 = —| | STEVAL-IHM017V1 497-6408-ND Eval. Board BLDC Sensorless Motor* — | 143.75 _— _ 
EVL6566B-60WFF 497-6451-ND Evaluation Board for L6566B* — | 54.00 = —]| | STEVAL-IHM019V1 497-8402-ND Demo Board, Complete Inverter* NEW! — | 137.50 — — 
EVL6566B-65W 497-6452-ND Evaluation Board for L6566B* — | 66.50 — —|_ | STEVAL-IHM020V1 497-8403-ND Demo Board based on STCC08* NEW! — | 135.00 _ _ 
EVAL6569 497-4738-ND Board for L6569 Lighting Application — | 13.30 al —| | STEVAL-IHM021V1 497-8404-ND Demo Board, 100W, 3-Phase — | 272.50 _ _ 
EVAL6574B 497-3823-ND Evaluation Board for HF TL Ballast — | 26.60 — _ Inverter* NEW! 
EVAL6599-90W 497-5497-ND Evaluation Board for L6599* — _| 125.00 = —| | STEVAL-IHTOO1V1 497-5514-ND Evaluation Board for Thermo Control* — | 119.70 _— = 
EVAL6599-200W 497-5496-ND Evaluation Board for L6599* NEW! — | 187.50 = —|_ | STEVAL-IHTOO3V1 497-8224-ND Eval. Board ACST6-7ST/X0205NN* NEW! | — | 38.57 = _ 
EVAL6599-400W-T 497-5857-ND Evaluation Board for L6599* — | 250.00 — —j| | STEVAL-IKAO01V1 497-6367-ND Evaluation Board for STM32* — | 50.54 —- _ 
EVAL6668-STB 497-5499-ND Evaluation Board for L6668* — | 46.55 _ —| | STEVAL-ILBO01V2 497-6409-ND Eval. Board Bipolar Solution for PFC* — | 59.85 _ _ 
EVAL6902D 497-4746-ND Board for L6902D Battery Charger — | 13.30 al —| |STEVAL-ILBOO4V1 497-6232-ND Eval. Board for ST7LITE1B, STPSNK60Z* — | 95.76 = = 
EVAL6920D 497-4742-ND Board for L6920D Sync. Step-Up Converter | — | 13.30 - —| | STEVAL-ILBOO5V2 497-8421-ND Demo Board for L6585DE T5 Lamp* NEW!| — | 110.39 — — 
EVAL6920DB1 497-5503-ND Evaluation Board for L6920DB* — | 13.30 =— —| | STEVAL-ILBOO6V1 497-8405-ND Lamp Demo Board, Single Range — | 115.71 _— _ 
EVAL6924D 497-5504-ND Evaluation Board for L6924D* — | 13.30 _ _ Mains* NEW! 
EVAL6924U 497-8247-ND Evaluation Board for L6924U* NEW! — | 13.30 - —| | STEVAL-ILCOO1V1 497-5576-ND Evaluation Board for HF TL Ballast* — | 47.88 =— _ 
EVAL6926D 497-4737-ND Board for L6926 Step-Down Regulator — | 13.30 - —| | STEVAL-ILDO02V1 497-8225-ND Eval. Board based on L6574* NEW! — | 63.84 = _ 
EVAL6928D 497-4745-ND Evaluation Board for L6928* NEW! — | 13.30 = —| |STEVAL-ILHO01V1 497-8406-ND Eval. Board based on L6562* NEW! = | 275.00 = = 
EVAL692801 497-5505-ND Evaluation Board for L692801* — | 13.30 — —| | STEVAL-ILHO02V1 497-8214-ND 35W Electronic Ballast for HID L* NEW! — | 103.74 = = 
EVAL6932D1.2 497-5506-ND Evaluation Board for L6932DXXX* — | 13.30 cool —| | STEVAL-ILLO01V1 497-5071-ND Eval. Board, Dimmable Driver with —| 73.15 _ _ 
EVAL6932D2.5 497-5508-ND Evaluation Board for L6932D2.5* — | 13.30 _ _ ViPer22A-E NEW! 
EVALED7706 497-6445-ND Evaluation Board for LED7706* — | 13.30 _ —|_ | STEVAL-ILLO04V2 497-5515-ND Phase Control Dimmer Board* — | 34.58 =_ _ 
EVALED7707 497-8360-ND Evaluation Board for LED7707* NEW! — | 13.30 = —| | STEVAL-ILLOO5V1 497-5072-ND Evaluation Board for VIPer12A Off-Line — | 59.85 _ _ 
EVALPM8800A-HP 497-6366-ND Evaluation Board for PM8800A* — | 125.00 =— —|_ |STEVAL-ILLOO6V1 497-5073-ND Evaluation Board for VIPer22A Off-Line — | 59.85 = = 
EVALPRACTISPIN 497-4138-ND Evaluation Board PractiSpin — | 39.90 = —|_ | STEVAL-ILLO09V3 497-6256-ND RGB Control Load Board with OSTAR — | 47.88 _ = 
EVALST7538DUAL 497-5484-ND Eval. Board for Power Line Transceiver* — | 150.00 - — Projection Module* 
EVALST7540-1 497-5485-ND Eval. Board for Power Line Transceiver* — | 150.00 = —|_ | STEVAL-ILLOO9V4 497-6257-ND RGB Control Load Board with OSRAM — | 43.89 al _ 
EVALSTSR30-60W 497-6389-ND Eval. Board using L6668/STSR30* — | 66.50 = = Golden Eagle LEDs* 
EVALTSM1052 497-6242-ND Evaluation Board for TSM1052* — | 13.30 — —| | STEVAL-ILLOO9V5 497-8407-ND RGB Color Demo Board based on — | 73.15 _ _ 
EVALVIPER17L-7W 497-6447-ND Evaluation Board for VIPER17L* — | 73.15 —- _ STPO4CMO05/ ST1S10* NEW! 
EVL6562A-35WFLB 497-8248-ND Evaluation Board for L6562AX* NEW! — | 79.80 — —j| | STEVAL-ILLO14V1 497-8264-ND Evaluation Board for STCS1* NEW! — | 57.19 = = 
EVL6562A-400W 497-8249-ND Evaluation Board for L6562AX* NEW! — | 99.75 _— —|_ | STEVAL-ILLO15V1 497-8490-ND Demo Board Based on STP24DP05/ — | 86.45 — _ 
EVL6591-90WADP 497-8335-ND Evaluation Board for L6591* NEW! — | 99.75 = = STM32* NEW! 
EVLVIP17-5WCHG 497-8250-ND Evaluation Board for VIPER17* NEW! — | 73.15 = —| | STEVAL-ILLO16V1 497-8408-ND Demo Board, Driver for LEDs* NEW! — | 97.09 — _— 
PCBDEMOH51X 497-8516-ND Demo PCB for TSH51X* NEW! — | 39.90 — —| | STEVAL-ILLO18V1 497-8422-ND Evaluation Board for Osram LED* NEW! _ 7.98 _ _ 
STEVAL-CBLOOSV1 497-8717-ND Demo Board based on LNBH23* NEW! — | 66.50 — —| | STEVAL-ILLO18V2 497-8423-ND Evaluation Board for Osram LED* NEW! | — 7.98 — _ 
STEVAL-CBLOO6V1 497-8718-ND Demo Board based on LNBH24* NEW! — | 77.14 — —| | STEVAL-ILLO18V3 497-8424-ND Evaluation Board for Osram LED* NEW! | — 7.98 — — 
STEVAL-CBP001V2 497-6454-ND Evaluation Board for STFPC311* — | 55.86 = —| |STEVAL-IPAOO1V1 497-5677-ND Anti-Tamper/Security Kit* — | 45.22 = = 
STEVAL-CBP002V1 497-6393-ND Evaluation Board for STFPC320* — | 73.15 — —| | STEVAL-IPBOO1V1 497-5863-ND Eval. Board 3-Phase SMPS Based on — | 66.50 = — 
STEVAL-CBP003V1 497-8432-ND Evaluation Board, LED Controller/Driver — | 74.48 = — ESBT* NEW! 
Based on STLED316S* NEW! STEVAL-IPCO01V1 497-8433-ND Electronic Fiscal Cash Register* NEW! — | 625.00 — _— 
STEVAL-CBP004V1 497-8394-ND Demo Board based on STFPC311/ — | 57.19 - —|_ | STEVAL-IPEQ02V1 497-5076-ND Evaluation Board Energy Meter — | 123.69 _— _ 
$172264G2* NEW! STEVAL-IPEO03V1 497-5077-ND Evaluation Board Energy Meter — | 93.10 — _ 
STEVAL-CBPO05V1 497-8417-ND Demo Board based on STLED316S* NEW!| — | 39.90 = —| | STEVAL-IPEO04V1 497-5078-ND Evaluation Board Energy Meter* — | 55.86 = = 
STEVAL-CBLO03V1 497-8336-ND Eval. Board based on LNBH23* NEW! — | 87.78 = —| | STEVAL-IPEQ05V1 497-8409-ND Demo Board based on STPM01* NEW! — | 312.50 _ = 
STEVAL-CCA001V1 497-6265-ND Demo Board based on TS4962MEIJT* — | 51.87 _— —| | STEVAL-IPEOO7V1 497-5517-ND Evaluation Board 1-Phase Energy Meter* — | 59.85 — — 
STEVAL-CCA002V1 497-6395-ND Evaluation Board for TS4994* — | 38.57 = —|_ | STEVAL-IPEO08V1 497-6412-ND Evaluation Board for STPM01/STR715FRO* | — | 335.00 _ = 
STEVAL-CCA003V1 | 497-6396-ND _| Evaluation Board for TS4984* —| 39.90 —  —| |STEVAL-IPEO09V1  |497-8434-ND —_| Demo Board Based on $T72321BR9, —|170.00 —- — 
STEVAL-CCA004V1 497-8210-ND Eval. Board based on TSH120* NEW! — | 51.87 = = STPM14* NEW! 
STEVAL-CCA005V1 497-8211-ND Eval. Board based on TSH173* NEW! — | 51.87 = = STEVAL-ISA001V1 497-4931-ND Board for 6W Dual Output Supply using — | 91.77 ad _ 
STEVAL-CCA006V1 497-8212-ND Eval. Board based on TSH103* NEW! — | 51.87 = _ ViPer12A 
STEVAL-CCA007V1 497-8258-ND Eval. Board based on TS2012* NEW! — | 47.88 — —j_ | STEVAL-ISA002V1 497-4930-ND Eval. Board, Single Output, using — | 83.79 _ _ 
STEVAL-CCA008V1 497-8259-ND Eval. Board based on TS4998* NEW! — | 39.90 — _ ViPer12A NEW! 
STEVAL-CCA009V1 497-8337-ND Eval. Board based on TS4601* NEW! — | 73.15 = —| |STEVAL-ISA004V1 497-5864-ND Eval. Board, Dual Output, using VIPer22A*_ | — | 62.51 = = 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
STEVAL-ISA005V1 497-4932-ND Board for 1.8W Buck Topology Power — | 31.92 — —| | STEVAL-TLLOO2V1 497-6239-ND Eval. Board Flash Driver based on STCFO1* | — | 35.91 — _— 
Supply with VIPer12AS STEVAL-TLLOO3V1 497-6235-ND Evaluation Board Power Flash Driver based | — | 65.17 — = 
STEVAL-ISA006V1 | 497-5082-ND —_| Eval. Board, 6W Fiyback for —/| 199 —- — on STCFO2* 
ViPer12AS NEW! STEVAL-TLLOOSV1 —_|497-8207-ND | Evaluation Board based on STCFOg/ST7* | — | 8173. —  — 
STEVAL-ISA007V1 497-5083-ND Evaluation Board for 3-Phase Power Supply | — | 117.04 = — | | STEVAL-TDROO1V1 497-6456-ND Evaluation Board, AB-54003L-512* — | 170.00 _ i 
with ESBT STEVAL-TDROO3V1 | 497-6457-ND _| Evaluation Board, AB-54003L-512* —|1e250 — — 
STEVAL-ISA008V1 _[497-8435-ND [Evaluation Board for ViPer53* NEW! —/11438 ~~ = —S= | STEVAL-TDROOBV1 | 497-8430-ND —_| Evaluation Board, AB-84008L-470* NEW! | — | 8379 — — 
STEVAL-ISAO09V1 497-6262-ND Design Board using VIPer53-E* — | 93.10 = —| |STEVAL-TSPOO1V1 | 497-6427-ND Evaluation Board for STHS4257A/L6565D* | — | 99.75 = a 
STEVAL-ISAO11V1 |497-6413-ND —_| Evaluation Board for VIPer12A* — | 5320 —  —) [STUSBO3EDEMOBO_[497-5853-ND [Demo Board for STUSBO3EQR* =i — 
STEVAL-ISA012V1 497-5678-ND Evaluation Board for 3-Phase Power Supply | — | 90.44 - _ 
with VIPer/MOSFETs * ji 1 INDUSTRIAL 
STEVAL-ISAO13V1 ‘| 497-4933-ND Board for ViPers3 Dual Output Off-Line —| 423 - — 97 STMicroelectronies Digi®PReel’ RoHS Compliant Parts Available 
ide Range Power Supply 2 
STEVAL-ISAOT4V1 __[497-5084-ND [Board for ViPer12A Travel Adaptor, 3.6W | — | 4256 ..— | |STMicroelectronics | Digi-Key Brcoleachig 
Output NEW! Part No. Part No. Description Pkg. al 10 100 
STEVAL-ISA015V2 497-5679-ND Evaluation Board for 3-Phase Power Supply | — | 99.75 = — E-AVS1ACP08 497-4551-ND Auto Voltage Switch* 8-Dip 406 3.78 2.94 
with ESBT (100W)* E-PBL3717A 497-1966-5-ND | Stepper Motor Driver* NEW! 16-Power Dip} 2.56 2.40 1.92 
STEVAL-ISA016V1_ | 497-6414-ND _| Evaluation Board for L6565* —| 4655  — —) |L22930TR 497-8493-1-ND | Push-Pull 4-Ch. Driver w/Diodes* NEW! | 32-VFOFPN| 7.88 6.08 5.40 
STEVAL-ISA017V1 497-5680-ND Evaluation Board Power Supply for STB — | 46.55 = —| |L22930TR 497-8493-2-ND | Push-Pull 4-Ch. Driver w/Diodes* NEW! | 32-VFOFPN 8640.00/3,000 
based on L6565 (US-110V)* L292 497-1388-5-ND | Switch-Mode Driver for DC Motors 15V-Multiwatt] 6.73 6.47 4.92 
STEVAL-ISA018V1 497-8265-ND Evaluation Board based on L6599* NEW! | — | 59.85 = = 1293B 497-1389-5-ND | Push-Pull 4-Channel Driver 16-Dip 348 3.24 252 
STEVAL-ISA019V2 497-6339-ND Evaluation Board 80W ESBT Quasi- — | 86.45 = —| |L293D 497-2936-5-ND | Push-Pull 4-Channel Driver 16-Dip 4.06 3.78 2.94 
Resonant Wide-Range SMPS* L293E 497-3622-ND | Push-Pull 4 Channel Driver 20-Power Dip] 6.24 5.81 4.52 
STEVAL-ISAO20V1 —|497-5519-ND _| Evaluation Board for 3.5W Battery Charger* | — | 1729 —  —] |L295 497-1391-5-ND | Dual Switch-Mode Solenoid Driver 15-Multiwatt] 845 813 6.18 
STEVAL-ISA021V1 497-5219-ND VIPer22A Single Output Evaluation Board, | — | 21.28 _ —| |L297D013TR 497-3623-1-ND_| Stepper Motor Controller 20-SOIC_ | 13.12 11.89 9.43 
90 to 264 VAC Input, 10W Output L297D013TR 497-3623-2-ND _| Stepper Motor Controller 20-SOIC 5453.00/1,000 
STEVAL-ISA022V1 | 497-5520-ND —_| Evaluation Board for 6W Power Supply* = | — | 2128 —  —] |io97/4 497-1394-5-ND | Stepper Motor Controller 20-Dip | 11.18 10.75 8.17 
STEVAL-ISA023V1 497-5865-ND Eval. Board for VIPer53E w/ Flyback AC/DC | — | 71.82 — —| |L298HN 497-2940-5-ND | Dual Full-Bridge Driver 15-Multiwatt) 4.93 4.59 3.57 
Converter, 24W Pos. Output* NEW! L298N 497-1395-5-ND | Dual Full-Bridge Driver* 15-Multiwatt] 4.50 4.19 3.26 
STEVAL-ISA023V2_—-|497-5866-ND Evaluation Board, 24W Negative Output, | — | 7315 = — — —]_ | Logapo13TR 497-3624-1-ND_| Dual Full-Bridge Driver 20-PowerSO| 6.48 5.74 4.44 
using VIPers3E* - 7 L298P013TR 497-3624-2-ND | Dual Full-Bridge Driver 20-PowerSO 1609.50/600 
STEVAL-ISA024V1 | 497-5867-ND —_| Eval. Board, 20A, 250kHz using L6725 — | 6118  — =! |L6201PSTR 497-3641-1-ND | DMOS Full Bridge Driver* NEW! 20-PowerSO| 12.22 11.08 8.79 
STEVAL-ISA025V1 497-5868-ND Eval. Board, 30A, 400kHz using L6730* — | 87.78 aa —| |L6201PSTR 497-3641-2-ND | DMOS Full Bridge Driver* NEW! 20-PowerSO 3208.80/600 
STEVAL-ISA026V1 | 497-5869-ND —_ Eval. Board, 20, 250kHz using L6732* — | 6384 —  —! |E-L6201PSTR 497-4568-1-ND | DMOS Full Bridge Driver* 20-PowerSO| 12.22 11.08 8.79 
STEVAL-ISA027V1_ | 497-6259-ND _| Eval. Board, Single Phase, 20A, Step-Down, | — | 73.15  —  —|/ |E.L6201PSTR 497-4568-2-ND__| DMOS Full Bridge Driver* 20-PowerSO 3208.80/600 
300kHz using L6726A* 16202 497-1420-5-ND | DMOS Full Bridge Driver* NEW! 18-Power Dip] 9.75 9.38 7.13 
STEVAL-ISA028V1 497-6258-ND Eval. Board, Single Phase, 20A, Step-Down, | — | 66.50 = —| |L6203 497-1421-5-ND | DMOS Full Bridge Driver* Multiwatt | 12.74 12.25 9.31 
300kHz using L6727* L6205D013TR 497-3998-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 20-SOIC | 15.14 13.72 10.88 
STEVAL-ISAO29V1 | 497-6458-ND _| Evaluation Board based on VIPERS3-E* — {126.35 = — = —) |L6205D013TR 497-3998-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 20-SOIC 6290.90/1,000 
STEVAL-ISAQ30V1—_497-6255-ND SNES Rend or Ean for — | 9842 — =) |Le6205N 497-4209-5-ND_| DMOS Dual Full Bridge Driver 20-Power Dip| 12.30 11.83 8.99 
. L6206D013TR 497-3999-1-ND[DMOS Dual Full Bridge Driver 24-SOIG | 15.36 13.92 11.04 
STEVAL-ISAQ3IV1 = |497-6415-ND' | Eval. Board based on L6565/STWANI50* =| — | 143.75 = =—  —! Ji gan6n0t3TR 497-3999-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 24-SOIC 6384.00/1,000 
STEVAL-ISA032V1_|497-6416-ND__| Eval. Board based on L5991/ STPIONK60Z* | — | 126.35 — |_| g9ggpp013TR —| 497-3643-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver* 36-PowerSO| 16.39 15.82 12.43 
STEVAL-ISAQS3V1_—497-8226-ND Eval. Board LS991/STP12NK80Z* NEW! | — / 166.25 = — = —/ | gggppo13TR ‘| 497-3643-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver* 36-PowerSO| — 4576.50/600 
STEVAL-ISAQ34V1 — |497-8227-ND" Eval. Board L6S65/STWSN150° NEW! =| — | 158.75 —  —! |16207D013TR 497-3644-1-ND_| DMOS Dual Full Bridge Driver 24-SOIG | 15.37 14.84 11.66 
STEVAL-ISA03SV1 POT oye Evel. Board based on VIPER22A° NEWE S118 [6207D013TR 497-3644-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 24-SOIC 6890.00/1,000 
STEVAL-ISA036V1_ | 497-6417-ND —_| Evaluation Board based on STCO4IE170 — | 105.07 — =) | Lezo7n 497-3645-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver* NEW! |24-PowerDip| 13.08 11.45 9.54 
STEVAL-ISA037V1_[497-6418-ND__| Evaluation Board based on L6728 —| jd __— __—/ | 6207ppo13TR —‘|497-4000-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver* 36-PowerSO| 16.53 15.96 12.54 
STEVAL-ISA038V1 | 497-8228-ND —_/ Eval. Board based on L6728* NEW! — | $187 = =) | Le207Pp013TR ~—*|497-4000-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver* 36-PowerSO| — 4617.00/600 
STEVAL-ISA039V1_— | 497-8266-ND —_ Eval. Board based on L6727* NEW! — | 5187 — — | [t62080013TR 497-4001-1-ND_| DMOS Driver for Bipolar Stepper Motor | 24-SOIC_| 17.84 17.22 13.53 
STEVAL-ISAO41V1 —497-8410-ND | Eval. Board based on STP12IE9SF4* NEW! 106.40 [6208D013TR 497-4001-2-ND | DMOS Driver for Bipolar Stepper Motor | _24-SOIC 7995.00/1,000 
STEVAL-ISAM42Vi | PUaOSpugN Daa Evaluation Board based on ST1S03° — | 4788 — =! | Lezo8n 497-5342-5-ND | DMOS Driver for Bipolar Stepper Motor* | 24-PowerSO| 14.76 14.15 10.77 
STEVAL-ISA042V2_|497-6369-ND_| Evaluation Board based on ST1S03* — | 47.88 — =) |6208Pp013TR ~—*|497-4214-1-ND | DMOS Driver for Bipolar Stepper Motor | 36-PowerSO| 20.62 19.91 15.65 
STEVAL-ISAQ43V1_— /487-6419-ND)9)/ Evaluation Board based on ST1S06 — | 4788 — =! | tgzogpp013TR —*/497-4214-2-ND | DMOS Driver for Bipolar Stepper Motor |36-PowerSO| — 5759.10/600 
STEVAL-ISA043V2 497-6420-ND Evaluation Board based on ST1S06* — | 47.88 _ —| |te219Ds 497-3647-5-ND_| Stepper Motor Driver 24-SOIC 334 341 2.42 
STEVAL-ISA044V1_— | 497-8216-ND —_ Eval. Board based on ST1S10* NEW! 47.88 L6219RO13TR 497-4003-1-ND | Stepper Motor Driver 24-S0IC | 5.60 4.96 3.84 
STEVAL-ISA044V2 —_497-8229-ND —_| Eval. Board based on ST1S10* NEW! — | 8118 = — =) |t6220 497-1428-5-ND | Quad Darlington Switch 16-Power Dip] 294 276 221 
STEVAL-ISA045V1_|497-6370-ND__| Evaluation Board based on ST1S09* — | 46.55 _— _—) | 6995p 497-1430-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 20-SOIG | 7.54 7.25 5.51 
STEVAL-ISA045V2_— | 497-6371-ND | Evaluation Board based on ST1S09* — | 46550 — =| Jce2a5pTR 497-5343-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver* 20-SOIG | 848 7.69 6.10 
STEVAL-ISAM4GVi = (PUaOSi gh Oa Evaluation Board based on ST1S09° — | 4655 = — — =) | t62250TR 497-5343-2-ND_| DMOS Dual Full Bridge Driver* 20-SOIC 3524.50/1,000 
STEVAL-ISA046V2 | 497-6373-ND __ Evaluation Board based on ST1S09* 46.55 L6225N 497-5344-5-ND_[DMOS Dual Full Bridge Driver* 20-Power Dip! 7.67 7.38 5.61 
STEVAL-ISAD47V1 = AGT 03 gn Evaluation Board based on ST1S03A" — | 4655 = — — =! | L6225PDTR 497-5345-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver* 20-PowerSO| 11.04 10.01 7.94 
STEVAL-ISA047V2_|497-6375-ND__| Evaluation Board based on ST1S03A*_ — | 46.55 — | 1 6295PDTR 497-5345-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver* 20-PowerSO| — 2898.00/600 
STEVAL-ISA048V2 | 497-6377-ND —_/ Evaluation Board based on ST8ROOW — | 46550 — =| |ez26nTR 497-3362-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 24-SOIG | 10.24 928 7.36 
STEVAL-ISAQ49V1— /497-8217-ND' Eval. Board based on ST2S06A* MEW! =| — | 6517 — —! |iea96pTR 497-3362-2-ND_| DMOS Dual Full Bridge Driver 24-SOIC 4256.00/1,000 
STEVAL-ISA049V2—/497-8218-ND' Eval. Board based on ST2S063B" MEW! =| — / 65.17 — —) J|r6z26N 497-5346-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver* 24-Power Dip! 845 813 6.18 
STEVAL-ISAQSOV1 — /497-8425-ND | Demo Board based on PM6641* MEW =| — | 8512 —  —! /16996PDTR 497-5347-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver* 36-PowerSO| 12.00 10.88 8.63 
STEVAL-ISAQS1V1_|497-8411-ND | Eval. Board Based on FMG670S" NEW? | — | 9842 _— __—! | g99ppTR 497-5347-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver* 36-PowerSO| —3150.00/600 
STEVAL-ISA0S1V2 —/487-8412-ND iggy) Eval. Board Based on PMGG70AS* MEW | — / 10108 = — —! |i e996qTR 497-6862-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver NEW! | 32-VFOFPN| 4.93 4.59 3.57 
STEVAL-ISANS2Vi AG 7ao2ugt Em Evel. Kit Based on PMGG75S* NEW! — | 9842 — =) | te226aTR 497-6862-2-ND_| DMOS Dual Full Bridge Driver* NEW! | 32-VFOFPN | — 6528.00/3,000 
STEVAL-ISA052V2_—_|497-8413-ND | Evaluation Board for PM6675AS* NEW! 101.08 16227DTR 497-3363-1-ND | OMOS Dual Full Bridge Driver with PWM | 24-SOIC | 1120 1015 805 
STEVAL-ISA053V1 | 497-6378-ND _ Evaluation Board for PM6680* —| 310 -— — Conivaller 
STEVAL-ISA053V2_|497-6379-ND __| Evaluation Board for PM6680A* — | 9310 = =! ‘| 62270TR 497-3363-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver with PM | 24-SOIC 4655.00/1 000 
STEVAL-ISA055V1 __|497-8219-ND | Eval. Board based on ST1S12* NEW! =; os —  — Controller 
STEVAL-ISAO55V2 | 497-8220-ND _| Eval. Board based on ST1S12* NEW! — | 46.55 — —) |16227N 497-3648-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver with PWM | 24-Dip 910 8.75 6.65 
STEVAL-ISA056V1 |497-8414-ND —_| Eval. Board based on PM6600* NEW! =| — 10507 — — Current Controller 
STEVAL-ISA059V1 | 497-8716-ND —_| Eval. Board based on TSM108* NEW! — | 8246 — —}) |L6227PD 497-5348-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver with PWM |36-PowerSO| 10.14 9.75 7.41 
STEVAL-ISAO60V1___|497-8513-ND__| Evaluation Board for VIPER17HN* NEW! | — | 6251 — — — Current Controller* 
STEVAL-ISBOOTV1 —-|497-5682-ND | Eval. Board for Cell Phone Battery Charger* | — | 47.88 =— — —]_ | g207pDTR 497-4006-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver with PWM | 36-PowerSO| 12.48 11.31 8.97 
STEVAL-ISBO02V1 497-6421-ND Eval. Board Digital Battery Charger Design* | — | 62.51 _ _ Current Controller 
STEVAL-ISBO03V1 497-8427-ND Demo Board on USB Li-lon Battery Charger | — | 71.82 = —| |l6227PDTR 497-4006-2-ND |DMOS Dual Full Bridge Driver with PWM |36-PowerSO 3276.00/600 
Based on ST7260E2* NEW! Current Controller 
STEVAL-ISBOOSV1 | 497-8428-ND —_| Demo Board Li-lon Battery Charger Based | — | 51.87 —  —| |L62270TR 497-6863-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver with PWM | 32-VFOFPN | 8.00 7.25 5.75 
on ST7260/L6924D* NEW! Current Controller* NEW! 
STEVAL-ISBOO6V1___|497-8338-ND___| Eval. Board based on STW4102* NEW! | — | 5320) — — —| _|162970TR 497-6863-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver with PWM | 32-VFOFPN | — 9562.50/3,000 
STEVAL-ISBO08V1 497-8514-ND Eval. Board based on STW4102/ — | 62.51 Current Controller* NEW! 
STM32* NEW! L6228DTR 497-3364-1-ND | DMOS Dvr. for Bipolar Stepper Motor 24-SOIG | 12.96 11.75 9.32 
STEVAL-ISCOO1V1 497-6422-ND Evaluation Board based on L6565* — | 78.47 = —| |L6228DTR 497-3364-2-ND_| DMOS Dvr. for Bipolar Stepper Motor 24-SOIC 5386.50/1,000 
STEVAL-ISC002V1 497-8429-ND Power Adapter Board Based on L6599 and | — | 182.50 = —| /6228N 497-5350-5-ND |DMOS Driver for Bipolar Stepper Motor* |24-Power Dip| 10.66 10.25 7.79 
STP12NMSON* NEW! L6228PDTR 497-4007-1-ND |DMOS Driver for Bipolar Stepper Motor | 36-PowerSO| 15.10 13.69 10.86 
STEVAL-ISQ002V1 | 497-6423-ND Evaluation Board based on ST72264G1* — | 59.85 _ —| |L6228PDTR 497-4007-2-ND | DMOS Driver for Bipolar Stepper Motor | 36-PowerSO 3964.80/600 
STEVAL-ISQ007V1__|497-8339-ND___| Eval. Board based on TSC101* NEW! — | 3724 — _—) |Le228aTR 497-6864-1-ND | DMOS Driver for Bipolar Stepper 32-VFOFPN | 8.32 7.54 5.98 
STEVAL-ISSOO1V1 _|497-8222-ND [UPS (Line Interactive - 450W)* NEW! | — | 275.00. —  — Motor NEW! 
STEVAL-ISS001V2 —_|497-8436-ND | UPS (Line Interactive - 450W)* NEW! = | — | 275.00 —  —! |L6228aTR 497-6864-2-ND | DMOS Driver for Bipolar Stepper 32-VFOFPN | — 9945.00/3,000 
STEVAL-PCCO01V1 497-5683-ND Eval. Board for Full Speed USB-Serial — | 26.60 _ _ Motor* NEW! 
Bridge* L62290TR 497-4008-1-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless 24-S0IC | 1440 13.05 10.35 
STEVAL-PCC002V1 497-5521-ND Evaluation Board for Low Speed USB* — | 26.60 = = DC Motor 
STEVAL-PCCO03V1__|497-8208-ND__| Evaluation Board based on STUSBO3* —| 61.18 — —/ JLe2290TR 497-4008-2-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless 24-SOIC 5985.00/1,000 
STEVAL-PCCO04V1 | 497-8209-ND __| Eval. Board based on STUSBO2E* =) — — DC Motor 
STEVAL-PCNOO1V1 | 497-5577-ND Evaluation Board for USB Power Switch* — | 125.00 = —| |L6229N 497-5840-5-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless 24-Power Dip] 11.83 11.38 8.65 
STEVAL-PSQ001V1 497-6425-ND Evaluation Board based on PM6680A* — | 103.74 — — DC Motor* 
STEVAL-SCMOO1V1 |497-5684-ND | Demo Board for RTC M41T62 w/ST7 USB* | — | 61.18 —  —J |Le229PD 497-5841-5-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless | 36-PowerSO| 12.69 12.20 9.28 
STEVAL-TCS003V1__|497-8206-ND__| Evaluation Board based on STMPE2403* | — [12236 = =— — — DC Motor* 
STEVAL-TCSO04V1___/497-8515-ND | Eval. Board based on STMPE1601* NEW! | — | 79.80 —  —]| |L6229PDTR 497-4215-1-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless | 36-PowerSO| 15.62 14.16 11.23 
STEVAL-TDEOO1V1 497-5522-ND Evaluation Board for 100 BaseT* — | 73.15 - — DC Motor 
STEVAL-TLLOO1V1 497-6260-ND Evaluation Board LED Controller based on — | 38.57 _ —j| |L6229PDTR 497-4215-2-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless 36-PowerSO 4099.20/600 
STLD40D* DC Motor 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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" H INDUSTRIAL " H INDUSTRIAL 
-ST STMicroelectronics Digi Reel* (Cont.) RoHS Compliant Parts Available ST STMicroelectronics Digi Reel° (Cont.) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
[62290TR 497-8495-1-ND | DMOS DRIVER for 3-Phase Brushless DC| 32-VFOFPN | 10.24 8.00 7.36) |TOS5iIN 497-4440-5-ND _| Advanced IGBT/MOSFET Driver 8-Dip 792 180 144 
Motor* NEW! TD352IDT 497-4676-1-ND | Advanced IGBT/MOSFET Driver ssolc | 164 140 119 
L62290TR 497-8495-2-ND pmos DRIVER for 3-Phase Brushless DC| 32-VFOFPN |  12240.00/3,000 TD352IDT 497-4676-2-ND _| Advanced IGBT/MOSFET Driver 8-SOIC 1383.75/2,500 
jotor* q TD352IN 497-6757-5-ND | Adv. IGBT/MOSFET Driver* NEW! 8-Dip 305 284 2.21 
L6234 497-6703-5-ND |3-Phase Motor Driver* NEW! 20-Power Dip| 11.57 11.13 846] |TDAO161DP 497-2158-5-ND | Proximity Detector 8-MiniDip | 2.72 255 2.04 
L6234PD013TR 497-5352-1-ND__[3-Phase Motor Driver* 20-PowerSO | 15.36 13.92 11.04] |TpAo161FP 497-2159-5-ND | Proximity Detector 8-SOIC 272 255 2.04 
L6234PD013TR 497-5352-2-ND | 3-Phase Motor Driver* 20-PowerSO 4032.00/600 TDAO161FPT 497-6598-1-ND | Proximity Detector* NEW! 8-SOIC 2.72 255 2.04 
(6235) 497-4009-5-ND DMs Driver for 3-Phase Brushless 24-SOIG | 15.53 14.89 11.33) |tpao1e1RPT 497-6598-2-ND_| Proximity Detector* NEW! B-S0IC 2762.50/2,500 
L6235D013TR 497-4009-1-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless easoic | 1876 1812 1424) |qpecycocpr AOS ENG on ees, ale oe aa 
DC Motor A i “BOF 
0 TDE1707BFP 497-6758-5-ND | Intelligent Power Switch* NEW! 8SOIC | 5.66 527 4.10 
.6235D013TR 497-4009-2-ND DMos Driver for 3-Phase Brushless 24-SOIC 8411.00/1,000 apart 497-3674-1-ND_ | intelligent Power Switch ssoic | 683 605 468 
L6235N 497-5363-5-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless | 24-Power Dip| 15.53 14.89 11.93] [IDEZ07BEPT Te inelieeat power Suh a 
DC Motor* 7 7 ‘ 
aT - - 5 TDE1707DFT 497-5169-2-ND | Intelligent Power Switch* 8-DFN 9216.00/4,500 
[6235PD013TR | 497-4010-1-ND DOS Driver for 3-Phase Brushless Be PowersO] 2.90 214 eT] |THE ae eee R OMA itclicent Power Such SDEN: || “aga gene oe 
L6235PD013TR — | 497-4010-2-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless 36-PowerSO| —6115.50/600 TDE1708DFT 497-5769-2-ND _ | Intelligent Power Switch* 8-DFN 6624.00/4,500 
DC Motor TDE1737DP 497-5322-5-ND_| Relay and Lamp Driver* 8-Dip 5.86 546 4.25 
L6258E 497-1433-5-ND |PWM Controlled, High Current DMOS | 36-PowerSO| 11.70 11.25 8.55) | TDET737FP 497-5418-5-ND | Relay and Lamp Driver* T4SOIC | 5.86 5.46 4.25 
Universial Motor Driver TDE1737FPT 497-5419-1-ND | Relay and Lamp Driver* 14-SOIC 7.07 6.27 4.85 
L6258EX 497-3702-5-ND | PWM Controlled, High Current DMOS 36-PowerSO| 11.70 11.25 8.55| | TDE1737FPT 497-5419-2-ND | Relay and Lamp Driver* 14-SOIC 6464.00/2,500 
Universial Motor Driver TDE1747FP 497-5421-5-ND | Relay and Lamp Driver* 14-SOIC 5.86 546 4.25 
L6370D013TR 497-4011-1-ND  |2.5A High Side Driver Industrial 20-PowerSO | 14.40 13.05 10.35] |TDE1767ADP 497-6759-5-ND _| 60V, 1.3A Relay/Lamp Driver* NEW! 8-Dip | 10.01 9.63 7.32 
Intelligent Power Switch TDE1767DP 497-6760-5-ND |50V, 1.2A Relay/Lamp Driver* NEW! 8-Dip 8.06 7.75 5.89 
L6370D013TR 497-4011-2-ND | 2.5A High Side Driver Industrial 20-PowerSO 3780.00/600 TDE1787ADP 497-5422-5-ND | Relay and Lamp Driver* 8-Dip 10.01 9.63 7.32 
Intelligent Power Switch TDE1787DP 497-5423-5-ND | Relay and Lamp Driver* 8-Dip 7.28 7.00 5.32 
L6374FP013TR 497-4012-1-ND | Industrial Quad Line Driver 20-SOIC | 13.76 12.47 9.89] |TpE1798DP 497-2184-5-ND | 0.5A, Intelligent Power Switch 8-Mini Dip 7.23 695 5.29 
L6374FP013TR 497-4012-2-ND | Industrial Quad Line Driver 20-SOIC 5719.00/1,000 TDE1897RDP 497-2185-5-ND | 0.5A, High-Side IPS Driver 8-Mini Dip 5.51 513 3.99 
L6375STR 497-6865-1-ND | 0.5A High-Side Driver Industrial 8-SOIC 469 416 322) [TDET897RFPT 497-5194-1-ND | 0.5A, High-Side IPS Driver* 20-SOIC 8.00 7.25 5.75 
Intelligent Power Switch* NEW! TDE1898CDP 497-5425-5-ND | 0.5A, High-Side IPS Driver* 8-Di 8.06 7.75 5.89 
L6375STR 497-6865-2-ND _|0.5A High-Side Driver Industrial a-soic | — 4288.00/2,500 ToEegsrrPT —[407-5233-1-ND | 0.5A, High Side IPS Driver* eal ee 
Intelligent Power Switch* NEW! u tot EA Hinh-ci io ow , r 5 4 
[GS7EDOTSTR |497-3565-T-ND ]0.5A High-Side Driver, Quad Inteligent | 20-PowerS0| 1494 1440 17.53] |tpesvater  — |agreaonanp A stad eee ee gaan ot abd 
Power Switch Tiare rm * 5 - 
L6376D013TR 497-3365-2-ND | 0.5A High-Side Driver, Quad Intelligent | 20-PowerSo} —4171.50/600 ae fees a andiarp Det peels jen ad 
Power Switch = = = 
L6377D 497-1434-5-ND |0.5A High-Side Driver Intelligent Power | 14-SOIC | 499 4.65 3.62 INTERFACE 
Switch 
.6377D013TR 497-5355-1-ND |0.5A High-Side Driver Intelligent Power | 14-SOIC | 6.02 5.34 4.13 RoHS Compliant Parts Available 
Switch* ji fi nicl Price Each 
L6377D013TR «| 497-5355-2-ND | 0.5A High-Side Driver Intelligent Power | 14-SOIC | — 5504.00/2,500 a Tileruelectronics || Dial Key Description Pkg a om) ier 
Switch* - > $ 
[638qD013TR 497-4014-1-ND High Voltage Half Bridge Driver eS 525 465 gap} | ESM20500V ec ceraitemme VGN Darlington Por Modules EWE |), 1SCTOF” | 28.16 25.60 2048 
(6384D013TR 497-4014-2-ND | High Voltage Half Bridge Driver 8-SOIC 4800.00/2,500 FS GIEDY Peace NPN Devincton Pan Modulgt New? | \SOTOP | 3258 2080 2388 
L6384E pou beaie aoe High Voltage Half Bridge Driver” B-Dip ) 240 225 1.80) | ecmgo45aV 497-7233-5-ND NPN Darlington Pur Modules MEW! | isoToP [4070 37.00 29.60 
L6384ED013TR | 497-6212-1-ND | High Voltage Half Bridge Driver* BSOIG | 281 248 2.10) /renee noah Ay ariaeae A | acpi: || asp oad: ee 
L6384ED013TR _| 497-6212-2-ND _| High Voltage Half Bridge Driver* 8-SOIC 2437.50/2,500 tanta EESTR CIN MM Dailinatoe Arce” EET EDE ob a8 
Leas pote OA 9gNG Rag High Voltage High/Low Side Driver B-Mini Dip | 240° 2.25 1.80) | stogc3iBoR 497-2063-1ND | TriState CMOS Quad Diff. Line Driver | te-S0lc | 1108 84 72 
L6385D013TR pede COU gE NOR) High Voltage High/Low Side Driver B-SOIG | 291 243 2.04) | or96C31BDR 497-2063-2-ND —_| Tri-State CMOS Quad Diff. Line Driver | 16-SOlc |  840.00/2,500 
£-L6385D013TR | 497-4577-1-ND__ | High Voltage High/Low Side Driver* BSOIC | 407 3.21 272) |eroecsie™® ASSIS Tr-St CMOS Quad Dif. Line Driver” | 4e78soP | 10a 98 79 
L6385E 497-6213-5-ND | High Voltage High/Low Side Driver* 8-Dip | 240 225 1.80) | stogc31BTR 497-2065-2-ND _|Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Driver__| 16-TSSOP | _ 911.25/2,500 
L6385ED013TR —_|497-6214-1-ND _| High Voltage High/Low Side Driver* BSOIC_ | 2.81 248 2.10) -eserarnann Boe cee ENDER TCEST: CMOS ued Dif Line Reost TeS0IC 108 a 
L6385ED013TR | 497-6214-2-ND | High Voltage High/Low Side Driver* 8-SOIC 2437.50/2,500 ST oeCaOREDR: Ho one eo INGE TrLSt. CMOS Quad Diff Line Rovr tesoic | 840.002.500 - 
L6386ADTR 497-8320-1-ND | High Volt. High/Low Side Driver* NEW!) 14-SOIC | 311 274 23| [eres aoe PCOSTeeaINRMIN| Thhst. GMOs Qed DITt Ling saresop lid30 1688 
L6386ADTR 497-8320-2-ND | High Volt. High/Low Side Driver* NEW!| 14-SOIC 2697.50/2,500 SToRCaOABTR CO ORLDOLND Tee CMOS Gusd/bitt‘Line Reeve... (167SS0P|. 4012 40/3 ene Y 
L6386E 497-6215-5-ND | High Volt. High/Low Side Driver* NEW!| 14-Dip | 272 255 2.04 Smanad San faces t on 
L6386ED013TR _|497-6216-1-ND_| High Volt. High/Low Side Driver* NEW!| 14-SOIc_| 319 281 238| [|S/2028DR BOO OsS aie imme SV RS-232 Driver/Recsiver” NEW! | 16:90IC | 2.25 1.98 1.68 
Tea CEDOT IT ea eee NDT ieee $T202BDR 497-2048-2-ND _|5V RS-232 Driver/Receiver* NEW! | 16-SOIC 1950.00/2,500 
6216-24 igh Volt. High/Low Side Driver* NEW!) 14-SOIC 2762.50/2,500 §T202BTR 497-2049-1-ND | 5V Multi-Channel RS-232 Driver/ Revr | 16-TSSOP | 1.32 113 .96 
16387 497-5782-ND | High Voltage High/Low Side Driver* 8-MiniDip | 4.05 3.53 263 enact 7 PSS i é ; ; ; 
; y ide Dri $T202BTR 497-2049-2-ND | 5V Multi-Channel RS-232 Driver/ Revr | 16-TSSOP | 1113.75/2,500 
L6387DTR 497-4015-1-ND | High Voltage High/Low Side Driver 8-SOIC 4.05 353 2.63 ST202CDR 497-7917-1-ND 5V Multi-Ch. RS-232 Driver/ 16-SOIC 225 198 1.68 
L6387DTR 497-4015-2-ND | High Voltage High/Low Side Driver 8-SOIC 2437.50/2,500 Recalls MEW? ; ; ; 
L6387E 497-6217-5-ND _| High Voltage High/Low Side Driver* 8-Dip 2.40 2.25 1.80 5649854 ch Reio49 AA ; 
[6387EDO13TR | 497-6218-1-ND | High Voltage High/Low Side Driver® BS0IC] 281248210) |ST202CDR a iaacacame) ©», Mull-Ch. RS 232 Driver’ TSO ||). eee 
(6387ED013TR | 497-6218-2-ND | High Voltage High/Low Side Driver* 8-SOIC 2437.50/2,500 Se CIC RS30 Dil 7 
16388 497-5358-5-ND | High Voltage High/Low Side Driver* BMiniDip | 334 3.11 242/ |oTe020TR cae alam) © Mul-Ch. RS 232 Driver’ IGSTSSOP [2282 “188-188 
L6388E 497-6219-5-ND | High Volt. High/Low Side Driver* NEW!) — 8-Dip 253 237 1.90! |etooocte 497-7918-2-ND | 5V MultiCh. RS-232 Dri 46-Tssop | 1950.00/2.500 
L6388ED013TR —_|497-6220-1-ND_|High Volt. High/Low Side Driver NEW!| 8-SOIC__| 2.96 261 2.22 Resale ELE et ne 
[6388ED013TR | 497-6220-2-ND | High Volt. High/Low Side Driver* NEW!| 8-SOIC 2567.50/2,500 sT202cWR 497-7919-1-ND | SV Multi-Ch. RS-232 Dri je-soic | 225 1.98 1.68 
L6390DTR 497-8321-1-ND | High Volt. High/Low Side Driver* NEW!| 16-SOIC | 385 3.41 264 Resse MEIN aay ; : , 
L6390DTR 497-8321-2-ND | High Volt. High/Low Side Driver NEW!) 16-SOIC 3520.00/2,500 ST202CWR 497-7919-2-ND | 5V Multi-Ch. RS-232 Driver/ 46-S0IC 825.00/1,000 
L6392DTR 497-8322-1-ND | High Volt. High/Low Side Driver* NEW! | 14-SOIC | 385 3.41 264 Receiver* NEW! 
L6392DTR 497-8322-2-ND_| High Volt. High/Low Side Driver* NEW!|  14-SOIC 3520.00/2,500 ST202EBDR 497-8393-1-ND 5V RS-232 Transceiver, ESD 16-SOIC | 1.80 1.49 1.31 
[6393DTR 497-8323-1-ND | Half Bridge Gate Driver* NEW! 14-8010 | 403 357 276 Protected* NEW! 
L6393DTR 497-8323-2-ND _ | Half Bridge Gate Driver* NEW! 14-SOIC 3680.00/2,500 ST202EBDR 497-8393-2-ND —_|5V RS-232 Transceiver, ESD 16-SOIC 1518.75/2,500 
L6506 497-2945-5-ND |Current Controller for Stepping Motor 18-Dip 5.22 486 3.78 Protected* NEW! 
L6506D013TR 497-3652-1-ND |Current Controller for Stepping Motor 20-SOIC 6.72 5.96 4.61 ST202EBTR 497-7920-1-ND 5V RS-232 Transceiver, ESD 16-TSSOP | 2.44 2145 1.82 
L6506D013TR 497-3652-2-ND__| Current Controller for Stepping Motor 20-SOIC 2592.00/1,000 Protected* NEW! 
16569 497-4217-5-ND | High Voltage Half Bridge Driver* NEW! | 8-Dip 3.04 2.85 2.28) | sT202EBTR 497-7920-2-ND _| 5V RS-232 Transceiver, ESD 16-TSSOP | 2112.50/2,500 
L6574 497-7252-5-ND | CFL/TL Ballast Driver Preheat and 16-Dip 2.88 2.70 2.16 Protected* NEW! 
Dimming* NEW! ST202EBWR 497-5844-1-ND | 5V, RS-232 Transceiver* 16-SOIG | 1.76 150 1.28 
L6713ATR 497-7764-1-ND | 2/3 Phase Controller* NEW! 64-TOFP | 5.66 527 4.10] |sT202EBWR 497-5844-2-ND__| 5V. RS-232 Transceiver* 16-SOIC 660.00/1,000 
L6713ATR 497-7764-2-ND | 2/3 Phase Controller* NEW! 64-TOFP 2632.50/1,000 ST202ECTR 497-6527-1-ND __|5V, RS-232 Transceiver* NEW! 76-TSSOP | 244 215 182 
L6728TR 497-6274-1-ND_| Single Phase PWM Controller* NEW! 10-DFN 2.81 2.48 2.10} | ST202ECTR 497-6527-2-ND | 5V, RS-232 Transceiver* NEW! 16-TSSOP 2112.50/2,500 
L6728TR 497-6274-2-ND | Single Phase PWM Controller* NEW! 10-DFN 3900.00/4,000 ST202ECWR 497-2052-1-ND 5V, RS-232 Transceiver 16-SOIC | 1.85 1.47 1.25 
(6201013TR 497-3640-1-ND | DMOS Full Bridge Driver 20-S0IC ] 11.90 10.79 8.56] |ST207EBPR 497-6179-1-ND _| 5V, RS-232 Transceiver* 24-SSOP | 293 258 219 
(6201013TR 497-3640-2-ND | DMOS Full Bridge Driver 20-SOIC 4947.60/1,000 ST207EBPR 497-6179-2-ND__| 5V. RS-232 Transceiver* 24-SSOP_| — 1447.88/1,350 
(6451013TR 497-4016-1-ND | 28-Channel Ink Jet Driver 44-PLCC | 12.13 11.00 8.72] |ST207ECPR 497-7921-1-ND __|5V, RS-232 Transceiver* NEW! 24-SS0P | 319 281 238 
164510137TR 497-4016-2-ND__|28-Channel Ink Jet Driver 44-PLCOC 2653.00/500 ST207ECPR 497-7921-2-ND | 5V, RS-232 Transceiver* NEW! 24-SS0P | 1577.81/1,350 
M22100B1 497-7338-5-ND | 4x4 Crosspoint Switch* NEW! 16-Dip 98 «4.85 ~—=.65|_ |ST232ABDR 497-2054-1-ND | 5V, RS-232 Driver/Receiver 16-SOIG | 144 123 1.05 
SERC816 497-3662-ND Sercos Interface Controller 100-PQFP | 41.14 37.40 29.92] |ST232ABDR 497-2054-2-ND 5V, RS-232 Driver/Receiver 16-SOIC 1215.00/2,500 
SERC816/TR 497-3374-1-ND | Sercos Interface Controller 100-PQFP | 46.75 44.88 37.40] |ST232ACDR 497-3728-1-ND 5V, RS-232 Driver/Receiver 16-SOIC_ | 1.52 1.30 1.11 
SERC816/TR 497-3374-2-ND _| Sercos Interface Controller 400-PQFP 12622.50/500 ST232ACDR 497-3728-2-ND __|5V, RS-232 Driver/Receiver 16-SOIC 1282.50/2,500 
SPMD250STP 497-8416-ND — |2.5A Bipolar Stepper Motor Drive - 6150 — —| |ST232BDR 497-6528-1-ND | 5V, RS-232 Driver/Recvr* NEW! 16-SOIC | 144 1.23 1.05 
Module* NEW! $T232BDR 497-6528-2-ND | 5V, RS-232 Driver/Recvr* NEW! 16-SOIC 1215.00/2,500 
TD2201D 497-2156-5-ND | Gate Driver &S0ic | 1.69 147 1.13} |ST232BN 497-3014-5-ND ‘| 5V, RS-232 Multi-Ch. Driver/Recvr 16-Dip | 208 195 1.56 
TD2201DT 497-5416-1-ND | Gate Driver* 8-SOIG | 180 153 1.31] |ST232BTR 497-2057-1-ND__|5V, RS-232 Multi-Ch. Driver/Recvr_| 16-TSSOP | 1.44 1.23 1.05 
TD2201DT 497-5416-2-ND | Gate Driver* 8-SOIC 1518.75/2,500 ST232BTR 497-2057-2-ND | 5V, RS-232 Multi-Ch. Driver/Recvr | 16-TSSOP | 1215.00/2,500 
7D2211D 497-2157-5-ND | Gate Driver 8-SOIG | 1.69 147 1.13] |sT232BWR 497-3729-1-ND | 5V, RS-232 Multi-Ch. Driver/Recvr 16-SOIC | 144 1.23 1.05 
TD3101D 497-6756-5-ND__| Triple IGBT/MOS Driver* NEW! 16-SOIC_| 3.01 2.82 226] |ST232BWR 497-3729-2-ND | 5V, RS-232 Multi-Ch. Driver/Recvr 16-SOIC 540.00/1,000 
TD310IDT 497-4052-1-ND | Triple IGBT/MOS Driver 76-SOIC | 293 258 219) |ST232CDR 497-6529-1-ND | 5V, RS-232 Driver/Recvr* NEW! 16-SOIC | 128 1.09 93 
TD3101DT 497-4052-2-ND | Triple IGBT/MOS Driver 16-SOIC 2535.00/2,500 $T232CDR 497-6529-2-ND__| 5V, RS-232 Driver/Recvr* NEW! 16-SOIC 1080.00/2,500 
TD310IN 497-7649-5-ND | Triple IGBT/MOS Driver* NEW! 16-Dip | 3.01 297 231] [ST232CN 497-3017-6-ND __|5V, RS-232 Multi-Ch. Driver/Recvr 76-Dip | 1.20 1.04 80 
TD3501D 497-5848-5-ND | Advanced IGBT/MOSFET Driver* 14-s0ic | 319 297 231) |ST232CWR 497-6530-1-ND —_| 5V, RS-232 Driver/Recvr* NEW! 16-SOIC | 128 109 93 
TD350|DT 497-4053-1-ND__| Advanced IGBT/MOSFET Driver 14-S0IC_| 3.85 3.41 264] |ST232cWR 497-6530-2-ND | 5V, RS-232 Driver/Recvr* NEW! 16-SOIC 480.00/1,000 
TD350|DT 497-4053-2-ND | Advanced IGBT/MOSFET Driver 14-SOIC 3520.00/2,500 ST232EBDR 497-2058-1-ND | 5V, RS-232 Transceiver 16-SOIC | 199 1.75 1.49 
1D351IDT 497-4439-1-ND__| Advanced IGBT/MOSFET Driver B-SOIC | 2.25 1.98 1.68) |ST232EBDR 497-2058-2-ND__[5V, RS-232 Transceiver 16-SOIC 1722.50/2,500 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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ST STMicroelectronies Digi Reel° (Cont.) RoHS Compliant Parts Available ST STMicroelectronics Digi Reel® (Cont.) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
ST232EBTR 797-2060-1-ND | 5V, RS-232 Transceiver T6-TSSOP | 1.99 175 1.49] |STS243ECTR-E 497-6539-2-ND | 3V-5.5V, 400kbps, RS-232 28-TSSOP | 3584.00/2,500 
ST232EBTR 497-2060-2-ND 5V, RS-232 Transceiver 16-TSSOP 1722.50/2,500 Transceiver* NEW! 
ST232ECTR 497-7922-1-ND | 5V, RS-232 Transceiver* NEW! 16-TSSOP | 2.44 215 1.82] |ST3384EBDR 497-2079-1-ND —_| 3V to 5.5V, Low Power, Up to 18-SOIG | 378 297 252 
$T232ECTR 497-7922-2-ND —_| 5V, RS-232 Transceiver* NEW! 16-TSSOP | 2112.50/2,500 250kbps, RS-232 Transceiver 
§1232ECWR 497-2062-1-ND__| 5V, RS-232 Transceiver 16-SOIC_| 2.44 215  1.82| |ST3485EBDR 497-2080-1-ND | 3.3V, Up to 12Mbps, RS-485/RS-422, | 8-SOIC | 4.03 357 276 
$T232ECWR 497-2062-2-ND | 5V, RS-232 Transceiver 16-SOIC 893.75/1,000 Transceiver 
ST485ABDR 497-2082-1-ND | HS, LP, RS-485/RS-422 Transceiver | 8-SOIC | 4.38 3.88 3.00] |ST3485ECDR 497-6540-1-ND | 3.3V, Up to 12Mbps, RS-485/RS-422, | 8-SOIC | 2.70 2.38 2.02 
ST485ABDR 497-2082-2-ND | HS, LP, RS-485/RS-422 Transceiver | 8-SOIC 4000.00/2,500 Transceiver* NEW! 
ST485BDR 497-3733-1-ND _—_| 5V, LP, RS-485/RS-422 Transceiver 8-SOIC | 1.64 140 1.19] |ST3485ECDR 497-6540-2-ND —_/3.3V, Up to 12Mbps, RS-485/RS-422, | 8-SOIC 2340.00/2,500 
ST485BDR 497-3733-2-ND__|5V, LP, RS-485/RS-422 Transceiver 8-SOIC 1383.75/2,500 Transceiver* NEW! _ 
ST485BN 497-6728-5-ND 5V, LP, RS-485/RS-422 Xcvr* NEW! 8-Dip 715. #150 1.15 ST7538Q 497-5525-ND Power Line FSK Transceiver* 44-TQFP |12.96 12.42 9.45 
$T485CDR 497-3734-1-ND—/5V, LP, RS~485/RS~422 Transceiver | 8-SOIC | 144 1.23 1.05) | ST7BRBOTR Pee Nam none ine Fok Transcefver’ pune ee aan cae 
siieeuoh pega ay tp Ben ee ance oir 1g t5.00/2.600 sl | STZ540TR 497-5528--ND | Power Line FSK Transceiver* 28-TSSOP | 14.65. 14.14. 11.11 
ST485EBDR 497-2083-1-ND__|5V, LP, RS-485/RS-422 Transceiver__| 8-SOIC_| 1.68 1.43 1.22| |ST7540TR 497-5528-2-ND_| Power Line FSK Transceiver* 28-TSSOP | _15781.25/2,500 
ST485EBDR 497-2083-2-ND | 5V, LP, RS-485/RS-422 Transceiver | _8-SOIC 1417.50/2,500 ST8004CDR 497-4318-1-ND | SmartCard Interface 28-S0IG | 4.20 3.72 2.88 
ST485ECDR 497-3735-1-ND —_| 5V, Low Power, RS-485/RS-422 8-SOlc | 1.68 1.43 1.22) |ST8004CDR 497-4318-2-ND —_/ SmartCard Interface 28-SOIC | — 1620.00/1,000 
Transceiver, ESD Protection $T8024CDR 497-4763-1-ND | SmartCard Interface 28-SOIG | 3.04 268 2.27 
ST485ECDR 497-3735-2-ND —_| 5V, Low Power, RS-485/RS-422 8-SOIC 1417.50/2,500 $T8024CDR 497-4763-2-ND | SmartCard Interface ; 28-S0IC 1113.75/1,000 
Transceiver, ESD Protection $T75185CDR 497-2121-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-SOIC Lt 60 51 
ST485ERBDR 497-2085-1-ND —_| 5V, LP, RS-485/RS-422 Transceiver 8-SOIC | 4.20 3.72 2.88 a en NE Mahe ee Ti ete eo , a tn 4a 
SEER TR SOR SEND eV. EB Rete Ro ee OB args] |ST7S185CTR 497-5846-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver* | 20-TSSOP | 81 6354 
ST485EXDR 497-2089-1-ND | 5V LP. RS-485/RS-422 Transceiver B-solc | 315 278 236| |ST75185CTR 497-5846-2-ND —_| Multiple RS-232 Driver/Receiver* 20-TSsoP | —630.00/2,500 
STAB5EXDR 497-2089-2-ND | 5V. LP. RS-485/RS-422 Transceiver 8-S0IC 9730.00/2,500 $175285CTR 497-2123-1-ND__| Multiple RS-232 Driver/Receiver 38-TSSOP | 2.94 2.31 1.96 
STAQOABDR 497-2091-1-ND |LP_HS. RS-485/RS-422 Transceiver | 8-SOIC | 2.63 231. 1.96| |S!OTGO4EQTR 497-5128-1-ND | USB-OTG Full-Speed Transceiver 24-QFN | 4.20 3.72 2.88 
STAQ0ABDR 497-2091-2-ND | LP. H&. RS-485/RS-422 Transceiver | 8-SOIC 9975,00/2,500 STOTGO4EQTR 497-5128-2-ND | USB-OTG Full-Speed Transceiver* 24-QFN 6144.00/4,000 
STASTACN 497-4650-5-ND 1 LP-H&- RS-485/RS-499 Transceiver TEDIp | 2792.33 196) | STOTGO4ESQTR 497-8174-1-ND | USB-OTG Full-Speed Xcvr* NEW! 24-QFN | 420 3.72 2.88 
ST1480ABDR 497-2046-1-ND —_|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver Bsoic | 420 372 288| |STOTGO4ESQTR 497-8174-2-ND —_/ USB-OTG Full-Speed Xevr* NEW! =| 24-OFN 6144.00/4,000 
ST1480ABDR 497-2046-2-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver 8-SOIC 3840.00/2,500 STLVDITIBFR acca rorammable Low Voltage 1-10 Dif. | 2-TOFP | 31.88 30.60 25.50 
ST1480ACDR 497-3726-1-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver 8-SOIC | 385 3.41 2.64 79 Llock Mrver : 
ST1480ACDR 497-3726-2-ND _|3.3V RS-485/RS-422 Transceiver 8-SOIC 3520.00/2,500 See eRTR Rae ata Ram Uo Wirorential Fine Dever/Receher | oe ee ee ae 
$T3222BTR 497-5845-1-ND | 3V to 3.6V, LP, RS-232 Dvr/Receiver* | 20-TSSOP | 236 2.08 1.77 oO iff. Line Driver® NEW! : 5.25 4.65 3, 
$13222BTR 497-5845-2-ND | 3V to 3V, LP, RS-232 Dvr/Receiver* | 20-TSSOP | 2047.50/2,500 Pee peed eeommm 11S Diff. Line Driver* MEWE 1E-TSSOP | 4800.00/2,500 
STaoonTR 497-7924-1.ND | 3V to 36V' LP. RS-239 Driver! ootssop | 2.36 208” 1.77|  |STLVDS32BDR 497-2148-1-ND —_| HS Differential Line Receiver 16-SOIG | 450 3.75 3.15 
Receiver* NEWE vsot7sopsoo | {STLVDS3287Raararae-t ND —THS Diferental Line Reur™ MEW? T6-TSSOP | 433.388 800 
- 1 | ifferential Line Revr* i ag * 3 7 
ee CR nce | pas oar ove] ore ea cm remretel learn Meet | ete | oman, 
4 ey i a 7 -1- igh Speed, Differential Line Revr | A i is 
ses —farasEnO STR REM me —t aessor reer | [SMM ——_iaranecean [no See a Ms | rer |" Sessa 
5 Er 7 x ~ -2- og. Single Phase Energy Metering )- 00/2, 
— | eee ee a 
7 Mi 2 7 o -2- ingle Phase Energy Metering IC* }- .00/2, 
oe Cea moe | cumonnane | a Mammen cece eescema yma, | Zee | a, ta 
4 Bot i 3 e -2-| ingle Phase Energy Metering IC* }- .00/2, 
sozscin —|arresi90 [SRIRAM ncao_| aossoe | 2as 251 210) [ARE fareeeaa [emer eemrnetane’ — (S180 Sra 
r =e |! a e g 2 ingle Phase Energy Metering IC* }- .00/2, 
S1S222ECPH AiG Yo pee rep Cree near | eee | BAS 281 218) | crpwiaaTR 497-5987-1-ND | Single Phase Energy Metering IC* | 20-TSSOP | 5.60 4.96 3.84 
ST3222ECPR 497-7925-2-ND | 3V-3.6V, LP, up to 400kbps RS-232 | 20-SSOP 1410.75/1,350 STPM14ATR 497-5987-2-ND —_| Single Phase Energy Metering IC* 20-TSsoP | —5120.00/2,500 
Driver/ Receiver, ESD Prot. NEW! STSMIA832TBR 497-5147-1-ND | 1.8V/2.8V HS Dual Diff. Line Revr* 25-TFBGA | 4.90 4.34 3.36 
ST3222ECTR 497-7926-1-ND 3V-3.6V, LP, up to 400kbps RS-232 D0-TSSOP | 2.85 251 213) |STSMIA832TBR 497-5147-2-ND 1.8V/2.8V HS Dual Diff. Line Revr* 25-TFBGA 6272.00/3,500 
Driver/ Receiver, ESD Prot.” NEW! STUSBO3SEOR 497-8055-1-ND [USB Transceiver* NEW! T6-OFN | 1.20 1.02 87 
$T3222ECTR 497-7926-2-ND | 3V-3.6V, LP, up to 400kbps RS-232 | 20-TSSOP | —2470.00/2,500 STUSBO3EQR 497-8055-2-ND | USB Transceiver* NEW! 16-QFN 1215.00/3,000 
Driver/ Receiver, ESD Prot.* NEW! ULN2001A 497-2340-5-ND Seven Darlington Array* 16-Dip 95 74 57 
$T3232BDR 497-6533-1-ND —_| 3V to 5.5V, Low Power, RS-232 16-SOIC | 2.40 212 1.80} |ULN2001D1013TR =] 497-2341-1-ND _| Seven Darlington Array 16-SOIC | 95 74 63 
Driver/Receiver* NEW! ULN2001D1013TR _[497-2341-2-ND__| Seven Darlington Array 16-SOIC 735.00/2,500 
$13232BDR 497-6533-2-ND | 3V to 5.5V, Low Power, RS-232 16-SOIC 2080.00/2,500 ULN2002A 497-4549-ND Seven Darlington Array* T6-Dip 957457 
Driver/Receiver* NEW! ULN2002D1013TR 497-2343-1-ND Seven Darlington Array 16-SOIC 95 74 63 
$T3232BTR 497-6534-1-ND 3V to 5.5V, Low Power, RS-232 16-TSSOP | 2.40 2.12 1.80) [ULN2002D1013TR = 497-2343-2-ND Seven Darlington Array 16-SOIC 735.00/2,500 
Driver/Receiver* NEW! ULN2003A 497-2344-5-ND Seven Darlington Array 16-Dip 68 53 AL 
$T3232BTR 497-6534-2-ND 3V to 5.5V, Low Power, RS-232 16-TSSOP 2080.00/2,500 ULN2003D1013TR | 497-2345-1-ND Seven Darlington Array 16-SOIC 67 51 AO 
Driver/Receiver* NEW! ULN2003D1013TR 497-2345-2-ND Seven Darlington Array 16-SOIC 450.00/2,500 
ST3232BWR 497-5242-1-ND 3V to 5.5V, LP, RS-232 Dvr./Receiver* | 16-SOIC 3.90 3.20 2.70 ULN2004A 497-2346-5-ND Seven Darlington Array* NEW! 16-Dip 95 74 57 
$13232CDR 497-3731-1-ND —_| 3V-5.5V, LP, RS-232 Driver/Recvr 16-SOIC | 2.25 1.98 1.68] |ULN2004D1013TR | 497-2347-1-ND _| Seven Darlington Array 16-SOIG | 95 74 63 
§13232CDR 497-3731-2-ND | 3V-5.5V, LP, RS-232 Driver/Recvr 16-SOIC 1950.00/2,500 ULN2004D1013TR = 497-2347-2-ND _| Seven Darlington Array 16-SOIC 735.00/2,500 
$T3232CTR 497-6535-1-ND___|LP RS-232 Driver/Receiver* NEW! | 16-TSSOP | 2.25 1.98 1.68} |ULN2064B 497-2348-5-ND__| 50V Quad Darlington Switch 16-PowerDip| 3.04 2.85 2.28 
$13232CTR 497-6535-2-ND —_|LP RS-232 Driver/Receiver* NEW! | 16-TSSOP 1950.00/2,500 ULN2065B 497-2349-5-ND | 80V Quad Darlington Switch 16-Power Dip} 3.04 2.85 2.28 
$13232CWR 497-5243-1-ND —_| 3V-5.5V, LP, RS-232 Driver/Receiver* | 16-SOIC | 1.88 1.65 1.40| /ULN2066B 497-6788-5-ND | 50V Quad Darlington Switch* NEW! | 16-Dip | 3.04 285 2.28 
$13232CWR 497-5243-2-ND —_| 3V-5.5V, LP, RS-232 Driver/Receiver* | 16-SOIC 687.50/1,000 ULN2067B 497-2350-5-ND | 80V Quad Darlington Switch 16-Power Dip} 3.04 2.85 2.28 
$13232EBDR 497-6996-1-ND | 3V-5.5V, Low Power, RS-232 Driver’ | 16-SOIC | 263 231 1.96] /ULN2068B 497-2351-5-ND | 50V Quad Darlington Switch 16-Power Dip} 3.04 2.85 2.28 
Receiver, ESD Prot.* NEW! ULN2069B 497-2352-5-ND 80V Quad Darlington Switch 16-PowerDip| 3.04 2.85 2.28 
$13232EBDR 497-6996-2-ND | 3V-5.5V, Low Power, RS-232 Driver’ | 16-SOIC 2275.00/2,500 ULN20748 497-2353-5-ND | 50V Quad Darlington Switch 16-Power Dip| 3.04 2.85 2.28 
Receiver, ESD Prot.* MEW! ULN2075B 497-3084-5-ND 80V Quad Darlington Switch 16-Power Dip} 3.04 285 2.28 
STS232EBTR 797-6536-1-ND | 3V-5.5V, Low Power, RS-232 Driver? | 16-1SSOP | 270 2.38 202] /ULN2801A 497-2354-5-ND __| Eight Darlington Array 18-Dip | 1.05 91 70 
Receiver, ESD Prot.* NEW! ULN2802A 497-2355-5-ND Eight Darlington Array 18-Dip 1.05 91 70 
$13232EBTR 497-6536-2-ND —_| 3V-5.5V, Low Power, RS-232 Driver’ | 16-TSSOP |  2340.00/2,500 ULN2803A 497-2356-5-ND__| Eight Darlington Array 18-Dip_ | 1.05 91 70 
Receiver, ESD Prot.* NEW! ULN2804A 497-2357-5-ND Eight Darlington Array 18-Dip 1.05 91 10 
$13232ECDR 497-6537-1-ND —_| 3V-5.5V, LP, RS-232 Driver/Receiver | 16-SOIG | 2.44 215 1.82] |E-ULQ2003A 497-4609-5-ND —_| Seven Darlington Array* 16-Dip | 1.01 88 68 
ESD Protected* NEW! ULQ2003A 497-2358-5-ND Seven Darlington Array NEW! 16-Dip 1.01 88 68 
$13232ECDR 497-6537-2-ND | 3V-5.5V, LP, RS-232 Driver/Receiver | 16-SOIC 2112.50/2,500 ULQ2003D1013TR © |497-2359-1-ND —_| Seven Darlington Array 16-SOIG | 108 92 79 
ESD Protected* NEW! ULO2003D1013TR 497-2359-2-ND Seven Darlington Array 16-SOIC 911.25/2,500 
$13232ECTR 497-6538-1-ND | 3V to 5.5V, Low Power, RS-232 16-TSSOP | 2.25 1.98 1.68) [ULQ2004A 497-2360-5-ND __| Seven Darlington Array 16-Dip | 101 88 68 
Driver/ Receiver, ESD Prot.* NEW! ULQ2004D1013TR 497-2361-1-ND Seven Darlington Array 16-SOIC 1.08 92 79 
STS232ECTR 797-6538-2-ND | 3V to 5.5V, Low Power, RS-232 T6-TSSOP | 1950.0072,500 ULQ2004D1013TR | 497-2361-2-ND —_| Seven Darlington Array 16-SOIC 911.25/2,500 
Driver/ Receiver, ESD Prot.* NEW! ULQ2802A 497-6789-5-ND Eight Darlington Array* NEW! 18-Dip 1.50 1.30 1.00 
$13237EBPR 497-7927-1-ND | 3V to 5.5V, 250kbps RS-232 28-SSOP | 3.45 3.04 2.58] | ULQ2803A 497-2362-5-ND__| Eight Darlington Array* NEW! 18-Dip_| 1.50 1.30 1.00 
Transceiver, ESD Protected* NEW! ULQ2804A 497-7692-5-ND__| Eight Darlington Array* NEW! 18-Dip | 1.50 1.30 1.00 
$13237EBPR 497-7927-2-ND | 3V to 5.5V, 250kbps RS-232 28-SSOP 1707.75/1,350 
Transceiver, ESD Protected* NEW! f 1 
$13241EBPR 497-6997-1-ND | 3V to 5.5V, 400kbps, RS-232 28-SSOP | 281 248 2.10 7 ; 
Transceiver Fen Prataced NEW! C ronics RoHS Compliant Parts Avai 
$13241EBPR 497-6997-2-ND | 3V to 5.5V, 400kbps, RS-232 28-SSOP 1392.19/1,350 STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Transceiver ESD Protected* NEW! Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
STS241ECDR 797-4779-1-ND | 3V to 5.5V, 400kbps, RS-232 2-S0IC | 429 352 297| JEMIFOT-1003MS 497-7738-1-ND | 1 Line EMI Filter* NEW! S0T-883 | 1.16 99 85 
Transceiver, ESD Protected EMIFO1-1003M3 497-7738-2-ND 1 Line EMI Filter* NEW! SOT-883 1174.50/3,000 
ST3241ECPR 497-4947-1-ND | 3V to 5.5V, 400kbps, RS-232 28-SSOP | 3.00 2.64 2.24) |EMIFO1-10005W5 | 497-3708-1-ND —_| 1 Line EMI Filter* SOT-323-5] 1.16 99 85 
Transceiver, ESD Protected EMIFO1-10005W5 | 497-3708-2-ND —_‘| 4 Line EMI Filter* S0T-323-5 | 1174.50/3,000 
ST3241ECPR 497-4947-2-ND | 3V to 5.5V, 400kbps, RS-232 28-SSOP 1485.00/1,350 EMIFO2-1003M6 497-7739-1-ND__|2 Line EMI Filter* NEW! 6-Micro QFN| 1.16 99 85 
Transceiver, ESD Protected EMIFO2-1003M6 497-7739-2-ND {2 Line EMI Filter* NEW! Micro QFN] 1174.50/3,000 
$13243BTR 497-4768-1-ND | 3V to 5.5V, 400kbps, RS-232 Xevr 28-TSSOP | 3.24 2.82 2.10) |EMIFO2-MICO2F2 |497-3782-1-ND —|2 Line EMI Filter, ESD Protection FlipChip | 1.29 1.02 87 
$13243CPR 497-3732-1-ND__| 3V to 5.5V, 400kbps, RS-232 Xevr 28-SSoP_| 214 1.89 1.60| |EMIFO2-MICO2F2  |497-3782-2-ND —_}2 Line EMI Filter, ESD Protection FlipChip 4950.00/5,000 
ST3243CPR 497-3732-2-ND | 3V to 5.5V, 400kbps, RS-232 Xcvr 28-SSOP 1058.06/1,350 EMIFO2-MICO3G2  |497-5902-1-ND —_|2 Line EMI Filter, ESD Protection* 5-FlipChip | 1.20 1.02 87 
$13243EBJR 497-2077-1-ND | 3V to 5.5V, 400kbps, RS-232 Xcvr | 28-FlipChip | 4.68 3.84 3.24] |EMIFO2-MICO3G2___|497-5902-2-ND__|2 Line EMI Filter, ESD Protection* 5-FlipChip 1950.00/5,000 
$13243EBTR 497-2078-1-ND | 3V to 5.5V, 400kbps, RS-232 Xevr 28-TSSOP | 2.63 2.31 1.96] [EMIFO2-USBO1F2  |497-5333-1-ND  |2 Line EMI Filter, ESD Protection* BFlipchip | 120 1.02 67 
$13243EBTR 497-2078-2-ND | 3V to 5.5V, 400kbps, RS-232 Xcvr 28-TSSOP | — 2275.00/2,500 EMIFO2-USBO1F2  |497-5333-2-ND —|2 Line EMI Filter, ESD Protection* 8-FlipChip 4950.00/5,000 
ST3243ECTR-E 497-6539-1-ND | 3V-5.5V, 400kbps, RS-232 28-TSSOP | 3.92 3.48 2.69) |EMIFO2-USBO5C2 — /497-4613-1-ND | 2 Line EMI Filter, ESD Protection* FlipChip | 129 1.02 87 
Transceivers NEW! EMIFO2-USBO5C2 __|[497-4613-2-ND _|2 Line EMI Filter, ESD Protection* FlipChip 1950.00/5,000 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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P, - LED DRIVERS 


RoHS Compliant Parts Avail RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
EMIFO2-USBO5F2 497-6629-1-ND 2 Line EMF Filter, ESD Prot.* NEW! | 8-FlipChip | 1.20 1.02 .87| |STCS1PHR 497-5961-2-ND | 1.5A max. Constant Current LED 8-PowerSO 2762.50/2,500 
EMIFO2-USBO5F2 497-6629-2-ND 2 Line EMF Filter, ESD Prot.* NEW! | 8-FlipChip 1950.00/5,000 Driver* NEW! 
EMIFO3-SIMO1F2 497-3401-1-ND 3 Line EMI Filter and ESD Protection FlipChip 1.25 99 85] |STCS2ASPR 497-6917-1-ND | 2A max. Constant Current LED 10-PowerSO} 6.02 534 4.13 
EMIFO4-VIDO1F2 497-4614-1-ND 4 Line Low Capacitance EMI Filter, FlipChip 1.08 85 13 Driver* NEW! 
ESD Protection* STCS2ASPR 497-6917-2-ND | 2A max. Constant Current LED 10-PowerSO 1496.40/600 
EMIFO4-VIDO1F2 497-4614-2-ND 4 Line Low Capacitance EMI Filter, FlipChip 1625.00/5,000 Driver* NEW! 
ESD Protection* STCS2SPR 497-6560-1-ND | 2A max. Constant Current LED 10-PowerSO| 4.55 4.03 3.12 
EMIFO6-1005M12 497-7740-1-ND 6 Line EMI Filter* NEW! 12-MicroQFN| 1.24 1.06 90 Driver* NEW! 
EMIFO6-1005M12 497-7740-2-ND 6 Line EMI Filter* NEW! 12-Micro QFN 1255.50/3,000 STCS2SPR 497-6560-2-ND | 2A max. Constant Current LED 10-PowerSO 1131.00/600 
EMIFO6-1502M12 497-7741-1-ND 6 Line EMI Filter* NEW! 12-Micro QFN} 1.24 1.06 90 Driver* NEW! 
EMIFO6-1502M12 497-7741-2-ND 6 Line EMI Filter* NEW! 12-Micro QFN 1255.50/3,000 STLED316SMTR 497-6925-1-ND | Sterial-Interfaced 6-Digit LED Controller 24-SOIC 248 218 1.85 
EMIFO6-MSD01F2 497-5903-1-ND 6 Line EMI Filter, ESD Protection* 16-Flip Chip} 1.60 1.36 1.16 with Keyscan* NEW! 
EMIFO6-MSDO1F2 497-5903-2-ND 6 Line EMI Filter, ESD Protection* 16-FlipChip 2600.00/5,000 STLED316SMTR 497-6925-2-ND | Sterial-Interfaced 6-Digit LED Controller 24-SOIC 907.50/1,000 
EMIFO6-VIDO1F2 497-4543-1-ND 6 Line Low Capacitance EMI Filter* FlipChip 1.51 1.19 1.02 with Keyscan* NEW! 
EMIFO6-VIDO1F2 497-4543-2-ND 6 Line Low Capacitance EMI Filter* FlipChip 2275.00/5,000 STPO4CM05B1R 497-6940-5-ND | 4-Bit Constant Current Power LED Sink 14-Dip 2.50 2.34 1.88 
EMIFO8-1005M16 497-7742-1-ND 8 Line EMI Filter* NEW! 16-MicroQFN| 1.60 1.36 1.16 Driver* NEW! 
EMIFO8-1005M16 497-7742-2-ND 8 Line EMI Filter* NEW! 16-Micro QFN 1620.00/3,000 STPO4CMO5MTR =| 497-6941-1-ND | 4-Bit Constant Current Power LED Sink 14-SOIC 2.93 2.58 2.19 
EMIFO8-1502M16 497-7743-1-ND 8 Line EMI Filter* NEW! 16-MicroQFN| 1.60 1.36 1.16 Driver* NEW! 
EMIFO8-1502M16 497-7743-2-ND 8 Line EMI Filter* NEW! 16-Micro OFN 1620.00/3,000 STPO4CMOS5MTR =| 497-6941-2-ND | 4-Bit Constant Current Power LED Sink 14-SOIC 2535.00/2,500 
EMIF10-LCDO1F2 497-3402-1-ND 10 Line EMI Filter and ESD Protection | FlipChip 2.25 198 1.68 Driver* NEW! 
KBMFO1SC6 497-3712-1-ND EMI Filter/Line Termination* NEW! | SOT-23-6 | 1.84 1.57 1.34] |STPO4CMO5XTTR | 497-6942-1-ND | 4-Bit Constant Current Power LED Sink 16-TSSOP 3.00 264 2.24 
KBMFO1SC6 497-3712-2-ND EMI Filter/Line Termination* NEW! | SOT-23-6 1863.00/3,000 Driver* NEW! 
$T1284-01A8 497-2565-5-ND Single Termination Network* 28-QSOP | 3.04 2.85 2.28] |STPO4CMOS5XTTR |497-6942-2-ND | 4-Bit Constant Current Power LED Sink 16-TSSOP 2600.00/2,500 
USBDFO1W5 497-3086-1-ND EMI Filter and Line Termination SOT-323-5 AQ 62 53 Driver* NEW! 
USBDFO1WS5 497-3086-2-ND EMI Filter and Line Termination SOT-323-5 739.20/3,000 STPO8CP05B1 497-6267-5-ND_|Low Voltage 8-Bit Shift Register* 16-Dip 2.37 2.22 1.78 
USBDFO2W5 497-3742-1-ND | EMI Filter and Line Termination for | SOT-323-5 | 1.44 1.23 1.05| [STPO8CPOSTTR ~~ /497-6269-1-ND |Low Voltage 8-Bit Shift Register* 16-TSSOP | 2.78 245 2.08 
USB Downstream Ports STPO8CPOSTTR 497-6269-2-ND | Low Voltage 8-Bit Shift Register* 16-TSSOP 2405.00/2,500 
USBDFO2W5 497-3742-2-ND EMI Filter and Line Termination for SOT-323-5 1458.00/3,000 STPO8CPOSXTTR | 497-6270-1-ND | Low Voltage 8-Bit Shift Register* 16-TSSOP 285 2.51 2.13 
USB Downstream Ports STPO8DP05B1 497-6271-5-ND | Low Voltage 8-Bit Constant Current LED 16-Dip 1.79 168 1.35 
USBUFO1P6 497-3282-1-ND EMI Filter/Line Termination SOT-666 90 70 60 Sink Driver* 
USBUFO1P6 497-3282-2-ND EMI Filter/Line Termination* SOT-666 840.00/3,000 STPO8DPOSMTR 497-6118-1-ND | Low Voltage 8-Bit Constant Current LED 16-SOIC 2.10 1.85 1.57 
USBUFO1W6 497-3087-1-ND EMI Filter and Line Termination SOT-323-6 | 1.44 1.23 1.05 Sink Driver* 
USBUFO1W6, 497-3087-2-ND EMI Filter and Line Termination SOT-323-6 1458.00/3,000 STPO8DPO5MTR 497-6118-2-ND | Low Voltage 8-Bit Constant Current LED 16-SOIC 1820.00/2,500 
USBUFO2W6 497-3743-1-ND EMI Filter and Line Termination for SOT-323-6 | 1.08 84 12 Sink Driver* 
USB Upstream Ports* STPO8DPO5TTR 497-6029-1-ND | Low Voltage 8-Bit Constant Current LED 16-TSSOP 240 1.85. 1.57 
USBUFO2W6 497-3743-2-ND EMI Filter and Line Termination for SOT-323-6 1008.00/3,000 Sink Driver* 
USB Upstream Ports* STPO8DPO5XTTR | 497-6119-1-ND | Low Voltage 8-Bit Constant Current LED 16-TSSOP 218 1.92 1.63 
USBULC6-2F3 497-8166-1-ND 2 Line IPAD Ultra Low Cap. Protection| 4-FlipChip | 1.20 1.02 87 Sink Driver* 
for High Speed USB* NEW! STPO8DPO5XTTR | 497-6119-2-ND | Low Voltage 8-Bit Constant Current LED 16-TSSOP 1885.00/2,500 
USBULC6-2F3 497-8166-2-ND 2 Line IPAD Ultra Low Cap. Protection} 4-FlipChip 1950.00/5,000 Sink Driver* 
for High Speed USB* NEW! STP16CPOSMTR 497-5743-1-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED 24-SOIC 2.85 2.51 213 
Sink Driver* 
LED DRIVERS Boacensii 497-5743-2-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED 24-SOIC 1045.00/1,000 
Sink Driver* 
: " STP16CPOS5PTR 497-8732-1-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED 24-QSOP 2.85 2.51 2.13 
STMicroelectronics | Digi-Key Price Each Sink Driver* NEW! 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 STP16CPOS5PTR 497-8732-2-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED 24-QSOP 2470.00/2,500 
L5970ADTR 497-6140-1-ND | 1.5A Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 5.25 465 3.60 Sink Driver* NEW! 
L5970ADTR 497-6140-2-ND | 1.5A Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 4800.00/2,500 STP16CPOSTTR 497-5744-1-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED | 24-TSSOP 2.85 2.51 2.13 
L5970D013TR 497-3636-1-ND | Up to 1A Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 3.92 348 2.69 Sink Driver* 
L5970D013TR 497-3636-2-ND | Up to 1A Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 3584.00/2,500 STP16CPOSTTR 497-5744-2-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED | 24-TSSOP 2470.00/2,500 
L5973AD 497-4565-5-ND_| 2.5A Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 3.92 3.65 2.84 Sink Driver* 
L5973ADTR 497-5328-1-ND | 2.5A Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 473 419 3.24] |STPI6CPOS5XTTR | 497-5745-1-ND |Low Voltage 16-Bit Constant Current LED | 24-TSSOP | 3.00 2.64 2.24 
L5973ADTR 497-5328-2-ND | 2.5A Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 4320.00/2,500 Sink Driver* 
L5973D013TR 497-4566-1-ND | 2.5A Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 4.38 3.88 3.00} |STPIGCPOSXTTR |497-5745-2-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED | 24-TSSOP 2600.00/2,500 
L5973D013TR 497-4566-2-ND | 2.5A Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 4000.00/2,500 Sink Driver* 
L5986ATR 497-8517-1-ND_|2.5A Step-Down Switching Reg.* NEW! | 8-HSOP 3.60 3.17 2.69] |STPIGCPCOSMTR /497-8525-1-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED | 24-SOIC 285 251 213 
L5986ATR 497-8517-2-ND | 2.5A Step-Down Switching Reg.* NEW! 8-HSOP 3120.00/2,500 Sink Driver* NEW! 
L5986TR 497-8503-1-ND | 2.5A Step-Down Switching Reg.* NEW! | 8-VFQFPN 3.56 3.04 2.66| |STPI6CPCOSMTR | 497-8525-2-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED 24-SOIC 1045.00/1,000 
L5986TR 497-8503-2-ND | 2.5A Step-Down Switching Reg.* NEW! | 8-VFOQFPN 4940.00/4,000 Sink Driver* NEW! 
L5987ATR 497-8518-1-ND | 3A Step-Down Switching Reg.* NEW! 8-HSOP 3.68 3.24 2.75| |STPI6CPCOSTTR | 497-8526-1-ND |Low Voltage 16-Bit Constant Current LED | 24-TSSOP | 2.85 2.51 2.13 
L5987ATR 497-8518-2-ND_| 3A Step-Down Switching Reg.* NEW! 8-HSOP 3185.00/2,500 Sink Driver* NEW! 
L5987TR 497-8494-1-ND | 3A Step-Down Switching Reg.* NEW! 8-VFOFPN 3.64. 3.11 272| |STPI6CPCOSTTR | 497-8526-2-ND |Low Voltage 16-Bit Constant Current LED | 24-TSSOP 2470.00/2,500 
L5987TR 497-8494-2-ND | 3A Step-Down Switching Reg.* NEW! 8-VFQFPN 5044.00/4,000 Sink Driver* NEW! 
L6902D013TR 497-5330-1-ND_ | Switching Reg. with Adj. Current Limit* 8-SOIC 490 434 3.36 STP16CPCO5XTTR |497-8527-1-ND |Low Voltage 16-Bit Constant Current LED | 24-TSSOP 3.00 264 2.24 
L6902D013TR 497-5330-2-ND | Switching Reg. with Adj. Current Limit* 8-SOIC 4480.00/2,500 Sink Driver* NEW! 
LED7706TR 497-6879-1-ND_| 6-Row, 30mA LED Driver* NEW! 24-VFOFPN | 4.76 4.22 3.27] |STPI6GCPCOSXTTR |497-8527-2-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED | 24-TSSOP 2600.00/2,500 
LED7706TR 497-6879-2-ND | 6-Row, 30mA LED Driver* NEW! 24-VFQFPN 6963.20/4,000 Sink Driver* NEW! 
LED7707TR 497-8492-1-ND | 6-Row, 85mA LED Driver* NEW! 24-VFOFPN | 4.76 3.68 3.27| |STPI6CPPOSMTR | 497-8733-1-ND |Low Voltage 16-Bit Constant Current LED 24-SOIC 2.96 2.61 2.22 
LED7707TR 497-8492-2-ND | 6-Row, 85mA LED Driver* NEW! 24-VFQFPN 6963.20/4000 Sink Driver* NEW! 
ST890DTR 497-6833-1-ND | 1.2A Current Limited High Side Power 8-DFN 210 1.85 1.57 STP16CPPOSMTR = | 497-8733-2-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED 24-SOIC 1086.25/1,000 
Switch* NEW! Sink Driver* NEW! 
ST890DTR 497-6833-2-ND | 1.2A Current Limited High Side Power 8-DFN 2184.00/3,000 STP16CPPOSPTR | 497-8734-1-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED 24-QSOP 2.96 2.61 2.22 
Switch* NEW! Sink Driver* NEW! 
STISTOPHR 497-6904-1-ND | 3A, 900kHz, Mono Sync. Step-Down 8-PowerSO 3.00 2.64 224 STP16CPPOSPTR | 497-8734-2-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED 24-QSOP 2567.50/2,500 
Regulator* NEW! Sink Driver* NEW! 
ST1S10PHR 497-6904-2-ND | 3A, 900kHz, Mono Sync. Step-Down 8-PowerSO 2600.00/2,500 STP16CPPO5TTR | 497-8735-1-ND |Low Voltage 16-Bit Constant Current LED | 24-TSSOP 2.96 2.61 2.22 
Regulator* NEW! Sink Driver* NEW! 
ST1S12G12R 497-6905-1-ND | 1.2V, 0.7A Step-Down DC/DC TSOT-23-5 944 215 1.82 STP16CPPOSTTR | 497-8735-2-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED | 24-TSSOP 2567.50/2,500 
Converter* NEW! Sink Driver* NEW! 
ST1S12G12R 497-6905-2-ND | 1.2V, 0.7A Step-Down DC/DC TSOT-23-5 2535.00/3,000 STP16CPPO5XTTR |497-8736-1-ND |Low Voltage 16-Bit Constant Current LED | 24-TSSOP 3.08 2.71 2.30 
Converter* NEW! Sink Driver* NEW! 
ST1S12G18R 497-6831-1-ND | 1.8V, 0.7A Step-Down DC/DC TSOT-23-5 944 215 1.82 STP16CPPOSXTTR | 497-8736-2-ND |Low Voltage 16-Bit Constant Current LED | 24-TSSOP 2665.00/2,500 
Converter* NEW! Sink Driver* NEW! 
ST1S12G18R 497-6831-2-ND | 1.8V, 0.7A Step-Down DC/DC TSOT-23-5 2535.00/3,000 STP16DP05B1R 497-5974-5-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED 24-Dip 412 3.24 2.75 
Converter* NEW! Sink Driver* 
ST1S12GR 497-6906-1-ND | Adj., 0.7A Step-Down DC/DC TSOT-23-5 944 215 1.82 STP16DPO5MTR 497-5975-1-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED 24-SOIC 3.45 3.04 2.58 
Converter* NEW! Sink Driver* 
ST1S12GR 497-6906-2-ND | Adj., 0.7A Step-Down DC/DC TSOT-23-5 2535.00/3,000 STP16DPO5MTR 497-5975-2-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED 24-SOIC 1265.00/1,000 
Converter* NEW! Sink Driver* 
STCSOSADR 497-6837-1-ND_ | 0.5A max. Constant Current LED 8-SOIC 1.84 1.57 1.34] |STPIGDPOSPTR 497-8528-1-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED | 24-QSOP 3.45 3.04 2.58 
Driver* NEW! Sink Driver* NEW! 
STCSOSADR 497-6837-2-ND | 0.5A max. Constant Current LED 8-SOIC 1552.50/2,500 STP16DPO5PTR 497-8528-2-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED | 24-QSOP 2990.00/2,500 
Driver* NEW! Sink Driver* NEW! 
STCSOSDR 497-6914-1-ND | 0.5A max. Constant Current LED 8-SOIC 7.92 1.64 1.40] |STPI6DPOSTTR 497-5976-1-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED | 24-TSSOP | 3.45 3.04 2.58 
Driver* NEW! Sink Driver* 
STCSOSDR 497-6914-2-ND | 0.5A max. Constant Current LED 8-SOIC 1620.00/2,500 STP16DPO5TTR 497-5976-2-ND | Low Voltage 16-Bit Constant Current LED | 24-TSSOP 2990.00/2,500 
Driver* NEW! Sink Driver* 
STCS1APHR 497-6915-1-ND_ | 1.5A max. Constant Current LED 8-PowerSO| 4.90 4.34 3.36| |STPIGDPOSXTTR |497-5977-1-ND |Low Voltage 16-Bit Constant Current LED | 24-TSSOP | 3.53 3.11 2.64 
Driver* NEW! Sink Driver* 
STCS1APHR 497-6915-2-ND | 1.5A max. Constant Current LED 8-PowerSO 4480.00/2,500 STP16DPO5XTTR | 497-5977-2-ND |Low Voltage 16-Bit Constant Current LED | 24-TSSOP 3055.00/2,500 
Driver* NEW! Sink Driver* 
STCS1APUR 497-6916-1-ND | 1.5A max. Constant Current LED 8-DFN 490 434 3.36 EVALUATION BOARDS 
Driver* NEW! STEVAL-ILLO02V3_ | 497-6337-ND Eval. Board for 40 LED STPO8DP05* — 65.17 _ — 
STCSTAPUR 497-6916-2-ND | 1.5A max. Constant Current LED 8-DFN 5376.00/3,000 STEVAL-ILLOO2V4 | 497-6338-ND | Eval. Board for 40 LED STPO8DP05* - 617 — — 
Driver* NEW! STEVAL-ILLOO3V2 | 497-6410-ND Eval. Board based on STP16CP05* _ 46.55 al _ 
STCS1PHR 497-5961-1-ND | 1.5A max. Constant Current LED 8-PowerSO | 3.19 2.81 2.38] |/STEVAL-ILLOO7V1 | 497-5074-ND Eval. Board for High Intensity LED Driver — 46.55 — — 
Driver* NEW! STEVAL-ILLOO8V1_| 497-5516-ND Evaluation Board for Cree LED Flashlight* - 31.92 - _— 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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" H LED DRIVERS " H MEMORY 
-ST STMicroelectronics Digi Reel* (Cont.) RoHS Compliant Parts Available ST STMicroelectronics Digi Reel® (Cont.) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 10 = 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
STEVAL-ILLOO9V1 | 497-6250-ND | RGB Control Board based on STPO4CM596, _ — 49.21 — —| |M24C16-RDWOTP |497-8639-1-ND |5.5V, 16K-Bit Serial EEPROM” NEW! B1SssoP| 79 62 53 
No LEDs* . M24C16-RDW6TP | 497-8639-2-ND |5.5V, 16K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-TSSOP 985.60/4,000 
SRR peat Ge Contiol beard fee eb enellg hig 7 eee — =} |meacte-RMB6TG |497-8704-1-ND | 5.5V, 16K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-UFDFPN| 77 60 51 
Based on ST72264G2 and STPO8C596A* M24C16-RMB6TG =| 497-8704-2-ND |5.5V, 16K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-UFDFPN 595.00/2,500 
M24C16-RMNGTP | 497-8640-1-ND | 5.5V, 16K-Bit Serial EEPROM* NEW! s-soic | 90 70 60 
lectronies Dioi@Reel’ ' MEMORY M24C16-RMNGTP |497-8640-2-ND | 5.5V, 16K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-SOIC 700.00/2,500 
ERT Uae eed © |M24C16-WBNGP |497-8568-ND | 5.5V, 16K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-PDip | 76 57 Ad 
$TMicroelectronics | Digi-Key = Price Each M24C16-WDW6TP | 497-8641-1-ND | 5.5V, 16K-Bit Serial EEPROM* NEW! B-TSsoP| 91 71 61 
Part No. Part No. Description ae Pkg. | 110100 | (iaacté-WDWETP [497-8641-2-ND | 5.5V, 16K-Bit Serial EEPROM” NEW! B-TSSOP | 1131.20/4,000 
M24C32-FDWSTP | 497-8642-1-ND | 5.5V, 32K-Bit Serial EEPROM* NEW! sqssop| 1.00 85 73 
M27C64A-10F1 PSII RSA ND) G4K-Bit (BKb x 8), 100n8, UV EPROM 26-CDip | 7.93 7.63 5.80) | wiaqcga-rowstP |497-8642-2-ND |5.5V, 32K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-TssoP | 1350.00/4,000 
eae ae ence ee en ae eu M24¢32-RDWETP | 497-8643-1-ND | 5.5V, 32K-Bit Serial EEPROM* NEW! a-Tssop| 90 70 60 
- -1686-5- -Bi x 8), 200nS, -CDip A i i trates - 
wo7c2see-10r1 PERRIER] oseK-Bit (goxo x8), 100n8, UV EPROM aa-coip | 566 527 410, |M24032-RDW6TP | 497-8643-2-ND | 5.5V, 32K-Bit Serial EEPROM” NEWE 8-TSSOP | — 1120.00/4,000 
M27C256B-12F1 | 497-1646-5-ND | 256K-Bit (32Kb x 8), 120nS, UV EPROM 28-cDip | 5.66 5.27 4.10| |M24C32-RMBGTG | 497-8705-1-ND /5.5V, 32k-Bit Serial EEPROM” NEW! B-UFDFPN| 1.00 85.73 
MI7CIS0B-12F6 | 497-1647-S-ND | D56K-BIt (IKb x8) 12OnS- UV EPROM 3B-CDip | 566527410] |M24C32-RMBGTG | 497-8705-2-ND |5.5V, 32K-Bit Serial EEPROM” NEW! 8-UFDFPN| —843.75/2,500 
M27C256B-15F1 | 497-1650-5-ND | 256K-Bit (32Kb x 8), 150nS, UV EPROM 28-CDip | 5.66 5.27 4.10) |M24C32-RMN6TP |497-8644-1-ND | 5.5V, 32K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8SOIC | 1.09 85 73 
M27C256B-90F6 | 497-1656-5-ND | 256K-Bit (32Kb x 8), 90nS, OTP EPROM 28-CDip | 5.80 5.40 4.20] |M24C32-RMNGTP |497-8644-2-ND | 5.5V, 32K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-SOIC 847.00/2,500 
M270512-10F1 | 497-1667-5-ND | 512K-Bit (64Kb x 8), 100nS, UV EPROM 28-CDip | 595 554 4.31) |M24C32-WBNGP  |497-8571-ND | 5.5V, 32K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8Dip | 93 73 56 
M270512-12F1 497-1671-5-ND |512K-Bit (64Kb x 8), 120nS, UV EPROM 28-CDip | 5.95 5.54 4.31] |M24C32-WDW6TP |497-8645-1-ND |5.5V, 32K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-TSSOP| 93 73 63 
M270512-15F6 _|497-1676-5-ND |512K-Bit (64Kb x 8), 150nS, UV EPROM 28-CDip | 595554 4.31) |M24C32-WDWGTP |497-8645-2-ND | 5.5V, 32K-Bit Serial EEPROM" NEW! s-Tssop | — 1159.20/4,000 
M27C512-7006 ‘| 497-1678-5-ND |512K-Bit (64Kb x 8), 70nS, OTPEPROM | 32-PLCC | 2.54 239 1.91] |M24C32-WMNe6TP |497-5027-1-ND |5.5V, 32K-Bit Serial EEPROM s-soic | 90 70 60 
M270512-70XF1 | 497-1679-5-ND | 512K-Bit (64Kb x 8), 70nS, UV EPROM 28-CDip | 5.39 5.03 3.91| |Im24c32-WMN6TP |497-5027-2-ND |5.5V, 32K-Bit Serial EEPROM 8-SOIC 700.00/2,500 
M27C512-90B6 497-1682-5-ND | 512K-Bit (64Kb x 8), 90nS, OTP EPROM 28-CDip | 2.80 263 2.10} |M24C64-FDWSTP | 497-8646-1-ND | 5.5V, 64K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-TSSOP| 1.12 96 82 
M27C801-100B1 | 497-1687-5-ND | 8M-Bit (1Mb x 8), 100nS, OTP EPROM 32-PDip | 7.48 7.19 5.47) |MedC64-FDWSIP _|497-8646-2-ND |5.5V, 64K-Bit Serial EEPROM” NEW! B-TSS0P | 1512.00/4,000 
spat ahs ee ae Raia 10s, CAPER pane eee He es M24C64-RDW6TP | 497-8647-1-ND |5.5V, 64K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-TSSOP| 1.04 89 76 
761001-1 “1625-5- Bit ( x8), 100nS, -PDip | 3.27 3.05 2.37) | 24ce4-RDWETP | 497-8647-2-ND |5.5V, 64K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-TSSOP | — 1404.00/4,000 
Me Hoi oee recon ve Wahine ei ane ae eo as M24064-RMN6TP | 497-8648-1-ND | 5.5V, 64K-Bit Serial EEPROM* NEW! B-SOIC | 1.04 89 76 
; “esr es x8), 120ns, ay ; ; 23) | m24c64-RMNGTP | 497-8648-2-ND | 5.5V, 64K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-SOIC 877.50/2,500 
M27C1001-12F1 | 497-1631-5-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 120nS, UV EPROM 32-CDip | 693 646 5.02 : abet aie : d as 
M27CTOOT-12F6 | 497-1632-5-ND | 1M-Bit (128K x8), 120nS, UV EPROM 32-CDip | 693 646 5.02 He nen Hen as ype eines soci Baie 7 . = 
Sear, een eed | yer 1230 x8), TOS, Ul EPROM See | oes oe 07) | maacea-woweTP | 497-8649-2-ND |5.5V, 64K-Bit Serial EEPROM* NEW! B-TSSOP | 1393.20/4,000. 
M27C1001-70F1 | 497-1637-5-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 70S, UV EPROM 32-CDip | 693 646 5.02 ev baney keel : ees 
M27C2001-10B1 | 497-1638-5-ND | 2M-Bit (256Kb x 8), 100nS, OTP EPROM 32-PDip | 3.47 3.23 252] |M24C64-WMNGTP |497-8650-1-ND)) 5.5V, 64K-Bit Serial EEPROM” NEW! 8-SOIC | 1.03 88 = 75 
wz7c2001-10F1 | 497-1639-5-ND | 2M-Bit (256Kb x 8), 100nS, UV EPROM 32-CDin | 733 705 536| |M24C64-WMNGTP |497-8650-2-ND |5.5V, G4K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-SOIC 870.75/2,500 
M27C4001-10B1  |497-1657-5-ND | 4M-Bit (512Kb x 6), 100nS, OTP EPROM 32-PDip | 4.04 3.76 2.93) |M24M01-RMN6TP |497-6351-1-ND |5.5V, 1M-Bit Serial EEPROM* 8SOIC | 3.85 341 2.64 
M27C4001-10F1 | 497-1658-5-ND | 4M-Bit (512Kb x 8), 100nS, UV EPROM 32-CDip | 8.76 8.43 6.41] |M24MO1-RMNGTP | 497-6351-2-ND | 5.5V, 1M-Bit Serial EEPROM* 8-SOIC 3520.00/2,500 
M27C4001-12F1 497-1661-5-ND | 4M-Bit (512Kb x 8), 120nS, UV EPROM 32-CDip | 876 843 6.41 M24M01-RMW6G_ | 497-8587-5-ND | 5.5V, 1M-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-SOIC 3.34 3.11 2.42 
M27C4001-15F1 | 497-1663-5-ND | 4M-Bit (512Kb x 8), 150nS, UV EPROM 32-CDip | 10.24 9.85 7.49] |M24IMi01-RMWeGT |497-8651-1-ND |5.5V, 1M-Bit Serial EEPROM* NEW! B-SOIC | 403 357 276 
M27C4001-80XF1 | 497-1664-5-ND | 4M-Bit (512Kb x 8), 80S, UV EPROM 32-CDip | 8.76 8.43 6.41| |M24MO1-RMWe6GT |497-8651-2-ND | 5.5V, 1M-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-SOIC 2328.75/1,500 
M27C4002-10B1  |497-1665-5-ND |4IV-Bit (256Kb x 16), 100nS, OTP EPROM | 40-PDip | 7.06 6.79 5.16) /MS4C02-RDWGTP |497-8652-1-ND |5.5V, 2K-Bil Serial EEPROM” NEW! B1ssoP| 75 57 45 
M27C4002-1001 | 497-5674-5-ND | 4M-Bit (256Kb x 16), 120nS, OTPEPROM* | 44-PLCC | 6.70 6.44 4.90) /34co2-RDWeTP |497-8652-2-ND | 5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-Tssop | 804.00/4,000 
METW101-80K8 (RSS aa) ‘MBit (128Kh x 8), Low Voltage, 80ns, 32-PLCC | 317 296 2.30] |1ms4co2-RMB6TG |497-8706-1-ND | 5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-UFDFPN| 68 53 45 
M34C02-RMBGTG | 497-8706-2-ND | 5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-UFDFPN| 525.00/2,500 
M2PW201-B0K5 ARTIS aca) OM Bit (256K) x 8), Low Voltage, 80ns, 32-PLOG | 3.27 3.05 2.37) | isacoa-wowet | 497-1723-1-ND | 5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM BTssop| 143 98 75 
M27W401-80K6 —_| 497-1693-5-ND | 4M-Bit (512Kb x 8), Low Voltage, 80nS, 32-PLcc | 4.04 3.76 293] |MS4D64-WMNGTP |497-8653-1-ND [5.5V, 64K-Bit Serial EEPROM™ NEW! BSo | 125. 107 5 
OTP EPROM M34D64-WMN6TP | 497-8653-2-ND |5.5V, 64K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-SOIC 1053.00/2,500 
_aEEEnOM: ; M34E02-FDW1TP | 497-8654-1-ND |5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM* NEW! s-Tssop| 80 60 47 
M2ACO1-RDWETP” PSU@BezegaN Oy 5.SV, TK-Bit Serial EEPROM” NEWT B TSSOP] 59 S35) | wisae02-DWiTP |497-8654-2-ND |5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-TSSOP | —_852.00/4,000 
M24C01-RDW6TP | 497-8628-2-ND |5.5V, 1K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-TSsoP | —_630.00/4,000 eae 
Moacoi-amnere [RGRReSSRANTL = ev. 1K-Bit Sertal EEPROM® NEWT BS0I0 | 71 54d) |M34E02-FMB1T@ | 497-8707-1-ND |6.5V, 2K-Bit Serial EEPROM” NEW! 8-UFDFPN| 1.20 1.02 87 
MOACOL-RMNeTP [RERRESOOATET| 5 SV. iK-Blt Serial EEPROM* NEWT coi Goes 500 WR4E02-FMBTTG —|497-B707-2-ND |6 SV, 2K-Bit Serial EEPROM” NEW! S-UFDFPN] — 1012.50/2,500 
M24C01-WBN6P |497-8557-ND |5.5V, 1K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-PDip | 63 48 37, |M98C46-WBNGP — | 497-8589-5-ND ST UaNee peso ee ae nares 8-Dip 65 4938 
M2ACOT-WDWETP Soe 0iNDI)5.5V, 1K-Bit Serial EEPROM" NEWT B-TSSOP | 63 48-38) mgaca6-wOWeTP | 497-8655-1-ND | 5.5V, 1K-Bit MICROWIRE® Serial Access | 8-TSSOP| 65 4939 
M24C01-WDW6TP | 497-8630-2-ND |5.5V, 1K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-TssoP | 678.00/4,000 EEPROM* NEW! 
M24C01-WMNGTP. | 497-8631-1-ND |5.5V, 1K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-SOlc | .56 42 33} |M93C46-WDW6TP | 497-8655-2-ND |5.5V, 1K-Bit MICROWIRE® Serial Access | 8-TSSOP| —_696.00/4,000 
M24C01-WMN6TP | 497-8631-2-ND |5.5V, 1K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-SOIC 375.00/2,500 EEPROM* NEW! ) 
M24C01-WMN6TP/S | 497-8632-1-ND |5.5V, 1K-Bit Serial EEPROM* NEW! s-soic | .68 53 45] |M98C46-WMNGTP |497-5090-1-ND BT a MICROM REE Serial Aone 8SOIC | 65 4939 
M24C01-WMINGTP/S [BOgs6ec.2 NO} 5.SV, 1K-Bit Serial EEPROM" NEW! 8-SOIC 525.00/2,500 M9SC46-WMN6TP |497-5090-2-ND |5.5V, 1K-Bit MICROWIRE® Serial Access | 8-SOIC 435.00/2,500 
M24C02-RDW6T | 497-1605-1-ND | 5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM B-TSSOP| 143 1.24 95 EEPROM* 
M24C02-RDW6T | 497-1605-2-ND | 5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM 8-TssoP | — 2052.00/4,000 M93C56-RMNGTP | 497-8656-1-ND | 5.5V, 2K-Bit MICROWIRE® Serial Access | 8-SOIC | 74 56 44 
M24C02-RMB6TG | 497-8703-1-ND |5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-UFDFPN} 1.52 1.30 1.11 EEPROM* NEW! : 
M24C02-RMB6TG | 497-8703-2-ND |5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-UFDFPN|  1282.50/2,500 M93C56-RMNGTP | 497-8656-2-ND aE ee ee 8-SOIC 495,002,500 
M2AC02-RMINGTP [i mebsogiguog| 5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM" NEWT B-S0IG | 78 59-47! | sigacs6-wDWETP. |497-8657-1-ND |5.5V, 2K-Bit MICROWIRE® Serial Access | 8-TSSOP] 74 56 44 
M24C02-RMNGTP | 497-8633-2-ND |5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-SOIC 525.00/2,500 EEPROM* NEW! 
M24C02-WBN6P | 497-8584-5-ND |5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-Dip | .66 50 39] |M93C56-WDW6TP |497-8657-2-ND |5.5V, 2K-Bit MICROWIRE® Serial Access | 8-TSSOP| —792.00/4,000 
M24C02-WOW6TP. | 497-4926-1-ND |5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM 8-TSSOP| 66 50 39 EEPROM* NEW! : 
weaco-woweTP |497-4926-2-ND |5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM arssop:|  roa0a/aood NISSCSG-WHINGT  /497-T99T-T-ND [5 SY, 2K Bit MICROWIREG Sera Access | ESOC | 740 1191.02 
M2ACO2-WMNGTP Sioa igD))5.5V, 2k-Bit Serial EEPROM" NEWT BSOIG | 694535) | ig3c56-WMINET | 497-1931-2-ND |5.5V, 2K-Bit MICROWIRE® Serial Access | 8-SOIC | — 1181.25/2,500 
M24C02-WMNGTP | 497-8552-2-ND |5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-SOIC 397.50/2,500 EEPROM 
M24C04-RDWGTP | 497-8634-1-ND |5.5V, 4K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-TssoP| 78  .59 47) |M93C56-WMNG6TP |497-8658-1-ND | 5.5V, 2K-Bit MICROWIRE® Serial Access | 8-SOIC | 68 51 40 
M24C04-RDW6TP | 497-8634-2-ND |5.5V, 4K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-TSSOP 840.00/4,000 EEPROM* NEW! , 
M24C04-RMN6TP | 497-8635-1-ND |5.5V, 4K-Bit Serial EEPROM* NEW! s-soic | .78 59 47] |M98C56-WMNGTP | 497-8658-2-ND ES MICRO RES serial Acres 8-SOIC 453.75/2,500 
M2ACO4-RMINGTP ESS eeiNDY|5.5V, 4K-Bit Serial EEPROM" NEW? B SOIC || 228.002 500 M93C66-RMB6TG | 497-8708-1-ND | 5.5V, 4K-Bit MICROWIRE® Serial Access |8-UFDFPN| 99 77 66 
M24C04-RMNGP | 497-8551-ND |5.5V, 4K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-SOIc | 78 59 46 EEPROM* NEW! 
M24C04-WBNGP | 497-8561-ND _|5.5V, 4K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-PDip | 72 55 — .42| | M93CO6-RMBOTG /497-8708-2-ND |5.5V, 4K-Bit MICROWIRE® Serial Access [8-UFDFPN| 770.00/2,500 
M24C04-WOW6TP | 497-5088-1-ND |5.5V, 4K-Bit Serial EEPROM 8-TSSOP| 73 55 43 EEPROM* NEW! , 
M24C04-WOW6TP | 497-5088-2-ND |5.5V, 4K-Bit Serial EEPROM 8-TSSOP 780.00/4,000 M93C66-WDWETP | 497-8659-1-ND BY, ARB MELO IRER Serial Access 8TSSOP| 70 55 AT 
M2CO8-ROWETP Sms Og iguog|5.5V, BK-Bit Serial EEPROM” NEW? BTSSOP | 7458-50) | mmg3ces-woWeTP |497-8659-2-ND |5.5V, 4K-Bit MICROWIRE® Serial Access | 8-TSSOP | —_868.00/4,000 
M24C08-RDW6TP | 497-8636-2-ND |5.5V, 8K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-TssoP | —924.00/4,000 EEPROM* NEW! 
M24C08-RMB6TG | 497-8553-1-ND |5.5V, 8K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-UFDFPN) 99 77 66] |M93C66-WMNGT |497-1935-1-ND |5.5V, 4K-Bit MICROWIRE@ Serial Access | 8-SOIC | 1.68 1.43 1.22 
M24C08-RMB6TG | 497-8553-2-ND |5.5V, 8K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-UFDFPN 770.00/2,500 EEPROM | : 
M24C08-RMN6TP | 497-8637-1-ND |5.5V, 8K-Bit Serial EEPROM* NEW! -soic | .68 53 45] |M93C66-WMNGTP |497-8660-1-ND SUR ee 8SOIC | 74 56 AA 
M2ACO8-RMINGTP [Smee vaeaniO|5.5V, BK-Bit Serial EEPROM” NEWT GS0IC | 525.00/2,600 MO3CE6-WWINGTP 497-8660-2-ND |5.5V, 4K-Bit MICROWIRE® Serial Access | 8-SOIC |~ 495.00/2,500 
M24C08-WBNGP | 497-8564-ND | 5.5V, 8K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-PDip | 80 61 47 EEPROM* NEW! 
M24C08-WDW6TP | 497-8638-1-ND |5.5V, 8K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-TSsoP| .80 61 48) |M93C66-RDW6TP |497-8661-1-ND | 5.5V, 4K-Bit MICROWIRE® Serial Access | 8-TSSOP| 172 147 1.25 
M24C08-WDW6TP | 497-8638-2-ND |5.5V, 8K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-TSSOP 858.00/4,000 EEPROM* NEW! ; 
M24C08-WMN6TP | 497-8554-1-ND |5.5V, 8K-Bit Serial EEPROM* NEW! s-soic | 71 54 42] |M93C66-RDW6TP | 497-8661-2-ND 8 MIRON RES sonal Acres 8-TSSOP | — 2322.00/4,000 
M2ACO8-WMNGTP ES iaSeaeeiNDY|5.5V, GK-Bit Serial EEPROM" NEW? B SOI: ||) 478. 26/2,500 M93C76-WMINGTP. |497-8662-1-ND | 5.5V, 8K-Bit MICROWIRE® Serial Access | 8-SOIC | 81 63 54 
M24C16-RBNGP | 497-8566-ND _|5.5V, 1GK-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-PDip | 72 56 44 EEPROM* NEW! 
* RoHS Compliant % CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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" H MEMORY " H MEMORY 
-ST STMicroelectronics Digi Reel* (Cont.) RoHS Compliant Parts Available ST StMicroelectronics Digi Reel® (Cont.) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. al 10 100 
M93C76-WMINGTP | 497-8662-2-ND 5 BV, BK-Bit MIGROWIRED Serie Access 8-SOIG 630.00/2,500 M95040-WDW6TP |497-8679-2-ND |5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-TSSOP | 1092.00/4,000 
* NEW! : M95040-WMN6TP |497-5286-1-ND |5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* 8-SOIC 88 846959 
MOSCBG-MNGP —/AS7-B594-5-ND 15.5¥, TOK BIE MICROWIRE® Serial Access | SOIC / 1.08 84-65) | gso4o-waneTP | 497-5286-2-ND |5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* 8-SOIC | 682.50/2,500 
M93C86-MN6TP —_| 497-8663-1-ND |5.5V, 16K-Bit MIGROWIRE® Serial Access | 8-SOIC | 1.08  .84 —.72| |M95080-RDW6TP | 497-8680-1-ND | 5.5V, 8K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-TSSOP | 1.04 89-76 
EEPROM* NEW! ; M95080-RDWE6TP | 497-8680-2-ND |5.5V, 8K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!) 8-TSSOP | —1404.00/4,000 
M93C86-MNGTP | 497-8663-2-ND eee 8-SOIC 840.00/2,500 M95080-RMB6TG 497-8711-1-ND |5.5V, 8K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!/8-UFDFPN| 1.80 1.53 1.31 
Mgace6-WBN6P | 497-8595-5-ND |5.5V, 16K-Bit MICROWIRE® Serial Access | 8-PDip | 1.03 80  .62| |M95080-RMBGTG | 497-8711-2-ND | 5.5V, 8K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!) 8-UFDFPN| — 1518.75/2,500 
EEPROM* NEW! M95080-RMNGTP | 497-8681-1-ND |5.5V, 8K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!) 8-SOIC | 105 82 71 
M93C86-WOWETP | 497-8664-1-ND Boe e NUON BES sete ceess 8-TSSOP | 1.03 80 .69/ | ](f95080-RMINGTP |497-8681-2-ND |5.5V, 8K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-SOIC 819.00/2,500 
MGSCE6-WOWETP |497-8664-2-ND |5.5V, 16K-Bit MICROWIREG Serial Access | 8-TSSOP | 1276.80/4,000 MO50B0-WDWETP (eigbeegiguog| ©2V, Gk-Bit Serial SPIBus EEPROM" EWI) B-TSSOP) 1.05 = 82 71 
EEPROM* NEW! M95080-WDW6TP | 497-8682-2-ND |5.5V, 8K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!) 8-TSSOP | —1310.40/4,000 
M93C86-WMN6P | 497-4927-5-ND ee on ETM GROW RES coruliiacees 8-SOIC | 1.03 80 62) | M95080-WMN6TP | 497-8683-1-ND |5.5V, 8K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-SOIC | 1.05 82 71 
; ; M95080-WMINGTP | 497-8683-2-ND |5.5V, 8K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-SOIC 819.00/2,500 
MO3CBG-WMINGTP  |497-8665-1-ND )5.5V, TOK Blt MICROWIRE® Serial Access | 8-SOIC | 97 76-65) Frig5128-ADWOTP | 497-B684-1-ND |6.5V, 128K-Bit Serial SPI Bus BTSSOP | 192 1.70 144 
M93C86-WMN6TP. | 497-8665-2-ND |5.5V, 16K-Bit MICROWIRE® Serial Access | 8-SOIC 752.50/2,500 EEPROM* NEW! 
EEPROM* NEW! M95128-RDWE6TP | 497-8684-2-ND |5.5V, 128K-Bit Serial SPI Bus 8-TSSOP |  2667.60/4,000 
M93S46-WMN6TP. | 497-8666-1-ND |5.5V, 1K-Bit MICROWIRE® Serial Access 8-SOIC | 120 1.02 87 EEPROM* NEW! 
EEPROM* NEW! M95128-RMB6TG | 497-8555-1-ND |5.5V, 128K-Bit Serial SPI Bus B-UFDFPN| 3.00 264 2.24 
M93S46-WMN6TP |497-8666-2-ND |5.5V, 1K-Bit MICROWIRE® Serial Access 8-SOIC 7012.50/2,500 EEPROM* NEW! 
EEPROM* NEW! M95128-RMB6TG | 497-8555-2-ND 5.5, 1230 Bi Sota SPI Bus 8-UFDFPN| — 2600.00/2,500 
M93S56-WMNG6T | 497-1943-1-ND 5.BV, 2k-Bit MIGROWIRED Sarl Aocess eS0IC | 1.84 1.60 1.23) | oe oeuneTp | MemeRnenNE SV, 12 Bt Sat Pus ale ear ee 
i -8667-1- Bi i 7 * NEW! 
MOSSS6-WMINGTP /497-8667-1-ND )5.5V, SA Bit MICROWIRE® Serial Access | SOIC | 140 1.19 1.02) Fras Tze-RMNNGTP | 497-B605-2-ND |6.6V, 128K Bit Serial SPI Bus B-S0IC | 1625.0072,500 
M93S56-WMN6TP | 497-8667-2-ND |5.5V, 2K-Bit MIGROWIRE® Serial Access 8-SOIC 1181.25/2,500 EEPROM* NEW! 
EEPROM* NEW! M95128-WMINGTP | 497-8686-1-ND |5.5V, 128K-Bit Serial SPI Bus BSOIC | 1.82 155 1.32 
M93S66-WMN6TP | 497-8668-1-ND |5.5V, 4K-Bit MICROWIRE® Serial Access 8-SOIc | 156 1.33 1.14 EEPROM* NEW! 
EEPROM* NEW! M95128-WMNGTP | 497-8686-2-ND |5.5V, 128K-Bit Serial SPI Bus 8-SOIC 1532.25/2,500 
M93S66-WMINETP |497-8668-2-ND |5.5V, 4K-Bit MICROWIRE® Serial Access 8-SOIC 1316.25/2,500 EEPROM* NEW! 
EEPROM* NEW! M95160-RDW6TP | 497-8687-1-ND 5.5, 16(cBit Soil SP Bus 8TSSOP| 108 92 79 
M95MO1-RMN6TP | 497-8701-1-ND |5.5V, 1M-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!] 8-SOIG | 5.25 4.65 3.60 H pladaotl 
M95MO1-RMNGTP | 497-8701-2-ND |5.5V, 1M-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-SOIC 4800.00/2,500 ME5160-RDWETP eet ED gpa tell Bus SrUSEOR' |: tab8-00/8,000 
M95MO1-RMW6G = | 497-8617-5-ND |5.5V, 1M-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!) 8-SOIC | 4.35 4.05 3.15) (i95160-RMB6TG |497-8712-1-ND |5.5V, 16K-Bit Serial SPI Bus 8-UFDFPN| 1.08 92 79 
M95MO1-RMW6TG | 497-8702-1-ND |5.5V, 1M-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-SOIG | 5.25 4.65 3.60 EEPROM* NEW! 
MS5MOT-RMW6TG |497-8702-2-ND [5.5V, 1M-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-SOIC 3037.50/1,500 M95160-RMB6TG | 497-8712-2-ND povelei ails 3) Bus B-UFDFPN| —911.25/2,500 
M24128-BRDW6TP | 497-8618-1-ND |5.5V, 128K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-TSSOP | 1.89 1.61 1.37 (NEW! 
M24128-BRDW6TP | 497-8618-2-ND |5.5V, 128K-Bit Serial EEPROM* NEW! | 8-TSSOP | —_2548.80/4,000 MOSTGO-RMNGTP fies Ealaiiy) 2, 16 Bit Sarial SP! Bus BOE: |eu0e? ae ae 
M24128-BRMN6TP | 497-8619-1-ND |5.5V, 128K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-SOIC 1.56 133 1.14} |M95160-RMN6TP | 497-8688-2-ND | 5.5V, 16K-Bit Serial SP! Bus 8-SOIC 911.25/2,500 
M24128-BRMN6TP. | 497-8619-2-ND |5.5V, 128K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-SOIC 1316.25/2,500 EEPROM* NEW! 
M24128-BWDWETP |497-8620-1-ND |5.5V, 128K-Bit Serial EEPROM” NEW! B-TSSOP | 180 1.53 1.31] |M95160-WDWeTP | 497-8689-1-ND peal Sr Bus 8-TSSOP | 1.00 85 73 
M24128-BWDWE6TP | 497-8620-2-ND |5.5V, 128K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-TSSOP |  2430.00/4,000 Lis 
M24128-BWMNGTP | 497-8621-1-ND |5.5V, 128K-Bit Serial EEPROM* NEW! aso | 1.80 153 1.1| |M@SI@OWDWGTP lomo ND SV, AKI Sella Pl Bus SrTSSOR | “1880-00/4,000 
M24128-BWMNGTP | 497-8621-2-ND |5.5V, 128K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-SOIC 1515.38/2,500 M95160-WMN6TP | 497-8690-1-ND |5.5V, 16K-Bit Serial SPI Bus Bsolc | 1.07 84 72 
M24256-BRDW6TP | 497-6347-1-ND |5.5V, 256K-Bit Serial EEPROM* 8-TSSOP | 244 215 1.82 EEPROM* NEW! 
M24256-BRDW6TP |497-6347-2-ND |5.5V, 256K-Bit Serial EEPROM™ 8-TSSOP | 3380.00/4,000 M95160-WMNGTP | 497-8690-2-ND oe aoe Sara or Bus 8-SOlC 833.00/2,500 
M24256-BRNINGTP iS Tass iguag | ©-9V. 256K-Bit Serial EEPROM” B-SOIG | 244 215 1.82) /vigsosg-RDweTP | 497-6352-1-ND |5.5V, 256K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* | 8-TSSOP] 3.19 281 2.38 
aoe Laie plea _ a. pila Ene new beta ; ae go| | M95256-ROWETP | 497-6352-2-ND |5.5V, 256K-Bit Serial SPI.Bus EEPROM* | 8-TSSOP | _4420.00/4,000 
1124256-BWDWETP | 497-8622-2-ND |5.5V, 256K-Bit Serial EEPROM* NEW! | &-TSSOP | 3380.00/4,000 | |M95256-RMNGTP  /497-6354-1-ND /5.5V, 256K-Bit Serial SP! Bus EEPROM* Set | eee eee 
M24256-BWMINGTP | 497-8623-1-ND |5.5V, 256K-Bit Serial EEPROM* NEW! S-SOIC | 210 1.85 1.57] |MOS256-AMNGTP /97-Go5¢-2:ND))§.5V, 256K-Bit Serial SPl Bus EEPROM” B-S0IG | 2762.50/2,500 
1M124256-BWMNGTP | 497-8623-2-ND |5.5V. 256K-Bit Serial EEPROM" NEW! 8-SOIC 4820.00/2,500 M95256-RMNGP | 497-6353-5-ND |5.5V, 256K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* BSOIC | 2.72 255 2.04 
M24256-BWMINGT | 497-1601-1-ND |5.5V, 256K-Bit Serial EEPROM 8-s0ic | 392 341. 254| |M95256-WDWeTP |497-6355-1-ND |5.5V, 256K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* 8-TSSOP| 319 281 2.38 
24256-BWaMWeG |497-8580-5-ND |5.5V. 256K-Bit Serial EEPROM* NEW! solic | 1.70 159 128| |M95256-WDWeTP | 497-6355-2-ND |5.5V, 256K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* 8-TSSOP |  4420.00/4,000 
M24256-BWMWG6TG | 497-8624-1-ND |5.5V, 256K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-SOIC 4.99 175 1.49 M95256-WMN6P =| 497-6357-5-ND |5.5V, 256K-Bit Serial SP! Bus EEPROM* 8-SOIC 2.33 219 1.75 
i24256-BWMW6TG | 497-8624-2-ND |5.5V, 256K-Bit Serial EEPROM” NEW?! SOIC 093.1371, 500 M95256-WMNGTP | 497-8691-1-ND 5.5V, 255K Bit Sera SPI Bus 8-SOIC | 2.73 241 2.04 
M24512-RDW6TP | 497-6349-1-ND |5.5V, 512K-Bit Serial EEPROM* 8-TSSOP | 278 245 2.08 NEW: 
M24512-RDWE6TP | 497-6349-2-ND |5.5V, 512K-Bit Serial EEPROM* 8-TSSOP | 3848.00/4,000 MES2SE- WMCP Cea a pial se aussie 
M24512-RMN6TP | 497-6350-1-ND |5.5V, 512K-Bit Serial EEPROM* 8-SOIC 3.19 281 2.38 M95256-WMW6G_ | 497-8610-5-ND | 5.5V, 256K-Bit Serial SPI Bus 8-SOIC 233 219 1.75 
M24512-RMNGTP | 497-6350-2-ND |5.5V, 512K-Bit Serial EEPROM* 8-SOIC 2762.50/2,500 EEPROM* NEW! 
M24512-WDW6TP |497-8625-1-ND |5.5V, 512K-Bit Serial EEPROM” NEW! B-TSSOP | 2.78 245 2.08] |M95256-WMWETG | 497-8692-1-ND eee ee Bus BSOIC | 2.73 241 2.04 
M24512-WDW6TP | 497-8625-2-ND |5.5V, 512K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-TSSOP | — 3848.00/4,000 aL 
M24512-WMNGTP. |497-8626-1-ND |5.5V, 512K-Bit Serial EEPROM" MEW! | 8-SOIC | 3.19 281 2.38| |M@S296-WNNVOTG | 497-B62-2-ND [55V. GSKB Serial SPI Bus SBOE |. taoheort 200 
M24512-WMIN6TP | 497-8626-2-ND |5.5V, 512K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-SOIC 2762.50/2,500 M95320-RMB6TG | 497-8713-1-ND |5.5V, 32K-Bit Serial SPI Bus 8-MLP | 160 136 1.16 
M24512-WMW6G | 497-8583-5-ND |5.5V, 512K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-SOIG | 294 276 2.21 EEPROM* NEW! 
M24512-WMW6TG |497-8627-1-ND |5.6V, 512K-Bit Serial EEPROM” NEW! BS0Ic | 345 3.04 2.58) |M95320-RMB6TG | 497-8713-2-ND see Bus 8-MLP 1350.00/2,500 
M24512-WMWG6TG | 497-8627-2-ND |5.5V, 512K-Bit Serial EEPROM* NEW! 8-SOIC 1897.50/1,500 igs3z0-woweTp. |497-8693-1-ND |5.8V, OK ak Gea Sal Bus e-tssop| 123 105 90 
M95010-RDW6TP | 497-8669-1-ND |5.5V, 1K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW! 8-TSSOP| 77 60 51 EEPROM* NEW! 
M95010-ROWG6TP | 497-8669-2-ND |5.5V, 1K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-TSSOP 952.00/4,000 M95320-WDW6TP | 497-8693-2-ND |5.5V, 32K-Bit Serial SPI Bus 8-TSSOP | — 1657.80/4,000 
M95010-RMN6TP | 497-8670-1-ND }5.5V, 1K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-SOIC 77 60 51 EEPROM* NEW! 
M95010-RMINGTP —|497-8670-2-ND |5.5V, 1K-Bit Serial SPI Bus EEPROM NEW!| 8-SOIC | 595.00/2,500 MOSS2O-WNINGTP SCS aig) °.2V, $2 Bit Sartal SPI Bus SSOIG | ted 108" 20 
M95010-WOWGTP | 497-8671-1-ND |5.5V, 1K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-TSSOP | 68 5345) | osso0-wanetP | 497-8694-2-ND | 5.5V, 32K-Bit Serial SPI Bus 8-SOIC 1046.25/2,500 
M95010-WDW6TP. | 497-8671-2-ND |5.5V, 1K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-TSSOP 840.00/4,000 EEPROM* NEW! 
M95010-WMN6TP | 497-8672-1-ND |5.5V, 1K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-SOIC | .68 53 45] |M95320-WMIN6TP/P | 497-8695-1-ND | 5.5V, 32K-Bit Serial SPI Bus 8SOIC | 345 3.04 2.58 
M95010-WMN6TP | 497-8672-2-ND |5.5V, 1K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-SOIC 525.00/2,500 EEPROM* NEW! 
M95020-RDWGTP |497-8673-1-ND |5.5V, 2K-Bit Serial SPI Bus EEPROM™ NEW! 8-TSSOP | 77.60 62) | M9SS20-WMINOTP/P)/497-B695-2-ND |5.SV. 3° Bit Kerial SPI Bus BSOlG | <2990:00/2,500 
M95020-RDW6TP | 497-8673-2-ND |5.5V, 2K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-TSSOP 957.60/4,000 M95512-RDW6TP | 497-6358-1-ND |5.5V, 512K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* a-tssop| 338 297 252 
M95020-RMB6TG | 497-8709-1-ND |5.5V, 2K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!|8-UFDFPN| 77 60 52) _yyg5572:RDWETP 497-6358-D-ND [5.5V_5T21CBit Serial SPI Bus EEPROM™ sTSSOP | 4680.00/4,000 
M95020-RMB6TG | 497-8709-2-ND |5.5V, 2K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!|8-UFDFPN|  598.50/2,500 95512-RMN6TP |497-6356-1-ND |5.5V, 512K-Bit Serial SPI Bus EEPROM ssoic | 398 297 259 
M95020-RMNGTP | 497-8674-1-ND |5.5V, 2K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-SOIC | 136 1.16 99 eo . 
M5020-RMINGTP |497-8674-2-ND |5 SV, 2K-Bit Serial SPI Bus EEPRON” NEW! 6-SOIC | 1147.50/2,500 Co aac ee Sr piel tet mad Rea! sa ue aes 
M95020-WDW6TP | 497-8675-1-ND |5.5V, 2K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-TSSOP| 77 60 52 EEPROM" NEW! ; : ; 
M95020-WDWE6TP | 497-8675-2-ND |5.5V, 2K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!) 8-TSSOP 957.60/4,000 M95512-WDW6TP | 497-8696-2-ND |5.5V, 512K-Bit Serial SPI Bus 8-TSSOP 4680.00/4,000 
M95020-WMIN6TP | 497-8676-1-ND |5.5V, 2K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-SOIG | 77 60 52 EEPROM* NEW! 
M95020-WMNGTP | 497-8676-2-ND |5.5V, 2K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-SOIC 598.50/2,500 M95512-WMINGTP | 497-8697-1-ND ao Sie oe ert SPI Bus B-SOIG | 338 2.97 2.52 
M95040-RDW6TP | 497-8677-1-ND |5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM” NEW!| 8-1SSOP| 68 69 59 deblael 
M95040-RDWG6TP | 497-8677-2-ND |5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-TSSOP | —_1092.00/4,000 MOS512-WMINGTP eer y a Acie meer SPLBus out ees noi2000 
M95040-RMB6TG  497-8710-1-ND |5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!/8-UFDFPN) .88 69 59] |M95640-RMN6TP | 497-8698-1-ND | 5.5V, 64K-Bit Serial SPI Bus 8SOIC | 1.60 136 1.16 
M95040-RMB6TG | 497-8710-2-ND |5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!|8-UFDFPN| — 682.50/2,500 EEPROM* NEW! 
M95040-RMNGTP_|497-8678-1-ND |5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-SOIC | 08.69 __.59|_ | M95640-RMINGTP )497-8698-2-ND |5.5V. Gi it Serial SPI Bus BOON: |, “-teeb:bo/2,500 
M95040-RMINGTP | 497-8678-2-ND |5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM” NEW!| 6-SOIC 682.50/2,500 igse4o-wowerp |497-8699-1-ND |5.5V, 64K-Bit Serial SPI Bus s-tssop| 139 148 1.01 
M95040-WDW6TP | 497-8679-1-ND |5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* NEW!| 8-TSSOP| 88 69 59 EEPROM* NEW! 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! (Continued) 
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q 1 MEMORY " ' NVRAM 
ST STMicroelectronies Digi Reel* (Cont.) RoHS Compliant Parts Available ST STMicroelectronics Digi Reel® (Cont.) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. ul 10 100 
1M95640-WDW6TP |497-8699-2-ND |5.5V, 64K-Bit Serial SPI Bus ®TSSOP | 1873.80/4,000 M48Z12-150PC1 497-2870-5-ND | 5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 2-Dip | 13.68 1311 9.98 
EEPROM* NEW! M48212-200PC1 497-2871-5-ND | 5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 24-Dip | 12.72 12.19 9.28 
M95640-WMIN6T | 497-1947-1-ND |5.5V, 64K-Bit Serial SPI Bus EEPROM B-SOIc | 297 259 1.93] | nse749-100PC1 497-2877-5-ND_ | 5V. 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 2e-Dip | 19.20 1840 1400 
MOSGAO-WMINGTP SZC Dalaniag) © SY, 64K: Bit Serial SPI Bus B-SOIG | 1.39 1.18 1.01) FiaggzgQV-35MTT _ [497-2878-5-ND |3.3V, 256K-Bit ZEROPOWER@NVRAM | 44-SOIG | 12.45 17.98 9.11 
M95640-WMN6TP. | 497-8700-2-ND |5.5V, 64K-Bit Serial SPI Bus 8-S0IC 1171.13/2,500 M48Z32V-35MT1F | 497-4726-1-ND | 3.3V, 256K-Bit ZEROPOWER® NVRAM | 44-SOIG | 10.05 9.18 7.26 
EEPROM* NEW! M48235-70PC1 497-2879-5-ND | 5V, 256K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 28-Dip | 20.86 19.99 15.21 
Flash M48Z35AV-10MH1 | 497-2880-5-ND | 3.3V, 256K-Bit ZEROPOWER® NVRAM | 28-SOIG | 13.86 13.29 10.11 
M25P10-AVMP6T | 497-3592-1-ND | 3.6V, 1M-Bit Serial Flash B-VOFPN] 154 1.34 1.00) |m4sz35Av-10PC1 —_| 497-2882-5-ND |3.3V, 256K-Bit ZEROPOWER®NVRAM | 28-Dip | 15.36 14.72 11.20 
M25P10-AVMP6T | 497-3592-2-ND |3.6V, 1M-Bit Serial Flash 8-VOFPN | — 2918.40/4,000 M48Z35Y-70MHiE  |497-2883-5-ND |5, 256K-Bit ZEROPOWER® 28-SOIC | 14.10 1351 10.28 
M28W320CB90N6 | 497-1694-ND | 32M-Bit (2Mb x 16), Bottom Boot, 3V Flash | 48-TSOP | 17.50 15.00 13.30 SRAM* NEW! 
Memory M48Z35Y-70MH1F | 497-4728-1-ND | 5V, 256K-Bit ZEROPOWER® NVRAM | 28-SOIG | 11.75 10.87 8.23 
M29DW323DB70N6 | 497-1699-ND SSSI (tM x8 of 2M x16), Bottom 48-TSOP | 9.09 8.30 6.56] |M48Z35Y-70MH1F | 497-4728-2-ND | 5V, 256K-Bit ZEROPOWER@ NVRAM — ‘| 28-SOIC. 7311.10/936 
oot, as! emo is B -5-| -Bit -Di 
PSD813F1VA-15J | 497-1981-5-ND 8¥ THB Fh ISP Peper for 52-PLCC | 15.18 14.05 10.63 Hpeenetsie eee pe hate aeet iv a aR oe eae 
PSD8TSFIVA-TSM |497-1982-ND  [3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral for 8-Bit | 52-POFP | 15.18 14.05 10.63] |MA8258Y-70MHIE — /497-5374-5-ND | SV, G4K-Bit ZEROPOWER® NVRAM* = 28-SOIC | 10.27 9.88 7.51 
MCU's M48Z58Y-70MH1F | 497-4730-1-ND_ | 5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 28-SOIC | 1264 1146 9.09 
PSD813F1VA-15U | 497-1983-ND 3Y, {MBit Flash ISP Peripheral for 8-88 80-TOFP | 16.38 15.15 11.47) |48z58Y-70MHiF | 497-4730-2-ND_ | SV, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 28-SOIC 5083.65/936 
7 ; M48Z58Y-70PC1 497-3685-5-ND | 5.5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 28-Dip | 18.00 17.25 13.13 
PSD813F2VA-20J1 | 497-1997-5-ND 3V, {Mt Flash ISP Peripheral for 8-8 52-PLCC | 15.16 14.03 10.62] |rrasr4oezopmy | 497-2873-5-ND SV, 1M-Bit ZEROPOWER® NVRAM 32-Dip_ | 3410 1.00 2480 
PSD833F2-90MI | 497-2003-ND | 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral for 8-Bit | 52-POFP | 15.99 14.79 11.20} |M48zi28Y-70PMi = /497-2874-5-ND | SV, 1M-Bit ZEROPOWER® NVRAM* 32-Dip | 34.10 31.00 24.80 
MCU's M48Z128Y-85PM1 | 497-2875-5-ND_| 5V, 1M-Bit ZEROPOWER® NVRAM 32-Dip | 33.00 30.00 24.00 
PSD834F2V-15J 497-2010-5-ND ee eM on tact ISP Peripheral for 8-Bit 52-PLCC | 18.31 16.94 12.82] |M48z129V-85PM1 497-2876-5-ND | 3.3V, 1M-Bit ZEROPOWER® NVRAM 32-Dip | 35.20 32.00 25.60 
PSD834F2V-15M | 497-2011-ND 9.6¥, 2M-BI Fes ISP Peripheral for 8-BR | 52-POFP | 18.31 16.94 12,82) |M4SZ512AV-B5PM1 | 497-8580-5-ND ai ee SEEMIID BO83 8288, APN 
ane M482512AY-70PM1 | 497-2887-5-ND | 5V, 4M-Bit ZEROPOWER® NVRAM 32-Dip | 54.63 51.75 41.69 
PSDBSSG2 OUI /497-2016-ND | Sv) AM Bit Contig. Memory System ona) BO-TOFP | 20.00 17.18 18.21) Fige7sToBV-ESPNT [497-8334-5-ND_]3.3V, 4NT-Bit ZEROPOWER® 32-PMDip | 63.00 69.50 48.13 
p for 8-Bit MCU’s NVRAM* NEW! 
" H POWER 
” . ane 5 TMicroelectronics RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics | Digi-Key re Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
M40SZ100WMQ6F  |497-4688-1-ND_|3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM T6SOIG | 832 754 5.98) Loe Ta7-PGUEND | TOW, Car Radio Audio Amp Pontawa 33d D0 1 
M40SZ100WMQ6F | 497-4688-2-ND | 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM 16-SOIC 8287.50/2,500 +DA2003V 497-2162-5-ND | 10W, Car Radio Audio Amp pectic ||saoie Sug. des 
40z111MH6 497-2799-5-ND | 5V, NVRAM Supervisor for LPSRAM 28-SOIC | 1010 9.71 7.38] | rp a7oqgaH 497-2167-5-ND | 20W Bridge Amp HsHeptawatt | 334 341 2.42 
M40Z300WMH6 497-2800-5-ND | 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM 28-SOIC | 12.62 1214 9.23] |r sroagay 497-2168-5-ND | 20W. Bridge Amp V-Heptawatt | 3.03 284 9.01 
M40Z300WMH6F | 497-4691-1-ND_|3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM 28-SOIC | 15.53 14.08 11.17) |rpa7056 497-2169-5-ND | 30W. Bridge Car Radio Amp {1-Muttiwatt| 6.09 567 441 
M40Z300WMH6F | 497-4691-2-ND | 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM 28-S0IC 6245.81/936 TDAT350A 7197-972-5-ND | 22W Bridge Stereo Amp T-Mutiwatt| 580 5404.30 
M40Z300WMQ6F | 497-4692-1-ND | 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM 16-S0IC | 7.73 7.06 5.58] | tpa7960 497-3973-5-ND | 20W Bridge/Stereo Audio Amp 11V-Multiwatt| 663 638 485 
M48T02-70PC1 497-2827-5-ND | 5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 24-Dip | 20.88 20.01 15.23] | rpaz375av 497-3974-5-ND | Dual/Quad Power Amp 15V-Muttivatt| 806 775 589 
M48T02-150PC1 497-2825-5-ND | 5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 24-Dip | 23.52 22.54 17.15] |tpa7375y 497-2172-5-ND | 2x35W Dual/Quad Power Amp 15V-Muttiwatt| 806 775 589 
M48T02-200PC1 497-2826-5-ND_|5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 24-Dip_| 23.52 22.54 17.15] | tpa73B40 497-2173-5-ND | 4x35W Quad Bridge Car Radio Amp _| 25-Flexiwatt | 14.76 14.15 10.77 
M48T08-100PC1 497-2828-5-ND | 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 28-Dip | 24.20 22.00 17.60) TDA7385 497-2174-5-ND _|4x30W Quad Bridge Car Radio Amp | 25-Flexiwatt | 13.20 1265 9.63 
M48T08-150PC1 497-2829-5-ND | 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 28-Dip | 24.20 22.00 17.60] | TpA7386 497-2175-5-ND | 4x40W Quad Bridge Car Radio Amp | 25-Flexiwatt | 18.48 17.71 13.48 
M48T08Y-10MH1 497-2830-5-ND /5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 28-SOIC | 20.40 19.55 14.88] |Tpa7391 497-2176-5-ND | 35W, Bridge Car Radio Amp 41-Multiwatt | 7.02 6.75 5.13 
M48TO8Y-10MH1F =| 497-4710-1-ND | 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 28-SOIC | 13.86 1283 9.71 TDA7391PD 497-3975-5-ND | 35W, Bridge Car Radio Amp 20-PowerSO| 10.92 10.50 7.98 
M48T08Y-10MHiF | 497-4710-2-ND_ | 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 28-SOIC 10581.48/936 TDA7393 497-3976-5-ND | Dual Bridge Car Radio Amp 15-Multiwatt | 7.15 6.88 5.23 
M48T12-70PCT 797-2833-5-ND_|5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 2-Dip [19.20 1840 14.00) |TDA7396 497-2177-5-ND __|45W, Bridge Car Radio Amp Ti-Multiwatt | 7.11 6.62 5.15 
M48T12-150PC1 497-2831-5-ND | 5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 24-Dip | 23.52 22.54 17.15] |TDA7454 497-2179-5-ND | 4x35W High Eff. Quad Bridge Car 25-Flexiwatt | 18.60 17.83 13.57 
M48T18-100PC1 497-2837-5-ND | 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 28-Dip | 24.20 22.00 17.60 Radio Amp 
M48T18-150PC1 497-2838-5-ND | 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 28-Dip | 24.20 22.00 17.60 TDA7462D013TR 497-3673-1-ND | Dual Audio Processor with Compander | 28-SOIC 11.38 10.08 8.13 
M48T35-70PC1 497-2845-5-ND | 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 28-Dip | 29.48 26.80 21.44) |TDA7560 497-2181-5-ND | 4x45W Quad Bridge Car Radio Amp — | 25-Flexiwatt | 26.95 24.50 19.60 
M48TS5AV-T0MHTE |497-2846-5-ND |3.3V, 250K-Bit TIMEKEEPER® 26-S0IC | 1860 17.83 13.57] |TDA7S61 BO Mee 1622 NOME] Multifunction Quad Power Amp 25-Flexiwatt.| 12.06 12.42 _9.45 
SRAM* NEW! TDA7563 497-2183-5-ND —_| Multifunction Quad Power Amp 27-Flexiwatt | 15.96 15.30 11.64 
M48T35AV-10MH1F | 497-4714-1-ND |3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM | 28-SOIC | 22.48 21.70 17.05 
M48T35AV-10MH1F | 497-4714-2-ND |3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM | 28-SOIC 9647.82/936 POWER MANAGEME! 
M48T35AV-10PC1 | 497-2848-5-ND |3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM | 28-Dip | 29.48 26.80 21.44 RoHS Compliant Parts Available 
M48T35Y-70MH1E | 497-2849-5-ND | 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® 28-SOIC | 19.80 18.98 14.44) |sTMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
SRAM* NEW! Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
M48TS5Y-70MHiF  |497-4716-1-ND | 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 28-SOIC | 23.93 2310 1815| | oc73-aBT6IR 497-2455-1-ND | Quad Digital Termination WISSOP 1447369 2.86 
M48T35Y-70MH1F 497-4716-2-ND | 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 28-SOIC 10270.26/936 CLT3-4BT6-TR 497-2455-2-ND | Quad Digital Termination 20-TSSOP 3808.00/2,500 
M48T35Y-70PC1 497-2851-5-ND_ | 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 28-Dip 29.48 26.80 21.44 GS-R12F0002.0 497-8251-ND 2A DC/DC Converter Module* NEW! = 15.60 14.95 11.38 
M48T37V-10MH1 497-2852-5-ND | 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 44-SOIC | 21.00 20.13 15.32 GS-R12FS0001.9 497-8252-ND 1.9A DC/DC Converter Module* NEW! = 10.37 9.98 7.59 
M48T37V-10MH1F 497-4718-1-ND | 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 44-SOIC | 25.38 24.50 19.25 GS-R12FV0001.9 497-8253-ND 1.9A DC/DC Converter Module* NEW! = 11.02 10.60 8.06 
M48T37V-10MHIF  |497-4718-2-ND |3.3V, 250K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM | 44-SOIC 70892.70/936 GS-R24F0002.0  |497-8254-ND 2A DC/DC Converter Module* NEW! = 15.19 14.56 11.08 
M48T37V-10MH6 — / 497-2853-5-ND | 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM | 44-SOIC | 22.02 21.10 16.06] /GS-R24FS0001.8  /497-8255-ND ‘| 1.8ADC/DC Converter Modules NEW!|  — 10.32 9.93 7.55 
M48T37V-10MH6F | 497-4719-1-ND_ |3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER@® NVRAM | 44-SOIC | 18.35 16.98 12.85) |GS-R24FVO001.8 | 497-8256-ND ‘| 1.8A DC/DC Converter Modules NEW!| = — 11.00 10.58 8.04 
M48T37Y-70MH1 —/ 497-2854-5-ND | 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 44-SOIC | 21.00 20.13 15.32] |GS-R400V 497-8272-ND —_| High Current, High Voltage Step Down — 44.25 41.93 33.78 
M48T37Y-70MHiF | 497-4720-1-ND | 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 44-SOIC | 15.44 14.28 10.81 Switching Voltage Reg.* NEW! 
M4BT37Y-70MHIF  |497-4720-2-ND | 5V, 250K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM T-SOIC 70892.70/936 GS-R405S 497-8273-ND High Gurren High ‘attage Step Down _ 45.35 42.97 34.62 
M48T37V-70MHOF | 497-4721-1-ND_ |5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM | 44-SOIC | 18.35 16.98 12.85] Tes-Aaqs JOT-8OTEND [High Current, High Voltage Step Down 1 =| 4425 4-93 33-78 
M48T37Y-70MH6F ) 497-4721-2-ND | 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 44-SOIC 11420.14/936 Switching Voltage Reg.* NEW! 
M48T58-70PC1 497-2857-5-ND | 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 28-Dip | 22.88 20.80 16.64] |GS-R424 497-8275-ND —_| High Current, High Voltage Step Down — 44.25 41.93 33.78 
M48T58Y-70MH1E | 497-2858-5-ND_ | 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 28-SOIC | 12.87 12.38 9.41 Switching Voltage Reg.* NEW! 
M48T58Y-70MHiF | 497-4722-1-ND | 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 28-S0IC | 17.39 10.40 622) |LNBK20D2-TR 497-7822-1-ND BN Supply ahd Conok Nolage 20-S0IC | 4.06 3.60 2.79 
M48T58Y-70MH1F | 497-4722-2-ND_| 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 28-SOIC 6372.29/936 LNBKORBSTA ABAD LNB Sipplrand Conia Voltage 50-8016 4566.00/1,000 
M48T58Y-70PC1 497-2859-5-ND | 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 28-Dip | 22.88 20.80 16.64 Regulator NEW! 
M48T128Y-70PM1 | 497-2834-5-ND | 5V, 1M-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 32-Dip | 48.45 45.90 36.98) /LNBP12SP-TR 497-8363-1-ND _| LNB Supply and Control Voltage 10-PowerSO| 5.08 4.50 3.48 
M48T129V-85PM1 | 497-2835-5-ND | 3.3V, 1M-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 32-Dip | 49.40 46.80 37.70 Regulator” NEW! 
M48T129V-70PT | 497-2836-6-ND | SV, 1M-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 32-Dip | 54.81 51.77 41.67| |LNBP12SP-TR 497-8363-2-ND Eee EW Voltage 10-PowerSO 1261.50/600 
M48T201V-85MH1 | 497-2839-5-ND_|3.3V, NVRAM Supervisor 44-SOIC | 13.98 13.40 10.20 acai a f 
M4BT201V-85MH1F | 497-4711-1-ND |3.3V, NVRAM Supervisor 44-SoIc | 1689 1631 12.82) |PMOb80TR pied alatbay| No Reense Dual Step-Down SE VEQEEN) 8:28) 4:08," “9.80 
M48T201Y-70MH1F 497-4712-1-ND | 5V, NVRAM Supervisor 44-SOIC | 11.65 10.78 8.16] | PMe6s0TR 497-7859-2-ND _| No Rsense Dual Step-Down 32-VFOFPN | — 5760.00/3,000 
M48T512Y-70PM1 | 497-2856-5-ND_ | 5V, 4M-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 32-Dip | 72.00 68.00 55.00 Controller* NEW! 
M48Z02-70PC1 497-2868-5-ND_|5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 2-Dip | 1274 12.25 9.37] |PM668STR 497-7860-1-ND Dual Step. Down Man Supply S2-VFOFPN | 3.26 2.96 2.35 
M48Z02-150PC1 497-2865-5-ND | 5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 24-Dip | 13.68 1311 9.98 Santee 2 i a 
M4ez02-200PC1 | 497-2867-5-ND | 5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 24-Dip | 12.72 1219 9.28] |PMO68STR peed Satay) Out Step-Down Main Supply SAVFQERN | | 2801.50/8,000 
M48Z08-100PC1 497-2869-5-ND | 5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 28-Dip | 19.20 18.40 14.00] |SMLVTaVa 497-2496-1-ND _ | Low Voltage TRANSIL™ SMB 72 56 48 
M48Z2M1V-85PL1 | 497-6709-5-ND | 3.3V, 16M-Bit ZEROPOWER® 36-PLDip | 136.80 128.25 115.43] | SMLVT3V3 497-2496-2-ND | Low Voltage TRANSIL™ SMB 560.00/2,500 
SRAM* NEW! _ SPDC400FC12M0.35 | 497-8257-ND DC/DC Step Down Power — 719 6.70 5.21 
M48Z2MIY-70PL1 _ |497-6710-6-ND | 5V, 16M-Bit ZEROPOWER® 36-PLDip | 145.00 137.50 130.00 Supply* NEW! 
SRAM* NEW! ; ST763ACDTR 497-7928-1-ND | 3.3V Step-Down Current Mode PWM 8-SOIC 195 172 1.46 
M48212-70PC1 497-2872-5-ND | 5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 24-Dip | 12.00 11.50 875 DC/DC Converter* NEW! 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


1066 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


POWER MANAGEMENT 


POWER MANAGEMENT 


ST STMictoelectronics pisi@Reet? cone) 


RoHS Compliant Parts Available 


-ST STMictoelectronics pigi@Reet? cont) 


RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
ST763ACDTR 497-7928-2-ND _ |3.3V Step-Down Current Mode PWM 8-SOIC 7690.00/2,500 VN751PTISTR 797-6114-2-ND _|2.5A, High Side Driver* PPAK-5 2340.00/2,500 
DC/DC Converter* NEW! VN800PT 497-3294-5-ND | 0.7A, High Side Driver P-PAK 1.91 179 1.44 
STBCOSPMR 497-5808-1-ND | 800mA Standalone Li-lon Battery 6-DFN 780 153 1.31] |VNg00s13TR 497-3295-1-ND | 0.7A, High Side Driver 8-SOIC 1.99 169 1.45 
Charger with Thermal Regulation* VN800S13TR 497-3295-2-ND | 0.7A, High Side Driver 8-SOIC 1677.38/2,500 
STBCO8PMR 497-5808-2-ND | 800mA Standalone Li-lon Battery 6-DFN 1822.50/3,000 VN808CM-E 497-4925-5-ND__| Octal Channel High Side Driver 36-PowerSO| 10.27 9.88 7.51 
Charger with Thermal Regulation* VN808CMTR-E 497-8285-1-ND | Octal Channel High Side Driver* NEW! |36-PowerSO| 11.84 10.73 8.51 
STC4054GR 497-5809-1-ND | 800mA Standalone Li-Ion Battery TSOT-23-5 | 2.29 2.02 1.71) | VN808CMTR-E 497-8285-2-ND | Octal Channel High Side Driver* NEW! | 36-PowerSO 3108.00/600 
Charger with Thermal Regulation* VN808SR13TR 497-4747-1-ND | Octal Channel High Side Driver 36-PowerSO) 13.12 11.89 9.43 
STC4054GR 497-5809-2-ND | 800mA Standalone Li-lon Battery TSOT-23-5 2379.00/3,000 VN808SR13TR 497-4747-2-ND | Octal Channel High Side Driver 36-PowerSO 3444.00/600 
Charger with Thermal Regulation VN808TR-32-E 497-6843-1-ND | Octal Channel High Side Driver* NEW! | 36-PowerSO| 15.05 14.54 11.42 
STM7E1AR 497-5971-1-ND__|7 E 1 Channels Switch Array 64-TOFP_ | 12.80 11.60 9.20! | VN808TR-32-E 497-6843-2-ND _ | Octal Channel High Side Driver* NEW! | 36-PowerSO 4203.90/600 
STM7E1AR 497-5971-2-ND |7E1 Channels Switch Array* 64-TOFP 5320.00/1,000 VN820 497-3296-5-ND | 9A, High Side Driver Pentawatt 317 2.98 2.38 
STODO2PUR 497-8500-1-ND | Dual DC/DC Converter for AMOLED 12-DFN 403 311 2.76] |yng20-B513TR 497-3297-1-ND | 9A, High Side Driver P2-PAK 3.59 3.16 2.68 
Display* NEW! VN820-B513TR 497-3297-2-ND 9A, High Side Driver P2-PAK 1314.50/1,000 
STODO2PUR 497-8500-2-ND | Dual DC/DC Converter for AMOLED 12-DFN 4416.00/3,000 VN820SP13TR 497-3298-1-ND__|9A, High Side Driver 10-PowerSO| 383 3.40 263 
Display* NEW! VN820SP13TR 497-3298-2-ND _|9A, High Side Driver 10-PowerSO 952.65/600 
STOD1412PMR 497-6939-1-ND Sep pan Invern DC/DC 16-QFN | 354 314 243) | yngo0 497-2679-5-ND | 30A, Single Channel High Side SSR Pentawatt | 3.63 3.38 2.63 
v! VN920-B5 497-2678-5-ND | 30A, Single Channel High Side SSR P2-PAK | 363 3.38 2.63 
STOD1412PMR =| 497-6939-2-ND el pani veri De/Dc 16-QFN 3878.40/3,000 VN920SP13TR 497-2506-1-ND |30A, Single Channel High SideSSR  |10-PowerSO| 4.87 4.32 3.34 
NEW! VN920SP13TR 497-2506-2-ND _|30A, Single Channel High Side SSR__| 10-PowerSO 1210.17/600 
STWDT0ONPWYSF /497-6841-1-ND | Watchdog Timer Circuit* NEW! S0T-235 | 140 119 1.02) tiNpsono7 Cs — Fully Auto Potested Power} DPA TGS 3-99 357 
STWD100NPWY3F | 497-6841-2-ND | Watchdog Timer Circuit* NEW! SOT-23-5 1417.50/3,000 Mosfet ” : : : 
VIPER12ADIP-E | 497-5575-5-ND | LP Off Line SMPS Primary Switcher* 8-Dip 160 150 1.20 Noreen i 
vieenioase 497-6791-5-ND | LP Off-Line SMPS Primary seat i368 tes 132{ |YNB20NO713TR — | 497-2794-1-ND 70, 200, Fully Auto Protected Power | D2-PAK | 3.77 3.35 2.59 
Switcher* NEW! xu ED | 
vipertzasta-é —_|4g7-6792-1-ND__| LP off Line SMPS Primary esoic | 206 182 154) |VNB20NO713TR — |497-2794-2-ND 70, 208, Fully Auto Protected Power | D2-PAK 1455.30/1,000 
Switcher* NEW! 
i : VNB35NVO04 497-2671-5-ND | 40V, 30A, Fully Protected Pwr Mosfet_ | D2-PAK | 6.84 637 4.96 
VIPERT2ASTR-E | 497-6792-2-ND Leo tine See may 8-SOIC 1787.50/2,500 VNDO05B(012Y) 497-3300-5-ND__|2-Ch. High Side Smart Power SSR 7-Heptawatt | 3.18 2.96 2.30 
oe Nicaea ddd _ ___| [VNDOSBSP 497-3089-5-ND ISO High Side Smart Power SSR 10-PowerSO| 3.43 3.20 2.49 
VIPERS AGP OOP O NDS lOttimedi tetera mew! | 7b | se 447 99/ [VNDOSBSP13TR — [497-3299-1-ND_ | 1S0 High Side Smart Power SSR 10-PowerSO| 414 367 2.84 
VIGERISIIN Rae aC off-Lino High Valk Converse NEWT 7-Dip 138 117 99| |VNDOSBSP13TR | 497-3299-2-ND__ J ISO High Side Smart Power SSR 10-PowerSO 1028.34/600 
WISER IHN Fa eae ViPox™™ Of-Line Converter" NEWT 7Dip 150 130. 100| |VNOSNVoa1sTR | 497-3301-1-ND 40, 3A, Fully Auto Protected Power | —D-PAK 1.86 158 1.35 
VIPERT6LN 497-8546-5-ND | ViPer™ Off-Line Converter* NEW! Dip 750 1.30 1.00 Fant! f 
VIPER17HDTR 497-7045-1-ND | Of-Line High Volt. Converter* NEW | 16-S0Ic | 1.88 1.65 1.49| |YNDSNVO4TSTR  — )497-3301-2-ND | 40¥, 3.5A, Fully Auto Protected Power | O-PAK 1566.00/2,500 
VIPER17HDTR 497-7045-2-ND | Off-Line High Volt. Converter* NEW! | 16-SOIC 1625.00/2,500 saa 7 
VIPERI7HN 497-6950-5-ND | Off-Line High Volt. Converter NEW! | 8-Dip | 150 130 1.00) |NDSNO7 acacia) “Cv OA, Fully Auto Protected Power) D-PAK 1.70 1.58 1.28 
VIPER17LDTR 497-7048-1-ND _| Off-Line High Volt. Converters MEW! | 16-SOIC | 1.88 165 1.40 eae i 
VIPERI7LDTR | 497-7048-2-ND | Off-Line High Volt. Converter* NEW! | 16-SOIC |  1625.00/2,500 VNDTNOATSTR MAME “saree 8 Protseted Power) D-PAKS | 188 175 148 
VIPER17LN 497-6951-5-ND | Off-Line High Volt. Converter* MEW! | 8-Dip 150 130 1.00 -3904-0- a 
UIRERDOISO-E Meee eGR Sups Prinaty IC? NEW! pentathy! 200 270 240} |YNO7NO413TR 497-3304-2-ND ae ue Fully Auto Protected Power D-PAK 1722.50/2,500 
VIPER20-E 497-6794-5-ND | SMPS Primary IC* NEW! PentawattHV| 3.05 284 221] |vupzuvo4 497-2669-5-ND | 40V. 6A. Fully Auto Protected P D-PAK 470 159 128 
VIPER20A-22-£ | 497-6795-5-ND _|SMPS Primary IC* NEW! Pentawatt HV| 3.60 3.35 2.64 Wee ee ee NR 
VIPER20A-E 497-6796-5-ND _|SMPS Primary IC* NEW! PentawattHV] 3.60 3.35 2.61) |ynp1oNo6 497-2767-5-ND _|60V. 10A, Fully Auto Protected P D-PAK 486 162 125 
VIPER20ADIP-E | 497-6797-5-ND | SMPS Primary IC* NEW! 8Dip | 266 249 200 Mah 
VIPER20ASP-E 497-6798-5-ND | SMPS Primary IC* NEW! 10-PowerSO| 3.92 3.65 284) [yotanvone 797-2674-5-ND |40V_12A, Fully Auto Protected Pi D-PAK 238024179 
VIPER20ASPTR-E | 497-6164-1-ND | SMPS Primary IC* 10-PowerS0| 473 419 3.24 Mi 
VIPER22ADIP-E 497-7694-5-ND | Low Power Off-Line SMPS Primary 8-Dip 198 1.86 1.49) |yNpeo0 497-4497-5-ND | 2-Channel High Side SSR 16-SOIC 454 4.23 3.29 
Switcher* NEW! _ VND600SP 497-2711-5-ND | 36V, 25A, Double Channel High 10-PowerSO| 5.04 4.70 3.65 
VIPER22AS-E 497-6800-5-ND | Low Power Off-Line SMPS Primary eS0Ie | 256 240 1.92 Side SSR 
Switcher* NEW! s 4 i | 
VIPER22ASTR-E | 497-8167-1-ND | Low Power Off-Line SMPS Primary asoic | 3.00 264 224| |YMDECOSPISTR a ati coae cube Channel High foe penne eee. ue 
Switcher* NEW! ' VND600SP13TR | 497-3303-2-ND | 36V, 25A, Double Channel High 10-PowerSO 1512.06/600 
VIPER22ASTR-E | 497-8167-2-ND_| Low Power Off-Line SMPS Primary 8-SOIC 2600.00/2,500 Side SSR 
Switcher* NEW! VND8T0SP 797-3305-5-ND | 36V, 3.54, Double Channel High T0-PowerSO| 343 3.20 249 
VIPER22-LED-EV _| VIPER22-LED-EV-ND | VIPER 22 Evaluation Board = 7 - — Side Driver 
VIPER27HN 497-8389-5-ND_| Off-Line High Volt. Converter* NEW! 7-Dip 1.80__1.56__1.20] |vnog30AsP13TR | 497-4499-1-ND | 2-Channel High Side SSR 10-PowerSO| 5.78 5.12 3.97 
VIPER27LN 497-8390-5-ND Off-Line High Volt. Converter NEW! | 7-Dip 180 1.56 1.20) |vno830ASP13TR | 497-4499-2-ND | 2-Channel High Side SSR 10-PowerSO 1436.37/600 
VIPER28HN 497-8391-5-ND _ | Off-Line High Volt. Converter* NEW! | — 7-Dip 1.80 1.56 1.20) | vnogsosP 497-2709-5-ND _ 36V, 6A, Double Channel High 10-PowerSO| 4.84 451 3.51 
VIPER28LN 497-8392-5-ND | Off-Line High Volt. Converter* NEW! | 7-Dip 180 156 1.20 Side Dvr. 
VIPERSOA-E 497-6162-5-ND | SMPS Primary IC* 5-Pentawatt | 4.26 3.97 3.09) |vnD830SP13TR | 497-3306-1-ND | 36V, 6A, Double Channel High 10-PowerSO) 5.84 5.18 4.01 
VIPERSOASPTR-E __|497-6165-1-ND_| SMPS Primary IC* 10-PowerSO| 4.90 4.34 3.36 Side Dvr. 
VIPERS0-22-E 497-7695-5-ND | SMPS Primary IC* NEW! PentawattHV| 4.26 3.97 3.09) [YND830SPT3TR 497-3306-2-ND | 36V, 6A, Double Channel High 10-PowerSO 1452.03/600 
VIPER50-E 497-6801-5-ND | SMPS Primary IC* NEW! PentawattHV) 4.06 3.78 2.94 Side Dvr. 
VIPERSOA(022Y) | 497-2677-5-ND | 700V, 1.5A, Driver 5-Pentawatt| 3.65 318 237) |vnp920 497-2708-5-ND | 36V, 35A, Double Channel, High 28-S0IG | 7.21 672 5.23 
VIPER50A-22-E 497-6802-5-ND | SMPS Primary IC* NEW! PentawattHV) 4.26 3.97 3.09 Side SSR 
VIPERS0ASP-E 497-6803-5-ND_| SMPS Primary IC* NEW! 10-PowerSO| 4.06 3.78 __2.94| | ynp92013TR 497-3307-1-ND | 36V, 35, Double Channel, High 28-S0lc | 870 7.71 5.97 
VIPERS3DIP-E 497-6171-5-ND | Off Line Primary Switch* 8-Dip 319 297 2.31 Side SSR 
VIPERSSEDIP-E 497-6172-5-ND _ | Off Line Primary Switch* 8-Dip 319 297 2.31] | VND92013TR 497-3307-2-ND | 36V, 35A, Double Ch. High Side SSR 28-SOIC 3357.45/1,000 
VIPERS3ESP-E 497-6804-5-ND | Off-Line Primary Switch* NEW! 10-PowerSO| 3.68 3.43 2.67] | VNDSNO713TR 497-2481-1-ND | 70V, 5A, Fully Auto Protected Power D-PAK 1.99 175 1.49 
VIPERS3ESPTR-E | 497-5772-1-ND _ | Off Line Primary Switch* 10-PowerSO| 5.25 4.65 3.60 Mostet 
VIPERS3ESPTR-E__|497-5772-2-ND_| Off Line Primary Switch* 10-PowerSO 1305.00/600 VNDSNO713TR 797-2481-2-ND _|70V, 5A, Fully Auto Protected Power D-PAK 1722.50/2,500 
VIPERS3SPTR-E _|497-6173-1-ND _ | Off Line Primary Switch* 10-PowersO| 525 4.65 3.60 Mosfet 
VIPERS3SPTR-E  |497-6173-2-ND _| Off Line Primary Switch* 10-PowerSO 1305.00/600 VNH2SP30 497-4500-5-ND | H-Bridge Motor Driver a 11.88 11.43 8.69 
VIPER100 497-2714-5-ND | 620V, 3A, Driver 5-Pentawatt| 4.32 3.76 2.80| |VNH2SP30TR-E  /497-4501-1-ND | H-Bridge Motor Driver = 14.62 13.25 10.51 
VIPER100-22-E 497-7693-5-ND | SMPS Primary IC* NEW! Pentawatt HV) 4.79 4.46 3.47) |VNH2SP30TR-E © /497-4501-2-ND | H-Bridge Motor Driver — 6076.77/1,000 
VIPER100-E 497-6161-5-ND___|SMPS Primary IC* 5-Pentawatt| 4.64 4.32 3.36] |VNNINVO413TR | 497-2517-1-ND | 40V, 1.7A, Fully Auto Protected Power | SOT-223 | 1.26 1.08 92 
VIPER100(022Y)  |497-3285-5-ND | 620V, 3A, Driver 5-Pentawatt | 4.46 3.88 2.89 Mosfet 
VIPER100A-E 497-4687-5-ND | 700V, 3A, Driver 5-Pentawatt| 4.79 4.46 3.47) |VNNINVO4TSTR  /497-2517-2-ND |40V, 1.7A, Fully Auto Protected Power | SOT-223 472.50/1,000 
VIPER100A-22-E  |497-4686-5-ND | 700V, 3A, Driver 5-Pentawatt] 4.79 4.46 3.47 Mosfet 
VIPER100ASP-E  |497-6790-5-ND | 700V, SMPS Primary IC* NEW! 10-PowerSO| 4.93 4.59 3.57] |VNN3NVO413TR —-|497-3309-1-ND | 40V, 3.5A, Fully Auto Protected Power | SOT-223 | 152 1.30 1.11 
VIPER100ASPTR-E_|497-6163-1-ND__| SMPS Primary IC* 10-PowerSO| 5.95 5.27 4.08 Mosfet 
VIPERTOOASPTR-E |497-6163-2-ND | SMPS Primary IC* 10-PowerSO 1479.00/600 VNN3NVO413TR | 497-3309-2-ND | 40V, 3.5A, Fully Auto Protected Power | SOT-223 571.50/1,000 
VNOSN 497-3088-5-ND | High Side, Smart Power SSR 5-Pentawatt | 3.02 2.82 2.20 Mosfet 
VN330SP-E 497-5052-5-ND | 0.7A, Quad High Side Smart Pwr SSR |10-PowerSO| 8.45 813 6.18) |VNN7NVO413TR  |497-2519-1-ND | 40V, 6A, Fully Auto Protected Power SOT-223 | 186 1.58 1.35 
VN330SPTR-E 497-6627-1-ND | Quad High Side SSR* NEW! 10-PowerSOIC] 9.60 8.70 6.90 Mosfet 
VN330SPTR-E 497-6627-2-ND | Quad High Side SSR* NEW! 10-PowerSOIC 2520.00/600 VNN7NVO413TR | 497-2519-2-ND | 40V, 6A, Fully Auto Protected Power SOT-223 696.00/1,000 
VN340SP-E 497-5053-5-ND | 0.7A, Quad High Side Smart Pwr SSR |10-PowerSO| 845 813 6.18 Mosfet 
VN340SPTR-33-E |497-6166-1-ND | Quad High Side SSR* 10-PowerSO| 9.60 870 6.90| |VNPSNO7 797-2791-5-ND _|70V, 5A, Fully Auto Protected Power 70-220 | 170 159 1.28 
VN340SPTR-33-E  |497-6166-2-ND | Quad High Side SSR* 10-PowerSO 2520.00/600 Mosfet a 
VN340SPTR-E 497-6806-1-ND | Quad High Side SSR* NEW! 10-PowerSOIC] 9.60 870 6.90} |VNQ600 497-3314-5-ND | 36V, 25A, Quad Channel High Side SSR | 28-SOIC 8.14 7.83 5.96 
VN340SPTR-E 497-6806-2-ND | Quad High Side SSR* NEW! 10-PowerSOIC 2520.00/600 VNQ660SP 497-2700-5-ND | 36V, 6A, Quad Ch. High Side SSR 10-PowerSO | 7.19 6.91 5.26 
VN540-12-E 497-6167-5-ND | Single High Side SSR Straight Lead* | 5-Pentawatt| 4.79 4.46 347| |VNQ6GOSP13TR  |497-3315-1-ND /36V, 6A, Quad Channel High Side SSR | 10-PowerSO | 8.84 8.02 6.36 
VN540-E 497-6168-5-ND | Single High Side SSR Vertical Lead* | 5-Pentawatt| 7.80 7.50 5.70) |VNQ6G0SP13TR  |497-3315-2-ND _|36V, GA, Quad Ch. High Side SSR 10-PowerS0 2321.76/600 
VN450P13TR 497-4493-1-ND | 3-Channel High Side SSR 20-PowerSO| 10.61 9.62 7.63) |VNQ810 497-2703-5-ND _|36V, 3.5A, Quad Ch. High Side Driver | 28-SOIC | 479 446 3.47 
VN450P13TR 497-4493-2-ND | 3-Channel High Side SSR 20-PowerSO 2785.44/600 VNQ81013TR 497-3316-1-ND /36V, 3.58, Quad Ch. High Side Driver | 28-SOIG | 5.78 512 3.97 
VN5S40SP-E 497-6807-5-ND__| Single High Side SSR* NEW! 40-PowerSOlC| 7.41 7.13 5.42] |VNQ81013TR 497-3316-2-ND /36V, 3.5A, Quad Ch. High Side Driver | 28-SOIC 2228.85/1,000 
VN540SPTR-E 497-5773-1-ND _ | Single High Side SSR* 10-PowerSO| 9.76 8.85 7.02) |VNQ830 497-2702-5-ND | 36V, 6A, Quad Ch. High Side Driver 28-SOIG | 668 6.22 4.84 
VN540SPTR-E 497-5773-2-ND _| Single High Side SSR* 10-PowerSO 2562.00/600 VNQ860 497-2704-5-ND__|36V, .25A, Quad Ch. High Side Driver__| 20-SOIC_| 5.56 4.85 3.61 
VN610SP13TR 497-3291-1-ND | 45A, Single Ch. High Side SSR 10-PowerSO| 7.09 6.29 4.87| |VNQ860-E 497-6809-5-ND | Quad High Side Driver* NEW! 20-S0IG_ | 5.97 557 4.33 
VN610SP13TR 497-3291-2-ND | 45A, Single Ch. High Side SSR 10-PowerSO 1763.49/600 VNG860SP 497-4502-5-ND /36V, .25A, Quad Ch. High Side Driver | 10-PowerSO | 610 5.32 3.96 
VN750 497-2707-5-ND__| 6A, High Side Driver Pentawatt_| 2.73 2.56 2.05) |VNQ860SPTR-E  /497-5774-1-ND | Quad Ch. High Side Driver* 10-PowerSO | 693 6.14 4.76 
VN750-B5 497-2701-5-ND _ | 6A, High Side Driver P2-PAK | 267 251 2.01) |VNQ8GOSPTR-E  |497-5774-2-ND | Quad Ch. High Side Driver* 10-PowerSO 1722.60/600 
VN750PT 497-3292-5-ND | 6A, High Side Driver P-PAK 233 219 1.75} | VNO860TR-E 497-6113-1-ND _| Quad Channel High Side Driver* 20-S0IG_ | 648 574 4.44 
VN750S 497-3293-5-ND | 6A, High Side Driver 8-SOIC 1.85 174 1.39) [VNQ860TR-E 497-6113-2-ND | Quad Channel High Side Driver* 20-SOIC 2497.50/1,000 
VN751PT 497-6808-5-ND | 2.5A High Side Driver* NEW! PPAK 230 216 1.73} |VNSINVO4 497-2672-5-ND | 40V, 1.7A, Fully Auto Protected Power | 8-SOIC 118 103 79 
VN751PT13TR 497-6114-1-ND__ | 2.5A, High Side Driver* PPAK-5 | 2.70 2.38 2.02 Mosfet, Dual N-Channel 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. al 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 10 100 

VNSTNVO4D-E 497-5787-5-ND | 40V, 1.7A, Fully Auto Protected Power |  8-SOIC 786 1.62 125] |STM818MM6F 497-3867-2-ND _|5V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC 2730.00/2,500 
Mosfet, Dual N-Channel* STM819LM6F 497-3868-1-ND |5V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC 263 231 1.96 

VNS3NVO4D cas ala) 10V. 3-54, Fully Auto Protected Power | GSO | 1.91 1-78 1.44) | sTMBigLMBF 497-3868-2-ND _|5V Supervisor with Battery Switchover | _8-SOIC 2275.00/2,500 

VNS3NVO4D13TR | 497-3318-1-ND | 40V, 3.5A, Fully Auto Protected Power | 8-SOIC 224 1.97 1.67) |STM819MM6F 497-3869-1-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC 2.63 231 1.96 
Mosfet, Dual N-Channel STM819MM6F 497-3869-2-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 2275.00/2,500 

VNS3NVO4D13TR = |497-3318-2-ND | 40V, 3.5A, Fully Auto Protected Power 8-SOIC 1937.50/2,500 STM6321LWY6F 497-4659-1-ND | 4.63V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 | 1.32 113 96 
Mosfet, Dual N-Channel and Pushbutton Reset 

VNS14NVO4 497-3317-5-ND | 40V, 12A, Fully Auto Protected Power 8-SOIC 2.01 1.89 1.51) |STM6321LWY6F | 497-4659-2-ND | 4.63V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 1336.50/3,000 
Mosfet and Pushbutton Reset 

VNS14NV0413TR — | 497-3317-1-ND |) 40V, 12A, Fully Auto Protected Power 8-SOIC 2.36 2.08 1.77) |STM6321MAWY6F |497-6170-1-ND | 4.39V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 | 2.21 1.95 1.66 
Mosfet and Pushbutton Reset* 

VNV35NO7 497-3319-5-ND | 70V, 35A, Fully Auto Protected Power | 10-PowerSO | 5.09 4.75 3.69} [STM632TMAWY6F [497-6170-2-ND  |4.39V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 2301.00/3,000 
Mosfet and Pushbutton Reset* 

Microprocessor Supervisors STM6321MWY6F | 497-4788-1-ND | 4.39V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 | 1.77 1.48 1.24 

STM690AM6F 497-3824-1-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 2.63 2.31 1.96 and Pushbutton Reset 

STM690AM6F 497-3824-2-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 2275.00/2,500 STM6321MWY6F | 497-4788-2-ND | 4.39V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 1336.50/3,000 

STM690RM6F 497-3825-1-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 263 2.31 1.96 and Pushbutton Reset 

STM690RM6F 497-3825-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC 2275.00/2,500 STM6321RWY6F | 497-4660-1-ND | 2.63V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 | 1.32 113 96 

STM690SM6F 497-3826-1-ND__| 3V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 2.63 2.31 1.96 and Pushbutton Reset 

STM690SM6F 497-3826-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 2275.00/2,500 STM6321RWY6F 497-4660-2-ND | 2.63V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 1336.50/3,000 

STM690TM6F 497-3827-1-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 2.63 2.31 1.96 and Pushbutton Reset 

STM690TMGF 497-3827-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC 2275.00/2,500 STM6321SWY6F  |497-6927-1-ND |2.93V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-28-5 | 132 1.13 96 

STM692AM6F 497-3828-1-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 259 228 1.94 and Pushbutton Reset* NEW! 

STM692AM6F 497-3828-2-ND__|5V Supervisor with Battery Switchover | _8-SOIC 2242.50/2,500 STM6321SWY6F — |497-6927-2-ND |2.93 Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 1336.50/3,000 

STM703M6F 497-3829-1-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 255 2.25 1.91 and Pushbutton Reset* NEW! 

STM703M6F 497-3829-2-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC 2210.00/2,500 STM6321TWY6F | 497-4661-1-ND /3.08V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 | 2.21 1.95 1.66 

STM704M6F 497-3830-1-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 255 225 1.91 and Pushbutton Reset 

STM704M6F 497-3830-2-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC 2210.00/2,500 STM6321TWY6F — | 497-4661-2-ND |3.08V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 2301.00/3,000 

STM704RDS6GE 497-5390-5-ND__|3V Supervisor with Battery Switchover* |_8-TSSOP. 2.97 2.59 1.93 and Pushbutton Reset 

STM704RMGF 497-3831-1-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC 255 225 1.91| |STM6322LWYGF | 497-7993-1-ND | 4.63V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 | 1.32 113 96 

STM704RM6F 497-3831-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 2210.00/2,500 and Pushbutton Reset* NEW! 

STM704SD6F 497-5317-1-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover*| 8-TSSOP | 3.85 3.41 2.64] |STM6322LWY6F  |497-7993-2-ND |4.63V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 1336.50/3,000 

STM704SD6F 497-5317-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover* | 8-TSSOP 5632.00/4,000 and Pushbutton Reset* NEW! — 

STM704SM6F 497-3832-1-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover | _8-SOIC 255 2.25 1.91) |STM6322MWY6F =| 497-4662-1-ND | 4.39V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 | 1.32 1.13  .96 

STM704SM6F 497-3832-2-ND _ |3V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC 2210.00/2,500 and Pushbutton Reset 

STM704TDS6F 497-5318-1-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover*| 8-TSSOP | 3.85 3.41 2.64] |STM6322MWYGF | 497-4662-2-ND | 4.39V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 1336.50/3,000 

STM704TDS6F 497-5318-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover* | 8-TSSOP 5632.00/4,000 and Pushbutton Reset ; 

STM704TM6F 497-3833-1-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 255 2.25 1.91 STM6322RWY6F 497-6928-1-ND | 2.63V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 1.32. 1.13 96 

STM704TMGF 497-3833-2-ND__|3V Supervisor with Battery Switchover | _8-SOIC 2210.00/2,500 and Pushbutton Reset* NEW! _ 

STM705M6F 497-3834-1-ND _ |5V Supervisor with Watchdog 8-SOIC 786 159 1.35] |STM6322RWY6F 497-6928-2-ND | 2.63V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 1336.50/3,000 

STM705M6F 497-3834-2-ND | 5V Supervisor with Watchdog 8-SOIC 1569.38/2,500 and Pushbutton Reset* NEW! _ 

STM706M6F 497-3835-1-ND | 5V Supervisor with Watchdog 8-SOIC 1.86 1.59 1.35; |STM6322SWY6F 497-4663-1-ND | 2.93V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 2.21 1.95 1.66 

STM706M6F 497-3835-2-ND | 5V Supervisor with Watchdog 8-SOIC 1569.38/2,500 and Pushbutton Reset - 

STM706PM6F 497-3836-1-ND _|3V Supervisor with Watchdog 8-SOIC 1.86 1.59 1.35; |STM6322SWY6F 497-4663-2-ND | 2.93V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 2301.00/3,000 

STM706PM6F 497-3836-2-ND | 3V Supervisor with Watchdog 8-SOIC 1569.38/2,500 and Pushbutton Reset ; 

STM706RM6F 497-3837-1-ND | 3V Supervisor with Watchdog 8-SOIC 1.86 1.59 1.35; |STM6322TWY6F 497-4798-1-ND | 3.08V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 2.21 1.95 1.66 

STM706RM6F 497-3837-2-ND | 3V Supervisor with Watchdog 8-SOIC 1569.38/2,500 and Pushbutton Reset - 

STM706SDS6F 497-4981-1-ND | 3V Supervisor with Watchdog 8-TSSOP 281 2.48 2.10; |STM6322TWYG6F 497-4798-2-ND | 3.08V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 2301.00/3,000 

STM706SDS6F 497-4981-2-ND _| 3V Supervisor with Watchdog 8-TSSOP 3900.00/4,000 and Pushbutton Reset - 

STM706SMG6F 497-3838-1-ND | 3V Supervisor with Watchdog 8-SOIC 786 1.59 1.35] |STM6821LWY6F =| 497-6931-1-ND Gay supa We ae Timer} SOT-23-5 | 1.32 113 96 

STM706SM6F 497-3838-2-ND | 3V Supervisor with Watchdog 8-SOIC 1570.00/2,500 {ton Re i 

STM706TMGF 497-3839-1-ND | 3V Supervisor with Watchdog B-soic | 1.86 1.59 1.35} |STM@821LWY6F = | 497-6931-2-ND “GAY supervisor wit Watendog mee S0T-23-5 1336.50/3,000 

STM706TMGF 497-3839-2-ND | 3V Supervisor with Watchdog 8-SOIC 1569.38/2,500 none io 

STM707MGF 497-3840-1-ND__ | 5V Supervisor 8-S0IC 186 159 1.35} |STM6821MWY6F | 497-4801-1-ND aon) ns sina Timer) SOT-23-5 | 1.80 1.50 1.26 

STM707M6F 497-3840-2-ND _ |5V Supervisor 8-SOIC 1569.38/2,500 eee ‘ 

STM708RMGF 497-3842-1-ND | 3V Supervisor BSOIc | 1.86 1.59 1.35} |STM6821RWY6F — | 497-8016-1-ND eos ubanisor with Watchdog Timer S0T-23-5 | 1.32 113 96 

STM708RMGF 497-3842-2-ND | 3V Supervisor 8-SOIC 1569.38/2,500 ee ‘= 

STM708SDS6F 497-4982-1-ND | 3V Supervisor s-TSsop | 2.81 2.48 2.10; |STM6821RWYGF — | 497-8016-2-ND 2.66) cuparvsor with Watchdog Timer 80T-23-5 1336.50/3,000 

STM708SDS6F 497-4982-2-ND | 3V Supervisor 8-TSSOP 3900.00/4,000 none La 

STM708SMOF 497-3843-1-ND | 3V Supervisor 3-S0IC Tae 159-735) |STM6821Swy6F — | 497-4800-1-ND ol Supenibot th Wateitag Timer) SOT-23-5 | 1.80 1.50 1.26 

STM708SM6F 497-3843-2-ND | 3V Supervisor 8-SOIC 1569.38/2,500 au - 

STM708TMGF 497-3844-1-ND | 3V Supervisor 8-SOIC 186 1.59 1.35 STM6821TWY6F 497-4976-1-ND Supenvisor.with Watchdog Timer and SOT-23-5 2.25 1.98 1.68 

STM708TMGF 497-3844-2-ND | 3V Supervisor 8-SOIC 1569.38/2,500 vere Saline j oe 

STM795RM6E 497-3845-1-ND_|3V Supervisor with Battery Switchover | 8-S0IC_| 3.34 2.94 2.50| |STMG821TWYGF | 497-4976-2-ND_ Supervisor with Watchdog Timer and) SOT-25-5 | 2340.00/3,000 

STM795RM6F 497-3845-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 2892.50/2,500 Wie A i 7 99 

STM795SM6F 497-3846-1-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC | 3.34 2.94 2.50| |STMOB22LWYGF — | 497-4664-1-ND 4.63 Superisor with Watchdog Timer) SOT-23-6 | 2.21 1.95 1.66 

STM795SM6F 497-3846-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 2892.50/2,500 ey i i + 99) 

STM795TMGF 497-3847-1-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC | 3.34 2.94 2.60| |STMO822LWYGF — | 497-4664-2-ND | 4.63V Superisor with Watchdog Timer ) SOT-23-5 |) 2301.00/3,000 

STM795TM6F 497-3847-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 2892.50/2,500 7 ey i i 991 

STM802LMGF 497-3848-1-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC} 3.68 3.26 _262| |S'M@822MWYGF | 497-6570-1-ND sty Supervisor with Wetendog Ul eee) see) Mea. ee 

STM802LMGF 497-3848-2-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC 3360.00/2,500 aS “sor with | 791 

STMBO2MM6F | 497-3849-1-ND [SV Supervisor with Battery Switchover | 8-Soic | 368 326 252) |°/MOB22MWYOF /497-6570-2-ND | 4.39V Supervisor with Watchdog SOI2e3|| ~ eat aos 000 

STM802MM6F 497-3849-2-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 3360.00/2,500 7 ay 7 fri ‘ 99 

STMBO2RM6F __|497-3850-1-ND_[3V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC_| 3.68 3.26 2.52 [STMO822RWYGF = /497-4665-1-ND_ |2.65V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 | 2.21 1.95 1.66 

STM802RMGF 497-3850-2-ND _|3V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC 3360.00/2,500 -AGGE-D- legen ‘ 93-1 

STM802SM6F 497-3851-1-ND__|3V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC | 3.68 3.26 252| |STMO822RWYOF | 497-4665-2-ND | 2.68V Supervisor with Watchdog Timer ) SOT-25-5 /  2301.00/3,000 

STM802SM6F 497-3851-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 3360.00/2,500 4 eI is i i -23- 

STM804RMGF 497-3853-1-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover | 8-S0IC | 3.68 3.26 252| |S'MO822SWYGF | 497-4799-1-ND /2.83V Superisor with Watchdog Timer ) SOT-25-6 | 2.21 1.95 1.66 

STM804RM6F 497-3853-2-ND__| 3V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 3360.00/2,500 STM6822SWY6F 497-4799-2-ND |2.93VS js ith Watchdog Ti SOT-23-5 2301.00/3,000 

STMB04SMOF 497-3854-1-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC | 968 3.26 252 cedibuchininniheesE ba 

STM804SM6F 497-3854-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC 3360.00/2,500 STM6S221WY6F  |497-4606-1-ND |3.08V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 | 227 195 1.66 

STM804TM6F 497-3855-1-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 3.68 3.26 2.52 and Pushbutton Reset 

STM804TM6F 497-3855-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 3360.00/2,500 STM6822YWY6F 497-8385-1-ND |S i ith Watchdog Ti d SOT-23-5 221 1.95 1.66 

STM805LMGF 497-3856-1-ND__|5V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC_| 3.04 2.68 2.27 Prchhitch Reset” NEWE. 

STM805LM6F 497-3856-2-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover |  8-SOIC 2632.50/2,500 STM6822YWY6F | 497-8385-2-ND | Supervisor with Watchdog Timer and | SOT-23-5 2301.00/3,000 

STM805RM6F 497-3857-1-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 3.04 268 2.27 Pushbutton Reset* NEW! 

STM805RM6F 497-3857-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC 2632.50/2,500 STM6822ZWY6F | 497-8386-1-ND | Supervisor with Watchdog Timer and | SOT-23-5 | 2.21 1.95 1.66 

STM805SM6F 497-3858-1-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 2.74 241 2.05 Pushbutton Reset* NEW! 

STM805SM6F 497-3858-2-ND __| 3V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC 2372.50/2,500 STM6822ZWY6F | 497-8386-2-ND | Supervisor with Watchdog Timer and | SOT-23-5 2301.00/3,000 

STM805TM6F 497-3859-1-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 3.04 268 2.27 Pushbutton Reset* NEW! 

STM805TM6F 497-3859-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC 2632.50/2,500 STM6823LWY6F  |497-5192-1-ND [Supervisor with Watchdog Timer and | SOT-28-5 | 225 1.98 1.68 

STM806RM6F 497-3860-1-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 3.53 3.11 2.64 Pushbutton Reset* 

STM806RM6F 497-3860-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC 3055.00/2,500 STM6823LWY6F — | 497-5192-2-ND | Supervisor with Watchdog Timer and | SOT-23-5 2340.00/3,000 

STM806SM6F 497-3861-1-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 3.53 3.11 2.64 Pushbutton Reset* 

STM806SM6F 497-3861-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC 3055.00/2,500 STM6823TWY6F 497-4977-1-ND | Supervisor with Watchdog Timer and SOT-23-5 | 2.25 1.98 1.68 

STM806TM6F 497-3862-1-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 3.53 311 2.64 Pushbutton Reset 

STM806TM6F 497-3862-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC 3055.00/2,500 STM6823TWY6F 497-4977-2-ND | Supervisor with Watchdog Timer and SOT-23-5 2340.00/3,000 

STM813LM6F 497-3863-1-ND | 5V Supervisor with Watchdog 8-SOIC 186 159 1.35 Pushbutton Reset 

STM813LM6F 497-3863-2-ND _|5V Supervisor with Watchdog 8-SOIC 1569.38/2,500 STM6823MWY6F 497-4794-1-ND | 4.39V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 2.25 1.98 1.68 

STM817LM6F 497-3864-1-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 3.04 268 2.27 and Pushbutton Reset 

STM817LMGF 497-3864-2-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC 2632.50/2,500 STM6823MWYGF  |497-4794-2-ND _ |4.39V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 2340.00/3,000 

STM817MM6F 497-3865-1-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 3.04 268 2.27 and Pushbutton Reset 

STM817MM6F 497-3865-2-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover |  8-SOIC 2632.50/2,500 STM6823R WY6F | 497-8017-1-ND |2.63V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 | 2.25 1.98 1.68 

STM818LM6F 497-3866-1-ND__|5V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 315 2.78 2.36 and Pushbutton Reset* NEW! 

STM818LMGF 497-3866-2-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover | 8-SOIC 2730.00/2,500 STM6823RWY6F | 497-8017-2-ND |2.63V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 2340.00/3,000 

STM818MM6F 497-3867-1-ND _| 5V Supervisor with Battery Switchover 8-SOIC 3.15 2.78 2.36 and Pushbutton Reset* NEW! 

* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
STM6823SWY6F 497-4790-1-ND | 2.93V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 2.25 1.98 1.68) |STM6719SYWB6F | 497-7996-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 1.80 153 1.31 
and Pushbutton Reset Supervisor* NEW! 
STM6823SWY6F 497-4790-2-ND | 2.93V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 2340.00/3,000 STM6719SYWB6F | 497-7996-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 1822.50/3,000 
and Pushbutton Reset Supervisor* NEW! 
STM6823TJWY6F | 497-8018-1-ND | 3.08V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 1.88 1.60 1.37} |STM6719TGWB6F | 497-5188-1-ND | Dual/Triple Supervisor with Push- SOT-23-6 2.63 2.31 1.96 
and Pushbutton Reset* NEW! Button Reset* 
STM6823TJWY6F | 497-8018-2-ND | 3.08V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 1903.50/3,000 STM6719TGWB6F | 497-5188-2-ND | Dual/Triple Supervisor with Push- SOT-23-6 2730.00/3,000 
and Pushbutton Reset* NEW! Button Reset* 
STM6824LWY6F 497-4789-1-ND | 4.63V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 2.25 1.98 1.68] |STM6719TWWB6F | 497-5016-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Volt. Supervisor SOT-23-6 1.80 1.53 1.31 
and Pushbutton Reset STM6719TWWB6F /|497-5016-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Volt. Supervisor SOT-23-6 1822.50/3,000 
STM6824LWY6F 497-4789-2-ND | 4.63V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 2340.00/3,000 STM6719TZWB6F | 497-5389-1-ND__| Dual/Triple Ultra Low Volt. Supervisor* | SOT-23-6 1.95 1.72 1.46 
and Pushbutton Reset STM6719TZWB6F | 497-5389-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Volt. Supervisor* | SOT-23-6 2028.00/3,000 
STM6824MWY6F 497-8019-1-ND | 4.39V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 1.80 153 1.31 STM6720SFWB6F | 497-5017-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Volt. Supervisor SOT-23-6 1.80 1.53 1.31 
and Pushbutton Reset* NEW! STM6720SFWB6F | 497-5017-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Volt. Supervisor SOT-23-6 1824.00/3,000 
STM6824MWY6F 497-8019-2-ND 4S0V Superson with Watchdog Timer | SOT-23-5 1822.50/3,000 STM6720SVWB6F | 497-5189-1-ND | Dual/Triple Supervisor with Push- SOT-23-6 2.63 2.31 1.96 
and Pushbutton Reset* NEW! Button Reset* 
STM6824RWY6F 497-4784-1-ND | 2.63V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 2.25 1.98 1.68) /STM6720SVWB6F | 497-5189-2-ND | Dual/Triple Supervisor with Push- SOT-23-6 2730.00/3,000 
and Pushbutton Reset* Button Reset* 
STM6824RWY6F 497-4784-2-ND ee nasal wn Watchdog Timer | SOT-23-5 2340.00/3,000 STM6720SYWB6F | 497-7997-1-ND | Dual/Triple Supervisor with Push- SOT-23-6 1.80 153 1.31 
and Pushbutton Reset* NEW! Button Reset* NEW! 
1 1-1 upervisor with Watchdog Timer and SOT-23-5 2.25 1.98 1.68] |STM6720SYWB6F | 497-7997-2-ND _| Dual/Triple Supervisor with Push- SOT-23-6 1822.50/3,000 
Pushbutton Reset Button Reset* NEW! 
STM6824SWY6F 497-4978-2-ND | Supervisor with Watchdog Timer and SOT-23-5 2340.00/3,000 STM6720TGWB6F | 497-5190-1-ND | Dual/Triple Supervisor with Push- SOT-23-6 2.63 2.31 1.96 
Pushbutton Reset Button Reset* 
STM6824TWY6F 497-4787-1-ND | 3.08V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 2.25 1.98 1.68) /STM6720TGWB6F | 497-5190-2-ND | Dual/Triple Supervisor with Push- SOT-23-6 2730.00/3,000 
and Pushbutton Reset Button Reset* 
STM6824TWY6F 497-4787-2-ND aoe ear wih Watchdog Timer | SOT-23-5 2340.00/3,000 STM6777SFWB6F | 497-7998-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 244 2.15 1.82 
and Pushbutton Reset Supervisor* NEW! 
STM6825LWY6F 497-5193-1-ND | Supervisor with Watchdog Timer and SOT-23-5 2.25 1.98 1.68} |STM6777SFWB6F | 497-7998-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 2535.00/3,000 
Pushbutton Reset* Supervisor* NEW! 
STM6825MWY6F 497-4786-1-ND | 4.39V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 1.80 1.50 1.26) |STM6777SYWB6F |497-7999-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 244 2.15 1.82 
and Pushbutton Reset Supervisor* NEW! 
STM6825RWY6F 497-8020-1-ND | 2.63V Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 1.48 1.26 1.08) |STM6777SYWB6F |497-7999-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 2535.00/3,000 
and Pushbutton Reset* NEW! Supervisor* NEW! 
STM6825RWY6F 497-8020-2-ND eee Supervisor with Watchdog Timer | SOT-23-5 1498.50/3,000 STM6777TGWB6F | 497-8000-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 244 2.15 1.82 
and Pushbutton Reset* NEW! Supervisor* NEW! 
STM6825SWY6F 497-4979-1-ND | Supervisor with Watchdog Timer and SOT-23-5 2.25 1.98 1.68} |STM6777TGWB6F | 497-8000-2-ND __| Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 2535.00/3,000 
Pushbutton Reset Supervisor* NEW! 
STM6825SWY6F 497-4979-2-ND | Supervisor with Watchdog Timer and SOT-23-5 2340.00/3,000 STM6777TWWB6F | 497-8001-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 244 2.15 1.82 
Pushbutton Reset. Supervisor* NEW! 
Multi-Voltage Resets STM6777TWWB6F | 497-8001-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 2535.00/3,000 
STM6717SDWY6F |497-6929-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-5 244° 215 1.82 Supervisor* NEW! 
Supervisor* NEW! STM6777TZWB6F | 497-8002-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 244 215 1.82 
STM6717SDWY6F | 497-6929-2-ND _| Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-5 2535.00/3,000 Supervisor* NEW! 
Supervisor* NEW! STM6777TZWB6F | 497-8002-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 2535.00/3,000 
STM6717SJWY6F | 497-6930-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-5 244 215 1.82 Supervisor* NEW! 
Supervisor* NEW! STM6778SFWB6F | 497-8003-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 244 2.15 1.82 
STM6717SJWY6F | 497-6930-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-5 2535.00/3,000 Supervisor* NEW! 
Supervisor* NEW! STM6778SFWB6F | 497-8003-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 2535.00/3,000 
STM6717SVWY6F | 497-5181-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-5 244 215 1.82 Supervisor* NEW! 
Supervisor STM6778SVWB6F | 497-8004-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 2.44 215 1.82 
STM6717SVWY6F | 497-5181-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-5 2535.00/3,000 stwe77asvweer  MaeaOOmemnD pete uite Cand i res see G0 000 
Supervisor* - Ad jual/Triple Ultra Low Voltage -23-( 00/3, 
STM6717SYWY6F | 497-5182-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-5 244 215 1.82 stwe77sTewesr  MarnOosein beac utes Ea ‘ Pee Pike AE Hae 
Supervisor* -8005-1- ual/Triple Ultra Low Voltage -23- ; ; : 
STM6717SYWY6F | 497-5182-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-5 2535.00/3,000 Supervisor* NEW! 
Supervisor* STM6778TGWB6F | 497-8005-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 2535.00/3,000 
STM6717TGGWY6F | 497-7019-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-5 1.80 153 1.31 Supervisor* NEW! 
Supervisor* NEW! STM6778TWWB6F /497-8006-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 244 2.15 1.82 
STM6717TGGWY6F |497-7019-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-5 1822.50/3,000 stwerrarwwaer Mertencetern Duane Uli ise Volags saiaee ose roa Oe 
Supervisor* NEW! 2 el ee ea eS 
STM6717TGWY6F | 497-5183-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-5 | 244 215 782] |e weer |497-8007-1-ND beanie uit Low volee SOT bee, |p Dak-oant aes 
Supervisor* le eg ioe 2 7 3 
STM6717TGWY6F | 497-5183-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-5 2535.00/3,000 stwer7ezweer Meer ea lee Voibes Soros Sse a DN 
Supervisor* Road sited teen eee 
STM6717SFWY6F | 497-5010-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-5 | 1.80 1.53 131] |g weer | 47-so08-1-ND Buaytreie lie Low Vohugé sony | saare iaes ABD 
Supervisor : oe , cok : 
7 9. jl 99. Supervisor* NEW! 
STMG7I7SFWYEF [tome nD nee Low Voltage SOT:23°5 1824.00/3,000 STM6779LWBGF _|497-8008-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage S0T-23-6 2535.00/3,000 
7 ey ‘ 93 Supervisor* NEW! 
STME7I7SVWYEF [AIST Beet Low Voltage S0T-28-5 | 244 215 1.82) | erwezzggweeF | 497-5249-1-ND | DualTriple Ultra Low Volt. Supervisor* | OT-23-6 | 2.44 215 1.82 
a =a = aI STM6779SWB6F 497-5249-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Volt. Supervisor* | SOT-23-6 2535.00/3,000 
STMG/17TWWY6F BOS OTIND Pee Low Voltage S0T-23-5 | 1.80 1.53 1.31) | stumg77aTWBGF | 497-8009-1-ND | DualTriple Ultra Low Voltage §0T-23-6 | 2.44 215 1.82 
B04 4-0-1 A 99 Supervisor* NEW! 
STMT eo oernee ey vonage SOleee'|| | deeunors: 000 STM6779TWBE6F | 497-8009-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage soT-23-6 |  2535.00/3,000 
STM6717TZWYGF | 497-5184-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage s0T-23-5 | 244 245 1.82| tsraeccoywner—taor-eoroaaD Das rps Ue Lew Votage SOS | DME 
Supervisor* isor* : : . 
* Supervisor* NEW! 
STMB717TZWY6F | 497-5184-2-ND oan ripe Uta Low Voltage S0T-23-5 2535.00/3,000 sTM6779vwBeF | 497-8010-2-ND_| Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 2535.00/3,000 
7 Supervisor* NEW! 
STM6718SFWYGF | 497-5012-1-ND re nea Low Voltage S0T-23-5 | 1.80 1.53 1.31) | stwez7zovweer | 497-8011-1-ND_| Dual/Triple Ultra Low Voltage s0T-23-6 | 244 215 1.82 
- Supervisor* NEW! 
STM6718SFWY6F — 497-5012-2-ND ee rble Ura Low Voltage SOT-23-5 1822.50/3,000 STM6779YWB6F | 497-8011-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 2535,.00/3,000 
. Supervisor* NEW! 
STM6718SYWY6F | 497-7994-1-ND Baa ile Un vonage S0T-23-5 | 1.80 1.53 1.31) |sTme7soLWwe6F | 497-8012-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 | 244 215 1.82 
h - Supervisor* NEW! 
STM6718SYWYG6F | 497-7994-2-ND Bore tiple Ultra Low Nollags SOT-23-5 1822.50/3,000 STMO780LWBOF  |497-8012-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 2535.00/3,000 
: pilin Supervisor* NEW! 
STM6718TGWY6F | 497-5186-1-ND Biel Trine superior with Push- SOT-23-5 | 244 215 1.82) |stwe7soswB6F | 497-5250-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Volt. Supervisor* | SOT-23-6 | 2.44 2.15 1.82 
7 F , STM6780SWB6F 497-5250-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Volt. Supervisor* | SOT-23-6 2535.00/3,000 
STM6718TGWY6F | 497-5186-2-ND ual iple Supervisor with Push- SOT-23-5 2535.00/3,000 STM6780TWB6F | 497-8013-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 | 244 215 1.82 
L Supervisor* NEW! 
STM6718TWWY6F | 497-5013-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-5 1.80 1.53 1.31 STMG6780TWB6F 497-8013-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 2535.00/3,000 
Supervisor Supervisor* NEW! 
STM6718TWWY6F /497-5013-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-5 1822.50/3,000 STM6780VWBEF | 497-8014-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage $0T-23-6 | 2.44 215 1.82 
Supervisor Supervisor* NEW! 
STM6718TZWY6F —/497-7995-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-5 | 1.80 1.53 1.31] |STM6780VWB6F | 497-8014-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 2535.00/3,000 
Supervisor* NEW! Supervisor* NEW! 
STM6718TZWY6F | 497-7995-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-5 1822.50/3,000 STM6780YWB6F | 497-8015-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 | 244 215 1.82 
Supervisor* NEW! Supervisor* NEW! 
STM6719SFWB6F | 497-5014-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 | 1.80 1.53 1.31) |STM6780YWB6F | 497-8015-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 2535.00/3,000 
Supervisor Supervisor* NEW! 
STM6719SFWB6F | 497-5014-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 1822.50/3,000 Reset ICs 
Supervisor STM809MWX6F 497-3326-1-ND | 4.38V Reset Circuit SOT-23 58 A4 34 
STM6719SHWB6F | 497-5015-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 1.80 153 1.31 STM809MWX6F 497-3326-2-ND | 4.38V Reset Circuit SOT-23 463.50/3,000 
Supervisor STM809RWX6F 497-3327-1-ND | 2.63V Reset Circuit SOT-23 58 A4 34 
STM6719SHWB6F | 497-5015-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage SOT-23-6 1822.50/3,000 STM809RWX6F 497-3327-2-ND | 2.63V Reset Circuit SOT-23 463.50/3,000 
Supervisor STM809SWX6F 497-3338-1-ND__|2.93V Reset Circuit SOT-23 58 A4 34 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
STMB09SWX6F 497-3338-2-ND _|2.93V Reset Circuit SOT-23 463.50/3,000 STM6904TGEDSGF |497-8724-2-ND | Quad, Ultralow Voltage Supervisor with | 8-TSSOP 3120.00/4,000 
STM809TWX6F 497-3339-1-ND | 3.08V Reset Circuit SOT-23 58 4434 Pushbutton Reset* NEW! 
STM809TWX6F 497-3339-2-ND | 3.08V Reset Circuit SOT-23 463.50/3,000 STMC904TWEDS6F |497-8725-1-ND | Quad, Ultralow Voltage Supervisor with | 8-TSSOP | 225 198 1.68 
STM810LWX6F 497-3340-1-ND | 4.63V Reset Circuit SOT-23 58 4434 Pushbutton Reset* NEW! 
STM810LWX6F 497-3340-2-ND__| 4.63V Reset Circuit SOT-23 463.50/3,000 STM6904TWEDS6F | 497-8725-2-ND | Quad, Ultralow Voltage Supervisor with | 8-TSSOP 3120.00/4,000 
STMBTOMWX6F | 497-3341-1-ND | 4.38V Reset Circuit SOT-23 58d Pushbutton Reset* NEW! 
STMB10MWX6F — | 497-3341-2-ND | 4.38V Reset Circuit SOT-23 463.50/3,000 STM6904TZEDS6F | 497-8726-1-ND | Quad, Ultralow Voltage Supervisor with | 8-TSSOP | 2.25 198 1.68 
STM810RWX6F 497-3342-1-ND | 2.63V Reset Circuit SOT-23 58 4434 Pushbutton Reset* NEW! : 
STM810SWX6F 497-3343-1-ND | 2.93V Reset Circuit SOT-23 58 44 .34| |STM6904TZEDS6F | 497-8726-2-ND | Quad, Ultralow Voltage Supervisor with | 8-TSSOP 3120.00/4,000 
STM810SWX6F 497-3343-2-ND__|2.93V Reset Circuit SOT-23 463.50/3,000 Pushbutton Reset NEW! 
STM810TWX6F 497-3344-1-ND | 3.08V Reset Circuit SOT-23 58 A4 °34| |STMGQ05PWEDS6F | 497-7020-1-ND | Quintuple, Ultralow Voltage 8-MSOP 2.63 2.31 1.96 
STM810TWX6F 497-3344-2-ND | 3.08V Reset Circuit SOT-23 463.50/3,000 Supervisor* NEW! 
STM811LW16F 497-3345-1-ND | 4.63V Reset Circuit soT-143-4| 78 61 53] | STM690SPWEDSGF |497-7020-2-ND | Quintuple, Urtralow Voltage 8-MSOP 3640.00/4,000 
STM811LW16F 497-3345-2-ND | 4.63V Reset Circuit SOT-143-4 730.80/3,000 Supervisor* NEW! 
STMB811MW16F___|497-3346-1-ND_| 4.38V Reset Circuit $0T-143-4 |__.78 _.61__53)_ | STM6905SFEDSGF | 497-8727-1-ND bit et 8-MSOP | 263 231 1.96 
STMBTIRWIGr —|497-3347-1-ND | 268V Reset Creu SOrta34 | 7861.53) |STMGB0DSFEDSGF | 497-8727-2-ND Quip, Uru Vag semsoP | 3640,0014,000 
STM811RW16F 497-3347-2-ND | 2.63V Reset Circuit SOT-143-4 732.00/3,000 t ' 
STMB11SW1GF | 497-3348-1-ND | 2.93V Reset Circuit S0T-143-4 | 78 61 53] /STM690SSYEDSGF | 497-8728-1-ND SS koe NEW SEMSOR |) 268 «281 1:96 
STM811SW16F 497-3348-2-ND__|2.93V Reset Circuit SOT-143-4 730.80/3,000 : : 
STM811TW16F 497-3349-1-ND _|3.08V Reset Circuit SOT-143-4 | 78 61 53) |S/MG90SSYEDS6F | 497-8728-2-ND CSRs NEW 8-MSOP 3640.00/4,000 
STM811TW16F 497-3349-2-ND | 3.08V Reset Circuit SOT-143-4 730.80/3,000 t = 
STMB12LWi6E | 497-3350-1-ND | 4.63V Reset Circuit SOT-143-4 | 78 61 — 53| |S/M@90STGEDSGF /497-8729-1-ND ae ewe SMSOP S| 263 “281 1-06 
STM812LW16F 497-3350-2-ND | 4.63V Reset Circuit SOT-143-4 730.80/3,000 ‘ : 
STMB12MW16F __|497-3351-1-ND__|4.38V Reset Circuit 80T-143-4 | __78 61 _53| | STMG905TGEDS6F | 497-8729-2-ND TS NEWE oMSOF 3640,00/4,000 
STMB12MW16F  [497-3351-2-ND | 4.38V Reset Circuit SOT-143-4 730.80/3,000 Geance ; : 
STM812 RW16E | 497-3352-1-ND | 2.63V Reset Circuit SOT-143-4 | 78 61 — 53| | S/MB905TWEDSGF | 497-8730-1-ND aSUest NEWE GMOOP | ee aaa 
STM812RW16F 497-3352-2-ND | 2.63V Reset Circuit SOT-143-4 730.80/3,000 ean i ‘ 3 
SIN s SW e 157-395 2 1D 2 3 ny Reset orc s or ‘ 2 : a 2 ; io ‘g3| |STMO90STWEDS6F | 497-8730-2-ND ee  Votaga 8-MSOP 3640.00/4,000 
}7-3353-2-| 4 eset Circuit -143- 730.80/3, 4 ay jl _ 
STMB121W16F _|497-3354-1-ND __|3.08V Reset Circuit SOTA4e4 | 78 B13] |°/MOS0STZEDSGr eR SSS NEW Geen eee oat Tae 
STM812TW16F 497-3354-2-ND | 3.08V Reset Circuit SOT-143-4 730.80/3,000 STMGQ0STZEDS6F | 497-8731-2-ND | Quintuple, Ultralow Voltage 3-MSOP 3640.00/4,000 
STM1001LWX6F | 497-4797-1-ND | 4.63V Reset Circuit SOT-23 58 4484 Supervisor* NEW! 
STM1001LWX6F | 497-4797-2-ND | 4.63V Reset Circuit SOT-23 463.50/3,000 NEW! Security Supervisors — RoHS Compliant NEW! 
STM1001MWX6F__|497-4658-1-ND _|4.63V Reset Circuit SOT-23 7___.60__.51|_ |STMT403ASMOGF _]497-8175-1-ND _[3VFIPS-140 Supervisor with Battery 16-QFN 7.00 620 4.80 
STMT001MWX6F  |497-4658-2-ND | 4.63V Reset Circuit SOT-23 714.00/3,000 Switchover 
STM1001RWX6F | 497-7490-1-ND | 2.63 Reset Circuit* NEW! SOT-23 73.55 43} /STM1403ASMQ6F | 497-8175-2-ND | 3V FIPS-140 Supervisor with Battery 16-QFN 7680.00/3,000 
STM1001RWX6F | 497-7490-2-ND | 2.63V Reset Circuit* NEW! SOT-23 585.00/3,000 Switchover 
STM1001SWX6F — | 497-6568-1-ND | 2.93V Reset Circuit* NEW! SOT-23 58 44 34) |STM1403ATNQ6F | 497-8176-1-ND | 3V FIPS-140 Supervisor with Battery 16-QFN 7.00 620 4.80 
STM1001SWX6F __|497-6568-2-ND__| 2.93V Reset Circuit* NEW! SOT-23 463.50/3,000 Switchover 
STMTO0TTWX6F | 497-6569-1-ND | 3.08V Reset Circuit* NEW! SOT-23 58 4434) | STM1403ATNQGF | 497-8176-2-ND | 3V FIPS-140 Supervisor with Battery 16-QFN 7680.00/3,000 
STM1001TWX6F | 497-6569-2-ND | 3.08V Reset Circuit* NEW! SOT-23 463.50/3,000 Switchover 
STM1810LWX7F — | 497-4959-1-ND | 4.62V Low Power Reset Circuit SOT-23 74 58 50) |STM1403ATOQ6F | 497-8177-1-ND | 3V FIPS-140 Supervisor with Battery 16-QFN 7.00 6.20 4.80 
STM1810LWX7F — | 497-4959-2-ND | 4.62V Low Power Reset Circuit SOT-23 693.00/3,000 Switchover 
STM1810MWX7F __|497-4960-1-ND__| 4.37V Low Power Reset Circuit SOT-23 7458 _50| |STMT403ATOQ6F | 497-8177-2-ND _|3V FIPS-140 Supervisor with Battery T6-OFN 7680.00/3,000 
STM1810MWX7F 497-4960-2-ND | 4.37V Low Power Reset Circuit SOT-23 693.00/3,000 Switchover 
STM1811LWX7F — | 497-4961-1-ND | 4.62V Low Power Reset Circuit SOT-23 74 58  50| |STM1403CSMQ6F /497-8178-1-ND | 3V FIPS-140 Supervisor with Battery 16-QFN 648 5.74 4.44 
STM1811LWX7F — | 497-4961-2-ND | 4.62V Low Power Reset Circuit SOT-23 693.00/3,000 Switchover 
STM1811MWX7F | 497-4962-1-ND | 4.37V Low Power Reset Circuit SOT-23 74 58 50) |STM1403CSMQ6F | 497-8178-2-ND | 3V FIPS-140 Supervisor with Battery 16-QFN 7104.00/3,000 
STM1811MWX7F | 497-4962-2-ND _| 4.37V Low Power Reset Circuit SOT-23 693.00/3,000 Switchover 
STM1812LWX7F  /497-4963-1-ND |4.62V Low Power Reset Circuit SOT-23 74 58 50| |STM1403CSNQ6F |497-8179-1-ND | 3V FIPS-140 Supervisor with Battery 16-QFN 648 5.74 4.44 
STM1812LWX7F — | 497-4963-2-ND | 4.62V Low Power Reset Circuit SOT-23 693.00/3,000 Switchover 
STM1812MWX7F | 497-4964-1-ND__| 4.37V Low Power Reset Circuit SOT-23 74 58 50] |STM1403CSNQ6F | 497-8179-2-ND | 3V FIPS-140 Supervisor with Battery 16-QFN 7104.00/3,000 
STM1812MWX7F | 497-4964-2-ND | 4.37V Low Power Reset Circuit SOT-23 693.00/3,000 Switchover J 
STM1813LWX7F 497-4965-1-ND | 4.62V Low Power Reset Circuit SOT-23 88 69 59) |STM1403CTNQ6F | 497-8180-1-ND | 3V FIPS-140 Supervisor with Battery 16-QFN 648 5.74 4.44 
STM1813LWX7F  |497-4965-2-ND | 4.62V Low Power Reset Circuit SOT-23 819.00/3,000 Switchover — 
STM1813MWX7F — |497-4966-1-ND | 4.37V Low Power Reset Circuit SOT-23 88 69 59] /STM1403CTNQ6F | 497-8180-2-ND vow Supervisor with Battery 16-OFN 7104.00/3,000 
cveamnr [learcap [ssoiovemerrereen | Sota | 7° o| [smnaxaman larais9o [Rita sgmrwihetiy | sear | ato 725 27 
SLT Hao pt ovo Ree Gat_/_S0F 3 /_s3800300  Jorvnunnosr [torsion avr sipnsorwin satey | sar | ssezsoooo 
STM1815SWX7F — | 497-4968-2-ND | 2.88V Low Power Reset Circuit SOT-23 693.00/3,000 eine 
STM1815TWX7F | 497-4969-1-ND | 3.06V Low Power Reset Circuit SOT-23 74 58 50] |STMI404ASMJQGF | 497-8182-1-ND tet fe Supervisor with Battery 16-QFN | 8.00 7.25 5.75 
STM1815TWX7F — | 497-4969-2-ND | 3.06V Low Power Reset Circuit SOT-23 693.00/3,000 — 
sii a anWITE 467-4970-1-ND 25 Lo Power Ras creat 301-23 a a 50) |STMT404ASMJOGF | 497-8182-2-ND ay lia 4g Supervisor with Battery 16-OFN 9562.50/3,000 
7 }7-4970-2-| -55V Low Power Reset Circuit - ql i A ‘ 
STM1816SWX7F | 497-4791-1-ND | 2.88V Low Power Reset Circuit S0T-23 7458 50) [STMIAO1ATOHGGr ee eee) e LIPS-140 Supervisor with Battary | 16-0FN | 8.00 7.25 5.75 
STM1816SWX7F — | 497-4791-2-ND | 2.88V Low Power Reset Circuit SOT-23 693.00/3,000 preere : aida 4 
STM1816TWX7F | 497-4793-1-ND | 3.06V Low Power Reset Circuit soT-23 | .74 58 50) |STMIAO4ATOHOGr | egeICs OO Ov FPS 140 Supervisor with Battery | 16-QFN 9562.50/3,000 
STM1816TWX7F __|497-4793-2-ND__| 3.06V Low Power Reset Circuit SOT-23 693.00/3,000 Giri és ksarad . 
sv 5 TRWXTE ar: «7 r 1D 255U Low Power i crt s0F-2 7 nbn =p| | STMI404¢SMJO6F | 497-8184-1-ND ay ae a0 Supervisor with Battery 16-QFN 8.23 7.29 5.64 
7 7| '-4971-2- .55V Low Power Reset Circuit + 00/3, 4 ey i, ; ei 
SIN a aRWXTe ar 7 . 1D 255u Low Power Rae cre s or a a : io ‘gq| |STMI404CSMJQ6F | 497-8184-2-ND ey We a Supervisor with Battery 16-QFN 9024.00/3,000 
7| 17-497 4-2-| .55V Low Power Reset Circuit * .00/3, 5 =A i 7 i 7 
STMI818SWX7F _[497-4795-1-ND_|2.88V Low Power Reset Circuit sor-23_| 8871.53] |OVMTAOAGSNicor Seat e samy SY FPS 140 Supervisor with Battery] T6-QRN [6.25 720 384 
STM1818SWX7F — | 497-4795-2-ND | 2.88V Low Power Reset Circuit SOT-23 819.00/3,000 STM1404CSNIQGF | 497-8185-2-ND | 3V FIPS-140 Supervisor with Battery 16-QFN 9024.00/3,000 
STM1818TWX7F — | 497-4796-1-ND | 3.06V Low Power Reset Circuit SOT-23 88 69 59 Switchover 
STM1818TWX7F_— | 497-4796-2-ND | 3.06V Low Power Reset Circuit SOT-23 819.00/3,000 STM1404CSNJQGF | 497-8186-1-ND | 3V FIPS-140 Supervisor with Battery 16-QFN 8.23 7.29 5.64 
STM6315LBW13F | 497-5316-1-ND | 2.93V Open Drain MPU Reset* SOT-143-4 | 1.04 89 76 Switchover 
STM6315LBW13F | 497-5316-2-ND_| 2.93V Open Drain MPU Reset* SOT-143-4 1053.00/3,000 STM1404CSNJQGF | 497-8186-2-ND | 3V FIPS-140 Supervisor with Battery 16-OFN 9024.00/3,000 
STM6315MDW13F |497-6028-1-ND | 4.38V Open Drain MPU Reset* SOT-143-4 | 120 1.02 87 Switchover 
STM6315MDW13F /497-6028-2-ND | 4.38V Open Drain MPU Reset* SOT-143-4 1215.00/3,000 STM1404CTMJQ6F |497-8187-1-ND | 3V FIPS-140 Supervisor with Battery 16-QFN 8.23 7.29 5.64 
STM6315RAW13F | 497-6122-1-ND | 2.63V Open Drain MPU Reset* SOT-143-4 | 1.04 89 76 Switchover 
STM6315RAW13F | 497-6122-2-ND | 2.63V Open Drain MPU Reset* SOT-143-4 1053.00/3,000 STMI404CTMJOGF |497-8187-2-ND _ |3V FIPS-140 Supervisor with Battery T6-OFN 9024.00/3,000 
STM6315RBW13F | 497-5126-1-ND__| 2.63V Microprocessor Reset Circuit* SOT-143 1.04 89 16 Switchover 
STM6315RBW13F |497-5126-2-ND | 2.63V Microprocessor Reset Circuit* | SOT-143 1053.00/3,000 STM1404CTNJQGF | 497-8188-1-ND | 3V FIPS-140 Supervisor with Battery 16-QFN 8.23 7.29 5.64 
STM6315RDW13F | 497-5127-1-ND | 2.63V Microprocessor Reset Circuit* SOT-143 1.04 89 76 Switchover 
STM6315RDW13F | 497-5127-2-ND | 2.63V Microprocessor Reset Circuit* | SOT-143 1053.00/3,000 STM1404CTNJQGF | 497-8188-2-ND | 3V FIPS-140 Supervisor with Battery 16-QFN 9024.00/3,000 
STM6315RGW13F | 497-6123-1-ND | 2.63V Open Drain MPU Reset* SOT-143-4 | 1.04 89 76 Switchover 
STM6315RGW13F__|497-6123-2-ND__| 2.63V Open Drain MPU Reset* SOT-143-4 1053.00/3,000 STM1404CTOCQ6F | 497-8189-1-ND | 3V FIPS-140 Supervisor with Battery 16-QFN 8.23 7.29 5.64 
STM6315SDW13F [497-4975-1-ND | 2.93V Open Drain MPU Reset S0T-143-4 | 99 77 ~©~60 Switchover 
STM6315SDW13F | 497-4975-2-ND | 2.93V Open Drain MPU Reset SOT-143-4 924.00/3,000 STM1404CTOCQ6F | 497-8189-2-ND | 3V FIPS-140 Supervisor with Battery 16-QFN 9024.00/3,000 
STM6904PWEDS6F |497-8281-1-ND | Quad, Ultralow Voltage Supervisor with | 8-MSOP 2.25 1.98 1.68 Switchover 
Pushbutton Reset* NEW! Voltage Detectors 
STM6904PWEDS6F | 497-8281-2-ND | Quad, Ultralow Voltage Supervisor with | 8-MSOP 3120.00/4,000 STMI061N16WX6F |497-4949-1-ND ]1.6V Low Power Voltage Detector SOT-23 73 55 4 
Pushbutton Reset* NEW! STM1061N16WX6F | 497-4949-2-ND | 1.6V Low Power Voltage Detector SOT-23 585.00/3,000 
STM6904SFEDS6F | 497-8722-1-ND | Quad, Ultralow Voltage Supervisor with | 8-TSSOP 2.25 1.98 1.68] |STM1061N17WX6F |497-4950-1-ND | 1.7V Low Power Voltage Detector SOT-23 73 55 43 
Pushbutton Reset* NEW! STM1061N17WX6F | 497-4950-2-ND | 1.7V Low Power Voltage Detector SOT-23 585.00/3,000 
STMG904SFEDSGF | 497-8722-2-ND | Quad, Ultralow Voltage Supervisor with | 8-TSSOP 3120.00/4,000 STM1061N19WX6F_|497-7491-1-ND__|1.9V LP Voltage Detector* NEW! SOT-23 73.55 43 
Pushbutton Reset* NEW! STMI061NT9WX6F |497-7491-2-ND |1.9V LP Voltage Detector* NEW! SOT-23 585.00/3,000 
STM6904SYEDS6F | 497-8723-1-ND | Quad, Ultralow Voltage Supervisor with | 8-TSSOP 2.25 1.98 1.68] |STM1061N21WX6F |497-7492-1-ND | 2.1V LP Voltage Detector* NEW! SOT-23 68 53 45 
Pushbutton Reset* NEW! STM1061N21WX6F |497-7492-2-ND |2.1V LP Voltage Detector* NEW! SOT-23 630.00/3,000 
STM6904SYEDS6F | 497-8723-2-ND | Quad, Ultralow Voltage Supervisor with | 8-TSSOP 3120.00/4,000 STM1061N22WX6F |497-4951-1-ND | 2.2V Low Power Voltage Detector SOT-23 73. 455 43 
Pushbutton Reset* NEW! STM1061N22WX6F | 497-4951-2-ND__|2.2V Low Power Voltage Detector SOT-23 585.00/3,000 
STM6904TGEDSGF | 497-8724-1-ND | Quad, Ultralow Voltage Supervisor with | 8-TSSOP | 2.25 1.98 1.68] [STM1061N23WXG6F |497-4952-1-ND |2.3V Low Power Voltage Detector SOT-23 73. «55 
Pushbutton Reset* NEW! STM1061N23WX6F | 497-4952-2-ND__|2.3V Low Power Voltage Detector SOT-23 585.00/3,000. 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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ST STMicroelectronies Digi@pReel® (cont) RoHS Compliant Parts Available ST STMicroelectronies DigigoReel’ (cont) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i] 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
STMIOG(N25WXGF |497-6181-1-ND |2.5V Low Power Voltage Detector* S0T-23 73 55 43) |L6569A 497-3654-ND _ | HV Half Bridge Driver with Oscillator B-MiniDip | 3.04 285 228 
STM1061N26WXG6F |497-4953-1-ND | 2.6V Low Power Voltage Detector SOT-23 73 55 43] | L6569AD 497-1439-5-ND | HV Half Bridge Driver with Oscillator 8-SOIC 3.04 2.85 2.28 
STM1061N26WX6F_|497-4953-2-ND__| 2.6V Low Power Voltage Detector SOT-23 585.00/3,000 L6569AD013TR 497-5359-1-ND | HV Half Bridge Driver with Oscillator 8-SOIC 3.56 3.14 2.66 
STM1061N27WXG6F |497-4954-1-ND | 2.7V Low Power Voltage Detector SOT-23 7355 43) |L6569AD013TR 497-5359-2-ND | HV Half Bridge Driver with Oscillator* 8-SOIC 3087.50/2,500 
STM1061N27WX6F |497-4954-2-ND | 2.7V Low Power Voltage Detector SOT-23 585.00/3,000 [6569D 497-5796-5-ND [HV Half Bridge Driver with Oscillator 8-SOIC 304 285 228 
STM1061N28WX6F |497-4955-1-ND | 2.8V Low Power Voltage Detector SOT-23 13 55 43 L6571A 497-5360-5-ND | HV Half Bridge Driver w/Oscillator* 8-MiniDip 240 2.25 1.80 
STM1061N28WXG6F |497-4955-2-ND | 2.8V Low Power Voltage Detector SOT-23 585.00/3,000 L6571AD 497-5361-5-ND | HV Half Bridge Driver with Oscillator 8-SOIC 1.92 1.80 1.44 
STM1061N29WXG6F_|497-4956-1-ND__ | 2.9V Low Power Voltage Detector SOT-23 73.55 _43/ /L6571AD013TR 497-3367-1-ND | HV Half Bridge Driver with Oscillator 8-SOIC 2.06 1.82 1.54 
STM1061N2Q9WXG6F |497-4956-2-ND | 2.9V Low Power Voltage Detector SOT-23 585.00/3,000 L6571AD013TR 497-3367-2-ND | HV Half Bridge Driver with Oscillator 8-SOIC 1787.50/2,500 
STM1061N31WX6F |497-4957-1-ND | 3.1V Low Power Voltage Detector SOT-23 73 55 43) _[L6571BDO13TR 497-3655-1-ND [HV Half Bridge Driver with Oscillator 8-SOIC 270 225 1.89 
STM1061N31WX6F |497-4957-2-ND | 3.1V Low Power Voltage Detector SOT-23 585.00/3,000 E-L6571BD013TR =| 497-4586-1-ND | HV Half Bridge Driver with Oscillator* 8-SOIC 3.38 2.97 2.52 
STM1061N34WX6F |497-4958-1-ND | 3.4V Low Power Voltage Detector SOT-23 13 55 43 E-L6571BD013TR =| 497-4586-2-ND | HV Half Bridge Driver with Oscillator* 8-SOIC 2925.00/2,500 
STM1061N34WX6F_|497-4958-2-ND__|3.4V Low Power Voltage Detector SOT-23 585.00/3,000 L6574D013TR 497-4018-1-ND | CFL/TL Ballast Dvr. Preheat and Dimming] 16-SOIC | 3.38 2.97 2.52 
STM1061N38WX6F |497-5315-1-ND | 1.6V Low Power Voltage Detector* SOT-23 13 55. 43 L6574D013TR 497-4018-2-ND | CFL/TL Ballast Dvr. Preheat and Dimming | _16-SOIC 2925.00/2,500 
STM1061N38WX6F_|497-5315-2-ND__| 1.6V Low Power Voltage Detector* SOT-23 585.00/3,000 L6585DTR 497-6102-1-ND | Combo IC for PFC/Ballast Control* 20-SOIC 3.64 3.23 2.50 
L6585DTR 497-6102-2-ND | Combo IC for PFC/Ballast Control* 20-SOIC 1404.00/1,000 
" ' aie fe aU | L6590D013TR 497-4019-1-ND | Fully Integrated Power Supply 16-SOIC 5.43 4.81 3.72 
ST STMicroelectronies Digi@Reel® RoHS Compliant Parts Available MIG 497-8286-ND | ZVS Half-Bridge PWM Controller* NEW!| 16-SOIC | 305 284 221 
Fi Price Eachsk L6598 497-6704-5-ND_| High Volt. Resonant Controller* NEW! 16-Dip 3.48 3.24 2.52 
STMicroelectronics | Digi-Key ne L6598D0137R 497-4020-1-ND | High Voltage Resonant Controller 6-S0I0 | 3.71 3.27 278 
Part No. Part No. Description Pkg. 110100 | ‘| | gsogp013TR 497-4020-2-ND | High Voltage Resonant Controller 16-SOIC 3217.50/2,500 
L200cv 497-1382-5-ND | Adj. Voltage/Current Regulator 5-Pentawatt | 2.05 1.92 1.54] /L6599ADTR 497-8519-1-ND | High Volt. Resonant Controllers NEW! | 16-SOIC 3.85 3.41 2.64 
L296 497-2939-5-ND | High Current Switching Regulator 15-Multiwatt)} 8.61 8.28 6.29] || 6599ADTR 497-8519-2-ND | High Volt. Resonant Controller* NEW! | 16-SOIC 3520.00/2,500 
L296HT 497-3994-5-ND | High Current Switching Regulator 15-Multiwatt | 6.44 6.00 4.67/ | L6599AN 497-8547-5-ND | High Volt. Resonant Controller* NEW! 16-Dip 3.19 2.97 2.31 
L296P 497-1392-5-ND | High Current Switching Regulator 15-Multiwatt} 9.75 9.38 7.13) /[@599DTR 497-6156-1-ND | High Voltage Resonant Controller* T6-SOIC | 5.25 465 3.60 
L296PHT 497-3995-5-ND _| High Current Switching Regulator 15-Multiwatt | 10.01 9.63 _7.32| | L6599DTR 497-6156-2-ND | High Voltage Resonant Controller* 16-SOIC 4800.00/2,500 
L4957AD1.8 497-5290-5-ND |1.8V, 5A ULDO Linear Regulator* D2-PAK 2.69 252 2.02] |Lé@599N 497-5723-ND | High Voltage Resonant Controller* 16-Dip 435 4.05 3.15 
L4960 497-1406-5-ND |2.5A Power Switching Regulator* Heptawatt ] 4.70 4.38 3.41) |16615D013TR 497-4023-1-ND | High/Low Side Load Share Controller 8-SOIC 281 248 2.140 
L4960H 497-2942-5-ND |2.5A Power Switching Regulator 7-Heptawatt | 5.22 4.86 3.78) |L6615D013TR 497-4023-2-ND | High/Low Side Load Share Controller 8-SOIC 2437.50/2,500 
L4962/A 497-1407-5-ND | 1.5A Power Switching Regulator 16-Power Dip) 3.10 291 2.33} [Le66sTR 497-5094-1-ND | Smart Primary Controller* 16-SOIC 263. 2.31 1.96 
L4962EH/A 497-7247-5-ND | 1.5A Power Switching Reg.* NEW! Heptawatt 6.51 5.13 3.99] |L6711TR 497-5363-1-ND | 3-Phase Controller* 48-TOFP 6.09 540 418 
14963D 497-1408-5-ND | 1.5A Switching Regulator 20-SOIC ) 4.93 4.59 3.57) /16711TR 497-5363-2-ND | 3-Phase Controller* 48-TOFP 5345.28/2,400 
L4963D013TR 497-6641-1-ND | 1.5A Switching Regulator* NEW! 20-SOIC | 5.95 5.27 4.08} /16712ADTR 497-4218-1-ND | 2-Phase Interleaved DC/DC Controller 28-SOIC | 8.06 7.31 580 
14963D013TR 497-6641-2-ND | 1.5A Switching Regulator* NEW! 20-SOIC 2295.00/1,000 L6712ADTR 497-4218-2-ND | 2-Phase Interleaved DC/DC Controller 28-SOIC 3351.60/1,000 
L4963W 497-6696-5-ND | 1.5A Switching Regulator NEW! 18-Dip 4.93 459 3.57) |[6712AQTR 497-5179-1-ND | 2-Phase Interleaved DC/DC Controller* | 36-VFOFPN | 6.83 6.05 4.68 
14964 497-1409-5-ND | High Current Switching Regulator 15-Multiwatt|_ 910 8.75 6.65} |16712AQTR 497-5179-2-ND | 2-Phase Interleaved DC/DC Cont.* 36-VFOFPN 6240.00/2,500 
L4964HT 497-7248-5-ND | High Current Switching Reg.* NEW! =| 15-Multiwatt! 5.51 5.13 3.99] |167120TR 497-4219-1-ND | 2-Phase Interleaved DC/DC Cont.* 36-VFOFPN | 5.27 4.59 3.42 
L4970A 497-1410-5-ND | 10A Switching Regulator 15-Multiwatt | 17.47 16.75 12.74) | Le7120TR 497-4219-2-ND | 2-Phase DC/DC Controller* NEW! 36-VFOFPN 6337.50/2,500 
L4971 497-6697-5-ND | 1.5A Step-Down Switching Reg.* NEW!| — 8-Dip 5.22 4.86 3.78) |16714TR 497-5095-1-ND | 4-Phase Cont. with Embedded Drivers* | 64-TOFP | 7.53 6.67 5.16 
14971D013TR 497-3357-1-ND | 1.5A Step-Down Switching Regulator W6-SOIG | 525 465 3.60) |[é714TR 497-5095-2-ND |4-Phase Cont. with Embedded Drivers* | 64-TOFP 2902.50/1,000 
L4971D013TR 497-3357-2-ND |1.5A Step-Down Switching Regulator 16-SOIC 2025.00/1,000 L6722TR 497-5904-1-ND | 3-Phase Cont. for DC/DC Converters* 36-VFOFPN | 4.55 4.03 3.12 
L4972A 497-6698-5-ND | 2A Switching Regulator* NEW! 20-PowerDip) 6.50 6.25 4.75) |L6722TR 497-5904-2-ND | 3-Phase Cont. for DC/DC Converters* 36-VFOFPN 4160.00/2,500 
L4972AD 497-4207-5-ND | 2A Step-Down Switching Regulator 20-SOIC | 650 6.25 4.75) 116725aTR 497-5905-1-ND | Voltage Mode PWM Controller with 16-SOIG | 225 1.98 1.68 
L4972AD013TR 497-4207-1-ND | 2A Step-Down Switching Regulator 20-SOIC 8.00 7.25 5.75 Bootstrap Anti-discharging System* 
L4972AD013TR 497-4207-2-ND | 2A Step-Down Switching Regulator 20-SOIC 3325.00/1,000 L6725ATR 497-5905-2-ND | Voltage Mode PWM Controller with 16-SOIC 1950.00/2,500 
L4973D3.3-013TR | 497-3358-1-ND |3.5A Step-Down Switching Regulator 20-SOIC_| 6.21 5.67 4.49 Bootstrap Anti-discharging System* 
L4973D3.3-013TR | 497-3358-2-ND |3.5A Step-Down Switching Regulator 20-SOIC 3591.00/1,000 L6726ATR 497-5906-1-ND | Single Phase PWM Controller* B-SOIC 760 1.36 1.16 
L4973D5.1 497-1412-5-ND |3.5A Step-Down Switching Regulator 20-SOIC 7.02 6.75 5.13) |L6726ATR 497-5906-2-ND | Single Phase PWM Controller* 8-SOIC 1350.00/2,500 
L4973D5.1-013TR | 497-3359-1-ND |3.5A Step-Down Switching Regulator 20-SOIC 864 7.83 6.21 L6727TR 497-5907-1-ND | Single Phase PWM Controller* 8-SOIC 210 1.85 1.57 
L4973D5.1-013TR | 497-3359-2-ND |3.5A Step-Down Switching Regulator 20-SOIC 3591.00/1,000 L6727TR 497-5907-2-ND | Single Phase PWM Controller* 8-SOIC 1820.00/2,500 
L4973V3.3 497-1413-5-ND |3.5A Step-Down Switching Reg.* NEW!| _ 18-Dip 7.02 6.75 5.13) |L6728ATR 497-8324-1-ND | High Freq. Single Phase PWM 10-VFOFPN | 3.23 2.84 2.41 
E-L4973V3.3 497-4558-5-ND |3.5A Step-Down Switching Regulator* |18-PowerDip| 6.44 5.88 4.65 Controller* NEW! 
L4973V5.1 497-7249-5-ND |3.5A Step-Down Switching Reg.* NEW!| — 18-Dip 7.02 6.75 5.13) |[6728ATR 497-8324-2-ND | High Freq. Single Phase PWM 10-VFOFPN 4472.00/4,000 
L4974A 497-6699-5-ND |3.5A Switching Reg.* NEW! 20-PowerDip| 10.66 10.25 7.79 Controller* NEW! 
14976 497-6700-5-ND | 1A Step-Down Switching Reg.* NEW! 8-Dip 444 414 3.22) |16730 497-5291-5-ND | Adjustable Step-Down Controller* 20-TSSOP | 3.16 2.95 2.29 
L4976D013TR 497-3360-1-ND | 1A Step-Down Switching Regulator 16-SOIC 4.13 3.60 2.68) |16730TR 497-5098-1-ND | Adjustable Step-Down Controller* 20-TSSOP | 3.82 3.38 2.62 
L4976D013TR 497-3360-2-ND ] 1A Step-Down Switching Regulator 16-SOIC 2065.50/1,000 L6730TR 497-5098-2-ND | Adjustable Step-Down Controller* 20-TSSOP 3488.00/2,500 
L4977A 497-5336-5-ND | 7A Switching Regulator* 15-Multiwatt | 13.68 13.11 9.98] |L6731DTR 497-6112-1-ND | Adjustable Step-Down Controller with 16-TSSOP | 3.26 2.88 2.44 
L4978 497-6701-5-ND | 2A Step-Down Switching Reg.* NEW! 8-Dip 5.25 489 3.81 Sync. Rectification* 
L4978D013TR 497-4559-1-ND | 2A Step-Down Switching Regulator* 16-SOIC | 6.34 5.62 4.35) [[6731DTR 497-6112-2-ND | Adjustable Step-Down Controller with 16-TSSOP 2827.50/2,500 
L4978D013TR 497-4559-2-ND | 2A Step-Down Switching Regulator* 16-SOIC 2443.50/1,000 Sync. Rectification* 
L4981A 497-3634-ND | Power Factor Corrector 20-Dip 5.80 5.40 4.20) |16732TR 497-5240-1-ND | Adjustable Step-Down Controller* 16-TSSOP | 3.26 288 2.44 
E-L4981AD013TR | 497-4562-1-ND | Power Factor Corrector* 20-SOIC 7.00 6.20 4.80) |L6732TR 497-5240-2-ND | Adjustable Step-Down Controller* 16-TSSOP 2827.50/2,500 
E-L4981AD013TR — | 497-4562-2-ND | Power Factor Corrector* 20-SOIC 2700.00/1,000 L6740LTR 497-6298-1-ND | Hybrid Controller for AMD* 48-TQFP 6.30 5.58 4.32 
149818 497-5337-5-ND | Power Factor Corrector* 20-Dip 653 6.08 4.73) | L6740LTR 497-6298-2-ND | Hybrid Controller for AMD* 48-TOFP 5529.60/2,400 
L4981BD 497-5338-5-ND | Power Factor Corrector* 20-SOIC 6.53 6.08 4.73) |L6741TR 497-6299-1-ND | High Current MOSFET Driver* 8-SOIC 1.04 81 69 
L4981BD013TR 497-5339-1-ND | Power Factor Corrector* 20-SOIC 788 6.98 5.40) |L6741TR 497-6299-2-ND | High Current MOSFET Driver* 8-SOIC 805.00/2,500 
14981BD013TR 497-5339-2-ND | Power Factor Corrector* 20-SOIC 3037.50/1,000 L6743BTR 497-8325-1-ND | High Current MOSFET Driver* NEW! 8-VFDFPN | 196 167 1.43 
L5972D013TR 497-3637-1-ND | 2A Switching Regulator* NEW! 8-SOIC 455 4.03 3.12) |L6743BTR 497-8325-2-ND | High Current MOSFET Driver* NEW! 8-VFDFPN 2646.00/4,000 
15972D013TR 497-3637-2-ND | 2A Switching Regulator* NEW! 8-SOIC 4160.00/2,500 L6743DTR 497-8496-1-ND | High Current MOSFET Drivers NEW! 8-SOIC 196 1.62 1.43 
L5980TR 497-6858-1-ND |0.7A Step-Down Switching Reg.* NEW!| 8-VFOFPN | 3.38 2.97 _2.52| [L6743DTR 497-8496-2-ND | High Current MOSFET Driver* NEW! 8-SOIC 1653.75/2,500 
[5980TR 497-6858-2-ND |0.7A Step-Down Switching Reg.* NEW! 8-VFOFPN 4680.00/4,000 L67430TR 497-6300-1-ND | High Current MOSFET Driver* 10-DFN 140 119 1.02 
L5981TR 497-6859-1-ND | 1A Step-Down Switching Reg.* NEW! | 8-VFOFPN | 3.38 2.97  2.52| |L6743QTR 497-6300-2-ND | High Current MOSFET Driver* 10-DFN 1890.00/4,000 
L5981TR 497-6859-2-ND | 1A Step-Down Switching Reg.* NEW! | 8-VFOFPN 4680.00/4,000 L6743TR 497-6301-1-ND | High Current MOSFET Driver* 8-SOIC 1.00 85 73 
L5983TR 497-6860-1-ND | 1.5A Step-Down Switching Reg.* NEW!) 8-VFQFPN 3.38 2.97 2.52] |L6743TR 497-6301-2-ND | High Current MOSFET Driver* 8-SOIC 843.75/2,500 
L5983TR 497-6860-2-ND |1.5A Step-Down Switching Reg.* NEW!) 8-VFOFPN 4680.00/4,000 L6756DTR 497-8326-1-ND | 2/3/4 Phase Buck Controller* NEW! | 40-VFOFPN | 683 6.05 468 
L5985TR 497-6861-1-ND ]2A Step-Down Switching Reg.* NEW! | 8-VFQFPN | 3.60 3.17 2.69] |L6756DTR 497-8326-2-ND | 2/3/4 Phase Buck Controller* NEW! 40-VFQFPN 7488.00/3,000 
L5985TR 497-6861-2-ND | 2A Step-Down Switching Reg.* NEW! | 8-VFOFPN 4992.00/4,000 L6788ATR 497-8520-1-ND | 3-Phase Controller with Embedded 40-VPOFN | 3.00 2.64 2.24 
L5991 497-7251-5-ND | Primary Controller w/Standby* NEW! 16-Dip 4.06 3.78 2.94 Drivers* NEW! 
E-LS991A 497-5287-5-ND | Primary Controller with Standby* 16-Dip 230 2.16 1.73) |L6788ATR 497-8520-2-ND | 3-Phase Controller with Embedded 40-VPQFN 3120.00/3,000 
E-L5991AD 497-5288-5-ND | Primary Controller with Standby* 16-SOIC 2.16 1.80 1.52 Drivers* NEW! 
L5991A 497-5722-ND | Primary Controller with Standby* 16-Dip 2.40 2.25 1.80) |L6910ATR 497-5293-1-ND | Adjustable Step-Down Controller with 16-TSSOP 417 3.69 2.86 
L5991AD13TR 497-3996-1-ND | Primary Controller with Standby 16-SOIC 2.70 238 2.02 Syne. Rectification* 
L5991AD13TR 497-3996-2-ND | Primary Controller with Standby 16-SOIC 2340.00/2,500 L6910ATR 497-5293-2-ND | Adjustable Step-Down Controller with 16-TSSOP 3808.00/2,500 
L5993D 497-2387-5-ND | Constant Power Controller 16-SOIC 3.78 3.29 2.45 Sync. Rectification* 
L6382D 497-4802-5-ND | High Voltage Half Bridge Driver 20-SOIC 3.10 289 2.25] |L6910GTR 497-6111-1-ND | Adjustable Step-Down Controller with 16-SOIC 3.68 3.24 2.75 
L6382D5 497-5356-5-ND | High Voltage Half Bridge Driver* 20-SOIC 3.45 3.22 = 2.50 Sync. Rectification* 
E-L6561 497-4580-ND | Power Factor Corrector* 8-Mini Dip 2.18 1.72 1.46) |L6910GTR 497-6111-2-ND | Adjustable Step-Down Controller with 16-SOIC 3185.00/2,500 
E-L6561D 497-4581-5-ND | Power Factor Corrector* 8-SOIC 156 1.30 1.10 Sync. Rectification* 
L6561 497-3653-ND | Power Factor Corrector* NEW! 8-Dip 1.69 147 1.13} |E-L6910TR 497-4591-1-ND | Adjustable Step-Down Controller with 16-SOIC 3.85 341 2.64 
L6561D013TR 497-4582-1-ND_| Power Factor Corrector* 8-SOIC 1.44 1.23 1.05 Sync. Rectification* 
L6561D0131R 497-4582-2-ND |Power Factor Corrector* 8-SOIC 1215.00/2,500 L6910TR 497-3656-1-ND | Adj., Step Down Controller” NEW! 16-SOIC_ | 3.85 341 2.64 
L6562ADTR 497-6294-1-ND | Transition-Mode PFC Controller* 8-SOIC 180 1.53 1.31] [L69T0TR 497-3656-2-ND | Adj., Step Down Controller” NEW! 16-SOIC 3520.00/2,500 
L6562ADTR 497-6294-2-ND | Transition-Mode PFC Controller* 8-SOIC 1518.75/2,500 L6917BDTR 497-5883-1-ND | 5-Bit Prog. Dual-Phase Controller* 28-SOIC | 7.25 642 4.97 
L6562AN 497-6295-5-ND | Transition-Mode PFC Controller* 8-Dip 1.69 1.47 1.13} |L6917BDTR 497-5883-2-ND | 5-Bit Prog. Dual-Phase Controller* 28-SOIC 2794.50/1,000 
E-L6562DTR 497-4583-1-ND | Transition-Mode PFC Controller* 8-SOIC 1.80 1.53 1.31] | E-L6919ETR 497-4592-1-ND | 5-Bit Prog. Dual-Phase Controller* 28-SOIC | 412 3.24 2.75 
E-L6562DTR 497-4583-2-ND | Transition-Mode PFC Controller* 8-SOIC 1518.75/2,500 L6920DBTR 497-5241-1-ND | 1V High Eff. Sync. Step-Up Converter* 8-MSOP_ | 3.08 271 2.30 
L6562N 497-5329-5-ND | Transition-Mode PFC Controller* 8-Dip 1.69 1.47 1.13] [L6920DBTR 497-5241-2-ND | 1V High Eff. Sync. Step-Up Converter* 8-MSOP 4264.00/4,000 
L6563ATR 497-6129-1-ND | Transition-Mode PFC Controller* 14-SOIC 1.40 119 1.02} |L6920DCTR 497-6106-1-ND | 1V High Eff. Sync. Step-Up Converter* 8-MSOP | 3.08 271 230 
L6563ATR 497-6129-2-ND | Transition-Mode PFC Controller* 14-SOIC 1181.25/2,500 L6920DCTR 497-6106-2-ND | 1V High Eff. Sync. Step-Up Converter* 8-MSOP 4264.00/4,000 
L6563TR 497-6130-2-ND | Transition-Mode PFC Controller* 14-SOIC 1552.50/2,500 L6920DTR 497-3368-1-ND | 1V High Eff. Sync. Step-Up Converter 8-TSSOP | 3.38 2.97 2.52 
L6565DTR 497-4584-1-ND | Quasi-Resonant SMPS Controller* 8-SOIC 2.06 1.82 1.54) |L6920DTR 497-3368-2-ND | 1V High Eff. Sync. Step-Up Converter 8-TSSOP 4680.00/4,000 
L6565DTR 497-4584-2-ND | Quasi-Resonant SMPS Controller* 8-SOIC 1787.50/2,500 L6924D013TR 497-5100-1-ND | Battery Charger System* T6-VFOFPN | 3.00 2.64 224 
L6566ATR 497-6296-1-ND | Multi-Mode SMPS Controller* 16-SOIC | 2.25 1.98 1.68) |L6924D013TR 497-5100-2-ND | Battery Charger System* 16-VFOFPN 4160.00/4,000 
L6566ATR 497-6296-2-ND | Multi-Mode SMPS Controller* 16-SOIC 1950.00/2,500 L6924UTR 497-8278-1-ND | Battery Charger System* NEW! 16-VFOFPN | 218 2.04 1.64 
L6566BTR 497-6297-1-ND | Multi-Mode SMPS Controller* 16-SOIC_| 2.25 1.98 1.68) |L6924UTR 497-8278-2-ND | Battery Charger System* NEW! 16-VFOFPN 3536.00/4,000 
L6566BTR 497-6297-2-ND [Multi-Mode SMPS Controller* 16-SOIC 1950.00/2,500 L6925D013TR 497-3369-1-ND | High Eff. Mono Sync. Step-Down Reg. 8-MsoP_| 255 213 1.79 
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STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
E-L6925D013TR 497-4594-1-ND | High Eff. Mono Sync. Step-Down Reg.* 8-MSOP 2.55 213 1.79} |TSM103ID 497-5445-5-ND | Dual Op Amp/Voltage Reference* 8-SOIC 1.05 91 10 
E-L6925D013TR 497-4594-2-ND | High Eff. Mono Sync. Step-Down Reg.* 8-MSOP 4420.00/4,000 TSM1031DT 497-5786-1-ND | Dual Op Amp/Voltage Reference* 8-SOIC 1.12 96 82 
L692601TR 497-5101-1-ND | High Eff. Mono Sync. Step-Down Reg.* 8-VFOFPN 3.45 3.04 2.58} |TSM103IDT 497-5786-2-ND | Dual Op Amp/Voltage Reference* 8-SOIC 945.00/2,500 
L692601TR 497-5101-2-ND | High Eff. Mono Sync. Step-Down Reg.* 8-VFOFPN 4784.00/4,000 TSM103WAIDT 497-8163-1-ND | Dual Op Amp/Volt. Reference* NEW! 8-SOIC 1.00 85 73 
L6928D013TR 497-4222-1-ND | High Eff. Mono Sync. Step-Down Reg. 8-MSOP 3.41 3.01 2.55} |TSM103WAIDT 497-8163-2-ND | Dual Op Amp/Volt. Reference* NEW! 8-SOIC 843.75/2,500 
L6928D013TR 497-4222-2-ND | High Eff. Mono Sync. Step-Down Reg. 8-MSOP 4732.00/4,000 TSM103WIDT 497-6624-1-ND | Dual Op Amp/Volt. Reference* NEW! 8-SOIC 1.00 85 73 
L692801TR 497-5180-1-ND | High Eff. Mono Sync. Step-Down Reg.* 8-VFOFPN 2.78 245 2.08} |TSM103WIDT 497-6624-2-ND | Dual Op Amp/Volt. Reference* NEW! 8-SOIC 843.75/2,500 
L692801TR 497-5180-2-ND | High Eff. Mono Sync. Step-Down Reg.* 8-VFQFPN 3848.00/4,000 TSM104AIDT 497-5446-1-ND | Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC 146 1.16 99 
E-L6932D1.2 497-5057-ND | High Perf. 2A ULDO Linear Regulator* 8-SOIC 3.99 3.14 2.66} |TSM104AIDT 497-5446-2-ND | Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC 1487.50/2,500 
E-L6932D1.2TR 497-4596-1-ND | High Perf. 2A ULDO Linear Regulator* 8-SOIC 2.85 2.38 2.00! |TSM1041DT 497-5447-1-ND | Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC 1.42 1.13 96 
L6932D1.2TR 497-5724-1-ND |High Perf. 2A ULDO Linear Regulator* 8-SOIC 3.68 3.24 2.75] | TSM104IDT 497-5447-2-ND | Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC 1443.75/2,500 
L6932D1.2TR 497-5724-2-ND | High Perf. 2A ULDO Linear Regulator* 8-SOIC 3185.00/2,500 TSM104WAIDT 497-5448-1-ND | Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC 1.00 85 73 
L6932D1.5TR 497-5102-1-ND | High Perf. 2A ULDO Linear Regulator* 8-SOIC 3.53 3.11 2.64) | TSM104WAIDT 497-5448-2-ND | Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC 843.75/2,500 
L6932D1.5TR 497-5102-2-ND | High Perf. 2A ULDO Linear Regulator* 8-SOIC 3055.00/2,500 TSM104WIDT 497-5449-1-ND | Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC 95 14 63 
L6932D1.8TR 497-5882-1-ND | High Perf. 2A ULDO Linear Regulator* 8-SOIC 3.68 3.24 2.75} |TSM104WIDT 497-5449-2-ND | Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC 735.00/2,500 
L6932D1.8TR 497-5882-2-ND |High Perf. 2A ULDO Linear Regulator* 8-SOIC 3185.00/2,500 TSM1081DT 497-2333-1-ND | Automotive Switch Mode Voltage and 14-SOIC 1.92 164 1.40 
L6932D2.5TR 497-5909-1-ND | High Perf. 2A ULDO Linear Regulator* 8-SOIC 3.68 3.24 2.75 Current Controller 
L6932D2.5TR 497-5909-2-ND | High Perf. 2A ULDO Linear Regulator* 8-SOIC 3185.00/2,500 TSM1081DT 497-2333-2-ND | Automotive Switch Mode Voltage and 14-SOIC 1620.00/2,500 
L6932H1.2TR 497-7766-1-ND | High Perf. 2A ULDO Linear Reg.* NEW!| 8-SOIC 3.14 2.94 2.36 Current Controller 
L6932H1.2TR 497-7766-2-ND | High Perf. 2A ULDO Linear Reg.* NEW!| — 8-SOIC 3185.00/2,500 TSM109AIDT 497-4082-1-ND | Dual Comparator/Voltage Reference 8-SOIC 1.08 84 72 
L6933H1.2TR 497-6145-1-ND | High Perf. 2A ULDO Linear Regulator* 8-SOIC 4.20 3.72 2.88) |TSM109AIDT 497-4082-2-ND_| Dual Comparator/Voltage Reference 8-SOIC 840.00/2,500 
L6933H1.2TR 497-6145-2-ND | High Perf. 2A ULDO Linear Regulator* 8-SOIC 3840.00/2,500 TSM1091D 497-3074-5-ND | Dual Comparator/Voltage Reference 8-SOIC 1.04 81 63 
L6935TR 497-6973-1-ND | High Perf. 3A ULDO Linear Reg.* NEW!) 20-VFQFPN | 3.85 3.41 2.64) |TSM111CDT 497-5451-1-ND | Triple Volt/Current Supervisor* 20-SOIC 2.96 261 2.22 
L6935TR 497-6973-2-ND | High Perf. 3A ULDO Linear Reg.* NEW! | 20-VFOFPN 5632.00/4,000 TSM111CDT 497-5451-2-ND | Triple Volt/Current Supervisor* 20-SOIC 1086.25/1,000 
L6997STR 497-4225-1-ND_| Step-Down Controller 20-TSSOP 455 4.03 3.12) |TSM111CN 497-2334-5-ND | Triple Voltage and Current Supervisor 20-Dip 2.53 237 1.90 
L6997STR 497-4225-2-ND | Step-Down Controller 20-TSSOP 4160.00/2,500 TSM112CN 497-5452-5-ND | 3.3V/5V/12V Housekeeping IC* 14-Dip 1.80 1.56 1.20 
L6926013TR 497-4595-1-ND | Regulator Sync. Step-Down* 8-MSOP 3.30 2.91 2.47) |TSM1011AID 497-5436-5-ND | Constant Volt./Constant Current Cont.* 8-SOIC 1.13 98 15 
L6926013TR 497-4595-2-ND | Regulator Sync. Step-Down* 8-MSOP 4576.00/4,000 TSM1011AIDT 497-4470-1-ND | Constant Voltage/Constant Current Cont. 8-SOIC 1.20 1.02 87 
PM6600TR 497-6892-1-ND |6-Row, 32mA LED Driver* NEW! 24-VFQFPN | 4.90 4.34 3.36] |TSM1011AIDT 497-4470-2-ND | Constant Voltage/Constant Current Cont. 8-SOIC 1012.50/2,500 
PM6600TR 497-6892-2-ND_|6-Row, 32mA LED Driver* NEW! 24-VFQFPN 7168.00/4,000 TSM1011AIST 497-4471-1-ND | Constant Voltage/Constant Current Cont. 8-MSOP 1.28 = 1.09 93 
PM6641TR 497-6893-1-ND |Mono VR for Chipset and DDR2/3 Supply | 48-VFQFPN | 8.40 7.44 5.76) |TSM1011AIST 497-4471-2-ND_| Constant Voltage/Constant Current Cont. 8-MSOP. 1728.00/4,000 
for UMPC Applications* NEW! TSM10111D 497-5437-5-ND | Constant Volt./Constant Current Cont.* 8-SOIC 94 82 63 
PM6641TR 497-6893-2-ND | Mono VR for Chipset and DDR2/3 Supply | 48-VFQFPN 7680.00/2,500 TSM10111DT 497-5438-1-ND | Constant Voltage/Constant Current Cont. 8-SOIC 1.00 85 73 
for UMPC Applications* NEW! TSM10111DT 497-5438-2-ND | Constant Volt./Constant Current Cont.* 8-SOIC 843.75/2,500 
PM6675ASTR 497-6894-1-ND | High Eff. Step-Down Controller* MEW! | 24-VFQFPN | 3.00 2.64 2.24) |TSM1011IST 497-5439-1-ND | Constant Volt./Constant Current Cont.* 8-MSOP 1.08 92 79 
PM6675ASTR 497-6894-2-ND | High Eff. Step-Down Controller* NEW! | 24-VFQFPN 4160.00/4,000 TSM10111ST 497-5439-2-ND | Constant Volt./Constant Current Cont.* 8-MSOP. 1458.00/4,000 
PM6675STR 497-6895-1-ND |High Eff. Step-Down Controller* NEW! | 24-VFQFPN | 2.81 248 2.10) |TSM1012AIDT 497-4472-1-ND | Low Consumption Voltage/Current Cont. 8-SOIC 1.36 1.16 99 
PM6675STR 497-6895-2-ND | High Eff. Step-Down Controller* NEW! | 24-VFQFPN 3900.00/4,000 TSM1012AIDT 497-4472-2-ND | Low Consumption Voltage/Current Cont. 8-SOIC 1147.50/2,500 
PM6680ATR 497-6896-1-ND | Dual Sync. Step-Down Cont.* NEW! 32-VFOQFPN | 7.00 6.20 4.80} /TSM1012AIST 497-4473-1-ND | Low Consumption Voltage/Current Cont. 8-MSOP 1.36 1.16 99 
PM6680ATR 497-6896-2-ND | Dual Sync. Step-Down Cont.* NEW! 32-VFQFPN 7680.00/3,000 TSM1012AIST 497-4473-2-ND | Low Consumption Voltage/Current Cont. 8-MSOP 1836.00/4,000 
PM6681ATR 497-6828-1-ND | DL Step-Down Controller* NEW! 32-VFQFPN | 4.20 3.72 2.88} |TSM1012IDT 497-6623-1-ND | Low Consumption Voltage/Current 8-SOIC 1.16 99 85 
PM6681ATR 497-6828-2-ND | DL Step-Down Controller* NEW! 32-VFQFPN 4608.00/3,000 Controller* NEW! 
PM6686TR 497-8522-1-ND |Dual Step-Down Controller* NEW! 32-VFQFPN 3.68 3.24 2.75) | TSM1012IDT 497-6623-2-ND | Low Consumption Voltage/Current 8-SOIC 978.75/2,500 
PM6686TR 497-8522-2-ND | Dual Step-Down Controller* NEW! 32-VFQFPN 3822.00/3,000 Controller* NEW! 
PM8800ATR 497-6897-1-ND | Integrated PoE-PD Interface/PWM 16-HTSSOP | 4.84 4.51 3.51] | TSM1012IST 497-8160-1-ND | Low Consumption Voltage/Current 8-MSOP 1.16 99 85 
Controller* NEW! Controller* NEW! 
PM8800ATR 497-6897-2-ND | Integrated PoE-PD Interface/PWM 16-HTSSOP 5344.00/2,500 TSM1012IST 497-8160-2-ND | Low Consumption Voltage/Current 8-MSOP 1566.00/4,000 
Controller* NEW! Controller* NEW! 
PM8834TR 497-8378-1-ND |4A Dual Low Side MOSFET Dvr.* NEW! | 8-SOIC 3.00 2.64 2.24) | TSM1013AIDT 497-4474-1-ND | Constant Voltage/Constant Current Cont. 8-SOIC 195 172 1.46 
PM8834TR 497-8378-2-ND | 4A Dual Low Side MOSFET Dvr.* NEW!| = 8-SOIC 2600.00/2,500 TSM1013AIDT 497-4474-2-ND _| Constant Voltage/Constant Current Cont. 8-SOIC 1690.00/2,500 
SG2525AN 497-2038-5-ND | Regulator Pulse Width Modulator* 16-Dip 1.60 1.50 1.20} |TSM1013AIST 497-4475-1-ND | Constant Voltage/Constant Current Cont. 8-MSOP 1.95 1.72 1.46 
E-SG2525AN 497-4644-5-ND | Regulator Pulse Width Modulator* 16-Dip 1.77, 148 1.24} |TSM1013IDT 497-5440-1-ND | Constant Volt./Constant Current Cont.* 8-SOIC 1.16 99 85 
SG2525AP 497-6726-5-ND | Regulating PWM* NEW! 16-SOIC 1.89 1.77 1.42} |TSM1013IDT 497-5440-2-ND | Constant Volt./Constant Current Cont.* 8-SOIC 978.75/2,500 
SG2525AP013TR 497-2039-1-ND | Regulator Pulse Width Modulator 16-SOIC 1.88 1.65 1.40} |TSM1013IST 497-5441-1-ND | Constant Volt./Constant Current Cont.* 8-MSOP 1.16 99 85 
$G2525AP013TR 497-2039-2-ND | Regulator Pulse Width Modulator 16-SOIC 1625.00/2,500 TSM10131ST. 497-5441-2-ND | Constant Volt./Constant Current Cont.* 8-MSOP. 1566.00/4,000 
E-SG2525AP013TR |497-4683-1-ND | Regulator Pulse Width Modulator* 16-SOIC 2.48 1.95 1.66) |TSM1014AIDT 497-4476-1-ND | Low Consumption Voltage/Current Cont. 8-SOIC 160 136 1.16 
E-SG2525AP013TR |497-4683-2-ND | Regulator Pulse Width Modulator* 16-SOIC 1917.50/2,500 TSM1014AIDT 497-4476-2-ND | Low Consumption Voltage/Current Cont. 8-SOIC 1350.00/2,500 
SG3524N 497-2992-5-ND | Regulator Pulse Width Modulator 16-Dip 1.65 1.43 1.10) |TSM1014IDT 497-8161-1-ND | Low Consumption Voltage/Current 8-SOIC 1.28 1.09 93 
$G3524P 497-5377-5-ND | Regulator Pulse Width Modulator* 16-SOIC 1.89 1.77 1.42 Controller* NEW! 
$G3524P013TR 497-2040-1-ND | Regulator Pulse Width Modulator 16-SOIC 1.68 1.43 1.22} |TSM10141DT 497-8161-2-ND | Low Consumption Voltage/Current 8-SOIC 1080.00/2,500 
$G3524P013TR 497-2040-2-ND | Regulator Pulse Width Modulator 16-SOIC 1417.50/2,500 Controller* NEW! 
SG3525AN 497-2041-5-ND | Regulator Pulse Width Modulator 16-Dip 158 1.37 1.05} [TSM1051CD 497-4478-5-ND | Constant Voltage/Constant Current Cont. 8-SOIC 1.01 88 68 
$G3525AP013TR 497-6479-1-ND | Regulating PWM* NEW! 16-SOIC 1.40 1149 1.02) |TSM1051CLT 497-5450-1-ND | Constant Volt./Constant Current Cont.* SOT-23-6 1.08 92 19 
SG3525AP013TR 497-6479-2-ND | Regulating PWM* NEW! 16-SOIC 1181.25/2,500 TSM1051CLT 497-5450-2-ND | Constant Volt./Constant Current Cont.* SOT-23-6 1093.50/3,000 
SPAC265BC12P0.30 | 497-8379-5-ND |AC-DC Switch Mode Power Supply, = 33.00 30.00 24.00] |TSM1052 497-6034-1-ND | Constant Volt./Constant Current Cont.* SOT-23-6 1.08 84 72 
Encapsulated* NEW! TSM1052 497-6034-2-ND | Constant Volt./Constant Current Cont/* SOT-23-6 1008.00/3,000 
SPAC265FC12P0.30 |497-8380-5-ND |AC-DC Switch Mode Power Supply, Open _ 26.40 24.00 19.20) |UC2842BD1013TR | 497-6785-1-ND |Current Mode PWM Cont.* NEW! 8-SOIC 1.16 99 85 
Frame* NEW! UC2842BD1013TR | 497-6785-2-ND | Current Mode PWM Cont.* NEW! 8-SOIC 978.75/2,500 
ST662ABD-TR 497-6541-1-ND |5V-12V DC-DC Converter, Flash Memory 8-SOIC 2.81 248 2.10} |UC2842BN 497-7691-5-ND | High Perf. Current Mode PWM 8-Dip 1.09 95 73 
Programming* NEW! Controller* NEW! 
ST662ABD-TR 497-6541-2-ND |5V-12V DC-DC Converter Flash Memory 8-SOIC 2437.50/2,500 UC2843BD1013TR | 497-8351-1-ND | Current Mode PWM Controller* NEW! 8-SOIC 1.16 99 85 
Programming* NEW! UC2843BD1013TR | 497-8351-2-ND | Current Mode PWM Controller* NEW! 8-SOIC 978.75/2,500 
ST662ACD-TR 497-6542-1-ND |5V-12V DC-DC Converter Flash Memory 8-SOIC 1.92 1.64 1.40) |UC2843BN 497-3678-ND___| Current Mode PWM Controller 8-Mini Dip 1.09 95 73 
Programming* NEW! E-UC2843BN 497-4599-5-ND | Current Mode PWM Controller* 8-Dip 1.20 1.04 80 
ST662ACD-TR 497-6542-2-ND |5V-12V DC-DC Converter Flash Memory 8-SOIC 1620.00/2,500 UC2844BD1013TR | 497-6138-1-ND | Current Mode PWM Controller* 8-SOIC 1.16 .99 85 
Programming* NEW! UC2844BD1013TR =| 497-6138-2-ND | Current Mode PWM Controller* 8-SOIC 978.75/2,500 
STSR2PCD 497-5404-5-ND | Forward Sync. Rectifier Smart Driver* 8-SOIC 432 4.03 3.13] |UC2844BN 497-6135-5-ND | Current Mode PWM Controller* 8-Dip 1.09 95 73 
STSR2PCD-TR 497-2154-1-ND | Forward Sync. Rectifier Smart Driver 8-SOIC 5.22 462 3.58} |UC2845BD1013TR | 497-3679-1-ND | Current Mode PWM Controller 8-SOIC 1.16 99 85 
STSR2PCD-TR 497-2154-2-ND | Forward Sync. Rectifier Smart Driver 8-SOIC 4768.00/2,500 UC2845BD1013TR | 497-3679-2-ND | Current Mode PWM Controller 8-SOIC 980.00/2,500 
STSR2PMCD-TR 497-5405-1-ND | Forward Sync. Rectifier Smart Driver* 8-SOIC 5.22 462 3.58} |UC2845BN 497-3680-5-ND | Current Mode PWM Controller 8-Mini Dip 1.09 95 73 
STSR2PMCD-TR 497-5405-2-ND | Forward Sync. Rectifier Smart Driver* 8-SOIC 4768.00/2,500 E-UC2845BN 497-4601-5-ND | Current Mode PWM Controller* 8-Dip 1.20 1.04 80 
STSR3CD 497-4400-5-ND | Sync. Rectifier Smart Driver for Flyback 8-SOIC 4.00 3.73 2.90} |UC3842BD1013TR | 497-6139-1-ND | Current Mode PWM Controller* 8-SOIC 1.04 89 76 
STSR30D 497-6747-5-ND | Sync Rectifier Smart Driver for 8-SOIC 4.00 3.73 2.90) |UC3842BD1013TR | 497-6139-2-ND_| Current Mode PWM Controller* 8-SOIC 877.50/2,500 
Flyback* NEW! UC3842BN 497-3079-5-ND | Current Mode PWM Cont.* NEW! 8-MiniDip 1.16 = 1.01 18 
STSR30D-TR 497-2155-1-ND | Sync. Rectifier Smart Driver for Flyback 8-SOIC 4.83 4.28 3.32} |UC3843BD1013TR | 497-3681-1-ND | Current Mode PWM Controller 8-SOIC 1.04 89 76 
STSR30D-TR 497-2155-2-ND | Sync. Rectifier Smart Driver for Flyback 8-SOIC 4416.00/2,500 UC3843BD1013TR | 497-3681-2-ND | Current Mode PWM Controller 8-SOIC 877.50/2,500 
TL7702ACD1013TRA |497-5427-1-ND | Supply Voltage Supervisor* 8-SOIC 104-89 76] _- | UC3843BN 497-6786-5-ND | Current Mode PWM Cont.* NEW! 8-MiniDip 98 85 65 
TL7702ACD1013TRA | 497-5427-2-ND | Supply Voltage Supervisor* 8-SOIC 877.50/2,500 UC3844BD1013TR | 497-3682-1-ND | Current Mode PWM Controller* 8-SOIC 1.24 1.06 90 
TL7702ACP/A 497-5208-5-ND | Supply Voltage Supervisor* 8-Mini Dip 98 85 65) [UC3844BD1013TR | 497-3682-2-ND | Current Mode PWM Controller* 8-SOIC 1046.25/2,500 
TL7702A1D1/A 497-2229-5-ND | Supply Voltage Supervisor 8-SOIC 98 85 65) |UC3844BN 497-6787-5-ND | Current Mode PWM Cont.* NEW! 8-MiniDip 98 85 65 
TL7702A1D1013TRA |497-5428-1-ND_| Supply Voltage Supervisor* 8-SOIC 1.04.89 __—76|_-| UC3844BNST 497-6136-5-ND | Current Mode PWM Controller* 8-Dip 98 85 65 
TL7702AIP/A 497-5209-5-ND | Supply Voltage Supervisor* 8-Mini Dip ‘98°85 65) | E-UC3845BD1013TR | 497-4605-1-ND | Current Mode PWM Controller* 8-SOIC 1.24 1.06 90 
TL7705ACD1/A 497-6766-5-ND | Supply Voltage Supervisor* NEW! 8-SOIC 98 85 65) | £-U3845BD1013TR | 497-4605-2-ND | Current Mode PWM Controller* 8-SOIC 1046.25/2,500 
TL7705ACD1013TRA | 497-2230-1-ND |5V, Supply Voltage Supervisor 8-SOIC 1.04 89 76} [UC3845BD1013TR |497-3683-1-ND |Current Mode PWM Cont.* NEW! 8-SOIC 704 ~«89~SCtéC«WTO 
TL7705ACP/A 497-3676-ND _ | 5V, Supply Voltage Supervisor 8-Mini Dip 98 85 65) |Uc3845BD1013TR | 497-3683-2-ND | Current Mode PWM Cont.* NEW! 8-SOIC 877.50/2,500 
TL7705A1D1013TRA |497-3677-1-ND_|5V, Supply Voltage Supervisor 8-SOIC 1.04.89 __—.76|_- | UC3845BNST 497-6137-5-ND | Current Mode PWM Controller* 8-Dip 98 85 65 
TL7705AIP/A 497-5210-5-ND |5V, Supply Voltage Supervisor* 8-Mini Dip 98 85 65 
TSM101AIDT 497-2331-1-ND | Voltage/Current Controller 8-SOIC 1.24 = 1.06 90 PROTECTION 
TSM101AIDT 497-2331-2-ND | Voltage/Current Controller 8-SOIC 1046.25/2,500 4 4 
TSM101CDT 497-8162-1-ND | Voltage/Current Controller* NEW! ssoic | 1.08 84 72 CMS Compilann bar Savallable 
TSM101CDT 497-8162-2-ND | Voltage/Current Controller* NEW! 8-SOIC 840.00/2,500 STMicroelectronics Digi-Key Price Eachs 
TSM101CN 497-5443-5-ND |Voltage/Current Controller* 8-Dip 1.08 84 ~—«.65| | Part No. Part No. Description Pkg. 1 10-100 
TSM102AIDT 497-4081-1-ND | Voltage/Current Controller 16-SOIC 1.40 119 1.02) [DA108S1 497-2696-5-ND Diode Array* 8-SOIC 131 (1.14 88 
TSM102AIDT 497-4081-2-ND | Voltage/Current Controller 16-SOIC 1181.25/2,500 DA108S1RL 497-3399-1-ND 8 Diode Array* 8-SOIC 140 119 1.02 
TSM102IDT 497-5444-1-ND | Voltage/Current Controller* 16-SOIC 1.36 1.16 99) |DA108S1RL 497-3399-2-ND 8 Diode Array* 8-SOIC 1181 .25/2,500 
TSM102IDT 497-5444-2-ND |Voltage/Current Controller* 16-SOIC 1147.50/2,500 DALC112S1 497-2695-5-ND 12 Diode Low Capacitance Array for | 8-SOIC 1.09 95 23 
TSM103AID 497-3104-ND | Dual Op Amp/Voltage Reference 8-SOIC 1.16 1.01 18 ESD Protection* 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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PROTECTION SERIAL REA ME CLOCKS 
RoHS Compliant Parts Available (Cont.) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
DALCT12STRL 797-3400-1-ND 12 Diode Low Capacitance Array for | 8-SOIC | 1.16 99  .85| | M4TTO3SQAGF 797-6303-2-ND 3.0V-5.5V Serial SPI Bus RTC with 16-OFN 2497.50/7,000 
ESD Protection* Battery Switchover* 
DALCTT2STRL 497-3400-2-ND 12 Diode Low Capacitance Array for | 8-SOIC 978.75/2,500 M41T93ZMY6F 497-6891-1-ND 2.38V-5.5V Serial SPI Bus RTC with | 18-SOX | 648 5.74 4.44 
ESD Protection* Battery Switchover* NEW! 
DALC208SC6 497-2525-1-ND Low Capacitance Diode Array* SOT-23-6] 1.16 99  .85] |M41T93ZMY6F 497-6891-2-ND 2.38V-5.5V Serial SPI Bus RTC with | 18-SOX 2497.50/1,000 
DALC208SC6 497-2525-2-ND Low Capacitance Diode Array* SOT-23-6 1174.50/3,000 Battery Switchover* NEW! 
SSRP105B1 497-4303-5-ND Dual Asymmetrical Overvoltage 8-SOIC | 160 1.50 1.20) |Mm41T93Z0A6F 497-6304-1-ND 2.38V-5.5V Serial SPI Bus RTC with | 16-QFN | 6.48 5.74 4.44 
Protection for Telecom Line* Battery Switchover* 
TPI8011NRL 497-6605-1-ND ISDN Interface Tripolar 8-SOIC | 2.06 182 1.54) |MAaTTOSZOA6F 797-6304-2-ND 2.38V-5.5V Serial SPI Bus RTC with | 16-OFN 2497.50/7,000 
Protection* NEW! Battery Switchover* 
TPI801 NRL 497-6605-2-ND ISDN Interface Tripolar 8-SOIC 1787.50/2,500 M41T94MH6 497-2823-5-ND 2.7V-5.5V 512-Bit Serial RTC SRAM | 28-SOIC | 6.56 6.31 4.80 
Protection* NEW! M41T94MQ6E 497-3684-ND 2.7V-5.5V 512-Bit Serial RTC SRAM | 16-SOIC | 4.44 4.14 3.22 
TPN3021RL 497-3741-1-ND | Tripolar Overvoltage Protection for | 8-SOIC | 2.06 182 1.54) |M41ST84WMQ6F | 497-4693-1-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 16-SOIC | 595 527 4.08 
Network Interfaces* M41ST84WMQ6E —_ | 497-4693-2-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 16-SOIC 5440.00/2,500 
TPN3021RL 497-3741-2-ND Tripolar Overvoltage Protection for 8-SOIC 1787.50/2,500 M41ST85WMH6 497-2804-5-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 28-SOIC 9.41 9.05 6.88 
Network Interfaces* M41ST85WMH6F — | 497-4695-1-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 28-SOIC | 7.82 7.14 5.65 
USB6B1 497-2727-5-ND Data Line Protection* 8-SOIC 1.20 1.04 80} |m41ST85WMx6 497-2805-5-ND 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 28-SOIC | 7.28 7.00 5.32 
USB6B1RL 497-3281-1-ND Data Line Protection* 8-SOIC 1361.16 __.99| | M41ST87WMX6 497-5370-5-ND 2.7V-5.5V Serial RTC/NVRAM 28-SOIC | 8.84 850 6.46 
USB6B1RL 497-3281-2-ND Data Line Protection* 8-SOIC 1147.50/2,500 Supervisor* NEW! 
USBLC6-2P6 497-5026-1-ND Very Low Capacitance, ESD Prot. SOT-666 | 1.00 85 73) | M41ST87YMX6 497-2808-5-ND 5V, NVRAM 1280-Bit Serial RTC 28-SOIC | 8.84 8.50 6.46 
USBLC6-2P6 497-5026-2-ND Very Low Capacitance, ESD Prot. SOT-666 1012.50/3,000 M41 TOOM6F 497-4697-1-ND Serial Access RTC 8-SOIC 3.64 3.23 250 
USBLC6-4SC6 497-4492-1-ND Very Low Cap. ESD Protection* SOT-23-6 | 1.60 1.36 1.16) |M41TOOM6F 497-4697-2-ND Serial Access RTC 8-SOIC 3328.00/2,500 
USBLC6-4SC6 497-4492-2-ND Very Low Cap. ESD Protection* SOT-23-6 1620.00/3,000 M41TOOSC64MY6F | 497-5913-1-ND 2.7V-5.5V RTC + 64K-Bit EEPROM* | 18-SOIC | 8.78 7.20 6.08 
M41TOOSM6E 497-5371-5-ND Serial Access RTC* 8-SOIC | 3.02 281 219 
TMi | M41TOMGE 497-2812-5-ND 2V-5.5V, Serial RTC* 8-SOIC | 237 222 1.78 
Icroe ect — RoHS Compliant MLOGE 497-4698-1-ND 2V-5.5V, Serial RTC* 8SOIC | 278 245 2.08 
3 : _ 7 M41TOMGF 497-4698-2-ND 2V-5.5V, Serial RTC* NEW! 8-SOIC 2405.00/2,500 
STilcroetecieonics agg (DIOL Key eee Brles Each M41T6OO6F 497-3906-1-ND 4.3V-3.6V, Serial RTC 16-0FN | 2.33 2.05 1.74 
: z ation Lit: 1 __10 100 | | sn4+Te0asF 497-3906-2-ND 1.3V-3.6V, Seri - 
take .3V-3.6V, Serial RTC 16-QFN 2418.00/3,000 
LRIZK-A1S/1GE 497-5533-1-ND | 64-Bit Unique ID Memory Tag 2.09 1.81 1.39) | marte206F 497-3907-1-ND 1.3V-3.6V. Serial RTC with Alarm 16-QFN | 256 226 1.91 
LRIS2K-A1S/1GE 497-5534-1-ND | 64-Bit Unique ID Memory Tag = 2.06 1.64 1.40) /imatTe206F 497-3907-2-ND 1.3V-3.6V. Serial RTC with Alarm 16-QFN | 2659.80/3,000 
LRIS2K-A1S/1GE 497-5534-2-ND —_| 64-Bit Unique ID Memory Tag = 1914.00/3,000 M41T6506F 497-3908-1-ND 1.3V-3.6V, Serial RTC with Alarm 16-OFN | 256 226 1.91 
SRIX4K-A3S/1GE 497-5536-1-ND 13.56MHz Short Range Contactless | = — 3.04 239 2.03 ALA OM Gad i ° : : 
fi Chi M41T65Q6F 497-3908-2-ND 1.3V-3.6V, Serial RTC with Alarm 16-QFN 2659.80/3,000 
emery Gnly M41T80M6E 497-2820-5-ND 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm 8-SOIC | 240 225 1.80 
ME CLOCKS [Lae 497-4708-1-ND 2v-5.5V, Serial RTC with Alarm* 8-SOIC | 281 248 210 
MAT TSOM6F 497-4708-2-ND 2V-5.5V, Serial RTC w/Alarm* NEW!| 8-SOIC 2437.50/2,500 
Compliant Parts Available MAI EM Ga 497-4709-1-ND 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm 8SOIC | 371 327 278 
$TMicroelectronics | Digi-Key Price Each M41T81M6F 497-4709-2-ND 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm 8-SOIC 3217.50/2,500 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 | |M41T83ROA6F 497-5914-1-ND 2V-5.5V, Serial RTC with Battery 16-VFQFPN| 5.46 4.84 3.75 
7 Switchover* 
REIS ee eR eee NEWT 26S0IC | 10.85 9.86 7-82) Jattesraaer | 497-5914-2-ND 2V-5 8, Sail RTC wth Bary | 16-VFOFPN} 2106.0/,000 
A witchover* 
MAiSTE7WMXGTR [RGi ceo aD rae AE Se SONY | ogee O00 MaTTOaMHOF 497-5372-1-ND 2V-5.5V, S12K-Bit Serial RTC 2B-SOIC | 8.07 7.32581 
M4{TOOAUDDIF | 497-6883-1-ND__—_‘| Serial RTC with Audio* NEW! 16-DFN | 5.60 4.96 3.84) |MA41TOAMHGF peo Samm 5V-8SV, S120 Bit Serial RTC? al Pua ta 
M41TOOAUDD1F —_| 497-6883-2-ND Serial RTC with Audio* NEW! 16-DEN | — 6144.00/3,000 Mereannee beeen 2V-5.5V, S12K-Bit Serial RIC” 1eS0IG | 586° 4.75 3.68 
M41 T11MGF 497-4699-1-ND___|2V-5.5V, 512-Bit Serial RTC B-SOIC | 462 4.10 3.17 eee NOs) -V-5.5V, S12K-Bit Serial RTC AG SOIC) = cseee 00/2500 
eat aD SR RAPES s50IC A554 OGD 500 M41T256YMT7F __|497-4702-1-ND 5V, 256K-Bit Serial RTC. 44-SOIC_| 15.75 13.95 11.25 
aN ee se phey MA1T315V-85MHOF |497-4703-1-ND 3.3V, 85nS Phantom RTC Supervisor | 28-SOIC | 10.68 9.88 7.48 
MaTTMG CINE HUD 2v-5.5V, 612-Bit Serial RIC 28-SOIG | 6.53 6.08 4.73) | iq41T315V-85MH6F | 497-4703-2-ND 3.3V, 85nS Phantom RTC Supervisor | 28-SOIC 6645.60/936 
M41T11MH6F 497-4700-1-ND 2V-5.5V, 512-Bit Serial RTC 28-SOIC | 6.08 5.29 3.94 Battery and Crystal Options 
M41T64Q6F 497-6884-1-ND Serial Access RTC w/Alarm* MEW! | 16-QFN | 3.08 2.71 230) fiygTae-BRTOSHT ]407-3686-5-ND SNAPHAT for 28 and 44-Pin SOIC = S76 6504.94 
M41T64Q6F 497-6884-2-ND Serial Access RTC wiAlarm* NEW! | 16-OFN 3198.00/3,000 M4T32-BR12SH1 | 497-3687-5-ND SNAPHAT for 28 and 44-Pin SOIC = 962 925 703 
M41T6606F 497-8377-1-ND Serial Access RTC w/Alarm* NEW! 16-OFN 2.96 261 2.22 M4T32-BR12SH6 497-3688-5-ND SNAPHAT for 28 and 44-Pin SOIC _ 10.66 10.25 7.79 
M41T66Q6F 497-8377-2-ND Serial Access RTC w/Alarm* NEW! | 16-QFN 3081.00/3,000 
M41T81SM6E 497-6708-5-ND 2V-5.5V, Serial RTC w/Alarm* NEW!| 8-SOIC | 3.10 291 233 SIGNAL 
M41T81SM6F 497-4684-1-ND 2.7V-5.5V, Serial RTC with Alarm 8SOIG | 364 3.21 272 ' : 
M41T81SM6F 497-4684-2-ND 2.7V-5.5V, Serial RTC with Alarm 8-SOIC 3152.50/2,500 : : tt Compliant 2: ae aE 
MATTSISMY6F _|497-6157-1-ND 27V-5.5V, Serial RTC with Alarm*® | 18-SOIC | 595 527 408] |STMicroelectronics | Digi-Key ee Ms 
M41TB1SMY6F —| 497-6157-2-ND 2.7V-5.5V, Serial RTC with Alarm* | 18-SOIC | — 2295.00/1,000 Part No. Part No. Description Pkg. i) 5) 
M41T82RM6E 497-5799-5-ND 2.7V-5.5V, Serial RTC with Battery 8SOIC | 3.10 289 2.25) |1TDA7338D013TR 497-3971-1-ND Stereo Decoder 20-SOIC | 875 7.75 6.25 
Switchover* TDA7338D013TR 497-3971-2-ND Stereo Decoder 20-SOIC 3187.50/1,000 
M41T82RM6F 497-8279-1-ND Serial 12C Bus RTC with Battery 8-SOIC 3.75 3.32 2.57] |TDA7400DTR 497-3977-1-ND Advance Car Signal Processor 28-SOIC | 10.07 9.20 7.28 
Switchover* NEW! E-TDA7400DTR 497-5050-1-ND Advance Car Signal Processor* 28-SOIC | 15.33 13.58 10.95 
M41T82RM6F 497-8279-2-ND Serial 12C Bus RTC with Battery 8-SOIC 3424.00/2,500 E-TDA7400DTR 497-5050-2-ND Advance Car Signal Processor* 28-SOIC 5825.40/1,000 
Switchover* NEW! TDA7407 497-3979-ND Advance Car Signal Processor 44-TQFP | 10.53 10.13 7.70 
MATT82SM6F 797-7827-1-ND Serial I2C Bus RTC with Battery BS0IC | 375 332 257 
Switchover* NEW! STANDARD LINEAR 
M41T82SM6F 497-7827-2-ND Serial 12C Bus RTC with Battery 8-SOIC 3424.00/2,500 RoHS Compliant Parts Available 
Switchover* NEW! $TMicroelectroni Digi-K Price Each 
M41T82ZM6F 497-7828-1-ND Serial |2C Bus RTC with Battery B-SOIG | 375 332 257) |B UCM ATELY ae 
Switchover* NEW! ‘art No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
M41T82ZM6F 497-7828-2-ND Serial |2C Bus RTC with Battery 8-SOIC 3424.00/2,500 LF253DT 497-7801-1-ND | Wide Bandwidth Dual J-FET Op 8-SOIC 148 1.26 1.08 
Switchover* NEW! Amp* NEW! 
M41T83RMY6F 497-6885-1-ND Serial |2C Bus RTC with Battery 18-SOX | 6.20 5.49 4.25] |LF253DT 497-7801-2-ND | Wide Bandwidth Dual J-FET Op 8-SOIC 1248.75/2,500 
Switchover* NEW! Amp* NEW! 
M4TT83RMY6F 497-6885-2-ND Serial [2C Bus RTC with Battery 18-SOX 2389.50/1,000 LF3847DT 497-2963-1-ND _ | Wide Bandwidth Quad J-FET Op Amp 14-SOIC | 1.08 84 72 
Switchover* NEW! LF347DT 497-2963-2-ND | Wide Bandwidth Quad J-FET Op Amp 14-SOIC 840.00/2,500 
M41T83SMY6F 497-6886-1-ND Serial 12C Bus RTC with Battery 18-SOX | 6.20 5.49 4.25] |LF847N 497-2964-5-ND__| Wide Bandwidth Quad J-FET Op Amp 14-Dip 108.8465 
Switchover* NEW! LF351DT 497-4041-1-ND | Wide Bandwidth Single J-FET Op Amp 8-SOIC 776051 
M41T83SMY6F 497-6886-2-ND Serial 120 Bus RTC with Battery 18-SOX 2389.50/1,000 LF851DT 497-4041-2-ND | Wide Bandwidth Single J-FET Op Amp 8-SOIC 595.00/2,500 
Switchover* NEW! LF351N 497-2966-5-ND | Wide Bandwidth Single J-FET Op Amp 8-Dip 99 ht 60 
M41T83SQA6F 497-6887-1-ND Serial 12C Bus RTC with Battery 16-OFN | 6.20 5.49 4.25] |LF353DT 497-2967-1-ND | Wide Bandwidth Dual J-FET Op Amp 8-SOIC 7 60 54 
Switchover* NEW! LF353DT 497-2967-2-ND _|Wide Bandwidth Dual J-FET Op Amp 8-SOIC 595.00/2,500 
M41T83SQA6F 497-6887-2-ND Serial 12C Bus RTC with Battery 16-QFN 2389.50/1,000 LF353N 497-2968-5-ND Wide Bandwidth Dual J-FET Op Amp 8-Dip 17 60 46 
Switchover* NEW! LM124D 497-2969-5-ND | Low Power Quad Op Amp 14-SOIC 2.34 219 1.76 
M41T83ZMY6F 497-6888-1-ND Serial I2C Bus RTC with Battery 18-SOX | 6.20 5.49 4.25] |LM124N 497-6984-5-ND | Low Power Quad Op Amp* NEW! 14-Dip 227 213 1.71 
Switchover* NEW! LM139ADT 497-6986-1-ND | LP Quad Volt. Comparator* NEW! 14-SOIC | 281 248 2.10 
M41T83ZMY6F 497-6888-2-ND Serial 12C Bus RTC with Battery 18-SOX 2389.50/1,000 LM139ADT 497-6986-2-ND_| LP Quad Volt. Comparator NEW! 14-SOIC 2437.50/2,500 
Switchover* NEW! CM139DT 497-6987-1-ND [LP Quad Volt. Comparator* NEW! TASOIC | 266 2.35 1.99 
M41T83Z0A6F 497-6889-1-ND Serial 12C Bus RTC with Battery 16-QFN | 6.20 5.49 4.25) |LM139DT 497-6987-2-ND | LP Quad Volt. Comparator* NEW! 14-SOIC 2307.50/2,500 
Switchover* NEW! LM139N 497-6988-5-ND | LP Quad Volt. Comparator* NEW! 14-Dip 227 243: 41.71 
M41T83ZQA6F 497-6889-2-ND Serial 12C Bus RTC with Battery 16-QFN 2389.50/1,000 LM158APT 497-6989-1-ND | Low Power Dual Op Amp* NEW! 8-TSSOP | 112 96 82 
Switchover* NEW! LM158APT 497-6989-2-ND | Low Power Dual Op Amp* NEW! 8-TSSOP 1512.00/4,000 
M41T93RMY6F 497-6020-1-ND 2.7V-5.5V Serial SPI Bus RTC with 18-SOX | 648 5.74 4.44) |LM158DT 497-6990-1-ND | Low Power Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 788 (1.65 1.40 
Battery Switchover* LM158DT 497-6990-2-ND | Low Power Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 1625.00/2,500 
M41T93RMY6F 497-6020-2-ND 2.7V-5.5V Serial SPI Bus RTC with 18-SOX 2497.50/1,000 LM158N 497-6991-5-ND | Low Power Dual Op Amp* NEW! 8-Dip 2.08 1.95 1.56 
Battery Switchover* LM193DT 497-6992-1-ND | LP Dual Volt. Comparator* NEW! 8-SOIC 3.89 345 2.67 
M41T93RQA6F 497-6302-1-ND 2.7V-5.5V Serial SPI Bus RTC with 16-OQFN | 6.48 5.74 4.44) [LM193DT 497-6992-2-ND_|LP Dual Volt. Comparator* NEW! 8-SOIC 3552.00/2,500 
Battery Switchover* LM193N 497-6993-5-ND |LP Dual Volt. Comparator* NEW! 8-Dip 3.22 3.00 2.34 
M41T93RQA6E 497-6302-2-ND 2.7V-5.5V Serial SPI Bus RTC with 16-QFN 2497.50/1,000 LM201AD 497-4042-5-ND | Single Op Amp 8-SOIC 158 1.37 1.05 
Battery Switchover* LM201AN 497-2970-5-ND | Single Op Amp 8-Dip 1.54 1.34 1.03 
M41T93SMY6F 497-6890-1-ND 3.0V-5.5V Serial SPI Bus RTC with 18-SOX | 648 5.74 4.44) |LM211DT 497-1542-1-ND | Voltage Comparator 8-SOIC 73. 55 43 
Battery Switchover* NEW! LM211DT 497-1542-2-ND__| Voltage Comparator 8-SOIC 487.50/2,500 
M41T93SMY6F 497-6890-2-ND 3.0V-5.5V Serial SPI Bus RTC with 18-SOX 2497.50/1,000 LM2T1N 497-7319-5-ND | Voltage Comparator* NEW! 8-Dip 67 (S18 
Battery Switchover* NEW! LM219D 497-2971-5-ND | High Speed Dual Comparator 14-SOIC 2.08 1.95 1.56 
MATT9SSOAGF 797-6303-1-ND 3.0V-5.5V Serial SPI Bus RTC with Te-OFN [648 5.74 4.44) |LM219DT 497-1544-1-ND | High Speed Dual Comparator 14-SOIC | 1.28 1.09 93 
Battery Switchover* LM219DT 497-1544-2-ND__| High Speed Dual Comparator 14-SOIC 1080.00/2,500 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
LM219N 497-7323-5-ND__| High Speed Dual Comparator* NEW! 14-Dip 1.46 1.27 -98| |LM393PT 497-7333-1-ND LP Dual Voltage Comparator* NEW! 8-TSSOP. 50 38 30 
LM224ADT 497-1545-1-ND | Low Power Quad Op Amp 14-SOIC 68 53 45) | LM393PT 497-7333-2-ND__| LP Dual Voltage Comparator* NEW! 8-TSSOP. 540.00/4,000 
LM224ADT 497-1545-2-ND | Low Power Quad Op Amp 14-SOIC 525.00/2,500 LM393ST 497-7334-1-ND | LP Dual Voltage Comparator* NEW! = | 8-Mini SOIC 50 38 30 
LM224AN 497-1546-5-ND | Low Power Quad Op Amp 14-Dip 81 63 49} | LM393ST 497-7334-2-ND |LP Dual Voltage Comparator* NEW! | 8-Mini SOIC 540.00/4,000 
LM224APT 497-4043-1-ND | Low Power Quad Op Amp 14-TSSOP 86 67 57} | LM833DT 497-1597-1-ND | Low Noise Dual Op Amp 8-SOIC 68 53 AS 
LM224APT 497-4043-2-ND__| Low Power Quad Op Amp 14-TSSOP 665.00/2,500 LM833DT 497-1597-2-ND | Low Noise Dual Op Amp 8-SOIC 525.00/2,500 
LM224DT 497-2972-1-ND | Low Power Quad Op Amp 14-SOIC 62 AT 37] [LM833N 497-1598-5-ND__| Low Noise Dual Op Amp 8-Dip 83 65 50 
LM224DT 497-2972-2-ND | Low Power Quad Op Amp 14-SOIC 412.50/2,500 LM2901DT 497-1555-1-ND | Low Power Quad Voltage Comparator 14-SOIC 60 AB 33 
LM224N 497-1547-5-ND | Low Power Quad Op Amp 14-Dip 62 AT 36} | LM2901DT 497-1555-2-ND | Low Power Quad Voltage Comparator 14-SOIC 361.25/2,500 
LM224PT 497-1548-1-ND | Low Power Quad Op Amp* 14-TSSOP 712 56 48) |LM2901N 497-1556-5-ND | Low Power Quad Voltage Comparator 14-Dip 60 AG 31 
LM224PT 497-1548-2-ND__| Low Power Quad Op Amp* NEW! 14-TSSOP 560.00/2,500. LM2901PT 497-6454-1-ND | LP Quad Voltage Comparator* NEW! | 14-TSSOP 67 51 0 
LM234DT 497-1549-1-ND | 3-Terminal Adj. Current Source 8-SOIC 1.72 1.47 = 1.25) | LM2901PT 497-6454-2-ND__|LP Quad Voltage Comparator* NEW! | 14-TSSOP 450.00/2,500 
LM234DT 497-1549-2-ND | 3-Terminal Adj. Current Source 8-SOIC 1451 .25/2,500 LM2902DT 497-1557-1-ND | Low Power Quad Op Amp 14-SOIC 60 AB 33 
LM236DT 497-7813-1-ND | 2.5V Voltage Reference* NEW! 8-SOIC 1.72 147 1.25) |LM2902DT 497-1557-2-ND | Low Power Quad Op Amp 14-SOIC 361.25/2,500 
LM236DT 497-7813-2-ND | 2.5V Voltage Reference* NEW! 8-SOIC 1451.25/2,500 LM2902N 497-1558-5-ND | Low Power Quad Op Amp 14-Dip 60 AB 31 
LM239ADT 497-1550-1-ND__| Low Power Quad Voltage Comparator 14-SOIC JT 60 51 LM2902PT 497-4045-1-ND | Low Power Quad Op Amp 14-TSSOP 67 51 40 
LM239ADT 497-1550-2-ND | Low Power Quad Voltage Comparator 14-SOIC 595.00/2,500 LM2902PT 497-4045-2-ND__| Low Power Quad Op Amp 14-TSSOP 450.00/2,500 
LM239AN 497-1551-5-ND | Low Power Quad Voltage Comparator 14-Dip 90 70 54) |LM2903DT 497-1559-1-ND | Low Power Dual Voltage Comparator 8-SOIC AT 36 26 
LM239DT 497-2973-1-ND | Low Power Quad Voltage Comparator 14-SOIC 56 42 .33} | LM2903DT 497-1559-2-ND | Low Power Dual Voltage Comparator 8-SOIC 284.75/2,500 
LM239DT 497-2973-2-ND | Low Power Quad Voltage Comparator 14-SOIC 375.00/2,500 LM2903HDT 497-4260-1-ND | Low Power Dual Voltage Comparator 8-SOIC 1.32 1.13 96 
LM239N 497-1552-5-ND__| Low Power Quad Voltage Comparator 14-Dip 62 AT 36} | LM2903HDT 497-4260-2-ND | Low Power Dual Voltage Comparator 8-SOIC 1113.75/2,500 
LM239PT 497-4044-1-ND | Low Power Quad Volt. Comparator 14-TSSOP 62 AT .37] | LM2903N 497-1560-5-ND__| Low Power Dual Voltage Comparator 8-Dip -60 46 31 
LM239PT 497-4044-2-ND | Low Power Quad Volt. Comparator 14-TSSOP 412.50/2,500 LM2903PT 497-7328-1-ND | LP Dual Volt. Comparator* NEW! 8-TSSOP 67 51 40 
LM246N 497-7325-5-ND | Prog. Quad Bipolar Op Amp* NEW! 16-Dip 146 1.27 .98| | LM2903PT 497-7328-2-ND | LP Dual Volt. Comparator* NEW! 8-TSSOP 720.00/4,000 
LM248DT 497-7814-1-ND | Four UA741 Quad Bipolar Op 14-SOIC 1.32 0 1.13 96} | LM2904DT 497-1561-1-ND | Low Power Dual Op Amp 8-SOIC 60 AB 33 
Amp* NEW! LM2904DT 497-1561-2-ND | Low Power Dual Op Amp 8-SOIC 361.25/2,500 
LM248DT 497-7814-2-ND | Four UA741 Quad Bipolar Op 14-SOIC 1113.75/2,500 LM2904N 497-1562-5-ND__| Low Power Dual Op Amp 8-Dip 60 A6 31 
Amp* NEW! LM2904PT 497-4046-1-ND | Low Power Dual Op Amp 8-TSSOP 60 6 33 
LM248N 497-7326-5-ND | Four UA741 Quad Bipolar Op 14-Dip 1.28 1.11 85] | LM2904PT 497-4046-2-ND | Low Power Dual Op Amp 8-TSSOP 578.00/4,000 
Amp* NEW! LM2904ST 497-7816-1-ND | LP Dual Op Amp* NEW! 8-Mini SOIC 81 63 54 
LM258ADT 497-7327-1-ND | Low Power Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 78 59 47) |LM2904ST 497-7816-2-ND |LP Dual Op Amp* NEW! 8-Mini SOIC 1008.00/4,000 
LM258ADT 497-7327-2-ND | Low Power Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 525.00/2,500 LM2904WHDT 497-4261-1-ND__| Low Power Dual Op Amp 8-SOIC 1441.23 1.05 
LM258APT 497-6432-1-ND | Low Power Dual Op Amp* 8-TSSOP 78 59 47) {LM2904WHDT 497-4261-2-ND | Low Power Dual Op Amp 8-SOIC 1215.00/2,500 
LM258APT 497-6432-2-ND_| Low Power Dual Op Amp* 8-TSSOP 840.00/4,000 LMV3211LT 497-4941-1-ND | Low Power In/Out R/R Op Amp SOT-23-5 81 63 54 
LM258AST 497-4778-1-ND | Low Power Dual Op Amp 8-Mini SOIC 67 51 40) | LMV321ILT 497-4941-2-ND | Low Power In/Out R/R Op Amp SOT-23-5 756.00/3,000 
LM258AST 497-4778-2-ND | Low Power Dual Op Amp 8-Mini SOIC 720.00/4,000 LMV321RILT 497-4942-1-ND | Low Power In/Out R/R Op Amp SOT-23-5 68 53 A5 
LM258DT 497-1553-1-ND | Low Power Dual Op Amp 8-SOIC 60 46 -33) | LMV321RILT 497-4942-2-ND__| Low Power In/Out R/R Op Amp SOT-23-5 630.00/3,000 
LM258DT 497-1553-2-ND | Low Power Dual Op Amp 8-SOIC 361.25/2,500 LMV3241DT 497-4943-1-ND | LP Quad In/Out R/R Op Amp 14-SOIC 99 ff 66 
LM258N 497-1554-5-ND__| Low Power Dual Op Amp 8-Dip 56 42 33] | LMV324IDT 497-4943-2-ND | LP Quad In/Out R/R Op Amp 14-SOIC 770.00/2,500 
LM258PT 497-7815-1-ND | Low Power Dual Op Amp* NEW! 8-TSSOP 62 47 36] | LMV3241PT 497-4944-1-ND | LP Quad In/Out R/R Op Amp 14-TSSOP 99 JT 66 
LM258PT 497-7815-2-ND | Low Power Dual Op Amp* NEW! 8-TSSOP 660.00/4,000 LMV3241PT 497-4944-2-ND | LP Quad In/Out R/R Op Amp 14-TSSOP 770.00/2,500 
LM293ADT 497-4264-1-ND | Low Power Dual Voltage Comparator 8-SOIC 99 Lt 66} | LMV358IDT 497-4945-1-ND__| LP Dual In/Out R/R Op Amp 8-SOIC 90 70 60 
LM293ADT 497-4264-2-ND | Low Power Dual Voltage Comparator 8-SOIC 770.00/2,500 LMV358IDT 497-4945-2-ND | LP Dual In/Out R/R Op Amp 8-SOIC 700.00/2,500 
LM293DT 497-1566-1-ND__| Low Power Dual Voltage Comparator 8-SOIC 62 AT .37| | LMV3581PT 497-4946-1-ND LP Dual In/Out R/R Op Amp 8-TSSOP 68 53 45 
LM293DT 497-1566-2-ND | Low Power Dual Voltage Comparator 8-SOIC 412.50/2,500 LMV3581PT 497-4946-2-ND | LP Dual In/Out R/R Op Amp 8-TSSOP 840.00/4,000 
LM293N 497-1567-5-ND | Low Power Dual Voltage Comparator 8-Dip 50 38 30} |LS204CDT 497-7823-1-ND | High Perf. Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 2.06 1.82 1.54 
LM293PT 497-7818-1-ND | LP Dual Volt. Comparator* NEW! 8-TSSOP 72 56 48) |LS204CDT 497-7823-2-ND_|High Perf. Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 1787.50/2,500 
LM293PT 497-7818-2-ND | LP Dual Volt. Comparator* NEW! 8-TSSOP 896.00/4,000 LS204CN 497-7335-5-ND | High Perf. Dual Op Amp* NEW! 8-Dip 1.76 1.65 = 1.32 
LM293ST 497-4265-1-ND__| Low Power Dual Voltage Comparator 8-SOIC 72 56 48] |LS2041DT 497-7824-1-ND | High Perf. Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 2.06 1.82 1.54 
LM293ST 497-4265-2-ND | Low Power Dual Voltage Comparator 8-SOIC 896.00/4,000 LS2041DT 497-7824-2-ND | High Perf. Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 1787.50/2,500 
LM301ADT 497-7819-1-ND | Single Op Amp* NEW! 8-SOIC 1.12 96 .82] | LS404CDT 497-7825-1-ND | High Perf. Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 2.93 258 2.19 
LM301ADT 497-7819-2-ND | Single Op Amp* NEW! 8-SOIC 945.00/2,500 LS404CDT 497-7825-2-ND__| High Perf. Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 2535.00/2,500 
LM301AN 497-1568-5-ND | Single Op Amp 8-Dip 94 82 63} |LS404CN 497-7336-5-ND | High Perf. Quad Op Amp* NEW! 14-Dip 250 234 1.88 
LM311DT 497-1569-1-ND_| Voltage Comparator 8-SOIC 60 A6 .33] | LS4041DT 497-7826-1-ND | High Perf. Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 272 255 2.04 
LM311DT 497-1569-2-ND | Voltage Comparator 8-SOIC 361.25/2,500 LS4041DT 497-7826-2-ND | High Perf. Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 2762.50/2,500 
LM311N 497-1570-5-ND | Voltage Comparator 8-Dip 60 46 31 LS4041N 497-7337-5-ND | High Perf. Quad Op Amp* NEW! 14-Dip 165 143 1.10 
LM319DT 497-1576-1-ND | High Speed Dual Comparator 14-SOIC 90 70 60} | MC1458DT 497-1948-1-ND_| High Performance Dual Op Amp 8-SOIC 78 59 AT 
LM319DT 497-1576-2-ND | High Speed Dual Comparator 14-SOIC 700.00/2,500 MC1458DT 497-1948-2-ND | High Performance Dual Op Amp 8-SOIC 525.00/2,500 
LM319N 497-1577-5-ND_| High Speed Dual Comparator 14-Dip 1.04 81 63) )MC14581D 497-7405-5-ND | High Perf. Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC ra 60 AG 
LM324ADT 497-1578-1-ND | Low Power Quad Op Amp 14-SOIC 60 AG 33] | MC1458IN 497-1949-5-ND | High Performance Dual Op Amp 8-Dip 72 56 A4 
LM324ADT 497-1578-2-ND | Low Power Quad Op Amp 14-SOIC 361.25/2,500 MC1458N 497-7406-5-ND | High Perf. Dual Op Amp* NEW! 8-Dip 13 55 3 
LM324AN 497-1579-5-ND | Low Power Quad Op Amp 14-Dip 60 46 31 MC1558N. 497-7407-5-ND | High Perf. Dual Op Amp* NEW! 8-Dip 72 56 4 
LM324APT 497-7329-1-ND | Low Power Quad Op Amp* NEW! 14-TSSOP 56 42 .33] | MC3303DT 497-4050-1-ND | Low Power Quad Bipolar Op Amp 14-SOIC 1.08 92 19 
LM324APT 497-7329-2-ND__| Low Power Quad Op Amp* NEW! 14-TSSOP 375.00/2,500 MC3303DT 497-4050-2-ND | Low Power Quad Bipolar Op Amp 14-SOIC 911.25/2,500 
LM324DT 497-1580-1-ND | Low Power Quad Op Amp 14-SOIC 50 39 .28| | MC3303PT 497-7848-1-ND |LP Quad Bipolar Op Amp* NEW! 14-TSSOP 1.08 84 72 
LM324DT 497-1580-2-ND | Low Power Quad Op Amp 14-SOIC 306.00/2,500 MC3303PT 497-7848-2-ND | LP Quad Bipolar Op Amp* NEW! 14-TSSOP 840.00/2,500 
LM324N 497-1581-5-ND | Low Power Quad Op Amp 14-Dip 60 AG 31 MC3403D 497-1959-5-ND__| Low Power Quad Bipolar Op Amp 14-SOIC 1.13 98 75 
LM324PT 497-7330-1-ND | Low Power Quad Op Amp* NEW! 14-TSSOP 81 63 54) |MC3403DT 497-1959-1-ND | Low Power Quad Bipolar Op Amp 14-SOIC 86 67 7 
LM324PT 497-7330-2-ND__| Low Power Quad Op Amp* NEW! 14-TSSOP 630.00/2,500 MC3403N 497-7411-5-ND | LP Quad Bipolar Op Amp* NEW! 14-Dip 1.13 98 ato 
LM334DT 497-7820-1-ND | 3-Term. Adj. Current Source* NEW! 8-SOIC 1.16 99 85) | MC4558CDT 497-4051-1-ND | Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Amp 8-SOIC 67 51 A0 
LM334DT 497-7820-2-ND | 3-Term. Adj. Current Source* NEW! 8-SOIC 978.75/2,500 MC4558CDT 497-4051-2-ND | Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Amp 8-SOIC 450.00/2,500 
LM334Z 497-1582-ND 3-Terminal Adjustable Current Source TO-92 1.24 = 1.08 -83] | MC4558CN 497-1960-5-ND__| Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Amp 8-Dip 73 55 43 
LM336BDT 497-7821-1-ND | 2.5V Voltage Reference* NEW! 8-SOIC 1.28 = 1.09 93) |MC4558CPT 497-7853-1-ND | Wide Bandwidth Dual Bipolar Op 8-TSSOP 86 67 7 
LM336BDT 497-7821-2-ND__| 2.5V Voltage Reference* NEW! 8-SOIC 1080.00/2,500 Amp* NEW! 
LM339ADT 497-1586-1-ND | Low Power Quad Voltage Comparator 14-SOIC 56 42 33] | MC4558CPT 497-7853-2-ND | Wide Bandwidth Dual Bipolar Op 8-TSSOP 1064.00/4,000 
LM339ADT 497-1586-2-ND | Low Power Quad Voltage Comparator 14-SOIC 375.00/2,500 Amp* NEW! 
LM339AN 497-1587-5-ND | Low Power Quad Voltage Comparator 14-Dip 56 42 33] |MC4558IDT 497-1961-1-ND | Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Amp 8-SOIC 99 77 66 
LM339APT 497-8346-1-ND | LP Quad Volt. Comparator* NEW! 14-TSSOP 67 51 40} | MC4558IDT 497-1961-2-ND | Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Amp 8-SOIC 770.00/2,500 
LM339APT 497-8346-2-ND_| LP Quad Volt. Comparator* NEW! 14-TSSOP 450.00/2,500 MC33078DT 497-1952-1-ND__| Low Noise Dual Op Amp 8-SOIC 99 JT 66 
LM339DT 497-1588-1-ND | Low Power Quad Voltage Comparator 14-SOIC A4 34 24) |MC33078DT 497-1952-2-ND | Low Noise Dual Op Amp 8-SOIC 770.00/2,500 
LM339DT 497-1588-2-ND | Low Power Quad Voltage Comparator 14-SOIC 267.75/2,500 MC33078N 497-1953-5-ND | Low Noise Dual Op Amp 8-Dip 1.04 81 63 
LM339N 497-1589-5-ND | Low Power Quad Voltage Comparator 14-Dip 60 AG 31 MC33079DT 497-1954-1-ND | Low Noise Quad Op Amp 14-SOIC 1.08 92 79 
LM339PT 497-4048-1-ND | Low Power Quad Volt. Comparator 14-TSSOP 56 42 .33] | MC33079DT 497-1954-2-ND | Low Noise Quad Op Amp 14-SOIC 911.25/2,500 
LM339PT 497-4048-2-ND__| Low Power Quad Volt. Comparator 14-TSSOP 375.00/2,500. MC33171D 497-1956-5-ND__| Low Power Single Bipolar Op Amp 8-SOIC 1.09 95 13 
LM346N 497-2980-5-ND | Programmable Quad Bipolar Op Amp 16-Dip 1.58 1.37 1.05) |MC33171DT 497-1956-1-ND | Low Power Single Bipolar Op Amp 8-SOIC 1.16 .99 85 
LM348DT 497-4049-1-ND | Four UA741 Quad Bipolar Op Amp 14-SOIC 90 70 60) |MC33171DT 497-1956-2-ND | Low Power Single Bipolar Op Amp 8-SOIC 978.75/2,500 
LM348N 497-2981-5-ND | Four UA741 Quad Bipolar Op Amp 14-Dip 1.08 84 65} | MC33171N 497-7408-5-ND | LP Single Bipolar Op Amp* NEW! 8-Dip 1.09 95 13 
LM358ADT 497-1590-1-ND | Low Power Dual Op Amp 8-SOIC 53 40 32} |MC33172DT 497-1957-1-ND | Low Power Dual Bipolar Op Amp 8-SOIC 1.04 89 76 
LM358ADT 497-1590-2-ND_| Low Power Dual Op Amp 8-SOIC 356.25/2,500. MC33172DT 497-1957-2-ND__| Low Power Dual Bipolar Op Amp 8-SOIC 877.50/2,500 
LM358AN 497-2983-5-ND | Low Power Dual Op Amp 8-Dip 53 40 31 MC33172N 497-7409-5-ND | LP Dual Bipolar Op Amp* NEW! 8-Dip 158 137 1.05 
LM358APT 497-5367-1-ND | Low Power Dual Op Amp* 8-TSSOP 50 38 30} |MC33174DT 497-1958-1-ND | Low Power Quad Bipolar Op Amp 14-SOIC 99 AT 66 
LM358APT 497-5367-2-ND | Low Power Dual Op Amp* 8-TSSOP 540.00/4,000 MC33174N 497-7410-5-ND | LP Quad Bipolar Op Amp* NEW! 14-Dip 176 165 1.32 
LM358AST 497-7332-1-ND | Low Power Dual Op Amp* NEW! 8-Mini SOIC 56 42 33] | NE555D 497-1962-5-ND | General Purpose Single Bipolar Timer 8-SOIC 55 42 .29 
LM358AST 497-7332-2-ND__| Low Power Dual Op Amp* NEW! 8-Mini SOIC 600.00/4,000 NESS5DT 497-1962-1-ND__| General Purpose Single Bipolar Timer 8-SOIC 53 40 .29 
LM358DT 497-1591-1-ND | Low Power Dual Op Amp 8-SOIC 48 36 .26| | NE555DT 497-1962-2-ND | General Purpose Single Bipolar Timer 8-SOIC 318.75/2,500 
LM358DT 497-1591-2-ND | Low Power Dual Op Amp 8-SOIC 289.00/2,500 NES55N 497-1963-5-ND | General Purpose Single Bipolar Timer 8-Dip 60 AB 31 
LM358N 497-1592-5-ND | Low Power Dual Op Amp 8-Dip 60 AG 31 NE556DT 497-1964-1-ND | General Purpose Dual Bipolar Timer 14-SOIC 62 AT 37 
LM358PT 497-6455-1-ND | Low Power Dual Op Amp* NEW! 8-TSSOP 50 38 30} | NESS6DT 497-1964-2-ND | General Purpose Dual Bipolar Timer 14-SOIC 412.50/2,500 
LM358PT 497-6455-2-ND__| Low Power Dual Op Amp* NEW! 8-TSSOP 540.00/4,000. NESS6N 497-1965-5-ND_| General Purpose Dual Bipolar Timer 14-Dip 62 AT 36 
LM358ST 497-6456-1-ND | Low Power Dual Op Amp* NEW! 8-Mini SOIC 50 38 30} |OPO7CN 497-2991-5-ND | Bipolar Op Amp 8-Dip 143° 1.24 95 
LM358ST 497-6456-2-ND | Low Power Dual Op Amp* NEW! 8-Mini SOIC 540.00/4,000 SAS55DT 497-2035-1-ND | General Purpose Single Bipolar Timer 8-SOIC 86 67 57 
LM393ADT 497-4267-1-ND | Low Power Dual Voltage Comparator 8-SOIC 53 40 32} | SA555DT 497-2035-2-ND | General Purpose Single Bipolar Timer 8-SOIC 665.00/2,500 
LM393ADT 497-4267-2-ND | Low Power Dual Voltage Comparator 8-SOIC 356.25/2,500 SAS55N 497-2036-5-ND | General Purpose Single Bipolar Timer 8-Dip TT 60 A6 
LM393AN 497-6881-5-ND__|LP Dual Voltage Comparator* NEW! 8-Dip 56 42 33] |SA556DT 497-2037-1-ND__| General Purpose Dual Bipolar Timer 14-SOIC 86 .67 57 
LM393DT 497-1593-1-ND | Low Power Dual Voltage Comparator 8-SOIC 48 36 26] |SA556DT 497-2037-2-ND | General Purpose Dual Bipolar Timer 14-SOIC 665.00/2,500 
LM393DT 497-1593-2-ND | Low Power Dual Voltage Comparator 8-SOIC 289.00/2,500 SAS56N 497-7420-5-ND | Gen. Purp. Dual Bipolar Timer* NEW! 14-Dip 99 JT 60 
LM393N 497-1594-5-ND__| LP Dual Voltage Comparator* NEW! 8-Dip 60 46 31 SE555DT 497-6022-1-ND _| General Purpose Single Bipolar Timer* 8-SOIC 1.16 99 85 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
SE555DT 497-6022-2-ND | General Purpose Single Bipolar Timer* 8-SOIC 978.75/2,500 TL431AIDT 497-2225-1-ND_| Programmable Voltage Reference 8-SOIC 53 40 32 
SE555N 497-7421-5-ND | General Purpose Single Bipolar 8-Dip 1.09 95 73} | TL431AIDT 497-2225-2-ND | Programmable Voltage Reference 8-SOIC 356.25/2,500 
Timer* NEW! TL431AIZT 497-2226-1-ND | Programmable Voltage Reference TO-92 53 40 32 
STW41021QT 497-6840-1-ND | Dual USB/Wall Adapter Li-lon Battery 24-QFN 4.38 3.88 3.00] | TL431AIZT 497-2226-2-ND | Programmable Voltage Reference TO-92 285.00/2,000 
Charger* NEW! TL431CDT 497-3036-1-ND | Programmable Voltage Reference 8-SOIC 78 59 AT 
STW41021QT 497-6840-2-ND | Dual USB/Wall Adapter Li-lon Battery 24-QFN 6400.00/4,000 TL431CZT 497-8191-1-ND__| Prog. Voltage Reference* NEW! TO-92 13 99 43 
Charger* NEW! TL431CZT 497-8191-2-ND | Prog. Voltage Reference* NEW! TO-92 390.00/2,000 
TJM4558CDT 497-8063-1-ND | Wide Bandwidth Dual Bipolar Op 8-SOIC 90 70 60} | TL4311DT 497-2227-1-ND | Programmable Voltage Reference 8-SOIC 60 46 33 
Amp* NEW! TL431IDT 497-2227-2-ND | Programmable Voltage Reference 8-SOIC 361.25/2,500 
TJM4558CDT 497-8063-2-ND | Wide Bandwidth Dual Bipolar Op 8-SOIC 700.00/2,500 TL4311ZT 497-2228-1-ND | Programmable Voltage Reference T0-92 67 51 A0 
Amp* NEW! TL4311ZT 497-2228-2-ND__| Programmable Voltage Reference T0-92 360.00/2,000 
TJM4558C0N 497-7654-5-ND | Wide Bandwidth Dual Bipolar Op 8-Dip 90 70 54 TL1431ACDT 497-2222-1-ND | Programmable Voltage Reference 8-SOIC 86 67 of 
Amp* NEW! TL1431ACDT 497-2222-2-ND | Programmable Voltage Reference 8-SOIC 665.00/2,500 
TLOG1ACDT 497-2191-1-ND | Low Power, JFET Single Op Amp 8-SOIC 90 10 60] | TL1431ACZT 497-2223-1-ND | Programmable Voltage Reference TO-92 67 5 40 
TLOG1ACDT 497-2191-2-ND | Low Power, JFET Single Op Amp 8-SOIC 700.00/2,500 TL1431ACZT 497-2223-2-ND | Programmable Voltage Reference TO-92 360.00/2,000 
TLO61CDT 497-2192-1-ND | Low Power, JFET Single Op Amp 8-SOIC 68 53 45) | TL1431AIDT 497-2224-1-ND__| Programmable Voltage Reference 8-SOIC 99 al. 66 
TLOG1CDT 497-2192-2-ND | Low Power, JFET Single Op Amp 8-SOIC 525.00/2,500 TLI431AIDT 497-2224-2-ND | Programmable Voltage Reference 8-SOIC 770.00/2,500 
TLOGICN 497-7655-5-ND_|LP, JFET Single Op Amp* NEW! 8-Dip 70.5543) | TL1431AIZT 497-7663-1-ND | Prog. Voltage Reference* NEW! T0-92 99 77 66 
TLOGTIDT 497-4054-1-ND | Low Power, JFET Single Op Amp 8-SOIC 72 56 48) | TL1431AlZT 497-7663-2-ND | Prog. Voltage References NEW! T0-92 616.00/2,000 
TLOGTIDT 497-4054-2-ND | Low Power, JFET Single Op Amp 8-SOIC 560.00/2,500 TL1431CDT 497-7664-1-ND | Prog. Voltage Reference* NEW! 8-SOIC 81 6354 
TLOG1IN 497-7656-5-ND | LP, JFET Single Op Amp* NEW! 8-Dip 70.55 43) | TL1431CDT 497-7664-2-ND_| Prog. Voltage References NEW! 8-SOIC 630.00/2,500 
TLO62ACDT 497-2193-1-ND | Low Power, JFET Dual Op Amp 8-SOIC 99.7766} TL1437CZ 497-6764-ND Prog. Voltage Reference* NEW! T0-92 705 ~—CoOTStC«CSO? 
TLOG2ACDT 497-2193-2-ND_| Low Power, JFET Dual Op Amp 8-SOIC 770.00/2,500 TL1431CZT 497-7665-1-ND | Prog. Voltage Reference* NEW! T0-92 68 53 45 
TLO62BCDT 497-7038-1-ND |LP, JFET Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 1.60 1.36 1.16] |TL1431CZT 497-7665-2-ND | Prog. Voltage Reference* NEW! T0-92 420.00/2,000 
TLO62BCDT 497-7038-2-ND |LP, JFET Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 1350.00/2,500 TL1431IDT 497-4058-1-ND | Programmable Voltage Reference 8-SOIC 86 67 57 
TLO6G2CDT 497-2194-1-ND | Low Power, JFET Dual Op Amp 8-SOIC 13 55 43} | TL14311DT 497-4058-2-ND__ | Programmable Voltage Reference 8-SOIC 665.00/2,500 
TLO62CDT 497-2194-2-ND | Low Power, JFET Dual Op Amp 8-SOIC 487.50/2,500 TL14311ZT 497-7666-1-ND | Prog. Voltage Reference* NEW! TO-92 86 67 57 
TLOG2CN 497-2195-5-ND_| Low Power, JFET Dual Op Amp 8-Dip 78.59 AB) TL143141ZT 497-7666-2-ND | Prog. Voltage References NEW! T0-92 532.00/2,000 
TLO62ID 497-3029-5-ND | Low Power, JFET Dual Op Amp 8-SOIC 70.55 43) | TS27L2ACDT 497-7673-1-ND | Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! | 8-SOIC 136 116 99 
TLO62IDT 497-6763-1-ND | Low Pwr JFET Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 1.16 99 85] | TS27L2ACDT 497-7673-2-ND | Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 1147.50/2,500 
TLOG2IDT 497-6763-2-ND | Low Pwr JFET Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 978.75/2,500 TS27L2ACN 497-7674-5-ND_| Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-Dip 1.36 1.16 1.66 
TLO62IN 497-7657-5-ND |LP, JFET Dual Op Amp* NEW! 8-Dip 70 55 43) |TS27L2AID 497-2250-5-ND | Prec. Low Power, CMOS Dual Op Amp 8-SOIC 2.02 1.89 1.52 
TLO64CDT 497-2196-1-ND__| Low Power, JFET Quad Op Amp 14-SOIC 68 53 45] |TS27L2AIN 497-7675-5-ND | Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-Dip 256 240 1.92 
TLO64CDT 497-2196-2-ND | Low Power, JFET Quad Op Amp 14-SOIC 525.00/2,500 TS27L2BCDT 497-8082-1-ND | Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! | 8-SOIC 188 165 1.40 
TLO64CN 497-2197-5-ND | Low Power, JFET Quad Op Amp 14-Dip 68 53 Al TS27L2BCDT 497-8082-2-ND | Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 1625.00/2,500 
TLOG4IDT 497-3030-1-ND | Low Power, JFET Quad Op Amp 14-SOIC 74 58 50] | TS27L2BIDT 497-8083-1-ND__| Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 3.19 281 2.38 
TLO64IDT 497-3030-2-ND | Low Power, JFET Quad Op Amp 14-SOIC 577.50/2,500 TS27L2BIDT 497-8083-2-ND | Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! | 8-SOIC 2762.50/2,500 
TLO71CDT 497-4055-1-ND_| Low Noise, JFET Single Op Amp 8-SOIC 73 59 43] |TS27L2CDT 497-6774-1-ND | Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 78 59 AT 
TLO71CDT 497-4055-2-ND | Low Noise, JFET Single Op Amp 8-SOIC 487.50/2,500 TS27L2CDT 497-6774-2-ND | Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! | 8-SOIC 525.00/2,500 
TLO71CN 497-3031-5-ND | Low Noise, JFET Single Op Amp 8-Dip 70 55 43) |TS27L2CN 497-7676-5-ND | Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-Dip 2.56 240 1.92 
TLO71IDT 497-2199-1-ND | Low Noise, JFET Single Op Amp 8-SOIC 74 58 50) | TS27L2CPT 497-8084-1-ND__| Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! | 8-TSSOP 1.68 143 1.22 
TLO71IDT 497-2199-2-ND | Low Noise, JFET Single Op Amp 8-SOIC 577.50/2,500 TS27L2CPT 497-8084-2-ND | Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! | 8-TSSOP 2268.00/4,000 
TLO72ACDT 497-8064-1-ND_|LN, JFET Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 148 1.26 1.08] |TS27L2IDT 497-2251-1-ND | Prec. Low Power, CMOS Dual Op Amp 8-SOIC 1.28 = 1.09 93 
TLO72ACDT 497-8064-2-ND |LN, JFET Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 1248.75/2,500 TS27L2IDT 497-2251-2-ND | Prec. Low Power, CMOS Dual Op Amp 8-SOIC 1080.00/2,500 
TLO72ACN 497-7658-5-ND | Low Noise, JFET Dual Op Amp* NEW! | = 8-Dip 94.82.63) | TS27L2IPT 497-8085-1-ND | Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! | 8-TSSOP | 1.96 1.67 1.43 
TLO72BCN 497-7039-5-ND | Low Noise, JFET Dual Op Amp* NEW! 8-Dip 1.80 1.56 1.20] |TS27L2IPT 497-8085-2-ND__| Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! | 8-TSSOP 2646.00/4,000 
TLO72BIDT 497-7040-1-ND |LN, JFET Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 140 119 1.02) |TS27L4AID 497-2252-5-ND_ | Prec. LP, CMOS Quad Op Amp 14-SOIC 2.08 1.95 1.56 
TLO72BIDT 497-7040-2-ND_|LN, JFET Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 1181.25/2,500 TS27L4AIN 497-2253-5-ND | Prec. LP, CMOS Quad Op Amp 14-Dip 2.08 1.95 1.56 
TLO72CDT 497-2200-1-ND | Low Noise, JFET Dual Op Amp 8-SOIC 56 42 .33| | TS27L4CDT 497-8086-1-ND | Prec. LP, CMOS Quad Op Amp* NEW! | 14-SOIC 1.80 153 1.31 
TLO72CDT 497-2200-2-ND | Low Noise, JFET Dual Op Amp 8-SOIC 375.00/2,500 TS27L4CDT 497-8086-2-ND | Prec. LP, CMOS Quad Op Amp* NEW! | 14-SOIC 1518.75/2,500 
TLO72CN 497-2201-5-ND | Low Noise, JFET Dual Op Amp 8-Dip 56 42 33] |TS27L4CN 497-2254-5-ND__| Prec. Low Power, CMOS Quad Op Amp 14-Dip 1.01 88 68 
TLO72IDT 497-2202-1-ND | Low Noise, JFET Dual Op Amp 8-SOIC 78 59 47) |TS27L41DT 497-2255-1-ND_ | Prec. LP, CMOS Quad Op Amp 14-SOIC 140 1.19 1.02 
TLO72IDT 497-2202-2-ND_| Low Noise, JFET Dual Op Amp 8-SOIC 525.00/2,500 TS27L41DT 497-2255-2-ND | Prec. LP, CMOS Quad Op Amp 14-SOIC 1181.25/2,500 
TLO72IN 497-7659-5-ND |Low Noise, JFET Dual Op Amp* NEW! 8-Dip 18 59 46] |TS27L4IN 497-2256-5-ND | Prec. LP, CMOS Quad Op Amp 14-Dip 143 1.24 95 
TLO74ACDT 497-2203-1-ND | Low Noise, JFET Quad Op Amp 14-SOIC 1.28 1.09 93) | TS27L41PT 497-8087-1-ND | Prec. LP, CMOS Quad Op Amp* NEW! | 14-TSSOP | 2.33 2.05 1.74 
TLO74ACDT 497-2203-2-ND | Low Noise, JFET Quad Op Amp 14-SOIC 1080.00/2,500 TS27L41PT 497-8087-2-ND__| Prec. LP, CMOS Quad Op Amp* NEW! | 14-TSSOP 2015.00/2,500 
TLO74ACN 497-7660-5-ND |LN, JFET Quad Op Amp* NEW! 14-Dip 1.20 1.04 80) |TS27M2ACDT 497-8088-1-ND | Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 255 2.25 1.91 
TLO74BCN 497-7041-5-ND_|LN, JFET Quad Op Amp* NEW! 14-Dip 2.40 2.25 1.80] | TS27M2ACDT 497-8088-2-ND | Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 2210.00/2,500 
TLO74CDT 497-2204-1-ND | Low Noise, JFET Quad Op Amp 14-SOIC 13 95 43] | TS27M2AIDT 497-2257-1-ND | Prec. Low Power, CMOS Dual Op Amp 8-SOIC 144 1.23 1.05 
TLO74CDT 497-2204-2-ND | Low Noise, JFET Quad Op Amp 14-SOIC 487.50/2,500 TS27M2AIDT 497-2257-2-ND | Prec. Low Power, CMOS Dual Op Amp 8-SOIC 1215.00/2,500 
TLO74CN 497-2205-5-ND | Low Noise, JFET Quad Op Amp 14-Dip 13 55 A3 TS27M2AIN 497-2258-5-ND__| Prec. Low Power, CMOS Dual Op Amp 8-Dip 1.69 1.47 1.13 
TLO74IDT 497-4056-1-ND | Low Noise, JFET Quad Op Amp 14-SOIC 90 70 60} {TS27M2BIDT 497-4445-1-ND | Prec. Low Power, CMOS Dual Op Amp 8-SOIC 3.19 281 2.38 
TLO74IDT 497-4056-2-ND | Low Noise, JFET Quad Op Amp 14-SOIC 700.00/2,500 TS27M2BIDT 497-4445-2-ND | Prec. Low Power, CMOS Dual Op Amp 8-SOIC 2762.50/2,500 
TLO74IN 497-2206-5-ND | Low Noise, JFET Quad Op Amp 14-Dip 99 EE 60) | TS27M2CDT 497-8089-1-ND | Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 99 JT 66 
TLO81ACDT 497-2207-1-ND | JFET Single Op Amp 8-SOIC 90 70 60} | TS27M2CDT 497-8089-2-ND | Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 770.00/2,500 
TLO81ACDT 497-2207-2-ND | JFET Single Op Amp 8-SOIC 700.00/2,500 TS27M2CPT 497-6775-1-ND_| Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! | 8-TSSOP. 168 143 1.22 
TLO81CN 497-2209-5-ND | JFET Single Op Amp 8-Dip 78 59 46) |TS27M2CPT 497-6775-2-ND | Prec. LP, CMOS Dual Op Amp* NEW! | 8-TSSOP 2268.00/4,000 
TLO81IDT 497-2210-1-ND__| JFET Single Op Amp 8-SOIC AT 60 51 TS27M2|DT 497-2259-1-ND | Prec. Low Power, CMOS Dual Op Amp 8-SOIC 140 119 1.02 
TLO81IDT 497-2210-2-ND | JFET Single Op Amp 8-SOIC 595.00/2,500 TS27M2|DT 497-2259-2-ND | Prec. Low Power, CMOS Dual Op Amp 8-SOIC 1181.25/2,500 
TLOS1IN 497-7661-5-ND | JFET Single Op Amp* NEW! 8-Dip 68 53 Al TS27M2IN 497-2260-5-ND | Prec. Low Power, CMOS Dual Op Amp 8-Dip 1.35 1417 90 
TLO82ACN 497-7662-5-ND | JFET Dual Op Amp* NEW! 8-Dip 99 an. 60} | TS27M4CDT 497-8090-1-ND__| Prec. LP, CMOS Quad Op Amp* NEW! | 14-SOIC 1.80 1.53 1.31 
TLO82CDT 497-2212-1-ND_ | JFET Dual Op Amp 8-SOIC 13 55 43) |TS27M4CDT 497-8090-2-ND | Prec. LP, CMOS Quad Op Amp* NEW! | 14-SOIC 1518.75/2,500 
TLO82CDT 497-2212-2-ND__| JFET Dual Op Amp 8-SOIC 487.50/2,500 TS27M4IN 497-2263-5-ND | Prec. Low Power, CMOS Quad Op Amp 14-Dip 1.73 150 1.15 
TLO82CN 497-2213-5-ND | JFET Dual Op Amp 8-Dip 13 55 43) | TS27M4|PT 497-8091-1-ND | Prec. LP, CMOS Quad Op Amp* NEW! | 14-TSSOP | 2.29 2.02 1.71 
TLO82CPT 497-4057-1-ND | JFET Dual Op Amp 8-TSSOP 81 63 54) | TS27M4|PT 497-8091-2-ND | Prec. LP, CMOS Quad Op Amp* NEW! | 14-TSSOP 1982.50/2,500 
TLO82CPT 497-4057-2-ND | JFET Dual Op Amp 8-TSSOP 1008.00/4,000 TS271ACDT 497-2242-1-ND__| CMOS Prog. LP Single Op Amp 8-SOIC 1.32 1.13 96 
TLO82IDT 497-2214-1-ND | JFET Dual Op Amp 8-SOIC 86 67 57) [TS271ACDT 497-2242-2-ND | CMOS Prog. LP Single Op Amp 8-SOIC 1113.75/2,500 
TLO82IDT 497-2214-2-ND__| JFET Dual Op Amp 8-SOIC 665.00/2,500 TS271ACN 497-2243-5-ND | CMOS Prog. LP Single Op Amp 8-Dip 1.24 1.08 83 
TLO82IN 497-3032-5-ND | JFET Dual Op Amp 8-Dip 86 68 52] |TS271BIDT 497-8075-1-ND |CMOS Prog. LP Single Op Amp* NEW!| 8-SOIC 2.25 1.98 1.68 
TLO82IPT 497-8065-1-ND | JFET Dual Op Amp* NEW! 8-TSSOP 1.00 85 73) |TS271BIDT 497-8075-2-ND | CMOS Prog. LP Single Op Amp* NEW!| 8-SOIC 1950.00/2,500 
TLO82IPT 497-8065-2-ND | JFET Dual Op Amp* NEW! 8-TSSOP 1350.00/4,000 TS271CDT 497-8076-1-ND__| CMOS Prog. LP Single Op Amp* NEW!|  8-SOIC 1.04 89 76 
TLO84ACDT 497-2215-1-ND | JFET Quad Op Amp 14-SOIC 1.08 92 79) |TS271CDT 497-8076-2-ND |CMOS Prog. LP Single Op Amp* NEW!| 8-SOIC 877.50/2,500 
TLO84ACDT 497-2215-2-ND__| JFET Quad Op Amp 14-SOIC 911.25/2,500 TS271CN 497-7670-5-ND |CMOS Prog. LP Single Op Amp* NEW!| = 8-Dip 94 82 63 
TLO84ACN 497-2216-5-ND | JFET Quad Op Amp 14-Dip 1.01 88 68) |TS27141DT 497-2244-1-ND | CMOS Prog. LP Single Op Amp 8-SOIC 1.00 85 73 
TLOS4AIDT 497-4752-1-ND | JFET Quad Op Amp 14-SOIC 1.24 1.06 90) | TS2711DT 497-2244-2-ND | CMOS Prog. LP Single Op Amp 8-SOIC 843.75/2,500 
TLOS4AIDT 497-4752-2-ND | JFET Quad Op Amp 14-SOIC 1046.25/2,500 TS272ACDT 497-8077-1-ND__| CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 255 2.25 1.91 
TLO84BCDT 497-8066-1-ND | JFET Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 3.38 2.97 2.52] |TS272ACDT 497-8077-2-ND |CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 2210.00/2,500 
TLO84BCDT 497-8066-2-ND__| JFET Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 2925.00/2,500 TS272AID 497-2245-5-ND |CMOS Dual Op Amp 8-SOIC 135 0 117 90 
TLO84BIDT 497-7042-1-ND | JFET Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 2.06 1.82 1.54] |TS272AIN 497-2246-5-ND |CMOS Dual Op Amp 8-Dip 150 130 1.00 
TLO84BIDT 497-7042-2-ND | JFET Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 1787.50/2,500 TS272BIDT 497-8078-1-ND |CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 319 281 2.38 
TLO84BIN 497-7043-5-ND | JFET Quad Op Amp* NEW! 14-Dip 1.76 1.65 1.32] |TS272BIDT 497-8078-2-ND__| CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 2762.50/2,500 
TLO84CD 497-3033-5-ND | JFET Quad Op Amp 14-SOIC 78 59 46) /TS272CD 497-3037-5-ND |CMOS Dual Op Amp 8-SOIC 1.35 1.17 90 
TLO84CDT 497-2217-1-ND__| JFET Quad Op Amp 14-SOIC 18 59 47) |TS272CN 497-7671-5-ND |CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-Dip 1.35 117 90 
TLO84CDT 497-2217-2-ND | JFET Quad Op Amp 14-SOIC 525.00/2,500 TS272CPT 497-8079-1-ND |CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-TSSOP 1.24 = 1.06 90 
TLO84CN 497-2218-5-ND | JFET Quad Op Amp 14-Dip 17 60 46) )TS272CPT 497-8079-2-ND |CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-TSSOP 1674.00/4,000 
TLO84CPT 497-2219-1-ND | JFET Quad Op Amp 14-TSSOP 73 55 43) |TS272IDT 497-2247-1-ND__|CMOS Dual Op Amp 8-SOIC 1.84 1.57 1.34 
TLO84CPT 497-2219-2-ND | JFET Quad Op Amp 14-TSSOP 487.50/2,500 TS272IDT 497-2247-2-ND |CMOS Dual Op Amp 8-SOIC 1552.50/2,500 
TLO84IDT 497-2220-1-ND__| JFET Quad Op Amp 14-SOIC 95 74 63) |1S272IPT 497-8080-1-ND |CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-TSSOP 1.84 157 1.34 
TLO84IDT 497-2220-2-ND | JFET Quad Op Amp 14-SOIC 735.00/2,500 TS272|PT 497-8080-2-ND |CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-TSSOP 2484.00/4,000 
TLO84IN 497-2221-5-ND | JFET Quad Op Amp 14-Dip 99 7 60) |TS274ACDT 497-8081-1-ND |CMOS Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 319 281 2.38 
TLO84IPT 497-8067-1-ND | JFET Quad Op Amp* NEW! 14-TSSOP 1.24 1.06 90} | TS274ACDT 497-8081-2-ND__|CMOS Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 2762.50/2,500 
TLO84IPT 497-8067-2-ND | JFET Quad Op Amp* NEW! 14-TSSOP 1046.25/2,500 TS274CDT 497-4060-1-ND |CMOS Quad Op Amp 14-SOIC 1.12 96 82 
TL431ACDT 497-3034-1-ND__| Programmable Voltage Reference 8-SOIC A9 38 .27| |TS274CDT 497-4060-2-ND | CMOS Quad Op Amp 14-SOIC 945.00/2,500 
TL431ACDT 497-3034-2-ND | Prog. Voltage Reference NEW! 8-SOIC 297.50/2,500 TS274CN 497-7672-5-ND |CMOS Quad Op Amp* NEW! 14-Dip 1.61 140 1.08 
TL431ACZ 497-3035-5-ND | Programmable Voltage Reference TO-92 52 37 25) |TS2741DT 497-2249-1-ND | CMOS Quad Op Amp 14-SOIC 1.84 157 1.34 
TL431ACZT 497-6765-1-ND | Prog. Voltage Reference* NEW! TO-92 72 56 48) |TS2741DT 497-2249-2-ND__| CMOS Quad Op Amp 14-SOIC 1552.50/2,500 
TL431ACZT 497-6765-2-ND_| Prog. Voltage Reference* NEW! TO-92 448.00/2,000 TS2741N 497-5196-ND CMOS Quad Op Amp* 14-Dip 1.76 1.65 1.32 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
TS32TAILT 497-8093-1-ND | Low Power Single Op Amp* NEW! $0T-23-5 | 1.04 89 76] |TS482IST 497-8110-1-ND |100mW Stereo Headphone Amp* NEW!| 8-MSOP | 1.12 96 82 
TS321AILT 497-8093-2-ND | Low Power Single Op Amp* NEW! SOT-23-5 1053.00/3,000 TS4821ST 497-8110-2-ND_|100mW Stereo Headphone Amp* NEW!| _8-MSOP 1512.00/4,000 
TS3211DT 497-8094-1-ND | Low Power Single Op Amp* NEW! 8-SOIC 99 77  .66| |TS486ID 497-3041-5-ND _[100mW Stereo Headphone Amp 8-SOIC 743 1.2495 
TS3241DT 497-8094-2-ND _| Low Power Single Op Amp* NEW! 8-SOIC 770.00/2,500 TS486|DT 497-2289-1-ND | 100mW Stereo Headphone Amp 8-SOIC 152 1.30 141 
TS32tILT 497-4061-1-ND | Low Power Single Op Amp SOT-23-5 78 59 A7| | TS486IDT 497-2289-2-ND | 100mW Stereo Headphone Amp 8-SOIC 1282.50/2,500 
TS324ILT 497-4061-2-ND | Low Power Single Op Amp SOT-23-5 630.00/3,000 TS48610T 497-8111-1-ND | 100mW Stereo Headphone Amp* NEW!) —8-DFN 164 140 1.19 
TS339CDT 497-8095-1-ND | Micropower Quad CMOS Voltage 14-SOIC | 1.20 1.02 .87) |TS48610T 497-8111-2-ND_|100mW Stereo Headphone Amp* NEW!| _8-DFN 1660.50/3,000 
Comparator* NEW! TS486IST 497-8112-1-ND | 100mW Stereo Headphone Amp* NEW! 8-MSOP 1.52 1.30 1.11 
TS339CDT 497-8095-2-ND | Micropower Quad CMOS Voltage 14-SOIC 1012.50/2,500 TeAseist po He ND oom Steven Heatiphone Amp" NEW! e MSOF F 2052 yt 000 3 
Comparator* NEW! “ “0-1 im ‘ereo Headphone Amp ¥ 5 c : 
TS339CPT 497-4062-1-ND | Micropower Quad CMOS Voltage 14-TSSOP | 72.56 ~—.48]_ | TS48810T 497-8114-1-ND as 120mW Stereo Headphone 8-DFN 2.25 198 1.68 
Comparator mp* NEW! 
TS339CPT 497-4062-2-ND Micropower Quad CMOS Voltage 14-TSSOP 560.00/2,500 TS48slOT 497-8114-2-ND pas : ct Stereo Headphone 8-DFN 2340.00/3,000 
comparator mp* i 
TS339|DT 497-2264-1-ND Mloropower Quad CMOS Voltage 14-SOIC | 1.04 89  .76| | TS488IST 497-8115-1-ND ae Hi Zon Stereo Headphone 8-MSOP | 2.25 1.98 1.68 
omparator * 
TS339IDT 497-2264-2-ND | Micropower Quad CMOS Voltage 14-SOIC 877.50/2,500 TS488iST 497-8115-2-ND Pop-free al aus Stereo Headphone 8-MSOP 3120.00/4,000 
Comparator mp* ! 
TS3391N 497-2265-5-ND | Micropower Quad CMOS Voltage 14-Dip 1.09 95 73} |TS4891QT 497-5991-1-ND | 120mW, Stereo Headphone Amp* 8-DFN 1.16 99 85 
Comparator TS4891QT 497-5991-2-ND | 120mW, Stereo Headphone Amp* 8-DFN 1174.50/3,000 
TS339|PT 497-2266-1-ND | Micropower Quad CMOS Voltage 14-TSSOP | 1.44 1.23 1.05] | TS4891ST 497-6032-1-ND__|120mW, Stereo Headphone Amp* 8-MSOP_| 1.16 99 85 
Comparator TS489|ST 497-6032-2-ND | 120mW, Stereo Headphone Amp* 8-MSOP 1566.00/4,000 
TS3391PT 497-2266-2-ND | Micropower Quad CMOS Voltage 14-TSSOP 1215.00/2,500 TS507CDT 497-5996-1-ND | High Precision R/R Op Amp* 8-SOIC 225 1.98 1.68 
Comparator TS507CDT 497-5996-2-ND | High Precision R/R Op Amp* 8-SOIC 1950.00/2,500 
TS372CDT 497-6612-1-ND LF, Dual eves Notiags 8-SOIC 90 70 60 iene ae High aoe Ra bs ane ew ore aa ae 94 
omparator* u | -2-| i recision p Amp* : -23- Hl A 
TS372CDT 497-6612-2-ND | LP, Dual CMOS Voltage 8-SOIC 700.00/2,500 TS5071DT 497-5997-1-ND High Precision R/R Op Amp* 8-SOIC 248 218 1.85 
aac ocN Map SerteND coomeatato ewe a aig a 70 TS507IDT 497-5997-2-ND | High Precision R/R Op Amp* 8-SOIC 2145.00/2,500 
-7678-5-| , Dual oltage -Dip y : ‘ TS507ILT 497-8118-1-ND | High Prec. R/R Op Amp* NEW! SOT-23-5 | 259 2.28 1.94 
Comparator* NEW! TSSO7ILT 497-8118-2-ND | High Prec. R/R Op Amp* NEW! SOT-23-5 2691.00/3,000 
TS372IDT 497-2271-1-ND_[LP, Dual CMOS Voltage Comparator 8-SOIC 1.40 1.19 1.02] |TS512AIDT 497-2295-1-ND__| Dual Op Amp 8-SOIC 1.60 136 1.16 
TS372IDT 497-2271-2-ND | LP, Dual CMOS Voltage Comparator 8-SOIC 1181.25/2,500 TS512AIDT 497-2295-2-ND | Dual Op Amp 8-SOIC 1350.00/2,500 
ie pee ue eu EMce Vale Comparator ; on el 108 1 TS512IDT 497-2296-1-ND | Dual Op Amp 8-SOIC 156 1.33 1.14 
-8097-1- , Qua oltage : : : : TS512IDT 497-2296-2-ND | Dual Op Amp 8-SOIC 1316.25/2,500 
Comparator* NEW! TS514AIDT 497-4453-1-ND | Precision Quad Op Amp 14-SOIC 236 2.08 1.77 
TS374CDT 497-8097-2-ND , Quad Begs alee 14-SOIC 1316.25/2,500 TS514AIDT 497-4453-2-ND _| Precision Quad Op Amp 14-SOIC 2047.50/2,500 
omparator* q TS5141DT 497-8119-1-ND [Precision Quad Op Amp* NEW! T4-S0IC | 179 1.68 1.35 
TS3741DT 497-2273-1-ND_| LP, Quad CMOS Voltage Comparator 14-SOIC_| 1.20 1.02.87] |TS514IDT 497-8119-2-ND | Precision Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 1820.00/2,500 
TS3741DT 497-2273-2-ND |LP, Quad CMOS Voltage Comparator 14-SOIC 1012.50/2,500 TS5221D 497-3042-5-ND | Low Noise, Dual Op Amp 8-SOIC 143 1.24 95 
TS374IN 497-2274-5-ND | LP, Quad CMOS Voltage Comparator 14-Dip 163 1.53 1.23) |TS522IDT 497-2297-1-ND | Low Noise, Dual Op Amp 8-SOIC 152 130 1.41 
TS394ILT 497-2275-1-ND | LP, Single Voltage Comparator SOT-23-5 86 67 ~—«57]_ | TS5221DT 497-2297-2-ND_| Low Noise, Dual Op Amp 8-SOIC 1282.50/2,500 
TS391ILT 497-2275-2-ND | LP, Single Voltage Comparator SOT-23-5 798.00/3,000 TS5241DT 497-8120-1-ND [Precision LN Quad Op Amp* NEW! 14-S0IC | 184 157 1.34 
TS393CDT 497-6613-1-ND | Micropower Dual CMOS Voltage 8-SOIC 116 99 85] |TS524IDT 497-8120-2-ND | Precision LN Quad Op Amp* NEW! 14-SOIC 1552.50/2,500 
Comparator* NEW! TS555CDT 497-3043-1-ND | Low Power, Single CMOS Timer 8-SOIC 90 70 60 
TS393CDT 497-6613-2-ND | Micropower Dual CMOS Voltage 8-SOIC 978.75/2,500 TS555CDT 497-3043-2-ND | Low Power, Single CMOS Timer 8-SOIC 700.00/2,500 
Comparator* NEW! TS555CN 497-3044-5-ND__| Low Power, Single CMOS Timer 8-Dip 76 59 6 
TS393CN 497-7679-5-ND Micropae! pe Voltage 8-Dip 1.09 95 73 ae eee ee Powel ane eM iat fool a 55 oa 
omparator* " 555| fs 1 - ow Power, Single imer | MT 55 F 
TS393IDT 497-2276-1-ND Mlcropouiet Dual CMOS Voltage 8-SOIC 99.77 66} | TS5551DT 497-2298-2-ND | Low Power, Single CMOS Timer 8-SOIC 487.50/2,500 
omparator TS555IN 497-2299-5-ND | Low Power, Single CMOS Timer 8-Di 72 56 44 
TS393IDT 497-2276-2-ND | Micropower Dual CMOS Voltage 8-SOIC 770.00/2,500 TS555|1PT 497-4069-1-ND | Low Power, single CMOS Timer coe 90 70 60 
Comparator : TS5551PT 497-4069-2-ND [Low Power, Single CMOS Timer 8-TSSOP 1120.00/4,000 
TS393IN 497-2277-5-ND _| Micropower Dual CMOS Voltage 8-Dip 1.39 1.21.93) | TS556CDT 497-6615-1-ND |LP Dual CMOS Timer* NEW! 14-SOIC 1.08 92 79 
Comparator TS556CDT 497-6615-2-ND | LP Dual CMOS Timer* NEW! 14-SOIC 911.25/2,500 
TS393IPT 497-8098-1-ND | Micropower Dual CMOS Voltage 8-TSSOP 1.08 84 72] |TS556CN 497-7680-5-ND |LP Dual CMOS Timer* NEW! 14-Dip 1.01 88 68 
Comparator* NEW! TS5561DT 497-2300-1-ND_| Low Power, Dual CMOS Timer 14-SOIC_| 132 1.13 96 
TS3931PT 497-8098-2-ND | Micropower Dual CMOS Voltage 8-TSSOP 1344.00/4,000 TS556IDT 497-2300-2-ND | Low Power, Dual CMOS Timer 14-SOIC 1113.75/2,500 
Comparator* NEW! TS556IN 497-2301-5-ND | Low Power, Dual CMOS Timer 14-Dip 108 84 65 
Te ant Aeegneis be a ma a ee a een TS6131D 497-5434-5-ND | Dual Wide Band Op Amp* 8-SOIC | 5.22 486 3.78 
~4065-2- B 25/2, TS616IDW 497-4454-5-ND | Dual Wide Band Op Amp 8-TSSOP | 2.82 264 2.12 
TS4191ST 497-4448-1-ND_| 360mW Mono Amp 8-SOIC 1561.33 _1.14] | Ts616IDWT 497-4455-1-ND_| Dual Wide Band Op Amp 8-TSSOP_| 3.30 2.91 2.47 
TS4191ST 497-4448-2-ND | 360mW Mono Amp 8-SOIC 2106.00/4,000 TS616IDWT 497-4455-2-ND | Dual Wide Band Op Amp 8-TSSOP 2860.00/2,500 
TS42110T 497-8103-1-ND | 360mW Mono Amp* NEW! 8-DFN 1.80 1.53 1.31) |TS617IDT 497-8529-1-ND | Dual Wide Band Op Amp* NEW! 14-SOIC | 3.00 2.64 2.24 
TS42110T 497-8103-2-ND |360mW Mono Amp* NEW! 8-DFN 1822.50/3,000 TS617IDT 497-8529-2-ND | Dual Wide Band Op Amp* NEW! 14-SOIC 2600.00/2,500 
TS4211ST 497-4449-1-ND | 360mW Mono Amp 8-SOIC 156 1.33 1.14] | TS821AILT 497-8123-1-ND | 1.225V, Micropower Shunt Voltage SOT-23 | 146 1.27 98 
TS4241ST 497-4449-2-ND _|360mW Mono Amp 8-SOIC 2106.00/4,000 Reference* NEW! 
TS43TAILT 497-2279-1-ND | Low Voltage, Adj. Shunt Reference SOT-23-5 78.59 ~~ ~A7|_‘|TS821AILT 497-8123-2-ND | 1.225V, Micropower Shunt Voltage SOT-23 1579.50/3,000 
TS431AILT 497-2279-2-ND | Low Voltage, Adj. Shunt Reference SOT-23-5 630.00/3,000 Reference* NEW! 
TS431AIZT 497-8104-1-ND | Low Volt. Adj. Shunt References NEW!) 0-92 2.33 2.05 1.74] | TS82TBILT 497-8124-1-ND_|1.225V, Micropower Shunt Voltage SoT-23 | 182 t7t 137 
TS431AIZT 497-8104-2-ND | Low Volt. Adj. Shunt References NEW!) 0-92 1612.00/2,000 Reference* NEW! 
TS431BILT 497-8105-1-ND__| Low Volt. Adj. Shunt Ref.* NEW! SOT-23-5 90.70.60] | TS821BILT 497-8124-2-ND | 1.225V, Micropower Shunt Voltage SOT-23 2223.00/3,000 
TS431BILT 497-8105-2-ND | Low Volt. Adj. Shunt Ref.* NEW! SOT-23-5 840.00/3,000 Reference” NEW! 
TS431ILT 497-8106-1-ND | Low Volt. Adj. Shunt Ref.* NEW! SOT-23-5 | 1.68 1.43 1.22] |TS822AILT 497-8125-1-ND | 2.5V, Micropower Shunt Voltage SOT-23 | 128 1.09 93 
TS431ILT 497-8106-2-ND | Low Volt. Adj. Shunt Ref.* NEW! SOT-23-5 1701.00/3,000 Reference* NEW! 
TS434IZT 497-8107-1-ND | Low Volt. Adj. Shunt References NEW!| 0-92 1.60 136 1.16} |TS822AILT 497-8125-2-ND | 2.5V, Micropower Shunt Voltage SOT-23 1296.00/3,000 
TS4311ZT 497-8107-2-ND_| Low Volt. Adj. Shunt References NEW!| 10-92 1080.00/2,000 Reference* NEW! 
TS432AILT 497-2280-1-ND | 1.24V, Adj. Shunt Voltage Reference SoT-23.| 112 96 62 et fot aa ee Tere a a in qiteaaa 99 
te eatin Men re Se ee ee SOT Taye eae | - | T3824) TAD 497-2305-1-ND | Micropower Shunt Voltage Reference | SOT-23 | 218 192 1.63 
TS432ILT 497-8108-2-ND 1.24, Adj. Shunt Volt. Ref.* NEW! SOT-23 1012.50/3,000 TS824ILT-1.2 497-2305-2-ND | Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 2262.00/3,000 
784610D 497-3039-5-ND _| Output Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 404. a1 63) | TS824ILT-2.5 497-8126-1-ND | Micropower Shunt Voltage SOT-23 | 186 1.74 1.40 
7 7 7 : : Reference* NEW! 
TS461CDT 497-2281-1-ND | Output Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 104 —«8t—SCt«D ; 
TS461CDT 497-2281-2-ND | Output Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 805.00/2,500 TS824ILT-2.5 laciecicanag| “cropower Shunt Voltage SOT-23 2262.00/3,000 
ae (SE oe oo ane 80T-23-5 | 1.08 84 = 72) 5837-31DT 797-7681-1-ND_|Micropower Volt. Supervisor” NEW! | 6-S0IC | 104 80 76 
ya2282-2-ND) | Output Rall-to-Rail Op Amp SOT-23-5 | _ 1008.00/3,000 1$831-3IDT 497-7681-2-ND | Micropower Volt. Supervisor" NEW! | 8-SOIC 877.50/2,500 
TS462CD 497-5431-5-ND _| Output Rail-to-Rail Op Amp* 8-SOIC 1.08 8465 erccet Hees seanaahleeek 7 : BE 
TS462CDT 497-2283-1-ND | Output Rail-to-Rail Op Ai B-S0IC 108 84 79 TS831-31PT 497-8127-1-ND | Micropower Volt. Supervisor* NEW! 8-TSSOP 98 85 65 
DIB UE aden UP me : ; : TS831-31PT 497-8127-2-ND | Micropower Volt. Supervisor* NEW! | 8-TSSOP 1404.00/4,000 
TS46260T pe -ooeegtoms| Output Rall-to-Rall Op Amp 8-S0IC 840.00/2,500 18831-31ZT 497-2306-1-ND_| Micropower Voltage Supervisor 10-92 86 6787 
ierece og edigigh om Output Rail-to-Rall Op Amp BTSSOP | 1.00 85-73) /TS831-41DT 497-8128-1-ND | Micropower Volt. Supervisor* NEW! | 6-SOIC | 148 126 1.08 
TS4626RT pele vont om| Output Rall-to-Rall Op Amp B-TSSOF | _ 1350.00/4,000 18831-41DT 497-8128-2-ND | Micropower Volt. Supervisors NEW! | 8-SOIC 1248.75/2,500 
TS46208T eS7aeLO¥zieN Oma! Output F/R Op Amp* NEW! 8-Mini SOIC] 146 99 _.85] | T3g31-4IZT 497-8129-1-ND | Micropower Volt. Supervisors NEW! | 10-92 | 1.48 1.26 1.08 
TS4620ST 497-8109-2-ND | Output R/R Op Amp* NEW! 8-Mini SOIC} 1566.00/4,000 7$831-41ZT 497-8129-2-ND | Micropower Volt. Supervisor* NEW! T0-92 999.00/2,000 
TS464CD 497-3040-5-ND | Output Rail-to-Rail Op Amp 14-SOlG | 1.05 91.70) | t3831-51DT 497-4070-1-ND | Micropower Voltage Supervisor Reset 8-SOIC 95 74 63 
TS464CDT 497-2285-1-ND | Output Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC | 112 96 82 Active Low 
TS464CDT 497-2285-2-ND | Output Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 945.00/2,500 TS831-5IDT 497-4070-2-ND | Micropower Voltage Supervisor Reset 8-SOIC 735.00/2,500 
TS464CPT 497-5432-1-ND__| Output Rail-to-Rail Op Amp* 14-TSSOP | 1.12.96 82 Active Low 
TS472ENT 497-4985-1-ND | LN Microphone Preamp 12-FlipChip | 1.64 1.40 1.19) |1$831-51Z-AP 497-8192-1-ND | Micropower Volt. Supervisor* NEW! T0-92 148 1.26 1.08 
TS472ElJT 497-4985-2-ND |LN Microphone Preamp 12-FlipChip 2665.00/5,000 TS831-5IZ-AP 497-8192-2-ND | Micropower Volt. Supervisor* NEW! TO-92 999.00/2,000 
TS4721QT 497-5826-1-ND | Very Low Noise Microphone Preamplifier} 24-QFN 2.18 1.92 1.63} |1S831-5!ZT 497-2307-1-ND | Micropower Voltage Supervisor TO-92 95 69 53 
with 2.0V Bias Output* 1S831-5IZT 497-2307-2-ND_| Micropower Voltage Supervisor T0-92 588.00/2,000 
78472107 497-5826-2-ND | Very Low Noise Microphone Preamplifier) 24-QFN 3016.00/4,000 7S834-5IDT 497-4071-1-ND | Micropower Volt. Supervisor Reset 8-SOIC 112 ~—«96St«SD 
with 2.0V Bias Output* Active Low or High Integrated Timer 
TS482|DT 497-2287-1-ND_| 100mW Stereo Headphone Amp 8-SOIC 1.08 8472) | TS834-51DT 497-4071-2-ND | Micropower Volt. Supervisor Reset 8-SOIC 945.00/2,500 
TS4821DT 497-2287-2-ND | 100mW Stereo Headphone Amp 8-SOIC 840.00/2,500 Active Low or High Integrated Timer 
TS48210T 497-2288-1-ND | 100mW Stereo Headphone Amp 8-DFN 112.96 82] | TS861AIDT 497-8130-1-ND | R/R, Micropower BiCMOS 8-SOIC 140 119 1.02 
TS4821QT 497-2288-2-ND | 100mW Stereo Headphone Amp 8-DFN 1134.00/3,000 Comparator* NEW! 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. if 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
TS861AIDT 497-8130-2-ND | R/R, Micropower BiCMOS 8-SOIC 1181.25/2,500 TS944AIDT 497-8146-2-ND [Out R/R Micropower Op Amp* NEW! | 14-SOIC 2275.00/2,500 
Comparator* NEW! TS9441DT 497-8147-1-ND__| Out R/R Micropower Op Amp* NEW! 14-SOIC 3.64 3.21 2.72 
TS861AILT 497-2308-1-ND_| R/R, Micropower BICMOS Comp. SOT-23-5 | 240 212 1.80] |TS944IDT 497-8147-2-ND [Out R/R Micropower Op Amp* NEW! | 14-SOIC 3152.50/2,500 
TS861AILT 497-2308-2-ND | R/R, Micropower BICMOS Comp. SOT-23-5 2496.00/3,000 TS9441PT 497-8148-1-ND | Out R/R Micropower Op Amp* NEW! | 14-TSSOP | 2.33 2.05 1.74 
TS861IDT 497-4072-1-ND | R/R, Micropower BiCMOS Comparator 8-SOIC 140 1.19 1.02] |TS944IPT 497-8148-2-ND | Out R/R Micropower Op Amp* NEW! | 14-TSSOP 2015.00/2,500 
TS861IDT 497-4072-2-ND | R/R, Micropower BiCMOS Comparator 8-SOIC 1181.25/2,500 TS951ID 497-3055-5-ND | In/Out, R/R Low Power Op Amp 8-SOIC 135 117 90 
TS861ILT 497-6777-1-ND | R/R, Micropower BiCMOS SOT-23-5 | 2.33 2.05 1.74] |TS951ILT 497-4079-1-ND__| In/Out, R/R Low Power Op Amp SOT-23-5 | 116 99 85 
Comparator* NEW! TS951ILT 497-4079-2-ND | In/Out, R/R Low Power Op Amp SOT-23-5 1174.50/3,000 
TS861ILT 497-6777-2-ND | R/R, Micropower BiCMOS SOT-23-5 2418.00/3,000 TS952ID 497-3056-5-ND | In/Out, R/R Low Power Op Amp 8-SOIC 158 137 1.05 
Comparator* NEW! TS952|IDT 497-2315-1-ND | In/Out, R/R Low Power Op Amp 8-SOIC 168 143 1.22 
TS8621DT 497-8131-1-ND | R/R, Micropower BiCMOS 8-SOIC 2.33 205 1.74) |TS952IDT 497-2315-2-ND | In/Out, R/R Low Power Op Amp 8-SOIC 1417.50/2,500 
Comparator* NEW! TS952IN 497-7684-5-ND_| In/Out, R/R LP Op Amp* NEW! 8-Dip 1.58 1.37 1.05 
TS862IDT 497-8131-2-ND | R/R, Micropower BiCMOS 8-SOIC 2015.00/2,500 TS9521PT 497-6434-1-ND | In/Out, R/R LP Op Amp* e-TSSOP | 1.68 1.43 1.22 
Comparator* NEW! TS952|PT 497-6434-2-ND | In/Out, R/R LP Op Amp* 8-TSSOP 2268.00/4,000 
TS862IPT 497-8132-1-ND | R/R, Micropower BiCMOS 8-TSSOP | 2.33 2.05 1.74] |TS954ID 497-2316-5-ND | In/Out, R/R Low Power Op Amp 14-SOIC | 2.24 210 1.68 
Comparator* NEW! TSOS4IN 497-7685-5-ND | In/Out, R/R LP Op Amp* NEW! 14-Dip 165 143 1.10 
TS862IPT 497-8132-2-ND | R/R, Micropower BiCMOS 8-TSSOP 3224.00/4,000 TS9541PT 497-8149-1-ND_| In/Out, R/R LP Op Amp* NEW! 14-TSSOP | 1.65 1.43 1.10 
Comparator* NEW! TS9541PT 497-8149-2-ND | In/Out, R/R LP Op Amp* NEW! 14-TSSOP 1485.00/2,500 
TS864AIDT 497-4073-1-ND__| R/R, Micropower BiCMOS Comparator 14-SOIC 2.70 2.38 2.02 TS971ID 497-3057-5-ND | Output R/R Low Noise Op Amp 8-SOIC 1.09 95 73 
TS864AIDT 497-4073-2-ND | R/R, Micropower BiCMOS Comparator 14-SOIC 2340.00/2,500 TS971IDT 497-6780-1-ND | Output, R/R LN Op Amp* NEW! 8-SOIC 1.09 95 A] 
TS8641DT 497-8133-1-ND | R/R, Micropower BiCMOS 14-SOIC 3.00 2.64 2.24) |TS971IDT 497-6780-2-ND | Output, R/R LN Op Amp* NEW! 8-SOIC 978.75/2,500 
Comparator* NEW! TS974ILT 497-8150-1-ND__| Output R/R LN Op Amp* NEW! SOT-23-5 | 1.09 95 73 
TS864IDT 497-8133-2-ND | R/R, Micropower BiCMOS 14-SOIC 2600.00/2,500 TSO7TILT 497-8150-2-ND | Output R/RLN Op Amp* NEW! SOT-23-5 1174.50/3,000 
Comparator* NEW! TS972ID 497-3058-5-ND | Output R/R Low Noise Op Amp 8-SOIC 124 1.08 83 
TS8641PT 497-8134-1-ND | R/R, Micropower BiCMOS 14-TSSOP 3.00 2.64 2.24) |Ts972IDT 497-2317-1-ND | Output R/R Low Noise Op Amp 8-SOIC 132 113 96 
Comparator* NEW! TS972IDT 497-2317-2-ND | Output R/R Low Noise Op Amp 8-SOIC 1113.75/2,500 
TS8641PT 497-8134-2-ND | R/R, Micropower BiCMOS 14-TSSOP 2600.00/2,500 TS972|PT 497-8151-1-ND | Output R/R LN Op Amp* NEW! 8-TSSOP. 1.24 1.06 90 
Comparator* NEW! TS972IPT 497-8151-2-ND | Output R/R LN Op Amp* NEW! 8-TSSOP 1674.00/4,000 
TS902IDT 497-8135-1-ND | R/R, CMOS Dual Op Amp* NEW! 14-SOIC | 1.95 1.72 1.46) | Ts9741D 497-3059-5-ND | Output R/R Low Noise Op Amp 14-SOIC 143° 124 © 95 
TS902IDT 497-8135-2-ND | R/R, CMOS Dual Op Amp* NEW! 14-SOIC 1690.00/2,500 TS974IDT 497-2318-1-ND | Output R/R Low Noise Op Amp 14-SOIC 152 130 111 
TS912AIDT 497-2310-1-ND | R/R, CMOS Dual Op Amp 8-SOIC 2.06 1.82 1.54) | Ts974IDT 497-2318-2-ND | Output R/R Low Noise Op Amp 14-SOIC 1282.50/2,500 
TS912AIDT 497-2310-2-ND | R/R, CMOS Dual Op Amp 8-SOIC 1787.50/2,500 TS974IPT 497-2319-1-ND__| Output R/R Low Noise Op Amp 14-TSSOP | 1.20 1.02.87 
TS912AIN 497-7682-5-ND_| R/R, CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-Dip 1761.65 1.32) |TSg74IPT 497-2319-2-ND | Output R/R Low Noise Op Amp 14-TSSOP 1012.50/2,500 
TS912BIDT 497-6617-1-ND | R/R, CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 274 241 2.05) | 1S1851AIDT 497-4530-1-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-SOIC 210 1.85 1.57 
TS912BIDT 497-6617-2-ND | R/R, CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 2372.50/2,500 TS1851AIDT 497-4530-2-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-SOIC 1820.00/2,500 
TS9121DT 497-6618-1-ND | R/R, CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 1.44 1.23 1.05) |7$1851AILT 497-4531-1-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp SOT-23-5 | 210 1.85 1.57 
TS9121DT 497-6618-2-ND | R/R, CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC 1215.00/2,500 TS1851AILT 497-4531-2-ND_|1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp SOT-23-5 2184.00/3,000 
TS912IN 497-7683-5-ND_| R/R, CMOS Dual Op Amp* NEW! 8-Dip 1.70 1.59 1.28) |TS18511D 497-2231-5-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-SOIC 158 1.37 = 1.05 
TS914AIDT 497-2311-1-ND | R/R, CMOS Quad Op Amp 14-SOIG | 2.33 2.05 1.74) | TS18511DT 497-2231-1-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-SOIC 168 1.43 1.22 
TS914AIDT 497-2311-2-ND | R/R, CMOS Quad Op Amp 14-SOIC 2015.00/2,500 TS1851IDT 497-2231-2-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-SOIC 1417.50/2,500 
TS9141DT 497-6042-1-ND | R/R, CMOS Quad Op Amp* 14-SOIG | 255 2.25 1.91) | TS1851ILT 497-5429-1-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp* SOT-23-5 | 1.80 1.53 1.31 
TS9141DT 497-6042-2-ND | R/R, CMOS Quad Op Amp* 14-SOIC 2210.00/2,500 TS1854ILT 497-5429-2-ND _| 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp* SOT-23-5 1822.50/3,000 
TS921IDT 497-4074-1-ND_|R/R, High Output Current Single Op Amp|__8-SOIC 1.64 1.40 1.19) /T81852AIDT 497-4533-1-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-MSOP 285 2.51 213 
TS921IDT 497-4074-2-ND | R/R, High Output Current Single Op Amp] —8-SOIC 1383.75/2,500 TS1852AIDT 497-4533-2-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-MSOP 2470.00/2,500 
TS921IN 497-4075-5-ND | R/R, High Output Current Single Op Amp) _8-Dip 1.54 1.34 1.03) |TS1852AIPT 497-8070-1-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op 8-TSSOP | 2.85 251 213 
TS921IPT 497-8136-1-ND | R/R, High Output Current Single Op 8-TSSOP | 1.43 1.24 95 Amp* NEW! 
Amp* NEW! TS1852AIPT 497-8070-2-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op 8-TSSOP 3952.00/4,000 
TS921IPT 497-8136-2-ND | R/R, High Output Current Single Op 8-TSSOP 2052.00/4,000 Amp* NEW! 
Amp* NEW! TS1852AIST 497-4443-1-ND_|1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-MSOP | 2.85 251 2.13 
TS922AIDT 497-6221-1-ND_|R/R, High Output Current Dual Op Amp* | __8-SOIC 2.21 1.95 1.66] |TS1852AIST 497-4443-2-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-MSOP 3952.00/4,000 
TS922AIDT 497-6221-2-ND |R/R, High Output Current Dual Op Amp* | 8-SOIC 1917.50/2,500 TS1852ID 497-2232-5-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-MSOP 2.05 1.92 1.54 
TS922AIPT 497-8137-1-ND | R/R, High Output Current Dual Op 8-TSSOP | 2.40 212 1.80) |1S1852IDT 497-2232-1-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-MSOP | 240 212 1.80 
Amp* NEW! TS1852IDT 497-2232-2-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-MSOP 2080.00/2,500 
TS922AIPT 497-8137-2-ND | R/R, High Output Current Dual Op 8-TSSOP 3328.00/4,000 TS1852IPT 497-8071-1-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op 8-TSSOP 240 212 1.80 
Amp* NEW! Amp* NEW! 
TS922IDT 497-6035-1-ND | R/R, High Output Current Dual Op Amp* ) 8-SOIC 221 1.95 1.66) | TS1852IPT 497-8071-2-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op 8-TSSOP 3328.00/4,000 
TS922IDT 497-6035-2-ND_|R/R, High Output Current Dual Op Amp* | __8-SOIC 1917.50/2,500 Amp* NEW! 
TS922IN 497-3049-5-ND | R/R, High Output Current Dual Op Amp 8-Dip 189° 1.77 1.42] | TS1854AIDT 497-4535-1-ND | 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp 14-SOIC | 3.38 2.97 2.52 
TS922IPT 497-6619-1-ND | R/R 1/0 Dual Op Amp* NEW! 8-TSSOP | 1.91 1.69 1.43) |TS1854AIDT 497-4535-2-ND | 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp 14-SOIC 2925.00/2,500 
TS922IPT 497-6619-2-ND | R/R I/O Dual Op Amp* NEW! 8-TSSOP 2652.00/4,000 TS18541D 497-2234-5-ND | 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp 14-SOIC | 2.88 2.70 216 
TS924AID 497-2314-5-ND | R/R, High Output Current Quad Op Amp | 14-SOIC | 2.98 2.79 2.24) | TS1854IDT 497-2234-1-ND_|1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp 14-SOIC_| 3.38 2.97 2.52 
TS924AIPT 497-8138-1-ND | R/R, High Output Current Quad Op 14-TSSOP | 3.68 3.24 2.75] |TS1854IDT 497-2234-2-ND |1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp 14-SOIC 2925.00/2,500 
Amp* NEW! TS18541PT 497-5430-1-ND | 1.8V, Quad, In/Out, Rail-to-Rail, Low 14-TSSOP | 3.38 2.97 2.52 
TS924AIPT 497-8138-2-ND |R/R, High Output Current Quad Op 14-TSSOP 3185.00/2,500 Power Op Amp* 
Amp* NEW! TS18541PT 497-5430-2-ND | 1.8V, Quad, In/Out, Rail-to-Rail, Low 14-TSSOP 2925.00/2,500 
TS9241D 497-6778-5-ND | R/R 1/0 Quad Op Amp* NEW! 14-S0IC | 246 231 1.85 Power Op Amp* 
TS9241DT 497-8139-1-ND | R/R, High Output Current Quad Op 14-S0IC | 2.89 255 2.16] |1S1871AIDT 497-4537-1-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-SOIC 3.38 2.97 2.52 
Amp* NEW! TS1871AIDT 497-4537-2-ND_|1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-SOIC 2925.00/2,500 
TS9241DT 497-8139-2-ND | R/R, High Output Current Quad Op 14-SOIC 2502.50/2,500 TS1871AILT 497-4538-1-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp $0T-23-5 | 3.38 297 252 
Amp* NEW! TS1871AILT 497-4538-2-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp SOT-23-5 3510.00/3,000 
TS9241PT 497-8140-1-ND | R/R, High Output Current Quad Op 14-TSSOP 3.11 2.74 2.33] |1S18711D 497-2236-5-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-SOIC 237 2.22 1.78 
Amp* NEW! TS18711DT 497-4539-1-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-SOIC 2.78 245 2.08 
TS9241PT 497-8140-2-ND | R/R, High Output Current Quad Op 14-TSSOP 2697.50/2,500 TS18711DT 497-4539-2-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-SOIC 2405.00/2,500 
Amp* NEW! TS187TILT 497-2237-1-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp $01-23-5 | 2.78 245 2.08 
TS925AIPT 497-4076-1-ND | R/R, High Output Current Quad Op Amp | 16-TSSOP 3.71 3.27 2.78] |TS1874ILT 497-2237-2-ND | 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp SOT-23-5 2886.00/3,000 
TS925AIPT 497-4076-2-ND |R/R, High Output Current Quad Op Amp | 16-TSSOP 3217.50/2,500 TS1872AIDT 497-4540-1-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-MSOP 3.00 264 2.24 
TS9251D 497-3050-5-ND | R/R, High Output Current Quad Op Amp | 16-SOIC | 256 240 1.92) |1S1872AIDT 497-4540-2-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-MSOP 2600.00/2,500 
TS9251DT 497-6779-1-ND_|R/R 1/0 Quad Op Amp* NEW! 16-SOIC_| 3.00 264 2.24) |TS1872ID 497-2238-5-ND_| 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-MSOP | 2.37 2.22 1.78 
TS925IDT 497-6779-2-ND | R/R 1/0 Quad Op Amp* NEW! 16-SOIC 2600.00/2,500 TS1872IDT 497-2238-1-ND |1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-MSOP | 296 261 2.22 
TS9251PT 497-8141-1-ND | R/R, High Output Current Quad Op 16-TSSOP | 3.34 2.94 2.50) |1S1872IDT 497-2238-2-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-MSOP 2567.50/2,500 
Amp* NEW! TS1872IN 497-2239-5-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 8-Dip 2.53 237 1.90 
TS925|PT 497-8141-2-ND | R/R, High Output Current Quad Op 16-TSSOP 2892.50/2,500 TS18721PT 497-8072-1-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op 8-TSSOP | 296 261 2.22 
Amp* NEW! Amp* NEW! 
TS931AILT 497-8142-1-ND | Output R/R Micropower Op SOT-23-5 | 1.08 92.79) | TS1872IPT 497-8072-2-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op 8-TSSOP 4108.00/4,000 
Amp* NEW! Amp* NEW! 
TS931AILT 497-8142-2-ND | Output R/R Micropower Op SOT-23-5 1093.50/3,000 TS18721ST 497-8073-1-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op 8-MSOP | 1.68 143 1.22 
Amp* NEW! Amp* NEW! 
TS9311D 497-3051-5-ND | Output R/R Micropower Op Amp 8-SOIC 135 1.17 90) |TS1872IST 497-8073-2-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op 8-MSOP 2268.00/4,000 
TS931ILT 497-4077-1-ND | Output R/R Micropower Op Amp SOT-23-5 144 1.23 1.05 Amp* NEW! 
TS931ILT 497-4077-2-ND | Output R/R Micropower Op Amp SOT-23-5 1458.00/3,000 TS1874ADT 497-4542-1-ND | 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp 14-SOIC | 4.55 4.03 3.12 
TS932ID 497-3052-5-ND | Dual Out R/R Micropower Op Amp 8-SOIC 1.61 1.40 1.08) /7S1874AIDT 497-4542-2-ND | 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp 14-SOIC 4160.00/2,500 
TS934ID 497-3053-5-ND_| Quad Out R/R Micropower Op Amp 14-SOIC_| 2.08 1.95 1.56) |TS18741D 497-2240-5-ND_|1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp 14-SOIC_| 3.14 2.94 2.36 
TS934IPT 497-8143-1-ND | Quad Out R/R Micropower Op T4-TSSOP | 2.44 2.15 1.82] |1S1874IDT 497-2240-1-ND | 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp 14-SOIC | 3.68 3.24 2.75 
Amp* NEW! TS1874IDT 497-2240-2-ND | 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp 14-SOIC 3185.00/2,500 
TS934IPT 497-8143-2-ND | Quad Out R/R Micropower Op 14-TSSOP 2112.50/2,500 TS18741PT 497-8074-1-ND | 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op 14-TSSOP | 3.68 3.24 2.75 
Amp* NEW! Amp* NEW! 
TS9411D 497-3054-5-ND | Output R/R Micropower Op Amp 8-SOIC 1.70 1.59 1.28) |TS18741PT 497-8074-2-ND | 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op 14-TSSOP 3185.00/2,500 
TS941ILT 497-4078-1-ND | Output R/R Micropower Op Amp SOT-23-5 1.99 1.75 1.49 Amp* NEW! 
TSO41ILT 497-4078-2-ND__| Output R/R Micropower Op Amp SOT-23-5 2067.00/3,000 TS200710T 497-6031-1-ND__| 3W Filter-Free Class-D Audio Pwr. Amp* | __8-DFN 1.88 1.65 1.40 
TS942AID 497-4456-5-ND | Output R/R Micropower Op Amp 8-SOIC 1.89 1.77 = 1.42] |TS200710T 497-6031-2-ND | 3W Filter-Free Class-D Audio Pwr. Amp* | 8-DFN 1950.00/3,000 
TS942AIDT 497-4457-1-ND | Output R/R Micropower Op Amp 8-SOIC 214 1.89 1.60] |1S201210T 497-6943-1-ND | Filter-Free Stereo 2x2.8W Class-D Audio | 20-QFN 2.06 1.82 1.54 
TS942AIDT 497-4457-2-ND | Output R/R Micropower Op Amp 8-SOIC 1852.50/2,500 Power Amp* NEW! 
TS942IDT 497-8144-1-ND | Out R/R Micropower Op Amp* NEW! | 8-SOIC 2.96 2.61 2.22) |TS201210T 497-6943-2-ND | Filter-Free Stereo 2x2.8W Class-D Audio | 20-QFN 3217.50/4,500 
TS9421DT 497-8144-2-ND__| Out R/R Micropower Op Amp* NEW! 8-SOIC 2567.50/2,500 Power Amp* NEW! 
TS942IPT 497-8145-1-ND Out R/R Micropower Op Amp* NEW! | 8-TSSOP | 1.88 1.60 1.37] |TS2431AILT 497-6772-1-ND | 2.5V-24V Prog. Shunt Ref.* NEW! SOT-23 196 1.67 1.43 
TS942IPT 497-8145-2-ND | Out R/R Micropower Op Amp* NEW! | 8-TSSOP 2538.00/4,000 TS2431AILT 497-6772-2-ND_|2.5V-24V Prog. Shunt Ref.* NEW! SOT-23 1984.50/3,000 
TS944AlDT 497-8146-1-ND | Out R/R Micropower Op Amp* NEW! | 14-SOIC | 263 2.31 1.96] [TS2437BILT 497-4059-1-ND _|Prog. Shunt Voltage Reference SOT-23 90.70 «60 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
TS2431BILT 497-4059-2-ND | Prog. Shunt Voltage Reference SOT-23 840.00/3,000 TS4975ElT 497-5199-1-ND | Stereo Headphone Drive Amp* 12-FlipChip | 2.34 1.95 1.64 
TS2431ILT 497-6773-1-ND | Prog. Shunt Volt. Reference* NEW! SOT-23 56 42 33} | TS4975ElJT 497-5199-2-ND | Stereo Headphone Drive Amp* 12-FlipChip 4975.00/5,000 
TS2431ILT 497-6773-2-ND | Prog. Shunt Volt. References NEW! SOT-23 450.00/3,000 TS4984l0T 497-6036-1-ND | 2x1W Stereo Audio Power Amp* 16-TOFN | 2.18 1.92 1.63 
$3021 ICT 497-5324-1-ND_|1.8V, R/R HS Comparator* sc70-5 | 244 215 1.82) |TS4984l0T 497-6036-2-ND _|2x1W Stereo Audio Power Amp* 16-TOFN 2262.00/3,000 
TS3021ICT 497-5324-2-ND_|1.8V, R/R HS Comparator* $C70-5 2535.00/3,000 TS4990IDT 497-8117-1-ND_|1.2W Audio Power Amp* NEW! BSOIC | 116 99 85 
TS3024ILT 497-8092-1-ND | 1.8V, R/R HS Comparator* NEW! SOT-23-5 | 1.08  .92 79] | TS49901DT 497-8117-2-ND | 1.2W Audio Power Amp* NEW! 8-SOIC 978.75/2,500 
TS3024ILT 497-8092-2-ND | 1.8V, R/R HS Comparator* NEW! SOT-23-5 1093.50/3,000 TS499010T 497-5200-1-ND | 1.2W Audio Power Amp* 8-DFN 203 179 152 
TS30221DT 497-5770-1-ND | 1.8V, R/R HS Comparator* 8-SOIG | 338 297 2.52] |TS499010T 497-5200-2-ND | 1.2W Audio Power Amp* 8-DFN 2106.00/3,000 
TS30221DT 497-5770-2-ND_| 1.8V, R/R HS Comparator* 8-SOIC 2925.00/2,500 TS4990IST 497-4451-1-ND_|1.2W Audio Power Amp 8-MSOP_| 2.03 1.79 1.52 
TS30221ST 497-6103-1-ND | 1.8V, R/R HS Comparator* eMsop | 350 310 240] |TS4990IST 497-4451-2-ND_|1.2W Audio Power Amp 8-MSOP 2808.00/4,000 
TS30221ST 497-6103-2-ND | 1.8V, R/R HS Comparator* 8-MSOP 5120.00/4,000 TS4994IST 497-4452-1-ND | 1.2W Diff. Input Audio Power Amp 8-MSOP | 3.08 271 2.30 
TS3431AILT 497-7677-1-ND | 1.24V Prog. Shunt Volt. Ref.* NEW! | SOT-23 78 59 47] |TS4994IST 497-4452-2-ND | 1.2W Diff. Input Audio Power Amp 8-MSOP 4264.00/4,000 
TS3431AILT 497-7677-2-ND | 1.24V Prog. Shunt Volt. Ref.* NEW! | SOT-23 630.00/3,000 TSAQ95EIJT 497-6101-1-ND | 1.2W Diff. Input Audio Power Amp* Q-FlipChip | 1.28 1.09 93 
$3431 BILT 497-4446-1-ND_|1.24V Prog. Shunt Voltage Reference SOT-23 67 51-40] | TS4995EIJT 497-6101-2-ND_|1.2W Diff. Input Audio Power Amp* 9-FlipChip 2080.00/5,000 
TS3431BILT 497-4446-2-ND_|1.24V Prog. Shunt Voltage Reference SOT-23 540.00/3,000 TS499710T 497-5995-1-ND | 2x1W Diff. Audio Power Amp* T6-QFN | 353 3.11 264 
$3431 CILT 497-4637-1-ND | 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference SOT-23 77 60 51) | TS499710T 497-5995-2-ND | 2x1W Diff. Audio Power Amp* 16-QFN 5499.00/4,500 
$3431 CILT 497-4637-2-ND | 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference SOT-23 714.00/3,000 TS499810T 497-6842-1-ND | 2x1W Differential Input Stereo Audio 16-QFN | 3.00 264 2.24 
$3431 ILT 497-8096-1-ND | 1.24V Prog. Shunt Volt. Ref.* NEW! | SOT-23 | 112 96 142 Amp* NEW! 
$3431 ILT 497-8096-2-ND_|1.24V Prog. Shunt Volt. Ref.* NEW! | SOT-23 1134.00/3,000 TS499810T 497-6842-2-ND | 2x1W Differential Input Stereo Audio 16-QFN 4680.00/4,500 
TS3702CDT 497-6611-1-ND__|Micropower Dual CMOS Voltage Bsolc | 116 99 85 Amp* NEW! 
Comparator* NEW! TS7211 AILT 497-3046-1-ND | BiCMOS Rail-to-Rail Micropower SOT-23-5 | 1.55 1.23 1.05 
TS3702CDT 497-6611-2-ND | Micropower Dual CMOS Voltage 8-SOIC 978.75/2,500 Comparator 
Comparator* NEW! TS7221AILT 497-3047-1-ND | Single BiCMOS R/R Micropower SOT-23-5 144 1.23 1.05 
TS3702ID 497-3038-5-ND | Micropower Dual CMOS Voltage 8-SOIC 1.39 1.21 93 Comparator 
Comparator TS7221AILT 497-3047-2-ND | Single BiCMOS R/R Micropower SOT-23-5 1458.00/3,000 
TS3702IDT 497-2267-1-ND | Micropower Dual CMOS Voltage 8-SOIC 1.12 96 82 Comparator 
Comparator TS7221BILT 497-8122-1-ND | Single BiCMOS R/R Micropower SOT-23-5 | 1.60 1.36 1.16 
TS3702IDT 497-2267-2-ND | Micropower Dual CMOS Voltage 8-SOIC 945.00/2,500 Comparator* NEW! 
Comparator $7221 BILT 497-8122-2-ND | Single BiCMOS R/R Micropower SOT-23-5 1620.00/3,000 
TS3702IN 497-2268-5-ND | Micropower Dual CMOS Voltage 8-Dip 7.05 91 10 Comparator* NEW! 
Comparator TSA12031F 497-4125-ND __|Dual-Ch., 12-Bit, 4OMSPS ADC 48-TOFP_| 41.58 37.80 30.24 
TS3704CDT 497-4063-1-ND | Micropower Quad CMOS Voltage 14-SOIC 90 70 60] |TSAT204IFT 497-5435-1-ND__ | Dual-Ch., 12-Bit, 20MSPS ADC* 48-TOFP | 26.10 25.20 19.80 
Comparator TSA12041FT 497-5435-2-ND | Dual-Ch., 12-Bit, 20MSPS ADC* 48-TOFP 27000.00/2,400 
TS3704CDT 497-4063-2-ND | Micropower Quad CMOS Voltage 14-SOIC 700.00/2,500 TSC1O1AILT 497-6945-1-ND High Side Current Sense Amp* NEW! | SOT-23-5 | 3.00 2.64 2.24 
Comparator TSC101AILT 497-6945-2-ND | High Side Current Sense Amp* NEW! | SOT-23-5 3120.00/3,000 
TS3704IDT 497-2269-1-ND | Micropower Quad CMOS Voltage 14-SOIC | 1.56 133 1.14] | TSC1OTBILT 497-6946-1-ND__|High Side Current Sense Amp* NEW! | SOT-23-5 | 3.00 2.64 2.24 
Comparator TSC101BILT 497-6946-2-ND | High Side Current Sense Amp* NEW! | SOT-23-5 3120.00/3,000 
TS37041DT 497-2269-2-ND | Micropower Quad CMOS Voltage 14-SOIC 1316.25/2,500 TSC101CILT 497-6947-1-ND | High Side Current Sense Amp* NEW! | SOT-23-5 | 3.00 2.64 2.24 
Comparator TSC1O1CILT 497-6947-2-ND | High Side Current Sense Amp* NEW! | SOT-23-5 3120.00/3,000 
TS37041N 497-2270-5-ND | Micropower Quad CMOS Voltage 14-Dip 1.13 98 15) | TSC888AILT 497-8269-1-ND | High Side Current Sense Amp* NEW! | SOT-23-5 1.56 1.33 1.14 
Comparator TSC888AILT 497-8269-2-ND _|High Side Current Sense Amp* NEW! | SOT-23-5 1579.50/3,000 
TS3704IPT 497-4064-1-ND Mlcropower lad CMOS Voltage 14-TSSOP | 1.56 1.33 1.14) /TSC888BILT 497-8270-1-ND [High Side Current Sense Amp* NEW! | SOT-23-5 | 156 133 1.14 
‘omparator TSC888BILT 497-8270-2-ND | High Side Current Sense Amp* NEW! | SOT-23-5 1579.50/3,000 
TS37041PT 497-4064-2-ND Mcropovier ua CMOS Voltage 14-TSSOP 1316.25/2,500 TSC888CILT 497-8271-1-ND High Side Current Sense Amp" NEW! | SOT-23-5 | 156 1.33 1.14 
omparator & =o. i i * if -93-! . 
reaaoras |aretensa |28/ roger snm vote | soran | as rs] [IRSHGLT SPARTA AD an cur Sas Amy" WEE | SOTZES | reaneomn 
TS4O4ODILT-25 _|497-8199-2ND_|2.5V Micropower Shunt Votage $0T-23 798.00/3,000 ee Ee cre Hs hate ican oan IBTE500 
TSIADEILT-25|497-B000-ND|2.5V Micropower Shunt Voge SOTaS | 7a 5a ae} | TeHealoT cee ua ne - pa a Tee i 
TS4040EILT-2.5  |497-8099-2-ND 23 Micropower Shunt Voltage SOT-28 630.00/3,000 Te sre ate ae it a o ae sole 168 Ja 22 
‘eference* ? j " iS , 
Tsa04rciLT-4.2 | 497-8100--ND 1 225V Micropover Shunt Votage sor-23 | 94 82.63] |e y70C) eee weeny tea an aP aoa sore | 160 180120 
eterence” NEWT TSH7OCLT 497-8154-2-ND | Wideband, LP Op Amp* NEW! SOT-23-5 | — 1950.00/3,000 
TS4041CILT-1.2  |497-8100-2-ND 1 225V Mlcrapowe Shut Voltage SOT-23 1012.50/3,000 TSH2C a7 282 45ND wi ean Law Powe bu Op Amp st 1 & 1 ' 7 a 
- werner : 7 ~ Be ideband, Low Power Dual Op Amp = A i i 
TS4041DILT-1.2  |497-8101-1-ND 1.225V Micropower Shunt Voltage SOT-23 94 82 63 TsHTacer 4a 408020 wi : ean Lo over Dal op Ap ; -7950P an 600 7m 000, . 
= 5 Za 7 = | 1-1 ideban p Amp* fy a z , i 
TS4041DILT-1.2 | 497-8101-2-ND T228V Micrapowe Sho Voltage SOT-23 1012.50/3,000 Tsaracor 73 S520 R i Ww can LP 09 an NEW , #S0 3 1875 2 00 : 
= | -4- i 7 7. 7-8 156-1 - ideban p Amp* NEW! ~ 4 at i 
ee te i on ema crane Voltage Sor23 | 90 784) TTSHTRCPT 497-8156-2-ND_[R/R Wideband LP Op Amp* NEW! | 14-TSSOP | _ 1518.75/2,500 
TSA041EILT-1.2 497-8102-2-ND | 1.225V Micropower Shunt Voltage SOT-23 840.00/3,000 aaa ADT raze o ND Wideband, i i on amp : Be ae at a 
Reference* NEW! a ea = rn 3 z 
TS4431AILT 497-5197-1-ND | Open Collector Shunt Voltage Ref.* SOT-23-5 81 63 54] | TSH74CPT 497-8157-2-ND | Wideband, LP Op Amp* NEW! 14-TSSOP 2437.50/2,500 
TS4431AILT 497-5197-2-ND _| Open Collector Shunt Voltage Ref.* SOT-23-5 756.00/3,000 TSH75CPT 497-8158-1-ND_| Wideband, LP Op Amp* NEW! 16-TSSOP |_ 281 248 2.10 
TS4431 LT 497-5198-1-ND | Open Collector Shunt Voltage Ref.* SOT-23-5 7760 51] | TSH/SCPT 497-8158-2-ND Wideband, LP Op Amp* NEW! 16-TSSOP 2437.50/2,500 
TS4431ILT 497-5198-2-ND | Open Collector Shunt Voltage Ref.* SOT-23-5 714.00/3,000 TSH801D 497-2326-5-ND | Wideband, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.50 1.30 1.00 
TS4436AICT 497-5172-1-ND | 0.6V, Adjustable Shunt Voltage Ref.* sc70-5 | 1.24 1.06 .90] | TSH80IDT 497-6043-1-ND _) Wideband, Rail-to-Rail Op Amp* 8-SOIC 160 1.36 1.16 
TS4436AICT 497-5172-2-ND | 0.6V, Adjustable Shunt Voltage Ref.* SC70-5 1255.50/3,000 TSH80IDT 497-6043-2-ND _| Wideband, Rail-to-Rail Op Amp* 8-SOIC 1350.00/2,500 
TS4436|CT 497-5173-1-ND_| 0.6V, Adjustable Shunt Voltage Ref.* sc70-5 | 1.04  .89 76] | TSH80ILT 497-8159-1-ND_| Wideband, R/R Op Amp" NEW! SOT-23-5 | 160 _ 1.36 1.16 
TS4436ICT 497-5173-2-ND _|0.6V, Adjustable Shunt Voltage Ref.* $C70-5 1053.00/3,000 TSHBOILT 497-8159-2-ND | Wideband, R/R Op Amp* NEW! SOT-23-5 1620.00/3,000 
TS48711D 497-2290-5-ND | 1W, R/R Output Audio Power Amp 8-SOIC 184 1.60 1.23] | TSH81ID 497-2327-5-ND | Wideband, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 150 1.30 1.00 
TS4871IDT 497-5433-1-ND | 1W, R/R Output Audio Power Amp* 8-SOIC 1.96 1.67 1.43) | TSH82ID 497-2328-5-ND | Wideband, Rail-to-Rail Op Amp 8-SOIC 1.73 1.62 1.30 
1848711DT 497-5433-2-ND | 1W, R/R Output Audio Power Amp* 8-SOIC 1653.75/2,500 TSH821DT 497-6781-1-ND | Wideband, R/R Op Amp* NEW! 8-SOIC | 2.03 1.79 1.52 
184871107 497-8113-1-ND_|1W, R/R Out Audio Power Amp* NEW! _ 8-DFN 1.80 1.53 1.31] | TSH82IDT 497-6781-2-ND_| Wideband, R/R Op Amp* NEW! 8-SOIC 1755.00/2,500 
TS487110T 497-8113-2-ND | 1W, R/R Out Audio Power Amp* NEW!| — 8-DFN 1822.50/3,000 TSHO4ID 497-3072-5-ND High Speed, LP Quad Op Amp 16SOIC | 256 240 1.92 
TS4871IST 497-4068-1-ND | 1W, R/R Output Audio Power Amp 8-MSOP | 1.96 1.67 1.43] |TSH103IDT 497-6948-1-ND | Triple Video Buffer/Filter* NEW! 8-S0lG | 1.00 85 73 
TS48711ST 497-4068-2-ND | 1W, R/R Output Audio Power Amp 8-MSOP 2646.00/4,000 TSH103IDT 497-6948-2-ND | Triple Video Buffer/Filter* NEW! 8-SOIC 843.75/2,500 
TS48901D 497-2292-5-ND | 1W, R/R Output Audio Power Amp 8-SOIC | 2.08 195 1.56) |TSHII0ILT 497-4459-1-ND _/ Wideband, Low Noise Op Amp 80T-23-5 | 2.03 1.79 1.52 
TS4890IST 497-6776-1-ND | 1W, R/R Output Audio Power 8-Mini SOIC] 2.63 2.31 1.96] | TSHTM0ILT 497-4459-2-ND_| Wideband, Low Noise Op Amp SOT-23-5 2106.00/3,000 
Amp* NEW! TSHIT1ID 497-3061-5-ND |Current Feedback Op Amp BSoIc | 173 162 130 
TS48901ST 497-6776-2-ND | 1W, R/R Output Audio Power 8-Mini SOIC] ~—-3640.00/4,000 TSH1121D 497-3062-5-ND | Dual, Current Feedback Op Amp 8-SOIC 2.02 1.89 1.52 
Amp* NEW! TSH1131D 497-3063-5-ND | Triple, Current Feedback Op Amp 14-SOIC 3.34 3.11 2.42 
TS4902ID 497-2294-5-ND | 3.3mW at 3.3V Supply Audio Power 8solc | 105 91 70] |TSH1141D 497-3064-5-ND | Quad, Current Feedback Op Amp 14-SOIC | 3.42 3.19 2.48 
Amp TSH1201CT 497-6949-1-ND | 2.2V to 5V Video Buffer with SAG $C70-6 | 152 1.30 1.11 
TS4902IST 497-8116-1-ND | 3.3mW at 3.3V Supply Audio Power 8-MSOP | 100 85 73 “annie — een NEW! —_ = ea 
Amp* NEW! = -1- ra ideo Buffer/Filter* i] y i R 
TS49021ST 497-8116-2-ND aa at 3.3V Supply Audio Power 8-MSOP 1350.00/4,000 TSH122ICT 497-8332-2-ND | Ultra LP Video Buffer/Filter* NEW! Sc70 1950.00/3,000 
Amp* NEW! TSH173IDT 497-6033-1-ND | Triple Video Buffer* 8-SOIC | 1.84 157 1.34 
TS490910T 497-5992-1-ND_|150mW, Dual Stereo Headphone Amp* | 10-DFN | 1.20 1.02 87] | TSH173IDT 497-6033-2-ND | Triple Video Buffer* 8-SOIC 1552.50/2,500 
TS490910T 497-5992-2-ND | 150mW, Dual Stereo Headphone Amp* 10-DFN 1215.00/3,000 TSH3001DT 497-4776-1-ND_| Ultra Low Noise HS Op Amp 8-SOIC 432 3.76 2.80 
TS4956EJT 497-5268-1-ND | Stereo Audio Amp System* 18-FlipChip | 3.45 3.04 2.58) | TSH300IDT 497-4776-2-ND | Ultra Low Noise HS Op Amp 8-SOIC 5120.00/2,500 
TS4956EIJT 497-5268-2-ND | Stereo Audio Amp System* 18-FlipChip | 5865.00/5,000 TSH300ILT 497-8171-1-ND | Ultra Low Noise HS Op Amp* NEW! | SOT-23-5 | 7.91 7.01 5.43 
TS4961TIQT 497-8388-1-ND | Mono Class D Audio Power 16-QFN 263 2.31 1.96 STADE pants Pata oe pare NEW! ee 5 eons 6 
Amp* NEW! e Ale WA High Speed Op Amp | f (! Hi 
TS4961TIOT 497-8388-2-ND | Mono Class D Audio Power 16-QFN 3640.00/4,000 TSH3101LT 497-4463-1-ND_|400uA High Speed Op Amp SOT-23-5 | 3.45 3.04 2.58 
Amp* NEW! TSH310ILT 497-4463-2-ND | 400uA High Speed Op Amp SOT-23-5 3588.00/3,000 
TS496210T 497-5993-1-ND | 2.8W Filter Free Mono Class D Audio 8-DFN 214 189 1.60] |TSH3301DT 497-4464-1-ND | 1.1GHz Low Noise Op Amp 8SOIC | 368 3.26 252 
Power Amp* TSH330IDT 497-4464-2-ND | 1.1GHz Low Noise Op Amp 8-SOIC 3360.00/2,500 
TS496210T 497-5993-2-ND | 2.8W Filter Free Mono Class D Audio 8-DFN 2223.00/3,000 TSH340IDT 497-4679-1-ND | 320MHz Single Supply Video Buffer 8-SOIC 960 870 6.90 
Power Amp* TSH3401DT 497-4679-2-ND _|320MHz Single Supply Video Butfer 8-SOIC 9562.50/2,500 
TS4962MEIJT 497-4986-1-ND | 3W Filter Free Class D Audio Power Amp | FlipChip 1.52 1.30 1.11 TSH340ILT 497-8172-1-ND | 320MHz Single Supply Video SOT-23-5 840 744 576 
TS4962MEIJT 497-4986-2-ND | 3W Filter Free Class D Audio Power Amp | FlipChip 2470.00/5,000 Buffer* NEW! 
TS497410T 497-5994-1-ND_|1W Diff. Audio Power Amp* NEW! 10-DFN | 2.44 2.15 1.82] | TSH340ILT 497-8172-2-ND | 320MHz Single Supply Video SOT-23-5 9216.00/3,000 
TS497410T 497-5994-2-ND_[1W Diff. Audio Power Amp* NEW! 10-DFN 2535.00/3,000 Buffer* NEW! 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 10 100 
TSHSATILT 497-8173-1-ND | S00MHz Single Supply Video SOT-25-5 | 840 744 5.76] |TSVOOZIDT 497-6002-1-ND | Dual, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* esoie | 233 205 1.74 
Amp* NEW! TSV992IDT 497-6002-2-ND | Dual, /0, R/R, 20MHz Op Amp* 8-SOIC 2015.00/2,500 
TSH341ILT 497-8173-2-ND | 300MHz Single Supply Video SOT-23-5 |  9216.00/3,000 TSV994IPT 497-6003-1-ND _| Quad, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* soT-23-5 | 281 248 2.10 
Amp* NEW! ne TSVOOAIPT 497-6003-2-ND | Quad, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* SOT-23-5 | 2437.50/2,500 
TSH3431DT 497-4987-1-ND aEDME Single Supply Triple Video 8-SOIC 2.89 2.55 216) |TSV991AILT 497-5833-2-ND | Single, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* SOT-23-5 2145.00/3,000 
: TSV992AIDT 497-5834-1-ND | Dual, //0, R/R, 20MHz Op Amp* g-solc | 236 208 1.77 
TSHS43IDT 497-1987-2AD | 2BONHz Single Suppy Tale Video 8-S0IC 2502.50/2,500 Teyoooalit 497-5834-2.ND_ | Dual, /0. F/R, 20MHz 4 Ai 8S0lc 5o47 50/9500 
utter 
; 2a TSV992AIST 497-5835-1-ND_| Dual, I/O, R/R, 20MHz Op Amp* 8-MSOP | 236 2.08 1.77 
TSH344IDT 497-4988-1-ND | 340NlHz Single Supply Tele Video BSC | 289 255 2.16) -reeacmrer TOP ERS NOT [bul TORR TOME OF ain aMeOF 376 044 O00 
uffer si aN a ea 
TSH3441DT 497-4988-2-ND | 340MHz Single Supply Triple Video 8-SOIC 2502.50/2,500 avai ieee Bret ie ae is He ae etcoe a oe aa ag 63 
Buffer i es ech ART a shes, 
TSH3451DT 497-8530-1-ND | 36MHz Single Supply Triple Video 14-SOIG | 168 1.43 1.22] |TSV994AIDT 497-6125-1-ND | Quad, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* 14-SOIC | 2.55 2.25 1.91 
Buffer? NEW! TSV994AIDT 497-6125-2-ND _| Quad, /0, R/R, 20MHz Op Amp 14-SOIC 2210.00/2,500 
TSH3451DT 497-8530-2-ND | 36MHz Single Supply Triple Video 14-SOIC 1417.50/2,500 TSVSS4AIPT 497-5837-1-ND Quad, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* T£TSSOP [S11 274 2.33 
Buffer* NEW! TSVOS4AIPT 497-5837-2-ND | Quad, /0, R/R, 20MHz Op Amp* 14-Tssop | 2697.50/2,500 
TSHS451PT 497-8531-1-ND | 36MHz Single Supply Triple Video TETSSOP | 1681.43 1.22] | TSvg94iDT 497-6126-1-ND | Quad, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* 14-S0l0 | 236 208 1.77 
Butfer* NEW! TSV994IDT 497-6126-2-ND | Quad, /0, R/R, 20MHz Op Amp* 14-SOIC 2047.50/2,500 
TSH345IPT 497-8531-2-ND | 36MHz Single Supply Triple Video 14-TssoP | 1417.50/2,500 UA741CDT 497-3075-1-ND_| Single Op Amp 8-SOIC 68 53S 
Buffer* NEW! UATATCN 497-6784-5-ND_ [Single Op Amp* NEW! 8-Dip 6853 
TSH346IDT 497-8532-1-ND | 36MHz Single Supply Triple Video 8-SOIC 1.60 1.36 1.16] |UAz7411DT 497-2337-1-ND | Single Op Amp 8-SOIC 90 70 60 
Buffer* NEW! UA741IDT 497-2337-2-ND | Single Op A 8-SOIC 700.00/2,500 
TSH3461DT 497-8532-2-ND | 36MHz Single Supply Triple Video 8-SOIC 1350,00/2,500 Gaaitl 497-7689-5-ND_ | Single Op Amp" NEWE Dip ea ini 
Buffer* NEW! -4083-5- ‘sion Si Di ; : i 
TSH350IDT 497-4465-1-ND_ | 550MHz LN Current Feedback Amp esoic | 3533.11 264] [YAZIBGN BEANE END _| Precision Binge Op Amp on we 
TSH3501DT 497-4465-2-ND | 550MHz LN Current Feedback Amp 8-SOIC 3055.00/2,500 acai PECESeTENIEEL Previon Sine Oo ano NEW? aa eget i 
TSH35OILT 497-4466-1-ND | 550MHz LN Current Feedback Amp SOT-23-5 | 353 311 264 gle Up AMP - P : : : 
TSH350ILT 497-4466-2-ND | 550MHz LN Current Feedback Amp SOT-23-5 |  3666.00/3,000 
TSH511CFT 497-8152-1-ND | Hi-Fi Stereo/Mono Infrared Revr. Stereo | 44-TOFP | 5.22 4.86 3.78 SMART POWER 
Sub-Carrier Demodulator* NEW! RoHS Compliant Parts Available 
TSH511CFT 497-8152-2-ND | Hi-Fi Stereo/Mono Infrared Recvr. Stereo| 44-TQFP 2430.00/1,000 STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Sub-Carrier Demodulator* NEW! Part No. Part No. Description Pkg. 110 100 
TSHS120F aces om HF! Stareo/Mano Infrared transmitter’ | M4-TOFP [499° 4593.57) | Lasanioi3TR 497-3628--ND [Magnetic Pickup Ignition Controller | 6-SOIC | 5.47 485 3.76 
TSH512CFT 497-8153-1-ND_| Hi-Fi Stereo/Mono Infrared Transmitter | 44-TOFP | 6.30 5.58 4.32] |MMS4DIOISTR [487-3606 2-ND | Magnetic Vee (Phe beer eae ae 
Stereo Sub-Carrier Gen.* NEW! 7 : i 1 " 
TSH512CFT 497-8153-2-ND | Hi-Fi Stereo/Mono Infrared Transmitter | 44-TOFP | — 2430.00/1,000 oaaE tare eer atvanced votes iat jira | tee eae ee 
| i * rv es E x 
asteanlbt LGRSRSRSEND Fr han ater ssoic | 210 185 157] |L4938EPDISTR _[497-3915-2-ND | Advanced Voltage Regulator 20-PowerSO| _1474.65/600 
Heteeae 497-8350-2-ND_|40MHz to 1GHz Amp" NEW! ear 1820.00/9500 | |L4938NDO13TR | 497-3916-1-ND | Dual Multifunction Volt. Regulator 20-solc | 397 352 273 
TSETATAIET TAT END ae Oh Bue FT LED Pangle ETOP TEGO ase age] |L4938ND013TR | 497-3916-2-ND | Dual Multifunction Volt. Regulator 20-SOIC 1532.25/1,000 
Feld DIAIEE fe ONTSMM 1441 Chi Butter for TELCO Pensls ‘etre | 2300.80/2.400°. | |L4938NPD013TR | 497-3917-1-ND__| Dual Multifunction Voltage Reg. 20-PowerSO| 6.01 5.32 4.12 
pee, si ae ; di ar L4938NPD013TR _|497-3917-2-ND _| Dual Multifunction Voltage Reg. 20-Powers0| —_1492.92/600 
be Ate et eet : up aerate ang ingle eomparal aprons ue e if L4947PD 497-1405-5-ND | 5V, 0.5A DO Rea, with Reset 20-PowerSO| 444 414 3.22 
-7687-1-| n/Out, R/R, p Amp* " -23- i 1 A a F ow Ble , : E 
TSV321RAILT 497-7687-2-ND__| In/Out. R/R. LP Op Amp* NEW! SOT-23-5 756.00/3,000 L4949E 497-3631-ND ReHIRO Very Low Drop Voltage | 8-MiniDip ) 1.74 1.51 1.16 
TSV32TRILT 497-8164-1-ND | In/Out. R/R. LP Op Amp* NEW! sor-23-5 | 90 70 60 een guiato : 
TSV321RILT 497-8164-2-ND | In/Out, R/R. LP Op Amp* NEW! SOT-23-5 840.00/3,000 L4949ED013TR 497-3632-1-ND poe Very Low Drop Voltage 8-SOIC 1.25 1.07 91 
TSV324IDT 497-8198-1-ND |GP, In/Out, R/R, LP Op Amp* NEW! | 14-SOIC | 1.08 84 72 ean gulato 
TSV324IDT 497-8198-2-ND | GP. In/Out, R/R. LP Op Amp* NEW! 14-SOIC 840.00/2,500 L4949ED013TR 497-3632-2-ND Meine Very Low Drop Voltage 8-SOIC 1053.00/2,500 
TSV3241PT 497-5201-1-ND_| GP’ In/Out, R/R. LP Op Amp* 14-Tssop | 816354 ree guiato 7 
TSV324IPT 497-5201-2-ND_|GP, In/Out, R/R. LP Op Amp* 14-1SS0P 630.00/2,500 L4949EP013TR 497-3633-1-ND ah Very Low Drop Voltage 20-SOIC 1.72 147 1.25 
TSV358AIDT 497-5827-1-ND | GP’ In/Out, R/R. LP Op Amp* B-solc | 100 85 73 ee guiato - 
TSV358AIDT 497-5827-2-ND | GP. In/Out. R/R. LP Op Amp* 8-SOIC 843.75/2,500 L4949EP013TR 497-3633-2-ND ee Very Low Drop Voltage 20-SOIC 645.00/1,000 
Leet OnE? Be ae a iP opamp Seog an aa 54) JL 9333m-TR 497-3923-1-ND | Quad Low Side Driver 20-soic | 4.06 360 279 
Tea ee En 500 || tossam-TR 497-3923-2-ND | Quad Low Side Driver 20-SOIC 1566.00/1,000 
aeyasaler Raat ce’ i ait FR LP Oh Aine BS0le ‘99.800 | LSS37MD/TR 497-3924-1-ND —_| Triple Low Side Driver 20-SOIC | 4.06 360 279 
vOut, WA, tT Op Amp : : , L9337MD/TR 497-3924-2-ND __| Triple Low Side Driver 20-SOIC 1566.00/1,000 
TSV621AICT 497-8533-1-ND | Sngl. I/O, B/R, 420kHz Op Amp* NEW!| SC70-5 | 1.40 119 1.02] Fpessann ae a ee SESOIC 1-338 314d 
TSV621AICT 497-8533-2-ND | Sngl. /0, R/R, 420kHz Op Amp* NEW! | SC70-5 1417.50/3,000 LOsseMOAR bee PNM Gucd Lov Side Diver picoiczi| age: seo 2978 
TSV621AILT 497-8534-1-ND__|Sngl. /O, R/R, 420kHz Op Amp* NEW! | SOT-23-5 | 1.40 1.19 _1.02| | gasampyta eee ONAIMI Gund Low Sida Driver apeole. | Ase NO /0008 
TSV62TAILT 497-8534-2-ND | Sngl. /0, R/R. 420kHz Op Amp* NEW! | SOT-23-5 | 1417.50/3,000 fosseih Foe ee Guicd Lon Side Driver ano. | cain seg 2978 
TSV621ICT 497-8535-1-ND | Sngl. I/O, R/R, 420kHz Op Amp* NEW!| SC70-5 | 1.08 84 72] |r gssonp-TR eRe coeANAM Gund Low Site Driver Bp sole. |: aOR.” 30. 3779 
TSV62tICT 497-8535-2-ND | Sngl. /0, R/R, 420kHz Op Amp* NEW! | SC70-5 1008.00/3,000 LSM TE FORD ND Ord Eee side Denes s0-SOIC 11866-0071, 000~ 
TSV621ILT 497-8536-1-ND | Sngl. 1/0, R/R, 420kHz Op Amp* NEW!) SOT-23-5 | 1.08 84 = 72) | osganp 497-3928-5-ND —_| Dual Intelligent Pwr. Low Side Switch | 20-SOIG | 5.66 5.27 4.10 
TSV624ILT 497-8536-2-ND_| Sngl. /0, R/R. 420kHz Op Amp* NEW! | SOT-23-5 |  1008.00/3,000 igeiaaoaitl Pe SesoeAMM bat tories manic: || Sadar 07. Oe 
TSV630AICT 497-8537-1-ND_|Sngi. /0, R/R, 880kHz Op Amp* NEW!| SC70-6 | 740 1.19 71.02] |igeranpi3TR Fae coe Date Interiece a 00> So'800 
TSV630AICT 497-8537-2-ND | Sngl. /0, R/R. 880kHz Op Amp* NEW! | SC70-6 1417.50/3,000 LoerenolaTe ee CANIM Can buc Trecscelver ASOIG [ccABRCC Tadao 66 
TSV630AILT 497-8538-1-ND | Sngl. I/O, R/R, 880kHz Op Amp* NEW! | SOT-23-6 | 1.20 1.02 87] HgetenoiaTh Fe CoR TAIT GAN Bier Toscake rele aug SGD500" 
TSV630AILT 497-8538-2-ND | Sngl. VO, R/R, B80kH2 Op Amp* NEW! | SOT-23-6 | _1215.00/3,000 rocieae 497-3980-1-ND | High Speed CaN Bus Transcelver soi. | aon 378. oe 
TSV630ICT 497-8539-1-ND_|Sngl. 1/0, R/R, 880kHz Op Amp* NEW! | SC70-6 | 1.04 89 _76) | o646.-tr 497-3930-2-ND _| High Speed CAN Bus Transceiver 8-SOIC 3840.00/2,500 
TSV63OICT 497-8539-2-ND | Sngl. /0, R/R. 880kHz Op Amp* NEW! | SC70-6 1053.00/3,000 isearnolare Fee MTNA Is O41 Interface gaol, | Alea oe 
TSV63OILT 497-8540-1-ND | Sngl. I/O, R/R, 880kHz Op Amp* NEW! | SOT-23-6 | 1.12 96 82] | gasynotaTA GRE CERON INI IS0 Sidi Inkries mic Syeda BOO" 
TSV630ILT 497-8540-2-ND | Sngl. /0, R/R. 880kHz Op Amp* NEW! | SOT-23-6 |  1134.00/3,000 TSRaanDISTR eae ND TL Bus Traneceiear Eo TAT ee 
TSV631AICT 497-8541-1-ND | Sngl. /O, R/R, 880kHz Op Amp* NEW!| SC70-5 | 148 1.26 1.08] |igpaannrarn Fee TOMI LIN Bue Treecchar et 508667 400" 
TSV631AICT 497-8541-2-ND__| Sngl. /0, R/R, 880kHz Op Amp* NEW! | _SC70-5 1498.50/3,000 nee fee ANGE Smat Quel Somer op Psusiso vase aan eae 
TSV63TAILT 497-8542--ND_|Sngl. VO, R/R, 880kKHz Op Amp* NEW! | SOT-23-5 | 748 1.26 1.08) |ioroannsatp oe OPM Loc Provicion Liviter genie (.aB0e 8 ane 
TSV631AILT 497-8542-2-ND | Sngl. /0, R/R. 880kHz Op Amp* NEW! | SOT-23-5 |  1498.50/3,000 Ceeonolartl ee eo He Prechien Litter SOIC taa7s 960 500" 
TSV631ICT 497-8543-1-ND | Sngl. /O, R/R, 880kHz Op Amp* NEW!| SC70-5 | 1.08 84 72) patos 497-3034-1-ND High Site Driver ESO aT 20g LO 
TSV63tICT 497-8543-2-ND | Sngl. /0, R/R, 880kHz Op Amp* NEW! | SC70-5 1008.00/3,000 FooonciaTE 497-3034-2.ND | High Side Driver aeolG 068 062'500° 
ae Fa AO ee TO aoe NE Sa ae OTT 4} |t9822EPD013TR | 497-3660-1-ND | Octal Serial Solenoid Driver 20-PowerS0| 896 812 6.44 
Fe AAIDE TOP ERORIND. [Se vO PUR AMES Oo ke eM OI | 2 0G rae t gq |E9822EPD013TR | 497-3660-2-ND | Octal Serial Solenoid Driver 20-PowerSO|  2352.00/600 
Ingre, WO. AUR, Vz Sp AMD ; : : L9825TR 497-3936-1-ND —_| Octal Low Side Driver Circuit for 20-PowerSO} 4.38 3.88 3.00 
TSV911AIDT 497-5828-2-ND | Single, I/0, R/R, 8MHz Op Amp 8-SOIC 1787.50/2,500 Automotive Afplcations 
TSV91T1AILT 497-5998-1-ND | Single, I/0, R/R, 8MHz Op Amp* soT-23-5 | 188 160 1.7 ma e Applications — - 
TSV911IDT 497-5999-1-ND__| Single, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* g-soic | 1.60 1.36 1.16] |L98257R AAT ree ear neha i en PowersO |= A0er Sti600 
TSVOtIIDT page voueA NOM Single, 1/0, A/R, 8MHz Op Amp* 85016 1350.00/2,500 L9903TR 497-3937-1-ND | Motor Bridge Controller 20-S0IC | 9.28 841 6.67 
TSV9TMILT 497-6000-1-ND | Single, /0, R/R, 20MHz Op Amp* SOT-23-5 | 1.60 1.36 1.181 | LogogtR 497-3937-2-ND —_| Motor ards Controller 20-SOIC 3857.00/1 000 
TSVOVILT ot COO Uee ND Single, 1/0, R/R, 20MHz2 Op Amp* SOT-23-5 | 1620.00/3,000 19925 497-3938-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 28-SOIC | 858 8.25 6.27 
Tyee eee vat He i Sue aaa He os 4 a oo” | [es9e7woo13TR | 497-3664-1-ND__| Dual Half Bridge Driver 20-soic | 317 279 237 
7-5829-2- ual, VO, R/R, 8MHz Op Amp* i 7.50/2,51 LOQ97NDOI3TR __|497-3661-2-ND _| Dual Half Bridge Driver 20-SOIC 1161.88/1,000 
TSVOT2AIST 497-5830-1-ND | Dual, /0, R/R, BMHz Op Amp B-MSOP | 236 2.08 1.77 
TSV912AIST 497-5830-2-ND | Dual. /0, R/R, 8MHz Op Amp* 8-MSOP 3276.00/4,000 TEMPERATURE SENSORS 
TSV912IDT 497-8165-1-ND | Dual, /0, R/R, 8MHzOp Amp* NEW! | 8-SOIC | 1.88 1.65 1.40 Fstie Comoe Polis Aochigah 
TSV912IDT 497-8165-2-ND | Dual, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* NEW! | 8-SOIC 1625.00/2,500 2 bell Ale N tel LPs bk 
TSV912IST 497-5771-1-ND_| Dual, /0, R/R, 8MHz Op Amp* 8-MSOP | 263 2.31 1.96] |STMicroelectronics —_| Digi-Key Price Each 
TSVOTZIST 497-5771-2-ND | Dual. /0, R/R, 8MHz Op Amp* 8-MSOP 3640.00/4,000 Part No. Part No. Description Pkg. | 1 10 100 
TSV914AIDT 497-6127-1-ND | Quad, /0, R/R, 8MHz Op Amp* 14-S0IG | 218 1.92 1.63) fLMt35z 497-6985-ND Precision Temp. Sensor” NEW! | 10-92 | 910 875 665 
TSV914AIDT 497-6127-2-ND | Quad, /0, R/R, 8MHz Op Amp* 14-SOIC 1885,00/2,500 LM235DT 497-6453-1-ND | Precision Temp. Sensor* NEW! | 8-SOIC | 180 153 1231 
TSV914AIPT 497-5831-1-ND | Quad, /0, R/R, 8MHz Op Amp* 14-TssoP | 281 248 2.10] |LM235DT 497-6453-2-ND | Precision Temp. Sensor” NEW! | 8-SOIC 1518.75/2,500 
TSV914AIPT 497-5831-2-ND _| Quad, /0, R/R, 8MHz Op Amp* 14-TSSOP | 2437.50/2,500 LM235Z 497-7324-5-ND | Precision Temp. Sensor* NEW! | 10-92 | 224 210 1.68 
TSVOTAIDT 497-6128-1-ND | Quad, /0, R/R, BMHz Op Amp* 14-S0IC | 218 192 1.63) |LM335ADT 497-4047-1-ND __| Precision Temperature Sensor a-soic | 172 147 1.25 
TSV9141DT 497-6128-2-ND | Quad, I/O, R/R, 8MHz Op Amp* 14-SOIC 1885.00/2,500 LM335AZ 497-2977-5-ND Precision Temperature Sensor TO-92 1.43 1.24 95 
TSV914IPT 497-5832-1-ND | Quad, /0, R/R, 8MHz Op Amp* 14-TssoP | 2.59 2.28 1.94] |LM335DT 497-1583-1-ND _| Precision Temperature Sensor solic | 116 99 85 
TSV914IPT 497-5832-2-ND | Quad, /0, R/R, 8MHz Op Amp* 14-TSSOP | 2242.50/2,500 LM335DT 497-1583-2-ND _| Precision Temperature Sensor 8-SOIC 978.75/2,500 
TSVQOIAILT 497-5833-1-ND_| Single, 1/0, B/R, 20MHz Op Amp* sor-23-5 | 2.06 1.82 1.54] |LM335z 497-1584-ND Precision Temperature Sensor T0-92 | 120 1.04 80 
TSVOOTILT 497-6001-1-ND | Single, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* S0T-23-5 | 160 1.36 1.16] |M4z28-BROOSH1 497-3689-5-ND | ZEROPOWER® SNAPHAT Battery ul 650 625 475 
TSVQ9IILT 497-6001-2-ND_| Single, I/O, R/R, 8MHz Op Amp* SOT-23-5 | _1620.00/3,000 for 28-Pin SOIC 
* RoHS Compliant 4% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10-100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
M42Z32-BROOSH1 497-3690-5-ND SAO ern Battery _ 9.88 9.50 7.22) /VNH3SP30TR-E 497-3565-1-ND __| Fully Integrated H-Bridge Motor Driver | 30-MPSO | 11.50 1042 8.27 
for 28-Pin a z -9-| -Bri j | 
STCN75DS2F 497-6317-1-ND Digital Temperature Sensor and 8-MSOP 206 182 154 VNH3SP30TR-E 497-3565-2-ND Fully Integrated H-Bridge Motor Driver | 30-MPSO 4778.69/1,000 
Thermal Watchdog* 
STCN75DS2F 497-6317-2-ND | Digital Temperature Sensor and | 8-MSOP 756.25/1,000 ‘AGE REG ORS 
Thermal Watchdog* Compliant Parts Available 
STCN75M2F 497-6176-1-ND Digital Temperature Sensor and 8-SOIC 2.03 1.79 1.52 STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Thermal Watchdog* Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
STDS75DS2F peceneaecame Oiatal Temperature Sensorand =) @MSOP | 2.21 1.95 1.86) ni0g4aDOTI8A 497-7754-1-ND | 1.8V, 5A LDO Positive Voltage Do-PAK | 296 2.61 2.22 
ermal Watchdog* Baa * : : 
STDS75DS2F 497-6318-2-ND vigil vamberalie Sensor and 8-MSOP 811.25/1,000 KD1084AD2T18R 497-7754-2-ND | SY SA LDO Postive Voltage D2-PAK 1086.25/1,000 
Thermal Watchdog” Regulator* NEW! : 
STDS75M2F 497-6177-1-ND Digital Temperature Sensor and 8-SOIC 2.14 1.89 1.60 KD1084ADT-R 497-7755-1-ND Adj., 5A LDO Positive Voltage D-PAK 259 228 1.94 
Thermal Watchdog Regulator* NEW! 
STDS75M2F 497-6177-2-ND Digital Temperature Sensor and 8-SOIC 1852.50/2,500 KD1084ADT-R 497-7755-2-ND Adj., 5A LDO Positive Voltage D-PAK 2242.50/2,500 
Thermal Watchdog Regulator” NEW! 
STLM20DD9F 497-5814-1-ND Ultra Low Current 2.4V Precision | 4-UDFN | 116 99 85] |yroran tp 497-7756-1-NO __|2.5V, VLDO Voltage Reg." NEW! | 8-SOIC | 144 123 105 
Analog Temperature Sensor* = - - - ~ - 
en an 3 KF25BD-TR 497-7756-2-ND _ |2.5V, VLDO Voltage Reg.* NEW! | 8-SOIC 7215.00/2,500 
cabal eee Maier ipeutin uece SUDEN |. Maso OO KF25BDT-TR 497-4202-1-ND  |2.5V, Very LDO Voltage Regulator | D-PAK | 1.24 1.06 90 
STLM20W87F 497-5970-1-ND | Ultra Low Current 2.4V Precision | SOT-23-5| 1.24 1.06  .90| |KF25BDT-TR 497-4202-2-ND | 2.5V, Very LDO Voltage Regulator | D-PAK 1046.25/2,500 
Analog Temperature Sensor* KF33BD-TR 497-7757-1-ND |3.3V, VLDO Voltage Reg.* NEW! | 8-SOIC | 128 109 93 
ig Temp 
STLM20W87F 497-5970-2-ND Ultra Low Current 2.4V Precision | SOT-23-5 — 1255.50/3,000 KF33BD-TR 497-7757-2-ND__|3.3V, VLDO Voltage Reg.* NEW! | 8-SOIC 1080.00/2,500 
Analog Temperature Sensor* KF33BDT-TR 497-1148-1-ND 3.3V, Very LDO Voltage Regulator D-PAK 160 1.36 1.16 
STLM75DS2F 497-6326-1-ND Digital Temperature Sensor and 8-MSOP 1.84 1.57 1.34 KF33BDT-TR 497-1148-2-ND 3.3V, Very LDO Voltage Regulator D-PAK 1350.00/2,500 
a Masia Ag7aBR OND auenmet ae i auigoe S004 000 KF40BDT-TR 497-6972-1-ND 4V, VLDO Voltage Reg.* NEW! D-PAK 144° 1.23 1.05 
s -6326-2- Tail Wahige ‘ 00/1, KF40BDT-TR 497-6972-2-ND | 4V, VLDO Voltage Reg.* NEW! D-PAK 1215.00/2,500 
- 7758-4 * A - 
STLM75M2F 497-6926-1-ND _| Digital Temperature Sensor and ssoic | 188 165 1.40 eT Ta we _ ais au ae poe 1 a 5 1. = 05 
: A : q 0072, 
STLM75M2F 797-6926-2-ND Sata tompoeeire ssaor and 8-S0IC 1625.00/2,500 KFSOBDT-TR 497-1149-1-ND _—_| SV, Very LDO Voltage Regulator D-PAK | 140° 1.19 1.02 
Thermal Watchdog* NEW! KF50BDT-TR 497-1149-2-ND | 5V, Very LDO Voltage Regulator D-PAK 1181.25/2,500 
STTS75DS2F 497-6331-1-ND Digital Temperature Sensor and 8-MSOP | 2.36 2.08 1.77| |KF80BDT-TR 497-1151-1-ND 8V, Very LDO Voltage Regulator D-PAK ) 140 1.19 1.02 
Thermal Watchdog* KF80BDT-TR 497-1151-2-ND 8V, Very LDO Voltage Regulator D-PAK 1181.25/2,500 
STTS75DS2F 497-6331-2-ND Digital Temperature Sensor and 8-MSOP 866.25/1,000 (4931CD33-TR 497-6640-1-ND  |3.3V250mAVLDO Reg.* NEW! | 8-SOIC | 128 109 93 
Thermal Watchdog* L4931CD33-TR 497-6640-2-ND  /3.3V 250mA VLDO Reg.* NEW! | 8-SOIC 1080.00/2,500 
STTS75M2F 497-6178-1-ND Digital Temperature Sensor and 8-SOIC | 2.55 2.25 1.91) |L78LO5ABD13TRI 497-1180-1-ND | 5V, Positive Voltage Regulator* 8-SOIC 53 4032 
Thermal Watchdog L78LO5ABD137RI 497-1180-2-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 8-SOIC 356.25/2,500 
STTS75M2F 497-6178-2-ND Digital Temperate Sensor and 8-SOIC 2210.00/2,500 L78LO5ABUTR 497-1181-1-ND __|5V, Positive Voltage Regulator* SOT-89 78 59 AT 
ermal Watchdog* L78LO5ABUTR 497-1181-2-ND BV, Positive Voltage Regulator* SOT-89 525.00/2,500 
STTSA24E02BDNSF RABE ala amg) Memory Module Temperatura BTDFN ] 281 248 2.10) | 179) o5aBz 497-1009-ND 5V, Positive Voltage Regulator* To-92 | 56 42 33 
iy boyy 7 _ L78LO5ACD13TR 497-1182-1-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 8-SOIC 50 39 28 
STTS424E02BDN3F | 497-8284-2-ND | M Module T t 8-TDFN 2925.00/3,000 
Suh MEW i L78LOSACD13TR 497-1182-2-ND | 5V, Positive Voltage Regulator* 8-SOIC 306.00/2,500 
L78LOSACUTR 497-1183-1-ND__|5V, Positive Voltage Regulator* SOT-89 64 49 38 
THYRISTOR TRIAC Memuni 497-1183-2-ND | 5V, Positive Voltage Regulator* SOT-89 731 25/2,500 
L78LO5ACZ 497-2952-5-ND 5V, Positive Voltage Regulator TO-92 56 42 33 
. 5 _ 2 L78LOSACZTR 497-1184-1-ND | 5V, Positive Voltage Regulator* T0-92 80 64 «48 
STmicrulectanics biol Key seemanie ar F li ae L78LO5CD13TR 497-7267-1-ND | 5V, Positive Voltage Reg.* NEW! | 8-Soic | 62 47 37 
: : : L78LO5CD13TR 497-7267-2-ND__|5V, Positive Voltage Reg.* NEW! | 8-SOIC 412.50/2,500 
ACSIO2-GTA-TR — AOTSSaGESINOummg AC Line Switch® T0927 116 99-85) | T78L05CzZ 497-7268-ND BV; Postve Volage Reg. NEWT | ~T0-92 | S038 30 
ACSIO2-TA-TR — RTaBecegegh Cig) AC Line Switch® TO-9e 783.00/2,000 L78LO6ABUTR 497-7269-1-ND | 6V. Positive Voltage Reg.* NEW! | SOT-89 | 73 55 43 
ACS102-6T1 497-7154-5-ND | AC Line Switch* NEW! 8-SOIC 109° 95 73) | 78 opaBUTR Hee eM GV. Positive Voltage Rea” MEW! | SOT.B9 Perens 
ACS102-6T1-TR  |497-5565-1-ND AC Line Switch* 8-SOIC 116 99 85 y ROSIE WOTEOEI Og: : aes 
ACS102-6T1-TR 497-5565-2-ND AC Line Switch* 8-SOIC 978.75/2.500 L78LO6ABZ 497-1010-ND 6V, Positive Voltage Regulator TO-92 56 42 33 
ACS108-5SA 297-2401-ND AC Line Switch* TO-92 179 1.68 1.35 L78LO6ACD13TR 497-1185-1-ND 6V, Positive Voltage Regulator* 8-SOIC 64 AQ 38 
ACS108-69A 497-7155-ND AC Line Switch* MEW! 10-92 116 101 78) |L78LO6ACDT3TR 497-1185-2-ND | 6V, Positive Voltage Regulator* 8-SOIC 731 25/2,500 
ACS108-6SA-TR 497-5567-1-ND AC Line Switch* TO-92 124 1.06 99| |L78LO6ACUTR 497-7270-1-ND 6V, Positive Voltage Reg.* NEW! | SOT-89 64 AQ 38 
ACS108-6SA-TR 497-5567-2-ND AC Line Switch* TO-92 837.00/2,000 L78LO6ACUTR 497-7270-2-ND 6V, Positive Voltage Reg.* NEW! | SOT-89 431.25/2,500 
ACS108-6SN-TR _|497-5568-1-ND _[AC Line Switch* SOT-223 1.64 1.40 1.19] |L78LO6ACZ 497-2953-5-ND —_| 6V,, Positive Voltage Regulator* 0-92 56 4233 
ACST08-6SN-TR  |497-5568-2-ND __|AC Line Switch* SOT-223 615.00/1,000 L78LOGACZ-TR 497-1186-1-ND___|6V,, Positive Voltage Regulator T0-92 72 58 44 
ACS110-7SB2 497-4149-5-ND | AC Line Switch* 8-Dip 1.35 117 90] |L78LO8ABDT3TR 497-1187-1-ND __ | 8V, Positive Voltage Regulator SOIC 56. 42.~—=COB 
ACS120-7SB-TR | 497-6099-1-ND | AC Line Switch* D-PAK 1.72. 1.47 1.25] |L78LO8ABD13TR 497-1187-2-ND —_| 8V,, Positive Voltage Regulator 8-SOIC 375.00/2,500 
ACS120-7SB-TR | 497-6099-2-ND AC Line Switch* D-PAK 1451.25/2,500 L78LO8ABUTR 497-1188-1-ND | 8V,, Positive Voltage Regulator* SOT-89 78 59 7 
ACS120-7SFP 497-3815-5-ND__| AC Line Switch* TO-220-FPAB| 1.69 1.47 1.13! |L78LO8ABUTR 497-1188-2-ND 8V, Positive Voltage Regulator* SOT-89 525.00/2,500 
Apert = ars 1esMD i. oul Array, : Te esol oa ae ee L78LO8ABZ 497-1011-ND 8V, Positive Voltage Regulator T0-92 6853 
Ole esoco te witch Array, 3 Lines* ‘ : : : [78LO8ACUTR 497-7271-1-ND __|8V, Positive Voltage Reg.* NEW! | SOT-89 77 60. ot 
ACS302-5T3-TR — |497-5326-2-ND | AC Switch Array, 3 Lines* 20-S0IC 976.25/1,000 ees Se ieee Bene E i 
; L78LO8ACUTR 497-7271-2-ND | 8V,, Positive Voltage Reg.* NEW! | SOT-89 595.00/2,500 
ACST2-8SB 497-7156-5-ND | AC Switch, 800V, 2A, 10mA* NEW!| —D-PAK 1.20 1.04 80 CoeRdLe. ‘ f 
5 m L78LO8ACZ 497-2954-5-ND 8V, Positive Voltage Regulator TO-92 56 43 .29 
ACST2-8SB-TR 497-6006-1-ND__| AC Switch, 800V, 2A, 10mA\ D-PAK 1.28 1.09 93 i. 
ACST2-8SB-TR 797-6006-2-ND AC Switch, 800V 2A. 10mA* D-PAK 7080.00/2.500 L78LO8ACZTR 497-1190-1-ND 8V, Positive Voltage Regulator TO-92 40 32 24 
ACST2-8SEP 497-7157-5-ND — |AC Switch, 800V, 24, 10mA* NEW!|T0-220-FPAB| 120 1.04 80 eee Te ee ae postive vovage Regul La ee - 
ACST4-7CB 497-4639-5-ND | AC Power Switch* D-PAK 1.79 1.68 1.35 EA , Positive Voltage Reg. * calles ‘ : : 
ACSTATCRTR AGREE Ac power Suitch* NEWT peak | 210 485 1g7| |U78LO9ABDI3TR © -|497-7272-2-ND | 9V, Positive Voltage Reg* NEW! | 8-SOIC |  431.25/2,500 
ACST4-7CB-TR 497-7733-2-ND AC Power Switch* NEW! D-PAK 1820.00/2,500 L78LO9ABUTR 497-7273-1-ND ov, Positive Voltage Reg.* NEW! | SOT-89 13 55 43 
ACST4-7CFP 497-3820-5-ND AC Power Switch T0-220-FPAB| 1.69 1.47 1.13 L78LO9ABUTR 497-7273-2-ND QV, Positive Voltage Reg.* NEW! | SOT-89 487.50/2,500 
ACST4-7CH 497-4640-5-ND | AC Power Switch* I-PAK 4.65 1.43 1.10] [L78LO9ABZ 497-7274-ND 9V, Positive Voltage Reg.* NEW! | 10-92 56 4238 
ACST4-7SB 497-2555-5-ND AC Power Switch D-PAK 1.73 1.62 1.30} |L78LO9ACD13TR 497-1191-1-ND QV, Positive Voltage Regulator 8-SOIC 56 42 33 
ACST4-7SB-TR 497-2555-1-ND —_| AC Power Switch* D-PAK 2410 185 1.57) |L78LO9ACUTR 497-1192-1-ND | 9V,, Positive Voltage Regulator SOT-89 59 45035 
ACST4-7SB-TR 497-2555-2-ND__| AC Power Switch* D-PAK 1820.00/2,500 L78LO9ACUTR 497-1192-2-ND | QV, Positive Voltage Regulator SOT-89 393.75/2,500 
ACST4-7SFP 497-2568-5-ND AC Power Switch* TO-220-FPAB| 1.92 1.80 1.44] |L78LO9ACZ 497-1012-ND QV, Positive Voltage Regulator* T0-92 60 AG 31 
ACST6-7SFP 497-3789-5-ND Over Volt. Protected AC Pwr. Switch* TO-220-FPAB} 2.27. 213 1.71 L78LO9CD13TR 497-1193-1-ND QV, Positive Voltage Regulator 8-SOIC 67 5 40 
ACST6-7SG 497-3115-5-ND Over Volt. Protected AC Pwr Switch* D2-PAK 2.27) 213 1.71 L78LO9CD13TR 497-1193-2-ND QV, Positive Voltage Regulator B-SOIG 450.00/2,500 
LE ae ee eee Aer | BEEN | 2 ita 7 [miocurn farts tan | Fs oe ey” ewe] So | SS 
“736 =6100-25 = z 50/1 L78L10ACUTR 497-7275-2-ND | 10V, Positive Voltage Reg.* NEW! | SOT-89 630.00/2,500 
ACST6-7ST 497-2547-5-ND | Over Volt. Protected AC Pwr. Switch*| T0-220AB| 2.11 1.98 1.59 y oS eH vores a oss 
‘ L78L12ABD-TR 497-7767-1-ND 12V, Positive Voltage Reg.* NEW! | 8-SOIC 90 70 60 
ACST8-8CFP 497-2566-5-ND —_| Over Volt. Protected AC Pwr. Switch* | T0-220-FPAB| 2.85 267 2.14 3 ea ii ‘ ? 
! L78L12ABD-TR 497-7767-2-ND__| 12V, Positive Voltage Reg.* NEW! | 8-SOIC 700.00/2,500 
ACST8-8CG-TR —_|497-4151-1-ND | Over Volt. Protected AC Pwr. Switch | D2-PAK 3.34 294 2.50 ue = 
ane Oooh : C78L12ABUTR 497-7768-1-ND {2V, Positive Voltage Reg.* NEW! | SOT-89 90 ~470~—C0 
ACST8-8CG-TR —_|497-4151-2-ND | Over Volt. Protected AC Pwr. Switch | D2-PAK 1223.75/1,000 io a af 
ACST8-8CT 497-3380-ND___| Over Volt. Protected AC Pwr. Switch | TO-220AB | 2.56 2.40 1.92) |L7SL12ABUTR pg CEs sae 12V. Positive Voltage Reg.” NEWI | SOT-89 700.00/2,500 
AVSO8CB 297-2567-5-ND Auto Voltage Switch* T0-220AB 237. 2.22 1.78 L78L12ABZ 497-7276-ND 12V, Positive Voltage Reg.* NEW! | 10-92 56 A2 33 
AVS12CB 497-2564-5-ND | Auto Voltage Switch* to-200AB | 293 273 213) |L78L12ACD13TR 497-1194-1-ND | 12V, Positive Voltage Regulator* 8-SOIC 56 4238 
STCCO5-BD4 497-4328-5-ND |Home Appliance Control Circuit 20-Dip 272 955 204) |L78L12ACD13TR 497-1194-2-ND__|12V, Positive Voltage Regulator 8-SOIC 375.00/2,500 
STCCO8RL 497-7004-1-ND AC Switch Failure Mode 8-SOIC 1.20 1.02 87 L78L12ACUTR 497-1195-1-ND 12V, Positive Voltage Regulator* SOT-89 59 45 35 
Detector* NEW! L78L12ACUTR 497-1195-2-ND 12V, Positive Voltage Regulator* SOT-89 393.75/2,500 
STCCOB8RL 497-7004-2-ND —_| AC Switch Failure Mode 8-SOIC 1012.50/2,500 L78L12ACZ 497-2955-5-ND ‘| 12V, Positive Voltage Regulator T0-92 56 (43029 
Detector* NEW! L78L12ACZ-TR 497-1196-1-ND | 12V, Positive Voltage Regulator* T0-92 80 64 48 
STHDLS101QTR = | 497-7017-1-ND AG ounledl a Level 48-QFN 4.20 3.72 2.88) |L78L15ABUTR 497-7769-1-ND 15V, Positive Voltage Reg.* NEW! | SOT-89 99 77 66 
ifter* id L78L15ABUTR 497-7769-2-ND 15V, Positive Voltage Reg.* NEW! | SOT-89 770.00/2,500 
STHDLS1010TR — | 497-7017-2-ND Ae oued BOM Level 48-QFN 3840.00/2,500 L78L15ABZ 497-7277-ND 15V, Positive Voltage Reg.* NEW! | 0-92 45° #36 27 
ee : L78L15ACD13TR 497-7278-1-ND | 15V, Positive Voltage Reg.* NEW! | 8-SOIC 64 49 38 
STHDLSIOTTOTR ae adadum 82 courted HDMI Level 48-QFN | 3:50 3102.40) | 7aLt5AcDI3TR 497-7278-2-ND | 18V, Positive Voltage Reg.* NEW!| 8-SOIC |  431.25/2,500 
STHDLS101TQTR | 497-8499-2-ND —_| AC Coupled HDMI Level 48-OFN 3200.00/2,500 L78L15ACUTR 497-7279-1-ND 15V, Positive Voltage Reg.* NEW! | SOT-89 62 47 37 
Shifter* NEW! L78L15ACUTR 497-7279-2-ND _| 15V, Positive Voltage Reg.* NEW! | SOT-89 412.50/2,500 
TN22-1500B-TR 497-3772-1-ND 400V, 2A Startlight D-PAK 1.84 157 1.34 L78L15ACZ-TR 497-1197-1-ND 15V, Positive Voltage Regulator TO-92 56 42 33 
TN22-1500T 497-6169-ND 400V, 2A Startlight* T0-220-AB [| 1.65 1.43 1.10] [L78L15ACZ-TR 497-1197-2-ND 15V, Positive Voltage Regulator 0-92 300.00/2,000 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
L78L15CD-TR 497-1198-1-ND 15V, Positive Voltage Regulator 8-SOIC 56 42 ~— 33] | L4925PD013TR 497-1152-1-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 20-PowerSO | 4.32 3.83 2.97 
L78L15CD-TR 497-1198-2-ND 15V, Positive Voltage Regulator 8-SOIC 375.00/2,500. L4925PD013TR 497-1152-2-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 20-PowerSO 1073.58/600 
L78L18ACUTR 497-7280-1-ND 18V, Positive Voltage Reg.* NEW! SOT-89 62 47 ~~ 37] |L4931ABD25-TR 497-1154-1-ND 2.5V, Very LDO Voltage Regulator 8-SOIC 1.72 1.36 1.16 
L78L18ACUTR 497-7280-2-ND 18V, Positive Voltage Reg.* NEW! SOT-89 412.50/2,500 L4931ABD33-TR 497-1155-1-ND 3.3V, Very LDO Voltage Regulator 8-SOIC 1.20 1.02 87 
L78L18CD13TR 497-7281-1-ND 18V, Positive Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 81 63.54] |L4931ABD33-TR 497-1155-2-ND 3.3V, Very LDO Voltage Regulator 8-SOIC 1012.50/2,500 
L78L18CD13TR 497-7281-2-ND 18V, Positive Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 630.00/2,500 L4931ABD35-TR 497-7759-1-ND 3.5V, VLDO Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 1.60 1.36 1.16 
L78L24ABD13TR 497-7770-1-ND 24V, Positive Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 99.77.66] |L4931ABD35-TR 497-7759-2-ND 3.5V, VLDO Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 1350.00/2,500 
L78L24ABD13TR 497-7770-2-ND 24V, Positive Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 770.00/2,500 L4931ABD50-TR 497-1156-1-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 8-SOIC 1.28 1.09 .93 
L78L24ACUTR 497-7282-1-ND 24V, Positive Voltage Reg.* NEW! SOT-89 77 =60 51 L4931ABD50-TR 497-1156-2-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 8-SOIC 1080.00/2,500 
L78L24ACUTR 497-7282-2-ND 24V, Positive Voltage Reg.* NEW! SOT-89 595.00/2,500 L4931ABD120TR 497-1153-1-ND 12V, Very LDO Voltage Regulator 8-SOIC 1412. 96 82 
L78L24ACZ-AP 497-7283-1-ND 24V, Positive Voltage Reg.* NEW! TO-92 72 56 48) |L4931ABD120TR 497-1153-2-ND 12V, Very LDO Voltage Regulator 8-SOIC 945.00/2,500 
L78L24ACZ-AP 497-7283-3-ND 24V, Positive Voltage Reg.* NEW! TO-92 448.00/2,000 L4931ABDT25TR 497-1158-1-ND 2.5V, Very LDO Voltage Regulator D-PAK 1.85 1.47 1.25 
L78L24CD-TR 497-7284-1-ND 24V, Positive Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 7 6051 L4931ABDT33-TR | 497-1159-1-ND 3.3V, Very LDO Voltage Regulator D-PAK 1.32 113 .96 
L78L24CD-TR 497-7284-2-ND 24V, Positive Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 595.00/2,500 L4931ABDT33-TR | 497-1159-2-ND 3.3V, Very LDO Voltage Regulator D-PAK 1113.75/2,500 
L78L33ABD-TR 497-7285-1-ND 3.3V, Positive Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 78 59 47} |L4931ABDT35TR 497-7760-1-ND 3.5V, VLDO Voltage Reg.* NEW! D-PAK 1.72. 1.47 1.25 
L78L33ABD-TR 497-7285-2-ND 3.3V, Positive Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC §25.00/2,500 L4931ABDT35TR 497-7760-2-ND 3.5V, VLDO Voltage Reg.* NEW! D-PAK 1451.25/2,500 
L78L33ABUTR 497-7286-1-ND 3.3V, Positive Voltage Reg.* NEW! SOT-89 73.55.43} |L4931ABDT50-TR =| 497-1160-1-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator D-PAK 148 1.26 1.08 
L78L33ABUTR 497-7286-2-ND 3.3V, Positive Voltage Reg.* NEW! SOT-89 487.50/2,500 L4931ABDT50-TR =| 497-1160-2-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator D-PAK 1248.75/2,500 
L78L33ABZ-AP 497-7287-1-ND 3.3V, Positive Voltage Reg.* NEW! TO-92 72 56 48] |L4931ABDT80-TR | 497-1161-1-ND 8V, Very LDO Voltage Regulator D-PAK 1.72 147 1.25 
L78L33ABZ-AP 497-7287-3-ND 3.3V, Positive Voltage Reg.* NEW! TO-92 448.00/2,000 L4931ABDT80-TR__ | 497-1161-2-ND 8V, Very LDO Voltage Regulator D-PAK 1451.25/2,500. 
L78L33ACD13TR 497-1199-1-ND 3.3V, Positive Voltage Regulator* 8-SOIC 78 59 47) |L4931ABZ25 497-1001-ND 2.5V, Very LDO Voltage Regulator T0-92 1.24 1.08 83 
L78L33ACD13TR 497-1199-2-ND 3.3V, Positive Voltage Regulator* 8-SOIC §25.00/2,500 L4931CD50-TR 497-6429-1-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator* 8-SOIC 1.28 1.09 .93 
L78L33ACUTR 497-1200-1-ND 3.3V, Positive Voltage Regulator* SOT-89 67 5 40| |L4931CD50-TR 497-6429-2-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator* 8-SOIC 1080.00/2,500 
L78L33ACUTR 497-1200-2-ND 3.3V, Positive Voltage Regulator SOT-89 450.00/2,500 L4931CD80-TR 497-4770-1-ND 8V, Very LDO Voltage Regulator 8-SOIC 1.24 1.06 .90 
L78L33ACZ 497-7288-ND 3.3V, Positive Voltage Reg.* NEW! TO-92 78 59 46} |L4931CD80-TR 497-4770-2-ND 8V, Very LDO Voltage Regulator 8-SOIC 1046.25/2,500 
L78MO5ABDT-TR 497-1201-1-ND 5V, Precision 500mA Regulator* D-PAK 99 77 66} |L4931CD120-TR 497-7761-1-ND 12V, VLDO Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 148 1.26 1.08 
L78MO5ABDT-TR 497-1201-2-ND 5V, Precision 500mA Regulator* D-PAK 770.00/2,500 L4931CD120-TR 497-7761-2-ND 12V, VLDO Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 1248.75/2,500 
L78MO5ABV 497-1461-5-ND 5V, Precision 500mA Regulator T0-220 86 67 52] |L4931CDT33-TR 497-7762-1-ND 3.3V, VLDO Voltage Reg.* NEW! D-PAK 1.64 140 1.19 
L78MO5ACDT-TR 497-1202-1-ND 5V, Precision 500mA Regulator* D-PAK 90  .70 60} |L4931CDT33-TR 497-7762-2-ND 3.3V, VLDO Voltage Reg.* NEW! D-PAK 1383.75/2,500 
L78MO5ACDT-TR 497-1202-2-ND 5V, Precision 500mA Regulator* D-PAK 700.00/2,500 L4931CDT50-TR 497-4204-1-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator D-PAK 1.36 1.16.99 
L78MO5CDT-TR 497-1203-1-ND 5V, Positive Voltage Regulator* D-PAK 78 59 ~~ 47) + |L4931CDT50-TR 497-4204-2-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator D-PAK 1147.50/2,500 
L78MO5CDT-TR 497-1203-2-ND 5V, Positive Voltage Regulator* D-PAK §25.00/2,500. L49310Z33-AP 497-7246-1-ND 3.3V, VLDO Voltage Reg.* NEW! TO-92 1.32 113 .96 
L78M05CP 497-7289-5-ND 5V, Positive Voltage Reg.* NEW! TO-220FP | 1.08 .84 65] |L4931CZ33-AP 497-7246-3-ND 3.3V, VLDO Voltage Reg.* NEW! T0-92 891.00/2,000 
L78MO05CV 497-2957-5-ND 5V, Positive Voltage Regulator TO-220 7 .60 46 L4931C0Z50-AP 497-5838-1-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator* TO-92 1.16 99 85 
L78MO6ABDT-TR 497-7771-1-ND 6V, Precision 500mA Reg.* NEW! D-PAK 1.76 1.50 1.28} |L4931CZ50-AP 497-5838-3-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator* TO-92 783.00/2,000 
L78MOGABDT-TR 497-7771-2-ND 6V, Precision 500mA Reg.* NEW! D-PAK 1485.00/2,500 L4940D215-TR 497-1166-1-ND 5V, Very LDO 1.5A Regulator D2-PAK 259 2.28 1.94 
L78MO6CDT-TR 497-6443-1-ND 6V, 500mA Pos. Volt. Reg.* NEW! D-PAK 78.59 47) ~‘|L4940D2T5-TR 497-1166-2-ND 5V, Very LDO 1.5A Regulator D2-PAK 948.75/1,000 
L78MO6CDT-TR 497-6443-2-ND 6V, 500mA Pos. Volt. Reg.* NEW! D-PAK 525.00/2,500 L4940D2T10-TR 497-7763-1-ND 10V, VLDO 1.5A Regulator* NEW! D2-PAK 1.88 1.65 1.40 
L78MO8ABDT-TR 497-1205-1-ND 8V, Precision 500mA Regulator* D-PAK 99 77 66} |L4940D2T10-TR 497-7763-2-ND 10V, VLDO 1.5A Regulator* NEW! D2-PAK 687.50/1,000 
L78MO8ABDT-TR 497-1205-2-ND 8V, Precision 500mA Regulator* D-PAK 770.00/2,500 L4940D2T12-TR 497-6430-1-ND 12V, Very LDO 1.5A Regulator* D2-PAK 1.88 1.65 1.40 
L78MO8CDT-TR 497-1206-1-ND 8V, Precision 500mA Regulator* D-PAK 90 .70 60} |L4940D2T12-TR 497-6430-2-ND 12V, Very LDO 1.5A Regulator* D2-PAK 688.00/1,000 
L78MO8CDT-TR 497-1206-2-ND 8V, Precision 500mA Regulator* D-PAK 700.00/2,500. L4940V5 497-1404-5-ND 5V, Very LDO 1.5A Regulator TO-220 1.98 1.86 1.49 
L78M08CV 497-1463-5-ND 8V, Precision 500mA Regulator TO-220 67 51 .39| | L4941BDT-TR 497-1168-1-ND 5V, 1A Very LDO Regulator D-PAK 1.92 1.64 1.40 
L78MO9ABV 497-4616-5-ND QV, Precision 500mA Regulator* TO-220 1.20 96 .82| |L4941BV 497-6695-5-ND 5V, 1A VLDO Regulator* NEW! TO-220 1.60 1.50 1.20 
L78MO9ACDT-TR 497-1207-1-ND QV, Precision 500mA Regulator D-PAK 1.33 1.06 .90| |L7805ABD2T-TR 497-1170-1-ND 5V, Precision 1A Regulator* D2-PAK 90.70 _—«60 
L78MO9CDT-TR 497-1208-1-ND QV, Precision 500mA Regulator* D-PAK 81 63.54] |L7805ABD2T-TR 497-1170-2-ND 5V, Precision 1A Regulator* D2-PAK 310.00/1,000 
L78MO9CDT-TR 497-1208-2-ND QV, Precision 500mA Regulator* D-PAK 630.00/2,500 L7805ABP 497-4226-5-ND 5V, Precision 1A Regulator* TO-220FP 99 77 60 
L78MO09CV 497-7290-5-ND QV, Precision 500mA Reg.* NEW! TO-220 67 51 .39| | L7805ABV 497-2947-5-ND 5V, Precision 1A Regulator* TO-220 81 63 49 
L78M10ABDT-TR 497-6867-1-ND 10V, Prec. 500mA Reg.* NEW! D-PAK 56 42  .33) |L7805ACD2T-TR 497-7253-1-ND 5V, Precision 1A Regulator* NEW! D2-PAK 95 74 63 
L78M10ABDT-TR 497-6867-2-ND 10V, Prec. 500mA Reg.* NEW! D-PAK 375.00/2,500 L7805ACD2T-TR 497-7253-2-ND 5V, Precision 1A Regulator* NEW! D2-PAK 325.50/1,000 
L78M12ABDT-TR 497-1209-1-ND 12V, Precision 500mA Regulator* D-PAK 81 63.54] |L7805ACP 497-7254-5-ND 5V, Precision 1A Regulator* NEW! | T0-220FP 95 74 BT 
L78M12ABDT-TR 497-1209-2-ND 12V, Precision 500mA Regulator* D-PAK 630.00/2,500 L7805ACV 497-1441-5-ND 5V, Precision 1A Regulator* TO-220 72 56 44 
L78M12ABV 497-8355-5-ND 12V, Prec. 500mA Reg.* NEW! TO-220 86 67 52) |L7805CD2T-TR 497-1171-1-ND 5V, Precision 1.5A Regulator* D2-PAK 90 .70 60 
L78M12ACDT-TR 497-1210-1-ND 12V, Precision 500mA Regulator* D-PAK 79 62 53} |L7805CD2T-TR 497-1171-2-ND 5V, Precision 1.5A Regulator* D2-PAK 310.00/1,000 
L78M12ACDT-TR 497-1210-2-ND 12V, Precision 500mA Regulator* D-PAK 612.50/2,500 L7805CDT-TR 497-7255-1-ND 5V, Precision 1.5A Regulator* NEW!| D-PAK 72 56 48 
L78M12CDT-TR 497-1211-1-ND 12V, Precision 500mA Regulator* D-PAK 79 62 ~=.53} +|L7805CDT-TR 497-7255-2-ND 5V, Precision 1.5A Regulator* NEW!| D-PAK 560.00/2,500 
L78M12CDT-TR 497-1211-2-ND 12V, Precision 500mA Regulator* D-PAK 612.50/2,500. L7805CP 497-1442-5-ND 5V, Precision 1.5A Regulator* TO-220FP 81 63 49 
L78M12CV 497-1464-5-ND 12V, Precision 500mA Regulator TO-220 67 51 .39| | L7805CT 497-1005-ND 5V, Precision 1.5A Regulator* TO-3 3.34 3.11 242 
L78M15ABDT-TR 497-7772-1-ND 15V, Precision 500mA Reg.* NEW! D-PAK 1.92 1.64 1.40] |L7805CV 497-1443-5-ND 5V, Precision 1.5A Regulator* TO-220 67 5 39 
L78M15ABDT-TR 497-7772-2-ND 15V, Precision 500mA Reg.* NEW! D-PAK 1620.00/2,500 L7805T 497-7256-ND 5V, Precision 1.5A Regulator* NEW! TO-3 3.77 3.51 2.73 
L78M15ABV 497-1465-5-ND 15V, Precision 500mA Regulator TO-220 86 67 52] |L7806ABD2T-TR 497-1172-1-ND 6V, Precision 1A Regulator* D2-PAK 1.00 85 73 
L78M15CDT-TR 497-1212-1-ND 15V, Precision 500mA Regulator* D-PAK 68.53 _.45| | L7806ABD2T-TR 497-1172-2-ND 6V, Precision 1A Regulator* D2-PAK 375.00/1,000 
L78M15CDT-TR 497-1212-2-ND 15V, Precision 500mA Regulator* D-PAK §25.00/2,500 L7806ABV 497-1444-5-ND 6V, Precision 1A Regulator TO-220 74 58 45 
L78M15CV 497-2958-5-ND 15V, Precision 500mA Regulator TO-220 68 53 41 L7806ACV 497-7257-5-ND 6V, Precision 1A Regulator* NEW! TO-220 77 60 46 
L78M24ABDT-TR 497-7773-1-ND 24V, Precision 500mA Reg.* NEW! D-PAK 90 .70 60} [L7806CD2T-TR 497-7258-1-ND 6V, Precision 1.5A Regulator* NEW!| D2-PAK 1.00.85 73 
L78M24ABDT-TR 497-7773-2-ND 24V, Precision 500mA Reg.* NEW! D-PAK 700.00/2,500 L7806CD2T-TR 497-7258-2-ND 6V, Precision 1.5A Regulator* NEW!| D2-PAK 375.00/1,000 
L78M24ACDT-TR 497-7291-1-ND 24V, Precision 500mA Reg.* NEW! D-PAK 81 63.54) | L7806CT 497-7259-ND 6V, Precision 1.5A Regulator* NEW! TO-3 3.34 3.11 242 
L78M24ACDT-TR 497-7291-2-ND 24V, Precision 500mA Reg.* NEW! D-PAK 630.00/2,500 L7806CV 497-1445-5-ND 6V, Precision 1A Regulator TO-220 73 «55 ~=.48 
L78M24CDT-TR 497-1213-1-ND 24V, Precision 500mA Regulator* D-PAK 90 .70  .60) |L7808ABD2T-TR 497-1173-1-ND 8V, Precision 1A Regulator D2-PAK 1.00 85 73 
L78M24CDT-TR 497-1213-2-ND 24V, Precision 500mA Regulator* D-PAK 700.00/2,500 L7808ABD2T-TR 497-1173-2-ND 8V, Precision 1A Regulator D2-PAK 375.00/1,000 
L78M24CV 497-1467-5-ND 24V, Precision 500mA Regulator* T0-220 72 56  ~=.44) ‘| L7808ABV 497-1446-5-ND 8V, Precision 1A Regulator* TO-220 77 ~=60 ~~ 46 
L78S05CV 497-1468-5-ND 5V, Positive 2A Regulator* TO-220 81 63.49] | L7808ACV 497-5884-5-ND 8V, Precision 1A Regulator* TO-220 68 53 41 
L78S09CV 497-6038-5-ND QV, Positive 2A Regulator* TO-220 1.04.81 63| |L7808CD2T-TR 497-1174-1-ND 8V, Precision 1A Regulator* D2-PAK 90 .70 60 
L78S10CV 497-6039-5-ND 10V, Positive 2A Regulator* T0-220 68 53 41 L7808CD2T-TR 497-1174-2-ND 8V, Precision 1A Regulator* D2-PAK 310.00/1,000 
L78S12CT 497-8356-ND 12V, Positive 2A Regulator* NEW! TO-3 3.16 295 2.29] |L7808CP 497-7260-5-ND 8V, Precision 1.5A Regulator* NEW! | T0-220FP 90.70.54 
L78S12CV 497-1469-5-ND 12V, Positive 2A Regulator* TO-220 68 53 41 L7808CV 497-2949-5-ND 8V, Precision 1A Regulator* TO-220 78 59 46 
L78S15CV 497-6040-5-ND 15V, Positive 2A Regulator* TO-220 68.5341 L7809ABV 497-1447-5-ND QV, Precision 1A Regulator* TO-220 94 82 63 
L78S18CV 497-6009-5-ND 18V, Positive 2A Regulator* TO-220 1.04.81 63| |L7809CD2T-TR 497-1176-1-ND QV, Precision 1A Regulator* D2-PAK 108 92 79 
L78S24CV 497-1470-5-ND 24V, Positive 2A Regulator* TO-220 68 53 41 L7809CD2T-TR 497-1176-2-ND QV, Precision 1A Regulator* D2-PAK 405.00/1,000 
L79LO5ABD13TR 497-7296-1-ND -5V, Negative Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 68 .53 45} |L7809CP 497-7261-5-ND QV, Precision 1.5A Regulator* NEW! | T0-220FP 725644 
L79LO5ABD13TR 497-7296-2-ND -5V, Negative Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC §25.00/2,500 L7809CV 497-1448-5-ND QV, Precision 1A Regulator* TO-220 73 55 48 
L79LO5ABUTR 497-1217-1-ND -5V, Negative Voltage Regulator* SOT-89 70.53 ~——.42|_-| L7812ABD2T-TR 497-6037-1-ND 12V, Precision 1A Regulator* D2-PAK 1.04 89 76 
L79LO5ABUTR 497-1217-2-ND -5V, Negative Voltage Regulator* SOT-89 468.75/2,500 L7812ABD2T-TR 497-6037-2-ND 12V, Precision 1A Regulator* D2-PAK 390.00/1,000 
L79LO5ABZ-AP 497-7297-1-ND -5V, Negative Voltage Reg.* NEW! TO-92 81 65 = .49| | L7812ABV 497-1449-5-ND 12V, Precision 1A Regulator* TO-220 81 63 49 
L79LO5ABZ-AP 497-7297-3-ND -5V, Negative Voltage Reg.* NEW! TO-92 375.00/2,000 L7812ACD2T-TR 497-1177-1-ND 12V, Precision 1A Regulator* D2-PAK 1.04.81 69 
L79LO5ACD13TR 497-1218-1-ND -5V, Negative Voltage Regulator 8-SOIC 62 47 ~— 37} |L7812ACD2T-TR 497-1177-2-ND 12V, Precision 1A Regulator* D2-PAK 356.50/1,000 
L79LO5ACD13TR 497-1218-2-ND -5V, Negative Voltage Regulator 8-SOIC 412.50/2,500 L7812ACV 497-1450-5-ND 12V, Precision 1A Regulator* TO-220 77 60 46 
L79LOSACUTR 497-1219-1-ND -5V, Negative Voltage Regulator* SOT-89 17 60 BT L7812CD2T-TR 497-1178-1-ND 12V, Precision 1A Regulator* D2-PAK 108 84 72 
L79LO5ACUTR 497-1219-2-ND -5V, Negative Voltage Regulator* SOT-89 595.00/2,500 L7812CD2T-TR 497-1178-2-ND 12V, Precision 1A Regulator* D2-PAK 372.00/1,000 
L79LO5ACZ 497-2960-5-ND -5V, Negative Voltage Regulator* TO-92 50 38 30 L7812CP 497-1451-5-ND 12V, Precision 1A Regulator* TO-220FP 98 85 65 
L79LO5ACZ-TR 497-1220-1-ND -5V, Negative Voltage Regulator* TO-92 53.39.32) | L7812CT 497-1006-ND 12V, Precision 1A Regulator* TO-3 3.34 3.11 2.42 
L79LO8ACD13TR 497-7298-1-ND -8V, Negative Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 78.59 47} ~| L7812CV 497-1452-5-ND 12V, Precision 1A Regulator* TO-220 67 51 39 
L79LO8ACD13TR 497-7298-2-ND -8V, Negative Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC §25.00/2,500 L7815ABD2T-TR 497-7262-1-ND 15V, Precision 1A Regulator* NEW! | D2-PAK 1.00 85 73 
L79LO8ACZ-AP 497-7299-1-ND -8V, Negative Voltage Reg.* NEW! TO-92 72 56 48] |L7815ABD2T-TR 497-7262-2-ND 15V, Precision 1A Regulator* NEW! | D2-PAK 375.00/1,000 
L79LO8ACZ-AP 497-7299-3-ND -8V, Negative Voltage Reg.* NEW! TO-92 448.00/2,000 L7815ABV 497-8352-5-ND 15V, Precision 1A Regulator* NEW! | 10-220 92.7256 
L79L12ACD13TR 497-7300-1-ND -12\V, Negative Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 86 67 57} |L7815ACD2T-TR 497-7263-1-ND 15V, Precision 1A Regulator* NEW! | D2-PAK 90 70 60 
L79L12ACD13TR 497-7300-2-ND -12\V, Negative Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 665.00/2,500 L7815ACD2T-TR 497-7263-2-ND 15V, Precision 1A Regulator* NEW! | D2-PAK 310.00/1,000 
L79L12ACUTR 497-7301-1-ND -12V, Negative Voltage Reg.* NEW! SOT-89 73 5543] || L7815ACV 497-1453-5-ND 15V, Precision 1A Regulator* TO-220 77 60 ~=46 
L79L12ACUTR 497-7301-2-ND -12\V, Negative Voltage Reg.* NEW! SOT-89 487.50/2,500 L7815CD2T-TR 497-1179-1-ND 15V, Precision 1A Regulator* D2-PAK 99 77 66 
L79L12ACZ 497-1013-ND -12V, Negative Voltage Regulator* TO-92 59 44 35) | L7815CD2T-TR 497-1179-2-ND 15V, Precision 1A Regulator* D2-PAK 341.00/1,000 
L79L12ACZ-TR 497-7302-1-ND -12V, Negative Voltage Reg.* NEW! TO-92 48 38 =©.29] | L7815CP 497-8353-5-ND 15V, Precision 1A Regulator* NEW! | T0-220FP 99 77 ~~ 60 
L79L12ACZ-TR 497-7302-2-ND -12V, Negative Voltage Reg.* NEW! TO-92 285.00/2,000. L7815CT 497-1007-ND 15V, Precision 1A Regulator* TO-3 3.34 3.11 242 
L79L15ACD13TR 497-7303-1-ND -15V, Negative Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 59 =.45 ~~ .35| | L7815CV 497-1454-5-ND 15V, Precision 1A Regulator* TO-220 73 55 43 
L79L15ACD13TR 497-7303-2-ND -15V, Negative Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 393.75/2,500 L7818CT 497-7264-ND 18V, Precision 1.5A Reg.* NEW! TO-3 3.34 3.11 242 
L79L15ACZ-TR 497-7304-1-ND -15V, Negative Voltage Reg.* NEW! TO-92 53 40 53} |L7818CV 497-1456-5-ND 18V, Precision 1A Regulator* TO-220 73 5543 
L79L15ACZ-TR 497-7304-2-ND -15V, Negative Voltage Reg.* NEW! TO-92 285.00/2,000 L7824ABD2T-TR 497-6866-1-ND 24V, Precision 1A Regulator* NEW! | D2-PAK 1.20 1.02 87 
L4925PD 497-3912-5-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator 20-PowerSO | 3.58 3.34 2.60] | L7824ABD2T-TR 497-6866-2-ND 24V, Precision 1A Regulator* NEW! | D2-PAK 450.00/1,000 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 = 100 Part No. Part No. Description Pkg. al 10 =100 
[7824ABV 497-8354-5-ND 24V, Precision 1A Regulator* NEW! | 10-220 04.8263] [LDTTT7DTT8CTR | 497-6446-1-ND T.8V, 800mA LDO Positive Volt. D-PAK 78 59 AT 
L7824ACV 497-1458-5-ND 24V, Precision 1A Regulator 0-220 77 60 46 Reg.* NEW! 
L7824CD2T 497-1459-5-ND 24V, Positive Voltage Regulator* D2-PAK | 1.05 91 _.70| |LD1117DT18CTR | 497-6446-2-ND 1.8V, 800mA LDO Positive Volt. D-PAK 525.00/2,500 
[7824CD2T-TR 497-4775-1-ND 24V, Positive Voltage Regulator* D2-PAK | 1.04.81 69 Reg.* NEW! 
L7824CD2T-TR 497-4775-2-ND 24V, Positive Voltage Regulator* D2-PAK 356.50/1,000 LO1117DT18TR —- | 497-1232-1-ND 1.8V, 800MA LDO Positive Volt. Reg. | D-PAK 7 60 51 
L7824CP 497-7265-5-ND 24V, Positive Volt. Regulator* NEW!| T0-220FP | 90 .70 54] |LD1117DT18TR | 497-1232-2-ND 1.8V, 800A LDO Positive Volt. Reg. | _D-PAK 595.00/2,500 
L7824CT 497-1008-ND 24V, Positive Voltage Regulator* T0-3 3.34 3.11 242) [LDTT17DT25CTR  [497-1233-1-ND 2.5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | D-PAK 78 #459 AT 
L7824CV 497-1460-5-ND 24V, Positive Voltage Regulator* 0-220 73.55 _.43| |LD1117DT25CTR | 497-1233-2-ND 2.5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | D-PAK 525.00/2,500 
L7885CV 497-7266-5-ND 8.5V, 1.5A Pos. Volt. Reg.* NEW! T0-220 68.53.41] |LD1117DT25TR —| 497-7307-1-ND 2.5V, 800mA LDO Positive Volt. D-PAK 7 59 7 
L7905ACD2T-TR | 497-7292-1-ND -5V, Negative 2% Reg.* NEW! D2-PAK | 136 1.16 99 Reg.* NEW! 
L7905ACD2T-TR | 497-7292-2-ND -5V, Negative 2% Reg.* NEW! D2-PAK 510.00/1,000 LD1117DT25TR ~—‘| 497-7307-2-ND 2.5V, 800mA LDO Positive Volt. D-PAK 525.00/2,500 
L7905ACV 497-1471-5-ND -5V, Negative 2% Regulator* TO-220 68 53 AL Reg.* NEW! 
L7905CD2T-TR 497-1214-1-ND -5V, Negative Voltage Regulator* D2-PAK 99.77.66; |LD1117DT28TR__| 497-1234-1-ND 2.85V, 800mA LDO Pos. Volt. Reg. D-PAK | 1.95 1.72 1.46 
[7905CD2T-TR 497-1214-2-ND -BV, Negative Voltage Regulator* D2-PAK 347.00/1,000 LOW17DT28TR ‘| 497-1234-2-ND 2.85V, 800mA LDO Pos. Volt. Reg. D-PAK 1690.00/2,500 
L7905CP 497-7293-5-ND -5V, Negative Voltage Reg.* NEW! | T0-220FP | 95 74 57] |LD1117DT33CTR — | 497-1235-1-ND 3.3V, 800mA LDO Positive Volt. D-PAK 78 59 A7 
L7905CV 497-1472-5-ND -5V, Negative Voltage Regulator* T0-220 73 55 43 Reg.* NEW! 
L7908ACV 497-4231-5-ND -8V,, Negative Voltage Regulator* 70-220 | 1.04 83 63} |LD1117DT33CTR | 497-1235-2-ND 3.3V, 800mA LDO Positive Volt. D-PAK 525.00/2,500 
L7908CV 497-1474-5-ND -8V, Negative Voltage Regulator TO-220 73.55 AB Reg.* NEW! 
L7912ACV 497-1475-5-ND ~12V, Negative 2% Regulator* T0-220 725644) |LD1117DT33TR —(| 497-1236-1-ND 3.3V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | D-PAK 78 59 A7 
L7912CD2T-TR 497-1215-1-ND -12V,, Negative Voltage Regulator* D2-PAK 99 77 66] |LD1117DT33TR__| 497-1236-2-ND 3.3V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | _D-PAK 525.00/2,500 
L7912CD2T-TR 497-1215-2-ND -12V, Negative Voltage Regulator* D2-PAK 341.00/1,000 LOTTT7DT50CTR _|497-1237-1-ND 5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. D-PAK 78 59 AT 
L7912CP 497-7294-5-ND -12V, Negative Voltage Reg.* NEW! | T0-220FP | 1.08 84 65] |LD1117DTSOCTR | 497-1237-2-ND 5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. D-PAK 525.00/2,500 
L7912CV 497-1476-5-ND -12V, Negative Voltage Regulator* TO-220 73.55.43} |LD1117DT50TR 497-1238-1-ND 5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. D-PAK 78 59 AT 
L7915ACV 497-1477-5-ND ~T5V, Negative Volt. Regulator* T0-220 77.60 46] |LD1117DT50TR | 497-1238-2-ND 5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. D-PAK 525.00/2,500 
L7915CD2T-TR 497-1216-1-ND -15V, Negative Voltage Regulator D2-PAK | 1.00 85 73] |LD1117DTC-R 497-7775-1-ND Adj., 800mA LDO Positive Volt. D-PAK | 1.95 1.72 1.46 
L7915CP 497-7295-5-ND -15V, Negative Voltage Reg.* NEW! | T0-220FP | 1.16 1.01  .78 Reg.* NEW! 
L7915CV 497-1478-5-ND -15V, Negative Voltage Regulator* 0-220 73° 55 43} [LDTTT7DTC-R 497-7775-2-ND ‘Adj., 800mA LDO Positive Volt. D-PAK 7690.00/2,500 
LD1084V 497-3413-5-ND Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg. TO-220 | 282 264 212 Reg.* NEW! 
(D1084V25 497-3415-5-ND 2.5V, 5A LDO Positive Voltage Reg. 70-220 | 282 264 212] |LD1117DTTR 497-1239-1-ND 1.25V to 15V, LDO Positive Volt. Reg. | D-PAK 68 53 45 
LD1085CDT-R 497-3418-1-ND Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg. D-PAK | 1.80 153 1.31] [LD1117DTTR 497-1239-2-ND 1.25V to 15V, LDO Positive Volt. Reg. | _D-PAK 525.00/2,500 
LD1085CDT-R 497-3418-2-ND Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg. D-PAK 1518.75/2,500 LD1117S12CTR | 497-6974-1-ND 1.2V, 800mA LDO Positive Volt. SOT-223 | 78 59 AT 
LD1085D2M-R 497-3419-1-ND Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg. D2-PAK/A | 1.92 1.64 1.40 Reg.* NEW! 
LD1085D2M-R 497-3419-2-ND Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg. D2-PAK/A 720.00/1,000 LD1117S12CTR | 497-6974-2-ND 1.2V, 800mA LDO Positive Volt. SOT-223 525.00/2,500 
LD1085D2M18R —_|497-3421-1-ND 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Reg. | D2-PAK/A | 1.92 1.64 1.40 Reg.* NEW! 
LD1085D2M18R — | 497-3421-2-ND 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Reg. | D2-PAK/A 720.00/1,000 LO1117S12TR 497-4240-1-ND 1.2V, 800A LDO Positive Volt. Reg. | SOT-223 ] 77 60ST 
LD1085D2M25R 497-3422-1-ND 2.5V, 3A LDO Positive Voltage Reg. D2-PAK/A | 1.92 1.64 1.40} /LD1117S12TR 497-4240-2-ND 1.2V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | SOT-223 595.00/2,500 
LD1085D2M33R ‘| 497-3423-1-ND 3.3V, 3A LDO Positive Voltage Reg. | D2-PAK/A | 1.92 1.64 1.40] [LD1117S18CTR | 497-6868-1-ND 1.8V, 800mA LDO Positive Volt. SOT-223 | .77 60 51 
LD1085D2M33R___| 497-3423-2-ND. 3.3V, 3A LDO Positive Voltage Reg. _|_D2-PAK/A 720.00/1,000 Reg.* NEW! 
LD1085D2T-R 497-3424-1-ND Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg. D2-PAK 7.80 1.53 1.31 LD1117S18CTR 497-6868-2-ND 1.8V, 800mA LDO Positive Volt. SOT-223 595.00/2,500 
LD1085D2T-R 497-3424-2-ND Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg. D2-PAK 675.00/1,000 Reg.* NEW! 
LD1085D2T18R ‘| 497-3427-1-ND 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Reg. D2-PAK | 273 215 1.82] |LD1117S18TR 497-7308-1-ND 1.8V, 800mA LDO Positive Volt. SOT-223 | 78 59 7 
LD1085D2T33R «| 497-1222-1-ND 3.3V, 3A LDO Positive Voltage Reg. D2-PAK | 180 1.53 1.31 Reg.* NEW! 2 
LD1085D2T33R 497-1222-2-ND 3.3V, 3A LDO Positive Voltage Reg. D2-PAK 675.00/1,000 LD1117S18TR 497-7308-2-ND 1.8V, 800mA LDO Positive Volt. SOT-223 525.00/2,500 
LD1085DT18R 497-3430-1-ND T.8V, 3A LDO Positive Voltage Reg. D-PAK | 248 1.95 1.66 Reg.* NEW! iy 
LD1085DT18R 497-3430-2-ND 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Reg. D-PAK 2360.00/2,500 LD1117S25CTR 497-1240-1-ND 2.5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. SOT-223 18 59 AT 
LD1085P. 497-7305-5-ND Adj., 3A LDO Pos. Volt. Reg.* NEW! | TO-220FP 208 1.95 1.56 LD1117S25CTR 497-1240-2-ND 2.5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. SOT-223 525.00/2,500 
LD1085V 497-1482-5-ND Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg. TO-220 1.60 1.50 1.20 LD1117S25TR 497-7309-1-ND 2.5V, 800mA LDO Positive Volt. SOT-223 78 59 AT 
LD1085V50 497-3436-5-ND 5V, 3A LDO Positive Voltage Reg. 70-220 | 1.60 1.50 1.20 Reg.* NEW! . 
LD1086D2M331R | 497-1223-1-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Volt. Reg. D2-PAK/A | 1.40 1.19 1.02) |LD1117S25TR 497-7309-2-ND 2.5V, 800MA LDO Positive Volt. SOT-223 525.00/2,500 
LD1086D2MTR 497-3439-1-ND Adj., 1.54 LDO Positive Volt. Reg. D2-PAK/A | 1.40 1.19 1.02 Reg.* NEW! = 
LD1086D2MTR 497-3439-2-ND Adj. 1.5A LDO Positive Volt. Reg. D2-PAK/A 525.00/1,000 CDTT7S33CTR | 497-1241-1-ND 3.3V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | SOT-223 | 67 STAD 
LD1086D2T15R 497-3441-1-ND 1.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | D2-PAK | 1.76 1.50 1.28] /LD1117S33CTR 497-1241-2-ND 3.3V, 800A LDO Positive Volt. Reg. | SOT-223 450.00/2,500 
LD1086D2T15R _ | 497-3441-2-ND. 1.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | D2-PAK 660.00/1,000 LO1117S33TR 497-1242-1-ND 3.3V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | SOT-223 | 78 59 47 
LD1086D2T18TR | 497-3442-1-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | D2-PAK | 1.76 1.50 1.28] |LD1117S33TR 497-1242-2-ND 3.3V, 800A LDO Positive Volt. Reg. | SOT-223 525.00/2,500 
LD1086D2T18TR | 497-3442-2-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | D2-PAK 660.00/1,000 LD1117S50CTR 497-1243-1-ND 5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. SOT-223 7859 A? 
LD1086D2T25TR ‘| 497-3443-1-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | D2-PAK | 1.76 1.50 1.28] [LD1117S50CTR 497-1243-2-ND 5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. SOT-223 525.00/2,500 
LD1086D2T25TR ‘| 497-3443-2-ND 2.5V, 1.54 LDO Positive Voltage Reg. | D2-PAK 660.00/1,000 LD1117S50TR 497-6447-1-ND 5V, 800mA LDO Positive Volt. SOT-223 78 59 (AT 
LD1086D2T33TR _|497-1224-1-ND. 3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | D2-PAK | 1.56 1.33 1.14 Reg.* NEW! 
LD1086D2T331R | 497-1224-2-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | D2-PAK 585.00/1,000 LD1117S50TR 497-6447-2-ND 5V, 800mA LDO Positive Volt. SOT-223 525.00/2,500 
LD1086D2T50TR ‘| 497-1225-1-ND 5V, 1.5ALDO Pos. Volt. Reg.* NEW!| D2-PAK | 1.76 1.50 1.28 Reg.* NEW! 
LD1086D2T50TR | 497-1225-2-ND 5V, 1.5 LDO Pos. Volt. Reg.* NEW!) D2-PAK 660.00/1,000 LD1117SC-R 497-4241-1-ND Adj., 800mA LDO Positive Volt. Reg. | SOT-223 | .77 60.51 
LD1086D2TTR 497-3566-1-ND Adj., 1.54 LDO Positive Voltage Reg. | D2-PAK | 1.76 1.50 1.28/ {|LO1117SC-R 497-4241-2-ND Adj., 800mA LDO Positive Volt. Reg.* |_SOT-223 595.00/2,500 
LD1086D2TTR 497-3566-2-ND Adj., 1.54 LDO Positive Voltage Reg. _| D2-PAK 660.00/1,000 LD1117STR 497-1244-1-ND 1.25V to 15V, LDO Pos. Volt. Reg. SOT-223 7 59 (47 
[D1086DT15R 497-7774-1-ND 75V, 1.54 LDO Pos. Volt. Reg.* NEW!| D-PAK | 168 1.43 1.22| |LDI117STR 497-1244-2-ND 1.25V to 15V, LDO Pos. Volt. Reg. SOT-223 525.00/2,500 
LD1086DT15R 497-7774-2-ND 15V, 1.5A LDO Pos. Volt. Reg.* NEW!| D-PAK 1417.50/2,500 Lo1W17V 497-7310-5-ND Adj., 800mA LDO Positive Volt. 70-220 78 59 AB 
LD1086DT18TR —- | 497-3444-1-ND 1.8V, 1.5ALDO Positive Voltage Reg.*| D-PAK | 168 1.43 1.22 Reg.* NEW! . 
LD1086DT18TR ‘| 497-3444-2-ND 1.8V, 1.54 LDO Positive Voltage D-PAK 1417.50/2,500 LO1117V18 497-3457-5-ND 1.8V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 0-220 78 59 46 
Reg.* NEW! L01117V25 497-3458-5-ND 2.5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 10-220 | 1.89 1.50 1.28 
LD1086DT25TR _| 497-3445-1-ND. 2.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | _D-PAK | 1.68 1.43 1.22) [LD1117V25C 497-3459-5-ND 2.5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 10-220 [ 1.72 1.36 1.16 
LD1086DT25TR 497-3445-2-ND 2.5V, 1.5 LDO Positive Voltage Reg. | D-PAK 1417.50/2,500 0111733 497-1491-5-ND 3.3V, 800A LDO Positive Volt. Reg. | TO-220 78 59 46 
LD1086DT33TR 497-3446-1-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | D-PAK 168 143 1.22) |LD1117V33C 497-1492-5-ND 3.3V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 10-220 77 60 46 
LD1086DT33TR 497-3446-2-ND 3.3V, 1.5 LDO Positive Voltage Reg. | D-PAK 1417.50/2,500 LD1117V50 497-7311-5-ND 5V, 800mA LDO Positive Volt. 70-220 78 59 AB 
LD1086DT50TR ‘| 497-4239-1-ND 5V, 1.54 LDO Positive Voltage Reg. D-PAK | 1.68 1.43 1.22 Reg.* NEW! 
LD1086DT50TR 497-4239-2-ND 5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. D-PAK 1417.50/2,500 LD1580P2T-R 497-5842-1-ND Adj., Very LDO Positive Volt. Reg.* P2-PAK | 2.44 2.15 1.82 
LD1086DTTR 497-6222-1-ND Adj., 1.5A LDO Positive Voltage Reg.* | D-PAK 221 1.95 1.66| |LD1580P2T-R 497-5842-2-ND Adj., Very LDO Positive Volt. Reg.* P2-PAK 893.75/1,000 
LD1086DTTR 497-6222-2-ND Adj., 1.5A LDO Positive Voltage Reg.* | D-PAK 1552.50/2,500 LD1585CD2T18R ~——| 497-3465-1-ND 1.8V, 5A LDO Positive Voltage Reg. D2-PAK | 2.73 215 1.82 
LD1086V 497-3447-5-ND Adj., 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | 10-220 | 143 1.24 .95| |LD2979M30TR 497-7781-1-ND 3V, VLDO Voltage Reg.* NEW! SOT-23-5 9 74 63 
LD1086V18 497-3449-5-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. | TO-220 | 1.43 1.24 95) |LD2979M30TR 497-7781-2-ND 3V, VLDO Voltage Reg.* NEW! SOT-23-5 882.00/3,000 
LD1086V33 497-3450-5-ND 3.3V, 1.54 LDO Positive Voltage Reg. | TO-220 | 1.43 1.24 .95| |LD2979M33TR 497-1512-1-ND 3.3V, VLDO Voltage Regulator SOT-23-5 | 95 74 _—63 
LD1117ADT-TR 497-3452-1-ND Adj., 1A LDO Positive Voltage Reg. D-PAK 1.04. +81 69] |LD2979M33TR 497-1512-2-ND 3.3V, VLDO Voltage Regulator S0T-23-5 882.00/3,000 
LD1117ADT-TR 497-3452-2-ND Adj., 1A LDO Positive Voltage Reg. D-PAK 805.00/2,500 LD2979M38TR 497-7782-1-ND 3.8V, VLDO Voltage Reg.* NEW! SOT-23-5 | 1.08 84 72 
LD1417ADT12TR =| 497-6011-1-ND 1.2V, 1A LDO Positive Voltage Reg.* D-PAK 90 70 60] |LD2979M38TR 497-7782-2-ND 3.8V, VLDO Voltage Reg.* NEW! SOT-23-5 1008.00/3,000 
LD1417ADT12TR —-|497-6011-2-ND 1.2V, 1A LDO Positive Voltage Reg.* D-PAK 700.00/2,500 LD2979M50TR 497-1513-1-ND 5V, VLDO Voltage Regulator SOT-23-5 95 74 63 
LD1117ADT18TR _|497-3453-1-ND 1.8V, 1A LDO Positive Voltage Reg. D-PAK 1.04.81 69 |LD2979MS0TR 497-1513-2-ND 5V, VLDO Voltage Regulator SOT-23-5 882.00/3,000 
LDTI17ADTI8TR | 497-3453-2-ND 1.8V, 1A LDO Positive Voltage Reg. D-PAK 805.00/2,500 LD2980ABM25TR =| 497-1515-1-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5 | 210 1.65 1.40 
LD1117ADT33TR | 497-3455-1-ND 3.3V, 1A LDO Positive Voltage Reg. D-PAK 1.04 81 69} |LD2980ABM25TR = | 497-1515-2-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5 1950.00/3,000 
LD1117ADT33TR —-|497-3455-2-ND 3.3V, 1A LDO Positive Voltage Reg. D-PAK 805.00/2,500 LD2980ABM30TR | 497-1516-1-ND 3V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5 | 1.00 85 73 
LD1117AS12TR 497-6445-1-ND 1.2V, 1A LDO Voltage Reg.* NEW! SOT-223 95 74 63 LD2980ABM30TR | 497-1516-2-ND 3V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5 1012.50/3,000 
LD1117AS12TR 497-6445-2-ND 1.2V, 1A LDO Voltage Reg.* NEW! SOT-223 735.00/2,500 LD2980ABM33TR | 497-1517-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5 99.77 ——« 
CDT1T7AST8TR _|497-1226-1-ND 1.8V, 1A LDO Positive Voltage Reg. SOT-223 95.74 ~—63| (LD2980ABM33TR =| 497-1517-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5 924.00/3,000 
LD1117AS18TR —| 497-1226-2-ND 1.8V, 1A LDO Positive Voltage Reg. SOT-223 735.00/2,500 LD2980ABMSOTR | 497-1518-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5 | 99 77 66 
LD1117AS33TR —- | 497-1228-1-ND 3.3V, 1A LDO Positive Voltage Reg.. | SOT-223 | .95 74  .63] |LD2980ABMSOTR | 497-1518-2-ND 5V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5 924.00/3,000 
LD1117AS33TR 497-1228-2-ND 3.3V, 1A LDO Positive Voltage Reg. SOT-223 735.00/2,500 LD2980CM18TR 497-3477-1-ND 1.8V, 50mA LDO Voltage Regulator SOT-23-5 1.56 133 1.14 
LD1117ASTR 497-1229-1-ND 1.25V to 15V LDO Positive Volt. Reg. | SOT-223 77.60 51) |LD2980CM18TR 497-3477-2-ND 1.8V, 50mA LDO Voltage Regulator SOT-23-5 1579.50/3,000 
LDT1T7ASTR 497-1229-2-ND 1.25V to 15V LDO Positive Volt. Reg. | SOT-223 595.00/2,500 UD2980CM33TR ==) 497-3479-1-ND 3.3V, 50mA LDO Voltage Regulator | SOT-23-5 | 77 60 5T 
LD1117AV 497-3456-5-ND Adj., 1A LDO Positive Voltage Reg. 70-220 | 120 96  .82| |LD2980CM33TR | 497-3479-2-ND 3.3V, 50mA LDO Voltage Regulator | SOT-23-5 714.00/3,000 
LD1117AV18 497-1483-5-ND 1.8V, 1A LDO Positive Voltage Reg. 70-220 | 1.65 1.38 1.16] |LD2980CMSOTR = | 497-7783-1-ND 5V, 50mA LDO Voltage Reg.* NEW! | SOT-23-5 | .77 60 51 
LD1117AV25 497-1484-5-ND 2.5V, 1A LDO Positive Voltage Reg. TO-220 1.65 1.38 1.16] /LD2980CMS0TR 497-7783-2-ND 5V, 50mA LDO Voltage Reg.* NEW! | SOT-23-5 714.00/3,000 
LD1117AV33 497-1485-5-ND 3.3V, 1A LDO Positive Voltage Reg. 0-220 ‘90.70 .54| |LD2981ABM25TR | 497-1520-1-ND 2.5V, 100mA LDO Voltage Regulator | SOT-23-5 | 1.88 165 1.40 
LD1117D33CTR _|497-1230-1-ND 3.3V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 8-SOIC 785947} |LD2981ABM25TR | 497-1520-2-ND 2.5V, 100mA LDO Voltage Regulator | SOT-23-5 1950.00/3,000 
LD1117D33CTR —‘| 497-1230-2-ND 3.3V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 8-SOIC 525.00/2,500 LD2981ABM30TR | 497-7784-1-ND 3V, 100mA LDO Volt. Reg.* NEW! | SOT-23-5 | 1.68 143 1.22 
LD1117D33TR 497-7306-1-ND 3.3V, 800mA LDO Positive Volt. 8-SOIC 78 59  .47| |LD2981ABM30TR | 497-7784-2-ND 3V, 100mA LDO Volt. Reg.* NEW! | SOT-23-5 1701.00/3,000 
Reg.* NEW! LD2981ABM33TR | 497-1521-1-ND 3.3V, 100mA LDO Voltage Regulator | SOT-23-5 | 1.00 85 73 
LD1117D33TR 497-7306-2-ND 3.3V, 800mA LDO Positive Volt. 8-SOIC 525.00/2,500 LD2981ABM33TR | 497-1521-2-ND. 3.3V, 100mA LDO Voltage Regulator_| SOT-23-5 1012.50/3,000 
Reg.* NEW! [D2981ABMS50TR  |497-1522-1-ND 5V, 100mA LDO Voltage Regulator SoT-23-5 | 100 85 73 
LD11170T12TR _ | 497-1231-1-ND. 1.2V, 800A LDO Positive Volt. Reg. | _D-PAK 77.60 _51| |LD2981ABMS50TR | 497-1522-2-ND 5V, 100mA LDO Voltage Regulator SOT-23-5 1012.50/3,000 
LotMt7oT12TR __[497-1231-2-ND 1.2V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. [_D-PAK 595.00/2,500 LD2981ABU33TR —_|497-1524-1-ND 3.3V, 100mA LDO Voltage Regulator | SOT-89 | 1.08 92 79 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « (Continued) 


1082 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


VOLTAGE REGULATORS 


VOLTAGE REGULATORS 


-ST STMictoelectronics aigiReel (cont) 


RoHS Compliant Parts Available 


ST STMictoclectronics aigi@Reet” cont) 


RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 = 100 Part No. Part No. Description Pkg. al 10 = 100 
[D2981ABUS3TR  |497-1524-2-ND _|3.V, 100mA LDO Voltage Regulator | SOT-89 917.25/2,500 [D29150V25 497-3470-5-ND _|2.5V,1.5AVLDO Voltage Regulator | 10-220 | 1.05 138 1.16 
LD2981ABUSOTR _|497-1525-1-ND___|5V, 100mA LDO Voltage Regulator sor-89 | 1.08 92 _.79| |LD29300D2M15R _|497-1499-1-ND 1.5V, 3A VLDO Voltage Regulator D2-PAK/A | 3.91 3.07 2.61 
LD2981ABUS0TR  |497-1525-2-ND | 5V. 100mA LDO Voltage Regulator SOT-89 917.25/2,500 [D29300D2M18R —|497-1500-1-ND T.8V, 3A VLDO Voltage Regulator D2-PAKIA | 1.53. 1.28 1.08 
LD2981CM18TR — | 497-3482-1-ND 1.8V, 100A LDO Voltage Regulator | SOT-23-5 | 163 1.30 1.11] |Lp29300D2M25R |497-1501-1-ND ‘| 2.5V, 3A VLDO Voltage Regulator D2-PAK/A | 1.91 1.69 1.43 
LD2981CM30TR —/497-7785-1-ND __—-|3V, 100mA LDO Volt. Reg.* NEW! | SOT-23-5 | 1.52 1.30 141] |Lp29300D2M25R |497-1501-2-ND ‘| 2.5V. 3A VLDO Volt. Reg. NEW! D2-PAK/A | — 701.25/1,000 
LD2981CM30TR | 497-7785-2-ND 3V, 100mA LDO Volt. Reg.* NEW! | SOT-23-5 1539.00/3,000 LD29300D2T15R | 497-1503-1-ND 1.5V, 3A VLDO Voltage Regulator D2-PAK | 3.91 3.07 2.61 
reset eae Sere ay {ome roe wait Feo. NEW! oe on aon 60] |LD29300D2T18R _| 497-1504-1-ND 1.8V, 3A VLDO Voltage Regulator D2-PAK | 1.91 1.69 1.43 
Lo29sicMsoTR —497-7787-1-ND |v, 100mALDO Vol. Reg” NEW! | SoT-238 | 90 70 60 re ee Re he bens Peak’ | Se ea aa 
LD2981CM50TR —|497-7787-2-ND —_|5V, 100mALDO Volt. Reg.* NEW! | SOT-23-5 | — 840.00/3,000 vena au ‘ aes ; fea a 
Does ete SME SVs OOmALDOVUneS Romine | Sores | 103 ae 79) |Lb2aso0ramion (TE au 1.8V, 3A VLDO Voltage Reg.* NEW! | P2-PAK/A | 1.91 169 1.43 
LD2981CU33TR __|497-3483-2-ND__|3.3V, 100mA_LDO Voltage Regulator_| _SOT-89 911.25/2,500 LD2O300P2N18R Celene 1 ey Sh EDO Volage Hed NEWT oko riWA.|| | eoleo 1000 
ToS TGUSAT [eee SY {OOMIA-LDO VOM Re aoe Sree td ae ze] [LOz9300P2Ms3R | 497-3475-1-ND___|3.3V, 3A VLDO Voltage Reg.* NEW! | P2-PAK/A | 1.91 1.69 1.43 
LD2eeicusotR  /497-3484-2.ND _| SV’ 400mA LDO Voltage Regulator Soran 911.25/2,600 [D29300P2M33R |497-3475-2-ND _|3.3V, 3A VLDO Voltage Reg.” NEW! | P2-PAK/A | 701.25/1,000 
LO2985AM18R «| 497-3492-1-ND ‘| 1.8V, 150mALDO Voltage Regulator | SOT-23-5 | 1.80 1.53 1.31 |LD29300P2MSOR | 497-3476-1-ND —_—_| 5V, 3A VLDO Voltage Regulator POPAWA. | 1.91 1.69. 1.48 
LD2985AM25R | 497-3493-1-ND _|2.5V, 150mALDO Voltage Regulator | SOT-23-5 | 180 153 1.31] /LD29300P2MSOR | 497-3476-2-ND | SV, 3AVLDO Voltage Regulator | PO-PAKIA | 701.25/1.000 
LD2985AM25R 497-3493-2-ND 2.5V, 150mA LDO Voltage Regulator | SOT-23-5 | — 1822.50/3,000 LD29300P2MTR | 497-7780-1-ND Adj, 3A VLDO Vottage Reg." MEW! | P2-PAK/A | 1.91 1.69 1.43 
[D2985BM18R 497-3497-1-ND T.8V, 150mA LDO Voltage Regulator | SOT-23-5 | 1.00 85 73] |LD29300P2MTR  |497-7780-2-ND Adj., 3A VLDO Voltage Reg. NEW! | P2-PAK/A 701.25/1,000 
LD2985BM18R 497-3497-2-ND 1.8V, 150mA LDO Voltage Regulator | SOT-23-5 1012.50/3,000 LD29300V15 497-1507-5-ND 1.5V, 3A VLDO Voltage Regulator 70-220 | 2.55 2.13 1.79 
LD2985BM25R —|497-3498-1-ND _|2.5V, 150mALDO Voltage Regulator | SOT-23-5 | 1.00 .85  .73| |LD29300V50 497-4252-5-ND _| 5V, 3A VLDO Voltage Regulator T0-220 | 234 219 1.76 
LD2985BM25R 497-3498-2-ND 2.5V, 150mA LDO Voltage Regulator SOT-23-5 1012.50/3,000 LD39015M08R 497-6975-1-ND 0.8V, 150mA Low Quiescent Current, | SOT-23-5 1.99 1.75 1.49 
LD2985BM27R __|497-4940-1-ND__|2.7V150mALDO Voltage Reguiator_| SOT-23-5 | 1.08 92 79 LN, Voltage Regulator* NEW! 
LD2985BM27R 497-4940-2-ND 2.7V, 150mA LDO Voltage Regulator SOT-23-5 1093.50/3,000 LD39015M08R 497-6975-2-ND 0.8V, 150mA Low Quiescent Current, | SOT-23-5 714.00/3,000 
LD2985BM28R 497-7788-1-ND 2.8V, 150mA LDO Volt. Reg.* NEW! | SOT-23-5 | 180 1.53 1.31 LN, Voltage Regulator NEW! 
LD2985BM28R 497-7788-2-ND 2.8V, 150mA LDO Volt. Reg.* NEW! | SOT-23-5 1822.50/3,000 LD39015M10R 497-6871-1-ND 1.0V, 150mA Low Quiescent Current, | SOT-23-5 7 60 St 
LD2985BM30R 497-7789-1-ND 3V, 150mA LDO Volt. Reg.* NEW! | SOT-23-5 | 100 85 73 LN, Voltage Regulator* NEW! 
LD2985BM30R 497-7789-2-ND 3V, 150mA LDO Volt. Reg.* NEW! SOT-23-5 1012.50/3,000 LD39015M10R 497-6871-2-ND 1.0V, 150mA Low Quiescent Current, SOT-23-5 714.00/3,000 
LD2985BM33R 497-3499-1-ND 3.3V, 150mA LDO Voltage Regulator | SOT-23-5 | 1.00 85 73 LN, Voltage Regulator* NEW! 
LD2985BM33R 497-3499-2-ND 3.3V, 150mA LDO Voltage Regulator | SOT-23-5 |  1012.50/3,000 LD39015M12R 497-6872-1-ND 1.2V, 150mA Low Quiescent Current, | SOT-23-5 | .77 60.51 
LD2985BM50R 497-3500-1-ND 5V, 150mA LDO Voltage Regulator SOT-23-5 | 100 85 73 LN, Voltage Regulator NEW! 
LD29858M0R _/497-3500-2-ND SV. 150mALDO Voltage Regulator | sot-23-5 |  1012.50/3,000 LD39015M12R | 497-6872-2-ND 1.2V, 150mA Low Quiescent Current, | SOT-23-5 | 714.00/8,000 
LD3980PU08R 497-6876-1-ND___|0.8V, 300mA ULDO Reg.* NEW! 6-DFN | 1.95 1.83 1.47 LN, Vottage Regulator” MEW? 
LD3980PU08R 497-6876-2-ND 0.8V, 300mA ULDO Reg.* NEW! 6-DEN 2379.00/3,000 LD39015M15R 497-6976-1-ND 1.5V, 150mA Low Quiescent Current, | SOT-23-5 77 60 51 
LD3980PU18R 497-6878-1-ND 1.8V, 300mA ULDO Reg.* NEW! 6-DFN | 195 1.83 1.47 LN, Voltage Regulator* NEW! 
[D3980PU18R 497-6878-2-ND 1'8V, 300mA ULDO Reg" NEW! 6-DEN 0379.00/3,000 LD39015M15R 497-6976-2-ND 1.5V, 150mA Low Quiescent Current, | SOT-23-5 |  2379.00/3,000 
-6877-1- \ at 1 | “493, LN, Voltage Regulator* NEW! 
Loses /497-9877-1ND|1350 300MAULDO eg” MEWE | EDEN | 195,188 147) osssncgq —argarETNO— TAN ToUe a asin nea SOTZES | 77 80 
4 a OV, a B £ =o —— LN, Voltage Regulator* NEW! 
EDsee5G33R peeieea AND) Fea WeWe ee vee TSOT-25-5 | 1.04 89-78) | ys 9015Mi8R 497-6977-2-ND 1.8V, 150mA Low Quiescent Current, | SOT-23-5 |  2379.00/3,000 
LD3985G33R 497-7793-2-ND | 3.3V, 1.5ALDO BiCMOS Volt. TSOT-23-5 | — 1053.00/3,000 i pasnieMeen honettn wey otave Reno eT got oae Log. <BR. ae 
Reg.* NEW! a rl OV, , -23- dl dl F 
wae i ri LN, Voltage Regulator* NEW! 
LD3985J18R 497-1526-1-ND —_‘|1.8V, 1.5ALDO BiCMOS Voltage Reg. | FlipChip | 1.46 1.27 98 ‘ 
LD3985J33R 497-1527-1-ND __|3.3V,1.5ALDO BICMOS Voltage Reg. | FlipChip ] 1.46 1.27 98] |LOS9O15M25R | 497-6978-2-ND | 2.5N, vallake Ran NEWT SOT+28-5: | 2879.00/8,000 
LD3985M18R 497-3503-1-ND 1.8V, 1.5A LDO BiCMOS Voltage Reg. | SOT-23-5 | 168 1.33 1.14 j ; d 
LD3985M18R 497-3503-2-ND _|1.8V, 1.5ALDO BiCMOS Voltage Reg. | SOT-23-5 |  1093.50/3,000 LOSOO1SMGSR aah" Venue wee SOP 289 | AOU Bai 08 
LD3985M25R 497-4254-1-ND __|2.5V, 1.5ALDO BiCMOS Voltage Reg. | SOT-23-5 | 81 63 54 ; a : 
LD3985M25R 497-4254-2-ND _|2.5V, 15ALDO BiCMOS Voltage Reg. | SOT-23-5 |  756.00/3,000 EDSSOISMESA aca ©. [0mA Low Gulescant Current, | “SO1-23:5°// “_1012.50/3,000 
ED3985M27R Sofas osOuiaNigmmmm) 2-7V, 1-54 LDO BICMOS Volt. SOT-23-5 | 156 133 114) JinsogisimizsR — |agr-e7t4-t-No | 4.25V, 150mA Low Quiescent Current,| SOT-23-5 | 77 60 st 
Reg.* NEW! reerney : . 
LD3985M27R pice! °;2- LDO BICMOS Voltage SONeeS: |) 19 9.90/8,000 Lozeoismizsr — |agr-e714-2-no | 1.25v-1S0mA Low Culescent Current,| S0T-23-5 | 714.00/,000 
equiator™ ay LN, Voltage Regulator* NEW! : = 
pee oRoMee Boe AND ewe of S01-23-5 | 1.08 92-78) |ipgooisxcosR | 497-6825-1-ND (| 0.8V, 150mA Low Quiescent Current, | SOT-666 | 77 60 51 
LD3985M28R 497-7795-2-ND | 2.8V, 1.5A LDO BiCMOS Volt. soT-23-5 |  1093.50/3,000 ingooisxcosn 4 RORERE TR or soenge Regulator” NEWT it | SoT-B6e Aroonon 
Reg.* NEW! evi) SEeret 
f * LN, Voltage Regulator* NEW! 
LD3985M30R 497-6154-1-ND _|3V, 1.5ALDO BiCMOS Voltage Reg.* | SOT-23-5 | 81 63 54 a 
LD3985M30R 497-6154-2-ND _|3V, 1.5ALDO BiCMOS Voltage Reg.* | SOT-23-5 |  756.00/3,000 LOSOTKE TR ea 2. eine ROAR NEW SOT6GG™ | 00h Abr ai8 
LD3985M33R 497-3504-1-ND___|3.3V, 1.5A LDO BiCMOS Voltage Reg. | SOT-23-5 | 81 6354 ears , a : : 
LD3985M33R 497-3504-2-ND __]3.3V, 1.5ALDO BICMOS Voltage Reg. | SOT-23-5 |  756.00/3,000 LOSOOTSXGT2R aaa | Welene AURIS EWES? SOT-666 |) 1012:60/8:000 
LO3985M47R ecm 7 154 LDO BICMOS Volt SOT-23-5 | 1.08 92-79! i n3gqisxe33R —|497-6826-1-ND —-|3.3V, 150mA Low Quiescent Current, | SOT-666 | .77 60 51 
LD3985M47R 497-6981-2-ND _|4.7V1.5ALDO BICMOS Volt s0T-23-5 |  1093.50/3,000 LN, Voltage Regulator* NEW! 
ey.” NEW! . ue LD39015XG33R | 497-6826-2-ND —_|3.3V, 150mA Low Quiescent Current, | SOT-666 714,00/3,000 
LD3985M122R —«-[497-7794-1-ND —_—‘|1.22V, 1.5 LDO BiCMOS Volt. 807-285 | 1.08 92 79] |i neanenpyosn REE ER oc gotave Regulator’ NEWT | cory | 490 102 87 
Reg.* NEW! ave “ : ’ We 
LD3985M122R 497-7794-2-ND tee DO BICMOS Vott. S0T-23-5 | — 1093.50/3,000 [D39050PU25R  |407-8715-2-ND ih SOO ARSC CO &-DEN 1215.00/3,000 
9. 7 LN, Voltage Regulator* NEW! 
LD29080DT1SR = /497-7776-1-ND ys Soom yebO Volt. D-PAK | 1.36 1.16 99) |i p3gqsopus3R | 497-8716-1-ND _/3.3V, 500mA Low Quiescent Current, | 6-DFN | 1.20 1.02 87 
9. FA LN, Voltage Regulator* NEW! 
eT ER ee ceo NEW DPA | 1187:5072,500 LO39050PU33R | 497-8716-2-ND | 3.3V, 500mA Low Quiescent Current, | 6-DFN 1215.00/3,000 
-BARO4 - 4 i * fj LN, Voltage Regulator* NEW! 
cupanrin farsumtam (Br itntognen: mewn | sou | 200 288 157 |iowewrun  lararo-iao [a tat ortuecentues, | orl | 120 102 
aye 4 : setae) , Voltage Regulator* i 
LD29080DT25R —_|497-4242-1-ND__|2.5V 800mA VLDO Regulator D-PAK | 1.36 116 99 ngeictes : : 
[D29080DT25R /497-4242-2-ND | 2.5V. 800mA VLDO Regulator D-PAK 1147.50/2,500 Nal Ney vauehioe wea DEN 1215.00/8,000 
LO2S080DTS3R = BONS NO ey) 3-3V, 800mA VLDO Regulator D-PAK | 1.36 1.16  .99| /[pg9080DTT2-R /497-6012-T-ND | 1.22V, 0.8A Ultra LDO BICMOS D-PAK | 160 136 116 
LozaosopTson —|4977777-1ND av, 00mAVLDOVal. Reg MEW! | D-PAK | 196 1.16 99 Valige Regulator» 
LD290800TS0R__|497-7777-2-ND__|5V,800mA VLDO Volt. Reg* NEW! | _D-Pak | 1147.50/2.500 | [LO890800T12-R | 497-6012-2.ND VGEaGE ReGulctaree BeMee Deas teen ooieace 
poe ae eb ate Ae By eon wipe Aare Beare 18 a an 43) |_psgosopT18-R | 497-6013-1-ND 1.8V, 0.8A Ultra DO BiCMOS Voltage | D-PAK | 1.60 1.36 1.16 
z ae 4 i ey Regulator* 
LD29080PT15R |497-4245-1-ND —_—_‘|1.5V, 800mA VLDO Regulator P-PAK | 136 116 99 : renarat 
LD29080PTISR | 497-4245-2-ND | 4.5V, 800mA VLDO Regulator P-PAK 1147.50/2,500 LD320800T 18 REO Nester EDO BICMOS Voltage’) -D:PAK Heanioore S00 
LD29080PT18R __|497-6870-1-ND 1.8V, 800mA VLDO Reg.* NEW! P-PAK | 210 1.85 1.57) |insoogopT25-R  |497-6014-1-ND _| 2.57 0.BA Ultra LDO BICMOS Volt ppax | 160 136 146 
[D29080PT18R |497-6870-2-ND _|1.8V. 800mA VLDO Reg.” NEW! P-PAK 1820.00/2,500 Regulator” mae me 18h ts 
LD29080PT33R | 497-4246-1-ND 3.3V, 800mA VLDO Regulator PPAK | 1.36 1.16 99) |[39080DT25-R _/497-6014-2-ND 2.5V, 0.8A Ultra LDO BicMOS Volt D-PAK 7350.00/2,500 
LD29080PT33R  |497-4246-2-ND __|33V. 800mA VLDO Regulator P-PAK 1147.50/2,500 Regaine pase a 
LD29080PTSOR 497-7778-1-ND 5V, 800MA VLDO Volt. Reg.* NEW! | P-PAK 136 1.16  .99) |.p39080DT33-R ‘| 497-6015-1-ND 3.3V, 0.8A Ultra LDO BICMOS Voltage | D-PAK 160 136 1.16 
LD29080PT50R —_|497-7778-2-ND__|5V, 800mA VLDO Volt. Reg.* NEW! | _P-PAK 1147.50/2,500 Regulator* 
LD29080PTR 497-4247-1-ND Adj., 800mA VLDO Regulator P-PAK 1.64 1.40 1.19) |.p39080DT33-R —‘| 497-6015-2-ND 3.3V, 0.8A Ultra LDO BICMOS Voltage | _D-PAK 1350.00/2,500 
LD29080PTR 497-4247-2-ND _| Adj., 800A VLDO Regulator P-PAK 1383.75/2,500 Regulator* 
LD29150DT18R 497-1494-1-ND 1.8V, 1.54 VLDO Voltage Regulator D-PAK 1.08 84 ~=.72| ‘|LD3g080PT18-R —_| 497-6016-1-ND 1.8V, 0.8A Ultra LDO BiCMOS Voltage | P-PAK 1.60 1.36 1.16 
LD29150DT18R + |497-1494-2-ND —|1.8V. 1.5A VLDO Voltage Regulator D-PAK 840.00/2,500 Regulator* 
LD29150DT25R 497-1495-1-ND 2.5V, 1.5A VLDO Voltage Regulator D-PAK 1.60__1.36__1.16| |LD39080PT18-R ‘| 497-6016-2-ND 1.8V, 0.8A Ultra LDO BiCMOS Voltage | P-PAK 1350.00/2,500 
[D29150DT25R _|497-1495-2-ND ___|2.5V, 1.5A VLDO Voltage Regulator D-PAK 1350.00/2,500 Regulator* 
LD29150DT33R | 497-1496-1-ND _—_|3.3V, 1.5 VLDO Voltage Regulator D-PAK | 1.08 84 .72| |[D39080PT25-R  [497-6017-1-ND 2.5, 0.8A Ultra LDO BICMOS Vollage | P-PAK | 1.60 136 1.16 
LD29150DT33R —-(|497-1496-2-ND —|3.3V, 1.5A VLDO Voltage Regulator D-PAK 840.00/2,500 Regulator* 
LD29150DTS50R | 497-3468-1-ND —_—_|5V, 1.5A VLDO Voltage Regulator D-PAK | 1.08 84 72] |Lpsgog0PT25-R |497-6017-2-ND ‘| 2.5V, 0.8A Ultra LDO BICMOS Voltage | _P-PAK 1350.00/2,500 
LD29150DT50R _|497-3468-2-ND__|5V 1.5A VLDO Voltage Regulator D-PAK 840.00/2,500 Regulator* 
LD29150P2T33R —_[497-7779-1-ND _‘|3.3V, 1.5AVLDO Volt. Reg.* NEW! | P-PAK | 1.92 1.64 140| |Lpsg0g0PT33-R |497-6018-1-ND —_/3.3V, 0.8A Ultra LDO BiCMOS Voltage | P-PAK | 1.60 1.36 1.16 
LD29150P2T33R —|497-7779-2-ND —-|3.3V, 1.5A VLDO Volt. Reg.* NEW! | P-PAK 720.00/1,000 Regulator* 
LD29150PT33R —-|497-3469-1-ND —_|3.3V, 1.5A VLDO Voltage Regulator P-PAK | 151 1.19 1.02) |LosgosopT33-R  |497-6018-2-ND —‘|3.3V, 0.8A UltraLDO BICMOS Voltage | P-PAK 1350.00/2,500 
LD29150PT33R —-|497-3469-2-ND —_|3.3V. 1.5A VLDO Voltage Regulator P-PAK 1163.75/2,500 Regulator* 
LD29150PTS50R _|497-4249-1-ND__[5V, 1.5A VLDO Voltage Regulator p-PAK | 1.60 1.36 1.16] |LD39080PT-R 497-6019-1-ND _| Adjustable, 0.8A Ultra LDO BiCMOS P-PAK | 160 1.36 1.16 
LD29150PT50R 497-4249-2-ND 5V, 1.5A VLDO Voltage Regulator P-PAK 1350.00/2,500 Voltage Regulator* NEW! 
LD29150PTR 497-4250-1-ND _| Adj., 1.5A VLDO Voltage Regulator p-PaK | 1.68 1.43 1.22) [[D39080PT-R 497-6019-2-ND | Adjustable, 0.8A Ultra LDO BiCMOS P-PAK 7350.00/2,500 
LD29150PTR 497-4250-2-ND Adj., 1.5A VLDO Voltage Regulator P-PAK 1417.50/2,500 Voltage Regulator* NEW! 
* RoHS Compliant % CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. J 10 = 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
[D39150DT12-R | 497-6141-1-ND 7.22V, 1.5A Ultra LDO BiCMOS D-PAK | 180 1.53 131] [LE33CD-TR 497-8342-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator* NEW!| 8-SOIC 1012.50/2,500 
Voltage Regulator* LE33CZ-TR 497-4258-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator* TO-92 86 67 57 
LD39150DT12-R | 497-6141-2-ND 1.22V, 1.5A Ultra LDO BiCMOS D-PAK 1518.75/2,500 LE33CZ-TR 497-4258-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator* NEW!| T0-92 532.00/2,000 
Voltage Regulator* LE40CZ 497-1529-ND 4V, LDO Voltage Regulator T0-92 1.05 91 70 
LD39150DT18-R | 497-7790-1-ND 1.8V, 1.5A Ultra LDO BICMOS Voltage | D-PAK | 1.80 153 1.31] |LE45ABD-TR 497-1530-1-ND 4.5V, VLDO Voltage Regulator 8-solc | 151 1.19 1.02 
Regulator” NEW! LE45CD-TR 497-7797-1-ND 4.5V, VLDO Voltage Reg.* NEW! 8-soic | 132 113 96 
LD39150DT18-R | 497-7790-2-ND 1.8V, 1.5A Ultra LDO BICMOS Voltage | D-PAK 1518.75/2,500 LE45CD-TR 497-7797-2-ND 4.5V, VLDO Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 1113.75/2,500 
Regulator” NEW! LESOABD-TR 497-7798-1-ND 5V, VLDO Voltage Reg.” NEW! 8-sOlc | 128 1.09 93 
[D39150DT25-R | 497-6143-1-ND 2.5V, 1.5A Ultra LDO BICMOS Voltage | D-PAK | 180 1.53 1.31] |LES0ABD-TR 497-7798-2-ND 5V, VLDO Voltage Reg.* NEW! 8-SOIC 1080.00/2,500 
Regulator* LESQABZ-AP 497-1531-1-ND 5V, VLDO Voltage Regulator* T0-92 | 108 84 72 
LD39150DT25-R 497-6143-2-ND 2.5V, 1.5A Ultra LDO BiCMOS Voltage D-PAK 1518.75/2,500 LE50ABZ-AP 497-1531-3-ND 5V, VLDO Voltage Regulator* NEW! T0-92 672.00/2,000 
Regulator* ; LE50CD-TR 497-6431-1-ND 5V, VLDO Voltage Regulator* 8solc | 142 96 82 
LD39150DT33-R 497-6448-1-ND 3.3V, 1.5A Ultra LDO BiCMOS Voltage D-PAK 1.80 1.53 1.31 LE50CD-TR 497-6431-2-ND 5V, VLDO Voltage Regulator* 8-SOIC 945.00/2,500 
Regulator” NEW! — LE8OCD-TR 497-5220-1-ND 8V, LDO Voltage Regulator* 8-SOIC 90 70 60 
LD39150DT33-R 497-6448-2-ND 3.3V, 1.5 Ultra LDO BiCMOS Voltage D-PAK 1518.75/2,500 LE80CD-TR 497-5220-2-ND 8V, LDO Voltage Regulator* 8-SOIC 700.00/2,500 
Regulator* NEW! — LFISABDT-TR 497-6221-1-ND 1.5V, LDO Voltage Regulator D-PAK | 108 84 72 
LD39150PT12-R 497-6142-1-ND 1.8V, 1.5A Ultra LDO BICMOS Voltage | P-PAK-5 1.80 1.53 1.31 LF18ABDT-TR 497-5843-1-ND 1.8V, VLDO Voltage Regulator* D-PAK 1.44 123 1.05 
Regulator* _ LF18ABDT-TR 497-5843-2-ND 1.8V, VLDO Voltage Regulator* D-PAK 1215.00/2,500 
[D39150PTI2-R | 497-6142-2-ND iy. 3A Uta [DO BICMOS Voltage | P-PAK-5 7518.75/2,500 LFISABPT-TR 497-7799-1-ND 48V, VLDO Voltage Reg.* NEW! PPAK | 196 167 143 
; LF18ABPT-TR 497-7799-2-ND 1.8V, VLDO Voltage Reg.* NEW! P-PAK 1653.75/2,500 
LD39150PT25-R =) 497-7791-1-ND PRG aGi" NEWT BICMOS Voltage | P-PAK | 1.80 1.53 1.31) /[FTgcDT-TR 497-5222-1-ND 7.8V, VLDO Voltage Regulator* D-PAK | 156 1.33 1.14 
LD39150PT25-R — |497-7791-2-ND —_—_|2.5V, 1.5A Ultra LDO BICMOS Voltage | P-PAK 1518.75/2,500 a pel pit iv ving tee Oe aa bea 4 a eG 44 
Regulator* NEW! : 780-9. ve * " if : 5 : 
L039150PT33-R —|497-6144-1-ND _[3.3V, 1.5AUtra LDO BICMOS Vottage | P-paK-5 | 1.80 153 1.31| |Lfoeapprin _|agvsoDsind _|28V. Loo Voltage React fea || seer tag 
Regulator* = Fy mn Ey 7 ‘i 7 - 
LD39150PT33-R  |497-6144-2-ND —/3.3V, 1.5A Ultra LDO BICMOS Voltage | P-PAK-5 |  1518.75/2,500 pools Rene CADE MEW DENG | sles URd= ep 
Regulator* 7 -6449-9- \ 7 
[DS9150PT-R 497-7792-4-ND | Adj., 1.5A Ultra LOO BIMOS Voltage | P-PAK | 1.31153 1.37) |LFA50DT-TR pledge nRGiEOe NEWS DRA recoino/21500 
Regulator’ NEW! LF33ABDT-TR 497-5225-1-ND 3.3V, VLDO Voltage | * -| 
. 7 .3V, ge Regulator’ D-PAK 148 1.26 1.08 
LD39150PT-R 497-7792-2-ND CRUDE NEWE Sn Voltage | P-PAK 1518.75/2,500 LF33ABDT-TR 497-5225-2-ND 3.3V, VLDO Voltage Regulator* D-PAK 1248.75/2,500 
‘ eat fi F LF33ABV 497-7312-5-ND 3.3V, VLDO Voltage Reg.* NEW! To-220 | 1.65 143 1.10 
LD39300DT12-R = /497-6148-1-ND OPnitere LDO BICMOS Voltage | D-PAK | 1.60 1.36 1.16) [[e33cpT-TR 497-1532-1-ND3.3V, VLDO Voltage Regulator D-PAK | 1441.23 1.05 
i Sea arss , ' LF33CDT-TR 497-1532-2-ND 3.3V, VLDO Voltage Regulator D-PAK 1215.00/2,500 
LD39300DT12-R | 497-6148-2-ND Pad uit LDO BiCMOS Voltage | D-PAK 1350.00/2,500 LESSCPT-TA nario can 3.3V; VLDO Voltage Regulator* PPAK | 160 136° 146 
i ee : i LF33CPT-TR 497-5226-2-ND 3.3V, VLDO Voltage Regulator* P-PAK 1350.00/2,500 
LD3S2000718- RL OTe MEW Voltage] D-PAK |) 1.60 1.36 1.16) i e3gcy 497-7313-5-ND__|3.3V, VLDO Voltage Rea.* NEW! | 10-220 | 1.20 1.04 80 
[D39300DTT8-R _|497-6873-2-ND | T.8V, 3A Ultra LDO BiCMOS Voltage | D-PAK 7350.00/2,500 eel ee Ae Vacs ae Te rear | cisMmaOn 
Regulator* NEW! > - BAe 
LD39300DT25-R | 497-6150-1-ND 2.5V, 3A Ultra LDO BiCMOS Voltage D-PAK | 1.60 136 1.16 renee ia peace Mi wee Va eater eae Pe i an 
Regulator* - F ast : a : ‘ 
a Lorene F LES0ABPT-TR 497-5227-2-ND 5V, VLDO Voltage Regulator* P-PAK 1625.00/2,500 
D000 co me) DPA 1350100/2/200 LF50ABV 497-7315-5-ND___|5V, VLDO Voltage Regulator* NEW! | 10-220 | 180 1.56 120 
. 6874-1 i : LF50CDT-TR 497-1534-1-ND 5V, VLDO Voltage Regulator D-PAK | 1.92 1.64 1.40 
OIRO A ME ecco Nea | PAK | 480 1881-18) | cesocpT-TR 497-1534-2-ND _| BV, VLDO Voltage Regulator D-PAK | — 1620.00/2,500 
LD39300DT33-R | 497-6874-2-ND 3.3V, 3A Ultra LDO BiCMOS Voltage D-PAK 1350.00/2,500 Terie eee END ay a Valine ane ew aS ae 1 134 
Regulator* NEW! zi BOE A u es - c - 
LD39300PT-R 497-5798-1-ND Adjustable, 3A Ultra LDO BiCMOS P-PAK 799 1.75 1.49 Tee ape ey en Va Hcp vee He 4 saeco 22 
Voltage Regulator* Fi ae we , a Ue 
LD39300PT-R 497-5798-2-ND Adjustable, 3A Ultra LDO BiCMOS P-PAK 1722.50/2,500 LF6OABV 497-7316-5-ND 6V, VLDO Voltage Regulator* NEW! | 10-220 1.80 1.56 1.20 
Voltage Regulator* LF60CV 497-7317-5-ND 6V, VLDO Voltage Regulator* NEW! | 10-220 | 158 1.37 1.05 
LD39300PT18-R | 497-6149-1-ND 1.8V, 3A Ultra LDO BICMOS Voltage P-PAK-5 | 1.99 1.75 1.49] |LF80ABDT-TR 497-5229-1-ND 8V, VLDO Voltage Regulator* D-PAK 1401.19 1.02 
Regulator* LF80ABV 497-7318-5-ND 8V, VLDO Voltage Regulator* NEW! | 10-220 | 131 1.14 88 
LD39300PT18-R | 497-6149-2-ND 1.8V, 3A Ultra LDO BiCMOS Voltage | P-PAK-5 1722.50/2,500 LESOCDIe Te pala ae ay, win Voltage Regulator DEAK 16h ia e A 
Regulator* e $ “2: , oltage Regulator x fold, 
LD39300PT25-R | 497-6875-1-ND 2.5V, 3A Ultra LDO BICMOS Voltage P-PAK | 199 1.75 1.49] |LF80CV 497-8358-5-ND 8V, VLDO Voltage Regulator* NEW! | 10-220 | 131 1.14 88 
Regulator” NEW! LF85CDT-TR 497-5673-1-ND 8.5V, VLDO Voltage Regulator* D-PAK | 1.92 1.64 1.40 
[D39300PT25-R | 497-6875-2-ND 2.5V, 3A Ultra LDO BICMOS Voltage P-PAK 1722.50/2,500 LF85CDT-TR 497-5673-2-ND 8.5V, VLDO Voltage Regulator* D-PAK 1620.00/2,500 
Regulator* NEW! LF85CPT-TR 497-7802-1-ND 8.5V, VLDO Voltage Reg.* NEW! P-PAK | 152 130 1.11 
LD39300PT33-R | 497-6151-1-ND 3.3V, 3A Ultra LDO BICMOS Voltage | P-PAK-5 | 1.99 1.75 1.49] |LF85CPT-TR 497-7802-2-ND 8.5V, VLDO Voltage Reg.* NEW! P-PAK 1282.50/2,500 
Regulator* LFSOABDT-TR 497-1539-1-ND 9V, VLDO Voltage Regulator D-PAK | 144 1.23 1.05 
LD39300PT33-R | 497-6151-2-ND 3.3V, 3A Ultra LDO BICMOS Voltage | P-PAK-5 1722.50/2,500 LFQOABDT-TR 497-1539-2-ND QV, VLDO Voltage Regulator D-PAK 1215.00/2,500 
Regulator* LF9OCDT-TR 497-7803-1-ND QV, VLDO Voltage Reg.* NEW! D-PAK | 136 1.16 99 
LD49150PT08R —‘| 497-7796-1-ND 0.8V, 1.5A VLDO for Low Output P-PAK | 180 1.53 1.31] |LF9OCDT-TR 497-7803-2-ND QV, VLDO Voltage Reg.* NEW! D-PAK 1147.50/2,500 
Voltage Regulator* NEW! LF9OCPT-TR 497-7804-1-ND QV, VLDO Voltage Reg.* NEW! P-PAK | 135 147 90 
LD49150PTO8R —‘| 497-7796-2-ND 0.8V, 1.5A VLDO for Low Output P-PAK 1518.75/2,500 LF120ABDT-TR 497-8330-1-ND 12V, LDO Voltage Reg.* NEW! D-PAK | 1.24 1.06 90 
Voltage Regulator* NEW! LF120ABDT-TR 497-8330-2-ND 12V, LDO Voltage Reg.* NEW! D-PAK 1046.25/2,500 
[D49150PTIOR | 497-6847-1-ND T.0V, 1.5A VLDO for Low Output P-PAK | 1.80 1.53 1.31] |LF120CDT-TR 497-8343-1-ND 12V, LDO Voltage Reg.* NEW! D-PAK | 136 1.16 99 
Voltage Regulator* NEW! LF120CDT-TR 497-8343-2-ND 12V, LDO Voltage Reg.* NEW! D-PAK 1147.50/2,500 
LD49150PT10R | 497-6847-2-ND 1.0V, 1.54 VLDO for Low Output P-PAK 1518.75/2,500 LK112M15TR 497-7805-1-ND 1.5V, 150mA Low Noise, LDO Voltage | SOT-23-5 | 112 96 82 
Voltage Regulator* NEW! Regulator* NEW! 
LD49150PT12R ‘| 497-6848-1-ND 1 av, 1 A viDo for Low Output P-PAK | 281 2.48 2.10] |LK112M15TR 497-7805-2-ND 1.5V, 150mA Low Noise, LDO Voltage | SOT-23-5 | — 1134.00/3,000 
oltage Regulator* NEW! Regulator* NEW! 
LD49150PT12R ‘| 497-6848-2-ND 1 av, 1 aA viDo for Low Output P-PAK 2437.50/2,500 LK112M18TR 497-7806-1-ND 1.8V, 150mA Low Noise, LDO Voltage | SOT-23-5 | 112 96 82 
oltage Regulator* NEW! Regulator* NEW! 
LD49300PT08-R —_|497-6155-1-ND 0.8V, 3A VLDO Voltage Regulator* P-PAK-5 | 2.06 1.82 _1.54| | LKT12M18TR 497-7806-2-ND 7.8V, 150mA Low Noise, LDO Voltage | SOT-23-5 |  1134.00/3,000 
[D49300PT08-R | 497-6155-2-ND 0.8V, 3A VLDO Voltage Regulator* P-PAK-5 1787.50/2,500 Regulators NEW! 
LD49300PT10R | 497-8276-1-ND 1.0V, 3A VLDO Voltage Reg.* NEW! | P-PAK | 2.06 1.82 1.54] |LK112M25TR 497-8345-1-ND 2.5V, 150mA Low Noise, LDO Voltage | SOT-23-5 | 142 96 82 
LD49300PT10R | 497-8276-2-ND 1.0V, 3A VLDO Voltage Reg.* NEW! | P-PAK 1787.50/2,500 Regulators NEW! 
LD49300PT12R ‘| 497-8277-1-ND 1.2V, 3A VLDO Voltage Reg.* NEW! | P-PAK | 2.06 1.82 1.54] |LK112M25TR 497-8345-2-ND 2.5V, 150mA Low Noise, LDO Voltage | SOT-23-5 |  1134.00/3,000 
LD49300PT12R __|497-8277-2-ND 1.2V, 3A VLDO Voltage Reg.* NEW! | _P-PAK 1787.50/2,500 Regulators NEW! 
CDR2533BPT-R | 497-3505-1-ND 2.5V to 3.3V LDO Dual Voltage Reg. P-PAK | 2.27 1.79 1.52] |LK112M33TR 497-7807-1-ND 3.3V, 150mA Low Noise, LDO Voltage | SOT-23-5 | 112 96 82 
LDS3985M18R 497-6146-1-ND 1.8V, 300mA ULDO Voltage Reg.* soT-23-5 | 90 70 60 Regulators NEW! 
LDS3985M18R 497-6146-2-ND 1.8V, 300mA ULDO Voltage Reg.* SOT-23-5 840.00/3,000 LK112M33TR 497-7807-2-ND 3.3V, 150mA Low Noise, LDO Voltage | SOT-23-5 | 1134.00/3,000 
LDS3985M25R 497-6147-1-ND 2.5V, 300mA ULDO Voltage Reg.* soT-23-5 | 90 70 60 Regulators NEW! 
LDS3985M25R 497-6147-2-ND 2.5V, 300mA ULDO Voltage Reg.* SOT-23-5 840.00/3,000 TK112M50TR 497-7808-1-ND BV, 150mA Low Noise, LDO Voltage | SOT-23-5 | 112 96 82 
LDS3985M30R 497-6849-1-ND 3V, 300mA ULDO Volt. Reg.* NEW! | SOT-23-5 | 90 70 60 Regulators NEW! 
LDS3985M30R 497-6849-2-ND 3V, 300mA ULDO Volt. Reg.* NEW! | SOT-23-5 840.00/3,000 LK112M50TR 497-7808-2-ND 5V, 150mA Low Noise, LDO Voltage | SOT-23-5 |  1134.00/3,000 
LDS3985M33R 497-4257-1-ND 3.3V, 300mA ULDO Voltage Reg. soT-23-5 | 90 70 60 Regulator* NEW! 
LDS3985M33R 497-4257-2-ND 3.3V, 300mA ULDO Voltage Reg. SOT-23-5 840.00/3,000 LK112M60TR 497-7809-1-ND 6V, 150mA Low Noise, LDO Voltage | SOT-23-5 | 112 96 82 
LDS3985PU15R ‘| 497-6850-1-ND 1.5V, 300mA ULDO Voltage 6D-DFN | 1.08 84 72 Regulators NEW! 
Regulator” NEW! LK112M60TR 497-7809-2-ND 6V, 150mA Low Noise, LDO Voltage | SOT-23-5 |  1134.00/3,000 
[DS3985PU1SR | 497-6850-2-ND 7.5V, 300mA ULDO Voltage 6D-DFN 7008.00/3,000 Regulators NEW! 
Regulator* NEW! LK112M80TR 497-7810-1-ND 8V, 150mA Low Noise, LDO Voltage | SOT-23-5 | 142 96 82 
LDS3985PU28R ‘| 497-6851-1-ND 2.8V, 300mA ULDO Voltage 6D-DFN | 1.08 84 72 Regulators NEW! 
Regulator* NEW! TK112M80TR 497-7810-2-ND BV, 150mA Low Noise, LDO Voltage | SOT-23-6 |  1134.00/3,000 
LDS3985PU28R ‘| 497-6851-2-ND 2.8V, 300mA ULDO Voltage 6D-DFN 1008.00/3,000 Regulators NEW! 
Regulator” NEW! LK112SM18TR 497-7811-1-ND 1.8V, 200mA Low Noise, LDO Voltage | SOT-23-5 | 1.00 85 73 
LDS3985PU33R ‘| 497-6852-1-ND 3.3V, 300mA ULDO Voltage 6D-DFN | 1.08 84 72 Regulators NEW! 
Regulator” NEW! LK112SM18TR 497-7811-2-ND 1.8V, 200mA Low Noise, LDO Voltage | SOT-23-5 | — 1012.50/3,000 
LDS3985PU33R ‘| 497-6852-2-ND 3.3V, 300mA ULDO Voltage 6D-DFN 1008.00/3,000 Regulators NEW! 
Regulator* NEW! LK112SM33TR 497-6450-1-ND 3.3V, 200mA LDO Regulator* NEW!| SOT-23-5 | 86 67 57 
LE30CD-TR 497-8341-1-ND 3V, LDO Voltage Regulator* NEW! | 8-SOIc | 132 1.13 96] |LK112SM33TR 497-6450-2-ND 3.3V, 200mA LDO Regulator* NEW! | SOT-23-5 798.00/3,000 
LE30CD-TR 497-8341-2-ND 3V, LDO Voltage Regulator* NEW! | 8-SOIC 1113.75/2,500 LK112SM50TR 497-4259-1-ND BV, 200mA Low Noise, LDO Voltage | SOT-23-5 | 86 67 57 
LE30CZ-TR 497-5366-1-ND 3V, LDO Voltage Regulator* TO-92 99 aL 66 Regulator 
LE30CZ-TR 497-5366-2-ND 3V, LDO Voltage Regulator* TO-92 616.00/2,000 LK112SM507TR 497-4259-2-ND 5V, 200mA Low Noise, LDO Voltage | SOT-23-5 798.00/3,000 
LE33CD-TR 497-8342-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator NEW!| 8-SOIC_| 1.20 1.02 87 Regulator 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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STMicroelectronics | Digi-Key Price Each STMicroelectronics | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 = 100 Part No. Part No. Description Pkg. 4 10 = 100 
[K115D30-TR 497-7812-1-ND _|3V, 100mA VLDO Regulator” NEW! | 6-SOIC | 1.08 92 79) |ST1LO2PU25R 497-6900-2-ND _|2.5V, 1A, Very Low Quiescent BiCMOS| 6D-DFN 1822.50/3,000 
LK115D30-TR 497-7812-2-ND _|3V, 100mA VLDO Regulator* NEW! | 8-SOIC 911.25/2,500 Voltage Regulator* NEW! 
LK115D33-TR 497-1540-1-ND__|3.3V, 100mA VLDO Regulator 8-soic | 1.08 92 _.79| | STiLO2PU33R 497-6901-1-ND —‘|3.3V, 1A, Very Low Quiescent BiCMOS| GD-DFN | 1.69 1.47 1.13 
LK115D33-TR 497-1540-2-ND _|3.3V, 100mA VLDO Regulator 8-SOIC 912.50/2,500 Voltage Regulator* NEW! 
LK115D50-TR 497-1541-1-ND 5V, 100mA VLDO Regulator 8-SOIC 1.08 92 79 ST1L02PU33R 497-6901-2-ND 3.3V, 1A, Very Low Quiescent BiCMOS} 6D-DFN 1822.50/3,000 
LK115D50-TR 497-1541-2-ND —_—_|5V, 100mA VLDO Regulator 8-SOIC 911.25/2,500 Voltage Regulator* NEW! 
er ee ce eae ve |e |e ie ig) ore eee | om |e 2 
-6436- Terminal Adj. Negative Volt. Reg.* - . i 4 A d fi 
LM138K 497-6706-ND 5A, Adj. Voltage Regulator* NEW! 0-3 | 12.00 11.50 8.75] | STILOSBPUR 497-6829-2-ND AV ROnioe MEU 6-DFN 1012.50/3,000 
LM217D2T-TR 497-7320-1-ND —‘|1.2V to 37V Adj. Volt. Reg.* MEW! | D2-PAK | 1.20 1.02 87 r f 
LM217D2T-TR 497-7320-2-ND 1.2V to 37V Adj. Volt. Reg.* NEW! | D2-PAK 450.00/1 000 STILOSPUZ5R 497-6830-1-ND CVoleas Rédiieteee WET 6DFN | 1.00 85 73 
LM217K 497-7321-ND 1.2V to 37V Adj. Volt. Reg.* NEW! | 10-3 | 4.21 3.92 3.05 renee : : : 
LM217LD13TR __-|497-6451-1-ND _|1.2Vto 37V Adj. Volt. Reg.* MEW! | 8-SOic | .81 63 54| |S/tLOSPU2SR “ereeeiy) voices Renae WET oT oe tot2:50/8;000: 
[M217LD13TR 497-6451-2-ND _|1.2V to 37V Adj. Volt. Reg.” NEW! | 8-SOIC 630.00/2,500 aana fi , oy ‘i 
LM217LZ-TR 497-7322-1-ND —_|1.2Vt0 37V Adj Volt Reg* MEW! | 70-92 | 86 67 57| |S!'SO3APUR i Soic, ude ae | ee | ee 8 
LM217LZTR pole ioe2 NOR 1.2V to 37V Ad]. Volt. Reg.* NEWT | 10-02 532.00/2,000 ST1SO3APUR 497-6902-2-ND | 1.58, 1.5MIHz Adjustable, Step-Down | 6D-DFN 2340.00/3,000 
LM217MDT-TR | 497-6452-1-ND 1.2V to 37V Adj. Volt. Reg.* NEW! | D-PAK | 1.20 1.02 87 Switching Requlator™ MEW! : 
LM217MDT-TR 497-6452-2-ND 1.2V to 37V Adj. Volt. Reg.* NEW! | D-PAK 1012.50/2,500 STISO3PUR 797-6046-1-ND T.5A, 1.5MHz Adjustable, Step-Down | 6D-DFN | 1.88 1.65 1.40 
[M2177 497-1543-5-ND __|1.2V to 37V Adj Voltage Regulator To-220 | 739 121 93 Switching Regulator* 
LM238k 497-8362-ND 5A Adj. Voltage Regulator” NEW! TO-3 | 10.79 10.38 7.89) |sT1so3PUR 497-6046-2-ND 1.5A, 1.5MHz Adjustable, Step-Down | GD-DFN 1950.00/3,000 
LM317D2T-TR 497-1571-1-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator D2-PAK 99 77 66 Switching Regulator* 
LM317D2T-TR 497-1571-2-ND —_|1.2V to 37V Adjustable Regulator D2-PAK 341.00/1,000 ST1SO6APUR 497-6309-1-ND 1.5A, 1.5MHz Adjustable, Step-Down | GD-DFN | 251 222 1.88 
LM317K 497-6435-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator* T0-3 3.05 2.84 2.21 Switching Regulator* 
[M317LD137R 497-1572-1-ND __|1.2V to 37V Adjustable Regulator 8-S0IC 50 38 30] |ST1SOBAPUR 497-6309-2-ND 1.5A, 1.5MHz Adjustable, Step-Down | GD-DFN 2613.00/3,000 
LM317LD13TR 497-1572-2-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator 8-SOIC 337.50/2,500 Switching Regulator* 
LM317LZ 497-1573-5-ND —_‘|1.2V to 37V Adjustable Regulator T0-92 64 49 .38| |ST1SO6PU12R 497-6310-1-ND 1.5A, 1.5MHz, 1.2V, Step-Down 6D-DFN | 251 222 1.88 
LM317LZ-AP 497-4266-1-ND —_‘|1.2V to 37V Adjustable Regulator T0-92 64 «4938 Switching Regulator* 
LM317LZ-AP 497-4266-2-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator T0-92 345.00/2,000 ST1SO6PU12R 497-6310-2-ND 1.5A, 1.5MHz, 1.2V, Step-Down 6D-DFN 2613.00/3,000 
[M317MDT-TR __|497-1574-1-ND T.2V to 37V Adjustable Regulator D-PAK 7760 ot Switching Regulator 
LM317MDT-TR 497-1574-2-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator D-PAK 595.00/2,500 ST1SO6PU33R 497-6311-1-ND eee Step-Down 6D-DFN | 251 2.22 1.88 
LM317P 497-6707-5-ND 1.2V-37V Adj. Voltage Reg.* NEW! | T0-220FP | 116 1.01  .78 
LM317T 497-1575-5-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator 0-220 77.60 46) _ | ST1SO6PU33R 497-6311-2-ND etching pestatp eee tow 6D-DFN 2613.00/3,000 
LM323K 497-2976-5-ND 5V, 3A Positive Voltage Regulator TO-3 5.05 4.70 3.66 ‘ 
LM323T 497-8359-5-ND BV, 3A Positive Voltage Reg.” NEW! | 10-220 | 1.60 1.50 1.20| |S!'SO6PUR 497-5802-1-ND Ccafistinn Regulators Step-Down | 6-DFN | 2.10 1.85 1.57 
peer BARS Sage Rena MET 10-3 | 592 5.61 4.29) | crssogpuR 497-5802-2-ND | 1.5A, 1.5MHz, Adjustable, Step-Down | — 6-DFN 2184.00/3,000 
4 "i . Switching Regulator* 
LM337SP 497-1585-5-ND 3-Terminal Adjustable Neg. Volt. Reg. TO-220 113° 98 = .75 5 ea = A 
LM338K 497-2979-5-ND 3-Terminal 5A Adjustable Volt. Reg. T0-3 946 9.10 692) |S! TSOSIPUR pote aie fee Down GD-DEN | 2.70! 2.38 72.02 
LM350K 497-2982-5-ND__|3-Terminal 3A Adjustable Volt. Reg. 10-3 | 7.41 7.43 5.42| |eryso9ipyR 497-6903-2-ND | 2A, 1.SMIH2 PWM Step-Down - ép:OEN 9808. 00/3,000 
LM723CN 497-1596-5-ND High Precision Voltage Regulator 14-Dip Bt 63 49 Switching Regulator NEW! :. 
LM2931AD33R ——-|497-6880-1-ND —_|3.3V, LDO Voltage Regulator NEW!| 8-SOIC 86 67 57| | gtysogpuR 497-6312-1-ND _| 2A. {.SMHz, PWM Step-D ep-pen | 270 238 2.02 
LM2931AD33R |497-6880-2-ND  |3.3V. LDO Voltage Regulator» NEW!| 8-SOIC 665.00/2,500 Swiiching Regulator” yee 
LM2931AD50R 497-1563-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator 8-SOIC 86 67 __—57)_| ST1SO9PUR 497-6312-2-ND 2A, 1.5MHz, PWM Step-Down 6D-DFN 2808.00/3,000 
LM2931AD50R _|497-1563-2-ND__|5V/, LDO Voltage Regulator" NEW! | 8-SOIC 665.00/2,500 Switching Regulator* 
[M2931ADT50R _[497-1564-1-ND _ | 5V, LDO Voltage Regulator D-PAK | 124 1.06 90] |sT1S10PUR 497-6313-1-ND___| 3A, 900kHz, Step-Down Regulator* 8-DFN | 3.00 2.64 2.24 
LM2931ADT50R —|497-1564-2-ND —_—_‘|5V/, LDO Voltage Regulator D-PAK 1046.25/2,500 ST2S06A33PQR  |497-6909-1-ND _|3.3V, 0.5A, 1.5MHz Dual Step-Down | 12-QFN | 3.60 3.17 2.69 
LM2931AZ50R 497-4262-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator TO-92 AT 60 51 DC/DC Converter* NEW! 
LM2981AZ50R 497-4262-2-ND _|5V, LDO Voltage Regulator T0-92 476.00/2,000 ST2S06A33PQR | 497-6909-2-ND —_|3.3V, 0.5A, 1.5MHz Dual Step-Down | 12-QFN 5616.00/4,500 
LM2931D 497-4263-5-ND__|2.5V to 26V, 100mA VLDO Volt. Reg. | 8-SOIC_| 1.05 91 70 DC/DC Converter* NEW! 
[M2931D-R 497-7817-1-ND _|2.5V to 26V. 100mA VLDO Voltage BSOIC | 1.12 96 82] |ST2SO6BPOR 497-6910-1-ND | Adj., 0.5A, 1.5MHz Dual Step-Down | 12-QFN | 3.60 3.17 269 
Regulator* NEW! DC/DC Converter* NEW! 
LM2981D-R 497-7817-2-ND _|2.5V to 26V, 100mA VLDO Voltage 8-SOIC 945.00/2,500 ST2S06BPOR 497-6910-2-ND —_| Adj., 0.5A, 1.5MHz Dual Step-Down | 12-QFN 5616.00/4,500 
Regulator* NEW! DC/DC Converter* NEW! 
LNBH21PD-TR 497-4270-1-ND _| LNB Supply/Control IC 20-PowerSs0| 6.65 5.89 4.56] |STSR25MTR 497-4314-1-ND | 2.5V, Micropower VFM Step Up DC/_ | SOT-23-5 | 116 92 79 
LNBH21PD-TR 497-4270-2-ND —_| LNB Supply/Control IC 20-PowerSs0|  1653.00/600 DC Converter 
LNBH23L QTR 497-8521-1-ND___| LNB Supply/Control IC* NEW! 32-0FN | 2.81 2.48 2.10| |STSR25MTR 497-4314-2-ND __|2.5V, Micropower VFM Step Up DC/ | SOT-23-5 |  1093.50/3,000 
[NBH23LOTR 497-8521-2-ND [LNB Supply/Control IC* NEW! 32-OFN 2925.00/3,000 DC Converter 
LNBH23PPR 497-6121-1-ND LNB Supply/Control IC* NEW! 24-PowerSSO| 5.92 5.24 4.06] /ST619LBDR 497-3881-1-ND 5V, DC-DC Converter Regulated 8-SOIC | 281 248 2.10 
LNBH23PPR 497-6121-2-ND —_|LNB Supply/Control IC* NEW! 24-PowerSS0| — 2282.00/1,000 sreupeg paren 5 heroe Pump ene perce mee ee 
LNBH24PPR 497-6882-1-ND _| Dual LNB Supply/ Control IC* MEW! |36-PowerSS0| 5.60 4.96 3.84 -6998-1- SV, . ! -23- ; 13 
ase wal LNB Supply! Control IGT i laebe ST715M25R 497-6998-2-ND _|2.5V, 85mALDO Linear Reg.* NEW!| SOT-23-5 |  1336.50/3,000 
LNBH24PPR 497-6882-2-ND Dual LNB Supply/ Control IC* NEW! |36-PowerSSO| _ 2160.00/1,000 art Mean ASP S084-ND__ |36V. SEMA LDO Liar Rage MEWE| SOT2e8 | 129 14896 
INBH221PD-TR/497-4271-1-ND Dual LNB Supply/Control IC S6-PowerssO] BST 7.72 GZ) | Srereeee Feo eORIOMENA 3.3, BSA LDO Ln Ree” NEWI| SoToae | 1258503,000 
LNBH221PD-TR | 497-4271-2-ND Dual LNB Supply/Control IC 36-PowerSs0|  2234.40/600 aE pee saat mm 3-3 GSMA LDO Uinear Reg,” NENW!) SOT-23°5 | 1396:508,000 
LNBP8LIT 497-8720-5-ND LNB Supply/Control Voltage IPPAK 1.69 147 1.413) | eroyeMR 197-6830-2-ND 7 - pk A (DO ine a New?| Sot235 | 1936.50/3,000 
Regulator” NEW? ST715PU25R 497-8329-1-ND _|25V, 85mALDO Linear Reg.* NEW!| 8-DFN. | 132 113.96 
ENBPeLIT pail SNO Reg LNB Supply/Contral Voltage IPPAK | 1.690 1.47 1.13) | ct715pU25R 497-8329.2-ND__|2.5V_ 85mA LDO Linear Re." NEW!) 8-DFN “1336.50/3,000. 
Regulator* NEW! — - — = - = 
warn —jrareao |teSupemmioue | oom | as ses vo] (SEU PRESETS ES ik BD im ME EBT, 
Regulator* NEW! ate - a saath 
LNBPTOLPUR 497-8718-2-ND LNB Supply/Control Voltage 3-DFN 7950.00/3,000 ates peated He som ma Tee! _ NEW eon te Ae si 96 
Regulator* NEW! iz i 5 B ; S z " hen 
LNBP11LPUR 497-8719-1-ND LNB Supply/Control Voltage 8-DFN | 1.88 1.65 1.40] |ST755CD-TR 497-5847-1-ND eat inverting ee Current) 8-SOIG | 1.74 1.45 1.22 
Regulator* NEW! - 
LNBP11LPUR 497-8719-2-ND LNB Suppy/Contol Voltage 8-DFN 1950.00/3,000 STBBIPUR 497-8523-1-ND pa Duet Coe 1O-DFN | 256 240 1.92 
egulator* " ( i" 
LNBP16SP-TR 497-8347-1-ND LBP Supply/Control Voltage 10-PowerSO} 5.08 4.50 3.48) /STBBIPUR 497-8523-2-ND Aas 1ADuat Oe 10-DFN 3120.00/3,000 
Regulator* NEW! kd 
LNBPI6SP-TR —_|487-8847-2-ND__| LNBP Supply/Gontal Voltage 10-PowerSO| — 1261.50/600 erat EM elec calatacme| 120 UP Converter for Gell hone (ODEN 1|| “Giese gue 
egulal ‘or* it * 
LNBPZOPD-TR—/497-8348-7-ND_—|LNBP Supn}y/GontrolVorage 20-PowerSO| 660 496 3.84] |STCFOIPMR lao cance 120 Converter for Gell one TO-DFN | 7425.00/8,000 
eguiat ‘or* iT ke be cn 
. ananten r STCFO2PNR 497-5245-1-ND High Power White LED Driver* 20-0FN | 5.78 5.12 3.96 
LNBP2OPDTR eat SR tite MEAT Voltage Eb Powers) 1ss2ion/en0 STCFOSITBR 497-6315-1-ND | High Power White LED Dvr." NEW! | 25-uTFBGA| 3.85 3.41 2.64 
LNBP21PD-TR -|497-4273-1-ND —_| LNBP Supply/Control IC 36-PowerSs0] 6.30 5.58 4.32] | STCFOSITBR pogo gt mm) Cat Power White LED Dvr." MEW | 25-uTFBGA | | 4928.00/8.500 
LNBP21PD-TR 497-4273-2-ND LNBP Supply/Control IC 36-PowerSS0|  1566.00/600 STCFOSPNR 497-6913-1-ND High Power White LED Dvr.* NEW! | 20-OFN / 3.71 3.27 2.78 
STCFO3PNR 497-6913-2-ND High Power White LED Dvr.* NEW! | 20-QFN 5791.50/4,500 
LNBS21PD-TR 497-5369-1-ND LNB Supply/Control IC* 36-PowersS0| 6.71 5.51 4.65) |errnerne he H } st , 
MC34063ABD-TR  |497-7849-1-ND  |DC/DC Conv. Control Circuit” NEW! | 6-SOIC | 1.24 1.06 90 VebSipsteN Eas High Power White LED Driver 25-UTFBGA | 3.85 3.41 2.64 
woul STCFOSTBR 497-6316-2-ND High Power White LED Driver* 25-TFBGA | 4928.00/3,500 
MC34063ABD-TR | 497-7849-2-ND DC/DC Conv. Control Circuit” NEW! | 8-SOIC 1046.25/2,500 STesiPHR parca neann TER CORAL CURTSREIED DAR abowerso |Cadac SAh 238 
MC34063ABN 497-7412-5-ND  |DC/DC Conv. Control Circuit* NEW! | 8-Dip | 1.69 1.47 1.13) |SrceipyR ponece etn 4 eh Canccnt carrentlCED Driver® ADEN” ||, 3400 Dal «98 
MC34063ACD-TR | |497-7850-1-ND |DC/DC Conv. Control Circuit* NEW! | 8-SOIC | 1.00 85 73] | erceipyR EEO 4°58 Constant CarrentiLeD Driver a:DEN "3315.00/3,000 
MC34063ACD-TR _|497-7850-2-ND __| DC/DC Conv. Control Circuit" NEW! | _8-SOIC 843.75/2,500 STLAOIPUR 497-6437-1.ND | 50mA Stand Alone Linear LED 6-DFN 74S 
MC34063ACN 497-7413-5-ND  |DC/DC Conv. Control Circuit” NEW! | 6-Dip | 143 1.24 95 Dive NEW ale 
MC34063EBD-TR 497-7851-1-ND DC/DC Conv. Control Circuit* NEW! 8-SOIC 1.04 .89 76 STLAOiPUR 497-6437-2-ND 50mA Stand Alone Linear LED 6-DFN 882.00/3,000 
MC34063EBD-TR |497-7851-2-ND | DC/DC Conv. Control Circuit* NEW! | 8-SOIC 877.50/2,500 Driver* NEW! 
MC34063EBN 497-7414-5-ND DC/DC Conv. Control Circuit* NEW! 8-Dip 1.50 1.30 1.00 STLD20CP1PQR 497-6924-1-ND Power Mgmt for White LED and 16-QFN 281 248 2.10 
MC34063ECD-TR _|497-7852-1-ND___| DC/DC Conv. Control Circuit" NEW! | _8-SOIC 90 70 54 Camera FlashY NEW! 
MC34063ECD-TR  |497-7852-2-ND _ |DC/DC Conv. Control Circuit® NEW! | 8-SOIC 700.00/2,500 STLO2OCP1PQR | 497-6924-2-ND Power Mgmt for White LED and 16-QFN 2925.00/3,000 
MC34063ECN 497-4280-5-ND DC/DC Converter Control Circuit 8-Dip J7 60 6 Camera Flash* NEW! 
PB137ACV 497-5376-5-ND Pos. Volt. Reg. for Battery Charger* | 10-220 | 135 117 90] |STLD20D-c8 497-4361-1-ND _| White LED Power Supply* SOT-23-8 | 315 248 210 
STILO2PU18R 497-6899-1-ND 1.8V, 1A, Very Low Quiescent BICMOS) GD-DFN | 169 1.47 1.13| |STLOS0C18R 497-5815-1-ND 1.8V, LDO Linear Voltage Regulator* | SOT-323-5 | 90 70 60 
Voltage Regulator* NEW! STLQ50C18R 497-5815-2-ND 1.8V, LDO Linear Voltage Regulator* | SOT-323-5 840.00/3,000 
STILO2PU18R 497-6899-2-ND —_'|1.8V, 1A, Very Low Quiescent BICMOS| 6D-DFN 1822.50/3,000 STLOSOC25R 497-5816-1-ND | 2.5V, 50mALDO Linear Reg.* NEW!| SOT-323-5| 81 63 49 
Voltage Regulator” NEW! STLOSOC25R 497-5816-2-ND | 2.5V, 50mALDO Linear Reg.* NEW!| SOT-323-5 | 756.00/3,000 
STILOZPU2R 497-6900-I-ND _|2.5V, 1A, Very Low Quiescent BiCMOS| 6D-DFN | 1.69 147 113] |STLOS0C33R 497-5817-1-ND | 3.3V, 50mALDO Linear Reg.* NEW!| SOT-323-5| 90 70 60 
Voltage Regulator” NEW! STLO50C33R 497-5817-2-ND___[3.3V, 50mA LDO Linear Reg.* NEW!| SOT-323-5 | 840.00/3,000 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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RoHS Compliant Parts Available BE POWER aes G SWITCHING 
STMicroelectronics | Digi-Key Price Each inrecrations  DigiGDReel’ (cont.) CONTROLLERS 
Part No. Part No. Description Pkg. w 10 100 Power Integrations | Digi-Key Price Each 
STLOSOC5OR 497-5818-1-ND 5.0V, 50mA LDO Linear Reg.* NEW!| SOT-323-5 | 1.70 1.59 1.28] |PartNo. Part No. Description Pkg. | 1 25 100 
STLQS0C50R 497-5818-2-ND 5.0V, 50mA LDO Linear Reg.* NEW!) SOT-323-5 2067.00/3,000 DAK-86 596-1195-ND DPA-Switch® 6.6W DC/DC Converter = 87.50 = = 
STLOSOC-R 497-5819-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator* SoT-323-5} 90 70 60 Design Kit 
STLQ50C-R 497-5819-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator* SOT-323-5 840.00/3,000 DAK-89 596-1105-ND LinkSwitch®-XT Design Accelerator Kit* _ 19.43 = = 
STODO2TPUR 497-8524-1-ND Oeaatt EWI, AMOLED 12-DFN 403 3.57 2.76 DAK-93 596-1126-ND PeakSwitch® Design Accelerator Kit* = 99.91 _ i. 
L = RDK-83 596-1128-ND LinkSwitch®-LP Reference Design Kit _— 99.75 _ _ 
STODO2TPUR 497-8524-2-ND OCn EWE AMOLED 12-DFN 4416.00/3,000 RDK-91 596-1194-ND TinySwitch®-lII Design Accelerator Kit* =— (125 — — 
u i RDK-115 596-1145-ND TinySwitch®-PK Reference Design Kit — 99.75 — — 
$T0D1812PUR 497-6839-1-ND Pawer Supaly for PMOLED Display 10-DFN | 368 326 252] |any ig Pecencatiis PeakSwitch® Motor Drive Design Kit Sy | eae 
ST iCk ° A j RDK-131 596-1127-ND LinkSwitch®-TN LED Reference Design Kit) — 97.50 _ = 
$T0D1812PUR 497-6839-2-ND Pawer Supply for PMOLED Display 10-DFN 4032.00/3,000 ROK 138 eau) WieesWee@cING OWA Noreleslsted = \iggs™ ot 22 
= Design Kit 
s 2 RDK-142 596-1193-ND TOPSwitch®-HX Reference Design Kit* _ 99.75 _ _ 
SII € Seiko POWER MANAGEMENT Siar 596-1235-ND LinkSwitch@-II Reference Design Kit* 250 
Instruments Inc. RoHS Compliant DPA-Switch® — RoHS Compliant 
Seiko Digi-Key Price Each DPA422GN-TL  |596-1139-1-ND | Highly Integrated DC/DC Converter 8-SMD | 233 1.86 140 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 | |DPA422PN 596-1138-5-ND | Highly Integrated DC/DC Converter 8-Dip | 225 1.80 1.35 
$-B0821CNMC-B8G12G [728-1008-1-ND | 2.1V, High-Precision Voltage SOT-23-5| 75 63  .50| |DPA423GN-TL = |596-1010-1-ND_—_| Highly Integrated DC/DC Converter 8-SMD | 240 1.92 1.44 
Detector N-Ch. Open-Drain Output DPA423GN-TL _|596-1010-2-ND _| Highly Integrated DC/DC Converter 8-SMD 1248.00/1,000 
$-80821CNMC-B8GT2G |728-1008-2-ND | 2.1V, High-Precision Voltage S0T-23-5 | 975.00/3,000 OPAAZSPN ax aoe ale Highly Integrated cine Converter Dip 2.33 1 86 1.40 
Detector N-Ch. Open-Drain Output i is ale ighly Integrate onverter iB . . : 
$-80825CLUA-B6KT2G | 728-1009-1-ND | 2.5V, High-Precision Voltage $0T-89-3| .75 63 .50| |DPA424GN-TL —|596-1013-2-ND —_| Highly Integrated DC/DC Converter 8-SMD 1505.00/1,000 
Detector N-Ch. CMOS Output DPA425GN-TL  |596-1016-1-ND —_| Highly Integrated DC/DC Converter 8-SMD | 367 294 229 
$-80825CLUA-B6KT2G | 728-1009-2-ND | 2.5V, High-Precision Voltage $0T-89-3 | 333.00/1,000 DPA425GN-TL |596-1016-2-ND —_| Highly Integrated DC/DC Converter 8-SMD 2078.00/1,000 
Detector N-Ch. CMOS Output DPA425PN 596-1017-5-ND Highly Integrated DC/DC Converter 8-Dip 3.60 288 2.24 
$-80825CNUA-B8KT2G |728-1010-1-ND | 2.5V, High-Precision Voltage soT-89-3| 75 63 50 NEW! HiperPLC — RoHS Compliant NEW! 
Detector N-Ch. Open-Drain Output PLC810PG 596-1264-5-ND Continuous Mode PFC and LLC Controller, | 24-Dip 3.15 252 1.96 
$-B0825CNUA-BBKT2G |728-1010-2-ND | 2.5V, High-Precision Voltage $0T-89-3 | 333.00/1,000 Halogen Free 
Detector N-Ch. Open-Drain Output RDK-189 596-1265-ND Reference Design Kit for PLC810 = 112.50 _ = 
$-80830CNMC-B8PT2G |728-1011-1-ND | 3.0V, High-Precision Voltage S0T-23-5| 75 63 50 LinkSwitch® — RoHS Compliant 
Detector N-Ch. Open-Drain Output LNKS500GN-TL 596-1028-1-ND Energy Efficient, CV or CV/CC Switcher 8-SMD | 1.23 1.03 82 
$-80830CNMC-B8PT2G | 728-1011-2-ND aN Holt Praclelon ene ia SOT-23-5 975.00/3,000 LNKS500GN-TL 596-1028-2-ND Energy Efficient, CV or CV/CC Switcher 8-SMD 545.00/1,000 
tector N-Ch. Open-Drain Outpu LNK500PN 596-1029-5-ND —_| Energy Efficient, CV or CV/CC Switcher 8Dip | 114 95 76 
S-80840CNUA-B8ZT2G_ | 728-1012-1-ND 4.0V, High-Precision Voltage SOT-89-3 715 63 50 LNK501GN-TL 596-1030-1-ND Energy Efficient, CV/CC Switcher 8-SMD 144 1.20 96 
Detector N-Ch. Open-Drain Output LNKSO1GN-TL | 596-1030-2-ND __| Energy Efficient, CV/CC Switcher 8-SMD 638.00/,000 
S-80840CNUA-B8ZT2G | 728-1012-2-ND SDaROE NC OLe DE ini SOT-89-3 333.00/1,000 LNK501PN 596-1031-5-ND | Energy Efficient, CV/CC Switcher 6Dip | 1.35 1.13 90 
tor N-Ch. Opens LNK520GN-TL | 596-1032-1-ND —_| Energy Efficient, CV or CV/CC Switcher | 8-SMD | 1.02 85 68 
S-80840CNY-B-G 728-1013-ND Seen CR Gee DE a 70-92) 1.00 75 57) | NK520GN-TL —_|596-1032-2-ND —_| Energy Efficient, CV or CV/CC Switcher | 8-SMD 452.00/1,000 
petri te el aN LNK520PN 596-1033-5-ND Energy Efficient, CV or CV/CC Switcher 8-Dip 93 718 62 
$-80845CNMC-B86T2G | 728-1014-1-ND AS Hi Bren Le On S0T-23-5| 75 63 50 NEW! LinkSwitch®-CV — RoHS Compliant NEW! 
S-80845CNMC-B86T2G |728-1014-2-ND | 4.5V, High-Precision Voltage s0T-23-5 | 975.00/3,000 ENKE2306 Seay) SE ee auCy Cama. BSOIG: pes 1g 90 
Detector N-Ch. Open-Drain Output LNK623PG 596-1248-5-ND Ener aay 1 1 A A 
5 ag ere ishepaseiel . -1248-5- gy Efficient, Off-Line Switcher with 8-Dip 1.44 1.20.96 
$-80845CNY-B-G 728-1015-ND 49) Salerro ae T0-92 | 100 75 57 Accurate Primary Side CV Control 
$-B0846CNUA-B87T2G |728-1016-1-ND | 4.6V, High-Precision Voltage soT-89-3] 1.00 75 57) |LNK6240G S9831251-5:ND Fae Bream cide ov Comal S50IC | 141 118 84 
Detector N-Ch. Open-Drain Output BIRR a eit i : ni 
S-B0846CNUA-B87T2G | 728-1016-2-ND | 4.6V, High-Precision Voltage S0T-89-3 | 333.00/1,000 LNK624PG 596-1250-5-ND Energy Einclent Oe Seicney a 8-Dip | 125 1.00 75 
Detector N-Ch..Open-Drain Output LNK625D6 596-1253-5-ND [Energy Efficient Off-Line Switcher with | @-Solc | 128 102 77 
$-812C25AUA-C2FT2G |728-1017-1-ND | 2.5V, High-Voltage CMOS LDO Reg. | SOT-89-3) 92 69 52 Accnrate Primary Side CV Contral ‘ ; ; 
$-812C25AUA-C2FT2G |728-1017-2-ND | 2.5V, High-Voltage CMOS LDO Reg. | SOT-89-3 | 306.00/1,000 eer 7 eice Oy : _ 
$-812C30AMC-C2KT2G |728-1018-1-ND _|3.0V’ High-Voltage CMOS LDO Reg. | SOT-23-5| 92 69  52| | LNK626PG SERED Thora Pelton Sie oy Cental SDip. | AS: 1.0881 
$-812C30AMC-C2KT2G_|728-1018-2-ND _|3.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg. | SOT-23-5 | _897.00/3,000 erieet Aa aren ; ni 
$-812C30AUA-COKTIG | 728-1019-1-ND ]3.0V. High-Voltage CMOS LDO Reg. | SOT-89-3] 92.69 52] |-NKo26PG Benard SA ee primary sige bv conta SDN), TAO AES et 
$-812C30AUA-C2KT2G |728-1019-2-ND | 3.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg. | SOT-89-3 | — 306.00/1,000 LinkSwitch@-Il — RoHS Compliant 
8-812C30AY-B-G 728-1020-ND 3.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg. | 0-92 92 6952) FTNK60DG 596-1220-5-ND __| Energy Efficient, CV/CC Switcher B80] 135 113 90 
$-812C33AMC-C2NT2G |728-1021-1-ND | 3.3V, High-Voltage CMOS LDO Reg. | SOT-23-5/ 92 69 52 i eateh ‘cant ; ni 
; LNK603PG 596-1219-5-ND Energy Efficient, CV/CC Switcher 8-Dip 1.44 1.20 96 
$-812C33AMC-C2NT2G |728-1021-2-ND | 3.3V, High-Voltage CMOS LDO Reg. | SOT-23-5 | _897.00/3,000 iNKeOdDG 596-1224-8-ND | Energy Efficient, CV/GG Switcher escle | 44 448 8a 
$-B12C33AUA-C2NT2G | 728-1022-1-ND | 3.3V, High-Voltage CMOS LDO Reg. | SOT-89-3; 92 69 62 eer aay H a ' ; : 
; LNK604PG 596-1223-5-ND Energy Efficient, CV/CC Switcher 8-Dip 1.25 1.00 15 
$-812C33AUA-C2NT2G |728-1022-2-ND | 3.3V, High-Voltage CMOS LDO Reg. | SOT-89-3 | — 306.00/1,000 ieee be H ‘ 
H LNK605DG 596-1228-5-ND _| Energy Efficient, CV/CC Switcher 8-SOIG | 147 1.23 98 
$-812C40AMC-C2UT2G | 728-1023-1-ND | 4.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg. | SOT-23-5] 92 69 52 —— a : o 
7 LNK605PG 596-1227-5-ND Energy Efficient, CV/CC Switcher 8-Dip 1.30 1.04 18 
$-812C40AMC-C2UT2G |728-1023-2-ND | 4.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg. | SOT-23-5| —897.00/3,000 iNKeOBEC Eee Enorey Eticlent CV/CC Sultcher aso | 440 412 84 
$-812C50AUA-C3ET2G _|728-1024-1-ND _|5.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg. | SOT-89-3| 92 69 52 gy Efficient, ! , ; ; ; 
, LNK606PG 596-1231-5-ND Energy Efficient, CV/CC Switcher 8-Dip 1.35 1.08 81 
$-B12C50AUA-C3ET2G | 728-1024-2-ND | 5.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg. | SOT-89-3 | 306.00/1,000 ist ! 
f LNK613DG 596-1222-5-ND —_| Energy Efficient, CV/CC Switcher 8-S0lc | 135 113 90 
S-B12C50AMC-C3ET2G |728-1025-1-ND 5.0, High-Voltage CMOS LDO Reg. | SOT-23-5| 92 69 52| | iverapg SoM SoTOME Ener Efficient, CVIGG Switcher Ac Wat 4000 Oe 
$-812C50AMC-C3ET2G |728-1025-2-ND | 5.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg. | SOT-23-5 | _ 897.00/3,000 gy Efficient, ! P : : : 
SaipCEORYA Ee PaVtianVelaeCMOsliDORag'| aTOL0e 96) 52|_ | ENK6140G 596-1226-5-ND _| Energy Efficient, CV/CC Switcher B-S0ic | 141 1.18 94 
i ; Baaeiye i eaten ae : ‘ ; LNK614PG 596-1225-5-ND —_| Energy Efficient, CV/CC Switcher 8-Dip | 125 100 75 
$-817A30ANB-CUTT2G_|728-1027-1-ND _|3.0V, Super-Small CMOS LDO Reg. | SC-82AB | 92 69-52 ist : 
- - on = - LNK615DG 596-1230-5-ND | Energy Efficient, CV/CC Switcher B-SOIG | 147 1.23 98 
$-817A30ANB-CUTT2G | 728-1027-2-ND | 3.0V, Super-Small CMOS LDO Reg. | SC-82AB 897.00/3,000 ist : , 
y m i ean x - LNK615PG 596-1229-5-ND Energy Efficient, CV/CC Switcher 8-Dip 1.30 1.04 78 
$-817A33ANB-CUWT2G |728-1028-1-ND | 3.3V, Super-Small CMOS LDO Reg. | SC-82AB) 92 69 52 ist : 
i i Pcctl . i LNK616GG 596-1234-5-ND _| Energy Efficient, CV/CC Switcher 8-S0lG | 140 112 84 
$-817A33ANB-CUWT2G |728-1028-2-ND | 3.3V, Super-Small CMOS LDO Reg. | SC-82AB 897.00/3,000 ich u 4 
§-817B15AMC-CWET2G | 728-1029-1-ND —|1.5V, Super-Small CMOS LDO Reg. | SOT-23-5| 92 .69  .52| |LNK616PG 596-1233-5-ND__| Energy Efficient, CV/CC Switcher__ 8-Dip_| 1.35 1.08 81 
§-817B15AMC-CWET2G |728-1029-2-ND __|1.5V, Super-Small CMOS LDO Reg. | SOT-23-5 897.00/3,000 LinkSwitch@-HF — RoHS Compliant 
$-817833AMC-CWWT2G | 728-1030-1-ND | 3.3V, Super-Small CMOS LDO Reg. | SOT-235| 92 69 52) |UNKSS3GN 996-1172-ND Enhanced, Energy Efficient, Low Power | 8-SMD | 1.05 88-70 
§-817B33AMC-CWWT2G | 728-1030-2-ND | 3.3V. Super-Small CMOS LDO Reg. | SOT-23-5 |  897.00/3,000 __|_Off-Line Switcher IC - 
§-8232ABFT-T2-G 728-1031-1-ND —_| Battery Prot. for 2-Serial-Cell Pack | 8-TSSOP | 1.30 1.04 78 LinkSwitch@-LP — RoHS Compliant 
§-8232ABFT-12-G 728-1031-2-ND | Battery Prot. for 2-Serial-Cell Pack | 8-TSSOP | — 2028.00/3,000 LNKS62D6 596-1246-5-ND Energy emiclent orn euitcher Ic B-SOIC | 1.08 90.72 
S-8241ABKMG-GBKT2G_|728-1032-1-ND _| Battery Prot. for Single-Cell Pack | SOT-23-5| 1.48 1.11 84 Hallogen Free NEW! eplacement, 
$-B8241ABKMC-GBKT2G |728-1032-2-ND | Battery Prot. for Single-Cell Pack | SOT-23-5|  1443.00/3,000 Me WE 
§-8241ABPMC-GBPT2G |728-1033-1-ND | Battery Prot. for Single-Cell Pack | SOT-235| .88 66 50 |LNKS62DN-TL = /596-1135-1-ND TLE aRGterPIE TEES for) 8S0IC ) 1.11 93.74 
$-8241ABPMC-GBPT2G |728-1033-2-ND | Battery Prot. for Single-Cell Pack | SOT-23-5| —_ 858.00/3,000 Lee ansfonmen Remark = 
$-B261AAJMD-G2JT2G |728-1034-1-ND | Battery Prot. for Single-Cell Pack | S0T-23-6; .75 63  .50| | LNKS62PN 598-1035-5:ND PLE eRlcrris ResnerorL for | @Dip | 89 83 66 
$-8261AAJMD-G2JT2G_|728-1034-2-ND | Battery Prot. for Single-Cell Pack | SOT-23-6 | _975.00/3,000 riaamen Eta Ee ge at 
$-8354A33MC-JOST2G 1 728-1035-1-ND 13.3V, PWM/PEM Switching Reg. | SOT-235] 90.75 60) | LNKS63PN Seoteei Hi) FLERE Ee SIReronke for |) BDip. |) “102.88, 68 
$-8354A33MC-JOST2G |728-1035-2-ND  |3.3V, PWM/PFM Switching Reg. | SOT-23-5] — 1170.00/3,000 pyiaba Samat en live Gat . 
$-8354A50MC-JRJT2G |728-1036-1-ND |5.0V| PWM/PEM Switching Reg. | SOT-23-5| 90 75 60) |LNKS640G aac nerdy Eicient Off-Line FenaneRet BSOIG: pe ddgs > HOB sf 
$-8354A50MC-JRJT2G _|728-1036-2-ND__|5.0V, PWM/PFM Switching Reg. _| SOT-23-5 | __1170.00/3,000 Hallogen Free NEW! : 
Real-Time Clocks 5 5 A ici Li il a 
$-35390A-JTIG 728-1006-T-ND]2 Wire Real-Time Clock S50 [15277108] eee ee eee emer Gtr eso) i ee 
$-35390A-J8T16 728-1006-2-ND _—_} 2 Wire Real-Time Clock 8-SOP 1170.00/2,000 LNK564GN-TL | 596-1038-1-ND —_| Energy Efficient Off-Line Switcher IC for | 8-SMD | 144 95 76 
$-35390A-T8T1G 728-1007-1-ND | 2 Wire Real-Time Clock B-TSSOP| 141 1.18 94 Linear Transformer Replacement 
S-35390A-T8T1G 728-1007-2-ND__| 2 Wire Real-Time Clock 8-TSSOP 1833.00/3,000 LNK564PN 596-1039-5-ND Energy Efficient Off-Line Switcher IC for | 8-Dip | 1.05 88 70 
Linear Transformer Replacement 
INTEGRATED POWER LinkSwitch®-TN — RoHS Compliant 
BE Po 1-2 nigi@Dreel SWITCHING LNK302DG-TL 596-1236-1-ND Tguest Component Count Energy Eiicient 8-SOIC 1.14 95 16 
e -Line switcher, nallogen Free iT 
EEE GRATIONS: o CONT ECR Ens LNK302DG-TL  |596-1236-2-ND —_| Lowest Component Count, Energy Efficient | 8-SOIC 4235.00/2,500 
Power Integrations | Digi-Key — rice Each >: Off-Line Switcher, Hallogen Free NEW! 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 LNK302GN-TL 596-1020-1-ND Lowest Component Count, Energy Efficient} 8-SMD | 1.41 93 74 
Design Kits Off-Line Switcher 
DAK-16A 596-1001-ND AC/DC Power Supply Design Kit _ 19.43 _ —|  |LNK302GN-TL 596-1020-2-ND Lowest Component Count, Energy Efficient | 8-SMD 492.00/1,000 
DAK-54 596-1006-ND AC/DC Adapter Design Kit — 19.43 = — Off-Line Switcher 
DAK-68A 596-1007-ND DC/DC Flyback Converter with PoE - 29.95 _ —| |LNK302PN 596-1021-5-ND Lowest Component Count, Energy Efficient | 8-Dip 1.02 85 68 
Powered Device Interface Design Kit Off-Line Switcher 
DAK-71A 596-1009-ND DC/DC Flyback Converter Design Kit - 34.43 _ —| |LNK304DG-TL 596-1237-1-ND Lowest Component Count, Energy Efficient | 8-SOIC 1.26 = 1.05 84 
DAK-85 596-1104-ND LinkSwitch®-LP Design Accelerator Kit* =— 19.43 _— _— Off-Line Switcher, Hallogen Free NEW! 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Power Integrations | Digi-Key Price Each 


Part No. Part No. Description i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
LNK304DG-TL 596-1237-2-ND Lowest Component Count, Energy Efficient] 8-SOIC 1365.00/2,500 TNY265PG 596-1256-5-ND Enhanced, Energy Efficient, Low Power 8-Dip 1.28 = 1.02 JT 
Off-Line Switcher, Hallogen Free NEW! Off-Line Switcher, Hallogen Free NEW! 
LNK304DN-TL 596-1129-1-ND Lowest Component Count, Energy Efficient} 8-SOIC 1.26 1.05 84) | TNY266GN-TL 596-1050-1-ND Enhanced, Energy Efficient, Low Power 8-SMD 1.50 1.20 -90 
Off-Line Switcher Off-Line Switcher 
LNK304GN-TL 596-1022-1-ND Lowest Component Count, Energy Efficient} 8-SMD 1.23 1.03 82) | TNY266GN-TL 596-1050-2-ND Enhanced, Energy Efficient, Low Power 8-SMD 780.00/1,000 
Off-Line Switcher Off-Line Switcher 
LNK304GN-TL 596-1022-2-ND Lowest Component Count, Energy Efficient} 8-SMD 545.00/1,000 TNY266PG 596-1257-5-ND Enhanced, Energy Efficient, Low Power 8-Dip 1.38 1.10 83 
Off-Line Switcher Off-Line Switcher, Hallogen Free NEW! 
LNK304PN 596-1023-5-ND Lowest Component Count, Energy Efficient} 8-Dip 1.14 95 76| | TNY266PN 596-1051-5-ND Enhanced, Energy Efficient, Low Power 8-Dip 1.38 1.10 83 
Off-Line Switcher Off-Line Switcher 
LNK305DG 596-1238-5-ND Lowest Component Count, Energy Efficient} 8-SOIC 1.44 1.20 96) | TNY267GN-TL 596-1052-1-ND Enhanced, Energy Efficient, Low Power 8-SMD 1.70 1.36 1.02 
Off-Line Switcher, Hallogen Free NEW! Off-Line Switcher 
LNK305DN-TL 596-1130-1-ND Lowest Component Count, Energy Efficient} 8-SOIC 147 1.23 98) | TNY267GN-TL 596-1052-2-ND Enhanced, Energy Efficient, Low Power 8-SMD 1768.00/2,000 
Off-Line Switcher Off-Line Switcher 
LNK305DN-TL 596-1130-2-ND Lowest Component Count, Energy Efficient} 8-SOIC 1592.50/2,500 TNY267PN 596-1053-5-ND Enhanced, Energy Efficient, Low Power 8-Dip 1.58 1.26 95 
Off-Line Switcher Off-Line Switcher 
LNK305GN-TL 596-1024-1-ND Lowest Component Count, Energy Efficient} 8-SMD 1.44 1.20 .96| | TNY268GN-TL 596-1054-1-ND Enhanced, Energy Efficient, Low Power 8-SMD 185 148 1.11 
Off-Line Switcher Off-Line Switcher 
LNK305GN-TL 596-1024-2-ND Lowest Component Count, Energy Efficient} 8-SMD 638.00/1,000 TNY268GN-TL 596-1054-2-ND Enhanced, Energy Efficient, Low Power 8-SMD 962.00/1,000 
Off-Line Switcher Off-Line Switcher 
LNK305PN 596-1025-5-ND Lowest Component Count, Energy Efficient} 8-Dip 1.35, 113 90) | TNY268PN 596-1055-5-ND Enhanced, Energy Efficient, Low Power 8-Dip 1.73 1.38 1.04 
Off-Line Switcher Off-Line Switcher 
LNK306DG-TL 596-1239-1-ND Lowest Component Count, Energy Efficient} 8-SOIC 1.43 1.14 86 TinySwitch®-IIl — RoHS Compliant 
Off-Line Switcher, Hallogen Free NEW! TNY274GN-TL 596-1109-1-ND Energy Efficient, Off-Line Switcher with 8-SMD 1.44 1.20 96 
LNK306DG-TL 596-1239-2-ND Lowest Component Count, Energy Efficient} 8-SOIC 1825.00/2,500 Enhanced Flexibility and Extended 
Off-Line Switcher, Hallogen Free NEW! Power Range 
LNK306GN-TL 596-1026-1-ND Lowest Component Count, Energy Efficient} 8-SMD 140 1.12 84] | TNY274GN-TL 596-1109-2-ND Energy Efficient, Off-Line Switcher with 8-SMD 612.00/1,000 
Off-Line Switcher Enhanced Flexibility and Extended 
LNK306GN-TL 596-1026-2-ND Lowest Component Count, Energy Efficient | 8-SMD 728.00/1,000 Power Range 
Off-Line Switcher TNY274PG 596-1258-5-ND Energy Efficient, Off-Line Switcher with 8-Dip 1.35 1.13.90 
LNK306PN 596-1027-5-ND Lowest Component Count, Energy Efficient) 8-Dip 1.33 1.06 80 Enhanced Flexibility and Extended Power 
Off-Line Switcher Range, Hallogen Free NEW! 
LinkSwitch®-XT — RoHS Compliant TNY275GN-TL 596-1110-1-ND Energy Efficient, Off-Line Switcher with 8-SMD 1.25 1.00 we) 
LNK362DG 596-1241-5-ND Energy Efficient, Low Power Off-Line 8-SOIC 1.17 98 18 Enhanced Flexibility and Extended 
Switcher, Hallogen Free NEW! Power Range 
LNK362PG 596-1240-5-ND Energy Efficient, Low Power Off-Line 8-Dip 1.08 90 .72| | TNY275GN-TL 596-1110-2-ND Energy Efficient, Off-Line Switcher with 8-SMD 665.00/1,000 
Switcher, Hallogen Free NEW! Enhanced Flexibility and Extended 
LNK362PN 596-1084-5-ND Energy Eff., Low Power Off-Line Switcher 8-Dip 1.08 90 72 Power Range 
LNK363DG 596-1243-5-ND Energy Efficient, Low Power Off-Line 8-SOIC 1.26 1.05 .84| | TNY275PG 596-1259-5-ND Energy Efficient, Off-Line Switcher with 8-Dip 141 1.18 94 
Switcher, Hallogen Free NEW! Enhanced Flexibility and Extended Power 
LNK363DN-TL 596-1133-1-ND Energy Eff., Low Power Off-Line Switcher | 8-SOIC 1.29 1.08 86 Range, Hallogen Free NEW! 
LNK363GN-TL 596-1087-1-ND Energy Eff., Low Power Off-Line Switcher | 8-SMD 1.26 © 1.05 .84| | TNY275PN 596-1091-5-ND Energy Efficient, Off-Line Switcher with 8-Dip 1.41 1.18 94 
LNK363GN-TL 596-1087-2-ND Energy Eff., Low Power Off-Line Switcher | 8-SMD 559.00/1,000 Enhanced Flexibility and Extended 
LNK363PG 596-1242-5-ND Energy Efficient, Low Power Off-Line 8-Dip 1.17 98 78 Power Range : 
Switcher, Hallogen Free NEW! TNY276GN-TL 596-1111-1-ND Energy Efficient, Off-Line Switcher with 8-SMD 1.33 1.06 80 
LNK363PN 596-1086-5-ND | Energy Eff., Low Power Off-Line Switcher | 8-Dip | 117 98 78 Enhanced Flexibility and Extended 
LNK364DG 596-1245-5-ND Energy Efficient, Low Power Off-Line 8-SOIC 1.32 1.10 88 Power Range ; . 
Switcher, Halogen Free NEW! TNY276GN-TL 596-1111-2-ND Energy Efficient, Off-Line Switcher with 8-SMD 689.00/1,000 
LNK364DN-TL 596-1134-1-ND Energy Eff., Low Power Off-Line Switcher | 8-SOIC | 1.85 1.13  .90 Enhanced Flexibility and Extended 
LNK364DN-TL 596-1134-2-ND Energy Eff., Low Power Off-Line Switcher | 8-SOIC 1462.50/2,500 Power Range : ; : 
LNK364GN-TL | 596-1089-1-ND —_| Energy Eff., Low Power Off-Line Switcher | &SMD | 1.32 110 88) |TNY276PN eocaLOS Zea Cima Energy Efficient, Gff-Line Switcher with =| @-Dip | 1.25 1.00 75 
LNK364GN-TL | 596-1089-2-ND _—_| Energy Eff., Low Power Off-Line Switcher | 8-SMD 585.00/1,000 are i la and Extended 
sets eee Batti Walgunric MEW” Bip | 128 1.0382) aRVa7TGNATL |596-1112-1-ND —[Eneroy Efficient, Of-Line Switcher with | @SMD] 145 1.16 87 
LNK364PN 596-1088-5-ND [Energy Eff., Low Power Off-Line Switcher | @-Dip | 1.23 1.03.62 Pane and Extended 
BKSGOSPN SS To a OO Sao ree] | Tve77aN-TL | 596-1112-2-ND Energy Eficient, Of-Line Switcher with | 8-SMD | — 754.00/1,000 
with Super Peak Power Performance Page and Extended 
Pksonarn Seal caca amg) enhanced, Energy Eft, OfF Line Switcher /T0-262-7) 2.00 1.60 1.20) I rwvo77pg 596-1260-5-ND — |Eneray Efficient, Off-Line Switcher with | 8-Dip | 1.38 110 83 
per Peak Power Performance Enhanced Flexibility and Extended P 
PKS604PN 596-1117-5-ND Enhanced, Energy Eff., Off-Line Switcher | 8-Dip | 1.60 1.28 96 Ra aH i hea ee EWE ear ower 
‘wht Super Peak Power Performance Tuva7een-tL —|596-1113-4-no | Energy Eficient, Of-Line Switcher with | 8SMD | 1.65 1.32 99 
PKS604YN 596-1120-5-ND Enhanced, Energy Eff., Off-Line Switcher |T0-220-7| 2.00 1.60 1.20 t i ara ‘biti and a c te Fi : ; : 
with Super Peak Power Performance pawet Range’ iy -aneextende 
PKSGOSEN 596-1124-5-ND/Enhanced, Energy Eft. Off-Line Switcher /T0-262-7) 2.13 1.70 1.28) |ryvo7ggn-t. | 596-1113-2-ND __| Energy Efficient, Off-Line Switcher with | 8-SMD 858.00/1,000 
per Peak Power Performance Enhanced Flexibility and Extended 
PKS605PN 596-1118-5-ND Enhanced, Energy Eff., Off-Line Switcher 8-Dip 1.75 1.40 1.05 Power Range y 
with Super Peak Power Performance — - - - - 
PKS6OSYN 596-1121-5-ND _| Enhanced, Eneray Eff., Off-Line Switcher |T0-220-7| 2.13 1.70 1.28) | 'NY278PN 596-1094-5-ND Eneroy Efficient, Off-Line Switcher with 8-Dip | 158 1.26 95 
i nhanced Flexibility and Extended 
with Super Peak Power Performance Power Range 
PKSGO6FN 596-1125-5:ND Aun eines pea Bi ofptine Switcher |T0-262-7/ 240 1.92 1.447 Jryyo79Qn-TL | 596-1114-1-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with | 8-SMD | 1.88 150 1.13 
PKS6O6PN 596-1119-5-ND Enhanced, Eneray Eff., Off-Line Switcher | 8-Dip | 208 166 1.25 Enhanced Hey uy andl EMendet 
with Super Peak Power Performance TNY279GN-TL | 596-1114-2-ND | Energy Efficient, Of-Line Switcher with | 8-sMD | 975.00/1,000 
PKS606YN 596-1122-5-ND Enhanced, Energy Efficient, Off-Line TO-220-7) 2.40 1.92 1.44 Pe eiied Flexibility and Extended pti ge 
Switcher, Super Peak Pwr Performance PoweriRance y 
PKS607FN 596-1140-5-ND Enhanced, Energy Eff., Off-Line Switcher |TO-262-7/ 2.41 1.93 1.50 9 


TNY279PN 596-1095-5-ND Energy Efficient, Off-Line Switcher with 8-Dip 1.80 144 1.08 
Enhanced Flexibility and Extended 
Power Range 

TNY280GN-TL 596-1115-2-ND Energy Efficient, Off-Line Switcher with 8-SMD 1118.00/1,000 
Enhanced Flexibility and Extended 


with Super Peak Power Performance 
PKS607YN 596-1141-5-ND Enhanced, Energy Eff., Off-Line Switcher |TO-220-7} 2.41 1.93 1.50 
with Super Peak Power Performance 

TinySwitch® — RoHS Compliant 


TNY253GN-TL __[596-1040-1-ND Energy Efficient, LP Off-Line Switcher SSMD | 1.63 130 08 PowerPahs 
mwosssent la iowzip way ttent pots | 0 | | Heaton «| mrs —lorTorsIO ley Ser OTL ET —| FOR | PETS 
TNY254GN-TL |596-1041-2-ND —_|Eneray Efficient, LP Off-Line Switcher. | 8-SMD |  845.00/1,000 Power Range. ny Eee 
TNY255GN-TL___|596-1042-1-ND__| Energy Efficient, LP Off-Line Switcher 8-SMD | 1.70 1.36 1.02 TinySwitch®-PK — RoHS Compliant 
TNY255GN-TL [596-1042-2-ND [Energy Efficient, LP Off-Line Switcher | 8-SMD | 884.00/1,000 TAVS7SPN SONU DUNSEU TIM Erercu Efficient: Of line Swisher oth “BDI a0 9 
TNY255PN 596-1170-5-ND __| Energy Efficient, LP Off-Line Switcher 8-Dip | 158 126 95 I : ? Me Abe Palle Pete Bae ee 
TinySwitch® Plus — RoHS Compliant TNY376PN 596-1143-5-ND Energy Efficient, Off-Line Switcher with 8-Dip | 115 92 72 
TNY256GN-TL _[596-1043-1-ND Energy Efficient, LP Off-Line Switcher B-SMD | 203 1.62 1.22 Enhanced Peak Power Performance 
heer” (ema lememrceimnenr | fae) sone | [mom eine [eer tinea | te | 1 wo 7 
a 2 7 "i rs ss 7 nhanced Peak Power Performance 
TNY256YN 596-1218-5-ND Energy Efficient, LP Off-Line Switcher TO-220-7| 2.33 1.86 1.40 TOPSwitch® — RoHS Compliant 
TinySwitch®-Il — RoHS Compliant : TOPTOTYN 596-1146-6-ND __]3-Terminal Off-Line PWM Switch 70-220] 326 261 203 
TNY263PN ea Etianced Energy Efficnt, Low Power] “@-Diy 71851-1880] fTopioayn 596-1147-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch 70-220 | 414 332 258 
: - TOP104YN 596-1148-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch 70-220 | 434 348 271 
TNY2G4GNTL eal calauogmg) ennanced, Enetgy Eficient, Low Power | G-SMD / 1.95 1.08.81! | Top2coyN 596-1149-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch 70-220 | 295 236 1.84 
i TOP201YN 596-1150-5-ND __|3-Terminal Off-Line PWM Switch 70-220 | 360 288 2.24 
TNY2GAGNTL Cg SS ae Enianced, Energy Efficient, Low Power | 8-SMD | 702,00/1,000 TOP202VN 596-1151-6-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch 10-220 | 441 353 2.75 
fs , TOP203YN 596-1152-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch 10-220 | 475 380 296 
TNY264PG 596-1255-5-ND Enhanced, Energy Efficient, Low Power 8-Dip 147 1.23 98 7 A b 
Off-Line Switcher, Hallogen Free NEW! TOP204YN 596-1153-5-ND _|-Terminal Off-Line PWM Switch 70-220 | 5.38 431 3.64 
TNY264PN 596-1047-5-ND —_| Enhanced, Energy Efficient, Low Power 8-Dip | 1.47 1.23 98) |TOP209GN-TL —]596-1056-1-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch 8-SMD | 218 1.74 1.31 
Off-Line Switcher TOP210GN-TL 596-1057-1-ND 3-Terminal Off-Line PWM Switch 8-SMD 2.32 1.86 1.45 
TNY265GN-TL 596-1048-1-ND Enhanced, Energy Efficient, Low Power 8-SMD 1.40 1.12 .84| | TOP210PN 596-1154-5-ND 3-Terminal Off-Line PWM Switch 8-Dip 2.27 1.82 1.42 
Off-Line Switcher TOP412GN-TL_ __|596-1082-1-ND__| 3-Terminal DC/DC PWM Switch 8-SMD | 290 233 1.81 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PO reas SWITCHING 
B POWER DigiReel* (cont, CONTROLLERS 


Power Integrations | Digi-Key Price Each Power Integrations | Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
TOP412GN-TL 596-1082-2-ND _ |3-Terminal DC/DC PWM Switch 8-SMD 1645.00/1,000 TOP255YN 596-1180-5-ND __ [Enhanced EcoSmant®, Off-Line Switcher | 10-220 | 243 1.95 1.52 
TOP414GN-TL 596-1083-1-ND | 3-Terminal DC/DC PWM Switch 8-SMD | 3.26 261 2.03) |TOP256EG 596-1261-5-ND [Enhanced EcoSmant®, Off-Line Switcher, | 7-eSip | 223 1.78 1.34 
TOP414GN-TL 596-1083-2-ND _|3-Terminal DC/DC PWM Switch 8-SMD 1849.00/1,000 Hallogen Free NEW! 
TOPSwitch®-GX — RoHS Compliant TOP256GN-TL 596-1182-1-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | 8-SMD | 2.28 1.82 1.37 
TOP242GN-TL 596-1065-1-ND | Extended Power, Design Flexible, 8-SMD | 2.38 1.90 1.43] |TOP256MN 596-1183-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher /10C-SDip| 2.25 1.80 1.35 
EcoSmart®, Integrated Off-Line Switcher TOP256PN 596-1181-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher 8-Dip 2.20 1.76 1.32 
TOP242GN-TL 596-1065-2-ND Extended Power, Design Flexible, 8-SMD 1235.00/1,000 TOP256YN 596-1184-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | TO-220 | 2.70 216 1.68 
EcoSmart®, Integrated Off-Line Switcher , TOP257EN 596-1210-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | 7-CeSip | 2.27 1.82 1.42 
TOP242PN 596-1066-5-ND pea eel Hebe, ae 8-Dip | 225 1.80 1.35) | TOP257GN-TL 596-1186-1-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | 8-SMD | 2.32 1.86 1.45 
F Lit J a li ani 
ronain fami lesateny Saami suo | 20s 197 1] (ram farsa (ete Settstete op"| 2 1S 18 
q 4 A TOP257YN 596-1188-5-ND —_| Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | TO-220 | 297 238 1.85 
TOP243GN-TL 596-1068-2-ND Extended Power, Design Flexible, 8-SMD 1390.00/1,000 = =e Saal 7 
Enna ug Ln Sut a Reem ee 
TOP243PN 596-1009-5-ND Extended Power, Design Flexible, 8-Dip | 234 188 1.46 ~ Taso Ha OTT Oe Ott NG oWICNBE | 8 eee 
EcoSmart®, Integrated Off-Line Switcher TOP258MN 596-1191-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher |10C-SDip] 2.57 2.06 1.60 
TOP243YN 596-1070-5-ND —_| Extended Power, Design Flexible, T0-220-7| 2.66 2.13 1.66| | TOP258PN 596-1189-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | 8-Dip | 252 202 1.57 
EcoSmart®, Integrated Off-Line Switcher TOP258YN 596-1192-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher_| 0-220 | 3.24 260 2.02 
TOP244FN 596-1166-ND Extended Power Design Flexible, T0-262-7| 2.95 236 1.84] |TOP259YN 596-1212-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher T0-220-7 2.97 2.38 1.85 
EcoSmart®, Integrated Off-Line Switcher TOP260EN 596-1215-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | 7-CeSip | 3.11 249 1.94 
TOP244GN-TL 596-1071-1-ND —_| Extended Power, Design Flexible, 8-SMD | 2.77 2.22 1.73] |TOP260YN 596-1214-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher |T0-220-7| 2.97 2.38 1.85 
EcoSmart®, Integrated Off-Line Switcher TOP261EN 596-1217-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | 7-CeSip 3.47 2.78 2.16 
TOP244GN-TL 596-1071-2-ND Extended Power, Design Flexible, 8-SMD 1568.00/1,000 TOP261YN 596-1216-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher |TO-220-7| 2.97 2.38 1.85 
EcoSmart®, Integrated Off-Line Switcher TOP262EN 596-1262-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line 7-eSip | 376 3.01 2.34 
TOP244PN 596-1072-5-ND Extended Power, Design Flexible, 8-Dip 2.66 213 1.66 Switcher NEW! 
EcoSmart®, Integrated Off-Line Switcher TOP262LN 596-1263-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line 7-eSip | 3.80 3.05 2.37 
TOP244YN 596-1073-5-ND Extended Power, Design Flexible, TO-220-7) 2.95 2.36 1.84 Switcher NEW! 
EcoSmart®, Integrated Off-Line Switcher 
TOP245PN 596-1074-5-ND Extended Power, Design Flexible, 8-Dip 2.93 234 1.82) \——r YT i 8/79 SER 
EcoSmart®, Integrated Off-Line Switcher c Cop cecunime nel! Dig eRe REGU vere 
TOP245YN 596-1075-5-ND —_| Extended Power, Design Flexible, T0-220-7| 3.24 260 2.02 : 
EcoSmart®, Integrated Off-Line Switcher mcc Digi-Key 7 Price Each 
TOP246FN 596-1168-ND Extended Power Design Flexible, T0-262-7| 3.51 2.81 2.19) |PartNo. Part No. Description Pkg. 1 10-100 
EcoSmart®, Integrated Off-Line Switcher MC78LO5BP-AP | MC78LO5BP-APMSCT-ND | 5V, 100mA Positive Voltage Reg. TO-92 48 34 .22 
TOP246GN-TL 596-1196-1-ND Extended Power Design Flexible, 8-SMD | 3.33 2.67 2.08] |MC78LO5BP-AP |MC78LO5BP-APMSTB-ND | 5V, 100mA Positive Voltage Reg. TO-92 195.00/2,000 
EcoSmart®, Integrated Off-Line Switcher MC78LO5F-TP | MC78LOSF-TPMSCT-ND | 5V, 100mA Positive Voltage Reg. SOT-89 67 351 40 
TOP246GN-TL 596-1196-2-ND Extended Power Design Flexible, 8-SMD 1887.00/1,000 MC78LO5F-TP  |MC78LOS5F-TPMSTR-ND | 5V, 100mA Positive Voltage Reg. SOT-89 252.00/1,000 
EcoSmart®, Integrated Off-Line Switcher , MC78LO6BP-AP__| MC78LO6BP-APMSCT-ND | 6V, 100mA Positive Voltage Reg. TO-92 48.3422 
TOP246PN 596-1076-5-ND Se rSrEne, He pean Saichee 8-Dip | 3.22 2.58 2.01} [MC78LO6BP-AP | MC78LO6BP-APMSTB-ND | 6V, 100mA Positive Voltage Reg. T0-92 195.00/2,000 
f i MC78LO6F-TP | MC78LO6F-TPMSCT-ND | 6V, 100mA Positive Voltage Reg. SOT-89 67 35140 
TOP246YN 596-1077-5-ND Se aseenie Heat Henle Saiiekes 70-2207) 3.51 2.81 2.19) | wc7gLogF-TP | MC78LOGF-TPMSTR-ND | 6V, 100mA Positive Voltage Reg. | SOT-89 252.00/1,000 
q 4 i MC78LO9BP-AP | MC78LO9BP-APMSCT-ND | 9V, 100mA Positive Voltage Reg. TO-92 48 3422 
TOP247YN 596-1078-5-ND See ater ina Hex, Saitcner 70-220-7} 3.80 3.05 2.37| | vic7gLogBp-AP _|MC78LO9BP-APMSTB-ND |9V, 100mA Positive Voltage Reg. T0-92 195.00/2,000 
oe 2 ; - — MC78LO9F-TP  |MC78LO9F-TPMSCT-ND | 9V, 100mA Positive Voltage Reg. SOT-89 6 ot 
TOP248YN S96-1078-5-ND [Extended Fower, Design Flexible, ner | eee | nO 326 254) Ic7eLogr-TP | MC7BLO9F-TPMSTR-ND_|V, 100mA Positive Voltage Reg. | SOT-89 252.00/1,000 
TOP249YN 596-1080-5-ND _| Extended Power. fesian Flexible t0-220-7| 437 3.50 272] |MC78L12BP-AP /MC78L12BP-APMSCT-ND |12V, 100mA Positive Voltage Reg. | 10-92 48.3422 
EcoSmart®, Integrated Off-Line Switcher : : ‘ MC78L12BP-AP | MC78L12BP-APMSTB-ND | 12V, 100mA Positive Voltage Reg. | 0-92 195.00/2,000 
TOP250EN 596-1169-ND Extended Power Design Flexible 0-262-7| 493 395 3.07| |MC78L12F-TP_ |MC78L12F-TPMSCT-ND_|12V, 100mA Positive Voltage Reg. | SOT-89 67 510 
9 ‘ ue 
EcoSmart®, Integrated Off-Line Switcher MC78L12F-TP | MC78L12F-TPMSTR-ND | 12V, 100mA Positive Voltage Reg. | SOT-89 252.00/1,000 
TOP250YN 596-1081-5-ND Extended Power, Design Flexible, T0-220-7) 4.93 3.95 3.07) |MC79LOSBP-AP | MC79LOSBP-APMSCT-ND | 5V, 100mA Negative Voltage Reg. / 10-92 48 3422 
EcoSmart®, Integrated Off-Line Switcher MC79LO5BP-AP | MC79L05BP-APMSTB-ND |5V, 100mA Negative Voltage Reg. T0-92 195.00/2,000 
TOPSwitch®-FX — RoHS Compliant MC79L05F-TP MC79LO5F-TPMSCT-ND | 5V, 100mA Negative Voltage Reg. SOT-89 67 51 40 
TOP232GN-TL 596-1062-1-ND Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 8-SMD | 245 1.96 1.47] |MC79LO5F-TP MC79LOSF-TPMSTR-ND__|5V, 100mA Negative Voltage Reg. SOT-89 252.00/1,000 
Off-Line Switcher MC7SLO6BP-AP | MC79LO6BP-APMSCT-ND |6V, 100mA Negative Voltage Reg. T0-92 48.34. 
TOP232GN-TL 596-1062-2-ND | Design Flexible, EcoSmart®, Integrated | 8-SMD 1274.00/1,000 MC79LO6BP-AP | MC79LO6BP-APMSTB-ND | 6V, 100mA Negative Voltage Reg. TO-92 195.00/2,000 
Off-Line Switcher MC79LO6F-TP — | MC79LO6F-TPMSCT-ND | 6V, 100mA Negative Voltage Reg. | SOT-89 67 365140 
TOP233GN-TL 596-1063-1-ND | Design Flexible, EcoSmart®, Integrated | 8-SMD | 2.54 2.04 1.59) |MC79LOGF-TP | MC79LO6F-TPMSTR-ND | 6V, 100mA Negative Voltage Reg. | SOT-89 252.00/1,000 
Off-Line Switcher MC79LO8BP-AP__| MC79LO8BP-APMSCT-ND | 8V, 100mA Negative Voltage Reg. TO-92 48.3422 
TOP233GN-TL 596-1063-2-ND Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 8-SMD 1441.00/1,000 MC79LO8BP-AP | MC79LO8BP-APMSTB-ND | 8V, 100mA Negative Voltage Reg. TO-92 195.00/2,000 
Off-Line Switcher : MC79LO8F-TP | MC79LO8F-TPMSCT-ND | 8V, 100mA Negative Voltage Reg. | SOT-89 67 351 40 
TOP233PN 596-1164-5-ND —_| Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 8-Dip | 2.43 1.95 1.52} |MC79LO8F-TP — |MC79LO8F-TPMSTR-ND | 8V, 100mA Negative Voltage Reg. | SOT-89 252.00/1,000 
Off-Line Switcher MC79LO9F-TP  |MC79LO9F-TPMSCT-ND | 9V, 100mA Negative Voltage Reg. SOT-89 67 8651~— 40 
TOP233YN 596-1165-5-ND Daslon exible, Foose; Integrated = T0-220-7) 2.79 2.24 1.74) |mc79LO9F-TP _|MC79LO9F-TPMSTR-ND | 9V, 100mA Negative Voltage Reg. SOT-89 252.00/1,000 
ENG oy : MC79L12F-TP | MC79L12F-TPMSCT-ND | 12V, 100mA Negative Voltage Reg. | SOT-89 6 ot 
TOP234PN 596-1107-5-ND Deslon Fes ble, Eopmante Integrated 8-Dip | 2.79 224 1.74) |wc7gLt2F-TP | MC79L12F-TPMSTR-ND | 12V, 100mA Negative Voltage Reg. | SOT-89 252.00/1,000 
Heald MC7805CT-BP | MC7805CT-BPMS-ND —_| 5V, 1500mA Positive Voltage Reg. | TO-220 56 4283 
TOP234YN 596-1108-5-ND Design Flexible, EcoSmart®, Integrated TO-220-7} 3.13 2.51 1.95 MC7806CT-BP MC7806CT-BPMS-ND 6V, 1500mA Positive Voltage Reg. 10-220 56 42 33 


Off-Line Switcher 
TOPSwitch®-Il — RoHS Compliant 


MC7808CT-BP MC7808CT-BPMS-ND 8V, 1500mA Positive Voltage Reg. T0-220 56 42 33 
MC7809CT-BP MC7809CT-BPMS-ND QV, 1500mA Positive Voltage Reg. T0-220 56 42 33 


TOO OCN SL se Oe = Tenmina ort aN oui aoe mere ace 44) | ic7siocT-BP | MC7810CT-BPMS-ND —_|10V, 1500mA Positive Voltage Reg. | T0-220 | 56 42 33 

TOP221PN 596-1155-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch SDip | 2.35 188 1.41| |MC7812CT-BP | MC7812CT-BPMS-ND | 12V, 1500mA Positive Vottage Reg. | T0-220 56 «4233 

TOP222GN-TL |596-1059-1.ND _| 3-Terminal Off-Line PWM Switch smo | 254 204 159| |MC7906CT-BP /MC7906CT-BPMS-ND | 6V, 1500mA Negative Voltage Reg. | 10-220 56 (4233 

TOP222GN-TL__|596-1059-2-ND __|3-Terminal Off-Line PWM Switch 8-SMD | 1441.00/1,000 _ MC7909CT-BP__|MC7909CT-BPMS-ND__|9V, 1500mA Negative Voltage Reg. | 10-220 | 56 42 33 

TOP20YN 596-1156-5-ND 1 3-Terminal Off-Line PWM Switch 70-220 12.90 2.33 1871 [MC7912CT-BP_|MC7912CT-BPMS-ND__|12V, 1500mA Negative Voltage Reg. | 10-220 56. 42—«88 

TOP223GN-TL |596-1060-1-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch 8SMD | 295 236 134) — 

TOP223GN-TL  |596-1060-2-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch 8-SMD 1670.00/1,000 FAIRCHILD 

TOP223PN 596-1157-5-ND 3-Terminal Off-Line PWM Switch 8-Dip | 2.90 2.33 1.81] [eoypeerewerend 7400 SERIES T 

TOP223YN 596-1158-5-ND___[3-Terminal Off-Line PWM Switch 10-220 | 3.29 2.63 2.05] |pigi-Key Price Each 

TOP224GN-TL  [596-1061-1-ND _|3-Terminal Off-Line PWM Switch 8-SMD | 3.33. 2.67 2.08] | part No. Description Pkg. 1 25 ~~ 100 

TOP224GN-TL |596-1061-2-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch 8-SMD 1887.00/1,000 - : 

TOP224PN 596-1159-5-ND |3-Terminal Off-Line PWM Switch 8-Dip | 3.29 263 2.05, LDM74i25N-ND Tri-State Quad Butter 14-Dip_| 3.05 240 1.94 

TOP224YN 596-1160-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch T0-220 | 369 296 2.30 

TOP226YN 596-1162-5-ND___[3-Terminal Off-Line PWM Switch 70-220 | 4.46 3.57 2.78 

TOP227YN 596-1163-5-ND___|3-Terminal Off-Line PWM Switch 70-220 | 4.84 3.87 3.01 . 74ABT SERIES 
TOPSwitch®-HX — RoHS Compliant Digi-Key Price Each 

TOP252EN 596-1202-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | 7-CeSip 1.48 1.18 89 Part No. Description Pkg. il 25 100 

TOP252GN-TL |596-1200-1-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | 8-SMD | 1.40 112 84 5 : “Invert x 

TOP252GN-TL | 596-1200-2-ND | Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | 8-SMD |  728.00/1,000 ACSC NDR ae Saat eure Monee ee | ae ae 

TOP252PN 596-1199-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher 8-Dip 1.33 1.06 .80] | 74apT244csc-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 72 54 At 

TOP252MN 596-1201-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher_|10-CSDip|_1.38 1.10 83) | 74ABT245CSC-ND Tri-State Octal Bus Transceiver* 20-SOIC 72 54 A 

TOP253GN-TL _|596-1204-1-ND [Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | 8-SMD | 153 1.22 92] |74qpBT541CSC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 20-soic| 75 63 50 

TOP253GN-TL 596-1204-2-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | 8-SMD 793.00/1,000 74ABT16244CSSC-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver* 48-SSOP | 1.05 88 70 

TOP253PN 596-1203-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | 8-Dip | 1.45 1.16 87) |74aBT16245CSSC-ND Tri-State 16-Bit Bidirectional Transceiver* 48-SSOP | 1.05 88 70 

TOP253MN 596-1205-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher |10-CSDip| 1.50 1.20 90 

TOP253EN 596-1206-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | 7-CeSip 1.63 1.30 98 M 

TOP254EN 596-1207-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | 7-CeSip 1.78 142 1.07 FECHHOLOGY pane 

TOP254GN-TL |596-1174-1-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | 8-SMD | 1.83 146 1.10 : 

TOP254MN 596-1175-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher |10-CSDip) 1.80 1.44 1.08) | Digi-Key Price Each 

TOP254PN 596-1173-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher 8-Dip 1.75 1.40 1.05] | PartNo. Description Pkg. if 25 100 

TOP254YN 596-1176-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | TO-220 2.30. 1.84 1.43 These are high speed CMOS devices with CMOS input switching levels and buffered 

TOP255EN 596-1208-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | 7-CeSip 1.93 1.54 1.16 CMOS outputs. 

TOP255GN-TL |596-1178-1-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | 8-SMD | 1.98 158 1.19) |74ACOOPC-ND Quad 2-Input NAND Gate T4-Dip 5 42 3f 

TOP255MN 596-1179-5-ND Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher |10C-SDip) 1.95 156 1.17) |74ACO0SC-ND Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC | 36 29 20 

TOP255PN 596-1177-5-ND___ [Enhanced EcoSmart®, Off-Line Switcher | 8-Dip | 1.90 152 1.4] |74ACOOSCXCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-Soic | 42 3323 

* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1088 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


EaraoreS FAST™ ADVANCED CMOS =armemes 0. 
SSEEEEess (Cont.) TECHNOLOGY 74AC 9 essen. DigiqoReel” (cont) 74ACT SERIES 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
74ACOOSCXTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-SOIC 235.00/2,500 74ACT125SC-ND Tri-State Quad Buffer 14-SOIC 46 38 26 
74ACO2MTCXCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-TSSOP 40 33 .22| | 74ACT138PC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer* 16-Dip 52 39 30 
74ACO2MTCXTR-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-TSSOP 260.00/2,500 74ACT138SC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer 16-SOIC 8 39 27 
74AC02PC-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 44 36 27 74ACT138SCXCT-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer* 16-SOIC 46 37 .26 
74AC02SC-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 42 34 24) |74ACT138SCXTR-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer* 16-SOIC 297.50/2,500 
74AC04PC-ND Hex Inverter 14-Dip 42 35 24 74ACT139SC-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer* 16-SOIC 46 37 .28 
74AC04SC-ND Hex Inverter 14-SOIC 42 34 .24| | 74ACT151PC-ND 8-Input Multiplexer 16-Dip 52 39 30 
74AC04SCXCT-ND Hex Inverter* 14-SOIC 42 34 ~~ 24) | 74ACT157PC-ND Quad 2-Input Multiplexer 16-Dip 52. 3930 
74AC04SCXTR-ND Hex Inverter* 14-SOIC 237.50/2,500 74ACT157SC-ND Quad 2-Input Multiplexer 16-SOIC 51 42.29 
74AC08PC-ND Quad 2-Input AND Gate 14-Dip 40 33 22) | 74ACT161SC-ND Synchronous Presettable Binary Counter 16-SOIC 46 «437 ~~ (28 
74AC08SC-ND Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 36.29.20) | 74ACT163PC-ND 4-Bit Binary Counter Synchronous Receiver 16-Dip 56 42 32 
74AC11SC-ND Triple 3-Input AND Gate 14-SOIC A234 24) | 74aCT174SC-ND Hex D-Type Flip-Flop with Master Reset 16-SOIC 45 3627 
74AC14PC-ND Hex Inverter with Schmitt Trigger Input 14-Dip 55 A4 .33|  |74ACT175SC-ND Quad D-Type Flip-Flop 16-SOIC 48 39 “29 
74AC14SC-ND Hex Inverter with Schmitt Trigger Input 14-SOIC A234 24) | 74aCT240PC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 20-Dip 58 4433 
74AC14SCXCT-ND Hex Inverter with Schmitt Trigger Input* 14-SOIG | 41 32.23) | 74a T240SC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 20-SOIC 47.3829 
74AC14SCXTR-ND Hex Inverter with Schmitt Trigger Input 14-S0IC 230.00/2,500 74ACT244MTCXCT-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 20-TSSOP} 41.3325 
74AC20PC-ND Dual 4-Input NAND Gate _ 14-Dip A536 _.27| | 74a¢T244MTCXTR-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 20-TSSOP| __276.75/2,500 
TANCZOSCXCT-ND Dual 4-Input NAND Gate* MSOC) 40 33-22) F7qACT244PC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 3B 448 
Ee RCzOS CST END) Dual 4-Input NAND Gate 14-8016 259.25/2,500 74ACT244SC-ND Tri-State Octal Butfer/Line Driver 20-s0lc | 50 40 30 
DOREY Quad 2-Input OR Gate 14-Dip | 55 4231) | 74acT244SCXCT-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 20-solc | 50 40 30 
TEES Ly Quad 2-Input OR Gate, 14-SOIC | 423424) | >4acT244SCXTR-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 20-S0i¢ | 140.00/1,000 
PSBS2SGRCIEND Quad 2-Input OR Gate 14-SOIG | __42 _34__24) | >4acT245MTCXCT-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* 20-TSsoP| 5141 
EES OSE) Quadi2-Input OR Gate® LE SOIG: | — 2800 500 74ACT245MTCXTR-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* 20-TSSOP| _340.88/2,500 
74AC74PC-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset 14-Dip 55 A4 33 sf i direct juar® Di 
i * 74ACT245PC-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver 20-Dip 60 AG 34 
74AC74SC-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset W4-S0IG | 423424) | ranctoassc-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver 20-solc | 53 43 32 
74AC86SC-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 38 31 22 4 i idiracti age i ; 4 
a a ; 74ACT245SCXCT-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver 20-SOIC 51 Al 31 
74AC109SC-ND Dual JK Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 16-SOIC A3 35 26 i 7 idirecti iver® e 
TAACT25SC-ND Tri ; 74ACT245SCXTR-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver 20-SOIC 141.40/1,000 
| ri-State Quad Buffer, Non-Inverting 14-SOIC 46 38 26 TEACT251PC-ND 8-Bit Multiplexer 16-Di 5D 39 30 
74AC138PC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer 16-Dip 52 39 30 5 Ip! P 5 ‘ " 
74AC138SC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer 16-8010 | 4032 ete ND Pest ated ile sitiigidee a ae 
ACIS CCT ND ee Beet De Huitnierté eee | AO agnson “| | 74ACT257SCXCT-ND Tri-State Quad 2-Input Multiplexer* te-soic | 49 40 28 
74AC139PC-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demullti * Di aC 74ACT257SCXTR-ND Tri-State Quad 2-Input Multiplexer* 16-SOIC 322.50/2,500 
iplexer 16-Dip 52 39 30 7 = 
74AC139SCXCT-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demulti rs if 74ACT273MTC-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 48 37 28 
iplexer 16-SOIC A4 35 27 ; 
74AC139SCXTR-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer* 16-SOIC 293.63/2,500 74ACT373SC-ND Tri-State Octal Transparent Latch 20-S0IC | 50 4030 
74AC151PC-ND 8-Input Fact Multiplexer 16-Dip 52 39 30 74ACT373SCXCT-ND Tri-State Octal Transparent Latch* 20-SOIC 48 38 29 
74AC151SC-ND 8-Input Fact Multiplexer 16-SOIC ‘42 34 5 74ACT373SCXTR-ND Tri-State Octal Transparent Latch* 20-SOIC 133.00/1,000 
TAAC157SC-ND Quad 2-Input Multipiexer* 16-SOIC | 48.39.27) ‘| Z4ACTS74SC-ND Octal D-Type Flip-Flop 20/SU)Gs | 250) 40.380 
14 Bit Bi Di 74ACT521SC-ND 8-Bit Identity Comparator* 20-SOIC 51 Al 31 
74AC161PC-ND Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter 16-Dip 56 42 32 - ; tat 
74AC161SC-ND Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter 16-SOIC | .46 37 .28| | 74ACTS41MTCXCT-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 20-TSSOP) 523930 
74AC163SC-ND Synchronous Presettable Binary Counter* 16-SOIC AG 37 28 74ACT541MTCXTR-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver" 20-TSSOP 422.50/2,500 
74AC174SC-ND Hex D-Type Flip-Flop 16-SOIC A4 35 7 74ACT541SC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 62 39 30 
74AC175SC-ND Quad D-Type Flip-Flop 16-SOIC 28 39 99 74ACT573PC-ND. Tri-State Octal D-Type Latch _ 20-Dip 64 48 36 
74AC191SCXCT-ND Up/Down Counter with Preset and Ripple Clock* | 16-SOIC 75 =©.63 ~—-.50|_ ‘| 74ACT573SCXCT-ND Tri-State Octal D-Type Latch* 20-SOIC 52 39 30 
74AC191SCXTR-ND Up/Down Counter with Preset and Ripple Clock* | 16-SOIC 812.50/2,500 74ACTS73SCXTR-ND Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC 173.00/1,000 
74AC244PC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 20-Dip 58 44 33] | 74ACTS74SC-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC | 52.3930 
74AC244SC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 47.38.28] | 74ACT8990C-ND 9-Bit Bidirectional Latch 28-PLCC | 6.32 5.06 4.27 
74AC244SCXCT-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 20-SOIC 45 «.36——«.27| (Z4ACT1284MSA-ND IEEE 1284 Transceiver 20-SSOP | 1.20 1.00 80 
74AC244SCXTR-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 20-SOIC 124.60/1,000 
74AC245PC-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* 20-Dip 61 AG 35 
74AC245SCXCT-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* 20-SOIC AG 37 28 
74AC245SCXTR-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* 20-SOIC 127.40/1,000 Price Each 
74AC251SCXCT-ND Tri-State Output 8-Input Multiplexer* 16-SOIC 49 40 28 Part No Descration Pk 1 25 100 
74AC251SCXTR-ND Tri-State Output 8-Input Multiplexer* 16-SOIC 323.00/2,500 PI - = g 
| e i 74ACTQOOSC-ND Quad 2-Input NAND Gate, Quiet Series™* 14-SOIC 84 70 56 
74AC257SC-ND Quad 2-Input Multiplexer 16-SOIC 20H 42 .29 3 aoe i 
74AC273PC-ND Octal D-Type Flip-Flop* 20-Dip 64 48 36 74ACTQ10PC-ND Triple 3-Input NAND Gate, Quiet Series ‘ 14-Dip 1.14 95 76 
74AC273SC-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 57 AG 35 74ACTQ14SC-ND Hex Schmitt Trigger Inverting, Quiet Series™* 14-SOIC 84 70 56 
TAAC273SCXCT-ND Octal D-Type Flip-Flop* 20-SOIC 55 AA 33 74ACTQ244SC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver, Quiet Series™* oe 20-SOIC 158 1.26 95 
74AC273SCXTR-ND Octal D-Type Flip-Flop* 20-SOIC 152.60/1,000 74ACTQ245MTC-ND Tri-St. Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series® 20-TSSOP| 1.58 1.26 95 
74AC299SC-ND Octal Shift/Storage 20-SOIC 72 54 ~~ .41|_ | 74ACTQ245MTCXCT-ND Tr-St. Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series” 20-TSSOP] 1.58 1.26 95 
74AC373PC-ND Tri-State Octal Transparent Latch* 20-Dip 58 A4 .33| | 74ACTQ245MTCXTR-ND Tri-St. Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series" 20-TSSOP 2016.00/2,500 
74AC373SC-ND Tri-State Octal Transparent Latch 20-SOIC 50 ri) 30| | 74ACTQ245SC-ND Tri-St. Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series 20-SOIC | 1.58 1.26 95 
| -Bi x + ri-St. Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series : ; : ‘ 
74AC521SC-ND 8-Bit Comparator 20-SOIC 51 A 31] | 74ACTQ245SCXCT-ND Tri-St. Octal Bidirectional Ti Quiet Series™* | 20-SOIC | 1.58 1.26 95 
74AC540SC-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output 20-SOIC 52 39 30) |74ACTQ245SCXTR-ND Tri-St. Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series™* | 20-SOIC 819.00/1,000 
74AC541PC-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output 20-Dip 64 48 36] | 74ACTQ273SC-ND Octal D-Type Flip-Flop* oaths 20-SOIC ] 1.58 1.26.95 
74AC541SC-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output 20-SOIC 52 39 30) | 74ACTQ541MTCXCT-ND Trt. Output Quiet Series™ Octal Buffer/Line Driver* 20-TSSOP| 1.58 1.26 95 
74AC541SCXCT-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output* 20-SOIC 52 39 30| | 74ACTQ541MTCXTR-ND Tri-St. Output Quiet Series™ Octal Buffer/Line Driver* 20-TSSOP 2016.00/2,500 
74AC541SCXTR-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output* 20-SOIC 173.00/1,000 74ACTQ541SCXCT-ND Tri-St. Output Quiet Series™ Octal Buffer/Line Driver* | 20-SOIC 1.58 1.26 95 
74AC574SC-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* 20-SOIC 56 45 34 74ACTQ541SCXTR-ND Tri-St. Output Quiet Series™ Octal Buffer/Line Driver* | 20-SOIC 819.00/1,000 
74ACTQ573SCXCT-ND Tri-State Output Quiet Series™ Octal Latch* 20-SOIC 1.58 1.26 95 
=a T4ACTOS73SCXTR-ND _| Tri-State Output Quiet Series™ Octal Latch* 20-SOIC 819,00/1,000 
a 74ACTQ574SC-ND Tri-State Output Quiet Series™ Octal D-Type F/F* 20-SOIC 1.58 = 1.26 95 
— PHceEAGhisc 74ACTQ574SCXCT-ND Tri-State Output Quiet Series™ Octal D-Type F/F* 20-SOIC 1.58 1.26 95 
Digi-Key = nea tae 74ACTQ574SCXTR-ND Tri-State Output Quiet Series™ Octal D-Type F/F* 20-SOIC 837.90/1,000 
Bariha? Description = : Rin 12% _—'100_| /74acTai6244SSC-ND Tri-State Output 16-Bit Buffer/Line Driver* 48-SSOP | 3.38 270 210 
74AC0544SC-ND Tri-State Octal Inverting Registered Transceiver | 20-SOIC | 5.49 4.44 3.59] | 74ACTQ16244SSCXCT-ND | Tri-State Output 16-Bit Buffer/Line Driver* 48-SSOP | 3.38 2.70 2.10 
eee 74ACTQ16244SSCXTR-ND | Tri-State Output 16-Bit Buffer/Line Driver* 48-SSOP 1913.00/1,000 
FAIRCHILD 74ACTQ16245SSC-ND Tri-State Output 16-Bit Transceiver* 48-SSOP | 3.38 2.70 2.10 
Sa. DigiPReel CU Xey TSS} | 74AcT016245SSCXCT-ND_| Tri-State Output 16-Bit Transceiver* 48-SSOP | 3.38 2.70 2.10 
Digi-Key Price Each 74ACTO16245SSCXTR-ND | Tri-State Output 16-Bit Transceiver 48-SSOP | 1913.00/1,000 
Part No Description Pkg 1 25 100 | | 74ACTQ16373SSCXCT-ND | Tri-State Output 16-Bit Transparent Latch* 48-SSOP | 3.38 270 2.10 
a5 q maa 74ACTQ16373SSCXTR-ND | Tri-State Output 16-Bit Transparent Latch* 48-SSOP 1913.00/1,000 
alae Oued eames a ae ree 2 2 a 74ACTO16374SSC-ND 16-Bit D-Type Flip-Flop* 48-SSOP | 3.38 270 240 
PANTR SO GRAND Quad cinbit NAND Gote® taal: | ons bor S00. 74ACTOQ16541SSCXCT-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver* 48-SSOP | 3.38 2.70 2.10 
7AACTO2SC-ND Quad Sit NOR Gate 44-SOIC 47 7 38 26 74ACTQ16541SSCXTR-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver* 48-SSOP 1912.50/1,000 
74ACTO4PC-ND Hex Inverter 14-Dip 55 A2 31 
74ACTO4SC-ND Hex Inverter 14-SOIC 42 34 24 
74ACTO8PC-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-Dip | 45 3725 NOUSTOR: 74ALS SERIES 
74ACTO8SC-ND Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC | 36 ©2920) | Digi-Key Price Each 
74ACTO8SCXCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-SOIC 42 33 .23| | Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74ACTO8SCXTR-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-SOIC 235.00/2,500 DM74ALSOOAN-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-Dip 09 44 33 
74ACT14SC-ND Hex Inverter with Schmitt Trigger Input* 14-SOIC AB 34 24) |DM74ALS04BM-ND Hex Inverter 14-SOIC AS 36 2F- 
74ACT32SC-ND Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 36 .29 20} | DM74ALS04BN-ND Hex Inverter* 14-Dip 55 A4 33 
74ACT32SCXCT-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-SOIC 42 33 23} | DM74ALS32N-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-Dip 55 A4 33 
74ACT32SCXTR-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-SOIC 235.00/2,500 DM74ALS74AN-ND DL D-Type Pos.-Edge-Triggered F/F with Preset and Clear* | _14-Dip 56 42 32 
74ACT74MTCXCT-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop* 14-TSSOP 40 33 23 DM74ALS138M-ND Expandable 3/8 Decoder* 16-SOIC 56 A2 32 
74ACT/4MTCXTR-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop* 14-TSSOP 262.50/2,500 DM74ALS244AN-ND Tri-State Octal Line Driver 20-Dip 84 63 48 
74ACT74PC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 14-Dip 95 A4 33 DM74ALS244AWM-ND | Tri-State Octal Line Driver* 20-SOIC 72 54 AL 
74ACT74SC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 14-SOIC 42 35 24 DM74ALS245AN-ND Tri-State Octal Bus Transceiver* 20-Dip 84 63 AB 
74ACT/74SCXCT-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop* 14-SOIC 40 33 23 DM74ALS245AWM-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver* 20-SOIC 12 54 AL 
74ACT74SCXTR-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop* 14-SOIC 262.50/2,500 DM74ALS373N-ND Octal D-Type Latch* 20-Dip 84 63 48 
74ACT109SC-ND Dual JK Flip-Flop 16-SOIC AG 37 .28| |DM74ALS540AN-ND | Octal Inverting Buffer and Line Driver 20-Dip 81 68 54 
74ACT125MTCXCT-ND Tri-State Output Quad Buffer* 14-TSSOP A4 36 25 DM74ALS541N-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output* 20-Dip 81 68 54 
74ACT125MTCXTR-ND Tri-State Output Quad Buffer* 14-TSSOP 289.00/2,500 DM74ALS541WM-ND __| Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output* 20-SOIC 96 72 54 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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74HCOO SERIES CMOS 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
DM74AS02N-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 92.76 ~—~«.64)_ | MM74HC32M-ND Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 40 3222 
DM74AS10N-ND Triple 3-Input NAND Gate 14-Dip 80 60 45] /MM74HC32MXCT-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-SOIC 38 30.22 
DM74AS20N-ND Dual 4-Input NAND Gate 14-Dip 92.76 ~~ 64] | MM74HC32MXTR-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-SOIC 215.00/2,500 
DM74AS258N-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexer 16-Dip | 1.30 1.04 78) |MM74HC32N-ND Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 45 36.27 
DM74AS286N-ND 9-Bit Parity Generator/Checker 14-Dip 140 1.17 94 MM74HC74AM-ND Dual D-Type Flip Flop with Preset and Clear 14-SOIC 40 32 22 
DM74AS648NT-ND Octal Bus Transceiver 24-Dip 5.40 432 3.36 MM74HC74AMXCT-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 14-SOIC 38 30 21 
DM74AS1034AM-ND Hex Non-Inverting Driver* 14-SOIC 1.20 1.00 80 MM74HC74AMXTR-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 14-SOIC 212.50/2,500 
MM74HC74AN-ND Dual D-Type Flip Flop with Preset and Clear 14-Dip 45 36 27 
EAIRCHILD MM74HC86MFS-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* 14-SOIC | 38 = .30.—S 22 
— C= 7) ed (ekg | MM74HC86MXCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* 14-SOIC 37 29 21 
= Price Enc MM74HC86MXTR-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* 14-SOIC 207.00/2,500 
Digi-Key Pe MM74HC86N-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 45 36 27 
Part No. Description Pkg. 125 100 | /m74Hc123AM-ND Dual Monostable Multivibrator 16-SOIc | 52 42 32 
MM74COON-ND Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 1.35 1.08 = 81} | MM74HC123AN-ND Dual Monostable Multivibrator 16-Dip 56 42 32 
MM74CO4N-ND Hex Inverter (4069) 14-Dip | 1.35 1.08 = .81| | MM74HC125M-ND Tri-State Quad Buffer 14-SOIC 393122 
MM74C14M-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 14-SOIC 75.63.50) [MM74HC125MTCXCT-ND | Tri-State Quad Buffer* 14-TSSOP| 38302 
MM74C14N-ND Hex Schmitt Trigger Inverter (40106B) 14-Dip 75 63 50) |MM74HC125MTCXTR-ND | Tri-State Quad Buffer* 14-TSSOP 211.50/2,500 
MM74C74M-ND Dual D-Type Flip Flop 14-SOIC | 1.90 1.52 1.14] | MM74HC125N-ND Tri-State Quad Buffer 14-Dip 50 40 30 
MM74C74N-ND Dual D-Type Flip Flop 14-Dip | 1.90 1.52 1.14) | MM74HC126M-ND Tri-State Quad Buffer 14-SOIC 39 866.3122 
MM74C221N-ND Dual Monostable with Schmitt Trigger 16-Dip 434 348 2.71 MM74HC126N-ND Tri-State Quad Buffer 14-Dip AS 38 29 
MM74C240N-ND Tri-State Inverting Octal Buffer/Line Driver* 20-Dip 3.98 3.19 2.48 MM74HC132M-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-SOIC 42 33 23 
MM74C244N-ND Tri-State Octal Buffer 20-Dip | 3.98 3.19 2.48} | MM74HC132N-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-Dip 48 38 =~ .29 
MM74C373N-ND. Tri-State Octal D-Type Latch* 20-Dip 3.89 3.12 2.43 MM74HC138M-ND 3-to-8 Line Decoder 16-SOIC 46 37 26 
MM74C906M-ND Hex Open Drain N-Channel Buffer 14-SOIC 2.15 1.72 1.29 MM74HC138MXCT-ND 3-to-8 Line Decoder* 16-SOIC 46 37 26 
MM74C906MXCT-ND Hex Open Drain N-Channel Buffer* 14-SOIC 215 1.72 1.29 MM74HC138MXTR-ND 3-to-8 Line Decoder* 16-SOIC 297.50/2,500 
MM74C906MXTR-ND Hex Open Drain N-Channel Buffer* 14-SOIC 2752.50/2,500 MM74HC138N-ND 3-to-8 Line Decoder 16-Dip 50 38 29 
MM74C906N-ND Open Drain Buffer (Active Pull Down) 14-Dip 215 1.72 1.29 MM74HC151N-ND 8-Channel Multiplexer 16-Dip 50 38 29 
MM74C914M-ND Hex Schmitt Trigger with Extended Input Voltage* | 14-SOIC 3.15 252 1.96 MM74HC154N-ND 4-to-16 Line Decoder (.3” Lead Spacing) 24-Dip 96 80 64 
MM74C914N-ND Hex Schmitt Trigger with Extended Input Voltage 14-Dip 3.15 252 1.96 MM74HC154WM-ND 4-to-16 Line Decoder 24-SOIC 64 AB 36 
MM74C922N-ND 16-Key Encoder 18-Dip | 6.20 4.96 4.19) | MM74HC157MXCT-ND Quad 2-Input Multiplexer* 16-SOIC 453627 
MM74C922WM-ND 16-Key Encoder* 20-SOIC | 6.20 4.96 4.19) [MM74HC157MXTR-ND Quad 2-Input Multiplexer* 16-SOIC 303.75/2,500 
MM74C923N-ND 3V to 15V, 20-Key Encoder 20-Dip | 620 4.96 4.19] | MM74HC157N-ND Quad 2-Input Multiplexer 16-Dip 50 38 © 29 
MM74C923WM-ND 3V to 15V, 20-Key Encoder : 20-SOIC | 6.20 4.96 4.19) | MIM74HC164MXCT-ND 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register* 14-SOIC 46 37 26 
MM74C926N-ND 4-Digit Counter with 7-Segment Output Driver 18-Dip | 8.83 7.95 7.05] | MM74HC164MXTR-ND 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register* 14-SOIC 297.50/2,500 
MM74C928N-ND 4-Digit Counter with 7-Segment Output Driver 18-Dip | 9.02 7.22 6.09) | MM74HC164N-ND 8-Bit Serial-In Parallel-Out Shift Register 14-Dip 54413 
MM88C30N-ND. CMOS Dual Line Driver 14-Dip_| 5.00 4.00 3.38} | IMM74HC165M-ND 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register 16-SOIC 52. 42. 31 
SSS MM74HC165N-ND 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register 16-Dip 54 AL 31 
FAIRCHILD 74F FAST™ ADVANCED BiZiarzien) Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-Dip 52 39 30 
lang aergpa re! SCHOTTKY TTL LOGIC BWWZilaralae) Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-Dip 52 39 © .30 
Digi-K Price Each MM74HC240MTCXCT-ND__| Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver* 20-TSSOP. 46 37 26 
P: - ae Beserptt Pk 1 25 100 MM74HC240MTCXTR-ND | Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver* 20-TSSOP 297.50/2,500 
ar No eseripiion ub MM74HC240N-ND Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver 20-Dip 58 4635 
74FOOPC-ND Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 5544-33) | MIM74HC240WMXCT-ND | Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver* 20-S0Ic | 46 37 26 
ae LOSE NG Quad 2-Input NAND Gate 14-S0IC | 43.34.26! | i74HC240WMXTR-ND | Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver* 20-S0IC 126.00/1,000 
74F02PC-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-Dip 50° 40.30) | mm74Hc244N-ND Tri-State Octal Buffer 20-Dip 58 4635 
74F02SC-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-SolC | 50 40.30) MM7aHC244WM-ND Tri-State Octal Buffer 20-S0IC | 48 +39 ~~.27 
74F04PC-ND Hex Inverter 14-Dip 554433! | MM74HC244WMXCT-ND | Tri-State Octal Buffer* 20-SOIC | 46 37 26 
EAE SC SND Hex Inverter 14-SOIC | 43-34-26) | i74Hc244WMXTR-ND | Tri-State Octal Buffer* 20-SOIC 126.00/1,000 
74F08PC-ND Quad 2-Input AND Gate 14-Dip 55 4433] | MM74HC245AMTCXCT-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver* 20-TSSOP| 48 = 39.27 
74F08SC-ND Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC | 43°34 .26| | iM74HC245AMTCXTR-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver* 20-TSSOP| _315.00/2,500 
74F14SC-ND Hex Inverter Schmitt Trigger 14-SOIG | 48 = 38.28) | MIM74HC245AN-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 58) O47 
74F32SC-ND Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC A334 26) mim74Hc245AWM-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 51 41 29 
74F38PC-ND Quad 2-Input NAND Buffer* 14-Dip 48 36.27) | MM74HC251MXCT-ND 8-Channel Tri-State Multiplexer* 16-SOIC | 47 38 ~— 26 
74F38SC-ND Quad 2-Input NAND Buffer ; 14-SOIG | 48 38 29) | MM74HC251MXTR-ND 8-Channel Tri-State Multiplexer* 16-SOIC 306.00/2,500 
7AF74PC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 14-Dip A8 36.27) | MM74HC251N-ND 8-Channel Tri-State Multiplexer 16-Dip 50.38.29 
74F74SC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 14-SOIG | 48 = 38.29) | MIM74HC259M-ND 8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decoder 16-SOIC 48 38-29 
74F86SC-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate _ 14-SOIC 55 44.33) | MM74HC259MXCT-ND 8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decoder* 16-SOIC 45 3627 
74FIO9PC-ND Dual JK Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 16-Dip 80 60) 45) | MM74HC259MXTR-ND 8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decoder* 16-SOIC 305.00/2,500 
74F112PC-ND Dual JK Negative-Edge-Triggered Flip-Flop 16-Dip 56 42.32) | MM74HC259N-ND 8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decoder 16-Dip 50 38 .29 
74F125PC-ND Tri-State Quad Buffer 14-Dip 58 44.33) | MM74HC273N-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-Dip 57 4634 
74F125SC-ND Tri-State Quad Buffer — 14-SOIC 50.38 = 29) | MM74HC273WM-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOIC 49 40 28 
74F138PC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer 16-Dip 58.44.33! | MM74HC273WMXCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear* 20-SOIC 47-3826 
74F138SC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer* 16-SOIC 52.39.30) /MM74HC273WMXTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear* 20-SOIC 130.00/1,000 
74F139SC-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer* 16-SOIC 52 39 30] | MM74HC373N-ND Tri-State Octal D-Type Latch 20-Dip 58 AG 35 
74F157ASC-ND Quad 2-Input Multiplexer 16-SOIC 52.39.30) | MM74HC373WM-ND Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC 5041.28 
74F161APC-ND Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter 16-Dip 76 57 43 MM74HC373WMXCT-ND | Tri-State Octal D-Type Latch* 20-SOIC AT 39 27 
74F75SC-ND Quad D-Type Flip-Flop 16-SOIC 68 51.39] | MM74HC373WMXTR-ND__| Tri-State Octal D-Type Latch* 20-SOIC 131.00/1,000 
74F244PC-ND Tri-State Octal Line Driver 20-Dip 80 = 60) = 45) | MM74HC374N-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 58 46035 
74F244SC-ND Tri-State Octal Line Driver 20-SOIC 68 = 51.39) | MM74HC374WM-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 49 40.28 
74F245PC-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 76 57 43) | MM74HC374WMXCT-ND__| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* 20-SOIC A739 27 
74F245SC-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 68 = 51.39) (MM 74HC374WMXTR-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* 20-SOIC 131.00/1,000 
74F273PC-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 80.6045) | MM/74HC393M-ND Dual 4-Bit Binary Counter 14-SOIC 53 42 32 
74F373PC-ND Octal Transparent Latch 20-Dip 76 57.43) | MM74HC393N-ND Dual 4-Bit Binary Counter 14-Dip 56 42 32 
74F373SC-ND Octal Transparent Latch 20-SOIC 64 8 .36| | MM74HC540N-ND Octal Inverting Buffer and Line Driver 20-Dip 50 38 29 
74F374SC-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 68 =.51 39) | MM74HC541N-ND Tri-State Octal Buffer 20-Dip 50.38.29 
74F521SC-ND 8-Bit Identity Comparator* 20-SOIC 92 69 52) | MM74HC541WM-ND Tri-State Octal Buffer 20-SOICW cc) A0 aT 
74F541SC-ND Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 82 69 -55| | MM74HC573N-ND Tri-State Octal D-Type Latch 20-Dip 50 38 29 
74F552QC-ND Octal Bidirectional Transceiver 28-PLCC | 9.45 7.57 6.31] |MM74HC573WM-ND Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC 40 32 24 
74F573SC-ND Octal D-Type Latch 20-SOIC 92 69 52) |MM74HC573WMXCT-ND | Tri-State Octal D-Type Latch* 20-SOIC 40 32 24 
74F574SC-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 87 73-58] [MM74HC573WMXTR-ND __| Tri-State Octal D-Type Latch* 20-SOIC 112.00/1,000 
74F579PC-ND 8-Bit Bidirectional Counter 20-Dip 1.95 1.56 1.17) /MM74HC574N-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 50 38 29 
MM74HC574WM-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 45 360.27 
MM74HC594MXCT-ND 8-Bit Shift Register with Output Registers* 16-SOIC 72 54 AL 
MM74HC594MXTR-ND 8-Bit Shift Register with Output Registers* 16-SOIC 585.00/2,500 
Price Each MM74HC595M-ND. 8-Bit Shift Register with Output Latches 16-SOIC 49 40 27 
Digi-Key se MM74HC595MTCXCT-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latches* 16-TSSOP| 4637 SCG 
Part No. Description Pkg. 125 100 | | m74HcsosMTCXTR-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latches* 16-TSSOP 297.50/2,500 
MM74HCOOM-ND Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 38.30.22) | MM74HC595MXCT-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches* 16-SOIC 49 40.27 
MM74HCOOMXCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-SOIC 37.29.21) | MM74HC595MXTR-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches* 16-SOIC 320.00/2,500 
MM74HCOOMXTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-SOIC 207.50/2,500 MM74HC595N-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches 16-Dip 55 4433 
MM74HCOON-ND Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 45 36 ~—.27|_ | MM74HC688N-ND 8-Bit Magnitude Comparator (Equality Detector) 20-Dip 60 45 34 
MM74HC02M-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 3931 .22| | MM74HC4040M-ND 42-Stage Binary Counter 16-SOIC 56 45 34 
MM74HCO2MXCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-SOIC 37.29.21] | MM74HC4040N-ND 12-Stage Binary Counter 16-Dip ‘60 46.4534 
MM74HCO2MXTR-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-SOIC 207.50/2,500 MM74HC4046M-ND CMOS Phase-Lock-Loop 16-SOIC 58 4635 
MM74HCO2N-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 45 36.27) | MM74HC4046N-ND CMOS Phase-Lock-Loop 16-Dip 60.45 34 
MM74HCO04M-ND Hex Inverter 14-SOIC 40 32 .22| | MM74HC4049N-ND Hex Inverting Logic Level Down Converter 16-Dip 60 A5 34 
MM74HCO4MXCT-ND Hex Inverter* 14-SOIC 38 30 21 MM74HC4051M-ND 8-Channel Analog Multiplexer 16-SOIC 53 A3 32 
MM74HCO4MXTR-ND Hex Inverter* 14-SOIC 212.50/2,500 MM74HC4051MXCT-ND 8-Channel Analog Multiplexer* 16-SOIC 51 Al 31 
MM74HCO4N-ND Hex Inverter 14-Dip 45.36 = .27)_ |MM74HC4051MXTR-ND ‘| 8-Channel Analog Multiplexer* 16-SOIC 340.00/2,500 
MM74HCO8M-ND Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 39 31 .22| | MM74HC4051N-ND 8-Channel Analog Multiplexer 16-Dip 68 51 39 
MM74HCO8MXCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-SOIC 37.29.21] (MM74HC4052M-ND Dual 4-Channel Analog Multiplexer* 16-SOIC 52. 3930 
MM74HCO8MXTR-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-SOIC 207.50/2,500 MM74HC4052MXCT-ND Dual 4-Channel Analog Multiplexer* 16-SOIC 52 39 30 
MM74HCO8N-ND Quad 2-Input AND Gate 14-Dip 45.36.27) |MM74HC4052MXTR-ND _| Dual 4-Channel Analog Multiplexer* 16-SOIC 422.50/2,500 
MM74HC14M-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 14-SOIC 39 31 22 MM74HC4052N-ND Dual 4-Channel Analog Multiplexer 16-Dip 68 51 39 
MM74HC14MXCT-ND Hex Inverting Schmitt Trigger* 14-SOIC 38 30 22 MM74HC4053M-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer 16-SOIC 53 43 32 
MM74HC14MXTR-ND Hex Inverting Schmitt Trigger* 14-SOIC 215.00/2,500 MM74HC4053N-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer 16-Dip 68 51 39 
MM74HC14N-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 14-Dip 45 36 27 MM74HC4060M-ND 14-Stage Binary Counter* 16-SOIC 56 45 34 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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EAIRCHILD — e EAIRGHILD == : 74LCX SERIES 
= §Pigiheel’ (cont) 74HCOO SERIES CMOS Beam. DigiReel® (cont) RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MM74HC4060N-ND 14-Stage Binary Counter 16-Dip 68 51 39 74LCX244MTCXCT-ND Low Voltage Buffer/Line Driver 20-TSSOP 48 39 27 
MM74HC4066N-ND Quad Analog Switch 14-Dip 68 51 .39| | 74LCX244MTCXTR-ND Low Voltage Buffer/Line Driver 20-TSSOP. 315.00/2,500 
MM74HC4316N-ND Quad Analog Switch 16-Dip 60 A5 34 74LCX244WM-ND Low Voltage Buffer/Line Driver 20-SOIC 51 AI .29 
MM74HC4514N-ND 4-to-16 Line Decoder with Latch (.3” Lead Spacing) 24-Dip 1.14 95 16 74LCX244WMXCT-ND Low Voltage Buffer/Line Driver 20-SOIC 48 39 27 
MM74HC4538MXCT-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator* 16-SOIC 54 43 33 74LCX244WMXTR-ND Low Voltage Buffer/Line Driver 20-SOIC 133.20/1,000 
MM74HC4538MXTR-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator* 16-SOIC 361.13/2,500 74LCX245MTC-ND Low Voltage Bidirectional Transceiver 20-TSSOP 44 36 27 
MM74HC4538N-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator 16-Dip 60 A5 34] | 74LCX245MTCXCT-ND Low Voltage Bidirectional Transceiver 20-TSSOP. A0 32 24 
74LCX245MTCXTR-ND Low Voltage Bidirectional Transceiver 20-TSSOP 270.00/2,500 
FAIRCHILD SERIES CMOS Bane VaND) Low Voltage Bidirectional Transceiver 20-SOIC 44.0 360027 
Se RoHS Compliant 74LCX245WMXCT-ND Low Voltage Bidirectional Transceiver 20-SOIC A2 34 26 
“= Price Each 74LCX245WMXTR-ND Low Voltage Bidirectional Transceiver 20-SOIC 117.60/1,000 
Digi-Key res ice Eachx: 74LCX257MTCXCT-ND __| Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer 16-TSSOP| 39 32 _—.22 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | | 74CCX257MTCXTR-ND {Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer 16-TSSOP 255.00/2,500 
MM74HCT04M-ND Hex Inverter 14-SOIC 39 31 .22| | 74LCX373MTC-ND Low Voltage Octal Transparent Latch 20-TSSOP i) 36 ke 
MM74HCTO4MXCT-ND Hex Inverter 14-SOIC 37 .29 21 74LCX373MTCXCT-ND Low Voltage Octal Transparent Latch 20-TSSOP 3 134 26 
MM74HCTO4MXTR-ND Hex Inverter 14-SOIC 207.00/2,500 74LCX373MTCXTR-ND Low Voltage Octal Transparent Latch 20-TSSOP 286.88/2,500 
MM74HCTO4N-ND Hex Inverter 14-Dip 45 36 27 74LCX540BQXCT-ND Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 20-QFN 76 57 43 
MM74HCTO8M-ND Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 39 31 .22| |74LCX540BQXTR-ND Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 20-QFN 741.00/3,000 
MM74HCT14M-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 14-SOIC 39 31 .22| | 74LC0X541MTC-ND Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 50 A0 30 
MM74HCT138N-ND 3-to-8 Line Decoder 16-Dip 50 38 .29 74LCX541MTCXCT-ND Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 50 40 30 
MM74HCT244WMXCT-ND Tri-State Octal Buffer 20-SOIC AG 37 26] | 74LCX541MTCXTR-ND Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 337.50/2,500 
MM74HCT244WMXTR-ND Tri-State Octal Buffer 20-SOIC 126.00/1,000 74LCX541WM-ND Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 50 AO 30 
MM74HCT244N-ND Tri-State Octal Buffer 20-Dip 58 A6 35 74LCX573MTC-ND Octal D-Type Latch 20-TSSOP ‘47 38 29 
MM74HCT244WM-ND Tri-State Octal Buffer 20-SOIC A7 39 .27| | 74LCX574MTCXCT-ND Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 50 40 30 
MM74HCT245N-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 58 AT .35| | 74LCX574MTCXTR-ND Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 337.50/2,500 
MM74HCT245WM-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 51 AL 29) |74LCX16244MEA-ND Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 48-SSOP | 1.08 90 72 
MM74HCT273N-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-Dip 58 AG 35) | 74LCX16244MTD-ND Low Voltage 16-Bit Butfer/Line Driver 48-TSSOP 90 68 51 
MM74HCT373N-ND Tri-State Octal D-Type Latch 20-Dip 58 AG 35 74LCX16244MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 82 62 AT 
MM74HCT373WMXCT-ND Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC AT 39 -27) |74LCX16244MTDXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 273.00/1,000 
MM74HCT373WMXTR-ND Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC 131.00/1,000 74LCX16245MEA-ND Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver 48-SSOP | 1.08 90 72 
MM74HCT374N-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 58 AG 35 74LCX16245MTD-ND Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver 48-TSSOP 90 68 it 
MM74HCT541N-ND. Tri-State Octal Buffer 20-Dip 50 38 .29| | 74LCX16245MTDXCT-ND_| Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver 48-TSSOP 82 62 AZ 
74LCX16245MTDXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver 48-TSSOP 273.00/1,000 
EMIROCHILD yf Rey @5 TS) | 741.0X16373MEA-ND Low Voltage 16-Bit Transparent Latch 48-SSOP | 1.05 88 70 
Lmereraronerwesasich 7. 74LCX16373MTD-ND Low Voltage 16-Bit Transparent Latch 48-TSSOP 90 68 51 
se rave see ee 74LCX16373MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Transparent Latch 48-TSSOP| 90 68 51 
Digi-Key nu 74LCX16373MTDXTR-ND_|Low Voltage 16-Bit Transparent Latch 48-TSSOP 299.00/1,000 
Part No. Description Pkg. 125 100 | [7accxt6374MTD-ND Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop B-TSSOP| 90 68 St 
74LCXOOM-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC | 4032-22] _- | 74LCX16374MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TSSOP| 90 68 51 
74LCXOOMTCXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP| 38 30.21] | 74L.CX16374MTDXTR-ND | Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TSSOP 299.00/1,000 
74LCXOOMTCXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 211.50/2,500 74LCX16543MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Registered Transceiver 56-TSSOP| 1.35 1.08 81 
74LCXOOMXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 38 30 .21| | 74LCX16543MTDXTR-ND_| Low Voltage 16-Bit Registered Transceiver 56-TSSOP 702.00/1,000 
74LCXOOMXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 211.50/2,500 74LCX16646MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Registered Transceiver 56-TSSOP| 1.35 1.08 81 
74LCX02MTCXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP A4 35 .27| |74LCX16646MTDXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Registered Transceiver 56-TSSOP 702.00/1,000 
74LCX02MTCXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP 293.63/2,500 74LCXR2245WMXCT-ND | Low Voltage Bidirectional Transceiver 5V In/Out 20-SOIC A4 36 27 
74LCX04M-ND Low Voltage Hex Inverter 14-SOIC 39 31 22 74LCXR2245WMXTR-ND | Low Voltage Bidirectional Transceiver 5V In/Out 20-SOIC 123.00/1,000 
74LCX04MTC-ND Low Voltage Hex Inverter 14-TSSOP 39 31 .22| |74LCXR162245MEA-ND _| Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver 48-TSSOP| 1.05 88 70 
74LCXO4MTCXCT-ND Low Voltage Hex Inverter 14-TSSOP 37 29 21 74LCXR162245MTXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver 48-TSSOP 90 68 Ot 
74LCXO4MTCXTR-ND Low Voltage Hex Inverter 14-TSSOP 207.00/2,500 74LCXR162245MTXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver 48-TSSOP 299.25/1,000 
74LCX04MXCT-ND Low Voltage Hex Inverter 14-SOIC 37 .29 21 
74LCXO4MXTR-ND Low Voltage Hex Inverter 14-SOIC 207.00/2,500 FAIRCHILD 74LVT SERIES 
74LCX07M-ND Low Voltage Hex Buffer, Open Drain Output 14-SOIC 3931 22) Lerersrerromrenrach RoHS Compliant 
74LCX07MTC-ND Low Voltage Hex Buffer, Open Drain Output 14-TSSOP 239 31 22 a5 Price Each 
74LCX07MTCXCT-ND Low Voltage Hex Buffer, Open Drain Output T4-TSSOP] 37.29.21) _ | Digi-Key nee 
74LCXO7MTCXTR-ND _| Low Voltage Hex Buffer, Open Drain Output 44-TSSOP|  207.00/2,500 Part No. Description = Pkg. 1 25 __—100 
74LCX08M-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 40 32 22| | 74LVT244MTCXCT-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 48 36 27 
74LCX08MTC-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP] 40 32.22 Ea ae oe von oe ee wis Ppeaig! Pera ‘i 
4 | f - ti-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver - 3 ‘ : 
oot a} — aS tebe} ASU SOT =| |74LVT244WMIXTR-ND | Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 20-801¢ |” 166.25/1,000 
74LCXO8MXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 38 30 4 74LVT245MTC-ND Tri-St. In/Out Low Volt. Octal Bidirectional Transceiver 20-TSSOP 50 38 29 
74LCXO8MXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 211.50/2,500 74LVT245MTCXCT-ND Tri-St. In/Out Low Volt. Octal Bidirectional Transceiver 20-TSSOP 50 38 29 
74LCX11MTCXCT-ND Low Voltage Triple 3-Input AND Gate 14-TSSOP 38 30 29 74LVT245MTCXTR-ND Tri-St. In/Out Low Volt. Octal Bidirectional Transceiver | 20-TSSOP 407.50/2,500 
74LCX11MTCXTR-ND __| Low Voltage Triple 3-Input AND Gate 44-TSSOP| __ 216.00/2,500 TALVTS74MTCXCT-ND | Tri-State Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP) 604534 
4LVT574MTCXTR-ND Tri-State Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 487.50/2,500 
74LCX14M-ND Low Voltage Hex Inverter 14-SOIC 39 31 22 y ; ‘ i 
74LCX14MTC-ND Low Voltage Hex Inverter 14-TSSOP 39 31 ‘99 74LVT16244MTDXCT-ND Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 75 63 50 
74LCX14MTCXCT-ND Low Voltage Hex Inverter 14-TSSOP ‘37 39 34 ZALVT16244MTDXTR-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver’ 48-TSSOP 332.50/1,000 
74LCX414MTCXTR-ND Low Voltage Hex Inverter 44-TSSOP 907.00/2.500 74LVT16245MTD-ND Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver 48-TSSOP 75 63 50 
F 74LVT16245MTDXCT-ND_ | Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver 48-SSOP. 215) 63 50 
74LCX14MXCT-ND Low Voltage Hex Inverter 14-SOIC 37 29 21 7ALVT1G245MTDXTR-ND_ | Tri-State Low Voltage 16-Bit T f 48-SSOP 332.50/1.000 
74LCXT4MXTR-ND Tow Voltage Hex Inverter T4-S0IC 207.00/2,500 ————E—ESE a 
74LCX32BQXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gate 14-DQFN 72 54 At ————————— 
74LCX32BOXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gate 14-DOFN 702.00/3,000 FAIRCHILD LVTH SERIES 
74LCX32M-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC yer S=MICONOUCTOR® RoHS Compliant 
74LCX32MTC-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP| _.40__—.32___—.22|_ | Digi-Key Price Each 
7ALCX32MTCXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP 38 30 21 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
7ALCX32MTCXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP 211.50/2,500 7ALVTHT25MITCXCT-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer 14-1SS0P| 4133 
7ALCX32MXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 38 30-21) | 74LVTH125MTCXTR-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer 14-TSSOP 276.75/2,500 
74LCX32MXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 211.50/2,500 74LVTH125MXCT-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer 14-SOIC 43 «3426 
7ALCX38MTCXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP| 443527! | 74 VTH125MXTR-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer 14-SOIC 286.88/2,500 
74LCX38MTCXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 293.63/2,500 7ALVTH244MTC-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 52 39 30 
74LCX74M-ND Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered F/F | 14-SOIC | 42 33 23) | 74LVTH16244MTDXCT-ND Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver |48-TSSOP| .75 63-50 
74LCX74MTC-ND Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered F/F | 14-TSSOP 42 33 23) | 74LVTH16244MTDXTR-ND Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 332.50/1,000 
74LCX74MXCT-ND Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered F/F | 14-SOIC 39 31 .22| | 74LVTH162244MTXCT-ND Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 15 63 50 
74LCX74MXTR-ND. Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered F/F__|_14-SOIC 220.50/2,500 74LVTH162244MTXTR-ND Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 332.50/1,000 
74LCX86MTCXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TSSOP 38 30 21 74LVTH162245MTXCT-ND Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver 48-TSSOP. 75 63 -50 
74LCX86MTCXTR-ND. Low Voltage Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TSSOP 211.50/2,500 74LVTH162245MTXTR-ND Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver 48-TSSOP 332.50/1,000 
74LCX112MXCT-ND Low Voltage Dual J-K Negative Edge-Triggered F/F 16-SOIC 40 33 23 74LVTH16373MTDXCT-ND Tri-State Low Voltage 16-Bit Transparent Latch 48-TSSOP 75 63 50 
74LCX125M-ND Low Voltage Quad Buffer 14-SOIC 42 33 23 74LVTH16373MTDXTR-ND Tri-State Low Voltage 16-Bit Transparent Latch 48-TSSOP 332.50/1,000 
74LCX125MTC-ND Low Voltage Quad Buffer 14-TSSOP 36 .29 .20| | 74LVTH16244MTD-ND Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 75 63 50 
74LCX125MTCXCT-ND Low Voltage Quad Buffer 14-TSSOP 36 .29 .20) | 74LVTH16245MEA-ND Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver 48-SSOP |__ 1.02 85 68 
74LCX125MTCXTR-ND Low Voltage Quad Buffer 14-TSSOP 235.00/2,500 7ALVTH16245MTD-ND Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver 48-TSSOP| 75 6350 
74LCX125MXCT-ND Low Voltage Quad Buffer 14-SOIC 39 31 22 
74LCX125MXTR-ND Low Voltage Quad Buffer 14-SOIC 220.50/2,500 EAIRCHILD 74LVX SERIES 
74LCX126BQXCT-ND. Low Voltage Quad Buffer 14-DOFN | 60.45 34| perce RoHS Compliant 
TALCX126B0XTR-ND | Low Voltage Quad Buffer T4-DOFN | 585.00/3,000 BIER trce Earle 
74L0X138M-ND Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demultiplexer 16-SOIC 44 3625 Peinte Deainien re 1 Caen 
74LCX138MTC-ND Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demultiplexer 16-TSSOP 44 36 25 z P g. 
74LCX138MTCXCT-ND | Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demultiplexer 16-TssoP| 42 34 24] | 74LVXO4M-ND Low Voltage Hex Inverter 14-SOIG | 3932.22 
74LCX138MTCXTR-ND __| Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demuttiplexer 16-TSSOP 272.00/2,500 7ALVX14M-ND Low Voltage Hex Inverter 14-SOIC 460 3726 
74LCX157MTC-ND Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer 16-TSSOP| 41 34 ~—~«.23| ‘| 74LVX14MTC-ND Low Voltage Hex Inverter 14-TSSOP| 463726 
74LCX157MTCXCT-ND —_| Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer 16-TSSOP| 39 32 22] |74LVX14MTCXCT-ND Low Voltage Hex Inverter 14-TSSOP| 46.3726 
74LCX157MTCXTR-ND | Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer 16-TSSOP| — 255.00/2,500 74LVX14MTCXTR-ND Low Voltage Hex Inverter : 14-TSSOP| __297.50/2,500 
74LCX240MTCXCT-ND | Low Voltage Octal Butfer/Line Driver 20-TSsoP} 48 39 ~—-.27|_ ‘| 74LVX74M-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop T4-SOIC 49 4027 
74LCX240MTCXTR-ND __| Low Voltage Octal Butfer/Line Driver 20-TSSOP 314.50/2,500 74LVX74MTCXCT-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 14-TssoP] 49 40.27 
74LCX244MSAXCT-ND Low Voltage Buffer/Line Driver 20-SSOP 82 62 46 74LVX74MTCXTR-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 14-TSSOP 318.75/2,500 
74LCX244MSAXTR-ND Low Voltage Buffer/Line Driver 20-SSOP 542.64/2,000 74LVX125M-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer 14-SOIC 46 37 .26 
74LCX244MTC-ND Low Voltage Buffer/Line Driver 20-TSSOP 51 AL .29 74LVX125MTCXCT-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer 14-TSSOP 46 37 26 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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FAIRCHILD 74LVX SERIES raincnitp  __ : 74VHC SERIES 
a (Cont. RoHS Compliant =e. DigioReel’ (cont) cmos 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74LVX125MTCXTR-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer 14-TSSOP 297.50/2,500 74VHC138M-ND 3-to-8 Decoder/Demultiplexer* 16-SOIC 45 36 27 
74LVX125SJXCT-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer 14-SOP 40 32 24 74VHC138MTC-ND 3-to-8 Decoder/Demultiplexer* 16-TSSOP AS 36 Dk 
74LVX125SJXTR-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer 14-SOP 224.00/2,000 74VHC139M-ND Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer 16-SOIC 52 A2 31 
74LVX244M-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 55 A4 33 74VHC139MTC-ND Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer* 16-TSSOP 52 42 hl 
74LVX244MTC-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP. 55 A4 33 74VHC157MTC-ND Quad 2-Input Multiplexer 16-TSSOP 45 36 27 
74LVX244MTCXCT-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 55 A4 33 74VHC244M-ND Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver 20-SOIC 8 39 27 
74LVX244MTCXTR-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 371.25/2,500 74VHC244MTC-ND Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver* | 20-TSSOP A8 39 2. 
74LVX245M-ND Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver 20-SOIC 55 A4 33 74VHC244MTCXCT-ND. Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver* | 20-TSSOP 6 37 26 
74LVX245MTCXCT-ND Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver 20-TSSOP 55 A4 33 74VHC244MTCXTR-ND Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver* | 20-TSSOP. 297.50/2,500 
74LVX245MTCXTR-ND Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver 20-TSSOP 371.25/2,500 74VHC245M-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* 20-SOIC 51 Al 29 
74LVX374MTCXCT-ND Tri-State Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 55 44 33 74VHC245MTC-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* 20-TSSOP 51 AL .29 
74LVX374MTCXTR-ND Tri-State Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 715.00/5,000 74VHC245MTCXCT-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* 20-TSSOP 48 39 27 
74LVX541MTC-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 48 36 27 74VHC245MTCXTR-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* 20-TSSOP 314.50/2,500 
74LVX3245MTC-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver 24-TSSOP| 1.14 95 76 74VHC273MTCXCT-ND Octal D-Type Flip-Flop* 20-TSSOP. A7 38 26 
TALVX3245MTCXCT-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver 24-TSSOP|__ 1.14 95 76| | 74VHC273MTCXTR-ND Octal D-Type Flip-Flop* 20-TSSOP 306.00/2,500 
7ALVX3245MTCXTR-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver 24-TSSOP 1235.00/2,500 74VHC373M-ND Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC Ag A0 28 
74LVX32450SCXCT-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver 24-QSOP | 1.14 95 76 74VHC374MTC-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 5A At 29 
T4LVX3245QSCXTR-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver 24-QSOP 1235.00/2,500 74VHC393M-ND Dual 4-Bit Binary Counter 14-SOIC 72 54 AL 
74LVX3245WM-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver 24-SOIC 1.14 95 76 74VHC393MTC-ND Dual 4-Bit Binary Counter 14-SSOP 72 54 AL 
74LVX4245MTC-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver 24-TSSOP | 1.14 95 76) |74VHC541M-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 20-SOIC AT 39 27 
7ALVX4245MTCXCT-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver 24-TSSOP] 1.14 95 76 74VHC541MTC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP AT 39 Ty 
74LVX4245MTCXTR-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver 24-TSSOP 1235.00/2,500 74VHC573M-ND Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC 9 A0 28 
74LVX4245WM-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver 24-SOIC 1.14 95 76 74VHC573MTC-ND Tri-State Octal D-Type Latch* 20-TSSOP 9 A0 28 
74LVX4245WMXCT-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver 24-SOIC 1.14 95 76 74VHC573MTCXCT-ND Tri-State Octal D-Type Latch* 20-TSSOP. AT 38 26 
74LVX4245WMXTR-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver 24-SOIC 505.00/1,000 74VHC573MTCXTR-ND Tri-State Octal D-Type Latch* 20-TSSOP 306.00/2,500 
74LVX161284MEA-ND Low Voltage IEEE 161284 Translating Transceiver 48-SSOP 1.02 85 68 74VHC574MTC-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* 20-TSSOP 51 AL .29 
74LVXC3245MTC-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage 24-TSSOP 94 yal 53) | 74VHC574MTCXCT-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* 20-TSSOP A8 39 27 
Interface Transceiver 74VHC574MTCXTR-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* 20-TSSOP 314.50/2,500 
74LVXC3245MTCXCT-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage 24-TSSOP 94 7 53 74VHC595M-ND. 8-Bit Shift Register with Output Latches 16-SOIC 40 32 24 
Interface Transceiver 74VHC595MTCXCT-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches* 16-TSSOP 0 32 .24 
TALVXC3245MTCXTR-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage 24-TSSOP 765.00/2,500 74VHC595MTCXTR-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches* 16-TSSOP 270.00/2,500 
Interface Transceiver 74VHC595MXCT-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches* 16-SOIC 0 32 .24 
74LVXC32450SC-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage 24-QSOP 94 wal 53 74VHC595MXTR-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches* 16-SOIC 270.00/2,500 
Interface Transceiver 74VHC4040M-ND 12-Stage Binary Counter* 16-SOIC 7 43 33 
74LVXC4245MTCXCT-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage 24-TSSOP 94 Wal 53) | 74VHC4040MTC-ND 12-Stage Binary Counter* 16-TSSOP ST 43 33 
Interface Transceiver 74VHC4316M-ND Quad Analog Switch with Level Translator* 16-SOIC AT 38 28 
74LVXC4245MTCXTR-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage 24-TSSOP 765.00/2,500 74VHC4316MXCT-ND Quad Analog Switch with Level Translator* 16-SOIC 44 36 27 
Interface Transceiver 74VHC4316MXTR-ND Quad Analog Switch with Level Translator* 16-SOIC 297.00/2,500 


FAIRCHILD 74S00 SERIES @ Frincnico 74VHCT SERIES 
SEMICONDUCTOR SCHOTTKY TTL. QQ. RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DM74S51N-ND Dual 2-Input AND-OR-INV Gate* 14-Dip 82 .62.~—46) (| 74VHCTOBAM-ND Quad 2-Input AND Gate TaS0rc | .39°~—~CO«STSC«CD 
DM74S64N-ND AND-OR-INV Gate 14-Dip | 1.17 96 81] | 74VHCTO8AMTCXCT-ND Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP| 38 30 21 
DM74S941N-ND Tri-State Octal Buffer 20-Dip_| 3.64 2.94 2.38] | 74VHCTO8AMTCXTR-ND Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP 211.50/2,500 
74VHCT14AMXCT-ND Hex Schmitt Inverter 14-Solc | 40 32 22 
FAIRCHILD 4VCX SERIES BIvieae aie) Hex Schmitt Inverter 14-SOIC 225.00/2,500 
rarersrocNrssacicn RoHS Compliant Mie) Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 48 39 27 
aa Price Each 74VHCT244AMTCXCT-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 6 37 26 
Digi-Key aes 74VHCT244AMTCXTR-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 297.50/2,500 
Part No. Description Pkg. 125 100 | | 74vHcT245AMTCXCT-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP| 48 = 3927, 
7AVCX16244MTD-ND Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP| 1.17 .98 = 78] | 74VHCT245AMTCXTR-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 314.50/2,500 
7AVCX16244MTDXCT-ND Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP| 1.17 98 78 
74VCX16244MTDXTR-ND Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 518.70/1,000 ———— 
74VCX16245MTDXCT-ND Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver 48-TSsoP| 1.17 98 .78| Peavieioiel) Chay eeaire 
74VCX16245MTDXTR-ND Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver 48-TSSOP 519.00/1,000 iS Seating’ - 
74VCX162244MTD-ND Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP| 1.20 1.00 80] | Digi-Key Price Each 
74VCX162244MTDXCT-ND Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP] 1.20 1.00 80] |PartNo. Description Pkg. 1 25 100 
7AVCX162244MTDXTR-ND Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP 532.00/1,000 CD4007BCM-ND Quad 2-Input NOR Gate T4-S0Ic [3630S 
74VCX163245MTDXCT-ND Tri-State Low Voltage 16-Bit Dual Supply 48-TSSOP| 2.40 1.92 1.44] |CD4001BCMXCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-SOIC 2 34 24 
Translating Transceiver CD4001BCMXTR-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-SOIC 237.50/2,500 
74VCX163245MTDXTR-ND Tri-State Low Voltage 16-Bit Dual Supply 48-TSSOP| — 1248.00/1,000 CD4001BCN-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 45 «3627 
Translating Transceiver CD4011BCM-ND Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 36 30 21 
CD401TBCN-ND Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 50 40 30 
FAIRCHILD 74VHC SERIES BORE) Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 43.35 24 
—— CD4013BCMXCT-ND Dual D-Type Flip-Flop* 14-SOIC | 41 3428 
= 7 CD4013BCMXTR-ND Dual D-Type Flip-Flop* 14-SOIC 267.50/2,500 
Di Key ere . ; eee aoe ¢D4013BCN-ND Dual D-Type Flip-Flop 14-Dip | 50.40.30 
are seer puen us CD4016BCM-ND Quad Bilateral Switch 74-S0IC | 36. ~.30.~21 
74VHCOOM-ND Quad 2-Input NAND Gate 14-SOlC | 3931.22) | cp 4016BCN-ND Quad Bilateral Switch 14-Dip i 
7AVHCOOMTC-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-TSSOP} 39.31.22) | op 4021BCM-ND 8-Stage Static Shift Register* 16-SOIC 43 «435 «= 26 
74VHCOOMTCXCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-TsSOP| 38  .30 21) | ¢p4oo4BcN-ND 8-Stage Static Shift Register” 16-Dip 580OC«C«St 83 
7AVHCOOMTCXTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-TSSOP) ——211.50/2,500 €D4047BCM-ND Low Power Monostable/Astable Multivibrator* 14-solc | 514229 
7AVHCO4M-ND Hex Inverter 14-SOIG | 39 31.22) | ¢p4047BCN-ND Low Power Monostable/Astable Multivibrator 14-Dip 55 (44S 
7AVHCO4MTC-ND Hex Inverter* 14-TSSOP| 3931.22] | cp4o4gUBCM-ND Hex Inverting Buffer 16-SOIC 47-388 
7AVHCO4MTCXCT-ND Hex Inverter* 14-TSSOP 38 30 21 CD4049UBCN-ND Hex Inverting Buffer* 16-PDip AB 36 27 
7AVHCO4MTCXTR-ND Hex Inverter* 14-TSSOP 211.50/2,500 CD4050BCM-ND Hex Non-Inverting Buffer* 16-SOIc | 47 38 26 
7AVHCO8M-ND Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 39.31.22) | CD4050BCN-ND Hex Non-Inverting Buffer 16-Dip 54 413 
7AVHCO8MTC-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-TSSOP| 3931 22| C4051 BCM-ND 8-Channel Analog Mux/Demux T6-SOIC | 47. ~—C«88SC«CSD 
7AVHCO8MTCXCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-TSSOP] 38 30.21] | CD4051BCMXCT-ND 8-Channel Analog Mux/Demux* 16-SOIC 45 36 27 
7AVHCO8MTCXTR-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-TSSOP 211.50/2,500 CD4051BCMXTR-ND 8-Channel Analog Mux/Demux* 16-SOIC 300.00/2,500 
74VHC14M-ND Hex Schmitt Inverter 14-SOIC | 40 32.22) | CD4051BCN-ND 8-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 5408 
7AVHC14MTC-ND Hex Schmitt Inverter* 14-TSSOP| 40 32 .22|_ | ¢4052BCM-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC AG 3728 
74VHC14MTCXCT-ND Hex Schmitt Inverter* 14-TSSOP|__.40__.32__—.22|-- | CD4052BCMXCT-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux* Te-Solc | 44 ~—«36~—~=C«7 
7AVHC14MTCXTR-ND. Hex Schmitt Inverter* 14-TSSOP 225.00/2,500 CD4052BCMXTR-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux* 16-SOIC 297.50/2,500 
74VHC14MXCT-ND Hex Schmitt Inverter* 14-SOIC 38 30 ~—-.21| | CD4052BCN-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 54 41 31 
74VHC14MXTR-ND Hex Schmitt Inverter* 14-SOIC 212.50/2,500 CD4053BCM-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-solc | 45 36 27 
74VHC32M-ND Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 39.31.22) [CD4053BCMXCT-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux* 16-SOIC 45 36.27 
TAVHC32MTCXCT-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-TSSOP| 38 __—=.30__—.21)- [ CD4053BCMXTR-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux* 16-SOIC 305.00/2,500 
74VHC32MTCXTR-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-TSSOP 211.50/2,500 CD4053BCN-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 54 0 AN 31 
74VHC74M-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 14-SOIC | 40 32.22] | cD4060BCM-ND 14-Bit Binary Counter/Oscillator 16-solc | 47 38 29 
74VHC74MTC-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 14-TSSOP 40 32 .22| | CD4060BCN-ND 14-Bit Binary Counter/Oscillator 16-Dip 54 Al 31 
74VHC74MTCXCT-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 14-TSSOP 38 30 .22| | CD4066BCM-ND Quad Bilateral Switch 14-SOIC 40 33 22 
74VHC74MTCXTR-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 14-TSSOP 216.00/2,500 CD4066BCMXCT-ND Quad Bilateral Switch* 14-SOIC 38 31 2 
74VHC86M-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 39 31 .22| | CD4066BCMXTR-ND Quad Bilateral Switch* 14-SOIC 247.50/2,500 
74VHC86MTCXCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* 14-TSSOP| .38 30  .21| | CD4066BCN-ND Quad Bilateral Switch 14-Dip 45 36 9.27 
74VHC86MTCXTR-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* 14-TSSOP 211.50/2,500 CD4069UBCM-ND Inverter Circuit 14-SOIC | 36 = .30.— 2 
74VHC123AM-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator 16-SOIC AL 34 23 CD4069UBCMXCT-ND Inverter Circuit* 14-SOIC 42 34 24 
74VHC123AMTC-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator* 16-TSSOP AL 34 23 CD4069UBCMXTR-ND. Inverter Circuit* 14-SOIC 237.50/2,500 
74VHC123AMTCXCT-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator* 16-TSSOP 39 32 22 CD4069UBCN-ND Inverter Circuit* 14-Dip AS 36 wag 
74VHC123AMTCXTR-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator* 16-TSSOP 255.00/2,500 CD4093BCM-ND Quad 2-Input nand Schmitt Trigger 14-SOIC 39 32 .22 
74VHC125M-ND Tri-State Quad Buffer* 14-SOIC | 39 32 ~—.22) | CD4093BCMXCT-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger* 14-SOIC | 37 3021 
74VHC125MTC-ND Tri-State Quad Butfer* 14-TSSOP| 39 32 22] (CD4093BCMXTR-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger* 14-SOIC 242.50/2,500 
74VHC125MTCXCT-ND Tri-State Quad Butfer* 14-TSSOP| 39 _32_—.22|_ (CD4093BCN-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-Dip 47 38D 
74VHC125MTCXTR-ND Tri-State Quad Buffer* 14-TSSOP 255.00/2,500 CD4538BCM-ND Dual Precision Monostable Multivibrator* 16-SOIC 52 42 31 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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FAIRCHILD 4000 SERIES BraAincHILD ——- ; LINEAR ICs 
es (Cont.) CMOs §§ Seams. DigiReel’ (cont) RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD4538BCN-ND Dual Precision Monostable Multivibrator 16-Dip 60 45 34 FAN3100TMPXCT-ND Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver 6-MLP 81 68 54 
CD4541BCM-ND Programmable Timer* 14-SOIC 4 35 .27| | FAN3100TMPXTR-ND Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver 6-MLP 1053.00/3,000 
CD4541BCN-ND Programmable Timer 14-Dip 48 36 .27| | FAN3100TSXCT-ND Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver SOT-23-5 96 72 54 
CD4724BCN-ND 8-Bit Addressable Latch 16-PDip 60 A5 .34| | FAN3100TSXTR-ND Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver SOT-23-5 936.00/3,000 
CD40106BCM-ND Hex Schmitt Trigger* 14-SOIC Al 34 .23) | FAN3111CSXCT-ND Single 1A High Speed, Low Side Gate Dvr. NEW! SOT-23-5 80 60 A5 
CD40106BCMXCT-ND Hex Schmitt Trigger* 14-SOIC 39 32 .22| | FAN3111CSXTR-ND Single 1A High Speed, Low Side Gate Dvr. NEW! SOT-23-5 780.00/3,000 
CD40106BCMXTR-ND Hex Schmitt Trigger* 14-SOIC 255.00/2,500 FAN3121CMPXCT-ND Single 9A High Speed, Low Side Gate Dvr. NEW! 8-MLP 143 1.14 86 
CD40106BCN-ND Hex Schmitt Trigger 14-Dip 50 40 .30| | FAN3121CMPXTR-ND Single 9A High Speed, Low Side Gate Dvr. NEW! 8-MLP 2188.80/3,000 
FAN3121TMPXCT-ND Single 9A High Speed, Low Side Gate Dvr. NEW! 8-MLP 143° 1.14 86 
FAIRCHILD Pay st 9 | FAN3121TMPXTR-ND Single 9A High Speed, Low Side Gate Dvr. NEW! 8-MLP 2188.80/3,000 
ee Pee eed | FANS121TMXCT-ND Single 9A High Speed, Low Side Gate Dvr. NEW! | 8-SOIC | 130 104 78 
Digi-Key Price Each FAN3121TMXTR-ND Single 9A High Speed, Low Side Gate Dvr. NEW! 8-SOIC 1664.00/2,500 
Part Ni Deseripti FAN3122CMPXCT-ND Single 9A High Speed, Low Side Gate Dvr. NEW! 8-MLP 1431.14 86 
art No. escription — Pkg. 1 25 100 | fFaN3{22CMPXTR-ND Single 9A High Speed, Low Side Gate Dvr. NEW! 3-MLP 2188.80/3,000 
FMIS3818KRC-ND 3x8-Bit, 180Ms/s, Triple Video DAC 48-LOFP ] 11.25 10.13 8.98) | FAN3122CMXCT-ND Single 9A High Speed, Low Side Gate Dvr. NEW! | 8-SOIC | 1.30 1.04 78 
FMS6141CSXCT-ND Single Channel, 4th Order Standard Definition Video 8-SOIC 54 AL 31 FAN3122CMXTR-ND Single 9A High Speed, Low Side Gate Dvr. NEW! 8-SOIC 1664.00/2,500 
Filter Driver er FAN3223CMPXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver 8-MLP 138 115 92 
FMS6141CSXTR-ND Single Channel, 4th Order Standard Definition Video 8-SOIC 438.75/2,500 FAN3223CMPXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver 8-MLP 1794.00/3,000 
Filter Driver oe FAN3223CMXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! | 8-SOIC 726. «125 «84 
FMS6141S5XCT-ND Single Channel, 4th Order Standard Definition Video $C70-5 54 At 31] | FAN3223CMXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-SOIC 1365.00/2,500 
Filter Driver FAN3223TMPXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver 8-MLP 138 115 92 
FMS6141S5XTR-ND Single Channel 4th Order Standard Definition Video | SC70-5 526.50/3,000 FAN3223TMPXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver 8-MLP 1794.00/3,000 
| it i ' i =! 
FSBTASCSKOT-HO——[3-Channe, ath OrdrSandardDainon Veo [SOIC | 906851] |ranooaruytR-NO- Dual a igh Speed Low Se Gate Drier NEW! | 8-SOI] ~1365000,500- 
ilter Driver A i i | 
FMS6143CSXTR-ND 3-Channel, 4th Order Standard Definition Video s-soic | — 731.25/2,500 SRE EC EAIAIREIEL Decl 4A HH Greed Low Side Gee Dav eMEe |||. weed anno 
Filter Driver i i _ i “105 
ste ‘ FAN3224CMXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver 8-SOIC 1.26 =1.05 84 
FMS6145MTC14XCT-ND. SShannet ith Order Standard Definition Video 14-TSSOP] 1.35 1.13 90 FAN3224CMXTR-ND. Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver 8-SOIC 1365.00/2,500 
FMS6145MTC14XTR-ND | 5-Channel, 4th Order Standard Definition Video 14-TSSOP| — 1462.50/2,500 HANSA TACT ND pia a Hk cee ae oe Gate ori pe geal 6. sae s00 4 
Filter Driver f , ; A 7 “V46 
5 % Fea si FAN3225CMPXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP 1.38 115 = 92 
FMS6146MTC14XCT-ND e Shanne ath Order Standard Definition Video 14-TSSOP} 1.35 1.13 90 FAN3225CMPXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP 1794.00/3,000 
~ + —___ = FAN3225CMXCT-ND. Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-SOIC 1.26 1.05 84 
FMS6146MTC14XTR-ND e Shanes ath Order Standard Definition Video 14-TSSOP 1462.50/2,500 FAN3225CMXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver 8-SOIC 7365.00/2,500 
FMS6203MTC1400XCT-ND | 3-Channel, Video Filter Driver 14-TssoP} 1.50 7.20  .99) |FANS225TMPXCT-ND —_ Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver Oe arses ene ee 
u ‘ ; ; : FAN3225TMPXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver 8-MLP 1794.00/3,000 
FMS6203MTC1400XTR-ND | 3-Channel, Video Filter Driver 14-TSSOP 1920.00/2,500 FAN3226CMPXCT-ND D ; : ; 
i 4 : : : ff df ual 2A High Speed, Low Side Gate Driver 8-MLP 111 93 74 
FMS6203MTC1406XCT-ND | 3-Channel, Video Filter Driver 14-TSSOP| 1.50 1.20 90 F fi : 
FMS6203MTC1406XTR-ND_|3-Channel, Video Filter Driver 14-TSSOP| _1920.00/2,500 BANG2260 MENTED am Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver 8-MLP 1443.00/3,000 
5 = - - - 7 = San FAN3226CMXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver 8-SOIC 99 83 66 
FMS6243MTC14XCT-ND 3-Channel, SD Video Filter Driver 14-TSSOP| 1.29 1.08 86 FAN3226CMXTR-ND : F 
3 % " | A i a Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver 8-SOIC 1072.50/2,500 
FMS6243MTC14XTR-ND 3-Channel, SD Video Filter Driver 14-TSSOP 1397.50/2,500 FAN3226TMPXCT-ND i i ; 
¥ } 7 A t - Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP 1.11 93 74 
FMS6246MTC20XCT-ND 6-Channel, 6th Order SD/PS Video Filter Driver 20-TSSOP| 1.80 1.44 1.08 ; 7 : 
uf “ 7 i ‘ _ FAN3226TMPXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP 1443.00/3,000 
FMS6246MTC20XTR-ND 6-Channel, 6th Order SD/PS Video Filter Driver 20-TSSOP 2304.00/2,500 7 i 
7 z ; : ; = FAN3226TMXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver 8-SOIC 99 83 66 
FMS6346MTC20XCT-ND 6-Channel, 6th Order SD/HD Video Filter Driver 20-TSSOP| 1.80 1.44 1.08 = 7 
a 7 7 7 = = FAN3226TMXTR-ND. Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver 8-SOIC 1072.50/2,500 
FMS6346MTC20XTR-ND 6-Channel, 6th Order SD/HD Video Filter Driver 20-TSSOP 2304.00/2,500 7 7 : 
| a i iti an Vi i @ FAN3227CMXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-SOIC 99 83 66 
FMS6363CSXCT-ND 3-Channel, 6th Order High Definition Video Filter Dvr. | 8-SOIC 1.14 95 76 FAN3227CMXTR-ND Dual 2A High Speed. Low Side Gate D! 8-S0IC 1072.50/2.500 
FMS6363CSXTR-ND 3-Channel, 6th Order High Definition Video Filter Dvr. | 8-SOIC 1235.00/2,500 x Ne eit Sa Beet: OW Os ee er i 72.50/2,5 
x , Fj ‘ i 9 = FAN3227TMPXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP 1.11 93 74 
FMS6400CS1XCT-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters 8-SOIC 1.45 1.16 87 7 ' : 
“i a Fj i A 7 a FAN3227TMPXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP 1443.00/3,000 
FMS6400CS1XTR-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters 8-SOIC 1856.00/2,500 FAN? = 7 > 
FMS6403MTC20XCT-ND | Triple Video Driver with Selectable HD/PS/SD/Bypass |20-TSSOP| 2.70 2.16 1.68 27TMXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver 8-SOIC 99°83 66 
Filters for RGB and YPbPr Signals FAN3227TMXTR-ND. Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver 8-SOIC 1072.50/2,500 
FM "7 J Fj A i _ ; FAN3228CMPXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver 8-MLP 1.114 93 14 
ScOMIC OSTEND eee tor Rae ond VRE Sicha PS/SD/Bypass |20-TSSOP) —3780.00/2,500 FAN3228CMPXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver 8-MLP 1443.00/3,000 
FMS6406CSXCT-ND Precision S-Video Filter with Summed Composite s-soic | 266 213 1.66] |EAN3228CMXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver 8-SOIC 99 __.83__.66 
Output, Sound Trap, and Group Delay Compensation FAN3228CMXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver 8-SOIC 1072.50/2,500 
FMS6406CSXTR-ND Precision S-Video Filter with Summed Composite 8-SOIC 3717.00/2,500 ieee aueed ae na oy te opnel, ae eee ne ae al ey Bi fia — 74 
Output, Sound Trap, and Group Delay Compensation Fi ua igh speed, Low olde Gate Driver 7 00/3, 
FMS6408MTC141XCT-ND__| Triple Video Filter Driver for RGB/YUV Signals 14-TSSOP| 2.08 1.66 1.25] | FAN3229CMXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver 8-SOIC 99 8366 
FMS6414CSXCT-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters esoic | 1.93. 1.54 1.16] |FAN3229CMXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver 8-SOIC 1072.50/2,500 
FMS6414CSXTR-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters 8-SOIC 2464.00/2,500 FAN3229TMPXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver 8-MLP Wit 9374 
FMS6501MSA28XCT-ND | 12-Input, 9-Output Video Switch Matrix 28-SSOP | 4.16 3.33 2.59) | FAN3229TMPXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver 8-MLP 1443.00/3,000 
FMS6501MSA28XTR-ND | 12-Input, 9-Output Video Switch Matrix 28-SSOP 4717.50/2,000 FAN3229TMXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver 8-SOIC 99 8366 
FMSG6502MTC24XCT-ND _| 8-Input, 6-Output Video Switch Matrix 24-TSSOP| 2.25 1.80 1.40) | FANS229TMXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver 8-SOIC 1072.50/2,500 
FMS6502MTC24XTR-ND | 8-Input, 6-Output Video Switch Matrix 24-TSSOP|  3150.00/2,500 FAN3800MLP24XCT-ND | Mono/Stereo Audio Amp 24-MLP 99 8366 
FMS6690MTC20XCT-ND —|6-Channel, 6th Order SD/PS/HD Video Filter Driver |20-TSSOP| 1.90 1.52 1.14] |FANS800MLP24XTR-ND = /Mono/Stereo Audio Amp 24-MLP 1287.00/3,000 
FMS6690MTC20XTR-ND | 6-Channel, 6th Order SD/PS/HD Video Filter Driver | 20-TSSOP 2432.00/2,500 FAN3989MLP8XCT-ND USB/Charger Detection Device with Load 8-MLP 1.29 1.08 86 
FMS7401LEN14-ND Digital Power Controller 14-Dip | 416 333 259 envemcenrREraREH Rte part sieritievtee wai iad acai de77 00s 000 
FMS7401LEN-ND Digital Power Controller 8-Dip 488 3.90 2.93 a ‘Charger Detection Device with Loa i 00/8, 
FMS7401LVN14-ND Digital Power Controller 14-Di 416 3.33 2.59 Switch NEW! 
FMS7401LVN-ND Digital Powar Caiitraller B-Dip. 353 283 209| |FAN4O10IL6X_F113CT-ND |High Side Current Sensor 6-MLP 80 60 45 
FAN4010IL6X_F113TR-ND_| High Side Current Sensor 6-MLP 1275.00/5,000 
LINEAR ICs FAN5031MPXCT-ND 8-Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller 40-MLP 2.70 216 1.68 
RoHS C Li FAN5031MPXTR-ND 8-Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller 40-MLP 4536.00/3,000 
}oHS Compliant BAG pe) 8-Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller 40-MLP 2.70 216 1.68 
Digi-Key Price Each FAN5033MPXCT-ND 8-Bit Prog. 2 to 3 Phase Sync. Buck Controller 32-MLP 1.53 1.22 92 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 FAN5033MPXTR-ND 8-Bit Prog. 2 to 3 Phase Sync. Buck Controller 32-MLP 2342.40/3,000 
FAN21SVOGEMPXCT-ND | 6A, 24V Single-Input Integrated TinyBuck™ Sync. 25-MLP 2.66 2.13 1.65) /FANSOS9MXCT-ND High Fert Programmable Sync. DC/DC Controller 24-SOIC 2.32 1.86 1.45 
Buck Reg. NEW! or Multi-Voltage Platforms 
FAN21SVO6GEMPXTR-ND 6A, 24V Single-Input Integrated TinyBuck™ Sync. 25-MLP 4460.40/3,000 FANS059MXTR-ND Hot rer toganmadle Sync. DC/DC Controller 24-SOIC 1311.98/1,000 
Buck Reg. NEW!. or Multi-Voltage Platforms 
FAN21SVO6MPXCT-ND 6A, 24V Single-Input Integrated TinyBuck™ Sync. 25-MLP 2.36 1.89 1.47) | FANSO66MXCT-ND Ultra Low Voltage Sync. DC/DC Controller 20-SOIC 2.23 1.79 1.34 
Buck Reg. NEW! FANS5066MXTR-ND Ultra Low Voltage Sync. DC/DC Controller 20-SOIC 1160.90/1,000 
9g 
FAN21SVO6MPXTR-ND 6A, 24V Single-Input Integrated TinyBuck™ Sync. 25-MLP 3969.00/3,000 FAN5068MPXCT-ND DDR-1/DDR-2 Plus ACPI Regulator 24-MLP 1.58 1.26 95 
Buck Reg. NEW! FAN5068MPXTR-ND DDR-1/DDR-2 Plus ACPI Regulator 24-MLP 2419.20/3,000 
FAN50FC3MPXCT-ND 8-Bit Prog., 2-to-3 Phase FastvCore Buck Controller 32-MLP. 2.36 1.89 1.47 FAN5078D3MPXCT-ND Complete ACPI Compliant Power Solution for DDR3 24-MLP 168 134 1.01 
FAN50FC3MPXTR-ND. 8-Bit Prog., 2-to-3 Phase FastvCore Buck Controller 32-MLP 3969.00/3,000 Memory System 
FAN2001MPXCT-ND Adj., 1A High-Eff. Step-Down DC/DC Converter 6-MLP 1.33 1.06 80 FAN5078D3MPXTR-ND Complete ACPI Compliant Power Solution for DDR3 24-MLP 2572.80/3,000 
FAN2001MPXTR-ND Adj., 1A High-Eff. Step-Down DC/DC Converter 6-MLP 2035.20/3,000 Memory System 
FAN2002MPXCT-ND Adj., 1A High-Eff. Step-Down DC/DC Converter 6-MLP 1.33 1.06 .80| | FANSO78MPXCT-ND DDR/ACPI Regulator Combo 24-MLP 1.68 1.34 1.01 
FAN2002MPXTR-ND Adj., 1A High-Eff. Step-Down DC/DC Converter 6-MLP 2035.20/3,000 FAN5078MPXTR-ND DDR/ACPI Regulator Combo 24-MLP 2572.80/3,000 
FAN2103EMPXCT-ND 3A, 24V Input Integrated Sync. TinyBuck™ Buck 25-MLP 2.38 1.90 1.43] |FAN5094MTCXCT-ND Multi-Phase Interleaved Buck Converter 28-TSSOP 450 3.60 2.80 
Reg. NEW! FAN5094MTCXTR-ND Multi-Phase Interleaved Buck Converter 28-TSSOP. 6300.00/2,500 
FAN2103EMPXTR-ND 3A, 24V Input Integrated Sync. TinyBuck™ Buck 25-MLP 3648.00/3,000 FAN5110MXCT-ND 2-Phase, Bootstrapped, 12V MOSFET Half Bridge 16-SOIC 1.05 88 70 
Reg. NEW! Driver 
FAN2103MPXCT-ND 3A, 24V Input Integrated Sync. TinyBuck™ Buck 25-MLP 2.00 1.60 1.20 FAN5240MTCXCT-ND Single Output 2-Phase Sync. Buck Controller 28-TSSOP 3.04 243 1.89 
Reg. NEW! FANS240MTCXTR-ND Single Output 2-Phase Sync. Buck Controller 28-TSSOP. 4252.50/2,500 
FAN2103MPXTR-ND 3A, 24V Input Integrated Sync. TinyBuck™ Buck 25-MLP 3072.00/3,000 FAN5307S18XCT-ND High Efficiency Step-Down DC/DC Converter SOT-23-5 141 1.18 94 
Reg. NEW! FAN5307S18XTR-ND High Efficiency Step-Down DC/DC Converter SOT-23-5 1833.00/3,000 
FAN2106MPXCT-ND 6A, 24V Input Integrated Sync. TinyBuck™ Reg. 25-MLP. 2.36 1.89 1.47 FAN5331SXCT-ND High Efficiency Serial LED Driver and OLED Supply SOT-23-5 81 68 54 
FAN2106MPXTR-ND 6A, 24V Input Integrated Sync. TinyBuck™ Reg. 25-MLP 3969.00/3,000 with 20V Integrated Switch 
FAN2108MPXCT-ND 8A, 3V-24V, Integrated Sync. TinyBuck™ 25-MLP 2.48 1.98 1.49] |FANS331SXTR-ND High Efficiency Serial LED Driver and OLED Supply SOT-23-5 1053.00/3,000 
Reg. NEW! with 20V Integrated Switch 
FAN2108MPXTR-ND 8A, 3V-24V, Integrated Sync. TinyBuck™ 25-MLP 5145.60/3,000 FAN5336MPXCT-ND 1.5MHz Boost Reg. with 33V Integrated FET Switch 6-MLP 1.50 1.20 90 
Reg. NEW! FAN5336MPXTR-ND 1.5MHz Boost Reg. with 33V Integrated FET Switch 6-MLP 2304.00/3,000 
FAN3100CMPXCT-ND Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver 6-MLP 81 68 .54| | FAN5350UCXCT-ND 3MHz, 600mA Step-Down DC/DC Converter NEW! | 5-WLCSP 1.33 1.06 80 
FAN3100CMPXTR-ND Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver 6-MLP 1053.00/3,000 FAN5350UCXTR-ND 3MHz, 600mA Step-Down DC/DC Converter NEW! | 5-WLCSP 2035.20/3,000 
FAN3100CSXCT-ND Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver SOT-23-5 96 ate. .54| | FAN5355MPOOXCT-ND 3MHz Digitally Programmable TinyBuck™ DC-DC 10-MLP 143° 1.14 86 
FAN3100CSXTR-ND Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver SOT-23-5 936.00/3,000 Converter NEW! 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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FAIRCHILD LINEAR ICs#iFraincnit> __ LINEAR ICs 
——————s (Cont.) RoHS Compliant qs. DigioReel’ (cont) RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
FAN5355MPOOXTR-ND 3MHz Digitally Programmable TinyBuck™ DC/DC 10-MLP 2188.80/3,000 FAN7888MXTR-ND 3 Half-Bridge Gate Driver NEW! 20-SOIC 1170.00/1,000 
Converter NEW! FAN8082DTFCT-ND Bidirectional DC Motor Driver 8-SOP 84 63 8 
FAN5355UCOOXCT-ND 3MHz Digitally Programmable TinyBuck™ DC/DC 12-WLCSP 1.65 = 1.32 .99| | FAN8301MXCT-ND 2A, 16V Non-Sync. Step-Down DC/DC Reg. NEW! 8-SOIC 1.35 1.13 90 
Converter NEW! FAN8301MXTR-ND 2A, 16V Non-Sync. Step-Down DC/DC Reg. NEW! 8-SOIC 1462.50/2,500 
FAN5355UCOOXTR-ND 3Mkz Digitally Programmable TinyBuck™ DC/DC 12-WLCSP 2534.40/3,000 FAN8303MXCT-ND 2A, 23V Non-Sync. Step-Down DC/DC Reg. NEW! 8-SOIC 135 9 1.13 90 
Converter NEW! FAN8303MXTR-ND 2A, 23V Non-Sync. Step-Down DC/DC Reg. NEW! 8-SOIC 1462.50/2,500 
FAN5355UC02XCT-ND 3MHz, 800mA Digitally Programmable TinyBuck™ 12-WLCSP 1.65 1.32 99) | FAN8741GXCT-ND Spindle Motor and 6-Channel Driver 56-SSOP-HS| 2.00 1.60 1.20 
DC-DC Converter NEW! FAN8741GXTR-ND. Spindle Motor and 6-Channel Driver 56-SSOP-HS 1040.00/1,000 
FAN5355UC02XTR-ND 3MHz, 800mA Digitally Programmable TinyBuck™ 12-WLCSP 2534.40/3,000 FAN8741MTFXCT-ND Spindle Motor and 6-Channel Driver 56-TSSOP-EP| 1.88 1.50 1.13 
DC-DC Converter NEW! FAN8741MTFXTR-ND Spindle Motor and 6-Channel Driver 56-TSSOP-EP 975.00/1,000 
FAN5361UC182XCT-ND. 6MHz, 600mA TinyBuck™ Sync. Buck 6-WLCSP 135 1.13 90) | FAN73832M-ND Half Bridge Gate Driver 8-SOP 135 1.13 90 
Regulator NEW! FAN73832MXCT-ND Half Bridge Gate Driver NEW! 8-SOP 1.35 1.13 90 
FAN5361UC182XTR-ND 6MHz, 600mA TinyBuck™ Sync. Buck 6-WLCSP 1755.00/3,000 FAN73832MXTR-ND Half Bridge Gate Driver NEW! 8-SOP 1755.00/3,000 
Regulator NEW! FAN73832N-ND Half Bridge Gate Driver 8-Dip 1.28 = 1.02 TT 
FAN5601MP18XCT-ND 1.8V, Regulated Step-Down Charge Pump DC/ 6-MLP 2.00 1.60 1.20 FAN73833M-ND Half Bridge Gate Driver NEW! 8-SOP 135 113 90 
DC Converter FAN73833MXCT-ND Half Bridge Gate Driver NEW! 8-SOP 1.35 9 1.13 90 
FAN5601MP18XTR-ND 1.8V, Regulated Step-Down Charge Pump DC/ 6-MLP 3072.00/3,000 FAN73833MXTR-ND. Half Bridge Gate Driver NEW! 8-SOP 1755.00/3,000 
DC Converter FDC6301NCT-ND Dual N-Channel, Digital FET SSOT-6 42 34 25 
FAN5602MP45XCT-ND 4.5V, Universal Charge Pump Regulated DC/DC 8-MLP 1.30 1.04 78 FDC6301NTR-ND Dual N-Channel, Digital FET SSOT-6 336.15/3,000 
Converter FDC6303NCT-ND Digital FET, Dual N-Channel SSOT-6 A5 36 2: 
FAN5602MP45XTR-ND 4.5V, Universal Charge Pump Regulated DC/DC 8-MLP 1996.80/3,000 FDC6303NTR-ND Digital FET, Dual N-Channel SSOT-6 360.45/3,000 
Converter FDC6323LCT-ND Integrated Load Switch NEW! SSOT-6 62 A? 35 
FAN5602MP5XCT-ND 5V, Universal Charge Pump Regulated DC/DC 8-MLP 1.30 1.04 78] | FDC6323LTR-ND Integrated Load Switch NEW! SSOT-6 600.00/3,000 
Converter FDC6324LCT-ND Integrated Load Switch NEW! SSOT-6 a 
FAN5602MPS5XTR-ND 5V, Universal Charge Pump Regulated DC/DC 8-MLP 1996.80/3,000 FDC6324LTR-ND Integrated Load Switch NEW! SSOT-6 573.00/3,000 
Converter ; FDC6329LCT-ND Integrated Load Switch NEW! SSOT-6 60 45 34 
FANS607HMPXCT-ND LED Dvr. with Adaptive Charge Pump DC/DC Conv. 16-MLP 1.25 1.00 75] | Fpc6329LTR-ND Integrated Load Switch NEW! SSOT-6 585.00/3,000 
FANS607HMPXTR-ND LED Dvr. with Adaptive Charge Pump DC/DC Conv. | 16-MLP 1920.00/3,000 FDC6330LCT-ND Integrated Load Switch SSOT-6 63. 4836 
FANS610MPXCT-ND. LED Driver for 4-Parallel Connected LEDs. 8-MLP 1.35 1.13 90! |FDC6330LTR-ND Integrated Load Switch SSOT-6 612.00/3,000 
FAN5610MPXTR-ND LED Driver for 4-Parallel Connected LEDs 8-MLP 1755.00/3,000 FDC6331LCT-ND Integrated Load Switch SSOT-6 78 59 Ad 
FANS611MPXCT-ND LDO LED Driver for White, Blue, or any Color LED 6-MLP 1.35 9 1.13 90] |FDC6331LTR-ND Integrated Load Switch SSOT-6 756.00/3,000 
FANS611MPXTR-ND LDO LED Driver for White, Blue, or any Color LED 6-MLP 1755.00/3,000 FDG901DCT-ND Slew Rate Control Driver IC for P-Channel MOSFET | SC70-5 97 815 
FAN5611S7XCT-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs SC70-6 144.95 76] _ | FDG901DTR-ND Slew Rate Control Driver IC for P-Channel MOSFET | _SC70-5 1257.00/3,000 
FAN5611S7XTR-ND. LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs SC70-6 1482.00/3,000 FDG6303NCT-ND Dual N-Channel, Digital FET SC70-6 238 30 22 
FAN5612S7XCT-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs SC70-6 1.14 95 ./6| | FDG6303NTR-ND Dual N-Channel, Digital FET §C70-6 259.20/3,000 
FAN5612S7XTR-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs $C70-6 1482.00/3,000 FDG6304PCT-ND Dual P-Channel, Digital FET $C70-6 A5 36 27 
FANS613MPXCT-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs 8-MLP 1.14 95 .76| |FDG6304PTR-ND Dual P-Channel, Digital FET SC70-6 364.50/3,000 
FANS613MPXTR-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs 8-MLP 1482.00/3,000 FDG6322CCT-ND Dual N and P-Channel, Digital FET §C70-6 43 35 26 
FAN5614S7XCT-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs SC70-6 1.14 95 76| |FDG6322CTR-ND Dual N and P-Channel, Digital FET SC70-6 348.30/3,000 
FAN5614S7XTR-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs SC70-6 1482.00/3,000 FDG6323LCT-ND Integrated Load Switch §C70-6 45 36 27 
FANS616MPXCT-ND High Efficiency, Constant Current LED Dvr. NEW! 16-MLP 1.17 98 .78| | £DG6323LTR-ND Integrated Load Switch $C70-6 364.50/3,000 
FAN5616MPXTR-ND High Efficiency, Constant Current LED Dvr. NEW! 16-MLP 1521.00/3,000 FDG6342LCT-ND Integrated Load Switch SC70-6 8 39 29 
FAN5617MPXCT-ND High Efficiency, Constant Current LED Driver 16-MLP 117 98 78) | FDG6342LTR-ND Integrated Load Switch §C70-6 388.80/3,000 
FANS617MPXTR-ND High Efficiency, Constant Current LED Driver 16-MLP 1521.00/3,000 FDMF6730CT-ND Driver plus FET Multi-Chip Module NEW! 40-MLP 270 216 1.68 
FANS631MPXCT-ND Regulated Step Down Charge Pump DC/DC Conv. 10-MLP 1.25 1.00 = .75| | FDMF6730TR-ND Driver plus FET Multi-Chip Module NEW! 40-MLP 4536.00/3,000 
FANS665UCXCT-ND High Efficiency, Adaptive Charge Pump 5V Boost 8-WLCSP | 1.28 1.02.77) | FDMF8704CT-ND High Eff/Frequency FET and Driver Module NEW! | 56-MLP 428 342 2.66 
FANS665UCXTR-ND High Efficiency, Adaptive Charge Pump SV Boost 8-WLCSP 1958.40/3,000 FDMF8704TR-ND High Eff./Frequency FET and Driver Module NEW! | 56-MLP 7182.00/3,000 
FAN7080CMX_FO85CT-ND | Half Bridge Gate Driver NEW! 8-SOIC 2.00 1.60 1.20) | FDMF8704VCT-ND High Efficiency/Frequency FET and Driver Module 56-MLP 4.28 342 2.66 
FAN7080CMX_FO85TR-ND | Half Bridge Gate Driver NEW! 8-SOIC 2560.00/2,500 with Voltage Regulator NEW! 
FAN7081CMX_FO85CT-ND | High Side Gate Driver NEW! 8-SOIC 1.78 1.42 1.07| | FDMF8704VTR-ND High Efficiency/Frequency FET and Driver Module 56-MLP 7182.00/3,000 
FAN7081CMX_FO85TR-ND | High Side Gate Driver NEW! 8-SOIC 2272.00/2,500 with Voltage Regulator NEW! 
FAN7083CMX_FO85CT-ND | High Side Gate Driver NEW! 8-SOIC 2.10 1.68 1.26 FDY6342LCT-ND Integrated Load Switch NEW! SC89-6 46 37 26 
FAN7083CMX_FO85TR-ND | High Side Gate Driver NEW! 8-SOIC 2688.00/2,500 FDY6342LTR-ND Integrated Load Switch NEW! SC89-6 357.00/3,000 
FAN7085CMX_FO85CT-ND_| High Side Gate Driver NEW! 8-SOIC 2.30 1.84 1.38} | FHP3130IS5XCT-ND Single, High Speed Rail-to-Rail Amp SOT-23-5 1.02 85 68 
FAN7085CMX_FO85TR-ND | High Side Gate Driver NEW! 8-SOIC 2944.00/2,500 FHP3130IS5XTR-ND Single, High Speed Rail-to-Rail Amp SOT-23-5 1326.00/3,000 
FAN7311BMXCT-ND LCD Backlight Inverter Drive 20-SOIC 1.26 1.05 84} | FHP3131IL6XCT-ND 0.4mA, 2.5V to 12V, 70MHz Rail-to-Rail Amp 6-MicroPak 87. O73)SCODB 
FAN7311BMXTR-ND LCD Backlight Inverter Drive 20-SOIC 558.60/1,000 FHP3131IL6XTR-ND 0.4mA, 2.5V to 12V, 70MHz Rail-to-Rail Amp 6-MicroPak 1848.75/5,000 
FAN7311N-ND LCD Backlight Inverter Drive 20-Dip 1.30 1.04 -78| | FHP3131IS6XCT-ND 0.4mA, 2.5V to 12V, 70MHz Rail-to-Rail Amp SOT-23-6 81 68 54 
FAN7313M-ND LCD Backlight Inverter Drive 20-SOIC 1.26 1.05 84] | FHP3132IS5XCT-ND Single, High Speed Rail-to-Rail Amp SOT-23-5 81 68 54 
FAN7314AMXCT-ND LCD Backlight Inverter Driver NEW! 20-SOIC 1.90 152 1.14 FHP3232IM8XCT-ND Dual, High Speed Rail-to-Rail Amp 8-SOIC 1.30 1.04 78 
FAN7314AMXTR-ND LCD Backlight Inverter Driver NEW! 20-SOIC 988.00/1,000 FHP3350IM14XCT-ND Triple, Voltage Feedback Amp 14-SOIC 125 1.00 715 
FAN7314M-ND LCD Backlight Inverter Drive 20-SOIC 1.30 1.04 -78| | FHP3350IM14XTR-ND Triple, Voltage Feedback Amp 14-SOIC 1600.00/2,500 
FAN7316MXCT-ND LCD Backlight Inverter Drive 20-SOIC 1.20 1.00 80] | FHP34301M14XCT-ND Quad, High Speed Rail-to-Rail Amp 14-SOIC 160 1.28 96 
FAN7316MXTR-ND LCD Backlight Inverter Drive 20-SOIC 532.00/1,000 FHP3430IM14XTR-ND Quad, High Speed Rail-to-Rail Amp 14-SOIC 2048.00/2,500 
FAN7317M-ND LCD Backlight Inverter Drive 20-SOIC 1.29 1.08 -86| | FHP3430IMTC14XCT-ND __| Quad, High Speed Rail-to-Rail Amp 14-TSSOP 1.60 1.28 96 
FAN7361MXCT-ND High Side Gate Driver 8-SOIC 96 80 64} | FHP3430IMTC14XTR-ND | Quad, High Speed Rail-to-Rail Amp 14-TSSOP 2048.00/2,500 
FAN7361MXTR-ND High Side Gate Driver 8-SOIC 1248.00/3,000 FIN12ACGFXCT-ND Low Volt. 12-Bit Bidirectional Serializer/Deserializer 42-BGA 188 150 1.13 
FAN7362MXCT-ND High Side Gate Driver NEW! 8-SOP 1.05 88 70 FIN12ACGFXTR-ND Low Volt. 12-Bit Bidirectional Serializer/Deserializer 42-BGA 2880.00/3,000 
FAN7362MXTR-ND High Side Gate Driver NEW! 8-SOP 1365.00/3,000 FIN12ACMLXCT-ND Low Volt. 12-Bit Bidirectional Serializer/Deserializer | 32-MLP 1.75 140 1.05 
FAN7371MXCT-ND High Current High Side Gate Driver 8-SOP 96 80 64 FIN12ACMLXTR-ND Low Volt. 12-Bit Bidirectional Serializer/Deserializer 32-MLP 2688.00/3,000 
FAN7371MXTR-ND High Current High Side Gate Driver 8-SOP 1248.00/3,000 FIN24CGFXCT-ND Low Volt. 24-Bit Bidirectional Serializer/Deserializer | 42-BGA 2.79 2.24 1.74 
FAN7380MXCT-ND Half Bridge Gate Driver 8-SOIC 1.14 95 .76| | FIN212ACGFXCT-ND 12-Bit, Serializer/Deserializer NEW! 42-USS-BGA| 248 1.98 1.54 
FAN7380MXTR-ND Half Bridge Gate Driver 8-SOIC 1482.00/3,000 FIN212ACGFXTR-ND 12-Bit, Serializer/Deserializer NEW! 42-USS-BGA 4158.00/3,000 
FAN7382M1XCT-ND High and Low Side Gate Driver 14-SOP 1.35 1.08 81 FIN212ACMLXCT-ND 12-Bit, Serializer/Deserializer 32-MLP 248 1.98 1.54 
FAN7382M1XTR-ND High and Low Side Gate Driver 14-SOP 2073.60/3,000 FIN212ACMLXTR-ND 12-Bit, Serializer/Deserializer 32-MLP 4158.00/3,000 
FAN7382MXCT-ND High and Low Side Gate Driver 8-SOP 135 1.13 90 FIN224ACGFXCT-ND 22-Bit, Bidirectional Serializer/Deserializer 42-BGA 2.75 220 1.71 
FAN7382MXTR-ND High and Low Side Gate Driver 8-SOP 1755.00/3,000 FIN224ACGFXTR-ND 22-Bit, Bidirectional Serializer/Deserializer 42-BGA 4611.60/3,000 
FAN7383M-ND Half Bridge Gate Driver 14-SOP 144 1.20 96 FIN224ACMLXCT-ND 22-Bit, Bidirectional Serializer/Deserializer 40-MLP 2.61 2.09 1.63 
FAN7383MXCT-ND Half Bridge Gate Driver 14-SOP 1.44 1.20 96) | FIN224ACMLXTR-ND 22-Bit, Bidirectional Serializer/Deserializer 40-MLP 4384.80/3,000 
FAN7383MXTR-ND Half Bridge Gate Driver 14-SOP 1872.00/3,000 FIN1001M5XCT-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Driver SOT-23-5 84 63 48 
FAN7384MXCT-ND Half Bridge Gate Driver 14-SOP 1.28 = 1.02 77| | FINTO01M5XTR-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Driver SOT-23-5 819.00/3,000 
FAN7384MXTR-ND Half Bridge Gate Driver 14-SOP 1958.40/3,000 FIN1002M5XCT-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Driver SOT-23-5 84 63 48 
FAN7385M-ND Dual Channel High Side Gate Driver 14-SOP 1.44 1.20 96) | FIN1O002M5XTR-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Driver SOT-23-5 819.00/3,000 
FAN7385MXCT-ND Dual Channel High Side Gate Driver 14-SOP 1.44 1.20 96 | FIN1017K8XCT-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Driver US8 111 93 74 
FAN7385MXTR-ND Dual Channel High Side Gate Driver 14-SOP 1872.00/3,000 FIN1017K8XTR-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Driver US8 1443.00/3,000 
FAN7387MXCT-ND Self-Oscillated, High Voltage Gate Driver NEW! 8-SOP 1.35 0 1.13 90| | FIN1018K8XCT-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Receiver US8 1.11 93 14 
FAN7387MXTR-ND Self-Oscillated, High Voltage Gate Driver NEW! 8-SOP 1755.00/3,000 FIN1018K8XTR-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Receiver US8 1443.00/3,000 
FAN7387N-ND Self-Oscillated, High Voltage Gate Driver NEW! 8-DIP 1.35 1.13 90 FIN1019MXCT-ND 3.3V LVDS High Speed Differential Driver/Receiver 14-SOIC 1.30 1.04 718 
FAN7388MXCT-ND 3 Half-Bridge Gate Driver NEW! 20-SOIC 2.25 1.80 1.35| | FIN1019MXTR-ND 3.3V LVDS High Speed Differential Driver/Receiver 14-SOIC 1664.00/2,500 
FAN7388MXTR-ND. 3 Half-Bridge Gate Driver NEW! 20-SOIC 1170.00/1,000 FIN1022MXCT-ND 2x2 LVDS High Speed Crosspoint Switch 16-SOIC 5.00 4.00 3.38 
FAN7390M1XCT-ND High Current, High and Low Side Gate Dvr. NEW! 14-SOP 210 1.68 1.26] |FIN1022MXTR-ND 2x2 LVDS High Speed Crosspoint Switch 16-SOIC 7875.00/2,500 
FAN7390M1XTR-ND High Current, High and Low Side Gate Dvr. NEW! 14-SOP 3225.60/3,000 FIN1027AMXCT-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Driver 8-SOIC 1.33 1.06 80 
FAN7390MXCT-ND High Current, High and Low Side Gate Dvr. NEW! 8-SOP 2.59 2.07 1.61 FIN1027AMXTR-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Driver 8-SOIC 1696.00/2,500 
FAN7390MXTR-ND High Current, High and Low Side Gate Dvr. NEW! 8-SOP. 4347.00/3,000 FIN1028MXCT-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Receiver 8-SOIC 135 9 1.13 90 
FAN7390N-ND High Current, High and Low Side Gate Dvr. NEW! 8-DIP 210 1.68 1.26] | FIN1028MXTR-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Receiver 8-SOIC 1462.50/2,500 
FAN7532MXCT-ND Ballast Control IC 16-SOP 1.90 1.52 1.14) | FIN1031MXCT-ND 3.3V LVDS 4-Bit High Speed Differential Driver 16-SOIC 1.70 136 = 1.02 
FAN7532MXTR-ND Ballast Control IC 16-SOP 2918.40/3,000 FIN1031MXTR-ND 3.3V LVDS 4-Bit High Speed Differential Driver 16-SOIC 2176.00/2,500 
FAN7544MXCT-ND Simple Ballast Controller 8-SOP 1.05 88 .70| | FIN1032MXCT-ND 3.3V LVDS 4-Bit High Speed Differential Receiver 16-SOIC 1.70 1.36 1.02 
FAN7710N-ND Ballast Control IC for Compact Fluorescent Lamp 8-Dip 2.38 1.90 1.43 FIN1032MXTR-ND 3.3V LVDS 4-Bit High Speed Differential Receiver 16-SOIC 2176.00/2,500 
FAN7710SN-ND. Ballast Control IC for Compact Fluorescent 8-Dip 1.38 = 1.10 83 FIN1047MTC-ND 3.3V LVDS 4-Bit Flow-Through HS Diff. Driver 16-TSSOP 1.70 1.36 1.02 
Lamp NEW! FIN1047MXCT-ND 3.3V LVDS 4-Bit Flow-Through HS Diff. Driver 16-SOIC 1.70 1.36 = 1.02 
FAN7711MXCT-ND Ballast Control for a Fluorescent Lamp 8-SOP 1.58 1.26 95| | FIN1047MXTR-ND 3.3V LVDS 4-Bit Flow-Through HS Diff. Driver 16-SOIC 2176.00/2,500 
FAN7711MXTR-ND Ballast Control for a Fluorescent Lamp 8-SOP 2419.20/3,000 FIN1048MXCT-ND 3.3V LVDS 4-Bit Flow-Through HS Diff. Receiver 16-SOIC 198 1.58 1.19 
FAN7711N-ND Ballast Control for a Fluorescent Lamp 8-Dip 1.58 1.26 95 FIN1048MXTR-ND 3.3V LVDS 4-Bit Flow-Through HS Diff. Receiver 16-SOIC 2304.00/2,500 
FAN7842MXCT-ND High and Low Side Gate Driver 8-SOP 84 70 .56| | FIN1049MTCXCT-ND LVDS Dual Line Driver with Dual Line Receiver 16-TSSOP. 1.98 1.58 1.19 
FAN7842MXTR-ND High and Low Side Gate Driver 8-SOP 1092.00/3,000 FIN1O49MTCXTR-ND LVDS Dual Line Driver with Dual Line Receiver 16-TSSOP 2528.00/2,500 
FAN7888MXCT-ND 3 Half-Bridge Gate Driver NEW! 20-SOIC 2.25 1.80 1.35] | FIN1101K8XCT-ND LVDS Single Port High Speed Repeater US8 143 1.14 86 
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FIN1101K8XTR-ND LVDS Single Port High Speed Repeater US8 2188.80/3,000 FPF2146CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 6-MLP 99 83 66 

FIN1104MTC-ND LVDS 4 Port High Speed Repeater 24-TSSOP 421 337 2.62 Reverse Current Blocking 

FIN1104MTCXCT-ND LVDS 4 Port High Speed Repeater 24-TSSOP. 4.21 3.37 2.62] | FPF2146TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 6-MLP 1287.00/3,000 

FIN1104MTCXTR-ND LVDS 4 Port High Speed Repeater 24-TSSOP 5890.50/2,500 Reverse Current Blocking 

FIN1108MTD-ND LVDS 8 Port High Speed Repeater 48-TSSOP 439 3.51 2.73] | FPF2147CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 6-MLP 99 83 66 

FIN1108MTDXCT-ND LVDS 8 Port High Speed Repeater 48-TSSOP 3.38 2.70 2.10 Reverse Current Blocking 

FIN1108MTDXTR-ND LVDS 8 Port High Speed Repeater 48-TSSOP 1912.50/1,000 FPF2147TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 6-MLP 1287.00/3,000 

FIN1531MXCT-ND. 5V LVDS 4-Bit High Speed Differential Driver 16-SOIC. 1.88 1.50 1.13 Reverse Current Blocking 

FIN1531MXTR-ND 5V LVDS 4-Bit High Speed Differential Driver 16-SOIC 2400.00/2,500 FPF2148CT-ND Full Function Load Switch MicroFET-6 | 99 83 66 

FIN1532MXCT-ND 5V LVDS 4-Bit High Speed Differential Receiver 16-SOIC 2.08 1.66 1.25| |FPF2148TR-ND Full Function Load Switch MicroFET-6 1287.00/3,000 

FIN1532MXTR-ND 5V LVDS 4-Bit High Speed Differential Receiver 16-SOIC 2656.00/2,500 FPF2163CT-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection] 6-MLP 1079072 

FIN3383MTDXCT-ND Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/| 56-TSSOP | 2.48 1.98 1.54] |FPF2163TR-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection} — 6-MLP 1396.20/3,000 
Deserializer FPF2164CT-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 6-MLP 1.07 90 72 

FIN3384MTDXCT-ND Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/| 56-TSSOP | 2.48 1.98 1.54 Eee Rate: reer bertae re Silk a Protection ouib 1 oo eee » 
Deserializer - jjustable, Intelli oad Switch, Full Protection | ; : F 

FIN3384MTDXTR-ND Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/| 56-TSSOP 1402.50/1,000 RE CTD Adjustable, Intell MAX™* Load Sith, ia Protection F our gills 7396.2018,000 e 

serializer - ntelli vanced Load Management Products | Power33- ; A : 

FIN3385MTDXCT-ND Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/| 56-TSSOP | 3.04 2.43 1.89 eee Tera ND Lee pouaigad oad Management Eroulcts pours’ j d Bossa oan * 
Deserializer + ull Function Load Switch with Reverse Curren' 5 5 i : 

FIN3385MTDXTR-ND Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/| 56-TSSOP 1721.25/1,000 Blocking 
Deserializer FPF2193CT-ND Full Function Load Switch with Adj. Current Limit 6-WLCSP 1.16 97 JT 

FIN3386MTDXCT-ND Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/| 56-TSSOP | 3.04 2.43 1.89] |FPF2193TR-ND Full Function Load Switch with Adj. Current Limit 6-WLCSP 1501.50/3,000 
Deserializer FPF2195CT-ND Full Function Load Switch with Adj. Current Limit 6-WLCSP 1.16 97 J7 

FIN3386MTDXTR-ND Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/| 56-TSSOP 1721.25/1,000 FPF2195TR-ND Full Function Load Switch with Adj. Current Limit 6-WLCSP 2454.38/5,000 
Deserializer FPF2200CT-ND Integrated Load Switch with 500mA High Precision | MicroFET-6 1.02 85 68 

FPF1003ACT-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load 6-CSP 90 68 51 Pee eCOTRTC siren His BoOmA‘ilioh Presial MiciorETe 4396008 000 
Switch NEW! - integrated Load Switch wit mA High Precision icroFET- .00/3, 

FPF1003ATR-ND IntelliMMAX™ P-Channel MOSFET Load 6-CSP 873.60/3,000 SPRTTOTND i Current nit NEW! a SOIR IB anearETS TH % a 
Switch NEW! | Integrated Load Switch wi mA High Precision icroFET- F . 

FPF1004CT-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch 8-WLCSP 1.16 97 ake Current Limit NEW! 

FPF1004TR-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch 8-WLCSP 2454.38/5,000 FPF2201TR-ND Integrated Load Switch with 500mA High Precision | MicroFET-6 1326.00/3,000 

FPF1005CT-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch 6-MLP 88 66 50 Current Limit NEW! 

FPF1005TR-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch 6-MLP 858.00/3,000 FPF2202CT-ND Integrated Load Switch with 500mA High Precision | MicroFET-6 1.02 85 68 

FPF1006CT-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load 6-MicroFET 92 69 52 RSET) juan a iapscornAuiagibeecleh wiserERS #56 00/8 000 
Switch NEW! - integrated Load Switch wit mA High Precision icroFET-~ .00/3, 

FPF1006TR-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load 6-MicroFET 897.00/3,000 Current Limit NEW! 
Switch NEW! FPF2213CT-ND Integrated Load Switch with Adj. High Precision MicroFET-6 | 1.05 88 70 

FPF1007CT-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch MicroFET 88.66 50 Current Limit _ : 

FPF1007TR-ND Intell MAX™ P-Channel MOSFET Load Switch MicroFET 858.00/3,000 FPF2213TR-ND Integrated Load Switch with Adj. High Precision MicroFET-6 1365.00/3,000 

FPF1008CT-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch MicroFET 88 866 650 Current Limit at 7 ; 

FPF1008TR-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch MicroFET 858.00/3,000 FPF2214CT-ND Integrated Load Switch with Adj. High Precision MicroFET-6 | 1.05 88 70 

FPF1009CT-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch MicroFET 88 66 50 Current Limit oad - / 

FPF1009TR-ND Intell MAX™ P-Channel MOSFET Load Switch MictoFET 858.00/3,000 FPF2214TR-ND imegrateg Eat Switch with Adj. High Precision MicroFET-6 1365.00/3,000 

FPF2000CT-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SC70-5 83 69 55 ! . ie na : 

FPF2000TR-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SC70-5 1072.50/3,000 FPF2215CT-ND plete Switch with Adj. High Precision MicroFET-6 | 1.05 88 = 70 

j iIMAX™ i i 2 

Prameas — (eammamtct Sash emer | StS | reste “| [resem (naga swt essen | eres | sono 

FPF2002CT-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SC70-5 83 69 55 = - — — = 

FPF2002TR-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection $C70-5 1072.50/3,000 ECE22230 7 ND Integrated Load Switch with Ad HlgtiPrecision: = >) MlcroREI- S| (-108'— 80.272 

FPF2003CT-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SC70-5 83 69 55 5 : 5 is = , 

FPF2003TR-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection $C70-5 1072.50/3,000 Rae) Integrated Fond Switen wit Adl-igh Precision’) ‘MlcrobekS. || 1404, u/s 000 

FPF2004CT-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection S¢70-5 83 69 55 ; ; sana am ; 

FPE2004TR-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection $C70-5 1072.50/3,000 lane ettl) Intepyated Fond Sellen wa AD Mo Egesion” [MPR NS) | Ae cet Ae 

FPF2005CT-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SC70-5 83 69 55 . : Site ar F 

FPF2005TR-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 8C70-5 1072.50/3,000 eae Se) Integrated Fond Switen wit Ad): High Precision’) -MlcroREKS,), 1Ab# 00/3, 000 

FPF2006CT-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SC70-5 83 69 55 ‘ it on ‘ 

FPF2006TR-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 8070-5 1072.50/3,000 AORN) mteaaag Hoag Sarena Sa Hn Reealon = | AMMCraRI A | nee Sate ale 

FPF2007CT-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SC70-5 83 69 55 r a ar 7 

FPF2007TR-ND TOOmA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SC70-5 1072.50/3,000 ND Integrated Fad  Switehiwit Aa: HigtiFtaeslons=,») Mlcrofets: | lage ous.ogn 

ERE2O2S0 7 ND 100mA Load Switch MEW B-WLCSP | 99 83° 66) | Fs6x1220RJXCT-ND FPS™ for Off-Line DC/DC Converters D2-PAK-6 | 259 207 1.61 

Lae 100mA Load Switch MEW! ; 6-WLCSP 1287.00/3,000 FS6X1220RJXTR-ND FPS™ for Off-Line DC/DC Converters D2-PAK-6 1196.00/800 

FPF2100CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 91 76 61 FS7MO880TU-ND 800V. 8A Power Switch TO-3P-5L 293 234 1.82 

FPF2100TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 1181.70/3,000 FS7MO880YDTU-ND 800V. 8A Power Switch TO-3P-5L 293 234 1.82 

FPF2101CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 ‘1676 61) TFSA10KBXCT-ND USB2.0 Audio and Wired-OR Hi Speed Switch with | 8-VSOP | 111.93 74 

FPF2101TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 1181.70/3,000 Negative Signal Capability and Built-in Termination 

FPF2102CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 176 61) | FSa110K8XTR-ND USB2.0 Audio and Wired-OR Hi Speed Switch with | 8-VSOP 1443.00/3,000 

UU oss tcicicereh grees | Sze | sina Spon oy ean 

FPF2103TR-ND 200mA InteliMAX™ Load Switch, Full Protection | SOT-23-5 1181.70/3,000 ESAULOUMXC TEND Teg Sd CPEB SO | OME |) ee eee 

FPF2104CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 99.8366) FSA110UMXTR-ND USB2.0 Audio and Wired-OR Hi Speed Switch with | 10-UMLP 2358.75/5,000 

FPF2104TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 1287.00/3,000 Negative Signal Capability and Built-in Termination 

FPF2105CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 99.83.66 FSA201L10XCT-ND USB2.0 Full Speed and Audio Switch with Negative |10-MicroPak| 1.41 1.18 94 

FPF2105TR-ND. 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 1287.00/3,000 Signal Capability 

FPF2106CT-ND 400mA IntelliAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 99 83.66] | FSA20TLT0XTR-ND USB2.0 Full Speed and Audio Switch with Negative |10-MicroPak|  2996.25/5,000 

FPF2106TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 1287.00/3,000 Signal Capability 

FPF2107CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 99.83.66] | FSA201MUXCT-ND USB2.0 Full Speed and Audio Switch with Negative | 10-MSOP 1.75 140 1.05 

FPF2107TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 1287.00/3,000 Signal Capability 

FPF2109CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 99 83 .66| | FSA201MUXTR-ND USB2.0 Full Speed and Audio Switch with Negative 10-MSOP 3584.00/4,000 

FPF2109TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 1287.00/3,000 Signal Capability 

FPF2110CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 99 83 66) | FSA224L10XCT-ND USB2.0 High Speed (480Mbps) and Audio Switches | 10-MicroPak) 1.14 95 76 

FPF2110TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 1287.00/3,000 with Negative Signal Capability 

FPF2116CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 99 83 66) | FSA221L10XTR-ND USB2.0 High Speed (480Mbps) and Audio Switches | 10-MicroPak 2422.50/5,000 

FPF2116TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 1287.00/3,000 with Negative Signal Capability 

FPF2123CT-ND 150mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 1.05 88 .70| | FSA221MUXCT-ND USB2.0 High Speed (480Mbps) and Audio Switches | 10-MSOP 1.14 95 76 

FPF2123TR-ND 150mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 1365.00/3,000 with Negative Signal Capability 

FPF2124CT-ND 150mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 1.05 88 .70| | FSA221MUXTR-ND USB2.0 High Speed (480Mbps) and Audio Switches | 10-MSOP 1976.00/4,000 

FPF2124TR-ND. 150mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection SOT-23-5 1365.00/3,000 Sern erat aoa Sr pat Pe Salts shanti j ta. 48 

FPF2125CT-ND 150mA IntelliMAX™ Load Switch, Full SOT-23 1.05 88 70 a ow Power, 3-Port, High Spee witch NEW! - 45) ! 05 
Protection NEW! FSA642UMXTR-ND Low Power, 3-Port, High Speed MIPI Switch NEW!| 24-UMLP 4375.00/5,000 

FPF2125TR-ND 150mA IntelliMAX™ Load Switch, Full SOT-23 1365.00/3,000 aa is aaa Seon a en a NEW! ee x pat 56 
Protection NEW! 5 F ual Voltage, 0.8-Ohm nalog Switch NEW! | 55.50/3, 

FPF2140CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 6-MLP 99 83 66 Sea Low or re votes pie fnaou vic PMcora a a an 39 
Reverse Current Blocking 5 Hl ow ow Voltage nalog Switc! }-MicroPal 75/5, 

FPF2140TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 6-MLP 1287.00/3,000 FSA1156P6XCT-ND Low RON Low Voltage SPST Analog Switch $C70-6 68 51 39 
Reverse Current Blocking FSA1156P6XTR-ND Low RON Low Voltage SPST Analog Switch $C70-6 663.00/3,000. 

FPF2142CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 6-MLP 99 83 66| | FSA1157L6XCT-ND Low RON Low Voltage SPST Analog Switch 6-MicroPak 68 51 39 
Reverse Current Blocking FSA1157L6XTR-ND Low RON Low Voltage SPST Analog Switch 6-MicroPak 1083.75/5,000 

FPF2142TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 6-MLP 1287.00/3,000 FSA1157P6XCT-ND Low RON Low Voltage SPST Analog Switch $C70-6 68 51 39 
Reverse Current Blocking FSA1157P6XTR-ND Low RON Low Voltage SPST Analog Switch $C70-6 663.00/3,000 

FPF2143CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 6-MLP 99 83 .66| | FSA1208BQXCT-ND Low Power, 8-Port, HS Isolation Switch NEW! 20-MLP 1.70 1.36 1.02 
Reverse Current Blocking FSA1208BQXTR-ND Low Power, 8-Port, HS Isolation Switch NEW! 20-MLP 2611.20/3,000 

FPF2143TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 6-MLP 1287.00/3,000 FSA1211UDMXCT-ND Low Power, 12-Port, HS Isolation Switch NEW! 28-ULMP 1.63 1.30 98 
Reverse Current Blocking FSA1211UDMXTR-ND Low Power, 12-Port, HS Isolation Switch NEW! 28-ULMP 4062.50/5,000 

FPF2144CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 6-MLP 99 83 66 FSA1256L8XCT-ND Low Ron Low Voltage Dual SPST Analog Switch 8-MicroPak 90 75 60 
Reverse Current Blocking with Low ICCT “A” Option 

FPF2144TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 6-MLP 1287.00/3,000 FSA1256L8XTR-ND Low Ron Low Voltage Dual SPST Analog Switch 8-MicroPak 1593.75/5,000 
Reverse Current Blocking with Low ICCT “A” Option 

* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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ce. DigiReel® (cont) RoHS Compliant 4 ===. DigiGReel® (cont) RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
FSA1257L8XCT-ND Low Ron Low Voltage Dual SPST Analog Switch 8-MicroPak 96 te .54| [FSDMO465RSWDTU-ND | Green Mode Power Switch FPS™ NEW! TO-220F-6L | 2.00 1.60 1.20 
with Low ICCT “A” Option FSFR1700-ND FPS™ for Half Bridge Resonant Converter NEW! 9-SIP 3.87 3.10 2.41 
FSA1257L8XTR-ND Low RON Low Voltage Dual SPST Analog Switch 8-MicroPak 1530.00/5,000 FSFR1800-ND FPS™ for Half Bridge Resonant Converter NEW! 9-SIP 4.05 324 2.52 
with Low ICCT “A” Option FSFR1900-ND FPS™ for Half Bridge Resonant Converter NEW! 9-SIP 439 3.51 273 
FSA1258L8XCT-ND Louw Low vollage Dual SPST Analog Switch 8-MicroPak 96 72 54 FSFR2000-ND FPS™ for Half Bridge Resonant Converter NEW! 9-SIP 484 3.87 3.01 
with Low “A” Option FSFR2100-ND FPS™ for Half Bridge Resonant Converter 9-SIP. 5.60 448 3.78 
FSA1258L8XTR-ND. Low Ron Low Voltage Dual SPST Analog Switch 8-MicroPak 1530.00/5,000 FSQ0165RL-ND Green-Mode Pwr. Switch for Valley Switching Conv. | 8-LSOP 1.20. 1.00 80 
with Low ICCT “A” Option ; : FSQ0165RN-ND Green-Mode Pwr. Switch for Valley Switching Conv. 8-Dip 1.20 1.00 80 
FSA1259AK8XCT-ND rou volae. vm il Analog Switch with US-8 88 = .66 = 50} | FSQ0265RL-ND Green-Mode Pwr. Switch for Valley Switching Conv. | 8-LSOP 1.25 100 75 
‘ower solation a FSQ0265RN-ND Green-Mode Pwr. Switch for Valley Switching Conv. 8-Dip 1.25 1.00 715 
FSA1259AK8XTR-ND Low Voltage, 1-Ohm Dual SPST Analog Switch with US-8 858.00/3,000 FSQ321LXCT-ND Green-Mode Power Switch for Valley Switching 8-LSOP 79 66 53 
Power Off Isolation NEW! Converter NEW! 
FSA1259K8XCT-ND Low Voltage, 1-Ohm Dual SPST Analog Switch with US-8 88 66 50] /FSQ327LXTR-ND Green-Mode Power Switch for Valley Switching 8-LSOP 351.12/1,000 
Power Off Isolation ; Converter NEW! 
FSA2147K8XCT-ND Low Voltage DPST Analog Switch NEW! US-8 88 66 —.50)_ | FSQ0365RL-ND Green-Mode Pwr. Switch for Valley Switching Conv. | 8-LSOP 1.35 1.08 81 
ae eb i von epee feo heh NEW! F ieee : ees. i FSQ0365RLX-ND Green-Mode Power Switch for Valley Switching 8-LSOP 135° 1.08 81 
5 | ow Voltage nalog Switc! -MicroPal : ‘ i Converter NEW! 
FSA2156L6XTR-ND Low Voltage SPST Analog Switch 6-MicroPak 1466.25/5,000 FSQO565RWDTU-ND Green-Mode Power Switch for Quasi-Resonant TO-220F-6 1.38 1.10 83 
FSA2257L10XCT-ND Low Ron Low Voltage Dual SPDT Bi-Directional 10-MicroPak 81 68 54 Operation 
Analog Switch FSQ0765RQWDTU-ND Green-Mode Power Switch for Quasi-Resonant TO-220F-6 1.63 1.30 98 
FSA2257L10XTR-ND Low Ron Low Voltage Dual SPDT Bi-Directional 10-MicroPak 1721.25/5,000 Operation NEW! 
Analog Switch FSQ0765RSWDTU-ND Green-Mode Power Switch for Quasi-Resonant TO-220F-6 2.20 1.76 1.32 
FSA2257MUXCT-ND Low Ron Low Voltage Dual SPDT Bi-Directional 10-MSOP 86 72 57 Operation NEW! 
Analog Switch FSQ211-ND Green-Mode Power Switch 8-Dip 75 63 50 
FSA2257MUXTR-ND Low Ron Low Voltage Dual SPDT Bi-Directional 10-MSOP 1482.00/4,000 FSQ311L-ND Green-Mode Pwr. Switch for Valley Switching Conv. 8-LSOP 96 80 64 
Analog Switch FSQ321-ND Green-Mode Pwr. Switch for Valley Switching Conv. 8-Dip 96 80 64 
FSA2267AMUXCT-ND 0.35-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-MSOP 1.14 95 16 FSQ321L-ND Green-Mode Pwr. Switch for Valley Switching Conv. 8-LSOP. 96 80 64 
FSA2267AMUXTR-ND 0.35-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-MSOP 1976.00/4,000 FSQ510-ND Green-Mode Pwr. Switch for Valley Switching Conv. 7-Dip 1.05 88 10 
FSA2267L10XCT-ND 0.35-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-MicroPak 718 65 52 FSQ510H-ND Green-Mode Pwr. Switch for Valley Switching Conv. 8-Dip 1.08 90 72 
FSA2267L10XTR-ND 0.35-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-MicroPak 1657.50/5,000 FSQ510MXCT-ND Green-Mode Power Switch for Valley Switching 7-MLSOP 1.14 95 76 
FSA2268L10XCT-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog 10-MicroPak 72 54 AA Converter NEW! 
Switch NEW! FSQ510MXTR-ND Green-Mode Power Switch for Valley Switching 7-MLSOP 505.40/1,000 
FSA2268L10XTR-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog 10-MicroPak 1147.50/5,000 Converter NEW! 
Switch NEW! FSSDO6BQXCT-ND SD/SDIO and MMC Two-Port Mux 24-MLP 2.38 1.90 1.43 
FSA2268TUMXCT-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-UMLP 84 63 .48| |FSSDO6BQXTR-ND SD/SDIO and MMC Two-Port Mux 24-MLP 3648.00/3,000 
FSA2268TUMXTR-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-UMLP 1338.75/5,000 FSUSB11L10XCT-ND Low Power Full Speed USB (12Mbps) Switch 10-MicroPak} 1.23 1.03 82 
FSA2269L10XCT-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-MicroPak 84 70 56 FSUSB11L10XTR-ND Low Power Full Speed USB (12Mbps) Switch 10-MicroPak 2613.75/5,000 
FSA2269L10XTR-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-MicroPak 1785.00/5,000 FSUSB20MUXCT-ND LP 1-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch 10-MSOP 135 = 1.13 90 
FSA2269TSL10XCT-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-MicroPak 81 68 54| |FSUSB20MUXTR-ND LP 1-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch 10-MSOP 2340.00/4,000 
FSA2269TSL10XTR-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-MicroPak 1721.25/5,000 FSUSB22BQXCT-ND LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch 16-DQFN 1.25 = 1.00 AS 
FSA2269TSUMXCT-ND —_/0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-UMLP 81 68 54] | FSUSB22BQXTR-ND LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch | 16-DQFN 1920.00/3,000 
FSA2269TSUMXTR-ND | 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-UMLP 1721.25/5,000 FSUSB22QSCXCT-ND LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480MDbps) Switch 16-QSOP | 1.25 1.00 75 
FSA2269UMXCT-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-UMLP_| 84.70 __.56| |FSUSB22QSCXTR-ND —_| LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch | 16-QSOP 1600.00/2,500 
FSA2269UMXTR-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-UMLP 1785.00/5,000 FSUSB30L10XCT-ND LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch | 10-MicroPak|_1.41 1.18 _.94 
FSA2270TUMXCT-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-UMLP 90 75 60) |FSUSB30L10XTR-ND LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch | 10-MicroPak 2996.25/5,000 
FSA2270TUMXTR-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-UMLP 1950.00/5,000 FSUSB30MUXCT-ND LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch 10-MSOP | 141 118 94 
FSA2271TUMXCT-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 40-UMLP | 1.25 100 75 a ea ae ib aaah HER pee es zo pe ovte bari , rie eri a 
FSA2271TUMXTR-ND 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-UMLP 3125.00/5,000 el i c ¥ ‘ : 4 
Eero ein Low RON3:1 Analoy Switch Ea een 000 | [FSUSBZ0UMXTR-NO | LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch | _10-MLP 2996.25/5,000 
FSA2357BOXTR-ND Low RON 3:1 Analog Switch 44-DOFN 1365.00/3,000 FSUSB31K8XCT-ND LP 1-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch 8-US 741 1.18 Od 
FSA2357MTCXCT-ND Low RON 3:1 Analog Switch 141ssop | 105. 88 70 |FSUSB31K8XTR-ND LP 1-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch 8-US 1833,00/3,000 
| i i a FSUSB31L8X_F113CT-ND |LP 1-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch NEW! 8-MicroPak | 1.41 1.18 94 
FSA2357MTCXTR-ND Low RON 3:1 Analog Switch 14-TSSOP 1137.50/2,500 , . 
FSA2367MTCXCT-ND 0.75-Ohm Low Row Triple SPDT, Negative Swing | 14-1880P | 150 1.20 90) |FSUSBS1L8X_F113TR-ND |LP 1-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch NEW! | 8-MicroPak | _2996.25/5,000 
‘Audio Source Switch : FSUSB31L8XCT-ND LP 1-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch | 8-MicroPak | 141 1.18.94 
Fi z i jl i F FSUSB31L8XTR-ND LP 1-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch 8-MicroPak 2996.25/5,000 
Nae ©.25 Ohm Low Row triple SPT, Negative Swing / T4-TSS0P | 1920.00/2.500 FSUSB40L10XCT-ND _|LP 2-Port HS USB 2.0 (480NMbps) Switch 10-MicroPak] 141 118 94 
| f " jl i sf iE FSUSB40L10XTR-ND LP 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch 10-MicroPak 2996.25/5,000 
sesh ele) (ears Low RON 34 Negative Swing Audio Source Switch 1 DOEN 1.50 1.20 90 FSUSB40UMXCT-ND LP 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch 10-UMLP 493 154 116 
FSA2380BQXTR-ND Low RON 3:1 Negative Swing Audio Source Switch 14-DQFN 2304.00/3,000 i 
jl i i i f i ig FSUSB40UMXTR-ND LP 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch 10-UMLP. 4812.50/5,000 
FSA2380MTCXCT-ND Low RON 3:1 Negative Swing Audio Source Switch 14-TSSOP 1.50 1.20 90 
4 if i i f i . FSUSB42UMXCT-ND LP 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch 10-UMLP 141 1.18 94 
FSA2380MTCXTR-ND Low RON 3:1 Negative Swing Audio Source Switch 14-TSSOP 1920.00/2,500 i 
5 = 7 | FSUSB42UMXTR-ND LP 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch 10-UMLP 2996.25/5,000 
FSA2457UMXCT-ND Dual DPDT, 5-Ohm Analog Data Switch 16-UMLP 93 18 62 : "1 
a a i | FSUSB43L10X_F131CT-ND |LP 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch NEW! =| 10-MicroPak 90 75 60 
FSA2457UMXTR-ND Dual DPDT, 5-Ohm Analog Data Switch 16-UMLP 1976.25/5,000 ; 
FSA2467MPXCT-ND Dual DPDT. 0.4-Ohm Analog Switch NEW! 16-MLP 90 75 60 FSUSB43L10X_F131TR-ND | LP 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch NEW! | 10-MicroPak 1912.50/5,000 
FSA2467MPXTR-ND Dual DPDT. 0.4-Ohm Analog Switch NEW! 16-MLP 4170 00/3, 000 i FSUSB46K8XCT-ND High-Speed USB 2.0 (480Mbps) DPST Switch 8-US 141 1.18 94 
FSA2567MPXCT-ND Low Power, Dual SIM Card Analog Switch . 16-MLP 1.25 ° 1 00 5 FSUSB46K8XTR-ND High-Speed USB 2.0 (480Mbps) DPST Switch 8-US 1833.00/3,000 
FSA2567MPXTR-ND L : 7 - > - FSUSB46L8XCT-ND HS USB 2.0 (480Mbps) DPST Switch NEW! 8-MicroPak | 1.41 1.18 94 
A ow Power, Dual SIM Card Analog Switch 16-MLP 1920.00/8,000 FSUSB46L8XTR-ND HS USB 2.0 (480Mbps) DPST Switch NEW! 8-MicroPak | 2996.25/5,000 
FSA2859UCXCT-ND Dual Voltage, 0.8-Ohm DPDT Analog Switch MEW!| 12-WLCSP 1.03 86 69 % : " "148 
FSA28: . 7 FSUSB104UMXCT-ND LP, 2-Port, HS USB 2.0 (480Mbps) Switch NEW! 10-UMLP 144 1.18 94 
S9UCXTR-ND Dual Voltage, 0.8-Ohm DPDT Analog Switch NEW!| 12-WLCSP 1337.70/3,000 zi \ i 7 | 
FSA3157BL6XCT-ND Low Vol ‘SPDT Analog Switch or 2:1 Mi 6 MicroPak 4 36 2 FSUSB104UMXTR-ND LP, 2-Port, HS USB 2.0 (480Mbps) Switch NEW! 10-UMLP 2996.25/5,000 
57 e eerie eaten Seen or 2:1 Mux/ -MicroPal A 27) TEXLATO2L8XCT-ND Low Volt. Dual Supply 2-Bit Volt. Translator NEW! | 6-MicroPak | 90.75 +60 
es . FXLA102L8XTR-ND. Low Volt. Dual Supply 2-Bit Volt. Translator NEW! | 8-MicroPak 1906.13/5,000 
FSA3157BL6XTR-ND Low Voltage SPDT Analog Switch or 2:1 Mux/ 6-MicroPak 585.00/5,000 FXL2SD106BOXCT-ND Low Voltage Dual Supply 6-Bit Signal 16-DOFN 4.23 1.03 82 
Demux Bus Switch NEW! Translator NEW! 
— - ranslator Y 
FSA3157P6XCT-ND Tow'Voliags SEDI Analog Switch or 2:1 Mux/ 5070-6 39° 32-22) Jextesp106BQXTR-ND —_| Low Voltage Dual Supply 6-Bit Signal 16-DOFN 1599.00/3,000 
: Translator NEW! 
FSA3157P6XTR-ND Low Voltage SPDT Analog Switch or 2:1 Mux/ SC70-6 306.00/3,000 FXL2TD245L10XCT-ND Low Volta rar A 
: a ge Dual Supply 2-Bit Signal Translator 10-MicroPak| 1.23 1.03 82 
FPS RaKGENG: lip Vole sper aralsg Rie es 75 63 _50|_ | FXL2TD245L10XTR-ND [Low Voltage Dual Supply 2-Bit Signal Translator | 10-MicroPak| _ 2613.75/5,000 
FSAGGS7KBXTRND | Low Votage SPT Analog Sth uss | $7500.00 || lFxtarozassoxTR-ND [Low Votage Dual Supp 48tSignalTranstor | 1600FN | 17160073000 
FSA41S7AL6XCT-ND 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch 6-MicroPak | __.68__.51_39|_ | ex 4945MPXCT-ND Low Voltage Dual Supply 8-Bit Signal Translator 24-MLP | 138 1.15 92 
METAR oe ee Wee oe ee oui oMlomea Bes 7303 000 nq|_|EXL4245MPXTR-ND Low Voltage Dual Supply 8-Bit Signal Translator 24-MLP 1794,00/3,000 
: . # 2 “ | FXLH1T45L6XCT-ND Low Voltage 1-Bit Bi-Directional Level Translator 6-MicroPak 96 12 54 
ESPATS7ARCXIB-ND) 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch 8¢70-6 487.50/3,000 FXLH1T45L6XTR-ND Low Voltage {it B-Directional Level Translator | 6-MicroPak | 1530.00/5,000 
H : 9 /5, 
FSA4157L6XCT-ND 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch 6-MicroPak | 68 ~—-51_—-39)_- J Ex H42245MPXCT-ND | Low Voltage Dual Supply 8-Bit Signal Translator 24-MLP | 138 4145 92 
FSA4157L6XTR-ND 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch 6-MicroPak 1083.75/5,000 FXLH42245MPXTR-ND —_| Low Voltage Dual Supply 8-Bit Signal Translator 24-MLP 1794.00/3,000 
FSA4157P6XCT-ND 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch SC70-6 50 38 29] | EX_P34P5XCT-ND Single Bit Uni-Directional Translator SC70-5 84 63 8 
ESA To/FOXTRND ohm Lowe Vollage spoT Analog Switch ae eee 4 FXLP34P5XTR-ND Single Bit Uni-Directional Translator $C70-5 819.00/3,000 
el -Ohm Low Voltage nalog owite! g : J ‘ GTLP16617MTDXCT-ND | 17-Bit TTL/GTLP Sync. Bus Transceiver 56-TSSOP. 495 3.96 3.08 
FSA4159P6XTR-ND 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch SC70-6 741.00/3,000 GTLP16617MTDXTR-ND | 17-Bit TTL/GTLP Sync. Bus Transceiver 56-TSSOP 2805.00/1,000 
FSA6157L6XCT-ND High Performance, SPDT Analog Switch NEW! 6-MicroPak -80 60 45 KA7805ETU-ND 3-Terminal 1A Pate Voltage Regulator T0-220 50 AO 30 
FSA6157L6XTR-ND High Performance, SPDT Analog Switch NEW! 6-MicroPak 1275.00/5,000 KSC5305DTU-ND High Voltage High Speed Power Switch TO-220 68 52 39 
FSAL200QSCXCT-ND WB Quad 2:1 Analog Mux/Demux Switch 16-QSOP 141.93 74] |LM78LOSACZFS-ND 5V, 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator T0-92 32 «.26StCT8 
FSAL200QSCXTR-ND WB Quad 2:1 Analog Mux/Demux Switch 16-QSOP 1202.50/2,500 LIM78L12ACZFS-ND 12V, 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator T0-92 32 4.26.18 
FSAV3310SCXCT-ND Dual Channel 4:1 Video Switch 16-QSOP 93.78 —-.62|_ | LM78MOSCTFS-ND 5V, 3-Terminal 0.5A Positive Voltage Regulator T0-220 50 40 30 
FSAV3310SCXTR-ND Dual Channel 4:1 Video Switch 16-QSOP 1007.50/2,500 LM78M18CT-ND 18V, 3-Terminal 0.5A Postive Voltage Reg. NEW! T0-220 53 40 30 
FSAV430BQXCT-ND Low Voltage 1.1GHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch 16-DQFN 1.26 1.05 84] | LM78T12CT-ND 12V, 3-Terminal 3A Positive Voltage Reg. NEW! TO-220 70 59 AZ 
FSAV430BQXTR-ND Low Voltage 1.1GHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch 16-DOFN 1638.00/3,000 LM79L05ACZFS-ND 5V, 3-Terminal 0.1A Negative Voltage Regulator TO-92 40 32 2: 
FSAV430QSCXCT-ND Low Voltage 1.1GHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch 16-QSOP 1.26 = 1.05 84) | LM311MFS-ND 0°C-70°C Single Comparator 8-SOP AS 36 27 
FSAV430QSCXTR-ND Low Voltage 1.1GHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch 16-QSOP 1365.00/2,500 LM311NFS-ND 0°C-70°C Single Comparator 8-Dip A5 36 27 
FSAV450QSCXCT-ND 800MHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch 16-QSOP 1.44 1.20 96| | LM317LMFS-ND 0.1A, 3-Terminal Positive Adjustable Regulator 8-SOP 40 32 24 
FSAV450QSCXTR-ND 800MHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch 16-QSOP 1560.00/2,500 LM317LZ-ND 0.1A, 3-Terminal Positive Adjustable Regulator TO-92 43 34 24 
FSCQ0765RTYDTU-ND Green-Mode Power Switch for Quasi-Resonant TO-220F-5 188 1.50 1.13 LM317MDTXFSCT-ND 0.5A, 3-Terminal Positive Adjustable Regulator D-PAK 48 36 27 
Switching Converter LM317MDTXFSTR-ND 0.5A, 3-Terminal Positive Adjustable Regulator D-PAK 320.00/2,000 
FSCQ1265RTYDTU-ND Green-Mode Power Switch for Quasi-Resonant TO-220F-5 240 1.92 1.44 LM317TFS-ND 1.5A, 3-Terminal Positive Adjustable Regulator TO-220 48 36 27 
Switching Converter LM319MXFSCT-ND 5V, Dual Comparator 14-SOP 48 38 .29 
FSCQ1565RTYDTU-ND Green-Mode Power Switch for Quasi-Resonant TO-220F-5 3.38 2.70 2.10 LM319MXFSTR-ND 5V, Dual Comparator 14-SOP. 384.00/3,000 
Switching Converter LM336Z25-ND 2.5V, Programmable Shunt Regulator TO-92 36 30 21 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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se. DigiReel’ (cont) RoHS Compliant =e NM95HS HIGH SECURITY SERIES 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM336Z5-ND 5V, Programmable Shunt Regulator TO-92 36 30 21 NM95HSO1EM-ND Rolling Code Generator High Temp (RC OSC) 14-SOIC 3.12 252 2.04 
LM337TFS-ND 1.5A, 3-Terminal Negative Adjustable Regulator TO-220 60 A5 34 NM95HSO1EM8-ND Rolling Code Generator High Temp (RC OSC) 8-SOIC 429 347 2.81 
LM339ANFS-ND 0°C-70°C Quad Comparator 14-Dip 45 36 27 NM95HSO1N-ND Rolling Code Generator (RC OSC) 8-Dip 3.90 315 2.55 
LM339MFS-ND 0°C-70°C Quad Comparator 14-SOP 44.36.25] | NM95HSO1N14-ND Rolling Code Generator (RC OSC) 14-Dip | 3.90 315 2.55 
LM339MXFSCT-ND 0°C-70°C Quad Comparator 14-SOP 42.33.23] | NM9SHSO2EN-ND Rolling Code Generator High Temp (XTAL OSC) 8-Dip 429 3.47 2.81 
LM339MXFSTR-ND 0°C-70°C Quad Comparator 14-SOP 282.00/3,000 NM95HSO2N-ND Rolling Code Generator (XTAL OSC) 8-Dip 3.90 315 255 
LM339NFS-ND 0°C-70°C Quad Comparator 14-Dip 39 32 .22| | NM95HS02N14-ND Rolling Code Generator (XTAL OSC) 14-Dip 3.90 3.15 2.55 
LM350TFS-ND. 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Reg. TO-220 86 65 AQ 
LM393AN-ND 0°C-70°C Dual Differential Comparator 8-Dip 39 32 are =AIRCHILD 
LM393MFS-ND 0°C-70°C Dual Differential Comparator 8-SOP 430 3400.24) Eerprerernmerenrerct 
LM393MXFSCT-ND 0°C-70°C Dual Differential Comparator 8-SOP 38 30 22 Ta Price Each 
LM393MXFSTR-ND 0°C-70°C Dual Differential Comparator 8-SOP 258.00/3,000 Digi-Key es 
LM393NFS-ND 0°C-70°C Dual Differential Comparator 8-Dip 40 32.22] [Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM431ACZFS-ND. Programmable Shunt Regulator TO-92 27.215 eon euliie High Speed Gund JFet Op Amp ae = a on 
LM555CMFS-ND Single Timer 8-SOP 44 .36—~«25 H z Dual JFet Op Amp -Dip : . é 
LM555CNFS-ND Single Timer 8-Dit A4 36 25| | LM324AMFS-ND 0°C-70°C Quad Op Amp 14-SOP 4 36 25 
LM556CNFS-ND Bia Timer 14-Dip 55 A4 33| | LM324ANFS-ND 0°C-70°C Quad Op Amp 14-Dip 6 37 26 
LM2901NFS-ND Quad Comparator 14-Dip 45 36 27] |LM324MFS-ND 0°C-70°C Quad Op Amp 14-SOP Al 3423 
LM2903MES-ND Dual Differential Comparator 8-SOP 40.33.22) | LM324NFS-ND 0°C-70°C Quad Op Amp 14-Dip 39 3222 
LM2903NFS-ND Dual Differential Comparator 8-Dip 41.34.23] | LM358AMFS-ND 9°C-70°C Dual Op Amp 8-SOIC 38 312 
LM7805ACT-ND 0°C-125°C, 3-Terminal 1A Positive Voltage Reg. T0-220 66 39 32] | LM358ANFS-ND 0°C-70°C Dual Op Amp 8-Dip 3932022 
LM7805CT-ND -40°C-125°C, 3-Terminal 1A Positive Voltage Reg. T0-220 45 36 .27| | LM358MFS-ND 0°C-70°C Dual Op Amp | 8-SOIC A334 24 
LM7808CTFS-ND -40°C-125°C, 3-Terminal 1A Pos. Volt. Reg. NEW! | 0-220 45 36 = 27] | LM358MXFSCT-ND 0°C-70°C Dual Op Amp* 8-SOIC 38__.30_.22 
LM7809ACT-ND 0°C-125°C, 3-Terminal 1A Pos. Volt. Reg. NEW! TO-220 45 36 —_.27| | LM358MXFSTR-ND 0°C-70°C Dual Op Amp 8-SOIC 258.00/3,000 
LM7809CT-ND -40°C-125°C, 3-Terminal 1A Pos. Volt. Reg. NEW! | 10-220 45.36 —.27| | LMS58NFS-ND 0°C-70°C Dual Op Amp 8-Dip 40 32.22 
LM7812ACT-ND 0°C-125°C, 3-Terminal 1A Pos. Volt. Reg. NEW! 0-220 45 «360.27 Tepe ora Op Amp Hn 4 “a 2 
LM7812CTFS-ND -40°C-125°C, 3-Terminal 1A Pos. Volt. Reg. NEW! | 0-220 45 36.27 i al Op A -Dip : : : 
LM7815ACT-ND 0°C-125°C, 3-Terminal 1A Pos. Volt. Reg. NEW! TO-220 45 36 == .27)_ |LM2902NFS-ND -40°C-85°C Quad Op Amp 14-Dip A839 27 
LM7815CTFS-ND -40°C-125°C, 3-Terminal 1A Pos. Volt. Reg. NEW! | _T0-220 45 36.27 Tues Nt Dual i ne oor a a a 
[M7818CT-ND -40°C-125°C, 3-Terminal 1A Pos. Volt. Reg. NEW! | __ 10-220 45. «36.27 i i : : : 
LM7824CTFS-ND -40°C-125°C, 3-Terminal 1A Pos. Volt. Reg. NEW! | 10-220 45 360 27] —— 
turpecrad” [5.46 3tomml Ar tose New? | Toe | io St] Eo aaaeeee cots Compin 
A -6V, 4% 3-Terminal leg. Voltage Reg. f if c : 7 SEMICONDUCTOR" ol ‘ompliant 
LM7908CT-ND. -8V, 4% 3-Terminal 1A Negative Volt. Reg. NEW! | 10-220 49 40 ___.30| | Digi-Key Price Each 
LMStOCTND “OV, 4% Terminal 1ANegatve Voit Reg MEWE| 10220 | 49 40 30) |P#RNo. neveriptos a ae 
LM7912CTFS-ND -| wv. 4% 3-Terminal 1A Negative Volt. Reg. NEW! T0-220 49 40 30 FAN1OOMYCT-ND Primary-Side-Control PWM Controller NEW! 8-SOP 19 60 45 
LM7915CTFS-ND -15V_ 4% 3-Terminal 1A Negative Volt. Reg. NEW! 10-220 ‘49 "40 °30| | FANTOOMYTR-ND Primary-Side-Control PWM Controller NEW! 8-SOP 643.50/2,500 
LM7918CTES-ND -18V. 4% 3-Terminal 1A Negative Volt. Reg. MEW! | _ 10-220 49 40.30 EAN Oey ND Eoimaty sine Conta aly conmrate new! B SOF ae sp 50d 45 
Bi = % 3- i 7 rv x | rimary-side-Control ontroller if = ig * 
Raceeecrts Ke erm il 1A Negative Volt. Reg. NEW! Wears on es 2 FAN4OOANY-ND LP Green-Mode PWM Flyback Power Controller NEW! | _8-Dip 56 42 32 
MB2STR-ND Bridge Rectifier 4-SOIC "341.70/3,000 FAN400ATYCT-ND LP Green-Mode PWM Flyback Power Controller NEW! | 6-SSOT 54 AI 31 
MB4SCT-ND Bridge Rectifier 4-SOIC 47 ‘i 39 27 FAN400ATYTR-ND LP Green-Mode PWM Flyback Power Controller NEW! | 6-SSOT §22.21/3,000 
7 ‘ se fi i ’ 3 FAN400CNY-ND. LP Green-Mode PWM Flyback Power Controller NEW! 8-Dip 56 42 32 
Re ND ae Rectifier +s Fee ae 571 | FAN4OOCTYCT-ND LP Green-Mode PWM Flyback Power Controller MEW! | 6-SSOT | 54 41.31 
; i ; , . FAN400CTYTR-ND LP Green-Mode PWM Flyback Power Controller NEW! | 6-SSOT 522.21/3,000 
MB6STR-ND Bridge Rectifier 4-SOIC 372.30/3,000 : : : B 
MGTRLIEAGDWD [Eve's TomanasArote oan rnuatr | S80p | 40 nat 2a] |FAUTMISETAD (A. AO ot Cu a STAM BT EE Tae ittom 
MC78LOSACPFS-ND 5V, 5% 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator T0-92 32.2618 4 ea : sles sarees 
i of 9- i i i FAN2012MPXCT-ND Adj., 1.5A Low Volt. Current Mode Sync. PWM Buck Reg.} 6-MLP 1.32 1.10 88 
MC78LO8ACP-ND 8V, 4% 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator 10-92 40 32 22 4 
| o, 3. r 7 a FAN2012MPXTR-ND Adj., 1.5A Low Volt. Current Mode Sync. PWM Buck Reg.} 6-MLP 1716.00/3,000 
MC78L15ACPFS-ND 15V, 5% 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator TO-92 40 32 22 
| ff : in if FAN2013MPXCT-ND 2A Low Volt. Current Mode Sync. PWM Buck Reg. 6-MLP 1.25 1.00 715 
MC78MOSCDTXCT-ND 5V, 0.5A 3-Terminal Positive Voltage Regulator D-PAK 50 40 30 FAN2013MPXTR-ND OA Low Volt. Ci Mode § PWM Buck Ri MUP 4920.00/3,000 
MC78MOSCDTXTR-ND 5V, 0.5A 3-Terminal Positive Voltage Regulator D-PAK 280.00/2,000 # ow Volt. Current Mode Sync. uck Reg. A 00/3, 
‘i rath A i FAN4800AMYCT-ND Low Start-Up Current PFC/PWM Controller NEW! 16-SOIC | 1.32 110 88 
MC78T12CTFS-ND 12V, 3A 3-Terminal Positive Voltage Regulator T0-220 117 98 78 
MM74HCUO4MXCT-ND | Hex'Inverter 14-S0IC 38 30.22 | FAN4800AMYTR-ND Low Start-Up Current PFC/PWM Controller NEW! 16-SOIC 1430.00/2,500 
: y : FAN4800ANY-ND Low Start-Up Current PFC/PWM Controller NEW! 16-Dip 1.32 1.10 88 
MM74HCU04MXTR-ND | Hex Inverter 14-SOIC 216.00/2,500 d 
| fe i 7 4 FAN4800IN-ND Low Start-Up Current PFC/PWM Controller NEW! 16-Dip 1.70 1.36 1.02 
eet poe ae owe ee 9 aan 08 22) EANaBOTNY-ND PFC/PWM Controller NEW! 16-Dip | 1491.24.99 
i RIK aa FAN4802LMYCT-ND PFC/PWM Controller NEW! 16-SOP | 149 1.24 99 
RET TGH OI ND Retlective Objet Sensor SMD 69 go 88) JeANagoZLMYTR-ND | PFC/PWM Controller MEW! 16-SOP |  1608.75/2,500 
QRE1113GRTR-ND Reflective Object Sensor SMD 230.09/1,000 i oc pines 
4 Fe sTncertl ; = f FAN4802LNY-ND PFC/PWM Controller NEW! 16-Dip | 149 1.24 99 
eT oe oe eee teap | 68) a3 36, FFANABO2MYCT-ND___ | PEG/PWiM Controller MEW! 16-soP | 149 1.24.99 
806521S7CT-ND PC Power Supply Supervisor NEW! 16-SOP 75 67. 43)_(| FAN4802MYTR-ND PFC/PWM Controller NEW! 16-SOP 1608.75/2,500 
i i “i i : , , FAN4802NY-ND PFC/PWM Controller NEW! 16-Dip | 149 1.24 99 
$G6521SZTR-ND PC Power Supply Supervisor NEW! 16-SOP 611.00/2,500 FAN4810MXCT-ND PFC Controller 46-S0IC 488 150 113 
FAN4810MXTR-ND PFC Controller 16-SOIC 2400.00/2,500 
OW DROPOUT REGULATORS f : 
5 FAN4810N-ND PFC Controller 16-Dip_ | 1.88 1.50 1.13 
CES §=[FANSOZ6MTCXCT-ND [Dual DDR/Dual Output PWM Controller 2B-TSSOP| 1.95 1.56 1.17 
Digi-Key Price Each FAN5026MTCXTR-ND Dual DDR/Dual Output PWM Controller 28-TSSOP 2496.00/2,500 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | |FANSOG9MTCXCT-ND | Programmable PWM/LDO Controller NEW! 16-TSSOP| 135 113 90 
FANTO86N-ND Adjustable, 1.5A LDO Linear Regulator 70-263 | 1.02.85 68] |FANSO69MTCXTR-ND — | Programmable PWM/LDO Controller NEW! 16-TSSOP| — 1462.50/2,500 
FAN1086M285-ND 2.85V, 1.5A Fixed LDO Linear Regulator 70-263 | 102 85 68) [FANS234QSCXCT-ND _|Mobile Friendly PWM/PFM Controller 16-QSOP | 1.40 1.12.84 
FAN1539BMPXCT-ND 3.3V, 1A, LDO with Low Quiescent Current NEW? | 6-MLP 92.69 52] |FANS234QSCXTR-ND | Mobile Friendly PWM/PFM Controller 16-QSOP | 1792.00/2,500 
FAN1539BMPXTR-ND 3 3V. 1A, LDO with Low Quiescent Current NEW! 6-MLP 897.00/3,000 FAN5236MTC-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller /28-TSSOP| 2.59 2.07 1.61 
rf BV 14 i ‘ ‘| 6s FAN5236MTCXCT-ND —_| Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller |28-TSSOP| 2.59 2.07 1.61 
FAN1540BMPXCT-ND 3.3V, 1.3A, LDO with Low Quiescent Current 6-MLP 715 63 50 eae 
FAN1540BMPXTR-ND 3.3V_1.3A, LDO with Low Quiescent Current 6-MLP 975.00/3,000 FAN5236MTCXTR-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller | 28-TSSOP 3622.50/2,500 
if a BAS f ‘i aie FAN5236QSCXCT-ND _| Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller _| 28-QSOP | 2.28 1.82 1.37 
FAN2106EMPXCT-ND 24V, 6A, Inte 
, 6A, Integrated Syncronous Buck Reg. NEW! | 5x6-MLP | 2.66 213 1.66 = aan 7 
7 7 9 FAN52360SCXTR-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller | 28-QSOP 2912.00/2,500 
FAN2106EMPXTR-ND. 24V, 6A, Integrated Syncronous Buck Reg. NEW! 5x6-MLP 4460.40/3,000 
FAN2500SXCT-ND Adjustable, 100mA, CMOS LDO Regulator SOT-23-5 68 51 39 FAN6300SYCT-ND Quasi-Resonant Current Mode PWM Controller NEW! 8-SOP 95 72 54 
i ; : . , : FAN6300SYTR-ND Quasi-Resonant Current Mode PWM Controller NEW! 8-SOP 770.25/2,500 
FAN2500SXTR-ND Adjustable, 100mA, CMOS LDO Regulator SOT-23-5 663.00/3,000 H 
FAN6300SZCT-ND Quasi-Resonant Current Mode PWM Controller NEW! 8-SOP 76 63 51 
FAN2500S25XCT-ND 2.5V, 100mA, CMOS LDO Regulator S0T-23-5/ 68 St 39 H 
FAN2500S25XTR-ND 2.5V, 100mA, CMOS LDO Regulator S0T-23-5 | 663.00/3,000 Ce eS NG quasi Resonant Gurent Moter Md Gontroler NEW! eer Aia.o07 00 us 
FAN2500S30XCT-ND 3.0V, 100mA, CMOS LDO Regulator SOT-23-5| 68 51 39 5 Ing’é Synchronous Buc one 5 : : : 
FAN2500S30XTR-ND 3 ov. 400mA, CMOS LDO Regulator SOT-23-5 663.00/3,000 FAN6520AMXTR-ND Single Synchronous Buck PWM Controller 8-SOIC 893.75/2,500 
FAN2500833XCT-ND 33V. 400 i CMOS LDO Ri 9 lat SOT-23-5 68 . BY 39 FAN6520BIMXCT-ND Single Synchronous Buck PWM Controller NEW! 8-SOIC 1.28 = 1.02 wae 
RoR TEA +5 -TOOWA CMOS LOO Reculater SOTSRE B65. 00 000 FANG520BIMXTR-ND | Single Synchronous Buck PWM Controller NEW! 8-SOIC 1632.00/2,500 
es OT, o HeQ ULF ere FAN6751MRMYCT-ND | Highly Integrated Green-Mode PWM Controller MEW! | 8-SOP 94 71 54 
FAN2560UC13XCT-ND 1.3V, 350mA, Fast Transient Response LDO Reg. 5-WLCSP | 1.17 98 78 a H = 7 a 
FAN6751MRMYTR-ND — | Highly Integrated Green-Mode PWM Controller NEW! 8-SOP 765.70/2,500 
FAN2560UC13XTR-ND 1.3V, 350mA, Fast Transient Response LDO Reg. 5-WLCSP 1521.00/3,000 FAN6961DY-ND Conduction Mode PFC Controller NEW! 8-DIP 16 57 43 
FAN2560UC15XCT-ND 1.5V, 350mA Fast Transient Response LDO Reg. 5-WLCSP | 1.23 1.03 82 FAN6961DZ-ND Conduction Mode PFC Controller NEW! 8-DIP 78 ‘65 52 
FAN2560UC15XTR-ND. 1.5V, 350mA Fast Transient Response LDO Reg. 5-WLCSP 1599.00/3,000 FANG961SYCT-ND Conduction Mode PFC Controller NEW! 8-SOP 79 60 ‘45 
FAN2564UC12XCT-ND 1.2V, 300mA LDO Regulator NEW! 4WLOSP | 1.20 1.00 80) | Faneg61SYTR-ND Conduction Mode PFC Controller MEW! 8-SOP “643.50/2,500 
FAN2564UC12XTR-ND 1.2V, 300mA LDO Regulator NEW! 4-WLCSP 1560.00/3,000 FANG961SZCT-ND Conduction Mode PFC Controller NEW! 3-SOP 78 65 52 
FAN2564UC13XCT-ND 1.3V, 300A LDO Regulator NEW! 4-WLCSP] 1.20 1.00  .80] | ango6iSzTR-ND Conduction Mode PFC Controller NEW! 3-SOP "845.00/2.500 
FAN2564UC13XTR-ND 1/3V; 300mA LDO Regulator NEW! 4-wLcsp | 1560.00/3,000 REAM Pre Contaier ea eau es 
FAN2564UC15XCT-ND 1.5V, 300mA LDO Regulator NEW! 4-WLCSP | 1.20 1.00.80] | ean7597BMXTR-ND PFC Controller 8-SOP 845.00/2,500 
FAN2564UC15XTR-ND 1.5V, 300mA LDO Regulator NEW! 4-WLCSP 1560.00/3,000 FAN7527BN-ND PFC Controller 8-Dip 78 65 52 
FAN2564UC18XCT-ND 1.8V, 300mA LDO Regulator NEW! 4-WLOSP) 1.20 1.00 .80) | FAN7528M-ND Dual Out, Critical Conduction Mode PFC Controller esoP | Tt 93 74 
FAN2564UC18XTR-ND 1.8V, 300mA LDO Regulator NEW! 4-WLCSP 1560.00/3,000 FAN7528MXCT-ND Dual Out, Critical Conduction Mode PFC Controller 8-SOP | 111 93 74 
KA278R51CTU-ND 2A, Output LDO Voltage Regulator TO-220F-4) 75 63.50) | FAN7528MXTR-ND Dual Out, Critical Conduction Mode PFC Controller 8-SOP 1202.50/2,500 
LP2951CMXFSCT-ND Adj., Micro Power Voltage Regulator 8-SOP 55 ___.44__.33)_ | FAN7529MXCT-ND Critical Conduction Mode PFC Controller NEW! 8-SOIC 75 63 50 
LP2951CMXFSTR-ND Adj., Micro Power Voltage Regulator 8-SOP 447.00/3,000 FAN7529MXTR-ND Critical Conduction Mode PFC Controller NEW! 8-SOIC 975.00/3,000 
RO1117DXCT-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator To-252 | 147  .98 78) _ | FAN7529N-ND Critical Conduction Mode PFC Controller 8-Dip 75 63 50 
RC1117DXTR-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator TO-252 1267.50/2,500 FAN7530MXCT-ND Critical Conduction Mode PFC Controller 8-SOP | 1.33 1.06 80 
RC1117M285-ND 2.85V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator 0-263 96.80.64) FAN7530MXTR-ND Critical Conduction Mode PFC Controller 8-SOP 2035.20/3,000 
RC1117S285TCT-ND 2.85V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator SOT-223 62 AT 36 FAN7530N-ND. Critical Conduction Mode PFC Controller 8-Dip 1.33 1.06 80 
RC1117S285TTR-ND 2.85V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator SOT-223 507.00/2,500 FAN7554-ND Versatile PWM Controller 8-Dip 80 60 A5 
RC1585M15-ND. 1.5V, 5A, Fixed LDO Linear Regulator TO-263 1.08 90 72 FAN7554D-ND. Versatile PWM Controller 8-SOP 18 65 52 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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FAIRCHILD -__ A PFC/PWM CONTROLLER @ FaincHiLD SMART POWER MODULES 
ce. DigiReel® (cont) RoHS Compliant 4 =e Cont.) RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
FAN7554DTFCT-ND Versatile PWM Controller 8-SOP 18 65 .52| |FSBB20CH60C-ND | SPM™, 600V, 20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-CC | 17.43 16.27 15.11 
FAN7554DTFTR-ND Versatile PWM Controller 8-SOP 845.00/2,500 FSBB20CH60F-ND |SPM™, 600V, 20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-CA| 17.12 15.98 14.84 
FAN7601BGXCT-ND Green Current Mode PWM Controller NEW! 10-SSOP 715 57 43| |FSBB20CH60L-ND | SPM, 600V, 20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge NEW! SPM27-CB} 14.76 13.29 11.79 
FAN7601BGXTR-ND Green Current Mode PWM Controller NEW! 10-SSOP 2145.83/9.000 FSBB30CH60-ND SPM™, 600V, 30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-EA | 21.95 20.49 19.02 
FAN7601BMXCT-ND Green Current Mode PWM Controller NEW! 8-SOP 66 50 .38| |FSBB30CH60C-ND | SPM™, 600V, 30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-EC | 22.05 20.58 19.11 
FAN7601BMXTR-ND Green Current Mode PWM Controller NEW! 8-SOP 643.50/3,000 FSBB30CH60F-ND |SPM"™, 600V, 30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-EA | 22.70 21.19 19.67 
FAN7601BN-ND Green Current Mode PWM Controller NEW! 8-Dip 62 AT 35 FSBF3CH60B-ND Motion-SPM™, 600V-3A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-JA | 11.03 9.93 8.81 
FAN7601GXCT-ND Green Current Mode PWM Controller 10-SSOP 78 65 52| | FSBF5CH60B-ND Motion-SPM™, 600V, 5A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-JA | 11.80 10.62 9.42 
FAN7601GXTR-ND Green Current Mode PWM Controller 10-SSOP 1014.00/3,000 FSBF10CH60B-ND | Motion-SPM™, 600V, 10A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-JA | 13.59 12.24 10.86 
FAN7601MXCT-ND Green Current Mode PWM Controller 8-SOP 96 12 .54| |FSBFIOCH6OBT-ND |Motion-SPM™, 600V, 10A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-JA | 12.83 11.55 10.25 
FAN7601MXTR-ND Green Current Mode PWM Controller 8-SOP 936.00/3,000 FSBF10CH60BTL-ND | Motion-SPM™, 600V, 10A, 3-Phase IGBT Inverter SPM27-JB | 12.83 11.55 10.25 
FAN7601N-ND Green Current Mode PWM Controller 8-Dip 96 72 54 Bridge NEW! 
FAN7602BMXCT-ND Green Current Mode PWM Controller 8-SOP 80 60 .45| |FSBFISCH6OBT-ND | Motion-SPM™, 600V, 15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-JA | 13.86 12.94 12.02 
FAN7602BMXTR-ND Green Current Mode PWM Controller 8-SOP 650.00/2,500. FSBF15CH60BTL-ND | Motion-SPM™, 600V, 15A, 3-Phase IGBT Inverter SPM27-JB | 12.64 11.39 10.10 
FAN7602BN-ND Green Current Mode PWM Controller 8-Dip 80 60 45 Bridge NEW! 
FAN7602MXCT-ND Green Current Mode PWM Controller 8-SOP 1.26 1.05 .84| | FSBS10CH60-ND SPM™, 600V, 10A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-BA | 12.77 11.51 10.20 
FAN7602N-ND Green Current Mode PWM Controller 8-Dip 1.26 © 1.05 .84| [|FSBS15CH60-ND SPM™, 600V, 15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-BA | 15.33 13.80 12.24 
FSDMO465REWDTU-ND | Green-Mode Pwr. Switch, Integrated PWM and SenseFET | TO-220F-6] 2.00 1.60 1.20 
FSDMO565RBWDTU-ND_| Green-Mode Pwr. Switch, Integrated PWM and SenseFET|TO-220F-6| 1.88 1.50 1.13) [Eg=y=yer=7rerey SPECIALIZED ICs 
FSDMOS65REWDTU-ND | Green-Mode Power Switch, Integrated PWM and T0-220F-6| 1.01 81 7 RoHS Compliant 
SenseFET NEW! 7 
FSDM07652REWDTU-ND | Green-Mode Power Switch, Integrated PWM and TO-220F-6| 1.63 1.30 98) |Digi-Key 7 Price Each 
SenseFET NEW! Part No. Description Pkg. 1 25 100 
FSDM1265RBWDTU-ND | Green-Mode Power Switch, Integrated PWM and TO-220F | 240 1.92 1.44] | 100324QC-ND Low Power Hex TTL-to-ECL Translator 28-PLCC 5.70 4.56 3.85 
SenseFET NEW! 100325QC-ND Low Power Hex ECL-to-TTL Translator 28-PLCC 5.70 456 3.85 
FSEZ1216BNY-ND Primary-Side-Regulation PWM Integrated Power 8-Dip 73 55 AI FSHDMI04MTDX-ND Wide Bandwidth Differential Signaling HDMI Switch | 48-TSSOP 2.23 1.78 1.34 
MOSFET NEW! FSHDMI04QSPXCT-ND Wide Bandwidth Diff. Signaling HDMI 48-QVSOP 2.23 1.78 1.34 
FSEZ1216NY-ND Primary-Side-Regulation PWM Integrated Power 8-Dip 84 63 48 Switch NEW! 
MOSFET NEW! FSHDMI04QSPXTR-ND Wide Bandwidth Diff. Signaling HDMI 48-QVSOP 2848.00/2,500 
FSFA2100-ND FPS™ for Half-Bridge PWM Converters NEW! 9-Sip 6.10 488 4.12 Switch NEW! 
FSQ100-ND Green-Mode FPS™ NEW! 8-Dip 87 13 58) | FSHDMIO8MTDXCT-ND Wide Bandwidth HDMI Switch DDC/CEC 56-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
FSQ311-ND Green-Mode Pwr. Switch, for Quasi-Resonant Operation 8-Dip 96 80 64 FSHDMIO8MTDXTR-ND Wide Bandwidth HDMI Switch DDC/CEC 56-TSSOP 975.00/1,000 
FSQ0170RNA-ND Green-Mode Pwr. Switch, Integrated PWM and SenseFET| 8-Dip 1.20 1.00 80| | FSTD3306L8XCT-ND 2-Bit Low Power Bus Switch 8-MicroPak | 1.20 1.00 80 
FSQ0270RNA-ND Green-Mode Pwr. Switch, Integrated PWM and SenseFET| _8-Dip 1.25 1.00 75 FXL2T245L10XCT-ND Low Voltage Dual Supply 2-Bit Signal Translator 10-MicroPak| 1.14 95 76 
FSQ0365RN-ND Green-Mode Pwr. Switch, for Quasi-Resonant Operation 8-Dip 1.35 1.08 81 FXL2T245L10XTR-ND Low Voltage Dual Supply 2-Bit Signal Translator 10-MicroPak 2422.50/5,000 
FSQ0370RNA-ND Green-Mode Pwr. Switch, Integrated PWM and SenseFET| 8-Dip 1.35 1.08 81 FXL4T245BQXCT-ND Low Voltage Dual Supply 4-Bit Signal Translator 14-DQFN 1.23 (1.03 82 
FSQ0765RWDTU-ND. Green-Mode Power Switch, Quasi-Resonant TO-220F 1.63 1.30 98 FXL4T245BQXTR-ND Low Voltage Dual Supply 4-Bit Signal Translator 14-DQFN 1599.00/3,000 
Operation NEW! FXL5T244BQXCT-ND Low Voltage Dual Supply 5-Bit Signal Translator 14-DQFN 1.23 1.03 82 
ML4800CP-ND PFC/PWM Controller Combo 16-Dip 2.75 220 1.71 FXL5T244BQXTR-ND Low Voltage Dual Supply 5-Bit Signal Translator 14-DOFN 1599.00/3,000 
ML4824CP1-ND. PFC/PWM Controller Combo 16-Dip 3.71 2.97 2.31 FXLP34L6XCT-ND Single Bit Unidirectional Translator 6-MicroPak 84 63 48 
ML48241P1-ND PFC/PWM Controller Combo 16-Dip 3.15 252 1.96 FXLP34L6XTR-ND Single Bit Unidirectional Translator 6-MicroPak 1338.75/5,000 
$G1577SZCT-ND Dual Sync DC-DC PWM Controller NEW! 20-SOP 143 1.14 .86| | FXLP34P5XCT-ND Single Bit Unidirectional Translator $C70-5 84 63 48 
$G1577SZTR-ND Dual Sync DC-DC PWM Controller NEW! 20-SOP 741.00/1,000 FXLP34P5XTR-ND Single Bit Unidirectional Translator $C70-5 819.00/3,000 
$G5851ASYCT-ND Green-Mode, PWM Controller for Flyback Conv. NEW! 8-SOP 75 57 43 FXM2IC102L8X_F113CT-ND | Dual Voltage Supply Translator NEW! 8-MicroPak | 1.02 85 68 
SG5851ASYTR-ND. Green-Mode, PWM Controller for Flyback Conv. NEW! 8-SOP 607.75/2,500 FXM2IC102L8X_F113TR-ND | Dual Voltage Supply Translator NEW! 8-MicroPak 2167.50/5,000 
$G6741ASZCT-ND Highly Integrated Green-Mode PWM Controller NEW! 8-SOP 715 57 43 ML4425CSXCT-ND Sensorless BLDC Motor Controller 28-SOIC 8.75 7.88 6.99 
$G6741ASZTR-ND Highly Integrated Green-Mode PWM Controller NEW! 8-SOP 611.00/2,500 ML6428CS2XCT-ND S-Video Filter and 75-Ohm Line Drivers with 8-SOIC 4.01 321 250 
SG6742HRSZCT-ND Highly Integrated Green-Mode PWM Controller NEW! 8-SOP 15 57 43 Summed Composite Output 
SG6742HRSZTR-ND Highly Integrated Green-Mode PWM Controller NEW! 8-SOP 611.00/2,500 ML6428CS2XTR-ND S-Video Filter and 75-Ohm Line Drivers with 8-SOIC 5607.00/2,500 
S$G6742MLSYCT-ND Highly Integrated Green-Mode PWM Controller NEW! 8-SOP 94 ral 54 Summed Composite Output 
SG6742MLSYTR-ND Highly Integrated Green-Mode PWM Controller NEW! 8-SOP 765.70/2,500 USB1T114AMTCXCT-ND Universal Serial Bus Transceiver 14-TSSOP 15 63 50 
SG6742MRSYCT-ND Highly Integrated Green-Mode PWM Controller NEW! 8-SOP 94 wal 54| (USB1T11AMTCXTR-ND Universal Serial Bus Transceiver 14-TSSOP 812.50/2,500 
SG6742MRSYTR-ND Highly Integrated Green-Mode PWM Controller NEW! 8-SOP 765.70/2,500 USB1T11AMXCT-ND Universal Serial Bus Transceiver 14-SOIC 15 63 50 
SG6859ATZCT-ND Green-Mode PWM Flyback Power Converter NEW! SOT-26 50 38 .29| |USB1T11AMXTR-ND Universal Serial Bus Transceiver 14-SOIC 812.50/2,500 
SG6859ATZTR-ND Green-Mode PWM Flyback Power Converter NEW! SOT-26 487.50/3,000 USB1T1103MHXCT-ND USB Peripheral Transceiver with Voltage Regulator 16-MLP 1.08 90 72 
USB1T1103MHXTR-ND USB Peripheral Transceiver with Voltage Regulator 16-MLP 1404.00/3,000 
PAIRCHILD ie eli WM felo]0]mt-9 | USBITI10SAMHXCT-ND USB Peripheral Transceiver with Volt. Reg. NEW! | 16-MHBCC | 1.08 _.90_.72 
SST RoHS Compliant USB1T1105AMHXTR-ND. USB Peripheral Transceiver with Volt. Reg. NEW! | 16-MHBCC 1404.00/3,000 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. q 25 100 A . 
RMPA1959CT-ND | PCS 3.4V CDMA and CDMA2000-1X PowerEdge 4.0x4.0x1.5mm LCC] 2.45 1.96 1.47 —= minyEoaics) 
Power Amp Module Digi-Key = Price Each 
RMPA1959TR-ND | PCS 3.4V CDMA and CDMA2000-1X PowerEdge 4.0x4.0x1.5mm LCC} —3136.00/2,500 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Power Amp Module PS Series 
Surface Mount Product 
EAIRCHILE SMART POWER MODULES BLOSWIDGa Single 2-Input NAND Gate SOT-23-5 2821S 
———— RoHS Compliant NC7SOOM5XTR-ND Single 2-Input NAND Gate SOT-23-5 168.00/3,000 
esi SSE = NC7SOOP5XCT-ND 2-Input NAND Gate $C70-5 29 «2216 
Digi-Key se Price Each NC7SOOP5XTR-ND 2-Input NAND Gate $C70-5 169.20/3,000 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 NC7S02M5XCT-ND Single 2-Input NOR Gate SOT-23-5 28.2115 
FCAS20DN60BB-ND | SPM™ for SRM, 600V-20A, 2-Phase Asymmetric Bridge SPM20-BC | 14.69 13.23 11.74) |NC7SO2M5XTR-ND Single 2-Input NOR Gate’ SOT-23-5 168.00/3,000 
FCAS30DNG60BB-ND | SPM™ for SRM, 600V-30A, 2-Phase Asymmetric Bridge SPM20-BC | 16.09 14.49 12.85} |NC7SO4M5XCT-ND Single Inverter SOT-23-5 28 21 15 
FP7G100US60-ND | Transfer Molded Type IGBT Module NEW! EPM7 37.70 35.19 32.67} |NC7SO4M5XTR-ND Single Inverter SOT-23-5 168.00/3,000 
FP7G50US60-ND Transfer Molded Type IGBT Module NEW! EPM7 29.36 27.40 25.45} |NC7SO4P5XCT-ND TinyLogic® HS Inverter* $C70-5 .29 22 16 
FP7G75US60-ND Transfer Molded Type IGBT Module NEW! EPM7 33.33 31.11 28.89] |NC7S04P5XTR-ND. TinyLogic® HS Inverter* $C70-5 169.20/3,000 
FPAB30BH60-ND SPM™, 600V, 30A, 1-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-IA | 15.47 14.44 13.41 NC7SO8P5XCT-ND TinyLogic® HS 2-Input AND Gate* $C70-5 29 22 16 
FPAB30PH60-ND SPM™, 600V, 30A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-GA| 15.18 14.17 13.16] |NC7SO8P5XTR-ND TinyLogic® HS 2-Input AND Gate* $C70-5 169.20/3,000 
FPAB50PH60-ND SPM™, 600V, 50A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-HA| 19.19 17.91 16.63] |NC7SO8M5XCT-ND Single 2-Input AND Gate SOT-23-5 28 21 15 
FPDB20PH60-ND SPM™, 600V, 20A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-GA | 15.96 14.37 12.75] |NC7SO8M5XTR-ND Single 2-Input AND Gate SOT-23-5 168.00/3,000 
FPDB30PH60-ND SPM™, 600V, 30A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-GA| 16.50 15.40 14.30) |NC7S14MS5XCT-ND Schmitt Trigger Input Inverter SOT-23-5 28.21 15 
FPDB50PH60-ND SPM™, 600V, 50A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-HA| 21.23 19.81 18.40] |NC7S14M5XTR-ND Schmitt Trigger Input Inverter SOT-23-5 168.00/3,000 
FSAB20PH60-ND SPM™, 600V, 20A, 1-Phase Rectifier Bridge Diode SPM27-FA | 10.29 9.27 8.22] |NC7S14P5XCT-ND TinyLogic® HS Inverter* $C70-5 26 20 14 
FSAMI0SH60A-ND | SPM™, 600V, 10A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA | 18.20 16.99 15.78} |NC7S14P5XTR-ND TinyLogic® HS Inverter* $C70-5 156.00/3,000 
FSAM15SH60A-ND | SPM™, 600V, 15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA | 19.26 17.98 16.70} |NC7S32M5XCT-ND Single 2-Input OR Gate SOT-23-5 28 21 15 
FSAM30SH60A-ND__| SPM™ (Smart Power Module) SPM32-AA | 24.62 22.98 21.34| | NC7S32M5XTR-ND Single 2-Input OR Gate SOT-23-5 168.00/3,000 
FSAM15SM60A-ND |SPM™, 600V, 15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA | 17.76 16.58 15.40} /NC7S86M5XCT-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate SOT-23-5 28 21 15 
FSAM20SH60A-ND | SPM™, 600V, 20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA | 21.40 19.98 18.55} |NC7S86M5XTR-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate SOT-23-5 168.00/3,000 
FSAM20SM60A-ND | SPM™, 600V, 20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA | 19.90 18.58 17.25} |NC7SB3157P6XCT-ND SPDT Analog Switch or 2:1 Mux/Demux Bus Switch* $C70-6 39 32 22 
FSAM30SH60A-ND | SPM™, 600V, 30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA | 24.62 22.98 21.34] |NC7SB3157P6XTR-ND SPDT Analog Switch or 2:1 Mux/Demux Bus Switch* $C70-6 306.00/3,000 
FSAM30SM60A-ND_| SPM™, 600V, 30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA | 23.12 21.58 20.04/ | NC7STO8M5XCT-ND TinyLogic® HST 2-Input AND Gate* SOT-23-5 28 21 15 
FSAM75SM60A-ND | SPM™, 600V, 75A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-CA | 67.46 62.96 58.47] |NC7STO8M5XTR-ND TinyLogic® HST 2-Input AND Gate* SOT-23-5 168.00/3,000 
FSB50250SCT-ND | SPM™, 500V, 2.0A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM23-BA| 6.60 5.28 4.46} |NC7STO8P5XCT-ND TinyLogic® HST 2-Input AND Gate* $C70-5 26 20 14 
FSB50250STR-ND | SPM™, 500V, 2.0A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM23-BA 1930.50/450 NC7STO8P5XTR-ND TinyLogic® HST 2-Input AND Gate* $C70-5 156.00/3,000 
FSB50325SCT-ND | SPM™, 250V, 1.5A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM23-BA| 6.05 4.84 4.09} |NC7SU04M5XCT-ND TinyLogic® HS Unbuffered Inverter* SOT-23-5 28 21 15 
FSB50325STR-ND_ | SPM™, 250V, 1.5A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM23-BA 1769.85/450 NC7SU04M5XTR-ND TinyLogic® HS Unbuffered Inverter* SOT-23-5 168.00/3.000 
FSB50450SCT-ND | SPM™, 500V,3.0A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM23-BA| 7.15 5.72 4.83 ES ee 
FSB50450STR-ND | SPM™, 500V, 3.0A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM23-BA 2091.38/450 Surface Mount Product 
FSB50450T-ND SPM™, 500V, 3.0A, 3-Phase FRFET Inverter SPM23-AC} 8.25 6.60 5.57} |NC7NZ14K8XCT-ND TinyLogic® UHS Inverter* US8 Ag A0 2 
FSB50550T-ND SPM™, 500V, 3.5A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM23-AC |} 7.70 6.16 5.20} |NC7NZ14K8XTR-ND TinyLogic® UHS Inverter* US8 382.50/3,000 
FSB50825TB-ND SPM™, 250V, 8A, 3-Phase FRFET Inverter SPM23-CD| 6.16 4.93 4.16] | NC7NZ17K8XCT-ND TinyLogic® UHS Triple Buffer* US8 AQ 40 27 
FSB50825USCT-ND |SPM™, 250V, 4A, 3-Phase FRFET Inverter NEW! SPM23-BD| 6.68 5.35 4.51 NC7NZ17K8XTR-ND TinyLogic® UHS Triple Buffer* US8 382.50/3,000 
FSB50825USTR-ND | SPM™, 250V, 4A, 3-Phase FRFET Inverter NEW! SPM23-BD 1953.90/450 NC7NZ34K8XCT-ND TinyLogic® UHS Triple Buffer* US8 9 AO 27 
FSB52006S-ND SPM™, 60V 3-Phase FRFET Inverter NEW! SPM23-BA| 4.93 3.95 3.07] |NC7NZ34K8XTR-ND TinyLogic® UHS Triple Buffer* US8 382.50/3,000 
FSBB15CH60BT-ND | Motion-SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-EC | 17.53. 16.36 15.19} |NC7SB3257P6XCT-ND 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch* SC70-6 43 34 26 
FSBB15CH60C-ND__| SPM, 600V, 15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge NEW! SPM27-CC | 13.23 11.91 10.57] | NC7SB3257P6XTR-ND 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch* $C70-6 344.25/3,000 
FSBB20CH60-ND SPM™, 600V, 20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-CA | 16.17 15.10 14.02] |NC7SP17P5XCT-ND TinyLogic® ULP Single Buffer* $C70-5 0 32 22 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


FAIRCHILD & FAIRCHILD NEW! EVALUATION BOARDS 
ZaVIEStESeTe!: i@pReel® (cont) TinyLogic® § VV. RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 Part No. Description ul 25 100 
NC7SPT7P5XTR-ND TinyLogic® ULP Single Butfer* $C70-5 270.00/3,000 FEBT75-ND Evaluation Board for FAN5617 750 — = — 
NC7SVO4P5XCT-ND TinyLogic® ULP-A Inverter* $C70-5 32 FEB176-ND Evaluation Board for FAN5631 67.50 _ _ 
NC7SV04P5XTR-ND TinyLogic® ULP-A Inverter* SC70-5 192.00/3,000 FEB178-ND Evaluation Board for FAN5350 67.50 — _ 
NC7SZOOM5XCT-ND Single 2-Input NAND Gate SOT-23-5 28 7 FEB179-ND Evaluation Board for FAN5350 67.50 = = 
NC7SZOOM5XTR-ND Single 2-Input NAND Gate SOT-23-5 168.00/3,000 FEB207-ND Evaluation Board for FAN2103 52.50 = = 
NC7SZOOP5XCT-ND 2-Input NAND Gate SC70-5 29 FEB212-ND Evaluation Board for FSFR2100 8250 — — 
NC7SZOOP5XTR-ND 2-Input NAND Gate SC70-5 169.20/3,000 FEB219-ND Evaluation Board for FPPO6ROO1 82.50 = _ 
NC7SZ02M5XCT-ND Single 2-Input NOR Gate SOT-23-5 | .28 
NC7SZ02M5XTR-ND Single 2-Input NOR Gate SOT-23-5 168.00/3,000 
NC7SZ02P5XCT-ND TinyLogic® UHS 2-Input NOR Gate* $C70-5 26 . soTiny™ 
NC7SZ02P5XTR-ND TinyLogic® UHS 2-Input NOR Gate* $C70-5 156.00/3,000 3 y 
NC7SZO4M5XCT-ND Single Inverter S0T-23-5 | 28 Price Each 
NC7SZ04M5XTR-ND Single Inverter SOT-23-5 168.00/3,000 Description 1 25 100 
NC7SZ04P5XCT-ND TinyLogic® UHS Inverter* $C70-5 .26 ; Surface Mount Product 
NC7SZ04P5XTR-ND TinyLogic® UHS Inverter* SC70-5 156.00/3,000 PISA3160CZGEXCT-ND 3V, SOTiny™ 0.8-Ohm Dual SPDT Analog Switch* j2-1DFN] 90 80 72 
NC7SZOSMSXCT-ND Single Inverter Open Drain SOT-23-5 | __.28 . PI3A3160CZGEXTR-ND 3V, SOTiny™ 0.8-Ohm Dual SPDT Analog Switch* 12-TDFN 2306.50/3,500 
NETS 20 Mex TE yO Single Inverter Open Drain SOT=28-9:|/' - <168.00/9,000 PI5A3157CEXCT-ND SOTiny"™ Low Voltage Dual SPDT Analog Switch* 57 5046 
NG7SZ08MoXCT-ND) 5 Single 2-Input AND Gate SOT-28-5 | 28 15) | p15q3157CEXTR-ND SOTiny" Low Voltage Dual SPDT Analog Switch* 4245,00/3,000 
NC7SZ08M5XTR-ND Single 2-Input AND Gate SOT-23-5 168.00/3,000 HEREC GRAD Satin De as 
NC7SZ08P5XCT-ND 2-Input AND Gate SC70-5 29 ; - iny Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 12-TDFN 63 56 51 
NG7SZ08P5XTR-ND 2-Input AND Gate SC70-5 169.20/3,000 PI5A3158ZAEXTR-ND SOTiny™ Low Voltage Dual SPDT Analog Switch* 12-TDFN 1620.50/3,500 
NC7SZ11P6XCT-ND TinyLogic® UHS 3-Input AND Gate™ SC70-6 38 PI5C3301TEXCT-ND SOTiny™ Single Bit Bus Switch* SOT-23-5| 67 59 54 
NC7SZ11P6XTR-ND TinyLogic® UHS 3-Input AND Gate* $C70-6 228.00/3,000 PI5C3301TEXTR-ND SOTiny™ Single Bit Bus Switch* SOT-23-5|  1464.00/3,000 
NC7SZ14MSXCT-ND Schmitt Trigger Input Inverter S0T-23-5 28 PI5C3303TEXCT-ND SOTiny™ 2:1 Mux/Demux Bus Switch* SOT-23-6 83 74 67 
ps uli saber Oe al ee eae PI5C3303TEXTR-ND SOTiny™ 2:1 Mux/Demux Bus Switch* SOT-23-6 1830.00/3,000 
is l =" ‘i RS 7 
NC7SZ14P5XTR-ND TinyLogic® UHS Inverter $C70-5 168,00/3,000 ee Paes Sine nee ne ae 2 - ss 
NC7SZ32M5XCT-ND Single 2-Input OR Gate SOT-23-5 | 28 . ! . : : ' 
NC7SZ32M5XTR-ND Single 2-Input OR Gate SOT-23-5 468.00/3,000 PITASTX1GO8CEXTR-ND | Single 2-Input AND Gate 696.00/3,000 
NC7SZ32P5XCT-ND TinyLogic® UHS 2-Input OR Gate* SC70-5 29 . PI74STX1G86CXCT-ND Single 2-Input XOR Gate 38.29.23 
NC7SZ32P5XTR-ND TinyLogic® UHS 2-Input OR Gate* $C70-5 169.20/3,000 PI74STX1G126CXCT-ND Buffer with Tri-State Output 30.2724 
NC7SZ57P6XCT-ND TinyLogic® UHS Univ. Config. 2-Input Logic Gates* $C70-6 38 PI74STX1G126CEXCT-ND ‘| Buffer with Tri-State Output* 54 AI 32 
NC7SZ57P6XTR-ND TinyLogic® UHS Univ. Config. 2-Input Logic Gates* SC70-6 228.00/3,000 PISOLVO1TEXCT-ND SOTiny™ LVDS High Speed Differential Line Driver* | SOT-23-5] 1.08  .96 87 
NC7SZ66MSXCT-ND Low Voltage Single SPST Bus Switch SOT-23-5 | 36 PISOLVO1TEXTR-ND SOTiny™ LVDS High Speed Differential Line Driver* | SOT-23-5 2379.00/3,000 
NC7SZ66M5XTR-ND Low Voltage Single SPST Bus Switch SOT-23-5 280.50/3,000 
NC7SZ66P5XCT-ND Low Voltage Single SPST Normally Open Bus Switch* $C70-5 36 
NC7SZ66P5XTR-ND Low Voltage Single SPST Normally Open Bus Switch* $C70-5 280.50/3,000 LAN / ANALOG 
NC7SZ74K8XCT-ND TinyLogio® UHS D-Type Flip-Flop with Preset Clear* US8 49 SWITCH PRODUCTS — Ros Compliant 
NC7SZ74K8XTR-ND TinyLogic® UHS D-Type Flip-Flop with Preset Clear* US8 382.50/3,000 Digi-Key Price Each 
NC7SZ86M5XCT-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate SOT-23-5 28 Part No. Description 1 25 100 
NC7SZ86M5XTR-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate SOT-23-5 168.00/3,000 PI2LVD412ZHE-ND 7.8V, LVDS, 4-Channel Diff., 2:1 Mux/Demux Switch 417 3.68 3.34 
prea inyrogies ne eu eacushe of cae ou 4. janie’ PI2PCIE412-CZHE-ND —_| 4-Channel Diff. 2:1 Mux/Demux PCI-Express Switch 3.67 3.24 2.94 
- inyLogict -Input Exclusive ate* -! 00/3, 4 4 e it Oe Z j 
Reszesiscerno |S itt on cornes| 28 ee eee at 2 Mase bores Soh ee 
NC7SZ125MSXTR-ND | Single Tri-State Buffer OE-Low S0T-23-5 468.00/3,000 Fe ee em Eis presse WG canes 
i A PI3A212SZLEXCT-ND Dual SPDT Audio Clickless Analog Switch 80 ral 64 
NC7SZ125P5XCT-ND Tri-State Buffer UHS, Non-Inverting $C70-5 26 z gadis 9 u 
NC7SZ125P5XTR-ND Tri-State Buffer UHS, Non-Inverting SC70-5 156.00/3,000 PI3A212SZLEXTR-ND Dual SPDT Audio Clickless Analog Switch 2047.50/3,500 
NC7SZ126MS5XCT-ND —_| Single Tri-State Buffer OE=High SOT-23-5 | 28 PI3A212ZLEXCT-ND Dual SPDT Analog Switch 67 5954 
NC7SZ126MS5XTR-ND —_| Single Tri-State Buffer OE=High SOT-23-5 168.00/3,000 PI3A212ZLEXTR-ND Dual SPDT Analog Switch 1708.00/3,500 
NC7SZ126P5XCT-ND Tri-State Buffer $C70-5 25 : PI3HDMI412-BAE-ND | 4-Channel Diff., 2:1 Mux/Demux, DVI/HDMI Switch 48-TSSOP| 3.33 295 267 
eer are Tne US =<input Nonamiering Mae sone yn.n0r.000 PISHDMI412FTBE-ND | 4-Channel Diff., 2:1 Mux/Demux, DVI/HDMI Switch 48-BQSOP| 3.33 2.95 2.67 
NC7SZ157P6XTR-ND | TinyLogic® UHS 2-Input Non-Inverting Mux* SC70-6 216.00/3,000 PISELTOOEND See aA: 32M 188 
bees CESS pele ae ais ei se are = een PI3L301DAE-ND 3.3V, 16-Bit to 8-Bit Mux/Demux 48-TSSOP| 193 1.71 1.55 
NC7$7374P6XCT-ND Tri-State TinyLogio® UHS D-Type Flip-Flop* 8070-6 38 PI3L500ZFE-ND Soma welhale Muy Dem Gigabit Ethernet LAN 2.78 246 2.23 
NC7SZ374P6XTR-ND | Tri-State TinyLogic® UHS D-Type Flip-Flop* 8670-6 228.00/3,000 PIZUSBIOMZKEXCT-ND /3.3V, Wide Bandwidth, 2-Channel, 2:1 Mux/Demux USB 75 67 57 
NC7SZ384M5XCT-ND 1-Bit Low Power Bus Switch SOT-23-5 36 2.0 Switch with Single Enable 
NC7SZ384M5XTR-ND 1-Bit Low Power Bus Switch SOT-23-5 280.50/3,000 PI3USB10MZKEXTR-ND | 3.3V, Wide Bandwidth, 2-Channel, 2:1 Mux/Demux USB 1921.50/3,500 
NC7SZU04M5XCT-ND TinyLogic® UHS Unbuffered Inverter* SOT-23-5 28 4 2.0 Switch with Single Enable 
NC7SZU04M5XTR-ND TinyLogic® UHS Unbuffered Inverter* SOT-23-5 168.00/3,000 PI5A100WE-ND Quad SPDT Analog Switch 275 243 2.20 
NC7WB66K8XCT-ND Low Voltage Dual SPST Normally Open Analog Switch* US8 53 P15A4213GAEXCT-ND Low Voltage Dual SP3T Analog Switch 400 89 80 
NC7WB66K8XTR-ND Low Voltage Dual SPST Normally Open Analog Switch US8 425.25/3,000 PI5A4213GAEXTR-ND Low Voltage Dual SP3T Analog Switch 2196.00/3,000 
NC7WZ02K8XCT-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input NOR Gate US8 AQ BRA GCRE CTI NEEE Dual SPDT Analan Switch on? Senn cae 
NC7WZ02K8XTR-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input NOR Gate* US8 382.50/3,000 wi : : : 
NC7WZ04P6XCT-ND TinyLogic® UHS Dual Inverter* $070-6 38 PISAM684GAEXTR-ND __| Dual SPDT Analog Switch 1977.00/3,000 
NC7WZ04P6XTR-ND TinyLogic® UHS Dual Inverter* SC70-6 228,.00/3,000 PI5A4764GAEXCT-ND Dual SPDT Audio Clickless Analog Switch 98 87 19 
NC7WZO7P6XCT-ND TinyLogic® UHS Dual Buffer, OD Outputs* $C70-6 38 PISA4764GAEXTR-ND | Dual SPDT Audio Clickless Analog Switch 2160.00/3,000 
NC7WZO7P6XTR-ND TinyLogic® UHS Dual Buffer, OD Outputs* SC70-6 228.00/3,000 PI5L200QE-ND Quad SPDT LAN Switch 16-QSOP | 2.75 243 2.20 
NC7WZO8K8XCT-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input AND Gate* US8 Ag PI5V330WE-ND Quad 2:1 Multiplexer/Demultiplexer 16-SOIC | 250 221 2.00 
NG7WZO8K8XTR-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input AND Gate* US8 382.50/3,000 PS323ESAE-ND Dual SPST, 17V N.O. Analog Switch 8-SOIC | 1.17 1.03.94 
NON Re ACL Damm) TinyLogie® US Dual Inverter S070:be 38 PSBOTESEE-ND Quad SPST, 17V N.C. Analog Switch TESOIC | 242.15 1.95 
NC7WZ14P6XTR-ND TinyLogic® UHS Dual Inverter* $C70-6 228,00/3,000 ; 
NC7WZ16P6XCT-ND Dual Buffer SC70-6 38 PS392ESEE-ND Quad SPST, 17V N.O. Analog Switch 16-SOIC | 243 245 1.95 
NC7W7Z16P6XTR-ND Dual Buffer $C70-6 998,00/3,000 PS393ESEE-ND Quad SPST, 17V (2)N.O., (2)N.C. Analog Switch 16-SOIC | 243 215 1.95 
NC7WZ17P6XCT-ND TinyLogic® UHS Dual Butfer* $C70-6 32 
NC7WZ17P6XTR-ND TinyLogic® UHS Dual Buffer* SC70-6 192.00/3,000 LVDS DATA TRANSMISSION 
NC7WZ32K8XCT-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input OR Gate* US8 49 RoHS Compliant 
NC7WZ32K8XTR-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input OR Gate* US8 382.50/3,000 Digi-Key Price Each 
NC7WZ125K8XCT-ND Tri-State TinyLogic® UHS Dual Buffer* US8 49 Part No. Description Pkg. 1 25 400 
NC7WZ125K8XTR-ND Tri-State TinyLogic® UHS Dual Buffer 7 US8 382.50/3,000 PISOLVODBAWE-ND Dual LVDS Line Receiver eSOIC 350 221 2.00 
NC7WZ132K8XCT-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input NAND Gate’ US8 49 PI9OLV031AWE-ND Quad LVDS Line Driver 46-S0IC 417 368 334 
NC7WZ132K8XTR-ND | TinyLogic® UHS Dual 2-Input NAND Gate* US8 382.50/3,000 BaanteoA WED Gd LVDS Ling Recel jecsoics || dae: Rape aad 
NC7WZ241K8XCT-ND —_| Tri-State TinyLogic® UHS Dual Buffer* US8 Ag ual IDB ORIEN. : : ; 
NC7WZ241K8XTR-ND | Tri-State TinyLogic® UHS Dual Butfer* use 382.50/3,000 PIQOLVO47ALE-ND 3V, Quad LVDS Differential Line Driver 16-TSSOP| 3.33 2.95 2.67 
NC7WZU04P6XCT-ND TinyLogic® UHS Dual Unbuffered Inverter* $C70-6 38 i PI9OLVO48ALE-ND 3V, Quad LVDS Differential Line Receiver 16-TSSOP| 3.33 2.95 2.67 
NC7WZUO4P6XTR-ND | TinyLogic® UHS Dual Unbuffered Inverter* $C70-6 228,00/3,000 PISOLV179WE-ND Single LVDS Transceiver 8 SOIC | 2.92 2.58 2.34 
eae aan ULP!Sorles'= RoHS | Compliant tari aiiiaiamaaeaa waar Series — RoHS Compliant 
NC/NP14L8XCT-ND TinyLogic® ULP Triple Inverter Z 8-MicroPak| 50 74AVC 2.5V BUS DRIVERS 
NC7NP14L8XTR-ND TinyLogic® ULP Triple Inverter 8-MicroPak 650.00/5,000 AND FLIP-FLOPS — RoHs Compliant 
NC7SPU04P5XCT-ND TinyLogic® ULP Unbuffered Inverter $C70-5 34 Digi-Key Price Each 
NC7SPUO4P5XTR-ND __|TinyLogic® ULP Unbuffered Inverter $C70-5 228.00/3,000 Part No. Description Pkg. 1 25 ~~ «100 
7 PI74AVC164245AE-ND Tri-State, 3.3V to 1.8V, 16-Bit Level Shifter B-TSSOP| 4.00 353 3.20 
AEA! LEWES padeapeiateea PI74AVC164245LAAE-ND Tri-State, 3.3V to 1.5V, 16-Bit Level Shifter 48-TSSOP| 4.75 4.20 3.80 
Die ter ae a ; Brice Each x 74LPT DOUBLE DENSITY 3.3V LOGIC 
art No. escription g. : 
FEBT37-ND Evaluation Board for FAN2001/FAN2002 = 52.50 — oA ad Ph lah bt mat oer 
FEB154-ND Evaluation Board for FSBB20CH60 — | 75.00 Digi-Key ie 
FEB155-ND Evaluation Board for FSB50450 — | 75.00 Part No. Description Pkg. 1 2% 100 
FEB156-ND Evaluation Board for FSAM20SM60A = 75.00 PI74LPT16244AAE-ND 16-Bit Buffer/Line Driver 48-TSSOP| 1.75 1.55 1.40 
FEB167-ND Evaluation Board for FAN2106 —_ 52.50 PI74LPT16245AAE-ND 16-Bit Bidirectional Transceiver 48-TSSOP| 1.75 1.55 1.40 
FEB173-ND Evaluation Board for FAN5336 — 67.50 PI74LPT16374AAE-ND 16-Bit Octal Register 48-TSSOP|} 1.75 1.55 1.40 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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3.3V BUS SWITCH PRODUCTS 


RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
art No. escription g. Fi art No. escription g. 
Part Ni Descripti Pk 1 2 100 Part Ni Descripti Pk ! 25 100 
PI3B32X245BE-ND | Hot Insertion 16-Bit, 2-Port Bus Switch* 40-BQSOP| 2.62 2.31 2.10] |PI7C9X110BNBE-ND PCI Express-to-PCl Reversible Bridge 160-LFBGA | 20.98 18.52 16.79 
PI3B32X384BE-ND | 20-Bit, 2-Port NanoSwitch™* 48-BQSOP| 2.37 2.09 1.90] |PI7C8150BMAE-ND Async. 2-Port PCI-to-PCI Bridge 208-FQFP | 17.42 15.37 13.94 
PI3B33X257BE-ND | 12-24 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch* 48-BQSOP| 3.45 3.05 2.76) |PI7C8150BNDE-ND Async. 2-Port PCI-to-PC! Bridge 256-PBGA | 17.42 15.37 13.94 
PI3B3245QE-ND | Hot Insertion 8-Bit, 2-Port, NanoSwitch™* 20-QSOP 1.32 1417 1.06) [PI7C8150BMAE-ND 2-Port PCI-to-PCI Bridge 160-MQFP | 17.42 15.37 13.94 
PI3B3251QE-ND | 8-1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switch* 16-QSOP | 1.40 1.24 1.12 
PI3B3253QE-ND | Dual 4:1 Mux/Demux NanoSwitch™* 16-QSOP 140° 1.24 1.12 Y INTERFACE 
P13B32570-ND Quad 2:1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switch 16-QSOP | 140 1.24 1.12 RoHS Compliant 
PI3B3257QE-ND | Quad 2:1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switch* 16-QSOP | 140 1.24 1.12 Digi-Ke Price Each 
PI3B16245AE-ND | Hot Insertion, 16-Bit, 2-Port Bus Switch* ; 48-BQSOP| 292 258 2.34 el ee Description Pkg 1 25 400 
PI3C3125LE-ND Hat ineeron 4-Bit, 2-Port, Bus Switch with Individual 14-TSSOP | 1.12 99 90 PIAULS3VOSNZLE-ND B-Bit, Non-Inverting Bus Transceiver 30-TOFN | 2.42 2.14 1.94 
A i A 5 i i 7 PI4ULS3V16AE-ND 16-Bit, Non-Inverting Bus Transceiver 56-TSSOP| 3.08 273 2.47 
Bs Se Dia Hot Insertion, 4-Bft, 2-Port, Bus Switch with Individual TO-OSOP ) 1038283) pi7aHisTL1212AE-ND 24-Bit 1.8V to 3.3V Bi-Directional Level Shifting |64-TSSOP| 583 515 467 
sf ion A-Rit 9. i F ivi a Transceiver 
Bice oa Dig) ot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch with Individual 14-S0IG | 1.03 9283) | pizastxo@ae4szZEEXCT-ND | 2-Bit, Level Shifting Butfer/Transceiver 12-7DFN| 70-6256 
| i -Bit, 2- i i ivi i PI74STX2G4245ZEEXTR-ND 2-Bit, Level Shifting Buffer/Transceiver 12-TDFN 1792.00/3,500 
Ba) ct Insertion, 4-Blt, 2-Port, Bus Switch with Indlvidual TATSSOP | 1.129980) przaSTRAGADASZIEXCT-ND | 2-Bit, Level Shifting Buffer Transceiver T6-TOFN | 125 111 1.00 
PI3C3126QE-ND | Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch with Individual 46-0S0P | 1.03 92 g3| LPI74STX4G4245ZJEXTR-ND 2-Bit, Level Shifting Buffer/Transceiver 16-TDFN 3202.50/3,500 
Enables* 
PI3C3245QE-ND _|Hot Insertion, 8-Bit, 2-Port Bus Switch* en | OSHIBA 
PI3C3384QE-ND | 3.3V High Bandwidth, Hot Insertion, 10-Bit, 2-Port Bus Switch* | 24-QSOP. 1.10 98 E[:3 Leading Innovation >>> 74AC SERIES 
PI3CH281QE-ND | Low Voltage, High Bandwidth, 2-Channel, 4:1 Mux/Demux 16-QSOP 1.03 92 83 Digi-Key Price Each 
NanoSwitch™, with Single Enable* anti 
PI3CH4000E-ND | Low Voltage, 5-Ohm, 4-Channel, 2-Port NanoSwitch"™* teasop | 1.13 1.00 o1| [Part No. Description Pig. Lea 25 SOD 
Ente TC74ACOOFN-ND Quad 2-Input NAND Gate 14-SOL A6 37 28 
PI3CH800QE-ND | Low Voltage, 5-Ohm, 8-Channel, 2-Port NanoSwitch’ 20-QSOP | 1.03 92 83 TC74ACOOFNFCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* 414-SOL 60 45 34 
PI3CH1000QE-ND | Low Voltage, 5-Ohm, 10-Channel, 2-Port NanoSwitch™* 24-QSOP 1.27 112 1.02 TC74ACOOFNFTR-ND Quad Sele NAND Gate* 44-SOL . 487. 50/2 500 : 
TC74ACOOFNTR-ND Quad 2-Input NAND Gate 14-SOL 307.13/2,500 
LOW VOLTAGE TRANSLATOR Biia7ienain) Quad 2-Input NAND Gate 14-Di 46378 
BUS SWITCH — RoHs Compliant BigZhana) Quad 2-Input NAND Gate* 14-Dip 46 «378 
Digi-Key Price Each> TC74ACO2FNTR-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-SOL 320.63/2,500 
Part No. Desorintion Pkg. 1 25 100 | | TC74ACO2FNFCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-SOL | 48 38 29 
PISVTS4XO05BE-ND 32-Bit, Low Voltage Level Shiffing Switch 80-B0S0P| 417 3.68 3.34] | ICPAACOCENFTR-ND Giiad 2"Input NOR Gate! 14-S0L | — 320.68/2,500 
i ite i TC74ACO2PF-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-Di 48 38 29 
PI3VT3245LE-ND 8-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch 20-TSSOP| 1.30 1.15 1.04 TC74ACO4FNF-ND Hex Inverter® 14-SOL 16 37 28 
PI3VT3306LE-ND 2-Bit, 2-Port, Low Voltage Translator Bus Switch 8-TSSOP. 1.10 98 88 TC74ACO8FN-ND Quad 2-Input AND Gate 14-SOL 46 37 ‘08 
TC74ACO8FNTR-ND Quad 2-Input AND Gate 14-SOL 307.13/2,500 
SWITCH PRODUCTS BiG 7inariin) Hex Schmitt Trigger Inverter 14-soL | 55 4433 
Gite es §=6|1C74AC14FNF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* 14-SOL 59 A4 33 
Digi-Key Price Each TC74ACB6FNF-ND Quad Exclusive OR Gate* T4S0L | 50. 40 30 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | |TC74AC125FN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State 14S0L | 60 45 34 
PISC32X245BE-ND 16-Bit Bus Switch 40-BosoP| 1.92. 1.70 1.54 TOTd AGT OENT REND Quad Bus Buffer, Tri-State 14-SOL 484.25/2,500 
PI5C34X245BE-ND 32-Bit Bus Switch go-BasoP| 3.08 273 247| | TC74AC13BFN-ND 2 te orne Derodel Teor) een eae gal 
f F TC74AC138FNTR-ND 3-to-8 Line Decoder 16-SOL 461.50/2,500 
PI5C34X2245BE-ND 32-Bit, 2-Port Bus Switch 80-BQSOP| 3.08 2.73 247 TC74AC138P-ND 3-t0-8 Line Decod 16-Di 57 7 0 
PI5C3125QE-ND Quad Bus Switch with Individual Enable 16-OSOP | 87 7770] | Teo aacdezeNND Giga 2:Channellamutiglaxer rea Ril. Gan “ae 
PI5C3126QE-ND Quad Bus Switch with Individual Enable 16-QSOP 87 AT 70 TC74AC244P-ND Octal Bus Buffer. sheet 90-Di 23 55 “4 
PI5C3244SE-ND 8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT244 Pinout) 20-SOIC 87 aT 70 TC74AC245PF-ND Octal Bus Trariseetver: Tri-State* aNDiG 23 55 ‘4 
PI5C3245QE-ND 8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT245 Pinout) 20-QSOP 87 JT 70 TC74AC573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State On'SOL 7 58 ‘44 
P1I5C3251QE-ND 8:1 Mux/Demux Bus Switch 16-QSOP 87 17 70 vp : : : = 
PI5C3253QE-ND Dual 4:1 Mux/Demux Bus Switch 16-QSOP 87 AT 70 
PI5C32570E-ND Quad 2:1 Mux/Demux Bus Switch 16-QSOP 87 JT 70 TOSH I BA 
PISC3305LE-ND 2-Bit Bus Switch with Individual Enables CS a a My Leading Innovation >>> 74ACT SERIES 
PI5C3306LE-ND 2-Bit Bus Switch with Active Low Enables 8-TSSOP. 83 74 67 Digi-Key Price Each 
5 : -Bit, 2-Port Bus Swite i ‘87 77 70) PC 7AACTOOFN-ND Quad 2-Input NAND Gate 14-SOL ot 41ST 
eee et. peor us Switch ae mt iH 5 O TC74ACTOOFNF-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-SOL 51 418 
eh oak Z zs : TC74ACTOOFNTR-ND Quad 2-Input NAND Gate 14-SOL 357.50/2,500 
P15C162861BE-ND 20-Bit, 2-Port Bus Switch 48-BQSOP| 1.92 1.70 1.54) | T¢74aCTOOFNFCT-ND Quad Selapit NAND Gate* 414-SOL 55 ‘44 33 
TC74ACTOOFNFTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-SOL 371.25/2,500 
VIDEO SWITCH PRODUCT Biiazregraa) Hex Schmitt Trigger Inverter* 14-SOL 33 (43~SC«D 
Clycwersiene | 1C74ACT32FNTR-ND Quad 2-Input OR Gate 14-SOL 347.63/2,500 
DEKE Price Each TC74ACT138FNTR-ND 3-to-8 Line Decoder 16-SOL 461.50/2,500 
Pet ee Deserintlon Pk 1 25 400 TC74ACT157FN-ND Quad 2-Channel Multiplexer 16-SOL 84 63 48 
Pi - 7 = 9. TC74ACT244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 20-SOL 13 55 Al 
PI3V3120E-ND 3.3V High Bandwidth, 4-Port, 2:1 Mux/Demux Video Switch | 16-QSOP 60 53 48 5 7 a 
k 4 TC74ACT244FWTR-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 20-SOL 242.06/1,000 
PI3V512QE-ND 3.3V Wideband/Video Switch, 5-Port, 2:1 Mux/Demux 24-QSOP 90 80 72) |T¢74ACT244P-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 20-Dip 2B 55 4 
PI5V330QE-ND Quad 2-1 Multiplexer Video Switch 16-QSOP | 2.50 2.21 2.00) |Tc74acT244PF-ND Octal Bus Buffer. Tri-State* 20-Dip 73 55 ‘A 
PI5V330SWE-ND Wideband/Video Quad 2-Channel Mux/Demux 16-SOIC 92 81 74) |7074ACT257FNF-ND Quad 2-Channel Multiplexer* 16-SOL 88 66 50 
PI5V331QE-ND Dual 4-Channel Video Multiplexer/Demux 16-QSOP | 2.50 2.21 2.00) | 7¢74acT273FW-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOL 83 69 56 
PI5V332QE-ND Quad Video Switch 16-QS0P | 2.50 2.21 2.00] | TC74ACT373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 20-SOL 73 55 Al 
TC74ACT374FW-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-SOL 23 55 AL 
CLOCK DISTRIBUTION PRODUCTS BBi@ciirslaa\) Octal Bus Buffer, Tri-State* 20-Dip 775844 
RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each TOS HI BA 
Part No. Description (Leading Innovation >>> 74HC SERIES 
PI6C557-03LE-ND PCI-Express Clock T6T1SSOP| 98 67 .78| |Digi-Key Price Each 
PI6C2405A-1HWE-ND | Zero-Delay Clock Buffer 8-SOIC 2.10 1.86 1.68 Part No. Description Pkg. l 25 100 
PI6C3421ATEXCT-ND | 27MHz Spread Spectrum Clock Synthesizer SOT-23-6 | 1.00 89 .80| |TC74HCOOAFN-ND Quad 2-Input NAND Gate 14-SOL AT 38 26 
PI6C3421ATEXTR-ND | 27MHz Spread Spectrum Clock Synthesizer SOT-23-6 2196.00/3,000 TC74HCOOAFNF-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-SOL AQ 40 27 
P16C4511WE-ND PLL Clock Multiplier 8-SOIC 1.17 1.03 94] | TC74HCOOAFNTR-ND Quad 2-Input NAND Gate 14-SOL 243.00/2,500 
PI6C4512WE-ND PLL Clock Multiplier 8-SOIC 1.25 1.11 = 1.00) | TC74HCOOAFNFCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-SOL AT 38 26 
PI6C10804WE-ND 1.8V/2.5V, 250MHz, 1:4 Networking Clock Buffer 8-SOIC 1.33. 1.18 1.07) | TC74HCOOAFNFTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-SOL 306.00/2,500 
PI6C10806LE-ND 1.8V/2.5V, 250MHz, Low Skew 1:6 Crystal to LVCMOS 16-TSSOP| 1.50 1.33 1.20} /TC74HCOOAPF-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-Dip AT 38 26 
Clock Buffer TC74HCO2AFN-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-SOL Ag A0 BAG 
PI6C10807LE-ND 1.8V/2.5V, 250MHz, 1:10 Networking Clock Buffer 20-TSSOP| 1.67 1.48 1.34] |TC74HCO2AFNF-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-SOL 52 42 29 
PI6C20400HE-ND. 1:4 Clock Driver for Intel PCI-Express Chipsets 28-SSOP | 2.08 1.84 1.67) |TC74HCO2AP-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip Ag A0 27 
PI6C20400LE-ND 1:4 Clock Driver for Intel PCI-Express Chipsets 28-TSSOP] 2.25 1.99 1.80) |TC74HCO2APF-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-Dip Ag AO 27. 
PI6C48533-01LE-ND | 3.3V Low Skew 1-to-4 Diff./LVCMOS to LVPECL Fanout 20-TSSOP| 3.17 2.80 2.54) |TC74HCO3AP-ND Quad 2-Input NAND Gate with Open Drain 14-Dip 56 45 34 
Buffer TC74HCO4AFNF-ND Hex Inverter* 14-SOL Ag A0 27. 
P16C48535-01LE-ND ee a Stew 1-to-4 LVTTL/LVCMOS to LVPECL 20-TSSOP| 3.17 2.80 2.54) |TC74HCO4AFNTR-ND Hex Inverter 14-SOL 318.75/2,500 
anout Butter TC74HCO4AFNFCT-ND Hex Inverter* 14-SOL AQ A0 27. 
PIGCV304LE-ND 160MHz Clock Buffer 8-TSSOP | 1.75 1.55 1.40) |TC74HCO4AFNFTR-ND Hex Inverter* 14-SOL 318.75/2,500 
PI6CV304WE-ND 160MHz Clock Buffer 8-SOIC 1.75 1.55 1.40) + | TC74HCO4APF-ND Hex Inverter* 14-Dip A7 38 26 
PI6CV2304LE-ND 160MHz Clock Buffer 8-TSSOP 1.67 1.48 1.34 TC74HCO8AFNF-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-SOL 49 40 27 
PI6CV2304WE-ND 160MHz Clock Buffer 8-SOIC 1.67 148 1.34) |TC74HCO8AFNFCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-SOL 52 A2 29 
PI6CX100-27WE-ND 27Mkz, 3.3V VCXO for Set-Top Applications 8-SOIC 65 58 52 TC74HCO8APF-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-Dip 49 40 28 
PI49FCTS0SATSE-ND | Non-Inverting Clock Driver 20-SOIC 2.08 1.84 1.67) |TC74HC10APF-ND Triple 3-Input NAND Gate* 14-Dip 56 5 34 
PI49FCT3803LE-ND 156MHz, 7-Output Non-Inverting Clock Driver 16-TSSOP| 1.57 1.39 1.26) | TC74HC14AFNF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* 14-SOL 48 39 27 
PI49FCT3803QE-ND 156MHz, 7-Output Non-Inverting Clock Driver 16-QSOP | 1.57 1.39 1.26] |TC74HC14AFNFCT-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* 14-SOL A8 39 27 
PI49FCT3805DQE-ND | 3.3V, 2 x 1:5 CMOS Clock Driver 20-QSOP | 1.75 1.55 1.40) |TC74HC14AFNFTR-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* 14-SOL 314.50/2,500 
PI49FCT3807ASE-ND | 3.3V Fast CMOS Clock Driver 20-SOIC | 1.05 93 84] | TC74HC14APF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* 14-Dip 51 Al 29 
PI49FCT3807CQE-ND | 3.3V Fast CMOS Clock Driver 20-QSOP 75 67 60) | TC74HC32AFNFCT-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-SOL AQ AO 27 
PI49FCT3807QE-ND 3.3V Fast CMOS Clock Driver 20-QSOP M5 67 60) |TC74HC32APF-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-Dip Ag A0 28 
PI49FCT32805QE-ND | 3.3V, 2 x 1:5 CMOS Clock Driver 20-QSOP | 3.58 3.17 2.87) |TC74HC74APF-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 14-Dip 51 At 29 
PI49FCT32807HE-ND | 3.3V, 1:10 CMOS Clock Driver 20-SSOP | 3.58 3.17 2.87] | TC74HC86APF-ND Quad Exclusive OR Gate* 14-Dip 59 AZ 36 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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TOSHIBA __ : TOSHIBA —__ 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
TC74HC123APF-ND Dual Monostable Multivibrator* 16-Dip 52 39 .30| | TC74LCX573FTFCT-ND Octal D-Type Latch, Tri-State* 20-TSSOP 54 Al 31 
TC74HC125AFNTR-ND Quad Bus Buffer, Tri-State 14-SOL 347.63/2,500 TC74LCX573FTFTR-ND Octal D-Type Latch, Tri-State* 20-TSSOP. 359.10/2,000 
TC74HC125AFNFCT-ND_ Quad Bus Buffer, Tri-State* 14-SOL 50 40 .30| |TC74LCX574FTFCT-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State* 20-TSSOP 54 Al 31 
TC74HC125AFNFTR-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* 14-SOL 334.13/2,500 TC74LCX574FTFTR-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State* 20-TSSOP 359.10/2,000 
TC74HC125APF-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* 14-Dip 53 43 .32| | TC74LCX574FW-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State 20-SOL 76 63 51 
TC74HC132AFNF-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate* 14-SOL 53 40 .30| | TC74LCX16240AFTTR-ND Inverting 16-Bit Bus Buffer, Tri-State 48-TSSOP 650.00/1,000 
TC74HC132AP-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate 14-Dip 57 43 .32| |TC74LCX16244ELFCT-ND 16-Bit Bus Buffer, Tri-State* 48-TSSOP| 1.40 1.17 94 
TC74HC132APF-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate* 14-Dip 57 43 .32| | TC74LCX16244ELFTR-ND 16-Bit Bus Buffer, Tri-State* 48-TSSOP 619.78/1,000 
TC74HC138AFNF-ND 3-to-8 Line Decoder* 16-SOL AT 38 .28| | TC74LCX16245AFTFCT-ND 16-Bit Bus Transceiver, Tri-State* 48-TSSOP| 140 1.17 94 
TC74HC138AFNFCT-ND 3-to-8 Line Decoder* 16-SOL AT 38 .28| | TC74LCX16245AFTFTR-ND 16-Bit Bus Transceiver, Tri-State* 48-TSSOP 619.78/1,000 
TC74HC138AFNFTR-ND 3-to-8 Line Decoder* 16-SOL 313.88/2,500 TC74LCX16373AFTTR-ND 16-Bit D-Type Latch, Tri-State 48-TSSOP 619.78/1,000 
TC74HC138APF-ND 3-to-8 Line Decoder* 16-Dip 52 42 31 TC74LCX16373AFTFCT-ND 16-Bit D-Type Latch, Tri-State* 48-TSSOP| 1.40 1.17 94 
TC74HC139AFNF-ND Dual 2-to-4 Line Decoder* 16-SOL 52 42 31 TC74LCX16373AFTFTR-ND 16-Bit D-Type Latch, Tri-State* 48-TSSOP 619.78/1,000 
TC74HC139AFNTR-ND Dual 2-to-4 Line Decoder 16-SOL 347.63/2,500 TC74LCX16374AFTTR-ND 16-Bit D-Type Flip-Flop, Tri-State 48-TSSOP 619.78/1,000 
TC74HC139APF-ND Dual 2-to-4 Line Decoder* 16-Dip 52 42 31 TC74LCX16374AFTFCT-ND 16-Bit D-Type Flip-Flop, Tri-State* 48-TSSOP| 140 1.17 94 
TC74HC173AP-ND Quad D-Type Register, Tri-State 16-Dip 60 AB .34| | TC74LCX16374AFTFTR-ND 16-Bit D-Type Flip-Flop, Tri-State* 48-TSSOP 619.78/1,000 
TC74HC173APF-ND Quad D-Type Register, Tri-State* 16-Dip 60 AG 34 
TC74HC175AFNF-ND Quad D-Type Flip Flop with Clear* 16-SOL 60 48 36] Mmetyeli=7:\ 
TC74HC244APF-ND Octal Bus Buffer, Tri-State* 20-Dip 6 45 34) i Digi@Reel° 
TC74HC245AFWTR-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State 20-SOL 161.00/1,000 oad sevenol 22 Digi @Ree! EYGSERIES) 
TC74HC245APF-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State* 20-Dip 60 45 34] | Digi-Key a Price Each 
TC74HC273APF-ND Octal D-Type Flip Flop with Clear* 20-Dip 65 49 _.37| (PartNo. Description Pkg. 1 25 (100 
TC74HC367APF-ND Hex Bus Buffer, Tri-State* 16-Dip 72 54 41] | TC74LVX02FTTR-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP 240.80/2,000 
TC74HC373AFW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 20-SOL 58 44 .33| | TC74LVX02FTFCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-TSSOP 43 35 26 
TC74HC373AFWTR-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 20-SOL 199.50/1,000 TC74LVX02FTFTR-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-TSSOP 240.80/2,000 
TC74HC373APF-ND Octal D-Type Latch, Tri-State* 20-Dip 60 5 .34| | TC74LVX04FN-ND Hex Inverter 14-SOL 43 35 26 
TC74HC374AFW-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-SOL 58 44 .33| | TC74LVX04FNF-ND Hex Inverter* 14-SOL 43 35 26 
TC74HC374AFWTR-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-SOL 156.80/1,000 TC74LVXO4FTFCT-ND Hex Inverter* 14-TSSOP 43 35 26 
TC74HC374AP-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 60 A5 .34| | TC74LVXO4FTFTR-ND Hex Inverter* 14-TSSOP 240.80/2,000 
TC74HC541APF-ND Octal Bus Buffer, Tri-State* 20-Dip 60 A5 .34| | TC74LVXO8FNF-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-SOL A3 35 26 
TC74HC573AFWTR-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 20-SOL 199.50/1,000 TC74LVXO8FTFCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-TSSOP 3 35 26 
TC74HC573APF-ND Octal D-Type Latch, Tri-State* 20-Dip 60 A5 .34| | TC74LVXO8FTFTR-ND. Quad 2-Input AND Gate* 14-TSSOP. 240.80/2,000 
TC74HC574APF-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State* 20-Dip 60 5 .34| | TC74LVX14FNF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* 14-SOL 46 37 28 
TC74HC592APF-ND 8-Bit Register/Binary Counter* 16-Dip 91 76 61 TC74LVX14FTFCT-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* 14-TSSOP 53 42 32 
TC74HC595AFNF-ND 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State* 16-SOL 56 42 .32| | TC74LVX14FTFTR-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* 14-TSSOP 294.00/2,000 
TC74HC595APF-ND 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State* 16-Dip OF 43 .32| | TC74LVX32FNF-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-SOL 43 35 26 
TC74HC4040AFN-ND 12-Stage Binary Counter 16-SOL 53 40 .30| | TC74LVX32FTFCT-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-TSSOP A3 35 26 
TC74HC4040AFNF-ND 12-Stage Binary Counter* 16-SOL 55 42 .32| | TC74LVX32FTFTR-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-TSSOP 240.80/2,000 
TC74HC4040APF-ND 12-Stage Binary Counter* 16-Dip 57 43 .32| | TC74LVX74FN-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 14-SOL 53 42 32 
TC74HC4051APF-ND 8-Channel Analog Multiplexer* 16-Dip 74 56 42 TC74LVX74FNF-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 14-SOL 53 42 32 
TC74HC4052APF-ND Dual 4-Channel Analog Multiplexer* 16-Dip 714 56 42| | TC74LVX74FTMCT-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 14-TSSOP 53 42 32 
TC74HC4053AFNF-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer* 16-SOL 54 AL 31 TC74LVX74FTMTR-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 14-TSSOP. 294.00/2,000 
TC74HC4053AFNFCT-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer* 16-SOL 54 AL 31 TC74LVX86FTTR-ND Quad Exclusive OR Gate 14-TSSOP 294.00/2,000 
TC74HC4053AFNFTR-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer* 16-SOL 435.50/2,500 TC74LVX86FTMCT-ND Quad Exclusive OR Gate* 14-TSSOP 53 42 32 
TC74HC4053AP-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer 16-Dip 60 A5 .34| | TC74LVX86FTMTR-ND Quad Exclusive OR Gate* 14-TSSOP 294.00/2,000 
TC74HC4053APF-ND Triple 2-Channel Analog Mulitplexer* 16-Dip 60 A5 .34| | TC74LVX125FN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State 14-SOL 68 51 39 
TC74HC4066AFNF-ND Quad Bilateral Switch* 14-SOL 60 AB .36| | TC74LVX125FNF-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* 14-SOL 68 51 39 
TC74HC4066APF-ND. Quad Bilateral Switch* 14-Dip 56 43 .32| | TC74LVX125FTFCT-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* 14-TSSOP 55 A2 31 
TC74LVX125FTFTR-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* 14-TSSOP 364.42/2,000 
TOSHIBA TC74LVX138FN-ND 3+to-8 Line Decoder 16-SOL 52 «3930 
Leadin i TC74LVX138FNF-ND 3-to-8 Line Decoder* 16-SOL 52 39 30 
= 8 en Halex SERIES TC74LVX138FTFCT-ND 3-to-8 Line Decoder* 16-TSSOP. 52 39 30 
Digi-Key 22 Price Each TC74LVX138FTFTR-ND 340-8 Line Decoder* 16-TSSOP 345 .80/2,000 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | | TC74LVX157FN-ND Quad 2-Channel Multiplexer 16-SOL 56 42 ~—(32 
TC74LCXOOFNF-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-SOL ot 39 .29| | TC74LVX174FNF-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear* 16-SOL 84 63 AB 
TC74LCXOOFTFCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-TSSOP 51 AL 31 TC74LVX240FW-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State 20-SOL 68 52 39 
TC74LCXOOFTFTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-TSSOP 285.60/2,000 TC74LVX244FTFCT-ND Octal Bus Buffer, Tri-State* 20-TSSOP. 68 52 39 
TC74LCX02FN-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-SOL AB 36 .27| | TC74LVX244FTFTR-ND Octal Bus Buffer, Tri-State* 20-TSSOP 454.86/2,000 
TC74LCX02FNF-ND. Quad 2-Input NOR Gate* 14-SOL A8 36 27) | TC74LVX245FTFCT-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State* 20-TSSOP 68 52 39 
TC74LCXO2FTCT-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP 51 AL 31 TC74LVX245FTFTR-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State* 20-TSSOP 454.86/2,000 
TC74LCXO2FTFCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-TSSOP 51 AL 31 TC74LVX245FW-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State 20-SOL 68 52 39 
TC74LCX02FTFTR-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-TSSOP 285.60/2,000 TC74LVX373FTMCT-ND Octal D-Type Latch, Tri-State* 20-TSSOP. 68 52 39 
TC74LCXO4FNF-ND Hex Inverter* 14-SOL 51 39 .29| | TC74LVX373FTMTR-ND Octal D-Type Latch, Tri-State* 20-TSSOP 454.86/2,000 
TC74LCXO4FTCT-ND Hex Inverter 14-TSSOP 51 A1 31 TC74LVX373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 20-SOL 68 52 39 
TC74LCXO4FTFCT-ND Hex Inverter* 14-TSSOP ei AL 31 TC74LVX374FW-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-SOL 68 52 39 
TC74LCXO4FTFTR-ND Hex Inverter* 14-TSSOP 285.60/2,000 TC74LVX4245FSFCT-ND Dual Supply Octal Bus Transceiver* 24-TSSOP| 1.43 1.15 86 
TC74LCXO8FTFTR-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-TSSOP 285.60/2,000 TC74LVX4245FSFTR-ND Dual Supply Octal Bus Transceiver* 24-TSSOP. 1487.20/2,000 
TC74LCX14FNF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* 14-SOL Syl 39 .29 
TC74LCX14FTFCT-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* on i TOSHIBA 
TC74LCX14FTFTR-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* 14-TSSOP 285.60/2,000 Leading Innovation >>> 
TC74LCX32FNF-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-SOL 51 39 .29 : seaecaris oe 
TC74LCX32FTFCT-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-Tssop| 51 41a] | Digi-Key ae 
TC74LCX32FTFTR-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-TSSOP|  285.60/2,000 BarNot Description Pkg. | 1 25 100 
TC74LCX74FTCT-ND. Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 14-TSSOP| 534332] | TC74VHCOOFNM-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-SOL A335 26 
TC74LCX74FTFCT-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* T4-TSSOP| 53.4232] | TC74VHCOOFTMCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-TSSOP)} 49 = =40 = 28 
TC74LCX74FTFTR-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 14-TSSOP 294.00/2,000 TC74VHCOOFTMTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-TSSOP 273.60/2,000 
TC74LCX86FN-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOL 51.39.29] | TC74VHCO2FN-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-SOL 430 3526 
TC74LCX86FNF-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* 14-SOL 51 39.29] | TC74VHCO2FNF-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-SOL A335 26 
TC74LCX86FTCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-TSSOP| 544433] | TC74VHCO2FTMCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-TSSOP] 514129 
TC74LCX125FNF-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* 14-SOL 56 42 32| | TC74VHCO2FTMTR-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-TSSOP 280.80/2,000 
TC74LCX125FTFCT-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* 14-TSSOP] 51.4131] | TC74VHCO4FN-ND Hex Inverter 14-SOL 43 3526 
TC74LCX125FTFTR-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* 14-TSSOP 285.60/2,000 TC74VHCO4FNF-ND Hex Inverter* 14-SOL 43 35 26 
TC74LCX138FNF-ND 3-to-8 Line Decoder* 16-SOL 61 46 35] | TC74VHCO4ENTR-ND Hex Inverter 14-SOL 290.25/2,500 
TC74LCX138FTFCT-ND. 3-to-8 Line Decoder* 16-TSSOP AQ 37 .28| |1C74VHCO4FTELMTR-ND Hex Inverter 14-TSSOP 218.40/2,000 
TC74LCX138FTFTR-ND 3-to-8 Line Decoder* 16-TSSOP 324.52/2,000 TC74VHCO8FTMCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-TSSOP Ag 40 28 
TC74LCX157FTFCT-ND Quad 2-Channel Multiplexer* 16-TSSOP| 59 47 ~~ .36| | 1C74VHCO8FTMTR-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-TSSOP 273.60/2,000 
TC74LCX157FTFTR-ND Quad 2-Channel Multiplexer* 16-TSSOP 327.60/2,000 TC74VHC10FNF-ND Triple 3-Input NAND Gate* 14-SOL 50 40 30 
TC74LCX240FTFCT-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State* 20-TSSOP 52 40 30; | 1C74VHC11FTMCT-ND Triple 3-Input AND Gate* 14-TSSOP 51 At 31 
TC74LCX240FTFTR-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State* 20-TSSOP. 348.46/2,000 TC74VHC11FTMTR-ND Triple 3-Input AND Gate* 14-TSSOP 282.80/2,000 
TC74LCX240FW-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State 20-SOL 84 10 56| | 1C74VHC14FTMCT-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* 14-TSSOP AT 39 27 
TC74LCX244FTFCT-ND Octal Bus Buffer, Tri-State* 20-TSSOP) 52 40 30] | TC74VHC14FTMTR-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* 14-TSSOP 262.80/2,000 
TC74LCX244FTFTR-ND Octal Bus Buffer, Tri-State* 20-TSSOP 348.46/2,000 TC74VHC20FNF-ND Dual 4-Input NAND Gate* 14-SOL AT 38 29 
TC74LCX244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 20-SOL 96 73 = .55] | TC74VHC21FN-ND Dual 4-Input AND Gate 14-SOL A738 29 
TC74LCX245FTFCT-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State* 20-TSSOP 58 4 33} | 1C74VHC21FNMF-ND Dual 4-Input AND Gate* 14-SOL 56 42 32 
TC74LCX245FTFTR-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State* 20-TSSOP 385.70/2,000 TC74VHC21FTMCT-ND Dual 4-Input AND Gate* 14-TSSOP 51 At 31 
TC74LCX373FTCT-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 20-TSSOP) 53 40 ~—.30)_ | TC74VHC21FTMTR-ND Dual 4-Input AND Gate* 14-TSSOP 282.80/2,000 
TC74LCX373FTFCT-ND Octal D-Type Latch, Tri-State* 20-TSSOP 52 39 30) | TC74VHC32FNF-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-SOL 3 35 26 
TC74LCX373FTFTR-ND Octal D-Type Latch, Tri-State* 20-TSSOP 345.80/2,000 TC74VHC32FTMCT-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-TSSOP AQ 40 28 
TC74LCX373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 20-SOL -60 AQ .37| | TC74VHC32FTMTR-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-TSSOP 273.60/2,000 
TC74LCX374FTFCT-ND Octal D-Type Flip-Flop* 20-TSSOP 54 Al 31) | TC74VHC74FNF-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 14-SOL 53 A2 32 
TC74LCX374FTFTR-ND Octal D-Type Flip-Flop* 20-TSSOP 359.10/2,000 TC74VHC74FTMCT-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 14-TSSOP 49 A0 28 
TC74LCX374FW-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-SOL 96 B 55| | TC74VHC74FTMTR-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 14-TSSOP 273.60/2,000 
TC74LCX540FTFCT-ND Octal Inverting Bus Buffer* 20-TSSOP 54 AL 31 TC74VHC86FTMCT-ND Quad Exclusive OR Gate* 14-TSSOP. A7 38 28 
TC74LCX540FTFTR-ND Octal Inverting Bus Buffer* 20-TSSOP. 359.10/2,000 TC74VHC86FTMTR-ND Quad Exclusive OR Gate* 14-TSSOP 260.40/2,000 
TC74LCX541FTFCT-ND Octal Bus Buffer* 20-TSSOP 54 Al 31) | TC74VHC125FNF-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* 14-SOL 56 A5 34 
TC74LCX541 FTFTR-ND Octal Bus Buffer* 20-TSSOP 359.10/2,000 TC74VHC125FNTR-ND Quad Bus Buffer, Tri-State 14-SOL 422.50/2,500 
TC74LCX541FW-ND Octal Bus Buffer 20-SOL 76 63 51) [TC74VHC125FNMCT-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* 14-SOL 52 39 30 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1101 


TOSHIBA - TOSHIBA se z 
Leading Innovation >>> Digi@Reel % (Cont.) 74VHC SERIES §@ Leading innovation >>> Digi Reel* (Cont.) LMOS SERIES 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC74VHC125FNMTR-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* T4-S0L 422.50/2,500 TC7SET32FFTR-ND 2-Input OR Gate* 5-SSOP 243.00/3,000 
TC74VHC125FTMCT-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* T4-TSSOP| 55 44 ~—~«33| | TC7SET32FUTFCT-ND 2-Input OR Gate* 5-SSOP 36 6.2920 
TC74VHC125FTMTR-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* 14-TSSOP 305.20/2,000 TC7SET32FUTFTR-ND 2-Input OR Gate* 5-SSOP 243,00/3,000 
TC74VHC138FN-ND 3-to-8 Line Decoder 16-SOL 52 39 30] | TC7SHOOFFCT-ND 2-Input NAND Gate* 5-SSOP 36.~«O9SCO 
TC74VHC138FNF-ND 3-to-8 Line Decoder* 16-SOL 52.39 30] | TC7SHOOFFTR-ND 2-Input NAND Gate* 5-SSOP 243,00/3,000 
TC74VHC138FNTR-ND 3-to-8 Line Decoder 16-SOL 422.50/2,500 TC7SHO2FFCT-ND 2-Input NOR Gate* 5-SSOP 36 46.2920 
TC74VHCT38FTMCT-ND 3-0-8 Line Decoder* T6T1SSOP| 55. 44 33] ‘| TC7SHO2FFTR-ND 2-Input NOR Gate* 5-SSOP 243,00/3,000 
TC74VHC138FTMTR-ND 3-to-8 Line Decoder* 16-TSSOP 308.00/2,000 TC7SHO4FFCT-ND Single Inverter* 5-SSOP 36 29 20 
TC74VHC139FTMCT-ND Dual 2-to-4 Line Decoder* 16-TSSOP 54 43 33) [TC7SHO4FFTR-ND Single Inverter* 5-SSOP 243.00/3,000 
TC74VHC153FTMCT-ND Dual 4-Channel Multiplexer* 16-TSSOP 48 36 .27| | TC7SH32FFCT-ND 2-Input OR Gate* 5-SSOP 36 29 20 
TC74VHC153FTMTR-ND Dual 4-Channel Multiplexer* 16-TSSOP 319.20/2,000 TC7SH32FFTR-ND 2-Input OR Gate* 5-SSOP 243.00/3,000 
TC74VHC157FN-ND Quad 2-Channel Multiplexer 16-SOL 55 A2 -31] | TC7SH86FFCT-ND Exclusive OR Gate* 5-SSOP 36 29 20 
TC74VHC157FNF-ND Quad 2-Channel Multiplexer* 16-SOL 55 42.31) | TC7SH86FFTR-ND Exclusive OR Gate* 5-SSOP 243.00/3,000 
TC74VHC164FTMCT-ND 8-Bit SIPO Shift Register* 14-TSSOP) 544131 FTC7SHBGFUTCT-ND Single VHS Exclusive OR Gate 5SSOP | 36 29 20 
TC74VHC164FTMTR-ND 8-Bit SIPO Shift Register* 14-TSSOP 359.10/2,000 TC7SH86FUTFCT-ND Exclusive OR Gate* 5-SSOP 3642 229~St«O 
FEE SCAG a Aes cil ns ae 2 2 at TC7SH8GFUTFTR-ND Exclusive OR Gate* 5-SSOP 243.00/3,000 
7 is] - Bit ift Register* ~ 5 F ‘ 7 ‘ a 
TC74VHC165FTMTR-ND 8-Bit PISO Shift Register* 16-TSSOP|  356.44/2,000 eat pa nine aa a o 
TC74VHC174FN-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOL 55 42.31) e7etpaFUTFCTND Single 1 Volt Invertar™ =S50P 36390 
TC74VHC174FTMCT-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear* 16-TSSOP] 52.39.30] | ree g@cUTECT-ND Single 1 Volt AND Gate* 5-SSOP 364 229~SC«20 
eee tex bry Fil-Flop with Clear* abe ele qg,_| Te7sta2ruTcT-no Single 1 Volt OR Gate 5-ssop | 36 29 20 
e to-8 Line Decoder* e . : : TC7SLUO4FUTCT-ND Single 1 Volt Unbuffered Inverter 5-SSOP 29 «24 AT 
TC74VHC238FTMCT-ND 3+to-8 Line Decoder* 16-TSSOP| 88 67 50 ; 7 
TC74VHC238FTMTR-ND 3+to-8 Line Decoder* 16-TSSOP| —587.86/2,000 te ee ane Inet RCO et 
TC74VHC240FTMCT-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State* 20-TSSOP] 493728] | re ncete ND Single Inverter (74HCUD4)* a eeoP 248 06/3,000 
TC74VHC240FW-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State 20-SOL 60.45 34 TC7SZOOFFCT-ND 2-Input NAND Gate* 5-SSOP 3629 20 
TC74VHC244FTMCT-ND Octal Bus Buffer, Tri-State* 20-TSSOP| 4937 28] |e noFETR-ND Scinpik NAND Gate? SSe0P 5400/3 000° 
TC74VHC244FTMTR-ND Octal Bus Buffer, Tri-State* 20-TSSOP 324.52/2,000 P ee 
TC74VHC244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 20-soL | 60 45 34) | TC7SZOOFUTCT-ND 2-Input NAND Gate SSS0P | 8t25 A? 
TC74VHC245FTMCT-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State* 20-TSsoP| 54-413 Toe TANG ae ae hae ae oe + ian ” a 
TC74VHC245FW-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State 20-SOL 68 52 .39 i z je pre 
TC74VHC245FWTR-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State 20-SOL 226.10/1,000 TC7SZ02FTR-ND 2-Input Nor Gate 5-SSOP 253.80/3,000 
TC74VHC273FTMCT-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear* 20-TSSOP} 49 37 ~—-«.28|_ | TC7SZO4FFCT-ND Single Inverter Gate* 5-SSOP 360.2920 
TC74VHC273FTMTR-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear* 20-TSSOP 324.52/2,000 TC7SZ04FFTR-ND Single Inverter Gate* 5-SSOP 243.00/3,000 
TC74VHC273FW-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear* 20-SOL 68 52. ~—-.39)_ | IC7SZO4FUTFCT-ND Single Inverter Gate* 5-SSOP 38 (30d 
TC74VHC299FW-ND 8-Bit PIPO Shift Register 20-SOL | 1.28 1.03 _.77| | 1C7SZO4FUTFTR-ND Single Inverter Gate* 5-SSOP 253.80/3,000 
TC74VHC367FNMCT-ND Hex Bus Buffer, Tri-State* 16-SOL 76 57 43] | 1C7SZOSFUTFCT-ND Inverter (Open Drain)* 5-SSOP 38.30 
TC74VHC367FNMTR-ND Hex Bus Buffer, Tri-State 16-SOL 617.50/2,500 TC7SZOSFUTFTR-ND Inverter (Open Drain)* 5-SSOP 253.80/3,000 
TC74VHC373FTMCT-ND Octal D-Type Latch, Tri-State* 20-TSSOP) 51 41 ~— 31] | 1C7SZO8FCT-ND 2-Input AND Gate 5-SSOP 36.29.20 
TC74VHC373FTMTR-ND Octal D-Type Latch, Tri-State* 20-TSSOP 285.60/2,000 TC7SZO8FFCT-ND 2-Input AND Gate* 5-SSOP 3600.29.20 
TC74VHC393FTMCT-ND Dual Binary Counter* 14-TSSOP| 86 65 ~—49|_| TC7SZO8FFTR-ND 2-Input AND Gate* 5-SSOP 243.00/3,000 
TC74VHC393FTMTR-ND Dual Binary Counter* {4-TSSOP 569.24/2,000 TC7SZO8FUTFCT-ND 2-Input AND Gate* 5-SSOP 32 2518 
TC74VHC540FTMCT-ND Inverting Octal Bus Buffer, Tri-State* 20-TSSOP 54 A 31} | TC7SZO8FUTFTR-ND 2-Input AND Gate* 5-SSOP 216.00/3,000 
TC74VHC540FTMTR-ND Inverting Octal Bus Buffer, Tri-State* 20-TSSOP 359.10/2,000 TC7SZ32FCT-ND 2-Input OR Gate 5-SSOP 32 25 18 
TC74VHC540FW-ND Inverting Octal Bus Buffer, Tri-State 20-SOL 60 45 .34| |TC7SZ32FFCT-ND 2-Input OR Gate* 5-SSOP 32 25 18 
TC74VHC541FTMCT-ND Octal Bus Buffer, Tri-State* 20-TSSOP| 54 —.41_—_—=31|_-| TC7SZ32FFTR-ND 2-Input OR Gate* 5-SSOP 216.00/3,000 
TC74VHC541FTMTR-ND Octal Bus Buffer, Tri-State* 20-TSSOP 359.10/2,000 TC7SZ32FUTCT-ND 2-Input OR Gate 5-SSOP 360.2920 
TC74VHC573FTMCT-ND Octal D-Type Latch, Tri-State* 20-TSSOP} 54 41 31] | TC7SZ32FUTFCT-ND 2-Input OR Gate* 5-SSOP 32 2518 
TC74VHC574FTMCT-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State* 20-TSSOP} 54 41 31] | TC7SZ32FUTFTR-ND 2-Input OR Gate* 5-SSOP 216.00/3,000 
TC74VHC574FTMTR-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State* 20-TSSOP 359.10/2,000 TC7SZ125FFCT-ND Bus Buffer Tri-State Output* 5-SSOP 36. «29.~CO 
TC74VHC574FW-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State 20-SOL 60 5 34) | TC7SZ125FFTR-ND Bus Buffer Tri-State Output* 5-SSOP 243.00/3,000 
TC74VHC595FNF-ND 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State* 16-SOL 63 48 36 TC7SZ125FUTFCT-ND Bus Buffer Tri-State Output* 5-SSOP 32 25 18 
TC74VHC595FTMCT-ND. 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State* 16-TSSOP| 1.00 as 57 TC7SZ125FUTFTR-ND. Bus Buffer Tri-State Output* 5-SSOP 216.00/3,000 
TC74VHC595FTMTR-ND 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State* 16-TSSOP 662.34/2,000 TC7SZ126FUTCT-ND Bus Buffer Tri-State Output 5-SSOP 36 29 20 
TC74VHC4040FNF-ND 12-Stage Binary Counter* 16-SOL 64.48 == .36]_ [TC7SZ126FUTFCT-ND Bus Buffer Tri-State Output® 5-SSOP 36.~«29~SC« 
TC74VHC4040FTMCT-ND 12-Stage Binary Counter* 16-TSSOP| 57 43-33 | 1C7$Z2126FUTFTR-ND Bus Buffer Tri-State Output* 5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SZUO4FFCT-ND Inverter (Unbuffered) * 5-SSOP 36 «6.2920 
TC7SZUO4FFTR-ND Inverter (Unbuffered) * 5-SSOP 243.00/3,000 
TC7WOOFFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HC00) 8-SOP 36.27 
Digi-Key Price Each TC7WOOFFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HC00) 8-SOP 119.70/1,000 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 TC7WOOFFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HC00)* 8-SOP 36 27 24 
TC4SOTFFCT-ND 2-Input NOR Gate* 5-SSOP | 46.37 26] | TC7WOOFFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HC00)* 8-SOP 119.70/1,000 
TC4SO1FFTR-ND 2-Input NOR Gate* 5-SSOP 357.00/3,000 TC7WOOFKFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate* 8-SSOP 47389 
TC4S66FFCT-ND Single Analog Switch (4066B)* SMV-5 46 .37.~—«.26|__ | TC7WOOFKFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate* 8-SSOP 380.70/3,000 
TC4S66FFTR-ND Single Analog Switch (4066B)* SMV-5 357.00/3,000 TC7WOOFUTCT-ND Dual 2-Input NAND Gate 8-SSOP a 36 2 
TC4S584FFCT-ND Single Schmitt Trigger (4584B)* 5-SSOP | 50 40 30) | TC7WOOFUTTR-ND Dual 2-Input Nand Gate 8-SSOP 364.50/3,000 
TC4S584FFTR-ND Single Schmitt Trigger (4584B)* 5-SSOP 405.00/3,000 TC7WOOFUTFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate* 8-SSOP 45 436 (27 
TC7SOOFFCT-ND Single NAND Gate (74HC00)* 5-SSOP | .36 29 20) | TC7WOOFUTFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate* 8-SSOP 364.50/3,000 
TC7SOOFFTR-ND Single NAND Gate (74HC00)* 5-SSOP 243.00/3,000 TC7WO2FUTFCT-ND Dual 2-Input NOR Gate* 8-SSOP 45 36.27 
TC7SO2FFCT-ND Single NOR Gate (74HC02)* 5-SSOP | 36 29 20) | TC7WO2FUTFTR-ND Dual 2-Input NOR Gate* 8-SSOP 364.50/3,000 
TC7SO2FFTR-ND Single NOR Gate (74HC02)* 5-SSOP 243.00/3,000 
TC7SO4FTFCT-ND Single Inverter (74HC04)* Sssop | 36. .29.~—S0 
TC7SO4FTFTR-ND Single Inverter (74HC04)* 5-SSOP 243,00/3,000 
TC7SO8FFCT-ND 2-Input AND Gate (74HC08)* s-ssop | 36 29 20) = ; 
TC7SO8FFTR-ND 2-Input AND Gate (74HC08)* 5-SSOP 243,00/3,000 DiOleKey an Ceci 
7 ‘art No. Description Pkg. ul 25 100 
TC7S14FT5FCT-ND Schmitt Inverter* SSsOP | 36.2920) | oaeRoEKND sca PUREE ESOP 6% 
TC7S14FTSFTA-ND Schmitt Inverter* 5-SSOP 243,00/3,000 riple Inverter ( i ; ; ; 
TC7S32FFCT-ND D-Input OR Gate (74HC32)* 5-ssop | 36 29 29|_ | 1C7WO4FFTR-ND Triple Inverter (74HC04)* 8-SOP 126.00/1,000 
C7S32FFTR-ND 2-Input OR Gate (74HC32)* 5-SSOP 243,00/3,000 TC7WO4FKFCT-ND Triple Inverter (74HC04)* 8-SSOP 473829 
TC7SETOOFCT-ND Single TTL NAND Gate 5-ssop | 36 29 29|_ | TC7WO4FKFTR-ND Triple Inverter (74HC04)* 8-SSOP 380.70/3,000 
TC7SETOOFTR-ND Single TTL NAND Gate 5-SSOP 43,00/3,000 TC7WO4FUTFTR-ND Triple Inverter (74HC04) . 8-SSOP 364.50/3,000 
TC7SETOOFUTCT.ND Single TTL NAND Gate 5SS0P-136 29 29) | TC7WOSFFCT-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08) 8-SOP 45 36. 27 
TC7SETOOFUTFCT-ND 2-Input NAND Gate* 5-SSOP | 36 29  29| | TC7WOSFFTR-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08)* 8-SOP 126.00/1,000 
TC7SETOOFUTFTR-ND 2-Input NAND Gate* 5-SSOP 243,00/3,000 TC7WO8FKFCT-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08)* 8-SSOP 473829 
TC7SETOFCT-ND Single TTL NOR Gate 5SSOP | 36 .29 20) | TC7WO8FKFTR-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08)* 8-SSOP 380.70/3,000 
TC7SETO2FTR-ND Single TTL NOR Gate 5-SSOP 243,00/3,000 TC7WO8FUTFCT-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08)* 8-SSOP 45 3627 
TC7SETO4FFCT-ND Single TTL Inverter Gate* 5SSOP 362920) | TC7WO8FUTFTR-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08)* 8-SSOP 364.50/3,000 
TC7SETO4FFTR-ND Single TTL Inverter Gate* 5-SSOP 243.00/3,000 TC7W14FKFCT-ND Schmitt Inverter* 8-SSOP A738 29 
TC7SETO4FUTFCT-ND Single TTL Inverter Gate* 5-SSOP 36 29 = .20)_ | TC7W14FKFTR-ND Schmitt Inverter* 8-SSOP 380.70/3,000 
TC7SETO4FUTFTR-ND Single TTL Inverter Gate* 5-SSOP 243,00/3,000 TC7W32FCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32) 8-SOP 45 360027 
TC7SETO8FCT-ND Single TTL AND Gate 5-SSOP 36 29 20| |TC7W32FFCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32)* 8-SOP 45 36 27 
TC7SETOSFFCT-ND 2-Input AND Gate* 5-SSOP 36 29 20| | TC7W32FFTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32)* 8-SOP 126.00/1,000 
TC7SETO8FFTR-ND 2-Input AND Gate* 5-SSOP 243,00/3,000 TC7W32FKCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F) 8-SSOP 473829 
TC7SETO8FUTFCT-ND 2-Input AND Gate* s-ssop | .36 29 20) |TC7W32FKFCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F)* 8-SSOP 473829 
TC7SETO8FUTFTR-ND 2-Input AND Gate* 5-SSOP 243.00/3,000 TC7W32FUTFCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F)* 8-SSOP 45 3627 
TC7SET32FCT-ND Single TTL OR Gate 5-SSOP | 36 29 ——.20|_ | TC7W32FUTFTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F)* 8-SSOP 364.50/3,000 
TC7SET32FTR-ND Single TTL OR Gate 5-SSOP 243.00/3,000 TC7W34FKFCT-ND Triple Non-Inverting Buffer (TC7W34FU)* 8-SSOP A7 38 29 
TC7SET32FFCT-ND 2-Input OR Gate* 5-SSOP | 36 29.20] _ | TC7W34FKFTR-ND Triple Non-Inverting Buffer (TC7W34FU)* 8-SSOP 380.70/3,000 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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TOSHIBA = 7 8-CHANNEL 
TC7W SERIES [JM Leading innovation >>> Digi@oReel” (cont) DARLINGTON SINK DRIVERS 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
TC7WS3FKFCT-ND 2-Channel Multiplexer/Demultiplexer™ &SSOP | 47.38 .29| | TD62084AFG-ND 6V to 15V PMOS, CMOS Input, O5A@50V,Vce | 18SOP | 90. 72 od 
TC7W53FKFTR-ND 2-Channel Multiplexer/Demultiplexer* 8-SSOP 380.70/3,000 Output 
TC7W6GFUTFCT-ND Dual Bilateral Switch* 8-ssop | 45 36 _.27| | TD62084AFGCT-ND 6V to 15V PMOS, CMOS Input,0.5A@50V,Vce | 18SOP | 96 72 54 
TC7W74FKCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 8-SSOP A7 38 29 Output* 
TC7W74FKFCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* s-ssop | 47 38 29) |1D62084AFGTR-ND 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce | 18-SOP 319.20/1,000 
TC7W74FKFTR-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 8-SSOP 380.70/3,000 Output* 
TC7W74FUTFCT-ND D-Type Flip-Flop* 8-SSOP 45 36 27| | TD62084AFNGCT-ND 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce 18-SSOP | 1.11 93 74 
TC7W74FUTFTR-ND D-Type Flip-Flop* 8-SSOP 364.50/3,000 Output* 
TC7W125FUTFCT-ND Dual Bus Buffer BSSOP | 4536-27) | T1062084AFNGTR-ND ev to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce | 18-SSOP 984.20/2,000 
4 a jutput* 
Tow SEEN Dval Bus Bur 8-S80P _f84.80/8,000 97| |1062084APG-ND ev ay PMOS, CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vee 18-Dip 88 ©6650 
LGA eS iA Suerte Buttes 8-SSOP 364.50/3,000 ULN2803AFWG-ND TTL, 5V CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* 18-SOL | 84 6348 
TC7W126FUTFCT-ND Dual Bus Buffer 8-ssoP | 45 36.27 : 
. : ULN2803APG-ND TTL, 5V CMOS Input, 0.5A @ SOV, Ve Output® 18-Dip 72 54 At 
LG ATER DANE Duels Butter 8-SSOP 364.50/3,000 ULN2804AFWG-ND 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vi 18-SOL 84 6348 
TC7WHOOFUTCT-ND Dual 2-Input Nand Gate 8-SSOP 45 36 27 Dutput* 7 Input, 0: » Wee ; 5 : 
TC7WHOOFUTFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate* 8SSOP | 45 36 27 4 - 
TS AHONET TAME Dual 2-Input NAND Gate* ancon 364.5073, 000 ULN2804APG-ND ae ca By PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 5OV, Vee 18-Dip 76 57 43 
TC7WHO4FKCT-ND Triple Inverter 8-ssOP | 47.38 ——.29 
TC7WHO4FKFCT-ND Triple Inverter BSSOP | 47.38 ~~.29 7 
TC7WHO4FKFTR-ND Triple Inverter* 8-SSOP 380.70/3,000 TOSHIBA PeReNnEe PEALE EDL 
TC7WHO4FUTFCT-ND Triple Inverter* Pas) ee Ca ya Ce2cing Innovation >>> SOURCE DRIVERS — Rois Compliant 
TC7WHO4FUTFTR-ND Triple Inverter* 8-SSOP 364.50/3,000 Digi-Key Price Each 
TC7WH14FUTCT-ND Triple Schmitt Inverter 8-SSOP 45 36 27 Part No. Description Pkg. i 25 100 
TC7WH14FUTFCT-ND Triple Schmitt Inverter* 8-SSOP | 45 36.27] | TD62783AFG-ND TIL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output fe-sop | 163 130 98 
TC7WH14FUTFTR-ND Triple Schmitt Inverter* 8-SSOP 364.50/3,000 D62783AFNG-ND TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output | 18-SSOP} 143 114 86 
TC7WH32FKFCT-ND Dual 2-Input OR Gate* 8-SSOP | 47 38 29) |TD62783APG-ND TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output 18-Dip | 138 1.10 83 


TOSHIBA 5 DRIVERS / DC-to-DC 
Leading Innovation >>> D Reel i RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. ul 25 100 
TB62736FUGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 6-SSOP 10 53 40 
TB62736FUGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 6-SSOP 682.50/3,000 
TB62737FPGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 6-LLP 70 53 40 
TB62737FPGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 6-LLP 1115.63/5,000 
1B62737FUGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 6-SSOP. 60 A5 34 
TB62737FUGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 6-SSOP 585.00/3,000 


TC7WHUO4FUTCT-ND 


Triple Inverter 


TC7WH32FKFTR-ND Dual 2-Input OR Gate* 8-SSOP 380.70/3,000 
TC7WH32FUTCT-ND Dual 2-Input OR Gate 8-SSOP A5 36 27 
TC7WH74FKCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear US8-8 AT 38 29 
TC7WH74FKFCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* US8-8 AT 38 29 
TC7WH74FKFTR-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* US8-8 380.70/3,000 
TC7WH74FUTFCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* SM8-8 45 36 27 
TC7WH74FUTFTR-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* SM8-8 364.50/3,000 
TC7WH123FKFCT-ND Monostable Multivibrator* US8-8 AT 38 .29 
TC7WH123FKFTR-ND Monostable Multivibrator* US8-8 380.70/3,000 
TC7WH123FUTFCT-ND Monostable Multivibrator* SM8-8 AS 36 27 
TC7WH123FUTFTR-ND. Monostable Multivibrator* SM8-8 364.50/3,000 
TC7WH125FKCT-ND Dual Bus Buffer US8-8 AT 38 29 
TC7WH125FKFCT-ND Dual Bus Buffer* US8-8 AT 38 .29 
TC7WH125FKFTR-ND Dual Bus Buffer* US8-8 380.70/3,000 
TC7WH157FKCT-ND 2-Channel Multiplexer US8-8 AT 38 .29 
TC7WH157FKTR-ND 2-Channel Multiplexer US8-8 380.70/3,000 
TC7WH157FKFCT-ND 2-Channel Multiplexer* US8-8 AT 38 29 
TC7WH157FKFTR-ND 2-Channel Multiplexer* US8-8 380.70/3,000 
TC7WH157FUTFCT-ND 2-Channel Multiplexer* SM8-8 45 36 27 
TC7WH157FUTFTR-ND. 2-Channel Multiplexer* SM8-8 364.50/3,000 
TC7WH241FKCT-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output US8-8 AT 38 .29 
TC7WH241FKTR-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output US8-8 380.70/3,000 
TC7WH241FKFCT-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output* US8-8 AT 38 .29 
TC7WH241FKFTR-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output* US8-8 380.70/3,000 
TC7WH241FUTFCT-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output* SM8-8 45 36 .27 
TC7WH241FUTFTR-ND. Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output* SM8-8 364.50/3,000 


8-SSOP AS 36 27 


TC7WT125FUTCT-ND 
TC7WT125FUTFCT-ND 
TC7WT125FUTFTR-ND 
TC7WUO4FFCT-ND 
TC7WUO4FFTR-ND 


Dual Bus Buffer 
Dual Bus Buffer* 
Dual Bus Buffer* 
Triple Inverter (74HCU04)* 
Triple Inverter (74HCU04)* 


SM8-8 55 A4 33 
SM8-8 55 A4 33 
SM8-8 445.50/3,000 
8-SOP AS 36 27 
8-SOP. 126.00/1,000 


TC7WU04FKCT-ND 

TC7WUO4FKFCT-ND 
TC7WU04FKFTR-ND 
TC7WUO4FUTCT-ND 


Triple Inverter 
Triple Inverter* 
Triple Inverter* 
Triple Inverter 


8-SSOP A7 38 .29 
8-SSOP AT 38 29 
8-SSOP 380.70/3,000 

8-SSOP AS 36 27 


TB62752AFUGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 6-SSOP 76 57 AB 
TB62752AFUGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 6-SSOP 741.00/3,000 
TB62752BFUGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 6-SSOP 76 o7 AB 
TB62752BFUGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 6-SSOP. 741.00/3,000 
TB62754AFNGCT-ND Step-Up Type DC/DC Controller, Built-In 20-SSOP | 148 1.18 89 
6-Channel Sink Driver for White LEDs 
TB62754AFNGTR-ND Step-Up Type DC/DC Controller, Built-In 20-SSOP 1534.00/2,000 
6-Channel Sink Driver for White LEDs 
TB62755FPGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 6-PLP 76 5f AB 
TB62755FPGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 6-PLP 1211.25/5,000 
TB62756FUGCT-ND Constant-Current Step-Up DC/DC Converter SOT-23-6 12 54 AL 
TB62756FUGTR-ND Constant-Current Step-Up DC/DC Converter SOT-23-6 702.00/3,000 
TB62757FUGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 6-SSOP 72 54 AL 
TB62757FUGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 6-SSOP 702.00/3,000 
TB62757FPGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 6-PLP 76 57 AB 
TB62757FPGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 6-PLP 1211.25/5,000 
TCA62723FMGCT-ND 3-Channel Constant-Current LED Driver 10-SON 96 80 64 
TCA62723FMGTR-ND 3-Channel Constant-Current LED Driver 10-SON 1248.00/3,000 
TCA62724FMGCT-ND 3-Channel Constant-Current LED Driver 10-SON 96 80 64 
TCA62724FMGTR-ND 3-Channel Constant-Current LED Driver 10-SON 1248.00/3,000 
TCA62753FUGCT-ND Charge Pump Type DC/DC Converter for White 6-SSOP 12) 54 AL 


LED Driver 


TCA62753FUGTR-ND 


Charge Pump Type DC/DC Converter for White 
LED Driver 


6-SSOP 702.00/3,000 


TC7WUO4FUTFCT-ND Triple Inverter* 8-SSOP ae TOSHIBA MOTOR DRIVERS / CONTROLLERS 
TC7WUO4FUTFTR-ND Triple Inverter 8-SSOP 364.50/3,000 Leading Innovation >>> RoHS Compliant 
igi Price Each 
TOSHIBA 4-CHANNEL DARLINGTON BEG eee ‘fi Pane 
Pesins Nnoveol zz SINK DRIVERS — Rol!s Compliant ee a : a. 
= iP TA7267BP5-ND Full-Bridge Driver, H-Switch, for DC Motor 7-HSIP 180 144 1.08 
Digi-Key a Price Each TA7288P5-ND Sequential Dual-Bridge Driver for DC Motor 10-HSIP | 153 1.22 92 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 TA7291FGCT-ND 4-Mode Bridge Driver with Output Voltage Control | 16-HSOP | 1.47 1.23 .98 
TD62064AFG-ND TTL, 5V, CMOS Input-15A@50V, Vce Output | 16-SOP | 1.55 1.24 93] | TA7291FGTR-ND 4-Mode Bridge Driver with Output Voltage Control | 16-HSOP 977.55/1,500 
TD62064APG-ND TTL, 5V, CMOS Input - 1.5A @ 50V, Vce Output 16-Dip 1.38 1.15 92| |TA7291P5-ND 4-Mode Bridge Driver with Output Voltage Control _| 10-HSIP 1471.23 98 
TD62064BPG-1-ND TTL, 5V, CMOS Input - 1.5A @ 80V, Vce Output 16-Dip 1.20 1.00 80] |TA7291SG5J-ND 4-Mode Bridge Driver with Output Voltage Control 9-SIP 90 15 60 
TA7774PG5J-ND 2-Phase Bipolar Stepping Motor Driver 16-Dip 141 1.18 94 
TOSHIBA 7-CHANNEL BiGuccaen)) 4-Mode Bridge Driver with Output Voltage Control | 10-SSOP | 1.05 88 70 
Leading Innovation >>> DARLINGTON SINK DRIVERS Bees) 4-Mode Bridge Driver with Output Voltage Control | 10-SSOP 931.00/2,000 
Digi-Ke Price Each TA8409SG5J-ND 4-Mode Bridge Driver with Output Voltage Control 9-SIP 81 68 54 
Bee ee Beswiaticn Pk 1 25 100 TA8428FGCT-ND Full-Bridge Driver for Brush Motor Rotation Control} 20-HSOP | 2.36 1.89 1.47 
= Ls g. TA8428FGTR-ND Full-Bridge Driver for Brush Motor Rotation Control | 20-HSOP 1338.75/1,000 
pee OnE ATTEND couetal Purpose input 7 pen o an ve Cutout, 1es0r oe ‘Ge ab TA8428K5S-ND Full-Bridge Driver for Brush Motor Rotation Control 7-HSIP | 258 2.06 1.55 
TRESOD STERN fav 4G 8 MOS i Reeth ql rite ae ani 72/54 aq|_ | TA8429HO5-ND Full-Bridge Driver, H-Switch, for DC Motor 12-HZIP | 3.80 3.05 2.37 
i Deas np yw coutpl eu : : : TA84002FGCT-ND PWM Chopper Type 2-Phase Bipolar Stepping 20-HSOP | 2.48 198 1.49 
TD62003AFGCT-ND TTL, 5V, CMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output 16-SOP 88 66 50 Matar Driver 
TD62003AFGTR-ND TTL, 5V, CMOS Input - 0.54 @ 50V, Vce Output* 16-SOP 585.20/2,000 5 = : 7 5 
TD62003APG-ND TTL, 5V-CMOS Input 0.5 @ 50V_Vce Output® | 16-Dip | 64486) | MS4002FGTR-ND EWM Chonpel Type 2-Phase Bipolar Stepping 20-HSOP | 1287.00/1,000 
TD62004AFG5S-ND 6V to 15V, PMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output* | 16-SOP 88 66 ~—-.50|_ | tag4oo6FGcT-ND 3-Phase Wave Motor Driver 30-ssop | 180 144 1.08 
TD62004APG-ND 6V to 15V, PMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output* | 16-Dip 64 48 36] | tagaoogrGTR-ND 3-Phase Wave Motor Driver 30-SS0P 936.00/1,000 
ULN2003AFWG-ND TTL, 5V CMOS 0.5A @ 50V, Vce Output* 16-SOL 64 48 38) | tagago7pa-ND DC Motor Full Bridge Driver 10-HSIP | 138 140 83 
ULN2003APG-ND TTL, 5V CMOS 0.5A @ 50V, Vce Output* _| 16-Dip 55 4433) | tagqgo7so-nD DC Motor Full Bridge Driver gsip_ | 108 90 72 
Tee ey p iy ae me ee : a vce oe aes = a a 7B6537PGJ-ND 3-Phase Full-Wave Sensorless Controller 18-Dip | 1.68 7.34 ~1.01 
a a y : vee OUND ale s : : TB6539FGCT-ND 3-Phase Full-Wave, Sine-Wave PWM Brushless | 30-SSOP | 394 315 2.45 
Motor Controller 
TOSHIBA 8-CHANNEL Biricoccel) 3-Phase Full-Wave, Sine-Wave PWM Brushless | 30-SSOP | — 4462.50/2,000 
Leading Innovation >> DI DARLINGTON SINK DRIVERS Motor Controller 
Digi-K Price Each> TB6539NG-ND 3-Phase Full-Wave, Sine-Wave PWM Brushless 24-SDip 5.14 412 3.47 
Part No Description Pkg 125 100 Motor Contraller 
- - TB6548FG-ND 3-Phase Full-Wave PWM Sensorless Controller 24-SSOP | 2.33 1.86 1.40 
TD62081AFGCT-ND General Purpose Input, 0.5A @ 5OV, Vce Output* 18-SOP 18 65 52 TB6549FGCT-ND Full-Bridge Driver IC for DC Motors D0-HSOP | 3.04. 2.43 1.89 
TD62081AFGTR-ND General Purpose Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* 18-SOP 691.60/2,000 TB6S549FGTR-ND Full-Bridge Driver IC for DC Motors 20-HSOP 4724 25/1 000 ‘ 
TD62082AFGCT-ND 14V to 25V, PMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* | 18-SOP 75 63 50] | tg¢649H0-ND Full-Bridge Driver IC for DC Motors OSHIP | 387 310 2.41 
TD62082AFGTR-ND 14V to 25V, PMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* | 18-SOP 332.50/1,000 B6549PG-ND Full-Bridge Driver IC for DC Motors 16-Dip | 416 333 259 
TD62083AFG5S-ND TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output 18-SOP | 75 6350) | 7B6551FGCT-ND 3-Phase Full-Wave, Sine-Wave PWM Brushless | 24-SSOP | 243 1.94 1.46 
TD62083AFNGCT-ND TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vee Output* | 18-SSOP | 96 80 64 Motor Controller 
TD62083AFNGTR-ND TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vce Output* —_| 18-SSOP 851.20/2,000 TB6551FGTR-ND 3-Phase Full-Wave, Sine-Wave PWM Brushless | 24-SSOP 2522.00/2,000 
TD62083APG-ND TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* 18-Dip 80 60 45 Motor Controller 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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TOSHIBA = i MOTOR DRIVERS / CONTROLLERS @ TOSHIBA NEW! POWER MANAGEMENT 
Leading Innovation >>> Digi@Reel ¥ (Cont.) RoHS Compliant Leading Innovation >>> D RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TB6552FLGCT-ND Dual Bridge Driver IC for DC Motors 24-QON 163 1.30 98 DC-to-DC Converters 
TB6552FLGTR-ND Dual Bridge Driver IC for DC Motors 24-Q0N 1690.00/2,000 TB/101FT5L1.2FCT-ND T.2V, TA Buck DC-DC Converter B-SON | 178 143 1.07 
TB6552FNGCT-ND Dual Bridge Driver IC for DC Motors 16-SSOP | 1.25 1.00  .75| | 1B7101FTSL1.2FTR-ND 1.2V, 1A Buck DC-DC Converter 8-SON 2730.24/3,000 
TB6552FNGTR-ND Dual Bridge Driver IC for DC Motors 16-SSOP 1300.00/2,000 Maa ae 1 i Buc Bene poner foot ie aoe 
TBO555FLGCT-ND Dual Bridge Driver IC for DC Mot 36-O0N | 236 189 1.47 SFTR- SV, 1A Buck DC-DC Converter 7 24/3, 
: ae Tie RAC: 1B7101FTSL1-8FCT-ND 1.8V) 1A Buck DC-DG Converter SON | 1.78 143 1.07 
TB6555FLGTR-ND. Dual Bridge Driver IC for DC Motors 36-QON 2677.50/2,000 
TB6556FGCT-ND 3-Phase Full-Wave, Sine-Wave PWM Brushless | 30-SSOP| 2.32 1.86 1.45) | /8/101FTSL1.BFTR-ND 1.8V, 14 Buck DC-DC Converter 8-SON 2730.24/3,000 
Motor Gontvaller” . , , TB7101FT5L2.5FCT-ND 2.5V, 1A Buck DC-DC Converter 8-SON | 1.78 143 1.07 
TB6556FGTR-ND 3-Phase Full-Wave, Sine-Wave PWM Brushless | 30-SSOP | —_1313.25/1,000 Lea aba FN ta nee pene eee: hal Meritage 
Motor Controller : pd ‘ : ‘ 
TB6557FLGCT-ND DC Motor Driver 36-aon | 232 1.86 1.45) |2B7101FT5L3.3FTR-ND. 3.3V, 1A Buck DC-DC Converter 8-SON 2730.24/3,000 
- TCV7100FTE12LQCT-ND Adj, 2.5A Sync. DC-DC Converter e-SOP | 211 169 1.27 
BGS EG TREND DG Motor Driver S6-00N | 2626.50/2,000 TCV7100FTE12LQTR-ND Adj... 2.5A Sync. DC-DC Converter 8-SOP 3240.96/3,000 
TB6558FLGCT-ND Constant Current Driver, PWM Chopper Control 24-QON 2.00 1.60 1.20 = - — 
TB6558FLGTR-ND Constant Current Driver, PWM Chopper Control 24-QON 2080.00/2,000 
TB6559FGCT-ND Full-Bridge DC Motor Driver 16-HSOP | 1.53 1.22 92 
TB6559FGTR-ND Full-Bridge DC Motor Driver 16-HSOP 1189.50/1,500 
TB6560AHQO-ND Stepping Motor Driver 25-HZIP | 4.20 3.36 2.84) | Digi-Key ae 
TB6560AFGO-ND Stepping Motor Driver 64-HOFP | 4.59 3.68 2.86| (PartNo. Description Pkg. 1 25 100 
TB6561FGCT-ND Dual Full-Bridge Driver 30-SSOP | 2.36 1.89 1.47) |CA3140AEZ-ND 4.5MHz BiMOS Op Amp* 8-Dip 176 98 65 
TB6561FGTR-ND Dual Full-Bridge Driver 30-SSOP 1338.75/1,000 CA3140AMZ-ND 4.5MHz BiMOS Op Amp* 8-SOIC 176 98 65 
TB6561NG-ND Dual Full-Bridge Driver 24-SDip | 3.15 2.52 1.96] |CA3140MZ-ND 4.5MHz BIMOS Op Amp* 8-SOIC | 1.79 1.02 68 
TB6562AFGCT-ND Dual Full-Bridge Driver IC Tor Stepping Motors | 30-SSOP | 2.30 1.84 1.43] | CA3240EZ-ND 4.5MHz Dual_BIMOS Op Amp se ||| oie. fc ee, Rb 8B 
TB6562AFGTR-ND Dual Full-Bridge Driver IC for Stepping Motors 30-SSOP | 1300.50/1,000 Spar oe rower Hoon Galore State Op Amp eer aor ie 5a 
TB6562ANG-ND Dual Full-Bridge Driver IC for Stepping Motors 24-SDip | 317 254 1.98 Said aha nn habe tlieennrt er alr eel : ‘ ; 
5 EL2126CSZ-ND Low Noise, Low Power, Wideband Amp’ 8-SOIC 406 252 1.87 
TB6571FGCT-ND 30V Brushless DC Motor Controller/Driver 52-QFP 215 1.72 1.29 44 F * a 
: EL2227CSZ-ND Dual Low Noise Amp 8-SOIC | 5.89 413 275 
TB6571FGTR-ND 30V Brushless DC Motor Controller/Driver 52-QFP 928.80/800 £L2297CYZ-ND Dual Low Noise Amp* 8-MSOP 596 418 278 
TB6575FNGCT-ND HM Saleoniees Controller for 3-Phase Full-Wave | 24-SSOP 1.90 1.52 1.14 EL2228CSZ-ND Dual Low Noise Amp* 8-SOIC 589 413 275 
EL2228CYZ-ND Dual Low Noise Amp* B-MSOP | 596 418 278 
TB6575FNGTR-ND BM Selsoriees Controller for 3-Phase Full-Wave | 24-SSOP 1976.00/2,000 EL2250CS-ND. 125MHz Single Supply Dual Op Amp 8-SOIC 550 3.85 257 
7B6581HG-ND 3-Phase Full-Wave, Sine-Wave PWM Brushless | 25-HZIP | 7.00 5.60 4.73 sone ND TOM tad CHEAPER ents af a7 pe 
Motor Controller ij + f ; ' 
TB6586AFGCT-ND 3-Phase Full-Wave Brushless Motor Controller | 24-ssop | 1.33 1.08 0) fEL2#80CSZ-ND _ 250MHz Quad Current Feedback Amp 14-S0IC_| 5.75 4.03 _2.68 
EL4332CSZ-T7CT-ND Triple 2:1, 300MHz Multiplexer Amp 6-SOIC | 10.03 7.02 5.86 
TB6586AFGTR-ND 3-Phase Full-Wave Brushless Motor Controller 24-SSOP 1378.00/2,000 EL43401UZ-ND 500MHz Triple Multiplexer Amp* 24-QS0P 678 493 326 
TB6586FGCT-ND 3-Phase Full-Wave Brushless Motor Controller 24-SSOP 1.38 1.10 83 EL43421LZA-ND 500MHz Triple Multiplexer Amp* 32-0FN 10.70 778 5.14 
TB6586FGTR-ND 3-Phase Full-Wave Brushless Motor Controller 24-SSOP 1430.00/2,000 EL45011U-ND 400MHz Video Front End 24-QSOP | 10.70 7.78 5.14 
TB6588FGOELJUCT-ND 3-Phase Full-Wave PWM Driver for Sensorless 36-HSOP | 3.56 285 2.22 EL45011UZ-ND 400MHz Video Front End* 24-QSOP 8.93 649 4.29 
DC Motors EL45431LZ-ND Triple Differential Twisted-Pair Driver* 20-OFN | 6.03 4.02 2.79 
TB6588FGOELJUTR-ND 3-Phase Full-Wave PWM Driver for Sensorless 36-HSOP 2014.50/1,000 EL4583AISZ-T7CT-ND Synchronous Separator* 16-SOIC | 10.75 7.83 649 
DC Motors EL51001S-ND 200MHz Slew Enhanced VFA 8-SOIC 2.62 1.56 1.09 
TB6590FTGCT-ND Direct PWM Brushed DC Motor Driver 16-VQON 96 80 64 EL51001SZ-ND 200MHz Slew Enhanced VFA* 8-SOIC 241 1.45 99 
TBOS9OFTGIR-ND Direct PWM Brushed DC Motor Driver T6-VOON 851.20/2,000 EL5100|W-T7CT-ND 200MHz Slew Enhanced VFA SOT-23-6 | 242 1.80 1.33 
TB6591FLGCT-ND Direct PWM/Constant Current PWM Brushed DC | 48-QON | 257 2.06 1.60] [ELS101IW-T7CT-ND 200MHz Slew Enhanced VFA S0T-23-5 | 2.73 1.68 1.43 
Motor Driver EL51011W-T7TR-ND 200MHz Slew Enhanced VFA SOT-23-5 3510.00/3,000 
TB6591FLGTR-ND Direct PWM/Constant Current PWM Brushed DC 48-Q0N 2907.00/2,000 EL5102IS-ND 400MHz Slew Enhanced VFA 8-SOIC 285 1.75 1.23 
Motor Driver EL51021SZ-ND 400MHz Slew Enhanced VFA* 8SOIC | 2.66 158 1.11 
TB6592FLGCT-ND Dual-Bridge Driver IC for DC Motors 24-QON 1.75 140 1.05 EL5102IWZ-T7CT-ND 400MHz Slew Enhanced VFA* SOT-23-6 3.04 1.87 1.59 
TB6592FLGTR-ND Dual-Bridge Driver IC for DC Motors 24-Q0N 1820.00/2,000 EL51041S-ND 7OOMHz Slew Enhanced VFA BSOIC | 3.00 185 1.33 
TB6S93FNGCT-ND Driver IC for DC Motor 20-SSOP | 163 1.30 98) |EL5104ISZ-ND 700MHz Slew Enhanced VFA* 8SOIG | 279 171 1.20 
TB6593FNGTR-ND Driver IC for DC Motor 20-SSOP 1690.00/2,000 EL5104|W-T7CT-ND 700MHz Slew Enhanced VFA SOT-23-6 | 3.24 2.00 1.72 
TB6594FLGCT-ND Dual DC Motor Driver with Built-In DC/DC Conv. | 24-QON | 2.08 1.66 1.25] | EL5104IW-T7TR-ND 700MHz Slew Enhanced VFA SOT-23-6 4320.00/3,000 
TB6594FLGTR-ND Dual DC Motor Driver with Built-In DC/DC Conv. 24-QON 2158.00/2,000 Frege MATE Eee Siew enpanced ae sore an a +3 
TB6595FLGCT-ND Dual-Bridge Driver IC for DC Mot 36-Q0N | 2.40 1.92 1.44 aliGTs z Slew Enhance ~23- ; ; : 
: pee a : EL51051W-T7TR-ND 700MHz Slew Enhanced VEA S07-23-5 | 4320.00/3,000 
TB6595FLGTR-ND Dual-Bridge Driver IC for DC Motors 36-QON 2496.00/2,000 
7 : ‘ F ‘ EL5105|WZ-T7ACT-ND 700MHz Slew Enhanced VFA* SOT-23-5 | 3.01 1.85 1.57 
TB6596FLGCT-ND DC Motor Driver, Stepping Motor Driver 36-QON 2.03 1.62 1.22 ‘ 
: ' ; EL51051WZ-T7ATR-ND 700MHz Slew Enhanced VFA\ SOT-23-5 322.50/250 
TB6596FLGTR-ND DC Motor Driver, Stepping Motor Driver 36-QON 2106.00/2,000 7 ‘ : 
i . : EL51061S-ND 350MHz Fixed Gain Amp with Enable 8-SOIC 2.85 1.75 1.23 
TB6598FNGCT-ND Dual Full-Bridge Driver for Stepping Motors 16-SSOP 1.38 1.10 83 - = = = = 7a, 
: : : EL5106|W-T7CT-ND 350MHz Fixed Gain Amp with Enable S0T-23-6 | 2.64 1.62 1.38 
TB6598FNGTR-ND Dual Full-Bridge Driver for Stepping Motors 16-SSOP 1430.00/2,000 EL5106IW-17TR-ND 350MHz Fixed Gain Amp with Enable SOT-23-6 3390.00/3,000 
TB6607FLGCT-ND DC Motor Driver 36-Q0N | 1.98 1.58 1.19) |EL5408IS-ND 450MHz Fixed Gain Amp with Enable 8-SOIC 264 1.62 1.13 
TB6607FLGTR-ND DC Motor Driver 36-QON 2054.00/2,000 EL51081SZ-ND 450MHz Fixed Gain Amp with Enable* 8-SOIC | 264 162 1.13 
TB6GO8FNGCT-ND Stepping Motor Driver 20-SSOP | 1.93 1.54 1.16) | EL5111IWTZ-T7ACT-ND 60MHz Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 5-TSOT | 3.74 2.33 2.03 
TB6608FNGTR-ND Stepping Motor Driver 20-SSOP 2002.00/2,000 EL51111WTZ-T7ATR-ND 60MHz Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 5-TSOT 430.00/250 
TB6612FNGCT-ND Driver IC for Dual DC Motor 24-SSOP | 1.48 1.18 _.89| | EL5111IYEZ-ND 60MHz Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8-HMSOP | 4.09 2.54 1.88 
TB6612FNGTR-ND Driver IC for Dual DC Motor 24-SSOP 1534.00/2,000 EL5120IWTZ-T7ACT-ND 12MHz Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 5-TSOT | 357 2.22 1.93 
7B6613FTGCT-ND DC Motor Driver, Stepping Motor Driver 44-VOON | 2.70 2.16 1.68) |EL5127CYZ-ND 2.5MHz 4-Channel Rail-to-Rail Buffer* 10-MSOP | 3.30 2.04 1.47 
TB6613FTGTR-ND DC Motor Driver, Stepping Motor Driver 44-VOON 3060.00/2,000 EL5144CW-T7CT-ND 100MHz Single Supply Rail-to-Rail Amp SOT-23-5 | 2.95 1.81 1.54 
TB62206FGCT-ND BiCD PWM 2-Phase Bipolar Stepping Motor Driver | 20-HSOP | 2.48 1.98 1.49 See Me Single Supp falptortal Amp ae a2 om we 
TB62206FGTR-ND BiCD PWM 2-Phase Bipolar Stepping Motor Driver | 20-HSOP 1287.00/1,000 H 2 olngie Supply Rall-to-hall. Amp ‘ ; : : 
TB62209FGCT-ND Stepping Motor Dvr. IC using PWM Chopper Type | 36-HSOP | 342 274 213) |ELOISOIS-ND 200MHz Amplifier ESOC | 348 213° 158 
7B62209FGTR-ND Stepping Motor Dvr. IC using PWM Chopper Type | 36-HSOP | 1938.00/1,000 ELS (S0IWe/GTEND) 200MH2 Amplifier SOT-23-6 | 9.05 292 1.77 
- — EL5151|W-T7CT-ND 200MHz Amplifier SOT-23-5 | 3.05 2.32 1.77 
TOSHIBA EL51521S-ND 300MHz Voltage Mode Feedback Amp BSOIC | 3.57 222 1.64 
EL5153IW-T7CT-ND 300MHz Voltage Mode Feedback Amp SOT-23-5 | 3.25 247 1.89 
LINEAR SERIES §EGmlanne) 600MHz Voltage Mode Feedback Amp S0T-23-5 | 343 261 1.99 
Digi-Key Price Each ELS1601S-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp 8-SOIC 190 112 15 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 EL51601SZ-ND. 200MHz Low Power Current Feedback Amp* 8-SOIC 1.86 1.06 7 
ry EL5160IW-T7CT-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp SOT-23-6 1.73 1.27 92 
Amplifiers 
7 EL5160IWZ-T7CT-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* SOT-23-6 1.59 86 ha 
TC75S54FCT-ND Single Op Amp SMV-5 72. 55 At . 
EL5160IWZ-T7TR-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp SOT-23-6 1710.00/3,000 
TC7SSSSETREND) Single Op Amp SMV-5 705.90/3,000 EL5161IC-T7CT-ND 200MHz Low Power Current Feedback A\ gc7o-s | 173 127 92 
TC75W54FUTCT-ND Dual Op Amp SM8-8 3606302 2 OW OWer BUITerE reeUback Amp 3 : : 
7 * " EL5164IW-T7CT-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp SOT-23-5 1.73 1.27 92 
Ee rgr Pee oa SMR | aege.sce000 | [ELSTeTIWZ-TZACT-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* | SOT-23-5 | 159.8672 
TC75WS55FUTCT-ND Dual 7 an SM8-8 076 61 EL51611WZ-T7ATR-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* SOT-23-5 142.50/250 
TC7SWSSFUTTR-ND Dual 7 N P SM8-8 1173.90/3,000 EL5162IS-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp 8-SOIC 285 1.75 1.23 
Ag = pe A ee 90S: EL5162ISZ-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* 8-SOIC 273 1.68 117 
SA SRRRORINT aM Oh ner niger at 0. jompliant a xa 15a gy} | ELS62IW2-T7ACT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* SOT-23-6 | 2.73 1.68 1.43 
Q5- je -unanne! AUCIO POWer AMD “Ap . : 5 EL5162IWZ-T7ATR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* SOT-23-6 292.50/250 
TA8246AHQ5-ND 8W, 2-Channel Audio Power Amp (2-Zip | 2.25 1.80 1.35) | e154631¢-T7CT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp sc7o-5 | 285 212 157 
TA8258HO5-ND 20W, 2-Channel Audio Power Amp _ 12-Zip | 293 2.34 1.82) | eLst6giw-T7CT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp S0T-23-5 | 2.85 1.75 1.49 
Shock Sensor — RoHS Compliant EL5163IW-T7TR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp SOT-23-5 3690.01/3,000 
TAGOO9FNGCT-ND 1-Channel Version Shock Sensor TO-SSOP | 1.11 93-74) | EL 5163IWZ-T7ACT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* S0T-23-5 | 273 1.68 1.43 
TAGOO9FNGTR-ND 1-Channel Version Shock Sensor 10-SSOP 984.20/2,000 EL5163IWZ-T7ATR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* SOT-23-5 292.50/250 
TA6038FMGCT-ND 1-Channel Version Shock Sensor 10-SON 1.41 1.18 94 EL51641S-ND 600MHz Current Feedback Amp 8-SOIC 3.00 1.85 1.33 
TA6038FMGTR-ND 1-Channel Version Shock Sensor 10-SON 1833.00/3,000 EL51641SZ-ND 600MHz Current Feedback Amp* 8-SOIC 295 181 1.27 
TA6038FNGCT-ND 1-Channel Version Shock Sensor 10-SSOP 1.23 1.03 82 EL5164IW-T7CT-ND 600MHz Current Feedback Amp SOT-23-6 250 190 1.45 
TA6038FNGTR-ND 1-Channel Version Shock Sensor 10-SSOP 1090.60/2,000 EL5164IWZ-T7CT-ND 600MHz Current Feedback Amp* SOT-23-6 295 181 1.54 
TA6039FNGCT-ND 1-Channel Version Shock Sensor 10-SSOP | 1.23 1.03 82) [EL5164IWZ-T7TR-ND 600MHz Current Feedback Amp* SOT-23-6 3809.99/3,000 
TA6039FNGTR-ND 1-Channel Version Shock Sensor 10-SSOP 1090.60/2,000 EL51651W-T7CT-ND 600MHz Current Feedback Amp SOT-23-5 250 1.90 1.45 
TB6066FNGCT-ND Shock Sensor 16-SSOP 88 66 50) | EL5165IWZ-T7ACT-ND 600MHz Current Feedback Amp* SOT-23-5 2.95 1.81 1.54 
TBGO66ENGTR-ND Shock Sensor 16-SSOP 585.20/2,000 EL5165IWZ-T7ATR-ND 600MHz Current Feedback Amp* SOT-23-5 317.50/250 
TB6073AFNGCT-ND 2-Channel, Low Noise, Shock Sensor 16-VSOP 1.35 1.13 90 EL51661S-ND 1.4GHz Current Feedback Amp 8-SOIC 3.24 2.00 1.44 
TB6073AFNGTR-ND 2-Channel, Low Noise, Shock Sensor 16-VSOP 1197.00/2,000 EL51661SZ-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* BSolc | 3.09 191 1.37 
TB6078FUGCT-ND Shock Sensor SOT-23-6] .76 57  .43| | EL5166IWZ-T7ACT-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* SOT-23-6 | 3.09 1.91 1.64 
TB6078FUGTR-ND Shock Sensor SOT-23-6 741.00/3,000 EL5166|WZ-T7ATR-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* SOT-23-6 342.50/250 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
EL5167IC-T/7CT-ND 1.4GHz Current Feedback Amp $C70-5 2.70 2.06 1.57 EL8186IWZ-T7ATR-ND Micropower Single Supply R/R In/Out Op Amp* SOT-23-6 199.13/250 
EL5167ICZ-T7ACT-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* $C70-5 | 3.09 1.91 1.64] | EL82001YZ-T7CT-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp* 10-MSOP | 3.63 2.25 1.96 
EL5167ICZ-T7ATR-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* $C70-5 342.50/250 EL82011S-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 8-SOIC 412 256 1.89 
EL5167IW-T7CT-ND 1.4GHz Current Feedback Amp SOT-23-5 | 2.70 2.06 1.57| |EL8201ISZ-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp* 8-SOIC 3.54 219 1.57 
EL5167IWZ-T7ACT-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* SOT-23-5 | 3.09 1.91 1.64] |EL82021Y-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 10-MSOP | 671 4.70 3.13 
EL5167IWZ-T7ATR-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* SOT-23-5 342.50/250 EL82031S-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 8-SOIC 8.06 5.64 3.76 
EL52031S-ND 400MHz Slew Enhanced VFA 8-SOIC 3.15 1.95 1.40) | £L83001S-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 16-SOIC_| 4.46 3.12 2.08 
EL52031Y-ND ZO0MHz Slew Enhanced VFA 8-MSOP | 3.15 1.95 1.40) |EL8300ISZ-T7CT-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp* 16-SOIC | 469 3.28 2.74 
EL52031YZ-T7CT-ND 400MHz Slew Enhanced VFA* 8-MSOP | 3.39 2.10 1.81] |€L8302IS-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 16-SOIC | 897 628 4.19 
EL52041Y-ND 7OOMHz Slew Enhanced VFA 10-MSOP | 4.49 3.14 2.09] | EL8302ISZ-T7CT-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp* 16-SOIC | 5.97 418 3.49 
EL52051S-ND 7O0MHz Slew Enhanced VFA 8-SOIC 5.37 3.76 2.51] | EL8302ISZ-T7TR-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp* 16-SOIC 2790.00/1,000 
EL52051Y-ND 7O0MHz Slew Enhanced VFA 8-MSOP | 4.49 3.14 2.09 | ELg302IU-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 16-QSOP | 897 628 4.19 
EL5210CS-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp 8-SOIC 406 2.52 1.88) JEL8401IS-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 14-S0IC | 12.00 840 5.60 
EL5210CY-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp 8-MSOP | 4.06 252 1.88) |EL8401IU-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 16-QSOP | 10.00 7.00 4.67 
EL5211AlYEZ-ND 60MHz R/R Input/Output Op Amp* 8-HMSOP | 5.00 3.50 2.33) /EL8401IUZ-T7CT-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp* 16-QSOP | 7.66 536 4.47 
EL52111YEZ-ND 60MHz R/R Input/Output Op Amp* 8-HMSOP | 5.00 3.50 2.33) /EL8401IUZ-T7TR-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp* 16-QSOP 3570.00/1,000 
EL5220CYZ-ND 12MHz B/R Input/Output Op Amp* 8-MSOP_| 3.36 2.08 1.49) | EL8403IS-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 14-SOIC_ | 11.20 7.84 5.23 
EL5223CRZ-ND 12MHz Rail-to-Rail I/O Buffer* 20-TSSOP 491 344 2.29 EL8403IU-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 16-QSOP | 11.20 784 5.23 
EL52241REZ-ND 12MHz Rail-to-Rail Buffer* 24-HTSSOP| 5.71 4.00 2.67) | HA3-5002-5Z-ND 110MHz, High Slew Rate, High Output Current 8-Dip 6.65 4.66 3.10 
EL5227CLZ-ND 2.5MHz Rail-to-Rail Buffer* 24-OFN | 4.06 252 1.87 Buffer Amp* NEW! 
EL5227CRZ-ND 2.5MHz Rail-to-Rail Buffer* 20-TSSOP | 4.06 2.52 1.87] | HA3-5020-5Z-ND 100MHz Current Feedback Video Amp* NEW! 8-Dip 5.14 3.60 2.40 
EL5228IL-T7CT-ND VCOM with Dual Gamma Buffer 10-DFN | 2.60 1.94 1.43] | HA4600CBZ-ND 480MHz, Video Buffer* 8-SOIC 241 145 99 
EL5244CN-ND 100MHz Single Supply, Rail-to-Rail Amp 8-Dip 3.57 2.22 1.63) | HA4P5002-5Z-ND 110MHz, High Slew Rate, High Output Current 20-PLCC | 15.91 11.14 7.42 
EL5244CS-ND 100MHz Single Supply, Rail-to-Rail Amp 8-SOIC 3.57 2.22 1.63 Buffer Amp* NEW! 
EL52501Y-ND 200MHz Voltage Mode Feedback Amp 10-MSOP | 4.63 3.24 = 2.16) HA50231BZ-ND 125MHz Dual Video Current Feedback* NEW! 8-SOIC 446 3.12 2.08 
EL52511S-ND 200MHz Voltage Mode Feedback Amp 8-SOIC 4.63 3.24 2.16] | HA50231BZ96CT-ND 125MHz Dual Video Current Feedback* NEW! | 8-SOIC 480 336 2.81 
EL62511Y-ND 200MHz Voltage Mode Feedback Amp 8-MSOP_| 4.63 3.24 2.16] | HA5023IBZ96TR-ND 125MHz Dual Video Current Feedback NEW! | 8-SOIC 5599.99/2,500 
EL52521Y-ND 300MHz Voltage Mode Feedback Amp 10-MSOP | 5.23 3.66 = 2.44] | HA5023IPZ-ND 125MHz Dual Video Current Feedback* NEW! 8-Dip 555 3.89 2.59 
EL5257IS-ND 600MHz Voltage Mode Feedback Amp 8-SOIC 5.91 4.14 2.76) | HA50241BZ-ND 125MHz Quad Video Current Feedback* NEW! | 20-SOIC | 10.87 7.61 5.07 
EL52571Y-ND 600MHz Voltage Mode Feedback Amp 8-MSOP | 5.91 4.14 2.76) [HA9P4905-52-ND Precision Quad Comparator* NEW! 16-SOIC | 19.51 13.66 9.10 
EL52601YZ-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* 10-MSOP S71 2.31 1:72 HA9P5020-5Z-ND 100MHz Current Feedback Video Amp* 8-SOIC 3.48 216 1.60 
EL52611SZ-ND. 200MHz Low Power Current Feedback Amp* 8-SOIC 3.54 2.20 1.63) / HA9P5127-5Z-ND 8.5MHz, Ultra-Low Noise Prec. Op Amp* NEW!) 8-SOIC 539 3.78 2.52 
ELS2621YZ-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* 10-MSOP | 4.34 3.04 2.03) | HAgP5127-5ZX96CT-ND 8.5MHz, Ultra-Low Noise Prec. Op Amp* NEW!) 8-SOIC 539 3.78 3.16 
EL52631SZ-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* 8-SOIC 4.34 3.04 2.03) | HA9P5127-5ZX96TR-ND 8.5MHz, Ultra-Low Noise Prec. Op Amp* NEW! | _8-SOIC 6299.98/2,500 
EL53041U-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 16-QSOP | 7.94 5.56 3.71] | HA9P5320-5Z-ND 2MHz, Prec. Sample and Hold Amp* NEW! T6-SOlC | 1413 989 659 
EL53041UZ-T7CT-ND 700MHz Slew Enhanced VFA* 16-QSOP | 8.17 5.72 4.77) | HFA11001BZ-ND 850MHz Low Distortion Current Feedback 8SOIC | 4.80 336 2.24 
EL53061UZ-ND 350MHz Fixed Gain Amp* 16-QSOP_| 4.94 3.46 2.31 Op Amp* 
ELS3061SZ-T7CT-ND 350MHz Fixed Gain Amp* 16-SOIG | 5.71 4.00 3.34) | HFA11051BZ-ND 330MHz Low Power, Current Feedback Video Op | 8-SOIC | 4.87 3.41 2.27 
EL5308|UZ-T7CT-ND 450MHz Fixed Gain Amp* 16-QSOP | 514 3.60 3.01 Amp* NEW! 
EL53081UZ-T7TR-ND 450MHz Fixed Gain Amp* 16-QSOP 2399.99/1,000 HFA11101BZ-ND 750MHz Low Distortion Closed Loop Buffer* 8-SOIC 5.93 415 277 
EL5323CRZ-ND 12MHz 10-Channel R/R I/O Buffer* 24-TSSOP | 5.71 4.00 2.67 NEW! 
EL53241REZ-ND 12MHz Rail-to-Rail Buffer* 28-HTSSOP| 6.57 4.60 3.07) | HFA11121BZ-ND 850MHz Low Distortion Programmable Gain 8-SOIC 6.00 4.20 2.80 
EL5327CRZ-ND 2.5MHz, 10-Channel Rail-fo-Rail Buffer* 24-TSSOP | 4.40 3.08 2.05 Buffer Amp* NEW! 
EL53601SZ-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* 16-SOIC | 4.29 3.00 2.00) | HFATT12IPZ-ND 850MHz Low Distortion Programmable Gain 8-PDIP 645 451 3.01 
EL5360IU-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp 16-QSOP 429 3.00 2.00 Buffer Amp* NEW! 
ELS362ISZ-T7CT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* 16-SOIC | 5.26 3.68 3.07] | HFA11301BZ-ND 850MHz Output Limiting, Low Distortion Current | 8-SOIC 6.00 4.20 2.80 
EL5362ISZ-T7TR-ND. 500MHz Low Power Current Feedback Amp* 16-SOIC 2450.00/1,000 Feedback Op Amp* 
EL5362IU-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp 16-QSOP | 5.06 3.54 2.36) | HFA11351BZ-ND 360MHz Low Power Output Limiting Video Op 8-SOIC 5.25 3.67 2.45 
EL5362IUZ-T7CT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* 16-QSOP 5.26 3.68 3.07 Amp* NEW! 
EL5362IUZ-T7TR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* 16-QSOP 2450.00/1,000 HFA11451BZ-ND 330MHz Low Power, Current Feedback Video Op | 8-SOIC 6.65 466 3.10 
EL53641S-ND 600MHz Current Feedback Amp 16-SOIC 5.86 4.10 273 Amp* NEW! 
EL53641SZ-ND 600MHz Current Feedback Amp* 16-SOIC 5.86 410 2.73 HFA14121BZ-ND 350MHz Low Power Programmable Gain Buffer 14-SOIC | 20.43 14.30 9.54 
EL53641U-ND 600MHz Current Feedback Amp 16-QSOP 5.86 4.10 2.73 Amp* NEW! 
EL53641UZ-ND 600MHz Current Feedback Amp* 16-QSOP 5.86 4.10 2.73] |ICL7611DCPAZ-ND 1.4MHz Low Power CMOS Op Amp* 8-Dip 1.62 90 60 
EL53701U-ND 100MHz Differential Twisted-Pair Driver 24-0S0P | 6.46 4.52 3.01) |ISL40891BZ-ND DC-Restored Video Amp* NEW! 8-SOIC 8.28 6.02 3.98 
£L5372IU-ND 250Mtz Differential Line Receiver 24-QSOP 5.37 3.76 2.51) | ISL40891BZ-T7CT-ND DC-Restored Video Amp* NEW! 8-SOIC 8.28 6.02 5.00 
EL53731U-ND 450Mtz Differential Twisted-Pair Driver 24-QSOP 7.91 5.54 3.69] | |SL40891BZ-T7TR-ND DC-Restored Video Amp* NEW! 8-SOIC 3972.00/1,000 
EL53741U-ND 550MHz Differential Twisted-Pair Driver 28-QSOP 6.60 4.62 3.08] |ISL28136FHZ-T7ACT-ND 5MHz Single Precision Rail-to-Rail 1/0 Op Amp*_|_SOT-23-6 2.79 1.71 1.40 
EL53751U-ND 550Mtz Triple Differential Line Receiver 24-QSOP 7.91 5.54 3.69] |1SL28136FHZ-T7ATR-ND 5MHz Single Precision Rail-to-Rail 1/0 Op Amp* | SOT-23-6 270.00/250 
EL5411IRE-ND 60MHz R/R Input/Output Op Amp 14-HTSSOP] 4.12 2.56 1.89] | 1SL28138FHZ-T7ACT-ND 4.5MHz Single Prec. Rail-to-Rail I/O Op Amp* SOT-23-6 | 256 1.52 1.24 
EL5411|REZ-ND 60MHz R/R Input/Output Op Amp* 14-HTSSOP] 4.12 2.56 1.89] | 1SL28138FHZ-T7ATR-ND 4.5MHz Single Prec. Rail-to-Rail |/0 Op Amp* SOT-23-6 240.00/250 
EL54111RZ-ND 60MHz R/R Input/Output Op Amp* 14-TSSOP | 3.83 2.38 1.76] | |SL28146FHZ-T7ACT-ND 5MHz Single Precision R/R 1/0 Op Amp* NEW! | SOT-23-6 | 2.24 1.33 1.08 
EL5420CLZ-ND 12MHz R/R Input/Output Op Amp* 16-OFN | 4.49 3.14 2.09] | 1SL28146FHZ-T7ATR-ND 5MHz Single Precision R/R 1/0 Op Amp* NEW! | SOT-23-6 204.00/250 
EL5420CRZ-ND 12MHz R/R Input/Output Op Amp* 14-TSSOP | 4.32 2.69 1.99] [1SL28148FHZ-T7ACT-ND 4.5MHz Single Prec. R/R/0 Op Amp* NEW! | SOT-23-6 | 182 1.04 84 
EL5420CSZ-ND 12MHz R/R Input/Output Op Amp* 14-SOIC | 4.32 2.69 1.99] | |SL28148FHZ-T7ATR-ND 4.5MHz Single Prec. R/R 1/0 Op Amp* NEW! | SOT-23-6 156.00/250 
EL5421CYZ-ND Quad 12MHz R/R Input/Output Buffer* 10-MSOP | 4.18 2.60 1.92] | |SL28156FBZ-T7CT-ND 39U/A Micropower Single Prec. R/R /0* NEW! | 8-SOIC 279 171 1.40 
EL5423CLZ-ND 12MHz, 12-Channel R/R V/O Buffer* 32-OFN | 6.23 4.36 2.91] | |SL28156FBZ-T7TR-ND 39,1A Micropower Single Prec. R/R /0* NEW! | 8-SOIC 1080.00/1,000 
EL5427CLZ-ND 2.5MHz, 12-Channel Rail-to-Rail Buffer* 32-QFN 446 3.12 2.08] | |SL28156FHZ-T7CT-ND 39u/A Micropower Single Prec. R/R 1/0 Op Amp* | SOT-23-6 | 2.24 1.33 1.08 
EL5427CRZ-ND 2.5MHz, 12-Channel Rail-to-Rail Buffer* 28-TSSOP | 4.46 3.12 2.08] | ISL28156FHZ-T7TR-ND 39,1A Micropower Single Prec. R/R /0 Op Amp* | SOT-23-6 2448.00/3,000 
EL5444CU-ND 100MHz Single Supply, Rail-to-Rail Amp 16-QSOP | 6.21 4.35 290) ||S_28158FBZ-T7CT-ND 34y/A Micropower Single Prec. R/R /0* NEW! | 8-SOIC 2.56 152 1.24 
EL54511S-ND 200MHz Amp 14-SOIC | 7.54 5.28 3.52] | |S. 28158FBZ-T7TR-ND 34U/A Micropower Single Prec. R/R /0* NEW! | 8-SOIC 960.00/1,000 
EL54621SZ-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* 14-SOIC_| 3.57 2.21 __—*1.59] | |S. 28158FHZ-T7ACT-ND 34u/A MPU Single Prec. R/R 1/0 Op Amp* SOT-23-6 | 214 1.23 1.00 
ELS611IREZ-ND 60MHz Rail-to-Rail Input/Output Amp* 24-HTSSOP| 4.57 3.20 2.13) | 1SL28158FHZ-TZATR-ND 34uA MPU Single Prec. R/R 1/0 Op Amp* SOT-23-6 189.00/250 
EL57241REZ-ND Integrated Buffer with VCOM* 24-HTSSOP| 6.17 4.32 2.88) 1SL28166FHZ-T7CT-ND 39,A MPU Single Prec. R/R 1/0 Op S0T-23-6 | 201 1.18 95 
EL5811IREZ-ND 60MHz Rail-to-Rail Input/Output Amp* 28-HTSSOP| 4.57 3.20 2.13 Amp* NEW! 
EL7640ILTZ-T7CT-ND TFT-LCD DC/DC with Integrated Amp* 32-QFN 3.36 2.08 1.79) | |SL28166FHZ-T7TR-ND 39u/A MPU Single Prec. R/R 1/0 Op SOT-23-6 2124.00/3,000 
EL7640ILTZ-T7TR-ND TFT-LCD DC/DC with Integrated Amp* 32-0FN 1490.00/1,000 Amp* NEW! 
EL7642ILTZ-T13CT-ND TFT-LCD DC/DC with Integrated Amp*NEW! 32-QFN 437 3.06 2.56 1SL28168FHZ-T7ACT-ND 341A MPU Single Prec. R/R 1/0 Op SOT-23-6 1.82 1.04 84 
EL7642|LTZ-T13TR-ND TFT-LCD DC/DC with Integrated Amp* NEW! 32-0FN 5099.99/2,500 Amp* NEW! 
EL8100IS-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 8-SOIC 2.62 1.56 1.09) | |SL28168FHZ-T7ATR-ND 34u/A MPU Single Prec. R/R 1/0 Op SOT-23-6 156.00/250 
EL81001SZ-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp* 8-SOIC 221 131 89 Amp* NEW! 
EL8100IW-T7CT-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp SOT-23-6 | 2.79 2.07 1.53] | 1SL28190FHZ-T7CT-ND Single Supply, Ultra-Low Noise, R/R OutAmp* | SOT-23-6 | 4.12 2.56 2.13 
EL8100IWZ-T7ACT-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp* SOT-23-6 | 2.62 1.56 1.33) [ISL28T90FHZ-T7TR-ND Single Supply, Ultra-Low Noise, R/R Out Amp* | SOT-23-6 5112.00/3,000 
EL8100IWZ-T7ATR-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp* SOT-23-6 272.50/250 1SL28190FRUZ-T7CT-ND Single Supply, Ultra-Low Noise, Ultra-Low 6-"TDFN | 412 2.56 2.13 
EL81011WZ-T7ACT-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp* SOT-23-5 2.62 1.56 1.33 Distortion, Rail-to-Rail Output Op Amp* NEW! 
EL81011WZ-T7ATR-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp* SOT-23-5 272.50/250 1SL28190FRUZ-T7TR-ND Single Supply, Ultra-Low Noise, Ultra-Low R/R | 6-yTDFN 5112.00/3,000 
EL8102ISZ-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp* 8-SOIC 288 1.77 1.24 Distortion, R/R Output Op Amp* NEW! 
EL8102IWZ-T7CT-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp* SOT-23-6 | 3.86 2.40 2.09] | |SL28191FHZ-T7CT-ND Single Supply, Ultra-Low Noise, R/R OutAmp* | SOT-23-6 | 357 2.21 1.82 
EL8103IW-T7CT-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp SOT-23-5 | 3.86 240 2.09] | 1SL28191FHZ-T7TR-ND Single Supply, Ultra-Low Noise, R/R Out Amp* | SOT-23-6 4284.00/3,000 
EL8103IWZ-T7ACT-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp* SOT-23-5 | 3.03 1.87 1.61) | ISL28191FRUZ-T7CT-ND Single Supply, Ultra-Low Noise, Rail-to-Rail 6-TDFN | 357 2.21 1.82 
EL8103IWZ-T7ATR-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp* SOT-23-5 337.50/250 Output Op-Amp* NEW! 
EL81081SZ-ND Video Distribution Amp* NEW! 8-SOIC 4.09 2.54 1.88] | 1SL28191FRUZ-T7TR-ND Single Supply, Ultra-Low Noise, Rail-to-Rail 6-"TDFN 4284.00/3,000 
EL8170FSZ-ND Micropower, Single Supply, R/R 1/0 Instr. Amp* 8-SOIC 3.24 2.00 1.30 Output Op-Amp* NEW! 
EL81701SZ-T7CT-ND Micropower, Single Supply, R/R I/O Instr. Amp* | 8-SOIC 3.24 2.00 1.77] | ISL28194FHZ-T7CT-ND Ultra-Small, 330nA Single Supply Rail-to-Rail SOT-23-6 | 231 1.39 1.12 
EL8171FSZ-ND Micropower, Single Supply, R/R 1/0 Instr. Amp* 8-SOIC 2.56 1.52 96 1/0 Op Amp* 
EL8172FSZ-ND Micropower, Single Supply, R/R 1/0 Instr. Amp* 8-SOIC 3.24 2.00 1.30] |ISL28194FHZ-T7TR-ND Ultra-Small, 330nA Single Supply Rail-to-Rail SOT-23-6 2556.00/3,000 
EL81721SZ-T7CT-ND Micropower, Single Supply, R/R 1/0 Instr. Amp* 8-SOIC 3.24 2.00 1.77 1/0 Op Amp* 
EL8173FSZ-ND Micropower, Single Supply, R/R 1/0 Instr. Amp* 8-SOIC 2.56 1.52 96] | 1SL28195FHZ-T7CT-ND Ultra-Small, 1A Single Supply Rail-to-Rail 1/0 SOT-23-6 218 1.29 1.04 
EL8176AIWZ-T7ACT-ND MPU Single Supply R/R 1/0 Prec. Op Amp* SOT-23-6 | 3.71 231 2.09 Op Amp* 
EL8176BIWZ-T7CT-ND MPU Single Supply R/R 1/0 Prec. Op Amp* SOT-23-6 | 2.73 1.68 1.50 [ISL28T95FHZ-T7TR-ND Ultra-Small, THA Single Supply Rail-to-Rail 70 | SOT-23-6 2376.00/3,000 
EL8176FIZ-T7CT-ND MPU Single Supply R/R I/O Prec. Op 6-WLCSP | 257 1.55 1.25 Op Amp* 

Amp* NEW! |SL28196FHZ-T7CT-ND Ultra-Small, 2.5A Single Supply Rail-to-Rail /O | SOT-23-6 | 218 1.29 1.04 
EL8176FIZ-T7TR-ND MPU Single Supply R/R 1/0 Prec. Op 6-WLCSP 2844.00/3,000 Comparator* 

Amp* NEW! 1SL28196FHZ-T7TR-ND Ultra-Small, 2.5A Single Supply Rail-to-Rail /0 | SOT-23-6 2376.00/3,000 
EL8176FWZ-T7ACT-ND MPU Single Supply R/R 1/0 Prec. Op Amp* SOT-23-6 2.24 1.33 1.08 Comparator* 
EL8176FWZ-T7ATR-ND MPU Single Supply R/R 1/0 Prec. Op Amp* SOT-23-6 204.00/250 |SL28197FHZ-T7CT-ND Ultra-Small, 800nA Single Supply Rail-to-Rail SOT-23-6 | 231 1.39 1.12 
EL8186IWZ-T7ACT-ND Micropower Single Supply R/R In/Out Op Amp*_|_SOT-23-6 2.01 1.18 1.03 1/0 Comparator* 


* RoHS Compliant 
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DigigpReel® cont.) AMPLIFIERS 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
1SL28197FHZ-T7TR-ND Ultra-Smalll, 800nA Single Supply Rail-to-Rail S0T-23-6 2556.00/3,000 ISL55016IRTZ-T7CT-ND 3GHz Bipolar Differential Amplifier* NEW! 6-TDFN | 348 216 1.80 
\/0 Comparator* ISL55016IRTZ-T7TR-ND 3GHz Bipolar Differential Amplifier* NEW! 6-TDFN 1440.00/1,000 
1SL28246FBZ-ND Dual Low Power R/R 1/0 Op Amp* NEW! B-S0IC | 2.70 166 1.05] |ISL59112IEZ-T7CT-ND 40MHz Rail-to-Rail Video Buffer* SC70-6 | 4.73 296 2.50 
|SL28246FUZ-ND Dual Low Power R/R 1/0 Op Amp* NEW! 8-MSOP | 2.70 1.66 1.05) |1SL59112IEZ-T7TR-ND 40MHz Rail-to-Rail Video Buffer* $C70-6 6084.00/3,000 
1SL28248FBZ-ND Dual Low Power R/R 1/0 Op Amp* NEW! 8-SOIC 244 1.47 90) | 1SL593111RZ-ND Triple Differential Video Amp* NEW! 32-QFN 6.19 412 2.86 
1SL28248FUZ-ND Dual Low Power R/R 1/0 Op Amp* NEW! 8-MSOP | 244 1.47 — .90) |ISL59420IUZ-T7CT-ND 400MHz Multiplexing Amp* NEW! 10-MSOP | 4.18 2.60 2.26 
\SL28268FBZ-ND Dual MPU Single Supply Rail-to-Rail 1/0 Op 8-SOIC | 244 1.47 1.00] |TSL594201UZ-T7TR-ND 400MHz Multiplexing Amp* NEW! 10-MSOP 2879.99/1,500 
Amp* NEW! : , 1SL594241RZ-ND 1GHz Triple Mux Amp* 24-0FN | 880 6.16 4.11 
ISL28268FUZ-ND Pua wee Supply Rail-to-Rail 1/0 Op 8-MSOP | 244 147 1.00) |\sL594401AZ-ND 400MHz Multiplexing Amp* NEW! 16-QSOP | 563 394 263 
Wi | , ISL594401AZ-T7CT-ND 400MHz Multiplexing Amp* 16-QSOP | 563 394 3.29 
1SL282701AZ-T13CT-ND Dal Hae Single Supply Rail-to-Rail I/O Op 16-QSOP | 4.65 291 245) |ic1594411A7-ND 900MHz Multiplexing Amp* NEW! ie-asop | 780 546 364 
se Ff f 1SL594421BZ-T7CT-ND 1GHz Multiplexing Amplifier* NEW! T4S0IC | 9.06 634 5.29 
1SL282701AZ-T13TR-ND Dual PME Supply Rail-to-Rail /0 Op 16-QSOP 4980.00/2,500 ISL594421BZ-T7TR-ND 1GHz Multiplexing Amplifiers NEW! 14-SOIC 4229,98/1,000 
anes tac field i 1SL594441BZ-ND 1GHz Multiplexing Amplifier* NEW! 16-SOIC | 883 618 412 
1SL28271FAZ-T7CT-ND Oat NEW Supply Rail-to-Rail /0 Op 16-QS0P | 4.65 291 245) J ici so4qsiRZ-ND 1GHz Triple Multiplexing Amp* NEW! 32-0FN | 11.14 7.80 5.20 
ars fea ianipat ISL59446IRZ-ND 500MHz Triple 4:1 Multiplexing Amp* NEW! 32-OFN | 10.70 7.78 5.14 
SLA Laseecnneely OAT EWE Supply Rall-to-Rail /O Op 16-Q80P | — 1992.00/1,000 ISL59446IRZ-T7CT-ND 500MHz Triple 4:1 Multiplexing Amp* NEW! | 32-QFN | 10.70 7.78 646 
cea an TansRal 5 ISL59446IRZ-T7TR-ND 500MHz Triple 4:1 Multiplexing Amp* NEW! 32-OFN 5136.00/1,000 
STN CIND TMEMEW ee TasoP | 465 291 248) | isi 59448iA7-ND 500MHz, Triple 2:1 Multiplexing Amp* NEW! | 24-QSOP | 678 493 3.26 
1$L28272FAZ-T7TR-ND Dual MPU Single Supply Rail-to-Rail 1/0 0 46-OSOP 4992.00/1.000 1SL59481IRZ-ND Dual, 500MHz Triple Multiplexing Amp* NEW! | 48-QFN | 17.75 12.91 8.52 
Amp! NEWP HOP y 1SL594821RZ-ND Dual, 500MHz Triple Multiplexing Amp* NEW! | 48-QFN | 17.75 1291 8.52 
1SL28273FAZ-T7CT-ND Dual MPU Single Supply Rail-to-Rail 1/0 Op 16-QSOP | 4.65 2.91 2.45] |ISL59483IRZ-ND Dual, 500MHz Triple Multiplexing Amp* NEW! | 48-QFN | 17.75 12.91 8.52 
Amp* NEW! 
|SL28273FAZ-T7TR-ND Dual MPU Single Supply Rail-to-Rail I/O Op 16-QSOP 1992.00/1,000 
Amp* NEW! SUPERVISORS 
1SL28274FAZ-T7CT-ND MPU Single Supply R/R /0 Op Amp* NEW! 16-QSOP_| 4.65 2.91 _2.45| Pyiiiye Price Each 
1SL28274FAZ-T7TR-ND MPU Single Supply R/R /0 Op Amp* NEW! 16-QSOP 1992.00/1,000 Pa ie! Description Pkg 1 25 «100 
1SL28276FBZ-T7CT-ND Dual MPU Single Supply Rail-to-Rail I/0 0 8-SOIC | 342 211 1.74 : : 
Amp" NEW! 10 Op ISL88705IB846Z-TKCT-ND | Supervisor with Watchdog Timer™ SoG | 267 164 140 
|SL28276FBZ-T7TR-ND Dual MPU Single Supply Rail-to-Rail I/O Op 8-SOIC 1368.00/1,000 Pape eee si SuDEOSOL ba eee tne hie are i 1 : 
Amp* NEW! -TKCT- upervisor with Watchdog Timer* : ‘ ; 
ISL282761AZ-T7CT-ND Dual MPU Single Supply Rail-to-Rail 1/0 Op 16-QSOP | 3.71 2.31 1.92] |1SL88706IB831Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer* 8-SOIC | 2.67 164 1.40 
Amp* NEW! ISL887061P829Z-ND Supervisor with Watchdog Timer* 8-PDip 2.67 1.64 1.15 
ISL282761AZ-T7TR-ND Dual MPU Single Supply Rail-to-Rail 1/0 Op 16-QSOP 1536.00/1,000 1SL887061P831Z-ND Supervisor with Watchdog Timer* 8-PDip 267 1.64 1.15 
SUEDTSFEZND Te MPUSIEIe Sin RATOOUMT S00 = ISL887061P844Z-ND Supervisor with Watchdog Timer* 8-PDip | 267 1.64 1.15 
iq - ; 5 . . ISL887081B826Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer* 8-SOIC 2.67 1.64 1.40 
1SL28278FAZ-T7CT-ND ve OC NEW Supply Rail-to-Rail /0 Op 16-QSOP | 3.71 231 1.92] | 15) ¢87981B831Z-TKCT-ND _| Supervisor with Watchdog Timer* Bsolc | 267 164 1.40 
aor det Tanipat 7 (SL88708IB831Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer* 8-SOIC 1150.00/1,000 
(ILE ele Ohare EWE Supply Rail-to-Rail /O Op 16-AS0P 1536.00/1,000 1SL887081B844Z-TKCT-ND | Supervisor with Watchdog Timer* BSOIC | 267 1.64 1.40 
1SL28278FAZ-ND Dual MPU Single Supply R/R 1/0 Op Amp* 16-0S0P | 3.71 2.31 1.54] | !SL887081P831Z-ND Supervisor with Watchdog Timer* 8-PDip | 267 1.64 1.15 
\SL28286FUZ-T7CT-ND Dual MPU Single Supply Rail-to-Rail I/O Op 10-MSOP | 2.67 1.64 1.34] |1SL88708IP844Z-ND Supervisor with Watchdog Timer* 8-PDip | 2.67 1.64 1.15 
Amp* NEW! ISL888131P846Z-ND Supervisor with Watchdog Timer* 8-PDip 2.67 164 1.15 
1SL28286FUZ-T7TR-ND Dual MPU Single Supply Rail-to-Rail 1/0 Op 10-MSOP 1548.00/1 500 X4043P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 4K I2C EE, | 8-Dip 6.08 4.05 281 
Amp* NEW! Reset Low 
1SL28288FBZ-ND Dual MPU Single Supply Rail-to-Rail 1/0 Op 8-SOIC | 259 1.54 .98] |X4043PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 4KI2C EE, | 8-Dip 629 419 291 
Amp* NEW! Reset Low 
ISL28288FUZ-T7CT-ND Dual MPU Single Supply Rail-to-Rail I/O Op 10-MSOP | 259 1.54 1.26} |X4043S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 4KI2CEE, | 8-SOIC | 5.90 393 2.73 
Amp* NEW! Reset Low 
ISL28288FUZ-T7TR-ND Dual MPU Single Supply Rail-to-Rail 1/0 Op 10-MSOP 1458.00/1,500 X4043S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 4KI2CEE, | 8-SOIC | 6.11 4.07 2.82 
Amp* NEW! Reset Low 
|SL28290FBZ-ND Dual Supply Ultra Low Noise, Ultra Low 8-SOIC | 6.11 4.07 2.82) |X4043M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 4K I2C EE, | 8-MSOP | 6.08 4.05 2.81 
Distortion, R/R Output Op Amp* NEW! Reset Low 
ISL28290FRUZ-T7CT-ND Dual Supply Ultra Low Noise, Ultra Low TOTDFN | 6.11 407 345) |X4043MsI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 4K I2C EE, | 8-MSOP | 6.29 419 2.91 
Distortion, R/R Output Op Amp* NEW! Reset Low 
ISL28290FRUZ-T7TR-ND Dual Supply Ultra Low Noise, Ultra Low 10-TDFN 8460.00/3,000 X4043S8-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 4KI2CEE, | 8-SOIC | 5.90 393 273 
Distortion, R/R Output Op Amp* NEW! Reset Low 
ISL28290FUZ-T7CT-ND Dual Supply Ultra Low Noise, Ultra Low 10-MSOP | 6.11 4.07 3.45] |X4043S8I-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 4K I2CEE, | 8-SOIC | 5.29 343 2.36 
Distortion, R/R Output, Op Amp* NEW! Reset Low 
|SL28290FUZ-T7TR-ND Dual Supply Ultra Low Noise, Ultra Low 10-MSOP 4230.00/1,500 X4043M8-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 4K I2C EE, | 8-MSOP | 6.08 4.05 2.81 
Distortion, R/R Output, Op Amp* NEW! Reset Low 
ISL28290FUZ-ND Dual Supply Ultra Low Noise, Ultra Low 10-MSOP | 6.11 4.07 2.82] |X4043M8I-4.54-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 4K 2C EE, | 8-MSOP | 6.29 419 2.91 
Distortion, Rail-to-Rail Output, Op Amp* Reset Low 
1SL28291FBZ-ND Dual, Single Supply Ultra Low Noise, UltraLow | 8-SOIC | 556 371 257] |X4043MS8IZ-2.7ATICT-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 4K-Bit 8-MSOP | 6.29 419 3.55 
Distortion, R/R Output Op Amp* NEW! EEPROM* NEW! 
1SL28291FRUZ-T7CT-ND Dual, Single Supply Ultra Low Noise, UltraLow | 10-uTDFN | 5.56 3.71 3.14] [X4043M8IZ-2.7ATTTR-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WOT, 4K-Bit 8-MSOP 7260.00/2,500 
Distortion, R/R Output Op Amp* NEW! EEPROM* NEW! 
1SL28291FRUZ-T7TR-ND Dual, Single Supply Ultra Low Noise, Ultra Low | 10-yTDFN 7704.00/3,000 X4043S8-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, | 8-SOIC | 520 3.31 2.27 
Distortion, R/R Output Op Amp* NEW! Reset Low 
1SL28291FUZ-T7CT-ND Dual Supply Ultra Low Noise, Ultra Low 10-MSOP | 5.56 3.71 3.14] |X4043S81-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, | 8-SOIC | 5.29 3.43 2.36 
Distortion, R/R Output, Op Amp* NEW! Reset Low 
1SL28291FUZ-T7TR-ND Dual Supply Ultra Low Noise, Ultra Low 10-MSOP 3852.00/1,500 X4043M8-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, | 8-MSOP | 6.08 4.05 2.81 
Distortion, R/R Output, Op Amp* NEW! Reset Low 
1SL28291FUZ-ND Dual, Single Supply, Ultra-Low Noise, Rail-to-Rail| 10-MSOP | 5.56 3.71 257| |X4043M8I-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, | 8-MSOP | 6.29 4.19 2.91 
Output Op Amp* Reset Low 
ISL28470FAZ-T7CT-ND Quad Channel, Single Supply, Micropower, Rail- | 28-QSOP | 5.46 3.64 3.08] [X4043P-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4KI2C EE, | 8-Dip 608 4.05 281 
to-Rail Op Amp* NEW! Reset Low 
ISL28470FAZ-T7TR-ND Quad Channel, Single Supply, Micropower, Rail- | 28-QSOP 2520.00/1,000 X4043PI-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, | 8-Dip 629 419 2.91 
to-Rail Op Amp* NEW! Reset Low 
|SL28470FAZ-ND Quad Channel, Single Supply, Micropower, 28-OSOP | 5.46 3.64 2.52) |X4043S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, | 8-SOIC | 520 3.31 2.27 
Rail-to-Rail Amp* Reset Low 
ISL28474FAZ-T7CT-ND Micropower Single Supply Rail-to-Rail I/O Op 24-QSOP | 5.46 3.64 3.08) |X4043S8I-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, | 8-SOIC | 611 4.07 2.82 
Amp* NEW! Reset Low 
1SL28474FAZ-T7TR-ND Micropower Single Supply Rail-to-Rail 1/0 Op 24-0S0P 2520.00/1,000 X4045P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 4K I2C EE, | 8-Dip 7.03 511 3.38 
Amp* NEW! Reset High 
ISL28476FAZ-T7CT-ND Quad Channel, Single Supply, Micropower, Rail- | 16-QSOP | 4.26 2.74 2.28] | X4045PI-ND 7.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 4KI2C EE, | 8-Dip 629 419 291 
to-Rail Op Amp* NEW! Reset High 
ISL28476FAZ-T7TR-ND Quad Channel, Single Supply, Micropower, Rail- | 16-QSOP 1824.00/1,000 X4045S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 4KI2CEE, | 8-SOIC | 5.20 331 2.27 
to-Rail Op Amp* NEW! Reset High 
ISL28478FAZ-T7CT-ND Quad Channel, Single Supply, Micropower, Rail- | 16-QSOP | 4.26 2.74 2.28] |X4045M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 4K 2C EE, | 8-MSOP | 6.08 4.05 2.81 
to-Rail Op Amp* NEW! Reset High 
ISL28478FAZ-T7TR-ND Quad Channel, Single Supply, Micropower, Rail- | 16-QSOP 1824.00/1,000 X4045Ms8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 4K I2C EE, | 8-MSOP | 6.29 419 2.91 
to-Rail Op Amp* NEW! Reset High 
ISL28486FAZ-T7CT-ND Quad Channel, Single Supply, Micropower, Rail- [ 16-QSOP | 3.71 231 1.92] |X4045M8I-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 4K I2CEE, | 8-MSOP | 6.29 419 2.91 
to-Rail Op Amp* NEW! Reset High 
ISL28486FAZ-T7TR-ND Quad Channel, Single Supply, Micropower, Rail- | 16-QSOP 1536.00/1,000 X404588-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WOT, 4KI2C EE, | 8-SOIC | 520 331 227 
to-Rail Op Amp* NEW! Reset High 
ISL28488FAZ-T7CT-ND Quad Channel, Single Supply, Micropower, Rail- | 16-QSOP | 3.27 2.02 1.67] |X4045S8I-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, | 8-SOIC | 529 3.43 2.36 
to-Rail Op Amp* NEW! Reset High 
ISL28488FAZ-T7TR-ND Quad Channel, Single Supply, Micropower, Rail- | 16-QSOP 1308.00/1,000 X4045M8I-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, | 8-MSOP | 6.29 4.19 2.91 
to-Rail Op Amp* NEW! Reset High 
ISL28488FVZ-ND Quad Channel Single Supply, Micropower, Rail- | 14-TSSOP | 3.27 2.02 1.31] |X4045P-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, | 8-Dip 6.08 405 281 
to-Rail Op Amp * NEW! Reset High 
TSL550011BZ-T7CT-ND 220MHz Unity-Gain Op Amp* B-S0IC | 463 3.24 2.71) |X4045PI-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, | 8-Dip 629 419 2.91 
1SL550011BZ-T7TR-ND 220MHz Unity-Gain Op Amp* 8-SOIC 2159.99/1,000 Reset High 
1SL550021BZ-T7CT-ND 200MHz Unity-Gain Op Amp* 8-SOIC | 5.31 3.72 3.11] |X4045S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4KI2C EE, | 8-SOIC | 520 331 227 
1SL550021BZ-T7TR-ND 200MHz Unity-Gain Op Amp* 8-SOIC 2479.99/1,000 Reset High 
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igigpReel® (cont.) CPU SUPERVISORS i@Reel’ (cont) CPU SUPERVISORS 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
X4045S8I-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4KT2C EE, | 8-SOIC | 529 343 2.36] |X5165S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 16K SPI BSOIC | 637 424 294 
Reset High EE, Reset High 
X4045M8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, | 8-MSOP | 6.08 4.05 2.81] |X5165S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 16K SPI 8-SOIC | 5.54 369 2.56 
Reset High EE, Reset High 
X4045MB8I-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, | 8-MSOP | 6.29 4.19 2.91] |X5165S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 16K SPI 8SOIC | 5.30 353 2.45 
Reset High EE, Reset High 
X4323S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 32K I2C 8-SOIC | 4.54 317 2.75] |X5165S8I-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 16K SPI 8SOIC | 5.93 395 274 
EE, Reset Low EE, Reset High 
X4323S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 32K I2C B-SOIC | 492 344 2.98] |X5323S8IZ-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 32K SPIEE, | 8-SOIC | 593 395 274 
EE, Reset Low Reset Low* NEW! 
X5001S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, ResetLow | 8-SOIC | 4.29 267 1.78] |X5323S8IZ-2.7T1CT-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 32K SPIEE | 8-SOIC | 855 6.22 5.17 
i i Reset Low* NEW! 
SEWURTEAD 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, Reset Low] 8-SOIC | 448 280 1.92) | yeso3cei7.9. 771TR-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WOT, 32K SPIEE | 8-SOIC |  10260.00/2,500 
X5001S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, Reset Low 8-SOIC 429 267 1.78 Reset Low* NEW! 
X5043P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI 8-Dip 5.90 3.93 2.73] |X5323S8IZT1CT-ND 4.5-5.5V CPU Supervisor with WDT, 32K SPI EE 8-SOIC 5.93 3.95 3.35 
EE, Reset Low Reset Low* NEW! 
X5043PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI 8-Dip 6.11 4.07. 2.82| |X5323S8IZT1TR-ND 4.5-5.5V CPU Supervisor with WDT, 32K SPI EE 8-SOIC 6840.00/2,500 
EE, Reset Low Reset Low* NEW! 
X5043S8-ND. 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI 8-SOIC 5.90 3.93 2.73] |X5323S8Z-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 32K SPI EE 8-SOIC 5.72 3.81 2.64 
EE, Reset Low Reset Low* NEW! 
X5043S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI 8-SOIC | 6.11 4.07 2.82] |X5325P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 32K SPI 8-Dip 6.60 4.80 3.17 
EE, Reset Low EE, Reset High : ; : 
X5043M8-ND 4.25-4.5V GPU Supervisor with WOT, 4K SPI 8-MSOP | 6.08 4.05 2.81] |X5325PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 32K SPI 8-Dip 763 5.55 3.66 
EE, Reset Low EE, Reset High , ; 
X5043M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI 8-MSOP | 629 419 291) |X9325S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 32K SPI 8-SOIC | 660 480 3.17 
EE, Reset Low EE, Reset High - ; 
X5043S8-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI B-Solc | 590 393 273] |X5325S8I-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 32K SPI 8-SOIC | 10.25 7.45 4.92 
EE, Reset Low EE, Reset High Sa , 
X5043S81-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI 8-SOIGC | 611 4.07 2.82] |X5643P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 64K SPI 8-Dip 5.27 3.68 3.19 
EE, Reset Low EE, Reset Low 
X5043M8-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI 8-MSOP | 6.08 4.05 281) |X9645P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 64K SPI 8-Dip 5.27 3.68 3.19 
EE, Reset Low EE, Reset High , ; 
X5043M8I-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI 8-MSOP | 6.29 4.19 2.91] |X5645S14-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 64K SPI 14-SOIC | 5.27 3.68 3.19 
EE, Reset Low EE, Reset High 
X5043S8-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WOT, 4K SPI EE, 8-SOIC | 5.20 3.31 2.7 
Reset Low 
X5043S81-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI EE, BS0IC | 611 407 282 
Reset Low Digi-K Price Each 
X5043M8-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WOT, 4K SPIEE, | 8-MSOP | 6.08 4.05 2.81 eat sl ae 
Reset Low ‘art No. Description Pkg. 1 25 100 
X5043M8I-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WOT, 4K SPIEE, | 8-MSOP | 7.25 5.27 3.48] | CDP68HC68T1E-ND CMOS Serial Real-Time Clock 16-Dip | 1223 856 5.71 
Reset Low CDP68HC68T1EZ-ND CMOS Serial Real-Time Clock* 16-Dip | 857 607 4.29 
X5043PI-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI 8-Dip 611 4.07 2.82] |CDP68HC68T1M-ND CMOS Serial Real-Time Clock 20-SOIC | 966 6.76 4.51 
EE, Reset Low CDP68HC68T1M2-ND CMOS Serial Real-Time Clock 16-SOIC | 12.34 8.64 5.76 
X5043S8-2.7-ND 2.55-2.7V GPU Supervisor with WOT, 4K SPI 8-SOIC | 5.90 3.93 2.73) |CP82C54-ND 8MHz, CMOS Programmable Interval Timer 24-PDip | 7.89 5.52 3.68 
EE, Reset Low CP82C54Z-ND 8MHz, CMOS Programmable Interval Timer* 24-PDip 5.98 3.98 276 
X5043881-2.7-ND 2.55-2./V CPU Supervisor with WOT, 4K SPI eS0Ic | 611 407  2.82| | CP82C54-10-ND 10MHz, CMOS Programmable Interval Timer 24-Dip | 9.60 672 4.48 
EE, Reset Low CP82C54-10Z-ND 10MHz, CMOS Programmable Interval Timer* 24-PDip 7.00 4.76 3.36 
X5043M8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI 8-MSOP | 6.08 4.05 2.81) |CP82C54-12Z-ND 12MHz, CMOS Programmable Interval Timer* 24-Dip | 9.84 6.98 5.14 
EE, Reset Low CP82C55A-ND. 8MHz, CMOS Programmable Peripheral Interface 40-Dip 7.31 5.12 3.41 
X5043M8I-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI 8-MSOP | 6.29 4.19 2.91] |CP82C55AZ-ND 8MHz, CMOS Programmable Peripheral Interface* | 40-Dip ] 5.54 3.69 2.56 
EE, Reset Low €$82C52Z-ND CMOS Serial Controller Interface* 28-PLCC | 45.09 34.41 28.48 
X5043V141-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI 14-TSSOP| 6.29 4.19 2.91] |CS82C54-ND 8MHz, CMOS Programmable Interval Timer 28-PLCC | 9.00 6.30 4.20 
EE, Reset Low CS82054Z-ND 8MHz, CMOS Programmable Interval Timer* 28-PLCC | 650 450 3.12 
X5045P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI EE, 8-Dip 590 3.93 2.73 CS82C54-10-ND. 10MHz, CMOS Programmable Interval Timer 28-PLCC | 10.71. 7.50 5.00 
Reset High CS82C54-10Z96CT-ND 1OMHz, CMOS Programmable Interval Timer* 28-PLCC | 7.88 5.36 4.57 
X5045PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI EE, 8-Dip 611 4.07 2.82] |CS82C54-10Z96TR-ND 10MHz, CMOS Programmable Interval Timer* 28-PLCC 2835.00/750 
Reset High CS82C54Z96CT-ND 8MHz, CMOS Programmable Interval Timer* 28-PLCC | 663 459 3.89 
X5045S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPIEE, | 8-SOIC | 5.90 3.93 2.73] |CS82C54Z96TR-ND 8MHz, CMOS Programmable Interval Timer* 28-PLCC 2385.00/750 
Reset High CS82C55A-ND 8MHz, CMOS Programmable Peripheral Interface | 44-PLCC | 8.86 6.20 4.13 
X5045S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI EE, 8-SOIC 611 4.07 2.82} |CQ82C55AZ-ND 8MHz, CMOS Programmable Peripheral Interface* | 44-MQFP | 6.88 4.76 3.30 
Reset High CS82C59A-ND 8MHz, CMOS Priority Interrupt Controller 28-PLCC 920 644 4.29 
X5045M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPIEE, | 8-MSOP 6.08 4.05 2.81 CS82C59AZ-ND 8MHz, CMOS Priority Interrupt Controller* 28-PLCC | 665 4.61 3.20 
Reset High ICM7555CBAZ-ND General Purpose Timer* 8-SOIC 76 39 21 
X5045M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI EE, | 8-MSOP 629 419 2.91 ICM75551PAZ-ND General Purpose Timer* 8-Dip 83 42 24 
Reset High ICM7556IPDZ-ND. General Purpose Timer* 14-Dip 1.33 14 Al 
X5045S8-4.5A-ND 45-4.75V CPU Supervisor with WDT, 4K SPIEE, | 8-SOIC | 520 331 227 
Reset High 
X5045P1-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI EE, 8-Dip 5.29 343 2.36 CONVERSION 
Reset High = - 
X5045$8-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WOT, 4K SPI EE, 8-solc | 5.20 3.31 2.27] | Digi-Key on Price Each 
Reset High Part No. Description Pkg. 1 25 100 
X5045S8I-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI EE, 8-SOIC | 5.29 3.43 2.36 Analog-Digital 
Reset High HI3-574AJN-5Z-ND Complete 12-Bit ADC* 28-PDip | 41.77 2924 1950 
X5045P-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K SPIEE, | 8-Dip 5.90 3.93 2.73) |HI3-574AKN-5Z-ND Complete 12-Bit ADC* 28-PDip | 32.57 22.80 15.20 
Reset High HI5714/4CB-ND 8-Bit, 40msps ADC 24-SOIC | 12.86 9.00 6.00 
X5045P1-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K SPIEE, |  8-Dip 641 4.07 2.82) |HI5714/4CBZ-ND 8-Bit, 40msps ADC* 24-SOIC | 12.86 9.00 6.00 
Reset High HI5714/7CBZ-TCT-ND 8-Bit, 75msps ADC* 24-SOIC | 18.37 12.86 10.72 
X5045S8-2.7-ND. 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI EE, 8-SOIC 5.20 3.31 2.27 HI5746KCAZ-ND 10-Bit, 40msps ADC* 28-SSOP | 20.14 16.78 12.09 
Reset High HI5766KCA-ND 10-Bit, 60msps ADC 28-SSOP | 27.50 22.92 16.50 
X5045S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI EE, 8-SOIC 6.11 4.07 2.82] | HI5766KCAZ-ND 10-Bit, 60msps ADC* 28-SSOP | 27.50 22.92 16.50 
Reset High a HI5766KCBZ-ND 10-Bit, 60msps ADC* 28-SOIC | 27.50 22.92 16.50 
X5045M8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K SPIEE, | 8-MSOP | 6.08 4.05 2.81) | HI5767/2CA-ND 10-Bit, 20msps ADC with Internal Voltage Ref. | 28-SSOP | 10.86 7.60 5.07 
Reset High . | HI5767/2CAZ-ND 10-Bit, 20msps ADC with Internal Voltage Ref.* | 28-SSOP | 10.86 7.60 5.07 
X5045M8I-2.7-ND Soa Supervisor with WDT, 4K SPIEE, | 8MSOP | 6.29 4.19 2.91) |1415767/2CBZ-ND 10-Bit, 20msps ADC with Internal Voltage Ref.* | 28-SOIC | 10.86 7.60 5.07 
— = HI5767/4CA-ND 0-Bit, 40msps ADC with Internal Voltage Ref. 28-SSOP | 21.69 15.18 10.12 
X9083P-ND Sa earns with WOT, 8K SPI 8Dip | 9.32 345 237) | H15767/61BZ-ND 10-Bit, 60msps ADC with Internal Voltage Ref.* | 28-SOIC | 27.94 19.56 13.04 
ii HI5812JIPZ-ND. 12-Bit, CMOS 20 Microsecond, Sampling ADC* 24-Dip 13.66 9.56 6.37 
SEWED Ae Ak CEL Supervisor with WOT, BRS! 8SOIC | 5.82 345 237) J Ar7qgtiBZ-TCT-ND 24-Bit, High Precision, Sigma Delta ADC* 20-S0IC | 23.48 19.57 16.83 
2 eons HI71911BZ-TTR-ND 24-Bit, High Precision, Sigma Delta ADC* 20-SOIC 14088.00/1,000 
X5083S8I-ND ey i tanta with WDT, 8K SPI B-SOIG | 5.28 352 244) Jini 71 g¢enmaaz-ND 3.5 Digit LCD Display ADC* 44a-MorP | 749 524 3.49 
et 2 er i ICL7106CPLIS-ND 3.5 Digit LCD Display ADC 40-Dip | 4.31 3.02 2.01 
X5083S8-2.7-ND = cr sijetvaat it WOT, 8K SPI B-SOIG | 5.32 345 237] | cr rinecpLz-ND 3.5 Digit LCD Display ADC* aodin | 365 227 168 
27 7 sor wi ICL7107CM44-ND 3.5 Digit LED Display ADC 44-MOFP [5.83 4.08 2.72 
X5083S8I-2.7-ND eos ae with WDT, 8K SPI B-SOIC | 634 423 293) | er rc ao ND 3.5 Dicit LED Disvlay ADC* fcuore: | das san 004 
Fi 7 isor wi Di ICL7107CPLIS-ND 3.5 Digit LED Display ADC 40-Dip | 457 3.20 213 
X5163P-ND = ae Et thee with WOT, 16K SPI 8-Dip 50 ete pL ND Ae Distt LED Deak ADG™ abn. | ibe 284) ae 
X5163S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 16K SPI 8-SOIC | 6.37 4.24 2.94) |ICL7107RCPLZ-ND 3.5 Digit LED Display ADC* 40-Dip 7.66 5.36 3.57 
EE, Reset Low ICL7107SCPL-ND 3.5 Digit LED Display ADC 40-Dip | 946 662 4.41 
X5163S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 16K SPI 8-SOIC | 640 4.65 3.08] |!CL7107SCPLZ-ND 3.5 Digit LED Display ADC* 40-Dip 789 5.52 3.68 
EE, Reset Low ICL7126CPLZ-ND 3.5 Digit, Low Power, Single Chip ADC* 40-Dip 6.29 440 2.93 
X5163S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 16K SPI 8-SOIC | 6.37 4.24 2.94] |ICL7135CPIZ-ND 4.5 Digit BCD Output ADC* 28-Dip | 4.43 3.10 2.07 
EE, Reset Low ICL7136CM44-ND. 3.5 Digit LCD Low Power Display ADC 44-MQFP | 7.34 5.14 3.43 
X5163S8I-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 16K SPI 8-SOIC | 6.85 4.98 3.29] |ICL7136CPLIS-ND 3.5 Digit LCD Low Power Display ADC 44-Dip | 7.71 5.40 3.60 
EE, Reset Low ICL7136CPLZ-ND 3.5 Digit LCD Low Power Display ADC* 40-Dip | 643 4.50 3.00 
X5165P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 16K SPI 8-Dip 5.30 3.53 245] |KAD2708C-10068-ND 8-Bit 105msps ADC* NEW! 68-OFN | 11.77 853 6.28 
EE, Reset High KAD2708L-35068-ND 8-Bit 350msps ADC* NEW! 68-OFN | 33.25 25.58 20.46 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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CONVERSION (Cont.) OMETERS (XDCP™) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
KAD2710C-10068-ND 10-Bit 105msps ADC* NEW! 68-QFN 14.63 10.64 7.98 1SL22414WFU10Z-ND Single DCP, 10KQ, 256 Tap, SPI Bus* NEW! 10-MSOP| 415 2.58 1.72 
KAD2710L-17068-ND 10-Bit 70msps ADC* NEW! 68-QFN | 34.73 26.72 21.38 ISL22416UFU10Z-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, SP! Bus* NEW! 10-MSOP| 2.37 1.43 97 
KAD2710L-27068-ND 10-Bit 275msps ADC* NEW! 68-QFN | 47.90 37.55 31.07 1SL22416WFU10Z-ND Single DCP, 10KO, 128 Tap, SPI Bus* NEW! 10-MSOP | 2.37 1.43 97 
KAD5512HP-25048-ND 12-Bit 250msps ADC* NEW! 48-QFN | 86.86 70.30 60.26 ISL22444WFV20Z-ND Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, SP! Bus* NEW! 20-TSSOP| 8.37 5.86 3.91 
KAD5512HP-25072-ND 12-Bit 250msps ADC* NEW! 72-QFN | 86.86 70.30 60.26 ISL23710UIU10Z-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, Up/Down Interface* | 10-MSOP] 2.79 1.71 1.08 
KAD5512P-25072-ND 12-Bit 250msps ADC* NEW! 72-QFN | 74.81 59.85 51.30 ISL23710WIU10Z-TCT-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap, Up/Down Interface* | 10-MSOP) 2.79 1.71 1.40 
KAD5512P-50072-ND 12-Bit 500msps ADC* NEW! 72-QFN | 193.56 160.32 142.50 1$L23711UIU10Z-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, 12C* 10-MSOP| 2.91 1.79 1.13 
KAD5514P-25048-ND 14-Bit 250msps ADC* NEW! 48-QFN | 143.74 116.26 101.46 1SL23711WIU10Z-TCT-ND Single DCP, 10KO, 128 Tap, 12C* 10-MSOP| 2.91 1.79 1.46 
KAD5514P-25072-ND 14-Bit 250msps ADC* NEW! 72-QFN | 143.74 116.26 101.46 ISL90726UIE627Z-TKCT-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap* $C70-6 1.37 76 62 
KAD5612P-25072-ND 12-Bit 250msps ADC* NEW! 72-QFN | 128.40 105.75 90.64 ISL90726UIE627Z-TKTR-ND. Single DCP, 50KQ, 128 Tap* SC70-6 480.00/1,000 
KDC2708CEVAL-ND Daughtercard for KAD2708 NEW! = 280.00 = —|_ | |ISL90726WIE627Z-TKCT-ND Single DCP, 10KO, 128 Tap* $¢70-6 1.37 76 62 
KDC2708LEVAL-ND Daughtercard for KAD2708 NEW! = 280.00 _ —|_ | ISL90726WIE627Z-TKTR-ND Single DCP, 10KO, 128 Tap* $C70-6 480.00/1,000 
KDC2710CEVAL-ND Daughtercard for KAD2710 NEW! _ 280.00 - —]_ |ISL90727UIE627Z-TKCT-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap* SC70-6 1.37 76 62 
KDC2710LEVAL-ND Daughtercard for KAD2710 NEW! - 280.00 _- —j  |ISL90727WIE627Z-TKCT-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap* SC70-6 1.37 76 62 
KDC5512-50EVAL-ND Daughtercard for KAD5512 NEW! = 280.00 — —|_ |1ISL90727WIE627Z-TKTR-ND Single DCP, 10KO, 128 Tap* SC70-6 480.00/1,000 
KDC5512EVAL-ND Daughtercard for KAD5512 NEW! = 280.00 = —| | ISL90728WIE627Z-TKCT-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap* NEW! SC70-6 1.43 80 66 
KDC5512HEVAL-ND Daughtercard for KAD5512 NEW! = 280.00 = —|_ | ISL90728WIE627Z-TKTR-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap* NEW! SC70-6 510.00/1,000 
KDC5512H-Q48EVAL-ND Daughtercard for KAD5512 NEW! _ 280.00 _ —| | ISL90810UIU8Z-ND Single DCP, 50KQ, 256 Tap, 120 Bus* 8-MSOP 264 162 1.13 
KDC5512-Q48EVAL-ND Daughtercard for KAD5512 NEW! =_ 280.00 =— —J|  |ISL90810WIU8Z-TKCT-ND Single DCP, 10KQ, 256 Tap, 12C Bus* 8-MSOP 2.64 1.62 1.38 
KDC5514EVAL-ND Daughtercard for KAD5514 NEW! _ 280.00 _ —|  |ISL90840UIV20272Z-ND Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, 12C Bus* 20-TSSOP| 4.29 267 1.97 
KDC5514-Q48EVAL-ND Daughtercard for KAD5514 NEW! = 280.00 = —| | ISL90840WIV2027Z-ND Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, 12C Bus* 20-TSSOP| 4.29 267 1.97 
KDC5612EVAL-ND Daughtercard for KAD5612 NEW! — 280.00 = —J| | 1SL90841UIV1427Z-TKCT-ND | Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, 12C Bus* 14-TSSOP| 4.06 252 2.20 
KMB001CEVAL-ND Motherboard for LVCMOS ADC CARD NEW! _ 481.25 — —| |1ISL90841WIV1427Z-TKCT-ND | Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, 12C Bus* 14-TSSOP| 4.06 252 2.20 
KMBO01LEVAL-ND Motherboard for LVDS ADC CARD NEW! = 420.75 =_ —| |ISL90842UIV1427Z-TKCT-ND | Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, 12C Bus* 14-TSSOP| 3.83 2.38 2.07 
Digital-Analog ISL90842UIV1427Z-TKTR-ND | Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, 12C Bus* 14-TSSOP 1760.00/1,000 
HI3338KIBZ-ND 8-Bit CMOS Rail-to-Rail DAC* 16-SOIC | 11.43 8.00 5.33 ISL90842WIV1427Z-TKCT-ND | Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, 12C Bus* 14-TSSOP| 3.83 238 2.07 
HI5660/61A-ND 8-Bit, 6Omsps High Speed DAC 28-TSSOP| 10.77 7.54 5.03 ISL90842WIV1427Z-TKTR-ND | Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, 12C Bus* 14-TSSOP 1760.00/1,000 
HIS6601B-ND 8-Bit, 125msps High Speed DAC 28-SOIC | 10.06 7.04 4.69 ISL95311WIU10Z-TKCT-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap,|2C Interface* 10-MSOP| 368 2.29 1.99 
HI5731BIB-ND 12-Bit, 100msps High Speed DAC 28-SOIC | 36.10 30.08 21.66 ISL95311WIU10Z-TKTR-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap, 12C Interface* 10-MSOP 1690.00/1,000 
HI5731BIBZ-TCT-ND 12-Bit, 100msps High Speed DAC* 28-SOIC | 30.08 25.08 21.56 ISL95710UIU10Z-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, Up/Down Interface* | 10-MSOP| 2.41 1.45 99 
HI5731BIPZ-ND 12-Bit, 100msps High Speed DAC* 28-Dip 30.08 25.07 18.05 ISL95710UIU10Z-TCT-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, Up/Down Interface* | 10-MSOP) 2.41 145 1.22 
HI5735KCB-ND 12-Bit, 80msps High Speed Video DAC 28-SOIC | 26.04 21.70 15.63 ISL95710WIU10Z-TCT-ND Single DCP, 10KO, 128 Tap, Up/Down Interface* | 10-MSOP) 241 145 1.22 
HI5741BIB-ND 14-Bit, 100msps High Speed DAC 28-SOIC | 64.30 53.58 38.58 ISL95711UIU10Z-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, 12C Interface* 10-MSOP} 241 1.45 99 
HI5741BIBZ-TCT-ND 14-Bit, 100msps High Speed DAC* 28-SOIC | 53.58 44.66 38.40 ISL95711UIU10Z-TCT-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, 12C Interface* 10-MSOP| 2.41. 145 1.22 
HI5760BIBZ-TCT-ND 10-Bit, 125msps High Speed DAC* 28-SOIC_| 12.80 8.96 7.47 ISL95810UIU8Z-TCT-ND Single DCP, 50KQ, 256 Tap, 12C Bus* 8-MSOP 2.91 1.79 1.52 
HI57601AZ-TCT-ND 10-Bit, 125msps High Speed DAC* 28-TSSOP| 12.80 8.96 7.47 ISL95810UIU8Z-TTR-ND Single DCP, 50KQ, 256 Tap, 12C Bus* 8-MSOP 3125.01/2,500 
HI57601AZ-TTR-ND 10-Bit, 125msps High Speed DAC* 28-TSSOP 14925.01/2,500 ISL95810WIU8Z-ND Single DCP, 10KQ, 256 Tap, 12C Bus* 8-MSOP 2.76 1.70 1.19 
HI5760/61B-ND 10-Bit, 60msps High Speed DAC 28-SOIC | 10.06 7.04 4.69 ISL96017UIRT8Z-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap I2C Interface* 8-TDFN 2.67 1.64 1.15 
H15760/61BZ-ND 10-Bit, 60msps High Speed DAC* 28-SOIC | 10.06 7.04 4.69 ISL96017WIRT8Z-ND_ Single DCP, 10KQ, 128 Tap 12C Interface* 8-TDFN 2.67 1.64 1.15 
HI5760BIB-ND 10-Bit, 60msps High Speed DAC 28-SOIC_| 12.80 8.96 5.98] | X9015US8Z-2.7-ND Single DCP, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down* 8-SOIC 1.90 1.12 a5: 
HI59601B-ND. 14-Bit, 130msps High Speed DAC 28-SOIC | 22.86 16.00 10.67) |X9110TV14IZ-2.7-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, SPI, Dual 14-TSSOP| 10.66 7.46 4.97 
HI59601BZ-ND. 14-Bit, 130msps High Speed DAC* 28-SOIC | 19.06 13.34 8.89 Supply* 
ISL57271N-ND Dual 10-Bit, +3.3V, 260+msps, High Speed, DAC | 48-LQFP | 42.77 29.94 19.96) |X9111TV14IZ-2.7T1CT-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, SPI, Single 14-TSSOP| 10.66 7.46 6.22 
ISL57571AZ-ND. 10-Bit DAC* 28-TSSOP} 15.54 10.88 7.25 Supply* 
ISL57571BZ-ND. 10-Bit DAC* 28-SOIC | 15.54 10.88 7.25; |X9119TV141Z-2.7T1CT-ND Single DCP, 100KQ, 1024 Tap, 2-Wire, Single 14-TSSOP| 11.60 812 6.77 
ISL57611AZ-ND 10-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC* 28-TSSOP | 12.91 9.04 6.03 Supply* 
ISL5761/21B-ND 10-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC 28-SOIC | 16.00 11.20 7.47] |X9221AUSIZT1CT-ND Dual DCP, 50KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 20-SOIC 8.66 6.06 5.06 
ISL58571BZ-ND. 12-Bit High Speed DAC* 28-SOIC | 23.28 19.40 13.97] |X9221AUSIZTITR-ND Dual DCP, 50KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 20-SOIC 4039.99/1,000 
ISL58611AZ-ND. 12-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC* 28-TSSOP| 19.06 13.34 8.89) |X9221AWSIZT1CT-ND Dual DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 20-SOIC 8.66 6.06 5.06 
ISL58611BZ-ND 12-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC* 28-SOIC | 19.06 13.34 8.89] |X9221AYSIZTICT-ND Dual DCP, 2KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 20-SOIC 8.66 6.06 5.06 
ISL58611A-ND 12-Bit, +3.3V, 130+msps, HS DAC 28-TSSOP | 19.06 13.34 8.89] |X9241AMVIZ-ND Quad DCP, 2KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 20-TSSOP| 12.98 944 6.23 
ISL59271IN-ND Dual 14-Bit, +3.3V, 260+msps, HS, DAC 48-LOFP | 39.92 33.27 23.96) |X9241AYVIZ-ND Quad DCP, 50KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 20-TSSOP| 12.98 9.44 6.23 
ISL59571A-ND 14-Bit, +3.3V, 260+msps, HS DAC 28-TSSOP | 26.60 22.17 15.96) /X9251US241Z-2.7T1CT-ND Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, SPI Single Supply* 24-SOIC | 17.00 12.37 10.27 
ISL59571AZ-ND 14-Bit, +3.3V, 260+msps, HS DAC* 28-TSSOP | 26.60 22.17 15.96 X9252WV24lZ-2.7-ND Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, 2-Wire Up/Down 24-TSSOP| 7.26 5.08 3.39 
ISL59571BZ-ND. 14-Bit, +3.3V, 260+msps, HS DAC* 28-SOIC_| 26.60 22.17 15.96 Interface* 
ISL59611A-ND 14-Bit, +3.3V, 130+msps, HS DAC 28-TSSOP| 21.77 15.24 10.16] |X9252YV241Z-2.7-ND Quad DCP, 2.8KQ, 256 Tap, 2-Wire Up/Down 24-TSSOP| 7.26 5.08 3.39 
ISL5961/21BZ-ND 14-Bit, +3.3V, 130+msps, HS DAC* 28-SOIC | 20.00 16.67 12.00 Interface* 
ISL76161AVZ-ND 12-Bit, +3.3V, 130msps, HS DAC* NEW! 28-TSSOP| 13.50 9.82 6.48) |X9259UV241ZT1CT-ND Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, 2-Wire Single Supply* | 24-TSSOP) 16.23 11.80 9.80 
Voltage Inverters X9259UV24IZT1TR-ND. Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, 2-Wire Single Supply* | 24-TSSOP| _19470.00/2,500 
ICL7660ACBAZA-TCT-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 8-SOIC 1.52 82 69| | X9271UV141Z-2.7T1CT-ND Single DCP, 50KQ, 256 Tap, SPI Single Supply* | 14-TSSOP|) 10.29 7.20 6.01 
ICL7660ACBAZA-TTR-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 8-SOIC 1375.00/2,500 X9279UV14Z-2.7T1CT-ND Single DCP, 50KQ, 256 Tap, 2-Wire, Single 14-TSSOP| 8.57 600 5.01 
ICL7660ACPAZ-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 8-Dip 1.86 1.06 wal Supply* : 
ICL7660AIBAZA-TCT-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 8-SOIC 2.24 133 142) |X9313WSZTICT-ND Single DCP, 10KO, 32 Tap, 3-Wire* 8-SOIC | 3.04 1.87 1.59 
ICL7660CBA-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter 8-SOIC 155 84 56] |X9313WSZTITR-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire* 8-SOIC 3274.99/2,500 
ICL7660CBAZA-TCT-ND 7.5V-10V CMOS Voltage Converter 8SOIC | 1.43.80 .66| |X9313ZSZT1CT-ND Single DCP, 1KQ, 32 Tap, 3-Wire* 8-SOIC_| 3.04 1.87 __1.59 
ICL7660CBAZA-TTR-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 8-SOIC 1275.00/2,500 X9313ZSZTITR-ND Single DCP, 1KO, 32 Tap, 3-Wire* 8-SOIC 3274.99/2,500 
ICL7660CBAZ-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* s-soic | 1.33 .74 47] |X9314WSZTICT-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, Log Taper* 8-SOIC | 3.04 187 1.59 
ICL7660CPA-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter 8-Dip 1.59 86 57| | X9315WMIZ-2.7T1CT-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* 8-MSOP 454 318 2.66 
ICL7660CPAZ-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 8-Dip 1.37 76 .48| |X9315WSZ-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* 8-SOIC 3.04 1.87 1.31 
ICL7660SCBA-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter B-SOIC 218 1.25 85| | X9317UM8IZ-2.7-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 8-MSOP 680 4.76 317 
ICL7660SCBAZ-TCT-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* 8-SOIC | 1.90 112 94 Interface* : 
ICL7660SCBAZ-TTR-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* 8-SOIC 1875.01/2,500 X9317US8IZ-2.7T1CT-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 8-SOIC 5.74 402 3.36 
ICL7660SCPA-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter 8-Dip 234 141 96 Interface” ; 
ICL7660SCPAZ-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* 8-Dip 204 1417 80) |X9317US8IZ-2.7T1TR-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 8-SOIC 6699.98/2,500 
ICL7660SIBA-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter 8-SOIC 2.34 1.41 96 Interface . 
ICL7660SIBAZ-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* 8-SOIC 204 1.17 -80| |X9317WV8IZ-2.7-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 8-TSSOP | 6.80 4.76 3.17 
ICL7660SIBAZTCT-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* 8-SOIC 211 1.21 = 1.02 Interface* . 
ICL7660SIBAZTTR-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* 8-SOIC 2075.00/2,500 X9317ZS8IZ-2.7-ND ane re 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 8-SOIC 5.74 402 268 
ICL7660SIPAZ-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* 8-Dip 215 1.27 87 Interface* , : 
ICL7663SACBAZA-ND. CMOS Prog. Micropower Positive Volage Reg.* | 8-SOIC| 3.92 2.43 1.80] |X9318WS8Z-ND Single DCP, 10K0, 100 Tap, 3-Wire Interface SOIC | 3.30 2.04 1.47 
X9319US8IZ-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Interface* 8-SOIC 3.51 2.18 1.61 
X9319WS8IZT1CT-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Interface* 8-SOIC 3.51 218 1.90 
DCPs Foe ec patho pada br X9319WS8IZTITR-ND Single DCP, 10KO, 100 Tap, 3-Wire Interface* 8-SOIC 4025.00/2,500 
X93154UM8IZ-3T1CT-ND Single DCP, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* 8-MSOP 1.52 82 69 
Digi-Key Price Each X93155UM8IZT1CT-ND Single DCP, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* 8-MSOP 1.63 88 13 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 X93155UM8IZTITR-ND Single DCP, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* 8-MSOP 1475.00/2,500 
X9520V20I-B-ND Triple DCP for Laser Diode Control, 2KI2C EE, | 20-TSSOP| 12.00 840 560) |X93156UM8IZ-2.7T1CT-ND Single DCP, 50KQ, 32 Tap, Up/Down Interface* | 8-MSOP | 1.63 88 71 
POR, 5V System X93156UMB8IZ-2.7T1TR-ND | Single DCP, 50KO, 32 Tap, Up/Down Interface* | 8-MSOP 1320.00/2,500 
X9521V20I-ND Dual DCP for Laser Diode Control, 2K I2C EE 20-TSSOP|] 11.06 7.74 5.16] |X9400WV2412-2.7T1CT-ND Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI* 24-TSSOP| 15.10 10.98 9.12 
X9522V201-B-ND Triple DCP for Laser Diode Control, 12C, 5V 20-TSSOP| 10.37 7.26 4.84] |X9400WV24I2-2.7T1TR-ND Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI* 24-TSSOP| _ 18120.00/2,500 
System X9401WS241Z-2.7T1CT-ND Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI* 24-SOIC | 12.08 8.79 7.29 
X9523V201-A-ND Dual DCP for Laser Diode Control, 12C, POR, 20-TSSOP) 9.69 6.78 4.52] |X9408WV241Z-2.7T1CT-ND —_| Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 24-TSSOP| 15.10 10.99 9.12 
3.3V System X9409WV241Z-2.7-ND Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 24-TSSOP| 15.10 10.98 7.25 
X9523V201-B-ND Dual DCP for Laser Diode Control, 12C, POR, 20-TSSOP) 9.69 6.78 4.52] |X9429WS161Z-2.7T1CT-ND Single DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 16-SOIC | 634 444 371 
5V System X9429WS161Z-2.7T1TR-ND Single DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 16-SOIC 2959.99/1,000 
X9429WV141Z-2.7T1CT-ND Single DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 14-TSSOP| 746 5.22 4.36 
DIGITALLY CONTROLLED MabGLQUAuL Zane) Dual DCP, 33KQ, 32 Tap* 14-TSSOP| 5.26 368 3.07 
TM X9511WSIZ-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, Pushpot* 8-SOIC 3.54 2.20 1.63 
— POTENTIOMETERS (xpcP ) X9511WSZ-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, Pushpot* 8-SOIC 3.04. 1.87 1.31 
Digi-Key Price Each X9544WSZT1CT-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, Pushpot* 8-SOIC | 3.06 189 1.63 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | |X95820WV14IZ-2.7T1CT-ND | Dual DCP, 10KQ, 256 Tap, 2-Wire Bus* 74-TSSOP| 3.48 2.16 1.89 
ISL22313UFU10Z-ND Single DCP, 50KQ, 256 Tap, 120 Bus* NEW! 10-MSOP| 4.15 2.58 1.72] |X95820WV141Z-2.7T1TR-ND Dual DCP, 10KQ, 256 Tap, 2-Wire Bus* 14-TSSOP 3999.99/2,500 
ISL22316UFRT10Z-TKCT-ND. Single DCP, 50KQ, 128 Tap, 12C Bus* NEW! 10-TDFN 2.37 1.43 1.20] |X95840UV201Z-2.7T1CT-ND Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, 2-Wire Bus* 20-TSSOP| 6.14 430 3.59 
ISL22316UFRT10Z-TKTR-ND | Single DCP, 50KQ, 128 Tap, 12C Bus* NEW! 10-TDFN 970.00/1,000 X95840WV201Z-2.7T1CT-ND Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, 2-Wire Bus* 20-TSSOP| 6.14 430 3.59 
ISL22316UFU10Z-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, 12C Bus* NEW! 10-MSOP | 2.37 1.43 97| | X95840WV201Z-2.7T1TR-ND Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, 2-Wire Bus* 20-TSSOP. 7174.98/2,500 
1SL22316WFU10Z-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap, 120 Bus* NEW! 10-MSOP | 2.37 1.43 97| |X9C102P-ND Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 8-Dip 5.03 3.52 2.35 
ISL22346UFV20Z-ND Quad DCP, 50KQ, 128 Tap, 120 Bus* NEW! 20-TSSOP| 5.66 3.96 2.64] | X9C102S-ND Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 8-SOIC 6.03 3.52 2.35 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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igi@pReel® (cont.) POTENTIOMETERS (XDCP™) igi@pReel® (cont) POTENTIOMETERS (XDCP™) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
X9CTO2ST-ND Single DCP, 1KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down BSOIC | 629 440 293) /Xo259US24-ND Quad DCP, 5V, 50K, 256 Tap, I2C, Single Supply | 24-S0IC | 1235 699 5.93 
X9C102SIZT2CT-ND Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* 8-SOIC | 5.23 366 3.06) |X9259US24I-ND Quad DCP, 5V, 50K, 256 Tap, 12C, Single Supply | 24-SOIC | 15.45 11.25 7.42 
X9C103P-ND Single DCP, 10KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 8-Dip | 518 3.36 231] |x9259US24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 50KO, 256 Tap, I2C, Single 24-S0IC | 1358 987 6.52 
X9C103PZ-ND Single DCP, 10KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* B-Dip | 448 2.80 1.92 Supply 
X9C103PI-ND Single DCP, 10KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 8-Dip | 6.24 416 288] |x9260TS24-ND Dual DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, SPI, Dual Supply | 24-S0Ic | 971 680 4.53 
X9C103S-ND Single DP, 10KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 8-SOIC | 5.18 3.36 2.31) |X9260US24-ND Dual DCP, 5V, 50K0, 256 Tap, SPI, Dual Supply | 24-S0IC | 971 6.80 4.53 
X9C103SI-ND Single DCP, 10KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 8-SOIC | 6.24 4.16 2.88) /x9261TS24-ND Dual DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, SPI, Single SOIC | 971 680 453 
X9C103SIZT1CT-ND Single DCP, 10K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* _| 8-SOIC | 520 346 293 Supply 
X9C103SIZTITR-ND Single DCP, 10K0, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* 8-SOIC 6000.00/2,500 X9261US24-ND Dual DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply | 24-SOIC | 11.66 816 5.44 
X9C104P-ND Single DCP, 100KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 8-Dip | 518 336 231| |x9268TS24-ND Dual DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, I2C, Dual Supply | 24-SOIC | 11.66 816 5.44 
X9C104PI-ND Single DCP, 100KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 8-Dip | 6.24 4.16 2.88) | x9269TS24-ND Dual DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, I2C, Single Supply} 24-SOIC | 9.71 6.80 4.53 
2 eS) Single DCP, 100K0, 100 Tap, 3-Wire Up/Down) 8-SOIG | 5.18 3.36 2.31) | xg969Us24-ND Dual DCP, 5V, 50KO, 256 Tap, I2C, Single Supply | 24-SOIC | 9.71 6.80 4.53 
X9C104SI-ND Single DCP, 100K0, 100 Tap, 3-Wire Up/Down BSOIC | 6.24 4.16 2.88| bose Single DCP. SV_ 00K, 256 Tap, SPI TETSSOP| 931 650 455 
X9C104SIZTICT-ND Single DCP, 100K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* | 8-SOIC | 5.20 346 293 ie ; : 
! ; 4 X9271TV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, SPI 14-TSSOP| 857 6.00 4.00 
X9C303P-ND Single OCP, 32KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down, 8-Dip | 5.03 352 2.35) |oodvanD Single DCP” 6V, SOK, 256 Tap, $1 Ha tacoe|| Gama kar 
og laper ms es - 4 . i ‘ d 
x9C303PI-ND ingle DCP, 32K0, 100 Tap, 3-Wire Up/Down, s-dip | 523 368 244) |X9271UV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, SPI 14-TSSOP| 857 6.00 4.00 
Log Taper X9279TV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 120 14-TSSOP| 857 6.00 4.00 
X9C303S8-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down, B-soic | 426 265 1.96) /X9279UV14-ND Single DCP, 5V, 50KN, 256 Tap, 120 TSSOP) 931 652 4.35 
Log Taper ; X9312WS-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-SOIC | 288 220 1.68 
X9C303S8I-ND poe 32KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down, 8-SOIC | 6.29 440 2.93) |x9313US-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-SOIC | 354 249 157 
L : X9313USI-ND Single DCP, 5V, 50K, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-SOIC | 354 220 1.63 
X9C303S8IZTICT-ND eee ae 100 Tap, 3-Wire Up/Down, BSOIC | 5.23 3.66 3.08) | x9343UMI-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 8MSOP | 4.18 260 1.92 
X9C303V8-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down, 8-TSsop | 5.89 4.12 2.75] |X9818WS-ND Single DCP, SV, 10KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | B8-SOIC | 3.54 219 1.57 
Log Taner X9313WSI-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-SOIC | 4.23 263 1.95 
X9C303V8I-ND Single DCP, 32K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down, | 8-TSSOP | 6.14 4.30 2.88] |X9313ZS-ND Single DCP, 5V, 1K0, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-SOIC | 354 219 1.57 
Log Taper ; ; X9313ZSI-ND Single DCP, 5V, 1K, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-SOIC | 4.23 263 1.95 
X9C503P-ND Single DCP, 50KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 8-Dip | 5.03 352 235] |x9314WS-ND Single DCP, 5V, 10KO, 32 Tap, Log Taper, 3-Wire | 8-SOIC | 354 219 1.57 
X9C503PI-ND Single DCP, 50KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 8-Dip | 629 440 293 Up/Down 
X9C503S-ND Single DCP, 50KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down B-SOIC | 629 440 293] /XO3i5TS-ND Single DCP, 5V, 100KO, 32 Tap, d-Wire Up/Down | 8-S0IC | 304 187 1.02 
X9C503SI-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 8-SOIC | 629 440 2.93) | X9315TSI-ND Single DCP, 5V, 100KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-SOIC | 3.54 220 1.63 
X9C503SIZT1CT-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* 8-SOIC 5.23 3.66 3.06) |\x9315TS-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 100KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/ 8-SOIC 357 221 1.59 
X9C503SIZT1TR-ND Single DCP, 50KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* 8-SOIC 6099.98/2,500 Down 
X9015US8-ND Single ocr, eV, 50KO, 32 Tap, 3-Wire Up/ 8SOIC | 1.90 1.12  .75] |X9315TSI-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 100KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/ solic | 397 247 1.84 
own, Volatile Down 
X9015US8I-ND Single DCP, SV, 50KO, 32 Tap, 3-Wire Up/ 8-S0IC | 190 142 75) |x9315US-ND Single DCP, 5V, 50K, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-SOIC | 3.04 1.87 1.32 
Down, Volatile ; X9315USI-ND Single DCP, 5V, 50KO, 32 Tap, -Wire Up/Down | 8-SOIC | 3.54 220 1.63 
X9015UM8-ND Sinner a 50KO, 32 Tap, 3-Wire Up/ B-MSOP | 1.90 112 .75| | x9315UMI-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-MSOP | 3.80 236 1.76 
X9015US8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KO, 32 Tap, 3-Wire Up/ e-soic | 190 112 75 Pearce He anne a an aye re by awe naan eae ne en 54 
Down, Volatile goal . eae J agi! z 2 ‘ i 
X9110TV14-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, SPI, Dual 14-TSSOP| 9.29 6.50 4.33 pe atl ae an, ante Re a, eal sufbewn a = ae ‘2 
Supply 4 ingle , OV, R ‘ap, 3-Wire Up/Down -Dip i A i 
X9110TV14I-ND Single DCP, 5V, 100KO, 1024 Tap, SPI, Dual 14-TSSOP] 11.63 814 5.43] |x9315WPI-ND Single DCP, 5V, 10K, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-Dip | 354 220 1.63 
Supply _ X9315WS-ND Single DCP, 5V, 10KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-SOIC | 3.04 187 1.31 
XOTT1TV14-ND a a SV, 100K, 1024 Tap, SPI, Single [14-TSSOP) 9.29 6.50 4.33) | x9315WSI-ND Single DCP, 5V, 10KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-SOIC | 4.23 2.63 1.95 

. E . : X9315WM-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-MSOP | 4.18 260 1.92 
SEED a SV, 100K0, 1024 Tap, SPI, Single /14-1SS0P) 969 6.78 452) Iasi sWAIEND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-MSOP | 4.18 2.60 1.92 
x9116WS8-ND Single DCP, SV, 10K0, 16 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-Soic | 218 1.29 98) |X9315WS-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10K0, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-SOl¢ | 3.77 234 1.73 
X9116WS8I-ND Single DCP, 5V, 10KO, 16 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-SOIC | 2.62 1.56 1.09] |X9315WSI-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down ) 8-SOIC | 3.89 242 1.80 
X9116WM8-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down 8-MSOP 250 1.51 1.04] |X9315WM-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-MSOP 3.65 2.27 1.68 
X9116WMBI-ND Single DCP, 5V. 10KO, 16 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-MSOP | 3.01 1.85 1.29] |X9315WMI-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-MSOP | 546 3.82 2.55 
X9116WS8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-SOIC | 234 1.41 96) /X9317US8-ND Single DCP, 5V, 50KN, 100 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-SOIC | 426 265 1.96 
X9116WS8I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 16 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-SOIC | 3.24 200 1.44) |X9317US8I-ND Single DCP, 5V, 50KA, 100 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-SOIC | 523 366 244 
X9118TV14-ND Single Dep, 5V, 100KO, 1024 Tap, I2C, Dual 14-TSSOP} 9.29 650 4.33) |x9317UM8-ND Single DCP, 5V, 50KA, 100 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-MSOP | 4.91 344 229 

upply X9317UM8I-ND Single DCP, 5V, 50KA, 100 Tap, 3-Wire Up/D 8-MSOP | 614 4.30 287 
X91 18TV141-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, 12C, Dual 14-TssoP| 9.69 6.78 452) | yo317y\8-ND sinale ANGE BV. SOK 100 ah Wire nee eisc0p||\ aigh 24a 330 
Supply l SV, SOKO, » 3-Wi d : : 

- : - - X9317UV8I-ND Single DCP, 5V, 50KN, 100 Tap, 3-Wire Up/Down | 6-1SSOP | 6.14 430 287 
PEELED Saye SV, 100K0, 1024 Tap, 120, Single /14-TSSOP) 9.28 6.50 4.33) | Vo3s7us8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/ 8soic | 460 322 215 
X9119TV141-ND Single DOP, SV, 100KO, 1024 Tap, 126, Single | 14-TSSOP| 11.63 814 8.43] Joe ca oan Srcnee sor sie Abies Sane cnc || eae. Gase cass 

Supply peat I 2uTN, F 3 -' : iH a 
X9119TV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 100KO, 1024 Tap, 12C, Single |14-TSSOP| 10.23 7.16 4.77 Down 

Siew Peetitnde X9317UM8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KO, 100 Tap, 3-Wire Up/ 8-MSOP | 543 3.80 2.54 
X9119TV141-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 100KO, 1024 Tap, 12C, Single |14-TSSOP| 12.80 8.96 5.97 Down 

cual nine see ea X9317UMBI-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KO, 100 Tap, 3-Wire Up/ 8-MSOP | 817 572 3.81 
X9221UPI-ND Dual DCP, 5V, 50KO, 64 Tap, 12C 20-Dip | 5.98 455 3.48 Down 
Te Quad DOP- SV SOKA 64 Tap, 120 SODip TOSS TET SOT] | XSSTTUVE-27-ND Single DCP, 2.7V, SOKO, 100 Tap 3-Wire Up/Down] 8-TSSOP | 5433.80 253 
X04 AWS-ND Quad DCP’ SV 10KA 64 Tap, 12 so-soic | 1085 767 507| |X9317UV8I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap 3-Wire Up/Down| 8-TSSOP | 6.80 476 3.17 
X9241 AWVI-ND. Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C 20-TSSOP| 15.58 11.33 7.48] |X9317WS8-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-SOIC 5.03 352 2.35 
X9250TS24-ND Quad DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, SPI, Dual Supply | 24-SOIC | 14.83 10.78 7.12) |X9317WS8I-ND Single DCP, 5V, 10KA, 100 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-SOIC | 629 440 293 
X9250TS241-ND Quad DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, SPI, Dual Supply | 24-SOIC | 1855 1349 8.91) |X9317WM8-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-MSOP | 589 412 275 
X92501S24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 100K0, 256 Tap, SPI, Dual 24-S0IC | 16.33 11.87 7.84] [X93T7WMBI-ND Single DCP, 5V, 10KN, 100 Tap, 3-Wire Up/Down | @-MSOP | 7.37 5.16 3.44 

Supply X9317WV8-ND Single DCP, 5V, 10KA, 100 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-TSSOP| 589 412 275 
X92507S241-2.7-ND et aye 2.7V, 100K0, 256 Tap, SPI, Dual 24-SOIC | 20.40 14.84 9.80) | x9317wvsi-ND Single DCP, 5V, 10KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-TSSOP | 7.37 5.16 3.44 
X9250US241-ND Quad DCP, 5V, 50KO, 256 Tap, SPI, Dual Supply | 24-S0Ic | 1855 13.49 9.91) |*9817WS8-2.7-ND gS DCR 2c nl ORO ICD Fay 2-Wre Uo BS0IG | 551 386 257 
X9250US24I-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 50KO, 256 Tap, SPI, Dual Supply | 24-SOIC | 20.40 14.84 9.80] | x9947wsei-2.7-ND Single DCP, 2.7V. 10K0, 100 Tap. 3:Wire Uo/ ssoic | 574 402 268 
X9251TS24-ND Quad DCP, 5V, 100K, 256 Tap, SPI, Single 24-solc | 1235 8.99 5.93 Te eee ees 

Supply 7 i Wi 5 
X0251TS241-ND Quad DCP, 5V, 100KO, 256 Tap, SPI, Single 2aSOIC | 1855 1349 eat] | X281/WMB-2.7-ND singleiDGP PAV; AKO, 100 Tap 3: Wire: Up! SEMSOP | BASE SSi80h 12.94 

Supply 9-7-1 i Wil + 
X9251TS24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 100K0, 256 Tap, SPI, Single | 24-S0IC | 158 9.88 652) |*2S!7WW8I2.7-ND Se Oe eT NORD LOO Tape SOD | it SeOk: | eet IE caer 

Supply X9317ZS8-ND Single DCP, 5V, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/D BSOIC | 426 265 1.96 
X9251TS241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 100KO, 256 Tap, SPI, Single | 24-SOIC | 17.00 1236 8.16] | yoaq77¢e1-np site HER SVeKaTIOb fab, Sine nano aepie line aac ace. ad 

Supply i SV, 1KO, » Wire : i ; 

¥ ; : X9319US8I-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down | 8-SOIC | 351 218 1.61 
X9251US24-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply | 24-SOIC | 14.83 10.78 7.12 u ! 

X9251US241-ND Quad DCP, 5V, 50K, 256 Tap, SPI, Single Supply | 24-SOIC | 15.45 11.25 7.42 |X9819WS8I-ND Single DCP, SV, 10K0, 100 Tap, 3-Wire Up/Down | &SOIC | 421 261 1.93 
X9251US24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Single 24-S0IC | 13.58 9.87 652) |X9400WP24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply 24-Dip 9.78 7.41 4.70 
Supply X9400WS24-ND Quad DCP, 5V, 10K, 64 Tap, SPI, Dual Supply | 24-S0Ic | 880 640 4.23 
X9252TV241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 100KO, 256 Tap, 2-Wire Up/ |24-TSSOP] 5.46 3.81 3.31] |X9400WV24-ND Quad DCP, 5V, 10K, 64 Tap, SPI, Dual Supply |24-TSSOP| 1098 7.99 5.27 
Down X9400WV241-ND Quad DCP, 5V, 10K, 64 Tap, SPI, Dual Supply _|24-TSSOP| 16.48 11.98 7.91 
X9252WV24I-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 256 Tap, 2-Wire Up/Down | 24-TSSOP| 8.71 6.10 4.07) | Xgq00WS24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply | 24-SOIC | 9.68 7.04 4.65 
SEEN EAEZTE ND Quad DCP, 2.7¥, 2.8K, 256 Tap, 2-Wire Unf 24-TSSOP) B71 6.10 4.07) OMe aan Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply | 24-TSSOP| 12.08 8.78 5.80 
X9400WV241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10K, 64 Tap, SPI, Dual Supply |24-TSSOP| 15.10 10.99 7.25 
X9258TS24-ND Quad DCP, 5V, 100K0, 256 Tap, 12C, Dual Supply | 24-S0IC | 15.54 10.88 7.25 
X9258TS241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 100KO, 256 Tap, I2C, Dual 24-SOIC | 17.83 12.48 8.32) | X9401WS24-ND Quad DCP, SV, 10KA, 64 Tap, SPI, Single Supply | 24-SOIC | 880 6.40 4.23 
Supply X9401WS241-ND Quad DCP, SV, 10KO, 64 Tap, SPI, Single Supply | 24-SoIc | 10.98 7.98 5.27 
X9258US24-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, I2C, Dual Supply | 24-Soic | 15.54 10.88 7.25] |X9401WV24-ND Quad DCP, 5V, 10K, 64 Tap, SPI, Single Supply |24-TSSOP| 1098 7.98 5.27 
X9258US241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 50KO, 256 Tap, 12C, Dual Supply | 24-SOIC | 17.83 1248 8.32) |X9401WV24I-ND Quad DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, Single Supply |24-TSSOP| 13.73 998 6.59 
X9259T$24-ND Quad DCP, 5V, 100KN, 256 Tap, I2C, Single 24-S0IC | 1483 10.78 7.12| |x9401WS24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Single 24-S0IC | 968 7.04 4.65 
Supply Supply 
X9259TS241-ND Quad DCP, 5V, 100KN, 256 Tap, I2C, Single 24-S0IC | 15.45 11.25 7.42| |x9401Wv24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Single 24-TSSOP| 12.08 878 5.80 
Supply Supply 
* RoHS Compliant % CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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D ALLY CONTROLLED 
(Cont.) POTENTIOMETERS (XDCP™) DRIVERS/RECEIVERS 

Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
X9408WS24-ND Quad DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, [2C, Dual Supply 24-SOIC | 880 640 423) |ELSt74ISZ-T7TR-ND 550MHz Differential Twisted Pair Driver* 8-SOIC 7230.00/1,000 
X9408WS24I-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap,!2C, Dual Supply 24-SOIC | 1318 958 6.33) |EL5175IS-ND 550MHz Differential Line Receiver ssoic | 400 249 184 
X9408WV24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, 2C, Dual Supply | 24-TSSOP| 13.18 9.58 6.33) |EL5175ISZ-ND 550MHz Differential Line Receiver* 8-SOIG | 267 164 1.15 
X9408WV24I-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply | 24-TSSOP| 13.73 9.99 6.59) |EL5175IY-ND 550MHz Differential Line Receiver 8-MSOP | 345 213 1.53 
X9408WS24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, 12C, Dual Supply | 24-SOIC | 9.68 7.04 4.65) | ELS175IYZ-T7CT-ND 550MHz Differential Line Receiver* 8-MSOP | 285 1.75 1.49 
X9408WS241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap,l2C, Dual Supply | 24-SOIC [12.08 879 5.80) |ELS175IYZ-T7TR-ND 550MHz Differential Line Receiver*_ 8-MSOP 1845.00/1,500 
X9408WV24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 12C, Dual Supply |24-TSSOP| 12.08 8.79 5.80] |EL5176IY-ND 250M#z Differential Twisted Pair Driver 10-MSOP|] 1.89 1.08 72 
X9409WS24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply 24-SOIC 7.95 5.79 3.82] |EL5176IYZ-T7CT-ND 250Mkz Differential Twisted Pair Driver* 10-MSOP| 2.11 1.21 1.02 
X9409WS24I-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply | 24-SOIC | 9.95 7.24 4.78) |ELS177IY-ND 550MHz Differential Twisted Pair Driver 10-MSOP] 2.66 1.58 1.11 
X9409WV24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply [24-TSSOP| 10.98 7.98 5.27| |ELS177IYZ-ND 550MHz Differential Twisted Pair Driver* 10-MSOP] 2.66 1.58 1.11 
X9409WV24I-ND Quad DCP, 5V, 10K, 64 Tap, I2C, Single Supply |24-TSSOP| 13.73 9.98 6.59] |EL5178ISZ-T7CT-ND 7OOMH2z Differential Twisted Pair Driver* 8-SOIC | 4.77 3.34 279 
X9409WS24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, I2C, Single Supply | 24-SOIC | 875 636 4.20) |EL5370IUZ-ND 1OOMHz Differential Twisted Pair Driver’ 24-QSOP | 4.57 3.20 2.13 
X9409WS241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, I2C, Single Supply | 24-SOIC | 1093 7.95 5.25 Se Ue oe Perens i nace ia a poroae 
X9409WV24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, I2C, Single Supply |24-TSSOP] 12.08 878 5.80 TR ; TENE RECON cy 3 eu 
X9409WV241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 12C, Single Supply |24-TSSOP| 15.10 10.99 7.25 Seen pate rial weed a Bie Sa neon a aa Bee 
X9410WS24-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supph 24-SOIC | 6.94 486 3.24 lay Th s f : s 
SOU GDENTD Dual DCP. 5V, 10K0, 64 Tap, SPI’ Dual Supply | 24soic | 86s eos 404| [ELS37SIUZ-ND 550MHz Differential Line Receiver* 24-S0P | 494 3462.31 
X9410WV24-ND Dual DCP. 5V. 10K. 64 Tap. SPI. Dual Supply oatssop| 866 606 404| |EL5378IUZ-T7CT-ND 700MHz Differential Twisted Pair Driver* ; 28-QSOP | 7.60 532 4.44 
X941 0WV24I-ND Dual DCP, SV, 10K0, 64 Tap, SPI, Dual Supply | 24-TSSOP| 12.97 9.08 6.05) | EL71040SZ-ND Blah Sheets olnule Channel Powel MOS TEL DEVEL Soa Galan. Saas soe 

9 7 y H EL7104CSZ-T7CT-ND High Speed, Single Channel, Power MOSFET Driver* | 8-SOIC 477 3.34 2.79 
X9410WS24-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply | 24-SOIC | 7.60 5.32 3.55 "2 Wer 

ay iB EL7104CSZ-T7TR-ND High Speed, Single Channel, Power MOSFET Driver 8-SOIC 2230.00/1,000 
X94 0WS241-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply | 24-SOIC | 9.49 6.64 4.43) eee Tigh Sced Mees Pinteve. 0G a aq Dae 
X9410WV24-2.7-ND Dual DCP. 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply |24-TSSOP) 9.49 6.64 4.43 mISAGSZ igh Speed Mono Pin Driver i 5. ee 

: eae EL7155CSZ-ND High Performance Pin Driver* 8-SOIC 5.51 3.86 2.57 
X941 0WV241-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply | 24-TSSOP] 11.89 832 5.55 : ae 
X9418WS24-ND D : : ee EL7156CSZ-ND High Performance Pin Driver* 8-SOIC 5.51 3.86 2.57 
- ual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, 12C, Dual Supply 24-SOIC | 660 480 3.17 lee } in (Orivert 
EL7156CSZ-T7CT-ND High Performance Pin Driver 8-SOIC 5.71 4.00 3.34 
X9418WS24I-ND. Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply 24-SOIC | 8.25 6.00 3.96 ean snibyivae* ¢ 
EL7156CSZ-T7TR-ND High Performance Pin Driver’ 8-SOIC 2670.00/1,000 
X9418WV24-ND Dual DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, 12C, Dual Supply 24-TSSOP| 8.25 6.00 3.96) tEr7qegig7-ND Ultra-High Ci Pad ; 
igh Current Pin Driver 8-SOIC 757 5.30 3.53 
X9418WV24I-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply 24-TSSOP| 10.30 7.49 4.95| |Er7oqocgz-ND HS. Dual Channel Power MOSFET Driver* ssoic | 449 314 209 
X9418WV24-2.7-ND Dual DGP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, 12C, Dual Supply |24-TSSOP] 9.05 6.58 4.35] | Er 7oqoce7-T7¢T-ND HS. Dual Channel Power MOSFET Driver* ssoic | 449 314 262 
X9418WS241-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, 12C, Dual Supply | 24-SOIC | 10.85 7.89 5.21) |e) 7999¢97-T7TR-ND HS. Dual Channel Power MOSFET Driver* 8-S0IC “5090.00/1,000 ” 
X9420WS16-ND Single DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply _| 16-SOIC | 5.51 3.86 2.57) | Er zo49¢97-ND H8" Dual Channel Power MOSFET Driver* gsoic | 449 344 209 
Mote OWSi IND) Single DCP, 5V, 10K, 64 Tap, SPI, Dual Supply | 16-SOIG | 5.77 4.04 2.70) | EL7912C8Z-T7CT-ND HS, Dual Channel Power MOSFET Driver SOIC | 449 3.14 2.62 
X9420WV14I-ND Single DCP, SV, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply | 14-TSSOP) 6.80 4.76 3.18) | EL 7212¢SZ-T7TR-ND HS, Dual Channel Power MOSFET Driver* 8-SOIC 2090.00/1,000 
X9420WS16-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply | 16-SOIC | 5.06 3.54 2.36) | EL 7999¢SZ-ND High Speed, Dual Channel Power MOSFET Driver* | 8-SOIC | 4.49 3.14 2.09 
X9420WS16l-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply | 16-SOIC | 6.34 4.44 2.96] | F17939CNZ-ND HS, Dual Channel, High Current Line Driver* NEW! | 8-PDip | 5.14 3.60 2.40 
X9420WV14-2.7-ND. Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply | 14-TSSOP| 5.97 4.18 2.80} | £L7232CSZ-ND HS, Dual Channel, High Current Line Driver* MEW! | 8-SOIC | 514 3.60 2.40 
X9420WV141-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply |14-TSSOP| 8.94 6.26 4.17) /EL7232CSZ-T7CT-ND HS, Dual Channel, High Current Line Driver* NEW! | 8-SOIC | 540 3.78 3.16 
X9421WS16-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply | 16-SOIC | 4.60 3.22 2.15] | €L7232CSZ-T7TR-ND HS, Dual Channel, High Current Line Driver* NEW! | 8-SOIC 2519.99/1,000 
X9421WS161-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply | 16-SOIC | 5.77 4.04 2.69) | £L7242CSZ-ND Dual Input, HS Dual Channel Power MOSFET Driver*} 8-SOIC | 5.14 3.60 2.40 
X9421WV14-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply |14-TSSOP| 5.43 3.80 2.53] | EL7242CSZ-T7CT-ND Dual Input, HS Dual Channel Power MOSFET Driver*} 8-SOIC | 5.11 3.58 2.99 
X9421WS16-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply| 16-SOIC | 5.06 3.54 2.36] | EL7242CSZ-T7TR-ND Dual Input, HS Dual Channel Power MOSFET Driver* | _8-SOIC. 2390.01/1,000 
X9421WS161-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply| 16-SOIC | 6.34 4.44 2.96) /EL7252CSZ-ND Dual Input, HS, Dual Ch. Pwr. MOSFET Dvr.* NEW!| 8-SOIC | 5.14 3.60 2.40 
X9421WV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply} 14-TSSOP| 5.97 4.18 2.79 EL7457CLZ-ND 40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 16-QFN 446 312 2.08 
X9421WV141-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply}14-TSSOP| 7.46 5.22 3.48| |EL7457CSZ-ND 40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 16-SOIC | 4.69 3.28 2.19 
X9428WS16-ND Single DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, 12C, Dual Supply | 16-SOIC | 5.51 3.86 2.57) |EL7457CSZ-T7CT-ND 40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 16-SOIG | 4.91 3.44 287 
X9428WS16I-ND Single DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, 12C, Dual Supply | 16-SOIC | 5.77 4.04 2.70] |EL7457CSZ-T7TR-ND 40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 16-SOIC 2290.01/1,000 
X9428WV14-ND Single DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, [2C, Dual Supply | 14-TSSOP| 543 3.80 2.54) |EL7457CUZ-ND 4OMHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 16-QSOP | 446 312 208 
X9428WV14I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, !2C, Dual Supply | 14-TSSOP} 6.80 4.76 3.18) |EL7457CUZ-T7CT-ND 40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 16-QSOP | 466 3.26 2.72 
X9428WS16-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply | 16-SOIC | 5.06 3.54 2.36) |EL7457CUZ-T7TR-ND 40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 16-QSOP 2170.00/1,000 
X9428WS16l-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 12C, Dual Supply | 16-SOIC 6.34 444 2.96 EL9110IU-ND Differential Receiver/Equalizer 16-QSOP | 17.25 1255 828 
X9428WV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 12C, Dual Supply _[14-TSSOP| 5.97 4.18 2.80] |EL9110IUZ-ND Differential Receiver/Equalizer* 16-QSOP | 14.38 10.45 6.90 
X9428WV141-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 12C, Dual Supply [14-TSSOP] 7.46 5.22 3.48) | EL911TILZ-ND Triple Differential Receiver/Equalizer* 28-QFN | 35.38 25.73 16.98 
X9429WS16-ND Single DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, !2C, Single Supply | 16-SOIC 4.60 3.22 2.15] |EL9112ILZ-ND Triple Differential Receiver/Equalizer* 28-QFN | 35.38 25.73 16.98 
X9429WS16I-ND Single DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, 12C, Single Supply | 16-SOIC | 5.77 4.04 2.70) | HIN202CBN-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver 16-SOIC | 1.66 92 61 
X9429WV14-ND Single DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, I2C, Single Supply |14-TSSOP| 5.43 3.80 2.54] /HIN202CBNZ-ND SV, RS-232 Transmitter/Receiver* 16-SOIC | 143 80 51 
X9429WV141-ND Single DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, 12C, Single Supply_|14-TSSOP| 8.17 5.72 3.81 Ae a Bee Trensmiter Receiver 1 sole { 8 ao $ 
X9429WS16-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, [2C, Single Supply 16-SOIC | 5.06 3.54 2.36] | HINEHEGE HD Eee ansmiter Recetar eis Bistatied e at ie 
eae NG Se OO OO eee ee ote ee ldaretep| eee doe oeel (RINCOBeaant=t can BV, RS-232 TransmitterReceiver ESD Protected* | 16SOIc | 143 80 66 
Ree aaTae AT Dual DOP, 2.7V, 100K0,256 Tap, Two-Wiper  |24-T8S0P| 783 543 265| |HINZO2ECBNZ-TTR-ND | BV, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected* | 16-SOIC | _1275.00/2,500 

0 7- : E Two-Wi _ HIN202ECBZ-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected* 16-SOIC | 1.43 80 51 
X9455UV/241-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 50KO, 256 Tap, Two-Wiper 24-TSSOP| 7.83 5.48 3.65 u i 

aA Vi ' HIN202EIBN-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected 16-SOIC 1.52 82 55 
X9455WV24I-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KO, 256 Tap, Two-Wiper 2a-TSSOP| 7.83 5.48 3.65] | By Beet HOU RScel aecoigl toad. caste oes 
X9511WP-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, Pushpot 8-Dip 3.54 219 1.57 : py narede  TANSmnIgt Nece Nel i ; : ; 

if ‘ Di HIN206CB-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver 24-SOIC 415 258 1.91 
X9511WPI-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, Pushpot 8-Dip | 423 263 1.95 ; : 
S ‘ a HIN208EIA-ND. 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected 24-SSOP 497 348 2.32 
X9511WS-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, Pushpot 8-SOIC | 354 219 157 : : 
X9511WSI-ND Single DCP, 5V, 10KO, 32 Tap, Pushpot 8-SOIC 423 263 1.95 HIN211ECA-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected 28-SSOP 2.69 1.60 1.12 
eens * HIN211EIA-ND. 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected 28-SSOP 2.31 1.39 95 
HIN211E1AZ-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected* 28-SSOP | 2.01 1.18 79 
D : : ° 
HIN232ACBN-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS 16-SOIC 1.52 82 55 
POTENTIOMETERS HIN232ACBNZ-TCT-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS* 16-SOIG | 1.37 76 62 
Digi-Key Price Each HIN232ACBNZ-TTR-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS* 16-SOIC 1200.00/2,500 
Part No. Description Pkg. il 25 100 HIN232ACP-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS 16-Dip 1.73 96 64 
X9430WS24-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 10K, 64 Tap, SPI_| 24-SOIC | 4.97 347 3.01] |HIN232CBZ-ND eV-ES-282 Transmitter/ReceWver, 11S! te SOI] ule Ba) ae 

HW : oy. : " if HIN232CPZ-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS* 16-PDip 1.33 72 5 
X9430WS24I-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI | 24-SOIC | 5.22 365 3.16 ! ! : 
x9430WV24-ND Dual DCP. Dual Op Amp. SV. 10KO,64 Tap, spi |24-tssop| 4.97 347 3.01| | HIN232ECBNZ-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS, ESD Prot.* 16-SOIC | 214 123 84 

9 7. ti HIN232ECPZ-ND. 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS, ESD Prot. 16-PDip 2.01 1.18 719 
X9430WS24-2.7-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI | 24-SOIC | 9.14 638 553 n . ) Fro 
X9430WS24I-2.7-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI_| 24-S0Ic | 5.22 3.65 _3.16| | HIFETOOEIBC ND WOO CA Beak High brea. Halt Bridge Uriver ites gon uae 
X9430WV24-2.7-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI [24-TSSOP| 4.97 3.47 3.01 e ye Fake High Ered), Hall BNege BIVer. ‘ : : : 

i . HIP2100IBZ-ND. 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver 8-SOIC 3.86 240 1.77 
X9438WV24-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 10KN, 64 Tap, 126 ]24-TSSOP] 4.97 3.47 3.01] Jie eT A TOO. DA Pea Ulan Ese: List BrldnelDstnee* asoice || cane. o4n”.2908 
X9438WV24I-ND Dual DCP, Dual Op Amp, SV, 10KQ, 64 Tap, 126 |24-TSSOP| 5.22 3.65 3.16) [ines yiporre Np A OV aA, Feel ick Fore ait Ht ae Diet a Gas peieon 
X9438WV24-2.7-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 2c |24-TSSOP| 4.97 3.47 3.01 H ich Peak, Tigh rreq., halt Briage Driver a 5.01/25 

HIP2100IR-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver 16-QFN | 421 261 1.93 
HIP2101EIBZ-ND 100V/2A Peak, Low Cost, High Frequency Half 8-EPSOIC] 4.03 251 1.85 
Bridge Driver* 
DRIVER! HIP2101EIBZTCT-ND 100V/2A Peak, Low Cost, High Frequency Half 8-EPSOIC| 4.03 251 2.18 
Digi-Key Price Each Bridge Driver* : 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | |HIP2101EIBZTTR-ND 100v/2 Peal, Low Cost, High Frequency Half 8-EPSOIC | — 4625.02/2,500 

| aver® Fi ridge Driver* 

SAAR EEN GMOS Glock Generator DIIver POPLCG | 8.05 5.48 3.87) | ip21011B-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver 8-soic | 457 3.20 2.13 
EL2141CSZ-T7CT-ND 150MHz Differential Twisted Pair Driver 8-SOIC 614 4.30 3.59 = P ae 
7 ‘ i i i, ie Driver® 7 HIP21011BZ-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver 8-SOIC 3.86 240 1.77 

EL45431UZ-ND Triple Differential Twisted Pair Driver’ 24-QSOP | 5.20 3.31 2.27 H ‘ reas 

; sae reer HIP2101IBZTCT-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver 8-SOIC | 386 240 2.09 
EL51701S-ND 100Mtz Differential Twisted Pair Driver 8-SOIC 215 1.27 87 + H baa 

; ara ae HIP2101IBZTTR-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver 8-SOIC 4425.01/2,500 
EL51701SZ-T7CT-ND 100MHz Differential Twisted Pair Driver 8-SOIC 211 1.21 1.02 4 ; iver* i 

: fe joel HIP40201BZ-ND 3/5/12V, 0.5A Full Bridge Motor Driver* NEW! 20-SOIC | 529 3.70 247 
EL51701SZ-T7TR-ND 100MHz Differential Twisted Pair Driver 8-SOIC 830.00/1,000 zy i i iiaré i 

: Ew Meyer HIP4080AIBZTCT-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* | 20-SOIC | 6.37 4.46 3.72 
EL51701YZ-T7CT-ND 100MHz Differential Twisted Pair Driver 8-MSOP 211 1.21 1.02 HIP4080AIBZTTR-ND B0V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* | 20-SOIC 2970.00/1,000 
EL51701YZ-T7TR-ND 400MHz Differential Twisted Pair Driver* 8-MSOP 1245.00/1,500 s a, ot : ‘ jen : wir 

; are aoe HIP4080AIBZ-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* | 20-SOIC | 6.29 4.40 2.93 
EL51711S-ND 250Mkz Differential Twisted Pair Driver 8-SOIC 2.66 1.58 1.11 y : ‘ ‘ Di 

= 4 te ace HIP4080AIP-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver 20-Dip 760 532 3.55 
EL51711SZ-ND 250Mkz Differential Twisted Pair Driver* 8-SOIC 2.28 1.35 92 4 i i iver* Di 

z nen) q HIP4080AIPZ-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver 20-Dip 6.34 444 2.96 
ELS172IS-ND 250MHz Differential Line Receiver 8S0IG | 215 1.27 87) | 41P4081AlB-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver | 20-SOIC | 7.54 5.28 3.52 
ELS172ISZ-ND 250MHz Differential Line Receiver* 8SOIG | 189 1.08 72) | AIp4OBTAIBZ-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* | 20-SOIC | 6.29 440 2.93 
EL51731S-ND 450MHz Differential Twisted Pair Driver 8-SOIG | 4.29 3.00 2.00) | HiP4081AIBZTCT-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* | 20-SOIC | 6.37 446 3.72 
EL5173ISZ-T7CT-ND 450MHz Differential Twisted Pair Driver* 8-SOIC | 3.86 2.40 2.09) |HIP4081AIBZTTR-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* | 20-SOIC 2970.00/1,000 
ELS173ISZ-T7TR-ND 450MHz Differential Twisted Pair Driver* 8-SOIC 1770.00/1,000 HIP4081AIP-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver 20-Dip | 8.23 5.76 3.84 
EL51731Y-ND 450MHz Differential Twisted Pair Driver 8-MSOP | 3.63 2.25 1.67] | HIP4081AIPZ-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* | 20-Dip 6.86 4.80 3.20 
EL51731YZ-T7CT-ND 450MHz Differential Twisted Pair Driver* 8-MSOP | 3.86 240 2.09] [HIP4082IB-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver 16-SOIC | 5.66 3.96 2.64 
EL51741S-ND 550Mkz Differential Twisted Pair Driver 8-SOIC 4.00 249 1.84] |HIP4082IBZ-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver* 16-SOIC 4.71 330 2.20 
EL5174ISZ-T7CT-ND 550MLHz Differential Twisted Pair Driver* 8-SOIC | 285 1.75 1.49] |HIP4082IBZTCT-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver* 16-SOIC | 4.80 3.36 2.81 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


DRIVERS/RECEIVERS Reel” (Cont.) DRIVERS/RECEIVERS 

Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 

HIP40821BZTTR-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver* T6-SOIC 5599.99/2,500 ISL3159EFBZ-ND BV, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD BSc | 365 227 168 

HIP4082IP-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver 16-Dip 5.83 4.08 2.72 Protected* NEW! 

HIP40821PZ-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver* 6-Dip | 4.86 340 2.27] |ISL3159EFRZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 10-DFN | 3.65 227 1.68 

HIP4083APZ-ND 80V, 300mA Three Phase High Side Driver* 16-Dip 443 310 2.07 Protected* NEW! 

HIP4086AB-ND 80V, 0.5A Three Phase Driver 24-SOIC | 10.29 7.20 4.80) |ISL3159EFUZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 8-MSOP | 365 227 1.68 

HIP4086ABZ-ND 80V, 0.5A Three Phase Driver* 24-SOIC | 857 6.00 4.00 Protected* NEW! 

HIP4086ABZTCT-ND 80V, 0.5A Three Phase Driver* 24-SOIC | 871 6.10 5.09] /ISL3159EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD eso | 298 183 128 

HIP4086ABZTTR-ND 80V, 0.5A Three Phase Driver* 24-SOIC 4070.01/1,000 Protected* NEW! : ; 

HIP4086APZ-ND 80V, 0.5A Three Phase Driver* 24-Dip | 9.14 6.40 4.27) |ISL3159EIRZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 10-DFN | 2.98 1.83 1.28 

HIP6601BCBZA-ND Sync. Rectified Buck Dual MOSFET Driver* 8-SOIC | 354 219 1.42 Protected* NEW! ; ; 

ICL232CBEZ-ND 5V Powered, Dual RS-232 Transmitter/Receiver* 16-SOIC | 3.45 2413 1.53] |ISL3159EIUZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 8-MSOP | 2.98 1.83 1.28 

1CL3217ECB-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot. | 24-SOIC | 6.66 4.66 3.12 Protected* NEW! ; , 

1CL3217EIB-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot. 24-SOIC 763 5.34 3.56 ISL3170EIBZ-ND 3.3V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 14-SOIC 3.65 2.27 1.68 

ICL3221CAZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* 16-SSOP] 1.94 1.14 76 Protected* NEW! ; : 

1CL3221CVZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* 16-TSSOP| 1.94 1.14 76 ISL3170EIUZ-ND 3.3V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 10-MSOP|} 365 2.27 1.68 

1CL3221ECA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot. | 16-SSOP | 2.24 1.33 91 Protected* NEW! : : 

ICL3221ECAZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.*__| 16-SSOP | 1.94 1.14 _.76| | !SL8171EIBZ-ND 3.3V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD BSOIG | 365 2.27 1.68 

ICL3221EIA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot. | 16-SSOP | 2.67 1.64 1.15 Protected* NEW! ; , 

ICL3221E1AZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 16-SSOP | 2.34 1.41 96] |!SL3171EIUZ-ND 3.3V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | 8-MSOP | 3.65 2.27 1.68 

ICL3221EIVZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot* | 16-SSOP| 241 1.45 99 Protected* NEW! - : 

1CL32211AZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 16-SSOP | 1.94 1414  .76| |!SL3172EIBZ-ND ee Transmitter/Receiver, ESD BSOIG | 365 2.27 1.68 

ICL3222CAZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 20-SSOP | 2.56 1.52 1.07 ; : 

1CL3222CVZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot* |20-TSSOP| 2.28 135 92| |!SL3172EIUZ-ND Scere Transmitter/Receiver, ESD | 8-MSOP | 3.65 2.27 1.68 

ICL3222CBZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 18-SOIC | 2.56 1.52 1.07 4 ‘ . 

ICL3222ECAZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 20-SSOP | 3.01 1.85 1.29| | !SL3173EIBZ-ND agen Transmitter/Receiver, ESD | 14-SOIC | 3.65 227 1.68 

ICL3222E1B-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot. | 18-SOIC | 3.48 2.15 1.55 i : : 

ICL3222E1AZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 20-SSOP | 3.42 2.11 _1.52| |!SL8173EIUZ-ND BBV, Be ae Transmitter/Receiver, ESD =] 10-MSOP | 3.65 2.27 1.68 

ICL32221AZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot* | 20-SSOP | 241 1.45 1.22 ; P , 

ICL32221AZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 20-SSOP 990.00/1,000 ISL3174EIBZ-ND preg hee Transmitter/Receiver, ESD 8SOIG | 365 2.27 1.68 

ICL3223ECAZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 20-SSOP | 2.04 1.17  .99 : ' : 

ICL3223ECAZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 20-SSOP |  800.00/1,000 ES AELUZ ND See ee caae fansmierecelver, ESD, |) @MSOP) || “S85 eet 1.88 

ICL3224E1A-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot. _| 20-SSOP_| 5.46 3.82__2.55 : : 

ICL3225ECA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver. ESD Prot. | 20-SSOP | 2.98 1.83 1.28] |/SLS175EIBZ-ND SE ORE ete || aromas) | aeeee. eer 18 

ICL8225ECAZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 20-SSOP | 2.56 1.52 1.30 : 7 aah ‘ ; : 

ICL3225ECAZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot. | 20-SSOP | 1070.00/1,000 SE TaWeND Se SE ee eee raeeD, {|e SMBOe || Ber 18 

ICL3225E1A-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot. | 20-SSOP | 5.49 3.84 2.56 - : we - : - 

ICL3225EIAZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot* | 20-SSOP | 457 3.20 267 |/SLS1/6EIBZ-ND SN Be ges ee ransmibtar acelyat ESD! = j// TES OIG | /eieas Bary A8 

ICL3225E1AZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 20-SSOP 2130.00/1,000 % ae ‘ ‘ 

ICL3226ECA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot. | 16-SSOP| 3.03 1.87 1.36) |/S-S1/6EIUZ-ND See eae miner RacelvalOD!> |) WOMaOR | oeae eer 08 

ICL3227ECA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot. | 16-SSOP | 2.95 1.81 1.28 sj ‘ ee ‘ ‘ 7 

ICL3227ECAZA-TCT-ND _| 3V-5.5V" RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot | 16-SSOP| 295 1.81 1.54) | /SL9177EIBZ-ND Soe ae amagae amen eceNer ESD) | #6:801G")) | 985-2200 “1.88 

ICL3227ECAZA-TTR-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.*__| 16-SSOP 1270.00/1,000 i AD ‘ ‘ " 

1CL3227E1A-ND 3V-5 SV, RS-232 Transmitter/Receiver. ESD Prot. | 16-SSOP | 403 251 1.85] | StS1/7EIUZ-ND Soe e amar Ca mmeU Rec NOr ESD) || OMSOP)|| ebb: “eer “88 

ICL3227E1AZA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot* | 16-SSOP | 3.48 2.15 1.55 " AD F f i 

ICL3232CBN-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver 1e-soic | 204 117 99) |/SLS1/8EIBZND SV, RS de See Transmifer Receiver, ESD) /""6-S01G")) S05, 227 “1.88 

Hellepaseleeh he) 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Recelver* 16-SOIC | 1.75 1.00 67) | TS[3T78ETUZ-ND 3.3V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | @-MSOP | 365 227 1.68 

ICL3232CP-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver 16-Dip 2.04 1.17 80 Protected* NEW! 

ICL3232CVZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* T6-TSSOP| 143.80 51] |isi3179EFBz-ND 3.3V. RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD ssoic | 365 227 152 

ICL3232ECBN-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot. | 16-SOIC | 306 189 1.36 Sea: Hammuley facet, 

ICL3232ECBZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 16-SOIC | 2.64 1.62 1.13) |1sL3179EFRZ-ND 3.3V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD jo-pen | 365 227 1.52 

ICL3232ECV-16Z-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* |16-TSSOP) 3.42 211 1.52 Protected* NEW! 

1CL3232BN-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver 16-SOIG | 1.73.96 __.64] | |SL3179EFUZ-ND 3.3V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 8-MSOP | 3.65 227 1.52 

ICL3232IBNZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* 16-SOIC 1.48 80 53 Protected* NEW! 

ICL3232IVZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* 16-TSSOP| 141 78 —_ 49 | |SL3179EIBZ-ND 3.3V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 8-SOIC | 298 183 1.16 

ICL3238EIAZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 28-SSOP | 4.29 3.00 2.00 Protected* NEW! 

ICL3241CAZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 28-SSOP | 3.15 1.95 1.68] /TSL3179EIRZ-ND 3.3V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD T0-DFN 298 1.83 1.16 

ICL3241ECAZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 28-SSOP | 3.63 2.25 1.96 Protected* NEW! 

ICL3241ECAZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 28-SSOP 1670.00/1,000 ISL3179EIUZ-ND 3.3V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 8-MSOP 298 183 1.16 

ICL3241 EIVZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* |28-TSSOP| 4.43 310 2.07 Protected* NEW! 

ICL3243ECA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot. | 28-SSOP | 2.15 1.27 — .87| | ISL3180EIBZ-ND 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD 14-SOIG | 365 227 1.52 

ICL8243ECAZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 28-SSOP | 1.89 1.08 91 Protected* NEW! 

\CL3243ECAZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 28-SSOP 720.00/1,000 ISL8280EFHZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-5] 2.79 1.71 1.46 

ICL3243EIA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot. 28-SSOP 2.88 1.77 1.24 Protected* NEW! 

ICL3243EIAZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 28-SSOP | 2.88 1.77 1.24) ||ISL3280EFHZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-5 3599.99/3,000 

ICL3244ECAZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 28-SSOP 412 256 2.23 Protected* NEW! 

ICL3244ECAZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 28-SSOP 1890.01/1,000 ISL3280EIHZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-5| 215 127 1.07 

ICL3244EIAZ-TCT-ND. 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 28-SSOP | 4.69 3.28 2.74 Protected* NEW! 

ICL3244E1AZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot.* | 28-SSOP 2190.01/1,000 |SL8280EIHZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-5]  2610.00/3,000 

ICL7667CBAZA-TCT-ND Dual Power MOSFET Driver* 8-SOlIC | 234 141 119 Protected NEW! 

ICL7667CBAZA-TTR-ND Dual Power MOSFET Driver* 8-SOIC 2399.99/2,500 |SL3281EFHZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6] 2.79 1.71 1.46 

ICL7667CPAZ-ND Dual Power MOSFET Driver* 8-Dip 244 147 1.00 Protected* NEW! 

ICM7228AIBIZ-ND 8-Digit, Microprocessor-Compatible, LED Display | 28-SOIC | 8.52 6.04 4.26) | ISL8281EFHZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6 |  3599.99/3,000 
Decoder Driver* Protected* NEW! 

ICM7244AIM44Z-ND 8-Character, Microprocessor Compatible, LED 44-MQFP | 14.81 10.77 8.08 ISL3281EIHZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6 | 2.15 1.27 1.07 
Display Decoder Driver* NEW! Protected* NEW! : _ 

ISL2111ABZ-ND 100V, High Frequency Half-Bridge N-Channel 8-SOIC | 4.15 258 1.91] /ISL3281EIHZ-TTR-ND aioe eas sale Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6 | 2610.00/3,000 
MOSFET Driver* NEW! rotected* NEW! 

ISL2111AR4Z-ND 100V, High Frequency Half-Bridge N-Channel 12-DFN | 4.15 258 1.91] |1SL8282EFRTZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | 8-TDFN | 2.79 1.71 1.46 
MOSFET Driver* NEW! Protected* NEW! 

ISL3150E1BZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 14-SOIC | 3.65 2.27 1.68] | 1SL8282EFRTZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | 8-TDFN 7199.98/6,000 
Protected* NEW! Protected* NEW! 

ISL3150EIUZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 10-MSOP | 3.65 2.27 1.68] |ISL3282EIRTZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | 8-TDFN | 215 1.27 1.07 
Protected* NEW! Protected* NEW! 

ISL3T50EIUZ-TCT-ND BV, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD TO-MSOP | 365 227 198] |ISL3282EIRTZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | 8-TDFN 5219.99/6,000 
Protected* NEW! Protected* NEW! 

ISL3152E1BZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 8-SOIC | 3.65 227 1.68) |ISL8283EFHZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6| 279 1.71 146 
Protected* NEW! Protected* NEW! 

ISL3152EIPZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 8-PDIP | 3.65 2.27 1.68) |ISL3283EFHZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6 |  3599.99/3,000 
Protected* NEW! Protected* NEW! 

ISL3152E1UZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 8-MSOP | 3.65 227 1.68) |ISL3283EIHZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6] 215 1.27 1.07 
Protected* NEW! Protected* NEW! 

ISL3153EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 14-SOIC | 3.65 2.27 1.68] | ISL8283EIHZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6 |  2610.00/3,000 
Protected* NEW! Protected* NEW! 

ISL3T53EIUZ-ND BV, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD O-MSOP | 3.65 227 168] |ISL3284EFHZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6] 2.79 1.71 1.46 
Protected* NEW! Protected* NEW! 

ISL3155EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 8-SOIC | 3.65 2.27 1.68] /ISL3284EFHZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6 | _3599.99/3,000 
Protected* NEW! Protected* NEW! 

ISL3155EIUZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 8-MSOP | 3.65 227 1.68) |ISL3284EIHZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6] 215 1.27 1.07 
Protected* NEW! Protected* NEW! 

ISL3156EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 14-SOIC | 3.65 2.27 1.68] | ISL3284EIHZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6 |  2610.00/3,000 
Protected* NEW! Protected* NEW! 

ISL3156EIUZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 10-MSOP | 3.65 2.27 1.68] | ISL3285EFRTZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | 8-TDFN | 2.79 1.71 1.46 
Protected* NEW! Protected* NEW! 

ISL3158EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 8-SOIC | 365 227 1.68) |ISL3285EFRTZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | 8-TDFN 7199.98/6,000 
Protected* NEW! Protected* NEW! 

ISL3158EIUZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD 8-MSOP | 3.65 2.27 1.68) |ISL3285EIRTZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | 8-TDFN | 215 1.27 1.07 
Protected* NEW! Protected* NEW! 
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DRIVERS/RECEIVERS Reel” (Cont.) DRIVERS/RECEIVERS 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
TSLS285EIRTZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | 8-TDFN 5219.9976,000 TSL8483EIPZ-ND BV, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* &Ppp | 204 162 1.13 
Protected* NEW! ISL8485ECBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 8-SOIC 244 147 1.00 
|SL3293EFHZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6| 2.79 1.71 1.46] | ISL8485ECPZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 8-Dip | 256 152 1.07 
Protected* NEW! ISL8485EIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 8-SOIC 2.98 1.83 1.28 
ISL3293EFHZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6 |  3599.99/3,000 |SL8485E1BZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 8SOIG | 256 152 1.07 
Protected* NEW! ISL8485EIP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 8-Dip 2.98 1.83 1.28 
1SL3293EIHZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6| 2.15 1.27 1.07) /ISL8485IBZ-ND SV, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* BSI | 187 110 73 
Protected* NEW! ISL8487EIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 8-SOIC 3.42 241 1.52 
ISL3293EIHZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6 2610.00/3,000 ISL8487EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 8-SOIC 2.95 1.81 1.27 
Protected* NEW! |SL8488E1BZA-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8SOIC | 264 162 1.13 
ISL3294EFHZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6| 279 1.71 1.46] |1SL8488iB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver Bsolc | 254 153 1.04 
Protected* NEW! 1SL8488P-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver &Dip | 215 1.27 87 
ISL3294EFHZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6 3599.99/3,000 ISL8489EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 14-SOIC 264 1.62 113 
Protected* NEW! 1SL84891B-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver 14-SOIC | 254 153 1.04 
1SL3294E1HZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6| 2.15 1.27 1.07] ||SL84g9IP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver 14-Dip | 254 153 1.04 
Protected* NEW! |SL84901BZ-ND 5V, LP RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOlC | 215 1.27 87 
ISL3294EIHZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6 2610.00/3,000 1SL84971EIBZ-ND 5V, LP RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Prot.* 14-SOIC 264 1.62 1.13 
Protected* NEW! 1$L84911BZ-ND 5V, LP RS-485/RS-422 Transceiver* 14-SOIC | 3.03 187 1.35 
ISL3295EFHZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6] 2.79 1.71 1.46 1SL41334IRZ-TCT-ND Dual Protocol Transceiver* 40-QFN 771 540 4.51 
Protected* NEW! 1SL41334IRZ-TTR-ND Dual Protocol Transceiver* 40-QFN 14399.96/4,000 
ISL38295EFHZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6 3599.99/3,000 ISL41387IRZ-TCT-ND Dual Protocol Transceiver* 40-QFN 6.29 440 3.67 
Protected* NEW! : , 1SL434851BZ-ND 3.3V, Low Power, RS-485/RS-422 Transceiver* B-SOIG | 256 152 1.07 
ISL8295EIHZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6| 215 1.27 1.07 ISL54103IHZ-T7CT-ND DDC Accelerator* NEW! SOT23-5 537 349 2.94 
Protected* NEW! ; ; 1SL54103IHZ-T7TR-ND DDC Accelerator* NEW! $0T23-5 7164.00/3,000 
ISL3295EIHZ-TTR-ND. 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | SOT-23-6 2610.00/3,000 ISL55110IRZ-ND Dual, High Speed MOSFET Driver* NEW! 16-QFN 204 117 80 
Protected* NEW! - - 1SL551101VZ-ND Dual, High Speed MOSFET Driver* NEW! 8-TSsoP | 2.04 117 80 
ISL3296EFRTZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmitter/Receiver, ESD | 8-TOFN | 279 1.71 1.46] fyecss74tIRZ-ND Dual: High Speed MOSFET Driver® NEW! TORN 1304 11780 
Protected* NEW! : _ ISL59910IRZ-ND Triple Differential Receiver/Equalizer* NEW! 28-QFN | 24.40 17.75 11.72 
TSLS296EFRTZ-TTR-ND IVEY, RSABS/RS-A22 Transmitter/Receiver, ESD | _8-TDFN 7199 .9876,000 SL59913IRZ-ND Triple Differential Receiver/Equalizer* NEW! 98-0FN | 2440 1775 1172 
rotected* NEW! 5 ; ivar® ¥ 
SL3296EIRTZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 TransmiterReceiver, ESD | 8-TDFN | 215 127 1.07 eer can Se ee eee Oat eciogat tigascaver® ~ |reeub' lott 4B. ay 
rotected* NEW! : ; Tar® 
sisenrzrio [9851 ARE Tater s0| orw | serspeam | [Rulaweetorae lessee tspetoupe face | seen | 741 Sas 
rotected* f1 . : reap 
ISL3297EFRTZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 Transmiter/Recsver, ESD | B-TDFN | 279 1.71 1.46 1S ESB AAICTEND Heer Sa Petia acer her 
rotected* NEW! i iver® “4.40 
ISLS2Q7EFRTZ-TTR-ND | 9V-5.5V, RS-485/RS-422 TransmiterRecever, ESD | 8-TDFN | 7199.986,000 Soe Fp peotacted, Dual Fon Transceiver” Be ee amare 
rotected* NEW! TCT. ic - * 7 w i ; 
ISLSZOTERRTZTCT-ND ——/QV-55V, RS-45RS-422 TransmiterRecener, ESD | TDA [245.27 1.07 STE ASSBETCEND Bye Tee Ade Wit oh uaa MEE || ecoiel| oapeione 600" 
rotected* NEW! 7 eal "149 
: , 1SL814851BZ-ND 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 8solc | 190 142 75 
ISES207EIRTZTTR-ND aN Dovey eae ice aneminer Recelver; ESD!) “B°TDENI |; 38213.98/0,000 ISL814861B-ND BV, Ultra HS, PROFIBUS® RS-486/RS-422 Transovr | 8-SOIG | 228 1.37 94 
ISL3298EFRTZ-TCT-ND 3V-5.5V,RS-485/RS-422 TransmiterReceWver, ESD | 8-TDAN | 279 171 1.46 1ST SSE ND See Oa ee ee a eS eee eee ere ar a ae 
rotected* 4 ; far : ’ i : 
ISL3298EFRTZ-TTR-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 TansmiterReceWver, ESD | B-TDFN | 7199.986,000 Saye See ase Tee ee Een bree gonei| 26. ted dae 
rotected* NEW! ines - i ; f 
ISL3298EIRTZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-485/RS-422 TansmiterReceWver, ESD | B-TDFN | 219 4.27 1.07 ND See far | 58 180 48 
rotected* NEW! cores - 7 5 
= , 1SL81487EIBZ-TTR-ND ESD Prot., LP, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC 2975.00/2,500 
TSL3298EIRTZ-TTR-ND VEU, RS 465/85 422 Transmitter/Receiver, ESD | _8-TDFN 5219.9976,000 sa sE7LRZND Esp Pat, UF 8s “857 22 Trance a sole 220 i a 2 
a A - rot., 3.3V, 7 = ransceiver* - fl g z 
Bapete Reera suey? pee Uae Ep shies Pai am aa it ISL83070EIBZA-TCT-ND __| ESD Prot.. 3.3V, LP RS-485/RS-422 Transceiver* | 14-SOIC | 3.65 227 1.98 
aL Senate 9.7V-58V RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Prot. | 20-0FN | 523 348 249) |!SL830/0EIBZA-TTR-ND ESD Prot., 3.3V, LP RS-485/RS-422 Transceiver* | 14-SOIC 4199.99/2,500 
ISL4003E1R7-TCT-ND 9'7V5.5V RS.239 Transmitter/Receiver ESD Prot*| 20-QFN | 536 357 302| |(SL83071EIBZA-TCT-ND ESD Prot., 3.3V, LP RS-485/RS-422 Transceiver* | 8-SOIC | 365 227 198 
eee eee : = - : : 1SL83072EIBZA-ND ESD Prot., 3.3V, LP RS-485/RS-422 Transceiver* | 8-SOIC | 365 227 1.68 
SSE ICED co enero er nsceiver, ESD Protected* | SeUEN | Gao dot hep] |ISL83072EIBZA-TCT-ND ESD Prot. 3.3V, LP RS-485/RS-422 Transceiver* | 8-SOIC | 365 227 1.98 
ae ealei FTV EV’ Rec49 Tanacalver ESD Protected 3-0N | 619 412 236) | !SL88072EIBZA-TTR-ND ESD Prot., 3.3V, LP RS-485/RS-422 Transceiver*_| _8-SOIC 4199.99/2,500 
(Lela PEND DAVis A B6-540 Tranccalver ESDIPiotecied® ao-orn | 632 421. 36) |/SL83072EIUZA-TCT-ND ESD Prot., 3.3V, LP RS-485/RS-422 Transceiver* | 8-MSOP | 3.65 227 1.98 
SATE RANG DARA BOO48 Tiare colie ESDIProt ced” arn | 655 476 375) | !SL83072EIUZA-TTR-ND ESD Prot., 3.3V, LP RS-485/RS-422 Transceiver* | 8-MSOP 4199.99/2,500 
SLMS HOT APG Ee er aO-OFN 198-398-337 _| /SL83073EIBZA-TCT-ND ESD Prot., 3.3V, LP RS-485/RS-422 Transceiver* | 14-SOIC | 365 227 1.98 
fathoeteeticinn Bees Ton ie neces SOON | 638 465 a.a6| _|/SU83073EIBZA-TTR-ND ESD Prot., 3.3V, LP RS-485/RS-422 Transceiver* | 14-SOIC 4199.99/2,500 
LOE eRe Be 935 Ton ee Reivers SOON | £98 398 3.37) _|/SL83075EIBZA-ND. ESD Prot., 3.3V, LP RS-485/RS-422 Transceiver*_| 8-SOIC | 3.65 2.27 1.68 
ransmitter/Recelver®™ } “ é 1SL83076EIBZA-TCT-ND ESD Prot., 3.3V, LP RS-485/RS-422 Transceiver* | 14-SOIC | 3.65 2.27 1.98 
see lege UT ALD) RS-232 Transmitter/Receiver 32-QFN | 16560.00/6,000 ISL83076EIBZA-TTR-ND | ESD Prot., 3.3V, LP RS-485/RS-422 Transceiver* | 14-SOIC |  4199.99/2,500 
IST#S6051B:NB SV, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected _| 8-SOIC_| 298 183 1.28! | 151 83077E1BZA-TCT-ND _| ESD Prot., 3.3V, LP RS-485/RS-422 Transceiver* | 8-SOIC | 3.65 227 1.98 
ISL4485EIBZ-ND SV, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected B-SOIG | 2.56 1.52 1.07) | 151 83078EIBZA-TCT-ND ESD Prot. 3.3V, LP RS-485/RS-422 Transceiver* BSOIC | 365 227 1.98 
ISTASS9E1B:ND SV, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected =] 14-SOIC | 2.28 137 95) | 16) g5078E1BZA-TTR-ND___| ESD Prot., 3.3V, LP RS-485/RS-422 Transceiver*_|_8-SOIC 4199.99/2,500 
te Sela veil) SV, RS-485/RS-422 Transcelver, ESD Protected 14-SOIC | 2.28 137 93) Pis[gg07BEIUZA-TCT-ND [ESD Prot. 3.3V, LP RS-485/RS-422 Transceiver* | @-MSOP | 365 2.27 1.98 
ie Sila SV, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected | 14-SOIC | 2.69 1.60 1.12) | 151 83080E1B-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver 14-S0Ic | 431 3.02 201 
ISPOLDAC BZN High Volt. Sync. Rectified Buck MOSFET Driver 8-SOIC | 224 1.33 91] | 191 g3080E1BZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* | 14-SOIC | 365 227 1.98 
ISL6594BCRZ-TCT-ND Adv. Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* NEW! | 10-DFN | 318 1.97 1.69) | je. aaqgoeiB-ND ESD Protected. 5V’ RS-485/RS-422 Transceiver gsolc | 365 227 168 
ISL6594BCRZ-TTR-ND Adv. Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* NEW! | 10-DFN 8460.01/6,000 ISL83082E1B7-ND ESD Protected. SV" RS-485/RS-422 Transceiver* ssoic | 365 227 168 
ISL6605CBZ-ND Syne. Rectified MOSFET Driver* 8-SOIC | 3.03 1.87 1.22) /1s[83083EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver T4-SOIC | 3.65 2.27 1.68 
ISLGG05CRZ-ND Sync. Rectified MOSFET Driver 8-QFN | 3.27 202 1.31| | \s183083EIBZ-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* | 14-SOIC | 365 227 1.68 
SL66051B-ND Syne. Rectified MOSFET Driver_ 8-SOIC_| 2.67 1.64 __1.04) | isLg3085E1B-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver 8-SOIC | 365 227 1.68 
ISHGGOSIBZ.NB Sync. Rectified MOSFET Driver B-SOIG ] 2.67 1.64 1.04) | isi g3085E1BZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver | 8-SOIC | 365 227 1.98 
1SL6608IB-ND Sync. Rectified MOSFET Driver : 8-SOIC | 426 274 1.83) ||S_83085EIBZ-TTR-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC 4199.99/2,500 
ISL6612ACBZ-ND Advanced Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* 8-SOIC | 3.54 220 1.47) | 1SL83085EIUZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-MSOP | 365 227 1.98 
'SL6612BCBZ-ND Advanced Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* 8SOIG | 412 256 1.71) | ISLg3085EIUZ-TTR-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver | 8-MSOP 4199.99/2,500 
1SL6612CBZ-ND Advanced Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* 8-SOIC | 3.54 220 1.47| | |sL83086EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver 14-SOIC | 4.31 3.02 2.01 
ISL6612CRZ-TCT-ND Advanced Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* 10-DFN | 3.68 2.29 1.91] | |SL83086EIBZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 14-SOIC | 3.65 2.27 1.98 
1SL66121B-ND Advanced Sync. Rectified Buck MOSFET Driver 8-SOIC | 3.83 2.38 1.59/ | 1SL83086EIBZ-TTR-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 14-SOIC 4199.99/2,500 
ISL6613AEIBZ-TCT-ND Adv. Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* NEW! | 8-EPSOIC| 3.97 247 2.06 ISL83086EIUZ-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 10-MSOP| 3.65 2.27 1.68 
ISL6613AEIBZ-TTR-ND Adv. Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* NEW! | 8-EPSOIC 4110.00/2,500 ISL83088EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver 8-SOIC 431 3.02 2.01 
ISL6614ACB-ND Dual Adv. Sync. Rectified Buck MOSFET Driver 14-SOIC_| 6.03 4.02 2.79) | |SL83088EIBZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8SOIC | 365 227 1.98 
ISL6614ACBZ-ND Dual Adv. Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* T4-S0IC | 6.03 4.02 2.79} | \SL83088ElUZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* | 8-MSOP | 365 227 198 
1SL6614CB-ND Dual Adv. Sync. Rectified Buck MOSFET Driver 14-SOIC | 6.03 4.02 279) |1SL83204AIPZ-ND High Frequency Full Bridge FET Driver” NEW! 20-PDip | 6.14 430 2.87 
ISL6614CBZ-ND Dual Adv. Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* 14-SOIC | 6.03 4.02 2.79| | 1SL83220ECVZ-ND ESD Protected, 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/ 16-TSSOP| 3.36 2.08 1.49 
ISL6614CRZ-ND Dual Adv. Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* 16-QFN 616 4.10 2.85 Receiver* NEW! 
ISL66141B-ND Dual Adv. Sync. Rectified Buck MOSFET Driver 14-SOIC | 6.29 419 2.91 ISL83220ECVZ-TCT-ND ESD Protected, 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/ 16-TSSOP| 3.36 2.08 1.79 
ISL6622CBZ-TCT-ND High Frequency Sync. Rectified Buck MOSFET 8-SOIC 3.89 242 2.01 Receiver* NEW! 
Driver* NEW! 1SL83220ECVZ-TTR-ND ESD Protected, 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/ 16-TSSOP| — 3725.01/2,500 
ISL6622CBZ-TTR-ND High Frequency Sync. Rectified Buck MOSFET 8-SOIC 4020.00/2,500 Receiver* NEW! 
Driver* NEW! ISL83386EIVZ-ND ESD Protected, 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/ 20-TSSOP| 5.23 366 2.44 
ISL6622CRZ-TCT-ND High Frequency Sync. Rectified Buck MOSFET 10-DFN 406 252 2.10 Receiver* NEW! 
Driver* NEW! ISL83387EIV-ND ESD Protected, 3V-5.5V, RS-232 Transceiver 24-TSSOP| 5.77 4.04 2.69 
ISL6622CRZ-TTR-ND High Frequency Sync. Rectified Buck MOSFET 10-DFN 10080.00/6,000 ISL83387EIVZ-ND ESD Protected, 3V-5.5V, RS-232 Transceiver* 24-TSSOP| 4.80 3.36 2.24 
Driver* NEW! 1SL834831B-ND 3.3V, LP, Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Xcvr | 8-SOIG | 3.30 204 1.47 
1SL67001B-ND 80V, 1.25A Peak, Medium Freq., Half Bridge Driver_| 8-SOIC_| 2.79 1.71 1.20) | 1SL834831BZ-TCT-ND 3.3V, LP, Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Xevr* | 8-SOIGC | 285 175 1.49 
ISL6700IBZ-ND 80V Peak, Medium Freq., Low Cost Half Bridge Dvr.*] 8-SOIC 2.79 1.71 1.20 ISL834831BZ-TTR-ND 3.3V, LP, Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Xcvr* 8-SOIC 3075.01/2,500 
|SL67001BZ-TCT-ND 80V Peak, Medium Freq., Low Cost Half Bridge Dvr.*] 8-SOIC | 2.79 1.71 1.46) [1SL834851B-ND 3.3V, Low Power, HS, RS-485/RS-422 Transceiver_| 8-SOIC_| 3.03 1.87 1.35 
1SL67001BZ-TTR-ND 80V Peak, Medium Freq., Low Cost Half Bridge Dvr.*| 8-SOIC 2999.99/2,500 1SL834851BZ-ND 3.3V, Low Power, HS, RS-485/RS-422 Transceiver* | 8-SOIC | 269 1.60 1.12 
ISL6700IR-ND 80V, 1.25A Peak, Medium Freq., Half Bridge Driver | 12-QFN | 282 1.73 1.22] |1SL83488IB-ND 3.3V, LP, Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Xevr | 8-SOIG | 3.03 187 1.35 
1$L6801AB-ND High Voltage Bootstrap High Side Driver 8-SOIC | 4.80 3.36 2.24/ |1SL83488IBZ-ND 3.3V, LP, Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Xevr* | 8-SOIC | 269 160 1.12 
1SL8483ECPZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 8-Dip | 256 1.52 1.07] |ISL834901BZ-ND 3.3V, Low Power, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC | 269 160 1.12 
1SL8483E1B-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 8-SOIC | 3.06 1.89 1.36) |1SL83491IB-ND 3.3V, Low Power, HS, RS-485/RS-422 Transceiver_| 14-SOIG | 2.79 1.71 1.20 
1SL8483E1BZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 8-SOIC | 264 1.62 1.13] |ISL83491IBZ-ND 3.3V, LP, HS, RS-485/RS-422 Transceiver* T4S0IC | 2.44 1.47 1.00 
1SL8483EIP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 8-Dip | 264 1.62 1.13] [ISL88694IH5ZCT-ND SMBus Accelerator* SOT-23-5| 415 258 2.15 
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Digi@Reel* (cont. DRIVERS/RECEIVERS Reel’ cont.) INTERFACE 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
ISL886941H5ZTR-ND SMBus Accelerator* SOT-23-5 1716.00/1,000 ISL6431CB-ND High Eff., Fixed Freq., Sync. Buck PWM Controller 8-SOIC 2.88 1.77 1.12 
ISL97632IRT26Z-TKCT-ND | White PWM Boost LED Driver* NEW! 8-TDFN | 345 2.13 1.83 ISL6439CB-ND Single Sync. Buck PWM Controller 14-SOIC 3.33 2.06 1.34 
ISL97632IRT26Z-TKTR-ND [White PWM Boost LED Driver* NEW! 8-TDFN 1529.99/1,000 ISL64401AZ-TCT-ND 300kHz Dual, Step-Down PWM Controller* 24-QSOP 611 407 345 
ISL97635AIRZ-TKCT-ND. SMBus 6-Channel LED Driver* NEW! 24-QFN | 5.34 3.74 3.12 ISL64401AZ-TTR-ND 300kHz Dual, Step-Down PWM Controller* 24-QSOP 7050.00/2,500 
ISL97635AIRZ-TKTR-ND SMBus 6-Channel LED Driver* NEW! 24-QFN 2490.00/1,000 ISL64411RZ-ND 1.4MHz Dual, 180° Out-of-Phase, Step-Down PWM/| 28-QFN 7.80 546 3.64 
ISL97636AIRZ-ND 6-Channel LED Driver* NEW! 24-QFN 491 344 2.29 Single Linear Controller* 
ISL97636IRZ-ND 8-Channel LED Driver* NEW! 24-QFN 5.34 3.74 2.49 ISL64411RZ-TKCT-ND 1.4MHz Dual, 180° Out-of-Phase, Step-Down PWM/| 28-QFN 7.91 554 462 
ISL97801ARZ-TKCT-ND. High Power LED Driver* NEW! 20-QFN 6.29 440 3.67 Single Linear Controller* 
ISL97801ARZ-TKTR-ND High Power LED Driver* NEW! 20-QFN 2930.00/1,000 ISL64411RZ-TKTR-ND 1.4MHz Dual, 180° Out-of-Phase, Step-Down PWM/| 28-QFN 3690.00/1,000 
Single Linear Controller* 
ISL64421AZ-ND Dual PWM and Linear Controller* 24-QSOP 7.00 4.90 3.27 
INTERFACE Maan) Dual PWM and Linear Controller* 24-QS0P | 7.06 4.94 4.12 
7 Price Each ISL6443AIRZ-ND 300kHz Dual, 180° Out-of-Phase, Step-Down PWM/| 28-QFN 480 336 2.24 
Digi-Key Ree Single Linear Controller* NEW! 
Part No. Description Pkg. il 25 100 | | \si6443iRZ-ND 300kHz Dual, 180° Out-of-Phase, Step-Down PWM/| 28-QFN | 6.45 4.30 2.98 
CS82C50A-5Z-ND CMOS Async. Communication Element* 44-PLCC | 24.26 18.20 14.56 Single Linear Controller* 
CS82C55AZ96CT-ND CMOS Programmable Peripheral Interface* 44-PLCC | 6.65 4.61 3.90] |ISL64451AZ-TKCT-ND 1.4MHz Dual, Step-Down PWM Controller* 24-QS0P | 6.11 407 3.45 
CS82C55AZ96TR-ND CMOS Programmable Peripheral Interface* 44-PLCC 1596.00/500 ISL6506BCBZ-ND Multiple Linear Power Controller with ACPI Control 8-SOIC 2.67 1.64 1.04 
CS82C59AZ96CT-ND CMOS Priority Interrupt Controller* 28-PLCC 6.90 4.78 4.05 Interface* 
CS82C59AZ96TR-ND CMOS Priority Interrupt Controller* 28-PLCC 2484.00/750 ISL6520ACB-CT-ND Single Synchronous Buck PWM Controller 8-SOIC 279 1.71 1.46 
DG406DJZ-ND Single 16-Channel, CMOS Analog Mux* 28-Dip 486 340 2.27 ISL6520ACBZ-ND Single Synchronous Buck PWM Controller* 8-SOIC 244 147 1.00 
DG406DY-ND Single 16-Channel, CMOS Analog Mux 28-SOIC 7.54 5.28 3.52 ISL6520BCBZ-ND Single Synchronous Buck PWM Controller* 8-SOIC 3.45 2.13 1.38 
DG407DY-ND Diff. 8-Channel, CMOS Analog Mux 28-SOIC 9.09 636 4.24 ISL6520CB-CT-ND Single Synchronous Buck PWM Controller 8-SOIC 2.54 1.89 1.40 
DG408DJZ-ND Single 8-Channel, CMOS Analog Mux* 16-Dip 231 1.39 95 ISL6521CB-ND PWM Buck DC/DC and Triple Linear Power Cont. 16-SOIC 7.05 513 3.39 
DG408DY-ND Single 8-Channel, CMOS Analog Mux 16-SOIC 2.57 1.55 1.05 ISL6521CBZ-ND PWM Buck DC/DC and Triple Linear Power Cont.* 16-SOIC 7.05 513 3.39 
DG409DJZ-ND Diff. 4-Channel, CMOS Analog Mux* 16-Dip 2.31 1.39 95 ISL6522BCBZ-ND Buck/Sync. Rectifier PWM Controller* 14-SOIC 3.97 247 1.83 
DG409DYIS-ND Diff. 4-Channel, CMOS Analog Mux 16-SOIC 241 1.45 99 ISL6526ACBZ-ND. Single Synchronous PWM Controller* NEW! 14-SOIC 291 179 1.25 
DG409DYZ-ND Diff. 4-Channel, CMOS Analog Mux* 16-SOIC 221 1.31 89 ISL6526CB-CT-ND Single Synchronous PWM Controller 14-SOIC 283 2.15 1.64 
EL75151YZ-ND High Freq. PWM Step-Up Regulator* 10-MSOP 497 348 2.32 ISL6528CBZ-TCT-ND Dual Reg. Standard Buck PWI/ Linear Power 8-SOIC 5.71 4.00 3.34 
EL75161YZ-ND 600kHz/1.2MHz PWM Step-Up Regulator* 8-MSOP §.03 3.52 2.35 Controller* 
EL75301YZ-ND Mono 600mA Step-Down Regulator* 10-MSOP 3.21 1.98 1.29 ISL6528CBZ-TTR-ND Dual Reg. Standard Buck PWIM/ Linear Power 8-SOIC 6675.00/2,500 
EL75311YZ-ND Mono 1A Step-Down Regulator* 10-MSOP 4.28 276 1.84 Controller* 
EL75321YZ-ND Mono 2A Step-Down Regulator* 10-MSOP 5.24 340 2.33 ISL6529CBZ-ND Dual Reg. Sync. Rectified Buck PWM/ Linear Power | 14-SOIC 5.71 4.00 2.67 
EL75341YZ-ND Mono 600mA Step-Down Regulator* 10-MSOP | 2.76 1.70 1.07 Controller* 
EL75351YZ-T7CT-ND Mono 350mA Step-Down Regulator* NEW! 10-MSOP | 4.95 3.15 2.66] |ISL6529CBZ-TCT-ND Dual Reg. Sync. Rectified Buck PWM/ Linear Power | 14-SOIC 5.71 400 3.34 
EL75351YZ-T7TR-ND Mono 350mA Step-Down Regulator* NEW! 10-MSOP 6480.00/3,000 Controller* 
EL7536IYZ-ND Mono 1A Step-Down Regulator* 10-MSOP. 4.00 249 1.66 ISL6530CB-CT-ND Dual 5V Sync. Buck PWM Controller 24-SOIC 446 312 2.61 
EL7554IREZ-ND Mono 4A DC/DC Step-Down Regulator* 28-HTSSOP| 6.78 4.93 3.26) | !SL6530CB-TR-ND Dual 5V Sync. Buck PWM Controller 24-SOIC 2079.00/1,000 
EL7556DCMZ-ND 6A Adj. Sync. DC/DC Switching Regulator* NEW! | 28-SOIC | 16.03 11.22 7.48] |!SL6530CBZ-TCT-ND Dual 5V Sync. Buck PWM Controller* 24-SOIC | 446 3.12 2.61 
EL7562CUZ-ND 2A DC/DC Sync. Step-Down Regulator* NEW! 16-QSOP 934 654 4.36 ISL6532CRZ-ND ACPI Regulator/Controller for Dual Channel DDR 20-QFN 6.00 4.20 2.80 
EL7564CMZ-ND Mono 4A DC/DC Step-Down Regulator* 20-SOIC | 10.94 7.66 5.11 Memory Systems* 
EL7566AIREZ-ND Mono 6A DC/DC Step-Down Regulator* 28-HTSSOP| 16.09 11.26 7.51) |ISL6534CRZR5229-ND Dual PWM with Linear Controller* S2-QFN | 3.54 2.20 1.47 
EL7566DREZ-ND Mono 6A DC/DC Step-Down Regulator* 28-HTSSOP| 8.60 6.25 4.13) |/SL6534CRZ-TCT-ND Dual PWM with Linear Controller* S2-QFN | 2820 1.73 1.47 
EL7584IRZ-ND 4-Channel DC/DC Converter* 24-TSSOP] 4.29 2.67 1.97] |ISL6534CVZR5299-ND Dual PWM with Linear Controller* 24-TSSOP | 4.56 3.60 2.89 
EL7630ICZ-T7ACT-ND White LED Boost Regulator* SC70-6 3.36 2.08 1.79] |ISL6534CVZ-TCT-ND Dual PWM with Linear Controller* 24-EPTSSOP} 6.20 434 3.62 
EL7630ICZ-T7ATR-ND White LED Boost Regulator* SC70-6 372.50/250 ISL6535CBZ-TCT-ND Synchronous Buck PWM Controller* 14-SOIC 3.24 2.00 1.72 
HA9P2556-92-ND 57MHz Mono, HS Four Quadrant Analog Mux* 16-SOIC | 32.50 22.75 15.17) |SL6535CBZ-TTR-ND Synchronous Buck PWM Controller* 14-SOIC 3599.99/2,500 
NEW! ISL65351BZ-TCT-ND Synchronous Buck PWM Controller* 14-SOIC 3.60 2.24 1.95 
HAQP5002-5Z-ND 110MHz, High Slew Rate, High Out Current Buffers | 8-SOIC | 5.01 350 2.34) |!SL6537ACRZ-TCT-ND ACPI Regulator/Controller* NEW! 28-QFN | 7.48 5.09 4.34 
HI3-0507-5-ND 8-Channel Diff. CMOS Analog Mux 28-Dip 20.06 14.04 9.36) |!ISL6537ACRZ-TTR-ND ACPI Regulator/Controller* NEW! 28-QFN 14352.00/4,000 
HI3-0508-5-ND Single 8-Channel CMOS Analog Mux 16-Dip 423 263 1.95 ISL6537CRZ-ND ACPI Regulator/Controller* NEW! 28-QFN 6.83 4.96 3.28 
HI3-0508A-52-ND Single 8-Channel CMOS Analog Mux* 16-PDip | 4.57 3.20 2.13| |ISL6539CAZ-ND Wide Input, Qual PWM Controller* 28-QSOP | 5.27 3.42 2.34 
HI3-0509-5-ND 4-Channel Differential CMOS Analog Mux 16-Dip 8.29 5.80 3.87| |!SL65391AZ-ND Wide Input, Dual PWM Controller* 28-QSOP | 643 467 3.09 
HI3-0516-5Z-ND 16-Ch./Diff. 8-Ch., CMOS High Speed Analog Mux* | 28-Dip | 54.83 38.38 25.60] | !SL6540ACRZ-ND Single-Phase Buck PWM Controller* NEW! 28-QFN | 4.06 252 1.68 
HIP6004BCBZA-ND Buck/Sync. Rectifier (PWM) Controller and Output | 20-SOIC | 4.23 263 1.76] |ISL6540ACRZ-TCT-ND Single-Phase Buck PWM Controller* NEW! 28-OFN | 4.06 252 2.10 
Voltage Monitor* ISL6540ACRZ-TTR-ND Single-Phase Buck PWM Controller* NEW! 28-QFN 10080.00/6,000 
HIP6004ECBZ-ND Buck/Sync. Rectifier (PWM) Controller and Output | 20-SOIC | 5.24 340 2.33] |ISL6540AIRZA-TCT-ND Single-Phase Buck PWM Controller* NEW! 28-QFN | 543 3.80 3.17 
Voltage Monitor* ISL6540AIRZA-TTR-ND Single-Phase Buck PWM Controller* NEW! 28-QFN 15180.01/6,000 
HIP6006CB-CT-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller 14-SOIC 3.04. 226 «1.67 ISL6545ACBZ-TCT-ND. Single Sync. Buck PWM Controller* NEW! 8-SOIC 2.44 147 1.24 
HIP6006CBZ-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller* 14-SOIC 279 1.71 1.20 ISL6545ACBZ-TTR-ND Single Sync. Buck PWM Controller* NEW! 8-SOIC 2499.99/2,500 
HIP6012CBZ-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller* 14-SOIC 2.70 166 1.16 ISL6545CBZ-TCT-ND Single Sync. Buck PWM Controller* NEW! 8-SOIC 244 147 1.24 
HIP6012CBZ-TCT-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller* 14-SOIC 2.98 1.83 1.56 ISL6545CBZ-TTR-ND Single Sync. Buck PWM Controller* NEW! 8-SOIC 2499.99/2,500 
HIP6012CBZ-TTR-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller* 14-SOIC 3199.99/2,500 ISL6545CBZ-TS2694CT-ND | Single Sync. Buck PWM Controller* NEW! 8-SOIC 2.64 162 1.38 
HIP6013CB-ND PWM Buck Controller 14-SOIC 267 1.64 1.15 ISL6545CBZ-TS2694TR-ND | Single Sync. Buck PWM Controller* NEW! 8-SOIC 2825.00/2,500 
HIP6301CB-CT-ND Microprocessor CORE Voltage Regulator, Multi- 20-SOIC 5.80 3.86 3.27] |ISL65451BZ-ND Single Sync. Buck PWM Controller* NEW! 8-SOIC 3.03 1.87 1.35 
Phase Buck PWM Controller ISL65451BZ-TCT-ND Single Sync. Buck PWM Controller* NEW! 8-SOIC 3.03 1.87 1.61 
HIP6302CB-CT-ND Microprocessor CORE Voltage Regulator, Multi- 16-SOIC 4.20 3.20 2.44 ISL65451BZ-TTR-ND Single Sync. Buck PWM Controller* NEW! 8-SOIC 3374.99/2,500 
Phase Buck PWM Controller ISL6548ACRZA-ND ACPI Regulator/Controller* NEW! 28-QFN 753° 547 = 3.62 
HIP6311ACBZA-ND Microprocessor CORE Volt. Reg. Multi-Phase Buck | 20-SOIC 6.24 416 2.88 ISL6548ACRZA-TCT-ND ACPI Regulator/Controller* NEW! 28-QFN 753 547 4.55 
PWM Controller* ISL6548ACRZA-TTR-ND ACPI Regulator/Controller* NEW! 28-QFN 14448.00/4,000 
HIP6521CBZ-ND PWM and Triple Linear Power Controller* 16-SOIC 6.60 462 3.08 ISL65511B-ND ZVS Full Bridge PWM Controller 28-SOIC 966 676 4.51 
HIP6521CBZA-TCT-ND PWM and Triple Linear Power Controller* 16-SOIC 6.01 4.00 3.59 ISL65511BZ-ND ZVS Full Bridge PWM Controller* 28-SOIC 9.66 6.76 4.51 
HIP6521CBZA-TTR-ND PWM and Triple Linear Power Controller* 16-SOIC 7700.00/2,500 ISL6556BCBZ-TCT-ND Multi-Phase PWM Controller* NEW! 28-SOIC 5.46 3.64 3.08 
1$82C52Z-ND CMOS Serial Controller Interface* 28-PLCC | 57.64 45.63 38.43 ISL6556BCBZ-TTR-ND Multi-Phase PWM Controller* NEW! 28-SOIC 2520.00/1,000 
IS82C55AZ-ND CMOS Programmable Peripheral Interface* 44-PLCC | 12.71 9.21 6.78 ISL6558CBZA-ND Multi-Purpose Prec. Multi-Phase PWM Controller* | 16-SOIC 432 269 1.99 
IS82C55AZ96CT-ND CMOS Programmable Peripheral Interface* 44-PLCC | 12.87 9.33 8.10 ISL6558CRZ-ND Multi-Purpose Prec. Multi-Phase PWM Controller* 20-QFN 432 269 1.99 
1$82C55AZ96TR-ND CMOS Programmable Peripheral Interface* 44-PLCC 3432.00/500 ISL6558IRZ-ND. Multi-Purpose Prec. Multi-Phase PWM Controller* 20-QFN 449 3.14 2.09 
ISL6149HIBZA-ND USB Dual Port Power Supply Controller* 8-SOIC 2.82 1.73 1.10} |ISL6559CBZ-ND Multi-Phase PWM Controller* NEW! 28-SOIC 5.09 3.24 2.22 
ISL61241RZA-ND Power Sequencing Controller* 24-QFN 5.90 393 273 ISL6559CBZ-TCT-ND Multi-Phase PWM Controller* NEW! 28-SOIC 5.09 3.24 273 
ISL6126IRZA-ND Power Sequencing Controller* NEW! 24-QFN 5.90 393 2.73 ISL6559CBZ-TTR-ND Multi-Phase PWM Controller* NEW! 28-SOIC 2220.00/1,000 
ISL6127IRZA-ND Power Sequencing Controller* 24-QFN 5.90 3.93 2.73| | |SL6561CRZ-TCT-ND Multi-Phase PWM Controller* NEW! 40-QFN 5.90 3.93 3.33 
ISL6130IRZA-ND Power Sequencing Controller* NEW! 24-QFN 6.83 4.96 3.28 ISL6561CRZ-TTR-ND Multi-Phase PWM Controller* NEW! 40-QFN 10896.00/4,000 
ISL6144IRZA-ND High Voltage O-Ring MOSFET Controller* 20-QFN 6.88 5.00 3.30 ISL6563IR-ND 2-Phase Buck PWM Controller 24-QFN 619 412 286 
ISL61441VZA-ND High Voltage O-Ring MOSFET Controller* 16-TSSOP | 6.88 5.00 3.30 ISL6567CRZ-ND Multipurpose 2-Phase Buck PWM Cont.* NEW! 24-QFN 671 4.70 3.13 
ISL6224CA-ND Single Output Mobile-Friendly PWM Controller 16-SSOP 474 332 2.21 ISL6721ABZ-ND Flexible Single Ended Current Mode PWM Cont.* 16-SOIC 683 4.78 3.19 
ISL6224CAZ-ND Single Output Mobile-Friendly PWM Controller* 16-SSOP 474 332 2.21 ISL6721AVZ-ND Flexible Single Ended Current Mode PWM Cont.* 16-TSSOP | 683 478 3.19 
ISL6227CAZ-ND Dual Mobile-Friendly PWM Cont. with DDR Option* | 28-SSOP 5.14 3.60 2.40 ISL6722AAVZ-ND. Flexible Single Ended Current Mode PWM Cont.* 16-TSSOP | 6.74 4.72 3.15 
ISL6271ACRZ-ND Integrated XScale Regulator* 20-QFN 495 315 2.16 ISL67291BZ-ND Low Cost Single Ended Current Mode PWM* 8-SOIC 2.34 1.41 96 
ISL6236IRZA-TKR5281CT-ND | Quad Output Power Supply Controller* NEW! 32-QFN 5.56 3.71 3.14] |ISL6740IVZ-ND Flexible Double Ended Voltage and Current Mode 16-TSSOP | 6.37 446 2.97 
ISL6236IRZA-TKR5281TR-ND | Quad Output Power Supply Controller* NEW! 32-QFN 2568.00/1,000 PWM Controller* 
ISL62383HRTZ-ND. Triple Output Power Supply Controller* NEW! 28-TOFN 5.86 4.10 2.73 ISL67411VZ-ND Flexible Double Ended Voltage and Current Mode 16-TSSOP | 6.37 446 2.97 
ISL6401CB-ND Adj. Freq., LP, PWM Current Mode Controller 14-SOIC 7.91 5.54 3.69 PWM Controller* 
ISL6401CBZ-ND Adj. Freq., LP, PWM Current Mode Controller* 14-SOIC 6.60 462 3.08 ISL6742AAZA-ND Advanced Double Ended PWM Controller* 16-QSOP 889 6.22 415 
ISL6402IR-ND 300kHz Dual Step-Down PWM/Single Linear Cont. 28-QFN 5.70 434 3.31 ISL6744AB-ND Intermediate Bus PWM Controller 8-SOIC 3.48 2.16 1.60 
ISL64061BZ-TCT-ND Single Sync. Buck PWM Controller* 16-SOIC 3.27 2.02 1.67] |ISL6744ABZ-ND Intermediate Bus PWM Controller* 8-SOIC 3.48 2.16 1.60 
ISL6410AIU-ND 5V Single Sync. Buck Reg. with Integrated FET 10-MSOP | 265 2.02 1.54] | ISL6744AUZ-ND Intermediate Bus PWM Controller* 8-MSOP | 3.77 234 1.73 
ISL6410IR-ND 3.3V Single Sync. Buck Reg. with Integrated FET 16-QFN 2.98 2.21 1.64 ISL6752AAZA-ND. ZVS Full-Bridge Current Mode PWM Controller* 16-QSOP 683 4.78 3.19 
ISL64101U-ND 3.3V Single Sync. Buck Reg. with Integrated FET 10-MSOP | 2.65 2.02 1.54 ISL6753AAZA-ND ZVS Full-Bridge PWM Controller* 16-QSOP 683 4.78 3.19 
ISL6420AIAZ-ND Single Sync. Buck PWM Controller* NEW! 20-QSOP 3.83 2.38 1.59] |ISL6745AUZ-ND Bridge Controller* 10-MSOP | 4.06 252 1.87 
ISL6420AIAZ-TKCT-ND Advanced Single Sync. Buck PWM Controller* 20-QSOP 3.89 242 2.01 ISL68401B-ND Adj. Freq., LP, PWM Current Mode Controller 8-SOIC 2.91 1.79 1.25 
ISL6420AIRZ-ND Single Sync. Buck PWM Controller* NEW 20-QFN 3.83 2.38 1.59 ISL6840IUZ-TCT-ND Single-Ended PWM Controller* NEW! 8-MSOP 3.12 1.93 1.66 
ISL6420AIRZ-TKCT-ND Advanced Single Sync. Buck PWM Controller* 20-QFN 3.89 242 2.01 ISL68401UZ-TTR-ND Single-Ended PWM Controller* NEW! 8-MSOP 3475.00/2,500 
ISL6420AIRZ-TKTR-ND Advanced Single Sync. Buck PWM Controller* 20-QFN 1608.00/1,000 ISL68411B-ND Adj. Freq., LP, PWM Current Mode Controller 8-SOIC 2.91 1.79 1.26 
ISL6420IRZ-ND Advanced Single Sync. Buck PWM Controller* 20-QFN 3.83 238 1.59 ISL6843IUZ-ND Adj. Freq., LP, PWM Current Mode Controller* 8-MSOP 295 181 1.27 
ISL6421AERZ-ND Single Output LNB Supply and Control Voltage Reg. | 32-QFN 4.26 274 1.83 ISL68441B-ND Adj. Freq., LP, PWM Current Mode Controller 8-SOIC 2.64 1.62 1.13 
with 12C Interface* ISL68441BZ-ND Adj. Freq., LP, PWM Current Mode Controller* 8-SOIC 2.64 1.62 1.13 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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igi Reel” (cont. INTERFACE POWER MANAGEME 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ISL8103IRZ-TCT-ND Three-Phase Buck PWM Controller* 40-QFN 646 4.52 3.77 ISL6292-2CR5Z-ND 2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 16-QFN 2.28 1.37 93 
ISL81041BZ-ND Synchronous Buck PWM Controller* 14-SOIC 3.71 231 1.54 ISL6292-2CR5Z-TCT-ND 2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 16-QFN 2.28 1.37 1.15 
ISL8105AIBZ-ND Single-Phase Sync. Buck Converter PWM 8-SOIC 3.33 2.06 1.34 ISL6292-2CR5Z-TTR-ND 2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 16-QFN 5579.99/6,000 
Controller* NEW! ISL6292BCRZ-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 16-QFN 2.28 1.37 93 
ISL8112IRZ-ND Dual Output, Main Power Supply Cont.* NEW! 32-QFN 5.69 3.79 2.63 ISL6292BCRZ-TCT-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 16-QFN 2.28 1.37 1.15 
ISL8118CRZ-ND Single Phase PWM Controller* NEW! 28-QFN 421 261 1.74 ISL6292CCR3Z-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 10-DFN 2.28 1.37 93 
ISL8118IRZ-ND Single Phase PWM Controller* NEW! 28-QFN 481 3.07 2.10 ISL6292DCRZ-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 16-QFN 2.85 1.75 = 1.23 
ISL8120CRZ-ND Dual Phase Sync Buck PWM Controller* NEW! 32-QFN 9.23 646 4.31 ISL6293-2CRZ-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger Accepting Two 10-DFN 3.00 1.85 1.33 
ISL8120IRZ-ND. Dual Phase Sync Buck PWM Controller* NEW! 32-QFN 9.23 6.46 4.31 Power Sources* 
ISL8500IRZ-ND 2A Standard Buck PWM Regulator* NEW! 12-DFN | 5.27 3.42 2.34] | |SL6294IRZ-CT-ND High Input Voltage Charger* 8-DFN | 279 1.71 1.46 
ISL8501IRZ-ND Triple Output Controller with Buck PWM* NEW! | 24-QFN | 5.36 3.57 2.48] |ISL6294IRZ-TR-ND High Input Voltage Charger* 8-DFN 7199.98/6,000 
1SL85101RZ-ND Dual Output Controller with Buck PWM* NEW! | 24-QFN | 5.24 3.40 2.33] | ISL6295CVZ-TCT-ND Cow Voltage Fuel Gauge* B-TSSOP | 5.71 4.00 3.34 
ISL8723IRZ-ND Power Sequencing Controller* NEW! 24-QFN 5.31 3.72 2.48] |!SL6296DHZ-TCT-ND Authentication Device* SOT23-5 | 3.15 1.95 1.68 
ISL8724IRZ-ND Power Sequencing Controller* NEW! 24-QFN 5.31 3.72 2.48] | !SL6297CRZ-TCT-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 16-QFN | 2.28 1.37 1.15 
ISL8841AABZ-TCT-ND Single-Ended PWM Controller* NEW! B-SOIc | 291 1.79 1.52] |!SL6297CRZ-TTR-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 16-QFN 5579.99/6,000 
1SL8841AABZ-TTR-ND Single-Ended PWM Controller* NEW! 8-SOIC 3125.01/2,500 ESera eas poner a eae Paci ee + 3 
sic ——_(ougsi car die | 18 12) [ete (mutant acme | om | eta 18 
ISL8843MBZ-ND Single-Ended PWM Controller* 8-SOIC 454 3.18 2.12 
ISL9T05IRZ-TCT-ND SOMA, 1.6MHz High Eff. Sync. Buck Reg.” NEW!| 8-DFN | 3.94 2.45 2.13] |!SL6299AIRZ-TCT-ND Ton Li Bol Batty Charger Accepting Two 10-DFN ) 3.00 1.85 1.59 
ISL9105IRZ-TTR-ND 600mA, 1.6MHz High Eff. Sync. Buck Reg.* NEW! | 8-DFN 10859.98/6,000 . ¢ ‘ 
ISL9106IRZ-TCT-ND 4.2A, 1.6MHz High Eff. Sync. Buck Reg.* NEW! | 10-DFN | 4.15 258 2.25] |/SL62991RZ-ND Beton t to Baty Charger Accepting Two 1O-DFN | 250 1.90 1.45 
ISL9106IRZ-TTR-ND 1.2A, 1.6MHz High Eff. Sync. Buck Reg.* NEW! 10-DFN 11459.96/6,000 7 F A if 
ISL9440AIRZ-ND Step-Down PWM/Single Linear Controllers NEW! | 32-0FN | 10.00 7.00 _4.67| |/SL6524CB2-ND Ree ee ne Ce ear eoNanovstom, |) 28:20)G: | 28:20 Ags 308 
ISL9440IRZ-ND Step-Down PWM/Single Linear Controller* NEW! | 32-QFN 10.00 7.00 4.67 AT = 7 a 
IL944IRZ-ND es Step-Down PUMSingl Liner onto NEW! geoFn 1000 700 487 ISL6524CBZ-TCT-ND VaMesS FM and Triple Linear Power System 28-SOIC 640 443 3.76 
5 -TCT- recision Multi-Phase Buc! ‘ont.* NEW! 2 5 a E i i 
ISL9500CVZ-TTR-ND Precision Multi-Phase Buck PWM Cont.* MEW! | 38-TSSOP | _4824.98/2,500 ania Reet ee leer || Cueemione 
ISL9501CVZ-TCT-ND Precision Single-Phase Buck PWM Cont.* NEW! | 38-TSSOP | 4.21 2.61 2.28 -TCT-I i i ie 
ISL9501CVZ-TTR-ND Precision Single-Phase Buck PWM Cont” NEW! | 38-ISSOP | 4824.98/2,500 Se CeE Clee EE er eee lier ee || teen, eee ae 
ISL9502CRZ-TCT-ND 2-Phase PWM Controller* NEW! 48-QFN | 4.71 3.30 2.76) | \SL6524CBZA-TTR-ND VRM8.5 PWM and Triple Linear Power System | 28-SOIC 3072.00/1,000 
1SL9502CRZ-TTR-ND 2-Phase PWM Controller* NEW! 48-QFN 8799.98/4,000 Controller* NEW! 
ISL54100CQZ-ND 4:1 TMDS Regenerator with Multiplexer* NEW! 128-MQFP | 47.50 34.55 22.80 ISL8700AIBZ-ND Adjustable Quad Sequencer* 14-SOIC 3.15 195 1.26 
1SL54101ACQZ-ND 1:1 TMDS Regenerator with Multiplexer* MEW! | 128-MQFP | 23.75 17.27 11.40 ISL87071AIBZ-ND Adjustable Quad Sequencer* 44-SOIC 3.15 195 1.26 
ISL54102ACQZ-ND 2:1 TMDS Regenerator with Multiplexer* NEW! | 128-MQFP | 35.63 25.91 17.10 ISL8702AIBZ-ND Adjustable Quad Sequencer* 14-SOIC 315 195 1.26 
spa eee wis Nageneratoy Bl Se ean’ ae oe wee ee : ISL8703AIBZ-ND Adjustable Quad Sequencer* 14-SOIC | 3.15 195 1.26 
"| ynchronous Step-Down Controller* ? 8 . - . ISL8704AIBZ-ND Adjustable Quad Sequencer* 14-SOIC 3.15 1.95 1.26 
ISL975161UZ-TKCT-ND 600kHz/1.2MHz PWM Step-Up Regulator* NEW! | 8-MSOP 5.03 3.52 2.94) | ISL8705AIBZ-ND Adjustable Quad Saquencat* 14-SOIC | 3.15 1.95 1.26 
ISL97516IUZ-TKTR-ND 600kHz/1.2MHz PWM Step-Up Regulator* NEW! | 8-MSOP 2350.00/1,000 ISL880011E16Z-TKCT-ND 7.58V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SC-70 1.59 86 J2 
ISL97519AIUZ-ND 600kHz/1.2MHz PWM Step-Up Regulator* NEW! | 8-MSOP 491 344 2.29 ISL880011E16Z-TKTR-ND 1.58V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SC-70 570.00/1,000 
ISL97631IHTZ-T7CT-ND White LED Boost Regulator* NEW! 6-TSOT | 3.36 2.08 1.79 ISL880011E29Z-TKCT-ND 2.92V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SC-70 1.59 86 72 
ISL976311HTZ-T7TR-ND White LED Boost Regulator* NEW! 6-TSOT 4470.01/3,000 ISL880011E29Z-TKTR-ND 2.92V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SC-70 570.00/1,000 
ISL880011E31Z-TKCT-ND 3.09V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SC-70 1.59 86 72 
ISL880011E31Z-TKTR-ND 3.09V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SC-70 570.00/1,000 
1SL880011H26Z-TKCT-ND 2.63V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SOT-23 1.59 86 42: 
a eee okey tae sie eis ree ee eeeer nae | corzs| gnome 
I ae -TKCT- .92V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* " e ; : : 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | ‘| isi gg0011H29Z-TKTR-ND 2.92V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SOT-23 570.00/1,000 
X28HC64D-90-ND 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 90nS 28-CDip | 26.88 14.68 13.89] 1SL88001IH46Z-TKCT-ND 4.64V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SOT-23 | 159 86 72 
X28HC64J-12-ND 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120nS, 32-PLCC | 8.70 5.92 4.35] | |SL88001IH46Z-TKTR-ND 4.64V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SOT-23 570.00/1,000 
X28HC256P-15-ND 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150nS 28-Dip | 11.25 815 6.00] | 1SL88002IE29Z-TKCT-ND 2.92V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SC-70 159 86 72 
X28HC256PI-15-ND 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150nS 28-Dip_| 12.38 8.97 _ 6.60] / |SL88002IE29Z-TKTR-ND 2.92V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SC-70 570.00/1,000 
1SL880021H22Z-TKCT-ND 2.19V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SOT-23 1.59 86 12 
ISL88002IH22Z-TKTR-ND 2.19V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SOT-23 570.00/1,000 
POWER MANAGEME 1SL88002IH23Z-TKCT-ND 2.32V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SOT-23 | 1.59 86 72 
Digi-Key vieeaee 1SL880021H23Z-TKTR-ND 2.32V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SOT-23 570.00/1,000 
ra on ry, | a | (aspen nora [Sey son eet Se: Raw SSE | acon” 
z z -TKTR- .63V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* Hi e .00/1, 
HIP1011ACBZA-ND PCI Hot Plug Controller* 16-SOIC | 645 4.30 2.98] |{SL880021H29Z-TKCT-ND 2.92V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SOT-23 | 159 86 72 
HIP1011BCBZA-ND PCI Hot Plug Controller* 16-SOIG | 6.14 4.09 2.84] | 1S) ggo02IH29Z-TKTR-ND 2.92V,, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SOT-23 570.00/1,000 
ICL7660AIBAZA-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* 8-SOIG ) 215 1.27 87) | si 880031E17Z-TKCT-ND 1.67V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SC-70 159 86 72 
ICL7665SACBAZ-TCT-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector 8-SOIC | 345 213 1.83] | 1s) gg0031E17Z-TKTR-ND 1.67V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SC-70 570.00/1,000 
ICL7665SACPA-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector 8-Dip 3.63 2.25 1.67) | iS. 880031E31Z-TKCT-ND 3.09V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | _SC-70 159.86 —72 
ICL7665SACPAZ-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector* 8-Dip 3.12 1.93 1.39] [{§L88003IE31Z-TKTR-ND 3.09V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SC-70 570.00/1,000 
ICL7665SAIBAZA-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector* 8-SOIG | 345 213 1.53) | |SL880031H17Z-TKCT-ND 1.67V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SOT-23 | 159 86 72 
ICL7665SAIBAZA-TCT-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector* 8-SOIG | 3.54 219 1.88) | |SL880031H17Z-TKTR-ND 1.67V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SOT-23 570.00/1,000 
ICL7665SCBAZA-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector* 8-SOIC | 244 147 1.00} |\S1.88003IH31Z-TKCT-ND 3.09V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SOT-23 | 159 86 72 
ICL7665SCBAZA-TCT-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector* 8-SOIG | 2.64 1.62 1.38] | 1SL88003IH31Z-TKTR-ND 3.09V, Ultra Low Power Volt. Supervisor* NEW! | SOT-23 570.00/1,000 
ICL7665SCPA-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector 8-Dip 3.24 200 1.44 1SL880111H522Z-TKCI-ND Dual Voltage Monitor* S0T-23-5| 218 1.29 1.09 
ICL7665SCPAZ-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector* 8-Dip 2.79 1.71 1.20 ISL880111H523Z-TKCT-ND Dual Voltage Monitor* SOT-23-5| 218 1.29 1.09 
ICL7665SIBAZA-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector* 8-SOIC 3.30 2.04 1.47 ISL880111H523Z-TKTR-ND Dual Voltage Monitor* SOT-23-5 880.00/1,000 
ISL24010IVZ-TCT-ND Octal Voltage Level Shifter* 20-TSSOP} 7.86 550 4.59 ISL880111H529Z-TKCT-ND Dual Voltage Monitor* SOT-23-5| 218 1.29 1.09 
ISL24016IRTZ-T13CT-ND 7-Ch. High Performance Level Translator* NEW! | 32-TQFN | 6.86 4.80 4.01 1SL880111H531Z-TKCT-ND Dual Voltage Monitor* SOT-23-5| 218 1.29 1.09 
ISL24016IRTZ-T13TR-ND 7-Ch. High Performance Level Translator* NEW! | 32-TOFN 7999.98/2,500 1SL880111H531Z-TKTR-ND Dual Voltage Monitor* SOT-23-5 880.00/1,000 
ISL6116CB-ND Hot Swap Power Controller 8-SOIC 4.56 2.86 1.96 ISL880111H546Z-TKCT-ND Dual Voltage Monitor* SOT-23-5| 218 1.29 1.09 
ISL6123IR-ND 4-Channel Power Sequencing Controller 24-QFN 5.90 3.93 2.73 1SL880111H546Z-TKTR-ND Dual Vahage Monitor* SOT-23-5 880.00/1,000 
1S E22 ean 7 cree) pow Sequencing Controls? Beri a 308 ak 1SL880121H529Z-TKCT-ND Dual Voltage Monitor* SOT-23-5| 241 1.45 1.22 
i Channel Power sequencing Controller ie E E - ISL880121H531Z-TKCT-ND Dual Voltage Monitor* SOT-23-5| 241 145 1.22 
ISL6127IR-ND 4-Channel Power Sequencing Controller 24-QFN 5.90 3.93 2.73 1SL880121H531Z-TKTR-ND Dual Voltage Monitor* SOT-23-5 990.00/1,000 
1SL6131IR-ND 4-Supply Multiple Voltage Supervisor 24-QFN | 5.67 3.78 2.62] ||SL88012IH546Z-TKCT-ND Dual Voltage Monitor* SOT-23-5| 241 1.45 1.22 
ISL6131IRZA-ND 4-Supply Multiple Voltage Supervisor* 24-QFN | 5.67 3.78 2.62) | |SL88012IH546Z-TKTR-ND —_| Dual Voltage Monitor* SOT-23-5|  990.00/1,000 
ISL6132IR-ND 2V Supervisor Monitoring UV/OV Conditions 24-QFN 5.67 3.78 2.62 1SL880131H529Z-TKCT-ND Dual Voltage Monitor* SOT-23-5| 2.31 1.39 117 
ISL6132IRZA-ND 2\V Supervisor Monitoring UV/OV Conditions* 24-QFN 5.67 3.78 2.62 1SL880131H529Z-TKTR-ND Dual Voltage Monitor* SOT-23-5 950.00/1,000 
ISL6140CB-ND Negative Voltage Hot Plug Controller 8-SOIC 4.48 2.80 1.92] | 1SL88013IH531Z-TKCT-ND Dual Voltage Monitor* $OT-23-5/ 231 139 1.17 
ISL6140CBZ-ND Negative Voltage Hot Plug Controller* 8-SOIC 448 280 1.92 1SL880131H531Z-TKTR-ND Dual Voltage Monitor* SOT-23-5 950.00/1,000 
ISL6141CB-ND Negative Voltage Hot Plug Controller 8-SOIC 5.20 3.46 2.40] | 1SL88013IH546Z-TKCT-ND Dual Voltage Monitor* SOT-23-5| 2.31 139 1.17 
ISL6141CBZA-ND Negative Voltage Hot Plug Controller* 8-SOIC 5.20 3.46 2.40) | 1SL88014IH5Z-TKCT-ND Dual Adjustable Voltage Monitor* SOT-23-5| 2.18 1.29 1.09 
ISL6151CBZA-ND Negative Voltage Hot Plug Controller* 8-SOIC 5.20 3.46 2.40] | 1SL880141H5Z-TKTR-ND Dual Adjustable Voltage Monitor* SOT-23-5 880.00/1,000 
ISL6161CBZA-ND Hot Swap Dual Power Distribution Cont.* NEW! | 14-SOIC 5.67 3.78 2.62 1SL8807151IH5Z-TKCT-ND Dual Adjustable Voltage Monitor* SOT-23-5| 231 139 1.417 
ISL6161CBZA-TCT-ND Hot Swap Dual Power Distribution Cont.* MEW! | 14-SOIC | 5.67 3.78 3.20] | ISL880151H5Z-TKTR-ND Dual Adjustable Voltage Monitor* SOT-23-5 950.00/1,000 
ISL6161CBZA-TTR-ND Hot Swap Dual Power Distribution Cont.* NEW! | 14-SOIC 6540.00/2,500 ISL88016IHTZ-TKCT-ND 1.6V-2.85V Pin Selectable Voltage TSOT23-6| 2.41 145 1.22 
ISL6173DRZA-ND Dual Low Voltage Hot Swap Controller* 28-QFN 845 6.15 4.06 Supervisor* NEW! 
ISL6251HRZ-ND Multi-Chemistry Battery Charger Controller* 28-QFN 713 5.18 3.42 ISL88016IHTZ-TKTR-ND 1.6\-2.85V Pin Selectable Voltage TSOT23-6 990.00/1,000 
ISL6253HAZ-ND Highly Integrated Battery Charger for Notebook 28-QSOP | 5.59 372 2.58 Supervisor* NEW! 
Computers* ISL88017IHTZ-TKCT-ND 2.15V-4.65V Pin Selectable Voltage TSOT23-6| 2.41 145 1.22 
ISL6253HRZ-ND Highly Integrated Battery Charger for Notebook 28-QFN 5.82 3.88 2.69 Supervisor* NEW! ° 
Computers* ISL88017IHTZ-TKTR-ND 2.15V-4.65V Pin Selectable Voltage TSOT23-6 990.00/1,000 
ISL6255HRZ-ND Highly Integrated Battery Charger with Auto Power | 28-QFN 6.20 4.90 3.93 Supervisor* NEW! 
Source Selector for Notebook Computers* ISL880211U8FAZ-TKCT-ND Triple Undervoltage Monitor* 8-MSOP 3.04 1.87 1.59 
ISL6291-1CRZ-ND Li-lon/Li-Pol Linear Battery Charger* 16-QFN 3.30 2.04 1.47 ISL880211U8HEZ-TKCT-ND Triple Undervoltage Monitor* 8-MSOP 3.04 1.87 1.59 
ISL6291-2CR-ND Li-lon/Li-Pol Linear Battery Charger 16-QFN 244 1.47 1.00 ISL88022IU8FCZ-TKCT-ND Triple Overvoltage Monitor* 8-MSOP 3.04 1.87 1.59 
ISL6291-2CRZ-ND Li-lon/Li-Pol Linear Battery Charger* 16-QFN 244 1.47 1.00 ISL880311U8EAZ-TKCT-ND Quintuple Voltage Monitor* 8-MSOP 3.36 2.08 1.79 
ISL6292-2CR3Z-ND 2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 10-DFN 2.28 1.37 93 ISL88031IU8EAZ-TKTR-ND Quintuple Voltage Monitor* 8-MSOP 1490.00/1,000 
ISL6292-2CR3Z-TCT-ND 2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 10-DFN 2.28 1.37 1.15 ISL880311U8ECZ-TKCT-ND Quintuple Voltage Monitor* 8-MSOP 3.36 2.08 1.79 
ISL6292-2CR4Z-ND 2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 16-QFN 2.28 = 1.37 93 ISL880311U8ECZ-TKTR-ND Quintuple Voltage Monitor* 8-MSOP 1490.00/1,000 
ISL6292-2CR4Z-TCT-ND 2.AV, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 16-QFN 2.28 1.37 1.15 ISL880311U8HAZ-TKCT-ND Quintuple Voltage Monitor* 8-MSOP 3.36 2.08 1.79 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ISL880311U8HEZ-TKCT-ND Quintuple Voltage Monitor* 8-MSOP 3.36 2.08 1.79 ISL29007IROZ-T7CT-ND Light-to-Current Silicon Optical Sensor* NEW! 6-ODFN 1.62 90 16 
ISL880311UHFZS2711-ND Quintuple Voltage Monitor* NEW! 8-MSOP 3.36 2.08 1.49 ISL29007IROZ-T7TR-ND Light-to-Current Silicon Optical Sensor* NEW! 6-ODFN 1800.00/3,000 
ISL88731AHRZ-ND Li-lon Battery Charger* NEW! 28-TQFN 871 6.10 4.07 ISL290081ROZ-T7CT-ND. Light-to-Current Silicon Optical Sensor* NEW! 6-ODFN 1.62 90 76 
ISL9200IRZ-TCT-ND Li-lon Charging System Safety Circuit* NEW! 12-DFN 3.00 1.85 1.59 ISL29008IROZ-T7TR-ND Light-to-Current Silicon Optical Sensor* NEW! 6-ODFN 1800.00/3,000 
ISL9200IRZ-TTR-ND Li-lon Charging System Safety Circuit* NEW! 12-DFN 7980.00/6,000 ISL290091ROZ-T7CT-ND Light-to-Current Silicon Optical Sensor* NEW! 6-ODFN 2.24 1.33 1.08 
ISL9203CRZR5220-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 10-DFN 215 1.27 87 ISL29009IROZ-T7TR-ND Light-to-Current Silicon Optical Sensor* NEW! 6-ODFN 2448.00/3,000 
ISL92041RZ-TCT-ND High Input Voltage Charger* 8-DFN 279° 1.71 1.46 ISL29010IROZ-T7CT-ND Light-to-Digital Output Sensor* 6-ODFN 3.30 2.04 1.76 
ISL9205DIRZ-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* NEW! 10-DFN 2.04 1.17 80 ISL29010IROZ-T7TR-ND Light-to-Digital Output Sensor* 6-ODFN 4409.99/3,000 
ISL9208IRZ-ND Multi-Cell Li-lon Battery Pack OCP/Analog Front 32-QFN 7.51 526 3.51 ISL29013IROZ-T7CT-ND Light-to-Digital Output Sensor* 6-ODFN 3.30 2.04 1.76 
End* NEW! ISL29013IROZ-T7TR-ND Light- igital Output Sensor* 6-ODFN 4409.99/3,000 
ISL9209BIRZ-TCT-ND Li-lon Charging System Safety Circuit* NEW! 12-TDFN 1.52 82 69 1SL291011ROZ-T7CT-ND Light-to-Voltage Silicon Optical Sensor* NEW! 6-ODFN 2.28 1.35 1.14 
ISL9209BIRZ-TTR-ND Li-lon Charging System Safety Circuit* NEW! 12-TDFN 3299.99/6,000 ISL29101IROZ-T7TR-ND Light-to-Voltage Silicon Optical Sensor* NEW! 6-ODFN 2759.99/3,000 
ISL9211IRU58XZ-TCT-ND Li-lon Battery Charge Monitor* NEW! 8-LTDFN 1.87 1.10 92 ISL29102IROZ-T7CT-ND. Light-to-Voltage Optical Sensor* NEW! 6-ODFN 2.28 137 (1.11 
ISL92111RU58XZ-TTR-ND Li-lon Battery Charge Monitor* NEW! 8-TDFN 2190.00/3,000 ISL29102IROZ-T7TR-ND Light-to-Voltage Optical Sensor* NEW! 6-ODFN 2520.00/3,000 
ISL92111IRU68XZ-TCT-ND Li-lon Battery Charge Monitor* NEW! 8-TDFN 1.87 110 91.52 ISL450411RZ-ND 12¢ LCD Module Calibrator* 8-DFN 315 1.95 1.40 
ISL92111RU68XZ-TTR-ND Li-lon Battery Charge Monitor* NEW! 8-LTDFN 2190.00/3,000 ISL45042IRZ-ND LCD Module Calibrator* 8-DFN 295 181 1.27 
ISL9212IRZ-TCT-ND Li-lon Charging System Safety Circuit* NEW! 12-TDFN | 1.66 92 JT ISL55100AIRZ-ND Quad 18V Pin Electronics Driver/ Window 72-QFN | 25.50 21.25 15.30 
ISL9212IRZ-TTR-ND Li-lon Charging System Safety Circuit* NEW! 12-TDFN 3660.01/6,000 Comparator* NEW! 
ISL9214AIRZ-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* NEW! 10-DFN 3.04 1.87 1.31 ISL55100AIRZ-TCT-ND Quad 18V Pin Electronics Driver/ Window 72-QFN | 25.58 21.32 18.33 
ISL9216IRZ-ND Multi-Cell Li-lon Battery Over-Current Protection/ | 32-QFN 7.51 5.26 3.51 Comparator* 
Analog Front End Chip Set* NEW! ISL55100AIRZ-TTR-ND Quad 18V Pin Electronics Driver/ Window 72-QFN 46044.00/3,000 
ISL9222AIRTZ-TCT-ND Li-lon High Input Volt. Battery Charger* NEW! 8-TDFN 3.27 2.02 1.74 Comparator* 
ISL9222AIRTZ-TTR-ND Li-lon High Input Volt. Battery Charger* NEW! 8-TDFN 8700.03/6,000 X80200V20I-ND 0.9V Power Supply Sequencer 20-TSSOP| 5.93 3.95 3.54 
ISL94200IRZ-ND Multi-Cell Li-lon Battery Pack Over-Current 24-QFN 7.25 5.27 3.48] |X80201V20I-ND 0.9V Power Supply Sequencer 20-TSSOP| 4.90 342 2.97 
Protection/Analog Front End* NEW! X80202V20I-ND 1.7V Power Supply Sequencer 20-TSSOP| 4.90 342 2.97 
1SL94201IRZ-ND Multi-Cell Li-lon Batt. Pack Analog Front 24-QFN 7.00 5.09 3.36} |X80203V20I-ND 0.9V Power Supply Sequencer 20-TSSOP| 4.90 3.42 2.97 
End* NEW! X80204V20I-ND 0.9V Power Supply Sequencer 20-TSSOP| 4.90 342 2.97 
X96010V141Z-ND Sensor Conditioner with Dual Look Up Table 14-TSSOP| 6.23 436 2.91 
Memory and DAC* 
X96012V141-ND Sensor Conditioner with DAC 14-TSSOP| 6.54 458 3.05 
ME CLOCKS X96012V141Z-ND Sensor Conditioner with DAC* 14-TSSOP| 6.54 458 3.05 


RealTime Clock/Calendars with dual alarms (programmable frequency output X1227 and X1228 only), and on chip 
oscillator compensation. The X1227 and X1228 are also CPU Supervisor circuits with two polled alarms. The clock and 
alarm registers allow the clock to operate without loss of accuracy, even during read and write operations. The clock/ 
calendar provides functionality that is controllable and readable through a set of registers. The clock, using a low-cost 


SWITCHES, ARR 


32.768kHz crystal input, accurately tracks the time in seconds, minutes, hours, date, day, month and years. 2-wire Digi-Key Price Each 


interface interoperable with 512 x 8 bits of I2C EEprom. The Supervisor circuits come in 4 reset voltages. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Digi-Key oo Price Each: CD22M3494MZ-ND 16x8x1 BiMOS-E Crosspoint Switch* 44-PLCC | 10.97 7.68 5.12 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 DG401DYZ-TCT-ND Mono CMOS Analog Switch* 16-SOIC | 244 147 1.24 
ISL12081B8Z-ND Low Power RTC with Battery Backed SRAM* 8-SOIC 2.82 1.73 1.10 DG401DYZ-TTR-ND Mono CMOS Analog Switch* 16-SOIC 2499.99/2,500 
1SL12081B8Z-TKCT-ND Low Power RTC with Battery Backed SRAM* 8-SOIC | 2.82 1.73 1.42} |pG403DYZ-ND Mono CMOS Analog Switch* j6-soic | 1.62 90 60 
1SL12081B8Z-TKTR-ND Low Power RTC with Battery Backed SRAM* 8-SOIC 1092.00/1,000 DG406DYZ-ND Single 16-Channel CMOS Analog Mux* 28-S0IC | 6.29 4.40 2.93 
ISL12081U8Z-ND Low Power RTC with Battery Backed SRAM* 8-MSOP | 3.42 211 1.37) [DG4T1DJZ-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch* 16-PDip | 2.04 147.80 
ISL12091U10Z-ND Low Power RTC with Battery Backed SRAM/Event | 10-MSOP| 3.57 2.22 1.48 DG411DYZ-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch* 16-SOIC 1.87 110 73 
Detection* __ DG412DYZ-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch* 16-SOIG | 1.94 114 76 
ISL12091U10Z-TKCT-ND Low Power RTC with Battery Backed SRAM/Event | 10-MSOP | 3.57 2.22 1.85 DG413DJZ-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch* 16-Dip 207 119 81 
Detection = DG441DYIS-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch 16-Solc | 2.07 1.19.81 
1SL12091U10Z-TKTR-ND. Low Power RTC with Battery Backed SRAM/Event | 10-MSOP 1476.00/1,000 DG442DYIS-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch 16-SOIC 247 149 1.01 
Detection* = DG444DYIS-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch 16-SOIG | 211 1.21 83 
ISL12191UZ-ND Low Power RTC with Battery Backed SRAM/Event | 10-MSOP |] 3.63 2.25 1.50 DG445DYIS-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch 16-SOIC 207 119 81 
Detection* NEW! EL45441GZ-ND Triple 16x5 Diff. to Single-Ended C int 356-BGA | 71.25 51.82 34.20 
ISL12201UZ-TCT-ND LP RTC with Battery Backed SRAM* NEW! 10-MSOP] 3.24 2.00 1.65 CH ee ee ee j ; ? 
ISL12201UZ-TTR-ND LP RTC with Battery Backed SRAM* NEW! 10-MSOP 3240.00/2,500 HA456CM-ND 120MHz, LP, 8x8 Video Crosspoint Switch 44-PLCC | 48.86 34.20 22.80 
1SL12211UZ-TCT-ND Low Power RTC with Battery Backed SRAM/Event | 10-MSOP| 3.86 240 2.00] [HEA3046B-ND NPN Ultra High Freq, Transistor Array TeSOIC | 651 456 3.04 
Detection* NEW! 4 i ‘ i + ft ' i ' 
ISL12211UZ-TTR-ND Low Power RTC with Battery Backed SRAM/Event | 10-MSOP | — 3990.00/2,500 Teese TES High eerie ene Feet | Gal: dee). 3 OF 
Detection* NEW! i itipli i i i ; 
H HFA3101B-ND Gilbert Cell Multiplier, Ultra High Freq. 8-SOIC 5.86 410 2.74 
1SL12020MIRZ-ND io rower eal Battery Backed 20-DFN | 6.63 4.82 3.18) | 14F03101BZ-ND Gilbert Cell Multiplier Ultra High Freq.* 8solc | 586 410 274 
4 i F HFA3102BZ96CT-ND Dual Long-Tailed Pair Transistor Array* NEW! 14-SOIC 3.65 2.27 1.98 
SL AUAeett TS TAMHeRD Sciuae MEWE Backed BSOIC | 4.76 298 2.04) | iFn31028Z96TR-ND Dual Long-Tailed Pair Transistor Array* NEW! | 14-SOIC |  4199.99/2,500 
ISL120241BZ-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* MEW! | 8-SOIC | 459 2.87 _2.42| |TASIZ7B ND NEA Ue eee ey He inil| eae: sade < oes 
1SL120241BZ-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* NEW! | 8-SOIC 4920.00/2,500 HEA3128B-ND BNP Ute Hak Hee ohel tar Anee jesoic| 886 440 274 
1SL120251BZ-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* NEW! | 8-SOIC | 4.98 3.17 2.18) forsstamgectsp PHU Teh Fee Matched Far y so | ai 2628 
1SL120261BZ-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* NEW! | 8-SOIC | 3.86 240 1.60 Transistors Wear ; : : 
1SL120261BZ-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 8-SOIC | 386 240 2.00 i ? 
1SL120261BZ-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 8-SOIC 3990.00/2,500 BESS EAT SUSY EN He on Ered Matcha Fat SU: * per 0e/s, 000 
ISL120261VZ-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* B-TSSOP | 400 249 207 i ; 
ISL120261VZ-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 8-TSsoP | 4140.00/2,500 Hise ea tee ee ai Fd coe the ono Anciea Swilick iene || eae een. ae 
(SL120271B272-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* B-SOIG | 4.40 2.83 2.36 ey ; 9g iP ; ( : 
fae ‘ H ‘ fi HI3-5043-5-ND Dual SPDT CMOS Analog Switch 16-Dip | 7.86 550 3.67 
1SL120271B27Z-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM 8-SOIC 4710.00/2,500 ae p 
TCT! ‘ H + : HI3-5043-52-ND Dual SPDT CMOS Analog Switch T6-PDip | 654 458 3.05 
1SL120271BZ-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM 8-SOIC | 4.40 2.83 2.36 : 4 
ee ; ; 7 = HI3-5051-5-ND Dual SPDT CMOS Analog Switch 16-Dip | 1957 1370 9.13 
1SL120271V27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM B-TSSOP | 4.54 2.84 2.39 eae 
ree ‘ H é : HI9P0201-5Z96CT-ND Dual/Quad SPST CMOS Analog Switch NEW! | 16-SOIC | 5.77 4.04 3.37 
1SL120281B27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM 14-SOIC | 4.79 3.00 253 due 
Te. : i “ ‘ HI9P0201-5Z96TR-ND Dual/Quad SPST CMOS Analog Switch* NEW! | 16-SOIC 6724.98/2,500 
1SL120281V27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM 14-TSSOP| 4.84 3.08 2.60 Ee : 
ISL120281V27Z-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 14-TSSOP| 5280.00/2,500 (ea steely Auto Battery Back-Up Switch 8-PDip_} 1.90 1.12 __.7 
cee , i . i ICL7673CBAZA-TCT-ND Auto Battery Back-Up Switch* BSc | 244 147 1.24 
1SL120291B27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM 14-SOIC | 4.79 3.00 2.53 } 
San ; ; # : ICL7673CBAZA-TTR-ND Auto Battery Back-Up Switch* 8-SOIC 2499.99/2,500 
1SL120291V27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM T4-TSSOP| 4.84 3.08 2.60 - P 
TTR I ‘ i * . ISL43L110IHZ-TCT-ND Ultra Low On-Resistance, SPST Analog Switch* $C70-5 1.59 86 72 
1SL120291V27Z-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM 14-TSSOP| — 5280.00/2,500 : : 
TCT. ‘ i * 7 % ISL43L1111HZ-TCT-ND Ultra Low On-Resistance, SPST Analog Switch* $C70-5 1.59 86 ae. 
1SL120301BZ-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* NEW! | 8-SOIC | 4.84 3.03 2.56 : : 
ETRE ‘1 i * 7 4 ISL43L1111HZ-TTR-ND Ultra Low On-Resistance, SPST Analog Switch* $C70-5 1710.00/3,000 
1SL120301BZ-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* NEW! | 8-SOIC 5190.00/2,500 ! ° 
1SL12032IVZ-TCT-ND RTC LP with Battery Backed SRAM* NEW! 14-TsSOP| 5.29 3.43 2.90] |!SL43L1201R-ND Single Supply, Dual SPST Analog Switch, NO B-DFN | 2985 1.81 127 
“TTR: , a _ : 1SL43L1201U-ND Single Supply, Dual SPST Analog Switch, N/O 8-MSOP | 3.24 200 1.44 
1SL12032IVZ-TTR-ND RTC LP with Battery Backed SRAM* NEW! 14-TSSOP| _ 5880.00/2,500 4 ! 
X1227S8IZ-ND RTC, 4.25-4.51V CPU Supervisor with WOTEE, | 8-SOIC | 7.97 5.65 3.99) |!SL43L121IR-ND Single Supply, Dual SPST Analog Switch, N/C S-DEN |) 295° 181 127 
Reset Low* : 1SL43L1211U-ND Single Supply, Dual SPST Analog Switch, N/C 8-MSOP | 2.79 1.71 1.20 
X1228S14IZ-ND RTC, 4.25-4.51V CPU Supervisor with WOT 4K | 14-SOIC | 8.33 5.90 4.17] /ISL43L1221U-ND Single Supply, Dual SPST Analog Switch, W/O, N/C| 8-MSOP | 2.79 1.71 1.20 
EE. Reset Low* ISL43L2101HZ-TCT-ND 1.1V-4.5V Single Supply SPDT Analog Switch* sc70-6 | 159 86 72 
X1228S14-2.7A-ND RTC, 2.76-2.94V CPU Supervisor with WDT 4K 14-S0IC | 7.97 5.65 3.99] |!SL43L210IHZ-TTR-ND 1.1V-4.5V Single Supply SPDT Analog Switch* SC70-6 1710.00/3,000 
EE, Reset Low ISL43L220IR-ND LV, Single Supply, Dual SPDT Analog Switch 10-DFN 3.57 2.21 1.59 
ISL43L410IRZ-ND Ultra Low On-Resistance, DPDT Analog Switch* 10-DFN 2.95 1.81 i 
ISL43L420IRZ-ND Ultra Low On-Resistance, Quad SPDT Analog 16-QFN 3.94 245 1.81 
Switch* 
EGRATED CIRCUITS Braman) Single Supply, Diff. SPST Analog Switch, N/O B-DFN | 295 181 1.27 
Digi-Key Price Each 1SL43L7101U-ND Single Supply, Diff. SPST Analog Switch, N/O 8-MSOP | 2.79 1.71 1.20 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 ISL43L712IR-ND Single Supply, Diff. SPST Analog Switch, N/O, N/C | 8-DFN 2.95 1.81 1.27 
EL7900ILCZ-T7CT-ND Ambient Light Photo Detect IC* S-ODFN | 1.86 1.06  .69| |ISL43L841IRZ-ND Ultra Low On-Resistance, Differential 4-to-1 16-TOFN | 3.60 2.24 1.65 
EL7900ILCZ-T7TR-ND Ambient Light Photo Detect IC* 5-ODFN 2130.00/3,000 Analog Multiplexer* 
1SL29001IROZ-T7CT-ND Light-to-Digital Sensor* 6-ODFN | 3.04 1.87 1.59] |!SL84841RZ-ND Dual SPDT Analog Switch* 10-DFN | 256 152 1.07 
1SL29001IROZ-T7TR-ND Light-to-Digital Sensor* 6-ODFN 3929.99/3,000 1SL83911BZ-ND Calera Single and Dual Supply, Quad SPST, | 16-SOIC | 4.77 3.34 2.23 
1SL29002IROZ-T7CT-ND Light-to-Digital 126 Sensor* 8-ODFN | 3.09 1.91 1.64 ! 
TSL290021ROZ-T7TR-ND Light-to-Digital 120 Sensor* B-ODEN | 4110.01/3,000 IS[8322/B2ND) PRIMUS Supply, Quad'SPST |) GSONG) | Ae (984-228 
1SL29003IROZ-T7CT-ND Light-to-Digital Output Sensor* 6-ODFN | 318 197 1.62 i pie dadaee : 
ISL290031ROZ-T7TR-ND Light-to-Digital Output Sensor* 6-ODFN | — 3816.00/3,000 prostnauia (OTM Su ee owe ee ee 
1SL290041ROZ-T7CT-ND Light-to-Digital Output Sensor* B-ODFN | 3.33 2.06 1.70) | isg4ggivz-ND Ultra Low On-Resistance, Single Supply, Quad | 16-TSSOP| 357 2.21 1.59 
1SL290041ROZ-T7TR-ND Light-to-Digital Output Sensor* 8-ODFN 1332.00/1,000 SPDT Analog Switch* 
ISL29006IROZ-T7CT-ND Light-to-Current Silicon Optical Sensor* NEW! 6-ODFN 1.62 90 76) | 1SL431101B-ND Low Voltage Single Supply, SPST, High Perf. 8-SOIC 1.82 1.04 69 
|SL29006IROZ-T7TR-ND Light-to-Current Silicon Optical Sensor* NEW! 6-ODFN 1800.00/3,000 Analog Switch 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Reel’ cont.) SWITCHES, ARRAYS Reel” (cont.) SWITCHES, ARRAYS 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ISL431111B-ND Low Voltage Single Supply, SPST, High Perf. BSc | 182 1.04 69] |ISL84517IHZ-TCT-ND Low Voltage, Dual Supply, SPST Analog $0T-23-5| 194 114 96 
Analog Switch Switch* NEW! 
1SL431111H-CT-ND Low Voltage Single Supply, SPST, High Perf. SOT-23-5] 1.84 1.35 98] | ISL84517IHZ-TTR-ND Low Voltage, Dual Supply, SPST Analog SOT-23-5 |  2279.99/3,000 
Analog Switch Switch* NEW! 
1SL431121B-ND Low Voltage Dual Supply, SPST, High Perf. 8-SOIC 2.28 1.37 93 ISL84522IVZ-ND Low Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPST, | 16-TSSOP| 2.31 1.39 95 
Analog Switch Analog Switch* 
1SL431131B-ND Low Voltage Dual Supply, SPST, High Perf. 8-SOIC | 1.97 1.16 77] |ISL84544CPZ-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, SPDT SDip | 169 94 63 
Analog Switch Analog Switch* 
1SL431201H-CT-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, SPDT SOT-23-8] 1.69 94 79] |1SL845441H-CT-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, SPDT SOT-23-6] 1.87 110 92 
Analog Switch Analog Switch 
ISL431201H-TR-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, SPDT SOT-23-8 | 1890.00/3,000 1SL845811AZ-ND Low Voltage, Single and Dual Supply, 8:1 16-QSOP | 244 147 90 
Analog Switch Multiplexer* NEW! 
1SL431201HZ-CT-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, SPDT SOT-23-8] 1.69 94 79] |ISL84582IVZ-ND Low Voltage, Single and Dual Supply Diff. 4-to-1 |16-TSSOP] 3.21 1.98 1.43 
Analog Switch* Multiplexer* 
ISL431201HZ-TR-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, SPDT SOT-23-8 1890.01/3,000 ISL846841R-ND Ultra Low ON-Resistance, Single Supply, Dual 10-DFN 256 1.52 1.07 
Analog Switch* SPDT Analog Switch 
1SL431211HZ-CT-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, SPDT S0T-23-8] 1.69 94 79) |TSL846841RZ-ND Dual SPDT Analog Switch* TO-DFN | 256 152 1.07 
Analog Switch* ISL846841UZ-ND Dual SPDT Analog Switch* 1o-msoP| 2.47 1.49 1.01 
ISL431211HZ-TR-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, SPDT SOT-23-8 1890.01/3,000 ISL84684IUZ-TCT-ND Dual SPDT Analog Switch* 10-MSOP| 2.56 1.52 1.30 
Analog Switch* -CT-| -Resi il a 
ISLASTATIREND Cow Voltage Single Supply, Quad SPST High Pert. | 16-OFN | 1.94 1.1476] _|/SL84714IH-CT-ND SE ee eel oe ee 
Analog Switch* NEW! CT- w ON-Resi i = 
1SL43141IVZ-ND Low Voltage Single Supply, Quad SPST High Perf. |16-TssoP| 1.87 110 73] |/St84714IHZ-CT-ND TSUDA SEDTARION Gui Stags: |] Sere: fae bee 
Analog Switch* NEW! TRA 7 ON-Resi 7 5 
1SL431431R-ND Low Voltage Quad SPST High Pert. Analog Switen | 16-0rN | 215 1.27 .g7| _|ISLB4/14IHZ-TR-ND Ae aON Sete eeu ee eingle |) Sem | Te ono tn 
1SL431441R-ND Low Voltage Quad SPST High Perf. Analog Switch | 16-QFN | 215 1.27 87! |1S1.847151H-CT-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, Single $C70-5 | 161 149 86 
1SL432101H-CT-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, SPDT SOT-23-6] 169 94 79 Supply, SPST Analog Switch 
Analog Switch ISL847151HZ-CT-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, Single sc70-5 | 159 86 72 
1SL432101HZ-CT-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, SPDT S0T-23-6/ 169 94 79 Supply, SPST Analog Switch* 
Analog Switch* 1SL847151HZ-TR-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, Single $C70-5 1710.00/3,000 
1SL432101HZ-TR-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, SPDT SOT-23-6 |  1890.01/3,000 Supply, SPST Analog Switch* 
Analog Switch* ISL847161H-CT-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, Single Sc70-5 | 159 86 72 
ISL432401AZ-ND Low Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPDT | 20-SSOP 3.89 242 1.79 Supply, SPST Analog Switch 
High Perf., Analog Switch* 1SL84716IH-TR-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, Single $C70-5 1710.00/3,000 
ISL43240IR-ND Low Voltage Single and Dual Supply, Quad SPDT, | 20-QFN 406 252 1.87 Supply, SPST Analog Switch 
High Perf. Analog Switch 1SL847161HZ-CT-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, Single SC70-5 | 159 86 72 
ISL43410IR-ND Low Voltage Single Supply, DPDT High Perf. 16-QFN 241 1.45 1.00 Supply, SPST Analog Switch* 
Analog Switch ISL84716IHZ-TR-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, Single $C70-5 1710.00/3,000 
ISL43640IR-ND Low Voltage, Single Supply, 4-to-1 Mux, High 16-QFN 2.41 1.45 99 Supply, SPST Analog Switch* 
Perf. Analog Switch ISL84762IUZ-ND Low Voltage, Dual SPDT Analog Switch* NEW! | 10-MSOP| 2.79 1.71 1.08 
ISL438401RZ-ND ou Voltage, Dual Supply, 4-to-1 Mux Analog 20-QFN | 3.21 1.98 1.43) | ISLg4780IRZ-ND Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, Single 16-QFN | 3.60 2.24 1.65 
i ole Supply, Quad 2:1 Analog Mux* 
ISL51231HZ-TCT-ND pete Supply, Dual SPST, SPDT SOT-23-6 | 2.04 1.17 99) |{§L84780IRZ-TCT-ND Low Voltage, Quad 2:1 Multiplexer* 16-QFN | 3.68 229 1.99 
i i 7 Roath A 2 
ISL51231HZ-TTR-ND Low Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT —_| SOT-23-6 | —_2399.99/3,000 Se oan TSH CLOT AM ee We ee ee ee 
Analog Switch* NEW! a w ON-Resi i fs 
ISL54050IRUZ-TCT-ND Ultra Low On-Resistance, Single Supply, Dual | 10-pTOFN| 3.15 1.95 1.68] | /SL84781IRZ-ND Tee el AIM Voltage, Single MOREMY |] 200 2 eecan “108 
SPDT Analog Switch* NEW! ISL84782IRZ-ND Low Voltage, Diff. 4-to-1 Multiplexer* - 
- = ge, Diff. 4-to-1 Multiplexer 16-QFN 3.60 2.24 1.65 
ISL54050IRUZ-TTR-ND Ultra Low On-Resistance, Single Supply, Dual 10-TOFN 4199.99/3,000 ISL84782IRZ-TCT-ND Low Volt Diff. 4-to-1 Multiplexer* 16-OFN 368 2.29 1.99 
SPDT Analog Switch* NEW! ae OWE VOEGE, EI eT MapeRer : : : 
ISL542001IRUZ-TCT-ND 2.0 High/Full Speed Multiplexer* NEW! 10-TOFN | 2.57 155 1.30 
ISL542001RUZ-TTR-ND 2.0 High/Full Speed Multiplexer* NEW! 10-TOFN 3149.99/3,000 
ISL542001RZ-ND 2.0 High/Full Speed Multiplexer* NEW! 10-TOFN | 2.44 147 1.00 
ISL54205BIRTZ-ND MP3/USB 2.0 High Speed Switch* NEW! 10-TOFN | 256 1.52 1.07] | Digi-Key Price Each 
ISL542081RZ-ND Dual SPDT, USB/CVBS Audio Switch* NEW! TO-TOFN | 2.85 1.75 1.23] |PartNo. Description Pkg. 1 25 100 
1SL542101RTZ-ND Dual SPDT, MP3/USB 2.0 HS Switch* NEW! 10-TDFN | 256 1.52 1.07) /ELT@87CN-ND Low Power Video Sync. Separator BDip | 306 189 1.36 
1SL54210IRUZ-TCT-ND Dual SPDT, MP3/USB 2.0 HS Switch* NEW! 10-TOFN | 266 1.58 1.35] |EL1881CS-ND Low Power Video Sync. Separator 8SOlc | 3.06 189 1.36 
1SL54210IRUZ-TTR-ND Dual SPDT, MP3/USB 2.0 HS Switch* NEW! 10-TOFN 3330.00/3,000 £L1881CSZ-ND Low Power Video Sync. Separator* 8SOIG | 264 162 113 
1SL54241IRTZ-ND Dual SPDT, MP3/USB 2.0 HS Switch* NEW! 10-TDFN | 256 1.52 1.07] | EL18831S-ND Video Sync. Separator 8SOIG | 348 215 1.55 
ISL542411RUZ-TCT-ND Dual SPDT, MP3/USB 2.0 HS Switch* NEW! TO-TOFN | 266 1.58 1.35] |EL1883ISZ-ND Video Sync. Separator* 8-SOlc | 3.01 185 1.29 
1SL54211IRUZ-TTR-ND Dual SPDT, MP3/USB 2.0 HS Switch* NEW! 10-TOFN 3330.00/3,000 EL4511CUZ-ND Super Sync. Separator 24-0S0P | 893 649 429 
ISL544001RUZ-TCT-ND Low Volt., Dual SPDT, USB/Audio Switch* NEW! | 10-TOFN | 2.69 1.60 1.36] |EL4581CN-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter 8Dip | 7.35 535 3.53 
ISL544001IRUZ-TTR-ND Low Volt., Dual SPDT, USB/Audio Switch* NEW! | 10-TOFN 3359.99/3,000 £L4581CS-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter 8SOIc | 7.35 535 3.53 
1SL54401IRZ-ND Dual SPDT, USB Audio Switch* NEW! 10-TDFN | 2.54 1.53 1.04] | EL4581CSZ-T7CT-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter* 8SOIC | 638 4.64 3.86 
TSL544021RZ-ND Dual SPDT, USB Audio Switch* NEW! TO-TOFN | 2.44 147 90] | £L45810SZ-T7TR-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter* 8-SOIC 3060.00/1,000 
ISL544051RTZ-ND Dual SPDT, MP3/USB 2.0 2:1 Multiplexer* NEW!| 16-TOFN | 2.11 1.21 83] [EL4583AISZ-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter* T6-SOIC | 10.50 7.64 5.04 
ISL544051RUZ-TCT-ND Dual SPDT, MP3/USB 2.0 2:1 Multiplexer* NEW!|16-TQFN| 2.04 117 99] | EL4583CN-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter 16-Dip | 11.85 862 569 
ISL544051RUZ-TTR-ND Dual SPDT, MP3/USB 2.0 2:1 Multiplexer* NEW!| 16-TOFN| — 2399.99/3,000 EL4583CS-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter 16-SOIC | 12.60 9.16 6.05 
ISL544051VZ-ND Dual SPDT, MP3/USB 2.0 2:1 Multiplexer* NEW!|16-TSSOP| 2.28 1.35 92] | EL4583CSZ-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter* 16-SOIC | 10.50 7.64 5.04 
ISL54406IRTZ-ND Dual SPST Switch with Mute* NEW! 10-TDFN | 1.66 92 61] | £L4584CN-ND 36MHz General Purpose PLL 16-Dip_ | 14.85 1080 7.13 
ISL54406IRTZ-TCT-ND Dual SPST Switch with Mute* NEW! 10-TOFN | 1.76 98 82] /EL4584CS-ND 36MHz General Purpose PLL T6-SOIG | 15.60 11.35 7.49 
ISL54406IRTZ-TTR-ND Dual SPST Switch with Mute* NEW! 10-TOFN 3900.00/6,000 EL4584CSZ-ND 36MHz General Purpose PLL* 16-SOIC | 13.00 9.45 6.24 
ISL54406IRUZ-TCT-ND Dual SPST Switch with Mute* NEW! 10-yTOFN| 1.43 80 66) | EL4585CS-ND 36MHz General Purpose PLL 16-SOIC | 15.60 11.35 7.49 
ISL54406IRUZ-TTR-ND Dual SPST Switch with Mute* NEW! 10-"TQFN | 1530.01/3,000 EL4585CSZ-ND 36MHz General Purpose PLL* 16-SOIC | 13.00 9.45 6.24 
ISL76120ARTZ-ND Automotive Grade Dual 2:1 Multiplexer* NEW! | 10-TDFN | 2.79 1.71 1.08] |EL9115ILZ-ND Triple Analog Video Delay Line* 20-QFN | 55.15 40.11 26.48 
ISL83699IRZ-ND Ultra Low On-Resistance, Low Voltage Single 16-QFN 3.60 2.24 1.65 HA4314BCB-ND 400MHz, 4x1 Video Crosspoint Switch 14-SOIC 6.34 444 2.96 
Supply, Quad SPDT Analog Switch HA4344BCB-ND 350Mbz, 4x1 Video Crosspoint Switch 16-SOIC | 693 4.80 3.33 
ISL836991RZ-TCT-ND et cd SPDT Aly Satan Single 16-QFN | 3.68 2.29 1.99) | \s1.34340INZ-T13CT-ND 24-Bit Long-Reach Video SERDES* NEW! 64-EPTOFP] 1298 9.44 7.84 
— paar : ISL34340INZ-T13TR-ND 24-Bit Long-Reach Video SERDES* NEW! 64-EPTOFP|  6228.00/1,000 
BESS EGAD RE) eiseWy QIAd SED TEN clGy SHEER: Single AGSORND) —1O1H0.0106,000 1SL51002CQZ-110-ND 10-Bit Video Analog Front End* NEW! 128-MOFP| 1958 14.24 9.40 
ISL83699IV-ND Low Voltage, Single Supply, Quad SPDT Analog |16-TssoP| 3.57 221 1.59) |!SL51002CQZ-165-ND 10-Bit Video Analog Front End* NEW! {28-MOFP| 58.70 42.69 28.18 
Switch 1SL59110IEZ-T7CT-ND 8MHz Rail-to-Rail Video Driver* $C70-6 | 4.73 2.96 2.50 
ISL840511BZ-ND Low Voltage, Single and Dual Supply Diff. 8:7 eSoic | 1.90 112 75) |ISL595301KZ-ND 16x16 Video Crosspoint Switch* NEW! 356-PBGA| 106.88 77.73 51.30 
Multiplexer* NEW! ISL59532IKEZ-ND 32x32 Video Crosspoint Switch* NEW! 356-BGA | 285.00 207.28 136.80 
1SL840521AZ-ND Low Voltage, Single and Dual Supply, Triple SPDT | 16-QSOP | 2.07 119 81) | ISL59534IKEZ-ND 32x16 Video Crosspoint Switch* NEW! 356-BGA | 154.38 112.27 74.10 
Analog Switch* NEW! , ISL598301AZ-T13CT-ND True Single Supply Video Driver* 16-QSOP | 389 242 201 
1SL840521BZ-ND sReaon Sch NEE Supply, Triple SPDT | 16-SOIC | 1.90 112 — .75] | igi 59830A1AZ-ND True Single Supply Video Driver* NEW! 16-0S0P | 3.89 242 1.61 
. ; i ‘ 3 1SL59831IRTZ-ND Single Supply Video Driver* NEW! 12-TDFN | 5.43 3.62 2.51 
Ieee Pad ee and Dual Supply, Triple SPDT, | 16-Q80P | 207 119 81) FeiegsaIaZND Dual Channel, Single Supply Video Driver* MEW!| 16-TOFN | 5.72 381 264 
1SL840531BZ-ND Low Voltage, Single and Dual Supply, Triple SPDT, | 16-SOIC | 1.90 1.12  .75) | 1SL598331AZ-ND 200MHz Single Supply Video Driver* NEW! 16-QSOP | 4.76 2.98 2.04 
Analog Switch* ISL598341RZ-ND Quad Channel, Single Supply Video Dvr.* NEW! | 44-QFN 640 465 3.08 
ISL84467IRTZ-ND Ultra Low On-Resistance, Single Supply, Quad 16-TOFN 1.48 80 53 ISL598371AZ-ND 200MHz Single Supply Video Driver* NEW! 16-QSOP | 4.76 298 2.04 
SPDT Analog Switch* NEW! ISL598851SZ-ND Auto-Adj. Sync. Separator* 8-SOIC 470 294 2.02 
1SL84467IRTZ-TCT-ND oe On Resistance, Single Supply, Quad 16-TOFN | 1.55 84.71] | ISL598851SZ-T7CT-ND Auto-Adj. Sync. Separator* 8SOIC | 4.90 312 263 
nalog Switch* NEW! ISL59886ISZ-ND Auto-Adj. Video Sync Separator* NEW! 8-SOIC 3.86 2.40 1.60 
1SL84467IRTZ-TTR-ND DSEDTATAIES SvcNe ARIE Supply, Quad | 16-TOFN | = 3359.99/6,000 TSL98001CQZ-140-ND Triple Video Digitizer™ 728-MOFP| 23.90 17.38 11.48 
oe ; H oes 1SL98001CQZ-170-ND Triple Video Digitizer* 128-MOFP] 37.18 27.04 17.85 
ELEM AeRerD) Tow ¥ohage: Sl Supply, SPST Analog SOT-28-5) 1.94 114 98) | er ogaaicaz-210-ND Triple Video Digitizer* 128-MOFP| 53.08 38.60 25.48 
1SL84514IHZ-TTR-ND Low Voltage, Single Supply, SPST Analog SOT-23-5 2279.99/3,000 1SL98001CQZ-275-ND Triple Video Digitizer* 128-MQFP} 119.45 86.87 57.34 
Switch* NEW! 1SL980011QZ-140-ND Triple Video Digitizer with Digital PLL* NEW! | 128-MQFP| 20.08 14.82 11.48 
ISL845151H-CT-ND Low Voltage Single Supply, SPST Analog Switch [SOT-23-5| 1.94 114 96] /X98014L128-3.3-Z-ND Triple Video Digitizer with Digital PLL* NEW! |128-MQFP| 2390 17.38 11.48 
ISL84516IH-CT-ND Low Voltage Dual Supply, SPST Analog Switch | SOT-23-5 | 1.77 1.32.97] [X98017L128-3.3-Z-ND Triple Video Digitizer with Digital PLL* MEW! —|128-MQFP| 37.18 27.04 17.85 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
ISL6263CHRZ-ND Single-Phase Synchronous Buck Reg. NEW! 32-0FN | 9.38 6.82 4.50) |ISL21007DFB812Z-TKTR-ND | Precision 1.25V, 10ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | 8-SOIC 3024.00/1,000 
1SL6271ACRZ-TCT-ND Integrated XScale Regulator 20-0FN | 4.95 3.15 2.66] |1SL21007DFB820Z-TKCT-ND | Precision 2.048V, 10ppm FGA™ Volt. Ref. NEW!] 8-SOIC | 6.30 458 3.81 
1SL6271ACRZ-TTR-ND Integrated XScale Regulator 20-0FN | — 12960.00/6,000 1SL21007DFB820Z-TKTR-ND _| Precision 2.048V, 10ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | 8-SOIC 3024.00/1,000 
ISL6322GCRZ-ND 2-Phase Buck PWM Controller NEW! 48-QFN | 6.25 4.33 3.00) |ISL21007DFB825Z-TKCT-ND | Precision 2.5V, 10ppmFGA™ Volt. Ref. NEW! | 8-SOIC | 630 458 3.61 
ISL6322GIRZ-ND 2-Phase Buck PWM Controller NEW! 48-QFN | 7.50 5.10 3.60) |ISL21007DFB825Z-TKTR-ND —_| Precision 2.5V, 10ppm FGA™ Volt. Ref. NE! 8-SOIC 3024.00/1,000 
TSL6334BCRZ-ND 4-Phase Synchronous Buck PWM Cont. NEW! | 40-OFN | 9.00 6.19 4.50) |ISL21007DFB830Z-TKCT-ND | Precision 3.0V, 10ppm FGA™ Volt. Ref. MEW! | 8-SOIC | 630 458 3.81 
ISL6334BIRZ-ND 4-Phase Synchronous Buck PWM Cont. NEW! | 40-OFN | 9.60 6.52 4.80) |ISL21007DFB830Z-TKTR-ND —_| Precision 3.0V, 10ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | 8-SOIC 3024.00/1,000 
ISL6334CCRZ-ND 4-Phase Synchronous Buck PWM Cont. NEW! 40-QFN 8.64 5.94 4.32] |ISL21009BFB812Z-TKCT-ND Precision 1.25V, 3ppm FGA™ Volt. Ref. NEI 8-SOIC 963 7.00 5.81 
ISL6334CIRZ-ND 4-Phase Synchronous Buck PWM Cont. NEW! | 40-OFN | 9.36 6.44 4.68) |ISL21009BFB812Z-TKTR-ND | Precision 1.25V, 3ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | 8-SOIC 4620.00/1,000 
ISL6336BCRZ-ND 6-Phase Synchronous Buck PWM Cont. MEW! | 48-QFN | 10.12 7.18 5.28) |ISL21009BFB825Z-TKCT-ND | Precision 2.5V, 3ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! 8SOIG | 963 7.00 5.81 
ISL6336BIRZ-ND 6-Phase Synchronous Buck PWM Cont. NEW! | 48-QFN | 10.58 7.50 5.52) |ISL21009BFB825Z-TKTR-ND | Precision 2.5V, 3ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! 8-SOIC 4620.00/1,000 
ISL6405ERZ-TCT-ND Dual Output LNB Supply and Control Voltage Reg. | 32-OFN | 6.19 4.12 3.49) | ISL21009BFB841Z-TKCT-ND | Precision 4.096V, 3ppm FGA'™ Volt. Ref. NEW! | 8-SOIC | 9.63 7.00 5.81 
ISL6405ERZ-TTR-ND Dual Output LNB Supply and Control Voltage Reg. | 32-QFN 17136.00/6,000 ISL21009BFB841Z-TKTR-ND__| Precision 4.096V, 3ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | 8-SOIC 4620.00/1,000 
ISL6410AIRZ-TKCT-ND Single Synchronous Buck Regulator 16-QFN 298 1.83 1.49 ISL21009BFB850Z-TKCT-ND Precision 5.0V, 3ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! 8-SOIC 963 7.00 5.81 
ISL6440AIUZ-TKCT-ND Single Synchronous Buck Regulator 10-MSOP | 3.27 2.02 1.67 ISL21009BFB850Z-TKTR-ND Precision 5.0V, 3ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! 8-SOIC 4620.00/1,000 
TSL6410AlUZ-TKTR-ND Single Synchronous Buck Regulator 10-MSOP 1308.00/1,000 ISL21009CFB812Z-TKCT-ND Precision 1.25V, 5ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! 8-SOIC 8.90 647 5.38 
ISL6410IUZ-T5KCT-ND Single Synchronous Buck Regulator 10-MSOP| 3.24 2.00 1.65 ISL21009CFB812Z-TKTR-ND Precision 1.25V, Sppm FGA™ Volt. Ref. NEW! 8-SOIC 4272.00/1,000 
ISL6412IRZ-TKCT-ND Triple Output, Low Noise LDO Regulator* NEW! | 16-QFN 3.01 1.85 1.57 ISL21009CFB825Z-TKCT-ND Precision 2.5V, Sppm FGA™ Volt. Ref. NEW! 8-SOIC 8.90 647 5.38 
ISL6412IRZ-TKTR-ND Triple Output, Low Noise LDO Regulator* NEW! | 16-QFN 1290.00/1,000 ISL21009CFB825Z-TKTR-ND | Precision 2.5V, 5ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! 8-SOIC 4272.00/1,000 
ISL6455AIRZ-TKCT-ND Triple Output Regulator 24-QFN 482 3.01 2.54 ISL21009CFB841Z-TKCT-ND Precision 4.096V, 5ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! 8-SOIC 8.90 647 5.38 
TSL6522CRZ-TKCT-ND Buck and Sync. Rectifier PWM Controller MEW! | 16-OFN | 3.01 1.85 1.57] |!SL21009CFB841Z-TKTR-ND | Precision 4.096V, Sppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | 8-SOIC 4272.00/1,000 
1SL6522CRZ-TKTR-ND Buck and Sync. Rectifier PWM Controller NEW! | 16-QFN 1290.00/1,000 ISL21009CFB850Z-TKCT-ND | Precision 5.0V, 5ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! 8SOIC | 890 6.47 5.38 
ISL6609AIRZ-TKCT-ND Synchronous Rectified Mosfet Driver NEW! #OFN | 400 2.49 2.07) HS=SIOOBCLEBSOZIIMIR:NDIRS Precision 5.0V, 5ppm FGA™ Volt. Ref NEW? 8-SOIC 4272.00/1,000 
ISL6G09AIRZ-TKTR-ND Synchronous Rectified Mosfet Driver NEW! 8-OFN 1656.00/1,000 SOO OBE EZ CLG Dimml| Precision 1.25V, 10pm FGA™ Volt. Ret. NEWE | BSOIG ) 6.20 4.58 3.81 
1SL6620ACBZ-ND Synchronous Restified Buck Mosfet Driver NEW!| 8-SOIC | 2.56 1.52 1.07] |!SL21009DFB6122-TKTR-ND | Precision 1.25V, 10ppm FGA’ Volt. Ref. NEW! | 8-SOIC 3024.00/1,000 
TSL6620ACRZ-ND Synchronous Restified Buck Mosfet Driver NEW!| 10-DFN | 2.64 1.62 1.13] |!SL21009DFBG252-TKCT-ND Precision 2.5V, 10ppm FGA Volt. Ref. NEW 8SOIC | 630 458 3.81 
ISL6620AIBZ-ND Synchronous Rectified Buck Mosfet Driver MEW!) 8-SOIC | 2.79 1.71 1.20] |'SL21009DFB8252-TKTR-ND | Precision 2.5V, 10ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | 8-SOIC 3024.00/1,000 
ISL6620AIRZ-ND Synchronous Rectified Buck Mosfet Driver MEW! 10-DFN | 2.95 1.81 1.27) |/SL21009DFB825Z-ND Precision 2.5V, 10ppm FGA™ Voltage Helerelie 8 SOIC | 6.30 4.58 3.03 
ISL6620CB7-ND Synchronous Rectified Buck Mosfet Driver MEWE| 8-SOIC | 256 1.52 1.07| |ISL2TO0QDFBBSOZTKCT-ND [Precision 5.0V, TOppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | E-SOIC | 630° 458 3.81 
ISL6620CRZ-ND Synchronous Rectified Buck Mosfet Driver MEW!| 10-DFN | 2.64 1.62 _1.13| | !SL21O09DFB8502-TKTR-ND | Precision 5.0V, 10ppm FGA’ Volt. Ref. nen 8-SOIC 3024.00/1,000 
SSE Synchronous Rectified Buck Mostet Drver MEW!| &-SOIC| 2.79171 129] |/S-21009D-88622-TKCT-ND | Precision 6.23V, 10ppm FGAM™ Vol. Ref. MEW | 8-SOIC | 30.73 2235 18.55 
ISL66201RZ-ND Synchronous Rectified Buck Mosfet Driver NEW!) 10-DFN | 2.95 1.81 1.27| | /SLZTADUDFRBE2Z- TATED Precision aay om ae EET | oe ee 
ISL8009AIRZ-TCT-ND 1.5A, 1.6MHz Sync. Buck Regulator NEW! 8-DFN | 4.18 2.60 2.16] RO TIC ee OE TE | STE 
|SL8009AIRZ-TTR-ND 1.5A, 1.6MHz Sync. Buck Regulator NEW! 8-DFN 10368.00/6,000 RENEE OD paueay aaa aie faa Tae fee wewe: || soimalll Gar soe ae 
SEN Te TECTEND Soom A Step-Down Regulator to-msor | 818 1.87 1.82] | s/>iq60eFH6S02-TKTR-ND — |Precison OV, 1Oppm FGA Volt Ref MEW! | SOT23-6 | 3350.0/1,000 
ISPs aIReS CUNO SMe Syne: Buck Regulalor NEWT TODRY | 4843.08" 260| | si>iogocrH625Z-TKCT-ND | Precison 2.5V, 25pom FGA Volt Ret, MEW! | SOT23.6| 489 342 286 
1SL8012IRZ-TTR-ND 2A, 1MHz Sync, Buck Regulator NEW! 10-DFN | — 12672.00/6,000 FSTOcoar Coen TINTON Precison 2 5V. ae Feri Voll Ret EWE. || SOToa6 ||~ 29700071 O00 
ISEB SIREN 3A, MHz Synchronous Buck Regulator NEW? | 16-0FN | 643 467 309] Fsr>iaggceneaaz-TKCT-ND [Precision 30V. Zoppm FGAT Voli Ret. MEW! | SOTZ36] 480 342256 
BE var 34, MHz Synchronous Buck Regulator 16-0FN | 6.43467 3.88] |isi>igoceH6a0Z-TKTR-ND [Precision 3.0V, 25ppm FGA Volt Ret. MEW! | SOT23-6 |  2279.99/,000 
ISL8013IRZ-TTR-ND 3A, 1MHz Synchronous Buck Regulator 16-QFN 9252.00/3,000 nar a Sain 
ISL240021RTZ-ND 44-Ch. TFT-LCD Voltage Generator NEW! 32-TOFN | 5.43 3.80 2.53 
Sree IBLE NG 4A, IMH2 Synchronous. Buck Regulator T6OFN 7 7.94 5.56 4.64) ici o4005IRTZ-T13CT-ND _|14-Ch. TFT-LCD Voltage Generator NEW! 32-TOFN | 9.24 6.36 5.49 
1SL8014IRZ-TTR-ND 4A, 1MHz Synchronous Buck Regulator 16-QFN 22259.96/6,000 i i ; 
ISL240051RTZ-T13TR-ND 44-Ch. TFT-LCD Voltage Generator NEW! 32-TOFN | 11550.00/2,500 
1SL8502IRZ-TCT-ND 2.5A, Sync. Buck Regulator NEW! 24-0FN | 474 332 277) Fee High Voltage LOD Driver NEWT SETORN D8 —3.30- GF 
1SL8502IRZ-TTR-ND 2.5A, Sync. Buck Regulator NEW! 24-0FN | — 13260.05/6,000 RGraanen i Bese Winibualngh anit H-DRWIl| {Agac Doe (aA 
ISL85401VEZ-ND DC/DC Power Switching Regulator MEW! 20-HTSSOP| 6.63 4.82 3.18 Pea Sate ce Ra eae 
aon u E : : ISL60002BAH333Z-TKCT-ND | Precision 3.3V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | SOT-23 | 556 371 344 
Raa a oe The ee Regulator NEW! rae ie oe oo ISL60002BAH333Z-TKTR-ND | Precision 3.3V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | SOT-23 | — 2568.00/1,000 
Be Meee Tt OWN Ose . , : ’ ISL60002BIH310Z-TKCT-ND _| Precision 1.024V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | SOT-23 | 5.56 371 3.14 
ISLOOOOIRMMZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 10-DFN | 2.95 1.81 1.54) ist gqg02BIH310Z-TKTR-ND | Precision 1.024V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | SOT-23 2568.00/1,000 
ISL9OOOIRNFZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 10-DFN | 2.95 1.81 1.54) | si g9002BIH311Z-TKCT-ND | Precision 1.20V , 20ppm FGA™ Volt. Ref. MEW! | SOT-23 | 5.56 3.71 3.14 
ISLOOOOIRNJZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 1O-DFN | 2.95 1.81 1-54) | ii g9002BIH311Z-TKTR-ND | Precision 1.20V , 20ppm FGA™ Volt. Ref. MEW! | SOT-23 2568.00/1,000 
ISL9OO3AIEBZ-TCT-ND Single LDO with Low Noise* NEW? SC70-5 | 1.55 84 71) _ | isi g0002BIH312Z-TKCT-ND —_| Precision 1.25V, 20ppm FGA™ Voltage Reference | SOT-23 | 5.56 3.71 3.14 
ISL9O03AIEBZ-TTR-ND Single LDO with Low Noise* NEW! SC70-5 1680.00/3,000 1SL60002BIH312Z-TKTR-ND _| Precision 1.25V, 20ppm FGA™ Voltage Reference | SOT-23 2568.00/1,000 
ISL9OO3AIEJZ-TCT-ND Single:LDO-with!Low Noise" NEW? Sc70-5 | 1.55 .84 — 71) FIST gQ002BIH320Z-TKCT-ND | Prec. 2.048V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. "NEW! | SOT-23 | 550. 371 3.14 
ISL9O03AIEJZ-TTR-ND Single LDO with Low Noise* NEW! S¢70-5 1680.00/3,000 1SL60002BIH320Z-TKTR-ND —_| Prec. 2.048V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. *NEW! | SOT-23 2568.00/1,000 
ISL90071UFZ-TCT-ND High Current LDO 8-MSOP | 1.75 1.00.84) | \si.60002BIH325Z-TKCT-ND _| Precision 2.5V, 20ppm FGA™ Voltage Reference | SOT-23 | 5.56 3.71 3.14 
ISL9007IUKZ-TCT-ND High Current LDO 8-MSOP | 1.75 1.00 84) |g 60002B1H325Z-TKTR-ND | Precision 2.5V, 20ppm FGA™ Voltage Reference | SOT-23 2568.00/1,000 
1SL90071UNZ-TCT-ND High Current LDO a 8-MSOP | 1.75 1.00 — 84) | 151 60002BIH326Z-TKCT-ND _| Precision 2.6V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | SOT-23 | 5.35 347 2.93 
ISLOOO8AIECZ-TCT-ND Single LDO with Low Nojse* NEW! SC70-5 | 1.33  .74 61) |TSL60002BIH326Z-TKTR-ND | Precision 2.6V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | SOT-23 2376.00/1,000 
ISL9O08AIECZ-TTR-ND Single LDO with Low Noise* NEW! $¢70-5 1410.00/3,000 ISL60002CAH333Z-TKCT-ND | Precision 3.3V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. “NEW! | SOT-23 | 4.00 249 2.07 
ISLOOO8AIEMZ-TCT-ND Single LDO with Low Noise* NEW! 870-5 | 1.33 74 61) ||S1.60002CAH333Z-TKTR-ND | Precision 3.3V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. “MEW! | SOT-23 1656.00/1,000 
SETHE anol ie ut a Noise* NEW! aah j Aiea 5 ISL60002CIH312Z-TKCT-ND | Precision 1.25V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. *NEW!| SOT-23 | 4.00 249 2.07 
-TCT- ual LDO with Low Noise Hl ; 58 1.35] | |gL60002CIH312Z-TKTR-ND [Precision 1.25V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. “NEW! | SOT-23 1656.00/1,000 
ISL9014IRNFZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise 10-DFN | 3.04 1.87 1.59] /T§L60002CIH320Z-TKCT-ND | Prec. 2.048V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. “NEW! SoT-23 | 4.00 249 207 
1SL65426HRZ-ND 6A Dual Synchronous Buck Regulator* 50-OFN | 9.90 7.20 4.76] | \SL60002CIH320Z-TKTR-ND | Prec. 2.048V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. *MEW! | SOT-23 1656.00/1,000 
ISL97656IRTZ-TKCT-ND High Frequency, High Eff. Step-Up Reg.* NEW! | 10-TOFN | 8.14 5.70 _4.76| | |SL60002CIH325Z-TKCT-ND —_| Precision 2.5V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. MEW! | SOT-23 | 4.00 249 207 
ISLO7656IRTZ-TKTR-ND High Frequency, High Eff. Step-Up Reg.* NEW! | 10-TOFN | 3799.99/1,000 ISL60002CIH325Z-TKTR-ND | Precision 2.5V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | SOT-23 1656.00/1,000 
(SL60002CIH326Z-TKCT-ND _| Precision 2.6V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. MEW! | SOT-23 | 3.71 231 1.92 
Co) Xe iis Cele isi0002CIH326Z-TKTR-ND | Precision 2.6V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | SOT-23 1536.00/1,000 
eek ey | 'SL60002CIH330Z-TKCT-ND | Precision 3.0V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | SOT-23 | 4.00 249 207 
Digi-Key Price Each ISL60002CIH330Z-TKTR-ND | Precision 3.0V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | SOT-23 1656.00/1,000 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 ISL60002DAH333Z-TKCT-ND | Precision 3.3V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! SOT-23 279 1.71 1.40 
EL52261RZ-ND 70-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator |24-TSSOP| 7.74 5.42 3.61] | ISLG0002DAH333Z-TKTR-ND _ [Precision 3.3V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | SOT-23 1080.00/1,000 
EL5226IRZ-ND 10-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator 98-TSSOP| 10.17 7.12 4.75 ISL60002DIH310Z-TKCT-ND Precision 1.024V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | SOT-23 2.79 1.71 = 1.40 
EL5325AIREZ-ND 12-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator 28-TSSOP| 9.14 6.40 4.27| | !SL60002DIH310Z-TKTR-ND Precision 1.024V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | SOT-23 1080.00/1,000 
EL53251RZ-ND 12-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator 28-TSSOP| 8.86 6.20 4.13) | !SL60002DIH311Z-TKCT-ND Precision 1.2V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! SOT-23 279 1.71 1.40 
£L55251REZ-ND 18-Ch. TFT-LOD Reference Voltage Generator | 38-HTSS0P| 8.11 5.68 3.79, | !SL60002DIH311Z-TKTR-ND | Precision 1.2V. 20ppm FGA™ Volt. Ref. MEW! | SOT-28 1080.00/1,000 
(SL2T007BFBBI2ZTKCT-ND [Precision {.25V, 3ppm FGAT'Volt.Ret. MEWF | &-SOIC | 9.63 7.00 5.81) |!SL60002DINS122-TKCT-ND__| Precision 1.25V, 20ppm FGA Volt. Ret. MEW! | SOT-23 | 2.79 1.71 _1.40 
ISL21007BFB812Z-TKTR-ND | Precision 1.25V, 3ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | 8-SOIC 4620.00/1,000 Tee alicia om) Precision 1.25V, 20ppm GAN Volt. Ret. MEW! | SO1-23 ) — 1080.00/1.000 
ISL21007BFB820Z-TKCT-ND _ | Precision 2.048V, 3ppm FGA™ Volt. Ref. MEW! | 8-SOIC | 9.63 7.00 5.81] |/SL60002DIH318Z-TKCT-ND | Precision 1.8V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. MEW! | SOT-23 | 279 1.71 1.40 
See isi a : ISL60002DIH318Z-TKTR-ND | Precision 1.8V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | SOT-23 4080.00/1,000 
1SL21007BFB820Z-TKTR-ND | Precision 2.048V, 3ppm FGA™ Volt. Ref. MEW! | 8-SOIC 4620.00/1,000 be 
ra ISL60002DIH320Z-TKCT-ND | Precision 2.048V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. MEW! | SOT-23 | 279 171 1.40 
1SL21007BFB825Z-TKCT-ND __| Precision 2.5V, 3ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! 8-solc | 963 7.00 5.81 . 
1SL60002D1H320Z-TKTR-ND _| Precision 2.048V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | SOT-23 1080.00/1,000 
TSL21007BFB825Z-TKTR-ND | Precision 2.5V, 3ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! 8-SOIC 4620.00/1,000 Oe mid : sera 
be TSL60002DIH325Z-TKCT-ND | Precision 2.5V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | SOT-23 | 279 171 140 
I$L21007BFB830Z-TKCT-ND | Precision 3.0V, 3ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! = 8-SOIC_ | 9.63 7.00 5.81) J 16) goq99D1H325Z-TKTR-ND | Precision 2.5V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. MEW! | SOT-23 | — 1080.00/1,000 
1SL21007BFB830Z-TKTR-ND | Precision 3.0V, 3ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | 8-SOIC 4620.00/1,000 ISL60002DIH326Z-TKCT-ND | Precision 2.6V, 20ppm FGA™ Volt. Ret. NEW! | SOT-23 | 269 160 1.31 
Pema C IR Daeg) Precision 1.25V, Sppm FGA Volt. Ref. peatidd 8-SOIC | 8.90 6.47 5.38) | is) go902D1H326Z-TKTR-ND | Precision 2.6V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! | SOT-23 1008.00/1,000 
ISL21007CFB812Z-TKTR-ND__| Precision 1.25V, Sppm FGA ol: Ref. NEW! | 8-SOIC 4272.00/1 000 ISL60002DIH330Z-TKCT-ND | Precision 3.0V, 20ppm FGA™ Volt. Ref. MEW! | SOT-23 | 279 171 1.40 
ISL2TOOCFBB2OZ-TKCT-ND [Precision 2.048V, Sppm FGA™ Voll Ref. NEW! | 6-SOIC | 8.90 "6.47 5:38) | igLg0002DIH330Z-TKTR-ND [Precision 3.0V, 20ppm FGA Vol. Ret. NEW | SOT-23 7080.00/1,000 
|SL21007CFB820Z-TKTR-ND | Precision 2.048V, 5ppm FGA™ Volt. Ref. MEW! | 8-SOIC 4272.00/1,000 ISL97650ARTZ-TKCT.ND 4-Channel Integrated LCD Supply* NEW! S6-TOFN | 5.80 406 3.39 
|SL21007CFB825Z-TKCT-ND Precision 2.5V, 5ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! 8-SOIC 8.90 647 5.38 ISL97650ARTZ-TKTR-ND 4-Channel Integrated LCD Supply* NEW! 36-TOFN 2710.01/1,000 
'SL21007CFB825Z-TKTR-ND | Precision 2.5V, Sppm FGA™ Volt. Ref. NEW! 8-SOIC 4272.00/1,000 X60003C1G3Z-41T1CT-ND Precision 4.096V, 20ppm FGA™ Volt. Reference | SOT-23 | 4.00 249 2.07 
ISL21007CFB830Z-TKCT-ND [Precision 3.0V, Sppm FGA™ Volt. Ref. NEW! 8-SOIG | 890 647 5.38] | X60003CIG3Z-41TTTR-ND Precision 4.096V, 20ppm FGA™ Volt. Reference | SOT-23 4968.00/3,000 
1SL21007CFB830Z-TKTR-ND Precision 3.0V, 5ppm FGA™ Volt. Ref. NEW! 8-SOIC 4272.00/1,000 X60003C1G3Z-50T1CT-ND Precision 5V, 20ppm FGA™ Voltage Reference SOT-23 4.00 249 2.07 
ISL21007DFB812Z-TKCT-ND Precision 1.25V, 10ppm FGA™ Volt. Ref. MEW! | 8-SOIC 630 458 3.81 X60003C1G3Z-50T1TR-ND Precision 5V, 20ppm FGA™ Voltage Reference SOT-23 4968.00/3,000 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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IDT Digi-Key Price Each IDT Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
ICS9DB202CGLF  |800-1243-5-ND | PCI Express™ Jitter Attenuator® 20-TSSOP| 13.26 11.79 9.33] JICSB6962CVI-01 | 800-1190-ND 1:18 LVCMOS/LVTTL Zero Delay 32-LOFP | 1348 1213 9.44 
ICS9DB202CK-O1LF | 800-1244-ND PCI Express™ Jitter Attenuator* 32-VFOFN | 13.26 11.79 9.33 Buffer 
ICS9DB206CFLF | 800-1245-5-ND _—_—‘| PCI Express™ Jitter Attenuator* 28-SSOP | 13.40 12.06 9.38] JICS87002AG-O2LF /800-1191-5-ND | 1:2 Differential-to-LVCMOS/LVTTL | 20-TSSOP| 16.33 14.70 11.43 
ICS841SO1BGLF | 800-1128-5-ND —_—_| Single, PLL Clock Generator* 16-TSSOP| 11.15 9.92 7.85 Zero Delay Clock Generator* 
ICS841S02BGILE | 800-1129-5-ND _| Dual, PLL Clock Generator* 20-T8S0P| 1258 11.19 8.86) |ICS87004AGLF 800-1192-5-ND [1:4 Differential-to-LVCMOS/LVTTL | 24-TSSOP| 1740 1566 12.18 
ICS841S04BGILF  |800-1130-5-ND | Quad, PLL Clock Generator™ 24-TSS0P| 12.93 11.64 9.05 Zero Delay Clock Generator* 
ICS853S12AKILF | 800-1177-ND 1:12 Diff.-to-LVPECL Fanout Buffer* | 32-VFOFN | 32.31 27.29 22.98) |!CS87008AGILF 800-1193-5-ND | 1:8 Differential-to-LVCMOS/LVTTL | 24-TSSOP) 18.30 16.47 12.81 
ICS8302AMLF 800-1104-5-ND 4:2 LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer* 8-SOIC | 7.56 672 5.32 Clock Generator 
ICSBa04AMLE B00-1105-5-ND  |4-4 LVCMOS/LVTTL Fanout Bufer« | asoic | 4050 934 749| |ICS87016AYLF 800-1194-ND Low Skew 1:16 LVCMOS/LVTTL Clock | 48-LOFP | 22.28 20.05 15.60 
ICSB305AGLF 800-1110-5-ND _|1:4 DifferentialLVOMOS-to-LVCMOS/ |16-TSSOP] 7.14 5.95 5.00! | noosa e  Ipootagesnn |< etO alto i veuoenvin ||| <aeoiee ||~Saa. 94 ee 
LVTTL Fanout Buffer* ; ee baie gem . 2 " . 
1CS8312AVLF 800-1111-ND 1:12 LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer* | G2-LOFP | 1420 12.78 9.94 Clock Generator* 
ICS8343AYI-O1LF | 800-1112-ND 1:16 LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer* | 32-LOFP | 18.90 17.01 13.23] |!CS87321AMI 800-1201-5-ND ee Oe aN rece soon 8SOIC | 9.23 821 6.50 
ICS8344BYLF 800-1113-ND 1:24 Diff.-to-LVCMOS Fanout Buffer* | 48-LOFP | 18.60 16.74 13.02 
: 10S87322BYILF 800-1202-ND 71/22 Differential-to-LVPECL/ECL S2-LorP | 1056 9.39 743 
ICSB402AYLF 800-1127-ND Crystal-to-LVCMOS/LVTTL High 32-LOFP | 2193 19.74 15.35 
; Clock Generator* 
Frequency Synthesizer* o 1904-5 On; salto % 
ICS8430AY-61LF | 800-1137-ND Dual Output Crystal-to-Difterential | 32-LOFP | 21.93 19.74 15,95] |ICSB7S32AMI-OILF /800-1204-5-ND | +2 Differential-to-ECLILVPECL Clock | &SOIG / 7-16 6.36 5.04 
LVPECL High Freq. Synthesizer* r 4 906-5 O14 + fF sige i 
TOSB4S0BY-71LF | 800-1138-ND Dual Output Crysta/LVCMOS-to-Dif._ | G2-LOFP | 27.93 10.74 15.5] |[CSB7S39AM-OILF /800-1205-5-ND | 22/4, 4/6 Differentiatto-LVPECLIECL | 20-SOIC | 12.34 1097 8.69 
LVPECL High: Freq, Synthesizer Ics87421AMILF —_|800-1217-5-ND _| =1/=2 Diff--to-LVDS Clock Generator* | 8-SOIC | 923 821 6.50 
IGSR431AM-21LF er ey rte 26-S0IC | 22.93 19.37 16.31) | ice 7e04aGiLF 800-1220-5-ND | 1:4 PCI/PCI-X Zero Delay Clock 28-TSSOP| 1393 1254 9.75 
7 3 4 40 -Di ‘ " Generator* 
aah eID OU OECE High ice Syetheswere | CeLORP | 2188 1974 1535)  Tega7e0eAVIL ——|BO0A1Z21-ND 18 PCIPCI-X Zero Delay Clock SLOP | 1740 15.66 12.18 
ICS8442AYLF 800-1149-ND Dual Output Crystal-to-Differential B2-LOFP | 29.77 25.14 21.17] | ocgrosipyite aaa pRED 48 LVOMOSALNTTE CIEE Mulipie? apsbep:|| “age? “Bag. “70D 
LVDS High Frequency Synthesizer* : x : 3 ‘ 
ICS8516FYLE 800-1154-ND 4:16 Differential-to-LVDS Clock 48-LOFP | 1618 1458 11.33) |iccgrassavne  |eoo-t904-ND Se eee aeuoen ||| Rae -B4ae ude 
Distribution Chip* Eeye - ; 7 : 
TCS8532AY-DILF | 800-1171-ND 1:17 Diff-to-LVPECL Fanout Buffer* | S2-LOFP | 42.80 36.14 30.44] ||CSB7OIBAVILE = | BOR 12z6-ND TA IMAGRT TE Chee trina) | solace! gins nen cons 
ICS8534AY-O1LF | 800-1173-ND 1:22 Diff.-to-LVPECL Fanout Buffer* | 64-TOFP | 26.96 22.77 19.17 }éessomomvicr eeenint FAD LVCMOS/LVTTL Clock Mulintiow -S-LOEP 110.80 3.80 7-60 
ICS8535AG-O1LF /800-1176-5-ND |_| 1:4 LVCMOS/LVTTL-to-LVPECL 20-TSSOP| 980 872 6.90 ero Delay Buffer* P ; : : 
Fanout Buffer* i sali 
ICS8543BGLF 800-1186-5-ND | 1:4 Diff_-to-LVDS Fanout Buffer* 20-TsS0P| 17.40 15.66 12.18| |!CS87973DVILF_ | 800-1230-ND oao be aie pear OeS 2eot tle 
ICS8547AY 800-1187-ND Hex, 1:2 Diff.-to-LVDS Clock Buffer | 48-LOFP | 32.60 27.54 23.19 bere ; i 
ICS8634BY-01LF | 800-1189-ND 1:5 Differential-to-LVPECL Zero 32-LOFP | 25.36 27.42 18.04] |/CS87974CYILF = | 800-1281-ND Neen ee DASROE 128 S104: “BIA 
Delay Buffer* Be teal i + 
ICS8701CYLF 800-1195-ND +1/:2 LVCMOS/LVTTL Clock ae-LorP | 2048 19.41 14a2| |fCSS#0001BGLE RD Sag cystal to VOMOS/VITL Fibre SOO h| | Gt? LT 70.08 
Generator* eh] -to- i hs 
ICS8702BYLF 800-1197-ND #1/22 Ditforential-to-LVCMOS/LVTTL | 48-LarP | 21.35 19.22 1495] |/CSB400T1AGLN — /800-1125-5-ND | Clystat te aioe ttare iil au 
Clock Generator* = BBs -to-| igabi i 
ICSB732AV-01LF | 800-1203-ND Low Voltage, 3.3V LVPECL Clock SE-LOFP | 94.83 29.42 24.77| |COUOUZIAGILE (BORER SND Cystal-to VOMOS/LVITL Gigabit’) TSSOP | 747 62d 5.25 
Generator* . ara -to-| igabi is 
ICSB735AM-21LF |800-1207-5-ND _|1:1 Differential-to-LVPECL Zero Delay | 20-Soic | 24.73 20.89 17.59| |ICS®40022AGLF —[800-1125-5-ND [Crystal to-LVCMOS/LVTTL Gigabit | B-TSSOP | 10.04 8.93 7.07 
Clock Generator* 5 tcl iqahi _ 
TSS7S5AV-31LF | 800-1208-ND 1:5 Differential-to-LVPECL Zero Delay | SLOFP | S094 26.13 2200] |ICSBH00STAGILF— /800-1126-5-ND [Crystal to VOMOS/LVITL Gigabit | TSSOP | 8.02 7.13 8.65 
Clock Generator* i ra -to-| i is 
ICS8735AYI-01LF — | 800-1209-ND 1:5 Differential-to-LVPECL Zero Delay | 32-LOFP | 38.41 32.44 27.92] |[CSB4S001AGLF = /800-1131-5-ND | Crystal-to-LVPECL Fibre Channel STS OOR || USS: Mite: 22812 
Clock Generator* " 5 era -to-| igabi ‘ 
ICS8737AG-11LF | 800-1210-5-ND_—_| 21/2 Diff.-to-LVPECL Fanout Butter* | 20-TSsOP| 12.34 10.97 a.69| |CSB4S021AGHOTLF |800-1132-5-ND | Clystabio LVFEGK Gigabit Ethemet_ | 8-TSSOP | 1290 11.61 9.08 
ICS8745BM-21LF | 800-1218-5-ND vere ae to ypSZa Delay) 20-SOIC | 22.60 20.34 15.82| [icsgqs02TAGLF  /800-1133-5-ND | Crystal-to-LVPECL Gigabit Ethernet | 8-TSSOP | 11.23 9.99 7.91 
os Clock Generator* 
IGS8752CVLF SBE niga S2-LOFP | 11.04 9.82 7.78) Jicgg4go23AGILF | 800-1134-5-ND | Crystal-to-LVPECL Gigabit Ethernet] 8-TSSOP | 22.58 20.32 15.81 
Clock Generator* 
1CS8761CVLF 800-1222-ND PCI/PCI-X Clock Generator™ B4LOFP | 23.25 20.93 16.28 Vaart ea ae ' 

ICSB1006AKLF ‘| 800-1099-5-ND | VCXO-T0-6 LVCMOS Outputs* 20-VFOPN| 7.56 6.72 590) |'CSBA0STAGLE = RUINS Dig) coystalto-LVPECL Gigabit Ethernet / -TSSOP | 21.55 19.40 15.09 
1CS83021AMILF 800-1100-5-ND dierent to GMOS TIE 8SOIC | 4.38 3.65 3.07) |ic¢sg43051AGLF |800-1136-5-ND —_| Crystal-to-LVPECL Gigabit Ethernet | 8-TSSOP | 18.23 16.41 12.76 
7 ' Clock Generator* 

ICS83023AMILF 800-1102-5-ND eae Re 8-SOIC | 4.38 3.65 3.07! | i¢gg44001AGLF 800-1144-5-ND Crystal-to-LVDS Fibre Channel Clock | 8-TSSOP | 13.50 12.15 9.45 

Generator* 
1CS83026AMILF 800-1103-5-ND Te airerental ee eM OSN TE 8-SOIC | 6.84 570 4.79) |[CSB440TTAGILF 800-1145-5-ND Crystal-to-LVDS Fibre Channel Clock | 8-TSSOP | 9.21 819 648 
0 : - Generator* 
1CS83052AGILF 800-1106-5-ND 2:1 Single-Ended Multiplexer 8-TSSOP | 5.82 4.85 4.08] | \¢3g44021BG-01LF |800-1146-5-ND Crystal-to-LVDS Ethernet Clock 8-TSSOP | 11.23 9.99 7.91 
ICS83054AGILF 800-1107-5-ND | 4:1 Single-Ended Multiplexer* 16-TSSOP| 7.14 595 5.00 Generator* 
ICS83056AGILF 800-1108-5-ND 6:1 Single-Ended Multiplexer* 16-TSSOP| 7.14 5.95 5.00] | 1¢$844051CGILF 800-1147-5-ND Crystal-to-LVDS Gigabit Ethernet 8-TSSOP | 22.58 20.32 15.81 
ICS83058AGILF 800-1109-5-ND ‘| 8:1 Single-Ended Multiplexer* 16-TSSOP| 7.14 595 5.00 Clock Generator* 
ICS83904AG-02LF | 800-1114-5-ND Na Cerca vl Fano 16-TSSOP| 8.02 7.13 5.65) |1CS844071AGLF 800-1148-5-ND Serial ATA/SAS Crystal-to-LVDS Clock | 8-TSSOP | 13.50 1215 9.45 
uffer* Generator* 
ICS83905AGLF BOO-TTTS-S-ND/4:6 Crysta-to-LVGMOS/LVITL Fanout |76-TSSOP | 285 250 2-14) |icsass001AGLF | 800-1156-5-ND [1:1 Diflerential LVPECL-to-LVPECL/ | 8-TSSOP | 7.78 692 5.48 
uffer* ECL Buffer* 
ICS83908AGI-02LF /800-1116-5-ND _| 1:8 Crysial-to-LVCMOS Fanout Buffer*|24-TSSOP| 8.05 7.16 5.67| |TCS853006AGLF  |800-1157-5-ND _|1'6 Differential LVPECL-to-LVPECL/ | 20-TSSOP| 1740 1566 12.16 
ICS83940DYLF 800-1117-ND 1:18 LVPECL-to-LVCMOS/LVTTL 32-LOFP | 1242 11.04 8.74 ECL Fanout Bufter* 
Fanout Buffer* ICS853011CGLF — /800-1158-5-ND —_| 1:2 Differential-to-LVPECL/ECL Fanout | 8-TSSOP | 7.05 5.88 4.94 
ICS83947AYILN | 800-1119-ND 1:9 LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer* | 32-LOFP | 8.42 7.49 5.93 Buffer* 
ICS83948AYILF 800-1120-ND 1:12 Diff-to-LVCMOS/LVTTL Fanout | 32-LOFP | 842 7.49 5.93) |ICS853016AGLF — |800-1160-5-ND —_| 1:2 Differential-to-LVPECL/ECL Fanout | 8-TSSOP | 7.78 6.92 5.48 
Buffer* Buffer* 
TCSB4320AY-O1LN | 800-1140-ND Dual Output Crystar-to-Difterential | 32-LOFP | 2446 2066 17.40) |Icss530174M 800-1161-5-ND | Quad, 1:1 Differential-to-LVPECL/ 20-S0IC | 657 548 4.60 
LVPECL High Freq. Synthesizer* ECL Receiver 
ICS84329BYLF 800-1141-ND Crystal-to-LVPECL High Frequency | 32-LOFP | 8.48 7.54 5.97) |IcS853031AYLF —_|800-1162-ND 1:9 Differential-to-LVPECL/ECL Fanout | 32-LOFP | 23.40 19.76 16.64 
Synthesizer* Buffer* 
ICS84330CYLN 800-1143-ND Crystal-to-Differential LVPECL High | 32-LOFP | 8.45 7.52 5.95) [ICS853054AGLF  /800-1163-5-ND | 4:1 Differential-to-LVPECL/ECL Clock |16-TSSOP| 9.26 624 652 
Frequency Synthesizer Multiplexer* 
ICS85102AGILF 800-1150-5-ND | 1:2 DifereniaMLVCMOS-o-HCSL | 16-TSSOP| 15.68 14.11 10.98] /ICS8SG058AGLF | 800-1164-5-ND [8:1 DiferentiaLto-LVPECLIECL Clock |24-TSSOP| 1550 1895 1085 
anout Buffer* Mulitplexer* 
ICS85104AGILF 800-1151-5-ND [1:4 Differential/LVCMOS-to-HCSL_ | 20-TSSOP| 18.45 16.61 12.92] |1CS853111BYLF —_|800-1165-ND 1:10 Differential-to-LVPECL/ECL 32-TOFP | 1034 920 7.28 
Fanout Buffer* Fanout Buffer* 
1CS85105AGILF 800-1152-5-ND __|1:5 Differential VCMOS-to-HCSL |20-TSSOP| 20.35 18.92 1425] |ICS853310AVLF /800-1172-5-ND —_|1:8 Differential-to-LVPECL/ECL Fanout | 28-PLCC | 657 5.48 4.60 
Fanout Buffer* Buffer* 
ICS85108AGILF 800-1153-5-ND —_| 1:8 Differential-to-HCSL Clock 24-TSSOP| 24.93 21.06 17.73) |icsss4054AGLF __|800-1179-5-ND __| 4:1 Diff.-to-LVDS Clock Mux* 16-TSSOP| 11.96 10.64 8.42 
Distribution Chip* ICS854057AGLF  |800-1181-5-ND [4:1 or 2:1 LVDS Clock Mux* 20-TSSOP] 14.93 13.44 10.45 
10S85311AMLF 800-1166-5-ND | 1:2 Differential-to-LVPECL/ECL Fanout | 8-SOIC | 7.26 6.05 5.09| |ICS854104AGLF  |800-1183-5-ND _| 1:4 Diff.-to-LVDS Fanout Buffer* 16-TSSOP| 660 550 4.62 
Buffer* ICS873033AGLF  /800-1198-5-ND —‘| 24 Differential-to-LVPECL/ECL Clock | 8-TSSOP| 7.16 636 5.04 
ICS85314BGI-01LF /800-1167-5-ND | 1:5 Diff.-to-LVPECL Fanout Buffer* | 20-TSSOP| 9.86 876 6.94 Generator* 
ICS85320AMILF | 800-1168-5-ND —_| LVCMOS/LVTTL-to-Differential 8-SOIC | 12.47 11.09 8.78) JICS873034AGLF — |800-1199-5-ND | +2, =4, +8 Differential-to-LVPECL/ECL |16-TSSOP| 12.80 1152 8.96 
LVPECL Translator* Clock Generator* 
1CS85322AMILF 800-1170-5-ND [Dual LVCMOS/LVTTL-to-Differentia | 6-SOIC | 621 518 435] |ICS873039AM 800-1200-5-ND | +2/4, 24/6 LVPECL-to-LVPECLIECL | 20-SOIC | 1010 898 7.11 
LVPECL Translator* Clock Generator* 
ICSB5352AYILF 800-1174-ND 12-bit, 2:1 LVPECL Clock Mux* 48-TOFP | 24.21 20.45 17.22| [ICSB873990AYLF _|800-1211-ND LVCMOS/Crystal-to-LVPECLECL S2-LOFP | 2250 2025 15.75 
ICS85356AGILF 800-1175-5-ND ‘| 2:1 Differential-to-Dual LVPECL/ECL |20-TSSOP) 9.94 884 7.00 Clock Generator* 
Clock Multiplexer* ICSB73991AYLF | 800-1212-ND LVCMOS/LVPECL-to-LVPECLIECL | 52-LOFP | 22.50 20.25 15.75 
1CS85401AKLF 800-1178-5-ND | 2:1 Differential-to-LVDS Mux* 16-VFOFN) 648 5.76 4.56 Clock Generator* 
ICS85408BGLF 800-1182-5-ND —_| 1:8 Differential-to-LVDS Clock 24-TSSOP| 12.66 11.26 8.92| |ICS874002AGLF —|800-1213-5-ND _| PCI Express™ Jitter Attenuator* 20-TSSOP| 13.26 1179 9.33 
Distribution Chip* ICS874003AG-02LF |800-1214-5-ND —_| PCI Express™ Jitter Attenuator* 20-TSSOP| 14.88 13.39 10.42 
1CS8541 1AMLF 800-1184-5-ND | 1:2 Diff.-to-LVDS Fanout Buffer* 8-500 | 967 860 681| |ICS874003AGLF _|800-1215-5-ND _| PCI Express™ Jitter Attenuator* 20-TSSOP| 13.37 11.88 9.41 
ICS854210CYLF ‘| 800-1185-ND Dual, 1:5 Differential-to-LVDS Fanout | 32-LaFP | 22.60 20.34 15.82| [ICS874005AGLF _ |800-1216-5-ND | PCI Express™ Jitter Attenuator* 24-TSSOP| 14.83 13.35 10.38 
Bufter* MPC9817EN 800-1792-5-ND —_| PLL Clock Generator* 20-SSOP | 6.94 6.17 4.89 
ICS86004BG-O1LF /800-1188-5-ND | 1:4 LVCMOS/LVTTL Zero Delay Clock |16-TSSOP| 7.88 7.01 5.55| |MPC9819EN 800-1793-5-ND —_| PLL Clock Generator* 20-SSOP | 6.94 617 4.89 
Buffer” MPC9865VM 800-1794-ND PLL Clock Generator* 100-PBGA| 13.28 11.95 9.30 
* RoHS Compliant % CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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IDT Digi-Key Price Each IDT Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 
ICS9DB102BFLFT 800-1822-1-ND 1:2 Zero Delay/Fanout Buffer* 20-SSOP | 3.75 3.13 2.63 ICS502MLFT 800-1038-1-ND PLL Clock Multiplier* 8-SOIC 2.81 240 2.10 
ICS9DB102BFLFT 800-1822-2-ND 1:2 Zero Delay/Fanout Buffer* 20-SSOP 4000.00/2,500 ICS502MLFT 800-1038-2-ND PLL Clock Multiplier* 8-SOIC 2437.50/2,500 
ICS9DB102BGLFT 800-1823-1-ND 1:2 Zero Delay/Fanout Buffer* 20-TSSOP| 4.05 3.38 2.84 I1CS511MILF 800-1039-5-ND PLL Clock Multiplier* 8-SOIC 3.30 2.75 2.31 
ICS9DB102BGLFT 800-1823-2-ND 1:2 Zero Delay/Fanout Buffer* 20-TSSOP 4320.00/2,500 1CS511MLF 800-1040-5-ND PLL Clock Multiplier* 8-SOIC 2.78 244 2.09 
ICS9DB106BFILFT 800-1239-1-ND 6 Output Zero Delay Buffer* 28-SSOP | 6.23 4.81 4.28 ICS511MLFT 800-1041-1-ND PLL Clock Multiplier* 8-SOIC 3.26 2.79 244 
ICS9DB106BFILFT 800-1239-2-ND 6 Output Zero Delay Buffer* 28-SSOP 2403.00/1,000 1CS511MLFT 800-1041-2-ND PLL Clock Multiplier* 8-SOIC 2827.50/2,500 
ICS9DB106BFLFT 800-1240-1-ND 6 Output Zero Delay Buffer* 28-SSOP | 5.43 419 3.72 1CS512MILF 800-1042-5-ND PLL Clock Multiplier* 8-SOIC 3.72 310 261 
ICS9DB106BFLFT 800-1240-2-ND 6 Output Zero Delay Buffer* 28-SSOP 2092.50/1,000 ICS512MILFT 800-1799-1-ND PLL Clock Multiplier* 8-SOIC 3.72 310 261 
ICS9DB106BGILFT 800-1241-1-ND 6 Output Zero Delay Buffer* 28-TSSOP| 6.23 4.81 4.28 1CS512MILFT 800-1799-2-ND PLL Clock Multiplier* 8-SOIC 3968.00/2,500 
ICS9DB106BGILFT 800-1241-2-ND 6 Output Zero Delay Buffer* 28-TSSOP 2403.00/1,000 1CS512MLF 800-1043-5-ND PLL Clock Multiplier* 8-SOIC 298 261 2.24 
ICS9DB106BGLFT 800-1242-1-ND 6 Output Zero Delay Buffer* 28-TSSOP] 4.95 413 3.47 ICS512MLFT 800-1044-1-ND PLL Clock Multiplier* 8-SOIC 3.49 2.98 2.61 
ICS9DB106BGLFT 800-1242-2-ND 6 Output Zero Delay Buffer* 28-TSSOP 4224.00/2,000 I1CS512MLFT 800-1044-2-ND PLL Clock Multiplier* 8-SOIC 3022.50/2,500 
ICS9DB403DFILFT 800-1246-1-ND 4 Output Diff. Buffer, Ind. Temp.* 28-SSOP | 7.18 5.54 4.92 ICS514MLFT 800-1045-1-ND PLL Clock Generator* 8-SOIC 2.93 2.50 219 
ICS9DB403DFILFT 800-1246-2-ND 4 Output Diff. Buffer, Ind. Temp.* 28-SSOP 2767.50/1,000 ICS514MLFT 800-1045-2-ND PLL Clock Generator* 8-SOIC 2535.00/2,500 
ICS9DB403DFLFT 800-1247-1-ND 4 Output Differential Buffer* 28-SSOP | 6.13 4.73 4.20 1CS525-01RILF 800-1046-5-ND User Configurable Clock* 28-SSOP | 4.71 3.93 3.30 
ICS9DB403DFLFT 800-1247-2-ND 4 Output Differential Buffer* 28-SSOP 2362.50/1,000 1CS525-01RLF 800-1047-5-ND User Configurable Clock* 28-SSOP | 3.57 2.98 2.50 
ICS9DB403DGILFT 800-1248-1-ND 4 Output Diff. Buffer, Ind. Temp.* 28-TSSOP| 7.88 6.08 5.40 1CS525-01RLFT 800-1800-1-ND User Configurable Clock 28-SSOP | 3.57 2.98 2.50 
ICS9DB403DGILFT 800-1248-2-ND 4 Output Diff. Buffer, Ind. Temp.* 28-TSSOP 3037.50/1,000 1CS525-01RLFT 800-1800-2-ND User Configurable Clock 28-SSOP 3808.00/2,500 
ICS9DB403DGLFT 800-1249-1-ND 4 Output Differential Buffer* 28-TSSOP| 6.83 5.27 4.68 ICS525R-02ILF 800-1048-5-ND User Configurable Clock* 28-SSOP | 6.21 518 4.35 
ICS9DB403DGLFT 800-1249-2-ND 4 Output Differential Buffer* 28-TSSOP 2632.50/1,000 ICS525R-02ILFT 800-1801-1-ND User Configurable Clock* 28-SSOP | 6.21 518 4.35 
ICS9DB803DFLFT 800-1250-1-ND 8 Output Differential Buffer* 48-SSOP | 6.83 5.27 4.68 ICS525R-02ILFT 800-1801-2-ND User Configurable Clock* 28-SSOP 6624.00/2,500 
ICS9DB803DFLFT 800-1250-2-ND 8 Output Differential Buffer* 48-SSOP 2632.50/1,000 ICS525R-03ILFT 800-1802-1-ND PECL Input User Configurable Clock* | 28-SSOP | 8.72 7.76 6.14 
ICS9DB803DGILFT 800-1251-1-ND 8 Output Diff. Buffer, Ind. Temp.* 48-TSSOP| 8.23 635 5.64 ICS525R-03ILFT 800-1802-2-ND PECL Input User Configurable Clock* | 28-SSOP 10295.63/2,500 
ICS9DB803DGILFT 800-1251-2-ND 8 Output Diff. Buffer, Ind. Temp.* 48-TSSOP 3172.50/1 000 1CS527R-01ILF 800-1049-5-ND Clock Slicer User Configurable Zero | 28-SSOP | 11.07 9.84 7.79 
ICS9DB803DGLFT 800-1252-1-ND 8 Output Differential Buffer* 48-TSSOP| 7.18 5.54 4.92 Delay Buffer* 
ICS9DB803DGLFT 800-1252-2-ND 8 Output Differential Buffer* 48-TSSOP 2767.50/1,000 1CS527R-01LF 800-1050-5-ND Clock Slicer User Configurable Zero | 28-SSOP | 8.94 7.95 6.29 
ICS9DB1200CGLFT 800-1825-1-ND 12 Output Differential Buffer* 64-TSSOP| 6.08 540 4.28 Delay Buffer* 
ICS9DB1200CGLFT 800-1825-2-ND 12 Output Differential Buffer* 64-TSSOP 2992.50/1 ,000 1CS527R-02LF 800-1051-5-ND Clock Slicer User Configurable PECL | 28-SSOP | 11.15 9.92 7.85 
ICS9DBL411AKLFT 800-1824-1-ND 4 Output Differential Fanout Buffer* 20-MLF 3.75 313 2.63 Input Zero Delay Buffer* 
ICS9DBL411AKLFT 800-1824-2-ND 4 Output Differential Fanout Buffer* 20-MLF 4000.00/2,500 ICS542MILF 800-1052-5-ND 156MHz Clock Divider* 8-SOIC 3.96 3.30 2.78 
ICS9FG104DFILFT 800-1253-1-ND 4 Output Frequency Timing 28-SSOP | 6.06 468 4.16 ICS542MLF 800-1053-5-ND 156MHz Clock Divider* 8-SOIC 3.57 2.98 2.50 
Generator, Industrial Temp.* ICS542MLFT 800-1803-1-ND 156MHz Clock Divider* 8-SOIC 3.57 2.98 2.50 
ICSOFG104DFILFT 800-1253-2-ND 4 Output Frequency Timing 28-SSOP 2335.50/1 000 ICS542MLFT 800-1803-2-ND 156MHz Clock Divider* 8-SOIC 3808.00/2,500 
Generator, Industrial Temp.* ICS551MILF 800-1054-5-ND 1:4 High Speed Clock Buffer* 8-SOIC 2.91 255 219 
ICS9FG104DFLFT 800-1254-1-ND 4 Output Freq. Timing Generator* 28-SSOP | 5.25 4.05 3.60 ICS551MILFT 800-1055-1-ND 1:4 High Speed Clock Buffer* 8-SOIC 341 2.92 2.55 
ICS9FG104DFLFT 800-1254-2-ND 4 Output Freq. Timing Generator* 28-SSOP 2025.00/1,000 ICS551MILFT 800-1055-2-ND 1:4 High Speed Clock Buffer* 8-SOIC 2957.50/2,500 
ICS9FG104DGILFT 800-1255-1-ND 4 Output Frequency Timing 28-TSSOP| 6.44 4.97 4.42 ICS551MLF 800-1056-5-ND 1:4 High Speed Clock Buffer* 8-SOIC 2.05 1.80 1.54 
Generator, Industrial Temp.* ICS551MLFT 800-1057-1-ND 1:4 High Speed Clock Buffer* 8-SOIC 240 2.05 1.80 
ICS9FG104DGILFT 800-1255-2-ND 4 Output Frequency Timing 28-TSSOP 2484.00/1,000 ICS551MLFT 800-1057-2-ND 1:4 High Speed Clock Buffer* 8-SOIC 2080.00/2,500 
Generator, Industrial Temp.* ICS552AR-01LF 800-1058-5-ND Octal Oscillator/Multiplier/Buffer* 20-SSOP | 4.56 3.80 3.20 
ICS9FG104DGLFT 800-1256-1-ND 4 Output Freq. Timing Generator* 28-TSSOP| 5.60 4.32 3.84 ICS552ARI-01LF 800-1059-5-ND Octal Oscillator/Multiplier/Buffer* 20-SSOP | 549 458 3.85 
ICS9FG104DGLFT 800-1256-2-ND 4 Output Freq. Timing Generator* 28-TSSOP 2160.00/1,000 ICS553MILF 800-1060-5-ND 1:4 Low Skew Clock Buffer* 8-SOIC 429 358 3.01 
ICS9FG108DFILFT 800-1257-1-ND 8 Output Frequency Timing 48-SSOP | 6.65 513 4.56 ICS553MILFT 800-1804-1-ND 1:4 Low Skew Clock Buffer* 8-SOIC 4.29 358 3.01 
Generator, Industrial Temp.* ICS553MILFT 800-1804-2-ND 1:4 Low Skew Clock Buffer* 8-SOIC 4576.00/2,500 
ICS9FG108DFILFT 800-1257-2-ND 8 Output Frequency Timing 48-SSOP 2565.00/1,000 ICS553MIT 800-1805-1-ND 1:4 Low Skew Clock Buffer 8-SOIC 429 358 3.01 
Generator, Industrial Temp.* ICS553MIT 800-1805-2-ND 1:4 Low Skew Clock Buffer 8-SOIC 4576.00/2,500 
ICSOFG108DFLFT 800-1258-1-ND 8 Output Freq. Timing Generator* 48-SSOP | 5.78 446 3.96) |ICS553MLF 800-1061-5-ND 1:4 Low Skew Clock Buffer 8-SOIC 3.87 3.23 2.71 
ICS9FG108DFLFT 800-1258-2-ND 8 Output Freq. Timing Generator* 48-SSOP 2227.50/1 ,000 1CS557G-03LF 800-1062-5-ND PCI Express™ Clock Source* 16-TSSOP| 5.25 438 3.68 
ICSOFG108DGILFT 800-1259-1-ND 8 Output Frequency Timing 48-TSSOP|} 7.00 540 4.80 ICS557G-03LFT 800-1806-1-ND PCI Express™ Clock Source* 16-TSSOP| 5.25 438 3.68 
Generator, Industrial Temp.* 1CS557G-O3LFT 800-1806-2-ND PCI Express™ Clock Source* 16-TSSOP 5600.00/2,500 
ICSOFG108DGILFT 800-1259-2-ND 8 Output Frequency Timing 48-TSSOP 2700.00/1,000 ICS557G-05ALF 800-1063-5-ND Quad Differential PCI Express Clock |20-TSSOP| 8.02 7.13 5.65 
Generator, Industrial Temp.* Source* 
ICS9FG108DGLFT 800-1260-1-ND 8 Output Freq. Timing Generator* 48-TSSOP| 6.13 4.73 4.20 ICS557G-06LF 800-1064-5-ND 1:4 HCSL Clock Buffer* 20-TSSOP| 6.78 5.65 4.75 
ICS9FG108DGLFT 800-1260-2-ND 8 Output Freq. Timing Generator* 48-TSSOP 2362.50/1,000 ICS557G-08LF 800-1065-5-ND 2:1 PCI Express™ Mux Chip* 16-TSSOP| 6.97 620 4.91 
ICS9FG1200DG-1LFT | 800-1261-1-ND 12 Output Freq. Timing Generator* |56-TSSOP| 7.00 5.40 4.80] |ICS557GI-O3LF 800-1066-5-ND PCI Express™ Clock Source* 16-TSSOP| 6.15 5.13 4.31 
ICS9FG1200DG-1LFT | 800-1261-2-ND 12 Output Freq. Timing Generator* | 56-TSSOP 2700.00/1,000 ICS557GI-O5ALF 800-1067-5-ND — Quad Differential PCT Express Clock [20-TSSOP] 9.21 819 648 
ICS9FG1201HGLFT 800-1262-1-ND 12 Output Freq. Timing Generator* |56-TSSOP| 6.65 513 4.56 Source* 
ICS9FG1201HGLFT 800-1262-2-ND 12 Output Freq. Timing Generator* | 56-TSSOP 2565.00/1,000 ICS557GI-O6LF 800-1068-5-ND 1:4 HCSL Clock Buffer* 20-TSSOP| 6.80 6.05 4.79 
ICS9FG1900BK-1LFT | 800-1263-1-ND 19 Output Freq. Timing Generator* |72-VFQFPN| 8.00 6.25 5.75 ICS557GI-O8LF 800-1069-5-ND 2:1 PCI Express™ Mux Chip* 16-TSSOP|} 8.02 7.13 5.65 
ICS9FG1900BK-1LFT | 800-1263-2-ND 19 Output Freq. Timing Generator* | 72-VFQFPN 3325.00/1,000 ICS557M-01LF 800-1070-5-ND PCI Express™ Clock Source* 8-SOIC 486 405 3.41 
ICS9FG1901HKLFT 800-1264-1-ND 19 Output Freq. Timing Generator* 72-MLF 8.00 6.25 5.75} |ICS557MI-O1LF 800-1071-5-ND PCI Express™ Clock Source* 8-SOIC 6.58 4.65 3.91 
ICS9FG1901HKLFT 800-1264-2-ND 19 Output Freq. Timing Generator* 72-MLF 3325.00/1,000 ICS570BILF 800-1072-5-ND Multiplier and Zero Delay Buffer* 8-SOIC 444 3.70 3.11 
ICSOLPRSSO1SGLFT _| 800-1826-1-ND CK505 Volt. Regulator/Resistor* 64-TSSOP| 6.75 6.00 _4.75| | ICS570BILFT 800-1807-1-ND Multiplier and Zero Delay Buffer* 8-SOIC 444 370 3.11 
ICS9LPRSSO1SGLFT =| 800-1826-2-ND CK505 Volt. Regulator/Resistor* 64-TSSOP 3325.00/1,000 ICS570BILFT 800-1807-2-ND Multiplier and Zero Delay Buffer* 8-SOIC 4736.00/2,500 
ICS9UMS9610CKLFT | 800-1827-1-ND Low Power PC Main Clock* 48-MLF 872 7.76 6.14 ICS570BLF 800-1073-5-ND Multiplier and Zero Delay Buffer* 8-SOIC 3.48 2.90 244 
ICSQUMS9610CKLFT | 800-1827-2-ND Low Power PC Main Clock* 48-MLF 4295.90/1,000 ICS570BLFT 800-1808-1-ND Multiplier and Zero Delay Buffer* 8-SOIC 3.48 2.90 2.44 
ICS9UMS9633BFILFT | 800-1828-1-ND Ultra-Mobile PC Clock* 48-SSOP | 10.29 9.15 7.24 ICS570BLFT 800-1808-2-ND Multiplier and Zero Delay Buffer* 8-SOIC 3712.00/2,500 
ICS9UMS9633BFILFT | 800-1828-2-ND Ultra-Mobile PC Clock* 48-SSOP 5067.30/1,000 ICS571MLF 800-1074-5-ND Low Phase Noise Zero Delay Buffer* | 8-SOIC 5.82 485 4.08 
ICS9UMS9633BKILFT | 800-1829-1-ND Ultra-Mobile PC Clock* 48-VFOFPN| 10.29 9.15 7.24 ICS571MLFT 800-1809-1-ND Low Phase Noise Zero Delay Buffer* | 8-SOIC 5.82 485 4.08 
ICSQUMS9633BKILFT | 800-1829-2-ND Ultra-Mobile PC Clock* 48-VFOFPN 5067.30/1,000 1CS571MLFT 800-1809-2-ND Low Phase Noise Zero Delay Buffer* | 8-SOIC 6208.00/2,500 
ICS180M-01LF 800-1001-5-ND Low EMI Clock Generator* 8-SOIC 1.92 168 1.44) |ICS574MILF 800-1075-5-ND Low Skew Zero Delay Buffer* 8-SOIC 6.99 583 4.90 
ICS180M-01LFT 800-1002-1-ND Low EMI Clock Generator* 8-SOIC 2.25 1.92 1.68) |ICS574MLF 800-1076-5-ND Low Skew Zero Delay Buffer* 8-SOIC 5.82 485 4.08 
ICS180M-01LFT 800-1002-2-ND Low EMI Clock Generator* 8-SOIC 1950.00/2,500 ICS574MLFT 800-1810-1-ND Low Skew Zero Delay Buffer* 8-SOIC 5.82 485 4.08 
ICS180M-03LF 800-1003-5-ND Low EMI Clock Generator* 8-SOIC 1.92 1.68 1.44 ICS574MLFT 800-1810-2-ND Low Skew Zero Delay Buffer* 8-SOIC 6208.00/2,500 
ICS180M-51LF 800-1004-5-ND Low EMI Clock Generator* 8-SOIC 1.92 1.68 1.44) |ICS580M-01ILF 800-1077-5-ND Glitch-Free Clock Multiplexer* 16-SOIC 6.99 583 4.90 
ICS180M-51LFT 800-1005-1-ND Low EMI Clock Generator* 8-SOIC 2.25 1.92 1.68] |ICS580M-01LF 800-1078-5-ND Glitch-Free Clock Multiplexer* 16-SOIC 5.82. 4.85 4.08 
ICS180M-51LFT 800-1005-2-ND Low EMI Clock Generator* 8-SOIC 1950.00/2,500 1CS581G-01ILF 800-1079-5-ND Zero Delay Glitch-Free Clock Mux* |16-TSSOP| 6.97 6.20 4.91 
ICS180M-52LF 800-1006-5-ND Low EMI Clock Generator* 8-SOIC 1.92 1.68 1.44} | 1CS581G-01LF 800-1080-5-ND Zero Delay Glitch-Free Clock Mux* | 16-TSSOP} 6.21 518 4.35 
ICS180M-53LF 800-1007-5-ND Low EMI Clock Generator* 8-SOIC 1.92 1.68 1.44) |ICS601G-O1ILF 800-1081-5-ND Low Phase Noise Clock Multiplier* | 16-TSSOP| 7.10 632 5.00 
ICS181M-01LF 800-1008-5-ND Low EMI Clock Generator* 8-SOIC 1.92 1.68 1.44] |ICS601G-01LF 800-1082-5-ND Low Phase Noise Clock Multiplier* | 16-TSSOP] 636 5.30 4.46 
ICS181M-02LF 800-1009-5-ND Low EMI Clock Generator* 8-SOIC 1.92 1.68 1.44) |ICS601M-O1ILF 800-1083-5-ND Low Phase Noise Clock Multiplier* 16-SOIC 717 5.98 5.02 
ICS181M-O2LFT 800-1010-1-ND Low EMI Clock Generator* 8-SOIC 2.25 1.92 1.68} |ICS601M-OTILFT 800-1811-1-ND Low Phase Noise Clock Multiplier* 16-SOIC 717° 5.98 = 5.02 
ICS181M-O2LFT 800-1010-2-ND Low EMI Clock Generator* 8-SOIC 1950.00/2,500 ICS601M-011LFT 800-1811-2-ND Low Phase Noise Clock Multiplier* 16-SOIC 7648.00/2,500 
1CS181M-03LF 800-1011-5-ND Low EMI Clock Generator* 8-SOIC 1.92 1.68 1.44] |ICS601M-01LF 800-1084-5-ND Low Phase Noise Clock Multiplier* 16-SOIC 6.03 5.03 4.23 
ICS181M-51LF 800-1012-5-ND Low EMI Clock Generator* 8-SOIC 1.92 168 1.44 ICS650R-01LF 800-1085-5-ND System Peripheral Clock 20-SSOP | 5.82 4.85 4.08 
ICS181M-51LFT 800-1013-1-ND Low EMI Clock Generator* 8-SOIC 2.25 1.92 1.68 Synthesizer* 
1CS181M-51LFT 800-1013-2-ND Low EMI Clock Generator* 8-SOIC 1950.00/2,500 ICS650R-21LFT 800-1812-1-ND System Peripheral Clock 20-SSOP | 4.05 3.38 2.84 
ICS181M-52LF 800-1014-5-ND Low EMI Clock Generator* 8-SOIC 1.92 168 1.44 Synthesizer* 
ICS181M-53LF 800-1015-5-ND Low EMI Clock Generator* 8-SOIC 1.92 168 1.44 ICS650R-21LFT 800-1812-2-ND System Peripheral Clock 20-SSOP 4320.00/2,500 
ICS181MI-O2LF 800-1016-5-ND Low EMI Clock Gen., Ind. Temp.* 8-SOIC 240 2.10 1.80 Synthesizer* 
ICS307G-03LF 800-1028-5-ND Serial Programmable Clock Source* |16-TSSOP| 6.66 5.55 4.67 ICS650R-271LFT 800-1813-1-ND Networking Clock Synthesizer* 20-SSOP | 5.31 443 3.72 
ICS307G-03LFT 800-1796-1-ND Serial Programmable Clock Source* |16-TSSOP| 6.66 5.55 4.67 ICS650R-27ILFT 800-1813-2-ND Networking Clock Synthesizer* 20-SSOP 5664.00/2,500 
ICS307G-03LFT 800-1796-2-ND Serial Programmable Clock Source*_| 16-TSSOP 7104.00/2,500 ICS651MILF 800-1086-5-ND Low Skew 1:4 Clock Buffer* 8-SOIC 444 3.70 3.11 
ICS307GI-03LF 800-1029-5-ND Serial Programmable Clock Source* |16-TSSOP| 6.97 6.20 4.91 ICS651MLF 800-1087-5-ND Low Skew 1:4 Clock Buffer* 8-SOIC 3.87 3.23 2.71 
ICS307M-02ILF 800-1030-5-ND Serial Programmable Clock Source* | 16-SOIC 717 5.98 5.02 ICS660GILF 800-1088-5-ND Digital Video Clock Source* 16-TSSOP| 5.82 485 4.08 
ICS307M-O2ILFT 800-1797-1-ND Serial Programmable Clock Source* | 16-SOIC 717 5.98 5.02 ICS661GILF 800-1089-5-ND Precision Audio Clock Source* 16-TSSOP} 4.86 4.05 3.41 
ICS307M-02ILFT 800-1797-2-ND Serial Programmable Clock Source* | 16-SOIC 7648.00/2,500 ICS661GILFT 800-1821-1-ND Precision Audio Clock Source* 16-TSSOP| 4.86 4.05 3.41 
ICS307M-02LF 800-1031-5-ND Serial Programmable Clock Source*_|_16-SOIC 6.21 5.18 4.35 ICS661GILFT 800-1821-2-ND Precision Audio Clock Source* 16-TSSOP 5184.00/2,500 
ICS307M-02LFT 800-1798-1-ND Serial Programmable Clock Source* | 16-SOIC 621 5.18 4.35 ICS663MILF 800-1090-5-ND PLL Building Block* 8-SOIC 5.25 4.38 3.68 
ICS307M-02LFT 800-1798-2-ND Serial Programmable Clock Source* | 16-SOIC 6624.00/2,500 ICS663MLF 800-1091-5-ND PLL Building Block* 8-SOIC 444 3.70 3.11 
ICS501MILF 800-1033-5-ND PLL Clock Multiplier* 8-SOIC 288 252 2.16 ICS664G-01LF 800-1092-5-ND Digital Video Clock Source* 16-TSSOP| 5.82 485 4.08 
ICS501MILFT 800-1034-1-ND PLL Clock Multiplier* 8-SOIC 3.38 288 2.52 ICS670M-O3ILF 800-1093-5-ND Zero Delay Buffer/Multiplier* 16-SOIC 786 6.99 5.53 
ICS501MILFT 800-1034-2-ND PLL Clock Multiplier* 8-SOIC 2925.00/2,500 ICS673M-01LF 800-1094-5-ND PLL Building Block* 16-SOIC 567 4.73 3.97 
ICS501MLF 800-1035-5-ND PLL Clock Multiplier* 8-SOIC 2.08 1.82 1.56 ICS728MLFT 800-1098-1-ND 27Mkz, 3.3V VCXO* 8-SOIC 3.49 2.98 2.61 
ICS501MLFT 800-1036-1-ND PLL Clock Multiplier* 8-SOIC 244 2.08 1.82 ICS728MLFT 800-1098-2-ND 27Mkz, 3.3V VCXO* 8-SOIC 3022.50/2,500 
ICS501MLFT 800-1036-2-ND PLL Clock Multiplier* 8-SOIC 2112.50/2,500 1CS$932S421BGLFT 800-1232-1-ND PCle Gen 2 Main Clock for Intel- 56-TSSOP| 7.88 6.08 5.40 
ICS502MLF 800-1037-5-ND PLL Clock Multiplier* 8-SOIC 240 2.10 1.80 Based Servers* 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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IDT Digi-Key Price Each IDT Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ICSO32S421BGLFT _|[800-1232-2-ND | PCle Gen 2 Main Clock for Intel- 56-TSSOP| _3037.50/1,000 IDT23S08E-3DCG 800-1323-5-ND _|3.3V Zero Delay, PLL Clock Multiplier| 16-SOIC | 663 553 465 
Based Servers* Spread Spectrum Compatible* 
ICS932S422CGLFT | 800-1233-1-ND —_| PCle Gen 2 Main Clock for Intel- 56-TSSOP| 7.88 6.08 5.40] |1DT23S08E-3DCGI 800-1324-5-ND | 3.3V Zero Delay, PLL Clock Multiplier] 16-SOIC | 840 7.47 5.91 
Based Servers* Spread Spectrum Compatible* 
ICS932S422CGLFT | 800-1233-2-ND —_| PCle Gen 2 Main Clock for Intel- 56-TSSOP| — 3037.50/1,000 IDT23S08E-4DCG 800-1325-5-ND | 3.3V Zero Delay, PLL Clock Multiplier] 16-SOIC | 6.63 5.53 4.65 
Based Servers* Spread Spectrum Compatible* 
ICST523MLF 800-1000-5-ND | Prog. 12C Video Clock Synthesizer* | 24-SOIC | 13.10 11.64 9.22) |IDT23S08E-4DCGI 800-1326-5-ND _|3.3V Zero Delay, PLL Clock Multiplier 16-SOIC | 840 747 5.91 
ICS1893BFLFT 800-1017-1-ND | 3.3V 10Base-T/100Base-TX 48-SSOP | 3.78 292 260 Spread Spectrum Compatible* 
Integrated PHYceiver* IDT23S08E-SHDCG —*| 800-1327-5-ND ‘| 3.3V ZD, High Drive PLL Clock 16-SOIC | 6.63 5.53 4.65 
ICS1893BFLFT 800-1017-2-ND | 3.3V 10Base-T/100Base-TX 48-SSOP 1458.00/1,000 Multiplier Spread Spectrum 
Integrated PHY ceiver Compatible* 
ICS1893BFT 800-1018-1-ND —_| 3.3V 10Base-T/100Base-TX 48-SSOP | 3.78 292 2.60) |IDT23SO8E-5HDCGI  |800-1328-5-ND —/3.3V ZD, High Drive PLL Clock 16-SOIC | 840 747 5.91 
Integrated PHY ceiver Multiplier Spread Spectrum 
ICS1893BFT 800-1018-2-ND —_| 3.3V 10Base-T/100Base-TX 48-SSOP 1458.00/1,000 Compatible* 
Integrated PHYceiver* IDT23S08T-1DCG 800-1329-5-ND 2.5V Zero Delay, PLL Clock Multiplier | 16-SOIC 663 553 4.65 
ICS1893BKILFT 800-1795-1-ND 3.3V 10Base-T/100Base-TX 56-MLF2 815 7.25 5.74 Spread Spectrum Compatible* 
Integrated PHYceiver* IDT23S09E-1DCG 800-1330-5-ND 3.3V Zero Delay, PLL Clock Buffer 16-SOIC 477 3.98 3.34 
ICS1893BKILFT 800-1795-2-ND | 3.3V 10Base-T/100Base-TX 56-MLF2 4016.60/1,000 Spread Spectrum Compatible* 
Integrated PHYceiver* IDT23S09E-1DCGI 800-1331-5-ND _[3.3V Zero Delay, PLL Clock Buffer | 16-SOIC | 686 610 483 
ICS1893BKLF 800-1019-ND 3.3V 10Base-T/100Base-TX 56-MLF2) 5.19 4.33 3.64 Spread Spectrum Compatible* 
Integrated PHYceiver* IDT23S09E-1HDCGI | 800-1332-5-ND ‘| 3.3V ZD, High Drive PLL Clock Buffer) 16-SOIC | 686 610 4.83 
ICS1893CFILF 800-1020-ND 3.3V 10Base-T/100Base-TX 48-SSOP | 3.75 313 263 Spread Spectrum Compatible* 
Integrated PHYceiver* IDT23S09E-1HPGG | 800-1333-5-ND | 3.3V ZD, High Drive PLL Clock Buffer} 16-TSSOP| 4.77 3.98 3.34 
ICS1893CFLF 800-1021-ND 3.3V 10Base-T/100Base-TX 48-SSOP | 3.24 270 227 Spread Spectrum Compatible* 
Integrated PHYceiver* IDT23S09E-1HPGGI | 800-1334-5-ND ‘| 3.3V ZD, High Drive PLL Clock Buffer}16-TSSOP| 6.86 610 4.83 
ICST893CFLFT 800-1022-1-ND | 3.3V 10Base-T/100Base-TX 48-SS0P | 378 292 260 Spread Spectrum Compatible* 
Integrated PHYceiver* |DT23S09T-1DCG 800-1335-5-ND | 2.5V Zero Delay, PLL Clock Buffer | 16-SOIC | 4.77 398 3.34 
ICS1893CFLFT 800-1022-2-ND | 3.3V 10Base-T/100Base-TX 48-SSOP 1458.00/1,000 Spread Spectrum Compatible* 
Integrated PHYceiver* IDT49FCT805APYG 800-1353-5-ND Fast CMOS Buffer/Clock Driver* 20-SSOP | 545 454 3.82 
ICS1893CKILF 800-1023-ND 3.3V 10Base-T/100Base-TX 56-MLF2 | 8.15 7.25 5.74] |IDT49FCT3805APYG | 800-1336-5-ND —_|3.3V CMOS Bufter/Clock Driver* 20-SSOP | 144 116 97 
Integrated PHYceiver* IDT49FCT3805APYG8 |800-1337-1-ND —|3.3V CMOS Buffer/Clock Driver* 20-SSOP | 154 1.28 1.12 
ICS1893CKLF 800-1024-ND 3.3V 10Base-T/100Base-TX 56-MLF2 | 5.19 4.33 3.64] |IDT49FCT3805APYG8 | 800-1337-2-ND | 3.3V CMOS Bufter/Clock Driver* 20-SSOP 866.25/1,500 
Integrated PHYceiver* IDT49FCT3805APYGI | 800-1338-5-ND___|3.3V CMOS Buffer/Clock Driver* 20-SSOP | 1.86 1.49 1.24 
ICS1893CY-10LF 800-1025-ND 3.3V 10Base-T/100Base-TX 64-TOFP | 4.83 4.03 3.39] |IDTA9FCT3805APYGI8 |800-1339-1-ND | 3.3V CMOS Buffer/Clock Driver* 20-SSOP | 198 1.64 1.44 
Integrated PHYceiver* IDT49FCT3805APYGI8 |800-1339-2-ND — |3.3V CMOS Bufter/Clock Driver* 20-SSOP | 1113.75/1,500 
ICS2008BY-10LF 800-1026-ND Time Code Receiver/Generator* 44-TOFP | 34.88 29.45 24.80] |IDT49FCT3805AQG — |800-1340-5-ND —_| 3.3V CMOS Buffer/Clock Driver* 20-0SOP| 144 146 97 
ICS2402MLF 800-1027-5-ND —_| Multiplier and Zero Delay Buffer* 8-SOIC | 272 238 2.04] |IDT49FCT3805AQG8 |800-1341-1-ND —_| 3.3 CMOS Buffer/Clock Driver* 20-0SOP | 154 128 1.42 
ICS3726M-O2LF 800-1032-5-ND | 24-36MHz, 12mA TTL Output VCXO*} 8-SOIC | 3.87 3.23 2.71) |IDT49FCT3805A0G8 _|800-1341-2-ND _|3.3V CMOS Buffer/Clock Driver* 20-QSOP | _1559.25/3,000 
ICS7152AMI-11LFT | 800-1095-1-ND | Spread Spectrum Clock Generator* | 8-SOIC | 2.63 2.24 1.96] JIDT49FCT3805AQGI  |800-1342-5-ND | 3.3V CMOS Buffer/Clock Driver* 20-aSoP | 186 149 124 
1CS7152AMI-11 LFT 800-1095-2-ND__| Spread Spectrum Clock Generator* | _8-SOIC 2275.00/2,500 IDT49FCT3805ASOG | 800-1343-5-ND —_|3.3V CMOS Buffer/Clock Driver* 20-SOIC | 1.94 1.70 1.46 
ICS7152MI-O1LF 800-1096-5-ND | Spread Spectrum Clock Generator* | 8-SOIC | 2.24 1.96 1.68) ||IDT49FCT3805ASOG8 |800-1344-1-ND — /3.3V CMOS Buffer/Clock Driver* 20-SOIC | 227 194 1.70 
ICS7152MI-11LF 800-1097-5-ND —_| Spread Spectrum Clock Generator* | 8-SOIC | 2.24 1.96 1.68) |IDTA9FCT3805ASOG8 |800-1344-2-ND — /3.3V CMOS Buffer/Clock Driver* 20-SOIC 831.88/1,000 
ICS9112AM-16LFT ‘| 800-1814-1-ND —_| Low Skew Output Buffer* 8-SOIC | 345 288 242] |IDT49FCT3805DPYGI |800-1345-5-ND__|3.3V. CMOS Dual 1:5 Clock Driver*_| 20-SSOP | 3.00 2.50 2.10 
1CS9112AM-16LFT 800-1814-2-ND | Low Skew Output Buffer* 8-SOIC 3680.00/2,500 IDT49FCT3805D0GI  |[800-1346-5-ND  |3.3V CMOS Dual 1:5 Clock Driver* | 20-QSOP| 3.00 250 2.10 
1CS9173-01CSO8LFT__|800-1815-1-ND__| Video Genlock PLL* 8-SOIC_| 6.91 6.15 _4.87| | |DT49FCT3805DQGI8 |800-1836-1-ND  /3.3V CMOS Dual 1:5 Clock Driver* | 20-QSO0P | 3.00 2.50 2.10 
ICS9173-O1CSO8LFT | 800-1815-2-ND —_| Video Genlock PLL* 8-SOIC 8160.00/2,500 IDT49FCT3805DQ0GI8 | 800-1836-2-ND | 3.3V CMOS Dual 1:5 Clock Driver* | 20-QSOP 3840.00/3,000 
1CS9212AF-13LFT 800-1816-1-ND | Direct Rambus™ Clock Generator* | 24-SSOP | 5.94 4.95 4.16) | |DT49FCT3805EPYGI |800-1347-5-ND —_|3.3V CMOS Dual 1:5 Clock Driver* | 20-SSOP | 6.00 5.00 4.20 
1CS9212AF-13LFT 800-1816-2-ND —_| Direct Rambus™ Clock Generator* | 24-SSOP 6336.00/2,500 IDT49FCT3805EQG! _|800-1348-5-ND__|3.3V CMOS Dual 1:5 Clock Driver* | 20-QSOP | 6.00 5.00 4.20 
ICS9250CF-1 OLFT 800-1817-1-ND | Frequency Timing Generator* 56-SSOP | 9.48 843 6.67) [IDT49FCT3805PYG 800-1349-5-ND —_/3.3V CMOS Buffer/Clock Driver* 20-SSOP | 1.65 1.32 1.10 
eee eee pow a pining Generator 56-SSOP s abba 000 = IDT49FCT3805PYG8 |800-1350-1-ND | 3.3V CMOS Buffer/Clock Driver* 20-SSOP | 1.76 146 1.28 
-1818-1- quency » 200K , ; ; IDT49FCT3805PYG8 | 800-1350-2-ND | 3.3V CMOS Bufter/Clock Driver* 20-SSOP 990.00/1,500 
Differential CPU CLocks 56-TSSOP IDTA9FCT38050G 800-1351-5-ND —_|3.3V CMOS Buffer/Clock Driver* 20-0S0P | 165 1.32 1.10 
105950811 AGLFT 800-1818-2-ND Erect ane) ener atot, OUMNE 56-TSSOP| — 4734.80/1,000 IDT49FCT38050G8___|800-1352-1-ND _|3.3V CMOS Buffer/Clock Driver* 20-QSOP | 1.76 146 1.28 
icsaszeorec.eT | g00-1819-1-ND | prog. Timing ConrolHub™= ——‘/s6-TssoP| 834 7.42 588] |iprrarctanreTsoa |g00-1650-5-ND [fast CMOS 10 cack Divers | 20-8010 | 413° 34a 289 
ICS952601 EGLFT 800518 19:2: NDI) Prog. Timing Control Hub 56-TSSOP) —_4109.70/1.000 IDT74FCT810BTPYG8 |800-1861-1-ND | Fast CMOS Buffer/Clock Driver* 20-SSOP | 6.86 6.10 4.83 
1C5954101DFLFT SODSI2SSS1ENORE| Prog. Timing Control HubT* 56-SSOP | 8.05 6.21 _5.52) | ipt74FcT810BTPYG8 /800-1861-2-ND _| Fast CMOS Buffer/Clock Driver* 20-SSoP | 5067.30/1,500 
Seed OI DEEL Co eam) 109: Liming Control Hu BESSOF) 5 2408.00/1.000 | [IDI74FCTsBo7APYG |800-1628-5-ND__|3.3V CMOS 1:10 Clock Driver* 20-SSOP | 1.31 1.05 88 
- -1- 'rog. Timing Control Hub™* ~ Fe H 5 Ea F iver® 5 
ic$9542018GLFT —_|800-1820-2-ND_| Prog, Timing Control Hub™* | 86-TSSOP| 4088,10/1.000 | liprrarcraeorapyes |00-1620-2ND [33VCMOS 110 Clock Drver> | 20880 | 868.25/1500 
IDT5V551DCGI8 800-1839-1-ND —_| 1:4 CMOS Clock Buffer* B-SOIC | 272 238 2.04 1630-1- : iver® : , 
IDT74FCT3807APYGI8 |800-1630-1-ND — |3.3V CMOS 1:10 Clock Driver 20-SSOP | 198 164 1.44 
Brevcaeee 5 EE a PROMOS Clock puter pate 5 2318.00 000. IDT74FCT3807APYGI8 |800-1630-2-ND  /3.3V CMOS 1:10 Clock Driver* 20-SS0P | 1113.75/1,500 
52308 gecia -V to 3.3V Clock Buffer : ; , 55) |IDT74FCT3807AQG _|[800-1631-5-ND__|3.3V CMOS 1:10 Clock Driver* 20-0S0P | 144 1.16 97 
IDT5V2305PGGI8 800-1837-2-ND —_ | 2.5V to 3.3V Clock Buffer 16-TSSOP| — 6195.20/4,000 IDT74ECT3B07AGGS —1800-1632-1-ND 13 SV CMOS 1-10 Clock Driver™ S0-OS0P 1 4544138 142 
IDT5V2310PGGI8 800-1838-1-ND | 2.5V to 3.3V Clock Buffer 24-TSSOP| 4.50 3.75 3.15 oa : : jvart : ; : ‘ 
IDT74FCT3807AQG8 | 800-1632-2-ND —_|3.3V CMOS 1:10 Clock Driver 20-QSOP | —_1559.25/3,000 
IDT5V2310PGGI8 800-1838-2-ND | 2.5V to 3.3V Clock Buffer 24-TSSOP| — 5760.00/3,000 Cerne : are i 
IDT23S05AHDCGIs |8004835-1-ND  |3'3V.2D Tigh Drive PLL Clock Buffer| S-Solc | 375, 31%, 2.63| | (DIZ4ECT3807ASOG8 |800-1633-1-ND [3.3 CMOS 1:10 Clock Driver 20-SOIC | 227 194 1.70 
Spread Soe cirurh Gompatiblet UTE : : : IDT74FCT3807ASOG8 | 800-1633-2-ND | 3.3V CMOS 1:10 Clock Driver* 20-SOIC 831.88/1,000 
1DT23S05-1HDCGIS | 800-1835-2-ND |3.3V'ZD, High Drive PLL Clock Buffer| @-Solc |  4800.0073,000 Bo ee ee eee eae 
Spread Spectrum Compatible” IDT74ECT3807EPYG! | 800-1635-5-ND | 3.3 CMOS 1:10 Clock Driver* 20-ssoP | 6.00 5.00 4.20 
IDIesS0SE 1008 CLR) oS Sees Compatlee B-SOIC | 363 3.03 2.55) | intzarcT3go7EPYGis |800-1860-1-ND | 3.3V CMOS 1:10 Clock Driver* 20-ssoP | 6.00 5.00 4.20 
_ eyiae ' IDT74FCT3807EPYGI8 |800-1860-2-ND — |3.3V CMOS 1:10 Clock Driver* 20-SSOP | — 4050.00/1,500 
IDT23805E1DCGl EEC aN Spe HGR can CoRPEIltes BSOIC | 5.49 4.58 3.85) | intzaecT3go7eaGi _|800-1636-5-ND__|3.3V CMOS 1:10 Clock Driver 20-0S0P | 6.00 5.00 4.20 
: anes ean hei ‘ IDT74FCT3807PYG8 _|800-1637-1-ND _[3.3V CMOS 1:10 Clock Driver* 20-SSOP | 154 1.28 1.12 
Fee eae aa Ne a vaad Stoctun compatteien | @S01 | $68 308° 255) |iorzaecrasorpves |800-1637-2-ND —_|3.3V CMOS 1:10 Glock Driver* 20-SSOP | __866.25/1,500 
IDT23S05E-1HDCGI |800-1310-5-ND —/3.3V ZD, High Drive PLL Clock Buffer| 8-SOIC | 549 4.58 3.85 Ee aebURe Se ese UND ue : a4 eer ae Socenp 1 a i fa : 50: 4 
Spread Spectrum Compatible* € ia ‘: : B sh 
- Spee 7 |DT74FCT38070G 800-1639-5-ND__| 3.3V. CMOS 1:10 Clock Driver* 20-0S0P | 144 116 97 
Ibyess05 1106 SUSE) PSOE ab an CORME 5SOIC ] 363 3.03 255) Fprzar¢T3a07SDCGI | 800-1627-5-ND  }3.3V CMOS 15 Clock Driver* SOIC | 477 3.98 3.34 
IDT23805T-1DCGI 300-1312-5-ND | 2.5V Zero Delay. PLL Clack Butt ssoic | 435 363 3.05| |1D72305-1DCG 800-1265-5-ND | 3.3V Zero Delay PLL Clock Buffer* | 8-SOIC | 144 116 97 
Spread Spectrum Gompetible® 1D72305-1D0G8 800-1266-1-ND  |3.3V Zero Delay PLL Clock Buffer* | 8-SOIC | 154 1.28 1.12 
IDT23S08E-1DCG 800-1313-5-ND | 3.3V Zero Delay, PLL Clock Multiplier | 16-SOIC | 6.63 5.53 4,65) | !0T2305-1D¢G8 800-1266-2-ND 3.3 Zero Delay PLL Clock Buffer” | 8-SOIC 1559.25/3,000 
Spread Spectrum Compatible 1D72305-1DCGI 800-1267-ND 3.3V Zero Delay PLL Clock Buffer | 8-SOIC | 165 1.45 1.25 
IDT23S08E-1DCGI 800-1314-5-ND | 3.3V Zero Delay, PLL Clock Multiplier) 16-SOIC | 8.40 7.47 5.91) |!DT2305-1DCGI8 800-1268-1-ND | 3.3V Zero Delay PLL Clock Buffer 8SOIC | 1.94 166 1.45 
Spread Spectrum Compatible* 1DT2305-1DCGI8 800-1268-2-ND —_/3.3V Zero Delay PLL Clock Buffer* | 8-SOIC 2016.30/3,000 
IDT23S08E-1HDCG 800-1315-5-ND —_|3.3V ZD, High Drive PLL Clock 16-SOIC | 663 5.53 4.65] |!DT2305-1HDCG 800-1269-ND te ott Delay High Drive PLL 8SOIG | 169 136 1.13 
Mulitplier Spread Spectrum lock Butter’ 
Compatible 1DT2305-1HDCGI 800-1270-ND 3.3V Zero Delay, High Drive PLL 8SOIc | 194 170 146 
IDT23S08E-THDCGI | 800-1316-5-ND _[3.3VZD, High Drive PLL Clock T6SOIC | 840 7.47 5.91 Clock Buffer* 
Mulitplier Spread Spectrum IDT2305-1HDCGI8. 800-1271-1-ND 3.3V Zero Delay, High Drive PLL 8-SOIC 2.27 194 1.70 
Compatible* Clock Buffer* _ : 
IDT23S08E-1HPGG 800-1317-5-ND —_|3.3V ZD, High Drive PLL Clock 16-TSSOP| 6.63 5.53 4.65] |!D12305-1HDCGI8 800-1271-2-ND aay cata Delay High Drive PLL 8-SOIC 2359.50/3,000 
Mulitplier Spread Spectrum lock Butter’ 
Compatible 1DT2305A-1DCG 800-1272-ND 3.3V Zero Delay PLL Clock Buffer* | 8-SOIC | 1.44 116 97 
IDT23S08E-1HPGGI | 800-1318-5-ND | 3.3VZD, High Drive PLL Clock 16-TSSOP| 840 7.47 5.91] |!DT2305A-1DCG8 800-1273-1-ND | 3.3V Zero Delay PLL Clock Buffer* | 8-SOIC | 154 1.28 1.12 
Mulitplier Spread Spectrum |DT2305A-1DCG8 800-1273-2-ND | 3.3V Zero Delay PLL Clock Buffer* | 8-SOIC 1559.25/3,000 
Compatible* |DT2305A-1DCGI 800-1274-ND 3.3V Zero Delay PLL Clock Buffer* | 8-SOIC | 1.65 1.45 1.25 
IDT23S08E-200G 800-1319-5-ND | 3.3V Zero Delay, PLL Clock Multiplier) 16-SOIC | 6.63 5.53 4.65) |IDT2305A-1DCGI8 800-1275-1-ND —|3.3V Zero Delay PLL Clock Buffer* | 8-SOIC | 194 1.66 1.45 
Spread Spectrum Compatible* IDT2305A-1DCGI8 800-1275-2-ND 3.3V Zero Delay PLL Clock Buffer* 8-SOIC 2016.30/3,000 
IDT23S08E-20CGI 800-1320-5-ND | 3.3V Zero Delay, PLL Clock Multiplier) 16-SOIC | 8.40 7.47 5.91) |IDT2305A-1HDCG 800-1276-ND sav Zero Delay, High Drive PLL 8SOIC | 169 1.36 1.13 
Spread Spectrum Compatible* jock Buffer* 
IDT23S08E-2HDCG | 800-1321-5-ND  3.3VZD, High Drive PLL Clock TeSoic | 663 553 465| |IDT2305A-1HDCG8 ‘| 800-1277-1-ND aaV Zero Deby, High Drive PLL 8solc | 180 149 1.31 
Multiplier Spread Spectrum lock Buffer* 
Compatible* IDT2305A-1HDCG8 ~—*| 800-1277-2-ND —_|3.3V Zero Delay, High Drive PLL 8-SOIC 1826.55/3,000 
IDT23S08E-2HDCGI | 800-1322-5-ND —_|3.3VZD, High Drive PLL Clock 16-SOIc | 840 747 5.91 Clock Buffer* 
Multiplier Spread Spectrum 1DT2305B-1DCG 800-1278-5-ND 3.3V Zero Delay PLL Clock Buffer* 8-SOIC 144 1.16 97 
Compatible* 1DT2305B-1DCGI 800-1279-5-ND _|3.3V Zero Delay PLL Clock Buffer* | 8-SOIC | 1.65 145 1.25 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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NEW! CLOCKS AND TIMERS NEW! RDIMM 
IDT Digi-Key Price Each IDT Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
1DT2305B-THDCG 800-1280-5-ND | 3.3V Zero Delay, High Drive PLL BS0Ic | 169 136 113] [IDT74SSTU32864CBFG  [800-1693-ND Configurable Registered Buffer 96-LFBGA| 3.66 3.05 2.57 
Clock Buffer* IDT74SSTUBF32865ABKG |800-1694-ND | 28-Bit 1:2 Registered Buffer 160-BGA | 945 840 6.65 
1DT2305B-1HDCGI 800-1281-5-ND | 3.3V Zero Delay, High Drive PLL 8-SOIC | 1.94 1.70 1.46] |IDT74SSTUBF32866BBFG |800-1695-ND | 25-Bit Configurable Registered 96-BGA | 4.80 4.00 3.36 
Clock Buffer* Buffer for DDR2 
1DT2308-1HDCG 800-1284-5-ND | 3.3V Zero Delay, High Drive PLL 16-SOIC | 1.76 1.54 1.32] | IDT74SSTUBF32868ABKG |800-1696-ND | 28-Bit Configurable Registered 176-BGA | 864 7.68 6.08 
Clock Multiplier* Buffer for DDR2 
1DT2308-THDCGS 800-1830-1-ND _[3.3V Zero Delay, High Drive PLL T6-SOIC | 206 1.76 1.54) ||DT74SSTUBF32869ABKG | 800-1697-ND 14-Bit Configurable Registered 150-BGA | 9.45 840 6.65 
Clock Multiplier* Buffer for DDR2 
1DT2308-1HDCG8 800-1830-2-ND — /3.3V Zero Delay, High Drive PLL 16-SOIC 1787.50/2,500 IDT74SSTV16857PAG | 800-1698-5-ND | 14-Bit Registered Buffer with 48-TSSOP| 3.04 266 2.28 
Clock Multiplier* SSTL 1/0 
1DT2308-1HPG 800-1285-5-ND — /3.3V Zero Delay, High Drive PLL 16-TSSOP| 2.85 2.50 214] [IDTCSP2510CPGG 800-1706-5-ND |3.3V PLL Clock Driver/Zero Delay |24-TSSOP| 3.60 3.00 2.52 
Clock Multiplier* Buffer 
1DT2308-2DCG8 800-1831-1-ND —_/3.3V Zero Delay PLL Clock 16-SOIC | 2.06 1.76 1.54] |IDTCSPT857CNLG 800-1707-ND /2.5V-2.6V 1:10 PLL Differential © /40-VFOFPN) 3.45 288 2.42 
Multiplier* SDRAM Clock Driver 
1DT2308-2DCG8 800-1831-2-ND — /3.3V Zero Delay PLL Clock 16-SOIC 1787.50/2,500 IDTCSPT857CPAG 800-1708-5-ND | 2.5V-2.6V 1:10 PLL Differential 48-TSSOP} 3.00 250 2.10 
Multiplier* SDRAM Clock Driver 
1DT2308-4DCG8 800-1832-1-ND [3.3V Zero Delay PLL Clock Multiplier | 16-SOIC | 3.34 286  250)| |IDTCSPU877ABVG 800-1709-ND 1.8V 1:10 PLL Differential SDRAM |52-VFBGA| 5.10 4.25 3.57 
1DT2308-4DCG8 800-1832-2-ND  |3.3V Zero Delay PLL Clock Multiplier | 16-SOIC 2895.75/2,500 Clock Driver 
|DT2308A-2DCG8 800-1833-1-ND | 3.3V Zero Delay PLL Clock 16-SOIC | 3.34 2.86 2.50] |IDTCSPUA877ABVG 800-1710-ND 1.8V 1:10 PLL Differential SDRAM |52-VFBGA| 4.98 4.15 3.49 
Multiplier* Clock Driver 
1DT2308A-2DCG8 800-1833-2-ND — /3.3V Zero Delay PLL Clock 16-SOIC 2895.75/2,500 IDTSSTUB32860BHLF  |800-1779-ND _| 25-Bit Configurable Registered Q6-LFBGA| 450 3.75 3.15 
Multiplier* Buffer for DDR2 
|DT2308B-1DCG 800-1286-5-ND | 3.3V Zero Delay PLL Clock 16-SOIC | 1.76 1.54 1.32] [IDTSSTVF16857AGLF _|800-1780-5-ND__| DDR Register 48-TSSOP| 2.69 2.36 2.02 
Multiplier* 
1DT2308B-1DCGI 800-1287-5-ND _[3.3V Zero Delay PLL Clock Multiplier | 16-SOIC | 3.04 253 213 
1DT2308B-1HDCG 800-1288-5-ND oy une at Drive PLL 16-SOIG | 1.76 1.54 1.32 NEW! SMP DU 
1DT2308B-1HDCGI 800-1289-5-ND —_‘|3.3V Zero Delay, High Drive PLL 16-SOIC | 3.04 253 213 DE its necrte a 4 ee 
Clock Multiplier* : |. 
1DT2308B-1HPGG 800-1290-5-ND —_| 3.3V Zero Delay, High Drive PLL 16-TSSOP| 2.85 250 214] [IDT7OP257L55BYGI  |800-1374-ND | 128Kb (BKx16) 1.8V Very Low Pwr* | 100-BGA | 44.15 37.28 31.40 
Clock Multiplier* IDT70P258L55BYG! | 800-1375-ND | 128Kb (8Kx16) 1.8V Very Low Pwr* | 100-BGA | 44.15 37.28 31.40 
1DT2308B-1HPGGI 800-1291-5-ND | 3.3V Zero Delay, High Drive PLL 16-TSSOP] 3.80 3.17 2.66] |IDT70P9268L50BYGI |800-1376-ND | 16Kx16, Synchronous 1.8V Very Low |100-FPBGA| 37.40 31.58 26.60 
Clock Multiplier* Power, M21 SRAM* 
1DT2308B-2D0G 800-1292-5-ND | 3.3V Zero Delay PLL Clock TeSOIC | 1.76 1.54 1.32] |IDT70T651S8BFG 800-1383-ND | 9Mb (256Kx36) 2.5V Synchronous, | 208-FPBGA| 159.76 148.75 143.24 
Multiplier* High Speed SRAM* 
1DT2308B-2DCGI 800-1293-5-ND — /3.3V Zero Delay PLL Clock 16-SOIC | 3.04 2.53 2.13] |IDT70T651S10BFGI | 800-1382-ND | 9Mb (256Kx36) 2.5V Synchronous, | 208-FPBGA] 167.37 155.84 150.06 
Multiplier* High Speed SRAM* 
1DT2308B-3DCG 800-1294-5-ND | 3.3V Zero Delay PLL Clock 16-SOIC | 3.00 250 2.10] |IDT70T3339ST33BFI | 800-1378-ND | 9Mb (512Kx18) 2.5V Synchronous, _|208-FPBGA|146.65 136.54 131.49 
Multiplier* High Speed SRAM* 
|DT2308B-4DCG 800-1295-5-ND | 3.3V Zero Delay PLL Clock 16-SOIC | 285 250 2.14] |1DT70T3509MS133BPG|800-1379-ND | 36Mb (1024Kx36) 2.5V Synchronous, | 256-BGA | 299.06 278.44 268.13 
Multiplier* High Speed SRAM* 
1DT2309-1HPGG 800-1296-ND 3.3V Zero Delay, High Drive PLL 16-TSSOP| 3.04 253 2413] |IDT70T3519S133BFGI |800-1380-ND | 9Mb (256Kx36) 2.5V Synchronous, | 208-FPBGA| 159.38 148.40 142.90 
Clock Buffer* High Speed SRAM* 
1DT2309-THPGI 800-1297-ND 3.3V Zero Delay, High Drive PLL T6TSSOP | 4.09 341 287] |IDT70T3539MS133BC |800-1381-ND | 18Mb (512Kx36) 2.5V Synchronous, | 256-BGA | 199.38 185.63 178.75 
Clock Buffer* High Speed SRAM 
IDT2309A-1HDCG8 ~—-|800-1298-1-ND —_| 3.3V Zero Delay, High Drive PLL 16-SOIC | 289 247 2.16] |IDT70VO5S25PF 800-1384-ND__| 64Kb (8Kx8) 3.3V High Speed SRAM | 64-TQFP | 27.23 22.99 19.36 
Clock Buffer* IDT70VO6LT5PFG 800-1385-ND | 128Kb (16Kx8) 3.3V HS SRAM* 64-TOFP | 40.88 34.53 29.08 
IDT2309A-1HDCG8 —-|800-1298-2-ND —_| 3.3V Zero Delay, High Drive PLL 16-SOIC 2502.50/2,500 IDT70V24L15PFG 800-1386-ND | 64Kb (4Kx16) 3.3V LP SRAM* 100-TOFP | 31.46 26.57 22.37 
Clock Buffer* IDT70V25L15PFG 800-1388-ND | 128Kb (8Kx16) 3.3V LP SRAM* 100-TOFP | 40.88 34.53 29.08 
|DT2309B-1DCG 800-1299-5-ND | 3.3V Zero Delay PLL Clock Buffer* | 16-SOIC | 2.46 216 1.85) |IDT70V25L25PFGI 800-1389-ND | 128Kb (8Kx16) 3.3V LP SRAM* 100-TOFP | 40.88 34.53 29.08 
|DT2309B-1HDCG 800-1300-5-ND aay Zaf0 Delay, High Drive PLL 16-SOIC | 2.46 216 1.85) | IDT70V27L15PFG 800-1391-ND _|512Kb (32Kx16) 3.3V LP SRAM* 100-TOFP | 58.33 49.12 42.22 
lock Buffer* IDT70V27L35PFI 800-1392-ND _ [512Kb (32Kx16) 3.3V LP SRAM {00-TOFP [58.33 49.12 42.22 
1DT2309B-1HDCGI 800-1301-5-ND an ato Delay, High Drive PLL T6-SOIC | 3.04 253° 2.13) | IDT70V28L15PFG 800-1393-ND | 1024Kb (64Kx16) 3.3V LP SRAM* 100-TOFP | 76.42 64.36 55.31 
lock Buffers IDT70V261L25PFG | 800-1390-ND | 256Kb (16Kx16) 3.3V LP SRAM* 100-TOFP | 42.94 38.65 30.06 
IDT2309B-1HPG 800-1302-5-ND Paes pe High Drive PLL 16-TSSOP| 3.04 2.53 2.13] /IDT70V639S12BFGI | 800-1397-ND | 2304Kb (128Kx18) 3.3V Asynchronous | 208-FPBGA| 107.97 94.31 87.81 
nee SRAM* 
1DT2309B-1HPGG 800-1303-5-ND | 3.3V Zero Delay, High Drive PLL 16-TSSOP| 3.04 253 2.13] |IDT70V658S10BCG _| 800-1398-ND__| 2Mb (64Kx36) 3.3V Async. SRAM* 256-BGA | 103.05 90.02 83.81 
Clock Buffer* = IDT70V3569S6BFG 800-1394-ND _|576Kb (16Kx36) 3.3V Sync. SRAM* |208-FPBGA| 60.31 50.79 43.65 
!DT2309B-1HPGGI 800-1304-5-ND oa ara pel High Drive PLL 16-TSSOP| 4.09 3.41 287) | ipT70v3579S6BC 800-1395-ND | 1Mb (32Kx36) 3.3V Sync. SRAM 256-BGA | 78.41 66.04 56.75 
jock Buffer® IDT70V3599S166BFG | 800-1396-ND | 4Mb (128Kx36) 3.3V Sync. SRAM* —_| 208-FPBGA| 133.98 117.03 108.96 
1DT2309B-1HPGI 800-1305-5-ND is a pee High Drive PLL | 16-TSSOP| 4.09 3.41 2.87/ | ipT7ov9269S12PRFI |800-1399-ND | 256Kb (16Kx16) 3.3V Sync. SRAM 128-TOFP | 42.38 38.15 29.67 
[DTSSUGNZ-AHDCGE —|BOOATSRIA-NO [9 Output, 3.3V Clock Butler TESS G1S Ss agr] | IOTZoveR7as12PRF __|800-1400-ND__|512Kb (32Kx16) 3.3V Sync. SRAM 128-TOFP | 50.08 45.08 35.06 
: IDT70V9289L9PFI 800-1401-ND | 1024Kb (64Kx16) 3.3V Sync. SRAM | 100-TOFP | 66.18 55.73 47.90 
IDT2309NZ-1HDCG8 |) 800-1834-2-ND —_/9 Output, 3.3V Clock Buffer* 16-SOIC | 6560.00/2,500 IDT71V30L35TFI 800-1470-ND | 8Kb (1Kx8) 35ns MASTER SRAM 64-STOFP | 18.70 16.83 13.09 
IDT2309NZ-1HPGG! | 800-1306-5-ND | 9 Output, 3.3V Clock Buffer 16-TSSOP| 11.29 10.04 7.95) JigrriygotLaste@! — |g00-1471-ND | 1GKb (2Kx8) 25ns MASTER SRAM* | 64-STOFP | 24:30 2052 1728 
MK74CB218RLFTR 800-1880-1-ND —_| Dual 1-8 CMOS Clock Driver* 28-SSOP | 7.35 613 5.15 ; : : ; 
ver IDT7005S35PFG 800-1357-5-ND | 8Kx8, 35ns, High Speed SRAM* 64-TOFP | 27.23 22.99 19.36 
MK74CB218RLFTR 800-1880-2-ND | Dual 1-8 CMOS Clock Driver 28-SSOP 7840.00/2,500 IDT7006L 1SPFG 800-1358-5-ND | 16Kx8 15ns, High Speed SRAM* 4-TOFP | 4088 3453 2908 
MK1491-06RLF 800-1781-5-ND [AMD Geode™ Clock Source* 28-SSOP | 651 543 456 ons, gn op : : - 
: ‘ IDT7006L20J 800-1359-5-ND | 16Kx8, 20ns, High Speed SRAM 68-PLCC | 37.17 31.39 26.44 
MK1493-05GLFTR 800-1873-1-ND Diff. Spread Spectrum Clock Driver* |16-TSSOP| 6.97 6.20 4.91 ; "a 
: 1873-9. i svar es IDT7008L20PFGI 800-1360-ND | 64Kx8, 20ns, High Speed SRAM 100-TOFP | 58.33 49.12 42.22 
MK1493-05GLFTR 800-1873-2-ND Diff. Spread Spectrum Clock Driver* | 16-TSSOP 8223.75/2,500 IDT70091 15PFG 00-1361-ND | 128Kx8. 15ns, High Speed SRAM* 100-TorP | 7642 6436 5531 
MK1575-01GLFTR 800-1874-1-ND —_| Clock Recovery PLL* 16-TSSOP| 8.13 7.23 572 chal KG, PORE, FON OPES . ; ; : 
MK1575-01GLFTR 300-1874-2-ND | Clock Recovery PLL* 16-TSSOP| _9594.38/2.500 IDT7024L15PFG 800-1362-ND | 4Kx16, 15ns, High Speed SRAM* 100-TOFP | 31.46 26.57 22.37 
MKI70SALFTR 300-1875-1-ND ATI Low EMI Pisck Coneator® e800 17330 272 237) [lDT7025L15PFG 800-1364-ND__| 8Kx16, 15ns, High Speed SRAM* 100-TOFP | 40.88 34.53 29.08 
MK1705ALFTR 300-1875-2-ND | ATI Low EMI Clock Generator* 3-80IC "3520.00/2.500 IDT7026L15JG 800-1366-5-ND | 16Kx16, 15ns, High Speed SRAM™ 84-PLCC | 47.24 42.52 33.07 
i ead 2 7 *| son WORE 1DT7027S25PFI 800-1367-ND | 32Kx16, 25ns, High Speed SRAM* 100-TOFP | 58.48 52.64 40.94 
MK2058-01SILFTR 800-1876-1-ND | VCXO-Based Clock Jitter Attenuator* | 20-SOIC | 23.27 19.65 16.55 f 
: oe : ; «| 50s 1DT7028L15PF 800-1368-ND | 64Kx16, 15ns, High Speed SRAM 100-TOFP | 76.42 64.36 55.31 
MK2058-01SILFTR 800-1876-2-ND | VCXO-Based Clock uitter Attenuator* | 20-SOIC | — 13183.50/1,000 ! q 
MK2069-01GILF 800-1782-5-ND | VCXO-Based Line Card Clock 56-TSSOP| 23.56 19.90 16.76] |!DT7028L1SPFG 800-1369-ND | 64Kx16, 15ns, High Speed SRAM 100-TOFP ) 76.42 64.36 55.31 
Synchronizer* IDT7130LA20JG 800-1436-5-ND_ | 8Kb (1Kx8) 20ns MASTER SRAM* 52-PLCC | 15.38 13.84 10.77 
MK2069-04GILF 800-1783-5-ND | VCXO-Based Universal Clock 56-TSSOP| 34.88 29.45 24.80 Ree een te tle, ae MES ne eee he i ee 
Translator* 5 mn < : g 
MK2302S-01LFTR 800-1784-1-ND | Multiplier/Zero Delay Butfer* ssoic | 356 3.04 266) |IDT7130LA35J 800-1439-5-ND | 8Kb (1Kx8) 35ns MASTER SRAM 52-PLCC | 12.74 1133 8.97 
MK23028-01LFTR 800-1784-2-ND | Multiplier/Zero Delay Butfer* 8-S0IC 3087.50/2,500 IDT7130LA35TFG 800-1440-ND | 8Kb (1Kx8) 35ns MASTER SRAM* 64-STQFP | 15.50 13.95 10.85 
MK2308G-1HLF 800-1785-5-ND 3.3V PLL Zero Delay Buffer* 16-TSSOP| 3.57 2.98 2.50 IDT7132LA20JG 800-1442-5-ND | 16Kb (2Kx8) 20ns MASTER SRAM* 52-PLCC | 20.00 18.00 14.00 
MK2703BSLF 800-1786-5-ND PLL Audio Clock Synthesizer* 8-SOIC 537 4.48 3.76 IDT7132SA55JI 800-1443-5-ND | 16Kb (2Kx8) 55ns MASTER SRAM . 52-PLCC | 12.04 10.71 8.48 
MK2703BSLFIR 800-1877-1-ND PLL Audio Clock Synthesizer* 8-SOIC 5.37 448 3.76 IDT7133SA35PFG 800-1444-ND | 32Kb (2Kx16) 35ns MASTER SRAM 100-TOFP | 23.18 19.57 16.48 
MK2703BSLFTR 800-1877-2-ND | PLL Audio Clock Synthesizer* 8-SOIC 5728.00/2,500 IDT7134SA55JG 800-1446-5-ND | 32Kb (4Kx8) 55ns SRAM* 52-PLOC ) 14.13 12.72 9.89 
MK3721DLFTR 800-1878-1-ND | 3.3V, 16.2-28MHz VCXO* esolc | 312 260 219] |IDT7140LA25UGI 800-1447-5-ND | 8Kb (1Kx8) 25ns SLAVE SRAM* 52-PLCC | 15.00 13.50 10.50 
MK3721DLFTR 800-1878-2-ND 3.3V, 16.2-28MHz VCXO* 8-SOIC 3328.00/2,500 IDT7143LA20JG 800-1448-5-ND | 32Kb (2Kx16) 20ns SLAVE SRAM* 68-PLCC | 25.65 21.66 18.24 
MK3722GLF 800-1787-5-ND _| VCXO/PLL Clock Synthesizer* 16-TSSOP| 5.25 4.38 3.68| |IDT/0261L15PFG 800-1365-ND | 16Kx16, 15ns, High Speed SRAM* {00-TOFP [47.24 42.52 33.07 
MK3722GLFTR 800-1879-1-ND | VCXO/STB Clock Synthesizer* 16-TSSOP| 5.25 4.38 3.68] |IDT70914S20PF 800-1370-ND | 36Kb (4Kx9) Sync., High Speed SRAM | 80-TOFP | 37.53 31.70 26.69 
MK3722GLFTR 800-1879-2-ND —_| VCXO/STB Clock Synthesizer* 16-TSSOP|  5600.00/2,500 1D771321SA25JG 800-1441-5-ND | 16Kb (2Kx8) 25ns MASTER SRAM* =| 52-PLCC | 16.25 14.63 11.38 
MK3727DLFTR 800-1788-1-ND | 3.3V, 24-36MHz VCXO* 8-SOIC | 3.38 288 252) |1DT709269S12PF 800-1371-ND | 256Kb (16Kx16) Sync., HS SRAM 100-TOFP | 36.50 30.82 25.96 
MK3727DLFTR 800-1788-2-ND | 3.3V, 24-36MHz VCXO* 8-SOIC 2925.00/2,500 1DT709279S12PF 800-1372-ND__|512Kb (32Kx16) Sync., HS SRAM 100-TOFP | 42.18 37.97 29.53 
MK3771-17RLF 800-1789-5-ND__| VCXO/HDTV Clock Source* 28-SSOP | 7.67 6.82 5.40] [IDT709349L9PF 800-1373-ND __[72Kb (4Kx18) Sync., HS SRAM {00-TOFP [24.95 21.08 17.75 
MK5811CMLF 800-1790-5-ND | Low EMI Clock Generator* 8-SOIC | 4.29 358 3.01 
ab ] DT IDT Digi-Key Price Each 
A LL | Part No. Part No. Description Pkg. 1 2 100 
10T Digi-Key a Price Each IDT72V02L15JG 800-1506-5-ND | 1Kx9-Bit, 33V CMOS Async., 15ns* | 32-PLCC | 1266 11.26 8.92 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25-100 IDT72V03L25J 800-1507-5-ND | 2Kx9-Bit, 3.3V CMOS Async., 25ns_ | 32-PLCC | 13.13 11.82 9.19 
ICS95V857AGLF 800-1235-5-ND _|2.5V Wide Range Freq. Clock Driver |48-TSSOP| 3.01 264 2.26] |IDT72V04L25J 800-1508-5-ND — | 4Kx9-Bit, 3.3V CMOS Async., 25ns_ | 32-PLCC | 15.93 14.34 11.15 
ICS97U877AHLF 800-1236-ND 1.8V Wide Range Freq. Clock Driver | 52-BGA | 4.80 4.00 3.36] | IDT72V82L15PAG 800-1538-5-ND | Dual 1Kx9-Bit Async. 3.3V CMOS* | 56-TSSOP] 18.78 16.90 13.15 
ICS97ULP877BHLF 800-1237-ND 1.8V Low Power Wide Range 52-BGA | 5.25 4.38 3.68] |IDT72V85L20PA 800-1540-5-ND__| Dual 8Kx9-Bit Async. 3.3VCMOS | 56-TSSOP| 32.69 27.61 23.25 
Frequency Clock Driver IDT72V201L10PFG 800-1509-ND 256x9-Bit, 3.3V CMOS SyncFIFO™* | 32-TOFP | 17.38 15.64 12.17 
ICS98ULPA877AHLF 800-1238-ND 1.8V Low Power Wide Range 52-BGA | 5.10 4.25 3.57] |IDT72V205L15TF 800-1510-ND 256x18-Bit, 3.3V CMOS SyncFIFO™ | 64-STOFP| 17.25 15.53 12.08 
Frequency Clock Driver IDT72V211L15PFGI___|800-1514-ND 512x9-Bit, 3.3V CMOS SyncFIFO™* | 32-TOQFP | 20.00 18.00 14.00 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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NEW! FIFO NEW! RAM 
IDT Digi-Key Price Each IDT Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
IDT72V2T1LT5PFI 800-1515-ND 512x9-Bit, 3.3V CMOS SyncFIFO™ | 32-TOFP | 20.00 18.00 14.00) |IDT71V416L15PHG8  |800-1847-1-ND | 4Mb (256Kx16) 3.3V CMOS SRAM | 44-TSOP | 859 6.63 5.60 
IDT72V221L15PFG _| 800-1516-ND 1Kx9-Bit, 3.3V CMOS SyncFIFO™* | 32-TOFP | 19.88 17.89 13.92) |IDT71V416L15PHG8 | 800-1847-2-ND _| 4Mb (256Kx16) 3.3V CMOS SRAM* | 44-TSOP | __4967.33/1,500 
1DT72V225L10TFG 800-1517-ND 1Kx18-Bit, 3.3V CMOS SyncFIFO™* 64-STOFP | 23.85 20.14 16.96] |IDT71V416STOPHGS  |800-1848-1-ND | 4IMb (256Kx16) 3.3V CMOS SRAM*| 44-TSOP | 859 663 5.89 
10T72V241L10PF 800-1518-ND 4Kx9-Bit, 3.3V CMOS SyncFIFO™ 32-TOFP | 27.45 23.18 19.52] |IDT71V416S10PHG8 |800-1848-2-ND | 4Mb (256Kx16) 3.3V CMOS SRAM*| 44-TSOP | —_4967.33/1,500 
1DT72V241L15J 800-1519-5-ND | 4Kx9-Bit, 3.3V CMOS SyncFIFO™ 32-PLCC | 23.63 19.95 16.80] |IDT71V416S12PHG8 |800-1849-1-ND | 4Mb (256Kx16) 3.3V CMOS SRAM*| 44-TSOP | 8.10 6.33 5.82 
1DT72V245L10TFG 800-1520-ND 4Kx18-Bit, 3.3V CMOS SyncFIFO™* | 64-STQFP| 31.50 26.60 22.40) |IDT71V416S12PHG8 |800-1849-2-ND —_| 4Mb (256Kx16) 3.3V CMOS SRAM* | 44-TSOP | 5047.35/1,500 
IDT72V255LA10TFG | 800-1522-ND 8Kx18-Bit, 3.3V CMOS SuperSync | 64-STOFP| 47.10 42.39 32.97] |IDT71V416S15PHG —_|800-1477-5-ND _| 4Mb (256Kx16) 3.3V CMOS SRAM*| 44-TSOP | 7.36 6.14 5.16 
FIFO* IDT71V4T6S15PHGI8 [800-1850-1-ND | 4IMb (256Kx16) 3.3V CMOS SRAM* | 44-TSOP | 8.10 6.33 5.82 
IDT72V271LAT0PFG | 800-1523-ND S21. 3.3V CMOS SuperSync | 64-TOFP | 59.18 53.27 41.43) |IDT71V416S15PHGI8 |800-1850-2-ND | 4Mb (256Kx16) 3.3V CMOS SRAM* | 44-TSOP | 5047.35/1,500 
Z IDT71V416S15YG8 | 800-1478-1-ND —_| 4Mb (256Kx16) 3.3V CMOS SRAM*| 44-SOJ | 859 663 5.89 
IDT72V273L10PFG 800-1524-ND 16Kx1 8-Bit / 32Kx9-Bit, 3.3V High 80-TQFP | 57.53 48.45 41.64 IDT71V416S15YG8 800-1478-2-ND 4Mb ies a 3.3V CMOS SRAM* | 44-SOJ 1778.43/500 
Density SuperSync I! FIFO* IDT71V424L15PHG | 800-1479-5-ND _| 4Mb (512Kx8) 3.3V CMOS SRAM* | 44-TSOP | 8.91 7.92 6.27 
IDT72V275L15PFG ‘| 800-1525-ND 32Kx18-Bit, 3.3V SuperSync™ FIFO* | 64-TOFP | 69.22 58.29 50.10| fipT7iva24L15PHGI8 [800-1851-1-ND |4Mb (512kx8) 3.3V CMOS SRAM* | 44-TSOP | 9.32828 6.56 
IDT72V293L6PFG 800-1526-ND pate fee / ST rtoe: High | 80-TOFP | 92.40 77.81 66.87! |ipT7iv424L15PHGI8 |800-1851-2-ND ‘| 4Mb (512Kx8) 3.3V CMOS SRAM* | 44-TSOP | 6882.75/1,500 
ensity SuperSync |! FIFO" IDT71V424L15YGI8 | 800-1480-1-ND 4Mb (512Kx8) 3.3V CMOS SRAM* | 36-SOJ | 11.42 893 8.22 
IDT72V293L7-SPF | 800-1527-ND oay S uperSyne FIFO High) 80-TOFP | 87.61 73.78 63.41) Jint7yvaz4lt5yGi8 |800-1480-2-ND —_| 4Mb (512Kx8) 3.3 CMOS SRAM* | 36-SOJ 2499.00/500 
— col : : : IDT71V424S10PHG _|800-1481-5-ND__| 4Mb (512Kx8) 3.3V CMOS SRAM* | 44-TSOP | 6.83 6.08 4.81 
IDT72v2S5L10PFG | BOOaIS2eaiIp TEMOS coaneE Oe G4-TOFP | 92.21 77.65 66.73) ForryazasiovGs —[800-1482-1-ND | 4MMb (512Kx8) 3.3V CMOS SRAM™ | 36-SOJ 18.10 6.33 5.82 
IDT72V841L15PFG | 800-1539-ND —_| Dual 4Kx9-Bit 3.3V CMOS SynoFIFO* | 64-TOFP | 40.98 36.89 28.69) |/DT71V424S10¥G8 = =— | 800-1482-2-ND | 4Mb (512Kx8) 3.3V CMOS SRAM" | 36-SOJ 171.00/500 
IDT72V2105L10PFG | 800-1511-ND —_‘| 262Kx18-Bit, 3.3V High Density 64-TOFP |112.76 93.50 g1.71| [IDT7IVA24S15PHG8 = /800-1852-1-ND | 4Mb (512Kx8) 3.3V CMOS SRAM” | 44-TSOP | 862 6.66 5.92 
CMOS SuperSync FIFO* : : : IDT71V424S15PHG8 | 800-1852-2-ND | 4Mb (512Kx8) 3.3V CMOS SRAM* | 44-TSOP | 4989.60/1,500 
IDT72V2111L15PFGI |800-1512-ND ‘| 524Kx9-Bit, 3.3V High Density CMOS | 64-TOFP |112.76 98.50 91.71) [IDT71V424S15PHGI8_ |800-1853-1-ND__| Alb (512Kx8) 3.3V CMOS SRAM* | 44-TSOP | 8.62 __6.66_5.92 
SuperSync FIFO* IDT71V424S15PHGI8 [800-1853-2-ND | 4IMb (512Kx8) 3.3V CMOS SRAM* | 44-TSOP | 4989.60/1,500 
IDT72V2113L7-5BCl | 800-1513-ND 262Kx18-Bit / 524Kx9-Bit, 3.3V High | 100-BGA |124.35 108.62 101.13 eat Bile Cee Rope : naa ie (ene ih ie a 
Density SuperSync I FIFO 2 ale X36 sync. 5 z : ; 5 
IDT72V3640L7-5PFGI | 800-1533-ND 1Kx36-Bit, 3.3V High Density 128-TOFP | 45.22 40.70 31.66] |IDT71V547S100PFG8 |800-1854-2-ND | 128Kx36 Sync. ZBT™ 3.3V 1/0 100-TOFP | — 3830.40/1,000 
SuperSync I! FIFO* IDT71V632S5PFG 800-1484-ND 64Kx32 3.3, 5ns Sync. SRAM* | 100-TOFP| 7.10 6.31 5.00 
1D772V3642L1OPF 800-1534-ND Dual Independent 1Kx36-Bit, 3.30 | 120-TQFP | 47.16 42.45 33.02) |IDT/1V632S7PFG 800-1485-ND 64Kx32 3.3V, 7ns Sync. SRAM* | 100-TOFP| 7.10 631 5.00 
CMOS SyncBiFIFO IDT71V632S8PFG 800-1486-ND 64Kx32 3.3V, 8ns Sync. SRAM* | 100-TOFP] 7.10 631 5.00 
IDT72V3660L6PFG ‘| 800-1535-ND alos6 ft aM High Density 128-TOFP | 54.72 49.25 38.31) |IDT71V3556S166PFG8 |800-1843-1-ND | 128Kx36 Sync. ZBT™ 3.3V 1/0* 100-TOFP} 986 7.70 7.09 
uperSync IDT71V3556S166PFG8 |800-1843-2-ND | 128Kx36 Sync. ZBT™ 3.3V 1/0* 100-TOFP | — 4096.40/1,000 
1DT72V3670L1OPF 800-1536-ND 8Kx36-Bit, 3.3V High Density 128-TOFP | 63.37 53.36 45.86] | 1DT71V3558S100PFG8 _|800-1844-1-ND _| 256Kx18 Sync. ZBT™ 3.3V /0* 100-TOFP| 9.22 7.21 6.63 
SuperSync II FIFO : IDT71V3558S100PFG8 | 800-1844-2-ND 256Kx18 Sync. ZBT™ 3.3V 1/0* 100-TOFP 3833.06/1,000 
IDT72V3680L6PFG =| 800-1537-ND "SuoeSynclFIFOS Density 128-TOFP | 80.37 67.68 58.17) | ipT71v3576S133PFGI |800-1473-ND 128Kx36 Sync. 3.3V 1/0 133MHZ* | 100-TQFP) 8.78 7.80 6.18 
IDTTAVSGTOOLTGPAT—|@OO-TS2END—[BBKOGE-B 33V High Densiyy—_—_[TOETOFP W227 77856673) igrrwvssrrsrsprcs. |eno-iB4S2-ND —/128KG6Syne.8aV UO Syne | 100TaFP| 980380000" 
uperSync s | * iS 
IDT72V36110L6BB | 800-1531-ND —_—‘| 131Kx36-Bit, 3.3V High Density 144-PBGA| 124.35 108.62 101.13] HPLWBSTESTSSPrS tenn poets Se SV ie cee eee t eo S02 5.46 
SuperSync II FIFO % AH* i ‘i : 
Pear vue i ; . 1DT71V35761S200PFG | 800-1472-ND 128Kx36 Sync. 3.3V 1/0 200MHz* | 100-TOFP] 7.72 6.87 5.44 
IDT72VG6110L6PFG EET Nie BED? Density 128-TOFP )124.35 108.62 101.13) | int 74vesg03si33PrG8 |800-1855-1-ND | 256Kx36 Sync. ZBT™3.3V/0 | 100-TOFP| 21.82 1731 1656 
IoT72V36140L10PF — |800-1530-ND 431Kx36-Bit, 3.3V High Densit jog-torp 1112.76 98.50 91.71| | /DT71Ve5603S133PFG8 |800-1855-2-ND | 256Kx36 Sync. ZBT™ 3.3V 1/0 100-TOFP} — 9781.20/1,000 
SuperSync FIFO IDT71V65703S75PFG _|800-1487-ND 256Kx36 Sync. ZBT™3.3V 1/0" | 100-TOFP| 18.81 16.93. 13.17 
IDT7201LA15JG 800-1488-5-ND _|512x9-Bit Dual-Port, Async., 15ns* | 32-PLcc | 8.69 7.73 _6.12| [IDT/1V67703S75PFGB |800-1856-1-ND | 256Kx36 3.3V, 7.5ns Sync. SRAM* | 100-TOFP| 21.82 17.31 16.56 
"1489-51 z I # 1DT71V67703S75PFG8 |800-1856-2-ND | 256Kx36 3.3V, 7.5ns Sync. SRAM* | 100-TQFP| —9781.20/1,000 
IDT7202LA12JG 800-1489-5-ND | 1Kx9-Bit Dual-Port, Async., T2ns 32-PLCC | 17.48 10.20 8.08 
IDT7202LA15J 800-1490-5-ND | 1Kx9-Bit Dual-Port, Async., 15ns 32-PLCC | 7.72 6.87 5.44] |IDTG11GLA25SOG8 =| 800-1354-1-ND | 16Kb (2Kx8) 25ns CMOS SRAM* | 24-SOIC | 7.35 5.67 5.04 
IDT7202LA25JGI 800-1491-5-ND | 1Kx9-Bit Dual-Port, Async., 25ns* | 32-PLCC | 9.32 8.28 6.56] |IDT6116LA25S0G8_—| 800-1354-2-ND | 16Kb (2Kx8) 25ns CMOS SRAM* | 24-SOIC 2835.00/1,000 
1DT7204L12JG 800-1492-5-ND | 4Kx9-Bit Dual-Port, Async., 12ns* | 32-PLCC | 17.13 15.42 11.99] [IDT6116LA45S0G8_[800-1355-1-ND_| 16Kb (2Kx8) 45ns CMOS SRAM* _| 24-SOIC | _7.35 __5.67__5.04 
IDT7204L12TPG 800-1493-5-ND | 4Kx9-Bit Dual-Port, Async., 12ns* 28-PDIP_| 17.13 15.42 11.99] |IDT611GLA45SOG8 —] 800-1355-2-ND 16Kb (2Kx8) 45ns CMOS SRAM* | 24-SOIC 2835.00/1,000 
IDT7283LT5PAI 800-1503-5-ND | Dual 2Kx9-Bit CMOS Async., 15ns _[56-TSSOP| 23.78 20.09 16.92] |!DT6116LA45TPG 800-1356-5-ND 16Kb (2Kx8) 45ns CMOS SRAM" 24-DIP | 5.35 446 3.75 
1DT72211L10JG 800-1494-5-ND — | 512x9-Bit CMOS SyncFIFO™, 10ns* | 32-PLCC | 20.00 18.00 14.00] |!DT7164S20vG8 800-1841-1-ND 64Kb (8Kx8) 20ns CMOS SRAM“ | 28-SOQJ | 8.05 6.21 5.52 
IDT72225LB10PFG ‘| 800-1495-ND 1Kx18-Bit CMOS SyncFIFO™, 10ns* | 64-TOFP | 23.85 20.14 16.96] /!DT7164S20vG8 800-1841-2-ND | 64Kb (8Kx8) 20ns CMOS SRAM 28-S0J 3103.65/1,000 
1DT72231L10J 800-1496-5-ND | 2Kx9-Bit CMOS SyncFIFO™, 10ns 32-PLCC | 24.06 21.66 16.85] |!DT71016S12PHG8__| 800-1402-1-ND IMb (64Kx16) 12ns CMOS SRAM" | 44-TSOP | 4.43 3.42 _3.04 
1DT72245LB10PFG 800-1497-ND 4Kx18-Bit CMOS SyncFIFO™, 10ns*_| 64-TQFP | 31.50 26.60 22.40 Rua Sea Oe im rare ae eee iy ay i reas oA 
1DT72251L15PF 800-1498-ND 8Kx9-Bit CMOS SyncFIFO™, T5ns | 32-TOFP | 27.23 22.99 19.36 -1404-1- ns . : : ; 
1DT72255LA10PF 800-1499-ND 8Kx18-Bit CMOS SuperSync™ FIFO | 64-TOFP | 47.10 42.39 32.97] |IDT71016S12vG8 800-1404-2-ND 1Mb (64Kx16) 12ns CMOS SRAM* | 44-SOJ 917.13/500 
IDT72255LA15PFG | 800-1500-ND—_| 8Kx18-Bit CMOS SuperSync™ FIFO | 64-TOFP | 44.86 40.38 31.41| |IDT/1016S1SPHGI8 | 800-1405-1-ND | 1Mb (64Kx16) 15ns CMOS SRAM* | 44-TSOP | 4.43 3.42 3.04 
1DT72265LA10PFG 800-1501-ND 16Kx18-Bit CMOS SuperSync™ FIFO* | 64-TOFP | 57.53 48.45 41.64) |IDT71016S15PHGI8__|800-1405-2-ND AMb (64Kx16) 15ns CMOS SRAM" | 44-TSOP 2561.63/1,500 
1DT72285L10TF 800-1502-ND 65Kx18-Bit CMOS SuperSync™ FIFO | 64-STQFP | 83.79 70.56 60.64) /!DT/1016S15YG 800-1406-5-ND 1Mb (64Kx16) 15ns CMOS SRAM* | 44-SOJ | 3.80 3.17 2.66 
10T72841L15PFG 800-1504-ND Dual 4Kx9-Bit CMOS Async., 15ns* | 64-TOFP | 37.33 31.53 26.55 rat eee Lepr TE pe oe es aes nea ea cae af 3.15 
i en ns 7 - B 
IDT71016S20PHG8 ~—-| 800-1408-1-ND —_| 1Mb (64Kx16) 20ns CMOS SRAM* | 44-TSOP | 4.43 3.42 3.04 
@DIDT saren new! eam BE emo eae ae 
igi-Key IDT71024S12TYGI8. | 800-1410-1-ND —_| 1Mb (128Kx8) 12ns CMOS SRAM* | 32-SOJ | 4.43 3.42 3.04 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 | | ipt7i024s12TYGI8 —|800-1410-2-ND 1Mb (128Kx8) 12ns CMOS SRAM* | 32-SOJ 1707.75/1,000 
IDT71VOT6SATOPHGS |800-1449-1-ND | 1Mb (64Kx16) 10ns CMOS SRAM™ | 44-TSOP | 363 3.10 272] |iDT71024S12VG 800-1411-5-ND | 1Mb (128Kx8) 12ns CMOS SRAM* | 32-SOJ | 3.80 317 2.66 
IDT71VO16SA10PHG8 |800-1449-2-ND | 1Mb (64Kx16) 10ns CMOS SRAM* | 44-TSOP 1996.50/1,500 IDT71024S15TYG8__|800-1412-1-ND__| 1Mb (128Kx8) 15ns CMOS SRAM* | 32-SOQJ | 4.43 3.42 3.04 
IDT71VO16SA12PHG =| 800-1450-5-ND | 1Mb (64Kx16) 10ns CMOS SRAM" | 44-TSOP | 3.07 2.56 2.15] [IDT71024S15TYG8 __(800-1412-2-ND | 1Mb (128Kx8) T5ns CMOS SRAM™ | 32-SOJ 1707.75/1,000 
IDT71VO16SA12VG8 | 800-1451-1-ND | 1Mb (64Kx16) 12ns CMOS SRAM* | 44-SOJ | 3.58 277 2.46] JIDT71024S15TYGI8 — |800-1413-1-ND | 1Mb (128Kx8) 15ns CMOS SRAM* | 32-SOJ | 4.81 3.72 3.30 
IDT71VO16SA12VG8__|800-1451-2-ND__| 1Mb (64Kx16) 12ns CMOS SRAM* | 44-SOJ 741.68/500 IDT71024S15TYGI8 | 800-1413-2-ND —_| 1Mb (128Kx8) 15ns CMOS SRAM* | 32-SOJ 1856.25/1,000 
IDT71VOT6SATSPHGS |800-1452-1-ND | 1Mb (64Kx16) 15ns CMOS SRAM® | 44-TSOP | 3.63 3.10 272] |ipT71024S15YG8 800-1414-1-ND | 1Mb (128Kx8) 15ns CMOS SRAM* | 32-SOJ | 4.43 3.42 3.04 
IDT71VO16SA15PHG8 |800-1452-2-ND | 1Mb (64Kx16) 15ns CMOS SRAM* | 44-TSOP 1996.50/1,500 1DT71024S15YG8 900-1414-2-ND___|1Mb (128Kx8) 15ns CMOS SRAM* | 32-SOJ 1707.75/1,000 
IDT71VO16SA15PHGI8 |800-1842-1-ND | 1Mb (64Kx16) 15ns CMOS SRAM* | 44-TSOP | 5.94 4.95 4.16] /iDT71024S15YGIS 300-1415-1-ND | 1Mb (128Kx8) t5ns CMOS SRAM* | 32-SOJ | 5.08 392 348 
IDT71VO16SA15PHGI8 |800-1842-2-ND | 1Mb (64Kx16) 15ns CMOS SRAM* | 44-TSOP 4009.50/1,500 1DT71024S15YGI8 800-1415-2-ND | 1Mb (128Kx8) 15ns CMOS SRAM* | 32-SOJ 1957.50/1,000 
IDT71VO16SA15YG8__| 800-1453-1-ND 1Mb (64Kx16) 15ns CMOS SRAM* | 44-SOJ | 3.58 2.77 2.46] | 1DT71024S20TYG8 800-1416-1-ND 1Mb (128Kx8) 20ns CMOS SRAM* | 32-SOJ | 4.43 342 3.04 
IDT71VOT6SATSYGS ~— | 800-1453-2-ND | 1Mb (64Kx16) 15ns CMOS SRAM* | 44-SOJ 741.68/500 IDT71024S20TYG8 —-|800-1416-2-ND —_| 1Mb (128Kx8) 20ns CMOS SRAM* | 32-SOJ 1707.75/1,000 
IDT71VO16SAZOPHG8 |800-1454-1-ND | 1Mb (64Kx16) 20ns CMOS SRAM* | 44-TSOP | 3.58 277 2.46] |iDT71024S20TYGI8 _|800-1417-1-ND __| Mb (128Kx8) 20ns CMOS SRAM* | 32-SOQJ | 4.81 3.72 3.30 
IDT71VO16SAZOPHG8 |800-1454-2-ND | 1Mb (64Kx16) 20ns CMOS SRAM" | 44-TSOP 2071.58/1,500 IDT71024S20TYGI8__[800-1417-2-ND | TMb (128Kx8) 20ns CMOS SRAM™ | 32-SOJ 1856.25/1,000 
IDT71V124SA10PHG8 |800-1455-1-ND | 1Mb (128x8) 3.3V CMOS SRAM* | 32-TSOP | 3.58 277 2.46] |iDT71024S20YG8 800-1418-1-ND | 1Mb (128Kx8) 20ns CMOS SRAM* | 32-SOJ | 4.73 3.65 3.24 
IDT71V124SA10PHG8 | 800-1455-2-ND _| 1Mb (128x8) 3.3V CMOS SRAM* _| 32-TSOP 2071.58/1,500 IDT71024S20YG8 800-1418-2-ND | 1Mb (128Kx8) 20ns CMOS SRAM* | 32-SOJ 1822.50/1,000 
IDT71V124SAT0YGS [800-1456-1-ND | 1Mb (128x8) 3.3VCMOS SRAM™ | 32-SOJ | 358 277 246] |IDT?71024S20YGI 800-1419-5-ND | 1Mb (128Kx8) 20ns CMOS SRAM* | 32-SOJ | 4.35 363 3.05 
IDT71V124SA10YG8 | 800-1456-2-ND | 1Mb (128x8) 3.3V CMOS SRAM* | 32-SOJ 1381.05/1,000 1DT71124S12VG 800-1420-5-ND___|1Mb (128Kx8) 12ns CMOS SRAM* | 32-SOJ | 380 317 2.66 
IDT71V124SA10YGI8 | 800-1457-1-ND | 1Mb (128x8) 3.3V CMOS SRAM* | 32-SOJ | 7.46 6.37 5.58] /IDT/1124S15YG 800-1422-5-ND | TMb (128Kx8) 15ns CMOS SRAM* | 32-S0J | 3.80 317 2.66 
IDT71V124SA10YGI8 | 800-1457-2-ND | 1Mb (128x8) 3.3V CMOS SRAM* | 32-SOJ 2736.25/1,000 1DT71124S15YGI 800-1423-5-ND | 1Mb (128Kx8) 15ns CMOS SRAM* | 32-SOJ | 555 463 3.89 
IDT71V124SA12PHG8 | 800-1458-1-ND _| 1Mb (128x8) 3.3V CMOS SRAM* | 32-TSOP | 3.58 2.77 2.46] | IDT71256L25YG8 800-1840-1-ND | 256Kb (32Kx8) 25ns CMOS SRAM* | 28-SOJ | 8.05 6.21 5.52 
IDT71V124SA12PHG8 |800-1458-2-ND | 1Mb (128x8) 3.3V CMOS SRAM* | 32-TSOP 2071.58/1,500 IDT71256L25YG8 800-1840-2-ND | 256Kb (32Kx8) 25ns CMOS SRAM* | 28-SOJ 3103.65/1,000 
IDT71V124SA12VG | 800-1459-5-ND | 1Mb (128x8) 3.3V CMOS SRAM* | 32-SOQJ | 3.07 256 2.15] |IDT71256L25YGI 800-1424-5-ND | 256Kb (32Kx8) 25ns CMOS SRAM* | 28-SOJ | 8.75 7.78 6.16 
IDT71V124SA12VGI | 800-1460-5-ND | 1Mb (128x8) 3.3V CMOS SRAM* | 32-SOJ | 6.37 5.58 4.78] /IDT71256L35YGl 800-1425-5-ND | 256Kb (32Kx8) 35ns CMOS SRAM* | 28-SOJ | 8.75 7.78 6.16 
IDT71V124SA15TYG8 | 800-1461-1-ND | 1Mb (128x8) 3.3VCMOSSRAM* | 32-SOQJ | 3.58 277 2.46] JIDT71256SA12YG8 —-|800-1426-1-ND | 256Kb (32Kx8) 12ns CMOS SRAM* | 28-SOJ | 268 229 201 
IDT71V124SA15TYG8 | 800-1461-2-ND _| 1Mb (128x8) 3.3V CMOS SRAM* | 32-SOJ 1381.05/1,000 IDT71256SA12YG8 | 800-1426-2-ND | 256Kb (32Kx8) 12ns CMOS SRAM* | 28-SOJ 983.13/1,000 
IDT71V124SAT5YG8 _[800-1462-1-ND | 1Mb (128x8) 3.3VCMOS SRAM* | 32-SOJ | 358 277 246] |IDT71256SA15YG 800-1427-5-ND | 256Kb (32Kx8) 15ns CMOS SRAM* | 28-SOJ | 2.29 201 1.72 
IDT71V124SA15YG8 | 800-1462-2-ND | 1Mb (128x8) 3.3V CMOS SRAM* | 32-SOJ 1381.05/1,000 IDT71256SA15YGI8 —_|800-1428-1-ND__| 256Kb (32Kx8) 15ns CMOS SRAM* | _28-SOJ | 268 229 2.01 
IDT71V124SA15YGI8 |800-1463-1-ND | 1Mb (128x8) 3.3VCMOSSRAM* | 32-SQJ | 6.97 5.38 4.78] [IDT71256SAT5YGI8 _|800-1428-2-ND | 256Kb (32Kx8) 15ns CMOS SRAM™ | 28-SOJ 983.13/1,000 
IDT71V124SA15YGI8 | 800-1463-2-ND | 1Mb (128x8) 3.3V CMOS SRAM* | 32-SOJ 2686.50/1,000 IDT71256SA20PZG8 | 800-1429-1-ND | 256Kb (32Kx8) 20ns CMOS SRAM* | 28-TSOP | 6.30 5.25 4.41 
IDT71V256SA10YG | 800-1464-5-ND | 256Kb (32Kx8) 3.3V CMOS SRAM* | 28-SQJ | 3.69 3.08__2.59| /IDT71256SA20PZG8_ | 800-1429-2-ND | 256Kb (32Kx8) 20ns CMOS SRAM* | 28-TSOP 5376.00/2,000 
IDT71V256SA12PZ@ | 800-1465-ND 256Kb (32Kx8) 3.3V CMOS SRAM™ | 28-TSOP | 4.35 3.63 3.05| |IDT71256SA20TPG  |800-1430-5-ND —/ 256Kb (32Kx8) 20ns CMOS SRAM* | 28-PDIP | 4.05 3.38 2.84 
IDT71V256SA12YG | 800-1466-5-ND | 256Kb (32Kx8) 3.3V CMOS SRAM* | 28-SOQJ | 2.29 2.01 1.72] |IDT71256SA20YG8 _|800-1431-1-ND _| 256Kb (32Kx8) 20ns CMOS SRAM* | 28-SOJ | 268 229 2.01 
IDT71V256SA15PZGI | 800-1468-ND 256Kb (32Kx8) 3.3V CMOS SRAM" | 28-TSOP | 4.77 3.98 3.34| |IDT71256SA20YG8 __/800-1431-2-ND | 256Kb (32Kx8) 20ns CMOS SRAM™ | 28-SOJ 983.13/1,000 
IDT71V256SA15YG8 | 800-1469-1-ND | 256Kb (32Kx8) 3.3V CMOS SRAM* | 28-SOQJ | 2.68 2.29 2.01] |IDT71256SA20YGI8 | 800-1432-1-ND | 256Kb (32Kx8) 20ns CMOS SRAM*| 28-SOJ | 268 2.29 2.01 
IDT71V256SA15YG8 | 800-1469-2-ND _| 256Kb (32Kx8) 3.3V CMOS SRAM* | 28-SOJ 983.13/1,000 IDT71256SA20YGI8 —|800-1432-2-ND | 256Kb (32Kx8) 20ns CMOS SRAM* | 28-SOJ 983.13/1,000 
IDT71V416L10PHG  |800-1476-5-ND | 4NMIb (256Kx16) 3.3V CMOS SRAM* | 44-TSOP | 6.83 6.08 4.81] |IDT71256SA25TPG | 800-1433-5-ND | 256Kb (32Kx8) 25ns CMOS SRAM*| 28-DIP | 4.05 3.38 2.84 
IDT71V416L15BEG8 | 800-1846-1-ND | 4Mb (256Kx16) 3.30 CMOS SRAM* | 48-BGA | 8.78 7.80 6.18] |IDT71256SA25TPGI _|800-1434-5-ND _| 256Kb (32Kx8) 25ns CMOS SRAM* | 28-DIP | 543 4.53 3.81 
IDT71V416L15BEG8 _|800-1846-2-ND _| 4Mb (256Kx16) 3.3V CMOS SRAM* | 48-BGA 8287.50/2,000 IDT71256SA25YG 800-1435-5-ND___[256Kb (32Kx8) 25ns CMOS SRAM* | 28-SOJ | 229 201 1.72 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « (Continued) 
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IDT Digi-Key Price Each IDT Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 

IDT72V8980JG 800-1541-5-ND |3.3V ST-BUS® Digital Switch* 44-PLCC | 7.97 7.08 5.61 | |IDT74FCT573CTOG8 800-1645-2-ND | Fast CMOS Octal Transparent 20-0QSOP 1024,65/3,000 

IDT72V8985JG 800-1542-5-ND | 3.3V ST-BUS@/GCI Digital Switch* | 44-PLCC | 7.97 7.08 5.61 Latch* 

1DT72V90823PFG 800-1543-ND | 3.3V ST-BUS@/GCI Non-Blocking | 100-TQFP | 31.91 26.95 22.69) |IDT74FCT573CTSOG8 800-1646-1-ND | Fast CMOS Octal Transparent 20-SOIC | TOT 84 74 
Digital Switch* Latch* 

IDT74ALVC16244APAG8 | 800-1546-1-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Butfer/Driver, | 48-TSSOP] 154 1.28 142 | |IDT74FCT573CTSOG8 800-1646-2-ND | Fast CMOS Octal Transparent 20-SOIC 379.50/1,000 
Tri-State Outputs* Latch* 

IDT74ALVC16244APAG8 | 800-1546-2-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Butfer/Driver, | 48-TSSOP] — 1039.50/2,000 IDT74FCT574ATQG8 800-1647-1-ND | Fast CMOS Tri-St. Octal D Register* | 20-QSOP | 1.01 84 74 
Tri-State Outputs* IDT74FCT574ATQG8 800-1647-2-ND | Fast CMOS Tri-St. Octal D Register* | 20-QSOP 1024.65/3,000 

IDT74ALVC16245PAG8 | 800-1547-1-ND |3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver, |48-TSSOP| 281 240 210 | |IDT74FCT574cTSOG 800-1648-5-ND_| Fast CMOS Tri-St. Octal D Register* | 20-SOIC | 116 93 77 
Tri-State Outputs* IDT74FCT621ATSOGB 800-1649-1-ND | Fast CMOS Octal Bus Transceiver* | 20-SOIC [259 2.21 1.94 

IDT74ALVC16245PAG8 800-1547-2-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver, | 48-TSSOP 1950.00/2,000 IDT74FCT621ATSOGS 800-1649-2-ND | Fast CMOS Octal Bus Transceiver* | 20-SOIC 948.75/1,000 
Tri-State Outputs* ; |DT74FCT823ATSOG8 800-1651-1-ND | CMOS Bus Interface Register* 24-SOIC | 1.76 1.46 1.28 

IDT74ALVC162244PAG | 800-1544-5-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Buffer/Driver, | 48-TSSOP| 1.86 1.49 1.24 | JintzarcTa23aTsoGs 800-1651-2-ND | CMOS Bus Interface Register* 24-SOIC 660.00/1,000 
Tri-State Outputs* IDT74FCT2244ATOG 800-1610-5-ND_|Fast CMOS Octal Butfer/Line Driver*| 20-0SOP | 95 76 64 

IDT74aLvC162245PAGE | 800-1545-1-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver, |48-TSSOP| 1.98 1.64 1.44 | }prAIERT EOS a EO OO ee ee eee te re 8 
Tri-State Outputs* 4644-941 direct * . . } : 

IDT74ALVC162245PAG8 | 800-1545-2-ND |3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver, | 48-TSSOP] — 1336.50/2,000 Dae edecraae: RES RM ont OMine Cel Heenan |awaeoe | ote ed za 
Tri-State Outputs* -1619-2- idirecti +| 99. : F ) 

OTANCTOPACEOFTRETHO est sve uneRing — BTEC Taras var] |OTTRCtTGe (RMB 2HO |rCuCe oe Seen e”| OE | OSE 

eta seat ? IDT74FCT3244APGG8 800-1619-2-ND |3.3V CMOS Octal Buffer/Line Dvr.* [20-TSSOP|  1950.00/3,000 
VAALCTCN2AEEAR. EE Conssve kee one || | 388ave000 IDT74FCT3244APYG8 —_|800-1620-1-ND |3.3V CMOS Octal Buffer/Line Dvr.* | 20-SSOP | 1.88 1.60. 1.40 
1549-1 -| “Bit 3.3V-5\ it 2 IDT74FCT3244APYG8 800-1620-2-ND | 3.3V CMOS Octal Buffer/Line Dvr.* | 20-SSOP 1031.25/1,500 

IDTPAALVCTGA2AGPVGR EO Seah Seva Tih oale OS® AB-SSOP | 1.54 1.28 1.12 | | nt arcT3244A0G8 800-1621-1-ND |3.3V CMOS Octal Buffer/Line Dvr.* | 20-aS0P | 1.88 1.60 1.40 

loT74aLve1e4245pves | g00-1549-2-ND | 16-Bit 3.3V-5V Level Shift 48-SS0P 577.50/1,000 IDT74FCT3244AQG8 800-1621-2-ND_|3.3V CMOS Octal Buffer/Line Dvr.* | 20-QSOP 1950.00/3,000 
Transceiver, Tr-State Outputs* X IDT74ECT3244ASOG 800-1622-5-ND }3.3V CMOS Octal Buffer/Line Dvr.* | 20-S0ic | 1.60 1.40 1.20 

IDT74ALVCH16244PAG —-| 800-1553-5-ND |3.3V CMOS 16-Bit Buffer/Driver, | 48-TSSOP| 1.44 1.16 .97 IDT74FCT3245APGGB 800-1623-1-ND eS oc Bidirectional 20-TSSOP) 1.88 1.60 1.40 
Tri-State Output, Bus-Hold* 

IDT74ALVCHT6245PAG | 800-1554-5-ND Z3V CMOS 16-Bi Bus Transceiver, |48-TSSOP| 1.44 1.16 97 IDT74FCT3245APGGB 800-1623-2-ND see OMS Seta Bidirectional 20-TSSOP} — 1950.00/3,000 
Tri-State Output, Bus-Hold* er 

IDT74ALVCH16260PAG8 | 800-1555-1-ND | 3.3V CMOS 12-24-Bit Mux D-Type |56-TSSOP| 1.54 1.28 1.12 | |!DT74FCT3245AQG8 800-1624-1-ND SENOS Ocel Balrectione) 20-QSOP | 1.88 1.60 1.40 
Latch, Tri-State Output, Bus-Hold* ae 

IDT74ALVCH16260PAG8 | 800-1555-2-ND | 3.3V CMOS 12-24-Bit Mux D-Type | 56-TSSOP 1039.50/2,000 IDT74FCT3245AQG8 800-1624-2-ND seus Octal Bidirectional 20-QS0P 1950.00/3,000 
Latch, Tri-State Output, Bus-Hold* 

IDT74ALVCH32244BFG 800-1557-ND a.aV CMOS 32-Bit Butfen/Driver, 96-LFBGA| 6.75 5.63 4.73 IDT74FCT16244CTPAG8 =| 800-1588-1-ND Fast CMOS 16-Bit Buffer/Line Dvr.* 48-TSSOP] 1.50 1.24 1.09 
Tri-State Output, Bus-Hold* IDT74FCT16244CTPAGS | 800-1588-2-ND | Fast CMOS 16-Bit Buffer/Line Dvr.* |48-TSSOP| —_ 1009.80/2,000 

IDT74ALVCH32245BFG /800-1558-ND | 3.3V CMOS 32-Bit Bus Transceiver, | 96-LFBGA| 6.75 5.63 4.73 | |IDT74FCT16244CTPVG8 | 800-1589-1-ND_|Fast CMOS 16-Bit Buffer/Line Dvr.* | 48-SSOP | 1.76 1.46 1.28 
Tri-State Output, Bus-Hold* IDT74FCT16244CTPVG8 | 800-1589-2-ND | Fast CMOS 16-Bit Buffer/Line Dvr.* | 48-SSOP 660.00/1,000 

IDT74ALVCH162244PAG8 |800-1550-1-ND [3.3V CMOS 16-Bit Buffer/Driver, | 48-TSSOP| 198 1.64 144 | |IDT74FCT16245CTPAG — | 800-1590-5-ND | Fast CMOS 16-Bit Bidirectional 48-TSSOP] 1.40 1.13 94 
Tri-State Output, Bus-Hold* Transceiver* 

IDT74ALVCH162244PAG8 | 800-1550-2-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Buffer/Driver, 1336.50/2,000 IDT74FCTT6245CTPVGS  |800-1591-1-ND | Fast CMOS 16-Bit Bidirectional WB-SSOP | 176 146 1.28 
Tri-State Output, Bus-Hold* 48-TSSOP Transceiver* 

IDT74ALVCH162245PAG | 800-1551-5-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver, | 48-TSSOP| 1.86 1.49 1.24 | JIDT74FCT16245CTPVG8 | 800-1591-2-ND Fast CMOS 16-8 idrectional 48-SSOP 660.00/1,000 
Tri-State Output, Bus-Hold* ransceiver* 

IDT74ALVCH162373PAG | 800-1552-5-ND | 16-Bit Transparent D-Type Latch, | 48-TSSOP| 1.86 1.49 1.24 | JIDT74FCT16245ETPVG — | 800-1592-5-ND Bask CMOS Hee Diaeetona 48-SSOP | 450 3.75 3.15 
Tri-State Output, Bus-Hold* ransceiver* 

IDT74ALVCHR162245PAG8 | 800-1559-1-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver, | 48-TSSOP| 1.54 1.28 1.12 | |IDT74FCT16373CTPAG8 | 800-1602-1-ND | Fast CMOS 16-Bit Transparent 48-TSSOP} 1.98 1.64 1.44 
Tri-State Output, Bus-Hold* D-Type Latch* 

IDT74ALVCHR162245PAG8 | 800-1559-2-ND [3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver, |48-TSSOP|  1039.50/2,000 IDT74FCT16373CTPAG8 | 800-1602-2-ND Favt CMOS 46-6itTraneparent 48-TSSOP| — 1336.50/2,000 
Tri-State Output, Bus-Hold* -Type Latch* 

IDT74CBTLV3125PGG 800-1563-5-ND | Low Voltage Quad Bus Switch* 14-TSSOP| 1.03 83 69 IDT74FCT16373CTPVG  |800-1603-5-ND | Fast CMOS 16-Bit Transparent WB-SSOP | 186 149 ~1.24 

IDT74CBTLV31250G 800-1564-5-ND | Low Voltage Quad Bus Switch* 16-QSOP | 1.09 76 66 D-Type Latch* , 

IDT74CBTLV3126PGG 800-1565-5-ND | Low Voltage Quad Bus Switch* 14-TSSOP| 1.03 83 69 IDT74FCT16374CTPAG | 800-1604-5-ND |Fast CMOS 16-Bit D-Type Tri-State |48-TSSOP| 1.86 1.49 1.24 

IDT74CBTLV3244PGG8__|800-1566-1-ND_| Low Voltage Octal Bus Switch* 20-TSSOP| 1.10 91 80 Register* : 

IDT74CBTLV3244PGG8 800-1566-2-ND | Low Voltage Octal Bus Switch* 20-TSSOP 1113.75/3,000 IDT74FCT16374CTPVG 800-1605-5-ND | Fast CMOS 16-Bit D-Type Tri-State ) 48-SSOP | 1.86 1.49 1.24 

IDT74CBTLV32510G 800-1567-5-ND | Low Voltage 8:1 Mux/Demux* 16-QSOP | 1.09 76 66 Register* = 

IDT74CBTLV3253PGG 800-1568-5-ND | Low Voltage, Dual 1:4 Mux/Demux* | 16-TSSOP | 1.03 83 69 IDT74FCT16501CTPAG 800-1607-5-ND Fast CMOS 18-Bit Registered 56-TSSOP| 3.14 2.62 2.20 

IDT74CBTLV32530G 800-1569-5-ND | Low Voltage, Dual 1:4 Mux/Demux* | 16-QSOP | 1.09 76 66 Transceiver 

IDT74CBTLV3257PGG 800-1570-5-ND | Quad 2:1 Mux/Demux Bus Switch* |16-TSSOP| 1.03 83 69 IDT74FCT16543ATPVG 800-1608-5-ND Fast CMOS 16-Bit Latched Transcvr. 56-SSOP | 2.29 2.01 1.72 

IDT74CBTLV32570G8 800-1571-1-ND | Quad 2:1 Mux/Demux Bus Switch* | 16-QSOP | 1.09 83 = 73 IDT74FCT16952CTPVG 800-1609-5-ND /Fast CMOS 16-Bit Registered 56-SSOP | 2.29 2.01 1.72 

IDT74CBTLV32570G8 800-1571-2-ND | Quad 2:1 Mux/Demux Bus Switch* | 16-QSOP 1016.40/3,000 Transceiver* 


IDT74CBTLV3384PGG 800-1572-5-ND | Low Voltage 10-Bit Bus Switch* 24-TSSOP| 1.03 .83 69 IDT74FCT162244ATPAG 800-1578-5-ND | Fast CMOS 16-Bit Buffer/Line Dvr.* |48-TSSOP| 1.40 1.13 .94 
IDT74CBTLV33840G8 800-1573-1-ND | Low Voltage 10-Bit Bus Switch* 24-QSOP | 1.09 83 73 IDT74FCT162244ATPVG8 | 800-1579-1-ND | Fast CMOS 16-Bit Buffer/Line Dvr.* | 48-SSOP | 1.76 1.46 1.28 


IDT74CBTLV33840G8 800-1573-2-ND | Low Voltage 10-Bit Bus Switch* 24-QSOP. 1016.40/3,000 IDT74FCT162244ATPVG8 | 800-1579-2-ND | Fast CMOS 16-Bit Buffer/Line Dvr.* | 48-SSOP 660.00/1,000 
IDT74CBTLV3861PGG8 800-1574-1-ND | Low Voltage 10-Bit Bus Switch* 24-TSSOP] 1.10 91 80 IDT74FCT162244CTPAG 800-1580-5-ND_| Fast CMOS 16-Bit Buffer/Line Dvr.* |48-TSSOP| 1.40 1.13.94 
IDT74CBTLV3861PGG8 800-1574-2-ND | Low Voltage 10-Bit Bus Switch* 24-TSSOP 1113.75/3,000 IDT74FCT162244CTPVG8 |800-1581-1-ND | Fast CMOS 16-Bit Buffer/Line Dvr.* | 48-SSOP ] 1.76 1.46 1.28 
IDT74CBTLV3862PGG 800-1575-5-ND | Low Voltage 10-Bit Bus Switch* 24-TSSOP| 2.62 2.30 1.97 IDT74FCT162244CTPVG8 | 800-1581-2-ND | Fast CMOS 16-Bit Buffer/Line Dvr.* | 48-SSOP 660.00/1,000 
IDT74CBTLV16211PAG8 | 800-1561-1-ND | Low Voltage 24-Bit Bus Switch* 56-TSSOP | 3.30 2.82 2.47 IDT74FCT162245ATPAG 800-1582-5-ND | Fast CMOS 16-Bit Bidirectional 48-TSSOP| 140 113 94 
IDT74CBTLV16211PAG8 _| 800-1561-2-ND_| Low Voltage 24-Bit Bus Switch* 56-TSSOP 2288.00/2,000 Transceiver* 
IDT74CBTLV16245PAG8 =| 800-1857-1-ND | Low Voltage 16-Bit Bus Switch* 48-TSSOP] 6.12 5.10 4.29 IDT74FCT162245ATPVG 800-1583-5-ND | Fast CMOS 16-Bit Bidirectional 48-SSOP | 1.65 1.32 1.10 
IDT74CBTLV16245PAG8 =| 800-1857-2-ND | Low Voltage 16-Bit Bus Switch* 48-TSSOP 5222.40/2,000 Transceiver* 
IDT74CBTLV16800PAG 800-1562-5-ND | Low Voltage 20-Bit Bus Switch* 48-TSSOP| 2.82 247 2.12 IDT74FCT162245CTPAG8 ~ | 800-1584-1-ND | Fast CMOS 16-Bit Bidirectional 48-TSSOP] 1.50 1.24 1.09 
IDT74FCT157CTQG8 800-1577-1-ND | Fast CMOS Quad 2-Input Mux* 16-QSOP | 1.14 95 83 Transceiver* 
IDT74FCT157CTQG8 800-1577-2-ND | Fast CMOS Quad 2-Input Mux* 16-QSOP 1158.30/3,000 IDT74FCT162245CTPAG8 =| 800-1584-2-ND | Fast CMOS 16-Bit Bidirectional 48-TSSOP 1009.80/2,000 
IDT74FCT162H245CTPAGS | 800-1595-1-ND | Fast CMOS 16-Bit Bidirectional 48-TSSOP| 1.76 146 1.28 Transceiver* 

Transceiver, Bus-Hold* IDT74FCT162373CTPVG 800-1585-5-ND | Fast CMOS 16-Bit Transparent 48-SSOP | 1.65 1.32 1.10 
IDT74FCT162H245CTPAGS | 800-1595-2-ND | Fast CMOS 16-Bit Bidirectional 48-TSSOP 1188.00/2,000 Latch* 

Transceiver, Bus-Hold* IDT74FCT162374ATPAG 800-1586-5-ND | Fast CMOS 16-Bit D-Type Tri-State |48-TSSOP] 1.40 1.13 .94 
IDT74FCT244ATQG8 800-1613-1-ND | Fast CMOS Octal Buffer/Line Driver*] 20-QSOP | 1.09 83 13 Register* 
IDT74FCT244ATQG8 800-1613-2-ND | Fast CMOS Octal Buffer/Line Driver* | 20-QSOP 1016.40/3,000 IDT74FCT162374ATPVG8 | 800-1587-1-ND | Fast CMOS 16-Bit D-Type Tri-State | 48-SSOP | 1.76 1.46 1.28 
IDT74FCT244ATSOG8 800-1614-1-ND | Fast CMOS Octal Buffer/Line Driver* |_20-SOIC_| 1.01 84 14 Register* 
IDT74FCT244ATSOG8 800-1614-2-ND | Fast CMOS Octal Buffer/Line Driver* | 20-SOIC 379.50/1,000 IDT74FCT162374ATPVG8 | 800-1587-2-ND | Fast CMOS 16-Bit D-Type Tri-State | 48-SSOP 660.00/1,000 
IDT74FCT245ATPGG8 800-1615-1-ND | Fast CMOS Octal Bidirectional 20-TSSOP| 1.41. 1.17 1.03 Register* 

Transceiver* IDT74FCT162511CTPAG8 | 800-1858-1-ND | Fast CMOS 16-Bit Registered/ 56-TSSOP] 4.56 3.80 3.20 
IDT74FCT245ATPGG8 800-1615-2-ND | Fast CMOS Octal Bidirectional 20-TSSOP 1425.60/3,000 Latched Transceiver with Parity* 

Transceiver* IDT74FCT162511CTPAG8 | 800-1858-2-ND | Fast CMOS 16-Bit Registered/ 56-TSSOP 3891 .20/2,000 
IDT74FCT245ATPYG8 800-1616-1-ND | Fast CMOS Octal Bidirectional 20-SSOP | 1.01 84 74 Latched Transceiver with Parity* 

Transceiver* IDT74FCT162511CTPVG8 | 800-1593-1-ND | Fast CMOS 16-Bit Registered/ 56-SSOP | 5.32 4.11 3.65 
IDT74FCT245ATPYG8 800-1616-2-ND | Fast CMOS Octal Bidirectional 20-SSOP 569.25/1,500 Latched Transceiver with Parity* 

Transceiver* IDT74FCT162511CTPVG8 | 800-1593-2-ND | Fast CMOS 16-Bit Registered/ 56-SSOP 2052.00/1,000 
IDT74FCT245ATSOG 800-1617-5-ND | Fast CMOS Octal Bidirectional 20-SOIC | .95 16 64 Latched Transceiver with Parity* 

Transceiver* IDT74FCT162823CTPVG 800-1594-5-ND_| Fast CMOS 18-Bit Register* 56-SSOP | 1.76 1.54 1.32 
IDT74FCT245CTQG8 800-1618-1-ND | Fast CMOS Octal Bidirectional 20-QSOP | 1.01 84 74 IDT74FCT163244CPAG 800-1596-5-ND |3.3V CMOS 16-Bit Buffer/Line Dvr.* |48-TSSOP| 2.72 2.38 2.04 

Transceiver* IDT74FCT163244CPVG 800-1597-5-ND |3.3V CMOS 16-Bit Buffer/Line Dvr.* | 48-SSOP | 2.72 238 2.04 
IDT74FCT245CTQG8 800-1618-2-ND | Fast CMOS Octal Bidirectional 20-QSOP 1024.65/3,000 IDT74FCT163245CPAG 800-1598-5-ND |3.3V CMOS 16-Bit Bidirectional 48-TSSOP| 2.72 2.38 2.04 

Transceiver* Transceiver* 
IDT74FCT521ATQG8 800-1640-1-ND | 8-Bit Identity Comparator* 20-QSOP | 281 2.40 2.10 IDT74FCT163245CPVG 800-1599-5-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Bidirectional 48-SSOP | 2.72 2.38 2.04 
IDT74FCT521ATQG8 800-1640-2-ND_| 8-Bit Identity Comparator* 20-QSOP 2925.00/3,000 Transceiver* 
IDT74FCT521ATSOG8 800-1641-1-ND | 8-Bit Identity Comparator* 20-SOIC | 2.81 240 2.10 IDT74FCT163373CPAG 800-1600-5-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Transparent 48-TSSOP| 2.72 2.38 2.04 
IDT74FCT521ATSOG8 800-1641-2-ND | 8-Bit Identity Comparator* 20-SOIC 1031.25/1,000 D-Type Latch* 
IDT74FCT540ATQG8 800-1642-1-ND | Fast CMOS Octal Buffer/Line Driver*| 20-QSOP | 1.23 1.02 90 IDT74FCT163374CPAG8 800-1601-1-ND |3.3V CMOS 16-Bit D-Type Tri-State |48-TSSOP| 3.19 2.72 2.38 
IDT74FCT540ATQG8 800-1642-2-ND | Fast CMOS Octal Buffer/Line Driver* | 20-QSOP 1247.40/3,000 Register* 
IDT74FCT543CTQG8 800-1643-1-ND | Fast CMOS Octal Latched Xcvr.* 24-QSOP | 1.09.83 713 IDT74FCT163374CPAG8 800-1601-2-ND |3.3V CMOS 16-Bit D-Type Tri-State | 48-TSSOP 2210.00/2,000 
IDT74FCT543CTQG8 800-1643-2-ND | Fast CMOS Octal Latched Xevr.* 24-QSOP 1016.40/3,000 Register* 
IDT74FCT543CTSOG8 800-1644-1-ND | Fast CMOS Octal Latched Xevr.* 24-SOIC | 1.54 1.28 1.12 IDT74FCT164245TPAGS 800-1859-1-ND | Fast CMOS 16-Bit 3.3V-5V 48-TSSOP] 3.78 315 2.65 
IDT74FCT543CTSOG8 800-1644-2-ND | Fast CMOS Octal Latched Xcvr.* 24-SOIC 577.50/1,000 Bidirectional Translator* 
IDT74FCT573CTQG8 800-1645-1-ND | Fast CMOS Octal Transparent 20-QSOP | 1.01 84 74 IDT74FCT164245TPAG8 800-1859-2-ND | Fast CMOS 16-Bit 3.3V-5V 48-TSSOP 3225.60/2,000 

Latch* Bidirectional Translator* 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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NEW! LOGIC 


1DT Digi-Key Price Each IDT Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
IDT74FCT164245TPVGS8 | 800-1606-1-ND | Fast CMOS 16-Bit 3.3V-5V 48-SSOP | 441 3.41 3.03 | |IDTOS3VH257PAG8 800-1766-2-ND |2.5V/3.3V Quad 2:1 Mux/Demux | 16-TSSOP|__1366.20/4,000 
Bidirectional Translator* High Bandwidth Bus Switch* 
IDT74FCT164245TPVG8 | 800-1606-2-ND | Fast CMOS 16-Bit 3.3V-5V 48-SSOP 1701.00/1,000 IDTQS3VH2570G8 800-1767-1-ND | 2.5V/3.3V Quad 2:1 Mux/Demux | 16-QSOP| 89 68 60 
Bidirectional Translator* High Bandwidth Bus Switch* 
IDT74FST6800PGG 800-1653-5-ND | 10-Bit Bus Switch with Precharged |24-TSSOP| 1.65 1.32 1.10 | |IDTQS3VH2570G8 800-1767-2-ND | 2.5V/3.3V Quad 2:1 Mux/Demux | 16-QSOP 831.60/3,000 
Outputs* High Bandwidth Bus Switch* 
IDT74FST163245PAG8 | 800-1652-1-ND | 16-Bit Bus Switch* 48-TSSOP| 3.00 2.56 2.24 | | IDTQS3VH257S1G8 800-1768-1-ND | 2.5V/3.3V Quad 2:1 Mux/Demux | 16-SOIC | 99 75 66 
IDT74FST163245PAG8 | 800-1652-2-ND | 16-Bit Bus Switch* 48-TSSOP|  2080.00/2,000 High Bandwidth Bus Switch* 
IDT74LVC244APGG8 800-1666-1-ND_|3.3V CMOS Octal Butfer/Driver* _|20-TSSOP| 1.10 91 _.80_| |IDTOS3VH257S1G8 800-1768-2-ND |2.5V/3.3V Quad 2:1 Mux/Demux | 16-SOIC 770.00/2,500 
IDT74LVC244APGG8 800-1666-2-ND |3.3V CMOS Octal Buffer/Driver*  [20-TSSOP|_1113.75/3,000 High Bandwidth Bus Switch* 
IDT74LVC244APYG 800-1667-5-ND |3.3V CMOS Octal Butfer/Driver* | 20-SSOP | 1.03 83 .69 | |IDTOS3VH384PAG8 800-1769-1-ND |2.5V/3.3V 10-Bit High Bandwidth |24-TSSOP| 1.88 1.60 1.40 
IDT74LVC244AS0G 800-1669-5-ND | 3.3V CMOS Octal Butfer/Driver* 20-SOIC | 113 90 75 Bus Switch* ; 
IDT74LVC245APGG8 800-1670-1-ND | 3.3V CMOS Octal Bus Transceiver* |20-TSSOP| 1.10 91 80 | |IDTQS3VH384PAG8 800-1769-2-ND |2.5V/3.3V 10-Bit High Bandwidth | 24-TSSOP| —_1950.00/3,000 
IDT74LVC245APGG8 800-1670-2-ND_|3.3V CMOS Octal Bus Transceiver* |20-TSSOP| _1113.75/3,000 Bus Switch* . 
IDT74LVC245A0G8 800-1671-1-ND |3.3V CMOS Octal Bus Transceiver* | 20-QSOP | 99 75 66 | |IDTOS3VH3840G 800-1770-5-ND | 2.5V/3.3V 10-Bit High Bandwidth) 24-QSOP | 1.60 1.40 1.20 
IDT74LVC245A0G8 800-1671-2-ND | 3.3V CMOS Octal Bus Transceiver* | 20-QSOP 924.00/3,000 Bus Switch* ; 
IDT74LVC245ASO0G 800-1672-5-ND | 3.3V CMOS Octal Bus Transceiver | 20-SOIC | 1.03 83 69 IDTQS3VH800PAG8 800-1771-1-ND ava ey 10 Bitbign Bandwidth | 24-TSSOP) 1.32 1.09  .96 
IDT74LVC273APGG8 800-1673-1-ND | 3.3V CMOS Octal D-type Flip-Flop* |20-TSSOP| 1.10 91 80 —_ : 
IDT74LVC273APGG8 800-1673-2-ND_|3.3V CMOS Octal D-type Flip-Flop* |20-TSSOP| _1113.75/3,000 IDTOS3VH800PAG8 800-1771-2-ND eee S10 Baial Bandwidth = 24-TSSOP| = 1336.50/3,000 
IDT74LVC541AQG8 800-1674-1-ND |3.3V CMOS Octal Butfer/Driver* | 20-QSOP | 1.01 84 74 on F 
IDT74LVC541AQG8 800-1674-2-ND |3.3V CMOS Octal Buffer/Driver* | 20-0SOP | —_1024.65/3,000 IDTAS3VH8000G 800-1772-5-ND eee Sy 1 Sangh Bandwidth | 24-QS0P | 1.03 83.69 
IDT74LVC16244APAG8 | 800-1658-1-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Butfer/Driver* | 48-TSSOP] 154 1.28 1.12 : : 
IDT74LVC16244APAG8 ~—-/ 800-1658-2-ND |3.3V CMOS 16-Bit Buffer/Driver* | 48-TSSOP| — 1039.50/2,000 IDTQS3VH8610G 800-1773-5-ND FOL High Barchath oie Sunken 24-QS0P | 1.03 8369 
IDT74LVC16245APAG8___|800-1659-1-ND_| 3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver* |48-TSSOP| 1.54 1.28 1.12 : ts 
IDT74LVC16245APAG8 | 800-1659-2-ND |3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver* |48-TSSOP|  1039.50/2,000 IDTQS3VH8620G 800-1774-5-ND TAREARWIGI Se Sune 24-QS0P | 2.82 2.47 2.12 
IDT74LVC16245APVG 800-1660-5-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver* | 48-SSOP | 1.44 1.16 97 oth ! 
IDT74LVC16373APAG —-|800-1661-5-ND |33VCMOS 16-Bit Transparent  |48-TSSOP) 144 116 97 | |/DTAS8VH2245PAG Suara “Sv/3.3V 8 Bit High Bandwidth = 20-7SS0P) 1.76 1.84 1.82 
D-Type Latch* es rar - 5 
IDT74LVC16374APAG | 800-1662-5-ND |3.3V CMOS 16-Bit D-Type Flip-Flop |48-TsSoP| 1.44 116 97 | |/DTaSsvHe2dsaG SOUSA S304 Sit High Bandwidth 7 20-Q80P | 1.76 1.41.82 
IDT74LVC16827APAG8 __|800-1665-1-ND_| 3.3V CMOS 20-Bit Butfer* 56-TSSOP| 3.38 2.88 2.52 reentry aioe f 7 
IDT74LVC16827APAG8 | 800-1665-2-ND |3.3V CMOS 20-Bit Buffer* 56-TSSOP|  2340.00/2,000 igesvieeitene UNA Bevis HOE ron Hon ROTSSOR [paths 2:18 2608 
IDT74LVC162244APAG | 800-1654-5-ND |3.3V CMOS 16-Bit Buffer/Driver* | 48-TSSOP| 1.44 116 97 Reet BIH ‘ 3 
IDT7ALVC1622454PAGS | 800-1655-1-ND_|3.3V CMOS 16-Bit Bus Transcelver* | 48-TSSOP| 1.54 1.28 1.12 | |IDTSSVHIG211PAGB_— /800-1867-1-ND | 2eN/a.Gh Dl Bit High Bandwidth | 56-TSSOP) 3.75 3.13 2.68 
IDT74LVC162245APAG8 | 800-1655-2-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver* | 48-TSSOP| — 1039.50/2,000 -1867-2- -Bit HI i : 
IDT74LVC162245APEG _|800-1656-5-ND_|3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver* |48-TVSOP| 3.15 2.63. 2.1 | |/DTOSSVHIG211PAGB — /800-1867-2-ND | 2eN/a.ch DLBit High Bandwidth | 56-TSSOP) —3200.00/2,000 
IDT74LVC162245APVG = /800-1657-5-ND) | 3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver" | 48-SSOP | 1.44 1.16 97 | | ipTasavi1i6212PAG 800-1755-5-ND |2.5V/3.3V 24-Bit Bus Exchange  |56-TSSOP| 3.75 3.13 2.63 
IDT74LVCC3245APGG 800-1675-5-ND | Adj. CMOS Octal Bus Transceiver* |24-TSSOP] 1.69 1.36 1.13 High Bandwidth Bus Switch* 
IDT74LVCH16244APAG =| 800-1683-5-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Buffer/Driver* | 48-TSSOP) 1.44 1.16 97 IDTOS3VH16233PAGS 800-1868-1-ND |2.5V/3.3V 32:16 Mux/Demux High |56-TSSOP| 450 3.75 3.15 
IDT74LVCH16245APAG | 800-1685-5-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver* | 48-TSSOP| 1.44 116 97 Bandwidth Bus Switch* 
IDT74LVCH16245APVG8__| 800-1686-1-ND_|3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver* | 48-SSOP | 1.54 1.28 1.12 IDTQS3VH16233PAG8 800-1868-2-ND | 2.5V/3.3V 32:16 Mux/Demux High | 56-TSSOP 3840.00/2,000 
IDT74LVCH16245APVG8 | 800-1686-2-ND [3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver* | 48-SSOP 577.50/1,000 Bandwidth Bus Switch* 
IDT74LVCH16374APAG —-| 800-1687-5-ND | 3.3V CMOS 16-Bit D-Type F/F* 48-TSSOP) 144 116 97 IDTQS3VH16244PAG8 800-1869-1-ND | 2.5V/3.3V 16-Bit High Bandwidth /48-TSSOP| 4.50 3.75 3.15 
IDT74LVCH16374APVG | 800-1688-5-ND | 3.3V CMOS 16-Bit D-Type F/F* 48-SSOP | 1.44 1.16 97 Bus Switch* 
IDT74LVCH16543APAG | 800-1689-5-ND SV. 0M08 16-8 Registered 56-TSSOP| 2.72 2.38 2.04 | |IDTQS3VH16244PAG8 —/800-1869-2-ND | 2.5V/3.3V 16-Bit High Bandwidth | 48-TSSOP| —_3840.00/2,000 
ransceiver* Bus Switch* 
IDT74LVCH32245ABF8__| 800-1862-1-ND_| 3.3V CMOS 32-Bit Bus Transceiver* | 96-LFBGA| 5.25 4.38 3.68 | |IDTQS3VH16245PAGB —*|800-1870-1-ND |2.5V/3.3V 16-Bit High Bandwidth | 48-TSSOP| 4.50 3.75 3.15 
IDT74LVCH32245ABF8 | 800-1862-2-ND |3.3V CMOS 32-Bit Bus Transceiver* | 96-LFBGA| _6720.00/3,000 Bus Switch* 
IDT74LVCH32245ABFG | 800-1690-ND —_| 3.3V CMOS 32-Bit Bus Transceiver* | 96-LFBGA| 5.25 4.38 3.68 | /IDTOS3VH16245PAG8 _/800-1870-2-ND |2.5V/3.3V 16-bit High Bandwidth /48-TSSOP|  3840.00/2,000 
IDT74LVCH162244APAG | 800-1676-5-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Butfer/Driver* | 48-TSSOP| 1.44 116 97 Bus Switch* 
IDT74LVCH162245APAG | 800-1677-5-ND |3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver* | 48-TSSOP| 1.44 116 97 | |IDTQS3VH16861PAG 800-1756-5-ND | 2.5V/3.3V 20-Bit Flow-Through Pin |48-TSSOP| 3.75 313 2.63 
IDT74LVCH162373APAG8 | 800-1678-1-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Transparent 48-TSSOP| 1.54 1.28 1.12 Out, High Bandwidth Bus Switch* 
D-Type Latch* IDTQS4A1010G 800-1775-5-ND |High Performance CMOS Analog | 16-QSOP | 330 2.75 2.31 
IDT74LVCH162373APAG8 |800-1678-2-ND [3.3V CMOS 16-Bit Transparent 48-TSSOP| _ 1039.50/2,000 4-Ch. SPST Switch* 
D-Type Latch* IDTOS4A1050G8 800-1871-1-ND | High Perf. CMOS 2-Ch. 4PST 20-QS0P | 3.78 315 2.65 
IDT74LVCH162373APVG8 | 800-1679-1-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Transparent 48-SSOP | 1.54 1.28 1.12 Switch* 
D-Type Latch* IDTOS4A1050G8 800-1871-2-ND | High Perf. CMOS 2-Ch. 4PST 20-QS0P | —4838.40/3,000 
IDT74LVCH162373APVG8 | 800-1679-2-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Transparent 48-SSOP 577.50/1,000 Switch* 
D-Type Latch* IDTOS4ATTOOG 800-1776-5-ND_ [High Perf. CMOS 2-Ch. 5PST 2-OS0P | 477 3.98 3.34 
IDT74LVCH162374APA8 | 800-1680-1-ND | 3.3V CMOS 16-Bit D-Type Flip-Flop |48-TSSOP| 3.19 2.72 2.38 Switch* 
IDT74LVCH162374APA8 | 800-1680-2-ND_ | 3.3V CMOS 16-Bit D-Type Flip-Flop |48-TSSOP| __910.00/2,000 IDTQS4A2010G8 800-1872-1-ND_ | High Performance CMOS 2x2 24-QS0P | 4.77 3.98 3.34 
IDT74LVCH162374APAG | 800-1682-5-ND [3.3V CMOS 16-Bit D-Type F/F* 48-TSSOP| 144 1.16 97 Analog Cross Point Switch* 
IDT74LVCR162245APAG8 | 800-1692-1-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver* | 48-TSSOP| 2.19 1.87 1.64 | /IDTQS4A2010G8 800-1872-2-ND_ | High Performance CMOS 2x2 24-QS0P | 6 105.60/3,000 
IDT74LVCR162245APAG8 | 800-1692-2-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver* | 48-TSSOP| — 1515.80/2,000 Analog Cross Point Switch* 
IDT74LVCHR162245APAG8 | 800-1691-1-ND | 3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver* | 48-TSSOP| 2.81 2.40 2.10 | |IDTQS4A2050G 800-1777-5-ND | High Performance CMOS Analog | 16-QSOP | 4.35 3.63 3.05 
IDT74LVCHR162245APAG8 | 800-1691-2-ND_| 3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver* |48-TSSOP| _1950.00/2,000 4-Ch. SPST Mux/Demux* 
IDTOS3L3840G8 800-1749-1-ND |High Speed, Low Power 10-Bit Bus | 24-QSOP | .79 60 53 IDTQS4A2100G 800-1778-5-ND Han rerformates CMOS 22h: 16-QSOP | 3.63 3.03 2.55 
Exchange Switch* s ux/Demux* : 
IDTOS3L384068 800-1749-2-ND | High Speed, Low Power 10-Bit Bus | 24-QSOP 739.20/3,000 IDTAS32x245026 800-1731-5-ND High Speed GMOS Dauble Win 40-QVSOP] 1.87 1.64 1.40 
Exchange Switch* 
IDTOS3VH1250G8 800-1750-1-ND 2.5V/3.3V Quad Active Low, High | 16-QSOP | 1.10 91 80 IDTQS32X3840168 800-1732-1-ND | HS CMOS 20-Bit Bus Switch* 48-QVSOP| 2.48 2.12 1.85 
Bandwidth Bus Switch* IDTQS32X38401G8 800-1732-2-ND |HS CMOS 20-Bit Bus Switch* 48-QVSOP| —_1716.00/2,000 
IDTQS3VH1250G8 800-1750-2-ND | 2.5V/3.3V Quad Active Low, High | 16-QSOP 1113.75/3,000 Tae Re GIG pore Ss TE oe onan Eee bea aN ieee 
Bandwidth Bus Switch* zl on -Bit Bus Switch* is 00/2, 
IDTQS3VH125S16 800-1751-5-ND | 2.5V/3.3V Quad Active Low, High | 14-SOIC | 1.24 99 83 | |IDTQS32X224502G8 800-1729-1-ND High Speed CMOS Double-Width 40-QVSOP] 2.06 1:76 1.54 
Bandwidth Bus Switch* us Switch* 
IDTOS3VH1260G8 800-1752-1-ND |2.5V/3.3V Quad Active High, High | 16-QSOP | 1.10 91 80 | |IDTQS32x224502G8 800-1729-2-ND High Speed CMOS Double-With 40-QVSOP| — 1430.00/2,000 
Bandwidth Bus Switch* us Switch* 
IDTOS3VH1260G8 800-1752-2-ND | 2.5V/3.3V Quad Active High, High | 16-QSOP 1113.75/3,000 Teese BOO SO TENE FEDS Seen e eens peas Sean Id 
Bandwidth Bus Switch* a | -Bit Bus Switch* | .00/2, 
IDTQS3VH126S1G 800-1753-5-ND |2.5V/3.3V Quad Active High, High | 14-SOIC | 1.60 1.40 1.20 IDTasSPAHean2e isis st SOV SY 16-BitBus Switch 40-OVS0E 2A 
Bandwidth Bus Switch* - -2-| a F -Bit Bus Switch* - 00/2, 
IDTQS3VH244PAG8 800-1759-1-ND | 2.5V/3.3V 8-Bit High Bandwidth | 20-TSSOP| 1.88 1.60 1.40 ras vee deuce Saat AND Ze Ae oie Seth eae -_ 250 a 
Bus Switch* - Bu : jux/Demux* | R 5 H 
IDTQS3VH244PAG8 800-1759-2-ND | 2.5V/3.3V 8-Bit High Bandwidth  |20-TSSOP} —_1950.00/3,000 IDrassases70168 BO Bean 1s COS oe te Min Dems Peels jee 
Bus Switch* - -5- igh Spee Bi ~ i A i 
TDTOS3VH245PAG8 800-1760-1-ND |2.5V/3.3V 8-Bit High Bandwidth |20-TSSOP| 1.10 91 80 MultiWidth Bus Switch* 
Bus Switch* IDTOS34X38303G 800-1744-5-ND_|High Speed CMOS 32-Bit Bus 80-QVSOP| 413 3442.89 
IDTOS3VH245PAG8 800-1760-2-ND | 2.5V/3.3V 8-Bit High Bandwidth  |20-TSSOP} —_1113.75/3,000 Exchange Switch* 
Bus Switch* IDTQS34X224503G 800-1742-5-ND | High Speed CMOS 32-Bit 80-QVSOP| 2.64 231 1.98 
IDTQS3VH2450G8 800-1761-1-ND | 2.5V/3.3V 8-Bit High Bandwidth 20-QSO0P | 1.09 83 73 MultiWidth Bus Switch* 
Bus Switch* IDTQS34XVH24503G8 ——-800-1866-1-ND | 2.5V/3.3V 32-Bit Bus Switch* 80-QVSOP] 3.85 2.97 2.64 
IDTAS3VH2450G8 800-1761-2-ND | 2.5V/3.3V 8-Bit High Bandwidth 20-QSOP 4016.40/3,000 IDTQS34XVH24503G8 (| 800-1866-2-ND | 2.5V/3.3V 32-Bit Bus Switch* 80-QVSOP| — 2816.00/2,000 
Bus Switch* IDTQS34XVH224503G __|800-1745-5-ND_| 2.5V/3.3V 32-Bit Bus Switch* 80-QVSOP| 6.86 6.10 4.83 
IDTQS3VH251PAG 800-1762-5-ND | 2.5V/3.3V Quad 2:1 Mux/Demux | 16-TSSOP| 1.60 1.40 1.20 | /IDTQS31250G8 800-1711-1-ND [HS CMOS Quad Bus Switch* 6-0S0P| 74 51 44 
High Bandwidth Bus Switch* IDTQS31250G8 800-1711-2-ND |HS CMOS Quad Bus Switch* 16-QSOP 594.00/3,000 
IDTOS3VH2570G 800-1763-5-ND |2.5V/3.3V Quad 2:1 Mux/Demux | 16-QSOP | 1.69 1.35 1.13 | |IDTQS3125S16 800-1712-5-ND HS CMOS Quad Bus Switch* 14-SOIC | 74 5245 
High Bandwidth Bus Switch* IDTQS31260G 800-1713-5-ND _|HS CMOS Quad Bus Switch* 16-0S0P | 74 47 43 
IDTQS3VH253PAG8 800-1764-1-ND | 2.5V/3.3V Dual 4:1 Mux/Demux | 16-TSSOP] 1.88 1.60 1.40 | |IDTQS31260G8 800-1714-1-ND_|HS CMOS Quad Bus Switch* 16-0SOP | 74 514d 
High Bandwidth Bus Switch* IDTQS31260G8 800-1714-2-ND [HS CMOS Quad Bus Switch* 16-QSOP 504.00/3,000 
IDTQS3VH253PAG8 800-1764-2-ND | 2.5V/3.3V Dual 4:1 Mux/Demux  |16-TSSOP} — 2600.00/4,000 IDTQS3126S1G 800-1715-5-ND |HS CMOS Quad Bus Switch* 14-SOIC | 74 5245 
High Bandwidth Bus Switch* IDTOS3244PAG8 800-1718-1-ND | HS CMOS 8-Bit Bus Switch* 20-TSSOP| 1.40 1.16 1.02 
IDTQS3VH2530G8 800-1765-1-ND | 2.5V/3.3V Dual 4:1 Mux/Demux 16-0S0P | 1.80 149 1.31 | |IDTQS3244PAG8 800-1718-2-ND |HS CMOS 8-Bit Bus Switch* 20-TSSOP| —_1417.50/3,000 
High Bandwidth Bus Switch* 1DTOS32440G8 800-1719-1-ND_|HS CMOS 8-Bit Bus Switch* 20-asoP | 69 5347 
IDTQS3VH2530G8 800-1765-2-ND | 2.5V/3.3V Dual 4:1 Mux/Demux 16-QSOP 1822.50/3,000 1DTOS32440G8 800-1719-2-ND [HS CMOS 8-Bit Bus Switch* 20-QSOP 646.80/3,000 
High Bandwidth Bus Switch* 1DTQS3244S0G8 800-1720-1-ND | HS CMOS 8-Bit Bus Switch* 20-SOIC | 79 60 53 
TDTOS3VH257PAGS 800-1766-1-ND |2.5V/3.3V Quad 2:1 Mux/Demux [16-TSSOP| 1.01 84 74 | |IDTQS3244S0G8 800-1720-2-ND | HS CMOS 8-Bit Bus Switch* 20-SOIC 272.80/1,000 
High Bandwidth Bus Switch* IDTQS3245068 800-1721-1-ND_|HS CMOS 8-Bit Bus Switch* 20-asoP | 69 53 47 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « (Continued) 
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CONTROLLERS 
@IDT Digi@Reel’ (cont) (ETHERNET /I/O /USB / 
IDT Digi-Key CircLink™ etc.) 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Tk ae Digi@Reel® (Cont.) RoHS C. liant 
IDTOS3245068 §00-1721-2-ND_|HS CMOS 6-Bit Bus Switch* 30-0S0P | 646,80/3,000 eae eS rts 
IDTOS3245S0G8 800-1722-1-ND [HS CMOS 8-Bit Bus Switch* 20-Soic | 79 60 53 mals plat Key Teen rr Heer een 
Diasae i ebae BO ea Ho CMOS 8-81 Bus Switch ee een CANGICTII NU @a8-1017 ND ‘0 Nor PCI Ethernet Single Chip | 128 Ta 29.46 25.05 22.84 
1DT0S32510G8 800-1723-1-ND | High Speed CMOS 8:1 Mux/Demux*| 16-QSOP | 74 51 44 Hl pele neeoeee é ; ; ; 
IpT0S32510G8 800-1723-2-ND | High Speed CMOS 8:1 Mux/Demux*| 16-QSOP 594.00/3,000 LANS1C96-MU 638-1018-ND TIeIp CHT Gia leracieh 100-TOFP ) 21.21 18.32 16.01 
1DT0S3251S1G8 800-1724-1-ND_| High Speed CMOS 8:1 Mux/Demux*| 16-SOIC | 74 5750 : _— ; : 
IDTOS32515168 800-1724-2-ND | High Speed CMOS 8:1 Mux/Demux*} 16-SOIC 577.50/2,500 LANB700G-AEZE DN ESD Protected 10/100 Ethemet SeAQEN i taAOe 208 4 
1DT0S3253068 800-1725-1-ND /HS CMOS Dual 4:1 Mux/Demux* | 16-QS0P | 74 51 44 |_|, ane7ooic-aeze 638-1047-ND | ESD Protected 10/100 Ethernet ae-orn | 280 240 2.10 
IDTOS3253068 800-1725-2-ND |HS CMOS Dual 4:1 Mux/Demux* | 16-aS0P | _594.00/3,000 ; Tianseaivar an ene rie Ne “8 
IDTQS3253S168 800-1726-1-ND | HS CMOS Dual 4:1 Mux/Demux* 16-SOIC | 74 = 57 50 LAN9115-MT 638-1010-ND | Highly Efficient Single Chip 10/100 Non- | 100-TQFP ) 12.10 10.45 9.13 
1DTOS3253S1G8 800-1726-2-ND_|HS CMOS Dual 4:1 Mux/Demux* | 16-SOIC 577.50/2,500 PCI Ethernet Controller 
1DT0S32570G8 800-1727-1-ND [HS CMOS Quad 2:1 Mux/Demux* | 16-aSOP | .74 51 44 | |LAN9116-MT 638-1011-ND | Highly Efficient Single Chip 10/100 Non- | 100-TOFP | 16.17 13.97 12.21 
IpT0S3257068 800-1727-2-ND |HS CMOS Quad 2:1 Mux/Demux* | 16-QSOP 594.00/3,000 PCI Ethernet Controller 
IDTQS3257S1G8 800-1728-1-ND |HS CMOS Quad 2:1 Mux/Demux* | 16-Soic | 74 57. .50 | |LANS117-MT 638-1012-ND | High Performance Single Chip 10/100 | 100-TOFP | 16.50 14.25 12.45 
IDTQS3257S1G8 800-1728-2-ND |HS CMOS Quad 2:1 Mux/Demux* | 16-SOIC 577.50/2,500 Non-PC! Ethernet Controller_ 
IDTQS3306AS1G8 800-1736-1-ND_|HS CMOS Dual Bus Switch* 8-soic | 89 68 —_—.60_ | |LANS118-MT 638-1013-ND Pghly Performance Single Ghip.10/100 100-TOFP | 24.00 20.40 18.60 
eee 2 tinh Spent vos 102i bus MeeOP | Oe a gg | |LaNg2i0-A6z1 638-1048-ND | Single-Chip Ethernet Controller 56-OFN | 11.58 10.19 8.80 
Exchange Switch* ; ; ; LAN9211-ABZJ 638-1049-ND | Single-Chip Ethernet Controller 56-QFN | 12.25 1059 9.25 
IpTasa3e3ace 800-1737-2-ND_| High Speed CMOS 10-Bit Bus 24-0S0P 739,20/3,000 LAN9221-ABZJ 638-1073-ND | High Pert. 16-Bit Non-PCI 10/100 56-QFN | 10.40 916 7.91 
Exchange Switch* Ethernet Controller NEW! 
IpTAS3384PAG8 800-1738-1-ND | HS CMOS 10-Bit Bus Switch* 24-TSSOP| 140 1.16 1.02 | |LAN9311-NU 638-1075-ND peor Tapio Managed Ethernet 128-VTOFP) 14.41 12.45 10.88 
IDTOS3384PAG8 800-1738-2-ND_|HS CMOS 10-Bit Bus Switch* 24-TSSOP | __1417.50/3,000 : : 
IDTOS33840G8 800-1739-1-ND | HS CMOS 10-Bit Bus Switch* 24-0S0P | 79 60 53. _ | LANS500-ABZJ aia am Hi-Speed USB 2.0 to 10/100 Ethemet | S6-OFN | 8.40 828 7-15 
IpTaS3384aG8 800-1739-2-ND |HS CMOS 10-Bit Bus Switch* 24-QSOP 739.20/3,000 LPC47B272-MS 638-1019-ND | 100-Pin Enhanced Super /O Controller | 100-0FP | 16.94 14.63 12.79 
IDTas33g00G8 800-1740-1-ND | HS CMOS 16:8 Multiplexer* 28-as0P | 114 95 83 la Mee 
IDTQS33900G8 800-1740-2-ND | HS CMOS 16:8 Multiplexer* 28-QSOP 1188.00/2,000 SCH3112-NU 638-1020-ND | LPC 1/0 with 8042 KBC, Reset 128-VTOFP| 12.38 10.89 9.41 
ipTas3800aG8 800-1746-1-ND_|HS CMOS 10-Bit Bus Switch* 24-0S0P | 79 60 53 Generation, HWM and Multiple 
IDTOS3800068 800-1746-2-ND |HS CMOS 10-Bit Bus Switch* 24-QSOP 739.20/3,000 Serial Ports 
IDTQS3861PAG8 800-1747-1-ND | HS CMOS 10-Bit Bus Switch* 24-TSSOP| 1.10 91 80 | |SCH3114-NU 638-1021-ND | LPC 1/0 with 8042 KBC, Reset 128-VIQFP) 16.17 13.97 12.21 
IDTOS3861PAGB 800-1747-2-ND |HS CMOS 10-Bit Bus Switch* 24-TSSOP| —1113.75/3,000 Generation, HWM and Multiple 
IDT0S38610G8 800-1748-1-ND | HS CMOS 10-Bit Bus Switch* 24-0S0P | 89 68 60 Serial Ports 
IpT0S3861068 300-1748-2-ND | HS CMOS 10-Bit Bus Switch* 24-QSOP 831.60/3,000 SCH3116-NU 638-1022-ND | LPC 1/0 with 8042 KBC, Reset 128-VTOFP) 21.56 18.62 16.27 
IDTS322450G 800-1716-5-ND__|HS CMOS 8-Bit Bus Switch* 20-0S0P| 89 62 54 Generation, HWM and Multiple 
IDT088239006 SOO IESSNOM| HS CMOS 16:8 Multiplexer 26-QS0P | 1.86 1.49 1.24 | agao7aNT 638-1024-ND | Dual Mode CircLink™ Controller TOEVIOFP] 22.00 16.70 17.05 
TMC2084-HT 638-1025-ND | Stand-Alone Mode CircLink Controller | 48-TOFP | 13.20 11.40 9.96 
i 
@IDT vere damian USB2241-AEZG-05  |638-1077-ND | Ultra Fast USB 2.0 Multi-Format Flash | 36-QFN | 356 3.05 2.67 
‘0! omplian Media Controller NEW! 
1DT Digi-Key Price Each USB2502-AEZG 638-1029-ND | 2-Port USB 2.0 Hub Controller 36-QFN | 4.26 3.65 3.20 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 | |USB2503A-HZH 638-1030-ND | Integrated USB 2.0 Compatible 48-0FN | 5.71 4.90 4.29 
1DT82P2281PFG8 800-1700-1-ND | Single T1/E1/J1 Long Haul/Short | 80-TOFP | 27.59 23.30 19.62 3-Port Hub 
Se Ee eo auen USB2504A-JT 638-1031-ND | Integrated USB 2.0 Compatible BETOFP | 6275.38 471 
1DT82P2281PFG8 800-1700-2-ND —_| Octal T1/E1/J1 Long Haul/Short 80-TOFP 11953.50/750 4-Port Hub ; 
Haul Transceiver USB2507-ADT 638-1032-ND | Integrated USB 2.0 Compatible 80-TOFP | 810 713 6.16 
IDT82P2288BBG 800-1701-ND Octal T1/E1/J1 Long Haul/Short  |256-PBGA) 8278 69.72 5991] | cog Sena nn ee oaie season sear ||aagt 2445, Sig 
Haul Transceiver = a 5 4 er i 7 i . 
IDT82P2816BBG 800-1702-ND 16(+1) Channel High-Density T1/E1/|416-PBGA| 84.68 71.32 61.29 ieee es ees OLek Coed ooo ae ne ee — 
J1 Line Interface Unit ~ a .0 Hub Controller, 3-Po a A i 
1DT82P2821BHG 800-1703-ND 24 (+1) Channel High-Density T1/E1/ |640-PBGA| 91.18 79.65 74.16 ere aes ae Pee rnp oomaley, sent gui 574 42 a5) 
J1 Line Interface Unit 514- -1054- .0 Hub Controller, 4-Port a 37 75 i 
TDT82V2044EPFG8 _[800-1863-1-ND | Quad T1/E1/J1 Short Haul Line 728-TOFP | 39.26 33.16 27.92] |USB25141-AEZG 638-1055-ND | USB 2.0 Hub Controller, 4-Port 36-QFN | 5.88 5.04 441 
Interface Unit USB2524-ABZJ 628-1056-ND | USB 2.0 MultiSwitch Hub Controller 56-OFN | 6.73 592 5.12 
IDT82v2044EPFG8 —| 800-1863-2-ND Quad T1/E 141 Short Haul Line 128-TOFP | — 22248.75/1,000 USB3300-EZK 638-1034-ND | Hi-Speed USB Host, Device or OTG PHY 32-QFN | 240 208 1.84 
nterface Unil with ULPI Low Pin Interface 
IDT82V2048EBBG 800-1704-ND Octal THEN Short Haul Line 208-PBGA| 57.72 51.95 40.41] USB3311-CP-TR 638-1057-1-ND | Hi-Speed USB Transceiver, ULPI 24-0FN | 288 256 224 
nterface Unit Interface 26MHz Reference Clock 
IDT82v2084PFG8 800-1864-1-ND Quad THEN Long Haul/Shor 128-TOFP | 44.72 40.25 31.31] |USB3311-CP-TR 638-1057-2-ND | Hi-Speed USB Transceiver, ULPI 24-QFN 4160.00/4,000 
jaul Line Interface Unit Interface 26MHz Reference Clock 
IDT82v2084PFG8 800-1864-2-ND Quad THEA Long HaulShor 128-TOFP | — 27950.00/1,000 USB3311-GJ-TR 638-1058-1-ND | Hi-Speed USB Transceiver, ULPI 25-VFBGA| 3.42 3.04 2.66 
jaul Line Interface Unit Interface 26MHz Reference Clock 
1DT82V2088BBG 800-1705-ND Octal TVET Long HaulShor 208-PBGA| 70.59 59.44 51.09] |USB3311-GJ-TR 638-1058-2-ND | Hi-Speed USB Transceiver, ULPI 25-VFBGA | — 4940.00/4,000 
jaul Line Interface Unit Interface 26MHz Reference Clock 
1DT728981JG 800-1505-5-ND 1Beqt2#-Channal Tan sit 44-PLCC | 6.84 5.70 4.79] |USB3315-CP-TR 638-1059-1-ND | Hi-Speed USB Transceiver, ULPI 24-QFN | 288 256 2.24 
nterchange Digital Switc! Interface 24MHz Reference Clock 
1DT821024/G8 800-1699-1-ND | Quad PCM CODEC, On-Chip Filter | 32-PLCC | 983 874 6.92| |USBS315-CP-TR 638-1059-2-ND | Hi-Speed USB Transceiver, ULPI 24-0FN 4160.00/4,000 
1DT821024JG8 800-1699-2-ND | Quad PCM CODEC, On-Chip Filter__| 32-PLCC 3753.75/750 Interface 24MHz Reference Clock 
USB3316B-CP-TR 638-1060-1-ND | Hi-Speed USB Transceiver, ULPI 24-QFN | 288 256 2.24 
Interface 19.2MHz Reference Clock 
compe Se USB3316B-CP-TR 638-1060-2-ND | Hi-Speed USB Transceiver, ULPI 24-QFN 4160.00/4,000 
Interface 19.2MHz Reference Clock 
smscC_ CircLink™ etc.) Bls:a-nenia 638-1061-1-ND | Hi-Speed USB Transceiver, ULPI 25-VFBGA| 3.42 3.04 2.66 
z A Interface 19.2MHz Reference Clock 
SUCCESS BI 5 RoHS Compliant 
MOE S SHEESH a a USB3316B-GJ-TR 638-1061-2-ND | Hi-Speed USB Transceiver, ULPI 25-VFBGA |  4940.00/4,000 
Part ha Pei Description Pkg 1 25 100 Interface 19.2MlHz Reference Glock 
: : . USB3317-CP-TR 638-1062-1-ND | Hi-Speed USB Transceiver, ULPI 24-0FN | 288 2.56 224 
COM200191-DZD 638-1000-5-ND | Low Cost ARCNET Controller 28-PLCC | 12.28 10.61 9.27 Interface 26MHz Reference Clock 
CoM200201-DZD 638-1001-5-ND | Universal LAN Controller 28-PLCC | 24.76 21.05 19.19] |USB3317-CP-TR 638-1062-2-ND | Hi-Speed USB Transceiver, ULPI 24-QFN 4160.00/4,000 
COM2002013V-DZD —_ | 638-1002-5-ND | Universal LAN Controller 28-PLCC | 24.76 21.05 19.19 Interface 26MHz Reference Clock 
COM200221-HT 638-1003-ND _ | 10Mbps ARCNET Controller 48-TOFP | 28.12 23.91 21,80) |US88317-GJ-TR alas Speed USB Transcalver, ULF! =| 25-VFRGA) 3.42, 304 2.66 
COM2002213V-HT 638-1004-ND _ | 10Mbps ARCNET Controller 48-TOFP | 28.36 24.11 21.98) | yon9917-Gy-TR 638-1063-2-ND | Hi-Speed USB Transceiver, ULPI 25-veBGa| — 4940.00/4,000 
EMC1002-2-ACZL-TR | 638-1045-1-ND | Dual SMBus Temp. Sensor 8-MSOP 2.23 1.99 1.74 Interface 26MHz Reference Clock 
£MC1002-2-ACZL-TR |638-1045-2-ND | Dual SMBus Temp. Sensor 8-msoP | — 3224.00/4,000 USB3318-CP-TR 638-1064-1-ND | Hi-Speed USB Transceiver, ULPI 24-QFN | 288 256 2.24 
£MC1043-2-ACZL-TR |638-1069-1-ND | Triple SMBus Temp. Sensor 8MSOP | 198 176 1.54 Interface 13MHz Reference Clock 
EMC1043-2-ACZL-TR | 638-1069-2-ND | Triple SMBus Temp. Sensor 8-MSOP | — 2860.00/4,000 US63318-CP-1R oa Dan i Speed USB Transcatver, ULI 2aQEN! ~ =*4160:00/4)000 
EMG1O43-5-ACZL-TR  [GSEaIOZDa/GNDM| Triple SMBus Temp. Sensor B-MSOP | 198 1.76 1.54) /ysegai9-cp-1R 638-1065-1-ND | Hi-Speed USB Transceiver, ULPI. 24-arn | 288 256 224 
EMC1043-6-ACZL-TR |638-1070-2-ND | Triple SMBus Temp. Sensor B-MSOP |  2860.00/4,000 Interface 13MHz Reference Clock 
EMC1402-1-ACZL-TR | 638-1067-1-ND |3.3V Dual SMBus Temp. Sensor 8-MSOP | 1.69 1.49 1.31] |USB3319-CP-TR 638-1065-2-ND | Hi-Speed USB Transceiver, ULPI 24-QFN 4160.00/4,000 
EMC1402-1-ACZL-TR | 638-1067-2-ND | 3.3V Dual SMBus Temp. Sensor 8-MSOP 2430.00/4,000 Interface 13MHz Reference Clock 
EMC1403-1-AIZL-TR | 638-1068-1-ND | 3.3V Triple SMBus Temp. Sensor 10-MSOP | 1.98 1.76 1.54] |USB3319-GJ-TR 638-1066-1-ND esa atid Bt 25-VFBGA | 3.42 3.04 2.66 
£MC1403-1-AIZL-TR _ |638-1068-2-ND |3.3V Triple SMBus Temp. Sensor 10-MSOP | _ 2860.00/4,000 8 eapaseacm (fA , : 
FDC37B727-NS 638-1005-ND | 128-Pin Enhanced Super /O Cont. T28-OFP | 14.26 1232 1076) |VSBSS19-G-TR egg Speed USB Transcelver, DLP =| 25-VFHGA) —4940.00/4,000 
FDC37B787-NS 638-1006-ND | Super 1/0 Cont. with ACPI Support 128-QFP | 18.83 16.27 14.21 EVB-2502 638-1037-ND _| Evaluation Board for USB2502 = 104.00 = _ 
FDC37C665GT-MS  |638-1007-ND | Multi-Mode Parallel Port Super 1/0 100-QFP | 21.54 1861 16.26] |EVB-EMC1043 638-1039-ND | Evaluation Board for EMC1043 — |1700 — — 
Floppy Disk Controller £VB9221-MINI 638-1074-ND | Eval. Board for LAN9221-ABZJ NEW! | — 15600 — — 
FDC37C669-MT 638-1008-ND ited coer a a ad La 100-TOFP | 15.05 13.00 11.36) |EvB9311 638-1076-ND | Eval. Board for LAN9311-NU NEW! = 455.00 _— = 
isk Controller with Infrared Suppo EVB9500MIII 638-1072-ND | Eval. Board for LAN9500-ABZJ NEW! | — {39000 — — 
LAN83C185-JT 638-1009-ND High Fatt Et ep 64-TOFP | 6.02 5.16 4.52] /EVB-USB2240-IND 638-1078-ND | Eval. Board for USB2241-AEZG NEW! | — |10790 —  — 
f 8 EVB-USB2512036-BAS |638-1041-ND | Eval. Board for USB2512/USB2512i — |5850 — — 
TANS1C1111-NS G3BTOTND[TO/100 Non-PCI Ethernet Single Chip | 126-OFP | 34.65 29.47 26.87) |eve.iisaos1z036-BAS |638-1042-ND | Eval Board for USB2513/USB2513i e tenene “ie cece, 
LAN91C1111-NU 638-1015-ND 10/100 Non-PCI Ethernet Single Chip | 128-TOFP | 32.22 27.39 24.98) |eyp-ysg2514036-BAS |638-1043-ND | Eval. Board for USB2514/USB251 di — |sg50 — — 
LAN91C111-NS 638-1016-ND | 10/100 Non-PCI Ethernet Single Chip | 128-QFP | 31.88 27.10 24.71] |Evp-usp2524 638-1044-ND__| Evaluation Board for USB2524 —  |tto50  —  — 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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fo NEW! ANALOG PRODUCTS ational ANALOG TO T 
FUJITSU RoHS Compliant miconductor Tl CONVERTERS (ADC) 
Fujitsu Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 10 100 Part No. Description Pkg. l 25 100 

DAC - High Performance Data Converters ADC081S021CIMFTR-ND Serial, 200ksps, 1-Channel* SOT-23-6 778.24/1,000 
DK86060-3 865-1009-ND 16-bit DAC Dev. Kit for MB86060 — 600.00 = —j| |ADC081S021CISDCT-ND Serial, 200ksps, 1-Channel* 6-LLP 1.88 140 1.04 
MB86060PMCR-G-BNDE1 | 865-1006-ND 16-bit 400MSa/s DAC 80-LOFP | 57.12 53.76 46.20| |ADC081S021CISDTR-ND Serial, 200ksps, 1-Channel* 6-LLP 778.24/1,000 
DK86064-1-SMA 865-1012-ND SMA Adaptors for MB86064 Dev. Kit — 900.00 =- —J| |ADC081S051CIMFCT-ND Serial, 500ksps, 1-Channel SOT-23-6| 212 1.58 1.17 
DK86064-2 865-1010-ND 14-bit DAC Dev. Kit for MB86064 = 1000.00 = —j| |ADC081S051CIMFTR-ND Serial, 500ksps, 1-Channel SOT-23-6 875.52/1,000 
MB86064PB-GE1 865-1007-ND Dual 14-bit 1GSa/s DAC 120-EFBGA | 217.50 206.25 195.00) |ADC081S051CISDCT-ND Serial, 500ksps, 1-Channel* 6-LLP 212 158 1.17 
DK86065-2 865-1011-ND 14-bit DAC Dev. Kit for MB86065 — 1000.00 = —j| |ADC081S051CISDTR-ND Serial, 500ksps, 1-Channel* 6-LLP 875.52/1,000 
MB86065PB-GE1 865-1008-ND 14-bit 1.3GSa/s DAC 120-EFBGA | 144.00 135.00 121.50] |ADC081S101CIMFCT-ND Serial, 1MSPS SOT-23-6| 245 1.82 1.35 
Phase Locked Loops (PLLs) ADC081S101CIMFTR-ND Serial, {MSPS SOT-23-6 1009.92/1,000 
MB15E03SLPFV1-G-BND-6E1 | 865-1000-ND 1.2GHz PLL Frequency Synthesizer 16-SSOP | 2.01 1.88 1.55] /ADC081S101CISDCT-ND Serial, 1MSPS 6-LLP 245 182 1.35 
MB15E07SLPFV1-G-BND-6E1 | 865-1001-ND | 2.5GHz PLL Frequency Synthesizer 16-SSOP | 2.01 1.88 1.55] |ADC081S101CISDTR-ND Serial, 1MSPS 6-LLP 1009.92/1,000 
MB15E07SLPV1-G-6E1 865-1002-ND —_| 2.5GHz PLL Frequency Synthesizer 16-BCC 219 2.05 1.68} |ADC082S021CIMMCT-ND Serial, 200ksps, 2-Channel* 8-MSOP 2.56 1.90 1.41 
MB15F07SLPFV1-BND-6E1 | 865-1003-ND Dual 1.1GHz PLL Freq. Synthesizer 16-SSOP | 219 2.05 1.68} /ADC082S021CIMMTR-ND Serial, 200ksps, 2-Channel* 8-MSOP 1057.28/1,000 
MB15F73ULPVA-GE1 865-1004-ND Dual PLL Frequency Synthesizer 20-BCC 2.37 2.22 1.82] | ADC082S051CIMMCT-ND Serial, 500ksps, 2-Channel* 8-MSOP 2.77 2.06 1.52 
MB15U36PFV-G-BNDE1 | 865-1005-ND Dual PLL Frequency Synthesizer 20-SSOP | 2.19 2.05 1.68) | ADC082S051CIMMTR-ND Serial, 500ksps, 2-Channel* 8-MSOP 1143.04/1,000 
Power Management ICs (PMICs) ADC082S101CIMMCT-ND Serial, 1MSPS, 2-Channel* 8-MSOP 2.50 1.90 1.45 
MB39A118AQN-G-ERE1 | 865-1018-1-ND |1-Ch. DC/DC Converter 28-QFN 4.20 3.72 2.88) |ADC082S101CIMMTR-ND Serial, 1MSPS, 2-Channel* 8-MSOP 1260.00/1,000 
MB39A118AQN-G-ERE1 | 865-1018-2-ND | 1-Ch. DC/DC Converter 28-QFN 2430.00/1,500 ADC084S021CIMMCT-ND Serial, 200ksps, 4-Channel* 10-MSOP]) 2.95 219 1.62 
MB39A126PFV-G-BND-ERE1 | 865-1019-1-ND |DC/DC Conv. Li-ion Battery Charger | 24-SSOP | 3.53 3.24 2.75) |ADC084S021CIMMTR-ND Serial, 200ksps, 4-Channel* 10-MSOP 1216.00/1,000 
MB39A126PFV-G-BND-ERE1 | 865-1019-2-ND |DC/DC Conv. Li-ion Battery Charger | 24-SSOP 2021.25/1,500 ADC084S051CIMMCT-ND Serial, 500ksps, 4-Channel* 10-MSOP] 2.73 2.08 1.59 
MB39A132QN-G-ERE1 865-1020-ND DC/DC Conv. Li-ion Battery Charger 32-QFN 3.36 3.12 2.52] | ADC084S051CIMMTR-ND Serial, 500ksps, 4-Channel* 10-MSOP 1373.40/1,000 
MB39C011APFT-G-BNDE1 |865-1016-ND  |2-Ch. DC/DC Converter, Sync., PWM |16-TSSOP] 2.13 1.99 1.64) |ADC084S101CIMMCT-ND Serial, 1MSPS, 4-Channel* 10-MSOP | 2.98 2.27 1.73 
MB3759PF-G-BND-JNE1 | 865-1013-ND | 200mA Switching Reg. Controller 16-SOP 1.20 01.11 93} | ADCO84S101CIMMTR-ND Serial, 1MSPS, 4-Channel* 10-MSOP 1499.40/1,000 
MB3771PF-G-BND-JNE1 | 865-1021-ND Power Supply Monitor 8-SOP 141 1.02 85] | ADC088S022CIMT-ND Serial, 200ksps, 8-Channel* 16-TSSOP| 2.85 217 1.66 
MB3773PF-G-BND-JNE1 |865-1022-ND —_| Power Supply Monitor, WD Timer 8-SOP 1.27 1.17 .98| | ADCO88S052CIMT-ND Serial, 500ksps, 8-Channel* 16-TSSOP| 3.10 236 1.80 
MB3775PFV-G-BNDE1 865-1014-ND__|75mA Switching Regulator Controller | 16-SSOP | 2.01 1.88 1.55) | ADC088S102CIMT-ND Serial, 1MSPS, 8-Channel* 16-TSSOP| 3.58 2.72 2.08 
MB3800PNF-G-BND-JNE1 | 865-1015-ND Low Volt. Switching Reg. Controller 8-SOP 94 .87 .73| | ADCO8100CIMTC-ND Parallel, 1OOMSPS, 1.3mW* 24-TSSOP| 8.63 6.83 5.47 
MB3793-27APNF-G-JN-ERGE1 | 865-1023-1-ND |2.7V Power Volt. Monitor, WD Timer | 8-SOP 1.54 1.40 1.19) [ADCO8200CIMT-ND Parallel, 667ksps, 1.05mW/MSPS* 24-TSSOP| 12.76 10.94 9.70 
MB3793-27APNF-G-JN-ER6E1 | 865-1023-2-ND |2.7V Power Volt. Monitor, WD Timer | 8-SOP 922.50/1,500 ADCO083000ClYB-ND Serial, 3GSPS* 128-LQFP | 978.00 — _ 
MB3793-27APFV-6E1# 865-1024-ND | 2.7V Power Volt. Monitor, WD Timer | 8-SSOP 1.53 1.43 1.18} |ADCS7478AIMFCT-ND Serial, 1MSPS SOT-23-6| 236 1.75 1.30 
MB3793-30APNF-G-JN-6E1 | 865-1025-ND 3V Power Volt. Monitor, WD Timer 8-SOL 1.33 1.23 1.03} | ADCS7478AIMFTR-ND Serial, 1MSPS SOT-23-6 972.80/1,000 
MB3793-37APNF-G-JN-6E1 |865-1026-ND | 3.7V Power Volt. Monitor, WD Timer | 8-SOP 1.33 1.23 1.03 10 Bit Resolution 
MB3793-42PF-G-BND-JN-6E1 | 865-1027-ND Power Voltage Monitor, WD Timer 8-SOP 1.27 117 .98| [ADC10DO20CIVS-ND Parallel, 20MSPS, 150mW* 48-TOFP 899 7.141 570 
MB3793-42PNF-G-JN-6E1 | 865-1028-1-ND | Power Voltage Monitor, WD Timer 8-SOP 1.54 140 1.19 ADC10D040CIVS-ND Parallel, 4OMSPS, 267mW* 48-TQFP. 998 855 7.59 
MB3793-42PNF-G-JN-6E1 | 865-1028-2-ND | Power Voltage Monitor, WD Timer 8-SOP 922.50/1,500 ADC101C021CIMKCT-ND Serial, 188ksps, 12C Compatible* 6-TSOT 2.95 219 1.62 
MB3793-42PNF-ER-6E1# | 865-1029-1-ND_| Power Voltage Monitor, WD Timer 8-SOP 1.54 1.40 1.19} |ADC101C021CIMKTR-ND Serial, 188ksps, 12C Compatible* 6-TSOT 1216.00/1,000 
MB3793-42PNF-ER-6E1# |865-1029-2-ND | Power Voltage Monitor, WD Timer 8-SOP 922.50/1,500 ADC101C027CIMKCT-ND Serial, 188ksps, 12C Compatible* 6-TSOT 295 219 1.62 
MB3793-45PF-G-BND-JN-6E1 | 865-1030-ND Power Voltage Monitor, WD Timer 8-SOP 1.27 WAZ 98 ADC101C027CIMKTR-ND Serial, 188ksps, 12C Compatible* 6-TSOT. 1216.00/1,000 
MB3793-45PNF-G-JN-6E1 |865-1031-ND__| Power Voltage Monitor, WD Timer 8-SOL 1.33 1.23 1.03) | ADC102S021CIMMCT-ND Serial, 50 ~ 200ksps, 2-Channel* NEW! 8-MSOP 285 217 1.66 
Spread Spectrum Clock Generator (SSCG) ADC102S021CIMMTR-ND Serial, 50 ~ 200ksps, 2-Channel* NEW! 8-MSOP 1436.40/1,000 
MB88151AEBO1-100 865-1032-ND Evaluation Board for MB88151 — | 5867 — |_| ADC102S051CIMMCT-ND | Serial, 200 ~ 500ksps, 2-Channel* NEW! 8-MSOP | 358 272 2.08 
MB88151APNF-G-100-JNE1 | 865-1039-ND EMI Clock Generator, Multiply-by-1 8-SOIC 255 2.38 1.96 ADC102S051CIMMTR-ND Serial, 200 ~ 500ksps, 2-Channel* NEW! 8-MSOP 1801.80/1,000 
MB88152AEB01-100 865-1033-ND | Evaluation Board for MB88152 —_ | 58.67 — —| JADCIO2STOICIMMCT-ND | Serial, 500ksps ~ 1Msps, 2-Channel* NEW! BMSOP | 4.05 3.08 2.35 
MB88152APNF-G-100-JNE1 | 865-1040-ND —_| EMI Clock Generator 8-SOP | 2.55 2.38 1.96) |ADC102S101CIMMTR-ND | Serial, 500ksps ~ 1Msps, 2-Channel* NEW! 8-MSOP | — 2041.20/1,000 
MB88154AEB01-101 865-1034-ND Evaluation Board for MB88154 _ 58.67 = —| | ADCS7477AIMFCT-ND Serial, 1MSPS* SOT-23-6| 3.15 240 1.83 
MB88154APNF-G-102-JNE1 | 865-1041-ND EMI Clock Generator 8-SOP 2.37 2.22 1.82 ADCS7477AIMFTR-ND Serial, 1MSPS* SOT-23-6 1587.60/1,000 
MB88155EB01-100 865-1035-ND Evaluation Board for MB88155 _— 58.67 = — ADC10030CIVT-ND Parallel, 30MSPS 32-LQFP 7.64 605 4.85 
MB88155PFT-G-100-JNE1 | 865-1042-ND EMI Clock Generator, Multiply-by-1 8-TSSOP | 2.55 2.38 1.96] /ADCIO158CIN-ND Parallel, 166ksps, 4 or 8-Channel Multiplexer* 28-Dip 725 573 459 
MB88161EB01 865-1037-ND | Evaluation Board for MB88161 — | 5867 — —| |ADC10158CIWM-ND Parallel, 166ksps, 4 or 8-Channel Multiplexer 28-SOlc | 552 4.37 3.50 
MB88161PVB-G-ERE1 865-1044-ND EMI Clock Generator 18-BCC 2.55 2.38 1.96] | ADC10321CIVT-ND Parallel, 20MSPS* 32-LQFP 6.68 5.28 4.23 
MB88162EB01 865-1038-ND | Evaluation Board for MB88162 = 58.67 —  —! |ADC10464CIWM-ND Parallel, 800ksps, 600nS, Input Multiplexer* 28-SOIC | 6.74 5.33 4.27 
MB88162PVB-G-ERE1 865-1045-ND EMI Clock Generator 18-BCC 2.55 2.38 1.96 ADC10738CIWM-ND Serial, 200ksps* 94-SOIC 533 405 3.09 
10 Bit Resolution — PowerWise® 
ational T. ADC10DV200CISQECT-ND | Parallel, 200MSPS, 450mW* NEW! 60-LLP | 57.00 53.20 49.40 
miconductor (eM AA HE ACM P-Uiey)) |ADCIODV200CISQETR-ND | Parallel, 200MSPS, 450mW* NEW! 60-LLP 12065.00/250 
DEK Price Face ADC101SO21CIMFCT-ND | Serial, 200ksps, 1-Channel* SOT-23-6] 2.95 219 1.62 
P: . N y Descrinti Pk 1 25 100 ADC101S021CIMFTR-ND Serial, 200ksps, 1-Channel* SOT-23-6 1216.00/1,000 
uu ese : : s- ADC101SO21CISDCT-ND _| Serial, 200ksps, 1-Channel* 6-LLP_ | 295 219 1.62 
8 Bit Resolution ADCTOTSO2ZTCISDTR-ND | Serial, 200ksps, 1-Channel* 6-LLP 1216.00/1,000 
ADCO08B200CIVS-ND Parallel, 200MSPS, Capture Buffer* 48-TOFP | 23.40 21.84 20.28] | an¢101S051CIMFCT-ND Serial, 500ksps, 1-Channel* S0T-23-6| 280 213 1.63 
poceena nee CT NER Serial/i2C, 188kSPS" 6-TSOT | 1.90 1.41 1.05) Japcio1sosiciMFTR-ND | Serial, 500ksps, 1-Channel* S0T-23-6 | 1411.20/1,000 
PD COS ISDA TCIM TEN Diem) Seria/12C, 188kSP5° 6-TSOT 783.36/1,000 ADC101S051CISDCT-ND | Serial, 500ksps, 1-Channel* 6-LLP | 280 213 1.63 
ADCO81CO27CIMKCT-ND | Serial/I2C, 188kSPS* 6-TSOT | 1.97 1.47 1.09) | apc101S051CISOTR-ND __| Serial, 500ksps, 1-Channel* 6-LLP 1411.20/1,000 
ADC081C027CIMKTR-ND Serial/I2C, 188kSPS* 6-TSOT 815.36/1,000 ADG101S101CIMFCT-ND Serial, 1MSPS SOT-23-6| 340 259 1.98 
ADCO801LCN-ND Parallel, 9.1ksps, )P Compatible, 1/4 LSB* 20-Dip 961 824 7.31 ADC101S101CIMFTR-ND Serial, 1MSPS SOT-23-6 4713.60/1,000 
ADC0802LCN-ND Parallel, 9.1ksps, )P Compatible, 1/2 LSB* 20-Dip 5.78 4.57 3.66) | apc101S101CISDCT-ND Serial, 1MSPS* 6-LLP 3.40 259 1.98 
ADCO803LCN-ND Parallel, 9.1ksps, yP Compatible, 1/2 LSB* 20-Dip 5.10 388 2.96 ADC101S101CISDTR-ND Serial, 1MSPS* 6-LLP 14713.60/1,000 
ADC0804LCN-ND Parallel, 9.1ksps, 1P Compatible, 1 LSB* 20-Dip | 340 259 1.98} | apc104S021CIMMCT-ND __[Serial, 200ksps, 4-Channel* 10-MSOP| 345 263 2.01 
ADCO804LCWM-ND Parallel, 9.1ksps, uP Compatible, 1 LSB* 20-SOIC | 2.55 1.94 1.48) [ADCTO4SO2TCIMMTR-ND | Serial, 200ksps, 4-Channel* T0-MSOP | 1738.80/1,000 
ADCO808CCN-ND Parallel, 8.6ksps, uP Compatible, 8-Channel Mux* 28-Dip 6.20 4.72 3.60 ADC104S051CIMMCT-ND Serial, 500ksps, 4-Channel 10-MSOP| 4.28 3.25 2.48 
ADCO808CCV-ND Parallel, 8.6ksps, uP Compatible, 8-Channel Mux* 28-PLCC 618 4.70 3.59} |Apc104S051CIMMTR-ND Serial, 500ksps, 4-Channel 10-MSOP. 2154.60/1,000 
ADCO809CCN-ND Parallel, 8.6ksps, )P Compatible, 8-Channel Mux* 28-Dip 3.98 3.03 2.31 ADC104S101CIMMCT-ND Serial, 1MSPS, 4-Channel 10-MSOP| 4.63 3.52 2.69 
ADCO809CCV-ND Parallel, 8.6ksps, pP Compatible, 8-Channel Mux* 28-PLCC 5.36 4.24 3.40 ADC104S101CIMMTR-ND. Serial, 1MSPS, 4-Channel 10-MSOP. 2331.00/1,000 
ADC0816CCN-ND. Parallel, 10ksps, pP Compatible, 16-Channel Mux* 40-Dip 13.00 11.15 9.89 ADC108S022CIMT-ND Serial, 200ksps, 8-Channel* 16-1SSOP| 4.28 3.25 248 
ADC0817CCN-ND Parallel, 10ksps, »P Compatible, 16-Channel Mux* 40-Dip 9.20 7.28 5.83) | apc108S052CIMT-ND Serial, 500ksps, 8-Channel* 16-TSSOP| 5.48 417 3.18 
ADC0820CCN-ND Parallel, 667ksps, uP Compatible, Track/Hold 20-Dip 4.20 3.20 2.44 ADC108S102CIMT-ND Serial, 1MSPS, 8-Channel* 16-TSSOP| 5.38 425 3.41 
Function* ' ADC10040CIMT-ND Parallel, 4OMSPS 28-TSSOP| 7.48 5.91 4.74 
ADC0820CCWM-ND Parallel, 667ksps, »P Compatible, Track/Hold 20-SOIC 3.88 2.95 2.25] | ~pc10065CIMT-ND Parallel, 65MSPS* 28-TSSOP| 6.72 532 4.26 
Function* . ADC10080CIMT-ND Parallel, 80MSPS* 28-TSSOP| 8.88 7.03 5.63 
ADC0831CCN-ND Serial I/O, 31ksps, 1-Channel Multiplexer Options* 8-Dip 2.93 2.23 1.70 11 Bit Resolution 
ADC0831CCWM-ND Serial 1/0, 31ksps, 1-Channel Multiplexer Options* 14-SOIC 2.90 2.21 1.69! |ADCT{DLO6ECIVS-ND Parallel, 66MISPS, 450MHz Bandwidth* 64-TOFP | 17.10 15.96 14.82 
ADC0832CCWM-ND Serial 1/0, 31ksps, 2-Channel Multiplexer Options* 14-SOIC 3.28 249 1.90 ADC11DS105CISQECT-ND Serial, 105Msps, Dual * NEW! 60-LLP | 59.85 55.86 51.87 
ADC0832CIWM-ND Serial 1/0, 31ksps, 2-Channel Multiplexer Options 14-SOIC 3.35 255 1.95 ADC11DS105CISQETR-ND | Serial, 105Msps, Dual * NEW! 60-LLP 42668.25/250 
ADC0834CCWM-ND Serial I/O, 31ksps, 4-Channel Multiplexer Options* 14-SOIC 2.98 2.27 1.73] | ADC11LO66CIVY-ND Parallel, 6MSPS, 450MHz Bandwidth* 32-LQFP | 24.30 22.68 21.06 
ADCO838CCN-ND Serial 1/0, 31ksps, 8-Channel Multiplexer Options* 20-Dip 3.03 2.30 1.76 12 Bit Resolution 
ADCO0838CCWM-ND Serial 1/0, 31ksps, 8-Channel Multiplexer Options* 20-SOIC 3.03 230 1.76 ADC12D040CIVS-ND Parallel, 40MSPS* 64-TOFP | 18.60 17.36 16.12 
ADCO844CCN-ND Parallel, 25ksps, 4-Channel Multiplexer Options* 20-Dip | 5.23 3.98 3.04) | aDC12DLO66CIVS-ND Parallel, 66MSPS, 450MHz Input Bandwidth* 64-TOFP | 27.15 25.34 23.53 
ADCO848CCN-ND Parallel, 25ksps, 8-Channel Multiplexer Options* 24-Dip 5.35 4.07 3.11 ADC12L063CIVY-ND Parallel, B2MSPS, 354mW 32-LQFP | 22.95 21.42 19.89 
ADCO848CCV-ND Parallel, 25ksps, 8-Channel Multiplexer Options* 28-PLCC 540 4.27 3.42 ADC12L066CIVY-ND Parallel, 66MSPS, 450MHz Bandwidth 32-LOQFP | 17.10 15.96 14.82 
ADCO8060CIMT-ND. Parallel, 6OMSPS, 1.3mW/MSPS* 24-TSSOP| 4.05 3.08 2.35] | ADC12L080CIVY-ND Parallel, 80MSPS, 450MHz Bandwidth 32-LOFP_| 22.80 21.28 19.76 
ADCO8060CIMTXCT-ND Parallel, GOMSPS, 1.3mW/MSPS* 24-TSSOP) 4.05 3.08 2.385) |ADC121CO21CIMKCT-ND | Serial, 188ksps, 12C Compatible, with Alert 6-1S0OT | 280 213 1.63 
ADCO8060CIMTXTR-ND Parallel, 60MSPS, 1.3mW/MSPS* 24-TSSOP 5103.00/2,500 Function NEW! 
ADC08351CILQCT-ND Parallel, 42MSPS 40mW 24-LLP | 4.78 3.63 277! |ADC121C021CIMKTR-ND | Serial, 188ksps, 12C Compatible, with Alert 6-TSOT 1411.20/1,000 
ADC08351CILQTR-ND Parallel, 422MSPS 40mW 24-LLP 2406.60/1,000 Function NEW! 
ADC08831IM-ND Serial /0, 250ksps, 1-Channel Multiplexer Options* | _8-SOIC 2.51 1.87 1.38) | ADC121C027CIMKCT-ND Serial, 188ksps, 12C Compatible, with Alert 6-TSOT | 2.80 213 1.63 
ADC08831IMMCT-ND Serial 1/0, 250ksps, 1-Channel Multiplexer Options 8-MSOP 2.51 1.87 1.38 Function NEW! 
ADC08831IMMTR-ND Serial 1/0, 250ksps, 1-Channel Multiplexer Options 8-MSOP 1036.80/1,000 ADC121C027CIMKTR-ND. Serial, 188ksps, 12C Compatible, with Alert 6-TSOT 1411.20/1,000 
ADC08832IM-ND Serial 1/0, 250ksps, 2-Channel Multiplexer Options* 8-SOIC 2.51 1.87 1.38 Function NEW! 
ADC08832IMMCT-ND Serial 1/0, 250ksps, 2-Channel Multiplexer Options 8-MSOP 2.51 1.87 1.38} +|ADC121S625CIMMCT-ND Serial, 200ksps, Differential Input* 8-MSOP 3.43 2.61 1.99 
ADC08832IN-ND Serial 1/0, 250ksps, 2-Channel Multiplexer Options 8-Dip 2.51 1.87 1.38) |ADC121S625CIMMTR-ND Serial, 200ksps, Differential Input* 8-MSOP 1726.20/1,000 
ADC08832IWM-ND Serial 1/0, 250ksps, 2-Channel Multiplexer Options 14-SOIC 2.51 1.87 1.38) |ADC121S655CIMMCT-ND Serial, 500ksps, Differential Input* 8-MSOP 4.05 3.08 2.35 
ADC1173CIMTC-ND Parallel, 15MSPS* 24-TSSOP| 3.20 2.44 1.86) |ADC121S655CIMMTR-ND Serial, 500ksps, Differential Input* 8-MSOP 2041.20/1,000 
ADCV08832CIM-ND Low Voltage, 8-Bit Serial In/Out A/D Converter* 8-SOIC 8.05 2.32 1.77) | ADC122S625CIMMCT-ND Serial, 200ksps, Simultaneous Sampling* 10-MSOP|} 540 4.27 3.42 
8 Bit Resolution — PowerWise® ADC122S625CIMMTR-ND. Serial, 200ksps, Simultaneous Sampling* 10-MSOP 3186.80/1,000 
ADC08D1020CIYB-ND Serial, Dual 1.0GSPS or Single 2.0GSPS* 128-LQFP | 493.50 460.60 427.70) |ADC122S655CIMMCT-ND Serial, 500ksps, Simultaneous Sampling* 10-MSOP| 586 464 3.72 
ADCO8LO60CIMT-ND Parallel, GOMSPS* 24-TSSOP| 5.80 4.59 3.68) |ADC122S655CIMMTR-ND Serial, 500ksps, Simultaneous Sampling* 10-MSOP 3459.60/1,000 
ADC081S021CIMFCT-ND Serial, 200ksps, 1-Channel* SOT-23-6 | 1.88 1.40 1.04] |ADC122S706CIMT-ND Serial, 1MSPS, Simultaneous Sampling* 14-TSSOP| 6.87 5.43 4.35 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. l 25 100 
ADC12010CIVY-ND Parallel, 1OMSPS* 32-LOFP | 9.47 7.49 6.00] |DACO82SO85CIMMTR-ND | Serial, Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output | 10-MSOP 1167.36/1,000 
ADC12020CIVY-ND Parallel, 20MSPS 32-LOFP | 10.82 9.27 8.22] |DACO84SO85CIMMCT-ND J Serial, Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output | 10-MSOP | 2.85 2.17 1.66 
‘ADC12034CIN-ND Serial, 114ksps* 24-Dip | 983 7.77  6.23| |DACO84S085CIMMTR-ND | Serial, Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output_| 10-MSOP. 1436.40/1,000 
ADC12038CIWM-ND Serial, 114ksps* 28-SOIC | 651 515 4.13 NEW! 10 Bit Resolution — RoHS Compliant NEW! 
ADC12040CIVY-ND Parallel, 40MSPS* 32-LOFP | 14.96 12.83 11.38} [DACTOTCO8TCIMKCT-ND Serial, Micropower, 12C Compatible 6-TSOT | 3.00 223 1.65 
ADC12081CIVT-ND Parallel, 5MISPS Self-Calibrating* 32-LOFP | 10.68 9.15 8.12] |DAC101CO81CIMKTR-ND | Serial, Micropower, 12C Compatible 6-TSOT 1240.32/1,000 
ADC12130CIN-ND Serial, 114ksps Self-Calibrating Plus Sign 16-Dip 7.20 5.70 4.57 DAC101CO081CISDCT-ND | Serial, Micropower, 12C Compatible 6-LLP 3.00 2.23 1.65 
ADC12138CIWM-ND Serial, 114ksps Self-Calibrating Plus Sign* 28-SOIC [7.01 5.55 4.45) |DAC101CO81CISDTR-ND | Serial, Micropower, 12C Compatible 6-LLP 1240.32/1,000 
ADCS7476AIMFCT-ND Serial, 1MSPS* SOT-23-6| 3.48 265  2.02| |DAC101CO8SCIMMCT-ND | Serial, Micropower, 26 Compatible 8-MSOP | 3.00 2.23 1.65 
ADCS7476AIMFTR-ND Serial, 1MSPS* SOT-23-6 1751.40/1,000 DACTO1CO85CIMMTR-ND | Serial, Micropower, 120 Compatible 8-MSOP 1240.32/1,000 
CLC5957MTD-ND Parallel, 7OMSPS Broadband Mono A/D Converter* | 48-TSSOP | 27.30 25.48 23.66 10 Bit Resolution - PowerWise® — RoHS Compliant 
12 Bit Resolution — PowerWise® DACTOTSTOTCIMKCT-ND | Serial, Rail-to-Rail Output TSOT-23-6] 3.00 223 1.65 
ADCT2COB0CISQECT-ND | Parallel, 80MSPS* 32-LLP | 22.50 21.00 19.50| |DAC101S101CIMKTR-ND | Serial, Rail-to-Rail Output TSOT-23-6]  1240.32/1,000 
ADC12CO80CISQETR-ND —_| Parallel, 80MSPS* 32-LLP 4762.50/250 DAC101S101CIMMCT-ND | Serial, Rail-to-Rail Output 8-MSOP | 3.00 2.23 1.65 
ADC12C105CISQECT-ND —_| Parallel, 105MSPS* 32-LLP | 30.00 28.00 26.00} |DAC101S101CIMMTR-ND | Serial, Rail-to-Rail Output 8-MSOP 1240.32/1,000 
ADC12C105CISQETR-ND —_| Parallel, 105MSPS* 32-LLP 6350.00/250 DAC101$1010QCMKCT-ND | Serial, Rail-to-Rail Output NEW! 6-TSOT | 2.85 2.17 1.66 
ADC12C170CISQCT-ND Serial, 170MSPS, 1.1GHz Bandwidth* 48-LLP_| 42.75 39.90 37.05] [DACT01ST01QCMKTR-ND J Serial, Rail-to-Rail Output NEW! 6-TSOT 1436.40/1,000 
ADC12C170CISQTR-ND Serial, T7OMSPS, 1.1GHz Bandwidth* 48-LLP 9048.75/250 DAC102S085CIMMCT-ND | Serial, Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output | 10-MSOP | 3.43 2.61 1.99 
ADC12DC105CISQECT-ND | Parallel, 105MSPS* NEW! 60-LLP | 36.00 33.60 31.20} |DAC102SO85CIMMTR-ND J Serial, Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output | 10-MSOP 1726.20/1,000 
ADC12DC105CISQETR-ND | Parallel, 105 MSPS* NEW! 60-LLP 7620.00/250 DAC104S085CIMMCT-ND | Serial, Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output | 10-MSOP 5.33 4.05 3.09 
ADC12DLO040CIVS-ND Parallel, 4OMSPS, 3V* 64-TOFP | 16.63 14.25 12.64 DAC104S085CIMMTR-ND | Serial, Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output | 10-MSOP 2683.80/1,000 
ADC12DLO65CIVS-ND Parallel, 6SMSPS, 3.3V 360mW* 64-TOFP | 24.30 22.68 21.06} |DACTO8SO85CIMT-ND | Serial, Micropower Octal DAC with R/R Output T6-TSSOP| 6.89 545 4.37 
ADC12DLO080CIVS-ND Parallel, SOMSPS* NEW! 64-TOFP | 22.80 21.28 19.76 DAC108S085CISQCT-ND | Serial, Micropower, Octal with Rail-to-Rail Outputs 16-LLP 6.89 545 4.37 
ADC12DS080CISQCT-ND Serial, 80MSPS* 60-LLP | 31.50 29.40 27.30 DAC108S085CISQTR-ND_| Serial, Micropower, Octal with Rail-to-Rail Outputs 16-LLP 4067.20/1,000 
ADC12DSO80CISQTR-ND —_| Serial, 80MSPS* 60-LLP 6667.50/250 NEW! 12 Bit Resolution — RoHS Compliant NEW! 
ADC12DS105CISQCT-ND Serial, 105MSPS* 60-LLP | 44.10 41.16 38.22 DAC121C081CIMKCT-ND | Serial, Micropower, 12C Compatible 6-TSOT 2.73 2.08 1.59 
ADC12DS105CISQTR-ND Serial, 105MSPS* 60-LLP 9334.50/250 DAC121CO081CIMKTR-ND | Serial, Micropower, 120 Compatible 6-TSOT 1373.40/1,000 
ADC12EU050CIPLO-ND Serial, SOMSPS Sigma Delta ADC* NEW! 68-LLP | 97.20 85.12 79.04] |DAC121CO81CISDCT-ND | Serial, Micropower, 126 Compatible 6-LLP 2.73 2.08 1.59 
ADC12V170CISQCT-ND Parallel, 170MSPS, LVDS Outputs* 48-LLP | 42.75 39.90 37.05| |DAC121CO81CISDTR-ND_ | Serial, Micropower, 12C Compatible 6-LLP 1373.40/1,000 
ADC12V170CISQTR-ND Parallel, 170MSPS, LVDS Outputs* 48-LLP 9048.75/250 DAC121C085CIMMCT-ND | Serial, Micropower, 12C Compatible 8-MSOP 2.73 2.08 1.59 
ADC78H89CIMT-ND Serial, 500ksps, 7-Channel* 16-TSSOP| 5.95 4.53 3.46 DAC121C085CIMMTR-ND | Serial, Micropower, 12C Compatible 8-MSOP 1373.40/1,000 
ADC78H90CIMT-ND Serial, 500ksps, 8-Channel* 16-TSSOP| 6.05 4.60 3.51 12 Bit Resolution - PowerWise® — RoHS Compliant 
ADC121S021CIMFCT-ND Serial, 200ksps, 1-Channel* SOT-23-6| 2.75 2.09 1.60] |DAC121S101CIMKCT-ND Serial, Rail-to-Rail Output 6-TSOT | 2.73 2.08 1.59 
ADC121S021CIMFTR-ND —_| Serial, 200ksps, 1-Channel* SOT-23-6 1386.00/1,000 DAC121S101CIMKTR-ND | Serial, Rail-to-Rail Output 6-TSOT 1373.40/1,000 
ADC121S021CISDCT-ND —_| Serial, 200ksps, 1-Channel* 6-LLP | 2.75 209 1.60} |DAC121S101CIMMCT-ND | Serial, Rail-to-Rail Output 8-MSOP | 2.73 2.08 1.59 
ADC121$021CISDTR-ND Serial, 200ksps, 1-Channel* 6-LLP 1386.00/1,000 DAC121S101CIMMTR-ND | Serial, Rail-to-Rail Output 8-MSOP 1373.40/1,000 
ADC121S051CIMFCT-ND Serial, 500ksps, 1-Channel* SOT-23-6) 3.45 263 2.01 DAC122S085CIMMCT-ND | Serial, Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output 10-MSOP | 4.40 3.35 2.56 
ADC121S051CIMFTR-ND Serial, 500ksps, 1-Channel* SOT-23-6 1738.80/1,000 DAC122S085CIMMTR-ND | Serial, Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output | 10-MSOP 2217.60/1,000 
ADC121S051CISDCT-ND Serial, 500ksps, 1-Channel* 6-LLP 3.45 263 2.01 DAC124S085CIMMCT-ND | Serial, Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output | 10-MSOP 6.20 490 3.93 
ADC121S051CISDTR-ND Serial, 500ksps, 1-Channel* 6-LLP 4738.80/1,000 DAC124S085CIMMTR-ND | Serial, Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output ) 10-MSOP 3658.00/1,000 
ADC121S101CIMFCT-ND Serial, 1MSPS, 1-Channel* SOT-23-6 | 3.80 2.89 2.21 DAC128S085CIMT-ND Serial, Micropower, 8-Channel, Rail-to-Rail Output 16-TSSOP|} 9.64 827 7.33 
ADC121S101CIMFTR-ND Serial, 1MSPS, 1-Channel* SOT-23-6 4915.20/1,000 DAC128S085CISQCT-ND_| Serial, Micropower, 8-Channel, Rail-to-Rail Output 16-LLP 964 8.27 7.33 
ADC121S101CISDCT-ND Serial, 1MSPS, 1-Channel* 6-LLP 3.80 2.89 2.21 DAC128S085CISQTR-ND_| Serial, Micropower, 8-Channel, Rail-to-Rail Output 16-LLP 6832.40/1,000 
ADC121S101CISDTR-ND —_| Serial, 1MSPS, 1-Channel* 6-LLP 1915.20/1,000 
ADC122S021CIMMCT-ND | Serial, 200ksps, 2-Channel 8-MSOP | 3.45 2.63 2.01 ational 
ADC122S021CIMMTR-ND | Serial, 200ksps, 2-Channel 8-MSOP 1738.80/1,000 AMPLIFIERS AND COMPARATORS 
ADC122S101CIMMCT-ND__| Serial, 1MSPS, 2-Channel B-MSOP | 4.63 3.52 2.69) [RigiKe Price Each 
ADC122ST01CIMMTR-ND __| Serial, 1MSPS, 2-Channel 8-MSOP 2331.00/1,000 eat il Deseriotion Pk 1 25 100 
ADC124S021CIMMCT-ND | Serial, 200ksps, 4-Channel 10-MSOP | 4.28 3.25 2.48 : sah dale , = ue 
ADC124S021CIMMTR-ND | Serial, 200ksps, 4-Channel 10-MSOP | — 2154.60/1,000 CLOS526MSA-ND Digital Variable Gain Amp 7 _ | 20-SS0P | 830 6.56 5.26 
‘ADC124S051CIMMCT-ND Serial, 500ksps, 4-Channel 40-MSOP| 4.63 3.52 2.69 CLC730132-ND Quad TSSOP High Speed Buffer Evaluation Board’ — 6.30 480 3.99 
ADC124S051CIMMTR-ND. Serial, 500ksps, 4-Channel 40-MSOP 2331.00/1,000 CLC730136-ND Single SOT-23 High Speed Buffer Evaluation Board* _— 6.30 498 3.99 
ADC124S101CIMMCT-ND Serial, IMSPS, 4-Channel 10-MSOP| 5.23. 3.98 3.04 CLC730145-ND Quad SOIC High Speed Buffer Evaluation Board* = 630 480 3.99 
ADC124S101CIMMTR-ND | Serial, 1MSPS, 4-Channel 10-MSOP | — 2633.40/1,000 CLC730216-ND Single SOT High Speed Op Amp Evaluation Board® = 6.30 4.98 3.99 
ADC128S022CIMT-ND Serial, 200ksps, 8-Channel* 16-TSSOP| 5.35 4.07 3.11, |CLC730231-ND Quad SOIC High Speed Op Amp Evaluation Board* = 630 480 3.99 
ADC128S052CIMT-ND Serial, 500ksps, 8-Channel* 16-TSSOP| 6.05 4.60 3.51) |LEIS6H-ND Mono JFET in Op Amp® TO-99-8 | 7.18 568 4.55 
ADC128S102CIMT-ND Serial, 1MSPS, 8-Channel* t6-TssoP| 548 4.34 3.48/ |LF256H-ND Wideband JFET Op Amp TO-99-8 | 7.18 568 4.55 
14 Bit Resolution - PowerWise® — RoHS Compliant LF347BN-ND Quad Bi-FET Op Amp* 14-Dip 245 1.82 1.35 
ADCT4COBOCISOECT-ND ‘| Parallel, S0MSPS 32-LLP | 3345 31.22 28.99) |LES47M-ND Quad Bi-FET Op Amp* 4-SOlC_| 257 1.91 1.42 
ADC14CO80CISQETR-ND | Parallel, 80MSPS 32-LLP 7080.25/250 HiSM SLE NDy Quad Bi-FET Op Amp* TASOIG: |), jseeeeeples000 
ADC14C105CISQECT-ND | Parallel, 105MSPS 32-LLP | 21.00 19.60 18.20) |LES47NNS-ND Quad BI-FET Op Amp Pe 14-Dip. | 2:20. G4" 121 
ADCI4C105CISQETR-ND | Parallel, 105MSPS 32-LLP 4445.00/250 PessoMND) Wideband’ Dual JFET Op-Amp™ SUID: ited. oat 68 
ADC14DC105CISQECT-ND___| Parallel, 105MSPS, Dual NEW! 60-LLP_| 90.00 84.00 78.00) |LFS53MXCT-ND Wideband Dual JFET Op Amp* 8-SOIG |) 1.24 =91 66 
ADCI4DCi05CISQETR-ND | Parallel, 105MSPS, Dual NEW! 60-LLP | 19050.00/250 Pisa SIs) Wideband Dual JFET Op Amp*__ e016 1051.68/2,500 
ADC14L020CIVY-ND Parallel, 20MSPS, 150mW A/D Converter 32-LOFP | 17.47 14.97 13.28] | LFS53NNS-ND Wideband Dual JFET Input Op Amp Dip | dst arto 
ADC14LO40CIVY-ND Parallel, 4OMSPS, 235mW 32-LOFP | 17.10 15.96 14.82] |LFS56H-ND Monolithic JFET Input Op Amp* 70-098 | 7.18 568 455 
ADC14Vi55CISQCT-ND _| Parallel, 155MSPS, 1.1GHz Bandwidth 48-LLP | 78.45 73.22 67.99) |LF356M-ND Monolithic JFET Input Op Amp* SOI | 113 83.60 
ADC14Vi55CISQTR-ND _| Parallel, 155MSPS, 1.1GHz Bandwidth 48-LLP 16605.25/250 LESS6N-ND Monolithic JFET Input Op Amp 7 Dies | |)0NG, 2am. 2 oe 
'ADC141S626CIMMCT-ND Serial, 250ksps fo-MSoP|. 758 6.00 4.91 LF411ACN-ND Low Offset Low Drift JFET Input Op Amp 8-Dip 6.05 460 3.51 
ADC141S626CIMMTR-ND | Serial, 250ksps 10-MSOP | — 4476.40/1,000 LRAT ICN-ND Low Offset Low Drift JFET Input Op Amp* 8-Dip 165 1.21 88 
ADC14155CISQCT-ND Parallel, 155MSPS, 1.1GHz Bandwidth 48-LLP | 95.70 89.32 92.94] |LF412ACN-ND Low Offset Low Drift JFET Dual Op Amp* 8-Dip 498 3.79 2.89 
ADG14155CISQTR-ND Parallel, 155MSPS, 1.1GHz Bandwidth 48-LLP 20256.50/250 LE412CN-ND Low Offset Low Drift JFET Dual Op Amp* eo a em 
16 Bit Resolution - PowerWise® — RoHS Compliant LF412MH-ND Low Offset Low Drift JFET Dual Op Amp T0-5 9.07 7.18 5.75 
ADCT6VI30CISQECT-ND | Serial, 130MSPS NEW! 64-LLP | 98.40 91.84 85.28) |LF442ACN-ND Dual Low Power JFET Op Amp* 8-Dip_| 5.73 _4.36_3.33 
ADC16V130CISQETR-ND —_‘| Serial, 130MSPS NEW! 64-LLP 20828.00/250 LF442AMH-ND Dual Low Power JFET Op Amp T0-99-8 ] 17.40 16.24 15.08 
ADC161S626CIMMCT-ND | Serial, 250ksps, Differential Input NEW! 10-MSOP| 9.98 7.89 692] |LF442CN-ND Dual Low Power JFET Op Amp”, 8-Dip 180 132 96 
ADC161S626CIMMTR-ND _| Serial, 250ksps, Differential Input NEW! 10-MSOP | __5890.00/1,000 LF444ACN-ND Quad Low Power JFET Op Amp 14-Dip | 330 251 1.92 
LF444CM-ND Quad Low Power JFET Op Amp* 14-SOIC | 192 143 1.06 
LF444CN-ND Quad Low Power JFET Op Amp* 14-Dip 1.98 1.48 1.09 
DIGITAL TO AN OG LM10CH-ND Op Amp and Voltage Reference* T0-5 788 6.23 4.99 
LM10CLN-ND Op Amp and Voltage Reference* 8-Dip 3.18 242 1.85 
Digi-Key Price Each LIM10CN-ND Op Amp and Voltage Reference* 8-Dip 298 2.27 1.73 
Part No. Description Pkg. d 25 100 LM10CWM-ND Op Amp and Voltage Reference* 14-SOIC 2.80 213 1.63 
8 Bit Resolution LM111H-ND Voltage Comparator* TO-99-8 7.10 562 4.50 
DACO81CO81CIMKCT-ND | Serial, Micropower, [2C Compatible* NEW! 61801 | 2.360 1.75 1.30| /LM111J-8-ND Voltage Comparator 8-CDip | 10.15 870 7.72 
DACO81CO81CIMKTR-ND | Serial, Micropower, |2C Compatible* NEW! 6-TSOT 972.80/1,000 LM124AJ-ND Low Power Quad Op Amp 14-CDip | 693 548 4.39 
DACO81CO81CISDCT-ND | Serial, Micropower, 2C Compatible” NEW! 6-LLP | 236 1.75 1.30| /LM124J-ND Low Power Quad Op Amp 14-CDip | 693 548 4.39 
DACO81CO81CISDTR-ND | Serial, Micropower, 12C Compatible* NEW! 6-LLP 972.80/1,000 LM139J-ND Low Power Low Offset Quad Comp 14-CDip | 840 664 5.32 
DACO81CO85CIMMCT-ND_| Serial, Micropower, |2C Compatible w/ Ext. Ref.* NEW!| 8-MSOP | 2.36 1.75 1.30| |LM148J-ND Quad 741 Op Amp 14-CDip_| 7.98 6.31 _ 5.06 
DACO81CO85CIMMTR-ND | Serial, Micropower, 120 Compatible w/ Ext. Ref.* NEW!| 8-MSOP 972.80/1,000 LM158AH-ND Low Power Dual Op Amp* T0-99-8 | 7.98 6.31 5.06 
DACO88SO85CIMT-ND | Serial, Micropower Octal DAC with Rail-to-Rail Output* | 16-TSSOP | 5.00 3.80 2.90/ /LM158H-ND Low Power Dual Op Amp* T0-99-8 | 6.05 4.79 3.84 
DACO88SO85CISQCT-ND | Serial, Micropower Octal DAC with Rail-to-Rail Outputs | 16-LLP | 5.00 3.80 2.90) /LM193H-ND Low Power Offset Voltage Dual Comparator* T0-99-8 | 655 518 4.15 
DACO88SO85CISQTR-ND | Serial, Micropower Octal DAC with Rail-to-Rail Outputs | 16-LLP 2520.00/1,000 LM219J-ND High Speed Dual Comparator 14-CDip | 17.33 14.85 13.17 
DACO800LCM-ND. Parallel* 16-SOIC 1.73. 1.27 92 LM224J-ND Low Power Quad Op Amp 14-CDip 6.93 548 4.39 
DACO800LCMXTR-ND Parallel 16-SOIC 1466.25/2,500 LM239J-ND High Performance Quad Comparator 14-CDip 8.40 664 5.32 
DACO800LCN-ND Parallel, 0.19% Linearity* 16-Dip 171 1.27.94] |LM301AH-ND General Purpose Op Amp* 70-99-8 | 7.01 5.55 4.45 
DACO808LCM-ND Parallel* 16-SOIC | 1.61 1.20 89] | LM301ANNS-ND General Purpose Op Amp* 8-Dip 98 72 52 
DACO808LCN-ND Parallel, 0.19% Linearity* 16-Dip 1.92 143 1.06 LM311MNS-ND Voltage Comparator* 8-SOIC 1.08 78 “OL 
DACO830LCN-ND Parallel, uP Compatible, Double Buffered* 20-Dip | 5.90 4.67 3.74] | LM311MXCT-ND Voltage Comparator* 8-SOIC_ | 108 78 57. 
DAC0832LCN-ND Parallel, uP Compatible, 0.20% Linearity* 20-Dip 305 255 W195 LM311MXTR-ND Voltage Comparator* 8-SOIC 798.00/2,500 
DAC0832LCWM-ND Parallel, iP Compatible* 20-SOIC 3.35 2.55 1.95 LM311NNS-ND High Performance Voltage Comparator* 8-Dip 1.05 77 56 
8 Bit Resolution - PowerWise® — RoHS Compliant LM318M-ND High Slew Rate Op Amp* 8-SOIC 1.31 97 70 
DACOBTSTOTCIMKCT-ND Serial, Rail-to-Rail Output TSOT-23-6] 221 1.64 1.22| |LM318N-ND High Slew Rate Op Amp* 8-Dip 139° 102 74 
DACO81S101CIMKTR-ND | Serial, Rail-to-Rail Output TSOT-23-6 912.64/1,000 LM319AM-ND High Speed Dual Comparator* 14-SOIC_| 1.84 1.35.98 
DAC081S101CIMMCT-ND | Serial, Rail-to-Rail Output 8-MSOP | 2.21 1.64 1.22) [LM319H-ND High Speed Dual Comparator* T0-5 6.28 497 3.98 
DAC081S101CIMMTR-ND | Serial, Rail-to-Rail Output 8-MSOP 912.64/1,000 LM319M-ND High Speed Dual Comparator* 14-S0IC | 131 97 70 
DAC082S085CIMMCT-ND | Serial, Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output | 10-MSOP | 2.83 2.10 1.56 LM319MXTR-ND High Speed Dual Comparator 14-SOIC 1115.63/2,500 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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igi@Reel® (cont) AMPLIFIERS AND COMPARATORS Digi@Reel® (cont) | AMPLIFIERS AND COMPARATORS 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM319NNS-ND High Speed Dual Comparator* 14-Dip 2.29 1.71 = 1.26 LM6171AIM-ND Voltage Feedback Low Distortion, Low Power Op Amp* | 8-SOIC 3.08 2.34 1.79 
LM321MFCT-ND Low Power Single Op Amp* SOT-23-5 86 62 A5 LM6171BIM-ND Voltage Feedback Low Distortion, Low Power Op Amp* | 8-SOIC 253 1.92 1.47 
LM321MFTR-ND Low Power Single Op Amp* SOT-23-5 266.00/1,000 LM6171BIN-ND Voltage Feedback Low Distortion, Low Power Op Amp* 8-Dip 2.53 1.92 1.47 
LM324AMNS-ND Low Power Quad Op Amp* 14-SOIC 1.24 91 66| |LM6172IM-ND Dual HS LP, Low Distortion, Volt. Feedback Op Amp* 8-SOIC 3.63 2.76 2.11 
LM324AMXCT-ND. Low Power Quad Op Amp* 14-SOIC 1.24 91 66) | LM6172IMXCT-ND Dual HS LP, Low Distortion, Volt. Feedback Op Amp* 8-SOIC 3.63 2.76 211 
LM324AMXTR-ND Low Power Quad Op Amp* 14-SOIC 1051.88/2,500 LM6172IMXTR-ND Dual HS LP, Low Distortion, Volt. Feedback Op Amp* 8-SOIC 4531.25/2,500 
LM324ANNS-ND Low Power Quad Op Amp* 14-Dip 1.43 1.05 76 LM6172IN-ND Dual HS LP, Low Distortion, Volt. Feedback Op Amp* 8-Dip 3.63 276 2.11 
LM324MNS-ND Low Power Quad Op Amp* 14-SOIC 1.20 88 64) |LM6181IM-8-ND 100mA, 100MHz Current Feedback Amp* 8-SOIC 265 2.02 1.54 
LM324MT-ND Low Power Quad Op Amp* 14-TSSOP 1.80 1.32 96 LM6181IN-ND Current Feedback Amp, 100MHz* 8-Dip 2.65 2.02 1.54 
LM324MXCT-ND. Low Power Quad Op Amp* 14-SOIC 1.20 88 64| |LM7332MA-ND Dual 30V, R-R, 1/0 Op Amp* NEW! 8-SOIC 3.10 2.36 1.80 
LM324MXTR-ND Low Power Quad Op Amp* 14-SOIC 1020.00/2,500 LM7332MMECT-ND Dual 30V, R-R, 1/0 Op Amp* NEW! 8-MSOP 3.10 2.36 1.80 
LM324NNS-ND Low Power Quad Op Amp* 14-Dip 1.31 97 .70| | LM7332MMETR-ND Dual 30V, R-R, 1/0 Op Amp* NEW! 8-MSOP 790.50/500 
LM339AMXCT-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator* 14-SOIC 1.24 91 66 LM48410SQCT-ND 2.3W Stereo Class D Audio Power Amplifier* 24-LLP 3.25 247 1.89 
LM339AMXTR-ND. Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator* 14-SOIC 1051.88/2,500 LM48410SQTR-ND 2.3W Stereo Class D Audio Power Amplifier* 24-LLP 1638.00/1,000 
LM339ANNS-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator* 14-Dip 1.39 1.02 74 LM48411TLCT-ND Ultra-Low EMI, 2.5W, Class D Audio Power Amp* 16-pSMD 1.92 143 1.06 
LM339AM-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator* 14-SOIC 1.24 91 66 LM48411TLTR-ND Ultra-Low EMI, 2.5W, Class D Audio Power Amp* 16-SMD 209.25/250 
LM339MNS-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator* 14-SOIC 1.09 80 58 LM48510SDCT-ND Boosted 1.9W Class D Audio Power Amplifier* 16-LLP 2.85 217 1.66 
LM339MXCT-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator* 14-SOIC 1.09 80 58 LM48510SDTR-ND Boosted 1.9W Class D Audio Power Amplifier* 16-LLP 1436.40/1,000 
LM339MXTR-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator* 14-SOIC 924.38/2,500 LM48511SQCT-ND Boosted 6.7W Class D Audio Power Amplifier* 24-LLP 3.63 276 2.11 
LM339NNS-ND. High Performance Quad Comparator* 14-Dip 1.24 91 66 LM48511SQTR-ND Boosted 6.7W Class D Audio Power Amplifier* 24-LLP 1827.00/1,000 
LM348M-ND Quad 741 Operational Amp* 14-SOIC 1.39 = 1.02 714 LM48555TLCT-ND Ceramic Speaker Driver* 12-pSMD 2.50 1.90 1.45 
LM348NNS-ND Quad 741 Operational Amp* 14-Dip 1.39 1.02 74 LM48555TLTR-ND Ceramic Speaker Driver* 12-"SMD 332.50/250 
LM358AMNS-ND Low Power Dual Op Amp* 8-SOIC 98 12 52 LM48556TLCT-ND Full Diff., Mono Ceramic Speaker Driver* NEW! 12-uSMD 2.63 2.00 1.53 
LM358AMXCT-ND Low Power Dual Op Amp* 8-SOIC 98 12 52 LM48556TLTR-ND Full Diff., Mono Ceramic Speaker Driver* NEW! 12-SMD 349.13/250 
LM358AMXTR-ND Low Power Dual Op Amp* 8-SOIC 791.35/2,500 LM48820TMCT-ND .95W Ground Referenced Stereo Headphone Amp* 14-"SMD 1.83 1.36 1.01 
LM358ANNS-ND Low Power Dual Op Amp (Elect. Improv.)* 8-Dip 1.09 80 58 LM48820TMTR-ND .95W Ground Referenced Stereo Headphone Amp* 14-ySMD 199.13/250 
LM358MNS-ND Low Power Dual Op Amp* 8-SOIC 1.08 18 57 LM48821TLCT-ND -93W Direct Coupled Stereo Headphone Amp* 16-pSMD 2.11 1.57 1.16 
LM358MXCT-ND Low Power Dual Op Amp* 8-SOIC 1.08 718 57 LM48821TLTR-ND -93W Direct Coupled Stereo Headphone Amp* 16-SMD 229.50/250 
LM358MXTR-ND Low Power Dual Op Amp* 8-SOIC 798.00/2,500 LM49100GRCT-ND Mono Class-AB Sub-System Headphone Amp* 25-pArray 630 4.98 3.99 
LM358NNS-ND Low Power Dual Op Amp* 8-Dip 1.05 JT 56 LM49100GRTR-ND Mono Class-AB Sub-System Headphone Amp* 25-pArray 3720.00/1,000 
LM359M-ND Dual, High Speed Prog. Current Mode (Norton) Amp* 14-SOIC 2.88 2.19 1.67 LM49370RLCT-ND Audio Sub-System* 49-SMDxt} 7.29 5.77 4.62 
LM360M-ND High Speed Differential Comparator* 8-SOIC 438 333 2.54) |LM49370RLTR-ND Audio Sub-System* 49-:SMDxt 1101.73/250 
LM361M-ND High Speed Differential Comparator* 14-SOIC 2.98 2.21 1.64 LMC660AIM-ND Quad CMOS Op Amp, Industrial Temperature* 14-SOIC 2.26 1.68 1.25 
LM361N-ND High Speed Differential Comparator* 14-Dip 3.03 2.30 1.76 LMC660AIMXTR-ND Quad CMOS Op Amp, Industrial Temperature 14-SOIC 2281 .25/2,500 
LM392M-ND Single Op Amp and Comparator* 8-SOIC 146 1.08 718 LMC660AIN-ND Quad CMOS Op Amp, Industrial Temperature* 14-Dip 2.36 1.75 1.30 
LM392MXTR-ND Single Op Amp and Comparator* 8-SOIC 1243.13/2,500 LMC660CM-ND Quad CMOS Op Amp* 14-SOIC 1.98 148 1.09 
LM392N-ND Op Amp and Comparator* 8-Dip 155 1.15 85) | LMC660CMXCT-ND Quad CMOS Op Amp* 14-SOIC 1.98 148 1.09 
LM393MNS-ND Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator* 8-SOIC 1.08 718 57 LMC660CMXTR-ND Quad CMOS Op Amp* 14-SOIC 2000.00/2,500 
LM393MXCT-ND Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator* 8-SOIC 1.08 18 57 LMC660CN-ND Quad CMOS Op Amp* 14-Dip 1.98 148 1.09 
LM393MXTR-ND Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator* 8-SOIC 798.00/2,500 LMC662AIM-ND Dual CMOS Op Amp, Industrial Temperature* 8-SOIC 2141 1.57 1.16 
LM393NNS-ND Dual Comparator* 8-Dip 1.05 AT 56 LMC662AIMXTR-ND Dual CMOS Op Amp, Industrial Temperature* 8-SOIC 2125.00/2,500 
LM611CM-ND Op Amp and Adjustable Reference* 14-SOIC 2.23 1.66 1.23} |LMC662AIN-ND Dual CMOS Op Amp* 8-Dip 233° 1.73 1.28 
LM611IM-ND Op Amp and Adjustable Reference* 14-SOIC 2.51 1.87 1.38} | LMC662CM-ND Dual CMOS Op Amp* 8-SOIC 195 145 1.08 
LM613IWM-ND Dual Op Amp, Dual Comparator and Adj. Reference 16-SOIC 3.20 244 1.86 LMC662CMXTR-ND Dual CMOS Op Amp* 8-SOIC 1968.75/2,500 
LM614CWM-ND. Quad Op Amp with Adjustable Reference 16-SOIC 3.05 2.32 1.77| | LMC662CN-ND Dual CMOS Op Amp* 8-Dip 208 155 1.14 
LM675T-ND Power Operational Amplifier* TO-220-5 5.85 445 3.40 LMC6001AIN-ND Ultra Ultra-Low Input Current Amp* 8-Dip 14.07 12.06 10.70 
LM725CH-ND Instrumentation Op Amp* TO-99-8 6.22 492 3.94 LMC6001BIN-ND Ultra Ultra-Low Input Current Amp* 8-Dip 10.29 814 652 
LM741CH-ND 18V, High Performance Op Amp* T0-99-8 6.99 5.53 4.43} |LMC6024IM-ND Micropower Quad CMOS Op Amp* 14-SOIC 1.80 1.34 99 
LM741CNNS-ND 18V, High Performance Op Amp* 8-Dip 99 72 52 LMC6032IM-ND Dual CMOS Op Amp, Industrial Temperature* 8-SOIC 1.20 88 64 
LM741H-ND High Performance Op Amp High Temp* TO-99-8 6.99 553 4.43 LMC6032IN-ND Dual CMOS Op Amp, Industrial Temperature* 8-Dip 1.20 88 64 
LM833M-ND Dual Audio Op Amp* 8-SOIC 1.01 1 54] | LMC6034IM-ND Quad CMOS Op Amp* 14-SOIC 1.84 1.35 98 
LM833MXTR-ND Dual Audio Op Amp* 8-SOIC 860.63/2,500 LMC6035!1M-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp* 8-SOIC 1.62 1.21 89 
LM833MMCT-ND Dual Audio Op Amp* 8-MSOP 1.05 AT 56} | LMC6035IMXTR-ND. Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp 8-SOIC 1634.38/2,500 
LM833MMTR-ND Dual Audio Op Amp* 8-MSOP 364.00/1,000 LMC6035IMMCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp 8-MSOP 236 1.75 = 1.30 
LM833NNS-ND_ Dual Audio Op Amp* 8-Dip 1.09 80 .58| | LMC6035IMMTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp 8-MSOP 972.80/1,000 
LM837M-ND Low Noise Quad Op Amp* 14-SOIC 1.84 © 1.35 .98| | LMC6035IMMXCT-ND. Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp 8-MSOP 236 1.75 1.30 
LM837MXCT-ND Low Noise Quad Op Amp* 14-SOIC 1.84 9 1.35 98) | LMC6035IMMXTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp 8-MSOP 3325.00/3,500 
LM837MXTR-ND Low Noise Quad Op Amp* 14-SOIC 1561.88/2,500 LMC6035!TLCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp* 8-SMD 1.78 1.33 98 
LM837N-ND Low Noise Quad Op Amp* 14-Dip 1.710 1.27 94 LMC6035ITLTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp* 8-uSMD 194.06/250 
LM1246AAC/NA-ND 150MHz, 12C Compatible RGB Preamp* 24-Dip 3.45 2.63 2.01 LMC6036IM-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp* 14-SOIC 226 168 1.25 
LM1269DNA-ND 110MHz, |2C Compatible RGB Video Amp System* 24-Dip 2.73 2.03 1.50) | LMC6036IMXTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp* 14-SOIC 2500.00/2,500 
LM1269NA-ND 110MHz, |2C Compatible RGB Video Amp System* 24-Dip 2.60 1.94 1.43} |LMC6041AIM-ND Single CMOS Micropower Op Amp* 8-SOIC 282 210 1.55 
LM1458M-ND Dual Op Amp* 8-SOIC 1.09 80 58] | LIMC6041IM-ND Single CMOS Micropower Op Amp* 8-SOIC 2.02. 150 1.11 
LM1458MXCT-ND Dual Op Amp* 8-SOIC 1.09 80 58| | LMC60411N-ND Single CMOS Micropower Op Amp* 8-Dip 2.02 1.50 1.11 
LM1458MXTR-ND Dual Op Amp* 8-SOIC 924.38/2,500 LMC6042AIM-ND Dual CMOS Micropower Op Amp* 8-SOIC 3.07 2.28 1.69 
LM1458NNS-ND Dual Op Amp* 8-Dip 1.24 91 .66| | LMC6042AIN-ND Dual CMOS Micropower Op Amp* 8-Dip 253 1.92 1.47 
LM2792LD-LCT-ND Current Regulated Switched Capacitor LED Driver 10-LLP 1.71 1.27 94 LMC6042IM-ND Dual CMOS Micropower Op Amp* 8-SOIC 257 191 1.42 
LM2797MM-1.8CT-ND | 1.8V, 120mA, Buck Switched Capacitor/Volt. Conv.* 10-MSOP 3.06 2.28 1.68} |LMC6042IN-ND Dual CMOS Micropower Op Amp* 8-Dip 2.29 171 1.26 
LM2876TF-ND High Performance 40W Audio Power Amp with Mute* | TO-220-11 5.88 447 3.41 LMC6044AIM-ND Quad CMOS Micropower Op Amp* 14-SOIC 3.33 2.53 = 1.93 
LM2901M-ND Quad Voltage Comparator* 14-SOIC 1.09 80 58 LMC6044IM-ND Quad CMOS Micropower Op Amp* 14-SOIC 2.95 2.19 1.62 
LM2901MXCT-ND Quad Voltage Comparator* 14-SOIC 1.09 80 58 LMC60441N-ND Quad CMOS Micropower Op Amp* 14-Dip 3.01 2.24 1.65 
LM2901MXTR-ND Quad Voltage Comparator* 14-SOIC 924.38/2,500 LMC6061AIM-ND Precision Single CMOS Micropower Op Amp* 8-SOIC 1.90 1.41 1.05 
LM2901NNS-ND Quad Voltage Comparator* 14-Dip 1.24 91 66 LMC6061IM-ND Precision Single CMOS Micropower Op Amp* 8-SOIC 1.76 1.30 94 
LM2902M-ND Low Power Quad Op Amp* 14-SOIC 1.24 91 66 LMC6062AIM-ND Precision Dual CMOS Micropower Op Amp* 8-SOIC 3.43 2.61 1.99 
LM2902MXCT-ND Low Power Quad Op Amp* 14-SOIC 1.24 91 66 LMC6062IM-ND Precision Dual CMOS Micropower Op Amp* 8-SOIC 3.01 2.24 1.65 
LM2902MXTR-ND Low Power Quad Op Amp* 14-SOIC 1051.88/2,500 LMC6062IN-ND Precision Dual CMOS Micropower Op Amp* 8-Dip 2.58 1.96 1.50 
LM2902NNS-ND Low Power Quad Op Amp* 14-Dip 1.43 1.05 76 LMC6064AIM-ND Precision Quad CMOS Micropower Op Amp* 14-SOIC 643 413 3.15 
LM2903MNS-ND Dual Comparator* 8-SOIC 1.08 718 57 LMC6064IM-ND Precision Quad CMOS Micropower Op Amp* 14-SOIC 4.00 3.04 2.32 
LM2903MXCT-ND Dual Comparator* 8-SOIC 1.08 18 57 LMC6064IN-ND Precision Quad CMOS Micropower Op Amp* 14-Dip 418 3.18 2.43 
LM2903MXTR-ND Dual Comparator* 8-SOIC 798.00/2,500 LMC6081AIM-ND Precision Single CMOS Op Amp* 8-SOIC 3.93 2.99 2.28 
LM2903NNS-ND Dual Comparator* 8-Dip 1.20 88 64 LMC6081IM-ND Precision Single CMOS Micropower Op Amp* 8-SOIC 2.73 2.08 1.59 
LM2904MNS-ND Low Power Dual Op Amp* 8-SOIC 98 12 $2 LMC6081IN-ND Precision Single CMOS Op Amp* 8-Dip 2.73 2.08 1.59 
LM2904NNS-ND Dual Op Amp* 8-Dip 1.09 80 58| |LMC6082AIM-ND Precision Dual CMOS Op Amp* 8-SOIC 6.20 3.96 3.02 
LM3215TLCT-ND Low Power Single Op Amp* NEW! SOT-23-5 3.80 289 2.21 LMC6082AIN-ND Precision Dual CMOS Op Amp* 8-Dip 5.20 3.96 3.02 
LM3215TLTR-ND. Low Power Single Op Amp* NEW! SOT-23-5 505.40/250 LMC6082IM-ND Precision Dual CMOS Op Amp* 8-SOIC 293 2.23 1.70 
LM3302N-ND Quad Comparator* 14-Dip 1.05 18 57 LMC6082IN-ND Precision Dual CMOS Op Amp* 8-Dip 2.93 2.23 1.70 
LM3875TF-ND High Performance 56W Audio Power Amp* TO-220-11 6.13 485 3.89 LMC6084AIM-ND Precision Quad CMOS Micropower Op Amp* 14-SOIC 5.80 459 3.68 
LM3876T-ND High Performance 56W Audio Power Amp with Mute* | TO-220-11 653 5.17 4.14 LMC6442AIM-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Op Amp* 8-SOIC 2.70 2.01 1.48 
LM3876TF-ND High Performance 56W Audio Power Amp with Mute* | TO-220-11 6.53 5.17 4.14 LMC6442IM-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Op Amp* 8-SOIC 2.70 2.01 1.48 
LM3886T-ND High Performance 68W Audio Power Amp with Mute* | TO-220-11 613 4.85 3.89 LMC6442IN-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Op Amp* 8-Dip 2.70 2.01 1.48 
LM3886TF-ND High Performance 68W Audio Power Amp with Mute* | TO-220-11 613 4.85 3.89 LMC6462AIM-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp* 8-SOIC 2.70 2.06 1.57 
LM4250CM-ND Programmable Op Amp* 8-SOIC 1.43 1.05 76 LMC6462AIN-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp* 8-Dip 2.78 2.11 1.61 
LM4250CMXTR-ND Programmable Op Amp* 8-SOIC 1211.25/2,500 LMC6462BIM-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp* 8-SOIC 2.66 1.98 1.47 
LM4250CN-ND Programmable Op Amp 8-Dip 1.50 1.10 80 LMC6462BIN-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp* 8-Dip 285 2.12 1.57 
LM6132AIM-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, R-R Op Amp* 8-SOIC 3.80 2.89 2.21 LMC6464AIM-ND Quad CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp* 14-SOIC 4.30 3.27 2.50 
LM6132BIM-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, R-R Op Amp* 8-SOIC 2.98 2.27 1.73 LMC6464BIM-ND Quad CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp* 14-SOIC 3.90 2.97 227 
LM6132BIN-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, R-R Op Amp* 8-Dip 2.98 2.27 1.73 LMC6464BIN-ND Quad CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp* 14-Dip 4.08 310 2.37 
LM6134AIM-ND Quad High Speed/LP 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp* 14-SOIC 435 3.31 2.53) |LMC6482AIM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 8-SOIC 2.33 1.73 1.28 
LM6134BIM-ND Quad Low Power 10Mkz, Rail-to-Rail, 1/0, Op Amp* 14-SOIC 3.78 287 2.19] |LMC6482AIN-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 8-Dip 2.21 165 1.22 
LM6134BIMXTR-ND Quad Low Power 10Mkz, Rail-to-Rail, 1/0, Op Amp 14-SOIC 4718.75/2,500 LMC6482IM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 8-SOIC 195 145 1.08 
LM6134BIN-ND Quad High Speed/Low Power, 7MHz, R-R Op Amp* 14-Dip 408 3.10 2.37) |LMC6482IMMCT-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 8-MSOP 1.95 145 1.08 
LM6142AIM-ND Dual High Speed/Low Power Rail-to-Rail Op Amp* 8-SOIC 5.88 447 3.41 LMC6482IMMTR-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 8-MSOP 806.40/1,000 
LM6142BIM-ND Dual High Speed/Low Power Rail-to-Rail Op Amp* 8-SOIC 5.25 3.99 3.05 LMC6482IN-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 8-Dip 1.95 145 1.08 
LM6144BIM-ND Quad High Speed/Low Power 17MHz R-R Op Amp* 14-SOIC 5.88 4.65 3.73) |LMC6484AIM-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 14-SOIC 3.28 249 1.90 
LM6152ACM-ND. Dual High Speed 75MHz, Rail-to-Rail, 1/0, Op Amp* 8-SOIC 440 3.35 2.56| |LMC6484AIMXCT-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 14-SOIC 3.28 249 1.90 
LM6152BCM-ND Dual High Speed 75MHz, Rail-to-Rail, 1/0, Op Amp* 8-SOIC 3.55 2.70 2.06] |LMC6484AIMXTR-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 14-SOIC 4093.75/2,500 
LM6154BCM-ND Quad High Speed 75Mbz, Rail-to-Rail, 1/0, Op Amp* 14-SOIC 5.71 4.52 3.62] | LMC6484AIN-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 14-Dip 3.88 2.95 2.25 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
LMC6484IM-ND Quad CMOS Rail- fs 14-SOIC 2.70 2.06 1.57) +|LMH6672MR-ND Dual, High Output Current, High Speed Op Amp* 8-PSOP 3.80 2.89 2.21 
LMC6484IMXTR-ND Quad CMOS Rail- bi 14-SOIC 3375.00/2,500 LMH6682MA-ND Dual, 190MHz Single Supply Op Amp 8-SOIC 236 1.75 1.30 
LMC64841N-ND Quad CMOS Rail- = 14-Dip 3.23. 2.46 1.88] | LMH6682MMCT-ND Dual, 190MHz Single Supply Op Amp* 8-MSOP 2.36 1.75 1.30 
LMC6492AEM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 8-SOIC 2.65 2.02 1.54) |LMH6682MMTR-ND Dual, 190MHz Single Supply Op Amp* 8-MSOP 972.80/1,000 
LMC6492BEM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 8-SOIC 2.64 1.96 1.45} |LMH6683MA-ND Triple, 190MHz Single Supply Op Amp* 14-SOIC 295 225 1.72 
LMC6492BEMXCT-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 8-SOIC 2.64 1.96 1.45) | LMH6683MT-ND Triple, 190MHz Single Supply Op Amp 14-TSSOP 295 225 1.72 
LMC6492BEMXTR-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 8-SOIC 2826.25/2,500 LMH6704MA-ND 650MHz Programmable Gain Buffer with Disable* 8-SOIC 2.95 2.25 1.72 
LMC6494AEM-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 14-SOIC 6.10 464 3.54 LMH6704MFCT-ND 650MHz Programmable Gain Buffer with Disable SOT-23-6 295 2.25 1.72 
LMC6494BEM-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 14-SOIC 3.98 3.03 2.31 LMH6704MFTR-ND 650MHz Programmable Gain Buffer with Disable SOT-23-6 1486.80/1,000 
LMC6762AIM-ND CMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator* 8-SOIC 2.55 1.94 1.48 LMH6714MA-ND. Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp, Shutdown* 8-SOIC 2.26 1.68 1.25 
LMC6762BIM-ND CMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator* 8-SOIC 2.61 1.94 1.44 LMH6714MFCT-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp, Shutdown* | SOT-23-5 2.26 1.68 1.25 
LMC6762BIMXTR-ND CMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator* 8-SOIC 2631.25/2,500 LMH6714MFTR-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp, Shutdown* | SOT-23-5 934.40/1,000 
LMC6772AIM-ND Dual Micropower R/R CMOS Comp. w/Open Drain* 8-SOIC 255 1.94 1.48 LMH6715MA-ND. Dual, Wideband Video Op Amp* 8-SOIC 3.06 2.28 1.68 
LMC6772AIMMCT-ND Dual Micropower R/R CMOS Comp. w/Open Drain* 8-MSOP 255 1.94 1.48 LMH6739MQ-ND Very Wideband, Low Distortion Triple Video Buffer* 16-SSOP 5.48 4.17 3.18 
LMC6772AIMMTR-ND Dual Micropower R/R CMOS Comp. w/Open Drain* 8-MSOP 1285.20/1,000 LMP2011MA-ND Single High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* 8-SOIC 2.93 2.18 1.61 
LMC6772BIM-ND Dual Micropower R/R CMOS Comp. w/Open Drain* 8-SOIC 2.61 1.94 1.44/ | LMP2011MFCT-ND Single High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* SOT-23-5 2.93 218 1.61 
LMC6772BIN-ND Dual Micropower R/R CMOS Comp. w/Open Drain* 8-Dip 2.60 1.94 1.43] |LMP2011MFTR-ND Single High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* SOT-23-5 1209.60/1,000 
LMC6953CM-ND PCI Local Bus Power Supervisor 8-SOIC 315 2.40 1.83} |LMP2012MA-ND Dual, High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* 8-SOIC 3.20 244 1.86 
LMGC7101AIMSXCT-ND | Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output* SOT-23-5 1.76 = 1.30 94) | LMP2012MMCT-ND Dual, High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* 8-MSOP 3.20. 2.44 1.86 
LMC7101AIMSXTR-ND Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output* SOT-23-5 1690.65/3,000 LMP2012MMTR-ND Dual, High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* 8-MSOP 1612.80/1,000 
LMC7101BIMSNSCT-ND_| Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output* SOT-23-5 | 1.05 __.77__.56|_ | LMP2014MT-ND Quad, High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* 14-TSSOP | 4.73 3.60 2.75 
LMC7107BIMSNSTR-ND | Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output* SOT-23-5 364.00/1,000 LMP2015MA-ND Single, High Precision, R/R Output Op Amp* NEW! | 8-SOIC | 3.07 228 1.69 
LMC7111BIMSXCT-ND | Tiny CMOS Op Amp with Rail-to-Rail, Input/Output* SOT-23-5 | 143 1.05  .76) |LMP2015MFCT-ND Single, High Precision, R/R Output Op Amp* NEW! | SOT-23-5 | 3.07 228 1.69 
LMC7111BIMSXTR-ND | Tiny CMOS Op Amp with Rail-to-Rail, Input/Output* | SOT-23-5 1453.50/3,000 LMP2015MFTR-ND Single, High Precision, R/R Output Op Amp* NEW! | SOT-23-5 1267.20/1,000 
LMC7211AIM-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input* 8-SOIC 1.71 1.27.94) | CMP2016MA-ND Dual, High Precision, R/R Output Op Amp* NEW! 8-SOIC 338 257 1.96 
LMC7211AIMSCT-ND___| Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input* SOT-23-5 | 1.71 1.27 94) |LMP2016MMCT-ND Dual, High Precision, R/R Output Op Amp* NEW! 8-MSOP | 3.38 257 1.96 
LMC7211AIMSTR-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input* SOT-23-5 704.00/1,000 LMP2016MMTR-ND Dual, High Precision, R/R Output Op Amp* NEW! 8-MSOP 4701.00/1,000 
LMC7211BIM-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input* 8-SOIC 158 1.16 84) | _MP2021MA-ND Single Precision, Low Noise Op Amp* NEW! 8-SOIC 3.45 2.63 2.01 
Pee BING LEAD ity ae pomparator aa one Input Sona ee Pe 84) | LMP2021MFECT-ND Single Precision, Low Noise Op Amp* NEW! SOT-23-5 | 3.45 263 2.01 
Macrae rh Mia Bia cMos 7 wi te B pe Hur ig 7 sole dea 4198 7 LMP2021MFETR-ND Single Precision, Low Noise Op Amp* NEW! SOT-23-5 458.85/250 
rGHeaE RG Miter UR CMOS a Be epa SOIC 7606 88/5 500 LMP2022MA-ND Dual Precision, Low Noise Op Amp* NEW! 8-SOIC 450 342 2.61 
icropwr ‘omparator, OD/Push-Pull 88/2, LMP2022MMECT-ND | Dual Precision, Low Noise Op Amp* NEW! 8MSOP | 450 3.42 261 
LMC7215IMSCT-ND | Micropwr R/R CMOS Comp., OD/Push-Pull Output $0T-23-5 | 1.68 1.25 93] |; Mpoo22MMETR-ND | Dual Precision, Low Noise Op Amp* NEW! 8-MSOP 598.50/250 
LMC7215IMSTR-ND | Micropwr R/R CMOS Comp., OD/Push-Pull Output* | SOT-23-5 695.04/1,000 LIMP2231 AMA-ND Single Micropower, Prec. Op Amp, CMOS Input* soc | 393 253 1.93 
HOTA mye Compan wih et pwopen Gran’ | ESOC, | {ae 148 125) |LMpZZsIAMECEND— [orale Macpover Pec Op Amp cHOS pu SOT arg 1335 253185 
i 23° : : : LMP2231AMFTR-ND —_| Single Mi Prec. Op Amp, CMOS Input* SOT-23-5 1675.80/1,000 
[MC7221AIMSTR-ND | Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drain* | SOT-23-5 819.20/1,000 7 Me Bee eke ee 4 Mt, 
F H LMP2231BMA-ND Single Micropower, Prec. Op Amp, CMOS Input’ 8-SOIC 2.80 2.08 1.54 
LMC7221BIM-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drain* 8-SOIC 1.55 1.15 85 LMP2231BMFCT-ND Single Micropower, Prec. Op Amp, CMOS Input* SOT-23-5 280 208 1.54 
LMC7221BIM5CT-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drain* SOT-23-5 1.55 1.15 85 a 4 i ; * -93- 
- i ; LMP2231BMFTR-ND Single Micropower, Prec. Op Amp, CMOS Input’ SOT-23-5 1155.84/1,000 
LMC7221BIMSTR-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drain* SOT-23-5 640.00/1,000 LMP2232AMA-ND Dual Micropower, Precision Op Amp, CMOS Input* B-SOIC 453. 344 2.63 
LMC7225IMS5CT-ND Micropwr CMOS Comp., R/R OD/Push-Pull Output* SOT-23-5 1.84 1.35 98 4 i H * i i : i 
- LMP2232AMMCT-ND Dual Micropower, Prec. Op Amp, CMOS Input’ 8-MSOP 453 344 2.63 
[MIC7225IMSTR-ND | Wicropwr CMOS Comp., R/R OD/Push-Pull Output® | ~SOT-23-5 637.00/1,000 LMP2232AMMTR-ND | Dual Micropower, Prec. Op Amp, CMOS Input* 8-MSOP 2980.60/1,000 
LMC7660IM-ND Switched Capacitor Voltage Converter* 8-SOIC 1.24 1 66 fi i : “oi A * a . : 
* LMP2232BMA-ND Dual Micropower, Precision Op Amp, CMOS Input’ 8-SOIC 3.33 253 1.93 
LMC7660IMXCT-ND Switched Capacitor Voltage Converter* 8-SOIC 1.24 91 66 7 i * t 
: ; * LMP2232BMMCT-ND Dual Micropower, Prec. Op Amp, CMOS Input’ 8-MSOP 3.33 2.53 1.93 
LMC7660IMXTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter 8-SOIC 1051.88/2,500 A 7 ¥ 5 
4 4 ‘. ‘ LMP2232BMMTR-ND Dual Micropower, Prec. Op Amp, CMOS Input’ 8-MSOP 1675.80/1,000 
LMC7660IN-ND Switched Capacitor Voltage Converter 8-Dip 1.24 91 66 4 * x 
[MC8101BPCT-ND Rail-to-Rail, Input/Output. 2.7V, Op Ai -uSMD 1461.08 78 LMP2234AMA-ND Quad MPU, Prec. Op Amp, R/R Output, CMOS Input 14-SOIC 5.70 4.34 3.31 
a cereal, NPA UNDE, 22 Vs OB ITE H ; ‘ : LMP2234AMT-ND Quad MPU, Prec. Op Amp, R/R Output, CMOS Input* | 14-TSSOP | 5.70 4.34 3.31 
LMC8101MMCT-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V Op Amp 8-SMD 146 1.08 78 i + eg 
A « * LMP2234BMA-ND Quad MPU, Prec. Op Amp, R/R Output, CMOS Input 14-SOIC 458 348 2.66 
LMC8101MMTR-ND | Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V Op Amp 8-uSMD 507.00/1,000 LMP2234BMT-ND Quad MPU; Prec. Op Amp, R/R Output. CMOS Input* | 14-TSSOP | 458 348 266 
LMC8101TPCT-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V Op Amp 8-SMD 146 1.08 78 [MP7701MA-ND Single CMOS Th RR 1/0 Wide Supply Range eSOIC 3.09 230 170 
LMC8101TPTR-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V Op Amp _ 8-SMD 146.25/250 Amp* NEW! | : . x 
LME49600TS-ND High Perf., High Fidelity, High Current Audio Buffer 10-2635 ] 8.82 6.98 5.59) | wp7701MFCT-ND Single, CMOS Input, R/R 1/0 Wide Supply Range Amp* | SOT-23-5 | 3.09 230 1.70 
LME49722MA-ND High Perf., high Fidelity Dual Audio Op Amp* NEW! 8-SOIC 3.25 247 1.89 ig i i * 02. 
bats aoe ae : “4 LMP7701MFTR-ND Single, CMOS Input, R/R 1/0 Wide Supply Range Amp* | SOT-23-5 1277.44/1,000 
LME49723MA-ND Dual High Fidelity Audio Op Amp* NEW! 8-SOIC 1.55 1.15 85 if i * f 
7 Me iors LMP7702MA-ND Dual, CMOS Input, R/R 1/0 Wide Supply Range Amp 8-SOIC 3.33 2.53 1.93 
LME49810TB-ND 300W Audio Power Amplifier Driver’ T0-247-15 | 546 432 3.46 LMP7702MMCT-ND Dual, CMOS Input. R/R 1/0 Wide Supply Range Amp* 8-MSOP 333. 253 193 
LME49811TB-ND 500W High Fidelity Driver* TO-247-15 | 6.20 4.90 3.93 ; : - = - - - 

5 “oh Fidel ¥ O47 e LMP7702MMTR-ND Dual, CMOS Input, R/R 1/0 Wide Supply Range Amp 8-MSOP 1675.80/1,000 
LME49830TB-ND 200V Mono High Fidelity MOSFET Power Amp* NEW!| T0-247-15 | 13.55 8.74 7.43 LMP7704MA-ND Quad, CMOS In., R/R /0 Wide Supply Range 44-SOIC 450 342 264 
LIME49860MA-ND 44V Dual High Performance High Fidelity Audio* 8-SOIC | 4.00 3.04 2.32 ‘Amp* NEW!” ppiy nang ; ; : 
Pes SOON AND 44V Dual High Performance High Fidelity Audio B-Dip | 400 3.04 2.32) J Mp7 704MT-ND Quad, CMOS Input, R/R 1/0 Wide Supply Range Amp* | 14-TSSOP | 4.50 3.42 2.61 
LME49870MA-ND 44V High Performance Hi-Fi Audio Op Amp 8-SOIC 2.50 1.90 1.45 LMP7707MA-ND Si 7 7 
LMH2180SDECT-ND __|75IMHz Dual Clock Butfer* NEW! BLP | 265 202 1.54 3 ingle, GMOS:Input, R/RVO'Decomp, Amp" NEWE «| B-S0IG |) 273. - 208» 39 

A 7 i LMP7707MFCT-ND. Single, CMOS Input, R/R I/O Decompensated Amp* SOT-23-5 2.73 2.08 1.59 

LMH2180SDETR-ND 75MHz Dual Clock Buffer* NEW! 8-LLP 352.45/250 ; * 

| i * 7 a LMP7707MFTR-ND Single, CMOS Input, R/R I/O Decompensated Amp SOT-23-5 1373.40/1,000 
LMH2180TMCT-ND 75MHz High Speed Dual Clock Buffer* NEW! 8-SMD 2.50 1.90 1.45 LMP7708MA-ND Dual, CMOS Input, B/R 1/0 D ‘Amp* NEW! 8-SOIC 368. 280 2.14 
LMH2180TMTR-ND 75MHz High Speed Dual Clock Buffer* NEW! 8-SMD 637.50/500 iteaceroariecn Dual rates Moi aR VO pony uh nat SMSOP*\|| “eR. bien: O44 
LMH2180YDCT-ND 75MHz Dual Clock Buffer* NEW! 8-LLP 2.65 2.02 1.54 z ual, Input, R/R I/O Decompensated Amp* : : ; : 

xf * 7 t LMP7708MMTR-ND Dual, CMOS Input, R/R 1/0 Decompensated Amp 8-MSOP 1852.20/1,000 
ue 75Mbi2 Dual Clock BUrter: NE? ote 1385.60/1,000 LMP7709MA-ND Quad, CMOS Input, R/R 1/0 Decomp. Amp* NEW! 14-SOIC | 5.83 443 3.38 
ee ini Doe, | bee RB 30) I cMP7709MT-ND Quad, CMOS Input, R/R VO Decompensated Amp* | 14-TSSOP] 5.83 4.43 3.38 

4 4 lnearelnei ‘ i ‘+ a i i i LMP8100AMA-ND 1 to 16V/V Prog. Gain, 33MHz, CMOS In, R/R 1/0 Amp*| 14-SOIC 6.80 538 4.31 
LMH6502MA-ND Wideband, LP, Linear-in-dB Variable Gain Amp 14-SOIC 6.95 5.50 4.41 : 

4 A inear-in- ji i LMP8100MA-ND 1 to 16V/V Prog. Gain, 33MHz, CMOS In, R/R 1/0 Amp*| 14-SOIC 5.73 454 3.64 
LMH6502MT-ND Wideband, Low Power, Linear-in-dB Variable Gain Amp | 14-TSSOP 6.95 5.50 4.41 : : 7: A 
LMH6503MA-ND Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp* 14-S0ic_| 6.95 5.50 4.41] |LMP8270MA-ND High Common Mode, Gain of 20, Prec. Volt. Diff. Amp*) 8-SOIC |) 345 263 2.01 
LMH6503MT-ND Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp* T4-TSSOP | 6.95 5.50 4.41) |LMP8271MA-ND High Common Mode, Gain of 20, Bidirectional Diff. 8SOIG | 3.25 247 1.89 
LMH6504MA-ND Wideband, Low Power, Variable Gain Amp 8-SOIC 535 407 3.141 LMP8272MA-ND High Common Mode, Gain of 14, Prec. Volt. Diff. Amp* | 8-SOIC 3.30 251 1.92 
LMH6504MMCT-ND Wideband, Low Power, Variable Gain Amp 8-MSOP 535 407 3.11 LMP8275MA-ND High Common Mode, Gain of 20, Prec. Volt. Diff. Amp* 8-SOIC 3.09 2.30 1.70 
LMH6504MMTR-ND Wideband, Low Power, Variable Gain Amp 8-MSOP 2696.40/1,000 LMP8276MA-ND High Common Mode, Gain of 20, Prec. Volt. Diff. Amp* 8-SOIC 2.73 2.08 1.59 
LMH6505MA-ND Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp* s-soic | 5.98 4.55 3.47| | LMP8277MA-ND High Common Mode, Gain of 14, Prec. Volt. Diff. Amp*) 8-SOIC / 3.09 230 1.70 
LMH6505MMCT-ND Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp* @-MSOP | 5.98 4.55  3.47| |LMP8601MA-ND 80V, Common Mode Bidirectional Sensing 8-SOIC 415 316 2.41 
LMH6505MMTR-ND Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp* 8-MSOP 3011.40/1,000 Amp* NEW! ea : 

LIMH6515SQCT-ND 600MHz, Digital Controlled, Variable Gain Amp* 16-LLP 8.06 638 5.11) |LMP8601QMA-ND PASC EWE Bidirectional Sensing 8-SOIC 465 354 2.70 
LMH6515SQTR-ND 600Mkz, Digital Controlled, Variable Gain Amp* 16-LLP 4761.60/1,000 . é 
LIMH6552SDCT-ND 1.5GHz, Fully Differential Amp* NEW! 8-LLP 777615 4.93 Tee pea bere ae Hane ae Aue 76 
LMH6552SDTR-ND 1.5GHz, Fully Differential Amp* NEW! 8-LLP 4588.00/1,000 4 p a dasha 
LMH6559MA-ND High Speed, Closed Loop Buffer* 8-SOIC 278 2.07 1.53) |LMV115MGCT-ND GSM Baseband 30Mkz, 2.8V Oscillator Buffer SC70-6 1.18 87 63 
LMH6559MFCT-ND High Speed, Closed Loop Butfer* SOT-23-5 278 2.07 1.53) |LMV116MECT-ND Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp* SOT-23-5 1.76 1.30 94 
LMH6559MFTR-ND. High Speed, Closed Loop Buffer* SOT-23-5 1149.44/1,000 LMV116MFTR-ND Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp* _ | 807-28- 611.00/1,000 
LMH6560MT-ND Quad, High Speed, Closed Loop Buffer 44-TSSOP | 5.95 4.53 3.46| |LMV118MFCT-ND Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp with Shutdown* | SOT-23-6 1.71 1.27 94 
LMH6570MA-ND 2:1 High Speed Video Mux* 8-SOIC 5.55. 4.22 3.22| |LMV118MFTR-ND Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp with Shutdown* | SOT-23-6 704.00/1,000 
LMH6572MQ-ND Triple 2:1 High Speed Video Mux* 16-SSOP 6.97. 5.52 4.42| |LMV301MGCT-ND Op Amp 1.8V, Low Input Bias, Rail-to-Rail Output* $C70-5 1.01 75 54 
LMH6574MA-ND 4:1 High Speed Video Mux* 14-SOIC 5.95 4.53 3.46| |LMV301MGTR-ND Op Amp 1.8V, Low Input Bias, Rail-to-Rail Output* $C70-5 351.00/1,000 

gh op 
LIMH6581VS-ND. 8x4, 500MHz Analog Crosspoint Switch, Gain of 2* 48-TOFP | 18.45 17.22 15.99) |LMV32iMSCT-ND Op Amp Low Voltage* SOT-23-5 95 6950 
LMH6582YA-ND 16x8, 550MHz Analog Crosspoint Switch, Gain of 1* 64-TOFP_| 57.00 53.20 49.40| |LMV321MSTR-ND Op Amp Low Voltage : SOT-23-5 294.00/1,000 
LMH6583YA-ND 16x8, 550MHz Analog Crosspoint Switch, Gain of 2* 64-TOFP | 55.05 51.38 47.71] |LMV321M7CT-ND Op Amp Low Voltage (2/3 the size of SOT-23)* $C70-5 99 72 52 
LMH6586VS-ND 32X16, 66MHz Video Crosspoint Switch* NEW! 80-TOFP | 64.20 59.92 55.64) |LMV321M7TR-ND Op Amp Low Voltage (2/3 the size of SOT-23)* $C70-5 308.00/1,000 
LMH6601MGCT-ND 250MHz, 2.4V CMOS Op Amp with Shutdown* $c70-6 | 2.03 1.51 1.12 |LMV324M-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage* 14-SOIC_| 113 83 60 
LMH6601MGTR-ND 250MHz, 2.4V CMOS Op Amp with Shutdown* $C70-6 839.68/1,000 eae re one! cat oe Am re as oe a 55 a 0 60 
LMH6609MA-ND 900MHz Voltage Feedback Op Amp* 8-SOIC 3.09 2.30 1.70 H ow Power Quad Op Amp Low Voltage* A 96.25/2,51 
LMH6609MFCT-ND 900MHz Voltage Feedback Op Amp* SOT-23-5 | 2.50 1.90 1.45] |LMV324MT-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage* 14-TSSOP | 1.39 1.02 74 
LMH6609MFTR-ND 900MHz Voltage Feedback Op Amp* SOT-23-5 1257.48/1,000 LMV331M5CT-ND Single General Purpose, Low Volt., TinyPack Comp.* SOT-23-5 99 72 52 
LMH6611MKECT-ND 345MHz Rail-to-Rail Output Op Amp* TSOT-23-6 | 3.20 244 1.86 LMV331M5TR-ND. Single General Purpose, Low Volt., TinyPack Comp.* SOT-23-5 308.00/1,000 
LMH6611MKETR-ND 345MHz Rail-to-Rail Output Op Amp* TSOT-23-6 425.60/250 LMV331M5XCT-ND General Purpose Low Voltage TinyPack Comparator SOT-23-5 99 12 52 
LMH6640MFCT-ND TFT-LCD Single, 16V Rail-to-Rail Out High Op Amp SOT-23-5 2.70 2.06 1.57 LMV331M5XTR-ND General Purpose Low Voltage TinyPack Comparator SOT-23-5 877.80/3,000 
LMH6640MFTR-ND TFT-LCD Single, 16V Rail-to-Rail Out High Op Amp SOT-23-5 1360.80/1,000 LMV331M7TR-ND General Purpose Low Voltage TinyPack Comparator* SC70-5 322.00/1,000 
LMH6657MFCT-ND 270Mkz, Single Supply Amp* SOT-23-5 1.98 148 1.09 LMV331M7XCT-ND General Purpose Low Voltage TinyPack Comparator* SC70-5 1.04 15 55 
LMH6657MFTR-ND 270Mkz, Single Supply Amp* SOT-23-5 819.20/1,000 LMV331M7XTR-ND. General Purpose Low Voltage TinyPack Comparator* $C70-5 917.70/3,000 
LMH6657MGCT-ND 270Mkz, Single Supply Amp $C70-5 198 148 1.09 LMV339M-ND Quad General Purpose, Low Voltage, TinyPack Comp. 14-SOIC 442.00/1,000 
LMH6657MGTR-ND. 270Mkz, Single Supply Amp $C70-5 819.20/1,000 LMV339MT-ND Quad General Purpose, Low Voltage, TinyPack Comp.* | 14-TSSOP 143 1.05 76 
LMH6672MA-ND Dual, High Output Current, High Speed Op Amp* 8-SOIC 3.80 2.89 2.21 LMV341MGCT-ND Single, 2.7V, Rail-to-Rail Op Amp* $C70-6 1.13 83 60 
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LMV341MGTR-ND Single, 2.7V, Rail-to-Rail Op Amp* $C70-6 390.00/1,000 LPV321M5TR-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out* SOT-23-5 351.00/1,000 
LMV342MA-ND. Dual, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp* 8-SOIC 1.24 91 66 LPV321M7CT-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out* $C70-5 1.01 5: 54 
LMV342MMCT-ND Dual, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp 8-MSOP 1.18 87 63) | LPV321M7TR-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out* SC70-5 351.00/1,000 
LMV342MMTR-ND Dual, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp 8-MSOP 408.20/1,000 LPV324M-ND Quad General Purpose Low Volt, LP, R/R OutOp Amp* | 14-SOIC 158 = 1.16 84 
LMV344MA-ND. Quad, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp* 14-SOIC 1.39 1.02 74) |LPV324MT-ND Quad General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp* | 14-TSSOP. 1.58 1.16 84 
LMV344MT-ND Quad, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp* 14-TSSOP 1.54 1.13 82| | LPV358M-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp* 8-SOIC 1.28 94 68 
LMV358M-ND Low Power Dual Op Amp, Low Voltage* 8-SOIC 98 2 52 LPV358MMCT-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp 8-MSOP 1.28 94 68 
LMV358MXCT-ND Low Power Dual Op Amp, Low Voltage 8-SOIC 98 12 52 LPV358MMTR-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp 8-MSOP 442.00/1,000 
LMV358MXTR-ND Low Power Dual Op Amp, Low Voltage 8-SOIC 828.75/2,500 PowerWise® 
LMV358MMCT-ND Low Power Dual Op Amp, Low Voltage* 8-MSOP 98 72 52 LM6211MFCT-ND. Low Noise, Rail-to-Rail Out Op Amp* SOT-23-5 2.58 1.96 1.50 
LMV358MMTR-ND Low Power Dual Op Amp, Low Voltage* 8-MSOP 338.00/1,000 LM6211MFTR-ND Low Noise, Rail-to-Rail Out Op Amp* SOT-23-5 1297.80/1,000 
LMV393M-ND. Dual General Purpose Low Voltage, TinyPack Comp.*. 8-SOIC 1.09 80 58 LM6511IM-ND 180nS, 3V, Comparator* 8-SOIC 2.65 2.02 1.54 
LMV393MMCT-ND Dual General Purpose Low Voltage, TinyPack Comp.* 8-MSOP 1.09 80 58 LM6588MA-ND TFT-LCD Quad, 16V RRIO High Output Current* 14-SOIC 2.73 2.08 1.59 
LMV393MMTR-ND Dual General Purpose Low Voltage, TinyPack Comp.* 8-MSOP 377.00/1,000 LM6588MT-ND. TFT-LCD Quad, 16V RRIO High Output Current* 14-TSSOP 2.73 2.08 1.59 
LMV393MMXCT-ND Dual General Purpose Low Voltage, TinyPack Comp. 8-MSOP 1.09 80 58 LM7121IM-ND 235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp* 8-SOIC 3.01 2.24 1.65 
LMV393MMXTR-ND General Purpose Low Voltage, TinyPack Comparator 8-MSOP 1294.13/3,500 LM7121IM5CT-ND 235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp* SOT-23-5 3.01 2.24 1.65 
LMV422MMCT-ND Dual Rail-to-Rail Output Op Amp 10-MSOP 1.92. 1.43 1.06} |LM7121IM5TR-ND 235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp* SOT-23-5 1241.60/1,000 
LMV551MGCT-ND Single 3MHz, Micropower RRO Amp* $C70-5 1.61 1.18 .86| | LM7171AIM-ND Very HS High Out Volt. Feedback Amp, A Grade* 8-SOIC 2.88 2.19 1.67 
LMV551MGTR-ND Single 3MHz, Micropower RRO Amp* $C70-5 556.40/1,000 LM7171BIM-ND Very High Speed High Out Voltage Feedback Amp* 8-SOIC 2.53 1.92 1.47 
LMV552MMCT-ND Dual 3MHz, Micropower RRO Amp* 8-MSOP 1.75 1.30 97 LM7171BIMXTR-ND Very High Speed High Out Voltage Feedback Amp* 8-SOIC 3156.25/2,500 
LMV552MMTR-ND Dual 3MHz, Micropower RRO Amp* 8-MSOP 723.20/1,000 LM7171BIN-ND Very High Speed High Out Voltage Feedback Amp* 8-Dip 253 1.92 1.47 
LMV554MT-ND Quad 3MHz, Micropower RRO Amp* 14-TSSOP 2.34 1.74 1.29) |LM7301IM-ND Low Power, 4MHz GBW, Rail-to-Rail, In/Out Op Amp* 8-SOIC 247 184 1.36 
LMV710M5CT-ND Low Power, R/R, 1/0 Op Amp with Shutdown Option* SOT-23-5 1.43 1.05 .76| | LM7301IM5CT-ND Low Power, 4MHz GBW, Rail-to-Rail, In/Out Op Amp* | SOT-23-5 247 184 1.36 
LMV710M5TR-ND Low Power, R/R, 1/0 Op Amp with Shutdown Option* SOT-23-5 494.00/1,000 LM7301IM5TR-ND Low Power, 4MHz GBW, Rail-to-Rail, In/Out Op Amp*_| SOT-23-5 1021.44/1,000 
LMV711M6CT-ND Low Power, R/R, 1/0 Op Amp with Shutdown Option* SOT-23-6 1.54 1.13 82| {LM7321MA-ND RRIO, High Output, Unlimited Cap Load Op Amp* 8-SOIC 251 1.87 1.38 
LMV712LDCT-ND Low Power, High Output, R/R, I/O Dual Op Amp 10-LLP 2.06 1.53 1.14) |LM7321MFCT-ND RRIO, High Output, Unlimited Cap Load Op Amp* SOT-23-5 251 187 1.38 
LMV712LDTR-ND Low Power, High Output, R/R, I/O Dual Op Amp 10-LLP 851.20/1,000 LM7321MFTR-ND RRIO, High Output, Unlimited Cap Load Op Amp* SOT-23-5 1036.80/1,000 
LMV712MMCT-ND Low Power, High Output, R/R, 1/0 Dual Op Amp* 10-MSOP 1.83 1.36 1.01 LM7322MA-ND RRIO, High Output, Unlimited Cap Load* NEW! 8-SOIC 2.73 2.08 1.59 
LMV712MMTR-ND Low Power, High Output, R/R, 1/0 Dual Op Amp* 10-MSOP 753.92/1,000 LM7322MMCT-ND RRIO, High Output, Unlimited Cap Load* NEW! 8-MSOP 2.73 2.08 1.59 
LMV712TLCT-ND Low Power, High Output, R/R, 1/0 Dual Op Amp* 10-1SMD 2.21 1.64 1.22} |LM7322MMTR-ND RRIO, High Output, Unlimited Cap Load* NEW! 8-MSOP 1373.40/1,000 
LMV712TLTR-ND Low Power, High Output, R/R, 1/0 Dual Op Amp* 10-uSMD 240.64/250 LM7341MFCT-ND 4.6MHz Rail-to-Rail 1/0 Op Amp* NEW! SOT-23-5 2.65 1.97 1.46 
LMV715MFCT-ND Low Power, R/R, 1/0 Op Amp with Shutdown Option SOT-23-6 1.54 1.13 82| | LM7341MFTR-ND 4.6MHz Rail-to-Rail 1/0 Op Amp* NEW! SOT-23-5 1094.40/1,000 
LMV715MFTR-ND Low Power, R/R, 1/0 Op Amp with Shutdown Option SOT-23-6 533.00/1,000 LM7372IMA-ND Dual High Speed, High Output Current Op Amp* 16-SOIC 470 358 2.73 
LMV716MMCT-ND 5MHz, Low Noise, R/R Dual Op Amp* 8-MSOP 1.61 1.18 86 LM7372MR-ND Dual High Speed, High Output Current Op Amp* 8-PSOP 4.70 3.58 2.73 
LMV716MMTR-ND 5MHz, Low Noise, R/R Dual Op Amp* 8-MSOP 556.40/1,000 LM8207MT-ND TFT 18 Gamma Buffer + VCOM Driver + Volt. Ref.* 48-TSSOP | 4.58 348 2.66 
LMV761MA-ND Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output* 8-SOIC 1.56 1.16 86 LM8261M5CT-ND RRIO, High Op Current, Unlimited Cap Load Op Amp* SOT-23-5 2.82 210 1.55 
LMV761MFCT-ND Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output* | SOT-23-6 1.56 1.16 86 LM8261MS5TR-ND RRIO, High Op Current, Unlimited Cap Load Op Amp* SOT-23-5 1164.80/1,000 
LMV761MFTR-ND Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output* | SOT-23-6 645.12/1,000 LM8262MMCT-ND RRIO, High Op Current, Unlimited Cap Load Op Amp* 8-MSOP 3.06 2.28 1.68 
LMV762MA-ND Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output* 8-SOIC 215 160 1.18 LM8262MMTR-ND RRIO, High Op Current, Unlimited Cap Load Op Amp* 8-MSOP 1264.64/1,000 
LMV762MMCT-ND Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output* | 8-MSOP 2.15 160 1.18 LM8272MMCT-ND RRIO, High Output, Unlimited Cap Load Op Amp* 8-MSOP 3.10 236 1.80 
LMV762MMTR-ND Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output* | 8-MSOP 888.32/1,000 LM8272MMTR-ND RRIO, High Output, Unlimited Cap Load Op Amp* 8-MSOP 1562.40/1,000 
LMV771MGCT-ND Low Offset, Low Noise, Rail-to-Rail Output Op Amp* $C70-5 1.82 1.34 97 LM13700N-ND Dual Operational Transconductance Amp* 16-Dip 2.29 1.71 1.26 
LMV771MGTR-ND Low Offset, Low Noise, Rail-to-Rail Output Op Amp* $C70-5 629.20/1,000 LME49710HA-ND High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* TO-99-8 8.75 7.50 6.65 
LMV772MA-ND Dual Low Offset, Low Noise Op Amp* 8-SOIC 2.09 1.56 1.15 LME49710MA-ND High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* 8-SOIC 2.65 1.97 1.46 
LMV772MMCT-ND Dual Low Offset, Low Noise Op Amp* 8-MSOP 2.09 156 1.15 LME49710NA-ND High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* 8-Dip 265 1.97 1.46 
LMV772MMTR-ND Dual Low Offset, Low Noise Op Amp* 8-MSOP 864.00/1,000 LME49713MA-ND High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* 8-SOIC 5.13 3.90 2.98 
LMV774MT-ND Quad Low Offset, Low Noise Op Amp* 14-TSSOP 2.67 1.98 1.47 LME49720HA-ND Dual High Performance High Fidelity Audio Op Amp* T0-99-8 16.63 14.25 12.64 
LMV821M5CT-ND Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp* | SOT-23-5 146 = 1.08 18 LME49720MA-ND Dual High Performance High Fidelity Audio Op Amp* 8-SOIC 453 344 263 
LMV821M5TR-ND Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp* | SOT-23-5 507.00/1,000 LME49720NA-ND Dual High Performance High Fidelity Audio Op Amp* 8-DIP 453 3.44 2.63 
LMV821M7CT-ND Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp $C70-5 1.50 1.10 80} | LME49721MA-ND High Perf., High Fidelity R/R In/Out Audio Op Amp* 8-SOIC 756 5.98 4.79 
LMV821M7TR-ND Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp $C70-5 520.00/1,000 LME49725MA-ND Dual High Performance Audio Op Amp* NEW! 8-SOIC 3.75 285 218 
LMV822M-ND Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp* 8-SOIC 1.58 1.16 84 LME49740MA-ND Quad High Performance High Fidelity Op Amp* 14-SOIC 756 5.98 4.79 
LMV822MMCT-ND Dual Low Volt, 5MHz, Low Pwr., R/R, Output Op Amp* | 8-MSOP 1.58 1.16 84 LME49740NA-ND Quad High Performance High Fidelity Op Amp* 14-Dip 7.56 5.98 4.79 
LMV822MMTR-ND Dual Low Volt, 5MHz, Low Pwr., R/R, Output Op Amp* | 8-MSOP 546.00/1,000 LM48310SDCT-ND 2.6W, Mono Class D Audio Power Amp* 10-LLP 251 187 1.38 
LMV822MXCT-ND Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp* 8-SOIC 1.58 1.16 84 LM48310SDTR-ND Ultra-Low EMI, 2.6W, Mono, Class D Audio Pwr. Amp* | 10-LLP 1036.80/1,000 
LMV822MXTR-ND Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp* 8-SOIC 1338.75/2,500 LMH6514SQECT-ND 600Mtz, Digital, Variable Gain Amp* NEW! 16-LLP 8.99 7.11 5.70 
LMV822MMXTR-ND Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp* 8-MSOP 1874.25/3,500 LMH6514SQETR-ND 600Mtz, Digital, Variable Gain Amp* NEW! 16-LLP 1358.90/250 
LMV824M-ND Quad Low Volt, 5MHz, Low Pwr., R/R, Output Op Amp*| = 14-SOIC 1.55 1.15 85] | LMH6518SQECT-ND 900Mtz, Digital, Variable Gain Amp* NEW! 16-LLP 11.64 998 885 
LMV824MT-ND Quad Low Volt, SMHz, LP, R/R, Output Op Amp* 14-TSSOP 1.58 1.18 .87| | LMH6518SQETR-ND 900Mtz, Digital, Variable Gain Amp* NEW! 16-LLP 2111.38/250 
LMV842MA-ND Dual CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range Op Amp* 8-SOIC 2.73 2.08 1.59} |LMH6550MA-ND Differential, High Speed Op Amp 8-SOIC 5.35 407 3.11 
LMV842MMCT-ND Dual CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range Op Amp* | 8-MSOP 2.73 2.08 1.59} |LMH6550MMCT-ND Differential, High Speed Op Amp* 8-MSOP 5.35 407 3.11 
LMV842MMTR-ND Dual CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range Op Amp* |_8-MSOP 1373.40/1,000 LMH6550MMTR-ND Differential, High Speed Op Amp* 8-MSOP 2696.40/1,000 
LMV844MA-ND Quad CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range Op Amp*| 14-SOIC 453 3.44 2.63] |LMH6551MA-ND Differential, High Speed Op Amp* 8-SOIC 3.55 2.70 2.06 
LMV844MT-ND Quad CMOS In, RRIO, Wide Supply Range Op Amp* 14-TSSOP 4.53 3.44 2.63} |LMH6551MMCT-ND Differential, High Speed Op Amp 8-MSOP 3.55 2.70 2.06 
LMV931MFCT-ND Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* SOT-23-5 1.50 1.10 80) | LMH6551MMTR-ND Differential, High Speed Op Amp 8-MSOP 1789.20/1,000 
LMV931MFTR-ND Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* SOT-23-5 520.00/1,000 LMH6552MA-ND 1GHz Fully Differential Amplifier* 8-SOIC 777 6.15 4.93 
LMV931MGCT-ND Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* $C70-5 1.50 1.10 80| | LMH6553MR-ND 900MHz Fully Diff. Amp w/Output Limiting 8-PSOP 659 5.22 418 
LMV931MGTR-ND Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* $C70-5 520.00/1,000 Clamp* NEW! 
LMV932MA-ND. Dual 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* 8-SOIC 155 1.15 85) | LMH6553SDECT-ND 900MHz Fully Diff. Amp w/Output Limiting 8-LLP 659 5.22 418 
LMV932MMCT-ND Dual 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* 8-MSOP 155 1.15 85 Clamp* NEW! 
LMV932MMTR-ND Dual 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* 8-MSOP 640.00/1,000 LMH6553SDETR-ND 900MHz Fully Diff. Amp w/Output Limiting 8-LLP 996.95/250 
LMV934MA-ND Quad 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* 14-SOIC 1.86 138 1.02 Clamp* NEW! 
LMV934MT-ND Quad 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* 14-TSSOP 1.92 1.43 1.06) |LMH6555SQCT-ND Differential Driver, 1.2GHz High Speed* 16-LLP 947 812 7.20 
LMV951MKCT-ND 1V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown* TSOT-23-6 | 1.85 1.36 .99| | LMH6555SQTR-ND Differential Driver, 1.2GHz High Speed* 16-LLP 6708.40/1,000 
LMV951MKTR-ND 1V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown* TSOT-23-6 642.20/1,000 LMH6612MA-ND 345MHz Rail-to-Rail Output Op Amp* NEW! 8-SOIC 470 358 2.73 
LMV981BLCT-ND 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown 6-ySMD 1.53 1.13 .82| | LIMH6618MKCT-ND Single 130MHz, 1.25mA RRIO Op Amp* NEW! TSOT-6 2.83 2.15 1.64 
LMV981MFCT-ND 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown* SOT-23-6 1.53 1.13 82| | LMH6618MKTR-ND Single 130MHz, 1.25mA RRIO Op Amp* NEW! TSOT-6 1423.80/1,000 
LMV981MFTR-ND 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown SOT-23-6 531.70/1,000 LMH6619MA-ND Dual 130MHz Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8-SOIC 425 3.23 247 
LMV981MGCT-ND 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown* SC70-6 1.53 1.13 .82| | LMH6622MA-ND Dual Wideband, Low Noise, 160MHz Op Amp* 8-SOIC 3.55 2.70 2.06 
LMV981MGTR-ND 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown* SC70-6 531.70/1,000 LMH6622MMCT-ND Dual Wideband, Low Noise, 160MHz Op Amp 8-MSOP 3.55 2.70 2.06 
LMV981TLCT-ND Single 1.8V R/R, In/Out, Op Amp with Shutdown* 6-ySMD A721 W2F 94] | LMH6622MMTR-ND. Dual Wideband, Low Noise, 160MHz Op Amp 8-MSOP 1789.20/1,000 
LMV981TLTR-ND Single 1.8V R/R, In/Out, Op Amp with Shutdown* 6-SMD 185.96/250 LMH6624MA-ND Single Wideband, Ultra Low Noise Op Amp* 8-SOIC 443 3.37 2.57 
LMV982MMCT-ND Dual, 1.8V, Rail-to-Rail In/Out Op Amp with Shutdown | 10-MSOP 1.55 1.15 .85| | LMH6624MFCT-ND Single Wideband, Ultra Low Noise Op Amp* SOT-23-5 443 3.37 2.57 
LMV982MMTR-ND Dual, 1.8V, Rail-to-Rail In/Out Op Amp with Shutdown | 10-MSOP 640.00/1,000 LMH6624MFTR-ND Single Wideband, Ultra Low Noise Op Amp* SOT-23-5 2230.20/1,000 
LMV2011MA-ND High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* 8-SOIC 2.80 2.08 1.54) |LMH6626MA-ND Dual Wideband, Ultra Low Noise Op Amp* 8-SOIC 488 3.71 2.83 
LMV2011MFCT-ND High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* SOT-23-5 2.80 2.08 1.54] |LMH6626MMCT-ND Dual Wideband, Ultra Low Noise Op Amp 8-MSOP 488 3.71 2.83 
LMV2011MFTR-ND High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* SOT-23-5 1155.84/1,000 LMH6626MMTR-ND Dual Wideband, Ultra Low Noise Op Amp. 8-MSOP 2457.00/1,000 
LP324M-ND Micropower Quad Op Amp* 14-SOIC 1.24 91 66 LMH6628MA-ND- Dual Wideband, Low Noise, Voltage Feedback Op Amp*| 8-SOIC 3.55 2.70 2.06 
LP324MT-ND Micropower Quad Op Amp* 14-TSSOP 1.58 1.16 .84| | LMH6639MA-ND 190MHz Rail-to-Rail Output Amp with Disable* 8-SOIC 186 1.38 1.02 
LP324MXCT-ND Micropower Quad Op Amp* 14-SOIC 1.24 91 .66| | LMH6639MFCT-ND 190MHz Rail-to-Rail Output Amp with Disable* SOT-23-6 186 1.38 1.02 
LP324MXTR-ND Micropower Quad Op Amp* 14-SOIC 1051.88/2,500 LMH6639MFTR-ND 190MHz Rail-to-Rail Output Amp with Disable* SOT-23-6 768.00/1,000 
LP324N-ND. Micropower Quad Op Amp* 14-Dip 1.58 1.16 .84| | LMH6642MA-ND 3V, LP, 130MHz, 75mA Single Supply, R/R Op Amp* 8-SOIC 1.86 1.38 1.02 
LP339M-ND Ultra-Low Power Quad Comparator* 14-SOIC 1.20 88 64 LMH6642MFCT-ND 38V, LP, 130MHz, 75mA Single Supply, R/R Op Amp* SOT-23-5 186 1.38 1.02 
LP339MXCT-ND Ultra-Low Power Quad Comparator 14-SOIC 1.20 88 .64| | LMH6642MFTR-ND 3V, LP, 130MHz, 75mA Single Supply, R/R Op Amp* SOT-23-5 768.00/1,000 
LP339MXTR-ND Ultra-Low Power Quad Comparator 14-SOIC 1020.00/2,500 LMH6643MA-ND. 3V, Low Power, 130MHz, Rail-to-Rail Output Amp* 8-SOIC 2.33 1.73 1.28 
LP339NNS-ND Ultra-Low Power Quad Comparator* 14-Dip 1.28 94 68 LMH6643MMCT-ND 3V, Low Power, 130MHz, Rail-to-Rail Output Amp* 8-MSOP 2.33 1.73 1.28 
LP395Z-ND Ultra Reliable Power Transistor* TO-92 1.64 1.22 91 LMH6643MMTR-ND 3V, Low Power, 130MHz, Rail-to-Rail Output Amp* 8-MSOP 960.00/1,000 
LP2902M-ND Micropower Quad Operational Amplifier* 14-SOIC 1.73: - 1.27 92 LMH6644MA-ND 3V, Low Power, 130MHz, 75mA R/R Output Amp* 14-SOIC 3.10 236 1.80 
LP2902MXCT-ND Micropower Quad Operational Amplifier* 14-SOIC 1.73 1.27 92 LMH6644MT-ND 3V, Low Power, 130MHz, 75mA R/R Output Amp* 14-TSSOP 3.10 236 1.80 
LP2902MXTR-ND Micropower Quad Operational Amplifier* 14-SOIC 1466.25/2,500 LMH6645MA-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown 8-SOIC 2.08 1.55 1.14 
LP2902N-ND. Micropower Quad Operational Amplifier 14-Dip 1.84 1.35 98 LMH6645MFCT-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown* SOT-23-5 2.08 1.55 1.14 
LPC660AIM-ND Low Power Quad CMOS Op Amp, A Grade* 14-SOIC 3.05 2.32 1.77) | LMH6645MFTR-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown* SOT-23-5 857.60/1,000 
LPC660IM-ND Low Power Quad CMOS Op Amp 14-SOIC 2.98 2.21 1.64) |LMH6646MA-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown* 8-SOIC 3.08 2.29 1.69 
LPC661IM-ND Low Power CMOS Op Amp* 8-SOIC 2.08 1.55 1.14] |LMH6646MMCT-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown* 8-MSOP 3.08 2.29 1.69 
LPC662AIM-ND Low Power Dual CMOS Op Amp, A Grade* 8-SOIC 2.55 1.94 1.48) |LMH6646MMTR-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown* 8-MSOP 1271.04/1,000 
LPC662IM-ND Low Power Quad CMOS Op Amp 8-SOIC 248 1.84 1.36) |LMH6647MA-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown* 8-SOIC 189 141 1.04 
LPV321M5CT-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out* SOT-23-5 1.01 15 54} |LMH6647MFCT-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown* SOT-23-6 189 1.41 1.04 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
LMH6647MFTR-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown* SOT-23-6 864.00/1,000 LMV862MMCT-ND 30MHz Dual LP CMOS, EMI Hardened Op 8-MSOP 2.80 2.08 1.54 
LMH6654MA-ND Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp* 8-SOIC 2.51 1.87 1.38 Amp* NEW! 
LMH6654MFCT-ND Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp SOT-23-5 2.51 1.87 1.38) |LMV862MMTR-ND 30MHz Dual LP CMOS, EMI Hardened Op 8-MSOP 1155.84/1,000 
LMH6654MFTR-ND Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp SOT-23-5 1036.80/1,000 Amp* NEW! 
LMH6655MA-ND. Dual, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp* 8-SOIC. 3.05 2.32 1.77 LMV7219M5CT-ND 7nS, 2.7V to 5V Comparator with Rail-to-Rail, Output* | SOT-23-5 2.77 2.06 1.52 
LMH6655MMCT-ND Dual, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp* 8-MSOP 3.05 232 1.77 LMV7219M5TR-ND 7nS, 2.7V to 5V Comparator with Rail-to-Rail, Output* | SOT-23-5 1143.04/1,000 
LMH6655MMTR-ND Dual, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp* 8-MSOP 1537.20/1,000 LMV7219M7CT-ND 7nS, 2.7V to 5V Comparator with Rail-to-Rail, Output* $C70-5 2.77 2.06 1.52 
LMH6658MA-ND 270Mkz, Dual, High Speed, Low Noise Op Amp* 8-SOIC 2.77 2.06 1.52 LMV7219M7TR-ND 7nS, 2.7V to 5V Comparator with Rail-to-Rail, Output* $C70-5 1143.04/1,000 
LMH6658MMCT-ND 270Mkz, Dual, High Speed, Low Noise Op Amp 8-MSOP 277 2.06 1.52} |LMV7235M5CT-ND Ultra LP Comp., R/R In, Open Drain/Push-Pull Outut* SOT-23-5 1.83 1.36 1.01 
LMH6702MA-ND. 720Mkz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp* 8-SOIC. 3.45 2.63 2.01 LMV7235M5TR-ND Ultra LP Comp., R/R In, Open Drain/Push-Pull Ouput* SOT-23-5 753.92/1,000 
LMH6702MFCT-ND 720Mkz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp* SOT-23-5 345 263 2.01 LMV7235M7CT-ND Ultra LP Comp., R/R Input, Open Drain/Push-Pull Out* SC70-5 183 136 1.01 
LMH6702MFTR-ND 720Mkz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp* SOT-23-5 1738.80/1,000 Tee tala ie LE Comp. RR Input, Oren pees el Out ous 5 pecan ‘4 
LMH6703MA-ND 1.2GHz, Low Distortion Op Amp* 8-SOIC 3.23 246 1.88 i oCT- tra ‘omp., nput, Open Drain/Push-Pull Out* -23-5 . 5 AZ 
LMH6703MFCT-ND 1.2GHz, Low Distortion Op Amp* SOT-23-6 3.23 246 1.88 LMV7239M5TR-ND Ultra LP Comp., R/R Input, Open Drain/Push-Pull Out* | SOT-23-5 875.52/1,000 
LMH6703MFTR-ND 1.2GHz, Low Distortion Op Amp* SOT-23-6 1625.40/1,000 LMV7239M7CT-ND Ultra LP Comp., R/R Input, Open Drain/Push-Pull Out* $C70-5 212 158 117 
LMH6720MA-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp, Shutdown* | 8-SOIC 247 1.84 1.36| | LMV7239M7TR-ND Ultra LP Comp., R/R Input, Open Drain/Push-Pull Out* | SC70-5 875.52/1,000 
LMH6720MFCT-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp, Shutdown* | SOT-23-6 | 2.47 1.84 1.36] |LMV7271MFCT-ND Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input* | SOT-23-5 | 150 1.10 80 
LMH6720MFTR-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp, Shutdown* | SOT-23-6 1021.44/1,000 LMV7271MFTR-ND Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input* | _SOT-23-5 520.00/1,000 
LMH6722MA-ND Quad, Wideband Video Op Amp* 14-SOIC 3.53 2.68 2.05 LMV7271MGCT-ND Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input* SC70-5 1.50 1.10 80 
LMH6722MT-ND Quad, Wideband Video Op Amp* 14-TSSOP 3.53 2.68 2.05 LMV7271MGTR-ND Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input* SC70-5 520.00/1,000 
LMH6723MA-ND 370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp* 8-SOIC 2.33 1.73 1.28 LMV7272TLCT-ND Dual, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input* 8-uSMD 1.77 1.32 97 
LMH6723MFCT-ND 370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp SOT-23-5 | 233 1.73 1.28] |LMV7272TLTR-ND Dual, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input* 8-ySMD 192.38/250 
rau AD |S, IA Goren Op fr | SOLZBS | roa | ANTRUM on oe Genoa S03 8h hor 
LMH6724MA-ND Dual, 370MHz, 1mA Ci it Feedback Op Amp* 8-SOIC 3.09 230 1.70 i : ih Baa Bede 
DAMS _[Ou SoM i Cureavins pater _{ tssor | 83 288 20s! (MATER iy [Sy iy romrconeentwmnneetraiiee | seres | ‘emovnoo 
LMH6732MA-ND High Speed Op Ai ith Adj. Bandwidth* 8-SOIC 5.69 450 3.61 i x M tO" a trie 
4 aa ere aa eae 93. LMV7291MGCT-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail-to-Rail Input* $C70-5 1.50 1.10 80 
LMH6732MFCT-ND High Speed Op Amp with Adj. Bandwidth SOT-23-6 5.69 450 3.61 ¥ : a 
LMH6732MFTR-ND High Speed Op Amp with Adj. Bandwidth SOT-23-6 3360.40/1,000 LMV7291MGTR-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail-to-Rail Input SC70-5 520.00/1,000 
if i jl * ft LPV511MGCT-ND 880nA, R/R Input and Output Op Amp* $C70-5 1.61 1.18 86 
LMH6733MQ-ND Single Supply, 1.0GHz, Triple Op Amp 16-TSSOP 6.18 4.70 3.59 
4 Hi f ; ; ‘+ © LPV511MGTR-ND 880nA, R/R Input and Output Op Amp* SC70-5 556.40/1,000 
LMH6738MQ-ND Very Wideband, Low Distortion Triple Op Amp 16-SSOP 5.75 4.37 3.34 7 * 
i V i 7 7 7 LPV531MKCT-ND Prog. Micropower CMOS Input, R/R Output Op Amp TSOT-23-6 | 1.61 1.18 86 
LMH7220MGCT-ND High Speed Comparator with LVDS Output* NEW! SC70-6 5.08 3.86 2.95 : _ 
4 i i 7 ft LPV531MKTR-ND Prog. Micropower CMOS Input, R/R Output Op Amp TSOT-23-6 556.40/1,000 
LMH7220MGTR-ND High Speed Comparator with LVDS Output* NEW! SC70-6 2557.80/1,000 " + 
J i i i 93. LPV7215MFCT-ND 1.8V Micropwr Comp., CMOS In, R/R Push-Pull Out SOT-23-5 1.75 1.29 94 
LMH7220MKCT-ND High Speed Comparator with LVDS Output TSOT-23-6 | 5.08 3.86 2.95 - 
4 i i " 93. LPV7215MFTR-ND 1.8V Micropwr Comp., CMOS In, R/R Push-Pull Out SOT-23-5 605.80/1,000 
LMH7220MKTR-ND High Speed Comparator with LVDS Output TSOT-23-6 2557.80/1 ,000 i 
=) A + | LPV7215MGCT-ND MPU, CMOS Input, R/R Push-Pull Output Comparator $C70-5 1.75 1.29 94 
LMH7322SQCT-ND Dual 700 ps High Speed Comparator 24-LLP 6.78 5.37 4.30 a 
LMH7322SQTR-ND Dual 700 7 ¥ FI LPV7215MGTR-ND MPU, CMOS Input, R/R Push-Pull Output Comparator $C70-5 605.80/1,000 
ps High Speed Comparator eee A005 20/1,000 TLO82CM-ND Wide Bandwidth Dual JFET Input Op Amp* soc | 139 102 74 
LMH7324SQCT-ND Quad 700 ps High Speed Comparator* 32-LLP | 10.37 821 658 H ide Bandwidth Dual Input Op Amp ‘ : ‘ a 
" ‘é TLO82CMXTR-ND Wide Bandwidth Dual JFET Input Op Amp* 8-SOIC 1179.38/2,500 
LMH7324SQTR-ND Quad 700 ps High Speed Comparator’ 32-LLP 6125.60/1,000 TLO82CPNS-ND Bi-FET Dual Op Amp* $-Di 780 1.32 6 
LMP7300MA-ND Micropower Precision Comparator/Reference* 8SOIc | 293 218 1.61 p Amp P ; : ; 
LMP7711MKCT-ND. Single Precision, 17MHz, LN CMOS Input Amp* TSOT-23-6 | 2.36 1.75 1.30 ri 1 
LMP7711MKTR-ND Single Precision, 17MHz, LN CMOS Input Amp* TSOT-23-6 972.80/1,000 ern es ‘or D 
LMP7712MMCT-ND Dual Precision, 17MHz, Low Noise CMOS Input Amp* | 10-MSOP 3.10 236 1.80 2 
LMP7712MMTR-ND Dual Precision, 17MHz, Low Noise CMOS Input Amp* | 10-MSOP 1562.40/1,000 Digi-Key Price Each 
LMP7715MFCT-ND Single Precision, 17MHz, Low Noise, CMOS Input* S0T23-5 2.36 1.75 1.30 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LMP7715MFTR-ND Single Precision, 17MHz, Low Noise, CMOS Input* S0T23-5 972.80/1,000 LIM380N-ND 2.5W Audio Power Amplifier* 14-Dip 7.80 1.32 96 
LMP7716MMCT-ND Dual Precision, 17MHz, Low Noise, CMOS Input Amp* | 8-MSOP 273 2.08 1.59) |. M3g0N-8-ND 2.5W Audio Amplifier* 8-Di 461 1.19 86 
LMP7716MMTR-ND _| Dual Precision, 17MHz, Low Noise, CMOS Input Amp* | 8-MSOP 1373.40/1,000 LMa84N-ND SEW iil amplifier* 1 a-Dip ia? “490° oR 
LMP7717MA-ND 88MHz, 1.8V CMOS Input Decompensated Op Amp* 8-SOIC 2.50 1.86 1.38 LM386M-1-ND .325W Low Voltage Audio Power Amp* 8-SOIC 4.01 5 54 
LMP7717MFCT-ND 88MHz, 1.8V CMOS Input Decompensated Op Amp* SOT-23-5 2.50 1.86 1.38 LM386N-1-ND .325W Low Voltage Audio Power Amp, Vs=6V* 8-Dip 4.05 77 56 
LMP7717MFTR-ND 88MHz, 1.8V CMOS Input Decompensated Op Amp SOT-23-5 1032.96/1,000 LM386N-3-ND 0.7W Low Voltage Audio Power Amp, Vs=9V* 8-Dip 1.01 75 54 
EMEZTISMAND ee ute re cue iH Decomp. op fm peed fool oe oa re LM386N-4-ND 1W Low Voltage Audio Power Amp, Vs=16V* 8-Dip 1.01 3.75) 54 
A Z, 1. in Decomp. Op Amp is iH qi : 5 LM1036M-ND Tone/Volume/Balance Circuit* 20-SOIC 3.01 2.24 1.65 
LMP7718MMTR-ND 88MHz, 1.8V CMOS In Decomp. Op Amp* NEW! 8-MSOP 1499.40/1,000 LM1036N-ND Dual DC Operational Tone/Volume/Balance Circuit 20-Di 3.01 2.24 1.65 
LMP7721MA-ND 3fA Input Bias Current Precision Amplifier* i 8-SOIC 9.87 7.81 6.26] | LM1g94M-ND Dynamic Naies Reduction System* (ESOC 239 178 1.31 
LMP7731MA-ND Single, 22MHz, Low Noise, CMOS Input Amp * NEW! | _ 8-SOIC 2.73 2.08 1.59] | LM1949N-ND 476Kbytes, Injector Drive Controller* 8-Dip 4.35. 3.31. 2.53 
LMP7731MFCT-ND Low Noise, Precision, RRIO Op Amp* S0T-23-5 | 2.73 2.08 1.59} | Lm1972M-ND 2-Channel 78dB Audio Attenuator with Mute* 20-SOIC | 4.25 3.23 2.47 
LMP7731MFTR-ND Low Noise, Precision, RRIO Op Amp* SOT-23-5 1373.40/1,000 LM1973M-ND MicroPot™ 3-Ch. 76dB Audio Attenuator with Mute* 20-SOIC 2255.40/1,000 
LMP7732MA-ND Dual Low Noise, Precision, RRIO Op Amp* 8-SOIC 4.28 3.25 2.48) | LM4562HA-ND Dual High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* | TO-99-8 | 15.40 13.20 11.71 
LMP7732MMECT-ND Dual Low Noise, Precision, RRIO Op Amp* NEW! 8-MSOP 4.28 3.25 2.48 LM4562NA-ND Dual High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* 8-Dip 430 3.27 2.50 
LMP7732MMETR-ND___| Dual Low Noise, Precision, RRIO Op Amp* NEW! 8-MSOP 568.58/250 LM4562MA-ND Dual High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* 8-SOIC 430 327 250 
LMV641MA-ND 10MHz, 12V, Low Power Amp 8-SOIC 1.83 1.36 1.01] | LM4665ITLCT-ND Filterless High Efficiency 1.4W Switching Audio Amp* | 9-SMD 3.01 2.24 1.65 
nla ae i ae Sout ae ane Le eee 1.01] | LM4665ITLTR-ND Filterless High Efficiency 1.4W Switching Audio Amp* | 9-1SMD 327.38/250 
H z, 12V, Low Power Amp* i - LM4665MMCT-ND Filterless High Efficiency 1.4W Switching Audio Amp* | 10-MSOP 2.63 2.00 1.53 
inet Neo bt + iow ee io Power na fees acre ii in oA -86| | LM4666SDCT-ND 1.2W Switching Audio iti : i 14-LLP 2417 1.61 1.19 
a z, Low Voltage, Low Power Op Amp* H 40/1, LM4666SDTR-ND 1.2W Switching Audio Amp 14-LLP 896.00/1,000 
LMV652MMCT-ND 12MHz, Low Voltage, Low Power Amplifier* 8-MSOP 1.75 = 1.30 97) | LM4667ITLCT-ND 1.3W Switching Audio Amp 9-uSMD 1.84 1.35 98 
LMV652MMTR-ND 12MHz, Low Voltage, Low Power Amplifier* 8-MSOP 723.20/1,000 LM4667ITLTR-ND 1.3W Switching Audio Amp 9-uSMD 483.75/250 
LMV654MT-ND 12MHz, Low Voltage, Low Power Amplifier* 14-TSSOP 2.82 210 1.55 LM4667MMCT-ND 1.3W Switching Audio Amp* 10-MSOP 1.76 1.30 94 
LMV721M5CT-ND Low Noise, Low Voltage, 10MHz, Low Power Op Amp* | SOT-23-5 | 1.73 1.27 92) | LM4668LDCT-ND 10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp* 14-LLP 5.75 437 3.34 
LMV721M5TR-ND Low Noise, Low Voltage, 10MHz, Low Power Op Amp* | SOT-23-5 598.00/1,000 LM4673SDCT-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* 8-LLP 1.61 1.20 89 
LMV721M7CT-ND Low Noise, Low Voltage, 10MHz, Low Power Op Amp* $C70-5 1.73 1.27 92 LM4673SDTR-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* 8-LLP 665.60/1,000 
LMV721M7TR-ND Low Noise, Low Voltage, 10MHz, Low Power Op Amp* $C70-5 598.00/1,000 LM4673TMCT-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* 9-uSMD 161 1.20 89 
LMV722LDCT-ND 10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp* 8-LLP 1.80 1.34 99 LM4673TMTR-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* 9-uSMD 175.50/250 
LMV722M-ND 10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp* | 8-SOIC 1.80 134  .99} | LM4674ATLCT-ND Filterless 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp* 16-SMD 215 160 1.18 
LMV722MMCT-ND 10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp* | 8-MSOP 1.80 1.34 99} | LM4674ATLTR-ND Filterless 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp* 16-SMD 233.89/250 
LMV722MMTR-ND 10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp* 8-MSOP 742.40/1,000 LM4674SQCT-ND 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp* 16-LLP 2.73 2.03 1.50 
LMV751M5CT-ND Low Noise, Low Voltage, Single Op Amp* SOT-23-5 2.09 156 1.15 LM4674SQTR-ND 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp* 16-LLP 1126.40/1,000 
LMV751M5TR-ND Low Noise, Low Voltage, Single Op Amp* SOT-23-5 862.72/1,000 LM4674TLCT-ND 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp* 16-SMD 1.95 145 1.08 
LMV791MKCT-ND 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* TSOT-23-6 | 1.78 1.31 95| | LM4674TLTR-ND 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp* 16-SMD 212.63/250 
LMV791MKTR-ND. 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* TSOT-23-6 617.50/1,000 LM4675SDCT-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* 8-LLP 251 187 = 1.38 
LMV792MMCT-ND 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* 10-MSOP 1.97 1.47 = 1.09 LM4675SDTR-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* 8-LLP 1036.80/1,000 
LMV792MMTR-ND 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* 10-MSOP 815.36/1,000 LM4675TLCT-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* 9-uSMD 2.22 165 1.22 
LMV793MA-ND. 88MHz, 1.8V CMOS Input, Decompensated Op Amp* 8-SOIC 1.92 143 1.06 LM4675TLTR-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* 9-uSMD 241.31/250 
LMV793MFCT-ND 88MHz, 1.8V CMOS Input, Decompensated Op Amp* SOT-23-5 1.92 143 1.06 LM4680SDCT-ND 10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp* 14-LLP 6.63 4.28 3.27 
LMV793MFTR-ND. 88MHz, 1.8V CMOS Input, Decompensated Op Amp* SOT-23-5 791.04/1,000 LM4681SQCT-ND JOW Stereo Audio Power Amp* 48-LLP 743° 588 4.71 
LMV794MA-ND Dual 88MHz, 1.8V CMOS Input, Decompensated* 8-SOIC 265 1.97 1.46 LM4682SQCT-ND 10W Stereo Audio Power Amp* 48-LLP 7.22 5.72 458 
LMV794MMCT-ND Dual 88MHz, 1.8V CMOS In, Decompensated Op Amp* | 8-MSOP 2.65 1.97 1.46} |LM4682SQTR-ND 10W Stereo Audio Power Amp* 48-LLP 1009.65/250 
LMV794MMTR-ND Dual 88MHz, 1.8V CMOS In, Decompensated Op Amp* | 8-MSOP 1094.40/1,000 LM4702BTA-ND Hi-Fi Audio Power Amplifier Driver* TO-220-15 | 12.08 10.35 9.18 
LMV796MFCT-ND 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* SOT-23-5 1.61 1.18 86] | LIM4702CTA-ND Overture® Audio Power Amp* TO-220-15 7.25 5.73 4.59 
LMV/S7MIMCTND—TT/Mz Tow Nase-CMOS Tut T8VOpAmp*—— SSOP] TRG 134-102) | LMarStTAND Stereo 250 Audio Pover Amp wih MuteStandbye | TO.200-15 | 655 518 415 
a z, Low Noise, input, 1.8V Op Amp* - : ; i I ereo udio Power Amp with Mute/Standby* -220- s : ‘ 
LMV797MMTR-ND 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* 8-MSOP 766.72/1,000 LM4752TS-ND 11W Stereo Audio Amp* ; T0-263-7 255 1.94 1.48 
LMV831MGECT-ND Single Low Power CMOS Input Op Amp* NEW! SC70-5 162 1.21 89 LM4755T-ND. 11W Stereo Audio Amp with Mute* TO-220-9 285 212 1.57 
LMV831MGETR-ND Single Low Power CMOS Input Op Amp* NEW! $C70-5 176.18/250 LM4755TS-ND 11W Stereo Audio Amp with Mute* T0-263-9 2.82 2.10 1.55 
LMV832MMECT-ND Dual Low Power CMOS Input Op Amp* NEW! 8-MSOP 2.33 1.73 1.28 LM4765T-ND 30W Audio Power Amp with Mute/Standby Modes TO-220-15 6.26 4.95 3.97 
LMV832MMETR-ND Dual Low Power CMOS Input Op Amp* NEW! 8-MSOP 253.13/250 LM4766T-ND Dual 40W Audio Power Amp with Mute T0-220-15 5.80 441 3.37 
LMV834MT-ND Quad Low Power CMOS Input Op Amp* NEW! 14-TSSOP 2.60 1.98 1.51 LM4766TF-ND. Dual 40W Audio Power Amp with Mute* TO-220-15 563 445 3.57 
LMV851MGCT-ND 8MHz Low Power CMOS, EMI Hardened Op Amp* $C70-5 1.86 1.38 1.02 LM4780TA-ND Stereo 60W Audio Power Amp with Mute* TO-220-27 917 7.86 6.97 
LMV851MGTR-ND 8MHz Low Power CMOS, EMI Hardened Op Amp* $C70-5 766.72/1,000 LM4781TA-ND 3-Channel 35W Audio Power Amp with Mute* TO-220-27 | 10.04 7.94 6.36 
LMV852MMCT-ND Dual 8MHz Low Power CMOS, EMI Hardened Op Amp* | _8-MSOP 2.65 1.97 1.46 LM4782TA-ND 3-Channel 25W Audio Power Amp with Mute* TO-220-27 | 10.22 876 7.77 
LMV852MMTR-ND Dual 8MHz Low Power CMOS, EMI Hardened Op Amp* | 8-MSOP 1094.40/1,000 LM4802BLQCT-ND Audio Power Amp with Boost Converter 28-LLP 4.28 3.25 248 
LMV854MT-ND Quad 8MHz LP CMOS, EMI Hardened Op Amp* 14-TSSOP 2.85 2147 1.66} |LM4802BLQTR-ND Audio Power Amp with Boost Converter 28-LLP 2154.60/1,000 
LMV861MGCT-ND 30MHz Single LP CMOS, EMI Hardened Op $C70-5 1.97 147 1.09) |LM4804LQCT-ND Low Voltage High Power Audio Amp* 28-LLP 475 361 2.76 
Amp* NEW! LM4804LQTR-ND Low Voltage High Power Audio Amp* 28-LLP 2394.00/1,000 
LMV861MGTR-ND 30MHz Single LP CMOS, EMI Hardened Op $C70-5 815.36/1,000 LM4844TLCT-ND Stereo 1.2W Audio Sub-System, 3-D Enhancement* 30-WSMD 4.05 3.08 2.35 
Amp* NEW! LM4844TLTR-ND Stereo 1.2W Audio Sub-System, 3-D Enhancement* 30-:SMD 538.65/250 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Part No. Description Pkg. al 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM48451TLCT-ND Output Capacitorless Audio Subsystem 25-SMD 475 361 2.76 LM4811MMTR-ND Dual .105W Headphone Amp, Vol. Control, Shutdown* | 10-MSOP 637.00/1,000 
LM48451TLTR-ND Output Capacitorless Audio Subsystem 25-SMD 791.35/250 LM4832MT-ND_ Digitally Controlled Tone/Vol. Circuit, Stereo Pwr Amp* | 28-TSSOP 4.23 3.22 2.46 
LM4846TLCT-ND Output Capacitorless Audio Subsystem* 25-SMD 475 3.61 2.76 LM4832MTXCT-ND Digitally Controlled Tone/Vol. Circuit, Stereo Pwr Amp | 28-TSSOP 4.23 3.22 2.46 
LM4846TLTR-ND Output Capacitorless Audio Subsystem* 25-SMD 631.75/250 LM4832MTXTR-ND Digitally Controlled Tone/Vol. Circuit, Stereo Pwr Amp | 28-TSSOP 5281 .25/2,500 
LM4851ITLCT-ND Integrated Audio Amp System 18-ySMD 3.10 236 1.80 LM4832N-ND Digitally Controlled Tone/Vol. Circuit, Stereo Pwr Amp 28-Dip 5.33 4.22 3.38 
LM4852ITL-ND 1.1W Integrated Audio Amp 18-ySMD 3.10 236 1.80 LM4834MS-ND 1.1W Audio Power Amp with Microphone Preamp 28-SSOP. 425 3.23 247 
LM4852LQCT-ND 1.5W Integrated Audio Amp 24-LLP 3.10 236 1.80 LM4835MT-ND Stereo 2.2W Audio Power Amp with Selectable Gain* 28-TSSOP 4.05 3.08 2.35 
LM4853LDCT-ND Mono 1.9W/Stereo 300mW Power Amp* 14-LLP 2.33 1.73 1.28 LM4836LQCT-ND Stereo 2.2W Audio Power Amp with Bass Boost 28-LLP 3.05 2.32) 1.77 
LM4853LDTR-ND Mono 1.9W/Stereo 300mW Power Amp* 14-LLP 960.00/1,000 LM4836LQTR-ND Stereo 2.2W Audio Power Amp with Bass Boost 28-LLP 1537.20/1,000 
LM4853MMCT-ND Mono 1.9W/Stereo 300mW Power Amp 10-MSOP 2.02 150 1.11 LM4838ITLCT-ND Stereo 2.2W Audio Power Amp with Selectable Gain 36-SMD 4.28 325 248 
LM4853MMTR-ND Mono 1.9W/Stereo 300mW Power Amp 10-MSOP 832.00/1,000 LM4838ITLTR-ND Stereo 2.2W Audio Power Amp with Selectable Gain 36-SMD 568.58/250 
LM4855ITLCT-ND Integrated Audio Amp System 18-uSMD 3.33 2.53 1.93 LM4838LQCT-ND Stereo 2.2W Audio Power Amp with Selectable Gain 28-LLP 3.43 2.61 1.99 
LM4855ITLTR-ND Integrated Audio Amp System 18-ySMD 442.23/250 LM4838MT-ND Stereo 2.2W Audio Power Amp with Selectable Gain 28-TSSOP 3.33 2.53 = 1.93 
LM4855LOCT-ND 1.5W Integrated Audio Amp System 24-LLP 3.58 2.72 2.08 LM4838MTE-ND Stereo 2.2W Audio Power Amp with Selectable Gain* 28-TSSOP 2.78 241 1.61 
LM4855LOTR-ND 1.5W Integrated Audio Amp System 24-LLP 1801.80/1,000 LM4839LQCT-ND Stereo 2.2W Audio Power Amp with Bass Boost 28-LLP 3.43 261 1.99 
LM4857ITLCT-ND 1.2W Stereo Audio Subsystem 30-ySMD 440 335 2.56 LM4839LQTR-ND Stereo 2.2W Audio Power Amp with Bass Boost 28-LLP 1726.20/1,000 
LM4857ITLTR-ND 1.2W Stereo Audio Subsystem 30-ySMD 585.20/250 LM4840LQCT-ND Stereo 2.2W Audio Pwr Amp with Digital Volume* 28-LLP 4.05 3.08 2.35 
LM4857SPCT-ND. 1.2W Stereo Audio Subsystem 28-LLP 453 344 2.63) |LM4840LQTR-ND Stereo 2.2W Audio Pwr Amp with Digital Volume* 28-LLP 2041.20/1,000 
LM4857SPTR-ND. 1.2W Stereo Audio Subsystem 28-LLP 2280.60/1,000 LM4840MH-ND Stereo 2.2W Audio Power Amp* 28-TSSOP 405 3.08 2.35 
LM4859TLCT-ND Stereo 1.2W Audio Sub-System, 3-D Enhancement* 30-ySMD 3.80 289 2.21 LM4840MT-ND Stereo 2.2W Audio Power Amp* 28-TSSOP 4.05 3.08 2.35 
LM4859TLTR-ND Stereo 1.2W Audio Sub-System, 3-D Enhancement* 30-ySMD 505.40/250 LM4841LQCT-ND Stereo 2.2W Amp with DC Volume Control* 28-LLP 3.10 2.36 1.80 
LM4960SQCT-ND Piezoelectric Speaker Driver 28-LLP 5.95 453 3.46 LM4841LQTR-ND Stereo 2.2W Amp with DC Volume Control* 28-LLP 1562.40/1,000 
LM4960SQTR-ND Piezoelectric Speaker Driver 28-LLP 2998.80/1,000 LM4841MH-ND Stereo 2.2W Amp with DC Volume Control* 28-TSSOP 4.05 3.08 2.35 
LM4961LQCT-ND. Ceramic Speaker Driver 28-LLP 463 3.52 2.69 LM4842LQCT-ND Stereo 2.2W Amp with DC Volume Control* 28-LLP 3.10 2.36 1.80 
LM4961LQTR-ND Ceramic Speaker Driver 28-LLP 2331.00/1,000 LM4842MH-ND Stereo 2.2W Amp with DC Volume Control* 28-TSSOP 4.05 3.08 2.35 
LM4970SDCT-ND Audio Sync. Color LED Driver 14-LLP 236 1.75 1.30 LM4854LDCT-ND 2.3W Monaural, 85mW Stereo Headphone Audio Amp*| 14-LLP 265 2.02 1.54 
LM4970SDTR-ND Audio Sync. Color LED Driver 14-LLP 972.80/1,000 LM4854LDTR-ND 2.3W Monaural, 85mW Stereo Headphone Audio Amp*| _14-LLP 1335.60/1,000 
LM4981SQCT-ND .83W Stereo Headphone Amp* 16-LLP 2.73 2.08 1.59 LM4854MT-ND 2.3W Monaural, 85mW Stereo Headphone Audio Amp | 14-TSSOP 2.53 1.92 1.47 
LM4981SQTR-ND .83W Stereo Headphone Amp* 16-LLP 1373.40/1,000 LM4860M-ND Series 1.15W Audio Power Amp with Shutdown Mode*| 16-SOIC 171 1.27 94 
LM4982TLCT-ND .051W Stereo Headphone Amp* 16-"SMD 217 1.61 1.19 LM4861M-ND 1.5W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 8-SOIC 1.71 1.27 94 
LM4982TLTR-ND .051W Stereo Headphone Amp* 16-uSMD 236.25/250 LM4861MXCT-ND 1.5W Audio Power Amp with Shutdown Mode 8-SOIC 171 1.27 94 
LM4985TMCT-ND -135W Low Noise Stereo Headphone Amp, OCL Out.* 12-ySMD 2.88 2.19 1.67 LM4861MXTR-ND 1.5W Audio Power Amp with Shutdown Mode 8-SOIC 1718.75/2,500 
LM4985TMTR-ND .135W Low Noise Stereo Headphone Amp, OCL Out.* 12-ySMD 382.38/250 LM4862M-ND -825W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 8-SOIC 1.61 = 1.20 89 
LM4990ITLCT-ND 2W Audio Power Amp* 9-uSMD 1.25 92 67 LM4863LQCT-ND Dual 3.2W Audio Amp Plus Headphone Function 24-LLP 3.00 2.28 1.74 
LM4990ITLTR-ND 2W Audio Power Amp* 9-uSMD 124.88/250 LM4863LQTR-ND Dual 3.2W Audio Amp Plus Headphone Function 24-LLP 1512.00/1,000 
LM4990LDCT-ND 2W Audio Power Amp* 10-LLP 1.73 1.27 92) |LM4863M-ND Dual 3.2W Audio Amp Plus Headphone Function* 16-SOIC 3.10 236 1.80 
LM4990LDTR-ND 2W Audio Power Amp* 10-LLP 598.00/1,000 LM4863MT-ND_ Dual 3.2W Audio Amp Plus Headphone Function 20-TSSOP. 2.73 2.03 1.50 
LM4990MHCT-ND 2W Audio Power Amp* 10-TSSOP 1.95 145 1.08} |LM4863MTE-ND Dual 3.2W Audio Amp Plus Headphone Function* 20-TSSOP 285 2.12 1.57 
LM4990MHTR-ND 2W Audio Power Amp* 10-TSSOP 806.40/1,000 LM4864LDCT-ND .725W Audio Power Amp with Shutdown Mode 10-LLP 158 1.16 84 
LM4990MMCT-ND 2W Audio Power Amp* 8-MSOP 1.25 92 67| | LM4864LDTR-ND .725W Audio Power Amp with Shutdown Mode 10-LLP 546.00/1,000 
LM4990MMTR-ND 2W Audio Power Amp* 8-MSOP 432.90/1,000 LM4864M-ND .675W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 8-SOIC 1.39 1.02 74 
LM4992SDCT-ND 1.07W Stereo Cell Phone Audio Amp 14-LLP 1.86 138 1.02} |LM4864MMCT-ND -300W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 8-MSOP 146 1.08 78 
LM4992SDTR-ND 1.07W Stereo Cell Phone Audio Amp 14-LLP 768.00/1,000 LM4864MMTR-ND -300W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 8-MSOP 507.00/1,000 
LM4995SDCT-ND. 1.25W Audio Power Amp* 8-LLP 1.80 1.32 96| |LM4865M-ND 1W Audio Power Amp with DC Volume Control* 8-SOIC 2.02 1.50 1.11 
LM4995SDTR-ND 1.25W Audio Power Amp* 8-LLP 624.00/1,000 LM4865MMCT-ND 1W Audio Power Amp with DC Volume Control 8-MSOP 2.02 1.50 1.11 
LMV1012TP-07CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone 4-uSMD 1.50 1.10 80 LM4865MMTR-ND 1W Audio Power Amp with DC Volume Control 8-MSOP 832.00/1,000 
LMV1012TP-15CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone 4-uSMD 158 1.16 84 LM4866LQCT-ND 3.2W Stereo Audio Amp* 24-LLP 2.79 2.07 1.53 
LMV1012TP-15TR-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone 4-SMD 157.50/250 LM4866MT-ND 3.2W Stereo Audio Amp* 20-TSSOP 2.79 2.07 1.53 
LMV1012TP-25CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone* 4-SMD 1.58 1.16 84 LM4866MTE-ND 3.2W Stereo Audio Amp* 20-TSSOP 2.79 2.07 1.53 
LMV1012TP-25TR-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone* 4-uSMD 157.50/250 LM4866MTEXCT-ND 3.2W Stereo Audio Amp* 20-TSSOP 2.73 2.03 1.50 
LMV1012UP-07CT-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone 4-uSMD 1.50 1.10 80| | LM4866MTEXTR-ND 3.2W Stereo Audio Amp* 20-TSSOP 2750.00/2,500 
LMV1012UP-07TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone 4-uSMD 150.00/250 LM4867MTE-ND Output-Transient-Free Dual 3W Audio Amp 20-TSSOP 3.40 2.59 1.98 
LMV1012UP-15CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone* 4-uSMD 1.50 1.10 80 LM4869MH-ND 2.6W Diff. Input BTL Output Stereo Audio Amp* 20-TSSOP 2.85 2.17 1.66 
LMV1012UP-15TR-ND___| Analog Pre-Amp for High Gain Microphone 4-ySMD 150.00/250 LM4871LDCT-ND 3W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 8-LLP 1.69 1.24 90 
LMV1012UP-20CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone 4-uSMD 1.50 1.10 80 LM4871LDTR-ND 3W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 8-LLP 585.00/1,000 
LMV1012UP-20TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone 4-uSMD 150.00/250 LM4871M-ND 3W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 8-SOIC 1.54 1.13 82 
LMV1012UP-25CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone* 4-uSMD 1.50 1.10 80 LM4871MMCT-ND 3W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 8-MSOP 1.54 1.13 82 
LMV1012UP-25TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone 4-uSMD 150.00/250 LM4871MMTR-ND 3W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 8-MSOP 533.00/1,000 
LMV1012UPX-07CT-ND | 7.8dB, High Gain 2-Wire Microphone Pre-Amp* 4-SMD 1.50 1.10 80 LM4873MT-ND Dual 3W Audio Amp + Stereo Headphone Function* 20-TSSOP 255 1.94 1.48 
LMV1012UPX-07TR-ND | 7.8dB, High Gain 2-Wire Microphone Pre-Amp* 4-uSMD 1530.00/3,000 LM4874MH-ND 2.6W Differential Input, BTL Output Stereo Audio Amp | 20-TSSOP 2.36 1.75 1.30 
LMV1012XP-15CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone* 4-SMD 1.55 1.15 85 LM4876M-ND 1.5W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown* 8-SOIC 1.50 1.10 80 
LMV1012XP-15TR-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone 4-uSMD 168.75/250 LM4876MMCT-ND 1.5W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown 10-MSOP 1.73 1.27 92 
LMV1012XP-25CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone* 4-SMD 1.61 1.20 89 LM4876MMTR-ND 1.5W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown 10-MSOP 598.00/1,000 
LMV1012XP-25TR-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone* 4-uSMD 175.50/250 LM4879ITLCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 9-uSMD 1.71 1.27 94 
LMV1015UR-15CT-ND Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone | 4-ypSMD 1.39 1.02 14 LM4879ITLTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 9-uSMD 185.63/250 
LMV1015UR-15TR-ND | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone | 4-ySMD 138.75/250 LM4879ITPCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 8-uSMD 171 1.27 94 
LMV1015UR-25CT-ND Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone | 4-SMD 1.50 1.10 80 LM4879ITPTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 8-SMD 185.63/250 
LMV1015UR-25TR-ND | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone | 4-SMD 150.00/250 LM4879MMCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 10-MSOP 1.78 = 1.31 95 
LMV1015XR-15CT-ND Built-In Gain IC for 2-Wire Microphone* 4-uSMD 1.65 1.21 .88| | LM4879SDCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 8-LLP 1.74 1.29 96 
LMV1015XR-15TR-ND Built-In Gain IC for 2-Wire Microphone* 4-SMD 165.00/250 LM4879SDTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 8-LLP 716.80/1,000 
LMV1015XR-25CT-ND Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone | 4-ypSMD 169 1.24 90 LM4880M-ND Dual .325W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 8-SOIC 4.55. 4:15 85 
LMV1015XR-25TR-ND Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone | 4-ypSMD 168.75/250 LM4881M-ND Dual .3W Headphone Amp with Shutdown Mode* 8-SOIC W711 1.27 94 
LMV1031UR-20CT-ND | Amplifier for Internal 3-Wire Analog Microphone* 4-uSMD 1.80 1.32 96 LM4881MMCT-ND Dual .3W Headphone Amp with Shutdown Mode* 8-MSOP 171 1.27 94 
LMV1031UR-20TR-ND__| Amplifier for Internal 3-Wire Analog Microphone* 4-uSMD 180.00/250 LM4881MMTR-ND Dual .3W Headphone Amp with Shutdown Mode* 8-MSOP 704.00/1,000 
LMV1032UP-06CT-ND Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 4-uSMD 155 1.15 85 LM4882MMCT-ND Dual .48W Audio Power Amp with Shutdown Mode 8-MSOP 1.39 1.02 74 
LMV1032UP-06TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 4-uSMD 168.75/250 LM4888SQCT-ND Dual 3W Amp, Stereo Headphone/3D Enhancement* 24-LLP 217 1.61 1.19 
LMV1032UP-15CT-ND Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 4-SMD 1.55 1.15 85 LM4889ITLCT-ND 1W Audio Power Amp 8-SMD 1.43 1.05 76 
LMV1032UP-15TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 4-uSMD 168.75/250 LM4889ITLTR-ND 1W Audio Power Amp 8-uSMD 142.50/250 
LMV1032UP-25CT-ND. Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 4-uSMD 1.55 1.15 85 LM4889LDCT-ND 1W Audio Power Amp. 10-LLP 1.65 1.21 88 
LMV1032UP-25TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 4-uSMD 168.75/250 LM4889LDTR-ND 1W Audio Power Amp 10-LLP 572.00/1,000 
LMV1032UPX-O06CT-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone* 4-uSMD 155 1.15 85 LM4889MA-ND 1W Audio Power Amp* 8-SOIC 1.39 1.02 74 
LMV1032UPX-06TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone* 4-uSMD 1875.00/3,000 LM4889MMCT-ND. 1W Audio Power Amp* 8-MSOP 1.20 88 64 
LMV1032UR-15CT-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone* 4-uSMD 1.76 = 1.30 94 LM4889MMTR-ND 1W Audio Power Amp* 8-MSOP 416.00/1,000 
LMV1032UR-15TR-ND__| Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone* 4-uSMD 176.25/250 LM4890M-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 8-SOIC 1.58 = 1.18 87 
LMV1032UR-25CT-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone* 4-SMD 1.84 1.35 98 LM4890MMCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 8-MSOP 1.58 1.18 87 
LMV1032UR-25TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone* 4-uSMD 183.75/250 LM4890MXTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 8-SOIC 1593.75/2,500 
LMV1088RLCT-ND Dual Input, Noise Suppression Microphone Amp* 36-uSMD | 10.50 9.00 7.98 LM4891M-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 8-SOIC 1.92. 1.43 1.06 
LMV1088RLTR-ND Dual Input, Noise Suppression Microphone Amp* 36-ySMD 1905.00/250 LM4892MMCT-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sense 8-MSOP 1.92 143 1.06 

Boomer® LM4892MMTR-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sense 8-MSOP 793.60/1,000 
LM4805LQCT-ND 3V, 1.2W, Boosted Boomer®* 28-LLP 450 342 261 LM4893ITLCT-ND 1.1W Audio Power Amp* 9-uSMD 1.80 1.32 96 
LM4805LQTR-ND 3V, 1.2W, Boosted Boomer®* 28-LLP 2268.00/1,000 LM4893ITLTR-ND 1.1W Audio Power Amp* 9-ySMD 180.00/250 
LM4808LDCT-ND Dual .15W Headphone Amp 8-LLP 1.04 15 55] | LM4893MA-ND. 1.1W Audio Power Amp* 8-SOIC 1.80 1.32 96 
LM4808LDTR-ND Dual .15W Headphone Amp 8-LLP 322.00/1,000 LM4893MMCT-ND 1.1W Audio Power Amp* 10-MSOP 1.80 1.32 96 
LM4808M-ND Dual .15W Headphone Amp* 8-SOIC 99 12 52| |LM4894LDCT-ND 1.4W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown 10-LLP 2.26 168 1.25 
LM4808MMCT-ND Dual .15W Headphone Amp 8-MSOP 95 69 50| | LM4894MMCT-ND 1.4W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown 10-MSOP 2.26 1.68 1.25 
LM4808MMTR-ND Dual .15W Headphone Amp 8-MSOP 294.00/1,000 LM4895MMCT-ND 1.4W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain | 10-MSOP 245 182 1.35 
LM4809LQCT-ND Dual .105W Headphone Amp* 8-LLP 1.13 83 60} |LM4897MMCT-ND. 1.1W Audio Power Amp 10-MSOP 1.80. 1.32 96 
LM4809LQTR-ND Dual .105W Headphone Amp* 8-LLP 390.00/1,000 LM4898ITLCT-ND 1.4W Fully Differential Audio Power Amp 9-uSMD 1.73 1.27 92 
LM4809MA-ND Dual .105W Headphone Amp* 8-SOIC 90 65 A7| | LM4898ITLTR-ND 1.4W Fully Differential Audio Power Amp 9-uSMD 172.50/250 
LM4809MMCT-ND Dual .105W Headphone Amp 8-MSOP 95 69 50| | LM4898LDCT-ND 1.4W Fully Differential Audio Power Amp 10-LLP 1.73 1.27 92 
LM4809MMTR-ND Dual .105W Headphone Amp 8-MSOP 294.00/1,000 LM4898LDTR-ND 1.4W Fully Differential Audio Power Amp 10-LLP 598.00/1,000 
LM4810LDCT-ND Dual .105W Headphone Amp with Shutdown 8-LLP 1.09 80 58) | LM4898MMCT-ND. 1.4W Fully Differential Audio Power Amp* 10-MSOP 1.73 1.27 92 
LM4810MMCT-ND Dual .105W Headphone Amp with Shutdown 8-MSOP 95 69 50} | LM4898MMTR-ND 1.4W Fully Differential Audio Power Amp* 10-MSOP 598.00/1,000 
LM4810MMTR-ND Dual .105W Headphone Amp with Shutdown 8-MSOP. 294.00/1,000 LM4899MMCT-ND 1.4W Fully Differential Audio Power Amp 10-MSOP 158 1.18 87 
LM4811LDCT-ND Dual .105W Headphone Amp, Volume, Shutdown 10-LLP 1.84 = 1.35 98 LM4900M-ND .675W at 3.3V Supply Audio Pwr Amp w/Shutdown 8-SOIC 143 1.05 76 
LM4811LDTR-ND Dual .105W Headphone Amp, Volume, Shutdown 10-LLP 637.00/1,000 LM4900MMCT-ND .675W at 3.3V Supply Audio Pwr Amp w/Shutdown* 8-MSOP 143 1.05 76 
LM4811MMCT-ND Dual .105W Headphone Amp, Vol. Control, Shutdown* | _10-MSOP 1.84 1.35 98 LM4901MMCT-ND 1.6W Audio Power Amp with Selectable SD Logic Level | 10-MSOP. 171 1.27 94 


* RoHS Compliant 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM4902MMCT-ND .675W at 3.3V Supply Audio Pwr Amp w/Shutdown 8-MSOP 1.09 80 58| | LME49713HA-ND High Perf., High Fidelity Audio Op Amp* NEW! TO-99-8 17.10 15.96 14.82 
LM4902MMTR-ND .675W at 3.3V Supply Audio Pwr Amp w/Shutdown 8-MSOP 377.00/1,000 LME49743MT-ND Quad High Perf., High Fidelity Audio Op Amp* NEW! | 14-TSSOP 3.63 2.76 2.11 
LM4903MMCT-ND 1.07W Audio Power Amp* 8-MSOP 1.77 1.32 97 
LM4904ITLCT-ND 1.07W Audio Power Amp* 8-ySMD 1.77 1.32 97 ational BATTERY MANAGEME 
LM4905LDCT-ND 1.07W Audio Power Amp 8-LLP 1.74 1.29 96 miconductor H 
LM4905MMCT-ND 1.07W Audio Power Amp eMSOP | 174 1.29 96} jul aoa ee 
LM4905MMTR-ND 1.07W Audio Power Amp 8-MSOP 716.80/1,000 Digi-Key ma aeepeae 
LM4906LDCT-ND 1W Audio Amp with Selectable Gain 10-LLP 158 1.18  .87| [PartNo. Description Pkg. 1 25 100 
LM4906MMCT-ND 1W Audio Amp with Selectable Gain* 8-MSOP 1.58 1.18 87 LP3918TL-ACT-ND Battery Charge Management/Regulator Unit NEW! 25-SMD| 2.95 2.19 1.62 
LM4906MMTR-ND 1W Audio Amp with Selectable Gain* 8-MSOP 652.80/1,000 LP3918TL-ATR-ND Battery Charge Management/Regulator Unit NEW! 25-SMD 617.50/500 
LM4907LQCT-ND 1.07W Audio Amp Power Amp* 8-LLP 1.58 = 1.18 .87| |LP3918TLCT-ND Battery Charge Management/Regulator Unit 25-uSMD | 2.38 1.81 1.38 
LM4907LOTR-ND 1.07W Audio Amp Power Amp* 8-LLP 652.80/1,000 LP3918TLTR-ND Battery Charge Management/Regulator Unit 25-SMD 315.88/250 
LM4910LQCT-ND Output Capacitor-less Stereo 0.035W Headphone Amp 8-LLP 1.54 1.13 82 PowerWise® 
LM4910MMCT-ND Output Capacitor-less Stereo 0.035W Headphone Amp | 8-MSOP 1.54 1413  .82| |LP3928TL-1828CT-ND — | 2.85V, High Speed Bi-Directional Level Shifter 16-uSMD] 3.45 263 2.01 
LM4910MMTR-ND Output Capacitor-less Stereo 0.035W Headphone Amp | _8-MSOP. 533.00/1,000 LP3928TL-1828TR-ND 2.85V, High Speed Bi-Directional Level Shifter 16-SMD 458.85/250 
LM4911MMCT-ND Stereo .145W Low Noise Headphone Amp 10-MSOP 1.58 = 1.18 .87| |LP3933SLCT-ND Complete Lighting Management System 32-TCSP | 453 344 263 
LM4911LDCT-ND Stereo .145W Low Noise Headphone Amp* 10-LLP 1.58 1.18 .87| |LP3947ISD-O9CT-ND USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery Charger 14-LLP 268 2.04 1.56 
LM4912MMCT-ND Stereo .145W Low Noise Headphone Amp 10-MSOP 189 1.41 1.04 LP3947ISD-O9TR-ND USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery Charger 14-LLP 1348.20/1,000 
LM4913MHCT-ND 2W Monaural, 90mW Stereo Headphone Audio Amp* | 10-TSSOP 2.26 1.68 1.25] |LP3947ISD-51CT-ND USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery Charger 14-LLP 268 2.04 1.56 
LM4913MHTR-ND 2W Monaural, 90mW Stereo Headphone Audio Amp* | 10-TSSOP 934.40/1,000 LP3947ISD-51TR-ND USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery Charger 14-LLP 1348.20/1,000 
LM4916LDCT-ND 1.5V, Mono 85mW BTL Output, 14mW Stereo Amp* 10-LLP 1.58 1.18 87 
LM4916LDTR-ND 1.5V, Mono 85mW BTL Output, 14mW Stereo Amp* 10-LLP 652.80/1,000 CLOCK / TIMING 
LM4916MMCT-ND 1.5V, Mono 85mW BTL Output, 14mW Stereo Amp* | 10-MSOP | 1.58 118 87 ‘miconductor RoHS Compliant 
LM4916MMTR-ND 1.5V, Mono 85mW BTL Output, 14mW Stereo Amp* 10-MSOP 652.80/1,000 =F Price Each 
LM4920TLCT-ND Fixed Gain, .80W Stereo Headphone Amp* i4-ysmp | 259 1.93 1.43] | Digi-Key ae 
[M4920TLTR-ND Fixed Gain, .80W Stereo Headphone Amp* T4-uSMD 282.15/250 RartiNo: Description ae ||) 
LM4921ITLCT-ND Low Voltage 12S 16-Bit Stereo DAC* 20-uSMD | 3.04 2.26 1.67; |DSIOBRISOTSDCT-ND — |1.0Gbps LVDS Buffer/Repeater B-LLP | 285 217 1.66 
LM4921ITLTR-ND Low Voltage 12S 16-Bit Stereo DAC* 20-WSMD 330.75/250 DS1OBRI50TSDTR-ND —_| 1.0Gbps LVDS Buffer/Repeater 8-LLP 1436.40/1,000 
LM4923LQCT-ND 1.1W Fully Differential Audio Power Amp* 8-LLP 124 91 66] |DS10BR254TSQCT-ND — | 1.5Gbps 1:4 LVDS Repeater 40-LLP | 7.88 6.23 4.99 
LM4923LQTR-ND. 1.1W Fully Differential Audio Power Amp* 8-LLP 429.00/1,000 DS1OBR254TSQTR-ND — | 1.5Gbps 1:4 LVDS Repeater _ aoe 40-LLP 1190.63/250 
LM4923MMCT-ND T.1W Fully Differential Audio Power Amp* 8-MSOP 754 1.13 82 DS90LV110ATMT-ND 1-to-10 LVDS Data/Clock Distributor with Failsafe 28-TSSOP| 6.99 5.53 4.43 
LM4923MMTR-ND 1.1W Fully Differential Audio Power Amp* 8-MSOP 533.00/1,000 DS90LV110TMTC-ND 1-to-10 LVDS Data/Clock Distributor 28-TSSOP| 6.99 5.53 4.43 
LM4924MMCT-ND .04W Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp | 10-MSOP | 2.50 1.90 1.45] |DS91MO040TSQCT-ND 125MHz Quad M-LVDS Transceiver 32-LLP | 7.56 5.98 4.79 
LM4924MMTR-ND .04W Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp | 10-MSOP 1260.00/1,000 DS91M040TSQTR-ND 125MHz Quad M-LVDS Transceiver 32-LLP 4464.00/1,000 
LM4925MMCT-ND. 2 Cell, Single End Out, 40mW Stereo Headphone Amp | 10-MSOP | 2.89 215 1.59; |DS91M047TMA-ND 125MHz Quad M-LVDS Line Driver NEW! 16-SOIC | 561 4.44 3.56 
LM4927SDCT-ND 2.5W Fully Differential Audio Power Amp 8-LLP 1.63 1.21 .90| |DS91M124TMA-ND 125MHz 1:4 M-LVDS Repeater NEW! 16-SOIC | 5.31 4.20 3.37 
LM4927SDTR-ND 2.5W Fully Differential Audio Power Amp 8-LLP 672.00/1,000 DS91M125TMA-ND T25MHz 1:4 M-LVDS Repeater NEW! T6-SOIC | 531 4.20 3.37 
LM4928SDCT-ND 2.2W Stereo Fully Differential Audio Amp 44-LLP 250 1.90 1.45) |LMS55CM-ND Timer 8-SOIC | 1.28 94 68 
LM4928TLCT-ND 2.2W Fully Differential Audio Power Amp* 16-"SMD 2.50 1.90 1.45) |LMS55CMXCT-ND Timer 8-SOIC | 1.28 94 68 
LM4928TLTR-ND 2.2W Fully Differential Audio Power Amp* 16-SMD 1260.00/1,000 LMS55CMXTR-ND Timer 8-SOIC 1083.75/2,500 
LM4929MMCT-ND Stereo .08W Low Noise Headphone Amp 10-MSOP | 2.20 1.64 1.21| |LMSSSCMMCT-ND Timer 8-MSOP | 1.24 91 __—66 
LM4929MMTR-ND Stereo .08W Low Noise Headphone Amp 10-MSOP 908.80/1,000 LMS55CMMTR-ND Timer 8-MSOP 429.00/1,000 
LM4930ITLCT-ND Audio Subsystem, Headphone/Speaker Amp 36-SMD 7.88 6.23 4.99] | LMS55CNNS-ND Timer 8-Dip 143° 1.05 76 
LM4930ITLTR-ND Audio Subsystem, Headphone/Speaker Amp 36-SMD 1190.63/250 LMS56CM-ND Dual Timer 14-SOIC | 1.84 1.35 98 
LM4930LQCT-ND Audio Subsystem, Stereo Headphone/Mono Speaker 44-LLP 7.88 6.23 4.99} |LMS56CMXCT-ND Dual Timer 14-SOIC | 1.84 1.35 98 

Amp LMS556CMXTR-ND Dual Timer 14-SOIC 1561.88/2,500 
LM4931ITLCT-ND Audio Subsystem, Loudspeaker/Headphone Amp* 42-1SMD 7.90 6.25 5.01) /LMS56CN-ND Timer 14-Dip | 1.55 115 85 
LM4931ITLTR-ND Audio Subsystem, Loudspeaker/Headphone Amp* 42-1SMD 1193.80/250 LMC555CM-ND CMOS Timer 8-SOIC 1.31 97 70 
LM4934RLCT-ND Audio Subsystem, Headphone/Speaker Amp* 42-SMDxt | 5.59 442 3.54 LMC555CMXCT-ND CMOS Timer 8-SOIC 1.31 97 70 
LM4934RLTR-ND Audio Subsystem, Headphone/Speaker Amp* 42-uSMDxt 844.55/250 LMC555CMXTR-ND CMOS Timer 8-SOIC 1115.63/2,500 
LM4935RLCT-ND Audio Subsystem, Headphone/Speaker Amp* 49-WSMDxt |__7.58 6.00 4.81 LMC555CMMCT-ND CMOS Timer, In Small Package 8-MSOP | 1.54 1.13 82 
LM4935RLTR-ND. Audio Subsystem, Headphone/Speaker Amp* 49-SMDxt 1190.63/250 LMC555CMMTR-ND CMOS Timer, In Small Package 8-MSOP 533.00/1,000 
LM4936MH-ND Stereo 2.2W Audio Power Amp with Volume Control* | 28-TSSOP 418 3.18 2.43] |LMC555CN-ND CMOS Timer 8-Dip 1.65 1.21 88 
LM4937TLCT-ND Audio Subsystem, OCL Stereo Headphone Output* 36-ySMD 5.59 442 3.54 LMK01000ISQECT-ND 1.6GHz High Perf. Clock Buffer/Divider/Dist. NEW! 48-LLP | 12.06 10.34 9.17 
LM4937TLTR-ND Audio Subsystem, OCL Stereo Headphone Output* 36-ySMD 844.55/250 LMK01000ISQETR-ND 1.6GHz High Perf. Clock Buffer/Divider/Dist. NEW! 48-LLP 2187.58/250 
LM4938MH-ND Stereo 2.2W Audio Power Amp 28-TSSOP. 2.70 2.01 1.48| | LMK01010ISQECT-ND 1.6GHz High Perf. Clock Buffer/Divider/Dist. NEW! 48-LLP_| 12.06 10.34 9.17 
LM4940TS-ND Stereo 6W Audio Power Amp* TO-263-9 2.68 2.04 1.56] |LMKO1010ISQETR-ND 1.6GHz High Perf. Clock Buffer/Divider/Dist. NEW! 48-LLP 2187.58/250 
LM4941SDCT-ND 1.54W Audio Power, RF Suppression/Shutdown* 8-LLP 1.71 1.27 .94| | LIMK01020ISQECT-ND 1.6GHz High Perf. Clock Buffer/Divider/Dist. NEW! 48-LLP | 12.06 10.34 9.17 
LM4941SDTR-ND 1.54W Audio Power, RF Suppression/Shutdown* 8-LLP 704.00/1,000 LMK01020ISQETR-ND 1.6GHz High Perf. Clock Buffer/Divider/Dist. NEW! 48-LLP 2187.58/250 
LM4941TMCT-ND 1.54W Power Amp, with RF Suppression/Shutdown* 9-uSMD 155 1.15 85 Powerwise® 
LM4941TMTR-ND 1.54W Power Amp, with RF Suppression/Shutdown* 9-uSMD 168.75/250 LMK02000ISQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated PLL 48-LLP | 14.53 1245 11.04 
LM4946SQCT-ND 1.3W Output Capacitor Less Audio Subsystem* 24-LLP 5.50 4.18 3.19 LMK02000ISQTR-ND Precision Clock Conditioner with Integrated PLL 48-LLP 2635.25/250 
LM4946SQTR-ND 1.3W Output Capacitor Less Audio Subsystem* 24-LLP 2772.00/1,000 LMK02002ISQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated PLL 48-LLP | 11.64 998 885 
LM4946TMCT-ND 1.3W Output Capacitor Less Audio Subsystem* 25-SMD 6.50 4.18 3.19 LMK02002ISQTR-ND Precision Clock Conditioner with Integrated PLL 48-LLP 2111.38/250 
LM4946TMTR-ND 1.3W Output Capacitor Less Audio Subsystem* 25-"SMD 731.50/250 LMKO3000CISQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO 48-LLP | 16.35 15.26 14.17 
LM4947TLCT-ND 1.19W Mono Class D/Stereo Audio Subsystem* 25-SMD 5.00 3.80 2.90 LMKO3000CISQTR-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO 48-LLP 3460.75/250 
LM4947TLTR-ND 1.19W Mono Class D/Stereo Audio Subsystem* 25-SMD 665.00/250 LMKO3000DISQECT-ND | Precision Clock Conditioner with Integrated VCO 48-LLP | 1248 10.70 9.49 
LM4949TLCT-ND 2.5W Stereo Class D Audio Subsystem* 25-"SMD 475 361 276 LMKO3000DISQETR-ND | Precision Clock Conditioner with Integrated VCO 48-LLP 2263.78/250 
LM4949TLTR-ND 2.5W Stereo Class D Audio Subsystem* 25-SMD 631.75/250 LMK03000ISQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO 48-LLP | 15.00 14.00 13.00 
LM4950TA-ND 7.5W Mono BTL or 3.1W Stereo Audio Power Amp* T0-220-5 2.83 2.15 1.64} |LMKO3000ISQTR-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO 48-LLP 3175.00/250 
LM4950TS-ND 7.5W Mono BTL or 3.1W Stereo Audio Power Amp* TO-263-5 2.83 2.15 1.64 LMK03001CISQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO 48-LLP | 16.35 15.26 14.17 
LM4951SDCT-ND Wide Voltage Range 1.8W Audio Amp 10-LLP 2.73 2.08 1.59 LMK03001CISQTR-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO 48-LLP 3460.75/250 
LM4951SDTR-ND Wide Voltage Range 1.8W Audio Amp 10-LLP 1373.40/1,000 LMKO3001DISQECT-ND | Precision Clock Conditioner with Integrated VCO 48-LLP | 12.48 10.70 9.49 
LM4954TLCT-ND High Voltage 3W Audio Power Amp* 9-SMD 2.63 2.00 1.53 LMKO03001DISQETR-ND | Precision Clock Conditioner with Integrated VCO 48-LLP 2263.78/250 
LM4954TLTR-ND High Voltage 3W Audio Power Amp* 9-uSMD 349.13/250 LMK03001ISQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO 48-LLP_| 15.00 14.00 13.00 
LM4980SDCT-ND imA, .042W High Fidelity Stereo Headphone Amp* 10-LLP 6.13 4.66 3.56 LMK03001ISQTR-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO 48-LLP 3175.00/250 
LM4980SDTR-ND 1mA, .042W High Fidelity Stereo Headphone Amp* 10-LLP 3087.00/1,000 LMK03002CISQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO 48-LLP | 13.56 11.63 10.31 
LM4995TMCT-ND 1.3W Audio Power Amplifier* NEW! 9-uSMD 1.76 1.30 94] | LMK03002CISQTR-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO 48-LLP 2460.63/250 
LM4995TMTR-ND 1.3W Audio Power Amplifier* NEW! 9-uSMD 176.25/250 LMK03002ISQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO 48-LLP | 13.30 11.40 10.11 
LM9040M-ND Dual Lambda Sensor Interface Amplifier* 14-SOIC 5.85 4.45 3.40) | LMK03002ISQTR-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO 48-LLP 2413.00/250 
LM48100QMHECT-ND 1.3W Mono Audio Power Amplifier* NEW! 14-ETSSOP | 2.50 1.90 1.45) |LMKO3033CISQECT-ND | Precision Clock Conditioner with Integrated VCO NEW! | 48-LLP | 16.35 15.26 14.17 
LM48100QMHETR-ND = 1.3W Mono Audio Power Amplifier* NEW! 14-ETSSOP 332.50/250 LMKO3033CISQETR-ND | Precision Clock Conditioner with Integrated VCO NEW! | 48-LLP 3460.75/250 
LM48413TLCT-ND 1.2W Class D Audio Power Amplifier* NEW! 18-ySMD 2.63 2.00 1.53 LMK03033ISQECT-ND. Precision Clock Conditioner with Integrated VCO NEW! | 48-LLP | 15.00 14.00 13.00 
LM48413TLTR-ND 1.2W Class D Audio Power Amplifier* NEW! 18-ySMD 349.13/250 LMK03033ISQETR-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO NEW! | 48-LLP 3175.00/250 
LM48520TLCT-ND 1.1W Class D Audio Power Amplifier* NEW! 25-uSMD | 3.13 2.38 1.82) | LMKO4011BISQECT-ND__| Precision Clock Conditioner with Cascaded PLLs NEW! |_48-LLP | 20.70 19.32 17.94 
LM48520TLTR-ND 1.1W Class D Audio Power Amplifier* NEW! 25-ySMD 415.63/250 LMKO4011BISQETR-ND ‘| Precision Clock Conditioner with Cascaded PLLs NEW! | 48-LLP 4381 .50/250 
LM48822TLCT-ND 35mW Stereo Headphone Amplifier* NEW! 16-ySMD 2.85 2.17 1.66) |LMK04031BISQECT-ND | Precision Clock Conditioner with Cascaded PLLs NEW! | 48-LLP | 20.70 19.32 17.94 
LM48822TLTR-ND 35mW Stereo Headphone Amplifier* NEW! 16-ySMD 379.05/250 LMKO04031BISQETR-ND | Precision Clock Conditioner with Cascaded PLLs NEW! | 48-LLP 4381 .50/250 
LM48823TLCT-ND Audio Power Amp with Shutdown Mode* NEW! 16-ySMD 3.13 2.38 1.82] |LMK04033BISQECT-ND | Precision Clock Conditioner with Cascaded PLLs NEW! | 48-LLP | 20.70 19.32 17.94 
LM48823TLTR-ND Audio Power Amp with Shutdown Mode* NEW! 16-ySMD 415.63/250 LMKO04033BISQETR-ND__| Precision Clock Conditioner with Cascaded PLLs NEW! | 48-LLP 4381.50/250 
LM48860TLCT-ND 40mW Stereo Headphone Amplifier* NEW! 12-"SMD 1.92 1.43 1.06 
LM48860TLTR-ND 40mW Stereo Headphone Amplifier* NEW! 12-uSMD 209.25/250 ational 
LM48861TMCT-ND Audio Power Amp with Shutdown Mode* NEW! 12-ySMD 2.14 159 1.18 miconductor 
LM48861TMTR-ND Audio Power Amp with Shutdown Mode* NEW! 12-uSMD 232.88/250 COMMUNICATIONS 
LIM49120TLCT-ND Audio Sub-System Loudspeaker/Headphone* NEW! | 16-SIMD 2.53 1.88 1.39] | Digi-Key Price Each 
LM49120TLTR-ND Audio Sub-System Loudspeaker/Headphone* NEW! | 16-SMD 531.05/500 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM49150TLCT-ND Audio Subsystem, Stereo Headphone Amp* NEW! 20-ySMD 2.68 2.04 1.56 LMC567CM-ND CMOS Tone Decoder Phase-Lock-Loop* 8-SOIC 189° #141 = 1.04 
LM49150TLTR-ND Audio Subsystem, Stereo Headphone Amp* NEW! 20-uSMD 4012.50/3,000 LMC567CMXTR-ND | CMOS Tone Decoder Phase-Lock-Loop* 8-SOIC 1906.25/2,500 
LM49250RLCT-ND 2.43W Audio Sub-System* NEW! 36-SMD 3.93 2.99 2.28} |LMC567CN-ND CMOS Tone Decoder Phase-Lock-Loop* 8-Dip 217) 1.61 1.19 
LM49250RLTR-ND 2.43W Audio Sub-System* NEW! 36-ySMD 522.03/250 LMH2100TMCT-ND =| 50MHz to 4GHz, 40dB Logarithmic Power Detector* 6-uSMD 2.98 2.21 1.64 
LM49321RLCT-ND Audio Subsystem, Stereo Headphone/Speaker* NEW!| 36-iSMDxt | 5.59 4.42 3.54 LMH2100TMTR-ND | 50MHz to 4GHz, 40dB Logarithmic Power Detector* 6-SMD. 324.00/250 
LM49321RLTR-ND Audio Subsystem, Stereo Headphone/Speaker* NEW!) 36-SMDxt 844.55/250 LMV243BLCT-ND Single-Channel, Quad Band GSM Power Controller 8-SMD 248 1.84 1.36 
LM49350RLCT-ND Audio Subsystem, Stereo Headphone/Speaker* NEW!| 36-SMDxt | 10.82 9.27 8.22 PC16550DN-ND UART* 40-Dip 7.73 611 4.90 
LM49350RLTR-ND Audio Subsystem, Stereo Headphone/Speaker* NEW!) 36-SMDxt 1962.15/250 PC16550DV-ND UART* 44-PLCC 6.91 547 4.38 
LM49450SQCT-ND 2.5W Audio Sub-System* NEW! 32-LLP 630 4.98 3.99} |PC16552DV-ND Dual UART* 44-PLCC 838 663 5.31 
LM49450SQTR-ND. 2.5W Audio Sub-System* NEW! 32-LLP 3720.00/1,000 PC16552DVXTR-ND__| Dual UART 44-PLCC 2493.75/500 
LME49610TS-ND High Perf., High Fidelity, High Current Audio* NEW! | TO-263-5 | 10.48 829 6.64] |[TP3054N-ND Enhanced Serial Interface CODEC Filter* 16-Dip 6.08 462 3.53 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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TP3054WM-ND Enhanced Serial Interface CODEC Filter* T6-SOIC | 5.00 3.80 290] |CRIGMASOVJES-ND 16-Bit, CAN CompactRISC™ Flash Microcontroller™ 80-POFP | 20.25 1890 17.55 
TP3420AV308-ND _| ISDN S/T Interface Device 20-PLCC | 12.69 10.88 9.65} | CRI6MCS9VJE9-ND 16-Bit, CAN CompactRISC™ Flash Microcontroller* 80-POFP | 20.25 18.90 17.55 
PowerWise® DS10CP152QMACT-ND_| Auto 1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* 16-SOIC | 8.57 6.78 5.43 
LM5070MTC-50-ND | Power Over Ethernet PD Interface/PWM Cont., Slope* 16-TSSOP]| 3.33 253 1.93 DS10CP152QMATR-ND | Auto 1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* 16-SOIC 1295.40/250 
LM5070MTC-80-ND | Power Over Ethernet PD Interface/PWM Cont., Slope* 16-TSSOP| 3.33 253 1.93 DS10CP152TMA-ND 1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* 16-SOIC | 7.14 565 4.53 
LM5070SD-50CT-ND | Power Over Ethernet PD Interface/PWM Cont., No Slope 16-LLP 3.33 2.53 1.93 DS10CP154TSQCT-ND | 1.5Gbps LVDS Crosspoint Switch* 40-LLP 6.77 632 5.87 
LM5070SD-50TR-ND | Power Over Ethernet PD Interface/PWM Cont., No Slope 16-LLP 1675.80/1,000 DS10CP154ATSQCT-ND | 1.5Gbps 4x4 LVDS Crosspoint Switch* NEW! 40-LLP 947 7.49 6.00 
LM5070SD-80CT-ND_| Power Over Ethernet PD Interface/PWM Controller, Slope 16-LLP 3.33 2.53 1.93 DS10CP154ATSQTR-ND_|1.5Gbps 4x4 LVDS Crosspoint Switch* NEW! 40-LLP 1431.93/250 
LM5070SD-80TR-ND | Power Over Ethernet PD Interface/PWM Controller, Slope 16-LLP 1638.00/1,000 DS14C88M-ND Quad CMOS Line Driver* 14-SOIC 1.74 1.29 96 
LM5071MT-50-ND — | Power Over Ethernet PD Controller* 16-TSSOP| 3.33 253 1.93} |DS14C88MXTR-ND Quad CMOS Line Driver* 14-SOIC 1750.00/2,500 
LM5071MT-80-ND Power Over Ethernet PD Controller* 16-TSSOP| 3.33 253 1.93 DS14C88N-ND Quad CMOS Line Driver* 14-Dip 2.85 212 1.57 
LM5072MH-50-ND Power Over Ethernet PD Controller* 16-TSSOP| 4.20 3.20 2.44] |DS14C89AM-ND Quad CMOS Line Receiver* 14-SOIC | 1.77 1.32 97 
LM5072MH-80-ND__| Power Over Ethernet PD Controller* 16-TSSOP| 4.20 3.20 _2.44| | DS14C89AMXTR-ND __| Quad CMOS Line Receiver 14-SOIC 1728.13/2,500 
LM5073MH-ND 100V Power Over Ethernet PD Interface, Aux Support* 14-TSSOP| 285 2.17 1.66 DS14C89AN-ND Quad CMOS Line Receiver* 14-Dip 2.85 212 1.57 
LMV221SDCT-ND —_| RF Logarithmic Power Detector for CDMA/WCDMA* 6-LLP | 288 214 1.59} |DS14C232CM-ND LP +5V, Power TIA/EIA-232 Dual Driver/Receiver* 16-SOIC | 268 2.04 1.56 
LMV221SDTR-ND RF Logarithmic Power Detector for CDMA/WCDMA* 6-LLP 1190.40/1,000 DS14C232CMXTR-ND Low Power +5V, Power TIA/EIA-232 Dual Driver/Receiver | 16-SOIC 3343.75/2,500 
LMV225SDCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* NEW! 6-LLP 1.92 143 1.06 DS14C232CN-ND EIA232 Dual Driver/Receiver Low Power* 16-Dip 3.00 2.28 1.74 
LMV225SDTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* NEW! 6-LLP 793.60/1,000 DS14C232TM-ND eiA232 Dual Driver/Receiver Low Power* 16-SOIC | 3.20 2.44 1.86 
LMV225TLCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 4-SMD 1.19 88 64] |DS14C238WM-ND Single Supply TIA/EIA-232 4x4 Driver/Receiver* 24-SOIC | 8.11 641 5.14 
LMV225TLTR-ND | RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 4-SMD 119.25/250 DS14C238WMXTR-ND | Single Supply TIA/EIA-232 4x4 Driver/Receiver 24-SOIC 4786.40/1,000 
LMV225URCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 4-uSMD 1.19 88 64} |DS14C241WM-ND Single Supply TIA/EIA-232 4x5 Driver/Receiver* 28-SOIC | 624 494 3.96 
LMV225URTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 4-SMD 119.25/250 DS14C335MSA-ND 3.3V, Supply TIA/EIA-232 3x5 Driver/Receiver* 28-SSOP | 8.25 6.53 5.23 
LMV226TLCT-ND___| RF Power Detector for CDMA and WCDMA 4-uSMD | 1.55 1.15 _.85| | DS14C535MSA-ND 5V, Supply EIA/TIA-232 3x5 Driver/Receiver* 28-SSOP | 6.85 5.42 4.34 
LMV226TLTR-ND | RF Power Detector for CDMA and WCDMA 4-1SMD 168.75/250 DSTSBATO1SDCT-ND | 1.5Gbps Diff. Buffer w/ Adj. Output Voltage* NEW! SLIP | 475 361 276 
LMV227SDCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 6-LLP 2.08 1.55 1.14} |DS15BA101SDTR-ND 1.5Gbps Diff. Buffer w/ Adj. Output Voltage* NEW! 8-LLP 2394.00/1,000 
LMV227SDTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 6-LLP 857.60/1,000 DS15BR400TSQCT-ND | 4-Ch. LVDS Buffer/Repeater with Pre-Emphasis* NEW! | 32-LLP | 7.77 615 4.93 
LMV228SDCT-ND —_| RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 6-LLP | 1.64 1.22 91] |DS15BR400TSQTR-ND | 4-Ch. LVDS Buffer/Repeater with Pre-Emphasis* NEW! | 32-LLP 4588.00/1,000 
LMV228SDTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 6-LLP 678.40/1,000 DS15BR400TVS-ND 4-Channel LVDS Buffer/Repeater with Pre-Emphasis* 48-TQFP | 7.77 615 4.93 
LMV228TLCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 4-SMD | 1.50 1.10 80] /DS15BR401TSQCT-ND | 4-Ch. LVDS Buffer/Repeater with Pre-Emphasis* NEW! | 32-LLP | 7.77 6.15 4.93 
LMV228TLTR-ND | RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 4-SMD 150.00/250 DS15BR401TSQTR-ND | 4-Ch. LVDS Buffer/Repeater with Pre-Emphasis* NEW! | 32-LLP 4588.00/1,000 
LMV228URCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 4-SMD 1.50 1.10 80] |DS15BR401TVS-ND 4-Channel LVDS Buffer/Repeater with Pre-Emphasis* 48-TOFP | 7.77 615 4.93 
LMV228URTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 4-ySMD 150.00/250 DS15EA101SQCT-ND 0.15 to 1.5Gbps Adaptive Cable Equalizer* 16-LLP | 9.14 7.83 6.95 
LMV232TLCT-ND CDMA/WCDMA Dual Mean Square RF Pwr Detector* 8-1SMD | 2.70 2.01 __1.48| | DS15EA101SQTR-ND 0.15 to 1.5Gbps Adaptive Cable Equalizer* 16-LLP 6472.80/1,000 
LMV232TLTR-ND CDMA/WCDMA Dual Mean Square RF Pwr Detector* 8-ySMD 293.63/250 DS15MB200TSQCT-ND | Dual 1.5Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer* 48-LLP | 9.87 7.81 6.26 
LMV242LDCT-ND Dual Output, Quad-Band GSM/GPRS Power Amp Controller | 10-LLP 1.83 136 1.01 DS15MB200TSQTR-ND | Dual 1.5Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer* 48-LLP 1492.25/250 
LMV242LDTR-ND Dual Output, Quad-Band GSM/GPRS Power Amp Controller | _10-LLP 755.20/1,000 DS16EV5110ASQECT-ND | Video Equalizer for DVI, HDMI, and Cat5 Cables* NEW! | 48-LLP | 9.58 7.57 6.07 
DS16EV5110ASQETR-ND | Video Equalizer for DVI, HDMI, and Cat5 Cables" NEW! | 48-LLP 1447.80/250 
ast) isam |DS16EV5110SQCT-ND |Video Equalizer for DVI, HDMI, and Cat5 Cables* 48-LLP_| 9.58 7.57 _ 6.07 
CPC eer | OSI6EVST10SOTR-ND |Video Equalizer for DVI, HDMI, and Cat5 Cables* 48-LLP 1447.80/250 
: Price Each DS25CP104ATSQCT-ND |3.125Gbps LVDS Crosspoint Switch* NEW! 40-LLP | 12.48 10.70 9.49 
Digi-Key a DS25CP104ATSOTR-ND |3.125Gbps LVDS Crosspoint Switch* NEW! 40-LLP 2263.78/250 
Part No. Description : Pkg. 125 100 | /ps95BR150TSDCT-ND | 3.125Gbps LVDS Repeater with Pre-Emphasis* BLLP | 510 388 2.96 
DP83640TVV-ND Prec. PHYTER-IEEE® 1588 Time Protocol 48-LQFP | 10.46 827 6.63] | pS25BRI50TSDTR-ND _|3.125Gbps LVDS Repeater with Pre-Emphasis* 8-LLP 2570.40/1,000 
TxRx* NEW! , DS25BR204TSQCT-ND | 3.125Gbps 1:4 LVDS Repeater* 40-LLP [12.06 10.34 9.17 
DP83815DUJB-ND Integrated PCI Ethernet Media Access Controller* | 160-LBGA] 16.82 14.42 12.79] |pso5BR204TSQTR-ND | 3.125Gbps 1:4 LVDS Repeater* 40-LLP 2187.58/250 
DP83815DVNG-ND 10/100 Mb/s Integrated PC! Ethernet Media 144-LQFP | 11.08 9.50 8.42) |ps25BR400TSQCT-ND | Quad 2.5Gbps Transceiver* 60-LLP | 11.06 948 8.41 
Access Controller and Physical Layer* DS25BR400TSQTR-ND | Quad 2.5Gbps Transceiver* 60-LLP 2006.60/250 
DP83816AVNG-ND 10/100 Mb/s PCI Ethernet Media Access 144-LOFP | 10.19 8.06 6.46 | pgo5BR440TSOCT-ND _|3.125Gbps Quad LVDS Buffer* 4o-LLp | 907 777. 6.89 
Controller (MacPHYTER-Il)* DS25BR440TSQTR-ND | 3.125Gbps Quad LVDS Buffer* 40-LLP 1644.65/250 
DES331GAVNG;EXGND) NOOSE IGEEHY ee Access 144-LOFP | 10.19 8.06 6.46) | ps25cP1020SQCT-ND | Auto 3.125Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* 16-LLP | 989 8.48 7.52 
7 z DS25CP102QSQTR-ND | Auto 3.125Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* 16-LLP 7006.00/1,000 
SEEN PAVERS ah Intenratod tau Sue : apes oe ne pee DS25CP102TSQCT-ND | 3.125Gbps 2x0 LVDS Crosspoint Switch" 16-LLP | 987 7.81 6.26 
z . ngee jernet Transceiver | 80- : ‘ 4 DS25CP102TSQTR-ND _|3.125Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* 16-LLP 5828.00/1,000 
DP83847ALQAS6A-ND DsPHYTER II® Single 10/100 Ethernet Xcvr* 56-LLP | 5.95 4.53 3.46] | ps95cP104TSOCT-ND 3 125¢bps 4x4 LVDS Crosspoint Switch* 40-LLP | 1454 12.47 11.06 
DP83848CVV-ND Iara at ae Mb/s Ethernet 48-LOFP | 5.71 4.52 3.62) | pgo5cp152QSQCT-ND | Auto 3.125Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* 16-LLP | 987 7.81 6.26 
: DS25CP152QSQTR-ND | Auto 3.125Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* 16-LLP 5828.00/1,000 
DP83848IVV-ND ee wero 10/100 Mb/s Ethernet 48-LOFP | 6.57 5.20 4.17 DS2SCPIEDTSOCT ND 3.125Gbps 2x0 LVDS Crosspoint Switch" 16-LLP | 8.40 aed 5.32 
sical Layer Transceiver* e ‘ iteh* a 
DP83848JSQCT-ND PAYTER® Mini LS Commercial Temperature AUP | 358272208] | pepeBopoT SCT ND bea Seen to Mw EET Eee cae 
ingle Port 10/100 Ethernet Transceiver* DS25MB200TSQTR-ND | Dual 2.5Gbps 1:2 Mux/Buffer* 48-LLP 2035.18/250 
DP83848JSQTR-ND ee ncper 10 2 comimel Gal] smnReralue 40-LLP 475.48/250 DS26C31TM-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Driver* t6-SOlc | 1.67 1.25 92 
DP83848KSQCT-ND PHYTER® Mini industria Temperature Single | 40LLP | 450 942 261 Pez AL RS Daeg cMOS Quad Tr Stata Differential Line Driver RDI [obda Lee 18 
‘ort thernet Transceiver* Tare ; ; a 
DP83848KSQTR-ND PHYTER® Min Ls Industria Temperature Single | 40-LLP 598.50/250 ae cMos Rad ieee ReoeNere eau 1a ep aa 
ort il ‘thernet Transceiver* : A o A “ ‘ : 

14 " DS26LS31CM-ND Quad High Speed Differential Line Driver* 16-SOIC | 1.76 1.30 94 
alee eNREHD PRUTER® Extended Temp. Single Port 10/100 | AB-LOFP ) 21.30 19.88 1846) /psz6LS3iCMXTR-ND | Quad High Speed Differential Line Driver 16-Solc | 1498.13/2,500 
DP83840CVS-ND PHYTER@ Dual Port 10/700 Mb/s Ethernet Bo-TORP | 697552 440) |OS26LSS1CN-ND Quad High Speed Differential” 16-Dip_| 1.95 1.45 1.08 

4 Physical layer Farehe ‘ : ; : DS26LS32ACM-ND Quad Differential Line Receiver* 76-SOIC | 1.61 1.20 89 

DS26LS32ACMXTR-ND | Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 1625.00/2,500 
DP83849|DVS-ND Pav Ten Dua Hat i aon Ethernet 80-TOFP | 8.38 6.63 5.31 0S261.32ACH-0 Quad Deena Line Recover i 6p 217 161 "1 : 
| ual ifferential Line Receiver* - ¥ Pe 2 
caseconse (GREER tog (rnzae| a ras vei] (Bee enh. — 1) aula aS imartieona — fee tas 1 
A 7 s , enhance uat ifferential Line Driver* - “ : ‘A 
DEBSERSDVHEND CMO 1P8-POFP | 18.60 1736 16.12) | neogLvS2ATM-ND | 3V! Enhanced Quad CMOS Differential Line Receiver | 16-SOIC | 1.92 1.43 1.06 
DP83902AV-ND Serial Network Interface Cont. for Twisted Pair* | 84-PLCC | 16.66 14.28 12.67| |0S32EL0124SQECT-ND outlet Searle with DDR LVDS Parallel | 48-LLP | 16.63 14.25 12.64 
eT DS32EL0124SQETR-ND | 125MHz-312.5MHz Deserializer with DDR LVDS Parallel | 48-LLP 3016.25/250 
cy es a Interface* NEW! 
: L029 |s32ELX0124SQECT-ND | 125MHz-312.5MHz Deserializer with DDR LVDS Parallel | 48-LLP | 18.60 17.36 16.12 
Digi-Key Price Each Interface* NEW! 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 DS32ELX0124SQETR-ND A teME:§ e-oMIic Desettalzar with DDR LVDS Parallel 48-LLP 3937.00/250 
ry ini iver® nterface* 7 
a earn Sa a eae me coe aoe a oon DS32EV100SDCT-ND | Programmable Single Equalizer* NEW! 14-LLP | 617 489 3.92 
CLCOO1AJETR-ND Serial Digi pee” 7 i 5 ‘ DS32EV100SDTR-ND Programmable Single Equalizer* NEW! 14-LLP 3645.60/1,000 
igital Cable Driver 8-SOIC 5937.50/2,500 DS32EV400SQCT-ND P rire a 
CLCOOSAJE-ND ITU-T G.703 Cable Driver* 8-SOIC | 10.61 9.09 8.06 rogrammable Quad Equalizer AB-LIP | 1040 8.91. 7a 
Seas 7 ; DS32EV400SQTR-ND Programmable Quad Equalizer* 48-LLP 1885.95/250 
CLCOO6BM-ND Serial Digital Cable Driver w/ Adjustable Outputs* NEW! | 8-SOIC 9.87 7.81 6.26 a 7 —— er 
a - - DS34C86TM-ND Quad CMOS Differential Line Receiver 16-SOIC 177 1.82 97 
CLC007BM-ND Serial Digital Cable Driver with Dual Complementary Out* | 8-SOIC 748 5.91 4.74 DS34C86TMXTR-ND Quad CMOS Differential Line Receiver 16-SOIC 1781.25/2,500 
CLCO11BCQ-ND Serial Digital Video Decoder | BPC | 12.34 10.58 9.38) | hs34cg7TM-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Driver* 16-S0IC | 1.55 145 85 
CLCO12AJE-ND Adaptive Cable Equalizer for ITU-T .703 Data Recovery* ) 14-SOIC | 15.60 14.56 13.52) /pcaaca7tMxTR-ND | CMOS Quad Tri-State Differential Line Driver* j6-Solc |  1562.50/2,500 
CLCO14AJE-ND Adaptive Cable Equalizer for High-Speed Recovery* 14-SOIC | 17.29 14.82 13.15) | psgaiva6TM-ND 3V, Enhanced Quad CMOS Differential Line Receiver* 16-SOIC | 257 191 1.42 
CLC016ACQ-ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection* 28-PLCC | 24.75 23.10 21.45 DS34LV87TM-ND Enhanced Quad CMOS Differential Line Driver* 16-SOIC | 2.37 1.76 1.31 
CLCO16AJQ-ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection* 28-PLCC | 27.60 25.76 23.92| | ps36c200M-ND Dual High Speed Bi-Directional Differential Transceiver | 14-SOIC | 3.60 2.74 2.09 
CLCO16MTC-ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection* 28-TSSOP|} 24.75 23.10 21.45 DS36C278M-ND Low Power Multipoint EIA-RS-485 Transceiver* 8-SOIC 295 219 1.62 
CLCO18AJVJO-ND 8 x 8 Digital Cross Point Switch* 68-POFP | 26.70 24.92 23.14) /p536¢278TM-ND Multipoint EIA Low Power Transceiver* 8-SOIC | 251 187 1.38 
CLCO20BCQ-ND SMPTE 259M Digital Video Serializer* 28-PLCC | 28.50 26.60 24.70} | ps36c279M-ND Low Power EIA-RS-485 Transceiver with Sleep Mode* 8-SOIC | 258 1.96 1.50 
CLC021AVGZ-3.3-ND SMPTE 259M Digital Video Serializer with EDH 44-PQFP | 37.05 34.58 32.11 DS36C280M-ND Slew Rate Controlled CMOS EIA-RS-485 Transceiver* 8-SOIC 2.58 1.96 1.50 
Generation/Insertion* DS36F95M-ND High Speed Mul tipoint RS485/422 Transceiver* 8-SOIC | 368 280 2.14 
CLC021AVGZ-5.0-ND SMPTE 259M Digital Video Serializer* 44-PQFP | 37.05 34.58 32.11 DS64EV100SDCT-ND Programmable Single Equalizer* NEW! 14-LLP | 10.73 9.20 8.16 
CLC5903SM-ND Dual Digital Tuner/AGC* 128-FBGA) 27.15 25.34 23.53) |DS64EV100SDTR-ND —_| Programmable Single Equalizer* NEW! 14-LLP 7601.20/1,000 
CLC5903VLA-ND Dual Digital Tuner/AGC* 128-PQFP) 27.15 25.34 23.53] |DS89C21TM-ND Differential CMOS Line Driver/Receiver Pair* 8-SOIC 1.77 1.32.97 
CLC730116-ND Eval Board Designed to Aid in the Characterization of — 6.30 498 3.99] |DS89C386TMEA-ND 12-Channel CMOS Differential Line Receiver* 48-SSOP | 8.76 6.93 5.55 
6-Pin Monolithic Amps in SOT-23-6 Packages* DS89C387TMEA-ND 12-Channel CMOS Differential Line Driver* 48-SSOP | 8.76 6.93 5.55 
CP3BT10K38-ND 24MHz, RISC with 256K Flash, Bluetooth (LLC), USB1.1_| 48-CSP | 15.60 14.56 13.52] | DS90LVO49HMTXCT-ND | High Temp. 3V LVDS Dual Line Driver/Receiver Pair* 16-TSSOP} 2.67 1.98 1.47 
CP3UB17K38CT-ND Reprogrammable Connectivity Processor w/USB Interface | 48-CSP | 17.40 16.24 15.08) |DS9OLVO49HMTXTR-ND |High Temp. 3V LVDS Dual Line Driver/Receiver Pair* 16-TSSOP 2687.50/2,500 
CP3UB17K38TR-ND Reprogrammable Connectivity Processor w/USB Interface |_48-CSP 3683.00/250 DS90LV0490MT-ND LVDS Dual Diff. Line Driver/Receiver Pair* NEW! 16-TSSOP| 3.00 2.23 1.65 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! *« (Continued) 
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Digi@ Reel’ (cont) INTERFACE Reel’ cont.) INTERFACE 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DS90LV049TMT-ND 3V LVDS Dual Line Driver with Dual Line Receiver* 16-TSSOP| 2.51 1.87 1.38 MFI0CCN-ND General Purpose Dual Active Filter* 20-Dip 483 3.67 2.80 
DS485M-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceiver* 8-SOIC 2.39 1.78 1.31 SCANSTA101SM-ND Low Voltage IEEE 1149.1 STA Master* 49-FBGA | 14.14 12.12 10.75 
DS485N-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceiver* 8-Dip 2.82 210 1.55 SCANSTA111MT-ND SCAN Bridge, Multidrop Addressable JTAG Port* 48-TSSOP| 8.51 6.73 5.39 
DS485TM-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceiver* 8-SOIC 2.42 1.80 1.33} |SCANSTA111SM-ND SCAN Bridge, Multidrop Addressable JTAG Port* 49-FBGA | 9.07 7.18 5.75 
DS485TN-ND. Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceiver* 8-Dip 2.53 1.92 1.47} |SCANSTA112SM-ND 7-Port Multidrop JTAG Mux* 100-FBGA| 9.49 8.13 7.21 
DS2003CM-ND High Current High Voltage Darlington Driver* 16-SOIC | 1.35 99 .72| | SCANSTA112VS-ND 7-Port Multidrop JTAG Mux* 100-TQFP} 9.49 813 7.21 
DS2003CMXCT-ND High Current High Voltage Darlington Driver* 16-SOIC 1.35 99 72 SCANSTA476TSDCT-ND | 8-Input IEEE 1149.1 Analog Voltage Monitor* 16-LLP 5.35 4.07 3.11 
DS2003CMXTR-ND High Current High Voltage Darlington Driver* 16-SOIC 1147.50/2,500 SCANSTA476TSDTR-ND | 8-Input IEEE 1149.1 Analog Voltage Monitor* 16-LLP 2696.40/1,000 
DS3486M-ND RS422/423 Quad Line Receiver* 16-SOIC | 1.58 1.16 84| |SPUSI2-ND Data Capture Board* NEW! _ 102.00 = = 
DS3487M-ND Quad Differential Line Driver* 16-SOIC | 1.84 1.35 98 
DS3658N-ND Quad High Low Current Peripheral Driver* 16-Dip 3.45 2.63 — 
DS3668N-ND Quad Fault Protect Peripheral Driver* 16-Dip 3.63 2.76 _— a 
DS3691M-ND RS422/423 Line Driver* 16-SOIC | 195 1.45 1.08 = INTEREACE = OISE M 
DS3695AM-ND. Multipoint RS485/RS422 Transceiver/Repeater* 8-SOIC | 167 1.25 92) | Digi-Key men 
DS3695AMXTR-ND. Multipoint RS485/RS422 Transceiver/Repeater* 8-SOIC 1687.50/2,500 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DS3695ATM-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater* 8-SOIC | 2.82 2.10 1.55) |LM1881MXTR-ND Video Synchronous Separator* 8-SOIC 3656.25/2,500 
DS3695N-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater* 8-Dip 1.92 1.43 1.06} /LM1881N-ND Video Synchronous Separator* 8-Dip 2.93 2.23 1.70 
DS3695TN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater* 8-Dip 1.92 143 1.06 LM2422TE-ND Mono 220V, 3-Channel, 30MHz CRT DTV Driver* TO-220-11 8.04 636 5.10 
0S8921AM-ND Differential Line Driver/Receiver Pair* 8-SOIC | 1.84 1.35 98] |LM2445TA-ND Monolithic Triple 7.5ns CRT Driver TO-220-9 | 285 212 1.57 
DS8921ATM-ND Differential Line Driver/Receiver Pair* 8-SOIC_ | 1.84 1.35 98) |LM2451TB-ND Mono 220V, 3-Ch., 12MHz CRT DTV Driver* 10-247-15 | 4.33 3.29 2.51 
DS8921M-ND Differential Line Driver/Receiver Pair* 8-SOIC | 1.73 1.27 ~~ .92| |LM2463TA-ND Monolithic Triple 4nS CRT Driver* 10-220-11 | 6.07 4.80 3.85 
DS8921N-ND Differential Line Driver/Receiver Pair* 8-Dip 1.64 1.22 91 LM2469TA-ND Monolithic Triple 9nS High Gain CRT Driver TO-220-9 2.70 2.01 1.48 
DS8922AM-ND RS422 Dual Driver/Receiver Pair* 16-SOIC | 1.95 1.45 1.08] |LM2512ASMCT-ND MPL-1, 24-Bit RGB Display Interface Serializer* 49-UFBGA | 5.29 419 3.36 
DS8923AMXTR-ND RS422 Dual Differential Line Driver/Receiver 16-SOIC 1968.75/2,500 LM2512ASMTR-ND MPL-1, 24-Bit RGB Display Interface Serializer* 49-UFBGA 3124.80/1,000 
DS9637ACM-ND RS423 Dual Receiver* 8-SOIC 1.84 1.35 .98| | LM2512ASNCT-ND MPL-1, 24-Bit RGB Display Interface Serializer* 49-LLP 5.29 419 3.36 
DS9638CM-ND RS422 Dual High Speed Differential Line Driver* 8-SOIC 1.73 1.27 92) |LM2512ASNTR-ND MPL-1, 24-Bit RGB Display Interface Serializer* 49-LLP 800.10/250 
DS14185WM-ND EIA/TIA-232 3 Driver x 5 Receiver* 20-SOIC | 1.86 1.38 1.02) |LM2622MM-ADJCT-ND 600kHz/1.3MHz Step-Up PWM DC-DC Converter* 8-MSOP 285 2.12 1.57 
DS36276M-ND Failsafe Multipoint Transceiver* 8-SOIC 279 2.07 1.53) |LM2622MM-ADJTR-ND 600kHz/1.3MHz Step-Up PWM DC-DC Converter* 8-MSOP 1177.60/1,000 
DS36277TMXTR-ND Dominant Mode Multipoint Transceiver* 8-SOIC 2843.75/2,500 LM2700LD-ADJCT-ND 600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-Up PWM DC-DC Conv. 14-LLP 4.08 310 2.37 
DS36277TN-ND Dominant Mode Multipoint Transceiver* 8-Dip 3.04 2.26 1.67) [LM2700LD-ADJTR-ND 600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-Up PWM DC-DC Conv. 14-LLP 2053.80/1,000 
DS36954M-ND Quad Differential Bus Transceiver* 20-SOIC | 9.68 830 7.36) |LM2700MT-ADJ-ND 600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-Up PWM DC-DC Conv.*| 14-TSSOP | 4.08 3.10 2.37 
DS75176BM-ND Multipoint RS485/422 Transceiver* 8-SOIC 1.69 1.24 90| | LM2702MT-ADJ-ND TFT Panel Module 16-TSSOP | 3.28 249 1.90 
DS75176BMXCT-ND Multipoint RS485/422 Transceiver 8-SOIC 1.69 1.24 90) | LM3914N-1-ND Dot/Bar Display Driver* 18-Dip 2.54 1.89 1.40 
DS75176BMXTR-ND Multipoint RS485/422 Transceiver 8-SOIC 1434.38/2,500 LM3914V-ND Dot/Bar Graph Display Driver* 20-PLCC 3.75 285 2.18 
DS75176BN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver* 8-Dip 1.84 1.35 98 LM3914VXCT-ND Dot/Bar Graph Display Driver 20-PLCC 3.75 2.85 2.18 
DS75176BTM-ND Multipoint RS485/422 Transceiver* 8-SOIC 1.69 1.24 .90| | LM3914VXTR-ND Dot/Bar Graph Display Driver 20-PLCC 1890.00/1,000 
DS75176BTN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver* 8-Dip 1.58 1.18 87 LM3915N-1-ND Dot/Bar Display Driver* 18-Dip 2.85 2.15 1.56 
DS92001TLDCT-ND 3.3V B/LVDS-BLVDS Buffer* 8-LLP 2.87. 2.13 1.58} |LM3916N-1-ND Dot/Bar Display Driver* 18-Dip 2.64 1.96 1.45 
DS92001TLDTR-ND 3.3V B/LVDS-BLVDS Buffer* 8-LLP 1184.00/1,000 LM4308GRCT-ND MPL-2 18-Bit CPU Display Interface* NEW! 49-Array | 415 3.16 241 
DS92001TMA-ND. 3.3V B/LVDS-BLVDS Buffer* 8-SOIC 2.87 2.13 1.58) |LM4308GRTR-ND MPL-2 18-Bit CPU Display Interface* NEW! 49-!Array 2091.60/1,000 
DS96173CN-ND E1A422/485 Quad Receiver* 16-Dip 445 3.39 2.59) |LM4308SQCT-ND MPL-2 18-Bit CPU Display Interface* NEW! 40-LLP 415 316 2.41 
DS96174CN-ND RS485/422 Quad Differential Driver* 16-Dip 413 3.14 2.40} |LM4308SQTR-ND MPL-2 18-Bit CPU Display Interface* NEW! 40-LLP 2091.60/1,000 
DS96175CN-ND RS485/422 Quad Differential Receiver* 16-Dip 5.23 3.98 3.04} |LMHO0002MA-ND SMPTE 292M/259M Serial Digital Cable Driver* 8-SOIC 8.02 635 5.09 
DS96176CN-ND RS485 Transceiver* 8-Dip 2.91 217 1.60) |LMHO002SQCT-ND SMPTE 292M/259M Serial Digital Cable Driver* 16-LLP 8.02 635 5.09 
EQ50F100LRCT-ND 1Gbps to 6.25Gbps Backplane Equalizer* 6-LLP_ | 10.40 8.91 7.91 LMH0002SQTR-ND SMPTE 292M/259M Serial Digital Cable Driver* 16-LLP 1428.75/250 
EQ50F100LRTR-ND 1Gbps to 6.25Gbps Backplane Equalizer* 6-LLP 7365.60/1,000 LMH0002TMA-ND SMPTE 292M/259M Serial Digital Cable Driver* 8-SOIC 8.02 635 5.09 
LF298M-ND Monolithic Sample and Hold Circuit* 14-SOIC 3.10 236 1.80 LMF100CIWM-ND High Performance Dual Switched Capacitor Filter* 20-SOIC 6.05 460 3.51 
LF398AN-ND Monolithic Sample and Hold Circuit* 8-Dip 3.03 2.30 1.76) |LMHO024MA-ND 3.3V SMPTE 259M/344M Adaptive Cable Equalizer* 16-SOIC | 13.90 11.91 10.57 
LF398H-ND Monolithic Sample and Hold Circuit* TO-99-8 | 7.52 5.95 4.77] |LMHOO30VS-ND SMPTE 292M/259M Digital Video Serializer* 64-TOFP | 34.05 31.78 29.51 
LF398M-ND. Monolithic Sample and Hold Circuit* 14-SOIC | 1.77 1.32 97} | LMHO031VS-ND SMPTE 292M/259M Digital Video Deserializer/ 64-TOFP | 33.90 31.64 29.38 
LF398N-ND Monolithic Sample and Hold Circuit* 8-Dip 1.67 = 1.25 92 Descrambler* 
LM12H458ClV-ND 12-Bit + Sign DAS with Self-Calibration* 44-PLCC | 20.55 19.18 17.81 LMH0034MA-ND SMPTE 292M/259M Adaptive Cable Equalizer* 16-SOIC | 20.70 19.32 17.94 
LM12H458CIVF-ND 12-Bit + Sign DAS with Self-Calibration* 44-PLCC | 20.55 19.18 17.81 LMHO036SQE/NOPBCT-ND | SD SDI Reclocker with 4:1 Input Mux* NEW! 48-LLP 43.74 35.64 32.40 
LM12L458ClV-ND 12-Bit + Sign DAS with Self-Calibration* 44-PLCC | 20.55 19.18 17.81 LMHO036SQE/NOPBTR-ND | SD SDI Reclocker with 4:1 Input Mux* NEW! 48-LLP 7695.00/250 
LM231AN-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter* 8-Dip 8.04 6.36 5.10 LMHO0044SQCT-ND SMPTE 292M/259M Adaptive Cable Equalizer* 16-LLP 20.10 18.76 17.42 
LM231N-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter* 8-Dip 5.50 435 3.49 LMHO0044SQTR-ND SMPTE 292M/259M Adaptive Cable Equalizer* 16-LLP 16616.00/1,000 
LM331AN-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter* 8-Dip 7.20 5.70 4.57 LMHO0046MH-ND HD/SD SDI Reclocker, Dual Diff. Outputs* 20-TSSOP | 27.00 25.20 23.40 
LM331N-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter* 8-Dip 2.63 2.00 1.53] |LMHO056SQCT-ND HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input Multiplexer* 48-LLP | 29.25 27.30 25.35 
LM333K STEEL-ND 3A Negative Adjustable Voltage Regulator* T0-3 37.05 34.58 32.11 LMHO056SQTR-ND HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input Multiplexer* 48-LLP 6191.25/250 
LM334H-ND 3-Terminal Adjustable Current Source* T0-46 5.52 4.37 3.50) | LMHO051SQECT-ND SDI Deserializer with LVDS* NEW! 48-LLP | 24.90 23.24 21.58 
LM394CH-ND Super Matched NPN Pairs* TO-99-6 | 11.87 10.17 9.02] |LMH0051SQETR-ND SDI Deserializer with LVDS* NEW! 48-LLP 5270.50/250 
LM395T-ND Ultra Reliable High Gain Power Transistor* TO-220 3.48 265 2.02) |LMHO0071SQECT-ND SDI Deserializer with LVDS* NEW! 48-LLP | 21.15 19.74 18.33 
LM567CM-ND Tone Decoder Phase Lock Loop* 8-SOIC 1.67 1.25 92 LMH0071SQETR-ND SDI Deserializer with LVDS* NEW! 48-LLP 4476.75/250 
LM567CMXTR-ND Tone Decoder Phase Lock Loop* 8-SOIC 1530.00/2,500 LMH0202MT-ND Dual SMPTE 292M/259M Serial Digital Cable Driver* | 16-TSSOP | 11.38 9.75 8.65 
LM567CN-ND Tone Decoder Phase Lock Loop* 8-Dip 1.67 1.25 -92| | LMHO340SQECT-ND 3Gbps HD, SD, DVB-ASI SDI Serializer/Cable 48-LLP 33.60 31.36 29.12 
LM828M5CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter* SOT-23-5] 1.20 88 64 Driver* NEW! 
LM828MS5TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter* SOT-23-5 416.00/1,000 LMH0340SQETR-ND 3Gbps HD, SD, DVB-ASI SDI Serializer/Cable 48-LLP 7112.00/250 
LM828M5XTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter SOT-23-5 1224.00/3,000 Driver* NEW! 
LM2480NA-ND 80V Triple Bias Clamp* 8-Dip 1.61 1.19 86} | LMH0341SQECT-ND 3Gbps HD, SD, DVB-ASI SDI Deserializer with 48-LLP 34.80 32.48 30.16 
LM2907M-8-ND Frequency-to-Voltage Converter* 8-SOIC 1.86 1.38 1.02 Loopthrough and LVDS Interface* NEW! 
LM2907N-ND Frequency-to-Voltage Converter* 14-Dip 2.02 150 1.11 LMH0341SQETR-ND 3Gbps HD, SD, DVB-AS! SDI Deserializer with 48-LLP 7366.00/250 
LM2907N-8-ND Frequency-to-Voltage Converter* 8-Dip 1.86 1.38 1.02 Loopthrough and LVDS Interface* NEW! 
LM2917M-ND Frequency-to-Voltage Converter* 14-SOIC | 2.02 1.50 1.11 LMH0346SQE/NOPBCT-ND | 3Gbps HD/SD SDI Reclocker w/Dual Diff. Out* NEW!) 24-LLP 65.25 52.20 49.59 
LM2917M-8-ND Frequency-to-Voltage Converter* 8-SOIC 2.02 150 1.11 LMH0346SQE/NOPBTR-ND | 3Gbps HD/SD SDI Reclocker w/Dual Diff. Out* NEW!) 24-LLP 9787.50/250 
LM2917MX-8CT-ND Frequency-to-Voltage Converter 8-SOIC 2.02. 1.50 1.11 LMH1251MT-ND YPBPR to RGBHV Converter/2:1 Video Switch* 24-TSSOP | 9.87 7.81 6.26 
LM2917MX-8TR-ND Frequency-to-Voltage Converter 8-SOIC 2031.25/2,500 LMH1980MMCT-ND Auto-Detect SD/HD/PC Video Sync Separator* 10-MSOP 460 350 2.67 
LM2917N-ND Frequency-to-Voltage Converter* 14-Dip 2.11 1.57 1.16 LMH1980MMTR-ND Auto-Detect SD/HD/PC Video Sync Separator* 10-MSOP 2318.40/1,000 
LM2917N-8-ND Frequency-to-Voltage Converter* 8-Dip 214 157 A6 LMH1981MT-ND Multi-Format Video Sync Separator* 14-TSSOP | 10.27 812 6.51 
LM4550BVH-ND AC '97 Rev 2.1 Multi-Ch. Audio Codec w/Stereo Head- 48-LOFP | 7.14 5.65 4.53) |LMH1982SQECT-ND Multi-Rate Video Clock Generator w/ Genlock* NEW!) 32-LLP | 23.55 21.98 20.41 

phone Amp, Sample Rate Conv./National 3D Sound* LMH1982SQETR-ND Multi-Rate Video Clock Generator w/ Genlock* NEW!) 32-LLP 4984.75/250 

LM8342SDCT-ND Programmable TFT Vcom Calibrator* 10-LLP 1.95 1.45 1.08) |MM5452V-ND Liquid Crystal Display Driver, 32 Segments* 44-PLCC 5.95 453 3.46 
LM8342SDTR-ND Programmable TFT Vcom Calibrator* 10-LLP 806.40/1,000 MMS5453V-ND. Liquid Crystal Display Driver, 32 Segments* 44-PLCC 5.25 3.99 3.05 
LM9044V-ND Lambda Sensor Interface Amplifier* 20-PLCC | 3.83 2.91 2.22) |MM5483N-ND Liquid Crystal Display Driver, 31 Segments* 40-Dip 6.05 460 3.51 
LM9061M-ND MOSFET Driver with Loss Protection 8-SOIC | 2.08 1.55 1.14] |MM145453V-ND Liquid Crystal Display Driver, 33 Segments* 44-PLCC 5.33 4.05 3.09 
LM9822CCWM-ND 3-Channel, 42-Bit, Color Scanner Analog Front End* 28-SOIC | 9.83 7.77 6.23} |SCAN15MB200TSQCT-ND_| Dual, 1.5Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer* 48-LLP 9.87 7.81 6.26 
LM9830VJD-ND. 36-Bit, Color Document Scanner 100-TOFP | 13.09 11.22 9.95) |SCANTS5MB200TSQTR-ND | Dual, 1.5Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer* 48-LLP 1492.25/250 
LM9833CCVJD-ND 48-Bit, Color 1200dpi USB Image Scanner 100-TQFP| 11.85 10.16 9.01 SCAN9OCPO02VY-ND 1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* 32-LQFP 586 464 3.72 
LM97593VH-ND Dual ADC/Digital Tuner/AGC* NEW! 128-PQFP) 52.80 49.28 45.76] |SCAN9OCP02SPCT-ND 1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* 28-LLP 586 464 3.72 
LM98519VHB-ND 10-Bit 65Msps 6-Channel Imaging Signal Processor* 80-TOFP | 27.45 25.62 23.79 SCAN9OCP02SPTR-ND 1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* 28-LLP 3459.60/1,000 
LM98555CCMH-ND CCD Driver* 64-TSSOP) 9.79 7.74 6.20) |SCAN2LVO90SLC-ND__|9 Ch. LVDS Transceiver with Boundary SCAN 64-FBGA | 8.67 6.86 5.50 
LM98714BCMT-ND. 3-Channel, 16-Bit, 45Msps Digital Copier AFE* 48-TSSOP| 24.30 22.68 21.06] | SCAN92LVO90VEH-ND 9Ch. LVDS Transceiver with Boundary SCAN* 64-LOFP | 8.57 6.78 5.43 
LMHO0040SQECT-ND HD/SD/DVB-ASI/SDI Serializer/Cable Driver* NEW! 48-LLP | 28.20 26.32 24.44 SCAN12100TYA-ND. 1228.8 and 614.4Mbps CPRI SerDes* 100-TQFP | 14.96 12.83 11.38 
LMHO0040SQETR-ND HD/SD/DVB-ASI/SDI Serializer/Cable Driver* NEW! 48-LLP 5969.00/250 
LMHO0070SQECT-ND HD/SD/DVB-ASI/SDI Serializer/Cable Driver* NEW! 48-LLP | 20.10 18.76 17.42 
LMHO0070SQETR-ND HD/SD/DVB-ASI/SDI Serializer/Cable Driver* NEW! 48-LLP 4254.50/250 INTERFACE 
LMH0303SQECT-ND HD/SD SDI Cable Driver* NEW! 16-LLP 935 8.01 7.11 a 
LMH0303SQETR-ND HD/SD SDI Cable Driver* NEW! 16-LLP 1695.45/250 Price Each 
LMH0307SQECT-ND HD/SD SDI Dual Output Cable Driver* NEW! 16-LLP | 1099 942 8.36 Description Pkg. 1 25 100 
LMH0307SQETR-ND HD/SD SDI Dual Output Cable Driver* NEW! 16-LLP 1993.90/250 DSO8MB200TSQCT-ND Dual 800mbps 1:2/2:1 LVDS Mux/Buffer* 48-LLP 7.18 5.68 4.55 
LMH6525SPCT-ND 4-Channel Laser Diode Driver, Dual Output* 28-LLP 4.48 3.41 2.60] |DSO8MB200TSQTR-ND Dual 800mbps 1:2/2:1 LVDS Mux/Buffer* 48-LLP 1085.85/250 
LMH6525SPTR-ND 4-Channel Laser Diode Driver, Dual Output* 28-LLP 2255.40/1,000 DS38EP100SDCT-ND 1 to 5Gbps, Power Saver Equalizer for Backplanes/ 6-LLP 2.98 227 1.73 
LMH6526SPCT-ND 4-Channel Laser Diode Driver, Dual Output* 28-LLP 448 341 2.60 Cables* 
LMH6526SPTR-ND 4-Channel Laser Diode Driver, Dual Output* 28-LLP 2255.40/1,000 DS38EP100SDTR-ND 1 to 5Gbps, Power Saver Equalizer for Backplanes/ 6-LLP 1499.40/1,000 
LMH730151-ND Triple 2:1 Multiplexer Evaluation Board - 6.30 — _ Cables* 
LMH730275-ND Triple High Speed SSOP Op Amp Evaluation Board* _ 6.30 _ —J| |DS40MB200SQCT-ND. Dual 4Gb/s 1:2 Mux/Buffer* 48-LLP_ | 12.46 10.68 9.47 
LMH730276-ND 4:1 Multiplexer Evaluation Board = 6.30 = —J| |DS40MB200SQTR-ND Dual 4Gb/s 1:2 Mux/Buffer* 48-LLP 2260.60/250 
LMH730277-ND 2:1 Multiplexer Evaluation Board = 6.30 = —| {|DS42MB100TSQCT-ND 4.25Gb/s 1:2 Mux/Buffer* 36-LLP 9.89 8.48 7.52 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Semiconductor Digi@Reel° (Cont.) INTERFACE — LVDS AND CML miconduc. 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. l 25 100 
DS42MBT00TSOTR-ND 725Gb/s 1-2 Mux/Butfer* 36-LLP 1793.88/250 DS9OCR285MTO-ND [LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28-Bit, Channel 56-TSSOP| 8.19 648 5.19 
DS90C031BTM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Driver* 16-SOIC | 260 198 1.51 Link-66MHz, Transmitter* 
DS90C031TM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Driver* 16-SOIC | 260 1.98 1.51 DS90CR286AMTD-ND 3.3V, Data Strobe LVDS Receiver 28-Bit Channel 56-TSSOP| 8.19 648 5.19 
DS90CO3TTMXTR-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Driver 16-SOIC 3250.00/2,500 Link-66MHz* 
DS90C032BTM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver* 16-SOIC | 267 1.98 1.47| |DS9OCR286MTD-ND [LVDS 3.3V, Data Strobe 28-Bit, Channel Link-66MHz* _|56-TSSOP| 6.26 4.95 _ 3.97 
DS90C032TM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver* 16-SOIC | 267 1.98 1.47| |DS90CR287MTD-ND BD 2 Fising Edge Data Strobe 28-Bit Channel 56-TSSOP| 9.98 8.55 7.59 
DS90C032TMXTR-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver* 16-SOIC 2687.50/2,500 ink-75MHz* 
DS90C401M-ND LVDS Dual Low Volt Differential Signaling Driver* 8-SOIC | 250 1.90 1.45] |DS90CR287SLC-ND PDS S2v/Risng Edge Data Strobe 28-Bit Channel 64-FBGA | 11.22 9.62 8.53 
DS90C402M-ND LVDS Dual Low Volt Differential Signaling Receiver* | 8-SOIC 2.50 1.90 1.45 INk- 2* 
DS90CP02SPCT-ND 2x2 LP 1.5Gbps LVDS Crosspoint Switch NEW! | 28-LLP | 554 439 350, |DS90CR288AMTD-ND Lvps aav. Rising Edge Data Strobe 28-Bit Channel 56-TSSOP) 9.98 8.55 7.59 
DS90CPO2SPTR-ND 2x2 LP 1.5Gbps LVDS Crosspoint Switch* NEW! | 28-LLP 3273.60/1,000 ink-85MHz* 
DS90CPO4TLOCT-ND 4x4 LP 2 5Gbps LVDS Digital Crosspoint Switch 32-LLP | 10.37 8.21 6.58 DS90CR481VJD-ND 48-Bit LVDS Channel Link Serializer, 65-112MHz 100-TQFP | 15.30 14.28 13.26 
Ser OS etl ete oe Dae h/t | sass | a a Nee ee 
"| xX: mbps rosspoint switc! =" iM if i a i - dll ‘ e " - 
DS90CP22MT-ND 2x2 a00mbps LVDS Ciosenaint Switch* 16-Tssop| 605 460 351| |DS90CR483VJD-ND — | 48-Bit LVDS Channel Link SER/DES, 33-112MHz* 100-TOFP | 17.47 14.97 13.28 
DS90LTO12AHMFCT-ND High Temp. 3V LVDS Differential Line Receiver* SOT-23-5| 1.61 1.20 89| |DS9OCR484AVJD-ND | 48-Bit LVDS Ch. Link Deserializer, 33-112MHz* 100-TQFP | 16.54 14.18 12.57 
DS90LT012AHMFTR-ND High Temp. 3V LVDS Differential Line Receiver* SOT-23-5 665.60/1,000 DS90CR485VS-ND 133MHz, 48-Bit Channel Link Serializer (6.384Gbps) 100-TQFP | 17.40 16.24 15.08 
DS90LTO12ATMFCT-ND 3V LVDS Single CMOS Differential Line Receiver* _| SOT-23-5| 1.61 1.20 _.89| |DS90CR486VS-ND 133MHz, 48-Bit Channel Link Deserializer (6.384Gbps)* _| 100-TOFP | 17.40 16.24 15.08 
DS9OLTO12ATMFTR-ND 3V LVDS Single CMOS Differential Line Receiver* | SOT-23-5 665.60/1,000 Des e aaveND pe ten pe Sotializoy/Desoriaizat oar ae ee au 
DS9OLVO01TLDCT-ND 3.3V LVDS-LVDS Butfer* B-LLP | 236 1.75 1.30 | -A3MHz, 24-Bi erializer/Deserializer* 3 ; ; . 
DS90LVO01TLDTR-ND 3.3V LVDS-LVDS Buffer 8-LLP 972.80/1,000 DS9OUR241QVS-ND —/5-43MHz, 24-Bit LVDS Serializer/Deserializer* 48-TOFP | 8.82 7.56 6.71 
DS90LV001TM-ND 3.3V LVDS-LVDS Buffer* 8-SOIC 236 1.75 1.30} |0S91C176TMA-ND Multipoint-LVDS Transceiver* 8-SOIC 3.68 280 2.14 
DS9OLVOO4TVS-ND. 4-Channel LVDS Buffer/Repeater with Pre-Emphasis* | 48-TOFP | 6.59 5.22 4.18| | DS91C180TMA-ND Multipoint-LVDS Line Driver/Receiver* 14-SOIC_| 3.80 2.89 2.21 
DS9OLVO11AHMFCT-ND High Temp. 3V LVDS Differential Line Driver* S0T-23-5/ 1.73 1.27 .92| |DS91D176TMA-ND Multipoint-LVDS Transceiver* 8-SOIC | 3.68 280 214 
DSSOLVO11AHMFTR-ND High Temp. 3V LVDS Differential Line Driver* SOT-23-5 598.00/1,000 DS91D180TMA-ND Multipoint-LVDS Line Driver/Receiver* 14-SOIC | 3.80 289 2.21 
DSSOLVO11ATMFCT-ND | 3V LVDS Single High Speed Differential Driver* SoT-23 | 169 124 90 en aH Serica onal cer Desa tale . ects eH ie Dae 
DS90LV011ATMFTR-ND 3V LVDS Single High Speed Differential Driver* SOT-23 585.00/1,000 Zz: IZ It Bus erie Ze 5 5 / 
DS90LV017ATM-ND LVDS Single High Speed Differential Driver* 8-SOIC | 1.98 1.48 1.09 Ree aS pay iat use Serializer seeor 19.20 re 18.64 
DS9OLVOT8ATM-ND LVDS 3V, Single CMOS Differential Line Receiver* | 8-SOIC | 241 157 1.16 y i 4 : : : ; 
DS90LVO19TM-ND LVDS 3.3V Ae Driver/Receiver* 44-soic | 265 202 154| |OS92LV1212AMSA-ND | Bus LVDS 16-40MHz 10-Bit Random Lock Deserializer* | 28-SSOP | 6.38 5.05 4.05 
DS90LV019TMTC-ND LVDS 3.3V or 5V Driver/Receiver* 14-TSSOP] 265 2.02 1.54 DS92LV1224TMSA-ND | 40MHz-66MHz 10-Bit Deserializer* 28-SSOP | 8.99 7.11 5.70 
DS9OLV027AHM-ND LVDS Dual High Speed Differential Driver* SOT-23-5] 2.29 1.71 1.28] Ree ee oe io obe tgeinea| ofan. beats aap 
DS90LV027AQMA-ND LVDS Dual High Speed Differential Driver* 8-SOIC | 260 1.98 1.51 _ : ul : E E 
DS90LV027ATM-ND LVDS Dual High Speed Differential Driver* 8-SOIC 236 1.75. 1.30| |DS99R101VS-ND 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS Serializer* 48-TQFP 9.47 749 6.00 
DS90LV027M-ND LVDS Dual High Speed Differential Driver* g-soic | 245 182 135| |DS99R102VS-ND 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS Deserializer* 48-TOFP | 9.47 7.49 6.00 
DS90LVO28AHM-ND LVDS 3V Dual CMOS Differential Line Receiver* g-soic | 258 196 1.50| |DS99R103TSQCT-ND | 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS Serializer* 48-LLP | 9.98 7.89 6.32 
DSOOLVO2BAOMA-ND ybe ay DidkeMoeDiternialines aeoic | 320 244 1'3¢{ |OS99R103TSOTR-ND  |3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS Serializer* 48-LLP | — 5890.00/1,000 
Receiver* NEW! DS99R103TVS-ND 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS Serializer* 48-TOFP | 9.98 7.89 6.32 
DS90LVO28ATLDCT-ND LVDS 3V Dual CMOS Differential Line Receiver 8-LLP 291 217  1,60| |DS99R104TSQCT-ND | 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS Deserializer* 48-LLP 9.98 7.89 6.32 
DS9OLVO28ATLOTR-ND LVDS 3V Dual CMOS Differential Line Receiver 8-LLP 1203.20/1,000 pe Aa Saat pees oh an nt reales aaa . senate aa 
DS9OLVO28ATM-ND LVDS 3V Dual CMOS Differential Line Receiver* 8-SOIG | 291 217 1.60 z-40MHz DC-Balanced 24-Bi eserializer 5 F ; ; 
DS90LV031ATM-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver* 16-SOIC | 2.65 2.02 1.54] |OS99R105SQCT-ND — |3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS Serializer* 48-LLP | 1048 8.29 6.64 
DS90LV031ATMTC-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver* 16-TSSOP} 2.65 2.02 1.54 ee aT eee at _ Serle” ae i et saree _ 
DS90LV031ATMXCT-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver 16-SOIC | 2.65 2.02 1.54 a z-40MHz DC-Balanced 24-Bi erializer* H E ; : 
DS9OLVO31ATMXTR-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver 16-SOIC 3312.50/2,500 Peaa eeaTEND Seni baat ora Tone rear ea pan IV heap sg 6.64 
DS90LVO32ATM-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Receiver* 16-SOIC | 2.73 2.08 1.59 ‘ : Bi ializer* 5 . 
DSSOLVO32ATMTC-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Receiver* |16-TSSOP) 2.73 208 1.59) |DS99R106VS-ND 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS Deserializer 48-TOFP | 10.48 8.29 6.64 
DS9OLV047ATM-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver* 16-SOIC | 290 221 1.69] |OS99R4210SQCT-ND_|SMHz-43MHz FPD-Link LVDS Converter* S6-LLP | 10.22 8.76 7.77 
DS90LV047ATMTC-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver* 16-TSSOP| 2.90 2.21 1.69; |DS99R4210SQTR-ND | SMHz-43MHz FPD-Link LVDS Converter* 36-LLP 1854.20/250 
DS9OLVO48ATM-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Receiver* 16-SOIC | 290 221 1.69] |SCAN2S100TYA-ND — /2457.6, 1228.8, and 614.4 Mbps CPRI Serializer/ 100-TOFP | 17.10 15.96 14.82 
DS90LVO4BATMTC/NOPB-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Receiver* | 16-TSSOP] 2.73 208 159) Jo ie an Prenat re sarge | 660 SR 431 
DS9OLV804TSQCT-ND 4-Channel, 800mbps LVDS Buffer/Repeater* 32-LLP | 5.42 4.29 3.44 i Buffer/Repeat i ; : : 
DS90LV804TSATR-ND 4-Channel. 800mbps LVDS Buffer/Repeater* 30-LLP 3199.20/1,000 SCAN921023SLC-ND 20-66, 10-Bit Serializer with IEEE 1149.1 JTAG 49-FBGA | 8.57 6.78 5.43 
DS92CK16TMTC-ND BLVDS 3V, 1-to-6 Clock Buffer/Bus Transceiver* _[24-TSSOP| 5.29 4.19 3.36 
SALEM AD BENDS Su HIG 6 Clock Buren Bus Transcelver SOLGEP T13087139To1G| |SCAN921025HSM-ND__| High Temperature 20-80MHz 10-Bit Bus LV SerDes* 49-86A | 8.99 7.11 5.70 
DS92LV010ATM-ND Bus LVDS 3.3/5.0V Single Transceiver* 8-S0IC | 313 238 182| |SCAN921025SLC-ND — |30-80MHz 10-Bit Serializer with JTAG and BIST 49-FBGA | 9.58 7.57 6.07 
DS92LVO4OATLOACT-ND LVDS 4-Channel Bus Transceiver* 44LLP | 697 552 442| |SCAN921224SLC-ND  |20-66MHz, 10-Bit Deserializer with JTAG and BIST* 49-FBGA | 8.57 6.78 5.43 
DS92LVO4OATLOATR-ND | LVDS 4-Channel Bus Transceiver* 44LLp | 1054.10/250 SCAN921226HSM-ND High Temp. 20-80MHz 10-Bit Bus LVDS SerDes* 49-BGA | 8.99 7.11 570 
DS92LVOSOATVEH-ND LVDS 9-Channel Transceiver* 64-LorP | 947 7.49  6,00/ |SCAN921226SLC-ND | 30-80MHz 10-Bit Deserializer with JTAG and BIST 49-FBGA | 9.58 7.57 6.07 
PowerWise® — RoHS Compliant : : ; SCAN921260UJB-ND__|X6 1:10 Deserializer with JTAG and BIST 196-LBGA| 22.95 21.42 19.89 
DSG4EVAOOSOCT-ND Programmable Quad Equalizer FEULP A740 15.96 14.82) | SCAN921821TSM-ND Dual tee Serer with Pre-Emphasis, JTAG, and J00-FBGA| 12.88 11.04 9.79 
Peete TOoscT RNG Er oscnbe: poner Saver ejualbee fh eee | ad) a6 1.90 |SCAN926260TUF-ND |X6 1:10 Bus LVDS Deseriaizer with JTAG and BIST 196-LBGA| 27.75 25.90 24.05 
Backplanes/Cables SCAN928028TUF-ND _[8-Channel, 10:1 Serializer* 196-LBGA| 31.35 29.26 27.17 
DS80EP100SDTR-ND 5 to 12.5Gbps, Power Saver Equalizer for 6-LLP 1562.40/1,000 Tae Fi ICROCONTROLLERS 
Nationa 
Backplanes/Cables Aes, DigiReel° RoHS Compliant 
Lae Ne ed Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. qd 25 100 
Price Each COP8AMESEMW8-ND | 8-Bit Microcontroller w/8K Flash, Temp. Sensor 10-Bit A/D | 28-SOIC | 11.90 10.20 9.05 
Description Pkg. 4 25 100 COP8CBESIMT9-ND | 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D 48-TSSOP| 14.79 12.68 11.24 
z Bi vali ‘alizer®™ . COP8CBR9HVA8-ND | 8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D 44-PLOC | 17.17 14.72 13.05 
Ree GTC C AN occ Miity oda Lupe coches tereee | gas Go, eg! [COPSCBRAIMTS-NO  |8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D 48-TSSOP| 1621 13.89 12.32 
DS90C241IVS-ND 5-35MHz_ 24-Bit LVDS Serializer/Deserializer* ag-tore | 998 855 759| |COPSCCESIMT9-ND | 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D 48-TSSOP| 15.15 14.14 13.13 
p$90¢241QVS-ND 5-35MHz. 24-Bit LVDS Serializer/Deserializer* ag-torP | 1037 821 6.58 |COPBCCRSIMT7-ND  |8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D 48-TSSOP| 16.80 15.68 14.56 
DS90C383MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Transmitter* 56-TSSOP| 664 525 4.21 COP8SGE7VEJ8-ND BL OT Microcontroller, 8K Memory, 2 Comparators 44-LQFP | 12.65 10.85 9.62 
DSS0C385AMT-ND oy Frog. LVDS Transmitter 24-Bit Flat Panel Display | 56-TSSOP| 4.75 3.61 2.76) | copgsge72gmg-ND | 8-Bit OTP Microcontroller, 8K Memory, 2 Comparators 28-SOIC | 10.08 7.96 6.38 
in a f f : : : 
» ' . USART 
DS90C387AVID-ND | Dual Pixel LVDS Display Interface . 100-TOFP ) 7.50 5.93 4.75) | copgsce728N8-ND | 8-Bit OTP Microcontroller, 8K Memory, 2Gomp. USART | 28-Dip | 9.05 7.76 6.88 
DS90C387RVJO-ND) | 8SMHz Dual 12-Bit LDI Transmitter (VGA/UXGA) 100-TOFP ) 9.64 7.62 6.11) | copgsGez44ve-ND | 8-Bit OTP Microcontroller, 8K Memory. 2 Comparators 44-PLCC | 10.89 933 8.28 
DS90C387VJD-ND LVDS Dual Pixel Display Interface (LDI)-SVGA-OXGA* | 100-TQFP| 9.37 7.41 5.94 USART : j : ° i 
DS9OCF364MTD-ND _| LVDS 3.3V, FPD Link 18-Bit, Receiver 48-TSSOP| 4.48 3.41 2.60 5 =a 7 z 
DS9OCF364AMTD-ND LVDS 3.3V. FPD Link-65MH, 18-Bit, Receiver 48-1SS0P) 548 4343.48 COP8SGR728M8-ND ara Microcontroller, 32K Memory, 2 Comparators 28-SOIC 8.84 6.99 5.60 
DSSOCESBGMTD:NDS |) LVDS 3.3V, FPD Link-8SMHz, 18-Bit, Receiver 48-TSSOP| 6.78 5.37 4.30] | copgsGR728N8-ND_ | 8-Bit OTP Microcontroller, 32K Memory, 2 Comparators 28-Dip | 9.05 7.76 6.88 
DS9OCF384AMTD-ND | LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz, 24-Bit, Receiver* 56-TSSOP| 5.99 4.74 3.80 USART 
DSSOCF384MTD-ND | LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Receiver* 56-TSSOP] 5.10 3.88 2.96] /COP8sGR744V8-ND | 8-Bit OTP Microcontroller, 32K Memory, 2 Comparators | 44-PLCC | 10.08 864 7.67 
DS9OCF386MTD-ND _|LVDS 3.3V, FPD Link-85MHz, 24-Bit, Receiver* 56-TSSOP| 6.78 5.37 4.30 USART 
DS9OCF388AVJD-ND {LVDS Dual Pixel Display Interface/FPD-Link* {00-TOFP| 9.15 7.85 6.96 
Sts luevece mae es ie So ee ee 
‘i Rane Of ink* 5 : . B Semiconductor gt eel” 
DS9OCFS64MTD-ND | LVDS SV, FPD Link 18-Bit, Receiver* 4s-TssoP| 8.93 7.06 5.66| Mud o HL CIE 
DS9OCF584MTD-ND _| LVDS 5V, FPD Link 24-Bit, Receiver* 56-TSSOP| 8.93 7.06 5.66| | Digi-Key oe nice Each: 
DSSOCR2T4MTD-ND | 21-Bit, Channel Link-G6MHz, Receiver* 48-TSSOP| 9.00 7.71 6.84] | Part No. Description _ Pkg. 1 25 100 
DS90CR215MTD-ND | LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 21-Bit, Channel 48-TSSOP| 7.39 5.85 4.69 een Precsion Maton Contre ou eee 3330 a a mse 
Link-66MHz, Transmitter* -8- recision Motion Controller, Z -Dip | 52. F 5.7 
DS90CR216AMTD-ND | LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 21-Bit, Channel 48-TSSOP} 6.99 5.53 4.43 ee Hy Precision Medion Conta, Bult 24-8016 33.90 i a 2038 
Link-66MbHz, Receiver* -8-| recision Motion Controller, Z I 52. Fe 5.71 
DS90CR216MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 21-Bit, Channel 48-TSSOP| 5.99 4.74 3.80) |[LM629N-6-ND Precision Motion Controller, 6MHz 28-Dip | 33.90 31.64 29.38 
Link-66MHz, Receiver* LM629N-8-ND 8-Bit PWM Motion Controller 28-Dip | 52.80 49.28 45.76 
DS90CR217MTD-ND | LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 21-Bit, Channel 48-TSSOP| 7.56 5.98 4.79] |LM4570LQCT-ND Single-Ended Input Motor Driver B-LLP | 2.08 1.55 1.14 
Link-85MHz* LM4570LQTR-ND Single-Ended Input Motor Driver 8-LLP 857.60/1,000 
DS9OCR218AMTD-ND [LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 21-Bit, Channel 48-TSSOP| 7.56 598 479) |LMD18200T-ND 55V, 3A H Bridge 0-220 | 1414 1212 10.75 
Link-85MHz* LMD18201T-ND 55V, 3A H Bridge 0-220 | 13.48 11.55 10.25 
DS90CR218MTD-ND | LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 21-Bit, Channel 48-TSSOP| 8.93 7.06 5.66) [LMD18245T-ND 55V, 3A DMOS H Bridge Motor Driver 0-220 | 1598 13.70 12.15 
Link-75MHz* LMD18400N-ND 60V, 3A DMOS Quad High Side Driver 20-Dip | 9.75 8.36 7.41 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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POWER MANAGEMENT igi@Reel’ (cont) POWER MANAGEMENT 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2637M-ND Motherboard Power Supply Solution* 24-SOIC 448 341 2.60 LM5111-1M-ND Dual 5A Compound Gate Driver 8-SOIC 1.80 1.34 .99 
LM3280TL-275CT-ND | Adj., Step-Down DC-DC Converter and 3 LDOs for RF* 16-"SMD 548 417 3.18 LM5111-1MYCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 8-eMSOP 1.80 1.34 99 
LM3280TL-275TR-ND | Adj., Step-Down DC-DC Converter and 3 LDOs for RF* 16-uSMD 728.18/250 LM5111-1MYTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 8-eMSOP 742.40/1,000 
LM3280TL-280CT-ND | Adj., Step-Down DC-DC Converter and 3 LDOs for RF* 16-pSMD 548 417 3.18 LM5111-2M-ND. Dual 5A Compound Gate Driver* 8-SOIC 1.80 1.34 -99 
LM3280TL-280TR-ND_ | Adj., Step-Down DC-DC Converter and 3 LDOs for RF* 16-pSMD 728.18/250 LM5111-2MYCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 8-eMSOP 1.80 1.34 .99 
LM3280TL-290CT-ND | Adj., Step-Down DC-DC Converter and 3 LDOs for RF* 16-pSMD 548 417 3.18 LM5111-2MYTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 8-eMSOP 742.40/1,000 
LM3280TL-290TR-ND | Adj., Step-Down DC-DC Converter and 3 LDOs for RF* 16-pSMD 728.18/250 LM5111-3M-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 8-SOIC 1.80 1.34 .99 
LM3280TLCT-ND Adj., Step-Down DC-DC Converter and 3 LDOs for RF* 16-SMD 548 417 3.18 LM5111-3MYCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 8-eMSOP 1.80 1.34 .99 
LM3280TLTR-ND Adj., Step-Down DC-DC Converter and 3 LDOs for RF* 16-pSMD 728.18/250 LM5111-3MYTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 8-eMSOP 742.40/1,000 
LM3350MMCT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Eff. 8-MSOP 2.02 150 1.11 LM5111-4M-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 8-SOIC 180 61.34 99 
LM3351MMCT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 95% Eff.* 8-MSOP 2.02 150 1.11 LM5111-4MYCT-ND Dual SA Compound Gate Driver* 8-eMSOP | 1.80 1.34 99 
LM3351MMTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 95% Eff.* 8-MSOP 832.00/1,000 LM5111-4MYTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 8-eMSOP 742.40/1,000 
LM3420AM5-8.4CT-ND | 8.4V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade SOT-23-5 | 2.45 1.82 1.35} |LM5112MYCT-ND Tiny 7A MOSFET Gate Driver* 8-eMSOP | 1.68 1.23 90 
LM3420AM5-8.4TR-ND | 8.4V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade SOT-23-5 1011.20/1,000 LM5112MYTR-ND Tiny 7A MOSFET Gate Driver* 8-eMSOP. 581.10/1,000 
LM3420AM5-16.8CT-ND | 16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller, AGrade | SOT-23-5 | 2.45 1.82 1.35) /LM5112SDCT-ND Tiny 7A MOSFET Gate Driver* 6-LLP 168 1.23 90 
LM3420M5-8.2CT-ND | 8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controller $0T-23-5 | 2.14 159 1.18} |LM5112SDTR-ND Tiny 7A MOSFET Gate Driver* 6-LLP 581.10/1,000 
LM3520SDCT-ND Integrated White LED Driver 14-LLP | 6.18 4.70 3.59] |LM8322JGR8CT-ND —_| Mobile 1/0 Companion* 36-yArray | 2.95 2.19 1.62 
LM3524DM-ND Regulating Pulse Width Modulator* 16-SOIC | 1.55 1.15 — .85| |LM8322JGR8TR-ND | Mobile /0 Companion* 36-pArray 1216.00/1,000 
LM3524DN-ND Regulating Pulse Width Modulator* 16-Dip 1.92 1.43 1.06) |LM8333FLO8YCT-ND | Mobile /0 Companion* 32-LLP 3.50 2.66 2.03 
LM3525M-H-ND. Single Port USB Power Switch/Over-Current Protection* | 8-SOIC_ | 2.11 1.57 1.16) |LM8333FLO8YTR-ND — | Mobile 1/0 Companion = 32-LLP 465.50/250 
LM3525M-L-ND Single Port USB Power Switch/Over-Current Protection* | 8-SOIC 211 1.57 1.16) |LM8333GGR8CT-ND | Keypad Controller with 1/0 Expansion* 49-yArray | 3.50 2.66 2.03 
LM3526M-H-ND Dual Port USB Power Switch/Over-Current Protection* 8-SOIC | 239 1.78 1.31] |LM8333GGR8TR-ND | Keypad Controller with 1/0 Expansion 49-lArray 1764.00/1,000 
LM3526M-L-ND Dual Port USB Power Switch/Over-Current Protection* 8-SOIC | 2.39 1.78 1.31] |LP2995LQCT-ND DDR Termination Regulator 16-LLP | 1.65 1.23 94 
LM3622AM-8.4-ND 8.4V, Lithium-Ion Battery Charger Controller* 8-SOIC | 278 2.11 1.61] |LP2995LQTR-ND DDR Termination Regulator 16-LLP 680.96/1,000 
LM3622M-4.2-ND 4.2V, Lithium-lon Battery Charger Controller* 8-SOIC 2.64 1.96 1.45} |LP2995M-ND DDR Termination Regulator 8-SOIC 1.65 1.23094 
[M3658SD-ACT-ND | Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger* TO-LIP | 155 115 85 Rear Bae Jemima Hees SCIe : - 1 = a 
LM3658SD-ATR-ND —_| Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger* 10-LLP 640.00/1,000 F inati : : : / 
LM3658SD-BCT-ND —_| Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger w/LDO Mode*| 10-LLP | 1.55 115  .95| |LP2996LQTR-ND DDR Termination Regulator 16-LLP 753.92/1 000 
LM3658SD-BTR-ND —_| Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger w/LDO Mode* | 10-LLP 640.00/1,000 FR2g86M=ND) DOR Termination Regulator 8-SOIG_| 1.83 1.36 1.01 
LM3658SDCT-ND Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger IC* 40-LLP_ | 155 115 95] |LP2996MR-ND DDR Termination Regulator 8-PSOP | 1.83) 1.36 1.01 
[M3658SDTR-ND Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger IC* 10-LLP 640.00/1,000 PEZeonvaND DDR-Il Termination Regulator BOG eee tee, 0 
LM3812M-1.0-ND Precision Current Gauge/Ultra Low Loss Sense/PWM 8-SOlc | 320 244 1.86| |LP2997MR-ND DDR+II Termination Regulator B-PSOP | 183° 1.36 7.01 
¥ ici f LP2998MA-ND DDR-I/DDR-II Termination Regulator* 8-SOIC 2.15 160 1.18 
LM3813M-7.0-ND Precision Current Gauge/Ultra Low Loss Sense/PWM 8-SOIC 3.20 244 1.86 feat 
7 0- a LP2998MR-ND DDR-I/DDR-II Termination Regulator* 8-PSOP 215 160 1.18 
LM3814M-7.0-ND Fast Current Gauge/Ultra Low Loss Sense/PWM 8-SOIC 3.20 244 1.86 — 
LM3815M-1.0-ND Fast Current Gauge/Ultra Low Loss Sense/PWM 8-SOIC 320 244 1.86 LP3917RL-MCT-ND CDMA Cellular Phone Power Management Unit 49-uSMDxt} 3.20 2.44 1.86 
Ae ¥ = ~ ; : LP3917RL-MTR-ND CDMA Cellular Phone Power Management Unit* 49-SMDxt 425.60/250 
LM3815M-7.0-ND Fast Current Gauge/Ultra Low Loss Sense/PWM 8-SOIC 3.20 244 1.86 LP3917RL-NCT-ND CDMA Cellular Phone P M Unit 49-SMD: 320 244 1.86 
LM5067MM-1CT-ND | Negative Hot Swap/Inrush Current Controller* 10-MSOP | 298 227 1.78 Haat ly ilar Phone Power Management tit sea een 
TR. i + = LP3917RL-NTR-ND CDMA Cellular Phone Power Management Unit 49-WSMDxt 425.60/250 
LM5067MM-1TR-ND Negative Hot Swap/Inrush Current Controller 10-MSOP 1499.40/1,000 ae 
CT. i + " LP3917RL-QCT-ND CDMA Cellular Phone Power Management Unit 49-ySMDxt| 3.20 2.44 1.86 
LM5067MM-2CT-ND Negative Hot Swap/Inrush Current Controller 10-MSOP 2.98 2.27 1.73 ae 
LM5067MM-2TR-ND Negati * q LP3917RL-QTR-ND CDMA Cellular Phone Power Management Unit 49-SMDxt 425.60/250 
gative Hot Swap/Inrush Current Controller 10-MSOP 1499.40/1,000 LP3917RL-SCT-ND CDMA Cellul ned 
LM5068EVAL-ND Evaluation Board for LM5068 = 753.00 = = -SCT- ellular Phone Power Management Unit 49-SMDxt} 3.20 2.44 1.86 
LM5068MM-1CT-ND Negative Voltage Hot Swap Controller 8-MSOP 298 297 173 LP3917RL-STR-ND CDMA Cellular Phone Power Management Unit* 49-SMDxt 425.60/250 
TVEGRaR TERT TNIT Noo 9 P ; : : LP3919RL-ACT-ND | CDMA Power Management Unit* 49-SMDxt| 3.68 280 2.14 
-1TR- jegative Voltage Hot Swap Controller 8-MSOP 1612.80/1,000 ATR a 3 
LM5068MM-2CT-ND | Negative Voltage Hot Swap Controller aMsoP | 298 227 1.73| [LPSSTORL:ATR-ND _/CDMA Power Management Unit 49-ySMDxt| __488.78/250 
LMS068MM-2TR-NO | Negative Voltage Hot Swap Controller 8-MSOP | _1499.40/1,000 | [LPS9T9RL-CCT-ND | CDMA Power Management Unit* SO PSM | SCE 280: sec 
[MSO68MM-3CT-NO-—[ Negative Voltage Hot Swap Controller 7 
-aTR | ; i owerWise® — Ro! omplian 
Fee em jcoetne votage Hot Swap Controle Roe | 2 ag  y 73| | EPSSTSS-ARCT-ND Flash Memory Power Management Unit MEW! aeUP | 748591 474 
TRenRaMReer ANG Posie st ait 4 is ane et nl ide tomsop | 315 240 1193) [LP3913SQ-ARTR-ND | Flash Memory Power Management Unit NEW! 48-LLP 1130.30/250 
TEGO EAN Pocttivg Valtene Hat ae Cartolien® douse. | 1887-60/1.000' LP3970SQ-31CT-ND | Power Management Unit for Adv. Application Processor | 48-LLP | 7.85 6.21 4.98 
ST AcRGM ERE GEIE Pactive Velen nae — Conn TOMSOP 1-345 = [gq] |LP3970SQ-31TR-ND | Power Management Unit for Adv. Application Processor | 48-LLP 4302.80/1,000 
TEGO ena Pasi NS a age AG Swap iat ieee aisuicoe| deer aartoon:. LP3970SQ-35CT-ND __| Power Management Unit for Adv. Application Processor | 48-LLP | 7.85 6.21 4.98 
Gece a ala cl ae vr ee ae er GSOE || - 7. : A g7| |LP3970SQ-35TR-ND Power Management Unit for Adv. Application Processor | 48-LLP 1101.73/250 
Bi OCUiar Uren onaring GOnirot et : : : : LP3970SQ-44CT-ND | Power Management Unit for Adv. Application Processor | 48-LLP | 7.85 6.21 4.98 
LM5080MMTR-ND Modular Current Sharing Controller* 8-MSOP 729.60/1,000 
% : ie ; er 4 ee LP3970SQ-44TR-ND Power Management Unit for Adv. Application Processor 48-LLP 1101.73/250 
MeL ENE High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 8-SOIC_| 3.23 2.46 _1.88| |{p3979S0-45CT-ND | Power Management Unit for Adv. Application Processor | 48-LLP | 7.85 6.21 4.98 
EMS100ASDCT-ND| 5) High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver TO-LLP | 3.23 2.46 1.88) |LP3970SQ-45TR-ND__| Power Management Unit for Adv. Application Processor | 48-LLP 1101.73/250 
pc cdae De uD igh Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 1O-LLP 1625.40/1,000 LP3971SQ-BS{0CT-ND Power Management Unit for Adv. Application Processor | 40-LLP | 6.20 490 3.93 
AMES HRLDS SSID High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver® 8-SOIG | 260 1.98 1.51) |1p3971SQ-B510TR-ND_ | Power Management Unit for Adv. Application Processor | 40-LLP 3658.00/1,000 
LMS100BSDCT-ND | High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* TO-LLP | 2.60 1.98 1.51) |LP3971SQ-G824CT-ND | Power Management Unit for Adv. Application Processor | 40-LLP | 6.20 4.90 3.93 
EMS1008SD7TR2ND S| High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* 10-LLP 1310.40/1,000 LP3971SQ-G824TR-ND | Power Management Unit for Adv. Application Processor | 40-LLP 3658.00/1,000 
LMS100CMA-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* 8 SOIC | 296 2.20  1.63/ | Lp3971SQ-N510CT-ND_|Power Management Unit for Adv. Application Processor_| 40-LLP_| 6.20 4.90 3.93 
LM5100CSDCT-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* JO-LLP | 2.96 2.20 1.63) |[P3971SQ-NSTOTR-ND |Power Management Unit for Adv. Application Processor | 40-LLP 3658.00/1,000 
LMS100CSDTR-ND ——_| High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* 10-LLP 1221.12/1,000 LP3971SQ-P55ACT-ND | Power Management Unit for Adv. Application Processor | 40-LLP | 6.20 4.90 3.93 
LM5101AM-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* 8-SOIC | 3.23 246 1.88) ||P3971SQ-P55ATR-ND | Power Management Unit for Adv. Application Processor | 40-LLP 3658.00/1,000 
LM5101ASDCT-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* JO-LLP | 323 246 1.88) |(P3971SQ-Q418CT-ND | Power Management Unit for Adv. Application Processor | 40-LLP | 6.20 4.90 3.93 
LM5101ASDTR-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* 10-LLP 1625.40/1,000 LP3971SQ-0418TR-ND_| Power Management Unit for Adv. Application Processor _| 40-LLP 3658.00/1,000 
LM5101BMA-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 8-SOIC | 260 1.98 1.51) |[P3971SQE-B5T0CT-ND |Pwr. Mgmt. Unit for Adv. Application Processor NEW! | 40-LLP [620 490 393 
LM5101BSDCT-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* 1O-LLP | 260 1.98 1.51) |LP3971SQE-B510TR-ND | Pwr. Mgmt. Unit for Adv. Application Processor NEW! | 40-LLP 936.63/250 
LM5101BSDTR-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* 10-LLP 1272.60/1,000 LP3971SQE-N510CT-ND | Pwr. Mgmt. Unit for Adv. Application Processor NEW! | 40-LLP | 6.20 4.90 3.93 
LM5101CMA-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* 8-SOIC | 296 220  1.63/ | _P3971SQE-N5S10TR-ND | Pwr. Mgmt. Unit for Adv. Application Processor NEW! | 40-LLP 936.63/250 
LM5101CSDCT-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* TO-LLP | 2.96 2.20 1.63) | LP3971SQE-P55ACT-ND | Pwr. Mgmt. Unit for Adv. Application Processor NEW! | 40-LLP_| 6.20 4.90 3.93 
LM5101CSDTR-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* 10-LLP 1221.12/1,000 LP3971SQE-P55ATR-ND | Pwr. Mgmt. Unit for Adv. Application Processor NEW! | 40-LLP 936.63/250 
LM5101M-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* 8-SOIC 2.55 1.94 1.48) |LP3972SQ-1414CT-ND |] Pwr. Mgmt. Unit for Adv. Application Processor NEW! | 40-LLP | 6.20 4.90 3.93 
LM5101SDCT-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 1O-LLP_ | 2.55 1.94 1.48) |LP3972SQ-1414TR-ND_ | Pwr. Mgmt. Unit for Adv. Application Processor NEW! | 40-LLP 3658.00/1,000 
LM5102MMCT-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver 10-MSOP | 2.85 2.17 1.66) | LP3972SQE-I514CT-ND | Pwr. Mgmt. Unit for Adv. Application Processor NEW! | 40-LLP | 6.20 4.90 3.93 
LM5102MMTR-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver 10-MSOP 1436.40/1,000 LP3972SQE-I514TR-ND_| Pwr. Mgmt. Unit for Adv. Application Processor NEW! 40-LLP 936.63/250 
LIM5102SDCT-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver 10-LLP 2.85 2.17 1.66) [LP5550SQCT-ND PowerWise™ Technology Compliant Energy Mgmt. Unit | 16-LLP 6.83. 540 433 
LM5102SDTR-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver 10-LLP 1436.40/1,000 LP5550SQTR-ND PowerWise™ Technology Compliant Energy Mgmt. Unit 16-LLP 4030.00/1,000 
LM5104M-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver* 8-SOIC 2.95 2.25 1.72) |LP5551SQCT-ND Energy Management Unit 36-LLP 7.35 5.81 4.66 
LM5104SDCT-ND. High Voltage Half-Bridge Gate Driver* 10-LLP 2.95 2.25 1.72] |LP5551SQTR-ND Energy Management Unit 36-LLP 1111.25/250 
LM5104SDTR-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver* 10-LLP 1486.80/1,000 LP39542TLCT-ND. Advanced Lighting Management Unit 36-!SMD | 5.00 3.80 2.90 
LM5105SDCT-ND 100V Half-Bridge Gate Driver* 10-LLP 274 2.04 1.51 LP39542TLTR-ND Advanced Lighting Management Unit 36-SMD 665.00/250 
LM5105SDTR-ND 100V Half-Bridge Gate Driver* 10-LLP 1131.52/1,000 MAX660M-ND Switch Capacitor Volt Converter BSOIC | 1.64 1.22.91 
LM5106MMCT-ND 100V Half-Bridge Gate Driver* 10-MSOP | 1.92 1.43 1.06 
LM5106MMTR-ND 100V Half-Bridge Gate Driver* 10-MSOP 778.24/1,000 POWER MANAGEMEN 
LMS106SDCT-ND T00V Half Bridge Gate Driver* TO-LLIP | 192 143 «1.06 
LM5106SDTR-ND 100V Half Bridge Gate Driver* 10-LLP 791.04/1,000 —- OTIS 
LM5107MA-ND 100V, 1.4A Peak Half-Bridge Gate Driver* 8-SOIc | 2.79 2.07 1.53] | Digi-Key Fake 
LM5107SDCT-ND 100V, 1.4A Peak Half-Bridge Gate Driver BLLP | 279 2.07 1.53| | PartNo. Description Pkg. 1 25 100 
LM5107SDTR-ND 100V, 1.4A Peak Half-Bridge Gate Driver 8-LLP 1152.00/1,000 LM2703MF-ADJCT-ND | Adj. Micropower Step-Up DC-DC Converter* SOT-23-5 ] 242 1.80 1.33 
LM5109AMA-ND 100V, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver* 8-SOIC 1627.21 89] | LM2703MF-ADJTR-ND | Adj. Micropower Step-Up DC-DC Converter* S0T-23-5 998.40/1,000 
LM5109ASDCT-ND 100V, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver 8-LLP 162 1.21.89] |LM2703EV-ND Evaluation Board for LM2703 - 4980 — — 
LM5109ASDTR-ND 100V, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver* 8-LLP 668.16/1,000 LM2704MF-ADJCT-ND Adj. Micropower Step-Up DC-DC Converter* SOT-23-5 239 178 1.31 
LIM5109BSDCT-ND High Voltage, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver* 8-LLP 1.59 118 88} |LM2704MF-ADJTR-ND |Adj. Micropower Step-Up DC-DC Converter* SOT-23-5 985.60/1,000 
LM5109BSDTR-ND High Voltage, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver* 8-LLP 656.64/1,000 LM2704EV-ND Evaluation Board for LM2704 = 49.80 — = 
LM5109SDCT-ND 100V, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver 8-LLP 7.55 9 1.15 85 LM2705MF-ADJCT-ND | Step-Up DC-DC Converter with 150mA Peak Current* SOT-23-5 217 161 119 
LM5109SDTR-ND 100V, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver 8-LLP 640.00/1,000 LM2705MF-ADJTR-ND | Step-Up DC-DC Converter with 150mA Peak Current* SOT-23-5 896.00/1,000 
LM5110-1M-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. Output Volt.* 8-SOIC 1.81 1.35 1.00 LM2751SD-ACT-ND Regulated 2X, 1.5X White LED Driver* 10-LLP 217 1.61 119 
LM5110-1SDCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. Output Voltage | 10-LLP 1.83 1.36 1.01 LM2751SD-ATR-ND Regulated 2X, 1.5X White LED Driver* 10-LLP 896.00/1,000 
LM5110-1SDTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. Output Voltage | _10-LLP 753.92/1,000 LM2751SD-BCT-ND Regulated 2X, 1.5X White LED Driver* 10-LLP 217° 1.61 = 1.19 
[M5110-2M-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. Output Volt.* |~8-SOIC | 1.81 1.35 1.00] |LM2751SD-BTR-ND | Regulated 2X, 1.5X White LED Driver* 10-LLP 896.00/1,000 
LM5110-2SDCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. Output Voltage | 10-LLP 1.83 136 1.01 LM2753SDCT-ND Switched Capacitor Voltage Converter/Flash LED Driver* 10-LLP 2.77 2.06 1.52 
LM5110-2SDTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. Output Voltage | 10-LLP 753.92/1,000 LM2753SDTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter/Flash LED Driver* 10-LLP 1143.04/1,000 
LM5110-3M-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. Output Volt.* 8-SOIC 1.81 1.35 1.00 LM2754SQCT-ND 800mA Switched Capacitor Flash LED Driver* 24-LLP 3.10 2.36 1.80 
LM5110-3SDCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. Output Voltage | 10-LLP 1.83 1.36 1.01 LM2754SQTR-ND 800mA Switched Capacitor Flash LED Driver* 24-LLP 1562.40/1,000 
LM5110-3SDTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. Output Voltage | _10-LLP 753.92/1,000 LM2754SQEV-ND Evaluation Board for LM2754SQ* = 123.30 = _ 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi Reel’ (cont) LIGHTING DigiqReel” (cont. LIGHTING 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. a 25 = 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2791LD-LCT-ND Current Regulated Switched Capacitor LED Driver* 10-LLP 2.11 1.57 1.16 LM3503SQ-16TR-ND | 16V Dual Display Constant Current LED Driver 16-LLP 2520.00/1,000 
LM2791LD-LTR-ND Current Regulated Switched Capacitor LED Driver* 10-LLP 870.40/1,000 LM3503SQ-25CT-ND | 25V Dual Display Constant Current LED Driver 16-LLP 5.00 380 2.90 
LM2794EVAL-ND Evaluation Board for LM2794* = 103.35 = —J| |LM3503SQ-25TR-ND | 25V Dual Display Constant Current LED Driver 16-LLP 2520.00/1,000 
LM2795EVAL-ND Evaluation Board for LM2795* = 103.35 _ —j| |LM3503SQ-35CT-ND _|35V Dual Display Constant Current LED Driver 16-LLP 5.00 380 2.90 
LM3500TL-16-ND Sync. Step-Up DC-DC Converter 8-SMD 3.33 2.53 1.93 LM3503SQ-35TR-ND | 35V Dual Display Constant Current LED Driver 16-LLP 2520.00/1,000 
LM3500TL-16EV-ND | Evaluation Board for LM3500TL-16* _ 100.80 _ —J| |LM3503SQ-44CT-ND | 44V Dual Display Constant Current LED Driver* 16-LLP 583 443 3.38 
LM3500TL-21CT-ND | Sync. Step-Up DC-DC Converter 8-SMD 3.33 253 1.93 LM3503SQ-44TR-ND | 44V Dual Display Constant Current LED Driver* 16-LLP 2935.80/1,000 
LM3500TL-21TR-ND__| Sync. Step-Up DC-DC Converter 8-ySMD 442.23/250 LM3508TLCT-ND Sync. Magnetic Constant Current White LED Driver* 8-pSMD 2.63 2.00 1.53 
LM3501TL-16CT-ND | Sync. Step-Up DC-DC Converter for White LED 8-SMD 2.50 1.90 1.45 LM3508TLTR-ND. Sync. Magnetic Constant Current White LED Driver* 8-pSMD 349.13/250 
LM3501TL-21CT-ND | Sync. Step-Up DC-DC Converter for White LED* 8-SMD 2.50 1.90 1.45) /LM3509SDCT-ND High Efficiency Boost White LED/OLED* 10-LLP 3.13 2.38 = 1.82 
LM3501TL-21TR-ND | Sync. Step-Up DC-DC Converter for White LED* 8-SMD 332.50/250 LM3509SDTR-ND High Efficiency Boost White LED/OLED* 10-LLP 1575.00/1,000 
LM3501TL-16EV-ND | Evaluation Board for LM3501TL-16* =— 100.80 — —| |LM3519MK-20CT-ND | 20V High Frequency Boost White LED Driver* TSOT-23-6 285 2417 1.66 
LP5524TM-5CT-ND 4-Channel Dual Zone Parallel LED Driver* 9-ySMD 1.92 143 1.06 LM3519MK-20TR-ND | 20V High Frequency Boost White LED Driver* TSOT-23-6 1436.40/1,000 
LP5524TM-5TR-ND 4-Channel Dual Zone Parallel LED Driver* 9-)SMD 209.25/250 eee pon ree wut rei re ee Tan ruse 28h 5 a 1.67 
PowerWise® y igh Efficiency Multi Display river* " = ; 
LM2755TMCT-ND Charge Pump LED Cont., 12C Compatible Interface* 18-SMD 155 #775  .85| |LM3551SDCT-ND 1A White LED Driver* 14-LLP 2.83 215 1.64 
LM2755TMTR-ND Charge Pump LED Cont., 12C Compatible Interface* 18-ySMD 168.75/250 LM3551SDTR-ND 1A White LED Driver* 14-LLP 1423.80/1,000 
LM2756TMCT-ND 180mA Switched Capacitor Multi-Display LED Driver* 20-SMD 4.28 3.25 2.48] |LM3552SDCT-ND 1A White LED Driver* 14-LLP 283 215 1.64 
LM2756TMTR-ND 180mA Switched Capacitor Multi-Display LED Driver* 20-"SMD 568.58/250 ead iA finite ep Ore asEnEp 14-LLP = $29 8011.00 
LM2757TMCT-ND Switched Capacitor Boost Regulator* 12-pSMD 3.50 266 2.03 Fl ‘valuation Board for id _ - _ = 
LM27571MTR-ND Switched Capacitor Boost Regulator* 12-SMD 465.50/250 LM3553SDCT-ND 1.2A Dual Flash LED Driver System* NEW! 12-LLP 2.73 2.08 1.59 
LM2758TLCT-ND Switched Capacitor Flash LED Driver* 12-"SMD 1.86 1.38 1.02 LM3553SDTR-ND 1.2A Dual Flash LED Driver System* NEW! 12-LLP 1373.40/1,000 
LM2758TLTR-ND Switched Capacitor Flash LED Driver* 12-uSMD 202.50/250 LM3557SD-2CT-ND Step-Up Converter for White LED Applications* 8-LLP 3.07 2.28 1.69 
LM2793LDEV-ND Evaluation Board for LM2793LD* — 108.45 _ —) |LM3557SD-2TR-ND__| Step-Up Converter for White LED Applications* 8-LLP 1267.20/1,000 
LM2796TLCT-ND Dual Display White LED Driver 18-SMD 3.93 2.99 2.28} |LM3570SDCT-ND Low Noise White LED Driver System 14-LLP 3.33 2.53 1.93 
LM2796TLTR-ND Dual Display White LED Driver 18-SMD 522.03/250 LM3570SDTR-ND Low Noise White LED Driver System 14-LLP 1675.80/1,000 
LM2796TLEV-ND Evaluation Board for LM2796TL* = 100.80 — —| |LM3590MFCT-ND Triple White LED Driver* SOT-23-5 1.54 1.13 82 
LIM3401MMCT-ND Hysteretic PFET Controller for High Power LED Drive* 8-MSOP 217 1.61 1.19] |LM3590MFEV-ND Evaluation Board for LM3590MF* — 9815 —- — 
LM3401MMTR-ND Hysteretic PFET Controller for High Power LED Drive* 8-MSOP 896.00/1,000 eee REED gua Farale wte ve one 10-LLP afte 1.97 1.46 
LIM3402EVAL-ND Evaluation Board for LM3402* _ 47.85 _ _ I ‘valuation Board tor Sa 5 = 7 
LM3402HVEVAL-ND | Evaluation Board for LM3402HV* = 47.85 — —| |LM27951SDCT-ND | White LED Driver* 14-LLP 212° 1.58 1.17 
LM3402HVMMCT-ND /0.5A Constant Current Buck Reg. for High Power LEDs* | 8-MSOP 3.05 2.32 1.77} |LM27951SDTR-ND | White LED Driver* 14-LLP 875.52/1,000 
LM3402HVMMTR-ND | 0.5A Constant Current Buck Reg. for High Power LEDs* | 8-MSOP 1537.20/1,000 LM27952SDCT-ND | White LED Driver* 14-LLP 254 1.89 1.40 
LM3402HVMR-ND 0.5A Constant Current Buck Reg. for High Power LEDs* | 8-PSOP 3.05 2.32 1.77} |LM27952SDTR-ND___| White LED Driver 14-LLP 1049.60/1,000 
{asdOcMR MO; — 10 SA Constant Curent Buck Ren for High Power LEDs” _f-FSOF __2.95 2.19 1.607 | MzrosiTLEV-ND [Evaluation Board for LM27961TL* ee lions 
+ .5A Constant Current Buck Regulator* - i F i A : a : ES 
| R + | 00/1. LM27964SQ-ACT-ND | White LED Driver System with 12C Compatible* 24-LLP 3.33 2.53 1.93 
Tee eee ar Aue Regulaor Meee wea enone —J| |LM27964SQ-ATR-ND | White LED Driver System with 12C Compatible 24-LLP 1675.80/1,000 
LM3404HVEVAL-ND | Evaluation Board for LM3404HV _ 42.43 = —| |LM27964SQ-ICT-ND White LED Driver System with !2C Compatible 24-LLP 3.33 2.53 1.93 
LM3404HVMA-ND _|11.0A Constant Current Buck Regulator* s-soic_ | 368 280 214] |LM27964SQ-ITR-ND — /White LED Driver System with 120 Compatible eee 1675.80/1,000 
LM3404HVMR-ND 1.0A Constant Current Buck Regulator* 8-PSOP 3.68 2.80 2.14 LM27965SQ-MCT-ND | Dual Display White LED Driver with Brightness Control* 24-LLP 3.40 2.59 1.98 
LM3404MA-ND 1.0A Constant Current Buck Regulator* 8-SOIC 3.05 2.32 1.77 Tose aenpe Se eee  TNOT Ree Brightness Control 24-LLP ea nee 
oo Eee crass| “8 am 1a (Menecinae ree uneem ecco ts: —-Hb 20 gt 
LM3405AXMKCT-ND | 1.6MHz, 1A Constant Current Buck LED Driver* TSOT-23-6 3.06 2.28 1.68 a ue pl ee 
LM3405AXMKTR-ND | 1.6MHz, 1A Constant Current Buck LED Driver* TSOT-23-6 | 1264.64/1,000 LP3936SLCT-ND Complete Lighting Management System* 32-TCSP | 4.53 3.44 2.63 
LM3405AXMYCT-ND  |1.6MHz, 1A Constant Current Buck LED Driver* NEW! | 8-MSOP | 2.70 2.06 1.57| |LPS94SISQEV-ND —_| Evaluation Board for LP3943 Funlight Driver a ee 
LM3405AXMYTR-ND | 1.6MHz, 1A Constant Current Buck LED Driver* NEW! | 8-MSOP 1360.80/1,000 LP3943ISQCT-ND =| 16-LED Fun Light Driver* 24-LLP | 2.59 1.93 1.43 
LM3405XMKCT-ND | 1.6MHz, 1A Constant Current Buck Regulator* TsOT-23-6 | 286 2.13 1.57; |LPs@4siSQTR-ND___116-LED Fun Light Driver 24-LLP 1070,08/1,000 
LM3405XMKTR-ND___|4.6MHz, 1A Constant Current Buck Regulator* TSOT-23-6 1180.16/1,000 Pee SoC LND ae fu fie pier, oy ae aon 
Ont PIN 1 SA constant Curent Back Ropultior® ANWF taetssop | see 2.88 24@| [LP39S0SLCT-ND | Color LED Driver with Audio Synchronizer* 32-Tosp | 433 3.29 2.51 
LM3406MH-ND 1.5A Constant Current Buck Regulator” NEW! 14-eTSSOP | 353 268 205) |LPS@S0SLTR-ND [Color LED Driver with Audio Synchronizer* SP1CSE ||| _e17 2,001,000 
LM3406MHEVAL-ND | Evaluation Board for LM3406MH* NEW! = 63.75 LP3952RLCT-ND 6-Ch. Color LED Driver, Audio Synchronizer 36-SMDxt 2.63 2.00 1.53 
LM3407MYCT-ND _|350mA Constant Current Buck Sw. Converter* NEW! | 8:eMSOP | 2.27 1.69 1.25] |LPS952RLTR-ND ——[6-Ch. Color LED Driver, Audio Synchronizer” 36-uSMDxt 349.13/250 
LW3407MYTR-ND | 350mA Constant Current Buck Sw. Converter™ MEW! | -eNISOP | 936.96/1,000 Fee ole em 8 Backlight LED Driver” SMe || ee see ce! 
LM3410XMYECT-ND |1.6MHz, Constant Curr. Boost/SEPIC LED Drvrt NEW! | 8-eMSOP | 2.78 2.11 1.61) |LPSS2OTLTR-ND = [RGB Backlight LED Driver 25-uSMD rea 
LM3410XMYETR-ND | 1.6MHz, Constant Curr. Boost/SEPIC LED Drvrt NEW! | 8-eMSOP | — 1398.60/1,000 eee CY im 2 Channel Programmable LED Driver! SON Pee hee 
LM3410XMFCT-ND | 1.6MHz, Constant Current Boost and SEPIC LED Driver* | SOT-23-5 | 298 227 1.73) [LPSS21TMTR-ND 3-Channel Programmable LED Driver 20-uSMD 273.38/250 
: iver* LP5521YQCT-ND 3-Channel Programmable LED Driver* 24-LLP 251 1.87 1.38 
LM3410XMFTR-ND 1.6MHz, Constant Current Boost and SEPIC LED Driver SOT-23-5 1499.40/1,000 9 Fog, 
LM3410XSDCT-ND | 1.6MHz, Constant Current Boost and SEPIC LED Driver* | 6-LLP 298 2.27 1.73) |LPsS21YOTR-ND 3-Channel Programmable LED Driver* 24-LLP 1036.80/1,000 
5 A LP5522TMCT-ND Single Channel Programmable LED Driver* 6-1SMD 1.61 1.18 86 
LM3410XSDTR-ND 1.6MHz, Constant Current Boost and SEPIC LED Driver* 6-LLP 1499.40/1,000 LP5522TMTR-ND Si tf Channel P 9 ble LED Driver* 6 att 460.50/250 
LM3410YMFCT-ND | 525kHz, Constant Current Boost and SEPIC LED Driver | SOT-23-5 | 298 2.27 1.73] | BeeeTVIR PO Ma HU ILIAE: Wai Boos ee werio’ -H 50/25 
LM3410YMFTR-ND | 525kHz, Constant Current Boost and SEPIC LED Driver* | SOT-23-5 1499.40/1,000 a ighting Mgmt. Unit, High Volt. Boost Converter 25-SMD_| 4.75 3.61 _2.76 
| : * & LP5526TLTR-ND Lighting Mgmt. Unit, High Volt. Boost Converter* 25-SMD 631.75/250 
LM3410YMYECT-ND | 525kHz, Constant Curr. Boost/SEPIC LED Drvr* NEW! | 8-eMSOP 2.78 2.11 1.61 LP5526TLEV-ND Evaluation Board for LM5526* ae 198.00 es _ 
LM3410YMYETR-ND | 525kHz, Constant Curr. Boost/SEPIC LED Drvr* NEW! | 8-eMSOP 369.08/250 LP5527TLCT-ND Tiny LED Driver for Camera Flash, 4 LEDs with 2c 30-SMD 453 344 263 
IMB4TOYSOTR-ND —|s25kHe Constant Gurren Boost and SEPIGLED Drner> | GCP | t49940/1 000" Progranmaiy . : ‘ctaeee 
- iz, Constant Current Boost an river* | 40/1 | : : : 
LM3421MH-ND N-Ch. Controllers for Constant Current LED Driver* teeTssop | 3.55 2.70 2.06) |LPSS27TLTR-ND bared Gamera East EDS Wit 2G SOM BO) salee0 
Free mm see nnrs 107 Constant Current LED Driver 20-eTSSOP rae 282 2.21) | Lpsse7tTLcT-ND [Tiny LED Driver for Camera Flash, 4 LEDS with 12C 30-uSMD | 2.21 1.64 1.22 
[M3431 AMH-ND 3»Channel Constant Curent LED Drver* eerssop | 443. 337 257 Programmability” 
LM3431MH-ND 3-Channel Constant Current LED Driver* ae-TssoP | 418 3.18 2.43] |paeeedlMuiauDaam) (py CED Driver fol Gamera Fash, 4 EDs with 12D S0-GSMD eG 200 
LM3432BSQECT-ND | 6-Channel LED Current Regulator* NEW! 24-LLP 3.58 2.72 2.08 =“ i q iver* 5 
LM3432BSQETR-ND__| 6-Channel LED Current Regulator> MEW! 24-LLP 475.48/250 Da Gund RGB LED Driver Audio Srchronicer* ell aie 
LM3432MH-ND 6-Channel LED Current Regulator* 28-TSSOP 3.58 2.72 2.08 : : 
LM3432SQCT-ND 6-Channel LED Current Regulator* 24-LLP 3.58 2.72 2.08 aor 
LM3432SQTR-ND | 6-Channel LED Current Regulator* 24-LLP 1801.80/1,000 PARA HOMIE MELE Ta TE 
LM3433SQCT-ND DC-DC Buck Constant Current LED Driver* 24-LLP 545 415 3.17 
LM3433SQTR-ND DC-DC Buck Constant Current LED Driver* 24-LLP 2746.80/1,000 Digi-Key Price Each 
LM3445MMCT-ND Triac Dimmable Offline LED Driver* NEW! 10-MSOP | 415 3.16 2.41 Part No. Description Pkg. it 25 100 
LM3445MMTR-ND Triac Dimmable Offline LED Driver* NEW! 10-MSOP 2091.60/1,000 LM78L05ACM-ND 5V, 100mA Positive Regulator* 8-SOIC 90 65 47 
LM3445TRIACEVAL-ND | Eval Board for LM3445MM NEW! - 102.00 — —! |LM78LOS5ACMXCT-ND  |5V, 100mA Positive Regulator* 8-SOIC 90 65 47 
LM3502ITL-16CT-ND | 16V Step-Up Converter for White LED 10-ySMD 5.00 3.80 2.90] |LM78LO5ACMXTR-ND | 5V, 100mA Positive Regulator* 8-SOIC 665.00/2,500 
LM3502ITL-16TR-ND | 16V Step-Up Converter for White LED* 10-ySMD 665.00/250 LM78LO5ACZNS-ND 5V, 100mA Positive Regulator* TO-92 90 65 47 
LM3502ITL-25CT-ND | 25V Step-Up Converter for White LED 10-pSMD 5.00 3.80 2.90 LM78LOS5ITPCT-ND 3-Terminal Positive Regulator* 8-ySMD 1.20 88 64 
LM3502ITL-25TR-ND | 25V Step-Up Converter for White LED 10-SMD 665.00/250 LM78LO5ITPTR-ND 3-Terminal Positive Regulator® 8-uSMD 120.00/250 
LM3502ITL-44EV-ND | Evaluation Board for LM3502ITL-44* —_— 121.20 _— _— LM78L12ACM-ND 12V, 100mA Positive Regulator* 8-SOIC 90 65 AT 
LM3502SQ-16CT-ND | 16V Step-Up Converter for White LED* 16-LLP 5.00 3.80 2.90 LIM78L12ACMXTR-ND | 12V, 100mA Positive Regulator* 8-SOIC 538.65/2,500 
LM3502SQ-16TR-ND__| 16V Step-Up Converter for White LED* 16-LLP 2520.00/1,000 LM78L12ACZ-ND 12V, 100mA Voltage Regulator* TO-92 90 65 AT 
LM3502SQ-25CT-ND | 25V Step-Up Converter for White LED 16-LLP 5.00 3.80 2.90 LM78L15ACM-ND 15V, 100mA Positive Regulator* 8-SOIC 90 65 AT 
LM3502SQ-25TR-ND | 25V Step-Up Converter for White LED 16-LLP 2520.00/1,000 LM78L15ACMXCT-ND — | 15V, 100mA Positive Regulator* 8-SOIC 90 65 AT 
LM3502SQ-35CT-ND | 35V Step-Up Converter for White LED* 16-LLP 5.00 3.80 2.90] |LM78L15ACMXTR-ND | 15V, 100mA Positive Regulator* 8-SOIC 538.65/2,500 
LM3502SQ-35TR-ND | 35V Step-Up Converter for White LED* 16-LLP 2520.00/1,000 LM78L15ACZ-ND 15V, 100mA Positive Regulator* TO-92 90 65 AT 
LM3502SQ-44CT-ND__| 44V Step-Up Converter for White LED* 16-LLP 5.00 3.80 2.90) | LM78L62ACZ-ND 6.2V, 100mA Positive Regulator* T0-92 1.24 a 66 
LM3502SQ-44TR-ND | 44V Step-Up Converter for White LED* 16-LLP 2520.00/1,000 LM78MO05CDT-ND 5V, 500mA Positive Regulator* TO-252 1.65 1.21 88 
LM3503ITL-16CT-ND | 16V Dual Display Constant Current LED Driver* 10-ySMD 5.00 3.80 2.90) |LM78M12CH-ND 12V, 500mA Positive Regulator* TO-39 8.27 655 5.25 
LM3503ITL-16TR-ND | 16V Dual Display Constant Current LED Driver* 10-ySMD 665.00/250 LM78M15CH-ND. 15V, 500mA Positive Regulator* T0-39 825 653 5.23 
LM3503ITL-25CT-ND | 25V Dual Display Constant Current LED Driver* 10-ySMD 5.00 3.80 2.90) |LM78S40CN-ND Universal Switching Regulator Subsystem* 16-Dip 1.80 1.34 99 
ST SERENE ay Dual us ay Constant eure LED Driver* 10-ySMD = spoe.00i2s8 LM78S40N-ND Universal Switching Regulator Subsystem, Ind. Temp.* 16-Dip 2.26 1.68 1.25 
5 -25EV- valuation Board for 5 -25* = é = —| |LM79LOSACM-ND 5V, 100mA Negative Regulator* 8-SOIC 1.08 78 oF 
LM3503ITL-35CT-ND | 35V Dual Display Constant Current LED Driver 10-ySMD 5.00 3.80 2.90 LM79LO5ACMXTR-ND | 5V, 100mA Negative Regulator® 8-SOIC 798.00/2,500 
LM3503ITL-35TR-ND | 35V Dual Display Constant Current LED Driver 10-ySMD 665.00/250 LM79L12ACM-ND 12V, 100mA Negative Regulator* 8-SOIC 1.08 78 57 
LM3503ITL-44CT-ND | 44V Dual Display Constant Current LED Driver 10-ySMD 5.00 3.80 2.90 LM79L12ACMXTR-ND | 12V, 100mA Negative Regulator 8-SOIC 798.00/2,500 
LM3503ITL-44TR-ND__| 44V Dual Display Constant Current LED Driver 10-ySMD 665.00/250 LM79M12CT-ND 12V, 500mA Negative Voltage Regulator* T0-220 1.84 1.35 98 
LM3503SQ-16CT-ND | 16V Dual Display Constant Current LED Driver 16-LLP 5.00 3.80 2.90 LM117H-ND 500mA Positive Adjustable Voltage Regulator* T0-39 9.51 7.52 6.03 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi Reel’ (cont) LINEAR / LDO igiReel” (cont. LINEAR / LDO 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM117K STEEL-ND Positive Adjustable Voltage Regulator* TO-3 28.05 26.18 24.31 LM1117DT-5.0-ND 5V, 800mA LDO Linear Regulator* TO-252 1.73 (1.27 92 
LM120H-5.0-ND 0.5A, 3-Terminal Negative Voltage Regulator* TO-39 9.98 855 7.59 LM1117DTX-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator* TO-252 1466.25/2,500 
LM137H-ND 0.5A, 3-Terminal Negative Voltage Regulator* TO-39 945 810 7.19 LM1117IDT-3.3-ND 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator* T0-252 1.73 1.27 92 
LM140K-5.0-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulator* TO-3 27.90 26.04 24.18 LM1117IDT-5.0-ND 5.0V, 800mA LDO Linear Regulator* TO-252 1.73 (1.27 92 
LM140K-12-ND. 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator* TO-3 27.90 26.04 24.18 LM1117IMP-ADJCT-ND_ | Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator* SOT-223 1.35 99 72 
LM140LAH-5.0-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulator* TO-39 930 7.36 5.90 LM1117IMP-ADJTR-ND | Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator* SOT-223 468.00/1,000 
LM140LAH-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulator* TO-39 9.30 7.36 5.90] |LM1117IMP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator* SOT-223 1.35 99 ha. 
LM150K STEEL-ND 3A, Positive Adjustable Voltage Regulator* T0-3 28.05 26.18 24.31 LM1117IMP-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator* SOT-223 468.00/1,000 
LM309H-ND 5V Voltage Regulator* TO-39 9.49 7.51 6.02] |LM1117IMP-5.0CT-ND |5.0V, 800mA LDO Linear Regulator* SOT-223 1.35 99 aha. 
LM309K STEEL-ND +5V, 1.5A Voltage Regulator* TO-3 27.90 26.04 24.18) |LM1117MP-ADJCT-ND | Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator* SOT-223 1.35 99 72 
LM317AEMPCT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator* SOT-223 1.89 1.41 1.04] |LM1117MP-ADJTR-ND | Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator* SOT-223 468.00/1,000 
LM317AEMPTR-ND 3-Terminal Adjustable Regulator* SOT-223 779.52/1,000 LM1117MP-1.8CT-ND | 1.8V, 800mA LDO Linear Regulator* SOT-223 1.35 99 72 
LM317AEMPXCT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator* SOT-223 1.89 1.41 1.04) |LM1117MP-1.8TR-ND | 1.8V, 800mA LDO Linear Regulator* SOT-223 468.00/1,000 
LM317AEMPXTR-ND 3-Terminal Adjustable Regulator* SOT-223 1559.04/2,000 LM1117MP-2.85CT-ND | 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator SOT-223 1.35 99 wha. 
LM317AH-ND. 500mAé Positive Adjustable Voltage Regulator TO-39 9.51 7.52 6.03) |LM1117MP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA LDO Regulator* SOT-223 1.35 99 72 
LM317AMDT-ND 500mAé Positive Adjustable Voltage Regulator* TO-252 1.71 1.27 94| |LM1117MP-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA LDO Regulator* SOT-223 468.00/1,000 
LM317AT-ND 1.5A Positive Adjustable Voltage Regulator* TO-220 1.86 1.38 1.02} |LM1117MP-5.0CT-ND  |5V, 800mA LDO Linear Regulator* SOT-223 1.35 99 72 
LM317EMPCT-ND 1A Positive Adjustable Voltage Regulator* SOT-223 1.58 1.16 .84| |LM1117MP-5.0TR-ND | 5V, 800mA LDO Linear Regulator* SOT-223 468.00/1,000 
LM317EMPTR-ND 1A Positive Adjustable Voltage Regulator* SOT-223 546.00/1,000 LM1117MPX-2.5CT-ND | 2.5V, 800mA LDO Linear Regulator* SOT-223 1.57 1.14 83 
LM317H-ND 500mA Positive Adjustable Voltage Regulator TO-39 9.51 7.52 6.03 LM1117MPX-2.5TR-ND | 2.5V, 800mA LDO Linear Regulator* SOT-223 907.40/2,000 
LM317HVH-ND High Voltage 500mA, Adjustable Voltage Regulator TO-39 9.74 7.71 6.18 LM1117MPX-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator* SOT-223 1.35 99 712 
LM317HVK STEEL-ND | High Voltage 1.5A, Adjustable Voltage Regulator* TO-3 28.05 26.18 24.31 LM1117MPX-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator* SOT-223 907.40/2,000 
LM317HVT-ND High Voltage 1.5A, Adjustable Voltage Regulator* TO-220 2.95 219 1.62 LM1117MPX-5.0CT-ND_|5V, 800mA LDO Linear Regulator* SOT-223 1.35 99 12 
LM317K STEEL-ND 1.5A Positive Adjustable Voltage Regulator* TO-3 28.05 26.18 24.31 LM1117MPX-5.0TR-ND | 5V, 800mA LDO Linear Regulator* SOT-223 907.40/2,000 
LM317LIBPCT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator 6-ySMD 1.09 80 58 LM1117S-ADJ-ND Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator* T0-263 1.74 1.29 96 
LM317LICT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator 6-ySMD 1.05 JT 56 LM1117T-ADJ-ND Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator* TO-220 1.55 1.15 85 
LM317LITR-ND. 3-Terminal Adjustable Regulator 6-uSMD 105.00/250 LM1117T-3.3-ND 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator* TO-220 1.55 1.15 85 
LM317LM-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulator* 8-SOIC 1.08 18 57 LM1117T-5.0-ND 5V, 800mA LDO Linear Regulator* TO-220 1.55 1.15 85 
LM317LMXCT-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulator* 8-SOIC 1.08 18 57 LM2930T-5.0-ND 5V, 150mA Positive Regulator* T0-220 1.73 (1.27 92 
LM317LMXTR-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulator* 8-SOIC 798.00/2,500 LM2931AM-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator* 8-SOIC 98 72 52 
LM317LZNS-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulator* TO-92 95 69 50 LM2931AMX-5.0CT-ND | 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator* 8-SOIC 98 72 52 
LM317MDTNS-ND 3-Terminal Adjustable Regulator* TO-252 1.73 1.27 92 LM2931AMX-5.0TR-ND | 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator* 8-SOIC 828.75/2,500 
LM317S-ND 3-Terminal Adjustable Regulator* T0-263 2.02 150 1.11 LM2931AS-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator* T0-263 2.54 1.89 1.40 
LM317SXCT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator* TO-263 2.02 150 1.11 LM2931AT-5.0NS-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator* TO-220 1.65 = 1.21 88 
LM317SXTR-ND 3-Terminal Adjustable Regulator* TO-263 422.50/500 LM2931AZ-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator* TO-92 94 69 50 
LM317TNS-ND 1.5A Positive Adjustable Voltage Regulator* TO-220 1.86 1.38 1.02 LM2931CM-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator* 8-SOIC 98 72 52 
LM320H-5.0-ND .5A, 3-Terminal Negative Voltage Regulator* TO-39 9.01 713 571 LM2931CMXTR-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator* 8-SOIC 828.75/2,500 
LM320LZ-5.0-ND 5V, 0.1A Negative Voltage Regulator* TO-92 1.08 18 57 LM2931CS-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator TO-263-3 2.42 1.80 1.33 
LM320LZ-12-ND 12V, 0.1A Negative Voltage Regulator* TO-92 1.08 18 57 LM2931M-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator* 8-SOIC 98 12 52 
LM320LZ-15-ND 15V, 0.1A Negative Voltage Regulator* TO-92 1.08 18 57 LM2931MX-5.0CT-ND | 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 8-SOIC 98 72 52 
LM320T-15-ND 15V, 1.5A 3-Terminal Negative Voltage Regulator* TO-220 1.67 = 1.25 92 LM2931MX-5.0TR-ND | 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 8-SOIC 828.75/2,500 
LM323K STEELNS-ND _ 5V, 3A Positive Voltage Regulator* TO-3 28.05 26.18 24.31 LM2931S-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator* T0-263 242 180 1.33 
LM330T-5.0-ND 3-Terminal Positive Regulator* TO-220 161 1.19 86 LM2931T-5.0NS-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator* TO-220 1.69 1.24 -90 
LM337IMPCT-ND 1A Negative Adjustable Voltage Regulator* SOT-223 186 1.38 1.02 LM2931Z-5.0NS-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator* TO-92 98 12 52 
LM337IMPTR-ND. 1A Negative Adjustable Voltage Regulator* SOT-223 768.00/1,000 LM2936BM-3.3-ND 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 8-SOIC 214 159 1.18 
LM337K STEEL-ND 1.5A Negative Adjustable Voltage Regulator* T0-3 29.25 27.30 25.35) |LM2936BM-5.0-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 8-SOIC 214 159 1.18 
LM337LM-ND 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator* 8-SOIC 98 72 52 LM2936DT-3.0-ND 8V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* TO-252 2.39 1.78 1.31 
LM337LMXCT-ND 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator* 8-SOIC 98 72 52 LM2936DT-3.3-ND 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* TO-252 2.39 1.78 1.31 
LM337LMXTR-ND 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator* 8-SOIC 828.75/2,500 LM2936DT-5.0-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* TO-252 239 1.78 1.31 
LM337LZ-ND 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator* TO-92 98 72 52 LM2936HVBMA-3.0-ND | 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 8-SOIC 265 1.97 1.46 
LM337TNS-ND 1.5A Negative Adjustable Voltage Regulator* TO-220 2.05 1.52 1.13] |LM2936HVBMA-3.3-ND | 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 8-SOIC 239 1.78 1.31 
LM338K STEEL-ND 5A Adjustable Positive Regulator* TO-3 41.10 38.36 35.62 LM2936HVBMA-5.0-ND | 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 8-SOIC 2.39 1.78 1.31 
LM338T-ND 5A Adjustable Positive Regulator* TO-220 245 1.82 1.35 LM2936HVMA-5.0-ND | 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 8-SOIC 2.39 1.78 1.31 
LM340AT-5.0-ND 5V, 1.0A Positive Voltage Regulator* TO-220 1.80 1.34 99| |LM2936M-3.0-ND 8V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 8-SOIC 211 1.57 1.16 
LM340K-5.0-ND 5V, 1.0A Positive Voltage Regulator* TO-3 27.90 26.04 24.18 LM2936M-3.3-ND 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 8-SOIC 2.11 1.57 1.16 
LM340LAH-5.0-ND 5V, 100mA Positive Voltage Regulator* TO-39 874 6.91 5.54) |LM2936M-5.0-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 8-SOIC 211 157 1.16 
LM340LAZ-5.0-ND 5V, 100mA Positive Voltage Regulator* TO-92 1.05 77 56| |LM2936MM-3.0CT-ND  /3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 8-MSOP 2141 157 1.16 
LM340MP-5.0CT-ND 5V, 1A Voltage Regulator* SOT-223 1.61 1.19 86 LM2936MM-3.0TR-ND__| 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 8-MSOP 870.40/1,000 
LM340MP-5.0TR-ND 5V, 1A Voltage Regulator* SOT-223 559.00/1,000 LM2936MM-3.3CT-ND | 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 8-MSOP 2141 1.57 = 1.16 
LM340S-5.0-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulator* T0-263 1.74 1.29 96 LM2936MM-3.3TR-ND | 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 8-MSOP 870.40/1,000 
LM340SX-5.0TR-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulator* TO-263 364.00/500 LM2936MM-5.0CT-ND | 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 8-MSOP 2141 157 116 
LM340S-12-ND 12V, Series 3-Terminal Positive Regulator* TO-263 1.74 1.29 96 LM2936MM-5.0TR-ND | 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 8-MSOP 870.40/1,000 
LM340T-5.0-ND 5V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7805)* TO-220 1.74 1.29 96) |LM2936MP-3.0CT-ND__ | 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* SOT-223-4 | 2.39 1.78 1.31 
LM340T-12-ND 12V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7812)* TO-220 1.74 1.29 .96| |LM2936MP-3.0TR-ND | 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* SOT-223-4 985.60/1,000 
LM340T-15-ND 15V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7815)* TO-220 1.74 1.29 96} |LM2936MP-3.3CT-ND | 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator SOT-223-4] 239 1.78 1.31 
LM341T-5.0-ND 5V, 500mA Voltage Regulator* TO-220 1.84 1.35 98 LM2936MP-3.3TR-ND | 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator SOT-223-4 985.60/1,000 
LM341T-15-ND 15V, 500mA Voltage Regulator* TO-220 1.84 1.35 98| |LM2936MP-5.0CT-ND | 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* SOT-223 239 1.78 1.31 
LM350AT-ND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator* TO-220 3.48 2.65 2.02} |LM2936MP-5.0TR-ND__|5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* SOT-223 985.60/1,000 
LM350K STEELNS-ND | 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator* T0-3 28.05 26.18 24.31} |LM2936MX-5.0CT-ND | 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 8-SOIC 241 1.57 1.16 
LM350TNS-ND. 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator* TO-220 241 1.57 1.16} |LM2936MX-5.0TR-ND | 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 8-SOIC 2125.00/2,500 
LM723CH-ND 150mA Positive Adjustable Voltage Regulator* TO-100-10) 7.10 5.62 4.50) |LM2936Z-3.3-ND 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 10-92 2.39 1.78 = 1.31 
LM723CNNS-ND Precision Voltage Regulator* 14-Dip 1.16 86 .62| |LM2936Z-5.0-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* TO-92 239 1.78 1.31 
LM723H-ND 2V-37V, Adjustable Voltage Regulator* TO-100-10} 7.10 5.62 4.50) |LM2937ES-2.5-ND 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator* T0-263 2.33 1.73 1.28 
LIM10841S-ADJ-ND Adjustable Voltage 5A Low Dropout Positive Regulator* | TO-263 2.98 2.27 1.73) |LM2937ES-3.3-ND 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator* 70-263 2.33 1.73 1.28 
LM10841S-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulator* TO-263 2.98 2.27 1.73 LM2937ES-5.0-ND 5V, 500mA Low Dropout Regulator* TO-263 2.33 1.73 1.28 
LM10841S-5.0-ND 5V, 5A LDO Positive Regulator* T0-263 2.98 227 1.73 LM2937ES-8.0-ND 8V, 500mA Low Dropout Regulator* T0-263 233 1.73 1.28 
LM1084IT-ADJ-ND Adjustable Voltage 5A LDO Positive Regulator* TO-220 3.00 228 1.74 LM2937ES-10-ND 10V, 500mA Low Dropout Regulator* T0-263 2.33 1.73 1.28 
LM10841T-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulator* TO-220 3.00 2.28 1.74 LM2937ES-12-ND 12V, 500mA Low Dropout Regulator* T0-263 2.33 1.73 1.28 
LM10841T-5.0-ND 5V, 5A LDO Positive Regulator* TO-220 3.00 228 1.74 LM2937ES-15-ND 15V, 500mA Low Dropout Regulator* T0-263 233 1.73 1.28 
LM10851S-ADJ-ND. Adjustable Voltage 3A Low Dropout Positive Regulator* TO-263 2.88 2.14 1.59 LM2937ESX-5.0TR-ND | 5V, 500mA Low Dropout Regulator* T0-263 487.50/500 
LM10851S-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Positive Regulator* T0-263 2.88 214 1.59 LM2937ET-3.3-ND 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator* T0-220 1.98 148 1.09 
LM10851S-5.0-ND 5V, 3A LDO Positive Regulator* T0-263 288 214 1.59 LM2937ET-5.0-ND 5V, 500mA High Temp Voltage Regulator* TO-220 1.98 148 1.09 
LM10851SX-12CT-ND 12V, 3A LDO Positive Regulator* TO-263 3.01 2.24 1.65} |LM2937ET-8.0-ND 8V, 500mA High Temp Voltage Regulator* T0-220 1.98 1.48 1.09 
LM10851SX-12TR-ND 12V, 3A LDO Positive Regulator* TO-263 630.50/500 LM2937ET-10-ND 10V, 500mA High Temp Voltage Regulator* TO-220 1.98 148 1.09 
LM10851T-ADJ-ND Adjustable Voltage 3A LDO Positive Regulator* TO-220 2.73 2.03 1.50 LM2937ET-12-ND 12V, 500mA High Temp Voltage Regulator* TO-220 1.98 148 1.09 
LM1085IT-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Positive Regulator* TO-220 273 2.03 1.50] |LM2937IMP-2.5CT-ND | 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator* SOT-223 183 1.36 1.01 
LM10851T-5.0-ND 5V, 3A LDO Positive Regulator* TO-220 2.73 2.03 1.50} |LM2937IMP-2.5TR-ND | 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator* SOT-223 753.92/1,000 
LM10851T-12-ND 12V, 3A LDO Positive Regulator* TO-220 2.73 2.03 1.50} |LM2937IMP-3.3CT-ND__|3.3V, 500mA Low Dropout Regulator* SOT-223 1.83 1.36 1.01 
LM1086CS-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Positive Regulator* TO-263 239° 1.78 1.31 LM2937IMP-3.3TR-ND | 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator* SOT-223 753.92/1,000 
LM1086CS-2.5-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Regulator* TO-263 239 1.78 1.31 LM2937IMP-5.0CT-ND | 5V, 400mA Low Dropout Regulator* SOT-223 1.83 1.36 1.01 
LM1086CS-2.85-ND 2.85V, 1.5A LDO Positive Regulator* TO-263 245 1.82 1.35) |LM2937IMP-5.0TR-ND | 5V, 400mA Low Dropout Regulator* SOT-223 753.92/1,000 
LM1086CS-3.3-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator* TO-263 239° 1.78 1.31 LM2937IMP-8.0CT-ND | 8V, 500mA Low Dropout Regulator* SOT-223 183 1.36 1.01 
LM1086CS-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator* TO-263 239 1.78 1.31 LM2937IMP-8.0TR-ND__|8V, 500mA Low Dropout Regulator* SOT-223 753.92/1,000 
LM1086CT-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Positive Regulator* TO-220 2.33 1.73 1.28] |LM2937IMP-10CT-ND | 10V, 500mA Low Dropout Regulator* SOT-223 1.83 1.36 = 1.01 
LM1086CT-3.3-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator* TO-220 2.33 1.73 1.28} |LM2937IMP-10TR-ND | 10V, 500mA Low Dropout Regulator* SOT-223 753.92/1,000 
LM1086CT-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator* TO-220 2.33 1.73 1.28] |LM2937IMP-12CT-ND | 12V, 500mA Low Dropout Regulator* SOT-223 1.83 1.36 1.01 
LM10861S-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Positive Regulator* TO-263 2.33 1.73 1.28) |LM2937IMP-12TR-ND | 12V, 500mA Low Dropout Regulator* SOT-223 753.92/1,000 
LM10861S-3.3-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator* TO-263 2.33 1.73 1.28] |LM2940CS-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Regulator* TO-263 2.02. 1.50 1.11 
LM10861S-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator* TO-263 2.33 1.73 1.28} |LM2940CS-9.0-ND QV, 1A Low Dropout Regulator* TO-263 2.02 1.50 1.11 
LM1086IT-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Positive Regulator* TO-220 2.33 1.73 1.28 LM2940CS-12-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator* TO-263 2.02 150 1.11 
LM1086IT-2.85-ND 2.85V, 1.5A LDO Positive Regulator TO-220 242 1.80 1.33) |LM2940CS-15-ND 15V, 1A Low Dropout Regulator* T0-263 2.02 1.50 1.11 
LM1086IT-3.3-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator* TO-220 2.33 1.73 1.28] |LM2940CSX-5.0TR-ND | 5V, 1A Low Dropout Regulator T0-263 422.50/500 
LM1086IT-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator TO-220 2.33 1.73 1.28) |LM2940CT-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Regulator* TO-220 1.74 1.29 96 
LM1117DT-ADJ-ND Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator* TO-252 1.738: 1.27 92 LM2940CT-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Regulator* T0-220 1.74 1.29 96 
LM1117DT-2.5-ND 2.5V, 800mA LDO Linear Regulator* TO-252 1.73 1.27 92| |LM2940CT-12-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator* T0-220 1.74 1.29 96 
LM1117DT-2.85-ND 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator TO-252 1.76 = 1.30 94| | LM2940CT-15-ND 15V, 1A Low Dropout Regulator* TO-220 1.74 1.29 96 
LM1117DT-3.3-ND 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator* TO-252 1.73 1.27 92| |LM2940IMP-5.0CT-ND _[5V, 1A Low Dropout Regulator SOT-223 215 1.60 1.18 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi Reel’ (cont) LINEAR / LDO igi Reel” (cont. LINEAR / LDO 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2940IMP-5.0TR-ND _[5V, 1A Low Dropout Regulator SOT-223 885.76/1,000 LP2951CMXTR-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulator* 8-SOIC 798.00/2,500 
LM2940IMP-9.0CT-ND | 9V, 1A Low Dropout Regulator* SOT-223 2.15 160 1.18 LP2951CM-3.0-ND 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 8-SOIC 1.08 78 57 
LM2940IMP-9.0TR-ND_ | 9V, 1A Low Dropout Regulator* SOT-223 885.76/1,000 LP2951CM-3.3-ND 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 8-SOIC 1.08 78 57 
LM2940IMP-10CT-ND | 10V, 1A Low Dropout Regulator* SOT-223 2.15 160 1.18 LP2951CMM-3.0CT-ND_| 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator 8-MSOP 98 12 52 
LM2940IMP-10TR-ND | 10V, 1A Low Dropout Regulator* SOT-223 885.76/1,000 LP2951CMM-3.0TR-ND | 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator 8-MSOP 338.00/1,000 
LM2940IMP-12CT-ND__| 12V, 1A Low Dropout Regulator* SOT-223 2.15 1.60 1.18 LP2951CMM-3.3CT-ND | 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* | 8-MSOP 98 72 52 
LM2940IMP-12TR-ND | 12V, 1A Low Dropout Regulator* SOT-223 885.76/1,000 LP2951CMM-3.3TR-ND | 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* | 8-MSOP 338.00/1,000 
LM2940IMP-15CT-ND | 15V, 1A Low Dropout Regulator* SOT-223 2.15 160 1.18 LP2951CMMCT-ND Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 8-MSOP 98 72 52 
LM2940IMP-15TR-ND | 15V, 1A Low Dropout Regulator* SOT-223 885.76/1,000 LP2951CMMTR-ND Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 8-MSOP 338.00/1,000 
LM2940S-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Regulator* TO-263 217 161 1.19 LP2951CN-ND Adjustable Micropower Voltage Regulator* 8-Dip 1.54 1.13 82 
LM2940S-8.0-ND 8V, 1A Low Dropout Regulator* TO-263 2.26 1.68 1.25 LP2951CN-3.3-ND 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 8-Dip 1.58 1.16 84 
LM2940S-9.0-ND QV, 1A Low Dropout Regulator* TO-263 2.26 1.68 1.25) |LP2952AIM-3.3-ND 3.3V, Adjustable LDO Voltage Regulator 16-SOIC 3.80 289 2.21 
LM2940S-10-ND 10V, 1A Low Dropout Regulator* TO-263 217 1.61 1.19] |LP2952AIM-ND Adjustable LDO Voltage Regulator* 16-SOIC 3.80 289 2.21 
LM2940S-12-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator* TO-263 217 1.61 1.19 LP2952IM-ND. 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator 16-SOIC 2.48 1.84 1.36 
LM2940SX-5.0TR-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator* TO-263 455.00/500 LP2953AIM-ND 250mA Low Power Adj. Voltage Reg. (Elect. Improved)* | 16-SOIC 458 348 2.66 
LM2940T-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator* TO-220 1.77 1.32 97 LP2953IM-ND. 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator* 16-SOIC 2.53 192 1.47 
LM2940T-8.0-ND 8V, 1A Low Dropout Voltage Regulator* TO-220 1.77 1.32 97 LP2954AIS-ND Adj. Micropower Low Dropout Voltage Regulator* TO-263 458 348 2.66 
LM2940T-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Voltage Regulator* TO-220 1.77 = 1.32 97 LP2954AIT-ND 5.0V, Micropower Low Dropout Voltage Regulator* TO-220 458 348 2.66 
LM2940T-10.0-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulator* TO-220 1.77 = 1.32 97 LP29541S-ND 5.0V, Micropower Low Dropout Voltage Regulator* TO-263 2.68 2.04 1.56 
LM2940T-12.0-ND 12V, 1A Low Dropout Voltage Regulator* TO-220 177) 1.82 97 LP2954IT-ND 5.0V, Micropower Low Dropout Voltage Regulator* TO-220 2.68 2.04 1.56 
LM2941CS-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator* TO-263-5 2.57 1.91 1.42 LP2957AIT-ND 5.0V, LDO Regulator for Micropower Application* TO-220-5 4.25 3.23 247 
LM2941CSXTR-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator* TO-263-5 539.50/500 LP29571S-ND 5.0V, LDO Regulator for Micropower Application* T0-263-5 3.28 249 1.90 
LM2941CT-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator* TO-220-5 1.80 1.34 99 LP2960IM-3.3-ND 3.3V, .5A Micropower LDO Regulator* 16-SOIC 2.50 1.90 1.45 
LM2941S-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator* TO-263-5 2.08 1.55 1.14 LP2960IM-5.0-ND 5.0V, .5A Micropower LDO Regulator, 160ppm* 16-SOIC 2.50 1.90 1.45 
LM2941SXCT-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator* TO-263-5 2.08 1.55 1.14) |LP2966IMM-1818CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/1.8V 8-MSOP 2.33 1.73 1.28 
LM2941SXTR-ND. Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator* TO-263-5 435.50/500 LP2966IMM-1828CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/2.8V 8-MSOP 233 1.73 1.28 
LM2941T-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator* TO-220-5 1.80 1.34 .99| | LP2966IMM-1830CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3V 8-MSOP 2.33 1.73 1.28 
LM2990S-5.0-ND 5V, Negative Low Dropout Regulator* TO-263 3.20 2.44 1.86] |LP2966IMM-1833CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3.3V* 8-MSOP 2.33 1.73 1.28 
LM2990S-12-ND 12V, Negative Low Dropout Regulator* T0-263 3.20 244 1.86] |LP2966IMM-1833TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3.3V* 8-MSOP 961.28/1,000 
LM2990S-15-ND 15V, Negative Low Dropout Regulator* TO-263 3.20 244 1.86] |LP2966IMM-2518CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/1.8V 8-MSOP 2.33 1.73 1.28 
LM2990T-5.0-ND 5V, Negative Low Dropout Voltage Regulator* TO-220 3.20. 2.44 1.86] | LP2966IMM-2525CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/2.5V 8-MSOP 2.33 1.73 1.28 
LM2990T-5.2-ND 5.2V, Negative Low Dropout Voltage Regulator* TO-220 3.20 244 1.86 LP2966IMM-2525TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/2.5V 8-MSOP 961.28/1,000 
LM2990T-12-ND 12V, Negative Low Dropout Voltage Regulator* TO-220 3.20 244 1.86] |LP2966IMM-2828CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/2.8V 8-MSOP 2.33 1.73 1.28 
LM2991S-ND Neg. Adjustable Low Dropout Voltage Regulator* TO-263-5 3.20 244 1.86] |LP2966IMM-2828TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/2.8V. 8-MSOP 961.28/1,000 
LM2991T-ND Neg. Adjustable Low Dropout Voltage Regulator* TO-220 3.20 244 1.86 LP2966IMM-3030CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3V/3V 8-MSOP 233 1.73 1.28 
LM3411AM5-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grade SOT-23-5 2.02 1.50 1.11 LP2966IMM-3325CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/2.5V* 8-MSOP 2.33 1.73 1.28 
LM3411AM5-5.0CT-ND | 5V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grade* SOT-23-5 2.02 1.50 1.11 LP2966IMM-3325TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/2.5V* 8-MSOP 961.28/1,000 
LM3411AM5-5.0TR-ND | 5V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grade* SOT-23-5 832.00/1,000 LP2966IMM-3336CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.6V 8-MSOP 2.33 1.73 1.28 
LM3411M5-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Secondary Regulator/Driver SOT-23-5 1.80 1.32 .96| |LP2966IMM-3636CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.6V/3.6V 8-MSOP 2.33 1.73 1.28 
LM3411M5-5.0CT-ND ‘| SV, Precision Secondary Regulator/Driver SOT-23-5 1.80 1.32 96 LP2966IMM-5050CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 5V/5V 8-MSOP 2.33 1.73 1.28 
LM3411M5-5.0TR-ND 5V, Precision Secondary Regulator/Driver SOT-23-5 624.00/1,000 LP2966IMM-5050TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 5V/5V 8-MSOP 961.28/1,000 
LM3480IM3X-12CT-ND | 12V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23 1.09 80 58 LP2967ITP-1833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator* 8-"SMD 2.95 2.25 1.72 
LM3480IM3X-12TR-ND | 12V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23 1109.25/3,000 LP2967ITP-2830CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator* 8-ySMD 295 2.25 1.72 
LM3480IM3-3.3CT-ND | 3.3V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23 1.09 80 58 LP2967ITP-2830TR-ND_| Dual Micropower 150mA LDO Regulator* 8-!SMD 392.35/250 
LM3480IM3-3.3TR-ND | 3.3V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23 377.00/1,000 LP2967ITP-2833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator* 8-uSMD 2.95 2.25 1.72 
LM3480IM3-5.0CT-ND__[5.0V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23 1.09 80 58 LP2967ITP-2833TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator* 8-SMD 392.35/250 
LM3480IM3-5.0TR-ND | 5.0V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23 377.00/1,000 LP2975AIMM-3.3CT-ND |3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller* 8-MSOP 2.20 1.64 1.21 
LM3490IM5-3.3CT-ND | 3.3V, 100mA Quasi LDO Reg., Logic-Controlled ON/OFF* | SOT-23-5 1.24 91 .66| |LP2975AIMM-5.0CT-ND | 5V, MOSFET LDO Driver/Controller 8-MSOP 2.20 1.64 1.21 
LM3490IMS5-3.3TR-ND | 3.3V, 100mA Quasi LDO Reg., Logic-Controlled ON/OFF* | SOT-23-5 429.00/1,000 LP2975AIMM-5.0TR-ND |5V, MOSFET LDO Driver/Controller 8-MSOP 908.80/1,000 
LM3490IM5-5.0CT-ND | 5V, 100mA Quasi LDO Reg., Logic-Controlled ON/OFF* | SOT-23-5 1.24 91 .66| |LP2975IMM-3.3CT-ND /3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller 8-MSOP 1.98 148 1.09 
LM3490IM5-5.0TR-ND__|5V. 100mA Quasi LDO Reg., Logic-Controlled ON/OFF* | SOT-23-5 429.00/1,000 LP2975IMM-3.3TR-ND | 3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller 8-MSOP 819.20/1,000 
LM3490IM5-12CT-ND =| 12V, 100mA Quasi LDO Reg., Logic-Controlled ON/OFF* | SOT-23-5 1.24 91 .66| |LP2975IMM-5.0CT-ND | 5V, MOSFET LDO Driver/Controller* 8-MSOP 1.98 148 1.09 
LM3490IM5-12TR-ND | 12V, 100mA Quasi LDO Reg., Logic-Controlled ON/OFF* | SOT-23-5 429.00/1,000 LP2975IMM-5.0TR-ND | 5V, MOSFET LDO Driver/Controller* 8-MSOP 819.20/1,000 
LM3687TL-1815CT-ND | 1.8V, Step-Down DC-DC Converter* 9-"SMD 2.21 164 1.22 LP2980AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade*_| SOT-23-5 95 69 -50 
LM3687TL-1815TR-ND | 1.8V, Step-Down DC-DC Converter* 9-uSMD 240.64/250 LP2980AIMS5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* | SOT-23-5 294.00/1,000 
LM3940IMP-3.3CT-ND__| 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion* SOT-223 1.67 1.25 92 LP2980AIMS5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* SOT-23-5 95 69 50 
LM3940IMP-3.3TR-ND | 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion* SOT-223 691.20/1,000 LP2980AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* SOT-23-5 294.00/1,000 
LM3940IS-3.3-ND 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion* TO-263 2.20 164 1.21 LP2980AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* | SOT-23-5 95 69 50 
LM3940ISX-3.3TR-ND | 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion* TO-263 461.50/500 LP2980AIM5-3.3TR-ND_|3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade*_| SOT-23-5 294.00/1,000 
LM39401T-3.3-ND 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion* TO-220 2.14 159 1.18 LP2980AIM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* SOT-23-5 95 69 50 
LM7905CTNS-ND. 5V, 1.5A Negative Voltage Regulator* TO-220 1.64 1.22 91 LP2980AIM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* SOT-23-5 294.00/1,000 
LM7912CT-ND 12V, 1.5A Negative Voltage Regulator* TO-220 1.64 = 1.22 91 LP2980IM5-ADJCT-ND | Adj., Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 95 69 50 
LM7915CT-ND 15V, 1.5A Negative Voltage Regulator* TO-220 1.64 1.22 91 LP2980IM5-ADJTR-ND | Adj., Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 294.00/1,000 
LM9036M-3.3-ND 3.3V, 50mA Ultra Low Quiescent Current Voltage Reg.* 8-SOIC 1.58 1.18 87 LP2980IM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator SOT-23-5 95 69 -50 
LM9070T-ND LDO Voltage Reg. with Keep-Alive ON/OFF Control* TO-220-7 3.01 2.24 1.65 LP2980IM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator SOT-23-5 294.00/1,000 
LM9076BMA-3.3-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator* 8-SOIC 2.77 2.06 1.52 LP2980IM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 95 69 50 
LM9076BMA-5.0-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator* 8-SOIC 277 2.06 1.52 LP2980IM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 294.00/1,000 
LM9076S-3.3-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator* TO-263-5 277 2.06 1.52 LP2980IM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 95 69 50 
LM9076S-5.0-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator* TO-263 2.77 2.06 1.52 LP2980IM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 294.00/1,000 
LM9076SX-3.3CT-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator* TO-263-5 277 2.06 1.52 LP2980IM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 95 69 -50 
LM9076SX-3.3TR-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator* TO-263-5 580.45/500 LP2980IM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 294.00/1,000 
LM26480SQ-AACT-ND | Prog. Dual High Current DC/DC and Dual Linear Reg.* 24-LLP 425 3.23 247 LP2981AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 Ad. 84 61 
LM26480SQ-AATR-ND _| Prog. Dual High Current DC/DC and Dual Linear Reg.* 24-LLP 2142.00/1,000 LP2981AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 392.60/1,000 
LM26484SQECT-ND PMU Dual DC/DC and Single Linear Reg.* NEW! 24-LLP 453 344 2.63) |LP2981AIM5-2.7CT-ND_|2.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 1.20 88 64 
LM26484SQETR-ND PMU Dual DC/DC and Single Linear Reg.* NEW! 24-LLP 601.83/250 LP2981AIM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade* SOT-23-5 1.13 84 61 
LMS1585ACS-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator* TO-263 3.01 2.24 1.65] | LP2981AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade* SOT-23-5 392.60/1,000 
LMS1585ACT-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator* TO-220 2.98 2.21 1.64) |LP2981AIM5-3.2CT-ND | 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 1.20 88 64 
LMS1585AlS-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp.* TO-263 3.01 2.24 1.65] |LP2981AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade* SOT-23-5 1.13 84 61 
LMS1587CS-ADJ-ND Adj. 3A LDO Fast Response Regulator TO-263 3.01 2.24 1.65] |LP2981AIM5-3.3TR-ND_|3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade* SOT-23-5 392.60/1,000 
LMS1587CS-1.5-ND 1.5V, 3A LDO Fast Response Regulator* TO-263 3.01 2.24 1.65) |LP2981AIM5-3.6CT-ND | 3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 1.13 84 61 
LMS1587CT-ADJ-ND Adj. 3A LDO Fast Response Regulator TO-220 2.82 2.10 1.55) |LP2981AIM5-3.6TR-ND | 3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 392.60/1,000 
LMS1587CT-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator TO-220 2.82 2.10 1.55) |LP2981AIM5-3.8CT-ND | 3.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 1.20 88 64 
LMS15871S-ADJ-ND Adj. 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. TO-263 3.01 224 1.65 LP2981AIM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade* SOT-23-5 1.13 84 61 
LMS15871S-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. TO-263 3.01 224 1.65 LP2981AIM5-5.0TR-ND_ | 5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade* SOT-23-5 392.60/1,000 
LP2950ACZ-3.0-ND 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* TO-92 1.13 83 60 LP2981IM5-2.5CT-ND =| 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 1.10 81 59 
LP2950ACZ-3.3-ND 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* TO-92 1.13 83 60 LP2981IM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 380.90/1,000 
LP2950ACZ-5.0NS-ND | 5V, Micropower Voltage Regulator* TO-92 1.13 83 60 LP2981IM5-2.7CT-ND | 2.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator SOT-23-5 1.16 86 62 
LP2950CDT-3.3-ND 3.3V, Micropower Voltage Regulator* TO-252 1.39 1.02 74 LP2981IM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 1.10 81 59 
LP2950CDT-5.0NS-ND | 5V, Micropower Voltage Regulator* D-Pak 1.39 1.02 74 LP2981IM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 380.90/1,000 
LP2950CZ-3.0-ND 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* TO-92 1.08 718 57 LP2981IM5-3.6CT-ND =| 3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator SOT-23-5 1.10 81 59 
LP2950CZ-3.3-ND 3.3V, Adjustable Micropower Voltage Regulator* TO-92 1.08 718 57 LP2981IM5-3.6TR-ND | 3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator SOT-23-5 380.90/1,000 
LP2950CZ-5.0NS-ND 5V, Micropower Voltage Regulator* TO-92 1.08 18 57 LP2981IM5-3.8CT-ND | 3.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator SOT-23-5 1.16 86 62 
LP2951ACM-ND 1.24-29V, Adjustable Voltage Regulator* 8-SOIC 1.05 17 56 LP2981IM5-3.8TR-ND | 3.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator SOT-23-5 403.00/1,000 
LP2951ACMXCT-ND 1.24-29V, Adjustable Voltage Regulator* 8-SOIC 1.05 J7 56 LP2981IM5-5.0CT-ND___|5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 1.10 81 59 
LP2951ACMXTR-ND 1.24-29V, Adjustable Voltage Regulator* 8-SOIC 892.50/2,500 LP2981IM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 380.90/1,000 
LP2951ACM-3.0-ND 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 8-SOIC 1.05 J7 56 LP2982AIM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* SOT-23-5 1.20 88 64 
LP2951ACM-3.3-ND 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 8-SOIC 1.05 JT 56 LP2982AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* SOT-23-5 416.00/1,000 
LP2951ACMM-3.0CT-ND | 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 8-MSOP 1.13 83 60 LP2982AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* | SOT-23-5 1.20 88 64 
LP2951ACMM-3.0TR-ND | 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 8-MSOP 390.00/1,000 LP2982AIMS5-3.3TR-ND_|3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade*_| SOT-23-5 416.00/1,000 
LP2951ACMM-3.3CT-ND | 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* | 8-MSOP 1.13 83 60 LP2982AIM5-5.0CT-ND |5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* SOT-23-5 1.20 88 64 
LP2951ACMM-3.3TR-ND | 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* | 8-MSOP 390.00/1,000 LP2982AIMS5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* SOT-23-5 416.00/1,000 
LP2951ACMMCT-ND Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 8-MSOP 1.13 83 60 LP2982IM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator SOT-23-5 1.16 86 62 
LP2951ACMMTR-ND Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 8-MSOP 390.00/1,000 LP2982IM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator SOT-23-5 403.00/1,000 
LP2951ACN-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulator* 8-Dip 1.54 1.13 82 LP2982IM5-3.3CT-ND _|3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 1.16 86 62 
LP2951ACN-3.3-ND 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 8-Dip 1.58 1.16 84 LP2982IM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 403.00/1,000 
LP2951CM-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulator* 8-SOIC 1.08 18 57 LP2982IM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 1.09 80 58 
LP2951CMXCT-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulator* 8-SOIC 1.08 18 of LP2982IM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 403.00/1,000 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi@ Reel’ (cont) LINEAR / LDO igi Reel” (cont. LINEAR / LDO 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
LP2983AIM5-1.0CT-ND | 1.0V, Micropower 150mA Voltage Regulator* SOT-23-5 1.73 1.27 92| |LP2986IMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg.* 8-MSOP 908.80/1,000 
LP2983AIM5-1.0TR-ND_|1.0V, Micropower 150mA Voltage Regulator* SOT-23-5 598.00/1,000 LP2986IMM-5.0CT-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg.* 8-MSOP 2.20 164 1.21 
LP2983AIM5-1.2CT-ND | 1.2V, Micropower 150mA Voltage Regulator* SOT-23-5 1.73 1.27 92) |LP2986IMM-5.0TR-ND |5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg.* 8-MSOP 908.80/1,000 
LP2983AIM5-1.2TR-ND | 1.2V, Micropower 150mA Voltage Regulator* SOT-23-5 598.00/1,000 LP2987ILD-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator 8-LLP 2.23 166 1.23 
LP2983IM5-1.0CT-ND | 1V, Micropower 150mA Voltage Regulator SOT-23-5 169 1.24 90 LP2987ILD-3.3TR-ND___|3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator 8-LLP 921.60/1,000 
LP2983IM5-1.0TR-ND | 1V, Micropower 150mA Voltage Regulator SOT-23-5 585.00/1,000 LP2987ILD-5.0CT-ND 5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator 8-LLP 2.23 1.66 1.23 
LP2983IM5-1.2CT-ND | 1.2V, Micropower 150mA Voltage Regulator* SOT-23-5 1.69 1.24 90 LP2987IM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy | 8-SOIC 1.98 148 1.09 
LP2983IM5-1.2TR-ND | 1.2V, Micropower 150mA Voltage Regulator* SOT-23-5 585.00/1,000 LP2987|M-5.0-ND 5.0V, Micropwr 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy* 8-SOIC 1.98 148 1.09 
LP2985AIBP-2.8CT-ND | 2.8V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 5-ySMD 1.04 75 255: LP2987IMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 8-MSOP 2.20 164 1.21 
LP2985AIBP-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 5-ySMD 1.08 718 57 LP2987IMM-5.0CT-ND__|5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accurac\ 8-MSOP 2.20 1.64 1.21 
LP2985AIM5-1.5CT-ND | 1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade* | SOT-23-5 1.08 718 57 LP2987IMM-5.0TR-ND | 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy | 8-MSOP 908.80/1,000 
LP2985AIM5-1.5TR-ND_|1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade*_| SOT-23-5 336.00/1,000 LP2988AILD-3.0CT-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulator 8-LLP 245 182 1.35 
LP2985AIM5-2.0CT-ND | 2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* SOT-23-5 1.08 18 57 LP2988AIM-5.0-ND 5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy* 8-SOIC 2.20 164 1.21 
LP2985AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade* | SOT-23-5 1.08 718 57 LP2988AIMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 8-MSOP 2.54 189 1.40 
LP2985AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade* | SOT-23-5 336.00/1,000 LP2988AIMM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 8-MSOP 1049.60/1,000 
LP2985AIM5-2.6CT-ND | 2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 1.08 718 57 LP2988IM-2.8-ND 2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy | 8-SOIC 2.14 159 1.18 
LP2985AIM5-2.6TR-ND_ | 2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 336.00/1,000 LP2988IM-5.0-ND 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 8-SOIC 2.14 159 1.18 
LP2985AIM5-2.7CT-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 1.04 75 255: LP2988IMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 8-MSOP 245 182 1.35 
LP2985AIM5-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 322.00/1,000 LP2988IMM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 8-MSOP 1011.20/1,000 
LP2985AIM5-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 1.08 718 .57| |LP2989AILD-1.8CT-ND__|1.8V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg. 8-LLP 2.79 2.07 1.53 
LP2985AIM5-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 336.00/1,000 LP2989AILD-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg. 8-LLP 2.79 2.07 1.53 
LP2985AIM5-2.9CT-ND | 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 1.08 18 57| |LP2989AILD-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg. 8-LLP 260 1.98 1.51 
LP2985AIM5-2.9TR-ND | 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 336.00/1,000 LP2989AILD-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg. 8-LLP 1310.40/1,000 
LP2985AIM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* SOT-23-5 1.08 18 57 LP2989AILD-5.0CT-ND | 5V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg.* 8-LLP 260 1.98 1.51 
LP2985AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* SOT-23-5 336.00/1,000 LP2989AILD-5.0TR-ND__|5V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg.* 8-LLP 1310.40/1,000 
LP2985AIM5-3.1CT-ND | 3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 1.08 718 .57| |LP2989AIM-1.8-ND 1.8V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg.* 8-SOIC 254 1.89 1.40 
LP2985AIM5-3.1TR-ND_|3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 336.00/1,000 LP2989AIM-2.5-ND 2.5V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg.* 8-SOIC 2.83 210 1.56 
LP2985AIM5-3.2CT-ND | 3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 1.08 18 57 LP2989AIM-3.0-ND 3V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg.* 8-SOIC 2.83 210 1.56 
LP2985AIM5-3.2TR-ND | 3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 336.00/1,000 LP2989AIM-3.3-ND 3.3V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg.* 8-SOIC 2.83 210 1.56 
LP2985AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade*. | SOT-23-5 1.08 18 57 LP2989AIM-5.0-ND 5V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg.* 8-SOIC 2.83 2.10 1.56 
LP2985AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade.* | SOT-23-5 336.00/1,000 LP2989AIMM-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg. 8-MSOP 279 2.07 1.53 
LP2985AIM5-3.6CT-ND | 3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade*_| SOT-23-5 1.08 18 57 LP2989AIMM-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg. 8-MSOP 2.79 2.07 1.53 
LP2985AIM5-3.6TR-ND | 3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade* | SOT-23-5 336.00/1,000 LP2989AIMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Regulator | 8-MSOP 3.09 230 1.70 
LP2985AIM5-3.8CT-ND | 3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade* | SOT-23-5 1.08 718 57 LP2989AIMM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Regulator | 8-MSOP 1277.44/1,000 
LP2985AIM5-3.8TR-ND | 3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* | SOT-23-5 336.00/1,000 LP2989AIMM-3.3CT-ND_|3.3V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg. 8-MSOP 3.09 2.30 1.70 
LP2985AIM5-4.0CT-ND | 4.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade* | SOT-23-5 1.04 15 55] |LP2989AIMM-3.3TR-ND |3.3V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg. 8-MSOP 1277.44/1,000 
LP2985AIM5-4.0TR-ND_| 4.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade* | SOT-23-5 336.00/1,000 LP2989AIMM-5.0CT-ND | 5V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg.* 8-MSOP 3.09 2.30 1.70 
LP2985AIM5-4.5CT-ND | 4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade* | SOT-23-5 1.08 18 57 LP2989AIMM-5.0TR-ND | 5V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg.* 8-MSOP 1277.44/1,000 
LP2985AIM5-4.5TR-ND | 4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade* | SOT-23-5 336.00/1,000 LP2989ILD-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg. 8-MSOP 2.82 210 1.55 
LP2985AIM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* SOT-23-5 1.08 18 57| |LP2989ILD-1.8TR-ND__|1.8V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg. 8-MSOP 1164.80/1,000 
LP2985AIM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* SOT-23-5 336.00/1,000 LP2989ILD-2.5CT-ND —_| 2.5V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg. 8-LLP 255 1.94 1.48 
LP2985AIM5-6.1CT-ND |6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 1.08 18 57| |LP2989ILD-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg. 8-LLP 1285.20/1,000 
LP2985AIM5-6.1TR-ND | 6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade SOT-23-5 336.00/1,000 LP2989ILD-3.0CT-ND 38V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Regulator 8-LLP 2.55 194 1.48 
LP2985AITP-2.7CT-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade microSMD | 1.08 718 57 LP2989ILD-3.0TR-ND 8V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Regulator 8-LLP 1285.20/1,000 
LP2985AITP-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade microSMD 102.00/250 LP2989ILD-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg. 8-LLP 2.55 1.94 1.48 
LP2985AITP-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* 5-ySMD 1.08 18 57 LP2989ILD-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Reg. 8-LLP 1285.20/1,000 
LP2985AITP-3.0TR-ND__| 3V. Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* 5-uSMD 102.00/250 LP2989ILD-5.0CT-ND 5V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Regulator 8-LLP 255 194 1.48 
LP2985|BP-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 5-uSMD 99 12 52 LP2989ILD-5.0TR-ND — | 5V, Micropower 500mA Low Noise Ultra LDO Regulator 8-LLP 1285.20/1,000 
LP2985IM5-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 .99 72 52 LP2989IM-1.8-ND 1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 8-SOIC 242 180 1.33 
LP2985IM5-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 322.00/1,000 LP2989IM-2.5-ND. 2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 8-SOIC 2.77 2.06 1.52 
LP2985IM5-2.0CT-ND | 2.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 1.04 715 55 LP2989IM-3.0-ND 3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 8-SOIC 2.77 2.06 1.52 
LP2985IM5-2.0TR-ND | 2.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 322.00/1,000 LP2989IM-3.3-ND 3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 8-SOIC 2.77 2.06 1.52 
LP29851M5-2.5CT-ND =| 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 1.04 15 55 LP2989IM-5.0-ND 5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 8-SOIC 2.77 2.06 1.52 
LP29851M5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 322.00/1,000 LP2989IMM-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 8-MSOP 2.82 210 1.55 
LP2985IM5-2.6CT-ND ‘| 2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 .99 72 52 LP2989IMM-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 8-MSOP 2.82 210 1.55 
LP29851M5-2.6TR-ND | 2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 308.00/1,000 LP2989IMM-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 8-MSOP 1164.80/1,000 
LP29851M5-2.7CT-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 1.04 715 55 LP2989IMM-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 8-MSOP 3.00 2.23 1.65 
LP2985IM5-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 322.00/1,000 LP2989IMM-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 8-MSOP 1240.32/1,000 
LP2985IM5-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 1.04 715 55 LP2989IMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 8-MSOP 3.00 223 1.65 
LP29851M5-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 322.00/1,000 LP2989IMM-3.0TR-ND_| 3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 8-MSOP 1240.32/1,000 
LP2985IM5-2.9CT-ND | 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 1.04 215 55 LP2989IMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 8-MSOP 3.00 2.23 1.65 
LP29851M5-2.9TR-ND | 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 322.00/1,000 LP2989IMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 8-MSOP 1240.32/1,000 
LP29851M5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 1.04 15 55 LP2989IMM-5.0CT-ND | 5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 8-MSOP 3.00 2.23 1.65 
LP2985IM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 322.00/1,000 LP2989IMM-5.0TR-ND | 5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 8-MSOP 1240.32/1,000 
LP2985IM5-3.1CT-ND =| 3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 1.04 715 55 LP2992AILD-1.5CT-ND__| 1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 6-LLP 1.70 1.25 91 
LP29851M5-3.1TR-ND | 3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 322.00/1,000 LP2992AILD-1.5TR-ND | 1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 6-LLP 588.90/1,000 
LP2985IM5-3.2CT-ND__| 3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 1.04 75 55 LP2992AILD-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 6-LLP 1.70 1.25 91 
LP29851IM5-3.2TR-ND | 3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 322.00/1,000 LP2992AILD-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 6-LLP 588.90/1,000 
LP2985IM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 1.04 715 55 LP2992AILD-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 6-LLP 1.54 1.13 82 
LP2985IM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 322.00/1,000 LP2992AILD-3.3CT-ND__|3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 6-LLP 1.70 1.25 91 
LP2985IM5-3.5CT-ND | 3.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 99 72 52 LP2992AILD-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 6-LLP 588.90/1,000 
LP29851M5-3.5TR-ND__| 3.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 308.00/1,000 LP2992AILD-5.0CT-ND | 5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 6-LLP 1.70 = 1.25 91 
LP2985IM5-3.6CT-ND =| 3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 1.04 A5 55 LP2992AILD-5.0TR-ND | 5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 6-LLP 588.90/1,000 
LP29851M5-3.6TR-ND | 3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 322.00/1,000 LP2992AIM5-1.5CT-ND | 1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 1.51 1.11 81 
LP2985IM5-3.8CT-ND | 3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 1.04 75 55 LP2992AIM5-1.5TR-ND_| 1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 523.90/1,000 
LP2985IM5-3.8TR-ND | 3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 322.00/1,000 LP2992AIM5-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 1.51 1.11 81 
LP2985IM5-4.0CT-ND__| 4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 1.04 15 55] |LP2992AIM5-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 523.90/1,000 
LP29851M5-4.0TR-ND | 4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 322.00/1,000 LP2992AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 1.51 1.11 81 
LP2985IM5-4.5CT-ND ‘| 4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 1.04 15 55 LP2992AIMS5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 523.90/1,000 
LP2985IM5-4.5TR-ND | 4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 322.00/1,000 LP2992AIM5-3.3CT-ND_|3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 1.51 1.11 81 
LP2985IM5-5.0CT-ND =| 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 1.04 75 55 LP2992AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 523.90/1,000 
LP2985IM5-5.0TR-ND__| 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 322.00/1,000 LP2992AIM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 1.51 1.11 81 
LP29851M5-6.1CT-ND | 6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 1.04 75 255: LP2992AIM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 523.90/1,000 
LP29851M5-6.1TR-ND | 6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 322.00/1,000 LP2992ILD-1.5CT-ND 1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 6-LLP 1.50 1.10 80 
LP2985|TP-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 5-uSMD 1.04 75 55 LP2992ILD-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 6-LLP 1.66 1.22 89 
LP2985ITP-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 5-ySMD 97.75/250 LP2992ILD-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 6-LLP 575.90/1,000 
LP2985ITP-2.7CT-ND_ 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 5-uSMD 1.04 715 55 LP2992ILD-5.0CT-ND 5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 6-LLP 1.66 1.22 89 
LP2985|TP-2.7TR-ND 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 5-ySMD 97.75/250 LP2992ILD-5.0TR-ND | 5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 6-LLP 575.90/1,000 
LP2986AILD-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V.Reg| 8-LLP 236 1.75 1.30} |LP2992IM5-1.5CT-ND | 1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 147 1.08 79 
LP2986AILD-3.3TR-ND |3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg] 8-LLP 972.80/1,000 LP2992IM5-1.5TR-ND | 1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 509.60/1,000 
LP2986AIM-3.0-ND 3V, MPU 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. Volt. Reg. 8-SOIC 211 1.57 1.16] |LP2992IM5-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 147 1.08 19 
LP2986AIM-3.3-ND 3.3V, MPU 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. Volt. Reg.* 8-SOIC 241 1.57 1.16} |LP2992IM5-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 509.60/1,000 
LP2986AIM-5.0-ND 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg.* 8-SOIC 241 1.57 1.16] |LP2992IM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 147 1.08 719 
LP2986AIMM-3.0CT-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg.* 8-MSOP 2.79 2.07 1.53] |LP2992IM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 509.60/1,000 
LP2986AIMM-3.0TR-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg.* 8-MSOP 1152.00/1,000 LP2992IM5-3.0CT-ND___|3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 147 1.08 79 
LP2986AIMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg. 8-MSOP 2.79 2.07 1.53] |LP2992IM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 509.60/1,000 
LP2986AIMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg. 8-MSOP. 1152.00/1,000 LP2992IM5-3.3CT-ND — | 3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 147 1.08 79 
LP2986AIMM-5.0CT-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg.* 8-MSOP 279 2.07 1.53] |LP2992IM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 509.60/1,000 
LP2986AIMM-5.0TR-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg.* 8-MSOP 1152.00/1,000 LP2992IM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 147 1.08 19 
LP2986ILD-3.3CT-ND 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg. 8-LLP 2.23 1.66 1.23) |LP2992IM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator SOT-23-5 509.60/1,000 
LP2986ILD-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg. 8-LLP 921.60/1,000 LP3852EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5| 4.18 318 2.43 
LP2986IM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator* 8-SOIC 1.98 1.48 1.09} |LP3852EMP-1.8TR-ND /1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 2104.20/1,000 
LP2986IM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator* 8-SOIC 1.98 1.48 1.09) |LP3852EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5| 418 3.18 2.43 
LP29861M-5.0-ND 5V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator 8-SOIC 1.98 148 1.09) |LP3852EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 2104.20/1,000 
LP2986IMM-3.0CT-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg. 8-MSOP 2.20 164 1.21 LP3852EMP-3.3CT-ND__ | 3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 | 4.18 3.18 2.43 
LP2986IMM-3.0TR-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg. 8-MSOP 908.80/1,000 LP3852EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 2104.20/1,000 
LP2986IMM-3.3CT-ND__[3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg.* 8-MSOP. 2.20. 1.64 1.21 LP3852EMP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 | 4.18 3.18 2.43 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Semiconductor PigigpReel° (Cont.) LINEAR / LDO Semiconductor Pigi@@Reel (Cont.) LINEAR / LDO 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LP3852EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 2104.20/1,000 LP3876ES-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 4.38 3.33 2.54 
LP3852ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 418 318 2.43) |LP3876ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 438 3.33 2.54 
LP3852ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 418 3.18 2.43) | LP3876ET-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-220-5 4.38 333 2.54 
LP3852ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 418 3.18 2.43) |LP3878MR-ADJ-ND Adj., 800mA MPU, LN, Ceramic Stable Volt. Reg.* 8-PSOP 250 186 1.38 
5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 418 3.18 2.43) |LP3878SD-ADJCT-ND | Adj., 800mA MPU, LN, Ceramic Stable Volt. Reg.* 8-LLP 2.98 2.27 1.73 
1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-220-5 418 318 2.43) |LP3878SD-ADJTR-ND | Adj., 800mA MPU, LN, Ceramic Stable Volt. Reg.* 8-LLP 1499.40/1,000 
2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 418 318 2.43 LP3879MR-1.0-ND 1V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Regulator* 8-PSOP. 2.50 1.86 1.38 
3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 418 3.18 2.43 LP3879MR-1.2-ND 1.2V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Reg.* 8-PSOP. 2.50 1.86 1.38 
5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 418 318 2.43 LP3879SD-1.0CT-ND 1V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Regulator* 8-LLP 250 186 1.38 
1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 6.08 462 3.53 LP3879SD-1.0TR-ND 1V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Regulator* 8-LLP 1034.24/1,000 
LP3853ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 6.08 4.62 3.53] |LP3879SD-1.2CT-ND 1.2V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Reg.* 8-LLP 2.50 1.86 1.38 
LP3853ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 6.08 4.62 3.53 LP3879SD-1.2TR-ND 1.2V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Reg.* 8-LLP 1034.24/1,000 
5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 6.08 4.62 3.53 LP3881EMR-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Response LDO Linear Regulator 8-PSOP. 470 3.58 273 
1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 6.08 462 3.53 LP3881ES-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 470 3.58 2.73 
2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 6.08 462 3.53 LP3881ES-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 4.70 3:58 2.73: 
3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 6.08 462 3.53 LP3882EMR-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Response LDO Linear Regulator* 8-PSOP 465 3.54 2.70 
5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 6.08 462 3.53 LP3882EMR-1.5-ND 1.5V, 1.5A Fast Response LDO Linear Regulator* 8-PSOP. 465 3.54 2.70 
LP3855EMP-1.8CT-ND__|1. 8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 4.15 3.16 2.41 LP3882ES-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 465 3.54 2.70 
LP3855EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 2091.60/1,000 LP3882ES-1.5-ND 1.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 465 354 2.70 
LP3855EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5| 4.15 316 2.41 LP3882ET-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 465 3.54 2.70 
LP3855EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 2091.60/1,000 LP3883ES-1.2-ND 1.2V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 6.73 4.36 3.33 
LP3855EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5| 4.15 316 2.41 LP3883ES-1.5-ND 1.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 5.73 436 3.33 
LP3855EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 2091.60/1,000 LP3883ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 5.73 436 3.33 
LP3855EMP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5| 4.15 316 2.41 LP3883ET-1.5-ND 1.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 5.73 436 3.33 
LP3855EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 2091.60/1,000 LP3891EMR-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 8-PSOP 3.03 2.30 1.76 
LP3855EMP-ADJCT-ND | Adj., 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5| 3.70 282 2.15) |LP3891EMR-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 8-PSOP 3.03 2.30 1.76 
LP3855EMP-ADJTR-ND | Adj., 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1864.80/1,000 LP3891EMR-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 8-PSOP 3.03 2.30 1.76 
LP3855ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 418 3.18 2.43) | LP3891ES-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 3.03 2.30 1.76 
LP3855ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 418 3.18 2.43) |LP3891ES-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 3.03 2.30 1.76 
LP3855ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 418 3.18 2.43] |LP3891ES-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 3.03 230 1.76 
LP3855ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 418 3.18 2.43) |LP3891ET-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 3.03 2.30 1.76 
LP3855ES-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 418 3.18 2.43] |LP3892EMR-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 8-PSOP 3.33 2.53 1.93 
LP3855ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-220-5 418 3.18 2.43| |LP3892EMR-1.5-ND 1.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 8-PSOP 3.33 2.53 1.93 
LP3855ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 418 3.18 2.43) |LP3892EMR-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 8-PSOP 3.53 268 2.05 
LP3855ET-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 418 318 2.43] |LP3892ES-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 3.53 268 2.05 
LP3856ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 5.98 4.55 3.47) |LP3892ES-1.5-ND 1.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 3.53 2.68 2.05 
LP3856ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 5.98 4.55 3.47 LP3892ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 3.53 2.68 2.05 
LP3856ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 5.98 4.55 3.47) | LP3892ET-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 3.33 2.53 1.93 
LP3856ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 5.98 455 3.47 LP3893ES-1.2-ND 1.2V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 443 337 257 
LP3856ES-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 5.98 4.55 3.47) |LP3893ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 443 337 2.57 
LP3856ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-220-5 5.98 4.55 3.47] |LP3893ET-1.2-ND 1.2V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 415 316 2.41 
LP3856ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 5.98 455 3.47 LP3905SD-A3CT-ND Dual High Current DC/DC and Dual Linear Regulator* 14-LLP 3.58 2.72 2.08 
LP3871EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.98 2.21 1.64) |LP3905SD-A3TR-ND Dual High Current DC/DC and Dual Linear Regulator* 14-LLP 1915.20/1,000 
LP3871EMP-1.8TR-ND |1.8V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1228.80/1,000 LP3905SD-00CT-ND Power Mgmt Unit for LP Handheld Application* 14-LLP 3.58 2.72 2.08 
LP3871EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.98 2.21 1.64) |LP3905SD-00TR-ND Power Mgmt Unit for LP Handheld Application* 14-LLP 1915.20/1,000 
LP3871EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1228.80/1,000 LP3905SD-30CT-ND Power Mgmt Unit for LP Handheld Application* 14-LLP 3.58 2.72 2.08 
LP3871EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.98 2.21 1.64) /LP3905SD-30TR-ND Power Mgmt Unit for LP Handheld Application* 14-LLP 1915.20/1,000 
LP3871EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1228.80/1,000 LP3906SQ-DJXICT-ND | Dual High Current Buck DC/DC and Dual Linear Reg.* 24-LLP 438 333 2.54 
LP3871EMP-5.0CT-ND | 5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.98 2.21 1.64) |LP3906SQ-DJXITR-ND | Dual High Current Buck DC/DC and Dual Linear Reg.* 24-LLP 2205.00/1,000 
LP3871ES-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 2.90 2.21 1.69} |LP3906SQ-JXXICT-ND | Dual High Current Buck DC-DC and Dual Linear Reg.* 24-LLP 438 333 2.54 
LP3871ES-2.5-ND 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 2.90 2.21 1.69] |LP3906SQ-JXXITR-ND | Dual High Current Buck DC-DC and Dual Linear Reg.* 24-LLP 2205.00/1,000 
LP3871ES-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 2.90 2.21 1.69 LP3907SQ-JXQXCT-ND | Dual High Current Buck DC-DC/Dual Linear Regulator* 24-LLP 453 344 2.63 
LP3871ET-2.5-ND 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 2.90 2.21 1.69 LP3907SQ-JXQXTR-ND | Dual High Current Buck DC-DC/Dual Linear Regulator* 24-LLP 2280.60/1,000 
LP3871ET-5.0-ND 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 2.90 2.21 1.69] |LP3907SQ-PXPPCT-ND | Dual High Current Buck DC-DC/Dual Linear Reg.* NEW!| 24-LLP 453 3.44 2.63 
LP3872EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.88 2.19 1.67) |LP3907SQ-PXPPTR-ND | Dual High Current Buck DC-DC/Dual Linear Reg.* NEW!| 24-LLP 2280.60/1,000 
LP3872EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3907TL-JJ11CT-ND | Dual High Current Buck DC-DC/Dual Linear Reg.* NEW!| 25-SMD 453 3.44 2.63 
LP3872EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.88 219 1.67) |LP3907TL-JJ11TR-ND | Dual High Current Buck DC-DC/Dual Linear Reg.* NEW!| 25-ySMD 601.83/250 
LP3872EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3907TL-JJCPCT-ND | Dual High Current Buck DC-DC/Dual Linear Reg.* NEW!| 25-SMD 453 344 2.63 
LP3872EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.88 2.19 1.67) |LP3907TL-JJCPTR-ND | Dual High Current Buck DC-DC/Dual Linear Reg.* NEW!| 25-ySMD 601.83/250 
LP3872EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3907TL-JSXSCT-ND | Dual High Current Buck DC-DC/Dual Linear Reg.* NEW!| 25-)SMD 453 344 2.63 
LP3872EMP-5.0CT-ND | SV, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.88 2.19 1.67) |LP3907TL-JSXSTR-ND__|Dual High Current Buck DC-DC/Dual Linear Reg.* NEW!| 25-1SMD. 601.83/250 
LP3872EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3961EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5| 2.55 1.94 1.48 
LP3872ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 3.45 263 2.01 LP3961EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1285.20/1,000 
LP3872ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 3.45 263 2.01 LP3961EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5] 2.55 1.94 1.48 
LP3872ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 3.45 263 2.01 LP3961EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1285.20/1,000 
LP3872ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 3.25 2.47 1.89] |LP3961EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.55 1.94 1.48 
LP3872ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 3.45 263 2.01 LP3961EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1285.20/1,000 
LP3873ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 438 3.33 2.54] |LP3961EMP-5.0CT-ND | 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5| 2.55 1.94 1.48 
LP3873ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 438 3.33 2.54] |LP3961EMP-5.0TR-ND | 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1285.20/1,000 
LP3873ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 438 333 2.54) |LP3961ES-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-263-5} 260 1.98 1.51 
LP3873ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 438 3.33 2.54) |LP3961ES-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-263-5 | 2.60 1.98 1.51 
LP3873ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-220-5 438 3.33 2.54] |LP3961ES-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-263-5/ 2.60 1.98 1.51 
LP3874EMP-1.8CT-ND__|1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.98 2.21 1.64) |LP3961ET-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 2.60 1.98 1.51 
LP3874EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1228.80/1,000 LP3961ET-5.0-ND 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 2.60 1.98 1.51 
LP3874EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.98 2.21 1.64) |LP3962EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5| 2.58 1.96 1.50 
LP3874EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1228.80/1,000 LP3962EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1297.80/1,000 
LP3874EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.98 2.21 1.64) |LP3962EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5| 2.58 1.96 1.50 
LP3874EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1228.80/1,000 LP3962EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1297.80/1,000 
LP3874EMP-5.0CT-ND | 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.98 2.21 1.64) |LP3962EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5| 2.58 1.96 1.50 
LP3874EMP-5.0TR-ND | 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1228.80/1,000 LP3962EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1297.80/1,000 
LP3874EMP-ADJCT-ND | Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.98 2.21 1.64) [LP3962ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 3.10 2.36 1.80 
LP3874EMP-ADJTR-ND | Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1228.80/1,000 LP3962ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 3.10 2.36 = 1.80 
LP3874ES-2.5-ND 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 2.90 2.21 1.69 |LP3962ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 290 2.21 1.69 
LP3874ES-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 2.90 2.21 1.69) |LP3962ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 2.90 2.21 1.69 
LP3874ES-5.0-ND 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 2.90 2.21 1.69) |LP3963ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 3.70 2.82 215 
LP3874ES-ADJ-ND Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 2.90 2.21 1.69] |LP3963ES-3.3-ND. 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 3.70 2.82 2.15 
LP3875EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.88 219 1.67) |LP3963ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-220-5 3.70 2.82 2.15 
LP3875EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3964EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5| 2.55 1.94 1.48 
LP3875EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.88 2.19 1.67) |LP3964EMP-1.8TR-ND |1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 1285.20/1,000 
LP3875EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3964EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5| 2.55 1.94 1.48 
LP3875EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.88 219 1.67) |LP3964EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1285.20/1,000 
LP3875EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3964EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5] 3.16 235 1.74 
LP3875EMP-5.0CT-ND__| 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.88 2.19 1.67) |LP3964EMP-ADJCT-ND | Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5| 2.55 1.94 1.48 
LP3875EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3964EMP-ADJTR-ND | Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1285.20/1,000 
LP3875EMP-ADJCT-ND | Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.88 2.19 1.67) |LP3964ES-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 290 2.21 1.69 
LP3875EMP-ADJTR-ND | Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3964ES-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 2.90 2.21 1.69 
LP3875ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 3.45 2.63 2.01 LP3964ES-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 2.90 2.21 1.69 
LP3875ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 3.45 2.63 2.01 LP3964ES-ADJ-ND Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 290 221 1.69 
LP3875ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 3.45 263 2.01 LP3964ET-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-220-5 2.60 1.98 1.51 
LP3875ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 3.45 2.63 2.01 LP3964ET-ADJ-ND Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 290 2.21 1.69 
LP3875ES-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 3.45 263 2.01 LP3965EMP-ADJCT-ND_| Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.88 2.19 1.67 
LP3875ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 3.45 263 2.01 LP3965EMP-ADJTR-ND | Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1449.00/1,000 
LP3875ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-220-5 3.45 2.63 2.01 LP3965EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.88 219 1.67 
LP3876ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 438 3.33 2.54) |LP3965EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1449.00/1,000 
LP3876ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 438 3.33 2.54) |LP3965EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5| 2.88 219 1.67 
LP3876ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 438 3.33 2.54) |LP3965EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1449.00/1,000 
LP3876ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 4.38 3.33 2.54] |LP3965EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 | 2.88 2.19 1.67 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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DigigpReel’ (cont,) LINEAR / LDO igigpReel’ (cont) LINEAR / LDO 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
[P3965EMP-3.3TR-ND  [3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1449.00/1,000 [P3986BL-3131CT-ND | Dual Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. SuSMD | 173 127 92 
LP3965ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 | 3.45 263 2.01) |LP3986TL-2525CT-ND | Dual Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 8-SMD | 184 135 98 
LP3965ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 | 3.45 2.63 2.01) |LP3986TL-2525TR-ND | Dual Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 8-uSMD 183.75/250 
LP3965ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 | 3.45 263 2.01] |LP3986TL-2818CT-ND | Dual Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* SuSMD | 184 135 98 
LP3965ES-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 | 3.45 263 2.01| |LP3986TL-2818TR-ND | Dual Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* 8-"SMD 183.75/250 
LP3965ET-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-220-5 | 3.45 263 2.01) |LP3986TL-3028CT-ND | Dual Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 8uSMD | 1.84 1.35 98 
LP3965ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-220-5 | 3.45 2.63 2.01) |LP3986TL-3028TR-ND | Dual Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 8-"SMD 183.75/250 
LP3965ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-220-5 | 345 263 201) |LP3986TL-3030CT-ND | Dual Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* 8-uSMD | 184 1.35 98 
LP3966ES-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 | 413 3.14 _2.40| [LP3986TL-3030TR-ND | Dual Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* 8-SMD 183.75/250 
LP3966ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 413 3.14 2.40) | LP3987ITL-2.5CT-ND 2.5V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep 5-uSMD 1.20 88 64 
LP3966ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 | 413 3.14 2.40| |LP3987ITL-2.5TR-ND | 2.5V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep 5-uSMD 120.00/250 
LP3966ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 413 3.14 2.40) |LP3987ITL-2.6CT-ND 2.6V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep 5-ySMD 1.20 88 64 
LP3966ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 3.70 2.82 215 LP3987ITL-2.6TR-ND 2.6V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep 5-ySMD 120.00/250 
LP3966ET-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-220-5 | 4.13 3.14 2.40| [LP3987ITL-2.8CT-ND | 2.8V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep S-uSMD | 1.20 88.64 
[P3981ILD-2.5CT-ND | 2.5V, Micropwr 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg.* | 6-LLP 7.16.86  .62| |LP3987ITL-2.8TR-ND — | 2.8V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep 5-uSMD 120.00/250 
LP3981ILD-2.5TR-ND 2.5V, Micropwr 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg.* 6-LLP 403.00/1,000 LP3988IMF-2.5CT-ND 2.5V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Regulator | SOT-23-5 1.01 715 54 
LP3981ILD-2.83CT-ND | 2.83V, Micropwr 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 6-LLP 1.16 86 62| |LP3988IMF-2.5TR-ND — | 2.5V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Regulator | SOT-23-5 351.00/1,000 
LP3981ILD-3.0CT-ND 3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 6-LLP 1.16 86 62 LP3988IMF-2.85CT-ND | 2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. | SOT-23-5 1.01 15 54 
LP3981ILD-3.0TR-ND _|3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. | _6-LLP 403.00/1,000 LP3988IMF-3.0CT-ND — ]3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. $0T-23-5 | 1.01 75 5d 
LP398TILD-3.3CT-ND  [3.3V, Micropwr 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg.* | 6-LLP T1686 62) |LP3988IMF-3.0TR-ND | 3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. SOT-23-5 351.00/1,000 
LP3981ILD-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg.* | 6-LLP 403.00/1,000 LP3988IMF-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* | SOT-23-5 | 1.01 75 54 
LP3981IMM-2.5CT-ND /2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt.Reg.* | 8-MSOP | 1.09 .80  .58] |LP3988IMF-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* | SOT-23-5 351.00/1,000 
LP3981IMM-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* | 8-MSOP 377.00/1,000 LP3988ITL-1.85CT-ND | 1.85V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. S-wSMD_| 1.13 83 __.60 
LP3981IMM-2.7CT-ND _|2.7V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* | 8-MSOP | 1.09 80 _.58) |LP3988ITL-1.85TR-ND | 1.85V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 5-uSMD 112.50/250 
LP3981IMM-2.83CT-ND |2.83V, Micropwr 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. | 8-MSOP | 1.14 84  .61| |LP3988ITL-2.6CT-ND = | 2.6V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. S-uSMD | 113 83 60 
LP3981IMM-2.83TR-ND |2.83V, Micropwr 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. | 8-MSOP 395.20/1,000 LP3988ITL-2.6TR-ND —2.6V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 5-uSMD 112.50/250 
LP3981IMM-3.0CT-ND |3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. | 8-MSOP | 1.14 84 61] |LPS98BITL-2.85CT-ND | 2.85V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 5-uSMD | 113 83 60 
LP3981IMM-3.0TR-ND /3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. | 8-MSOP 395.20/1,000 LP3988ITL-2.85TR-ND__| 2.85V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 5-ySMD. 112.50/250 
LP3981IMM-3.03CT-ND_|3.03V, Micropwr 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. | 8-MSOP_| 1.09 80 _.58| |LPS990MF-1.2CT-ND = /1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator* SOT-23-5 | 1.16 86 62 
LP3981IMM-3.03TR-ND |3.03V, Micropwr 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. | 8-MSOP 377.00/1,000 LPSQSOMF-1.2TR-ND — |1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator* SOT-23-5 403.00/1,000 
LP3981IMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* | 8-MSOP | 1.09 80 58] |LPS990MF-1.5CT-ND | 1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator* SOT-23-5 | 1.16 86 62 
LP3981IMM-3.3TR-ND |3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* | 8-MSOP 377.00/1,000 LP3990MF-1.8CT-ND | 1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator* SOT-23-5 | 116 86 62 
LP3982ILD-ADJCT-ND | Adj., Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS 8-LLP 120 88 64 Been ia ome rifeae ia Aer aor F jean om o 
LP3982ILD-ADJTR-ND _ | Adj., Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS 8-LLP 416.00/1,000 “2.901- ov, f a “23° : : : 
LP3982ILD-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS | 8-LLP 720.8 64] |LPSO9OME-2.5TR-ND — /2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator* SOT-23-5 403.00/1,000 
LP3982ILD-1.8TR-ND — |1.8V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS 8-LLP 416.00/1,000 LP3990MF-2.8CT-ND | 2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator* SOT-23-5 | 116 86 62 
LP3982ILD-2.5CT-ND  |2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS | 8-LLP | 1.20 .88 64] |LP3990MF-2.8TR-ND — | 2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator* S0T-23-5 403.00/1,000 
LP3982ILD-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS 8-LLP 416.00/1,000 LP3990ME-3.3CT-ND___|3.3V, 150mA Linear Voltage Regulator* SOT-23-5 | 116 _.86__.62 
LP3982ILD-2.7CT-ND_|2.77V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS | 8-LLP_| 1.20 88 _.64| |LPS990MF-3.3TR-ND — [3.3V, 150mA Linear Voltage Regulator* S01-23-5 403.00/1,000 
[P3982ILD-3.0CT-ND — |3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. | 8-LLP | 1.20.88 64] |LP3990SD-1.2CT-ND | 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator* BLLP | 1.20 88 64 
LP3982ILD-3.0TR-ND | 3V; Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. | 8-LLP 416.00/1,000 LP3990SD-1.2TR-ND — |1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator* - 8-LLP 416.00/1,000 
LP3982ILD-3.3CT-ND — /3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS* | 8-LLP 1.20 88 .64| |LP3990SD-1.35CT-ND | 1.35V. 150mA Linear Voltage Regulator 6-LLP 1.20 8864 
LP3982ILD-3.3TR-ND — |3.3V Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS* | 8-LLP 416.00/1,000 LP3990SD-1.5CT-ND__| 1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator S-LLP 1.20 ___88 __.64 
LP3982IMM-ADJCT-ND_|Adj., Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* | 8-MSOP_| 1.13.83 .60| |LP8990SD-1.5TR-ND —/1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 6-LLP 416.00/1,000 
[P3982IMM-ADJTR-ND | Adj., Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* | 8-MSOP 390.00/1,000 ees BCLND ye oom ret vote Regulator ahs . sino 64 
LP3982IMM-1.8CT-ND |1.8V, Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* | 8-MSOP | 143 83 60) |ipsognen etn |o'ny’ 1c hiner Vee Reser ail Aon yn 6A 
LP3982IMM-1.8TR-ND | 1.8V, Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* | 8-MSOP 390.00/1,000 imenenocee Bevel - Nn eee val ‘age Banal oF aie 450) cee? A 
LP3982IMM-2.5CT-ND | 2.5V, Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* | 8-MSOP | 1.13 83 60) [paragon ee = Aner votes Aer #8M0 | 741686 62 
TR ne ee 380.00/1,000 LP3990TL-0.8TR-ND —_|0.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 4-uSMD 116.25/250 
; -77V, Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg. | 8-MSOP ) 1.15 83.60) J baggoti-4.2cT-ND —_|1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator 4-SMD | 116 86 62 
LBSOSEIMM:2 B2CT ND 2. 82V. Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg. | MSOF | 143 83° 80) |ipsggoTL-t.2TR-ND | 1:2V, 150mA Linear Vottage Regulator 4-WSMD 116.25/250 
; » Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS* | 8-MSOP | 113.83 60) | paggoTL-1.35CT-ND__|1.35V, 150mA Linear Voltage Regulator 4-uSMD | 1.16 86 62 
LP3982IMM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS* | 8-MSOP 390.00/1,000 Tee cac NER eaeENGINE 1 36V 1 50ur8 iceor Volos Rev ulater 7ASM 1625/50 — 
LP3982IMIM-3.3CT-ND __|3.3V, Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* | 8-MSOP | 1.13 83.60} | procn yer ny — |4"sy. 1$0mA Linear Voltage Regulator ausMD Hei RET. OBS 
[P3982IMM-3.3TR-ND |3.3V, Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* | 8-MSOP 390.00/1,000 [P3Q90TL-1.STR-ND | 4.8V.150mA Linear Vottage Regulator 4uSMD "116.25/250 
LPSOB3ITL STRAND |18VMcropower SmACMOS Votage Regulator | SySMD | 1177850 | |EPSSBUTL-1.2CT-ND —/1.8V, 150m Linear Votape Regulators 4usMD | 1416 86 62 
SeVh eal “ -1.8TR- -8V, 150mA Linear Voltage Regulator* at 25/251 
Lease 2 e074 [2 Meron Sma CHGS Votes Romito | ESM | 124, Slog | (Lessa S014 — [257 180m ea Vota equator SMD [1G ae ae 
TPSSR4IBP-3.1CT-ND —[31V-Micropur 150mA Ultra LOO GMOS Volt. Re TSM} 114-4 er] |LPS99OTL-2.5TR-ND | 2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator* 4-uSMD 116.25/250 
[P3984IMF-1.5CT-ND |1.5V. Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt.Reg.* | s0T-23-5 | 113 83 60| |LPS99OTL-2.8CT-ND | 2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator A HOM) tS seo. ee 
LP3984IMF 1 oN MNGrOp : g. : ; . LP3990TL-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 4-SMD 116.25/250 
-1.5TR-ND 1.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. SOT-23-5 390.00/1,000 ie a i + 7 5 
LP3984IMF-1. 8CT-ND 1/8’ Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Rea* | SOT-23-5 143 83 60 LP3991TL-1.8CT-ND 1.8V, 300mA Linear Voltage Regulator* NEW! 4-1SMD. 1.58 1.16 84 
LP3984IME. 18TR ND 1 av. Mi P ‘| 9. : ¥ ° LP3991TL-1.8TR-ND 1.8V, 300mA Linear Voltage Regulator* NEW! 4-SMD 157.50/250 
-1.8TR- 8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* | SOT-23-5 390.00/1,000 LP3991TL-3.0CT-ND | 3.0V, 300mA Linear Voltage Regulator* 4usMD | 158 146 84 
LP3984IMF-2.0CT-ND — [2V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. SOT-235 | 173 83 60] |ipagaiti-30TR-ND | 3.0V' 300mA Linear Voltage Regulator* 4-SMD 546.00/1,000 
LP3984IMF-2.0TR-ND | 2V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. SOT-23-5 390.00/1,000 LP3992IMF-1.5CT-ND | 1.5V’ Voltage Regulator with Shutdown gor23-5 | 120. 88 64 
LP3Q84IMF-3.1CT-ND — |3.1V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* | SOT-23-5 | 1.13 83 60| |ip3995iLD-1.8CT-ND__|1.8V' Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with SD_| — 6-LLP 128 94.—StB 
LP3984IMF-3.1TR-ND — /3.1V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* | SOT-23-5 390.00/1,000 [P3995ILD-1.8TR-ND ~~ ]1.8V. Micropower150mA CMOS Voltage Reg, with SD} 6-CLP 442.001 000 
LP3984ITP-1.8CT-ND___|1.8V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 4uSMD_| 1.14 84 ___61| | rpagqsip-2.acT-ND | 2.8V' Micropower 150mA CMOS Voltage Reg, withSO | 6-LLP 128 94 ~««68 
Tee eg a ry Hale ome me a cue tot ae en 3 ee - LP3995ILD-2.8TR-ND | 2.8V Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with SD | 6-LLP “442.00/1,000 
LP3984ITP-2.9TR-ND  |2.9V. Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 4-WSMD 120,00/250 Tee TR pee pe lay eect ous va i: wit ore. ||| senna 
URSSBSIBR=3:307- ND |3.3V, Micropwr 150mA Ultra LOO CMOS Volt. Reg. S-HSMD_) 1.05 77.58) /[P3QQBITL-7.5CT-ND __|1.5V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD S-SMD | 1.13 83 60 
LP3985IM5-2.5CT-ND___|2.5V, Micropower 150mA Ultra DO CMOS Volt. Reg.*_| SOT-23-5 | 94 _.69__50| | p39951TL-15TR-ND —_|1.5V Micropower 150mA CMOS Volt. Reg, with SD 5-uSMD 112.50/250 
UES o85I May STRs Day 2.5V, Mictonower 150mA Ultra LDO CMOS Volt, Reg." | SOT-28-5 326.00/1,000 LP3Q95ITL-1.8CT-ND | 1.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown | microSMD| 1.13 83 60 
LP398SIM5-2.6CT-ND | 2.6V, Micropower 150mA Ultra LOO CMOS Volt. Reg. | SOT-23-5 | 1.04 7555) /_ p3gg5ITL-1.8TR-ND | 1.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown | microSMD 112.50/250 
LP3985IM5-2.7CT-ND — |2.7V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. | SOT-23-5 | 1.04 75 —.55|_ | p3995ITL-21CT-ND _|2.1V Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown | 5-uSMD | 1.13 83 60 
LP3985IM5-2.8CT-ND — |2.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg." | SOT-23-5 | .94 69 —.50|_[[pgggsiTL-2.11R-ND [2 1V. Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown | 5-ySMD 112,50/250 
LP3985IM5-2.8TR-ND__|2.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.*_| SOT-23-5 325.00/1,000 LP3995ITL-2.5CT-ND | 2.5V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown | microSMD | 1.13  .83 — .60 
LP398SIM5-285CT-ND | 2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. | SOT-23-5 | .94 69-50) /_p3ggsiTL-2.5TR-ND | 2.5V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown | microSMD 112.50/250 
LP398SIM5-2.9CT-ND | 2.9V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* | SOT-23-5 94.6950) | LP3995ITL-2.8CT-ND | 2.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown | microSMD | 1.13 83 60 
LP3985IM5-2.9TR-ND —|2.9V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* | SOT-23-5 325.00/1,000 LP3995ITL-2.8TR-ND__ | 2.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown | microSMD 112.50/250 
LP3985IM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* | SOT-23-5 94.6950) LP3995ITL-2.85CT-ND |2.85V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown | 5-uSMD | 1.13 83 60 
LP3985IM5-3.0TR-ND__|3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* | SOT-23-5 325.00/1,000 LP3995ITL-2.85TR-ND | 2.85V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown | 5-ySMD 112.50/250 
LP3985IM5-3.2CT-ND | 3.2V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. SOT-23-5 94 69 50| | LP3995ITL-3.0CT-ND 3V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown 5-uSMD 1.13 83 60 
LP3985IM5-3.2TR-ND —/3.2V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. SOT-23-5 325.00/1,000 LP3995ITL-3.0TR-ND 3V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown 5-uSMD 412.50/250 
LP3985IM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. SOT-23-5 94 69 50] |LP3997MM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 250mA CMOS LDO Regulator* 8-MSOP 146 1.08 78 
LP3985IM5-3.3TR-ND —_/3.3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. SOT-23-5 325.00/1,000 LP3997MM-3.3TR-ND _ |3.3V, Micropower 250mA CMOS LDO Regulator* 8-MSOP 507.00/1,000 
LP3985IM5-4.7CT-ND | 4.7V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.*_| SOT-23-5 94 69 50] | LP3999ITL-1.8CT-ND 1.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 5-uSMD 1.16 86 62 
LP3985IM5-4.7TR-ND =| 4.7V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* | SOT-23-5 325.00/1,000 LP3999ITL-1.8TR-ND 1.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 5-SMD 416.25/250 
LP3985IM5-5.0CT-ND —/5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* | SOT-23-5 | 94 69 — 50) | LP3999ITL-1875CT-ND | 1.875V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 5SMD | 116 86 62 
LP3985IM5-5.0TR-ND —/5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* | SOT-23-5 325.00/1,000 LP3999ITL-1875TR-ND_| 1.875V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 5-uSMD 116.25/250 
LP3985ITL-2.5CT-ND | 2.5V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 5-ySMD 1.05 77 ~— 56} | LP3999ITL-2.4CT-ND 2.4V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 5-SMD 116 ~=—«86—(«é«‘CD 
LP3985ITL-2.5TR-ND__|2.5V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 5-uSMD 105.00/250 LP3999ITL-2.4TR-ND | 2.4V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 5-uSMD 116.25/250 
LP3985ITL-2.7CT-ND | 2.7V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 5-ySMD 1.05 77 ~— 56] | LP3999ITL-2.5CT-ND 2.5V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 5-uSMD 116 86 62 
LP3985ITL-2.7TR-ND | 2.7V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 5-ySMD 105.00/250 LP3999ITL-2.5TR-ND | 2.5V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 5-SMD 116.25/250 
LP3985SITL-2.8CT-ND | 2.8V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 5-uSMD 1.05 77 ~— 56] |LP3999ITL-2.8CT-ND___| 2.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 5-uSMD 116.86 62 
LP3985ITL-2.8TR-ND — | 2.8V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 5-ySMD 105.00/250 LP3999ITL-2.8TR-ND | 2.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 5-SMD 116.25/250 
LP3985!TL-285CT-ND | 2.85V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 5-SMD 1.05 AT 56] |LP3999ITL-3.3CT-ND 3.3V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 5-uSMD 1.16 86 62 
LP3985ITL-285TR-ND | 2.85V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 5-ySMD 105.00/250 LP3999ITL-3.3TR-ND 3.3V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 5-ySMD 116.25/250 
LP3985ITL-3.0CT-ND 3V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* 5-uSMD 1.05 JT 56] |LP5900TL-1.5CT-ND 1.5V, 150mA Linear Regulator* 4-SMD 1.74 = 1.29 96 
LP3985ITL-3.0TR-ND — /3V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.* 5-uSMD 105.00/250 LP5900TL-1.5TR-ND | 1.5V, 150mA Linear Regulator* 4-ySMD 189.00/250 
LP3985ITL-3.3CT-ND 3.3V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 5-SMD 1.05 We 56) |LP5900TL-1.8CT-ND 7.8V, 150mA Linear Regulator* 4-SMD 1.74 1.29 96 
LP3985ITL-3.3TR-ND__|3.3V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 5-ySMD 105.00/250 LP5900TL-1.8TR-ND | 1.8V, 150mA Linear Regulator* 4-SMD 189.00/250 
[P3985ITL-5.0CT-ND | 5V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. S-uSMD | 1.05 .77  .56| |LPS900TL-1.9CT-ND | 1.9V, 150mA Linear Regulator* 4-SMD | 174 129 96 
LP3985ITL-5.0TR-ND _|5V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 5-uSMD 105.00/250 LP5900TL-1.9TR-ND | 1.9V, 150mA Linear Regulator* 4-uSMD 189.00/250 
* RoHS Compliant + CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi Reel’ (cont) LINEAR / LDO igi Reel” (cont. LINEAR / LDO 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
LP5900TL-2.0CT-ND 2.0V, 150mA Linear Regulator* 4-SMD_ 1.74 1.29 .96| |LP38692SD-5.0CT-ND ]5V, 1ALDO CMOS Linear Regulator* 6-LLP 1.64 = 1.22 91 
LP5900TL-2.0TR-ND 2.0V, 150mA Linear Regulator* 4-SMD 189.00/250 LP38692SD-5.0TR-ND | 5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* 6-LLP 678.40/1,000 
LP5900TL-2.2CT-ND 2.2V, 150mA Linear Regulator* 4-uSMD 1.74 1.29 .96| |LP38692SD-ADJCT-ND | Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator* 6-LLP 1.64 1.22 91 
LP5900TL-2.2TR-ND 2.2V, 150mA Linear Regulator* 4-uSMD 189.00/250 LP38692SD-ADJTR-ND__| Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator* 6-LLP 678.40/1,000 
LP5900TL-2.5CT-ND 2.5V, 150mA Linear Regulator* 4-uSMD 1.74 = 1.29 .96| |LP38693MP-1.8CT-ND | 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator SOT-223 158 = 1.18 87 
LP5900TL-2.5TR-ND 2.5V, 150mA Linear Regulator* 4-uSMD 189.00/250 LP38693MP-2.5CT-ND | 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator SOT-223 1.58 1.18 87 
LP5900TL-2.75CT-ND 2.75V, 150mA Linear Regulator* NEW! 4-SMD 1.74 1.29 .96| |LP38693MP-2.5TR-ND | 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator SOT-223 652.80/1,000 
LP5900TL-2.75TR-ND | 2.75V, 150mA Linear Regulator* NEW! 4-uSMD 546.00/750 LP38693MP-3.3CT-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* SOT-223 1.58 = 1.18 87 
LP5900TL-2.8CT-ND 2.8V, 150mA Linear Regulator* 4-uSMD 1.74 1.29 .96| |LP38693MP-3.3TR-ND__ | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* SOT-223 652.80/1,000 
LP5900TL-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Linear Regulator* 4-uSMD 189.00/250 LP38693MP-5.0CT-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator SOT-223 158 = 1.18 87 
LP5900TL-3.0CT-ND 3V, 150mA Linear Regulator* 4-uSMD 1.74 1.29 .96| |LP38693MP-5.0TR-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator SOT-223 652.80/1,000 
LP5900TL-3.0TR-ND 3V, 150mA Linear Regulator* 4-uSMD 189.00/250 LP38693MP-ADJCT-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* SOT-223 158 = 1.18 87 
LP5900TL-3.3CT-ND 3.3V, 150mA Linear Regulator* 4-uSMD 1.74 1.29 .96| |LP38693MP-ADJTR-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* SOT-223 652.80/1,000 
LP5900TL-3.3TR-ND 3.3V, 150mA Linear Regulator* 4-uSMD 189.00/250 LP38693SD-2.5CT-ND__| 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator 6-LLP 1.58 1.18 87 
LP5951MF-1.3CT-ND 1.3V, 150mA LDO CMOS Voltage Regulator* SOT-23-5 1.04 15 55) |LP38693SD-2.5TR-ND | 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator 6-LLP 652.80/1,000 
LP5951MF-1.3TR-ND 1.3V, 150mA LDO CMOS Voltage Regulator* SOT-23-5 322.00/1,000 LP38693SD-3.3CT-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* 6-LLP 158 = 1.18 87 
LP5951MG-1.3CT-ND 1.3V, 150mA LDO CMOS Voltage Regulator* $C70-5 94 69 50] |LP38693SD-3.3TR-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* 6-LLP 652.80/1,000 
LP5951MG-1.3TR-ND 1.3V, 150mA LDO CMOS Voltage Regulator* $C70-5 666.40/2,000 LP38693SD-5.0CT-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator 6-LLP 158 1.18 87 
LP5951MG-1.5CT-ND 1.5V, 150mA LDO CMOS Voltage Regulator* $C70-5 94 69 50| |LP38693SD-5.0TR-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator 6-LLP 652.80/1,000 
LP5951MG-1.5TR-ND 1.5V, 150mA LDO CMOS Voltage Regulator* $C70-5 333.20/1,000 LP38693SD-ADJCT-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulator 6-LLP 158 = 1.18 87 
LP5996SD-1018CT-ND | Dual Linear Regulator* NEW! 10-LLP 1.84.0 1.35 98 LP38693SD-ADJTR-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulator 6-LLP 652.80/1,000 
LP5996SD-1018TR-ND Dual Linear Regulator* NEW! 10-LLP 637.00/1,000 LP38841MR-ADJ-ND Adjustable, 0.8A, LDO Linear Regulator* 8-PSOP 4.25 323 2.47 
LP5996SD-1833CT-ND | Dual Linear Regulator* NEW! 10-LLP 1.84 135 98 LP38841S-1.2-ND 1.2V, 0.8A, LDO Linear Regulator* T0-263-5 4.25 3.23 247 
LP5996SD-1833TR-ND | Dual Linear Regulator* NEW! 10-LLP 637.00/1,000 LP38841T-1.2-ND 1.2V, 0.8A, LDO Linear Regulator TO-220-5 4.25 3.23 2.47 
LP5996SD-2533CT-ND | Dual Linear Regulator* NEW! 10-LLP 184 135 98 LP38842MR-ADJ-ND Adjustable, 1.5A, LDO Linear Regulator* 8-PSOP 450 342 2.61 
LP5996SD-2533TR-ND | Dual Linear Regulator* NEW! 10-LLP 637.00/1,000 LP38842S-0.8-ND 0.8V, 1.5A, LDO Linear Regulator T0-263-5 518 394 3.01 
LP8340CDT-1.8-ND 1.8V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator DPAK 1.84 = 1.35 98] |LP38842S-1.2-ND 1.2V, 1.5A, LDO Linear Regulator* TO-263-5 450 342 2.61 
LP8340CLD-1.8CT-ND | 1.8V, LDO, Low !Q, 1.0A CMOS Linear Regulator 6-LLP 1.84 1.35 .98| |LP38842S-1.5-ND 1.5V, 1.5A, LDO Linear Regulator* T0-263-5 450 342 2.61 
LP8340CLD-2.5CT-ND | 2.5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator* 6-LLP 1.84 1.35 98) |LP38842T-0.8-ND 0.8V, 1.5A, LDO Linear Regulator TO-220-5 450 3.42 2.61 
LP8340CLD-5.0CT-ND | 5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator 6-LLP 1.84 1.35 98) |LP38842T-1.2-ND 1.2V, 1.5A, LDO Linear Regulator TO-220-5 450 342 2.61 
LP8340CLD-ADJCT-ND__| Adjustable, LDO, Low !Q, 1.0A CMOS Linear Regulator* 6-LLP 1.84 1.35 98) |LP38842T-1.5-ND 1.5V, 1.5A, LDO Linear Regulator TO-220-5 450 342 2.61 
LP8340CLD-ADJTR-ND | Adjustable, LDO, Low 10, 1.0A CMOS Linear Regulator* 6-LLP 637.00/1,000 LP38843S-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator T0-263-5 536 424 3.40 
LP8345CDT-1.8-ND 1.8V, LDO, Low 1Q, 500mA CMOS Linear Regulator* DPAK 1.55 115 .85] |LP38843S-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator* T0-263-5 | 4.88 371 283 
LP8345CDT-2.5-ND 2.5V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator* DPAK 1.55 1.15 85) |LP38843S-1.5-ND 1.5V, 3A, LDO Linear Regulator* TO-263-5 488 3.71 2.83 
LP8345CLD-1.8CT-ND | 1.8V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator 6-LLP 1.84 1.35 98 LP38843T-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator TO-220-5 536 424 3.40 
LP8345CLD-2.5CT-ND__|2.5V, LDO, Low 1Q, 500mA CMOS Linear Regulator 6-LLP 155 1.15 85] | LP38843T-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator* T0-220-5 | 4.88 3.71 2.83 
LP8345CLD-2.5TR-ND | 2.5V, LDO, Low 1Q, 500mA CMOS Linear Regulator 6-LLP 640.00/1,000 LP38843T-1.5-ND 1.5V, 3A, LDO Linear Regulator T0-220-5 488 3.71 2.83 
LP8345CLD-ADJCT-ND | Adjustable, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Reg.* 6-LLP 1.84 1.35 98 LP38851MR-ADJ-ND Adjustable, 800mA, LDO Linear Regulator* 8-PSOP 2.73 2.08 1.59 
LP8345CLD-ADJTR-ND | Adjustable, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Reg.* 6-LLP 637.00/1,000 LP38851S-ADJ-ND Adjustable, 800mA, LDO Linear Regulator* 10-263-7 2.73 2.08 1.59 
LP8358MF-1.2CT-ND 1.2V, 150mA LDO Voltage Regulator with Power Good | SOT-23-5 1.08 78 57| |LP38851T-ADJ-ND Adjustable, 800mA, LDO Linear Regulator* TO-220-7 273 2.08 1.59 
LP8358MF-1.2TR-ND 1.2V, 150mA LDO Voltage Regulator with Power Good | SOT-23-5 336.00/1,000 LP38852S-ADJ-ND Adjustable, 1.5A, LDO Linear Regulator* TO-263-7 3.08 2.34 1.79 
LP38500ASD-ADJCT-ND | Adjustable, 1.5A FlexCap LDO Linear Regulator* NEW!| 8-LLP 2.33 1.73 1.28) |LP38852T-ADJ-ND Adjustable, 1.54, LDO Linear Regulator* T0-220-7 | 3.08 234 1.79 
LP38500ASD-ADJTR-ND | Adjustable, 1.5A FlexCap LDO Linear Regulator* NEW!| —8-LLP 960.00/1,000 LP38853S-ADJ-ND Adjustable, 3A, LDO Linear Regulator* T0-263-7 | 415 316 2.41 
LP38500ATJ-ADJCT-ND | Adjustable, 1.5A FlexCap LDO Linear Regulator* NEW!| T0-263-5 2.33 1.73 1.28) |LP38853T-ADJ-ND Adjustable, 3A, LDO Linear Regulator* TO-220-7 415 3416 2.41 
LP38500ATJ-ADJTR-ND | Adjustable, 1.5A FlexCap LDO Linear Regulator* NEW!| T0-263-5 960.00/1,000 LP38855T-0.8-ND 0.8V,1.5A, LDO Linear Regulator* 10-220-5 3.10 2.36 1.80 
LP38500SD-ADJCT-ND _ | Adjustable, 1.54 FlexCap LDO Linear Regulator* 8-LLP 2.33 1.73 1.28] | LP38855T-1.2-ND 1.2V,1.5A, LDO Linear Regulator* T0-220-5 3.10 236 1.80 
LP38500SD-ADJTR-ND | Adjustable, 1.5A FlexCap LDO Linear Regulator* 8-LLP 960.00/1,000 LP38856S-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator* 10-263-5 415 316 2.41 
LP38500TJ-ADJCT-ND | Adjustable, 1.54 FlexCap LDO Linear Regulator* NEW!| TO-263-5 | 2.33 1.73 1.28] |LP38856S-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator* T0-263-5 | 415 316 2.41 
LP38500TJ-ADJTR-ND | Adjustable, 1.5A FlexCap LDO Linear Regulator* NEW!| T0-263-5 960.00/1,000 LP38856T-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator* T0-220-5 415 3.16 2.41 
LP38500TS-ADJ-ND Adjustable, 1.5A FlexCap LDO Linear Regulator* T0-263-5 | 233 1.73 1.28) |UP38856T-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator* 70-2205 | 415 316 241 
LP38501ATJ-ADJCT-ND_| Adjustable, 3A FlexCap LDO Linear Regulator* NEW! | T0-263-5 | 2.62 1.95 1.44/ |LP38858T-0.8-ND 0.8V, 1.54, LDO Linear Regulator* T0-220-5 | 310 236 1.80 
LP38501ATJ-ADJTR-ND | Adjustable, 3A FlexCap LDO Linear Regulator* NEW! | T0-263-5 1082.88/1,000 LP38858T-1.2-ND 1.2V, 1.5A, LDO Linear Regulator* T0-220-5 3.10 2.36 1.80 
LP38501TS-ADJ-ND Adjustable, 3A FlexCap LDO Linear Regulator* T0-263-5 | 2.62 1.95 1.44] |LP38859S-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator* T0-263-5 | 415 316 2.41 
LP38502ASD-ADJCT-ND | Adjustable, 1.5A FlexCap LDO Linear Regulator* NEW!| 8-LLP 1.92 143 1.06] |LP38859S-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator* T0-263-5 | 4.15 3.16 2.41 
LP38502ASD-ADJTR-ND | Adjustable, 1.54 FlexCap LDO Linear Regulator* NEW!| 8-LLP 791.04/1,000 LP38859T-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator* T0-220-5 | 415 316 241 
LP38502ATJ-ADJCT-ND_| Adjustable, 1.54 FlexCap LDO Linear Regulators MEW!| TO-263-5 | 1.92 143 1.06; |LP38859T-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator* T0-220-5 | 4.15 316 2.41 
LP38502ATJ-ADJTR-ND | Adjustable, 1.5A FlexCap LDO Linear Regulator* NEW!) T0-263-5 797 .04/1,000 LP5990TM-1.8CT-ND | 1.8V, 200mA CMOS LDO Voltage Regulator* 4-SMD | 150 1.10 80 
LP38502SD-ADJCT-ND | Adjustable, 1.5A FlexCap LDO Linear Regulator* 8-LLP 1.92 1.43 1.06] |LPS990TM-1.8TR-ND 1.8V, 200mA CMOS LDO Voltage Regulator* 4-1SMD 150.00/250 
LP38502SD-ADJTR-ND | Adjustable, 1.5A FlexCap LDO Linear Regulator* 8-LLP 791.04/1,000 LP5990TM-2.8CT-ND__ | 2.8V, 200mA CMOS LDO Voltage Regulator* 4-SMD_| 150 1.10 80 
LP38502TSX-ADJCT-ND | Adjustable, 1.5A FlexCap LDO Linear Regulator* 70-2635 | 192 1.43 1.06] |LP5990TM-2.8TR-ND — /2.8V, 200mA CMOS LDO Voltage Regulator* 4-SMD 150.00/250 
LP38502TSX-ADJTR-ND | Adjustable, 1.5A FlexCap LDO Linear Regulator* TO-263-5 401.70/500 LP5990TM-3.3CT-ND 3.3V, 200mA CMOS LDO Voltage Regulator* 4-uSMD 1.50 1.10 80 
LP38503ATJ-ADJCT-ND | Adjustable, 3A FlexCap LDO Linear Regulator* NEW! | T0-263-5 | 2.62 1.95 1.44] [LPS990TM-3.3TR-ND  |3.3V, 200mA CMOS LDO Voltage Regulator* 4-SMD 150.00/250 
LP38503ATJ-ADJTR-ND | Adjustable, 3A FlexCap LDO Linear Regulator* NEW! | T0-263-5 1082.88/1,000 
LP38503TS-ADJ-ND Adjustable, 3A FlexCap LDO Linear Regulator* TO-263-5 | 262 195 1.44 ational POWER MANAGEME 
LP38511TS-1.8-ND 1.8V, 800mA LDO Linear Reg. with Error Flag* TO-263-5 286 2.13 1.57 miconductor PWM 
LP38513S-1.8-ND 1.8V, 3A Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 5.00. 3.80 2.90 Digi-K Price Each 
LP385131-1.8-ND 7.8V, 3A Ultra LDO Linear Regulator™ T0-220-5 [5.00 3.80 2.90] | pore earn ae “ 
LP38690DT-1.8-ND _|1.8V. 1A LDO CMOS Linear Regulator* To-252 | 164 1.22 91) (PartNo. esc pUCn aaa 9. a) 
LP38690DT-2.5-ND 2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* T0-252 164 1.22 91] |LM2524DN-ND Regulator Pulse Width Module* 16-Dip 1.89 1.41 1.04 
LP38690DT-3.3-ND 3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* 0-252 | 164 1.22 91] |LM2716MT-ND Dual PWM DG-DC Converter* 24-TSSOP) 5.27 4.17 3.34 
LP38690DT-5.0-ND 5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* T0-252 1.64 1.22 oO LMS021MM-1CT-ND | AC/DC Current Mode PWM Controller* 8-MSOP 2.05 152 1.13 
LP38690SD-1.8CT-ND | 1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 6-LLP 1.64. 1.22 Of LM5021MM-1TR-ND | AC/DC Current Mode PWM Controller* 8-MSOP 844.80/1,000 
LP38690SD-1.8TR-ND | 1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 6-LLP 678.40/1,000 LM5021MM-2CT-ND | AC/DC Current Mode PWM Controller* 8-MSOP 1.89 1.41 1.04 
LP38690SD-2.5CT-ND | 2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 6-LLP 1.64 1.22 o LM5021MM-2TR-ND [AC/DC Current Mode PWM Controller* 8-MSOP 780.80/1,000 
LP38690SD-2.5TR-ND | 2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 6-LLP 678.40/1,000 LM5021NA-2-ND AC/DC Current Mode PWM Controller* 8-MDip 2.51 1.87 1.38 
LP38690SD-3.3CT-ND _[3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator 6-LLP 1.64 1.22 1 LM5025AMTC-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller* 16-TSSOP} 3.10 236 1.80 
LP38690SD-3.3TR-ND  [3.3V, 1ALDO CMOS Linear Regulator 6-LLP 678.40/1,000 LM5025BMTC-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller* 16-TSSOP| 3.10 236 1.80 
LP38690SD-5.0CT-ND | 5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* 6-LLP 1.64 1.22 1 LM5025BSDCT-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller* 16-LLP 3.10 2.36 1.80 
LP38690SD-5.0TR-ND | 5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* 6-LLP 678.40/1,000 LM5025BSDTR-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller* 16-LLP 1562.40/1,000 
LP38690SD-ADJCT-ND | Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator* 6-LLP 1.62 1.21 89] |LMS025EVAL-ND Evaluation Board for LM5025 -— /1710 -—- — 
LP38690SD-ADJTR-ND__| Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator* 6-LLP 668.16/1,000 LMS025MTC-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller* 16-TSSOP| 2.85 217 1.66 
LP38691DT-1.8-ND 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* T0-252 758 1.18 87 LM5025SDCT-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller 16-LLP 2.85 217 1.66 
LP38691DT-2.5-ND 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator TO-252 1.58 1.18 87 LM5025SDTR-ND. Active Clamp Voltage Mode PWM Controller 16-LLP 1436.40/1,000 
LP38691DT-3.3-ND 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* TO-252 1.58 1.18 87 LM5026MT-ND Active Clamp Current Mode PWM Controller* 16-TSSOP| 2.85 217 1.66 
LP38691DT-5.0-ND 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* TO-252 1.58 1.18 ‘67 LM5026SDCT-ND Active Clamp Current Mode PWM Controller* 16-LLP 2.85 217 1.66 
LP38691SD-1.8CT-ND 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator 6-LLP 1.58 118 87 LM5026SDTR-ND Active Clamp Current Mode PWM Controller* 16-LLP 1436.40/1,000 
[P38691SD-1.8TR-ND | 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator 6-LLP 652.80/1,000 LMS5030EVAL-ND Evaluation Board for LM5030 — /13399 -— — 
LP38691SD-2.5CT-ND | 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* NEW! 6-LLP 1.58 118 87} |LMSO30MMCT-ND 100V Push-Pull PWM Controller* 10-MSOP| 3.09 2.30 _1.70 
LP38691SD-2.5TR-ND | 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* NEW! 6-LLP 652.80/1,000 LM5030MMTR-ND 100V Push-Pull PWM Controller* 10-MSOP 1277.44/1,000 
LP38691SD-3.3CT-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* 6-LLP 1.58 1.18 .87| | LIMS5030SDCT-ND 100V Push-Pull PWM Controller 10-LLP 3.09 2.30 1.70 
LP38691SD-3.3TR-ND__ | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* 6-LLP 652.80/1,000 LMS5030SDTR-ND 100V Push-Pull PWM Controller 10-LLP 1277.44/1,000 
LP38691SD-5.0CT-ND —|5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* 6-LLP 7.58 = 1.18 87 LM5032MTC-ND High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controller 16-TSSOP| 3.53 268 2.05 
LP38691SD-5.0TR-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* 6-LLP 652.80/1,000 LM5033MMCT-ND 100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller* 10-MSOP 2.65 1.97 146 
LP38691SD-ADJCT-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulator 6-LLP 158 = 1.18 .87| |LM5033MMTR-ND 100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller* 10-MSOP 1094.40/1,000 
LP38691SD-ADJTR-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulator 6-LLP 652.80/1,000 LM5033SDCT-ND 100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller 10-LLP 265 1.97 1.46 
LP38692MP-1.8CT-ND | 1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator SOT-223-5 | 1.64 1.22 91 LM5033SDTR-ND 100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller 10-LLP 1094.40/1,000 
LP38692MP-1.8TR-ND |1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator SOT-223-5 678.40/1,000 LM5034MTC-ND High Volt. Dual Interleaved Current Mode Controller* 20-TSSOP| 4.28 3.25 248 
LP38692MP-2.5CT-ND | 2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator SOT-223-5 | 1.64 1.22 91) |LMS5035ASQCT-ND PWM Cont. w/Integrated Half-Bridge/SyncFET Drivers* 24-LLP 4.53 3.44 2.63 
LP38692MP-2.5TR-ND | 2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator SOT-223-5 678.40/1,000 LM5035ASQTR-ND PWM Cont. w/Integrated Half-Bridge/SyncFET Drivers* 24-LLP 2280.60/1,000 
LP38692MP-3.3CT-ND | 3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* SOT-223-5 | 1.64 1.22 a LMS035MH-ND PWM Cont. w/Integrated Half-Bridge/SyncFET Drivers* 20-TSSOP| 4.53 344 2.63 
LP38692MP-3.3TR-ND__|3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* SOT-223-5 678.40/1,000 LM5035SQCT-ND PWM Controller w/Integrated Half-Bridge/SyncFET Driver* 24-LLP 453 344 263 
LP38692MP-5.0CT-ND |5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* SOT-223-5 | 1.69 1.24 90] | LIMS035SQTR-ND PWM Controller w/Integrated Half-Bridge/SyncFET Driver* 24-LLP 2316.80/1,000 
LP38692MP-5.0TR-ND /5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* SOT-223-5 678.40/1,000 LMS5041AMTC-ND Cascaded PWM Controller* 16-TSSOP| 5.10 388 2.96 
LP38692MP-ADJCT-ND | Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator* SOT-223-5 | 1.64 1.22 a LM5041ASDCT-ND Cascaded PWM Controller 16-LLP 5.10 3.88 2.96 
LP38692MP-ADJTR-ND | Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator* SOT-223-5 678.40/1,000 LM5041ASDTR-ND Cascaded PWM Controller 16-LLP 2570.40/1,000 
LP38692SD-3.3CT-ND _[3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* NEW! 6-LLP 1.64 1.22 Al LM5041MTC-ND Cascaded PWM Controller 16-TSSOP} 5.10 388 2.96 
LP38692SD-3.3TR-ND _[3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* NEW! 6-LLP 678.40/1,000 LM5041SDCT-ND Cascaded PWM Controller* 16-LLP 5.10 3.88 2.96 
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National POWER MANAGEMENT ational POWER MANAGEMENT 
Semiconductor Digi@Reel” (Cont.) PWM miconduc SUPERVISORS 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25) 100 
LM5041SDTR-ND Cascaded PWM Controller* 16-LLP 2570.40/1,000 LM3724EM5-4.63CT-ND 4.63V, Microprocessor Reset Circuit SOT-23-5 2.80 2.08 1.54 
PowerWise® LM3724EM5-4.63TR-ND 4.63V, Microprocessor Reset Circuit SOT-23-5 1155.84/1,000 
LM5020EVAL-ND Evaluation Board for LM5020 — 76.50 = — LM3724IM5-2.32CT-ND 2.32V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23-5 236 1.75 1.30 
LM5020MM-1CT-ND | 100V Current Mode PWM Controller* 10-MSOP 2.67 1.98 1.47 LM37241M5-2.32TR-ND 2.32V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23-5 972.80/1,000 
LM5020MM-1TR-ND | 100V Current Mode PWM Controller* 10-MSOP 1100.80/1,000 LM37241M5-3.08CT-ND 3.08V, Microprocessor Reset Circuit SOT-23-5 2.36 1.75 1.30 
LM5020MM-2CT-ND | 100V Current Mode PWM Controller* 10-MSOP 2.67 1.98 1.47 LM37241M5-3.08TR-ND 3.08V, Microprocessor Reset Circuit SOT-23-5 972.80/1,000 
LM5020MM-2TR-ND__| 100V Current Mode PWM Controller* 10-MSOP 1100.80/1,000 LM37241M5-4.63CT-ND 4.63V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23-5 2.36 1.75 1.30 
LM5020SD-1CT-ND 100V Current Mode PWM Controller 10-LLP 2.65 1.97 1.46 LM37241M5-4.63TR-ND 4.63V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23-5 972.80/1,000 
LM5020SD-1TR-ND | 100V Current Mode PWM Controller 10-LLP 1094.40/1,000 LM8364BALMF20CT-ND Micropower Undervoltage Sensing Circuit SOT-23-5 |__ 1.08 78 .o7 
LM5020SD-2CT-ND | 100V Current Mode PWM Controller 10-LLP 2.65 1.97 1.46 LM8364BALMF20TR-ND Micropower Undervoltage Sensing Circuit SOT-23-5 336.00/1,000 
LM5020SD-2TR-ND | 100V Current Mode PWM Controller 10-LLP 1203.20/1,000 LM8364BALMF30CT-ND Micropower Undervoltage Sensing Circuit* SOT-23-5 |} 1.08 78 57 
LM5025ASDCT-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller* NEW! 16-LLP 3.10 2.36 1.80 LM8364BALMF32CT-ND Micropower Undervoltage Sensing Circuit* SOT-23-5 | 1.08 78 57 
LM5025ASDTR-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller* NEW! 16-LLP 1562.40/1,000 LM8364BALMF32TR-ND Micropower Undervoltage Sensing Circuit* SOT-23-5 336.00/1,000 
LMS5035AMH-ND PWM Cont. w/ Integ. Half-Bridge/SyncFET Drvr* NEW! | 20-TSSOP| 4.53 3.44 2.63] | LM8364BALMF45CT-ND Micropower Undervoltage Sensing Circuit* SOT-23-5 95 69 50 
LM8365BALMF22CT-ND Micropower Undervoltage Sensing Circuit SOT-23-5 | 1.08 18 57 
rs) National ii oe ep a am | LIM8365BALMF22TR-ND Micropower Undervoltage Sensing Circuit SOT-23-5 336.00/1,000 
Semiconductor i i’ ty mee A LM8365BALMF27CT-ND Micropower Undervoltage Sensing Circuit* SOT-23-5 |} 1.08 718 57 
a igi Reel SEQUENCERS — Fol Compliant Biprerconmrea at Micropower Undervoltage Sensing Circuit* SOT-23-5|  336.00/1,000 
Digi-Key = Price Each LM8365BALMF45CT-ND _| Micropower Undervoltage Sensing Circuit* SOT-23-5| 1.08 78 57 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | /[8365BCLMF30CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit $0T-23-5| 1.08.78 57 
LM3880MF-1AACT-ND 2.7V to 5.5V, 10ms Power Sequencer SOT-23-6 | 1.78 1.31 95) | LM8365BCLMF30TR-ND Micropower Undervoltage Sensing Circuit SOT-23-5 336.00/1,000 
LM3880MF-1AATR-ND 2.7V to 5.5V, 10ms Power Sequencer SOT-23-6 617.50/1,000 LP3470IM5-2.63CT-ND 2.63V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. SOT-23-5 | 1.64 1.22 91 
LM3880MF-1ABCT-ND 2.7V to 5.5V, 30ms Power Sequencer SOT-23-6) 1.78 1.31 -95} |LP3470IM5-2.63TR-ND 2.63V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. SOT-23-5 678.40/1,000 
LM3880MF-1ABTR-ND 2.7V to 5.5V, 30ms Power Sequencer SOT-23-6 617.50/1,000 LP3470IM5-2.93CT-ND 2.93V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. SOT-23-5 | 1.64 1.22 91 
LM3880MF-1ACCT-ND. 2.7V to 5.5V, 60ms Power Sequencer SOT-23-6 | 1.78 1.31 95 LP3470IM5-2.93TR-ND 2.93V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. SOT-23-5 678.40/1,000 
LM3880MF-1ACTR-ND 2.7V to 5.5V, 60ms Power Sequencer SOT-23-6 617.50/1,000 LP3470IM5-3.08CT-ND 3.08V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. SOT-23-5| 1.64 1.22 91 
LM3880MF-1ADCT-ND 2.7V to 5.5V, 120ms Power Sequencer SOT-23-6 | 1.78 1.31 95| |LP3470IM5-3.08TR-ND 3.08V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. SOT-23-5 678.40/1,000 
LM3880MF-1ADTR-ND 2.7V to 5.5V, 120ms Power Sequencer SOT-23-6 617.50/1,000 LP3470IM5-4.00CT-ND 4V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. SOT-23-5 | 1.64 1.22 91 
LM3880MF-1AECT-ND 2.7V to 5.5V, 2ms Power Sequencer SOT-23-6) 1.78 1.31 95: LP3470IM5-4.00TR-ND. 4V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. SOT-23-5 678.40/1,000 
LM3880MF-1AETR-ND 2.7V to 5.5V, 2ms Power Sequencer SOT-23-6 617.50/1,000 LP3470IM5-4.38CT-ND 4.38V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. $0T-23-5] 164 122 OF 
LM3880QMF-1AACT-ND 2.7V to 5.5V, 10ms Power Sequencer NEW! SOT-23-6] 2.27 1.69 1.25 LP3470IM5-4.38TR-ND. 4.38V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. SOT-23-5 678.40/1,000 
LM3880QMF-1AATR-ND. 2.7V to 5.5V, 10ms Power Sequencer NEW! SOT-23-6 936.96/1,000 LP3470IM5-4.63CT-ND 4.63V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. SOT-23-5| 1.64 1.22 91 
LM3880QMF-1ABCT-ND 2.7V to 5.5V, 30ms Power Sequencer NEW! SOT-23-6) 2.27 1.69 1.25 LP3470IM5-4.63TR-ND. 4.63V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. SOT-23-5 678.40/1,000 
LM3880QMF-1ABTR-ND. 2.7V to 5.5V, 30ms Power Sequencer NEW! SOT-23-6 936.96/1,000 LP3470M5-2.63CT-ND 2.63V, Tiny Power-On Reset Circuit SOT-23-5 | 1.80 1.32 96 
LM3880QMF-1ACCT-ND 2.7V to 5.5V, 60ms Power Sequencer NEW! SOT-23-6 | 2.27. 1.69 1.25 LP3470M5-2.63TR-ND 2.63V, Tiny Power-On Reset Circuit SOT-23-5 624.00/1,000 
LM3880QMF-1ACTR-ND_ 2.7V to 5.5V, 60ms Power Sequencer NEW! SOT-23-6 936.96/1,000 LP3470M5-2.83CT-ND 2.83V, Tiny Power-On Reset Circuit SOT-23-5| 1.80 1.32 96 
LM3880QMF-1ADCT-ND 2.7V to 5.5V, 120ms Power Sequencer NEW! SOT-23-6 | 2.27 1.69 1.25 LP3470M5-2.93CT-ND 2.93V, Tiny Power-On Reset Circuit* SOT-23-5 1.80 1.32 96 
LM3880QMF-1ADTR-ND 2.7V to 5.5V, 120ms Power Sequencer NEW! SOT-23-6 936.96/1,000 LP3470M5-2.93TR-ND 2.93V, Tiny Power-On Reset Circuit* SOT-23-5 624.00/1,000 
LM3881MMCT-ND 2.7V to 5.5V Power Sequencer 8-MSOP 1.78 1.31 95) |LP3470M5-3.08CT-ND 3.08V, Tiny Power-On Reset Circuit SOT-23-5 | 1.80 1.32 96 
LM3881MMTR-ND 2.7 to 5.5V Power Sequencer 8-MSOP 617.50/1,000 LP3470M5-3.08TR-ND 3.08V, Tiny Power-On Reset Circuit SOT-23-5 624.00/1,000 
LP3470M5-4.00CT-ND 5V, Voltage Monitor with Reset SOT-23-5| 1.80 1.32 96 
National ea etal pm | LP3470M5-4.00TR-ND 5V, Voltage Monitor with Reset SOT-23-5 624.00/1,000 
Semiconductor Digi@Reel’ CTT -ya-Avi tye) -t-9 | LP3470M5-4.38CT-ND 4.38V, Tiny Power-On Reset Circuit SOT-23-5| 1.80 1.32 96 
a Price Each LP3470M5-4.38TR-ND 4.38V, Tiny Power-On Reset Circuit SOT-23-5 624.00/1,000 
Digi-Key = LP3470M5-4.63CT-ND 4.63V, Tiny Power-On Reset Circuit* S0T-23-5| 1.80 132 96 
Part No. Description Pkg. 125 __—-100 | | Lp347oMs-4.63TR-ND | 4.63V, Tiny Power-On Reset Circuit* SOT-23-5 | _624.00/1,000 
LM809M3-2.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V* SOT-23 99 12 62 
LM809M3-2.63TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V* SOT-23 308.00/1,000 POWER MANAGEMENT 
LM809M3-2.93CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V* SOT-23 99 72 52 SWITCHING 
LM809M3-2.93TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V* SOT-23 308.00/1,000 = 
LM809M3-3.08CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V* S0T-23 99 72 _.52| | Digi-Key Price Each 
LM809M3-3.08TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V* SOT-23 308.00/1,000 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM809M3-4.38CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V* SOT-23 84 61 44 Standard 
LM809M3-4.38TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V* SOT-23 308.00/1,000 LM1572MTC-3.3-ND 3.3V, 1.5A, 500kHz Buck Voltage Regulator* 16-TSSOP | 3.33 2.53 1.93 
LM809M3-4.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V* SOT-23 99 72 52] |LM1572MTC-5.0-ND 5V, 1.5A, 500kHz Buck Voltage Regulator* 16-TSSOP | 3.33 2.53 1.93 
LM809M3-4.63TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V* SOT-23 308.00/1,000 LM1770SMFCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller SOT-23-5 2.26 1.68 1.25 
LM810M3-2.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V* SOT-23 84 61 44] |LM1770SMFTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* SOT-23-5 934.40/1,000 
LM810M3-2.63TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V* SOT-23 308.00/1,000 LM1770TMFCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* SOT-23-5 2.26 1.68 1.25 
LM810M3-2.93CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V SOT-23 99 72 52) |LM1770TMFTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* SOT-23-5 934.40/1,000 
LM810M3-2.93TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V SOT-23 308.00/1,000 LM1770UMFCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* SOT-23-5 2.26 1.68 1.25 
LM810M3-4.00CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.00V SOT-23 99 2 52} |LM1770UMFTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* SOT-23-5 934.40/1,000 
LM810M3-4.38CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V* SOT-23 99 2. 62] |LM1771SMMCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* 8-MSOP 2.39 1.78 1.31 
LM810M3-4.38TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V* SOT-23 308.00/1,000 LM1771SMMTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* 8-MSOP 985.60/1,000 
LM810M3-4.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V* SOT-23 99 72 52} | LM1777TMMCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* 8-MSOP 2.39 1.78 1.31 
LM810M3-4.63TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V* SOT-23 308.00/1,000 LM1771TMMTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* 8-MSOP 985.60/1,000 
LM3702XCBP-308CT-ND 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Manual Reset 9-uSMD 1.69 1.24 90} |LM1771UMMCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* 8-MSOP 2.39 1.78 1.31 
LM3702XCTP-308CT-ND 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Manual Reset* 9-uSMD 1.69 = 1.24 90} | LM1771UMMTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* 8-MSOP 985.60/1,000 
LM3702XCTP-308TR-ND 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Manual Reset* 9-SMD 168.75/250 LM2611AMFCT-ND 1.4MHz Cuk Converter* SOT-23-5 | 2.63 2.00 1.53 
LM3702YABP-290CT-ND 2.9V, MPU Supervisory Circuit with Manual Reset 9-SMD 169 1.24 -90| |LM2611AMFTR-ND 1.4MHz Cuk Converter* SOT-23-5 1323.00/1,000 
LM3704XBMM-463CT-ND | 4.63V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input | 10-MSOP | 2.50 1.86 1.38] |LM2611BMFCT-ND 1.4MHz Cuk Converter* SOT-23-5 | 3.07 2.28 1.69 
LM3704XCMM-263CT-ND__|2.63V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input | 10-MSOP | 2.50 1.86 1.38} | LM2611BMFTR-ND 1.4MHz Cuk Converter* SOT-23-5 1267.20/1,000 
LM3704XCMM-308CT-ND |3.08V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input | 10-MSOP | 2.26 1.68 1.25] |LM2619ATLCT-ND 500mA Buck DC-DC Converter 10-WSMD | 3.01 2.24 1.65 
LM3704XCMM-308TR-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input | 10-MSOP 934.40/1,000 LM2619ATLTR-ND 500mA Buck DC-DC Converter* 10-SMD 327.38/250 
LM3704XDMM-220CT-ND | 2.2V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input) 10-MSOP | 2.50 1.86 1.38] |LM2621MMCT-ND Low Input Step-Up DC-DC Converter* 8-MSOP 1.92 143 1.06 
LM3704XDMM-232CT-ND | 2.32V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input | 10-MSOP | 2.50 1.86 1.38} |LM2621MMTR-ND Low Input Step-Up DC-DC Converter* 8-MSOP 793.60/1,000 
LM3704XDMM-463CT-ND | 4.63V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input | 10-MSOP | 2.50 1.86 1.38} | LM2623ALDCT-ND Ratio Adaptive DC-DC Boost Converter 14-LLP 2.60 1.98 1.51 
LM3704YCMM-232CT-ND | 2.32V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input | 10-MSOP | 2.26 1.68 1.25] |LM2623ALDTR-ND Ratio Adaptive DC-DC Boost Converter 14-LLP 1310.40/1,000 
LM3704YCMM-232TR-ND | 2.32V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input | 10-MSOP 934.40/1,000 LM2623AMMCT-ND GP Low Vin, Low Ripple DC-DC Boost Converter* 8-MSOP. 2.60 1.98 1.51 
LM3704YCMM-308CT-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input | 10-MSOP | 2.26 1.68 1.25) |LM2623AMMTR-ND GP Low Vin, Low Ripple DC-DC Boost Converter* 8-MSOP 1310.40/1,000 
LM3704YCMM-308TR-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input | 10-MSOP 934.40/1,000 LM2623LDCT-ND GP Low Vin, Low Ripple DC-DC Boost Converter* 14-LLP 2.57 1.91 1.42 
LM3705XCMM-308CT-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input | 10-MSOP | 2.50 1.86 1.38] |LM2623LDTR-ND GP Low Vin, Low Ripple DC-DC Boost Converter* 14-LLP 1062.40/1,000 
LM3705XCMM-308TR-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input | 10-MSOP 1034.24/1,000 LM2623MMCT-ND GP Low Vin, Low Ripple DC-DC Boost Converter* 8-MSOP 2.57 1.91 1.42 
LM3708XQTP-308CT-ND 3.08V, MPU Supervisory Circuit, Low Line Output* 9-uSMD 2.95 2.19 1.62) |LM2623MMTR-ND GP Low Vin, Low Ripple DC-DC Boost Converter* 8-MSOP. 1062.40/1,000 
LM3708XQTP-308TR-ND 3.08V, MPU Supervisory Circuit, Low Line Output* 9-uSMD 320.63/250 LM2633MTD-ND 2-Phase Sync. Triple Regulator Controller 48-TSSOP | 6.18 4.70 3.59 
LM3710XKMM-232CT-ND | 2.32V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input | 10-MSOP | 2.63 2.00 1.53} |LM2635M-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Regulator Controller 20-SOIC 3.40 2.59 1.98 
LM3710XKMM-463CT-ND__|4.63V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input | 10-MSOP | 2.63 2.00 1.53/  |LM2636M-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Regulator Controller* 20-SOIC 3.40 2.59 1.98 
LM3710XKMM-463TR-ND | 4.63V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input | 10-MSOP 1323.00/1,000 LM2636MTC-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Regulator Controller* 20-TSSOP | 3.40 259 1.98 
LM3710XQBP-308CT-ND 3.08V, MPU Supervisory Circuit, Power Fail Input 9-SMD 2.85 217 1.66} |LM2640MTC-ADJ-ND | Dual Adj. Buck Switching Power Supply Controller* 28-TSSOP | 6.78 5.37 4.30 
LM3710XQMM-308CT-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input | 10-MSOP | 2.63 2.00 1.53} |LM2641MTC-ADJ-ND | Dual Adj. Buck Switching Power Supply Controller 28-TSSOP | 7.14 5.65 4.53 
LM3710XQMM-308TR-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input | 10-MSOP 1323.00/1,000 LM2642MTC-ND 2-Phase Sync. Buck Switching Controller* 28-TSSOP | 3.70 2.82 215 
LM3710YQMM-232CT-ND | 2.32V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input | 10-MSOP | 2.63 2.00 _1.53| |LM2647LQCT-ND Dual Sync. Buck Regulator 28-LLP 450 342 2.61 
LM3710YQMM-232TR-ND | 2.32V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input | 10-MSOP 1323.00/1,000 LM2647LQTR-ND Dual Sync. Buck Regulator* 28-LLP 2268.00/1,000 
LM3711XQMM-308CT-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Power Fail Input | 10-MSOP | 2.63 2.00 1.53) |LM2647MTC-ND Dual Sync. Buck Regulator* 28-TSSOP | 4.50 3.42 2.61 
LM3722EM5-2.32CT-ND 2.32V, Microprocessor Reset Circuit SOT-23-5 2.80 2.08 1.54 LM2650EVAL-ND Evaluation Board for LM2650X — 53.55 _— — 
LM3722EM5-4.63CT-ND 4.63V, Microprocessor Reset Circuit SOT-23-5 | 2.80 2.08 1.54) |LM2650M-ADJ-ND Synchronous Buck DC-DC Converter* 24-SOIC 7.27 5.75 4.61 
LM3722IM5-2.32CT-ND 2.32V, Microprocessor Reset Circuit SOT-23-5 | 2.36 1.75 1.30) |LM2651MTC-ADJ-ND | Adj. 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator* 16-TSSOP | 4.28 3.25 2.48 
LM3722IM5-3.08CT-ND 3.08V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23-5 | 236 1.75 1.30] |LM2651MTC-1.8-ND 1.8V, 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator* 16-TSSOP 4.00 3.04 2.32 
LM37221M5-4.63CT-ND 4.63V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23-5 | 2.36 1.75 1.30) |LM2651MTC-3.3-ND_ /|3.3V, 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator* 16-TSSOP | 4.28 3.25 2.48 
LM3723EM5-3.08CT-ND 3.08V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23-5 | 2.80 2.08 1.54) |LM2653MTC-ADJ-ND | Adj. 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator* 16-TSSOP | 4.15 3.16 2.41 
LM3723EM5-3.08TR-ND 3.08V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23-5 1155.84/1,000 LM2655MTC-ADJ-ND | Adj. 2.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator* 16-TSSOP | 3.78 2.87 219 
LM3723EM5-4.63CT-ND 4.63V, Microprocessor Reset Circuit SOT-23-5 | 2.80 2.08 1.54] |LM2660M-ND 100mA, Switched Capacitor Converter* 8-SOIC 2.05 1.52 1.13 
LM3723IM5-3.08CT-ND 3.08V, Microprocessor Reset Circuit SOT-23-5 | 236 1.75 1.30] |LM2662M-ND Switched Capacitor Voltage Converter* 8-SOIC 2.64 1.96 1.45 
LM3723IM5-3.08TR-ND 3.08V, Microprocessor Reset Circuit SOT-23-5 972.80/1,000 LM2663M-ND Switched Capacitor Voltage Converter* 8-SOIC 2.64 1.96 1.45 
LM3723IM5-4.63CT-ND 4.63V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23-5 | 2.36 1.75 1.30) |LM2664M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 91% Eff.* SOT-23-6 | 1.28 .94 68 
LM3724EM5-2.32CT-ND 2.32V, Microprocessor Reset Circuit SOT-23-5) 2.80 2.08 1.54] |LM2664M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 91% Eff.* SOT-23-6 442.00/1,000 
LM3724EM5-3.08CT-ND 3.08V, Microprocessor Reset Circuit SOT-23-5 | 2.80 2.08 1.54) |LM2665M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Eff.* SOT-23-6 | 1.35 .99 712 
LM3724EM5-3.08TR-ND 3.08V, Microprocessor Reset Circuit SOT-23-5 1155.84/1,000 LM2665M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Eff.* SOT-23-6 468.00/1,000 
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Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2681M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter* SOT-23-6 1.20.88 64 LM2830XMFTR-ND High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator* SOT-23-5 1499.40/1,000 
LM2681M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter* SOT-23-6 416.00/1,000 LM2830XQMFECT-ND | High Freq. 1A Load, Buck DC/DC Reg.* NEW! SOT-23-5 | 310 236 1.80 
LM2682MMCT-ND Switched Capacitor Voltage Doubling Inverter* 8-MSOP 1.80 1.34 .99| |LM2830XQMFETR-ND | High Freq. 1A Load, Buck DC/DC Reg.* NEW! SOT-23-5 412.30/250 
LM2682MMTR-ND Switched Capacitor Voltage Doubling Inverter* 8-MSOP 742.40/1,000 LM2830ZMFCT-ND High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator* SOT-23-5 2.98 2.27 1.73 
LM2685MTC-ND Dual Out Reg. Switched Capacitor Voltage Converter* 14-TSSOP | 253 1.92 1.47 LM2830ZMFTR-ND High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator* SOT-23-5 1499.40/1,000 
LM2686MTC-ND Regulated Switched Capacitor Voltage Converter* 14-TSSOP | 2.53 1.92 1.47 LM2830ZSDCT-ND High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator* 6-LLP 2.98 2.27 1.73 
LM2687LDCT- ND Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverter 8-LLP 1.83 1.36 1.01 LM2830ZSDTR-ND High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator* 6-LLP 1499.40/1,000 
LM2687MMCT-ND Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverter* 8-MSOP V1 A127 94 LM2831XMFCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator* SOT-23-5 3.20 2.44 1.86 
LM2687MMTR-ND Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverter* 8-MSOP 704.00/1,000 LM2831XMFTR-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator* SOT-23-5 1612.80/1,000 
LM2694MT-ND 30V, 600mA Buck Switching Regulator* 14-TSSOP | 2.91 217 1.60} /LM2831XMFEVAL-ND | Evaluation Board for LM2831XMF _ 38.25 — — 
LM2694SDCT-ND. 30V, 600mA Buck Switching Regulator* 10-LLP 2.91 2.17 1.60} |LM2831XSDCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator* 6-LLP 3.20 2.44 1.86 
LM2694SDTR-ND 30V, 600mA Buck Switching Regulator* 10-LLP 1203.20/1,000 LM2831XSDTR-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator* 6-LLP 1612.80/1,000 
LM2695MH-ND 30V, 1.25A Buck Switching Regulator* 14-TSSOP | 2.98 2.27 1.73] |LM2831YMFCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator* SOT-23-5 | 3.20 244 1.86 
LM2695SDCT-ND 30V, 1.25A Buck Switching Regulator* 10-LLP 2.98 2.27 1.73) [LM2831YMFTR-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator* SOT-23-5 1612.80/1,000 
LM2695SDTR-ND 30V, 1.25A Buck Switching Regulator* 10-LLP 1499.40/1,000 LM2831YSDCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator* 6-LLP 3.20 2.44 1.86 
LM2696MXA-ND 3A Constant On Time Buck Regulator* 16-TSSOP | 4.00 3.04 2.32 LM2831YSDTR-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator* 6-LLP 1612.80/1,000 
LM2717MT-ND Dual Buck DC-DC Converter* 24-TSSOP | 5.40 4.27 3.42] |LM2831ZMFCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator* SOT-23-5 | 3.20 244 1.86 
LM2727MTC-ND N-Channel FET Sync. Buck Regulator Controller* 14-TSSOP | 3.09 2.30 1.70 LM2831ZMFTR-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator* SOT-23-5 1612.80/1,000 
LM2731XMFCT-ND 0.6/1.6MHz Boost Conv. w/22V Internal FET Switch* SOT-23-5 | 3.06 2.28 1.68} [LM2831ZSDCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator* 6-LLP 3.20. 2.44 1.86 
LM2731XMFTR-ND 0.6/1.6MHz Boost Conv. w/22V Internal FET Switch* SOT-23-5 1264.64/1,000 LM2831ZSDTR-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator* 6-LLP 1612.80/1,000 
LM2731YMFCT-ND 0.6/1.6MHz Boost Conv. w/22V Internal FET Switch* SOT-23-5 | 3.06 2.28 1.68} |LM2832XMYCT-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 8-eMSOP | 3.60 2.74 2.09 
LM2731YMFTR-ND 0.6/1.6MHz Boost Conv. w/22V Internal FET Switch* SOT-23-5 1264.64/1,000 LM2832XMYTR-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 8-eMSOP 1814.40/1,000 
LM2733XMFCT-ND 0.6/1.6MHz Boost Conv. w/40V Internal FET Switch* SOT-23-5 | 3.00 2.23 1.65} |LM2832XSDCT-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 6-LLP 3.60 2.74 2.09 
LM2733XMFTR-ND 0.6/1.6MHz Boost Conv. w/40V Internal FET Switch* SOT-23-5 1240.32/1,000 LM2832XSDTR-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 6-LLP 1814.40/1,000 
LM2733YMFCT-ND 0.6/1.6MHz Boost Conv. w/40V Internal FET Switch* SOT-23-5 | 3.00 2.23 1.65 LM2832YMYCT-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 8-eMSOP 3.60 2.74 2.09 
LM2733YMFTR-ND 0.6/1.6MHz Boost Conv. w/40V Internal FET Switch* SOT-23-5 1240.32/1,000 LM2832YMYTR-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 8-eMSOP 1814.40/1,000 
LM2734XMKCT-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator* TSOT-23-6 | 3.45 263 2.01 LM2832YSDCT-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 6-LLP 3.60 2.74 2.09 
LM2734XMKTR-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator* TSOT-23-6 1738.80/1,000 LM2832YSDTR-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 6-LLP 1814.40/1,000 
LM2734XQMKECT-ND | 1A Load Buck DC-DC Regulator* NEW! SOT-23-6 | 3.93 2.99 2.28} |LM2832ZMYCT-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 8-eMSOP | 3.60 2.74 2.09 
LM2734XQMKETR-ND | 1A Load Buck DC-DC Regulator* NEW! SOT-23-6 §22.03/250 LM2832ZMYTR-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 8-eMSOP 1814.40/1,000 
LM2734YMKCT-ND. 1A Load Buck DC-DC Regulator* TSOT-23-6 | 2.85 2.17 1.66) |LM2832ZSDCT-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 6-LLP 3.60 2.74 2.09 
LM2734YMKTR-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator* TSOT-23-6 1436.40/1,000 LM2832ZSDTR-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 6-LLP 1814.40/1,000 
LM2734YQMKECT-ND | 1A Load Buck DC-DC Regulator* NEW! SOT-23-6 | 3.33 2.53 1.93} |LM2833XSDCT-ND 3A, 1.5MHz Step-Down Switching Regulator* NEW! 10-LLP 4.20 3.20 2.44 
LM2734YQMKETR-ND |1A Load Buck DC-DC Regulator* NEW! SOT-23-6 442.23/250 LM2833XSDTR-ND 3A, 1.5MHz Step-Down Switching Regulator* NEW! 10-LLP 2116.80/1,000 
LM2734ZMKCT-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator TSOT-23-6 | 3.93 2.99 2.28) |LM2833ZMYCT-ND 3A, 3MHz Step-Down Switching Regulator* NEW! 10-eMSOP | 4.43 3.37 2.57 
LM2734ZMKTR-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator TSOT-23-6 1978.20/1,000 LM2833ZMYTR-ND 3A, 3MHz Step-Down Switching Regulator* NEW! 10-eMSOP 2230.20/1,000 
LM2734ZQMKECT-ND | 1A Load Buck DC-DC Regulator* NEW! SOT-23-6 | 4.50 3.42 2.61 LM2833ZSDCT-ND 3A, 3MHz Step-Down Switching Regulator* NEW! 10-LLP 443 3.37 2.57 
LM2734ZQMKETR-ND | 1A Load Buck DC-DC Regulator* NEW! SOT-23-6 598.50/250 LM2833ZSDTR-ND 3A, 3MHz Step-Down Switching Regulator* NEW! 10-LLP 2230.20/1,000 
LM2734ZQSDECT-ND | 1A Load Step-Down DC-DC Regulator* NEW! 6-LLP 450 342 2.61 LM3075MTC-ND High Efficiency, Sync. Current Mode Buck Controller* 20-TSSOP | 4.13, 3.14 2.40 
LM2734ZQSDETR-ND | 1A Load Step-Down DC-DC Regulator* NEW! 6-LLP 598.50/250 LM3218SEECT-ND Adj., 2.0MHz, Step Down DC-DC Converter* NEW! 8-LTCC 3.75 2.85 2.18 
LM2734ZSDCT-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator* 6-LLP 3.93 2.99 2.28] |LM3218SEETR-ND Adj., 2.0MHz, Step Down DC-DC Converter* NEW! 8-LTCC 498.75/250 
LM2734ZSDTR-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator* 6-LLP 1978.20/1,000 LM3224MM-ADJCT-ND | Adj., 615kHz/1.25MHz Step Up PWM DC-DC Converter* 8-MSOP 2.63 2.00 1.53 
LM2735XMFCT-ND 1.6MHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* SOT-23-5 | 2.98 2.27 1.73} |LM3224MM-ADJTR-ND | Adj., 615kHz/1.25MHz Step Up PWM DC-DC Converter* 8-MSOP 1323.00/1,000 
LM2735XMFTR-ND 1.6MHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* SOT-23-5 1499.40/1,000 LM3310SQCT-ND Step-Up PWM DC-DC Converter 24-LLP 3.28 2.49 1.90 
LM2735XMYCT-ND 1.6MHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* 8-eMSOP | 2.98 2.27 1.73} |LM3310SQTR-ND Step-Up PWM DC-DC Converter 24-LLP 1650.60/1,000 
LM2735XMYTR-ND. 1.6MHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* 8-eMSOP 1499.40/1,000 LM3311SQCT-ND Step-Up PWM DC-DC Converter* 24-LLP 3.28 2.49 1.90 
LM2735XQMFCT-ND 1.6MHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* NEW! SOT-23-5 | 3.68 2.80 2.14} |LM3352MTC-3.0-ND 3V, Regulated 200mA Buck-Boost DC-DC Converter* 16-TSSOP | 3.83 2.91 2.22 
LM2735XQMFTR-ND | 1.6MHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* NEW! SOT-23-5 1852.20/1,000 LM3352MTC-3.3-ND 3.3V, Regulated 200mA Buck-Boost DC-DC Converter* 16-TSSOP | 3.83 2.91 2.22 
LM2735XSDCT-ND 1.6MHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* 6-LLP 2.98 2.27 1.73} |LM3354-1.8EVAL-ND_ | Evaluation Board for LM3354-1.8* = 85.50  — = 
LM2735XSDTR-ND 1.6MHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* 6-LLP 1499.40/1,000 LM3354MM-3.3CT-ND |3.3V, Regulated 90mA Buck-Boost DC-DC Converter 10-MSOP | 3.00 2.28 1.74 
LM2735YMFCT-ND 520kHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* SOT-23-5 | 2.98 2.27 1.73} |LM3354MM-3.3TR-ND |3.3V, Regulated 90mA Buck-Boost DC-DC Converter 10-MSOP 1512.00/1,000 
LM2735YMFTR-ND 520kHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* SOT-23-5 1499.40/1,000 LM3354MM-3.7CT-ND |3.7V, Regulated 90mA Buck-Boost DC-DC Converter 10-MSOP | 3.00 2.28 1.74 
LM2735YMYCT-ND 520kHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* 8-eMSOP | 2.98 2.27 1.73) |LM3354MM-4.1CT-ND |4.1V, Regulated 90mA Buck-Boost DC-DC Converter 10-MSOP | 3.00 2.28 1.74 
LM2735YMYTR-ND 520kHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* 8-eMSOP 1499.40/1,000 LM3354MM-5.0CT-ND_|5V, Regulated 90mA Buck-Boost DC-DC Converter 10-MSOP | 3.00 2.28 1.74 
LM2735YQMFCT-ND 520kHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* NEW! SOT-23-5 | 3.68 2.80 2.14) |LM3475MFCT-ND Hysteretic PFET Buck Controller* SOT-23-5 | 1.78 1.31 95 
LM2735YQMFTR-ND | 520kHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* NEW! SOT-23-5 1852.20/1,000 LM3475MFTR-ND Hysteretic PFET Buck Controller* SOT-23-5 617.50/1,000 
LM2735YSDCT-ND 520kHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* 6-LLP 2.98 2.27 1.73) |LM3477AMMCT-ND High Eff. High Side N-Ch. Controller for Switching Reg 8-MSOP 2.54 1.89 1.40 
LM2735YSDTR-ND 520kHz Boost and SEPIC DC-DC Regulator* 6-LLP 1499.40/1,000 LM3477AMMTR-ND High Eff. High Side N-Ch. Controller for Switching Reg 8-MSOP 1047.04/1,000 
LM2736XMKCT-ND 750mA Load Buck DC-DC Regulator* TSOT-23-6 | 3.05 2.32 1.77) |LM3477MMCT-ND High Eff. High Side N-Ch. Controller for Switching Reg 8-MSOP. 2.54 1.89 1.40 
LM2736XMKTR-ND 750mA Load Buck DC-DC Regulator* TSOT-23-6 1537.20/1,000 LM3477MMTR-ND High Eff. High Side N-Ch. Controller for Switching Reg 8-MSOP 1047.04/1,000 
LM2736YMKCT-ND 750mA Load Buck DC-DC Regulator* TSOT-23-6 | 2.60 1.98 1.51 LM3478MMCT-ND High Eff. Low-Side N-Ch. Controller for Switching Reg.* 8-MSOP 2.62 1.95 1.44 
LM2736YMKTR-ND 750mA Load Buck DC-DC Regulator* TSOT-23-6 1310.40/1,000 LM3478MMTR-ND High Eff. Low-Side N-Ch. Controller for Switching Reg.* 8-MSOP 1081.60/1,000 
LM2737MTC-ND N-Channel FET Sync. Buck Regulator Controller 14-TSSOP | 3.09 230 1.70 LM3481MMCT-ND High Eff. Low Side N-Ch. Controller for Switching Reg.* 10-MSOP | 2.95 2.25 1.72 
LM2738XMYCT-ND 1.6MHz, 1.5A Buck DC-DC Switching Regulator* 8-eMSOP | 3.93 2.99 2.28} |LM3481MMTR-ND High Eff. Low Side N-Ch. Controller for Switching Reg.* 10-MSOP. 1486.80/1,000 
LM2738XMYTR-ND 1.6MHz, 1.5A Buck DC-DC Switching Regulator* 8-eMSOP 1978.20/1,000 LM3485MMCT-ND Hysteric PFET Buck Controller* 8-MSOP 1.62 1.21 89 
LM2738XSDCT-ND 1.6MHz, 1.5A Buck DC-DC Switching Regulator* 8-LLP 3.93 2.99 2.28) | LM3485MMTR-ND Hysteric PFET Buck Controller* 8-MSOP 669.44/1,000 
LM2738XSDTR-ND 1.6MHz, 1.5A Buck DC-DC Switching Regulator* 8-LLP 1978.20/1,000 LM3485EVAL-ND Evaluation Board for LM3485* _ 38.25 — = 
LM2738YMYCT-ND 550kHz, 1.5A Buck DC-DC Switching Regulator* 8-eMSOP | 3.33 2.53 1.93] |LM3488MMCT-ND High Eff. Low Side N-Ch. Controller for Switching Reg.* 8-MSOP 3.00 2.23 1.65 
LM2738YMYTR-ND 550kHz, 1.5A Buck DC-DC Switching Regulator* 8-eMSOP 1675.80/1,000 LM3488MMTR-ND High Eff. Low Side N-Ch. Controller for Switching Reg.* 8-MSOP. 1240.32/1,000 
LM2738YSDCT-ND 550kHz, 1.5A Buck DC-DC Switching Regulator* 8-LLP 3.33 2.53 1.93} |LM3489MMCT-ND Hysteretic PFET Buck Controller with Enable Pin* 8-MSOP 1.62 1.21 89 
LM2738YSDTR-ND. 550kHz, 1.5A Buck DC-DC Switching Regulator* 8-LLP 1675.80/1,000 LM3489MMTR-ND Hysteretic PFET Buck Controller with Enable Pin* 8-MSOP 668.16/1,000 
LM2742MTC-ND N-Channel FET Sync. Buck Regulator Controller* 14-TSSOP | 260 1.98 1.51 LM3495MTC-ND Emulated Peak Current Mode Buck Controller* 16-TSSOP | 5.73 4.36 3.33 
LM2743MTC-ND N-Channel FET Sync. Buck Regulator Controller* 14-TSSOP | 2.73 2.08 1.59 LM3495MTCXCT-ND Emulated Peak Current Mode Buck Controller* 16-TSSOP | 5.73 4.36 3.33 
LM2744MTC-ND Low Volt. N-Ch. MOSFET Sync. Buck Reg. Controller 14-TSSOP | 260 1.98 1.51 LM3495MTCXTR-ND. Emulated Peak Current Mode Buck Controller* 16-TSSOP. 7156.25/2,500 
LM2745MTC-ND Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup* 14-TSSOP | 310 236 1.80 LM3578AM-ND Switching Regulator* 8-SOIC 2.06 1.53 1.13 
LM2746MXA-ND. Low Volt. N-Ch. MOSFET Sync. Buck Reg. Controller 14-eTSSOP| 3.10 2.36 1.80} |LM3578AMXTR-ND Switching Regulator* 8-SOIC 2071.88/2,500 
LM2747MTC-ND Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup* 14-TSSOP | 310 236 1.80 LM3578AN-ND. Switching Regulator* 8-Dip 2.06 1.53 1.13 
LM2747MTCXCT-ND Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup* 14-TSSOP | 310 236 1.80 LM3676SD-1.5CT-ND | 1.5V, 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* 8-LLP 2.95 2.19 1.62 
LM2747MTCXTR-ND | Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup* 14-TSSOP 3875.00/2,500 LM3676SD-1.5TR-ND | 1.5V, 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* 8-LLP 1216.00/1,000 
LM2748MTC-ND Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup* 14-TSSOP | 3.10 2.36 1.80] |LM3676SD-1.8CT-ND | 1.8V, 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* 8-LLP 2.95 2.19 1.62 
LM2750LD-5.0CT-ND _| LN, 5.0V Regulator Switched Capacitor Volt. Converter 10-LLP 2.83 2.15 1.64 LM3676SD-1.8TR-ND | 1.8V, 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* 8-LLP 1216.00/1,000 
LM2750LD-5.0TR-ND |LN, 5.0V Regulator Switched Capacitor Volt. Converter 10-LLP 1423.80/1,000 LM3676SD-3.3CT-ND |3.3V, 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* 8-LLP 2.95 2.19 1.62 
LM2750LD-ADJCT-ND | LN, Adj. Regulator Switched Capacitor Volt. Converter 10-LLP 2.83 2.15 1.64) |LM3676SD-3.3TR-ND | 3.3V, 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* 8-LLP 1216.00/1,000 
LM2750LD-ADJTR-ND |LN, Adj. Regulator Switched Capacitor Volt. Converter 10-LLP 1423.80/1,000 LM3676SD-ADJCT-ND_| Adj., 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* 8-LLP 2.95 2.19 1.62 
LM2750LD-ADJEV-ND | Evaluation Board for LM2750LD-ADJ* _ 93.15 — —J| |LM8676SD-ADJTR-ND | Adj., 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* 8-LLP 1216.00/1,000 
LM2750SD-5.0CT-ND__| 5V Low Noise Switched Capacitor Boost Regulator* 10-LLP 2.83 2.15 1.64 LM5000-3MTC-ND High Voltage Switch Mode Regulator* 16-TSSOP | 4.50 3.42 2.61 
LM2750SD-5.0TR-ND | 5V Low Noise Switched Capacitor Boost Regulator* 10-LLP 1423.80/1,000 LMS000EVAL-ND Evaluation Board for LM5000 —- 57.45 - _ 
LM2760MS5CT-ND 3.3V, Regulator Switched Capacitor Voltage Converter* SOT-23-5 | 289 2.15 1.59 LM5000SD-3CT-ND High Voltage Switch Mode Regulator 16-LLP 450 342 2.61 
LM2766M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter* SOT-23-6 | 1.09 .80 58) | LIMS5000SD-3TR-ND High Voltage Switch Mode Regulator 16-LLP 2268.00/1,000 
LM2766M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter* SOT-23-6 377.00/1,000 LM5000SD-6CT-ND High Voltage Switch Mode Regulator 16-LLP 450 342 2.61 
LM2767M5CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter* SOT-23-6 1.01.75 54 LM5000SD-6TR-ND High Voltage Switch Mode Regulator 16-LLP 2268.00/1,000 
LM2767M5TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter* SOT-23-6 351.00/1,000 LM5001MA-ND High Voltage Switch Mode Regulator* 8-SOIC 4.28 3.25 2.48 
LM2770SD-1215CT-ND | 1.2V/1.5V, High Eff. Switched Cap. Buck DC-DC Reg. 10-LLP 2.95 2.19 1.62} |LM5001SDCT-ND High Voltage Switch Mode Regulator* 8-LLP 4.28 3.25 2.48 
LM2772SDCT-ND Low Ripple Switched Capacitor Step-Down Regulator* 10-LLP 233 1.73 1.28 LM5001SDTR-ND High Voltage Switch Mode Regulator* 8-LLP 2154.60/1,000 
LM2772SDTR-ND Low Ripple Switched Capacitor Step-Down Regulator* 10-LLP 960.00/1,000 LM5002MA-ND High Voltage Switch Mode Regulator* 8-SOIC 3.93 2.99 2.28 
LM2773TLCT-ND Low Ripple Switched Cap. Step-Down Reg.* NEW! 9-ySMD 2.65 1.97 1.46 LM5002SDCT-ND High Voltage Switch Mode Regulator* 8-LLP 3.93 2.99 2.28 
LM2773TLTR-ND Low Ripple Switched Cap. Step-Down Reg.* NEW! 9-ySMD 288.56/250 LM5002SDTR-ND High Voltage Switch Mode Regulator* 8-LLP 1978.20/1,000 
LM2780TPCT-ND Ultra-Low Ripple Switched Capacitor Volt. Inverter* 8-SMD 1.56 1.16 86 LM5005MH-ND High Voltage 2.5A Buck Regulator* 20-TSSOP | 5.29 4.19 3.36 
LM2781TPCT-ND Ultra-Low Ripple Switched Capacitor Volt. Inverter* 8-uSMD 1.64 1.22 91 LM5007EVAL-ND Evaluation Board for LM5007 _ 38.25 _ _— 
LM2787TP-ND Low Noise Regulated Switched Cap. Volt. Inverter* 8-SMD 265 1.97 1.46 LM5007MMCT-ND 80V Buck Switching Regulator* 8-MSOP 4.28 3.25 2.48 
LM2788MM-1.8CT-ND_|1.8V, 120mA Buck Switched Capacitor Volt. Converter 8-MSOP 2.48 1.84 1.36) |LM5007MMTR-ND 80V Buck Switching Regulator* 8-MSOP 2154.60/1,000 
LM2825HN-ADJ-ND Adjustable Integrated Power Supply 1A DC-DC Conv.* 24-Dip 28.35 26.46 24.57 LM5007SDCT-ND 80V Buck Switching Regulator* 8-LLP 4.28 3.25 2.48 
LM2825N-ADJ-ND Adjustable DC-DC Converter* 24-Dip 28.35 26.46 24.57) |LM5007SDTR-ND 80V Buck Switching Regulator* 8-LLP 2154.60/1,000 
LM2825N-3.3-ND 3.3V, Integrated Power Supply 1A DC-DC Converter 24-Dip 28.35 26.46 24.57 LM5007SD-EVAL-ND _| Evaluation Board for LM5007SD - 43.20 _- _ 
LM2825N-5.0-ND 5V, Integrated Power Supply 1A DC-DC Converter* 24-Dip 28.35 26.46 24.57 LM5008EVAL-ND Evaluation Board for LM5008 — 38.25 =— — 
LM2825N-12-ND 12V, Integrated Power Supply 1A DC-DC Converter* 24-Dip 28.35 26.46 24.57 LM5008MMCT-ND 100V, 150mA Buck Switching Regulator* 8-MSOP 3.55 2.70 2.06 
LM2830XMFCT-ND High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator* SOT-23-5 | 2.98 2.27 1.73] |LMS5008MMTR-ND 100V, 150mA Buck Switching Regulator* 8-MSOP. 1789.20/1,000 
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Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM5008SDCCT-ND 100V, 150mA Buck Switching Regulator* 8-LLP 3.55 2.70 2.06] | LM3670MF-1.875CT-ND | 1.875V, Mini Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 | 2.08 1.55 1.14 
LM5008SDCTR-ND 100V, 150mA Buck Switching Regulator* 8-LLP 1789.20/1,000 LM3670MF-1.875TR-ND | 1.875V, Mini Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 857.60/1,000 
LM5009MMCT-ND 100V, 150mA Buck Switching Regulator* 8-MSOP 3.10 2.36 1.80] |LM3670MF-2.5CT-ND | 2.5V, Mini Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 | 3.04 2.26 1.67 
LM5009MMTR-ND 100V, 150mA Buck Switching Regulator* 8-MSOP 1562.40/1,000 LM3670MF-3.3CT-ND |3.3V, Mini Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 | 2.08 1.55 1.14 
LM5009SDCCT-ND 100V, 150mA Buck Switching Regulator* 8-LLP 3.10 2.36 1.80} |LM3670MF-3.3TR-ND | 3.3V, Mini Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 857.60/1,000 
LMS5009SDCTR-ND 100V, 150mA Buck Switching Regulator* 8-LLP 1562.40/1,000 LM3670MFX-ADJCT-ND | Adj., Mini Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 | 2.08 1.55 1.14 
LM5010AMH-ND 75V, 1A Buck Switching Regulator* 14-TSSOP | 4.63 3.52 2.69] | LIM3670MFX-ADJTR-ND | Adj., Mini Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 2512.50/3,000 
LM5010AQOMH-ND 1A Step-Down Switching Regulator* NEW! 14-TSSOP | 7.52 5.95 4.77| |LM3671MF-ADJCT-ND | Adj., 6(00mA Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 | 2.95 2.19 1.62 
LM5010AQ1MH-ND 1A Step-Down Switching Regulator* NEW! 14-TSSOP | 6.10 4.64 3.54] |LM3671MF-ADJTR-ND | Adj., 600mA Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 1216.00/1,000 
LM5010ASDCT-ND 75V, 1A Buck Switching Regulator* 10-LLP 4.63 3.52 2.69} |LM3671MF-1.2CT-ND | 1.2V, 600mA Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 | 2.95 2.19 1.62 
LM5010ASDTR-ND 75V, 1A Buck Switching Regulator* 10-LLP 2331.00/1,000 LM3671MF-1.2TR-ND | 1.2V, 600mA Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 1216.00/1,000 
LM5010MH-ND. 75V, 1A Buck Switching Regulator* 14-TSSOP | 4.05 3.08 2.35} | LM3671MF-1.25CT-ND | 1.25V, 600mA Buck DC-DC Converter SOT-23-5 | 2.99 2.22 1.64 
LM5010SDCT-ND 75V, 1A Buck Switching Regulator* 10-LLP 4.05 3.08 2.35) |LM3671MF-1.25TR-ND | 1.25V, 600mA Buck DC-DC Converter SOT-23-5 1216.00/1,000 
LM5010SDTR-ND 75V, 1A Buck Switching Regulator* 10-LLP 2041.20/1,000 LM3671MF-1.375CT-ND | 1.375V, 600mA Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 | 2.95 2.19 1.62 
LM5015MH-ND. High Voltage Two-Switch DC-DC Regulator* 14-eTSSOP | 4.63 3.52 2.69} |LM3671MF-1.375TR-ND | 1.375V, 600mA Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 1216.00/1,000 
LM5115MTC-ND Secondary Side Post Regulator Controller* 16-TSSOP | 380 289 2.21 LM3671MF-1.5CT-ND | 1.5V, 600mA Buck DC-DC Converter SOT-23-5 2.95 2.19 1.62 
LM5115SDCT-ND. Secondary Side Post Regulator Controller* 16-LLP 3.80 2.89 2.21 LM3671MF-1.5TR-ND__|1.5V, 600mA Buck DC-DC Converter SOT-23-5 1232.64/1,000 
LM5115SDTR-ND Secondary Side Post Regulator Controller* 16-LLP 1915.20/1,000 LM3671MF-1.6CT-ND | 1.6V, 600mA Buck DC-DC Converter SOT-23-5 2.95 2.19 1.62 
LM7705MMECT-ND Low Noise Regulated Switched Cap. Volt. Inverter* NEW!| 8-MSOP 146 1.08 .78| |LM3671MF-1.6TR-ND | 1.6V, 600mA Buck DC-DC Converter SOT-23-5 1216.00/1,000 
LM7705MMETR-ND Low Noise Regulated Switched Cap. Volt. Inverter* NEW!| 8-MSOP 146.25/250 LM3671MF-1.8CT-ND | 1.8V, 600mA Buck DC-DC Converter SOT-23-5 | 2.95 2.19 1.62 
LM20123MH-ND 3A, 1.5MHz Synchronous Buck Regulator* 16-eTSSOP | 4.73 3.60 2.75} |LM3671MF-1.8TR-ND | 1.8V, 600mA Buck DC-DC Converter SOT-23-5 1216.00/1,000 
LM20123EVAL-ND Evaluation Board for LM20123 _— 61.00 = — —J| |LM3671MF-1.875CT-ND | 1.875V, 600mA Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 | 2.95 2.19 1.62 
LM25037MT-ND Dual-Mode PWM Controller, Alternating Out* NEW! 16-TSSOP | 3.10 2.36 1.80| |LM3671MF-1.875TR-ND | 1.875V, 600mA Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 1216.00/1,000 
LM25115AMT-ND Secondary Side Post Regulator Controller* 16-TSSOP | 310 236 1.80 LM3671MF-3.3CT-ND | 3.3V, 600mA Step-Down DC-DC Converter* NEW! SOT-23-5 2.95 2.19 1.62 
LM25115MT-ND Secondary Side Post Regulator Controller* 16-TSSOP | 2.98 2.27 1.73 LM3671MF-3.3TR-ND | 3.3V, 600mA Step-Down DC-DC Converter* NEW! SOT-23-5 1216.00/1,000 
LM25115SDCT-ND Secondary Side Post Regulator Controller* 16-LLP 2.98 2.27 1.73 LM3671TL-1.2CT-ND | 1.2V, 600mA Buck DC-DC Converter* 5-ySMD 2.51 1.87 1.38 
LM25115SDTR-ND Secondary Side Post Regulator Controller* 16-LLP 1499.40/1,000 LM3671TL-1.2TR-ND__|1.2V, 600mA Buck DC-DC Converter* 5-SMD 273.38/250 
LM25116MH-ND Wide Range Synchronous Buck Controller* 20-eTSSOP| 5.70 4.34 3.31 LM3671TL-1.5CT-ND | 1.5V, 600mA Buck DC-DC Converter* 5-uSMD 2.51 1.87 1.38 
LM27212SQXCT-ND Two-Phase Current Mode Hysteretic Buck Controller* 48-LLP 6.26 4.95 3.97 LM3671TL-1.5TR-ND | 1.5V, 600mA Buck DC-DC Converter* 5-ySMD 273.38/250 
LM27212SQXTR-ND Two-Phase Current Mode Hysteretic Buck Controller* 48-LLP 9089.00/2,500 LM3671TL-1.8CT-ND | 1.8V, 600mA Buck DC-DC Converter* 5-ySMD 2.51 1.87 1.38 
LM27241MTC-ND Sync. Buck Regulator Controller for Mobile Systems 20-TSSOP | 4.15 3.16 2.41 LM3671TL-1.8TR-ND | 1.8V, 600mA Buck DC-DC Converter* 5-ySMD 273.38/250 
LM27313XMFCT-ND 1.6MHz Boost Converter, 30V Internal FET Switch* MEW!| SOT-23-5 | 1.77 1.32 97| | LM3671TL-1.875CT-ND | 1.875V, 600mA Buck DC-DC Converter* 5-ySMD 2.51 1.87 1.38 
LM27313XMFTR-ND 1.6MHz Boost Converter, 30V Internal FET Switch* NEW!) SOT-23-5 729.60/1,000 LM3671TL-1.875TR-ND |1.875V, 600mA Buck DC-DC Converter* 5-ySMD 273.38/250 
LM27341MYCT-ND 2MHz, 1.5A Step-Down DC-DC Regulator* NEW! 10-eMSOP | 3.65 2.78 2.12) |LM8677TL-1.2CT-ND | 1.2V, 600mA Step-Down DC-DC Converter* NEW! 5-ySMD 2.63 2.00 1.53 
LM27341MYTR-ND 2Mkz, 1.5A Step-Down DC-DC Regulator* NEW! 10-eMSOP 1839.60/1,000 LM3677TL-1.2TR-ND | 1.2V, 600mA Step-Down DC-DC Converter* NEW! 5-ySMD 349.13/250 
LM27341SDCT-ND 2Mkz, 1.5A Step-Down DC-DC Regulator* NEW! 10-LLP 3.65 2.78 2.12] |LM3677TL-1.3CT-ND | 1.3V, Mini Buck DC-DC Converter* 5-ySMD 2.63 2.00 1.53 
LM27341SDTR-ND. 2MHz, 1.5A Step-Down DC-DC Regulator* NEW! 10-LLP 1839.60/1,000 LM3677TL-1.3TR-ND__|1.3V, Mini Buck DC-DC Converter* 5-ySMD 349.13/250 
LM27342MYCT-ND 2MHz, 2A Step-Down DC-DC Regulator* NEW! 10-eMSOP | 3.78 2.87 2.19) |LM8677TL-1.5CT-ND | 1.5V, Mini Buck DC-DC Converter* 5-ySMD 2.63 2.00 1.53 
LM27342MYTR-ND 2MHz, 2A Step-Down DC-DC Regulator* NEW! 10-eMSOP 1902.60/1,000 LM3677TL-1.5TR-ND | 1.5V, Mini Buck DC-DC Converter* 5-ySMD 349.13/250 
LM27342SDCT-ND 2MHz, 2A Step-Down DC-DC Regulator* NEW! 10-LLP 3.78 2.87 2.19] |LM3677TL-1.8CT-ND | 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter* 5-ySMD 2.63 2.00 1.53 
LM27342SDTR-ND 2MHz, 2A Step-Down DC-DC Regulator* NEW! 10-LLP 1902.60/1,000 LM3677TL-1.8TR-ND | 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter* 5-ySMD 349.13/250 
LM25005MH-ND High Voltage, 2.5A Buck Switching Regulator* 20-TSSOP | 5.48 4.17 3.18} | LM3677TL-1.875CT-ND | Adj., 600mA Mini Step-Down DC-DC Converter* NEW! 5-ySMD 2.63 2.00 1.53 
LM25007MMCT-ND High Voltage, 0.5A Buck Switching Regulator* 8-MSOP 2.75 2.09 1.60] |LM3677TL-1.875TR-ND | Adj., 600mA Mini Step-Down DC-DC Converter* NEW! 5-ySMD 349.13/250 
LM25007MMTR-ND High Voltage, 0.5A Buck Switching Regulator* 8-MSOP 1386.00/1,000 LM3677TL-2.5CT-ND | 2.5V, Mini Buck DC-DC Converter* 5-ySMD 2.63 2.00 1.53 
LM25007SDCT-ND High Voltage, 0.5A Buck Switching Regulator* 8-LLP 2.75 2.09 1.60) |LM3677TL-2.5TR-ND | 2.5V, Mini Buck DC-DC Converter* 5-ySMD 349.13/250 
LM25007SDTR-ND High Voltage, 0.5A Buck Switching Regulator* 8-LLP 1386.00/1,000 LM3677TL-ADJCT-ND | Adj., 600mA Step Down DC-DC Converter* NEW! 5-ySMD 2.63 2.00 1.53 
LM25010MH-ND 42\V, 1.0A Buck Switching Regulator* 14-TSSOP | 3.20 2.44 1.86| [LM3677TL-ADJTR-ND_|Adj., 600mA Step Down DC-DC Converter* NEW! 5-ySMD 349.13/250 
LM25010SDCT-ND 42V, 1.0A Buck Switching Regulator* 10-LLP 3.20 2.44 1.86] |LM3678SD-1.2CT-ND | 1.2V, High Perf. Mini 1.5A Step-Down DC-DC Conv.* 10-LLP 4.05 3.08 2.35 
LM25010SDTR-ND 42V, 1.0A Buck Switching Regulator* 10-LLP 1612.80/1,000 LM3678SD-1.2TR-ND | 1.2V, High Perf. Mini 1.5A Step-Down DC-DC Conv.* 10-LLP 2041.20/1,000 
LM26400YMH-ND Dual 2A, 500kHz Wide Input Range Buck Regulator* 16-eTSSOP | 5.25 3.99 3.05} |LM3678SDE-1.2CT-ND | 1.2V, High Perf. Mini 1.5A Step-Down DC-DC Conv.* 10-LLP 4.05 3.08 2.35 
LM26400YSDCT-ND Dual 2A, 500kHz Buck Regulator* 16-LLP 5.25 3.99 3.05} |LM3678SDE-1.2TR-ND | 1.2V, High Perf. Mini 1.5A Step-Down DC-DC Conv.* 10-LLP 538.65/250 
LM26400YSDTR-ND Dual 2A, 500kHz Buck Regulator* 16-LLP 2646.00/1,000 LM3679TL-1.8CT-ND__|1.8V, Mini Buck DC-DC Converter* 5-ySMD 2.65 1.97 1.46 
LM34910CSDCT-ND 55V, 1.25A, High Voltage Buck Switching Regulator* 10-LLP 3.05 2.32 1.77) |LM3679TL-1.8TR-ND | 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter* 5-uSMD 555.75/500 
LM34910CSDTR-ND 55V, 1.25A, High Voltage Buck Switching Regulator* 10-LLP 1537.20/1,000 LM3679UR-1.2CT-ND | 1.2V, 3MHz, 350mA Step-Down DC-DC Conv.* NEW! 5-ySMD 2.65 1.97 1.46 
LM34910SDCT-ND 40V, 1.25A, High Voltage Buck Switching Regulator 10-LLP 3.48 2.65 2.02} |LM3679UR-1.2TR-ND | 1.2V, 3MHz, 350mA Step-Down DC-DC Conv.* NEW! 5-ySMD 555.75/500 
LM34910SDTR-ND 40V, 1.25A, High Voltage Buck Switching Regulator 10-LLP 1751.40/1,000 LM3679UR-1.5CT-ND | 1.5V, 3MHz, 350mA Step-Down DC-DC Conv.* NEW! 5-ySMD 2.65 1.97 1.46 
LM34914SDCT-ND 40V, 1.25A, Ultra Small Buck Switching Regulator* 10-LLP 2.71 2.01 1.49} | LM3679UR-1.5TR-ND _[1.5V, 3MHz, 350mA Step-Down DC-DC Conv.* NEW! 5-ySMD 555.75/500 
LM34914SDTR-ND. 40V, 1.25A, Ultra Small Buck Switching Regulator* 10-LLP 1117.44/1,000 LM3679UR-1.8CT-ND |1.8V, Mini Buck DC-DC Converter* 5-ySMD 2.65 1.97 1.46 

PowerWise® AVS LM3679UR-1.8TR-ND | 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter* 5-ySMD 555.75/500 

LM25085MMECT-ND | Adj. 42V, High Eff. PFET Buck Switching Cont.* NEW! 8-MSOP 2.27 1.69 1.25] |LM3691TL-0.75CT-ND |0.75V, Mini 1A, Step-Down DC-DC Converter* 6-ySMD 3.80 2.89 2.21 
LM25085MMETR-ND | Adj. 42V, High Eff. PFET Buck Switching Cont.* NEW! 8-MSOP 247.05/250 LM3691TL-0.75TR-ND |0.75V, Mini 1A, Step-Down DC-DC Converter* 6-ySMD 505.40/250 
LM25085MYECT-ND Adj. 42V, High Eff. PFET Buck Switching Cont.* NEW! 8-MSOP 2.27 1.69 1.25} |LM3691TL-1.2CT-ND__[1.2V, Mini 1A, Step-Down DC-DC Converter* 6-ySMD 3.80 2.89 2.21 
LM25085MYETR-ND | Adj. 42V, High Eff. PFET Buck Switching Cont.* NEW! 8-MSOP 247.05/250 LM3691TL-1.2TR-ND | 1.2V, Mini 1A, Step-Down DC-DC Converter* 6-ySMD 505.40/250 
LM3205TLCT-ND 650mA, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter* 8-SMD. 3.80 2.89 2.21 LM3691TL-1.5CT-ND | 1.5V, Mini 1A, Step-Down DC-DC Converter* 6-ySMD 3.80 2.89 2.21 
LM3205TLTR-ND 650mA, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter* 8-SMD 505.40/250 LM3691TL-1.5TR-ND | 1.5V, Mini 1A, Step-Down DC-DC Converter* 6-uSMD 505.40/250 
LM3207TL-2.53CT-ND | 650mA, Adj., Step-Down DC-DC Converter/LDO* 9-ySMD 5.95 4.53 3.46} |LM3691TL-1.8CT-ND | 1.8V, Mini 1A, Step-Down DC-DC Converter* NEW! 6-ySMD 3.80 2.89 2.21 
LM3207TL-2.53TR-ND | 650mA, Adj., Step-Down DC-DC Converter/LDO* 9-ySMD 791.35/250 LM3691TL-1.8TR-ND | 1.8V, Mini 1A, Step-Down DC-DC Converter* NEW! 6-SMD 505.40/250 
LM3207TLCT-ND 650mA, Adj., Step-Down DC-DC Converter/LDO* 9-ySMD 5.95 453 3.46 LM3743MM-1000CT-ND | N-Channel FET Synchronous Buck Controller* 10-MSOP | 3.09 2.30 1.70 
LM3207TLTR-ND 650mA, Adj., Step-Down DC-DC Converter/LDO* 9-SMD_ 791.35/250 LM3743MM-1000TR-ND | N-Channel FET Synchronous Buck Controller* 10-MSOP 1277.44/1,000 
LM3208TLCT-ND 650mA, Adj., Step-Down DC-DC Converter* 8-"SMD 548 4.17 3.18 LM3743MM-300CT-ND | N-Channel FET Synchronous Buck Controller* 10-MSOP | 3.09 230 1.70 
LM3208TLTR-ND 650mA, Adj., Step-Down DC-DC Converter* 8-SMD 728.18/250 LM3743MM-300TR-ND | N-Channel FET Synchronous Buck Controller* 10-MSOP 1277.44/1,000 
LM3370SD-3621CT-ND | 600mA Dual Sync. Step-Down DC-DC Conv.* NEW! 16-LLP 3.10 2.36 1.80 LM4510SDCT-ND Sync. Step-Up DC/DC Conv. True Shutdown Isolation* 10-LLP 4.28 3.25 2.48 
LM3370SD-3621TR-ND | 600mA Dual Sync. Step-Down DC-DC Conv.* NEW! 16-LLP 1562.40/1,000 LM4510SDTR-ND Sync. Step-Up DC/DC Conv. True Shutdown Isolation* 10-LLP 2154.60/1,000 
LM3370TL-3006CT-ND_| Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter* 20-pSMD 3.10 2.36 1.80 LM5022MMCT-ND Low Side Controller for Boost and SEPIC* NEW! 10-MSOP | 2.73 2.08 1.59 
LM3370TL-3006TR-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter* 20-WSMD 412.30/250 LM5022MMTR-ND Low Side Controller for Boost and SEPIC* NEW! 10-MSOP 1373.40/1,000 
LM3370TL-3008CT-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter* 20-1SMD | 3.10 2.36 1.80} |LM5085MMECT-ND 75\V, PFET Buck Switching Controller* NEW! 8-MSOP 2.74 2.04 1.51 
LM3370TL-3008TR-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter* 20-SMD 412.30/250 LMS5085MMETR-ND 75V, PFET Buck Switching Controller* NEW! 8-MSOP. 298.35/250 
LM3370TL-3022CT-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter* 20-!SMD | 3.10 2.36 1.80} |LM5085MYECT-ND 75V, PFET Buck Switching Controller* NEW! 8-MSOP-EP| 2.74 2.04 1.51 
LM3370TL-3022TR-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter* 20-SMD 412.30/250 LMS5085MYETR-ND 75\V, PFET Buck Switching Controller* NEW! 8-MSOP-EP 298.35/250 
LM3370TL-3206CT-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter* 20-1SMD | 3.10 2.36 1.80] /LM5085SDECT-ND 75V, PFET Buck Switching Controller* NEW! 8-LLP 2.80 2.08 1.54 
LM3370TL-3206TR-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter* 20-)SMD 412.30/250 LMS5085SDETR-ND 75\V, PFET Buck Switching Controller* NEW! 8-LLP 304.43/250 
LM3370TL-3607CT-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter* 20-SMD 3.10 2.36 1.80 LM5088MH-1-ND 75V Non-Sync. Buck Controller* NEW! 16-TSSOP | 3.80 2.89 2.21 
LM3370TL-3607TR-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter* 20-1SMD 412.30/250 LM5088MH-2-ND 75V Non-Sync. Buck Controller* NEW! 16-TSSOP | 3.80 2.89 2.21 
LM3370TL-3806CT-ND_| Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter* 20-SMD 3.10 2.36 1.80 LM5116MH-ND Wide Range Synchronous Buck Controller* 20-TSSOP | 5.69 4.50 3.61 
LM3370TL-3806TR-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter* 20-WSMD 412.30/250 LM5118MH-ND Wide Range Synchronous Buck Controller* NEW! 20-TSSOP-EP} 5.59 4.42 3.54 
LM34917ATLCT-ND 33V, 1.25A On-Time Buck Switching Regulator* NEW! 12-pSMD 2.80 2.13 1.63 LM5642MH-ND High Voltage, Dual Sync. Buck Converter* 20-eTSSOP} 4.05 3.08 2.35 
LM34917ATLTR-ND 33V, 1.25A On-Time Buck Switching Regulator* NEW! 12-"SMD 372.40/250 LM5642MTC-ND High Voltage, Dual Sync. Buck Converter* 28-TSSOP | 4.40 3.35 2.56 
LM34919TLCT-ND 40V, 600mA On-Time Buck Switching Reg.* NEW! 10-pSMD 2.51 1.87 1.38 LM5642XMH-ND. High Voltage, Dual Sync. Buck Converter* 28-eTSSOP| 4.53 3.44 2.63 
LM34919TLTR-ND 40V, 600mA On-Time Buck Switching Reg.* NEW! 10-SMD 273.38/250 LM5642XMT-ND High Voltage, Dual Sync. Buck Converter* 28-TSSOP | 4.53 3.44 2.63 
LM34930TLCT-ND Ultra Small High Voltage 1A Buck Switching Reg.* 12-pSMD 2.99 2.22 1.64 LM20124MH-ND 4A, 1MHz Synchronous Buck Regulator* 16-eTSSOP|) 5.83 443 3.38 
LM34930TLTR-ND Ultra Small High Voltage 1A Buck Switching Reg.* 12-ySMD 325.01/250 LM20124EVAL-ND Evaluation Board for LM20124 = 51.00 — — 
LM3668SD-2833CT-ND | 1A, High Efficiency Buck-Boost DC-DC Conv.* NEW! 12-LLP 5.38 4.09 3.12 LM20125MH-ND 5A, 500kHz Synchronous Buck Regulator* 16-eTSSOP| 5.40 411 3.14 
LM3668SD-2833TR-ND | 1A, High Efficiency Buck-Boost DC-DC Conv.* NEW! 12-LLP 2709.00/1,000 LM20125EVAL-ND Evaluation Board for LM20125 = 51.00 — = 
LM3668SD-3034CT-ND | 1A, High Efficiency Buck-Boost DC-DC Converter* 12-LLP 5.38 4.09 3.12 LM20133MH-ND 3A, Synchronous Buck Regulator with Input Sync.* 16-eTSSOP|) 4.73 360 2.75 
LM3668SD-3034TR-ND | 1A, High Efficiency Buck-Boost DC-DC Converter* 12-LLP 2709.00/1,000 LM20133EVAL-ND Evaluation Board for LM20133 — 51.00 — — 
LM3668SD-4550CT-ND | 1A, High Efficiency Buck-Boost DC-DC Converter* 12-LLP 5.38 4.09 3.12 LM20134MH-ND 4A, Synchronous Buck Regulator with Input Sync.* 16-eTSSOP| 5.05 3.84 2.93 
LM3668SD-4550TR-ND | 1A, High Efficiency Buck-Boost DC-DC Converter* 12-LLP 2709.00/1,000 LM20134EVAL-ND Evaluation Board for LM20134 = 51.00 = — — 
LM3670MF-ADJCT-ND | Adj., Mini Buck DC-DC Converter SOT-23-5 | 2.08 1.55 1.14} /LM20136MH-ND 6A Synchronous Buck Regulator* NEW! 16-eTSSOP| 6.05 4.60 3.51 
LM3670MF-ADJTR-ND_| Adj., Mini Buck DC-DC Converter SOT-23-5 857.60/1,000 LM20143MH-ND 3A, Adj. Freq. Synchronous Buck Regulator* 16-eTSSOP| 4.73 3.60 2.75 
LM3670MF-1.2CT-ND | 1.2V, Mini Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 | 2.08 1.55 1.14] |LM20143EVAL-ND Evaluation Board for LM20143 _— 51.00 — _— 
LM3670MF-1.2TR-ND | 1.2V, Mini Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 857.60/1,000 LM20144MH-ND 4A, Adj. Freq. Synchronous Buck Regulator* 16-eTSSOP| 5.05 3.84 2.93 
LM3670MF-1.5CT-ND | 1.5V, Mini Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 | 2.08 1.55 1.14} |LM20144EVAL-ND Evaluation Board for LM20144 _ 51.00 — _ 
LM3670MF-1.5TR-ND | 1.5V, Mini Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 857.60/1,000 LM20145MH-ND 5A, Adj. Freq. Synchronous Buck Regulator* 16-eTSSOP| 6.08 4.62 3.53 
LM3670MF-1.6CT-ND | 1.6V, Mini Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 | 2.08 1.55 1.14) |LM20145EVAL-ND Evaluation Board for LM20145 = 51.00 — _— 
LM3670MF-1.6TR-ND | 1.6V, Mini Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 857.60/1,000 LM20146MH-ND 6A Synchronous Buck Regulator* NEW! 16-eTSSOP| 6.05 460 3.51 
LM3670MF-1.8CT-ND | 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 | 2.08 1.55 1.14) |LM20154MH-ND 4A, 1MHz Sync. Buck Regulator with Sync. Output* 16-eTSSOP| 5.05 3.84 2.93 
LM3670MF-1.8TR-ND__ | 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter* SOT-23-5 857.60/1,000 LM20154EVAL-ND Evaluation Board for LM20154 i 51.00 — = 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1147 


POWER MANAGEMENT POWER MANAGEMENT 


National 
Semiconductor 


National _— 
Semiconductor Digi@Reel” (Cont.) 


SWITCHING DigiqReel” (cont. SWITCHING 
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Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM20242MH-ND 36V, 2A, Synchronous Buck Regulator* 20-eTSSOP| 5.35 4.07 3.11 LM2588S-12-ND. 12V, 5A Flyback Regulator* TO-263 8.99 7.11 5.70 
LM20242EVAL-ND Evaluation Board for LM20242 _ 51.00 — —j|_ |LM2588T-ADJ-ND Adj. 5A Flyback Regulator* T0-220-7 | 8.99 7.11 5.70 
LM20323MH-ND 36V, 3A 500kHz Sync. Buck Reg.* 20-eTSSOP | 5.18 3.94 3.01 LM2588T-5.0-ND 5V, 5A Flyback Regulator* T0-220-7 | 8.99 7.11 5.70 
LM20333MH-ND 36V, 3A Sync. Buck Regulator* 20-eTSSOP| 5.18 3.94 3.01 LM2590HVS-ADJ-ND | Adj., Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg.* TO-263-7 | 5.38 4.09 3.12 
LM20343MH-ND. 36V, 3A Adj. Freq. Sync. Buck Regulator* NEW! 20-eTSSOP| 5.18 3.94 3.01 LM2590HVS-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg.* TO-263-7 5.38 4.09 3.12 
LM25085MMCT-ND 42\V PFET Switching Regulator* NEW! 8-MSOP 2.27 1.69 1.25] |LM2590HVS-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg.* T0-263-7 | 5.38 4.09 3.12 
LM25085MMTR-ND 42\V PFET Switching Regulator* NEW! 8-MSOP 936.96/1,000 LM2590HVT-ADJ-ND — | Adj., Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg.* TO-220-7 | 5.38 4.09 3.12 
LM25088MH-1-ND Wide Input Range Non-Sync. Buck Controller* NEW! 16-TSSOP | 3.33 2.53 1.93 LM2590HVT-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg. TO-220-7 5.38 4.09 312 
LM25088MH-2-ND Wide Input Range Non-Sync. Buck Controller* NEW! 16-TSSOP | 3.33 2.53 1.93 LM2590HVT-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg. TO-220-7 5.38 4.09 3.12 
LM26001BMH-ND 1.5A Switching Regluator, Sleep Mode* 16-eTSSOP| 5.38 409 3.12 LM2591HVS-ADJ-ND | Adj., Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg.* T0-263-5 5.10 3.88 2.96 
LM26001MXA-ND 1.5A Switching Regluator* 16-TSSOP | 540 4.27 3.42 LM2591HVS-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg.* TO-263-5 5.10 3.88 2.96 
LM26003MH/NOPB-ND | 3A Switching Regulator, Sleep Mode* NEW! 20-TSSOP | 11.87 9.28 8.54 LM2591HVS-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg.* TO-263-5 5.10 3.88 2.96 

SIMPLE SWITCHER® LM2591HVT-ADJ-ND | Adj., Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg.* TO-220-5 5.10 3.88 2.96 
LM2574HVM-ADJ-ND | 0.5A Buck Voltage Regulator* 14-SOIC 3.63 2.76 2.11 LM2591HVT-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg.* TO-220-5 5.10 388 2.96 
LM2574HVM-3.3-ND 3.3V, 0.5A Buck Voltage Regulator* 14-SOIC 3.63 2.76 2.11 LM2591HVT-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg.* TO-220-5 5.10 3.88 2.96 
LM2574HVM-5.0-ND | 5V, 500mA Buck Switch Regulator* 14-SOIC 3.63 2.76 2.11 LM2592HVS-ADJ-ND__| Adj. Power Converter, 150kHz, 2A, Buck Voltage Reg.* TO-263-5 | 6.10 4.64 3.54 
LM2574HVM-12-ND 12V, 0.5A Buck Volt. Regulator* 14-SOIC 3.63 2.76 2.11 LM2592HVS-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz, 2A, Buck Voltage Reg. TO-263-5 | 6.10 4.64 3.54 
LM2574HVN-ADJ-ND___| Adjustable Voltage 500mA Buck Switch Regulator* 8-Dip 485 3.69 2.82 LM2592HVS-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 2A, Buck Voltage Reg.* TO-263-5 6.10 4.64 3.54 
LM2574HVN-5.0-ND 5V, 500mA Buck Switch Regulator* 8-Dip 485 3.69 2.82 LM2592HVT-ADJ-ND | Adj. Power Converter, 150kHz, 2A, Buck Voltage Reg.* TO-220-5 6.10 464 3.54 
LM2574HVN-12-ND 12V, 500mA Buck Switch Regulator* 8-Dip 485 3.69 2.82 LM2592HVT-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz, 2A, Buck Voltage Reg.* TO-220-5 6.10 4.64 3.54 
LM2574M-3.3-ND 3.3V, 500mA Buck Switch Regulator* 14-SOIC 254 1.89 1.40 LM2592HVT-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 2A, Buck Voltage Reg.* TO-220-5 6.10 4.64 3.54 
LM2574M-5.0-ND 5V, 500mA Buck Switch Regulator* 14-SOIC 2.54 1.89 1.40} |LM2593HVS-ADJ-ND | Adj. Power Converter, 150kHz 2A, Buck Voltage Reg.* TO-263-7 | 5.38 4.25 3.41 
LM2574MX-5.0TR-ND | 5V, 500mA Buck Switch Regulator* 14-SOIC 1049.60/1,000 LM2593HVS-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz, 2A, Buck Voltage Reg. TO-263-7 5.38 4.25 3.41 
LM2574M-12-ND 12V, 500mA Buck Switch Regulator* 14-SOIC 2.54 1.89 1.40 LM2593HVS-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 2A, Buck Voltage Reg.* T0-263-7 5.38 4.25 3.41 
LM2574MX-ADJTR-ND | Adjustable 500mA Buck Switch Regulator 14-SOIC 1049.60/1,000 LM2593HVT-ADJ-ND | Adj. Power Converter, 150kHz, 2A, Buck Voltage Reg.* TO-220-7 | 5.38 4.25 3.41 
LM2574N-ADJ-ND Adjustable 500mA Buck Switch Regulator* 8-Dip 260 1.94 1.43 LM2593HVT-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz, 2A, Buck Voltage Reg. TO-220-7 5.38 4.25 3.41 
LM2574N-5.0-ND 5V, 500mA Buck Switch Regulator* 8-Dip 260 1.94 1.43 LM2593HVT-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 2A, Buck Voltage Reg. TO-220-7 5.38 4.25 3.41 
LM2574N-12-ND 12V, 500mA Buck Switch Regulator* 8-Dip 2.60 1.94 1.43) |LM2594HVM-ADJ-ND | Adj. Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg.* 8-SOIC 463 3.52 2.69 
LM2575HVM-ADJ-ND | Adjustable 1A Buck Switch Regulator* 24-SOIC 448 3.41 2.60| |LM2594HVM-3.3-ND — |3.3V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg.* 8-SOIC 463 352 2.69 
LM2575HVN-5.0-ND 5V, 1A Buck Switch Regulator* 16-Dip 448 3.41 2.60 LM2594HVM-5.0-ND | 5V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Voltage Reg.* 8-SOIC 463 3.52 2.69 
LM2575HVS-ADJ-ND | Adj., 1A Buck Voltage Regulator* TO-263-5 | 448 3.41 2.60} |LM2594HVM-12-ND 12V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg.* 8-SOIC 463 3.52 2.69 
LM2575HVS-3.3-ND 3.3V, 1A Buck Voltage Regulator* TO-263-5 448 3.41 2.60 LM2594HVN-ADJ-ND | Adj. Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg.* 8-Dip 463 352 2.69 
LM2575HVS-5.0-ND 5V, 1A Buck Voltage Regulator* TO-263-5 | 4.48 3.41 2.60/ /LM2594HVN-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg. 8-Dip 463 3.52 2.69 
LM2575HVS-12-ND 12V, 1A Buck Voltage Regulator* TO-263-5 448 341 2.60 LM2594HVN-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Voltage Reg.* 8-Dip 463 3.52 2.69 
LM2575HVS-15-ND 15V, 1A Buck Voltage Regulator* TO-263-5 448 341 2.60 LM2594HVN-12-ND 12V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Voltage Reg. 8-Dip 463 352 2.69 
LM2575HVT-ADJ-ND | Adjustable 1A Buck Switch Regulator* T0-220 5.20 3.96 3.02} |LM2594M-ADJ-ND Adj. Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg.* 8-SOIC 3.05 2.32 1.77 
LM2575HVT-3.3-ND 3.3V, 1A Buck Voltage Regulator TO-220-5 5.20 3.96 3.02 LM2594M-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg.* 8-SOIC 3.05 2.32 1.77 
LM2575HVT-5.0-ND 5V, 1A Buck Switch Regulator, High Voltage* TO-220 5.20 3.96 3.02 LM2594M-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Voltage Reg.* 8-SOIC 3.05 2.32 1.77 
LM2575HVT-12-ND 12V, 1A Buck Switch Regulator* TO-220 5.20 3.96 3.02 LM2594M-12-ND 12V, Power Converter, 150kHz, Buck Volt. Regulator* 8-SOIC 3.05 2.32 1.77 
LM2575HVT-15-ND 15V, 1A Buck Switch Regulator* TO-220 5.20 3.96 3.02 LM2594MX-5.0TR-ND |5V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Voltage Reg. 8-SOIC 3812.50/2,500 
LM2575M-5.0-ND 5V, 1A Buck Switch Regulator* 24-SOIC 2.55 1.94 1.48] |LM2594N-ADJ-ND Adj. Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg.* 8-Dip 3.05 2.32 1.77 
LM2575N-ADJ-ND Adjustable 1A Buck Switch Regulator* 16-Dip 3.18 2.42 1.85 LM2594N-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg.* 8-Dip 3.05 2.32 1.77 
LM2575N-5.0-ND 5V, 1A Buck Switch Regulator* 16-Dip 3.18 2.42 1.85 LM2594N-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Voltage Reg.* 8-Dip 3.05 2.32 1.77 
LM2575S-ADJ-ND Adj., 1A Buck Voltage Regulator* TO-263-5 2.65 2.02 1.54 LM2594N-12-ND 12V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg.* 8-Dip 3.05 2.32 1.77 
LM2575S-3.3-ND 3.3V, 1A Buck Voltage Reg.* TO-263-5 | 2.65 2.02 1.54} |LM2595S-ADJ-ND Adj., Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg.* TO-263-5 | 4.05 3.08 2.35 
LM2575S-5.0-ND 5V, 1A Buck Voltage Regulator* TO-263-5 2.65 2.02 1.54 LM2595S-3.3-ND. 3.3V, Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg.* TO-263-5 4.05 3.08 2.35 
LM2575S-12-ND 12V, 1A Buck Voltage Regulator* TO-263-5 2.65 2.02 1.54 LM2595S-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg.* TO-263-5 405 3.08 2.35 
LM2575T-ADJNS-ND__| Adjustable 1A Buck Switch Regulator* TO-220 3.01 2.24 1.65 LM2595S-12-ND 12V, Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg.* T0-263-5 4.05 3.08 2.35 
LM2575T-3.3-ND 3.3V, 1A Buck Switch Regulator* TO-220 3.01 2.24 1.65 LM2595T-ADJ-ND Adj., Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg.*. TO-220 4.05 3.08 2.35 
LM2575T-5.0-ND 5V, 1A Buck Switch Regulator* TO-220 3.01 224 1.65 LM2595T-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg.* TO-220-5 405 3.08 2.35 
LM2575T-12-ND 12V, 1A Buck Switch Regulator* TO-220 3.01 2.24 1.65 LM2595T-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg.* TO-220-5 4.05 3.08 2.35 
LM2575T-15-ND. 15V, 1A Buck Switch Regulator* TO-220 3.01 2.24 1.65 LM2595T-12-ND 12V, Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg.* TO-220-5 4.05 3.08 2.35 
LM2576HVS-ADJ-ND__| Adjustable 3A Buck Switch Regulator* TO-263 5.85 4.45 3.40 LM2596S-ADJ-ND Adj. Power Converter, 150kHz, 3A, Buck Voltage Reg.* TO-263-5 | 4.63 3.52 2.69 
LM2576HVS-3.3-ND 3.3V, 3A Buck Voltage Reg.* TO-263-5 5.85 4.45 3.40 LM2596S-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz, 3A, Buck Voltage Reg.* TO-263-5 463 352 2.69 
LM2576HVS-5.0-ND 5V, 3A Buck Voltage Regulator* TO-263-5 5.85 4.45 3.40 LM2596S-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz 3A, Buck Voltage Reg.* TO-263 463 3.52 2.69 
LM2576HVT-ADJ-ND | Adjustable 3A Buck Switch Regulator* TO-220-5 | 5.85 4.45 3.40} |LM2596S-12-ND 12V, Power Converter, 150kHz, 3A, Buck Voltage Reg.* TO-263-5 | 4.63 3.52 2.69 
LM2576HVT-3.3-ND 3.3V, 3A Buck Voltage Reg.* T0-220-5 5.85 4.45 3.40 LM2596SX-5.0TR-ND | 5V, Power Converter 150kHz 3A Buck Volt. Regulator* TO-263 1179.38/500 
LM2576HVT-5.0-ND 5V, 3A Buck Regulator High Voltage* TO-220 5.85 445 3.40 LM2596T-ADJ-ND Adj. Power Converter, 150kHz, 3A, Buck Voltage Reg.* T0-220-5 463 3.52 2.69 
LM2576HVT-12-ND 12V, 3A Buck Regulator High Voltage* TO-220 5.85 445 3.40 LM2596T-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz, 3A, Buck Voltage Reg.* TO-220-5 463 3.52 2.69 
LM2576HVT-15-ND 15V, 3A Buck Regulator High Voltage* T0-220 5.85 4.45 3.40 LM2596T-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 3A, Buck Voltage Reg.* TO-220-5 | 4.63 3.52 269 
LM2576S-ADJ-ND Adj., 3A Buck Voltage Regulator* TO-263-5 3.08 2.34 1.79 LM2596T-12-ND. 12V, Power Converter, 150kHz, 3A, Buck Voltage Reg.* TO-220-5 4.63 3.52 2.69 
LM2576S-3.3-ND 3.3V, 3A Buck Voltage Reg.* TO-263-5 | 3.08 2.34 1.79} |LM2597HVM-ADJ-ND | Adj. Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg.* 8-SOIC 475 3.61 2.76 
LM2576S-5.0-ND 5V, 3A Buck Voltage Regulator* TO-263-5 3.08 2.34 1.79 LM2597HVM-3.3-ND. 3.3V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg.* 8-SOIC 475 3.61 2.76 
LM2576S-12-ND 12V, 3A Buck Voltage Regulator* TO-263-5 3.08 2.34 1.79 LM2597HVM-5.0-ND. 5V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Voltage Reg.* 8-SOIC 475 3.61 2.76 
LM2576T-ADJNS-ND | Adjustable 3A Buck Voltage Regulator* TO-220-5 3.08 2.34 1.79 LM2597HVM-12-ND 12V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Voltage Reg. 8-SOIC 475 3.61 2.76 
LM2576T-3.3NS-ND 3.3V, 3A Buck Voltage Reg.* TO-220-5 | 3.08 2.34 1.79} |LM2597HVN-ADJ-ND | Adj. Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Voltage Reg. 8-Dip 4.75 3.61 2.76 
LM2576T-5.0-ND 5V, 3A Buck Switch Regulator* T0-220 3.08 2.34 1.79 LM2597HVN-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg. 8-Dip 475 3.61 2.76 
LM2576T-12-ND. 12V, 3A Buck Simple Switch Regulator* TO-220 3.08 234 1.79 LM2597HVN-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Voltage Reg. 8-Dip 475 3.61 2.76 
LM2576T-15-ND 15V, 3A Buck Voltage Regulator* TO-220-5 3.08 2.34 1.79 LM2597HVN-12-ND 12V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg. 8-Dip 475 3.61 2.76 
LM2577M-ADJ-ND Adjustable 3A Step-Up Switch Regulator* 24-SOIC 5.57 4.40 3.53 LM2597M-ADJ-ND Adj. Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg.* 8-SOIC 3.78 2.87 2.19 
LM2577N-ADJ-ND Adjustable 3A Step-Up Switch Regulator* 16-Dip 5.57 440 3.53 LM2597M-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg.* 8-SOIC 3.78 2.87 2.19 
LM2577N-15-ND 15V, 3A Step-Up Switch Regulator* 16-Dip 5.57 4.40 3.53 LM2597M-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Voltage Reg.* 8-SOIC 3.78 2.87 2.19 
LM2577S-ADJ-ND Adj. Step-Up Voltage Regulator* TO-263-5 5.57 4.40 3.53 LM2597M-12-ND 12V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg.* 8-SOIC 3.78 2.87 2.19 
LM2577S-12-ND 12V, Step-Up Voltage Regulator* TO-263-5 5.57 4.40 3.53 LM2597N-ADJ-ND Adj. Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg.* 8-Dip 3.78 2.87 2.19 
LM2577S-15-ND 15V, Step-Up Voltage Regulator* TO-263-5 5.57 440 3.53 LM2597N-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg.* 8-Dip 3.78 2.87 2.19 
LM2577T-ADJ-ND Adjustable 3A Step Up Switch Voltage Regulator* TO-220-5 5.57 4.40 3.53 LM2597N-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Voltage Reg. 8-Dip 3.78 2.87 2.19 
LM2577T-12-ND 12V, 3A Step-Up Switch Regulator* TO-220 5.57 4.40 3.53 LM2597N-12-ND. 12V, Power Converter, 150kHz, 0.5A, Buck Volt. Reg. 8-Dip 3.78 2.87 2.19 
LM2577T-15-ND 15V, 3A Step-Up Switch Regulator* TO-220 5.57 4.40 3.53 LM2598S-ADJ-ND Adj. Power Converter, 150kHz 1A, Buck Voltage Reg.* TO-263-7 | 4.45 3.39 2.59 
LM2578AM-ND 750mA Switching Regulator* 8-SOIC 3.03 2.30 1.76 LM2598S-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg.* TO-263-7 | 4.45 3.39 2.59 
LM2578AN-ND 750mA Switching Regulator* 8-Dip 3.03 2.30 1.76 LM2598S-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg.* TO-263 445 3.39 2.59 
LM2585S-ADJ-ND Adj. 3A Flyback Regulator* TO-263-5 | 6.32 5.00 4.01 LM2598S-12-ND 12V, Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg. TO-263-7 | 4.45 3.39 2.59 
LM2585S-3.3-ND 3.3V, 3A Flyback Regulator TO-263-5 | 6.32 5.00 4.01 LM2598T-ADJ-ND Adj. Power Converter, 150kHz, 1A,Buck Voltage Reg. TO-220-7 | 4.45 3.39 2.59 
LM2585S-5.0-ND 5V, 3A Flyback Regulator* TO-263-5 6.32 5.00 4.01 LM2598T-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz, 1A,Buck Voltage Reg. TO-220-7 | 4.45 3.39 2.59 
LM2585S-12-ND 12V, 3A Flyback Regulator* TO-263-5 6.32 5.00 4.01 LM2598T-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg. TO-220-7 445 339 2.59 
LM2585T-ADJ-ND Adj. 3A Flyback Voltage Reg.* TO-220-5 | 632 5.00 4.01 LM2598T-12-ND 12V, Power Converter, 150kHz, 1A, Buck Voltage Reg. TO-220-7 | 4.45 3.39 2.59 
LM2585T-3.3-ND 3.3V, 3A Flyback Regulator T0-220-5 | 632 5.00 4.01 LM2599S-ADJ-ND Adj. Power Converter, 150kHz, 3A, Buck Voltage Reg.* T0-263-7 | 5.13 3.90 2.98 
LM2585T-5.0-ND 5V, 3A Flyback Regulator* TO-220-5 6.32 5.00 4.01 LM2599S-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz, 3A, Buck Voltage Reg.* T0-263-7 5.13 3.90 2.98 
LM2585T-12-ND. 12V, 3A Flyback Regulator* TO-220-5 6.32 5.00 4.01 LM2599S-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 3A, Buck Voltage Reg.* T0-263-7 5.13 3.90 2.98 
LM2586S-ADJ-ND Adj. 3A Flyback Reg. with SD* T0-263-7 | 6.53 5.17 4.14] |LM2599S-12-ND 12V, Power Converter, 150kHz, 3A, Buck Voltage Reg.* T0-263-7 | 5.13 3.90 2.98 
LM2586S-3.3-ND 3.3V 3A Flyback Reg. with SD TO-263-7 | 6.53 5.17 4.14} |LM2599T-ADJ-ND Adj. Power Converter, 150kHz, 3A, Buck Voltage Reg.* TO-220-7 | 5.13 3.90 298 
LM2586S-5.0-ND 5V, 3A Flyback Reg. with SD* T0-263-7 | 6.53 5.17 4.14} |LM2599T-3.3-ND 3.3V, Power Converter, 150kHz 3A, Buck Voltage Reg.* TO-220-7 | 5.13 3.90 298 
LM2586S-12-ND 12V, 3A Flyback Reg. with SD* T0-263-7 | 6.53 5.17 4.14} |LM2599T-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 3A, Buck Voltage Reg.* TO-220-7 | 5.13 3.90 2.98 
LM2586T-ADJ-ND. Adj. 3A Flyback Reg. with SD* TO-220-7 | 6.53 5.17 4.14| + |LM2599T-12-ND 12V, Power Converter, 150kHz, 3A, Buck Voltage Reg.* TO-220-7 | 5.13 3.90 298 
LM2586T-3.3-ND 3.3V, 3A Flyback Reg. with SD TO-220-7 | 6.53 5.17 4.14] |LM2670S-ADJ-ND Adj. High Efficiency 3A Buck Regulator with Sync.* TO-263-7 | 4.70 3.58 2.73 
LM2586T-5.0-ND 5V, 3A Flyback Reg. with SD T0-220-7 | 6.53 5.17 4.14] |LM2670S-3.3-ND 3.3V, High Efficiency 3A Buck Voltage Reg. with Sync.* TO-263-7 | 4.70 3.58 2.73 
LM2586T-12-ND 12V, 3A Flyback Reg. with SD* T0-220-7 | 6.53 5.17 4.14} [LM2670S-5.0-ND 5V, High Efficiency 3A Buck Voltage Reg. with Sync.* TO-263-7 | 4.70 3.58 2.73 
LM2587EVAL-ND Evaluation Board for LM2587 _— 43.80 — —| |LM2670S-12-ND 12V, High Efficiency 3A Buck Voltage Reg. with Sync.* TO-263-7 | 4.70 3.58 2.73 
LM2587S-ADJ-ND Adj. 5A Flyback Regulator* TO-263-5 | 8.32 6.58 5.27/ |LM2670SD-3.3CT-ND | 3.3V, High Efficiency 3A Buck Volt. Regulator w/Sync. 14-LLP 4.70 358 2.73 
LM2587S-3.3-ND 3.3V, 5A Flyback Regulator TO-263-5 | 832 6.58 5.27] |LM2670SD-3.3TR-ND |3.3V, High Efficiency 3A Buck Volt. Regulator w/Sync. 14-LLP 625.10/250 
LM2587S-5.0-ND 5V, 5A Flyback Regulator* TO-263-5 8.32 6.58 5.27 LM2670SD-5.0CT-ND | 5V, High Efficiency 3A Buck Volt. Regulator with Sync. 14-LLP 4.70 3.58 2.73 
LM2587T-ADJ-ND Adj. 5A Flyback Regulator* TO0-220-5 | 832 6.58 5.27} |LM2670SD-5.0TR-ND | 5V, High Efficiency 3A Buck Volt. Regulator with Sync. 14-LLP 625.10/250 
LM2587T-3.3-ND 3.3V, 5A Flyback Regulator TO-220-5 | 832 6.58 5.27} |LM2670SD-12CT-ND | 12V, High Efficiency 3A Buck Volt. Regulator with Sync. 14-LLP 470 358 2.73 
LM2587T-5.0-ND 5V, 5A Flyback Regulator* TO-220-5 | 8.32 6.58 5.27| |LM2670SD-12TR-ND | 12V, High Efficiency 3A Buck Volt. Regulator with Sync. 14-LLP 625.10/250 
LM2587T-12-ND 12V, 5A Flyback Regulator* TO-220-5 | 8.32 6.58 5.27] |LM2670SD-ADJCT-ND |Adj., High Efficiency 3A Buck Voltage Reg. with Sync.* 14-LLP 4.70 358 2.73 
LM2588S-ADJ-ND Adj. Volt. 5A, Flyback Regulator* TO-263 8.99 7.11 5.70} |LM2670SD-ADJTR-ND | Adj., High Efficiency 3A Buck Voltage Reg. with Sync.* 14-LLP 625.10/250 
LM2588S-3.3-ND 3.3V, 5A Flyback Regulator* T0-263-7 | 8.99 7.11 5.70} |LM2670T-ADJ-ND Adj. High Efficiency 3A Buck Regulator with Sync.* TO-220-7 | 4.70 3.58 273 
LM2588S-5.0-ND 5V, 5A Flyback Regulator* TO0-263-7 | 8.99 7.11 5.70} [LM2670T-3.3-ND 3.3V, High Efficiency 3A Buck Regulator with Sync.* TO-220-7 | 4.70 3.58 2.73 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2670T-5.0-ND 5V, High Efficiency 3A Buck Regulator with Sync.* TO-220-7 470 358 2.73 LM2678S-3.3-ND 3.3V, High Efficiency 5A Buck Voltage Regulator* TO-263-7 6.24 4.94 3.96 
LM2670T-12-ND 12V, High Efficiency 3A Buck Regulator with Sync. T0-220-7 | 4.70 3.58 2.73} [LM2678S-5.0-ND 5V, High Efficiency 5A Buck Voltage Regulator* TO-263-7 | 6.24 4.94 3.96 
LM2671LD-ADJCT-ND | Adj. High Efficiency 500mA Buck Voltage Regulator 16-LLP 3.28 2.49 1.90 LM2678S-12-ND 12V, High Efficiency 5A Buck Voltage Regulator* TO-263-7 6.24 4.94 3.96 
LM2671LD-ADJTR-ND_| Adj. High Efficiency 500mA Buck Voltage Regulator 16-LLP 1650.60/1,000 LM2678SD-3.3CT-ND |3.3V, High Efficiency 5A Buck Voltage Regulator 14-LLP 6.24 494 3.96 
LM2671LD-3.3CT-ND | 3.3V, High Efficiency 500mA Buck Voltage Regulator 16-LLP 3.28 2.49 1.90 LM2678SD-3.3TR-ND /3.3V, High Efficiency 5A Buck Voltage Regulator 14-LLP 942.98/250 
LM2671LD-5.0CT-ND | 5V, High Efficiency 500mA Buck Voltage Regulator 16-LLP 3.28 2.49 1.90 LM2678SD-5.0CT-ND | 5V, High Efficiency 5A Buck Voltage Regulator* 14-LLP 6.24 494 3.96 
LM2671LD-5.0TR-ND | 5V, High Efficiency 500mA Buck Voltage Regulator 16-LLP 1650.60/1,000 LM2678SD-5.0TR-ND__|5V, High Efficiency 5A Buck Voltage Regulator* 14-LLP 942.98/250 
LM2671LD-12CT-ND | 12V, High Efficiency 500mA Buck Voltage Regulator 16-LLP 3.28 2.49 1.90 LM2678SD-12CT-ND | 12V, High Efficiency 5A Buck Voltage Regulator 14-LLP 6.24 4.94 3.96 
LM2671LD-12TR-ND__|12V, High Efficiency 500mA Buck Voltage Regulator 16-LLP 1650.60/1,000 LM2678SD-12TR-ND | 12V, High Efficiency 5A Buck Voltage Regulator 14-LLP 942.98/250 
LM2671M-ADJ-ND Adj. Power Converter High Eff. 500mA Buck Volt. Reg.* 8-SOIC 3.28 2.49 1.90] |LM2678SD-ADJCT-ND | Adj., High Efficiency 5A Buck Voltage Regulator* 14-LLP 6.24 494 3.96 
LM2671M-3.3-ND 3.3V, Power Converter High Eff. 500mA Buck Volt. Reg. 8-SOIC 3.28 2.49 1.90} |LM2678SD-ADJTR-ND | Adj., High Efficiency 5A Buck Voltage Regulator* 14-LLP 942.98/250 
LM2671M-5.0-ND 5V, Power Converter High Eff. 500mA Buck Volt. Reg.* 8-SOIC 3.28 2.49 1.90} |LM2678T-ADJ-ND Adj., High Efficiency 5A Buck Voltage Regulator* TO-220-7 | 6.24 4.94 3.96 
LM2671M-12-ND 12V, Power Conv. High Eff. 500mA Buck Voltage Reg.* 8-SOIC 3.28 2.49 1.90 LM2678T-3.3-ND 3.3V, High Efficiency 5A Buck Voltage Regulator* TO-220-7 6.24 4.94 3.96 
LM2671N-ADJ-ND Adj. Power Converter High Eff. 500mA Buck Volt. Reg.* 8-Dip 3.28 2.49 1.90 LM2678T-5.0-ND 5V, High Efficiency 5A Buck Voltage Regulator* TO-220-7 6.24 494 3.96 
LM2671N-3.3-ND 3.3V, Power Converter High Eff. 500mA Buck Volt. Reg. 8-Dip 3.28 2.49 1.90 LM2678T-12-ND 12V, High Efficiency 5A Buck Voltage Regulator T0-220-7 6.24 494 3.96 
LM2671N-5.0-ND 5V, Power Converter High Eff. 500mA Buck Volt. Reg.* 8-Dip 3.28 2.49 1.90] |LM2679S-ADJ-ND Adj., High Eff. 5A Buck Reg. with Adj. Current Limit* TO-263-7 | 6.24 4.94 3.96 
LM2671N-12-ND 12V, Power Conv. High Eff. 500mA Buck Voltage Reg.* 8-Dip 3.28 2.49 1.90} |LM2679S-3.3-ND 3.3V, High Eff. 5A Buck Reg. with Adj. Current Limit* TO-263-7 | 6.24 4.94 3.96 
LM2672LD-ADJCT-ND_ | Adj. Power Conv. High Efficiency 1A Buck Volt. Reg.* 16-LLP 418 3.18 2.43] |LM2679S-5.0-ND 5V, High Eff. 5A Buck Reg. with Adj. Current Limit* TO-263-7 | 6.24 4.94 3.96 
LM2672LD-ADJTR-ND_| Adj. Power Conv. High Efficiency 1A Buck Volt. Reg.* 16-LLP 2104.20/1,000 LM2679S-12-ND 12V, High Eff. 5A Buck Reg. with Adj. Current Limit* TO-263-7 | 6.24 4.94 3.96 
LM2672LD-5.0CT-ND | 5V, Power Converter High Efficiency 1A Buck Volt. Reg. 16-LLP 4.18 3.18 2.43] |LM2679SD-3.3CT-ND  /3.3V, High Eff. 5A Buck Reg. with Adj. Current Limit 14-LLP 6.24 494 3.96 
LM2672LD-5.0TR-ND | 5V, Power Converter High Efficiency 1A Buck Volt. Reg. 16-LLP 2104.20/1,000 LM2679SD-3.3TR-ND |3.3V, High Eff. 5A Buck Reg. with Adj. Current Limit 14-LLP 942.98/250 
LM2672M-ADJ-ND Adj. Power Conv. High Efficiency 1A Buck Volt. Reg.* 8-SOIC 418 3.18 2.43] |LM2679SD-5.0CT-ND _[5V, High Eff. 5A Buck Reg. with Adj. Current Limit 14-LLP 6.24 4.94 3.96 
LM2672M-3.3-ND 3.3V, Power Conv. High Efficiency 1A Buck Volt. Reg.* 8-SOIC 418 3.18 2.43] |LM2679SD-5.0TR-ND /5V, High Eff. 5A Buck Reg. with Adj. Current Limit 14-LLP 942.98/250 
LM2672M-5.0-ND 5V, Power Conv. High Efficiency 1A Buck Volt. Reg.* 8-SOIC 418 3.18 2.43} |LM2679SD-12CT-ND | 12V, High Eff. 5A Buck Reg. with Adj. Current Limit 14-LLP 6.24 494 3.96 
LM2672M-12-ND 12V, Power Conv. High Efficiency 1A Buck Volt. Reg.* 8-SOIC 418 3.18 2.43] |LM2679SD-ADJCT-ND | Adj., High Eff. 5A Buck Reg. with Adj. Current Limit 14-LLP 6.24 494 3.96 
LM2672N-ADJ-ND Adj. Power Conv. High Efficiency 1A Buck Voltage Reg. 8-Dip 418 3.18 2.43] |LM2679SD-ADJTR-ND | Adj., High Eff. 5A Buck Reg. with Adj. Current Limit 14-LLP 942.98/250 
LM2672N-3.3-ND 3.3V, Power Conv. High Efficiency 1A Buck Volt. Reg. 8-Dip 418 3.18 2.43] |LM2679T-ADJ-ND Adj., High Eff. 5A Buck Reg. with Adj. Current Limit* TO-220-7 | 6.24 4.94 3.96 
LM2672N-5.0-ND 5V, Power Conv. High Efficiency 1A Buck Voltage Reg.* 8-Dip 418 3.18 2.43 LM2679T-3.3-ND 3.3V, High Eff. 5A Buck Reg. with Adj. Current Limit* TO-220-7 6.24 4.94 3.96 
LM2672N-12-ND 12V, Power Conv. High Efficiency 1A Buck Voltage Reg. 8-Dip 418 3.18 2.43] |LM2679T-5.0-ND 5V, High Eff. 5A Buck Reg. with Adj. Current Limit* TO-220-7 | 6.24 4.94 3.96 
LM2673S-ADJ-ND Adj. 3A Buck Voltage Reg. with Adj. Current Limit* TO-263-7 | 4.70 3.58 2.73] |LM2679T-12-ND 12V, High Eff. 5A Buck Reg. with Adj. Current Limit* TO-220-7 | 6.24 4.94 3.96 
LM2673S-3.3-ND 3.3V, 3A Buck Voltage Reg. with Adj. Current Limit* T0-263-7 | 4.70 3.58 2.73} |LM2698MM-ADJCT-ND | Adj., 1.35A Boost Regulator* 8-MSOP 4.35 3.31 2.53 
LM2673S-5.0-ND 5V, 3A Buck Voltage Regulator with Adj. Current Limit* T0-263-7 | 4.70 3.58 2.73} |LM2698MM-ADJTR-ND | Adj., 1.35A Boost Regulator* 8-MSOP. 2192.40/1,000 
LM2673S-12-ND 12V, 3A Buck Voltage Regulator with Adj. Current Limit TO-263-7 470 358 2.73 LM2852XMXA-0.8-ND |.8V, 2A, 500/1500kHz Synchronous Buck Regulator 14-TSSOP | 4.25 3.23 2.47 
LM2673SD-3.3CT-ND__|3.3V, 3A Buck Voltage Regulator with Adj. Current Limit 14-LLP 4.70 3.58 2.73 LM2852XMXA-1.0-ND | 1V, 2A, 500/1500kHz Synchronous Buck Regulator 14-TSSOP | 4.25 3.23 247 
LM2673SD-3.3TR-ND | 3.3V, 3A Buck Voltage Regulator with Adj. Current Limit 14-LLP 625.10/250 LM2852XMXA-1.2-ND | 1.2V, 2A, 500/1500kHz Synchronous Buck Regulator* 14-TSSOP | 4.25 3.23 247 
LM2673SD-5.0CT-ND | 5V, 3A Buck Voltage Regulator with Adj. Current Limit 14-LLP 4.70 358 2.73 LM2852XMXA-1.5-ND | 1.5V, 2A, 500/1500kHz Synchronous Buck Regulator 14-TSSOP | 4.25 3.23 247 
LM2673SD-5.0TR-ND | 5V, 3A Buck Voltage Regulator with Adj. Current Limit 14-LLP 625.10/250 LM2852XMXA-1.8-ND | 1.8V, 2A, 500/1500kHz Synchronous Buck Regulator* 14-TSSOP | 4.25 3.23 2.47 
LM2673SD-12CT-ND | 12V, 3A Buck Voltage Regulator with Adj. Current Limit 14-LLP 4.70 3.58 2.73 LM2852XMXA-2.5-ND |2.5V, 2A, 500/1500kHz Synchronous Buck Regulator* 14-TSSOP | 4.25 3.23 247 
LM2673SD-12TR-ND___|12V, 3A Buck Voltage Regulator with Adj. Current Limit 14-LLP 625.10/250 LM2852XMXA-3.0-ND | 3V, 2A, 500/1500kHz Synchronous Buck Regulator* 14-TSSOP | 4.25 3.23 247 
LM2673SD-ADJCT-ND | Adj., 3A Buck Voltage Regulator with Adj. Current Limit 14-LLP 4.70 3.58 2.73 LM2852XMXA-3.3-ND | 3.3V, 2A, 500/1500kHz Synchronous Buck Regulator* 14-TSSOP | 4.25 3.23 247 
LM2673SD-ADJTR-ND | Adj., 3A Buck Voltage Regulator with Adj. Current Limit 14-LLP 625.10/250 LM2852YMXA-0.8-ND |.8V, 2A Buck Regulator 14-TSSOP | 4.25 3.23 247 
LM2673T-ADJ-ND Adj. 3A Buck Voltage Regulator with Adj. Current Limit* T0-220-7 | 4.70 3.58 2.73] |LM2852YMXA-1.0-ND_|1.0V, 2A Buck Regulator 14-TSSOP | 4.25 3.23 2.47 
LM2673T-3.3-ND 3.3V, 3A Buck Voltage Reg. with Adj. Current Limit* T0-220-7 | 4.70 3.58 2.73] |LM2852YMXA-1.2-ND ]1.2V, 2A Buck Regulator* 14-TSSOP | 4.25 3.23 2.47 
LM2673T-5.0-ND 5V, 3A Buck Voltage Regulator with Adj. Current Limit* TO0-220-7 | 4.70 3.58 —2.73| | LM2852YMXA-1.3-ND | 1.3V, 2A Buck Regulator* 14-TSSOP | 4.25 3.23 247 
LM2673T-12-ND 12V, 3A Buck Voltage Reg. with Adj. Current Limit* TO-220-7 | 4.70 3.58 2.73] |LM2852YMXA-1.5-ND | 1.5V, 2A Buck Regulator 14-TSSOP | 4.25 3.23 247 
LM2674LD-ADJCT-ND | Adj. Power Converter High Eff. 500mA Buck Volt. Reg.* 16-LLP 3.10 2.36 1.80} |LM2852YMXA-1.8-ND | 1.8V, 2A Buck Regulator* 14-TSSOP | 4.25 3.23 247 
LM2674LD-ADJTR-ND | Adj. Power Converter High Eff. 500mA Buck Volt. Reg.* 16-LLP 1562.40/1,000 LM2852YMXA-2.5-ND_|2.5V, 2A Buck Regulator* 14-TSSOP | 4.25 3.23 2.47 
LM2674LD-3.3CT-ND | 3.3V, Power Converter High Eff. 500mA Buck Volt. Reg. 16-LLP 3.10 2.36 1.80} |LM2852YMXA-3.3-ND /3.3V, 2A Buck Regulator* 14-TSSOP | 4.25 3.23 247 
LM2674LD-3.3TR-ND__|3.3V, Power Converter High Eff. 500mA Buck Volt. Reg. 16-LLP 1562.40/1,000 LM2853MH-0.8-ND .8V, 3A Synchronous Buck Reg.* 14-TSSOP | 4.50 3.42 261 
LM2674LD-5.0CT-ND | 5V, Power Converter High Eff. 500mA Buck Volt. Reg. 16-LLP 3.10 2.36 1.80} | LM2853MH-1.0-ND 1.0V, 3A Synchronous Buck Reg.* 14-TSSOP | 4.50 3.42 2.61 
LM2674LD-5.0TR-ND | 5V, Power Converter High Eff. 500mA Buck Volt. Reg. 16-LLP 1562.40/1,000 LM2853MH-1.2-ND 1.2V, 3A Synchronous Buck Reg.* 14-TSSOP | 4.50 342 2.61 
LM2674M-ADJ-ND Adj. Power Converter High Eff. 500mA Buck Volt. Reg.* 8-SOIC 3.10 2.36 1.80} |LM2853MH-1.5-ND 1.5V, 3A Synchronous Buck Reg.* 14-TSSOP | 4.50 3.42 2.61 
LM2674M-3.3-ND 3.3V, Power Conv. High Eff. 500mA Buck Volt. Reg.* 8-SOIC 3.10 2.36 1.80} |LM2853MH-1.8-ND 1.8V, 3A Synchronous Buck Reg.* 14-TSSOP | 4.50 3.42 2.61 
LM2674M-5.0-ND 5V, Power Converter High Eff. 500mA Buck Volt. Reg.* 8-SOIC 3.10 2.36 1.80 LM2853MH-2.5-ND 2.5V, 3A Synchronous Buck Reg.* 14-TSSOP | 4.50 3.42 2.61 
LM2674M-12-ND 12V, Power Conv. High Eff. 500mA Buck Volt. Reg.* 8-SOIC 3.10 2.36 1.80} |LM2853MH-3.0-ND 3.0V, 3A Synchronous Buck Reg.* 14-TSSOP | 4.50 3.42 261 
LM2674N-ADJ-ND Adj. Power Converter High Eff. 500mA Buck Volt. Reg.* 8-Dip 3.10 2.36 1.80} |LM2853MH-3.3-ND 3.3V, 3A Synchronous Buck Reg.* 14-TSSOP | 4.50 3.42 2.61 
LM2674N-3.3-ND 3.3V, Power Conv. High Eff. 500mA Buck Voltage Reg.* 8-Dip 3.10 2.36 1.80 LM2854MH-500-ND 4A, 500kHz Synchronous Buck Regulator* 16-eTSSOP| 5.35 4.07 3.11 
LM2674N-5.0-ND 5V, Power Converter High Eff. 500mA Buck Volt. Reg.* 8-Dip 3.10 2.36 1.80 LM2854MH-1000-ND | 4A, 1MHz Synchronous Regulator* 16-eTSSOP| 5.35 407 3.11 
LM2674N-12-ND. 12V, Power Conv. High Eff. 500mA Buck Voltage Reg.* 8-Dip 3.10 2.36 1.80 LM3100MH-ND Synchronous 1MHz, 1.5A Buck Voltage Regulator* 20-TSSOP | 5.25 3.99 3.05 
LM2675LD-ADJCT-ND | Adj. Power Converter High Eff. 1A Buck Voltage Reg. 16-LLP 4.00 3.04 2.2 LM3102MH-ND Sync. 1MHz, 2.5A Step-Down Voltage Regulator* 20-TSSOP | 5.83 4.43 3.38 
LM2675LD-ADJTR-ND_ | Adj. Power Converter High Eff. 1A Buck Voltage Reg. 16-LLP 2016.00/1,000 LM3103MH-ND Sync. 1MHz, 0.75A Step-Down Voltage Regulator* 16-TSSOP | 3.93 2.99 2.28 
LM2675LD-3.3CT-ND |3.3V, Power Converter High Eff. 1A Buck Voltage Reg. 16-LLP 4.00 3.04 2.32 LM3150MHECT-ND Sync. 6V-42V Step-Down Voltage Regulator* NEW! 14-eTSSOP| 5.45 4.15 3.17 
LM2675LD-3.3TR-ND |3.3V, Power Converter High Eff. 1A Buck Voltage Reg. 16-LLP 2016.00/1,000 LM3150MHETR-ND Sync. 6V-42V Step-Down Voltage Regulator* NEW! 14-eTSSOP 724.85/250 
LM2675LD-5.0CT-ND__|5V, Power Converter High Eff. 1A Buck Voltage Reg. 16-LLP 4.00 3.04 2.32 LM3151MHE-3.3CT-ND | Sync. 6V-42V Step-Down Voltage Regulator* NEW! 14-eTSSOP) 5.45 415 3.17 
LM2675LD-5.0TR-ND |5V, Power Converter High Eff. 1A Buck Voltage Reg. 16-LLP 2016.00/1,000 LM3151MHE-3.3TR-ND | Sync. 6V-42V Step-Down Voltage Regulator* NEW! 14-eTSSOP 724.85/250 
LM2675LD-12CT-ND | 12V, Power Converter High Eff. 1A Buck Voltage Reg. 16-LLP 4.00 3.04 2.32 LM3152MHE-3.3CT-ND | Sync. 6V-33V Step-Down Voltage Regulator* NEW! 14-eTSSOP) 545 415 3.17 
LM2675LD-12TR-ND | 12V, Power Converter High Eff. 1A Buck Voltage Reg. 16-LLP 2016.00/1,000 LM3152MHE-3.3TR-ND | Sync. 6V-33V Step-Down Voltage Regulator* NEW! 14-eTSSOP 724.85/250 
LM2675M-ADJ-ND Adj. Power Converter High Eff. 1A Buck Voltage Reg. 8-SOIC 4.00 3.04 2.32 LM3153MHE-3.3CT-ND | Sync. 8V-18V Step-Down Voltage Regulator* NEW! 14-eTSSOP| 5.45 415 3.17 
LM2675M-3.3-ND 3.3V, Power Converter High Eff. 1A Buck Voltage Reg. 8-SOIC 4.00 3.04 2.32 LM3153MHE-3.3TR-ND | Sync. 8V-18V Step-Down Voltage Regulator* NEW! 14-eTSSOP 724.85/250 
LM2675M-5.0-ND 5V, High-Efficiency Switcher, 1A, Buck Voltage Reg. 8-SOIC 4.00 3.04 2.32 LM5574EVAL-ND Evaluation Board for LM5574 = 39.88 = _ 
LM2675M-12-ND 12V, Power Conv. High Eff. 1A Buck Voltage Regulator 8-SOIC 4.00 3.04 2.32 LM5574MT-ND 75V, 0.5A Buck Switching Regulator* 16-TSSOP | 3.93 2.99 2.28 
LM2675N-ADJ-ND Adj. Power Conv. High Eff. 1A Buck Volt. Regulator* 8-Dip 4.00 3.04 2.32 LM5575EVAL-ND Evaluation Board for LM5575 = 39.88 = _— 
LM2675N-3.3-ND 3.3V, Power Conv. High Eff. 1A Buck Volt. Regulator* 8-Dip 400 3.04 2.32 LM5575MH-ND 75V, 1.5A Buck Switching Regulator* 16-TSSOP | 5.10 3.88 2.96 
LM2675N-5.0-ND 5V, Power Conv. High Eff. 1A Buck Voltage Regulator* 8-Dip 4.00 3.04 2.32} |LM5576EVAL-ND Evaluation Board for LM5576 _ 39.88 = — = 
LM2675N-12-ND 12V, Power Conv. High Eff. 1A Buck Volt. Regulator* 8-Dip 4.00 3.04 2.32 LM5576MH-ND 75V, 3A Buck Switching Regulator* 20-TSSOP | 5.80 4.59 3.68 
LM2676S-ADJ-ND Adj. High Efficiency 3A Buck Voltage Regulator* T0-263-7 448 341 2.60 LM22670MRE-5.0CT-ND |5V, 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 4.70 358 2.73 
LM2676S-3.3-ND 3.3V, High Efficiency 3A Buck Voltage Regulator* TO-263-7 448 341 2.60 LM22670MRE-5.0TR-ND |5V, 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 625.10/250 
LM2676S-5.0-ND 5V, High Efficiency 3A Buck Voltage Regulator* TO-263-7 448 3.41 2.60 LM22670MRE-ADJCT-ND | Adj., 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 4.70 3.58 2.73 
LM2676S-12-ND 12V, High Efficiency 3A Buck Voltage Regulator* TO-263-7 | 4.48 3.41 2.60| |LM22670MRE-ADJTR-ND | Adj., 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 625.10/250 
LM2676SD-3.3CT-ND | 3.3V, High Efficiency 3A Buck Voltage Regulator 14-LLP 448 3.41 2.60] |LM22670TJE-5.0CT-ND | 5.0V, 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! TO-263-7 | 4.70 358 273 
LM2676SD-3.3TR-ND | 3.3V, High Efficiency 3A Buck Voltage Regulator 14-LLP 595.18/250 LM22670TJE-5.0TR-ND |5.0V, 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! TO-263-7 625.10/250 
LM2676SD-5.0CT-ND | 5V, High Efficiency 3A Buck Voltage Regulator* 14-LLP 448 3.41 2.60 LM22670TJE-ADJCT-ND | Adj., 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! TO-263-7 | 4.70 3.58 2.73 
LM2676SD-5.0TR-ND | 5V, High Efficiency 3A Buck Voltage Regulator* 14-LLP 595.18/250 LM22670TJE-ADJTR-ND | Adj., 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! TO-263-7 625.10/250 
LM2676SD-12CT-ND | 12V, High Efficiency 3A Buck Voltage Regulator 14-LLP 448 3.41 2.60 LM22670EVAL-ND Evaluation Board for LM22670 NEW! = 30.60 _ = 
LM2676SD-12TR-ND | 12V, High Efficiency 3A Buck Voltage Regulator 14-LLP 595.18/250 LM22670INVEVAL-ND | Evaluation Board for LM22670INV NEW! = 37.05 — — 
LM2676SD-ADJCT-ND | Adj., High Efficiency 3A Buck Voltage Regulator* 14-LLP 448 3.41 2.60} |LM22671MRE-5.0CT-ND |5.0V, 500mA, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 3.28 2.49 1.90 
LM2676SD-ADJTR-ND | Adj., High Efficiency 3A Buck Voltage Regulator* 14-LLP 595.18/250 LM22671MRE-5.0TR-ND_|5.0V, 500mA, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 435.58/250 
LM2676T-ADJ-ND Adj. High Eff. 3A Buck Regulator* T0-220-7 | 4.48 3.41 2.60] |LM22671MRE-ADJCT-ND | Adj., 500mA, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 3.28 2.49 1.90 
LM2676T-3.3-ND 3.3V, High Efficiency 3A Buck Voltage Regulator TO-220-7 | 4.48 3.41  2.60| |LM22671MRE-ADJTR-ND | Adj., 500mA, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 435.58/250 
LM2676T-5.0-ND 5V, High Efficiency 3A Buck Voltage Regulator* TO-220-7 448 341 2.60 LM22671EVAL-ND Evaluation Board for LM22671 NEW! - 30.60 _ _ 
LM2676T-12-ND 12V, High Efficiency 3A Buck Voltage Regulator* TO-220-7 448 3.41 2.60 LM22672MRE-5.0CT-ND |5.0V, 1A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 418 318 2.43 
LM2677S-ADJ-ND Adj. High Efficiency 5A Buck Voltage Reg. with Sync.* T0-263-7 6.55 5.18 4.15 LM22672MRE-5.0TR-ND | 5.0V, 1A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 555.28/250 
LM2677S-3.3-ND 3.3V, High Efficiency 5A Buck Voltage Reg. w/Sync.* T0-263-7 6.55 5.18 4.15 LM22672MRE-ADJCT-ND | Adj., 1A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 418 3.18 2.43 
LM2677S-5.0-ND 5V, High Efficiency 5A Buck Voltage Reg. with Sync.* TO-263-7 | 6.55 5.18 4.15} |LM22672MRE-ADJTR-ND | Adj., 1A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP §55.28/250 
LM2677S-12-ND 12V, High Efficiency 5A Buck Voltage Reg. with Sync.* TO-263-7 6.55 5.18 4.15 LM22672EVAL-ND Evaluation Board for LM22672 — 30.60 = = 
LM2677SD-3.3CT-ND | 3.3V, High Efficiency 5A Buck Volt. Regulator w/Sync. 14-LLP 6.55 5.18 4.15 LM22673MRE-5.0CT-ND |5.0V, 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 470 358 2.73 
LM2677SD-5.0CT-ND | 5V, High Efficiency 5A Buck Voltage Regulator w/Sync. 14-LLP 6.55 5.18 4.15 LM22673MRE-5.0TR-ND |5.0V, 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 625.10/250 
LM2677SD-5.0TR-ND | 5V, High Efficiency 5A Buck Voltage Regulator w/Sync. 14-LLP 990.60/250 LM22673MRE-ADJCT-ND | Adj., 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 4.70 358 2.73 
LM2677SD-12CT-ND__| 12V, High Efficiency 5A Buck Volt. Regulator w/Sync. 14-LLP 6.55 5.18 4.15 LM22673MRE-ADJTR-ND | Adj., 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 625.10/250 
LM2677SD-12TR-ND | 12V, High Efficiency 5A Buck Volt. Regulator w/Sync. 14-LLP 990.60/250 LM22673TJE-5.0CT-ND |5.0V, 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! TO-263-7 | 4.70 3.58 273 
LM2677SD-ADJCT-ND | Adj., High Efficiency 5A Buck Voltage Reg. with Sync.* 14-LLP 6.55 5.18 415 LM22673TJE-5.0TR-ND |5.0V, 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! TO-263-7 625.10/250 
LM2677SD-ADJTR-ND | Adj., High Efficiency 5A Buck Voltage Reg. with Sync.* 14-LLP 990.60/250 LM22673TJE-ADJCT-ND | Adj., 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! TO-263-7 | 4.70 3.58 273 
LM2677T-ADJ-ND Adj., High Efficiency 5A Buck Voltage Reg. with Sync.* T0-220-7 6.55 5.18 4.15 LM22673TJE-ADJTR-ND | Adj., 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! TO-263-7 625.10/250 
LM2677T-3.3-ND 3.3V, High Efficiency 5A Buck Voltage Reg. with Sync. TO0-220-7 | 6.55 5.18  4.15| |LM22673EVAL-ND Evaluation Board for LM22673 NEW! _ 30.60 — = 
LM2677T-5.0-ND 5V, High Efficiency 5A Buck Voltage Reg. with Sync.* TO-220-7 6.55 5.18 4.15 LM22674MRE-5.0CT-ND | 5.0V, 500mA, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 3.10 2.36 1.80 
LM2677T-12-ND 12V, High Efficiency 5A Buck Voltage Reg. with Sync.* T0-220-7 6.55 5.18 4.15 LM22674MRE-5.0TR-ND |5.0V, 500mA, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 412.30/250 
LM2678S-ADJ-ND Adj. High Efficiency 5A Buck Voltage Regulator* TO-263-7 | 6.24 4.94 3.96} [LM22674MRE-ADJCT-ND | Adj., 500mA, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 3.10 2.36 1.80 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
LM22674MRE-ADJTR-ND | Adj., 500mA, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 412.30/250 LM385Z-1.2NS-ND 1.2V, Voltage Reference Diode* TO-92 99 12 52 
LM22675MRE-5.0CT-ND |5.0V, 1A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 4.00 304 2.32 LM385Z-2.5NS-ND 2.5V, Voltage Reference Diode* TO-92 99 2. 52 
LM22675MRE-5.0TR-ND | 5.0V, 1A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 532.00/250 LM431ACM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* 8-SOIC 90 65 AT 
LM22675MRE-ADJCT-ND | Adj., 1A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 4.00 304 2.32 LM431ACMXTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 8-SOIC 538.65/2,500 
LM22675MRE-ADJTR-ND | Adj., 1A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 532.00/250 LM431ACM3XCT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* SOT-23 86 62 A5 
LM22676MRE-5.0CT-ND /5.0V, 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 448 341 2.60 LM431ACM3XTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* SOT-23 758.10/3,000 
LM22676MRE-5.0TR-ND |5.0V, 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 595.18/250 LM431ACZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* TO-92 86 62 A5 
LM22676MRE-ADJCT-ND | Adj., 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 448 341 2.60 LM431AIM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* SOT-23 81 59 43 
LM22676MRE-ADJTR-ND | Adj., 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 595.18/250 LM431AIM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* SOT-23 252.00/1,000 
LM22676TJE-5.0CT-ND__|5.0V, 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! T0-263-7 448 3.41 2.60! | LM431AIMXCT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 8-SOIC 81 59 43 
LM22676TJE-5.0TR-ND | 5.0V, 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! T0-263-7 595.18/250 LM431AIMXTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 8-SOIC 598.50/2,500 
LM22676TJE-ADJCT-ND | Adj., 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! T0-263-7 448 341 260 LM431AIZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Reg., Ind. Temp.* T0-92 81 59 AB 
LM22676TJE-ADJTR-ND | Adj., 3A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! T0-263-7 595.18/250 LM431BCM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator SOT-8 95 69 50 
LM22677TJE-5.0CT-ND | 5.0V, 5A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! T0-263-7 655 5.18 4.15 LM431BCM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* SOT-23 90 65 AT 
LM22677TJE-5.0TR-ND | 5.0V, 5A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! T0-263-7 990.60/250 LM431BCM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* SOT-23 280.00/1,000 
LM22677TJE-ADJCT-ND | Adj., 5A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! T0-263-7 6.55 5.18 4.15 LM431BCZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* T0-92 90 65 AT 
LM22677TJE-ADJTR-ND | Adj., 5A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! T0-263-7 990.60/250 LM431BIM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* 8-SOIC 86 62 AS 
LM22677EVAL-ND Evaluation Board for LM22677 NEW! _ 30.60 = —| | LM431BIM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* SOT-23 86 62 AS 
LM22678TJE-5.0CT-ND | 5.0V, 5A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! T0-263-7 6.28 4.97 3.98 LM431BIM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* SOT-23 266.00/1,000 
LM22678TJE-5.0TR-ND | 5.0V, 5A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! T0-263-7 949.33/250 LM431CCM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* SOT-23 98 72 52 
LM22678TJE-ADJCT-ND | Adj., 5A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! T0-263-7 6.28 4.97 3.98] |LM431CCM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* SOT-23 338.00/1,000 
LM22678TJE-ADJTR-ND | Adj., 5A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! T0-263-7 949.33/250 LM431CIM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* 8-SOIC 1.13 83 60 
LM22679TJE-5.0CT-ND | 5.0V, 5A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! T0-263-7 649 513 4.11 LM431CIM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator SOT-23 1.20 88 64 
LM22679TJE-5.0TR-ND | 5.0V, 5A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! T0-263-7 981.08/250 LM431CIM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator SOT-23 416.00/1,000 
LM22679TJE-ADJCT-ND_| Adj., 5A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! T0-263-7 649 5.13 4.11 LM431CIZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* TO-92 1.13 83 60 
LM22679TJE-ADJTR-ND | Adj., 5A, Step-Down Voltage Regulator* NEW! T0-263-7 981.08/250 LM4030AMF-2.5CT-ND 2.5V, Prec. Shunt Voltage Reference +.05%* NEW! | SOT-23-5/ 4.75 3.61 276 
LM22679EVAL-ND Evaluation Board for LM22679 NEW! = 30.60 = —|_ |LM4030AMF-2.5TR-ND 2.5V, Prec. Shunt Voltage Reference +.05%* NEW! | SOT-23-5 2394.00/1,000 
LM22680MRE-ADJCT-ND | Adj., 2A Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 4.25 3.23 2.47} |LM4030AMF-4.096CT-ND | 4.096V, Prec. Shunt Volt. Reference +.05%* NEW! | SOT-23-5| 4.75 3.61 2.76 
LM22680MRE-ADJTR-ND | Adj., 2A Step-Down Voltage Regulator* NEW! 8-PSOP 565.25/250 LM4030AMF-4.096TR-ND | 4.096V, Prec. Shunt Volt. Reference +.05%* NEW! | SOT-23-5 2394.00/1,000 
LM22680EVAL-ND Evaluation Board for LM22680* NEW! = 30.60 = —| |LM4030BMF-2.5CT-ND 2.5V, Prec. Shunt Voltage Reference +.1%* NEW! | SOT-23-5| 2.73 2.08 1.59 
LM25574EVAL-ND Evaluation Board for LM25574 = 39.88 _ —| |LM4030BMF-2.5TR-ND 2.5V, Prec. Shunt Voltage Reference +.1%* NEW! SOT-23-5 1373.40/1,000 
LM25574MT-ND 42\V, 0.5A Buck Switching Regulator* 16-TSSOP 3.38 257 1.96 LM4030BMF-4.096CT-ND | 4.096V, Prec. Shunt Voltage Reference +.1%* NEW! | SOT-23-5| 2.73 2.08 1.59 
LM25575EVAL-ND Evaluation Board for LM25575 _ 39.88 = — LM4030BMF-4.096TR-ND | 4.096V, Prec. Shunt Voltage Reference +.1%* NEW! | SOT-23-5 1373.40/1,000 
LM25575MH-ND 42V, 1.5A Buck Switching Regulator* 16-TSSOP | 4.05 3.08 2.35] | LM4030CMF-2.5CT-ND 2.5V, Prec. Shunt Voltage Reference +.15%* NEW! | SOT-23-5| 3.09 230 1.70 
LM25576EVAL-ND Evaluation Board for LM25576 = 39.88 _ iad LM4030CMF-2.5TR-ND 2.5V, Prec. Shunt Voltage Reference +.15%* NEW! | SOT-23-5 1277.44/1,000 
LM25576MH-ND_ 42V, 3A Buck Switching Regulator* 20-TSSOP | 5.48 4.17 3.18] |LM4030CMF-4.096CT-ND | 4.096V, Prec. Shunt Volt. Reference +.15%* NEW! | SOT-23-5] 3.09 230 1.70 
LM4030CMF-4.096TR-ND | 4.096V, Prec. Shunt Volt. Reference +.15%* NEW! | SOT-23-5 1277.44/1,000 
LM4040AIM3-2.5CT-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1%* SOT-23 2.20 1.64 1.21 
7495-454 (e7—9 | LM4040AIM3-2.5TR-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1%* | SOT-23 908.80/1,000 
Digi-K Price Each LM4040AIM3-4.1CT-ND. 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1%* SOT-23 2.20 1.64 1.21 
Oey, a LM4040AIM3-4.1TR-ND — |4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1%* | SOT-23 908.80/1,000 
Part No. Description Pkg. 125 100 | |{M4o40AiM3-5.0CT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%* | SOT-23 | 220 164 1.21 
LM113H-ND Reference Diode* 10-46 9.45 8.10 7.19] |LM4040AIM3-5.0TR-ND ‘| 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%* | SOT-23 908.80/1,000 
LM136AH-2.5-ND 2.5V, Reference Diode* 10-46 | 10.12 8.67 7.69) | M4040AIM3-8.2CT-ND —_| 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%| SOT-23 | 2.20 1.64 1.21 
LM136H-2.5-ND 2.5V, Reference Diode* 10-46 9.87 7.81 6.26) |LM4040AIM3-10.0CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1%* | SOT-23 | 220 1.64 1.21 
LM136H-5.0-ND 5V, Reference Diode* 10-46 9.87 7.81 6.26) |LM4040AIM3-10.0TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1%* | SOT-23 908.80/1,000 
LM185BH-ND Adjustable Micropower Voltage Reference* TO-46_| 12.08 10.35 9.18) |LM4040AIM3X-10CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% | SOT-23 | 2.20 1.64 1.21 
LM185H-2.5-ND Micropower Voltage Reference Diode 10-46 9.66 7.64 6.12] |LM4040AIM3X-10TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% | SOT-23 2662.50/3,000 
LM236AH-2.5-ND 2.5V, (1%) Voltage Reference* 10-46 7.35 5.81 4.66) | LM4040AIZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1%* | TO-92 2.20 1.64 1.21 
LM236AH-5.0-ND SV, Reference Diode* 10-46 7.35 5.81 4.66) | LM4040AIZ-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%* | _T0-92 2.20 164 1.21 
LM236H-2.5-ND 2.5V, Reference Diode* 10-46 6.30 4.98 3.99] | [M4040AIZ-10.0-ND 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1%* | 10-92 2.20 1.64 1.21 
LM285BXZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference To-92 | 265 202 1.54] |LM4040BIM3-2.5CT-ND  |2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2%* | SOT-23 | 154 113 82 
LM285BYM-ND Adjustable Micropower Voltage Reference 8-SOIC | 2.82 2.10 1.55] | M4040BIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2%* | SOT-23 533.00/1,000 
LM285BYZ-ND Micropower Adjustable Voltage Reference* TO-92 | 239 1.78 1.31] |LM4040BIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2%* | SOT-23 | 1.54 143 82 
LM285BYZ-2.5-ND 2.5V, Reference Diode TO-92 | 264 1.96 1.45) |LM4040BIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2%* | SOT-23 533.00/1,000 
LM285M-ND Micropower Adjustable Voltage Reference* 8-SOIC | 1.31 .97 — .70| FM4040BIM3-5.0CT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2%* | SOT-23 | 154 113 62 
LM285MXTR-ND Micropower Adjustable Voltage Reference* 8-SOIC 1115.63/2,500 LM4040BIM3-5.0TR-ND | 5V,, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2%* | SOT-23 533.00/1,000 
LM285M-1.2-ND 1.2V, Reference Diode* 8-SOIC 1.05 77 ~— 56] | LM4040BIM3-8.2CT-ND 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% | SOT-23 154 113 82 
LM285M-2.5-ND Micropower Voltage Reference Diode* 8-SOIC | 1.05 77 56) |LM4040BIM3-8.2TR-ND | 8.2V,, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% | SOT-23 533.00/1,000 
LM285MX-2.5CT-ND Micropower Voltage Reference Diode* 8-SOIC | 1.05 77 56] |LM4040BIM3-10.0CT-ND _|10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2%* | SOT-23 | 154 113 82 
LM285MX-2.5TR-ND Micropower Voltage Reference Diode* 8-SOIC 892.50/2,500 LM4040BIM3-10.0TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2%* | SOT-23 533.00/1,000 
LM285Z-ND Adjustable Micropower Voltage Reference* To-92 | 124 91 66) |LM4040BIM7-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2%* | SC70-5 | 1.63 1.22 90 
LM285Z-1.2NS-ND Micropower Voltage Reference Diode* 10-92 1.05 77 =~ .56| | LM4040BIM7-2.5TR-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2%* | SC70-5 533.00/1,000 
LM2852-2.5-ND 2.5V, Reference Diode* T0-92 1.05 77 = .56] | LM4040BIZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2%* | 10-92 154 113 82 
LM329D2Z-ND 6.9V Precision Zener 100ppm/°C* 70-92 1.31.97 70} __ | LM4040BIZ-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% | 10-92 1.54113 82 
LM334M-ND 3-Terminal Adjustable Current Source* 8-SOIC 1.01 15 54] | LM4040CIM3-2.5CT-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* | SOT-23 1.01 75 04 
LM334MXTR-ND 3-Terminal Adjustable Current Source* 8-SOIC 860.63/2,500 LM4040CIM3-2.5TR-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* | SOT-23 351.00/1,000 
LM334SM-ND 3-Terminal Adjustable Current Source* 8-SOIC 2.91 2.17 1.60) |LIM4040CIM3-4.1NSCT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* | SOT-23 1.01 75 54 
LM334ZNS-ND 3-Terminal Adjustable Current Source* T0-92-3 | 1.01 75.54) | LM4040CIM3-4.1NSTR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* | SOT-23 351.00/1,000 
LM336BM-2.5-ND 2.5V Reference Diode* 8-SOIC 1.54 1.13 -82| | LIM4040CIM3-5.0NSCT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* SOT-23 1.01 75 54 
LM336BM-5.0-ND 5V Reference Diode* 8-SOIC 1.54 113 .82| |LM4040CIM3-5.0NSTR-ND |5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* SOT-23 351.00/1,000 
LM336BZ-2.5-ND 2.5V Reference Diode* TO-92 1.58 1.16 84] | LIM4040CIM3-8.2CT-ND 8.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* | SOT-23 1.01 75 54 
LM336BZ-5.0-ND 5V Reference Diode* TO-92 1.58 = 1.16 84] | LIM4040CIM3-8.2TR-ND 8.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* | SOT-23 351.00/1,000 
LM336M-2.5-ND 2.5V Reference Diode* 8-SOIC 1.04 15 55 LM4040CIM3-10.0CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* SOT-23 1.01 15 54 
LM336MX-2.5TR-ND 2.5V Reference Diode 8-SOIC 764.75/2,500 LM4040CIM3-10.0TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* SOT-23 351.00/1,000 
LM336M-5.0-ND 5.0V Reference Diode* 8-SOIC 1.04 15 55| |LM4040CIM3X-10CT-ND — | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% | SOT-23 1.01 15 54 
LM336Z-2.5NS-ND 2.5V Reference Diode* TO-92 1.08 18 -57| |LM4040CIM3X-10TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% | SOT-23 1032.75/3,000 
LM336Z-5.0-ND 5.0V Reference Diode* TO-92 1.08 18 57 LM4040C1Z-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* TO-92 1.01 75 54 
LM385BM-ND Adj. Micropower Voltage Reference* 8-SOIC 1.31 97 70) | LM4040C1IZ-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* | TO-92 1.01 75 54 
LM385BM-1.2-ND 1.2V Reference Diode 150ppm/°C* 8-SOIC 1.28 94 68} | LIM4040CIZ-10.0-ND 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* T0-92 1.01 75 54 
LM385BMX-1.2TR-ND. 1.2V Reference Diode 150ppm/°C 8-SOIC 1115.63/2,500 LM4040DEM3-2.5CT-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1%* SOT-23 1.43) 83 60 
LM385BM-2.5-ND 2.5V Reference Diode 150ppm/°C* 8-SOIC 1.28 94 68 LM4040DEM3-2.5TR-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1%* SOT-23 390.00/1,000 
LM385BMX-2.5TR-ND 2.5V Reference Diode 150ppm/°C* 8-SOIC 1083.75/2,500 LM4040DEMS3-5.0CT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% SOT-23 1.13 83 60 
LM385BXM-2.5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference Diode* 8-SOIC 2.90 2.21 1.69} |LM4040DEM3-5.0TR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% SOT-23 390.00/1,000 
LM385BXZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference Diode* TO-92 245 1.82 1.35 LM4040DIM3-2.5CT-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1%* SOT-23 1.04 75 59 
LM385BXZ-2.5-ND 2.5V Reference Diode 30ppm/°C* TO-92 2.98 2.21 1.64 LM4040DIM3-2.5TR-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1%* SOT-23 322.00/1,000 
LM385BYM-1.2-ND 1.2V Micropower Voltage Reference Diode* 8-SOIC 2.42 1.80 1.33 LM4040DIM3-4.1CT-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1%* SOT-23 1.04 15 55 
LM385BYZ-1.2-ND 1.2V Precision Voltage Reference 50ppm/°C TO-92 239° 1.78 = 1.31 LM4040DIM3-4.1TR-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1%* SOT-23 322.00/1,000 
LM385BYZ-2.5-ND 2.5V Precision Voltage Reference 50ppm/°C* TO-92 239° 1.78 1.31 LM4040DIM3-5.0NSCT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* | SOT-23 1.04 75 55 
LM385BYZ-ND Adjustable Reference Diode* TO-92 239 1.78 1.31 LM4040DIM3-5.0NSTR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* | SOT-23 322.00/1,000 
LM385BZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference Diode T0-92 1.35 99 .72| |LM4040DIM3-10.0CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%*] SOT-23 1.04 15 55 
LM385BZ-1.2NS-ND Micropower Voltage Reference Diode* TO-92 1.35 99 72 LM4040DIM3-10.0TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%*| SOT-23 322.00/1,000 
LM385BZ-2.5NS-ND 2.5V, Voltage Reference Diode* TO-92 1.35 99 12 LM4040DIM3X-10CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% | SOT-23 1.04 75 55 
LM385M-ND Adjustable Voltage Reference Diode* 8-SOIC 1.01 15 54 LM4040DIM3X-10TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% | SOT-23 917.70/3,000 
LM385MXTR-ND Adjustable Voltage Reference Diode* 8-SOIC 860.63/2,500 LM4040DIZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1%* TO-92 1.08 78 57 
LM385M-1.2-ND 1.2V, Voltage Reference Diode* 8-SOIC 1.04 75 55 LM4040DIZ-4.1-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1%* TO-92 1.08 18 57 
LM385MX-1.2CT-ND 1.2V, Voltage Reference Diode* 8-SOIC 1.04 15 55 LM4040DIZ-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* T0-92 1.08 78 57 
LM385MX-1.2TR-ND 1.2V, Voltage Reference Diode* 8-SOIC 764.75/2,500 LM4040DIZ-10.0-ND 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%*| TO-92 1.04 715 55 
LM385M-2.5-ND 2.5V, Voltage Reference Diode 150ppm/°C* 8-SOIC 1.04 15 55 LM4040EEM3-2.5CT-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% | SOT-23 94 69 50 
LM385MX-2.5TR-ND 2.5V, Voltage Reference Diode 150ppm/°C* 8-SOIC 764.75/2,500 LM4040EEM3-2.5TR-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% | SOT-23 325.00/1,000 
LM385M3-2.5CT-ND 2.5V, Micropower Voltage Reference Diode* SOT-23 143 1.05 76 LM4040EIM3-2.5CT-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2%* SOT-23 95 69 50 
LM385M3-2.5TR-ND 2.5V, Micropower Voltage Reference Diode* SOT-23 494.00/1,000 LM4040EIM3-2.5TR-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2%* SOT-23 294.00/1,000 
LM385M3X-1.2CT-ND 1.2V, Micropower Voltage Reference Diode* SOT-23 1.43 1.05 16 LM4040EIZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2%* TO-92 1.04 715 55 
LM385M3X-1.2TR-ND 1.2V, Micropower Voltage Reference Diode* SOT-23 1453.50/3,000 LM4041AIM3-1.2CT-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1%* SOT-23 217 161 119 
LM385M3X-2.5CT-ND 2.5V, Micropower Voltage Reference Diode* SOT-23 143 1.05 76 LM4041AIM3-1.2TR-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1%* SOT-23 896.00/1,000 
LM385M3X-2.5TR-ND 2.5V, Micropower Voltage Reference Diode* SOT-23 1453.50/3,000 LM4041BIM3-1.2CT-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2%* SOT-23 1.54 1.13 82 
LM385Z-ND Adjustable Voltage Reference Diode* TO-92 1.01 75 54 LM4041BIM3-1.2TR-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2%* SOT-23 533.00/1,000 
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Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. Ul 25 100 
LM4041CEM3-ADJCT-ND | Adj. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* | SOT-23 1.24 91 66 LM4120AIM5-4.1TR-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Reference* SOT-23-5 1154.56/1,000 
LM4041CEM3-ADJTR-ND | Adj. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* | SOT-23 429.00/1,000 LM4120AIM5-5.0CT-ND 5V, Precision Micropower LDO Reference SOT-23-5 | 2.80 2.08 1.54 
LM4041CEM3-1.2CT-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* SOT-23 1.24 91 66 LM4120AIM5-5.0TR-ND 5V, Precision Micropower LDO Reference SOT-23-5 1154.56/1,000 
LM4041CEM3-1.2TR-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* SOT-23 429.00/1,000 LM4120IM5-1.8CT-ND 1.8V, Precision Micropower LDO Reference SOT-23-5 | 2.36 1.75 1.30 
LM4041CIM3-1.2NSCT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* SOT-23 94 69 50 LM4120IM5-1.8TR-ND 1.8V, Precision Micropower LDO Reference SOT-23-5 972.80/1,000 
LM4041CIM3-1.2NSTR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* SOT-23 325.00/1,000 LM4120IM5-2.0CT-ND 2V, Precision Micropower LDO Reference SOT-23-5 | 2.36 1.75 1.30 
LM4041CIM3-ADJCT-ND | Adj. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* | SOT-23 94 69 50 LM4120IM5-2.0TR-ND 2V, Precision Micropower LDO Reference SOT-23-5 972.80/1,000 
LM4041CIM3-ADJTR-ND__| Adj. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* | SOT-23 325.00/1,000 LM4120IM5-2.5CT-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Reference* SOT-23-5 | 236 1.75 1.30 
LM4041CIM7-ADJCT-ND Adj., Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* $C70-5 1.01 5 54 LM4120IM5-2.5TR-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Reference* SOT-23-5 972.80/1,000 
LM4041CIM7-ADJTR-ND Adj., Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* $C70-5 351.00/1,000 LM4120IM5-3.0CT-ND 3V, Precision Micropower LDO Reference* SOT-23-5 | 236 1.75 1.30 
LM4041CIM7-1.2CT-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* $C70-5 1.01 715 54 LM4120IM5-3.0TR-ND 3V, Precision Micropower LDO Reference* SOT-23-5 972.80/1,000 
LM4041CIM7-1.2TR-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* $C70-5 351.00/1,000 LM4120IM5-3.3CT-ND 3.3V, Precision Micropower LDO Reference SOT-23-5 | 236 1.75 1.30 
LM4041CIZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%* TO-92 1.01 15 54 LM4120IM5-3.3TR-ND 3.3V, Precision Micropower LDO Reference SOT-23-5 972.80/1,000 
LM4041CIZ-ADJ-ND Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% | TO-92 1.16 86 62 LM4120IM5-4.1CT-ND. 4.1V, Precision Micropower LDO Reference* SOT-23-5| 2.36 1.75 1.30 
LM4041DEM3-ADJCT-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0% SOT-23 1.13 83 60 LM4120IM5-4.1TR-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Reference* SOT-23-5 972.80/1,000 
LM4041DEM3-ADJTR-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0% SOT-23 390.00/1,000 LM4120IM5-5.0CT-ND 5V, Precision Micropower LDO Reference* SOT-23-5 | 2.36 1.75 1.30 
LM4041DEM3-1.2CT-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0%* | SOT-23 1.13 83 60 LM4120IM5-5.0TR-ND 5V, Precision Micropower LDO Reference* SOT-23-5 972.80/1,000 
LM4041DEM3-1.2TR-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0%* | SOT-23 390.00/1,000 LM4121AIM5-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower LDO Voltage Reference* SOT-23-5 | 2.95 219 1.62 
LM4041DIM3-1.2NSCT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0%* | SOT-23 1.04 A5 55 LM4121AIM5-ADJTR-ND__| Adj., Precision Micropower LDO Voltage Reference* SOT-23-5 1216.00/1,000 
LM4041DIM3-1.2NSTR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0%* | SOT-23 322.00/1,000 LM4121AIM5-1.2CT-ND 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5/ 2.95 2.19 1.62 
LM4041DIM3-ADJNSCT-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0%* | SOT-23 1.04 15 55 LM4121AIM5-1.2TR-ND 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 1216.00/1,000 
LM4041DIM3-ADJNSTR-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0%* | SOT-23 322.00/1,000 LM4121IM5-ADJCT-ND Adj., Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5} 2.50 186 1.38 
LM4041DIZ-ADJ-ND Adj., Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0%* TO-92 1.08 718 7 LM41211M5-ADJTR-ND Adj., Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 1034.24/1,000 
LM4041DIZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0%* | TO-92 98 12 52 LM41211M5-1.2CT-ND 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 | 2.50 1.86 1.38 
LM4041EEM3-1.2CT-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2%* SOT-23 1.04 15 55 LM4121IM5-1.2TR-ND 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 1034.24/1,000 
LM4041EEM3-1.2TR-ND. 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2%* SOT-23 322.00/1,000 LM4125AIM5-2.0CT-ND 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5| 2.95 219 1.62 
LM4041EIM3-1.2CT-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2%* SOT-23 1.04 715 55 LM4125AIM5-2.5CT-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 | 2.95 219 1.62 
LM4041EIM3-1.2TR-ND. 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2%* SOT-23 322.00/1,000 LM41251M5-2.0CT-ND 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 | 2.50 186 1.38 
LM4041EIZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2%* TO-92 1.08 18 yi LM41251M5-2.0TR-ND 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 1034.24/1,000 
LM4050AEM3-2.5CT-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 3.25 247 1.89 LM41251M5-2.5CT-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 | 250 1.86 1.38 
LM4050AEM3-2.5TR-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 1638.00/1,000 LM41251M5-2.5TR-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference SOT-23-5 1034.24/1,000 
LM4050AEM3-5.0CT-ND 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* SOT-23 3.25 247 1.89 LM4128AMF-1.8CT-ND 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5/ 2.80 2.08 1.54 
LM4050AEM3-5.0TR-ND 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* SOT-23 1638.00/1,000 LM4128AMF-1.8TR-ND 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 1154.56/1,000 
LM4050AEM3-8.2CT-ND 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 3.25 247 1.89 LM4128AMF-2.0CT-ND 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5| 2.80 2.08 1.54 
LM4050AEM3-8.2TR-ND 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 1638.00/1,000 LM4128AMF-2.0TR-ND 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 1154.56/1,000 
LM4050AEM3-10CT-ND 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 3.25 247 1.89 LM4128AMF-2.5CT-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5/ 2.80 2.08 1.54 
LM4050AEM3-10TR-ND 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 1638.00/1,000 LM4128AMF-2.5TR-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 1154.56/1,000 
LM4050AIM3-2.5CT-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 2.98 2.27 1.73 LM4128AMF-3.0CT-ND 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5/ 2.80 2.08 1.54 
LM4050AIM3-2.5TR-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 1499.40/1,000 LM4128AMF-3.0TR-ND 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 1154.56/1,000 
LM4050AIM3-4.1CT-ND 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 2.98 227 1.73 LM4128AMF-3.3CT-ND 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5/ 2.80 2.08 1.54 
LM4050AIM3-4.1TR-ND 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 1499.40/1,000 LM4128AMF-3.3TR-ND 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 1154.56/1,000 
LM4050AIM3-5.0CT-ND 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* SOT-23 2.98 227 1.73 LM4128AMF-4.1CT-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5| 2.80 2.08 1.54 
LM4050AIM3-5.0TR-ND 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* SOT-23 1499.40/1,000 LM4128AMF-4.1TR-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 1154.56/1,000 
LM4050AIM3-8.2CT-ND 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 2.65 2.02 1.54 LM4128BMF-1.8CT-ND 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 | 2.36 1.75 1.30 
LM4050AIM3-10CT-ND 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 298 2.27 1.73 LM4128BMF-1.8TR-ND 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 972.80/1,000 
LM4050AIM3-10TR-ND 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 1562.40/1,000 LM4128BMF-2.0CT-ND 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5) 2.36 1.75 1.30 
LM4050BEM3-2.5CT-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 2.91 217 1.60 LM4128BMF-2.0TR-ND 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 972.80/1,000 
LM4050BEM3-2.5TR-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 1203.20/1,000 LM4128BMF-2.5CT-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5) 2.36 1.75 1.30 
LM4050BEM3-4.1CT-ND 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 2.91 217 1.60 LM4128BMF-2.5TR-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 972.80/1,000 
LM4050BEM3-4.1TR-ND 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 1203.20/1,000 LM4128BMF-3.0CT-ND 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5/ 2.36 1.75 1.30 
LM4050BEM3-5.0CT-ND 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 2.91 217 1.60 LM4128BMF-3.0TR-ND 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 972.80/1,000 
LM4050BEM3-5.0TR-ND 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 1203.20/1,000 LM4128BMF-3.3CT-ND 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5) 2.36 1.75 1.30 
LM4050BEM3-10CT-ND 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 2.91 2.17 1.60 LM4128BMF-3.3TR-ND 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 972.80/1,000 
LM4050BEM3-10TR-ND 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 1203.20/1,000 LM4128BMF-4.1CT-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 | 2.36 1.75 1.30 
LM4050BIM3-2.5CT-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 2.80 2.08 1.54 LM4128BMF-4.1TR-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 972.80/1,000 
LM4050BIM3-2.5TR-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 1154.56/1,000 LM4128CMF-2.0CT-ND 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5) 1.92 1.43 1.06 
LM4050BIM3-4.1CT-ND 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 280 2.08 1.54 LM4128CMF-2.0TR-ND 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 791.04/1,000 
LM4050BIM3-4.1TR-ND 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 1154.56/1,000 LM4128CMF-2.5CT-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5) 1.92 1.43 1.06 
LM4050BIM3-5.0CT-ND 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* SOT-23 280 2.08 1.54 LM4128CMF-2.5TR-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 791.04/1,000 
LM4050BIM3-5.0TR-ND 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* SOT-23 1154.56/1,000 LM4128CMF-3.0CT-ND 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5/ 1.92 1.43 1.06 
LM4050CEM3-2.5CT-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 2.60 1.94 1.43 LM4128CMF-3.0TR-ND 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 791.04/1,000 
LM4050CEM3-2.5TR-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 1075.20/1,000 LM4128CMF-3.3CT-ND 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5) 1.92 1.43 1.06 
LM4050CEM3-4.1CT-ND 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 2.33 1.73 1.28 LM4128CMF-3.3TR-ND 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 791.04/1,000 
LM4050CEM3-5.0CT-ND 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 2.60 1.94 1.43 LM4128CMF-4.1CT-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 | 1.92 1.43 1.06 
LM4050CEM3-5.0TR-ND 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 1327.20/1,000 LM4128CMF-4.1TR-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 791.04/1,000 
LM4050CEM3-8.2CT-ND 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 248 1.84 1.36 LM4128DMF-1.8CT-ND 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5| 1.62 1.21 89 
LM4050CEM3-10CT-ND 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 245 1.82 1.35 LM4128DMF-1.8TR-ND 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 668.16/1,000 
LM4050CIM3-2.5CT-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 2.30 1.71 1.26 LM4128DMF-2.0CT-ND 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5] 1.62 1.21 89 
LM4050CIM3-2.5TR-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 948.48/1,000 LM4128DMF-2.0TR-ND 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 668.16/1,000. 
LM4050CIM3-4.1CT-ND 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 2.30 1.71 1.26 LM4128DMF-2.5CT-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5] 1.62 1.21 89 
LM4050CIM3-4.1TR-ND 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 948.48/1,000 LM4128DMF-2.5TR-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 668.16/1,000 
LM4050CIM3-5.0CT-ND 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* SOT-23 2.30 1.71 1.26 LM4128DMF-3.0CT-ND 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5/ 1.62 1.21 89 
LM4050CIM3-5.0TR-ND 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* SOT-23 948.48/1,000 LM4128DMF-3.0TR-ND. 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 668.16/1,000 
LM4050CIM3-8.2CT-ND 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 1.95 1.45 1.08 LM4128DMF-3.3CT-ND 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5| 1.62 1.21 89 
LM4050CIM3-10CT-ND 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 195 145 1.08 LM4128DMF-3.3TR-ND 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 668.16/1,000 
LM4051AEM3-ADJCT-ND | Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 2.98 227 1.73 LM4128DMF-4.1CT-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5] 1.62 1.21 89 
LM4051AEM3-1.2CT-ND 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 2.98 227 1.73 LM4128DMF-4.1TR-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | SOT-23-5 668.16/1,000 
LM4051AIM3-ADJCT-ND__| Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference*_| SOT-23 2.98 2.27 1.73 LM4132AMF-1.8CT-ND 1.8V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5} 5.50 418 319 
LM4051AIM3-ADJTR-ND. Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 1499.40/1,000 LM4132AMF-1.8TR-ND 1.8V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 2772.00/1,000 
LM4051AIM3-1.2CT-ND 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 2.98 227 1.73 LM4132AMF-2.5CT-ND 2.5V, Precision LDO Voltage Reference* NEW! SOT-23-5] 5.50 4.18 319 
LM4051AIM3-1.2TR-ND 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 1499.40/1,000 LM4132AMF-2.5TR-ND 2.5V, Precision LDO Voltage Reference* NEW! SOT-23-5 2772.00/1,000 
LM4051BEM3-1.2CT-ND 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 2.86 213 1.57 LM4132AMF-3.0CT-ND 3V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5} 5.50 418 319 
LM4051BEM3-1.2TR-ND 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 1203.20/1,000 LM4132AMF-3.0TR-ND 3V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 2772.00/1,000 
LM4051BIM3-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 2.80 2.08 1.54 LM4132AMF-3.3CT-ND 3.3V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 | 5.50 418 3.19 
LM4051BIM3-ADJTR-ND Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 1154.56/1,000 LM4132AMF-3.3TR-ND 3.3V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 2772.00/1,000 
LM4051BIM3-1.2CT-ND 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 2.80 2.08 1.54 LM4132AMF-4.1CT-ND 4.1V, Precision LDO Voltage Reference* NEW! SOT-23-5 | 5.50 418 319 
LM4051BIM3-1.2TR-ND 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 1154.56/1,000 LM4132AMF-4.1TR-ND 4.1V, Precision LDO Voltage Reference* NEW! SOT-23-5 2772.00/1,000 
LM4051CEM3-ADJCT-ND__| Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 2.48 1.84 1.36 LM4132BMF-1.8CT-ND 1.8V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 | 2.73 2.08 1.59 
LM4051CEM3-1.2CT-ND 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 2.48 1.84 1.36 LM4132BMF-1.8TR-ND 1.8V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 1373.40/1,000 
LM4051CIM3-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 2.30 1.71 1.26 LM4132BMF-2.5CT-ND 2.5V, Precision LDO Voltage Reference* NEW! SOT-23-5 | 2.73 2.08 1.59 
LM4051CIM3-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 948.48/1,000 LM4132BMF-2.5TR-ND 2.5V, Precision LDO Voltage Reference* NEW! SOT-23-5 1373.40/1,000 
LM4051CIM3-1.2CT-ND 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 2.30 1.71 1.26 LM4132BMF-3.0CT-ND 3V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 | 2.73 2.08 1.59 
LM4051CIM3-1.2TR-ND 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 948.48/1,000 LM4132BMF-3.0TR-ND 3V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 1373.40/1,000 
LM4431M3-2.5CT-ND Precision Volt. Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 1.24 91 66 LM4132BMF-3.3CT-ND 3.3V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 | 2.73 2.08 1.59 
LM4431M3-2.5TR-ND Precision Volt. Micropower Shunt Voltage Reference* | SOT-23 429.00/1,000 LM4132BMF-3.3TR-ND 3.3V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 1373.40/1,000 
PowerWise® LM4132CMF-1.8CT-ND 1.8V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5] 3.09 230 1.70 
LM4120AIM5-1.8CT-ND 1.8V, Precision Micropower LDO Reference* SOT-23-5] 2.80 2.08 1.54 LM4132CMF-1.8TR-ND 1.8V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 1277.44/1,000 
LM4120AIM5-1.8TR-ND 1.8V, Precision Micropower LDO Reference* SOT-23-5 1154.56/1,000 LM4132CMF-3.0CT-ND 3V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 | 3.09 2.30 1.70 
LM4120AIM5-2.0CT-ND 2V, Precision Micropower LDO Reference* SOT-23-5 | 2.80 2.08 1.54 LM4132CMF-3.0TR-ND 3V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 1277.44/1,000 
LM4120AIM5-2.0TR-ND 2V, Precision Micropower LDO Reference* SOT-23-5 1154.56/1,000 LM4132CMF-3.3CT-ND 3.3V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 | 3.09 2.30 1.70 
LM4120AIM5-2.5CT-ND. 2.5V, Precision Micropower LDO Reference* SOT-23-5 | 2.80 2.08 1.54 LM4132CMF-3.3TR-ND 3.3V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 1277.44/1,000 
LM4120AIM5-2.5TR-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Reference* SOT-23-5 1154.56/1,000 LM4132DMF-1.8CT-ND 1.8V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 | 265 1.97 1.46 
LM4120AIM5-3.0CT-ND 3V, Precision Micropower LDO Reference* SOT-23-5 | 2.80 208 1.54 LM4132DMF-1.8TR-ND. 1.8V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 1094.40/1,000 
LM4120AIM5-3.0TR-ND 8V, Precision Micropower LDO Reference* SOT-23-5 1154.56/1,000 LM4132DMF-3.0CT-ND 3V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 | 2.65 1.97 1.46 
LM4120AIM5-3.3CT-ND 3.3V, Precision Micropower LDO Reference* SOT-23-5 | 280 208 1.54 LM4132DMF-3.0TR-ND_ 3V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 1094.40/1,000 
LM4120AIM5-3.3TR-ND 3.3V, Precision Micropower LDO Reference* SOT-23-5 1154.56/1,000 LM4132DMF-3.3CT-ND 3.3V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 | 2.65 1.97 1.46 
LM4120AIM5-4.1CT-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Reference* SOT-23-5 | 2.80 2.08 1.54 LM4132DMF-3.3TR-ND. 3.3V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 1094.40/1,000 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM4132EMF-1.8CT-ND 1.8V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 | 2.95 2.19 1.62) |LM26LVCISD-125TR-ND |1.6V, 125°C Preset. Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 
LM4132EMF-1.8TR-ND 1.8V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 1216.00/1,000 LM26LVCISD-130CT-ND__| 1.6V, 130°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 171 1.27 94 
LM4132EMF-3.0CT-ND 8V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 | 2.95 2.19 1.62) |LM26LVCISD-130TR-ND |1.6V, 130°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 
LM4132EMF-3.0TR-ND 8V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 1216.00/1,000 LM26LVCISD-135CT-ND | 1.6V, 135°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 1.71 1.27 94 
LM4132EMF-3.3CT-ND 3.3V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 | 2.95 2.19 1.62) /LM26LVCISD-135TR-ND | 1.6V, 135°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 
LM4132EMF-3.3TR-ND 3.3V, Precision LDO Voltage Reference* SOT-23-5 1216.00/1,000 LM26LVCISD-140CT-ND | 1.6V, 140°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 171 1.27 94 
LM4140ACM-1.0-ND 1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 8-SOIC 5.70 4.34 3.31 LM26LVCISD-140TR-ND | 1.6V, 140°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 
LM4140ACM-1.2-ND 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 8-SOIC 5.70 4.34 3.31 LM26LVCISD-145CT-ND | 1.6V, 145°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 171 1.27 94 
LM4140ACM-2.0-ND 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 8-SOIC 5.70 434 3.31 LM26LVCISD-145TR-ND | 1.6V, 145°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 
LM4140ACM-2.5-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 8-SOIC 5.70 434 3.31 LM26LVCISD-150CT-ND | 1.6V, 150°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 74 127 94 
LM4140ACM-4.1-ND 4.096V, Precision LDO Voltage Reference* NEW! 8-SOIC | 5.70 4.34 3.31) |LM26LVCISD-150TR-ND | 1.6V, 150°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 
LM4140BCM-1.0-ND 1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 8-SOIC 488 3.71 2.83 LIM26LVCISD-XPECT-ND | 1.6V, 150°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP ‘74 ABT 94 
LM4140BCM-1.2-ND 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | 8-SOIC 4.88 3.71 2.83) /LM26LVCISD-XPETR-ND |1.6V, 150°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 
LM4140BCM-2.0-ND 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 8-SOIC | 4.88 3.71 2.83) |LM27CIM5-1HJCT-ND | #3°C Acc., 120°C-150°C Factory Preset Thermostat | SOT-23-5 | 2.33 1.73 1.28 
LM4140BCM-2.5-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | 8-SOIC | 4.88 3.71 2.83) /LM27CIM5-1HJTR-ND | #3°C Acc., 120°C-150°C Factory Preset Thermostat | SOT-23-5 961.28/1,000 
LM4140BCM-4.1-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* | 8-SOIC | 4.88 3.71 2.83] |LM27CIM5-2HJCT-ND | +3°C Acc., 120°C-150°C Factory Preset Thermostat | SOT-23-5 | 233 173 1.28 
LM4140CCM-1.0-ND 1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 8-SOIG | 4.50 3.42 2.61] |LM27CIM5-2HJTR-ND | +3°C Acc., 120°C-150°C Factory Preset Thermostat | SOT-23-5 961.28/1,000 
LM4140CCM-1.2-ND 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* ] 8-SOIC | 4.50 342 261) /[M27CIM5-ZHJCT-ND +#3°C Acc., 120°C-150°C Factory Preset Thermostat* | SOT-23-5 | 233 173 1.28 
LM4140CCM-2.0-ND 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 8-SOIC | 4.50 342 2.61) |,Mo7CIM5-ZHJTR-ND — | +3°C Acc., 120°C-150°C Factory Preset Thermostat* | SOT-23-5 961.28/1,000 
LM4140CCM-2.5-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 8-SOIC 450 342 2.61 LM32CIMT-ND Dual Thermal Diode Temperature Sensor* 14-TSSOP | 3.10 236 1.80 
LM4140CCM-4.1-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference . 8-SOIC 450 342 2.61 LM34AH-ND Precision Fahrenheit Temp. Sensor, -50°F to 300°F* T0-46 43.86 11.88 10.54 
LMV431ACM5CT-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* | SOT-23-5 86 62 45 LM34CAH-ND Precision Fahrenheit Temp. Sensor, -40°F to 230°F* T0-46 1155 990 878 
LMV431ACM5TR-ND. Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* | SOT-23-5 266.00/1,000 LM34CAZ-ND Precision Fahrenheit Temp. Sensor, -40°F to 230°F* T0-92 7.14. 5.65 4.53 
LMV431ACZ-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator T0-92 90 65 AT i isi i : 40° ope e k : ; 
LMVAB1AIMSCT-ND | Low-Voltage (1:24V) Ag. Precision Shunt Regulator* | SOT-23-5| ‘662 45] | EMgaDNaeND Precision FanenheltTemp. Sensor azFto2tz-re | esoic | 243 182 135 
LMV431AIM5TR-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* | SOT-23-5 266.00/1,000 LM34DZ-ND Precision Fahrenheit Temp. Sensor. 432°F to 212°F* T0-92 251 187 1.38 
LMV431AIZ-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* TO-92 -90 65 AT LM35AH-ND Precision Celsius Temp. Sensor 55°C to 150°C* 10-46 1680 1568 14.56 
LMV431CM5CT-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* | SOT-23-5 68 49 36 LM35CAH-ND Precision Celsius Temp. Sensor, ~40%C to 110°C* T0-46 11.55 9.90 8.78 
LMV431CM5TR-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* | SOT-23-5 210.00/1,000 LM35CAZ-ND Precision Celsius Temp. Sensor. -40°C to 110°C* T0-92 550 435 3.49 
LMV4310Z-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator TO-92 f2 52 38 LM35CH-ND Precision Celsius Temp. Sensor. -40°C to 110°C* TO-46 903 774 687 
LMV431IM5CT-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator | SOT-23-5 68 49 36 LM35CZ-ND Precision Celsius Temp. Sensor. -40°C to 110°C* T0-92 558 4.24 3.24 
LMV431IM5TR-ND. Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator | SOT-23-5 210.00/1,000 LM35DH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to 100°C* T0-46 901 713 571 
LMV4311Z-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* TO-92 12 52 38 a 7 = Aa one = 7 + 
LM35DM-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to 100°C’ 8-SOIC 1.83 1.36 1.01 
LM35DMXCT-ND Precision Celsius Temp. Sensor, 0°C to 100°C* 8-SOIC 1.95 1.45 1.08 
LM35DMXTR-ND Precision Celsius Temp. Sensor, 0°C to 100°C* 8-SOIC 1843.75/2,500 
THERMAL MANAGEME LM35DT-ND Precision Celsius Temperature Sensor* TO-220 3.04 2.26 1.67 
igi-Key Price Each* LM35DZ-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to 100°C* TO-92 1.71. 1.27 94 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 LM40CIMT-ND Hardware Monitor, Dual Thermal Diodes* 14-TSSOP | 3.68 280 2.14 
A TREE ate a LM45BIM3CT-ND Precision Celsius Temperature Sensor* SOT-23 171 1.27 94 
Re Fle es eons Pee re ioe i a 4 LM45BIM3TR-ND Precision Celsius Temperature Sensor* SOT-23 704,00/1,000 
EMER N Mle SIMD Lotmperetnaeeol =2 So70-5 | 429.00/1.000 | pascIMSTFND Predsion oils Tompetaife Sneor* soras_| '"37700/,000 
LM2oCIMZCT ND MIG OMB Teneerature Geren arte scroe | geaooit.o00 | | EMSOBIMSCT-ND Single Supply Centigrade Temperature Sensor* Sor23 | 158 118 87 
[M26CIMS5-DPBINOPBCT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat® NEW? | SOT-23-5 | 152 1.26 1.11) |LMSOBIM3TR-ND Single Supply Centigrade Temperature Sensor* SOT-23 852.80/1,000 
LM26CIM5-DPB/NOPBTR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* NEW! | SOT-23-5 722.00/1,000 LMISOCIM3CT-ND Single Supply Centigrade Temperature Sensor* SOT-23 ) 1.05 7 6 
LM26CIM5-HHDCT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* SOT-23-5 | 1.62 1.21  .89| | LMSOCIM3TR-ND Single Supply Centigrade Temperature Sensor SOT-23 364.00/1,000 
LM26CIM5-HHDTR-ND | #3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* SOT-23-5 668.16/1,000 LMS6BIM-ND Dual Output Low Power Thermostat* 8-SOIC_| 2.50 1.86 __1.38 
LM26CIM5-NPACT-ND __|+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* §0T-23-5 | 1.54 113 _.82| |LMS6BIMMCT-ND Dual Output Low Power Thermostat* 8-MSOP | 2.95 2.19 1.62 
LM26CIM5-NPATR-ND [23°C Accurate, Factory Preset Thermostat* SOT-23-5 533.00/1,000 LMS6BIMMTR-ND Dual Output Low Power Thermostat* 8-MSOP 1216.00/1,000 
LM26CIM5-PHACT-ND | #3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 01-235 | 1.54 113 82) |LMSGCIM-ND Dual Output Low Power Thermostat* 8SOIG | 205 152 1.13 
LM26CIM5-PHATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* SOT-23-5 533.00/1,000 LMS6CIMMCT-ND Dual Output Low Power Thermostat 8-MSOP | 224 1.67 1.23 
LM26CIM5-RPACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* SOT-23-5 | 1.43 1.05  .76| |LMS6CIMMTR-ND Dual Output Low Power Thermostat 8-MSOP 924.16/1,000 
LM26CIM5-RPATR-ND _|+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* SOT-23-5 533.00/1,000 LM60BIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C* SOT-23 | 139° 1.02 74 
LM26CIM5-SHACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat SOT-23-5 | 154 113 62] |LMGOBIMSTR-ND 2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C* SOT-23 481.00/1,000 
LM26CIM5-SHATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat SOT-23-5 533.00/1 ,000 LM60BI2Z-ND 2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C* T0-92 ) 128 94 68 
LM26CIM5-SPACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* S0T-23-5 | 154 1.13 82] |LMGOCIMSCT-ND 2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C* S0T-23 | 1.01.75 54 
LM26CIM5-SPATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* SOT-23-5 533.00/1 ,000 LIM6OCIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C* SOT-23 351.00/1,000 
LM26CIM5-TPACT-ND__| +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* SOT-23-5 | 1.54 1.13.82) | LM60CIZ-ND 2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C* TO-92 1.040 7555 
LM26CIM5-TPATR-ND | =3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* SOT-23-5 533.00/1,000 LM61BIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C* SOT-23 | 1.39 1.02.74 
LM26CIM5-VHACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* SOT-23-5 | 1.54 1.13  .82| |LM61BIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C* SOT-23 481.00/1,000 
LM26CIM5-VHATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* SOT-23-5 533.00/1,000 LM61CIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C SOT-23 98 7252 
LM26CIM5-VPACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* SOT-23-5 | 1.54 1.13 .82| |LM61CIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C* SOT-23 338.00/1,000 
LM26CIM5-VPATR-ND _|+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* SOT-23-5 533.00/1,000 LM61CIZ-ND 2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C* T0-92 95 69 50 
LM26CIM5-XHACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* S0T-23-5 | 154 113 .62) |LM62BIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C* SOT-23 | 139 1.02 74 
LM26CIM5-XHATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* SOT-23-5 533.00/1,000 LM62BIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C* SOT-23 481.00/1,000 
LM26CIM5-XPACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* SOT-23-5 | 1.54 1.13 .82| |LM62CIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C* SOT-23 98 7252 
LM26CIM5-XPATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* SOT-23-5 533.00/1,000 LM62CIM3TR-ND. 2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C* SOT-23 338.00/1,000 
LM26CIM5-YHACT-ND __| +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat SOT-23-5 | 154 1.13.82] [LM63CIMA-ND Digital Temp. Sensor with Integrated Fan Control* 8-SOIC 3.09 230 1.70 
LM26CIM5-YHATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat SOT-23-5 533.00/1,000 LM63DIMA-ND Digital Temp. Sensor with Integrated Fan Control* 8-SOIC 2.95 219 1.62 
LM26CIM5-YPACT-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat SOT-23-5 | 143 1.05  .76| |LM70CILD-3CT-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor 8-LLP 221 164 1.22 
LM26CIM5-YPATR-ND | +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat SOT-23-5 494.00/1,000 LM70CILD-3TR-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor 8-LLP 911.36/1,000 
LM26CIM5-YPECT-ND +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* NEW! | SOT-23-5 | 158 1.16  .84| |LM70CILD-5CT-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor 8-LLP 2.21 1.64 1.22 
LM26CIMS5-YPETR-ND +£3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* NEW! | SOT-23-5 546.00/1,000 UM70CIMM-3CT-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor* 8-MSOP | 221 164 1.22 
LM26CIMS5-ZHACT-ND  |+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* SOT-23-5 | 154 1.13 .62| |LM70CIMM-3TR-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor* 8-MSOP 911.36/1,000 
LM26CIM5-ZHATR-ND +3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* SOT-23-5 533.00/1,000 LM70CIMM-5CT-ND SPI/Microwire™ 10-Bit plus Digital Temp. Sensor* 8-MSOP 2.21 1.64 1.22 
LM26LVCISDCT-ND 1.6V Preset Temperature Switch and Temp. Sensor* 6-LLP 1.71 1.27 94} |LM70CIMM-5TR-ND SPl/Microwire™ 10-Bit plus Digital Temp. Sensor* 8-MSOP 911.36/1,000 
LM26LVCISDTR-ND 1.6V Preset Temperature Switch and Temp. Sensor* | 6-LLP 705.28/1,000 LM70CIMMX-3CT-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor* 8-MSOP | 2.21 1.64 1.22 
LM26LVCISD-O50CT-ND | 1.6V, 50°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 1.71 1.27.94] | LM70CIMMX-3TR-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor* 8-MSOP 3115.00/3,500 
LM26LVCISD-O50TR-ND | 1.6V, 50°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 LM71CIMFCT-ND SPl/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temp. Sensor S0T-23-5 | 2.20 1.64 1.21 
LM26LVCISD-O60CT-ND | 1.6V, 60°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 1.71 1.27 94| |LM71CIMFTR-ND SPI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temp. Sensor SOT-23-5 908.80/1,000 
LM26LVCISD-O60TR-ND | 1.6V, 60°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 LM71CISDCT-ND SPl/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temp. Sensor 6-LLP 2.20 1.64 1.21 
LM26LVCISD-065CT-ND | 1.6V, 65°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 1.71 1.27 94 LM71CISDTR-ND SPlI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temp. Sensor 6-LLP 908.80/1,000 
LM26LVCISD-O65TR-ND__ | 1.6V, 65°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 LM73CIMK-OCT-ND 2.7V, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor* 6-TSOT 1.56 1.16 86 
LM26LVCISD-070CT-ND | 1.6V, 70°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 5 Pd ee ey 2 94 LM73CIMK-OTR-ND 2.7V, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor* 6-TSOT 645.12/1,000 
LM26LVCISD-O70TR-ND | 1.6V, 70°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 LM73CIMK-1CT-ND 2.7V, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor* TSOT-23-6 | 1.56 1.16 86 
LM26LVCISD-075CT-ND | 1.6V, 75°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 1.71 1.27 94 LM73CIMK-1TR-ND 2.7V, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor* TSOT-23-6 645.12/1,000 
LM26LVCISD-075TR-ND | 1.6V, 75°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 LM74CIM-3-ND 3V, 12-Bit Digital Temperature Sensor* 8-SOIC 1.83 1.36 1.01 
LM26LVCISD-080CT-ND | 1.6V, 80°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 1.71 1.27 94 LM74CIM-5-ND 5V, 12-Bit Digital Temperature Sensor* 8-SOIC 183° 61.36 = ©=61.01 
LM26LVCISD-080TR-ND | 1.6V, 80°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 LM75AIM-ND 2.7V~5.5V Digital Temperature Sensor and Thermal 8-SOP 1.56 1.16 86 
LM26LVCISD-085CT-ND | 1.6V, 85°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 71 127. 94 Watchdog w/Two-Wire Interface* NEW! 
LM26LVCISD-085TR-ND | 1.6V, 85°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 LM75CIM-3-ND 3V, Digital Temperature Sensor* 8-SOIC 2.26 168 1.25 
LM26LVCISD-O90CT-ND | 1.6V, 90°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP V7 1.27 94 LM75CIM-5-ND 5V, Digital Temp. Sensor and Thermal Watchdog* 8-SOIC 2.26 168 1.25 
LM26LVCISD-O90TR-ND__|1.6V, 90°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 LM75CIMX-5TR-ND. 5V, Digital Temp. Sensor and Thermal Watchdog 8-SOIC 2281.25/2,500 
LM26LVCISD-095CT-ND | 1.6V, 95°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 171 1.27 94 LM75CIMM-3CT-ND 3.3V, Digital Temp. Sensor and Thermal Watchdog* 8-MSOP 2.29 1.71 = 1.26 
LM26LVCISD-O95TR-ND | 1.6V, 95°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 LM75CIMM-3TR-ND 3.3V, Digital Temp. Sensor/Thermal Watchdog* 8-MSOP 947.20/1,000 
LM26LVCISD-100CT-ND | 1.6V, 100°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 1.71 1.27 94 LM75CIMM-5CT-ND 5V, Digital Temp. Sensor and Thermal Watchdog* 8-MSOP 217 161 119 
LM26LVCISD-100TR-ND | 1.6V, 100°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 LM75CIMM-5TR-ND 5V, Digital Temp. Sensor and Thermal Watchdog* 8-MSOP 947.20/1,000 
LM26LVCISD-105CT-ND__|1.6V, 105°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 1711.27 94 LM76CHM-5-ND 5V, Digital Temp. Sensor/Thermal Window* 8-SOIC 2.50 1.90 1.45 
LM26LVCISD-105TR-ND | 1.6V, 105°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 LM77CIM-3-ND 3V, Digital Temp. Sensor/Thermal Window* 8-SOIC 2.26 1.68 1.25 
LM26LVCISD-110CT-ND | 1.6V, 110°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 1.71 1.27 94 LM77CIM-5-ND 5V, Digital Temp. Sensor/Thermal Window* 8-SOIC 2.26 168 1.25 
LM26LVCISD-110TR-ND | 1.6V, 110°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 LM77CIMM-3CT-ND 3V, Digital Temp. Sensor/Thermal Window 8-MSOP 2.26 1.68 1.25 
LM26LVCISD-115CT-ND | 1.6V, 115°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 1.71 1.27 94) |LM77CIMM-3TR-ND 3V, Digital Temp. Sensor/Thermal Window 8-MSOP 934.40/1,000 
LM26LVCISD-115TR-ND | 1.6V, 115°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 LM77CIMM-5CT-ND 5V, Digital Temp. Sensor/Thermal Window 8-MSOP 2.26 1.68 1.25 
LM26LVCISD-120CT-ND | 1.6V, 120°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 171 1.27 94) |LM77CIMM-5TR-ND 5V, Digital Temp. Sensor/Thermal Window 8-MSOP 934.40/1,000 
LM26LVCISD-120TR-ND | 1.6V, 120°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 705.28/1,000 LM80CIMT-3-ND Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor 24-TSSOP 5.80 459 3.68 
LM26LVCISD-125CT-ND__|1.6V, 125°C Preset Switch/Temp. Sensor* NEW! 6-LLP 1.71 1.27 94 System Hardware Monitor, 2.8V-5.75V* 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


1152 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


APPLICATION SPECIFIC 


Microsemi. 


THERMAL MANAGEMENT INTEGRATED PRODUCTS (Cont.) INTEGRATED CIRCUITS 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM80CIMT-5-ND Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor 24-TSSOP 5.80 459 3.68 LX1722CDB-ND Class-D Stereo Power Amp Controller* 44-QSOP [| 12.91 11.07 8.76 
System Hardware Monitor, 2.8V-5.75V* LX17251LQ-ND 15W Stereo Class-D Amp* 32-MLPQ | 12.04 10.32 8.17 
LM81BIMT-3-ND Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor 24-TSSOP 3.63 276 2.11 LX1741CDU-ND High Efficiency High Voltage Boost Controller* 8-MSOP 3.20 2.88 240 
System Hardware Monitor, 2.8V-3.8V* LX1742CDU-ND High Efficiency High Voltage Boost Controller* 8-MSOP 3.92 353 2.94 
LM81CIMT-3-ND Serial Interface ACP|-Compatible Microprocessor 24-TSSOP 3.63 276 2.11 LX2201CLQ-ND USB Li-lon Battery Charger* 20-MLP 740 666 5.55 
System Hardware Monitor, 2.8V-3.8V* LX2202 EVAL-ND Evaluation Board for USB Li-lon Battery Charger = 66.50 = — 
LM82CIMQA-ND Triple-Diode Input and Local Digital Temp. Sensor* 16-SSOP 413 3.14 2.40 LX2206CT-ND Dual Level Li-lon Battery Charger* 10-MLPD | 256 231 1.92 
LM83CIMQA-ND Triple-Diode Input and Local Digital Temp. Sensor* 16-SSOP 5.95 453 3.46 LX2206TR-ND Dual Level Li-lon Battery Charger* 10-MLPD 3840.00/3,000 
LM84BIMQA-ND Diode Input Temp. Sensor with Two-Wire Interface* 16-SSOP 3.43 2.61 1.99} |LX5250CDBCT-ND 9-Line Multimode SCSI Terminator 36-QSOP | 8.00 7.20 6.00 
LM86CIMMCT-ND Remote Diode/Digital Temp. Sensor* 8-MSOP 189 141 1.04 LX5250CPW-ND 9-Line Multimode SCSI Terminator 28-TSSOP| 8.00 7.20 6.00 
LM86CIMMTR-ND Remote Diode/Digital Temp. Sensor* 8-MSOP 780.80/1,000 LX5251CPW-ND 9-Line Multimode SCSI Terminator* 24-TSSOP| 8.00 7.20 6.00 
LM87CIMT-ND Serial Interface System Hardware Monitor* 24-TSSOP 5.93 4.51 3.44 LX5255CPW-ND 9-Line LVD SCSI Terminator 24-TSSOP| 5.60 480 3.80 
LM90CIMMCT-ND Remote Diode/Digital Temp. Sensor 8-MSOP 211 157 1.16 LX5261CDP-ND 27-Line LVD SCSI Source/Sink Regulator 16-SOIC 8.00 7.20 6.00 
LM90CIMMTR-ND Remote Diode/Digital Temp. Sensor 8-MSOP 870.40/1,000 LX6431ACDM-ND Precision Programmable Reference* 8-SOIC 156 141 1.17 
LM92CIM-ND Temp. Sensor and Thermal Window Comparator* 8-SOIC 403 3.06 2.34 LX9501G-ND Input-Connector Cable Assembly* _ 14.70 12.60 9.98 
LM93CIMT-ND Hardware Monitor with Integrated Fan Control* 56-TSSOP | 9.98 7.89 6.32) |SG2842DM-ND Current Mode PWM Controller* 8-SOIC 6.60 5.94 4.95 
LM94CIMT-ND Hardware Monitor with PI Loop Fan Control* 56-TSSOP | 10.31 884 7.84 SG3524BDW-ND Regulating Pulse Width Modulator 16-SOIC 8.00 7.20 6.00 
LM96163CISDCT-ND Remote/Local Digital Temperature Sensor* NEW! 10-LLP 3.33 253 1.93 SG3543DW-ND Power Supply Output Supervisory Circuit 16-SOIC 686 588 4.66 
LM96163CISDTR-ND Remote/Local Digital Temperature Sensor* NEW! 10-LLP 1675.80/1,000 S$G3842DM-ND Current Mode PWM Controller* 8-SOIC 2.80 252 210 
LM99-1CIMMCT-ND High Temperature, Remote Diode Temp. Sensor 8-MSOP 2.63 2.00 1.53 UC2842AD-ND Current Mode PWM Controller* 14-SOIC 7.00 6.30 5.25 
LM99-1CIMMTR-ND High Temperature, Remote Diode Temp. Sensor 8-MSOP. 1323.00/1,000 
LM99CIMMCT-ND High Temperature, Remote Diode Temp. Sensor 8-MSOP 2.63 2.00 1.53) t4 i; GHT APPLICATIONS 
LM99CIMMTR-ND High Temperature, Remote Diode Temp. Sensor 8-MSOP 1323.00/1,000 <> Microsemi. Reel” RoHS Compliant 
LM135AH-ND Precision Temperature Sensor T0-46 16.59 14.22 12.61 _ = " ue 
UM135H-ND Precision Temperature Sensor* T0-46 | 10.08 7.97 6.39) |Digi-Key > Price Each > 
LM234Z-3-ND Adjustable Current Source/Temperature Sensor* T0-92-3 2.73 2.08 _1.59| [Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2342Z-6-ND Adjustable Current Source/Temperature Sensor* TO-92-3 165 1.21 88 LX1970IDU-ND Visible Light Sensor 8-MSOP 480 432 3.60 
LM235AH-ND Precision Temperature Sensor* TO-46 10.50 9.00 7.98 LX1970MINI EVAL-ND Mini Control Board - 59.85 - _ 
LM235H-ND Precision Temperature Sensor* TO-46 8.19 648 5.19 LX1971IDU-ND Wide Range Visible Light Sensor 8-MSOP 8.60 7.74 645 
LM335AH-ND Precision Temperature Sensor* TO-46 7.35 581 4.66 LX1972IBCCT-ND Ambient Light Detector 1206 2.84 256 2.13 
LM335AM-ND Precision Temperature Sensor* 8-SOIC 1.80 1.32 96) |LX1972IBCTR-ND Ambient Light Detector 1206 4260.00/3,000 
LM335AZNS-ND Precision Temperature Sensor* TO-92 1.64 = 1.22 91 LX1973AIDU-ND Automotive Light Sensor 8-MSOP 8.76 7.89 6.57 
LM335H-ND Precision Temperature Sensor* TO-46 7.77 «615 = 4.93 LX1990ILM-ND Dual Programmable LED Current Sink 6-MLP 2.40 216 1.80 
LM335M-ND Precision Temperature Sensor* 8-SOIC 1.24 91 66 LX1991 EVAL KIT-ND Six Output LED Driver Evaluation Board - 26.60 - _ 
LM335ZNS-ND Voltage Mode Temperature Sensor* TO-92 1.28 94 68 LX1991ILQ-ND Six Output Programmable LED Current Sink 16-MLPQ} 5.00 450 3.75 
LM94021BIMGCT-ND 1.5V, Multi-Gain Analog Temperature Sensor* $C70-5 1.54 1.13 82] |LX1992CLM-ND High Efficiency LED Driver 8-MLP 2.84 2.56 2.13 
LM94021BIMGTR-ND 1.5V, Multi-Gain Analog Temperature Sensor* $C70-5 533.00/1,000 LX1993CDU-ND High Efficiency LED Driver 8-MSOP 3.92 353 2.94 
LM94022BIMGCT-ND 1.5V, Multi-Gain Analog Temp. Sensor, Class-AB* $C70-5 1.25 92 .67| [LX1995-1-CSG-ND Miniature LED Driver 5-TSOT 3.32 2.99 2.49 
LM94022BIMGTR-ND 1.5V, Multi-Gain Analog Temp. Sensor, Class-AB* $C70-5 432.90/1,000 
LM940220BIMGCT-ND 1.5V, Multi-Gain Analog Temp. Sensor, Class-AB* $C70-5 1.78 1.31 95 Microsemi 
LM940220QBIMGTR-ND 1.5V, Multi-Gain Analog Temp. Sensor, Class-AB* $C70-5 617.50/1,000 INTEGRATED PRODUC PROTECTION 
LM94023BITMECT-ND 1.5V, Dual-Gain Analog Temp. Sensor* NEW! 4-SMD 1.25 92 67 = Price Escaw 
LM94023BITMETR-ND 1.5V, Dual-Gain Analog Temp. Sensor* NEW! 4-uSMD 124.88/250 Digi-Key gees 
LM95071CIMFCT-ND SPI/Microwire 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor* | SOT-23-5 | 2.06 1.53 1.14] | Part No. Description : Pkg. 1 25 (100 
LIM95071CIMFTR-ND SPI/Microwire 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor* | SOT-23-5 851.20/1,000 LX7001CLP-ND Transient Immune Undervoltage Sensing Circuit* 10-92 1.80 1.62 1.35 
LIM95213CISDCT-ND 2-Diode Input and Local Digital Temp. Sensor* 14-LLP 2.68 1.99 1.48] |LX7001ILP-ND Transient Immune Undervoltage Sensing Circuit T0-92 2.00 1.80 1.50 
LM95213CISDTR-ND 2-Diode Input and Local Digital Temp. Sensor* 74-LLP 1107.20/1,000 LX7201-151SF-ND EMI Filter/ESD Protection for Down Stream USB Ports | SOT-23-6} 1.88 1.70 1.41 
LM95214CISDCT-ND Quad Remote Diode and Local Temp. Sensor* 14-LLP 265 1.97 1.46 LX7202-151SF-ND EMI Filter/ESD Protection for Up Stream USB Ports SOT-23-6 | 1.88 1.70 1.41 
LM95214CISDTR-ND Quad Remote Diode and Local Temp. Sensor* 14-LLP 4094.40/1,000 LX7203-15ISM-ND EMI Filter/ESD Protection for Up Stream USB Ports* $C70-6L 2.44 2.20 1.83 
LM95221CIMMCT-ND Dual Remote Diode Digital Temp. Sensor* NEW! 8-MSOP 279 207 1.53 LX7203-22ISM-ND EMI Filter/ESD Protection for Up Stream USB Ports* $C70-6L 2.44 2.20 1.83 
LM95221CIMMTR-ND Dual Remote Diode Digital Temp. Sensor* NEW! 8-MSOP 1152.00/1,000 MC33164-3LP-ND 3V, Undervoltage Sensing Circuit TO-92 | 220 198 1.65 
LM95231BIMM-1CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 8-MSOP 278 2.11 1.61) |MC33164LP-ND 5V, Undervoltage Sensing Circuit 10-92 240 2.16 1.80 
LIM95231BIMM-1TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 8-MSOP 1398.60/1,000 MC34064DM-ND Undervoltage Sensing Circuit* 8-SOIC 2.00 1.80 1.50 
LM95231BIMM-2CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 8-MSOP | 2.78 241 1.61) |MC34064LP-ND Undervoltage Sensing Circuit* 10-92 180 162 1.35 
LM95231BIMM-2TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 8-MSOP 1398.60/1,000 MC34164-3LP-ND 3V, Undervoltage Sensing Circuit 70-92 1.80 1.62 1.35 
LM95231BIMMCT-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 8-MSOP | 2.78 2.11 1.61| |MC34164DM-ND Undervoltage Sensing Circuit* 8-SOIC | 240 216 1.80 
LM95231BIMMTR-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 8-MSOP 1398.60/1,000 . 
LM95231CIMM-1CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor 8-MSOP 295 219 1.62 Microsemi VOLTAGE 
LM95231CIMM-1TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor 8-MSOP 1216.00/1,000 INTEGRATED PRODUC 
LM95231CIMM-2CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 8-MSOP 2.95 219 1.62 Digi-K Price Each 
LM95231CIMM-2TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* | _8-MSOP 1216.00/1,000 eras Teen a a a ET 
[M95231CIMMCT-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* | 8-MSOP | 2.95 2.19  1.62| | PartNo. Ce 9. 
LM95231CIMMTR-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 8-MSOP 1216.00/1,000 LX432CSC-ND Low Voltage Adj. Precision Shunt Regulator* SOT-23 | 1.04 94 78 
LM95233CISDCT-ND Dual Remote Diode Temperature Sensor* 14-LLP 295 219 1.62) |LX432ISC-ND Low Voltage Adj. Precision Shunt Regulator* SOT-23 | 240 2.16 1.80 
LM95233CISDTR-ND Dual Remote Diode Temperature Sensor* 14-LLP 4216.00/1,000 LX6431ACLP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator TO-92 148 #134 1.11 
LM95234CISDCT-ND Quad Remote Diode Temperature Sensor* 14-LLP 258 1.96 1.50 LX6431AIDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator* 8-SOIC 1.92 1.73 1.44 
LM95234CISDTR-ND Quad Remote Diode Temperature Sensor* 14-LLP 1297.80/1,000 LX6431AILP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator* T0-92 1.84 166 1.38 
LM95235CIMMCT-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 8-MSOP | 2.30 1.71 1.26) |LX6431BCDM-ND | Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator* 8-SOIG | 1.80 162 1.35 
LM95235CIMMTR-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 8-MSOP 948.48/1,000 LX6431BIDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator* 8-SOIG | 220 198 1.65 
LIM95235DIMMCT-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 8-MSOP 3.20 2.44 1.86] |LX6431BILP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator 10-92 212 1.91 1.59 
LIM95235DIMMTR-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 8-MSOP 1612.80/1,000 LX6431CDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator* 8-SOIC 1.28 1.16 96 
LM95235EIMMCT-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 8-MSOP 2.98 2.27 1.73] |LX6431CLP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator* 70-92 1.20 1.08.90 
LM95235EIMMTR-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 8-MSOP 1499.40/1,000 LX6431IDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator* 8-SOIC 156 141 1417 
LM95235QEIMMCT-ND Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* 8-MSOP 3.58 2.72 2.08) |LX6431ILP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator T0-92 148 133 1.11 
LM952350EIMMTR-ND. Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* 8-MSOP 1801.80/1,000 LX8117-O0CST-ND | Adj., 0.8A LDO Positive Regulator SOT-223 3.40 3.06 2.55 
LM95241CIMM-1CT-ND [Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 8-MSOP 2.30 1.71 1.26 LX8117-25CST-ND —_ 2.5V, 0.8A LDO Positive Regulator SOT-223 3.40 3.06 2.55 
LM95241CIMM-1TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 8-MSOP 948.48/1,000 LX8117-28CST-ND__|2.85V, 0.8A LDO Positive Regulator* SOT-223 | 340 3.06 2.55 
LM95241CIMM-2CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 8-MSOP 2.30 1.71 1.26 LX8117-33CDD-ND | 3.3V, 0.8A LDO Positive Regulator* T0-263 5.00 450 3.75 
LM95241CIMM-2TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 8-MSOP 948.48/1,000 LX8117-33CDT-ND | 3.3V, 0.8A LDO Positive Regulator* D-PAK 3.40 3.06 2.55 
LM95241CIMMCT-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 8-MSOP 2.30 1.71 1.26 LX8117-33CST-ND | 3.3V, 0.8A LDO Positive Regulator* SOT-223 3.40 3.06 2.55 
LM95241CIMMTR-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 8-MSOP 948.48/1,000 LX8117A-O0CDD-ND | Adj., 1A LDO Positive Regulator* TO-263 5.00 450 3.75 
LM95245CIM-ND Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* 8-SOIC 2.36 1.75 1.30 LX8117A-O0CST-ND_| Adj., 1A LDO Positive Regulator* SOT-223 3.40 3.06 2.55 
LM95245CIMMCT-ND Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* 8-MSOP 2.54 1.89 1.40 LX8117A-25CST-ND |2.5V, 1A LDO Positive Regulator SOT-223 3.40 3.06 2.55 
LM95245CIMMTR-ND Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor* 8-MSOP 1049.60/1,000 LX8117A-28CDT-ND |2.85V, 1A LDO Positive Regulator* D-Pak 3.40 3.06 2.55 
LM96000CIMT-ND Hardware Monitor with Integrated Fan Control* 24-TSSOP 463 352 2.69 LX8117A-28CST-ND |2.85V, 1A LDO Positive Regulator SOT-223 3.40 3.06 2.55 
LM96194CISQCT-ND. TruTherm™ Hardware Monitor w/PI Fan Control* 48-LLP 7.98 6.31 5.06 LX8117A-33CST-ND /3.3V, 1A LDO Positive Regulator* SOT-223 340 3.06 2.55 
LM96194CISQTR-ND TruTherm™ Hardware Monitor w/PI Fan Control* 48-LLP 1206.50/250 LX8117B-O0CDD-ND | Adj., 1.2A LDO Positive Regulator* T0-263 5.40 4.86 4.05 
USBN9603-28M-ND Universal Serial Bus Node Controller, Enhanced DMA* | + 28-SOIC 6.15 468 3.57 LX8117B-00CST-ND | Adj., 1.2A LDO Positive Regulator SOT-223 3.80 342 285 
USBN9603SLBXCT-ND Universal Serial Bus Node Controller, Enhanced DMA | 28-Laminate) 6.07 4.80 3.85] |LX8211-O0ISECT-ND | Adj., 150mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5) 1.12 1.01 84 
USBN9603SLBXTR-ND Universal Serial Bus Node Controller, Enhanced DMA | 28-Laminate 8174.00/2,500 LX8211-O0ISETR-ND | Adj., 150mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5 1680.00/3,000 
USBN9604SLBXCT-ND Universal Serial Bus Node Controller, Enhanced DMA 28-CSP 5.80 459 3.68 LX8211-25ISE-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5| 112 1.01 84 
USBN9604SLBXTR-ND. Universal Serial Bus Node Controller, Enhanced DMA 28-CSP 7777.50/2,500 LX8211-30ISE-ND 3V, 150mA CMOS LDO Regulator* SOT-23-5| 1.12 1.01 84 
LX8221-DIDU-ND 2.7V/Adj., Dual 150mA CMOS LDO Regulator* 10-MSOP| 5.20 4.68 3.90 
Microsem: APPLICATION SPE! LX8221-GIDU-ND | 3V/Adj., Dual 150mA CMOS LDO Regulator* 10-MSOP | 5.20 468 3.90 
INTEC REECE REOUE Theatc:)-Gaamey;(libecw |LX8384-00CDD-ND | Adj., 5A LDO Positive Regulator* 70-263 | 9.00 810 6.75 
Darke Price Each LX8580A-OOCDD-ND | Adj., 7.54 LDO Positive Regulator TO-263-5) 2.60 234 1.95 
Bee me Bescrnion Pk 1 25 100 LX8585-15CDD-ND | 1.5V, 4.6A LDO Positive Regulator* TO-263 7.00 6.00 4.75 
= P g. LX8817-25CDF-ND — | 2.5V/Adj., Dual Channel 2.5A LDO Regulator 7-SPAK 480 432 3.60 
LX1554CM-ND 16V, Ultra-Low Start-Up Current, Current-Mode PWM* 8-Dip 3.60 3.24 2.70 §G117AK-ND 1.5, Three Terminal Adj. Voltage Regulator T0-3 20.72 17.76 14.06 
LX1562IM-ND 13.1V, Second Generation Power Factor Controller 8-Dip 3.60 3.24 2.70) |s@1417AT-ND 1.5A, Three Terminal Adj. Voltage Regulator TO-39 | 18.62 15.96 12.64 
LX1563IDM-ND 9.8V, Second Generation Power Factor Controller* 8-SOIC 219 2.00 1.86} |s@117K-ND 1.5A, Three Terminal Adj. Voltage Regulator TO-3 16.80 14.40 11.40 
Lx1671CLQ-ND Multiple Output LoadSHARE™ PWM* 38-MLPQ | 9.88 8.90 7.41) | SG117T-ND 1.5A, Three Terminal Adj. Voltage Regulator 70-39 | 14.00 12.00 9.50 
LX1672-03CPW-ND Multiple Output LoadSHARE™ PWM* 28-TSSOP| 7.80 7.02 5.85) |SG137AT-ND 1.5A Negative Adjustable Regulator T0-39 | 25.90 22.20 17.58 
LX1672-05CPW-ND Multiple Output LoadSHARE™ PWM 28-TSSOP| 7.80 7.02 5.85) |S$G137T-ND 1.5A Negative Adjustable Regulator T0-39 12.74 10.92 8.65 
LX1676CPW-ND Mobile AMD Athlon™ VRM Controller* 38-TSSOP| 9.10 7.80 6.18) |SG1524BJ-ND Regulating Pulse Width Modulator 16-Dip | 12.60 10.80 855 
LX1688CPW-ND Multiple Lamp CCFL Controller* 24-TSSOP| 7.92 7.13 5.94) |$G1524J-ND Regulating Pulse Width Modulator 16-Dip | 12.60 10.80 8.55 
LX1688IPW-ND Multiple Lamp CCFL Controller* 24-TSSOP | 10.50 9.00 7.13] |SG1525AJ-ND Regulating Pulse Width Modulator 16-Dip_| 14.00 12.00 9.50 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
$G1526BJ-ND Regulating Pulse Width Modulator 18-Dip | 20.44 17.52 13.87] |LT1006S8#PBF-ND 5V Single Precision Op Amp* 8-SOIC 3.80 2.53 1.95 
S$G1526J-ND Regulating Pulse Width Modulator 18-Dip | 17.08 14.64 11.59 LT1007ACN8#PBF-ND Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp* 8-Dip 875 583 5.00 
$G1825CJ-ND High Speed Current Mode PWM 16-Dip | 23.00 19.00 16.00 LT1007CN8#PBF-ND Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp* 8-Dip 3.63 242 1.95 
$G1842Y-ND Current Mode PWM Controller 8-Dip 11.20 9.60 7.60 LT1007CS8#PBF-ND Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp* | 8-SOIC 413° 275 2.15 
$G1843Y-ND Current Mode PWM Controller 8-Dip 11.20. 9.60 7.60 LT10071S8#PBF-ND Single Low Noise, HS, Prec. Op Amp, Ind. Temp.* 8-SOIC 5.63 3.75 3.10 
$G1844Y-ND Current Mode PWM Controller 8-Dip 11.20 9.60 7.60] |LT1008CN8#PBF-ND Precision Low Noise Op Amp* 8-Dip 5.50 3.67 3.10 
$G1845Y-ND Current Mode PWM Controller 8-Dip 11.20 9.60 7.60} |LT1010CN8#PBF-ND High-Speed 150mA Power Buffer* 8-Dip 480 319 2.50 
SG1846J-ND Current Mode PWM Controller 16-Dip | 15.40 13.20 10.45} |LT1010CT#PBF-ND High-Speed 150mA Power Buffer* TO-220-5 | 5.50 3.66 2.85 
$G2524BN-ND Regulating Pulse Width Modulator* 16-Dip 7.20 6.48 5.40) |LT1012ACN8#PBF-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp* 8-Dip 7.70 512 3.95 
$G2524D-ND Regulating Pulse Width Modulator 16-SOIG | 6.40 5.76 4.80} | LT1012ACS8#PBF-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp* 8-SOIC 7.70 512 4.19 
$G2524N-ND Regulating Pulse Width Modulator* 16-Dip 6.80 6.12 5.10) |LT1012S8#PBF-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp* 8-SOIC 660 439 3.45 
SG2525ADW-ND Regulating Pulse Width Modulator* 16-SOIC 840 7.20 5.70 LT1013ACN8#PBF-ND Dual Precision Op Amp* 8-Dip 7.60 5.05 3.95 
SG2525AN-ND Regulating Pulse Width Modulator* 16-Dip | 9.10 7.80 6.18] |LT1013CN8#PBF-ND Dual Precision Op Amp, Vos=300V* 8-Dip 4.60 3.06 2.40 
SG2526BDW-ND Regulating Pulse Width Modulator* 18-SOIC | 12.32 10.56 8.36 L11013DN8#PBF-ND Dual Precision Op Amp, Vos=800V* 8-Dip 3.80 2.53 1.95 
$G2526BN-ND Regulating Pulse Width Modulator 18-Dip_| 11.90 10.20 8.08} |1T1013DS8#PBF-ND Dual Precision Op Amp, Vos=800V* 8-SOIC 4.00 267 2.30 
SG2526DW-ND Regulating Pulse Width Modulator 35, 18-SOIC 17.50 15.00 11.88 LT1014CN#PBF-ND Quad Precision Op Amp* 14-Dip 10.30 684 5.35 
$G2543N-ND. Power Supply Output Supervisory Circuit 16-Dip 980 840 6.65 LT1014DN4PBF-ND Quad Precision Op Amp* 14-Dip 6.90 4.59 3.60 
$G2842M-ND Current Mode PWM Controller 8-Dip 6.60 5.94 4.95) |171014DSW#PBF-ND Quad Precision Op Amp* 16-SOIC | 8.00 5.32 4.15 
$G2843DM-ND Current Mode PWM Controller 8-SOIC 6.60 5.94 4.95 LT10141SW#PBF-ND Quad Precision Op Amp* 76-SOiIc | 10.40 6.91 5.40 
$G2843M-ND Current Mode PWM Controller 8-Dip 6.60 5.94 4.95) || T1022CN8-ND High-Speed Precision JFET Op Amp 8-Dip 5.00 333 295 
$G2844DM-ND Current Mode PWM Controller B-SOIC | 6.60 5.94 4.95) | T1022cN8#PBF-ND High-Speed Precision JFET Op Amp* 8-Dip | 5.00 3.33 295 
Perea eanes eure Mote ey ponttale eu Geo a ae LT1028ACN8-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp 8-Dip | 14.40 9.57 7.55 
A i I 3 LT1028ACN8#PBF-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp* 8-Dip 14.40 9.57 7.55 
Se curet Mode sey coer tele 898 a ae LT1028CN8#PBF-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp* 8-Dip 950 6.31 4.95 
H - 5 : E LT1028CS8#PBF-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp* 8SOIG | 950 631 4.95 
SG3524D-ND Regulating Pulse Width Modulator 16-SOIC | 3.20 2.88 2.40) | T1037ACN8-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp | 8-Dip | 875 883 5.00 
SG3524N-ND Regulating Pulse Width Modulator 16-Dip | 2.00 1.80 1.50) |i T1037ACN8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* | 8-Dip | 8.75 5.83 5.00 
SG3525ADW-ND Regulating Pulse Width Modulator 16-SOIC 3.60 3.24 2.70 7 i ica. High- ici * Di 
; te f LT1037CN8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp 8-Dip 3.63 2.42 1.95 
SG3525AN-ND Regulating Pulse Width Modulator 16-Dip 3.20 288 2.40 x 7 i igh= isi a 
- L11037CS8-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp | 8-SOIC 413° 2.75 2.15 
$G3526BDW-ND Regulating Pulse Width Modulator 18-SOIC 7.80 7.02 5.85 a A A lane a * i 
— - - LT1037CS8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp 8-SOIC 413 2.75 215 
$G3526BN-ND Regulating Pulse Width Modulator 18-Dip 740 6.66 5.55 LT1055CN8#PBE-ND Precision High-Speed JFET Op Amp* 8-Dip 380 253 1.95 
$G3526DW-ND Regulating Pulse Width Modulator 18-SOIC 7.20 648 5.40 LT1056CN8#PBE-ND Precision High-Speed JFET Op Amp* 8-Dip 380 253 1.95 
SG3526BN-ND Regulating Pulse Width Modulator 18-Dip 740 666 5.55 i fat re ¢ : i 
; f 4 LT1056S8-ND Precision High-Speed JFET Op Amp 8-SOIC 4.70 3.13 2.50 
S$G3526N-ND Regulating Pulse Width Modulator 18-Dip 6.80 612 5.10 a Tel Tah ¥ x 
; aes i LT1056S8#PBF-ND Precision High-Speed JFET Op Amp 8-SOIC 470 313 2.50 
$G3543N-ND. Power Supply Output Supervisory Circuit 16-Dip 9.00. 8.10 6.75 LT1057ACN8#PBE-ND Dual Precision JFET Op Amp, 450uV* 8-Dip 950 631 4.95 
$G3842M-ND Current Mode PWM Controller 8-Dip 240 2.16 1.80 7 ei : + Di ar i 
LT1057CN8#PBF-ND Dual Precision JFET Op Amp, 600ynV 8-Dip 490 3.26 2.55 
$G3843DM-ND Current Mode PWM Controller 8-SOIC 2.80 252 2.10 | ici ‘* Di 
4 LT1058ACN#PBF-ND Quad Precision JFET Op Amp: 14-Dip 18.30 12.16 9.55 
$G3843M-ND Current Mode PWM Controller 8-Dip 240 2.16 1.80 7 ici * Di 
LT1058CN#PBF-ND Quad Precision JFET Op Amp. 14-Dip 840 558 4.35 
$G3844DM-ND Current Mode PWM Controller 8-SOIC 280 252 2.10 7 Ti ¥ a 
A LT10581SW#PBF-ND Quad Precision JFET Op Amp 16-SOIC | 19.90 13.22 10.30 
$G3844M-ND Current Mode PWM Controller 8-Dip 240 216 1.80 ae ‘% 
SG3845DM-ND Current Mode PWM Controller 3-SOIC 380252 2.10 LT1058SW#PBF-ND Quad Precision JFET Op Amp 16-SOIC 9.60 638 5.00 
$63845M-ND C ‘ ? : i LT1077ACN8#PBF-ND Micropower Precision Single Op Amp* 8-Dip 6.20 412 3.20 
- urrent Mode PWM Controller 8-Dip 240 2.16 1.80 . iste - a 4 
7 z LT1077CN8#PBF-ND Micropower Precision Single Op Amp 8-Dip 3.20 213 1.65 
$G3846DW-ND Current Mode PWM Controller 16-SOIC 7.20 648 5.40 : a : < 
SG7805AK-ND 5V Positive Fixed Volta ‘i LT10771S8#PBF-ND Micropower Precision Single Op Amp 8-SOIC 470 3.13 2.40 
ige Regulator TO-3 16.80 14.40 11.40 - — — 
SG7805AT-ND 5V Positive Fixed Volta e LT1077S8#PBF-ND Micropower Precision Single Op Amp 8-SOIC 3.90 259 2.05 
ge Regulator TO-39 14.00 12.00 9.50 b en . ‘ 
SG7805K-ND 5V Positive Fi LT1078ACN8#PBF-ND Micropower Precision Dual Op Amp 8-Dip 990 6.58 5.15 
q ositive Fixed Voltage Regulator TO-3 16.80 14.40 11.40 Had + 7 
“| ein Eh q LT1078CN8#PBF-ND Micropower Precision Dual Op Amp’ 8-Dip 5.40 3.59 2.80 
S$G7805T-ND 5V Positive Fixed Voltage Regulator TO-39 14.00 12.00 9.50 Ha . 
§G7812AK-ND 42V Positive Fixed Voltage Regulator T0-3 16.80 1440 11.40 LT1078IN8#PBF-ND Micropower Precision Dual Op Amp 8-Dip 7.20 4.79 3.75 
$G7812AT-ND 12V Positive Fixed Volta @ 1 i , LT10781S8#PBF-ND Micropower Precision Dual Op Amp* 8-SOIC 9.30 6.18 4.85 
ge Regulator 10-39 | 14.00 12.00 9.50) o7eSe#PBF-ND Mi Precision Dual Op Amp* 8-SOIC 00 4.65. 3.6 
$G7812K-ND 12V Positive Fixed Voltage Regulator TO-3_| 16.80 14.40 11.40 i | icropower Precision Dual Op Amp" “SO! a 65 3.65 
7 tive Fl 2 LT1079ACN#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp 14-Dip 12.50 830 6.50 
$G7812T-ND 12V Positive Fixed Voltage Regulator TO-39 14.00 12.00 9.50 . as f 
§G7815AK-ND 15V Positive Fixed Voltage Regulator T0-3 46.80 14.40 11.40 LT1079CN#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp* 14-Dip 6.80 452 3.50 
8G7815AT-ND 15V Positive Fixed Volta ¢ i i LT10791N#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp, Ind. Temp.* 14-Dip 850 565 445 
ge Regulator TO-39 14.00 12.00 9.50 ; ee e 
§G7815K-ND 15V Positive Fixed Voltage Regulator T0-3 46.80 1440 11.40 LT10791SW#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp, Ind. Temp. 16-SOIC | 10.90 7.24 5.70 
$G7815T-ND 15V Positive Fixed Voltage Regulator To-39 | 14.00 12.00 9.50| /LT1079SW#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp* T6-SOIC | 880 5.85 4.55 
SG7905AK-ND BV Negative Fixed Voltage Regulator To-3 | 16.80 14.40 11.40} |LT1097CN8#PBF-ND Low Cost, Low Power Precision Op Amp 8-Dip ] 350 233 1.80 
SG7905AT-ND 5V Negative Fixed Voltage Regulator TO-39 | 14.00 12.00 9.50) |LT1097S8#PBF-ND Low Cost, Low Power Precision Op Amp* 8-SOIG | 380 253 1.95 
$G7905K-ND 5V Negative Fixed Voltage Regulator TO-3 | 16.80 14.40 11.40 East ae ioe powet eee Hs us ea fe ar ais 
SG7905T-ND 5V Negative Fixed Voltage Regulator TO-39 14.00 12.00 9.50 = ISI au e - - 
$G7912AK-ND 12V Negative Fixed Voltage Regulator To-3 | 16.80 14.40 11.40; |LT1112IS8#PBF-ND Dual Low Power Precision Op Amp* 8-SOIC | 550 366 3.00 
SG7912AT-ND 12V Negative Fixed Voltage Regulator T0-39 | 14.00 12.00 9.50) |LT1112S8#PBF-ND Dual Low Power Precision Op Amp 8-SOIC | 510 339 2.65 
$G7912K-ND 12V Negative Fixed Voltage Regulator TO-3 | 16.80 14.40 11.40) |LT1113CN8#PBF-ND Dual Low Noise JFET Input Precision Op Amp* 8-Dip 6.00 4.00 3.25 
$G7912T-ND 12V Negative Fixed Voltage Regulator TO-39 | 14.00 12.00 9.50] |LT1113CS8-ND Dual Low Noise JFET Input Precision Op Amp 8-SOIC | 650 433 3.55 
SG7915AK-ND 15V Negative Fixed Voltage Regulator T0-3 16.80 14.40 11.40 LT1113CS8#PBF-ND Dual Low Noise JFET Input Precision Op Amp 8-SOIC 6.50 4.33 3.55 
SG7915AT-ND 15V Negative Fixed Voltage Regulator TO-39 | 14.00 12.00 9.50} |LT1114CN#PBF-ND Quad Low Power Precision Op Amp 14-Dip 850 5.67 4.50 
SG7915K-ND 15V Negative Fixed Voltage Regulator 70-3. | 16.80 14.40 11.40] |LT1114S#PBF-ND Quad Low Power Precision Op Amp* 16-SOIC | 8.88 5.92 4.75 
TL431ACDM-ND Precision Programmable Reference 8-SOIC 1.20 1.08 90] |LT1115CN8#PBF-ND Ultra Low Noise Audio Op Amp* 8-Dip 5.63 3.74 2.95 
TL431AIDM-ND Precision Programmable Reference 8-SOIC | 148 1.34 1.11] |LT1122CS8#PBF-ND Fast Settling JFET Input Op Amp* 8SOIC | 6.20 412 3.25 
TL431 AILP-ND Precision Programmable Reference TO-92 1.32 119 99} |LT1122DCN8#PBF-ND Fast Settling JFET Input Op Amp* 8-Dip 4.90 3.26 2.50 
1L431BCDM-ND Precision Programmable Reference 8-SOIC 2.52 2.27 1.89) |L11122DS8#PBF-ND Fast Settling JFET Input Op Amp* 8-SOIC 5.30 3.52 2.70 
TL431BIDM-ND Precision Programmable Reference 8-SOIC 1771.62 «1.57 a Poe BEND Dual te Ne oan pene o nae Ee. ro 1a a 
TL431CDM-ND Precision Programmable Reference 8-SOIC 1.00 -90 #19 al ual, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* a : ; . 
TL431IDM-ND Precision Programmable Reference 8-SOIC 1.24 112 93 LT1125CN#PBF-ND Quad, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* 14-Dip 11.40 7.57 5.95 
UC2842ADM-ND 16V, Current Mode PWM Controller 8-SOIC 7.00 630 5.25) |LT1125CSW#PBF-ND Quad, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* | 16-SOIC | 12.40 8.24 6.50 
UC2842AM-ND 16V, Current Mode PWM Controller 8-Dip 6.80 6.12 5.10] |LT1126CN8#PBF-ND Dual, Decompensated, Low Noise, HS Op Amp* 8-Dip 638 4.25 3.65 
UC2843ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 8-SOIC 7.00 630 5.25] |LT1126CS8#PBF-ND Dual, Decompensated, Low Noise, HS Op Amp* 8-SOIC 6.75 450 3.85 
UC2843AM-ND. 8.4V, Current Mode PWM Controller 8-Dip 6.80 612 5.10 LT1127CSW-ND Quad, Decompensated, Low Noise, HS Op Amp 16-SOIC | 1150 7.67 6.50 
UC2844AD-ND 16V, Current Mode PWM Controller 14-SOIC 7.00 630 5.25 LT1127CSW#PBF-ND Quad, Decompensated, Low Noise, HS Op Amp* 16-SOIC | 1150 7.67 6.50 
UC2844ADM-ND 16V, Current Mode PWM Controller 8-SOIC 7.00 630 5.25 LT1128CN8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Op Amp* 8-Dip 950 6.31 4.95 
UC2844AM-ND 16V, Current Mode PWM Controller 8-Dip 6.80 612 5.10 LT1128CS8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Op Amp* 8-SOIC 950 631 4.95 
UC2845AD-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 14-SOIC 7.00 6.30 5.25] |LT1169CN8#PBF-ND Dual Low Noise JFET Op Amp* 8-Dip 7.25 483 3.95 
UC2845ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 8-SOIC 7.00 630 5.25) |LT1169CS8#PBF-ND Dual Low Noise JFET Op Amp* 8-SOIC 7.75 515 4.25 
UC3842AD-ND 16V, Current Mode PWM Controller 14-SOIC 2.80 252 2.10 LT1178CN8-ND Dual Micropower Precision Op Amp 8-Dip 5.50 3.67 3.00 
UC3842ADM-ND 16V, Current Mode PWM Controller 8-SOIC 3.00 2.70 2.25 LT1178CN8#PBF-ND Dual Micropower Precision Op Amp* 8-Dip 5.50 3.67 3.00 
UC3842AM-ND. 16V, Current Mode PWM Controller 8-Dip 240 2.16 1.80 LT1178IN8-ND Dual Micropower Precision Op Amp, Ind. Temp. 8-Dip 6.88 4.58 3.95 
UC3843ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 8-SOIC 3.00 2.70 2.25 LT1178IN8#PBF-ND Dual Micropower Precision Op Amp, Ind. Temp.* 8-Dip 688 4.58 3.95 
UC3843AM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 8-Dip 240 2.16 1.80 LT1178S8#PBF-ND Dual Micropower Precision Op Amp* 8-SOIC 7.00 465 3.85 
UC3844AD-ND 16V, Current Mode PWM Controller 14-SOIC 2.80 252 2.10] |LT1179ACN-ND Quad Micropower Precision Op Amp 14-Dip 12.38 825 6.90 
UC3844ADM-ND 16V, Current Mode PWM Controller 8-SOIC 3.00 2.70 2.25} |LT1179CN#PBF-ND Quad Micropower Precision Op Amp* 14-Dip 6.88 458 3.90 
UC3844AM-ND 16V, Current Mode PWM Controller 8-Dip 2.40 2.16 1.80} |/LT1179SW#PBF-ND Quad Micropower Precision Op Amp* 16-SOIC 875 583 5.00 
UC3845AD-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 14-SOIC | 2.80 252 2.10] |LT1191CN8-ND Single, Ultra High-Speed Video Op Amp 8-Dip 3.25 217 1.73 
UC3845ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 8-SOIC 3.00 2.70 2.25) |LT1191CS8-ND Single, Ultra High-Speed Video Op Amp 8-SOIC 3.75 2.50 1.95 
UC3845AM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 8-Dip 240 2.16 1.80) |LT1191CS8#PBF-ND Single, Ultra High-Speed Video Op Amp* 8-SOIC 3.75 2.50 1.95 
LT1195CN8-ND. Low Power, High-Speed Op Amp 8-Dip 3.25 2417 1.73 
DD LINEAR LT1206CN8#PBF-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp* 8-Dip 625 417 345 
TECHNOLOGY LT1206CR#PBF-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp* 7-DD 838 5.57 445 
OAR Price Earhoe LT1206CS8#PBF-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp* 8SOIC | 7.25 483 3.95 
ee meant re + 25 109 | |LT1206CT7#PBF-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp* T0-220-7 | 8.38 5.57 4.45 
CLu.D): eschnlion! 9. LT1207CS-ND Dual 250mA Out, 6OMHz Current Feedback Amp _| 16-SOIC | 12.88 8.60 7.15 
__ Op Amps LT1207CS#PBF-ND Dual 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp* 16-SOIC | 1288 860 7.15 
LF398S8-ND Precision Sample and Hold Amp | 8SOIC | 3.25 235 1.74) |(T1208CS84PBF-ND Dual, High-Speed Op Amp* 8-SOIC | 960 638 5.00 
LF398S8#PBF-ND Precision Sample and Hold Amp 8SOIG | 3.25 235 1.74) |111210CT7#PBF-ND 1.1A, 35MHz Current Feedback Amp* T0-220-7 | 13.13 8.72 7.10 
LT1001ACN8#PBF-ND Single Precision Op Amp* 8-Dip 6.50 4.32 3.40) |111211CN8#PBF-ND 14MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp* 8-Dip 613 407 3.07 
LT1001CN8#PBF-ND Single Precision Op Amp* 8-Dip 3.30 2.20 1.90) |LT1211C¢S8#PBF-ND 14MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp* 8-SOlc | 663 4.40 3.32 
LT1001CS8#PBF-ND Single Precision Op Amp* 8-SOIC 4102.73 2.15| |/LT12111S8#PBF-ND 14Mkz, Single, Dual Prec. Op Amp, Ind. Temp.* 8-SOIC 750 4.98 3.75 
LT1002CN#PBF-ND Dual Matched Precision Op Amp* 14-Dip 5.70 3.79 2.95] |LT1212CN#PBF-ND 14MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp* 14-Dip 11.00 7.31 5.50 
LT1006CN8#PBF-ND 5V Single Precision Op Amp* 8-Dip 3.10 2.06 1.60 LT1212CS#PBF-ND 14MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp* 16-SOIC | 11.88 7.89 5.94 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT12121S#PBF-ND 14MHz, Single, Quad Prec. Op Amp, Ind. Temp.* 16-SOIC | 13.25 8.80 6.63] [LT1468IS8#PBF-ND 90MHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Amp* 8-SOIC 750 4.98 3.75 
LT1213CN8#PBF-ND 28Mkz, Single Supply, Dual Precision Op Amp* 8-Dip 613 4.07 3.07| |LT1469CS8#PBF-ND 90MHz, Dual HS, 16-Bit Accurate Op Amp* 8-SOIC 10.50 698 5.25 
LT1213CS8#PBF-ND 28Mkz, Single Supply, Dual Precision Op Amp* 8-SOIC 6.63 440 3.32] |LT1469IDF-2#PBF-ND 200Mkz, 16-Bit Dual Op Amp* NEW! 12-DFN | 12.65 840 6.35 
LT1214CN#PBF-ND 28Mkz, Single Supply, Quad Precision Op Amp* 14-Dip 11.00 7.31 5.50 LT1490ACDD#PBF-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8-DFN 4.75 339 2.79 
LT1214CS#PBF-ND 28MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp* 16-SOIC | 11.88 7.89 5.94 LT1490ACS8#PBF-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8-SOIC 3.88 2.58 1.95 
LT1215CN8#PBF-ND 23Mkz, Single Supply, Dual Precision Op Amp* 8-Dip 613 4.07 3.07 LT1490CN8#PBF-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8-Dip 3.90 2.59 2.05 
LT1215CS8#PBF-ND 23Mkz, Single Supply, Dual Precision Op Amp* 8-SOIC 6.63 4.40 3.32 LT1491ACS#PBF-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 14-SOIC 638 4.24 3.25 
LT1216CS#PBF-ND 23Mbz, Single Supply, Quad Precision Op Amp* 16-SOIC | 11.88 7.89 5.94 LT1491AIS#PBF-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 14-SOIC 7.75 515 3.95 
LT1218CS8#PBF-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8-SOIC 10.00 664 5.15 LT14911S-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 14-SOIC 7.75 515 4.25 
LT1218LCS8#PBF-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8-SOIC 613 4.07 3.30 LT1492CN8-ND Dual Low Power Single Supply Precision Op Amp 8-Dip 738 490 3.69 
LT1220CN8#PBF-ND 45MHz, High-Speed Op Amp* 8-Dip 6.80 452 3.50 LT1492CN8#PBF-ND Dual Low Power Single Supply Precision Op Amp* 8-Dip 7.38 4.90 3.69 
LT1220CS8#PBF-ND 45MHz, High-Speed Op Amp* 8-SOIC 7.30 4.85 3.75 LT1492CS8#PBF-ND Dual Low Power Single Supply Precision Op Amp* | 8-SOIC 750 4.98 3.75 
LT1221CN8-ND 150MHz, High-Speed Op Amp 8-Dip 6.25 4.17 3.35) |LT1493CS#PBF-ND Quad LP Single Supply Precision Op Amp* 16-SOIC | 1350 897 675 
LT1221CN8#PBF-ND 150MHz, High-Speed Op Amp* 8-Dip 6.25 4.17 3.35] |LT1494CMS8#PBF-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8-MSOP 3.63 241 1.90 
LT1221CS8-ND 150MHz, High-Speed Op Amp 8-SOIC 6.88 4.57 3.50] |LT1494CS8#PBF-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8-SOIC 3.38 2.25 1.80 
LT1221CS8#PBF-ND 150MHz, High-Speed Op Amp* 8-SOIC 6.88 4.57 3.50] |LT1494IMS8#PBF-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp.* 8-MSOP 413274 2.20 
LT1222CN8-ND. 500MHz, High-Speed Op Amp 8-Dip 6.25 4.17 3.50) + |LT1494IN8#PBF-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp.* 8-Dip 3.88 2.58 2.10 
LT1222CN8#PBF-ND 500MHz, High-Speed Op Amp* 8-Dip 6.25 417 3.50) |LT14941S8#PBF-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp.* 8-SOIC 3.88 2.58 2.10 
LT1222CS8#PBF-ND 500MHz, High-Speed Op Amp* 8-SOIC 6.88 4.58 3.75] |LT1495CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 8-SOIC 5.38 3.57 3.10 
LT1223CN8-ND 100MHz, Current Feedback Op Amp 8-Dip 5.38 358 2.85) |LT14951S8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 8-SOIC 625 415 3.55 
LT1223CN8#PBF-ND 100MHz, Current Feedback Op Amp* 8-Dip 5.70 3.79 2.85 LT1496CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 14-SOIC 7.00 4.65 4.10 
LT1223CS8#PBF-ND 100MHz, Current Feedback Op Amp* 8-SOIC 6.60 4.39 3.40) |LT1496HS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 14-SOIC 875 581 4.90 
LT1224CS8-ND 45MHz, High-Speed Op Amp 8-SOIC 6.13 4.07 3.30) |LT1496IN#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 14-Dip 8.00 532 4.60 
LT1224CS8#PBF-ND 45MHz, High-Speed Op Amp* 8-SOIC 613 4.07 3.30) |LT1496IS-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 14-SOIC 825 548 4.70 
LT1226CS8#PBF-ND High-Speed, Low Noise Op Amp* 8-SOIC 6.13 4.08 3.40] |LT1496IS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 14-SOIC 825 548 4.70 
LT1227CN8-ND 140MHz, Video Current Feedback Amp 8-Dip 463 3.08 2.45 LT1497CS8#PBF-ND Dual Current Feedback Amp* 8-SOIC 6.25 4.15 3.45 
LT1227CN8#PBF-ND 140MHz, Video Current Feedback Amp* 8-Dip 463 3.08 2.45] | LT1498CN8#PBF-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8-Dip 6.50 4.32 3.25 
LT1227CS8-ND 140MHz, Video Current Feedback Amp 8-SOIC 5.38 3.58 3.25] |LT1498CS8#PBF-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8-SOIC 675 449 3.38 
LT1227CS8#PBF-ND 140MHz, Video Current Feedback Amp* 8-SOIC 5.38 3.58 3.25) |LT1498IS8#PBF-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8-SOIC 7.00 465 3.65 
LT1228CS8#PBF-ND 100MHz, Current Feedback Amp with DC Gain* 8-SOIC 840 558 4.30) |LT1499CS#PBF-ND 10MHz, Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 14-SOIC | 12.25 814 613 
LT1229CN8#PBF-ND 100MHz, Dual Current Feedback Op Amp* 8-Dip 6.88 458 3.95 LT1620CS8#PBF-ND Rail-to-Rail Current Sense Amp* 8-SOIC 3.38 2.57 2.12 
LT1229CS8#PBF-ND 100MHz, Dual Current Feedback Op Amp* 8-SOIC 7.75 517 4.30 LT16201S8-ND_ Rail-to-Rail Current Sense Amp, Ind. Temp. 8-SOIC 3.88 258 2.05 
LT1230CS-ND 100MHz, Quad Current Feedback Op Amp 14-SOIC | 13.75 9.13 7.50 LT16201S8#PBF-ND Rail-to-Rail Current Sense Amp, Ind. Temp* 8-SOIC 3.88 2.58 2.05 
LT1230CS#PBF-ND 100MHz, Quad Current Feedback Op Amp* 14-SOIC | 13.75 9.13 7.50) |LT1630CN8#PBF-ND 30MHz, Dual R/R In/Out Precision Op Amp* 8-Dip 650 4.32 3.25 
LT1252CN8#PBF-ND Low Cost Single Video Amplifier* 8-Dip 3.25 217 1.75) |LT1630CS8-ND 30MHz, Dual R/R In/Out Precision Op Amp 8-SOIC 675 449 3.38 
LT1252CS8-ND Low Cost Single Video Amplifier 8-SOIC 3.50 2.33 1.85] |LT1630CS8#PBF-ND 30MHz, Dual R/R In/Out Precision Op Amp* 8-SOIC 6.75 449 3.38 
LT1252CS8#PBF-ND Low Cost Single Video Amplifier* 8-SOIC 3.50 2.33 1.85] | LT1631CS-ND 30MHz, Quad R/R In/Out Precision Op Amp 14-SOIC | 12.25 814 6.13 
LT1253CN8#PBF-ND Low Cost Dual Video Amplifier* 8-Dip 450 3.00 2.49] |LT1631CS#PBF-ND 30MHz, Quad R/R In/Out Precision Op Amp* 14-SOIC | 12.25 814 6.13 
LT1253CS8#PBF-ND Low Cost Dual Video Amplifier* 8-SOIC 488 3.25 2.60) |LT1632CN8#PBF-ND 45Mkz, Dual R/R In/Out Precision Op Amp* 8-Dip 663 440 3.32 
LT1254CN#PBF-ND Low Cost Quad Video Amplifier* 14-Dip 813 5.42 4.49] |LT1632CS8#PBF-ND 45MHz, Dual R/R In/Out Precision Op Amp* 8-SOIC 688 457 3.44 
LT1254CS-ND Low Cost Quad Video Amplifier 14-SOIC 8.63 5.75 4.80) |LT1633CS#PBF-ND 45MHz, Quad R/R In/Out Precision Op Amp* 14-SOIC | 12.38 8.22 6.19 
LT1254CS#PBF-ND Low Cost Quad Video Amplifier* 14-SOIC 8.63 5.75 4.80 LT1635CN8-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp and Reference 8-Dip 3.50 233 1.85 
LT1256CS#PBF-ND 40MHz Video Fader/DC Gain Controlled Amp* 14-SOIC | 11.63 7.75 6.30 LT1635CN8#PBF-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp and Reference* 8-Dip 3.50 233 1.85 
LT1259CN-ND Dual Current Feedback Amp with Shutdown 14-Dip 463 3.08 2.55 LT1635CS8-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp and Reference 8-SOIC 3.88 258 2.05 
LT1259CS#PBF-ND Dual Current Feedback Amp with Shutdown* 14-SOIC 475 316 2.65 LT1635CS8#PBF-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp and Reference* 8-SOIC 3.88 2.58 2.05 
LT1260CN-ND Triple Current Feedback Amp with Shutdown 16-Dip 488 3.24 2.70 LT1636CMS8#PBF-ND 220kHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp* 8-MSOP 3.50 2.33 1.90 
LT1260CN#PBF-ND Triple Current Feedback Amp with Shutdown* 16-Dip 488 3.24 2.70 LT1636CN8#PBF-ND 220kHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp* 8-Dip 2.88 1.91 1.50 
LT1260CS#PBF-ND Triple Current Feedback Amp with Shutdown* 16-SOIC 5.13 3.41 2.85 LT1636CS8#PBF-ND 220kHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp* 8-SOIC 3.00 2.00 1.55 
LT1351CMS8#PBF-ND Low Power, High-Speed, 3IMHz Op Amp* 8-MSOP 5.13 3.41 2.80) |LT1636IS8#PBF-ND 220kHz, Single MPU R/R 1/0 Op Amp, Ind. Temp.* | 8-SOIC 3.50 2.33 1.80 
LT1351CS8-ND Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp 8-SOIC 475 3.16 2.60 LT1637CS8#PBF-ND 1.1MHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp* 8-SOIC 3.00 2.00 1.55 
LT1351CS8#PBF-ND Low Power, High-Speed, 3IMHz Op Amp* 8-SOIC 475 316 2.60 LT1637HS8-ND 1.1MHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp 8-SOIC 3.50 2.33 1.85 
LT1352CS8#PBF-ND Dual, Very Low Power, HS, 3MHz Op Amp* 8-SOIC 8.20 5.45 4.25| |LT1637HS8#PBF-ND 1.1MHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp* 8-SOIC 3.50 2.33 1.85 
LT13521S8-ND Dual, Very Low Power, HS, 3MHz Op Amp 8-SOIC 9.80 652 5.37) |LT1638CMS8#PBF-ND 1.2MHz, Dual Micropower R/R In/Out Op Amp* 8-MSOP 460 3.06 2.40 
LT13521S8#PBF-ND Dual, Very Low Power, HS, 3MHz Op Amp* 8-SOIC 980 652 5.37] |LT1638CS8#PBF-ND 1.2MHz, Dual Micropower R/R In/Out Op Amp* 8-SOIC 410 273 2.15 
LT1353CS#PBF-ND Quad, Very Low Power, HS, 3MHz Op Amp* 14-SOIC | 12.63 840 6.95) |LT1638HS8#PBF-ND 1.2MHz, Dual Micropower R/R In/Out Op Amp* 8-SOIC 5.30 3.52 2.70 
LT1354CN8#PBF-ND Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp* 8-Dip 4.25 283 2.35) |LT1638IS8#PBF-ND 1.2MHz, Dual MPU R/R I/O Op Amp, Ind. Temp.* 8-SOIC 5.10 3.39 2.60 
LT1354CS8#PBF-ND Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp* 8-SOIC 4.75 3.17 2.60] |LT1639HS#PBF-ND 1.2MHz, Quad Micropower R/R In/Out Op Amp* 8-SOIC 8.00 532 4.35 
LT1355CN8#PBF-ND Dual, Low Power, High-Speed, 12IMHz Op Amp* 8-Dip 7.60 5.05 3.95) |LT1639IS#PBF-ND 1.2MHz, Quad MPU R/R 1/0 Op Amp, Ind. Temp.* 8-SOIC 7.75 515 4.25 
LT1355CS8#PBF-ND Dual, Low Power, High-Speed, 12IMHz Op Amp* 8-SOIC 8.20 545 4.25 LT1672CN8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp 8-Dip 3.38 2.25 1.80 
LT1356CN#PBF-ND Quad, Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp* 14-Dip 11.75 7.83 6.70) |LT1672CS8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp 8-SOIC 3.38 2.25 1.80 
LT1356CS#PBF-ND Quad, Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp* 16-SOIC | 12.63 8.40 6.95] |LT1672CS8#PBF-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8-SOIC 3.38 2.25 1.80 
LT1357CN8#PBF-ND Single, High-Speed, 25MHz Op Amp* 8-Dip 463 3.08 2.55) + |LT1672IN8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 8-Dip 3.88 2.58 2.10 
LT1357CS8#PBF-ND Single, High-Speed, 25MHz Op Amp* 8-SOIC 5.13 3.42 2.80) |LT1673CS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp 8-SOIC 5.38 3.57 3.10 
LT1358CN8#PBF-ND Dual, High-Speed, 25MHz Op Amp* 8-Dip 7.25 4.83 4.10] |LT1673CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8-SOIC 5.38 3.57 3.10 
LT1358CS8#PBF-ND Dual, High-Speed, 25MHz Op Amp* 8-SOIC 8.25 5.50 4.40) |LT1674CN-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp 14-SOIC 6.75 449 3.95 
LT1359CN#PBF-ND Quad, High-Speed, 25MHz Op Amp* 14-Dip 13.00 8.64 6.80) |LT1674CS-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp 14-SOIC 7.00 4.65 4.10 
LT1359CS#PBF-ND Quad, High Speed, 25MHz Op Amp* 16-SOIC_ | 13.90 9.23 7.05} |LT1674IN-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 14-Dip 8.00 532 4.60 
LT1360CN8#PBF-ND Single, High-Speed, 50MHz Op Amp* 8-Dip 413 275 2.25) |LT1674IS-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 14-SOIC 825 548 4.70 
LT1360CS8#PBF-ND Single, High-Speed, 50MHz Op Amp* 8-SOIC 4.63 3.08 2.50) |LT1677CS8#PBF-ND Single, Low Noise Rail-to-Rail Precision Op Amp* 8-SOIC 450 2.99 2.30 
LT1361CN8#PBF-ND Dual, High-Speed, 50MHz Op Amp* 8-Dip 638 4.25 3.50] |LT1678CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail Precision Op Amp* 8-SOIC 5.00 3.57 2.94 
LT1361CS8#PBF-ND Dual, High-Speed, 50MHz Op Amp* 8-SOIC 675 4.50 3.65] |LT1678IS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail Precision Op Amp* 8-SOIC 5.38 3.84 3.16 
LT1362CN#PBF-ND Quad, High-Speed, 50MHz Op Amp* 14-Dip 11.25 7.50 6.15) + |LT1679CS#PBF-ND Quad, Low Noise, R/R 1/0 Precision Op Amp* 14-SOIC 770 550 4.53 
LT1362CS#PBF-ND Quad, High-Speed, 50MHz Op Amp* 16-SOIC | 11.75 7.83 6.45] |LT1722CS5#TRMCT-ND Single 200MHz Low Noise Precision Op Amp TSOT-23-5) 218 1.95 1.76 
LT1363CN8#PBF-ND Single, High-Speed, 70MHz Op Amp* 8-Dip 4.50 3.00 2.45) |LT1722CS5#TRMPBFCT-ND | Single 200MHz Low Noise Precision Op Amp* TSOT-23-5) 218 1.95 1.76 
LT1363CS8#PBF-ND Single, High-Speed, 70MHz Op Amp* 8-SOIC 5.00 3.33 2.70) |LT1722CS5#TRMPBFTR-ND | Single 200MHz Low Noise Precision Op Amp* TSOT-23-5 545.00/500 
LT1364CN8#PBF-ND Dual, High-Speed, 70MHz Op Amp* 8-Dip 6.88 458 3.80) |LT1722CS8-ND Single 200MHz Low Noise Precision Op Amp 8-SOIC 1.80 1.28 1.06 
LT1364CS8#PBF-ND Dual, High-Speed, 70MHz Op Amp* 8-SOIC 7.25 4.82 3.95) |LT1722CS8#PBF-ND Single 200MHz Low Noise Prec. Op Amp* 8-SOIC 180 1.28 = 1.06 
LT1365CN#PBF-ND Quad, High-Speed, 70MHz Op Amp* 14-Dip 12.13 8.08 6.65} |LT1722IS5#TRMPBFCT-ND Single 200MHz LN Prec. Op Amp* NEW! SOT-23-5 | 2.58 2.30 2.07 
LT1365CS#PBF-ND Quad, High-Speed, 70MHz Op Amp* 16-SOIC | 12.63 8.42 6.95) |LT1722ISS¥TRMPBFTR-ND | Single 200MHz LN Prec. Op Amp* NEW! SOT-23-5 650.00/500 
LT1366CN8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 8-Dip 7.00 465 3.60 LT1723CS8-ND Dual 200MHz Low Noise Precision Op Amp 8-SOIC 2.38 1.70 1.40 
LT1366CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 8-SOIC 7.30 485 3.75) |LT1723IS8#PBF-ND Dual 200MHz LN Precision Op Amp, Ind. Temp.* 8-SOIC 2.88 2.05 1.68 
LT1367CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 14-SOIC_| 11.50 7.65 6.35} |LT1739CUE-ND Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Amp 12-DFN 738 5.31 4.39 
LT1368CN8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 8-Dip 6.50 4.32 3.60 LT1782HS5#TRMCT-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp TSOT-23-5| 3.75 3.35 3.02 
LT1368CN8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 8-Dip 6.50 4.32 3.60] |LT1782HSS#TRMPBFCT-ND | Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* TSOT-23-5) 3.75 3.35 3.02 
LT1368CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 8-SOIC 6.75 450 3.75] |LT1782HSS#TRMPBFTR-ND | Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* TSOT-23-5 860.00/500 
LT1369CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 14-SOIC | 11.50 7.65 6.35) |LT1782IS5#TRMPBFCT-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* TSOT-23-5| 3.42 3.05 275 
LT1395CS5#TRMPBFCT-ND___| Single 400MHz Current Feedback Amp* SOT-23-5 | 2.49 2.23 2.01 LT17821S5#TRMPBFTR-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* TSOT-23-5 780.00/500 
LT1395CS54TRMPBFTR-ND | Single 400MHz Current Feedback Amp* SOT-23-5 560.00/500 LT17821S6#TRMPBFCT-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* TSOT-23-6] 3.86 3.45 3.11 
LT1395CS64TRMCT-ND Single 400MHz Current Feedback Amp SOT-23-6 | 2.60 2.33 2.10} |LT1782IS64TRMPBFTR-ND | Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* TSOT-23-6 862.50/500 
LT1395CS6#TRMPBFCT-ND | Single 400MHz Current Feedback Amp* SOT-23-6 | 2.60 233 2.10] |LT1783HSS#TRMPBFCT-ND | Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* TSOT-23-5| 3.75 3.35 3.02 
LT1395CS8#PBF-ND Single 400MHz Current Feedback Amp* 8-SOIC 243 1.62 1.23) |LT1783HS5#TRMPBFTR-ND | Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* TSOT-23-5 860.00/500 
LT1396CDD-ND 400MHz, Dual Current Feedback Amp 8-DFN 3.18 2.11 1.61 LT17831S5#TRMPBFCT-ND 1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp* TSOT-23-5/ 342 3.05 275 
LT1399CS#PBF-ND 300MHz, Triple Current Feedback Amp* 16-SOIC 5.00 3.32 2.50) |LT1783IS5#TRMPBFTR-ND 1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp* TSOT-23-5 762.50/500 
LT1399HVCS#PBF-ND 300MHz, Triple Current Feedback Amp* 16-SOIC 6.25 4.15 3.25] |LT1784CS5#TRMCT-ND 2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp TSOT-23-5) 258 230 2.07 
LT1413CN8#PBF-ND 5V Single Supply, Dual Precision Op Amp* 8-Dip 4.00 266 2.05 LT1784CS5#TRMPBFCT-ND — | 2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp* TSOT-23-5| 2.58 2.30 2.07 
LT1413S8-ND 5V Single Supply, Dual Precision Op Amp 8-SOIC 440 293 2.0 LT1784CS6#TRMCT-ND 2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp TSOT-23-6| 2.77 248 2.23 
LT1413S8#PBF-ND 5V Single Supply, Dual Precision Op Amp* 8-SOIC 440 2.93 2.30] |LT1784CS6#TRMPBFCT-ND | 2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp* TSOT-23-6/ 2.77 248 2.23 
LT1457S8#PBF-ND Dual Precision JFET Input Op Amp* 8-SOIC 475 3.17 2.55 LT1787HS8#PBF-ND Precision High Side Current Sense Amp* 8-SOIC 5.63 3.74 2.90 
LT1462ACS8#PBF-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp* 8-SOIC 9.00 5.98 4.95 LT1787HVCS8#PBF-ND Precision High Side Current Sense Amp* 8-SOIC 6.13 4.07 3.07 
LT1462CS8#PBF-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp* 8-SOIC 5.00 332 2.75 LT1787HVIS8#PBF-ND Precision High Side Current Sense Amp* 8-SOIC 7.25 482 3.63 
LT1464ACS8#PBF-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp* 8-SOIC 9.00 598 4.95 LT1792CS8#PBF-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Amp* 8-SOIC 475 316 2.45 
LT1464CS8#PBF-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp* 8-SOIC 5.00 3.32 2.75 LT1793CN8#PBF-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Amp* 8-Dip 475 3.16 2.45 
LT1465CS#PBF-ND Quad Micropower JFET Input Op Amp* 14-SOIC 8.50 5.65 4.75 LT1793CS8#PBF-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Amp* 8-SOIC 475 316 2.45 
LT1466LCS8#PBF-ND Dual Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8-SOIC 8.25 5.50 4.40) |LT1795CSW-ND Dual 500mA, 50MHz, Current Feedback Amp 20-SOIC | 10.25 681 5.30 
LT1468CN8#PBF-ND 90MHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Amp* 8-Dip 6.25 415 3.13) |LT1795CSW#PBF-ND Dual 500mA, 50MHz, Current Feedback Amp* 20-SOIC | 10.25 681 5.30 
LT1468CS8#PBF-ND 9OMHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Amp* 8-SOIC 6.25 4.15 3.13] |LT1800CS5#TRMPBFCT-ND | 80MHz Low Power, R/R I/O Prec. Op Amp* TSOT-23-5| 3.33 2.98 2.68 
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AMPLIFIERS AMPLIFIERS 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT1800CS5#TRMPBFTR-ND = | 80MHz Low Power, R/R 1/0 Prec. Op Amp* TSOT-23-5 760.00/500 LT6107MPSS#TRMPBFCT-ND | High Side Current Sense Amp* NEW! TSOT-23-5/ 5.68 5.08 4.57 
LT1800CS8#PBF-ND 80MHz Low Power, R/R 1/0 Precision Op Amp* 8-SOIC 2.75 1.83 1.45] |LT6107MPS5#TRMPBFTR-ND | High Side Current Sense Amp* NEW! TSOT-23-5 1365.00/500 
LT1801CMS8#PBF-ND Dual 80MHz, 25V/us, LP, R/R, I/O Prec. Op Amp* | 8-MSOP 413 2.74 2.25) |LT6200CS6#TRMPBFCT-ND | 165MHz, R/R, In/Out Low Noise Op Amp* SOT-23-6 | 515 460 4.14 
LT1801CS8#PBF-ND Dual 80MHz, 25V/us, LP, R/R, I/O Prec. Op Amp* 8-SOIC 3.88 2.58 215] |LT6200CS6#TRMPBFTR-ND | 165MHz, R/R, In/Out Low Noise Op Amp* SOT-23-6 1235.00/500 
LT1801IMS8#PBF-ND Quad 80MHz, 25V/y1s, LP, R/R I/O Prec. Op Amp*_| 8-MSOP 488 3.24 2.70! |LT6200CS6-5#TRMCT-ND 800Mkz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp SOT-23-6 | 3.70 330 2.97 
LT1802CS#PBF-ND Quad 80MHz, 25V/us, LP, R/R 1/0 Prec. Op Amp* 14-SOIC 7.00 4.65 3.85] |LT6200CS6-5#TRMPBFCT-ND | 800MHz, Rail-to-Rail, 1/0 Low Noise Op Amp* SOT-23-6 | 3.70 330 2.97 
LT1803CS5#TRMPBFCT-ND | Single 85MHz, 100V/us, R/R In/Out Op Amp* TSOT-23-5| 3.19 2.85 2.57] |LT6200CS6-5#TRMPBFTR-ND | 800MHz, R/R, In/Out Low Noise Op Amp* SOT-23-6 860.00/500 
LT1803CS5#TRMPBFTR-ND | Single 85MHz, 100V/us, R/R In/Out Op Amp* TSOT-23-5 760.00/500 LT6200CS6-10#TRMCT-ND 1.6GHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp SOT-23-6 | 3.70 330 2.97 
LT1804CDD#PBF-ND Dual 85MHz, 100V/!s, R/R In/Out Op Amp* 8-DFN 438 2.91 2.35] |LT6200CS8#PBF-ND 165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* 8-SOIC 4.38 2.91 2.40 
LT1804CS8#PBF-ND Dual 85MHz, 100V/ys, R/R In/Out Op Amp* 8-SOIC. 3.88 2.58 2.15| |LT6200CS8-5-ND 800Mkz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp 8-SOIC 3.08 2.05 1.65 
LT1805CS#PBF-ND Quad 85MHz, 100V/us, R/R 1/0 Op Amp* 14-SOIC 7.00 4.65 3.85] |LT6200CS8-10-ND 1.6GHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp 8-SOIC 3.08 2.05 1.65 
LT1806CS6#TRMPBFCT-ND | 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* SOT-23-6 | 5.15 4.60 4.14] |LT6200CS8-10#PBF-ND 1.6GHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* 8-SOIC 3.08 2.05 1.65 
LT1806CS6#TRMPBFTR-ND | 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* SOT-23-6 1150.00/500 LT62001S6#TRMCT-ND 165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp SOT-23-6 | 613 548 4.93 
LT1806CS8#PBF-ND 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8-SOIC 438 2.91 2.20] |LT6200IS6¢TRMPBFCT-ND 165MHz, R/R, In/Out Low Noise Op Amp* SOT-23-6 | 6.13 548 4.93 
LT18061S6#TRMPBFCT-ND 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* SOT-23-6 | 5.57 4.98 4.48) | LT6200IS8#PBF-ND 165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* 8-SOIC 5.25 349 2.90 
LT1806IS64TRMPBFTR-ND = | 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* SOT-23-6 1243.75/500 LT6201CDD-ND Dual, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp 8-DFN 763 5.07 4.10 
LT18061S8#PBF-ND 325MHz Single R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp* 8-SOIC 4.75 3.16 2.40] |LT6201CS8#PBF-ND Dual, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* 8-SOIC 7.38 490 4.00 
LT1807CS8#PBF-ND 325MHz Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8-SOIC 6.88 4.57 3.60] |LT6202CS8#PBF-ND Single, R/R |/O Ultralow Noise, LP Op Amp* 8-SOIC 288 1.91 1.70 
L118071S8#PBF-ND 325MHz Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! | 8-SOIC | 7.25 4.82 3.75| |LT6203CDD#PBF-ND Dual, B/R, In/Out Ultralow Noise, LP Op Amp* 8-DFN 550 3.76 3.17 
LT1809CS6#TRMPBFCT-ND__| 180MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* SOT-23-6 | 4.45 3.98 3.58) | LT6203CMS8-ND Dual R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp 8-MSOP 6.13 3.50 2.95 
LT1809CS6#TRMPBFTR-ND | 180MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* SOT-23-6 993.75/500 LT6203CMS8#PBF-ND Dual R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp* 8-MSOP 5.13 3.50 2.95 
LT18091S64#TRMPBFCT-ND 180MHz Single R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp.* SOT-23-6 | 4.87 4.35 3.92] |LT6203CS8#PBF-ND Dual R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp* 8-SOIC 488 340 2.85 
LT18091S6#TRMPBFTR-ND 180MHz Single R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp.* SOT-23-6 1087.50/500 LT6204CS-ND Quad R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp 14-SOIC 9.00 635 5.90 
LT18091S8#PBF-ND 180MHz Single R/R In/Out Op Amp Ind. Temp.* 8-SOIC 413 2.74 240) |LT6204CS#PBF-ND Quad R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp* 14-SOIC 9.00. 6.35 5.90 
LT18101S8#PBF-ND 180MHz Dual R/R In/Out Op Amp* NEW! 8-SOIC 6.00 3.99 3.05| |LT6206CMS8-ND Dual Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amp 8-MSOP 210 1.50 1.25 
LT1812CS5#TRMCT-ND 100MHz Low Power Op Amp with Shutdown TSOT-23-5/ 2.21 1.98 1.78] |LT6206CMS8#PBF-ND Dual Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amp* 8-MSOP 210 1.50 1.25 
LT1812CS6#4TRMCT-ND 100MHz Low Power Op Amp with Shutdown TSOT-23-6} 2.32 2.08 1.87} |LT6207CGN#PBF-ND Quad Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amp* | 16-SSOP | 3.13 2.08 1.65 
LT1813CDD-ND Dual, High-Speed, Low Power Op Amp 8-SOIC 2.30 1.64 1.35} |LT6211CMS#PBF-ND Dual, Programmable Supply Current, R/R Output, | 10-MSOP | 3.20 229 1.88 
LT1813CS8-ND Dual, High-Speed, Low Power Op Amp 8-SOIC 230 1.64 1.35 Current Feedback Amp* 
LT1813CS8#PBF-ND Dual, High-Speed, Low Power Op Amp* 8-SOIC 2.30 1.64 1.35| |LT6220CS5#TRMPBFCT-ND | Single 60MHz, 20V/us LP R/R In/Out Precision TSOT-23-5/ 2.91 260 2.34 
LT1813HVCS8-ND Dual, High-Speed, Low Power Op Amp 8-SOIC 2.75 1.96 1.61 Op Amp* 
LT1814CGN-ND Quad, High-Speed, Low Power Op Amp 16-SSOP 3.90 2.78 2.29] |LT6220CS5#TRMPBFTR-ND | Single 60MHz, 20V/1s LP R/R In/Out Precision TSOT-23-5 765.00/500 
LT1814CS#PBF-ND Quad, High-Speed, Low Power Op Amp* 14-SOIC 3.90 2.78 2.29 Op Amp* 
LT1815CS5#TRMCT-ND Single, High-Speed Op Amp TSOT-23-5| 2.21 1.98 1.78] |LT6220CS8#PBF-ND Single 60MHz, 20V/1s LP R/R I/O Prec. Op Amp* 8-SOIC 2.38 1.75 1.45 
LT18151S5#TRMCT-ND Single, High-Speed Op Amp, Ind. Temperature TSOT-23-5| 2.60 2.33 2.10} |LT6221CDD#PBF-ND Dual 60MHz, 20V/ys LP R/R In/Out Prec. Op 8-DFN 413° 271 2.36 
LT18151S6#TRMCT-ND Single, High-Speed Op Amp, Ind. Temperature SOT-23-6 3.08 2.75 2.48 Amp* NEW! 
LT1815CS8#PBF-ND Single, High-Speed Op Amp* 8-SOIC 1.75 1.25 1.02) |LT6221CS8#PBF-ND Dual 60MHz, 20V/1s LP R/R In/Out Prec. Op Amp* | 8-SOIC 3.70 246 213 
LT1816ACMS-ND. Dual, High-Speed Op Amp 10-MSOP | 360 257 211 LT6222CGN#PBF-ND Quad 60MHz, 20V/\1s LP_R/R 1/0 Prec. Op Amp* 16-SSOP 5.88 3.91 3.40 
LT1816CMS8-ND Dual, High-Speed Op Amp 8-MSOP 3.00 214 1.76] |LT6230CS6#TRMPBFCT-ND | Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp* SOT-23-6 | 3.05 273 2.46 
L11817CGN-ND Quad, High-Speed Op Amp 16-SSOP 410 292 2.41 LT6230CS6#TRMPBFTR-ND | Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp* SOT-23-6 735.00/500 
LT1817CGN#PBF-ND Quad, High-Speed Op Amp* 16-SSOP 410 292 2.41 LT6230CS6-10#TRMPBFCT-ND | Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp* SOT-23-6 | 3.61 3.23 2.91 
LT1818CS5#TRMPBFCT-ND | 400MHz, 9mA, Single Op Amp* SOT-23-5 | 2.38 213 1.92) |LT6230CS6-10#TRMPBFTR-ND | Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp* SOT-23-6 860.00/500 
LT1818CSS#TRMPBFTR-ND | 400MHz, 9mA, Single Op Amp* SOT-23-5 590.00/500 LT6231CS8#PBF-ND Dual 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp* 8-SOIC 3.88 2.77 2.28 
LT1818CS8#PBF-ND 400MHz, 9mA, Single Op Amp* 8-SOIC 190 135 1.11 LT6232CGN-ND Quad 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp 16-SSOP 663 4.73 3.90 
L11819CS8#PBF-ND 400MHz, 9mA, Dual Op Amp* 8-SOIC 3.20 2.28 1.88| | LT6232CGN#PBF-ND Quad 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp* 16-SSOP 663 4.73 3.90 
LT1880CS5#TRMPBFCT-ND | Picoamp-In, Rail-to-Rail Output Op Amp* TSOT-23-5/ 4.31 3.85 3.47] |LT6233CS6#TRMPBFCT-ND | Single 6OMHz, R/R Output, 1.2mA Op Amp* SOT-23-6 | 347 310 2.79 
LT1880CS5#TRMPBFTR-ND | Picoamp-In, Rail-to-Rail Output Op Amp* TSOT-23-5 1085.00/500 LT6233CS6#TRMPBFTR-ND | Single 60MHz, R/R Output, 1.2mA Op Amp* SOT-23-6 880.00/500 
LT18801S5#TRMCT-ND Picoamp-In, R/R Output Op Amp, Ind. Temp. TSOT-23-5| 5.15 4.60 4.14] |LT6233CS6-10#TRMCT-ND | Single 375MHz, R/R Output, 1.2mA Op Amp SOT-23-6 | 445 3.98 3.58 
LT18801S5#TRMPBFCT-ND Picoamp-In, R/R Output Op Amp, Ind. Temp.* TSOT-23-5| 5.15 4.60 4.14] |LT6233CS6-10#TRMPBFCT-ND | Single 375MHz, R/R Output, 1.2mA Op Amp* SOT-23-6 | 445 398 3.58 
LT18801S5#TRMPBFTR-ND Picoamp-In, R/R Output Op Amp, Ind. Temp.* TSOT-23-5 1260.00/500 LT6233CS6-10#TRMPBFTR-ND | Single 375MHz, R/R Output, 1.2mA Op Amp* SOT-23-6 1140.00/500 
LT1881AIS8#PBF-ND Dual, Picoamp-In, Rail-to-Rail Output Op Amp* 8-SOIC 913 6.06 4.57) |LT6234CS8#PBF-ND Dual 60MHz, R/R Output, 1.2mA Op Amp* 8-SOIC 488 348 2.87 
LT1882CS#PBF-ND Quad, Picoamp-In, R/R Output Op Amp* 14-SOIC | 10.38 6.89 5.20] |LT6235CGN#PBF-ND Quad 60MHz, R/R Output, 1.2mA Op Amp* 16-SSOP 825 589 4.85 
LT1884ACS8#PBF-ND Dual, Picoamp-In, R/R Output Op Amp* 8-SOIC 7.88 5.23 3.95] |LT6300CGN-ND 500mA, 200MHz xDSL Line Driver 16-SSOP 6.88 3.91 3.35 
LT1884CS8#PBF-ND Dual, Picoamp-In, R/R Output Op Amp* 8-SOIC 5.75 3.82 2.90) |LT6300IGN#PBF-ND 500mA, 200MHz xDSL Line Driver* 16-SSOP 7.00 4.65 4.00 
LT18851S#PBF-ND Quad, Picoamp-In, R/R Output Op Amp* 14-SOIC_| 11.88 7.89 5.95} | LT6301CFE-ND Dual 500mA Differential xDSL Line Driver 28-TSSOP | 12.38 825 7.05 
LT1970CFE#PBF-ND 500mA Op Amp with Adj. Prec. Current Limit* 20-TSSOP | 9.88 6.56 5.65] /LT6301IFE-ND Dual 500mA Differential xDSL Line Driver 28-TSSOP | 15.63 10.38 8.90 
LT19701FE#PBF-ND 500mA Op Amp with Adj. Prec. Current Limit* 20-TSSOP | 11.38 7.56 6.50] |LT6550CMS#PBF-ND 3.3V, Triple Video Amplifier* 10-MSOP | 358 2.50 2.10 
LT2078AIS8#PBF-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temperature* 8-SOIC 12.30 8.17 640] |LT6550IMS#PBF-ND 3.3V, Triple Video Amplifier* 10-MSOP | 4.38 3.20 2.65 
LT2078CS8#PBF-ND Dual Micropower Op Amp* 8-SOIC 7.00 4.65 3.65) |LT6551CMS-ND 3.3V, Quad Video Amplifier 10-MSOP | 3.98 280 2.35 
LT20781S8#PBF-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temperature* 8-SOIC 9.30 6.18 4.85] |LT6551CMS#PBF-ND 3.3V, Quad Video Amplifier* 10-MSOP | 398 280 235 
LT2079AIS#PBF-ND Quad Micropower Op Amp, Ind. Temperature* 14-SOIC | 19.75 13.12 10.95 LT6552CDD-ND 3.3V Single Supply Video Difference Amp 8-DFN 2.63 1.85 1.55 
LT2079CS#PBF-ND Quad Micropower Op Amp* 14-SOIC | 1113 7.39 6.15] |LT6553CGN#PBF-ND 650MHz Gain of 2 Triple Video Amp* 16-SSOP 5.00 3.32 265 
LT20791S#PBF-ND Quad Micropower Op Amp, Ind. Temperature* 14-SOIC | 14.25 947 7.90 LT6554CGN#PBF-ND 650MHz Gain of 1 Triple Video Buffer* 16-SSOP 5.00 3.32 2.65 
LT2178CS8-ND Dual Micropower Op Amp 8-SOIC 7.00 4.65 3.85] |LT6555CGN#PBF-ND 650MHz Gain of 2 Triple Video 2:1 Mux* 24-SSOP 6.50 3.90 3.25 
LT2178CS8#PBF-ND Dual Micropower Op Amp* 8-SOIC 7.00 4.65 3.85| | LT6555CUF#PBF-ND 650MHz Gain of 2 Triple Video 2:1 Mux* 24-QFN 5.50 3.90 3.25 
LT21781S8#PBF-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temperature* 8-SOIC 7.75 515 4.05 LT6556CGN#PBF-ND 750MHz Gain of 1 Triple Video 2:1 Mux* 24-SSOP 5.50 3.90 3.25 
LT2179ACS#PBF-ND Quad Micropower Op Amp* 14-SOIC | 18.00 11.96 9.95] |LT6557CGN#PBF-ND High Speed Triple Video Amp, Fixed Gain of 2 with | 16-SSOP 5.00 357 294 
LT6000CDCB#TRMPBFCT-ND | Single Precision R/R In/Out Op Amp* NEW! 6-DFN 1.90 1.70 1.53 Input Bias Control* 
LT6000CDCB#TRMPBFTR-ND | Single Precision R/R In/Out Op Amp* NEW! 6-DFN 470.00/500 LT6558CGN#PBF-ND High Speed Triple Video Amp, Fixed Gain of 1 with | 16-SSOP 5.00 357 294 
LT6000IDCB#TRMPBFCT-ND _| Single Precision R/R In/Out Op Amp* NEW! 6-DFN 2.18 1.95 1.76 Input Bias Control* 
LT6000IDCB#TRMPBFTR-ND | Single Precision R/R In/Out Op Amp* NEW! 6-DFN 540.00/500 LT6559CUD#PBF-ND 5V Single Supply Triple Video Amp* 16-QFN 1.90 1.36 1.12 
LT6001CDD#PBF-ND Dual Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 10-DFN 2.50 1.79 1.47] |LTC1047CSW#PBF-ND Dual Chopper-Stabilized Op Amp* 16-SOIC | 10.25 685 5.45 
LT6002CGN#PBF-ND Quad Precision Rail-to-Rail I/O Op Amp* 16-SSOP 400 286 2.35 LTC1049CN8-ND. Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps 8-Dip 430 286 2.25 
LT6003CDC#TRMPBFCT-ND | Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! 4-DFN 1.76 1.58 1.42 LTC1049CN8#PBF-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* 8-Dip 430 286 2.25 
LT6003CDC#TRMPBFTR-ND __| Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NE! 4-DFN 450.00/500 LTC1049CS8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps 8-SOIC 5.40 3.59 2.80 
LT6003CS5#TRMPBFCT-ND | Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! TSOT-23-5| 1.76 1.58 1.42 LTC1049CS8#PBF-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* 8-SOIC 540 359 280 
LT6003CS5#TRMPBFTR-ND | Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! TSOT-23-5 450.00/500 LTC1050CN8#PBF-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* 8-Dip 430 286 2.25 
LT6003HDC#TRMPBFCT-ND | Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! 4-DFN 213 190 1.71 LTC1050CS8#PBF-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* 8-SOIC 540 359 2.80 
LT6003HDC#TRMPBFTR-ND | Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NE! 4-DFN 540.00/500 LTC1051CN8#PBF-ND Dual Chopper-Stabilized Op Amp* 8-Dip 810 538 4.25 
LT6003HS5#TRMPBFCT-ND _| Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NE! TSOT-23-5| 2.13 1.90 1.71 LTC1051CSW#PBF-ND Dual Chopper-Stabilized Op Amp* 16-SOIC 9.60 6.38 4.95 
LT6003HS5#TRMPBFTR-ND | Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NE! TSOT-23-5 540.00/500 LTC1052CN#PBF-ND Low Noise Chopper-Stabilized Op Amp* 14-Dip 8.90 591 4.65 
LT6003IDC#TRMPBFCT-ND | Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! 4-DFN 1.85 1.65 1.49) |LTC1052CN8#PBF-ND Low Noise Chopper-Stabilized Op Amp* 8-Dip 820 545 4.30 
LT6003IDC#TRMPBFTR-ND | Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! 4-DFN 470.00/500 LTC1053CN#PBF-ND Quad Chopper-Stabilized Op Amp* 14-Dip 13.50 9.00 7.80 
LT60031S5#TRMPBFCT-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! TSOT-23-5| 1.85 1.65 1.49] |LTC1053CSW-ND Quad Chopper-Stabilized Op Amp 18-SOIC | 16.13 10.75 8.85 
LT60031S5#TRMPBFTR-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* NEW! TSOT-23-5 470.00/500 LTC1053CSW#PBF-ND Quad Chopper-Stabilized Op Amp* 18-SOIC_ | 16.13 10.75 8.85 
LT6004CDD#PBF-ND Dual Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8-DFN 2.20 1.57 = 1.30 LTC1150CN8#PBF-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* 8-Dip 740 4.92 3.85 
LT6004IDD#PBF-ND Dual Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8-DFN 2.38 1.69 1.40 LTC1150CS8#PBF-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* 8-SOIC 8.80 585 4.55 
LT6004IMS8#PBF-ND Dual Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 8-MSOP 2.38 1.69 1.40] |LTC1151CN8#PBF-ND Dual, Zero-Drift Op Amp* 8-Dip 11.60 7.71 5.95 
LT6005CDHC#PBF-ND Quad Precision R/R In/Out Op Amp* 16-DFN 2.38 1.69 1.40) |LTC1151CSW#PBF-ND Dual, Zero-Drift Op Amp* 16-SOIC | 1350 8.97 695 
LT6005CGN#PBF-ND Quad Precision R/R In/Out Op Amp* 16-SSOP 3.50 2.49 3.50| | LTC1152CN8#PBF-ND Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Amp* 8-Dip 6.00 4.00 3.25 
LT6010CDD#PBF-ND Prec. R/R Output Op Amp with Shutdown* 8-DFN 2.60 1.73 1.45] |LTC1152CS8-ND Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Amp 8-SOIC 6.50 4.35 3.50 
LT6010CS8#PBF-ND Prec. R/R Output Op Amp with Shutdown* 8-SOIC 2.20 147 1.25} |LTC1152CS8#PBF-ND Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Amp* 8-SOIC 650 4.35 3.50 
LT6011CS8#PBF-ND Dual Precision Rail-to-Rail Output Op Amp* 8-SOIC 3.30 2.36 1.94] |LTC1152IS8#PBF-ND Rail-to-Rail, 1/0, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp.* 8-SOIC 7.25 482 3.95 
LT6012ACS#PBF-ND Quad Precision Rail-to-Rail Output Op Amp* 14-SOIC 663 4.73 3.90 LTC1250CN8#PBF-ND Very Low Noise, Zero-Drift Bridge Amp* 8-Dip 5.50 3.70 2.90 
LT6012CS-ND Quad Precision Rail-to-Rail Output Op Amp 14-SOIC 5.88 4.20 3.46 LTC1250CS8#PBF-ND Very Low Noise, Zero-Drift Bridge Amp* 8-SOIC 6.25 4.20 3.30 
LT6012CS#PBF-ND Quad Precision Rail-to-Rail Output Op Amp* 14-SOIC 5.88 4.20 3.46] |LTC2050CS5#TRMPBFCT-ND | 6V, Zero-Drift Op Amp* TSOT-23-5/ 2.88 2.58 2.32 
LT6013ACS8#PBF-ND Single Precision R/R Output Op Amp* 8-SOIC 3.25 2.16 1.80] |LTC2050CS5#TRMPBFTR-ND | 6V, Zero-Drift Op Amp* TSOT-23-5 650.00/500 
LT6013CS8#PBF-ND Single Precision R/R Output Op Amp* 8-SOIC 2.20 1.47 1.25] |LTC2050HSS#TRMPBFCT-ND | 6V, Zero-Drift Op Amp* TSOT-23-5) 319 285 257 
LT6014ACS8#PBF-ND Dual Precision Rail-to-Rail Output Op Amp* 8-SOIC 4.38 3.13 2.57) |LTC2050HS5#TRMPBFTR-ND | 6V, Zero-Drift Op Amp* TSOT-23-5 712.50/500 
LT6100CDD#PBF-ND Precision High Side Current Sense Amp* 8-DFN 2.35 1.69 1.39] | LTC2050HS6#TRMCT-ND 6V, Zero-Drift Op Amp SOT-23-6 | 3.47 3.10 2.79 
LT6100CMS8#PBF-ND Precision High Side Current Sense Amp* 8-MSOP 2.35 1.69 1.39) |LTC2050HS64TRMPBFCT-ND | 6V, Zero-Drift Op Amp* SOT-23-6 | 3.47 310 2.79 
LT6105CMS8#PBF-ND Precision Current Sense Amp* 8-MSOP 2.10 1.40 1.15] |LTC2050HVCS5#TRMCT-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp TSOT-23-5/ 3.58 3.20 288 
LT6106CS5#TRMPBFCT-ND | 36V High Side Current Sense Amp* TSOT-23-5) 1.96 1.75 1.58] |LTC2050HVCS5#TRMPBFCT-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp* TSOT-23-5) 358 3.20 288 
LT6106CS5#TRMPBFTR-ND | 36V High Side Current Sense Amp* TSOT-23-5 485.00/500 LTC2050HVCS5#TRMPBFTR-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp* TSOT-23-5 800.00/500 
LT6106HS5#TRMPBFCT-ND | 36V High Side Current Sense Amp* TSOT-23-5| 2.24 2.00 1.80} +|LTC2050HVCS6#TRMCT-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp SOT-23-6 | 3.86 3.45 3.11 
LT6106HS5#TRMPBFTR-ND | 36V High Side Current Sense Amp* TSOT-23-5 555.00/500 LTC2050HVCS6#TRMPBFCT-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp* SOT-23-6 | 3.86 345 3.11 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


1156 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


AT ieee DigiReel’ cont) 


AT ieee Digi@Reel° (cont) 


AMPLIFIERS AMPLIFIERS 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. aq 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
[TC2050HVCSGFTRMPBFTR-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp* SOT-23-6 862.50/500 LTC6104HMS8#PBF-ND High Voltage, High Side, Bi-Directional Current BMSOP | 360 256 211 
LTC2050HVCS8-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp 8-SOIC 3.00 2.00 1.55 Sense Amp* NEW! 
LTC2050HVCS8#PBF-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp* 8-SOIC 3.00 2.00 1.55 LTC6104IMS8#PBF-ND High Voltage, High Side, Bi-Directional Current 8-MSOP 3.18 2.27 1.87 
LTC2050HVCS8TR-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp 8-SOIC 4160.00/2,500 Sense Amp* NEW! 
LTC2050HVHS6#TRMCT-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp SOT-23-6 | 4.28 3.83 3.45] |LTC6240CS8#PBF-ND Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp* 8-SOIC | 165 1.21 1.00 
LTC2050HVIS8-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. | 8-SOIC | 3.25 2.16 1.70} |LTC6240HS8#PBF-ND Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp* B-SOIC | 185 1.35 1.12 
LTC2050HVIS8#PBF-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. 8-SOIC 3.25 216 1.70) |LIC6240HVCS8#PBF-ND Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp* 8-SOIC 3.08 2.19 1.81 
Temp.*. LTC6240HVHS8#PBF-ND Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp* esolc | 338 241 1.99 
LTC2050HVIS8TR-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. | 8-SOIC 4407.41/2,500 LTC6240HVIS8#PBF-ND Single 18MHz, LN, R/R Out Op Amp, Ind. Temp.* | 8-SOIC | 3.38 2.41 1.99 
LTC20501S8#4PBF-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Industrial 8-SOIG | 263 1.75 1.35 Pacer aide # eae BR ie op Amy ind, Tom este : es 4 = i ; 
Temperature* + ual Z, p Amp* Yi | E c 
[TC2051HMS8#PBF-ND Dual Zer0-Drift Op Amp* SMSOP | 475 3.16 245) |LTC6244CMS8#PBF-ND Dual 50MHz, LN R/R CMOS Op Amp* NEW! 8-MSOP | 3.30 2.35 1.94 
LTC2051HVCDD#PBF-ND Dual Zero-Drift Op Amp* 8-DFN | 575 411 3.38) [LTC6244HMS8#PBF-ND Dual 50MHz, LN R/R CMOS Op Amp* NEW! 8MSOP | 380 271 2.23 
LTC2051HVHMS8-ND Dual Zero-Drift Op Amp s-soP | 6.00 399 3.10) |LTC6244HVIDD4PBF-ND Dual 50MHz, LN R/R CMOS Op Amp* NEW! 8-DFN 665 4.73 3.90 
LTC2051HVHMS8#PBF-ND | Dual Zero-Drift Op Amp* 8-MsoP | 6.00 3.99 3.10) |LTC6244HVIMS8#PBF-ND — | Dual 50MHz, LN R/R CMOS Op Amp* NEW! 8-MSOP | 665 4.73 3.90 
LTC2051HVHS8#PBF-ND Dual Zero-Drift Op Amp* 8-solc | 575 382 295) |LTC6244IDD#PBF-ND Dual 50MHz, LN R/R CMOS Op Amp* NEW! 8-DFN 380 271 2.23 
LTC2051HVIMS8#PBF-ND | Dual Zero-Drift Op Amp* B-MSOP | 6.00 3.99 3.10) |LTC6244IMS8#PBF-ND Dual 50MHz, LN R/R CMOS Op Amp* NEW! 8-MSOP | 380 271 2.23 
LTC2052CGN#PBF-ND. Quad Zero-Drift Op Amp* 16-SSOP 8.38 5.57 4.20 LTC6400CUD-14#PBF-ND High Speed Diff. Amp, Processes Signals from 16-QFN 640 457 3.76 
LTC2052CGNTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp 16-SSOP | — 10781.25/2,500 DC to 300MHz* : 
LTC2052CS#PBF-ND Quad Zero-Drift Op Amp* 14-SOIC 775 515 3.90 LTC6400CUD-20#PBF-ND High Speed Diff. Amp, Processes Signals from 16-QFN 640 457 3.76 
LTC2052CSTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp 14-SOIC 10031.76/2,500 DC to 300MHz* : 
LTC2052HS-ND Quad Zero-Drift Op Amp 14-SOIC 8.38 5.57 445 LTC6400IUD-20#PBF-ND High need aT one Processes Signals from 16-QFN 7.35 5.26 4.33 
eat Aue eae nt op ee eae ae _ he LTC6401CUD-14#PBF-ND High Speed Dit Amp, Processes Signals from 16-OFN | 5.90 421 3.47 
pee eer Preah c ape eee gpg ean ao) | LTC6401CUD-20¢PBF-ND High Speed Dit, Amp, Processes Signas from 16-0FN | 5.90 421 347 
LTC2052HVCSTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp T4-SOIC 12343.75/2,500 - : : 
LTC2052HVHS#PBF-ND Quad Zero-Drift Op Amp* 44-S0ic | 10.50 6.98 5.75 LTC64011UD-14#PBF-ND Halt Speed Dit Ane. Processes Signals from 16-QFN 6.78 485 3.99 
LTC2052HVIGNTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp, Ind. Temperature 16-SSOP 14218.75/2,500 ef | i j q z 
LTC2052HVISTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp, Ind. Temperature 14-S0IC | 13437.50/2,500 Puta nd aed ela) High Byte Processes Signals from AG ORM) 878! aBSr 3.99 
LTC2052IGNTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp, Ind. Temperature 16-SSOP 11562.50/2,500 ZI ici * 99. 
LtzbscSSPRMPORTEND” Se e- pNg TSGEEs| cae “oa or] | TB TSSTRMPEC 40] Daly Canole Pox ee Page ee 
LTC2054CSS#TRMPBFTR-ND | Single Zero-Drift Op Amp* TSOT-23-5 585.00/500 LTC6910-2CTS84TRMPBFCT-ND Digitally Controlled PGA* TSOT-23-8| 277 2.48 2.23 
LTC2054HS5#TRMPBFCT-ND | Single Zero-Drift Op Amp* TSOT-23-5| 2.94 2.63 2.37) | [tcg9f0-2CTSBFTRMPBFTR-ND | Digitally Controlled PGA* TSOT-23-8|  _765.00/500__ 
LTC2054HS5#TRMPBFTR-ND | Single Zero-Drift Op Amp* TSOT-23-5 685.00/500 Differential Amplifier 
‘ ; iP 
LTC2055CMS8#PBF-ND Dual Zero-Drift Op Amp 8-MSOP | 3.20 2.29 1.88! | [[747870S8-ND ‘Adjustable Low Power Video Difference Amp eS0Ic | 613 408 345 
LTC205SHMS8#PBF-ND Dual Zero-Drift Op Amp* 8-MSOP | 3.83 273 2.25) |111487CS8#PBF-ND Adjustable Low Power Video Difference Amp* 8SOIc | 613 4.08 3.45 
LTC205SHVCMS8#PBF-ND | Dual Zero-Drift Op Amp* 8-MSOP | 4.00 2.86 2.35) |171193CN8#PBF-ND Adjustable Gain Video Difference Amp* 8-Dip 550 367 295 
LTC4151CDD#PBF-ND High Voltage 12C Current/Voltage Monitor* 10-DFN 5.53 464 3.82 LT1193CS8-ND Adjustable Gain Video Difference Amp 8-SOIC 6.13 4.08 3.45 
LTC4151CDD-1#PBF-ND High Voltage 12C Current/Voltage Monitor* 10-DFN 5.53 464 3.82 L71193CS84PBF-ND Adjustable Gain Video Difference Amp* 8-SOIC 613 4.08 3.45 
LTC4151CMS#PBF-ND High Voltage 12C Current/Voltage Monitor* 10-MSOP 5.53 4.64 3.82 1111931S8-ND ‘Adjustable Gain Video Difference Amp 8-S0IC 6.75. 449 3.90 
ea High Voltage 120 Current/Voltage Monitor* TO-MSOP | 5.53 4.64 3.82) | 171568cGNPBF-ND Low Noise High Frequency Filter Building Block* | 16-SSOP | 850 5.65 470 
ou aT High Voltage 12¢ CurrentVoltage Monitor* 10-DFN | 663 5.57 4.59) _/| T1990aCcS8#PBF-ND +250V MPU Precision Difference Amp* asoic | 390 259 215 
LTC4151IDD-1#PBF-ND High Voltage 12C Current/Voltage Monitor 10-DFN 6.63 557 4.59 LT1990CS8#PBF-ND +250V MPU Precision Difference Amp* 8-SOIC 270 180 41.50 
LTC4151IMS#PBF-ND High Voltage 12C Current/Voltage Monitor* 10-MSOP | 6.63 5.57 4.59] | T1991 ACDD#PBF-ND Precision, 100A Gain Selectable Amp* 10-DFN | 4.18 278 2.30 
LTC4151IMS-1#PBF-ND High Voltage 12¢ Current/Voltage Monitor* _ 10-MSOP | 6.63 5.57 _4.59| | [T7991 ACMS#PBF-ND Precision, 100A Gain Selectable Amp* T0-MSOP | 3.78 251 2.08 
LTC6078ACMS8#PBF-ND MPU Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* B-MSOP | 4.50 3.21 2.64) |i T1991cMS#PBF-ND Precision, 100A Gain Selectable Amp* jo-sop | 278 185 165 
LTC6078AIMS8#PBF-ND MPU Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp 8-MSOP | 5.18 3.69 3.04) |111993CUD-2#PBF-ND 800MHz Low Distortion, Low Noise Differential 16-OFN | 588 4.20 3.45 
LTC6078CDD#PBF-ND MPU Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* 10-DFN | 2.98 212 1.75 Amp/ADG Driver* 
LTC6078CMS8#PBF-ND MPU Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* 8-MSOP | 2.98 242 1.75) |LT1993CUD-4#PBF-ND 900MHz Low Distortion, Low Noise Differential 16-OFN | 5.88 4.20 3.45 
LTC6078IDD#PBF-ND MPU Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* 10-DFN | 340 242 2.00 Amp/ADC Driver* 
LTC6078IMS8#PBF-ND MPU Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* 8-MSOP | 3.40 2.42 2.00] |LT1993CUD-10#PBF-ND 700MHz Low Distortion, Low Noise Differential 16-OFN 5.88 4.20 3.45 
LTC6079CDHC#PBF-ND MPU Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 16-DFN | 5.05 360 297 Amp/ADC Driver* 
LTC6079CGN#PBF-ND MPU Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 16-SSOP | 5.05 3.60 2.97) |LTT9931UD-2#PBF-ND 800MHz Low Distortion, Low Noise Differential T6OFN | 6.75 465 3.97 
LTC6079IDHC#PBF-ND MPU Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 16-DFN | 5.80 4.14 3.42 Amp/ADC Driver* 
LTC60791GN#PBF-ND MPU Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 16-SSOP | 5.80 4.14 3.42] | LT19931UD-4#PBF-ND 900MHz Low Distortion, Low Noise Differential 16-QFN | 6.75 4.65 3.97 
LTC6081CDD#PBF-ND Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* TO-DFN | 348 263 2.18 Amp/ADC Driver* 
LTC6081CMS8#PBF-ND Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* 8-MSOP | 3.48 2.63 2.18] |LT1993IUD-10#PBF-ND 700MHz Low Distortion, Low Noise Differential 16-QFN | 6.75 465 3.97 
LTC6081HMS8#PBF-ND Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* 8-MSOP | 4.20 3.18 2.63 Amp/ADC Driver* 
LTC60811DD#PBF-ND Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* 10-DFN 4.20 318 2.63 LT1994CDD#PBF-ND Low Noise, Low Distortion Fully Diff. In/Out Amp/ 8-DFN 3.30 2.35 1.95 
LTC6081IMS8#PBF-ND Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* 8-MSOP | 4.20 3.18 2.63 Driver* me : 
LTC6082CDHC#PBF-ND Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 16-DFN 595 449 371 LT1994IDD#PBF-ND Low Noise, Low Distortion Fully Diff. In/Out Amp/ 8-DFN 3.80 2.70 225 
LTC6082HGN#PBF-ND Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 16-SSOP | 7.20 5.45 4.50 Driver*_ 
LTC6082IDHC#PBF-ND Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 16-DFN | 7.20 5.45 4.50| /LT1995CDD#PBF-ND 32MHz Gain Selectable Amp* 10-DFN | 4.18 2.78 2.29 
LTC6082IGN#PBF-ND Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 16-SSOP | 7.20 5.45 4.50] |LTI995CMS#PBF-ND 32MKHz Gain Selectable Amp* . 10-MSOP | 3.78 251 2.07 
LTC6084CDD#PBF-ND Dual 1.5MHz, Rail-to-Rail, CMOS Op Amp* NEW!| 10-DFN | 1.93 1.34 1.10] |LT1996CMS#PBF-ND Precision, 100A Gain Selectable Amp* 1O-MSOP | 2.78 1.85 1.65 
LTC6084CMS8#PBF-ND Dual 1.5MHz, R/R, CMOS Op Amp* NEW! @-MSOP | 1.93 1.34 1.10) |LTSSS4IUH#PBF-ND pete eee 7-Bit Digitally 32-QFN | 9.35 6.29 5.34 
| il-to-Rai * i | ff 
Te TASER ma ei A pel, Rai ee prane es We 1 L76402CUD-20#PBF-ND 300MHz Low Noise Diff. Amp/ADC Driver* 16-QFN | 475 3.39 2.79 
BAA. BIE Fs ‘ : : - - ise Diff. iver* 1 | 16-OFN | 548 390 3.21 
LTCBOB85CDHC#PBF-ND ‘| Quad 1.5!MHz, R/R, CMOS Op Amp* NEW! 16-DEN | 2.80 2.04 1.69) |LT6402IUD-12#PBF-ND S00MEe Low Noise Dit Amo De Diver NEw 
LTC6085CGN#PBF-ND Quad 1.5WlHz" B/R. CMOS Op Amp" NEW! te-ssop | 280 204 169) |LT6402IUD-6#PBF-ND 300MHz Low Noise Diff. Amp/ADC Driver* NEW! | 16-QFN | 5.48 390 3.21 
7 3 7 LTC6403CUD-1#PBF-ND 200MHz Low Noise, Low Power, Fully Differential 16-QFN 3.80 2.53 2.10 
CTC6085HDHC#PBF-ND Quad 1.5MHz, R/R, CMOS Op Amp* NEW! T6-DFN | 3.38 2.46 2.04 YO Amp/Driver” EWE 
LTC6087CDD#PBF-ND Dual 14MHz CMOS R/R In/Out Amp* 10-DFN | 1.83 1.38 1.14 : : é ; 
LT¢6087CMS8#PBF-ND Dual 14MHz CMOS R/R In/Out Amp* 8-MSOP 483 138 1.14 LTC64031UD-1#PBF-ND TR ARDDTNGE HEWE Fully Differential 16-QFN 443° 294 244 
LTC6087HDD#PBF-ND Dual 14MHz CMOS R/R In/Out Amp* 10-DFN | 2.23 168 1.39 eT eis 
LTC6087HMS8#PBF-ND Dual 14MHz CMOS R/R In/Out Amp* g-msop | 223 1.68 1.39) |LTC6404CUD-1#PBF-ND 600M, Low Noise High Precision Fully 16-OFN | 6.88 491 4.05 
LTC6088CDHC#PBF-ND Dual 14MHz CMOS R/R In/Out Amp* Te-DFN [2.80211 1-74) breeagacupaaPREND aparaental VO Amn Diver NEW gece | eae 79} a 
LTC6088CGN#PBF-ND Dual 14MHz CMOS R/R In/Out Amp* 16-SSOP | 280 211 1.74 Differential |/0 AmpiDriver* NEW! v ° : ; 
PCO OOo Om ae NU) Dual 14MHz GMOS F/R In/Out Amp* 16-DIN | 3.40 256 2.12) 1 t¢64o4cUD-4#PBF-ND 600MHz, Low Noise High Precision Fully 16-0FN | 6.88 4.91 4.05 
LTC6101HVACS5#TRMPBFCT-ND | High Voltage, High Side Current Sense Amp* TSOT-23-5] 4.03 3.60 3.24 Differential I/O Amp/Driver® NEW! ; ; 
LTC6101HVACS5#TRMPBFTR-ND High Voltage, High Side Current Sense Amp* TSOT-23-5 1030.00/500 LTC6404HUD-1#PBF-ND 600MHz, Low Noise High Precision Fully 46-QFN 868 623 5.13 
LTC6101HVAHSS#TRMPBFCT-ND | High Voltage, High Side Current Sense Amp* TSOT-23-5| 540 4.83 4.35 Differential /O Amp/Driver* NEW! 
LTC6101HVAHSS#TRMPBFTR-ND | High Voltage, High Side Current Sense Amp* TSOT-23-5 1395.00/500 LTC6404|UD-1#PBF-ND 600MHz, Low Noise High Precision Fully 16-QFN ) 7.58 5.41 4.47 
LTC6101HVAISS#TRMPBFCT-ND | High Voltage, High Side Current Sense Amp* TSOT-23-5| 4.82 4.30 3.87 Differential /O Amp/Driver* NEW! 
LTC6101HVAISS#TRMPBFTR-ND | High Voltage, High Side Current Sense Amp* TSOT-23-5 1240.00/500 LTC64041UD-2#PBF-ND 600MHz, Low Noise High Precision Fully 16-QFN 758 541 447 
LTC6102CDD#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp* 8-DFN 3.45 2.44 2.02 Differential 1/0 Amp/Driver* NEW! 
LTC6102CMS8#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp* 8-MSOP | 3.45 2.44 2.02) |LTC64041UD-4#PBF-ND 6O0MHz, Low Noise High Precision Fully T6OFN | 7.65 541 447 
LTC6102HDD#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp* 8-DFN 455 3.24 2.68 Differential |/O Amp/Driver* NEW! 
LTC6102HMS8#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp* 8-MSOP | 4.55 3.24 2.68] |LTC6405CUD#PBF-ND 2.7GHz, 5V LN R/R Diff. Amp/Driver* NEW! 16-QFN | 6.88 4.98 4.14 
LTC6102HVCDD#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp* 8-DFN | 4.15 2.93 2.42] |LTC6405IUD#PBF-ND 2.7GHz, 5V LN R/R Diff. Amp/Driver* NEW! 16-QFN | 7.58 5.48 4.56 
LTC6102HVCMS8#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp* 8-MSOP 415 2.93 2.42 LTC6410IUD-6#PBF-ND Low Distoration/Noise Differential I Amp* NEW! | 16-QFN 665 443 3.66 
LTC6102HVHDD#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp* 8-DFN 6.45 3.89 3.21 LT6411CUD#PBF-ND 650Mkz Differential ADC Driver/Dual Selectable 16-QFN 4.75 339 2.79 
LTC6102HVHMS8#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp* 8-MSOP 5.45 3.89 3.21 Gain Amp* 
LTC6102HVIDD#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp* 8-DFN 4.78 3.41 2.81] |LTC6416IDDB4TRMPBFCT-ND | 2GHz, 16-Bit ADC Low Noise Diff. Buffer* NEW! | 10-DFN 927 8.28 «7.45 
LTC6102HVIMS8#PBF-ND _| Precision Zero Drift Current Sense Amp* 8-MSOP | 4.78 3.41 2.81] |LTC641GIDDB4TRMPBFTR-ND | 2GHz, 16-Bit ADC Low Noise Diff. Buffer* NEW! | 10-DFN 2340.00/500 
LTC6102IDD#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp* 8-DFN 3.98 2.83 2.34 LT6552CDD#PBF-ND 3.3V Single Supply Video Difference Amp* 8-DFN 2.63 1.85 1.55 
LTC6102IMS8#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp* 8-MSOP 3.98 283 2.34 LT6552CS8#PBF-ND 3.3V Single Supply Video Difference Amp* 8-SOIC 2.20 155 1.30 
LTC6103CMS8#PBF-ND Dual High Voltage, High Side Current Sense 8-MSOP 3.33 2.38 1.96 LT6552IDD#PBF-ND. 3.3V Single Supply Video Difference Amp* 8-DFN 313 2.20 1.85 
Amp* NEW! LT65521S8#PBF-ND 3.3V Single Supply Video Difference Amp* 8-SOIC 2.70 1.90 1.60 
LTC6103HMS8#PBF-ND Dual High Voltage, High Side Current Sense 8-MSOP 433 3.09 2.54 LT6600CS8-20#PBF-ND Vaty Low Noise, Diff. Amp and 20MHz Lowpass 8-SOIC 5.88 3.91 3.40 
Amp* NEW! ilter* 
LTC6103IMS8#PBF-ND ee High Voltage, High Side Current Sense 8-MSOP 3:83. 2.73 2.25 LT66001S8-20#PBF-ND Very Low Noise, Diff. Amp and 20MHz Lowpass 8-SOIC 6.75 449 3.90 
mp* NEW! ilter* 
LTC6104CMS8#PBF-ND High Voltage, High Side, Bi-Directional Current 8-MSOP | 2.75 197 1.62) |LTC6603CUFPBF-ND Dual Adj. Lowpass Filter* NEW! 24-QFN | 15.93 10.58 9.10 
Sense Amp* NEW! LTC6603IUF#PBF-ND Dual Adj. Lowpass Filter* NEW! 24-QFN | 18.28 12.29 10.44 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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AMPLIFIERS AMPLIFIERS 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT66041UFF-10#PBF-ND Dual Very Low Noise Diff. Amp and 10MHz 34-QFN | 15.83 10.65 9.01 LT6700CS6-2#TRMPBFCT-ND | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* TSOT-23-6/ 3.05 2.73 246 
Lowpass Filter* NEW! LT6700CS6-2#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* TSOT-23-6 840.00/500 
LT66041UFF-15#PBF-ND Dual Very Low Noise, Diff. Amp and 15MHz 34-QFN | 15.83 10.65 9.01 LT6700CS6-3#TRMPBFCT-ND | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* TSOT-23-6/ 3.05 2.73 246 
Lowpass Filter* NEW! LT6700CS6-3#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* TSOT-23-6 840.00/500 
LT66041UFF-2.5#PBF-ND Dual Very Low Noise, Diff. Amp and 2.5MHz 34-QFN | 15.83 10.65 9.01 LT6703CDC-2#TRMPBFCT-ND | Micropower, Low Voltage Comparator* 3-DFN 1.79 160 1.44 
TTGRAUECEsER UR Res eee aie ii sail aacoEN (460%. 408 i LT6703CDC-2#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage Comparator* 3-DFN 440.00/500 
x 7 ual Very Low Noise, Diff. Amp and 5MHz 5 5. 65 9. LT6703CDC-3#TRMPBFCT-ND | Micropower, Low Voltage Comparator* 3-DFN 1.79 160 1.44 
Lowpass Filter* NEW! LT6703CDC-3#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage Comparator* 3-DFN 440.00/500 
LTC1992-1CMS8#PBF-ND Gain of 1 Fully Differential In/Out Amp/Driver* 8-MSOP 7.88 5.23 4.35] | LT6703HDC-2#TRMPBFCT-ND | Micropower, Low Voltage Comparator* 3-DFN 216 1.93 1.74 
LTC1992-2CMS8#PBF-ND Gain of 2 Fully Differential In/Out Amp/Driver* 8-MSOP 7.88 5.23 4.35] |LT6703HDC-2#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage Comparator* 3-DFN 540.00/500 
LTC1992CMS8#PBF-ND Fully Differential In/Out Amp/Driver* 8-MSOP 3.30 2.80 2.15] |LT6703HDC-3#TRMPBFCT-ND | Micropower, Low Voltage Comparator* 3-DFN 216 1.93 1.74 
LTC6400CUD-26#PBF-ND 1.8GHz, Low Noise, Diff. ADC Amp/Driver* 16-QFN 640 457 3.76 LT6703HDC-3#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage Comparator* 3-DFN 540.00/500 
LTC6400IUD-26#PBF-ND 1.8GHz, Low Noise, Diff. ADC Amp/Driver* 16-QFN 7.35 5.26 4.33 LT6703IDC-2#TRMPBFCT-ND | Micropower, Low Voltage Comparator* 3-DFN 1.99 1.78 1.60 
LTC6401CUD-26#PBF-ND 1.3GHz, Low Noise, Diff. ADC Amp/Driver* 16-QFN 6.90 4.21 3.47 LT67031DC-2#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage Comparator* 3-DFN 495.00/500 
LTC64011UD-26#PBF-ND 1.3GHz, Low Noise, Diff. ADC Amp/Driver* 16-QFN 6.78 4.85 3.99) |LT6703IDC-34TRMPBFCT-ND | Micropower, Low Voltage Comparator* 3-DFN 1.99 1.78 1.60 
LTC6405CMS8E#PBF-ND 2.7GHz, 5V Low Noise Diff. Amp/Driver* NEW! 8-MSOP 7.30 4.98 4.14 LT6703IDC-3#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage Comparator* 3-DFN 495.00/500 
LTC6405IMS8E#PBF-ND 2.7GHz, 5V Low Noise Diff. Amp/Driver* NEW! 8-MSOP 8.05 548 4.56 LTC1040CN#PBF-ND Dual Micropower Comparator* 18-Dip 3.88 258 2.20 
LTC6406CUD#PBF-ND 3GHz, Low Noise, R/R In Diff. Amp/Driver* 16-QFN 6.88 4.91 4.05} |LTC1042CN8#PBF-ND CMOS Window Comparator* 8-Dip 3.38 2.25 1.90 
LTC6406IUD#PBF-ND 3GHz, Low Noise, R/R In Diff. Amp/Driver* 16-QFN 7.58 5.41 4.47 LTC1440CMS8#PBF-ND Ultra Low Power Single Comparator* 8-MSOP 3.13 215 1.70 
LTC6420CUDC-204PBF-ND | Dual Matched 1.8GHz, Diff. Amp/ADC 20-OFN | 10.98 7.46 6.20| |LTC1440CN8#PBF-ND Ultra Low Power Single Comparator* 8-Dip 2.75 1.85 1.50 
Driver* NEW! LTC1440CS8#PBF-ND Ultra Low Power Single Comparator* 8-SOIC 2.75 1.85 1.50 
LTC6420IUDC-20#PBF-ND Dual Matched 1.8GHz, Diff. Amp/ADC 20-QFN | 12.60 855 7.12 Tae pees tia ro rowel ingle eompatatdl. Ind. Temp.* feo a os ie 
Driver* NEW! - tra Low Power Dual Comparator. | if 25 85 
LTC6421CUDC-20#PBF-ND. Dual Matched 1.3GHz, Diff. Amp./ADC Driver, 20-QFN | 10.13 688 5.72 LTC1441CS8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator* 8-SOIC 3.38 2.25 1.85 
Processes Signals from DC to 140MHz* LTC1442CS8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator* 8-SOIC 413° 2.74 2.25 
LTC6421IUDC-20#PBF-ND Dual Matched 1.3GHz, Diff. Amp./ADC Driver, 20-QFN | 11.68 7.92 6.59] |LTC1442IS8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator, Ind. Temp.* 8-SOIC 488 3.24 2.70 
Processes Signals from DC to 140MHz* LTC1443CS-ND Ultra Low Power Quad Comparator 16-SOIC 475 316 2.50 
LTC6605CDJC-7#PBF-ND Dual Matched 7Mlz Filter with Low Noise, Low 22-DFN | 14.78 9.82 8.41 LTC1443CN#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. Temp.* 16-Dip 475 316 250 
Distortion Diff. Amp* NEW! LTC1443IN-ND. Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. Temp. 16-Dip 5.50 3.66 3.05 
LTC6605CDJC-10#PBF-ND Dual Matched 10MHz Filter with Low Noise, Low 22-DFN | 14.78 9.82 8.41 LTC14431S#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. Temp.* 16-SOIC 5.50 3.66 3.05 
Distortion Diff. Amp* NEW! LTC1444CN-ND Ultra Low Power Quad Comparator 16-Dip 475 316 2.50 
LTC6605CDJC-14#PBF-ND Dual Matched 14Mtz Filter with Low Noise, Low 22-DFN | 14.78 9.82 8.41 LTC1444CS#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator* 16-SOIC 4.75 316 2.50 
Distortion Diff. Amp* NEW! LTC14441N-ND Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. Temp. 16-Dip 5.50 3.66 3.05 
____Instrumentation Amplifier : LTC14441S#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. Temp.* 16-SOIC 5.50 3.66 3.05 
LT1101ACN8#PBF-ND Precision Micropower Single Instr. Amp* 8-Dip 13.20 8.77 6.95 LTC14451N-ND Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. Temp. 16-Dip 5.50 3.66 3.05 
LT1101AIN8#PBF-ND Prec. MPU Single Instrument Amp, Ind. Temp.* 8-Dip 16.70 11.09 8.70 LTC14451S#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. Temp.* 16-SOIC 5.50 3.66 3.05 
LT1101CN8#PBF-ND Precision Micropower Single Instr. Amp* 8-Dip 950 631 4.95 LTC1540CMS8#PBF-ND Nanopower Comparator with Reference* 8-MSOP 3.38 2.25 1.85 
LT11011N8-ND Prec. MPU Single Instrumentation Amp, Ind. Temp.| — 8-Dip 11.90 7.91 6.25 LTC1540CS8#PBF-ND Nanopower Comparator with Reference* 8-SOIC 3.00 2.00 1.65 
LT1101IN8#PBF-ND Prec. MPU Single Instr. Amp, Ind. Temp.* 8-Dip 11.90 7.91 6.25 LTC15401S8#PBF-ND Nanopower Comparator with Reference* 8-SOIC 3.50 2.33 1.90 
LT1101SW#PBF-ND Precision MPU Single Instrumentation Amp* T6-Solc | 11.40 7.57 5.95| |LTC1542CS8-ND Micropower Op Amp, Comparator and Reference | 8-SOIC ] 240 1.70 1.50 
LT1102CN8-ND Precision MPU Instrumentation Amp, JFET Input 8-Dip 8.75 5.83 4.95] |LTC1542CS8#PBF-ND Micropower Op Amp, Comparator and Reference* | 8-SOIC | 240 1.70 1.50 
LT1102CN8#PBF-ND Precision MPU Instrumentation Amp, JFET Input* 8-Dip 8.75 583 4.95] |LTC1842CS8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference* | 8-SOIC 288 1.91 1.50 
LT1167ACS8#PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp* 8-SOIC | 11.13 7.39 5.75) |LTC1843CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference | 8-SOIC 2.88 1.91 1.50 
LT1167AIS8#PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp* 8-SOIC | 12.75 8.47 6.65| |LTC1843CS8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference* | _8-SOIC 2.88 1.91 1.50 
L11167CN8#PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp* 8-Dip 6.38 424 3.30 LTC18431S8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference* | 8-SOIC 3.38 2.25 1.75 
L71167CS8#PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp* 8-SOIC 6.38 4.24 3.30] |LTC1998CS6#TRMPBFCT-ND | Programmable Low Battery Voltage Detector* SOT-23-6 | 249 2.23 2.01 
LT11671S8#PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp* 8-SOIC | 7.38 4.90 3.85) |LTC1998CS6#TRMPBFTR-ND | Programmable Low Battery Voltage Detector* SOT-23-6 585.00/500 
LT1168ACS8#PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp* 8-SOIC | 12.38 8.22 6.35] |LTC6702CDC#TRMPBFCT-ND | MPU Low Voltage Dual Comparator* NEW! 8-DFN 2.27 203 1.83 
LT1168CS8#PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp* 8-SOIC | 7.63 5.07 3.95| |LTC6702CDC#TRMPBFTR-ND_| MPU Low Voltage Dual Comparator* NEW! 8-DFN 565.00/500 
LT1789CS8-1#PBF-ND Micropower Single R/R Out Instrumentation Amp* | 8-SOIC | 6.38 4.24 3.30] |LTC6702CTS8#TRMPBFCT-ND/ MPU Low Voltage Dual Comparator* NEW! TSOT-23-8) 2.27 2.03 1.83 
LT1789CS8-10#PBF-ND Micropower Single R/R Out Instrumentation Amp* | 8-SOIC | 6.38 4.55 3.75] | LTC6702CTS8#TRMPBFTR-ND | MPU Low Voltage Dual Comparator* NEW! TSOT-23-8 565.00/500 
LT17891S8-1#PBF-ND Micropower Single R/R Out Instrumentation Amp* | 8-SOIC | 7.38 4.90 3.85 PC6 702 DG TRMEBRG END: a Gee oe Cone ioe pels Sor a0 he Teh 2.39 
Tee So clined manatee Sane | oe 44s aoe] |LTC6702HTS8#TRMPBFCT-ND| MPU Low Voltage Dual Comparators NEW! | TSOT-23-8| 2.97 265 2.39 
LTC1100CN8#PBF-ND Precision, Chopper-Stabilized Instrument Amp* &-Dip | 12.30 817 6.45] |LTC6702HTS8#TRMPBFTR-ND | MPU Low Voltage Dual Comparator* NEW! TS0T-23-8 745.00/500 
LTC1100CSW#PBF-ND Precision, Chopper-Stabilized Instrument Amp* | 16-SOIC | 14.20 9.43 7.40| |LTC6702IDC#TRMPBFCT-ND | MPU Low Voltage Dual Comparator* NEW! B-DEN |) 2.68. 2:30 2.07 
LTC2053CMS8#PBF-ND Prec. R-R I/O Zero-Drift Instrumentation Amp* s-msop | 6.38 4.24 3.30) |LTC6702IDC#TRMPBFTR-ND_ | MPU Low Voltage Dual Comparator* NEW! 8-DFN §50.00/500 
i * I = if TSOT-23-8) 258 230 207 
LTC2053MS8#PBF-ND Prec. R-R I/O Zero-Drift Instrumentation Amp B-MSOP | 7.38 490 3.95) |HICG/OZITSSETRMRBECT-ND)) MPU Low Voltage Dual Comparator’ NEW 
i ff i * is i TSOT-23-8 650.00/500 
LTC6800HMS8#PBF-ND Rail-to-Rail In/Out Instrumentation Amp a-MSOP | 3.10 225 1.95) /ETCG/O2IISSETHMPBETR:ND! MPU Low Voltage Dual Comparator” NEW! 
Comparator 
CTS19AN#PBF-ND Dual Comparator* T4-Dip | 338 225 1.95 DD LIN 
LT1011ACN8#PBF-ND 5V Precision Voltage Comparator* 8-Dip 550 3.66 2.85 ee FILTERS 
LT1011A1S8#PBF-ND 5V Precision Voltage Comparator* 8-SOIC 5.90 3.92 3.15] | pigi-Key Price Each 
LT1011CN8#PBF-ND 5V Precision Voltage Comparator* 8-Dip 2.60 1.73 1.40] | part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT10110S8-ND SV Precision Voltage Comparator_ 8-SOIC | 3.20 2.13 1.70) [TT¢go0cs8t0#PBF-ND _ | Very Low Noise, Diff. Amp with 10MHz Low Pass Filter*| 8-SOIC | 588 3.91 3.40 
LT1011CS8#PBF-ND SV Precision Voltage Comparator B-SOIC | 3.20 213 1.70) |i Tegooise-104PBF-ND | Very Low Noise, Diff. Amp with 10MHz Low Pass Filte*| 8-SOIC | 6.75 4.49 3.90 
LT1016CN8#PBF-ND High-Speed, 10nS Comparator* 8-Dip | 5.50 3.67 2.95) |i T¢1059CN-ND Switched-Capacitor Universal Filter Building Block 14-Dip | 563 3.75 3.25 
LT1016CS8#PBF-ND High-Speed, 10nS Comparator : 8Dip | 613 4.08 3.20) Ji t¢1059CN#PBF-ND Switched-Capacitor Universal Filter Building Block* 14-Dip | 563 3.75 3.25 
LT1017CN8#PBF-ND MPU Dual Comparator, 30 Supply Current* 8-Dip 4.00 266 2.10] |i t¢1059CS#PBF-ND Switched-Capacitor Universal Filter Building Block* 14-S0IC | 6.25 4.20 3.40 
LT1017CS8#PBF-ND MPU Dual Comparator, 30A Supply Current* 8-SOIG_| 440 2.93 2.30! [TTC{O6OACN#PBF-ND | Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block* 20-Dip | 15.30 10.16 8.00 
LT10171S8#PBF-ND MPU Dual Comparator, 304 Supply Current 8-SOIC | 530 352 275) |i 1¢1060CN#PBF-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block* 20-Dip | 7.40 4.92 3.90 
LT1018CN8#PBF-ND MPU Dual Comparator, 110A Supply Current 8-Dip 3.80 253 1.95) |i T¢1060CSW-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block 20-SOIC | 810 538 4.25 
L11018CS8-ND MPU Dual Comparator, 110A Supply Current 8-SOIG | 4.20 279 2.20) |i TC1060CSW4PBF-ND — | Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block* 20-SOIC | 810 5.38 4.25 
mera (uum cmmane gasuph cure | as | 4k 2222) (emery ap rowan bop ae Ae aa 
Z x is u a z z B LTC1062CSW#PBF-ND 5th Order Lowpass Filter* 16-SOIC 625 4.20 3.55 
LT1116CS8-ND Single Supply 12nS Ground-Sensing Comparator | 8-SOIG / 7.20 4.79 3.75) |i T¢1063CN84PBF-ND | Clock-Tunable 5th Order, Lowpass Butterworth Filter* 8-Dip | 11.00 7.31 5.75 
EL i i GCSE BIND Single Supply ! 218 6 ee Comparator He an ae ae LTC1063CSW-ND Clock-Tunable 5th Order, Lowpass Butterworth Filter 16-SOIC | 11.80 7.84 6.15 
4 is 7 “ 7 LTC1063CSW#PBF-ND Clock-Tunable 5th Order, Lowpass Butterworth Filter* 16-SOIC | 11.80 7.84 6.15 
LT13941S8#PBF-ND 7nS, Low Power Comparator, Ind. Temp.* 8-SOIG | 5.75 382 2.90] |11¢1064-1CN-ND 8th Order, Clock Sweepable Elliptic Lowpass Filter 14-Dip | 22.50 15.00 12.90 
LT1671CS8#PBF-ND 60nS Low Power Ground-Sensing Comparator* 8-SOIC_| 3.50 233 1.80) |[TC1064-1CN#PBF-ND | 8th Order, Clock Sweepable Elliptic Lowpass Filter* 14-Dip | 2250 15.00 12.90 
LT1711CMS8#PBF-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 8-MSOP | 4.38 291 2.50) /11¢1064-2CN#PBF-ND | 8th Order, High Freq. Butterworth Lowpass Filter* 14-Dip ] 20.00 13.35 11.25 
LT1711IMS8#PBF-ND Single R/R, In/Out Comparator, Ind. Temp. 8-MSOP | 4.75 3.16 265) /11¢1064-2CSW#PBF-ND | 8th Order, High Freq. Butterworth Lowpass Filter* 16-SOIC | 27.50 18.35 15.50 
LT1712CGN#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator 16-SSOP | 6.88 4.57 3.55) || TC1064-3CSW#PBF-ND | 8th Order, High Freq. Linear Phase Lowpass Filter* 16-SOIC | 20.00 13.35 11.30 
L117131MS8#PBF-ND Single Low Power, R/R In/Out Comparator* 8-MSOP | 4.38 291 235) |L1¢1064-4CSW#PBF-ND_| 8th Order, Clock Sweepable Cauer Lowpass Filter* 16-SOIC_| 31.25 20.85 17.65 
LT1714CGN#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 16-SSOP |_6.63 4.40 3.32) | LTCTO64CN#PBF-ND Quad, Universal Filter Building Block* 24-Dip [15.00 10.00 8.40 
LT17141GN#PBF-ND Dual R/R, In/Out Comparator, Ind. Temp.* 16-SSOP | 7.13 4.74 3.57| | LTC1064CSW#PBF-ND —_| Quad, Universal Filter Building Block* 24-SOIC | 18.00 12.00 9.55 
LT1715CMS#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 1O-MSOP | 6.88 4.57 3.65} /LTC1065CN8#PBF-ND | 5th Order, Clock-Tunable Bessel Lowpass Filter* 8-Dip | 10.00 670 5.75 
L11715HMS#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator* NEW! 10-MSOP | 8.65 5.75 4.74) | LTC1065CSW#PBF-ND | Sth Order, Clock-Tunable Bessel Lowpass Filter* 16-SOIC | 10.75 7.15 6.15 
LT1716CS5#TRMPBFCT-ND | 44V, Micropower Precision R/R Comparator* TSOT-23-5) 249 2.23 2.01 LTC1066-1CSW#PBF-ND_| 8th Order, Clock-Tunable Lowpass Filter* 18-SOIC | 32.50 21.65 17.50 
LTI716CS5#TRMPBFTR-ND__ | 44V, Micropower Precision R/R Comparator TSOT-23-5 640.00/500 CTC1068-S0IG#PBF-ND | Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp.* 28-SSOP | 1350 897 7.15 
LUTAGHSSETRMRBEC TD wy, Mieropower Prodision Be Compariot: TOT Ze a 2.34] |LTC1068-200CG#PBF-ND | Quad Universal Filter Building Block* 28-SSOP | 12.38 8.22 6.60 
a , Micropower Precision ‘omparator* 23~ . LTC1068-200IG#PBF-ND | Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp.* 28-SSOP | 13.50 897 7.15 
LT17161S5#TRMPBFCT-ND 44\/, Micropower Precision R/R Comparator* SOT-23-5 2.91 260 2.34 LTC1068CG#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block* 28-SSOP | 12.38 8.22 6.60 
LT1716ISS#TRMPBFTR-ND | 44V, Micropower Precision R/R Comparator* SOT-23-5 765.00/500 LTC1068CN#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block* 24-Dip | 12.00 7.97 6.40 
me a PCSPRLSMEBECIENG us Ral toa an eee aoeee sr ae 2.79| |LTC1068IG#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp* 28-SSOP | 1350 897 7.15 
y ingle Rail-to-Rail, In/Out Comparator* -23- .00/5' LTC1068IN-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp 24-Dip 13.13 872 6.95 
LT1719CS8#PBF-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 8-SOIC 4.00 266 2.10) |LTC1068IN4PBF-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp* 24-Dip | 1313 8.72 6.95 
LT17191S6#TRMPBFCT-ND Single R/R, In/Out Comparator, Ind. Temp.* SOT-23-6 3.89 3.48 3.13 LTC1069-11S8#PBF-ND 8th Order Progressive Elliptic, Lowpass Filter* 8-SOIC | 10.25 681 5.45 
LT17191S6#TRMPBFTR-ND —_| Single R/R, In/Out Comparator, Ind. Temp.* SOT-23-6 885.00/500 LTC1069-6CS8#PBF-ND__| 8th Order Single Supply, Elliptic Lowpass Filter* 8-SOIC 9.38 6.25 5.00 
LT1720CMS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 8-MSOP 6.50 4.32 3.45 LTC1069-7CS8#PBF-ND | 8th Order Linear Phase Lowpass Filter* 8-SOIC 9.38 6.23 5.00 
LT1720CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 8-SOIC 6.00 3.99 3.00] |LTC1164-5CN-ND 8th Order, Low Power, Lowpass Filter 14-Dip | 20.00 13.35 11.25 
LT17201S8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temp.* 8-SOIC 7.00 465 3.50 LTC1164-7CSW#PBF-ND | 8th Order, Low Power, Lowpass Filter, Linear Phase* 16-SOIC | 27.50 18.35 15.50 
L1T1721CGN#PBF-ND Quad Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 16-SSOP 9.38 6.23 5.00} |LTC1164CN#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block* 24-Dip | 15.00 10.00 8.40 
LT1721CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 16-SOIC 9.00 5.98 4.80} |LTC1164CSW-ND Quad Universal Filter Building Block 24-SOIC | 18.00 12.00 9.55 
LT6700CS6-1#TRMPBFCT-ND | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* TSOT-23-6| 3.05 2.73 2.46 LTC1560-1CS8#PBF-ND | 5th Order, Cont. Time, Low Pass Elliptic Filter* 8-SOIC 913 6.06 4.85 
LT6700CS6-1#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* TSOT-23-6 840.00/500 LTC1562CG#PBF-ND Low Distortion Active RC Quad Universal Filter* 20-SSOP | 19.13 12.70 9.57 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTC1562CG-2#PBF-ND 2V, Low Distortion Active RC Quad Universal Filter* 20-SSOP | 19.13 12.70 9.57) |LT1109CS8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 8-SOIC 4.70 313 245 
LTC1563-2CGN#PBF-ND | Active RC, 4th Order Lowpass Filter Family* 16-SSOP | 4.13 2.74 2.40] |LT1109CS8-12#PBF-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter* 8-SOIC 4.70 313 2.45 
LTC1564CG#PBF-ND 10-150kHz Digitally Controlled Antialiasing Filter and 16-SSOP | 19.00 12.62 9.50) |LT1110CN8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 8-Dip 5.50 3.67 3.15 
4-Bit Programmable Gain Amp* LT1110CN8-12#PBF-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter* 8-Dip 5.50 3.67 3.15 
LTC15641G#PBF-ND 10-150kHz Digitally Controlled Antialiasing Filter and 16-SSOP | 21.88 14.53 10.94 LT1110CS8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* | 8-SOIC 638 4.25 3.60 
4-Bit Programmable Gain Amp* LT1111CN8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* 8-Dip 460 3.06 2.40 
LTC1565-31CS8#PBF-ND | 650kHz, 7th Order, Cont. Time Low Pass Filter* 8-SOIC 8.00 5.32 4.00} |LT1111CN8-5#PBF-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter* 8-Dip 460 3.06 2.40 
LTC1565-311S8-ND 650kHz, 7th Order, Cont. Time Low Pass Filter 8-SOIC 9.25 6.15 4.63} |LT1111CN8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 8-Dip 460 3.06 2.40 
LTC1565-311S8#PBF-ND | 650kHz, 7th Order, Cont. Time Low Pass Filter* 8-SOIC 9.25 6.15 4.63) /LT1111CS8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* | 8-SOIC 5.30 3.52 280 
LTC1569CS8-6#PBF-ND__| 10th Order Linear Phase Low Pass Filter* 8-SOIC_| 11.50 7.64 5.90] |LT1111CS8-5#PBF-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter* 8-SOIC 5.30 3.52 2.80 
LTC1569CS8-7#PBF-ND | 10th Order Linear Phase Low Pass Filter* 8-SOIC | 12.25 8.14 6.30] |LT1111IS8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* | 8-SOIC 6.90 459 3.60 
LTC6602CUF#PBF-ND Dual Matched, High Freq. Bandpass/LowPass 24-QFN | 14.75 9.90 8.40 LT1117CM-5#PBF-ND Fixed 5V, 800mA LDO Regulator* 3-DDPAK 413 2.74 2.20 
Filter* NEW! LT1117CST#PBF-ND Adjustable, 800mA LDO Regulator* SOT-223 3.88 2.58 1.95 
LTC6602IUF#PBF-ND Dual Matched, High Freq. Bandpass/LowPass 24-QFN | 16.98 11.41 9.70 LT1117CST-2.85-ND Fixed 2.85V, 800mA LDO Regulator SOT-223 3.88 2.58 1.95 
Filter* NEW! LT1117CST-2.85#PBF-ND Fixed 2.85V, 800mA LDO Regulator* SOT-223 3.88 2.58 1.95 
LT1117CST-3.3#PBF-ND Fixed 3.3V, 800mA LDO Regulator* SOT-223 3.88 2.58 1.95 
Ouee LT1117CST-5#PBF-ND Fixed 5V, 800mA LDO Regulator* SOT-223 3.88 2.58 1.95 
FECHNaLoey POWER MANAGEMENT MiSs) Fixed 5V, 800A LDO Regulator” NEW! SOT-223 | 450 299 225 
a ; LT1118CS8#PBF-ND Adjustable, 800mA LDO Reg. with 400mA Isink* 8-SOIC 5.50 3.66 295 
DiniKey picelEsch U71118CS8-2.54PBF-ND Fixed 2.5V, 800mA LDO Reg. wi ink* 
ee -2.5#PBF- BV, g. with 400mA Isink* | 8-SOIC | 550 366 2.95 
parti? Desenine Pkg | 1 25 100 | fit1418¢s8-2.85-ND Fixed 2.85V, 800A LDO Reg. with 400mA Isink | 8-Solc | 510 339 275 
_ ___Rregulators _ LT1118CST-2.5#PBF-ND Fixed 2.5V, 800mA LDO Reg. with 400mA Isink* | SOT-223 | 5.00 3.32 2.65 
LT317AT#PBF-ND Adjustable Positive Voltage Regulator 70-220 | 4.00 2.66 2.15) /[71778CST-5#PBF-ND Fixed 5V, 800mA LDO Reg. with 400mA Isink* | SOT-223 | 5.00 3.32 2.65 
LT1020CN-ND Micropower Voltage Regulator/Comparator 14-Dip | 6.88 4.58 3.90) /LT1120ACN8-ND Micropower Reg. with Comparator and Shutdown | —8-Dip 510 339 2.60 
LT1020CN#PBF-ND Micropower Voltage Regulator/Comparator* 14-Dip 6.88 4.58 3.90) |1T1120ACN8#PBF-ND Micropower Reg. with Comparator and 8-Dip 510 3.39 2.60 
LT1020CSW-ND Micropower Voltage Regulator/Comparator*. 16-SOIC 7.50 5.00 4.25 Shutdown* 
LT1020CSW#PBF-ND Micropower Voltage Regulator/Comparator* 16-SOIC 7.50 5.00 4.25 LT1120ACS84PBF-ND Micropower Reg. with Comparator and 8-SOIC 590 392 3.15 
LT1070CT#PBF-ND 5A High Power Switching Regulator* TO-220-5 | 10.88 7.23 5.65 Shutdown* 
LT1070HVCT#PBF-ND 5A High Power Switching Regulator* TO-220-5 | 14.00 9.30 7.35) |LT1120CN8#PBF-ND Micropower Reg. with Comparator and 8-Dip 4.70 313 2.40 
LT1071CT#PBF-ND 2.5A High Power Switching Regulator* TO-220-5 8.88 5.90 4.75 Shutdown* 
LT1071HVCT#PBF-ND 2.5A High Power Switching Regulator* TO-220-5 | 11.50 7.64 6.20} |LT1120CS8#PBF-ND Micropower Reg. with Comparator and 8-SOIC 5.50 3.66 2.80 
LT1072CN8#PBF-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator* 8-Dip 470 313 2.45 Shutdown* 
LT1072CS8#PBF-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator* 8-SOIC 5.80 3.86 3.00] |LT1121ACS8#PBF-ND Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown* | 8-SOIC 3.90 2.59 2.00 
LT1072CT#PBF-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator* TO-220-5 | 5.88 3.91 2.95) |LT1121ACS8-5-ND 5V Micropower LDO Regulator with Shutdown 8-SOIC 3.90 259 2.00 
LT1072HVCT#PBF-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator* T0-220-5 | 7.63 5.07 3.85} /LT1121ACS8-5#PBF-ND 5V Micropower LDO Regulator with Shutdown* 8-SOIC 3.90 2.59 2.00 
LT1072IN8-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator 8-Dip 6.60 4.39 3.45] |LT1121AHVCS8#PBF-ND Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown* | 8-SOIC 4.70 3.13 2.40 
LT1073CN8#4PBF-ND Adjustable DC/DC Converter* 8-Dip 550 3.67 3.15 LT1121AHVIS8#PBF-ND Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown, 8-SOIC 5.50 3.66 2.81 
LT1073CN8-12-ND 72V Fixed DC/DC Converter 8-Dip 5.50 3.67 3.15 Industrial Temperature ; 
LT1073CS8-5#PBF-ND 5V Fixed DC/DC Converter* 8-SOIC | 6.38 4.25 3.60) |LT1121AIS8#PBF-ND aa here terheetiee with Shutdown, | 8-SOIG | 4.60 3.06 2.35 
LT1074CT#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator* TO-220-5 | 10.10 671 5.25 : . 
LT1074CT7#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator* 10-220-7 | 11.80 7.84 6.10] |LT1121AIS8-S#PBF-ND Hcielneeeine with Shutdown, | 8-SOIG | 4.60 3.06 2.35 
LT1074HVCT#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator* TO-220-5 | 15.20 10.10 7.90 Nea 4 é ; 
LT1074HVCT7#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator* 0-220-7 | 16.80 11.16 875 re aad BEND. 1 Be Re Ea tg Regulator wi suLidown eo oy oon 13 
LT1074HVIT-ND 5A Step-Down Switching Regulator, Ind. Temp. | TO-220-5 | 20.50 13.62 10.65 =o = ov, Tum. equator With onUtdOwn Buy I: s : 
LT1074HVIT#PBF-ND 5A Step- itchi * -990-! LT1121CN8-5#PBF-ND 5V, 150mA LDO Regulator with Shutdown 8-Dip 3.00 2.00 1.55 
p-Down Switching Regulator, Ind. Temp. TO-220-5 | 20.50 13.62 10.65 ‘ . * 
7 ey itchi * -990)- LT1121CS8#PBF-ND Adjustable LDO Regulator with Shutdown 8-SOIC 3.20. 2.13 1.70 
LT1074HVIT7#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator, Ind. Temp. TO-220-7 | 21.60 14.35 11.20 i . 
LT4074IT-ND BA St at LT1121CS8-3.3#PBF-ND 3.3V LDO Regulator with Shutdown 8-SOIC 3.20. 2.13 1.70 
- ‘ep-Down Switching Regulator, Ind. Temp. TO-220-5 | 13.70 9.10 7.10 P * 
[T0741 =PBEND BA St pea 7. LT1121CS8-5#PBF-ND 5V LDO Regulator with Shutdown 8-SOIC 3.20. 2.13 1.70 
| ‘ep-Down Switching Regulator, Ind. Temp. TO-220-5 | 13.70 9.10 7.10 a | i * 
St " LT1121CST-3.3#PBF-ND 3.3V LDO Regulator with Shutdown SOT-223 3.50 2.33 1.75 
LT10741T7#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator, Ind. Temp. TO-220-7 | 14.70 9.77 7.65 a 7 F 7 = 
LT10 tt ‘ LT1121CST-5#PBF-ND 5V LDO Regulator with Shutdown SOT-223 3.50 2.33 1.75 
76CQ#PBF-ND. 2A Step-Down Switching Regulator 5-DD 7.75 5.15 4.00 . x4 i * 7 i 
L74076C0-5-ND 2A Step-D Switching Regul DD 1 4.00 LT1121CZ-5#PBF-ND 5V LDO Regulator with Shutdown* NEW! T092-3 260 1.73 1.35 
Heer ep: Down! switching leguator Ey 77S 9.15 4.00) | T4494 1S84PBF-ND Adjustable LDO Regulator with Shutdown* 8-SOIC | 390 259 2.05 
LT1076CQ-5#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* 5-DD 7.75 515 4.00 44 i * if 
Heh LT11211S8-3.3#PBF-ND 3.3V LDO Regulator with Shutdown 8SOIG | 390 259 2.05 
LT1076CR-ND 2A Step-Down Switching Regulator | TDD] 838 5.57 4.35) | 174121188-54PBF-ND 5V LDO Regulator with Shutdown* 8-SOlc | 390 259 205 
LT1076CR#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* 7-DD | 838 557 4.35] [717 271ST-3.3#PBF-ND 3.3V LDO Regulator with Shutdown* SoT-223 | 413 274 2.10 
LT1076CR-S#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* 7-DD | 838 557 4.35] |1744211ST-5#4PBF-ND 5V LDO Regulator with Shutdown* goT-223 | 413 274 240 
LT1076CT#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* T0-220-5 | 6.75 4.49 3.50] |1741211Z-5#PBF-ND 5V LDO Regulator with Shutdown* To-92 | 310 206 1.60 
LT1076CT-5#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator® 70-220-5 | 6.75 4.49 3.50! |(T1129CQ#PBF-ND Adjustable, 700mA LDO Reg. with Shutdown* 5-DDPAK | 4.88 3.24 2.55 
ee ere * Step pow eu Regulator ee ie Ae 0 LT1129CQ-3.3#PBF-ND 3.3V, 700A LDO Reg. with Shutdown* 5-DDPAK | 4.88 3.24 2.55 
- ‘ep-Down Switching Regulator* a 5 | LT1129CQ-5#PBF-ND 5V, 700mA LDO Reg. with Shutdown* 5-DDPAK | 4.88 3.24 2.55 
LT1076HVCT#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* T0-220-5 | 11.63 7.72 6.05) |T1129CS8#PBF-ND Adjustable, 700mA LDO Reg. with Shutdown* 8-SOIC | 4.75 347 2.55 
4 a fl owt z -220- / : . 3. Zl .3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* 8-SOIC 4.75 347 2.55 
LT1076HVIT#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* 70-220-5 | 13.63 9.05 7.65) | LT1129CS8-5#PBF-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* 8-SOIC 475 317 2.55 
LT10761T#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* 70-220-5 | 9.13 6.06 5.05) |LT1129CST-3.3#PBF-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* SOT-223 | 4.50 2.99 2.35 
LT1082CN8-ND 1A High Voltage, High Efficiency Switching Reg. 8-Dip 8.13 5.42 4.60) |LT1129CST-5#PBF-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* SOT-223 450 2.99 2.35 
LT1082CN8#PBF-ND 1A High Voltage, High Efficiency Switching Reg.* 8-Dip 813 5.42 4.60} |LT1129CT#PBF-ND Adj., 700mA LDO Regulator with Shutdown* TO-220-5 | 4.25 283 2.25 
LT1082CT#PBF-ND 1A High Volt., High Efficiency Switching Reg.* T0-220-5 | 9.63 6.40 5.35) |LT1129CT-5#PBF-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* TO-220-5 | 4.25 283 2.25 
LT10821Q#PBF-ND 1A High Volage, High Efficiency Switching Reg.* 5-DD 11.88 7.89 6.65} /LT11291Q-ND Adjustable, 700mA LDO Reg. with Shutdown 5-DDPAK 5.75 3.82 3.05 
LT1082IT#PBF-ND 1A High Volt., High Efficiency Switching Reg.* TO-220-5 | 11.13 7.39 6.20) |LT11291Q#PBF-ND Adjustable, 700mA LDO Reg. with Shutdown* 5-DDPAK 6.75 3.82 3.05 
LT1083CP#PBF-ND Adjustable 7.5A LDO Voltage Regulator* TO-3P 14.70 9.77 7.70) ‘| LT112910-5#PBF-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* 5-DDPAK 5.75 3.82 3.05 
LT1083CP-5#PBF-ND Fixed 5V, 7.5A LDO Voltage Regulator* TO-3P 14.70 9.77 7.70) |LT11291S8#PBF-ND Adjustable, 700mA LDO Reg. with Shutdown* 8-SOIC 5.63 3.75 3.05 
LT1084CP#PBF-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulator* TO-3P 913 6.06 5.00} |LT11291S8-3.3#PBF-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* 8-SOIC 5.63 3.75 3.05 
LT1084CP-5#PBF-ND Fixed 5V, 5A LDO Voltage Regulator* TO-3P 913 6.06 5.00} |LT11291S8-5#PBF-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* 8-SOIC 5.63 3.75 3.05 
LT1084CT#PBF-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulator* T0-220 8.00 5.32 445] |LT11291ST-3.3#PBF-ND 3.3V, 700MA LDO Regulator with Shutdown* SOT-223 5.00 3.32 2.70 
LT1084CT-3.3-ND Fixed 3.3V, 5A LDO Voltage Regulator TO-220 8.00 5.32 4.45] |LT1129IST-5#PBF-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* SOT-223 5.00 3.32 2.70 
LT1084CT-3.3#PBF-ND Fixed 3.3V, 5A LDO Voltage Regulator* TO-220 8.00 5.32 4.45) |LT1170CQ#PBF-ND 5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator* 5-DD 11.63 7.72 6.05 
LT1084CT-5#PBF-ND Fixed 5V, 5A LDO Voltage Regulator* TO-220 8.00 5.32 4.45 LT1170CT#PBF-ND 5A, 100kHz High Efficiency Switching Reg.* TO-220-5 | 10.88 7.23 5.65 
LT1084CT-12#PBF-ND Fixed 12V, 5A LDO Voltage Regulator* TO-220 | 8.00 5.32 4.45) |LT1170HVCQ#PBF-ND 5A, 100kHz, High Volt., High Eff., Switching Reg.*| 5-DD | 14.63 9.72 8.25 
LT10841T#PBF-ND Adjustable 5A LDO Voltage Reg., Ind. Temp.* 70-220 | 1025 6.81 5.70| |LT1170HVCQTR-ND 5A, 100kHz, High Volt., High Eff., Switching Reg. | __5-DD 6225.01/750 
LT1085CM#PBF-ND Adjustable 3A LDO Voltage Regulator* 3-DDPAK | 7.38 4.90 4.00) |LT1170HVCT#PBF-ND 5A, 100kHz, High Volt., High Eff., Switching Reg.*) T0-220-5 | 14.00 930 7.35 
LT1085CM-3.3#PBF-ND Fixed 3.3V, 3A LDO Voltage Regulator* 3-DDPAK | 7.38 4.90 4.00) |LT117010#PBF-ND 5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator* | 5-DD | 14.50 9.63 8.50 
LT1085CT#PBF-ND Adjustable 3A LDO Voltage Regulator* 70-220 | 675 4.49 3.70 i Tl Gaeeeae - rate i hah Sain oe F ean 5 ae on an 
LT1085CT-3.3#PBF-ND Fixed 3.3V, 3A LDO Voltage Regulator* T0-220 | 6.75 4.49 3.70 I ; 1 ; Reg. -220- ; ; . 
TT7085CT-52PBE-ND Fixed 5V, 3A LDO Voltage Regulator™ T0290 1675 4.49-3:70| | LT1171HVCQ#PBF-ND 2.5A, 100kHz, High Volt., High Eff. Switching 5-DD | 1200 7.97 6.70 
LT1085CT-12#PBF-ND Fixed 12V, 3A LDO Voltage Regulator* TO-220 6.75 449 3.70 ~ - ~ — 
LT1086CM4PBF-ND Adjustable 1.54 LDO Voltage Regulator* 30D | 4.25 283 230] |LTI71HVCT#PBF-ND Seuieun re ee High Efficiency 10-220-5 | 11.50 7.64 6.20 
PUI CBGOMSis4 GarND) Fixed 3.3V, 1-54 LOO Voltage Regulator’ SDD) 4.25 283 2.30) |1144741Q¢PBF-ND 2.5A, 100kHz High Efficiency Switching Reg.* 5-DD | 1050 698 5.45 
LT1086CT#PBF-ND Adjustable 1.5A LDO Voltage Regulator’ TO-220 4.00 266 215 ( oe wrth f 
- — LT1172CN8#PBF-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Reg. 8-Dip 470 313 245 
LT1086CT-3.3#PBF-ND Fixed 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator TO-220 4.00 266 2.15 7 A ici itchi * iy 
‘ < LT1172CQ#PBF-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Reg. 5-DD 6.90 459 3.55 
LT1086CT-5#PBF-ND Fixed 5V, 1.5A LDO Voltage Regulator TO-220 400 266 215 7 A ici itchi * i 
* L11172CS8#PBF-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Reg. 8-SOIC 5.80 3.86 3.00 
LT1086CT-12#PBF-ND Fixed 12V, 1.5A LD 0 Voltage Regulator TO-220 400 266 215 zy y i hI 790) 
; a LT1172CT-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Reg. TO-220-5 5.88 3.91 2.95 
LT1086IM#PBF-ND Adjustable 1.5A LDO Voltage Regulator’ 3-DD 488 3.24 2.55 z A ini itch * 990-1 
4 - LT1172CT#PBF-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Reg. TO-220-5 5.88 3.91 2.95 
LT1086IM-3.3#PBF-ND Fixed 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator 3-DD 488 3.24 2.55! |i T1472HVCO-ND 1.25. 100kHz, High Volt, High Eff. Switching 5-DD 938 652 537 
LT1105CN-ND Offline Switching Regulator 14-Dip 7.63 5.08 4.05 Reg. , ; 
LTI10SCN#PBF-ND Offline Switching Regulator* 14Dip | 7.63 5.08 4.05) 11 71172HVCO#PBF-ND 1.25A, 100kHz, High Volt, High Eff. Switching 50D | 9.38 652 5.37 
LT1105CN8-ND Offline Switching Regulator 8-Dip 713 4.75 = 3.75 Reg.* 
LT1105CN8#PBF-ND Offline Switching Regulator* 8-Dip 7434.75 3.75) |L11172HVCT#PBF-ND 1.25A, 100kHz, High Volt, High Efficiency T0-220-5 | 7.63 5.07 3.85 
LT1107CS8-ND Adjustable Output DC/DC Converter 8-SOIC 438 2.91 2.40 Switching Regulator* 
(11107CS8#PBF-ND Adjustable Output DC/DC Converter* 8-SOIC | 438° 291 2.40) LTT172IN8#PBF-ND 7.25A, 100kHz High Efficiency Switching Reg.* 8-Dip 660 4.39 345 
LT1107CS8-5#PBF-ND Fixed 5V Output DC/DC Converter* 8-SOIC 5.13 3.42 2.90) /LT1173CN8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter 8-Dip 460 3.06 2.40 
LT1107CS8-12#PBF-ND Fixed 12V Output DC/DC Converter* 8-SOIC 5.13 3.42 2.90) |LT1173CN8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* | 8-Dip 460 3.06 2.40 
LT11071S8#PBF-ND Adjustable Output DC/DC Converter, Ind. Temp.* | 8-SOIC 5.38 3.60 3.10) |LT1173CN8-5#PBF-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter* 8-Dip 460 3.06 2.40 
LT1108CS8-ND Micropower Adjustable Output DC/DC Converter 8-SOIC 5.13 3.42 2.90] |LT1173CN8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 8-Dip 460 3.06 2.40 
LT1108CS8#PBF-ND Micropower Adjustable Output DC/DC Converter* | 8-SOIC 5.13 3.42 2.90) |LT1173CS8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* | 8-SOIC 5.30 3.52 2.80 
LT1108CS8-5#PBF-ND Micropower Fixed 5V Output DC/DC Converter* 8-SOIC 5.13 3.42 2.90] |LT1173CS8-5#PBF-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter* 8-SOIC 5.30 352 280 
LT1109ACS8-12#PBF-ND Fixed 12V Output MPU DC/DC Converter* NEW!| 8-SOIC 4.70 3.13 2.45] |LT1175CN8#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator* 8-Dip 5.00 3.32 2.55 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT1175CN8-5#PBF-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator* 8-Dip 5.00 3.32 2.55) |LT1376CS8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 650 4.32 3.40 
LT1175CQ#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator* 5-DDPAK | 6.40 4.25 3.25) |LT1376CS8-5#PBF-ND 5V, 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 675 449 3.85 
LT1175CQ-5#PBF-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator* 5-DDPAK | 640 4.25 3.25] |LT1376HVCS8-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg. 8-SOIC 7.13474 3.75 
LT1175CS8#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator* 8-SOIC 5.80 3.86 3.00) |LT1376HVCS8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 713° 4.74 3.75 
LT1175CS8-5#PBF-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator* 8-SOIC 5.80 386 3.00) |LT1376HVIS-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg. 16-SOIC 9.50 6.31 5.00 
LT1175CST-5#PBF-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator* SOT-223 5.20 346 2.80) |LT1376HVIS8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A Step-Down Swithcing Reg., 8-SOIC 863 5.73 4.55 
LT1175CT#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator* TO-220-5 | 6.10 4.06 3.15 Industrial Temperature* 
LT1175CT-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator TO-220-5 | 6.10 4.06 3.15) |LT1376IS#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg., 16-SOIC 863 5.73 4.55 
LT1175CT-5#PBF-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator* TO-220-5 6.10 4.06 3.15 Industrial Temperature* 
LT11751Q#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator* 5-DDPAK | 8.20 5.45 4.30] |LT13761S8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 7.75 5.15 410 
LT11751ST-5#PBF-ND 5V, 500mA Negative Low Dropout Regulator* SOT-223 5.70 3.79 3.10 LT13761S8-5#PBF-ND 5V, 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 8.13 540 4.65 
LT11751S8#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator* 8-SOIC 7.60 5.05 3,90] |LT1377CS8#PBF-ND 1MHz, 1.5A, High Efficiency Switching Regulator* | 8-SOIC 7.88 5.25 4.50 
LT11751S8-5#PBF-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator* 8-SOIC 7.60 5.05 3.90] |LT1377IS8#PBF-ND 1MHz, 1.5A High Eff. Switching Reg., Ind. Temp.*| 8-SOIC 9.50 635 5.40 
LT1176CN8-ND Adjustable, 1A Step-Down Switching Regulator 8-Dip 5.63 3.75 3.20 LT1424CN8-9-ND Isolated Flyback Switch Regulator 8-Dip 5.88 3.91 3.10 
LT1176CN8#PBF-ND Adjustable, 1A Step-Down Switching Regulator* 8-Dip 5.63 3.75 3.20] |LT14241N8-9-ND. Isolated Flyback Switch Regulator, Ind. Temp. 8-Dip 7.38 4.90 4.30 
LT1176CN8-5#PBF-ND 5V, 1A Step-Down Switching Regulator* 8-Dip 5.63 3.75 3.20 LT14241S8-5-ND Isolated Flyback Switch Regulator, Ind. Temp. 8-SOIC 763 5.07 4.45 
LT1176CSW#PBF-ND Adjustable, 1A Step-Down Switching Regulator* | 20-SOIC 8.13 5.42 4.35] |LT14241S8-5#PBF-ND Isolated Flyback Switch Regulator, Ind. Temp.* 8-SOIC 7.63 5.07 4.45 
LT1176CSW-5#PBF-ND 5V, 1A Step-Down Switching Regulator* 20-SOIC 813 542 435] |LT1425CS-ND Isolated Flyback Switch Regulator 16-SOIC 5.88 3.91 310 
LT1185CT#PBF-ND Adjustable, 3A, LDO Voltage Regulator* T0-220-5 | 6.75 4.49 3.70) |LT1425CS#PBF-ND Isolated Flyback Switch Regulator* 16-SOIC 5.88 3.91 3.10 
LT11851T#PBF-ND Adjustable, 3A, LDO Voltage Regulator* TO0-220-5 | 9.00 5.98 4.90) |LT14251S#PBF-ND Isolated Flyback Switch Regulator, Ind. Temp.* 16-SOIC 7.38 4.90 4.20 
LT1268CT#PBF-ND 7.5A, 150kHz Switching Regulator* TO-220-5 | 11.63 7.72 6.50) |LT1506CR-SYNC-ND 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator 7-DD 10.25 681 5.13 
LT1269CT-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator | TO-220-5 | 9.13 6.06 _4.90| |LT1506CR-3.3#PBF-ND 500kHz, 4.5A, 3.3V Step-Down Switching Reg.* 7-DD 10.25 681 5.13 
LT1269CT#PBF-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator* | T0-220-5 | 913 6.06 4.90| |LT1506CS8-ND 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator 8-SOIC 938 6.23 4.70 
LT1270ACT#PBF-ND 10A, High Efficiency, Power Switching Reg.* TO-220-5 | 16.00 10.63 8.90) |LT1506CS8#PBF-ND 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator* 8-SOIC 9.38 6.23 4.70 
LT1270CT#PBF-ND 8A, High Efficiency, Power Switching Reg.* TO-220-5 | 10.88 7.23 5.65) |LT1506CS8-3.3#PBF-ND 500kHz, 4.5A, 3.3V Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 9.38 6.23 4.70 
LT1271CQ-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator 5-DD 963 640 5.20) |LT1506IR#PBF-ND 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator* 7-DD 11.75 7.81 «5.88 
LT1271CQ#PBF-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator* 5-DD 963 640 5.20 LT15061S8-ND 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator 8-SOIC 10.75 714 5.40 
L11271CT#PBF-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Reg.* T0-220-5 | 888 590 4.75) |LT1506IS8#PBF-ND 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator* 8-SOIC | 10.75 7.14 5.40 
LT1300CN8#PBF-ND 3.3V/5V, High Eff., Step-Up DC/DC Converter* 8-Dip 5.00 3.33 2.60] |LT1506IS8-3.3#PBF-ND 500kHz, 4.5A, 3.3V Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 10.75 7.14 5.40 
LT1301CS8#PBF-ND 5V/12V, High Eff., Step-Up DC/DC Converter* 8-SOIC 475 317 2.50] |LT1507CS8#PBF-ND 500kHz, Monolithic Buck Mode Switching Reg.* 8-SOIC 7.30. 4.85 3.85 
LT1302CS8#PBF-ND Adj., High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter* 8-SOIC 638 4.25 3.50} |LT1507CS8-3.3#PBF-ND 500kHz, 3.3V Mono Buck Mode Switching Reg.* 8-SOIC 740 4.92 3.85 
LT1302CS8-5#PBF-ND 5V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter* 8-SOIC 6.38 4.25 3.50) |LT1521CMS8#PBF-ND Adj., 300mA, LDO Voltage Regulator* 8-MSOP | 463 3.08 2.35 
LT1303CN8-ND Adjustable, Step-Up DC/DC Converter 8-Dip 475 3.416 2.50] |LT1521CMS8-3.3#PBF-ND 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 8-MSOP 463 3.08 2.35 
LT1303CN8#PBF-ND Adjustable, Step-Up DC/DC Converter* 8-Dip 4.75 316 2.50] |LT1521CS8#PBF-ND Adj., 300mA, LDO Voltage Regulator* 8-SOIC 413 2.75 2.50 
LT1303CN8-5-ND 5V, Step-Up DC/DC Converter 8-Dip 475 316 2.50] |LT1521CS8-3#PBF-ND 3V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 8-SOIC 4132.75 2.50 
LT1303CN8-5#PBF-ND 5V, Step-Up DC/DC Converter* 8-Dip 475 3.16 2.50} |LT1521CS8-3.3#PBF-ND 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 8-SOIC 413 275 2.50 
LT1303CS8#PBF-ND Adjustable, Step-Up DC/DC Converter* 8-SOIC | 4.75 3.16 2.50) |LT1521CS8-5#PBF-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 8-SOIG | 413 275 250 
LT1303CS8-5#PBF-ND 5V, Step-Up DC/DC Converter* 8-SOIC 475 3.16 250] |LT1521CST-3.3#PBF-ND 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator* SOT-223 413 274 2.07 
LT13031S8-ND Adjustable, Step-Up DC/DC Converter 8-SOIC 6.38 4.25 3.40] |LT1521CST-5#PBF-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator* SOT-223 413 2.74 2.07 
LT1304CS8-5-ND 5V, Step-Up DC/DC Converter 8-SOIC 475 316 2.50 LT15211S8-3.3#PBF-ND 3.3V, 300mA LDO Voltage Regulator* 8-SOIC 5.00 3.35 2.85 
LT1304CS8-5#PBF-ND 5V, Step-Up DC/DC Converter* 8-SOIC 4.75 316 2.50) |LT15211S8-54PBF-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 8-SOIC 5.00 3.35 2.85 
LT1305CS8#PBF-ND MPU High Power Step-Up DC/DC Converter* 8-SOIC 6.38 4.25 3.65) | LT15211ST-5#PBF-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator* S0T-223 | 5.00 3.32 2.70 
LT1307BCS8#PBF-ND Single MPU 600kHz PWM DC/DC Converter* 8-SOIC 413 2.75 2.20] |LT1528CQ#PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator* 5-DDPAK | 7.38 4.90 4.10 
LT1307CS8#PBF-ND Single MPU 600kHz PWM DC/DC Converter* 8-SOIC 413 2.75 2.20} |LT1528CT#PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator* TO-220-5 675 449 3.75 
LT1308ACS8#PBF-ND Single High Current, Micropower 600kHz DC/ 8-SOIC 6.50 4.32 3.50| |LT1529CQ#PBF-ND Adj., 3A, LDO Voltage Reg. with Shutdown* 5-DDPAK | _7.38__4.90__3.69 
DC Converter* LT1529CQ-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Reg. with Shutdown* 5-DDPAK 738 4.90 3.69 
LT1308BCS8#PBF-ND Single High Current, Micropower 600kHz DC/ 8-SOIC 6.50 4.32 3.50} |LT1529CQ-5#PBF-ND 5V, 3A, LDO Voltage Reg. with Shutdown* 5-DDPAK 738 4.90 3.69 
DC Converter* LT1529CT#PBF-ND Adj., 3A, LDO Voltage Reg. with Shutdown* TO-220-5 6.75 449 3.38 
LT1308CS8-ND High Current, LP Single Cell 600kHz DC/DC Conv. | 8-SOIC 6.88 4.57 3.65| | LT1529CT-3.3-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown | TO-220-5 6.75 449 3.38 
LT1308CS8#PBF-ND High Current LP Single Cell 6€00kHz DC/DC 8-SOIC 688 4.57 3.65] |LT1529CT-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Reg. with Shutdown* TO-220-5 6.75 449 3.38 
Conv.* LT1529CT-5-ND 5V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown TO-220-5 6.75 449 3.38 
LT1310EMSE#PBF-ND 1.5A Boost DC/DC Converter with PLL* 10-MSOP | 5.70 3.79 2.91 LT1529CT-5#PBF-ND 5V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown* | TO-220-5 6.75 449 3.38 
LT1316CMS8#PBF-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter* 8-MSOP 5.38 3.57 2.95 LT1533CS#PBF-ND 1A, Ultra Low Noise Switching Regulator* 16-SOIC 925 615 4.85 
LT1316CS8#PBF-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter* 8-SOIC 475 316 2.50 LT15331S#PBF-ND 1A, Ultra Low Noise Switching Regulator* 16-SOIC | 1150 7.65 6.55 
LT1317BCMS8#PBF-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter* 8-MSOP. 488 3.24 2.55 LT1573CS8-ND Adjustable LDO Regulator Driver 8-SOIC 3.75 249 1.88 
LT1317BCS8-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter 8-SOIC 438 2.91 2.30 LT1573CS8#PBF-ND Adjustable LDO Regulator Driver* 8-SOIC 3.75 249 1.88 
LT1317BIS8#PBF-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter* 8-SOIC 5.63 3.74 3.00] |LT1573CS8-2.5-ND 2.5V, LDO Regulator Driver 8-SOIC 3.75 249 1.88 
LT1317CMS8#PBF-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter* 8-MSOP 488 3.24 2.55} |LT1573CS8-2.5#PBF-ND 2.5V, LDO Regulator Driver* 8-SOIC 3.75 249 1.88 
LT1317CS8#PBF-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter* 8-SOIC 438 2.91 2.30 LT1573CS8-2.8-ND 2.8V, LDO Regulator Driver 8-SOIC 3.75 249 1.88 
LT1339CN#PBF-ND High Power Synchronous DC/DC Controller* 20-Dip 913 6.10 5.20| | LT1573CS8-3.3-ND 3.3V, LDO Regulator Driver 8-SOIC 3.75 249 1.88 
LT1339CSW#PBF-ND High Power Synchronous DC/DC Controller* 20-SOIC 938 625 5.35 LT1575CN8-3.3-ND 3.3V, Precision Linear Regulator Controller 8-Dip 475 3.16 2.70 
LT13391SW#PBF-ND High Power Synchronous DC/DC Controller* 20-SOIC | 11.25 7.50 6.45] |LT1575CS8-ND Ultrafast Transient Response Low Dropout Reg. 8-SOIC 475 3416 2.70 
LT1370CR#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Reg.* 7-DD 1213 8.06 6.40 LT1575CS8#PBF-ND Ultrafast Transient Response Low Dropout Reg.* | 8-SOIC 475 316 2.70 
LT1370CT7#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Reg.* T0-220-7 | 11.88 7.89 6.25) |LT1575CS8-2.8-ND 2.8V, Precision Linear Regulator Controller 8-SOIC 4.75 316 2.70 
LT1370HVCR#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator* 7-DD 13.75 9.13 7.25] + |LT1576CS8-ND 1.5A, 200kHz, Step-Down Switching Regulator 8-SOIC 6.75 3.82 2.95 
LT1370HVCT7#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Reg.* T0-220-7 | 13.50 8.97 7.10) |LT1576CS8#PBF-ND 1.5A, 200kHz, Step-Down Switching Regulator* 8-SOIC 5.75 3.82 2.95 
LT1370HVIR#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator* 7-DD 16.38 10.88 8.65 LT1579CGN-ND Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 16-SSOP 8.25 548 4.70 
LT1370IR#PBF-ND 500kHz, High Eff. 6A Switching Reg., Ind. Temp.* 7-DD 14.50 9.63 7.65} |LT1579CGN-3-ND 3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 16-SSOP 825 548 4.70 
LT1371CR#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator* 7-DD 9.88 656 5.50) |LT1579CGN-3.3-ND 3.3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 16-SSOP 825 548 4.70 
LT1371HVCR#PBF-ND. 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator* 7-DD 10.50 6.98 5.85 LT1579CGN-3.3#PBF-ND 3.3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator* | 16-SSOP 8.25 548 4.70 
LT1371IR#PBF-ND 500kHz, High Eff. 3A Switching Reg., Ind. Temp.* 7-DD 11.75 7.81 6.55} |LT1579CGN-5-ND 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 16-SSOP 825 548 4.70 
LT1372CN8-ND 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Reg. 8-Dip 7.00 4.65 3.70] |LT1579CS-3-ND 3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 16-SOIC 750 4.98 4.30 
LT1372CN8#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Reg.* 8-Dip 7.00 4.65 3.70] |LT1579CS-5-ND 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 16-SOIC 750 4.98 4.30 
LT1372CS8#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Reg.* 8-SOIC 7.30 4.85 3.85] |LT1579CS8-5-ND 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 8-SOIC 6.75 449 3.85 
LT1372HVCS8#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Reg.* 8-SOIC 7.90 5.25 4.20) | LT1580CQ-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator 5-DDPAK | 11.75 7.81 5.88 
LT1372IS8#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching 8-SOIC 8.70 5.78 4.65] |LT1580CQ#PBF-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator* 5-DDPAK | 11.75 7.81 5.88 
Regulator, Industrial Temperature* LT1580CR-2.5#PBF-ND 2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator* 7-DDPAK | 1213 8.06 6.07 
LT1373CN8-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Reg. 8-Dip 7.00 465 3.70 LT1580CT-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator TO-220-5 | 11.50 7.64 5.75 
LT1373CN8#PBF-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Reg.* 8-Dip 7.00 4.65 3.70] |LT1580CT#PBF-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator* TO-220-5 | 11.50 7.64 5.75 
LT1373CS8#PBF-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Reg.* 8-SOIC 7.30 4.85 3.85] |LT1580CT7-2.5-ND 2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator TO-220-7 | 11.88 7.89 5.94 
LT1373HVCS8-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Reg. 8-SOIC 7.90 5.25 4.20} |LT15801Q#PBF-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator* 5-DDPAK | 14.00 9.30 7.00 
LT13731S8#PBF-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching 8-SOIC 8.70 5.78 4.65] |LT15801R-2.5-ND 2.5V, 7A, High-Speed LDO Volt. Reg. Ind. Temp. | 7-DDPAK | 14.25 947 7.13 
Regulator, Industrial Temperature* LT15801R-2.5#PBF-ND 2.5V, 7A, HS LDO Voltage Regulator Ind. Temp.* | 7-DDPAK | 14.25 9.47 7.13 
LT1374CFE#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switch. Reg.* 16-TSSOP | 9.10 6.05 4.64) |LT1581CT7#PBF-ND Adj., 10A, LDO Voltage Regulator* TO-220-7 | 13.38 889 7.50 
LT1374CR#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg.* 7-DD 10.25 6.81 5.13] |LT1584CT#PBF-ND Adj., 7A, LDO Voltage Regulator* TO-220 | 10.88 7.23 6.05 
LT1374CR-5-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg. 7-DD 10.25 6.81 5.13] |LT1584CT-3.3#PBF-ND 3.3V, 7A, LDO Voltage Regulator* TO-220 | 10.88 7.23 6.05 
LT1374CR-5#PBF-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg.* 7-DD 10.25 6.81 5.13} |LT1584CT-3.38-ND 3.38V, 7A, LDO Voltage Regulator TO-220 | 10.63 7.08 6.05 
LT1374CS8#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 9.38 6.23 4.70] |LT1585ACT-1.5-ND 1.5V, 5A, LDO Voltage Regulator TO-220-3 7.75 515 4.25 
LT1374CS8-5#PBF-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 9.38 6.23 4.70} |LT1585ACT-1.5#PBF-ND 1.5V, 5A, LDO Voltage Regulator* TO-220-3 7.75 515 4.25 
LT1374CS8-5SYNC-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Sync. Step-Down Switching 8-SOIC 9.38 6.23 4.70] |LT1585CM#PBF-ND Adj., 4.6A, LDO Voltage Regulator* 3-DDPAK 8.00 5.32 4.30 
Reg. LT1585CM-3.3#PBF-ND 3.3V, 4.6A, LDO Voltage Regulator* 3-DDPAK 8.00 532 4.30 
LT1374CT7#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5, Step-Down Switching Reg.* | TO-220-7 | 10.00 6.64 5.00) /LT1585CT-ND Adj., 4A, LDO Voltage Regulator TO-220 7.38 4.90 4.00 
LT1374CT7-5-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg. TO-220-7 | 10.00 6.64 5.00] |LT1585CT#PBF-ND Adj., 4A, LDO Voltage Regulator* TO-220 7.38 4.90 4.00 
LT1374CT7-5#PBF-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg.* T0-220-7 | 10.00 6.64 5.00) |LT1585CT-3.3#PBF-ND 3.3V, 4A, LDO Voltage Regulator* TO-220 7.38 4.90 4.00 
LT1374HVCFE-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg. 16-TSSOP | 10.00 664 5.10) |LT1585CT-3.38-ND 3.38V, 4A, LDO Voltage Regulator TO-220 7.38 4.90 4.00 
LT1374HVCFE#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg.* | 16-TSSOP) 10.00 6.64 5.10] |LT1587CM#PBF-ND Adj., 3A, LDO Voltage Regulator* 3-DDPAK 6.75 449 3.70 
LT1374HVCS8#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC | 10.38 6.89 5.20} |LT1587CM-1.5#PBF-ND 1.5V, 3A, LDO Voltage Regulator* 3-DDPAK 675 449 3.70 
LT13741R#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg.* 7-DD 11.75 7.81 5.88) + |LT1587CM-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator* 3-DDPAK 675 449 3.70 
LT13741R-5#PBF-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg.* 7-DD 11.75 7.81 5.88] | LT1587CT#PBF-ND Adj. 3A, LDO Voltage Regulator* TO-220 613 4.07 3.35 
LT1375CS8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 6.50 4.32 3.40] |LT1587CT-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator* TO-220 613 4.07 3.35 
LT1375CS8-5#PBF-ND 5V, 500kHz, 1.5A Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 7.30 4.85 3.85] |LT1610CMS8#PBF-ND 1.7Mkz, Single Cell DC/DC Converter* 8-MSOP 413° 274 2.10 
LT13751S8-ND Adj., 500kHz, 1.5A Step-Down, Switching Reg., 8-SOIC 7.75 515 4.10} |LT1610CS8#PBF-ND 1.7MHz, Single Cell DC/DC Converter* 8-SOIC 3.50 2.33 1.75 
Industrial Temperature LT16101S8#PBF-ND 1.7Mbz, Single Cell DC/DC Converter* 8-SOIC 4.25 283 2.25 
LT13751S8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A Step-Down, Switching Reg., 8-SOIC 7.75 5.15 4.10) |LT1611CS5#TRMPBFCT-ND 1.4Mbz, Inverting Switching Regulator* TSOT-23-5/ 4.70 4.20 3.78 
Industrial Temperature* L11611C0S5#TRMPBFTR-ND 1.4Mkz, Inverting Switching Regulator* TSOT-23-5 1100.00/500 
LT1376CN8-5#PBF-ND 5V, 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg.* 8-Dip 6.50 4.35 3.70] |LT1613CS5#TRMPBFCT-ND 1.4Mbz, Single Cell DC/DC Controller* TSOT-23-5/ 4.14 3.70 3.33 
LT1376CS#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg.* 16-SOIC 7.38 4.90 3.90] |LT1613CS5#TRMPBFTR-ND 1.4Mbz, Single Cell DC/DC Controller* TSOT-23-5 925.00/500 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT1614CMS8-ND 600kHz, Inverting Switching Regulator 8-MSOP 5.50 3.66 2.80 LT1776CS8-ND High Eff., Step-Down Switching Regulator, Wide 8-SOIC 5.25 3.49 2.75 
LT1614CMS8#PBF-ND 600kHz, Inverting Switching Regulator* 8-MSOP 5.50 3.66 2.80 Input Range 
LT1614CS8#PBF-ND 600kHz, Inverting Switching Regulator* 8-SOIC 5.00 3.32 2.55) |LT1776CS8#PBF-ND High Eff., Step-Down Switching Regulator, Wide 8-SOIC 5.25 349 275 
LT1615ESS#TRMPBFCI-ND | Micropower Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-5| 414 3.70 3.33 Input Range* 
LT1615ES5#TRMPBFTR-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-5 925.00/500 LT17761S8#PBF-ND High Eff., Step-Down Switching Regulator, Wide | 8-SOIC 6.00 3.99 3.15 
LT1615ES5-14TR-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter TSOT-23-5]  4500.00/2,500 Input Range* _ 
LT1615ES5-14TRMPBFCT-ND | Micropower Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-5| 4.14 3.70 3.33] |LT17771S#PBF-ND Low Noise Step-Down Switching Regulator* 16-SOIC | 6.25 4.15 3.35 
LT1615ES5-14TRMPBFTR-ND__| Micropower Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-5 925.00/500 ru Aare a re eee own Sal Regulate ‘i we ee oo aa 
LT1615IS5#TRMPBFCT-ND | Mi Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-5| 470 4.20 378 . " 2, Step-Down Switching Regulator* i : : ; 
i eee ee ae alle a L71913EDD4PBF-ND 3.5A, 2.4MHz, Step-Down Switching Regulator* | 10-DFN | 7.75 522 4.43 
LT16151S5#TRMPBFTR-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter’ TSOT-23-5 1050.00/500 
i ‘tch| a 934 LT1930AES5#TRMPBFCT-ND | 2.2MHz, Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-5| 4.70 4.20 3.78 
LT1616ES6#TRMPBFCT-ND 1.4MHz, Step-Down Switching Regulator SOT-23-6 470 420 3.78 
x i itchi 7 93-4 LT1930AES5#TRMPBFTR-ND | 2.2MHz, Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-5 1050.00/500 
LT1616ES6#TRMPBFTR-ND 1.4MHz, Step-Down Switching Regulator SOT-23-6 1050.00/500 = 
i f ; + pas LT1930ES5#TRMPBFCT-ND | 1.2MHz, Step-Up DC/DC Converter TSOT-23-5| 4.70 4.20 3.78 
LT1617ES5#TRMPBFCT-ND Micropower Inverting DC/DC Converter TSOT-23-5| 4.14 3.70 3.33 a 
i ; ; 5 “5a LT1930ES5#TRMPBFTR-ND | 1.2MHz, Step-Up DC/DC Converter TSOT-23-5 1050.00/500 
LT1617ES5#TRMPBFTR-ND Micropower Inverting DC/DC Converter TSOT-23-5 925.00/500 ji 2 
5 i * LT1931AESS#TRMPBFCT-ND | 2.2MHz, Inverting DC/DC Converter TSOT-23-5| 4.98 4.45 4.01 
LT1618EMS#PBF-ND 1.4MHz, Step-Up DC/DC Converter 10-MSOP | 3.50 2.33 1.86 : : 
i fi * i LTT931AESS#TRMPBFIR-ND | 2.2MHz, Inverting DC/DC Converter TSOT-23-5 1112.50/500 
LT1619EMS8#PBF-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller 8-MSOP | 4.50 299 2.25 : a 
LT1931ES5#TRMPBFCT-ND | 1.2MHz, Inverting DC/DC Converter TSOT-23-5| 4.98 4.45 4.01 
LT1619EMS8TR-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller 8-MSOP 5937.50/2,500 LT1931ESS¥TRMPBFTR-ND — |1.2MHz. Inverting DC/DC Converter* TS0T-23-5 1112.50/500 
LT1619ES8#PBF-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller* 8-SOIC | 4.25 283 2.13 i Paanraly 9 iver* 33 ; 
LT1932ES64TRMPBFCT-ND —_| Constant-Current DC/DC LED Driver SOT-23-6 | 417 3.73 3.36 
LT1619ES8TR-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller 8-SOIC 5625.00/2,500 i i Hae at 
celeste baa e LT1932ES6#TRMPBFTR-ND _| Constant-Current DC/DC LED Driver SOT-23-6 931.25/500 
LT1676CS8#PBF-ND High Efficiency, Step-Down Switching Regulator 8-SOIC 5.38 3.57 2.85 a 7 7 hi ¥ AA, 
GRR PERANTD Hich EH Stew-Doun Switching Reg_Ind-Temp*| @soic | 625 415 336| |Cli93SES6ATRMPBFCT-ND —/600mA, SODKHz Step-Down Switching Reg. TSOT-23-6/ 448 4.00 360 
p igh Eff., Step-Down Switching Reg., Ind. Temp.*| 8-S0l -25 4.15 3.35) |174933ES6#TRMPBFTR-ND | 600mA, 500kHz Step-Down Switching Reg.* TSOT-23-6 1145.00/500 
PINS eT High Power: DG/DG Step-Up Controller” 16-Dip_ } 8.00 5.32 4.25) | T1934ES6¢TRMPBFCT-ND | Micropower Step-Down Switching Reg.* TSOT-23-6| 512 458 4.12 
DINGCOCSWeRBEND) High Power DG/DG Step-Up Controller 16-SOIC_| 8.38 5.57 __4.45/ | T1934ES6¢TRMPBFTR-ND —_| Micropower Step-Down Switching Reg.* TSOT-23-6}  1195.00/500 
UTI CEOIS Wi BEEN D High Power DC/DC Step-Up Controller* 16-SOIC | 10.00 6.64 5.35) | T1935ESS#TRMPBFCT-ND _|1.2MHz Boost DC/DC Converter* TSOT-23-5| 5.68 5.08 4.57 
LT1681ESW#PBF-ND Dual Transistor Sync. Forward Controller* . 20-SOIC | 10.63 7.06 5.32) [[77{935ES5¥4TRMPBFTR-ND 7.2MHz Boost DC/DC Converter* TSOT-23-5 7325.00/500 
LT1683EG#PBF-ND Ultra Low Noise Push-Pull DC/DC Controller 20-SSOP | 9.63 640 4.85) ||71936EMS8E#PBF-ND 1.4A, 500kHz, Step-Down Switching Regulator* | 8-MSOP 5.70 3.93 3.24 
LT17251S-ND General Purpose Isolated Flyback Controller 16-SOIC 7.00 4.65 3.50] |111937ES5#TRMPBFCT-ND White LED Step-Up Converter* TSOT-23-5| 3.02 2.70 2.43 
LT17251S#PBF-ND General Purpose Isolated Flyback Controller’ 16-SOIC 7.00 4.65 3.50) |LT1937ES5#TRMPBFTR-ND White LED Step-Up Converter* TSOT-23-5 765.00/500 
LT17371GN#PBF-ND High Power Isolated Flyback Controller* 16-SSOP | 7.25 4.82 3.63] |LT1938EDD#PBF-ND 2.2A, 2.8MHz, Step-Down Switching Regulator* | 10-DFN | 5.50 3.93 3.24 
LT1738EG-ND Ultra Low Noise DC/DC Controller 20-SSOP | 863 5.73 4.32] | LT1939EDD#PBF-ND 2A, Monolithic Step-Down Regulator* NEW! 12-DFN | 648 4.36 3.70 
LT1738EG#PBF-ND Ultra Low Noise DC/DC Controller* 20-SSOP | 8.63 5.73 4.32] | LT1940EFE#PBF-ND Dual Mono 1.4A, 1.1MHz Step-Down Switching |16-TSSOP| 7.40 5.29 4.35 
LT1761ES5-BYP#TRMPBFCT-ND | Adj., 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* | TSOT-23-5] 238 213 1.92 Regulator* NEW! 
LT1761ES5-BYP#TRMPBFTR-ND | Adj., 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* _| TSOT-23-5 531.25/500 LT1944-1EMS#PBF-ND Dual Micropower Step-Up DC/DC Converter* 10-MSOP | 4.25 283 213 
LT1761ES5-1.5#TRMPBFCT-ND |1.5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* | TSOT-23-5[ 2.38 213 1.92| /LT1944EMS-ND Dual Micropower Step-Up DC/ DC Converter 10-MSOP | 4.25 283 213 
LT1761ES5-1.5#TRMPBFTR-ND | 1.5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* | TSOT-23-5 531.25/500 LT1944EMS#PBF-ND. Dual Micropower Step-Up DC/DC Converter* 10-MSOP | 4.25 2.83 2.13 
LT1761ES5-1.8#TRMPBFCT-ND | 1.8V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* | TSOT-23-5| 2.38 2.13 1.92) /LT1945EMS#PBF-ND Dual Micropower DC/DC Converter* 0-MSOP | 4.25. 283 2.13 
LT1761ES5-1.8#TRMPBFTR-ND | 1.8V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* | TSOT-23-5 531.25/500 LT1946AEMS8E#PBF-ND 2.7MHz Boost DC/DC Converter, 1.5A Switch* 8-MSOP | 350 233 1.86 
LT1761ES5-2.5#TRMPBFCT-ND | 2.5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* | TSOT-23-5| 2.38 2.13 1.92) |LT1946EMS8#PBF-ND 1.2MHz Boost DC/DC Converter, 1.5A Switch* 8-MSOP | 350 233 1.86 
LT1761ES5-2.54TRMPBFTR-ND | 2.5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* | TSOT-23-5 531.25/500 LT1947EMS-ND Adj. Output TFT-LCD Triple Switching Regulator | 10-MSOP | 5.13 3.41 2.65 
LT1761ES5-2.8#TRMPBFCT-ND | 2.8V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* | TSOT-23-5| 2.38 2.13 1.92] [LT1947EMS#PBF-ND Adj. Output TFT-LCD Triple Switching Reg.* 10-MSOP | 5.13 3.41 2.65 
LT1761ES5-2.8#TRMPBFTR-ND | 2.8V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* | TSOT-23-5 531.25/500 (11949-1EMS8-ND T.1MHz, 1A Switch PWM DC/DC Converter 8-MSOP | 450 266 2.30 
LT1761ES5-34TRMPBFCT-ND | 3V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* | TSOT-23-5] 2.38 2.13 1.92) |LT1949EMS8-ND 800kHz, 1A Switch PWM DC/DC Converter 8-MSOP | 4.50 299 2.30 
LT1761ES5-34TRMPBFTR-ND__|3V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* TSOT-23-5 531.25/500 LT1949EMS8#PBF-ND 800kHz, 1 Switch PWM DC/DC Converter 8-MSOP | 4.50 299 2.30 
LT1761ES5-3.3#TRMPBFCT-ND |3.3V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* | TSOT-23-5/ 2.38 213 1.92] |LT1950IGN#PBF-ND Single Switch PWM Controller* 16-SSOP | 663 473 3.90 
LT1761ES5-3.34TRMPBFTR-ND |3.3V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* | TSOT-23-5 531.25/500 LT1952EGN#PBF-ND Single Switch PWM Controller* 16-SSOP | 663 440 3.52 
LT1761ES5-54TRMPBFCT-ND | 5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* TSOT-23-5] 238 213 1.92 rH Se Ne Caen peter Saitdarna pe Bes a aa 
LT1761ES5-54TRMPBFTR-ND  |5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* —| TSOT-23-5 531.25/500 A SA, -Dov Reg. 7 : : . 
LT1761ES5-SD#TRMPBFCT-ND | Adj.,100mA, Low Noise, LDO MPU Regulator* | TSOT-23-5| 2.38 2.13 1.92| | LT1956EGN-5#PBF-ND 1-58, SY Step-Down Switching Regulator’ «| LESSOF | 7.08 ° 9400: 378 
LT1761ES5-SDATRMPBFTR-ND |Adj.,{00mA, Low Noise, LDO MPU Regulator* | TSOT-23-5} 37.25/00 Ey 2boC Be EBESND wioA, oiep-Down Switching Regulator | NEWE | 5 2DD./// 10.00). (6.6% “5.00 
sj H A * ey LT1959CS8#PBF-ND 4.5A, Step-Down Switching Regulator* NEW! 8-SOIC 9.38 6.23 4.69 
LT1762EMS8#PBF-ND Adj., 150mA, Low Noise LDO MPU Regulator’ 8-MSOP | 2.38 1.58 1.19 wit ut 
LT1762EMS8-5#PBF-ND 5V, 150mA, Low Noise LDO MPU Regulator* s-msop | 238 158 1.19 ie eT EMSSEeBy ND fod Step-Up Switching Regulator iia eMsOR aa ues a 
LT1763CS8#PBF-ND Adj., 500A, Low Noise LDO MPU Regulator* SOIC | 413 2.74 207] [ere reret Sane , WV 300n A ee es MPU te fe a | secsapn ll faiep.. '9sa*--47 ag 
LT1763CS8-2.5#PBF-ND 2.5V, 500mA, Low Noise, LDO MPU Regulators | 8-SOIC_| 413 274 2.07) | ripper tee tuoee un SEV 300mm iow Noles MPU DOIRecuister® |’ R:MSOBS||“aen”. (baa. 480 
[T1763CS8-3.3#PBF-ND 3.3V, 500mA, Low Noise, LOO MPU Regulator® |~8-SOIC | 413-274 2.07] |/+1oenemiea-37pRF-ND ai 00a low Noles MPUILDO'ReGulator®, a MGObH|(caene 938 480 
UE SESE AB BRND) SV, 500mA, Low Noise, LDO MPU Regulator | 8-SOlC | 413 274 207| jitrgeseiasa-a 3¥PEF-ND ——13.3V, 300A, Low Noise MPU LOO Regulator” &-MSOP 7380 233 1.80 
LT17631S8-1.84PBF-ND 1.8V, 500mA, Low Noise, LDO MPU Reg.* NEW!| 8-SOIC | 4.58 3.07 2.61 iepwes rae Ya Nek * i i ‘ : 
, " re LT1962EMS8-5#PBF-ND 5V, 300mA, Low Noise MPU LDO Regulator 8-MSOP | 3.50 2.33 1.80 
LT1764AEQ#PBF-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, LDO Reg. 5-DDPAK 7.38 5.09 4.19 LT1963AEQ#PBF-ND Adj., 1.5A, Fast Transient Response LDO Reg.* 5-DD 550 3.66 2.94 
LT1764AE0-1.5-ND 1.5V, 3A, Fast Transient Response, LDO Reg. S-DDPAK | 7.38 5.09 4.19) | [74963AE0-1.54PBF-ND 1.5V, 1.5A, Fast Transient Response LDO Reg.* 5-DD 550 366 2.94 
LT1764AEQ-1.5#PBF-ND 1.5V, 3A, Fast Transient Response, LDO Reg.* 5-DDPAK 7.38 5.09 4.19 LT1963AEQ-1.84PBF-ND 18V, 15A, Fast Transient Response LDO Reg.” 5-DD 550 3.66 2.94 
LT1764AEQ-1.8#PBF-ND 1.8V, 3A, Fast Transient Response, LDO Reg.* 5-DDPAK 7.38 5.09 419 LT1963AEQ-2.5#PBF-ND 2.5V,1.5A, Fast Transient Response LDO Reg.* 5-DD 550 3.66. 2.94 
LT1764AEQ-2.5#PBF-ND 2.5V, 3A, Fast Transient Response, LDO Reg.* / S-DDPAK | 7.38 5.09 4.19) 11 T1963AE0-3.34PBF-ND 3.3V, 1.5A, Fast Transient Response LDO Reg.* | 5-DD | 550 366 294 
LT1764AEQ-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A, Fast Transient Response, LDO Reg.” 5-DDPAK | 7.38 5.09 4.19| |1T1963AES8#PBF-ND Adj., 1.5A, Fast Transient Response LDO Reg.* 8-SOIC | 4.50 299 2.30 
LT1764AET#PBF-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, LDQ Reg.* _| T0-220-5 | _7.38__5.09__ 4.19) || T1963AES8-1.5#PBF-ND 1.5V, 1.5A, Fast Transient Response LDO Reg.* | 8-SOIC | 4.50 299 2.30 
LT1764AET-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A, Fast Transient Response, LDO Reg. T0-220-5 | 7.38 5.09 4.19) | 111963AES8-1.84PBF-ND 1.8V, 1.5A, Fast Transient Response LDO Reg.* | 8-SOIC_| 4.50 2.99 2.30 
LT1764EQ#PBF-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, LDO Reg.* 5-DDPAK | 7.38 5.09 4.19] | [T1963AES8-2.54PBF-ND 2.5V, 1.5A, Fast Transient Response LDO Reg.* | 8-SOIC 450 299 2.30 
LT1764EQ-2.5#PBF-ND 2.5V, 3A, Fast Transient Response, LDO Reg. 5-DDPAK | 7.38 5.09 4.19] /111963AES8-3.34PBF-ND 3.3V, 1.5A, Fast Transient Response LDO Reg.* | 8-SOIC 450 299 2.30 
LT1764EQ-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A, Fast Transient Response, LDO Reg.* | 5-DDPAK | 7.38 5.09 4.19) | LT1963AEST-1.5#PBF-ND 1.5V, 1.5A, Fast Transient Response LDO Reg.* | SOT-223 | 4.75 316 2.38 
LT1765EFE#PBF-ND 3A Step-Down Switching Regulator* 16-TSSOP |_9.65 6.89 5.68) | LT1963AEST-1.8#PBF-ND 1.8V, 1.5A, Fast Transient Response LDO Reg.* | SOT-223 | 4.75 3.16 2.38 
LT1765EFE-1.8-ND 1.8V, 3A Step-Down Switching Regulator 16-TSSOP | 9.65 6.89 5.68] | LT1963AEST-2.5#PBF-ND 2.5V, 1.5A, Fast Transient Response LDO Reg.* | SOT-223 | 4.75 316 2.38 
LT1765EFE-1.8#PBF-ND 1.8V, 3A Step-Down Switching Regulator* 16-TSSOP | 9.65 6.89 5.68) |LT1963AEST-3.3#PBF-ND 3.3V, 1.5A, Fast Transient Response LDO Reg.* SOT-223 4.75 316 2.38 
LT1765EFE-2.5-ND 2.5V, 3A Step-Down Switching Regulator 16-TSSOP | 9.65 6.89 5.68) /LT1963AEST-3.3#TRPBFCT-ND |3.3V, 1.5A, Fast Transient Response LDO SOT-223 546 488 4.39 
LT1765EFE-2.5#PBF-ND 2.5V, 3A Step-Down Switching Regulator* 16-TSSOP | 9.65 689 5.68 Reg.* NEW! 
LT1765EFE-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A Step-Down Switching Regulator* 16-TSSOP | 9.65 6.89 5.68] |LT1963AEST-3.34TRPBFTR-ND |3.3V, 1.5A, Fast Transient Response LDO SOT-223 5000.00/2,000 
LT1765EFE-5-ND 5V, 3A Step-Down Switching Regulator 16-TSSOP| 9.65 689 5.68 Reg.* NEW! 
LT1765EFE-5#PBF-ND 5V, 3A Step-Down Switching Regulator* 16-TSSOP | 9.65 6.89 5.68) |LT1963AET#PBF-ND Adj., 1.5A, Fast Transient Response LDO Reg.* TO-220-5 | 5.50 366 2.94 
LT1765ES8#PBF-ND 3A-Step-Down Switching Regulator* 8-SOIC 9.58 6.36 4.79] |LT1963AET-1.5#PBF-ND 1.5V, 1.5A, Fast Transient Response LDO Reg.*_| T0-220-5 |_5.50 3.66 __2.94 
LT1766EFE#PBF-ND 1.5A, 200kHz Step-Down Switching Regulator* | 16-TSSOP| 7.50 5.36 4.41] /LT1963AET-2.5#PBF-ND 2.5V, 1.5A, Fast Transient Response LDO Reg.* | T0-220-5 | 5.50 366 2.94 
LT1766EGN#PBF-ND 1.5A, 200kHz High Volt. Step-Down Switching 16-SSOP | 7.38 4.90 3.72 ee SOSAE FSF BEND rey Bh Fest Tranter Aesponse: DOO Toe Bee ae eet 
Regulator* ‘| j., 1.5A, Fast Transient Response eg.* -| K . i 
LT1766EGN-5#PBF-ND 1.5A, 200kHz High Volt. Step-Down Switching 16-SSOP | 7.38 4.90 3.72] |LT1963EST-1.8#PBF-ND yee Lad Fast Transient Response LDO SOT-223 | 4.75 316 2.38 
Regulator* eg.* ! 
LT1766IGN#PBF-ND 1.5A, 200kHz High Volt. Step-Down Switching 16-SSOP | 9.00 5.98 4.50 1 ea a a ot piensa response ree pea sors e 36 ae 
Regulator* 3. a -3V, 1.5A, Fast Transient Response eg.* y i EF i 
LT1767EMS8#PBF-ND Adj., Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down Switching | 8-MSOP | 6.00 399 3.10 a gore eoe eernMpsec To ae a ee re ey et Hee worees 3.25 ‘1 fais 2.61 
Regulator* 5 i mA, Low Noise leg. ‘egulator* 23-5 725.00/5! 
LT1767EMS8-1.8-ND 1.8V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down Switching | 8-MSOP 6.00 3.99 3.10 LTC3412EFE#PBF-ND 3A, 4MHz, Mono. Sync. Step-Down Regulator* 16-TSSOP| 7.90 564 4.65 
Reg. LTC3413EFE#PBF-ND 3A, 2MHz, Mono. Sync. Step-Down Regulator* 16-TSSOP | 7.90 5.72 4.67 
LT1767EMS8-2.5-ND 2.5V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down Switching | 8-MSOP | 6.00 3.99 3.10] |LTC3414EFE#PBF-ND 4A, 4MHz, Mono. Sync. Step-Down Regulator* | 20-TSSOP| 9.00 6.07 5.00 
Regulator LTC3415EUHF#PBF-ND 7A, PolyPhase® Sync. Step-Down Regulator* 38-QFN 13.83 9.29 7.65 
[T1767EMS8-2.5#PBF-ND 2.5V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down Switching | 8-MSOP | 6.00 3.99 3.10] |LTC341GEFE#PBF-ND 4A, 4MHz, Mono. Sync. Step-Down Reg.” 20-TSSOP | 9.83 6.60 5.44 
Regulator* LTC3417AEDHC#PBF-ND Dual Sync. 1.5A/1A, 4MHz Step-Down DC/DC 16-DFN | 6.90 4.93 4.06 
LT1767EMS8-3.3#PBF-ND 3.3V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down Switching | 8-MSOP | 6.00 3.99 3.10 Regulator* 
Regulator* LTC3417AEDHC-2#PBF-ND Dual Sync. 1.5A/1A, 4MHz Step-Down DC/DC 16-DFN | 6.23 4.19 3.56 
LT1767EMS8-5#PBF-ND. 5V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down Switching 8-MSOP 6.00 3.99 3.10 Regulator* 
Regulator* LTC3417AEFE#PBF-ND Dual Sync. T5A/1A, 4MHz Step-Down DC/DC 20-TSSOP| 7.30 5.21 429 
LT1767EMS8E#PBF-ND Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down Switching 8-MSOP 6.10 436 3.59 Regulator* 
Regulator* LTC3417AEFE-2#PBF-ND Dual Sync. 1.5A/1A, 4MHz Step-Down DC/DC 20-TSSOP| 6.65 4.47 3.80 
LT1767EMS8E-1.84PBF-ND | 1.8V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down Switching | 8-MSOP | 6.10 4.36 3.59 Regulator* 
Regulator* LTC3417AIFE-2#PBF-ND Dual Sync. 1.5A/1A, 4MHz Step-Down DC/DC 20-TSSOP| 7.58 5.10 4.34 
[T1767EMS8E-3.37PBF-ND _|3.3V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down Switching | 8-MSOP [ 6.10 436 3.59 Regulator* 
Regulator* LTC3418EUHF#PBF-ND 8A, 4MHz, Mono. Sync. Step-Down Regulator* 38-QFN 12.18 819 6.74 
LT1767EMS8E-5#PBF-ND 5V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down Switching 8-MSOP 6.10 436 3.59 LTC3419EDD#PBF-ND Dual Mono 600mA Sync. Step-Down Regulator* 8-DFN 3.90 2.79 2.29 
Regulator* LTC3419EMS#PBF-ND Dual Mono 600mA Sync. Step-Down Regulator* | 10-MSOP 3.90 2.79 2.29 
LT1776CN8#PBF-ND High Eff., Step-Down Switching Regulator, Wide 8-Dip 5.00 332 2.65 LTC3421EUF#PBF-ND 3A, 3MHz, Micropower Sync. Boost Converter 24-QFN 7.00 5.00 4.12 
Input Range* with Output Disconnect* 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT1964ES5-SD#TRMPBFCT-ND | 200mA, Low Noise LDO Neg. MPU Regulator* TSOT-23-5/ 3.25 2.90 2.61 LT3480EMSE#PBF-ND 38V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* 10-MSOP | 7.10 5.07 4.18 
LT1964ES5-SD#TRMPBFTR-ND | 200mA, Low Noise LDO Neg. MPU Regulator* TSOT-23-5 725.00/500 LT3481EDD#PBF-ND 36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching Reg.* 10-DFN 650 464 3.82 
LT1964ES5-5#TRMPBFCT-ND | 200mA, 5V Low Noise LDO Neg. MPU Reg.* TSOT-23-5| 3.25 2.90 2.61 LT3481EMSE#PBF-ND 36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching Reg.* 10-MSOP | 650 464 3.82 
LT1964ES5-5#TRMPBFTR-ND | 200mA, 5V Low Noise LDO Neg. MPU Reg.* TSOT-23-5 725.00/500 LT3482EUD#PBF-ND 90V Boost DC/DC Conv. with APD Monitor* 16-QFN 6.90 4.93 4.06 
LT1965EDD#PBF-ND 1.1A, Low Noise LDO Linear Regulator* 8-DFN 3.75 269 2.21 LT3483EDC#TRMPBFCT-ND. Inverting Micropower DC/DC Converter* 8-DFN 482 430 3.87 
LT1965EMS8E#PBF-ND 1.1A, Low Noise LDO Linear Regulator* 8-MSOP 3.88 2.77 2.28 LT3483EDC#TRMPBFTR-ND Inverting Micropower DC/DC Converter* 8-DFN 1115.00/500 
LT1965IDD#PBF-ND 1.1A, Low Noise LDO Linear Regulator* 8-DFN 433 3.09 2.54) |LT3487EDD#PBF-ND Boost/Inverting Switching Reg. for CCD* 10-DFN 460 329 2.71 
LT1965IMS8E#PBF-ND 1.1A, Low Noise LDO Linear Regulator* 8-MSOP 445 3.19 2.62] |LT3489EMS8E#PBF-ND 2MHz Boost DC/DC Conv., 2.5A Switch* 8-MSOP 3.90 2.79 2.29 
LT1976IFE#PBF-ND HV 1.5A, 200kHz Step-Down Switching Reg.* 16-TSSOP | 9.20 657 5.41 LT3493EDCB4TRMPBFCT-ND | 1.2A, 750kHz Step-Down Switching 6-DFN 619 553 4.98 
LT1977EFE#PBF-ND High Voltage 1.5A, 500kHz Step-Down Switching | 16-TSSOP | 8.20 5.45 4.26 Reg.* NEW! 
Regulator* LT3493EDCB4TRMPBFTR-ND | 1.2A, 750kHz Step-Down Switching 6-DFN 1595.00/500 
LT3008EDC#TRMPBFCT-ND. 3A 10, 20mA LDO Linear Regulator* NEW! 6-DFN 2.97 265 2.39 Reg.* NEW! 
LT3008EDC#TRMPBFTR-ND 3A 10, 20mA LDO Linear Regulator* NEW! 6-DFN 730.00/500 LT3494EDDB#TRMPBFCT-ND | MPU Low Noise Boost Converter* NEW! 8-DFN 3.36 3.00 2.70 
LT3008ETS8#TRMPBFCT-ND | 3A 10, 20mA LDO Linear Regulator* NEW! TSOT-23-8| 2.97 2.65 2.39] |LT3494EDDB4TRMPBFTR-ND | MPU Low Noise Boost Converter* NEW! 8-DFN 855.00/500 
LT3008ETS84TRMPBFTR-ND =| 3A 10, 20mA LDO Linear Regulator* NEW! TSOT-23-8 730.00/500 LT3495BEDDB#TRMPBFCT-ND_|650mA MPU Low Noise Boost Converter* MEW!| 10-DFN 4.28 3.83 3.45 
LT3009EDC#TRMPBFCT-ND 31A 10, 20mA LDO Linear Regulator* 6-DFN 2.24 2.00 1.80] |LT3495BEDDB#TRMPBFTR-ND | 650mA MPU Low Noise Boost Converter* NE! 10-DFN 1030.00/500 
LTZ009EDC#TRMPBFTR-ND — | 3A 10, 20mA LDO Linear Regulator* 6-DFN 575.00/500 LT3495BEDDB-1#TRMPBFCT-ND | 350mA MPU Low Noise Boost Converter* NEI 10-DFN 428 383 3.45 
LT3010EMS8E#PBF-ND 50mA, 3V to 80V LDO Micropower Linear Reg.* 8-MSOP 313 2.23 1.84] |LT3495BEDDB-1#TRMPBFTR-ND | 350mA MPU Low Noise Boost Converter* NE 10-DFN 1030.00/500 
LT3010EMS8E-5#PBF-ND 50mA, 3V to 80V LDO MPU Linear Regulator* 8-MSOP 3.13 2.23 1.84 LT3495EDDB#TRMPBFCT-ND | 650mA MPU Low Noise Boost Converter* NE! 10-DFN 428 383 3.45 
LT3010HMS8E-5#PBF-ND 50mA, 3V to 80V LDO MPU Linear Regulator* 8-MSOP | 410 293 2.41) |LT3495EDDB#TRMPBFTR-ND | 650mA MPU Low Noise Boost Converter* NE! 10-DFN 1030.00/500 
LT3011EDD#PBF-ND 50mA, 3V to 80V LDO MPU Linear Reg.* NEW! | 10-DFN 3.73 250 2.13 LT3495EDDB-1#TRMPBFCT-ND | 350mA MPU Low Noise Boost Converter* NEW!| 10-DFN 4.28 3.83 3.45 
LT3011EMSE#PBF-ND 50mA, 3V to 80V LDO MPU Linear Reg.* NEW! | 12-MSOP | 3.73 250 2.13 LT3495EDDB-1#TRMPBFTR-ND | 350mA MPU Low Noise Boost Converter* NEW!) 10-DFN 1030.00/500 
LT3011IDD#PBF-ND 50mA, 3V to 80V LDO MPU Linear Reg.* NEW! | 10-DFN 410 2.76 2.34) |LT3500EDD#PBF-ND 2A Step-Down Regulator/Controller* 12-DFN 6.50 4.64 3.82 
LT3012BEFE#PBF-ND 250mA, 4V to 80V LDO Micropower Linear 16-TSSOP | 4.40 3.14 2.59] |LTS500EMSE#PBF-ND 2A Step-Down Regulator/Controller* NEW! 16-MSOP | 7.13 4.79 4.07 
Regulator* NEW! LT3500HDD#PBF-ND 2A Step-Down Regulator/Controller* 12-DFN 8.30 5.93 4.88 
LT3013EDE#PBF-ND 250mA, 4V to 80V LDO MPU Linear Regulator* 12-DFN 450 3.21 2.65 LT3500IDD#PBF-ND 2A Step-Down Regulator/Controller* 12-DFN 780 557 4.59 
LT3013EFE#PBF-ND 250mA, 4V to 80V LDO MPU Linear Regulator* | 16-TSSOP| 4.80 3.43 2.82 LT3501EFE#PBF-ND Dual Mono 3A Step-Down Switching Reg.* 20-TSSOP| 7.00 541 4.27 
LT3014EDD#PBF-ND 20mA, 3V to 80V LDO MPU Linear Regulator* 8-DFN 2.98 2.14 1.77) |LTS502AIDC#TRMPBFCT-ND — | 2.2MHz, 500mA Step-Down Regulator* 8-DFN 5.35 4.78 4.30 
LT3014HVEDD#PBF-ND 20mA, 3V to 80V LDO MPU Linear Regulator* 8-DFN 3.40 2.43 2.00) |LTS502AIDC#TRMPBFTR-ND — | 2.2MHz, 500mA Step-Down Regulator* 8-DFN 1375.00/500 
LT3020EDD#PBF-ND 100mA, Adj. Low Volt. VLDO Linear Regulator* 8-DFN 3.00 2.00 1.60} |LT3502IDC#TRMPBFCT-ND 2.2MHz, 500mA Step-Down Regulator* 8-DFN 5.35 478 4.30 
LT3021EDH#PBF-ND 500mA, Adj. Low Volt. VLDO Linear Regulator* 16-DFN 450 3.21 2.65] | LT3502IDC#TRMPBFTR-ND 2.2MHz, 500mA Step-Down Regulator* 8-DFN 1375.00/500 
LT3021ES8#PBF-ND 500mA, Adj. Low Volt. VLDO Linear Regulator* 8-SOIC 4.50 3.21 2.65] |LT3503EDCB#TRMPBFCT-ND | 2.2MHz, 1A Step-Down Switching Reg.* NEW! | 6-DFN 5.15 4.60 4.14 
LT30211S8-1.8#PBF-ND 1.8V, 500mA, LV VLDO Linear Reg.* NEW! 8-SOIC 5.28 3.54 3.01 LT3503EDCB#TRMPBFTR-ND | 2.2MHz, 1A Step-Down Switching Reg.* NEW! 6-DFN 1350.00/500 
LT3023EDD-ND Dual 100mA, LDO Low Noise Micropower Reg. 10-DFN | 340 2.43 2.00) |LT3505EDD#PBF-ND 1.2A Step-Down Switching Regulator* 8-DFN 480 343 2.82 
LT3023EDD#PBF-ND Dual 100mA, LDO Low Noise Micropower Reg.* | 10-DFN 3.40 2.43 2.00] | LT3505EMS8E#PBF-ND 1.2A Step-Down Switching Regulator* 8-MSOP | 5.20 3.71 3.06 
LT3023EMSE#PBF-ND Dual 100mA, LDO Low Noise Micropower Reg.* | 10-MSOP | 3.20 2.29 1.88 LT3506AIDHD#PBF-ND Dual Mono 1.6A Step-Down Switching Regulator* | 16-DFN 7.08 5.06 4.17 
LT3024EDE#PBF-ND Dual 100mA/500mA, LDO Low Noise Micropower| 12-DFN | 4.90 3.50 2.88] |LT3506IDHD#PBF-ND Dual Mono 1.6A Step-Down Switching Regulator*) 16-DFN | 7.08 5.06 4.17 
Regulator* LT3507EUHF#PBF-ND Triple Mono Step-Down Reg. with LDO* 38-QFN 9.03 6.07 5.16 
LT3024EFE#PBF-ND Dual 100mA/500mA, LDO Low Noise Micropower | 16-TSSOP | 4.90 3.50 2.88] _ | LT3507 HUHF#PBF-ND Triple Mono Step-Down Reg. with LDO* 38-QFN | 11.38 7.64 6.50 
Regulator* LT3507IUHF#PBF-ND Triple Mono Step-Down Reg. with LDO* 38-QFN | 10.85 7.29 6.19 
LT3027EDD#PBF-ND Dual 100mA, LDO Low Noise MPU Regulator* 10-DFN 3.50 2.33 1.86] |LT3508EFE#PBF-ND Dual Mono 1.4A Step-Down Sw. Reg.* NEW! |16-TSSOP] 7.00 5.00 4.12 
LT3027EMSE#PBF-ND Dual 100mA, LDO Low Noise MPU Regulator* 10-MSOP | 3.30 2.20 1.76] |LT3508EUF#PBF-ND Dual Mono 1.4A Step-Down Switching Reg.* 24-QFN 6.70 4.79 3.94 
LT3028EDHC#PBF-ND Dual 100mA/500mA, LDO Low Noise Micropower | 16-DFN 5.30 352 2.82 LT3508HFE#PBF-ND Dual Mono 1.4A Step-Down Switching Reg.* 16-TSSOP| 8.90 636 5.24 
Regulator* LT3508HUF#PBF-ND Dual Mono 1.4A Step-Down Switching Reg.* 24-QFN 8.55 610 5.02 
LT3028EFE#PBF-ND Dual 100mA/500mA, LDO Low Noise Micropower| 16-TSSOP| 5.10 3.39 2.72| |LT3508IFE#PBF-ND Dual Mono 1.4A Step-Down Switching Reg.* 16-TSSOP | 840 6.00 4.94 
Regulator* LT3508IUF#PBF-ND Dual Mono 1.4A Step-Down Switching Reg.* 24-QFN 8.05 5.74 4.73 
LT3080EDD#PBF-ND Single 1.1A LDO Regulator* 8-DFN 3.75 269 2.21 LT3509EDE#PBF-ND Dual 700mA Step Down Regulator* NEW! 14-DFN 6.28 4.22 3.58 
LT3080EDD#TRPBFCT-ND Single 1.1A LDO Regulator* NEW! 8-DFN 434 3.88 3.49] |LT3509EMSE#PBF-ND Dual 700mA Step Down Regulator* NEW! 16-MSOP | 648 436 3.70 
LT3080EDD#TRPBFTR-ND. Single 1.1A LDO Regulator* NEW! 8-DFN 5703.24/2,500 LT3510EFE#PBF-ND Dual Mono 2A Step-Down Switching Reg.* 20-TSSOP | 650 5.01 3.96 
LT3080EMS8E#PBF-ND Single 1.1A LDO Regulator* 8-MSOP 3.88 2.77 2.28] | LT3513EUHF#PBF-ND 2MHz High Current 5-Output Regulator* NEW! | 38-QFN 9.03 6.07 5.16 
LT3080EMS8E#TRPBFCT-ND | Single 1.1A LDO Regulator* NEW! 8-MSOP 448 400 3.60) |LT3513IUHF#PBF-ND 2MHz High Current 5-Output Regulator* NEW! | 38-QFN | 10.63 7.14 6.07 
LT3080EMS8E#TRPBFTR-ND | Single 1.1A LDO Regulator* NEW! 8-MSOP 5878.13/2,500 LT3570EFE#PBF-ND 1.5A Buck/Boost Converter and LDO 20-TSSOP | 648 436 3.70 
LT3080EST#PBF-ND Single 1.1A LDO Regulator* SOT-223 3.63 259 2.13 Controller* NEW! 
LT3080EST#TRPBFCT-ND Single 1.1A LDO Regulator* NEW! SOT-223 4.20 3.75 3.38] |LT3571EUD#PBF-ND 75V DC/DC Converter for APD Bias* NEW! 16-QFN 5.20 350 298 
LT3080EST#TRPBFTR-ND. Single 1.1A LDO Regulator* NEW! SOT-223 4402.00/2,000 LT3572EUF#PBF-ND Dual Full-Bridge Piezo Driver with 900mA Boost 20-QFN 5.50 3.93 3.24 
LT3080ET#PBF-ND Single 1.1A LDO Regulator* 0220-5 438 314 259 Converter* 
LT3085EDCB#TRMPBFCT-ND | Adj., 500mA LDO Regulator* NEW! 6-DFN 4.23 3.78 3.40) | LTS573EMSE#PBF-ND Isolated Flyback Converter* NEW! 16-MSOP | 5.88 3.94 3.35 
LT3085EDCB4TRMPBFTR-ND | Adj., 500mA LDO Regulator* NEW! 6-DFN 4050.00/500 LT3573IMSE#PBF-ND Isolated Flyback Converter* NEW! 16-MSOP 6.63 446 3.79 
LT3085EMS8E#PBF-ND Adj, 500mA LDO Regulator* NEW! 8-MSOP | 3.90 2.62 2.22| |LT3580EDD#PBF-ND Boost/Inverting DC/DC Converter” 8-DFN | 4.00 286 235 
LT3430EFE#PBF-ND High Voltage, 3A, 200kHz Step-Down Switching |16-TSSOP | 9.90 7.07 5.82] | LT3580EMS8E#PBF-ND Boost/Inverting DC/DC Converter* 8-MSOP | 4.20 3.00 247 
Regulator* LT3580IDD#PBF-ND Boost/Inverting DC/DC Converter* 8-DFN 480 343 2.82 
LT3430EFE-1#PBF-ND High Voltage, 3A 100kHz Step-Down Switching | 16-TSSOP| 9.90 7.07 5.82] |LT3580IMS8E#PBF-ND Boost/Inverting DC/DC Converter* 8-MSOP | 5.05 3.60 2.97 
Regulator* LT3587EUD#PBF-ND High Voltage Mono Inverter/Dual Boost* NEW! | 20-QFN 6.28 4.22 3.58 
LT3430IFE#PBF-ND High Voltage, 3A 200kHz Step-Down Switching 16-TSSOP | 11.38 813 6.69] |LT3653EDCB4TRMPBFCT-ND | 1.2A HV Input Reg. w/Output Curr. Limit* NEW!) 8-DFN 6.08 543 4.89 
Regulator* LT3653EDCB4TRMPBFTR-ND | 1.2A HV Input Reg. w/Output Curr. Limit* NEW!) 8-DFN 1520.00/500 
LT34301FE-1#PBF-ND High Voltage, 3A 100kHz Step-Down Switching 16-TSSOP | 11.38 813 6.69] |LT3653IDCB#TRMPBFCT-ND | 1.2A HV Input Reg. w/Output Curr. Limit* NEW!) 8-DFN 6.94 6.20 5.58 
Regulator* LT3653IDCBATRMPBFTR-ND__|1.2A HV Input Reg. w/Output Curr. Limit* NEW!|  8-DFN 1750.00/500 
LT3431EFE#PBF-ND High Voltage, 3A, Step-Down Switching Reg.* 16-TSSOP | 9.90 7.07 5.82) | LT3680EDD#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* 10-DFN 830 5.93 488 
LT3433EFE#PBF-ND High Voltage, 200kHz, Step-Up/Step-Down 16-TSSOP | 6.50 4.64 3.82) |LT3680EMSE#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* 10-MSOP | 850 6.07 5.00 
Switching DC/DC Converter* LT3680IDD#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* 10-DFN 9.95 7.11 5.86 
LT3434EFE#PBF-ND High Voltage, 3A, 200kHz, Step-Down Switching | 16-TSSOP) 10.50 7.50 6.18] |LT3680IMSE#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* 10-MSOP | 10.20 7.29 6.00 
Regulator* LT3681EDE#PBF-ND 36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching Reg.* 14-DFN 7.30 5.21 4.29 
LT3435EFE#PBF-ND High LoTHOe 3A, 500kHz, Step-Down Switching | 16-TSSOP | 10.50 7.50 6.18] /LT3682EDD#PBF-ND TA, Micropower Step-Down Switching 12-DFN 628 422 358 
egulator* Reg.* NEW! 
LT3437HFE#PBF-ND High Voltage, 500mA, 200kHz, Step-Down 16-TSSOP | 6.00 4.29 3.53) |LT3684EMSE#PBF-ND 36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching Reg.* 10-MSOP | 615 4.36 3.59 
Switching Regulator* LT3684IDD#PBF-ND 36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching Reg.* 10-DFN 7.08 5.06 4.17 
LT3439EFE#PBF-ND Ultralow Noise 1A Isolated DC/DC Transformer 16-TSSOP | 7.00 5.00 4.12 LT3684IMSE#PBF-ND 36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching Reg.* 40-MSOP 7.33 520 428 
Driver* LT3685EDD#PBF-ND 38V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* 10-DFN 6.10 4.36 3.59 
LT3460ES5#TRMPBFCT-ND 1.3MHz Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-5] 3.70 3.30 2.97) | T3685EMSE#PBF-ND 38V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* 10-MSOP | 6.30 450 3.71 
LT3460ESS#TRMPBFTR-ND | 1.3MHz Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-5 940.00/500 LT3685IDD#PBF-ND 38V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* 10-DFN | 733 5.23 4.31 
LT3461AESG#TRMPBFCT-ND — | 3MHz Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-6] 3.92 3.50 3.15] |LT3685IMSE#PBF-ND 38V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* 10-MSOP | 7.55 540 4.45 
LT3461AESG#TRMPBFTR-ND | 3MHz Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-6 1000.00/500 LT3693EDD#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* | 10-DFN | 7.70 550 4.53 
LT3461ES6#TRMPBFCT-ND | 1.3MHz Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-6| 3.92 3.50 __3.15|_ | /T3693EMSE#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* | 10-MSOP | 7.90 5.64 4.65, 
LT3461ES6#TRMPBFTR-ND | 1.3MHz Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-6 1000.00/500 LT3693IDD#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* | 10-DFN | 9.25 660 5.44 
LT3463AEDD#PBF-ND Dual Micropower DC/DC Converter* 10-DFN 3.90 2.79 2.29) |LT3693IMSE#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* | 10-MSOP | 948 6.77 5.58 
LT3463EDD#PBF-ND Dual Micropower DC/DC Converter* NEW! 10-DFN | 390 279 2.29] |113710EFE-ND High Efficiency Step-Down Switching Regulator | 16-TSSOP| 7.88 5.63 4.63 
LT3464ETS8#TRMCT-ND Micropower Boost Converter TSOT-23-8] 3.70 3.30 297] | T3710EFE#PBF-ND High Efficiency Step-Down Switching Reg.* 16-TSSOP| 7.88 5.63 4.63 
LT3464ETS8#TRMPBFCT-ND __| Micropower Boost Converter* TSOT-23-8| 3.70 3.30 2.97] |LT3724EFE#PBF-ND High Voltage Switching Reg./Controller* 16-TSSOP| 6.38 4.24 3.30 
LT3464ETS8#TRMPBFTR-ND — | Micropower Boost Converter* TSOT-23-8 940.00/500 LT3740EDHC#PBF-ND Sync. Step-Down Switching Controller* 16-DFN 388 296 2.44 
LT3466EDD-1#PBF-ND White LED Driver and Dual Step-Up DC/DC Boost | 10-DFN 3.90 2.79 2.29) |LT3742EUF#PBF-ND Dual Step-Down Switching Controller* 24-DFN 488 3.29 2.79 
Converter* LT3781EG#PBF-ND Dual Transistor Sync. Forward Controller* 20-SSOP | 10.00 7.14 5.88 
LT3467AES6#TRMPBFCT-ND | 1.1A Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-6) 4.14 3.70 3.33] /113781IG-ND Dual Transistor Synchronous Forward Controller | 20-SSOP | 11.00 7.86 6.47 
LT3467AES6#TRMPBFTR-ND | 1.1A Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-6 1060.00/500 LT3782AEFE#PBF-ND 2-Phase Step Up DC/DC Controller* NEW! 28-TSSOP | 9.63 6.47 5.50 
LT3467ES6#TRMPBFCT-ND 1.1A Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-6| 4.14 3.70 ___ 3.33) |[T3782AEUFD#PBF-ND 2-Phase Step Up DC/DC Controller* NEW! 28-QFN 938 6.30 5.36 
LT3467ES6#TRMPBFTR-ND. 1.1A Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-6 1060.00/500 LT3782EFE#PBF-ND 2-Phase Step-Up DC/DC Controller* 28-TSSOP| 9.38 6.23 5.01 
LT3470ETS8#TRMPBFCT-ND | Micropower Buck Regulator* TSOT-23-8| 5.38 4.80 4.32 LT3782EUFD#PBF-ND 2-Phase Step-Up DC/DC Controller* 28-QFN 938 623 5.01 
LT3470ETS8#TRMPBFTR-ND | Micropower Buck Regulator* TSOT-23-8 1250.00/500 LT3825EFE#PBF-ND Isolated Sync. Flyback Controller* 16-TSSOP| 6.35 4.43 3.65 
LT3470TS8#TRMPBFCT-ND | Micropower Buck Regulator* TSOT-23-8] 6.41 5.73 5.16] |LT3837EFE#PBF-ND Isolated Sync. Flyback Controller* 16-TSSOP | 6.35 4.43 3.65 
LT3470ITS8#TRMPBFTR-ND __| Micropower Buck Regulator* TSOT-23-8 1495.00/500 LT38001FE#PBF-ND High Voltage Sync. Step-Down Controller* 6-TSSOP| 8.08 564 4.65 
LT3471EDD#PBF-ND Dual 1.3A, Switching Regulator Boost/Inverter* 10-DFN 5.60 3.72 2.98 LT3844EFE#PBF-ND High Voltage Switching Reg./Controller* 16-TSSOP| 638 443 3.65 
LT3472EDD#PBF-ND Dual Boost/Inverting DC/DC Conv. for CCD* 10-DFN 3.90 259 2.15 LT3845EFE#PBF-ND High Voltage Sync. Step-Down Controller* 16-TSSOP| 713 5.09 419 
LT3473AEDE#PBF-ND Micropower 1A Boost DC/DC Converter* 12-DFN 410 293 241 LT3972EDD#PBF-ND 33V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching 10-DFN 9.03 6.07 5.16 
LT3473EDD#PBF-ND Micropower 1A Boost DC/DC Converter* 8-DFN 3.90 279 2.29 Regulator* NEW! 
LT3479EDE#PBF-ND 3A Full Featured Step-Up DC/DC Converter* 14-DFN 6.00 3.99 3.18] |LT3972EMSE#PBF-ND 33V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching 10-MSOP | 9.25 636 5.40 
LT3479EFE#PBF-ND 3A Full Featured Step-Up DC/DC Conv.* 16-TSSOP | 6.00 3.99 3.18 Regulator* NEW! 
LT3480EDD#PBF-ND 38V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* 10-DFN 6.90 4.93 4.06] |LT8410EDC#TRMPBFCT-ND 25mA Ultralow Power Boost Converter* NEW! 8-DFN 4.28 3.83 3.45 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
LT8410EDC#TRMPBFTR-ND 25mA Ultralow Power Boost Converter* NEW! 8-DFN 1065.00/500 LTC1772BES6#TRMCT-ND Constant Frequency, Current Mode Step-Down SOT-23-6 | 4.56 4.08 3.67 
LT8410EDC-1#TRMPBFCT-ND | 8mA Ultralow Power Boost Converter* NEW! 8-DFN 4.28 383 3.45 DC/DC Controller 
LT8410EDC-1#TRMPBFTR-ND | 8mA Ultralow Power Boost Converter* NEW! 8-DFN 1065.00/500 LTC1772BES6#TRMPBFCT-ND Constant Frequency, Current Mode Step-Down SOT-23-6 456 4.08 3.67 
LTC1142CG-ND Dual Step-Down Switching Regulator 28-SSOP | 11.25 7.50 6.00 DC/DC Controller* 
LTC1143LCS-ND Dual Step-Down Switching Regulator 16-SOIC 8.25 548 4.60] |LTC1772BES6#TRMPBFTR-ND | Constant Frequency, Current Mode Step-Down SOT-23-6 1018.75/500 
LTC1143LCS#PBF-ND Dual Step-Down Switching Regulator* 16-SOIC | 825 5.48 4.60 DC/DC Controller* 
LTC1147CN8-5-ND 5V, High Efficiency Step-Down Regulator 8-Dip 513 3.41 2.65 LTC1772ES6#TRMCT-ND Constant Frequency, Current Mode Step-Down SOT-23-6 | 4.56 4.08 3.67 
LTC1147CS8-3.3-ND 3.3V, High Efficiency Step-Down Regulator 8-SOIC | 5.38 3.57 2.80 DC/DC Controller 
LTC1147CS8-3.3#PBF-ND 3.3V, High Efficiency Step-Down Regulator* 8-SOIC | 5.38 3.57 2.80| |LTC1772ES6#TRMPBFCT-ND Gone eau, Current Mode Step-Down | SOT-23-6 | 4.56 4.08 3.67 
LTC1147CS8-5#PBF-ND 5V, High Efficiency Step-Down Regulator* 8-SOIC 5.38 3.57 2.80 
L1¢1147L¢$8-ND High Efficiency Step-Down Regulator 8-SOIC 6.00 3.99 3.15 LTC1772ES6#TRMPBFTR-ND Sa euuaney, Current Mode Step-Down SOT-23-6 1018.75/500 
BiG EMS ALD High Efficiency Step-Down Regulator BSOIC | 6.00 3.99 3.15) orCT773EMSAPBF-ND Sync. Step-Down DC/DC Controller TO-MSOP | 538 357 2.69 
LTC1148CN-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator 14-Dip 8.60 5.72 4.50 daieh " 
| i rs a * Di LTC1778EGN#PBF-ND Sync. Step-Down Switching Reg. Controller 16-SSOP 5.75 3.82 2.88 
LTC1148CN#PBF-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator 14-Dip 8.60 5.72 4.50 Paes ie 
zi 7 Fl zi ¥ I LTC1778EGN-1#PBF-ND Sync. Step-Down Switching Reg. Controller 16-SSOP 5.75 3.82 2.88 
LTC1148CS#PBF-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator 14-SOIC 8.80 5.85 4.60 “ 
294 ‘ jai e a LTC1779ES6#TRMPBFCT-ND | 250mA Step-Down DC/DC Converter SOT-23-6 | 445 398 3.58 
LTC1148CS-3.3-ND 3.3V, High Efficiency Sync. Step-Down Regulator | 14-SOIC 8.80 5.85 4.60 * 
“| 4 i a a + a LTC1779ES64TRMPBFTR-ND | 250mA Step-Down DC/DC Converter SOT-23-6 1000.00/500 
LTC1148CS-5#PBF-ND 5V, High Efficiency Sync. Step-Down Regulator 14-SOIC 8.80 5.85 4.60 - - 
7 Hi ad if ff LTC1844ES5-1.54TRMCT-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg. TSOT-23-5/ 2.88 2.58 2.32 
LTC1148HVCS-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator 14-SOIC 9.20 611 4.80 ‘ - 
| i ini a * e LTC1844ES5-1.5#TRMPBFCT-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg. TSOT-23-5) 2.88 2.58 2.32 
LTC1148HVCS#PBF-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator’ 14-SOIC 9.20. 6.11 4.80 : " ‘ 
a 7] H Fo a ¥ re LTC1844ES5-1.5#TRMPBFTR-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg. TSOT-23-5 725.00/500 
LTC1148LCS-3.3#PBF-ND 3.3V, High Efficiency Sync. Step-Down Reg. 14-SOIC 950 631 4.90 < 
_ Hi rae e + Di LTC1844ES5-1.8#TRMPBFCT-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg.* TSOT-23-5) 2.88 2.58 2.32 
LTC1149CN#PBF-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator 16-Dip 963 640 5.50 
| 5: i e 7 LTC1844ES5-1.8#TRMPBFTR-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg.* TSOT-23-5 725.00/500 
LTC1149CS-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator 16-SOIC | 10.00 6.64 5.00 . zs - 
7 i ini i * a LTC1844ES5-2.5#TRMPBFCT-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg. TSOT-23-5/ 2.88 2.58 2.32 
LTC1149CS#PBF-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator 16-SOIC | 10.00 6.64 5.00 : i ‘ie 
7 i ini . Ht hi + e LTC1844ES5-2.5#TRMPBFTR-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg. TSOT-23-5 725.00/500 
LTC1159CS#PBF-ND High Efficiency Sync. Step-Down Switching Reg 16-SOIC 9.00 6.00 4.90 ? 7 ig 
q 7 =] 7 ¥ ai LTC1844ES5-3.3#TRMPBFCT-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg. TSOT-23-5) 288 2.58 2.32 
LTC1174CN8#PBF-ND Adj., Step-Down and Inverting DC/DC Converter’ 8-Dip 7.00 4.65 3.60 : 7 *¢ 
H ‘ 4 q LTC1844ES5-3.3#TRMPBFTR-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg. TSOT-23-5 725.00/500 
LTC1174CS8-ND Adj., Step-Down and Inverting DC/DC Converter 8-SOIC 740 4.92 3.80 : 7 *f 
a Hi % i * e LTC1844ES5-BYP#TRMPBFCT-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg. TSOT-23-5| 2.88 2.58 2.32 
LTC1174CS8#PBF-ND Adj., Step-Down and Inverting DC/DC Converter’ 8-SOIC 740 492 3.80 - - = 
y 7 a ‘ * e LTC1844ES5-BYP#TRMPBFTR-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg. TSOT-23-5 725.00/500 
LTC1174CS8-3.3#PBF-ND 3.3V, Step-Down and Inverting DC/DC Converter 8-SOIC 740 4.92 3.80 : 7 “e 
4 xy at A + . LTC1844ES5-SD#TRMPBFCT-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg. TSOT-23-5) 288 2.58 2.32 
LTC1174CS8-5#PBF-ND 5V, Step-Down and Inverting DC/DC Converter’ 8-SOIC 7404.92 3.80 : Z is 
% H 7 7 i LTC1844ES5-SD#TRMPBFTR-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Reg. TSOT-23-5 725.00/500 
LTC1174HVCN8-ND Adj., Step-Down and Inverting DC/DC Converter 8-Dip 8.00 5.32 4.10 * 
34 H | i * s LTC1871EMS#PBF-ND Current Mode Boost, Flyback, SEPIC Controller’ 10-MSOP 5.38 3.57 2.70 
LTC1174HVCS8#PBF-ND Adj., Step-Down and Inverting DC/DC Converter’ 8-SOIC 8.30 5.52 4.25 
LTC1174HVCS8-3.34PBF-ND | 3.3V, Step-Down and Inverting DC/DC Converter*| 8-SOIC | 8.30 5.52 4.25) |LTC1872BES6#TRMCT-ND ponstant Freduenty, Current Mode Step-Up DC/ | SOT-23-6 | 4.42 3.95 3.56 
LTC1174HVCS8-5#PBF-ND 5V, Step-Down and Inverting DC/DC Converter* 8-SOIC 8.30 5.52 4.25 
LTC1263CS8#PBF-ND 12V, 60mA Flash Memory DC/DC Converter* 8-SOIC 700 465 3.50 LTC1872BES6#TRMPBFCT-ND Constant Frequency, Current Mode Step-Up DC/ | SOT-23-6 442 3.95 3.56 
LTC1265CS#PBF-ND Adj., 1.2A High Eff. Step-Down DC/DC Converter* | 14-SOIC 6.88 4.60 3.95 1 F 99, 
LTC1430ACGN4PBF-ND Step-Down Switching Regulator Controller* 1e-ssop | 7.75 5.15 3.98| | maiBZBESORIBMRHIRSEDR) Constant Frequency, Current Mode Step-Up DG/ | SOT-23-6 ngoon/s00 
LTC1430ACS-ND Step-Down Switching Regulator Controller 16-SOIC 713 4.74 3.59 7 e 994 
Li a Acs tn sta Swi Rea contol 80 c £25 ‘ 1 5 3 ; LTC1872ES6#TRMPBFCT-ND Constant Frequency, Current Mode Step-Up DC/ | SOT-23-6 | 4.42 395 3.56 
i len-Down Switching Regulator Controller E B 59| | LTC1872ES64TRMPBFTR-ND | Constant Fi Current Mode Step-Up DC/ | SOT-23-6 1000.00/500 
LTC14301S#PBF-ND Step-Down Switching Regulator Controller® 16-SOIC | 8.88 6.79 5.59 RC CoM ‘ 
LTC1435A1G#PBF-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Reg.* 16-SSOP | 11.25 7.47 6.45) | 11¢1872ES6TR-ND Constant Frequency, Current Mode Step-Up DC/ | SOT-23-6 | — 5000.00/2,500 
LTC1435AIS#PBF-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Reg. 16-SOIC | 10.50 698 6.00 DC Controller 
LTC14350G-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Regulator | 16-SSOP | 9.00 5.98 5.15) /[7C1874EGN#PBF-ND Dual Constant Frequency, Current Mode Step- 16-SSOP | 675 449 3.38 
LTC1435CG#PBF-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Reg.* 16-SSOP 9.00 598 5.15 Down DC/DC Controller* 
LTC1436ACGN-PLL-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Regulator | 24-SSOP | 10.00 6.64 5.70] | LTC1875EGN#PBF-ND 1.5A Monolithic Sync. Step-Down Regulator* 16-SSOP | 7.00 465 3.57 
LTC1436ACGN-PLL#PBF-ND | Low Noise Sync. Step-Down Switching Reg.* 24-SSOP | 10.00 6.64 5.70) | LTC1876EG#PBF-ND High Efficiency Dual Synchronous Step-Down 36-SSOP | 12.63 839 6.32 
LTC1436AIGN-PLL#PBF-ND. Low Noise Sync. Step-Down Switching Reg.* 24-SSOP | 12.50 830 6.65 Switching Regulator and Step-Up Controller* 
LTC1439CG-ND Dual, Sync. Step-Down Switching Regulator 36-SSOP | 15.38 10.21 8.75 LTC1877EMS8#PBF-ND High Eff. Mono. Sync. Step-Down Regulator* 8-MSOP 613 4.07 3.07 
LTC1474CMS8#PBF-ND Adj. High Eff., Step-Down DC/DC Converter* 8-MSOP 7.50 4.98 4.00} |LTC1878EMS8#PBF-ND High Eff. Mono. Sync. Step-Down Regulator* 8-MSOP 5.50 3.66 2.80 
LTC1474CMS8-3.3#PBF-ND 3.3V, High Eff., Step-Down DC/DC Converter* 8-MSOP 7.50 4.98 4.00] |LTC1879EGN#PBF-ND 1.2A Synchronous Step-Down Regulator* 16-SSOP 7.20 479 3.67 
LTC1474CMS8-5#PBF-ND 5V, High Eff., Step-Down DC/DC Converter* 8-MSOP 7.50 4.98 4.00} |LTC1922EG-1#PBF-ND Sync. Phase Shift PWM Controller* 20-SSOP | 11.25 747 5.63 
LTC1474CS8#PBF-ND Adj. High Efficiency, Step-Down DC/DC Conv.* 8-SOIC 6.88 4.57 3.65} |LTC3026EDD#PBF-ND 1.5A VLDO™ Linear Regulator* 10-DFN 438 314 2.59 
LTC1474CS8-3.3#PBF-ND 3.3V, High Eff., Step-Down DC/DC Converter* 8-SOIC 6.88 4.57 3.65] |LTC3026EMSE#PBF-ND 1.5A VLDO™ Linear Regulator* 10-MSOP | 4.38 3.14 2.59 
LTC1474CS8-5#PBF-ND 5V, High Efficiency, Step-Down DC/DC Conv.* 8-SOIC 6.88 4.57 3.65| |LTC3100EUD#PBF-ND 1.5MHz Sync Dual Channel DC/DC Converter and | 16-QFN 660 443 3.76 
LTC14741S8-ND Adj. High Efficiency, Step-Down DC/DC Converter | 8-SOIC 8.25 5.48 4.40 100mA LDO* NEW! 
LTC14741S8-3.3#PBF-ND 3.3V, High Eff., Step-Down DC/DC Converter* 8-SOIC 8.25 5.48 4.40) |LTC3101EUF#PBF-ND Multi-Output DC/DC Converter/ 24-QFN 838 564 4.80 
ete ND BY. ube aenen ae Den ne ie ae tA ar LTC3125EDCB¢TRMPBFCT-ND | 1 BA Syne, Stop Up DO/DC Converter* NEW! | 8-DFN | 5.46 4.88 4.39 
| - , High Efficiency, Step-Down jonv.* - 5 ; F 4 .2A Sync. Step-Up onverter* i | ; 7 ; 
LTC1504CS8#PBF-ND Adj. Step-Down Sync. Switching Regulator* 8-SOIC 5.13 3.41 2.57] |LTC3125EDCB#TRMPBFTR-ND | 1.2A Sync. Step-Up DC/DC Converter* NEW! 8-DFN 1365.00/500 
LTC1530CS8#PBF-ND Adj. Synchronous Switching Regulator Cont.* 8-SOIC 6.25 4415 3.15] |LTC3400BES6#TRMPBFCT-ND | 600mA, 1.2MHz MPU Sync. Boost Converter* SOT-23-6 | 4.56 4.08 3.67 
LTC1530CS8-3.3-ND 3.3V Synchronous Switching Regulator Controller} 8-SOIC 6.25 415 3.15 LTC3400BES6#TRMPBFTR-ND | 600mA, 1.2MHz MPU Sync. Boost Converter* SOT-23-6 1170.00/500 
LTo16220MS8-ND Cow votage Step-Down DGG Contotlr, | BASOP | 438 261 219] |LTGSAOQESGFTRMPEFTA-ND  |o0mA'1 Miz MPU Sync Boost Converter | SoT-28-6 | 102000600. 
-| ow Voltage, Step-Down ‘ontroller | ; : : - mA, 1.2MHz ync. Boost Converter* -23- K 
LTC1622CMS8#PBF-ND Low Voltage, Step-Down DC/DC Controller* 8-MSOP. 4.38 2.91 2.19] |LTC3401EMS#PBF-ND 1A, 3MHz, Sync. Boost DC/DC Converter* 10-MSOP | 5.50 3.66 2.75 
LTC1622CS8#PBF-ND Low Voltage, Step-Down DC/DC Controller* 8-SOIC 3.88 258 1.94] |LTC3402EMS#PBF-ND 2A, 3MHz, Sync. Boost DC/DC Converter* 10-MSOP | 7.13 4.74 3.57 
LTC1624CS8#PBF-ND High Eff. N-Channel Switching Reg. Controller* 8-SOIC 713 474 3.75] |LTC3404EMS8#PBF-ND 1.4MHz, Monolithic Sync. Step-Down Regulator* 8-MSOP 5.75 3.82 2.88 
LTo162seS-ND NSRSENSE™' Syn. Step-Down Sito feg, | 16806 | 913 605 485) |LTOSAOEAESGFTRMPEFTALND |1SIMKz-SO0mA’ Sync Step-Down Renuatr> | SOT-28-6 | 98000600 
| 0 ync. Step-Down Switching Reg. - i . . 4 .5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Regulator* -23- , 
LTC1625CS#PBF-ND No RSENSE™ Sync. Step-Down Switching Reg.* | 16-SOIC 9.13 6.06 4.85] |LTC3405AES6-1.54TRMCT-ND | 1.5V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Reg. SOT-23-6 | 3.84 343 3.09 
LTC1625IGN#PBF-ND No RSENSE™ Sync. Step-Down Switching Reg.* | 16-SSOP | 11.75 7.81 6.28) |LTC3405AES6-1.5#TRMPBFCT-ND J 1.5V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Reg.* SOT-23-6 | 3.84 343 3.09 
LTC16251S#PBF-ND No RSENSE™ Sync. Step-Down Switching Reg.* | 16-SOIC | 11.00 7.31 5.85) |LTC3405AES6-1.5#TRMPBFTR-ND | 1.5V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Reg.* SOT-23-6 980.00/500 
LTC1627CS8#PBF-ND Mono Synchronous Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 4.38 2.91 2.19] |LTC3405AES6-1.84TRMCT-ND |1.8V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Reg. SOT-23-6 | 3.84 343 3.09 
LTC16271S8#PBF-ND Mono Synchronous Step-Down Switching Reg.* 8-SOIC 6.50 4.32 3.25] |LTC3405AES6-1.8#TRMPBFCT-ND | 1.8V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Reg.* SOT-23-6 | 3.84 343 3.09 
LTC1628CG#PBF-ND Mono Step-Down Switching Regulator* 28-SSOP 913 6.06 4.75] | LTC3405AES6-1.8#TRMPBFTR-ND | 1.8V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Reg.* SOT-23-6 980.00/500 
LTC1628CG-SYNC#PBF-ND Mono Synchronous Step-Down Switching Reg.* | 28-SSOP 9.50 6.31 4.90] |LTC3405ES64TRMCT-ND 1.5MHz, 300mA, High Eff. Sync. Step-Down Reg. ) SOT-23-6 | 384 343 3.09 
LTC1628CUH#PBF-ND Mono Synchronous Step-Down Switching Reg.* 32-QFN 9.38 6.70 5.51 LTC3405ES64TRMPBFCT-ND toute en High Efficiency Sync. Step- SOT-23-6 | 3.84 343 3.09 
LTC1629CG#PBF-ND Poly-Phase High Efficiency Sync. Step-Down 28-SSOP | 12.13 8.06 6.40 own Regulator* 
Switching Regulator* NEW! LTC3405ES64TRMPBFTR-ND | 1.5MHz, 300mA, High Efficiency Sync. Step- SOT-23-6 856.25/500 
LTC16291G-ND Poly-Phase High Efficiency Sync. Step-Down 28-SSOP | 14.25 9.47 7.30 Down Regulator* 
Switching Regulator LTC3406ABES5#TRMPBFCT-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator* TSOT-23-5| 4.20 3.75 3.38 
LTC16291G#PBF-ND Poly-Phase High Efficiency Sync. Step-Down 28-SSOP | 14.25 947 7.30] |LTC3406ABES5#TRMPBFTR-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator* TSOT-23-5 1075.00/500 
Switching Regulator* LTC3406AESS#TRMPBFCT-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator* TSOT-23-5| 4.20 3.75 3.38 
LTC1649CS-ND 3.3V, Step-Down Switching Regulator Controller | 16-SOIC 8.38 5.57 4.20 LTC3406AESS#TRMPBFTR-ND_|1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator* TSOT-23-5 1075.00/500 
LTC1649CS#PBF-ND 3.3V, Step-Down Switching Reg. Controller* 16-SOIC 8.38 5.57 4.20] |LTC3406BES5#TRMPBFCT-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator* TSOT-23-5/ 459 410 3.69 
LTC1698EGN-ND Secondary Synchronous Rectifier Controller 16-SSOP | 11.25 7.47 5.63 LTC3406BES5#TRMPBFTR-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator* TSOT-23-5 1175.00/500 
LTC1698ES-ND Secondary Synchronous Rectifier Controller 16-SOIC | 11.38 7.56 5.69 LTC3406BES5-1.5#TRMPBFCT-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator* TSOT-23-5| 459 410 3.69 
LTC1700EMS#PBF-ND_ No RSENSE Sync. Step-Up DC/DC Cont.* NEW!| 10-MSOP | 5.50 3.66 2.75] =| LTC3406BES5-1.5#TRMPBFTR-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator* TSOT-23-5 1175.00/500 
LTC1701BES5#TRMCT-ND 1MHz Step-Down DC/DC Converter TSOT-23-5| 4.42 3.95 3.56] |LTC3406BES5-1.8#TRMPBFCT-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator* TSOT-23-5| 4.59 410 3.69 
LTC1701BES5#TRMPBFCT-ND | 1MHz Step-Down DC/DC Converter* TSOT-23-5} 4.42 3.95 3.56] |LTC3406BES5-1.8#TRMPBFTR-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator* TSOT-23-5 1175.00/500 
LTC1702CGN#PBF-ND Dual, 550kHz, Sync. Switch Reg. Controller* 24-SSOP 9.88 6.56 4.95) |LTC3406ES5#TRMPBFCT-ND | Adj., 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg.* TSOT-23-5/ 459 410 3.69 
LTC1704EGN-ND Dual, 550kHz, Sync. Switch Regulator Controller | 16-SSOP 8.25 5.89 4.85] |LTC3406ES5#TRMPBFTR-ND | Adj., 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg.* TSOT-23-5 1175.00/500 
Plus Linear Regulator Controller LTC3406ES5-1.5#TRMPBFCT-ND | 1.5V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg.* | TSOT-23-5} 459 4.10 3.69 
LTC1704EGN#PBF-ND pia ene eu fecuaion Controller | 16-SSOP 8.25 5.89 4.85) | LTC3406ES5-1.5#TRMPBFTR-ND | 1.5V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg.* _| TSOT-23-5 1175.00/500 
us Linear Regulator Controller* LTC3406ES5-1.8#TRMPBFCT-ND | 1.8V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg.* | TSOT-23-5} 4.59 410 3.69 
LTC1735CF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Regulator | 20-TSSOP | 7.00 4.65 3.50) / LTC3406ES5-1.8¢TRMPBFTR-ND | 1.8V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg.* | TSOT-23-5 1175.00/500 
LTC1735CF#PBF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Regulator* | 20-TSSOP | 7.00 4.65 3.50] |LTC3407AEDD#PBF-ND Dual, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down DC/ 10-DFN | 5.20 3.71 3.06 
LTC1735CGN#PBF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Regulator* | 16-SSOP 6.88 4.57 3.44 DC Regulator* 
LTC1735CGN-1#PBF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Regulator* | 16-SSOP 6.88 4.57 3.44] |LTC3407AEMSE#PBF-ND Dual, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down DC/ 10-MSOP | 5.20 3.71 3.06 
LTC1735CS#PBF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Regulator* | 16-SOIC 6.63 4.40 3.32 DC Regulator* 
LTC17351GN#PBF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Regulator* | 16-SSOP 9.00 5.98 4.50) |LTC3407IDD-2#PBF-ND Dual, 2.25MHz, 800mA, Sync. Step-Down DC/ 10-DFN 6.78 484 3.99 
LTC17351S#PBF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Regulator* | 16-SOIC 8.63 5.73 4.35 DC Regulator* 
LTC1771EMS8#PBF-ND High Efficiency Step-Down Switching DC/DC 8-MSOP 5.63 3.74 2.82] |LTC3407IMSE-2#PBF-ND Dual 22M 800mA, Sync. Step-Down DC/ 10-MSOP | 6.78 484 3.99 
Controller* ‘egulator* 
LTC1771ES8#PBF-ND High Efficiency Step-Down Switching DC/DC 8-SOIC 5.38 3.57 2.70) |LTC3409EDD#PBF-ND 600mA, Mono. Sync. Step-Down Regulator* 8-DFN 4.30 3.07 2.53 
Controller* LTC3411EDD#PBF-ND 1.25A, 4MHz, Sync. Step-Down DC/DC Conv.* 10-DFN 640 4.25 3.26 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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LTC3411EMS#PBF-ND 1.25A, 4MHz. Sync. Step-Down DC/DC 10-MSOP | 640 4.25 3.26) |LTC3642EDD-3.3#PBF-ND 3.3V, 50mA Sync. Step-Down DC/DC 8-DFN 5.63 3.79 3.22 
Converter* NEW! Converter* NEW! 
LTC3412AEUF#PBF-ND 3A, 4MHz, Mono. Sync. Step-Down Regulator* 16-QFN 6.88 4.93 4.06] |LTC3642EDD-5#PBF-ND 5V, 50mA Sync. Step-Down DC/DC 8-DFN 5.63 3.79 3.22 
LTC3422EDD#PBF-ND 1.5A, 3MHz, Micropower Sync. Boost Converter 10-DFN 5.90 421 3.47 Converter* NEW! 
with Output Disconnect* LTC3642EMS8E#PBF-ND Adj., 50mA Sync. Step-Down DC/DC 8-MSOP 5.63 3.79 3.22 
LTC3423EMS-ND 1A, Low Output Voltage, 3MHz Micropower Sync.| 10-MSOP | 5.50 3.66 2.75 Converter* NEW! 
Boost DC/DC Converter LTC3642EMS8E-3.3#PBF-ND | 3.3V, 50mA Sync. Step-Down DC/DC 8-MSOP 563 3.79 3.22 
LTC3426ES6#TRMPBFCT-ND =| 1.2MHz Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-6| 4.14 3.70 3.33 Converter* NEW! 
LTC3426ES6#TRMPBFTR-ND | 1.2MHz Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-6 955.00/500 LTC3642EMS8E-5#PBF-ND 5V, 50mA Sync. Step-Down DC/DC 8-MSOP 5.63 3.79 3.22 
LTC3428EDD#PBF-ND 4A, 2MHz, Dual Phase Boost DC/DC Converter* 10-DFN 7.00 4.65 3.73 Converter* NEW! 
LTC3429ES6#TRMPBFCI-ND  |600mA MPU Sync. Boost Converter* TSOT-23-6| 4.56 4.08 3.67] |L1C3672BEDC-1#TRMPBFCT-ND | Mono Fixed Out 400mA Buck Regulator* 8-DFN 445 3.98 3.58 
LTC3429ES6#TRMPBFTR-ND | 600mA MPU Sync. Boost Converter* TSOT-23-6 4065.00/500 LTC3672BEDC-1#TRMPBFTR-ND | Mono Fixed Out 400mA Buck Regulator* 8-DFN 1145.00/500 
LTC3441EDE#PBF-ND MPU Sync. Buck-Boost DC/DC Converter* 12-DFN 710 5.07 4.18 LTC3700EMS-ND Constant Frequency Step-Down DC/DC Controller | 10-MSOP | 4.63 3.30 2.72 
LTC3440EMS#PBF-ND MPU Sync. Buck-Boost DC/DC Converter* 10-MSOP | 5.83 3.87 2.92 with LDO Reg. 
LTC3442EDE#PBF-ND MPU Sync. Buck-Boost DC/DC Converter* 12-DFN 8.00 5.32 4.21 LTC3700EMS#PBF-ND Constant Frequency Step-Down DC/DC Controller | 10-MSOP | 4.63 3.30 2.72 
LTC3443EDE#PBF-ND MPU Sync. Buck-Boost DC/DC Converter* 12-DFN | 7.10 472 3.78 with LDO Reg. 
LTC3445EUF#PBF-ND 12C Controllable Buck Regulator* 24-0FN | 4.90 3.50 2.88) |LTC3701EGN#PBF-ND 2 ras, Low Input Voltage Dual Step-Down DC/ | 16-SSOP | 7.00 4.65 3.50 
RE eNG edt cnet reise MOO Reg | DEN | cep nea pag] |LTC3704EMs#PBF-ND Wide Input Range, Positive to Negative DG/DC | 10-MSOP | 3.75 268 2.21 
i : : Controller* 
LTC3448EDD-ND 1.5MHz/2.25MHz, 600mA Sync. Step-Down Reg. 8-DFN 410 293 2.41 ; ae 
LTC3448EMSBEFPBF-ND 1.5MIHz/2.25MNHz, 600mA Sync. Step-Down Reg* | 8-MSOP | 4.10 293 241) |LTCS707EGNAPBF-ND  atehing Heauions: Syne. Step-Down 28-SSOP | 9.13 6.06 4.64 
ere si TAB gait Power Supply for Small TFT-LCD) T6-0FN ) 5.00 3.57 284) | [7Ca7OBEUHAPBEND Fast 2-Phase, No RSENSE Buck Controller with | 32-GFN | 963 640 5.11 
* Output Tracking* 
LTC3499EDD#PBF-ND 750mA Sync. Step-Up DC/DC Converter 8-DFN 430 3.07 2.53 ' ‘ 
LTC3499EMS8#PBF-ND 750mA Syne Step-Up Doro Conveter® ; e-SOP 430 307 2.53 LTC3713EG-ND ra Input YonEge; High Power, Sync. DC/ 24-SSOP 838 557 4.19 
- ync.1A Buck Boost an mA Buck Converter* -( i ‘ i af * is 
LTCS622EUD#PEF-ND [Syne AOA Buck Boostand 00mA Buck | TG-OFN | 8.00387 284) |iTesrsveqnaParNo [Wide Gpeating Rene’ Syncronous Step-Down | 16-SS0P | 613 407 867 
L103523EUD#PBF-ND syne, 600mA Step-Up and 400mA Step-Down | 16-0FN | 628 422 3.58 Sontroller for DOR Memory Termination” 
ws AC Cove fe P P s ; : LT03717EUH-1-ND Wide Operating Range, Synchronous Step-Down | 32-QFN | 663 4.73 3.90 
Controller for DDR Memory Termination 
LTC3525ESC6-3.3#TRMPBFCT-ND | 400mA MPU Sync. Step-Up DC/DC Converter* SC70-6 414 3.70 3.33 = zi j 7 5 y 
LTC3525ESC6-3.34TRMPBFTR-ND | 400mA MPU Sync. Step-Up DC/DC Converter* | SC70-6 1060.00/500 PICS TUTE IHS AEERND Ie nGR GEA eee SAGEM (|| 2603" 2478: “3:80 
LTC3525ESC6-5#TRMPBFCT-ND | 400mA MPU Sync. Step-Up DC/DC Converter* $C70-6 414 3.70 3.33 a e 
[TC3525ESC6-54TRMPBFTR-ND | 400mA MPU Sync. Step-Up DC/DC Converter* | ~SC70-6 1060.00/500 PLGSTABEGEND Mh i fete eee ee 
LTC3528BEDDB-24TRMPBFCT-ND | 1A, 1MHz Sync. Step-Up DC/DC Conv.* NEW! | 8-DFN | 4.76 4.25 3.83| |17¢3721EGN-14PBF-ND Push-Pull PWM Controller* tessop | 913 652 5.37 
LTC3528BEDDB-2#TRMPBFTR-ND | 1A, 1MHz Sync. Step-Up DC/DC Conv.* NEW! | 8-DFN 1185.00/500 LTC3722EGN-1#PBF-ND Sync. Dual Mode Phase Modulated Full Bridge | 24-SSOP | 11.00 7.86 647 
LTC3529EDCB4TRMPBFCT-ND |1.5A, 1.5MHz Step-Up DC/DC Converter* NEW!| 8-DFN | 498 4.45 4.01 Controller* 
LTC3529EDCB#TRMPBFTR-ND | 1.5A, 1.5MHz Step-Up DC/DC Converter* NEW! | _8-DFN 1245.00/500 LTC3723EGN-14PBF-ND Sync. Push-Pull PWM Controller* 16-SSOP 938 6.70 5.51 
LTC3530EDD#PBF-ND ice Input Voltage Sync. Buck Boost DC/DC 10-DFN 5.50 4.24 3.35] |[7¢3727EG#PBF-ND 2-Phase, High Efficiency Sync. Step-Down 28-SSOP | 10.25. 6.93 5.71 
Converter* Switching Regulator* 
LTC3530EMS#PBF-ND Wa Input Voltage Sync. Buck Boost DC/DC 10-MSOP | 5.50 4.24 3.35 L103727EUH-1#PBF-ND 2-Phase, High Efficiency Sync. Step-Down 32-QFN 10.88 7.23 5.94 
‘onverter* Switching Regulator* 
LTC3531EDD#PBF-ND 200mA Sync. Buck Boost DC/DC Converter* 8-DFN 3.90 2.79 2.29 L103728EG#PBF-ND Dual, 550kHz, 2-Phase Sync. Step-Down 28-SSOP | 10.25 6.81 5.13 
LTC3532EDD#PBF-ND 500mA Sync. Buck Boost DC/DC Converter* 10-DFN 470 336 277 Switching Regulator* m 7 
LTC3532EMS#PBF-ND 500mA Sync. Buck Boost DC/DC Converter* 10-MSOP | 4.70 3.36 2.77) _|LTC3728EUH#PBF-ND Dual, 550kHz, 2-Phase Sync. Step-Down 32-QFN | 1050 7.50 618 
LTC3533EDE#PBF-ND 2A Wide Input Voltage Sync. Buck Boost DC/ 14-DFN 7.13 5.07 4.18 Switching Regulator* 
DC Converter* LTC3729EG-ND 550kHz, PolyPhase, High Eff, Sync.Step-Down 28-SSOP | 11.88 7.89 5.94 
LTC3534EGN#PBF-ND 500mA Sync. Buck-Boost DC/DC Conv.* NEW! | 16-SSOP 6.70 450 3.83 Switching Regulator 
LTC3535EDD#PBF-ND 550mA Sync. Dual Channel Step-Up DC/DC 12-DFN 6.28 4.22 3.58] |LTC3729EG#PBF-ND 550kHz, PolyPhase, High Efficiency, Sync. Step- | 28-SSOP | 11.88 7.89 5.94 
Converter* NEW! Down Switching Regulator* 
LTC3537EUD#PBF-ND eM Sum evn Step Up DC/DC Converter | 16-QFN 5.10 343 2.91 LTC3729EUH#PBF-ND Sooktte, Paynes, High Efficiency, Sync. Step- 32-QFN | 1213 866 7.13 
wi mi. = Ly own Switching Regulator* 
LTC3538EDCB#TRMPBFCT-ND_|800mA Sync. Buck Boost DC/DC Converter* 8-DFN 5.82 5.20 4.68} _|LTC3732CG-ND 3-Phase, 5-Bit VID, 600kHz, Sync. Buck 36-SSOP 875 581 463 
LTC3538EDCB#TRMPBFTR-ND | 800mA Sync. Buck Boost DC/DC Converter* 8-DFN 1500.00/500 Switching Regulator Controller 
LTC3541EDD#PBF-ND High Efficiency Buck/VLDO Regulator* 10-QFN 3.78 2.70 2.22] |LTC3732CG#PBF-ND 3-Phase, 5-Bit VID, 600kHz, Sync. Buck 36-SSOP 875 581 4.63 
LTC3542EDC#TRMPBFCT-ND = | 2.25MHz, 500mA Sync. Step-Down DC/DC 6-DFN 3.70 3.30 2.97 Switching Regulator Controller* 
Converter* NEW! LTC3736EGN#PBF-ND Dual 2-Phase, No RSENSE™, Sync. Controller* 24-SSOP 7.63 5.45 4.49 
LTC3542EDC#TRMPBFTR-ND | 2.25MHz, 500mA Sync. Step-Down DC/DC 6-DFN 965.00/500 LTC3736EUF#PBF-ND Dual 2-Phase, No RSENSE™, Sync. Controller* 24-QFN 788 563 4.63 
Converter* NEW! LTC3737EUF#PBF-ND Dual 2-Phase, No RSENSE™, DC/DC Controller* 24-QFN 7.38 5.27 4.34 
LTC3542ES6#TRMPBFCT-ND aie 500mA Sync. Step-Down DC/DC TSOT-23-6| 3.70 3.30 2.97} |LTC3776EGN#PBF-ND Dual 2-Phase, No RSENSE, Synchronous 24-SSOP 750 536 4.41 
onverter* NEW! Controller for DDR/QDR Memory Termination* 
LTC3542ES6#TRMPBFTR-ND = |2.25MHz, 500mA Sync. Step-Down DC/DC TSOT-23-6 965.00/500 LTC3778EF#PBF-ND Wide Operating Range, Sync. Step-Down Cont.* | 20-TSSOP| 7.13 4.74 3.57 
Converter* NEW! LTC3780EG#PBF-ND High Eff., Sync. 4-Switch Buck Boost Controller* | 24-SSOP 950 664 5.47 
LTC3544BEUD#PBF-ND Quad Sync. Step-Down Regulator* 16-QFN | 5.90 4.21 3.47| |[7C3780EUH#PBF-ND High Eff., Sync. 4-Switch Buck Boost Controller* | 32-QFN 950 664 547 
LTC3544EUD#PBF-ND Quad Sync. Step-Down Regulator* 16-QFN | 5.90 4.21 3.47| |(1¢3780IG#PBF-ND High Eff., Sync. 4-Switch Buck Boost Controller* | 24-SSOP | 11.00 7.64 6.29 
LTC3545EUD#PBF-ND Triple 800mA Sync. Step-Down Regulator* 16-QFN | 620 443 3.65} |LTC3780IUH#PBF-ND High Eff., Sync. 4-Switch Buck Boost Controller* | 32-QFN | 11.00 7.64 6.29 
PCRS eae ate _ Sync. 2A Step-Down puibe Reg.* NEW! oo rs 336 ae LTC3785EUF#PBF-ND High Eff, Sync., No RSENSE Buck Boost Cont.* | 24-QFN | 7.13 5.09 4.19 
z mA, Dual Mono Sync. Step- _ : / c LTC3803HS6#TRMPBECT-ND | Constant Frequency Current Mode Flyback DC/DC | TS0T23-6 | 3.75 3.35 3.02 
DownReg.* NEW! Controller* NEW! 
LTC3547EDDB#TRMPBFTR-ND Rae Dual Mono Sync. Step-Down 8-DFN 1145.00/500 LTC3803HS6#TRMPBFTR-ND | Constant Frequency Current Mode Flyback DC/DC | TSOT23-6 990.00/500 
- * Controller* NEW! 
LTC3548EDD#PBF-ND ua seen Sync. Step-Down DC/DC 10-DFN | 5.20 3.71 3.06] |LTC¢3805EDD#PBF-ND Adjustable Frequency Current Mode Flyback DC/ | 10-DFN 2.75 2.01 1.64 
egulator* DC Controller* 
LTC3549EDCB#TRMPBFCT-ND |250mA Low Voltage In Buck Regulator* NEW! | 6-DFN 3.33 2.98 2.68) | TC3805HMSE#PBF-ND Adjustable Frequency Current Mode Flyback DC/ | 10-MSOP | 3.75 251 2.14 
LTC3549EDCB#TRMPBFTR-ND_ | 250mA Low Voltage In Buck Regulator* NEW! 6-DFN 845.00/500 DC Controller* NEW! 
CTC3560ES6#TRMPBFCT-ND — /800mA, 2.25MHz Sync Step-Down Reg.* NEW! |TSOT-23-6] 4.37 3.90 3.51] | LTC3805HMSE-5#PBF-ND Adj. Frequency Current Mode Flyback/Boost/ 1O-MSOP | 3.75 251 2414 
LTOSSGIAEDDAPEE-ND |1A,ahkz Sync Step Domocme | BDAY | 378.250 2:13 9 ASENSE™, Lor EM, Syne DEI 
5 | fF z Sync. Step-Down We Ot 3 LTC3809EDD#PBF-ND No RSENSE™, Low EMI, Sync. DC/DC Controller* | _10-DFN 5.00 3.57 2.94 
ecemnecrstin tes Bri 7 peice pe ion Bats ad LTC3809EDD-1#PBF-ND No RSENSE, Low Input Voltage, Sync. DC/DC 10-DFN 5.00 3.57 2.94 
| ‘ z Sync. Step-Down a . 5 ! Controller* 
Converter* NEW! LTC3809EMSE#PBF-ND No RSENSE™, Low EMI, Sync. DC/DC Controller* | 10-MSOP | 5.00 3.57 2.94 
Wie En aan 1h, aM, Syne. Step-Down, ues eat cai 500 a a LTC3809EMSE-1#PBF-ND No RSENSE, Low Input Volt., Sync. DC/DC 10-MSOP | 5.00 357 2.94 
| uad Sync. Step-Down egulator* | i i A Controller* 
LTC3564EDCB#TRMPBFCT-ND | 1.25A, 2.25MHz Sync. Step-Down Reg.* NEW! | 6-DFN 476 4.25 3.83) |LTC3810EG#PBF-ND 100V Current Mode Sync. Switching Reg. Cont.* | 28-SSOP | 7.00 5.00 4.12 
LTC3564EDCB#TRMPBFTR-ND | 1.25A, 2.25MHz Sync. Step-Down Reg.* NEW! | 6-DFN 1185.00/500 LTC3810EUH-5#PBF-ND 60V Current Mode Sync. Switching Reg. Cont.* 32-QFN 675 483 3.98 
LTC3564ESS#TRMPBFCT-ND | 1.25A, 2.25MHz Sync. Step-Down Reg.* NEW! |TSOT-23-5| 4.76 4.25 3.83) /LTC3811EG#PBF-ND Dual Sync. Step-Down DC/DC Controller* 36-SSOP 750 536 4.41 
LTC3564ESS#TRMPBFTR-ND | 1.25A, 2.25MHz Sync. Step-Down Reg.* NEW! | TSOT-23-5 1185.00/500 LTC3811 EUHF#PBF-ND Dual Sync. Step-Down DC/DC Controller* 38-QFN 7.50 536 4.41 
LTC3565EDD#PBF-ND ieah, Mite Sync Step Dowh DC/DC 10-DFN 4.25 2.86 2.43) |LTC3812EFE-5#PBF-ND 60V Current Mode Sync. Switching Regulator 16-TSSOP| 650 464 3.82 
onverter* u Controller* 
LTC3565EMSE#PBF-ND 1.25A, 4MHz Sync. Step-Down DC/DC 10-MSOP | 4.25 2.86 2.43} | LTC3813EG#PBF-ND 100V Current Mode Sync. Step-Up Controller* 28-SSOP | 7.50 536 4.41 
Converter* NEW! LTC3814EFE-5#PBF-ND 60V Current Mode Sync. Step-Up Controller* 16-TSSOP | 7.00 5.00 4.12 
LTC3568EDD#PBF-ND 1.8A, 4MHz, Sync. Step-Down DC/DC Converter* | 10-DFN ) 5.90 4.21 3.47) /[7C3822EDDPBF-ND Low Input, No RSENSE Sync Step-Down DC/DC | 10-DFN 3.13 235 1.94 
LTC3569EFE#PBF-ND Triple 1.2A/600mA/600mA Buck Reg.* NEW! 16-TSSOP | 6.80 4.57 3.89 Controller* NEW! 
LTC3569EUD#PBF-ND Triple 1.2A/600mA/600MA Buck Reg.* NEW! 20-QFN 6.60 4.43 3.76) |LTC3822EGN-1#PBF-ND Low Input, No RSENSE Sync Step-Down DC/DC_ | 16-SSOP 3.50 266 219 
LTC3602EFE#PBF-ND 2.5A, 10V Mono Sync. Step-Down Reg.* NEW! | 16-TSSOP| 8.73 5.86 4.98 Controller* NEW! 
LTC3602EUF#PBF-ND 2.5A, 10V Mono Sync. Step-Down Reg.* NEW! | 20-QFN 8.50 5.71 4.86 LTC3822EMSE#PBF-ND Low Input, No RSENSE Sync Step-Down DC/DC_ | 10-MSOP 3.13 235 1.94 
LTC3603EMSE#PBF-ND 2.5A, 15V Mono Sync. Step-Down Reg.* NEW! | 16-MSOP | 6.90 4.64 3.95 Controller* NEW! 
LTC3605EUF#PBF-ND 5A, 15V Sync. Step-Down Regulator* NEW! 24-QFN 9.03 6.07 5.16) |LTC3823EGN#PBF-ND Low Input, Fast No RSENSE Sync Step-Down DC/ | 28-SSOP 5.50 3.93 3.24 
LTC3608IWKG#PBF-ND 18V, 8A Mono Sync. Step-Down DC/DC 52-QFN | 18.33 12.33 10.48 DC Controller* NEW! 
Converter* NEW! LTC3824EMSE#PBF-ND. High Voltage Step-Down Controller* 10-MSOP | 4.00 2.78 2.30 
LTC3609EWKG#PBF-ND 6A, 32V Mono Sync. Step-Down DC/DC 52-QFN | 16.48 11.07 9.41 LTC3826EG-1#PBF-ND 301A 10, Dual, 2-Phase Sync. Step-Down 28-SSOP | 10.75 7.69 6.33 
Converter* NEW! Controller* 
LTC3610EWP#PBF-ND 12A, 24V, Mono Sync. Step-Down DC/DC 64-QFN | 17.00 12.14 10.00} |LTC3826EUH#PBF-ND 301A 10, Dual, 2-Phase Sync. Step-Down 32-QFN | 11.00 7.86 647 
Converter* Controller* 
LTC3642EDD#PBF-ND Adj., 50mA Sync. Step-Down DC/DC 8-DFN 5.63 3.79 3.22] | LTC38271G-1#PBF-ND Low 1Q, Dual, 2-Phase Sync. Step-Down 28-SSOP | 11.75 864 7.12 
Converter* NEW! Controller* 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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LTC3830-1ES8-ND HP Sync. Step-Down DC/DC Controller 8-SOIC 625 415 3.13 LTC2915CDDB-1#TRMPBFTR-ND | Low Voltage, Single Supply Voltage Supervisor 8-DFN 815.00/500 
LTC3830EGN-ND HP Sync. Step-Down DC/DC Controller 16-SSOP | 7.75 5.15 3.88 with Selectable Thresholds* MEW! 
LTC3830ES-ND HP Sync. Step-Down DC/DC Controller 16-SOIC | 7.13 4.74 3.57) |LTC2915CTS8-1#TRMPBFCT-ND roe vege ingle Supaly Volage Sunenisor TSOT-23-8] 246 220 1.98 
LTC3830ES#PBF-ND HP Sync. Step-Down DC/DC Controller* 16-SOIC | 7.13 4.74 3.57 with Selectanle Thresholds ine 
LTC3830ES8-ND HP Sync. Step-Down DC/DC Controller 8-SOIC | 625 4.15 3.13) |LTC2915CTS8-1#TRMPBFTR-ND Pow Waltage, Single Supply Yoliags Supervisnr TSOT-23-8 815.00/500 
LTC3831EGN-ND HP Sync. Switching Regulator Controller 16-SSOP 6.00 399 3.00 ' 7 
703831 EGN4PBF-ND HP Sync. Switching Regulator Controller* 1e-ss0P | 6.00 3.09 3.00] | pLecaLeHDDERL@IEMEELGIGEDY Low Voltage, Single Supnly Voltage Supervisor | S-DFN | 283 2.83 2.28 
LTC3832-1ES8-ND HP Step-Down Sync. DC/DC Controller 8-SOIC 5.88 4.20 3.46 (2 7 " 5 A q 
LTC3832-1ES84PBF-ND HP Step-Down Sync. DC/DC Controller* asoic | 588 420 3.46| | aiUcensameeala INGE IGE) Low Voltage, Single Supply Voge Supervisor | 8-DFN scab 
LTC3832EGN#PBF-ND HP Step-Down Sync. DC/DC Controller* 16-SSOP 6.25 446 3.68 F 5 7 > 7 Aas 
LTC3834EFE#PBF-ND 30HA IQ Sync. Step-Down Controller* MEW! | 20-TSSOP| 7.75 554 4.57) |LTC2STSHISE-T#TRMPBFCT-ND |Low Voltage, Single Supply Voltage Supervisor | TSOT-23-8/ 2.63 2.63 2.26 
LTC3835|FE#PBF-ND Low IQ Sync. Step-Down Controller* 20-TSSOP | 8.50 6.14 5.22) | 1¢2915HTS8-1#TRMPBFTR-ND | Low Voltage, Single Supply Voltage Supervisor | TSOT-23-8 935.00/500 
LTC38351GN-1#PBF-ND Low IQ Sync. Step-Down Controller* 16-SSOP 8.25 6.00 4.94 with Selectable Thresholds* NEW! 
LTC38351UFD#PBF-ND Low IQ Sync. Step-Down Controller* 20-QFN | 850 6.14 5.22] || 1¢2915IDDB-1#TRMPBFCT-ND | Low Voltage, Single Supply Voltage Supervisor 8-DFN 272 243 2.19 
LTC3850EGN#PBF-ND Dual, 2-Phase Sync. Step-Down Switching 28-SSOP 488 343 2.82 with Selectable Thresholds* NEW! 

Controller* LTC29151DDB-1#TRMPBFTR-ND | Low Voltage, Single Supply Voltage Supervisor 8-DFN 895.00/500 
LTC3850EUF#PBF-ND Dual, 2-Phase Sync. Step-Down Switching 28-QFN 488 3.43 2.82 with Salecaible rhrashulae® NEW! p 

Controller* LTC29151TS8-1#TRMPBFCT-ND | Low Voltage, Single Supply Voltage Supervisor | TSOT-23-8} 2.72 243 2.19 
LTC3851EGN#PBF-ND Sync. Step-Down Switching Regulator 16-SSOP 3.63 2.44 2.08 with Selectable Thresholds* NEW! 

Controller* NEW! LTC29151TS8-1#TRMPBFTR-ND | Low Voltage, Single Supply Voltage Supervisor | TSOT-23-8 895.00/500 
LTC3851EMSE#PBF-ND Synchronous Step-Down Switching Regulator 16-MSOP 3.63 2.44 2.08 with Selectable Thresholds* NEW! 

Controllers NEW! LTC2916CDDB-1#TRMPBFCT-ND | Low Voltage, Single Supply Voltage Supervisor 8-DFN 246 2.20 1.98 
LTC3851EMSE-1#PBF-ND Sync. Step-Down Switching Regulator 16-MSOP 3.63 2.44 2.08 with Selectable Thresholds* NEW! 

Controllers NEW! LTC2916CDDB-1#TRMPBFTR-ND | Low Voltage, Single Supply Voltage Supervisor 8-DFN 815.00/500 
LTC3851EUD#PBF-ND Sync. Step-Down Switching Regulator 16-QFN 3.63 2.44 2.08 with Selectable Thresholds* NEW! 

Controller* NEW! LTC2916CTS8-1#TRMPBFCT-ND | Low Voltage, Single Supply Voltage Supervisor |TSOT-23-8] 2.46 2.20 1.98 
LTC3853EUJ#PBF-ND Triple Output, Multiphase Sync. Step-Down 40-QFN 750 5.04 4.29 with Selectable Thresholds* NEW! 

Controller* NEW! LTC2916CTS8-1#TRMPBFTR-ND | Low Voltage, Single Supply Voltage Supervisor | TSOT-23-8 815.00/500 
LTC38531UJ#PBF-ND Triple Output, Multiphase Sync. Step-Down 40-QFN 8.38 563 4.78 with Selectable Thresholds* NEW! 

Controller* NEW! L1C2916HDDB-1#TRMPBFCT-ND | Low Voltage, Single Supply Voltage Supervisor 8-DFN 283 253 2.28 
LTC3862EFE-1#PBF-ND Multi-Phase Current Mode Step-Up DC/DC 24-TSSOP | 7.25 4.87 4.14 with Selectable Thresholds* NEW! 

Controller* NEW! LTC2916HDDB-1#TRMPBFTR-ND | Low Voltage, Single Supply Voltage Supervisor 8-DFN 935.00/500 
LTC3862EGN#PBF-ND Multi-Phase Current Mode Step-Up DC/DC 24-SSOP 7.00 4.70 4.00 with Selectable Thresholds* NEW! 

Controller* NEW! LTC2916HTS8-1#TRMPBFCT-ND | Low Voltage, Single Supply Voltage Supervisor |TSOT-23-8| 283 2.53 2.28 
LTC3862HGN#PBF-ND Multi-Phase Current Mode Step-Up DC/DC 24-SSOP 8.50 5.71 4.86 with Selectable Thresholds* NEW! 

Controller* NEW! LTC2916HTS8-1#TRMPBFTR-ND | Low Voltage, Single Supply Voltage Supervisor | TSOT-23-8 935.00/500 
LTC3862HUH#PBF-ND Multi-Phase Current Mode Step-Up DC/DC 24-QFN 8.50 5.71 4.86 with Selectable Thresholds* NEW! 

Controller* NEW! LTC2916IDDB-1#TRMPBFCT-ND | Low Voltage, Single Supply Voltage Supervisor 8-DFN 2.72 243 2.19 
LTC3862IGN#PBF-ND Multi-Phase Current Mode Step-Up DC/DC 24-SSOP 7.88 5.30 4.51 with Selectable Thresholds* NEW! 

Controller* NEW! L1C2916IDDB-1#TRMPBFTR-ND | Low Voltage, Single Supply Voltage Supervisor 8-DFN 895.00/500 
LTC3862IUH#PBF-ND Multi-Phase Current Mode Step-Up DC/DC 24-QFN 7.88 5.30 4.51 with Selectable Thresholds* NEW! 

Controller* NEW! LTC2916ITS8-1#TRMPBFCT-ND | Low Voltage, Single Supply Voltage Supervisor |TSOT-23-8] 2.72 2.43 2.19 
LTC3872ETS8#TRMPBFCT-ND | No RSENSE Current Mode Boost DC/DC TSOT-23-8} 4.31 3.85 3.47 with Selectable Thresholds* NEW! 

Controller* NEW! LTC€2916ITS8-1#TRMPBFTR-ND | Low Voltage, Single Supply Voltage Supervisor | TSOT-23-8 895.00/500 
LTC3872ETS8#TRMPBFTR-ND | No RSENSE Current Mode Boost DC/DC TSOT-23-8 1060.00/500 with Selectable Thresholds* NEW! 

Controller* NEW! LTC2917CMS-A1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable 10-MSOP | 260 232 1.91 
LTC3873EDDB#TRMPBFCT-ND | No RSENSE Constant Freq. Current Mode Boost/ 8-DFN 2.91 260 2.34 Thresholds and Adj. Watchdog Timer* 

Flyback/ SEPIC DC/DC Controller* LTC2917CMS-B1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable 10-MSOP | 260 232 1.91 
LTC3873EDDB#TRMPBFTR-ND | No RSENSE Constant Freq. Current Mode Boost/ 8-DFN 735.00/500 Thresholds and Adj. Watchdog Timer* 

Flyback/ SEPIC DC/DC Controller [TC2917HMS-A1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable T0-MSOP | 293 261 215 

: Supervisors ; Thresholds and Adj. Watchdog Timer* 

LTC690CN8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* 8-Dip 6.25 4.17 3.50) |LT¢2917HMS-B14PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable 10-MSOP | 293 261 215 
LTC690CS8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT* 8-SOIC 6.88 4.58 3.75 Thresholds and Adj. Watchdog Timer* 
LTC691CN#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT* 16-Dip 740 4.92 3.80) | LTC2917IMS-A1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable 10-MSOP | 2.80 250 2.06 
LTC691CSW#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT* 16-SOIC 8.10 5.38 4.15 Thresholds and Adj. Watchdog Timer* 
LTC692CN8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT 8-Dip 6.25 417 3.50 LTC2917IMS-B1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable 10-MSOP 2.80 250 2.06 
LTC692CS8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT* 8-SOIC 6.88 458 3.75 Thresholds and Adj. Watchdog Timer* 
LTC693CSW-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT 16-SOIC 7.50 5.00 4.15] |LTC2918CMS-A1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable 10-MSOP | 260 232 1.91 
LTC694CN8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT* 8-Dip 680 452 3.50 Thresholds and Adj. Watchdog Timer* 
LTC694CS8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT* 8-SOIC 7.30 4.85 3.75] |LTC2918CMS-B1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable 10-MSOP | 2.60 2.32 1.91 
LTC694CS8-3.3-ND 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WOT 8-SOIC | 8.10 5.38 4.20 Thresholds and Adj. Watchdog Timer 
[TC694CS8-3.37PBF-ND 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* B-SOIC | 8.10 5.38 4.20| |LTC2918HMS-A1#PBF-ND Teer ced aa Watendoe ter 10-MSOP | 2.93 261 2.15 
LTC695CN#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT* 16-Dip 6.88 4.58 3.80 . i . 
LTC695CSW#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* i6-soic | 7.50 5.00 4.15) |LTC2918IMS-A1#PBF-ND aE rele cad aa Watendea tinar* 10-MSOP | 280 2.50 2.06 
LTC695CSW-3.3-ND 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WOT 16-SOIC 8.13 5.42 4.55 5 # ‘ 
LTCG9SCSW-3.34PBF-ND__|3.3V-MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* | 16-S0IC | 8.13 5.42 _4.55| |/TO2S18IMS-BIZPBEND | Sitole Supply Supericor wit Selectable TOMSOR || 200) - 2:5). 12.08 
LTC699CN8-ND MPU Supervisor Reset Clreult and WOT SDip | 480 326 2.47) | LTc2919HMS-2.54PBF-ND | Precision Triple/Dual Input UV, OV and Negative | 10-MSOP | 4.70 3.95 3.25 
LTC699CN8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT* 8-Dip 4.90 3.26 247 ‘ Voltage Monitor* * ‘ 7 ‘i 
LTC699CS8#PBF-ND Microprocessor Supervisor Reset Circuit and 8-SOIC | 5.30 3.52 2.67! |TT¢2979CMS-3.4PBF-ND | Precision Triple/Dual Input UV, OV and Negative | 10-MSOP | 373 313 257 

7 P eee Voltage Monitor* 
LTC1232CS8#PBF-ND Microprocessor Supervisory Circuit with WDT* 8-SOIC 3.80 2.53 1.95) || 7¢9919HMS-3.34PBF-ND Precision Triple/Dual Input UV, OV and Negati 40-MSOP | 4.70 3.95 3.25 
LTC1235CN#PBF-ND MPU Supervisor Circuit with Battery Backup 16-Dip 6.88 4.60 3.80 ; Valfage! aoa Dua Bente gna ; : : 

and WDT* y a isi i i a 
UTCT235CSW#PBF-ND MPU Supervisor Circuit with Battery Backup TESOI | 7505.00 ats] | LTC2O18CMS-5#PBF-ND vse drip le ual Input Nand Nogatlvg: | ARANSOP || <8t8:. 8187 «23 

and WDT* 7 A isi i i a 
LTC1326CMS8-2.54PBF-ND | 2.5V, MPU Precision Triple Supply Monitor* BMSOP | 463 3.08 2.45) |LTC291SHMS-5#PBE-ND Nolen AriplePusl npuriy. OV-andl Negative”. | A0-MBOF, |) “40 <a88: 320 
LTC1326CS8-ND Micropower Precision Triple Supply Monitor 8SOIG | 4.38 291 2.35) | T¢2930CDD#PBF-ND Configurable Six Supply Monitor, Adjustable 12-DFN | 545 457 3.76 
LTC1326CS8#PBF-ND Micropower Precision Triple Supply Monitor* 8-SOIC 438 291 2.35 Reset Timer, Manual Reset* 
LTC1326CS8-2.5-ND 2.5V, Micropower Prec. Triple Supply Monitor 8-SOIC | 438 2.91 2.35) /LTC2930HDDFPBF-ND Configurable Six Supply Monitor Adjustable Reset| 12-DFN | 680 5.71 4.71 
LTC1326CS8-2.5#PBF-ND 2.5V, MPU Precision Triple Supply Monitor* 8-SOIC 438 291 2.35 Timer, Manual Reset* 
LTC1536CMS8-ND Triple Supply Monitor for PCI Applications 8-MSOP 6.20 4.12 3.35} |LTC2931CF#PBF-ND Configurable Six Supply Monitor, Adjustable 20-TSSOP | 5.95 5.00 4.12 
LTC1536CS8#PBF-ND Triple Supply Monitor for PCI Applications* 8-SOIC 5.30 3.52 2.85 Reset and Watchdog Timers* 
LTC1726EMS8-2.5#PBF-ND 2.5V Triple Supply Monitor* 8-MSOP 3.88 2.58 2.00) |LTC2931HF#PBF-ND Configurable Six Supply Monitor, Adjustable 20-TSSOP | 7.53 632 5.21 
LTC1727EMS8-2.5#PBF-ND 2.5V Precision Triple Supply Monitor* 8-MSOP 3.88 2.58 2.00 Reset and Watchdog Timers* 
[TC1728ES5-3.5#TRMPBFCT-ND |3.3V Precision Triple Supply Monitor® TSOT-235| 3.44 3.08 2.77| |LTC2932CF#PBF-ND Configurable Six Supply Monitor, Adjustable 20-TSSOP | 5.95 5.00 4.12 
LTC1728ES5-3.34TRMPBFTR-ND |3.3V Precision Triple Supply Monitor* TSOT-23-5 768.75/500 Reset Timer and Supply Tolerance* 
LTC2900-1CDD-ND Programmable Quad Supply Monitor 10-DFN 413 2.74 2.20] |LTC2932HF#PBF-ND Configurable Six Supply Monitor, Adjustable 20-TSSOP | 7.53 632 5.21 
LTC2900-1 CDD#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* 10-DFN | 4.13 274 2.20 Reset Timer and Supply Tolerance” _ 
LTC2900-1CMS#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* 10-MSOP | 3.63 2.41 2,00) |LTC2934CDC-1#TRMPBFCT-ND Ural She Adjustable Supervisor with B-DFN | 286 255 2.30 
LTC2900-2CMS#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* 10-MSOP |] 3.63 2.41 2.00 ; " A 7 
LT¢2900-2IDD#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* 10-DFN | 4.75 3.16 2.55) |LTC2934CDC-1#TRMPBFTR-ND "Boer Oat EWE with 8-DFN 725.00/500 
LTC2901-1CGN#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* 16-SSOP 463 3.08 2.55 a 4 : " , F Z 
LTC2901-3CGN4PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* 16-SS0P | 4.53 3.08 2.55] (eee ee cere ee eso wh cue || gee? cee tere 
LTC2901-4CGN#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* 16-SSOP 463 3.08 2.55 a i 1, “ + fi ‘J 
L1C2902-1CGN#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* 1e-SS0P | 463 3.30 2.72) |\pluamacuuca ua MEBaLARy TpOuEr EAL OUuI EWE? wh ee pea 
L1C2902-2CGN-ND Programmable Quad Supply Monitor 16-SSOP | 4.63 3.30 2.72) | T¢2934cTS8-1#TRMPBFCT-ND | Ultra Low Power Adjustable Supervisor with | TSOT-23-8] 286 255 2.30 
LTC2902-2CGN#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* 16-SSOP 463 3.30 2.72 Power Fail Output* MEW! 
LTC2903CS6-A1#TRMPBFCT-ND | Adjustable Precision Quad Supply Monitor* SOT-23-6 | 4.00 3.58 3.22|_ | [7¢2934CTSB-T#TRMPBFTR-ND | Ultra Low Power Adjustable Supervisor with TSOT-23-8 725.00/500 
LTC2903CS6-A1#TRMPBFTR-ND | Adjustable Precision Quad Supply Monitor* SOT-23-6 1025.00/500 Power Fail Output* NEW! 
[TC2903CS6-B1#TRMCT-ND | Positive Precision Quad Supply Monitor SOT-23-6 | 4.00 3.58 3.22] |LT¢2934CTS8-2#TRMPBFCT-ND | Ultra Low Power Adjustable Supervisor with TSOT-23-8| 2.86 255 2.30 
LTC2903CS6-B1#TRMPBFCT-ND | Positive Precision Quad Supply Monitor* SOT-23-6 | 4.00 3.58 3.22 Power Fail Output* NEW! 
LTC2903CS6-D1#TRMPBFCT-ND | Adj. Precision Quad Supply Monitor* SOT-23-6 | 4.00 3.58 3.22 LTC2934CTS8-2#TRMPBFTR-ND | Ultra Low Power Adjustable Supervisor with TSOT-23-8 725.00/500 
LTC2903CS6-D1#TRMPBFTR-ND | Adj. Precision Quad Supply Monitor* SOT-23-6 1025.00/500 Power Fail Output* NEW! 
LTC2915CDDB-1#TRMPBFCT-ND | Low Voltage, Single Supply Voltage Supervisor 8-DFN 246 220 1.98 LTC2934IDC-1#TRMPBFCT-ND | Ultra Low Power Adjustable Supervisor with 8-DFN 3.25 290 2.61 

with Selectable Thresholds* NEW! Power Fail Output* NEW! 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTC20341DC-17TRMPBFTR-ND | Ultra Low Power Adjustable Supervisor with 8-DFN 830.00/500 L1C4267CGN-3#PBF-ND IEEE 802.3af PD PoE Interface* 6-SSOP | 4.13 275 2.36 
Power Fail Output* NEW! LTC4267|DHC-3#PBF-ND IEEE 802.3af PD PoE Interface* 16-DFN | 5.25 3.50 3.00 
[TC29341DC-2#TRMPBFCT-ND | Ultra Low Power Adjustable Supervisor with S-DFN | 3.25 290 261] |LTC4267IGN-14PBF-ND IEEE 802.3af PD PoE Interface* 16-SSOP | 5.00 3.33 2.86 
Power Fail Output* NEW! LTC42671GN-3#PBF-ND IEEE 802.3af PD PoE Interface* 16-SSOP_|_ 5.00 _3.33__2.86 
LTC2934IDC-2#TRMPBFTR-ND | Ultra Low Power Adjustable Supervisor with 8-DFN 830.00/500 LTC42671GN#PBF-ND IEEE 802.3af PD PoE Interface* 16-SSOP 5.00 3.33 2.86 
Power Fail Output* NEW! LTC4268CDKD-1#PBF-ND High Power PD Controller/Switching Regulator* 32-DFN 480 343 2.82 
LTC2934ITS8-1#TRMPBFCT-ND | Ultra Low Power Adjustable Supervisor with TSOT-23-8| 3.25 2.90 2.61 LTC4268IDKD-14PBF-ND High Power PD Controller/Switching Regulator* 32-DFN 575 411 3.39 
Power Fail Output* NEW! a LTC4350CGN#PBF-ND Hot Swappable Load Share Controller* 16-SSOP | 8.75 5.83 4.65 
LTC2934ITS8-1#TRMPBFTR-ND | Ultra Low Power Adjustable Supervisor with TSOT-23-8 830.00/500 LTC4350IGN#PBF-ND Hot Swappable Load Share Controller* 16-SSOP | 10.13 6.73 5.40 
Power Fail Output* NEW! a LTC4352CDD#PBF-ND LV Ideal Diode Controller w/Monitoring* NEW! | 12-DFN | 533 357 3.04 
LTC2934ITS8-2#TRMPBFCT-ND | Ultra Low Power Adjustable Supervisor with TSOT-23-8| 3.25 2.90 2.61 L7C4352CMS#PBF-ND LV Ideal Diode Controller w/Monitoring* NEW! | 12-MSOP 533 3.57 3.04 
Power Fail Output* NEW! i A Peder 7 e 7 i ‘| 
CTC29341TS8-27TRMPBFTR-ND | Ultra Low Power Adjustable Supervisor with | TSOT-23-8 830.0070 Seen LD Corel arate new [eso |e etn 
Power Fail Output* NEW! L764354CS84PBF-ND Nesati rae ark i f fi ; 

. 3 i ; i ‘i gative Volt. Diode-OR Controller/Monitor 8-SOIC 3.88 2.60 2.20 
LTC2935CDC-1#TRMPBFCT-ND FOMIFLI Ed SeLCESIC TRIES TGS WELT B-DFN | 3.02 2.70 2.43) | Tr¢43541S8#PBF-ND Negative Volt. Diode-OR Controller/Monitor® SOIC | 4.63. 3.10 2.65 
LTC2935CDC-1¢TRMPBFTR-ND | Ultra Low Power Supervisor with Power Fail 8-DFN 765.00/500 ec Positive High Vottage Ideal Diode-OR Controller” | 14-DFN | 6.00 430 3.50 

Output and Selectable Threshold* NEW! 551S#PBF-ND Positive High Voltage Ideal Diode-OR Controller* 16-SOIC 6.00 430 3.50 
LTC2935CD0-24TRMPBFCT-ND | Ultra Low Power Supervisor with Power Fail B-DPN | 3.02 2.70 2.43) |PURSSRIODGESTRMBEHEL TDG Positive High Voltage Ideal Diode-OR Controller” | 6-DEN | 392 3.50 3.16 
Output and Selectable Threshold* NEW! LTC4357CDCB#TRMPBFTR-ND Positive High Voltage Ideal Diode-OR Controller* 6-DFN 1000.00/500 
LTC2935CDC-2#TRMPBFTR-ND | Ultra Low Power Supervisor with Power Fail 8-DFN 765.00/500 ILC PS SHE MSSEUBIEND) Positive High Voltage Ideal Diode-OR Contraller® | @-MSOP | 3.40 243 2.00 
Output and Selectable Threshold* NEW! LTC4357IDCB#TRMPBFCT-ND | Positive High Voltage Ideal Diode-OR Controller 6-DFN 468 418 3.76 
[1C2935CTS8-1#TRMPBFCT-ND | Ultra Low Power Supervisor with Power Fail TSOT-23-8| 3.02 270 243] |LTC4357IDCB#TRMPBFTR-ND | Positive High Voltage Ideal Diode-OR Controller* ) _6-DFN 1200.00/500 
Output and Selectable Threshold* NEW! LTC4357IMS8#PBF-ND Positive High Voltage Ideal Diode-OR Controller* | 8-MSOP 4.08 291 240 
LTC2935CTS8-14TRMPBFTR-ND | Ultra Low Power Supervisor with Power Fail TSOT-23-8 765.00/500 LTC4358CDE#PBF-ND 5A Ideal Diode* NEW! 14-DFN 4.48 3.00 2.55 
Output and Selectable Threshold* NEW! LTC4358CFE#PBF-ND 5A Ideal Diode* NEW! Te-TSSOP | 4.48 3.00 2.55 
LTC2935CTS8-2#TRMPBFCT-ND | Ultra Low Power Supervisor with Power Fail TSOT-23-8| 3.02 2.70 2.43] |LTC4358IDE#PBF-ND 5A Ideal Diode* NEW! 14-DFN 5.35 3.60 3.06 
Output and Selectable Threshold* NEW! LTC43581FE#PBF-ND 5A Ideal Diode* NEW! 16-TSSOP| 5.35 3.60 3.06 
LTC2935CTS8-24TRMPBFTR-ND | Ultra Low Power Supervisor with Power Fail TSOT-23-8 765.00/500 LTC4411ES5#TRMPBFCT-ND | 2.6A Low Loss Ideal Diode* TSOT-23-5| 3.86 345 3.11 
Output and Selectable Threshold* NEW! LTC4411ES5#TRMPBFTR-ND | 2.6A Low Loss Ideal Diode* TSOT-23-5 970.00/500 
LTC2935IDC-1#TRMPBFCT-ND | Ultra Low Power Supervisor with Power Fail 8-DFN 3.44 3.08 2.77 LTC4412ES6#TRMPBFCT-ND | Low Loss PowerPath™ Controller* TSOT-23-6/ 3.16 2.83 2.55 
Output and Selectable Threshold* NEW! LTC4412ES6#TRMPBFTR-ND | Low Loss PowerPath™ Controller* TSOT-23-6 795.00/500 
LTC29351DC-1#TRMPBFTR-ND | Ultra Low Power Supervisor with Power Fail 8-DFN 875.00/500 LTC044121S64TRMPBFCT-ND Low Loss PowerPath™ Controller* TSOT-23-6) 3.42 3.05 2.75 
Output and Selectable Threshold* NEW! LTC4412IS64TRMPBFTR-ND —_| Low Loss PowerPath™ Controller* TSOT-23-6 860.00/500 
LTC2935IDC-2#TRMPBFCT-ND | Ultra Low Power Supervisor with Power Fail 8-DFN 3.44 3.08 277 LTC4413EDD4PBF-ND 2.6A Low Loss Dual Ideal Diode* NEW! 10-DFN 425 3.07 2.53 
Output and Selectable Threshold* NEW! LTC4414EMS8#PBF-ND Low Loss PowerPath™ Controller* e-MSOP | 3.70 264 2.18 
LTC2935IDC-2#TRMPBFTR-ND | Ultra Low Power Supervisor with Power Fail 8-DFN 875.00/500 LTC4416EMS#PBF-ND Low Loss Dual PowerPath™ Controller* 10-msop | 4.75 3.78 2.99 
Output and Selectable Threshold* NEW! Charge Pump 
LTC29351TS8-1#TRMPBFCT-ND | Ultra Low Power Supervisor with Power Fail TSOT-23-8] 3.44 3.08 2.77 LTT026CN8#PBE-ND Switched Capacitor Voltage Converter Sip 410.273 2.10 
Output and Selectable Threshold* NEW! LT1026CS8#PBF-ND Switched Capaci * i i i i 
7 . - pacitor Voltage Converter 8-SOIC 450 2.99 2.30 
LTC29351TS8-1#TRMPBFTR-ND COMBIT Ar Sele GOT eS ee TSOT-23-8 875.00/500 LT1054CN8#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Reg. | 8-Dip | 530 352 280 

2 5 , = al LT1054CSW#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Reg.* | 16-SOIC 6.30 419 3.25 
TYG LEAD CORD EH Se EESTI GS WELT TSOT-23-8) 3.44 3.08 2.77! | 74 954cS8#PBE-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Reg.* | 8-SOIC | 6.00 399 3.00 
LTC29351TS8-24TRMPBFTR-ND | Ultra Low Power Supervisor with Power Fail TSOT-23-8 875.00/500 LT1054IN8#PBF-ND Pa ene Converter with BDip | 7.70 5.12 3.95 

Output and Selectable Thresholt MEW! LT10541SWPBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter with 16-soic | 9.30 618 4.85 

7 * 7 Regulator, Ind. Temp.* 

LT1248CN#PBF-ND Power Factor Correction Controller 16-Dip 6.88 4.58 3.65 . : + 
LT1248CS#PBF-ND Power Factor Correction Controller* te-soic | 7.38 4.92 3.90| |LT1054IS8#PBF-ND sunt Caparo Votiage Gonyeriet-wih BSOIG | 9.00 5.98 4.65 
LT12481S#PBF-ND Power Factor Correction Controller, Ind. Temp.* 16-SOIC 8.63 5.75 4.65 LT1054LCS84PBF-ND Saihed Capacitor vit e Converter with: 8-SOIC 425 283 245 
LT1249CN8-ND Power Factor Correction Controller 8-Dip 625 4.17 3.0 Regulator. iad Temp.” g 7 ° 
LT1249CN8#PBF-ND Power Factor Correction Controller* 8-Dip 6.25 4.17 3.30 LT3465AES64TRMCT-ND 9.4MHz White LED Step-Up Converter sot-23-6 | 336 3.00 270 
ET dere BEND Eowet Factor Corrention Controller: Son ae Hee 258 LT3465AESG#TRMPBFCT-ND | 2.4MHz White LED Step-Up Converter* $0T-23-6 | 3.36 3.00 2.70 
LT12491S84PBF-ND Power Factor Correction Controller, Ind. Temp.* | 8-SOIG | 7.75 556 4.76) | TIBORESSHTEMPRETA ND pesiatge eter rire da Sell Sage eae 
EIU Stace vi NE Cowal Feciot and EAM controle 20-S01G | 7.88 5.25 4.50) | Tayeses6eTRMPBFTR-ND | White LED Step-Up Converter* SOT-23-6 850.00/500 
LT15081SW-ND Power Factor and PWM Controller, Ind. Temp. 20-SOIC_ | 875 5.85 5.00 LTC660CS84PBF-ND 400mA. CMOS Switched Capacitor Converter* 8-SOIC 550 367 3.14 
LT3420EMS#PBF-ND Photoflash Capacitor Charger w/Auto Refresh* | 10-MSOP | 5.00 3.57 2.94 mA, OF witched Lapacitor Lonverter - : : : 

7 i " 99. LTC1044CN8#PBF-ND CMOS Switched-Capacitor Voltage Converter 8-Dip 3.30 2.20 1.75 
LT3468ES5#TRMPBFCT-ND Photoflash Capacitance Charger’ SOT-23-5 459 410 3.69 * a i" 

4 A a 99. LTC1044CS8#PBF-ND CMOS Switched-Capacitor Voltage Converter 8-SOIC 450 299 2.35 
LT3468ES5#TRMPBFTR-ND Photoflash Capacitance Charger’ SOT-23-5 1175.00/500 LT¢1046CN84PBF-ND ‘OmA. CMOS Switched-Capacitor Vol 8-Di 430 286 22 
LT3484EDCB-04TRMPBFCT-ND | Photoflash Capacitor Charger* 6-DFN | 5.04 4.50 4.05 = 5 a witched-Capacitor Voltage -Dip : ‘ 25 
LT3484EDCB-1#TRMPBECT-ND |Photoflash Capacitor Charger* 6-DFN | 5.04 4.50 4.05 : > 
LT3484EDCB-24TRMPBECT-ND | Photoflash Capacitor Charger 6-DEN | 5.04 4.50 4.05 EE ee a a Sue tapan te anata Bea SH ee an 
LT3751EUFD#PBF-ND Capacitor Charger Controllers NEW! 20-0FN | 7.75 5.54 4.56) REND 3 m Tae Wes ao On us — ut api T90 336 350 
L13750EMS#PBF-ND Capacitor Charger Controller* 10-MSOP | 7.00 5.00 4.12 : aa ee olt. Converter wit -Dip : ; 5 
is CMe EE ND ROCEER DIGHe-OR Cafe lina: TEAR oMeor | eee Bae eT) | uTc1144csa4PBF-ND Switched-Cap. Volt. Converter with Shutdown | 8-SOIC | 490 326 255 
LTC1473CGN#PBF-ND Dual PowerPath™ Switch Driver* 16-SS0P | 7.13 474 3.80 a eee paleo cap. He ma ed bat euuowe im ma 1 a oe 
LTC1473LCGN#PBF-ND Dual PowerPath™ Switch Driver* 16-SSOP | 7.13 4.74 3.80) | rie ceappe ND A a Eu a pena oF Nes age Hoe i APOE |\<diepn. 28 OOk-D1eD 
LTC1479CG-ND PowerPath™ Controller for Dual Battery Systems | 36-SSOP | 15.00 9.96 7.75 4 .. Switched-Capacitor Voltage Inverter u 0 3 s 
LTC1479CG4PBF-ND PowerPath Controller for Dual Battery Systems* | 36-SSOP | 15.00 996 7.75| |L1C1261CS8-4#PBF-ND 4V, Switchad-Capacitor Voltage Inverter B-S0IG | 3.75 249 1.90 
LTC14791G-ND PowerPath™ Controller for Dual Battery Systems | 36-SSOP | 17.25 11.46 8.63| |LTC1261LCMS8-ND Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter | 8-MSOP | 4.00 266 2.00 
LTC14791G#PBF-ND PowerPath Controller for Dual Battery Systems* | 36-SSOP | 17.25 11.46 8.63] |LTC1261LCMS8#PBF-ND Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter* 8-MSOP | 4.00 266 2.00 
LTC169GESG#TRMPBFCT-ND | Overvoltage Protection Controller* SOT-23-6 | 4.00 3.58 3.22| |LTC1261LCS8#PBF-ND Adj. Switched-Capacitor Voltage Inverter* 8-SOIC | 363 241 1.82 
LTC1696ES6#TRMPBFTR-ND | Overvoltage Protection Controller* SOT-23-6 893.75/500 LTC1262CN8#PBF-ND 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converter 8-Dip 450 3.00 2.45 
LT¢1921CMS$8-ND Dual -48V Supply and Fuse Monitor s-msop | 5.00 340 290| |LIcC1262CS8#PBF-ND 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converter* 8-SOIC | 463 3.08 2.32 
LTC1921CMS8#PBF-ND Dual -48V Supply and Fuse Monitor* 8-MSOP | 5.00 3.40 290] /LTC1262IS8-ND 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converter 8-SOIC | 5.75 382 2.88 
L1C1921CS8-ND Dual -48V Supply and Fuse Monitor 8-SOIC 5.25. 3.75. 315 LTC1262IS8#PBF-ND 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converter’ 8-SOIC 5.75 382 2.88 
LTC19211S84PBF-ND Dual -48V Supply and Fuse Monitor* 8-SOIC 6.63 4.40 3.80 LTC1502CMS8-3.3-ND ange oat to 3.3V Reg. Charge Pump DC/DC 8-MSOP 413 2.74 2.07 
LTC1966CMS8#PBF-ND Precision Micropower RMS/DC Converter* 8-MSOP 5.88 3.91 3.60 onverter 
LTC1968CMS8#PBF-ND Precision Wide Bandwidth, RMS/DC Converter* | 8-MSOP | 7.90 5.25 4.80| |LTC1503CS8-1.8-ND 1.8V Inductorless Step-Down DC/DC Converter 8-SOIG | 363 241 1.82 
LTC2920-1C0S5#TRMCT-ND Power Supply Margining Controller SOT-23-5 | 3.02 2.70 2.43) |LTC1503CS8-1.8#PBF-ND 1.8V Inductorless Step-Down DC/DC Converter* 8-SOIC 3.63 241 1.82 
LTC2920-1CS5#TRMPBFCT-ND | Power Supply Margining Controller* SOT-23-5 | 3.02 270 243) |LTC1503CS8-2-ND 2V Inductorless Step-Down DC/DC Converter 8-SOIC 3.63 2.41 1.82 
L1C2920-2CMS8#PBF-ND Dual, Power Supply Margining Controller* 8-MSOP | 350 233 1.90] |LTC1514CS8-3.3-ND 3.3V, Step-Up/Down Switch-Capacitor DC/DC 8-SOIC 6.50 4.35 3.70 
LTC2927CDDB#TRMPBFCT-ND | Single Power Supply Tracking Controller* 8-DFN 3.72 3.33 3.00 Converter : : 

LTC2927IDDB€TRMPBFCT-ND | Single Power Supply Tracking Controller* 8-DFN 440 3.93 3.54] |LTC1514CS8-5#PBF-ND 3Y, Step Up/Down Switch-Capacitor DC/DC 8-SOIC 6.50 435 3.70 
LTC2927ITS8#TRMPBFCT-ND _| Single Power Supply Tracking Controller* TSOT-23-8| 4.40 3.93 3.54 : , 
LTC2970CUFD#PBF-ND Dual I2C Power Supply Monitor and Margining 24-OFN | 7.98 5.70 4.69| | LTC15151S8#PBF-ND Step piown Switch-Capacitor DC/DC 8SOIC | 7.88 5.25 4.50 
Controller* = = 
LTC2970CUFD-1#PBF-ND Dual 12C Power Supply Monitor and Margining 24-0FN | 7.98 5.70 4.69] |L1C15151S8-3.3/5-ND SSVBV, Step-Up Down Switch-Capacitor DC/ 8-SOIC | 7.88 525 4.50 
Controller* . . 
LTC3731CUH#PBF-ND 3-Phase, 600kHz, Sync. Buck Switching 32-QFN 913 652 5.37 LTC15151S8-3/5-ND 3V/5V, Step-Up/Down Switch-Capacitor DC/ 8-SOIC 7.88 5.25 4.50 
Regulator Controller* DC Converter 
LTC4257CS8-ND IEEE 802.3af PD PoE Interface Controller 8-SOIc | 3.25 232 1.91] |LTC1516CS8-ND Regulated SV Charge Pump DC/DC Converter’ =| 8-SOIC | 6.25 4.15 3.55 
LTC4257CS8#PBF-ND IEEE 802.3af PD PoE Interface Controller* SOIC | 3.25 232 1.91) |LTC1516CS8#PBF-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter 8-SOIC | 6.25 415 3.55 
(71C42571S84PBF-ND Power Over Ethernet Interface Controller* B-SOIC | 3.75 268 2.21) |LTCISI7CSS-S#TRMCT-ND___| Regulated SV Charge Pump DC/DC Converter _| TSOT-23-5| 4.42 3.95 3.56 
LTC42571DD-1#PBF-ND Power Over Ethernet Interface Controller* 8-DFN 413 2.95 2.43 LTC1517CS5-5#TRMPBFCT-ND | Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter* TSOT-23-5| 442 3.95 3.56 
LTC4259ACGW4PBF-ND. Quad IEEE 802.3af PoE Controller* 36-SSOP | 14.25 9.50 8.15 LTC1517CS5-5#TRMPBFTR-ND | Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter’ TSOT-23-5 1105.00/500 
LTC4263CDE#PBF-ND Single IEEE 803.2af Compliant PSE Controller* 14-DFN | 5.90 4.21 3.47] |LTC1517ES5-3.3#TRMCT-ND | Regulated 3.3V Charge Pump DC/DC Converter /TSOT-23-5|/ 4.70 4.20 3.78 
LTC4263IDE#PBF-ND Single IEEE 803.2af Compliant PSE Controller* 14-DFN 7.08 5.05 4.16 LTC1517ES5-3.3#TRMPBFCT-ND | Regulated 3.3V Charge Pump DC/DC Converter* | TSOT-23-5| 4.70 4.20 3.78 
LTC4263CS#PBF-ND Single [EEE 803.2af Compliant PSE Controller* | 14-SOIC | 5.90 4.21 3.47] |LICIS17ES5-5#TRMCT-ND __| Regulated SV Charge Pump DC/DC Converter___| TSOT-23-5| 4.70 4.20 3.78 
LTC42631S#PBF-ND Single IEEE 803.2af Compliant PSE Controller* 16-SOIC | 7.08 5.05 4.16] |LTC1517ES5-5#TRMPBFCT-ND | Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter* =| TSOT-23-5| 4.70 4.20 3.78 
LTC4264CDE#PBF-ND High Power PD Interface Controller with 750mA 12-DFN 3.60 2.57 2.12] |LTC1517ES5-5#TRMPBFTR-ND | Regulated SV Charge Pump DC/DC Converter* | TSOT-23-5 1075.00/500 
Current Limit* LTC1522CMS8#PBF-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter* 8-MSOP 3.75 250 215 
LTC4265CDE#PBF-ND High Power PD Interface Controller* NEW! 12-DFN 3.83 257 219 LTC1550CGN-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter 16-SSOP 5.25 3.49 2.80 
LTC42651DE#PBF-ND High Power PD Interface Controller* NEW! 12-DFN 458 3.07 2.61 LTC1550LCGN-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter 16-SSOP 4.00 266 2.00 
L1C4267CDHC-3#PBF-ND IEEE 802.3af PD PoE Interface* T6-DFN [4.38 2.92 2.50] [LTC1550LCS8-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter BS0IC | 3.63 241 1.82 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Reel’ cont.) POWER MANAGEMEN (Cont.) POWER MANAGEME 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
L1C1682CS8-5-ND 5V, Doubler Charge Pump with Low Noise Linear | 8-SOIC | 3.50 233 1.80) |LT3756EMSE#PBF-ND 100kHz to 1MHz LED Controller* NEW! 16-MSOP | 6.38 429 3.64 
Regulator LT3756EMSE-1#PBF-ND 100kHz to 1MHz LED Controller* NEW! 16-MSOP | 638 4.29 3.64 
LTC1682CS8-5#PBF-ND 5V, Doubler Charge Pump with Low Noise Linear | 8-SOIC 3.50 2.33 1.80] |LT3756EUD#PBF-ND 100kHz to 1MHz LED Controller* NEW! 16-QFN 618 4.14 3.52 
Regulator* LT3756EUD-1#PBF-ND 100kHz to 1MHz LED Controller* NEW! 16-QFN 618 414 3.52 
LTC16821S8-5#PBF-ND 5V, Doubler Charge Pump with Low Noise Linear | 8-SOIC 413 274 2.15) |LTC3219EUD#PBF-ND 250mA Universal LED Driver* NEW! 20-QFN 3.60 257 212 
Regulator* LTC3220EPF#PBF-ND 360mA Universal 18-Ch. LED Driver* 28-UTQFN | 5.00 3.36 2.85 
LTC1751EMS8#PBF-ND. MPU Regulated Charge Pump DC/DC Converter*_| 8-MSOP 463 3.08 2.32| | LTC3230EUD#PBF-ND 5-LED Display Driver with Dual LDO* 20-QFN 3.10 2.21 1.82 
LTC1751EMS8-3.3-ND MPU Regulated Charge Pump DC/DC Converter 8-MSOP 4.63 3.08 2.32} |LTC3783EFE#PBF-ND PWM LED Driver/Boost Flyback/SEPIC 16-TSSOP| 585 4.07 3.35 
LTC1751EMS8-3.3#PBF-ND. MPU Regulated Charge Pump DC/DC Converter* | 8-MSOP 463 3.08 2.32 Controller* 
LTC1751EMS8-5#PBF-ND MPU Regulated Charge Pump DC/DC Converter* | 8-MSOP 463 3.08 2.32 Battery Chargers 
LTC1754ES6-5#TRMPBFCT-ND | MPU Regulated Charge Pump with Shutdown* SOT-23-6 3.44 3.08 2.77 LT1505CG-1#PBF-ND Constant-Current/Volt., High Efficiency Battery 28-SSOP 938 6.23 4.90 
LTC1754ES6-5#TRMPBFTR-ND_|MPU Regulated Charge Pump with Shutdown* SOT-23-6 775.00/500 Charger* 
LTC1911EMS8-1.5-ND 1.5V Low Noise Step-Down DC/DC Converter 8-MSOP 480 3.19 2.40 LT1510-5CGN#PBF-ND 500kHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery 16-SSOP 813 540 4.35 
LTC1911EMS8-1.8-ND 1.8V Low Noise Step-Down DC/DC Converter 8-MSOP 480 319 2.40 Charger* 
LTC1911EMS8-1.8#PBF-ND 1.8V Low Noise Step-Down DC/DC Converter* 8-MSOP 480 319 2.40 LT1510CGN-ND 200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery 16-SSOP 813 540 435 
LTC1983ES6-3#TRMPBFCT-ND | 3V, 100mA Regulated Charge Pump Inverter* SOT-23-6 | 4.26 380 3.42 Charger 
LTC1983ES6-3#TRMPBFTR-ND |3V, 100mA Regulated Charge Pump Inverter* SOT-23-6 950.00/500 LT1510CGN#PBF-ND 200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery 16-SSOP 813 540 435 
LTC1983ES6-54TRMPBFCT-ND |5V, 100mA, Regulated Charge Pump Inverter* SOT-23-6 4.26 3.80 3.42 Charger* 
LTC1983ES6-5#TRMPBFTR-ND |5V, 100mA, Regulated Charge Pump Inverter* SOT-23-6 950.00/500 LT1510CN#PBF-ND 200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery 16-Dip 750 4.98 4.00 
LTC3200ES6-5#TRMPBFCT-ND | Low Noise, Regulated Charge Pump DC/DC TSOT-23-6| 3.75 3.35 3.02 Charger* 
Converter* LT1510CS#PBF-ND 200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery 16-SOIC 788 5.23 4.20 
LTC3200ES6-54TRMPBFTR-ND | Low Noise, Regulated Charge Pump DC/DC TSOT-23-6 910.00/500 Charger* 
Converter* LT1510CS8#PBF-ND 200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery 8-SOIC 6.00 3.99 3.20 
LTC3202EDD-ND Low Noise, High Efficiency Charge Pump 10-DFN 410 293 2.41 Charger* 
LTC3202EDD#PBF-ND Low Noise, High Efficiency Charge Pump* 10-DFN 410 293 241 LT15101S#PBF-ND 200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current Battery 16-SOIC 9.00 598 4.80 
LTC3204BEDC-3.3#TRMPBFCT-ND | 3.3V, Low Noise Regulated Charge Pump* 6-DFN 3.70 3.30 2.97 Charger* 
LTC3204BEDC-3.34TRMPBFTR-ND | 3.3V, Low Noise Regulated Charge Pump* 6-DFN 855.00/500 LT1511CSW#PBF-ND 3A Constant Current/Voltage Battery Charger* 24-SOIC | 13.00 864 6.95 
LTC3204BEDC-5#TRMPBFCT-ND | 5V, Low Noise Regulated Charge Pump* 6-DFN 3.70 3.30 2.97) |LT1511ISW-ND 3A Constant Current/Voltage Battery Charger, 24-SOIC | 15.00 10.00 8.60 
LTC3204BEDC-5#TRMPBFTR-ND | 5V, Low Noise Regulated Charge Pump* 6-DFN 855.00/500 Ind. Temp. 
LTC3214EDD#PBF-ND 500mA Camera LED Charge Pump* 10-DFEN 3.30 236 1.94 LT1512CGN-ND 1.5A, SEPIC Constant Current/Voltage Battery 16-SSOP 8.00 532 4.60 
LTC3215EDD#PBF-ND 700mA Low Noise High Current LED Charge 10-DFN 3.50 250 2.06 Charger 
Pump* LT1512CN8#PBF-ND 1.5A, SEPIC Constant Current/Voltage Battery 8-Dip 675 450 3.85 
LTC3240EDC-2.5#TRMPBFCT-ND | 2.5V Step-Up/Step-Down Charge Pump DC/DC 6-DFN 3.70 3.30 2.97 Charger* 
Converter* NEW! LT1512CS8#PBF-ND 1.5A, SEPIC Constant Current/Voltage Battery 8-SOIC 7.00 465 4.00 
LTC3240EDC-2.5#TRMPBFTR-ND | 2.5V Step-Up/Step-Down Charge Pump DC/DC 6-DFN 970.00/500 Charger* 
Converter* NEW! LT1513-2CR#PBF-ND SEPIC Constant or Programmable Current/ 7-DD 938 6.23 4.70 
LTC3240EDC-3.3#TRMPBFCT-ND | 3.3V Step-Up/Step-Down Charge Pump DC/DC 6-DFN 3.70 330 2.97 Constant Voltage Battery Charger* 
Converter* NEW! LT1513-2CT7#PBF-ND SEPIC Constant or Programmable Current/ T0-220-7 | 9.00 5.98 4.55 
LTC3240EDC-3.3#TRMPBFTR-ND | 3.3V Step-Up/Step-Down Charge Pump DC/DC 6-DFN 970.00/500 Constant Voltage Battery Charger* 
Converter* NEW! LT1513CR#PBF-ND SEPIC Constant or Programmable Current/ 7-DD 9.38 6.23 4.70 
LTC3250ES6-1.54TRMCT-ND | 1.5V, High Efficiency, Low Noise, Inductorless, | SOT-23-6 | 3.44 3.08 2.77 Constant Voltage Battery Charger* 
Step-Down DC/DC Converter LT15131R#PBF-ND SEPIC Constant or Programmable Current/ 7-DD 10.25 681 5.20 
LTC3250ES6-1.54TRMPBFCT-ND | 1.5V, High Efficiency, Low Noise, Inductorless, SOT-23-6 | 3.44 308 2.77 Constant Voltage Battery Charger, Ind. Temp.* 
Step-Down DC/DC Converter* LT1571EGN-5#PBF-ND Constant-Current/Voltage Battery Charger* 16-SSOP 8.00 532 4.20 
LTC3251EMSE#PBF-ND High Efficiency, Low Noise, Inductorless, Step- | 10-MSOP | 3.90 2.79 2.29] |LT1769CGN-ND Constant-Current/Voltage 2A Battery Charger 28-SSOP | 10.13 673 5.10 
Down DC/DC Converter* LT1769CGN#PBF-ND Constant-Current/Voltage 2A Battery Charger* 28-SSOP | 10.13 6.73 5.10 
CPU Core Power LT17691FE-ND Constant-Current/Voltage 2A Battery Charger 20-TSSOP | 11.50 7.64 5.75 
LTC1705EGN-ND Dual 5-Bit, Sync. Switching Regulator Controller | 28-SSOP | 11.25 7.47 5.63) |LT3650EDD-8.2#PBF-ND High Voltage 2A Mono 2-Cell Li-lon Battery 12-DFN 5.95 4.00 3.40 
LTC1706EMS-85-ND VID Voltage Programmer for Intel VRM 8.5 10-MSOP | 4.25 283 2.15 Charger* NEW! 
LTC1709EG-7-ND 5-Bit, 2-Phase Sync. Step-Down Switching Reg. | 36-SSOP | 9.75 648 5.00] |LTC1325CSW-ND Battery Management System 18-SOIC | 13.75 915 7.35 
LTC1709EG-7#PBF-ND 5-Bit, 2-Phase Sync. Step-Down Switching Reg.* | 36-SSOP | 9.75 6.48 5.00) |LTC1325CSW#PBF-ND Battery Management System* 18-SOIC | 13.75 915 7.35 
LTC1709EG-8#PBF-ND 5-Bit, 2-Phase Sync. Step-Down Switching Reg.* | 36-SSOP | 9.75 6.48 5.00) | LTC1558CGN-3.3-ND 3.3V, Backup Battery Controller with 16-SSOP | 5.25 3.49 2.80 
LTC1709EG-85-ND 5-Bit, 2-Phase Sync. Step-Down Switching Reg. | 36-SSOP | 9.75 6.48 5.00 Programmable Output _ 
LTC1753CG#PBF-ND 5-Bit, Programmable Synchronous Switching 20-SSOP | 6.50 4.32  3.25| |LTC1558CGN-5-ND 5V, Backup Battery Controller with Programmable | 16-SSOP | 5.25 349 2.80 
Regulator Controller for Pentium || Processor* Output 
LTC1753CSW-ND 5-Bit, Programmable Synchronous Switching 20-SOIC | 6.00 3.99 3.00] |LTC1558CS-3.3-ND 3.3V, Backup Battery Controller with 16-SOIC 5.00 3.32 2.65 
Regulator Controller for Pentium II Processor Programmable Output 
LTC3703EG#PBF-ND Step-Down DC/DC Regulator Controller* 28-SSOP 7.00 465 3.62 LTC1558CS-5-ND 5V, Backup Battery Controller with Programmable | 16-SOIC 5.00 3.32 2.65 
LTC3703EGN#PBF-ND 100V Sync. Switching Regulator Controller* 16-SSOP 6.38 4.24 3.30 Output ; 
LTC3714EG#PBF-ND Intel Compatible, Wide Operating Range, Step- | 28-SSOP | 6.50 4.32 3.25] |LTC1558CS8-3.3-ND 3.3V, Backup Battery Controller with 8-SOIC | 4.75 3.16 2.55 
Down Controller with Internal Op Amp* Programmable Output ; 
LTC3720EGN#PBF-ND 1-Phase VRM8.5 Current Mode Step-Down 28-SSOP 6.50 464 3.82 LTC1559CGN-3.3-ND 3.3V, Backup Battery Controller with Fixed Output | _16-SSOP 5.25 3.49 2.80 
Controller* LTC1559CGN-5-ND 5V, Backup Battery Controller with Fixed Output 16-SSOP 5.25 3.49 2.80 
LTC3733CG-ND 3-Phase, Buck Controller for AMD CPU’s 36-SSOP 8.75 625 515 LTC1559CS8-5-ND 5V, Backup Battery Controller with Fixed Output 8-SOIC 475 316 2.55 
LTC3733CG#PBF-ND 3-Phase, Buck Controller for AMD CPU’s* 36-SSOP | 8.75 6.25 5.15; /LTC1730ES8-4.2#PBF-ND 4.2V Li-lon Battery Pulse Charger* 8-SOIC 3.88 2.58 1.94 
LED Drivers LTC1731EMS8-8.2-ND 8.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller 8-MSOP 3.63 241 1.90 
LT3474EFE#PBF-ND Step-Down 1A LED Driver* 16-TSSOP | 5.90 4.21 3.47] |LTC1731EMS8-8.2#PBF-ND 8.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller* 8-MSOP 3.63 2.41 1.90 
LT3475EFE#PBF-ND Dual Step-Down 1.5A LED Driver* 20-TSSOP | 7.00 5.00 4.12 LTC1731EMS8-8.4-ND 8.4V Li-lon Linear Battery Charger Controller 8-MSOP 3.63 241 1.90 
LT3476EUHF#PBF-ND High Current Quad LED Driver* NEW! 38-QFN 9.50 663 5.42] |LTC1731EMS8-8.4#PBF-ND 8.4V Li-lon Linear Battery Charger Controller* 8-MSOP 3.63 2.41 1.90 
LT3477EFE#PBF-ND 3A DC/DC Converter with Dual Rail-to-Rail 20-TSSOP| 6.60 4.71 3.88] |LTC1731ES8-8.2-ND 8.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller 8-SOIC 3.25 216 1.65 
Current Sense* LTC1731ES8-8.4#PBF-ND 8.4V Li-lon Linear Battery Charger Controller* 8-SOIC 3.25 216 1.65 
LT3477EUF#PBF-ND 3A DC/DC Converter with Dual Rail-to-Rail 20-QFN 6.30 450 3.71 LTC1732EMS-8.4-ND Li-lon Linear Battery Charger Controller 10-MSOP | 463 3.08 2.32 
Current Sense* LTC1732EMS-8.4#PBF-ND Li-Ion Linear Battery Charger Controller* 10-MSOP | 463 3.08 2.32 
LT34781FE#PBF-ND 4.5A Mono LED Driver with True Color PWM 16-TSSOP | 8.65 6.17 5.08) /LTC1733EMSE#PBF-ND Mono Linear Lithium-lon Battery Charger* 10-MSOP | 3.63 241 1.89 
Dimming* LTC1734ES6-4.2#TRMPBFCT-ND | 4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller* SOT-23-6 3.33 2.98 268 
LT3478IFE-1#PBF-ND 4.5A Mono LED Driver with True Color PWM 16-TSSOP | 8.65 6.17 5.08) |LTC1734ES6-4.2#TRMPBFTR-ND | 4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller* SOT-23-6 743.75/500 
Dimming* LTC1734LES6-4.2#TRMCT-ND_|4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller SOT-23 3.30. 2.95 2.66 
LT3486EFE#PBF-ND Dual 1.3A White LED Step-Up Converter* 16-TSSOP | 5.20 3.71 3.06) |LTC1734LES6-4.2#TRMPBFCT-ND | 4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller* SOT-23 3.30 2.95 2.66 
LTC3490EDD#PBF-ND Single Cell 350mA LED Driver* 8-DFN 4.20 3.00 2.47) |LTC1734LES6-4.2#TRMPBFTR-ND | 4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller* SOT-23 840.00/500 
LTC3490ES8#PBF-ND. Single Cell 350mA LED Driver* 8-SOIC 4.20 3.00 2.47 LTC1759CG#PBF-ND Smart Battery Charger* 36-SSOP | 11.50 7.64 5.75 
LT3491EDC#TRMPBFCT-ND White LED Driver* NEW! 6-DFN 3.02 2.70 2.43) |LTC1760CFW#PBF-ND Dual Smart Battery System Manager* 48-TSSOP | 15.90 11.36 9.35 
LT3491EDC#TRMPBFTR-ND | White LED Driver* NEW! 6-DFN 735.00/500 LTC1960CG#PBF-ND Dual Battery Charger/Selector with SPI Interface* | 36-SSOP | 14.75 9.80 7.38 
LT3496EFE#PBF-ND Triple Output LED Driver* NEW! 28-TSSOP | 7.38 5.22 4.43| |LTC3225EDDBATRMPBFCT-ND |150mA Supercapacitor Charger* NEW! 10-DFN | 4.87. 4.35 3.92 
LT3496IFE#PBF-ND Triple Output LED Driver* NEW! 28-TSSOP | 8.70 6.22 5.28) ||1C3225EDDBATRMPBFTR-ND | 150mA Supercapacitor Charger* NEW! 10-DFN 1175.00/500 
LT34961UFD#PBF-ND Triple Output LED Driver* 28-QFN 8.40 6.00 _ 4.94) | LTC3555EUFD#PBF-ND Highly Integrated Power Management and Battery | 28-QFN 9.25 6.64 5.47 
LT3497EDDB#TRMPBFCT-ND | Dual White LED Driver* NEW! 10-DFN 3.92 350 3.15 Charger for Li-lon/Polymer* 
LT3497EDDB#TRMPBFTR-ND | Dual White LED Driver* NEW! 10-DFN 1000.00/500 LTC3556EUFD#PBF-ND High Efficiency USB Power Manager with Dual 28-QFN | 10.20 6.86 5.65 
LT3498EDDB#TRMPBFCT-ND | 20mA LED Driver and OLED Driver* 12-DFN 448 4.00 3.60 Buck and Buck Boost DC/DC* 
LT3498EDDB#TRMPBFTR-ND | 20mA LED Driver and OLED Driver* 12-DFN 1145.00/500 LT03557EUF#PBF-ND USB Power Manager with Li-lon Charger and 28-QFN 7.90 5.64 4.65 
LT35171FE#PBF-ND 1.5A Switch Current LED Driver* 16-TSSOP | 7.28 4.89 4.15 Three Step-Down Regulators* 
LT3518EUF#PBF-ND 2.3A Switch Current LED Driver* 16-QFN 5.90 421 3.47 L1C3559EUD#PBF-ND. Linear USB Battery Charger* 16-OFN 430 307 253 
LT3518IUF#PBF-ND 2.3A Switch Current LED Driver* 16-QFN 7.08 5.06 4.17) |LTC3566EUF#PBF-ND High Eff. USB Power Manager Plus 1A Buck- 24-QFN 818 550 4.53 
LT3590ESC8#TRMPBFCT-ND | 48V Buck Mode LED Driver* NEW! SC70-8 3.25 290 2.61 Boost Converter* 
LT3590ESC8#TRMPBFTR-ND | 48V Buck Mode LED Driver* NEW! $C70-8 825.00/500 LTC3576EUFE#PBF-ND Power Manager USB On-the-Go Step-Down DC/ 38-QFN | 10.20 686 5.83 
LT3591EDDB#TRMPBFCT-ND __| White LED Driver with Integrated Schottky* 8-DFN 3.25 2.90 2.61 Dc* NEW! 
LT3591EDDB#TRMPBFTR-ND | White LED Driver with Integrated Schottky* 8-DFN 825.00/500 LTC3576EUFE-1#PBF-ND Power Manager USB On-the-Go Step-Down DC/ 38-QFN | 10.20 686 5.83 
LT3592EDDB#TRMPBFCT-ND | 500mA Step Down LED Driver* NEW! 10-DFN 403 360 3.24 DC* NEW! 
LT3592EDDB#TRMPBFTR-ND | 500mA Step Down LED Driver* NEW! 10-DFN 1000.00/500 LTC38511GN#PBF-ND Sync. Step-Down Switching Regulator 16-SSOP 413 277 2.36 
LT3592EMSE#PBF-ND 500mA Step Down LED Driver* NEW! 10-MSOP | 3.73 250 2.13 Controller* NEW! 
LT3593ES6#TRMPBFCT-ND 1MHz White LED Driver* NEW! TSOT-23-6| 3.44 3.08 2.77) | LTC3862EFE#PBF-ND Multi-Phase Current Mode Step-Up DC/DC 24-TSSOP | 7.25 4.87 4.14 
LT3593ES6#TRMPBFTR-ND 1MHz White LED Driver* NEW! TSOT-23-6 850.00/500 Controller* NEW! 
LT3595EUHH#PBF-ND 16-Channel Buck Mode LED Driver* 56-QFN | 14.25 9.93 817] |LTC4001EUF#PBF-ND 2A Synchronous Buck Li-lon Charger* 16-QFN 440 314 2.59 
LT3598EUF#PBF-ND 6-String 30mA LED Driver* NEW! 24-QFN 6.28 4.22 3.58] |LTC4002EDD-4.2#PBF-ND Standalone Li-lon Switch Mode Charger* 10-DFN 3.75 249 2.02 
LT3598IUF#PBF-ND 6-String 30mA LED Driver* NEW! 24-QFN 7.20 4.84 4412] |LTC4006EGN-2#PBF-ND 4A, High Eff., Standalone Li-lon Charger* 16-SSOP 713 5.09 419 
LT3599EFE#PBF-ND 4-Channel, 120mA LED Driver* NEW! 28-TSSOP | 7.13 4.79 4.07| | LTC4007EGN#PBF-ND 4A, High Eff., Standalone Li-lon Charger* 24-SSOP. 7.63545 4.49 
LT3755EMSE#PBF-ND 100kHz to 1MHz LED Controller* NEW! 16-MSOP | 6.05 4.07 3.46] |LTC4008EGN#PBF-ND 4A, High Eff., Multi-Chemistry Battery Charger* 20-SSOP 738 «5.27 4.34 
LT3755EUD#PBF-ND. 100kHz to 1MHz LED Controller* NEW! 16-QFN 5.85 3.93 3.34] |LTC4008EGN-1#PBF-ND 4A, High Eff., Multi-Chemistry Battery Charger* 20-SSOP 7.38 5.27 4.34 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
LTC4009CUF#PBF-ND High Eff. Multi-Chemistry Batt. Charger* NEW! | 20-QFN 6.28 4.22 3.58) |LTC4210-2CS6#TRMPBFCT-ND | Hot Swap Controller* TSOT-23-6/ 386 345 3.11 
LTC4009CUF-1#PBF-ND High Eff. Multi-Chemistry Batt. Charger* NEW! | 20-QFN 6.48 4.36 3.70] |LTC4210-2CS6#TRMPBFTR-ND | Hot Swap Controller* TSOT-23-6 985.00/500 
LTC4009CUF-2#PBF-ND High Eff. Multi-Chemistry Batt. Charger* NEW! | 20-QFN 6.48 4.36 3.70) +|LTC4210-2IS6#TRMPBFCT-ND | Hot Swap Controller* TSOT-23-6/ 4.42 3.95 3.56 
LTC4011CFE#PBF-ND High Eff. Standalone Nickel Battery Charger* 20-TSSOP | 10.00 6.64 5.41 LTC4210-2IS6#TRMPBFTR-ND | Hot Swap Controller* TSOT-23-6 1135.00/500 
LTC4052EMS8E-4.2-ND Lithium-lon Batt. Pulse Charger with Over-Current| 8-MSOP 3.75 268 2.21 LTC4211CMS8#PBF-ND Hot Swap Controller* 8-MSOP 425 283 2.25 
LTC4052EMS8E-4.2#PBF-ND Lithium-lon Batt. Pulse Charger w/ Over-Current* | 8-MSOP 3.75 2.68 2.21 LTC42111MS#PBF-ND Hot Swap Controller with Multifunction Current 10-MSOP 6.00 3.99 315 
LTC4053EMSE-4.2#PBF-ND USB Lithium-lon Battery Charger with Thermal 10-MSOP 3.75 268 2.21 Control* NEW! 
Regulation* LTC4214-2IMS#PBF-ND Negative Voltage Hot Swap Controller* 10-MSOP |_ 5.25 3.75 3.09 
LTC4054LES5-4.2#TRMPBFCT-ND | Standalone Linear Li-lon Battery Charger with TSOT23-5 | 3.58 3.20 2.88 LTC4215CGN#PBF-ND Hot Swap Controller, 12C Compatible Monitoring* | 16-SSOP 7.70 549 4.52 
Thermal Regulation* NEW! LTC4215CUFD#PBF-ND Hot Swap Controller, 12C Compatible Monitoring* | 24-QFN 810 5.78 4.76 
LTC4054LES5-4.2#TRMPBFTR-ND | Standalone Linear Li-lon Battery Charger with TSOT23-5 910.00/500 LTC42151UFD-1#PBF-ND Hot Swap Controller, 12C Compatible Monitoring* | 24-QFN 10.08 694 5.72 
Thermal Regulation* NEW! LTC4218CDHC-12#PBF-ND. Hot Swap Controller* 16-DFN 5.63 3.79 3.22 
LTC4054LES5-4.2#TRPBFCT-ND | Standalone Linear Li-lon Battery Charger with TSOT23-5 | 3.47 3.10 2.79) |LTC4218CGN#PBF-ND Hot Swap Controller* 16-SSOP 5.63 3.79 3.22 
Thermal Regulation* NEW! LTC4218IDHC-12#PBF-ND Hot Swap Controller* 16-DFN 648 4.35 3.70 
LTC4054LES5-4.2#TRPBFTR-ND | Standalone Linear Li-lon Battery Charger with TSOT23-5 4549.99/2,500 LTC4218IGN#PBF-ND Hot Swap Controller* 16-SSOP 648 4.35 3.70 
Thermal Regulation* NEW! LTC4221 CGN#PBF-ND Dual Hot Swap Controller/Power Sequencer* 16-SSOP | 613 4.07 3.50 
LTC4060EFE#PBF-ND Standalone Linear NiMH/NiCd Battery Charger* | 16-TSSOP| 7.38 4.90 3.94) |LTC4224CDDB-14TRMPBFCT-ND | Compact Dual Low Voltage Hot Swap 10-DFN 5.82 520 468 
LTC4062EDD#PBF-ND Standalone Linear Li-lon Battery Charger with 10-DFN 3.88 2.58 2.08 Controller* NEW! 
Micropower Comparator* NEW! LTC4224CDDB-1#TRMPBFTR-ND | Compact Dual Low Voltage Hot Swap 10-DFN 1480.00/500 
LTC4065AEDC#TRMPBFCT-ND | Standalone 750mA Li-lon Battery Charger* 6-DFN 2.77 2.48 = 2.23 Controller* NEW! 
LTC4065AEDC#TRMPBFTR-ND | Standalone 750mA Li-lon Battery Charger* 6-DFN 655.00/500 LTC4224CDDB-2#TRMPBFCT-ND | Dual Low Voltage Hot Swap Controller* NEW! 10-DFN 5.77 5.15 4.64 
LTC4065EDC#TRMPBFCT-ND | Standalone 750mA Li-lon Battery Charger* 6-DFN 277 248 2.23 LTC4224CDDB-2#TRMPBFTR-ND | Dual Low Voltage Hot Swap Controller* NEW! 10-DFN 1480.00/500 
LTC4065EDC#TRMPBFTR-ND | Standalone 750mA Li-lon Battery Charger* 6-DFN 655.00/500 LTC4224IDDB-1#TRMPBFCT-ND | Dual Low Voltage Hot Swap Controller* NEW! 10-DFN 669 598 5.38 
LTC4068EDD-4.2#PBF-ND 4.2V, Standalone Linear Li-lon Battery Charger* 8-DFN 3.38 2.41 1.99] |LTC4224IDDB-1#TRMPBFTR-ND | Dual Low Voltage Hot Swap Controller* NEW! 10-DFN 1700.00/500 
LTC4068XEDD-4.2#PBF-ND 4.2V, Standalone Linear Li-lon Battery Charger* 8-DFN 3.38 2.41 1.99 LTC42241DDB-2#TRMPBFCT-ND | Dual Low Voltage Hot Swap Controller* NEW! 10-DFN 6.69 5.98 5.38 
LTC4075EDD#PBF-ND Dual In USB/AC Adapter Standalone Li-lon 10-DFN 3.75 267 2.21 LTC42241DDB-2#TRMPBFTR-ND | Dual Low Voltage Hot Swap Controller* NEW! 10-DFN 1700.00/500 
Battery Charger* LTC4224IMS-2#PBF-ND Dual Low Voltage Hot Swap Controller* NEW! | 10-MSOP 5.88 3.99 3.40 
LTC4076EDD#PBF-ND Dual Input Standalone Li-lon Battery Charger* 10-DFN | 3.75 2.67 2.21) | LTC4240CGN#PBF-ND CompactPCI Hot Swap Controller with 12C 28-SSOP | 8.50 5.65 4.55 
LTC4077EDD#PBF-ND Dual Input Standalone Li-lon Battery Charger* 10-DFN 3.75 267 2.21 Compatible Interface* 
LTC4080EMSE#PBF-ND 500mA Standalone Li-lon Battery Charger* 10-MSOP | 3.80 2.71 2.24) | LTC4244CGN#PBF-ND CompactPC! Hot Swap Controller* 20-SSOP | 7.75 5.54 4.56 
LTC4081EDD#PBF-ND 500mA Li-Ion Charger* NEW! 10-DFN 3.80 2.71 2.24) | LTC42441GN-1#PBF-ND CompactPC! Hot Swap Controller* 20-SSOP_| 8.75 6.25 5.15 
LTC4085EDE#PBF-ND USB Power Manager with Ideal Diode Controller 14-DFN 3.30 2.36 1.94) /LTC4252-2CMS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller 8-MSOP 413 274 2.20 
and Li-lon Charger* LTC4253CGN#PBF-ND Negative 48V Hot Swap Controller with 16-SSOP | 588 3.91 315 
LTC4088EDE#PBF-ND High Eff. Battery Charger/USB Power Manager* 14-DFN 440 314 259 Sequencer* 
LTC4089EDJC#PBF-ND USB Power Manager with High Voltage Switching | 22-DFN 5.90 421 3.47 LTC4260CGN#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller with 24-SSOP | 11.90 850 7.00 
Li-lon Charger* 12C Monitoring* 
LTC4090EDJC#PBF-ND USB Power Manager Plus High Voltage Li-lon/ 22-DFN 6.50 464 3.82] |LTC4260CSW#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller with 24-SOIC | 11.90 850 7.00 
Polymer Battery Charger* |2C Monitoring* 
LTC4095EDC#TRMPBFCT-ND | Standalone USB Li-lon/Polymer Battery Charger* 8-DFN 2.91 260 2.34 LTC4260CUH#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller with 32-QFN 11.90 850 7.00 
LTC4095EDC#TRMPBFTR-ND | Standalone USB Li-lon/Polymer Battery Charger* 8-DFN 670.00/500 12C Monitoring* 
LTC4097EDDB#TRMPBFCT-ND | USB/Wall Adapter Standalone Li-lon/Polymer 12-DFN 3.61 3.23 2.91 LTC4260IGN#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller with 24-SSOP | 14.30 10.21 8.41 
Battery Charger* 12C Monitoring* 
LTC4098EPDC#PBF-ND USB Compatible Switching Power Manager/ 20-UTQFN | 5.33 3.57 3.04] |/LTC4261CGN#PBF-ND Negative Voltage Hot Swap Controller with ADC 28-SSOP | 11.90 850 7.00 
Li-lon/Polymer Battery Charger* and 12C Monitoring* 
LTC4099EPDC#PBF-ND USB Power Manager/Charger* NEW! 20-UTQFN | 6.00 4.00 3.40 LTC4261CUFD#PBF-ND Negative Voltage Hot Swap Controller with ADC 24-QFN 11.90 850 7.00 
LTC4100EG#PBF-ND Smart Battery Charger Controller* 24-SSOP | 10.63 7.06 5.32 and 12C Monitoring* 
LTC4110EUHF#PBF-ND Battery Backup System Manager* 38-QFN | 19.65 13.22 11.23 LTC42611GN#PBF-ND Negative Voltage Hot Swap Controller with ADC 28-SSOP | 14.30 10.21 8.41 
LTC4150CMS#PBF-ND Coulomb Counter/Battery Gas Gauge* 10-MSOP | 3.00 2.00 1.70 and 12C Monitoring* 
Hot Swap PCMCIA Switches 
LT1640AHCN8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller 8-Dip 3.88 2.58 2.05 LTC1315CG-ND PCMCIA Switching Matrix 24-SSOP 6.25 415 3.35 
LT1640ALCS8#PBF-ND Negative Voltage Hot Swap Controller* 8-SOIC 4.00 266 2.10 LT1312CS8-ND Single PCMCIA VPP Driver/Regulator 8-SOIC 3.75 250 215 
LT1640LCS8#PBF-ND Negative Voltage Hot Swap Controller* 8-SOIC 4.00 266 2.10} |LTC1470CS8#PBF-ND Single PCMCIA Protected 3.3V/5V Vcc Switch* 8-SOIC 490 3.26 2.60 
LT1640LIS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller, Ind. Temp. | 8-SOIC 450 2.99 2.35 LTC1470ES8#PBF-ND Single PCMCIA Protected 3.3V/5V Vcc Switch* 8-SOIC 5.38 3.84 3.16 
LT1640LIS8#PBF-ND Negative Volt. Hot Swap Controller, Ind. Temp.* 8-SOIC 450 2.99 2.35) |LTC1471CS-ND Dual PCMCIA Protected 3.3V/S5V Vcc Switch 16-SOIC 7.50 5.00 4.29 
LT1641-1CS8#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller* 8-SOIC 5.00 3.32 2.50) |LTC1471CS#PBF-ND Dual PCMCIA Protected 3.3V/5V Vcc Switch* 16-SOIC 750 5.00 4.29 
L11641-11S8#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller* 8-SOIC 5.50 3.66 2.75] |LTC1472CS#PBF-ND Protected PCMCIA Vcc/VPP Switching Matrix* 16-SOIC 6.25 415 3.55 
LT1641-2CS8#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller* 8-SOIC 5.00 3.32 2.50 PWM Controllers 
LTC4217CDHC#PBF-ND 2A Hot Swap Controller* NEW! 16-DFN 7413 4.79 4.07] |LT1242CS8-ND High Speed Current Mode PWM 8-SOIC 3.88 2.58 2.30 
LTC4217IDHC#PBF-ND 2A Hot Swap Controller* NEW! 16-DFN 8.18 5.50 4.68] |LT1242CS8#PBF-ND High Speed Current Mode PWM* 8-SOIC 3.88 258 2.30 
LTC4217CDHC-12#PBF-ND 2A Hot Swap Controller* NEW! 16-DFN 713 4.79 4.07] |LT1243CN8#PBF-ND High Speed Current Mode PWM* 8-Dip 3.90 259 210 
LTC4217IDHC-12#PBF-ND 2A Hot Swap Controller* NEW! 16-DFN 8.18 550 4.68) |LT1243CS8-ND High Speed Current Mode PWM 8-SOIC 440 2.93 2.30 
LTC4217|FE#PBF-ND 2A Hot Swap Controller* NEW! 20-TSSOP| 8.18 5.50 4.68) |LT1243CS8#PBF-ND High Speed Current Mode PWM* 8-SOIC 440 2.93 2.30 
LT4220CGN#PBF-ND Dual Supply Hot Swap Controller* 16-SSOP 7.00 5.00 4.12 LT1243IN8#PBF-ND High Speed Current Mode PWM, Ind. Temp.* 8-Dip 440 293 2.30 
LTC4222CG#PBF-ND Dual Hot Swap Controller* NEW! 36-SSOP_| 12.43 8.36 7.10| |LT1244CN8-ND High Speed Current Mode PWM 8-Dip 3.50 2.33 2.10 
LTC4222CUH#PBF-ND Dual Hot Swap Controller* NEW! 32-QFN | 12.43 8.36 7.10] |LT1244CN8#PBF-ND High Speed Current Mode PWM* 8-Dip 3.50 2.33 210 
LTC42221G#PBF-ND Dual Hot Swap Controller* NEW! 36-SSOP | 14.93 10.03 8.52] |LT1244CS8-ND High Speed Current Mode PWM 8-SOIC 3.88 258 2.30 
LTC4222IUH#PBF-ND Dual Hot Swap Controller* NEW! 32-QFN | 14.93 10.03 8.52] |LT1244CS8#PBF-ND High Speed Current Mode PWM* 8-SOIC 3.88 2.58 2.30 
LT4250HCN8-ND Negative 48V Hot Swap Controller 8-Dip 475 316 2.50 LT1245CS8-ND High Speed Current Mode PWM 8-SOIC 440 2.93 2.30 
LT4250HCS8-ND Negative 48V Hot Swap Controller 8-SOIC 488 3.24 2.55) |LT1245CS8#PBF-ND High Speed Current Mode PWM* 8-SOIC 440 2.93 2.30 
LT4250HCS8#PBF-ND Negative 48V Hot Swap Controller* 8-SOIC 4.88 3.24 2.55 CCFL/LCD 
LT4250LCN8-ND Negative 48V Hot Swap Controller 8-Dip 475 3.16 2.50 LT1182CS#PBF-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator* 16-SOIC 938 625 5.35 
LT4250LCN8#PBF-ND Negative 48V Hot Swap Controller* 8-Dip 475 316 2.50} |LT1183CS-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator 16-SOIC 938 6.25 5.35 
LT4250LCS8#PBF-ND Negative 48V Hot Swap Controller* 8-SOIC 488 3.24 2.55) |LT1183CS#PBF-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator* 16-SOIC 938 6.25 5.35 
LT4254CGN-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller 16-SSOP | 3.88 2.58 2.10) |LT1184CS#PBF-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator* 16-SOIC 730 485 3.80 
LT4254CGN#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller* 16-SSOP 3.88 2.58 210] |LT1184FCS#PBF-ND CCFL/LCD Contrast Switching Reg., Floating* 16-SOIC 8.60 5.72 4.50 
LT4256-1CS8#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller with 8-SOIC 3.50 2.50 2.06 MOSFET Drivers 
Latch Off Mode* LT1158CN#PBF-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver* 16-Dip 6.60 439 3.50 
LT4256-11S8#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller with 8-SOIC 4.00 286 2.35 LT1158CSW#PBF-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver* 16-SOIC 7.00 465 3.75 
Latch Off Mode, Ind. Temperature* LT11581SW#PBF-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver* 16-SOIC 8.20 545 4.30 
LT4256-2CS8#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller with 8-SOIC 3.50 250 2.06 LT1160CS#PBF-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver* 14-SOIC 5.63 3.75 3.20 
Automatic Retry* LT1161CN#PBF-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver* 20-Dip 6.40 4.25 3.30 
LT4256-21S8#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller with 8-SOIC 4.00 286 2.35) |LT1161CSW#PBF-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver* 20-SOIC 7.00 465 3.60 
Open-Circuit Detect, Ind. Temperature* LT1161IN#PBF-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver* 20-Dip 7.20 4.79 3.70 
LT4256-3IGN#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller with 16-SSOP | 488 3.48 2.87] |LT1161ISW#PBF-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver* 20-SOIC 780 518 4.05 
Automatic Retry, Ind. Temperature* LT1336CS#PBF-ND Half Bridge N-Channel MOSFET Driver* 16-SOIC 6.00 4.00 3.40 
LTC1421CG-2.5#PBF-ND 2.5V Hot Swap Controller* 24-SSOP | 10.38 6.90 5.90) |LT1910ES8#PBF-ND High Side MOSFET Driver* 8-SOIC 413 295 2.43 
LTC1421CSW-2.5-ND 2.5V Hot Swap Controller 24-SOIC 9.63 640 5.50) |LTC1153CN8-ND Auto-Reset Electronic Circuit Breaker 8-Dip 410 273 2.10 
LTC1422CN8-ND. 8-Pin Hot Swap Controller 8-Dip 513 3.41 2.65 LTC1153CN8#PBF-ND Auto-Reset Electronic Circuit Breaker* 8-Dip 410 273 2.10 
LTC1422CS8#PBF-ND 8-Pin Hot Swap Controller* 8-SOIC 5.25 3.50 2.95] |LTC1153CS8#PBF-ND Auto-Reset Electronic Circuit Breaker* 8-SOIC 430 286 2.25 
LTC14221S8#PBF-ND 8-Pin Hot Swap Controller* 8-SOIC 6.00 4.00 3.40] |LTC1153IS8#PBF-ND Auto-Reset Electronic Circuit Breaker* 8-SOIC 510 339 275 
LTC1642CGN#PBF-ND Adjustable Hot Swap Controller* 16-SSOP 7.25 482 3.70] |LTC1154CS8#PBF-ND Single High Side MOSFET Driver* 8-SOIC 3.80 2.53 2.00 
LTC1643ALCGN#PBF-ND PCI-Bus Hot Swap Controller* 16-SSOP 8.75 5.81 4.55) /LTC1155CN8#PBF-ND Dual High Side MOSFET Driver* 8-Dip 5.80 3.86 3.00 
LTC1644CGN#PBF-ND CompactPCl-Bus Hot Swap Controller* 20-SSOP 7.38 4.90 3.95] |LTC1155CS8#PBF-ND Dual High Side MOSFET Driver* 8-SOIC 620 412 3.20 
LTC1645CS#PBF-ND 2-Ch. Hot Swap Cont./Power Sequencer* 14-SOIC 6.88 4.57 3.55! |LTC1157CS8#PBF-ND Dual, 3.3V, High Side MOSFET Driver* 8-SOIC 475 316 2.65 
LTC1645CS8#PBF-ND 2-Ch. Hot Swap Cont./Power Sequencer* 8-SOIC 6.13 4.07 3.20] |LTC1163CS8#PBF-ND Triple High Side MOSFET Driver* 8-SOIC 5.25 3.50 2.90 
LTC16451S#PBF-ND 2-Ch. Hot Swap Cont./Power Sequencer* 14-SOIC 7.88 5.23 4.10) |LTC1165CS8-ND Triple High Side MOSFET Driver 8-SOIC §.25 3.50 2.90 
LTC16451S8#PBF-ND 2-Ch. Hot Swap Cont./Power Sequencer* 8-SOIC 7.00 4.65 3.65} |LTC1165CS8#PBF-ND Triple High Side MOSFET Driver* 8-SOIC 5.25 3.50 2.90 
LTC1646CGN-ND CompactPC! Dual Hot Swap Controller 16-SSOP 7.00 465 3.75] |LTC1255CS8#PBF-ND Dual 24V High Side MOSFET Driver* 8-SOIC 610 4.06 3.20 
LTC1646CGN#PBF-ND CompactPC! Dual Hot Swap Controller* 16-SSOP 7.00 465  3.75| |LTC1266CS#PBF-ND Sync. Reg. Controller for N/P Ch. MOSFETS* 16-SOIC 750 498 4.05 
LTC1647-1CS8#PBF-ND 2-Channel Hot Swap Controller* 8-SOIC 6.13 4.07 3.20) |LTC1266CS-3.3-ND 3.3V Sync. Reg. Controller for N/P Ch. MOSFETS | 16-SOIC 750 498 4.05 
LTC1647-2CS8#PBF-ND 2-Channel Hot Swap Controller* 8-SOIC 6.13 4.07 3.20] |LTC1266IS-ND Sync. Reg. Controller for N/P Ch. MOSFETS 16-SOIC 8.50 5.65 4.45 
LTC1647-3CGN#PBF-ND 2-Channel Hot Swap Controller* 16-SSOP 6.63 440 3.45] |LTC1266IS#PBF-ND Sync. Reg. Controller for N/P Ch. MOSFETS* 16-SOIC 850 565 445 
LTC4210-1CS6#TRMPBFCT-ND | Hot Swap Controller* TSOT-23-6| 3.86 3.45 3.11 LTC12661S-3.3-ND 3.3V Sync. Reg. Controller for N/P Ch. MOSFETS | 16-SOIC 850 565 445 
LTC4210-1CS6#TRMPBFTR-ND | Hot Swap Controller* TSOT-23-6 900.00/500 LTC12661S-3.3#PBF-ND 3.3V Sync. Reg. Controller for N/P Ch. 16-SOIC 850 565 4.45 
LTC4210-11S6#TRMPBFCT-ND | Hot Swap Controller* TSOT-23-6/ 4.42 3.95 3.56 MOSFETS* 
LTC4210-11S6#TRMPBFTR-ND | Hot Swap Controller* TSOT-23-6 1135.00/500 LTC12661S-5-ND 5V Sync. Reg. Controller for N/P Ch. MOSFETS 16-SOIC 850 565 445 
LTC4210-2CS6#TRMCT-ND Hot Swap Controller TSOT-23-6| 3.86 3.45 3.11 LTC1477CS8#PBF-ND Single Protected High Side Switch* 8-SOIC 6.25 415 3.50 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
LTC1478CS#PBF-ND Dual Protected High Side Switch* 16-SOIC | 10.00 6.65  5.55| |LTC2953IDD-1#PBF-ND Pushbutton On/Off Controller* 12-DFN 5.53 3.94 3.25 
LTC1693-1CS8#PBF-ND High-Speed Dual N-Channel MOSFET Driver* 8-SOIC 3.50 2.33 1.75] |LTC2953IDD-2#PBF-ND Pushbutton On/Off Controller* 12-DFN 6.53 3.94 3.25 
LTC1693-11S8#PBF-ND HS Dual N-Ch. MOSFET Driver, Ind. Temp.* 8-SOIC 4.00 266 2.00] |LTC2954CDDB-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* 8-DFN 417 3.73 3.36 
LTC1693-21S8#PBF-ND HS Dual N-Ch. MOSFET Driver, Ind. Temp.* 8-SOIC 4.00 266 2.00) |LTC2954CDDB-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* 8-DFN 1065.00/500 
LTC1693-5CMS8#PBF-ND High-Speed Single P-Channel MOSFET Driver* 8-MSOP. 3.63 2.41 1.82] | LTC2954CDDB-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* 8-DFN 417 3.73 3.36 
LTC1710CMS8-ND Dual SMBus High Side Switch 8-MSOP 6.38 4.24 3.20] | LTC2954CDDB-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* 8-DFN 1065.00/500 
LTC1710CS8-ND Dual SMBus High Side Switch 8-SOIC 5.88 3.91 2.95] |LTC2954CTS8-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* TSOT-23-8| 4.17 3.73 3.36 
LTC17101S8-ND Dual SMBus High Side Switch, Ind. Temp. 8-SOIC 7.00 4.65 3.50] |LTC2954CTS8-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* TSOT-23-8 1065.00/500 
LTC1981ES5#TRMCT-ND Single MPU High Side Switcher Controller TSOT-23-5| 3.02 2.70 2.43] |LTC2954CTS8-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* TSOT-23-8) 417 3.73 3.36 
LTC1981ESS#TRMPBFCT-ND__| Single MPU High Side Switcher Controller* TSOT-23-5| 3.02 2.70 2.43} | LTC2954CTS8-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* TSOT-23-8 1065.00/500 
LTC1981ES5#TRMPBFTR-ND | Single MPU High Side Switcher Controller* TSOT-23-5 675.00/500 LTC29541DDB-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* 8-DFN 487 435 3.92 
LTC1982ES6#TRMCT-ND Dual N-Channel MOSFET Driver SOT-23-6 | 3.47 3.10 2.79) |LTC2954IDDB-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* 8-DFN 1250.00/500 
LTC1982ES6#TRMPBFCT-ND | Dual N-Channel MOSFET Driver* SOT-23-6 | 3.47 3.10 2.79) |LTC2954ITS8-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* TSOT-23-8/ 487 435 3.92 
LTC1982ES6#TRMPBFTR-ND | Dual N-Channel MOSFET Driver* SOT-23-6 885.00/500 LTC2954ITS8-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* TSOT-23-8 1250.00/500 
LTC4440EMS8E#PBF-ND. HS, High Voltage, High Side Gate Driver* 8-MSOP. 3.50 2.50 2.06 | LTC2954ITS8-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* TSOT-23-8) 487 435 3.92 
LTC4440ES6#TRMPBFCT-ND =| High-Speed, High Volt., High Side Gate Driver* SOT-23-6 ] 4.14 3.70 3.33) |LTC2954ITS8-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* TSOT-23-8 1250.00/500 
LTC4440ES6#TRMPBFTR-ND | High-Speed, High Volt., High Side Gate Driver* SOT-23-6 1060.00/500 
LTC4442EMS8E#PBF-ND High-Speed Sync. N-Ch. MOSFET Driver* NEW!| 8-MSOP 250 1.79 1.47 DD LINEAR 
LTC4443EDD#PBF-ND High-Speed, Sync. N-Ch. MOSFET Driver* 12-DFN 2.70 1.93 1.59 Tecunotocy Di Reel’ REFERENCES 
LTC44431DD#PBF-ND High-Speed, Sync. N-Ch. MOSFET Driver* 12-DFN 3.00. 2.14 1.77 = Price Each 
LTC4444EMS8E#PBF-ND High Voltage, Sync. N-Ch. MOSFET Driver* 8-MSOP | 3.38 2.61 2.06] | Digi-Key ee re ees 
LTC4446EMS8E#PBF-ND High Voltage High/Low Side N-Channel MOSFET | 8-MSOP | 3.38 242 2.05| |PartNo. Description Pkg. 1 25 100 
Driver* NEW! LM385BZ-2.5LT-ND Precision Voltage Reference, 2.5V, 1.5% TO-92 2.00 1.45 1.10 
Supply Tracker LM399AH-ND Precision Voltage Reference 6.95V NEW! T0-46 | 13.13 937 7.72 
LTC2908CTS8-CT#TRMPBFCT-ND | Precision Six Input Supply Monitor* TSOT-23-8] 5.85 5.23 4.71) |LM399HLT-ND Precision Voltage Reference 6.95V NEW! 10-46 9.88 6.64 5.47 
LTC2908ITS8-C1#TRMPBFCT-ND | Precision Six Input Supply Monitor* TSOT-23-8| 6.55 5.85 5.27| |LT1004CS8-1.2#PBF-ND Micropower 1.2 Voltage Reference* 8-SOIC 3.20 213 1.65 
LTC2908ITS8-C1#TRMPBFTR-ND | Precision Six Input Supply Monitor* TSOT-23-8 1635.00/500 LT1004CS8-2.5-ND Micropower 2.5 Voltage Reference 8-SOIC | 3.20 2.13 1.65 
LTC2910CDHC#PBF-ND Octal Positive/Negative Voltage Monitor* 16-DFN 6.40 457 3.76 LT1004CS8-2.5#PBF-ND Micropower 2.5 Voltage Reference* 8-SOIC 3.20 2413 1.65 
LTC2910CGN#PBF-ND. Octal Positive/Negative Voltage Monitor* 16-SSOP 6.40 457 3.76 LT1004CZ-1.2#PBF-ND Micropower 1.2 Voltage Reference* TO-92 260 1.73 1.35 
LTC2910IDHC#PBF-ND Octal Positive/Negative Voltage Monitor* 16-DFN 7.70 5.50 4.53] )LT1004CZ-2.5#PBF-ND Micropower 2.5 Voltage Reference* 10-92 260 1.73 1.35 
LTC2910IGN#PBF-ND Octal Positive/Negative Voltage Monitor* 16-SSOP 7.70 550 4.53 LT10041S8-1.2#PBF-ND Micropower 1.2 Voltage Reference* 8-SOIC 6.20 412 3.20 
LTC2912CDDB-1#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 8-DFN 3.36 3.00 2.70) |LT10041S8-2.5#PBF-ND Micropower 2.5 Voltage Reference* 8-SOIC 6.20 412 3.20 
LTC2912CDDB-1#TRMPBFTR-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 8-DFN 855.00/500 LT10041Z-2.5#PBF-ND Micropower 2.5 Voltage Reference* TO-92 5.50 3.66 2.85 
LTC2912CTS8-1#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* TSOT-23-8| 3.36 3.00 2.70] |LT1009CMS8#PBF-ND 2.5V Reference Shunt Regulator* 8-MSOP | 3.75 249 2.00 
LTC2912CTS8-1#TRMPBFTR-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* TSOT-23-8 855.00/500 LT1009CZ#PBF-ND 2.5V Reference Shunt Regulator* T0-92 260 1.73 1.35 
LTC2912CTS8-2#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* TSOT-23-8| 3.36 3.00 2.70] |LT1009IS8#PBF-ND 2.5V Reference Shunt Regulator* 8-SOIC 490 326 2.55 
LTC2912CTS8-2#TRMPBFTR-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* TSOT-23-8 855.00/500 LT10091Z#PBF-ND 2.5V Reference Shunt Regulator* TO-92 450 2.99 2.35 
LTC2912IDDB-1#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 8-DFN 4.00 358 3.22] |LT1009S8#PBF-ND 2.5V Reference Shunt Regulator* 8-SOIC 3.50 2.33 1.85 
LTC2912IDDB-3#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 8-DFN 4.00 358 3.22] |LT1019ACN8-2.5#PBF-ND Prec. 2.5V Bandgap Reference (Elect. Improved) 8-Dip 12.50 830 6.50 
LTC2912IDDB-3#TRMPBFTR-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 8-DFN 1020.00/500 05%* 
LTC2912ITS8-1#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* TSOT-23-8| 4.00 3.58 3.22] |LT1019ACN8-4.5#PBF-ND Precision 4.5V Bandgap Reference (Elect. 8-Dip | 1250 830 6.50 
LTC2912ITS8-1#TRMPBFTR-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* TSOT-23-8 1020.00/500 Improved) .05%* 
LTC2912ITS8-2#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* TSOT-23-8| 4.00 3.58 3.22) |LT1019ACN8-5#PBF-ND Precision 5V Bandgap Reference (Elect. 8-Dip 12.50 830 6.50 
LTC2912ITS8-2#TRMPBFTR-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* TSOT-23-8 1020.00/500 Improved) .05%* 
LTC2912ITS8-3#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* TSOT-23-8| 4.00 3.58 3.22 LT1019ACS8-2.5#PBF-ND Precision 2.5V Reference (Elect. Improved) 8-SOIC | 10.88 7.50 6.50 
LTC2913CDD-1#PBF-ND Dual UV/OV Voltage Monitor* 10-DFN 460 329 2.71 05%* 
LTC2913CDD-2#PBF-ND Dual UV/OV Voltage Monitor* 10-DFN 460 329 271 LT1019ACS8-5#PBF-ND Precision 5V Reference (Elect. Improved) .05%* | 8-SOIC | 10.88 7.50 6.50 
LTC2913CMS-1#PBF-ND Dual UV/OV Voltage Monitor* 40-MSOP 460 329 271 LT1019CN8-2.5#PBF-ND Precision 2.5V Bandgap Reference .2%* 8-Dip 740 492 3.90 
LTC2913CMS-2#PBF-ND Dual UV/OV Voltage Monitor* 10-MSOP 460 3.29 271 LT1019CN8-5#PBF-ND Precision 5V Bandgap Reference .2%* 8-Dip 740 492 3.90 
L1C29131DD-1#PBF-ND Dual UV/OV Voltage Monitor* T0-DFN | 5.50 3.93 3.24] |LT1019CN8-10-ND Precision 10V Bandgap Reference .2% 8-Dip 740 492 3.90 
LTC2913IDD-2#PBF-ND Dual UV/OV Voltage Monitor* 10-DFN 550 3.93 3.24 LT1019CS8-2.5#PBF-ND Precision 2.5V Bandgap Reference .2%* 8-SOIC 9.30 618 4.85 
LTC2913IMS-1#PBF-ND Dual UV/OV Voltage Monitor* 10-MSOP 550 3.93 3.24 LT1019CS8-4.5#PBF-ND Precision 4.5V Bandgap Reference .2%* 8-SOIC 9.30 618 4.85 
LTC2913IMS-24PBF-ND Dual UV/OV Voltage Monitor* 10-MSOP 550 3.93 3.24 LT1019CS8-5#PBF-ND Precision 5V Bandgap Reference .2%* 8-SOIC 930 618 4.85 
LTC2914CDHC-1#PBF-ND Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor | 16-DFN | 7.50 5.36 4.41] | LT1019CS8-10-ND Precision 10V Bandgap Reference .2% 8-SOIC | 930 618 4.85 
LTC2914CDHC-2#PBF-ND Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* | 16-DFN | 7.50 5.36 4.41] |LT1019CS8-10#PBF-ND Precision 10V Bandgap Reference .2%* 8-SOIC | 9.30 618 4.85 
LTC2914CGN-1#PBF-ND Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* | 16-SSOP | 7.50 5.36 4.41) |LT10191N8-2.5#PBF-ND Precision 2.5V Bandgap Reference .2%* 8-Dip 9.50 6.31 4.95 
LTC2914CGN-2#PBF-ND Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* | 16-SSOP | 7.50 5.36 4.41) |LT1021BCN8-7#PBF-ND Precision 7V Reference, TC 5ppm/°C* 8-Dip | 10.50 6.98 5.50 
LTC2914IDHC-1#PBF-ND Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* 16-DFN 9.00 6.43 5.29) |LT1021BCN8-10#PBF-ND Precision 10V Reference, TC Sppm/°C* 8-Dip | 1050 698 5.50 
LTC2914IDHC-2#PBF-ND Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* 16-DFN 9.00 6.43 5.29) | LT1021CCN8-5#PBF-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C* 8-Dip 7.00 4.65 3.65 
LTC29141GN-1#PBF-ND Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* | 16-SSOP | 9.00 643 5.29] |LT1021CCN8-10#PBF-ND Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C* 8-Dip 7.00 465 3.65 
LTC2921CGN-ND Power Supply Tracker with Monitor 16-SSOP | 6.25 4.20 3.60] |LT1021CIN8-5-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/*C 8-Dip 9.30 6.18 4.85 
LTC2922CF-ND Power Supply Tracker with Monitor 20-TSSOP} 6.75 4.50 3.85] |LT1021CIN8-5#PBF-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C* 8-Dip 9.30 6.18 4.85 
LTC2923CDE#PBF-ND Power Supply Tracking Controller* 12-DFN 6.25 4.15 3.35) |LT1021DCN8-5#PBF-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C* 8-Dip 5.30 3.52 2.75 
LTC2923CMS#PBF-ND Power Supply Tracking Controller* 10-MSOP | 5.88 3.91 3.35) |LT1021DCN8-10#PBF-ND Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C* 8-Dip 5.30 3.52 2.75 
LTC2924CGN#PBF-ND Quad Power Supply Sequencer* 16-SSOP 5.25 3.50 3.00] |L11021DCS8-5#PBF-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C* 8-SOIC 640 4.25 3.35 
LTC2925CGN#PBF-ND Multiple Power Supply Tracking Controller* 24-SSOP 7.50 536 4.41 L11021DCS8-10-ND Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C 8-SOIC 6.40 4.25 3.35 
LTC2926CUFD#PBF-ND MOSFET-Controlled Power Supply Tracker* 20-QFN 7.00 5.00 4.12) |LT1021DCS8-10#PBF-ND Precision 10V Reference, TC 20ppm/*C* 8-SOIC | 640 4.25 3.35 
LTC29281G#PBF-ND Power Supply Tracker with Monitor* 36-SSOP 9.73 694 5.72] |LT1027BCN8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 2ppm/°C* 8-Dip 925 617 4.95 
LTC2928IUHF#PBF-ND Power Supply Tracker with Monitor* 38-OFN 9.73 6.94 5.72] |LT1027CCN8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 3ppm/°C* 8-Dip 838 558 4.50 
LTC2950CDDB-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* 8-DFN 4173.73 3.36 LT1027CCS8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 3ppm/°C* 8-SOIC 950 631 4.75 
LTC2950CDDB-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* 8-DFN 1065.00/500 LT1027DCN8-5-ND 5V Precision Reference, Sppm/°C 8-Dip 7.38 4.92 3.95 
LTC2950CDDB-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! 8-DFN 417 3.73 3.36) |L11027DCN8-5#PBF-ND SV Precision Reference, 5ppm/°C* 8-Dip 738 4.92 3.95 
LTC2950CDDB-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! 8-DFN 1065.00/500 LT1027ECN8-5-ND 5V Precision Reference, 7.5ppm/°C 8-Dip 6.88 458 3.65 
LTC2950CTS8-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! TSOT-23-8| 4.17 3.73 3.36 LT1027ECN8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 7.5ppm/°C* 8-Dip 688 458 3.65 
LTC2950CTS8-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! TSOT-23-8 1065.00/500 LT1027ECS8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 7.5ppm/°C* 8-SOIC 463 3410 2.40 
LTC2950CTS8-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! TSOT-23-8] 417 3.73 3.36 LT1029ACZ#PBF-ND 5V Precision Bandgap Reference, 20ppm/°C* TO-92 5.00 3.32 2.60 
LTC2950CTS8-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! TSOT-23-8 1065.00/500 LT1029CZ#PBF-ND 5V Precision Bandgap Reference, 20ppm/°C* TO-92 3.10 2.06 1.60 
LTC2950IDDB-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* 8-DFN 487 4.35 3.92] |LT1034BCZ-2.5#PBF-ND Dual 2.5V Reference, Max TC = 20 ppm/°C* TO-92 5.50 366 285 
LTC2950IDDB-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* 8-DFN 1250.00/500 LT1034CS8-1.2#PBF-ND Dual 1.2V Reference, Max TC = 40 ppm/°C* 8-SOIC 4.70 3413 2.40 
LTC2950IDDB-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! 8-DFN 487 4.35 3.92] |LT1034CZ-2.5-ND Dual 2.5V Reference, Max TC = 40 ppm/°C. TO-92 410 273 2.15 
LTC2950IDDB-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! 8-DFN 1250.00/500 LT10341S8-2.5-ND Dual 2.5V Reference, Max TC = 40ppm/°C 8-SOIC 6.60 4.39 3.35 
LTC29501TS8-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! TSOT-23-8| 4.87 4.35 3.92] |LT10341Z-2.5-ND Dual 2.5V Reference, 20ppm/°C TO-92 5.90 3.92 3.05 
LTC2950ITS8-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! TSOT-23-8 1250.00/500 LT1236ACN8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, Sppm/°C* 8-Dip 7.75 515 4.00 
LTC2950ITS8-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! TSOT-23-8| 4.87 4.35 3.92| | LT1236ACS8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 5ppm/°C* 8-SOIC 7.75 515 4.00 
LTC2950ITS8-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! TSOT-23-8 1250.00/500 LT1236ACS8-10#PBF-ND 10V Precision Reference, Sppm/°C* 8-SOIC 638 4.24 3.30 
LTC2951CDDB-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! 8-DFN 417 3.73 3.36 LT1236A1S8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 5ppm/°C* 8-SOIC | 10.25 681 5.32 
LTC2951CDDB-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! 8-DFN 1065.00/500 LT1236AIS8-10#PBF-ND 10V Precision Reference, Sppm/°C* NEW! 8-SOIC 763 5.07 3.95 
LTC2951CDDB-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! 8-DFN 417 3.73 3.36] + |LT1236BCN8-5-ND 5V Precision Reference, 10ppm/°C 8-Dip 450 2.99 2.30 
LTC2951CDDB-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! 8-DFN 1065.00/500 LT1236BCS8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 10ppm/°C* 8-SOIC 450 299 2.30 
LTC2951CTS8-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! TSOT-23-8) 4.17 3.73 3.36] |LT1236BCS8-10-ND 10V Precision Reference, 10ppm/°C 8-SOIC 488 3.24 2.55 
LTC2951CTS8-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! TSOT-23-8 1065.00/500 LT1236BCS8-10#PBF-ND 10V Precision Reference, 10ppm/°C* 8-SOIC 488 3.24 2.55 
LTC2951CTS8-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! TSOT-23-8| 4.17 3.73 3.36] |LT1236BIS8-5#PBF-ND 5V Precision Reference 10ppm/°C* 8-SOIC 513 3.41 2.65 
LTC2951CTS8-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! TSOT-23-8 1065.00/500 LT1236CCN8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 15ppm/°C* 8-Dip 4.00 266 2.05 
LTC2951IDDB-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! 8-DFN 487 4.35 3.92] |LT1236CCN8-10#PBF-ND 10V Precision Reference, 15ppm/°C* 8-Dip 450 2.99 2.35 
LTC2951IDDB-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! 8-DFN 1250.00/500 LT1236CCS8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 15ppm/°C* 8-SOIC 400 266 2.05 
LTC2951IDDB-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! 8-DFN 487 435 3.92 LT1389ACS8-1.25#PBF-ND 1.25V Nanopower Precision Shunt Voltage Ref.* | 8-SOIC | 11.13 7.39 5.57 
LTC2951IDDB-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! 8-DFN 1250.00/500 LT1389BCS8-1.25#PBF-ND 1.25V Nanopower Precision Shunt Voltage Ref.* | 8-SOIC 6.50 4.32 3.25 
LTC29511TS8-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! TSOT-23-8| 4.87 4.35 3.92) |LT1389BCS8-2.5-ND 2.5V Nanopower Precision Shunt Voltage Ref. 8-SOIC 650 4.32 3.25 
LTC2951ITS8-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! TSOT-23-8 1250.00/500 LT1389BCS8-2.5#PBF-ND 2.5V Nanopower Precision Shunt Voltage Ref.* 8-SOIC 650 4.32 3.25 
LTC29511TS8-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! TSOT-23-8| 4.87 435 3.92 LT1389BCS8-5-ND 5V Nanopower Precision Shunt Voltage Ref. 8-SOIC 6.50 432 3.25 
LTC29511TS8-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* NEW! TSOT-23-8 1250.00/500 LT1431CN8-ND Programmable Reference, .4% Tolerance 8-Dip 2.40 1.60 1.25 
LTC2952CF#PBF-ND Pushbutton PowerPath™ Controller* 20-TSSOP | 5.90 4.21 3.47 LT1431CN8#PBF-ND Programmable Reference, .4% Tolerance* 8-Dip 240 1.60 1.25 
LTC2952CUF#PBF-ND Pushbutton PowerPath™ Controller* 20-QFN 5.90 421 3.47 LT1431CS8#PBF-ND Programmable Reference, .4% Tolerance* 8-SOIC 3.50 233 1.80 
LTC29521F#PBF-ND Pushbutton PowerPath™ Controller* 20-TSSOP | 7.08 5.05 4.16 LT1460ACS8-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Precision Series Reference* 8-SOIC 6.25 415 3.45 
LTC2952IUF#PBF-ND Pushbutton PowerPath™ Controller* 20-QFN 7.08 5.05 4.16 LT1460ACS8-5#PBF-ND 5V Micropower Precision Series Reference* 8-SOIC 6.25 415 3.45 
LTC2953CDD-1#PBF-ND Pushbutton On/Off Controller* 12-DFN 460 329 2.71 LT1460ACS8-10-ND 10V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 8-SOIC 6.25 415 3.25 
LTC2953CDD-2#PBF-ND Pushbutton On/Off Controller* 12-DFN 460 3.29 2.71 LT1460ACS8-10#PBF-ND 10V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* | 8-SOIC 6.25 415 3.25 
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LT1460BIS8-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* | 8-SOIC 913 6.06 5.05 General Purpose ADC 
LT1460BIS8-5#PBF-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* 8-SOIC 9.13 6.06 5.05 LTC1090ACN#PBF-ND Single Chip 8-Channel, 10-Bit Data 20-Dip 29.90 19.86 15.80 
LT1460DCS8-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* | 8-SOIC | 4.00 266 2.20 Acquisition System* 
LT1460DCS8-54PBF-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* | 8-SOIC | 4.00 2.66 2.20] |LTC1090CN#PBF-ND Single Chip 8-Channel, 10-Bit Data 20-Dip ) 18.90 1255 9.90 
LT1460DCS8-10#PBF-ND 10V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* | 8-SOIC 400 266 2.20 Acquisition System* ; ; 
LT1460E1S8-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. | 8-SOIC | 4.50 2.99 2.50] |LTC1091CN8#PBF-ND aor renee 10-Bit Data 8-Dip | 17.50 11.70 9.90 
LT1460EIS8-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* | 8-SOIC 450 2.99 2.50 i 4 5 
LT1460EIS8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. | 8-Solc | 4.38 291 240] |LTC1092CN8-ND yt tera 10-Bit Data 8-Dip | 17.50 11.65 9.90 
LT1460EIS8-5#PBF-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* 8-SOIC 438 2.91 2.40 3 i Tag pi — 
LT1460FCMS8-54PBF-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref.» | 6-MSOP | 4.25 2.83 2.39| |LTC1092CNS#PBF-ND Rane ene 10-eit Bata B-Dip. | 17.50. 11-65: 9.90 
LT1460FCMS8-10-ND 10V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 8-SOIC 4.25 283 2.35 LIC1093CN#PBF-ND Single Chip 6-Channel, 10-Bit Data 16-Dip 1750 11.65 9.90 
LT1460FCMS8-10#PBF-ND 10V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* | 8-SOIC 4.25 2.83 2.35 Acquisition System* 
LT1460GCZ-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* | TO-92 3.00 2.00 1.65) | T¢1094cN-ND Single Chip 8-Channel, 10-Bit Data 20-Dip | 17.50 11.65 9.90 
LT1460GIZ-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. TO-92 3.25 2.16 1.75 Acquisition System 
LT1460G1Z-5#PBF-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* TO-92 3.25 216 1.75 LTC1094CN#PBF-ND Single Chip 8-Channel, 10-Bit Data 20-Dip 17.50 11.65 9.90 
LT1460HCS3-3#TRMPBFCT-ND |3V MPU Prec. Series Bandgap Ref.* NEW! SOT-23 652 5.83 5.25 Acquisition System* 
LT1460HCS3-34TRMPBFTR-ND |3V MPU Prec. Series Bandgap Ref.* NEW! SOT-23 1550.00/500 LTC1096ACS8-ND Micropower Sampling 8-Bit Serial In/ 8-SOIC 6.75 450 3.60 
LT1460LHS8-2.5-ND 2.5V Precision Series Ref. with Extended Temp. | 8-SOIC 5.00 3.32 2.85 Out ADC 
LT1461ACS8-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Precision LDO Voltage Ref.” 8-SOIC | 10.75 7.68 6.32| |LTC1096CS8-ND Micropower Sampling 8-Bit Serial In/ 8SOIC | 550 3.70 2.90 
LT1461ACS8-3.3#PBF-ND 3.3V Micropower Precision LDO Voltage Ref.” B-SOIC | 1288 9.20 7.57 Out ADC ; _ 
LT1461ACS8-4#PBF-ND 4.096V Micropower Precision LDO Voltage Ref.* | 8-SOIC | 10.75 7.68 6.32| |LTC1096CS8#PBF-ND Misropower Sampling 8-Bit Serial In/ BSOIG | 550 3.70 2.90 
LT1461ACS8-5#PBF-ND 5V Micropower Precision LDO Volt. Reference* 8-SOIC | 10.75 7.68 6.32 p ‘ . 
LT1461A1S8-54PBF-ND 5V Micropower Precision LDO Volt. Ref.* NEW!| 8-SOIC | 11.50 8.21 6.76| |LTC1098CN8#PBF-ND Micropower Sampling é-B1t Serta! In/ S-Dip | 550° 3.70 290 
L11461BCS8-4#PBF-ND 4.096V Micropower Precision LDO Voltage Ref.*_| 8-SOIC 7.38 5.27 4.34 34 : Fa B_Bit Cari % 
[T14618CS8-54PBF-ND SV Micropower Precision LDO Volt. Reference* | 6-SOIC | 7385.27 4.34] |LTC1O9BCSB#PBF-ND Micropower Sampling 28K Seria eee Snes cee 
LT1461CCS8-3#PBF-ND 3V Micropower Precision LDO Volt. Reference* 8-SOIC 3.00 200 1.75 LTC1099CN-ND 8-Bit, High Speed ADC with Sample 20-Dip 14.88 9.90 8.25 
LT1461CCS8-3.3#PBF-ND 3.3V Micropower Precision LDO Voltage Ref.* 8-SOIC 3.00 2.00 1.75 and Hold 
LT1461CCS8-4#PBF-ND 4.096V Micropower Precision LDO Voltage Ref.* | 8-SOIC 3.00 2.00 1.75] |LTC1099CN#PBF-ND 8-Bit, High Speed ADC with Sample and 20-Dip | 1488 990 825 
LT1461CCS8-5-ND 5V Micropower Precision LDO Voltage Reference | _8-SOIC 3.00 2.00 1.75 Hold* 
LT1461CCS8-5#PBF-ND 5V Micropower Precision LDO Volt. Reference* 8-SOIC 3.00 2.00 1.75} |LTC1099CSW#PBF-ND 8-Bit, High Speed ADC with Sample and 20-SOIC | 19.38 12.90 10.70 
LT1461DHS8-3#PBF-ND 3V Micropower Precision LDO Volt. Reference* 8-SOIC 3.00 200 1.75 Hold* 
LT1461DHS8-5#PBF-ND 5V Micropower Precision LDO Volt. Reference* 8-SOIC 3.00 2.00 1.75] |LTC1196-2BCS8#PBF-ND 8-Bit, 710nS, 1MHz, Sampling ADC* 8-SOIC 480 319 2.50 
LT1634ACS8-1.25-ND 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference 8-SOIC | 9.38 6.23 4.70) |LTC1197CS8-ND 10-Bit, 250kHz ADC with Shutdown 8-SOIC 488 3.24 2.60 
LT1634ACS8-1.25#PBF-ND 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* 8-SOIC | 9.38 6.23 4.70} |LTC1197CS8#PBF-ND 10-Bit, 250kHz ADC with Shutdown* 8-SOIC 488 324 260 
LT1634ACS8-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Shunt Voltage Reference* B-solc | 9.38 6.23 4.70| /LTC11971S8-ND 10-Bit, 250kHz ADC with Shutdown, 8-SOIC 5.25 3.49 2.80 
LT1634ACS8-4.0964PBF-ND 4.096V Micropower Shunt Voltage Reference* 8-SOIC 938 6.23 4.70 Ind. Temp. 
LT1634ACS8-5-ND 5V Micropower Shunt Voltage Reference 8-SOIC | 9.38 6.23 4.70) |LTC11971S8#PBF-ND eos ADC w/Shutdown, BSOIC | 525 349 2.80 
a ey eure: Shur Votage Reference | eee | apes ces cop] (MlGMameseNND 3V, 10-Bit, 250kHz ADC with Shutdown B-S0lc | 488 3.24 260 
4 : power Shunt Voltage Reference 8SOIC | 10.38 6.89 6.20) 11 7¢1197/¢s8#PBF-ND 3V, 10-Bit, 250kHz ADC with Shutdown* | 8-Soic | 488 324 260 
LT1634BCMS8-1.25#PBF-ND 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* 8-MSOP 5.20 3.46 2.70 : ae ‘ : “ : 
“4 LTC1197LIS8#PBF-ND 3V, 10-Bit, 250kHz ADC with SD 8-SOIC 5.25 349 2.280 
LT1634BCS8-1.25#PBF-ND. 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* 8-SOIC 4.70 313 2.40 Ind Temp. * 7 
LT1634BCS8-2.5-ND 2.5V Micropower Shunt Voltage Reference 8-SOIC 470 313 2.40 1 = Che 8. Bi i @ 
LT16348CS8-4.096PBF-ND | 4.096V Micropower Shunt Voltage Reference* | 8-SoIc | 470 3413 240/ [TTOTTSB-SRCSHAPEEND PCTS BB ToORFS Soto ae? | -e-Sole-| 26 S80 300 
LT1634BIS8-1.25-ND 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference 8-SOIC 5.70 3.79 2.95 LTC1199CMS8-ND 40-Bit ADC 210kHz with Shutdown 8-MSOP 550 3.66 2.95 
LT1634B1S8-1.25#PBF-ND 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* 8-SOIC 5.70 3.79 2.95] |11¢1199CS8#PBF-ND 40-Bit ADC 210kHz with Shutdown* 8-SOIC 488 324 2.60 
LT1634B1S8-2.5-ND 2.5V Micropower Shunt Voltage Reference 8-SOIC 5.70 3.79 2.95} |LT¢1199IMS8-ND 10-Bit ADC 450kHz with Shutdown 8-MSOP 613 4.07 3.25 
LT1634B1S8-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Shunt Voltage Reference* 8-SOIC 5.70 3.79 2.95 L1C1272-3ACSW-ND 12-Bit, 3yS, 250kHz Sampling ADC 24-SOIC | 35.00 23.35 18.76 
LT1790BCS6-1.25#TRMCT-ND | 1.25V Micropower LDO Reference SOT-23-6] 3.16 2.83 255) |LTC1272-3CCSW-ND 12-Bit, 3uS, 250kHz Sampling ADC 24-SOIC | 22.75 15.15 12.15 
LT1790BCS6-1.25#TRMPBFCT-ND | 1.25V Micropower LDO Reference* SOT-23-6 | 3.16 2.83 2.55] |LTC1272-8CCN-ND 12-Bit, 8uS, 250kHz Sampling ADC 24-Dip 15.00 9.96 7.50 
LT1790BCS6-1.25#TRMPBFTR-ND | 1.25V Micropower LDO Reference* SOT-23-6 706.25/500 LTC1272-8CCN#PBF-ND 12-Bit, 8uS, 250kHz Sampling ADC* 24-Dip 15.00 10.00 8.00 
LT1790BCS6-2.048#TRMPBFCT-ND | 2.048V Micropower LDO Reference* SOT-23-6| 3.16 2.83 2.55) |LTC1273BCN#PBF-ND 12-Bit, 2.7uS, Sampling ADC* 24-Dip 23.50 15.65 12.55 
LT1790BCS6-2.048#TRMPBFTR-ND | 2.048V Micropower LDO Reference* SOT-23-6 706.25/500 LTC1273BCSW-ND 12-Bit, 2.71S, Sampling ADC 24-SOIC | 25.88 17.25 13.80 
LT1790BCS6-2.5#TRMPBFCT-ND | 2.5V Micropower LDO Reference* SOT-23-6} 3.16 283 2.55] |LTC1273BCSW#PBF-ND 12-Bit, 2.7uS, Sampling ADC* 24-SOIC | 25.88 17.25 13.80 
LT1790BCS6-2.5#TRMPBFTR-ND | 2.5V Micropower LDO Reference* SOT-23-6 706.25/500 L1¢1274CSW-ND 12-Bit, 100ksps ADC with Shutdown 24-SOIC | 14.88 9.90 8.25 
[T1790BCS6-34TRMPBFCT-ND |3V Micropower LDO Reference* S0T-23-6, 3.16 2.83 2.55) |LTC1274CSW#PBF-ND 12-Bit, 100ksps ADC with Shutdown* 24-SOIC | 14.88 9.90 8.25 
LT1790BCS6-3#TRMPBFTR-ND | 3V Micropower LDO Reference* SOT-23-6 706.25/500 L101278-4CN#PBF-ND Tee auees: Sampling ADC with 24-Dip | 24.00 16.00 12.85 
LT1790BCS6-3.34TRMPBFCT-ND | 3.3V Micropower LDO Reference* SOT-23-6] 3.16 283 2.55 ; : 
LT1790BCS6-3.3#TRMPBFTR-ND | 3.3V Micropower LDO Reference” SOT-23-6 706.25/500 LTC1278-41SW#PBF-ND tet es Sampling ADC w/ 24-SOIC | 27.50 18.35 14.70 
LT1790BCS6-4.096#TRMPBFCT-ND | 4.096V Micropower LDO Reference* SOT-23-6| 3.16 283 2.55 = = a : = 
CTY7SOBCS6-4 96 TRUPBEF-ND 4.096V Micropower LOO Raferance® SOT-206 ; «(a5 28/500 : LTC1278-5CSW#PBF-ND 1B, S0Uksps, Sampling ADC w/ 24-SOIC | 25.63 17.10 14.65 
it -5 - 5V Micropower eference* -23- : . 55 4 Bi i : 
LT1790BCS6-5#TRMPBFTR-ND_ |5V Micropower LDO Reference* SoT-23-6|  706.25/500 THE eID ei Coan eee oe anol ae 
LT1790BIS6-4.096#TRMPBFCT-ND | 4.096V Micropower LDO Reference* SOT-23-6] 3.72 3.33 3.00 Shutdown 
LT1790B1S6-4.096#TRMPBFTR-ND | 4.096V Micropower LDO Reference* SOT-23-6 905.00/500 LTC1282BCSW-ND 3V, 12-Bit, Sampling ADC with Reference 24-SOIC | 28.13 18.75 14.75 
LT6660HCDC-10#TRMPBFCT-ND | 10V, Micropower Precision Series Ref.* NEW! | 3-DFN 3.08 2.75 2.48) |LTC1285CN8#PBF-ND 3V, 12-Bit, Micropower Sampling ADC* 8-Dip 12.70 844 6.50 
LT6660HCDC-10#TRMPBFTR-ND | 10V, Micropower Precision Series Ref.* NEW! 3-DFN 775.00/500 L101285CS8#PBF-ND 3V, 12-Bit, Micropower Sampling ADC* 8-SOIC 13.50 897 6.95 
LT6660HCDC-2.5#TRMPBFCT-ND | 2.5V, Micropower Precision Series Ref.* NEW! | 3-DFN 3.08 2.75 2.48) |/LTC1286CN8#PBF-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC* 8-Dip 9.88 660 5.25 
LT6660HCDC-2.5#TRMPBFTR-ND | 2.5V, Micropower Precision Series Ref.* NEW! | 3-DFN 775.00/500 LTC1286CS8#PBF-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC* 8-SOIC | 10.63 7.10 5.65 
LT6660HCDC-3#TRMPBFCT-ND_|3V, Micropower Precision Series Ref.* NEW! 3-DFN 3.08 2.75 2.48} |LTC12861S8#PBF-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC* 8-SOIC | 13.25 885 7.05 
LT6660HCDC-34TRMPBFTR-ND | 3V, Micropower Precision Series Ref.* NEW! 3-DFN 775.00/500 LTC1288CN8#PBF-ND 3V, 12-Bit, MPU Serial In/Out Sampling 8-Dip 12.70 844 6.50 
LT6660HCDC-3.3#TRMPBFCT-ND | 3.3V, Micropower Precision Series Ref.* MEW! | 3-DFN 3.08 2.75 2.48 ADC* _ 
LT6660HCDC-3.3#TRMPBFTR-ND | 3.3V, Micropower Precision Series Ref.* NEW! | 3-DFN 775.00/500 LTC1288CS8#PBF-ND 3V, 12-Bit, MPU Serial In/Out Sampling 8SOIC | 13.50 897 6.95 
LT6660HCDC-5#TRMPBFCT-ND | 5V, Micropower Precision Series Ref.* NEW! 3-DFN 3.08 2.75 2.48 ADC* fer a , 
LT6660HCDC-5#TRMPBFTR-ND_ | 5V, Micropower Precision Series Ref.” NEW! | _3-DFN 75.00/50 BIG I200CCNSHBEND 12-Bit, Data Acquisition System Dib.) S180 (20.89) 19:99 
L1C1258CMS8-ND ‘Adj., Micropower LDO Bandgap Reference B-MSOP | 513. 3.41 2.65] |LTC1290CCSW#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 20-SOIC | 37.90 25.17 19.15 
TMligeae ag LTC1290CIN4PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System, Ind 20-Dip | 45.20 30.02 23.35 
LTC1258CMS8#PBF-ND Adj., Micropower LDO Bandgap Reference* 8-MSOP 5.13 3.41 2.65 Temp, % q vy aed Pp 4 4 
LTC1258CS8-5-ND 5V Micropower LDO Bandgap Reference 8-SOIC 413 274 2.30 zy oe] ar i 
LTCGBS2AHMSE-+.254PBF-ND 1 25V, Precision Low Dri, Low Noise Butered | &-MSOP | 6.73 480 3.95 CUO Fa sears ic em eR SOE |p aaey SOE. ce88 
eference* fy a — 7 - 
LTCSES2AHNSE-2048#PBF-ND_|2.048V, Precision Low Dri, Low Noise Bufered | @-MSOP | 673 480 3.95 Hee Cr BENDS eae ie oo Ee a eee ere 
eference* i hg Fae : ! : : 
LTCSESEARNSE-2.SAPEF-ND —/2.5V, Precision Low Dif, Low Noise Bufered | BMSOP | 673 480 3.95 Oo ee ae hepa eae ~ 2813 1875 1500 
eference* {1 Hy ial _ : 7 . 
LTCSESEAHMSE-34PBF-ND /9V, Precision Low Dri, Low Noise Berd eMSOP | 673 480 3.95) | TCVe Nee tee Data haaistion Sane rp 5 ee 
eference* Ly ng ae " I : ‘ ; 
LTOBSSZAHMSE-8.34PBF-ND /3:3V, Precision Low Dit, Low Noise Buffered | @-MSOP | 6.73 480 395 Tee eet an {et Data een Sean ee) dee lt ae 
eference* NEW! g f ‘ é 
s 44 isi i i a LTC1293CCN#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 16-Dip 30.00 20.00 15.95 
LTC6652AHMS8-4.096#PBF-ND ae racist ow Drift, Low Noise Buffered | 8-MSOP | 6.73 4.80 3.95 LTC2930CNFPEF-ND 12.6 Daa scquston Sys” 16.0p 1813 1210 230 
- 4 isi i f a = -Bit, Data Acquisition System* x ; i ; 
LTC6652AHMS8-5#PBF-ND syerrereon pe Low Noise Buffered 8-MSOP | 6.73 480 3.95 LTC1294BCSW-ND 12-Bit Data Acquisition System oo-soic | 45:00 3000 23.96 
[TC6652BHMS8-1.25#PBF-ND | 1.25V, Precision Low Drift, Low Noise Buffered | 8-MSOP | 3.30 236 1.95] |LTC1294CCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System 20-SOIC | 36.00 24.00 19.15 
Reference* NEW! LTC1294DCN#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 20-Dip 18.13 1210 9.50 
LTC6652BHMS8-2.0484PBF-ND | 2.048V, Precision Low Drift, Low Noise Buffered | 8-MSOP | 3.30 236 1.95) |LTC1294DCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System 20-SOIC_| 21.75 14.50 11.35 
Reference* NEW! LTC1294DCSW#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 20-SOIC | 21.75 14.50 11.35 
LTC6652BHMS8-2.5#PBF-ND | 2.5V, Precision Low Drift, Low Noise Buffered | 8-MSOP | 3.30 2.36 1.95) |LTC1296BCN#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 20-Dip | 24.38 16.25 13.00 
Reference* NEW! LTC1296BCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System 20-SOIC | 25.00 16.65 13.35 
LTC6652BHMS8-3.3#PBF-ND —_| 3.3V, Precision Low Drift, Low Noise Buffered | 8-MSOP | 3.30 2.36 1.95] |LTC1296BCSW#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 20-SOIC | 25.00 16.65 13.35 
Reference* NEW! LTC1296CCSW#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 20-SOIC_| 17.88 11.90 9.50 
LTC6652BHMS8-4.096#PBF-ND | 4.096V, Precision Low Drift, Low Noise Buffered | 8-MSOP | 3.30 2.36 1.95] |LTC1296DCN#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 20-Dip 15.88 10.60 8.45 
Reference* NEW! LTC1296DCSW#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 20-SOIC | 16.25 10.85 8.65 
LTC6652BHMS8-5#PBF-ND 5V, Precision Low Drift, Low Noise Buffered 8-MSOP | 3.30 2.36 1.95) |LTC1297DCN8-ND 12-Bit, Data Acquisition System 8-Dip 21.75 14.50 11.40 
Reference* NEW! LTC1297DCN8#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 8-Dip 21.75 14.50 11.40 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « (Continued) 
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Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTC1298CN8#PBF-ND 12-Bit, Sampling ADC* 8-Dip 9.88 6.60 5.25) |LTC1856CG#PBF-ND 8-Ch., 16-Bit, 100ksps, Low Power ADC* 28-SSOP | 26.55 18.96 15.62 
LTC1298CS8#PBF-ND 12-Bit, Sampling ADC* 8-SOIC | 10.63 7.10 5.65] |LTC1856IG#PBF-ND 8-Ch., 16-Bit, 100ksps, Low Power ADC* 28-SSOP | 31.85 22.76 18.74 
LTC12981S8#PBF-ND 12-Bit, Sampling ADC, Ind. Temp* 8-SOIC | 13.25 885 7.05) |LTC1857CG#PBF-ND 8-Ch., 12-Bit, 100ksps, LP, ADC* 28-TSSOP | 17.90 11.93 10.23 
LTC1392CN8#PBF-ND 10-Bit Micropower Data Acquisition 8-Dip 7.50 5.00 4.10) |LTC1858CG#PBF-ND 8-Ch., 14-Bit, 100ksps, LP, ADC* 28-TSSOP | 25.90 17.27 14.80 
System* LTC1859CG#PBF-ND 8-Ch., 16-Bit, 100ksps, LP, ADC* 28-TSSOP | 35.00 23.33 20.00 
LTC1400CS8#PBF-ND 12-Bit, 400ksps ADC with Shutdown* 8-SOIC | 10.00 6.64 5.25] |LTC1860CMS8#PBF-ND 1-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC* 8-MSOP 488 3.24 2.65 
LTC14001S8-ND 12-Bit, 400ksps ADC with Shutdown, 8-SOIC | 11.13 7.39 5.85] |LTC1860CS8#PBF-ND 1-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC* 8-SOIC 4.75 316 2.60 
Ind. Temp. LTC1861CMS-ND 2-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC 10-MSOP) 625 415 3.50 
LTC14001S8#PBF-ND 12-Bit, 400ksps ADC w/Shutdown, Ind. 8-SOIC | 11.13 7.39 5.85] |LTC1861CMS#PBF-ND 2-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC* 10-MSOP | 625 415 3.50 
Temp* LTC1861CS8#PBF-ND 2-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC* 8-SOIC 5.88 3.91 3.25 
LTC14011S8#PBF-ND 12-Bit, 200ksps ADC with Shutdown* 8-SOIC 7.75 5.15 4.05} |LTC1861LCMS-ND 3V, 2-Channel, 12-Bit, 150ksps ADC 10-MSOP | 563 3.74 3.05 
LTC1403ACMSE#PBF-ND 14-Bit, 2.8Msps Sampling ADC* 10-MSOP | 14.00 10.00 824] |LTC1861LCMS#PBF-ND 3V, 2-Channel, 12-Bit, 150ksps ADC* 10-MSOP | 563 3.74 3.05 
LTC1403ACMSE-1#PBF-ND 14-Bit, 2.8Msps Sampling ADC* 10-MSOP | 14.00 10.00 824) |LTC1863LCGN#PBF-ND 3V, 8-Channel, 12-Bit, 175ksps ADC* 16-SSOP 763 545 449 
LTC1403AIMSE#PBF-ND 14-Bit, 2.8Msps Sampling ADC* 10-MSOP | 16.00 11.43 9.41 LTC1864ACMS8-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC 8-MSOP | 15.00 9.96 8.05 
LTC1403AIMSE-1#PBF-ND 14-Bit, 2.8Msps Sampling ADC* 10-MSOP | 16.00 11.43 9.41 LTC1864ACMS8#PBF-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 8-MSOP | 15.00 9.96 8.05 
LTC1403CMSE#PBF-ND 12-Bit, 2.8Msps Sampling ADC* 10-MSOP | 800 5.71 4.71 LTC1864ACS8#PBF-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 8-SOIC | 14.38 9.55 7.70 
LTC1403CMSE-1#PBF-ND 12-Bit, 2.8Msps Sampling ADC* 10-MSOP | 8.00 571 4.71 LTC1864AIMS8#PBF-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 8-MSOP | 15.63 10.38 8.40 
LTC1403IMSE#PBF-ND 12-Bit, 2.8Msps Sampling ADC* 10-MSOP | 9.13 6.52 5.37) |LTC1864CMS8-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC 8-MSOP | 12.88 8.55 6.90 
LTC1403IMSE-1#PBF-ND 12-Bit, 2.8Msps Sampling ADC* 10-MSOP | 9.13 6.52 5.37| | LTC1864CMS8#PBF-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 8-MSOP | 12.88 8.55 6.90 
LTC1404CS8#PBF-ND 12-Bit, 600ksps ADC with Shutdown* 8-SOIC | 10.50 698 5.50] |LTC1864CS8#PBF-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 8-SOIC | 12.38 8.22 6.65 
LTC14041S8#PBF-ND 12-Bit, 600ksps ADC w/Shutdown, Ind. 8-SOIC | 11.50 7.64 6.05) |LTC1865ACMS#PBF-ND 2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 10-MSOP | 15.38 10.21 8.55 
Temp* LTC1865ACS8#PBF-ND 2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 8-SOIC | 14.75 9.80 8.20 
LTC1407AHMSE#PBF-ND 14-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling 10-MSOP | 20.53 13.80 11.73] |LTC1865CMS#PBF-ND 2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 10-MSOP | 13.38 8.89 7.45 
ADC* NEW! LTC1865CS8-ND 2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC 8-SOIC | 12.88 8.55 7.15 
LTC1407ACMSE#PBF-ND 14-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC* | 10-MSOP | 14.00 10.00 8.24) |LTC1865CS8#PBF-ND 2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 8-SOIC | 1288 8.55 7.15 
LTC1407ACMSE-1#PBF-ND 14-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC | 10-MSOP | 14.00 10.00 8.24| |LTC1865LCMS#PBF-ND 2-Channel, 16-Bit, 150ksps ADC* 10-MSOP | 13.38 889 7.45 
LTC1407AIMSE#PBF-ND 14-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC* | 10-MSOP | 16.00 11.43 9.41 LTC1867ACGN#PBF-ND 8-Channel, 16-Bit, 200ksps ADC* 16-SSOP | 18.38 12.25 10.50 
LTC1407AIMSE-1#PBF-ND 14-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC* | 10-MSOP | 16.00 11.43 9.41 LTC1867CGN#PBF-ND 8-Channel, 16-Bit, 200ksps ADC* 16-SSOP | 15.50 10.35 885 
LTC1407CMSE#PBF-ND 12-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC*| 10-MSOP | 8.00 5.71 4.71 LTC1867LACGN#PBF-ND 3V, 8-Channel, 16-Bit, 175ksps ADC* 16-SSOP | 18.38 13.13 10.81 
LTC1407CMSE-1#PBF-ND 12-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC*| 10-MSOP | 8.00 5.71 4.71 LTC1867LCGN#PBF-ND 3V, 8-Channel, 16-Bit, 175ksps ADC* 16-SSOP | 15.50 11.07 9.12 
LTC1407IMSE#PBF-ND. 12-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC* | 10-MSOP | 9.13 6.52 5.37) | LTC2272CUJ#PBF-ND 16-Bit, 65Msps Serial Output ADC* NEW! | 40-QFN |110.50 74.29 63.15 
LTC1407IMSE-1#PBF-ND 12-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC*| 10-MSOP | 9.13 652 5.37] |LTC2273CUJ#PBF-ND 16-Bit, 80Msps Serial Output ADC* NEW! | 40-QFN |123.25 82.86 70.43 
LTC1408CUH#PBF-ND 14-Bit, 600ksps ADC with Shutdown* 32-QFN | 18.35 13.11 10.79) |LTC2273IUJ#PBF-ND 16-Bit, 80Msps Serial Output ADC* NEW! | 40-QFN |147.90 99.44 84.52 
LTC1408CUH-12#PBF-ND 12-Bit, 600ksps ADC with Shutdown* 32-QFN | 11.58 827 6.81 LTC2274CUJ#PBF-ND 16-Bit, 105Msps Serial Output ADC* NEW!| 40-QFN {144.50 97.14 82.58 
LTC14081UH#PBF-ND 14-Bit, 600ksps ADC w/Shutdown, Ind. 32-QFN | 22.03 15.73 12.96) |LTC22741UJ#PBF-ND 16-Bit, 105Msps Serial Output ADC* NEW!| 40-QFN |173.40 116.57 99.09 
Temp* LTC2301CDE#PBF-ND 1-Channel, 12-Bit ADC* NEW! 12-DFN 415 279 2.37 
LTC14081UH-12#PBF-ND 12-Bit, 600ksps ADC w/Shutdown, Ind. 32-QFN | 13.90 9.93 8.18) |LTC2301IMS#PBF-ND 1-Channel, 12-Bit ADC* NEW! 12-MSOP | 4.98 3.34 284 
Temp* LTC2302IDD#PBF-ND 1-Channel, 12-Bit, 500ksps ADC* 10-DFN 5.35 3.60 3.06 
LTC1410CSW#PBF-ND 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC, Ind. 28-SOIC | 21.25 14.11 10.65) |LTC2305IMS#PBF-ND 2-Channel, 12-Bit ADC* NEW! 12-MSOP |_ 5.35 3.60 3.06 
Temp* LTC2306CDD#PBF-ND 2-Channel, 12-Bit, 500ksps ADC* 10-DFN 448 3.00 2.55 
LTC1411CG-ND Single 14-Bit, 2.5Msps ADC 36-SSOP | 38.25 25.50 21.85) |LTC2306IDD#PBF-ND 2-Channel, 12-Bit, 500ksps ADC* 10-DFN 5.35 3.60 3.06 
LTC14111G-ND Single 14-Bit, 2.5Msps ADC 36-SSOP | 42.50 28.35 24.30] /LTC2360HS64TRMPBFCT-ND 12-Bit, 100ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-6] 3.86 345 3.11 
LTC1412CG#PBF-ND 12-Bit, 3Msps Sampling ADC* 28-SSOP | 21.38 14.20 10.69) |LTC2360HS64TRMPBFTR-ND 12-Bit, 100ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-6 960.00/500 
LTC1414CGN#PBF-ND 14-Bit, 2.2Msps Sampling ADC* 28-SSOP | 34.00 22.65 18.15] | LTC2360HTS8¢TRMPBFCT-ND 12-Bit, 100ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-8| 4.34 3.88 3.49 
LTC1415CG#PBF-ND 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC* 28-SSOP | 22.25 14.78 11.15) /LTC2360HTS8#TRMPBFTR-ND 12-Bit, 100ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-8 1075.00/500 
LTC1415CSW#PBF-ND 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC* 28-SOIC | 21.25 14.11 10.65} |LTC2360IS64#TRMPBFCT-ND 12-Bit, 100ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-6| 3.53 315 2.84 
LTC14151G#PBF-ND 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC, Ind. 28-SSOP | 24.25 16.11 12.15) |LTC2360IS6#TRMPBFTR-ND 12-Bit, 100ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-6 875.00/500 
Temp* LTC2360ITS8#TRMPBFCT-ND 12-Bit, 100ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-8| 3.95 353 3.18 
LTC14151SW-ND 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC, Ind. Temp. | 28-SOIC | 23.25 15.44 11.65] |LTC2360ITS8#TRMPBFTR-ND 12-Bit, 100ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-8 980.00/500 
LTC14151SW#PBF-ND 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC, Ind. 28-SOIC | 23.25 15.44 11.65) |LTC2361CS6#TRMPBFCT-ND 12-Bit, 250ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-6| 3.81 340 3.06 
Temp* LTC2361CS6#TRMPBFTR-ND 12-Bit, 250ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-6 940.00/500 
LTC1416CG#PBF-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC, Ind. Temp* | 28-SSOP | 14.75 9.80 7.40| |LTC2361CTS8#TRMPBFCT-ND 12-Bit, 250ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-8] 4.17 3.73 3.36 
LTC14161G#PBF-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC, Ind. Temp* | 28-SSOP | 15.75 10.46 7.88) /LTC2361CTS8#TRMPBFTR-ND 12-Bit, 250ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-8 1030.00/500 
LTC1417ACGN#PBF-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC* 16-SSOP | 20.00 13.28 10.00} |LTC2361HS64TRMPBFCT-ND 12-Bit, 250ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-6| 4.79 4.28 3.85 
LTC1417CGN#PBF-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC* 16-SSOP | 16.25 10.79 8.15] /LTC2367HS64TRMPBFTR-ND 12-Bit, 250ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-6 1190.00/500 
LTC1417IGN#PBF-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC* 16-SSOP | 17.88 11.87 8.95] /LTC2361HTS8#TRMPBFCT-ND 12-Bit, 250ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-8] 5.24 468 4.21 
LTC1418ACG#PBF-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0* 28-SSOP | 22.25 14.78 11.15) /LTC2361HTS8#TRMPBFTR-ND 12-Bit, 250ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-8 1305.00/500 
LTC1418AIG-ND 14-Bit, 200ksps ADC, S/P 1/0, Ind. Temp. 28-SSOP | 23.88 15.86 11.95] /LTC2361IS64TRMPBFCT-ND 12-Bit, 250ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-6| 4.37 3.90 3.51 
LTC1418CG-ND 14-Bit, 200ksps ADC, S/P 1/0, Ind. Temp. 28-SSOP | 17.25 11.46 8.65) |LTC2361IS6#TRMPBFTR-ND 12-Bit, 250ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-6 1080.00/500 
LTC1418CG#PBF-ND 14-Bit, 200ksps ADC, S/P 1/0, Ind. Temp* | 28-SSOP | 17.25 11.46 8.65] /LTC2361ITS84TRMPBFCT-ND 12-Bit, 250ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-8] 4.76 4.25 3.83 
LTC1418CN-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0 28-Dip 16.75 11.13 8.40] |LTC2361ITS8#TRMPBFTR-ND 12-Bit, 250ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-8 1185.00/500 
LTC1418CN#PBF-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0* 28-Dip 16.75 11.13 840] |LTC2362CS6#TRMPBFCT-ND 12-Bit, 500ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-6| 4.51 4.03 3.63 
LTC1418IN-ND 14-Bit, 200ksps ADC, S/P 1/0, Ind. Temp. 28-Dip 18.38 12.21 9.20) |LTC2362CS64TRMPBFTR-ND 12-Bit, 500ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-6 1125.00/500 
LTC1419ACG#PBF-ND 14-Bit, 800ksps Sampling ADC* 28-SSOP | 54.38 36.11 27.20) |LTC2362CTS8#TRMPBFCT-ND 12-Bit, 500ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-8| 4.87 4.35 3.92 
LTC1419ACSW#PBF-ND 14-Bit, 800ksps Sampling ADC* 28-SOIC | 53.50 35.53 26.75} |LTC2362CTS8#TRMPBFTR-ND 12-Bit, 500ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-8 1215.00/500 
LTC1419CG-ND 14-Bit, 800ksps Sampling ADC 28-SSOP_| 32.50 21.58 16.25) |LTC2362HS6¢TRMPBFCT-ND 12-Bit, 500ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-6| 5.68 5.08 4.57 
LTC1419CG#PBF-ND 14-Bit, 800ksps Sampling ADC* 28-SSOP | 32.50 21.58 16.25) |LTC2362HS64TRMPBFTR-ND 12-Bit, 500ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-6 1420.00/500 
LTC1419CSW#PBF-ND 14-Bit, 800ksps Sampling ADC* 28-SOIC | 32.25 21.42 16.13] |LTC2362HTS8#TRMPBFCT-ND 12-Bit, 500ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-8| 6.13 548 4.93 
LTC14191G#PBF-ND 14-Bit, 800ksps Sampling ADC, Ind. Temp* | 28-SSOP | 36.25 24.07 18.15) |LTC2362HTS8#TRMPBFTR-ND it, 500ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-8 1535.00/500 
LTC1594CS#PBF-ND 4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC* | 16-SOIC | 11.25 7.47 6.00) |LTC2362IS6#TRMPBFCT-ND it, 500ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-6| 5.18 463 4.17 
LTC15941S#PBF-ND 4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC* |_16-SOIC | 13.00 8.64 6.95) | LTC2362IS64TRMPBFTR-ND it, 500ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-6 1290.00/500 
LTC1598CG-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC | 24-SSOP | 11.50 7.64 6.20) |LTC2362ITS8#TRMPBFCT-ND 12-Bit, 500ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-8} 5.60 5.00 4.50 
LTC1598CG#PBF-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC* | 24-SSOP | 11.50 7.64 6.20) |LTC2362ITS8¢TRMPBFTR-ND 12-Bit, 500ksps Serial ADC* NEW! TSOT-23-8 1395.00/500 
LTC15981G-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC | 24-SSOP | 13.25 8.80 7.10] |LTC2365CS6#TRMPBFCT-ND 12-Bit, 1Msps Serial Sampling ADC* NEW!|TSOT-23-6| 5.24 4.68 4.21 
LTC15981G#PBF-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC* | 24-SSOP | 13.25 8.80 7.10) |LTC2365CS6#TRMPBFTR-ND 12-Bit, 1Msps Serial Sampling ADC* NEW!| TSOT-23-6 1305.00/500 
LTC1598LCG-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC_| 24-SSOP_| 11.63 7.75 6.45] | LTC2365CTS8#TRMPBFCT-ND it, 1Msps Serial Sampling ADC* NEW!) TSOT-23-8) 5.60 5.00 4.50 
LTC1598LCG#PBF-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC* | 24-SSOP | 11.63 7.75 6.45) |LTC2365CTS8#TRMPBFTR-ND 12-Bit, 1Msps Serial Sampling ADC* NEW!) TSOT-23-8 1395.00/500 
LTC1603CG#PBF-ND 16-Bit, 250ksps Sampling ADC w/ 36-SSOP | 20.38 13.60 11.30) |LTC2365HS6¢TRMPBFCT-ND 12-Bit, 1Msps Serial Sampling ADC* NEW!) TSOT-23-6) 658 5.88 5.29 
Shutdown* LTC2365HS64TRMPBFTR-ND 12-Bit, 1Msps Serial Sampling ADC* NEW!| TSOT-23-6 1650.01/500 
LTC1604AIG#PBF-ND 16-Bit, 333ksps Sampling ADC w/ 36-SSOP | 63.13 41.92 31.57) |LTC2365HTS8#TRMPBFCT-ND 12-Bit, 1Msps Serial Sampling ADC* NEW!| TSOT-23-8] 7.03 6.28 5.65 
Shutdown* LTC2365HTS8#TRMPBFTR-ND 12-Bit, 1Msps Serial Sampling ADC* NEW!) TSOT-23-8 1764.99/500 
LTC1604CG#PBF-ND 16-Bit, 333ksps Sampling ADC w/ 36-SSOP | 44.50 29.55 22.25) |LTC2365IS6#TRMPBFCT-ND 12-Bit, 1Msps Serial Sampling ADC* NEW!) TSOT-23-6) 5.99 535 4.82 
Shutdown* LTC23651S64TRMPBFTR-ND 12-Bit, 1Msps Serial Sampling ADC* NEW!) TSOT-23-6 1500.00/500 
LTC1605ACG#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC* 28-SSOP | 49.63 32.96 24.85] | LTC2365ITS8#TRMPBFCT-ND 12-Bit, 1Msps Serial Sampling ADC* NEW!| TSOT-23-8| 6.41 5.73 5.16 
LTC1605AIG-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp. | 28-SSOP | 51.00 33.87 25.50) |LTC2365ITS84TRMPBFTR-ND 12-Bit, 1Msps Serial Sampling ADC* NEW!| TSOT-23-8 1605.00/500 
LTC1605AISW#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp*. | 28-SOIC | 51.00 33.87 25.50} |LTC2366CS64TRMPBFCT-ND 12-Bit, 3Msps Serial Sampling ADC* NEW!) TSOT-23-6| 11.90 10.63 9.57 
LTC1605CN#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC*. 28-Dip 36.13 23.99 18.07] |LTC2366CS64TRMPBFTR-ND 12-Bit, 3Msps Serial Sampling ADC* NEW!) TSOT-23-6 3005.01/500 
LTC1605CSW#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC* 28-SOIC | 36.13 23.99 18.07| |LTC2366CTS8#TRMPBFCT-ND 12-Bit, 3Msps Serial Sampling ADC* NEW!) TSOT-23-8| 12.26 10.95 9.86 
LTC1605IN#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp* 28-Dip 38.25 25.40 19.15] |LTC2366CTS8#TRMPBFTR-ND 12-Bit, 3Msps Serial Sampling ADC* NEW!) TSOT-23-8 3095.00/500 
LTC1605ISW#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp* | 28-SOIC | 38.25 25.40 19.15] |LTC2366HS6#TRMPBFCT-ND 12-Bit, 3Msps Serial Sampling ADC* NEW!) TSOT-23-6|] 14.98 13.38 12.04 
LTC1605-1CG#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC* 28-SSOP | 36.88 24.49 18.71 LTC2366HS64TRMPBFTR-ND 12-Bit, 3Msps Serial Sampling ADC* NEW!) TSOT-23-6 3795.00/500 
LTC1605-2CG#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC* 28-SSOP | 36.88 24.49 18.71 LTC2366HTS8#TRMPBFCT-ND 12-Bit, 3Msps Serial Sampling ADC* NEW!) TSOT-23-8| 15.46 13.80 12.42 
LTC1606ACG#PBF-ND 16-Bit, 250ksps Sampling ADC* 28-SSOP | 54.13 35.94 27.10) /LTC2366HTS8#TRMPBFTR-ND 12-Bit, 3Msps Serial Sampling ADC* NEW!) TSOT-23-8 3915.00/500 
LTC1606ACSW#PBF-ND 16-Bit, 250ksps Sampling ADC* 28-SOIC_| 54.13 35.94 27.10} |LTC23661S6#TRMPBFCT-ND 12-Bit, 3Msps Serial Sampling ADC* NEW!) TSOT-23-6/ 13.69 12.23 11.01 
LTC1606CSW#PBF-ND 16-Bit, 250ksps Sampling ADC* 28-SOIC | 41.38 27.48 20.71 LTC23661S6#TRMPBFTR-ND 12-Bit, 3Msps Serial Sampling ADC* NEW!) TSOT-23-6 3459.99/500 
LTC1608ACG#PBF-ND 16-Bit, 500ksps Sampling ADC w/ 36-SSOP | 49.13 32.62 25.20) |LTC2366ITS8#TRMPBFCT-ND 12-Bit, 3Msps Serial Sampling ADC* NEW!) TSOT-23-8| 14.08 12.58 11.32 
Shutdown* LTC2366ITS8#TRMPBFTR-ND. 12-Bit, 3Msps Serial Sampling ADC* NEW!) TSOT-23-8 3560.01/500 
LTC1608CG#PBF-ND 16-Bit, 500ksps Sampling ADC w/ 36-SSOP | 35.00 23.24 17.50 Delta Sigma ADC 
Shutdown* LTC2400CS8#PBF-ND 24-Bit, Micropower ADC* 8-SOIC | 10.63 7.10 6.05 
LTC1609CSW#PBF-ND 16-Bit, 200ksps Serial Sampling ADC* 20-SOIC | 31.75 21.09 15.88] |/LTC2400IS8#PBF-ND 24-Bit, Micropower ADC, Ind. Temp.* 8-SOIC | 12.13 810 6.95 
LTC16091G#PBF-ND it, 200ksps Sampling ADC, Ind. Temp* | 28-SSOP | 35.00 23.24 17.50} |LTC2401CMS#PBF-ND 24-Bit, 1-Channel Micropower No Latency 10-MSOP | 10.25 6.81 5.65 
LTC16091SW#PBF-ND it, 200ksps Serial Sampling ADC* 20-SOIC | 35.00 23.24 17.50 Delta Sigma ADC* 
LTC1851CFW-ND 8-Channel, 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC | 48-TSSOP | 14.63 9.72 7.85 LTC2402CMS#PBF-ND 24-Bit, 2-Channel Micropower No Latency 10-MSOP | 10.88 7.23 5.95 
LTC1851CFW#PBF-ND 8-Ch., 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC* 48-TSSOP | 1463 9.72 7.85 Delta Sigma ADC* 
LTC1852CFW#PBF-ND 8-Ch., 10-Bit, 400ksps, LP Sampling ADC* | 48-TSSOP | 12.13 8.06 6.50) |LTC2404CG#PBF-ND 24-Bit, 4-Channel Micropower No Latency 28-SSOP | 11.63 7.75 6.65 
LTC1853CFW-ND 8-Channel, 12-Bit, 400ksps, Low Power ADC | 48-TSSOP | 14.63 9.72__7.85 Delta Sigma ADC* 
LTC1853CFW#PBF-ND 8-Ch., 12-Bit, 400ksps, Low Power ADC* 48-TSSOP | 14.63 9.72 7.85| +|LTC2408CG#PBF-ND 24-Bit, 8-Channel Micropower ADC* 28-SSOP | 12.13 8.10 6.95 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Reel” (cont.) DATA CONVERSION DATA CONVERSION 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
[TC24T0CGN#PBF-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with | 16-SSOP | 10.63 7.10 6.05) |LTC2452CDDB#TRMPBFTR-ND 16-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC with SPI | 8-DFN 955.00/500 
Differential Input/Reference* Interface* NEW! 
LTC2411CMS#PBF-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with | 10-MSOP | 10.63 7.10 6.05) |LTC2452CTS8#TRMPBFCT-ND 16-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC with SPI |TSOT-23-8) 3.08 275 248 
Differential Input/Reference* Interface* NEW! 
LTC2411CMSTR-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with | 10-MSOP | 15249.95/2,500 L1C2452CTS8#TRMPBFTR-ND 16-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC with SPI | TSOT-23-8 955.00/500 
Differential Input/Reference Interface* NEW! 
LTC2411IMS#PBF-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with | 10-MSOP | 12.13 810 6.95) |LTC2452IDDB¢TRMPBFCT-ND 16-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC with SPI | 8-DFN | 3.70 330 297 
Differential Input/Reference* Interface* NEW! 
CTC24TTIMSTR-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with | 10-MSOP | 17499.98/2,500 LTC2452IDDB¢TRMPBFTR-ND 16-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC with SPI | 8-DFN 1140.00/500 
Differential Input/Reference Interface* NEW! 
LTC2412CGN-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 16-SSOP | 9.50 6.31 5.05] | LTC2452ITS8¢TRMPBFCT-ND 16-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC with SPI |TSOT-23-8) 3.70 330 297 
2-Channel Differential Input Interface* NEW! 
LTC2412CGN#PBF-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 16-SSOP | 9.50 6.31 5.05] | LTC2452ITS8¢TRMPBFTR-ND 16-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC with SPI | TSOT-23-8 1140.00/500 
2-Channel Differential Input* Interface* NEW! 
LTC2413CGN#PBF-ND 24-Bit, Micropower ADC* 16-SSOP | 10.63 7.10 6.05] |LTC2453CDDB#TRMPBFCT-ND T6-Bit, Ultra Tiny Differential Delta Sigma 8DFN | 3.00 268 241 
LTC24131GN#PBF-ND 24-Bit, Micropower ADG, Ind. Temp* 16-SSOP | 12.13 810 6.95 ADC with I2C Interfaces NEW! 
LTC2414CGN#PBF-ND 8-Channel, Differential Input, 24-Bit No 28-SSOP | 12.13 8.10 6.95 LTC2453CDDB#TRMPBFTR-ND 16-Bit, Ultra Tiny Differential Delta Sigma 8-DFN 955.00/500 
Latency Delta Sigma ADC* ADC with 12C Interface* NEW! 
LTC2415CGN#PBF-ND 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with 16-SSOP | 10.63 7.10 6.05| |LTC2453CTS8#TRMPBFCT-ND 16-Bit, Ultra Tiny Differential Delta Sigma TSOT-23-8] 3.00 268 2.41 
Differential Input/Reference* ADC with lac Interface* NEW! 
LTC2415-1CGN#PBF-ND 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with 16-SSOP | 10.63 7.10 6.05| |LTC2453CTS8#TRMPBFTR-ND 16-Bit, Ultra Tiny Differential Delta Sigma TSOT-23-8 955.00/500 
Differential Input/Reference* ADC with lac Interface* NEW! 
LTC24151GN-ND 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with 16-SSOP | 1213 8.10 6.95] |LTC2453IDDB#TRMPBFCT-ND 16-Bit, Ultra Tiny Differential Delta Sigma 8-DFN 3.56 3.18 286 
Differential Input/Reference ADC with 12c Interface* NEW! f 
LTC24151GN#PBF-ND 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with 16-SSOP | 1213 8.10 6.95] |LTC2453IDDB4TRMPBFTR-ND 16-Bit, Ultra Tiny Differential Delta Sigma 8-DFN 1140.00/500 
Differential Input/Reference* ADC with 12c Interface* NEW! 
LTC2418CGN#PBF-ND 16-Channel, Differential Input, 24-Bit No 28-SSOP | 13.50 9.00 7.70 LTC2453ITS8#TRMPBFCT-ND 16-Bit, Ultra Tiny Differential Delta Sigma TSOT-23-8) 3.56 318 2.86 
Latency Delta Sigma ADC* ADC with I2C Interface* NEW! 
LTC2418IGN#PBF-ND 16-Channel, Differential Input, 24-Bit No 28-SSOP | 14.88 9.90 8.50 LTC2453ITS8#TRMPBFTR-ND 16-Bit, Ultra Tiny Differential Delta Sigma TSOT-23-8 1140.00/500 
Latency Delta Sigma ADC* ADC with I2C Interface* NEW! 
LTC2420CS8#PBF-ND 20-Bit, MPU No Latency Delta Sigma ADC* | 8-SOIC | 8.25 5.48 4.50| |LTC2480CDD#PBF-ND ae Datta Slama ered Easy Drive 10-DFN | 3.70 264 2.18 
LTC24201S8#PBF-ND 20-Bit, Mi No Latency Delt 8-SOIC | 913 6.06 5.00 nput Current Cancellation* 
sigma Aoee Saeed cen LTC2480|DD#PBF-ND 16-Bit, Delta Sigma ADC with Easy Drive 10-DFN | 4.45 348 262 
LTC2421IMS#PBF-ND 4-Channel, 20-Bit, Mi No Lat 10-MSOP | 9.50 6.31 5.25 Input Current Cancellation* 
Dale sigma Ape feces ears [TC2481CDD#PBF-ND 16-Bit, Delta Sigma ADC with Easy Drive TO-DFN [370 264 218 
[TC2422CMS#PBF-ND 2-Channel, 20-Bit, Micropower No Latency |10-MSOP | 875 581 480 Input Current Cancellation and 12C 
Delta Sigma ADC* Interface* ; 
L7¢2422IMS#PBF-ND 2-Channel, 20-Bit, Micropower, No Latency | 10-MSOP| 9.75 6.48 5.40) |LTC2481IDD#PBF-ND 16-Bit, Delta Sigma ADC with Easy Drive 10-DFN | 445 318 262 
Delta Sigma ADC* Teput Current Cancellation and 12C 
“i m - Bj if x nterface* 
Meee cee BEND ene ‘Bi. Micropower, No Latency | 26-SSOP | 9.25 6.18 5.10) |, TeoagocDD¥PBF-ND 16-Bit, Delta Sigma ADC with Easy Drive 10-DFN | 330 236 1.94 
a is -Bit. Mi | Input Current Cancellation* 
Lees zecGe BEND Tie Scine ‘Bi Micropower No Latency | 28-MSOP | 10.13 6.73 5.60) |, Too qgoIDD#PBE-ND 16-Bit, Delta Sigma ADC with Easy Drive 10-DFN | 395 282 232 
| -Bit i i a Input Current Cancellation* 
Maeve ND ODifeentalInpLi eter ADC with] TO-MSOP | 7.38 4.90 3.95) | Teo4s3cDD#PBF-ND 16-Bit, Delta Sigma ADC with Easy Drive | 10-DFN | 330 236 1.94 
[TC2431CMS#PBF-ND 20-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with | 10-MSOP | 7.38 490 3.95 Input Current Cancellation and 12¢ 
Differential Input/Reference* Interface* _ - - 
LTC2433-1CMS-ND 16-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with jo-msop | 3.88 2.60 2.20| |L1C2483IDD#PBF-ND 16-Bit, Delta Sigma ADC with Easy Drive 10-DFN 3.95 282 2.32 
Differential Input/Reference Input Current Cancellation and 12¢ 
ie 4 Bi i i a Interface* 
LeeLee EE ND Perera PSUURelee ADG with) 1O-MSOP | 3.88 2.60 2.20) | Tco484CDD#PBF-ND 24-Bit, Delta Sigma ADC with Easy Drive | 10-DFN | 490 350 288 
e a -Bi i i e Input Current Cancellation* 
Li GeAs CGN ZEEEND Deena eRe ADC with) 16SSOP | 7-13 4.74 3.80) | tcoqgaIDD#PBF-ND 24-Bit, Delta Sigma ADC with Easy Drive | 10-DFN | 588 420 3.46 
= | Bi i a Input Current Cancellation* 
Cease CSN ie orinvel DIRSntEl Ima ADE T6SSOP | 4.88 3.24 2.60) | Tco4s5CDD#PBF-ND 24-Bit, Delta Sigma ADC with Easy Drive | 10-DFN | 490 350 288 
[TC2436-1CGN#PBF-ND 76-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 16-SS0P | 488 324 260 Input Current Cancellation and 126 
2-Channel Differential Input* Interfaces j ; 
LTC2440CGN#PBF-ND 24-Bit, High Speed Differential Delta Sigma | 16-SSOP | 11.13 7.39 6.20| |-TC248SIDD#PBF-ND ae Della Sigma AE ith Easy Dave 10-DFN | 588 4.20 3.46 
ADC with Selectable Speed/Resolution* ieee ancellation an 
ELGe HOG NEEBE ND CARCI Selotbe SHEURSOIIDE. T6-SSOP | 1263 839 6.95) Tr coageCcDEFPBFND T6-Bit, 2/4-Channel Delta Sigma ADC TEDEN | 483 3442.83 
LT¢2442CG#PBF-ND 24-Bit, High Speed 4-Channel Delta Sigma | 36-SSOP | 14.90 10.64 876 wih ia Easy Drive Input Current 
0G wth Integrated Amp LTC2486IDE4PBF-ND 16 Bit 2/4-Channel Delta Sigma ADC 14-DFN 8 413° 3.40 
LTC2442IG#PBF-ND 24-Bit, High Speed 4-Channel Delta Sigma | 36-SSOP | 17.88 12.77 10.51 ° Bit, 2/4-Channel Delta Sigma : 5.784. 
ADC with Integrated Amp* a eae Drive Input Current 
Se CREEL ANC CHRSHAEDE Suetale SBOFN / 12.88 8.55 6.85) | Tco487iDEPBF-ND 16-Bit, 2/4-Channel Delta Sigma ADC with | 14-DFN | 5.78 413 3.40 
Resolution* PGA, Easy Drive and 12C Interface* 
LTC2445CUHF#PBF-ND 24-Bit, High Speed 8-Ch./16-Ch. Delta 38-0FN | 1288 8.55  6.85| | -TC2488IDE#PBF-ND 16-Bit, 2/4-Channel Delta Sigma ADC with | 14-DFN | 530 3.78 3.11 
Sigma ADC with Selectable Speed/ : : : Easy Drive Input Current Cancellation* 
Resolution* LTC24891DE#PBF-ND 16-Bit, 2/4-Channel Delta Sigma ADC with | 14-DFN | 5.30 378 3.11 
LTC2446IUHF#PBF-ND 24-Bit, High Speed 8-Channel Delta Sigma | 38-QFN | 16.50 10.96 8.80 rat oe Input Current Cancellation/ 
ADE with Selectable Speed ResoluUoN LTC2492CDE#PBF-ND abt 14 Chanel Data Sigma ADC with | T4-DEN-| 605 437356 
LTC2447|UHF#PBF-ND 24-Bit, High Speed 8-Channel Delta Sigma | 38-QFN | 16.50 10.96 8.80 : -Bit, 2/4-Channel Delta Sigma ADC wit 054. 5 
ADC with Selectable Speed/Resolution* Easy Drive Input Current Cancellation* 
LTC2448CUHF#PBF-ND 24-Bit, High Speed 8-Ch./16-Ch. Delta 3g-arn | 1425 947 7.60| |L1C2493DE#PBF-ND 24-Bit, 2/4-Channel Delta Sigma ADC with | 14-DFN | 7.25 518 4.26 
Sigma ADC with Selectable Speed/ : , : Easy Drive Input Current Cancellation/ 
iont 12C Interface* 
Resolution , . 
[1C2449CUHF#PBF-ND 24-Bit, High Speed 8-Ch./16-Ch. Delta 3e-OFN | 1425 9.47 7.60) |LTC24941UHF#PBF-ND 16-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC 38-OFN | 7.00 5.01 4.12 
Sigma ADC with Selectable Speed/ with PGA and Easy Drive Input Current 
Resolution* Cancellation* , ; 
LTC2450CDC#TRMPBFCT-ND 16-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC* NEW!) 6-DFN | 2.74 2.45 2.21] |LTC2495IUHF#PBF-ND ioe a 6 channel Delta Sigma ADC with | 38-QFN | 7.00 5.01 4.12 
. : - , Easy Drive ani nterface* 
LTC2450CDC#TRMPBFTR-ND 16-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC* NEW! | 6-DFN 870.00/500 r i : ; : 
LTC2450CDC-14TRMPBFCT-ND | 16-Bit. Ultra Tiny Delta Sigma ADC* NEW! | 6-DFN | 274 2.45 2.21) |LTG2496CUHF#PBF-ND "Daybte Tat anan Coatatere SECOENY cae (8:88) «3.19 
LTC2450CDC-1#TRMPBFTR-ND 16-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC* NEW! | _ 6-DEN 870.00/500 LTC24961UHFFPBF-ND 76-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with | 38-QFN | 653 4.60. 3.84 
[TC24501DCFTRMPBFCT-ND {6-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC* NEW! | 6-DFN | 3.28 293 264 Easy Drive Input Current Cancellation* 
LTC24501DC4TRMPBFTR-ND 16-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC* NEW! | 6-DFN 1040.00/500 LTC2497CUHF#PBF-ND 16-Bit, 8/16-Ch. Delta Sigma ADC w/Easy | 38-OFN | 543 388 3.19 
LTC2450IDC-1#TRMPBFCT-ND 16-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC* NEW! | 6-DFN 3.28 2.93 2.64 Drive Input Curr. Cancellation and 12C 
LTC24501DC-14TRMPBFTR-ND 16-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC* NEW! | 6-DFN 1040.00/500 Interface* ; ; 
L1C2451CDDB#TRMPBFCT-ND 16-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC with 2C | 8-DFN | 286 255 2.30] |LTC2497IUHF#PBF-ND 16-Bit, 8/16-Ch. Delta Sigma ADC with 38-OFN | 6.53 4.66 3.84 
Interface* NEW! Easy Drive Input Curr. Cancellation and 
[TC2451CDDB#TRMPBFTR-ND 76-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC with 2C | 8-DFN 880.00/500 126 Interface* 
iaterage* NEWT. See LTC2498CUHF#PBF-ND 24-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with | 38-QFN | 7.08 5.05 4.16 
LTC2451CTS84TRMPBFCT-ND 16-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC with 12C |TSOT-23-8) 286 2.55 2.30 Easy Drive Input Current Cancellation* 
Interface* NEW! LTC2498|UHF#PBF-ND 24-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with | 38-QFN | 848 6.05 4.99 
LTC2451CTS84TRMPBFTR-ND 16-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC with 26. | TSOT-23-8 880.00/500 Easy Drive Input Current Cancellation* 
Interface* NEW! [TC2499CUHF#PBF-ND 24-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with | 38-OFN | 7.08 5.05 4.16 
LTC2451|IDDB#TRMPBFCT-ND 16-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC with 2C | 8-DFN | 3.39 3.03 273 Easy Drive Input Curr. Cancellation and 
Interface* NEW! 12C Interface* : ; 
LTC2451IDDB¢TRMPBFTR-ND 16-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC with 12¢ | 8-DFN 1050.00/500 LTC24991UHF#PBF-ND 24-Bit, 8/16-Ch. Delta Sigma ADC with 38-QFN | 848 6.05 4.99 
Interface* NEW! Easy Drive Input Curr. Cancellation and 
[TC24511TS8#TRMPBFCT-ND {6-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC with 2C |TSOT-23-8] 339 3.03 273 126 Interface* 
Interfaces NEW! ___High Speed ADC 
LTC2451ITS84TRMPBFTR-ND 16-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC with 120 | TSOT-23-8 1050.00/500 LTC1402CGN#PBF-ND 12-Bit, 2.2Msps Sampling ADC w/ 16-SSOP | 14.75 9.80 7.40 
Interface* NEW! Shutdown , . 
LTC2452CDDB#TRMPBFCT-ND 16-Bit, Ultra Tiny Delta Sigma ADC with SPI | 8-DFN 3.08 2.75 2.48| |LTC1405IGN#PBF-ND 12-Bit, 5Msps Sampling ADC 28-SSOP | 13.75 9.13 6.90 
Interface” NEW! LTC14061GN-ND 8-Bit, 20Msps Sampling ADC 24-SSOP | 7.00 4.65 3.70 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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DATA CONVERSION DigigoReel” (cont.) DATA CONVERSION 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. id 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTC14061GN#PBF-ND 8-Bit, 20Msps Sampling ADC* 24-SSOP 7.00 4.65 3.70] |LTC2280CUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 105Msps Low Noise 3V ADC* 64-QFN | 22.50 16.07 13.24 
LTC1411CG#PBF-ND 14-Bit, 2.5Msps Sampling ADC* 36-SSOP | 38.25 25.50 21.85) |LTC2280IUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 105Msps Low Noise 3V ADC* 64-QFN | 27.00 19.29 15.88 
LTC1420CGN#PBF-ND 12-Bit, 10Msps Sampling ADC* 28-SSOP | 12.50 830 6.25) |LTC2281CUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 36.00 25.71 18.00 
LTC1420IGN#PBF-ND 12-Bit, 10Msps Sampling ADC* 28-SSOP | 13.75 9.13 6.90) |LTC2282CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 69.00 49.29 40.59 
LTC1740CG-ND 14-Bit, 6Msps Sampling ADC 36-SSOP | 34.38 22.83 18.36] |LTC2282IUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 82.80 59.14 48.71 
LTC1740CG#PBF-ND 14-Bit, 6Msps Sampling ADC* 36-SSOP | 34.38 22.83 18.36) |LTC2283CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 82.50 58.93 48.54 
LTC1741CFW-ND 12-Bit, 65Msps Low Noise ADC 48-TSSOP | 27.13 18.02 13.57) |LTC2283IUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 99.00 70.71 58.25 
LTC1744CFW#PBF-ND 14-Bit, 50Msps ADC* 48-TSSOP | 53.13 35.28 28.36) |LTC2284CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN |123.00 87.86 72.36 
LTC1745CFW-ND 12-Bit, 25Msps Low Noise ADC 48-TSSOP | 18.63 12.37 9.95] |LTC22841UP#PBF-ND Dual 14-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 147.60 105.43 86.83 
LTC1746CFW#PBF-ND 14-Bit, 25Msps Low Power ADC* 48-TSSOP | 25.50 16.94 13.60) |LTC2285CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN {147.00 105.00 86.48 
LTC1746IFW#PBF-ND 14-Bit, 25Msps Low Power ADC* 48-TSSOP | 30.00 19.92 16.00) |LTC22851UP#PBF-ND Dual 14-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN |176.40 126.00 103.74 
LTC1748CFW-ND 14-Bit, 80Msps Low Noise ADC 48-TSSOP | 68.63 45.57 34.32) |LTC2286CUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 25Msps Low Noise 3V ADC* 64-QFN | 10.50 7.00 6.00 
LTC1850CFW#PBF-ND 8-Ch., 10-Bit, 1.25Msps Sampling ADC* 48-TSSOP | 12.13 8.06 6.50) |LTC2286IUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 25Msps Low Noise 3V ADC* 64-QFN | 1260 840 7.20 
LTC2202CUK#PBF-ND 16-Bit, 10Msps ADC* 48-QFN | 50.00 35.71 29.41 LTC2287CUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 40Msps Low Noise 3V ADC* 64-QFN | 14.40 960 8.23 
LTC2202IUK#PBF-ND 16-Bit, 10Msps ADC* 48-QFN | 60.00 42.86 35.30} |LTC2287IUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 40Msps Low Noise 3V ADC* 64-QFN | 17.25 11.50 9.86 
LTC2203CUK#PBF-ND 16-Bit, 25Msps ADC* 48-QFN | 60.00 42.86 35.30} |LTC2288CUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 65Msps Low Noise 3V ADC* 64-QFN | 15.20 1013 8.69 
LTC22031UK#PBF-ND 16-Bit, 25Msps ADC* 48-QFN | 72.00 51.43 42.36} |LTC2288IUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 65Msps Low Noise 3V ADC* 64-QFN | 18.23 1215 10.41 
LTC2204CUK#PBF-ND 16-Bit, 40Msps ADC* 48-QFN | 70.00 50.00 42.18] |LTC2289CUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 80Msps Low Noise 3V ADC* 64-QFN | 20.60 13.73 11.77 
LTC22041UK#PBF-ND 16-Bit, 40Msps ADC* 48-QFN | 84.00 60.00 49.42} |LTC2289IUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 80Msps Low Noise 3V ADC* 64-QFN | 24.60 1640 14.06 
LTC2205CUK#PBF-ND 16-Bit, 65Msps ADC* 48-QFN | 86.65 61.89 50.97} |LTC2290CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 20.75 13.83 11.86 
LTC2205|UK#PBF-ND 16-Bit, 65Msps ADC* 48-QFN |104.00 74.29 61.18} |LTC2290IUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 24.90 16.60 14.23 
LTC2206CUK#PBF-ND it, 80Msps ADC* 48-QFN | 96.65 69.04 56.85| |LTC2291CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 22.78 15.18 13.01 
LTC2206CUK-14#PBF-ND it, 80Msps ADC* 48-QFN | 66.00 47.41 38.82] |LTC2291IUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 27.35 18.23 15.63 
LTC22061UK#PBF-ND it, 80Msps ADC* 48-QFN |116.00 82.86 68.24} |LTC2292CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 24.05 16.03 13.74 
LTC22061UK-14#PBF-ND 14-Bit, 80Msps ADC* 48-QFN | 79.20 56.57 46.59] |LTC2292IUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 28.85 19.23 16.49 
LTC2207CUK#PBF-ND 16-Bit, 105Msps ADC* 48-QFN | 113.35 80.96 66.69} |LTC2293CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 37.18 24.78 21.24 
LTC22071UK#PBF-ND. 16-Bit, 105Msps ADC* 48-QFN [136.00 97.14 80.01 LTC2293|IUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 44.60 29.73 25.48 
LTC2208CUP#PBF-ND 16-Bit, 130Msps ADC* 64-QFN | 130.00 92.86 76.48) |LTC2294CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 51.38 34.25 29.36 
LTC2208CUP-14#PBF-ND 14-Bit, 130Msps ADC* 64-QFN [110.00 78.57 64.71 LTC22941UP#PBF-ND Dual 12-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 61.50 41.00 35.15 
LTC22081UP#PBF-ND 16-Bit, 130Msps ADC* 64-QFN | 156.00 111.43 91.76) |LTC2295CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 35.28 23.52 20.16 
LTC2209CUP#PBF-ND 16-Bit, 160Msps ADC* 64-QFN | 145.00 103.57 85.30) |LTC2295IUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 42.33 28.22 24.19 
LTC22091UP#PBF-ND. 16-Bit, 160Msps ADC 64-QFN | 174.00 124.30 102.36) |LTC2296CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 38.90 25.93 22.23 
LTC2216CUP#PBF-ND 16-Bit, 80Msps ADC* 64-QFN | 123.25 82.86 70.43) |LTC2296IUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 46.70 31.13 26.69 
LTC2217CUP#PBF-ND 16-Bit, 105Msps, Low Noise ADC* 64-QFN | 144.50 97.14 8258) |LTC2297CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 49.33 32.88 28.19 
LTC2220CUP#PBF-ND 12-Bit, 185Msps ADC* 64-QFN | 81.98 54.65 46.84) |LTC2298CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN_ | 72.68 48.45 41.53 
LTC2220CUP-1#PBF-ND 12-Bit, 185Msps ADC* 64-QFN |101.63 67.75 58.08] |LTC2298IUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 87.15 58.10 49.80 
LTC22201UP-1#PBF-ND 12-Bit, 185Msps ADC* 64-QFN [122.38 81.58 69.93) |LTC2299CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 77.83 51.88 44.48 
LTC2222CUK#PBF-ND 12-Bit, 105Msps ADC* 48-QFN | 62.08 41.38 35.47] |LTC2299IUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* 64-QFN | 93.38 62.25 53.37 
LTC22221UK#PBF-ND 12-Bit, 105Msps ADC* 48-QFN | 77.60 51.73 44.34] |LTC2308CUF#PBF-ND 8-Channel 12-Bit, 500ksps ADC* 24-QFN 6.05 527 4.34 
LTC2223CUK#PBF-ND 12-Bit, 80Msps ADC* 48-QFN | 34.25 22.83 19.57] |LTC2308IUF#PBF-ND 8-Channel 12-Bit, 500ksps ADC* 24-QFN 7.25 6.32 5.21 
LTC2223|UK#PBF-ND 12-Bit, 80Msps ADC* 48-QFN | 41.00 27.33 23.43] |LTC2309CUF#PBF-ND 8-Channel 12-Bit, SAR ADC* 24-QFN 6.28 5.27 4.34 
LTC2224CUK#PBF-ND 12-Bit, 135Msps ADC* 48-QFN_| 70.38 46.92 40.21 LTC2309|UF#PBF-ND 8-Channel 12-Bit, SAR ADC* 24-QFN 753 632 5.21 
LTC2225CUH#PBF-ND 12-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN 9.25 6.17 5.29] |LTC2351IUH-14#PBF-ND 6-Channel, 14-Bit, 1.5Msps Sampling ADC* | 32-QFN | 23.25 16.61 13.68 
LTC22251UH#PBF-ND 12-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 11.10 7.40 6.34) |LTC2355CMSE-12#PBF-ND 12-Bit, 3.5Msps Sampling ADC* 10-MSOP | 10.15 7.25 5.97 
LTC2226CUH#PBF-ND 12-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 15.20 10.13 8.69) |LTC2355CMSE-14#PBF-ND 14-Bit, 3.5Msps Sampling ADC* 10-MSOP | 16.30 11.64 9.59 
LTC22261UH#PBF-ND Bit, 25Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 18.23 12.15 10.41 LTC2355IMSE-12#PBF-ND 12-Bit, 3.5Msps Sampling ADC, Ind. Temp* | 10-MSOP | 12.18 870 7.16 
LTC2227CUH#PBF-ND it, 40Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 16.05 10.70 9.17) |LTC2355IMSE-14#PBF-ND 14-Bit, 3.5Msps Sampling ADC, Ind. Temp* |10-MSOP | 19.55 13.97 11.50 
LTC2227|UH#PBF-ND it, 40Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 19.25 12.83 11.00) |LTC2356CMSE-12#PBF-ND 12-Bit, 3.5Msps Sampling ADC* 10-MSOP | 10.15 7.25 5.97 
LTC2228CUH#PBF-ND 12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 24.78 16.52 14.16) |LTC2356IMSE-12#PBF-ND 12-Bit, 3.5Msps Sampling ADC, Ind. Temp* | 10-MSOP | 12.18 870 7.16 
LTC2228|UH#PBF-ND 12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 29.73 19.82 16.99) |LTC2356IMSE-14#PBF-ND 14-Bit, 3.5Msps Sampling ADC, Ind. Temp* | 10-MSOP | 19.55 13.97 11.50 
LTC2229CUH#PBF-ND 12-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 34.25 22.83 19.57 Current Output DAC 
LTC22291UH#PBF-ND 12-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 41.00 27.33 23.43) |LTC1589CG-ND 14-Bit SoftSpan DAC 16-SSOP | 19.88 13.20 10.60 
LTC2230CUP#PBF-ND 10-Bit, 170Msps Low Power 3.3V ADC* 64-QFN | 60.60 40.39 34.63) |LTC1589CG#PBF-ND 14-Bit SoftSpan DAC* 16-SSOP | 19.88 13.20 10.60 
LTC2231CUP#PBF-ND 10-Bit, 135Msps Low Power 3.3V ADC* 64-QFN | 41.50 27.67 23.71 LTC1590CN#PBF-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Curr. Output DAC* | 16-Dip 1213 8.06 665 
LTC2232CUK#PBF-ND 10-Bit, 105Msps Low Power 3.3V ADC* 48-QFN | 17.13 11.42 9.79] |LTC1590CS#PBF-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Curr. Output DAC* | 16-SOIC | 12.38 822 6.80 
LTC2232IUK#PBF-ND 10-Bit, 105Msps Low Power 3.3V ADC* 48-QFN | 20.50 13.67 11.71 LTC15901S#PBF-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Curr. Output DAC* | 16-SOIC | 13.63 9.05 7.50 
LTC22341UK#PBF-ND 10-Bit, 135Msps Low Power 3.3V ADC* 48-QFN_ | 49.80 33.20 28.46| |LTC1591CG#PBF-ND Parallel 14-Bit, Multiplying Curr. Out DAC* | 28-SSOP | 20.00 13.28 10.00 
LTC2236CUH#PBF-ND 10-Bit, 25Msps Low Noise 3V ADC* 32-QFN 7.00 4.67 4.00] |LTC1592ACG-ND 16-Bit Softspan DAC 16-SSOP | 55.63 36.94 29.65 
LTC22361UH#PBF-ND 10-Bit, 25Msps Low Noise 3V ADC* 32-QFN 840 5.60 4.80} |LTC1592ACG#PBF-ND 16-Bit Softspan DAC* 16-SSOP | 55.63 36.94 29.65 
LTC2237CUH#PBF-ND 10-Bit, 40Msps Low Noise 3V ADC* 32-QFN 9.60 640 5.49] |LTC1592BCG-ND 16-Bit Softspan DAC 16-SSOP | 29.63 19.68 15.80 
LTC22371UH#PBF-ND it, 40Msps Low Noise 3V ADC* 32-QFN | 11.50 7.67 6.57) |LTC1592BCG#PBF-ND 16-Bit Softspan DAC* 16-SSOP | 29.63 19.68 15.80 
LTC2238CUH#PBF-ND it, 6SMsps Low Noise 3V ADC* 32-QFN | 10.13 6.75 5.79] | LTC1595ACN8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC 8-Dip 48.13 31.96 24.71 
LTC22381UH#PBF-ND it, 65Msps Low Noise 3V ADC* 32-QFN | 12.15 810 6.94) |LTC1595ACS8#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC* 8-SOIC | 48.75 32.37 25.65 
LTC2239CUH#PBF-ND 10-Bit, 80Msps Low Noise 3V ADC* 32-QFN | 13.73 9.15 7.84) |LTC1595AIN8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp. 8-Dip 57.75 38.35 29.65 
LTC2239|UH#PBF-ND 10-Bit, 80Msps Low Noise 3V ADC* 32-QFN | 16.40 10.93 9.37] |LTC1595AIS8#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp.* 8-SOIC | 58.50 38.85 30.00 
LTC2240CUP-10#PBF-ND 10-Bit, 170Msps ADC* 64-QFN | 51.25 36.61 30.15) |LTC1595BCN8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC 8-Dip 28.50 18.93 15.20 
LTC2240CUP-12#PBF-ND 12-Bit, 170Msps ADC* 64-QFN | 71.75 51.25 42.21 LTC1595BCS8#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC* 8-SOIC | 29.13 19.34 15.55 
LTC22401UP-12#PBF-ND 12-Bit, 170Msps ADC* 64-QFN | 86.10 61.50 50.65) |LTC1595BIS8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp. 8-SOIC | 35.00 23.24 18.65 
LTC2241CUP-10#PBF-ND 10-Bit, 210Msps ADC* 64-QFN | 65.60 46.86 38.60) |LTC1595BIS8#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp* 8-SOIC | 35.00 23.24 18.65 
LTC22411UP-10#PBF-ND 10-Bit, 210Msps ADC* 64-QFN | 78.73 56.23 43.32] |LTC1595CCS8#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC* 8-SOIC | 25.00 16.60 13.35 
LTC2241CUP-12#PBF-ND 12-Bit, 210Msps ADC* 64-QFN | 86.10 61.50 50.65) |LTC1596AISW-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp. 16-SOIC_| 61.25 40.67 31.40 
LTC2242CUP-10#PBF-ND 10 64-QFN | 79.95 57.11 47.04) |LTC1596AISW#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp* 16-SOIC | 61.25 40.67 31.40 
LTC2242CUP-12#PBF-ND 12 64-QFN [120.95 86.40 71.15) |LTC1596BCSW#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC* 16-SOIC | 30.63 20.34 16.35 
LTC2242|UP-12#PBF-ND 12-Bit, 250Msps ADC* 64-QFN | 145.15 103.68 85.39) |LTC1597ACG#PBF-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 28-SSOP | 55.63 36.94 27.82 
LTC2245CUH#PBF-ND 14-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN 21.33 14.22 12.19 4-Quadrant Resistors* 
LTC22451UH#PBF-ND 14-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 26.65 17.77 15.23) |LTC1597BCN-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 28-Dip 33.88 22.50 16.95 
LTC2246CUH#PBF-ND. it, 25Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 24.90 16.60 14.23 4-Quadrant Resistors 
LTC22461UH#PBF-ND it, 25Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 31.13 20.75 17.80) |LTC1597BCN#PBF-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 28-Dip 33.88 22.50 16.95 
LTC2247CUH#PBF-ND 14-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 32.90 21.93 18.80 4-Quadrant Resistors* 
LTC2247|UH#PBF-ND 14-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 39.43 26.28 22.53) |LTC1597-1ACG#PBF-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 28-SSOP | 55.63 36.94 27.82 
LTC2248CUH#PBF-ND 14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 48.45 32.30 27.69 4-Quadrant Resistors* 
LTC22481UH#PBF-ND 14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 58.10 38.73 33.20) |LTC1597-1BCG#PBF-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 28-SSOP | 34.50 22.91 17.25 
LTC2249CUH#PBF-ND 14-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN 51.88 34.58 29.64 4-Quadrant Resistors* 
LTC2249|UH#PBF-ND 14-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 62.25 41.50 35.57) |LTC1597-1BCN-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 28-Dip 33.88 22.50 16.95 
LTC2250CUH#PBF-ND 10-Bit, 105Msps Low Noise 3V ADC* 32-QFN | 15.00 10.71 8.82 4-Quadrant Resistors 
LTC2250IUH#PBF-ND it, 105Msps Low Noise 3V ADC* 32-QFN | 18.00 12.86 10.59) |LTC1599BCG#PBF-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 24-SSOP | 34.50 22.91 17.95 
LTC2251CUH#PBF-ND it, 125Msps Low Noise 3V ADC* 32-QFN | 24.00 17.14 14.12 4-Quadrant Resistors* 
LTC2252CUH#PBF-ND it, 105Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 46.00 32.86 27.06) |LTC2751ACUHF-16#PBF-ND 16-Bit Current Output Softspan DAC* 38-QFN | 20.30 14.50 11.94 
LTC2252IUH#PBF-ND 12-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 55.20 39.43 32.47| |LTC2753ACUK-16#PBF-ND Dual 16-Bit Multiplying DAC w/ Parallel /0* | 48-QFN | 27.73 19.80 16.31 
LTC2253CUH#PBF-ND 12-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 55.00 39.29 32.35) |LTC7541ABN-ND 12-Bit CMOS Multiplying DAC 18-Dip 11.25 7.50 6.25 
LTC2253IUH#PBF-ND 12-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 66.00 47.14 38.82) |LTC7541ABN#PBF-ND 12-Bit CMOS Multiplying DAC* 18-Dip 11.25 750 6.25 
LTC2254CUH#PBF-ND 14-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 82.00 58.57 48.24| |LTC7541ABSW#PBF-ND 12-Bit CMOS Multiplying DAC* 18-SOIC | 11.25 7.50 6.25 
LTC2254|UH#PBF-ND 14-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 98.40 70.29 57.89) |LTC7541AKN#PBF-ND 12-Bit CMOS Multiplying DAC* 18-Dip 9.00. 6.00 4.95 
LTC2255CUH#PBF-ND 14-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN | 98.00 70.00 57.65) |LTC7545AKSW-ND 12-Bit Parallel Multiplying DAC 20-SOIC 713° 4.75 4.10 
LTC22551UH#PBF-ND 14-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 32-QFN |117.60 84.00 69.18) |LTC7545AKSW#PBF-ND 12-Bit Parallel Multiplying DAC* 20-SOIC 713 4.75 = 4.10 
LTC2259CUJ-12#PBF-ND 12-Bit, 80Msps Ultra LP 1.8V ADC* NEW! | 40-QFN | 39.75 26.71 22.71 LTC8043EN8-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC 8-Dip 913 610 5.00 
LTC2259CUJ-14#PBF-ND 14-Bit, 80Msps Ultra LP 1.8V ADC* NEW! | 40-QFN | 59.50 40.00 34.00] |LTC8043EN8#PBF-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC* 8-Dip 913 610 5.00 
LTC2259|UJ-12#PBF-ND 12-Bit, 80Msps Ultra LP 1.8V ADC* NEW! | 40-QFN | 47.68 32.06 27.26] |LTC8043ES8#PBF-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC* 8-SOIC 913 6.10 5.00 
LTC22591UJ-14#PBF-ND. 14-Bit, 80Msps Ultra LP 1.8V ADC* NEW! | 40-QFN | 71.40 48.00 40.80) /LTC8043FN8#PBF-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC* 8-Dip 875 585 4.80 
LTC2260CUJ-12#PBF-ND 12-Bit, 105Msps Ultra LP 1.8V ADC* NEW!| 40-QFN | 53.13 35.71 30.37) |LTC8043FS8#PBF-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC* 8-SOIC 875 585 4.80 
LTC2260CUJ-14#PBF-ND 14-Bit, 105Msps Ultra LP 1.8V ADC* NEW!| 40-QFN | 93.50 62.86 53.43} |LTC8143ESW-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC 16-SOIC | 13.13 8.75 7.25 
LTC22601UJ-12#PBF-ND it, 105Msps Ultra LP 1.8V ADC* NEW!| 40-QFN | 63.75 42.86 36.44| |LTC8143ESW#PBF-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC* 16-SOIC | 13.13 8.75 7.25 
LTC22601UJ-14#PBF-ND it, 105Msps Ultra LP 1.8V ADC* NEW!) 40-QFN ]112.20 75.43 64.12 Voltage Output DAC 
LTC2261CUJ-12#PBF-ND 12-Bit, 125Msps Ultra LP 1.8V ADC* NEW!| 40-QFN | 62.70 42.14 35.82] |LTC1257CN8#PBF-ND Complete Single Supply 12-Bit DAC* 8-Dip 838 560 4.45 
LTC2261CUJ-14#PBF-ND 14-Bit, 125Msps Ultra LP 1.8V ADC* NEW!| 40-QFN | 110.50 74.29 63.15) |LTC1257CS8#PBF-ND Complete Single Supply 12-Bit DAC* 8-SOIC 888 5.90 4.75 
LTC22611UJ-12#PBF-ND 12-Bit, 125Msps Ultra LP 1.8V ADC* NEW!| 40-QFN | 75.23 50.57 42.99] |LTC1257IN8#PBF-ND Complete Single Supply 12-Bit DAC* 8-Dip 9.25 615 4.90 
LTC22611UJ-14#PBF-ND 14-Bit, 125Msps Ultra LP 1.8V ADC* NEW!| 40-QFN [132.60 89.14 75.77] |LTC12571S8#PBF-ND Complete Single Supply 12-Bit DAC* 8-SOIC 9.75 650 5.20 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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CONVERSION CONVERSION 
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Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTC1446CNS#PBF-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* | 8-Dip | 12.00 8.00 655| |LTC26211DD-1#PBF-ND 12-Bit Rail-to-Rail DAG* T0-DFN | 463 3.08 2.55 
LTC1446CS8#PBF-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* | 6-SOIC | 12.13. 8.10 6.65| |LTC2622CMS8#PBF-ND 12-Bit Dual Rail-to-Rail DAC* s-MsOP | 550 393 3.24 
LTC14461S8#PBF-ND Dual 12-Bit R/R Micropwr DAC, Ind. Temp* | 8-Solc | 13.63 9.10 7.45] |LTC2622IMS8#PBF-ND 12-Bit Dual Rail-to-Rail DAC* 8-MsOP | 650 464 3.82 
LTC1446LCS8#PBF-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* | 8-SOIC | 13.38 890 7.65| |LTC2624IGN-14PBF-ND 12-Bit Quad Rail-to-Rail DAC* 16-SSOP | 1213 866 7.13 
LTC1448CN8#PBF-ND Dual 12-Bit R/R Micropower DAC* 8-Dip | 12.00 8.00 6.55| |LTC2625CGN#PBF-ND Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* 16-SSOP | 16.28 11.63 957 
LTC1448CS8#PBF-ND Dual 12-Bit B/R Micropower DAC* 8-SOIC | 1213 8.10 665| |LTC2625CGN-1#PBF-ND Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* 16-SSOP | 16.28 11.63 9.57 
LTC1448IN8#PBF-ND Dual 12-Bit R/R Micropower DAC* 8-Dip [1350 9.00 740] |LTC26251GN4PBF-ND Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* 16-SSOP | 1953 13.95 11.49 
LTC14481S8-ND Dual 12-Bit R/R Micropwr DAC, Ind. Temp. | 8-SOIC | 1363 910 7.45| |LTC2625IGN-14PBF-ND Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* 16-SSOP | 1953 13.95 11.49 
LTC14481S84PBF-ND Dual 12-Bit R/R Micropwr DAC, Ind. Temp*.| 8-SOIC | 13.63 910 7.45| |LTC2626cDD#PBF-ND 12-Bit R/R DAC with |2C Interface* 10-DFN | 4.20 280 240 
LTC1450CG#PBF-ND Parallel Input 12-Bit B/R Micropower DAC* | 24-SSOP | 10.63 7.10 6.10) |LTC2627CDE#PBF-ND 12-Bit Dual R/R DAC with 12C Interface” 12-DEN | 615 439 3.62 
LTC1450LCG#PBF-ND Parallel Input 12-Bit R/R Micropower DAC* | 24-SSOP | 11.25 7.50 _6.20| |LTC2627CDE-1#PBF-ND 12-Bit Dual R/R DAC with I2C Interface* T2-DFN | 615439 3.62 
LTC1451CN8#PBF-ND T2-Bit, Volt. Out, B/R Micropower DAC* Dip | 863 5.75 4.93] |LTC2627IDE#PBF-ND 12-Bit Dual R/R DAC with I2C Interface” 12-DFN | 740 5.29 4.35 
LTC1451CS8#PBF-ND 12-Bit, Volt. Out, B/R Micropower DAC* 8-SOlc | 9.13 6.08 5.21] |LTC2627IDE-14PBF-ND 12-Bit Dual R/R DAC with 12C Interface” 12-DFN | 740 5.29 4.35 
LTC14511S84PBF-ND 12-Bit, Volt. Out, R/R MPU DAG, Ind. Temp*| 8-SOIc | 9.88 6.58 5.64] |LTC2629CGN#PBF-ND 12-Bit Quad B/R DAC w/l2C Interface* 16-SSOP | 1050 750 6.18 
LTC1452CNS#PBF-ND t Volt. Out, B/R Micropower DAC* 8-Dip | 763 5.07 4.35] |LTC2629CGN-14PBF-ND 12-Bit Quad B/R DAC w/l2C Interface* 16-SSOP | 10.50 7.50 6.18 
LTC1452CS8#PBF-ND t_ Volt. Out, R/R Micropower DAC* 8-soic | 813 540 465) |LTC26291GN#PBF-ND 12-Bit Quad R/R DAC w/IZC Interface* 16-SSOP [12.60 9.00741 
LTC14521S84PBF-ND 12-Bit, Volt. Out, R/R MPU DAC Ind. Temp* | 8-SOIC | 888 590 5.10) |LTC2629IGN-14PBE-ND 12-Bit Quad B/R DAC w/l2C Interface* 16-sSoP | 1260 9.00 741 
LTC1453CN8#PBF-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC* 8-Dip 9.20 6.11 4.80} |LTC2630ACSC6-HM12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Reference* SC70-6 454 405 3.65 
LTC1453CS8#PBF-ND 12-Bit, Volt. Out, B/R Micropower DAC* 8-SOIC | 9.70 6.45 5.10] |LTC2630ACSC6-HZ12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated References | SC70-6 | 454 4.05 3.65 
LTC14531S84PBF-ND 12-Bit, Volt. Out, R/R MPU DAG, Ind. Temp* | 8-SOIC | 10.50 6.98 5.50) |LTC2630ACSC6-HZ124TRMPBFTR-ND_| 12-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 1195.00/500 
LTC1454CN#PBF-ND Dual 12-Bit, B/R Micropower DAC* 16-Dip_| 12.38 8.25 _7.10| [LTC2630ACSC6-LZ127TRMPBFCT-ND |12-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 | 454 405 3.65 
LTC1454CS#PBF-ND Dual 12-Bit, R/R Micropower DAC* T6-SOIC [12.50 8.35 7.15] |LTC2630ACSC6-LZ124TRMPBFTR-ND |12-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 1195.00/500 
LTC1454L.CN-ND Dual 12-Bit, R/R Micropower DAC 16-Dip | 13.63 9.10 7.80| | LTC2630AHSC8-HM12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit B/R DAC with Integrated Reference | SC70-6 | 515 460 4.14 
LTC1454LCS-ND Dual 12-Bit, R/R Micropower DAC 16-SOIC | 13.75 9.15 7.85| | LTC2630AHSC6-HM124TRMPBFTR-ND |12-Bit R/R DAC with Integrated References | SC70-6 1355,00/500 
LTC1454LCS#PBF-ND Dual 12-Bit, R/R Micropower DAC* 16-SOIC | 13.75 9.15 7.85| | LTC2630AHSC6-HZ12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit B/R DAC with Integrated Reference | SC70-6 | 515 460 4.14 
LTC14541S-ND Dual 12-Bit, R/R Micropwr DAC Ind. Temp. | 16-SOIC | 14.00 9.35 8.00] /LTC2630AHSC6-HZ124TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Reference” | SC70-6 1355.00/500 
UTC14541S#PBF-ND Dual 12-Bit, R/R Micropwr DAC Ind. Temp* | 16-SOIC | 14.00 9.35 8.00) | LTC2630AHSC6-LM12#TRMPBECT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated References | SC70-6 | 5.15 4.60 4.14 
LTC1456CN8-ND Single 12-Bit, R/R Micropower DAC 8-Dip | 863 5.75 4.90) |LTC2630AHSC6-LZ12#TRMPBFCT-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated References | SC70-6 | 5.15 460 4.14 
LTC1456CS8#PBF-ND Single 12-Bit, R/R Micropower DAC* 8-SOIC | 913 6.10 5.20] |LTC2630AISC6-HM124TRMPBFCT-ND | 12-Bit B/R DAC with Integrated Reference” | SC70-6 | 493 440 3.96 
LTC1458CG#PBF-ND Quad 12-Bit, R/R Micropower DAC* 28-SSOP | 24.38 16.25 13.20) |LTC2630AISC6-HM12#TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 1295.00/500 
LTC1458CSW#PBF-ND Quad 12-Bit, R/R Micropower DAC* 28-SOIC_| 22.88 15.25 12.35] |[TC2630AISC6-HZ12#TRMPBFCT-ND |12-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 | 493 440 3.96 
LTC1458LCG#PBF-ND Quad 12-Bit, R/R Micropower DAC* 28-SSOP | 26.88 17.90 15.35) |LTC2630AISC6-HZ12#TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 1295.00/500 
LTC1458LIG-ND Quad 12-Bit, R/R Micropower DAC 28-SSOP | 31.63 21.00 16.86) |LTC2630AISC6-LM12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 | 4.93 440 3.96 
LTC1458L1G#PBF-ND Quad 12-Bit, R/R Micropower DAC* 28-SSOP | 31.63 21.00 16.86) /|TC2630AISC6-LM12#TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 1295.00/500 
LTC1650ACS#PBF-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC* 16-SOIC | 32.50 21.58 17.10] |LTC2630AISC6-LZ124TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated References | SC70-6 | 4.93 440 3.96 
LTC1650AIS#PBF-ND 16-Bit, R/R Voltage Out DAC, Ind. Temp* 16-SOIC_| 36.88 24.49 19.40| |[T¢2630AISC6-LZ124TRMPBFTR-ND |12-Bit R/R DAC with Integrated Reference” | SC70-6 1295.00/500 
CTC1650CS#PBF-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC* 16-SOIC | 24.50 16.27 12.25] |11¢2630CSC6-HM124TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 | 3.39 3.03 2.73 
LTC16501S#PBF-ND 16-Bit, R/R Voltage Out DAC, Ind. Temp* 16-SOIC | 27.75 1843 13.90] |11¢2630CSC6-HM124TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 890.00/500 
LTC1654CGN#PBF-ND Dual 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC* | 16-SSOP | 19.00 1262 9.50] |11¢2630CSC6-HZ10¢TRMPBFCT-ND | 10-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 | 2.97 265 2.39 
LTC1655CN8#PBF-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC* 8-Dip | 16.88 11.21 8.45) [1 T¢2630CSC6-HZ10#TRMPBFTR-ND | 10-Bit R/R DAC with Integrated Reference’ | SC70-6 780.00/500 
we ee at SAGER oor pet i at LTC2630CSC6-HZ12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Reference” | SC70-6 | 3.09 3.03 273 
4 -Bit, R/R Voltage Out DAC, Ind. ; ; ; 25] |. TC2630CSC6-LM124TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Reference | SC70-6 | 3.39 3.03 273 
eee edie ae ean Rarea seh aac secon Pe eae ante LTC2630CSC6-LM124TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with integrated Reference* | SC70-6 890.00/500 
telesawrere ——esawcantastsse: | Sue | aus V2 ‘| (MaRReeesimegats (eae cm ra em. | GS | gy 2 
LTC1658CN8-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 8-Dip__| 10.25 6.81 __ 5.15! /[7¢2630CSC6-LZ12#TRMPBECT-ND |12-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 | 339 3.03 273 
LTC1658CN8#PBF-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC* 8-Dip | 10.25 681 5.15] | Tc2630CSC6-LZ8#TRMPBFCT-ND | 8-Bit R/R DAC with Integrated References | SC70-6 | 235 210 1.89 
LTC1658CS8#PBF-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC* 8-SOIC | 10.25 6.81 5.15} |i T¢2630CSC6-LZ84TRMPBFTR-ND | 8-Bit R/R DAC with Integrated References | SC70-6 620.00/500 
LTC1658IMS8#PBF-ND 14-Bit, Rail-to-Rail DAC, Ind. Temp.* 8-MSOP | 13.00 8.64 6.50) |i 1¢2630HSC6-HM124TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Reference” | SC70-6 | 3.86 3.45 3.11 
LTC1659IMS8#PBF-ND 12-Bit, R/R Voltage Out DAC, Ind. Temp* —]_8-MSOP | 10.25 7.32 6.03) | T¢9630HSC6-HZ10¢TRMPBFCT-ND | 10-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 | 3.39 3.03 273 
LTC16591S8#PBF-ND 12-Bit, R/R Voltage Out DAC, Ind. Temp* 8-SOIC_| 9.13 _6.06__5.10] | T¢2g30HSC6-HZ104TRMPBFTR-ND | 10-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 890.00/500 
LTC1660CGN#PBF-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC* 16-SSOP | 12.38 8.22 6.20) | T¢2g30HSC6-HZ124TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 | 3.86 3.45 3.11 
LTC1660CN#PBF-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC* 16-Dip / 1138 7.56 5.70) |i T¢9630HSC6-HZ84TRMPBFCT-ND |8-Bit R/R DAC with Integrated References | SC70-6 | 286 255 2.30 
LTC16601GN#PBF-ND Octal 10-Bit, DAC, Ind. Temp* 16-SSOP | 13.88 9.22 6.95) | | t¢9639HSC6-LM124TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Reference | SC70-6 | 3.86 345 3.11 
LTC1660IN-ND Octal 10-Bit, DAC, Ind. Temp. 16-Dip | 1288 8.55 6.44) | Tc9630HSC6-LM12#TRMPBFTR-ND |12-Bit B/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 |  1020.00/500 _ 
LTC1661CMS8#PBF-ND Dual 10-Bit, Micropower DAC* 8-MSOP | 3.38 225 1.75! /[7¢9g30HSC6-LZ104TRMPBFCT-ND |10-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 | 339 3.03 273 
LTC1661CN8#PBF-ND Dual 10-Bit, Micropower DAC* 8-Dip | 338 2.25 1-75) | 1T¢9630HSC6-LZ104TRMPBFTR-ND | 10-Bit R/R DAC with Integrated References | SC70-6 |  890.00/500 
LTC1662IMS8#PBF-ND Ultra-low Power, Buffered, Dual 10-Bit DAC*) 8-MSOP | 6.00 3.99 3.00/ |i Tc9g30HSC6-LZ12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 | 3.86 3.45 3.11 
Ge tess AnD 10-Bit, R/R MPU DAC with 2-Wire Interface | TSOT-23-5| 4.14 3.70 3.33) | i Tcog3qHscé-LZ7122TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 |  1020.00/500 
LTC1663-1CS5#TRMPBFCT-ND t, R/R MPU DAC w/2-Wire Interface* /TSOT-23-5| 4.14 370 3.33 : : 9 : 
, | : LTC2630HSC6-LZ84TRMPBFCT-ND | 8-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 | 286 255 2.30 
LTC1663-1CSS#TRMPBFTR-ND t, R/R MPU DAC w/2-Wire Interface*_ | TSOT-23-5 950.00/500 [TC2630ISC6-HIM12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 | 3.70 3.30 2.97 
LTC1663-8CMS8-ND 10-Bit, R/R MPU DAC with 2-Wire Interface ] 8-MSOP ] 3.50 2.50 2.06] |i Tc9g391S¢6-HZ10¢TRMPBFCT-ND | 10-Bit R/R DAC with Integrated References | SC70-6 | 325 290 261 
LTC1663-8IMS8-ND 10-Bit, R/R MPU DAC with 2-Wire Interface | 8-MSOP | 4.13 2.95 2.43) |i Tcog39iS¢6-HZ10¢TRMPBFTR-ND | 10-Bit R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 |  850.00/500 
BIC} 603501 M S37 GBEEND! 10-Bit, R/R MPU DAC with 2-Wire Interface*) 8-MSOP / 4.13 295 2.43) | Teo¢aqig¢6-HZ124TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated References | Sc70-6 | 3.70 330 297 
PIG) coaGs cate MEEECr Ne 10-Bit, R/R MPU DAC w/2-Wire Interface* | TSOT-23-5) 4.14 3.70 3.33) | t¢o@301S¢6-HZ84TRMPBFCT-ND | 8-Bit R/R DAC with Integrated References | SC70-6 | 263 235 212 
EIGI6G36SS¢TRMPBETE:ND 10-Bit, P/R MPU DAG w/2-Wire Interface* | TSOT-28-5 950.00/500 LTC26301SC6-HZ84TRMPBFTR-ND | 8-Bit R/R DAC with Integrated Reference” | SC70-6 | 605.00/500 
PIGIGGECENERBIEND 10-8, Quad’Micropower, DAGS 16-SSOP | 6.25 4.15 3.15! | T¢o630ISC6-LM124TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Referencet | SC70-6 | 3.70 330 297 
HiGibsieeteel AER Octal 8-Bit, Voltage Output DAC* 1G-SSOP | 638 424 3.20) | Teoesoigce-LMI2éTRMPBFTRAND |12-8it AR DAC with integrated Reference | sc70-6 | 970.00/500 
LTC1669CMS8#PBF-ND 10-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* BMSOP | 350 250 2.06] [process pehe rama tana ia ith Integ : ; : 
a 7 Ri i a it R/R DAC with Integrated Reference $C70-6 3.25 290 2.61 
BACHE A JG°BIE Uttra Precise, DAG; Ind. lamp. 36-SSOP | 95.63 63.75 51.00) | Te¢30isce-LZ104TRMPBFTR-ND_| 10-Bit R/R DAC with Integrated References | SC70-6 850.00/500 
purer ose ieee 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Qut DAG 36:S80P | 63.63_42.40 33.95] -reogaqisce-Lz1aMTAMPBFCT-ND | 12-Bit FIR DAC with Integrated Reference* | SC70-6-] 370330 297 
LTC1821ACGW-ND 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC B6-SSOP | 87.13 50.10 4040] |eeeetee ener eet aM oe Ci Ce PAC Need nee | eee | romaso0 
LTC1821BIGW-ND 16-Bit, Ultra Precise, DAC, Ind. Temp. 36-SSOP | 70.00 46.65 37.35 i i Bit with Integrated Reference 70- 70.00/51 
LTC2600CGN#PBF-ND Octal 16-Bit Rail-to-Rail DAC* 46-SSOP | 28.00 18.60 14.95 PI Ce6s01SC6;t 25 TRMEBECT-ND oe R/R DAC with Integrated Reference* | SC70-6 | 263 235 2.12 
a _Rit Bail-to-Rail * 7 | -| -Bit R/R DAC with Integrated Reference SC70-6 695.00/500 
Tie eaUat are Octal BBE Hall torial ACS NEW CODEN | 29-75 19.76 14.95) | /Tco63iAlTS8-HM124TRMPBECT-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8) 5.82 5.20 4.68 
oe ee weap | 536 ‘sao 05 safc Soe WEN — 
~ | Bit Rail-to-Rail id - i i . 7 : — 
LTC2602IMS84PBF-ND 16-Bit Dual Rail-to-Rail DAC* e-MSOP | 1063 7.10 565] [RUCOSIRUSHEMICSIGMEEGIRAIDY| Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8/ —1480.00/00 
LTC2604CGN4PBF-ND 16-Bit Quad Rail-to-Rail DAC* 16-SSOP | 19.00 1262 10.15 : ; Le 
LTC26041GN#PBF-ND 16-Bit Quad Rail-to-Rail DAC* NEW! 1-SS0P | 21.88 1453 11.65] |RMCouSCCMEaciammcucug Single 12-Bit Voltage Output DAC with =| TSOT-28-8) 5.82 5.20 4.68 
LTC26041GN-1#PBF-ND 16-Bit Quad Rail-to-Rail DAC* 16-SSOP | 21.88 14.53 11.65 ! r 
CTC26051GN-1#PBF-ND Octal 16-Bit Rail-to-Rail DAC* 16-S80P | 35.28 2520 20.75| |aiCcuualisca ai caluumomlnay| Single 1 Bit Voltage Output DAC with = TSOT-23-8)—1485.00/500 
LTC2606CDD#PBF-ND 16-Bit R/R DAC with 12C Interface* 10-DFN | 565 376 3.23 i ie 
LTC2607CDE#PBF-ND 16-Bit Dual R/R DAC with 12C Interface* 12-DFN | 1045 745 6.15| |puuacuuacg Ru IRRIEEI SIGSDY Single 12-Bit Vottage Output DAC with feghee timers meee 
LTC26071DE#PBF-ND 16-Bit Dual R/R DAC with I2C Interface* 12-DFN | 1255 896 7.38 ; ; oe 
eee) —— eRe cen — Eh SES AEH esrcsemmamapmcri Sees — rasa sass 
a Bit Qua wit nterface* 7 kK E : 5 F F 
rasp Paro eto. i ouch timers | lessor | Yomn tasr 111 LTC26S1CTSE-AMTOFTRMPBFCT-ND [Single 10-8 Vottage Output DAC with TS01-23-8) 342 305 275 
| Bit Qua witl nterface* - i ; .! 4 4 i -Bi i -23-| 
LTC26091GNN-1#PBF-ND 16-Bit Quad F/R DAC with I2C Interface* | 16-SS0P | 22.80 16.29 1g41| |‘TO26S1CTSB-HMIOFTRMPBFTR-ND | Single 10-Bit Voltage Output DAC with PSOKea S|); <BrO 0000 
LTC2610CGN#PBF-ND Octal 14-Bit Rail-to-Rail DAC* 16-SSOP | 22.13 14.70 11.80] | T¢2631CTS8-HZ10¢TRMPBFCT-ND | Single 10-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8| 342 3.05 275 
CTC2610CUFD#PBF-ND Octal 14-Bit Rail-to-Rail DAC’ NEW! 20-DFN | 23.48 15.59 11.80 Bicirectional’Reterence* NEW? 
LTC2611CDD-1#PBF-ND 14-Bit Rail-to-Rail DAC* 10-DFN | 463 3.08 2.55] |11¢2631CTS8-HZ104TRMPBFTR-ND | Single 10-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8 870.00/500 
LTC26111DD-1#PBF-ND 14-Bit Rail-to-Rail DAC* 10-DFN | 550 366 3.05 Bidirectional Reference’ NEW! 
LTC26141GN-1#PBF-ND 14-Bit Quad Rail-to-Rail DAC* 16-SSOP | 16.00 11.43 9.41] |LTC2631CTS8-LM10¢TRMPBFCT-ND | Single 10-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8) 342 305 275 
LTC2615CGN4PBF-ND Octal 14-Bit Rail-to-Rail DAC* 16-SSOP | 23.20 16.57 13.65 Bidirectional Reference’ NEW! 
LTC2615CGN-1#PBF-ND Octal 14-Bit Rail-to-Rail DAC* 16-SSOP | 23.20 16.57 13.65| [LTC2631CTS8-LM10#TRMPBFTR-ND |Single 10-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8 870.00/500 
LTC2615IGN#PBF-ND Octal 14-Bit Rail-to-Rail DAC* 16-SSOP | 27.85 19.89 16.38 Bidirectional Reference” NEW! 
LTC2617CDE#PBF-ND 14-Bit Dual R/R DAC with I2C Interface* 12-DFN | 7.60 5.43 4.47) |LTC2631CTS8-LZ104TRMPBFCT-ND | Single 10-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8) 342 3.05 275 
LTC2617CDE-14PBF-ND 14-Bit Dual R/R DAC with 12C Interface* 12-DFN | 760 543 447 Bidirectional Reference’ NEW! 
LTC2617IDE#PBF-ND 14-Bit Dual B/R DAC with 12C Interface* 12-DFN | 913 6.52 5.37) |LTC2631CTS8-LZ10#TRMPBFTR-ND | Single 10-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8 870.00/500 
LTC2619CGN#PBF-ND 14-Bit Quad R/R DAC with [20 Interface” | 16-SSOP | 14.70 10.50 8.65 Bidirectional Reference’ NEW! 
LTC2619CGN-1#PBF-ND 14-Bit Quad R/R DAC with I2C Interface* | 16-SSOP | 14.70 1050 8.65 |LTC2631ITS8-HM12#TRMPBFCT-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8| 426 380 3.42 
LTC2620CGN#PBF-ND Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* 16-SSOP | 1550 10.30 8.25 Bidirectional Reference* NEW! 
LTC2620CUFD#PBF-ND Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* NEW! 20-DFN | 1648 1094 8.25) |LTC2631ITS8-HM12#TRMPBFTR-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8)  1080.00/500 
L1C2621CDD-1#PBF-ND 12-Bit Rail-to-Rail DAC* 10-DFN | 4.00 266 220 Bidirectional Reference” NEW! 
* RoHS Compliant % CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each> 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
[TC2631ITS8-HZ12#TRMPBFCT-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8| 426 380 342 Special Function DAC 
Bidirectional Reference* NEW! LTC1329CS8-10#PBF-ND Micropower 8-Bit, Current Output DAC* 8-SOIC 4.75 316 2.65 
LTC2631ITS8-HZ12#TRMPBFTR-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8 1080.00/500 LTC1329CS8-50#PBF-ND Micropower 8-Bit, Current Output DAC* 8SOIC | 4.75 316 2.65 
Bidirectional Reference* NEW! LTC1427CS8-50-ND 10-Bit, DAC with SMBus Interface 8-SOIC 613 4.07 3.20 
LTC2631ITS8-LM12#TRMPBFCT-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8| 4.26 3.80 3.42) |LTC1427CS8-50#PBF-ND 10-Bit, DAC with SMBus Interface* 8SOIC | 613 4.07 3.20 
Bidirectional Reference* NEW! LTC1840CGN-ND Dual Fan Controller with 2-Wire Interface 16-SSOP 5.63 3.75 3.00 
LTC2631ITS8-LM12#TRMPBFTR-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8 1080.00/500 LTC1840CGN#PBF-ND Dual Fan Cont. with 2-Wire Interface* 16-SSOP | 563 3.75 3.00 
Bidirectional Reference* NEW! MUXes and Switches 
LTC2636IDE-HMI124PBF-ND Octal 12-Bit Voltage Output DAC with 14-DFN | 1813 12.18 10.35) |LTC20TACS#PBF-ND Quad CMOS Analog Switch* Te-SOIC | 530 352 280 
10ppm/°C Reference* NEW! LTC202CS#PBF-ND Quad CMOS Analog Switch* 16-SOIC 450 3.00 2.50 
[TC26361DE-HMX12#PBF-ND Octal 12-Bit Voltage Output DAC with T4-DFN | 18.13 12.18 10.35} |LTC203CS#PBF-ND Quad CMOS Analog Switch* 16-SOIC | 5.00 3.35 2.85 
10ppm/°C Reference* NEW! LTC222CS#PBF-ND Quad CMOS Analog Switch* 16-SOIC 5.25 3.50 2.95 
LTC2636IDE-HZ12#PBF-ND Octal 12-Bit Voltage Output DAC with 14-DFN | 18.13 12.18 10.35} |LTC1380CS-ND 8-Ch. CMOS Mux with SMBus Interface 16-SOIC_| 613 4.07 3.07 
10ppm/°C Reference NEW! LTCT380IGN#PBF-ND 8-Ch. CMOS Mux w/SMBus Interface* T6-SSoP | 750 4.98 3.85 
LTC2636IMS-LMX12#PBF-ND Octal 12-Bit Voltage Output DAC with 16-MSOP | 1813 12.18 10.35) |LTC1380IS-ND 8-Ch. CMOS Mux with SMBus Interface 16-SOIC | 688 457 3.55 
10ppm/°C Reference* NEW! LTC1390CN-ND CMOS 8-to-1 Analog Mux w/Serial Interface 16-Dip 438 2.91 2.35 
LTC2636IMS-LZ12#PBF-ND Octal 12-Bit Voltage Output DAC with 16-MSOP | 1813 1218 10.35) |LTC1390CN4PBF-ND CMOS 8-to-1 Analog Mux with Serial 16-Dip | 438 291 235 
10ppm/°C Reference* NEW! Interface* 
LTC2640AITS8-HM12#TRMPBFCT-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8| 5.54 4.95 4.46] |LTC1390CS-ND CMOS 8-to-1 Analog Mux w/Serial Interface | 16-S0IC | 4.63 3.10 2.45 
Bidirectional Reference” NEW! LTC1390CS#PBF-ND CMOS 8-to-T Analog Mux with Serial T6-SOlc | 463 310 245 
[TC2640AITS8-HT27TRMPBFTR-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8 T415.00/500 Interface* 
Bidirectional Reference* NEW! LTC1391CS#PBF-ND CMOS 8-to-1 Mux with Cascadable Serial | 16-SOIC | 463 310 245 
LTC2640AITS8-HZ12#TRMPBFCT-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8| 5.54 4.95 4.46 Interface* 
Bidirectional Reference* NEW! Signal Chain pModule — RoHS Compliant 
LTC2640AITS8-HZ12#TRMPBFTR-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8 1415.00/500 LTM9001CV-AA#PBF-ND = 16-Bit iF/Baseband Receiver Subsystem P 81-LGA [174.25 117.14 99.57 
Bidirectional Reference* NEW! 
LTC2640AITS8-LM12#TRMPBFCT-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8| 5.54 4.95 4.46 Jun 
Bidirectional Reference* NEW! L 
LTC2640AITS8-LM12#TRMPBFTR-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8 1415.00/500 ua INTERFACE 
Bidirectional Reference* NEW! Digi-Key Price Each 
[TC2640AITS8-LZ124TRMPBFCT-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8| 554 495 446] |PartNo. Description Pkg. 1 25 100 
Bidirectional Reference* NEW! RS232/RS562 
LTC2640AITS8-LZ12#TRMPBFTR-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8 1415.00/500 L11032CN#PBF-ND Quad Low Power Line Driver* 14-Dip 450 3.00 2.55 
Bidirectional Reference* NEW! LT1039ACN#PBF-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown* 18-Dip 540 3.59 2.85 
LTC2640CTS8-HM10#TRMPBFCT-ND | Single 10-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8] 3.19 2.85 2.57} |LT1039ACSWAPBF-ND —_‘| 15kV Triple RS232 Driver/Receiver w/Shutdown* 18-SOIC | 640 4.25 3.35 
Bidirectional Reference* NEW! LT1039CN#PBF-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown* 18-Dip | 4.70 313 2.45 
LTC2640CTS8-HM10#TRMPBFTR-ND | Single 10-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8 810.00/500 LT1039CSW-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver w/Shutdown 18-SOIC_| 5.70 3.79 2.90 
Bidirectional Reference* NEW! LTT080CN#PBF-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receiver with Shutdown* 18-Dip | 610 406 3.15 
LTC2640CTS8-HZ10#TRMPBFCT-ND | Single 10-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8| 3.19 2.85 257) |(71081CN4PBF-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receiver* 16-Dip 475 3417 2.65 
Bidirectional Reference* NEW! LT1081CSW4PBF-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receiver* 16-SOIC | 6.00 4.00 3.35 
[TC2640CTS8-HZT0#TRMPBFTR-ND | Single 10-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8 810.00/500 LT1130ACSW#PBF-ND | 5V.RS232.5 Drivers/S Receivers* og-soic | 763 510 425 
Bidirectional Reference* NEW! LT1130AISW-ND 5V, RS232_ 5 Drivers/5 Recei 28-SOIC | 913 610 5.20 
LTC2640CTSB-LM1O#TRMPBFCT-ND | Single 10-Bit Voltage Output DAC with | TsoT-23-8) 319 285 257] frrTanmeWaRRAID Toy Repo ee eee 5eS0IC 1913-61050 
Bidirectional Reference* NEW! LT1131ACNW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/4 Recei 28-Dip | 725 483 4.00 
LTC2640CTS8-LM10#TRMPBFTR-ND |Single 10-Bit Voltage Output DAC with | TSOT-23-8} 810.00/500 Meee RENGECRENII| cv. Reoae © brvoreid Reveher redip | 725 483 400 
Bidirectional Reference* NEW! ; if i ivers* i : f 
| : , LT1131ACSWAPBF-ND ‘| 5V, RS232, 5 Drivers/4 Receivers 28-SOIC | 7.63 5.08 4.25 
LTC2640CTS8-LZ10#TRMPBFCT-ND inate) Bi Voliage Supe ean TSOT-23-8} 3.19 2.85 2.57) | 171432ACN#PBF-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers* 24-Dip | 7.25 4.83 4.00 
LTC2640CTS8-LZ10#TRMPBFTR-ND |Single 10-Bit Voltage Output DAC with | TSOT-23-8} _810.00/500 a FRR C EM ov’ Nose ons pacevers, Seal, teak ets ee 
Bidirectional Reference* NEW! : i A i : i i 
5 5 7 at 5 ana LT1133ACN#PBF-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers* 24-Dip 7.25 4.83 4.00 
LTG2SAOHTSB-LZIZATRMPBFCT-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8) 437 3.80 351) |i TH133acsWePBF-ND — |5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers* 24-S0Ic | 7.63 5.08 4.25 
f Ac, ot ee pas LT1134ACN#PBF-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers* 24-Dip | 7.00 4.67 3.75 
LTC2640HTS8-LZ12#TRMPBFTR-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8 1110.00/500 CTT134ACSWEPEF-ND TSV-RS232- 4 Drivers/4 Receivers™ 34-8010 17.00 487 3.75 
LTO2S40ITSE-HUMDFTRMPBFCT-ND (single 12-BIVotape Output DAG with —-(TSOT-238/ 298 355 320] |ETI4AINPBF-ND SV, R5232, 4 Drivers/4 Receivers” ee Dine |) 800“ G-00" “2.00 
hee neat : : ‘ LT1134A1SW#PBF-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers* 24-SOIC | 9.00 6.00 5.00 
Bidlieenohal etarenice NEW LT1135ACN-ND 5V, RS232. 5 Drivers/3 Receivers 20-Dip | 588 392 3.25 
LTC2640ITS8-HM12#TRMPBFTR-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8 1015.00/500 : sore ere "p : : ; 
Fact + 7 LT1135ACN#PBF-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers 20-Dip 5.88 3.92 3.25 
Biclrectional Reference NEWT LT1135ACSW-ND SV, RS232, 5 Drivers/3 Receivers 20-SOIC | 625 417 3.45 
LTC26401TS8-HZ12#TRMPBFCT-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8| 3.98 3.55 3.20) | Tye eer oREND BV. RS230, 3 Drivere/S Receivers* ar ee a 
Bidirectional Reference” NEW! LT1137ACNW4PBF-ND | 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers* 28-Dip | 7.00 465 375 
BS MEE AND) Single 12-Bit Voliage Output DAC with) TSOT-23-8/ 1016.00/500 LTV137ACSWAPBF-ND —_| 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers* 2e-soic | 7.00 467 3.75 
LTC26401TS8-LM12#TRMPBFCT-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8] 3.98 3.55 3.20) |LTI180ACN#PBF-ND Low Power, SV, R§232, Dual Driver/Receiver 18-Dip_| 4.63 3.08 _2.45 
Bidirectional Reference* NEW! LT1180ACSW#PBF-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* 18-SOIC 5.13 3.42 2.70 
LTC2640ITS8-LM12#TRMPBFTR-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8 4015.00/500 LT1181ACN#PBF-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* 16-Dip 463 3.08 245 
PaisclonallRoienitet RW LTU11ACSWAPBF-ND | Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* 16-s0ic | 513 342 270 
LTC2640ITS8-LZ124TRMPBFCT-ND | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8) 3.98 3.55 3.20) |L11237CG-ND 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power Mgmt. | 28-SSOP | 813 5.42 4.25 
Bidirectional Reference* NEW! and 1 Receiver Active in Shutdown 
LTC2640ITS8-LZ124TRMPBFTR-ND_ | Single 12-Bit Voltage Output DAC with TSOT-23-8 1015.00/500 L11237CG#PBF-ND 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power Mgmt. / 28-SSOP | 813 5.42 4.25 
Bidirectional Reference* NEW! and 1 Receiver Active in Shutdown : 
[1C2641CDD-14#PBF-ND Single Supply 14-Bit Voltage Output DAC* [~ 8-DFN | 11.10 7.94 654) |LT1237CNW-ND tee Tanseetvet wi eivanced Fower 7 28-Dip | 7.38 4.92 3.95 
LTC2641CDD-16#PBF-ND Single Supply 16-Bit Voltage Output DAC* | 8-DFN | 1283 915 7.54 Ue ? 
LTC2641CMS8-164PBF-ND Single Supply 16-Bit Voltage Output DAC* | 8-MSOP | 1283 9.15 7.54] |LT1280ACN-ND Low Power SV, RS232 Dual Driver/Receiver _ 18-Dip | 5.00 383 265 
LTC2641CS8-16#PBF-ND Single Supply 16-Bit Volt. Output 8-SOIC 4283 915 754 LT1280ACN#PBF-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver 18-Dip 5.00 3.33 2.65 
DAC* NEW! LT1280ACSW-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver 18-SOIC 5.50 3.67 290 
LTC2641IDD-124PBF-ND Single Supply 12-Bit Voltage Output DAC* 8-DFN 7.25 518 4.27 LT1280ACSW#PBF-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver* 18-SOIC 5.50 3.67 2.90 
LTC2641 IDD-14#PBF-ND Single Supply 14-Bit Voltage Output DAC* | 8-DFN | 13.33 9.52 7.84 pu ae Pau ow ae a Rea bua Sareea jer 200 a8 ae 
LTC2641IDD-16#PBF-ND Single Supply 16-Bit Voltage Output DAC* 8-DFN | 15.38 10.98 9.04) foie aOBE-ND Sy Reet nts ‘th ay jeniert . peeale || 7a8. 0? 408 
LTC2641IMS8-16#PBF-ND Single Supply 16-Bit Voltage Output DAC* | 8-MSOP | 15.38 10.98 9.04) | -7ina.celiee Eyav A939 VRP aiiit Becshier active ica peso ||"aia {Bao doe 
LTC26411S8-16#PBF-ND Single Supply 16-Bit Volt. Output 8-SOIC | 15.38 10.98 9.04 shiitlowa ad : : ; 
DAC* NEW! ‘ ; ae 
LTC2642CDD-12#PBF-ND Single Supply 12-Bit Voltage Output DAc* | 10-DeN | 6.05 4.32 3.56] |L!1831CG#PBF-ND Say heete AGE. with: Receiver Achve in Peo oDe ||| elon aan aee 
LTC2642CDD-14#PBF-ND Single Supply 14-Bit Voltage Output DAC* | 10-DFN [11.10 7.94 6.54 5 ; ' we a 
LTC2642CDD-16#PBF-ND Single Supply 16-Bit Voltage Output DAC* | t0-DFN | 1283 915 754) |LTISSICNW-ND Say Roose Meer | Recelyer Acie In SB DIp | pa 40e 889 
LTC2642CMS-16#PBF-ND Single Supply 16-Bit Voltage Out DAC* 10-MSOP | 12.83 9.15 7.54) Ji t1341¢sw-nD 5V. RS232. 3 Driver/S Receiver with Receiver Active | 28-Solc | 738 492 3.95 
L7C26421DD-124PBF-ND Single Supply 12-Bit Voltage Output DAC* | 10-DFN | 725 518 427 aude ee ee BB SSE OS 
LTC26421DD-14#PBF-ND Single Supply 14-Bit Voltage Output DAC* 10-DFN | 13.33 9.52 _7.84| |171341CSW#PBF-ND 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver with 1 Receiver Active | 28-SOIC | 7.38 4.92 3.95 
[TC26421DD-164PBF-ND Single Supply 16-Bit Voltage Output DAC* | 10-DFN [15.38 10.98 9.04 in Shutdown* 
LTC2642IMS-16#PBF-ND Single Supply 16-Bit Voltage Out DAC* 10-MSOP | 15.38 10.98 9.04} |LT1342CG-ND 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver with 3V Logic 28-SSOP | 7.75 517 4.20 
LTC2704CGW-16#PBF-ND 16-Bit Voltage Output Softspan DAC* 44-SSOP | 61.40 43.86 36.12 LT1342CG#PBF-ND 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver with 3V Logic* 28-SSOP 7.75 5.17 4.20 
LTC27041GW-12#PBF-ND 12-Bit Voltage Output Softspan DAC* 44-SSOP | 49.10 35.07 28.88] |LT1381CS#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* 16-SOIC | 3.80 253 2.00 
LTC27041GW-16#PBF-ND 16-Bit Voltage Output Softspan DAC* 44-SSOP | 73.70 52.64 43.35 LT1537CG-ND 5V, Low Power, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 28-SSOP 6.00 4.00 340 
[TC2755ACUP-16#PBF-ND Quad 16-Bit Current Output SoftSpan DAC | 64-QFN | 47.88 29.90 24.63) |LT1537CG#PBF-ND 5V, Low Power, RS232, 3 Drivers/5 Receivers* 28-SSOP | 6.00 4.00 3.40 
with Parallel /O* NEW! LT1780CN#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* 18-Dip | 525 349 2.95 
LTC2755AlUP-16#PBF-ND Quad 16-Bit Current Output SoftSpan DAC | 64-QFN | 50.23 35.88 29.55) |LT1780CSW#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* 18-SOIC | 5.75 3.82 3.25 
with Parallel /0* NEW! [T1781 CN#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* T6-Dip [5.25 349 2.95 
LTC2755BCUP-16#PBF-ND Quad 16-Bit Current Output SoftSpan DAC | 64-QFN | 37.93 27.09 22.32| |LT1781CS#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* 16-SOIC | 563 374 3.15 
with Parallel /O* NEW! LT1781CSW-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD 16-SOIC | 5.75 382 3.25 
LTC2755|UP-12#PBF-ND Quad 12-Bit Current Output SoftSpan DAC 64-QFN | 23.45 15.78 13.41 LT1781CSW#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* 16-SOIC 5.75 3.82 3.25 
with Parallel /O* NEW! LT17811S#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* 16-SOIC_| 7.00 4.65 3.75 
LTC27551UP-14#PBF-ND Quad 14-Bit Current Output SoftSpan DAC 64-QFN | 32.25 23.04 18.98 LTC1327CNW-ND 3V, 3 Driver/5 Receiver EIA/TIA-562 Transceiver 28-Dip 8.75 585 4.70 
with Parallel /O* NEW! LTC1327CSW-ND 3V, 3 Driver/5 Receiver EIA/TIA-562 Transceiver 28-SOIC | 8.75 5.85 4.70 
: High Speed DAC LTC1337CG#PBF-ND 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver* 28-SSOP | 950 635 5.00 
LTC1666CG#PBF-ND 12-Bit, 50Msps DAC* 28-SSOP | 16.63 11.04 8.95| |LTC1337CNW-ND 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver 28-Dip 8.75 585 4.70 
LTC1667CG-ND 14-Bit, 50Msps DAC 28-SSOP | 22.38 14.86 12.05 LTC1337CSW#PBF-ND 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver* 28-SOIC 8.75 5.85 4.70 
LTC1667CG#PBF-ND 14-Bit, 50Msps DAC* 28-SSOP | 22.38 14.86 12.05) [LTC1338CG-ND 5V, 5 Driver/3 Receiver RS232 Transceiver 28-SSOP | 10.13 6.75 5.65 
LTC1668CG#PBF-ND 16-Bit, 50Msps DAC* 28-SSOP | 29.25 19.43 14.65| [LTC1338CG#PBF-ND 5V, 5 Driver/3 Receiver RS232 Transceiver* 28-SSOP | 10.13 6.75 5.65 
RoHS Compliant ! (Continued) 
* p * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * 
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yee) (Cont) INTERFACE LINES, Digi Reel” (cont) INTERFACE 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
LTC1347CG#PBF-ND 5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xcvr.* 28-SSOP. 9.50 635 5.00 LTC1690CS8#PBF-ND LP Driver/Receiver with Fail-Safe Receiver Output* 8-SOIC 3.50 2.35 1.80 
LTC1348CG#PBF-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xcvr.* 28-SSOP | 875 5.85 4.80} |LTC2850CDD#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* 8-DFN 2.90 2.07 1.71 
LTC1348CSW#PBF-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xcvr.* 28-SOIC 813 5.45 4.50] |LTC2850IMS8#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xcvr., Ind. Temp.* 8-MSOP 3.48 248 2.04 
LTC13481G#PBF-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xcvr.* 28-SSOP | 10.13 6.75 5.80] |LTC2850IS8#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xcvr., Ind. Temp.* 8-SOIC 3.48 248 2.04 
LTC1348ISW-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xcvr. 28-SOIC 938 6.25 5.35] |LTC2851CDD#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* 8-DFN 3.10 2.21 1.82 
LTC13481SW#PBF-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xcvr.* 28-SOIC 938 6.25 5.35] |LTC2851IDD#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.* 8-DFN 3.70 2.64 2.18 
LTC1349CG#PBF-ND 5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xcvr.* 28-SSOP | 9.50 6.35 5.00} |LTC2851IMS8#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xcvr., Ind. Temp.* 8-MSOP 3.70 2.64 2.18 
LTC1350CG-ND 8V, EIA/TIA-562, 3 Driver/5 Receiver Transceiver 28-SSOP | 9.50 6.35 _5.00| | LTC28511S8#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.* 8-SOIC 3.70 264 218 
LTC13501G-ND 8V, EIA/TIA-562, 3 Driver/5 Receiver Transceiver 28-SSOP | 10.38 6.90 5.50] |LTC2852CDD#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* 10-DFN 3.10 2.21 1.82 
LTC13501G#PBF-ND 3V, EIA/TIA-562, 3 Driver/5 Receiver Xcvr.* 28-SSOP | 10.38 6.90 5.50} |LTC2852CMS#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* 10-MSOP | 3.10 2.21 1.82 
LTC1382CN-ND 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr. w/Shutdown 18-Dip 6.50 4.35 3.40] |LTC2852CS#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* 14-SOIC 3.10 2.21 1.82 
LTC1382CN#PBF-ND 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr. w/Shutdown* 18-Dip 6.50 4.35 3.40] |LTC2852IDD#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.* 10-DFN 3.70 264 218 
LTC1382CSW#PBF-ND 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr. w/SD* 18-SOIC 6.50 4.35 3.40] |LTC2852IMS#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.* 10-MSOP | 3.70 264 2.18 
LTC1383CN#PBF-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* 16-Dip 5.63 3.75 3.00) |LTC28521S#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.* 14-SOIC | 3.70 2.64 2.18 
LTC1383CS#PBF-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* 16-SOIC 563 3.75 3.00 LTC2854CDD#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* 10-DFN 3.18 2.27 1.87 
LTC13831S#PBF-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* 16-SOIC | 650 4.32 3.70) |LTC2854HDD#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* 10-DFN 420 3.00 2.47 
LTC1384CN4PBF-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* 18-Dip 650 4.35 3.40) /LTC2855CDE#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* 12-DFN 3.48 2.48 2.04 
LTC1384CSW#PBF-ND 5V, RS232, LP 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* 18-SOIC | 6.50 4.35 3.40) |LTC2855CGN#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* 16-SSOP | 3.48 248 2.04 
LTC1385CG#PBF-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* 20-SSOP | 7.25 4.85 3.85] | LTC2855HDE#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* 12-DFN 460 3.29 271 
LTC1385CN#PBF-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* 18-Dip 6.50 4.35 3.40) | LTC2855IGN#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* 16-SSOP | 4.18 2.98 2.46 
LTC1385CSW#PBF-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* 18-SOIC 6.50 4.35 3.40] |LTC2856CMS8-1#PBF-ND | 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 8-MSOP 2.90 2.07 1.71 
LTC1386CS#PBF-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* 16-SOIC 5.63 3.75 3.00 Transceiver* _ 
LTC2801CDE#PBF-ND 1.8V/5.5V LP, RS232, Single Transceiver* 12-DFN 3.20. 2.29 1.88) |LTC2856IMS8-1#PBF-ND | 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 8-MSOP 3.48 248 2.04 
LTC2802CDE#PBF-ND 1.8V/5.5V LP, RS232, Single Transceiver* 12-DFN 3.30 2.36 1.94 Transceiver* ts 
LTC2803CDHG#PBF-ND —_| 1.8V/5.5V LP, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* 16-DFN | 3.80 2.71 224) |LTC2856CMS8-2#PBF-ND | 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 | 8-MSOP | 290 2.07 1.71 
LTC2803IDHC#PBF-ND 1.8V/5.5V LP, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* 16-DFN 450 3.21 2.65 Transceiver ana 
LTC2804CGN-1#PBF-ND | 1.8V/5.5V LP, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr.* 16-SSOP | 3.90 2.79 2.29] |LTC2856IMS8-2#PBF-ND ts an Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 / 8-MSOP | 3.48 248 2.04 
coe ee eee ee ee eae 16-SS0P |_4.70 336 2.761 || re28s7cMse-1#PBF-ND 2OWMbps and Slew Rate Limited 15kV RS4BoRS422 | BMISOP | 310 221 1.82 
LT1785ACS8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 TxRx* NEW! SSO | 5.00 332 255 anne fe 
LT1785AIN8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 8-Dio | 563 3.75 3.00) |LTC2857IMS8-1#PBF-ND ZhMbps an Sle Rate Limited 15kV RS485/RS422/ 8-MSOP | 3.70 2.64 2.18 
LT1785AIS8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 8-SOIC 5.75 3.85 3.10 — 
LT1785CN8#PBF-ND 6OV, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* a-Din | 4.00 266 210] | BMSRozCRSiS GBR gy 20Mbps and Slew Hate Limited 1SkV RS4BS/RS422° / BMSOP / 3.10 221 1.82 
LT1785CS8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 8-SOIC 413 274 215 fo 
LT1785ING#PBF-ND GOV, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver® e-Din | 463 908 240] | RIMsBoUIMSE SSBB) 20Mbps and Slew Rate Limited 1SkV RS485/RS422° | SMSO) 3.70 264 2.18 
LT17851S8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 8-SOIC 475 316 2.45 foal 
LT1791 AIS#PBF-ND 6OV, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 14-5016 | 638 425 3.40) |mlusuaUMalstiaiggg) 20Mops and Slew Rate Limited tSkVRS485/RS422 | 10-MSOP) 3.10 221 1.82 
LT1791CN#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 14-Dip 438 291 2.30 f 7 ani a 
LT17910SEPBF-ND eu Fault Protected ABs S422 Transceiver’ 14-S01g 430 299 235 LTC2858IMS-1#PBF-ND ZOMbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 10-MSOP | 3.70 264 2.18 
7 | , Fault Protecte 5) ransceiver* = 5. ; 65 “i 7 ami a 
LTC485CN8#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interface | &-Dip. | 260 1.66 1.35| | 'CA8S8CMS-2#PBF-ND | 20Nbps and Slew Rate Limited 15k RS4BS/RS422 | T0-MSOP | 310 221 1.82 
LTC485CS8#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interface* 8-SOIC 313 2.10 1.70 a ql imi - 
eee onsen in pate aiaaneaae ores tepin | 710 472. a0) | O2888IMS-2#PEF-ND ZoMape and Slew Rate Limited T5kV RS485/RS422 | 10-MSOP | 3.70 264 2.18 
LTC486CSW#PBF-ND Low Power Quad RS485 Driver* 16-SOIC_| 8.10 _5.38__4.25| || t¢2859cDD#PBF-ND 20Mbps RS485 Transceiver with Integrated 10-DFN | 318 227 1.87 
LTC487CN#PBF-ND Low Power Quad RS485 Driver* 16-Dip | 7.10 472 3.70 Switchable Termination* 
LTC487CSW#PBF-ND Low Power Quad RS485 Driver* 16-SOIG | 810 5.38 4.25) | TC2859IDD#PBF-ND 20Mbps RS485 Transceiver with Integrated 10-DFN | 383 273 225 
LTC488CN#PBF-ND Low Power Quad RS485 Receiver* 16-Dip 6.50 4.33 3.70 Switchable Termination* 
See Ee ND tae pow ana aie eae 1 aa a ren en LTC2861 CDE#PBF-ND 20Mbps RSABS Transceiver with Integrated 12-DFN | 3.48 248 2.04 
a Fe : - - witchable Termination* 
UTC489CSW#PBF-ND Cow Power Quad RS485 Receiver* T6-SOIC | 810 5.38 4.25) | TC2861CGN#PBF-ND | 20Mbps RS485 Transceiver with Integrated 16-SSOP | 348 2.48 2.04 
LTC490CN8#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver* 8-Dip 480 3.19 2.50 Switchable Termination* 
LTC490CS8#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver* 8-SOIG | 5.90 3.92 3.05] |LTC2861IGN#PBF-ND 20Mbps RS4865 Transceiver with Integrated 16-SSOP | 418 298 246 
LTC4901S8#PBF-ND Low Power RS485/RS422 Transceiver* 8-SOIC 670 445 3.45 Switchable Termination* 
LTC491CN#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver* 14-Dip 5.30 3.52 2.80 CAN — RoHS Compliant 
LTC491CS#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver* 14-SOIC | 5.88 3.92 3.25) [LT1796CS8#PBF-ND Overvoltage Fault Protected CAN Transceiver 8-SOIC 3.00 2.00 1.65 
LTC4911S-ND Low Power RS485/RS422 Transceiver 14-SOIC 7.80 5.18 4.05 Multiprotocol 
bred ee Per nD a a Se pone es, ioe fe ac oe LTC1321CSW#PBF-ND RS485/RS232/E1A562 Xcvr./Receiver, Ind. Temp* 24-SOIC 875 585 4.65 
| .3V, Ultra Low Power 5 Transceiver* -Dip 15 E 65 LTC1322CSW#PBF-ND RS485/RS232/E1A562 Transceiver/Receiver* 24-SOIC | 10.00 665 5.35 
LTC1480CS8#PBF-ND 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver* 8-SOIC 513 3.41 2.75| + |LTC1334CG#PBF-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Xcvr.* 28-SSOP | 13.00 864 7.45 
LTC14801S8#PBF-ND 3.3V, Ultra LP RS485 Transceiver, Ind. Temp.* 8-SOIC 6.63 4.40 3.55] |LTC1334CNW#PBF-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Xcvr.* 28-Dip 12.25 815 7.00 
LTC1481CN8-ND Ultra Low Power RS485 Transceiver with Shutdown 8-Dip 2.75 1.85 1.45 LTC1334CSW-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Xcvr. 28-SOIC | 12.25 8.15 7.00 
LTC1481CN8#PBF-ND Ultra LP RS485 Transceiver with Shutdown* 8-Dip 2.75 1.85 1.45) |LTC1334CSW#PBF-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Xcvr.* 28-SOIC | 12.25 815 7.00 
LTC1481CS8#PBF-ND Ultra LP RS485 Transceiver with Shutdown* 8-SOIC 3.38 2.25 1.80] |LTC1334IG#PBF-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol 28-SSOP | 15.00 9.96 8.55 
LTC14811S8#PBF-ND Ultra LP RS485 Transceiver with Shutdown* 8-SOIC. 438 2.91 2.40 Transceiver* NEW! 
LTC1482CMS8-ND pi Power ees Transceiver with Carrier Detect and | 8-MSOP 488 325 2.55 a eS aus Sh crater Mutiprotacat Xevr.* ee aaeo wee jets 
‘eceiver Fail Safe zs oftware Selectable Multiprotocol Transceiver* - 5 5.65 f 
LTC1482CMS8#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver with Carrier Detect and | 8-MSOP 488 325 2.55 LTC13431GW#PBF-ND. Software Selectable Multiprotocol Transceiver* 44-SSOP | 27.00 17.93 14.40 
Receiver Fail Safe* LTC1344ACG-ND Multiprotocol Cable Terminator 24-SSOP | 13.63 9.05 6.82 
LTC1482CS8#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver with Carrier Detect and | 8-SOIC 413 2.75 215 LTC1344ACG#PBF-ND Multiprotocol Cable Terminator* 24-SSOP | 13.63 9.05 6.82 
Receiver Fail Safe* LTC1344CG-ND Multiprotocol Cable Terminator 24-SSOP | 13.63 9.05 6.82 
LTC1483CN8#PBF-ND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver* 8-Dip 2.75 1.85 1.55 LTC1344CG#PBF-ND Multiprotocol Cable Terminator* 24-SSOP | 13.63 9.05 6.82 
LTC1483CS8#PBF-ND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver* 8-SOIC 3.38 2.25 1.90 LTC13441G-ND. Multiprotocol Cable Terminator 24-SSOP | 15.63 10.38 8.35 
LTC14831S8#PBF-ND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver* 8-SOIC 438 2.91 2.40 LTC13441G#PBF-ND Multiprotocol Cable Terminator* 24-SSOP | 15.63 10.38 8.35 
LTC1484CMS8#PBF-ND LP RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe* 8-MSOP 425 285 2.20 LTC1345CNW-ND Single Supply V.35 Differential Transceiver 28-Dip 13.88 9.25 7.40 
LTC1484CN8#PBF-ND LP RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe* 8-Dip 3.38 2.25 1.75 LTC1345CSW-ND Single Supply V.35 Differential Transceiver 28-SOIC | 14.38 9.60 7.65 
LTC1484CS8#PBF-ND LP RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe* 8-SOIC 3.50 235 1.80 LTC1345CSW#PBF-ND Single Supply V.35 Differential Transceiver* 28-SOIC | 14.38 9.60 7.65 
LTC14841S8#PBF-ND LP RS485 Xcvr. with Revr. Fail Safe, Ind. Temp* 8-SOIC 463 3.10 2.45] |LTC1346ACSW#PBF-ND 10mbps DCE/DTE V.35 Transceiver* 24-SOIC | 12.38 8.25 7.10 
LTC1485CN8#PBF-ND Differential Bus Transceiver* 8-Dip 3.20. 2.13 1.70) |LTC1387CG#PBF-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver* 20-SSOP 913 610 5.20 
LTC1485CS8#PBF-ND Differential Bus Transceiver* 8-SOIC 3.60 240 1.90) |LTC1387CSW#PBF-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver* 20-SOIC 850 565 4.85 
LTC1487CN8#PBF-ND Ultra Low Power RS485 Transceiver with Low EMI, 8-Dip 2.75 1.85 1.55 LTC13871G#PBF-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver Ind. Temp*. 20-SSOP | 10.50 7.00 6.00 
Shutdown, High Input Impedance* LTC1387ISW#PBF-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver Ind. Temp*. 20-SOIC 9.75 650 5.60 
LTC1487CS8#PBF-ND ae fae poe ee ante with Low EMI, 8-SOIC 3.38 2.25 1.90 LTC1543CG#PBF-ND Software-Selectable Multiprotocol Transceiver* 28-SSOP_| 14.88 9.88 7.45 
jutdown, High Input Impedance* LTC1544CG#PBF-ND Software-Selectable Multiprotocol Transceiver* 28-SSOP | 12.25 814 6.15 
LTC1518CS#PBF-ND mat Speed Precision Delay RS485 Quad Line 16-SOIC | 10.13 673 5.80 Tie iS tScG Ne - Sottwale selebiebie Multprolaces Teanseatver ab Sack oe aoe i 
‘eceiver* 5451 zi oftware-Selectable Multiprotocol Xcvr.* S . :55. 2. 
LTC15181S#PBF-ND High Speed Precision Delay RS485 Quad Line 16-SOIC | 11.63 7.75 6.20) |LTC1546CG#PBF-ND Software-Selectable Multiprotocol Xcvr.* 28-SSOP | 23.75 15.77 12.20 
Receiver* LTC2844CG#PBF-ND 3.3V Software-Selectable Multiprotocol Xcvr.* 28-SSOP_| 11.88 7.89 6.15 
LTC1519CS#PBF-ND HS Precision Delay RS485 Quad Line Receiver* 16-SOIC | 1013 6.75 5.80 LTC2845CG-ND 3.3V Software-Selectable Multiprotocol Xcvr. 36-SSOP | 13.88 9.22 7.20 
LTC15191S-ND HS Precision Delay RS485 Quad Line Receiver 16-SOIC | 11.63 7.75 6.20] |LTC2845CG#PBF-ND 3.3V Software-Selectable Multiprotocol Xcvr.* 36-SSOP | 13.88 9.22 7.20 
LTC15191S#PBF-ND HS Precision Delay RS485 Quad Line Receiver* 16-SOIC | 11.63 7.75 6.20] |LTC2845CUHF#PBF-ND 3.3V Software-Selectable Multiprotocol Xcvr.* 38-QFN | 14.38 9.60 8.20 
LTC1520CS#PBF-ND Hat Speed Precision Delay RS485 Quad Line 16-SOIC | 10.13 675 5.70) |LTC2845IUHF#PBF-ND 3.3V Software-Selectable Multiprotocol Xcvr.* 38-QFN | 17.00 11.35 9.70 
eceiver* LTC2846CG-ND 3.3V Software-Selectable Multiprotocol Xcvr. 36-SSOP_| 23.75 16.96 13.97 
LTC15351SW#PBF-ND Isolated RS485 Transceiver* 28-SOIC | 12.75 847 6.50] |LTC2846CG#PBF-ND 3.3V Software-Selectable Multiprotocol Xcvr.* 36-SSOP | 23.75 16.96 13.97 
LTC1685CS8#PBF-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver* 8-SOIC 5.63 3.74 3.15] |LTC2847CUHF#PBF-ND 3.3V Software-Selectable Multiprotocol Xcvr.* 38-QFN | 22.38 14.90 12.80 
LTC16851S8#PBF-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver* 8-SOIG | 650 4.32 3.40) |LTC2847IUHF#PBF-ND 3.3V Software-Selectable Multiprotocol Xcvr.* 38-QFN | 25.63 17.10 14.65 
LTC1686CS8#PBF-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver* 8-SOIC 8.38 5.57 4.50 12C and SMBus 
LTC16861S8-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver 8-SOIC 9.63 6.40 5.00 LTC1694CS5#TRMPBFCT-ND | Dual SMBus Accelerator* TSOT-23-5] 3.16 2.83 2.55 
LTC16861S8#PBF-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver* 8-SOIC 9.63 6.40 5.00] |LTC1694CS5#TRMPBFTR-ND | Dual SMBus Accelerator* TSOT-23-5 706.25/500 
LTC1687CS#PBF-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver* 14-SOIC 8.38 5.57 4.50) | LTC1694-11S5#TRMPBFCT-ND | SMBus/I2C Accelerator* TSOT-23-5] 3.72 3.33 3.00 
LTC1687IS#PBF-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver* 14-SOIC 9.63 6.40 5.00} |LTC1694-11S5#TRMPBFTR-ND | SMBus/I2C Accelerator* TSOT-23-5 875.00/500 
LTC1688CS#PBF-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver* 16-SOIC | 10.13 6.73 5.25) |LTC4300-1CMS8#PBF-ND | Hot Swap 2-Wire Bus Buffer* 8-MSOP. 3.50 2.35 2.00 
LTC16881S-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Dvr. Ind. Temp. 16-SOIC_| 11.63 7.75 6.20) | LTC4300A-1CMS8#PBF-ND | Hot Swap 2-Wire Bus Buffer* 8-MSOP 3.50 235 2.00 
LTC16881S#PBF-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Dvr. Ind. Temp.* 16-SOIC | 11.63 7.75 6.20) |LTC4301CDD#PBF-ND Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* 8-DFN 4.00 266 2.20 
LTC1689CS#PBF-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver* 16-SOIC | 10.13 673 5.25) |LTC4301CMS8#PBF-ND Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* 8-MSOP 3.88 2.58 210 
LTC16891S-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Dvr. Ind. Temp. 16-SOIC | 11.63 7.75 6.20) |LTC4301LCMS8#PBF-ND | Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* 8-MSOP 400 286 2.35 
LTC16891S#PBF-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Dvr. Ind. Temp.* 16-SOIC_| 11.63 7.75 6.20) |LTC4302CMS-1#PBF-ND | Addressable 2-Wire Bus Buffer* 10-MSOP | 5.00 3.32 2.70 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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DD LIN 2 PROTECTION 
Thea Re (Cont.) INTERFACE Reel” (cont. RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
LTC4303CMS8#PBF-ND Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* 8-MSOP 420 3.00 247 RCLAMP0524JCT-ND | Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection 8-SLP 83 55 AT 
LTC4304CMS#PBF-ND Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* 10-MSOP | 4.40 3.14 2.59) | RCLAMP0524JTR-ND_| Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection 8-SLP 1336.50/3,000 
eee edi ele ae ae Hace or ae ine eH RCLAMP0524PCT-ND | Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection 10-SLP 85 ?StCB 
| Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* - ; . i w e i 8 
LTC4305IGN4PBF-ND | 2-Channel. 2-Wire Bus Multiplexer* 16-ssoP | 670479 394] |Rorampreaauecn sages (MLE GetEE ee sees aah on ee 
LTC4306CGN#PBF-ND 4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* 24-SSOP | 7.00 5.00 4.12 RCLAMPOS44MTR-ND |TVS Array for HDMI Interface Protecti 40-MSOP . 997 00/500 . 
LTC4306CUFD#PBF-ND — | 4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* 24-0FN | 7.10 5.07 4.18 Hay OP DAN HeH abe PTOteen. : 
LTC4306IGNAPBF-ND | 4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer” 28-SSOP | 8.40 6.00 4.94] [RCLAMP2504NCT-ND_|2.5V Low Capacitance TVS Array ISTE eB) AED = 0S: 
LTC4306IUFD#PBF-ND | 4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* 24-0FN | 8.50 6.07 5.00} |RCLAMP2S04NTR-ND |2.5V Low Capacitance TVS Array 10-SLP 3037.50/3,000 
LTC4307CDD#PBF-ND Low Offset Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* 8-DFN | 4.30 3.07 _2.53| |RCLAMP2504PCT-ND | 2.5V Low Capacitance TVS Array 6-SLP 70 47 ~~ 40 
LTC4307CDD-1#PBF-ND HDMI Level-Shifting 2-Wire Bus Buffer* 8-DFN 430 3.07 2.53] | RCLAMP2504PTR-ND | 2.5V Low Capacitance TVS Array 6-SLP 1134.00/3,000 
LTC4307CMS8#PBF-ND Low Offset Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* 8-MSOP 430 307 2.53 RCLAMP3304NCT-ND | 3.3V Low Capacitance TVS Array 10-SLP 1.45 97 82 
LTC4307CMS8-1#PBF-ND | HDMI Level-Shifting 2-Wire Bus Buffer* 8-MSOP | 4.30 3.07 2.53} |RCLAMP3304NTR-ND |3.3V Low Capacitance TVS Array 10-SLP 2349.00/3,000 
LTC4307IDD#PBF-ND Low Offset Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* 8-DFN 5.15 3.68 3.03) [RCLAMP3304PCT-ND |3.3V Low Capacitance TVS Array 6-SLP 68 45 38 
SET ee rm —- fl | $28 28) |peuenrin [iv pean Am ca, | ean 
L7¢4307IMS8-14PBF-NO | HDMI Level-Shfting 2-Wire Bus Butter* 8-MSOP | 515 368 3.03 Eee ni te ee Ne ae lel i. Neb cae Ae 110 
LTC4308CMS8#PBF-ND | Low Volt., Level Shifting Hot Swap 2-Wire Bus Buffer*| 8-MSOP | 4.30 307 253 am) co apaenance tie Voce Array ; ¥ ; 
TC43081DD#PBF-ND Low Volt. Level Shifting Hot Swap 2-Wire Bus Buffer*| 8-DFN | 5.15 368 3.03) [|SDOSCT-ND Single Line TVS Diode for Portable ESD Protection el 
LTC4308IMS8#PBF-ND___| Low Volt., Level Shifting Hot Swap 2-Wire Bus Buffer* | 8-MSOP | 5.15 3.68 3.03) | SDOSTR-ND Single Line TVS Diode for Portable ESD Protection S0D-323 609.00/3,000 
LTC4309CDE#PBF-ND Level Shifting Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* T2-DFN | 4.50 3.21 2.65] |SDOSCCT-ND Single Line TVS Diode for Portable ESD Protection SOD-323 50 34 28 
LTC4309CGN#PBF-ND Level Shifting Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* 16-SSOP | 4.50 3.21 2.65) |SDOSCTR-ND Single Line TVS Diode for Portable ESD Protection S0D-323 810.00/3,000 
LTC4311CDC#TRMPBFCT-ND | Low Voltage Dual 12C/SMBus Accelerator* NEW! 6-DFN 3.81 340 3.06 SD24CCT-ND Single Line TVS Diode for Portable ESD Protection SOD-323 50 34 .28 
LTC4311CDC#TRMPBFTR-ND | Low Voltage Dual 12C/SMBus Accelerator* NEW! 6-DFN 940.00/500 SD24CTR-ND Single Line TVS Diode for Portable ESD Protection SOD-323 810.00/3,000 
LTC4311CSC6#TRMPBFCT-ND | Low Voltage Dual 12C/SMBus Accelerator* NEW! $C70-6 3.81 3.40 3.06 SDC15CT-ND TVS Diode Array for ESD Prot. of 12V Data/Power Lines SOT-23 55 37 31 
LTC4311CSC6#TRMPBFTR-ND | Low Voltage Dual I2C/SMBus Accelerator* NEW! $C70-6 940.00/500 SDC15TR-ND TVS Diode Array for ESD Prot. of 12V Data/Power Lines SOT-23 891.00/3,000 
LTC4311IDC#TRMPBFCT-ND | Low Voltage Dual 12C/SMBus Accelerator* NEW! 6-DFN 454 405 3.65 SLOSCT-ND Low Capacitance TVS Diode for HS Data Interfaces SOT-23 58 39 33 
LTC4311IDC#TRMPBFTR-ND | Low Voltage Dual 12C/SMBus Accelerator* NEW! 6-DFN 1130.00/500 SLOSTR-ND Low Capacitance TVS Diode for HS Data Interfaces SOT-23 931.50/3,000 
LTC43111SC6#TRMPBFCT-ND | Low Voltage Dual 12C/SMBus Accelerator* NEW! $C70-6 454 405 3.65 ; ‘ anes: 
LTC4311ISC64TRMPBFTR-ND | Low Voltage Dual 2C/SMBus Accelerators NEW! | SC70-6 1130.00/500 SLVU2.8-4CT-ND EPD TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection 8-SOIC_ | 2.63 1.75 _1.47 
SIM Interface SLVU2.8-4TR-ND EPD TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection 8-SOIC 709.00/500 
LTG15551GN-ND SIM Power Supply and Level Translator 16-SSOP | 6.50 4.32  3.70| | SLVU2.8-8CT-ND EPD TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection 8-SOIC 3.75 249 210 
LTC15551IGN#PBF-ND SIM Power Supply and Level Translator* 16-SSOP 6.50 432 3.70 SLVU2.8-8TR-ND EPD TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection 8-SOIC 1012.50/500 
LTC1556CGN-ND SIM Power Supply and Level Translator with LDO Reg.} 20-SSOP 6.25 415 3.60 SMO5CT-ND TVS Diode Array SOT-23 48 32 .27 
LTC1755EGN#PBF-ND Smart Card Interface* 24-SSOP | 5.38 3.57 2.70} |SMOS5TR-ND TVS Diode Array SOT-23 771.00/3,000 
LTC1756EGN#PBF-ND Smart Card Interface* 16-SSOP | 4.88 3.24 2.45| | SM12CT-ND TVS Diode Array SOT-23 48 32 27 
"eer [paisnncsimeaemceacoar | eam | ist ish em] argmam — [enata | pao 
| ual Smart Card Interface with Serial Control* a ; : F 45 i = 
LTC4555EUD4PBF-ND _| SIM Power Supply and Level Translator* 16-0FN | 240 1.71 1.41 Sas Le Fiee ie oe i ie ong af 
SM24CT-ND TVS Diode Array SOT-23 48 32 2 
SM24TR-ND TVS Diode Array SOT-23 771.00/3,000 
SPECIALIZED ICs BiRYeraai) TVS Diode Array SOT-23 48 °«320~=«OT 
Price Each SM36TR-ND TVS Diode Array SOT-23 771.00/3,000 
Description Pkg. 1 25-100 SM712CT-ND Asymmetrical TVS Diode for Extended Common Mode SOT-23 1.20 80 68 
LT1025ACN8#PBF-ND MPU Thermocouple Cold Junction Compensator* 8-Dip 9.20 611 4.75 RS-485 
LT1025CN8#PBF-ND MPU Thermocouple Cold Junction Compensator* 8-Dip 5.10 3.39 2.65 SM712TR-ND Asymmetrical TVS Diode for Extended Common Mode SOT-23 1944.00/3,000 
LT1203CN8#PBF-ND 2-Input, 150MHz Video Multiplexer* 8-Dip 3.13 2.08 1.57 RS-485 
LT1203CS8-ND 2-Input, 150MHz Video Multiplexer 8-SOIC 3.38 2.25 1.69 SMFO5CCT-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection SC70-6 43 29 .24 
LT1203CS8#PBF-ND 2-Input, 150MHz Video Multiplexer* 8-SOIC 3.38 2.25 1.69| | SMFOS5CTR-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection $C70-6 690.00/3,000 
LT1204CSW#PBF-ND 4-Input Video Mux with 75MHz Current Feedback™ 16-SOIC | 9.75 6.50 5.40] |SMSOSCCT-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection SOT-23-6 90 60 5 
Ba eSeRe si Th eae pia Hee aaa ei a oe eh SMSO5CTR-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection SOT-23-6 1458.00/3,000 
arco |e it nate (coe | Gap tag 3s] MMREEAD _{setearrirespatiatapruen _{s0r986| ar, 
LT1675CMS8-1#PBF-ND | Single, High Speed RGB Multiplexer* 8-MSOP. 450 2.99 2.30 SMS12CT-ND TVS Diode Al a ESD and Latch- P Protecti S0T-23-6 85 . 57 48 
LT1675CS8-1#PBF-ND | Single, High Speed RGB Multiplexer™ B-SOIC | 413 274 207 ngs Frey Lor ee and ake Up rorection : : ; 
LTC1041CN8#4PBF-ND CMOS Bang-Bang Controller* 8-Dip 338 225 41.90 SMS12TR-ND Tvs Diode Array for ESD and Latch-up Protection SOT-23-6 1377.00/3,000 
LTC1043CN#PBF-ND Dual, Precision Instr. Switched-Cap Building Block* 18-Dip | 5.70 3.79 2.95) |SMS12CCT-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection SOT-23-6 90 60 51 
LTC1043CSW-ND Dual, Prec. Instr. Switched-Cap Building Block 18-SOIC | 6.00 3.99 3.10) |SMS12CTR-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection SOT-23-6 1458.00/3,000 
LTC1043CSW#PBF-ND__| Dual, Prec. Instr. Switched-Cap Building Block* 18-SOIC 6.00 3.99 3.10 SROSCT-ND Low Capacitance TVS Diode Array SOT-143 1.38 92 at 
LTC1045CN#PBF-ND Prog. power Hex Translator/Receiver/Driver* 20-Dip 5.25 3.50 2.95 SRO5TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array SOT-143 2229.00/3,000 
LTC1045CSW#PBF-ND | Prog. power Hex Translator/Receiver/Driver* 20-SOIC 8.25 5.50 4.75 SR12CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array SOT-143 1.25 83 70 
ie crane High FPR CO ease IOAN REL oN aeeg ere ae SR12TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array SOT-143 2025.00/3,000 
: ermocoup’e Lompensatal mp Kit (.5°C Error) * OID : : : SR3.3CT-ND Low Capacitance TVS Diode Arra\ sov-143 | 138 92 7 
LTKO01CN8#PBF-ND Thermocouple Compensated IC/Amp Kit (2°C Error)* 8-Dip 9.88 6.60 5.75 SR3.37R-ND Low Canactlnee TVS Diode Atay SOT143 2229,00/3,000 
SR70CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array SOT-143 80 54 45 
CIRCUIT PROTECTION SR70TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array SOT-143 1296.00/3,000 
RoHS Compliant BAR TY\se ae) Low Capacitance TVS Diode Array 8-SOIC 195 1.30 1.10 
Digi-Key Price Each SRDAO5-4TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array 8-SOIC 526.50/500 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | | SRDA3.3-4CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array 8-SOIC 2.00 1.33 1.12 
ESD/EMI Protection SRDA3.3-4TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array 8-SOIC 540.00/500 
ECLAMP2342NCT-ND | ESD/EMI Protection for Color LCD Interfaces 16-QFN 98 65 55 SRV05-4CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array SOT-23-6 83 55 47 
ECLAMP2342NTR-ND | ESD/EMI Protection for Color LCD Interfaces 16-QFN 1581 .00/3,000 SRV05-4TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array SOT-23-6 1338.00/3,000 
ECLAMP2357NCT-ND | EMI Filter/ESD Prot. for Secure Digital Card Interface 16-QFN 1.18 19 66| | STF203-15CT-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI Filtering and SC70-6 53 35 30 
ECLAMP2357NTR-ND_ | EMI Filter/ESD Prot. for Secure Digital Card Interface 16-QFN 1903.50/3,000 ESD Protection 
Surge Protection STF203-15TR-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI Filtering and SC70-6 852.00/3,000 
LC01-6CT-ND Low Cap. TVS for HS Telecommunication Systems 16-SOIC 6.88 4.57 3.85 ESD Protection 
LC01-6TR-ND Low Cap. TVS for HS Telecommunication Systems 16-SOIC 3713.00/1,000 STF203-22CT-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI Filtering and SC70-6 53) 35 30 
LC03-3.3CT-ND Low Capacitance 3.3V TVS for High Speed Interfaces 8-SOIC 275 183 1.65 ESD Protection Meas 
LC03-3.3TR-ND Low Capacitance 3.3V TVS for High Speed Interfaces 8-SOIC 770.00/500 STF203-22TR-ND ae psoas Eart Filter and TVS for EMI Filtering and $C70-6 852.00/3,000 
LC03-6CT-ND Low Capacitance TVS for High Speed Data Interfaces 8-SOIC 2.38 1.58 1.43 a wiact 
[C03-6TR-ND Low Capacitance TVS for High Speed Data Interfaces 8-SOIC 665.00/500 STF203-33CT-ND Hse estar Fo Filter and TVS for EMI Filtering and | SC70-6 533530 
LCDA12C-1CT-ND Low Capacitance TVS High Speed Data Interfaces SOT-143 1.98 132 1.11 a "| 7 aye r 
LCDA12C-1TR-ND —_| Low Capacitance TVS High Speed Data Interfaces soT-143 | —3199.50/3,000 Seka oe eee Cure and TVS for EMI Filtering and | SC70-6 een 
LCDA24C-1CT-ND Low Capacitance TVS High Speed Data Interfaces SOT-143 90 60 51] | STF7OTCT-ND T-Filter with TVS Diode Array for EMI Filtering and ESD $C70-5 7 52 Ad 
LCDA24C-1TR-ND Low Capacitance TVS High Speed Data Interfaces SOT-143 1458.00/3,000 Protection 
RCLAMP0502BCT-ND | Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection SC-75 65 A4 .37| _) STF701TR-ND T-Filter with TVS Diode Array for EMI Filtering and ESD $C70-5 1257.00/3,000 
RCLAMP0502BTR-ND | Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection SC-75 1053.00/3,000 Protection 
RCLAMPOS02NCT-ND | Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection 6-SLP 60 40 34) |TCLAMPOGO2NCT-ND | 2-Line Low Cap. TVS Diode Array for Ethernet/Telecom 10-SLP 265 1.76 1.49 
RCLAMPO502NTR-ND J Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection 6-SLP 972.00/3,000 TCLAMPO602NTR-ND | 2-Line Low Cap. TVS Diode Array for Ethernet/Telecom 10-SLP 4293.00/3,000 
RCLAMPO504FCT-ND | Low Capacitance TVS Array SC-70-6 95 64 54} | TCLAMP2502NCT-ND | 2-Line Low Capacitance TVS Diode Array for Ethernet/ 10-SLP 3.30 2.20 1.85 
RCLAMP0504FTR-ND | Low Capacitance TVS Array SC-70-6 1539.00/3,000 Telecom* NEW! 
RCLAMPOS04MCT-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 10-MSOP. 1.20 80 68| |TCLAMP2502NTR-ND | 2-Line Low Capacitance TVS Diode Array for Ethernet/ 10-SLP 5346.00/3,000 
RCLAMPOSO4MTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 10-MSOP 324.00/500 Telecom* NEW! 
RCLAMPOSO4NCT-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 6-SLP 1.05 70 59| | TCLAMP3302NCT-ND 2-Line Low Cap. TVS Diode Array for Ethernet/Telecom 10-SLP 3.10 2.06 1.74 
RCLAMPOSO4NTR-ND_ | Low Capacitance TVS Diode Array 6-SLP 1701.00/3,000 TCLAMP3302NTR-ND 2-Line Low Cap. TVS Diode Array for Ethernet/Telecom 10-SLP 5022.00/3,000 
RCLAMPOS504SCT-ND [Low Capacitance TVS Array SOT-23-6 65 4 37| |UCLAMP0SO1HCT-ND i-Line ESD Protection Array SOD-523 A8 32 27 
RCLAMPOS04STR-ND_ | Low Capacitance TVS Array SOT-23-6 1053.00/3,000 UCLAMPOSO1HTR-ND_|1-Line ESD Protection Array S0D-523 769.50/3,000 
RCLAMPOS08MCT-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 10-MSOP | 2.50 1.66 1.40] /UCLAMPO502PCT-ND |2-Line ESD Protection Array 3-SLP 40.27 28 
RCLAMPOSO8MTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 10-MSOP 675.00/500 UCLAMP0502PTR-ND | 2-Line ESD Protection Array 3-SLP 648.00/3,000 
RCLAMP0514MCT-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 10-MSOP | 1.10 .74 62) |UCLAMPOSO4ACT-ND | 4-Line ESD Protection Array SC-89-6 48 32027 
RCLAMPOST4MTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 10-MSOP 297.00/500 UCLAMPOSO4ATR-ND | 4-Line ESD Protection Array SC-89-6 769.50/3,000 
RCLAMP0521PCT-ND | Ultra-Low Cap. TVS 1-Line ESD/CDE Protection 2-SLP 53.35.80) |UCLAMPOS05ACT-ND_|5-Line ESD Protection Array SC-89-6 50 3428 
RCLAMP0521PTR-ND_| Ultra-Low Cap. TVS 1-Line ESD/CDE Protection 2-SLP 850.50/3,000 UCLAMPOSOSATR-ND_|5-Line ESD Protection Array S$C-89-6 810.00/3,000 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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"a 
SEMTECH 7, : 
Wi Digi@ Reel’ (cont) RoHS Compliant 


Reel” cont.) RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
UCLAMPOS506ACT-ND |5-Line ESD Protection Array SC-89-6 58 39 33 SC560AULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator 8-MLPQ 65 A4 37 
UCLAMPOS06ATR-ND | 5-Line ESD Protection Array SC-89-6 931.50/3,000 SC560AULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator 8-MLPQ 1053.00/3,000 
UCLAMP0511PCT-ND | 1-Line ESD Protection Array 2-SLP 63 42 35 SC560BULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator 8-MLPQ 65 A4 37 
UCLAMP0511PTR-ND_| 1-Line ESD Protection Array 2-SLP 1012.50/3,000 SC560BULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator 8-MLPQ 1053.00/3,000 
UCLAMP1201HCT-ND | 1-Line ESD Protection Array SOD-523 48 232 27 SC560CULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator 8-MLPQ 65 A4 37 
UCLAMP1201HTR-ND | 1-Line ESD Protection Array SOD-523 769.50/3,000 SC560CULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator 8-MLPQ 1053.00/3,000 
UCLAMP1201PCT-ND | 1-Line ESD Protection Array NEW! SLP1006P2 48 32 .27| | SC560DULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator 8-MLPQ 65 A4 37 
UCLAMP1201PTR-ND | 1-Line ESD Protection Array NEW! SLP1006P2 769.50/3,000 SC560DULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator 8-MLPQ 1053.00/3,000 
UCLAMP1211PCT-ND_|1-Line ESD Protection Array 2-SLP 53.35 ___.30! | SC560EULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator 8-MLPQ 6 44 37 
UCLAMP1211PTR-ND |1-Line ESD Protection Array 2-SLP 850.50/3,000 SC560EULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator 8-MLPQ 1053.00/3,000 
UCLAMP3301DCT-ND | Low Voltage for ESD and CDE Protection SOD-323 53 35 30 SC560FULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator 8-MLPQ 65 A4 37 
UCLAMP3301DTR-ND | Low Voltage for ESD and CDE Protection SOD-323 850.50/3,000 SC560FULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator 8-MLPQ 1053.00/3,000 
UCLAMP3301HCT-ND | Low Voltage for ESD and CDE Protection SOD-523 48 32.27) | SC560GULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator 8-MLPQ 65 4487 
UCLAMP3301HTR-ND_| Low Voltage for ESD and CDE Protection S0D-523 769.50/3,000 SC560GULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator 8-MLPQ 7053.00/3,000 
UCLAMP3304ACT-ND | 4-Line ESD Protection Array SC-89-6 55 37.31] | SC560HULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator 8-MLPQ 65 44 37 
UCLAMP3304ATR-ND | 4-Line ESD Protection Array SC-89-6 891.00/3,000 SC560HULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator 8-MLPQ 1053.00/3,000 
UCLAMP3311PCT-ND | 1-Line ESD/CDE Protection Array 2-SLP 53.35.30) SC900AMLCT-ND Prog. Penta Ultra LDO with RESET and |2C Interface 20-MLPQ| 250 1.66 1.40 
UCLAMP3311PTR-ND ] 1-Line ESD/CDE Protection Array 2-SLP 850.50/3,000 SC9O0AMLTR-ND Prog. Penta Ultra LDO with RESET and 12C Interface 20-MLPQ 4050.00/3,000 
UCLAMP3324PCT-ND_| Low Voltage TVS for ESD Protection NEW! 8-SLP 83.55 __47]_ /§C4453ISK1.5CT-ND | 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypass S0T-23-5] 98 65 55 
UCLAMP3324PTR-ND_| Low Voltage TVS for ESD Protection NEW! 8-SLP 1336.50/3,000 SC1453ISK1.5TR-ND |150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypass SOT-23-5 1581.00/3,000 
POWER MANAGEMENT SC1453ISK2.5CT-ND | 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypass SOT-23-5 98 65 55 
SC1453ISK2.5TR-ND | 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypass SOT-23-5 1581.00/3,000 
Teme yieute | SC14531SK3.3CT-ND_ | 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypass SOT-23-5 98 65 55 
i ni Price Each: $C1453ISK3.3TR-ND | 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypass SOT-23-5 1581.00/3,000 
bit fey Deseriplion Pkg as am SC1453ISK18CT-ND | 150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypass S0T-23-5] 98 65 55 
- Charge Pumps - eee ETRND ipoma a LDO Regulator wat ae Noise Bypass ae , 158 Oa oe a 
- 5 -8CT- ow Quiescent 500mA Regulator. -23-5 7 147 | 
SCI46Q1SKTR-ND | High Output Curent Charge Pump Double 5028-6 | 0s.008,000 "| | S01S8BSKS.20T-ND_/LOO Lew GuescantS00mA Regulator a 
=a - . 56515M2.5CT- 5A Regulator with Enable }-263-5 E . 715 
Switching Regulators 4 j 9R2. 
SCTOOBIMLCT-ND_] Synchronous Buck Converter with Programmable Oufput | TO-VILP | 2.25 7.50 1.26) | SC{BOSIBM2.S7R ND |LDO 1.SA Regulator with Enable Tee || aah are ae 
SC190BIMLTR-ND Synchronous Buck Converter with Programmable Output 10-MLP 3645.00/3,000 ‘ i 9 i : ) : 
H SC15651S-1.8TR-ND |LDO 1.5A Regulator with Enable 8-SOIC 1822.50/2,500 
SC190CIMLCT-ND Synchronous Buck Converter with Programmable Output 10-MLP 2.25 150 1.26 SC15651S-2.5CT-ND |LDO 1.5A Regulator with Enable 8-SOIC 1.35 90 76 
SC190CIMLTR-ND Synchronous Buck Converter with Programmable Output 10-MLP 3645.00/3,000 $C15651S-2.5TR-ND 1LDO15A Redisioe with Enable 3-SOIC 1822.50/2,500 
SC192IMLCT-ND 2.7V to 5.5V Input Synchronous Buck Converter 10-MLPD | 2.50 1.66 1.40 : g : On 
SC1565IST18CT-ND |LDO 1.5A Regulator with Enable SOT-223 1.35 90 76 
$C192IMLTR-ND 2.7V to 5.5V Input Synchronous Buck Converter 10-MLPD 4050.00/3,000 SC1565IST18TR-ND | LDO 1.5A Regulator with Enable S0T-223 1822.50/2,500 
SC194AMLCT-ND 1A Sync. Buck Converter with Integrated Power Devices 10-MLP 3.98 264 2.23 7 9 4 era 
H : SC1565IST25CT-ND | LDO 1.5A Regulator with Enable SOT-223 1.35 90 76 
SC194AMLTR-ND 1A Sync. Buck Converter with Integrated Power Devices 10-MLP 6439.50/3,000 SC1565IST25TR-ND | LDO 15A Regulator with Enable SOT-223 1822.50/2,500 
SC194BMLCT-ND Selectable 3.6V/3.3V/3.0V/2.5V, 1A Sync. Buck Converter 10-MLP 3.98 264 2.23 7 g . SOF 
: SC1566I5M1.8CT-ND |LDO 3.0A Regulator with Enable TO-263-5 | 3.38 2.25 1.89 
SC194BMLTR-ND Selectable 3.6V/3.3V/3.0V/2.5V, 1A Sync. Buck Converter 10-MLP 6439.50/3.000 SC1566I5M1.8TR-ND |LDO 3.0A Regulator with Enable T0-263-5 1458.40/800 
SC196AMLCT-ND Selectable 1.00V/1.05V/1.20V/1.80V, 1.5A Sync. Buck 10-MLP 2.55 1.70 1.43 SC1566I5M2.5CT-ND |LDO 3.0A Regulator with Enable 70-2635 | 3.45. 230 1.94 
onverter ; ; : : : 
$C196AMLTR-ND Selectable 1.00V/1.05V/1.20V/1.80V, 1.5A Sync. Buck 40-MLP 4131.00/3,000 SCISEGIEM2 STAND me ote Router wn Ene ae 9 jeoaee (84 
‘onverter - - - - - : 

44 7 SC1566IM-1.8TR-ND |LDO 3.0A Regulator with Enable TO-263 1490.40/800 
SC196ULCT-ND Selecable 1.00V/.05VN.20VA.80¥, 1.8A Sync, Buck TOMLPD | 255 1.70 143) | SorseGIM-25CT-ND_ |LDO 3.08 Regulator with Enable Toces |lllaas “oan aes 
SC196ULTR-ND Selectable 1.00V/1.05V/1.20V/1.80V, 1.5 Sync. Buck 10-MLPD | — 4131.00/3,000 See eat ina on Stun ee tal etd Vales Reale? Baler j ane ae 

Converter i F iat ; : 
4 - $C1592IMTR-ND LDO High Performance Adj. Positive Voltage Regulator TO-263-7 1350.00/800 
Se eee ee oe en converter SEB ISTEOG POD | |SC2595MLCT-ND [Integrated Linear DDR Termination Regulator 16MLPO| 245 1.63 138 
SC198MLCT-ND Dual DC/DC Buck Converter 20-MLPQ | 2.70 1.80 1.52 SC2595MLTR-ND Integrated Linear DDR Termination Regulator 16-MLPQ 3969.00/3,000 
SC198MLTR-ND Dual DC/DC Buck Converter 20-MLPQ 4374.00/3,000 SC2596SECT-ND Low Voltage Integrated DDR Termination Regulator 8-SOIC 1.33 88 715 
SC412AMLCT-ND Constant On, Synchronous Buck Controller 46-MLP 1.88 1.25 1.05| |SC2596SETR-ND Low Voltage Integrated DDR Termination Regulator 8-SOIC 1788.75/2,500 
SC412AMLTR-ND__| Constant On, Synchronous Buck Controller 16-MLP_|  3037.50/3,000 Ss2iiSO TEND Lowiln/iDO 1A Regulator.with Enable B-S0IG | 1.55 1.08. __.87 
SC457MLCT-ND Single-Phase Single Chip Vcore Power Supply 32-MLP | 4.60 3.06 2.58] |SC4211STR-ND Low In/LDO 7A Regulator with Enable 8-SOIC 2092.50/2,500 
SC457MLTR-ND Single-Phase Single Chip Vcore Power Supply 32-MLP | — 7452.00/3,000 pon oU VE mg Low In/DO 2A Regulator with Enable sole | 140 8 
SC458IMLCT-ND Complete Dual-Phase Low VOUT Pwr Supply Controller | 44-MLP | 6.65 4.42 3,73) | SC421SASTR-ND Low In/LDO 2A Regulator with Enable 8-SOIC 1890.00/2,500 
SC458IMLTR-ND | Complete Dual-Phase Low VOUT Pwr Supply Controller. | 44-MLP | — 10773.00/3,000 SCIZIGSOTEND Low'ln/LDO 3A Regulator with Enable BS0IG | 1.08 ae el 
SC470IMLCT-ND Sync. Buck Controller for Dynamic Load-Volt. Applications | 16-MLPQ| 2.45 1.63 1.38) | SC4216STR-ND Low In/LDO 3A Regulator with Enable _ 8-SOIC 2666.25/2,500 
SC470IMLTR-ND Sync. Buck Controller for Dynamic Load-Volt. Applications | 16-MLPQ 3969.00/3,000 : - Special Function 
SC470ITSCT-ND Sync. Buck Controller for Dynamic Load-Volt. Applications |14-TSSOP| 2.45 1.63 1.38] | SC310ASKCT-ND High Side Current Sense Amp, Low Impedance Volt. Output) SOT-23-6] 1.10 74 62 
SC470ITSTR-ND Sync. Buck Controller for Dynamic Load-Volt. Applications | 14-TSSOP 3307.50/2,500 SC310ASKTR-ND High Side Current Sense Amp, Low Impedance Volt. Output | SOT-23-6 1782.00/3,000 
SC1485ITSCT-ND Dual Sync. Buck Pseudo Fixed Frequency Power Supply 28-TSSOP| 3.45 230 1.94 SC310BSKCT-ND High Side Current Sense Amp, Low Impedance Volt. Output | SOT-23-6 | 1.10 714 62 
Controller SC310BSKTR-ND High Side Current Sense Amp, Low Impedance Volt. Output | SOT-23-6 1782.00/3,000 
SC1485ITSTR-ND Dual Sync. Buck Pseudo Fixed Frequency Power Supply _| 28-TSSOP 4657.50/2,500 SC310CSKCT-ND High Side Current Sense Amp, Low Impedance Volt. Output | SOT-23-6 | 110 _74 _ 62 
Controller SC310CSKTR-ND High Side Current Sense Amp, Low Impedance Volt. Output | SOT-23-6 1782.00/3,000 
SC2440TECT-ND 2.5MHz Dual Switching Reg. with Integrated 2A Switches |16-TSSOP| 293 1.95 1.64) |SC338AIMSCT-ND | Ultra Low Output Voltage Dual Linear FET Controller 10-MSOP) 1.98 1.32 1.11 
SC2440TETR-ND 2.5MHz Dual Switching Reg. with Integrated 2A Switches | 16-TSSOP 3950.00/2,500 SC338AIMSTR-ND__| Ultra Low Output Voltage Dual Linear FET Controller 10-MSOP 2667.50/2,500 
$C2443MLCT-ND Dual Phase Synchronous Step-Down Controller 24-MLPQ | 4.40 2.93 2.47 - References 
$C2443MLTR-ND Dual Phase Synchronous Step-Down Controller 24-MLPQ 7128.00/3,000 SC431CSK-.5CT-ND | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator SOT-23 45 30.26 
SC2446ITECT-ND Dual Phase Single or Two Output Sync. Step-Down Cont. | 28-TSSOP| 3.30 2.20 1.85} |SC431CSK-.5TR-ND | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator SOT-23 729.00/3,000 
SC2446ITETR-ND Dual Phase Single or Two Output Sync. Step-Down Cont. | 28-TSSOP 4455.00/2,500 SC431CSK-1CT-ND —_| Low Voltage Adjustable Shunt Regulator SOT-23 380.25 
$C2463TSCT-ND High Performance Quad Output Switching Reg. 28-TSSOP| 4.03 2.68 2.26) |SC431CSK-1TR-ND | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator SOT-23 609.00/3,000 
SC2463TSTR-ND High Performance Quad Output Switching Reg. 28-TSSOP 5433.75/2,500 SC431CSK-2CT-ND _| Low Voltage Adjustable Shunt Regulator SOT-23 38.252 
§C2544MLCT-ND High Perf. Wide Input Range Dual Sync. Buck Controller | 24-MLPQ) 3.18 211 1.78] |SC431CSK-2TR-ND — /Low Voltage Adjustable Shunt Regulator SOT-23 609.00/3,000 
$C2544MLTR-ND High Perf. Wide Input Range Dual Sync. Buck Controller 24-MLPQ 5145.00/3,000 SC431LCSK-0.5CT-ND | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator SOT-23 55 37 31 
$C2544TSCT-ND High Perf. Wide Input Range Dual Sync. Buck Controller | 24-TSSOP| 2.98 1.98 1.67| |SC431LCSK-0.5TR-ND | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator SOT-23 891.00/3,000 
$C2544TSTR-ND High Perf. Wide Input Range Dual Sync. Buck Controller | 24-TSSOP 4017.50/2,500 SC431LCSK-1CT-ND | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator SOT-23 AB 3227 
SC2608BSCT-ND Simple, Synchronous Voltage Mode PWM Controller 8-SOIC 110.74 62] |SC431LCSK-1TR-ND_| Low Voltage Adjustable Shunt Regulator SOT-23 771.00/3,000 
$C2608BSTR-ND Simple, Synchronous Voltage Mode PWM Controller 8-SOIC 1485.00/2,500 See oot ese AD roe votege pee Shunt Regulator oe 4 sO a0 40 
SC2620SECT-ND Dual 2A, 30V Step-Down Regulator 16-SOIC 440 2.93 2.47 - a ow Voltage Adjustable shunt Regulator . 00/3, 
$C2620SETR-ND Dual 2A, 30V Step-Down Regulator 16-SOIC 5940.00/2,500 SC431LISK-.5CT-ND | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator SOT-23 50 34 28 
SC4502HMLCT-ND ‘| 1.4A, 2MHz Step-Up Switching Regulator with Soft-Start | 10-MLPD | 2.23 1.48 1.25] |SC431LISK-.5TR-ND | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator SOT-23 810.00/3,000 
SC4502HMLTR-ND 1.4A, 2MHz Step-Up Switching Regulator with Soft-Start 10-MLPD 3604.50/3,000 LED Drivers 
SC4503TSKCT-ND 1.3MHz Step-Up Switching Reg. with 1.4A Switch TSOT-23-5| 1.25 83  .70) |SC440MLCT-ND High Eff. Integrated Driver for 6-Strings of 30mA LEDs 24-MLPQ | 460 3.06 2.58 
SC4503TSKTR-ND 1.3MHz Step-Up Switching Reg. with 1.44 Switch TSOT-23-5 2025.00/3,000 SC440MLTR-ND High Eff. Integrated Driver for 6-Strings of 30mA LEDs 24-MLPQ 7452.00/3,000 
SC4508AMLCT-ND Buck or Buck Boost Current Mode Controller 72-MLPQ | 2.20 147 1.24 SC441TECT-ND High Eff. Integrated Driver for 4-Strings of 150mA LEDs 20-TSSOP| 4.85 3.23 2.72 
SC4508AMLTR-ND Buck or Buck Boost Current Mode Controller 12-MLPQ 3564.00/3,000 SC441TETR-ND High Eff. Integrated Driver for 4-Strings of 150mA LEDs 20-TSSOP 6547.50/2,500 
$C4518HSECT-ND 600kHz, 2A Step-Down Switching Regulator 8-SOIC 1.35 90 .76| |SC600BIMLCT-ND LED Driver with 5.0V, 4.5V, or 4.0V Output 10-MLP 250 1.66 1.40 
$C4518HSETR-ND 600kHz, 2A Step-Down Switching Regulator 8-SOIC 1822.50/2,500 SC600BIMLTR-ND LED Driver with 5.0V, 4.5V, or 4.0V Output 10-MLP 4050.00/3,000 
SC4519HSECT-ND 600kHz, 3A Step-Down Switching Regulator 8-SOIC 2.50 1.66 1.40] |SC618ULCT-ND Charge Pump Flash LED Driver with Safety Timer 10-MLP 265 1.76 1.49 
$C4519HSETR-ND 600kHz, 3A Step-Down Switching Regulator 8-SOIC 3375.00/2,500 SC618ULTR-ND Charge Pump Flash LED Driver with Safety Timer 10-MLP 4293.00/3,000 
SC4524ASECT-ND 28V, 2A Step-Down Switching Regulator 8-SOIC 1.05 70 59 SC620ULCT-ND General Purpose Octal LED Driver 16-MLPQ | 1.70 1.13 96 
SC4524ASETR-ND 28V, 2A Step-Down Switching Regulator 8-SOIC 1417.50/2,500 SC620ULTR-ND General Purpose Octal LED Driver 16-MLPQ 2754.00/3,000 
SC4524BSECT-ND 16V, 2A Step-Down Switching Regulator 8-SOIC 1.05 70 59 SC4509SKCT-ND Highly Integrated Step-Up Converter for WLEDs SOT-23-6 80 54 45 
SC4524BSETR-ND 16V, 2A Step-Down Switching Regulator 8-SOIC 1417.50/2,500 SC4509SKTR-ND Highly Integrated Step-Up Converter for WLEDs SOT-23-6 1296.00/3,000 
SC4524SECT-ND 30V, 2A Step-Down Switching Regulator 8-SOIC 1.63 = 1.08 91 SC4509WLCT-ND Highly Integrated Step-Up Converter for WLEDs 8-MLPD 1.03 69 58 
SC4524SETR-ND 30V, 2A Step-Down Switching Regulator 8-SOIC 2193.75/2,500 SC4509WLTR-ND Highly Integrated Step-Up Converter for WLEDs 8-MLPD 1660.50/3,000 
SC4525ASECT-ND 28V, 3A Step-Down Switching Regulator 8-SOIC 1.05 70 59 SC4538ULCT-ND High Efficiency Boost Converter up to 10 WLEDs 8-MLPD 1.33 88 75 
SC4525ASETR-ND 28V, 3A Step-Down Switching Regulator 8-SOIC 1417.50/2,500 SC4538ULTR-ND High Efficiency Boost Converter up to 10 WLEDs 8-MLPD 2146.50/3,000 
SC4620MLCT-ND. High Efficiency, 2.5A Sync. Step-Down DC/DC Reg. 20-MLPQ | 2.83 1.88 1.59 Battery Chargers 
SC4620MLTR-ND High Efficiency, 2.5A Sync. Step-Down DC/DC Reg. 20-MLPQ 4576.50/3,000 SC804IMLCT-ND Fully Integ. Lithium-lon Battery Charger System with Timer | 16-MLPQ] 340 2.26 1.91 
$C4624AMLCT-ND High Efficiency, 4A Sync. Step-Down DC/DC Reg. 20-MLPQ 1.85 1.23 1.04 SC804IMLTR-ND Fully Integ. Lithium-lon Battery Charger System with Timer | 16-MLPQ 5508.00/3,000 
SC4624AMLTR-ND High Efficiency, 4A Sync. Step-Down DC/DC Reg. 20-MLPQ 2997.00/3,000 SC805IMLCT-ND Minature IC High Current Lithium-lon 10-MLP 263 1.75 1.47 
Linear Regulators SC805IMLTR-ND Minature IC High Current Lithium-lon 10-MLP 4254.00/3,000 
SC553ISKCT-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Adj. Output SOT-23-5 | 1.08 12 61 SC806IMLCT-ND Minature High Current Lithium-lon 10-MLP 2.38 1.58 1.33 
SC553ISKTR-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Adj. Output SOT-23-5 1743.00/3,000 SC806IMLTR-ND Minature High Current Lithium-lon 10-MLP 3849.00/3,000 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1178 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


POWER MANAGEMENT 


a 
P,SEMTECH pigi@Reel” (cont, 


RoHS Compliant 


UDIO/VIDEO ICs 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i] 25 = 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Hot Swap Controllers AN17821A-ND SW, 2-Channel Audio Amp* SIL-12 2.00 160 1.20 
SC4250LISCT-ND Negative Voltage 8-SOIC 1.80 1.20 1.01 AN17822A-ND 5W, 2-Channel BTL Audio Amp* SIL-12 211 1.69 1.27 
SC4250LISTR-ND Negative Voltage 8-SOIC 2430.00/2,500 AN17823A-ND 4W, 1-Channel Audio Amp* SIL-9 1.23 1.03 83 
Timers AN17827A-ND 2.5W, 1-Channel BTL Audio Amp* 16-DIP 1.32 1.10 88 
ACS8944T-ND Jitter Attenuating, Multiplying Phase Locked Loop 48-QFN | 15.63 10.38 8.75) |AN17831A-ND 44W, 6-Ohm, 2-Channel BTL Audio Amp* SIL-12 4.02 3.22 2.50 
ACS8946T-ND Jitter Attenuating, Multiplying Phase Locked Loop 48-QFN | 17.50 11.62 9.80) |AN17832A-ND 15W, 2-Channel Audio Amp* SIL-12 3.10 2.48 1.93 
ACS8947T-ND Jitter Attenuating, Multiplying Phase Locked Loop 48-QFN 9.88 6.56 5.53} /AN17850A-ND 70W, 6-Ohm, 1-Channel BTL Audio Amp* SIL-12 410 3.29 2.56 
AN17880AE1CT-ND Audio Amplifier for Headphone 16-SOIC 1.71 1.37 1.03 
to) Ta Mery | AN17880AE1TR-ND Audio Amplifier for Headphone 16-SOIC 1774.00/2,000 
RoHS Compliant 
Mfg. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 RoHS Compliant 
AOZ101201 _|785-1148-1-ND | 3A, 4.5V-T6V Buck Regulator BDFN | 2.15 1.65 1.45 on Brice) Each 
AQZ1012DI | 785-1148-2-ND | 3A, 4.5V-16V Buck Regulator 8-DFN 2020.95/3,000 Part No. Description Pkg. 1 25-100 
AOZ1014Al | 785-1149-1-ND | 5A, 4.5V-16V Buck Regulator 8-SOIC 2.00 1.54 1.36] |AN26210A-PBCT-ND W-CDMA Dual Band LNA-IC 12-FPLGA 2.29 184 1.38 
AQZ1012DI | 785-1149-2-ND | 5A, 4.5V-16V Buck Regulator 8-SOIC 1887.30/3,000 AN26210A-PBTR-ND W-CDMA Dual Band LNA-IC 12-FPLGA 3516.00/3,000 
AQZ1014DI__ | 785-1150-1-ND | 5A, 4.5V-16V Buck Regulator 8-DFN 212 1.63 1.43] | AN26214A-PRCT-ND W-CDMA Triple Band LNA-IC 11-WLCSP 255 2.05 1.59 
AOZ1014DI =| 785-1150-2-ND | 5A, 4.5V-16V Buck Regulator 8-DFN 1992.60/3,000 AN26214A-PRTR-ND W-CDMA Triple Band LNA-IC 11-WLCSP 5716.00/4,000 
AOZ1015Al | 785-1151-1-ND | 1.5A, 4.5V-16V Non-Sync. Buck Regulator 8-SOIC 1.62 125 1.10 
AOZ1015Al | 785-1151-2-ND | 1.5A, 4.5V-16V Non-Sync. Buck Regulator 8-SOIC 1522.80/3,000 Cc/DC CONVERTER ICs 
AOZ1016Al | 785-1152-1-ND | 2A, 4.5V-16V Buck Regulator 8-SOIC 2.00 1.54 1.35 RoHS Compliant 
AOZ1016Al | 785-1152-2-ND__| 2A, 4.5V-16V Buck Regulator 8-SOIC 1879.20/3,000 — " 
AOZIO19Al | 785-1153-1-ND | 2A, 4.5V-16V Buck Regulator B-SOIc | 1.39 1.07 94) | Digi-Key hs Price Each 
AOZ1019Al | 785-1153-2-ND —_| 2A, 4.5V-16V Buck Regulator 8-SOIC 1308.15/3,000 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AOZ1020Al_ | 785-1154-1-ND | 2A, 4.5V-16V Synchronous Buck Regulator 8-SOIC 150 115 1.01 AN8011SE1VCT-ND 2-Channel DC/DC Converter 16-SOIC 1.70 1.36 = 1.02 
AOZ1020Al_ | 785-1154-2-ND —_| 2A, 4.5V-16V Synchronous Buck Regulator 8-SOIC 1409.40/3,000 AN8011SE1VTR-ND 2-Channel DC/DC Converter 16-SOIC 1764.00/2,000 
AOZ1021Al_ | 785-1155-1-ND__| 3A, 4.5V-16V Synchronous Buck Regulator 8-SOIC 1.58 1.22 1.07] | AN8013SH-E1VCT-ND 1-Channel DC/DC Converter SSOP-10 182 146 1.10 
AOZ1021Al =| 785-1155-2-ND =| 3A, 4.5V-16V Synchronous Buck Regulator 8-SOIC 1490.40/3,000 AN8013SH-E1VTR-ND 1-Channel DC/DC Converter SSOP-10 1896.75/2,000 
AOZ1022DI | 785-1156-1-ND —_| 3A, 4.5V-16V Synchronous Buck Regulator 8-DFN 1.75 1.35 1.19} |AN8013SHE1CT-ND 1-Channel DC/DC Converter SSONF-10D. 1.33 1.07 81 
AOZ1022DI | 785-1156-2-ND —_| 3A, 4.5V-16V Synchronous Buck Regulator 8-DFN 1652.40/3,000 AN8013SHE1TR-ND 1-Channel DC/DC Converter SSONF-10D 1388.00/2,000 
AOZ1024DI | 785-1157-1-ND | 4A, 4.5V-16V Synchronous Buck Regulator 8-DFN 1.84 142 1.25} |AN8014SE1CT-ND 1-Channel DC/DC Converter 16-SOIC 1.56 = 1.25 94 
AQZ1024DI__|785-1157-2-ND__| 4A, 4.5V-16V Synchronous Buck Regulator 8-DFN 1733.40/3,000 AN8014SE1TR-ND 1-Channel DC/DC Converter 16-SOIC 1620.00/2,000 
AOZ1210Al =| 785-1158-1-ND =| 2A, 4.5V-27V Buck Regulator 8-SOIC 2.00 1.54 1.35] |AN8015SH-E1VCT-ND 1-Channel DC/DC Converter SSOP-10 182 146 1.10 
AOZ1210Al | 785-1158-2-ND | 2A, 4.5V-27V Buck Regulator 8-SOIC 1879.20/3,000 AN8015SH-E1VTR-ND 1-Channel DC/DC Converter SSOP-10 1896.75/2,000 
AQZ1212Al | 785-1159-1-ND | 3A, 4.5V-27V Buck Regulator 8-SOIC 2.01 1.55 1.36) |AN8015SHE1CT-ND 1-Channel DC/DC Converter SSONF-10D 1.33 1.07 81 
AOZ1212Al =| 785-1159-2-ND —_| 3A, 4.5V-27V Buck Regulator 8-SOIC 1891.35/3,000 AN8015SHE1TR-ND 1-Channel DC/DC Converter SSONF-10D 1388.00/2,000 
AQZ1212DI__ | 785-1160-1-ND__| 3A, 4.5V-27V Buck Regulator 8-DFN 241 1.62 1.43| | AN8016NSHAVFCT-ND 1-Channel DC/DC Converter SSOP-10 1.51 1.21 91 
AQZ1212DI =| 785-1160-2-ND | 3A, 4.5V-27V Buck Regulator 8-DFN 1984.50/3,000 AN8016NSHAVFTR-ND 1-Channel DC/DC Converter SSOP-10 1572.22/2,000 
AOZ1300Al | 785-1161-1-ND ‘| 4A, 2.7V-5.5V Prog. Distribution Switch 8-SOIC 1.74 1.34 1.18} |AN8016NSHE1VCT-ND 1-Channel DC/DC Converter SSOP-10 1.51 1.21 91 
AOZ1300Al_ | 785-1161-2-ND__| 4A, 2.7V-5.5V Prog. Distribution Switch 8-SOIC 1636.20/3,000 AN8016NSHE1VTR-ND 1-Channel DC/DC Converter SSOP-10 1572.22/2,000 
AN8016SH-E1VCT-ND 1-Channel DC/DC Converter SSOP-10 1.54 = 1.24 93 
P. n Ss ni P AN8016SH-E1VTR-ND 1-Channel DC/DC Converter SSOP-10 1746.94/2,000 
igi hil AN8016SHAE1VCT-ND 1-Channel DC/DC Converter SSOP-10 1.51 1.21 91 
- a a 0 Cc Digi Reel ANALOG ICs AN8016SHAE1VTR-ND 1-Channel DC/DC Converter SSOP-10 1572.22/2,000 
Digi-Key ae Price Each: ‘AN8017SA-E1VCT-ND 2-Channel DC/DC Converter SsoP-16 | 1.63 131 98 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | | AN8017SA-E1VTR-ND 2-Channel DC/DC Converter SSOP-16 1694.84/2,000 
AN1101SSMTXLCT-ND | 2.5V to 5.5V CMOS Single Power Supply SSMINI-5 | 1.23 1.03 .82| | AN8017SAE1CT-ND 2-Channel DC/DC Converter SSONF-16D 187 150 1.12 
AN1201SMTXLCT-ND Polarity Inverting Charge Pump DC/DC Converter SMINI-5 1.36 1.09 .82| | AN8017SAE1TR-ND 2-Channel DC/DC Converter SSONF-16D 1940.00/2,000 
AN1281SSMTXLCT-ND | Ripple Filter SSMINI-5 | 1.36 1.09 82] | AN8018SAE1VCT-ND 2-Channel DC/DC Converter SSONF-16D. 1.87. 1.50 1.12 
AN1281SSMTXLTR-ND | Ripple Filter SSMINI-5 2094.00/3,000 AN8018SAE1VTR-ND 2-Channel DC/DC Converter SSONF-16D 2012.00/2,000 
AN30251A-VBCT-ND White LED Driver* 16-QFN 1.88 1.51 1.13] | AN8049FHNEBCT-ND 3-Channel DC/DC Converter QFN-24 3.01 241 1.88 
AN30251A-VBTR-ND White LED Driver* 16-QFN 1954.45/2,000 AN8049FHNEBTR-ND 3-Channel DC/DC Converter QFN-24 3408.00/2,000 
AN44065A-VFCT-ND 2-Channel H-Bridge DC Motor Driver* NEW! 28-SOP 2.90 2.33 1.81 AN8049FHNEBVCT-ND 3-Channel DC/DC Converter QFN-24 238 1.91 1.49 
AN44065A-VFTR-ND 2-Channel H-Bridge DC Motor Driver* NEW! 28-SOP 1644.55/1,000 AN8049FHNEBVTR-ND 3-Channel DC/DC Converter QFN-24 2701.98/2,000 
AN44075A-VFCT-ND 1-Channel H-Bridge DC Motor Driver* NEW! 34-SOP 215 1.72 1.29} |AN8049SHE1CT-ND 3-Channel DC/DC Converter SSOP-24D 2.30 1.85 1.44 
AN44075A-VFTR-ND 1-Channel H-Bridge DC Motor Driver* NEW! 34-SOP. 3301.98/3,000 AN8049SHE1TR-ND 3-Channel DC/DC Converter SSOP-24D 1306.00/1,000 
AN6123MSTXLCT-ND Speech Network with ALC* MINI-5 1.07 89 afl 
AN6123MSTXLTR-ND Speech Network with ALC* MINI-5 1386.00/3,000 VOLTAGE REGUL. ORS 
AN8001FHKV-ND Gradation Voltage Generation for Liquid Crystal Display* | TOFP048 | 368 2.95 2.30 4 
AN8495SBE1VCT-ND | Stepping Motor Drive* Hsopo42| 4.61 369 287| Jl ROHS Compliant 
AN8955SSMTXLCT-ND__|13MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator IC SSMINI-5 | 82.69 _——.55| | Digi-Key - Price Each 
AN8956SSMTXLCT-ND | 26MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator IC SSMINI-5| 82. .69  .55| |PartNo. Description Pkg. 1 25 100 
AN8956SSMTXLTR-ND | 26MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator IC SSMINI-5 1065.00/3,000 AN77L03-ND 3V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-92 147 1.23 98 
AN8957SSMTXLCT-ND | 19MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator IC SSMINI-5 82 69 .55| | AN77L03M-ND 3V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-243 147 1.23 98 
AN8957SSMTXLTR-ND | 19MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator IC SSMINI-5 1065.00/3,000 AN77L03ME1TR-ND 3V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-243 650.00/1,000 
AN8958SSMTXLCT-ND__ | 26MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator IC SSMINI-5 82 69 55} |AN77L035-ND 3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-92 147 1.23 98 
AN77L035M-ND 3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-243 147 1.23 98 
Panasonic Di@Preel AN77LO35ME1TR-ND | 3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-243 650.00/1,000 
| ie eel” AN77L04M-ND 4V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-243 147 1.23 98 
— u aUDIOM IDES ICs AN77LO5M-ND 5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-243 147 1.23 98 
Digi-Key ee AN77LO5ME1TR-ND 5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-243 650.00/1,000 
Part No. Description Pkg. 125 100 | | an77toe-no 6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-92 | 147 1.23 98 
AN2906FJMEBVCT-ND | Audio In/Out Amplifier* 44-QFN 3.69 2.95 2.30) | AN77LO6ME1TR-ND 6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-243 650.00/1,000 
AN2906FJMEBVTR-ND | Audio In/Out Amplifier* 44-QFN 4178.00/2,000 AN77L07-ND 7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-92 147 1.23 98 
ANS272-ND 4W, 2-Channel Audio Amp with Fin SIL-12 | 2.24 1.80 1.35) | AN77LO7M-ND 7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-243 | 147 1.23 98 
ANS273-ND 4W, 2-Channel Audio Amp with Fin SIL-12 | 2.24 1.80 1.35) | AN77LO7ME1TR-ND — |7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-243 650.00/1,000 
AN5275-ND 15W, Dual Audio Amp with Fin SIL-12_| 2.88 2.31 1.80] | AN77L08-ND 8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-92 | 147 123 98 
AN5276-ND 5W, 2-Channel Audio Amp with Fin SIL-12 2.24 1.80 1.35) /AN77LO8M-ND 8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-243 147 1.23 98 
AN5S277-ND 10W, 2-Channel Audio Amp with Fin SIL-12 2.30 1.85 1.44) / AN77LO8ME1TR-ND 8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-243 650.00/1,000 
AN5278-ND 4.8W, 1-Channel Audio Amp with Fin SIL-9 1.60 1.28 96} |AN77LO9-ND 9V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-92 147 1.23 98 
AN5279-ND 5W, 1-Channel Audio Amp with Fin SIL-9 1.60 1.28 96} |AN77LO9M-ND 9V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-243 147 123 98 
ANS870K-ND Analog Switch with Amp and 75-Ohm Driver for Display DIL-30_| 5.04 4.04 3.14} | AN77LO9ME1TR-ND | 9V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-243 650.00/1,000 
AN7135-CM-ND 7.5W, 2-Channel Audio Amp with Fin* SIL-12 | 249 1.99 1.55] [AN77L10-ND 10V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-92 147 1.2398 
AN7161N-ND 23W, Hi-Fi Audio Amp with Fin* SIL-12 3.05 244 1.90) |AN77L10M-ND 10V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-243 147 1.23 98 
AN7164-ND 30W, Audio Amp with Fin* SIL-12 3.21 2.57 2.00) | AN77L10ME1TR-ND 10V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-243 650.00/1,000 
AN7510-ND 1W, 2-Channel Audio Amp with Fin 16-Dip 1.60 1.28 96} |AN78LO6-ND 6V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator T0-92 53 40 30 
AN7511-ND 1W, 1-Channel Audio Amp with Fin* 8-Dip 1.15 96 77\ | AN78LO9M-ND 9V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator TO-243 53 40 30 
AN7512-ND 1W, 2-Channel Audio Amp with Fin 16-Dip 1.92 1.54 1.16] [AN78LO9METTR-ND — /9V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator TO-243 177.00/1,000 
AN7513-ND 1W, 1-Channel Audio Amp* 8-Dip 1.28 1.03 77| | AN78L15M-ND 15V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator | TO-243 53 A0 30 
AN7522-ND 3W, 2-Channel Audio Amp with Fin* SIL-12 2.08 1.67 1.25} | AN78L15ME1TR-ND 15V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator | TO-243 177.00/1,000 
AN7523N-ND 4W, 1-Channel Audio Amp with Fin SIL-9 1.60 1.28 .96| |AN78MO8NSPE1TR-ND | 8V, 0.5A, Positive Output Voltage Regulator SP3SU 1389.00/3,000 
AN7580-ND 25W, 6-Ohm, 2-Channel BTL Audio Amp* SIL-12 3.92 3.14 2.44! | AN79L10-ND 10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator | 10-92 52 39 30 
AN15851ACT-ND 4-Input AV Switch with RGB-YUV 36-USO 3.49 2.80 2.18] |AN79LTOME1TR-ND 10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator | 10-243 172.00/1,000 
AN15851ATR-ND 4-Input AV Switch with RGB-YUV 36-USO 1977.00/1,000 AN79L15M-ND 15V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator | TO-243 52 39 30 
AN15852A-VT-ND AV Switch with 12C Interface* QFH-80 748 5.99 5.06) |AN79L18M-ND 18V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator | TO-243 A8 36 27. 
AN15853BCT-ND 4-Input AV Switch for Color TV 36-USO 2.53 2.03 1.58) |AN79L18ME1TR-ND 18V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator | TO-243 160.00/1,000 
AN15853BTR-ND 4-Input AV Switch for Color TV 36-USO 1433.00/1,000 AN79L20-ND 20V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator | TO-92 52 39 30 
AN15861A-VT-ND 12-Input/4-Output Channel Audio Switch* 44-QFP 4.28 343 2.67) |AN79L20M-ND 20V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator | TO-243 48 36 EX § 
AN15865AAVT-ND Video Switch IC for Color TV* 80-QFP 8.45 7.61 6.75) |AN79L20ME1TR-ND 20V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator | TO-243 160.00/1,000 
AN15866A-VT-ND Video Switch with 12C Bus* 80-QFH 8.62 6.90 5.83] |AN79L24M-ND 24V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator | TO-243 48 36 27 
AN17000ABFCT-ND Audio Amplifier for Notebook* 56-SOIC 3.46 2.77 2.16) |AN79L24ME1TR-ND 24V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator | TO-243 160.00/1,000 
AN17000ABFTR-ND Audio Amplifier for Notebook* 56-SOIC 5805.00/3,000 AN80L20RMS-ND 2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator MINI5D 147 1.23 98 
AN17020AVBCT-ND Audio Amplifier for Headphone 16-QFN 1.98 1.59 1.20} |AN80L21RMS-ND 2.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator | MINI5D 147 1.23 98 
AN17020AVBTR-ND Audio Amplifier for Headphone 16-QFN 2064.00/2,000 AN80L21RMSTXTR-ND | 2.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator | MINISD 1908.00/3,000 
AN17808B-ND 5W, 2-Channel BTL Audio Amp* SIL-12 2.16 1.74 1.30] |AN80L22RMSTXTR-ND | 2.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator | MINISD 1908.00/3,000 
AN17820B-ND 7.5W, 2-Channel Audio Amp* SIL-12 3.18 255 1.91 AN80L25RMS-ND 2.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator | MINISD 1471.23 98 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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VOLTAGE REGULATORS = 
RoHS Compliant /NJR Corporation (Cont.) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AN80L25RMSTXTR-ND | 2.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator | MINISD 1908.00/3,000 NJM2136M-ND Ultra Wideband, High Slew Rate, Single Op Amp 8-DMP 150 1.25 1.00 
AN80L28RMS-ND 2.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator MINISD 1.47 1.23 .98 NJM2137M-ND Ultra Wideband, High Slew Rate, Dual Op Amp 8-DMP 1.26 =©1.05 84 
AN80L28RMSTXTR-ND | 2.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator | MINISD 1908.00/3,000 NJM2138M-ND Ultra Wideband, High Slew Rate, Quad Op Amp 14-DMP 2.52 2.10 1.68 
AN80L29RMS-ND 2.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator | MINI5D 147 1.23 98 NJM2140R-TE1#CT-ND Low Saturation Dual Op Amp* 8-VSP. 63 53 42 
AN80L29RMSTXTR-ND | 2.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator | MINIS5D 1908.00/3,000 NJM2140R-TE1#TR-ND Low Saturation Dual Op Amp* 8-VSP 735.00/2,000 
AN80L30RMS-ND 38V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator MINI5D 1.47 1.23 98 NJM2143R-TE1#CT-ND Single Supply Dual Op Amp* 8-VSP 45 38 30 
AN80L30RMSTXTR-ND | 3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator MINI5D 1908.00/3,000 NJM2143R-TE1#TR-ND Single Supply Dual Op Amp* 8-VSP 560.00/2,000 
AN80L31RMS-ND 3.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator | MINI5D 147 1.23 98 NJM2149M#-ND Low Voltage Audio Power Amp* 8-DMP 90 75 60 
AN80L31RMSTXTR-ND | 3.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator | MINISD 1908.00/3,000 NJM2171AR-TE1CT-ND Low Voltage Headphone Amp for Portable Audio 10-VSP. 90 75 60 
AN80L33RMSTXTR-ND | 3.3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator | MINISD 1908.00/3,000 NJM2171AR-TE1TR-ND Low Voltage Headphone Amp for Portable Audio 10-VSP 1050.00/2,000 
AN80L34RMS-ND 3.4V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator_| MINISD 1.47 1.23 98) | NJM2172V-TE1#CT-ND Op Amp with Electric Variable Resistor* 14-SSOP | 186 1.55 1.24 
AN80L34RMSTXTR-ND |3.4V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator | MINISD 1908.00/3,000 NJM2172V-TE1#TR-ND Op Amp with Electric Variable Resistor* 14-SSOP 2206.00/2,000 
AN80L36RMS-ND 3.6V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator | MINI5D 1.47 1.23 98 NJM2174V-TE2CT-ND Audio Line Amp with Mute Function 14-SSOP | 1.47 1.23 98 
AN80L36RMSTXTR-ND |3.6V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator | MINISD 1908.00/3,000 NJM2174V-TE2TR-ND Audio Line Amp with Mute Function 14-SSOP 1715.00/2,000 
AN80L48RMS-ND 4.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator | MINI5D 147 1.23 98 NJM2267M#-ND Dual Video 6dB Amp with 75-Ohm Driver* 8-DMP 72 60 48 
AN80L48RMSTXTR-ND | 4.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator | MINI5D 1908.00/3,000 NJM2268M-ND Dual Video 6dB Amplifier 8-DMP 57 A8 38 
AN80L49RMS-ND 4.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator | MINI5D 147 1.23 98 NJM2403D-ND Single Supply Dual Comparator 8-Dip 54 A5 36 
AN80L49RMSTXTR-ND | 4.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator | MINISD 1908.00/3,000 NJM2406F-TE1#CT-ND Single Comparator* 5-MTP A2 35 28 
AN80L50RMS-ND 5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator MINI5D 147 1.23 98) | NJM2406F-TE14TR-ND Single Comparator* 5-MTP 735.00/3,000. 
AN80L50RMSTXTR-ND | 5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator MINI5D 1908.00/3,000 NJM2407R-TE1#CT-ND. Single Supply Dual Comparator* 8-VSP. 5 38 30 
AN80L51RMS-ND. 5.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator_| MINISD 1.47 1.23 98] | NJM2407R-TE1#TR-ND Single Supply Dual Comparator* 8-VSP 560.00/2,000 
AN80L52RMS-ND 5.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator | MINI5D 147 1.23 98 NJM2538V-TE1CT-ND Video Amp with 75-Ohm Driver 20-SSOP | 2.94 245 1.96 
AN80L52RMSTXTR-ND | 5.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator MINI5D 1908.00/3,000 NJM2538V-TE1TR-ND. Video Amp with 75-Ohm Driver 20-SSOP 3430.00/2,000 
AN80M27RSP-ND 2.7V, 500mA, with On-Off, LP Loss, Positive Voltage Reg. SP5SU 2.33 1.87 1.40 NJM2574RB1-TE1#CT-ND_| Low Voltage Video Amp with LPF* 8-TVSP 99 83 66 
AN80M27RSPTXTR-ND | 2.7V, 500mA, with On-Off, LP Loss, Positive Voltage Reg. | SP5SU 3579.00/3,000 NJM2574RB1-TE1#TR-ND | Low Voltage Video Amp with LPF* 8-TVSP 1156.00/2,000 
AN80T05-ND Voltage Supply for Car Audio 12-SIL_| 3.46 2.53 1.97) | NJM2575F1-TE1#CT-ND | Low Voltage Video Amp with LPF* 6-MTP 87 6.7358 
AN80TO5LF-ND Voltage Supply for Car Audio 12-SIL 3.22 2.58 = 2.01 NJM2575F1-TE1#TR-ND | Low Voltage Video Amp with LPF* 6-MTP 1524.00/3,000 
AN80T32-ND Multi-Voltage Regulator 70-2207 | 2.02 1.62 1.22) |NJM2576RB1-TE1#CT-ND |Low Voltage Video Amp with LPF* 8-TVSP 1.17 98 78 
AN80T53-ND Multi-Voltage Regulator 10-2207 212 1.70 1.28) | NJM2576RB1-TE1#TR-ND_| Low Voltage Video Amp with LPF* 8-TVSP. 1400.00/2,000 
AN1433SSMTXLCT-ND | 7V-14V, Positive, Variable Output Shunt Regulator SSMINISD| 1.07 90 .72| | NJM2580D-ND Single Supply Wideband 3-Channel Video Amp 14-Dip 252 210 1.68 
AN1433SSMTXLTR-ND | 7V-14V, Positive, Variable Output Shunt Regulator SSMINISD 1395.00/3,000 NJM2580M-ND. Single Supply Wideband 3-Channel Video Amp 14-DMP | 2.10 1.75 1.40 
AN7705SP-ND 5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator SP3SU 2.30 1.85 1.44 NJM2710V-TE1CT-ND Ultra High Speed Hex Op Amp 20-SSOP 243 203 1.62 
AN7705SPE1TR-ND 5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator SP3SU 3870.00/3,000 NJM2710V-TEITR-ND Ultra High Speed Hex Op Amp 20-SSOP. 2835.00/2,000 
AN7706SPE1TR-ND 6V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator SP3SU 3870.00/3,000 NJM2711F-TE1#CT-ND Ultra High Speed Single Op Amp* 5-MTP 243 2.03 1.62 
AN7707SPE1TR-ND 7\V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator SP3SU 3870.00/3,000 NJM2711F-TE1#TR-ND Ultra High Speed Single Op Amp* 5-MTP 4359.00/3,000 
AN7708SP-ND 8V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator SP3SU 2.30 1.85 1.44 NJM2716F-TE1CT-ND. Single Supply High-Slew Rate Single Op Amp 5-MTP 1.26 1.05 84 
AN7708SPE1TR-ND —_| 8V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator SP3SU 3870.00/3,000 NJM2716F-TE1TR-ND Single Supply High-Slew Rate Single Op Amp 5-MTP 2205.00/3,000 
AN7709SP-ND QV, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator SP3SU 2.30 1.85 1.44 NJM2729E-TE1#CT-ND Precision Op Amp* 8-EMP 279 233 1.86 
AN7709SPE1TR-ND QV, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator SP3SU 3870.00/3,000 NJM2732RB1-TE1#CT-ND_|Full-Swing Input and Output Type Dual Op Amp* 8-TVSP 210 1.75 1.40 
AN7710SPE1TR-ND 10V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator SP3SU 3870.00/3,000 NJM2732RB1-TE1#TR-ND_ | Full-Swing Input and Output Type Dual Op Amp* 8-TVSP 2486.00/2,000 
AN7712SP-ND. 12V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator SP3SU 2.30 1.85 1.44 NJM2737RB1-TE1CT-ND | Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp 8-TVSP 231 193 1.54 
AN7712SPE1TR-ND 12V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator SP3SU 3870.00/3,000 NJM2737RB1-TE1TR-ND | Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp 8-TVSP 2695.00/2,000 
AN7715SP-ND 15V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator SP3SU 2.30 1.85 1.44 NJM2737RB1-TE1#CT-ND | Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp* 8-TVSP 237 198 1.58 
AN8002M-ND 2V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-243 | 1.06 88 ~~ .71|_ | NJM2737RB1-TE14TR-ND_|Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp* 8-TVSP 2766.00/2,000 
AN8003M-E1TR-ND | 3V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-243 468.00/1,000 NJM2770RB1-TEICT-ND | High Power and Low Voltage Audio Power Amp B-TvsP | 7.20 1.00 80 
AN8004M-ND 4V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-243 | 1.06 __.88__.71| | NJM2770RB1-TE1TR-ND | High Power and Low Voltage Audio Power Amp 8-TVSP 1400.00/2,000 
AN8004M-E1TR-ND —_/ 4V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 10-243 468.00/1,000 NJM2772V-TE1CT-ND Low Voltage Headphone Amp for Portable Audio 14-SSOP | 1.35 113 90 
AN8005-ND 5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-92 96 81 65) | NJM2772V-TEITR-ND —_| Low Voltage Headphone Amp for Portable Audio 14-SSOP | _1575.00/2,000 
AN8005M-ND. 5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-243 1.06 88 ral NJM4558D4-ND Dual Op Amp* 8-Dip 42 35 28 
AN8006M-ND 6V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-243 1.06 88 7 NJM4560D#-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Dual Op Amp* 8-Dip 42 35 28 
ANSO06M-E1TR-ND _|6V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 10-243 468.00/1,000 NJM4562M-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Low Noise, DualOp Amp | 8-DMP | 51 43.34 
AN8007M-ND 7V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 70-243 | 1.06 88 = 71) / NUM4565D#-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Low Noise, Dual Op Amp* | —8-Dip 48 40 32 
AN8007M-E1TR-ND 7V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-243 468.00/1,000 NUJM4744M#ND General Purpose Quad Op Amp* 14-DMP 147 1.23 98 
AN8008M-ND 8V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 70-243 | 1.06 88 = 71) | NJM5532M#-ND High Performance Low Noise Dual Op Amp* 8-DMP 99 83 «66 
AN8008M-E1TR-ND 8V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-243 468.00/1,000 NJM5534MND High Performance Low Noise Op Amp* 8-DMP 69 58 4G 
AN8009M-ND QV, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-243 1.06 88 Wal NJM12901M-ND Single Supply Quad Comparator 14-DMP 75 63 50 
AN8009M-E1TR-ND 9V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-243 468.00/1,000 NJM12902M-ND Single Supply Quad Op Amp 14-DMP 81 68 54 
AN8010-ND 10V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-92 96 81 65} |NJM12904M-TE1#CT-ND | Single Supply Dual Amp* 8-DMP 39 33 26 
AN8010M-E1TR-ND 10V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-243 468.00/1,000 NJM13403M4-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-DMP 99 83 66 
AN8025M-ND 2.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-243 1.06 88 71) [NJM13404D-ND Single Supply Dual Op Amp 8-Dip 66 55 AG 
AN8025M-E1TR-ND 2.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-243 468.00/1,000 NJM13404M-ND Single Supply Dual Op Amp 8-DMP 66 55 44 
AN8045-ND 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator TO-92 96 81 65] | NJM14558D4-ND Dual Op Amp* 8-Dip 51 43 34 
AN8045M-ND 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-243 1.06 88 71) | NJM14558M-ND Dual Op Amp 8-DMP 51 43 34 
AN8045M-E1TR-ND 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-243 468.00/1,000 NJMOPO7D4-ND Low Offset Voltage, Low Drift Op Amp* 8-Dip 1.02 85 68 
AN8085M-ND 8.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-243 1.06 88 71] [NJU7001M-ND Low Voltage CMOS Op Amp 8-DMP 69 58 46 
AN8085M-E1TR-ND 8.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator T0-243 468.00/1,000 NJU7004D-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp 14-Dip 201 1.68 1.34 
AN34001A-LC-ND Nine-Output Linear Voltage Regulator 16-ZIP 3.40 2.72 2.12) | Nyu7004M-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp 14-DMP | 2.01 1.68 1.34 
AN34040A-ND Multi-Vottage Regulator T0-2207 | 234 1.88 1.46/ | NJU7006F-TE1CT-ND Super Low Operating Current and Low Offset Voltage, | 5-MTP | 1.86 1.55 1.24 
AN34060A-ND Multi-Voltage Regulator 70-2207 | 242 1.94 1.51 Tiny Single CMOS Op Amp 
AN77035SPE1TR-ND__|3.5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator SP3SU 3870.00/3,000 NJU7006F-TE1TR-ND Super Low Operating Current and Low Offset Voltage, 5-MTP 3255.00/3,000 
Tiny Single CMOS Op Amp 
4 NJU7007F3-TE1CT-ND Low Power, Low Offset Voltage Super Small Sized SC88A 84 10 56 

/NJR Corporation 5 Single CMOS Op Amp 
Digi-Key = Price Each NJU7007F3-TE1TR-ND rahe culos OF aD Voltage Super Small Sized SC88A 1470.00/3,000 
RaruNer wens a Pkg. | 1 25 100 | | nJuzoosr3-TE1CT-ND —_| Low Power, Low Offset Voltage Super Small Sized scasa | 84 7056 
NJG1101F-TE1CT-ND Wideband AGC Amp, GaAs MMIC 6-MTP 231 1.93 1.54 Single CMOS Op Amp 
NJG1101F-TETTR-ND Wideband AGC Amp, GaAs MMIC 6-MTP 4042.50/3,000 NJU7008F3-TE1TR-ND —_| Low Power, Low Offset Voltage Super Small Sized SC88A 1470.00/3,000 
NJG1103F1-TE1CT-ND 1.5/1.9GHz Low Noise Amp, GaAs MMIC 6-MTP 93 78 62 Single CMOS Op Amp 
NJG1103F1-TE1TR-ND 1.5/1.9GHz Low Noise Amp, GaAs MMIC 6-MTP 1627.50/3,000 NJU7011F-TE1CT-ND Low Power Tiny Single CMOS Op Amp 5-MTP 54 A5 36 
NJG1105F-TE1CT-ND 1.8/1.9/2.1GHz Band Low Noise Amp, GaAs MMIC 6-MTP 2.73 2.28 1.82 NJU7014D-ND Low Power Dual CMOS Op Amp 8-Dip 1.17 98 78 
NJG1105F-TE1TR-ND 1.8/1.9/2.1GHz Band Low Noise Amp, GaAs MMIC 6-MTP 4777.50/3,000 NJU7015D-ND Low Power Dual CMOS Op Amp 8-Dip Az 98 78 
NJG1302V-TE1CT-ND Medium Power Amp, GaAs MMIC. 14-SSOP | 630 5.25 4.20 NJU7016D-ND Low Power Dual CMOS Op Amp 8-Dip 1.20 1.00 80 
NJG1302V-TE1TR-ND Medium Power Amp, GaAs MMIC 14-SSOP 7350.00/2,000 NJU7021D-ND Single Low Voltage CMOS Op Amp 8-Dip 138 145 92 
NJG1307R-TE1CT-ND Driver Amp, GaAs MMIC 8-VSP 2.94 245 1.96 NJU7022M-ND. Dual Low Voltage CMOS Op Amp 8-DMP 87 73 58 
NJG1307R-TE1TR-ND Driver Amp, GaAs MMIC 8-VSP 3430.00/2,000 NJU7024D-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp 14-Dip 213 1.78 1.42 
NJMO64D-ND J-Fet Input Op Amp 14-Dip 983 1B 62] | NJU7024M-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp 14-DMP 2.25 188 1.50 
NJMO72D#-ND Dual J-Fet Input Op Amp* 8-Dip 45 38.30} | NJU7031D-ND Low Voltage CMOS Op Amp 8-Dip 75 63 50 
NJMO74M-ND Quad J-Fet Input Op Amp 14-DMP 1.05 88 -70| | NJU7031M-ND Low Voltage CMOS Op Amp 8-DMP 75 63 50 
NJM082D-ND Dual J-Fet Input Op Amp 8-Dip 48 40 32] | NJU7032M#4-ND Dual Low Voltage CMOS Op Amp* 8-DMP 99 83 66 
NJMO84D-ND Quad J-Fet Input Op Amp 14-Dip 1.47 98 -78|  /NJU7034D-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp 14-Dip 171 143 (1.414 
NJM319M#-ND. Precision, High Speed, Dual Voltage Comparator* 14-DMP 1.08 -90 12 NJU7051D-ND Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 8-Dip 138 115 92 
NJM2060D-ND High-Gain, Wide-Bandwidth, Quad Op Amp 14-Dip 60 50 40 NJU7051M-ND Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 8-DMP 1.05 88 70 
NJM2073M#-ND Dual Low Voltage Power Amp* 8-DMP 87.73.58) | NJU7054D-ND Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 14-Dip 153° 1.28 1.02 
NJM2076D-ND Dual Low Voltage Power Amp 8-Dip 1.38 1.15 92) | NJU7054M-ND. Quad Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 14-DMP 147 1.23 98 
NJM2076M-ND Dual Low Voltage Power Amp 8-DMP 1.38 1.15 92 NJU7061D-ND Single Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 8-Dip 1.02 85 68 
NJM2082D#-ND Dual J-Fet Input Op Amp* 8-Dip 60 50 40) | NJU7072M-ND Dual Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 8-DMP 168 #140 1.12 
NJM2100D#-ND Dual Op Amp* 8-Dip 60 50 40 NJU7074D-ND Quad Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 14-Dip 2.73 2.28 1.82 
NJM2113M#-ND Low Voltage Audio Power Amp* 8-DMP OF AB 38 NJU7074M-ND. Quad Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 14-DMP 210 1.75 1.40 
NJM2119M#-ND Dual Single Supply Op Amp* 8-DMP 117 98 78 NJU7081R-TE1CT-ND Single Low Voltage CMOS Power Amp 8-VSP. 63 53 A2 
NJM2120M-ND Op Amp, 2-Input/1-Output Analog Switch 8-DMP 66 55 44 NJU7081R-TE1TR-ND Single Low Voltage CMOS Power Amp 8-VSP. 735.00/2,000 
NJM2121M-ND Dual Op Amp, 2-Input/1-Output Analog Switch 8-DMP 54 45 36 NJU7082BV-TE1CT-ND Dual Low Voltage CMOS Power Amp 8-SSOP 72 60 AB 
NJM2122D-ND Ultra Low Noise Dual Op Amp 8-Dip 117 98 78 NJU7091AF-TE1CT-ND LP/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp 5-MTP 51 43 34 
NJM2125F-TE1#CT-ND Single Supply Op Amp* 5-MTP 63 53 42| | NJU7092AF-TE1CT-ND LP/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp 5-MTP 39 33 26 
NJM2125F-TE1#TR-ND Single Supply Op Amp* 5-MTP 1104.00/3,000 NJU7092AF-TE1TR-ND LP/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp 5-MTP 682.50/3,000. 
NJM2135M-TE2CT-ND Low Voltage Audio Power Amp 8-DMP 63 53 42 NJU7093AF-TE1#CT-ND LP/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp* 5-MTP 63 53 42 
NJM2135M-TE2TR-ND Low Voltage Audio Power Amp 8-DMP 735.00/2,000 NJU7O93AF-TE1#TR-ND | LP/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp* 5-MTP 1104.00/3,000 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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(Cont.) MANAGEMENT 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25-100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NJU7094D-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 8-Dip 1.32 1.10 88 NJM317F#-ND Adjustable 1.5A, Voltage Regulator with Isolated Tab* | TO-220F 87 13 58 
NJU7094M-ND. Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 8-DMP 1.32 1.10 88 NJM431D-ND Adjustable Precision Shunt Regulator 8-Dip A8 A0 32 
NJU7094R-TE1CT-ND. Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 8-VSP 2.73 2.28 1.82 NJM431E-ND Adjustable Precision Shunt Regulator 8-SOIC 42 35 .28 
NJU7094R-TE1TR-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 8-VSP. 3185.00/2,000 NJM431M-ND. Adjustable Precision Shunt Regulator 8-DMP 54 A5 36 
NJU7094RB1-TE1#CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp* 8-TVSP 2.73 2.28 1.82 NJM723M-ND Precision Voltage Regulator 14-DMP 54 45 36 
NJU7094RB1-TE1#TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp* 8-TVSP 3256.00/2,000 NJM723M#-ND Precision Voltage Regulator* 14-DMP 72 60 48 
NJU7094V-TE1CT-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 8-SSOP 147 1.23 98 NJM2355D#-ND 2-Output High Voltage Switching Regulator* 18-Dip 258 215 1.72 
NJU7094V-TE1TR-ND. Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 8-SSOP. 1715.00/2,000 NJM2360D#-ND DC/DC Converter Control IC* 8-Dip 84 70 56 
NJU7095D-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 8-Dip 1.26 = 1.05 84 NJM2370R02-TE1CT-ND 2.0V, LDO Voltage Regulator with On/Off Control 8-VSP 60 50 40 
NJU7095M-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 8-DMP 1.26 1.05 84 NJM2370R02-TE1TR-ND 2.0V, LDO Voltage Regulator with On/Off Control 8-VSP 700.00/2,000 
NJU7095R-TE1CT-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 8-VSP 2.73 2.28 1.82 NJM2370R03-TE1CT-ND 3.0V, LDO Voltage Regulator with On/Off Control 8-VSP 60 50 40 
NJU7095R-TE1TR-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 8-VSP 3185.00/2,000 NJM2370R03-TE1TR-ND 3.0V, LDO Voltage Regulator with On/Off Control 8-VSP 700.00/2,000 
NJU7095RB1-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 8-TVSP. 2.73 2.28 1.82 NJM2370R37-TE1CT-ND 3.7V, LDO Voltage Regulator with On/Off Control 8-VSP 60 50 40 
NJU7095RB1-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 8-TVSP 3185.00/2,000 NJM2370R37-TE1TR-ND 3.7V, LDO Voltage Regulator with On/Off Control 8-VSP 700.00/2,000 
NJU7095V-TE1CT-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 8-SSOP 2.73 2.28 1.82 NJM2373AF-TE1CT-ND Adjustable High Precision Shunt Regulator 5-MTP 66 55 A4 
NJU7095V-TE1TR-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 8-SSOP 3185.00/2,000 NJM2373AF-TE1TR-ND Adjustable High Precision Shunt Regulator 5-MTP 1155.00/3,000 
NJU7096M-ND. Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 8-DMP 96 80 64 NJM2373AU-TE1CT-ND Adjustable High Precision Shunt Regulator SOT-89 84 70 56 
NJU7096R-TE1#CT-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp* 8-VSP 2.73 2.28 1.82 NJM2373AU-TE1TR-ND Adjustable High Precision Shunt Regulator SOT-89 490.00/1,000 
NJU7096R-TE1#TR-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp* 8-VSP 3256.00/2,000 NJM2384D-ND. DC/DC Converter Control 14-Dip 2.10 1.75 1.40 
NJU7096RB1-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 8-TVSP 2.73 2.28 1.82 NJM2391DL103TE1#CT-ND | 3V, Low Dropout Voltage Regulator TO-252 84 10 56 
NJU7096RB1-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 8-TVSP 3185.00/2,000 NJM2391DL103TE1#TR-ND | 3V, Low Dropout Voltage Regulator TO-252 1524.00/3,000 
NJU7096V-TE2CT-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 8-SSOP 2.73 2.28 1.82 NJM2396F05-ND Low Dropout Voltage Regulator TO-220F-4| 1.14 95 76 
NJU7096V-TE2TR-ND. Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 8-SSOP 3185.00/2,000 NJM2396F63-ND Low Dropout Voltage Regulator TO-220F-4| 1.05 88 70 
NJU7102AD-ND CMOS Comparator with CMOS Output 8-Dip 3.15 263 2.10 NJM2397F-ND Adjustable Low Dropout Voltage Regulator TO-220F-4| 1.14 95 716 
NJU7102AM-ND CMOS Comparator with CMOS Output 8-DMP 3.15 263 210 NJM2800F3342TE1CT-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator with Reset 5-MTP 1.05 88 10 
NJU8721V-TE1CT-ND Class-D Headphone Amplifier for Digital Audio 20-SSOP | 4.20 3.50 2.80 NJM2800F3342TE1TR-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator with Reset 5-MTP 1837.50/3,000 
NJU8721V-TE1TR-ND Class-D Headphone Amplifier for Digital Audio 20-SSOP 4900.00/2,000 NJM2800U3342TE1#CT-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulator with Reset SOT-89-5 | 1.05 88 70 
NJU8725V-TE1CT-ND Class-D Amp for Digital Audio 24-SSOP | 6.30 5.25 4.20) + |NJM2800U3342TE1#TR-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulator with Reset SOT-89-5 630.00/1,000 
NJU8725V-TE1TR-ND Class-D Amp for Digital Audio 24-SSOP 7350.00/2,000 NJM2845DL118TE1CT-ND__|1.8V, Low Dropout Voltage Regulator TO-252 63 53 42 
NJU8752V-TE1#CT-ND Analog Signal Input Class-D Amp for Piezo Speaker* 14-SSOP | 546 4.55 3.64 NJM2845DL118TE1TR-ND | 1.8V, Low Dropout Voltage Regulator TO-252 1102.50/3,000 
NJU8752V-TE1#TR-ND Analog Signal Input Class-D Amp for Piezo Speaker* 14-SSOP 4236.00/2,000 NJM2845DL123TE1CT-ND | 2.3V, Low Dropout Voltage Regulator TO-252 63 53 42 
NJU8754V-TE2#CT-ND Analog Signal Input Monaural Class-D Power Amp* 10-SSOP | 2.19 1.83 1.46 NJM2845DL123TE1TR-ND | 2.3V, Low Dropout Voltage Regulator TO-252 1102.50/3,000 
NJU8755V-TE1#CT-ND Analog Signal Input Stereo Class-D Power Amp* 20-SSOP | _ 3.42 2.85 2.28 NUJM2845DL125TE1CT-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator TO-252 63 53 42 
NJU8755V-TE1#TR-ND Analog Signal Input Stereo Class-D Power Amp* 20-SSOP 3990.00/2,000 NJM2845DL103TE1CT-ND__|3V, Low Dropout Voltage Regulator TO-252 63 53 42 
NJM2845DL103TE1TR-ND | 3V, Low Dropout Voltage Regulator TO-252 1102.50/3,000 
NJM2846DL303TE1#CT-ND | 3V, Low Dropout Voltage Regulator TO-252-5 81 68 54 
/ NJR Corporation PY NAastoy | NeM2846DL303TE1#TR-ND /3V, Low Dropout Voltage Regulator T0-252-5 | 1417.50/3,000 
— = NJM2846DL318TE1#CT-ND | 1.8V, Low Dropout Voltage Regulator TO-252-5 81 68 54 
Digi-Key one Price Each NJM2846DL318TE1#TR-ND_|1.8V, Low Dropout Voltage Regulator 10-252-5 1417.50/3,000 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 NJM2846DL323TE1#CT-ND |2.3V, Low Dropout Voltage Regulator T0-2525| 81 68 54 
NJM2577M-TE2#CT-ND | Quad Video Driver* 20-DMP 3.00 2.50 2.00} |NJM2846DL323TE1#TR-ND | 2.3V, Low Dropout Voltage Regulator TO-252-5 1419.00/3,000 
NJM2577M-TE2#TR-ND | Quad Video Driver* 20-DMP 3500.00/2,000 NJM2846DL333TE1#CT-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator TO-252-5 81 68 54 
NJM3517D2#-ND Stepper Motor Controller/Driver* 16-Dip 5.58 4.65 3.72] |NJM2855DL1-05-TE1#CT-ND |5V, Low Dropout Voltage Regulator* TO-252 63 53 A2 
NJM3517E2#-ND Stepper Motor Controller/Driver* 16-EMP 5.58 4.65 3.72) |NJM2856DL3-05-TE1#CT-ND |5V, Low Dropout Voltage Regulator* TO-252-5 63 53 42 
NJM3717D2#-ND Stepper Motor Driver* 16-Dip 213 1.78 1.42| |NJM2860F3-33TE1CT-ND —|3.3V, Low Dropout Voltage Regulator SC-88A 5 38 30 
NJM3770AD3#-ND Stepper Motor Driver* 16-Dip (Batwing)| 4.50 3.75 3.00 NJM2860F3-33TE1TR-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator SC-88A 787.50/3,000 
NJM3771D2#-ND Dual Stepper Motor Driver* 22-Dip 6.00 5.00 4.00) | NJM2863F03-TE1CT-ND 3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator | SOT-23 45 38 30 
NJM3771FM2#-ND Dual Stepper Motor Driver* 28-PLCC 6.00 5.00 4.00} | NJM2863F03-TE1TR-ND 3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator | SOT-23 787.50/3,000 
NJM3772D2-ND Dual Stepper Motor Driver 22-Dip 5.46 4.55 3.64) | NJM2863F28-TE1CT-ND. 2.8V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Reg. SOT-23 45 38 30 
NJM3773D2#-ND Dual Stepper Motor Driver* 22-Dip 5.13 4.28 3.42] | NJM2863F28-TEITR-ND 2.8V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Reg. SOT-23 787.50/3,000 
NJM3775D2#-ND Dual Stepper Motor Driver* 22-Dip 5.13 4.28 3.42] | NJM2863F29-TE1CT-ND 2.9V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Reg. SOT-23 5 38 30 
NJM3777E3#-ND Dual Stepper Motor Driver* 24-EMP 5.13 4.28 3.42) | NJM2863F29-TE1TR-ND 2.9V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Reg. SOT-23 787.50/3,000 
NJM37717E3-ND Stepper Motor Driver 24-EMP 5.04 4.20 3.36) | NJM2864F03-TE1CT-ND 3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator | SOT-23 45 38 30 
NJU6048F-TEICT-ND | High Efficiency White LED Driver S0T-23-5 1.68 1.40 1.12] | NJIM2864F03-TEITR-ND 3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator | SOT-23 787.50/3,000 
NJU6048F-TEITR-ND__| High Efficiency White LED Driver SOT-23-5 2940.00/3,000 NJM2865F3331E1#CT-ND — |3.3V, Low Dropout Voltage Regulator* SCB8A 48. #40 32 
NJUGO50F-TE2#CT-ND | High Efficiency White LED Driver* SOT-23-5 4.50 1.25 1.00) | NJM2865F333TE1#TR-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator* SC88A 840.00/3,000 
NJUGO50F-TE2#TR-ND | High Efficiency White LED Driver* SOT-23-5 2625.00/3,000 NJM2870F21-TEICT-ND —/2.1V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 42 35 28 
NJU6060V-TE1#CT-ND | Full Color LED Controller Driver with PWM Control* 10-SSOP 147 = 1.23 98 NJM2870F21-TE1TR-ND 2.1V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 735.00/3,000 
NJU6060V-TE1#TR-ND | Full Color LED Controller Driver with PWM Control* 10-SSOP 1750.00/2,000 NJM2870F33-TE1#CT-ND 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23 39 33 26 
NJU7325R-TEICT-ND_ | Single-Phase DC Brushless Motor Driver 8-VSP 1.05 __.88__.70| | NJM2870F33-TET#TR-ND  |3.3V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 684.00/3,000 
NJU7325R-TE1TR-ND | Single-Phase DC Brushless Motor Driver 8-VSP 1225.00/2,000 NJM2870F48-TE1CT-ND 4.8V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 42 35 28 
NJU8711V-TE2#CT-ND |3V Operation Switching Driver for Class D Amp* 10-SSOP 2.52 210 1.68 NJM2870F48-TE1TR-ND 4.8V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 735.00/3,000 
NJU8711V-TE2#TR-ND |3V Operation Switching Driver for Class D Amp* 10-SSOP 3256.00/2,000 NJM2871AF25TE1#CT-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23 48 40 32 
NJU8713V-TE1#CT-ND | 2V Operation Switching Driver for Class D Amp* 14-SSOP 2.73 2.28 1.82) | NJM2871AF25TE1#TR-ND__ |2.5V, Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23 840.00/3,000 
NJU8713V-TE1#TR-ND_|2V Operation Switching Driver for Class D Amp* 14-SSOP 2766.00/2,000 NJM2880U21-TE1CT-ND 2.1V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-89-5 75 63 50 
NJW4301D-ND 2-Channel Bridge Driver 16-Dip 348 2.90 2.32] |NJM2880U21-TEITR-ND —/2.1V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-89-5 437.50/1,000 
NJW4301M-ND 2-Channel Bridge Driver 30-SDMP 3.48 2.90 2.32] | NJM2881F28-TE1#CT-ND | 2.8V, Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23-5| 54 45 36 
NJM2886DL233TE1CT-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator TO-252-5 96 80 64 
A NJM2886DL233TE1TR-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator TO-252-5 1680.00/3,000 
€{XD / NJR Corporation ULTIPLEXERS QU20ns) SV, Low Dropout Voltage Regulator TO-220F | 72 ~«60SB 
Digi-Ke Price Each NJM2930F85-ND 8.5V, Low Dropout Voltage Regulator TO-220F 72 60 48 
P: a N y Deseripti Pk 1 25 100 NJM2930L85-ND 8.5V, Low Dropout Voltage Regulator TO-92 54 45 36 
EWU SCHON g. NJM7905FA#-ND 5V, 1.5A, Negative Voltage Reg. with Isolated Tab* | T0-220F| 78 65 52 
NJU4051BM-ND 8x1 Mux/Demux 16-DMP 93.78 62) | NJM7908FA#-ND 8V, 1.5A, Negative Voltage Reg. with Isolated Tab* | TO-220F | 78 65 52 
NJU4053BD-ND 2x1Triple Mux/Demux 16-Dip 96-80-64) M7912FA-ND 12V, 1.5A, Negative Voltage Reg. with Isolated Tab* | TO-220F 78 65 52 
NJM7915FA#-ND. 15V, 1.5A, Negative Voltage Reg. with Isolated Tab* | TO-220F 78 65 52 
Fy NJM7918FA#-ND 18V, 1.5A, Negative Voltage Reg. with Isolated Tab* | TO-220F 78 65 52 
CIRC) /NJR Corporation NJM7924FA-ND. 24V, 1.5A, Negative Voltage Reg. with Isolated Tab TO-220F 93 718 62 
Digi-Key Price Each NJM7924FA#-ND 24V, 1.5A, Negative Voltage Reg. with Isolated Tab* | TO-220F 18 65 52 
Part No Description Pkg 1 25 100 NJU7201L12-ND 1.2V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulator TO-92 60 50 40 
- = a = NJU7201L232#-ND 3.2V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulator* TO-92 60 50 40 
NJM78LROSBD-ND Series Regulator with Reset Function 8-Dip 7260 48) |) JU7201L55-ND 5.5V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulator | 0-92 3053 
NJM78LROSBM-ND Series Regulator with Reset Function 8-DMP 450 38 30) | yyu7201U32#-ND 3.2V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulator* | SOT-89 63053) AD 
NJM78LOSUA#-ND SV, 100mA, Positive Voltage Regulator SOT-89 | 39 33.26) | yyu7222L50-ND 5V,, High Prec./Output Current CMOS 3-Terminal T0-92 84 «70— 56 
NJM78LO6UA#-ND 6V, 100mA, Positive Voltage Regulator* SOT-89 39 33 26 Voltage Reg. 
NJM78LO8UA#-ND 8V, 100mA, Positive Voltage Regulator* SOT-89 39 .33 26 " i i i a 
NUM7BLOQUA#-ND 9V;100mA. Positive Voltage Regulator™ S0T89 | 393326) | N/U7222U80-ND Se ee ee Saad (eee 
NJM78L12UA#-ND 12V, 100mA, Positive Voltage Regulator* SOT-89 39° 33.26] | NJu7222U50-ND 5V, High Prec./Output Current CMOS 3-Terminal SOT-89 66 55 44 
NJM78L15UA#-ND 15V, 100mA, Positive Voltage Regulator* SOT-89 39 33 26 Voltage Reg. 
NJM78LROSBUTE1#CT-ND | Series Regulator with Reset Function* SOT-89-5 63 53 42] | NJU7223F18-ND 1.8V, 500mA Low Dropout Voltage Regulator TO-220F 93 78 62 
NJM78LROSBUTE1#TR-ND__| Series Regulator with Reset Function* SOT-89-5 368.00/1,000 NJU7223F504-ND 5V, 500mA Low Dropout Voltage Regulator* TO-220F 93 78 62 
NJM78LROSDD-ND Series Regulator with Reset Function 8-Dip 72 60 48] | NJU7231F28-TE1CT-ND 2.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Reg. | 5-MTP 60 50 40 
NJM78LROSDU-TE1CT-ND _ | Series Regulator with Reset Function SOT-89-5| 60 50  .40| [NJU7231F28-TEITR-ND | 2.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Reg. | 5-MTP 1050.00/3,000 
NJM78MO5FA#-ND 5V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab* | TO-220F | .57 48 38] | NJU7231F52-TE1CT-ND —_‘|5.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Reg. | 5-MTP 60 50 40 
NJM78MO9FA#-ND 9V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab* | TO-220F 57 48 38 NJU7231L12-ND 1.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Reg. TO-92 75 63 50 
NJM78M12FA#-ND 12V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab* | TO-220F 57 48 38 NJU7231L28-ND 2.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Reg. TO-92 75 63 50 
NJM78M24FA#-ND 24V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab* | TO-220F 5T 48 38 NJU7231L52-ND 5.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Reg. TO-92 75 63 50 
NUJM79L05UA#-ND 5V, 100mA, Negative Voltage Regulator* SOT-89 45 38 == -.30) | NJU7231U18-TETCT-ND 1.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Reg. | SOT-89 60 50 40 
NUJM79L08UA#-ND 8V, 100mA, Negative Voltage Regulator* SOT-89 45 38 ~—-.30) | NJU7231U30-TE1CT-ND 3V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Reg. SOT-89 60 50 40 
NJM79L12L2A#-ND 12V, 100mA, Negative Voltage Regulator* TO-92 42 35 -28| | NJU7231U30-TE1TR-ND 8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Reg. SOT-89 350.00/1,000 
NJM79L12UA#-ND 12V, 100mA, Negative Voltage Regulator* SOT-89 A5 38 -30| | NJU7231U50-TE1CT-ND 5V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Reg. SOT-89 60 50 40 
NJM79L24UA-ND 24V, 100mA, Negative Voltage Regulator SOT-89 69 58 AG NJU7231U50-TE1TR-ND 5V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Reg. SOT-89 350.00/1,000 
NJM79MO5FA#-ND 5V, 500mA, Negative Voltage Reg. with Isolated Tab* | TO-220F 63 53 42| | NJU7241F18-TEICT-ND 1.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Reg. 5-MTP 69 58 AG 
NJM79MO08FA-ND 8V, 500mA, Negative Voltage Reg. with Isolated Tab | TO-220F 69 58 46] | NJU7241F18-TE1TR-ND 1.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Reg. 5-MTP 1207.50/3,000 
NJM79M18FA-ND 18V, 500mA, Negative Voltage Reg. with Isolated Tab | TO-220F 69 58 46| | NJU7241F28-TE1CT-ND 2.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Reg. 5-MTP 69 58 6 
NJM79M24FA-ND. 24V, 500mA, Negative Voltage Reg. with Isolated Tab | TO-220F 69 58 -46| | NJU7241F28-TE1TR-ND 2.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Reg. 5-MTP 1207.50/3,000 
NJM317DL1-TE1CT-ND Adjustable 3-Terminal Positive Voltage Regulator TO-252 90 1 -60| |NJU7241F40-TE1CT-ND 4V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Reg. 5-MTP 69 58 46 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
NJU7241F40-TETTR-ND _|4V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Reg. 5-MTP 1207.50/3,000 NJGT505R-TE1#TR-ND SPDT Switch, GaAs MMIC* 8-VSP 2240.00/2,000 
NJU7241F50-TE1CT-ND 5V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Reg. 5-MTP 69 58  .46) |NJG1506R-TE2CT-ND SPDT Switch, GaAs MMIC B-vSP | 147 1.23 98 
NJU7241F50-TE1TR-ND —_‘/5V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Reg. 5-MTP 1207.50/3,000 NJG1506R-TE2TR-ND SPDT Switch, GaAs MMIC 8-VSP 1715.00/2,000 
NJU7250F25-TE1CT-ND 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator 5-MTP 69 58 46) |NJG1512V-TE1CT-ND SPDT Switch, GaAs MMIC 14-SSOP | 2.28 1.90 1.52 
NJU7250F25-TE1TR-ND _|2.5V, Low Dropout Voltage Regulator 5-MTP 1207.50/3,000 NJG1512V-TE1TR-ND. SPDT Switch, GaAs MMIC. 14-SSOP 2660.00/2,000 
NJU7261U30-TEICT-ND _|3V, CMOS Step-Up Switching Regulator S0T-895| 96 .80 64] |NUGISTGR-TETCT-ND SPDT Switch, GaAs MMIC BVSP | 210 1.75 140 
NJU7261U30-TEITR-ND — |3V, CMOS Step-Up Switching Regulator SOT-89-5 560.00/1,000 NJG1516R-TEITR-ND SPDT Switch, GaAs MMIC 8-VSP 2450.00/2,000 
NJU7261U33-TEICT-ND —_/3.3V, CMOS Step-Up Switching Regulator SOT-89-5| 96  .80 64] |NJG1519KC1-TESCT-ND SPAT Switch, GaAs MMIC 10-FLP | 2.73 2.28 1.82 
NJU7261U33-TEITR-ND | 3.3V, CMOS Step-Up Switching Regulator SOT-89-5 560.00/1,000 NJG1519KC1-TE3TR-ND SP4T Switch, GaAs MMIC 10-FLP 4777.50/3,000 
NJU7261U50-TEICT-ND _|5V, CMOS Step-Up Switching Regulator SoT-89-5| 96 80 64] | NJG1522KB2-TE1CT-ND SPDT Switch, GaAs MMIC 6-FLP 126 1.05 84 
NJU7600M-ND PWM Control Boost/Flyback Switching Regulator 8-DMP | 126 1.05 84 Mn Sa ABUL TEICT SND pep ah Gals Mic lente oe fia ooo 
NJU7662D#-ND DC/DC Voltage Converter* 8-Di 150 1.25 1.00 B : : 00/4, 
NJU7665AF-TEICT-ND | Small Package Voltage Inverter stp | 128 108 g4|_ |NJG1528KC1-TESCT-ND DPDT Switch, GaAs MMIC 10-FLP | 348 290 232 

. % * 4 ; : . NJG1528KC1-TESTR-ND DPDT Switch, GaAs MMIC 10-FLP 6090.00/3,000 
NJU7665CF-TE1#CT-ND Small Package Voltage Inverter 5-MTP 1.26 = 1.05 84 i q 
NJU7670V-TE1CT-ND Voltage Tripler ya-ssop | 303 253 202| |NJG1532KB2-TE2#CT-ND SPDT Switch, GaAs MMIC 6-FLP 126 1.05 84 
NJU7670V-TETTR-ND Voltage Tripler TSSOP 73535 00/2000 NJG1532KB2-TE2#TR-ND SPDT Switch, GaAs MMIC* 6-FLP 2259.00/3,000 

5 f , pa eae NJG1544HC3-TE1CT-ND 2x2 Antenna Switch GaAs MMIC 10-USB | 147 1.23 98 
NJU7700F25-TE1CT-ND. 2.5V, N-Channel Open Drain Voltage Detector SOT-23-5 42 35 28 i 

. : : , aa NJG1544HC3-TE1TR-ND 2x2 Antenna Switch GaAs MMIC 10-USB 2572.50/3,000 
NJU7700F25-TE1TR-ND 2.5V, N-Channel Open Drain Voltage Detector SOT-23-5 735.00/3,000 ; ‘ 

i i i ‘ oa NJG1617K11-TE1CT-ND Wireless LAN DPDT GaAs MMIC Switch 12-QFN | 1.38 115 92 
NJU7700F27-TE1CT-ND 2.7V, N-Channel Open Drain Voltage Detector SOT-23-5 42 35 28 NJM2233BD-ND 9-Input Single Video Switch 8-Di 42 35 28 
NJU7700F27-TE1TR-ND 2.7V, N-Channel Open Drain Voltage Detector SOT-23-5 735.00/3,000 a a we m . ‘i i ; 

NJM2234D-ND. 3-Input Video Switch 8-Dip 51 43 34 
NJU7701F06-TETCT-ND 6V, CMOS Output Voltage Detector S0T-235| 42 35 28 ‘| f , * a 
NJM2234M#-ND 3-Input Video Switch 8-DMP 51 4384 
NJU7701F28-TE1CT-ND 2.8V, CMOS Output Voltage Detector SOT-23-5] 42 35 .28 i oe : 
NJM2244M#-ND 3-Input Video Switch 8-DMP 57 4888 
NJU7701F28-TE1TR-ND —|2.8V, CMOS Output Voltage Detector SOT-23-5 735.00/3,000 NJM2249M-ND 3-Input Video Switch somp | 105 88 70 
NJU7701F44-TE1CT-ND 4.4V, CMOS Output Voltage Detector SOT-23-5] 42 35 28] | Nyoo79D4-ND 3-Input, 2-Output Video Switch for AV-Set* 14-Dip | 150 125 1.00 
NJU7701F44-TE1TR-ND 4.4V, CMOS Output Voltage Detector SOT-23-5 735.00/3,000 NJM2283D-ND 2-Input. 3-Channel Video Switch 16-Dip | 150 1.25 1.00 
NJU7771F03-TE1CT-ND 3V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 45 3830] | nym2283M-ND 2-Input, 3-Channel Video Switch 16-pMp | 135 113 90 
NJU7771F03-TE1TR-ND 3V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 787.50/3,000 NJM2284V-TE1CT-ND 2-Input, 3-Channel Video Switch 16-SSOP| 114 95 76 
NJU7771F05-TE1CT-ND 5V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 45 38 30) | NJM2284V-TE1TR-ND 2-Input, 3-Channel Video Switch 16-SSOP 1330.00/2,000 
NJU7772F03-TE1CT-ND 3V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 2 35 28) | NJM2285M-ND 2-Input, 3-Channel Video Switch 16-DMP 117 98 78 
NJU7772F03-TE1TR-ND 3V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 735.00/3,000 NJM2285V-TE2CT-ND 2-Input, 3-Channel Video Switch 16-SSOP | 1.17 98 78 
NJU7772F15-TE1#CT-ND —/1.5V, Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23 42.35.28) | NJM2285V-TE2TR-ND 2-Input, 3-Channel Video Switch 16-SSOP 1365.00/2,000 
NJU7772F15-TE1#TR-ND 1.5V, Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23 735.00/3,000 NJM2286D-ND 2-Input, 3-Channel Video Switch 16-Dip 150 1.25 1.00 
NJU7773F25-TE1CT-ND 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 A5 38 -30] | NJM2286V-TE1#CT-ND 2-Input, 3-Channel Video Switch* 16-SSOP | 1.29 1.08 86 
NJU7773F25-TE1TR-ND 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 787.50/3,000 NJM2286V-TE1#TR-ND 2-Input, 3-Channel Video Switch* 16-SSOP 1506.00/2,000 
NJU7773F33-TE1CT-ND 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 A5 38 30} | NJM2296D-ND 5-Input, 3-Output Video Switch 16-Dip 2.19 183 1.46 
NJU7773F33-TE1TR-ND 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 787.50/3,000 NJM2296M-ND 5-Input, 3-Output Video Switch 16-DMP 198 165 1.32 
NJU7774F03-TE1CT-ND 3V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 45 38 30} | NJM2506M-ND 3-Input, 2-Input Video Switch 16-DMP 1.08 90 712 
NJU7774F03-TE1TR-ND 3V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 787.50/3,000 NJM2508M-ND 3-Input, 2-Input Video Switch 16-DMP 1.26 = 1.05 84 
NJU7774F15-TE1CT-ND 1.5V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 45 38 30} (NJM2513M-ND_ 3-Input, 2-Input Video Switch 16-DMP 1.35 1.13 90 
NJU7774F15-TE1TR-ND 1.5V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 787.50/3,000 NJM2520M-ND 2-Input, 1-Output Audio Switch 8-DMP 48 4082 
NJU7774F28-TE1CT-ND 2.8V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 45.3830] | NJM2521D-ND 3-Input, 1-Output Audio Switch 8-Dip 66 6.55 a4 
NJU7774F28-TE1TR-ND 2.8V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 787.50/3,000 NJM2533D-ND 2-Input, 1-Output Video Switch 8-Dip 51 4334 
NJU7775F05-TE1CT-ND 5V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 45.38 30] | NUM2534D-ND 3-Input, 1-Output Video Switch 8-Dip 66 55 44 
NJU7775F05-TE1TR-ND 5V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 787.50/3,000 NJM2534M-ND 3-Input, 1-Output Video Switch 8-DMP 66 554 
NJU7775F33-TE1CT-ND 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 45.38 30} |NJM2535D-ND 3-Input, 1-Output Video Switch 8-Dip 66 554 
NJU7776F25-TE1CT-ND 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 45.38 .30| | NUJM2535M-ND 3-Input, 1-Output Video Switch 8-DMP 66 4.55 (44 
NJU7776F25-TEITR-ND |2.5V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 787.50/3,000 beet ‘ib ipa a Band 4 cer Bo a a 
NJU7776F33-TE1CT-ND 3.3V, Low Dropout Voltage Regulat SOT-23 45.38 ~— 30 : : i . s / 
NJU7776F33-TEITR-ND —_|3.3V, Low Dropout Voltage Regulator SOT-23 787.50/3,000 RUMEDS aMeLEaL TEND VIFSIE Demodulator 2025808 fe = 48 118 
— —— NJM2542V-TETTR-ND VIF/SIF Demodulator 20-SSOP 2065.00/2,000 
INURE ti NJM2584D-ND Wideband 3-Circuits Video Switch 16-Dip | 1.68 140 1.12 
orporation NJM2595M-ND 5-Input, 3-Output Video Switch 16-DMP | 1.77 148 1.18 
P Di SPECIALIZED ICs Bityeeayan 5-Input, 3-Output Video Switch for $2 24-DMP | 336 280 224 
Digi-Key Price Each NJM2670D2#-ND Dual H-Bridge Driver* 22-Dip | 4.92 4.10 3.28 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 NIMe6 fee ND Dual erilge Drivers i ore ae a0 oo 
NJM1496M-ND Double Balanced Modulator/Demodulat T4-DMP | 1.65 138 1.10 i uad Single Supply Op Amp* i 9 : / 
NJM2211D#-ND FSK DemodulatorTone fae 14-Dip | 1.71 1.43 1.14] |NdM2902N#-ND Quad Single Supply Op Amp® 14-Dip | 96-80" 
NJM2211M#-ND FSK Demodulator/Tone Decoder* 14-S0IC | 1.71 143 1.14] |NUMS403AD#-ND Single Supply Quad Op Amp* 14-Dip 99 8366 
| i i 7 NJM3403AM-ND. Single Supply Quad Op Amp 14-DMP 96 80 64 
NJM2229M-ND Sync. Separation with AFC 16-DMP | 1.68 140 1.12 = ; 

fi i a NJM3404AD#-ND Single Supply Dual Op Amp* 8-Dip 1.02 85 68 

NJM2232AM-ND FM IF with Log Amp 24-DMP | 3.93 3.28 2.62 Held 

7 i erariaral anil NJU201AM#-ND CMOS Quad SPST Switch 16-DMP | 1.32 110 88 
NJM2240D-ND Video Sub-Carrier Signal Quadrupler 8-Dip 1.89 1.58 1.26 ; . 

¥ , “Carrier Si i NJU211D-ND CMOS Quad SPST Switch 16-Dip | 1.38 115 92 
NJM2240M-ND Video Sub-Carrier Signal Quadrupler 8-DMP 189 1.58 1.26 H 

3 i ; Di NJU211M-ND CMOS Quad SPST Switch 16-DMP | 117 98 78 
NJM2248D-ND 3-Input Video Superimposer 8-Dip 1.05 88 70 NJU40668M-ND 4x1 Quad Switch 44-DMP 72 60 48 
NJM2255M-ND Chroma Signal Hue Tint Controller 8-DMP | 168 1.40 1.12 eh uae OW Iic ; 2 d : 
NUM2257D-ND Syne. Séparator with AFC 16-Di 285 6238 190| | NJU7301M-ND CMOS Quad SPST Switch 16-DMP | 1.44 1.20 96 
NJM2259M-ND BF Modulator for UHF Band Te-DMP] 183158126] | NU7311AM-ND Dual SPST Swtich BOOM: | pigiaGs 280), sizict 
NUM2292V-TEICT-ND | Narrow Band EM IF IC 20-ssop | 1.47 123 98) | NJU7312AM-ND DuallDEST Suiten SOME! || ese abe 158 
NUM2292V-TEITR-ND | Narrow Band EM IF IC 20-ssoP | 1745.00/2,000 |_| NUUZ313AM-ND Alcea SUDEP Eo 0e: «ee, ooo 
NJM2294V-TE1CT-ND FM IF IC for Pager 46-SSOP | 3.99 "3.33 266 NJU7600RB1-TE1CT-ND High Speed, Low Voltage Op Switching Regulator | 8-TVSP 1.26 1.05 84 
NJM2294V-TE1TR-ND FM IF IC for Pager 16-SSOP 3675.00/2,000 
NJM2509V-TE1#CT-ND Video Superimposer with Y-C Mixer* 8-SSOP 168 140 1.12 MICROELECTRONICS 
tear ectee ome | ae a ee pee 

x odulator for an a - ‘ a Sharp rice Eaci 
NJM2537V-TE1#CT-ND Low Power FM IF IC for Pager* 20-SSOP | 2.37 1.98 1.58) | Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NJM2537V-TE1#TR-ND | Low Power FM IF IC for Pager* 20-SSOP 2765.00/2,000 PQOSDZ11JO0H | 425-2251-5-ND [5.0V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | SC-63 144. «1713 ~«B2 
NJM2592V-TE1CT-ND 470MHz Input Mixer 455kHz FM IF Demodulator 20-SSOP | 3.15 2.63 2.10] |PQ05DZ51J00H | 425-2252-5-ND |5.0V, 0.5A, Reg. with On/Off Control* NEW!| SC-63 | 1.40 110 80 
NJM2594V-TE1CT-ND Double Balanced Modulation/Demodulation 8-SSOP | 2.94 245 1.96] |PQOSRA11J00H |425-2253-5-ND |5.0V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-220 | 1.95 163 1.14 
MING OH TE LTEND Double Belancad Modulation Demadulation ESecr ; creas 6 PQOSRDO8JOOH |425-2254-5-ND |5.0V, 0.8A, Reg. with On/Off Control* NEW!| TO-220 | 1.40 110 80 

H ervo Motor Controller | : : ’ PQOSRD1BJOOH |425-2255-5-ND_|5.0V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-220 | 1.44 113 82 
NJM2624AD-ND Brushless DC Motor Pre-Driver 16-Dip 1.77 148 1.18) [PQOSRDTTJOOH |425-2444-5-ND [5.0V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-220 | 154 121 88 
TIMZBZANEND ene BG ua Ere Diver it 1 COME Ma Va re PQOSRD21J00H |425-2256-5-ND |5.0V, 2.0A, Reg. with On/Off Control* 70-220 | 1.71 1.43 1.00 

H witching Regulator Control Circui -Dip : : : PQOSRR12 425-1599-5-ND |5.0V, 1.0A, Reg. with Reset, 5% 70-220 | 2.04 1.70 1.19 
NJM3524M-ND Switching Regulator Control Circuit 16-DMP | 1.17.98 — 78) | PQOSVY3H3ZPH | 425-2632-1-ND |5.0V, 3.5A, Reg. with On/Off Control* 70-263 | 336 264 1.73 
NJM7805FA#-ND 5V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab* T0-220F 60 = .50 = .40) | PQOSVY3H3ZPH_|425-2632-2-ND_|5.0V, 3.5A, Reg. with On/Off Control* T0-263 1248.00/1,000 
NJM7806FA#-ND 6V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab* T0-220F 60.50.40! (PQO5VY3H3ZZ ~—*1425-1602-5-ND /5.0V, 3.5A, Reg. with On/Off Control T0-263 288 240 1.468 
NJM7808FA#-ND 8V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab* T0-220F 60 = 50 = 40) | PQOSVY3H3ZZH | 425-2258-5-ND |5.0V, 3.5A, Reg. with On/Off Control* NEW! | TO-263 | 2.88 2.40 1.68 
NJM7809FA#-ND 9V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab* T0-220F 60 = 50 =—.40}_ | PQOSVY053ZPH | 425-2631-1-ND |5.0V, 5.0A, Reg. with On/Off Control* 70-263 | 357 281 1.84 
NJM7812FA#-ND 12V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab* | TO-220F 60 50 40} |PQOS5VY053ZPH |425-2631-2-ND |5.0V, 5.0A, Reg. with On/Off Control* TO-263 1326.00/1,000 
NJM7815FA#-ND 15V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab* | TO-220F 60 50 40} | PQO5VY053ZZ —_|425-1601-5-ND | 5.0V, 5.0A, Reg. with On/Off Control TO-263 2.55 1.70 1.38 
NJM7820FA#-ND 20V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab* | TO-220F 60 50 40} |PQO5VY053ZZH |425-2257-5-ND |5.0V. 5.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-263 255 1.70 1.38 
NJM7824FA#-ND 24V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab* | TO-220F 60 50 40] | PQO7RX11 425-1609-5-ND | Adj., 1.0A, Reg. with On/Off Control TO-220 1.53 1.28 90 
NJU3711D-ND 8-Bit Serial to Parallel Converter 14-Dip 1.17 98 78) |PQO7VR5MAZZ |425-1610-5-ND | Adj., 0.5, Reg. with Reset at 4.2V SC-63 1.26 99 72 
NJU3712D-ND 8-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander 16-Dip | 1.80 1.50 1.20] |PQ09DZ1U 425-1616-2-ND | 9V, 1.0A, Reg. with On/Off Control SC-63 1599.00/3,000 
NJU3712M#-ND 8-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander* 16-SOIC | 1.83 1.53 1.22} |PQO9DZ1UJOOH |425-2266-1-ND_|9V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | SC-63 | 144 113 82 
NJU3716M#-ND 16-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander* 24-SOIC 2.28 1.90 1.52] |PQO9DZTUJOOH |425-2266-2-ND |9V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! SC-63 1599.00/3,000 
NJU6355ED#-ND Serial In/Out Real Time Clock* 8-Dip 171 143 1.14] |PQ09DZ11J00H |425-2266-5-ND | 9V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* MEW! | SC-63 | 1.44 113 82 
NJU39610D2#-ND Microstepping Motor Controller with Dual DAC* 22-Dip 858 7.15 5.72} |PQ09DZ51 425-1617-2-ND | 9V, 0.5A, Reg. with On/Off Control SC-63 1482.00/3,000 
NJU3961 OFM2#-ND Microstepping Motor Controller with Dual DAC* 28-PLCC | 8.58 7.15 5.72] |PQO9RA1 425-1618-5-ND | 9V, 1.0A, Reg. with On/Off Control, 5% 70-220 | 1.77 1.48 1.04 
NJW1150M-ND 6-Channel Electronic Volume 30-SDMP| 5.88 4.90 3.92] |PQO9RA11 425-1619-5-ND_| 9V, 1.0A, Reg. with On/Off Control, 2.5% 70-220 | 195 1.63 1.14 
NJW1151M-ND 6-Channel Electronic Volume 30-SDMP | 8.40 7.00 5.60} [PQO9RDO8 425-1620-5-ND | 9V, 0.8A, Reg. with On/Off Control 70-220 | 140 110 80 
NJWT503AV-TETCT-ND | PLL Synthesizer with 3-Wire Bus for TV Tuner T6-SSOP | 252 210 1.68] |PQO9RD11 425-1621-5-ND | 9V, 1.0A, Reg. with On/Off Control 70-220 | 158 1.24 90 
NJW1503AV-TEITR-ND — | PLL Synthesizer with 3-Wire Bus for TV Tuner 16-SSOP 2940.00/2,000 PQO9RD1B 425-1622-5-ND | 9V, 1.0A, Reg. with On/Off Control TO-220t} 147 116 .84 
NJW1504V-TE1CT-ND PLL Synthesizer with 12C Bus for TV Tuner 16-SSOP | 252 210 1.68} |PQO9RD21J00H |425-2281-5-ND |9V, 2.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-220 | 1.71 143 1.00 
NJW1508V-TE1CT-ND PLL Synthesizer with I2C Bus for TV Tuner 16-SSOP | 1.77 1.48 1.18] [PQO10FZ5MZZ | 425-1551-5-ND_|1.0V, 0.5A, Reg. with On/Off Control Sc-63 | 116 91 66 
NJW1508V-TE1TR-ND PLL Synthesizer with 12C Bus for TV Tuner 16-SSOP 2065.00/2,000 PQOT0FZ01ZZ __[425-1550-5-ND_[1.0V, 1.0A, Reg. with On/Off Control $c-63_ [130 1.0274 
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Sharp Digi-Key Price Each Sharp Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PQO10GNO1ZPH | 425-2543-1-ND | 1.0V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 98 17 51 PQO70XZ5MZZ = |425-1608-5-ND | Adj., 0.5A, Reg. with On/Off Control SC-63 140 1.10 80 
PQO10GNO1ZPH | 425-2543-2-ND | 1.0V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1092.00/3,000 PQO90DNA1ZPH | 425-2638-1-ND_|9.0V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 95 69 A2 
PQ012FZ01ZZH | 425-2218-5-ND | 1.2V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | SC-63 1.30 1.02 -74| |PQO9O0DNA1ZPH |425-2638-2-ND | 9.0V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 882.00/3,000 
PQ012FZ5MZZH | 425-2219-5-ND | 1.2V, 0.5A, Reg. with On/Off Control* NEW! | SC-63 1.16 91 66| |PQO90RDA1SZH |425-2690-5-ND | 9.0V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* TO-220 95 75 54 
PQO12GNO1ZPH |425-2544-1-ND | 1.2V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 98 AT 51 PQ1K253M2ZP | 425-1643-1-ND | 2.5V, 0.3A, Reg. with On/Off Control SOT-23L. 72 52 32 
PQO12GNO1ZPH | 425-2544-2-ND | 1.2V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1092.00/3,000 PQ1K253M2ZP | 425-1643-2-ND | 2.5V, 0.3A, Reg. with On/Off Control SOT-23L 1120.00/5,000 
PQO15EFO1SZ 425-1554-5-ND | 1.5V, 1.0A, Reg. with On/Off Control T0-220 1.12 88 64] |PQ1K303M2ZP | 425-1644-1-ND_|3.0V, 0.3A, Reg. with On/Off Control SOT-23L. we 52 32 
PQO15EFO1SZH | 425-2220-5-ND | 1.5V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-220 1.12 88 64) | PQ1K303M2ZP | 425-1644-2-ND |3.0V, 0.3A, Reg. with On/Off Control SOT-23L 1120.00/5,000 
PQO15EHO1ZPH | 425-2545-1-ND | 1.5V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* T0-263 1.47 1.16 76} |PQ1K333M2ZP | 425-1645-1-ND | 3.3V, 0.3A, Reg. with On/Off Control SOT-23L 72 52 32 
PQO15EHO1ZPH | 425-2545-2-ND | 1.5V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* T0-263 546.00/1,000 PQ1K503M2ZP | 425-1650-1-ND |5.0V, 0.3A, Reg. with On/Off Control SOT-23L 72 52 32 
PQO15EHO1ZZ 425-1555-5-ND | 1.5V, 1.0A, Reg. with On/Off Control TO-263 147 1.16 84} | PQ1KA333MZPH |425-2673-1-ND |3.3V, 0.3A, Reg. with On/Off Control* SOT-23L 53 A2 27 
PQO15EHO2ZPH | 425-2547-1-ND | 1.5V, 2.0A, Reg. with On/Off Control* TO-263 1.86 1.46 .96| |PQIL253M2SP__|425-1651-1-ND_|2.5V, 0.3A, Reg. with On/Off Control SOT-89 68 AQ 30 
PQO15EHO2ZPH | 425-2547-2-ND | 1.5V, 2.0A, Reg. with On/Off Control* T0-263 689.00/1,000 PQ1L303M2SP | 425-1652-1-ND | 3.0V, 0.3A, Reg. with On/Off Control SOT-89 68 AQ 30 
PQ015EHO2ZZ 425-1556-5-ND_|1.5V, 2.0A, Reg. with On/Off Control T0-263 1.59 1.33 93} |PQ1L333M2SPQ |425-1936-1-ND | 3.3V, 0.3A, Reg. with On/Off Control* NEW! | SOT-89 68 AQ 30 
PQO15ENA1ZPH | 425-2619-1-ND | 1.5V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 140 1.10 .72| |PQ1IL333M2SPQ |425-1936-2-ND | 3.3V, 0.3A, Reg. with On/Off Control* NEW! | SOT-89 210.00/1,000 
PQO15ENA1ZPH | 425-2619-2-ND | 1.5V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1560.00/3,000 PQIL503M2SPQ | 425-2311-1-ND | 5.0V, 0.3A, Reg. with On/Off Control* NEW! | SOT-89 68 AQ 30 
PQO15EZ1HZPH | 425-2627-1-ND | 1.5V, 1.5A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1.68 1.32 87} | PQIL503M2SPQ_|425-2311-2-ND_|5.0V, 0.3A, Reg. with On/Off Control* NEW! | SOT-89 210.00/1,000 
PQO15EZ1HZPH | 425-2627-2-ND | 1.5V, 1.5A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1872.00/3,000 PQ1M185M2SPQ | 425-2676-1-ND | 1.8V, 0.5A Reg. with On/Off Control* SOT-89-5 63 50 33 
PQO15EZ1HZZ 425-1558-5-ND_|1.5V, 1.5A, Reg. with On/Off Control SC-63 1.68 1.32 -96| |PQ1M185M2SPQ | 425-2676-2-ND | 1.8V, 0.5A Reg. with On/Off Control* SOT-89-5 252.00/1,000 
PQO15EZ1HZZH =| 425-2224-5-ND | 1.5V, 1.5A, Reg. with On/Off Control* NEW! | SC-63 1.68 1.32 96] | PQIMX55M2SPQ | 425-2677-1-ND | Adj., 0.5A, Reg. with On/Off Control* SOT-89-5 63 50 33 
PQO15EZ5MZZ =| 425-1559-5-ND | 1.5V, 0.5A, Reg. with On/Off Control SC-63 140 1.10 80} | PQIMX55M2SPQ | 425-2677-2-ND | Adj., 0.5A, Reg. with On/Off Control* SOT-89-5 252.00/1,000 
PQO15Y3H3ZPH | 425-2548-1-ND | 1.5V, 3.5A, Reg. with On/Off Control* T0-263 3.33 2.62 1.71 PQIR18 425-1655-1-ND_| 1.8V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23L. 90 65 40 
PQO15Y3H3ZPH | 425-2548-2-ND | 1.5V, 3.5A, Reg. with On/Off Control* TO-263 1235.00/1,000 PQIR23 425-1656-1-ND | 2.3V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23L 90 65 40 
PQO15Y3H3ZZ_ | 425-1561-5-ND_|1.5V, 3.5A, Reg. with On/Off Control SC-63 2.85 2.38 1.67| |PQIR25 425-1657-1-ND | 2.5V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23L 95 69 42 
PQ015YZ01ZZ 425-1562-5-ND | Adj., 1.0A, Reg. with On/Off Control SC-63 1.30 1.02 74| | PQUR25 425-1657-2-ND | 2.5V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23L 1470.00/5,000 
PQO15YZ5MZPH | 425-2661-1-ND | Adj., 0.5A, Regulator* SC-63 1.16 Ao 60| | PQ1R27 425-1658-1-ND | 2.7V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23L. 95 69 A2 
PQO15YZ5MZPH |425-2661-2-ND | Adj., 0.5A, Regulator* SC-63 1287.00/3,000 PQ1R27 425-1658-2-ND_|2.7V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23L. 1470.00/5,000 
PQO15YZ5MZZ | 425-1563-5-ND | 1.5V, 0.5A, Reg. with On/Off Control SC-63 1.16 91 66} | PQIR28 425-1659-1-ND | 2.8V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23L 95 69 42 
PQ018EF01SZ 425-1564-5-ND_|1.8V, 1.0A, Reg. with On/Off Control TO-220 1.12 88 64| | PQ1R28 425-1659-2-ND | 2.8V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23L 1470.00/5,000 
PQO18EFO1SZH | 425-2229-5-ND | 1.8V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* T0-220 1.12 88 64] |PQ1R28J0000H |425-2316-1-ND | 2.8V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23L 95 69 A2 
PQO18EHO1ZPH | 425-2546-1-ND | 1.8V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* T0-263 147 1.16 -76| |PQ1R28J0000H |425-2316-2-ND | 2.8V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23L 1470.00/5,000 
PQO18EHO1ZPH | 425-2546-2-ND | 1.8V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* T0-263 546.00/1,000 PQ1R30 425-1660-1-ND_|3.0V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23L. 95 69 A2 
PQ018EHO1ZZ 425-1565-5-ND | 1.8V, 1.0A, Reg. with On/Off Control TO-263 147 1.16 84} |PQ1R30J0000H |425-2317-1-ND |3.0V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23L 95 69 42 
PQ0O18EHO2ZPH | 425-2549-1-ND | 1.8V, 2.0A, Reg. with On/Off Control* T0-263 1.86 1.46 -96| |PQIR30J0000H |425-2317-2-ND |3.0V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23L 1470.00/5,000 
PQO18EHO2ZPH | 425-2549-2-ND | 1.8V, 2.0A, Reg. with On/Off Control* T0-263 689.00/1,000 PQ1R33J0000H |425-2318-1-ND |3.3V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23L 95 69 A2 
PQ0O18EHO2ZZH | 425-2231-5-ND | 1.8V, 2.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-263 1.59 1.33 93} |PQ1R33J0000H |425-2318-2-ND |3.3V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23L 1470.00/5,000 
PQO18ENO1ZPH | 425-2623-1-ND | 1.8V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1.40 1.10 -72| | PQUR38 425-1662-1-ND_|3.8V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23L. 95 69 42 
PQO18ENO1ZPH | 425-2623-2-ND | 1.8V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1560.00/3,000 PQ1R47 425-1664-1-ND | 4.7V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23L 98 JA7 51 
PQO18ENA1ZPH_ | 425-2620-1-ND_|1.8V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1.40 1.10 72) | PQIR47 425-1664-2-ND |4.7V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23L 1820.00/5,000 
PQO18ENA1ZPH | 425-2620-2-ND | 1.8V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1500.00/3,000 PQiR50 425-1665-1-ND |5.0V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23L 95 69 42 
PQ018EZ01ZZ 425-1567-5-ND | 1.8V, 1.0A, Reg. with On/Off Control SC-63 147 1.16 -84| | PQ1R50 425-1665-2-ND |5.0V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23L 1470.00/5,000 
PQ018EZ02ZPH | 425-2550-1-ND | 1.8V, 2.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1.65 1.30 85} [PQIR50J0000H | 425-2321-1-ND_|5.0V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23L 95 69 42 
PQ018EZ02ZPH | 425-2550-2-ND | 1.8V, 2.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1833.00/3,000 PQ1R50J0000H | 425-2321-2-ND | 5.0V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23L 1470.00/5,000 
PQO18EZ1HZPH | 425-2551-1-ND_|1.8V, 1.5A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1.68 1.32 87} |PQ1T251M2ZP | 425-1670-2-ND | 2.5V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23-5 1014.00/3,000 
PQO18EZ1HZPH | 425-2551-2-ND | 1.8V, 1.5A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1872.00/3,000 PQ1T301M2ZP | 425-1674-1-ND | 3.0V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23-5 1 72 AT 
PQ018EZ1HZZ 425-1568-5-ND |1.8V, 1.5A, Reg. with On/Off Control SC-63 1.68 1.32 .96| |PQ1U181M2ZPH |425-2322-1-ND | 1.8V, 0.3A, Reg. with On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 81 59 36 
PQO18EZ5MZZ | 425-1569-5-ND | 1.8V, 0.5A, Reg. with On/Off Control SC-63 1.40 1.10 80} [| PQ1U181M2ZPH |425-2322-2-ND_| 1.8V, 0.3A, Reg. with On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 756.00/3,000. 
PQO25EF01SZH | 425-2235-5-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-220 1.12 88 64) | PQ1U251M2ZP | 425-1692-1-ND | 2.5V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23-5 81 59 36 
PQO25EF02SZH_ | 425-2688-5-ND_| 2.5V, 2.0A, Reg. with On/Off Control* TO-220 1.54 1.21 88} |PQ1U251M2ZP | 425-1692-2-ND | 2.5V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23-5 756.00/3,000 
PQO25EHO1ZPH | 425-2552-1-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* T0-263 147 1.16 -76| | PQ1U251M2ZPH |425-2323-1-ND | 2.5V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 81 59 36 
PQO25EHO1ZPH | 425-2552-2-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* T0-263 546.00/1,000 PQ1U251M2ZPH |425-2323-2-ND | 2.5V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 756.00/3,000 
PQ025EH01ZZ 425-1571-5-ND |2.5V, 1.0A, Reg. with On/Off Control T0-263 147 1.16 84} [| PQ1U281M2ZPH | 425-2324-1-ND_|2.8V,150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23-5 81 59 36 
PQ025EHO2ZPH | 425-2553-1-ND | 2.5V, 2.0A, Reg. with On/Off Control* T0-263 1.86 1.46 96} | PQ1U281M2ZPH |425-2324-2-ND | 2.8V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23-5 756.00/3,000 
PQ025EHO2ZPH | 425-2553-2-ND_| 2.5V, 2.0A, Reg. with On/Off Control* T0-263 689.00/1,000. PQ1U301M2ZP |425-1696-1-ND | 3.0V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23-5 81 59 36 
PQ025EHO2ZZH = | 425-2237-5-ND | 2.5V, 2.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-263 1.59 = 1.33 93] |PQ1U301M2ZPH |425-2325-1-ND |3.0V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 81 59 36 
PQO25ENA1ZPH | 425-2621-1-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1.40 1.10 72} | PQ1U301M2ZPH |425-2325-2-ND |3.0V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 756.00/3,000 
PQO25ENA1ZPH | 425-2621-2-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1560.00/3,000 PQ1U331M2ZPH |425-2326-1-ND_|3.0V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 81 59 36 
PQ025EZ01ZPH | 425-2625-1-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 147 1.16 76} | PQ1U331M2ZPH |425-2326-2-ND |3.0V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 756.00/3,000 
PQ025EZ01ZPH | 425-2625-2-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1638.00/3,000 PQ1U351M2ZP = |425-1701-1-ND | 3.5V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23-5 81 59 36 
PQ025EZ01ZZH =| 425-2238-5-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | SC-63 1.47 1.16 84] |PQ1U351M2ZPH |425-2327-1-ND |3.5V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 81 59 36 
PQ025EZ02ZPH | 425-2554-1-ND | 2.5V, 2.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1.65 1.30 85} |PQ1U351M2ZPH |425-2327-2-ND |3.5V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 756.00/3,000 
PQ025EZ02ZPH | 425-2554-2-ND | 2.5V, 2.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1833.00/3,000 PQ1U501M2ZPH | 425-2328-1-ND_|5.0V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 81 59 36 
PQ025EZ1HZZ 425-1574-5-ND | 2.5V, 1.5A, Reg. with On/Off Control SC-63 1.68 1.32 96} | PQ1U501M2ZPH |425-2328-2-ND |5.0V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 756.00/3,000 
PQO25EZ5MZZ_ | 425-1575-5-ND_| 2.5V, 0.5A, Reg. with On/Off Control SC-63 1.40 1.10 80} |PQILAX95MSPQ |425-2643-1-ND | Adj., 0.5A, Reg. with On/Off Control* SOT-89 68 AQ 30 
PQO25Y3H3ZPH | 425-2555-1-ND | 2.5V, 3.5A, Reg. with On/Off Control* T0-263 3.33 2.62 1.71 PQILAX95MSPQ | 425-2643-2-ND | Adj., 0.5A, Reg. with On/Off Control* SOT-89 203.00/1,000 
PQO25Y3H3ZPH | 425-2555-2-ND | 2.5V, 3.5A, Reg. with On/Off Control* T0-263 1235.00/1,000 PQ1X251M2ZP |425-1710-1-ND | 2.5V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23-5 68 AQ 30 
PQO25Y3H3ZZ =| 425-1577-5-ND | 2.5V, 3.5A, Reg. with On/Off Control SC-63 2.85 2.38 1.67) |PQ1X251M2ZPH | 425-2329-1-ND |2.5V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 68 AQ 30 
PQ030EZ01ZZ 425-1578-5-ND |3.0V, 1.0A, Reg. with On/Off Control SC-63 147 1.16 84} | PQ1X251M2ZPH |425-2329-2-ND | 2.5V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 630.00/3,000 
PQO30EZ1HZZ 425-1579-5-ND_|3.0V, 1.5A, Reg. with On/Off Control SC-63 1.68 1.32 96} |PQ1X281M2ZP | 425-1711-1-ND | 2.8V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23-5 68 AQ 30 
PQO30EZ5MZZ =| 425-1580-5-ND | 3.0V, 0.5A, Reg. with On/Off Control SC-63 140 1.10 80} | PQ1X281M2ZPH |425-2330-1-ND | 2.8V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 68 AQ 30 
PQO33DNA1ZPH |425-2556-1-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 95 69 42} | PQ1X281M2ZPH |425-2330-2-ND | 2.8V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 630.00/3,000 
PQO33DNA1ZPH | 425-2556-2-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 882.00/3,000 PQ1X291M2ZP___|425-1712-1-ND_|2.9V, 150mA, Reg. with On/Off Control SOT-23-5 68 AQ 30 
PQO33EF01SZH | 425-2245-5-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-220 1.12 88 64} | PQ1X291M2ZPH |425-2331-1-ND |2.9V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 68 AQ 30 
PQO33ENA1ZPH_ | 425-2622-1-ND_|3.3V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1.40 1.10 72} |PQ1X291M2ZPH |425-2331-2-ND | 2.9V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 630.00/3,000 
PQO33ENA1ZPH | 425-2622-2-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1560.00/3,000 PQ1X301M2ZPH |425-2332-1-ND | 3.0V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 68 AQ 30 
PQ0O33EZ01ZPH | 425-2626-1-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 147 1.16 76} | PQ1X301M2ZPH |425-2332-2-ND |3.0V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 630.00/3,000 
PQO33EZ1HZPH | 425-2557-1-ND | 3.3V, 1.5A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1.68 1.32 -87} [| PQ1X331M2ZPH_ | 425-2333-1-ND_|3.3V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 68 AQ 30 
PQO33EZ1HZPH | 425-2557-2-ND | 3.3V, 1.5A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1872.00/3,000 PQ1X331M2ZPH |425-2333-2-ND | 3.3V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 630.00/3,000 
PQO33EZ1HZZH | 425-2247-5-ND_ |3.3V, 1.5A, Reg. with On/Off Control* NEW! | SC-63 1.68 1.32 96} | PQ1X451M2ZPH |425-2334-1-ND | 4.5V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 68 AQ 30 
PQO33EZ5MZZ | 425-1585-5-ND | 3.3V, 0.5A, Reg. with On/Off Control SC-63 140 1.10 80} | PQ1X451M2ZPH |425-2334-2-ND | 4.5V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 630.00/3,000 
PQO33Y053ZZ 425-1586-5-ND |3.3V, 5.0A, Reg. with On/Off Control SC-63 2.55 1.70 1.38] |PQ1X501M2ZPH | 425-2335-1-ND |5.0V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 68 AQ 30 
PQO33Y3H3ZPH | 425-2558-1-ND | 3.3V, 3.5A, Reg. with On/Off Control* T0-263 3.33 2.62 1.71 PQ1X501M2ZPH |425-2335-2-ND_|5.0V, 150mA, Reg. w/On/Off Control* NEW! | SOT-23-5 630.00/3,000 
PQO33Y3H3ZPH | 425-2558-2-ND | 3.3V, 3.5A, Reg. with On/Off Control* TO-263 1235.00/1,000 PQ2L3152MSPQ |425-2644-1-ND | Adj., 0.25A, Dual Output Regulator* SOT-89 95 69 42 
PQ033Y3H3ZZ | 425-1587-5-ND_|3.3V, 3.5A, Reg. with On/Off Control SC-63 2.85 2.38 1.67) |PQ2L3152MSPQ | 425-2644-2-ND | Adj., 0.25A, Dual Output Regulator* SOT-89 294.00/1,000 
PQO33Y3H3ZZH | 425-2250-5-ND | 3.3V, 3.5A, Reg. with On/Off Control* NEW! | SC-63 2.85 2.38 1.67] |PQ3DZ53 425-1729-5-ND | 3.3V, 0.5A, Reg. with On/Off Control SC-63 144 1.13 82 
PQO35ZNO1ZPH | 425-2628-1-ND | 3.5V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1.02 80 53} |PQ3DZ53J000H | 425-2343-5-ND | 3.3V, 0.5A, Reg. with On/Off Control* NEW! | SC-63 144 1.13 82 
PQ035ZNO1ZPH | 425-2628-2-ND | 3.5V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1131.00/3,000 PQ3DZ53U 425-1729-2-ND_|3.3V, 0.5A, Reg. with On/Off Control SC-63 1599.00/3,000 
PQOSODNA1ZPH | 425-2559-1-ND | 5.0V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 95 69 42} | PQ3RD083 425-1731-5-ND | 3.3V, 0.8A, Reg. with On/Off Control TO-220 140 1.10 80 
PQOS50DNA1ZPH_|425-2559-2-ND_|5.0V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 882.00/3,000 PQ3RD083J00H | 425-2344-5-ND | 3.3V, 0.8A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-220 140 1.10 80 
PQOS50RDA1SZH | 425-2600-5-ND | 5.0V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* TO-220-4 95 15 54] | PQ3RD13B 425-1733-5-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with On/Off Control TO-220¢] 151 1.19 86 
PQOSORDA2SZH | 425-2629-5-ND | 5.0V, 2.0A, Reg. with On/Off Control* T0-220 1.19 94 68} |PQ3RD13BJQ0H |425-2345-5-ND |3.3V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-220 1.51 1.19 86 
PQO70VKO1FZH | 425-2560-5-ND | Adj., 1.0A, Reg. with On/Off Control* TO-220-5 | 2.23 1.75 1.15] |PQ3RD13J000H | 425-2346-5-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | T 0-220 140 1.10 80 
PQO70XFO1SZH | 425-2689-5-ND | 7.0V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* T0-220 1.12 88 64) |PQ3RD23J000H |425-2347-5-ND |3.3V, 2.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-220 1.71 143 1.00 
PQO70XHO1ZPH | 425-2633-1-ND_| Adj., 1.0A, Reg. with On/Off Control* T0-263 1.47 1.16 76} |PQ3RF33J000H |425-2348-5-ND | 3.3V, 3.5A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-220 2.83 188 1.53 
PQO70XHO1ZPH | 425-2633-2-ND | Adj., 1.0A, Reg. with On/Off Control* T0-263 546.00/1,000 PQ3TR5M3BZZ | 425-1738-5-ND | 3.3V, 0.5A, Reg. with Reset at 4.3V SC-63 1.33 1.05 76 
PQO70XH01ZZ =| 425-1604-5-ND | Adj., 1.0A, Reg. with On/Off Control TO-263 147 1.16 .84| |PQ3TR5M4AZZ |425-1741-5-ND | 3.3V, 0.5A, Reg. with Reset SC-63 1.33 1.05 76 
PQO70XH02ZPH | 425-2634-1-ND | Adj., 2.0A, Reg. with On/Off Control* T0-263 1.86 1.46 96} | PQ5EV3 425-1742-5-ND_| Adj., 3.5A, Reg. with On/Off Control TO-220 2.85 2.38 1.67 
PQO70XH02ZPH | 425-2634-2-ND | Adj., 2.0A, Reg. with On/Off Control* TO-263 689.00/1,000 PQS5EV3J0000H | 425-2349-5-ND | Adj., 3.5A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-220 2.85 2.38 1.67 
PQO70XH02ZZH | 425-2260-5-ND_| Adj., 2.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-263 1.59 1.33 93} |PQ5EV5J0000H |425-2350-5-ND | Adj., 5A, Reg. with On/Off Control* NEW! TO-220 255 1.70 1.38 
PQO70XNA1ZPH | 425-2662-1-ND | 7.0V, 1.0A, Regulator* SC-63 1.40 1.10 .72| |PQ5EV7JO000H | 425-2351-5-ND | Adj., 7.5A, Reg. with On/Off Control* NEW! | TO-220 2.85 1.90 1.54 
PQO70XNA1ZPH |425-2662-2-ND | 7.0V, 1.0A, Regulator* SC-63 1560.00/3,000 PQSRS1A 425-1745-5-ND | 5V, 0.15A, Reg. with Reset at 4.7 TO-220 1.30 1.02 74 
PQO70XZ01ZPH | 425-2635-1-ND | Adj., 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 147 1.16 76} | PQ6RD083 425-1752-5-ND_|6.3V, 0.8A, Reg. with On/Off Control TO-220 140 1.10 80 
PQO70XZ01ZPH | 425-2635-2-ND | Adj., 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1638.00/3,000 PQ6RD083J00H | 425-2352-5-ND |6.3V, 0.8A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-220 140 1.10 80 
PQ0O70XZ01ZZH_ | 425-2261-5-ND_ | Adj., 1.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! SC-63 1.47 1.16 -84| | PQ6RD83B 425-1753-5-ND | 6.3V, 0.8A, Reg. with On/Off Control TO-220¢ | 144 1.43 82 
PQO70XZ02ZPH |425-2636-1-ND | Adj., 2.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1.65 1.30 85] |PQ6RD83BJ00H |425-2353-5-ND |6.3V, 0.8A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-220 144 1.13 82 
PQO70XZ02ZPH | 425-2636-2-ND | Adj., 2.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1833.00/3,000 PQ7RV4JO000H | 425-2357-5-ND | Adj., 4.6A, Regulator* NEW! TO-220 3.40 2.26 1.84 
PQO70XZ1HZPH | 425-2637-1-ND_| Adj., 1.5A, Reg. with On/Off Control* SC-63 1.68 1.32 -87| [| PQ12DZ11J00H_ | 425-2282-5-ND_| Regulator LDO 12V, 1A On/Off* NEW! SC-63 144 1.13 82 
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Part No. Description Pkg. 1 25 «100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PQ12RA11 425-1627-5-ND | 12V, 1.0A, Reg. with On/Off Control, 2.5% 70-220 | 7.95 1.63 1.14] | BA2SBCOWT-ND 2.5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low TO-220FP-5 | 1.26 1.05 84 
PQ12RA11JOOH | 425-2284-5-ND | 12V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-220 | 1.95 163 1.14 Saturation/Shutdown 
PQ12RDO8JOOH | 425-2285-5-ND | 12V, 0.8A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 70-220 | 1.40 1.10  .80| |BA30BCOT-ND 3V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation | TO-220FP_ | 1.02 .85 68 
PQ12RD1B 425-1630-5-ND |12V, 1.0A, Reg. with On/Off Control TO-220 ¢ 1.75 138 1.00 BA30BCOWT-ND 3V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation/ | TO-220FP-5 1.26 = 1.05 84 
PQ12RD8S 425-1632-5-ND_|12V, 0.8, Reg. with On/Off Control T0-220¢ | 1.12 88 64 Shutdown : _ 
PQT2RD21J00H |425-2287-5-ND |12V, 2.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-220 | 1.71 1.43 1.00] |BA33BCOT-ND 3.3V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation | TO-220FP | 1.02 85 68 
PQI5SRF15 425-1633-5-ND | 15.7V, 1.0, Reg. with On/Off Control, 5% TO-220 | 1.92 1.60 1.12] |BAS3BCOWT-ND 3.3V, 1A LDO Voltage Regulator with Low TO-220FP-5 | 1.26 1.05 84 
PQI5RF1G 425-1635-5-ND | 15.7V, 1.0A, Reg. with On/Off Control T0-220t| 216 180 1.26 Saturation/Shutdown 
PQ15RWO08 425-1638-5-ND | Adj., 0.8A, Regulator TO-220 140 1.10 80 BASOBCOT-ND. 5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation TO-220FP 1.02 85 68 
PQ15RWO8JO0H | 425-2289-5-ND | Adj., 0.8A, Regulator* NEW! TO-220 1.40 1.10 80 BASOBCOWT-ND 5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation/ | TO-220FP-5 1.26 = 1.05 84 
POISRWIB 425-1640-5-ND | Adj., 1.0A, Regulator T0-220T| 1.58 124 90 Shutdown 
PQIS5RW1BJOOH | 425-2291-5-ND | Adj., 1.0A, Regulator* NEW! TO-220 1.58 1.24 90 BA60BCOT-ND 6V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation TO-220FP 1.02 85 68 
PQ15RW11J00H | 425-2290-5-ND | Adj., 1.0A, Regulator* NEW! TO-220 1.40 1.10 80 BA6OBCOWT-ND 6V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation/ | TO-220FP-5 1.26 = 1.05 84 
PQI5RW21JOOH | 425-2292-5-ND | Adj, 2.0A, Regulator* T0-220 | 1.74 1.45 1.02 Shutdown ; : 
PQ20RX05 425-1721-5-ND_| Adj., 0.5A, Reg. with On/Off Control T0-220 1.61 1.27 g2| |BA7OBCOT-ND 7V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation TO-220FP 1.02 85 68 
PQ20RX05JO0H /425-2336-5-ND | Adj, 0.5A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-220 [ 1.61 1.27.92) |BA70BCOWT-ND 7V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation’ | TO-220FP-5 | 1.26 1.05 .84 
PQ2OWZ1UJOOH |425-2338-1-ND | Adj., 1.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | SC-63 | 1.44 113 82 Shutdown ; ; 
PQ20WZ1UJOOH | 425-2338-2-ND | Adj, 1.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | SC-63 1599.00/3,000 BA80BCOT-ND 8V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation | TO-220FP | 1.02 85 68 
PQ20WZ11JOOH | 425-2338-5-ND | Adj, 1.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | SC-63 | 1.44 113  .82| |BA80BCOWT-ND 8V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation/ | TO-220FP-5 | 1.26 1.05 .84 
PQ25VB012FZ | 425-1725-5-ND_| Adj. 1.0A, Reg. with On/Off Control T0-220 | 4.77 1.48 1.04 Shutdown : : 
PQ25VB8M2FZ | 425-1726-5-ND | Adj., 0.8A, Reg. with On/Off Control SC-63 1.68 1.40 98 BASOBCOT-ND 9V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation TO-220FP 1.02 85 68 
PQ3ORV31JOOH | 425-2341-5-ND | Adj, 3.0A, Reg. with On/Off Control* NEW! | 10-220 | 3.08 2.05 1.67| | BA90BCOWT-ND 9V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation/ | TO-220FP-5 | 1.26 1.05 .84 
PQ120DNA1ZPH |425-2639-1-ND | 12V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 95 69 42 Shutdown - 
PQ120DNA1ZPH | 425-2639-2-ND | 12V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 882.00/3,000 BA028LBSG2-CT-ND 2.8V, 150mA Low Saturation Regulator 5-SMP 80 60 45 
PQ120RDA1SZH_|425-2692-5-ND_|12V, 1.0A, Reg. with On/Off Control* TO-220 95 75 54) | BAO28LBSG2-TR-ND 2.8V, 150mA Low Saturation Regulator 5-SMP 780.00/3,000 
PO120RDA2SZH |425-2640-5-ND |12V, 2.0, Reg. with On/Off Control* TO-220 74 58 42) |BA029LBSG2-CT-ND 2.9V, 150mA Low Saturation Regulator 5-SMP 80__.60_45 
PQ200WNA1ZPH |425-2678-1-ND | Adj., 1.0A, Reg. with On/Off Control* SC-63 95 75  .49| |BA029LBSG2-TR-ND 2.9V, 150mA Low Saturation Regulator 5-SMP 780.00/3,000 
PQ200WNA1ZPH | 425-2678-2-ND_| Adj., 1.04, Reg. with On/Off Control* SC-63 1053.00/3,000 BAO30LBSG2-CT-ND 3V, 150mA Low Saturation Regulator 5-SMP 80 6.6045 
f Lead Form BAO30LBSG2-TR-ND 3V, 150mA Low Saturation Regulator 5-SMP 780.00/3,000 
BA032LBSG2-CT-ND 3.2V, 150mA Low Saturation Regulator 5-SMP 80 60 A5 
BA032LBSG2-TR-ND 3.2V, 150mA Low Saturation Regulator 5-SMP. 780.00/3,000 
MICROELECTRONICS BAO33CCOT-ND 3.3V, 1A Low Saturation Regulator To-220FP | 141 118 94 
gate great CHOPPER REGU BAO33CCOWT-ND 3.3V, 1A Low Saturation Regulator with Shutdown | TO-220FP-5| 1.44 1.20 .96 
Sharp Digi-Key Price Each BAO33LBSG2-CT-ND 3.3V, 150mA Low Saturation Regulator 5-SMP 80 60 45 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 | |BA033LBSG2-TR-ND 3.3V, 150mA Low Saturation Regulator 5-SMP 780.00/3,000 
POTCG21H2FZ [425-1761-5-ND |Adj., 1.5A, Chopper Reg. with On/Off 70-220 | 204 1.70 1.19) |BAO36LBSG2-CT-ND 3.6V, 150mA Low Saturation Regulator 5-SMP 80 6045 
PQICG21H2FZH | 425-2295-5-ND | Adj., 1.5A, Chopper Reg. with On/Off* NEW! | TO-220 | 2.04 1.70 1.19) |BA036LBSG2-TR-ND 3.6V, 150mA Low Saturation Regulator 5-SMP 780.00/3,000 
PQICG21H2RZ | 425-1762-5-ND | Adj., 1.5A, Chopper Reg. with On/Off TO-220 | 1.92 1.60 1.12] |BAQ38LBSG2-CT-ND 3.8V, 150mA Low Saturation Regulator 5-SMP 80 60 45 
PQ1CG21H2RZH |425-2296-5-ND | Aqj., 1.54, Chopper Reg. with On/Off* NEW! | T0-220 | 1.92 1.60 1.12] |BAQ38LBSG2-TR-ND 3.8V, 150mA Low Saturation Regulator 5-SMP 780.00/3,000 
PQ1CZ21H2Z7H_ | 425-2302-5-ND_|Adj., 1.5A, Chopper Reg. with On/Ott* MEW! | SC-63 | 2.43 2.03 1.42| | BAQ40LBSG2-CT-ND 4V, 150mA Low Saturation Regulator 5-SMP % 63 50 
POICG38M2FZ 425-1765-5-ND |Adj., 0.8A, Chopper Reg. with On/Off T0-220 | 1.65 1.38 97] |BAO40LBSG2-TR-ND 4V, 150mA Low Saturation Regulator 5-SMP 975.00/3,000 
PQICG38M2FZH |425-2299-5-ND | Adj., 0.8A, Chopper Reg. with On/Otf* NEW! | 70-220 | 1.65 1.38  .97| |BAQS0LBSG2-CT-ND 5V, 150mA Low Saturation Regulator 5-SMP 800 60 45 
PQICG38M2RZ | 425-1766-5-ND | Adj., 0.8A, Chopper Reg. with On/Off T0-220 | 1.65 1.38  .97| | BAOSOLBSG2-TR-ND 5V, 150mA Low Saturation Regulator 5-SMP 780.00/3,000 
PQ1CZ38M2ZZH | 425-2303-5-ND | Adj., 0.8A, Chopper Reg. with On/Off* NEW! | SC-63 | 1.72 1.35  .98| |BA178MOST-ND 5V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator T0-220FP 80 «6.6045 
PQICG41H2RZH | 425-2691-5-ND_|Adj., 1.5A, Chopper Reg. with On/Off* TO-220 | 1.33.88 _.72| | BA178MO6T-ND 6V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator TO-220FP 80 60 45 
PQICG2032FZ | 425-1759-5-ND | Adj, 3.5A, Chopper Reg. with On/Off 70-220 | 2.28 1.90 1.33] |BA178MO7T-ND 7V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator TO-220FP 80605 
PQ1CG2032FZH | 425-2293-5-ND | Adj., 3.5A, Chopper Reg. with On/Off* T0-220 | 2.28 1.90 1.33) |BA178MO8T-ND 8V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator TO-220FP 800° 60045 
PQ1CG2032RZ | 425-1760-5-ND | Adj., 3.54, Chopper Reg. with On/Off T0-220 | 2.28 1.90 1.33] |BA178MO9T-ND 9V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator TO-220FP 80 6045 
PQ1CG2032RZH |425-2294-5-ND | Adj., 3.5, Chopper Reg. with On/Off* NEW! | TO-220 | 2.28 1.90 1.33) |BA178M10T-ND 10V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator) TO-220FP 80 6045 
PQ1CG3032FZH | 425-2297-5-ND_|Adj., 3.58, Chopper Reg. with On/Off* NEW! | 70-220 | 2.28 1.90 1.33] |BA178M12T-ND 12V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator | TO-220FP 80 6045 
PQTCG3032RZ _[425-1764-5-ND_|Adj., 3.5A, Chopper Reg. with On/Off T0-220 | 2.28 1.90 1.33) |BA1/8M15T-ND 15V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator__| TO-220FP 80.6045 
PQ1CG3032RZH | 425-2298-5-ND | Adj., 3.5, Chopper Reg. with On/Of* NEW! | 10-220 | 2.28 190 1.33) |BA178M18T-ND 18V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator | TO-220FP | 80 60 45 
POICY1032ZPH |425-2641-1-ND | Adj., 3.5A, Chopper Reg. with On/Oft* 70-263 | 294 2.31 1.52) |BA178M20T-ND 20V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator | TO-220FP | 80 60 45 
PQICY1032ZPH |425-2641-2-ND | Adj., 3.5, Chopper Reg. with On/Off* T0-263 1092.00/1,000 BA178M24T-ND 2av, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator TO-220FP 80 60 A5 
PQICZ21H2ZPH_|425-2663-1-ND_| Adj., 1.58, Chopper Reg. with On/Otf* sc-63 | 270 2.12 _1.39| |BA823F-E2CT-ND 8: Bik Serial invPatallel Out Oriver TSO | AO le 384 
POTCZ21H2ZPH |425-2663-2-ND [Ad 1.5A, Chopper Reg. with On/Of™ SC-63 | 3008.00/3,000 eel ia B:Bit Serial In/Paralle! Out Driver 15-S0F 1792.50/2,500 
POQ1CZ38M222 | 425-1769-5-ND_ | Adj., 0.8A, Chopper Reg. with On/Ott sc-63 | 1.72 1.35  .93| |BA829-ND 5-Bit Serial In/Parallel Out Driver 1eDip, | 2:88 1.86" 1.40 
PQ1CZ41H2ZPH | 425-2642-1-ND | Adj., 1.54, Chopper Reg. with On/Off* SC-63 186 146 ‘06 BA2901F-E2CT-ND 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator} 14-SOP 60 A5 34 
PQICZ41H2ZPH | 425-2642-2-ND | Adj., 1.54, Chopper Reg. with On/Off* SC-63 2067.00/3,000 BA2901F-E2TR-ND 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator} 14-SOP 487.50/2,500 
PQ2CF1JO000H |425-2340-5-ND_| Adj., 2.54, Step-Up Chopper Reg.” NEW! T0-220 358 2.38 1.94 BA2901FV-E2CT-ND 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator | B14-SSOP 60 45 34 
POGCUI1X1APQ [425-2646-1-ND_|Adj., 2.5A CMOS Step-Up Chopper Reg.* $01-23-6) 1.86 146 96 BA2901FV-E2TR-ND 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator | _B14-SSOP 487.50/2,500 
BA2901KN-E2CT-ND 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator] 16-VQFN 90 15 60 
LED DRIVERS BA2901KN-E2TR-ND 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator} 16-VQFN 975.00/2,500 
MICROELECTRONICS af BA2902F-E2CT-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp 14-SOP 64 AB 36 
OF THE AMETEOAS ened | BA2902F-E2TR-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp 14-SOP 520.00/2,500 
Sharp igi-Key Price Each BA2902FV-E2CT-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp B14-SSOP 64 48 36 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 | |BA2902FV-E2TR-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp B14-SSOP 520.00/2,500 
TR2D07 425-2711-5-ND | 16-Bit LED Panel Driver 28-SDip 279 2.33. 1.63) |8A2902KN-E2CT-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp 16-VOFN 90 15 60 
IR2D20U 425-2712-ND | Constant Current LED Driver 52-HOFN | 3.54 236 1.92] |BA2902KN-E2TR-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp 16-VOFN 975.00/2,500 
IR2E46Y6 425-2707-1-ND__| lllumination/Flash RGB-LED Driver 33-WLCSP] 3.75 2.95 1.93] | BA2903F-E2CT-ND 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparator | — 8-SOP 48 3627 
IR2E46Y6 425-2707-2-ND__| lllumination/Flash RGB-LED Driver 33-WLCSP| _ 2782.00/2,000 BA2903F-E2TR-ND 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparator | _8-SOP 390.00/2,500 
IR2E49U6 425-2708-1-ND_ | Current Driver IC for LED 36-VOFN | 7.56 5.95  3.99| |BA2903FV-E2CT-ND 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparator | B8-SSOP 56 42 32 
IR2E49U6 425-2708-2-ND | Current Driver IC for LED 36-VOFN 5618.29/2,000 BA2903FV-E2TR-ND 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparator | B8-SSOP 455.00/2,500 
IR2E51Y6 425-2709-1-ND | White-LED Driver IC for LCD Backlight 35-WLCSP| 5.61 4.41 2.89| | BA2903FVM-CT-ND 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparator | 8-MSOP 56 A282 
IR2E51Y6 425-2709-2-ND | White-LED Driver IC for LCD Backlight 35-WLCSP| — 4167.20/2,000 BA2903FVM-TR-ND 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparator | 8-MSOP 546.00/3,000 
IR2E53Y6 425-2710-1-ND | 6 Segment LED Driver IC 35-WLCSP| 4.90 3.85 2.52] |BA2904F-E2CT-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp 8-SOP AB__.36_—27 
IR2E53Y6 425-2710-2-ND_|6 Segment LED Driver IC 35-WLCSP| _3640.00/2,000 BA2904F-E2TR-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp 8-SOP 390.00/2,500 
POGCBITX1CP |425-2645-1-ND | 250mA Compact SMD CMOS Step-Up LED 6-SMD | 251 1.98 1.29) |BA2904FV-E2CT-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp B8-SSOP 560 4232 
Driver BA2904FV-E2TR-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp B8-SSOP 455.00/2,500 
PQ6CB11X1CP |425-2645-2-ND /250mA Compact SMD CMOS Step-Up LED 6-SMD 2796.00/3,000 BA2904FVM-CT-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp 8-MSOP 56 0 4232 
Driver BA2904FVM-TR-ND 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp 8-MSOP 546.00/3,000 
BA3121F-E2CT-ND Ground Isolation Amp for Car Audio System 8-SOP 1.32 1.10 88 
INTEGRATED CIRCUITS Biles) Ground Isolation Amp for Car Audio System 8-SOP 1430.00/2,500 
ROHM| semiconouctor RoHS Compliant ML 36V, Dual Op Amp 8-SOP 55 A488 
lor’s Compliant Barina sale) 36V, Dual Op Amp 8-SOP 372.50/2,500 
Digi-Key Price Each BA4558RF-E2CT-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp 8-SOP 50 40 30 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 BA4558RF-E2TR-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp 8-SOP 337.50/2,500 
BAOOBCOWT-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation’ | TO-220FP-5 | 1.26 1.05  .84| | BA4558RFV-E2CT-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp B8-SSOP 50 40 30 
Shutdown BA4558RFV-E2TR-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp B8-SSOP 337.50/2,500 
BAOOCCOWT-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator TO-220FP-5 | 1.33 1.06  .80| | BA4558RFVM-CT-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp 8-MSOP 50 40 30 
BAO3CCOT-ND 3V, 1A LDO Voltage Regulator TO-220FP | 1.41 1.18 94] |BA4558RFVM-TR-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp 8-MSOP 405.00/3,000 
BAOSCCOWT-ND 3V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdown TO-220FP-5 | 144 1.20 96) |BA4560-ND 36V, Dual High Slew Rate Op Amp 8-Dip a 
BAOSCCOT-ND 5V, 1A LDO Voltage Regulator TO-220FP_| 1.41 1.18 94] | BA4560F-E2CT-ND 36V, Dual High Slew Rate Op Amp 8-SOP 50 40 30 
BAOSCCOWT-ND 5V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdown TO-220FP-5 | 1.44 120 .96] | BA45G0F-E2TR-ND 36V, Dual High Slew Rate Op Amp 8-SOP 337.50/2,500 
BAO7CCOT-ND 7V, 1A LDO Voltage Regulator TO-220FP | 1.41 1.18  .94] | BA4560RF-E2CT-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp 8-SOP 50 40 30 
BAO7CCOWT-ND 7V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdown T0-220FP-5 | 1.44 1.20 96] | BA4560RF-E2TR-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp 8-SOP 337.50/2,500 
BAO8CCOT-ND 8V, 1A LDO Voltage Regulator TO-220FP-5 | 1.41 1.18 94) |BA4560RFV-E2CT-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp B8-SSOP 30. 640~—0 
BAOSCCOWT-ND 8V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdown TO-220FP-5 | 1.44 1.20 _.96| |BA45GORFV-E2TR-ND —| 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp B8-SSOP 337.50/2,500 
BAOSCCOT-ND 9V, 1A LDO Voltage Regulator TO-220FP | 1.41 1.18 94] | BA45GORFVM-CT-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp 8-MSOP 50 40 30 
BAOSCCOWT-ND 9V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdown TO-220FP-5 | 144 1.20 96) |BA4560RFVM-TR-ND 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp 8-MSOP 405.00/3,000 
BA1SBCOT-ND 1.5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation | TO-220FP | 1.02 85  .68| |BAG219BFP-YE2CT-ND__|Motor Driver with DC Brush 25-HSOP_| 180 144 1.08 
BA15BCOWT-ND 1.5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low TO-220FP-5 | 1.26 1.05 84] |BAG219BFP-YE2TR-ND | Motor Driver with DC Brush 25-HSOP 1872.00/2,000 
Saturation/Shutdown BA6285AFP-YE2CT-ND Reversible Motor Driver 25-HSOP 1.50 1.20 90 
BA18BCOT-ND 1.8V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation |_TO-220FP 1.02 85 .68| | BAG285AFP-YE2TR-ND Reversible Motor Driver 25-HSOP 1560.00/2,000 
BATSBCOWT-ND T.8V, 1A LDO Voltage Regulator with Low TO-220FP-5 | 1.26 1.05 84) |BA6287F-E2CT-ND Reversible Motor Driver 8-SOP 141 118 94 
Saturation/Shutdown BA6287F-E2TR-ND. Reversible Motor Driver 8-SOP 1527.50/2,500 
BA25BCOT-ND 2.5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation |_TO-220FP 1.02 85 68 BA6845FS-E2CT-ND Stepping Motor Driver A16-SSOP. 1.44 1.20 96 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
BA6845FS-E2TR-ND Stepping Motor Driver A16-SSOP 1560.00/2,500 BD5332G-CT-ND 3.2V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 5-SSOP 52 39 30 
BA6920FP-YE2CT-ND Motor Driver with DC Brush 25-HSOP 1.85 148 1.11 BD5332G-TR-ND 3.2V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 5-SSOP 507.00/3,000 
BA6920FP-YE2TR-ND Motor Driver with DC Brush 25-HSOP 1924.00/2,000 BD5342G-CT-ND 4.2V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 5-SSOP 52 39 30 
BA7046F-E2CT-ND Synchronous Separator with AFC 8-SOP bale 98 78 BD5342G-TR-ND 4.2, Voltage Detector with Adj. Output Delay 5-SSOP 507.00/3,000 
BA7046F-E2TR-ND Synchronous Separator with AFC 8-SOP 1267.50/2,500 BD5413EFV-E2CT-ND Class D Speaker Amps 24-HTSSOP 259 2.07 1.61 
BA7071F-E2CT-ND Synchronous Separator with AFC 8-SOP 190 152 1.14 BD5413EFV-E2TR-ND Class D Speaker Amps 24-HTSSOP 2932.00/2,000 
BA7071F-E2TR-ND Synchronous Separator with AFC 8-SOP 2432.50/2,500 BD5423EFS-E2CT-ND Class D Speaker Amps 44-HTSSOP |_ 4.50 3.60 2.80 
BA9743AFV-E2CT-ND 2-Channel Switching Regulator Controller B16-SSOP 1.70 1.36 1.02) |BD5423EFS-E2TR-ND Class D Speaker Amps 44-HTSSOP 3825.00/1,500 
BA9743AFV-E2TR-ND 2-Channel Switching Regulator Controller B16-SSOP 2175.00/2,500 BD5423MUV-E2CT-ND Class D Speaker Amps 44-VQFN 450 360 2.80 
BA9744FV-E2CT-ND 2-Channel Switching Regulator Controller B16-SSOP 2.03 1.62 1.22) | BD5423MUV-E2TR-ND Class D Speaker Amps 44-VQFN 3825.00/1,500 
BA9744FV-E2TR-ND 2-Channel Switching Regulator Controller B16-SSOP 2592.50/2,500 BD5426EFS-E2CT-ND Class D Speaker Amps 44-HTSSOP. 3.71 297 2.31 
BA10358F-E2CT-ND 32V, Dual Ground Sense Op Amp 8-SOP 50 40 -30| | BD5426EFS-E2TR-ND. Class D Speaker Amps 44-HTSSOP 3156.00/1,500 
BA10358F-E2TR-ND 32V, Dual Ground Sense Op Amp 8-SOP 337.50/2,500 BD5426MUV-E2CT-ND Class D Speaker Amps 48-VOFN 371 297 2.31 
BA10393F-E2CT-ND Dual Comparator 8-SOP AS 36 -27| | BD5426MUV-E2TR-ND Class D Speaker Amps 48-VOFN 3156.00/1,500 
BA10393F-E2TR-ND Dual Comparator 8-SOP 305.00/2,500 BD5431EFS-E2CT-ND Class D Speaker Amps 44-HTSSOP | 5.70 4.56 3.85 
BA17805T-ND 5V, 1A Positive Output Voltage Regulator TO-220FP 84 63 48 BD5431EFS-E2TR-ND Class D Speaker Amps 44-HTSSOP 5344.50/1,500 
BA17806T-ND 6V, 1A Positive Output Voltage Regulator TO-220FP 84 63 48 BD5460GUL-E2CT-ND Class D Speaker Amps 9-WLCSP 1.26 1.05 84 
BA17807T-ND 7\V, 1A Positive Output Voltage Regulator TO-220FP 84 63 48 BD5460GUL-E2TR-ND. Class D Speaker Amps 9-WLCSP 1638.00/3,000 
BA17808T-ND 8V, 1A Positive Output Voltage Regulator TO-220FP 84 63 48 BD5461GUL-E2CT-ND Class D Speaker Amps 9-WLCSP 1.26 1.05 84 
BA17809T-ND QV, 1A Positive Output Voltage Regulator TO-220FP 84 63 48 BD5461GUL-E2TR-ND. Class D Speaker Amps 9-WLCSP 1638.00/3,000 
BA17810T-ND 10V, 1A Positive Output Voltage Regulator TO-220FP ‘84-63 .48) /BD6O40GUL-E2CT-ND _| Protection Controller with Internal FET NEW! VCSP50L1 | 1.44 1.20 96 
BA17812T-ND 12V, 1A Positive Output Voltage Regulator TO-220FP 84 6348) | BD6O40GUL-E2TR-ND__| Protection Controller with Internal FET NEW! VCSP50L1 1872.00/3,000 
BA17815T-ND 15V, 1A Positive Output Voltage Regulator TO-220FP ‘84 63.48) /BDGO4TGUL-E2CT-ND | Protection Controller with Internal FET NEW! VesPsolt | 144 1.20 96 
BA17818T-ND 18V, 1A Positive Output Voltage Regulator TO-220FP 84.6348 BD6041GUL-E2TR-ND —_| Protection Controller with Internal FET NEW! VCSP50L1 1872.00/3,000 
BA17820T-ND 20V, 1A Positive Output Voltage Regulator T0-220FP 84.63.48) | BD6210F-E2CT-ND 1-Ch., 7V, 0.5A H-Bridge Driver for Brush 8-SOP 135° 1.08 81 
BA17824T-ND 24V, 1A Positive Output Voltage Regulator TO-220FP 84 63 48 Motor NEW! 

BAJOBCOT-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulator TO-220FP_ | 1.02 85 .68) | 8D6210F-E2TR-ND 1-Ch., 7V, 0.5A H-Bridge Driver for Brush 8-SOP 1727.50/2,500 
BAJOBCOWT-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Reg. with Shutdown | TO-220FP-5 | 1.26 1.05 84 Motor NEW! 

BAJOCCOT-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulator TO-220FP_| 1.41 1.18 94] | 8D6210HFP-CT-ND 1-Ch., 7V, 0.5A H-Bridge Driver for Brush HRP7 178 142 1.07 
BAJOCCOWT-F-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Reg. with Shutdown | TO-220FP-5 | 1.44 1.20 96 Motor NEW! 

BAJ2CCOT-ND 12V, 1A Low Dropout Voltage Regulator T0-220FP 144 1.18 -94) | BD6210HFP-TR-ND 1-Ch., 7V, 0.5A H-Bridge Driver for Brush HRP7 1846.00/2,000 
BAJ2CCOWT-ND 12V, 1A Low Dropout Voltage Reg. with Shutdown | TO-220FP-5 | 1.44 1.20 96 Motor NEW! 

BAJSCCOT-ND 15V, 1A Low Dropout Voltage Regulator T0-220FP 144 1.18 -94) | BD6211F-E2CT-ND 1-Channel, 7V, 1A H-Bridge Driver for Brush Motor 8-SOP 1.35 1.08 81 
BDOOKASWF-E2CT-ND 500mA, Low Dropout Regulator with Shutdown 8-SOP 96.72.54! | BD6211F-E2TR-ND 1-Channel, 7V, 1A H-Bridge Driver for Brush Motor 8-SOP 1727.50/2,500 
BDOOKASWF-E2TR-ND 500mA, Low Dropout Regulator with Shutdown 8-SOP 780.00/2,500 BD6211HFP-CT-ND 1-Ch., 7V, 1A H-Bridge Driver for Brush HRP7 2.00 1.60 1.20 
BDOOKASWFP-E2CT-ND | Adj., 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! TO-252-5 76 64 51 Motor NEW! 

BDOOKASWFP-E2TR-ND | Adj., 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! TO-252-5 676.00/2,000 BD6211HFP-TR-ND 1-Ch., 7V, 1A H-Bridge Driver for Brush HRP7 2080.00/2,000 
BD10KAS5WF-E2CT-ND 1.0V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! 8-SOP 76 64 51 Motor NEW! 

BD10KASWF-E2TR-ND 1.0V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! 8-SOP. 825.00/2,500 BD6212FP-E2CT-ND 1-Channel, 7V, 2A H-Bridge Driver for Brush Motor 25-HSOP 233 1.86 1.40 
BD1OKASWFP-E2CT-ND | 1.0V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! 10-252-5 76.64 = 51) | BD6212FP-E2TR-ND 1-Channel, 7V, 2A H-Bridge Driver for Brush Motor 25-HSOP 2418.00/2,000 
BD10KA5WFP-E2TR-ND | 1.0V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! T0-252-5 676.00/2,000 BD6212HFP-CT-ND 1-Ch., 7V, 2A H-Bridge Driver for Brush HRP7 233 1.86 1.40 
BD12KA5WF-E2CT-ND 1.2V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! 8-SOP 76 64 51 Motor NEW! 

BD12KASWF-E2TR-ND 1.2V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NE! 8-SOP 825.00/2,500 BD6212HFP-TR-ND 1-Ch., 7V, 2A H-Bridge Driver for Brush HRP7 2418,00/2,000 
BD12KASWFP-E2CT-ND | 1.2V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! TO-252-5 16 64 51 Motor NEW! 

BD12KA5WFP-E2TR-ND | 1.2V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! TO-252-5 676.00/2,000 BD6220F-E2CT-ND 1-Channel, 18V, 0.54 H-Bridge Dvr. for Brush Motor 8-SOP. 1.93 1.54 1.16 
BD1SKASWF-E2CT-ND 1.5V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! 8-SOP 76 64 51 BD6220F-E2TR-ND 1-Channel, 18V, 0.5A H-Bridge Dvr. for Brush Motor 8-SOP 2465.00/2,500 
BD15KASWF-E2TR-ND 1.5V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! 8-SOP 825.00/2,500 BD6220HFP-CT-ND 1-Ch., 18V, 0.5A H-Bridge Driver for Brush HRP7 2.33 1.86 1.40 
BD15KASWFP-E2CT-ND | 1.5V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! TO-252-5 76 64 51 Motor NEW! 

BDISKASWFP-E2TR-ND | 1.5V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NE! T0-252-5 676.00/2,000 BD6220HFP-TR-ND 1-Ch., 18V, 0.5A H-Bridge Driver for Brush HRP7 2418.00/2,000 
BD18KASWF-E2CT-ND 1.8V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! 8-SOP 76 64 51 Motor NEW! 

BD18KA5WF-E2TR-ND 1.8V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! 8-SOP 825.00/2,500 BD6221F-E2CT-ND 1-Channel, 18V, 1A H-Bridge Driver for Brush Motor 8-SOP 1.50 1.20 90 
BD18KASWFP-E2CT-ND | 1.8V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! TO-252-5 716 64 51 BD6221F-E2TR-ND 1-Channel, 18V, 1A H-Bridge Driver for Brush Motor 8-SOP 1920.00/2,500 
BD18KASWFP-E2TR-ND | 1.8V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! T0-252-5 676.00/2,000 BD6221HFP-CT-ND 1-Ch., 18V, 1A H-Bridge Driver for Brush HRP7 2.38 1.90 1.43 
BD25KA5WF-E2CT-ND. 2.5V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! 8-SOP. 16 64 51 Motor NEW! 

BD25KASWF-E2TR-ND 2.5V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! 8-SOP 825.00/2,500 BD6221HFP-TR-ND 1-Ch., 18V, 1A H-Bridge Driver for Brush HRP7 2470.00/2,000 
BD25KASWFP-E2CT-ND | 2.5V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! T0-252-5 76 64 51 Motor NEW! 

BD25KASWFP-E2TR-ND | 2.5V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! T0-252-5 676.00/2,000 BD6222FP-E2CT-ND 1-Channel, 18V, 2A H-Bridge Driver for Brush Motor | 25-HSOP 2.38 1.90 1.43 
BD30KASWF-E2CT-ND 3.0V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! 8-SOP 76 64 51 BD6222FP-E2TR-ND 1-Channel, 18V, 2A H-Bridge Driver for Brush Motor | 25-HSOP 2470.00/2,000 
BD30KASWF-E2TR-ND 3.0V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! 8-SOP. 825.00/2,500 BD6222HFP-CT-ND 1-Ch., 18V, 2A H-Bridge Driver for Brush HRP7 270 216 1.68 
BD30KA5WFP-E2CT-ND | 3.0V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! TO-252-5 16 64 51 Motor NEW! 

BD30KA5WFP-E2TR-ND | 3.0V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! TO-252-5 676.00/2,000 BD6222HFP-TR-ND 1-Ch., 18V, 2A H-Bridge Driver for Brush HRP7 3060.00/2,000 
BD33KA5WF-E2CT-ND 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator with Shutdown 8-SOP 96 72 54 Motor NEW! 

BD33KASWF-E2TR-ND 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator with Shutdown 8-SOP 780.00/2,500 BD6225FP-E2CT-ND 2-Ch., 18V, 0.5A H-Bridge Driver for Brush 25-HSOP 3.49 2.79 217 
BD33KA5WFP-E2CT-ND__|3.3V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! TO-252-5 716 64 51 Motor NEW! 

BD33KASWFP-E2TR-ND | 3.3V, 500mA, LDO Reg. with Shutdown NEW! TO-252-5 676.00/2,000 BD6225FP-E2TR-ND 2-Ch., 18V, 0.5A H-Bridge Driver for Brush 25-HSOP 3952.00/2,000 
BD2041AFJ-E2CT-ND 1-Ch. High Side Switch NEW! J8-SOP 1.25 1.04 83 Motor NEW! 

BD2041AFJ-E2TR-ND 1-Ch. High Side Switch NEW! J8-SOP 1350.00/2,500 BD6226FP-E2CT-ND 2-Ch., 18V, 1A H-Bridge Driver for Brush 25-HSOP 3.71 297 2.31 
BD2042AFJ-E2CT-ND 2-Ch. High Side Switch NEW! J8-SOP 1.75 140 1.05 Motor NEW! 

BD2042AFJ-E2TR-ND 2-Ch. High Side Switch NEW! J8-SOP 2240.00/2,500 BD6226FP-E2TR-ND 2-Ch., 18V, 1A H-Bridge Driver for Brush 25-HSOP 4208.00/2,000 
BD2045AFJ-E2CT-ND 1-Ch. High Side Switch NEW! J8-SOP 1.25 = 1.04 83 Motor NEW! 

BD2045AFJ-E2TR-ND 1-Ch. High Side Switch NEW! J8-SOP 1350.00/2,500 BD6230F-E2CT-ND 1-Ch., 36V, 0.5A H-Bridge Driver for Brush 8-SOP 2.25 1.80 1.40 
BD2046AFJ-E2CT-ND 2-Ch. High Side Switch NEW! J8-SOP 1.75 140 1.05 Motor NEW! 

BD2046AFJ-E2TR-ND 2-Ch. High Side Switch NEW! J8-SOP 2240.00/2,500 BD6230F-E2TR-ND 1-Ch., 36V, 0.5A H-Bridge Driver for Brush 8-SOP 3150.00/2,500 
BD2051AFJ-E2CT-ND. 1-Ch. High Side Switch NEW! J8-SOP 1.25 1.04 83 Motor NEW! 

BD2051AFJ-E2TR-ND 1-Ch. High Side Switch NEW! J8-SOP 7350.00/2,500 BD6230HFP-CT-ND 1-Ch., 36V, 0.5A H-Bridge Driver for Brush HRP7 2.93 234 1.82 
BD2052AFJ-E2CT-ND 2-Ch. High Side Switch NEW! J8-SOP 1.75 140 1.05 Motor NEW! 

BD2052AFJ-E2TR-ND 2-Ch. High Side Switch NEW! J8-SOP 2240.00/2,500 BD6230HFP-TR-ND 1-Ch., 36V, 0.5A H-Bridge Driver for Brush HRP7 3316.00/2,000 
BD2055AFJ-E2CT-ND 1-Ch. High Side Switch NEW! J8-SOP 1.25 1.04 83 Motor NEW! . . 

BD2055AFJU-E2TR-ND 1-Ch. High Side Switch NEW! J8-SOP 4350.00/2,500 BD6231F-E2CT-ND 1-Channel, 36V, 1A H-Bridge Driver for Brush Motor 8-SOP 2.38 1.90 1.43 
BD2056AFJU-E2CT-ND 2-Ch. High Side Switch NEW! J8-SOP 1.70 1.36 1.02 BD6231F-E2TR-ND 1-Channel, 36V, 1A H-Bridge Driver for Brush Motor 8-SOP 3040.00/2,500 
BD2056AFJU-E2TR-ND 2-Ch. High Side Switch NEW! J8-SOP 2175.00/2,500 BD6231HFP-CT-ND 1-Ch., 36V, 1A H-Bridge Driver for Brush HRP7 2.93 234 1.82 
BD2061AFJ-E2CT-ND 1-Ch. USB High Side Switch NEW! J8-SOP 1.25 1.04 83 Motor NEW! 

BD2061AFJ-E2TR-ND 1-Ch. USB High Side Switch NEW! J8-SOP 4350.00/2,500 BD6231HFP-TR-ND 1-Ch., 36V, 1A H-Bridge Driver for Brush HRP7 3316.00/2,000 
BD2065AFJ-E2CT-ND. 1-Ch. USB High Side Switch NEW! J8-SOP 1.25 1.04 83 Motor NEW! : : 

BD2065AFJ-E2TR-ND 1-Ch. USB High Side Switch NEW! J8-SOP 4350.00/2,500 BD6232FP-E2CT-ND 1-Channel, 36V, 2A H-Bridge Driver for Brush Motor | 25-HSOP 3.15 252 1.96 
BD4823FVE-CT-ND 2.3V, Voltage Detector 5-VSOF 50 38 29 BD6232FP-E2TR-ND 1-Channel, 36V, 2A H-Bridge Driver for Brush Motor | _25-HSOP. 3570.00/2,000 
BD4823FVE-TR-ND 2.3V, Voltage Detector 5-VSOF 489.00/3,000 BD6232HFP-CT-ND 1-Ch., 36V, 2A H-Bridge Driver for Brush HRP7 3.71 297 2.31 
BD4832FVE-CT-ND 3.2V, Voltage Detector 5-VSOF 50 4.38 = 29 Motor NEW! ; 

BD4832FVE-TR-ND 3.2V, Voltage Detector 5-VSOF 489.00/3,000 BD6232HFP-TR-ND 1-Ch., 36V, 2A H-Bridge Driver for Brush HRP7 4208.00/2,000 
BD4842FVE-CT-ND 4.2V, Voltage Detector 5-VSOF 5038S Motor NEW! 

BD4842FVE-TR-ND 4.2V, Voltage Detector 5-VSOF 489.00/3,000 BD6512F-E2CT-ND 2-Ch. High Side Switch NEW! 8-SOP 144 1.20.96 
BD4923FVE-CT-ND 2.3V, Voltage Detector 5-VSOF 52 39 30| | BD6512F-E2TR-ND 2-Ch. High Side Switch NEW! 8-SOP 1560.00/2,500 
BD4923FVE-TR-ND 2.3V, Voltage Detector 5-VSOF 507.00/3,000 BD6513F-E2CT-ND 2-Ch. High Side Switch MEW! 8-SOP 145 _ 116 __87 
BD4928G-CT-ND 2.8V, Voltage Detector 5-SSOP 52 39 30 BD6513F-E2TR-ND 2-Ch. High Side Switch NEW! 8-SOP 1855.00/2,500 
BD4928G-TR-ND 2.8V, Voltage Detector 5-SSOP 507.00/3,000 BD6516F-E2CT-ND 2-Ch. High Side Switch NEW! 8-SOP 144 1.18 94 
BD4937FVE-CT-ND 3.7V, Voltage Detector 5-VSOF 50 38 29 BD6516F-E2TR-ND 2-Ch. High Side Switch NEW! 8-SOP 1527.50/2,500 
BD4937FVE-TR-ND 3.7V, Voltage Detector 5-VSOF 489.00/3,000 BD6517F-E2CT-ND 2-Ch. High Side Switch NEW! 8-SOP 1.50 1.20 90 
BD4942G-CT-ND 4.2V, Voltage Detector 5-SSOP 52 39 30 BD6517F-E2TR-ND 2-Ch. High Side Switch NEW! 8-SOP 1920.00/2,500 
BD4942G-TR-ND 4.2V, Voltage Detector 5-SSOP 507.00/3,000 BD6519FJ-E2CT-ND 1-Ch. High Side Switch NEW! J8-SOP 144 1.18 94 
BD5223G-CT-ND 2.3V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 5-SSOP 52.39 ~——-«.30| | BD6519FJ-E2TR-ND 1-Ch. High Side Switch NEW! J8-SOP 1527.50/2,500 
BD5223G-TR-ND 2.3V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 5-SSOP 507.00/3,000 BD6775EFV-E2CT-ND Bipolar Stepping Motor Driver B24-HTSSOP] 2.18 1.74 1.31 
BD5232G-CT-ND 3.2V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 5-SSOP 52 39 30) | BD6775EFV-E2TR-ND Bipolar Stepping Motor Driver B24-HTSSOP 2262.00/2,000 
BD5232G-TR-ND 3.2V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 5-SSOP 507.00/3,000 BD7541G-CT-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! | _5-SSOP 105 88 __—70 
BD5242G-CT-ND 4.2\, Voltage Detector with Adj. Output Delay 5-SSOP 62.39 30) |BD7541G-TR-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! |  5-SSOP 1365.00/3,000 
BD5242G-TR-ND 4.2V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 5-SSOP 507.00/3,000 BD7541SG-CT-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! |  5-SSOP 111.9374 
BD5323G-CT-ND 2.3V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 5-SSOP 52 39 .30| |BD7541SG-TR-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! 5-SSOP 1443.00/3,000 
BD5323G-TR-ND 2.3V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 5-SSOP 507.00/3,000. BD7542F-E2CT-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! 8-SOP 1.14 93 74 
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ROHM semiconouctor  pigi@@Reel (Cont.) RoHS Compliant ROHM semiconoucror  pigi@Reel (Cont.) RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
BD7542F-E2TR-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! 8-SOP 1202.50/2,500 BD9535MUV-E2CT-ND 2-Channel Step-Down DC/DC Converter NEW! 32-VQFN 236 1.89 1.47 
BD7542FVM-CT-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! 8-MSOP 1.11 93 74] | BD9535MUV-E2TR-ND 2-Channel Step-Down DC/DC Converter NEW! 32-VQFN 3307.50/2,500 
BD7542FVM-TR-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! 8-MSOP 1443.00/3,000 BD9701CP-V5E2CT-ND 1.5A, 1-Channel Step-Down Switching Reg. NEW! | 10-220-5 2.08 1.66 1.25 
BD7542SF-E2CT-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! 8-SOP 1.23 1.03 .82| |BD9701CP-V5E2TR-ND 1.5A, 1-Channel Step-Down Switching Reg. NEW! | 10-220-5 560.50/500 
BD7542SF-E2TR-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! 8-SOP 1332.50/2,500 BD9701FP-E2CT-ND 1.5A, 1-Channel Step-Down Switching Reg. NEW! | 10-252-5 2.08 1.66 1.25 
BD7542SFVM-CT-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! 8-MSOP 1.23 1.03 82] |BD9701FP-E2TR-ND 1.5A, 1-Channel Step-Down Switching Reg. NEW! | 10-252-5 2158.00/2,000 
BD7542SFVM-TR-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! 8-MSOP 1599.00/3,000 BD9701T-ND 1.5A, 1-Channel Step-Down Switching Regulator TO-220FP-5 | 2.08 1.66 1.25 
BD7561G-CT-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! 5-SSOP 1.05 88 .70| | BD9702CP-V5E2CT-ND 3A, 1-Channel Step-Down Switching Reg. NEW! TO-220-5 2.25 180 1.40 
BD7561G-TR-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! 5-SSOP 1365.00/3,000 BD9702CP-V5E2TR-ND 3A, 1-Channel Step-Down Switching Reg. NEW! TO-220-5 650.00/500 
BD7561SG-CT-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! 5-SSOP 1.11 93 74 BD9702T-ND 3A, 1-Channel Step-Down Switching Regulator TO-220FP-5 2.25 180 1.40 
BD7561SG-TR-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! 5-SSOP 1443.00/3,000 BD9703CP-V5E2CT-ND 1.5A, 1-Channel Step-Down Switching Reg. NEW! | 1T0-220-5 188 1.50 1.13 
BD7562F-E2CT-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! 8-SOP 1.11 93 74) |BD9703CP-V5E2TR-ND 1.5A, 1-Channel Step-Down Switching Reg. NEW! | 10-220-5 506.50/500 
BD7562F-E2TR-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! 8-SOP. 1202.50/2,500 BD9703FP-E2CT-ND 1.5A, 1-Channel Step-Down Switching Reg. NEW! | 10-252-5 2.08 1.66 1.25 
BD7562FVM-CT-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! 8-MSOP 1.11 93 .74| |BD9703FP-E2TR-ND 1.5A, 1-Channel Step-Down Switching Reg. NEW! | 10-252-5 2158.00/2,000 
BD7562FVM-TR-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! 8-MSOP 1443.00/3,000 BD9763FVM-CT-ND 1-Ch. Step-Up High Eff. Switching Reg. NEW! 8-MSOP 1.50 1.20 90 
BD7562SF-E2CT-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! 8-SOP. 1.23 1.03 .82| | BD9763FVM-TR-ND 1-Ch. Step-Up High Eff. Switching Reg. NEW! 8-MSOP 2304.00/3,000 
BD7562SF-E2TR-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! | 8-SOP 1332.50/2,500 BD9775FV-E2CT-ND 2-Ch. High Voltage, High Efficiency Step-Down B28-SSOP | 560 4.49 3.49 
BD7562SFVM-CT-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! 8-MSOP 1.23 1.03 82 Swithcing Regulator NEW! 
BD7562SFVM-TR-ND In/Out Full Swing High Volt. CMOS Op Amp NEW! 8-MSOP 1599.00/3,000 BD9775FV-E2TR-ND 2-Ch. High Voltage, High Efficiency Step-Down B28-SSOP 6350.00/2,000 
BD7851FP-E2CT-ND LED Driver IC with Built-In 16-Bit Shift Register 25-HSOP 2.03 1.62 1.22 Swithcing Regulator NEW! 
BD7851FP-E2TR-ND LED Driver IC with Built-In 16-Bit Shift Register 25-HSOP 2106.00/2,000 BD9778F-E2CT-ND Flexible Step-Down Switching Regulator 8-SOP 241 1.93 1.50 
BD8152FVM-CT-ND High Efficiency Step-Up Switching Regulator NEW!| 8-MSOP 1.75 140 1.05 BD9778F-E2TR-ND Flexible Step-Down Switching Regulator 8-SOP 3370.00/2,500 
BD8152FVM-TR-ND High Efficiency Step-Up Switching Regulator NEW!| 8-MSOP 2688.00/3,000 BD9778HFP-CT-ND Flexible Step-Down Switching Regulator 7-HRP 2.70 216 1.68 
BD8158FVM-CT-ND High Efficiency Step-Up Switching Regulator NEW!) 8-MSOP 1.17 98 78 BD9778HFP-TR-ND Flexible Step-Down Switching Regulator 7-HRP 3060.00/2,000 
BD8158FVM-TR-ND High Efficiency Step-Up Switching Regulator NEW!| 8-MSOP 1521.00/3,000 BD9781HFP-CT-ND Flexible Step-Down Switching Regulator 7-HRP 3.94 3.15 2.45 
BD8303MUV-E2CT-ND. High Efficiency Buck Boost DC/DC Converter NEW! | _16-VQFN 2.33 1.86 1.40) /BD9781HFP-TR-ND Flexible Step-Down Switching Regulator 7-HRP 4462.00/2,000 
BD8303MUV-E2TR-ND High Efficiency Buck Boost DC/DC Converter NEW! | 16-VQFN 3570.00/3,000 BD9842FV-E2CT-ND 2-Ch. High Voltage, High Frequency Step-Down B20-SSOP 1.75 140 1.05 
BD8820MUV-E2CT-ND Stereo Headphone Amp 16-VOFN 1.63 1.30 98 Switching Regulator NEW! 
BD8820MUV-E2TR-ND Stereo Headphone Amp 16-VOFN 2496.00/3,000 BD9842FV-E2TR-ND 2-Ch. High Voltage, High Frequency Step-Down B20-SSOP 2240.00/2,500 
BD8960NV-E2CT-ND Low Noise, Step-Down Switching Regulator NEW! 8-SON 2.59 2.07 1.61 Switching Regulator NEW! 
BD8960NV-E2TR-ND Low Noise, Step-Down Switching Regulator NEW! 8-SON 2932.00/2,000 BD9845FV-E2CT-ND 1-Ch. High Voltage, High Frequency Step-Down B14-SSOP 1.30 1.04 718 
BD9001F-E2CT-ND 2A, Flexible Step-Down Switching Regulator NEW! 8-SOP 2.13 1.70 1.28 Switching Regulator NEW! 
BD9001F-E2TR-ND 2A, Flexible Step-Down Switching Regulator NEW! 8-SOP 2720.00/2,500 BD9845FV-E2TR-ND 1-Ch. High Voltage, High Frequency Step-Down B14-SSOP 1665.00/2,500 
BD9006F-E2CT-ND 2A, Flexible Step-Down Switching Regulator NEW! 8-SOP 3.42 2.74 213 Switching Regulator NEW! 
BD9006F-E2TR-ND 2A, Flexible Step-Down Switching Regulator NEW! 8-SOP 4787.50/2,500 BD9850FVM-CT-ND 1-Ch. High Freq. Step-Down Switching Reg. NEW! 8-MSOP 140 1.12 84 
BD9OOGHFP-CT-ND 2A, Flexible Step-Down Switching Regulator NEW! HRP7. 3.53 2.83 2.20 BD9850FVM-TR-ND 1-Ch. High Freq. Step-Down Switching Reg. NEW! 8-MSOP 2151.00/3,000 
BD9006HFP-TR-ND 2A, Flexible Step-Down Switching Regulator NEW! HRP7 4004.00/2,000 BD9851EFV-E2CT-ND 2-Channel Switching Regulator Controller B20-HTSSOP| 2.41 1.93 1.50 
BD9007F-E2CT-ND 2A, Flexible Step-Down Switching Regulator NEW! 8-SOP 2.93 2.34 1.82 BD9851EFV-E2TR-ND 2-Channel Switching Regulator Controller B20-HTSSOP. 3370.00/2,500 
BD9007F-E2TR-ND 2A, Flexible Step-Down Switching Regulator NEW! 8-SOP 4095.00/2,500 BD9853AFV-E2CT-ND 2-Ch. High Frequency Sync. Step-Down Switching B16-SSOP 2.25 1.80 1.40 
BD9007HFP-CT-ND 2A, Flexible Step-Down Switching Regulator NEW! HRP7 3.04 243 1.89 Regulator NEW! 
BD9007HFP-TR-ND 2A, Flexible Step-Down Switching Regulator NEW! HRP7. 3442.00/2,000 BD9853AFV-E2TR-ND 2-Ch. High Frequency Sync. Step-Down Switching B16-SSOP 3150.00/2,500 
BD9011EKN-E2CT-ND Dual, High Volt. Step-Down Switching Reg. NEW! 36-HOFN 450 3.60 2.80 Regulator NEW! 
BD9011EKN-E2TR-ND Dual, High Volt. Step-Down Switching Reg. NEW! 36-HOFN 6300.00/2,500 BD9870FPS-E2CT-ND 1-Channel, 900kHz, Step-Down Switching Regulator | TO-252S-5 1.50 1.20 90 
BD9011KV-E2CT-ND Dual, High Volt. Step-Down Switching Reg. NEW! 48-VQFP. 4.50 3.60 2.80) |BD9870FPS-E2TR-ND 1-Channel, 900kHz, Step-Down Switching Regulator | TO-252S-5 1560.00/2,000 
BD9011KV-E2TR-ND Dual, High Volt. Step-Down Switching Reg. NEW! 48-VQFP. 3825.00/1,500 BD45231G-CT-ND 2.3V, Voltage Detector IC Built in Delay Circuit 5-SSOP 76 57 43 
BD9012KV-E2CT-ND Dual, High Volt. Step-Down Switching Reg. NEW! 48-VQFP. 434 348 2.71 BD45231G-TR-ND 2.3V, Voltage Detector IC Built in Delay Circuit 5-SSOP 741.00/3,000 
BD9012KV-E2TR-ND Dual, High Volt. Step-Down Switching Reg. NEW! 48-VQFP 3691.50/1,500 BD45421G-CT-ND 4.2V, Voltage Detector IC Built in Delay Circuit 5-SSOP 76 7 A3 
BD9013KV-E2CT-ND Dual Synchronous DC/DC Converter NEW! 48-VQFP. 450 3.60 2.80 BD45421G-TR-ND 4.2V, Voltage Detector IC Built in Delay Circuit 5-SSOP 741.00/3,000 
BD9013KV-E2TR-ND Dual Synchronous DC/DC Converter NEW! 48-VQFP 3825.00/1,500 BD46321G-CT-ND 3.2V, Voltage Detector IC Built in Delay Circuit 5-SSOP 76 57 A3 
BD9040FV-E2CT-ND 1-Ch. Step-Down High Eff. Switching Reg. NEW! 20-SSOP 1.88 1.50 1.13} |BD46321G-TR-ND 3.2V, Voltage Detector IC Built in Delay Circuit 5-SSOP 741.00/3,000 
BD9040FV-E2TR-ND 1-Ch. Step-Down High Eff. Switching Reg. NEW! 20-SSOP. 2400.00/2,500 BD95500MUV-E2CT-ND _| Switching DC/DC Regulator for DDR-SDRAM 40-VQFN 405 3.24 2.52 
BD9045FV-E2CT-ND 2-Ch. Step-Down High Eff. Switching Reg. NEW! 28-SSOP 2.48 1.98 1.54] |BD95500MUV-E2TR-ND — | Switching DC/DC Regulator for DDR-SDRAM 40-VOFN 4590.00/2,000 
BD9045FV-E2TR-ND 2-Ch. Step-Down High Eff. Switching Reg. NEW! 28-SSOP 2806.00/2,000 BD95513MUV-E2CT-ND | 1-Channel Step-Down DC/DC Converter NEW! 32-VOFN 3.76 3.01 2.34 
BD9102FVM-CT-ND 0.8A, Adj., Step-Down Switching Regulator NEW! 8-MSOP 1.40 1.12 84) |BD95513MUV-E2TR-ND | 1-Channel Step-Down DC/DC Converter NEW! 32-VQFN 5260.00/2,500 
BD9102FVM-TR-ND 0.8A, Adj., Step-Down Switching Regulator NEW! 8-MSOP 2151.00/3,000 BDE0600G-CT-ND 60°C Detect Temp. Changeable Thermostat Output 5-SSOP 84 70 56 
BD9104FVM-CT-ND 0.9A, Adj., Step-Down Switching Regulator NEW! 8-MSOP 1.50 1.20 90 Temp. Sensor NEW! 
BD9104FVM-TR-ND 0.9A, Adj., Step-Down Switching Regulator NEW! 8-MSOP 2304.00/3,000 BDE0O600G-TR-ND 60°C Detect Temp. Changeable Thermostat Output 5-SSOP 1092.00/3,000 
BD9106FVM-CT-ND 0.8A, Adj., Step-Down Switching Regulator NEW! 8-MSOP 1.35 1.08 81 Temp. Sensor NEW! 
BD9106FVM-TR-ND 0.8A, Adj., Step-Down Switching Regulator NEW! 8-MSOP 2073.00/3,000 BDE0700G-CT-ND 70°C Detect Temp. Changeable Thermostat Output 5-SSOP 84 70 56 
BD9107FVM-CT-ND 1.2A, Adj., Step-Down Switching Regulator NEW! 8-MSOP 1.35 1.08 81 Temp. Sensor NEW! 
BD9107FVM-TR-ND 1.2A, Adj., Step-Down Switching Regulator NEW! 8-MSOP 2073.00/3,000 BDE0700G-TR-ND 70°C Detect Temp. Changeable Thermostat Output 5-SSOP 1092.00/3,000 
BD9109FVM-CT-ND 0.8A, 3.3V, Step-Down Switching Regulator NEW! 8-MSOP 141 (1.18 94 Temp. Sensor NEW! 
BD9109FVM-TR-ND 0.8A, 3.3V, Step-Down Switching Regulator NEW! 8-MSOP 1833.00/3,000 BDE0800G-CT-ND 80°C Detect Temp. Changeable Thermostat Output 5-SSOP 84 70 56 
BD9110NV-E2CT-ND Step-Down High Efficiency Switching Reg. NEW! 8-SON 168 1.34 1.01 Temp. Sensor NEW! 
BD9110NV-E2TR-ND Step-Down High Efficiency Switching Reg. NEW! 8-SON 1742.00/2,000 BDE0800G-TR-ND 80°C Detect Temp. Changeable Thermostat Output 5-SSOP 1092.00/3,000 
BD9111NV-E2CT-ND 2A, High Eff. Step-Down Switching Reg. NEW! 8-SON 1.63 1.30 98 Temp. Sensor NEW! 
BD9111NV-E2TR-ND 2A, High Eff. Step-Down Switching Reg. NEW! 8-SON 1690.00/2,000 BDE0900G-CT-ND 90°C Detect Temp. Changeable Thermostat Output 5-SSOP 84 70 56 
BD9120HFN-CT-ND 0.8A, Adj., Step-Down Switching Regulator NEW! 8-HSON 144 1.20 96 Temp. Sensor NEW! 
BD9120HFN-TR-ND 0.8A, Adj., Step-Down Switching Regulator NEW! 8-HSON 1872.00/3,000 BDE0900G-TR-ND 90°C Detect Temp. Changeable Thermostat Output 5-SSOP 1092.00/3,000 
BD9122GUL-E2CT-ND 0.3A, High Eff. Step-Down Switching Reg. NEW! 8-WLCSP 144 1.20 96 Temp. Sensor NEW! 
BD9122GUL-E2TR-ND 0.3A, High Eff. Step-Down Switching Reg. NEW! 8-WLCSP 1872.00/3,000 BDE1100G-CT-ND 110°C Detect Temp. Changeable Thermostat Output 5-SSOP 84 70 56 
BD9130EFJ-E2CT-ND 2A Step-Down Switching Regulator NEW! 8-HTSOP 140 1.12 84 Temp. Sensor NEW! 
BD9130EFJ-E2TR-ND 2A Step-Down Switching Regulator NEW! 8-HTSOP. 1792.50/2,500 BDE1100G-TR-ND 110°C Detect Temp. Changeable Thermostat Output 5-SSOP 1092.00/3,000 
BD9130NV-E2CT-ND 2A Step-Down Switching Regulator NEW! 8-SON 1.63 130 98 Temp. Sensor NEW! 
BD9130NV-E2TR-ND 2A Step-Down Switching Regulator NEW! 8-SON 1690.00/2,000 BDE1204G-CT-ND 120°C Detect Temp. Changeable Thermostat Output 5-SSOP 84 70 56 
BD9132MUV-E2CT-ND High Efficiency Step-Down Switching Reg. NEW! 20-VQFN 1.83 146 1.10 Temp. Sensor NEW! 
BD9132MUV-E2TR-ND | High Efficiency Step-Down Switching Reg. NEW! 20-VOFN 2335.00/2,500 BDE1204G-TR-ND 120°C Detect Temp. Changeable Thermostat Output | 5-SSOP 1092.00/3,000 
BD9134MUV-E2CT-ND —_| 3A, High Eff. Step-Down Switching Reg. NEW! 20-VOFN 183 1.46 1.10 Temp. Sensor NEW! 
BD9134MUV-E2TR-ND —_/ 3A, High Eff. Step-Down Switching Reg. NEW! 20-VOFN 2335.00/2,500 BDE12506-CT-ND 125°C Detect Temp. Changeable Thermostat Output | 5-SSOP 840 7056 
BD9141MUV-E2CT-ND 2A, High Eff. Step-Down Switching Reg. NEW! 20-VFQN 213 1.70 1.28 Temp. Sensor NEW! 
BD9141MUV-E2TR-ND 2A, High Eff. Step-Down Switching Reg. NEW! 20-VFON 2720.00/2,500 BDE1250G-TR-ND 125°C Detect Temp. Changeable Thermostat Output 5-SSOP 1092.00/3,000 
BD9150MUV-E2CT-ND _|1.5A, High Eff. Step-Down Switching Reg. NEW! 20-VOFN 2.25 1.80 140 Temp. Sensor NEW! : 
BD9150MUV-E2TR-ND 1.5A, High Eff. Step-Down Switching Reg. NEW! 20-VQFN 3150.00/2,500 BH1JLB1WHFV-CT-ND 1.85V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown | 5-HVSOF 68 51 39 
BD9152MUV-E2CT-ND 1.5A, High Eff. Step-Down Switching Reg. NEW! 20-VQFN 236 1.89 1.47 BH1JLB1WHFV-TR-ND 1.85V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown | 5-HVSOF 663.00/3,000 
BD9152MUV-E2TR-ND 1.5A, High Eff. Step-Down Switching Reg. NEW! 20-VQFN 3307.50/2,500 BH2JNB1WHFV-CT-ND. 2.85V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown | _5-HVSOF 68 51 39 
BD9161FVM-CT-ND 0.6A, High Eff. Step-Down Switching Reg. NEW! 8-MSOP 1.38 1415 g2| |BH2JNB1WHFV-TR-ND 2.85V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown | 5-HVSOF 663.00/3,000 
BD9161FVM-TR-ND 0.6A, High Eff. Step-Down Switching Reg. NEW! 8-MSOP 1794.00/3,000 BH12PBiWHFV-CT-ND | 1.2V, 150mA LDO CMOS Reg. with Shutdown NEW!) 5-HVSOF 60 45 34 
BD9300F-E2CT-ND 1:Ch. Step-Up, Negative Voltage, Step-Down 44-SOP 433. 1.06 80 |BH12PB1WHFV-TR-ND | 1.2V, 150mA LDO CMOS Reg. with Shutdown MEW!) 5-HVSOF 585.00/3,000 
Switching Regulator NEW! BH15LB1WG-CT-ND 1.5V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown | 5-SSOP 68 51 39 
BD9300F-E2TR-ND 1-Ch. Step-Up, Negative Voltage, Step-Down 14-SOP 1695.00/2,500 BH15LB1WG-TR-ND 1.5V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-SSOP 663.00/3,000 
Switching Regulator NEW! BH15LB1WHFV-CT-ND 1.5V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 68 51 39 
BD9300FV-E2CT-ND 1-Ch. Step-Up, Negative Voltage, Step-Down B14-SSOP. 117 98 78 BH15LB1WHFV-TR-ND 1.5V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 663.00/3,000 
Switching Regulator NEW! BH15MA3WHFV-CT-ND 1.5V, 300mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 6-HVSOF 68 51 39 
BD9300FV-E2TR-ND 1-Ch. Step-Up, Negative Voltage, Step-Down B14-SSOP 1267.50/2,500 BH15MA3WHFV-TR-ND 1.5V, 300mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 6-HVSOF 663.00/3,000 
Switching Regulator NEW! BHISPBIWHFV-CT-ND___|1.5V, 150mA LDO CMOS Reg. with Shutdown NEW!| _5-HVSOF 60 45 34 
BD9302FP-E2C1-ND 2-Channel Step-Down Switching Regulator 25-HSOP 4.05 3.24 2.52| |BHIS5PB1WHFV-TR-ND 1.5V, 150mA LDO CMOS Reg. with Shutdown NEW!| 5-HVSOF 585.00/3,000 
BD9302FP-E2TR-ND 2-Channel Step-Down Switching Regulator 25-HSOP 4590.00/2,000 BH15RB1WGUT-E2CT-ND | 1.5V, 150mA LDO CMOS Regulator NEW! 4-VCSP 92 69 52 
BD9305AFVM-CT-ND Single Down High Efficiency Switching Reg. NEW! 8-MSOP 1.41 1.18 .94| |BH1S5RB1WGUT-E2TR-ND |1.5V, 150mA LDO CMOS Regulator NEW! 4-VCSP 897.00/3,000 
BD9305AFVM-TR-ND Single Down High Efficiency Switching Reg. NEW! 8-MSOP 1833.00/3,000 BH18LB1WG-CT-ND 1.8V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-SSOP 68 51 39 
BD9306AFVM-CT-ND Single Out Step-Up High Eff. Switching Reg. NEW! 8-MSOP 141 1.18 94) |BH18LB1WG-TR-ND 1.8V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-SSOP 663.00/3,000 
BD9306AFVM-TR-ND Single Out Step-Up High Eff. Switching Reg. NEW! 8-MSOP 1833.00/3,000 BH18LB1WHFV-CT-ND 1.8V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 68 51 39 
BD9322EFJCT-ND 2A Step-Down Switching Regulator NEW! J8-HTSOP 1.63 1.30 .98| | BH18LB1WHFV-TR-ND 1.8V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 663.00/3,000 
BD9322EFJTR-ND 2A Step-Down Switching Regulator NEW! J8-HTSOP 2080.00/2,500 BH18MA3WHFV-CT-ND 1.8V, 300mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 6-HVSOF 68 51 39 
BD9323EFJ-E2CT-ND 3A Step-Down Switching Regulator NEW! J8-HTSOP 1.68 134 1.01 BH18MA3WHFV-TR-ND | 1.8V, 300mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 6-HVSOF 663.00/3,000 
BD9323EFJ-E2TR-ND 3A Step-Down Switching Regulator NEW! J8-HTSOP 2145.00/2,500 BH18PB1WHFV-CT-ND 1.8V, 150mA LDO CMOS Reg. with Shutdown NEW!| _5-HVSOF 60 A5 34 
BD9533EKN-E2CT-ND Step-Down DC/DC Converter NEW! 20-HOFN 1.68 1.34 1.01 BH18PB1WHFV-TR-ND 1.8V, 150mA LDO CMOS Reg. with Shutdown NEW!) 5-HVSOF 585.00/3,000 
BD9533EKN-E2TR-ND Step-Down DC/DC Converter NEW! 20-HQFN 2145.00/2,500 BH18RB1WGUT-E2CT-ND | 1.8V, 150mA LDO CMOS Regulator NEW! 4-VCSP 92 69 52 
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ROHIM semiconoucror  pigi@Reel (Cont.) RoHS Compliant ROHM semiconpuctor  pigi@Reel (Cont.) RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
BH18RB1WGUT-E2TR-ND | 1.8V, 150mA LDO CMOS Regulator NEW! 4-VCSP 897.00/3,000 BH1750FVI-CT-ND Digital Serial Output Ambient Light Sensor NEW! 6-WSOF 2.00 1.60 1.20 
BH25FB1WG-CT-ND 2.5V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-SSOP 68 51 .39| | BH1750FVI-TR-ND Digital Serial Output Ambient Light Sensor NEW! 6-WSOF 3072.00/3,000 
BH25FB1WG-TR-ND 2.5V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-SSOP 663.00/3,000 BH2219FVM-CT-ND 8-Bit, 2-Channel D/A Converter 8-MSOP 145 1.16 87 
BH25FB1WHFV-CT-ND 2.5V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 68 51 .39| | BH2219FVM-TR-ND 8-Bit, 2-Channel D/A Converter 8-MSOP 2226.00/3,000 
BH25FB1WHFV-TR-ND 2.5V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 663.00/3,000 BH2220FVM-CT-ND it, 3-Channel D/A Converter 8-MSOP 145 1.16 87 
BH25MA3WHFV-CT-ND | 2.5V, 300mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 6-HVSOF 68 51 .39| | BH2220FVM-TR-ND it, 3-Channel D/A Converter 8-MSOP. 2226.00/3,000 
BH25MA3WHFV-TR-ND | 2.5V, 300mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 6-HVSOF 663.00/3,000 BH2221FV-E2-CT-ND 8-Bit, 12-Channel D/A Converter B20-SSOP 243 1.95 1.52 
BH25NB1WHFV-CT-ND 2.5V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 68 51 .39| | BH2221FV-E2-TR-ND 8-Bit, 12-Channel D/A Converter B20-SSOP 3402.50/2,500 
BH25NB1WHFV-TR-ND 2.5V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 663.00/3,000 BH2223FV-E2-CT-ND 8-Bit, 10-Channel D/A Converter B16-SSOP 2.25 1.80 1.35 
BH25PB1WHFV-CT-ND 2.5V, 150mA LDO CMOS Reg. with Shutdown NEW!) 5-HVSOF 60 A5 .34| | BH2223FV-E2-TR-ND 10-Channel D/A Converter B16-SSOP 2880.00/2,500 
BH25PB1WHFV-TR-ND 2.5V, 150mA LDO CMOS Reg. with Shutdown NEW!) 5-HVSOF 585.00/3,000 BH2226FV-FE2CT-ND. 8-Channel D/A Converter B16-SSOP. 2.59 2.07 1.61 
BH25RB1WGUT-E2CT-ND | 2.5V, 150mA LDO CMOS Regulator NEW! 4-VCSP 92 69 52| | BH2226FV-FE2TR-ND it, 8-Channel D/A Converter B16-SSOP 3622.50/2,500 
BH25RB1WGUT-E2TR-ND | 2.5V, 150mA LDO CMOS Regulator NEW! 4-VCSP. 897.00/3,000 BH2227FV-E2CT-ND it, 4-Channel D/A Converter B14-SSOP 1.32 1.10 88 
BH28FB1WG-CT-ND 2.8V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-SSOP 68 51 .39| | BH2227FV-E2TR-ND it, 4-Channel D/A Converter B14-SSOP 1430.00/2,500 
BH28FB1WG-TR-ND 2.8V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-SSOP 663.00/3,000 BH2228FV-E2CT-ND 8-Bit, 6-Channel D/A Converter B14-SSOP 188 150 1.13 
BH28FB1WHFV-CT-ND 2.8V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 68 51 .39| | BH2228FV-E2TR-ND 8-Bit, 6-Channel D/A Converter B14-SSOP. 2400.00/2,500 
BH28FB1WHFV-TR-ND 2.8V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 663.00/3,000 BH4127FV-E2CT-ND IF Detector/900MHz Spread Spectrum Cordless B16-SSOP 1.63 1.30 98 
BH28MA3WHFV-CT-ND__| 2.8V, 300mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 6-HVSOF 68 51 39 Phone 

BH28MA3WHFV-TR-ND | 2.8V, 300mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 6-HVSOF 663.00/3,000 BH4127FV-E2TR-ND IF Detector/900MHz Spread Spectrum Cordless B16-SSOP 2080.00/3,000 
BH28NB1WHFV-CT-ND 2.8V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 68 51 39 Phone 

BH28NB1WHFV-TR-ND 2.8V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 663.00/3,000 BH7824FVM-FCT-ND Audio Driver for Mobile Telephone 8-MSOP 1.20 1.00 80 
BH28PB1WHFV-CT-ND 2.8V, 150mA LDO CMOS Reg. with Shutdown NEW!) 5-HVSOF 60 A5 .34| | BH7824FVM-FTR-ND Audio Driver for Mobile Telephone 8-MSOP 1560.00/3,000 
BH28PB1WHFV-TR-ND 2.8V, 150mA LDO CMOS Reg. with Shutdown NEW!) _5-HVSOF 585.00/3,000 BH7826FVM-CT-ND Audio Driver for Mobile Telephone 8-MSOP. 1.32. 1.10 88 
BH28RB1WGUT-E2CT-ND | 2.8V, 150mA LDO CMOS Regulator NEW! 4-VCSP 92 69 52| |BH7826FVM-TR-ND Audio Driver for Mobile Telephone 8-MSOP 1716.00/3,000 
BH28RB1WGUT-E2TR-ND | 2.8V, 150mA LDO CMOS Regulator NEW! 4-VCSP 897.00/3,000 BP5029-ND 5V, 300mA DC/DC Converter 6-SIP. 3.24 260 2.02 
BH29FB1WG-CT-ND 2.9V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-SSOP 68 51 .39| | BP5034B20-ND 20V, 80mA AC/DC Converter 10-SIP 3.15 252 1.96 
BH29FB1WG-TR-ND 2.9V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-SSOP 663.00/3,000 BP5034D5-ND 5V, 100mA AC/DC Converter 10-SIP 3.83 3.06 2.38 
BH29FB1WHFV-CT-ND 2.9V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 68 51 .39| | BP5034D12-ND 12V, 100mA AC/DC Converter 10-SIP 3.15 2.52 1.96 
BH29FB1WHFV-TR-ND 2.9V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 663.00/3,000 BP5034D15-ND 15V, 80mA AC/DC Converter 10-SIP 3.83 3.06 2.38 
BH29MA3WHFV-CT-ND 2.9V, 300mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 6-HVSOF 68 51 .39| | BP5034D24-ND 24V, 50mA AC/DC Converter 10-SIP 446 357 2.78 
BH29MA3WHFV-TR-ND | 2.9V, 300mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 6-HVSOF 663.00/3,000 BP5035A5-ND -5V, 200mA AC/DC Converter 10-SIP 512 410 346 
BH29NB1WHFV-CT-ND 2.9V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 68 51 .39| | BP5035A12-ND -12V, 200mA AC/DC Converter 10-SIP 416 3.33 2.59 
BH29NB1WHFV-TR-ND. 2.9V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 663.00/3,000 BP5037B12-ND 12V, 200mA AC/DC Converter 10-SIP 3.15 2.52 1.96 
BH29PB1WHFV-CT-ND 2.9V, 150mA LDO CMOS Reg. with Shutdown NEW!| 5-HVSOF 60 45 .34| | BP5037B15-ND 15V, 170mA AC/DC Converter 10-SIP 3.15 252 1.96 
BH29PB1WHFV-TR-ND 2.9V, 150mA LDO CMOS Reg. with Shutdown NEW!) 5-HVSOF 585.00/3,000 BP5038A-ND 12V, 30mA AC/DC Converter 6-SIP 5.06 4.05 315 
BH29RB1WGUT-E2CT-ND |2.9V, 150mA LDO CMOS Regulator NEW! 4-VCSP 92 69 .52| | BP5038A1-ND 5V, 30mA AC/DC Converter 6-SIP §.06 4.05 3.15 
BH29RB1WGUT-E2TR-ND | 2.9V, 150mA LDO CMOS Regulator NEW! 4-VCSP 897.00/3,000 BP5039-15-ND 15V, 200mA AC/DC Converter 12-SIP 4.23 3.39 2.64 
BH30FB1WG-CT-ND 3V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-SSOP 68 51 .39| | BP5039B12-ND 12V, 300mA AC/DC Converter 12-SIP 3.98 3.19 2.48 
BH30FB1WG-TR-ND 3V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-SSOP 663.00/3,000 BP5041A-ND 12V, 100mA AC/DC Converter 10-SIP 5.14 412 347 
BH30FB1WHFV-CT-ND 3V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 68 51 .39| | BP5041A5-ND 5V, 100mA AC/DC Converter 10-SIP 514 412 347 
BH30FB1WHFV-TR-ND 3V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 663.00/3,000 BP5045A-ND -12V, 200mA AC/DC Converter 10-SIP 450 3.60 2.80 
BH30MA3WHFV-CT-ND 3V, 300mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 6-HVSOF 68 51 .39| | BP5047A24-ND 24V, 150mA AC/DC Converter 12-SIP 5.36 4.29 3.34 
BH30MA3WHFV-TR-ND | 3V, 300mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 6-HVSOF 663.00/3,000 BP5048-ND 12V, 300mA AC/DC Converter 12-SIP 4.50 3.60 2.80 
BH30NB1WHFV-CT-ND. 3V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 68 51 .39] | BP5048-15-ND 15V, 200mA AC/DC Converter 12-SIP 468 3.75 2.92 
BH30NB1WHFV-TR-ND. 3V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 663.00/3,000 BP5048-24-ND 24V, 200mA AC/DC Converter 12-SIP 514 412 347 
BH30PB1WHFV-CT-ND 3V, 150mA LDO CMOS Reg. with Shutdown NEW! | 5-HVSOF 60 A5 .34| | BP5061-ND -12V, 300mA AC/DC Converter 12-SIP 5.09 4.07 317 
BH30PB1WHFV-TR-ND 3V, 150mA LDO CMOS Reg. with Shutdown NEW! | 5-HVSOF 585.00/3,000 BP5061-5-ND -5V, 350mA AC/DC Converter 12-SIP 491 3.93 3.06 
BH30RB1WGUT-E2CT-ND | 3V, 150mA LDO CMOS Regulator NEW! 4-VCSP. 92 69 52| |BP5062A-ND -12V, 500mA AC/DC Converter 12-SIP 5.70 4.56 3.85 
BH30RB1WGUT-E2TR-ND | 3V, 150mA LDO CMOS Regulator NEW! 4-VCSP 897.00/3,000 BP5062A5-ND -5V, 500mA AC/DC Converter 12-SIP 5.54 443 3.45 
BH31FB1WG-CT-ND 3.1V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-SSOP 68 51 .39| | BP5063-5-ND 5V, 200mA AC/DC Converter 10-SIP 672 538 4.54 
BH31FB1WG-TR-ND 3.1V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-SSOP 663.00/3,000 BP5065C-ND -12V, 90mA AC/DC Converter 9-SIP 495 3.96 3.08 
BH31FB1WHFV-CT-ND 3.1V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 68 51 .39| | BP5065C5-ND -5V, 100mA AC/DC Converter 9-SIP 3.47 2.78 2.16 
BH31FB1WHFV-TR-ND. 3.1V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 663.00/3,000 BP5067-12-ND 12V, 350mA AC/DC Converter 12-SIP 6.29 4.23 3.29 
BH31MA3WHFV-CT-ND 3.1V, 300mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 6-HVSOF 68 51 .39| | BP5067-15-ND 15V, 300mA AC/DC Converter 12-SIP 5.24 420 3.27 
BH31MA3WHFV-TR-ND | 3.1V, 300mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 6-HVSOF 663.00/3,000 BP5068A-ND -12V, 800mA AC/DC Converter 12-SIP 6.08 4.87 4.11 
BH31NB1WHFV-CT-ND 3.1V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 68 51 .39| | BP5068A24-ND -24V, 600mA AC/DC Converter 12-SIP 5.70 456 3.85 
BH31NB1WHFV-TR-ND. 3.1V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 663.00/3,000 BP5081A15-ND 15V/5V, 80mA/350mA, Dual AC/DC Converter 14-SIP 632 5.06 4.27 
BH31PB1WHFV-CT-ND 3.1V, 150mA LDO CMOS Reg. with Shutdown NEW!) _5-HVSOF 60 A5 .34| | BP5085-15-ND 15V/5V, 80mA/350mA, Dual AC/DC Converter 16-SIP 8.00 640 5.40 
BH31PB1WHFV-TR-ND 3.1V, 150mA LDO CMOS Reg. with Shutdown NEW!| 5-HVSOF 585.00/3,000 BP5220A-ND 5V, 1A DC/DC Converter 9-SIP 5.18 4.15 3.50 
BH31RB1WGUT-E2CT-ND |3.1V, 150mA LDO CMOS Regulator NEW! 4-VCSP 92 69 52| | BP5221A-ND 5V, 0.5A DC/DC Converter 9-SIP 5.09 4.07 317 
BH31RB1WGUT-E2TR-ND |3.1V, 150mA LDO CMOS Regulator NEW! 4-VCSP 897.00/3,000 BP5222A-ND 12V, 500mA DC/DC Converter 9-SIP 615 413 3.21 
BH33FB1WG-CT-ND 3.3V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-SSOP 68 51 .39| | BP5223-ND 5V, 150mA DC/DC Converter 5-SIP 2438 1.95 1.52 
BH33FB1WG-TR-ND 3.3V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-SSOP 663.00/3,000 BP5232A25-ND 5V, 2A DC/DC Converter 9-SIP. 6.70 536 4.53 
BH33FB1WHFV-CT-ND 3.3V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 68 51 .39| | BP5232A33-ND 5V, 2A DC/DC Converter 9-SIP 6.70 536 4.53 
BH33FB1WHFV-TR-ND 3.3V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 663.00/3,000 BP5234A33-ND 5V, 3A DC/DC Converter 10-SIP 918 7.35 6.20 
BH33MA3WHFV-CT-ND | 3.3V, 300mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 6-HVSOF 68 51 .39| | BP5302A-ND -24V, 30mA DC/DC Converter for LCDs 9-SIP 432 346 2.69 
BH33MA3WHFV-TR-ND | 3.3V, 300mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 6-HVSOF 663.00/3,000 BP5302XA-ND. -24V, 30mA DC/DC Converter for LCDs OLF-SIP 642 514 4.34 
BH33NB1WHFV-CT-ND. 3.3V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 68 51 .39| | BP5310A-ND 12V, PCMCIA/Flash Memory Power Supply 9-SIP. 5.82. 466 3.93 
BH33NB1WHFV-TR-ND 3.3V, 150mA LDO CMOS Regulator with Shutdown 5-HVSOF 663.00/3,000 BP5311XA-ND. 30V, 25mA DC/DC Converter for LCDs QLF-SIP 6.98 559 4.72 
BH33PB1WHFV-CT-ND 3.3V, 150mA LDO CMOS Reg. with Shutdown NEW!) 5-HVSOF 60 A5 .34| | BP5313A-ND 40V, 60mA DC/DC Converter for LCDs 11-SIP 6.70 536 453 
BH33PB1WHFV-TR-ND 3.3V, 150mA LDO CMOS Reg. with Shutdown NEW!) 5-HVSOF 585.00/3,000 BP5319-ND -24V, 30mA DC/DC Converter for LCDs 9-SIP 455 364 2.83 
BH33RB1WGUT-E2CT-ND | 3.3V, 150mA LDO CMOS Regulator NEW! 4-VCSP 92 69 52| | BP5319X-ND -24V, 30mA DC/DC Converter for LCDs QLF-SIP 455 3.64 2.83 
BH33RB1WGUT-E2TR-ND |3.3V, 150mA LDO CMOS Regulator NEW! 4-VCSP. 897.00/3,000 BP5811-ND Variable Output DC/DC Converter 9-SIP. 3.04. 2.43 1.89 
BH1406KV-E2CT-ND FM Radio One-Chip LSI 48-VQFP 439 3.51 2.73] |BP5842A-ND High Power LED Driver NEW! 11-SIP 10.00 9.00 7.98 
BH1406KV-E2TR-ND FM Radio One-Chip LSI 48-VQFP 3729.00/1,500 BP5843A-ND High Power LED Driver NEW! 11-SIP 916 8.25 7.32 
BH1414K-E2CT-ND FM Stereo Transmitter IC 44-QFP 7.14 5.72 4.82] |BP5845W-ND High Power LED Driver NEW! 16-SIP 17.25 16.10 14.95 
BH1414K-E2TR-ND FM Stereo Transmitter IC 44-QFP 4463.00/1,000 BU2JTA2WNVX-CT-ND 2.85V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 60 A5 34 
BH1415F-E2CT-ND FM Stereo Transmitter IC 22-SOP. 3.76 3.01 2.34) =| BU2UTA2WNVX-TR-ND_ 2.85V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 955.00/5,000. 
BH1415F-E2TR-ND FM Stereo Transmitter IC 22-SOP 4258.00/2,000 BU4S01G2-CT-ND Single 2-Input NOR Gate 5-SSOP 48 36 2T. 
BH1417F-E2CT-ND FM Stereo Transmitter IC 22-SOP 3.92 3.14 2.44) |BU4S01G2-TR-ND Single 2-Input NOR Gate 5-SSOP 468.00/3,000 
BH1417F-E2TR-ND FM Stereo Transmitter IC 22-SOP 4438.00/2,000 BU4S11G2-CT-ND Single 2-Input NAND Gate 5-SSOP A8 36 27 
BH1418FV-E2CT-ND FM Stereo Transmitter IC 24-SSOP 3.92 3.14 2.44) |BU4S11G2-TR-ND Single 2-Input NAND Gate 5-SSOP 468.00/3,000 
BH1418FV-E2TR-ND FM Stereo Transmitter IC 24-SSOP. 4438.00/2.000 BU4S66G2-CT-ND Single Analog Switch 5-SSOP 48 36 27 
BH1418KN-E2CT-ND FM Stereo Transmitter IC for Audio Systems 28-VQFN 3.92 3.14 2.44) |BU4S66G2-TR-ND Single Analog Switch 5-SSOP 468.00/3,000 
BH1418KN-E2TR-ND FM Stereo Transmitter IC for Audio Systems 28-VQFN 5480.00/2,500 BU4S584G2-CT-ND Single Schmitt Inverter 5-SSOP 48 36 XG 
BH1425GWL-E2CT-ND Wireless Audio Link LSI for Mobile Phone UCSP50L3 4.05 3.24 2.52] |BU4S584G2-TR-ND Single Schmitt Inverter 5-SSOP 468.00/3,000 
BH1425GWL-E2TR-ND Wireless Audio Link LSI for Mobile Phone UCSP50L3 5670.00/2,500 BU4SU69G2-CT-ND Single Inverter 5-SSOP 8 36 27 
BH1425KN-E2CT-ND Wireless Audio Link LSI for Mobile Phone 28-VQFN 3.94 3.15 2.45) | BU4SU69G2-TR-ND Single Inverter 5-SSOP 468.00/3,000 
BH1425KN-E2TR-ND Wireless Audio Link LSI for Mobile Phone 28-VQFN 5512.50/2,500 BU15TA2WNVX-CT-ND_ 1.5V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 60 A5 34 
BH1426GWL-E2CT-ND Wireless Audio Link LSI for Mobile Phone UCSP50L3 4.95 3.96 3.08] |BU1STA2WNVX-TR-ND 1.5V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 955.00/5,000 
BH1426GWL-E2TR-ND Wireless Audio Link LSI for Mobile Phone UCSP50L3 6930.00/2,500 BU18TA2WNVX-CT-ND. 1.8V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 60 A5 34 
BH1426KN-E2CT-ND Wireless Audio Link LSI for Mobile Phone 28-VQFN 4.95 3.96 3.08] |BU18TA2WNVX-TR-ND 1.8V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 955.00/5,000 
BH1426KN-E2TR-ND Wireless Audio Link LSI for Mobile Phone 28-VOFN 6930.00/2,500 BU25TA2WNVX-CT-ND 2.5V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 60 AS 34 
BH1427GUL-E2CT-ND Wireless Audio Link LSI for Mobile Phone VCSP50L3 371 297 = 2.31 BU25TA2WNVX-TR-ND 2.5V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 955.00/5,000 
BH1427GUL-E2TR-ND Wireless Audio Link LSI for Mobile Phone VCSP50L3 5197.50/2,500 BU26TA2WNVX-CT-ND 2.6V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 60 A5 34 
BH1600FVC-CT-ND Analog Current Output Ambient Light Sensor 6-WSOF 1.14 95 .76| | BU26TA2WNVX-TR-ND 2.6V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 955.00/5,000 
BH1600FVC-TR-ND Analog Current Output Ambient Light Sensor 6-WSOF 1482.00/3,000 BU27TA2WNVX-CT-ND. 2.7V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 60 A5 34 
BH1603FVC-CT-ND Analog Current Output Ambient Light Sensor MEW!| —6-WSOF 87 13 58| | BU27TA2WNVX-TR-ND 2.7V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 955.00/5,000 
BH1603FVC-TR-ND Analog Current Output Ambient Light Sensor MEW!| 6-WSOF 1131.00/3,000 BU28TA2WNVX-CT-ND 2.8V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 60 A5 34 
BH1620FVC-CT-ND Analog Current Output Ambient Light Sensor NEW!| 5-WSOF 1.23 1.03 82 BU28TA2WNVX-TR-ND 2.8V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 955.00/5,000 
BH1620FVC-TR-ND Analog Current Output Ambient Light Sensor MEW!| 5-WSOF 1599.00/3,000 BU29TA2WNVX-CT-ND. 2.9V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 60 AS 34 
BH1710FVC-CT-ND 16-Bit, Digital Serial Output Ambient Light Sensor 6-WSOF 2.59 2.07 1.61 BU29TA2WNVX-TR-ND 2.9V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 955.00/5,000 
BH1710FVC-TR-ND 16-Bit, Digital Serial Output Ambient Light Sensor 6-WSOF 4347.00/3,000 BU30TA2WNVX-CT-ND. 3V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 60 A5 34 
BH1715FVC-CT-ND Digital Serial Output Ambient Light Sensor NEW! 6-WSOF 1.80 1.44 1.08) | BU30TA2WNVX-TR-ND 38V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 955.00/5,000 
BH1715FVC-TR-ND Digital Serial Output Ambient Light Sensor NEW! 6-WSOF 2766.00/3,000 BU31TA2WNVX-CT-ND 3.1V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 60 AS 34 
BH1721FVC-CT-ND Digital Serial Output Ambient Light Sensor NEW! 5-WSOF 239 1.91 1.49 BU31TA2WNVX-TR-ND 3.1V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 955.00/5,000 
BH1721FVC-TR-ND Digital Serial Output Ambient Light Sensor NEW! 5-WSOF 4008.00/3,000 BU32TA2WNVX-CT-ND. 3.2V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 60 A5 34 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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INTEGRATED CIRCUITS 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
BUS2TA2WNVX-TR-ND __[3.2V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 955.00/5,000 BUS2015GUL-E2TR-ND [Hall Effect Switch VCSP50L1 7560.00/3,000 
BU33TA2WNVX-CT-ND  [3.3V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 60.45 34] ‘| BU52021HFV-CT-ND Hall Effect Switch 5-HVSOF 64 4836 
BU33TA2WNVX-TR-ND | 3.3V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 955.00/5,000 BU52021HFV-TR-ND Hall Effect Switch 5-HVSOF 624.00/3,000 
BU34TA2WNVX-CT-ND — /3.4V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 60 45 34) | BU52025G-CT-ND S and N Pole Detection Hall Effect Switch 5-SSOP 92 69 52 
BU34TA2WNVX-TR-ND —/3.4V, 200mA, Full CMOS LDO Regulator NEW! 4-SSON 955.00/5,000 BU52025G-TR-ND S and N Pole Detection Hall Effect Switch 5-SSOP 897.00/3,000 
BU2050F-E2CT-ND 8-Bit Serial Input, Parallel Output Driver 14-SOP 1.55 1.24 93] | BU52040HFV-CT-ND Bipolar Latch Type Hall Effect IC 5-HVSOF 1.29 1.08 86 
BU2050F-E2TR-ND 8-Bit Serial Input, Parallel Output Driver 14-SOP 1985.00/2,500 BU52040HFV-TR-ND Bipolar Latch Type Hall Effect IC 5-HVSOF 1677.00/3,000 
BU2090F-E2CT-ND 12-Bit Serial Input, Parallel Output Driver 16-SOP 1417.98 ~—.78| | BU52054NVX-CT-ND 1.65V-3.3V Bipolar Detection Hall IC NEW! 4-SSON 76 57 48 
BU2090F-E2TR-ND 12-Bit Serial Input, Parallel Output Driver 16-SOP 1267.50/2,500 BU52051NVX-TR-ND 1.65V-3.3V Bipolar Detection Hall IC NEW! 4-SSON 1210.00/5,000 
BU2090FS-E2CT-ND 12-Bit Serial Input, Parallel Output Driver A16-SSOP 1.17 98 18 LM2903DRCT-ND 0.8mA Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC A 31 24 
BU2090FS-E2TR-ND 12-Bit Serial Input, Parallel Output Driver A16-SSOP 1267.50/2,500 LM2903DRTR-ND 0.8mA Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC 335.00/2,500 
BU2092F-E2CT-ND 12-Bit Serial Input, Parallel Output Driver 18-SOP 1.35 1.13 90 LM2903DTCT-ND 0.4mA Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC A 31 24 
BU2092F-E2TR-ND 12-Bit Serial Input, Parallel Output Driver 18-SOP 1198.00/2,000 LM2903DTTR-ND. 0.4mA Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC 335.00/2,500 
BU2092FV-E2CT-ND 12-Bit Serial Input, Parallel Output Driver B20-SSOP 145 1.16 87 LM2903MXRCT-ND 0.4mA Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC A 31 24 
BU2092FV-E2TR-ND 12-Bit Serial Input, Parallel Output Driver B20-SSOP 1855.00/2,500 LM2903MXRTR-ND 0.4mA Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC 335.00/2,500 
BU2098F-E2CT-ND 8-Bit Serial Input, Parallel Output Driver 16-SOP 1.48 1.18 89] | LM2903VQDRCT-ND 0.8mA Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC At 31 24 
BU2098F-E2TR-ND 8-Bit Serial Input, Parallel Output Driver 16-SOP 1887.50/2,500 LM2903VQDRTR-ND 0.8mA Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC 335.00/2,500 
BU2099FV-E2CT-ND 12-Bit Serial Input, Parallel Output Driver B20-SSOP 135 1.13 90 LM2904DRCT-ND 26V Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC AQ 37 28 
BU2099FV-E2TR-ND 12-Bit Serial Input, Parallel Output Driver B20-SSOP 1462.50/2,500 LM2904DRTR-ND 26V Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC 397.50/2,500 
BU2152FS-E2CT-ND 24-Bit Serial Input, Parallel Output Driver A32-SSOP 2.33 1.86 1.40 LM2904DTCT-ND 32V Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC AQ 37 28 
BU2152FS-E2TR-ND 24-Bit Serial Input, Parallel Output Driver A32-SSOP. 2418.00/2,000 LM2904DTTR-ND 32V Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC 397.50/2,500 
BU2505FV-E2CT-ND 10-Bit, 10-Channel D/A Converter B20-SSOP. 2.57 2.06 1.60 LM2904MXCT-ND 26V Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC 9 37 28 
BU2505FV-E2TR-ND 10-Bit, 10-Channel D/A Converter B20-SSOP 3590.00/2,500 LM2904MXTR-ND 26V Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC 397.50/2,500 
BU2506FV-E2CT-ND 10-Bit, 8-Channel D/A Converter 20-SSOP 2.33 1.86 1.40) |. M2904VaDRCT-ND 32V Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC AQ 37 28 
BU2506FV-E2TR-ND 10-Bit, 8-Channel D/A Converter 20-SSOP 2975.00/2,500 LM2904VQDRTR-ND 32V Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC 397.50/2,500 
BU2507FV-E2CT-ND 10-Bit, 6-Channel D/A Converter B14-SSOP 2.33 1.86 1.40 LM2904WDTCT-ND 32V Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC AQ 37 28 
BUTE eT ND eet eeu ann vi poets ire ; Ee 4g LM2904WDTTR-ND 32V Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC 397.50/2,500 
nt, g : s LM358DRCT-ND 32V Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC 49 37 .28 
BU2508FV-E2TR-ND 10-Bit, 4-Channel D/A Converter 14-SSOP 3150.00/2,500 LM358DRTR-ND 32V Dual Ground Sense Comparator 8-S0IC 307.50/2,500 
BU4221G-CT-ND 2.1V CMOS Voltage Detector NEW! 5-SSOP 53-40 30) | L358DTCT-ND 32V Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC 49° 378 
caer ot aan ae aaa a a es ap [ehas@07TR-no 32V Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC 397.50/2,500 
role V5. i : : . ‘ LM358MXRCT-ND 32V Dual Ground Sense C it 8-SOIC 49 37S 
BU7241G-TR-ND 1/8V-5.5V Low Voltage CMOS Op Amp NEW! 5-SSOP 1170.00/3,000 TRaeeRZETRIND 30V Dial Grolind Sones Comparator #8010 387.56)2.500 
BU7241SG-CT-ND 1.8V-5.5V Low Voltage CMOS Op Amp NEW! 5-SSOP 1.11.93 .74| | iMasgwortcT-ND 32V Dual Ground Sense Comparator 8-80IC 49. «237~C«B 
BU7241SG-TR-ND 1.8V-5.5V Low Voltage CMOS Op Amp NEW! 5-SSOP 1443.00/3,000 LM358WOTTR-ND 32V Dual Ground Sense Comparator 8-80IC 397.50/2,500 
BU7242F-E2CT-ND 1.8V-5.5V Low Voltage CMOS Op Amp NEW! 8-SOP 1.11.93 74] | g93pRcT-ND 0.8mA Dual Ground Sense Comparator 8-80IC a 3A 
BU7242F-E2TR-ND 1.8V-5.5V Low Voltage CMOS Op Amp NEW! 8-SOP {202.50/2,500 : : 
7 LM393DRTR-ND 0.8mA Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC 335.00/2,500 
BU7242FVM-CT-ND 1.8V-5.5V Low Voltage CMOS Op Amp NEW! 8-MSOP 141.9374) | iwmag3pTcT-ND 0.AmA Dual Ground Sense Comparator 8-S0IC aA oot 
BU7242FVM-TR-ND 1.8V-5.5V Low Voltage CMOS Op Amp NEW! 8-MSOP 1443.00/3,000 Q : 
LM393DTTR-ND 0.4mA Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC 335.00/2,500 
BU7242SF-E2CT-ND 1.8V-5.5V Low Voltage CMOS Op Amp NEW! 8-SOP 1.23 1.03 82 : ¢ 
LM393MXRCT-ND 0.4mA Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC AL 31 .24 
BU7242SF-E2TR-ND 1.8V-5.5V Low Voltage CMOS Op Amp NEW! 8-SOP 1332.50/2,500 : ¢ 
BU7240SFVM-CT-ND 1 BV-5 5V Low Voltage CMOS Op Amp NEW! 3-MSOP 723 4.03 3 LM393MXRTR-ND 0.4mA Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC 335.00/2,500 
Able peveoioy COW Vonage: p Amp i Z E : : LM393WDTCT-ND 0.4mA Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC att) 
SET tevoay oy voraae ous oe rely eur ad aeeeraly go) |EM39sWOTTR-ND 0.4mA Dual Ground Sense Comparator 8-SOIC 335.00/2,500 
C1 =I BV-9.: ow Voltage im i? - P z A 
BU7261G-TR-ND 1.8V-5.5V Low Voltage cmos Op Aino NEW! 5-SSOP 1170.00/3,000 BRSAGUHENSET PGE UMMA TKDE TEC BUS San ee aTSS0P —§ a 
BU7261SG-CT-ND 1.8V-5.5V Low Voltage CMOS Op Amp NEW! 5SSOP_| 141 93 74 4 ae : ; : 
BR24C01-DS6TPTR-ND | 1Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 455.00/2,500 
BU7261SG-TR-ND 1.8V-5.5V Low Voltage CMOS Op Amp NEW! 5-SSOP 1443.00/3,000 i : : : : 
SILADOE Sue AD 4/8V-5.5V Low Voltage CMOS Op Amp NEW! a 41193 74| |BR24CO1-DWeTPCT-ND | 1Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 56 «4232 
BU7262F-E2TR-ND 4.8V-5.5V Low Voltage CMOS Op Amp NEW! 8-SOP 1202.50/2,500 BR24CO1-DWOTETR:ND | 1Kbit 120 BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 546.00/3,000 
BR24C01-MNG6TPCT-ND__|1Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 56 4232 
BU7262FVM-CT-ND 1.8V-5.5V Low Voltage CMOS Op Amp NEW! 8-MSOP 141 98.74) [aoacod-MNGTPTR-ND —11Kbit IOC BUS Serial EEPROM 3S0IC 4500/2 500 
BU7262FVM-TR-ND 1.8V-5.5V Low Voltage CMOS Op Amp NEW! 8-MSOP 1443.00/3,000 BROACOI-RDS6TPCT-ND. | 1Kbit 12 BUS Serial EEPROM a aneap Re ab a 
BU7262SF-E2CT-ND 1.8V-5.5V Low Voltage CMOS Op Amp NEW! 8-SOP 723 7.03.82) | eabacantansereTaiND ‘Kb ise BUS SeHaIEEEROM B-TSSOP Sor eh 
BU7262SF-E2TR-ND 1.8V-5.5V Low Voltage CMOS Op Amp NEW! 8-SOP 1332.50/2,500 BRCM ETEGRINOM) {Kit 12c BUS Serial EEPROM 8 TSSOP BP de ad 
BU7262SFVM-CT-ND 1.8V-5.5V Low Voltage CMOS Op Amp NEW! 8-MSOP | 123 103 82 : erie : : ! 
ee : BR24C01-RDW6TPTR-ND | 1Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 546.00/3,000 
BU7262SFVM-TR-ND 1.8V-5.5V Low Voltage CMOS Op Amp NEW! 8-MSOP 1599.00/3,000 Face at EAR GERRI KEIEIOG BUS Social EEPROM TSC See Ua 
BU7441G-CT-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | _5-SSOP 68 5139 : ; : : : 
BU7441G-TR-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | _5-SSOP 663.00/3,000 BR24CO1-RMNGTPTR-ND | 1Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 455.00/2,500 
3 : ‘ BR24C01-WDSGETPCT-ND | 1Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 56 4232 
BU7441SG-CT-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | 5-SSOP 84 638 d ; 
eae : ‘ BR24C01-WDS6TPTR-ND | 1Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 455.00/2,500 
BU7441SG-TR-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | 5-SSOP 819.00/3,000 ’ ; 
al : : BR24C01-WDW6TPCT-ND | 1Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 56 4232 
BU7442F-E2CT-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | —8-SOP 96 72 54 l ; 
ane ’ 7 BR24C01-WDW6TPTR-ND | 1Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 546.00/3,000 
BU7442F-E2TR-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | _ 8-SOP 780.00/2,500 : , 
Ci 5 as BR24C01-WMN6TPCT-ND | 1Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 56 4232 
BU7442FVM-CT-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | 8-MSOP 962 72)~SCOB d ; 
as i el es BR24C01-WMIN6TPTR-ND | 1Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 455.00/2,500 
BU7442FVM-TR-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | 8-MSOP 936.00/3,000 : ; 
oct : . ¥ BR24C02-DS6TPCT-ND | 2Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 56 4232 
BU7442SF-E2CT-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | —8-SOP 90 75 60 ' ; 
OTR. ‘ . : BR24C02-DS6TPTR-ND _|2Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 455.00/2,500 
BU7442SF-E2TR-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | —8-SOP 975.00/2,500 : : 
BU7442SFVM-CT-ND __| 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | _8-MSOP 90 75 _.60/ |BR24C02-DWETPCT-ND | 2Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP $6 AR 82 
BU7442SFVM-TR-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | 8-MSOP 1170.00/3,000 BR24C02-DWETPTR-ND | 2Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 546.00/3,000 
BU7462F-E2CT-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | 8-SOP 96 72  .54| |BR24C02-MNGTPCT-ND | 2Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 56 4232 
BU7462F-E2TR-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | — 8-SOP 780.00/2,500 BR24C02-MNG6TPTR-ND | 2Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 455.00/2,500 
BU7462FVM-CT-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | 8-MSOP 96 6.72 ~—-«54| |BR24C02-RDSGTPCT-ND_| 2Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 5642 _—32 
BU7462FVM-TR-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | _8-MSOP 936,00/3,000 BR24C02-RDS6TPTR-ND | 2Kbit 120 BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 455.00/2,500 
BU7462SF-E2CT-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | _ 8-SOP 90.75 ~.60| |BR24C02-RDWGETPCT-ND | 2kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 5400 ANT 
BU7462SF-E2TR-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | __8-SOP 975.00/2,500 BR24C02-RDW6TPTR-ND | 2Kbit 120 BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 528.00/3,000 
BU7462SFVM-CT-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | 8-MSOP 90 75 60) |BR24C02-RMNGTPCT-ND | 2kbit 126 BUS Serial EEPROM 8-SOIC 560 4282 
BU7462SFVM-TR-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | 8-MSOP 1170.00/3,000 BR24C02-RMNGTPTR-ND | 2Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 455.00/2,500 
BU7461G-CT-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | _5-SSOP 68 51 _.39 | BR24C02-WDS6TPCT-ND | 2kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 560 4282 
BU7461G-TR-ND 1.7V-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | _5-SSOP 663.00/3,000 BR24C02-WDS6TPTR-ND | 2Kbit 120 BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 455.00/2,500 
BU7461SG-CT-ND 1,7\-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | 5-SSOP 84 63 48) | BR24C02-WDWE6TPCT-ND | 2kbit 126 BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 5600 4232 
BU7461SG-TR-ND 1.7\-5.5V Ground Sense LV CMOS Op Amp NEW! | 5-SSOP 819.00/3,000 BR24C02-WDW6TPTR-ND | 2Kbit 120 BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 546.00/3,000 
BU7839GVW-E2CT-ND _| Digital Input D Class Headphone Amplifier 24-SBGA | 3.71 2.97 2.31) |BR24C02-WMNG6TPCT-ND | 2kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 56_ 4232 
BU7839GVW-E2TR-ND _| Digital Input D Class Headphone Amplifier 24-SBGA 5197.50/2,500 BR24C02-WMNGTPTR-ND | 2Kbit 120 BUS Serial EEPROM 8-SOIC 455.00/2,500 
BU9437AKV-E2CT-ND [USB Host Digital Decoder 64-VOFP | 14.11 12.75 17.31) |8R24CO4-DS6TPCT-ND | 4Kbit 120 BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 64 48 86 
BU9437AKV-E2TR-ND | USB Host Digital Audio Decoder 64-VOFP 10498.00/1,000 BR24C04-DS6TPTR-ND | 4Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 520.00/2,500 
BU9438KV-E2CT-ND Music Decoder with USB and SD Card NEW! 64-VOFP | 14.16 12.75 11.31] |BR24C04-DW6TPCT-ND | 4Kbit 120 BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 64 48 36 
BU9438KV-E2TR-ND Music Decoder with USB and SD Card NEW! 64-VQFP 10498.00/1,000 BR24C04-DW6TPTR-ND_| 4Kbit 120 BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 624.00/3,000 
BU9716BK-ND 96 LCD Segment Driver 44-QFP 990 233 1.81 BR24C04-MN6TPCT-ND | 4Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 64 48 36 
BU9735K-E2CT-ND 18x4-Bit, 72 Segment LCD Driver 32-OFP 299 240 1.87 BR24C04-MN6TPTR-ND ‘| 4Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 520.00/2,500 
BU9735K-E2TR-ND 18x4-Bit, 72 Segment LCD Driver 32-QFP 2544.00/1,500 BR24C04-RDS6TPCT-ND | 4Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 64 48 36 
BU52001GUL-E2CT-ND Hall Effect Switch VCSP50L1 88 66 50 BR24C04-RDS6TPTR-ND | 4Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 520.00/2,500 
BUS2001GUL-E2TR-ND | Hall Effect Switch VCSP50L1 858.00/3,000 BR24C04-RDWE6TPCT-ND_|4Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 64 48 36 
BU52002GUL-E2CT-ND _| Hall Effect Switch VCSP50L1 88 66 _.50| |BR24C04-RDW6TPTR-ND |4Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 624.00/3,000 
BU52002GUL-E2TR-ND | Hall Effect Switch VCSP50L1 858.00/3,000 BR24C04-RMNGETPCT-ND | 4Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 64 48 36 
BU52003GUL-E2CT-ND | Hall Effect Switch VCSP50L1 88.66 .50| |BR24C04-RMNGTPTR-ND | 4Kbit |2C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 520.00/2,500 
BUS52003GUL-E2TR-ND — | Hall Effect Switch VCSP50L1 858.00/3,000 BR24C04-WDSGTPCT-ND | 4Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 64 48 36 
BUS52004GUL-E2CT-ND —_| Hall Effect Switch VCSP50L1 88 66 50] |BR24CO4-WDS6TPTR-ND_| 4Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 520.00/2,500 
BUS2004GUL-E2TR-ND | Hall Effect Switch VCSPS50L1 858.00/3,000 BR24C04-WDW6TPCT-ND | 4Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 64 «48 ~——36 
BU52011HFV-CT-ND Hall Effect Switch 5-HVSOF 64.48 ~~ .86| |BR24CO4-WDW6TPTR-ND | 4Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 624.00/3,000 
BU52011HFV-TR-ND Hall Effect Switch 5-HVSOF 624.00/3,000 BR24C04-WMNGTPCT-ND | 4Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 64 48 36 
BUS52012HFV-CT-ND Hall Effect Switch 5-HVSOF 64 48 36] | BR24CO4-WMNGTPTR-ND | 4Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 520.00/2,500 
BU52012HFV-TR-ND Hall Effect Switch 5-HVSOF 624.00/3,000 BR24C08-DS6TPCT-ND _| 8Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 64 48 36 
BU52013HFV-CT-ND Hall Effect Switch 5-HVSOF 64.48 —_.36| [BR24C08-DS6TPTR-ND | 8Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 520.00/2,500 
BU52013HFV-TR-ND Hall Effect Switch 5-HVSOF 624.00/3,000 BR24C08-DWETPCT-ND | 8Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 64 48 36 
BU52014HFV-CT-ND Hall Effect Switch 5-HVSOF .96 72 54] |BR24C08-DW6TPTR-ND | 8Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 624.00/3,000 
BU52014HFV-TR-ND Hall Effect Switch 5-HVSOF 936.00/3,000 BR24C08-MN6TPCT-ND | 8Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 64 48 36 
BUS2015GUL-E2CT-ND _| Hall Effect Switch VCSP50L1 | 1.20 1.00 _.80| |BR24C08-MN6TPTR-ND _[8Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 520.00/2,500 
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Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
BR24C08-RDS6TPCT-ND | 8Kbit 120 BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 64 AB .36| | BR25LO10FVJ-WE2TR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM B8J-TSSOP 715.00/2,500 
BR24C08-RDS6TPTR-ND | 8Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 520.00/2,500 BR25L010FVT-WE2CT-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM B8-TSSOP 88 66 50 
BR24C08-RDW6TPCT-ND | 8Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 64 48 .36| | BR25LO10FVT-WE2TR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM B8-TSSOP 858.00/3,000 
BR24C08-RDW6TPTR-ND | 8Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 624.00/3,000 BR25L020FJ-WE2CT-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 92 69 52 
BR24C08-RMN6TPCT-ND_| 8Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 64 AB .36| |BR25LO20FJ-WE2TR-ND |256x8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 747.50/2,500 
BR24C08-RMNG6TPTR-ND | 8Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 520.00/2,500 BR25L020FVJ-WE2CT-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM B8J-TSSOP 96 72 54 
BR24C08-WDS6TPCT-ND | 8Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 64 48 .36| | BR25L020FVJ-WE2TR-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM B8J-TSSOP 780.00/2,500 
BR24C08-WDS6TPTR-ND | 8Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 520.00/2,500 BR25L020FVT-WE2CT-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM B8-TSSOP 96 72 54 
BR24C08-WDWETPCT-ND | 8Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 64 8 .36| | BR25LO20FVT-WE2TR-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM B8-TSSOP. 936.00/3,000 
BR24C08-WDWE6TPTR-ND | 8Kbit 120 BUS Serial EEPROM 8-TSSOP. 624.00/3,000 BR25L040FJ-WE2CT-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 84 63 A8 
BR24C08-WMNE6TPCT-ND | 8Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 64 48 .36| |BR25LO40FJ-WE2TR-ND |512x8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 682.50/2,500 
BR24C08-WMN6TPTR-ND | 8Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 520.00/2,500 BR25L040FVJ-WE2CT-ND |512x8-Bit Serial EEPROM B8J-TSSOP 84 63 48 
BR24C16-DS6TPCT-ND 16Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 2. 54 At BR25L040FVJ-WE2TR-ND |512x8-Bit Serial EEPROM B8J-TSSOP 682.50/2,500 
BR24C16-DS6TPTR-ND | 16Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 585.00/2,500 BR25L040FVT-WE2CT-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM B8-TSSOP. 84 63 48 
BR24C16-DW6TPCT-ND__| 16Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP. 76 57 43| | BR25LO40FVT-WE2TR-ND |512x8-Bit Serial EEPROM B8-TSSOP 819.00/3,000 
BR24C16-DW6TPTR-ND | 16Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 741.00/3,000 BR25L080FJ-WE2CT-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 81 68 54 
BR24C16-MN6TPCT-ND | 16Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 72 54 AL BR25L080FJ-WE2TR-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 877.50/2,500 
BR24C16-MN6TPTR-ND | 16Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 585.00/2,500 BR25LO80FVT-WE2CT-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM B8-TSSOP 87 73 58 
BR24C16-RDS6TPCT-ND | 16Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 72 54 Al BR25LO80FVT-WE2TR-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM B8-TSSOP. 1131.00/3,000 
BR24C16-RDS6TPTR-ND | 16Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 585.00/2,500 BR25L160FJ-WE2CT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 87 13 58 
BR24C16-RDW6TPCT-ND | 16Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 12 54 At BR25L160FJ-WE2TR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 942.50/2,500 
BR24C16-RDW6TPTR-ND | 16Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 702.00/3,000 BR25L160FVT-WE2CT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM B8-TSSOP 93 78 62 
BR24C16-RMN6TPCT-ND | 16Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 72 54 At BR25L160FVT-WE2TR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM B8-TSSOP 1209.00/3,000 
BR24C16-RMN6TPTR-ND | 16Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 585.00/2,500 BR25L320FJ-WE2CT-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 1.11 93 714 
BR24C16-WDS6TPCT-ND_| 16Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 72 54 At BR25L320FJ-WE2TR-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 1202.50/2,500 
BR24C16-WDS6TPTR-ND | 16Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 585.00/2,500 BR25L640FJ-WE2CT-ND | 8Kx8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 141 1.18 94 
BR24C16-WDWE6TPCT-ND | 16Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 72 54 AL BR25L640FJ-WE2TR-ND | 8Kx8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 1527.50/2,500 
BR24C16-WDW6TPTR-ND | 16Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-TSSOP 702.00/3,000 BR34L02FV-WE2CT-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 48 36 27 
BR24C16-WMN6TPCT-ND | 16Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 72 54 Al BR34L02FV-WE2TR-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 390.00/2,500 
BR24C16-WMN6TPTR-ND | 16Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 585.00/2,500 BR93C86-WMN6TPCT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM 8-SOIC 16 57 43 
BR24C32-WMN6TPCT-ND | 32Kbit I2C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 87 13 .58| | BR93C86-WMN6TPTR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM 8-SOIC 617.50/2,500 
BR24C32-WMN6TPTR-ND | 32Kbit 12C BUS Serial EEPROM 8-SOIC 942.50/2,500 BR93L46-W-ND 64x16-Bit Serial EEPROM 8-Dip 72 54 Al 
BR24L01A-W-ND 128x8-Bit Serial EEPROM 8-Dip 80 60 45| | BR93L46F-WE2CT-ND 64x16-Bit Serial EEPROM 8-SOP 64 A8 36 
BR24LO1AF-WE2CT-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 8-SOP 55 A4 .33| | BR93L46F-WE2TR-ND 64x16-Bit Serial EEPROM 8-SOP 520.00/2,500 
BR24LO1AF-WE2TR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 8-SOP. 372.50/2,500 BR93L46FJ-WE2CT-ND 64x16-Bit Serial EEPROM J8-SOP 64 48 36 
BR24L01AFJ-WE2CT-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 52 39 .30| | BR93L46FJ-WE2TR-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM J8-SOP §20.00/2,500 
BR24LO1AFJ-WE2TR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 422.50/2,500 BR93L46FV-WE2CT-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 64 AB 36 
BR24LO1AFV-WE2CT-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM B8-SSOP AB 36 .27| |BRQ3L46FV-WE2TR-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 520.00/2,500 
BR24LO1AFV-WE2TR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 390.00/2,500 BRO3L46FVT-WE2CT-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM NEW! B8-TSSOP. 86 65 49 
BR24LO1AFVM-WCT-ND__| 128x8-Bit Serial EEPROM 8-MSOP $2 39 .30| |BR93L46FVT-WE2TR-ND |64x16-Bit Serial EEPROM NEW! B8-TSSOP 840.00/3,000 
BR24LO1AFVM-WTR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 8-MSOP 507.00/3,000 BR93L46RF-WE2CT-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM 8-SOP 64 A8 36 
BR24L01AFVT-WE2CT-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM NEW! B8-TSSOP 80 60 45 BR93L46RF-WE2TR-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM 8-SOP 520.00/2,500 
BR24L01AFVT-WE2TR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM NEW! B8-TSSOP 780.00/3,000 BR93L46RFJ-WE2CT-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM J8-SOP 64 A8 36 
BR24L02-W-ND 256x8-Bit Serial EEPROM 8-Dip 80 60 45) |BR93L46RFJ-WE2TR-ND_|64x16-Bit Serial EEPROM J8-SOP 520.00/2,500 
BR24L02F-WE2CT-ND 256x8-Bit Serial EEPROM 8-SOP 48 36 .27| |BR93L46RFV-WE2CT-ND |64x16-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 64 AB 36 
BR24L02F-WE2TR-ND 256x8-Bit Serial EEPROM 8-SOP 390.00/2,500 BR93L46RFV-WE2TR-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 520.00/2,500 
BR24L02FJ-WE2CT-ND 256x8-Bit Serial EEPROM J8-SOP $2 39 .30| |BR93L46RFVM-WCT-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM 8-MSOP 64 8 36 
BR24L02FJ-WE2TR-ND 256x8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 422.50/2,500 BR93L46RFVM-WTR-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM 8-MSOP 624.00/3,000 
BR24L02FV-WE2CT-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 95 A4 .33| | BR93L56-W-ND 128x16-Bit Serial EEPROM 8-Dip 88 66 50 
BR24L02FV-WE2TR-ND__| 256x8-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 372.50/2,500 BR93L56F-WE2CT-ND 128x16-Bit Serial EEPROM 8-SOP 64 A8 36 
BR24L02FVM-WCT-ND 256x8-Bit Serial EEPROM 8-MSOP $2 39 .30| | BR93L56F-WE2TR-ND 128x16-Bit Serial EEPROM 8-SOP 520.00/2,500 
BR24L02FVM-WTR-ND 256x8-Bit Serial EEPROM 8-MSOP 507.00/3,000 BR93L56FV-WE2CT-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 64 A8 36 
BR24L04-W-ND 512x8-Bit Serial EEPROM 8-Dip 88 66 50} |BRO93L56FV-WE2TR-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 520.00/2,500 
BR24L04F-WE2CT-ND 512x8-Bit Serial EEPROM 8-SOP 72 54 At BROSL56FVT-WE2CT-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM NEW! B8-TSSOP 86 65.49 
BR24L04F-WE2TR-ND 512x8-Bit Serial EEPROM 8-SOP 585.00/2,500 BR93L56FVT-WE2TR-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM NEW! B8-TSSOP 840.00/3,000 
BR24L04FJ-WE2CT-ND 512x8-Bit Serial EEPROM J8-SOP de. 54 Al BR93L56RF-WE2CT-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM 8-SOP 64 48 36 
BR24L04FJ-WE2TR-ND 512x8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 585.00/2,500 BR93L56RF-WE2TR-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM 8-SOP 520.00/2,500 
BR24L04FV-WE2CT-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 72 54 At BR93L56RFVM-WCT-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM 8-MSOP 64 48 36 
BR24L04FV-WE2TR-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 585.00/2,500 BR93L56RFVM-WTR-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM 8-MSOP 624.00/3,000 
BR24L04FVM-WCT-ND. 512x8-Bit Serial EEPROM 8-MSOP 72 54 Al BR93L66-W-ND 256x16-Bit Serial EEPROM 8-Dip a5 63 50 
BR24L04FVM-WTR-ND 512x8-Bit Serial EEPROM 8-MSOP 702.00/3,000 BR93L66F-WE2CT-ND 256x16-Bit Serial EEPROM 8-SOP 80 60 A5 
BR24LO4FVT-WE2CT-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM NEW! B8-TSSOP 92 69 52 BR93L66F-WE2TR-ND 256x16-Bit Serial EEPROM 8-SOP 650.00/2,500 
BR24L04FVT-WE2TR-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM NEW! B8-TSSOP 897.00/3,000 BR93L66FV-WE2CT-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 80 60 A5 
BR24L08-W-ND 1Kx8-Bit Serial EEPROM 8-Dip 96 12 54| |BRO3L66FV-WE2TR-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 650.00/2,500 
BR24L08F-WE2CT-ND 1Kx8-Bit Serial EEPROM 8-SOP 72 54 AL BR93L66FVT-WE2CT-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM NEW! B8-TSSOP 96 72 (54 
BR24L08F-WE2TR-ND 1Kx8-Bit Serial EEPROM 8-SOP 585.00/2,500 BR93L66FVT-WE2TR-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM NEW! B8-TSSOP 936.00/3,000 
BR24L08FJ-WE2CT-ND 1Kx8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 72 54 Al BR93L66RFVM-WCT-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM 8-MSOP 80 60 A5 
BR24L08FJ-WE2TR-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 585.00/2,500 BR93L66RFVM-WTR-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM 8-MSOP 780.00/3,000 
BR24LO8FV-WE2CT-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 72 54 AI BR93L76-W-ND 512x16-Bit Serial EEPROM 8-Dip 93 78 62 
BR24LO8FV-WE2TR-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 585.00/2,500 BR93L76F-WE2CT-ND 512x16-Bit Serial EEPROM 8-SOP 80 60 A5 
BR24L08FVM-WCT-ND 1Kx8-Bit Serial EEPROM 8-MSOP rhe. 54 Al BR93L76F-WE2TR-ND 512x16-Bit Serial EEPROM 8-SOP 650.00/2,500 
BR24L08FVM-WTR-ND. 1Kx8-Bit Serial EEPROM 8-MSOP 702.00/3,000 BR93L76RF-WE2CT-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 8-SOP 72 54 AL 
BR24LO8FVT-WE2CT-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM NEW! B8-TSSOP 94 1 53 BR93L76RF-WE2TR-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 8-SOP 585.00/2,500 
BR24LO8FVT-WE2TR-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM NEW! B8-TSSOP 918.00/3,000 BR93L76RFJ-WE2CT-ND |512x16-Bit Serial EEPROM 8-SOIC 88 66 50 
BR24L16FJ-WE2CT-ND 2Kx8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 84 63 48) |BRO3L76RFJ-WE2TR-ND |512x16-Bit Serial EEPROM 8-SOIC 715.00/2,500 
BR24L16FJ-WE2TR-ND 2Kx8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 682.50/2,500 BR93L76RFV-WE2CT-ND |512x16-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 88 66 50 
BR24L16-W-ND 2Kx8-Bit Serial EEPROM 8-Dip 78 65 52) |BR93L76RFV-WE2TR-ND |512x16-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 715.00/2,500 
BR24L16F-WE2CT-ND 2Kx8-Bit Serial EEPROM 8-SOP 84 63 48| | BR93L76RFVJ-WE2CT-ND |512x16-Bit Serial EEPROM B8J-TSSOP 96 72 54 
BR24L16F-WE2TR-ND 2Kx8-Bit Serial EEPROM 8-SOP 682.50/2,500 BR93L76RFVJ-WE2TR-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM B8J-TSSOP 780.00/2,500. 
BR24L16FV-WE2CT-ND__| 2Kx8-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 84 63 48) |BR93L76RFVM-WCT-ND [512x16-Bit Serial EEPROM 8-MSOP 88 66 50 
BR24L16FV-WE2TR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 682.50/2,500 BR93L76RFVM-WTR-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 8-MSOP 858.00/3,000 
BR24L16FVM-WCT-ND 2Kx8-Bit Serial EEPROM 8-MSOP 84 63 48) | BR93L76RFVT-WE2CT-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM B8-TSSOP 96 72 54 
BR24L16FVM-WTR-ND 2Kx8-Bit Serial EEPROM 8-MSOP 819.00/3,000 BR93L76RFVT-WE2TR-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM B8-TSSOP 936.00/3,000 
BR24L16FVT-WE2CT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM NEW! B8-TSSOP 84 10 56 BR93L86-W-ND 1Kx16-Bit Serial EEPROM 8-Dip 1.26 1.05 84 
BR24L16FVT-WE2TR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM NEW! B8-TSSOP 1092.00/3,000 BR93L86F-WE2CT-ND 1Kx16-Bit Serial EEPROM 8-SOP 88 66 50 
BR24L32FJ-WE2CT-ND 4Kx8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 1.02 85 .68| | BR93L86F-WE2TR-ND 1Kx16-Bit Serial EEPROM 8-SOP 715.00/2,500 
BR24L32FJ-WE2TR-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 1105.00/2,500 BR93L86FJ-WE2CT-ND 1Kx16-Bit Serial EEPROM NEW! J8-SOP ai) 63 50 
BR24L32-W-ND 4Kx8-Bit Serial EEPROM 8-Dip 1.44 1.20 .96| | BR93L86FJ-WE2TR-ND 1Kx16-Bit Serial EEPROM NEW! J8-SOP 812.50/2,500 
BR24L32F-WE2CT-ND 4Kx8-Bit Serial EEPROM 8-SOP 1.02 85 68) |BRO3L86RF-WE2CT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM 8-SOP 96 72 54 
BR24L32F-WE2TR-ND 4Kx8-Bit Serial EEPROM. 8-SOP 1105.00/2,500 BR93L86RF-WE2TR-ND — | 1Kx16-Bit Serial EEPROM 8-SOP 780.00/2,500 
BR24L32FV-WE2CT-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 1.02 85 .68| |BRO3L86RFJ-WE2CT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM 8-SOP 96 72 54 
BR24L32FV-WE2TR-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 1105.00/2,500 BR93L86RFJ-WE2TR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM 8-SOP 780.00/2,500 
BR24L32FVT-WE2CT-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM NEW! B8-TSSOP 1.29 1.08 86 BR93L86RFV-WE2CT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM B8-SSOP 75 63 50 
BR24L32FVT-WE2TR-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM NEW! B8-TSSOP 1677.00/3,000 BR93L86RFV-WE2TR-ND_| 1Kx16-Bit Serial EEPROM. B8-SSOP 812.50/2,500. 
BR24L64-W-ND. 8Kx8-Bit Serial EEPROM 8-Dip 1471.23 98| |BRO3L86RFVJ-WE2CT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM B8J-TSSOP 81 68 54 
BR24L64F-WE2CT-ND 8Kx8-Bit Serial EEPROM 8-SOP 1.32. 1.10 88] | BR93L86RFVJ-WE2TR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM B8J-TSSOP 877.50/2,500 
BR24L64F-WE2TR-ND 8Kx8-Bit Serial EEPROM 8-SOP 1430.00/2,500 BR93L86RFVM-WCT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM 8-MSOP 75 63 50 
BR24L64FJ-WE2CT-ND 8Kx8-Bit Serial EEPROM NEW! J8-SOP 1.50 1.20 90 BR93L86RFVM-WTR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM 8-MSOP 975.00/3,000 
BR24L64FJ-WE2TR-ND 8Kx8-Bit Serial EEPROM NEW! J8-SOP 2304.00/3,000 BR93L86RFVT-WE2CT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM. B8-TSSOP. 81 68 54 
BR24S128FVT-WE2CT-ND | 16Kx8-Bit Serial EEPROM NEW! B8-TSSOP 1.70 1.36 1.02 BR93L86RFVT-WE2TR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM B8-TSSOP 1053.00/3,000 
BR24S128FVT-WE2TR-ND | 16Kx8-Bit Serial EEPROM NEW! B8-TSSOP 2610.00/3,000 BR95010-WMN6TPCT-ND | SPI BUS Serial EEPROM 8-SOIC 72 54 Al 
BR24S256FJ-WE2CT-ND | 32Kx8-Bit Serial EEPROM NEW! J8-SOP 245 1.96 1.47 BR95010-WMN6TPTR-ND | SPI BUS Serial EEPROM 8-SOIC 585.00/2,500 
BR24S256FJ-WE2TR-ND | 32Kx8-Bit Serial EEPROM NEW! J8-SOP 3135.00/2,500 BR95080-WMNG6TPCT-ND | SPI BUS Serial EEPROM 8-SOIC 92 69 52 
BR25L010FJ-WE2CT-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 84 63 48| |BR95080-WMN6TPTR-ND |SPI BUS Serial EEPROM 8-SOIC 747.50/2,500 
BR25L010FJ-WE2TR-ND__| 128x8-Bit Serial EEPROM J8-SOP 682.50/2,500 BR95320-WMN6TPCT-ND | SPI BUS Serial EEPROM 8-SOIC 96 80 64 
BR25L010FVJ-WE2CT-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM B8J-TSSOP 88 66 50] |BR95320-WMN6TPTR-ND [SPI BUS Serial EEPROM. 8-SOIC 1040.00/2,500 
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IER Rectifier INTEGRATED CIRCUITS fg I@R Rectifier Digi@Reel® (cont) INTEGRATED CIRCUITS 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 2) 100 
Driver ICs 1R21094-ND Half-Bridge Driver 14-Dip 3.33 2.28 = 1.82 
IP1201-ND 30A, Dual Out Full Function 2-Phase Sync. Buck 198-BGA 20.63 16.42 14.15) |1R21271SPBFCT-ND 600V, 200/420mA Curr. Sensing Single Ch. Driver* 8-SOIC 3.60 247 1.96 
Power Block 1R21362JPBFCT-ND 3-Phase Bridge Driver* 44-PLCC 875 640 5.31 
IP1203-ND 15A, Single Out Full Function Sync. Buck Power Block | 9x9x2.3mm | 12.02 _ —|  |1R21362JPBETR-ND 3-Phase Bridge Driver* 44-PLCC 2216.03/500 
; - BGA 1R21362SPBFCT-ND 3-Phase Bridge Driver* 28-SOIC 7.50 5.49 4.55 
1P2002PBF-ND. ae Syme. Buck Multiphase Optimized BGA Power 144-BGA 17.48 13.39 11.34] [R57362SPBFTR-ND 3-Phase Bridge Driver* 28-SOIC 3618.00/1,000 
j ics IR21364JTRPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver* NEW! 44-PLCC 8.05 590 4.89 
IP2003ACT-ND ADh Syne. Buck Multiphase Optimized LGA Power 9x1 vem 16.79 12.86 11.20 IR21364JTRPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver* NEW! 44-PLCC 2040.15/500 
| i a IR21364STRPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver* NEW! 28-SOIC 682 4.99 414 
IP2003ATR-ND ant Se: Buck Multiphase Optimized LGA Power 9x1 rl 10279.35/1,000 IR21364STRPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver NEW! 28-S0IC 3618.00/1,000 
IP2004TRCT-ND AOA, Sync. Buck Multiphase Optimized LGA Power T.x7.ix | 11.99 878 7.27| |!R21531SPBFCT-ND Half-Bridge Driver* 8-SOIC 3.10 2.02 1.55 
Block* NEW! 2.2mm LGA 1R21531SPBFTR-ND Half-Bridge Driver* 8-SOIC 2307.48/2,500 
IP2004TR-ND 40A, Sync. Buck Multiphase Optimized LGA Power 7.7X77x 12730.00/2,000 1R21571PBF-ND Ballast Control* 16-Dip 456 3.13 2.49 
Block* NEW! 2.2mm LGA 1R21592SPBF-ND Dimming Ballast Control* 16-SOIC 669 458 3.65 
IP2005ATRPBFCT-ND 40A, High Freq. Sync. Buck Multiphase Optimized 7.65x7.65x 766 5.24 417 1R21593-ND Dimming Ballast Control 16-Dip 6.54 448 3.56 
LGA Power Block* NEW! 1.66mm LGA 1R21593S-ND. Dimming Ballast Control 16-SOIC 669 458 3.65 
IP2005ATRPBFTR-ND 40A, High Freq. Sync. Buck Multiphase Optimized 7.65x7.65x 6528.48/2,000 1R21814SPBFCT-ND 600V, 1.7A High and Low Side Driver* 14-SOIC 3.84 263 210 
LGA Power Block* NEW! 1.66mm LGA 1R21834SCT-ND 600V, Half-Bridge Driver 14-SOIC 463 317 252 
tt MINE aE ee Driver oan 685 oe sae 1R21834SPBFCT-ND 600V, Half-Bridge Driver* 14-SOIC 452 310 247 
IROO10PBE-ND High and Low Side Driver* 14-Dip 450 3.08 245 URE SeeSEBELRND) 600V, Half-Bridge Driver’ : secu 4589.50/2,500 
ict : " IRAM109-015SD-ND 500V, H-Bridge 1A Integrated Power Hybrid Module SIP-S 15.59 11.93 10.11 
IR2085SPBFCT-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver* 8-SOIC 479 328 2.61 for Appliance Motor Drive Applications* NEW! 
182101 PBF-ND High and Low Side Driver* 8-Dip 2.60 1.69 1.30) /|RAM136-1060B-ND | 600V, 10A Integrated Power Hybrid Module with SIPO5 | 24.64 19.60 16.89 
1R2101SPBFCT-ND High and Low Side Driver 8-SOIC 3.37231 1.84 Internal Shunt Resistor, for Appliance Motor Drive 
IR2103PBF-ND High and Low MOS Driver* 8-Dip 3.27) 2.13 1.63 Applications* NEW! 
IR2103S-ND High and Low MOS Driver 8-SOIC 3.00 2.06 1.64) ||RAM136-3063B-ND | 600V, 30A Integrated Power Hybrid Module with SIP3 49.27 39.20 33.77 
IR2103SPBFCT-ND High and Low MOS Driver* 8-SOIC 3.37 2.31 1.84 Internal Shunt Resistor, for Low Voltage Motor 
IR2103SPBFTR-ND High and Low MOS Driver* 8-SOIC 2750.69/2,500 Drive Applications* NEW! 
IR2104PBF-ND High and Low Side Driver* 8-Dip 3.27 2.13 1.63} | 1RAM336-025SB-ND 500V, 2A Integrated Power Hybrid Module for SIP-S 16.49 12.63 10.69 
IR2104SPBFCT-ND High and Low Side Driver* 8-SOIC 3.37 2.31 = 1.84 Appliance Motor Drive Applications* NEW! 
IR2104SPBFTR-ND High and Low Side Driver* 8-SOIC 2631.09/2,500 IRAMSO6UP60A-2-ND —_| 600V, 6A Plug N Drive Integrated Power Module For Module 20.84 16.58 14.29 
IR2106PBF-ND High and Low Side Driver* 8-Dip 3.21 220 1.75 Appliance Motor Drives NEW! 
IR2106SPBFCT-ND High and Low Side Driver* 8-SOIC 3.53 242 1.92 IRAMSO6UP60B-ND 600V, 6A Plug N Drive Integrated Power Module with Module 21.76 17.31 14.92 
IR2108PBF-ND High and Low Side Driver* 8-Dip 3.27 2.24 1.78 Internal Shunt Resistor for Appliance Motor Drive 
IR2108SPBFCT-ND High and Low Side Driver* 8-SOIC 3.66 2.51 2.00 IRAMSO6UP60B-2-ND 600V, 6A Plug N Drive Integrated Power Module Module 21.56 17.15 14.78 
1R2109PBF-ND Half-Bridge Driver* 8-Dip 315 216 1.72 with Internal Shunt Resistor for Appliance Motor 
IR2109SPBFCT-ND Half-Bridge Driver* 8-SOIC 353 242 1.93 Drives NEW! 
IR2109SPBFTR-ND Half-Bridge Driver* 8-SOIC 2669.78/2,500 IRAMS10UP60A-2-ND Vaonlanes Mone Drive integrated Power Module for Module 23.61 18.78 16.19 
1R2110-1PBF-ND High and Low Side Driver* 14-Dip 5.70 3.91 3.11 : : 
1R2110-2PBF-ND High and Low Side Driver 14-Dip 5.85. 4.01 3.19 IRAMS10UP60B-ND T Apnlianes Mace mM Integrated Power Module for Module 24.02 19.11 16.47 
IR2110PBF-ND High and Low Side Driver* 14-Dip 432 296 2.36 i 
IR2111-ND Half-Bridge Driver 8-Dip 318 218 174 IRAMS10UP60B-2-ND 600V, 10A Plug N Drive Integrated Power Module Module 24.02 19.11 16.47 
IR2111SPBFCT-ND Half-Bridge Driver* 8-SOIC 3.73 256 203 Le Resistor for Appliance Motor 
IR2111STR-ND Half-Bridge Driver 8-SOIC 3785.50/2,500 = ST 
1R2112-1 PBF-ND High and Low Side Driver* T4-Dip og 204 734) |AMSIDURSOaSS Dy S00Y. Tees RAE Nestea rae Apuieree Mot Module | 23.61 18.78 16.19 
1R2112-2PBF-ND High and Low Side Driver* 16-Dip 480 3.29 2.62 Drive* NEW! 
IR2112STR-ND High and Low Side Driver 16-SOIC 1772.82/1,000 4 ON Dri 
IRO143-1PBF-ND High and Low Side Driver* 14-Dip 540.370 294 IRAMX16UP60A-ND eannliince Mele nv Integrated Power Module for SIP2 32.54 25.89 22.31 
seas High and Low Side Driver 16-Dip 5.55 3.80 3.03) | iRAMX16UP60A-2-ND | 600V, 16A Plug N Drive Integrated Power Module for | SIP2_| 32.54 25.89 22.31 
1R2113SPBFCT-ND High and Low Side Driver* T6-SOIC | 558 3.82 3.04 Appliance Motor Drive Applications* NEW! 
IR2113SPBFTR-ND High and Low Side Driver* 16-SOIC 2059.85/1,000 IRAMX16UP60B-ND 600V, 16A Integrated Power Module with SIP2 34.59 27.52 23.71 
1R2117PBF-ND Single-Channel Driver 8-DIP 3.00 1.95 1.50 Internal Shunt Resistor for Appliance Drive 
1R2118-ND High Side Driver 8-Dip 3.06 1.99 1.53 Applications* NEW! 
IR2118SPBFCT-ND High Side Driver* 8-SOIC 3.44 2.24 1.72) | |RAMX16UP60B-2-ND | 600V, 16A Integrated Power Module with SIP2 33.87 26.95 23.22 
IR2121PBF-ND Current Limiting Low Side Driver* 8-Dip 7.05 483 3.84 Internal Shunt Resistor for Appliance Drive 
1IR2122-ND High Side Driver 8-Dip 570 3.91 3.11 Applications* NEW! 
IR2125-ND Current Limiting Single-Channel Driver 8-Dip 7.05 483 3.84 IRAMX20UP60A-ND 600V, 20A Integrated Power Module with SIP2 34.90 27.77 23.92 
IR2125S-ND Current Limiting Single-Channel Driver 16-SOIC 7.20 4.93 3.92 Open Emitter Pins for Appliance Motor Drive 
IR2128PBF-ND High Side Driver* 8-Dip 3.21. 2.20 1.75 Applications* NEW! 
IR2130JPBF-ND 3-Phase Bridge Driver* 44-PLCC 1250 915 7.58 IRAMX20UP60A-2-ND 600V, 20A Integrated Power Module with SIP2 34.90 27.77 23.92 
IR2132JTRPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver* NEW! 44-PLCC | 1416 10.85 9.18 Open Emitter Pins for Appliance Motor Drive 
IR2132JTRPBFTR-ND 3-Phase Bridge Driver* NEW! 44-PLCC 3819.00/500 Applications* NEW! ; 
IR2132SPBFCT-ND. 3-Phase Bridge Driver* 28-SOIC 12.42 951 98.06) |!RAMY20UP60B-ND 600V, 20 Integrated Power Module with Internal SIP3 39.56 31.47 27.12 
IR2135SPBFCT-ND 3-Phase Bridge Driver* 28-SOIC_ | 12.42 9.51 8.06 Shunt Resistor for Appliance Motor Drive 
1R2135SPBFTR-ND 3-Phase Bridge Driver* 28-SOIC 6465.00/1,000 Applications* NEW! 
IR2136SPBFCT-ND 3-Phase Bridge Driver 28-SOIC 7.50 5.49 4.55) |!RMCF311CT-ND Pua Chane! Sesoiess RAM-Based Motor 64-QFP 11.36 832 6.89 
IR2153SPBFCT-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver* 8-SOIC 3.87 265 2.11 2 
IR2175PBF-ND Linear Current Sensing IC* 8-Dip 631 462 3.83 IRMCF311TR-ND Pua’ Ghannal mereotiese RAM-Based Motor 64-QFP 9045.00/1,500 
IR2175SPBFCT-ND Linear Current Sensing IC* 8-SOIC 7.22 5.29 4.38 * 
1R2175SPBETR-ND Linear Current Sensing IC* 8-S0IC 3404.50/2,500 IRMCF312CT-ND Dual Shanna! eeneotiess RAM-Based Motor 100-QFP 12.12 887 7.35 
1R2181PBF-ND High and Low Side Driver* 8-Dip 3.60 247 1.96 14 sf 5 € 
IR2181SPBFCT-ND High and Low Side Driver* 8-SOIC 419 287 2.29 IRMCF312TR-ND lat Shanes eet-otlese RAM-Based Motor 100-QFP 6432.00/1,000 
IR2181SPBFTR-ND High and Low Side Driver* 8-SOIC 4254.50/2,500 x4 vl * 1" f 
feteen. (igh aw Se cop | sees] (ea sen cotemrcotls ver | re | 202 ar 
IR2183PBF-ND Half-Bridge Driver* 8-Dip 3.60 247 1.96 7 aan 
IR2183SPBFCT-ND Half-Bridge Driver* 8-SOIC 419 287 2.29 IRMCF343CT-ND HP Sensorless RAM-Based Motor Control* NEW! 64-QFP 11.36 832 6.89 
1R2183SPBFTR-ND Half Bridge Driver* 8-SOIC “4254, 50/2 500 ? IRMCF343TR-ND HP Sensorless RAM-Based Motor Control* NEW! 64-QFP 9045.00/1,500 
IR2184PBF-ND High and Low Side Driver 8-Dip 3.60 . 9 47 1.96 IRMCF371CT-ND HP Sensorless RAM-Based Motor Control* NEW! 48-QFP 10.35 7.58 6.28 
1R2233JPBECT-ND 3-Phase Bridge Driver* 44-PLCC 24.39 19.40 16.72 IRMCF371TR-ND HP Sensorless RAM-Based Motor Control* NEW! 48-QFP 10988.00/2,000 
1R2235J-ND 3-Phase Bridge Driver 74-PLOC 34.64 19.60 16.89| | /RMCK311CT-ND Dual Channel Sensorless OTP-Based Motor 64-QFP 7.07 518 4.29 
A A 4 ; # i ' Control* NEW! 
1R2301PBF-ND High and Low Side Driver* 8-Dip 3.00 2.06 1.64 
1R2301SPBFCT-ND High and Low Side Driver* 8-SOIC 350 240 41.91 IRMCK311TR-ND Pi Sant a seeotess OTP-Based Motor 64-QFP 5628.00/1,500 
IR2302PBF-ND Half-Bridge Driver* 8-Dip 3.00 2.06 1.64 = 
IR2520DPBF-ND Adaptive Ballast Control IC* 8-Dip 296 1.92 147 IRMCK312CT-ND Bual Channel Seisoviess OTP-Based Motor 100-QFP 847 6.20 5.14 
IR3080MPBFCT-ND XPHASE™ VRD10 Controller* 32-MLPQ 446 3.05 2.43 ri = 7 . 
IR3080MPBFTR-ND XPHASE™ VRD10 Controller* 32-MLPQ 5427.00/3,000 Me eae) Die chau et oles OTE pee ou Motel 100-QFP 4087.00/1,000 
IR3081AMPBFCT-ND XPHASE™ VR10.0 Controller* 28-MLPQ 452 310 247 | rp ea 7 i 
1R3081AMPBETR-ND XPHASE™ VR10.0 Controller* 28-MLPQ 5507.40/3,000 IRMCK341 ory HP Sensorless. a Motor Control" peed pei 7.07 518 4.29 
IR3081M-ND XPHASE™ VR10.0 Controll 28-MLPQ 441282 224 IRMCK341TR-ND HP Sensorless OTP-Based Motor Control* NEW! 64-QFP 5628.00/1,500 
IESOB TANITA PEEGIENTI 9 6V ANID XPHASE™ Conreler* SUMLPQ 143239030) | RMCK343CT-ND HP Sensorless OTP-Based Motor Control* NEW! 64-QFP 7.07 5.18 4.29 
RSGO NITE CEEISENOIM| 9 6V AMD XPHASE™ Controller™ SOMLBD eras eoraigu IRMCK343TR-ND HP Sensorless OTP-Based Motor Control* NEW! 64-OFP 5628.00/1 500 
IR3094MPBFCT-ND 3-Phase PWM Controller for Point of Load* 48-MLPQ 772 599 424 IRMCK371CT-ND HP Sensorless OTP-Based Motor Control* NEW! 48-QFP 14.68 11.24 9.52 
IR3101-ND 4.6A, 500V Half-Bridge FredFET Driver 11-Sip 631 462 3.83 IRMCK371TR-ND HP Sensorless OTP-Based Motor Control* NEW! 48-QFP 16809.00/2,000 
1R3103-ND 0.75A, 500V Gate Drvr with Half-Bridge FredFET Drvr | _11-Sip 6.39 438 3.48| |!RS2001PBF-ND High and Low Side Driver* 8-Dip 219 1.43 1.09 
1R4427PBF-ND Low Side Driver* 8-Dip 278 1.81. 1.39| |!RS2001STRPBFCT-ND__| High and Low Side Driver* 8-SOIC 249 1.62 1.24 
1R4427SPBFCT-ND Low Side Driver* B-Solc | 344 224 1.72) |!RS2003PBF-ND Half-Bridge Driver* 8-Dip 2.19 1.43 1.09 
1R4427SPBFTR-ND Low Side Driver* 8-SOIC 3021.53/2,500 IRS2003STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* 8-SOIC 249 1.62 1.24 
IR4428S-ND Low Side Driver 8-SOIC 2.96 1.92 4.47| |IRS2003STRPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* 8-SOIC 2286.38/2,500 
1R21064SPBFCT-ND High and Low Side Driver* 14-SOIC 3.73. 2.56 2.03] /!RS2004PBF-ND Half-Bridge Driver* 8-Dip 219 1.43 1.09 
1R21084PBF-ND High and Low Side Driver* 14-Dip 345 2.37 1.88 IRS2004STRPBFCT-ND Half-Bridge Driver* 8-SOIC 2.49 1.62 1.24 
1R21084S-ND High and Low Side Driver 14-SOIC | 345 237 1.88] |IRS2004STRPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* 8-SOIC 2286.38/2,500 
1R21084SPBFCT-ND High and Low Side Driver* 14-SOIC 3.86 2.65 2.11] |IRS2101PBF-ND High and Low Side Driver* 8-Dip 3.27 2.13 1.63 
IR21091STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* NEW! 8-SOIC 3.21 2.20 1.75] + |1IRS2101SPBF-ND High and Low Side Driver* 8-SOIC 3.00 206 1.64 
IR21091STRPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* NEW! 8-SOIC 3584.50/2,500 IRS2101STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 8-SOIC 3.37 2.31 1.84 
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TeRRectifier Digi@Reel’ (cont) INTEGRATED CIRCUITS BI@R Rectifier DigiiReel’ (cont) INTEGRATED CIRCUITS 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
IRS2103PBF-ND Half-Bridge Driver® 8-Dip 3.27 2.13 _1.63| [IRS21853STRPBFTR-ND_ | Dual High Side Driver* NEW! 16-SOIC 8040.00/2,500 
IRS2103SPBF-ND Half-Bridge Driver* 8-SOIC 3.00 2.06 1.64) |IRS21864PBF-ND High and Low Side Driver* 14-Dip 498 341 272 
IRS2103STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* 8-SOIC 3.37 2.31 1.84] | IRS21864STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 14-SOIC 554 3.80 3.02 
IRS2103STRPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* 8-SOIC 3417.00/2,500 IRS21864STRPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 14-SOIC 5628.00/2,500 
IRS2104SPBF-ND Half-Bridge Driver* 8-SOIC 3.00 2.06 1.64] |IRS21952STRPBFCT-ND | Single High Side, Dual Low Side Driver* NEW! 16-SOIC 7.25 5.31 4.40 
IRS2104STRPBFCT-ND _| Half-Bridge Driver* 8-SOIC 3.37 2.31 1.84] |IRS21952STRPBFTR-ND_| Single High Side, Dual Low Side Driver* NEW! 16-SOIC 8436.83/2,500 
IRS2106PBF-ND High and Low Side Driver* 8-Dip 3.15 216 1.72] |IRS21953STRPBFCT-ND | Single High Side, Dual Low Side Driver* NEW! 16-SOIC 697 5.10 423 
IRS2106SPBF-ND High and Low Side Driver* 8-SOIC 3.45 2416 1.72) |IRS21953STRPBFTR-ND | Single High Side, Dual Low Side Driver” NEW! 16-SOIC 8113.58/2,500 
IRS2108PBF-ND Half-Bridge Driver* 8-Dip 3.27 2.24 1.78) | IRS23364DJTRPBFCT-ND | High Voltage 3-Phase Gate Driver” NEW! 44-PLCC 799 547 4.35 
IRS2108SPBF-ND Half-Bridge Driver* 8-SOIC 3.27 2.24 1.78] | IRS23364DJTRPBFTR-ND | High Voltage 3-Phase Gate Driver* NEW! 44-PLCC 1771.44/500 
IRS2108STRPBFCT-ND _|Half-Bridge Driver* 8-SOIC 3.66 2.51 2.00] |IRS23364DSTRPBFCT-ND | High Voltage 3-Phase Gate Driver” NEW! 28-SOIC 716 491 3.90 
IRS2108STRPBFTR-ND _ |Half-Bridge Driver* 8-SOIC 3718.50/2,500 IRS23364DSTRPBFTR-ND | High Voltage 3-Phase Gate Driver* NEW! 28-SOIC 3053.19/1,000 
IRS2110PBF-ND High and Low Side Driver* 14-Dip 4.32 296 2.36] |IRS26302DJTRPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Plus One Gate Driver* NEW! 44-PLCC 7.78 569 4.72 
IRS2110SPBF-ND High and Low Side Driver* 16-SOIC 450 3.08 2.45) |IRS26302DJTRPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Plus One Gate Driver* NEW! 44-PLCC 1969.80/500 
IRS2110STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 16-SOIC 5.02 3.44 2.74) |IRS26310DJTRPBFCT-ND | High Voltage 3-Phase Gate Driver* NEW! 44-PLCC 755 553 458 
IRS2110STRPBFTR-ND__| High and Low Side Driver* 16-SOIC 2138.64/1,000 IRS26310DJTRPBFTR-ND | High Voltage 3-Phase Gate Driver* NEW! 44-PLCC 1913.52/500 
IRS2111PBF-ND Half-Bridge Driver* 8-Di 318 218 1.74) |IRSF3031-ND Low Side Driver TO-220AB | 495 339 270 
IRS2111SPBF-ND Half Bridge Driver* SOIC 3.33. 2.28 1.82] |IPS1041LPBF-ND Single Channel Intelligent Power Low Side Switch* SOT-223 2.09 1.36 1.04 
IRS2112PBF-ND High and Low Side Driver* 14-Dip 3.72 255 2.03) |IPS1042GPBF-ND Dual Channel Intelligent Power Low Side Switch* 8-SOIC 3.03 1.97 1.51 
IRS2113PBF-ND High and Low Side Driver* 14-Dip 4.83 3.31 2.63) |IPS1051LPBF-ND Single Channel Intelligent Power Low Side Switch* SOT-223 1.77) 1.16 89 
IRS2113SPBF-ND High and Low Side Driver* 16-SOIC 498 3.41 2.72] | IPS1052GPBF-ND Dual Channel Intelligent Power Low Side Switch* 8-SOIC 261 1.70 1.30 
IRS2113STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 16-SOIC 558 3.82 3.04 Switching ICs 
IRS2113STRPBFTR-ND High and Low Side Driver* 16-SOIC 2377.83/1,000 IPSTO4TRTRLPBFCT-ND | Intelligent Power Low Side Switch* NEW! DPAK 247 161 123 
IRS2117PBF-ND Single Channel Driver* 8-Dip 3.06 1.99 1.53 IPS1041RTRLPBFTR-ND | Intelligent Power Low Side Switch* NEW! DPAK 2996.91/3,000 
IRS2117SPBF-ND Single Channel Driver* 8-SOIC 3.06 1.99 1.53 IPS2041LPBF-ND Intelligent Power Low Side Switch* SOT-223 254 165 1.27 
IRS2118PBF-ND Single Channel Driver* 8-Di 3.06 1.99 1.53 IPS6011PBF-ND Intelligent Power High Side Switch* TO-220-5 5.97 4.09 3.25 
IRS2118SPBF-ND single Channel Driver* #5010 3.06 1.99 1.53 IPS6011RPBF-ND Intelligent Power High Side Switch* DPAK-5 5.37 3.68 2.93 
IRS2123STRPBFCT-ND | Single Channel High Side Driver* NEW! 8-SOIC 3.10 2.02 1.55 IPS6011SPBF-ND Intelligent Power High Side Switch* D2PAK-5 5.88 403 3.21 
IRS2123STRPBFTR-ND | Single Channel High Side Driver* NEW! 8-SOIC 2849.18/2,500 1PS6021PBF-ND Intelligent Power High Side Switch* T0-220-5 411 282 2.24 
IRS2124STRPBFCT-ND | Single Channel High Side Driver* NEW! 8-SOIC 3.10 2.02 1.55) |IPS6021RPBF-ND Intelligent Power High Side Switch* DPAK-5 3.54 243 1.93 
IRS2124STRPBFTR-ND _| Single Channel High Side Driver* NEW! 8-SOIC 2849.18/2,500 IPS6021SPBF-ND Intelligent Power High Side Switch* D2PAK-5 | 4.05 278 2.21 
IRS2127STRPBFCT-ND | Current Sensing Single-Channel Driver* NEW! 8-SOIC 3.27. 2.24 ~+1.78) + |IPS6031PBF-ND Intelligent Power High Side Switch* TO-220-5 3.48 2.39 1.90 
IRS2127STRPBFTR-ND | Current Sensing Single-Channel Driver* NEW! 8-SOIC 3651 .50/2,500 IPS6031RPBF-ND Intelligent Power High Side Switch* DPAK-5 3.31 2.15 1.65 
IRS2128PBF-ND Current Sensing Single-Channel Driver* NEW! 8-Dip 3.21 2.20 1.75] | 1PS6031SPBF-ND Intelligent Power High Side Switch* D2PAK-5 3.39 2.32 1.85 
IRS2128STRPBFCT-ND | Current Sensing Single-Channel Driver* NEW! 8-SOIC 3.27 2.24 1.78] | 1PS6041PBF-ND Intelligent Power High Side Switch* NEW! T0-220-5 3.00 2.06 1.64 
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IRS2181STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 8-SOIC 419 287  2.29| |IPS6O41STRLPBFCT-ND | Intelligent Power High Side Switch* NEW! D2PAK 3.36 231 1.84 
IRS2181STRPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 8-SOIC 4254.50/2,500 IPS6041STRLPBFTR-ND | Intelligent Power High Side Switch* NEW! D2PAK 1193.45/800 
IRS2183PBF-ND. Half Bridge Driver* 8-Dip 3.60 2.47 1.96 IPS7071GTRPBFCT-ND | Intelligent Power High Side Switch* NEW! 8-SOIC 6.30 432 3.44 
IRS2183STRPBFCT-ND__|Half-Bridge Driver* 8-SOIC 419 287  2.29| |IPS7071GTRPBFTR-ND | Intelligent Power High Side Switch* NEW! 8-SOIC 6398.50/2,500 
IRS2186PBF-ND High and Low Side Driver 8-Dip 420 2.88 2.29] |IPS7081PBF-ND Intelligent Power High Side Switch* NEW! T0-220-5 | 4.08 2.80 2.23 
IRS2186STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 8-SOIC 4.69 3.21 2.56| [IPS7081RTRLPBFCT-ND | Intelligent Power High Side Switch* NEW! DPAK 446 3.06 2.44 
IRS2304PBF-ND. Half-Bridge Driver* 8-Dip 310 2.02 1.54 IPS7081RTRLPBFTR-ND | Intelligent Power High Side Switch* NEW! DPAK 5439.06/3,000 
IRS2304SPBF-ND. Half-Bridge Driver* 8-SOIC 310 2.02 1.54 IPS7081STRLPBFCT-ND | Intelligent Power High Side Switch* NEW! D2PAK 455 312 2.48 
IRS2308PBF-ND. Half-Bridge Driver* 8-Dip 312 214 1.70 IPS7081STRLPBFTR-ND | Intelligent Power High Side Switch* NEW! D2PAK 1616.26/800 
IRS2308SPBF-ND Half-Bridge Driver 8-SOIC 3.12 214 1.70] |IPS7091PBF-ND. Intelligent Power High Side Switch* NEW! T0-220-5 | 3.60 2.47 1.96 
IRS2330DJTRPBFCT-ND | High Voltage 3-Phase Bridge Driver* NEW! 44-PLCC 7.92 5.80 4.80] |IPS7091GTRPBFCT-ND | Intelligent Power High Side Switch* 8-SOIC 344 224 1.72 
IRS2330DJTRPBFTR-ND | High Voltage 3-Phase Bridge Driver* NEW! 44-PLCC 2004.98/500 IPS7091GTRPBFTR-ND__ | Intelligent Power High Side Switch* 8-SOIC 3165.75/2,500 
IRS2330JTRPBFCT-ND | High Voltage 3-Phase Bridge Driver* NEW! 44-PLCC 7.80 5.71 4.73] |IPS7091STRLPBFCT-ND | Intelligent Power High Side Switch* NEW! D2PAK 4.06 278 2.21 
IRS2330JTRPBFTR-ND | High Voltage 3-Phase Bridge Driver* NEW! 44-PLCC 1976.84/500 IPS7091STRLPBFTR-ND | Intelligent Power High Side Switch* NEW! D2PAK 1440.58/800 
IRS2332DJTRPBFCT-ND |High Voltage 3-Phase Bridge Driver* NEW! 44-PLCC 792 5.80 480) |IR1150SCT-ND PFC Controller CCM 8-SOIC 3.00 1.85 1.60 
IRS2332DJTRPBFTR-ND | High Voltage 3-Phase Bridge Driver* NEW! 44-PLCC 2004.98/500 IR2156PBF-ND 600V, 0.5A Ballast Control* 14-Dip 331 215 1.65 
IRS2332JTRPBFCT-ND | High Voltage 3-Phase Bridge Driver* NEW! 44-PLCC 7.80 5.71 4.73] | !R2156SPBFCT-ND 600V, 0.5A Ballast Control* 14-SOIC 3.30 2.26 1.80 
IRS2332JTRPBFTR-ND | High Voltage 3-Phase Bridge Driver* NEW! 44-PLCC 1976.84/500 IR2156SPBFTR-ND 600V, 0.5A Ballast Control* 14-SOIC 3350.00/2,500 
IRS2336DJTRPBFCT-ND_| High Voltage 3-Phase Gate Driver* NEW! 44-PLCC 7.99 5.47 4.35| | !R2166PBF-ND 600V, 500mA PFC and Ballast Control* 16-Dip 3.48 2.39 1.90 
IRS2336DJTRPBFTR-ND | High Voltage 3-Phase Gate Driver* NEW! 44-PLCC 1771.44/500 1R2166S-ND 600V, 500mA PFC and Ballast Control 16-SOIC 3.48 2.39 1.90 
IRS2336DMTRPBFCT-ND | High Voltage 3-Phase Gate Driver* NEW! 48-MLPQ | 6.84 4.69 3.73] /!R2171-ND 600V, imA Linear Current Sensing 8-Dip 631 462 3.83 
IRS2336DMTRPBFTR-ND | High Voltage 3-Phase Gate Driver* NEW! 48-MLPQ 9165.60/3,000 1R2171S-ND 800V, 1mA Linear Current Sensing = 8-SOIC 644 471 3.91 
IRS2336DSTRPBFCT-ND | High Voltage 3-Phase Gate Driver* NEW! 28-SOIC 746 4.91 3.90) |!R3313PBF-ND Programmable Current Sense High Side Switch T0-220 6.06 415 3.30 
IRS2336DSTRPBFTR-ND | High Voltage 3-Phase Gate Driver* NEW! 28-SOIC 3053.19/1,000 1R3314PBF-ND Programmable Current Sense High Side Switch* TO-220 5.25 3.60 2.86 
IRS2336JTRPBFCT-ND High Voltage 3-Phase Gate Driver* NEW! 44-PLCC | 7.82 5.36 4.26] |IR3314SPBF-ND Programmable Current Sense High Side Switch* D2PAK-5 | 5.04 3.45 2.75 
IRS2336JTRPBFTR-ND | High Voltage 3-Phase Gate Driver* NEW! 44-PLCC 1734.84/500 IR3315PBF-ND Low EMI Current Sense High Side Switch* 70-220 456 3.13 2.49 
IRS2336STRPBFCT-ND | High Voltage 3-Phase Gate Driver* NEW! 28-SOIC 6.33 4.34 3.45] | IR3315SPBF-ND Low EMI Current Sense High Side Switch* D2PAK-5 | 4.32 2.96 2.36 
IRS2336STRPBFTR-ND | High Voltage 3-Phase Gate Driver* NEW! 28-SOIC 2968.77/1,000 IRS2166DPBF-ND 800V, PEC/Ballast Control* 16-Dip 3.57 245 1.95 
IRS2453DPBE-ND Self-Oscillating Full-Bridge Driver* 14-Dip 4.20 2.88 2.29) |!RS2166DSPBF-ND 600V, PFC/Ballast Control 16-SOIC 357 2.45 1.95 
IRS2453DSPBF-ND Self-Oscillating Full-Bridge Driver* 14-S0IC 4.20 2.88 2.29) | IRS2530DPBF-ND DIM8™ Dimming Ballast Control* NEW! 8-Dip 271 1.77 1.35 
IRS2453DSTRPBFCT-ND | Self-Oscillating Full-Bridge Driver* 14-SOIC 4.69 3.21 2.56] |IRS2530DSTRPBFCT-ND | DIM8™ Dimming Ballast Control* NEW! 8-SOIC 282 1.83 1.41 
IRS2541PBF-ND 600V, LED Buck Regulator* 8-Dip 310 2.02 1.54 IRS2530DSTRPBFTR-ND | DIM8™ Dimming Ballast Control* NEW! 8-SOIC 2849.18/2,500 
IRS2541STRPBFCT-ND | 600V, LED Buck Regulator* 8-SOIC 348 2.27 1.74 IRS2552DPBF-ND CCFL/EEFL Ballast Control* NEW! 16-Dip 414 284 2.26 
IRS2541STRPBFTR-ND | 600V, LED Buck Regulator* 8-SOIC 3200.93/2,500 IRS2552DSTRPBFCT-ND | CCFL/EEFL Ballast Control* NEW! 16-SOIC 465 319 2.54 
IRS2607DSTRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* NEW! 8-SOIC 3.25 2.12 1.62 IRS2552DSTRPBFTR-ND | CCFL/EEFL Ballast Control* NEW! | 16-SOIC 4723.50/2,500 
IRS2607DSTRPBFTR-ND | High and Low Side Driver* NEW! 8-SOIC 2989.88/2,500 NEW! Audio Controllers — RoHS Compliant_NEW! 
IRS2608DSTRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* NEW! 8-SOIC 3.25 212 1.62 eae ‘ia Se one (een oe a at 
Ree E al ce Nene aes bed Teo ee ae 44| |IRS2092STRPBFTR-ND _ | Digital Audio Amplifier 7 16-SOIC 8792.40/2,500 
IRS20955SPBF-ND Protected Digital Audio Driver* 16-SOIC 6.00 4.11 3.27 Reference Design Kits _ 
IRS21064SPBF-ND High and Low Side Driver* 14-SOIC 3.33 2.28 1.82] |!RADK31-ND 1/4 HP DC Brushless Motor using IR31xx Design Kit a 406.6200 — 
IRS21064PBF-ND High and Low Side Driver* 14-Dip 3.33 2.28 1.82| |!RAUDAMP4-ND 2-Ch. 120W Half-Bridge Class D Audio Power Amp — 535.50 _ _— 
IRS21084PBF-ND Half-Bridge Driver* 14-Dip 3.45 2.37 1.88] | !RAUDAMPS-ND a Gir 120W Glass D Audio Pwr Amp for IRS20928/ _ 38250 — — 
IRS21084SPBF-ND Half-Bridge Driver* 14-SOIC 3.45 2.37 1.88 i . 
IRS21084STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* 14-S0IC | 3.86 2.65  2.11| |!RAUDAMP7D-ND 2-Ch. 25W~5SOOW Class D Audio Pwr Amp for = 244.95 — 
IRS21084STRPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* 14-SOIC 3919.50/2,500 IRS2092 NEW! a 
IRS21091STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver” NEW! 8-SOIC 462 317 252] |!RDC3065-ND ged Low Power On Board Switching — 285.78 
IRS21091STRPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* NEW! 8-SOIC 4690.00/2,500 : —— 
IRS21171STRPBFCT-ND_|Single Channel High Side Drivers NEW! asoie_ | 3442.24 1.71] | ROESBETN et uatd Pesloned for val Qumput Comgutation = Be SS 
IRS21171STRPBFTR-ND | Single Channel High Side Driver* NEW! 8-SOIC 3162.23/2,500 : ef. Board for 1.8V Output using 5V, 12V Supplies = be = 
A 4 iver IRDC5001-LS48V-ND OR-ing Demo Board Demonstrates the |R5001 _ 285.78 - _ 
IRS21271STRPBFCT-ND | Current-Sensing Single Channel Driver* NEW! 8-SOIC 3.27 2.24 = 1.78 Functions 
reset PUES TREBEURND en’ Single Channel Driver* NEW! 8-SOIC 3651.50/2,500 IRMCS3041-ND Reference Design Kit for IRMCF341 NEW! = 336.72 _ = 
3 urrent Sensing Single-Channel Driver* NEW! o-Dip 321 220 1.75) | iRMp223810-ND Demo Board for 3-Phase AC/Brushless Motor — |era7 — = 
IRS21281STRPBFCT-ND | Current-Sensing Single Channel Driver* NEW! 8-SOIC 3.27 2.24 1.78 Drivers NEW! 
IRS21281STRPBFTR-ND | Current-Sensing Single Channel Driver* NEW! 8-SOIC 3651.50/2,500 Fl ram: = = = 
1RS21531DPBF-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver* 8-Dip 285 1.86 1.42| | !RPLCFLBU-ND Raterance Design AM for |Rs25s00 Huorescant AME 
IRS21531DSTRPBFCT-ND | Self-Oscillating Half-Bridge Driver* 8-SOIC 3.21 2.09 1.60 i fan Kitt ee _ eee 
1RS21531DSTRPBFTR-ND | Self-Oscillating Half-Bridge Driver* 8-SOIC 2954.70/2,500 pa Cen ee ies 
IRSZTSTASREEEND) High and Low Sida Driver 14S0IC_| 4.05 2.78 221) | iRPLDIM4E-ND Ref. Design Kit for IRS2530D 26W Dim Fluorescent — iw -— = 
IRS21814STRPBFCT-ND |High and Low Side Driver* T4-SOIC 452 3.10 2.47 Ballast NEW! 
IRe2I Be ee ND ot aoe bh Driver* ea F oe 91 |_| RPLDIMSE-NO Ref. Design Kit for IRS2530D 4 Level Fluorescent - way 
e i ‘ . : Ballast NEW! 
IRS21834STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* 14-SOIC 4.52 3.10 2.47) | IRPLLNR5-ND Ref. Design Kit for |RS2168D Linear Fluorescent _ 32660 — — 
IRS21834STRPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* 14-SOIC 4589.50/2,500 Ballast NEW! 
IRS21844SPBF-ND Half-Bridge Driver* 14-SOIC 4.05 2.78 2.21) [IRPP3624-12A-ND Ref. Design Kit for IR8624MPBF Sync. Buck = 15.96 = — 
IRS21844STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* 14-SOIC 452 310 2.47 Applications NEW! 
IRS21851STRPBFCT-ND | Single High Side Driver* 8-SOIC 4.26 2.92 2.32) |IRPP3637-12A-ND Ref. Design Kit for IR38637SPBF Sync. Buck _ 195.96 — — 
IRS21853STRPBFCT-ND | Dual High Side Driver* NEW! 16-SOIC 7.92 5.42 4.32 Applications NEW! 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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IeR Rectifier SWITCHING CONTROLLERS [Mf 1¢2R Rectifier igigoReel® (cont.) SWITCHING CONTROLLERS 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
IR2167S-ND PFC Ballast Control IC 20-SOIC 677 495 4.11 IRU3033CS-ND_ Pulse Width Modulation Switcher/Linear Controller 8-SOIC(N) 3.06 1.99 1.53 
IR3088AMTRPBFCT-ND | XPHASE™ IC with Fault and Overtemp Detect* 20L-MLPQ 446 3.05 2.43 IRU3033CSTR-ND Pulse Width Modulation Switcher/Linear Controller 8-SOIC(N) 3165.75/2,500 
IR3088AMTRPBFTR-ND | XPHASE™ IC with Fault and Overtemp Detect* 20L-MLPQ 5427.00/3,000 IRU3034CS-ND PWM Switcher/Cont. with Short Circuit Protection 8-SOIC 3.06 1.99 1.53 
IR3500AMTRPBFCT-ND | XPHASE3™ AMD PVID Control IC* NEW! 32-MLPQ 6.00 4.11 3.27 IRU3034CSTR-ND PWM Switcher/Cont. with Short Circuit Protection 8-SOIC 3165.75/2,500 
IR3500AMTRPBFTR-ND | XPHASE3™ AMD PVID Control IC* NEW! 32-MLPQ 8040.00/3.000 IRU3037ACF-ND Synchronous PWM Controller 8-TSSOP 317 2.06 1.58 
IR3500MTRPBFCT-ND |XPHASE3™ PVID Control IC* NEW! 32-MLPQ 5.85 4.01 3.19 IRU3037CSPBFCT-ND__| Synchronous PWM Controller* 8-SOIC 3.02. 1.97 1.51 
IR3500MTRPBFTR-ND | XPHASE3™ PVID Control IC* NEW! 32-MLPQ 7839.00/3,000 IRU3038CF-ND Synchronous PWM Controller 14-TSSOP 230 1.50 1.15 
IR3502AMTRPBFCT-ND | XPHASE3™ PVID Control IC* NEW! 32-MLPQ 5.85 4.01 3.19 IRU3038CS-ND Synchronous PWM Controller 14-SOIC 1.96 1.28 98 
IR3502AMTRPBFTR-ND | XPHASE3™ PVID Control IC* NEW! 32-MLPQ 7839.00/3,000 IRU3038CSTR-ND Synchronous PWM Controller 14-SOIC 2427.08/2,500 
IR3502MTRPBFCT-ND_| XPHASE3™ Control IC* NEW! 32-MLPQ 5.85 4.01 3.19 IRU3046CFCT-ND Dual Synchronous PWM Controller 24-TSSOP 3.34 2.29 1.82 
IR3502MTRPBFTR-ND | XPHASE3™ Control IC* NEW! 32-MLPQ 7839.00/3,000 IRU3047CWCT-ND Dual Synchronous PWM Controller 20-SOIC 3.27 2.18 1.86 
IR3505MTRPBFCT-ND | XPHASE3™ Phase Control IC* NEW! 16-MLPQ 4.95 3.39 2.70) |!RU3047CWTR-ND Dual Synchronous PWM Controller 20-SOIC 1533.63/1,000 
IR3505MTRPBFTR-ND | XPHASE3™ Phase Control IC* NE! 16-MLPQ 6633.00/3,000 IRU3048CFCT-ND Dual Synchronous PWM Controller 16-TSSOP 3.11 2.14 1.70 
IR3507MTRPBFCT-ND | XPHASE3™ Phase Control IC* NE! 20-MLPQ 5.04 3.45 2.75] |IRU3048CSCT-ND Dual Synchronous PWM Controller 16-SOIC 2.92 2.00 1.59 
IR3507MTRPBFIR-ND_|XPHASE3™ Phase Control IC* NEW! 20-MLPQ 6753.60/3,000 IRU3055CQCT-ND 5-Bit Programmable 3-Phase Sync. Buck Controller 36-QSOP 471 314 267 
IR3510MTRPBFCT-ND | XPHASE™ Hot-Swap N+1 Redundant Control 32-MLPQ 30.80 24.50 21.11 IRU3055CQTR-ND 5-Bit Programmable 3-Phase Sync. Buck Controller 36-QSOP 3313.49/1,500 
Ic* NEW! IRU3146CFCT-ND Dual Synchronous PWM Controller 28-TSSOP 5.19 3.56 2.83 
IR3510MTRPBFTR-ND_ | XPHASE™ Hot-Swap N+1 Redundant Control 32-MLPQ 54000.00/3,000 IRU3146CFTR-ND Dual Synchronous PWM Controller 28-TSSOP 5735.00/2,500 
Ic* NEW! 

IR3514MTRPBFCT-ND | XPHASE3™ AMD Hybrid Control IC* NEW! 4o-MupQ | 7.11 487 3.88 APPLICATION SPECIFIC/ 
IR3514MTRPBFTR-ND | XPHASE3™ AMD Hybrid Control IC* NEW! 40-MLPQ 9527.40/3,000 INTEGRATED CIRCUITS 
IR3621FCT-ND 2-Phase, Dual Synchronous PWM Controller 28-TSSOP. 479 3.28 2.61 Digi-Key Price Each 
IRSEDIETRPBFCT-ND [2-Phase Dual Syne PWMContolers MEW! — | 26-TSS0P | 375. 257. 205| Hare Reseontioe i ee 

- Phase, Dual Sync. ontroller* " - : : i — , - 
RSEFTRPS-T-NO_|2 Pras Dual Se PWM Conroe WW! | 26-TSS0P | R670 | ee re a 
IR3621MCT-ND 2-Phase, Dual Synchronous PWM Controller 32-MLPQ 4.07 279 2.22 from monochrome to color ‘ 
IR3621MTR-ND 2-Phase, Dual Synchronous PWM Controller 32-MLPQ 5829.00/3,000 = 
IRS628MTRPBFCT-ND | High Frequency Sync. PWM Buck Cont.* NEW! 12-MLPD 244 1.59 1.22) 15113A04B00B200-ND | 112K Byte Embedded Memory LCD/USB Companion | 121-PFBGA| 12.98 12.11. 11.25 
PRSOCeMIBREGLREN DR High Frequency Sync. PWM Buck Gont-* NEW! 1eMIFD 2254.70/81000 $1D13A04FO0A-ND 112k Byte Embedded Memory LCD/USB Companion* | 128-TaFP | 11.72 1094 10.16 
IR3629AMTRPBFCT-ND | High Frequency Sync. PWM Buck Cont.* NEW! 12-MLP 244 159 1.22 $1D13A05800B200-ND 56K Byte Embedded Mi LCD/USB C A 121-PFBGA 14.93 13.93 42.94 
IR3629AMTRPBFTR-ND | High Frequency Sync. PWM Buck Cont.* NEW! 12-MLP 2954.70/3,000 yte Embedded Memory / ompanion : H A 
IR3629MTRPBECT-ND_| High Frequency Sync. PWM Buck Cont.* NEW! 42-MLP 2.44 1.59 1.22| |$1D13506F00A200-ND Color CRT/LCD/TV Controller, 64K Colors 128-QFP | 12.33 11.10 9.85 
IR3629MTRPBFTR-ND [High Frequency Sync. PWM Buck Cont.* NEW! 12-MLP 2954.70/3,000 $1D13513F01A100-ND__| Graphic LCD Controller* 208-0FP_| 18.26 13.70 12.14 
IR3637STRPBFCT-ND | 1% Accurate Synchronous PWM Controller* 8-SOIC 2.22 145 111 2 a SOS NACo oe ae empedied Memory re Controller 10 TGF 28 ut _ 1028 
IR3638STRPBFCT-ND | High Frequency Sync. PWM Buck Cont.* NEW! 14-SOIC 1.91 1.25 96 A yte Embedded Memory i z . . 
IR3638STRPBFTR-ND | High Frequency Sync. PWM Buck Cont.* NEW! 14-SOIC 1758.75/2,500 Graphic Evaluations 
IR3721MTRPBFCT-ND_| Power Monitor IC with Analog Output* NEW! 10-DFN 3.15 2.16 1.72) /S5U13A03P00C000-ND — | SED13A3F0A Evaluation Board _ 577.50 _ _ 
IR3721MTRPBFTR-ND | Power Monitor IC with Analog Output* NEW! 10-DFN 4221.00/3,000 $5U13U00P00C100-ND | USB Board Adapter for S5U13513P00C* — 830.00 - _ 
IR3800AMTRPBFCT-ND | Highly Integrated 14A Sync. Buck Regulator* NEW! 5x6PQFN 4.77 3.27 2.60) |S5U13513P00C100-ND $1D13513 Evaluation Board/Software* — 525.00 — — 
IR3800AMTRPBFTR-ND | Highly Integrated 14A Sync. Buck Regulator* NEW!| — 5x6PQFN 8522.40/4,000 $5U13706P00C000-ND__| SED1376F0A Evaluation Board = 577.50 = J 
IR3800MTRPBFCT-ND | Highly Integrated 12A Sync. Buck Regulator* NEW! 5x6PQFN 4.86 3.33  2.65| |The Application Specific Standard Product line-up includes ICs for high-speed serial interfaces, such as USB 2.0 and 
IR3800MTRPBFTR-ND_| Highly Integrated 12A Sync. Buck Regulator* NEW! 5x6PQFN 8683.20/4,000 USB OTG, as well as the network controller family of products, which uses TCP/IP protocol to monitor and communicate 
TR3801AMTRPBFCT-ND | Highly Integrated 9A Sync. Buck Regulator* NEW!|  5x6PQFN 342 2.35 1.87| | between different hubs. 
IR3801AMTRPBFTR-ND | Highly Integrated 9A Sync. Buck Regulator* NEW! 5x6PQFN 6110.40/4,000 USB OTG Controller 
1R3801MTRPBFCT-ND_ | Highly Integrated 7A Sync. Buck Regulator* NEW!| — 5x6PQFN 3.48 2.39 1.90| |S1R72005FOOA100-ND =] USB OTG Controller and PHY 64-QFP 9.92 7.94 6.70 
IR3801MTRPBFTR-ND_ | Highly Integrated 7A Sync. Buck Regulator* NEW!| — 5x6PQFN 6217.60/4,000 S1R720GOFO0A000-ND [USB 2.0 PHY 64-QFP | 14.33 10.20 9.05 
IR3802AMTRPBFCT-ND | Highly Integrated 6A Sync. Buck Regulator* NEW! 5x6PQFN 3.39 2.32 1.85 Network Controllers 
IR3802AMTRPBFTR-ND | Highly Integrated 6A Sync. Buck Regulator* NEW!|  5x6POFN 6056.80/4,000 S1S65000F00A100-ND__ [Web Camera IC 128-QFP_ | 18.00 16.80 15.60 
IR3802MTRPBFCT-ND | Highly Integrated 4A Sync. Buck Regulator* NEW! 5x6PQFN 3.45 237 1.88 2 a == 
IR3802MTRPBFTR-ND | Highly Integrated 4A Sync. Buck Regulator* NEW! 5x6PQFN 6164.00/4,000 The Power Supply ICs include DC to DC Converters and Voltage Regulators, High Precision Voltage Detectors and 
IR3810MTRPBFCT-ND | Highly Integrated 12A Sync. Buck Regulator* NEW! 15-OFN 516 3.54 2.81 Regulators, Power Supply ICs for passive and active LCDs, and Power Supply ICs for Logic Switching Regulators. 
IR3810MTRPBFTR-ND_| Highly Integrated 12A Sync. Buck Regulator* NEW! 15-OFN 9219.20/4,000 S1F75510MO0A010BCT-ND | Charge Pump DC/DC Converter and Voltage Regulator | 24-SSOP 495 3.96 3.08 
TR3811MTRPBFCT-ND | Highly Integrated 7A Sync. Buck Regulator* NEW! 15-OFN 369 2.53. 2.01 S1F75510MOA010BTR-ND | Charge Pump DC/DC Converter and Voltage Regulator 24-SSOP 8316.00/3,000 
IR3811MTRPBFTR-ND_ | Highly Integrated 7A Sync. Buck Regulator* NEW! 15-OFN 6592.80/4,000 S1F81150F0A2000-ND System Power Supply - 6 Channel Regulator, Suitable | 48-QFP 7.10 568 4.80 
IR3812MTRPBFCT-ND_ | Highly Integrated 4A Sync. Buck Regulator* NEW!| — 15-OFN 3.60 247 1.96 for Intel Xscale 
IR3812MTRPBFTR-ND | Highly Integrated 4A Sync. Buck Regulator* NEW! 15-QFN 6432.00/4,000 AMPL ERS A 
IR3820AMTRPBFCT-ND | Highly Integrated 14A Sync. Buck Regulator* NEW! 15-QFN 6.01. 3.43 2.73 
1R3820AMTRPBETR-ND Highly integrated 14A Sync Buck Regulator® NEW!) _15-OFN 8951.20/4,000 COMPARATORS 
IR3820MTRPBFCT-ND | Highly Integrated 12A Sync. Buck Regulator* NEW! 15-QFN 5.16 354 2.81 Digi-Key Price Each 
IR3820MTRPBFTR-ND | Highly Integrated 12A Sync. Buck Regulator* NEW! 15-QFN 9219.20/4,000 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
IR3821AMTRPBFCT-ND | Highly Integrated 9A Sync. Buck Regulator* NEW! 15-QFN 3.63 249 1.98 " Di 
IR3821AMTRPBFTR-ND | Highly Integrated 9A Sync. Buck Regulator* NEW!| _15-QFN 6485.60/4,000 eT ECE Dad ie Powel eucs 3 aa jae ee ae a 
IR3821MTRPBFCT-ND | Highly Integrated 7A Sync. Buck Regulator* NEW! 15-QFN 3.69 2.53 2.01 MAX407CPA+-ND 4.2\UA Max., Dual "Single Supply Op Amp* 8-Dip 790 596 3.51 
IR3821MTRPBFTR-ND | Highly Integrated 7A Sync. Buck Regulator* NEW! 15-QFN 6592.80/4,000 MAX407CSA+-ND 1.2uA Max. Dual, Single Supply Op Amp* 8-SOIC 790 5.96 3.99 
IR3822AMTRPBFCT-ND | Highly Integrated 6A Sync. Buck Regulator* NEW! 15-QFN 3.54 243 1.93 MAX409BCPA-ND 4.2UA Single Supply Op Amp 8-Dip 488 368 237 
IR3822AMTRPBFTR-ND | Highly Integrated 6A Sync. Buck Regulator* NEW! 15-QFN 6324.80/4,000 MAX409BCSA+-ND 7.2uA Single Supply Op Amp* 3-S0IC 4.88 3.682.387 
IR3822MTRPBFCT-ND | Highly Integrated 4A Sync. Buck Regulator* NEW! 15-QFN 3.60 247 1.96 MAX410CSA+-ND 28MHz Low Noise Low Voltage Precision Op Amp* 8-SOIC 5.80 438 2.82 
IR3822MTRPBFTR-ND | Highly Integrated 4A Sync. Buck Regulator* NEW! 15-QFN 6432.00/4,000 MAX412ESA+-ND 28MHz, Low-Noise, Low Volt., Precision Op Amp* NEW!| 8-SOIC 920 6.94 4.45 
IR3831MTR1PBFCT-ND | Highly Integrated 8A Sync. Buck Regulator* NEW! 5x6PQFN 4.29 294 2.34 MAX414CPD4-ND Low Noise Quad Op Amp* cl " 14-Dip 12.40 9:36 550 
IR3831MTR1PBFTR-ND | Highly Integrated 8A Sync. Buck Regulator* NEW! 5x6PQFN 1427.40/750 MAX414CSD4-ND Low Noise Quad Op Amp* 14-SOIC 12.40 9:36 6.00 
IR3840MTR1PBFCT-ND | Highly Integrated 12A Sync. Buck Reg* NEW! 5x6PQFN 5.78 3.96 3.15 MAX418CPD4-ND 7.2uA Quad Single Supply Op Amp* 14-Dip 9.96 759 782 
IR3840MTR1PBFTR-ND | Highly Integrated 12A Sync. Buck Reg.* NEW! 5x6PQFN 1921.50/750 MAX418CSD-ND 1 2uA Quad Single Supply Op Amp 14-SOIC 9.96 759 452 
IR3841MTR1PBFCT-ND | Highly Integrated 8A Sync. Buck Regulator* NEW! 5x6PQFN 4.29 294 2.34 MAX420CPA+-ND 15V Chopper Stabilized Op Amo* 8-Di 3.98 678 438 
1R3841MTR1PBFTR-ND | Highly Integrated 8A Sync. Buck Regulators NEW! | — 5x6PQFN 1427.40/750 NE EERD A OMEN CMOS Vides Anpllaee?? api esege S10) 00 
IR3842MTR1PBFCT-ND | Highly Integrated 4A Sync. Buck Regulator* NEW! 5x6PQFN 3.96 271 2.16 MAX452CPA+-ND 50MHz CMOS Video Aaaicr® abi, 676 510 3.40 
IR3842MTR1PBFTR-ND | Highly Integrated 4A Sync. Buck Regulator* NEW! 5x6PQFN 1317.60/750 MAX453CPA+-ND >-Channel S0MHz Video Mult Texer/Amp* — 9.43 749 476 
IRU431LCL5CT-ND Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator SOT-23-5 1.14 67 46 MAX454CPD+-ND 4-Ch 1 50MHz Video Mi ito iM pr vir 42.59 950 634 
IRU1010CD-ND 1.0A, Adjustable Low Dropout Regulator D-PAK 185 715-84) [av Te ND i Chan ous vides Mil te etanne 14 _ danni Ande. 608 
IRU1010CP-ND 1.0A, Adjustable Low Dropout Regulator 2-Pin Power Flex} 146 91 66 S4CSD+- Channel SOMHz Video Multiplexer/Amp +30) : ; ; 
IRU1010CS-ND 1.0, Adjustable Low Dropout Regulator 8-SOIC 147 3 54 MAX455CPP-ND 8-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp - 20-Dip 20.96 15.82 10.56 
IRU1010-18CP-ND 1.8V,, 1.0A Low Dropout Regulator 2-Pin Power Flex) 1.72 1.07 —.78| | MAX455CPP+-ND 8-Channel SOMHz Video Multiplexer/Amp: 20-Dip_| 20.96 15.82 10.56 
IRU1010-18CS-ND 1.8V, 1.0A Low Dropout Regulator 8-SOIC 1417 73 ‘5A MAX455CWP-ND 8-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp 20-SOIC | 23.06 17.40 11.60 
TRU1010-25CP-ND 2.5V, 1.0A Low Dropout Regulator 2-Pin PowerFlex} 1.51. 94. 69 ere seed Hee ee Salma vee on ap Be 
IRU1010-25CS-ND 2.5V, 1.0A Low Dropout Regulator 8-SOIC 117 73 54 Al f rot : 7 
IRU1015CMCT-ND 1.5A Low Dropout Positive Adjustable Regulator 0-263 221 1.44 1.10 Serene situ inal pu 7 ae hee ae 135 ae 
IRU1050CD-ND 5.0A, Adjustable Regulator D-PAK 1.25 718 57 = u es E z B 
IRU1050CM-ND 5.0A, Adjustable Regulator T0-263 2.37 1.54 1.18} | MAX492ESA+-ND Single Supply Dual Op Amp* NEW! 8-SOIC | 6.97 5.26 3.09 
IRU1050CP-ND 5.0A, Aalustable Regulator 2-Pin Power Flex} 1.89 1.17 .66 ere eaie eae Sink ee i a feane: 533 Eb ios 
IRU1050CT-ND 5.0A, Adjustable Regulator TO-220 2.08 1.35 1.04 aI m A E - . 
IRU1050-33CP-ND 3.3V, 5.0A Low Dropout Regulator 2-Pin Power Flex} 1.89 1.17 .86| | MAX494ESD+-ND Single Supply Quad Op Amp* NEW! 14-SOIG | 11.16 8.42 4.95 
IRU1050-33CT-ND 3.3V, 5.0A Low Dropout Regulator T0-220 245 1.59 1.22] |MAX495CPA-ND Single Supply Op Amp 8-Dip 3.58 2.70 1.59 
IRU1075CM-ND 7.5A, Adjustable Low Dropout Regulator T0-263 3.27 2.13 1.63} |MAX495CPA+-ND Single Supply Op Amp* 8-Dip 3.58 2.70) 1.74 
TRU1075CMTR-ND 7.5A, Adjustable Low Dropout Regulator T0-263 624.24/750 MAX495CSA+-ND Single Supply Op Amp* 8-SOIC | 358 270 1.74 
IRU1075CP-ND 7.5A, Adjustable Low Dropout Regulator 3-Pin Power Flex) 3.05 2.09 1.67| |MAX901BCSE+-ND Quad High Speed Low Power, Voltage Comparator* 16-SOIC | 12.40 9.36 6.00 
IRU1117CD-ND 800mA Low Dropout Positive Adjustable Regulator 0-252 1.75 1.14  .87| |MAX902CSD+-ND Dual High Speed Low Power, Voltage Comparator* 14-SOIC | 10.26 7.74 497 
IRU1117-18CP-ND 800mA Low Dropout Positive Fixed 1.8V Regulator | UltraThin-Pak | 1.72 1.07 .78) |MAX902ESD+-ND. Dual HS Low Power, Voltage Comparator* NEW! 14-SOIC | 14.76 11.14 6.55 
IRU1117-25CD-ND 800mA Low Dropout Positive Fixed 2.5V Regulator TO-252 1.49.97 74] | MAX903CSA+-ND Quad HS Low Power, Voltage Comparator* NEW! 8-SOIC 8.00 6.04 3.55 
IRU1117-25CP-ND 800mA Low Dropout Positive Fixed 2.5V Regulator | UltraThin-Pak | 1.51 94.69] | MAX903ESA+-ND Quad HS Low Power, Voltage Comparator* NEW! 8-SOIC | 12.38 934 5.49 
IRU1117-33CP-ND 800mA Low Dropout Positive Fixed 3.3V Regulator | UltraThin-Pak | 1.51  .94 — .69) |MAX907CPA+-ND Dual High Speed Ultra Low Pwr, Single +5V, TTL Comp* 8-Dip 4.27 3.22 2.07 
IRU1160CPTR-ND 6.0A, Adjustable Regulator 5-Pin Power Flex 2898.72/2,000 MAX907CSA+-ND Dual High Speed Ultra Low Pwr, Single +5V, TTL Comp* 8-SOIC 427 3.22 207 
IRU1175CMCT-ND 7.5A, Adjustable Positive Voltage Regulator TO-263-5 3.27 2.24 1.79 MAX907ESA+-ND Dual High Speed Ultra LP, Single +5V, TTL Comp* NEW!| 8-SOIC 5.09 3.84 2.25 
IRU1175CMTR-ND 7.5A, Adjustable Positive Voltage Regulator TO-263-5 1120.32/750 MAX908CPD+-ND Quad High Speed Ultra LP, Single +5V, TTL Comparator* 14-Dip 742 560 3.60 
IRU1207-18CS-ND 1.8V, 1.0A Very Low Dropout Regulator 8-SOIC 1.92 1.25 96 MAX912CSE+-ND Dual, Ultra-Fast, LP Precision TTL Comparator* NEW! 16-SOIC 975 7.36 4.33 
IRU3007CW-ND 5-Bit Prog. Sync. Buck Cont. with Dual LDO Cont. 28-SOIC(W) 6.54 479 3.97 MAX912ESE+-ND Dual, Ultra-Fast, LP Precision TTL Comparator* NEW! 16-SOIC | 12.64 954 562 
IRU3011CW-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Controller 20-SOIC(W) 5.52 3.78 3.01 MAX913CPA+-ND Single, Ultra-Fast, Low Power Precision TTL Comparator* 8-Dip 6.39 482 2.83 
IRU3018CW-ND 5-Bit Prog. Sync. Buck Cont. with Dual LDO Cont. 24-SOIC(W) 7.29 499 3.97 MAX913CSA+-ND. Single, Ultra-Fast, Low Power Precision TTL Comparator* | 8-SOIC 6.36 4.80 2.83 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
MAX913ESA+-ND Single, Ultra-Fast, Low Power Precision TTL Comparator* | 8-SOIC 8.29 6.26 4.97 MAX4372TEUK+TCT-ND | 20V/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp* SOT-23-5| 1.88 142 1.25 
MAX921CSA+-ND Low Power Comparator with Reference* 8-SOIC 3.98 3.00 1.92) )MAX4372TEUK+TTR-ND | 20V/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp* SOT-23-5 2840.00/2,500 
MAX922CSA+-ND Ultra Low Power, Single/Dual Supply Comparator* 8-SOIC 3.76 2.84 = 1.67) | MAX4373FEUA+-ND Micropower, High-Side Current-Sense Amp/Comparator/ | 8-uMAX | 2.94 2.22 1.31 
MAX923CSA+-ND Dual Ultra Low Power, Single Supply Comparator with 1% | 8-SOIC 488 368 2.37 Reference* 
Precision with Reference* - MAX4373TESA+-ND Micropower, High-Side Current-Sense Amp/Comparator/ 8-SOIC 2.94 2.22 1.31 
MAX923ESA+-ND Dual Ultra Low Power, Single Supply Comparator with 1% | 8-SOIC 641 4.84 2.85 Reference* 
Precision with Reference* NEW! MAX4373TEUA+-ND Micropower, High-Side Current-Sense Amp/Comparator/ | 8-MAX 2.94 2.22 1.31 
MAX924CSE+-ND Quad Ultra Low Power, Single Supply Comparator with 16-SOIC 5.64 4.26 2.74 References i : : 
1% Precision with Reference* MAX4382EEE+-ND 210MHz, Single Rail-to-Rail Op Amp* NEW! 16-QSOP | 3.52 266 1.56 
MAX924ESE+-ND eran Low Powel, single Supply Comparator with | 16-SOIC | 7.34 5.54 3.25] | MAX4389EXT+TCT-ND | 85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* SC70-6 | 135 1.02 90 
% Precision with Reference* NEW! | i il-to-Rai * " 
nrssicenean lino oe Cont ooo | 240 sss 12 (ae ma une ao nat uate oe aoe a 
MAX931CSA+-ND Ultra Low Power Comparator* NEW! 8-SOIC | 2.46 1.86 1.09] | \ax43Q0EXT+TTR-ND_ | 85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 870-6 | 1920.00/2,500_ 
MAX931ESA+-ND Ultra Low Power Comparator* NEW! 8-SOIC 289 2.18 1.28 5 F Waa-Ball ¥ s wv 
MAX932CSA+-ND Dual Ultra LP Single Supply Comparator with 2% BSOIC | 3.15 2.38 1.53] | MAXA392EUA+TCT-ND | BSMHz Op Amp with Rail-to-Rail Output BUMS || UOE LAN le 
f f ith 29 " + TCT-| }SMHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* = A 5 35 
ese Dual Ora Ee ingle Supply Comparezor wi 2% 8 S016) 3:74 2.82 1.65) | syqx4303EUB+TTR-ND | 85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 10-uMAX | 3080.00/2,500 
MAX933CPA+-ND Dual Ultra LP Single Supply Comparator with 2% 8-Dip 3.45 238 1.40) [MAX4394ESD+TCT-ND_| 85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 14-SOIC | 2.44 1.84 1.61 
Precision with Reference* MAX4394ESD+TTR-ND | 85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 14-SOIC 3680.00/2,500 
MAX934CSE+-ND Quad Ultra LP Single Supply Comparator with 2% 16-SOIC 2.99 2.26 1.45] |MAX4395ESD+-ND 85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* NEW! 14-SOIC 2.62 1.98 117 
Precision with Reference* MAX4395ESD+TCT-ND | 85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 14-SOIC 2.81 212 1.86 
MAX934ESE+-ND Quad Ultra LP Single Supply Comparator with 2% 16-SOIC | 3.84 2.90 1.70] |MAX4395ESD+TTR-ND | 85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 14-SOIC 4240.00/2,500 
Precision with Reference* NEW! MAX4396EUP+TCT-ND_ | 85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 20-TSSOP| 3.05 2.30 2.02 
MAX941CSA+-ND Single, 3V/SV, Single Supply, 75nS, R/R Input Comp.* 8-SOIC | 3.45 2.60 1.68] | MAX4396EUP+TTR-ND | 85™MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output* 20-TSSOP| — 4600.00/2,500 
MAX941ESA+-ND pte Supply, 75nS, Rail-to-Rail Input 8SOIC | 4.29 3.24 1.91) | MAX4412EUK+TCT-ND | 3V/5V, 500MHz, Single Supply Op Amp with R/R Output* | SOT-23-5) 2.76 2.08 1.82 
MAX941EUA+-ND Single, 3V/5V, Single Supply, 75nS, R/R Input Comp.* | 8-yMAX | 4.29 324 230 heparan ng) Rae Riaitaina rt ety aa pains > ee 09 
MAX942CSA+-ND Dual, 3V/5V, Single Supply, 75nS, R/R Input Comparator* | 8-SOIC 3.71 280 1.80 MAX4477AUA+-ND 140MHz Low Noise; Low Distortion Wide Band, R/R Op 8-MAX 2.46 186 1.09 
MAX942ESA+-ND Dual, 3V/5V, Single Supply, 75nS, R/R Input Comparator* | 8-SOIC 461 348 2.46 Amp* NEW! : ‘i 7 2 : : 
ea Peace MEW 75n8, Rall-o-Rail Input B-uMAX | 4.61 3.48 2.05) PiqAXqaSOAUAM-ND | 42MHzLow Noise, Low Distortion, Wide Band, R/R Op | S-iMAX | 246186 1.00 
: s Amp* NEW! 
MAX944CSD+-ND Quad, 3V/5V, Single Supply, 75nS, R/R Input Comp. 14-SOIC 6.15 464 2.98 MAX9031AUK+TCT-ND_| Single Supply Comparator* SOT-23-5 87 66 58 
MAX944ESD+-ND OCaR oa Mew 75nS, Rail-to-Rail Input 14-SOIC 7.69 580 3.41 MAX9031AUK+TTR-ND | Single Supply Comparator* SOT-23-5 4320.00/2,500 
E , * 1 | 9. MAX9144ESD+-ND 40nS, LP, Quad, 3V/5V, Rail-to-Rail Comparator* 14-SOIC | 3.21 273 2417 
ee hey Geese Heh NEW aoe tae a bey MAX9201EUE+-ND Quad, 7ns, Low Power Voltage Comparator* NEW! 16-TSSOP| 5.64 4.26 2.50 
MAX961EUAs-ND +3V/+5V, Beyond-the-Rails Comparator* NEW! B-uMAX | 6.63 5.00 2.94] | MAX9202ESD+-ND Dual, 7ns, Low Power Voltage Comparator* NEW! 14-SO0IC | 4.13 3.12 1.83 
MAX962ESA+-ND +3V/+5V, Beyond-the-Rails Comparator* NEW! 8-SOIC | 11.26 8.50 5.00] | MAX9202EUD+-ND Dual, 7ns, Low Power Voltage Comparator* NEW! 14-TSSOP] 4.13 3.12 1.83 
MAX962EUA+-ND +8V/+5V, Beyond-the-Rails Comparator* NEW! 8-MAX | 11.26 8.50 5.00} |MAX9203ESA+-ND Single, 7ns, Low Power Voltage Comparator* NEW! 8-SOIC | 249 188 1.11 
MAX963ESD+-ND +3V/+5V, Beyond-the-Rails Comparator* NEW! 14-SOIC 925 698 410 MAX9502GEXK+TCT-ND | 2.5V Video Amp with Reconstruction Filter* $C70-5 117 88 a 
MAX964EEE+-ND Quad, Ultra HS, +3V/+5V, Beyond-the-Rails Comparator* | 16-QSOP | 15.13 11.42 6.72| |MAX9502GEXK+TTR-ND | 2.5V Video Amp with Reconstruction Filter* $C70-5 1760.00/2,500 
MAX964ESE+-ND +3V/+5V, Beyond-the-Rails Comparator* NEW! 16-SOIC | 15.13 11.42 6.72 MAX9502GELT+TCT-ND | 2.5V Video Amp with Reconstruction Filter* 6-yDFN 1.22 92 81 
MAX969EEE+-ND Quad, MPU, Ultra Low Voltage, R/R, In/Out Comparator* | 16-QSOP | 5.09 3.84 2.70 MAX9502GELT+TTR-ND | 2.5V Video Amp with Reconstruction Filter* 6-DFN 1840.00/2,500 
MAX971CSA+-ND Single, Ultra LP, Open-Output Comp. with 1% Accuracy* | 8-SOIC 3.95 298 1.91 MAX9503GETE+TCT-ND | DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 16-TOFN | 1.70 1.28 1.12 
MAX975EUA+-ND +8V/+5V Dual Speed Comparator with Auto Standby* 8-uMAX | 5.17 3.90 2.50) | MAX9503GETE+TTR-ND | DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 16-TOFN 2560.00/2,500 
MAX97GESA+-ND Dual Single-Supply HS Low Power Comparator* MEW! | 8-SOIC_| 5.43 4.10 2.41] | MAX9503GEEE+TCT-ND | DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 16-QSOP | 156 1.18 1.04 
MAX976EUA+-ND Dual Single-Supply HS Low Power Comparator* MEW! | 8-MAX | 5.43 4.10 2.41] | MAX9503GEEE+TTR-ND | DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 16-QSOP 2360.00/2,500 
MAX987EUK+TCT-ND —/High Speed, MPU, Low Voltage R/R In/Out Comparator* | SOT-23-5 | 2.52 1.90 1.67) | MAXQSOSETE+TCT-ND | DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 16-TOFN | 2.04 154 1.35 
Pe eed eee Diag High Speed, MPU, Low Voltage R/A In/Out Comparator’ | SOT-23°5 | 3800.00/2.500 MAX9505ETEsTTR-ND | DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 16-TOFN | — 3080.00/2,500 
MAXSSSESAt-ND Micropower, Low Voltage R-R /0 Comparator® NEW: | 8-SOIC | 281 212 1.25) |ixggo1EUPs-ND | Dual ECL/Dual PECL, 500ps HS Comparator NEW! | 20-TSSOP] 11.26 8.50 5.00 
ESR NG Micropower, Low Voltage R-F 1/0 Comparator” MEW! | SuMiK | 28) 2-12 129| [MAX9703ETJs-ND | 10W Stereo/15W Mono Class D Amplifier” NEW! 32-TOFN-EP| 3.13 2.36 1.39 
MAX998ESA4-ND Single Supply. ae Low Power cenicaratoe? NEW! 8-SOIC 451 340 200 MAX9709ETN+D-ND eae nares Spread-Spectrum, Stereo/Mono 56-TOFN 790 596 3.50 
MAX998EUT+TCT-ND | Single Supply, High Speed, Low Power Comparator* S0T-23-6| 6.44 4.86 4.26 r ethan vane : ey 
MAX998EUT+TTR-ND | Single Supply, High Speed, Low Power Comparator* S0T-23-6 9720.00/2,500 MAX9713ETJ+-ND. 6W Filterless Mono/Stereo Class D Amplifier* NEW! 32-TOFN-EP] 3.13 2.36 1.39 
MAX999EUK+TCT-ND__| Single, Ultra HS, +3V/+5V, Beyond-the-Rails Comp.* SOT-23-5 | 7.47 5.64 4.94 
MAXQ99EUK+TTR-ND  [Single, Ultra HS, +3V/+5V, Beyond-the-Rails Comp.” SOT-23-5 | 11280.00/2,500 
MAX2620EUA+-ND RF Oscillator with Buffered Outputs* NEW! 8-uMAX | 8.45 6.38 3.74 CONVERSION 
MAX3272AETP+-ND Low Power Limiting Amp* NEW! 20-TQFN | 11.37 858 5.02 Digi-Key Price Each 
MAX3645EEE+-ND 2.97V to 5.5V, 125Mbps Limiting Amp* NEW! 16-QSOP | 4.51 3.40 2.00) | Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX4080FASA+-ND___|76V High-Side Current-Sense Amp* NEW! 8-SOIC | 239 1.80 1.06) [MAXTTOBCPE+-ND | 2-Channel, +14-Bit Serial ADC* NEW! 16-Dip | 13.97 1054 6.21 
MAX4080SASA+-ND __|76V High-Side Current-Sense Amp* NEW! B-SOIC | 2.39 1.80 1.06} |axi1oBcWe+-ND | 2-Channel, #14-Bit Serial ADC* 46-s0lc | 1397 1054 6.77 
MAX4080TASA+-ND — |76V High-Side Current-Sense Amp* NEW! 8-SOIC | 239 1.80 1.06 i i -Bit Seri * 1 Di ; ; : 
MARRTAUACAD |Top See are ines ng mew? | yl | 230 tan ton| MNTIREDESAD | cum 1S A, ew ae oe 
MAX4126ESA+-ND Dual, SMHHz, Single Supply Op Amp* B-SOIC | 3.74 2.82 1.81) |uaxti4caGe-ND | 5V, 4-Channel, 8-Bit ADC with 1A Power-Down* 24-SSOP | 1023 7.72 4.54 
MAX4127ESD-ND Dual, 5MHz, Single Supply Op Amp with Shutdown 14-S0IG | 443 3.34 2.14) baayatzepEND 3V8-Channel 8-Bit Parallel Outout ADC BD 1097 828532 
MAX4127ESD+-ND Dual, 5MHz, Single Supply Op Amp with Shutdown* 14-SOIC 443° 3.34 1.96 MAX118CAl+-ND Vv 8-Ch i 8-Bit ADC with ath P 28 — 40 96 48 
MAX4128EUA-ND Dual, 10V/uis, Single Supply Op Amp 8-uMAX | 3.98 3.00 1.77 ie Sane MEG IEADG with 1A Power- s 55 7s 87 
ee la ae ane ae na eee | ese oop apa, |MAX120cNG-ND 500Ksps, 12-Bit ADC with Track/Hold and Reference 24-Dip | 44.04 33.24 21.31 
MAX4131ESA+-ND Single, 10MHz, Single Supply Op Amp with Shutdown* 3-SOIC 260 196 1.26 MAX120CNG+-ND 500Ksps, 12-Bit ADC with Track/Hold and Reference* 24-Dip 44.04 33.24 21.31 
MAXA132ESAK-ND Dual, 10MHz, Single Supply Op Amp* BS0IC 374282 81) |MAX121CPE+-ND 308Ksps ADC with DSP 78dB Interface/Serial ADC* 16-Dip | 34.95 26.38 15.83 
MAX4134ESD+-ND Quad, 10MH2, Single Supply Op Amp* i4-soic | 636 480 308) |MAXT21CWE+-ND 308Ksps ADC with DSP 78dB Interface/Serial ADC T6-SOIC | 34.95 26.38 16.92 
MAX4162ESA+-ND 40V, Micropower, Rail-to-Rail Input/Output Op Amp* 8-SOIC 2.65 2.00 1.18) |MAX125CCAX+D-ND | 2x4 Ch., Simultaneous-Sampling 14-Bit DAS* NEW! 36-SSOP | 40.52 30.58 17.98 
MAX4162EUK+TCT-ND | 10V, Micropower, Rail-to-Rail Input/Output Op Amp* SOT-23-5] 3.47 2.62 2.30] |MAX125CEAX+D-ND | 2x4 Ch. , Simultaneous-Sampling 14-Bit DAS* NEW! | 36-SSOP | 42.11 31.78 18.69 
MAX4162EUK+TTR-ND_|10V, Micropower, Rail-to-Rail Input/Output Op Amp* SOT-23-5 5240.00/2,500 MAX127BCAl+-ND Multirange, +5V, 12-Bit DAS* NEW! 28-SSOP | 27.93 21.08 12.40 
MAX4163ESA+-ND 10V, Micropower, R/R Input/Output Dual Op Amp* 8-S0lc | 3.31 250 147] |MAX127BEAl+-ND Multirange, +5V, 12-Bit DAS with Serial 28-SSOP | 3212 24.24 14.25 
MAX4163EUA+-ND 10V, Micropower, R/R Input/Output Dual Op Amp* NEW!| 8-MAX | 3.31 250 1.47 Interface* NEW! _ d _ 
MAX4167ESA+-ND Single Rail-to-Rail /0 Op Amp with Shutdown* NEW! | 8-SOIC | 2.92 2.20 1.30] |MAX128BEAI+-ND Multirange, +5V, 12-Bit DAS with Serial 28-SSOP | 32.12 24.24 14.25 
MAX4172ESA+-ND High-Side Current Sense Amplifier* 8-SOIC | 3.84 290 1.87 Interface* NEW! : 
MAX4172EUA+-ND. High-Side Current Sense Amplifier* 8-uMAX | 3.52 2.66 1.71] |MAX132CNG+-ND 18-Bit ADC with Serial Interface* 24-Dip | 22.00 1660 10.65 
MAX4173FESA+-ND _ | Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amp* 8-SOIC | 1.88 1.42 84) |MAX132CWG+-ND 18-Bit ADC with Serial Interface* 24-SOIC | 22.00 16.60 10.65 
MAX4173HESA+-ND —_| Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amp* 8-SOIC 1.88 142 84] |MAX132ENG+-ND 18-Bit ADC with Serial Interface* NEW! 24-Dip | 30.82 23.26 13.68 
MAX4173TESA+-ND | Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amp* 8-SOIC | 1.88 1.42  .84) |MAX132EWG+-ND 18-Bit ADC with Serial Interface” NEW! 24-SOIC_| 30.82 23.26 13.68 
MAX4194ESA+-ND Variable-Gain Precision Instrumentation Amp* 8-SOIC | 4.03 3.04 1.78] |MAXT33CPL-ND 3-3/4 Digit DMM Circuit 40-Dip | 2462 1858 11.91 
MAX4213ESA+-ND 300MHz, Single R/R Op Amp with Enable* NEW! 8-SOIC | 3.98 3.00 1.77] MAX135CPI+-ND 15-Bit Low Power ADC with Parallel Interface* 28-Dip | 22.00 16.60 10.66 
MAX4220EEE-ND High-Speed Single Supply Rail-to-Rail Quad Op Amp 16-QSOP | 1049 7.92 5.08 MAX135CWI+-ND. 15-Bit Low Power ADC with Parallel Interface* 28-SOIC 22.00 16.60 10.65 
MAX4220EEE+-ND High-Speed Single Supply Rail-to-Rail Quad Op Amp* 16-QSOP | 1049 7.92 4.65 MAX138CPL+-ND 3-1/2 Digit ADC with Bandgap Ref. and Charge Pump 40-Dip 21.28 16.06 10.72 
MAX4222ESD+-ND HS, Single Supply Gain of 2, Closed-Loop R/R Buffer* 14-SOIC 9.01 680 4.00 Volt Converter and LCD Driver* 
MAX4238ASA+-ND Ultra-Low Offset/Drift, Low Noise Prec. Amp* NEW! 8-SOIC | 212 1.60 94) |MAX146ACAP-ND 2.7 to 3.6V, Low Power 12-Bit, 8-Channel Serial ADC 20-SSOP | 2512 18.96 11.16 
MAX4242ESA+-ND Dual 1.8V, Beyond-the-Rails Op Amp* 8-SOIC_| 3.45 2.60 1.53] |MAXT4GACAP+-ND [2.7 to 3.6V, Low Power 12-Bit, 8-Channel Serial ADC* 20-SSOP | 2512 18.96 11.15 
MAX4252ESA+-ND UCSP, Single Supply, Low Noise, Low Distortion, Rail- 8-SOIC | 3.18 240 2.15) |MAX146BEAP+-ND | 2.7 to 3.6V, Low Power 12-Bit, 8-Channel Serial ADC* 20-SSOP | 2512 18.96 11.15 
to-Rail Op Amp* - re , MAX147BCAP+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit 8-Channel Serial ADC* 20-SSOP | 15.37 11.60 7.44 
MAX4252EUA+-ND CRICE In WEI Noise, Low Distortion, Rail-to- | 8-wMAX | 3.18 240 1.54) | Aax147BCPP-ND 2.7V Low Power 12-Bit 8-Channel Serial ADC 20-Dip | 15.37 11.60 7.44 
maraoseueeno uc Eras aw tose Low Dsotn, Rao | rounax| 52 260 xo] [MMRLTBOPE AD _|27V ow Foe Te--GumalSeral aoc”, | 2008, | S87 Teo 7a 
Rall Op Amp : ; . MAX148BEAP+-ND | 2.7V Low Power 10-Bit 8-Channel Serial ADC* NEW! | 20-SSOP | 917 6.92 4.44 
a tinh Seecd, Lon Power: Quad Vio Mie Arto feats | 289 fae San] {MAXt48BCAP-ND  |27V Low Power 10-Bit 8-Channel Serial ADC 20-ssop | 882 666 4.27 
MAX4314ESD.-ND High Speed, Low Power. Quad Video Mux Amp* 14801} 7395.58 3.08) |MAX148BCAP+-ND — | 2.7V Low Power 10-Bit 8-Channel Serial ADC* 20-SSOP | 882 6.66 4.27 
MAX4332ESA+-ND Low Power, Single Rail-to-Rail /0 Op Amp* NEW! 8-soic | 345 260 1.53) |MAX149BEAP4-ND | 2.7V Low Power 10-Bit 8-Channel Serial ADC* NEW! | 20-SSOP_| 10.28 7.76 4.57 
MAX4357ECD+D-ND 32x16 Nonblocking Video Crosspoint Switch with In/ 128-TOFP | 125.11 94.42 —| |MAX153CPP+-ND 1Msps, 1P-Compatible, 8-Bit ADC with Power Down* 20-Dip | 18.26 13.78 8.84 
Out Buffers* MAX154ACNG-ND 4-Channel ADC with Track and Hold 24-Dip | 35.75 26.98 17.30 
MAX4372FEUK+TCT-ND | 50V/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp* SOT-23-5} 1.88 1.42 1.25] |MAX154BCNG+-ND 4-Channel ADC with Track and Hold* 24-Dip 25.86 19.52 11.48 
MAX4372FEUK+TTR-ND | 50V/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp* SOT-23-5 2840.00/2,500 MAX158ACWI-ND 8-Channel ADC with Track and Hold 28-SOIC_| 37.02 27.94 17.92 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi Reel’ (cont) DATA CONVERSION CONVERSION 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX158BCWI-ND 8-Channel ADC with Track and Hold 28-SOIC | 27.11 20.46 13.12] | MAX518AESA+-ND Dual 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* NEW! | 8-SOIC 11.13 840 4.94 
MAX165BCPN-ND CMOS iP Compatible 5yS 8-Bit ADC with Track Hold 18-Dip 11.24 8.48 = =5.44| | MAX518BCPA+-ND Dual 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* 8-Dip 6.04 456 2.93 
and Reference MAX518BCSA+-ND Dual 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* 8-SOIC 660 498 3.20 
MAX165BCPN+-ND CMOS uP Compatible 5yS 8-Bit ADC with Track Hold 18-Dip 11.24 848 5.44) | MAX518BESA+-ND Dual 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* NEW! | 8-SOIC 856 646 3.79 
and Reference* ; ; MAX519ACSE+-ND | Dual 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* NEW! 16-SOIC | 8.96 6.76 3.97 
MAX166BCPP-ND Diff. Input, SUS, 8-Bit ADC with Track Hold and Ref. 20-Dip | 11.98 9.04 5.80} | MAXS20ACPE+-ND _| Quad 8-Bit DAC with Rail-to-Rail Output* NEW! 16-Dip_| 10.47 7.90 4.65 
MAX172BCNG+-ND | Complete 10S CMOS 12-Bit ADC 24-Dip | 29.71 22.42 14.38) /MAXS20ACWE+-ND | Quad 8-Bit DAC with Rail-to-Rail Output* NEW! 16-SOIC | 11.42 8.62 5.07 
MAX174CCPI-ND 12-Bit ADC with Reference 28-Dip | 87.05 65.70 46.94| /MaX520BCPE+-ND | Quad 8-Bit DAC w/2-Wire Interface Serial Unbuffered 16-Dip 9.28 7.00 4.50 
MAX174CCPI+-ND 12-Bit ADC with Reference* 28-Dip 87.05 65.70 38.64 Output* 
MAX176BCPA+-ND __| Serial Output, 12-Bit 250Ksps ADC* 8-Dip 36.31 27.40 17.57| |MAX520BCWE+-ND | Quad 8-Bit DAC with Rail-to-Rail Output* NEW! 16-SOIC | 10.12 7.64 4.49 
MAX180ACQH+D-ND | 8-Channel 12-Bit Data Acquisition System* 44-PLCC | 60.76 45.86 28.67! |MAX521ACAG+-ND —_| Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* 24-SSOP | 19.32 14.58 8.58 
MAX180BCPL+-ND | 8-Channel 12-Bit Data Acquisition System* _ | 40Dip | 93.77 40.58 23.88) | MAX521ACPP+-ND__| Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* NEWE!| 20-Dip | 18.60 14.04 8.25 
MAX186BCPP+-ND___| Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference* | __20-Dip_| 35.75 26.98 _17.30| /MAX521ACWG+-ND | Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* MEW! 24-SOIC | 18.60 14.04 8.25 
MAX186BEAP+-ND Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference* | 20-SSOP | 48.81 36.84 29.26) | \ax521BCAG+-ND Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* NEW!) 24-SSOP | 14.84 11.20 6.61 
MAX186BCWP-ND Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 20-SOIC | 35.75 26.98 15.88] | \Ax521BCPP-ND Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface 20-Dip 1431 10.80 6.93 
MAX186BCWP+-ND —_| Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference* | 20-SOIC | 35.75 26.98 17.30) | \ax521BCPP+-ND Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* 20-Dip 1431 1080 6.93 
MAX186CCWP+-ND | Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC with Ref.* NEW! | 20-SOIC | 25.55 19.28 11.34) | max521BCWG+-ND | Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interfaces NEW!| 24-SOIC_| 14.31 10.80 6.34 
MAX186CEAP+-ND | Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC with Ref.* NEW! | 20-SSOP_| 34.87 26.32 15.48] [yaxso9cPAe-ND Dual 8-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* S-Dip S04 456 383 
MAX186DCPP+-ND Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference* | 20-Dip 23.59 17.80 11.41] | max522CSA+-ND. Dual 8-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* 8-SOIC 6.60 498 3.20 
MAX186DGWPs-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference* | 20-S0iC | 23.59 17.80 1141] |Maxsoorsacn  |Dual8-BitVoltace Out Serial DIA Converters NEW? | BSOIG | B86 648 378 
MAX186DEAP+-ND Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC with Ref.* NEW! 20-SSOP | 3217 24.28 14.29 | Bi i i. : i : i 
: x ‘ 7 MAX525ACAP+-ND 5V, Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter 20-SSOP | 47.70 36.00 21.18 
MAX187ACPA+-ND LP 12-Bit Serial ADC with Track and Hold* NEW! 8-Dip 27.67 20.88 12.29 4 Bi i * a e 
; ‘ d rs : MAX525AEAP+-ND 5V, Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Conv.* NEW! 20-SSOP_| 61.98 46.78 27.51 
MAX187BCPA+-ND Low Power 12-Bit Serial ADC with Track and Hold 8-Dip 21.76 16.42 10.95 5 Ay 7 * A 
a a = MAX525BCAP+-ND 5V, Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter 20-SSOP | 36.68 27.68 17.75 
MAX187BCWE+-ND Low Power 12-Bit Serial ADC with Track and Hold 16-SOIC 21.76 16.42 10.53 MAX525BCPP-ND 5V. Quad 12-Bit Volta ‘ Ni 
eee ; i ; ge Out Serial D/A Converter 20-Dip 33.66 25.40 16.29 
MAX187BEWE+-ND LP 12-Bit Serial ADC with Track and Hold* NEW! 16-SOIC | 28.25 21.32 12.54) | \inysosacpps-ND 5V, Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* 20-Dip 36.68 27.68 17.75 
MAX187CEWE+-ND LP 12-Bit Serial ADC with Track and Hold* NEW! 16-SOIC | 25.52 19.26 11.32 A i Bi i * a if f ‘ c 
MAX188BCPP-ND L ( A . ‘ MAX525BEAP+-ND 5V, Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Conv.* NEW! 20-SSOP | 47.70 36.00 21.17 
| ow Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 20-Dip 32.70 24.68 15.82 i fl Bi * ina 
MAX488BCPP i : ‘i 6 f MAX526CCNG+-ND Calibrated Quad 12-Bit Volt. Output D/A Conv.* NEW! 24-Dip 63.65 48.04 28.25 
+-ND Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 20-Dip 32.70 24.68 15.82 i H Bi ¥ zy 
= ; = MAX526CCWG+-ND Calibrated Quad 12-Bit Volt. Output D/A Conv.* NEW! 24-SOIC | 63.65 48.04 28.25 
MAX188BCWP-ND Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 20-SOIC | 32.70 24.68 15.82 MAX526DCNG+-ND Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter* 24-Di 53.05 40.04 23.54 
MAX188DCPP+-ND Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference* | 20-Dip 22.26 16.80 10.78 MAX526DCWG+-ND | Quad 12-Bit elene Bist D/A Converter* print 53.05 40.04 2567 
MAX188DCWP+-ND Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference* | 20-SOIC 22.26 16.80 10.78 7 ge Duty ? : ‘ 
MAX489CCPA. nied < fi MAX527DCNG+-ND Calibrated Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter’ 24-Dip 45.18 34.10 20.06 
+-ND 5V Low Power 12-Bit Serial A/D Converter 8-Dip 18.31 13.82 8.86 MAX527DCWG4-ND Calibrated Quad 12-Bit Vol 0 DIAC % 24-SOIC 4518 3410 218 
MAX191BCNG+-ND | Low Power, 12-Bit ADC with Reference* 24-Dip | 2642 19.94 11.73 He allbrated Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter “80 5. : 87 
MAX191BCWG+-I “Bit S i ¥ a MAX528CPP+-ND Octal 8-Bit Serial D/A Converter with Output Buffer* 20-Dip 18.42 13.90 8.92 
+-ND LP, 12-Bit Sampling ADC w/Internal Ref./Power Down 24-SOIC 26.42 19.94 12.79 i : z - 
MAX192BEAP+-I e Bi * f MAX528CWG+-ND Octal 8-Bit Serial D/A Conv. with Output Buffer* MEW! | 24-SOIC | 1842 13.90 8.18 
+-ND Low Power 8-Channel 10-Bit, 133kHz ADC* NEW! 20-SSOP | 24.22 18.28 10.75 i : :e 
4 is Ri * 7 e MAX528EWG+-ND Octal 8-Bit Serial D/A Conv. with Output Buffer* NEW! 24-SOIC 23.96 18.08 10.63 
MAX192BEWP+-ND Low Power 8-Channel 10-Bit, 133kHz ADC* NEW! 20-SOIC | 22.02 16.62 9.78 Neneh : ‘ 
MAX192BCWP+-ND Low Power 8-Channel 10-Bit. 133kHz ADC* 20-S0Ic | 16.96 1280 3.20| |MAX529CPP-ND +5V Octal 8-Bit Serial D/A Converter with Output Buffer 20-Dip 15.42 11.64 7.76 
MAX194BCWE+-ND 14-Bit, 85Ksps ADC with 410A Shutdown* 16-Soic | 4031 3042 19.50| |MAXS29CPP+-ND +5V Octal 8-Bit Serial D/A Converter with Output Buffer* 20-Dip 14.15 10.68 6.85 
J Bit 7 ¥ 7 a : i ; MAX529CWG+-ND +5V Octal 8-Bit Serial D/A Converter with Output Buffer* | 24-SOIC | 15.42 11.64 7.76 
MAX194BEWE+-ND 14-Bit, 85Ksps ADC with 10yA Shutdown* NEW! 16-SOIC | 52.42 39.56 23.25 ; A ; 
MAX195BCPE+-ND | 16-Bit, 85Ksps ADC with 10A Shutdown* 16-Dip | 74.28 56.06 35.94) |MAXS30BCAG+-ND | 5V, Low Power Voltage Output 12-Bit DAC* NEW! 24-SSOP | 16.35 1234 7.25 
MAX195BCWE-ND 16-Bit, 85Ksps ADC with 10WA Shutdown 16-SOIC 74.28 56.06 32.97 MAX530BCNG+-ND 5V, Low Power Voltage Output 12-Bit DAC* NEW! 24-Dip 1553 11.72 6.91 
MAX195BCWE+-ND | 16-Bit, 85Ksps ADC with 10uA Shutdown* 16-SOIC | 74.28 56.06 35.94] |MAXS3OBCWG+-ND SV, Low Power Voltage Output 12-Bit DAC* 24-SOIG | 15.53 11-72 7.58 
MAX195BEWEs-NO | 16-Bit, 85Ksps ADC with 10A Shutdown* 16-Soic | 9657 72.88 42.86| |MAXS31ACPD+-ND _|5V, Low Power Volt. Output 12-Bit Serial DAC* MEW! | 14-Dip | 23.35 17.62 10.37 
MAX196BCAI+-ND _|6-Channel Multi-Range 12-Bit ADC Parallel Interface 28-SSOP | 31.08 23.46 13.80) |MAXSSIACSD+-ND | 5V, Low Pwr Voltage Output 12-Bit Serial DAC* NEW! | 14-SOIC | 23.35 17.62 10.37 
MAX196BCNI+-ND — |6-Channel Multi-Range 12-Bit ADC Parallel Interface* 28-Dip | 29.92 22.58 14.47) |MAXSSIAESD+-ND | 5V, Low Pwr Voltage Output 12-Bit Serial DAC* NEW! | 14-SOIC | 30.37 22.92 13.47 
MAX197ACNI+-ND | 8-Ch. Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface* NEW! | 28-Dip | 38.85 29.32 17.25| |MAX531BCPD+-ND | SV, Voltage Output 12-Bit Serial DAC* 14-Dip | 1553 11.72 7.53 
MAX197ACWI+-ND ‘| 8-Channel Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface* 28-SOIC | 38.85 29.32 17.60) /MAXSSIBCSD+-ND | 5V, Voltage Output 12-Bit Serial DAC* 14-SOIG | 15.53 11.72 7.53 
MAX197BCAI+-ND 8-Channel Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface* 28-SSOP_| 31.08 23.46 15.05] |MAXS31BESD+-ND___| SV, Voltage Output 12-Bit Serial DAC* NEW! 14-SOIC_| 20.25 15.28 8.98 
MAX197BCNI+-ND __[8-Channel Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface* 28-Dip [29.92 22.58 14.47) |MAXSS2AEWE+-ND | Dual, Serial In, Volt. Out, 12-Bit Multiplying DAC* NEW?!) 16-SOIC | 42.35 31.96 18.79 
MAX197BCWI+-ND | 8-Ch. Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface* NEW! | 28-SOIC | 29.92 22.58 13.26] |MAXS32BCPE+-ND | Dual, Serial In, Voltage Out, 12-Bit Multiplying DAC 16-Dip | 24.12 1820 11.68 
MAX197BEAl+-ND 8-Ch. Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface* NEW! | 28-SSOP | 40.41 30.50 17.93] |MAXS32BCWE+-ND | Dual, Serial In, Voltage Out, 12-Bit Multiplying DAC* 16-SOIG | 2412 18.20 11.68 
MAX197BENI+-ND _|8-Ch. Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface* NEW! | 28-Dip | 38.85 29.32 17.25] |MAXS33ACEE+-ND —_|2.7V, Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC* 16-QSOP | 11.18 844 6.70 
MAX197BEWl+-ND___|8-Ch. Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface* NEW! | 28-SOIC_| 38.85 29.32 17.25| |MAXS33AEEE+-ND __|2.7V, LP Quad Serial Volt. Out 8-Bit DAC* NEW! 16-QSOP_| 14.50 10.94 6.45 
MAX500ACPE+-ND Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter* NEW! 16-Dip 18.92 14.28 8.40 MAX533BCEE-ND- 2.7V, Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC 16-QSOP 7.90 5.96 3.83 
MAXS500BCPE+-ND. Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter* 16-Dip 14.73 11.12 7.13] |MAX533BCEE+-ND 2.7V, Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC* 16-QSOP 861 650 4.17 
MAXS500BCWE+-ND Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter* 16-SOIC | 14.73 11.12 7.13] |MAX533BEEE+-ND 2.7V, LP Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC* NEW! 16-QSOP | 11.18 844 4.96 
MAX501BCNG+-ND Voltage Output, 12-Bit Multiplying DAC* 24-Dip 15.42 11.64 6.85] |MAX534ACEE+-ND 5V, LP Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC* NEW! 16-QSOP | 11.18 844 4.96 
MAX502AEWG+-ND Voltage Output, 12-Bit Multiplying DAC* NEW! 24-SOIC_| 26.98 20.36 11.98) |MAX534AEEE+-ND 5V, LP Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC* NEW! 16-QSOP | 14.50 10.94 6.45 
MAX502BCNG+-ND Voltage Output, 12-Bit Multiplying DAC* NEW! 24-Dip 15.42 11.64 6.85) + |MAX534BCEE+-ND 5V, Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC* 16-QSOP 861 650 417 
MAX503CNG+-ND 5V Low Pwr Parallel Input, Volt. Out. 10-Bit DAC* NEW!) 24-Dip 9.06 684 4.02 MAX534BCPE+-ND 5V, Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC* 16-Dip 861 650 417 
MAXS503CWG+-ND 5V Low Power Parallel Input Voltage Output 10-Bit DAC* | 24-SOIC 9.06 6.84 4.39} |MAX534BEEE+-ND 5V, LP Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC* NEW! 16-QSOP | 11.18 844 4.96 
MAX504CPD+-ND 5V Low Power Voltage Output Serial 10-Bit DAC* 14-Dip 8.61 650 4.17 MAX535BCUA+-ND 5V, 13-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* 8-yMAX 15.18 1146 7.35 
MAX504CSD+-ND 5V Low Power Voltage Output Serial 10-Bit DAC* 14-SOIC 8.61 6.50 4.17| | MAX536ACPE+-ND Calibrated, Quad, 12-Bit Voltage Out Serial DAC* NEW! | 16-Dip 68.56 51.74 30.42 
MAXS504ESD+-ND 5V Low Power Voltage Output Serial 10-Bit DAC* NEW!| 14-SOIC | 11.18 8.44 4.96] |MAX536ACWE+-ND Calibrated, Quad, 12-Bit Voltage Out Serial DAC* NEW! | 16-SOIC | 68.56 51.74 30.42 
MAXS05ACWG+-ND CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail Outputs 24-SOIC | 25.28 19.08 12.24) |MAX536BCPE-ND Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter 16-Dip 48.97 36.96 23.70 
and 4 Separate Reference Inputs* MAX536BCPE+-ND Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* 16-Dip 48.97 36.96 21.74 
MAXS505BCAG+-ND Quad 8-Bit DAC with Rail-to-Rail Volt. Outputs* NEW! | 24-SSOP | 15.29 11.54 6.78) | MAX536BCWE+-ND Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* 16-SOIC | 48.97 36.96 23.70 
MAXS05BCNG-ND eon ou ee oo with Rail-to-Rail Outputs 24-Dip | 19.48 14.70 9.42) |MAX537ACWE+-ND — | Calibrated, Quad, 12-Bit Volt. Out DAC with Serial 16-SOIC | 68.56 51.74 41.07 
an eparate Reference Inputs Interface* 
MAXS505BCNG+-ND CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail Outputs 24-Dip 19.48 14.70 9.42) |[MAX538BCPA+-ND 5V, Low Power 12-Bit Serial D/A Converter* 8-Dip 13.86 10.46 6.71 
and 4 Separate Reference Inputs* MAX538BCSA+-ND 5V, Low Power 12-Bit Serial D/A Converter* 8-SOIC 13.86 1046 6.71 
MAXS505BCWG+-ND Quad 8-Bit DAC with Rail-to-Rail Volt. Outputs* NEW! 24-SOIC 8.63 14.70 8.63] | MAX538BESA+-ND 5V, Low Power 12-Bit Serial D/A Converter* NEW! 8-SOIC 17.99 13.58 7.99 
MAXS06ACPP+-ND Quad 8-Bit DAC with Rail-to-Rail Volt. Outputs* NEW! 20-Dip 9.85 16.74 9.85] |MAX539BCPA+-ND 5V, Low Power 12-Bit Serial D/A Converter* 8-Dip 13.86 10.46 6.71 
MAXS06ACWP+-ND CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail Outputs 20-SOIC | 22.18 16.74 13.30] | MAX539BCSA+-ND 5V, Low Power 12-Bit Serial D/A Converter* 8-SOIC 13.86 10.46 6.71 
and 1 Reference Input* 7 MAXS539BESA+ND | 5V, Low Power 12-Bit Serial D/A Converter* NEW! SOIC | 17.99 13.58 7.99 
MAXSO6AEWP+-ND | Quad 8-Bit DAC with Rail-to-Rail Volt. Qutputs* NEW! | 20-SOIC | 28.89 21.80 12.81| |mmax541ACSA+-ND | 5V, 16-Bit Serial In Voltage Out D/A Converter* NEW! | 8-SOIC | 50.38 38.02 24.38 
MAXS06BCPP+-ND cues. pe ua fie with Rail-to-Rail Outputs 20-Dip | 17.07 12.88 8.26] |MmaxS541AESA+-ND | 5V, 16-Bit Serial In Voltage Out D/A Converters NEW! | 8-SOIC | 65.51 49.44 31.70 
- - - MAX541BCPA+-ND 5V, 16-Bit Serial In Voltage Out D/A Converter* NEW! 8-Dip 39.01 29.44 17.31 
MAXSO6BCWP+-ND EMS, ey Gaal ea with Rail-to-Rail Outputs] 20-SOIC | 17.07 12.88 8.26) | axs41CCPA-ND 5V, 16-Bit Serial Voltage Out D/A Converter 8-Dip | 28.01 21.14 28.01 
MAXSO6BEWP+-ND | Quad 8-Bit DAC with Rail-to-Rail Volt. Outputs* NEW! | 20-Soic | 22.18 16.74 9,95| |MAXS41CCPA+-ND | SV, 16-Bit Serial Voltage Out D/A Converter* ee ee 
; f £4 ; MAX541CCSA+-ND 5V, 16-Bit Serial Voltage Out D/A Converter’ 8-SOIC 25.71 19.40 12.44 
MAX507BCNG+-ND Parallel Voltage Output, 12-Bit DAC with Internal Ref. 24-Dip 19.95 15.06 9.67 i : * 
4 i A MAX542ACSD+-ND 5V, 16-Bit Serial In Voltage Out D/A Converter* NEW! 14-SOIC 50.38 38.02 24.38 
MAX507BCWG+-ND Parallel Voltage Output, 12-Bit DAC with Internal Ref. 24-SOIC 19.95 15.06 9.67 ‘ ‘ < 7 
4 Bi i * Di MAX542BCPD+-ND 5V, 16-Bit Serial In Voltage Out D/A Converter* NEW! 14-Dip 39.01 29.44 17.31 
MAX508BCPP+-ND 12-Bit DAC with Internal Ref., (8+4) Voltage Output 20-Dip 19.95 15.06 9.67 i " 
5 Bi i * Si MAX542BCSD+-ND 5V, 16-Bit Serial In Voltage Out D/A Converter* NEW! 14-SOIC_ | 35.78 27.00 17.31 
MAX508BCWP+-ND 12-Bit DAC with Internal Ref., (8+4) Voltage Output 20-SOIC | 21.76 16.42 10.54 = > = 
| i Bij + _Di MAX542CCSD+-ND 5V, 16-Bit Serial In Voltage Out D/A Converter* NEW! 14-SOIC | 25.71 19.40 12.44 
MAXS509BCPP+-ND Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter’ 20-Dip 13.70 10.34 6.64 i - Hi : 
; i MAX543ACPA+-ND 12-Bit Serial-Input CMOS MDAC* NEW! 8-Dip 25.07 18.92 11.12 
MAXS09BCWP+-ND Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter* 20-SOIC | 14.95 11.28 7.24 Sees ai * 
i in| Q_Bi i il-to-Rail * 7 * MAX543ACSA+-ND CMOS 12-Bit Serial Input Multiplying D/A Conv.* NEW!| 8-SOIC 21.76 16.42 9.66 
MAXS510AEWE+-ND Quad Serial 8-Bit DAC with Rail-to-Rail Output* NEW! 16-SOIC | 22.60 17.06 10.03 Hates avid ‘* 
7 ; Bi + Di MAX543ACWE+-ND CMOS 12-Bit Serial Input Multiplying D/A Conv.* NEW!| 16-SOIC | 25.07 18.92 11.12 
MAX510BCPE+-ND Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter 16-Dip 14.47 10.92 7.01 3 4 a < 
5 7 Ri * a MAX543BCPA+-ND CMOS 12-Bit Serial Multiplying D/A Converter 8-Dip 20.88 15.76 10.11 
MAXS10BCWE+-ND Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter 16-SOIC | 14.47 10.92 7.01 MAXB43BCSAK-ND CMOS 12-Bit Serial Multiplying D/A G = B-S0IC 7672 1262 810 
MAX512CPD+-ND —_| Triple 8-Bit Voltage Out D/A Converter* NEW! 14-Dip | 822 620 3.65 = a 2 Bit Seria Multiply/ng/A Converter aa fe 1262 Be 
A 4 Ri ‘ " MAX544BCPA+-ND 5V, 14-Bit Serial Voltage Out D/A Converter* 8-Dip 22.23 16.78 10.77 
MAX512CSD+-ND Triple 8-Bit Voltage Out D/A Converter’ 14-SOIC 8.22 6.20 3.98 7 
4 4 Ri ‘ 7 ic MAX544BCSA+-ND 5V, 14-Bit Serial Voltage Out D/A Converter* 8-SOIC 22.23 16.78 10.77 
MAX512ESD+-ND Triple 8-Bit Voltage Out D/A Converter* NEW! 14-SOIC 10.71 8.08 4.75 : * 
MAX514BCNG+-ND Quad CMOS 12-Bit Serial Input Multiplying D/A Conv.* 24-Dip 38.88 29.34 17.25| |MAX547BCQH+D-ND | Octal 13-Bit Voltage Out DAC/Parallel Interface 2 44-PLCC 84.54 63.80 40.90 
MAX515CPA+-ND 5V Low Power Voltage Output Serial 10-Bit DAC* NEW!| _ 8-Dip 7.69 5.80 3.41| |MAXS4SACPAS-ND’ | 2.5V-5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter* 8-Dip 5.33 4.02 2.37 
MAX515CSA+-ND 5V Low Power Voltage Output Serial 10-Bit DAC* NEW!| 8-SOIC 7.05 5.32 3.41| |MAXS48ACUA+-ND —/2.5V-5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter* BMAX | 5.33 4.02 2.57 
MAX515ESA+-ND | 5V Low Power Voltage Output Serial 10-Bit DAC* NEW:!| 8-SOIC | 9.14 690 4.43| |MAXS48AEUA+-ND —/2.6V~5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter* NEWE!| 8-uMAX | 6.92 5.22 3.06 
MAX517ACPA+-ND Single 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial 8-Dip 8.00 6.04 3.54 MAX549ACPA+-ND 2.5V~5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter 8-Dip 5.33 4.02 237 
Interface* NEW! MAX549ACUA+-ND 2.5V~5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter* NEW!) 8-\1MAX 5.33 4.02 2.36 
MAX517ACSA+-ND Single 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial 8-SOIC 8.00 6.04 3.54 MAX549AEUA+-ND 2.5V~5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter* NEW!| 8-MAX 6.92 5.22 3.06 
Interface* NEW! MAX550ACPA+-ND 2.5V~5.5V Single 8-Bit Voltage Out D/A Conv.* NEW! 8-Dip 445 336 1.97 
MAX517AESA+-ND Single 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial 8-SOIC 10.39 7.84 461 MAX550ACUA+-ND 2.5V~5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter* NEW!) 8-yMAX 445 336 1.97 
Interface* NEW! MAX552AEUB+-ND 2.7V~3.6V Serial 12-Bit Multiplying D/A Conv.* NEW! 10-uMAX | 15.64 11.80 6.93 
MAX517BCPA+-ND Single 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* 8-Dip 615 4.64 2.98} |MAX1026BCEE+-ND 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO* 16-QSOP | 1052 7.94 5.29 
MAX517BCSA+-ND Single 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* 8-SOIC 615 4.64 2.98} |MAX1026BEEE+-ND 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO* NEW! 16-QSOP | 12.32 930 5.47 
MAX518ACSA+-ND Dual 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* NEW! | 8-SOIC 8.56 6.46 3.79] | MAX1027BCEE+-ND 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO* 16-QSOP | 10.52 7.94 5.29 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « (Continued) 
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AVM digi®Reel? cont) DATA CONVERSION XLAA Digi@Reel’ cont) DATA CONVERSION 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. fl 25 100 
MAX1027BEEE+-ND | 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO* NEW! T6-QSOP | 12.32 9.30 5.47) |MAX1238EEE+-ND | 4.5V, 12-Bit, 12-Channel Serial ADC* T6-QSOP | 12.75 962 642 
MAX1028BCEP+-ND | 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO* 20-0SOP | 1190 898 5.76) |MAX1238LEEE+-ND | 12-Channel, 12-Bit Low Power Serial ADC* NEW! 16-QSOP_| 12.75 9.62 5.66 
MAX1028BEEP+-ND — | 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO* NEW! 20-QSOP | 1394 10.52 6.19) /MAX1239EEE+-ND  [2.7V, 12-Bit, 12-Channel Serial ADC* 16-QSOP | 12.75 9.62 6.42 
MAX1029BCEP+-ND__|10-Bit 300Ksps ADC with FIFO* 20-QSOP_| 11.90 898 5.76} |MAX1240BESA+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Serial ADC* NEW! 8-SOIG | 16.99 1282 7.54 
MAX1029BEEP+-ND | 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO* NEW! 20-QSOP | 13.94 10.52 6.19] |MAX1241AESA+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC* 8-SOIG | 1855 14.00 8.24 
MAX1030BEEG+-ND | 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO* NEW! 24-QSOP | 14.63 11.04 6.48) |MAX1241BCPA+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC* 8-Dip | 1291 9.74 6.24 
MAX1030BETI+-ND | 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO* 28-TOFN | 15.56 11.74 7.54] |MAX1241BCSA+-ND _|2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC* 8-SOIC | 1291 9.74 6.24 
MAX1031BEEG+-ND — | 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO* NEW! 24-QSOP | 14.63 11.04 6.48) |MAX1241BESA+-ND  [2.7V Low Power 12-Bit Serial ADC* NEW! &SOIC | 1548 1168 6.86 
MAX1031BETI+-ND | 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO* 28-TOFN | 15.56 11.74 7.54| |MAX1242BESA+-ND | 2.7V Low Power 10-Bit Serial ADC* NEW! 8-SOIC 917 692 4.08 
MAX1036EKA+TCT-ND |4.5V Low Power 8-Bit, 4-Channel Serial ADC* S0T-23-8 | 3.95 2.98 261] |MAX1243BCSA+-ND | 2.7V Low Power 10-Bit Single Channel Serial ADC* 8-SOIC 7.76 586 3.76 
MAX1036EKA+TTR-ND | 4.5V Low Power 8-Bit, 4-Channel Serial ADC* SOT-23-8 4358.25/2,500 MAX1243BESA+-ND | 2.7V Low Power 10-Bit Serial ADC* NEW! 8-SOIC 7.95 6.00 3.52 
MAX1037EKA+TCT-ND | 2.7V Low Power 8-Bit, 4-Channel Serial ADC* SOT-23-8 | 3.95 2.98 2.61| |MAX1246BEEE+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit 4-Channel Serial ADC* NEW! | 16-QSOP | 24.75 18.68 10.99 
MAX1037EKA+TTR-ND | 2.7V Low Power 8-Bit, 4-Channel Serial ADC* SOT-23-8 4358.25/2,500 MAX1247ACEE+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit, 4-Channel Serial ADC* 16-QSOP | 22.87 17.26 10.15 
MAX1038AEEE+-ND 2.7V Low Power 8-Bit, 12-Channel Serial ADC* 16-QSOP. 5.78 436 2.57 MAX1247BEEE-ND 2.7V Low Power 12-Bit, 4-Channel Serial ADC 16-QSOP | 19.48 14.70 9.43 
MAX1039AEEE+-ND 2.7V Low Power 8-Bit, 12-Channel Serial ADC* 16-QSOP 5.78 436 2.57 MAX1247BEEE+-ND 2.7V Low Power 12-Bit, 4-Channel Serial ADC* NEW! 16-QSOP | 19.48 14.70 9.43 
MAX1044CPA+-ND CMOS Switchcap Voltage Converter* 8-Dip 2.68 2.02 1.35) |MAX1247BCEE+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit, 4-Channel Serial ADC* 16-QSOP | 15.00 11.32 7.25 
MAX1044CSA+-ND CMOS Switchcap Voltage Converter* NEW! 8-SOIC 3.26 2.46 1.64] |MAX1247BCPE+-ND__|2.7V Low Power 12-Bit, 4-Channel Serial ADC* 16-Dip 15.00 11.32 7.25 
MAX1044ESA+-ND CMOS Switchcap Voltage Converter* NEW! 8-SOIC 4.05 3.06 2.05) |MAX1248BEEE+-ND | 2.7V Low Power 10-Bit, 4-Ch. Serial ADC* NEW! 16-QSOP | 13.67 10.32 6.08 
MAX1060BCEI+-ND__|5V, 10-Bit, 4-Channel Serial ADC with Reference* 28-QSOP | 13.94 10.52 6.75| |MAX1249BCEE-ND — | 2.7V Low Power 10-Bit, 4-Channel Serial ADC 16-QSOP | 11.21 846 5.43 
MAXTO60BEEI+-ND  |5V, 10-Bit, 4-Channel Serial ADC with Ref.* NEW! 28-QSOP | 16.80 12.68 7.45} |MAX1249BCPE-ND | 2.7V Low Power 10-Bit, 4-Channel Serial ADC 16-Dip | 1224 924 593 
MAX1061BCEI+-ND | 3V, 10-Bit, 4-Channel Serial ADC with Reference* 28-QSOP | 12.69 9.58 6.81) |MAX1249BCPE+-ND | 2.7V Low Power 10-Bit, 4-Channel Serial ADC* 16-Dip | 1224 9.24 5.93 
MAX1061BEEI+-ND | 3V, 10-Bit, 4-Channel Serial ADC with Ref.* NEW! 28-QSOP | 15.29 11.54 6.78) |MAX1249BEEE+-ND | 2.7V Low Power 10-Bit 4-Ch. Serial ADC* NEW! 16-0SOP_| 14.60 11.02 7.05 
MAX1063BCEG+-ND | 3V, 10-Bit, 2-Channel Serial ADC with Reference* 24-QS0P | 12.11 9.14 6.49) /MAX1253BEUE+-ND Standalone 12-Bit 10-Ch. ADC with Reference” NEW! | 16-TSSOP | 15.05 11.36 6.68 
MAX1065BEUI+-ND Low Power 14-Bit ADC with Parallel Interface* 28-TSSOP | 27.27 20.58 14.70 MAX1254BEUE+-ND —_| Standalone 12-Bit 10-Ch. ADC with References NEW! | 16-TSSOP | 15.05 11.36 6.68 
MAX1066BCUP+-ND | Low Power 14-Bit ADC with Parallel Interface* 20-TSSOP | 23.27 17.56 12.54) |MAX1261BCEl+-ND | 3V, 250Ksps 12-Bit ADC with Reference* 28-QSOP | 20.33 15.34 10.23 
MAX1066BEUP+-ND | Low Power 14-Bit ADC with Parallel Interfaces NEW! | 20-TSSOP | 27.27 20.58 12.10} |MAX1261BEEI+-ND — | 3V, 250Ksps 12-Bit ADC with Reference* NEW! 28-QSOP | 24.49 18.48 10.87 
MAX1067BCEE+-ND — | Multichannel 14-Bit 200Ksps ADC* 16-QSOP | 21.31 16.08 10.73] [MAX1262BEEl4-ND | 5V, 400Ksps 12-Bit ADC with References NEW! 28-QSOP | 24.49 18.48 10.87 
MAX1076ETC+-ND | 1.8Msps 10-Bit ADC with References NEW! 12-TOFN | 8.72 658 3.87) |MAX1263BCEG+-ND | 3V, 250Ksps 12-Bit ADC with Reference* 24-QS0P | 17.70 13.36 8.56 
MAX1077ETC+-ND. 1.5Msps 10-Bit ADC with Reference* NEW! 12-TQFN 8.72 658 3.87 MAX1263BEEG+-ND 3V, 250Ksps 12-Bit ADC with Reference* NEW! 24-QSOP | 21.36 16.12 9.47 
MAX1080BEUP+-ND  |400Ksps 10-Bit Serial ADC with Reference NEW! 20-TSSOP [17.07 12.88 7.58] |MAX1264BCEG+-ND | SV, 400Ksps 12-Bit ADC with Reference* 24-QSOP | 19.45 14.68 9.41 
MAX1081BEUP+-ND | 300Ksps 10-Bit Serial ADC with Reference” NEW! 20-TSSOP | 15.66 11.82 7.58} |MAX1264BEEG+-ND | 5V, 400Ksps 12-Bit ADC with Reference* NEW! 24-QSOP | 23.48 17.72 10.41 
MAX1082BEUE+-ND | 400Ksps 10-Bit Serial ADC with Reference* NEW! 16-TSSOP | 16.43 12.40 7.29} |MAXI265BEEI+-ND | 3V, 265Ksps 12-Bit ADC with Reference* 28-QSOP_| 23.98 18.10 11.32 
MAX1083BEUE+-ND | 300Ksps 10-Bit Serial ADC with Reference* NEW! 16-TSSOP | 16.43 12.40 7.29} |MAX266BEEI+-ND | 5V, 420Ksps 12-Bit ADC with Reference* 28-QSOP | 23.98 18.10 11.32 
MAX1084BESA+-ND | 400Ksps 10-Bit Serial ADC with Reference* NEW! 8-SOIC | 15.82 11.94 7.02] |MAX1267BCEG+-ND | 3V, 265Ksps 12-Bit ADC with Reference* 24-QSOP | 18.97 14.32 8.42 
MAX1085BESA+-ND | 300Ksps 10-Bit Serial ADC with Reference’ NEW! B-SOIC | 15.82 17.94 7.02) |MAX1267BEEG+-ND | 3V, 265Ksps 12-Bit ADC with Reference* NEW! 24-QSOP | 22.90 17.28 10.15 
MAX1086ETA+TCT-ND |5V, 150Ksps 10-Bit Serial Output ADC* NEW! 8-TDFN 5.72 4.32 3.78] |MAX1268BCEG+-ND | 5V, 420Ksps 12-Bit ADC with Reference* 24-QS0P | 18.97 14.32 8.95 
MAX1086ETA+TTR-ND | 5V, 150Ksps 10-Bit Serial Output ADC* NEW! 8-TDFN 6318.00/2,500 MAX1268BEEG+-ND | 5V, 420Ksps 12-Bit ADC with Reference* NEW! 24-QSOP 22.90 17.28 10.15 
MAX1087ETA+TCT-ND | 3V, 150Ksps 10-Bit Serial Output ADC* NEW! 8-TDFN 5.72 4.32 3.78] |MAX1270ACNG+-ND | Multirange, 5V, 8-Channel Serial 12-Bit ADC* 24-Dip | 33.81 25.52 16.37 
MAX1087ETA+TTR-ND | 3V, 150Ksps 10-Bit Serial Output ADC* NEW! 8-TDFN 6318.00/2,500 MAX1270BCAl+-ND | Multirange, 5V, 8-Channel Serial 12-Bit ADC* 28-SSOP | 27.06 20.42 12.26 
MAX1089ETA+TCT-ND | 3V, 150Ksps 10-Bit Serial Output ADC* NEW! 8-TDFEN 572 432 378 MAX1270BEAI+-ND Multirange, 5V, 8-Channel Serial 12-Bit ADC* NEW! 28-SSOP | 31.11 23.48 13.80 
MAX1089ETA+TTR-ND | 3V, 150Ksps 10-Bit Serial Output ADC* NEW! 8-TDFN 6318.00/2,500 MAX1271BEAI+-ND Multirange, 5V, 8-Channel Serial 12-Bit ADC* NEW! 28-SSOP | 31.11 23.48 13.80 
MAX1090BEEI+-ND | 400Ksps 10-Bit ADC with Reference NEW! 28-QSOP | 16.80 12.68 7.45) /MAX1280BEUP+-ND fOatsrs, Single Supply. tow Power Serial 12-BitADC | 20-TSSOP | 21.39 16.14 9.47 
MAX1091BEEI+-ND — |250Ksps 10-Bit ADC with Reference* NEW! 28-QSOP | 16.80 1268 7.45 H 
MAX1092BEEG+-ND 400Ksps 10-Bit ADC with Reference’ NEW! 24-0S0P_| 16.01 12.08 7.11] |MAX1281BEUP+-ND soorens: Single ‘Supply, Low Power, Serial 12-BitADC | 20-TSSOP | 21.47 16.20 9.48 
=| |-Bii Ty * i ial ‘j 
icnsse'no [ets atteu oui: sews | ‘ess | ajo "Eig el] (iiamnet-an [xn Se sp Lowe, hain | vresr | 2st i848 oi 
| '-Bi ‘i ‘ad i | ti 
Tee LAG He oe owes cet Ape NEW tea aa ie 35 MAX2B3BEUEs-ND | 300Ksps Single Supply, Low Power, 4-Channel 12-8it | 16-TSSOP | 2051 1548 9.11 
MBER UE san DR 8-Bit, Low Power Serial ADC” NEW? 1O-uMAX | 5.91 446 2.62/ | wysogqpesas-no | 400Ksps, Single Supply, Low Power, Serial 12-Bitapc | SOIC | 1977 1492 878 
al Bj ‘i tad il )-| i i + - = . 
MAXINTOGAPe-ND |27V.8.8t 8-Channdl Seral ADCwth References | ‘208S0P | sot ads 287 wth Reference” NEWE ee 
MAX1110EAP+-ND OW 8-Bit 8-Channel Serial ADC with Ref.* NEW! 90-SSOP 678 512 302 MAX1285BCSA+-ND | 300Ksps, Single Supply, Low Power, Serial 12-Bit ADC* 8-SOIC 16.48 1244 9.87 
MAX4111GEE+-ND OW. 8-Bit 8-Channel Serial ADC* . = 46-QSOP 535 4.04 259 MAX1285BESA+-ND —_| 300Ksps, Single Supply, Low Power, Serial 12-Bit ADC 8-SOIC 19.77 1492 8.78 
7 PAT ani aa ‘ é 1" 46-QSOP 6.20 468 275 with Reference* NEW! 
MS SIRITEE Besta 2.7V, 8-Bit, 8-Channel Serial ADG* MEW! E : -75| | MAX1286ETASTCT-ND | 150Ksps, 5V, 2-Channel 12-Bit ADC* NEW! B-TDFN | 824 6.22 5.45 
MAC AE END Ay out ie owet Sah fae ew pyeene ae a on MAX1286ETA+TTR-ND | 150Ksps, 5V, 2-Channel 12-Bit ADC* NEW! 8-TDFN 9096.75/2,500 
a » 8 Bit, eee ? : : : ; MAX1287ETA+TCT-ND | 150Ksps, 3V, 2-Channel 12-Bit ADC* NEW! 8-TDFN | 8.24 6.22 5.45 
MAX1113CEE+-ND | 5V, Low Power 8-Bit Serial ADC* 16-QSOP ) 5.35 4.04 2.38) | max1287ETAsTTR-ND | 150Ksps, 3V, 2-Channel 12-Bit ADC* NEW! 8-TDFN 9096.75/2,500 
MS SEEE Sah Daeg OV, 8-Bit, Low Power Serial ADC” NEW 16-QSOP | 6.20 4.68 2.75| fiqAXT2BBETASTCT-ND | 150Ksps, 5V, 2-Channel 12-Bit ADC* NEW! STDFN | 624 622 55 
MASI SERASTGTENDY! 2.7V Low Power 8-Bit Serial ADC SOT-23-8 | 2.97 2.24 1.96] | axt2gsETAsTTR-ND | 150Ksps, 5V, 2-Channel 12-Bit ADC* NEW! 8-TOFN 9096.75/2,500 
Ra aa an oe pousr eee aa a we see : SE ae 1iog| |MAX1289ETA+TCT-ND | 180Ksps, 3V, 2-Channel 12-Bit ADC* NEW! 8-TDFN | 8.24 6.22 5.45 
MAX1116EKAsTTR-ND | 4.5V Low Power 8-Bit Serial ADC* NEW! $0T23-8 | — 3276.00/2,500 Feel scone ins Paver 12-3 ADC" NEWT pemegpl Shan teaa ate 
MAXIT17EKAsTCT-ND |2.7V Low Power 2-Channel, 8-Bit Serial ADC” NEW! | SOT23-8 | 2.97, | 2.24 1.96) [MAXT290BEEI+-ND _ [400Ksps, SV, 8-Ch. 12-Bit ADC with Reference” MEW! | 28-QSOP | 24.49 18.48 10.87 
RY ES EeTIMESSHDM! 2.7V Low Power 2-Channel, @-Bit Serial ADC* NEW? | SOT23-8 3276.00/2,500 MAX1291BEEI4+-ND | 250Ksps, 3V, 8-Ch. 12-Bit ADC with References NEW! | 28-0SOP | 24.49 1848 10.87 
MBE SS SLCI NOY! 2.7V Low Power 2-Channel, €-Bit Serial ADC* SOT-23-8 | 2.36 1.78 1.56) | MAX1292BEEG+-ND | 400Ksps, 5V, 4-Ch. 12-Bit ADC with References NEW! | 24-0SOP | 23.48 17.72 10.41 
ME BED eg ula HOY 2.7V Low Power 2-Channel, €-Bit Serial ADC* SOT el (gc Somes aoe MAX1293BEEG+-ND | 250Ksps, 3V, 4-Ch. 12-Bit ADC with References NEW! | 24-0SOP | 23.48 17.72 10.41 
MAXTTTSEKASTCT-ND)| 4.5V Low Power 2-Channel, 8-Bit Serial ADC SOT-23-8 | 2.97 2.24 1.96) | MAX1294BEEl+-ND | 420Ksps, 5V, 6-Ch. 12-Bit ADC with Reference* NEW! | 28-QSOP | 23.98 18.10 10.65 
MAXTTSEKASTIB=ND | 4.5V Low Power 2-Channel, 8-Bit Serial ADC* SOT-23-8 3720.00/2,500 MAX1295BEEI+-ND | 265Ksps, 3V, 6-Ch. 12-Bit ADC with Reference’ NEW! | 28-QSOP | 23.98 18.10 10.65 
MAXTIS2BEARSNDE | 5V, 16-Bit Serial ADC with Reference” MEW! 20-SSOP_| 74.68 56.36 33.16) /MAX1296BEEG+-ND | 420Ksps, 5V, 2-Ch. 12-Bit ADC with References NEW! | 24-QSOP | 22.90 17.28 10.15 
eae aA eer Sena ae wath Rtaronice” NEW! pee a nae ae MAX1297BEEG+-ND | 265Ksps, 3V, 2-Ch. 12-Bit ADC with References NEW! | 24-QSOP | 22.90 17.28 10.15 
A .3V, 16-Bit Seri i ‘ ; : . MAX1361EUB+-ND | 4-Channel, 10-Bit ADC with System Monitor* NEW! 10-WMAX | 7.71 582 3.42 
MAX1135BEAP+-ND | 3.3V, 16-Bit Serial ADC* NEW! 20-SSOP | 68.21 51.48 33.87) | MAXi377ATP+-ND | 2.7V, 1.25Msps Dual 12-Bit Serial ADC* NEW! 20-TOFN-EP| 10.36 7.82 4.60 
MAATSCEU DS NOS) 4.5V Low Power 10-Bit, 4-Channel Serial ADC® B-WMAX ) 837 632 3.72) [MAX1379ATP+-ND _ |4.75V, 1.25Msps Dual 12-Bit Serial ADC’ NEW! 20-TOFN | 10.36 7.82 4.60 
eet _ a poe ee pee ee Pa ae _ a MAX1393ETB+TCT-ND | 1.5V, 312.5Ksps 1-Channel 12-Bit ADC* NEW! 10-TDFN | 5.91 446 3.91 
a ; -Bit, 12- ; ; ; : MAX1393ETB+TTR-ND | 1.5V, 312.5Ksps 1-Channel 12-Bit ADC* NEW! 10-TDFN 6522.75/2,500 
MAX1139EEE+-ND | 2.7V Low Power 10-Bit, 12-Channel Serial ADC* 16-QSOP | 9.09 6.86 4.04 " 7 -Bit ADC* 1 : : i f 
MAX1142BEAP-ND | 5V Low Power 14-Bit Serial ADC with Reference* NEW!) 20-SSOP | 55.97 42.24 24.85 MAKE BCLND ia i ee oe eet fe new a @ a Oars baat 7 
MAX1144BEAP+-ND — |3.3V Low Power 14-Bit Serial ADC* NEW! 20-SSOP | 51.15 38.60 25.39) /(MAX1395ETB+TCT-ND | 1.5V, 357Ksps 2-Channel 10-Bit ADC*» NEW! 10-TDFN | 4.61 348 3.05 
eee ay Low Fower 14-bit Sena Ae ate ae ant 36.60 os MAX1395ETB+TTR-ND | 1.5V, 357Ksps 2-Channel 10-Bit ADC* NEW! 10-TDFN 5089.50/2,500 
I OV, 14-Bit 4-Channel serial i i? F: f: H 4 Bi = Bit * rv i i i 
MAX1149BEUP+-ND | 2.5V, 14-Bit 8-Channel Serial ADC* NEW! 20-TSSOP | 27.75 20.94 12.32 eee eee sev, Hose Sch ae apes new ae 5 esio7ep| so 
MAX1153BEUE+-ND 10-Bit, 10-Ch. Serial ADC with System Monitors* NEW!| 16-TSSOP | 10.65 804 4.74 MAX1400EAl+-ND 5V, 18-Bit, Low Power ADC* NEW! 28-SSOP | 37.37 28.20 16.50 
MAX1154BEUE+-ND 10-Bit, 10-Ch. Serial ADC with System Monitors* NEW!| 16-TSSOP | 10.65 804 4.71 MAX1401EAI+-ND 3V, 18-Bit, Low Power ADC* NEW! 28-SSOP | 37.37 28.20 16.50 
MAX1202BCAP+-ND _| 5V, 12-Bit 8-Ch. Serial ADC with 3V Digital Interface* 20-SSOP | 20.11 15.18 9.74 MAX1402EAI+-ND 5V, 18-Bit, Low Power ADC* NEW! 28-SSOP | 37.37 28.20 16.50 
MAX1202BCPP-ND 5V, 12-Bit 8-Channel Serial ADC with 3V Digital Interface 20-Dip 20.11 15.18 9.74 MAX1403EAI+-ND 3V, 18-Bit, Low Power ADC* NEW! 28-SSOP | 37.37 28.20 16.50 
MAX1202BCPP+-ND | 5V, 12-Bit 8-Ch. Serial ADC with 3V Digital Interface* 20-Dip 20.11 15.18 9.75 MAX1491CAl+-ND 3.5-Digit, Single Chip ADC with LCD Driver* 28-SSOP | 12.06 9.10 5.36 
MAX1202BEAP+-ND eee eae ADC with 3V Digital 20-SSOP | 26.16 19.74 11.60) |MAX1491CNI+-ND 3.5-Digit, Single Chip ADC with LCD Driver* NEW! 28-Dip | 12.06 9.10 5.35 
! MAX1492CAl+-ND 3.5-Digit, Single Chip ADC with LCD Driver* 28-SSOP | 14.95 11.28 7.24 
MAX1203BEAP+-ND el 2 Bi Sn Sena ADC with 3V Digital 20-SSOP | 21.92 16.54 9.74) | MaX1492CNI+-ND a5 Digit single Chip ADC with LCD Driver* NEW! 28-Dip | 14.95 11.28 6.64 
mconserno fol Onto tetnocwiavowes | cossor | re ase ran) tainty [AOR Comacumnoane’ | Sun [ae ele 
d -_ MAX1495CCJ+-ND __| 4.5-Digit Single Chip ADC with LCD Driver* 32-TOFN | 17.09 12.90 8.28 
MAX1226BCEE+-ND | 12-Bit, 300Ksps ADC with FIFO* 16-QSOP | 13.78 10.40 6.67 A Diait Si 7 , scart 7 
MAX1207BGEEs-ND | 12-6, 300Ksps ADC wit FIFO* 16-080P | 13.78 1040 667| |MaxtagsePlnD [3's-Dght Single Chip ADC with LED Driver" NEW? | 26-ip | 1208 940 535 
Me ecoeceagomm| 12-Bit, 300Ksps ADC with FIFO 20-QSOP |) 15.18 11.46 7.35) | MaXS100AEUP+-ND | 2.7V ~ 5.5V, Low Power, Quad, Parallel 8-Bit DAC with | 20-TSSOP | 9.57 7.22 4.34 
MAX1228BEEP+-ND — | 12-Bit, 300Ksps ADC with FIFO* NEW! 20-QSOP | 17.76 1340 7.89 Rail-to-Rail Voltage Output® 
MAX1229BCEP+-ND | 12-Bit, 300Ksps ADC with FIFO* 20-QSOP_| 15.18 11.46 7.35] | MAX5100BEUP+-ND | 2.7V ~ 5.5V, Low Power, Quad, Parallel 8-Bit DAC with / 20-TSSOP | 7.95 6.00 3.53 
MAX1229BEEP+-ND | 12-Bit, 300Ksps ADC with FIFO* NEW! 20-QSOP | 17.76 1340 7.89 Rail-to-Rail Voltage Output* NEW! 
MAX1230BCTI+-ND | 12-Bit, 300Ksps ADC with FIFO* 28-TOFN | 16.51 12.46 7.99] |MAXS101AEUE+-ND | 2.7V ~ 5.5V, Low Power, Triple, Parallel 8-Bit DAC with | 16-TSSOP | 8.08 6.10 3.59 
MAX1230BEEG+-ND | 12-Bit, 300Ksps ADC with FIFO* NEW! 24-QSOP | 1818 13.72 8.07 Rail-to-Rail Voltage Output NEW! 
MAX1230BETI+-ND | 12-Bit, 300Ksps ADC with FIFO * NEW! 28-TOFN | 19.35 14.60 8.58} |MAXS102AEUE+-ND | 2.7 ~ 5.5V, Low Power, Dual, Parallel 8-Bit DAC with T6-TSSOP | 769 580 342 
MAX1231BEEG+-ND | 12-Bit, 300Ksps ADC with FIFO* NEW! 24-QSOP | 18.18 13.72 8.07 Rail-to-Rail Voltage Output* 
MAX1231BETI+-ND | 12-Bit, 300Ksps ADC, Exposed Paddle, w/ FIFO* NEW! |28-TOFN-EP| 19.35 14.60 8.58] |MAXS5102BEUE+-ND | 2.7 ~ 5.5V, Low Power, Dual, Parallel 8-Bit DAC with 16-TSSOP | 6.41 4.84 2.85 
MAX1236EUA+-ND | 4.5V, 12-Bit, 4-Channel Serial ADC* BMAX | 11.71 8.84 5.90 Rail-to-Rail Voltage Output* 
MAX1237EUA+-ND | 2.7V, 12-Bit, 4-Channel Serial ADC* 8-uMAX | 11.71 8.84 5.90] [MAX5104CEE+-ND | Low Power, Dual, 12-Bit Volt. Output Serial DAC* NEW!| 16-QSOP | 1153 8.70 5.11 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1195 


MAAXI/VI Digi@Reel? (cont) 


DATA CONVERSION 


XL Digi@Reel° (Cont.) 


DATA CONVERSION 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX5104EEE+-ND | Low Power, Dual, 12-Bit Volt. Output Serial DAC* NEW!| 16-QSOP | 12.40 9.36 5.50] |MAXS5842MEUB+-ND | 12-Bit, LP Quad 2-Wire Serial Volt. Output DAC* NEW! | 10-1MAX | 2086 15.74 9.27 
MAX5105EEP+-ND | Non-Volatile, Quad 8-Bit DAC* NEW! 20-QSOP_| 11.26 8.50 5.00) |MX7224KN4-ND 8-Bit CMOS DAC with Output Amplifier* NEW! 18-Dip 3.95 554 3.95 
MAX5106EEE+-ND Non-Volatile, Quad 8-Bit DAC* NEW! 16-QSOP | 11.26 850 5.00) |MX7224LN+-ND 8-Bit CMOS DAC with Output Amplifier* NEW! 18-Dip 5.55 7.78 5.55 
MAX5123AEEE+-ND 3V, 12-Bit Serial Force/Sense DAC with Ref.* NEW! 16-QSOP | 15.16 11.44 6.74 MX7523JCWE+-ND 8-Bit Multiplying CMOS D/A Converter* NEW! 16-SOIC 3.25 552 3.25 
MAX5134AGTG+-ND | Low Pwr, Quad 16-Bit Buffered Volt. Out DAC* NEW! | 24-TQFN-EP| 27.16 20.50 12.06] | \qx7523JN4-ND 8-Bit Multiplying CMOS D/A Converter* NEW! 16-Dip 731 552 3.25 
RT CAE, [PARE Hsabat aii aha i aicilt dil BuuMAX | 2003 15.12 8.891 |wx7524JCSE+-ND | 8-Bit CMOS Buffered Multiplying DACY NEWT 16-SOIG | 586 442 3.15 
I . 14-Bit Serial Input/Voltage Output DAC* i a E B z MX7524KCSE+-ND —_| 8-Bit CMOS Buffered Multiplying DAC* NEW! 16-SOIC | 5.86 4.42 3.15 
MAXS143EUA+-ND | 3V. 14-Bit Serial Input/Voltage Output DAC* NEW! BMAX] 20.03 15.12 8.80 ape fe Ae Ee geet eeamoici fl : te 
: : : 4. MX7528JN+-ND 8-Bit Dual CMOS Buffered Multiplying DAC* NEW! 20-Dip 8.80 6.64 4.74 
MAX5156BCEE+-ND | LP, Dual, 12-Bit Volt. Out DAC with Configurable Output" | 16-QSOP | 1842 13.90 11.04] [ay7eaxcwpsND TSB jah . 7 z 
‘i as . . 7 a + it Dual CMOS Buffered Multiplying DAC* NEW! 20-SOIC 880 664 4.74 
MAX5170AEEE+-ND Low Power, 14-Bit Voltage Output Serial DAC* NEW! 16-QSOP | 17.38 1312 7.72 sei ie 
: : MX7528KEQP+-ND | 8-Bit Dual CMOS Buffered Multiplying DAC* NEW! 20-PLCC | 12.99 980 7.00 
MAX5170BEEE+-ND Low Power, 14-Bit Voltage Output Serial DAC* NEW! 16-QSOP | 13.38 10.10 5.94 f 7 * 

: i is 3 MX7537JN+-ND 12-Bit Dual CMOS Parallel Loading Mult. DAC* NEW! | 24-Dip | 26.05 19.66 14.04 
MAX5222EKA+TCT-ND | 2.7V~5.5V, Dual Voltage Output Serial DAC* NEW! S0T23-8 | 299 226 1.98 : - : S 
MAX5222EKA+TTR-ND | 2.7V-5.5V, Dual Voltage Output Serial DAC’ NEW! $0123-8 3305.25/2,500 Peete Ey Gabe 14-Bit CMOS MPU Compatible DAG” NEWE 24-S0IC | 43.99 33.20 19.54 
MAX5223EKA+TCT-ND | 2.7V~5.5V, Dual Voltage Output Serial DAC* NEW! $0T23-8 | 2.99 226 1.98) |MX7541AJN+-ND 12-Bit CMOS Multiplying DAG* NEW! 18-Dip__| 13.28 10.02 7.15 
MAX5223EKA+TTR-ND | 2.7V~5.5V, Dual Voltage Output Serial DAC* NEW! 0123-8 3305.25/2,500 MX7542JN+-ND 12-Bit CMOS MPU Compatible DAC* NEW! 16-Dip | 18.02 13.60 8.00 
MAX5250ACAP+-ND | 5V, 10-Bit Quad Voltage Output Serial DAC* NEW! 20-SSOP | 19.72 14.88 8.76] |MX7543JN+-ND 12-Bit CMOS Serial Input DAC* NEW! 16-Dip | 14.84 11.20 8.00 
MAX5250AEAP+-ND__|5V, 10-Bit Quad Voltage Output Serial DAC* NEW! 20-SSOP_| 25.68 19.38 11.40| | MX7548JN+-ND 12-Bit CMOS 8-Bit MPU Compatible DAC* NEW! 20-Dip | 14.07 10.62 7.58 
MAX5250BCAP+-ND =| 5V, 10-Bit Quad Voltage Output Serial DAC* 20-SSOP | 15.18 11.46 7.35 MX7837JN+-ND 12-Bit Dual, Complete Multiplying DAC* NEW! 24-Dip 25.49 19.24 12.83 
MAX5250BCPP+-ND | 5V, 10-Bit Quad Voltage Output Serial DAC* 20-Dip | 13.94 10.52 6.75] |MX7837JR+-ND 12-Bit Dual, Complete Multiplying DAC* NEW! 24-SOIC_ | 25.49 19.24 12.83 
MAX5250BEAP+-ND | 5V, 10-Bit Quad Voltage Output Serial DAC* NEW! 20-SSOP | 19.72 14.88 8.76] /MX7847JN+-ND 72-Bit Dual, Complete Multiplying DAC* NEW! 24-Dip | 28.91 2182 12.84 
MAX5251BCAP+-ND | 3V, 10-Bit Quad Voltage Output Serial DAC* 20-SSOP | 15.18 11.46 7.35} | MX7847JR4-ND 42-Bit Dual, Complete Multiplying DAC* NEW! 24-SOIC | 25.49 19.24 12.83 
MAX5253BCAP+-ND__ | 3V, 12-Bit Quad Voltage Output Serial DAC* 20-SSOP_| 31.99 24.14 15.48| | REFOICSA+-ND 40V Precision Voltage Reference* 8-SOIC 3.79 286 1.90 
MAX5258EEE+-ND 5V, Low Power, 8-Bit Octal DAC with R/R Output Buffer* | 16-QSOP 8.61 650 3.82] | REFO2CESA+-ND. 5V Precision Voltage Reference* NEW! 8-SOIC 4.82 3.64 2.42 
MAXS259EEE+-ND 3V, Low Power, 8-Bit Octal DAC with R/R Output Buffer* | 16-QSOP 8.61 650 3.82) | REFO2CP+-ND 5V Precision Voltage Reference* NEW! 8-Dip 419 316 2.40 
MAX5302CUA+-ND | 5V, Low Power, 12-Bit Volt. Output Serial DAC* NEW! | 8-wMAX | 6.92 5.22 3.06] [REFOaCSAy-ND 5V Precision Voltage Reference* NEW? $5010 1419 3416240 
MAX5302EUA+-ND —|V, Low Power, 12-Bit Volt. Output Serial DAC* NEW! | 8-uMAX | 7.50 566 334] |arenoneas-ND 8V Precision Voltage Reference* NEWT pcciellceee. anes OaG 
MAX5304EUA+-ND | 5V, Low Power, 10-Bit Volt. Output Serial DAC* NEW! | 8-uMAX | 5.22 3.94 2.32 = ; ; ; 
MAX5306EUE+-ND | 2.7V, Low Power, 12-Bit Volt. Output Serial DAC* NEW! 16-TSSOP | 24.30 18.34 12.39 
MAX5308EUE+-ND ‘| 2.7V, Low Power, 10-Bit Volt. Output Serial DAC* NEW!) 16-TSSOP | 14.55 10.98 7.42 
MAX5312EAE+-ND | 5V~10V, 12-Bit Voltage Output Serial DAC* NEW! 16-SSOP | 11.79 890 5.21 
MAX5322EAI+-ND 5V~10V, Dual 12-Bit Voltage Output Serial DAC* NEW! | 28-SSOP | 24.94 18.82 11.01] | Digi-Key Price Each 
MAX5352ACUA+-ND | 5V, 12-Bit Voltage Output Serial DAC* NEW! B-yMAX | 16.75 12.64 _7.44| | PartNo. Description Pkg. 1 25 100 
MAX5352BCPA+-ND — / 5V, 12-Bit Voltage Output Serial DAC* 8-Dip ] 11.85 8.94 5.73] [MAXST2BELASTCT-ND | 128-Tap Linear-Taper Digital Potentiometer* NEW! | 8-uDFN | 162 122 1.07 
MAXS352BEUA+-ND | SV, 12-Bit Voltage Output Serial DAC* NEW! S-uMAX | 16.75 12.64 7-44) | aX5128ELA+TTR-ND | 128-Tap Linear-Taper Digital Potentiometer* NEW! | 8-DFN 1784.25/2,500 
MAXS352BCUA+-ND | 5V, 12-Bit Voltage Output Serial DAC* SuMAX | 12.91 9.74 6.24) | MAX5160LEUA+-ND 32-Tap Low Power Digital Potentiometer* NEW! BMAX | 2.15 1.62 95 
MAXS353AEUA+-ND — /3.3V, Low Power, 12-Bit Volt. Output Serial DAC* NEW!| 8-MAX | 21.78 16.44 9.67) | max5160MEUA+-ND 32-Tap Low Power Digital Potentiometer® NEW! BMAX | 215 162 95 
MAXSS54CPACND TS SV, 10-Bit Voltage Output Serial DAG 8-Dip | 7.61 5.74 3.69] |Maxs160NEUA+-ND | 32-Tap Low Power Digital Potentiometer* NEW! BMAX | 2.15 1.62.95 
Mica ee CaN oie 5. 10-Bit Voltage Output Serial DAC” BDip ) 761 5.74 3.69) AXSt61LEZT+TCT-ND | 32-Tap Low Power Digital Potentiometer* NEW! 0723-6 | 1.11 84 74 
Meee ag ome ©V, 10-Bit Voltage Output Serial DAC” B-uMAX |) 8.29 6.26 4.03) | MaXSi61LEZT+TTR-ND | 32-Tap Low Power Digital Potentiometer* NEW! s0723-6 | 1228.50/2,500 
MAX5354EUA+-ND | 5V, 10-Bit Voltage Output Serial DAC* NEW! 8-uMAX | 9.88 7.46 4.39 ‘| ‘ icy ; i i rr 

: a i MAX5161MEZT+TCT-ND | 32-Tap Low Power Digital Potentiometer* NEW! SOT23-6 111 84 74 
MAX5355CUA+-ND | 3.3V, 10-Bit Voltage Output Serial DAC 8-uMAX | 890 6.72 4.31 i re ; 7 “ 
: 7 " MAX5161MEZT+TTR-ND | 32-Tap Low Power Digital Potentiometer* NEW! SOT23-6 1228.50/2,500 
MAX5355EUA+-ND__| 3.3V, 10-Bit Voltage Output Serial DAC* NEW! BMAX | 11.58 8.74 5.14) | aysiginezTeTCT-ND _|32-Tap Low Power Digital Potentiometer* NEW! sore36 | 141 8474 
MAX5360MEUK+TCT-ND | 2.7V~3.6V, 6-Bit 2-Wire Serial DAC* NEW! $0T23-5 | 156 118 1.04 5 : ick ; % 7 7 : ; : 
; : : fe MAX5161NEZT+TTR-ND | 32-Tap Low Power Digital Potentiometer* NEW! S0T23-6 1228.50/2,500 
MAX5360MEUK+TTR-ND | 2.7V~3.6V, 6-Bit 2-Wire Serial DAC* NEW! $0T23-5 1725.75/2,500 MARAT E REG EAN GMM 256-Tap SOT-PoT Low Drift Diattal Potentiomet Sires all bas oie. ae 
ieee eagle yoy 2.7V~5.5V, 6-Bit 2-Wire Serial DACT NEWT SOT23-5 | 1.56 118 1.04) Jiiaxsao1EKALTCT-ND | 256-Tap SOT-POT, Low Drift Digtal Potentiometers | SoT.238| 215 162 142 
Ce eT en Soa Cone ae ee SOT | eg ey og] [MAXS401EKA+TTR-ND — |256-Tap SOT-PoT, Low Drift Digital Potentiometer* | SOT-23-8 | 2369.25/2,500 
MAX5362MEUKsTTR-ND |2.7V-5.5V, 6-Bit 2-Wire Serial DAC” NEW! S0T23-5 | 1725 752,500 | |MaAsAMOE UG /GROie 6: Tap SOT Por, Low Drit Digtal SOP ee || aoe «Bee Le 
imeuct oncaavoasumrsoa ie mew | Ste | “Aseaiggn| "| (MDGS oe bo saad aula 
FETE ea oN ony Coa ee ee a. | eee Roe MAX5403EUB+-ND Dual, 256-Tap Low Drift Digital Potentiometer* NEW! | 10-yMAX| 469 354 237 
a = 7 . = > MAX5404EUB+-ND Dual, 256-Tap Low Drift Digital Potentiometer* NEW! | 10-uMAX| 4.69 3.54 2.37 
MAX5381LEUK+TCT-ND | 4.5V-5.5V, 8-Bit 2-Wire Serial DAC* NEW! $0T23-5 | 228 172 151 peda : 
"9 pi i ‘ " MAX5405EUB+-ND Dual, 256-Tap Low Drift Digital Potentiometer* NEW! | 10-uMAX| 4.69 3.54 2.37 
MAX5381LEUK+TTR-ND | 4.5V~5.5V, 8-Bit 2-Wire Serial DAC* NEW! $0T23-5 2515.50/2,500 E igit : 

"4 _5 B\) 8-Bit 2-Wi H * | MAX5407EKA+TCT-ND 32-Tap Audio Log Taper Digital Potentiometer* NEW! | SOT23-8 | 1.88 1.42 1.25 
ices ey oe a Wie Ree pace neue Bae ais ioe MAX5407EKA+TTR-ND _[32-Tap Audio Log Taper Digital Potentiometer* NEW! | SOT23-8 | 2076.75/2,500 
MAX5383EUT+TCT-ND | 2.7V~3.6V. 8-Bit 3-Wire Serial DAC* NEW! S0T23-6 298 172 4151 MAX5410EEE+-ND Dual, Audio Log Taper Digital Potentiometer* NEW! 16-QSOP | 567 4.28 2.93 
MAXS383EUTHTTRND 127-3 BV B-EIt3-Wire Serial DAC™ NEW? OTD “3516 50/2500 MAX5413EUD+-ND Dual, 256-Tap, Low Drift Digital Potentiometer* NEW!|14-TSSOP] 4.69 354 2.37 

3) BV6 GV 8-Bit 2-\Wi ‘ + n a) "479 MAX5414EUD+-ND Dual, 256-Tap Low Drift Digital Potentiometer* NEW! |14-TSSOP) 4.69 3.54 2.37 
MAX5384EUT+TCT-ND | 4.5V~5.5V, 8-Bit 3-Wire Serial DAC* NEW! $0T23-6 | 228 172 151 peel i . : 

MAX5384EUT+TTR-ND | 4.5V~5.5V, 8-Bit 3-Wire Serial DAC* NEW! S0T23-6 2515.50/2,500 MAX5415EUD+-ND Dual, 256-Tap Low Drift Digital Potentiometer NEW! 14-TSSOP| 469 3.54 2.37 
MAX5385EUT+TCT-ND | 2.7V~5.5V, 8-Bit 3-Wire Serial DAC* NEW! gota3-6 | 2.28 1.72 1.51] |MAXS418LETA+TCT-ND PINS 2oNe eo tap Nomolatl 2C-Interface Digital | 8-TDFN | 2.99 2.26 1.98 
| ‘ad -Bit 3-Wi: i tal i f ti 
fer oe ea REN STO Git Saal in Velen GHEDAC® MOOT SOM BEST DS Horo] [MAXSATBLETALTTR-ND  |2.7V-5.25V, 256-Tap Nonvolatle12-Interface Digital | 8-TDEN |  3908.28/2,600 
iCal 7 " ; : Potentiometer* NEW! 
MAX5442ACUB+-ND | 5V, 16-Bit Serial In Voltage Out DAC* NEW! 10-WMAX | 33.31 25.14 14.79 , be 
i ‘i * MAX5423ETA+TCT-ND 2.7V~5.25V, 256-Tap Nonvolatile SPl-Interface Digital 8-TDFN 2.99 2.26 1.98 
MAX5443AEUA+-ND | 3V, 16-Bit Serial In Voltage Out DAC* NEW! 8-MAX | 39.17 29.56 17.39 : ei 
f Bi + ts Potentiometer* NEW! 
SRE cathe ilnact News leteop | ced gan age) |MAXS423ETA‘TTR-ND — |2.7V-5.25V, 256-Tap Nonvolatile SPI-Interface Digital | 8-TDFN 3305.25/2,500 
7 Z 7 5 c Potentiometer* NEW! 
MAX5480BEEE+-ND | 8-Bit Parallel DAC’ NEW! 6-QSOP | 4.88 368 2.17 : , a , 
i we z . MAX5429EUA+-ND One-Time Prog., Linear Taper Digital Potentiometer 8-MAX 2.33. 1.76 1.03 
Hee aa Bene aes ae eouar ore eur pobre ben bee Teel. |MAXS4S2LETAATCT-ND|2.7V-5.25V, 32-Tap Nonvolatile [2C-Interface Linear | &-TDFN | 151 1.14 1.00 
i; . i : i a Digital Potentiometer* NEW! 
MAX5513EUA+-ND Dual, Ultra Low Power 8-Bit Volt. Output DAC* NEW! 8-MAX 469 354 2.08 " Ai _ i f A i 
MAX5522EUA+-ND | Dual, Ultra-Low Power, 10-Bit Volt. Output DAC’ NEW!| 8-uMAX | 443 334 1.95| |MAXS432LETA+TTR-ND baie Poe eer Mew Interface Linear =| 8+TDFN 1667.25/2,500 
MAX®523EUA+ND Dual, Ultra-Low Power, 10-Bit Volt. Output DAC* NEW!) BMAX | 549 4.14 2.43) | maxsq34LEZT+TCT-ND |2.7V~5.25V, 32-Tap Nonvolatile 12C-Interface Linear | SOT23-6 | 1.51 144 1.00 
MAX5531ETC+-ND Ultra-Low Power, 12-Bit Voltage Output DAC 12-TOFN 641 484 2.84 Digital Potentiometer* NEW! 
MAX5532EUA+-ND Dual, Ultra-Low Power 12-Bit Volt. Output DAC* NEW! | 8-)MAX 750 566 3.32 +] a _ Sha LOCI ‘ 5 
MAXS53EUAs-ND | Dual, Utra-Low Power 12-Bit Volt. Output DAC* MEW! | 8-yMAX | 8.45 6.38 3.74] |MAXSMEZTTIR-ND [271-5 oh Ot Tap Nonaatle 2C-Interface Linear | SOT29-6 | 188725/2,900 
MAXSSAICSAS-NOIESS| 16-Bit Serial-Input Voltage Output DAC* MEW! B-SOIC_| 13.83 10.44 6.14) | maxs436EUB+-ND 15V, 128-Tap, Low Drift Digital Potentiometer* NEW! | 10-yMAX | 7.79 5.88 3.44 
MAXSSA1ESAS-ND IS) 16-Bit Serial-Input Voltage Output DAC* NEW! B-SOIG | 14.71 11-10 6.53) /maxa37EUD+-ND T5V, 128-Tap, Low Drift Digital Potentiometer* NEWS! |14-ISSOP| 9.81 7.40 4.33 
MAX5544CSA+-ND ‘| 5V Serial Input, Voltage Output 14-Bit DAC* NEW! 8-SOIG | 1288 9.72 5.72 F " 498-Tap. ‘ft Digi ‘ * 1 | 40- 
MAXSS50ETEs-ND Dual, 10-Bit 30mA High Output Current DAC* NEW! 46-TOFN 1063 802 470 MAX5438EUB+-ND 15V, 128-Tap, Low Drift Digital Potentiometer* NEW! | 10-uMAX| 7.79 5.88 3.44 
a albeit : = 7 : : : MAX5450EUB+-ND Dual, 256-Tap, Up/Down Interface Digital Pot.* NEW! | 10-uMAX) 4.69 3.54 2.37 
MAXSSS6ESA+-ND | Stereo Audio DAC* NEW! . B-SOIG | 2.86 216 1.27) | Maxs451EUD+-ND Dual, 256-Tap, Up/Down Interface Digital Pot." NEW! |14-TSSOP| 4.69 3.54 237 
MAX5590BEUG+-ND _| Buffered, Octal, 12-Bit Voltage Output DAC* NEW! 24-TSSOP | 29.23 22.06 12.91) | maveasoruBs-ND Dual. 256-Tap, Up/Down Interface Digital Pot* NEW! | 10-uMAX| 469 354 237 
MAX5661GCB+-ND 16-Bit DAC with Current and Voltage Outputs* NEW! 64-LOFP | 16.56 1250 7.32 5 as pe rat F 7 “h 7 7 ; 
. d MAX5455EUD+-ND Dual, 256-Tap, Up/Down Interface Digital Pot.* NEW! |14-TSSOP/ 469 3.54 2.37 
MAXS721EUA+-ND tet, Dual aw awe Volage Output DAC with Serial | 8-uMAX | 8.75 6.60 4.47) /viaysqe0EXK+TCT-ND | 32-Tap FleaPoT™ 2-Wire Digital Potentiometers NEW!| SC70-5 98 7465 
nterface* L pet - = 7 : 7 
7 . , . e MAX5460EXK+TTR-ND 32-Tap FleaPoT™ 2-Wire Digital Potentiometer* NEW!| SC70-5 1082.25/2,500 
MAXS722EUA-ND | 12-Bit, Low Power Dual Voltage Output DAC with Serial | 8-HMAX |) 1442 10.88 7:38) |waxsa6tEXTsTCT-ND — |32-Tap FleaPoT™ 2-Wire Digital Potentiometer* NEWE| SC70-6 | 98 74 65 
: f f : MAX5461EXT+TTR-ND _ | 32-Tap FleaPoT™ 2-Wire Digital Potentiometers NEW!| SC70-6 1082.25/2,500 
MAX5741AUB+-ND | 10-Bit, Low Power Quad Voltage Output DAC with Serial | 10-uMAX | 10.20 7.70 5.20 
as WLtMEWi so ee e MAXS462EXT#TCT-ND | 32-Tap FleaPoT™"2-Wire Digital Potentiometer* NEW!| SC70-6 | 98 74 65 
MAX5741EUB+-ND 10-Bit, Low Power Quad Voltage Ouput DAC with Serial | 10-uMAX | 9.70 7.32 4.95) |MAX5462EXT+TTR-ND | 32-Tap FleaPoT™ 2-Wire Digital Potentiometer* NEW!| SC70-6 1082.25/2,500 
Interface* NEW! MAX5464EXT+TCT-ND 32-Tap FleaPoT™ 2-Wire Digital Potentiometer* NEW! | SC70-6 98 74 65 
MAX5742AUB+-ND | 12-Bit, Low Power Quad Voltage Output DAC with Serial | 10-1MAX [17.99 1358 9.18] |MAXS464EXT+TTR-ND — | 32-Tap FleaPoT™ 2-Wire Digital Potentiometer* NEW!) SC70-6 1082.25/2,500 
Interface* NEW! MAX5465EXT+TCT-ND 32-Tap FleaPoT™ 2-Wire Digital Potentiometer* NEW!) SC70-6 98 714 65 
MAX5742EUB+-ND ‘| 12-Bit, Low Power Quad Voltage Output DAC with Serial | 10-uMAX | 17.12 12.92 8.74) |MAX5465EXT+TTR-ND —/32-Tap FleaPoT™ 2-Wire Digital Potentiometer* NEW!| SC70-6 1082.25/2,500 
Interface* NEW! MAX5467EUT+TCT-ND 32-Tap FleaPoT™ 2-Wire Digital Potentiometer* NEW!) SOT23-6 98 74 65 
MAX5774UCB+D-ND | 14-Bit, 32-Ch.Voltage Out DAC with Serial 64-TOFP | 139.81 105.52 61.73) |MAX5467EUT+TTR-ND | 32-Tap FleaPoT™ 2-Wire Digital Potentiometers NEW! | SOT23-6 1082.25/2,500 
Interface* NEW! MAX5468EUT+TCT-ND 32-Tap FleaPoT™ 2-Wire Digital Potentiometer* NEW!) SOT23-6 98 74 65 
MAX5820LEUA+-ND 8-Bit, LP Dual 2-Wire Serial Voltage Output DAC* NEW!) 8-)MAX 2.84 214 1.26) |MAX5468EUT+TTR-ND 32-Tap FleaPoT™ 2-Wire Digital Potentiometer* NEW! | SOT23-6 1082.25/2,500 
MAX5820MEUA+-ND __|8-Bit, LP Dual 2-Wire Serial Voltage Output DAC* NEW!) 8-lIMAX 2.84 2.14 1.26) |MAX5474EKA+TCT-ND 32-Tap Nonvolatile Linear-Taper Digital Pot.* NEW! | SOT23-8 | 1.35 1.02 90 
MAX5821LEUA+-ND 10-Bit, LP Dual 2-Wire Serial Volt. Output DAC* NEW! 8-MAX 8.56 646 3.78 MAX5474EKA+TTR-ND 32-Tap Nonvolatile Linear-Taper Digital Pot.* NEW! S0T23-8 1491.75/2,500 
MAX5821MEUA+-ND | 10-Bit, LP Dual 2-Wire Serial Volt. Output DAC* NEW! | 8-uMAX | 8.56 6.46 3.78] | MAX5477EUD+-ND Dual, 256-Tap, Nonvolatile 12C-Interface Digital 14-TSSOP| 5.99 4.52 3.03 
MAX5822LEUA+-ND 12-Bit, LP Dual 2-Wire Serial Volt. Output DAC* NE! 8-MAX 15.16 11.44 6.70 Potentiometer* NEW! 
MAX5822MEUA+-ND | 12-Bit, LP Dual 2-Wire Serial Volt. Output DAC* NEW! | 8-uMAX | 15.16 11.44 6.70] | MAX5478EUD+-ND Dual, 256-Tap, Nonvolatile 12C-Interface Digital 14-TSSOP| 5.99 452 3.03 
MAX5841LEUB+-ND 10-Bit, LP Quad 2-Wire Serial Volt. Output DAC* NEW! | 10-MAX | 11.85 894 5.23 Potentiometer* NEW! 
MAX5841MEUB+-ND | 10-Bit, LP Quad 2-Wire Serial Volt. Output DAC* NEW! | 10-MAX | 11.85 8.94 5.23] | MAX5479EUD+-ND Dual, 256-Tap, Nonvolatile, 12C-Interface Digital 14-TSSOP| 5.99 4.52 3.03 
MAX5842LEUB+-ND 12-Bit, LP Quad 2-Wire Serial Volt. Output DAC* NEW! | 10-MAX | 20.86 15.74 9.21 Potentiometer* NEW! 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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RoHS Compliant INTERFACE 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
MAX5481EUD+-ND 10-Bit, Nonvolatile, Linear Taper Digital Pot.* NEW! |14-TSSOP| 5.78 4.36 2.57 MAX218CWP-ND 1.8V to 4.25V Powered True RS-232 Dual Transceiver 20-SOIC 474 358 2.30 
MAX5482EUD+-ND 10-Bit, Nonvolatile, Linear-Taper Digital Pot.* NEW! |14-TSSOP| 5.78 4.36 2.57 MAX221CUE+-ND 5V, Single RS-232 Transceiver with Shutdown* 16-TSSOP| 2.70 2.04 1.20 
MAX5483EUD+-ND 10-Bit, Nonvolatile, Linear-Taper Digital Pot.* NEW! |14-TSSOP| 5.78 4.36 2.57 MAX221ECUE+-ND 5V, Single RS-232 Transceiver with Shutdown* NEW! 16-TSSOP| 2.92 2.20 1.30 
MAX5484EUD+-ND 10-Bit, Nonvolatile, Linear-Taper Digital Pot.* NEW! |14-TSSOP| 5.78 4.36 2.57 MAX221EEAE+-ND 5V, Single RS-232 Transceiver with Shutdown* NEW! 16-SSOP. 3.95 2.98 1.75 
MAX5487ETE+-ND Dual, 256-Tap Nonvolatile Linear-Taper Digital 16-TOFN | 5.99 4.52 3.03] |MAX221EEUE+-ND — |5V, Single RS-232 Transceiver with Shutdown* NEW! 16-TSSOP| 3.95 2.98 1.75 
Pot.* NEW! MAX222CPN+-ND 5V High Speed RS-232 Driver Receiver with Shutdown* 18-Dip 488 3.68 245 
MAX5487EUD+-ND Dual, 256-Tap Nonvolatile Linear-Taper Digital 14-TSSOP] 5.99 4.52 3.03 MAX222CWN+-ND 5V High Speed RS-232 Driver Receiver with Shutdown* 18-SOIC 488 3.68 2.45 
Pot.* NEW! MAX222EWN+-ND 5V High Speed RS-232 Driver Receiver with Shutdown* 18-SOIC 5.83 440 2.93 
MAX5488ETE+-ND Dual, 256-Tap Nonvolatile Linear-Taper Digital 16-TOFN 5.99 452 3.03 MAX225CWI+-ND +5V Multichannel RS-232 Driver/Receiver* 28-SOIC | 18.97 14.32 8.42 
Pot.* NEW! MAX225CWI+G36-ND |+5V Multichannel RS-232 Driver/Receiver* 28-SOIC | 18.97 14.32 842 
MAX5488EUD+-ND Dual, 256-Tap Nonvolatile Linear-Taper Digital 14-TSSOP| 5.99 4.52 3.03 MAX230CPP-ND +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters with Pwr Shutdown 20-Dip 8.24 6.22 3.99 
Pot.* NEW! MAX231CPD+-ND +5V Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers* 14-Dip 3.31 250 1.60 
MAX5489ETE+-ND Dual, 256-Tap Nonvolatile Linear-Taper Digital 16-TQFN 5.99 452 3.03 MAX231CWE+-ND +5V Powered, Multich. RS-232 Drivers/Receivers* NEW! | 16-SOIC 3.31 2.50 1.60 
Pot.* NEW! MAX232ACPE+-ND. +5V Powered, Multichannel RS-232 Driver/Receiver* 16-Dip 6.51 416 2.77 
MAX5489EUD+-ND Dual, 256-Tap Nonvolatile Linear-Taper Digital 14-TSSOP| 5.99 4.52 3.03 MAX232ACSE+-ND +5V Powered, Multichannel RS-232 Driver/Receiver* 16-SOIC 5.51 416 2.77 
Pot.* NEW! MAX232ACWE+-ND | +5V Powered, Multichannel RS-232 Driver/Receiver* 16-SOIC 488 368 2.45 
MAX5490GC01000+TCT-ND | 100kQ 1:1 Precision-Matched Resistor-Divider* NEW! | SOT-23 1.59 1.20 1.05} |MAX232AEPE+-ND +5V Powered, Multichannel RS-232 Driver/Revr* NEW! 16-Dip 660 4.98 293 
MAX5490GC01000+TTR-ND | 100kQ 1:1 Precision-Matched Resistor-Divider* NEW!| SOT-23 1755.00/2,500 MAX232AESE+-ND +5V Powered, Multichannel RS-232 Driver/Receiver* 16-SOIC 660 498 2.93 
MAX5490TA05000+TCT-ND | 100kQ 5:1 Precision-Matched Resistor-Divider* NEW!| SOT-23 3.50 264 2.31 MAX232AEWE+-ND___|+5V Powered, Multichannel RS-232 Driver/Receiver* 16-SOIC 5.83 440 2.93 
MAX5490TA05000+TTR-ND | 100kQ 5:1 Precision-Matched Resistor-Divider* NEW! | SOT-23 3861.00/2,500 MAX232CPE+-ND +5V Powered, Multichannel RS-232 Driver/Receiver* 16-Dip 3.31 250 1.60 
MAX5490XC25000+TCT-ND | 100kQ 25:1 Precision-Matched Resistor-Divider* NEW!| SOT-23 1.59 1.20 1.05 MAX232CSE+-ND +5V Powered, Multichannel RS-232Driver/Receiver* 16-SOIC 3.31 250 1.60 
MAX5490XC25000+TTR-ND | 100kQ 25:1 Precision-Matched Resistor-Divider* NEW!| SOT-23 1755.00/2,500 MAX232CWE+-ND +5V Powered, Multichannel RS-232 Driver/Receiver* 16-SOIC 3.31 250 1.60 
MAX5491LA01000+TCT-ND | 30k 1:1 Precision-Matched Resistor-Divider* NEW! | SOT-23 3.50 264 2.31 MAX232ECPE+-ND +5V Powered, Dual RS-232 Driver/Receiver, ESD Prot.* 16-Dip 419 316 2.02 
MAX5491LA01000+TTR-ND | 30k0 1:1 Precision-Matched Resistor-Divider* NEW! | SOT-23 3861.00/2,500 MAX232ECSE+-ND__|+5V Powered, Dual RS-232 Driver/Receiver, ESD Prot.* 16-SOIC | 4.19 3.16 2.02 
MAX5491NA01500+TCT-ND | 30k 1.5:1 Precision-Matched Resistor-Divider* NEW! | SOT-23 | 3.50 2.64 2.31) |MAX232ECWE+-ND — /+5V Powered, Dual RS-232 Driver/Receiver, ESD Prot.* W6-SOIG | 4.19 3.16 2.02 
MAX5491NA01500+TTR-ND | 30kO 1.5:1 Precision-Matched Resistor-Divider* NEW! | SOT-23 3861.00/2,500 MAX232EEWE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Driver/Revr, ESD Prot.* NEW! | 16-SOIC | 5.41 4.08 2.62 
MAX5492LC10000+TCT-ND | 10k0 10:1 Precision-Matched Resistor-Divider* NEW!| SOT23-5 | 1.59 1.20 1.05] |MAX232EEPE+-ND | +5V/ Powered, Dual RS-232 Driver/Receiver, ESD Prot.* 16-Dip | 5.41 408 2.62 
MAX5492LC10000+TTR-ND | 10k 10:1 Precision-Matched Resistor-Divider* NEW! | SOT23-5 1755.00/2,500 MAX232EESE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Driver/Receiver, ESD Prot.* 16-SOIC | 5.41 4.08 2.62 
MAX5494ETE+-ND 10-Bit Dual Nonvolatile, Linear-Taper Digital 16-TOFN-EP) 10.28 7.76 4.75] |MAX232EPE+-ND___|+5V Powered, Dual RS-232 Driver/Receiver* 16-Dip_| 3.98 3.00 1.92 
Pot.* NEW! MAX232ESE+-ND +5V Powered, Dual RS-232 Driver/Receiver* 16-SOIC 3.98 3.00 1.92 
MAX5495ETE+-ND 10-Bit Dual Nonvolatile, Linear-Taper Digital 16-TOFN | 10.28 7.76 4.75] |MAX232EWE+-ND —_|+5V Powered, Dual RS-232 Driver/Receiver* 16-SOIC | 3.98 3.00 1.92 
Pot.* NEW! MAX233ACPP+G36-ND |+5V Powered, Dual RS-232 No External Components 20-Dip | 10.76 812 6.26 
MAX5496ETE+-ND 10-Bit Dual Nonvolatile, Linear-Taper Digital 16-TOFN | 10.28 7.76 4.75 Transmitters/Receivers* 
Pot.* NEW! MAX233ACWP+G36-ND | +5V Powered, Dual RS-232 No External Components 20-SOIC | 10.76 812 6.26 
MAX5497ETE+-ND 70-Bit Dual Nonvolatile, Linear-Taper Digital T6-TOFN | 10.28 7.76 4.75 Transmitters/Receivers* 
Pot.* NEW! MAX233AEPP+G36-ND | +5V Powered, Dual RS-232 No External Components 20-Dip | 14.63 11.04 7.08 
MAX5529GUA+-ND 64-Tap, Linear Taper Digital Potentiometer* NEW! 8-MAX | 2.20 1.66 98 Transmitters/Receivers* 
MAX233AEWP+G36-ND |+5V Powered, Dual RS-232 No External Components 20-SOIC | 14.63 11.04 7.08 
Transmitters/Receivers* 
MAX233CPP+G36-ND |+5V Powered, Dual RS-232 No External Components 20-Di 745 562 3.60 
INTERFACE Transmitters/Receivers* 4 i 
Digi-Key Price Each MAX233EPP+G36-ND |+5V Powered, Dual RS-232 No External Components 20-Dip 8.93 6.74 4.32 
Part No. Description Pkg. a 25 100 Transmitters/Receivers* 
MAX200CPP-ND +5V Powered, Five RS-232 Trans. with Power Shutdown 20-Dip | 824 6.22 3.99| |MAX234CPE+-ND +5V Powered Quad RS-232, Transmitters* : 16-Dip ) 588 444 2.85 
and .1))F External Capacitors MAX235CPG+G36-ND |+5V Powered, 5 RS-232 No External Comp. Transmitters 24-Dip 16.38 1236 7.92 
MAX201CPD-ND +5V/+9V to +13.2V, Dual RS-232 Transceiver with .1F 14-Dip | 3.31 250 1.60 and Receivers with Power Shutdown and Tri-State* 
External Capacitors MAX236CNG+-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 3 RS-232 24-Dip 755 5.70 3.65 
MAX201CWE+-ND —_| +5V/+9V to +13.2V, Dual RS-232 Transceiver with .1F 16-SOIC | 3.31 250 1.60 Receivers with Power Shutdown and Tri-State* 
External Capacitors* MAX236CWG+-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 3 RS-232 24-SOIC 755 5.70 3.65 
MAX202CPE+-ND +5V Dual RS-232 Transevr with .1F External Capacitors* 16-Dip | 331 250 1.60 Receivers with Power Shutdown and Tri-State* j 
MAX202CSE+-ND___| +5V Dual RS-232 Transcvr with 1uF External Capacitors* | 16-SOIC | 3.31 2.50 _ 1.60 MT CNeY ND yee powetad : Hae Aransas 3 eo nev won. i an oe 
MAX2O2ECPELND | eV Dual RS.032 Trarecetver wit’ tut External spss | tein | 419. 318 202) [MAX238CNGr-ND | +5V Powered, Multichannel RS-232 Transmittrs/Rovrs* | 24-Dip | 7.55 5.70 385 
MAX202ECSE+-ND 45V Dual RS-232 Transceiver with .1F External Caps* 16-SOIC 419 316 2.02 MAX238CWG+-ND +5V Powered, Multichannel RS-232 Transmitters/Revrs* 24-SOIC 755 5.70 3.65 
‘ i f 4 7 | ich.RS- i ivers* "| 24-SOIC 9.06 684 4.38 
MAX202ECWE+-ND | +5V Dual RS-232 Transceiver with .1uF External Caps* 16-soic | 419 316 2.02) |MAX288EWG+-ND | +SV Powered, Multich.RS-232 Drivers/Recelvers* NEW 4 
i A MAX239CNG+-ND +5V and +12V Powered, 3 RS-232 Transmitters and 5 RS- 24-Dip 755 5.70 3.65 
MAX202EEPE+-ND +5V Dual RS-232 Transcvr with .1/F External Caps* NEW!| 16-Dip 541 4.08 2.62 i i i * 
= i $ 232 Receivers with Receiver Enable 
MAX202EESE+-ND | +5V Dual RS-232 Transceiver with .1yF External Caps 16-SOIC | 5.41 4.08 2.62) | iaxogocMHs-ND | +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters and Receivers with | 44-MQFP | 12.40 9.36 6.00 
MAX202EEWE+-ND | +5V Dual RS-232 Transcvr with .1/F External Caps* NEW!) 16-SOIC 5.41 4.08 2.62 Power Shutdown and Tri-State* 
MAX202ESE+-ND +5V Dual RS-232 Transceiver with .1 UF External Caps* 16-SOIG | 3.98 3.00 1.92) |MAX241CWI+-ND | +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters, 5 Receivers with 28-SOIC | 7.55 5.70 3.65 
MAX203CPP+G36-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transceiver* 20-Dip 745 562 3.61 Power Shutdown and Receiver 3-State Enable* 
MAX203CWP+G36-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transceiver* 20-SOIC | 7.45 5.62 3.61) /MAX241ECWI+-ND | 5V Powered, 4 RS-232 Transmitters, 5 Receivers with 28-SOIC | 8.75 660 4.23 
MAX203ECWP+G36-ND | +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected* 20-SOIC 814 6.14 3.69 Power Shutdown and Receiver 3-State Enable* NEW! 
MAX203EEWP+G36-ND | +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected* 20-SOIC | 11.61 8.76 5.16 MAX242CPN+-ND High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver* 18-Dip 488 368 2.36 
MAX204CPE+-ND +5V Quad RS-232 Transcvr with .1pF External Capacitors* | 16-Dip 5.88 4.44 2.85] | MAX242CWN+-ND High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver* 18-SOIC | 488 3.68 2.45 
MAX205CPG+G36-ND | +5V Powered, 5-Channel RS-232 Transceiver* 24-Dip | 16.38 12.36 7.92) |MAX242EPN+-ND | High Speed SV Dual RS-232 Driver/Receiver* 18-Dip | 583 440 2.93 
MAX206CWG+-ND —_| +5V RS-232 Transceiver with .1yF External Caps, 4 24-SOIC | 7.55 5.70 3.65) |MAX242EWN+-ND__| High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver* 18-SOIC | 5.83 4.40 2.93 
Drivers/3 Receivers* MAX243CSE+-ND 5V Powered Dual RS-232 Driver/Receiver* 16-SOIC 5.51 416 277 
MAX207CNG+-ND | +5V RS-232 Transceiver with .1yF External Caps, 5 24-Dip | 7.55 5.70 3.65] |MAX248EQH-D-ND —|5V RS-232 Transceiver 44-PLCC | 26.37 19.90 11.70 
Drivers/3 Receivers* MAX248EQH+D-ND ‘| 5V RS-232 Transceiver* 44-PLCC | 26.37 19.90 11.70 
MAX207CWG+-ND +5V RS-232 Transceiver with .1yF External Caps, 5 24-SOIC 7.55 5.70 3.65} |MAX249CQH+D-ND | 5V, Multi-Channel RS-232 Driver/Receiver* 44-PLCC | 20.27 15.30 10.20 
Drivers/3 Receivers* MAX250CPD+-ND. +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* 14-Dip 7.66 5.78 3.40 
MAX208CAG+-ND —_| +5\ RS-232 Transceiver with .1yF External Caps, 4 24-SSOP | 7.95 6.00 3.85) |MAX250CSD+-ND _+5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* 14-SOIC | 843° 636 3.74 
Drivers/4 Receivers* MAX250ESD-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver 14-SOIC | 12.03 9.08 5.34 
MAX208CNG+-ND —_| +5\ RS-232 Transceiver with .1yF External Caps, 4 24-Dip | 7.55 5.70 3.65] |MAX250ESD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* 14-SOIC | 12.03 9.08 5.34 
Drivers/4 Receivers* MAX251CPD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* 14-Dip 7.66 5.78 3.40 
MAX208CWG+-ND +5V RS-232 Transceiver with .1)F External Caps, 4 24-SOIC | 7.55 5.70 3.65} |MAX251CSD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* 14-SOIC | 843 6.36 3.74 
Drivers/4 Receivers* MAX251EPD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver* 14-Dip 10.94 826 4.86 
MAX208ECAG+-ND +5V RS-232 Transceiver with .1p/F External Caps, 4 24-SSOP | 8.75 660 4.23 MAX253CPA+-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface* 8-Dip 2.81 212 1.36 
Drivers/4 Receivers* NEW! MAX253CSA+-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface* 8-SOIC 281 212 1.36 
MAX208ECWG+-ND | +5V RS-232 Transceiver with .1)/F External Caps, 4 24-SOIC 8.75 660 4.23 MAX253CUA+-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface* 8-MAX 3.07 232 1.36 
Drivers/4 Receivers* NEW! MAX253EPA+-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface* 8-Dip 3.98 3.00 1.77 
MAX208EEAG+-ND +5V RS-232 Transceiver with .1pF External Caps, 4 24-SSOP | 11.42 862 5.53 MAX253ESA+-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface* 8-SOIC 3.66 2.76 213 
Drivers/4 Receivers* NEW! MAX256ASA+-ND 3W Primary Side Controller/Half-Bridge Driver* 8-SOIC 625 4.72 278 
MAX209CNG-ND +5V and +12V Powered, 3 RS-232 Transmitters and 5 RS- 24-Dip 7.55 5.70 3.65 MAX481CPA+-ND. RS-485/RS-422 Xevr with Low Current Shutdown Mode* 8-Dip 2.76 2.08 1.33 
232 Receivers with Rec. Enable and .1F External Caps. MAX481CSA+-ND. RS-485/RS-422 Xevr with Low Current Shutdown 8-SOIC 2.76 2.08 1.33 
MAX211CAI+-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 28-SSOP 7.95 6.00 3.85 Mode* NEW! 
Receivers with .1piF External Caps.* MAX481ECPA+-ND ESD Protected, Slew-Rate-Limited, Low Power RS-485/ 8-Dip 3.42 258 1.66 
MAX211CWI+-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 28-SOIC 7.55 5.70 3.65 RS-422 Transceivers* NEW! 
Receivers with .1/F External Caps.* MAX481ECSA+-ND ESD Protected, Slew-Rate-Limited, Low Power RS-485/ 8-SOIC 3.42 258 1.66 
MAX211ECAI+-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 28-SSOP 917 692 4.43 RS-422 Transceivers* NEW! 
Receivers with .1)/F Ext. Caps., 15Kv ESD* MAX481EESA+-ND ESD Protected, Slew-Rate-Limited, Low Power RS-485/ 8-SOIC 5.38 4.06 2.38 
MAX211ECWI+-ND +5V RS-232 Transceiver with .1/F External Caps, 4 28-SOIC 875 660 4.23 RS-422 Transceivers* NEW! 
Drivers/5 Receivers* NEW! MAX481ESA+-ND RS-485/RS-422 Transcvr with Low Current Shutdown 8-SOIC 3.45 260 1.66 
MAX211EEAI+-ND +5V RS-232 Transceiver with .1/F External Caps, 4 28-SSOP | 11.45 864 5.54 Mode* NEW! 
Drivers/5 Receivers* NEW! MAX483CPA+-ND. RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power* 8-Dip 2.76 2.08 1.33 
MAX213CAl+-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 Revrs | 28-SSOP | 7.95 6.00 3.85} |MAX483CSA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power* NEW! 8-SOIC 2.76 2.08 1.33 
(2 Active in Shutdown) with 0.1pF Ext. Caps* NEW! MAX483ECPA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power, ESD Prot.* NEW!| 8-Dip 3.42 258 1.66 
MAX213CWI-ND +0V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 Revrs | 28-SOIC | 7.55 5.70 3.65) |MAX483ECSA+-ND —_| RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power, ESD Protected* 8-SOIC | 342 258 1.66 
(2 Active in Shutdown) with 0.1)F External Caps. MAX483EESA+-ND —_| RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power, ESD Prot.* NEW!| 8-SOIC | 4.93 372 2.38 
MAX213CWI+-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 Revrs | 28-SOIC 7.55 5.70 3.65] |MAX483ESA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power* NEW! 8-SOIC 345 260 1.66 
(2 Active in Shutdown) with 0.1pF External Caps.* MAX485CPA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP* 8-Dip 276 2.08 1.33 
MAX213EEAI+-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 Revrs | 28-SSOP | 11.45 864 6.65 MAX485CSA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP* 8-SOIC 276 2.08 1.33 
(2 Active in Shutdown) with 0.1yF External Caps* MAX485ECPA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP, ESD 8-Dip 342 258 1.66 
MAX214CWI+-ND Programmable DTE/DCE, 5V RS-232 Transceiver* 28-SOIC 9.06 684 4.39 Protected* 
MAX218CPP-ND 1.8V to 4.25V Powered True RS-232 Dual Transceiver 20-Dip_| 4.74 3.58 2.30| |MAX485ECSA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP, ESD 8-SOIC | 342 258 1.66 
MAX218CPP+-ND 1.8V to 4.25V Powered True RS-232 Dual Transceiver* 20-Dip 474 358 2.56 Protected* NEW! 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
MAX485EESA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP, ESD BS0IC | 493 372 238] |MAX3075EEPA+-ND  |3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* BDip | 429° 324 191 
Protected* NEW! MAX3075EESA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8SOIC | 4.29 3.24 1.91 
MAX485EPA+-ND _| RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP* NEW!| 8-Dip | 3.45 2.60 1.66] |MAX3076EAPD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 14-Dip | 538 4.06 261 
MAX485ESA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP* NEW!| 8-SOIC | 3.45 2.60 1.66] |MAX3076EASD+-ND _[3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 14-SOIC | 5.38 4.06 2.61 
MAX487ECPA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP* 8-Dip | 342 258 1.51) [MAX3076EEPD+-ND  [3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* T4Dip [429° 3.24 1.91 
MAX487ECSA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP* 8-SOIC | 3.42 258 1.51] |MAX3076EESD+-ND |3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 14-S0lc | 4.29 3.24 1.91 
MAX487EEPA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP* NEW!| = 8-Dip 493 3.72 2.38 MAX3077EAPA+-ND |3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-Dip 538 406 2.61 
MAX487EESA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, Lp 8-SOIC 4.93 3.72 2.38] | MAX3077EASA+-ND _ |3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC 538 4.06 2.61 
MAX487EPA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP* NEW!| = 8-Dip 3.52 2.66 1.70] |MAX3077EEPA+-ND  |3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-Dip 429 3.24 1.91 
MAX487ESA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP* NEW!) 8-SOIC 3.52 2.66 1.70) /MAX3077EESA+-ND  |3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC 429° 3.24 «1.91 
MAX487CPA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, Lp* 8-Dip 2.81 212 1.36 MAX3078EASA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC 538 4.06 2.61 
MAX487CSA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Slew Rate Limited, LP* 8-SOIC 2.81 212 1.36 MAX3078EEPA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-Dip 429 3.24 1.91 
MAX488CPA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew* 8-Dip 2.81 212 1.36 MAX3078EESA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC 429 324 1.91 
MAX488CSA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew* 8-SOIC 2.81 2.12 1.36] | MAX3079EAPD+-ND__|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 14-Dip 538 406 261 
MAX488ECPA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with LP Low Slew NEW! 8-Dip 3.42 2.58 1.66 | MAX3079EASD+-ND _|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver™ 14-SOIC 5.38 4.06 2.61 
Misia [ecisinccrvemeuerag incre corser: | Sone | dg; ¢98 28] MBOMEDSAD [0 n-ne 2 none oe | 4 at ta 
+ ‘ : 5 : . ; MAX3079EESD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 T iver* 14-SOIC | 4.29 3.24 1.91 
MAX488EPA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with LP Low Slew* NEW! 8-Dip 3.52 266 1.70 Mae ORGeDanD 10Mbps ah Speed Blea nats Lined RS-485/RS-422 14-SOIC 299 226 1.33 
MAX488ESA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with LP Low Slew* NEW! B-SOIC | 352 266 1.70 Transceiver* NEW! : . ; 
MAX489CPD+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable* 14-Dip | 281 212 1.36} | MAX3080ECSD+-ND__|10Mbps, HS, Slew-Rate Limited RS-485/RS-422 Xcvr.* 14-SOIC | 3.45 260 1.84 
MAX489CSD+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable 14-SOIC | 2.81 2.12 1.36 [MAX3080EESD+-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited RS-485/RS-422 | 14-SOIC | 3.84 2.90 1.70 
MAX489ECPD+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable* NEW! 14-Dip 3.42 258 1.66 Transceiver* NEW! 
MAX489ECSD+-ND__| RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable* 14-SOIG | 3.42 258 1.99] |MAX3080ESD+-ND —_/ 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited RS-485/RS-422 | 14-SOIC | 3.74 282 1.66 
MAX489EESD+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable* NEW! 14-SOIC 493 3.72 2.38 Transceiver* NEW! 
MAX489EPD+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable* 14-Dip 3.52 266 1.70 MAX3082CPA+-ND 10Mbps, HS, Slew-Rate Limited RS-485/RS-422 8-Dip 299 226 1.33 
MAX489ESD+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enables NEW! 14-SOIC 3.52 2.66 1.70 Transceiver* 
MAX490CPA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Full Duplex* 8-Dip 2.81 2.12 1.36) |MAX3082CSA+-ND —_| 10Mbps, HS, Slew-Rate Limited RS-485/RS-422 8-SOIC 299 2.26 1.33 
MAX490CSA+-ND__| RS-485/RS-422 Transceiver with Full Duplex* 8-SOIc | 281 212 1.36 Transceiver* 
MAX490ECPA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Full Duplex, ESD Prot.* 8-Dip 3.42 2.58 1.66) /MAX3082ECSA+-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited RS-485/RS-422 8-SOIC 3.07 2.32 1.36 
MAX490ECSA+-ND RS-485/RS-422 Transcvr w/Full Duplex, ESD Prot.* NEW! | 8-SOIC 3.42 258 1.66 Transceiver* NEW! 
MAX490EESA+-ND | RS-485/RS-422 Transcvr w/Full Duplex, ESD Prot.* NEW!| 8-SOIC | 4.93 3.72 2.38] MAX3082EESA+-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited RS-485/RS-422 esoie | 384 290 170 
MAX490ESA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Full Duplex* NEW! 8-SOIC 3.52 266 1.70 Transceiver* NEW! 
MAX491CPD4-ND _| RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power* 14-Dip_| 2.81 2.12 1.36| |MAX3082ESA+-ND | 10Mbps, HS, Slew-Rate Limited RS-485/RS-422 8SOIC | 374 282 1.66 
MAX491CSD+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power* 14-SOIC 2.81 212 1.63 Transceiver* 
MAX491ECSD+-ND —_| RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power, ESD Protected* | 14-SOIC | 3.42 2.58 1.66] |MAX3083CSD+-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited RS-485/RS-422 | 14-SOIC | 2.99 226 1.33 
MAX491EESD+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, LP, ESD Protected* NEW! 14-SOIC 493 3.72 2.38 Transceiver* NEW! 
MAX491ESD+-ND —_| RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power* 14-SOIC | 3.52 2.66 1.70} |MAX3085ECSA+-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited RS-485/RS-422 8-SOlG | 3.07 232 1.36 
MAXS560CAI+-ND +3.3V Transcvr w/2 EIA/TIA-562 Rec. Active in Shutdown* | 28-SSOP | 8.67 6.54 3.85 Transceiver* NEW! 
MAX562CAI-ND 2.7V-5.25V, Serial Interface 28-SSOP | 7.82 5.90 3.47] |MAX3085EESA+-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited RS-485/RS-422 8-SOIC | 384 290 1.70 
MAX562CAl+-ND 2.7V-5.25V, Serial Interface* 28-SSOP | 7.82 590 347 Transceiver* NEW! 
MAXS563CWN+-ND | 3.3V, EIA/TIA-562 Dual Transceiver* 18-SOIC | 5.51 4.16 2.45] |MAX3086CSD+-ND | 10Mbps, HS, Slew-Rate Limited RS-485/RS-422 Xevr.* TESOIC | 299 226 133 
MAX1480ACPI+-ND _ | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 28-Dip | 26.18 19.76 11.32| |MAX3086ESD+-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited RS-485/RS-422 | 14-SOIC | 3.76 284 1.67 
MAX1480AEPI+-ND___| Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 28-Dip | 33.23 25.08 14.68 Transceiver* NEW! 
MAX1480BCPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 28-Dip | 25.02 18.88 11.80) |MAX3087ECSA+-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited RS-485/RS-422 8-SOIC 3.07 232 1.36 
MAX1480BEPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 28-Dip | 32.49 24.52 15.34 Transceiver* NEW! 
MAX1480CCPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* NEW! 28-Dip | 26.18 19.76 11.56) /MAX3088CSA+TCT-ND | 10Mbps, HS, Slew-Rate Limited RS-485/RS-422 8-SOIC | 318 240 2.10 
MAX1480EACPI+-ND_ | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 28-Dip | 25.33 19.12 12.27 Transceiver - 
MAX/480EAEPI4-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 28-Dip_| 36.17 2730 17.51] |MAXS088EESA+-ND /10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited RS-485/RS-422 8SOIC | 384 290 1.70 
MAX1480ECCPI+-ND_ | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 28-Dip | 25.33 19.12 12.27 Transcelver” NEW! = 
MAX1480ECEPI+-ND_ | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 28-Dip | 36.17 27.30 17.51| |MAX3088ESA+-ND 1oMons Fgh Speed, Slew-Rate Limited RS-485/RS-422 | BSOIG | 3.74 282 1.66 
MAX1481CUB+-ND Full Duplex, Slew Rate Ltd, LP RS-422 Transceiver* NEW!| 10-yMAX | 2.76 2.08 1.33 i ss an 
MAX1481EUB+-ND | Full Duplex, Slew Rate Ltd, LP RS-422 Transceiver* NEW! | 10-uMAX | 3.42 258 1.66| | MAX3089CSD+-ND Mons a speed, Seale Limited RS-485/RS-422 | 14-SOIC | 2.99 2.26 1.33 
MAX1482CPD+-ND Full Duplex, Slew Rate Ltd, Low Power RS-485 Transceiver* | 14-Dip 2.81 212 1.36 : . si 
MAX1482CSD+-ND |Full Duplex, Slew Rate Ltd, Low Power RS-485 Transceiver*| 14-SOIC | 2.81 2.12 1.36) |MAX3089ECSD+-ND ToMbns Hy Saad) Slew-Rala Limited RS-485/RS-422 | 14-SOIC | 3.07 2.32 1.33 
MAX1482ESD+-ND Full Duplex, Slew Rate Ltd, LP RS-485 Transceiver* NEW!) 14-SOIC 3.52 266 1.70 i . ee 
MAX1483CPA-ND | 1/8 Unit-Load, Slew-Rate Ltd, RS485 Transceiver* NEW! | 8-Dip | 281 2.12 1.36) |MAXSOBSEESDs-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited RS-48/RS-422/ 14-SOIG | 3.84 2.90 1.70 
MAX1483CSA+-ND | 1/8 Unit-Load, Slew-Rate Ltd, RS485 Transceiver* NEW! | 8-SOIC | 281 212 1.36 : Taher . u én 
MAX1483ESAs-ND | 1/8 Unit-Load, Slew-Rate Ltd, RS485 Transceiver MEW! | 8-SOIC | 3.52 2.66 _1.70| }MAXSOROESD-ND__|10Mbps, HS, Slew-Rate Limited RS-ABO/RS-422 Xow eet a 88 
MAXT484EUBs-ND |Full Duplex, Slew Rate Ltd, LP RS-422 Transceiver* NEWE | 10-uMAX | 3.42 258 1.66] |ruvenoicrers nn Jigme’ ay’ Lp ae IRS do0/ne4gs Ronee MEW |l'4e80le)|| caine. “a aa.>-4'a] 
MAX1486EUB+-ND —_| Half/Full Duplex, Slew Rate Ltd, LP RS-422 TO-WMAX) 342 2.58 1.66] |p) I MenESEEE 4 OMbps av Gila RS 429/RS-485 Re Fo iedip | 302 228 134 
Transcvr* NEW! is rate z 5 y . : ? 
: i Protected* 
MAX1487CPA+-ND | 2.5Mbps RS-485/RS-422 Transceiver* 8-Dip | 281 212 1.36 , 
MAX1487CSAs-ND | 2.5Mbps RS-485/RS-422 Transceiver* ssoic | 281 212 1.36| |MAXS095CSE+-ND VMs, Quad Rosie RS-485 Receiver, ESD 16-SOIC | 3.02 2.28 1.34 
MAX1487ECSA+-ND_| 2.5Mbps RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 8-SOIC | 342 258 1.99 : ; ‘ 
RARTATESR Dp Aas Taree 0 ee ee ee eee 
Protected* NEW! z aie i 7 : Z 5 ‘ : 
r Protected* NEW! 
MAX1488ECSD+-ND | RS-232 Quad Driver, ESD Protected* 14-SOIC | 217 1.64 1.05 " £ 
MAX1488EEPD4-ND | RS-232 Quad Driver, ESD Protected* 14-Dip | 310 234 1.50 Heese Pte te puad Seance Aevelet, 4 i yaar a oan i 
MAX1489ECSD+-ND | Quad, Low Power RS-232 Line Receiver, ESD Protected* | 14-SOIC | 2.17 1.64 1.26) [4 (NeHaCae aD OBES ay Gi anes ii 7 Baier FSD th se nsOp ses ak’ Hod 
MAX1489EESD+-ND _| Quad, Low Power RS-232 Line Receiver, ESD Prot.* 14-SOIC | 310 234 1.37 ae 1 Pree Mewar? -422/RS-485 Receiver, ; : : : 
MAXT490ACPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 24-Dip | 26.18 19.76 11.56 : ‘ ‘ 
MAX1490AEPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 24-Dip | 33.23 25.08 1468] |MASIORSESE SRDS) 10Mbps, SY, Quad RS-422/RS-465 Recelver, ESD 16SOIG | 429 324 1.91 
MAX1490BCPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 24-Dip | 25.02 18.88 11.05 5 = - - - : 
MAX1490BEPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 24-Dip | 32.52 24°54 14.36) |MAXS097ECEE+-ND ans, ay ev, Tria RS 422/RS<485 Receiver, ESD: ~|//16-QS0P-)) “8:75; 16:60; 3.89 
MAX1490EACPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 24-Dip | 25.33 19.12 12.27 , . 7 Q Paes 
MAXT490EAEPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* DDip_| 3617 27.30 17.51) |aeepesesseeenl Somees Sy coy we here iter: ae roe fae ea | eee Oa ee 
MAX1490EBCPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 24-Dip | 25.33 19.12 12.27 Piaieciad® NEW! P bi : , ° 
MAX1490EBEPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 24-Dip | 36.17 27.30 17.51 ‘eamiieeommati * 
MAX3032EEUE+-ND | 3.3V Quad RS-422 Transmitter, ESD Protected* 16-TSssoP} 225 1.70 1.00] |MAXS1O0CEE+-ND | SPl/Microwire-Compatible UART* TE OSOR || 00 oee out 
, ¥ MAX3100CPD+-ND SPI/Microwire-Compatible UART 14-Dip 7.00 5.28 3.10 
MAX3042BCUE+-ND _| Quad 5V RS-485/RS-422 Transmitter, ESD-Prot. 16-TSSOP| 2.57 1.94 1.14) Faaya4q0EEEs-ND 1 SPl/Microwire-Compatible UART™ 1-050 19.99 7 64 4.43 
MAX3050ASA+-ND 2Mbps, Low Supply Current CAN Transceiver* 8-SOIC 3.71 2.80 1.65 MAX3100EPD+-ND SPU Microwie-Corostble UART* 14-Di 999 754 443 
MAX205SESA+-ND |) 2Mbps, Low Supply Current CAN Transceiver* BSOIC | 371 280 1.65] | iaxs1 9ECNI+G36-ND | SPl/Microwire-Compatible UART and ESD Protected RS- | 28-Dip | 1161 876 5.16 
MAX3057ASA+-ND 2Mbps, Low Supply Current CAN Transceiver* 8-SOIC 3.71 280 1.65 232 Transceiver* . . . 
MAX3059ASA+-ND 5V, 1Mbps, Low Supply Current CAN Transceiver* 8-SOIC 1.59 1.20 wal 4 : Niele a a . 
MAX3070EAPD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver" 14-Dip 538 406 261 MAX3110ECWI+G36-ND Sei Microwite compatible UART and ESD Protected RS: 28-SOIC | 11.61 8.76 5.16 
MAX3070EASD+-ND  [3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* TES0IC | 5.38 4.06 2.61 r eae \ " 4 
MAX3070EEPD+-ND | 3.3V' RS-485/RS-422 Transceiver* 14-Dip 429 324 194 MAX3111ECWI+G36-ND oh Mcrowre compat UART and ESD Protected RS: 28-SOIC | 11.61 8.76 5.16 
MAX3070EESD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 14-SOIC | 4.29 3.24 1.91 5 ‘crowire- 7 = : 
MAX3071EAPAs-NO | 3.3V. RS-485/RS-422 Transceiver* 8-Dip 538 406 261 MAX3111EEWI+G36-ND SEUMicrowite compat UART and ESD Protected RS: 28-SOIC | 16.62 12.54 7.37 
MAX3071EASA+-ND__ | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC | 5.38 4.06 2.61} |say3i4ocels-ND | SPi/Microwire-Compatible UART with Integrated True Fail- |28-asop| 999 754 4.44 
MAXSO7{EEPAY-ND |3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver® B-Dip | 4293.24 1.91 . UR eee ee a ree, ea 
MAXS3071EESA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC | 4.29 3.24 1.91] | maxX3157CAl+-ND | High CMRR RS-485 Transceiver with +50V Isolation* 28-SSOP | 861 650 4.59 
MAX3072EAPA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-Dip | 5.38 4.06 2.61| | maxX3160CAP+-ND | +3V to +5.5V, 1)/A, RS-232/RS-485/RS-422 Multiprotocol | 20-SSOP | 13.52 10.20 6.00 
MAX3072EASA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC | 538 4.06 261 Transceiver* 
MAXS3072EEPA+-ND_|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-Dip_| 4.29 3.24 1.91] /MAX3160EAP+-ND — |+3V to +5.5V, 1A, RS-232/RS-485/RS-422 Multiprotocol | 20-SSOP | 19.29 14.56 10.29 
MAX3072EESA+-ND /3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* B-S0IC | 4.29 3.24 1.91 Transceiver* 
MAX3073EAPD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 14-Dip | 5.38 4.06 2.61] | MAXST60EEAP+-ND  |+3V to +5.5V, 1A, RS-232/RS-485/RS-422 Multiprotocol | 20-SSOP | 2022 15.26 893 
MAX3073EASD4-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 14-SOIC | 5.38 4.06 2.61 Transceiver* 
MAX3073EEPD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 14-Dip | 4.29 3.24 1.91] |MAX3161EAG+-ND | +3V to +5.5V, 1A, RS-232/RS-485/RS-422 Multiprotocol | 24-SSOP | 19.29 14.56 10.29 
MAX3073EESD+-ND__| 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 14-SOIC | 4.29 3.24 1.91 Transceiver* 
MAX3074EAPA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-Dip | 5.38 4.06 2.61) |MAX3161CAG+-ND | +3V to +5.5V, 1p/A, RS-232/RS-485/RS-422 Multiprotocol | 24-SSOP | 13.52 10.20 6.00 
MAX3074EASA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC | 5.38 4.06 2.61 Transceiver* NEW! 
MAX3074EEPA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-Dip 4.29 324 1.91 MAX3162CAI+-ND +3V to +5.5V,Two Transceiver Two Receiver RS-232 28-SSOP | 13.52 10.20 6.00 
MAX3074EESA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC 429 324 1.91 Interface and Single RS-485/422 Transceiver* 
MAX3075EAPA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-Dip 5.38 4.06 2.61 MAX3162EAl+-ND +8V to +5.5V, Two Transceiver Two Receiver RS-232 28-SSOP | 19.29 14.56 8.57 
MAX3075EASA+-ND__|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC 5.38 4.06 2.61 Interface and Single RS-485/422 Transceiver* 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX3170CAI+-ND +3.3V, Multiprotocol Three Transceiver Three Receiver 28-SSOP | 16.67 12.58 7.40 MAX3243ECUI+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, ESD 28-TSSOP| 8.75 660 4.23 
Selectable Clock/Data Transceiver* NEW! Protected* NEW! 
MAX3208EAUB+-ND | 4-Ch. HS Diff. 4 1/0 Port ESD Prot. Diode Array* 10-uMAX | 1.35 1.02 .60| |MAX3243EEAI+-ND — | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, ESD 28-SSOP | 11.98 9.04 5.79 
MAX3209ECUU+-ND | 12V, Dual RS-232 Serial Port with Low-Power Standby for |38-TSSOP| 5.72 4.32 2.77 Protected* NEW! 
Motherboards/Desktops* MAX3243EUI+-ND 38V to 5.5V, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown* NEW! | 28-TSSOP) 11.02 832 4.90 
MAX3218CAP+-ND 1.8V to 4.25V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 20-SSOP | 4.74 3.58 2.10} |MAX3244ECAI+-ND  |3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, ESD 28-SSOP | 8.75 660 4.23 
MAX3221CAE+-ND 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 16-SSOP | 2.84 2.14 1.37 Protected* 
MAX3221CUE+-ND 3V to 5.5V, RS-232 Transcvr with AutoShutdown* NEW! |16-TSSOP] 2.84 2.14  1.37| | MAX3244ECWI-ND 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, ESD 28-SOIC 875 660 4.23 
MAX3221EAE+-ND 38V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 16-SSOP 405 3.06 1.96 Protected 
MAX3221ECAE+-ND | 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown, | 16-SSOP | 3.26 2.46 1.58) |MAX3244EEAI+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Xcvr. w/AutoShutdown, ESD 28-SSOP | 11.98 9.04 5.79 
ESD Protected* Protected* NEW! 
MAX3221EEAE+-ND | 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown, | 16-SSOP | 4.66 3.52 2.26) |MAX3245CAI+-ND 38V to 5.5V, RS-232 Xcvr. w/Auto Shutdown Plus* NEW! | 28-SSOP/ 8.22 6.20 3.65 
ESD Protected* MAX3245EAlI+-ND 8V to 5.5V, RS-232 Xcvr. w/Auto Shutdown Plus* NEW! | 28-SSOP | 11.74 8.86 5.21 
MAX3221EUE+-ND 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown* NEW! |16-TSSOP| 4.05 3.06 1.96| |MAX3245ECAI+-ND | 8V to 5.5V, RS-232 Xcvr. w/AutoShutdown, ESD Prot.* 28-SSOP | 9.54 7.20 4.23 
MAX3222CPN+-ND 3V to 5.5V, Low Power, True RS-232 Transceiver* 18-Dip 4.19 3.16 2.02] |MAX3245EEAI+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Xcvr. w/AutoShutdown, ESD 28-SSOP | 13.06 9.86 5.79 
MAX3222CAP+-ND 3V to 5.5V, Low Power, True RS-232 Transceiver* MEW! | 20-SSOP | 4.19 3.16 2.02 Protected* NEW! 
MAX3222CUP+-ND 3V to 5.5V, Low Power, True RS-232 Transceiver* NEW! |20-TSSOP| 4.16 3.14 1.85 MAX3245EEWI-ND. 8V to 5.5V, RS-232 Xevr. with AutoShutdown, ESD Prot. 28-SOIC | 13.06 9.86 5.79 
MAX3222CWN+-ND | 3V to 5.5V, Low Power, True RS-232 Transceiver* NEW! | 18-SOIC 419 316 2.02} |MAX3250CAl+-ND 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver* 28-SSOP | 8.61 650 4.17 
MAX3222EAP+-ND. 3V to 5.5V, ESD Prot. LP, True RS-232 Transceiver* NEW!| 20-SSOP | 5.41 4.08 2.62 MAX3250EAl+-ND 38V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver* 28-SSOP | 11.47 866 5.07 
MAX3222ECAP+-ND | 3V to 5.5V, ESD Prot. LP, True RS-232 Transceiver* NEW!| 20-SSOP | 5.04 3.80 2.44) | MAX3291EPD-ND 5Mbps to 10Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver 14-Dip 951 7.18 4.22 
MAX3222ECUP+-ND | 3V to 5.5V, ESD Prot. LP, True RS-232 Transcvr* NEW! |20-TSSOP| 5.11 3.86 2.27) | MAX3291EPD+-ND —_ | 5Mbps to 10Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 14-Dip 951 718 4.22 
MAX3222ECWN+-ND_ | 3V to 5.5V, ESD Prot. LP, True RS-232 Transceiver* NEW!| 18-SOIC 5.04 3.80 2.44 MAX3292ESD+-ND Prog. up to 10Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 14-SOIC 951 718 4.22 
MAX3222EEAP+-ND | 3V to 5.5V, ESD Prot. LP, True RS-232 Transceiver* NEW!) 20-SSOP | 7.21 5.44 3.49] |MAX3311CUB+-ND 460Kbps, 1A Supply Current RS-232 Transceiver* 10-uMAX | 2.60 1.96 1.15 
MAX3222EEUP+-ND__| 3V to 5.5V, ESD Prot. LP, True RS-232 Transcvr* NEW! |20-TSSOP| 6.65 5.02 2.95 MAX3311ECUB+-ND | 460Kbps, 1A Supply Curr. RS-232 Xcvr. ESD Protected* 10-uMAX | 2.92 220 1.29 
MAX3222EEWN+-ND | 3V to 5.5V, ESD Prot. LP, True RS-232 Transceiver* NEW!) 18-SOIC 7.21. 5.44 3.49] +|MAX3311EEUB+-ND | 460Kbps, 1A Supply Curr. RS-232 Xcvr. ESD Protected* | 10-uMAX| 3.79 286 1.68 
MAX3222EUP+-ND | 3V to 5.5V, ESD Prot. LP, True RS-232 Transceiver* NEW!|20-TSSOP| 5.41 4.08 2.40| /MAX3313CUB+-ND —_| 460Kbps, 1)/A Supply Current RS-232 Transceiver* 10-WMAX | 260 196 1.15 
MAX3223CAP+-ND 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown* NEW! | 20-SSOP | 4.19 316 2.02 MAX3313ECUB+-ND | 460Kbps, 1A Supply Curr. RS-232 Xcvr. ESD Protected* 10-MAX | 2.92 220 1.29 
MAX3223CUP+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown* NEW! |20-TSSOP| 4.16 3.14 1.85] |MAX3319ECAE+-ND /2.5V, 1A, 460Kbps, RS-232 Transceiver* 16-SSOP | 549 4.14 2.44 
MAX3223EAP+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 20-SSOP | 5.41 4.08 2.62} |MAX3320TEAP-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver with AutoShutdown 20-SSOP | 6.49 4.90 2.89 
MAX3223ECAP+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 20-SSOP | 5.04. 3.80 2.93] |MAX3320TEAP+-ND /3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver with AutoShutdown* | 20-SSOP | 649 490 2.87 
MAX3223ECUP+-ND | 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver with 20-TSSOP| 5.11 3.86 2.27| |MAX3322EEUP+-ND /3V to 5.5V, RS-232 Xcvr. for Multidrop App.* NEW! 20-TSSOP| 7.13 538 31417 
AutoShutdown, ESD Protected* NEW! MAX3323EEUE+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Xcvr. for Multidrop Applications* 16-TSSOP| 5.09 3.84 2.26 
MAX3223EEAP+-ND | 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver with 20-SSOP | 7.21 5.44 3.49) |MAX3380ECUP+-ND | 1pA, 460Kbps, RS-232 Transceiver* 20-TSSOP| 6.28 4.74 2.78 
AutoShutdown, ESD Protected* MAX3380EEUP+-ND | 1p/A, 460Kbps, RS-232 Transceiver* 20-TSSOP| 8.98 6.78 4.38 
MAX3223EEPP+-ND | 3V to 5.5V, 250Kbps, RS-232 Transceiver with 20-Dip 7.21 5.44 3.63} |MAX3381ECUP+-ND | 1A, 460Kbps, RS-232 Transceiver* NEW! 20-TSSOP| 6.28 4.74 3.04 
AutoShutdown, ESD Protected* MAX3386ECUP+-ND | 3V, 250Kbps, RS-232 Transceiver, ESD Protected* 20-TSSOP| 5.70 430 2.75 
MAX3223EEUP+-ND | 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver with 20-TSSOP| 6.65 5.02 2.95) |MAX3387ECUG+-ND_|3V, 250Kbps, RS-232 Xcvr, Auto Shutdown, ESD Prot.* 24-TSSOP| 7.34 5.54 3.25 
AutoShutdown, ESD Protected* NEW! MAX3387EEUG+-ND | 3V, 250Kbps, RS-232 Xcvr, Auto Shutdown, ESD Prot.* 24-TSSOP| 8.75 660 3.88 
MAX3223EUP+-ND 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown* NEW! |20-TSSOP/ 5.41 4.08 2.40 MAX3395EETC+-ND | High Drive Current, Quad Level Translator* 12-TOFN 3.02 2.28 1.34 
MAX3224CAP+-ND 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Xcvr. with AutoShutdown Plus* | 20-SSOP | 4.19 3.16 2.02} /MAX3420EECJ+-ND | USB Peripheral Controller with SPI Interface* 32-TQFP 745 6.08 3.58 
MAX3224EAP+-ND 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver with 20-SSOP | 5.96 4.50 2.89) |MAX3420EETG+-ND |USB Peripheral Controller with SPI Interface* 24-TOFN 7.90 596 3.51 
AutoShutdown Plus* NEW! MAX3420EEVKIT-2+-ND | Evalution Kit for MAX3420E* = 46.80 = = 
MAX3224ECAP+-ND | 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Transceiver with AutoShutdown | 20-SSOP | 5.04 3.80 2.44) |MAX3421EEHJ+-ND | USB Peripheral/Host Controller with SPI Interface* 32-TOQFP | 11.10 838 4.93 
Plus, ESD Protected* MAX3421EETJ+-ND | USB Peripheral/Host Controller with SPI Interface* 32-TOFP-EP| 10.94 826 4.86 
MAX3224EEAP+-ND | 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver with 20-SSOP | 7.21 5.44 3.49] | MAX3421EVKIT-1+-ND | Evaluation Kit for MAX3421E* — 58.50 _ _ 
AutoShutdown Plus, ESD Protected* NEW! MAX3430CPA+-ND 80V Fault Protected RS-485 Transceiver* 8-Dip 5.54 418 246 
MAX3225CAP+-ND 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Xcvr. with AutoShutdown Plus* | 20-SSOP | 4.19 3.16 1.85 MAX3430CSA+-ND 80V Fault Protected RS-485 Transceiver* 8-SOIC 5.54 418 2.46 
MAX3225ECAP+-ND | 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Transceiver with AutoShutdown | 20-SSOP 5.04 3.80 2.44 MAX3430EPA+-ND BOV Fault Protected RS-485 Transceiver* 8-Dip 6.89 520 3.06 
Plus* NEW! MAX3430ESA+-ND —_| 80V Fault Protected RS-485 Transceiver* 8-SOIC 6.89 5.20 3.06 
MAX3225EEAP+-ND | 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Transceiver with AutoShutdown | 20-SSOP | 7.21 5.44 3.49] |MAX3440EEPA+-ND | 60V Fault Protected RS-485 Transceiver* 8-Dip 5.41 4.08 2.40 
Plus* NEW! MAX3440EESA+-ND | 60V Fault Protected RS-485 Transceiver* 8-SOIC 5.41 4.08 2.40 
MAX3225EEUP+-ND | 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Transceiver with AutoShutdown | 20-TSSOP| 6.65 5.02 2.95 MAX3442EESA+-ND | 60V, 10Mbps Fault Prot. Fail-Safe RS-485 Transcvr* NEW!| 8-SOIC 5.41 408 2.40 
Plus* NEW! : . MAX3443ECSA+-ND | 60V, 10Mbps Fault Prot. Fail-Safe RS-485 Transcvr* NEW!| 8-SOIC 541 4.08 240 
MAX3226CAE+-ND | 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver with 16-SSOP | 284 2.14 1.37] |MAX3443EESA+-ND | 60V, 10Mbps Fault Prot. Fail-Safe RS-485 Transcvr* NEW!| 8-SOIC | 6.76 5.10 3.00 
AutoShutdown Plus* NEW! es MAX3444EESA+-ND | 60V, 10Mbps Fault Prot.Fail-Safe J1708 Transcvr* NEW! | 8-SOIC | 5.41 4.08 2.40 
MAX3226EAE+-ND 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver with 16-SSOP | 4.05 3.06 1.96] |MAX3453EETE+-ND  |+15kV ESD Protected USB Transceiver* 16-TQFN 180 1.36 80 
AutoShutdown Plus* NEW! ares MAX3454EETE+-ND | +15k\V ESD Protected USB Transceiver* 16-TOFN | 1.80 136 80 
MAX3226ECAE+-ND | 3V to 5.5V, 250Kbps, RS-232 Transceiver with 16-SSOP | 3.26 2.46 1.58] /\AX3454EEUD+-ND  |+15kV ESD Protected USB Transceiver™ 14-TSSOP| 1.80 1.36 “80 
AutoShutdown Plus, ESD Protected* NEW! MAX3460CSD+-ND | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 14-SOIC | 718 542 3.48 
MAX3226EEAE+-ND ot oY, eNOS, ne ee ‘Tansee with 16-SSOP | 4.66 3.52 2.26/ |MAX3460ESD+-ND —_| 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 14-SOIC | 10.26 7.74 4.97 
utoShutdown Plus, rotected* 4 B a iver” - 
wenn oh ig Tr | esor| cs sue an) MMR Na oe ng oe te 
utoShutdown, rotected* a 7 a iver* x 
MAXS227ECAEs-ND_ |3V to 5.5V.1Mbps,RS-282 TransceWver wth AutoShutdown | 16-SSOP | 3.26 245 1.58 LTR EEE oY coe: Re Aenea Teche SOG || tas Be 320 
us, rotected* H i "Be, a iver* " 
MIRKGEETEERESND BV to 5SV. Mops, RS-292 Tanseevr wii AUoShutGown | TSSOP | 466 382226 i BV 20Mne, as cosine 400 Tenecehor™ sole | 7.18 542 350 
lus, rotected* fy i] 4 Be, 3 lupe fe i id fs 
MAX3232GPE+-ND 3/10 5.5V, True RS-232 Transceiver Up to 1Mbps* NEW! | 16-Dip | 4.19 3.18 2.02] fMANaggSESD“ND—[SV-40Mboe: RS-aBe RODD Teoeccker™ sor | Se) fe 
MAX3232CSE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver Up to 1Mbps* 16-SOIC | 419 3.16 2.02) |uaxsagecsD+-ND | BV. 40Mbps, RS-485/RS-429 Transceiver* iasoic | 350 264 170 
MAX3232CUE+-ND 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver Up to 1Mbps* 16-TSSOP} 4.16 3.14 1.85 MAX3467CPA+-ND BV. 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-Dip 350 264 1.70 
MAX3232CWE+-ND_|3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver Up to 1Mbps* NEW! | 16-SOIC | 4.19 316 _2.02| |yyaysag7cSax-ND | BV. 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver ssoic | 350 264 170 
MAX3232ECAE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected* 16-SSOP 5.04 3.80 2.44 MAX3467EPA+-ND 5V. 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-Dip 395 298 1.91 
MAX3232ECPE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected* 16-Dip 5.04 3.80 2.44 MAX3467ESA+-ND BV. ZOMbps, RS-485/RS-422 Transceiver* B-SOIC 3.95 2.98 1.91 
MAX3232ECUP+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected* 20-TSSOP| 5.11 386 2.27 MAX3468CSA+-ND BV. 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC 350 264 41.70 
MAX3232ECWE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected 16-SOIC | 5.04 3.80 244) |uayaaggesay-ND — |8V. 40Mbps, RS-485/RS-429 Transceiver* ssoic | 395 298 191 
MAX3232EEAE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected* 16-SSOP 7.21 544 3.49 MAX3469CSA+-ND 5V. 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC 350 264 41.70 
MAX3232EEUP+-ND  |3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Prot.* NEW! |20-TSSOP| 6.65 5.02 2.95] |ivaysagQESAs-ND | SV. 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver asoic | 395 298 191 
MAX3232EEWE4-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Prot.” NEW! | 16-SOIC | 7.21 5.44 3.49) /iaxaa71GUAy-NO|1.6A, RS-485/RS-422, Half-Duplex Diff. Transowr* NEW! | 8-uMAX | 416314 1.84 
MAXS282ESE-SND! "| 3V to 5.5V, True AS-282 Transcalver, ESD Protected’ 16-SOIG | 5.41 4.08 2.40) |yax3471EUAt-ND — |1.6uA, RS-485/RS-422, Half-Duplex Differential Transcvr* | 8-yMAX | 5.19 392 2.31 
MAX3232EUE+-ND 38V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected* 16-SSOP 5.41 4.08 2.40 MAX3480ACPI+-ND |3.3V. RS-485/RS-422 Data Interface* 28-Dip 37.55 28.34 18.17 
MAX3233ECPP+G36-ND | 3V to 3.6V, 250Kbps, Dual RS-232 Transceiver, ESD Prot.* | 20-Dip | 8.80 6.64 _3.90| | maygagoacpis-ND  |3.3V. RS-485/RS-422 Data Interface* 28-dip | 5364 4048 2382 
MAX3233ECWP+G36-ND | 3V to 3.6V, 250Kbps, Dual RS-232 Transceiver, ESD Prot.* | 20-SOIC | 8.80 6.64 3.90] |say3agopcplx-ND 33. RS-485/RS-422 Data Interface* 28-Dip | 3562 2688 1724 
MAX3233EEWP-+G36-ND | 3V to 3.6V, 250Kbps, Dual RS-232 Transceiver, ESD Prot. | 20-SOIC | 12.22 9.22 5.91] | iqaygagoBEPIn-ND 13. 3V-RS-485/RS-422 Data Interface* 38-Dip | 5085 3838 2461 
MAX3235ECWP+G36-ND | 4.5V to 5.5V, 250Kbps, Dual RS-232 Transcvr, ESD Prot.* | 20-SOIC | 8.11 612 4.23) |smay34goEAcPl+-ND |3.3V. RS-485/RS-422 Data interface* 28-Dip | 3567 2692 1726 
MAX3235EEWP+G36-ND | 4.5V to 5.5V, 250Kbps, Dual RS-232 Transcvr, ESD Prot.* | 20-SOIC | 11.24 848 5.44) | maygagoEAEPls-ND |33V. RS-485/RS-422 Data Interface* 28-dip | 5093 3844 25.66 
MBS 2370 ANDRE] SV to 5.5V, True RS-232 Transceiver 28-SSOP | 7.53 5.68 _3.65] | max3480EBCPI+-ND |3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* 28-Dip | 33.92 25.60 15.05 
Mie S0E A eNO SV to 5.5V, True RS-232 Transcelver* 28-SSOP | 10.76 8.12 5.21) | maxa480EBEPI+-ND_|3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* 28-Dip_| 48.47 36.58 29.05 
ME CoonEC iguogmg) 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected” 28-SSOP | 8.75 6.60 4.23) MAX3483CSA+-ND — |3.3V, 10Mbps and Slew Rate Limited True RS-486/RS-422 | 8-SOIC | 3.82 288 1.84 
MAX3237EEAI+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected* 28-SSOP | 11.98 9.04 5.79 Transceiver* NEW! 
MAX3238CAI+-ND 3V to 5.5V, 250Kbps True RS-232 Transceiver with Auto 28-SSOP | 7.53 5.68 3.65) | MAX3483ECSA+-ND | 3V to 3.6V, 250Kbps and Slew Rate Limited True RS-485/ 8-SOIC 432 3.26 2.09 
Shutdown Plus* NEW! ee RS-422 Transceiver, ESD Protected* 
MAX3238EAl+-ND 3V to 5.5V, 250Kbps True RS-232 Transceiver with Auto 28-SSOP | 10.76 8.12 6.26 | MAX3483EESA+-ND | 3V to 3.6V, 250Kbps and Slew Rate Limited True RS-485/ 8-SOIC 546 412 264 
MAX3238ECAI-ND ay SY, SSORGpE True RS-232 Transceiver, ESD Prot. 28-SSOP | 8.75 6.60 4.23 S12 anecelvel EBD brotected® 
MAX3238ECAl,-ND | 3V to 5.5V, 250Kbps True RS-232 Transceiver, ESD Prot | 28-SS0P | 875 660 4.23| |MAYS#83ESALND  |3¥ to Sv, lilops ana Belt Rate Limited True RS-485/ | 8SOIG | 477 360 2.31 
MAX3238EEAI+-ND  / 3V to 5.5V, 250kbps RS-232 Transcvr, ESD Prot.* NEW! | 28-SSOP | 11.98 9.04 5.79} | MAX3485CSA+-ND | 3V to 3.6V, 10Mbps and Slew Rate Limited, True RS-485/ | 8-SOIC | 382 288 1.84 
MAX3241CAI+-ND 3V to 5.5V, Low Power True RS-232 Transceiver* 28-SSOP | 7.53 5.68 3.65 RS-422 Transceiver* NEW! 
MAX3241CUI+-ND__|3V to 5.5V, Low Power True RS-232 Transceiver* NEW! |28-TSSOP| 7.66 5.78 3.40) /MAX3485ECSA+-ND  [3V to 3.6V, 12Mbps and Slew Rate Limited True RS-485/ B-SOIC | 432 326 209 
MAX3241CWI+-ND 38V to 5.5V, Low Power True RS-232 Transceiver* NEW! 28-SOIC 7.53 5.68 3.65 RS-422 Transceiver, ESD Protected* NEW! 
MAX3241EAl+-ND | 3V to 5.5V, Low Power True RS-232 Transceiver* 28-SSOP | 10.76 8.12 5.21! |MAX3485EESA+-ND |3V to 3.6V, 12Mbps and Slew Rate Limited True RS-485/ 8-SOIC | 546 412 2.64 
MAX3241ECAI+-ND 38V to 5.5V, LP True RS-232 Transceiver, ESD Protected* 28-SSOP 8.75 660 4.23 RS-422 Transceiver, ESD Protected* NEW! 
MAX3241EEAl+-ND | 3V to 5.5V, LP True RS-232 Transceiver, ESD Protected* 28-SSOP | 11.98 9.04 5.79) |MAX3485ESA+-ND 3V to 3.6V, 10Mbps and Slew Rate Limited, True RS-485/ 8-SOIC 477 360 2.31 
MAX3241EEUI+-ND | 3V to 5.5V, LP True RS-232 Transceiver, ESD Prot.* NEW!| 28-TSSOP| 11.98 9.04 5.79 RS-422 Transceiver* 
MAX3243CAI+-ND 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 28-SSOP | 7.53 5.68 3.65] |MAX3486CSA+-ND —_| 3V to 3.6V, 2.5Mbps, Slew Rate Limited, True RS-485/422 | 8-SOIC 3.82 2.88 2.21 
MAX3243CUI+-ND 38V to 5.5V, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown* NEW! | 28-TSSOP| 7.02 5.30 3.40 Transceiver* 
MAX3243EAI+-ND 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 28-SSOP | 10.76 8.12 5.21) |MAX3486EESA+-ND | 3V to 3.6V, 12Mbps and Slew Rate Limited True RS-485/ 8-SOIC 546 412 264 
MAX3243ECAI+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Xcvr. w/AutoShutdown, ESD Protected* | 28-SSOP 8.75 6.60 4.23 RS-422 Transceiver, ESD Protected* NEW! 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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POWER AND BATTERY 


INTERFACE MANAGEMENT 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX3486ESA+-ND 3V to 3.6V, 10Mbps and Slew Rate Limited, True RS-485/ 8-SOIC 477 3.60 2.31 MAX662ACPA+-ND 12V Supply for Flash Memory* 8-Dip 480 362 2.32 
RS-422 Transceiver* NEW! MAX662ACSA+-ND 12V Supply for Flash Memory* 8-SOIC 490 3.70 2.37 
MAX3488CSA+-ND 3V to 3.6V, 10Mbps and Slew Rate Limited, True RS-485/ 8-SOIC 3.82 2.88 1.84] | MAX662AESA+-ND 12V Supply for Flash Memory* NEW! 8-SOIC 6.78 512 3.28 
RS-422 Transceiver* NEW! MAX663CPA+-ND Dual Mode™ 5V/Prog. Micropower Voltage Regulator* 8-Dip 421 318 2.03 
MAX3488EESA+-ND | 3V to 3.6V, 12Mbps and Slew Rate Limited True RS-485/ 8-SOIC 5.46 4.12 2.64) |MAX663CSA+-ND Dual Mode™ 5V/Prog. Micropower Voltage Regulator* 8-SOIC 464 350 2.24 
RS-422 Transceiver, ESD Protected* NEW! MAX663ESA+-ND Dual Mode™ 5V/Prog. Micropower Voltage Regulator* 8-SOIC 689 5.20 3.34 
MAX3488ESA+-ND 3V to 3.6V, 10Mbps and Slew Rate Limited, True RS-485/ 8-SOIC 477 360 2.31 MAX664CSA+-ND Dual Mode™ 5V/Prog. Micropower Voltage Regulator* 8-SOIC 5.64 426 273 
RS-422 Transceiver* NEW! MAX664ESA+-ND Dual Mode™ 5V/Prog. Micropower Volt. Reg.* NEW! 8-SOIC 7.39 5.58 3.58 
MAX3490CSA+-ND 3V to 3.6V, 10Mbps, Slew Rate Limited, True RS-485/422 8-SOIC 3.82 2.88 1.84] |/MAX665CPA+-ND CMOS +8V/Switched-Capacitor Voltage Converter* 8-Dip 9.94 750 4.81 
Transceiver* MAX666CPA+-ND CMOS +5V/Adj. Voltage Reg. with Low Battery Detector* 8-Dip 488 368 2.36 
MAX3490ECSA+-ND | 3V to 3.6V, 12Mbps, Slew Rate Limited, True RS-485/422 8-SOIC 432 3.26 2.51 MAX666CSA+-ND CMOS +5V/Adj. Voltage Reg. with Low Battery Detector* 8-SOIC 5.35 404 259 
Transceiver* MAX666ESA+-ND CMOS +5V/Adj. Voltage Reg. with Low Battery Detector* 8-SOIC 832 6.28 4.02 
MAX3490EESA+-ND | 3V to 3.6V, 12Mbps and Slew Rate Limited True RS-485/ 8-SOIC 546 4.12 2.64 MAX667CPA+-ND. +5V/Adj., Programmable Low Dropout Voltage Reg.* 8-Dip 549 414 2.76 
RS-422 Transceiver, ESD Protected* NEW! MAX667CSA+-ND +5V/Adj., Programmable Low Dropout Voltage Reg.* 8-SOIC 5.72 432 2.88 
MAX3491CSD+-ND | 3V to 3.6V, 10Mbps and Slew Rate Limited, True RS-485/ 14-SOIC 3.82 2.88 1.84] | MAX667EPA+-ND +5V/Adj., Programmable Low Dropout Voltage Reg.* 8-Dip 713 538 3.59 
RS-422 Transceiver* NEWE MAX667ESA+-ND +5V/Adj., Programmable Low Dropout Voltage Reg.* 8-SOIC 739 558 372 
MAX3491ECSD+-ND | 3V to 3.6V, 12Mbps and Slew Rate Limited True RS-485/ 14-SOIC | 4.32 3.26 2.09] | mAXe68EUB+-ND 1.8V to 28V Input, PWM Step-Up Controller* 10-yMAX 543 410 2.46 
RS-422 Transceiver, ESD Protected* MAXG69EUB+-ND__|1.8V to 28V Input, PWM Step-Up Controller* NEW! 10-yMAX | 5.43 4.10 2.40 
MAX3491EESD+-ND | 3V to 3.6V, 12Mbps and Slew Rate Limited True RS-485/ 14-SOIC | 546 4.12 2.64) |MAX680CPA+-ND +5V to +10V Voltage Converter* 8-Dip 448 3.38 217 
RS-422 Transceiver, ESD Protected* _ MAXG80CSA+-ND —_|+5V/ to +10V Voltage Converter* 8-SOIC 490 370 2.38 
MAXS49TESD+-ND | 3V to 3.6V, 10Mbps and Slew Rate Limited True RS-4857 | T4-S0IC | ~477 360 231] |maxesocPas-ND | +5V to +10V Voltage Converter* 8-Dip 615 464 274 
RS-422 Transceiver* NEW! MAXG80ESA+-ND 5V to +10V Voltage Converter* NEW! 8-SOIC 6.78 512 3.01 
MAX3535EEWI+-ND | 3V to 5V, Isolated RS-485/RS-422 Transceivers with ESD | 28-SOIC | 14.02 10.58 6.22| |maxegseSAs-ND _|2.7V to SV Output Charge Pump” NEW! aeoit s sece, 10: . 209 
Protection* NEW! MAX683EUA+-ND _|3.3V Input to Regulated 5V Output Charge Pump* BMAX | 5.41 4.08 2.39 
MAX4445ESE+-ND Ultra HS, Differential-to-Single Ended Line 16-SOIC 4.88 3.68 2.17) | iaygg5EEEs-ND Dual Out " 7 i i : i 
: put DC/DC Converter* NEW! 16-QSOP 8.90 6.72 3.95 
Receiver* NEW! Z| i * ' # 
MAXA447ESEs-ND | Wideband, High Output Single Ended-to-Ditferential Line | 16-SOIG | 5.14 3.88 228 |Mayrigeseeny — |3aV org Ouipat slip UnlDows DGG amet | Yesole | Yer ard 388 
Driver* NEW! 4 ; * a : 4 ; 
MAX 3080EASD:-ND_|SV RS-495/$422 Transceiver t4-goie | 416 3.14 1.85] Faxriaese eNO Baten ast Charge Caroler for NIM e301} B08 6.10392 
RR aOROEERTENITTN SV RS 4aq/RS- 409 Tromeceiver* tasoie | 400 302 177| |MAX712ESE+-ND |3-Out Battery Fast Charge Controller for NiCad/ 16-SOIC | 10.60 800 4.71 
3 pene : : ; ; NIMH* NEW! 
MAX13081ECSA+-ND | 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC | 3.23 244 1.57) |may713cPEs-ND _ |3-Out Battery Fast Charge Controller for NiCad/NIMIH* 16-Di 771 582 3.88 
MAX13082ECPA+-ND | SV RS-485/RS-422 Transceiver* e-Dip | 315 238 153) |MaxrtacseenD — |3-out Battery Fast Charge Controller for NiCad iesoic | 808 610 392 
ae Tanne “ pee Transceiver” Pont a pa ww MAX713ESE+-ND —_/3-Out Battery Fast Charge Controller for NiCad/ 16-SOIC | 10.60 8.00 4.71 
4 A 5 i B ; ; ; NIMH* NEW! 
MAX13082EESA+-ND | SV RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC | 3.34 252 1.49) | MAX730ACSA+-ND | 5V, Step Down, Current Mode PWM DC/DC Converter* 8-SOIC 557 420 269 
ie BOBSECED ND a St Trangcetver 14 Dip o oe ue MAX732CWE+-ND | +12V Step-Up Current Mode PWM Reg. for Flash 16-SOIG | 684 516 3.31 
+ - ~ ransceiver* -Dip i . ; Memory* 
MAX13083EESD+-ND | 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 14-SOIC 4.00 3.02 1.93 MAX734CPA+-ND. +12V, sofa Supply for Flash Memory* 8-Dip 5.01 3.78 2.42 
MAX73085EASA+-ND |5V RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC | 350 2.64 1.70) |MAX734CSA+-ND | +12V, 120mA Supply for Flash Memory* 8-SOIC 554 418 268 
Re soeseco ay Bete ne aes sa ant Be ee a MAX735CSA+-ND —_| -5.0V/Adj. Neg. Output Inverting, Current Mode PWM 8-SOIC 511 3.86 247 
+-| ~ -# ransceiver* -Dip i Hy ‘ Regulator* NEW! 
He ae ey Re eee dae Tansee, pay at ae ee MAX738ACPA+-ND | 5V, Step-Down, PWM, DC/DC Converter* NEW! 8-Dip 641 4842.84 
+- Fi -485/RS-: ransceiver* -Dip 05 i E MAX738ACWE+-ND 5V, Step-Down, PWM, DC/DC Converter* 16-SOIC 6.70 5.06 2.98 
MAX13086EESD+-ND | 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 14-SOIC 4.00 3.02 1.93) |MAX738AEWE+-ND — |5V, Step-Down, PWM, DC/DC Converter* NEW! 16-SOIC 935 7.06 4.15 
MAX13087EESA+-ND | 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC 3.45 2.60 1.53) | MAX743CPE+-ND Dual Output, Switch-Mode Regulator* 16-Dip 11.24 848 4.99 
MAX13088EESA+-ND | 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC 3.34 2.52 1.49] | MAX743CWE+-ND Dual Output, Switch-Mode Regulator* NEW! 16-SOIC 11.93 9.00 5.29 
MAX13089EASD+-ND | 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 14-SOIC 4141 3.10 1.83} |MAX743EWE+-ND Dual Output, Switch-Mode Regulator* NEW! 16-SOIC 14.81 11.18 6.58 
MAX13442EASA+-ND_| 80V RS-485/J1708 Fail-Safe Transceiver* NEW! 8-SOIC 5.41 4.08 2.40! | MAX745EAP+-ND Switch-Mode Lithium-lon Battery Charger* NEW! 20-SSOP 11.61 8.76 5.15 
MAX13443EASA+-ND | 80V RS-485/J1708 Fail-Safe Transceiver* 8-SOIC 5.41 4.08 2.40] | MAX749CPA+-ND Digitally Adjustable LCD Bias Supply* 8-Dip 649 490 3.14 
MAX13485EESA+-ND | Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC 3.07 2.32 1.36) |MAX749CSA+-ND Digitally Adjustable LCD Bias Supply* 8-SOIC 6.76 510 3.27 
MAX13486EESA+-ND | Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC 3.07 2.32 1.36) |MAX749ESA+-ND Digitally Adjustable LCD Bias Supply* NEW! 8-SOIC 9.04 6.82 4.01 
MAX13487EESA+-ND | Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC 3.07 232 1.36 MAX750ACSA+-ND Adjustable Step-Down Current Mode PWM Regulator* 8-SOIC 5.57 4.20 2.69 
MAX13488EESA+-ND_| Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceiver* 8-SOIC 3.07 2.32 1.36] | MAX751CPA+-ND +5V Step-Up Current Mode PWM DC/DC Converter* 8-Dip 5.51 416 245 
MXL1344ACAG+-ND | 5V, Multiprotocol, Software-Selectable Cable Terminator* 24-SSOP | 14.58 11.00 7.06 MAX756CPA+-ND High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter* 8-Dip 480 362 2.14 
MXL1535ECWI+-ND | 3V to 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 28-SOIC | 11.26 8.50 5.00) /MAX756CSA+-ND High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter* 8-SOIC 5.38 4.06 260 
MXL1543CAl+-ND 5V Multiprotocol, Software-Selectable Clock/Data Xcvr.* 28-SSOP | 16.32 12.32 7.90 MAX756ESA+-ND High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter* NEW! 8-SOIC 7.00 5.28 3.11 
MXL1544CAl+-ND 5V Multiprotocol, Software-Selectable Control Transceiver* | 28-SSOP | 13.25 10.00 5.88 MAX757CSA+-ND. Adjustable Output, Step-Up DC/DC Converter* 8-SOIC 5.38 4.06 2.38 
MAX758ACPA+-ND Adjustable Step-Down Current Mode PWM Regulator* 8-Dip 6.41 484 3.23 
BR iets ee eeieteemee: ae 3m 12 Em 
+ j. High-Efficiency Step-Up onverter* - ; i f 
— NA ORMERT MAX761ESA+-ND 12V Adj. High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter* 8-SOIC 814 6.14 3.69 
Digi-Key = BceleachAG MAX762CSA+-ND 15V, High-Eff., Low IQ, Step-Up DC/DC Converter* 8-SOIC 5.99 452 3.45 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 MAX764CSA+-ND —5V or Adj., High-Efficiency, Low 10, DC/DC Inverter* 8-SOIC 610 4.60 2.70 
MAX603CSA+-ND 5V or Adj., LDO, Low 10, 500mA Linear Regulator* 8-SOIC 477 3.60 2.12] |MAX764ESA+-ND —5V or Adj., High-Efficiency, Low 10, DC/DC Inverter* 8-SOIC 880 664 3.91 
MAX603CPA+-ND 5V or Adj., LDO, Low 10, 500mA Linear Regulator* 8-Dip 435 3.28 1.92 MAX765CPA+-ND. —12V or Adj., High-Efficiency, Low 1Q DC/DC Inverter* 8-Dip 5.99 452 2.65 
MAX603ESA+-ND 5V or Adj., LDO, Low 10, 500mA Linear Regulator* 8-SOIC 6.07 4.58 2.69) |MAX765CSA+-ND —12V or Adj., High-Eff., Low 1Q DC/DC Inverter* NEW! 8-SOIC 610 460 2.70 
MAX604CSA+-ND Adjustable Low Dropout Regulator* 8-SOIC 477 360 2.12 MAX765ESA+-ND -12V or Adj., High-Efficiency, Low 1Q DC/DC Inverter* 8-SOIC 8.80 664 3.91 
MAX604CPA+-ND Adjustable Low Dropout Regulator* 8-Dip 4.35 3.28 1.92 MAX766CPA+-ND —15V DC/DC Inverter* 8-Dip 5.99 452 2.90 
MAX604ESA+-ND Adjustable Low Dropout Regulator* 8-SOIC 6.07 458 2.69) |MAX766CSA+-ND —15V DC/DC Inverter* NEW! 8-SOIC 610 460 2.70 
MAX608ESA+-ND 5V or Adj. Low Volt. Step Up DC/DC Controller* NEW! 8-SOIC 511 3.86 2.27 MAX766ESA+-ND -12V or Adj., High-Efficiency, Low 10, DC/DC Inverter* 8-SOIC 880 664 3.91 
MAX618EEE+-ND 28V, PWM Step-UP DC/DC Converter* NEW! 16-QSOP | 856 6.46 3.79] |MAX767CAP+-ND 5V to 3.3V Sync. Step-Down Power-Supply 20-SSOP | 888 670 3.93 
MAX619CSA+-ND Regulated 5V Charge-Pump DC/DC Converter* 8-SOIC 445 3.36 1.97 Controller* NEW! 
MAX619ESA+-ND. Regulated 5V Charge-Pump DC/DC Converter* 8-SOIC 6.02 4.54 2.66) +| MAX770CSA+-ND 5V or Adj., High-Eff., Low IQ, Step-Up DC/DC Conv.* 8-SOIC 485 3.66 2.59 
MAX626CSA+-ND Dual Inverting Power MOSFET Driver* NEW! 8-SOIC 3.87 2.92 1.95] |MAX771ESA+-ND 12V or Adj., High-Efficiency, Low IQ, Step-Up DC/DC 8-SOIC 665 5.02 2.95 
MAX627CPA+-ND Dual Non-Inverting Power MOSFET Driver* NEW! 8-Dip 416 3.14 1.85 Controllers* NEW! ; 
MAX627CSA+-ND | Dual Non-Inverting Power MOSFET Driver* 8-SOIC 3.87 2.92 1.95) | MAX774CSA+-ND a ole Oo Een Low IQ, Inverting DC/DC 8-SOIC 5.64 4.26 2.50 
MAX629ESA+-ND _| High Voltage, Boost or Inverting DC/DC Converter* B-SOIC | 7.37 5.56 3.26 - 
MAX630CSA-ND [CMOS Step-Up Switching Regulator BS0IG | 795 600 352) |MAX774ESA+-ND — |-5V or Adj. High-Efficiency, Low 10, Inverting DG/DG | © 8-SOIG | 827 6.24 367 
A a ro rs a : q : Controllers* NEW! 
ACS e Seo CMOS Step-Up Switching Regulator” 88016 | 7-95 6.00 3.84) I waaxza7cses-ND _|3.3V/5V or Adj, Step-Down Controller* je-soic | 941 7.10 4.56 
MAX631ACPA-ND +5V/Adj. Output CMOS Step-Up Switching Regulator 8-Dip 6.86 5.18 3.05 - 
4 i . itch * Di MAX797ESE+-ND 3.3V/5V or Adj., Step-Down Controller* NEW! 16-SOIC 12.72 9.60 5.64 
MAX631ACPA+-ND +5V/Adj. Output CMOS Step-Up Switching Regulator’ 8-Dip 6.86 518 3.05 ~ 
H itchi MAX797HESE+-ND 3.3V/5V or Adj., Step-Down Controller* NEW! 16-SOIC 12.72 960 5.64 
MAX631ACSA-ND +5V/Adj. Output CMOS Step-Up Switching Regulator 8-SOIC 7.10 5.36 3.44 é by ; eee ging 7 , : 
5 sy it chi * Di MAX845ESA+-ND Isolated Transformer Driver for PCMCIA Applications 8-SOIC 3.98 3.00 213 
MAX632ACPA+-ND +12V/Ad. Output CMOS Step-Up Switching Regulator 8-Dip 6.86 5.18 3.05 eerpeane 
5 7 = aaa z MAX845EUA+-ND. lsolated Transformer Driver for PCMCIA Applications 8-MAX 419 316 2.24 
MAX632ACSA-ND +12V/Adj. Output CMOS Step-Up Switching Regulator 8-SOIC 710 5.36 3.44 : A 
| H itchi * q MAX846AEEE+-ND Battery Charging System* NEW! 16-QSOP 8.00 6.04 3.55 
MAX632ACSA+-ND +12V/Adj. Output CMOS Step-Up Switching Regulator 8-SOIC 710 5.36 3.15 7 = $ 
MAX634CPA+-ND CMOS Micropower Inverting Switching Regulator* 8-Dip 652 492 3416 MAX848ESE+-ND High-Power, Low-Noise, Step-Up DC/DC Converter 16-SOIC 636 480 282 
H ; Hes “ i : . MAX856CSA+-ND 3.3V/5V or Adj. Output, Step-Up DC/DC Converter* 8-SOIC 413 312 1.83 
MAX634CSA+-ND CMOS Micropower Inverting Switching Regulator 8-SOIC 7.18 542 3.48 A H a ‘* i 
; ; F + 1 MAX856ESA+-ND 3.3V/5V or Adj. Output, Step-Up DC/DC Conv.* NEW! 8-SOIC 5.70 4.30 2.53 
MAX635ACPA+-ND -5V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator 8-Dip 6.86 5.18 3.32 MAX860ISA+-ND 50mA, Frequency Selectable, Switched-Capacitance 8-SOIC 374 282 166 
MAX635ACSA+-ND -5V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* 8-SOIC 7.10 5.36 3.44 Voltage Converter* 7 : ; : 
MAX636ACPA+-ND -12V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* 8-Dip 6.86 518 3.05 : 4 i " 
MAX636ACSA+-ND — |-12V/Ad) Output CMOS Inverting Switching Regulator* | 8-S0ic | 710 536 3.44] |MAXBG0ESAH-ND hn CHa Mew Sueloe-copartinee BOI bee ese 
MAX637ACPA+-ND -15V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* 8-Dip 6.86 5.18 3.32 MAX860IUA+-ND 5omA, Frequency Selectable, Switched-Capacitance BMAX 413.342 1.83 
MAX637ACSA+-ND__| -15V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* 8-SOIC 7105.36 3.44 Voltage Converter* NEW! 
MAX638ACPA+-ND — 5V Adj. Output CMOS Step-Down Switching Regulator* 8-Dip 6.86 5.18 3.05) | MAXg6e1ESA+-ND 50mA, Frequency Selectable, Switched-Capacitance 8-SOIC 5.22 3.94 2.32 
MAX638ACSA+-ND 5V Adj. Output CMOS Step-Down Switching Regulator* 8-SOIC 7.10 5.36 3.44 Voltage Converter* NEW! 
MAX639CPA+-ND 5.0V or Adj. High Eff. Step-Down DC/DC Conv.* NEW! 8-Dip 710 5.36 3.15) | MAX861ISA+-ND 50mA, Frequency Selectable, Switched-Capacitance 8-SOIC 3.74 282 1.66 
MAX639CSA+-ND 5.0V or Adj. High Eff. Step-Down DC/DC Conv.* NEW! 8-SOIC 766 578 3.40 Voltage Converter* NEW! 
MAX639ESA+-ND 5.0V or Adj. High Eff. Step-Down DC/DC Conv.* NEW! 8-SOIC 10.20. 7.70 4.52} | MAX864EEE+-ND Dual-Output Charge Pump* NEW! 16-QSOP 413° 312 1.84 
MAX640ESA+-ND. 3.3V or Adj. High Eff. Step-Down DC/DC Conv.* NEW! 8-SOIC 7.61 5.74 3.37) | MAX865EUA+-ND. Compact, Dual-Output Charge Pump* 8-yMAX 3.60 2.72 1.60 
MAX641ACSA+-ND Fixed Output 10W CMOS Step-Up Switching Regulator* 8-SOIC 710 5.36 3.15] |MAX868EUB+-ND Regulated, Adjustable -2x Inverting Charge Pump* 10-MAX 451 340 2.00 
MAX641AESA+-ND. Fixed Output 10W CMOS Step-Up Switching Regulator* 8-SOIC 11.05 834 4.91 MAX881REUB+-ND Low Noise Bias Supply* 10-MAX 5.06 382 2.24 
roots | Sutawsuccmciguremmm: | ae | $3 585 2] lames leaves atte getter | Se | is ae 
te mi onolithic Voltage Converter* - : } : + : j., 200mA Low Dropout Linear Regulator* - 5: i Bit 
MAX660EPA+-ND. 100mA CMOS Monolithic Voltage Converter* NEW! 8-Dip 9.04 6.82 4.55] |MAX883CSA+-ND 5V/Adj., LDO, Low 10, 200mA Linear Regulator* 8-SOIC 411 3.10 1.83 
MAX660ESA+-ND. 100mA CMOS Monolithic Voltage Converter* NEW! 8-SOIC 9.49 7.16 4.78} |MAX883ESA+-ND 5V/Adj., LDO, Low 10, 200mA Linear Regulator* NEW! 8-SOIC 5.22 3.94 2.32 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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ALAA igi@Reel? cont.) MANAGEMENT ALA Digi@Reel’ cont) MANAGEMENT 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX884CSA+-ND 3.3V/Adj., LDO, Low 10, 200mA Linear Reg.* NEW! 8-SOIC 4.11 3.10 1.83) |MAX1978ETM+-ND Integrated Temperature Controllers* NEW! 48-TQFN-EP | 24.80 18.72 11.01 
MAX887HESA+-ND Low Noise, Step-Down, PWM DC/DC Converter* NEW! 8-SOIC 6.36 480 2.82 MAX4420CPA+-ND High-Speed 6A MOSFET Driver, Non-Inverting* 8-Dip 3.39 256 1.83 
MAX889RESA+-ND 0.5MHz, Regulated, 200mA, Inverting Charge Pump* 8-SOIC 5.86 442 2.60 MAX4420CSA+-ND High-Speed 6A MOSFET Driver, Non-Inverting* NEW! 8-SOIC 3.98 3.00 2.14 
MAX889SESA+-ND 1MHz, Regulated, 200mA, Inverting Charge 8-SOIC 5.86 4.42 2.60) |MAX4420ESA+-ND High-Speed 6A MOSFET Driver, Non-Inverting* 8-SOIC 458 346 247 
Pump* NEW! MAX4427CSA+-ND Dual HS 1.5A MOSFET Driver, Non-Inverting* NEW! 8-SOIC 3.42 2.58 1.80 
MAX889TESA+-ND 2MHz, Regulated, 200mA, Inverting Charge Pump* 8-SOIC 5.86 442 2.60) |MAX4427ESA+-ND Dual HS 1.5A MOSFET Driver, Non-Inverting* NEW! 8-SOIC 4.03 3.04 2.12 
MAX890LESA+-ND 1.2A, Current-Limited High-Side, P-Channel Switch with 8-SOIC 2.97 2.24 1.43} |MAX4428ESA+-ND Dual High-Speed 1.5A MOSFET Driver, Inverting/Non- 8-SOIC 403 3.04 212 
Thermal Shutdown* NEW! Inverting* NEW! 
MAX891LEUA+-ND Current-Limited High-Side, P-Channel Switch with 8-MAX 3.42 258 1.51 MAX4429CPA+-ND High-Speed 6A MOSFET Driver, Inverting* 8-Dip 3.39 256 1.83 
Thermal Shutdown* NEW! MAX4820EUP+-ND +3.3V/+5V, 8-Channel, Cascadable Relay Drvr with SPI* | 20-TSSOP 3.68 2.78 1.67 
MAX892LEUA+-ND Curr.-Limited, High-Side P-Ch. Switch with Thermal SD* | 8-MAX 3.42 258 1.81 MAX4821EUP+-ND +3.3V/+5V, 8-Channel, Cascadable Relay Driver with 20-TSSOP 3.68 2.78 1.64 
MAX893LESA+-ND 1.2A, Current-Limited High-Side, P-Channel Switch with 8-SOIC 2.20 1.66 98 Serial/Parallel Interface* NEW! 
Thermal Shutdown* NEW! MAX5024LASA+-ND | Low Quiescent Curr., High Voltage Linear Reg.* NEW! | 8-SOIC-EP 3.05 2.30) 1.35 
MAX1586CETM+-ND | Power Management Ics for Microprocessors* NEW! 48-QFN 14.05 10.60 6.23] |MAX5033DASA+-ND | 76V, 500mA High Eff. Step Down DC/DC Conv.* NEW! 8-SOIC 6.97 5.26 3.08 
MAX1595EUA50+-ND /5.0V Step-Up/Step-Down Charge Pump* NEW! 8-uMAX | 3.58 2.70 1.73) |MAX5035BASA+-ND | 76V, 1A High Eff. Step Down DC/DC Converter* NEW! | — 8-SOIC 753 568 3.33 
MAX1602EEE+-ND Single-Channel CardBus and PCMCIA Power-Switching 16-QSOP 5.78 4.36 2.57) | MAX5035CUSA+-ND | 76V, 1A, High Efficiency Step-Down DC/DC Converter* 8-SOIC 7.16 540 3.16 
Network* NEW! MAX5035DASA+-ND | 76V, 1A High Eff. Step Down DC/DC Converter* NEW! 8-SOIC 7.53 568 3.33 
Mat SpE END eer ened COE ERG ; Hie ye a0 ae MAX5035DUSA+-ND | 76V, 1A High Eff. Step Down DC/DC Converter* NEW! | 8-SOIC 7.16 540 3.16 
oa igh-side, N-Ghanne| u witch Driver* Hl z E B MAX5062AASA+-ND | 125V, 2A, High-Speed, Half-Bridge MOSFET Driver* 8-SOIC 5.11 386 247 
MAX1615EUK+TCT-ND | High Voltage, Low Power Linear Regulator* SOT-23-5 | 1.93 1.46 1.28] |MAX5063AASA+-ND | 125V, 2A, High-Speed, Half-Bridge MOSFET Driver* 8-SOIC 511 386 247 
MAX1615EUK+TTR-ND | High Voltage, Low Power Linear Regulator* SOT-23-5 2920.00/2,500 MAX5070AASA+-ND | High Perf., Single Ended, Current-Mode PWM Cont.* 8-SOIC 247° 164 1.05 
MAX1620EEE+-ND | Digitally Adjustable LCD Bias Supply* NEW! 16-QSOP | 488 3.68 217) |MAX5070AAUA+-ND [High Perf., Single Ended, Current-Mode PWM Cont.* BMAX | 217 1.64 1.05 
MAX1623EAP+-ND | Syne. Rectification, Low Voltage, Step-Down Regulator* | 20-SSOP | 11.74 8.86 5.20) [MAX5070BASA+-ND [High Perf,, Single Ended, Current-Miode PWM Cont.* 8-SOIC 2.17 1.64 1.05 
MAX1626ESA+-ND__|3.3V/5V, High-Efficiency Step-Down DC/DC Controller* 8-SOIC 4.61 3.48 2.06! | MAX5070BAUA+-ND | High Perf., Single Ended, Current-Mode PWM Cont.* 8-MAX 217 1.64 1.06 
MAX1627ESA+-ND —_| Adj., High-Efficiency Step-Down DC/DC Controller* 8-SOIC 4.61 3.48 2.06) | MAX5086BATE+-ND | 65V, 250mA, Low Quiescent Current Linear Regulator 16-TOFN-EP | 4.05 3.06 2.75 
MAX1640EEE+-ND Adj.-Output Switch Mode Current Source* NEW! 16-QSOP 710 5.36 3.15 with Adjustable Reset Delay* 
MAX1644EAE+-ND Sync. Rectification, Step-Down Regulator* 16-SSOP | 10.02 7.56 4.45) | MAX5087BATE+-ND | 65V, 400mA, Low Quiescent Current Linear Regulator 16-TOFN-EP | 4.24 320 2.06 
MAX1649CSA+-ND 5V, High-Efficiency LDO Step-Down DC/DC Controller* 8-SOIC 496 374 219 with Adjustable Reset Delay* 
MAX1649ESA+-ND 5V, High-Efficiency LDO Step-Down DC/DC Controller* 8-SOIC 6.23 4.70 2.77! |MAX5094AAUA+-ND | High Performance, Single Ended, Current-Mode PWM 8-MAX 217 1.64 1.06 
MAX1653EEE+-ND High-Eff., PWM Step-Down DC/DC Controller* NEW! 16-QSOP 9.54 7.20 4.24 Controller* 
MAX1653ESE+-ND High-Eff., PWM Step-Down DC/DC Controller* NEW! 16-SOIC 954 7.20 4.24 MAX5094BASA+-ND | High Performance, Single Ended, Current-Mode PWM 8-SOIC 217 1.64 = 1.06 
MAX1655EEE+-ND High-Efficiency, PWM Step-Down DC/DC Controller* 16-QSOP 954 7.20 4.24 Controller* 
MAX1655ESE+-ND High Eff., PWM, Step-Down DC-DC Controller* NEW! 16-SOIC 954 7.20 4.24 MAX5922AEUI+-ND | 48V, Single-Port Network Power Switch for Power-Over-| 28-TSSOP | 10.65 8.04 5.39 
MAX1658ESA+-ND 350mA, 16.5V Input, LDO Linear Regulator* 8-SOIC 6.06 3.82 2.24 LAN* NEW! 
MAX1659ESA+-ND 5V, 350mA, 16.5V Input, LDO Linear Regulator* 8-SOIC 5.06 3.82 2.24) |MAX6647MUA+-ND | +145°C Precision SMBus Compatible Remote/Local 8-uMAX 4.08 3.08 1.82 
MAX1672EEE+-ND Step-Up/Down DC/DC Converter* 16-QSOP 6.84 516 3.03 Sensor with Overtemperature Alarms* 
MAX1673ESA+-ND Reg. 125mA Output, Charge-Pump DC/DC Inverter* 8-SOIC 533 402 236 MAX6791TPLD2+TTR-ND High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with 20-TOQFN 6480.00/2,500 
MAX1674EUA+-ND Compact, High-Efficiency, Step-Up DC/DC Converter* 8-MAX 5.06 3.82 2.24 Supervisory Functions* . : 
MAX1675EUA+-ND Step-Up DC/DC Converter* 8-MAX 5.06 3.82 2.24 MAX6791TPSD2+TCT-ND High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with 20-TQFN 4.29 3.24 2.84 
MAX1676EUB+-ND Compact, High-Efficiency, Step-Up DC/DC Converter* 10-MAX 5.43 410 2.41 Supervisory Functions* : _ 
MAX1677EEE+-ND Compact, High-Eff. Step-UP DC/DC Conv.* NEW! 16-QSOP 9.20 694 4.08 MAX6791TPSD2+TTR-ND Mon Noliage Mictanower Dual Linear Regulator with 20-TOQFN 6480.00/2,500 
MAX1678EUA+-ND High-Efficiency Step-UP DC/DC Converter* NEW! 8-MAX 424 3.20 1.89 upervisory Functions* 
MAX680ESAt-ND 125m, Sultched-Conacitor Voltage Converter* NEW! 8 SOIC 5.33 4.02 2.36] | MAX6792TPLD24+TCT-ND NOewieee MicronoMet, Dual Linear Regulator with 20-TOFN 4.29 3.24 2.84 
MAX1681ESA+-ND 125mA, Switched-Capacitor Voltage Converter* 8-SOIC 5.33 4.02 2.36 : P * 
MAX1684EEE+-ND | 300kHz, 14V Input, 1A, PWM Step-Down Converter* 16-0S0P | 856 646 3.79] |MAX6792TPLD2+TTR-ND COneion Micranowet Dual Linear Regulator with 20-TOFN 6480.00/2,500 
MAX1685EEE+-ND 600kHz, 14V Input, 1A, PWM Step-Down Converter* 16-QSOP 8.56 646 3.79 : i F : 
MAX1692EUB+-ND Step-Down Regulator* 40-yMAX 631 476 2.80 MAX6792TPSD2+TCT-ND eee Micronawet Dual Linear Regulator with 20-TOFN 429 324 2.84 
MAX1698EUB+-ND High-Efficiency Step-UP Current Regulator* NEW! 10-MSOP 3.82 288 1.69 : ; P . 
MAX1702BETX+-ND | Triple-Output Power Management IC for 36-OFN | 13.62 10.28 6.05) | MAX6792TPSD2+TTR-ND eee Mlcropowst Dual Linear Regulator with | 20-TOFN 6480.00/2,500 
Microprocessor-Based Systems* NEW! = = , > 
MAX1703ESEH-ND | 1.5A Low-Noise Step-UP DC/DC Converter* NEW! Te-So10) 10.68 6.06 4.74) _ | MAX6793TPLD2+TCT-ND veel Mlcronowet Dual Linear Regulator with | 20-TOFN | 4.03 3.04 2.66 
MAX1705EEE+-ND High Current, Low-Noise Step-Up DC/DC Conv.* NEW!| 16-QSOP 8.59 648 3.81 " Fab i (i - . 
MAX1706EEE4-ND | High Current, Low-Noise Step-Up DC/DC Conv.* NEW!| 16-0SOP | 8.06 6.08 3.58) | MAX6793TPLD2+TTR-ND eee Micronower: Dualtinear Regulator wits) _20-10h 6080.00/2,500 
MAX1708EEE+-ND High-Freq., High Power, Step-Up DC/DC Conv.* NEW! | 16-QSOP 9.54 7.20 4.22 7 ara : A : - 
MAX1709ESE-ND___[4A, Low-Nloise, High-Freg. Step-Up DC/DC Converter | _16-So1c_| 9.73 7.34 __4.32| _|MAX679STPSD2sTCT-ND / High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with) 20-TOFN | 4.03 3.04 2.66 
Oe aN Dg Ultra High Efficiency, Dual Step-Down Controller for 28-0S0P [8.14 614 4.43) | ypyereprpsoesttR-nD| High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with | —20-TOFN 6080.00/2,500 
Notebook Computers* Supervisory innate . " 
- pervisory Functions 
MAX1724EZK33+TCT-ND | 3.3V, Step-Up DC/DC Converter’ TSOT-23-5 3.63 2.74 2.40 7 igh. f j i 3 
MAX1724E2K334TTR-ND | 3.3V, Step-Up DC/DC Converter* TS0T-23-5 5480.00/2,500 MAX6794TPLD2+TCT-ND NOneien Mleranowet Dual Linear Regulator with 20-TOFN 4.03 3.04 2.66 
MAX1724EZK50+TCT-ND | 5V, Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-5 3.63 2.74 2.40 a igh- i i j i 
MAX172467K504TTR-ND | 5V, Step-Up DC/DC Converter TS0T-23-5 5480.00/2,500 MAX6794TPLD2+TTR-ND nO oe Micranouet Dual Linear Regulator with 20-TOFN 6080.00/2,500 
MAX1737EEI+-ND Stand Hone Switch-Mode Lithium-lon Battery Charger | 28-QSOP | 7.76 5.86 3.45) | max6794TPSD2+TCT-ND | High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with 20-TOFN | 4.03 3.04 266 
Supervisory Functions* 
MAX1742EEE+-ND 1A, Step-Down Regulator* NEW! 16-QSOP 8.37 6.32 4.05] | mayg794TPSD24TTR-ND | High-Volt Mit Dual Li Regulator with 20-TOFN 6080.00/2,500 
MAX1744EUBs-NO High-Voltage, Step-Down DC/DC Controllers NEW! | 10-yMAX | 7.50 566 333 : SwewisonFinding! us 
MAX1745EUB+-ND | High Voltage, Step-Down DC/DC Controller* 10-"MAX | 7.50 5.66 3.99] | MAX6795TPLD2+TCT-ND | High-Voltage, Micropower, Single Linear Regulator with | 20-TQFN 3.42 258 2.26 
MAX1748EUE+-ND Triple-Output LCD DC/DC Converter* NEW! 16-TSSOP 7.53 5.68 3.35 Supervisory Functions* 
MAX1758EAI+-ND Stand one eich Mods Lithium-lon Battery Charger 28-SSOP 9.59 7.24 4.26) | MAX6795TPLD2+TTR-ND | High-Voltage, Micropower, Single Linear Regulator with | 20-TOFN 5160.00/2,500 
with Internal Switch* Supervisory Functions* 
MAX1759EUB+-ND —_| Buck/Boost Regulating Charge Pump* 10-yMAX 6.33 4.78 2.81] | MAX6795TPSD2+TCT-ND | High-Voltage, Micropower, Single Linear Regulator with | 20-TOFN 342 258 2.26 
MAX1760EUB+-ND 0.8A, Low-Noise, 1MHz, Step-Up DC/DC Converter* 10-MAX 6.97 5.26 3.09 Supervisory Functions* 
MAX1771CPA+-ND peas nile Out Step-Up DC/DC Converter 90% 8-Dip 4.45 3.36 2.15) | MAX6795TPSD2+TTR-ND | High-Voltage, Micropower, Single Linear Regulator with | 20-TOFN 5160.00/2,500 
Iclen © Supervisory Functions* 
MAX1771CSA+-ND ia a Out Step-Up DC/DC Converter 90% 8-SOIC 4.88 3.68 2.16] | MAX6796TPLD2+TCT-ND | High-Voltage, Micropower, Single Linear Regulator with | 20-TOFN 3.42 2.58 2.26 
Iclen i Supervisory Functions* 
MAX1771ESA+-ND va Ad) Out Step-Up DC/DC Converter 90% 8-SOIC 6.65 5.02 2.95] | MAX6796TPLD2+TTR-ND | High-Voltage, Micropower, Single Linear Regulator with |  20-TOFN 5160.00/2,500 
icient* Supervisory Functions* 
MAX1772EEl+-ND | Multichemistry Battery-Charger Building Block* 28-QSOP | 12.40 9.36 5.50) | MAX6796TPSD2+TCT-ND High-Voltage, Micropower, Single Linear Regulator with | 20-TOFN | 342 258 2.26 
MAX1774EEI+-ND Dual, High-Efficiency Step-Down Converter* NEW! 28-QSOP 10.94 826 4.86 Supervisory Functions* 
MAX1775EEE+-ND Dual Output Step-Down DC/DC Converter* 16-QSOP 8.32 6.28 3.69] |MAX6796TPSD2+TTR-ND | High-Voltage, Micropower, Single Linear Regulator with 20-TOQFN 5160.00/2,500 
MAX1776EUA+-ND 24V, Duty Cycle, Step-Down Converter* NEW! 8-MAX 7.31 5.52 3.25 Supervisory Functions* 
MAX1779EUE+-ND Triple-Output LCD DC/DC Converter* NEW! 16-TSSOP 710 5.36 3.15] | MAX8505EEE+-ND 3A, 1Mkz, Internal Switch Step-Down Reg.* NEW! 16-QSOP 6.72 432 2.54 
MAX1791EUB+-ND High Efficiency, Step-Down Controller* 10-yMAX 5.67 4.28 2.75 MAX8516EUB+-ND 1A, 0.2V Dropout LDO Regulator* 10-yMAX 2.97 2.24 1.32 
MAX1792EUA15-ND | 1.5V/Adj., 500mA LDO Linear Regulator 8-MAX 3.18 240 1.41 MAX8521ETP+-ND TEC Power Driver for Optical Modules* NEW! 20-TQFN 10.34 7.80 4.57 
MAX1792EUA15+-ND_ | 1.5V/Adj., 500mA LDO Linear Regulator* 8-MAX 3.18 240 1.41 MAX8546EUB+-ND. Wide Input Range, Step Down Controller* NEW! 10-MAX 2.52 1.90 1.12 
MAX1792EUA18+-ND_[1.8V/Adj., 500mA, LDO Linear Regulator* NEW! 8-MAX 318 240 1.41 MAX8556ETE+-ND 4A Ultra Low Input Voltage LDO Regulator* 16-TOFN 5.83 440 282 
MAX1792EUA33+-ND | 3.3V/Adj., 500mA, LDO Linear Regulator* NEW! 8-MAX 318 240 1.41 MAX8557ETE+-ND 4A Ultra Low Input Voltage LDO Regulator* 16-TOFN 5.83 440 2.58 
MAX1793EUE25+-ND | 2.5V/Adj., 1A, LDO Linear Regulator* NEW! 16-TSSOP-EP| 4.13 3.12 1.83] |MAX8581ETB+TCT-ND | 2.5MHz Step-Down Converter* 10-TDFN-EP | 3.92 296 2.59 
He Seta Se is ttat a ok S eiie bela ang a aoe MAX8581ETB+TTR-ND | 2.5MHz Step-Down Converter* 10-TDFN-EP 4330.00/2,500 
+ ow Supply Step-Up onverter* fy =[ , 5 i MAX8582ETB+TCT-ND | 1.5MHz Step-Down Converter* 10-TDFN-EP 3.92. 2.96 2.59 
MAX1796EUA+-ND Low Supply Step-Up DC/DC Converter* NEW! 8-MAX 9.33 7.04 4.15] | MAX8582ETB+TTR-ND | 1.5MHz Step-Down Converter* 10-TDFN-EP 4330.00/2,500 
Oe ae Low Supply Currant Stabe ene Converter pe an os ee MAX8860EUA33+-ND | 3.3V/Adj., 300mA LDO Linear Regulator* NEW! 8-MAX 239 180 1.06 
+" BV, mA, Low-Voltage Linear Regulator* =| F A MAX8662ETM+-ND Power Management ICs for Sinlge-Cell, Li+ Battery 48-TQFN-EP | 10.63 8.02 5.14 
MAX1806EUA33+-ND | 3.3V, 500mA, Low-Voltage Linear Regulator* NEW! 8-MAX 3.50 264 1.69 Operated Devices* 
MAX1811ESA+-ND USB-Powered Li+ Charger* NEW! 8-SOIC 461 348 2.06 MAX8663ETL+-ND Power Management ICs for Sinlge-Cell, Li+ Battery 40-TOFN-EP | 9.88 746 4.78 
MAX1830EEE+-ND 3A, 1MHz, Low-Voltage Step-Down Regulator* NEW! 16-QSOP 11.29 852 5.01 Operated Devices* 
MAX1831EEE-ND 3A, 1MHz, Low-Voltage Step-Down Regulator 16-QSOP 11.29 852 5.01 MAX8671XETL+-ND [Power Management IC with Integrated Charger* 40-TOFN 11.26 850 5.45 
MAX1831EEE+-ND 3A, 1MHz, Low-Voltage Step-Down Regulator* 16-QSOP 11.29 852 5.01 MAX8677AETG+-ND | 1.5A Dual-Input USB/AC Adapter Charger* NEW! 24-TQFN-EP | 4.88 3.68 2.36 
MAX1847EEE+-ND High-Efficiency PWM Controller* NEW! 16-QSOP 5.78 4.36 2.56 MAX8723ETE+-ND Internal Switch, Step-Down Regulator* 16-TQFN 9.22 696 4.08 
MAX1857EUA47+-ND | 4.75V/Adj., 500mA LDO Ripple-Rejecting Reg.* NEW! 8-MAX 2.94 2.22 1.31 MAX8869EUE33+-ND | 3.3V/Adj., 1A, MicroCap, Low Dropout, Linear Reg.* 16-TSSOP-EP| 4.56 3.44 243 
MAX1874ETE+-ND Dual-Input, Single Cell Lit Charger* NEW! 16-TQFN 5.17 3.90 2.30] | MAX8869EUE50+-ND |5V/Adj., 1A, MicroCap, LDO, Linear Reg.* NEW! 16-TSSOP-EP| 4.56 3.44 2.02 
MAX1931EUB+-ND Current-Limited Switch for Single USB Port* 10-yMAX 2.17 1.64 .97| | MAX8881EUT50+TCT-ND | 12V, Ultra Low IQ, LDO Linear Regulator with POK* SOT-23-6 419 316 2.77 
MAX1932ETC+-ND Digitally Controlled APD Bias Supply* NEW! 12-TQFN 8.45 6.38 3.75] |MAX8881EUTS0+TTR-ND |12V, Ultra Low IQ, LDO Linear Regulator with POK* SOT-23-6 6320.00/2,500 
MAX1945REUI+-ND | 6A, Internal Switch Step-Down Regulator* NEW! 28-TSSOP-EP| 11.66 880 5.15 MAX15006AASA+-ND | 40V Ultra-Low Quiescent Current Linear Regulator* 8-SOIC 1.78 1.34 719 
MAX1953EUB+-ND High-Freq., Curr.-Mode PWM Buck Controller* NEW! 10-yMAX 2.70 2.04 1.20 MAX15007AASA+-ND | 40V Ultra-Low Quiescent Current Linear Regulator* 8-SOIC 1.78 = 1.34 718 
MAX1968EUI+-ND Power Driver for Peltier TEC Modules* NEW! 28-TSSOP-EP | 20.43 15.42 9.08] |SI7661CSA+-ND CMOS Voltage Converter* NEW! 8-SOIC 4.93 3.72 2.19 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
MAX690ACPA+-ND Microprocessor WDT/Reset Circuit* 8-Dip 6.94 5.24 3.36 MAX793RCSE+-ND 3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory Circuit* 16-SOIC 856 683 4.55 
MAX690ACSA+-ND Microprocessor WDT/Reset Circuit* 8-SOIC 7.29 5.50 3.53 MAX793SCSE+-ND 3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory 16-SOIC 856 646 3.79 
MAX690AESA+-ND. Microprocessor WDT/Reset Circuit* 8-SOIC | 10.20 7.70 5.78 Circuit* NEW! 
MAX690CPA+-ND Microprocessor WDT/Reset Circuit* 8-Dip 7.23 546 3.50 MAX793SESE+-ND 3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory 16-SOIC | 11.13 840 4.93 
MAX690EPA+-ND. Microprocessor WDT/Reset Circuit* 8-Dip 10.49 7.92 5.08 Circuit* NEW! 
MAX691ACPE+-ND. Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gen.* | 16-Dip 784 592 3.80 MAX793TCSE+-ND 3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory Circuit* 16-SOIC 8.56 646 3.79 
MAX691ACSE+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset 16-SOIC | 8.24 6.22 3.99] |MAX793TESE+-ND 3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory Circuit* 16-SOIC | 11.13 888 5.92 
Gen.* NEW! MAX795SCSA+-ND 3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory 8-SOIC 8.37 632 3.72 
MAX691ACWE+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gen.* | 16-SOIC 8.24 6.22 4.79 Circuit* NEW! 
MAX691AEPE+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gen.* | 16-Dip 9.83 7.42 4.75] |MAX800LCPE-ND uP Supervisory Circuit with 4.65V Reset, Chip 16-Dip 9.28 7.00 4.50 
MAX691AESE+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset 16-SOIC | 9.83 7.42 4.75 Enable, WD 
Gen.* NEW! MAX803MEXR+TCT-ND 4.38V, Microprocessor Reset Circuit* $c70 2.25 1.70 1.49 
MAX691AEWE+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset 16-SOIC 983 7.42 4.75 MAX803MEXR+TTR-ND 4.38V, Microprocessor Reset Circuit* $c70 3400.00/2,500 
Gen.* NEW! MAX803REXR+TCT-ND 2.63V, Microprocessor Reset Circuit* $c70 225 1.70 1.49 
MAX691CPE+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gen.* | 16-Dip 7.84 5.92 3.80] | MAX803REXR+TTR-ND 2.63V, Microprocessor Reset Circuit* $¢70 3400.00/2,500 
MAX691CWE+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gen.* | 16-SOIC 8.64 652 4.18] |MAX803SEXR+TCT-ND 2.93V, Microprocessor Reset Circuit* Sc70 225 1.70 1.49 
MAX691EWE+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset 16-SOIC | 12.53 9.46 6.06] |MAX803SEXR+TTR-ND 2.93V, Microprocessor Reset Circuit* $¢70 3400.00/2,500 
Gen.* NEW! MAX807LCWE+-ND 4.675V, Microprocessor Supervisory Circuit* NEW! | 16-SOIC 8.56 646 3.79 
MAX692ACPA-ND Microprocessor Supervisory Circuit 8-Dip 6.94 5.24 3.50] | MAX807NEWE+-ND 4.575V, Microprocessor Supervisory Circuit* NEW!) 16-SOIC | 11.13 840 4.93 
MAX692ACPA+-ND Microprocessor Supervisory Circuit* 8-Dip 6.94 5.24 3.36] | MAX809LEUR+TCT-ND 4.63V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23 212 160 1.40 
MAX692ACSA+-ND Microprocessor Supervisory Circuit* NEW! 8-SOIC | 7.29 5.50 3.53] | MAX809LEUR+TTR-ND 4.63V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23 3200.00/2,500 
MAX692AESA+-ND Microprocessor Supervisory Circuit* NEW! 8-SOIC | 10.20 7.70 4.94] |MAX809MEUR+TCT-ND | 4.38V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23 | 212 1.60 1.40 
MAX692CPA+-ND. Microprocessor Supervisory Circuit* 8-Dip 7.23 546 3.50 MAX809MEUR+TTR-ND 4.38V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23 3200.00/2,500 
MAX693ACPE+-ND Microprocessor Supervisory Circuit* 16-Dip 7.84 5.92 3.80 MAX809REUR+TCT-ND 2.63V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23 212 1.60 1.40 
MAX693ACSE+-ND Microprocessor Supervisory Circuit* NEW! 16-SOIC 8.24 6.22 3.99) /MAX809REUR+TTR-ND 2.63V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23 3200.00/2,500 
MAX693CPE+-ND Microprocessor Supervisory Circuit* 16-Dip 7.84 5.92 3.80 MAX809SEUR+TCT-ND 2.93V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23 2.12 160 1.40 
MAX693CWE+-ND Microprocessor Supervisory Circuit* NEW! 16-SOIC | 8.64 6.52 4.18] |MAX809SEUR+TTR-ND 2.93V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23 3200.00/2,500 
MAX694CPA+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/ Reset Gen., | 8-Dip 7.23 5.46 3.50) |MAX809TEUR+TCT-ND 3.08V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23 2.12 1.60 1.40 
Min. Reset Pulse Width, 140nS* MAX809TEUR+TTR-ND 3.08V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23 3200.00/2,500 
MAX695CPE+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gen.* | _16-Dip 7.84 5.92 3.80] |MAX810SEUR+TCT-ND 2.93V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23 212 1.60 1.40 
MAX695CWE+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gen.* | 16-SOIC | 8.64 6.52 4.18] |MAX810SEUR+TTR-ND 2.93V, Microprocessor Reset Circuit* SOT-23 3200.00/2,500 
MAX696EWE+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gen.* | 16-SOIC | 12.53 9.46 6.03) | MAX811LEUS+TCT-ND 4.63V, Voltage Monitor* SOT-143-4/ 2.15 1.62 1.42 
MAX699CPA+-ND Low Cost Power-On Reset and WDT Controller* 8-Dip 493 3.72 2.38) | MAX811LEUS+TTR-ND 4.63V, Voltage Monitor* S0T-143-4 3240.00/2,500 
MAX700CSA+-ND Adj. Threshold Power-Supply Monitor with Reset* 8-SOIC | 519 3.92 2.62] |MAX811REUS+TCT-ND 2.63V, Voltage Monitor* SOT-143-4) 215 1.62 142 
MAX700CPA+-ND. Power-Supply Monitor with Reset* NEW! 8-Dip 5.19 3.92 2.31) |MAX811REUS+TTR-ND 2.63V, Voltage Monitor* SOT-143-4) — 3240.00/2,500 
MAX700ESA+-ND Power-Supply Monitor with Reset* NEW! 8-SOIC | 676 5.10 3.00] |MAX811SEUS+TCT-ND 2.93V, Voltage Monitor* SOT-143-4) 215 162 142 
MAX701CPA+-ND Power Supply Monitor with Reset* 8-Dip 4.72 3.56 2.37| |MAX811SEUS+TTR-ND 2.93V, Voltage Monitor* SOT-143-4| _3240.00/2,500 
MAX701CSA+-ND Power Supply Monitor with Reset* 8-SOIG | 4.72 3.56 2.37) |MAX811TEUS+TCT-ND 3.08V, Voltage Monitor* SOT-143-4) 2.15 1.62 1.42 
MAX701ESA+-ND. Power Supply Monitor with Reset* 8-SOIC | 612 4.62 3.08) |MAX811TEUS+TTR-ND 3.08V, Voltage Monitor* , SOT-143-4) —_ 3240.00/2,500 
MAX702CSA+-ND Power-Supply Monitor with Reset* NEW! 8-SOIC 519 3.92 2.31} |MAX812SEUS+TCT-ND 2.93V, Microprocessor Voltage Monitor* SOT-143-4] 215 1.62 1.42 
MAX703GPA+-ND Low Cost, Microprocessor Supervisory Circuit with 8-Dip | 6.10 4.60 2.95| |MAX812SEUS+TTR-ND | 2.93V, Microprocessor Voltage Monitor* S0T-143-4) _ 3240.00/2,500 
Battery Backup, 4.65V Reset* MAX813LCPA+-ND 4.65V, Microprocessor Supervisor Circuit* 8-Dip 3.47 262 1.79 
MAX703CSA+-ND Low Cost, Microprocessor Supervisory Circuit with 8-SOIC | 6.10 4.60 2.95) |MAX813LCSA+-ND 4.65V, Microprocessor Supervisor Circuit* 8-SOIC ] 347 262 1.79 
Battery Backup, 4.65V Reset* MAX813LEPA+-ND 4.65V, Microprocessor Supervisory Circuit* NEW! 8-Dip 451 340 2.33 
MAX703ESA+-ND Low Cost, Microprocessor Supervisory Circuit with 8-SOIC | 7.92 5.98 3.84] |MAX813LESA+-ND 4.65V, Microprocessor Supervisory Circuit* MEW! | 8-SOIC | 4.51 340 233 
Battery Backup, 4.65V Reset* NEW! MAX815TESA+-ND LP Microprocessor Supervisory Circuit* NEW! 8-SOIC | 16.24 12.26 7.20 
MAX704CPA+-ND Low Cost, uP Supervisory Circuit with Battery 8-Dip 6.10 460 2.95 MAX816CSA+-ND. LP Microprocessor Supervisory Circuit* NEW! 8-SOIC 11.55 872 5.13 
Backup, 4.4V Reset* MAX818LCSA+-ND 5V Microprocessor Supervisory Circuit* NEW! 8-SOIC 6.65 502 2.95 
MAX704CSA-ND Low Cost, uP Supervisory Circuit with Battery 8-SOIC 6.10 460 2.95 MAX823SEUK+TCT-ND 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit* SOT-23-5 | 2.86 216 1.89 
Backup, 4.4V Reset MAX823SEUK+TTR-ND 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit* SOT-23-5 4320.00/2,500 
MAX704CSA+-ND Low Cost, uP Supervisory Circuit with Battery 8-SOIC 6.10 460 2.95 MAX824SEUK+TCT-ND 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit* SOT-23-5 | 286 216 1.89 
Backup, 4.4V Reset* MAX824SEUK+TTR-ND 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit* SOT-23-5 4320.00/2,500 
MAX704ESA+-ND Low Cost, uP Supervisory Circuit with Battery 8-SOIC 7.92 653 5.18 MAX825LEUK-TCT-ND 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit SOT-23-5 2.76 2.08 1.82 
Backup, 4.4V Reset* MAX825LEUK+TCT-ND 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit* SOT-23-5 | 2.76 2.08 1.82 
MAX704RCSA+-ND 3.0V/3.3V Microprocessor Supervisory 8-SOIC 6.89 5.20 3.33 MAX825LEUK+TTR-ND 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit* SOT-23-5 4160.00/2,500 
Circuit* NEW! MAX837EUS+TCT-ND Micropower Voltage Monitor* SOT-143-4] 2.15 1.62 1.42 
MAX704SCSA+-ND 3.0V/3.3V Microprocessor Supervisory 8-SOIC 6.89 5.20 3.33 MAX837EUS+TTR-ND. Micropower Voltage Monitor* SOT-143-4 3240.00/2,500 
Circuit* NEW! MAX1232CPA+-ND Microprocessor Monitor* 8-Dip 3.52 266 1.82 
MAX704TCSA+-ND. 3.0V/3.3V Microprocessor Supervisory 8-SOIC 6.89 5.20 3.33 MAX1232CSA+-ND Microprocessor Monitor* 8-SOIC 3.52 266 1.82 
Circuit* NEW! MAX1232EPA+-ND Microprocessor Monitor High Temperature* 8-Dip 440 3.32 2.28 
MAX704TESA+-ND 3.0V/3.3V Microprocessor Supervisory 8-SOIC 8.96 6.76 4.33 MAX1232ESA+-ND Microprocessor Monitor High Temperature* 8-SOIC 458 346 2.37 
Circuit* NEW! MAX6301CSA+-ND 5V, Low Power, Micropower, Supervisory Circuit* 8-SOIC 3.82 2.88 1.69 
MAX705CPA+-ND Low Cost, uP Supervisory Circuit with Battery Backup, | 8-Dip 546 4.12 2.64 MAX6301CUA+-ND 5V, LP, Micropower, Supervisory Circuit* NEW! 8-uMAX 3.82 2.88 1.69 
WOT Output, 4.65V Reset* MAX6301ESA+-ND 5V, LP, Micropower, Supervisory Circuit* NEW! 8-SOIC 3.82 288 1.69 
MAX705CSA+-ND Low Cost, yP Supervisory Circuit with Battery Backup, | 8-SOIC 546 4.12 2.64 MAX6303CSA+-ND 5V, Low Power, Micropower, Supervisory Circuit* 8-SOIC 3.82 288 1.69 
WDT Output, 4.65V Reset* MAX6303ESA+-ND 5V, Low Power, Micropower, Supervisory Circuit* 8-SOIC 3.82 288 2.05 
MAX705ESA+-ND Low Cost, P Supervisory Circuit with Battery Backup, | 8-SOIC 7.10 536 3.43 MAX6306UK29D3+TCT-ND_| 2.93V, Multiple-Input, Programmable Reset IC* SOT-23-5 | 2.86 2.16 1.89 
WOT Output, 4.65V Reset* MAX6306UK29D3+TTR-ND | 2.93V, Multiple-Input, Programmable Reset IC* SOT-23-5 4320.00/2,500 
MAX706CPA+-ND Microprocessor Supervisory Circuit* 8-Dip 5.46 4.12 2.64) | MAX6309UK29D3+TCT-ND | 2.93V, Multiple-Input, Programmable Reset IC* SOT-23-5 | 286 2.16 1.89 
MAX706CSA+-ND Microprocessor Supervisory Circuit* 8-SOIC 5.46 4.12 2.64] | MAX6309UK29D3+TTR-ND | 2.93V, Multiple-Input, Programmable Reset IC* SOT-23-5 4320.00/2,500 
MAX706ESA+-ND. Low Power Microprocessor Circuit* NEW! 8-SOIC 710 5.36 3.43} | MAX6312UK29D3+TCT-ND | 2.93V, Multiple-Input, Programmable Reset IC* SOT-23-5 | 286 2.16 1.89 
MAX706PCSA+-ND 2.63V Microprocessor Supervisory Circuit* 8-SOIC 5.91 446 2.86 MAX6312UK29D3+TTR-ND_ | 2.93V, Multiple-Input, Programmable Reset IC* SOT-23-5 4320.00/2,500 
MAX706RCSA+-ND 2.63V Microprocessor Supervisory Circuit* NEW! 8-SOIC 5.91 446 2.86 MAX6314US46D3-TCT-ND | 4.63V Reset Circuit SOT-143 2.36 1.78 1.56 
MAX706RESA+-ND 2.63V Microprocessor Supervisory Circuit* NEW! 8-SOIC 7.69 5.80 3.72 MAX6314US46D3+TCT-ND | 4.63V Reset Circuit* SOT-143 2.36 1.78 1.56 
MAX706SCSA+-ND 2.93V Microprocessor Supervisory Circuit* 8-SOIC 5.91 446 2.86 MAX6314US46D3+TTR-ND | 4.63V Reset Circuit* SOT-143 3560.00/2,500 
MAX706SESA+-ND 2.93V Microprocessor Supervisory Circuit* NEW! 8-SOIC 7.69 580 3.72 MAX6320PUK29CY+TCT-ND | 2.93V Microprocessor Supervisory Circuit* SOT-23-5 | 2.76 2.08 1.82 
MAX706TCSA+-ND 3.08V Microprocessor Supervisory Circuit* NEW! 8-SOIC 5.91 446 2.86 MAX6320PUK29CY+TTR-ND | 2.93V Microprocessor Supervisory Circuit* SOT-23-5 4160.00/2,500 
MAX706TCUA+-ND 3.08V Microprocessor Supervisory Circuit* 8-MAX 6.73 5.08 2.99 MAX6320PUK46CYTCT-ND | 4.63V Microprocessor Supervisory Circuit SOT-23-5 | 2.76 2.08 1.82 
MAX706TESA+-ND. 3.08V Microprocessor Supervisory Circuit* NEW! 8-SOIC 7.69 5.80 3.72 MAX6320PUK46CYTTR-ND | 4.63V Microprocessor Supervisory Circuit SOT-23-5 4160.00/2,500 
MAX707CPA+-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 8-Dip 490 3.70 2.37 MAX6320PUK46CY+TCT-ND | 4.63V Microprocessor Supervisory Circuit* SOT-23-5 | 2.76 2.08 1.82 
Active-High/Low Reset, 4.65V Reset* MAX6320PUK46CY+TTR-ND | 4.63V Microprocessor Supervisory Circuit* SOT-23-5 4160.00/2,500 
MAX707CSA+-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 8-SOIC 490 3.70 2.37 MAX6336US23D3-TCT-ND_|2.3V, Ultra Low Voltage, Low Power, Reset Circuit SOT-143-4| 2.52 1.90 1.67 
Active-High/Low Reset, 4.65V Reset* MAX6336US23D3-TTR-ND | 2.3V, Ultra Low Voltage, Low Power, Reset Circuit SOT-143-4 3800.00/2,500 
MAX707ESA+-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 8-SOIC 6.36 4.80 3.08 MAX6338KUB+-ND Quad Voltage Monitor* 10-yMAX 6.49 490 2.87 
Active-High/Low Reset, 4.65V Reset* NEW! MAX6338LUB+-ND Quad Voltage Monitor* 10-yMAX 649 4.90 287 
MAX708CPA+-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 8-Dip 490 3.70 2.37 MAX63380UB+-ND Quad Voltage Monitor* 10-yMAX 649 490 287 
Active-High/Low Reset, 4.4V Reset* MAX6348UR46+TCT-ND 4.63V, Ultra LP Microprocessor Reset Circuit* SOT-23 2.36 1.78 1.56 
MAX708CSA+-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 8-SOIC 490 3.70 2.37 MAX6348UR46+TTR-ND 4.63V, Ultra LP Microprocessor Reset Circuit* SOT-23 3560.00/2,500 
Active-High/Low Reset, 4.4V Reset* MAX6355LSUT+TCT-ND Microprocessor Supervisor w/Multiple Reset Volt.* SOT-23-6 | 329 248 1.46 
MAX708ESA+-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 8-SOIC 6.36 4.80 3.08] | MAX6355LSUT+TTR-ND Microprocessor Supervisor w/Multiple Reset Volt.* SOT-23-6 3627.00/2,500 
Active-High/Low Reset, 4.4V Reset* NEW! MAX6364LUT31+TCT-ND | Low Power Microprocessor Supervisory Circuit* SOT-23-6 | 3.58 270 2.37 
MAX708SCSA+-ND MPU Supervisory Circuit Active-High/Low 2.93V 8-SOIC 5.30 4.00 2.56] | MAX6364LUT31+TTR-ND | Low Power Microprocessor Supervisory Circuit* SOT-23-6 5400.00/2,500 
Reset* ; MAX6369KA+TCT-ND Pin-Selectable Watchdog Timer* SOT-23-8 | 233 1.76 1.54 
MAX708SESA+-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit Active-) 8-SOIC 6.89 5.20 3.33) | MAX6412UK22+TCT-ND 2.188V, Low Power, Single Volt., MPU Reset Circuit | SOT-23-5| 2.17 1.64 1.44 
High/Low 2.93V Reset* NEW! : with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* 
MAX708TCSA+-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit Active- | 8-SOIC 5.30 4.00 2.56) | MAX6412UK22+TTR-ND | 2.188V, Low Power, Single Volt., MPU Reset Circuit | SOT-23-5 3280.00/2,500 
High/Low 3.08V Reset* NEW! : with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* 
MAX708TESA+-ND. Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit Active-] 8-SOIC 6.89 5.20 3.33) | MAX6413UK29+TCT-ND 2.925V, Low Power, Single Volt., MPU Reset Circuit | SOT-23-5| 217 1.64 1.44 
High/Low 3.08V Reset* NEW! with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* 
MAX709RCSA-ND Power Supply Monitor, 2.63V Reset B-SOIC | 2.86 216 1.39) | MAX6413UK29+TTR-ND | 2.925V, Low Power, Single Volt., MPU Reset Circuit | SOT-23-5 |  3280.00/2,500 
MAX709LCPA+-ND Power Supply Monitor, 4.65V Reset* 8-Dip 2.65 2.00 1.28 with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* 
MAX709LCSA+-ND Power Supply Monitor, 4.65V Reset* 8-SOIC 2.86 2.16 1.39} |MAX6414UK29+TCT-ND 2.925V, Low Power, Single Volt., MPU Reset Circuit | SOT-23-5 | 2.17 1.64 1.44 
MAX709MCPA+-ND Power Supply Monitor, 4.40V Reset* 8-Dip 265 2.00 1.28 with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* 
MAX791CPE+-ND High Perform Microprocessor Supervisory Circuit* 16-Dip 848 6.40 4.10 MAX6414UK29+TTR-ND 2.925V, Low Power, Single Volt., MPU Reset Circuit | SOT-23-5 3280.00/2,500 
MAX791CSE+-ND High Perform Microprocessor Supervisory Circuit* 16-SOIC 8.90 6.72 4.31 with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* 
MAX791ESE+-ND High Perform Microprocessor Supervisory 16-SOIC | 11.58 874 5.60 MAX6415UK+TCT-ND Adjustable, Low Power, MPU Reset Circuit with SOT-23-5 | 217 1.64 1.44 
Circuit* NEW! Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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MAX6415UK+TTR-ND Adjustable, Low Power, MPU Reset Circuit with SOT-23-5 3280.00/2,500 MAX6781LTB+TTR-ND Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 6-DFN 3920.00/2,500 
Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* MAX6841DUKDO+TCT-ND | 0.788V, Reset Circuit and Voltage Detector* SOT-23-5 | 2.76 2.08 1.82 
MAX6416UK+TCT-ND Adjustable, Low Power, MPU Reset Circuit with SOT-23-5 | 217 1.64 1.44) |MAX6841DUKDO+TTR-ND | 0.788V, Reset Circuit and Voltage Detector* SOT-23-5 3042.00/2,500 
Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* MAX6841FUKD3+TCT-ND | 1.050V, Reset Circuit and Voltage Detector* SOT-23-5 | 2.76 2.08 1.82 
MAX6416UK+TTR-ND Adjustable, Low Power, MPU Reset Circuit with SOT-23-5 3280.00/2,500 MAX6842HUKDO+TCT-ND__| 1.313V, Reset Circuit and Voltage Detector* SOT-23-5 2.76 2.08 1.82 
Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* MAX6842HUKDO+TTR-ND | 1.313V, Reset Circuit and Voltage Detector* SOT-23-5 3042.00/2,500 
MAX6417UK+TCT-ND. Adjustable, Low Power, MPU Reset Circuit with SOT-23-5 | 217 1.64 1.44 MAX6843UKD0+TCT-ND Adj., Reset Circuit and Voltage Detector* SOT-23-5 | 2.76 2.08 1.82 
Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* MAX6843UKD0+TTR-ND Adj., Reset Circuit and Voltage Detector* SOT-23-5 4160.00/2,500 
MAX6417UK+TTR-ND Adjustable, Low Power, MPU Reset Circuit with SOT-23-5 3280.00/2,500 MAX6844UKD3+TCT-ND Adj., Reset Circuit and Voltage Detector* SOT-23-5 | 2.76 2.08 1.82 
Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* MAX6844UKD3+TTR-ND Adjustable, Reset Circuit and Voltage Detector* SOT-23-5 4160.00/2,500 
MAX6418UK29+TCT-ND 2.925V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit | SOT-23-5 | 2.17 1.64 1.44] |MAX6845UKD3+TCT-ND Adjustable, Reset Circuit and Voltage Detector* SOT-23-5 | 2.76 2.08 1.82 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* MAX6845UKD3+TTR-ND Adjustable, Reset Circuit and Voltage Detector* SOT-23-5 4160.00/2,500 
MAX6418UK29+TTR-ND 2.925V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit | SOT-23-5 3280.00/2,500 MAX8213ACSE+-ND 2.7 to 11V Microprocessor Voltage Monitor* NEW! | 16-SOIC 7.23 546 3.20 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* MAX8215ESD+-ND Plus/Minus 5V/ Plus/Minus 12V MPU Volt. 14-SOIC 644 486 286 
MAX6419UK31+TCT-ND. 3.075V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit | SOT-23-5 2.17 1.64 = 1.44 Monitor* NEW! 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* MAX8216CSD+-ND Plus/Minus 5V/ Plus/Minus 15V MPU Volt. 14-SOIC 4.96 374 2.20 
MAX6419UK31+TTR-ND. 3.075V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit | SOT-23-5 3280.00/2,500 Monitor* NEW! 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* MAX8216ESD+-ND Plus/Minus 5V/ Plus/Minus 15V MPU Volt. 14-SOIC 644 486 2.86 
MAX6420UK29+TCT-ND. 2.925V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit | SOT-23-5 217 164 1.44 Monitor* NEW! 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* 
MAX6420UK29+TTR-ND. 2.925V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit | SOT-23-5 3280.00/2,500 
with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* 
MAX6421US26+TCT-ND 2.625V, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor |SOT-143-4| 2.17 1.64 1.44 
Adjustable Reset Timeout Delay* Digi-Key i Price) Each x: 
MAX6421US26+TTR-ND 2.625V, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor | SOT-143-4 3280.00/2,500 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Adjustable Reset Timeout Delay* DG201ACJ+-ND Quad SPST CMOS Normally Closed Analog Switch* 16-Dip 485 366 2.16 
MAX6423XS26+TCT-ND 2.625V, LP, MPU Reset Circuit w/Capacitor Adjustable} SC70-4 217 1.64 1.44} |DG201ACSE+-ND Quad SPST CMOS Normally Closed Analog 16-SOIC 482 364 2.60 
Reset Timeout Delay* Switch* NEW! 
MAX6423XS26+TTR-ND 2.625V, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor) SC70-4 3280.00/2,500 DG211CJ+-ND Quad SPST CMOS Normally Closed Analog Switch* 16-Dip 3.45 260 1.85 
Adjustable Reset Timeout Delay* DG211CSE+-ND Quad SPST CMOS Normally Closed Analog Switch* 16-SOIC 2.76 2.08 1.61 
MAX6425UK26+TCT-ND 2.625V, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor] SOT-23-5 | 2.17 1.64 1.44) |DG212CJ4-ND Quad SPST CMOS Normally Open Analog Switch* 16-Dip 3.45 2.60 1.85 
Adjustable Reset Timeout Delay* DG303ACWE+-ND Dual Analog CMOS Switch* 16-SOIC | 11.85 894 5.26 
MAX6425UK26+TTR-ND 2.625V, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor | SOT-23-5 3280.00/2,500 DG305ACJ-ND SPDT Low Power Analog CMOS Switch 14-Dip 6.47 488 2.87 
Adjustable Reset Timeout Delay* DG403CY+-ND Dual SPDT High Speed Analog Switch* 16-SOIC | 951 718 4.21 
MAX6457UKD3C+TCT-ND | High Voltage, Low Current Voltage Monitor* SOT-23-5 |] 286 2.16 1.89 DG403DJ+-ND Dual SPDT High Speed Analog Switch* 16-Dip 835 630 3.78 
MAX6457UKD3C+TTR-ND | High Voltage, Low Current Voltage Monitor* SOT-23-5 4320.00/2,500 DG403DY+-ND Dual SPDT High Speed Analog Switch* 16-SOIC | 10.02 7.56 5.40 
MAX6711LEXS+TCT-ND 4.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* $¢70-4 2.31 1.74 1.53 DG406CWI+-ND 16-Channel CMOS Analog Multiplexer* NEW! 28-SOIC | 13.09 9.88 7.06 
MAX6711LEXS+TTR-ND 4.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* $C70-4 3480.00/2,500 DG406DJ+-ND 16-Channel CMOS Analog Multiplexer* 28-Dip 1235 932 6.66 
MAX6711REXS+TCT-ND___|2.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* $¢70-4 231 1.74 1.53) | DG406EWI+-ND 16-Channel CMOS Analog Multiplexer* NEW! 28-SOIC | 17.01 12.84 9.18 
MAX6711REXS+TTR-ND | 2.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* $C70-4 3480.00/2,500 DG408DY+-ND 8-Channel CMOS Analog Multiplexer* NEW! 16-SOIC 769 580 4.14 
MAX6711SEXS+TCT-ND 2.93V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* $C70-4 2.31 1.74 1.53) | DG411DY+-ND Quad SPST Analog Switches* NEW! 16-SOIC 7.42 5.60 4.00 
MAX6711SEXS+TTR-ND 2.93V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* $C70-4 3480.00/2,500 DG412CUE+-ND Quad SPST Analog Switches* NEW! 16-TSSOP | 7.23 546 3.91 
MAX6711TEXS+TCT-ND 3.08V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* SC70-4 2.31 1.74 1.53] |DG413DY+-ND SPST, Quad Two Normally Closed and Two Normally Open| 16-SOIC 7.23 546 3.90 
MAX6711TEXS+TTR-ND 3.08V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* $¢70-4 3480.00/2,500 Analog CMOS Switch* 
MAX6711ZEXS+TCT-ND 2.32V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* $¢70-4 2.31 1.74 = 1.53 DG417LEUA+-ND 35-Ohm, SPST +3V Logic-Compatible, Normally Closed 8-MAX 345 260 1.53 
MAX6711ZEXS+TTR-ND 2.32V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* $C70-4 3480.00/2,500 Analog CMOS Switch* 
MAX6713LEXS+TCT-ND 4.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* $C70-4 231 1.74 1.53] |DG418DY+-ND Precision CMOS Analog Switch* 8-SOIC 3.26 246 1.75 
MAX6713LEXS+TTR-ND 4.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* $C70-4 3480.00/2,500 DG419CJ+-ND SPDT, One Normally Closed and One Normally Open 8-Dip 3.60 272 1.60 
MAX6713MEXS+TCT-ND | 4.38V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* $C70-4 2.31 1.74 1.53 Analog CMOS Switch* 
MAX6713MEXS+TTR-ND — |4.38V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* | SC70-4 3480.00/2,500 DG419CY+-ND SPDT, One Normally Closed and One Normally Open 8-SOIC 432 3.26 2.33 
MAX6713REXS+TCT-ND —|2.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* | SC70-4 | 231 1.74 1.53 Analog CMOS Switch* : 
MAX6713REXS+TTR-ND | 2.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* | SC70-4 3480.00/2,500 DG419DJ-ND SPOT, One Normally Closed and One Normally Open 8-Dip 3.79 2.86 2.04 
MAX6713SEXS+TCT-ND —_| 2.93V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* Sc70-4 | 231 1.74 1.53 Analog CMOS Switch . 
MAX6713SEXS+TTR-ND__| 2.93V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* | _SC70-4 3480.00/2,500 DG419DJ+-ND eg eMOS Suite: and One Normally Open 8-Dip 3.79 286 2.04 
MAX6713TEXS+TCT-ND 3.08V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* $¢70-4 2.31 1.74 1.53 
MAX6713TEXS+TTR-ND —_|3.08V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* | SC70-4 3480.00/2,500 DG419DY+-ND Phiaiog MOS SHES and One Normally Open B-SOIC | 456 344 2.45 
MAX6713ZEXS+TCT-ND 2.32V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* $¢70-4 2.31 1.74 = 1.53 aie é ‘< 7 
MAX6713ZEXS+TTR-ND | 2.32V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* | SC70-4 3480.00/2,500 DGSO6ACJ+-ND Monolithic GMOS Analog Multiplexer MEW! 28-Dip_| 13.65 10.30 7.36 
MAX6746KA29+TCT-ND | 2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable | SOT-23-8 | 2.86 2.16 1.89) |DGS08ACJ+-ND Monolithic CMOS Analog 1-to-8 Multiplexer* ; 16-Dip | 5.70 4.30 3.06 
Reset/Watchdog Timeout Delay* DGS508ACWE+-ND Monolithic CMOS Analog 1-to-8 Multiplexer* NEW! 16-SOIC 877 662 4.73 
MAX6746KA20sTTR-ND  |2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable | SOT-23-8 | 4320.00/2,500 DGS08ADY+-ND Monolithic CMOS Analog 1-to-8 Multiplexer* NEW! 16-SOIG | 6.76 5.10 3.64 
Reset/Watchdog Timeout Delay* DG509ACJ+-ND Monolithic CMOS Analog 2-to-8 Multiplexer* 16-Dip 5.70 4.30 3.06 
MAX6746KA46+TCT-ND | 4.625V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable | SOT-23-8| 2.86 216 1.89) |DGSO9ADY+-ND Monolithic CMOS Analog 2-to-8 Multiplexer* NEW! 16-SOIC_| 6.76 5.10 _3.64 
Reset/Watchdog Timeout Delay* HI6-0201-5-ND Quad SPST CMOS Analog Switch ne 16-SOIC 641 484 3.23 
MAX6746KA46+TTR-ND —_/ 4.625V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable | SOT-23-8 4320.00/2,500 |H5043CPE+-ND Dual SPOT General Purpose CMOS Analog Switch W6-Dip | 710 536 3.15 
Reset/Watchdog Timeout Delay* MAX301CPE-ND Powien PST) On Resistance Matched CMOS 16-Dip 458 346 247 
a ircuit wi i j 23+ witel 
MEETING FRsiatWalchion Tinea baad MONEE Pabienel| Seer, ae: Gear MAX301CSE+-ND pe Dual Low On Resistance Matched CMOS Switch | 16-SOIC | 5.51 416 2.97 
ba "eset Waichion Tinout mae Adlustable: | SO1-23-8 sicaaanitih MAX303CPE+-ND i Low On Resistance Matched CMOS Switch | 16-Dip 965 7.28 5.22 
See Te ND eRe aiWacned inet ae fdstanle’ | SOT=ES8') <0G SAG. 1 MAX303CSE+-ND Precision Dual Low On Resistance Matched CMOS Switch | 16-SOIC | 17.55 872 6.24 
MAX6747KA46+TTR-ND | 4.625V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable | SOT-23-8 4320.00/2,500 (SPOT)* ; ; 
Reset/Watchdog Timeout Delay* MAX303ESE+-ND Precision Dual Low On Resistance Matched CMOS Switch | 16-SOIC | 1216 9.18 5.40 
MAX6749KA+TCT-ND Adj., MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable SOT-23-8 | 2.86 2.16 1.89 (SPDT)* ; , 
Reset/Watchdog Timeout Delay* MAX305CPE+-ND Precision Dual, Matched CMOS Switches (DPST, NO)* 16-Dip 965 7.28 4.28 
MAX6749KA+TTR-ND Adj., MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable SOT-23-8 4320.00/2,500 MAX306CPI+-ND Precision 16-Channel High Perf. CMOS Analog Mux* 28-Dip | 11.53 870 6.21 
Reset/Watchdog Timeout Delay* MAX306CWI+-ND. Prec. 16-Channel High Performance CMOS Analog Mux* 28-SOIC_ | 15.90 12.00 8.58 
MAX6750KA29+TCT-ND | 2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable | SOT-23-8 | 3.58 2.70 2.37] |MAXS06EUI+-ND Precision 16-Ch. High Performance CMOS Analog Mux*  ] 28-TSSOP | 20.67 15.60 9.18 
Reset/Watchdog Timeout Delay* MAX307CPI-ND Prec. Dual 8-Ch. High Performance CMOS Analog Mux 28-Dip 11.53 870 6.21 
MAX6750KA29+TTR-ND | 2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable | SOT-23-8 5400.00/2,500 MAX3076PI+-ND Prec. Dual 8-Ch. High Performance CMOS Analog Mux* 28-Dip | 11.53 870 6.21 
Reset/Watchdog Timeout Delay* MAX307CWI+-ND. Prec. Dual 8-Ch. High Performance CMOS Analog Mux* 28-SOIC | 15.90 12.00 8.58 
MAX6751KA29+TCT-ND 2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable | SOT-23-8 | 3.58 2.70 2.37) |MAX307EWI+-ND Prec. Dual 8-Ch. High Perf. CMOS Analog Mux* NEW! 28-SOIC_| 20.67 15.60 9.18 
Reset/Watchdog Timeout Delay* MAX308CPE+-ND Prec. 8-Channel, High Performance CMOS Analog Mux* 16-Dip 747 5.64 4.04 
MAX6751KA29+TTR-ND 2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable | SOT-23-8 5400.00/2,500 MAX308CSE+-ND Prec. 8-Channel, High Performance CMOS Analog Mux* 16-SOIC 8.96 6.76 4.84 
Reset/Watchdog Timeout Delay* MAX308ESE+-ND Prec. 8-Channel, High Performance CMOS Analog Mux* 16-SOIC 933 7.04 414 
MAX6752KA46+TCT-ND 4.625V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable | SOT-23-8 | 3.58 2.70 2.37 MAX309CPE+-ND Prec. Dual 4-Ch. High Performance CMOS Analog Mux* 16-Dip 747 5.64 = 4.04 
Reset/Watchdog Timeout Delay* MAX309CSE+-ND Prec. Dual 4-Ch. High Performance CMOS Analog Mux* 16-SOIC 8.96 6.76 4.84 
MAX6752KA46+TTR-ND 4.625V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable | SOT-23-8 3948.75/2,500 MAX309ESE+-ND Prec. Dual 4-Ch. High Perf. CMOS Analog Mux* NEW! 16-SOIC 933 7.04 4.14 
Reset/Watchdog Timeout Delay* MAX310CPE+-ND CMOS RF/Video Mux* 16-Dip 17.25 13.02 7.66 
MAX6753KA46+TCT-ND 4.625V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable | SOT-23-8 | 3.58 2.70 2.37) |MAX312CSE+-ND CMOS, Analog Switch, Quad, SPST* NEW! 16-SOIC | 10.71 808 4.75 
Reset/Watchdog Timeout Delay* MAX312ESE+-ND CMOS, Analog Switch, Quad, SPST* NEW! 16-SOIC | 11.26 850 5.00 
MAX6753KA46+TTR-ND 4.625V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable | SOT-23-8 5400.00/2,500 MAX313CPE+-ND CMOS Analog Switch, Quad, SPST* NEW! 16-Dip 8.27 6.24 3.67 
Reset/Watchdog Timeout Delay* MAX313CSE+-ND CMOS Analog Switch, Quad, SPST* 16-SOIC | 10.71 808 4.75 
MAX6775LTA+TCT-ND Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 6-yDFN 2.07 1.56 1.37 MAX313CUE+-ND CMOS Analog Switch, Quad, SPST* NEW! 16-TSSOP 8.77 662 3.89 
MAX6775LTA+TTR-ND Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 6-yDFN 3120.00/2,500 MAX313ESE+-ND CMOS Analog Switch, Quad, SPST* NEW! 16-SOIC 11.26 850 5.00 
MAX6776LTA+TCT-ND Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 6-DFN 2.07. 1.56 1.37 MAX314CSE+-ND CMOS Analog Switch, Quad, SPST* NEW! 16-SOIC | 10.71 808 4.75 
MAX6776LTA+TTR-ND. Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 6-DFN 3120.00/2,500 MAX314ESE+-ND CMOS Analog Switch, Quad, SPST* NEW! 16-SOIC_ | 11.26 8.50 5.00 
MAX6777LT+TCT-ND Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 6-DFN 2.07 156 1.37 MAX317CSA-ND Precision SPST Normally Closed CMOS Analog Switch 8-SOIC 3.74 2.82 2.02 
MAX6777LT+TTR-ND Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 6-DFN 3120.00/2,500 MAX317CSA+-ND Precision SPST Normally Closed CMOS Analog Switch* 8-SOIC 3.74 282 2.02 
MAX6778XK+TCT-ND Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* SC70-5 2.07 1.56 1.37] |MAX318CPA+-ND Precision SPST Normally Open Analog Switch* 8-Dip 3.21. 242 1.74 
MAX6778XK+TTR-ND Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* $C70-5 3120.00/2,500 MAX318CSA+-ND. Precision SPST Normally Open Analog Switch* 8-SOIC 3.74 282 2.02 
MAX6779LTC+TCT-ND Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 6-)DFN 260 1.96 1.72 MAX319CPA+-ND. Precision SPDT CMOS Analog Switch* 8-Dip 4.29 3.24 2.31 
MAX6779LTC+TTR-ND Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 6-)DFN 3920.00/2,500 MAX319CSA+-ND Precision SPDT CMOS Analog Switch* 8-SOIC 474 3.58 2.56 
MAX6780LTB+TCT-ND Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 6-)DFN 260 1.96 1.72 MAX319ESA+-ND Precision SPDT CMOS Analog Switch* 8-SOIC 5.51 416 245 
MAX6780LTB+TTR-ND. Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 6-)DFN 3920.00/2,500 MAX323CPA+-ND Precision Single Supply, SPST Analog Switch* 8-Dip 2.97 2.24 1.32 
MAX6781LTB+TCT-ND Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 6-DFN 2.60 1.96 1.72 MAX323CSA+-ND. Precision Single Supply, SPST Analog Switch* 8-SOIC 3.26 246 1.57 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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MAXIM Digi@Reel (Cont.) MULTIPLEXERS MAXIM Digi@Reel (Cont.) MULTIPLEXERS 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX323ESA+-ND Precision Single Supply, SPST Analog Switch* NEW! 8-SOIC 4.21 3.18 2.04 MAX4639EUE+-ND Dual 4:1 Low Voltage Analog Multiplexer* NEW! 16-TSSOP | 4.58 346 2.03 
MAX325CSA+-ND Precision Single Supply, SPST Analog Switches* NEW! 8-SOIC 3.26 246 1.57 MAX4641EUA+-ND HS, Low Volt., Dual SPST CMOS Analog Switch* NEW! | 8-MAX 1.99 1.50 88 
MAX325ESA+-ND Precision Single Supply, SPST Analog Switches* NEW! 8-SOIC 4.21 3.18 2.04} | MAX4644EUT+TCT-ND | 4-Ohm, Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch* SOT-23-6 183 1.38 1.21 
MAX326CPE+-ND Quad SPST, Ultra-Low Leakage, CMOS Analog Switch* 16-Dip 8.69 6.56 4.37) |MAX4644EUT+TTR-ND | 4-Ohm, Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch* SOT-23-6 2760.00/2,500 
MAX326CSE+-ND Quad SPST, Ultra-Low Leakage, CMOS Analog Switch* 16-SOIC 9.54 7.20 4.80} |MAX4648EUT-TCT-ND |25-Ohm, SPST Analog Switch SOT-23-6 3.10 2.34 2.05 
MAX328CPE+-ND 8-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Multiplexer* 16-Dip 11.32 8.54 5.69} | MAX4648EUT+TCT-ND | 25-Ohm, SPST Analog Switch* SOT-23-6 3.10 2.34 2.05 
MAX328CWE+-ND 8-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Multiplexer* 16-SOIC | 12.43 9.38 6.26] | MAX4648EUT+TTR-ND | 25-Ohm, SPST Analog Switch* SOT-23-6 4680.00/2,500 
MAX328EWE+-ND 8-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Multiplexer* 16-SOIC | 14.71 11.10 8.82] |MAX4649EKA+TCT-ND | 45-Ohm, SPDT Analog Switch* SOT-23-8 3.39 256 2.24 
MAX329CPE+-ND Diff. 4-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Mux* 16-Dip 11.32 8.54 5.69} | MAX4649EKA+TTR-ND | 45-Ohm, SPDT Analog Switch* SOT-23-8 5120.00/2,500 
MAX329CWE+-ND Diff. 4-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Mux* 16-SOIC | 12.43 9.38 6.26] |MAX4659EUA+-ND High Current, SPDT CMOS Analog Switch* NEW! 8-MAX 4.27 3.22 1.89 
MAX333ACPP+-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch* 20-Dip 8.00 6.04 4.03} | MAX4660EUA+-ND High Current, SPDT CMOS Analog Switch* NEW! 8-"MAX-EP} 4.93 3.72 2.19 
MAX333ACUP+-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch* 20-TSSOP | 9.46 7.14 4.77) | MAX4661CAE+-ND 2.5-Ohm, Quad, SPST, CMOS Analog Switch* 16-SSOP 9.91 748 440 
MAX333ACWP+-ND | Quad SPDT CMOS Analog Switch* 20-SOIC | 10.34 7.80 5.20) |MAX4678EUE+-ND Quad SPST, CMOS Analog Switch* NEW! 16-TSSOP | 655 4.94 2.90 
MAX333AEUP+-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch* 20-TSSOP | 10.41 7.86 5.24) |MAX4684EUB+-ND 0.5-Ohm Low Voltage, Dual SPDT Analog Switch* MEW!) 10-MAX 3.50 264 1.55 
MAX333AEWP+-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch* 20-SOIC | 13.14 9.92 6.61 MAX4717EBC+TCT-ND | 300MHz Bandwidth Dual SPDT Analog Switch* 12-UCSP 2.73 2.06 1.81 
MAX333CPP+-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch* 20-Dip 7.21 5.44 3.63} + | MAX4685EUB+-ND 0.8-Ohm, Low-Voltage, Dual SPDT Analog Switch* 10-uMAX | 3.50 2.64 1.55 
MAX333CWP+-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch* 20-SOIC 9.30 7.02 4.68] |MAX4717EBC+TTR-ND | 300MHz Bandwidth Dual SPDT Analog Switch* 12-UCSP 4120.00/2,500 
MAX335CNG+-ND Serial Controlled, 8-Channel SPST Switch* 24-Dip 7410 5.36 3.44} |MAX4717EUB+-ND 300MHz Bandwidth Dual SPDT Analog Switch* NEW! 10-yMAX 2.73 2.06 1.22 
MAX335CWG+-ND Serial Controlled, 8-Channel SPST Switch* 24-SOIC 7.79 5.88 3.78] |MAX4729ELT+TCT-ND |3.5-Ohm Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch* 6-DFN 1.99 150 1.32 
MAX335EWG+-ND Serial Controlled, 8-Channel SPST Switch* 24-SOIC 8.59 6.48 3.89) |MAX4729ELT+TTR-ND |3.5-Ohm Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch* 6-DFN 3000.00/2,500 
MAX336CAI+-ND 16-Channel, Low-Leakage, CMOS Analog Multiplexer* 28-SSOP | 11.16 8.42 4.95) |MAX4780ETE+TCT-ND |0.7-Ohm Low-Voltage Quad 2:1 Analog Multiplexer* 16-TQFN 448 3.38 2.96 
MAX338CSE+-ND 8-Ch., Low-Leakage, CMOS Analog Multiplexer* NEW! 16-SOIC 6.89 5.20 3.06 MAX4780ETE+TTR-ND | 0.7-Ohm Low-Voltage Quad 2:1 Analog Multiplexer* 16-TOFN 6760.00/2,500 
MAX338ESE+-ND 8-Channel, Low-Leakage, CMOS Analog Multiplexer* 16-SOIC 8.19 6.18 4.36] |MAX4781ETE+TCT-ND |0.7-Ohm Low-Voltage Quad 2:1 Analog Multiplexer* 16-TOFN 413 312 273 
MAX339ESE+-ND 8-Ch., Low-Leakage, CMOS Analog Multiplexer* NEW! 16-SOIC 8.19 618 3.64 MAX4781ETE+TTR-ND | 0.7-Ohm Low-Voltage Quad 2:1 Analog Multiplexer* 16-TOFN 6240.00/2,500 
MAX349CAP+-ND 8-Channel, Serially Controlled, Low-Voltage Multiplexer* 20-SSOP 8.22 6.20 3.64) |MAX4782ETE+TCT-ND |0.7-Ohm CMOS Analog Switch/Multiplexer* 16-TOQFN 413 3412 2.73 
MAX351CPE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Closed* 16-Dip 6.60 4.98 2.93) | MAX4782ETE+TTR-ND |0.7-Ohm CMOS Analog Switch/Multiplexer* 16-TOFN 6240.00/2,500 
MAX351CSE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Closed* 16-SOIC 856 6.46 4.62] |MAX4927ETN+-ND 1000 Base-T, +15kV ESD Protected LAN Switch* 56-TOFN 5.72 4.32 2.54 
MAX352CPE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Open* 16-Dip 6.60 4.98 2.93 
MAX352CSE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Open* 16-SOIC 8.56 646 4.62 
MAX352ESE+-ND. Precision Quad SPST Analog Switch Normally Open* 16-SOIC 8.80 6.64 3.90 
MAX353CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch 2 N.C. and 2 N.0. 16-Dip 6.60 4.98 3.56 Tei Price Each 
MAX353CPE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch 2 N.C. and 2N.0.* 16-Dip 6.60 4.98 2.93] | Digi-Key Pe 
MAX353CSE+-ND —_| Precision Quad SPST Analog Switch 2N.C. and2N.0.* | 16-SOIC | 856 6.46 4.62) |PartNo. Description = Pkg. 1 25 100 
MAX354CWE+-ND —_| Single 8-Channel Fault Protected Analog Multiplexer* 16-SOIC | 10.84 8.18 5.25] |ICL7107CPL+-ND 3-1/2 Digit A/D Converter* 40-Dip ] 12.16 9.18 5.40 
MAX354EWE+-ND Single 8-Channel Fault Protected Analog Mux.* NEW! | 16-SOIC | 11.93 9.00 5.29) |ICL7109CPL+-ND 12-Bit ADC with Tri-State Binary Outputs* 40-Dip | 13.04 9.84 6.31 
MAX355CPE+-ND Dual 4-Channel Fault Protected Analog Multiplexer* 16-Dip_ | 10.84 8.18 5.25) | ICL7129ACPL+2-ND 4-1/2 Digit ADC Multiplexer Driver* 40-Dip 15.53 11.72 7.81 
MAX355CWE+-ND Dual 4-Channel Fault Protected Analog Multiplexer* 16-SOIC | 10.84 8.18 5.25] | ICL7135CPI+-ND 4-1/2 Digit ADC with Multiplexed BCD 28-Dip 13.04 9.84 7.03 
MAX358CPE+-ND Fault Protected 8-Channel Multiplexer* 16-Dip | 10.84 818 5.25 Outputs* NEW! F 
MAX358CWE+-ND __| Fault Protected 8-Channel Multiplexer* 16-SOIC | 1084 818 5.25] |ICL7137CPL+-ND Low Power, 3-1/2 Digit ADC* 40-Dip__| 12.16 9.18 5.89 
MAX358EWE+-ND | Fault Protected 8-Channel Multiplexer* NEW! 16-SOIC | 11.93 9,00 5.29] | ICL76G0CSA+-ND CMOS Switch Capacitor Voltage Converter* B-SOIG | 286 216 1.54 
MAX359CPE+-ND Fault Protected Differential 4-Channel Multiplexer* 16-Dip | 10.84 818 5.25] |ICL7660ESA+-ND Switched-Capacitor Voltage Converter* 8-SOIC 441 3.40 2.21 
MAX359CWE+-ND Fault Protected Differential 4-Channel Multiplexer* 16-SOIC | 10.84 8.18 5.25] | ICL7662CBA+-ND CMOS Voltage Converter* NEW! 8-SOIC 3.76 2.84 2.19 
MAX361CSE+-ND Prec. Quad SPST Analog Switch N/C 3-Ohm Tolerance* 16-SOIC 7.00 5.28 3.79 ICL7662CBD+-ND CMOS Voltage Converter* NEW! 14-SOIC 3.76 2.84 2.19 
MAX364CPE+-ND Prec. Quad SPST Analog Switch N/C 2-Ohm Tolerance* 16-Dip 3.42 2.58 1.99) |ICL7662CPA+-ND CMOS Voltage Converter* 8-Dip 3.42 2.58 1.99 
MAX364CSE+-ND Prec. Quad SPST Analog Switch N/C 2-Ohm Tolerance* 16-SOIC 3.42 258 1.85 ICL7662EBA+-ND CMOS Voltage Converter* NEW! 8-SOIC 472 356 2.75 
MAX365CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/O 2-Ohm Tolerance| _16-Dip 3.42 2.58 1.85 ICL7662EBD+-ND CMOS Voltage Converter* NEW! 14-SOIC 472 356 2.75 
MAX365CSE+-ND Prec. Quad SPST Analog Switch N/O 2-Ohm Tolerance* 16-SOIC 3.42 258 1.85 ICL7662EPA+-ND CMOS Voltage Converter* NEW! 8-Dip 453 342 2.63 
MAX366ESA+-ND Single-Line Circuit Protector* NEW! 8-SOIC 5.09 384 2.25 ICL7665ACPA+-ND Under/Over Voltage Detector* 8-Dip 4.93 3.72 2.38 
MAX378CPE+-ND High Voltage, Fault Protected Analog Multiplexer* 16-Dip 15.90 12.00 7.05 ICL7665ACSA+-ND Under/Over Voltage Detector* 8-SOIC 6.43 4.10 2.93 
MAX388CPN-ND 8-Channel, High Voltage, Fault-Protected Multiplexer 18-Dip 17.33 13.08 8.39 ICL7665AESA+-ND Under/Over Voltage Detector* NEW! 8-SOIC 6.02 4.54 3.24 
MAX391CSE+-ND Precision, Quad, SPST Analog Four N.C. Switches* 16-SOIC 429 3.24 2.08 ICM7212AMIPL+-ND 4-Digit Display Decoder/Driver* 40-Dip 5.75 4.34 2.79 
MAX392CSE+-ND Prec., Quad, SPST Analog Four N.O. Switches* NEW! 16-SOIC 4.29 3.24 2.08) | ICM7217AIPI+-ND 4-Digit Presettable Up/Down Counter* 28-Dip 13.86 10.46 6.15 
MAX393CSE+-ND Precision, Quad, SPST Analog Two Normally Open Two 16-SOIC 4.29 3.24 2.08 ICM7217CIPI-ND 4-Digit Presettable Up/Down Counter 28-Dip 13.86 1046 6.15 
Normally Closed Switches* NEW! ICM7218AIPI+-ND 8-Digit Multiplexer LED Decoder/Driver* 28-Dip 11.74 8.86 6.00 
MAX394CPP+-ND Low Voltage Quad SPDT CMOS Analog Switch* 20-Dip 9.09 6.86 4.03) |ICM7218AIQl+-ND 8-Digit Multiplexer LED Decoder/Driver* NEW! 28-PLCC | 1291 974 5.70 
MAX394CWP+-ND | Low Voltage Quad SPDT CMOS Analog Switch* 20-SOIG | 11.71 8.84 5.90] | \CM7218BIPI+-ND 8-Digit Multiplexer LED Decoder/Driver* 28-Dip | 11.74 886 5.19 
MAX396CAI+-ND Precision, 16-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux* | 28-SSOP | 15.85 11.96 8.54 ICM7218CIPI+-ND 8-Digit Multiplexer LED Decoder/Driver* 28-Dip 11.74 886 5.19 
MAX398ESE+-ND Precision, 8-Channel CMOS Analog Multiplexer* NEW! 16-SOIC | 10.84 818 5.85 ICM72241PL+-ND 4-1/2 Digit Counter/Decoder/Driver* 40-Dip 18.23 13.76 8.05 
MAX399ESE+-ND. Prec., 4-Channel Dual CMOS Analog Multiplexer* NEW! | 16-SOIC | 10.84 818 5.85 ICM72421PA+-ND. Fixed Timer/Counter* 8-Dip 3.79 286 1.98 
MAX1607ESA+-ND USB Current-Limited Switch* NEW! 8-SOIC 2.20 1.66 98 ICM7250IPE+-ND Programmable RC Timer* 16-Dip 541 4.08 2.72 
MAX1693EUB+-ND USB Current-Limited Switch* NEW! 10-yMAX 2.20 1.66 98 ICM75551PA+-ND. CMOS General Purpose Timer* 8-Dip 249 188 1.25 
MAX4051ACPE+-ND__| 8-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* 16-Dip 437 3.30 2.11 ICM75551SA+-ND. CMOS General Purpose Timer* NEW! 8-SOIC 220 1.66 1.10 
MAX4051ACSE+-ND | 8-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch 16-SOIC 405 3.06 1.96 ICM7556IPD+-ND Dual General Purpose RC Timer* 14-Dip 3.76 2.84 1.67 
Wace 0 (eo Sues arouse EW | ease | Gk set lwesgs-t0,__ [Delco Pe ft woot | oe oe is 
ar . : - é i : I MAX274BCWI+-ND 8th-Order Analog Filter* 28-SOIC 13.62 10.28 6.59 
MAX4052ACEE+-ND | Dual 4-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* | 16-0SOP | 4.82 364 234] |mayovaBcWeND ath-Order Analog Filter Se cOIee [dae si0 04: ese 
MAX4052AEEE+-ND _| Dual 4-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* | _16-QSOP. 6.28 474 3.04 MAX275BCPP-ND 4th-Order Analog Filter 20-Dip 851 642 441 
MAX4053ACEE+-ND =| Low Volt., CMOS Three SPDT Analog Switches* NEW! 16-QSOP 482 364 2.34 4 e ilter® Di i ‘ i 
i MAX275BCPP+-ND 4th-Order Analog Filter 20-Dip 8.51 642 3.78 
MAX4053ACSE+-ND | Low Volt., CMOS Three SPDT Analog Switches* NEW! 16-SOIC 405 3.06 1.96 4 e ‘Htor® e 
- 4 MAX275BCWP+-ND 4th-Order Analog Filter 20-SOIC 8.51 6.42 3.78 
MAX4066CPD+-ND Low-Voltage, Quad, SPST, CMOS Analog Switch* 14-Dip 2.28 1.72 1.10 5 Fi ‘Hter® 7 7" 
: : 4 MAX275BEWP+-ND 4th-Order Analog Filter* NEW! 20-SOIC 11.02 8.32 4.90 
MAX4311EEE+-ND Low Power, Single Multichannel Video Mux/Amp* NEW!| 16-QSOP 7.39 558 3.28 MAX280CWE+-ND 5th-Order Zero-Error, Butterworth Switched Cap 16-SOIC 41.50 868 6.19 
MAX4312ESE+-ND Low Power, Single Multichannel Video Mux/Amp* NEW!| 16-SOIC_| 11.16 842 4.95 Lowpass Filter* ¢ ° . . 
MAX4313ESA+-ND Low Power, Single Multichannel Video Mux/Amp* NEW!) 8-SOIC | 5.51 4.16 2.45) |/waxogiacpAs-ND ‘| 5th-Order Zero Error, Bessel Lowpass Filter* 8-Dip | 14.02 10.58 7.31 
MAX4456CPL+-ND 8x8 Video Crosspoint Switch* NEW! 40-Dip 24.99 18.86 11.09 2 - i ¢ 
aes MAX281ACWE-ND 5th-Order Zero Error, Bessel Lowpass Filter 16-SOIC 14.02 10.58 6.79 
MAX4526CSA+-ND Phase-Reversal Analog Switch 8-SOIC 5.70 4.30 2.53 si - ‘iltar® f 
‘i ; Fa ig MAX281ACWE+-ND. 5th-Order Zero Error, Bessel Lowpass Filter 16-SOIC 14.02 10.58 7.31 
MAX4533CAP+-ND Quad, Rail-to-Rail, Fault-Protected SPDT Analog Switch 20-SSOP 8.51 642 3.78 5 = Tter® E 
MAX281AEWE+-ND 5th-Order Zero Error, Bessel Lowpass Filter 16-SOIC 18.23 13.76 8.09 
MAX4537ESE-ND Quad, Low-Voltage, SPST Analog Switch 16-SOIC_| 2.84 214 1.26] | maxogicPAs-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Capacitor Filter* 8-Dip 814 614 3.60 
MAX4542EUA+-ND Dual SPST NC Low-Voltage Analog Switch* 8-yMAX 1.64 = 1.24 73 y a - iat p ‘tat Ni ‘ ‘ i 
; a MAX291EPA+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-Dip 10.57 7.98 4.68 
MAX4544CPA-ND Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch 8-Dip 1.56 1.18 70 i a ‘ e ‘tart i 
aie . MAX291ESA+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-SOIC 10.57 7.98 4.68 
MEARE Cuz SPDT Low-Voltage Analog Switch B Dip | 156 1.18 69) | axooiGSAs-ND sth-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! asolc_| 814 614 3.60 
MAX4544CSA+-ND Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch* 8-SOIC 156 1.18 70 paseo jae 7 : ; : 
ada MAX291CWE+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 16-SOIC 8.53 6.44 3.78 
MAX4544ESA+-ND Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch 8-SOIC 1.56 1.18 70 MAX291EWE+-ND 8th-Order. L Switched-Cap. Filter* NEW! 16-SOIC 4108 836 492 
MAX4544EUT+TCT-ND | Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch* S0T-23-6 | 1.67. 1.26 1.11 oa ee (cer, OW pass: SWINE ape Ter : noe : : : 
MAX4544EUT+TTR-ND | Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch* S0T-23-6 | 2520.00/2,500 Herta st ha runes awit ae New peor ee at or 
MAX4545CAP+-ND | Four N.O. SPST Low Voltage RF/Video Switch NEW! | 20-SSOP | 6.44 4.86 2.86 2 PGE, BOWPERS, cen e me EET ’ : 3 : 
4 j i i Vi j * e MAX292CWE+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 16-SOIC 8.53 6.44 3.78 
MAX4549EAX+-ND Serially Cont., Triple 3x2 Audio/Video Crosspoint Switch 36-SSOP 761 574 3.38 i ae 
4 2 diracti : itch* e MAX292EWE+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 16-SOIC 11.08 836 4.92 
MAX4567CSE+-ND Dual SPDT Low-Voltage, Bidirectional RF/Video Switch 16-SOIC 440 3.32 1.95 ‘ t 
5 a 7 ach* 7 MAX293CPA+-ND. 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-Dip 8.59 648 3.82 
MAX4582ESE+-ND Low-Voltage, CMOS Analog Multiplexer/Switch 16-SOIC 1.72 1.30 wid ; bee 7 
MAX4599EXT4TCT-ND | Low-Voltage, Single-Supply SPDT Analog Switch* sc70-6 | 156 1.18 1.04) |MAX293CSA+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter” NEW! 8-SOIC 8.59 6.48 3.82 
Ef -) inale- itch* | MAX293CWE+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 16-SOIC 9.06 684 4.01 
MAX4599EXT+TTR-ND | Low-Voltage, Single-Supply SPDT Analog Switch $C70-6 2360.00/2,500 i H ~ 
MAX4614CSD+-ND | Quad SPST Low-Volt., High Speed CMOS Analog Switch* | 14-SOIC | 2.33 1.76 1.04] |MAX293EPA+-ND Sth Order, Lowpass, switched: Gap: Fist’ NEWT 8-Dip 11.21 846 4.97 
MAX4617CUE+-ND__|8-Channel, High Speed, Low-Voltage, CMOS Analog Mux* | 16-TSSOP_|_2.70 2.04 1.23] |MAX293EWE+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! W6-SOIC | 11.77 8.88 5.22 
MAX4618CSE+ND | Dual 4-Channel HS, Low-Voltage, CMOS Analog Mux* 16-SOIc | 2.39 1.80 1.06] |MAX295CSA+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-SOIC 814 6.14 3.60 
MAX4619CPE+-ND —_| Triple SPDT, HS, Low-Voltage, CMOS Analog Switch* 16-Dip 239 1.80 1.08] |MAX295CWE+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 16-SOIC 8.53 6.44 3.78 
MAX4619CSE+-ND —_| Triple SPDT, HS, Low-Voltage, CMOS Analog Switch* 16-SOIC | 239 1.80 1.08] |MAX295ESA+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter” NEW! 8-SOIC 10.57 7.98 4.68 
MAX4622CSE+-ND SPDT Dual 5-Ohm Analog Switch* 16-SOIC 5.25 3.96 2.33) |MAX295EWE+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 16-SOIC 11.08 8.36 4.92 
MAX4622ESE+-ND SPDT Dual 5-Ohm Analog Switch* 16-SOIC 578 436 2.57 MAX296CSA+-ND. 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter’ NEW! 8-SOIC 8.14 614 3.60 
MAX4624EUT+TCT-ND | 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch* | SOT-23-6 | 2.65 2.00 1.75) | MAX296CWE+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 16-SOIC | 853 6.44 3.78 
MAX4624EZT+TCT-ND | 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch* | TSOT-23-6] 2.65 2.00 1.75] |MAX296ESA+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-SOIC | 10.57 7.98 4.68 
MAX4624EZT+TTR-ND | 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch* | TSOT-23-6 |  4000.00/2,500 MAX296EWE+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 16-SOIG | 11.08 836 4.92 
MAX4625EUT-TCT-ND | 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch | SOT-23-6 | 2.65 2.00 1.75] |MAX297CSA+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-SOIC 8.59 6.48 3.82 
MAX4625EUT+TCT-ND | 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch* | SOT-23-6 |_2.65 2.00 __1.75| _ | MAX297CWE+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 16-SOIC 9.06 6.84 4.01 
MAX4625EUT+TTR-ND | 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch* | SOT-23-6 4000.00/2,500 MAX297ESA+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-SOIC 11.21 846 4.97 
MAX4626EUK+TCT-ND | 0.5-Ohm, Low-Volt. Single-Supply SPST Analog Switch* | SOT-23-5 | 2.52 1.90 1.67} |MAX542AESD+-ND 16-Bit, 5V Serial-Input, Voltage-Output DAC* NEW! 14-SOIC | 65.51 49.44 31.70 
MAX4626EUK+TTR-ND | 0.5-Ohm, Low-Volt. Single-Supply SPST Analog Switch* | SOT-23-5 3800.00/2,500 MAX674ESA+-ND 10V Precision Voltage Reference* NEW! 8-SOIC 11.13 840 5.39 
MAX4634EUB+-ND 4-Ohm, Low-Voltage 4-Channel, CMOS Analog Mux* 10-"MAX 2.89 218 1.28 MAX675ESA+-ND 5V Precision Voltage Reference* NEW! 8-SOIC 11.13 840 5.39 
MAX4636EUB+-ND 4-Ohm, Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch* 10-MAX 2.76 2.08 1.22} +|MAX873AESA+-ND 2.5V, Low Power, Low Drift, Prec. Volt. Ref.* NEW! 8-SOIC 17.73 13.38 7.87 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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MAAXIAA digi@nee! (Cont.) intecraTeD circuits) “VIALAIAAL nigi@reel’ (Cont.) INTEGRATED CIRCUITS 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. al 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
MAX873BESA+-ND 2.5V, Low Power, Low Drift, Prec. Volt. Ref.* NEW! 8-SOIC 9.75 7.36 4.33) |MAX6816EUS+TTR-ND | Single CMOS Switch Debouncer, ESD Protected* SOT-143-4 3560.00/2,500 
MAX875BESA+-ND 5V, Low Power, Precision Voltage Reference* NEW! 8-SOIC 975 7.36 4.33 MAX6817EUT+TCT-ND__| Dual CMOS Switch Debouncer, ESD Protected* SOT-23-6 3.52 266 2.33 
MAX1406CPE+-ND 230kbps, 3 Transmitters/3 Receivers, ESD Protected* 16-Dip 3.07 2.32 1.36 MAX6817EUT+TTR-ND | Dual CMOS Switch Debouncer, ESD Protected* SOT-23-6 5320.00/2,500 
MAX1406CWE+-ND 230kbps, 3 Transmitters/3 Receivers, ESD Protected* 16-SOIC 3.07 2.32 1.36 MAX6818EAP+-ND Octal, CMOS Switch Debouncer, ESD Protected* 20-SSOP 745 5.95 3.97 
MAX1452AAE+-ND Precision Sensor Signal Conditioner* NEW! 16-SSOP 20.62 15.56 9.11 MAX6819UT+TCT-ND Power Supply Sequencer* SOT-23-6 437 3.30 2.89 
MAX1470EUI+-ND 315MHz ASK Superheterodyne Receiver* NEW! 28-TSSOP 490 3.70 2.18 MAX6819UT+TTR-ND Power Supply Sequencer* SOT-23-6 6600.00/2,500 
MAX1472AKA+TCT-ND | 300MHz/450MHz Low Power, ASK Transmitter* SOT-23-8 3.13 2.57 2.04) | MAX6820UT+TCT-ND Power Supply Sequencer* SOT-23-6 3.58 2.70 2.37 
MAX1472AKA+TTR-ND ) 300MHz/450MHz Low Power, ASK Transmitter* SOT-23-8 4720.00/2,500 MAX6820UT+TTR-ND Power Supply Sequencer* SOT-23-6 5400.00/2,500 
MAX1473EUI+-ND 315MHz/433MHz ASK Superheterodyne Receiver* 28-TSSOP 546 4.12 2.64] |MAX6902ETA+TCT-ND | SPI-Compatible Real-Time Clock* 8-TDFN 5.35 4.04 3.54 
MAX1479ATE+-ND 300MHz/450MHz Low Power, ASK/FSK Transmitter* | 16-TQFN-EP | 3.15 2.38 1.53) |MAX6902ETA+TTR-ND | SPI-Compatible Real-Time Clock* 8-TDFN 8080.00/2,500 
MAX1585ETJ+-ND 5-Channel Slim DSC Power Supply* 32-TQFN 7.08 5.34 3.15) |MAX6951CEE+-ND Serial Interface 8-Digit LED Display Driver* NEW! 16-QSOP-EP | 12.69 9.58 5.61 
MAX1856EUB+-ND Wide Input Range, Sync. PWM SLIC Power Supply* 10-pMAX 4.27 3.22 1.90} |MAX6951EEE+-ND Serial Interface 8-Digit LED Display Driver* NEW! 16-QSOP-EP | 16.09 12.14 7.11 
MAX1951ESA+-ND 2A PWM Step-Down DC/DC Regulator* 8-SOIC 4.21 318 1.87) |MAX6954AAX+-ND 4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver 36-SSOP 24.04 18.14 11.34 
MAX1999EEI+-ND High Efficiency, Quad Output, Main Pwr Supply Cont.* | _28-QSOP. 12.59 9.50 5.56 with I/O Expander and Key Scan* 
MAX2016ETI+-ND Dual Logarithmic Detector/Controller* NEW! 28-TQFN-EP | 28.20 21.28 12.45 MAX6954APL-ND 4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver 40-Dip 24.04 18.14 11.34 
MAX2021ETX+-ND High Dynamic Range, Direct Up/Down Conversion 36-TQFN-EP | 14.26 10.76 6.30 with I/O Expander and Key Scan 
Quad 750MHz to 1200MHz Mod/Demod* MAX6955AAX+-ND 2-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver 36-SSOP. 24.04 18.14 11.34 
MAX2022ETX+-ND High Dynamic Range, Direct Up Conversion 1500MHz | 36-TQFN-EP | 14.26 10.76 6.30 with I/O Expander and Key Scan* 
to 2500MHz Quad Modulator* MAX6956AAI+-ND 2-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port or 28-Port, 28-SSOP 8.16 6.16 3.85 
MAX2027EUP+D-ND IF Digitally Controlled Variable-Gain Amp* 28-TSSOP | 13.57 10.24 6.00 LED Display Driver and 1/0 Expander* 
MAX2058ETL+-ND 700MHz to 1200MHz High Linearity, SP! Controlled 40-TOFN-EP | 22.79 17.20 10.07) |MAX6956AAX+-ND 2-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port or 28-Port, 36-SSOP 10.10 7.62 4.46 
DVGA with Integrated Loopback Mixer* LED Display Driver and 1/0 Expander* NEW! 
MAX2059ETL+-ND 1700MHz to 2200MHz High Linearity, SPI Controlled | 40-TQFN-EP | 22.79 17.20 10.07) |MAX6957AAI+-ND 4-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port, 28-SSOP 8.16 6.16 3.85 
DVGA with Integrated Loopback Mixer* LED Display Driver and 1/0 Expander* 
MAX3001EEUP+-ND 1.2V to 5.5V, 4Mbps, 8-Channel Level Translator* 20-TSSOP 3.95 2.98 1.75] |MAX6957AAX+-ND 4-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port, 36-SSOP 10.10 7.62 4.46 
MAX3002EUP+-ND 1.2V to 5.5V, 20Mbps, 8-Channel Level 20-TSSOP 3.95 298 1.75 LED Display Driver and 1/0 Expander* NEW! 
Translator* NEW! MAX6974ATL+-ND 24-Output PWM LED Drivers* 48-TQFN-EP | 25.47 19.22 11.31 
MAX3371EXT+TCT-ND |) 1)1/A, 2Mbps, Low Voltage Level Translator* $C70-6 2.20 1.66 1.46} |MAX697SATL+-ND 24-Output PWM LED Drivers* 48-TQFN-EP | 25.47 19.22 11.31 
MAX3371EXT+TTR-ND | 1pA, 2Mbps, Low Voltage Level Translator* $C70-6 3320.00/2,500 MAX7032ATJ+-ND Low Cost, Programmable, ASK/FSK Transceiver* 32-TQFN-EP 9.54 7.20 4.80 
MAX3378EEUD+-ND 1p/A, 16Mbps, Low Voltage Level Tranlastor* NEW! | 14-TSSOP 2.94 2.22 1.31 MAX7042ATJ+-ND Low Power, FSK Superheterodyne Receiver* 32-TOQFN-EP 5.72 432 277 
MAX3391EEUD+-ND 1uA, 16Mbps, Low Voltage Level Tranlastor* NEW! 14-TSSOP 294 222 1.31 MAX7044AKA+TCT-ND | High Efficiency, ASK Transmitter* SOT-23-8 3.45 260 2.15 
MAX3535ECWI+-ND 38V to 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 28-SOIC 13.14 992 6.37) |MAX7044AKA+TTR-ND | High Efficiency, ASK Transmitter* SOT-23-8 5200.00/2,500 
MAX3646ETG+-ND 155Mbps to 622Mbps SFF/SFP Laser Driver* NEW! 24-TQFN 6.30 4.00 2.35} |MAX7219CNG+-ND Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed* 24-Dip 10.81 816 5.44 
MAX3656ETG+-ND 155Mbps to 2.5Gbps Burst-Mode Laser Driver* 24-TOFN 5.11 3.86 2.96] |MAX7219CWG+-ND Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed* 24-SOIC 10.81 816 5.44 
MAX3656ETG+TCT-ND | 155Mbps to 2.5Gbps Burst-Mode Laser Driver* 24-TOFN 5.30 4.00 3.50] |MAX7219ENG+-ND Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed* 24-Dip 14.05 10.60 7.32 
MAX3656ETG+TTR-ND | 155Mbps to 2.5Gbps Burst-Mode Laser Driver* 24-TOQFN 5850.00/2,500 MAX7219EWG+-ND Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed* 24-SOIC 14.05 10.60 6.21 
MAX3668EHJ+-ND 3.3V, 622Mbps SDH/Sonet Laser Driver* NEW! 32-TQFP 13.38 1010 5.91 MAX7221CNG+-ND Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Driver* 24-Dip 10.81 816 4.78 
MAX3735AETG+-ND 2.7Gbps, Low Power SFP Laser Driver* NEW! 24-TQFN-EP | 6.63 5.00 2.93 MAX7221CWG+-ND Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Driver* 24-SOIC 10.81 816 5.44 
MAX3738ETG+-ND 155Mbps to 4.25Gbps SFF/SFP Laser Driver* NEW! | 24-TQFN-EP | 5.30 4.00 2.36| + | MAX7221EWG+-ND Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Driver* NEW!| — 24-SOIC 16.88 12.74 7.46 
MAX3740AETG+-ND 3.2Gbps SFP VCSEL Driver* NEW! 24-TOFN 11.37 8.58 = 5.02) | MAX7301AAI+-ND 4-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port, 28-SSOP 7.05 532 3.12 
MAX3747AEUB+-ND 155Mbps to 3.2Gbps, Low Power Amp* NEW! 10-yMAX 5.30 4.00 2.35 1/0 Expander* NEW! 
MAX3766EEP+-ND 622Mbps LAN/WAN Laser Driver* NEW! 20-QSOP 10.34 7.80 4.57} |MAX7301AAX+-ND 4-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port, 36-SSOP 888 6.70 3.92 
MAX3815CCM+D-ND TMDS Digital Video Equalizer* NEW! 48-TQFP-EP | 11.87 896 5.27 1/0 Expander* NEW! 
MAX3869EHJ+-ND. +3.3V, 2.5Gbps SDH/SONET Laser Driver* 32-TQFP 23.66 17.86 13.67) | MAX7301ATL+-ND 4-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port, 40-TOFN 941 7.10 4.16 
MAX4000EUA+-ND 2.5GHz, 45dB RF-Detecting Controller* NEW! 8-MAX 3.39 256 1.51 1/0 Expander* NEW! 
MAX4002EUA+-ND 2.5GHz, 45dB RF Detecting Controller* 8-MSOP 3.39 256 2.11 MAX7400CSA+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-SOIC 5.96 450 2.65 
MAX4003EUA+-ND 100MHz to 2500MHz, 45dB RF Detector* 8-MSOP 246 186 1.09 MAX7400ESA+-ND. 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-SOIC 6.84 5.16 3.04 
MAX4016ESA+-ND HS, Single Op Amp with Rail-to-Rail Output* NEW! 8-SOIC 2.92 2.20 1.29) |MAX7401ESA+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-SOIC 6.84 516 3.04 
MAX4017ESA+-ND. HS, Single Buffer with Rail-to-Rail Output* NEW! 8-SOIC 3.31 2.50 1.48) | MAX7403ESA+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-SOIC 6.84 5.16 3.04 
MAX4018EEE+-ND High Speed, Triple Op Amp with Rail-to-Rail Output* 16-QSOP 477 3.60 2.12] | MAX7408EUA+-ND 5th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-yMAX 4.69 3.54 2.09 
MAX4018ESD+-ND HS, Triple Op Amp with Rail-to-Rail Output* NEW! 14-SOIC 477 3.60 2.12] |MAX7409EUA+-ND 5th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-yMAX 469 3.54 2.09 
MAX4020ESD+-ND High Speed, Quad Op Amp with Rail-to-Rail Output* 14-SOIC 543 410 2.41 MAX7410EUA+-ND. 5th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-/MAX 469 3.54 2.09 
MAX4028EUE+TCT-ND | Video Multiplexer Amp with Input Clamps* 16-TSSOP 5.19 3.92 3.43] | MAX7411EUA+-ND 5th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-uMAX 4.69 3.54 2.09 
MAX4028EUE+TTR-ND_| Video Multiplexer Amp with Input Clamps* 16-TSSOP. 7840.00/2,500 MAX7412EUA+-ND 5th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-yMAX 469 354 2.09 
MAX4029EUP+TCT-ND | Video Multiplexer Amp with Input Clamps* 20-TSSOP 6.20 4.68 4.10) |MAX7413EUA+-ND 5th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-yMAX 469 3.54 2.09 
MAX4029EUP+TTR-ND_ | Video Multiplexer Amp with Input Clamps* 20-TSSOP 9360.00/2,500 MAX7414EUA+-ND 5th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-yMAX 4.69 3.54 2.09 
MAX4090AAXT+TCT-ND |+3V/+5V, 6dB Video Buffer* $C70-6 1.22 92 81 MAX7419EUA+-ND 5th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-MAX 7.95 6.00 3.53 
MAX4090AAXT+TTR-ND |+3V/+5V, 6dB Video Buffer* $C70-6 1840.00/2,500 MAX7420EUA+-ND 5th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-MAX 7.95 6.00 3.53 
MAX4271ESA+-ND 3V to 12V Current-Limiting Hot Swap Cont.* NEW! 8-SOIC 4.61 3.48 2.05) |MAX7421EUA+-ND 5th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-MAX 7.95 6.00 3.53 
MAX4272ESA+-ND 3V to 12V Current-Limiting Hot Swap Cont.* NEW! 8-SOIC 485 3.66 2.15] |MAX7422EUA+-ND 5th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-yMAX 7.95 6.00 3.53 
MAX5431AEUB+-ND 15V Digitally Prog. Precision Voltage Divider for PGAs | 10-uMAX | 13.99 10.56 6.18] |MAX7423EUA+-ND 5th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-yMAX 7.95 6.00 3.53 
MAX5932ESA+-ND Positive High-Voltage, Hot-Swap Controller* 8-SOIC 4.66 3.52 2.26] |MAX7424CUA+-ND 5th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-MAX 6.31 4.76 2.80 
MAX5947BESA+-ND Positive High-Voltage, Hot-Swap Controller* 8-SOIC 5.09 3.84 2.46] |MAX7424EUA+-ND 5th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-MAX 7.95 6.00 3.53 
MAX5948AESA+-ND__|-48V Hot-Swap Controller with External RSENSE* 8-SOIC 4.05 3.06 1.96] |MAX7425CUA+-ND 5th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-MAX 631 4.76 2.80 
MAX5948BESA+-ND -48V Hot-Swap Controller with External RSENSE* 8-SOIC 405 3.06 1.96] |MAX7425EUA+-ND 5th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-MAX 7.95 6.00 3.53 
MAX5949AESA+-ND —_| -48V/ Hot-Swap Controller with External RSENSE* 8-SOIC 445 3.36 2.15) |MAX7426EUA+-ND 5th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-MAX 3.26 246 1.45 
MAX5949BESA+-ND -48V Hot-Swap Controller with External RSENSE* 8-SOIC 445 336 2.15 MAX7427EUA+-ND 5th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-MAX 3.26 2.46 1.45 
MAX5953AUTM+-ND | IEEE 802.3af PD Interface and PWM Controller* 48-TOFN 8.72 6.58 3.85] | MAX7456EUI+-ND Single-Channel Monochrome On-Screen Display* 28-TSSOP | 27.11 20.46 12.03 
MAX5952AEAX+-ND Quad PSE Controller for Power-Over-Ethernet* 36-SSOP__| 22.68 17.12 10.02} |MAX7480ESA+-ND 8th-Order, Lowpass, Switched-Cap. Filter* NEW! 8-SOIC 5.96 4.50 2.65 
MAX5952AUAX+-ND Quad PSE Controller for Power-Over-Ethernet* 36-SSOP | 21.57 16.28 9.53] |MAX7490EEE+-ND Dual, Universal Switched-Capacitor Filter* NEW! 16-QSOP 8.22 6.20 3.65 
MAX5957AETN+-ND Triple PCI Express, Hot-Plug Controller* 56-TOFN 15.05 11.36 6.65} |MAX7491EEE+-ND Dual, Universal Switched-Capacitor Filter* NEW! 16-QSOP 8.22 6.20 3.65 
MAX5958AETN+-ND Triple PCI Express, Hot-Plug Controller* 56-TOFN 15.05 11.36 6.65 MXB7846EEE+-ND 4-Wire Touch Screen Controller* NEW! 16-QSOP 477 3.60 2.12 
MAX5959AECS+-ND Quad PCI Express, Hot-Plug Controller* 80-TOFP | 18.05 13.62 7.97) |MAX8069ESA+-ND Low-Voltage Reference* NEW! 8-SOIC 217 1.64 96 
MAX5959LECS+-ND Quad PCI Express, Hot-Plug Controller* 80-TQFP 18.05 13.62 7.97} |MAX8211CPA+-ND Programmable Voltage Detector, Non-Inverting* 8-Dip 3.45 2.60 1.68 
MAXS5960AECS+-ND Quad PCI Express, Hot-Plug Controller* 80-TOFP | 18.05 13.62 7.97) |MAX8211CSA+-ND Programmable Voltage Detector, Non-Inverting* 8-SOIC 3.50 2.64 1.70 
MAX5960LECS+-ND Quad PCI Express, Hot-Plug Controller* 80-TQFP 18.05 13.62 7.97 MAX8211ESA+-ND Programmable Voltage Detector, Non-Inverting* 8-SOIC 5.27 3.98 2.56 
MAX6369KA+TTR-ND | Pin-Selectable Watchdog Timer* SOT-23-8 3520.00/2,500 MAX8212CPA+-ND Programmable Voltage Detector, Inverting* 8-Dip 3.45 2.60 1.73 
MAX6373KA+TCT-ND Pin-Selectable Watchdog Timer* SOT-23-8 233 1.76 1.54 MAX8212CSA+-ND Programmable Voltage Detector, Inverting* 8-SOIC 3.02 2.28 «1.52 
MAX6373KA+TTR-ND __| Pin-Selectable Watchdog Timer* SOT-23-8 3520.00/2,500 MAX8215CSD+-ND Microprocessor Voltage Monitor* 14-SOIC 4.96 3.74 2.20 
MAX6509HAUK+TCT-ND | Resistor Programmable Temperature Switch* SOT-23-5 241 1.82 1.60 MAX8645XETI+-ND 1x/1.5x/2x White LED Charge Pump* 28-TQFN-EP 6.86 5.18 3.32 
MAX6509HAUK+TTR-ND | Resistor Programmable Temperature Switch* SOT-23-5 3640.00/2,500 MAX8645YETI+-ND 1x/1.5x/2x White LED Charge Pump* 28-TQFN-EP 6.86 5.18 3.32 
MAX6649MUA+-ND Precision SMBus-Compatible Remote/Local Sensor* 8-uMAX 6.76 5.10 2.99] |MAX8647ETE+-ND Ultra-Efficient Charge Pump for 6 White/RGB LEDs* 16-TQFN-EP 488 3.68 2.36 
MAX6650EUB+-ND Fan-Speed Regulator/Monitor with SMBus/l2C 10-yMAX 7.02 530 3.11 MAX8648ETE+-ND Ultra-Efficient Charge Pump for 6 White/RGB LEDs* 16-TQFN-EP | 4.24 3.20 2.06 
Compatible Interface* NEW! MAX8678ETE+-ND White LED Charge Pump with 1.1W Audio Amp* 16-TOFN 413 312 2.00 
MAX6650EUB+TCT-ND | Fan-Speed Regulator/Monitor with SMBus/I2C 10-MSOP 7.21 5.44 4.76) |MAX8790ETP+-ND Six-String White LED Driver* 20-TOFN 6.28 4.74 2.65 
Compatible Interface* MAX9142ESA+-ND Low Pwr, Rail-to-Rail, Dual High-Speed Comparator* 8-SOIC 2.07 1.56 1.00 
MAX6650EUB+TTR-ND | Fan-Speed Regulator/Monitor with SMBus/I2C 10-MSOP 7956.00/2,500 MAX9205EAI+-ND 10-Bit Bus LVDS Serializers* NEW! 28-SSOP. 10.60. 8.00 5.33 
Compatible Interface* MAX9206EAI+-ND 10-Bit Bus LVDS Deserializer* NEW! 28-SSOP. 10.60 8.00 5.33 
MAX6651EEE+-ND Fan-Speed Reg./Monitor w/SMBus/I2C Compatible 16-QSOP 7.79 588 3.38 MAX9511CEG+TCT-ND | Complete VGA Interface with EMI Suppression* 24-QSOP 2.68 2.02 1.77 
Interface* MAX9512ATE+TCT-ND | Video Filter Amp with SmartSleep* 16-TOFN 167 1.26 1.11 
MAX6651EEE+TCT-ND | Fan-Speed Reg./Monitor w/SMBus/l2C Compatible 16-QSOP 7.98 6.02 5.27} |MAX9512ATE+TTR-ND | Video Filter Amp with SmartSleep* 16-TQFN 2520.00/2,500 
Interface* MAX9730ETI+-ND 2.4W, Single Supply, Class G Power Amp* 28-TQFN-EP 1.56 1.18 70 
MAX6651EEE+TTR-ND | Fan-Speed Reg./Monitor w/SMBus/I2C Compatible 16-QSOP 8804.25/2,500 MAX15020ATP+-ND 2A, 40V Step-Down DC/DC Converter* 20-TQFN-EP | 5.01 3.78 2.22 
Interface MAX16029TG+-ND Quad-Volt. Capacitor-Adjustable Supervisory Circuit* 24-TOFN 7.00 5.28 3.09 
MAX66741SA+-ND Thermocouple-to-Digital Converter* 8-SOIC 13.38 10.10 5.91 MAX16800ATE+-ND High-Voltage Linear High-Brightness LED Driver* 16-TQFN-EP 3.37 254 1.82 
MAX66751SA+-ND Pot Junetlon-Compensated K-Thermocouple-to- 8-SOIG | 13.86 10.46 6.12] |MAX16801AEUA+-ND | Offline and DC/DC PWM Cont. for High-Brightness 8MSOP | 225 1.70 1.01 
igital Converter* LED Dvr.* 
MAX66751SA+TCT-ND Pott Junetlon- Compensated K-Thermocouple-to- 8-SOIG | 14.05 10.60 9.28} |MAX16801BEUA+-ND | Offline and DC/DC PWM Cont. for High-Brightness BMSOP | 225 1.70 1.10 
igital Converter* LED Dvr.* 
MAX66751SA+TTR-ND Gott sunctlon: Compensated K-Thermocouple-to- 8-SOIC 15502.50/2,500 MAX16802AEUA+-ND | Offline and DC/DC PWM Cont. for High-Brightness 8-MSOP 2.25 1.70 1.10 
igital Converter* LED Dvr.* 
MAX6684ESA+-ND. Fan-Failure Detector with Integrated Power Switch* 8-SOIC 3.52 2.66 1.56) /MAX16802BEUA+-ND | Offline and DC/DC PWM Cont. for High-Brightness 8-MSOP 2.25 1.70 1.10 
MAX6684ESA+TCT-ND __| Fan-Failure Detector with Integrated Power Switch* 8-SOIC 3.71 280 2.45 LED Dvr.* 
MAX6684ESA+TTR-ND | Fan-Failure Detector with Integrated Power Switch* 8-SOIC 4095.00/2,500 MAX16803ATE+-ND High-Voltage, 350mA, High-Brightness LED Driver 16-TQFN 3.50 2.64 1.54 
MAX6791TPLD2+TCT-ND | High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with 20-TQFN 4.29 3.24 2.84 with PWM Dimming and 5V Regulator* 
Supervisory Functions* MAX16803ATE+TCT-ND | High-Voltage, 350mA, High-Brightness LED Driver 16-TQFN 3.68 2.78 2.44 
MAX6816EUS+TCT-ND__| Single CMOS Switch Debouncer, ESD Protected* SOT-143-4 2.36 1.78 1.56 with PWM Dimming and 5V Regulator* 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX16803ATE+TTR-ND | High-Voltage, 350mA, High-Brightness LED Driver 16-TOFN 5560.00/2,500 MAX6654MEE+TCT-ND 1°C Accurate Remote/Local Temperature Sensor with | 16-QSOP | 8.14 614 5.38 
with PWM Dimming and 5V Regulator* SMBus Serial Interface 
MAX16803EVKIT+-ND — | Evaluation Kit for MAX16803* _ 29.25 = — | |MAX6654MEE+TTR-ND 1°C Accurate Remote/Local Temperature Sensor with | 16-QSOP 8979.75/2,500 
MAX16804ATP+-ND High-Voltage, 350mA LED Driver with Analog and 20-TOFN 448 338 217 SMBus Serial Interface 
PWM Dimming Control* MAX6656MEE+TCT-ND Dual Remote/Local Temperature Sensor and 16-QSOP | 9.96 7.52 6.58 
MAX16805ATP+-ND EEPROM-Programmable, High-Voltage, 350mA LED 20-TOFN 482 364 2.34 4-Channel Voltage Monitor 
Driver with LED Current Foldback* MAX6656MEE+TTR-ND Dual Remote/Local Temperature Sensor and 16-QSOP 10998.00/2,500 
MAX16807AUI+-ND Integrated 8-Channel LED Driver with Switch Mode 28-TSSOP. 6.94 5.24 3.07 4-Channel Voltage Monitor 
Boost and SEPIC Controller* MAX6657MSA+TCT-ND +1°C, SMBus-Compatible Remote/Local Temp. Sensor | 8-SOIC 6.94 5.24 4.59 
MAX16812ATI+-ND Integrated High-Voltage LED Driver with Analog and 28-TOQFN 7.16 5.40 3.16] |MAX6657MSA+TTR-ND +1°C, SMBus-Compatible Remote/Local Temp. Sensor | 8-SOIC 7663.50/2,500 
PWM Dimming Control* MAX6665ASA45+TCT-ND | Fan Controller/Driver with Factory-Programmed 8-SOIC 429 324 284 
MAX16818ATI+-ND 1.5MHz, 30A High Efficiency, LED Driver with Rapid 28-TOFN 5.96 450 2.64 Temperature Thresholds 
LED Current Pulsing* MAX6665ASA45+TTR-ND | Fan Cont./Driver with Factory-Prog. Temp. Thresholds | 8-SOIC 4738.50/2,500 
MAX16818ETI+-ND 1.5MHz, 30A High Efficiency, LED Driver with Rapid 28-TOFN 517 3.90 2.29} |MAX6682MUA+-ND Thermistor-to-Digital Converter NEW! 8-yMAX 649 490 2.87 
LED Current Pulsing* MAX6690MEE+TCT-ND 2°C Accurate Remote/Local Temperature Sensor with | 16-QSOP 6.52 492 4.31 
MAX16823ATE+-ND High-Volt., 3-Ch. Linear High-Brightness LED Driver* 16-TOFN 3.55 268 1.57 SMBus Serial Interface 
MAX16823AUE+-ND High-Volt., 3-Ch. Linear High-Brightness LED Driver* 16-TSSOP 347 262 1.54 MAX6690MEE+TTR-ND 2°C Accurate Remote/Local Temperature Sensor with | 16-QSOP 7195.50/2,500 
MAX16831ATJ+-ND High-Voltage, High-Power LED Driver* 32-TOFN 7.95 6.00 3.51 SMBus Serial Interface 
MAX532ACPE+-ND 12-Bit, Dual Serial Input Voltage Output MDAC* NEW! 16-Dip 31.38 23.68 13.93 MAX6692MUA+TCT-ND Prec. SMBus-Compatible Remote/Local Temp. Sensor | 8-yMAX 4.27 3.22 282 
MAX532ACWE+-ND 12-Bit, Dual Serial Input Voltage Output MDAC* NEW!) 16-SOIC 31.38 23.68 13.93 MAX6692MUA+TTR-ND Prec. SMBus-Compatible Remote/Local Temp. Sensor | 8-uMAX 4709.25/2,500 
MX574AJN+-ND Industry-Standard, Complete 12-Bit ADC* 28-Dip 31.72 23.94 17.10) |MAX6696AEE+TCT-ND Dual Remote/Local Temperature Sensor with SMBus | 16-QSOP| 6.60 4.98 4.36 
MAX5304CUA+-ND 10-Bit Low Voltage Output DAC* NEW! 8-MAX 490 370 2.18 Serial Interface 
MAX5307EUE+-ND 12-Bit, Low Power Voltage Octal DAC* NEW! 16-TSSOP | 24.30 18.34 12.39 MAX6696AEE+TTR-ND Dual Remote/Local Temperature Sensor with SMBus | 16-QSOP 7283.25/2,500 
MX7224KCWN+-ND CMOS 8-Bit DAC with Output Amp* 18-SOIC 7.34 5.93 474 Serial Interface 
MX7226KN+-ND CMOS Quad, 8-Bit DAC with Voltage Output Amp* 20-Dip 97.37 20.66 14.75 MAX6697UP34+TCT-ND 7-Channel Precision Temperature Monitor 20-TSSOP| 10.41 7.86 6.88 
MX7528JCWP+-ND CMOS Dual D/A Converter 8-Bit Buffered* 20-SOIC 8.80 6.64 4.74) |MAX6697UP34+TTR-ND 7-Channel Precision Temperature Monitor 20-TSSOP 11495.25/2,500 
MX7533JCWE-ND CMOS 10-Bit D/A Converter 16-SOIC 6.60 4.98  3.55| |MAX7S00MSA+TCT-ND Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog 8-SOIC 196 148 1.30 
MX7548BQ-ND CMOS 12-Bit Current-Output, Multiplying D/A Conv. 20-Dip 93.74 17.92 10.54 MAX7500MSA+TTR-ND Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog 8-SOIC 2164.50/2,500 
MXD1210CSA-ND Nonvolatile RAM Controller 8-SOIC 5.83. 4.40 2.94] |MAX7500MUA+TCT-ND Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog 8-MAX 196 148 1.30 
MXD1210CSA+-ND Nonvolatile RAM Controller* 8-SOIC 5.83 440 2.94] |MAX7500MUA+TTR-ND Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog 8-MAX 2164.50/2,500 


THERMAL MANAGEME! VOLTAGE 
RoHS Compliant REFERENCE 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 «100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX1617AMEE+-ND Remote/Local Temperature Sensor with SMBus 16-OSOP | 10.12 7.64 4.49] |LM4040AIM3-2.5+TCT-ND  |2.5V Precision Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! | SOT-23 1.70 1.28 1.12 
Serial Interface LM4040AIM3-2.5+TTR-ND | 2.5V Precision Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! | SOT-23 2025.01/2,500 
MAX1617MEE+-ND Remote/Local Temperature Sensor with SMBus 16-QSOP | 1012 7.64 4.49 LM4040AIM3-3.0+TCT-ND | 3V Precision Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! SOT-23 1.70 1.28 1412 
Serial Interface LM4040AIM3-3.0+TTR-ND | 3V Precision Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! SOT-23 2025.01/2,500 
MAX1668MEE+-ND Multi Channel Remote/Local Temperature Sensor 16-QSOP | 986 744 4.37 LM4040AIM3-4.1+TCT-ND | 4.096V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! SOT-23 1.70 1.28 1.12 
MAX6501UKP095+TCT-ND | 2.7V to 5.5V, Micropower Temperature Switch SOT-23-5) 519 392 3.43 LM4040AIM3-4.1+TTR-ND | 4.096V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! SOT-23 2025.01/2,500 
MAX6501UKP095+TTR-ND_|2.7V to 5.5V, Micropower Temperature Switch SOT-23-5 7840.00/2,500 LM4040AIM3-5.0+TCT-ND | 5V Precision Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW!| SOT-23 1.70 1.28 1.12 
MAX6501UKP105+TCT-ND | 2.7V to 5.5V, Micropower Temperature Switch SOT-23-5 | 5.19 3.92 3.43) | LM4040AIM3-5.0+TTR-ND | 5V Precision Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW!) SOT-23 2025.01/2,500 
MAX6501UKP105+TTR-ND | 2.7V to 5.5V, Micropower Temperature Switch SOT-23-5 7840.00/2,500 LM4040BEM3-4.14TCT-ND | 4.096V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! | SOT-23 | 1.30 .98 86 
MAX6502UKP085+TCT-ND | 2.7V to 5.5V, Micropower Temperature Switch SOT-23-5 | 5.19 3.92 3.43) | LM4040BEM3-4.1+TTR-ND__|4.096V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref." NEW! | SOT-23 1550.00/2,500 
MAXG6502UKP085+TTR-ND | 2.7V to 5.5V, Micropower Temperature Switch SOT-23-5 7840.00/2,500 LM4040BIM3-2.1+TCT-ND  |2.048V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! | SOT-23 | 1.30 98 86 
aeRO RBITe TSENG an io oy Mictonower qimneratute Sua oo 58 Ee LM4040BIM3-2.14TTR-ND | 2.048V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! | SOT-23 1550.00/2,500 
pelle -fV 10.0.0¥, Micropawer Temperature owitt ee ate LM4040BIM3-2.5+TCT-ND | 2.5V Prec. Mit Shunt Voltage Ref.* NEW! SOT-23 1.30 98 86 
MAX6510CAUT+TCT-ND | Resistor Programmable Temperature Switch S0T-23-6| 249 188 1.65 eaetelale Hc els neal : i 
4 i LM4040BIM3-2.5+TTR-ND | 2.5V Prec. Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW! SOT-23 1550.00/2,500 
MAX6510CAUT+TTR-ND. Resistor Programmable Temperature Switch SOT-23-6 2749.50/2,500 «4 4 i q * 7 2 
7 5 LM4040BIM3-5.0+TCT-ND | 5V Precision Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW!| SOT-23 1.30 98 86 
MAX6510HAUT+TCT-ND. Resistor Programmable Temperature Switch SOT-23-6 | 249 1.88 1.65 LW4040BIM3-5.0+TTR-ND  |5V Precision Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW!| SOT-23 7550.00/2,500 
MAX6510HAUT+TTR-ND _| Resistor Programmable Temperature Switch SOT-23-6 2749.50/2,500 t ji ou J seers 
LM4040BIX3-2.5+TCT-ND 2.5V Prec. Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW! $C70-3 1.30 98 86 
MAXCSTAUKR105STCT-NDI) 2.7V to 5.5V Temperature Switch 807-235 | 2.04 1.54 1.35) |i igo40Bix3-2.54TTR-ND |2.5V Prec. Micropower Shunt Voltage Ref.* MEW! | SC70-3 |  1550.00/2,500 
MAX6514UKP105+TTR-ND | 2.7V to 5.5V Temperature Switch SOT-23-5 2252.25/2,500 s ‘ Hie “ ey ej mae 
MAX6575LZUT#TCT-ND Temperature Sensor with Multidrop Single Wire S0T-23-6| 284 214 1.98 LM4040BIX3-3.0+TCT-ND 8V Precision Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW!) SC70-3 1.30 98 86 
Digital Interface . . : LM4040BIX3-3.0+TTR-ND _| 3V Precision Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW!| SC70-3 1550.00/2,500 
MAX6575LZUT+TTR-ND —_| Temperature Sensor with Multidrop Single Wire SOT-23-6 4280.00/2,500 RAO CEMS 3 OFTCTND, a erection oe Shunt ae ee pl aoe a ned 49 
Digital Interface eel i H + g a /0Ule, 
MAX6576ZUT+TCT-ND Temperature Sensor with Period/Frequency Output___| SOT-23-6| 2.73 2.06 _1.81| |LM4040CIX3-5.0+TCT-ND | 5V Precision Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW!) SC70-3 74 56 AD 
MAX6576ZUT+TTR-ND Temperature Sensor with Period/Frequency Output SOT-23-6 3012.75/2,500 LM4040CIX3-5.0+TTR-ND_ — /5V Precision Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW!) SC70-3 900.00/2,500 
MAX6577ZUT+TCT-ND Temperature Sensor with Period/Frequency Output SOT-23-6 | 2.73 2.06 1.81] |LM4040DEM3-5.0+TCT-ND _|5V Precision Micropower Shunt Voltage Ref.“ NEW!) SOT-23 64 «48 42 
MAX6577ZUT+TTR-ND Temperature Sensor with Period/Frequency Output SOT-23-6 3012.75/2,500 LM4040DEM3-5.0+TTR-ND | 5V Precision Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW!) SOT-23 775.00/2,500 
MAX6605MXK+TCT-ND Low Power Analog Temperature Sensor $C70-5 5.17 3.90 3.42 LM4040DIM3-2.5+TCT-ND | 2.5V Precision Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! | SOT-23 64 48 42 
MAX6605MXK+TTR-ND. Low Power Analog Temperature Sensor $C70-5 7800.00/2,500 LM4040DIM3-2.5+TTR-ND | 2.5V Precision Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! | SOT-23 775.00/2,500 
MAX6612MXK+TCT-ND High-Slope, Low Power, Analog Temperature Sensor $C70-5 5.75 4.34 3.80 LM4040DIM3-5.0+TCT-ND | 5V Precision Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW!| SOT-23 64 AB 42 
MAX6612MXK+TTR-ND High-Slope, Low Power, Analog Temperature Sensor $C70-5 8680.00/2,500 LM4040DIM3-5.0+TTR-ND__|5V Precision Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW!| SOT-23 775.00/2,500 
MAX6613MXK+TCT-ND Low Voltage Analog Temperature Sensor SC70-5 5.75 4.34 3.80} |LM4040DIX3-2.5+TCT-ND | 2.5V Precision Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! | SC70-3 64 AB 42 
MAXG6613MXK+TTR-ND | Low Voltage Analog Temperature Sensor SC70-5 8680.00/2,500 LM4040DIX3-2.5+TTR-ND —_/2.5V Precision Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! | SC70-3 775.00/2,500 
MAX6625PMTT+TCT-ND | 9-Bit Temp. Sensor with 12C-Compatible Serial 6-TOFN | 310 2.34 2.05] |LM4041BIM3-1.2+TCT-ND | 1.225V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! | SOT-23 | 1.30 98  .86 
Interface - : LM4041BIM3-1.2+TTR-ND — | 1.225V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! SOT-23 1550.00/2,500 
MAX6625PMTT+TTR-ND oe teD: Sensor with 12C-Compatible Serial 6-TOFN 4680.00/2,500 LIM4041BIX3-1.2+TCT-ND | 1.225V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref." NEW! | SC70-3 | 1.30 .98 86 
F F ff A LM4041BIX3-1.2+TTR-ND — | 1.225V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! SC70-3 1550.00/2,500 
MAX6625RMTT+TCT-ND 9 Bit Temp. Sensor with 12C-Compatible Serial B-TDFN | 3.10 2.34 2.05} |i \iqo41Cix3-1.2sTCT-ND | 1.225V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! | SC70-3 | .74 56 49 
"| ni i 7 : e LM4041C1X3-1.2+TTR-ND 1.225V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! $C70-3 900.00/2,500 
Eg) © Bit Temp. Sensor with 12¢-Compatible Serial G-TDFN | — 4680.00/2,500 LM4041DIM3-1.2sTCT-ND | 1.225V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref* NEW! | SOT-23 | 64 48 42 
a Bi © ql j e LM4041DIM3-1.2+TTR-ND__| 1.225V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! SOT-23 775.00/2,500 
SCO CIGD Dag) 12° Bit Temp. Sensor wil2C-Compatile Serial GTDEN | 3.45 2.60 2.28) |r a050AEM3-2.1+TCT-ND |2.048V Prec. Micropower Shunt Volt. Ret* MEW! | SOT-23 | 262 1.98 1.74 
MAX6626PMTT+TTR-ND | 12-Bit Temp. Sensor w/l2C-Compatible Serial 6-TDFN 5200.00/2,500 LI4050AEM3-2.1+TTR-ND | 2.048V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! | SOT-23 3125.01/2,500 
Interface LM4050AEM3-2.5+TCT-ND | 2.5V Precision Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! | SOT-23 2.62 1.98 1.74 
MAX6627MTA+TCT-ND Remote +1°C Accurate Digital Temperature Sensor 8-TDFN 636 4.80 4.20) |LM4050AEM3-2.5+TTR-ND | 2.5V Precision Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! | SOT-23 3132.90/2,500 
MAX6627MTA+TTR-ND Remote +1°C Accurate Digital Temperature Sensor 8-TDFN 9600.00/2,500 LM4050AEM3-5.0+TCT-ND | 5V Precision Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW!| SOT-23 2.62 1.98 1.74 
MAX6628MTA+TCT-ND Remote +1°C Accurate Digital Temperature Sensor 8-TDFN 6.49 490 4.29 LM4050AEM3-5.0+TTR-ND | 5V Precision Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW!| SOT-23 3132.90/2,500 
MAX6628MTA+TTR-ND Remote +1°C Accurate Digital Temperature Sensor 8-TDFN 9800.00/2,500 LM4050BEM3-2.5+TCT-ND | 2.5V Precision Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! | SOT-23 1.72 130 1.14 
MAX6629MTT+TCT-ND 12-Bit +Sign Digital Temperature Sensor 6-TDFN 4.96 3.74 3.28) |LM4050BEM3-2.5+TTR-ND | 2.5V Precision Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! | SOT-23 2056.96/2,500 
MAX6629MTT+TTR-ND 12-Bit +Sign Digital Temperature Sensor 6-TDFN 7480.00/2,500 LM4050BEM3-4.1+TCT-ND | 4.096V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! SOT-23 1.72 130 1.14 
MAX6630MTT+TCT-ND 12-Bit +Sign Digital Temperature Sensor 6-TDFN 4.96 3.74 3.28} |LM4050BEM3-4.1+TTR-ND | 4.096V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! SOT-23 2056.96/2,500 
MAX6630MTT+TTR-ND 12-Bit +Sign Digital Temperature Sensor 6-TDFN 7480.00/2,500 LM4050BEM3-5.0+TCT-ND | 5V Precision Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW!| SOT-23 | 1.72 1.30 1.14 
MAXG631MTT+TCT-ND | 12-Bit +Sign Digital Temperature Sensor 6-TDFN | 5.33 4.02 3.52] | LIM4050BEM3-5.0+TTR-ND | 5V Precision Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW!| SOT-23 2056.96/2,500 
MAX6631MTT+TTR-ND 12-Bit +Sign Digital Temperature Sensor 6-TOFN 8040.00/2,500 LM4050BEX3-5.0+TCT-ND | 5V Precision Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW!| SC70-3 | 1.72 1.30 1.14 
MAX6633MSA+-ND 12-Bit +Sign Digital Temperature Sensor NEW! 8-SOIC | 4.58 346 2.03) |1M4050BEX3-5.0+TTR-ND | 5V Precision Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW!| SC70-3 2056.96/2,500 
MAX6639AEE+TCT-ND Soe connate with Dual, Auto, PWM Fan | 16-QSOP| 5.75 4.34 3.80) |LM4050CEM3-2.1+TCT-ND _|2.048V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref.* MEW! | SOT-23 | 1.54 1.16 1.02 
; ‘ LM4050CEM3-2.1+TTR-ND | 2.048V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! SOT-23 1835.44/2,500 
MAX6639AEE+TTR-ND Coe CoH with Dual, Auto, PWM Fan | 16-QSOP | — 6347.25/2,500 LM4050CEM3-2.54TCT-ND | 2.5V Precision Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! | SOT-23 | 1.54 1.16 1.02 
MAX6642ATT90+TCT-ND | +1°C, SMBus-Compatible Remote/Local Temp. Sensor | 6-TDFN 343 236 207 LM4050CEM3-2.5+TTR-ND | 2.5V Precision Micropower Shunt Volt. Ref. NEW! | SOT-23 1835.44/2,500 
3 : LM4050CEM3-4.1+TCT-ND | 4.096V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! SOT-23 154 116 1.02 
MAX6642ATT90+TTR-ND | +1°C, SMBus-Compatible Remote/Local Temp. Sensor | _6-TDFN 4720.00/2,500 : q 
MAX6646MUA+-ND +145°C Prec. SMBus Compatible Remote/ Local B-uMAX 408 3.08 1.82 LM4050CEM3-4.1+TTR-ND | 4.096V Prec. Micropower Shunt Volt. Ref.* NEW! SOT-23 1835.44/2,500 
Sensor NEW! . i . LM4050CEM3-5.0+TCT-ND |5V Precision Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW!| SOT-23 1.54 1.16 1.02 
| of I ql i LM4050CEM3-5.0+TTR-ND | 5V Precision Micropower Shunt Voltage Ref.* NEW!| SOT-23 1835.44/2,500 
MAX6646MUA+TCT-ND +145°C Prec. SMBus Compatible Remote/Local 8-WMAX 4.27 3.22 2.82 
MAX6001EUR+TCT-ND 1.25V, Low Power LDO Voltage Reference* NEW! | SOT23-3 93 70 62 
Sensor 
MAX6646MUA+TTR-ND +145°C Prec. SMBus Compatible Remote/Local 8-uMAX 4709.25/2,500 MAX6001EUR+TTR-ND 1.25V, Low Power LDO Voltage Reference* NEW! | SOT23-3 1023.75/2,500 
Sensor MAX6002EUR+TCT-ND 2.5V, Low Power, LDO Voltage Reference* $0T23-3 93 70 62 
MAX6652AUB+-ND Temperature Sensor and System Monitor NEW! 10-WMAX | 6.33 4.78 2.80] |MAX6002EUR+TTR-ND 2.5V, Low Power, LDO Voltage Reference* $0123-3 1023.75/2,500 
MAX6652AUB+TCT-ND. Temperature Sensor and System Monitor 10-WMAX | 6.52 4.92 4.31 MAX6003EUR+TCT-ND 3V, Low Power LDO Voltage Reference* NEW! S0T23-3 93 70 62 
MAX6652AUB+TTR-ND Temperature Sensor and System Monitor 10-WMAX 7195.50/2,500 MAX6003EUR+TTR-ND 3V, Low Power LDO Voltage Reference* NEW! S0T23-3 1023.75/2,500 
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yY _ : VOLTAGE yY = ’ VOLTAGE 
MAXIM Digi@Reel’ (Cont.) REFERENCE MAXIM Digi@Reel” (Cont.) REFERENCE 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX6004EUR+TCT-ND 4.096V, Low Power LDO Voltage Reference* NEW! | SOT23-3 93 10 .62| | MAX6126A21+-ND Ultra Hi Prec. 2.048V Ultra LN Voltage Ref.* NEW! | 8-)MAX | 10.57 7.98 4.67 
MAX6004EUR+TTR-ND 4.096, Low Power LDO Voltage Reference* NEW! | SOT23-3 1023.75/2,500 MAX6126A25+-ND Ultra High Prec. 2.5V Ultra LN Voltage Ref.* NEWS! | 8-MAX |] 10.57 7.98 4.67 
MAX6006AEUR+TCT-ND 1.25V, Precision Shunt Voltage Reference* NEW! | SOT23-3 |) 2.04 1.54 1.35| |MAX6126AASA21+-ND Ultra High Prec. 2.048V Ultra LN Volt. Ref.* NEW! 8-SOIC | 12.83 9.68 5.67 
MAX6006AEUR+TTR-ND 1.25V, Precision Shunt Voltage Reference* NEW! $0T23-3 2252.25/2,500 MAX6126AASA25+-ND Ultra High Precision, Ultra LN Voltage Ref.* NEW! 8-SOIC | 12.83 9.68 5.67 
MAX6006BEUR+TCT-ND 1.25V, Precision Shunt Voltage Reference* NEW! | SOT23-3| 1.33 1.00 -88| | MAX6126AASA30+-ND Ultra High Prec. 3V Ultra LN Voltage Ref.* NEW! 8-SOIC | 12.83 9.68 5.67 
MAX6006BEUR+TTR-ND 1.25V, Precision Shunt Voltage Reference* NEW! | SOT23-3 1462.50/2,500 MAX6126AASA41+-ND Ultra High Prec. 4.096V Ultra LN Volt. Ref.* NEW! 8-SOIC | 12.83 9.68 5.67 
MAX6007BEUR+TCT-ND 2.048V, Precision Shunt Voltage Reference* NEW! | SOT23-3 | 1.27 96 -84| | MAX6126AASA50+-ND Ultra High Prec. 5V Ultra LN Volt. Ref.* NEW! 8-SOIC | 12.83 9.68 5.67 
MAX6007BEUR+TTR-ND 2.048V, Precision Shunt Voltage Reference* NEW! | SOT23-3 1404.00/2,500 MAX6126B25+-ND Ultra High Prec 2.5V Ultra LN Volt. Ref.* NEW! 8-uMAX | 9.25 6.98 4.09 
MAX6008AESA+-ND 2.5V Precision Shunt Voltage Reference* NEW! 8-SOIC 3.05 2.30 1.35) | MAX6126BASA21+-ND Ultra High Prec. 2.048V Ultra LN Volt. Ref.* NEW! | 8-SOIC 8.80 664 3.89 
MAX6008AEUR+TCT-ND. 2.5V, Precision Shunt Voltage Reference* NEW! $0T23-3 | 2.04 1.54 1.35] | MAX6126BASA25+-ND Ultra High Prec. 2.5V Ultra LN Volt. Ref.* NEW! 8-SOIC 8.80 664 3.89 
MAX6008AEUR+TTR-ND 2.5V, Precision Shunt Voltage Reference* NEW! $0T23-3 2252.25/2,500 MAX6133A25+-ND Low Power, 2.5V LDO Voltage Reference* NEW! 8-uMAX | 11.16 8.42 4.93 
MAX6008BEUR+TCT-ND 2.5V, Precision Shunt Voltage Reference* NEW! $0T23-3 1.27 96 84 MAX6133A30+-ND Low Power, 3V LDO Voltage Reference* NEW! 8-uMAX | 11.16 8.42 = 4.93 
MAX6008BEUR+TTR-ND 2.5V, Precision Shunt Voltage Reference* NEW! $0T23-3 1404.00/2,500 MAX6133A41+-ND Low Power, 4.096V LDO Voltage Reference* NEW! | 8-yMAX | 11.16 842 4.93 
MAX6009AEUR+TCT-ND 3V, Precision Shunt Voltage Reference* NEW! $0T23-3 2.04 1.54 1.35 MAX6133AASA25+-ND Low Power, 2.5V LDO Voltage Reference* NEW! 8-SOIC | 13.73 10.36 6.07 
MAX6009AEUR+TTR-ND 3V, Precision Shunt Voltage Reference* NEW! $0T23-3 2252.25/2,500 MAX6133AASA50+-ND Low Power, 5V LDO Voltage Reference* NEW! 8-SOIC | 13.73 10.36 6.07 
MAX6009BEUR+TCT-ND. 3V, Precision Shunt Voltage Reference* NEW! $0T23-3 1.27 96 84 MAX6138AEXR25+TCT-ND | 2.5V Shunt Voltage Reference* NEW! SC70-3 419 316 2.77 
MAX6009BEUR+TTR-ND 3V, Precision Shunt Voltage Reference* NEW! $0T23-3 1404.00/2,500 MAX6138AEXR25+1TR-ND | 2.5V Shunt Voltage Reference* NEW! 8070-3 4621.50/2,500 
MAX6012AEUR+TCT-ND. 1.247V, Precision, Low Power, LDO Volt. Reference* | SOT-23 4.00 3.02 2.65 MAX6138CEXR12+TCT-ND | 1.2205V Shunt Voltage References NEW! SC70-3 273 2.06 1.81 
MAX6012AEUR+TTR-ND 1.247V, Precision, Low Power, LDO Volt. Reference* | SOT-23 6040.00/2,500 MAX6138CEXR12+TTR-ND | 1.2205V Shunt Voltage References NEW! SC70-3 3012.75/2,500 
MAX6018AEUR12+TCT-ND | 1.263V, Prec., Micropower LDO Voltage Ref.* NEW!| SOT23-3 | 2.39 1.80 1.58 MAX6141ESA+-ND LDO Voltage Reference* 8-SOIC 3.02 2.28 1.34 
MAX6018AEUR12+TTR-ND | 1.263V, Prec., Micropower LDO Voltage Ref.* NEW!) SOT23-3 2632.50/2,500 MAX6141EUR+TCT-ND 4.096V 3-Terminal LDO Voltage Reference* NEW! | SOT23-3| 2.23 1.68 1.47 
MAX6018BEUR18+TCT-ND _| 1.8V, Precision, Micropower LDO Volt. Ref.* NEW! | SOT23-3 2.04 154 1.35 MAX6141EUR+TTR-ND Z096V 3-Terminal LDO Voltage Reference* NEW! | S0123-3 2457.00/2,500 
MAX6018BEUR18+TTR-ND | 1.8V, Precision, Micropower LDO Vol. Ref.* NEW! | SOT23-3 2252.25/2,500 MAX6143AASA10+-ND High Prec. 10V Volt. Ref. with Temp. Sensor* NEW!| 8-SOIC | 12.24 9.24 5.41 
MAX6025AEUR+TCT-ND. 2.5V, Precision, Micropower LDO Volt. Ref.* NEW! | SOT23-3 | 4.08 3.08 2.70) | MAx6143AASA33+-ND High Prec. 3.3V Volt. Ref. with Temp. Sensor* NEW!| 8-SOIC | 12.24 9.24 5.41 
MAX6025AEUR+TTR-ND 2.5V, Precision, Micropower LDO Volt. Ref.* NEW! | SOT23-3 4504.50/2,500 MAX6143AASA50+-ND High Prec. 5V Volt. Ref. with Temp. Sensor* NEW! | 8-SOIC | 12.24 9.24 5.41 
MAX6029ESA25+-ND Ultra Low-Power Precision Voltage Ref.* NEW! 8-SOIC 493 3.72 219 MAX6145EUR+TCT-ND 4.5V, LDO 3-Terminal Voltage Reference* SOT-23 2298 172 1.51 
MAX6029ESA41+-ND 4.096V Ultra-Low Power Precision Volt. Ref.* NEW!| 8-SOIC 4.93 3.72 2.19] [WAX6145EUR+TTR-ND 4.5V, LDO 3-Terminal Voltage Reference* SOT-23 2515.50/2,500 
MAX6029EUK21+TCT-ND 2.048V Ultra-Low Power Precision Volt. Ref.* NEW!| SOT23-5 | 4.16 3.14 2.75) |max6160ESA+-ND Adj. Voltage LDO 3-Terminal Voltage Ref.* NEW! 8-SOIC 363 274 1.62 
MAX6029EUK21+TTR-ND 2.048V Ultra-Low Power Precision Volt. Ref.* NEW!| SOT23-5 4592.25/2,500 MAX6160EUS+TCT-ND Adj. Voltage 3-Terminal LDO Voltage Ref.* NEW! |SOT143-4| 2.04 154 1.35 
MAX6029EUK25+TCT-ND 2.5V Ultra-Low Power Precision Volt. Ref.* NEW! | SOT23-5 | 5.22 394 3.45 MAX6160EUS+TTR-ND Adj. Voltage 3-Terminal LDO Voltage Ref.* NEW! |SOT143-4 252.25/2,500 
MAX6029EUK25+TTR-ND 2.5V Ultra-Low Power Precision Volt. Ref.* NEW! | SOT23-5 5762.25/2,500 MAX6161AESA+-ND 1.25 Precision, Micropower LDO Volt. Ref.* NEW! | 8-SOIC 6.28 474 278 
MAX6029EUK30+TCT-ND 3V Ultra-Low Power Precision Voltage Ref.” —— S0T23-5 | 4.16 3.14 2.75 MAX6163AESA+-ND 3V Precision, Micropower LDO Voltage Ref.” NEW! | 8-SOIC 6.28. 474. 2.78 
Se URN ov Ula Tow Power Precislon Voge Re aenill ae F Para 75| | MAXB163BESAs-ND 3V Precision, Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! | 8-SOIC | 5.01 3.78 2.22 
ple : 4 aha i! a - a : MAX6164AESA+-ND 4.096V Prec., Mi LDO Volt. Ref.* NEW! 8-SOIC 6.28 4.74 2.78 
MAXGO29EUK414TTR-ND — | 4.096V Ultra-Low Power Precision Volt. Ref." NEWE| SOT23-5 |  4592.25/2,500 ENG Greece 4.098V Prec. Micropower LOO Volt. Ref* New? | esol | S01 378 222 
MAX6029EUK50+TCT-ND 5V Ultra-Low Power Precision Voltage Ref.* NEW! | SOT23-5 | 4.16 3.14 2.75] | mayg1@6AESA4-ND 25V Precision Micropower LDO Volt Ref * NEW! | 8-SOIC 6.28 474 278 
MAX6029EUK50+TTR-ND 5V Ultra-Low Power Precision Voltage Ref.* NEW! | SOT23-5 4592.25/2,500 MAX6166BESA+-ND 75 Precision. Micropower LDO Volt. Ref * NEW! | 8-SOIC 501 378 799 
MAX6030AEUR+TCT-ND 3V, Precision, Low Power LDO Voltage Ref.* NEW! | S0T23-3 | 4.19 316 2.77 a ‘ feian Mi ” Dag © 7 f ; : : 
pee MAX6167AESA+-ND 4.5V Precision, Micropower LDO Volt. Ref.* NEW! 8-SOIC 6.28 4.74 2.78 
MAX6030AEUR+TTR-ND 3V, Precision, Low Power LDO Volt. Ref.* NEW! $0T23-3 4621.50/2,500 MAX6167BESA+-ND 4.5V Precision, Micropower LDO Volt.Ref.* NEW! 8-SOIC 501 3.78 2.22 
MAX6033AAUT25#TG16CT-ND | 2.5V, Ultra-High Precision Voltage Ref.* NEW! S0T23-6 | 832 6.28 5.50 MAX6173AASA+-ND 25V High P vi i ede sorte Brae : : ; 
. tr fe _ @ Hl igh Prec. Volt. Ref. with Temp. Sensor* NEW!| 8-SOIC | 12.24 9.24 5.41 
MAX6033AAUT25#TG16TR-ND | 2.5V, Ultra-High Precision Voltage Ref.* NEW! S0T23-6 9184.50/2,500 7 i i * |) 9. 
ay MAX6173BASA+-ND 2.5V High Prec. Volt. Ref. with Temp. Sensor* NEW!| 8-SOIC 8.03 6.06 3.55 
MAX6033AAUT50#TG16CT-ND | 5V, Ultra-High Precision Voltage Reference* NEW! | SOT23-6 | 8.32 6.28 5.50 3 7 7 He 7 5 
- — ~ MAX6175AASA+-ND 5V High Prec. Volt. Ref. with Temp. Sensor* NEW! | 8-SOIC | 12.24 924 5.41 
MAX6033AAUT50#TG16TR-ND | 5V, Ultra-High Precision Voltage Reference* NEW! | SOT23-6 9184.50/2,500 F f i * e 
i tai ei MAX6175BASA+-ND 5V High Prec. Volt. Ref. with Temp. Sensor* NEW! | 8-SOIC 8.03 6.06 3.55 
MAX6033BAUT41#TG16CT-ND | 4.096V, Ultra-High Precision Voltage Ref.* NEW! $0T23-6 | 5.72 4.32 3.78 J i i * a 
; se Ye MAX6176AASA+-ND 10V High Prec. Volt. Ref. with Temp. Sensor* NEW!| 8-SOIC | 12.24 9.24 5.41 
MAX6033BAUT41#TG16TR-ND | 4.096V, Ultra-High Precision Voltage Ref.* NEW! S0T23-6 6318.00/2,500 MAX6176BASA+-ND 40V High Prec. Volt. Ref. with Temp. Sensor* NEW!| 8-SOIC 8.03 6.06 3.55 
MAX6034AEXR30+TCT-ND | 3V Micropower Precision LDO Voltage Ref.* NEW! | SC70-3 | 3.23 244 2.14 f i Saari aRn caine ‘ * ellee : ? ° 
4 a - MAX6190AESA+-ND. Prec., Micropower Low Drop-Out Volt. Ref.* NEW! | 8-SOIC 6.75 4.34 2.78 
MAX6034AEXR30+TTR-ND | 3V Micropower Precision LDO Voltage Ref.* MEW! | SC70-3 3568.50/2,500 MAX6190CESAH-ND T25V. Prec. Mi [D0 Voltage Ref* NEW! | 8-SOIC 334952 161 
MAXG034AEXR33+TCT-ND |3.3V Micropower Precision LDO Volt. Ref.* NEW! | SC70-3 | 323 244 2.14 = Se PE NBD ONEGT Shiage ne. Hees , : ; 
; Hat * MAX6191AESA+-ND. 2.048V, Prec. Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! | 8-SOIC 5.75 4.34 2.78 
MAX6034AEXR33+TTR-ND | 3.3V Micropower Precision LDO Volt. Ref.* NEW! $C70-3 3568.50/2,500 ; '% 
7 He i MAX6191BESA+-ND 2.048V, Prec. Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! | 8-SOIC 458 346 2.22 
MAX6034BEXR25+TCT-ND | 2.5V Micropower Precision LDO Volt. Ref.* NEW! SC70-3 1.33 1.00 88 pie A 
‘ Kes - MAX6192AESA-ND 2.5V, Precision, Micropower, LDO Voltage Reference | 8-SOIC 6.28 474 2.78 
MAX6034BEXR25+TTR-ND | 2.5V Micropower Precision LDO Volt. Ref.* NEW! S¢70-3 1462.50/2,500 fai 7 7 
5 aa MAX6192AESA+-ND 2.5V, Precision, Micropower, LDO Voltage Reference* | 8-SOIC 5.75 4.34 2.55 
MAX6034BEXR30+TCT-ND | 3V Micropower Precision LDO Voltage Ref.* NEW! | SC70-3 1.33 1.00 88 - — 
= a 7 MAX6192BESA+-ND 2.5V, Prec. Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! 8-SOIC 458 346 2.22 
MAX6034BEXR30+TTR-ND | 3V Micropower Precision LDO Voltage Ref.* NEW! | SC70-3 1462.50/2,500 se 
MAX6035AAUR25+TCT-ND | 2.5V Precision Voltage Reference NEW! g0T23-3| 2.44 1.84 1.61) |MAX6192CESA+-ND 2.5V, Frec. Mieropower [DO Voltage Rete NEWE | S010.) G38 252 (161 
MAX6035AAUR25+TTR-ND | 2.5V Precision Voltage Reference* NEW! s0T23-3 |  2691.00/2,500 MAGI E SBE NO 3V, Prec. Micropower LDO Voltage Ref." NEW! BSOIG | 458 346 2.22 
24 ish * 7 MAX6193CESA+-ND 3V, Prec. Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! 8-SOIC 3.34 252 1.61 
MAX6035AAUR50+TCT-ND | SV Precision Voltage Reference* NEW! SOT23-3 | 2.44 1.84 1.61 MAX6195AESA+-ND 5V Precision Mi LDO Voltage Ref.* NEW! | 8-SOIC 575 434 278 
MAX6035AAUR50+TTR-ND | 5V Precision Voltage Reference* NEW! $0723-3 2691.00/2,500 id sees Sain epee SUES i E d : 
a aH ¥ 7 B MAX6195BESA+-ND 5V, Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! | 8-SOIC 458 346 2.22 
MAX6035BAUR25+TCT-ND | 2.5V Precision Voltage Reference* NEW! $0T23-3 151 1.14 = 1.00 ; 
i el + 1 : MAX6198AESA+-ND 4.096V, Prec. Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! | 8-SOIC 5.75 434 2.78 
MAX6035BAUR25+TTR-ND | 2.5V Precision Voltage Reference* NEW! S0T23-3 1667.25/2,500 " 
7 ici * 7 " MAX6198BESA+-ND 4.096V, Prec. Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! | 8-SOIC 458 346 2.22 
MAX6035BAUR50+TCT-ND | 5V Precision Voltage Reference* NEW! $0T23-3 1.51 1.14 = 1.00 -_ ; 
4 ici + 7 f MAX6220ASA-2.5+-ND 2.5V, Precision Low Noise Voltage Ref.* NEW! 8-SOIC 490 3.70 2.50 
MAX6035BAUR50+TTR-ND | SV Precision Voltage Reference* NEW! $0123-3 1667.25/2,500 eae ; a , 
MAX6037AAUK254TCT-ND | 2.5V Low Power Voltage Ref. w/Shutdown* NEW! | SOT23-5 | 3.02 2.28 _2.00| | MAX6220ASA-5.04-ND BV, Precision Low Noise Vollage Reference” WEWY | SOIC | 4-90. 3.70 2.50 
MAXG6037AAUK254TTR-ND |2.5V Low Power Voltage Ref. w/Shutdown® NEW! | SOT23-5 | 3334.50/2,500 MAX6225ACSA+-ND 2.5V, Precision Low Noise Voltage Ref." MEW! B-SOIC | 11.32 854 5.47 
MAXG6037AAUKADJ+TCT-ND | Adj. Voltage LP Voltage Ref. with Shutdown* NEW! | SOT23-5| 3.02 2.28 2.00| | MAX6225AEPA+-ND Low-Noise, 2.5V Pracision Voltage Referance* 8-Dip | 12.56 9.48 6.08 
MAX6037AAUKADJ+TTR-ND | Adj. Voltage LP Voltage Ref. with Shutdown* NEW! | SOT23-5 |  3334.50/2,500 MAX6225AESA+-ND powshlolse,2-5¥ breeision Vollage Reference: 8-SOIC | 1256 9.48 6.08 
MAX6041AEUR+TCT-ND | 4.096V Precision Low Power LDO Volt. Ref.* NEW! | SOT23-3) 4.19 3.16  2.77| |MAX6225BCSA+-ND Low-Noise, 2.5V Pracision Voltage Ref.” NEW! 8SOIG | 549 4.14 2.65 
MAX6041AEUR+TTR-ND | 4.096V Precision Low Power LDO Volt. Ref.* MEW! | SOT23-3 4621.50/2,500 MAX6225BEPA+-ND Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference” 8-Dip_ | 5.78 4.36 2.80 
MAX6050AEUR+TCT-ND | 5V Precision Low Power LDO Voltage Ref.” NEW! | SO123-3| 419 3.16 277) |MAX6225BESA+-ND Low-Noise, 2.5V Pracision Voltage Reference : 8SOIC | 5.78 436 2.80 
MAX6050AEUR+TTR-ND | 5V Precision Low Power LDO Voltage Ref.* NEW! | SOT23-3 4621.50/2,500 MAX6241 ACPA+-ND Low: Hatse, 2:098V Erecision Vollage Ret: EWE, ||; 6-Dip:,)| dee: 9.90" 9.47 
MAX6061AEUR+TCT-ND | 1.248V Precision Micropower LDO Volt. Ref.* NEW!| SOT23-3) 4.08 3.08 2.70] |MAX6241ACSA+-ND Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Ref." MEWE | 8-SOIC | 11.32 854 5.47 
MAX6061AEUR+TTR-ND ‘| 1.248V Precision Micropower LDO Volt. Ref.* NEW!| SOT23-3 4504.50/2,500 MAX6241AESA+-ND Low-Noise, 4.086V Precision Voltage Reference 8-SOIC | 13.70 10.34 6.64 
MAX6061BEUR+TCT-ND _| 1.248V Precision Micropower LDO Volt. Ref.* NEW!| SOT23-3 | 3.15 2.38 2.09) | MAX6241BCSA+-ND Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Ref.* MEW! | 8-SOIG | 5.99 452 2.65 
MAX6061BEUR+TTR-ND | 1.248V Precision Micropower LDO Volt. Ref.* NEW!] SOT23-3 3480.75/2,500 MAX6241BEPA+-ND Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Reterence* 8-Dip | 631 4.76 3.06 
MAX6062AEUR+TCT-ND | 2.048V Precision Micropower LDO Volt. Ref.* NEW! SOT23-3] 4.08 3.08 2.70) |MAX6241BESA+-ND Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Reference 8-SOIC | 6.31 4.76 3.06 
MAX6062AEUR+TTR-ND | 2.048 Precision Micropower LDO Volt. Ref.* NEW!] SOT23-3 4504.50/2,500 MAX6250ACSA+-ND Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference* 8-SOIC | 1232 930 5.47 
MAX6063AEUR+TCT-ND | 3V Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! | SOT23-3) 4.19 3.16 2.77) |MAX6250AEPA+-ND Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference* 8-Dip | 13.70 10.34 6.64 
MAX6063AEUR+TTR-ND___[3V Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! | SOT23-3 4621.50/2,500 MAX6250AESA+-ND Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference 8-SOIC_| 13.70 10.34 6.64 
MAX6064AEUR+TCT-ND | 4.096V Precision Micropower LDO Volt. Ref.* NEW!| SOT23-3 | 479 3.16 277] |MAX6250BCPA+-ND Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference* 8-Dip | 5.99 452 2.65 
MAX6064AEUR+TTR-ND ——_ 4.096V Precision Micropower LDO Volt. Ref.* NEW!) SOT23-3 4621.50/2,500 MAX6250BCSA+-ND Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference 8SOIG | 5.99 452 2.65 
MAX6065BEUR+TCT-ND —/5V Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! | SOT23-3) 3.23 2.44 2.14] |MAX6250BESA+-ND Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference* 8SOIG | 6.31 4.76 3.06 
MAX6065BEUR+TTR-ND —_/ 5V Precision Micropower LDO Voltage Ref.* NEW! | SOT23-3 3568.50/2,500 MAX6325CSA+-ND Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Ref.* NEW! 8-SOIC | 17.76 13.40 7.88 
MAX6066AEUR+TCT-ND 2.5V Precision Micropower LDO Volt. Ref." NEW! | SOT23-3| 4.08 3.08 2.70| | MAX6325ESA+-ND Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Ref." NEW! 8-SOIC_| 19.72 14.88 8.76 
MAX6066AEUR+TTR-ND | 2.5V Precision Micropower LDO Volt. Ref.* NEW! | SOT23-3 4504.50/2,500 MAX6341CSA+-ND Cow-Noise, 4.096V Voltage Reference* NEW! 8-SOIC | 17.76 13.40 7.88 
MAX6066BEUR+TCT-ND 2.5V Precision Micropower LDO Volt. Ref." NEW! | SOT23-3) 3.10 2.34 2.05] |MAX6341ESA+-ND Low-Noise, 4.096V Voltage References NEW! 8-SOIC | 19.72 14.88 8.76 
MAX6066BEUR+TTR-ND | 2.5V Precision Micropower LDO Volt. Ref.* NEW! | SOT23-3 3422.25/2,500 MAX6350CSA+-ND Low-Noise, SV Voltage References NEW! 8-SOIC | 17.76 13.40 7.88 
MAX6101EUR+TCT-ND 1.25V Micropower LDO Voltage Reference* NEW! | SOT23-3 80  .60  .53] + |MAX6350CSA+-ND Low-Noise, 5V Voltage Reference* NEW! 8-SOIC | 17.76 13.40 7.88 
MAX6101EUR+TTR-ND 1.25V Micropower LDO Voltage Reference* NEW! | SOT23-3 877.50/2,500 MAX6520EUR+TCT-ND 3-Terminal, 1.2V Voltage Reference* NEW! S0T23-3 | 2.23 1.68 1.47 
MAX6102EUR+TCT-ND 2.5V Micropower LDO Voltage Reference* NEW! | SOT23-3/ 80 60 53 _ | MAX6520EUR+TTR-ND 3-Terminal, 1.2V Voltage Reference* NEW! $0T23-3 2457.00/2,500 
MAX6102EUR+TTR-ND 2.5V Micropower LDO Voltage Reference* NEW! S0T23-3 877.50/2,500 
MAX6103EUR+TCT-ND 3V Micropower LDO Voltage Reference* NEW! $0T23-3 80 60 53 WIRE® 
MAX6103EUR+TTR-ND 3V Micropower LDO Voltage Reference* NEW! $0T23-3 877.50/2,500 RoHS Compliant 
MAX6104EUR+TCT-ND 4.096V Micropower LDO Voltage Reference* NEW! | SOT23-3 80 60 53 Digi-Key Price Each 
MAX6104EUR+TTR-ND 4.096V Micropower LDO Voltage Reference* NEW! | SOT23-3 877.50/2,500 Part No. Description Pkg 1 25 
MAX6105EUR+TCT-ND 5V Micropower LDO Voltage Reference* NEW! $0T23-3 80 60 53 ~ — ~ = = = 
4 * DS2401+-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire® TO-92 1.86 1.40 
MAX6105EUR+TTR-ND 5V Micropower LDO Voltage Reference* NEW! $0T23-3 877.50/2,500 DS2401P4+-ND Silicon Serial Number. 48-Bit. 1-Wire® 6-TSOC 201 152 
MAX6120ESA+-ND Micropower Prec., 3-Terminal Voltage Ref.* NEW! | 8-SOIC 252 1.90 1.12 ¥ se 7 : ee f : i 
MAX6125ESA+-ND Low Dropout, 2.5V, 3-Terminal Voltage Ref.* NEW! | 8-SOIC | 3.02 2.28 1.35] |0S2401P+CT-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire® 8-TSOC 2.28 1.72 
MAX6120EUR+TCT-ND 7.2V Micropower Precision Voltage Ref.* NEW! | S0123-3| 1.86. 1.40 1.23] |0S2401P+TR-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire® 8-TSOC 4024.80/4,000 
MAX6120EUR+TTR-ND 1.2V Micropower Precison Voltage Ref.* NEW! $0723-3 | 2047.50/2,500 DS24012+-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire® S0T-223 | 2.28 1.72 
MAX6125EUR+TCT-ND 2.5V 3-Terminal LDO Voltage Reference* NEW! $0T23-3 | 2.99 2.26 1.98} |DS2411P+-ND Silicon Serial Number with Vcc Input 6-TSOC 159 1.20 
MAX6125EUR+TTR-ND 2.5V 3-Terminal LDO Voltage Reference* NEW! S0T23-3 3305.25/2,500 DS2411R+CT-ND Silicon Serial Number with Vcc Input NEW! SOT-23 1.25 94 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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(Cont.) RoHS Compliant POTENTIOMETER 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 Part No. Description Pkg. 1 25 
DS2411R+TR-ND Silicon Serial Number with Vcc Input NEW! SOT-23 1649.70/3,000 DS1866Z+-ND 2.7V to 5.5V, Log Trimmer Potentiometer* 8-SOIC 2.94 2.22 
DS2413P+-ND 1-Wire® Dual Channel Addressable Switch 6-TSOC 2.76 2.08 DS1867-10+-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K* 14-Dip 8.80 6.64 
DS2417P+-ND 1-Wire® Time Chip with Interrupt 6-TSOC 2.70 2.04 DS1867-50+-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 50K* 14-Dip 8.80 6.64 
DS2430A+-ND 256-Bit, 1-Wire® EEPROM TO-92 3.39 2.56 DS1867E-10+-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K* 20-TSSOP 9.99 7.54 
DS2430AP+-ND 256-Bit, 1-Wire® EEPROM 6-TSOC 3.52 2.66 DS1867S-10+-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K* 16-SOIC 9.73 7.34 
DS2431+-ND 1024-Bit 1-Wire® EEPROM TO-92 1.67 1.26 DS1868-10+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* 14-Dip 5.59 4.22 
DS2431P+-ND 1024-Bit 1-Wire® EEPROM 6-TSOC 1.67 1.26 DS1868E-10+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* 20-TSSOP. 6.78 5.12 
DS2433+-ND 4k-Bit, 1-Wire® EEPROM PR-35 5.33 4.02 DS1868S-10+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* 16-SOIC 5.88 4.44 
DS2433S4+-ND 4k-Bit, 1-Wire® EEPROM 8-SOIC 5.78 3.84 DS1869-10+-ND 3V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K* 8-Dip 5.64 4.26 
DS2450S+-ND 4-Wire® Quad A/D Converter 8-SOIC 8.72 6.58 DS1869S-10+-ND 3V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K* 8-SOIC 5.88 4.44 
DS2480B+-ND Serial 1-Wire® Line Driver with Load Sensor 8-SOIC 6.84 5.16 DS1869S-50+-ND 3V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 50K* 8-SOIC 5.88 4.44 
DS2482S-100+-ND 1-Channel 1-Wire® Master 8-SOIC 1.80 1.36 | |DS3501U+-ND erties Soneorl alan Fotenaametet with 8-SOP 1.19 80 
DS2482S-800+-ND 8-Channel 1-Wire® Master 16-SOIC 9.01 6.80 ; a - 7 vs 
DS28E04S-100+-ND TkBit. 1-Wire® EEPROM NEW! 16-SOIC 620 768 DS3904U-020+-ND [Triple 128-Pos. Nonvolatile Digital Variable Resistor/Switch 8-"SOP 1.80 1.36 
DS9490B#-ND USB Single F5 iButton Holder with Protective Cap _ 37.15 28.04 5 
DS9490R#-ND USB to 1-Wire® RU11 — 37.15 28.04 HE) DALLAS HAI 
DS9502P+-ND ESD Protection Diode 6-TSOC 1.03 78 SEMICONEUCIOE RoHS Compliant 
DS9503P+-ND ESD Protection Diode with Resistor 6-TSOC 11 84 Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 
DS1971-F5+-ND 256-Bit EEPROM NEW! F5-MicroCAN 5.11 3.86 
DS1990A-F3+-ND Serial Number Data Carrier NEW! F3-MicroCAN 3.63 2.74 
= Bree Each DS1990A-F5+-ND Serial Number Data Carrier F5-MicroCAN 3.63 2.74 
Digi-Key wer DS1992L-F5+-ND 1K-Bit Read/Write Nonvolatile Memory F5-MicroCAN| 11.00 8.30 
Part No. Description Pkg. 1 25 DS1993L-F5+-ND 4K-Bit Read/Write Nonvolatile Memory F5-MicroCAN| 12.67 9.56 
DS21Q43AT-ND 5V, Quad E1 Framer 128-TOFP | 148.53 112.10 DS1995L-F5+-ND 16K-Bit Read/Write Nonvolatile Memory NEW! F5-MicroCAN| 15.56 1.74 
DS210352-ND 3.3V, T1 Transceiver 256-BGA 189.13 142.74 DS1996L-F5+-ND 64K-Bit Read/Write Nonvolatile Memory F5-MicroCAN| 18.89 14.26 
DS210352N-ND 3.3V, T1 Transceiver, Ind. Temperature 256-BGA 217.51 164.16 Accessories 
DS232AS+-ND Dual RS-232 Transmitter/Receiver* NEW! 16-SOIC 3.74 2.82 DS1402-RP8+-ND 1-Wire Network Cable, 8 Foot Length NEW! =— 9.01 — 
DS275+-ND Line-Powered RS-232 Transceiver Chip* 8-Dip 5.64 4.26 DS1402D-41+-ND iButton Blue Dot Reader NEW! — 6.47 _ 
DS275S+-ND Line-Powered RS-232 Transceiver Chip* 8-SOIC 5.88 444 | |0S1402D-DR8+-ND | Blue Dot Receptor Cable, 8 Foot Length = 11.26 a 
DS276S+-ND Line-Powered RS-232 Transceiver Chip* 8-SOIC 8.08 6.10 | |9S9092+-ND Solid Face Read/Write Panel-Mount Probe = 8.94 = 
DS1863E+-ND Burst-Mode PON Controller* 16-TSSOP 441 340 DS9092L+-ND Soild Read/Write Panel-Mount Probe with Green LED = 9.72 = 
SREP SEAT) SV, El Framer Controller 44-PLOG 50.99 38.48 ReareaG ST Aa ea Key Fin Mount for F5 iButton, Black = OM = 
0S21510B-ND 5V,, Tt Single-Chip Transceiver 44-PLOC 77.65 58.60 Poa e ey ang ae — : i“ 
- - DS9093AG+-ND Snap-In Angled Key Ring Mount for F5 iButton, Green 1.03 
DS2151QNB-ND 5V, T1 Single-Chip Transceiver, Ind. Temperature 44-PLCC 89.31 67.40 DS9093F+-ND Snap-In Fob for F5 MicroCAN, Black NEW! = 1.80 = 
DS2152L+-ND 5V, Enhanced T1 Single-Chip Transceiver* NEW! 100-LQFP 66.46 50.16 DS9094F+-ND PCB Clip for F5 iButton Through-Hole Mount = 2.98 _ 
DS2154L-ND 5V, Enhanced E1 Single-Chip Transceiver 100-LOFP 68.98 52.06 DS9094FS+-ND PCB Clip for F5 Button, Surface Mount NEW! = 3.10 ae 
DS2154L+-ND 5V, Enhanced E1 Single-Chip Transceiver* NEW! 100-LQFP 42.14 31.80 DS9098P-TRL+CT-ND | Compact Retainer for F5 iButton Mounting = 252 ae 
DS2165Q-ND 5V, ADPCM Processor 16/24/32Kpbs 28-PLCC 41.55 31.36 DS9098P-TRL+TR-ND | Compact Retainer for F5 iButton Mounting — 246.40/220 
DS21650+-ND 5V, ADPCM Processor 16/24/32Kpbs* 28-PLCC 37.18 24.70 DS9100-A+-ND. Touch and Hold Probe Stampings NEW! _ 2.60 - 
DS2172T+-ND Bit Error Rate Tester (BERT), 8-Bit* 32-TQFP 17.20 12.98 
DS2175S-ND T1/CEPT Elastic Store 16-SOIC 26.82 20.24 INTERFACE 
DS2176+-ND T1 Receive Buffer* 24-Dip 27.37 20.66 RoHS Compliant 
DS2176Q-ND T1 Receive Buffer 28-PLCC 31.14 23.50 Digi- Price Each 
7 = igi-Key 
DS2180A+-ND T1 Transceiver* 40-Dip 32.33 24.40 Part No. Description Pkg. 1 25 
DS2181A+-ND CEPT Primary Rate Transceiver* 40-Dip 52.60 39.70 | /S2708S+-ND Differential SCSI Switchable Terminator 2Soic | 14.68 11.08 
DS2181AQ-ND CEPT Primary Rate Transceiver 44-PLCC 64.58 48.74 | |pS2118MB4-ND Ultra2 LVD/SE SCSI Terminator 36-SSOP 3.31 250 
DS2187-ND Receive Line Interface 18-Dip 34.74 26.22 DS2119ME+-ND Ultra3 LVD/SE SCSI Terminator 28-TSSOP. 3.13 2.08 
DS2187S-ND Receive Line Interface 20-SOIC 38.13 28.78 
DS2188S-ND T1/CEPT Jitter Attenuator 16-SOIC 17.62 13.30 L 
D$2282/8722282000-ND |T1 FDL Controller/Monitor Stik 30-SIP 118.83 89.68 SEM EGHD! MEMORY 
DS3150T+-ND 3.3V, DS3/E3/STS-1 Line Interface Unit* NEW! 48-TOFP 30.64 29.92 | [Digi-Key Price Eachor 
DS2tSiSTAe-ND___|88V 1/1 Line Interface” MEW! aero | 2139 tera | [athe Dearie i — 
+ k ine Interface* Y - : : 7 7 
4 7 k a DS1218S+-ND Nonvolatile Controller Chip* 8-SOIC 13.20 9.96 
DS21354L-ND 3.3V, ET Single Chip Transceiver 100-LOFP 55.04 41.54 | | s1220AB-150+-ND | Nonvolatile SRAM, 16k, 5%, 150nS* 24-Dip 15.77 11.90 
DS21354L+-ND 3.3V, E1 Single Chip Transceiver* . 100-LOFP 39.64 29.92 DS1220AB-200+-ND Nonvolatile SRAM, 16k, 5%, 200nS* 24-Dip 13.91 10.50 
DS21448L+-ND 3.3V, E1/T1/J1 Quad Line Interface* NEW! 128-LOFP 58.57 44.20 | | ps1220AD-100IND+-ND | Nonvolatile SRAM, 16k, 10%, 100nS, Ind. Temp.* 24-Dip 16.99 12.82 
DS21458+-ND Quad T1/E1/J1 Transceiver* NEW! 256-CSBGA 91.64 69.16 DS1220AD-120+-ND Nonvolatile SRAM, 16k, 10%, 120nS* 24-Dip 16.17 12.20 
DS21554LB+-ND 5V, E1 Single-Chip Transceiver* NEW! 100-LQFP 39.64 29.92 | D$1220AD-150+-ND  |Nonvolatile SRAM, 16k, 10%, 150nS* NEW! 24-Dip 15.77 17.90 
DS21600SN+-ND 3.3V/SV, Clock Rate Adapter* 16-SOIC 25.60 24.70 DS1220AD-200+-ND —_| Nonvolatile SRAM, 16k, 10%, 200nS* 24-Dip 15.77 11.90 
DS1225AB-85+-ND Nonvolatile SRAM, 64k, 5%, 85nS* 28-Dip 20.19 15.24 
DS1225AB-150+-ND Nonvolatile SRAM, 64k, 5%, 150nS* 28-Dip 19.72 14.88 
ENTIOMETER (BR S2o\: 220i) Nonvolatile SRAM, 64k, 5%, 200nS* 28-Dip 14.71 11.10 
Digi-Key Price Each DS1225AD-85+-ND | Nonvolatile SRAM, 64k, 10%, 85nS* NEW! 28-Dip 20.19 15.24 
Part Na: Description Pkg. 1 25 DS1225AD-150+-ND _ | Nonvolatile SRAM, 64k, 10%, 150nS* 28-Dip 19.72 14.88 
DS1267-010+-ND | Dual Digital Potentiometer Chip, TOK TEDip | 8.32 Coe ec ApMbGntiaetee rein tee aaa a doce tag 
DS1267-050+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 50K* 14-Dip 8.32 6.28 7 Na dinaee 7 ‘ 7 
at . f te DS1225Y-150+-ND Nonvolatile SRAM, 64k, 10%, 150nS 28-Dip 18.71 14.12 
DS1267-100+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 100K 14-Dip 8.32 6.28 zi J qi 9 * 7 i 
a : ; . DS1225Y-200+-ND Nonvolatile SRAM, 64k, 10%, 200nS* NEW! 28-Dip 18.71 14.12 
DS1267E-10+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K 20-TSSOP 10.34 7.80 DS1230AB-70+-ND Nonvolatile SRAM, 256k, 5%. 70nS* 28-Dip 27.27 20.58 
See ae ne sore omeet a. sR as oa es DS1230AB-70IND+-ND | Nonvolatile SRAM, 256k, 5%. 70nS, Ind. Temp.* 28-Dip 28.62 21.60 
ete a : a) * x : é DS1230AB-120+-ND Nonvolatile SRAM, 256k, 5%, 120nS* 28-Dip 26.63 20.10 
oat PRE a ae era! Chip, 100K beer eee en DS1230AB-200+-ND _ | Nonvolatile SRAM, 256k, 5%, 200nS* 28-Dip 26.63 20.10 
aaa udio Digital Resistor* x i : DS1230Y-70+-ND Nonvolatile SRAM, 256k, 10%, 70nS* 28-Di 27.27 20.58 
DS1669-10+-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K* 8-Dip 6.81 5.14 DS1230Y-70IND+-ND | Nonvolatile SRAM, 256k, 10%, 70nS, Ind. Temp.* 28-Dip 22.13 16.70 
DS1669-100+-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 100K* 8-Dip 6.81 5.14 DS1230Y-85+-ND Nonvolatile SRAM, 256k, 10%, 85nS* NEW! 28-Dip 27.27 20.58 
DS1669S-10+-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K* 8-SOIC 7.18 5.42 DS1230Y-100+-ND Nonvolatile SRAM, 256k, 10%, 100nS* 28-Dip 20.80 15.70 
DS1669S-100+-ND | Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 100K* 8-SOIC 7.18 5.42 DS1230Y-120+-ND Nonvolatile SRAM, 256k, 10%, 120nS* 28-Dip 20.80 15.70 
DS1801E-014+-ND | Dual Audio Taper Potentiometer* 14-TSSOP 7.50 5.66 DS1230Y-150+-ND Nonvolatile SRAM, 256k, 10%, 150nS* 28-Dip 26.63 20.10 
DS1803E-010+-ND | Addressable Dual Digital Potentiometer* 14-TSSOP 6.86 5.18 DS1230Y-200+-ND Nonvolatile SRAM, 256k, 10%, 200nS* 28-Dip 20.80 15.70 
DS1803Z-010+-ND | Addressable Dual Digital Potentiometer, 10K* 16-SOIC 6.39 4.82 DS1243Y-120+-ND Nonvolatile SRAM with Phantom Clock, 64k, 28-Dip 28.81 21.74 
DS1803Z-050+-ND | Addressable Dual Digital Potentiometer, 50K* 16-SOIC 6.39 4.82 120nS* 
DS1803Z-100+-ND | Addressable Dual Digital Potentiometer, 100K* 16-SOIC 6.39 4.82 DS1244Y-70+-ND Nonvolatile SRAM with Phantom Clock, 256k, 28-Dip 33.73 25.46 
DS1804-010+-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 10K* 8-Dip 3.10 2.34 70nS* é 4 ; 
DS$1804-050+-ND | Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 50K* NEW! 8-Dip 3.10 2.34 Ra peaeaetad Nonvolatl eee. ee 5 wi Sli care sr 38 
DS1804-100+-ND N latile T Potentiometer, 100K* 8-Di 3.10 2.34 cea onvolatie 7 , 150nS* Ff “Dip : z 
DSTaOAU-OT ONO NomcaatieTHeaee Petentoraee Take ¥-550P oe Sap, |081245Y-70+-ND | Nonvolatile SRAM, 1024k, 10%, 70nS* NEW! 32-Dip 38.21 28.84 
DS1804Z-010+-ND | Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 10K* 8-SOIC 3.93 2.44 DS1245Y-70IND+-ND ee SRAM, 1024k, 10%, 70nS, Industrial 32-Dip 40.12 30.28 
DSiSCE Zo) gah Omg| Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 50K" 8-801 3:23 244 | | ps1245Y-1004-ND | Nonvolatile SRAM, 1024k, 10%, 100nS* 32-Dip 37.44 28.26 
DS1804Z-100+-ND | Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 100K* 8-SOIC 3.23 2.44 ~ | I "i i ani 
ae fi DS1245Y-120+-ND Nonvolatile SRAM, 1024k, 10%, 120nS 32-Dip 37.44 28.26 
DS1806E=0104:NDIS | Digital Sextet Potentiometer, 10K" 20-TSSOP | 12.08 8.03 | /S1245YP-100+-ND | Nonvolatile SRAM, 1024k, 10%, 100nS* 34-PCM 29.87 22.54 
DSIS0GEs050;NDiagy| Digital Sextet Potentiometer, 50K 20-TSSOP | 12.08 9.12 DS1250WP-150-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 4096k, 150nS 34-PCM 110.32 83.26 
DS1806E-050+-ND _ | Digital Sextet Potentiometer, 50K 20-TSSOP) 12.08 9.12 DS1250Y-70IND+-ND | Nonvolatile SRAM, 4096k, 70nS, Ind. 32-EDip 121.45 91.66 
DS1808Z-050+-ND | Dual Log Digital Potentiometer, 50K* NEW! 16-SOIC 6.49 4.90 Temp.* NEW! 
DS1809Z-010+-ND | Dallastat, 10K* NEW! 8-SOIC 3.34 2.52 DS1250Y-100+-ND | Nonvolatile SRAM, 4096k, 100nS* 32-Dip 117.90 88.98 
DS1845E-010+-ND _ | Dual Nonvolatile Potentiometer and Memory, 10K* 14-TSSOP 3.82 2.88 DS1345WP-150-ND _|3.3V, Nonvolatile SRAM w/Battery Monitor, 1024k 34-PCM 32.86 24.80 
DS1845E-100+-ND | Dual Nonvolatile Potentiometer and Memory, 100K* 14-TSSOP 3.82 2.88 DS1609S-50+-ND Dual Port RAM, 50nS* 24-SOIC 8.82 6.66 
DS1862B+-ND XFP Laser Control and Digital Diagnostic IC* 25-CSBGA 5.30 4.00 DS1642-100+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS* 24-EDip 24.06 18.16 
DS1866Z-ND 2.7V to 5.5V, Log Trimmer Potentiometer 8-Dip 2.94 2.22 DS1643-100+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS, 700mil.* 28-EDip 25.04 18.90 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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(Cont.) MEMORY 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. al 25 Part No. Description Pkg. 1 25 
DS1644-120+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* 28-EDip 29.23 22.06 DS28DG02G-3C+-ND | 2kb SP] EEPROM with PIO, RTC, Reset, Battery Monitor, | 36-TQFN 5.64 4.26 
DS1644P-120+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* 34-PCMA 26.00 19.62 and Watchdog* 
DS1646-120+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* 32-Dip 41.29 31.16 DS32B35-33#-ND Accurate |2C Integrated RTC/TCXO/Crystal/FRAM* 20-SOIC 11.61 8.76 
DS1646P-120+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* 34-PCMA 36.68 27.68 DS32B35-33IND#-ND _| Accurate I2C Integrated RTC/TCXO/Crystal/FRAM* 20-SOIC 13.04 9.84 
DS1647-120+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* NEW! 32-EDip 50.69 38.26 DS32C35-33#-ND Accurate |2C Integrated RTC/TCXO/Crystal/FRAM* 20-SOIC 15.34 11.58 
DS2502+-ND 1K-Bit Add-Only Memory* T0-92 3.79 2.86 DS32C35-33IND#-ND —_| Accurate 12C Integrated RTC/TCXO/Crystal/FRAM* 20-SOIC 15.50 11.70 
DS2502-E48+-ND 48-Bit Node Address Chip* TO-92 3.92 2.96 DS1283S-ND Watchdog Timekeeper Chip 28-SOIC 11.00 8.30 
DS2502P+-ND 1K-Bit Add-Only Memory* 6-TSOC 4.21 2.80 DS1302+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 300mil.* 8-Dip 3.31 2.50 
DS2502P-£48+-ND 1K-Bit Add-Only Memory* 6-TSOC 3.92 2.96 DS1302N+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, Ind. Temperature* 8-Dip 413 3.12 
DS2502S+-ND 1K-Bit Add-Only Memory* | 8-SOIC 4.61 3.48 DS1302S+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 300mil.* 8-SOIC 3.31 2.19 
Reais eae a None eae fa oy DS1302SN+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, Ind. Temperature* 8-SOIC 413 3.12 
= a a i z =! DS1302Z+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 150mil* 8-SOIC 3.31 2.50 
DS9034PC+-ND PowerCap Module without Crystal* PowerCap Module 9.67 7.30 a A 3 A * “Di 
DS9034PCX4+-ND PowerCap Module with Crystal* PowerCap Module | _ 9.86 744 | [Beretahane Serial Alarm 1G, 26-Byte battery -Backed NV/RAM 16-Dip noe see 
; DS1306+-ND Serial Alarm Real-Time Clock* NEW! 16-Dip 5.06 3.82 
4 0S9034PCX PowerCap required; order DS9034PCX+-ND DS1338U-33+-ND 56-Byte Battery-Backed NV RAM, I2C Serial Interface* B-SOP 3.07 2.32 
DS1302Z+CT-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 150mil.* 8-SOIC 2.99 2.26 
DS1302Z+TR-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 150mil.* 8-SOIC 3525.01/2,500 
= DS1302ZN+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, Ind. Temperature* 8-SOIC 3.63 2.42 
Digi-Key Price Each DS1305+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 300mil.* 16-Dip 5.06 3.82 
Part No. Description Pkg. 1 25 DS1305E+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 173mil.* 20-TSSOP 5.06 3.82 
DS1232LPN+-ND Low Power MicroMonitor Chip* NEW! 8-Dip 2.60 1.96 DS1305EN+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, Ind. Temperature* 20-TSSOP 5.57 4.20 
DS1233-5+-ND 5V, EconoReset, 5%* TO-92 1.38 1.04 DS1306E+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 4.4mil.* 20-TSSOP 5.06 3.82 
DS1233-10+-ND 5V, EconoReset, 10%* TO-92 1.38 1.04 DS1306EN+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, Ind. Temperature* 20-TSSOP 5.59 4.22 
pee dee ay Econortaeet ‘eae i eH aH DS1306N+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 300mil.* 16-Dip 5.59 4.22 
“15+ -3V, EconoReset, 15%* i E DS1307+-ND Serial Real-Time Clock, 64x8, 300mil.* 8-Dip 3.74 2.82 
DS1233AZ-10+-ND 3.3V, EconoReset, 10%* S0T-223 2.25 1.70 DS1307N+-ND Serial Real-Time Clock, 64x8, Ind. Temperature* 8-Dip 413 3.12 
DS1233AZ-10+CT-ND | 3.3V, EconoReset, 10%* SOT-223 2.09 1.58 DS1307Z+-ND Serial Real-Time Clock, 64x8, 150mil.* 8-SOIC 3.29 2.48 
DS1233AZ10sTR-ND/ 5) 3.3V, EconoReset, 10%* SOT-223 2624.99/2,500 DS1307ZN+-ND Serial Real-Time Clock, 64x8, Ind. Temperature* 8-SOIC 413 3.12 
DS1233AZ-15+-ND 3.3V, EconoReset, 15% a3 SOT-223 2.41 1.82 DS1315-5+-ND 5V, Phantom Time Chip, 300mil.* 16-Dip 15.61 11.78 
DS1233D-5+CT-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5th" TO-92 1.46 1.10 DS1315S-5+-ND 5V, Phantom Time Chip, 300mil.” 76-SOIC 78.13 13.68 
Be Eee TN an pean nest ni esa Reset : ae a 1 Ay aap DS1315SN-5+-ND 5V, Phantom Time Chip, Ind. Temperature +B200* 16-SOIC | 20.51 15.48 
ea : 7 ariel A : . DS1337+-ND 12C Serial Real-Time Clock* 8-Di 2.41 1.82 
DS1233D-104TR-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10%* 10-92 1500.00/2,000 1 Seas Aes naan 
DS1337S+-ND 12C Serial Real-Time Clock 8-SOIC 241 1.82 
DS1233D-15+-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 15%* T0-92 1.38 1.04 A i Ti * f 
DS1337U+-ND 12C Serial Real-Time Clock 8-SOP 2.41 1.82 
DS1233DZ-5+-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5%* SOT-223 2.25 1.70 ARF] Sil 7 a ¥ 5 
> DS1338C-33#-ND 3.3V, 12C Real-Time Clock with 56-Byte NV RAM 16-SOIC 5.70 4.30 
DS1233DZ-5+CT-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5% SOT-223 2.62 1.98 ; Fi z 
aie DS1338Z-3+-ND 3V, I2C Real-Time Clock with 56-Byte NV RAM 8-SOIC 3.07 2.32 
DS1233DZ-5+TR-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5% SOT-223 3350.01/2,500 ‘ : ie 
aan DS1338Z-33+-ND 3.3V, 12C Real-Time Clock with 56-Byte NV RAM 8-SOIC 3.07 2.32 
DS1233DZ-10+-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10% SOT-223 2.25 1.70 DS1339C-334-ND 120 Real-Time Clock” NEW! 46-S0IC 5.70 430 
DS1233DZ-10+CT-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10%* SOT-223 2.09 1.58 DS1339U-3+-ND 3V. 12C peak Tine Clock* . 8-uSOP 307 930 
DS1233DZ-10+TR-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10%* SOT-223 2624.99/2,500 ud = - - - H - ~ 
1544 op, zx DS1339U-33+-ND 3.3V, 12C Serial Real-Time Clock 8-uSOP 3.07 2.32 
DS1233DZ-15+-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 15% SOT-223 2.25 1.70 : ; 
3 op * = DS1340C-33#-ND 3.3V, 12C Real-Time Clock with Trickle Charger* 16-SOIC 5.70 4.30 
DS1233DZ-15+CT-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 15% SOT-223 2.62 1.98 s 4 i 
4 ope = DS1340U-33+-ND 3.3V, 12C Real-Time Clock with Trickle Charger* 8-"SOP 3.07 2.32 
DS1233DZ-15+TR-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 15% SOT-223 3350.01/2,500 4 i . 
DS1233M-5+-ND 5V, EconoReset* T0-92 1.38 1.04 DS1340Z-33+-ND 3.3V, 12C Real-Time Clock with Trickle Charger 8-SOIC 3.07 2.32 
DS1233M-55+-ND 5V, EconoReset* TO-92 4.38 1.04 DS1371U+-ND 12C, 32:Bit Binary Counter Watchdog Clock a 8-SOP 2.41 1.82 
DS1233MS-3+-ND 3.3V, EconoResét* B-SOIC 2.89 2.18 DS1372U+-ND 12C, 32-Bit Binary Counter Clock with 64-Bit ID : 8-SOP 2.68 2.02 
DS1233MS-5+-ND 5V, EconoReset* 8-SOIC 2.89 218 DS1374C-33#-ND 3.3V, 12C 32-Bit Binary Counter Watchdog RTC* 16-SOIC 6.15 4.64 
DS1233Z-5+-ND EconoReset, 5%* SOT-223 2.95 1.70 DS1374U-33+-ND 3.3V, 126 32-Bit Binary Counter Watchdog RTC 10-"SOP 3.42 2.58 
DS1233Z-10+-ND EconoReset, 10%* SOT-223 2.41 1.82 Ree an pate Input and parti ats a sad 
DS1233Z-15+-ND. EconoReset, 15%* SOT-223 2.41 1.82 33+" upervisor with Trickle Charger* a zs) 5 
DS1810-5+CT-ND 5V, EconoReset with Push-Pull Output, 5%* TO-92 4.19 90 DS1390U-3+-ND 3.0V SPI/3-Wire RTC with Trickle Charger* NEW! 10-"SOP 3.42 2.58 
DS1810-5+TR-ND 5V, EconoReset with Push-Pull Output, 5%* T0-92 1220.00/2,000 DS1390U-33+-ND 3.3V, Low Voltage SPI RTC with Trickle Charger* 10-ySOP 3.42 2.58 
DS1811-5+CT-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5%* TO-92 1.19 90 DS1391U-33+-ND 3.3V, Low Volt. SPI/3-Wire RTC w/Trickle Charger* 10-"SOP 3.42 2.58 
DS1811-5+TR-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5%* TO-92 1220.00/2,000 DS1392U-33+-ND 3.3V, Low Voltage 3-Wire RTC with Trickle Charger* 10-ySOP 3.42 2.58 
DS1811-10+CT-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10%* TO-92 98 74 DS1501WE-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock 28-TSOP 12.08 9.12 
DS1811-10+TR-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10%* TO-92 980.00/2,000 DS1501WE+-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock* 28-TSOP 12.08 9.12 
DS1811-15-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 15% TO-92 1.11 84 DS1501WEN+-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock, Ind. Temp.* 28-TSOP 13.89 10.48 
DS1811-15+CT-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 15%* TO-92 1.19 90 DS1511W+-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock* 28-EDip 20.86 15.74 
DS1811-15+TR-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 15%* TO-92 1220.00/2,000 DS1553WP-120+-ND | 3.3V, 64K-Byte Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM* 34-PCM 31.91 24.08 
DS1811R-5+CT-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5%* SOT-23 1.03 18 DS1670E+-ND Portable System Controller, 4.4mm* 20-TSSOP 9.43 6.27 
DS1811R-5+TR-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5%* SOT-23 1620.01/3,000 DS1682S+-ND Total-Elapsed-Time Recorder with Alarm* 8-SOIC 4.96 3.74 
DS1811R-10+CT-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10%* SOT-23 80 60 DS1685E-3+-ND 3V, Real-Time Clock* NEW! 24-TSSOP 6.44 4.86 
DS1811R-10+TR-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10%* SOT-23 1200.00/3,000 DS1685S-5+-ND 5V, Real-Time Clock* 24-SOIC 6.41 4.84 
DS1812-5+CT-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 5%* TO-92 1.19 90 DS1687-3+-ND 3V, Real-Time Clock* NEW! 24-EDip 9.38 7.08 
DS1812-5+TR-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 5%* | TO-92 1220.00/2,000 DS$1687-3IND+-ND. 3V, Real-Time Clock, Industrial Temperature* NEW! 24-EDip 9.59 7.24 
DS1812-10+CT-ND SV, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 10%* | 0-92 1.19 90 DS1687-5+-ND 5V. Real-Time Clock* 24-EDip 9.38 7.08 
DS1812-10+TR-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 10%* | TO-92 1220.00/2,000 DS1687-5IND+-ND BV, Real-Time Clock, Industrial Temperature* NEW! 24-EDip 9.59 7.24 
DS1813-5+CT-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 5%* TO-92 1.19 90 DS1742W-120+-ND 3.3V. YOKC Ni i til Timekeeping RAM, 120nS* 24-EDi 25.55 19.28 
DS1813-54TR-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 5%* 10-92 4220.00/2,000 RCIA HSSANTI 9.2V' voKC NonvolntieTimekeeoine RAMA. 120n8* gang : : 
l 3, ping RAM, 120nS 28-EDip | 26.77 20.20 
DS1813-10+CT-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 10%* TO-92 1.19 90 I 4 ile Ti : * Eni 
DS1813-10sTR-ND 5V-E Reset with Pushbutton 10%* TO-92 1220.00/2,000 DS1743W-120IND+-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS 28-EDip 30.77 23.22 
: SS pear ee ea pene DST743WP-120+-ND _|3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* 34-PCMa| 23.80 17.96 
DS1813R-5+CT-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 5% SOT-23 80 60 704 ‘le Ti ji * -EDi 
DS1813R-54TR-ND 5V. EconoReset with Pushbutton, 5%* S0T-23 4200.00/3,000 DS1744-70+-ND 5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 70nS 28-EDip 29.23 22.06 
DS1815-10. : q oir erate DS1744-70IND+-ND 5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 70nS* 28-EDip 33.63 25.38 
-10+CT-ND 3.3V, EconoReset with Push-Pull Output, 10%: TO-92 1.19 90 eee ; A 
DS1815-104TR-ND 3.3V, EconoReset with Push-Pull Output, 10%* T0-92 1220.00/2,000 PS ee AD Say cea nalvalalle Timekeeping RAM, Se RDID) | “eee ~2ee 
DS1817-20+-ND 3.3V, EconoReset with Push-Pull Output, 20%* TO-92 111 84 1 4 valatile Ti . fe 
DS1818-10+CT-ND | 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10%* t0-92 | 1.49 ‘co | |peeameial uaa &-3Y. Y2KC Nonvolatle Timekeeping RAM, SEROMA e's 1888 
DS1818-10+TR-ND 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10%* T0-92 1220.00/2,000 DST746W-120s-ND13.3V, YOKC Nonvolatile Timekeeping RAM, EDs | aa STAG 
DS1818R-5+CT-ND 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 5%* SOT-23 1.03 718 120nS* NEW! 
DS1818R-5+TR-ND 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 5%* SOT-23 1620.01/3,000 DS1746WP-120+-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* 34-PCMa| 36.68 27.68 
DS1818R-10+CT-ND 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10%* SOT-23 80 60 DS1747WP-120+-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 34-PCMa| 45.05 34.00 
DS1818R-10+TR-ND 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10%* SOT-23 1200.00/3,000 120nS* NEW! 
DS1833-5+-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 5%* TO-92 1.80 1.36 DS3231S#-ND. Extremely Accurate I2C Integrated RTC/TCXO/Crystal* 16-SOIC 7.42 5.60 
DS1833-10+-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 10%* 10-92 1.80 1.36 DS3231SN#-ND Extremely Accurate 12C Integrated RTC/TCXO/Crystal* 16-SOIC 8.53 6.44 
DS1833Z-5+CT-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 5%* SOT-223 3.37 2.54 DS3232S#-ND Extremely Accurate I2C Integrated RTC/TCXO/Crystal* 20-SOIC 7.63 5.76 
DS1833Z-5+TR-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 5%* SOT-223 3714.75/2,500 DS3232SN#-ND Extremely Accurate 12C Integrated RTC/TCXO/ 20-SOIC 8.77 6.62 
DS1833Z-10+-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 10%* SOT-223 3.15 2.38 Crystal* NEW! 
DS1833Z-10+CT-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 10%* SOT-223 3.37 2.54 DS3234S#-ND Extremely Accurate SPI Bus Real-Time Clock* 20-SOIC 7.63 5.76 
DS1833Z-10+TR-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 10%* SOT-223 4762.50/2,500 DS3234SN#-ND Extremely Accurate SPI Bus Real-Time Clock 20-SOIC 8.77 6.62 
DS1834AS+-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton* 8-SOIC 2.41 1.82 DS12885S+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte* 24-SOIC 7.74 5.84 
DS1834AU+CT-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton* 8-MSOP 2.68 2.02 DS128850+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte* 28-PLCC 8.03 6.06 
DS1834AU+TR-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton* 8-MSOP 4140.01/3,000 DS12885QN+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte* 28-PLCC 9.22 6.96 
DS1834S+-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton* 8-SOIC 2.41 1.82 DS12887+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte* 24-EDip 8.96 6.76 
DS12887A+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte* 24-EDip 8.96 6.76 
0S14285Q-ND Real-Time Clock with NV RAM Control 28-PLCC 8.03 6.06 
DS142850+-ND Real-Time Clock with NV RAM Control* 28-PLCC 8.03 6.06 
Digi-Key Price Each DS17287-5+-ND 5V, Real-Time Clock with Battery and Crystal* 24-EDip 14.79 11.16 
Part No. Description Pkg. 1 25 DS17485S-3+-ND 3V, RTC with 4K-Bytes of Battery-Backed NV RAM* 24-SOIC 12.43 9.38 
DS12C887+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte* 24-EDip 8.96 6.76 0S17487-5+-ND 5V, Real-Time Clock* NEW! 24-EDip 17.65 13.32 
DS28DGO02E-3C+-ND | 2kb SPI EEPROM with PIO, RTC, Reset, Battery Monitor, | 28-TSSOP 5.27 3.98 DS17887-5+-ND 5V, Real-Time Clock* 24-EDip 22.34 16.86 
and Watchdog* 4 DS9034PCX PowerCap required; order DS9034PCX+-ND 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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THERMAL MANAGEME 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 Part No. Description Pkg. 1 25 
DS1731U+-ND High-Precision Digital Thermometer/Thermostat* NEW! 8-ySOP 3.87 2.92 DS1706TESA+-ND 3.3V, MicroMonitor, 5%* 8-SOIC 2.25 1.70 
DS18B20+-ND Programmable Resolution 1-Wire® Digital Thermometer* TO-92 5.04 3.80 DS1707ESA+-ND 5V, MicroMonitor, 5%* 8-SOIC 2.04 1.74 
DS18B20+PAR-ND Prog. Resolution 1-Wire® Digital Thermometer* TO-92 5.04 3.80 DS1708ESA+-ND 5V, MicroMonitor, 5%* 8-SOIC 2.25 1.70 
DS18B20U+-ND. Programmable Resolution 1-Wire® Digital Thermometer* 8-uSOP 5.04 3.80 DS1708SESA+-ND 3.3V, MicroMonitor, 10%* 8-SOIC 2.25 1.70 
DS18B20Z+-ND Programmable Resolution 1-Wire® Digital Thermometer* 8-SOIC 5.04 3.80 DS1708TESA+-ND 3.3V, MicroMonitor, 5%* 8-SOIC 2.25 1.70 
DS18S20+-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer* TO-92 5.04 3.80 DS1780E+-ND CPU Peripheral Monitor* 24-TSSOP| 5.04 3.80 
DS18S20+CT-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer* TO-92 5.04 3.80 DS1810-10+-ND 5V, EconoReset with Push-Pull Output, 10%* TO-92 1.11 84 
DS18S20+TR-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer* TO-92 4446.00/2,000 DS1814CR-10+CT-ND 5V, MicroMonitor with Pushbutton Reset, 10%* SOT-23-5 1.38 1.04 
DS18S20Z+-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer* 8-SOIC 5.04 3.80 DS1814CR-10+TR-ND 5V, MicroMonitor with Pushbutton Reset, 10%* SOT-23-5 | 2160.01/3,000 
DS75LVS+-ND 1.7V to 3.7V Digital Thermometer/Thermostat* 8-SOIC 2.01 1.52 DS1831S+-ND Multi-Supply Micromonitor* 16-SOIC 6.76 5.10 
DS75LVU+-ND_ 1.7V to 3.7V Digital Thermometer/Thermostat* 8-SOP 2.01 1.52 DS1832S+-ND 3.3V, MicroMonitor Chip* 8-SOIC 1.86 1.75 
DS75LXS+-ND 1.7V to 3.7V Digital Thermometer/Thermostat* 8-SOIC 1.86 1.40 DS2436Z+-ND Battery Identification/Monitor Chip* 8-SOIC 411 3.10 
DS75LXU+-ND 1.7V to 3.7V Digital Thermometer/Thermostat* 8-yMAX 1.86 1.40 DS2438AZ+-ND Smart Battery Monitor* 8-SOIC 5.27 3.98 
DS75S+-ND Digital Thermometer/Thermostat, LM75-Compatible* 8-SOIC 2.01 1.52 DS2438Z+-ND Smart Battery Monitor* 8-SOIC 5.27 3.98 
DS75U+-ND Digital Thermometer/Thermostat, LM75-Compatible* 8-MAX 2.01 1.52 DS2711E+-ND Loose Cell NiMH Charger* 16-TSSOP| 4.40 3.32 
DS600U+-ND +5°C Accurate Analog-Output Temperature Sensor* 8-SOP 5.04 3.80 DS2711Z+-ND Loose Cell NiMH Charger* 16-SOIC 440 3.32 
DS620U+-ND Low Volt. +0.5°C Digital Thermometer/Thermostat* 8-SOP 5.04 3.80 DS2712E+-ND Loose Cell NiMH Charger* 16-TSSOP| 4.40 3.32 
DS1620+-ND Digital Thermometer/Thermostat, 300mil.* 8-Dip 6.97 5.26 DS2712Z+-ND Loose Cell NiMH Charger* 16-SOIC 440 3.32 
DS1620S+-ND Digital Thermometer/Thermostat, 208mil.* 8-SOIC 6.97 5.26 DS2714E+-ND Quad Loose Cell NiMH Charger* 20-TSSOP| 4.85 3.66 
DS1621+-ND Digital Thermometer/Thermostat, 300mil.* 8-Dip 4.61 3.48 DS2715Z+-ND NiMH Battery Pack Charge Controller* 16-SOIC 443 3.34 
DS1621S+-ND Digital Thermometer/Thermostat, 150mil.* 8-SOIC 4.61 3.48 DS2740BU+-ND. High Precision Coulomb Counter* 8-MAX 2.99 2.26 
DS1624+-ND Digital Thermometer and Memory, 300mil.* 8-Dip 9.04 6.82 DS2740U+-ND High Precision Coulomb Counter* 8-MAX 3.31 2.50 
DS1624S+-ND Digital Thermometer and Memory, 208mil.* 8-SOIC 9.04 6.82 DS2745U+-ND |2C Battery Monitor* 8-u MAX 3.66 2.76 
DS1626U+-ND High Prec. 3-Wire Digital Thermometer/Thermostat* NEW!| 8-\1SOP 4.00 3.02 DS2746G+-ND 2-Wire Battery Monitor with Ratiometric A/D Input* 10-TDFN 3.82 2.88 
DS1629S+-ND 2-Wire Digital Thermometer and Real-Time Clock, 150mil.* 8-SOIC 7.76 5.86 DS2756E+-ND Battery Fuel Gauge with Programmable Suspend Mode* 8-TSSOP | 4.69 3.54 
DS1631AU+-ND. High Precision Digital Thermometer/Thermostat* NEW! 8-"SOP 4.00 3.02 DS2780E+-ND Stand-Alone Fuel Gauge* 8-TSSOP | 6.65 5.02 
DS1631U+-ND. High Precision Digital Thermometer/Thermostat* 8-MSOP 4.00 2.66 DS2780G+-ND Stand-Alone Fuel Gauge* 10-TDFN 6.65 5.02 
DS1631Z+-ND High Precision Digital Thermometer/Thermostat* 8-SOIC 4.00 2.66 DS2781E+-ND 1-Cell or 2-Cell Stand-Alone Fuel Gauge* 8-TSSOP | 7.16 5.40 
DS1720S+-ND ECON-Digital Thermometer/Thermostat* 8-SOIC 5.96 4.50 DS2781G+-ND 1-Cell or 2-Cell Stand-Alone Fuel Gauge* 10-TDFN 7.16 5.40 
DS1721S+CT-ND 2-Wire Digital Thermometer/Thermostat* 8-SOIC 3.87 2.92| |DS2782E+-ND Stand-Alone Fuel Gauge* 8-TSSOP | 5.51 4.16 
DS1721S+TR-ND 2-Wire Digital Thermometer/Thermostat* 8-SOIC | 4270.50/2,500 0S2786G+-ND Stand-Alone OCV-Based Fuel Gauge* 10-TDFN | 3.50 2.64 
DS1721U+-ND 2-Wire Digital Thermometer/Thermostat* 8-MSOP 3.87 2.92 DS3994Z+-ND 4-Channel Cold-Cathode Fluorescent Lamp Controller* 28-SOIC 2.39 1.80 
DS1722S+-ND 3-Wire Digital Thermometer/Thermostat* 8-SOIC 2.60 1.96 DS4303R-U+-ND Electronically Programmable Voltage Reference* SOT-23-5 93 70 
DS1722S+CT-ND 3-Wire Digital Thermometer/Thermostat* 8-SOIC 2.60 1.96 DS5001FP-16+-ND 128K Soft Microprocessor Chip* 80-TQFP | 35.25 26.60 
DS1722S+TR-ND 3-Wire Digital Thermometer/Thermostat* 8-SOIC_|_2866.50/2,500 
DS1722U+-ND 3-Wire Digital Thermometer/Thermostat* 8-MSOP 2.65 2.00 DRAM Due to market fluctuations, please 
DS1821+-ND Programmable Digital Thermostat/Thermometer* 3-PR35 6.31 4.76 
DS1821S-ND Programmable Digital Thermostat/Thermometer 8-soic | 631 4.76| he petortoiing evens tefor incl bes 
DS1821S+-ND Programmable Digital Thermostat/Thermometer* 8-SOIC 6.31  4.76| |Micron Technology Digi-Key By rice Eacl 
DS1822+-ND Econo 1-Wire® Digital Thermometer* T0-92 3.87 2.92] | PartNo. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DS1822Z+-ND Econo 1-Wire® Digital Thermometer* 8-SOIC 3.87 2.92 SDRAM 
DS1825U+-ND Prog. Resolution 1-Wire® Digital Thermometer* 8-)SOP 4.21 3.18| |MT48H4M16LFB4-75 IT:HTR = |557-1391-1-ND | Mobile SDRAM, 64Mb* 54-VFBGA] 6.04 4.29 3.88 
DS1856B-050+-ND Dual, Temp. Controlled Nonvolatile Resistor* NEW! 16-CSBGA 6.20 4.68| |MT48H4M16LFB4-75 IT:HTR =| 557-1391-2-ND | Mobile SDRAM, 64Mb* 54-VFBGA 3514.00/1,000 
DS1859E-050+-ND Dual, Temp. Controlled Nonvolatile Reistor* NEW! 16-TSSOP. 5.88 4.44| | MT48H4M16LFB4-75:H TR 557-1392-1-ND | Mobile SDRAM, 64Mb* 54-VFBGA| 4.50 287 2.58 
MT48H4M16LFB4-75:H TR 557-1392-2-ND | Mobile SDRAM, 64Mb* 54-VFBGA 2299.00/1,000 
MT48H8M32LFB5-8 TR 557-1054-1-ND_| Mobile SDRAM, 256Mb 90-VFBGA | 16.49 13.10 12.13 
MT48H16M16LFBF-75 AT:G TR |557-1245-1-ND | Mobile SDRAM, 256Mb* 54-VFBGA| 12.31 9.24 8.49 
Price Echo MT48H16M16LFBF-75:G TR 557-1326-1-ND | Mobile SDRAM, 256Mb* 54-VFBGA| 8.05 5.71 5.17 
= ee iae MT48H16M32LFCM-75 IT:B TR |557-1387-1-ND | Mobile SDRAM, 512Mb* 90-VFBGA| 15.76 11.83 10.87 
Description Pkg. 1 25 MT48H16M32LFCM-75 IT:B TR |557-1387-2-ND | Mobile SDRAM, 512Mb* 90-VFBGA| — 9937.00/1,000 
DS32KHZS#-ND 32.768kHz Temp. Compensated Crystal Oscillator* 16-SOIC 742 5.60} | MT48H16M32LFCM-75:B TR 557-1388-1-ND__| Mobile SDRAM, 512Mb* 90-VFBGA| 13.15 9.87 _9.07 
DS32KHZSN#-ND 32.768kHz Temp. Compensated Crystal Oscillator* 16-SOIC 8.53 6.44) |MT48H16M32LFCM-75:B TR 557-1388-2-ND | Mobile SDRAM, 512Mb* 90-VFBGA 8289.00/1,000 
DS1004Z-2+-ND 5-Tap High Speed Silicon Delay Line, 2nS Tap-to-Tap* MEW!) 8-SOIC | 15.24 11.50) |MT48H32M1G6LFBF-75 IT:B TR |557-1389-1-ND | Mobile SDRAM, 512Mb* 54-VFBGA| 15.76 11.83 10.87 
DS1004Z-3+-ND 5-Tap High Speed Silicon Delay Line, 3nS Tap-to-Tap* 8-SOIC | 17.44 13.16) |MT48H32M16LFBF-75 IT:B TR |557-1389-2-ND | Mobile SDRAM, 512Mb* 54-VFBGA 9937.00/1,000 
DS10042-4+-ND 5-Tap High Speed Silicon Delay Line, 4nS Tap-to-Tap* 8-SOIC_| 17.44 13.16] | MT48H32IM16LFBF-75:B TR 557-1390-1-ND | Mobile SDRAM, 512Mb* 54-VFBGA| 13.15 9.87 9.07 
DS1020S-15+-ND Programmable 8-Bit Silicon Delay Line, .15nS* NEW! 16-SOIC | 46.56 35.14) | MT48H32M16LFBF-75:B TR 557-1390-2-ND__| Mobile SDRAM, 512Mb* 54-VFBGA 8289.00/1,000 
DS1020S-100+-ND Programmable 8-Bit Silicon Delay Line, 1nS* 16-SOIC | 46.56 35.14] |MT48LC2M32B2P-6:G TR 557-1071-1-ND |SDRAM, 64Mb 86-TSOP | 535 3.22 3.07 
DS1021S-25+-ND Programmable 8-Bit Silicon Delay Line, .25nS* NEW! 16-SOIC | 20.14 15.20 MT48LC2M32B2P-6:G TR 557-1071-2-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 2733.00/1,000 
DS1021S-50+-ND Programmable 8-Bit Silicon Delay Line, .50nS* NEW! 16-SOIC | 20.14 15.20} | MT48LC2M32B2P-7 IT:G TR 557-1072-1-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP | 534 361 3.43 
DS1023S-25+-ND 8-Bit Programmable Timing Element, .25nS* 16-SOIC_| 16.83 12.70} | MT48LC2M32B2P-7 IT:G TR 557-1072-2-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 3107.00/1,000 
DS1023S-50+-ND 8-Bit Programmable Timing Element, .5nS* NEW! 16-SOIC | 16.83 12.70 MT48LC2M32B2P-7:G TR 557-1073-1-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 535 3.22 3.07 
DS1023S-500+-ND 8-Bit Programmable Timing Element, 5nS* NEW! 16-SOIC | 18.55 14.00 MT48LC2M32B2P-7:G TR 557-1073-2-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 2733.00/1,000 
DS1080LU+-ND Spread-Spectrum Crystal Multiplier* 8-SOP 2.60 1.96] | MT48LC2M32B2TG-6:G TR 557-1074-1-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP | 5.70 3.43 3.27 
DS1085LZ-25+-ND 3.3V EconOscillator Frequency Synthesizer* 8-SOIC 7.16 5.40] |MT48LC2M32B2TG-6:G TR 557-1074-2-ND |SDRAM, 64Mb 86-TSOP 2912.00/1,000 
DS1086LU+-ND 3.3V Spread-Spectrum EconOscillator* NEW! 8-uSOP | 2.09 1.58] | MT48LC2M32B2TG-7 IT:;GTR |557-1075-1-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP | 6.14 4.36 3.95 
DS10862+-ND 3.3V Spread-Spectrum EconOscillator* NEW! 8-SOIC 2.09 1.58] |MT48LC2M32B2TG-7 IT:GTR _|557-1075-2-ND_|SDRAM, 64Mb 86-TSOP. 3576.00/1,000 
DS1091LU-66+-ND Auto Temp. Range Spread-Spectrum EconOscillator* 8-MAX 1.67 1.26) |MT48LC2M32B2TG-7:G TR 557-1076-1-ND |SDRAM, 64Mb 86-1S50P | 5.70 343 3.11 
DS1100LU-20+-ND 5-Tap Delay Line, 20nS* 8-uSOP | 7.37 5.56] | MT48LC2M32B2TG-7:G TR 557-1076-2-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 2912.00/1,000 
DS1100L2-20+-ND 5-Tap Delay Line, 20nS* 8-SOIG | 6.97 5.26] | MT48LC4M16A2P-6:G TR 557-1224-1-ND | SDRAM, 64Mb* 54-TSOP | 4.15 2.64 2.38 
DS1100LZ-25+-ND 5-Tap Delay Line, 25nS* NEW! 8-SOIC_| 6.97 5.26] | MT48LC4M16A2P-6:G TR 557-1224-2-ND | SDRAM, 64Mb* 54-TSOP 2120.00/1,000 
DS1100LZ-100+-ND. 5-Tap Delay Line, 100nS* 8-SOIC | 6.97 5.26) | MT48LC4M16A2P-7E:G TR 557-1089-1-ND_| SDRAM, 64Mb 54-TSOP | 4.15 2.64 2.38 
DS1100Z-20+-ND 5-Tap Delay Line, 20nS* 8-SOIG | 6.33 4.78] |\MT48LC4M16A2P-7E:G TR 557-1089-2-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 2120.00/1,000 
DS11002-25+-ND 5-Tap Delay Line, 25nS* NEW! 8-SOIC | 6.33 4.78] | MT48LC4M16A2P-75 IT:G TR | 557-1087-1-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP | 4.75 3.03 2.73 
DS1100Z-50+-ND 5-Tap Delay Line, 50nS* 8-SOIC | 633 4.78) | MT48LC4M16A2P-75 IT:GTR | 557-1087-2-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 2426.00/1,000 
DS1100Z-100+-ND 5-Tap Delay Line, 100nS* 8-SOIG | 6.33 4.78] | MT48LC4M16A2P-75:G TR 557-1088-1-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP | 4.15 264 2.38 
DS1100Z-200+-ND 5-Tap Delay Line, 200nS* 8-SOIC | 6.33 4.78) | mT4sLC4M16A2P-75:G TR 557-1088-2-ND_| SDRAM, 64Mb 54-TSOP 2120.00/1,000 
DS1100Z-250-ND 5-Tap Delay Line, 250nS 8-SOIC | 633 4.78) |MT48LC4M16A2TG-7E:G TR | 557-1092-1-ND |SDRAM, 64Mb 54-TSOP | 4.28 2.72 2.45 
DS1100Z-250+-ND 5-Tap Delay Line, 250nS* 8-SOIC | 6.33 4.78] |\T4sLC4M16A2TG-7E:G TR | 557-1092-2-ND |SDRAM, 64Mb 54-TSOP 2184.00/1,000 
DS1124U-25+-ND 5V, 8-Bit Programmable Timing Element* 10-uSOP | 4.80  3.62| | T48LC4M16A2TG-75 IT:G TR |557-1090-1-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP | 5.58 3.35 3.20 
DS1672-33+-ND 3.3V, 12C, 32-Bit Binary Counter* 8-Dip 3.07 __2.32| | MT48LC4M16A2TG-75 IT:G TR |557-1090-2-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 2848.00/1,000 
DS1672S-33+-ND 3.3V, 12C, 32-Bit Binary Counter* 8-SOIC | 3.07 2.32] | mT4sLC4M16A2TG-75:G TR _|557-1091-1-ND_|SDRAM, 64Mb 54-TSOP | 4.28 2.72 2.45 
DS1672U-33+-ND 3.3V, 12C, 32-Bit Binary Counter* 8-ySOP | 3.07 2.32] | MMT48LCAMT6A2TG-75:G TR _[557-1091-2-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 2184.00/1,000 
MT48LC4M32B2B5-7:G TR §57-1221-1-ND | SDRAM, 128Mb* 90-VFBGA| 10.25 6.94 6.59 
MT48LC4M32B2B5-7:G TR §57-1221-2-ND | SDRAM, 128Mb* 90-VFBGA 5968.00/1,000 
SEMICONDUCTOR MT48LC4M32B2B5-7 IT:G TR =| 557-1195-1-ND | SDRAM, 128Mb 90-VFBGA| 10.78 8.10 7.43 
Va Price Each | |MT48LC4M32B2B5-7 IT:G TR _|557-1195-2-ND_| SDRAM, 128Mb 90-VEBGA| _6797.00/1,000 
Bee pe Description Pkg 1 25 MT48LC4M32B2F5-7 IT:;GTR | 557-1093-1-ND | SDRAM, 128Mb 90-VFBGA| 11.60 8.71 8.00 
- = = < — MT48LC4M32B2F5-7 IT:G TR | 557-1093-2-ND | SDRAM, 128Mb 90-VFBGA 7314.00/1,000 
pS ea Oana Power Monitor Chip, 20nS* 8-Dip | 829° 6.26) /ytasicama2B2r5-7:6 TR | 557-1094-1-ND | SDRAM, 128Mb 90-VFBGA| 10.88 817 7.50 
We Fess Power Monitor Chip, 35nS* 8-Dip_ | 8.29 6.26) /tasic4m32B2r5-7:61R  |557-1094-2-ND | SDRAM, 128Mb 90-VFBGA|  6857.00/1,000 
SESS Avett Power Monttor Chip, 20nS 16-SOIC | 10.07 7.60) | ir4c4M32B2P-6:G TR 557-1196-1-ND_| SDRAM, 128Mb B6-TSOP | 8.05 5.45 5.17 
alsin MicroMonttor Chipy = 8-Dip | 2.09 1.58) | iTr48LC4M32B2P-6:G TR 557-1196-2-ND_| SDRAM, 128Mb 86-TSOP | 4685.00/1,000 
DS1232LP+-ND Low Power MicroMonitor Chip* 8-Dip_| 225 1.70] | mt4sic4m32B2TG-6:G7TR  |557-1095-1-ND | SDRAM, 128Mb 86-TSOP | 8.34 5.92 5.36 
DS1232LPS-2+-ND Low Power MicroMonitor Chip ; 8SOIC | 2.25 1.70) | wT4sLc4Mm32B2TG-6:G TR 557-1095-2-ND | SDRAM, 128Mb 86-TSOP 4858.00/1,000 
DS1232LPSN-2+-ND Low Power MicroMonitor Chip, Industrial Temperature* 8-SOIC 260 1.96] | \T4gLc4M32B2P-7:G TR 557-1216-1-ND | SDRAM, 128Mb* 86-TsoP | 8.05 5.71 5.17 
DS1232N+-ND MicroMonitor Chip, Industrial Temperature* 8-Dip 2.60 1.96] | mT48LC4M32B2P-7:G TR 557-1216-2-ND_| SDRAM, 128Mb* 86-TSOP 4685.00/1,000 
DS1232S+-ND MicroMonitor Chip* 16-SOIC | 2.76 2.08] | \T48LC4M32B2P-7 IT-GTR _|557-1197-1-ND | SDRAM, 128Mb 86-TSOP | 936 6.33 6.02 
DS1232SN+-ND MicroMonitor Chip, Industrial Temperature* NEW! 16-SOIC 3.18 2.40) | MT48LC4M32B2P-7 IT:G TR 557-1197-2-ND |SDRAM, 128Mb 86-TSOP 5450.00/1,000 
0S1233-15+-ND 5V EconoReset* TO-92 | 1.25 1.06) |T48LC4M32B2TG-7 IT:G TR | 557-1096-1-ND | SDRAM, 128Mb 86-TSOP | 9.55 6.46 6.14 
DS1233MS-55+-ND 5V EconoReset* NEW! 8-SOIC | 2.89 2.18) |MT48LC4M32B2TG-7 IT:G TR | 557-1096-2-ND | SDRAM, 128Mb 86-TSOP 5561.00/1,000 
DS1239S-5-ND MicroManager™ Chip, 5% 16-SOIC | 12.35 9.32) | MT48LC8M8A2P-75:G TR 557-1219-1-ND | SDRAM, 64Mb* 54-TSOP | 4.75 3.03 2.73 
DS1239S-5+-ND MicroManager™ Chip, 5%* 16-SOIC | 12.35 9.32) /MT48LC8M8A2P-75:G TR 557-1219-2-ND | SDRAM, 64Mb* 54-TSOP 2426.00/1,000 
DS1705EPA+-ND 5V, MicroMonitor, 5%* 8-Dip 2.25 1.70) | MT48LC8M8A2TG-75:G TR 557-1105-1-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP | 5.63 4.00 3.62 
DS1705ESA+-ND 5V, MicroMonitor, 10%* 8-SOIC 2.25 1.70) | MT48LC8M8A2TG-75:G TR 557-1105-2-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 3280.00/1,000 
DS1706ESA+-ND 5V, MicroMonitor, 10%* 8-SOIC 2.25 1.70} | MT48LC8M16A2B4-75 IT:G TR |557-1222-1-ND | SDRAM, 128Mb* 54-VFBGA| 10.06 6.81 6.46 
DS1706LESA+-ND 5V, MicroMonitor, 5%* 8-SOIC 2.25 1.70} | MT48LC8M16A2B4-75 IT:G TR_|557-1222-2-ND_| SDRAM, 128Mb* 54-VFBGA 5857.00/1,000 
DS1706SESA+-ND 3.3V, MicroMonitor, 10%* 8-SOIC 2.25 1.70) [MT48LC8M16A2P-7E:G TR 557-1100-1-ND |SDRAM, 128Mb 54-TSOP | 6.04 4.29 3.88 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Micron Technology Digi-Key Price Each Micron Technology Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MT48LC8M16A2P-7E:G TR 557-1100-2-ND | SDRAM, 128Mb 54-TSOP 3514.00/1,000 MT46V32M16BN-6 IT:F TR 557-1287-2-ND |DDR SDRAM, 512Mb* 60-FBGA 9143.00/1,000 
MT48LC8M16A2P-75:G TR 557-1217-1-ND | SDRAM, 128Mb* 54-TSOP | 6.04 4.29 3.88) |MT46V32M16BN-6:F TR 557-1286-1-ND_| DDR SDRAM, 512Mb* 60-FBGA | 10.80 8.11 7.45 
MT48LC8M16A2P-75:G TR 557-1217-2-ND | SDRAM, 128Mb* 54-TSOP 3514.00/1,000 MT46V32M16BN-6:F TR 557-1286-2-ND |DDR SDRAM, 512Mb* 60-FBGA 6809.00/1,000 
MT48LC8M16A2P-75 IT:G TR__|557-1099-1-ND_| SDRAM, 128Mb 54-TSOP | 6.54 4.65 4.21) | MT46V32M16P-5B:F TR 557-1212-1-ND |DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP | 7.54 535 4.85 
MT48LC8M16A2P-75 IT:G TR |557-1099-2-ND | SDRAM, 128Mb 54-TSOP 3810.00/1,000 MT46V32M16P-5B:F TR 557-1212-2-ND |DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 4389.00/1,000 
MT48LC8M16A2TG-7E:G TR 557-1102-1-ND | SDRAM, 128Mb 54-TSOP | 6.23 4.42 4.00) | MT46V32M16P-6T:F TR 557-1283-1-ND |DDR SDRAM, 512Mb* 66-TSOP | 7.54 535 4.85 
MT48LC8M16A2TG-7E:G TR 557-1102-2-ND | SDRAM, 128Mb 54-TSOP 3625.00/1,000 MT46V32M16P-6T:F TR 557-1283-2-ND__| DDR SDRAM, 512Mb* 66-TSOP 4389.00/1,000 
MT48LC8M16A2TG-75 IT:G TR |557-1101-1-ND | SDRAM, 128Mb 54-TSOP | 6.74 4.78 4.33) /MT46V64M8BN-5B:F TR 557-1174-1-ND |DDR SDRAM, 512Mb 60-FBGA | 9.60 7.21 6.62 
MT48LC8M16A2TG-75 IT:G TR_|557-1101-2-ND_| SDRAM, 128Mb 54-TSOP 3921.00/1,000 MT46V64M8BN-5B:F TR 557-1174-2-ND |DDR SDRAM, 512Mb 60-FBGA 6051.00/1,000 
MT48LC8M16LFB4-75M:G TR |557-1394-1-ND Mobile SDRAM, 128Mb* 54-VFBGA| 10.42 7.05 6.70] | MT46V64M8FN-5B:D TR 557-1035-1-ND |DDR SDRAM, 512Mb 60-FBGA | 19.04 15.12 14.00 
MT48LC8M16LFB4-75M:G TR |557-1394-2-ND | Mobile SDRAM, 128Mb* 54-VFBGA 6066.00/1,000 MT46V64M8BN-6:F TR 557-1175-1-ND |DDR SDRAM, 512Mb 60-FBGA | 960 7.21 662 
MT48LC16M8A2BB-7E:G TR 557-1393-1-ND | SDRAM, 128Mb* 60-FBGA | 7.86 5.58 5.05} |MT46V64M8BN-6:F TR 557-1175-2-ND_|DDR SDRAM, 512Mb 60-FBGA 6051.00/1,000 
MT48LC16M8A2FB-75:G TR 557-1068-1-ND | SDRAM, 128Mb 60-FBGA | 8.38 5.79 5.31} |MT46V64M8FN-6:F TR 557-1410-1-ND |DDR SDRAM, 512Mb 60-FBGA | 10.88 817 7.50 
MT48LC16M8A2P-75:G TR 557-1218-1-ND_| SDRAM, 128Mb* 54-TSOP | 5.44 4.09 3.75] | MT46VG4M8FN-6:F TR 557-1410-2-ND |DDR SDRAM, 512Mb 60-FBGA 6857.00/1,000 
MT48LC16M16A2BG-7E:D TR = 557-1220-1-ND |SDRAM, 256Mb* 54-VFBGA| 10.46 7.08 6.72] |MT46V64M8TG-5B:D TR 557-1037-1-ND |DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP | 11.31 8.98 8.32 
MT48LC16M16A2BG-7E:D TR + |557-1220-2-ND | SDRAM, 256Mb* 54-VFBGA 6091.00/1,000 MT46V64M8TG-5B:D TR 557-1037-2-ND |DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 7781.00/1,000 
MT48LC16M16A2BG-75 IT:D TR |557-1189-1-ND | SDRAM, 256Mb 54-VFBGA| 10.88 8.17 7.50| | MT46V64M8P-5B:F TR 557-1284-1-ND_| DDR SDRAM, 512Mb* 66-TSOP | 10.06 6.81 __ 6.46 
MT48LC16M16A2BG-75 IT:D TR |557-1189-2-ND | SDRAM, 256Mb 54-VFBGA 6857.00/1,000 MT46V64M8P-5B:F TR 557-1284-2-ND |DDR SDRAM, 512Mb* 66-TSOP 5857.00/1,000 
MT48LC16M16A2BG-75:D TR _|557-1190-1-ND_| SDRAM, 256Mb 54-VFBGA| 10.46 7.08 6.72] | MT46V64M68P-6T:F TR 557-1176-1-ND |DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP | 10.06 6.81 646 
MT48LC16M16A2BG-75:D TR += 557-1190-2-ND |SDRAM, 256Mb 54-VFBGA 6091.00/1,000 MT46V64M8P-6T:F TR 557-1176-2-ND |DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 5857.00/1,000 
MT48LC16M16A2FG-7E:D TR + |557-1226-1-ND |SDRAM, 256Mb* 54-VFBGA| 10.61 7.97 7.32] |MT46V128M4FN-5B:D TR 557-1011-1-ND |DDR SDRAM, 512Mb 60-FBGA | 19.79 15.72 14.55 
MT48LC16M16A2FG-7E:D TR |557-1226-2-ND |SDRAM, 256Mb* 54-VFBGA 6689.00/1,000 MT46V128M4FN-5B:D TR 557-1011-2-ND_| DDR SDRAM, 512Mb 60-FBGA 13619.00/1,000 
MT48LC16M16A2FG-75 IT:D TR |557-1056-1-ND | SDRAM, 256Mb 54-VFBGA| 11.05 8.30 7.62) /MT46V128M4FN-6:D TR 557-1012-1-ND |DDR SDRAM, 512Mb 60-FBGA | 18.82 14.95 13.84 
MT48LC16M16A2FG-75 IT:D TR |557-1056-2-ND | SDRAM, 256Mb 54-VFBGA 6965.00/1,000 MT46V128M4FN-6:D TR 557-1012-2-ND_ |DDR SDRAM, 512Mb 60-FBGA 12952.00/1,000 
MT48LCT6M16A2FG-75:D TR |557-1057-1-ND | SDRAM, 256Mb 54-VFBGA| 10.61. 7.97 7.32| |MT46V128M4TG-5B:D TR 557-1013-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP | 15.67 1245 11.53 
MT48LC16M16A2FG-75:D TR + |557-1057-2-ND | SDRAM, 256Mb 54-VFBGA 6689.00/1,000 MT46V128M4TG-5B:D TR 557-1013-2-ND |DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 10787.00/1,000 
MT48LC16M16A2P-6A:D TR 557-1223-1-ND | SDRAM, 256Mb* 54-TSOP | 8.05 5.71 5.17) [MT46V128M4TG-6T:D TR 557-1014-1-ND_|DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP | 14.86 11.80 10.93 
MT48LC16M16A2P-6A:D TR 557-1223-2-ND |SDRAM, 256Mb* 54-TSOP 4685.00/1,000 MT46V128M4TG-6T:D TR 557-1014-2-ND_ [DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 10226.00/1,000 
MT48LC16M16A2P-7E:D TR 557-1060-1-ND_| SDRAM, 256Mb 54-TSOP | 8.05 545 5.17 DDR2 — RoHS Compliant 
MT48LC16M16A2P-7E:D TR 557-1060-2-ND |SDRAM, 256Mb 54-TSOP 4685.00/1,000 MT47H16M16BG-3:B TR 557-1046-1-ND |DDR2 SDRAM, 256Mb 84-FBGA 9.60 7.21 6.62 
MT48LC16M16A2P-75 IT:D TR |557-1058-1-ND | SDRAM, 256Mb 54-TSOP 904 612 5.81 MT47H16M16BG-3:B TR 557-1046-2-ND |DDR2 SDRAM, 256Mb 84-FBGA 6051.00/1,000 
MT48LC16M16A2P-75 IT:D TR |557-1058-2-ND |SDRAM, 256Mb 54-TSOP 5265.00/1,000 MT47H16M16BG-37E:B TR 557-1045-1-ND | DDR2 SDRAM, 256Mb 84-FBGA | 990 7.44 683 
MT48LC16M16A2P-75:D TR 557-1059-1-ND | SDRAM, 256Mb 54-TSOP | 8.05 5.45 5.17) |MT47H16M16BG-37E:B TR 557-1045-2-ND |DDR2 SDRAM, 256Mb 84-FBGA 6244.00/1,000 
MT48LC16M16A2P-75:D TR 557-1059-2-ND | SDRAM, 256Mb 54-TSOP 4685.00/1 ,000 MT47H32M16BT-3:A TR 557-1048-1-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb 92-FBGA | 45.26 37.96 35.77 
MT48LC16M16A2TG-75 IT:D TR |557-1061-1-ND | SDRAM, 256Mb 54-1S0P | 10.57. 7.15  6.79| |MT47H32M8BP-3:B TR 557-1050-1-ND |DDR2 SDRAM, 256Mb 60-FBGA | 28.05 22.28 20.63 
MT48LC16M16A2TG-75 IT:D TR |557-1061-2-ND | SDRAM, 256Mb 54-TSOP 6153.00/1,000 MT47H32M8BP-37E:B TR 557-1049-1-ND |DDR2 SDRAM, 256Mb 60-FBGA | 10.88 817 7.50 
MT48LC16M16A2P-75 L:D TR | 557-1191-1-ND | SDRAM, 256Mb 54-TSOP 9.04 612 5.81 MT47H32M8BP-37E:B TR 557-1049-2-ND |DDR2 SDRAM, 256Mb 60-FBGA 6857.00/1,000 
MT48LC16M16A2P-75 L:D TR |557-1191-2-ND | SDRAM, 256Mb 54-TSOP 5265.00/1,000 MT47H64M4BP-37E:B TR 557-1290-1-ND |DDR2 SDRAM, 256Mb 60-FBGA | 12.19 916 8.41 
MT48LC16M16A2TG-75 L:D TR |557-1062-1-ND | SDRAM, 256Mb 54-TSOP | 10.15 7.62 7.00 MT47H128M4B6-3:D TR 557-1291-1-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb 60-FBGA | 14.69 11.03 10.13 
MT48LCT6M16A2TG-75:D TR [557-1063-1-ND | SDRAM, 256Mb 54-1S0P | 8.24. 5.58  5.30| |MT47H128M4BT-37E:A TR 557-1044-1-ND |DDR2 SDRAM, 512Mb 92-FBGA | 30.42 23.40 21.84 
MT48LC16M16A2TG-75:D TR |557-1063-2-ND |SDRAM, 256Mb 54-TSOP 4796.00/1,000 MT47H128M8HQ-3:E TR 557-1339-1-ND |DDR2 SDRAM, 1Gb 60-FBGA | 19.25 14.99 14.08 
MT48LC16M16A2P-7E IT:D TR |557-1192-1-ND | SDRAM, 256Mb 54-TSOP 9.04 612 5.81 MT47H128M8HQ-3:G TR 557-1440-1-ND |DDR2 SDRAM, 1Gb NEW! 60-FBGA | 17.17 12.89 11.84 
MT48LC16M16A2P-7E IT:D TR |557-1192-2-ND |SDRAM, 256Mb 54-TSOP 5265.00/1,000 MT47H128M8HQ-3:G TR 557-1440-2-ND |DDR2 SDRAM, 1Gb NEW! | 60-FBGA 10575.00/1,000 
MT48LC16M16A2TG-7E IT:D TR |557-1064-1-ND_| SDRAM, 256Mb 54-TSOP | 10.57 7.15 6.79 MT47H256M4BT-5E:A TR 557-1206-1-ND |DDR2 SDRAM, 1Gb 92-FBGA | 52.67 41.50 39.90 
MT48LC16M16A2TG-7E IT:D TR |557-1064-2-ND | SDRAM, 256Mb 54-TSOP 6153.00/1,000 MT47H256M4HQ-5E:E TR 557-1207-1-ND |DDR2 SDRAM, 1Gb 60-FBGA | 34.30 25.27 23.47 
MT48LC16M16A2TG-7E:D TR |557-1065-1-ND |SDRAM, 256Mb 54-TSOP | 8.85 5.99 5,69| |MI47H256M4HQ-5E:E TR 557-1207-2-ND_| DDR2 SDRAM, 1Gb_ 60-FBGA 20577.00/1,000 
MT48LC16M16A2TG-7E:D TR /557-1065-2-ND | SDRAM, 256Mb 54-TSOP | 5154.00/1,000 DDR3 — RoHS Compliant 
MT48LC32M8A2FB-7E:D TR 557-1084-1-ND | SDRAM, 256Mb 60-FBGA | 9.56 7.05 6.54| |MT41J64M16LA-187E:B TR 557-1378-1-ND |DDR3 SDRAM, 1Gb 96-FBGA | 10.88 8.17 7.50 
MT48LC32M8A2P-7E:D TR 557-1194-1-ND | SDRAM, 256Mb 54-TSOP | 8.85 5.99 5,.69| |MT41J64M16LA-187E:B TR 557-1378-2-ND |DDR3 SDRAM, 1Gb 96-FBGA 6857.00/1,000 
MT48LC32M8A2P-7E:D TR 557-1194-2-ND | SDRAM, 256Mb 54-TSOP 5154.00/1,000 MT41J128M8HX-15E:D TR 557-1376-1-ND |DDR3 SDRAM, 1Gb 78-FBGA | 18.26 14.22 13.35 
MT48LC32M8A2TG-7E:D TR 557-1086-1-ND | SDRAM, 256Mb 54-TSOP | 8.96 6.06 5.76| |M141J128M8HX-187E:D TR 557-1377-1-ND_|DDR3 SDRAM, 1Gb 78-FBGA | 14.96 11.23 10.31 
MT48LC32M8A2P-75:D TR 557-1193-1-ND | SDRAM, 256Mb 54-TSOP | 864 5.85 5.55 
MT48LC32M8A2P-75:D TR 557-1193-2-ND | SDRAM, 256Mb 54-TSOP 5031.00/1,000 
MT48LC32M8A2TG-75:D TR 557-1085-1-ND_| SDRAM, 256Mb 54-TSOP | 9.07 6.13 5.83 FLASH — RoHS Compliant 
MT48LC32M16A2P-75 IT:C TR |557-1077-1-ND |SDRAM, 512Mb 54-TSOP | 35.18 26.49 25.72| | micron Technology Digi-Key Price Each 
MT48LC32M16A2P-75 IT:C TR |557-1077-2-ND | SDRAM, 512Mb 54-TSOP 23665.00/1,000 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 «100 
MT48LC32M16A2P-75:C TR 557-1078-1-ND | SDRAM, 512Mb 54-TSOP | 24.89 19.38 18.20 NAND Flash 
MT48LC32M16A2P-75:C TR 557-1078-2-ND | SDRAM, 512Mb 54-TSOP 16744.00/1,000 a 74954 7 7 
MT48LC32M16A2TG-75 IT:C TR |557-1079-1-ND_| SDRAM, 512Mb 54-TSOP | 35.18 26.49 25.72 MTZ Ie Re eaM AREAS BIT Se ND ea AND Mable pal ISENERGA |ieeee eGR AGI 
MT48LC32M16A2TG-75 IT:C TR ]557-1079-2-ND |SDRAM, 512Mb 54-TSOP 23665.00/1,000 A -1354-1- % 
MT48LC32M16A2TG-75:C TR + |557-1080-1-ND | SDRAM, 512Mb 54-TSOP | 24.89 19.38 18.20 Nee RAB WE ui SOND ay oy pees a0 00/000 
MT48LC32M16A2TG-75:C TR + |557-1080-2-ND | SDRAM, 512Mb 54-TSOP 16744.00/1,000 MT29F2GO8AADWP-ET:D TR | 557-1355-1-ND | 2Gb, 3.3V 48-TSOP 815 579 5.24 
MT48LC64M4A2P-75:D TR 557-1289-1-ND | SDRAM, 256Mb* 54-TSOP | 9.36 6.33 6.02] | MT29F2G08AADWP-ET:D TR _|557-1355-2-ND | 2Gb, 3.3V 48-TSOP 4747.00/1,000 
MT48LC64M4A2P-75:D TR 557-1289-2-ND_| SDRAM, 256Mb* 54-TSOP 5450.00/1,000 MT29F2G08ABDHC:D TR 557-1356-1-ND | 2Gb, 1.8V 63-VFBGA | 5.34 3.79 343 
MT48LC64M8A2P-75:C TR 557-1198-1-ND |SDRAM, 512Mb 54-TSOP | 25.73 20.04 18.82 MT29F2GO8ABDHC:D TR 557-1356-2-ND 2Gb, 1.8V 63-VFBGA 3107.00/1,000 
MT48LC64M8A2TG-75:C TR 557-1098-1-ND | SDRAM, 512Mb 54-TSOP | 24.89 19.38 18.20] |\T29F2GO8ABDHC-ET:D TR 557-1357-1-ND | 2Gb, 1.8V 63-VFBGA | 5.80 412 3.73 
MT48LC64M8A2TG-75:C TR 557-1098-2-ND | SDRAM, 512Mb 54-TSOP 16744.00/1,000 MT29F2GO8ABDHC-ET:D TR 557-1357-2-ND 2Gb, 1.8V 63-VFBGA 3378.00/1,000 
MT48LC128M4A2TG-75:C TR + |557-1055-1-ND | SDRAM, 512Mb 54-TSOP | 23.74 18.49 17.36] | \t29F2G16AADWP:D TR 557-1358-1-ND | 2Gb, 3.3V 48-TSOP 6.04 429 3.88 
MT48V8M32LFB5-8 IT TR 557-1107-1-ND_ | Mobile SDRAM, 256Mb 90-VFBGA| 18.53 14.72 13.63 MT29F2G16AADWP:D TR 557-1358-2-ND 2Gb, 3.3V 48-TSOP 3514.00/1,000 
DDR MT29F2G16AADWP-ET:D TR | 557-1359-1-ND | 2Gb, 3.3V 48-TSOP 5.63 4.00 3.62 
MT46H16M16LFBF-6:A TR 557-1319-1-ND Mobile DDR SDRAM, 256Mb* | 60-VFBGA| 8.05 5.71 5.17] | mT29F2G16AADWP-ET:D TR |557-1359-2-ND | 2Gb, 3.3V 48-TSOP 3280.00/1,000 
MT46H16M32LFCM-5:B TR 557-1379-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* | 90-VFBGA) 10.88 817 7.50) |\MT29F2G16ABDHC:D TR 557-1360-1-ND | 2Gb, 1.8V 63-VFBGA | 5.63 4.00 3.62 
MT46H16M32LFCM-5:B TR 557-1379-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* | 90-VFBGA 6857.00/1,000 MT29F2G16ABDHC:D TR 557-1360-2-ND | 2Gb, 1.8V 63-VFBGA 3280.00/1,000 
MT46H16M32LFCM-6 IT:BTR | 557-1380-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* | 90-VFBGA| 15.40 11.56 10.62) |\T29F2G16ABDHC-ET:D TR 557-1361-1-ND | 2Gb, 1.8V 63-VFBGA | 5.63 4.00 3.62 
MT46H16M32LFCM-6 IT:B TR | 557-1380-2-ND__| Mobile DDR SDRAM, 512Mb* | 90-VFBGA 9708.00/1,000 MT29F2G16ABDHC-ET:D TR 557-1361-2-ND | 2Gb, 1.8V 63-VFBGA 3280.00/1,000 
MT46HI6M32LFCM-6:B TR = /557-1381-1-ND_ Mobile DDR SDRAM, 512Mb*  90-VFBGA 10.88 8.17 7.50) | mT29C4G48MAPLCJI-6 IT 557-1436-ND | 4Gb NAND/Mobile DDR 168-VFBGA | 43.15 32.49 31.55 
MT46H16M32LFCM-6:B TR 557-1381-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* | 90-VFBGA 6857.00/1,000 SDRAM NEW! 
MT46H32M1 6LFBF-5:B TR 557-1382-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* | 60-VFBGA| 12.69 9.53 8.75] |MT29F4GO8AACWC:C TR 557-1362-1-ND | 4Gb, 3.3V 48-TSOP 8.05 5.71 517 
MT46H32M16LFBF-5:B TR 557-1382-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* | 60-VFBGA 8000.00/1,000 MT29F4GO8AACWC:C TR 557-1362-2-ND | 4Gb, 3.3V 48-TSOP 4685.00/1,000 
MT46H32M16LFBF-6IT:;B TR |557-1383-1-ND_| Mobile DDR SDRAM, 512Mb* | 60-VFBGA| 12.69 9.53 8.75) |MT29F4G08AACWC-ET:CTR |557-1363-1-ND | 4Gb, 3.3V 48-TSOP 665 4.72 4.28 
MT46H32M16LFBF-6 IT:;BTR = /557-1383-2-ND |Mobile DDR SDRAM, 512Mb* | 60-VFBGA 8000.00/1,000 MT29F4GO8AACWC-ET:C TR = | 557-1363-2-ND | 4Gb, 3.3V 48-TSOP 3872.00/1,000 
MT46H32M16LFBF-6:B TR 557-1384-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* | 60-VFBGA| 12.69 9.53 8.75} | MT29F4GO8ABCHC:C TR 557-1364-1-ND | 4Gb, 1.8V 63-VFBGA | 665 4.72 4.28 
MT46H32M16LFBF-6:B TR 557-1384-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* | 60-VFBGA 8000.00/1,000 MT29F4G08ABCHC:C TR 557-1364-2-ND | 4Gb, 1.8V 63-VFBGA 3872.00/1,000 
MT46H32M32LFCM-5:A TR 557-1385-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb* 90-VFBGA] 28.63 22.30 20.93) | MT29F4GO8ABCHC-ET:C TR 557-1365-1-ND | 4Gb, 1.8V 63-VFBGA | 7.03 4.99 4.52 
MT46H32M32LFCM-5:A TR 557-1385-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb* 90-VFBGA 19258.00/1,000 MT29F4G08ABCHC-ET:C TR 557-1365-2-ND | 4Gb, 1.8V 63-VFBGA 4094.00/1,000 
MT46H32M32LFCM-6 IT:ATR = |557-1333-1-ND Mobile DDR SDRAM, 1Gb* 90-VFBGA] 36.51 27.49 26.69) |MT29F4GO8ABCWC-ET:C TR |557-1366-1-ND | 4Gb, 1.8V 48-TSOP 644 457 4.14 
MT46H32M32LFCM-6 IT:ATR |557-1333-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb* 90-VFBGA 24558.00/1,000 MT29F4GO8ABCWC-ET:C TR | 557-1366-2-ND | 4Gb, 1.8V 48-TSOP 3748.00/1,000 
MT46H32M32LFCM-6:A TR 557-1334-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb* 90-VFBGA| 28.63 22.30 20.93) | MT29F4G16AACWC:C TR 557-1367-1-ND | 4Gb, 3.3V 48-TSOP 665 4.72 4.28 
MT46H32M32LFCM-6:A TR 557-1334-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb* 90-VFBGA 19258.00/1,000 MT29F4G16AACWC:C TR 557-1367-2-ND__|4Gb, 3.3V 48-TSOP 3872.00/1,000 
MT46H64M16LFCK-5:A TR 557-1386-1-ND_| Mobile DDR SDRAM, 1Gb* 60-VFBGA| 29.87 23.26 21.84) |MT29F4G16AACWC-ET:C TR | 557-1368-1-ND | 4Gb, 3.3V 48-TSOP 665 4.72 4.28 
MT46H64M1 6LFCK-5:A TR 557-1386-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb* 60-VFBGA 20093.00/1,000 MT29F4G16AACWC-ET:C TR | 557-1368-2-ND | 4Gb, 3.3V 48-TSOP 3872.00/1,000 
MT46H64M16LFCK-6IT:ATR —|557-1335-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb* 60-VFBGA| 39.83 29.99 29.12] | MT29F4G16ABCHC:C TR 557-1369-1-ND | 4Gb, 1.8V 63-VFBGA | 7.03 499 4.52 
MT46H64M16LFCK-6 IT:ATR —|557-1335-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb* 60-VFBGA 26790.00/1,000 MT29F4G16ABCHC:C TR 557-1369-2-ND | 4Gb, 1.8V 63-VFBGA 4094.00/1,000 
MT46H64M1 6LFCK-6:A TR 557-1336-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb* 60-VFBGA| 32.86 25.59 24.03) | MT29F4G16ABCHC-ET:C TR 557-1370-1-ND__|4Gb, 1.8V 63-VFBGA | 6.65 4.72 4.28 
MT46V16M8TG-6T IT:D TR 557-1021-1-ND_| DDR SDRAM, 128Mb 66-TSOP | 7.58 5.59 5.19] | MT29F4G16ABCHC-ET:C TR 557-1370-2-ND | 4Gb, 1.8V 63-VFBGA 3872.00/1,000 
MT46V16M8TG-6T L:D TR 557-1022-1-ND |DDR SDRAM, 128Mb 66-TSOP | 6.86 5.06 4.70) |MT29F8GO8AAAWP:A TR 557-1371-1-ND | 8Gb, 3.3V 48-TSOP | 13.97 1049 9.63 
MT46V16M8TG-6T:D TR 557-1023-1-ND |DDR SDRAM, 128Mb 66-TSOP | 5.97 4.40 4.09) |MT29F8GO8AAAWP:A TR 557-1371-2-ND | 8Gb, 3.3V 48-TSOP 8806.00/1,000 
MT46V16M16BG-5B:F TR 557-1181-1-ND |DDR SDRAM, 256Mb 60-FBGA | 11.07 8.31 7.63} |MT29F8GO8AAAWP-ET:ATR | 557-1372-1-ND | 8Gb, 3.3V 48-TSOP | 1088 817 7.50 
MT46V16M16BG-6 IT:F TR 557-1338-1-ND |DDR SDRAM, 256Mb* 60-FBGA | 10.27 6.95 6.60} |MT29F8GO8AAAWP-ET:ATR | 557-1372-2-ND_| 8Gb, 3.3V 48-TSOP 6857.00/1,000 
MT46V32M4TG-6T:D TR 557-1024-1-ND_|DDR SDRAM, 128Mb 66-TSOP | 6.35 4.77 4.38) | MT29F8GO8MAAWC-ET:BTR |557-1373-1-ND |8Gb, 3.3V 48-TSOP | 10.51 7.90 7.25 
MT46V32M16BN-5B:F TR 557-1285-1-ND |DDR SDRAM, 512Mb* 60-FBGA | 10.32 7.75 7.12] |MT29F8GO8MADWC:D TR 557-1414-1-ND | 8Gb, 3.3V 48-TSOP | 10.06 681 6.46 
MT46V32M16BN-5B:F TR 557-1285-2-ND |DDR SDRAM, 512Mb* 60-FBGA 6508.00/1,000 MT29F16GO8DAAWP-ET:A TR |557-1413-1-ND | 16Gb, 3.3V 48-TSOP | 24.89 19.38 18.20 
MT46V32M16BN-6 IT:F TR 557-1287-1-ND_|DDR SDRAM, 512Mb* 60-FBGA | 14.50 10.89 10.00} |MT29F1GGO8DAAWP-ET:ATR_ [557-1413-2-ND__| 16Gb, 3.3V 48-TSOP 16744.00/1,000 
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PSRAM — RoHS Compliant Ree! (Cont.) RoHS Compliant Parts Available 
Micron Technology Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 10 25 
MT45V256KWI6PEGA-55 WI TR _|557-1415-1-ND |3.0V Core Async./Page PSRAM 4Mb |48-VFBGA|3.55 2.26 2.04) |23K256-I/P-ND 256K (32Kx8) Serial SRAM 2.7V &-PDip | 166 148 1.14 
MT45V256KW16PEGA-55 WT TR | 557-1415-2-ND |3.0V Core Async./Page PSRAM 4Mb | 48-VFBGA| 1813.00/1,000 | [23K256-V/SN-ND 256K (32Kx8) Serial SRAM 2.7V SOIC | 1.62 1.16 1.12 
MT45V256KW16PEGA-70 WT TR | 557-1416-1-ND |3.0V Core Async./Page PSRAM 4Mb | 48-VFBGA| 3.33 2.12 1.91] |23K256-I/ST-ND 256K (32Kx8) Serial SRAM 2.7V 8-TSSOP| 168 1.20 1.16 
MT45V256KW16PEGA-70 WT TR |557-1416-2-ND |3.0V Core Async./Page PSRAM 4Mb | 48-VFBGA| 1698.00/1,000 Toshiba 
MT45V512KW16PEGA-70 WT TR _|557-1418-1-ND |3.0V Core Async./Page PSRAM 8Mb | 48-VFBGA | 3.33 2.12 1.91 Bi FEBGA | 1650540 
MT45W1MW16BABB-706 WT TR  [557-1006-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM, 54-VFBGA|5.04 3.48 3.20 
16Mb A 7 
Microchip Technolo 
MT4SWIMW16BABB-706 WT TR ]557-1006-2-ND | Asyne/Page/BurstCelularRAM, [54-VFBGA] 2940.00/1.000 | PrcgrongT-ND SIGCSE" Introducion a ay —39990 = 
. reene : SEEPROMI-KIT-ND Digi-Key® Low-Density Serial EEPROM Kit — |179 -— — 
MT45W1MW16BDGB-701 WT TR |557-1209-1-ND Aye /PageBurst CellularRAM, — | 54-VFBGA} 4.50 2.87 2.58 SEEPROM2-KIT-NO Dig-Key® ie ad Sera EEPROM Kit = 1785 - = 
z argh 3 -KIT- igi-Key® High-Density Serial i _ i _ _ 
MT45W1MW16BDGB-708 ATTR | 557-1419-1-ND Async/Page/Burst GellularRAM, | 54-VFBGA] 4.93 3.14 2.83) | PEED AOw a TA Dae 2 Conte Dery Seal EEPROM Kt —— aS 
re & 9. x fire Interface — Ro! ompliant 
MT45W1MW16BDGB-708 ATTR | 557-1419-2-ND Async/Page/Burst CellularRAM, | 54-VFBGA| 2516.00/1,000 i ma i m4 TIE NO 1a Sea EEPROM ra new! Egor ; 7 3 i 3 
MT45WiMWI6PDGA-70 WT TR  |557-1275-1-ND |Async./Page CellularRAM, 16M | 48-VFBGA|3.33 2.12 1.91 iP x8 Serial : i -PDip | ; ; 
MT45W2MW16PGA-70ITTR _|557-1317-1-ND |Async./Page CellularRAM, 32Mb | 48-VFBGA|5.36 3.80 3.45| |11AA010-V/SN-ND 1 20x6 Settal EERROM 1-8 NEWT BSOIC ||) cde ea 129 
MT45W2MW16PGA-70 ITTR —_‘|557-1317-2-ND |Async./Page CellularRAM, 32Mb | 48-VFBGA| 3119.00/1,000 | |11AAQ10T-VMNYCT-ND | 128x8 Serial EEPROM 1.8V NEW?! SATE) | blade mse 
MT45W2MW16PGA-70 WT TR —_|557-1316-1-ND | Async./Page CellularRAM, 32Mb | 48-VFBGA|5.75 3.46 3.30| [I1AAO1OT-V/MNYTR-ND_{128x6 Serial EEPROM 1.8V NEW! S IDEN | 1158, 00/5 300 
MT45W2MW16PGA-70 WTTR__|557-1316-2-ND |Async./Page CellularRAM, 32Mb | 48-VFBGA|_2937.00/1,000 | | 11AAOTOT-VTTCT-ND | 128x6 Serial EEPROM 1.8V NEW! SOT S| eA area nae 
MT45W4MW16BCGB-708 WT TR _|557-1172-1-ND |Async./Page/Burst CellularRAM,  |54-VFBGA]7.01 4.08 4.51] |{1AAO1OT-ITTTR'ND | 128x8 Serial EEPROM 1.8V NEW! SO eaa |) 780.005,000 
aaNet HAAQQEABT-/TTCTND | 25618 Seal EEPROM 1.8V NEW! sor2s3| 30 23 
MT45W4MW16BCGB-708 WTTR | 557-1172-2-ND Oe aaah CellularRAM, | 54-VEBGA| 4081.00/1,000 | Te END sete Sera EEPROM 1 8V NEW! eoroe || apa Gta b0d 
MT45W4MW16PCGA-70 WT TR — |557-1210-1-ND | Async./Page CellularRAM, 64Mb | 48-VFBGA| 7.01 4.98 4.51] | 11AA020-I/MS-ND 256x8 Serial EEPROM 1.8V NEW! BMSOP | 50.36 35 
MT45W4MW16PCGA-70 WTTR —|557-1210-2-ND | Async./Page CellularRAM, 64Mb ‘| 48-VFBGA| 4081.00/1,000 LASSEN pee ale EERO a nen pae a 3 = 
MT45W8MW16BGX-708 WTTR — ‘| 557-1010-1-ND Async/Page/Burst CellularRAM,  |54-VFBGA]1057 7.15 6.79 na ni hu 40 2 bd Se EEPROM ; av pee ata 3 7 : - s 
& 5 -0- 5 * - 56x8 Serial .8V NEW! ~ A i 
MT45W8MWI6BGX-708 WT TR | 557-1010-2-ND Async./Page/Bust GellularRAM, —|S4-VEBGA| 6153.0077,000 | }11AAC2OT-UMNYTR-ND__ 256x8 Serial EEPROM 1 SV NEWL SS qOEN | __1221.00/8.300 
MT45W256KW16BEGB-708 WT TR |557-1420-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM, 1.0 |54-VFBGA] 3.33 2.12 1.91] |11AAQ2OT-V/TTTR-ND | 256x8 Serial EEPROM 1.8V NEW! SOT-23-3 840.00/3,000 
Memory, 4Mb 441LC010-/MS-ND 128x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! BMSOP| 48 34 33 
MT45W256KW16BEGB-708 WT TR |557-1420-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM, 1.0 |54-VFBGA| 1698.00/1,000 | | 11LC010-1/P-ND 128x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! 8-PDip 440 32031 
Memory, 4Mb 441LC010-V/SN-ND 128x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! Bsolc | 42 30.29 
MT45W256KW16PEGA-70 WT TR |557-1421-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM, 1.0 | 48-VFBGA| 3.33 2.12 1.91] |TILCOTOT-/MNYCT-ND | 128x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! B-TDFN [543837 
Memory, 4Mb 41LCO10T-I/MNYTR-ND | 128x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! 8-TOFN | — 1155.00/3,300 
MT45W256KW1GPEGA-70 WT TR |557-1421-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM, 1.0 | 48-VFBGA| 1698.00/1,000 | |11LCO10T-/TTCT-ND | 128x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! SOT-23-3} 45 28 27 
Memory, 4Mb 41LCO10T-I/TTTR-ND | 128x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! $0T-23-3|  780.00/3,000 
MT45W512KW16BEGB-708 WT TR |557-1422-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM, 1.0 |54-VFBGA|3.33 2.12 1.91, |11LC020-I/MS-ND 256x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! 8-MSOP | 50.36.35 
Memory, 8Mb 171LC020-/P-ND 256x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! 8-Dip 4834. ~—~—«33 
MT45W512KW16BEGB-708 WT TR |557-1422-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM, 1.0 |54-VFBGA| 1698.00/1,000 | | 11LC020-I/SN-ND 256x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! BsOIc ] 44 3231 
Memory, 8Mb 11LCO20T-I/MNYCT-ND | 256x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! B-TDFN| 56 40 39 
MT45W512KW1GPEGA-70 ITTR | 557-1423-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM, 1.0 | 48-VFBGA| 3.98 2.53 2.28) |11LCO20T-I/MNYTR-ND |256x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! 8-TDFN | —1221.00/3,300 
Memory, 8Mb 11LCO20T-I/TTCT-ND | 256x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! soT-23-3| 473029 
MT45W512KW1GPEGA-70 ITTR | 557-1423-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM, 1.0 | 48-VFBGA| 2030.00/1,000 | [TTLCO20T-I/TTTR-ND | 256x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! $0T-23-3|  840.00/3,000 
Memory, 8Mb 11AA040-I/MS-ND 512x8 Serial EEPROM 1.8V NEW! BMSOP| 54 38 37 
MT45W512KW16PEGA-70 WTTR | 557-1424-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM, 1.0 | 48-VFBGA| 3.33 2.12 1.91] |11AA040-I/P-ND 512x8 Serial EEPROM 1.8V NEW! 8-Dip 50 36.35 
Memory, 8Mb 141AA040-I/SN-ND 512x8 Serial EEPROM 1.8V NEW! 8-soic | 48 34 33 
MT45W512KWIGPEGA-70 WT TR | 557-1424-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM, 1.0 |48-VFBGA| 1698.00/1,000 | |11AA040T-I/MNYCT-ND_|512x8 Serial EEPROM 1.8V NEW! 8-TOFN | 65 42 
Memory, 8Mb T1AAO40T-I/MINYTR-ND | 512x8 Serial EEPROM 1.8V NEW! B-TOFN | 1287.00/3,300 
14AAO40T-I/TTCT-ND | 512x8 Serial EEPROM 1.8V NEW! $0T-23-3} 50 32 31 
DN eee Re ca acre | 11AA040T-I/TTTR-ND — | 512x8 Serial EEPROM 1.8V NEW! S0T-23-3|  900.00/3,000 
i 41L040-/MS-ND 512x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! BMSOP| 54 38 37 
: : plese refer te tne ey wensite 18h ended Hl | +11C040-/P-ND 512x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! 8-Dip 503635 
olmonda DisEey a T1LC040-1/SN-ND 512x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! 8-SOIC 48 34.~—CO8 
Part No. Part No Description Pkg. 125 100 | /44Lco40T-I/MNYCT-ND |512x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! 8-TDFN | 65 4241 
HYB39S128160FE-7 675-1002-1-ND 728Mb SDRAM 54-TSOP | 268 = — ~— —| | 41LCO4OT-I/MNYTR-ND |512x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! 8-TOFN | — 1287.00/3,300 
HYB39S128800FE-7 675-1001-1-ND 128Mb SDRAM 54-TSOP | 2.68 — = —} |14LCO40T-ITTCT-ND  /512x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! SOT-23-3] 50 32 31 
HYB39S128800FE-7 675-1001-2-ND 128Mb SDRAM 54-TSOP 4020.00/1,500 44LCO40T-I/TTTR-ND 512x8 Serial EEPROM 2.5V NEW! SOT-23-3 900.00/3,000 
HYB39S256800FE-7 675-1003-1-ND 256Mb SDRAM 54-TSOP | 2.40  — = —}| |47AA080-I7MS-ND 1Kx8 Serial EEPROM 1.8V NEW! 8-MSOP 58) (42)SCOAT 
HYB39S256800FE-7 675-1003-2-ND___|256Mb SDRAM 54-TSOP | 3600.00/1,500 441AA080-I/P-ND 1Kx8 Serial EEPROM 1.8V NEW! 8-Dip 5644039 
HY139S128160FE-7 675-1019-1-ND 128Mb SDRAM 54-TSOP | 2.68 =—  —}] |11AA080-I/SN-ND 1Kx8 Serial EEPROM 1.8V NE! 8-SOIC 54 38 © .87 
HYI39S128800FE-7 675-1020-1-ND 128Mb SDRAM 54-TSOP | 2.68 oe —J] |11AA080T-I/MNYCT-ND | 1Kx8 Serial EEPROM 1.8V NE! 8-TDFN 72 46 45 
HY139S128800FE-7 675-1020-2-ND 128Mb SDRAM 54-TSOP 4020.00/1,500 41AA080T-I/MNYTR-ND_|1Kx8 Serial EEPROM 1.8V NE 8-TDFN 1419.00/3,300 
DDR T1AAOB0T-I/TTCT-ND | 1Kx8 Serial EEPROM 1.8V NEW! $0T-23-3} 56 36 36 
HYB25D128800CE-6 675-1005-1-ND 128Mb DDR SDRAM 66-TSOP | 3.13 = — ~— |_| 44AAO80T-I/TTTR-ND —_| 1Kx8 Serial EEPROM 1.8V NE $0T-23-3}  990.00/3,000 
HYB25D128800CE-6 675-1005-2-ND | 128Mb DDR SDRAM 66-TSOP | 4230.00/1,500 441LC080-/MS-ND 4Kx8 Serial EEPROM 2.5V NE BMSOP| 58 42 41 
HYB25D256160CE-5 675-1006-1-ND | 256Mb DDR SDRAM 66-TFBGA| 240 — —J| |41LC080-I/P-ND 4Kx8 Serial EEPROM 2.5V NE 8-Dip 56 «6.4039 
HYB25D256160CE-5 675-1006-2-ND | 256Mb DDR SDRAM 66-TFBGA| — 3600.00/1,500 44LC080-/SN-ND 4Kx8 Serial EEPROM 2.5V NE B-soic | 54 38-37 
HYB25D512160CE-5 675-1010-1-ND__|512Mb DDR SDRAM 66-TSOP |_ 5.95 _— _ —| [44 LCOB0T-I/MNYCT-ND | 1Kx8 Serial EEPROM 2.5V NEI B-TDFN | 72.46 45 
HYB25D512160CE-5 675-1010-2-ND _|512Mb DDR SDRAM 66-TSOP |  8925.00/1,500 44LCO80T-I/MNYTR-ND | 1Kx8 Serial EEPROM 2.5V NEW! 8-TOFN | 1419.00/3,300 
HYB25D512800CE-5 675-1009-1-ND _|512Mb DDR SDRAM 66-TSOP | 11.64 — | —| |11LCOBOT-I/TTCT-ND | 1Kx8 Serial EEPROM 2.5V NEW! $0T-23-3] 56 36 35 
HYB25D512800CE-5 675-1009-2-ND _|512Mb DDR SDRAM 66-TSOP | — 10980.00/1,500 44LCO80T-I/TTTR-ND | 1Kx8 Serial EEPROM 2.5V NEW! S0T-23-3|  990.00/3,000 
HYB25D512800CE-6 675-1008-1-ND _|512Mb DDR SDRAM 66-TSOP | 5.95 —  —| |11AA160-/MS-ND 2Kx8 Serial EEPROM 1.8V NEW! 8-MSOP | 64.46.45 
HYB25D512800CE-6 675-1008-2-ND __|512Mb DDR SDRAM 66-TSOP | _ 8925.00/1,500 171AA160-//P-ND 2Kx8 Serial EEPROM 1.8V 8-Dip 624443 
HY125D256160CE-5 675-1021-1-ND _|256Mb DDR SDRAM 66-TSOP | 240. — —| |11AA1GO-V/SN-ND 2Kx8 Serial EEPROM 1.8V B-SOIC | 58 42 41 
HY125D256160CE-5 675-1021-2-ND | 256Mb DDR SDRAM 66-TSOP | — 3600.00/1,500 11AA1G0T-I/TTCT-ND | 2Kx8 Serial EEPROM 1.8V soT-23 | 63 40 39 
HY125D512160CE-5 675-1022-1-ND _|512Mb DDR SDRAM 66-TSOP | 6.00 —  —| |11AA16OT-I/TTTR-ND — | 2Kx8 Serial EEPROM 1.8V soT-23 | 1110.00/3,000 
HY125D512160CE-5 675-1022-2-ND__[512Mb DDR SDRAM 66-TSOP | _8999.97/1,500 11LC160-//MS-ND 2Kx8 Serial EEPROM 2.5V NEW! 8-MSOP| 64 46.45 
DDR2 T1LC160-//P-ND 2Kx8 Serial EEPROM 2.5V 8-Dip 62 443 
HYB18T1G160BF-5 675-1018-1-ND | 1Gb DDR2 SDRAM 84-TFBGA] 10.20. — —| |11LC160-I/SN-ND 2Kx8 Serial EEPROM 2.5V esoic ] 58 42 41 
HYB18T1G800BF-3S 675-1017-1-ND 1Gb DDR2 SDRAM 68-TFBGA| 8.28 —  —| |11LC160T-I/TTCT-ND | 2kx8 Serial EEPROM 2.5V soT-23 | 63 40 39 
HYB18T1G800BF-3S 675-1017-2-ND 1Gb DDR2 SDRAM 68-TFBGA| — 16560.00/2,000 J1LC1G0T-I/TTTR-ND | 2Kx8 Serial EEPROM 2.5V sot-23 | 1110.00/3,000 
HYB18T512160BF-2.5  |675-1016-1-ND _|512Mb DDR2 SDRAM 84-TFBGA) 17.17 — = — 2 Wire Interface 
HYB187512160BF-3.7 __|675-1014-1-ND__|512Mb DDR2 SDRAM 84-TFBGA| 7.13. — —| |24AA00-/P-ND 6x8 120 Serial EEPROM 1.7V Dip 30 22 T 
HYB181512800BF-2.5  |675-1013-1-ND _[512Mb DDR2 SDRAM 60-TFBGA| 6.41 —  —| |24AA00-I/SN-ND 16x8 12C Serial EEPROM 1.7V solic | 28 20 19 
HYB18T512800BF-2.5  |675-1013-2-ND —_|512Mb DDR2 SDRAM 60-TFBGA | — 12820.00/2,000 24AA00-I/ST-ND 16x8 12C Serial EEPROM 1.7V B-TSSOP| 34 24 23 
HYB18T512800BF-3.7 |675-1011-1-ND —‘|512Mb DDR2 SDRAM 60-TFBGA| 3.00 —  —| |24AAOOT-I/OTCT-ND | 16x8 12C Serial EEPROM 1.7V S0T-235] 32 20 19 
HYB18T512800BF-3S  |675-1012-1-ND —_|512Mb DDR2 SDRAM 60-TFBGA| 6.41 —  —| |24AAOOT-/OTTR-ND | 16x8 12C Serial EEPROM 1.7V $0T-23-5| _570.00/3,000 
HYB18T512800BF-38 __|675-1012-2-ND__|512Mb DDR2 SDRAM 60-TFBGA| __12820.00/2,000 24L.CO0/P-ND 6x8 I2C Serial EEPROM 2.5V 8-Dip 30«.22)~SCO 
24L.CO0/SN-ND 16x8 12C Serial EEPROM 2.5V 8-soic | 28 20 19 
Tae Md | 241C00-1/P-ND 16x8 I2C Serial EEPROM, ind. Temp. 2.5V 8-Dip 300.22 
i i 24L.C00-I/SN-ND 16x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V BsOlc | 28 20 19 
RoHS Compliant thine 24L.C00-I/ST-ND 16x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V B-TSSOP| 34 2423 
Digi-Key ae 24LC00T-I/MCCT-ND 16x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN 45.~«.28~~«D7 
Part No. Description Pkg. 1 10.25 24L.COOT-I/OTCT-ND 16x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V S$0T-23-5] 32 20 19 
|) ee  § (241 C00T-/OTTR-ND | 16x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-5 570.00/3,000 
NEW! Microchip Technology NEW! 24000/P-ND 16x8 12C Serial EEPROM 5V 8-Dip 30° 22 2 
23A640-1/P-ND 64K (8Kx8) Serial SRAM 1.7V 8-PDip | 90.64 62) |24C00-I/P-ND 16x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-Dip 30.22 at 
23A640-1/SN-ND 64K (8Kx8) Serial SRAM 1.7V 8-SOIC | .86 62 60) | 24C00-I/SN-ND 16x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V B-S0IC | 28 20 ~~.19 
23A640-1/ST-ND 64K (8Kx8) Serial SRAM 1.7V 8-Tssop| 92 66  .64| | 24C00-I/ST-ND 16x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V B-TSSOP| 34 24 23 
23K640-1/P-ND 64K (8Kx8) Serial SRAM 2.7V 8-PDip | 90 64 62| | 24CO0T-I/MCCT-ND 16x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-DFN | 45 28 27 
23K640-1/SN-ND 64K (8Kx8) Serial SRAM 2.7V 8-Solc | 86 62 _60| ‘| 24C00T-/OTCT-ND 16x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V $oT-23-5] 32 20 19 
23K640-//ST-ND 64K (8Kx8) Serial SRAM 2.7V B-TSSOP| 92.66 .64| |24COOT-l/OTTR-ND 16x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V $0T-23-5| _570.00/3,000 
23A256-I/P-ND 256K (32Kx8) Serial SRAM 1.7V 8-PDip | 166 118 1.14] [24VLO14/MS-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! B-MSOP| 62 44 43 
23A256-1/SN-ND 256K (32Kx8) Serial SRAM 1.7V 8-SOIG | 1.62 1.16 1.12| |24VLO14/P-ND 1K (128x8) 2C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-Dip 5B 420M 
23A256-I/ST-ND 256K (32Kx8) Serial SRAM 1.7V 8-TSsoP| 1.68 1.20 1.16] |24VLO14/SN-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! solic | 56 40 39 
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Digi Reel (Cont.) RoHS Compliant Parts Available Digi Reel (Cont.) RoHS Compliant Parts Available 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 10 25 Part No. Description Pkg. 1 10 25 
24VL014/ST-ND i (128x8) I2C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-TSSOP 62 44.43]: | 24VLO25T/OTCT-ND ae (256x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! SOT-23-6| 70 44 = 43 
24VL014H/MS-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-MSOP. 62.44.43) ‘| 24VLO25T/OTTR-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! SOT-23-6 1230.00/3,000 
24VL014H/P-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-Dip 58 =.42 41] ‘| 34VL02/MS-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 1.5V* 8-MSOP 54 3837 
24VL014H/SN-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-SOIC 56 40 39] |34VL02/P-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 1.5V* 8-Dip 50 36 9.35 
24VL014H/ST-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-TSSOP 62 44 43) |34VLO2/SN-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 1.5V* 8-SOIC 48.34 33 
24VL014T/MNYCT-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-TDFN 77 48 ~~ 46) |34VLO2/ST-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM 1.5V* 8-TSSOP 54 3837 
24VL014T/MNYTR-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-TDFN 1452.00/3,300 34VLO2T/MNYCT-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 1.5V* 8-TDFN 65 42 At 
24VL014T/OTCT-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! SOT-23-6] 63 40 39] | 34VLO2T/MNYTR-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 1.5V* 8-TDFN 1287.00/3,300 
24VL014T/OTTR-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! SOT-23-6 1110.00/3,000 34VLO2T/OTCT-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 1.5V* SOT-23-6] 54 34 33 
24VL014T/SNCT-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-SOIC 63 40 39] |84VLO2T/OTTR-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 1.5V* SOT-23-6 930.00/3,000 
24VL014T/SNTR-ND ik (128x8) I2C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-SOIC 1221.00/3,300 24AA02-I/MS-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-MSOP 40.2827 
24VLO14HT/MNYCT-ND_| 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-TDFN 7748 46) =| 24AA02-1/P-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-Dip 36 260.25 
24VL014HT/MNYTR-ND i‘ (128x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-TDFN 1452.00/3,300 24AA02-I/SN-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-SOIC 34 24-238 
24VL014HT/SNCT-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-SOIC 63 40 39] | 24AA02-I/ST-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-TSSOP 40 28.27 
24VL014HT/SNTR-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-SOIC 1221.00/3,300 24AA02E48-1/SN-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!| 8-SOIC 36.2625 
24AA01-I/MS-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-MSOP 36.26 = 25] | 24AA02E48T-I/OTCT-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!/SOT-23-5| 36.26.25 
24AA01-I/P-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-Dip 34.24.23) | 24AA02E48T-/OTTR-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW! | SOT-23-5 720.00/3,000 
24AA01-I/SN-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-SOIC 30.22.21) ‘| 24AA02H-I/MS-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!| 8-MSOP 40 28 27 
24AA01-I/ST-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-TSSOP 36.26 ~=—-.25| | 24AA02H-I/P-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!| 8-Dip 36 «260.25 
24AA01H-I/MS-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!| 8-MSOP 36.26 = 25] | 24AA02H-I/SN-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* 8-SOIC 34.24.23 
24AA01H-I/P-ND ikt (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* 8-Dip 34.24.23) _|24AA02H-I/ST-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!| 8-TSSOP 40 2827 
24AA01H-I/SN-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!| 8-SOIC 30.22.21) | 24AA02T-I/LTCT-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!) SC70-5 At 26 0.25 
24AA01H-I/ST-ND i (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!) 8-TSSOP 36.26 = .25] | 24AA02T-I/LTTR-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!| SC70-5 720.00/3,000 
24AA01HT-I/LTCT-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!| SC70-5 38 24 =~ -.23) |_| 24AA02T-I/MNYCT-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!) 8-TDFN 50 32 31 
24AA01HT-I/LTTR-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!| SC70-5 660.00/3,000 24AA02T-I/MNYTR-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW! 8-TDFN 990.00/3,300 
24AA01HT-I/MNYCT-ND | 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!) 8-TDFN A730. ~—-.29| | 24AA02T-I/OTCT-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V SOT-23-5] 38 2428 
24AA01HT-I/MNYTR-ND_| 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!) 8-TDFN 924.00/3,300 24AA02T-I/OTTR-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V SOT-23-5 660.00/3,000 
24AA01T-I/LTCT-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!| SC70-5 38.24.23) | 24AA02HT-I/LTCT-ND —_| 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!) SC70-5 At 26.25 
24AA01T-I/LTTR-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!| SC70-5 660.00/3,000 24AA02HT-I/LTTR-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!) SC70-5 720.00/3,000 
24AA01T-I/MNYCT-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!| 8-TDFN A730. ~——-.29) | 24AA02HT-I/MNYCT-ND_| 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!) 8-TDFN 50.32 31 
24AA01T-I/MNYTR-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEWS| 8-TDFN 924.00/3,300 24AA02HT-I/MNYTR-ND_ | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!) 8-TDFN 990.00/3,300 
24AA01T-I/OTCT-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V SOT-23-5| 34.22 .21| | 24AA024H-I/MS-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 1.7V* NEW! 8-MSOP 50 36 9.35 
24AA01T-I/OTTR-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V SOT-23-5 600.00/3,000 24AA024H-I/P-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 1.7V* NEW! 8-Dip 48 34-33 
24AA014H-I/MS-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM 1.7V* NEW! 8-MSOP 44 32.31] | 24AA024H-1/SN-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 1.7V* NEW! 8-SOIC 44. 320 31 
24AA014H-I/P-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM 1.7V* NEW! 8-Dip A2 30 = 29) | 24AA024H-I/ST-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 1.7V* NEW! 8-TSSOP 50.36.35 
24AA014H-I/SN-ND ik (128x8) I2C Serial EEPROM 1.7V* NEW! 8-SOIC 40.28 ~—-.27| ‘| 24AA024HT-I/MNYCT-ND | 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!| 8-TDFN 63 40 39 
24AA014H-I/ST-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM 1.7V* NEW! 8-TSSOP A432 _—.31) | 24AA024HT-I/MNYTR-ND | 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!) 8-TDFN 1221.00/3,300 
24AA014HT-I/MNYCT-ND | 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!) 8-TDFN 56.36 ~—.35| ‘| 24AA025-I/MS-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!| 8-MSOP 50 36.35 
BANAT UNV NOt K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!| 8-TDFN 1089.00/3,300 24AA025T-I/MCCT-ND | 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-DFN 63 40 39 
24AA014-I/MC-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* NEW!| 8-DFN 50 36 = -.35| | 24AA025T-I/MNYCT-ND_| 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!) 8-TDFN 63 40 39 
24AA014T-I/MNYCT-ND | 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* NEW!) 8-TDFN 56.36 ~~ -.35| | 24AA025T-I/MNYTR-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!| 8-TDFN 1221.00/3,300 
24AA014T-/MNYTR-ND_ | 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* NEW!) 8-TDFN 1089.00/3300 24AA025T-I/OTCT-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NMEW!)SOT-23-6) 50 32 31 
24AA014T-I/0TCT-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* NEW!|SOT-23-6) 47 =.28 + ~— 27) | 24AA025T-I/OTTR-ND —_| 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW! | SOT-23-6 900.00/3,000 
24AA014T-I/OTTR-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* NEW! | SOT-23-6 780.00/3,000 34AA02-I/MS-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* 8-MSOP 36 260.25 
24LC01B/P-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM 2.5V 8-Dip 34.24.23) | 34AA02-1/P-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* 8-Dip 34.24.23 
24LC01B/SN-ND kt (128x8) 12C Serial EEPROM 2.5V 8-SOIC 30.22.21) |34AA02-1/SN-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* 8-SOIC 3000 22021 
24LC01B-I/MS-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-MSOP. 36.26.25] | 34AA02-I/ST-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* 8-TSSOP 36 «260.25 
24LC01B-I/P-ND ik (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip 34.24.23) ‘| 34AA02T-I/MNYCT-ND — | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!) 8-TDFN 47 30.29 
24LC01B-I/SN-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC 30. 22.21) |34AA02T-I/MNYTR-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!) 8-TDFN 924.00/3,300 
24LC01B-I/ST-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-TSSOP 36.26 ~=—-.25| | 84AA02T-I/OTCT-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!|SOT-23-6| 34.2221 
24LC01BT-I/LTCT-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!| SC70-5 38 24 ~~ 23) _|34AA02T-I/OTTR-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW! |SOT-23-6 600.00/3,000 
24LC01BT-I/LTTR-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!| SC70-5 660.00/3,000 34LC02-E/P-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 2.2V* 8-Dip 42 30 8 ©.29 
24LCO1BT-/MNYCT-ND | 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!) 8-TDFN 4730.29) ‘| 34LC02-E/SN-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 2.2V* 8-SOIC 40.28.27 
24LCO1BT-/MNYTR-ND | 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!) 8-TDFN 924.00/3,300 34LC02-E/ST-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 2.2V* 8-TSSOP 44. 32031 
24LC01BT-I/OTCT-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-5} 34 22 21] | 34LC02-I/MS-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.2V* 8-MSOP 36.2625 
24LC01BT-I/OTTR-ND Kt (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-5 600.00/3,000 34LC02-1/P-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.2V* 8-Dip 340 24028 
24LCO1BT-/SNCT-ND__| 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC 34.22.21) | 34L.C02-I/SN-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.2V* 8-SOIC 30 4.22 (21 
24LC01BT-I/SNTR-ND ik (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC 660.00/3,300 34LC02-I/ST-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.2V* 8-TSSOP 36 «260.25 
24LCO1BHT-I/LTCT-ND | 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!) SC70-5 38 24. =~ -.23| | 34LC02T-E/STCT-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 2.2V* 8-TSSOP 50 32 31 
24LCO1BHT-I/LTTR-ND | 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!) SC70-5 660.00/3,000 34LC02T-E/STTR-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 2.2V* 8-TSSOP 750.00/2,500 
SALT BHT-VMNYGT-ND | 1 K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW! 8-TDFN A730. ~—-.29| _|84LCO2T-IMMNYCT-ND | 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.2V* 8-TDFN 47 30.29 
Se K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!| 8-TDFN 924.00/3,300 34LCO2T-I/MNYTR-ND | 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.2V* 8-TDFN 924.00/3,300 
24LCS21A-I/SN-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 8-SOIC 54 38 ~—.37| ‘| 34LC02T-I/OTCT-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.2V* SOT-23-6] 34 22 21 
24LC014-I/MC-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!| 8-DFN 50 36 35) |34LC02T-I/OTTR-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.2V* SOT-23-6 600.00/3,000 
24LC014H-I/MS-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM 2.5V* NEW! 8-MSOP A432 ~—-.31] ‘| 24LC02B/P-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 2.5V 8-Dip 36.2625 
24LC014H-1/P-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM 2.5V* NEW! 8-Dip A2 30 29] |24LC02B/SN-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM 2.5V 8-SOIC 340 (240238 
24LC014H-I/SN-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM 2.5V* NEW! 8-SOIC AQ .28 27) ‘| 24LC02B/ST-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM 2.5V 8-TSSOP 40 28 27 
24LC014H-I/ST-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM 2.5V* NEW! 8-TSSOP 44 32.31] ‘| 24LC02B-I/MS-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-MSOP 40 28 27 
24LCO14T-I/MNYCT-ND | 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!) 8-TDFN 56 36 ~—-.35| | 24LC02B-I/P-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip 36 260.25 
24LCO14T-I/MNYTR-ND | 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!) 8-TDFN 1089.00/3,300 24LC02B-I/SN-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC 34.24.23 
24LC014T-I/OTCT-ND kt (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!/SOT-23-6| 47 28 = .27| | 24LC02B-I/ST-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-TSSOP 40 287 
24LCO14T-I/OTTR-ND _| 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!| SOT-23-6 780.00/3,000 24LC02BT-I/LTCT-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!) SC70-5 At 26.25 
24L.CO14HT-I/MNYCT-ND | 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!) 8-TDFN 56.36.35] |24LCO2BT-I/LTTR-ND —_| 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!) SC70-5 720.00/3,000 
24LC014HT-I/MNYTR-ND | 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!) 8-TDFN 1089.00/3,300 24LCO2BT-I/MCCT-ND —_| 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN 50.32 31 
24C01C/P-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM 5V (fast byte write) 8-Dip 42 30 29) | 24LCO2BT-/MCTR-ND _| 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN 990.00/3,300 
24C01C/SN-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM 5V (fast byte write) 8-SOIC AQ 28 = 27) | 24LCO2BT-I/MNYCT-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!| 8-TDFN 50 3231 
24C01C-I/MS-ND 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-MSOP. A432 31) | 24LCO2BT-I/MNYTR-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!) 8-TDFN 990.00/3,300 
24C01C-I/P-ND ut (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-Dip 42-30-29) | 24LCO2BT-I/OTCT-ND —_| 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-5| 38 24 23 
24C01C-I/SN-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-SOIC AQ 28 = 27) |24LCO2BT-I/OTTR-ND —_| 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-5 660.00/3,000 
24C01C-I/MC-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V* NEW! | 8-DFN 50 36 35) |24LCO2BHT-I/LTCT-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!) SC70-5 At 26.25 
24C01C-I/ST-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-TSSOP 44 32.31) |24LCO2BHT-I/LTTR-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!| SC70-5 720.00/3,000 
24C01CT-I/MNYCT-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V* NEW! | 8-TDFN 56.36 —_—.35| | 24LCO2BHT-I/MNYCT-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!) 8-TDFN 50 32 31 
24C01CT-I/MNYTR-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V* NEW! | 8-TDFN 1089.00/3,300 24LCO2BHT-I/MNYTR-ND | 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!) 8-TDFN 990.00/3,300 
24C01CT-I/OTCT-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V* NEW! |SOT-23-6) 45 28  .27| |24LC024H-I/MS-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 2.5V* NEW! 8-MSOP 50 36 0.35 
24C01CT-I/OTTR-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V* NEW! | SOT-23-6 780.00/3,000 24L.C024H-I/P-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 2.5V* NEW! 8-Dip AB 3433 
24VL024/MS-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-MSOP 68 48 46) |24LC024H-I/SN-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 2.5V* NEW! 8-SOIC 44-0 32031 
24VL024/P-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-Dip 64.46.45) | 24LC024H-I/ST-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 2.5V* NEW! 8-TSSOP 50 36 © 35 
24VL024/SN-ND Ae (256x8) I2C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-SOIC 62 4443) ‘| 24LC024HT-I/MNYCT-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!) 8-TDFN 63 40 39 
24VL024/ST-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-TSSOP 68 48 46] | 24LCO24HT-I/MNYTR-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!) 8-TDFN 1221.00/3,300 
24VL024H/MS-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-MSOP 68 48 46) |24LC025-I/MS-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!| 8-MSOP 50.36.35 
24VL024H/P-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-Dip 64 46 45) |24LCO25T-IMMNYCT-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!| 8-TDFN 63 40 39 
24VL024H/SN-ND. 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-SOIC 62.44.43) ‘| 24LCO25T-I/MNYTR-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!) 8-TDFN 1221.00/3,300 
24VL024H/ST-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-TSSOP 68 48 ~— 46) | 24LCO25T-I/OTCT-ND —_| 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!/SOT-23-6; 50 32 31 
24VLO24HT/MNYCT-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-TDFN 81 52 50) | 24LCO25T-I/OTTR-ND —_| 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW! | SOT-23-6 900.00/3,000 
24VLO24HT/MNYTR-ND | 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-TDFN 1584.00/3,300 24C02C/P-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM SV (fast byte write) 8-Dip 42.30.29 
24VLO24HT/SNCT-ND | 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-SOIC 70.44 ~~ -.43) ‘| 24C02C/SN-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM 5V (fast byte write) 8-SOIC 40 287 
24VLO24HT/SNTR-ND__| 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-SOIC 1353.00/3,300 24C02C-I/MS-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-MSOP 44. 3231 
24VLO24T/MNYCT-ND | 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-TDFN 81 52 50] | 24C02C-I/P-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8Dip 42 30 29 
24VLO24T/MNYTR-ND | 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-TDFN 1584.00/3,300 24C02C-I/SN-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-SOIC 40 28 27 
24VL024T/SNCT-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-SOIC 70 44 ~~ 43) + |24C02C-I/ST-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-TSSOP A432 31 
24VL024T/SNTR-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-SOIC 1353.00/3,300 24C02CT-I/MCCT-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-DFN 56 «3635 
24VL025/MS-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-MSOP. 68 48 ~——.46| | 24C02CT-I/MCTR-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-DFN 1089.00/3,300 
24VL025/P-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-Dip 64 46 ~~ .45] | 24C02CT-I/MNYCT-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V* NEW! | 8-TDFN 56 6.36 0.35 
24VL025/SN-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-SOIC 62 44 = 43) |24C02CT-I/MNYTR-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V* NEW! | 8-TDFN 1089.00/3,300 
24VL025/ST-ND 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-TSSOP 68 48 46] | 24AA04-I/MC-ND AK (256x8)x2 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-DFN 48 34 33 
24VLO25T/MNYCT-ND | 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-TDFN 81 52 50 1.7V* NEW! 
24VLO25T/MNYTR-ND__| 2K (256x8) 12C Serial EEPROM, 1.5V* NEW! 8-TDFN 1584.00/3,300 24AA04-I/MS-ND AK (256x8)x2 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-MSOP 42.30.29 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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24KA04-/P-ND AK (256x8)x2 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-Dip 40.28 ~~27| | 24LCT6BH-V/ST-ND T6K (256x8)x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. S1SSOP| 48 34 33 
24AA04-I/SN-ND 4K (256x8)x2 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8Solc | 36 26 25 2.5V* NEW! 
24AA04T-I/MNYCT-ND — | 4K (256x8)x2 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN | 54 34 33] | 24LC16BT-E/MCCT-ND__ | 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM 2.5V 8-DEN 70 44 43 
1.7V* NEW! 24LCTBT-E/MCTR-ND | 16K (256x8)x8 I2C Serial EEPROM 2.5V 8-DFN 1353.00/3,300 
24AA04T-I/MNYTR-ND | 4K (256x8)x2 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN 1023.00/3,300 24L.C16BT-I/MCCT-ND — | 16K (256x8)x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN 61 38 = 37 
1.7V* NEW! 24L.C16BT-I/MCTR-ND | 16K (256x8)x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN 1155.00/3,300 
2ARAOAT-VOTCT-ND | 4K (256x8)x2 [20 Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V SOT-23-5| 41 26 25] |24LC1GBT-I/MNYCT-ND | 16K (256x8)x8 12 Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN | 61 38 37 
24AA04T-VOTTR-ND | 4K (256x8)x2 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V SOT-23-5|  720.00/3,000 2.5V* NEW! 
24AA04HT-I/MNYCT-ND | 4K (256x8)x2 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN | 54 34 33] | 24LC16BT-I/MNYTR-ND_ | 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN 1155.00/3,300 
1.7V* NEW! 2.5V* NEW! 
24AA04HT-I/MNYTR-ND | 4K (256x8)x2 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN 1023.00/3,300 2ALCTOBT-VOTCT-ND | 16K (256x8)x8 [20 Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V $0T-235/ 47 30 29 
17" NEW! ; 24LC16BT-/OTTR-ND | 16K (256x8)x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-5]  840.00/3,000 
24LC04B/P-ND 4K (256x8)x2 12C Serial EEPROM 2.5V 8-Dip AQ 28 _—.27| | 24LC16BT-I/SNTR-ND | 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-SOIC 924.00/3,300 
24LC04B/SN-ND AK (256x8)x2 I2C Serial EEPROM 2.5V BSOIC | 36 ~.26~~«.25 2.5V* NEW! 
24LCO4B/ST-ND 4K (256x8)x2 I2C Serial EEPROM 2.5V 8-TSSOP| 42 30 .29| | 24LC16BT-I/STTR-ND | 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TSSOP 775.00/2,500 
24L.C04B-I/MC-ND 4K (256x8)x2 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-DFN 48 3438 2.5V* NEW! 
2.5V* NEW! 24L.C16BHT-I/MINYCT-ND | 16K (256x8)x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN| 61 38 37 
24L.C04B-1/P-ND 4K (256x8)x2 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip 40.2827 2.5V* NEW! 
24L.CO4B-I/SN-ND K (256x8)x2 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOlC | 36.26 25) | 2A CTOBHT-I/MINYTR-ND| 16K (256x8)x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN 17155.00/3,300 
24LC04B-/ST-ND 4K (256x8)x2 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V B-TSSOP| 42.30.29 2.5V* NEW! 
24L.CO4B-I/MS-ND K (256x8)x2 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-MSOP | 42 30 29] | 24LC16BHT-I/OTCT-ND | 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. SOT-23-5] 47 30 .29 
24LCO4BT-I/MCCT-ND | 4K (256x8)x2 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN 54 3433 2.5V* NEW! 
24LCO4BT-I/MCTR-ND | 4K (256x8)x2 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN 1023.00/3,300 24LC16BHT-/OTTR-ND | 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. SOT-23-5]  840.00/3,000 
24LCO4BT-I/MINYCT-ND | 4K (256x8)x2 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN | 54 34 33 2.5V* NEW! 
2.5V* NEW! 24AA32A-I/MS-ND 32K (4Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-MSOP| 58 42 41 
2ALCO4BT-I/MINYTR-ND | 4K (256x8)x2 [2C Serial EEPROM, Ind. Temp. &-TOFN 1023.00/3,300 24AA32A-1/P-ND 32K (4Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-Dip 56 4039 
2.5V* NEW! 24AA32A-//SM-ND 32K (4Kx8) [2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-SOW 56 40.9 
24LCO4BT-I/OTCT-ND —_| 4K (256x8)x2 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-5] 41 26 25] | 24AA32A-I/SN-ND 32K (4Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-SOIc | 54 38 37 
24LCO4BT-/OTTR-ND | 4K (256x8)x2 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-5| 720.00/3,000 24AA32A-I/ST-ND 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-TSSOP} 58 42 At 
24LCO4BHT-I/MNYCT-ND | 4K (256x8)x2 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN | .54 34.33] | 24AA32AT-I/MCCT-ND | 32K (4Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-DFN 72 46 45 
2.5V* NEW! 24AA32AT-/MCTR-ND [32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-DFN 1419.00/3,300 
24LCO4BHT-I/MINYTR-ND - 2582 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN 1023.00/3,300 24QA32AT-/MINYCT-ND | 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!| 6-TDFN | 72 46 45 
5V* NEW! 24AA32AT-I/MNYTR-ND | 32K (4Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!) 8-TDFN 1419.00/3,300 
24AA08-I/MS-ND 8K (256x8)x4 [20 Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-MSOP | 44.3231) | 24AA32AT-I/OTCT-ND | 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* MEW!/SOT-23-5] 61 38 37 
24AA08-1/P-ND K (256x8)x4 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-Dip 42 30.29] |24AA32AT-/OTTR-ND 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!)/SOT-23-5| — 1050.00/3,000 
24AA08-I/SN-ND K (256x8)x4 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-SOIC | 40 28 27) |24LC32A/P-ND 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM 2.5V 8-Dip 56 40 39 
24AA08-I/ST-ND 8K (256x8)x4 |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-TSSOP] .44 32 31] /S4LC32A/SN-ND 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM 2.5V BSOIc | 54. ~.38~~«37 
24AA08T-I/MNYCT-ND | 8K (256x8)x4 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN | .56 36 = .35]__| 24LC32A-I/MS-ND 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-MSOP| 58 42 41 
1.7V* NEW! 24L.C32A-I/P-ND 32K (4Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip 56 64039 
2AAAOST-VMINYTR-ND [8K (256x8)x4 [20 Serial EEPROM, Ind. Temp. S-TOFN 7089.00/3,300 24L.C32A-I/SM-ND 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOlJ ‘5640.39 
1.7V* NEW! 24L.C32A-I/SN-ND 32K (4Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Solc | 54.3837 
24AA08T-I/OTCT-ND 8K (256x8)x4 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V SOT-23-5 45 28 .27| [24L032A-I/ST-ND 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-TSSOP 58 42 rr 
24AA08T-I/OTTR-ND 8K (256x8)x4 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V SOT-23-5 780.00/3,000 24LC32AT-I/MCCT-ND | 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN 72 AG 45 
24AA0BHT-I/MNYCT-ND 8K (256x8)x4 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. S-TDFN | .56 36 = .35) | 24LC32AT-/MCTR-ND | 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN 1419.00/3,300 
1.7V* NEW! 24LC32AT-I/MNYCT-ND_ | 32K (4Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!| 8-TDFN 72 46 45 
24AA0BHT-W/MNYTR-ND | 8K (256x8)x4 126 Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN 1089.00/3,300 24LC32AT-I/MNYTR-ND_| 32K (4Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!| 8-TDFN 1419.00/3,300 
1.7V* NEW! ‘ 24LC32AT-I/OTCT-ND [32K (4Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!|SOT-23-5| 63 38 37 
24LC08B/P-ND 8K (256x8)x4 12C Serial EEPROM 2.5V 8-Dip A230 29) 041 C32AT-I/OTTR-ND — | 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* MEW!| SOT-23-5 1050.00/3,000 
241.C08B/SN-ND 8K (256x8)x4 12C Serial EEPROM 2.5V 8-SOIC AQ 28.27) 94AA64-I/MS-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-MSOP| .70 50 48 
24LC08B/ST-ND 8K (256x8)x4 12C Serial EEPROM 2.5V 8-TSSOP] 44 3231] | o4AA64-1/P-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-Dip 68 48 46 
Breet Sai HS eerste om a a ene tnt Be Hy al on a 24AA64-I/SM-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-SOlJ 68 48 46 
IP i _ Ind. Temp. 2. 2 : : : 24AA64-1/SN-ND 64K (8Kx8) [2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V esolc | 64 46 45 
OT au af oe a Sat ao ne: oe py cae on 2 a 24AA64-I/ST-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-TSSOP| 70 50 48 
-I/ST- » Ind. Temp. 2. ‘ : : : 24AA64T-/MNYCT-ND | 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!| 8-TDFN | 86 54 52 
24LC08BT-I/MCCT-ND | 8K (256x8)x4 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN 560 3635 2aAAGATVMNYTRAD 64K (akx8) 126 Sera EEPROM, ind. Temp. 1.7V* NEW!) 8-TDFN 1650.00/3,300 
Caer ea ag OF (2588) 126 Serial EEPROM, Ind. Temp. B-TDFN | 5636-35) | p4AAG4T-/OTCT-ND | 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!|SOT-23-5| 72.4645 
: 24AAG4T-VOTTR-ND | 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!|SOT-23-5|  1290.00/3,000 
24LCOBBT-I/MNYTR-ND | 8K (256x8)x4 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN 1089.00/3,300 SR 64K Ray 1G SariIEEPRON Indl Tem 17V* NEW!| 8-DEN 82 fA 60 
2.5V* NEW! ANE ‘ Mind Tene a 3 : : : 
2ALCOBBT-VOTCT-ND | 8K (256x8)x4 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V S05) a5 28 27] |parkeayMeND ae tiKe8) ee eM ue 1 airtel sare ene ee 
24LCOBBT-/OTTR-ND | 8K (256x8)x4 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-5|  780.00/3,000 24FC64-I/P-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM. Ind. Temp. 1.7V 8-DIP 7 46564 
24LCO8BHT-I/MINYCT-ND a eee Serial EEPROM, Ind. Temp. S-TDFN | 56 36-35) qFC6d-I/SM-ND 64K (BKx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V BSON | 785654 
2ALCOBBHT-/MNYTR-ND | (256% x4 12¢ Serial EEPROM, nd. Temp. 8-TDFN | — 1089.00/3,300 Beton Hi (aKa Pires vay us i pia || ies eae ee 
5V* NEW! qu i , Ind. Temp. 1. ‘ : i : 
rawsimown [seer sacerou mt tome, | som | tse) RASPES ts say oe" 
ZARATC-UMS-ND T6K (256x8)x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V | @-MSOP | 483d 33] | 24LO6H/SWEND BaK (8Kx8) 120 Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOL ||| eR eee eee 
; 24L.C64-I/SN-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOlc | 64 46 45 
24AA16-I/P-ND 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-Dip 44 3231] | oarceac/ST-ND GAK (BKx8) [2G Serial EEPROM. Ind. Temp, 2.8V atssop| 70 60 48 
24AA16-I/SN-ND 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-SOIC 42 30.29 : 7 ; ea eaeca: . : : 
24LC64T-I/MCCT-ND —_| 64K (8Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN 86 (5452 
Se te (ooest ie eal EEPROM, {ae femnp: 1 oleae ie Ph s 24L.C64T-I/MNYCT-ND [64K (BKx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp.2.5V* NEW!| 8-TDFN | 86 54 52 
cue iy NEW a 2aLOBATAVOTCT-ND. | AK (8K38) 126 Seral EEPROM Ind. Temp. 28V* NEWA|SOT-235| 72. 46 4 
pa 7 7" 7 a; =| - erial , Ind. Temp. 2.5V* y -23-! é ‘ 
USTED AND Eee yaee Serial EEPROM; Ind. Temp. 8-Dip 44 8231) | SarceaT-V/OTTR-ND | 64K (8Kx8) 126 Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW!|SOT-23-5] — 1290.00/3,000 
24AA16H-I/SN-ND 16K (256x8)x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. solic | 42 30 29 SIMCE ENGI Bs Peay 2 Sete ENON tn emp 2aV NEW! fig ‘ Lae 4 
1.7V* NEW! i ‘ : 4 : 
24AM16H-I/ST-ND 16K (256x8)x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8TSSOP| 48 34 33 Bea is a omart outs arta CERO iy oe oa re 1 
1.7V* NEW! ‘ : : : : 
uy : ‘ i 24L.C65/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-SOl) | 2.24 1.60 1.54 
Pree claim) 10K (256x8)x8 (20 Serial EEPROM, Ind. Temp. 1-7V B-DEN | OT 38 37) | oacc65-V/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V| 8-Dip | 224 1.60 1.54 
24AA16T-I/MCTR-ND | 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-DFN 1155.00/3,300 ! 
DAAAI6T-VMNYCT-ND | 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM. Ind. Temp 3-TDEN 61 ge a7] «(| 24L.065-1/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V | 8-SOlJ | 2.24 1.60 1.54 
17" NEW! ace : : . 24C65/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 5V 8-Dip | 2.24 1.60 1.54 
24AM16T-I/MNYTR-ND | 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN | — 1155.00/3,300 Seen Be ae SU lars pe Boy nee eg 
1.7V* NEW! ee ! ; : ; : 
24AM16T-VOTCT-ND | 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V  |SOT-23-5| 47 .30_—-.2g)_ | 24C65-I/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM SV B-SON | 224 160 1.54 
2aAAIT-UOTTRND 16K (os6x8)x8 120 Serial EEPROM! Ind. Temp. 1.7V SOT-23-5|  840.00/3,000 248A128-I/ME-ND 128K (16Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-DFN | 1.40 1.00 _.97 
24AM16HT-U/MINYCT-ND_ | 16K (256x8)x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. B-TDFN | 61 38 37) _ | 24AA128-I/MS-ND 128K (16Kx8) 126 Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V SMSOP/| 98 7068 
a H : 24AA128-1/P-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-Dip 96 68 66 
1.7V* NEW! i 
24KAT6HT-V/MNYTR-ND_| 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN 1155.00/3,300 24AA128-1/SM-ND 128K (16Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-SOld 96 68 66 
1.7V* NEW! 24AA128-I/SN-ND 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-SOIC | 92 66 64 
24AA1GHT-I/OTCT-ND | 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. S0T-23-5] 47 30 ~—.29]- |24AA128-1/ST-ND 128K (16Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-TSSOP| 1.04 _.70__—68 
1.7V* NEW! 24L.C128-I/MF-ND 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN | 140 1.00 97 
24AM16HT-IOTTR-ND | 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. SOT-23-5 840.00/3,000 24L.6128-1/MS-ND 128K (16Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-MSOP| 98 70 68 
1.7V* NEW! 24L.C128-/P-ND 128K (16Kx8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip 96 68 66 
24LC16B/P-ND 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM 2.5V 8-Dip 44 32 31 24LC128-1/SM-ND 128K (16Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOlJ 96 68 66 
24LC16B/SN-ND 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM 2.5V 8-SOIC 42 30 29) |24LC128-I/SN-ND 128K (16Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC 92 66 64 
24LC16B-E/SN-ND 16K (256x8)x8 I2C Serial EEPROM 2.5V 8-SOIC 50 36 35 24L0128-I/ST-ND 128K (16Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-TSSOP | 1.04 10 68 
24LC16B-I/MS-ND 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-MSOP | 48 34 33] | 24FC128-I/MF-ND 128K (16Kx8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN | 152 1.08 1.04 
24LC16B-I/P-ND 16K (256x8)x8 |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip 4432-31] | 24FC128-1/MS-ND 128K (16Kx8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-MSOP | 110 78 75 
24LC16B-I/ST-ND 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-TSSOP] 48 34 33] | 24FC128-1/P-ND 128K (16Kx8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip | 1.06 76 73 
24L.016B-I/SN-ND 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Solc | 42.30.29) | 24FC128-/SM-ND 128K (16Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 8-SOl | 1.06 76.73 
24LC16BH-I/MS-ND 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-MSOP 48 3433] ‘| 24FC128-1/SN-ND 128K (16Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC | 1.04 74 71 
2.5V* NEW! 24FC128-I/ST-ND 128K (16Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-TSSOP| 1.14 78 75 
24L.C16BH-I/P-ND 16K (256x8)x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-Dip 44 -32~—31|_ | 24AA256-I/MF-ND 256K (32Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-DFN | 188 134 1.29 
2.5\V* NEW! 24AA256-I/MS-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-MSOP] 146 1.04 1.00 
24LC16BH-I/SN-ND 16K (256x8)x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. ssoic | 42 30 .29| | 24AA256-1/P-ND 256K (32Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-Dip | 142 1.02 98 
2.5V* NEW! 24AA256-/SM-ND 256K (32Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V B-SOl | 142 1.02 98 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x (Continued) 
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Digi Reel (Cont.) RoHS Compliant Parts Available Digi Reel” (Cont.) RoHS Compliant Parts Available 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 10 25 Part No. Description Pkg. 1 10 25 
24AA256-1/SN-ND 256K (32Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-SOIC 1.40 1.00 .97| [25AA080A-I/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-Dip 12 50 48 
24AA256-I/ST-ND 256K (32Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-TSSOP| 1.52 1.04 1.00} |25AA080A-I/SN-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-SOIC 10 A8 AG 
24FC256-I/MS-ND 256K (32Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-MSOP | 1.62 1.16 1.12} |25AA080A-I/ST-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-TSSOP 76 52 50 
24FC256-1/P-ND 256K (32Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-Dip 1.60 1.14 1.10 | 25AA080B-I/MS-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-MSOP 76 52 50 
24FC256-I/SM-ND 256K (32Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-SOlJ 1.60 1.14 1.10] |25AA080B-I/P-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-Dip 72 50 AB 
24FC256-1/SN-ND 256K (32Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-SOIC 1.56 112 1.08) |25AA080B-I/SN-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-SOIC 70 48 6 
24FC256-1/ST-ND 256K (32Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-TSSOP| 1.68 1.16 1.12] |25AA080B-I/ST-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-TSSOP 16 52 50 
24LC256-E/P-ND 256K (32Kx8) 12C Serial EEPROM 2.5V 8-Dip 1.52 1.08 1.04) | 25LC080/P-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-Dip 1.10 78 75 
24L.C256-I/MF-ND 256K (32Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN 1.88 1.34 1.29) | 25LC080/SN-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-SOIC 1.06 76 23 
24LC256-I/MS-ND 256K (32Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-MSOP | 1.46 1.04 1.00} |25LC080-I/P-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip 1.10 78 15: 
24LC256-I/P-ND 256K (32Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip 1.42 1.02 98) | 25LC080-I/SN-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC 1.06 16 73 
24LC256-I/SM-ND 256K (32Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOlJ 1.42 1.02 98) | 25LCO80A-I/MS-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-MSOP 16 52 50 
24LC256-1/SN-ND 256K (32Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC 1.40 1.00 .97| | 25LC080A-1/P-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip 72 50 8 
24LC256-I/ST-ND 256K (32Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-TSSOP | 1.52 1.04 1.00| | 25LC080A-I/SN-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC 70 48 6 
24LC256T-I/MSCT-ND 256K (32Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-MSOP | 1.64 1.04 1.00] | 25LC080A-I/ST-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-TSSOP 76 52 50 
24LC256T-I/MSTR-ND | 256K (32Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-MSOP 2400.00/2,500 25LC080B-I/MS-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-MSOP 76 52 50 
24LC256T-I/SNCT-ND 256K (32Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC 1.58 1.00 97| | 25LC080B-1/P-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip 12 50 48 
24LC256T-I/SNTR-ND 256K (32Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC 3069.00/3,300 25LC080B-I/SN-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC 70 48 A6 
24AA512-I/MF-ND 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-DFN 3.16 2.14 2.06/ | 25LC080B-I/ST-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-TSSOP 76 52 50 
24AA512-1/P-ND 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-Dip 2.54 1.82 1.75] |25C080/P-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V 8-Dip 1.10 78 15 
24AA512-1/SM-ND 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-SOlJ 2.54 1.82 1.75] |25C080/SN-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V 8-SOIC 1.06 76 73 
24AA512-1/ST14-ND 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 14-TSSOP| 2.80 2.00 1.93) |25C080-I/P-ND K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-Dip 1.10 18 AS 
24AA5127-I/MFCT-ND 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-DFN 3.56 2.14 2.06] |25C080-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-SOIC 1.06 76 73 
24AA5127-I/MFTR-ND 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-DFN 6533.98/3,300 25AA160-1/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-SOIC 1.10 78 15 
24FC512-1/MF-ND 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-DFN 3.14 2.24 2.16] | 25AA160A-I/MS-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-MSOP 78 54 52 
24FC512-1/P-ND 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-Dip 2.68 1.92 1.85) |25AA160A-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-Dip 76 52 50 
24FC512-1/SM-ND 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-SOlJ 2.68 1.92 1.85) |25AA160A-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-SOIC 12 50 48 
24FC515-1/P-ND 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-Dip 4.00 286 2.76] |25AA160A-I/ST-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-TSSOP 78 54 52 
24FC515-I/SM-ND 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-SOlJ 4.00 2.86 2.76) =) 25AA160B-I/MS-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-MSOP 78 54 52 
24L0512-I/MF-ND 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN 3.16 2.14 = 2.06) | 25AA160B-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-Dip 76 52 50 
24L0512-1/P-ND 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip 254 1.82 1.75) | 25AA160B-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-SOIC 12 50 48 
24L0512-1/SM-ND 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOlJ 254 1.82 1.75) | 25AA160B-I/ST-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-TSSOP 18 54 52 
24L0512-1/ST14-ND 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 14-TSSOP| 2.80 2.00 1.93] |25LC160/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-Dip 1.12 80 AT 
24LC512T-I/SMTR-ND — | 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-SOld 3527.99/2,100 25LC160/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-SOIC 1.10 18 7S 

2.5V* NEW! 25LC160-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip 1.12 80 7 
24L.0515-1/P-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip ] 3.94 282 272) |25LC160-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC | 110.78 75 
24L0515-I/SM-ND 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOlJ 3.94 282 2.72) |25LC160A-I/MS-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-MSOP 18 54 52 
24AA1025-1/P-ND 1024K (128Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-Dip 5.34 3.82 3.68) |25LC160A-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip 76 52 50 
24AA1025-I/SM-ND 1024K (128Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 8-SOlJ 5.34 3.82 3.68 25LC160A-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC 72 50 AB 
24FC1025-1/P-ND 1024K (128Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip_| 5.40 3.86 3.72] |25LC160A-I/ST-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-TSSOP] 78 54 52 
24FC1025-I/SM-ND 1024K (128Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOlJ 5.40 3.86 3.72 25LC160B-I/P-ND. 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip 76 52 50 
24FC1025T-I/SMCT-ND | 1024K (128Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC 6.08 3.86 3.72 25LC160B-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC 72 50 48 
24FC1025T-I/SMTR-ND | 1024K (128Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC 7496.99/2,100 25LC160B-I/ST-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-TSSOP 78 54 52 
24LC1025-E/P-ND 1024K (128Kx8) 12C Serial EEPROM, 2.5V* 8-Dip 544 3.88 3.74 25C160/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V 8-Dip 41.12 80 TW 
24L01025-1/P-ND 1024K (128Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip 5.34 3.82 3.68 25C160/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V 8-SOIC 41.10 78 75 
24L01025-I/SM-ND 1024K (128Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOlJ 5.34 3.82 3.68] | 25C160-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-Dip 1.12 80 anh 
24LC21/P-ND 1K Dual Mode DDC™/DDC2™ for Monitors 8-Dip 56.40.39] [95C760-I/SN-ND T6K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V SOIC | 110 78 75 
24L021/SN-ND 1K Dual Mode DDC™/DDC2™ for Monitors 8-SOIC 54 38 .37| | 254A320-I/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-SOIC 82 62 60 
SPI Serial EEPROMS 25AA320A-I/MS-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 8-MSOP 84 58 56 
25AA010A-I/MS-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 8-MSOP | 56 40.39] | 25AA320A-I/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 8-Dip 82 «5654 
25AA010A-I/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 8-Dip 54.38.37) | 25AA320A-I/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 8SOlc | 78 54 52 
25AA010A-I/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 8-SOIC 50.36 = 35] [25AA320A-/ST-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* B-TSSOP| 84 58 56 
25AA010A-I/ST-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 8-TSSOP; .56 40.39] _| 25AA320AT-I/MNYCT-ND | 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN| 99 62 60 
25AA010AT-I/OTCT-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V SOT-23-6 56 36 35 1.8V* NEW! 
25AA010AT-I/OTTR-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V SOT-23-6 990.00/3,000 25AA320AT-I/MNYTR-ND | 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN 1880.99/3,300 
25LC010A-I/MS-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-MSOP 56 40 39 1.8V* NEW! 
25LC010A-I/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-Dip 54 38 .37| | 25AA320AX-I/ST-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 8-TSSOP 84 58 56 
25LC010A-I/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-SOIC 50 36 .35| | 25AA320AXT-I/STCT-ND_| 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 8-TSSOP 95 58 56 
25LC010A-I/ST-ND. 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-TSSOP 56 40 .39| | 25AA320AXT-I/STTR-ND | 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 8-TSSOP 1350.00/2,500 
25LCO10AT-I/OTCT-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V SOT-23-6 56 36 .35| | 25AA320X-I/ST-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 8-TSSOP 86 66 64 
25LCO10AT-I/OTTR-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V SOT-23-6 990.00/3,000 25LC320/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-Dip 84 64 62 
25AA02E48-I/SN-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-SOIC 56 40 .39| | 25L0320/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-SOIC 82 62 60 
1.8V* NEW! 25LC320-1/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip 84 64 62 
25AA02E48T-I/OTCT-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. SOT-23-6 63 40 .39) [25L0320-1/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC 82 62 60 
1.8V* NEW! 25LC320A-I/MS-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 8-MSOP 84 58 56 
25AA02E48T-/OTTR-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. SOT-23-6 1110.00/3,000 25LC320A-I/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 8-Dip 82 56 54 
1.8V* NEW! _ 25LC320A-I/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 8-SOIC 78 54 52 
25AA020A-I/MS-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 8-MSOP 58 42 41) | 951.0320A-I/ST-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 8-TSSOP| 84 58 56 
25AA020A-1/P-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 8-Dip 56.40 ~— 39) /95LC320AT-I/MNYCT-ND | 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. S-TDFN | .99 62 60 
25AA020A-I/SN-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 8-SOIC 54 38 ©37 95V* NEW! 
25AA020A-1/ST-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 8-TSSOP; .58 42 ~— 41) | 25LC320AT-I/MNYTR-ND | 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN 1880.99/3,300 
25AA020AT-I/OTCT-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V SOT-23-6 61 38 37 2.5V* NEW! 
25AA020AT-VOTTR-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V SOT-23-6] — 1050.00/3,000 25LC320AX-I/ST-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 8-TSSOP| 84 58 56 
25LC020A-I/MS-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-MSOP 58 42 A 25LC320X-I/ST-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-TSSOP 86 66 64 
25LC020A-I/SN-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-SOIC 54 38 37 250320/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V 8-Dip 84 64 62 
25LC020A-I/ST-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-TSSOP 58 42 AL 250320/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V 8-SOIC 82 62 60 
25LCO20AT-I/OTCT-ND _ | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V SOT-23-6 61 38 37 250320-1/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-Dip 84 64 62 
25LCO20AT-E/OTCT-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V* SOT-23-6] 70 44.43] 250320-I/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-SOIC 82 ©6260 
25LCO20AT-E/OTTR-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V* SOT-23-6 1230.00/3,000 25AA640-1/P-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-Dip 84 66 64 
25AA040-1/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-Dip 70.50.48] [95AA640-I/SN-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-SOIC 82 64 ~—«62 
25AA040-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-SOIC 68 48 46] /25AAG40A-/MIS-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 8-MSOP| 84. 60 58 
25AA040A-1/P-ND AK (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-Dip 5842 41) / 25AA640A-1/P-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 8-Dip 82 58 56 
25AA040A-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-SOIC 56.4039} 25AA640A-I/SN-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 8-SOIC 78 56 54 
25AA040AT-V/OTCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V SOT-23-6] 63 40 39] | 25AA640A-I/ST-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* e-TssoP| 84 60 58 
25AA040AT-/OTTR-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V SOT-23-6 1110.00/3,000 25AA640AT-I/MNYCT-ND | 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN| 104 64 62 
25LCO40AT-E/OTCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V* SOT-23-6 72 AG A5 1.8V* NEW! 
25LCO40AT-E/OTTR-ND_| 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V* SOT-23-6| __1290.00/3,000 25AAG40AT-I/MINYTR-ND | 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TOFN 1947.00/3,300 
25LC040A-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-Dip 58 42 A 1.8V* NEW! 
25LC040A-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-SOIC 56 40 .39] | 25AA640AT-I/MSCT-ND | 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 8-MSOP 95 60 58 
25LC040A-I/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-TSSOP 62 A4 -43) | 25AA640AT-I/MSTR-ND | 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 8-MSOP 1400.00/2,500 
25LCO40AT-I/OTCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V SOT-23-6 63 40 .39] | 25AA640AX-I/ST-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 8-TSSOP 84 60 58 
25LCO40AT-/OTTR-ND__| 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V SOT-23-6 1110.00/3.000 25AA640X-I/ST-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-TSSOP 86.68 66 
25LC040/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-Dip 7050 ~~ 48) 25L0640-1/P-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip ‘84.66 ~«64 
25LC040/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-SOIC 68 AB 46} | 25LC640-I/SN-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC 82 64 62 
25LC040-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip 70 50 48| | 25LC640A-E/MS-ND. 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, 2.5V* 8-MSOP 92 66 64 
25L0040-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC 68 AB 46) | 25LC640A-I/MS-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 8-MSOP 84 60 58 
25LC040X/ST-ND. 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-TSSOP 72 52 50] | 25LC640A-1/P-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 8-Dip 82 58 56 
25C040/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 5V 8-SOIC 68 48 46] /25LC640A-I/SN-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 8-SOIC 18 56 54 
25C040-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-Dip 70.50.48) | 25LC640A-I/ST-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 8-TSSOP] 84 60 58 
256040-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-SOIC 68 AB 46) | 25LC640AT-I/MNYCT-ND | 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN 99 64 62 
25C040X-I/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-TSSOP 72 52 50 2.5V* NEW! 
25AA080/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 8-Dip 1.10 18 -15| | 25LC640AT-I/MNYTR-ND | 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 8-TDFN 1947.00/3,300 
25AA080/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 8-SOIC 1.06 16 13 2.5V* NEW! 
25AA080-1/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-Dip 1.10 78 75| | 25LC640AX-I/ST-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 8-TSSOP 84 60 58 
25AA080-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-SOIC 1.06 76 .73| | 25LC640T-I/SNCT-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC 92 64 62 
25AA080A-1/MS-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-MSOP. 76 52 50] |25LC640T-I/SNTR-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC 1946.99/3,300 
* RoHS Compliant * CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1215 


i . MEMORY fa ___ ‘ MEMORY 
Digi Reel (Cont.) RoHS Compliant Parts Available Digi Reel® (Cont.) RoHS Compliant Parts Available 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 10 25 Part No. Description Pkg. 1 10 25 
25LC640X-1/ST-ND 64K (BKx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. STSSOP| 86 68 66) | 93LC46C-I/SN-ND TK (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. | 8-SOIC | 04 04 28 

2.5V* NEW! 2.5V-5.5V. 
25AA128-I/MF-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* | 8-DFN | 1.74 1.24 1.20) |93LC46C-I/ST-ND TK (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. |6-1SSOP| 40 28 27 
25AA128-1/P-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* | 8-Dip | 128 92 89 2.5V-5.5V 
25AA128-//SM-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* | 8-SOIC | 1.28.92 89] |93LC46A-I/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5V | 8-Dip 34 2488 
25AA128-I/SN-ND 428K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* | 8SOIC | 1.26 90  .87| |93LC46A-I/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5V | 8-SOIC | 30 22 21 
25AA128-I/ST-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* | 8-TSSOP| 1.32 94 91] |93LC46A-I/ST-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5V |8-TSSOP| 36 26 25 
25AA128T-I/STCT-ND | 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* | 8-TSSOP| 1.49  .94 91] | 93LC46AT-I/MCCT-ND _|1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5V_|_8-DFN 4730.29 
25AA128T-W/STTR-ND | 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* | 8-TSSOP | _2175.00/2,500 Q3LC46AT-OTCT-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5V |SO1-23-6| 34.22 21 
25AA128X-V/ST-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 7.8V* | 8-TSSOP| 132 94 91] |93LC46AT-/OTTR-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5V |SOT-23-6|  600.00/3,000 
25L0128-I/MF-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 8-DFN 1.74 1.24 1.20] | 93C46A-I/MS-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V~5.5V | 8-MSOP 36.2625 
25L0128-1/P-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* | 8-Dip | 1.28 92 89) | 93C46A-1/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V~5.5V | 8-Dip 342488 
25L0128-1/SM-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* | 8-SOlJ | 1.28 .92 89) | 93C46A-1/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V~5.5V | 8-SOIC 30.22 
25L6128-1/SN-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V*__| 8-SOIC_| 1.26.90 __.87|_ / 93C46A-/ST-ND TK (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V |6-TSSOP| 36.26. 25 
SRIBcat re - me i a cues sore Sule a BSE if - a at 93C46AT-I/MCCT-ND i‘ (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V~5.5V | 8-DFN 47 «30.29 
“VSTCT- sInd. Temp. 2. & : 93C46AT-V/OTCT-ND 128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V~5.5V |SOT-23-6] 34 22 24 
ESPOUSTG SUR stim 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* | 8-TSSOP | _ 2175.00/2,600 @3CABAT-/OTTRAND 1K 1k (1286) CMOS Serial EEPROM: Ind. Temp. 48V-88V |SOT-23-6| 600.00/3,000 
25L0128X-I/ST-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM,Ind. Temp. 2.5V* /8-TSSOP} 1.32 94 91] | gacagay-/SN-ND 4K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 45V-55V | Soc | 30 22 24 
25AA256-I/MF-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 8-DFN | 218 156 1.50 ee - : ~ 
l i 93C46B-I/MS-ND TK (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V | 6-MSOP | 36.26.25 
25AA256-1/P-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-Dip | 1.74 124 1.20) |oscagp-vst-ND 4K (64x16) CMOS Serial EEPROM: Ind. Temp. 45V-88V |8-TSS0P| 36 26 28 
25AA256-I/SM-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-SOlW | 1.74 1.24 1.20 d Peal ese ae ; : ; 
PEG PeNENTIG OReK : 93C46BT-V/MCCT-ND | 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V~5.5V | 8-DFN 47 30.29 
-1/SN- (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V | 8SOIC | 170 1.22 1.18 } 
O5AA256-V/ST-ND meek ’ i 93C46BT-V/MCTR-ND | 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V~5.5V | 8-DFN 924.00/3,300 
(32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V /8-TSSOP| 1.76 1.26 1.22) |oaciaer arti ae aga) crane coral EEPROM Ind. Tomo ASV 58 (SOT-23-6| 34 3224 
251.C256-I/MF-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN | 218 1.56 1.50 “VOTCT- (64x16) ea , Ind. Temp. 4.5V~6.5) reer a s : 
SBLCDS6-/P-ND DBGK (35Kx8) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 2 5V Sip) 174 1.24 1.29| | SSCABBT-VOTTR-ND | 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V |SOT-23-6/ — 600.00/3,000 
251 C256-//SM-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.8V sso) | 174 1024 129] | 98C46BT/SNTR-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V | 8-SOIC 660.00/3,300 
25LC256-I/SN-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8soic | 1.70 122 1.18) |93C46C-I/MS-ND i eee or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. | 8-MSOP| 40 28 27 
25L0256-I/ST-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V | 8-TSSOP| 1.76 1.26 1.22 V8. . , 
25AA512-/MF-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp.1.8V* | 8-DEN | 3.08 220 212) |93C46C-I/P-ND Me eae 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. ) 8-Dip 36.2625 
25AA512-/P-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* | 8-Dip | 2.64 1.88 1.81 rere ee ; : 
25AA512-I/SM-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* | 8SOl) | 264 1.88 1.81| |9SC46C-V/SN-ND ue aaa 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. | 8-SOIC | 34 24 23 
25AA512-I/SN-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* | 8SOIC | 260 1.86 1.79 eq Bee : = 
25L0512-I/MF-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp.25V* | 8-DFN | 3.08 220 212) |98C46C+/ST-ND TE GENE OF BAT GP EMOS Senal EEPROM, IndTempss <  BTSROR | at. 28s 221 
25L0512-1/P-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* | 8-Dip | 264 1.88 1.81 7 : aes ; 
25L0512-V/SM-ND 512K (64KxB) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 25V* | 8-SOl. | 264 1.88 1.1 |SSC46CT-V/MCCT-ND | 1K (128x8 or G4x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. | 8-DFN ) 50 8231 
25LC512T-/SNCT-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* | 8-SOIC | 2.93 1.86 1.79) |ggcagcr-vmcTR-ND | 1K (128%8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. T 8-DFN 990.00/3,300 
25LC512T-V/SNTR-ND | 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* | 8-SOIC |  5676.01/3,300 ! Wage side pti aS rae 
SOARIOGA PAINE iM oak oMe Se EEPROM, in nal oy ay ae er as 93AA56A-I/MS-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V e-msop| 40 28 27 
UP Ind. Temp. 1. i E B A 93AA56A-I/P-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-Di 36 26 25 
25AA1024-//SM-ND IM (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.6V 8-50) | 4403.14 3.02 aid (256%8) era neem ad 
i 93AA56A-I/SN-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V BSOIG | 34 24 23 
25L.61024-I/MF-ND M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* | 8-DFN | 4.84 3.46 3.33] |gsaasgaT-/MCCT-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 1.8V 8-DFN 50 a2—~CO3 
25L01024-I/P-ND M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 8-Dip | 440 3.14 3.02 5 ‘ i ae ean : ‘ ; ‘ 
Pali EULA IM (1oBKaBy CMOS Serial EEPROM! Ind. Tomo oev« | asou | 440 344 300/ [QSAASBAT-V/MCTR-ND — |2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-DFN 990.00/3,300 
(128Kx8) Wino Tnfenteee : d a : 93AA5GB-I/MS-ND K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V s-MSOP| 40 .28 27 
93AA46/P-ND TK (128x8) CMOS Serial EEPROM, 1.V-5.5V eDip | 84 46 a5] |eateen ten Be IB E16) CMS ceria EEPROM Ind. Temp. Vv | S80 | 3 24 _28 
93AA46/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V-5.5V 8-SOIC 62 44 43 SOB:IST: (128x16) ee whee TEM. 1s : ; at. 
; ’ Q3AA56BT-I/MCCT-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-DFN 50 32 3t 
93AA46-I/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V-5.5V | 8-SOIC | 62 44 43 I , 
Q3AA46AT-I/MCCT-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. | 8-DFN | .47 30 .29| | 98AAS6BT-I/MCTR-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-DFN 990.00/3,300 
1aV-5.5V ! Q3AA56BT-/OTCT-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V SOT-23-6) 38 24 23 
Q93AA4GAT-I/MCTR-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. | 8-DFN 924.00/3,300 Q3AAS6BT-V/OTTR-ND__| 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V SOT-23-6 660.00/3,000 
1.8V-5.5V 93AA56C-I/MS-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. 8MSOP| 40 28 ov 
GSAA4GAT-VOTCT-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. |SOT-23-6| 04. 22 21 Temp. 1.8V ; , 
1.8V-5.5V 93AA56C-I/P-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. 8-Dip 36.265 
Q3AA46AT-/OTTR-ND — | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. |SOT-23-6]  600.00/3,000 Temp. 1.8V ; 
1.8V-5.5V 93AA56C-I/SN-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Bsolc | 34 24 23 
93AA46AX-I/SN-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. | 8SOIC | 30 22 21 Temp. 1.8V , 
1.8V-5.5V 93AA56C-I/ST-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. 8TssoPp| 40 28 27 
Q3AA46BT-I/MCCT-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. | 8-DFN 4730.29 Temp. 1.8V , 
1.8V-5.5V Q3AA56CT-I/MCCT-ND | 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. 8-DFN 50 4.32 
Q3AA46BT-I/MCTR-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. | 8-DFN 924.00/3,300 Temp. 1.8V. : 
1.8V-5.5V QSAAS6CT-/MICTR-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. &-DFN 990.00/3,300 
SBAAABBT-VOTCT-ND [1K (128x8 or 64x76) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. /SOT-25-6/ 34 2227) | ae oy Gusaaleacnuisteuriay aahib va eae 
1.8V-5.5V - x8 or 128x erial i -! ; F d 
Q3AA46BT-I/OTTR-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. |SOT-23-6]  600.00/3,000 Se a oe or ea ei bie Eid pa 7 ele a = a 
1.8V-5.5V 5 -| ‘6x8 or 128x erial 5) | JT 5 4 
Q3AA46CT-I/MCCT-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. | 8-DFN 50 32.31] | 93LC56-1/P-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. 8-Dip 72 52 50 
1.8V-5.5V Temp. 2.5V 
Q3AA46CT-I/MCTR-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. | 8-DFN 990.00/3,300 93L056-V/SN-ND OK (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. B-SOIC 7 50 48 
1.8V-5.5V Temp. 2.5V 
93AA46A-I/MS-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V-5.5V | 8-MSOP | 36.26 ~—=.25|_ | 93LC56A/P-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-Dip 36 265 
93AA46A-I/P-ND TK (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V-5.5V | 8-Dip 34.24.23] | 93LC56A/SN-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8Solc | 34 24 23 
93AA46A-1/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V-5.5V | 8-SOIC | .30 .22 21] | 93LC56A-I/MS-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-MSOP| 40 28 27 
93AA46A-I/ST-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V-5.5V | 8-TSSOP| 36 26.25) _ | S3LC56A-1/P-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Dip 36.26.25 
93AA46B-I/P-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V-5.5V | 8-Dip 34.24.23) [93LC56A-I/ST-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V BTSSOP| 40.28.27 
93AA46B-1/SN-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V-5.5V | 8-SOIC | 30.22.21! /93LC56AT-I/OTCT-ND —_ 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-6) 38 24 23 
93AA46B-I/ST-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V-5.5V | 8-TSSOP| 36 = 26.25! | 93LC56AT-I/OTTR-ND K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-6 660.00/3,000 
93AA46C-I/MS-ND 1 ‘4 wee 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. | 8-MSOP AO .28 27) | 93L.¢56C-1/MS-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. 8-MSOP 40 28 27 
“9. . | Temp. 2.5V 
93AA46C-1/P-ND 1 : ee 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. | 8-Dip 36.26 = 25) | 93L.c56¢-1/P-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. 8-Dip 36.2625 
“1 ° Temp. 2.5V 
93AA46C-I/SN-ND 1 : (eee or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. | 8-SOIC 34.24.23) /e8LC56C-7SN-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. 8-SOIC 3424S 
a Temp. 2.5V 
93AA46C-I/ST-ND ‘ eee 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. |8-TSSOP| 40 28  .27| | 93LC56C-I/ST-ND 2K (28608 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. 8-TSSOP| 40 28 27 
ah _ : Temp. 2.5V 
93L046/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V 8-Dip 64 4645) 93LC56CT-I/MCCT-ND | 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. 8-DFN 50 32S 
93LC46A/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V 8-Dip 342428 Temp. 2.5V 
93LC46A/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V 8-SOIC 30 .22 21 93LC56B/P-ND - (128x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-Dip 36 26 25 
93LC46A-I/MS-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V | 8-MSOP 36 26 .25| | 93LC56B/SN-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-SOIC 34 24 23 
93L646-I/SN-ND 1 ‘ ee or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. | 8-SOIC 62.44 43) /93LC56B-17MS-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-MSOP 40 287 
93LC56B-1/P-ND 28x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Di 360 265 
93LC46B-/MS-ND TK (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 25V-65V | @MSOP | 362605 ae ox (128x16) abe ee ly 
i 4 93LC56B-I/SN-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V BSOIc | 34 24 28 
93LC46B-1/P-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V | 8-Dip 34 24.231 | oar cagB-V/ST-ND 2k (128x168) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 2.5V atssop| 40 98 97 
93LC46B-I/SN-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V | 8-SOIC | 30 22 21 i i ; Nigdopaana Ad : 
; Q3LC56BT-I/OTCT-ND __| 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-6| 38 24 23 
93LC46B-I/ST-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V |8-TSSOP| 36 26 25 = = ; 33 
: ; Q3LC56BT-/OTTR-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-6|  660.00/3,000 
93LC46B/P-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V-5.5V. 8-Dip 34.2423 } : 
u 93C56B-1/P-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-Dip 36 265 
93LC46B/SN-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V-5.5V BSOIc | 30. 22 ~.21 ; 
aa ; : ded 93C56B-1/SN-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V Bsolc | 34 24 23 
Q3LC46BT-I/OTCT-ND | 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V |SOT-23-6 34 22 21 : 
: 4 ; 7 oe 93C56B-1/ST-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V B-TSSOP) 40 28 27 
93LC46BT-I/OTTR-ND —_| 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V |SOT-23-6|  600.00/3,000 : 
3 ; ‘ ; 93C56BT-V/MCCT-ND __| 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-DEN 50.32 3t 
93LC46BT-I/SNCT-ND | 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V | 8-SOIC | 34 22 21 l 
Q3LC46BT-V/SNTR-ND _ | 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V | 8-SOIC 660.00/3,300 S3CS6BT-V/MCTR-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. SV 8-DFN 990.00/3,300 
93LC46BT-I/STCT-ND | 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp.2.5V-5.5V |6-TSSOP| 41 26 25] |S3CS6BT-/OTCT-ND — 2k (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V SOT-23-6) 38 2428 
93LC46BT-I/STTR-ND | 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V | 8-TSSOP 600.00/2,500 93C56BT-I/OTTR-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V SOT-23-6 660.00/3,000 
93LC46C-I/MS-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. | 8-MSOP 40.28 ~—-.27| | 98C56A-I/MS-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-MSOP 40 28 27 
2.5V-5.5V 93C56A-1/SN-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V BSOIC | 34 2428 
93LC46C-I/P-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. | 8-Dip 36.26 © 25] | 93C56A-I/ST-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-TSSOP] 40 28 9 27 
2.5V-5.5V Q3C5GAT-V/MCCT-ND _| 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-DFN 50.32 3t 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 10 25 Part No. Description Pkg. 1 10 25 

Q3C56AT-I/MCTR-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-DFN | 990.00/3,300 | |93LC86-/SN-ND {6K (2Kx8 or 1Kx16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V B-SOIC [112 80 77 

Q3C56AT-I/OTCT-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V $OT-23-6| .38 .24 .23] [Q3LC86A-V/SN-ND | 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW! | 8-SOIC | 56 40 39 

93C56C-I/MS-ND _| 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-MSOP | 40.28 27) | 93LC86AT-I/OTCT-ND | 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-6| 63 40 39 

93C56C-1/P-ND K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-Dip | 36 26 25) |93LC86AT-I/OTTR-ND | 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-6| 1110.00/3,000 

93C56C-I/SN-ND K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-SOIC | 34 .24 .23| |93LC86B-/SN-ND | 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW! | 8-SOIC | 56 40. 39 

93C56C-I/ST-ND K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-TSSOP| 40 .28 .27| |93LC86BT-I/OTCT-ND | 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-6| 63 40 39 

93AAB6BT-I/MCCT-ND | 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-DFN | 54 34 33) [93LCB6C-I/MS-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V | 8-MSOP | 62 44 43 

Q3AA66BT-I/MCTR-ND | 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-DFN | 1023.00/3,300 | | 93LC86C-I/P-ND 46K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp.2.5V| 8-Dip | 58 42 41 

93AA66/P-ND aK (612x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 1.8V B-Dip | .72 52 .50| |93LC86C-//SN-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V | 8-SOIC | 56 40 39 

93AA66/SN-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 1.8V 8-SOIC | 70 50 .48| |93LC86C-I/ST-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V|8-TSSOP| 62 44 43 

Q3AA66A-I/MS-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-MSOP | 42 30 29) |93LC86CT-I/MCCT-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V | 8-DFN | 77 48 46 

93AA66A-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-Dip | 40 28 .27| [93LC86CT-I/MCTR-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V | 8-DFN | 1452.00/3,300 

93AA66A-I/SN-ND ak (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-SOIC | 36.26 25 |93C86AT-I/OTCT-ND | 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V SOT-23-6| 63 40 .39 

Q3AAGGA-/ST-ND __ |4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V B-TSSOP| 42.30 29] |93C86AT-I/OTTR-ND | 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V S0T-23-6| 1110.00/3,000 

93AAB6AT-I/MCCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-DFN | 54 34 33) |93C86BT-V/OTCT-ND | 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V SOT-23-6| 63 40 .39 

93AA6GAT-I/MCTR-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-DFN | 1023.00/3,300 | |93C86BT-I/OTTR-ND | 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V SOT-23-6 | 1110.00/3,000 

Q3AA66AT-I/OTCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V $0T-23-6| 41 26 .25| |93C86C-/MS-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V| 6-MSOP | 62 44 43 

93AAG6AT-/OTTR-ND |4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V S0T-23-6| 720.00/3,000 | |93C86C-I/P-ND 46K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V| 8-Dip | 58 42 41 

Q3AAG6B-I/MS-ND [4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-MSOP | .42 .30 29] |93C86C-I/SN-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V | 8-SOIC | 56 40 39 

93AA66B-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-Dip | 40 28 .27| |93C86C-I/ST-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V | 8-TSSOP| 62 44 43 

Q3AAG6B-I/SN-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-SOIC | 36 26 .25) |93C86CT-/MCCT-ND_| 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V | 8-DFN | 77 48 46 

93AA66B-/ST-ND _| 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-TSSOP| 42 30 .29 

93AA66BT-I/OTCT-ND |4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V SOT-23-6| 41 26 25 

3AAG6BT-I/OTTR-ND |4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V $0T-23-6| 720.00/3,000 

Q3AABECLUPAND. {4K (612x8 or 256c16) Serial EPROM, Ind. Temp. 1.80 “nop | ad 28 27) [Cypress Digi-Key a Price Each 

93AAGBC-I/SN-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V s-soic | 36 26 .25| |PartNo. Part No. Description een: 1 25 100 

93AA6BC-/ST-ND___| 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V g-Tssop| 42 30 29 Asynchronous SRAM — RoHS Compliant 

3AAB6CT-I/MCCT-ND |4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V B-DFN | 54 34 33) [CY/C109D-T0VXI 428-2010-5-ND | 1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 10nS" | 32-SOJ | 3.04 2.43 1.89 

93AAG6CT-I/MCTR-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-DFN | 1023.00/3,300 CY7C109D-102XI 428-2011-ND | 1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 10nS_ | 32-TSOP | 3.04 2.43 1.89 

93L.C66/P-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-Dip | .72 52 50] |CY7C185-20PXC 428-2157-5-ND Sait Be) Power Down, 28-DIP | 270 255 2.15 

93L.C66/SN-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-SOIc | 70 50 48 n ! 

93LC66C-I/MS-ND _| 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-MSOP | 42 30 .29| | CY7C199CN-15PXC 428-2158-5-ND | 256K-Bit, 32Kx8 Power Down, 28-DIP | 2.03 1.70 1.44 

93LC66C-I/P-ND K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V B-Dip | 40.28 27 15nS NEW! 

93LC66C-I/SN-ND —_| 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-Solc | 36 .26 .25| |CY7C199D-10VXI 428-1954-5-ND | 256K-Bit, 32Kx8, Power Down, 10nS_| 28-SOJ | 1.79 1.70 1.44 

93LC66C-I/ST-ND K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp.2.5V | 8-TSSOP| .42 .30 .29) |CY7C199D-10ZxI 428-2013-ND | 256K-Bit, 32Kx8, Power Down, 10nS | 28-TSOP | 2.03 1.62 1.22 

93LC66CT-I/MCCT-ND | 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN | 54 34 33 a ee se eae ower Down, Tne alee aap cf oa 

93LC66A/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-Dip | 40.28 27 - -1959-5- -Bit, 128Kx8, Power Down, 10n i , ; ; 

Siento Ji ga yl 2 Hie SE (crcmmsions (emma emermn, (aee| oe ke 2 

93LC66A/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-TSSOP| 42 30 29 -1962- -Bit, 128Kx16, Power Down, 10n Z : B : 

pacman [iinet alr em gay [eur te (Eee la eam itt uace meson os [eeu | ae ale 
-1/P =I xe erlal , Ind. Temp. 2.. DI . Pe i iu 1 " ‘3 _ - 

93LCGGA-V/SN-ND rire CMOS Serial EEPROM, ind. Temp, 2 BV sso | 36 26 95| |CY7C1019D-10zSx1 | 428-1965-ND IM-Bit, 128Kx8, Power Down, 10nS | 32-TSOP| 315 252 1.96 

eae S 7 2 2x8) - Soria eae ~ Teams 7 eat - a = CY7C1019DV33-10BVXI | 428-2004-ND iol 128Kx8, 3.3V, Power Down, |48-VFBGA) 2.88 2.31 1.80 

EaICEEE AISI 4K (asexi6) CHOS GH IEEPROM 2 BV eee? 8-Dip | 40 28 27| [CY7C1019DV33-10VxI |428-1966-5-ND | 1M-Bit, 128Kx8, 3.3V, Power Down, | 32-S0J | 2.88 231 1.80 

93LC66B/SN-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V 8-SOIC | 36 26 25 tons 

93LC86B-I/MS-ND | 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V gmsop| 42 39 99| [CY7CTOT9DVS-10ZSXT_|428-1967-ND | 1M-Bit, 128Kx6, 3.4V, Power Down, | 32TSOP| 288 231 1.80 
IP i Di 10S 

Sees aR K (osente) eNOS ea aay Ind. rent oy oo. a 8 a CY7C1020D-10VxI 428-1968-5-ND | 512K-Bit, 32Kx16, Power Down, 10nS | 44-SOJ | 4.25 3.41 2.65 

93LC66B-/ST-ND | 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 2.8V B-1SSOP| 42 30 29| |CYZC1020D-10ZSX1_ | 428-1969-ND | 512K-Bit, 32Kx16, Power Down, 10nS | 44-TSOP] 4.25 3.41 2.65 

93LC66BT-I/MCCT-ND | 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN | 54 34 33) [CY7C1020DV33-10ZSXI | 428-1970-ND SE Sn Sekale 3.3V, Power 44-TSOP | 3.60 2.88 2.24 

93LC66BT-V/OTCT-ND | 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-6| 41 26 25 vn, 

93LCBBBT-V/OTTR-ND [4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V S0T-23-6) 720.00/3,000 | | &Y701021D-10Vx! pooa aero 1M-Bit, 6AKx16, Power Down, 10S | A4-SOJ | 3.20 2.56 1.99 
ania : i CY7C1021D-10ZSX1 _|428-1972-ND | 1M-Bit, 64Kx16, Power Down, 10nS | 44-TSOP | 3.20 256 1.99 

93C66C-I/MS-ND K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-MSOP | 42 30 29 ' 

93C66C-V/P-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. SV BDip | 40 28 27| [CY7C1021DV33-10BVx! | 428-2006-ND tM-Bt, 64Kx16, 3.3V, Power Down, |48-VFBGA] 270 216 1.68 

93C66C-I/SN-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-SOIC | 36 26 25 ‘ 

93C66C-I/ST-ND K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V g-TssoP| 42 30 29) |CY7C1021DV33-10VXI_ | 428-1973-5-ND as 84Kx16, 3.3V, Power Down, | 44-SOJ | 270 216 1.68 

93C86CT-I/MCCT-ND |4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V B-DFN | 54 34 33 ; 

Q3C66CT-I/MCTR-ND | 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-DFN | 1023.00/3,300 | /CY7C1021DV33-10ZSxI | 428-1974-ND eh 64Kx16, 3.3V, Power Down, /44-TSOPII] 2.70 2.16 1.68 

93C66B-I/MS-ND | 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-MSOP | 42 30 29 é ae r 

snc 0 ak sox cMos seal EEPROM, nd Temp. sy 2p a0 2 2 CY701041BNV33L-122XC | 428-2110-ND 256K16, Low Power, Power Down, |44-TSOPII} 10.66 9.85 8.52 
-I/SN- x eral , Ind. Temp. - . ‘ : - Sen — - 

SSE SAT 7K (256416) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. BV RISSOPT Is 3g 391 | CV ICTOATD-TOVXI 428-1975-5-ND Bi 256Kx16, LP, Power Down, | 44-S0) | 640 5.12 432 

93C66BT-I/MCCT-ND | 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-DFN | 54 34 33 i ped a ; : 

93C66BT-/MCTR-ND | 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V S-DEN | iozs.oqa,a00 | |EY7CIONID-TOZSxI = RAISES “M-BIL 256416, Ad). Power Down, | 44-TSOP) 7.10 6.75 5.70 

93C66BT-I/OTCT-ND | 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V $OT-23-6| 41 26.25 fe cannes ae f 

GBCEGA-I/MS-ND [4K (51x8) CMOS Serial EEPROM, ind. Temp &V BMSOP | 42 30 p9|_[CY7C1041DV33-10BVx! ]428-1976-ND aM 256Kx16, 3.3V, Power 44-VFBGA| 5.10 4.08 3.45 

93C66A-1/P-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-Dip | 40 28 27 3 sagages oe ' 

93C66A-I/SN-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V e-s0ic | 36 26 25] [CVPCIOAIDVGS-10VXI pea GeSAND) ANF BI, 256Kx16, 3.3V, Power MASON | 0 10-208). 846 

93CB6AT-I/MCCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 8-DFN | 54 34 33 _ rapa: on : 

93C66AT-I/MCTR-ND_ | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V a-DEN | 4023.003300 | |°Y7O10#10V33-107Sx1 ERI SEISSEG) AN, 255Hr16, 3.4V, Power sii sl aaa cree a 

93C66AT-I/OTCT-ND_|4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V SOT-23-6| 41.26.25 - saa a - 

GBAATEA-IISN-ND 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 16V" MEW! —] 8-SOIC | 5036 a5] |©V/CTOSDVSS-TOVKI /426-1978-5-ND | 4M Bit, 1Mx4, 3.3V, Power Down, —) S2SOJ | 6.40 5.12 4.92 

93AA76AT-I/OTCT-ND | 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V SOT-23-6| 56 36 35 raante: a : 

Q3AATGAT-/OTTR-ND |8K (1024x8) CMOS Sera EEPROM, Ind, Temp. 1.8V S07-23-6] 390.003.000 | |eyrcrodapvas-1ovxi |426-1961-5-ND | MBI $1248 33, Power Down, | 36s0s | S10 408 345 

93AA76B-I/SN-ND — | 8K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* NEW! | 8-SOIC | 50 36 35 tons" ore : 

93AA76BT-I/OTCT-ND | 8K (512x16) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 1.8V SOT-23-6| 56 36.35 |cyzcro4gpvaa-t0zsxi |428-1982-ND | 4M-Bit, 512Kx8, 3.3V, Power D atsop | 510 408 3.45 

93AA76BT-I/OTTR-ND | 8K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V S0T-23-6) _990.00/3,000 is ee ee 

93AA76C-1/P-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V | 8-Dip | 54 38 37 - Pans Bi 4 

Q3AA76C-VSN-ND _| 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp.1.8V | 8-SOic | 50 36 35| [CY/CTOBTAVS3-10ZXC /426-1983-ND | 16M-Bit, 1Mx16, 3.3V, Power Down, | S4-TSOP } 28.70 27.72 26.74 

93AA76CT-I/MCCT-ND | 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V | 8-DFN | 70 .44 43) [cy7¢qoaaAva3aozxI —1428-1984-ND 1 16M-BIL Taxt6-3.3V Power D SATSOP | 25.70 D772 D574 

93LC76A-V/SN-ND | 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 25V* NEW! | 8SOIC | 50 36 35 MOG 

93LC7GAT-V/OTCT-ND | 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-6| 56.36 35] | cy7¢1061AV33-122XC |428-1985-ND | 16M-Bit, 1Mx16, 3.3V, Power Down, | 54-TSOP | 29.70 27.72 25.74 

93LC76AT-VOTTR-ND | 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-6| 990.00/3,000 428 

93LC76B-V/SN-ND _ | 8K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* NEW! 8-SOIC | 50 36 35) |¢y7C1069AV33-10ZXC | 428-1986-ND | 16M-Bit, 2Mx8, 3.3V, Power Down, | 54-TSOP | 29.70 27.72 25.74 

93LC76BT-I/OTCT-ND | 8K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-6| 56 36 35 40nS 

93LC76C-/MS-ND___| 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V__| 8-MSOP | 56 40 39! |¢y7C1069AV33-10ZXI /428-1987-ND | 16M-Bit, 2Mx8, 3.3V, Power Down, | 54-TSOP | 29.70 27.72 25.74 

93LC76C-I/P-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp.2.5V | 8-Dip | 54 38 37 40nS 

93LC76C-I/SN-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-SOIC | 50 .36 .35) |cy7C1399BN-12VXC 428-1988-5-ND | 256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Low Power, 28-SOU 1.85 148 115 

Q3LC76C-I/ST-ND | 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp.2.5V | 8-TSSOP| 56 40 39 +2n§ 

93LC76CT-I/MCCT-ND | 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 8-DFN 70 44 43 CY7C1399BN-12VXI 428-1989-5-ND | 256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Low Power, 28-SOJ 785 148 «21.15 

93LC76CT-I/MCTR-ND | 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp.2.5V | 8-DEN | 1353.00/3,300 12S 

93C76AT-VOTCT-ND 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V SOT-23-6/ 56 36 35] |CY7C1399BN-12ZXC | 428-1990-ND | 256K-Bit, 32Kx8, 3.3V,LowPower, | 28-TSOP| 2.05 1.64 1.23 

Q3C76AT-I/OTTR-ND | 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V $0T-23-6| 990.00/3,000 42n8 

93C76C-I/MS-ND | 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V | 8-MSOP| 56 .40 .39) |cY7C1399BN-15zxI  |428-1991-ND | 256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Low Power, | 28-TSOP| 2.05 164 1.23 

93C76C-I/P-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp.4.5V | 8-Dip | 54 38 37 15nS 

93C76C-I/SN-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V__| 8-SOIC | 50 36 35 ‘Synchronous SRAM 

93C76C-I/ST-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V | 8-TSSOP] 56 40 39) | CY7C1320CV18-250BZXC [428-2173-ND | 18M-Bit DDR-Il, 1.8V Sync. Pipe {65-FBGA] 36.30 33.88 31.46 

Q3AAB6A-I/SN-ND — | 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* NEW! | 8-SOIC | 56 40 39 SRAM* NEW! 

Q3AA86AT-I/OTCT-ND | 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V SOT-23-6] .63 40 39} |CY7C1339G-133AXC | 428-2112-ND | 4M-Bit, 128Kx32,3.3V Sync. Pipe | 100-TOFP} 8.08 647 5.46 

Q3AAB6B-I/SN-ND | 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* NEW! | 8-SOIC | 56 40 39 SRAM* NEW! 

93AA86BT-I/OTCT-ND | 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V $0T-23-6| 63.40 39 |CY7C1345G-100AXC | 428-2113-ND | 4M-Bit 128Kx36, 3.3V Sync. Flow  |100-TOFP} 8.08 647 5.46 

Q3AAB6C-I/MS-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V | 8-MSOP | 62.44 43 Through SRAM* NEW! 

Q3AAB6C-I/SN-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V| 8-SOIC | 56 40 .39) |CY7C1347G-133AXC | 428-1741-ND | 128Kx36, 3.3V Sync. Pipe SRAM* | 100-TOFP| 8.08 647 5.46 

93AA86C-/ST-ND __ | 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V | 8-TSSOP] .62 44 43] |CY7C1347G-166AXC | 428-2114-ND_] 128Kx36 3.3V Sync. Pipe 100-TOFP| 8.08 647 5.46 

93AA86CT-I/MCCT-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V| 8-DFN | 77 48 46 SRAM* NEW! 

* RoHS Compliant % CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 1217 


YPRESS (Cont.) 


YPRESS (Cont) 


Cypress Digi-Key Price Each Cypress Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CY7C1347G-200AXC _|428-2115-ND | 128Kx36 3.3V Sync. Pipe 700-TOFP) 688 7.11 6.00] |CY7C024-55AXC 428-2091-ND | 64K-Bit, 4Kx16, Async. Power Down, | 100-TOFP| 14.16 1275 11.31 
SRAM* NEW! Dual Port, 55nS* NEW! 
CY7C1350G-133AXC | 428-2116-ND | 128Kx36, 3.3V NoBL Syne. Pipe 100-TOFP| 8.08 647 5.46] |CY7CO24AV-20AXC 428-2092-ND | 64K-Bit, 4Kx16, 3.3V, Async. Power | 100-TOFP| 13.58 12.67 11.77 
SRAM* NEW! Down, Dual Port, 20nS* NEW! 
CY7C1351G-100AXC | 428-2117-ND | 128Kx36, 3.3V NoBL Syne. Pipe 100-TOFP) 6.73 6.06 5.38] | CY7CO24AV-25AC 428-1155-ND | 64K-Bit, 4Kx16, 3.3V, Async. Power | 100-TOFP] 16.35 15.26 14.17 
SRAM* NEW! Down, 25nS 
CY7C1352G-133AXC | 428-1739-ND | 256Kx18, 3.3V NoBL™ Sync. Pipe 100-TOFP| 8.08 6.47 5.46] |CY7CO24AV-25AXC 428-1790-ND | 64K-Bit, 4Kx16, 3.3V, Async. Power | 100-TOFP] 15.08 13.58 12.04 
SRAM* Down, 25nS* 
CY7C1353G-100AXC | 428-2118-ND | 256x18, 3.3V NoBL Sync. Pipe 100-TOFP| 6.06 5.66 5.26] | CY7C025-25AXC 428-2093-ND | 128K-Bit, 8Kx16, Async. Power Down, | 100-TOFP| 16.89 15.77 14.64 
SRAM* NEW! 25nS* NEW! 
CY7C13540-160AXC _[428-2159-ND | OM-Bit, 256Kx36, 3.3V NoBL Sync. | 100-TOFP| 11.96 10.28 9.08] |CY7C025-55AXC 428-2094-ND | 128K-Bit, 8Kx16, Async. Power Down, | 100-TOFP] 23.92 19.14 16.15 
Pipe SRAM* NEW! Dual Port, 55ns* NEW! 
CY7C1354C-166AXI 428-2119-ND | 9M-Bit, 256Kx36,3.3V NoBL Sync. | 100-TOFP| 11.50 10.35 9.18) |CY7CO25AV-20AXC 428-1752-ND | 128K-Bit, 8Kx16, 3.3V, Async. Power |100-TOFP} 23.92 17.97 15.91 
Pipe SRAM* NEW! Down Interrupt, Busy, 20nS* 
CY7C1354C-200AXC | 428-2120-ND | 9M-Bit, 256Kx36, 3.3V NoBL Sync. | 100-TOFP| 11.65 10.49 9.30] | CY7CO25AV-25AXC 428-2095-ND | 128K-Bit, 8Kx16, 3.3V, Async. 100-TOFP| 23.92 19.14 16.15 
Pipe SRAM* NEW! Power Down, Interrupt, Busy, 
CY7C1354CV25-166AXC |428-2121-ND | 9M-Bit, 256Kx36, 2.5V NoBL Sync. | 100-TOFP| 12.08 10.88 9.65 25nS* NEW! 
Pipe SRAM* NEW! CY7C026A-20AXC 428-1753-ND | 256K-Bit, 16Kx16, Async. Power 100-TOFP| 27.60 25.76 23.92 
CY7C1355B-100AC 428-1501-ND | 256Kx36, 3.3V NoBL Sync. Flow 400-TOFP) 14.28 12.86 11.40 Down, 20nS* 
Through SRAM CY7CO26AV-25AXC 428-2096-ND | 256K-Bit, 16Kx16, Async. Power TO0-TOFP| 24.30 22.68 21.06 
CY7C13550-133AXC _|428-1862-ND | 256Kx36, 3.3V NOBL™ Sync. SRAM* |100-TOFP| 17.26 10.14 9.00 Down, 25nS* NEW! 
CY7C1356C-166AXC | 428-2122-ND | 9M-Bit, 512Kx18, 3.3V NoBL Sync. | 100-TOFP| 11.40 10.26 9.10] | CY7CO26AV-25AxI 428-2097-ND | 256K-Bit, 16Kx16, Async. Power 100-TOFP| 28.89 26.97 25.04 
Pipe SRAM* NEW! Down, 25nS* NEW! 
CY7C1357C-133AXG | 428-2123-ND | 9M-Bit, 512Kx18, 3.3V NoBL Sync. | 100-TOFP| 11.33 10.20 9.05) | CY7C027-20AxC 428-2098-ND | 512K-Bit, 32Kx16, Async. Power 100-TOFP| 47.20 37.76 31.86 
Pipe SRAM* NEW! Down, 20nS* NEW! 
CY7C1360C-166AXG | 428-2124-ND | 9M-Bit, 256Kx36, 3.3V Sync. Pipe 1O0TOFP | 14.13 12.72 11.28} |CY7C027V-15AXC 428-1754-ND | 512K-Bit, 32Kx16, 3.3V, Async. Power | 100-TOFP| 35.40 33.04 30.68 
SRAM* NEW! Down, 15nS* 
CY7C1360C-200AJXG | 428-2125-ND | 9M-Bit, 256Kx36, 3.3V Sync. Pipe 400-TOFP) 11.51 10.37 9.20] | cY7C027v-20AXC 428-2099-ND | 512K-Bit, 32Kx16, 3.3V, Async. Power | 100-TOFP | 35.40 33.04 30.68 
SRAM* NEW! Down, 20nS* NEW! 
CY7C1360C-200AXC _[428-2126-ND | OM-Bit, 256Kx36, 3.3V Sync. Pipe J00-TOFP) 1233 1710 9.85] [CY7CO27V-25AXC 428-2100-ND | 512K-Bit, 32Kx16, 3.3V, Async. Power | 100-TOFP| 47.20 3540 31.39 
SRAM* NEW! Down, 25nS* NEW! 
CY7C1361C-100AXC | 428-2127-ND | 9M-Bit, 256KX36 3.3V Sync. Flow- | 100-TOFP| 12.58 11.33 10.05] /CY7C028-15AC 428-1443-ND | SRAM 64Kx16, Async. Power Down, |100-TOFP| 72.30 67.48 62.66 
Through SRAM* NEW! 15nS 
CY7C1362C-200AXG | 428-2129-ND | 9M-Bit, 512Kx18, 3.3V Syne. Pipe 100-TOFP| 12.08 10.88 9.65] |CY7C028-15AXC 428-2101-ND | SRAM 64Kx16, Async. Power Down | 100-TOFP] 58.52 54.62 50.72 
SRAM* NEW! 15nS* NEW! 
CY7C1363C-133AJXC | 428-2130-ND | 9M-Bit, 512Kx18, 3.3V Sync. Flow- | 100-TOFP| 10.26 9.58 8.90] |CY7C028V-15AXC 428-1755-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Async. Power | 100-TOFP| 66.03 61.63 57.23 
Through SRAM* NEW! Down, 15nS* 
CY7C1363C-133AXG | 428-2131-ND | 9M-Bit, 512Kx18, 3.3V Sync. Flow- | 100-TOFP| 12.40 11.16 9.90) |CY7C028V-204xc 428-2102-ND | 1M-Bit, 64x16, 3.3v, Async. Power | 100-TOFP] 45.36 42.34 39.32 
Through SRAM* NEW! Down, 20nS* NEW! 
CY7C1370D-T67AXC _/428-2135-ND | T8M-Bit, 512Kx36, NoBL Sync. Pipe | 100-TOFP| 27.08 25.27 23.47) |CY7C028V-25AxC 428-2103-ND | 1M-Bit, 64x16, 3.3v, Async. Power | 100-TOFP| 68.04 54.44 42.34 
SRAM* NEW! Down, 25nS* NEW! 
CY7C1370D-167AXI 428-2136-ND | 18M-Bit, 512Kx36, NoBL Sync. Pipe | 100-TOFP| 27.12 25.32 23.51) |CY7CO57V-15AXC 428-2104-ND | 32Kx36, 3.3V, Async. Power Down, | 144-TOFP 106.88 85.50 66.50 
SRAM* NEW! 15nS* NEW! 
CY7C1370D-200AXC ‘| 428-2137-ND | 18M-Bit, 512Kx36, NoBL Sync. Pipe | 100-TOFP| 27.08 25.27 23.47) | CY7C057V-15AXI 428-2105-ND | 32Kx36, 3.3V, Async. Power Down, | 144-TOFP| 83.69 78.11 72.53 
SRAM* NEW! Down, 15nS* NEW! 
CY7C1370DV25-200AXC |428-2138-ND | 18M-Bit, 512Kx36, NoBL Sync. Pipe | 100-TOFP| 27.08 25.27 23.47| |CY7C131-55JXC 428-1791-ND | 8K-Bit, 1Kx8, Async. Power Down 52-PLCC | 594 4.76 4.01 
SRAM* NEW! Master 55nS* 
CY7C1371D-100AXC | 428-1631-ND | 512Kx36, 3.3V NoBL Syne. Flow 100-TOFP | 24.06 22.46 20.86] |CY7C131-55NXC 428-2111-ND | 8K-Bit, 1Kx8, Async. Power Down 52-POrP| 614 4.92 4.15 
Through SRAM* Master, 55nS* NEW! 
CY7CTS71D-T33AXC _[428-2139-ND [T8M-Bit, 512Kx36, Flow-Through T00-TOFP | 24.06 22.46 20.86] |CY7C136-25JxC 428-2038-5-ND | 16K-Bit, 2Kx8, Async., Power Down, | 52-PLCC | 10.38 9.30 8.25 
NoBL Sync. Pipe SRAM* NEW! 25nS Access* 
CY7C1372D-167AXC | 428-2140-ND | 18M-Bit, 1Mx18, NoBL Sync. Pipe | 100-TOFP| 24.06 22.46 20.86] | CY7C136-25NXC 428-2128-ND | 16K-Bit, 2Kx8, Async. Power Down, | 52-POFP | 10.33 9.30 8.25 
SRAM* NEW! 25nS Access* NEW! 
CY7C1372D-200AXC | 428-2142-ND | 18M-Bit, 1Mx18, NoBL Sync. Pipe | 100-TOFP| 24.06 22.46 20.86) | CY7C136-55JXC 428-2132-ND | 16K-Bit, 2Kx8, Async. Power Down, | 52-PLCC | 7.50 6.00 5.07 
SRAM* NEW! 55nS Access* NEW! 
CY7C1372DV25-167AXC |428-2143-ND | 18M-Bit, 1Mx18, NoBL Sync. Pipe | 100-TOFP| 24.06 22.46 20.86] | CY7C136-55NXC 428-2133-ND | 16K-Bit, 2Kx8, Async. Power Down, | 52-POFP | 7.50 6.00 5.07 
SRAM* NEW! 55nS Access* NEW! 
CY7C1380D-167AXC___|428-1629-ND__|512Kx36, 3.3V Sync. Pipe SRAM* 100-TOFP | 24.06 22.46 20.86 |CY7C144-25AXC 428-2153-ND | 8Kx8 Async. Power Down, 6a-TOFP | 16.70 1559 1447 
CY7C1380D-167AXI 428-2144-ND  [512Kx36, Sync. Pipe SRAM* NEW! |100-TOFP| 26.46 24.70 22.94 25nS* NEW! 
CY7C1380D-200AXC | 428-2145-ND | 512Kx36, Sync. Pipe SRAM* NEW! |100-TOFP| 24.06 22.46 20.86) |CY7C144-55AXC 428-2154-ND | 8Kx8 Async. Power Down, 64-TOFP | 1414 12.74 11.30 
CY7C1381D-100BZXI | 428-2146-ND | 512Kx36, Flow-Through Sync. 165-FBGA| 28.25 26.37 24.48 55nS* NEW! 
SRAM* NEW! CY7C144AV-25AXC 428-2156-ND | 8Kx8, Async. Power Down, 64-TOFP | 17.33 16.17 15.02 
CY7C1381D-133AXI 428-2147-ND _|512Kx36, Flow-Through Syne. 100-TOFP | 26.46 24.70 22.94 25nS* NEW! 
SRAM* NEW! CY7C09269V-9AXC 428-2106-ND | 256K-Bit, 16Kx16, 3.3V, Sync. 3-Mode | 100-TOFP | 27.75 25.90 24.05 
CY7C1382D-167AXC__|428-1632-ND_|512Kx36, 3.3V Sync. Pipe SRAM* 100-TOFP | 25.56 23.86 22.16 Power Down, 9nS* NEW! 
CY7C1383D-133AXC _|428-1848-ND | 18M-Bit, 512Kx36, 3.3V 700-TOFP| 24.06 22.46 20.86] |CY7CO9269V-12AC 428-1183-ND | 256K-Bit, 16Kx16, 3.3V, Sync. 3-Mode | 100-TOFP | 30.08 28.07 26.07 
CY7C1383D-133AXI 428-2149-ND | 18M-Bit, 512Kx36, 3.3V* NEW! 400-TOFP | 26.46 24.70 22.94 Power Down, 12nS 
CY7C1386D-200AXC | 428-2150-ND | 18M-Bit, 512Kx36, 3.3V, Pipe DCD | 100-TOFP| 24.06 22.46 20.86] |CY7CO9279V-T2AXC _|428-2107-ND | 512K-Bit, 32KX16 3.3V, Sync. 3-Mode | 100-TOFP| 34.60 32.27 20.97 
Sync. SRAM* NEW! Power Down, 12nS* NEW! 
CY7C1387D-167AXC | 428-2151-ND | 18M-Bit, 1Mx18, 3.3V, Pipe DCD Sync.|100-TOFP| 24.06 22.46 20.86| |CY7CO9289V-12AXC — |428-2108-ND | 64Kx16 3.3V, Sync. 3-Mode Power | 100-TOFP| 54.08 50.47 46.87 
SRAM* NEW! Down, 12nS* NEW! 
CY7C1386D-167AXC | 428-1740-ND | 18M-Bit, 512Kx36,3.3V Pipe DCD | 100-TOFP| 24.06 22.46 20.86] | CY7C09349A-12AC 428-1446-ND Bacal, aK18, Syne, Power Down, |100-TQFP| 16.50 15.40 14.30 
Sync. SRAM* n 
CY7C14T2AV18-200BZXC | 428-2160-ND | S6M-Bit QDR-II, 1.8V Sync. Pipe T65-FBGA| 77.55 62.04 4653] |CY7CO9359AV-9AXC | 428-2109-ND | 128K-Bit 8Kx18, Sync., Power Down, | 100-TOFP| 20.95 19.53 18.14 
SRAM* NEW! onS* NEW! 
CY7C1441AV33-133AXC |428-2152-ND | 36M-Bit, 1Mx36, 3.3V Flow Through |100-TOFP| 51.69 47.04 43.68] |CYDO9S18V18-200BBXC |428-2034-ND | 9M-Bit, 512Kx8, FullFlex Synchronous | 256-FBGA| 130.80 122.08 113.36 
Sync SRAM* NEW! SDR Dual-Port SRAM* 
CY7C1460AV25-167AXC | 428-2162-ND |36M-Bit, 1Mx36,NoBL Sync. Pipe | 100-TOFP| 50.40 47.04 43.68) |CYDO9S36V18-200BBXC |428-2035-ND | OM-Bit, 256Kx36, FullFlex 256-FBGA| 147.15 137.34 127.53 
SRAM* NEW! Synchronous SDR Dual-Port SRAM* 
CY7C1460AV33-200AXC | 428-2163-ND |36M-Bit, 1Mx36,NoBL Sync. Pipe | 100-TOFP| 50.40 47.04 43.68 Low Power SRAM — RoHS Compliant 
SRAM* NEW! C¥6264-70SNXC 428-1785-ND | 64K-Bit, 8Kx8, Power Down SRAM 2e-S0Ic | 445 4.20 350 
CY7C1462AV25-200AXC | 428-2164-ND SoM 2Mx18, NoBL Sync. Pipe / 100-TOFP | 50.40 47.04 43.68) | cyg2126EV30LL-45BVXI | 428-2062-ND | 1M-Bit, 64Kx16 SRAM NEW! 48-VFBGA| 2.59 2.45 2.05 
* NEW! , 
CYTCT463AV3S-1S3AKC |426-2026-ND 36M-Bit, 2x18 NoBL Sync. Flow | 100-TOFP) 50.40 47.04 3,68) |CY6212GEV3OLL-45ZSXI |428-2063-ND | 1M-Bit, 64Kx16 SRAM NEW! 44-TSOP | 2.59 2.45 2.05 
Through SRAM* CY62127DV30LL-5S5BVXI | 428-2064-ND | 1M-Bit, 64Kx16 SRAM NEW! 48-FBGA | 2.70 255 2.10 
CY7C1470V25-200AXC |428-2165-ND |72M-Bit, 2Mx36, NoBL Sync. Pipe | 100-TOFP | 134.40 125.44 116.48] |CY62128ELL-45SXI 428-1941-5-ND | 1M-Bit, 128Kx8 SRAM 32-S0IG | 362 290 2.26 
SRAM* NEW! CY62728ELL-45ZXxI 428-2040-ND | 1N-Bit, 128Kx8, SV, Power Down 32-TS0P | 362 290 226 
CY7C1470V33-167AXC |428-2166-ND |72M-Bit, 2Mx36,NoBL Sync. Pipe | 100-TOFP | 134.40 125.44 116.48 SRAM 
SRAM* NEW! CY62128EV3OLL-45SXI | 428-2065-5-ND | 1M-Bit, 128Kx8 SRAM NEW! 32-S0IG | 259 245 2.05 
CY7C1471V33-133AXC | 428-2167-ND 72M-Bit, 2NA6, NoBL. Sy. Pipe | 100-TOFP | 134.40 125.44 116.48) | cyg128EV30LL-45ZAXI |428-2066-ND | 1M-Bit, 128Kx8 SRAM NEW! 32-sTsop| 259 245 205 
* NEW! : 
; ‘ CY62128EV3OLL-452XI | 428-2067-ND | 1M-Bit, 128Kx8 SRAM NEW! 32-TSOP | 259 245 2.05 
CYTCIABOVS3-167AXC AZBCS PEN, Nixa, Sync: Eps VOO-TOFP | 137.60 125.44 116.48) | veo sseevs0LL-457Sx1 |428-2068-ND | 2M-Bit. 128Kx16 SRAM NEW! 44-Ts0P | 4.01 3.75 3.5 
CY7C1512V16-250BZXC |428-2170-ND |72M-Bit, 4Mx18, ODR-Il, 1.8V Sync. | 165-FBGA| 141.60 132.16 122.72] |CY62137EVSOLL-45ZSxXI [428-2069-ND | 2M-Bit, 128Kx16 SRAM NEW! aTS0P | 401 375 3.15 
Pipe SRAM* NEW! CY62146ELL-45ZSX| | 428-2070-ND | 4M-Bit, 256Kx16 SRAM NEW! 44-TSOP | 7.95 7.55 6.30 
Dual Port SRAM CY62146EV30LL-45ZSXI |428-2071-ND | 4M-Bit, 256Kx16 SRAM NEW! 44-TSOP} 6.65 630 5.25 
CY7COOBA-20AXC ARBATBEND [126K Bit, TOKX8. Asyne. Power Down, | 64-TOFP | 21.00 18.60 18.20) | cvet47eV30LL-45BVXI |428-2072-ND | 4M-Bit, 256Kx16 SRAM NEW! 48-VEBGA] 6.65 6.30 5.25 
CY7C006A-20AXI 428-2086-ND | 128K-Bit, 16Kx8, Async. Power Down, | 64-TOQFP | 28.00 21.00 18.64) |£Y62147EV30LL-45ZSXI |428-2073-ND_ | 4M-Bit, 256Kx16 SRAM NEW! 44-TSOP | 665 6.30 5.25 
Dual Port, 20nS* NEW! CY62148DVS0LL-55SXI |426-2074-5-ND | 4M-Bit, 512Kx8 Power Down 32-S0ic | 6.00 4.80 4.05 
CY7COOBAV-25AXC 428-2088-ND | 128K-Bit, 16Kx8, Async. Power Down, | 64-TOFP | 28.00 21.00 18.65 SRAM NEW! 
Dual Port, 25nS* NEW! CY62148ELL-45ZSX| | 428-1804-ND | 4M-Bit, 512Kx8, Power Down SRAM | 32-TSOP | 7.95 7.55 6.30 
CY7C024-15AXC 428-1789-ND | 64K-Bit, 4Kx16, 5V, Async. Power 100-TOFP | 22.80 21.28 19.76) |CY62148EV30LL-45BVXI |428-2075-ND | 4M-Bit, 512Kx8 Power Down 36-VFBGA} 6.65 6.30 5.25 
Down, 15nS* SRAM NEW! 
CY7C024-25AXC 428-2089-ND | 64K-Bit, 4Kx16, Async. Power Down, | 100-TOFP| 17.44 13.08 11.60) |cY62148EV30LL-45ZSXI |428-2076-ND | 4M-Bit, 512Kx8 Power Down 32-TSOP | 665 630 5.25 
25nS* NEW! SRAM NEW! 
CY7C024-250XI 728-2090-ND | 64K-Bit, 4Kx16, Async. Power Down, |100-TOFP| 15.49 13.95 1237) |CY62157ELL-45ZSXI  |428-2077-ND | 8M-Bit, 512Kx16 Power Down 44-TSOP | 14.40 13.65 11.40 
Dual Port, 25nS* NEW! SRAM NEW! 
* RoHS Compliant + CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Cypress Digi-Key Price Each Cypress Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 
CY62157EVS0LL-45BVXI |428-2076-ND | 8M-Bit, 512Kx16 Power Down 48-VFBGA| 10.20 9.65 6805) |CY2CC18100xI 428-2237-5-ND | Clock Fanout Buffer 1:10, Output 24-SS0P | 6.75 540 4.20 
SRAM NEW! Enable* NEW! 
CY62157EV30LL-45ZSXI |428-2079-ND | 8M-Bit, 512Kx16 Power Down 44-TSOP | 10.20 9.65 8.05} |CY7B9911V-5JXC | 428-2240-5-ND —_| Clock Buffer Prog. Skew High 32-PLCG | 23.48 21.91 20.35 
SRAM NEW! Speed* NEW! 
CY62157EV30LL-45ZX1 | 428-2080-5-ND | 8M-Bit, 512Kx16 Power Down 48-TSOP | 10.20 9.65 8.05] /CY7B9945V-2AXI | 428-2247-ND Clock Buffer 3.3V Multi-Phase* NEW! | 52-TOFP | 27.08 25.27 23.47 
SRAM NEW! CY7B9950AXC 428-2250-ND Clock Buffer HS Multi-Phase* NEW! | 32-TOFP | 18.98 17.71 16.45 
CY62158EV30LL-45ZSXI |428-2081-ND | 8M-Bit, 512Kx16 Power Down 44-TSOP | 10.20 9.65 8.05] | CY7B991-7JC 428-1376-ND Clock Buffer TTL Out 32-PLCC | 8.95 806 7.15 
SRAM NEW! CY7B991-7JXC 428-1717-5-ND —_| Clock Buffer TTL Out* 32-PLCC | 11.25 1013 898 
CY62167DV3OLL-55BVXI |428-2041-ND | 16M-Bit, 1Mx16, SRAM 48-VEBGA| 10.50 9.45 8.38} |CY7B991V-5JXC___|428-2243-5-ND__|Clock Buffer 3.3V Prog. Skew* NEW! | 32-PLCC | 15.90 12.72 10.74 
CY62167DV3OLL-552XI |428-1860-ND | T6M-Bit, 1Mx16, SRAM 48-TSOP | 13.95 13.25 11.05] |CY7B991V-7JXC  |428-1770-5-ND | Clock Buffer 3.3V* 32-PLCC | 11.25 10.13 8.98 
CY62256NLL-S5SNXI | 428-2083-5-ND | 256K-Bit, 32Kx8 Power Down 28-SOIG | 2.25 210 1.75] |cy7B993V-2AXC | 428-2245-ND Clock Buffer 3.3V MultiPhase* NEW! | 100-TOFP| 32.25 30.10 27.95 
SRAM NEW! CY7B993V-5AXC ‘| 428-2246-ND Clock Buffer 3.3V MultiPhase* NEW! | 100-TOFP| 27.45 25.62 23.79 
CY62256NLL-552XI 428-2084-5-ND | 256K-Bit, 32Kx8 Power Down 28-TSOP | 2.25 210 1.75} |cy7B994v-2AXC ‘| 428-2248-ND Clock Buffer 3.3V MultiPhase* NEW! | 100-TOFP| 57.38 45.90 35.70 
SRAM NEW! CY7B994V-5AXI 428-2249-ND Clock Buffer 3.3V Multi-Phase* MEW! | 100-TOFP| 52.00 41.60 35.10 
CY62256NLL-70SNXC | 428-2039-5-ND | 256K-Bit, 32Kx8, 5V, Power Down 28-SOIC | 225 1.80 1.40] [CY7B995AxC 428-2251-ND Clock Buffer HS Multi-Phase* NEW! | 44-TOFP | 32.50 26.00 21.94 
SRAM W256H 428-1399-ND Clock Buffer 3.3V 12 Out DIMM 28-SSOP | 3.04 243 1.89 
CY62256VNLL-70SNXI__|428-2001-5-ND | 256K-Bit, 32Kx8, Power Down SRAM | 28-SOIG | 2.25 1.80 1.40 3SDRAM 
CY62256VNLL-70ZXI  |428-2085-ND | 256K-Bit, 32Kx8 Power Down 28-TSOP | 2.25. 2.10 1.75 
SRAM NEW! 
Nonvolatile SRAM — RoHS Compliant 
CYT4B101K-SP35XC__]428-2027-5-ND | 1M-Bit, 128Kx8, nvSRAM, RTC, 35nS | 48-SSOP | 21.00 19.60 18.20 z 
CY14B101L-SP35XC | 428-2028-5-ND | 1M-Bit, 128Kx8, nvSRAM, 35S 48-SSOP | 18.75 17.50 16.25] | Cypress Digi-Key = Price Each 
CY14B101L-SZ35XC | 428-2029-5-ND | 1M-Bit, 128Kx8, nvSRAM, 35nS 32-SOIC | 1875 17.50 16.25] |Part No. Part No. Description Pkg. 1. 2 
CY14B256L-SP35XC | 428-2031-5-ND | 256K-Bit, 32Kx8, nvSRAM, 35S 48-SSOP | 12.16 10.95 9.71] [CY2291FK 428-2184-5-ND _|Clock Generator EPROM Programmable | 20-SOIC | 338 270 2.03 
CY14B256L-SZ35XC___| 428-2032-5-ND | 256K-Bit, 32Kx8, nvSRAM, 35nS 32-S0IC | 12.16 10.95 971 3PLL3.3V* NEW! 
CY2292FXC 428-1745-5-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V* | 16-SOIC | 2.03 1.89 1.76 
CY2292FXI 428-2185-5-ND | Clock Generator EPROM Programmable |16-TSSOP| 4.20 3.36 2.52 
3PLL 3.3V* NEW! 
- CY2292FZX 428-2186-5-ND | Clock Generator EPROM Programmable |16-TSSOP| 2.19 2.05 1.90 
Cypress Digi-Key PricelEachs: 3PLL3.3V* NEW! 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 CY22050FZXC 428-2174-5-ND | Clock Generator Flash Programmable | 16-TSSOP| 2.86 2.29 1.78 
CY7C4225-15AXC 428-1758-ND TKx18, Sync. FIFO, 15nS* 64-TOFP | 1673 15.61 14.50 {PLL 3.3V* NEW! 
CY7C4225V-15ASXC | 428-1714-ND 1Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15nS* 64-STOFP | 16.73 15.61 14.50] |CY22150FZXC 428-2176-5-ND | Clock Generator GP 1PLL 3.3V" NEW?! |16-TSSOP| 3.04. 243 1.89 
CY7C4235V-15ASXC | 428-1715-ND 2Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15nS* 64-STOFP | 19.80 18.48 17.16] |CY22150FZXI 428-2177-5-ND | Clock Generator GP 1PLL 3.3V* NEW! |16-TSSOP| 4.61 369 287 
CY7C4245V-15ASXC 428-1716-ND 4Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15nS* 64-STQFP | 22.43 20.93 19.44 CY22381FXI 428-2178-5-ND | Clock Generator Flash Programmable 8-SOIC 495 3.96 3.08 
CY7C4251-15AC 428-1228-ND 8Kx9, Sync. FIFO, 15nS 32-TOFP | 1853 17.29 16.06 3PLL 3.3V* NEW! 
CY7C4251V-15AXC 428-1762-ND 8Kx9, 3.3V Sync. FIFO, 15nS* 32-TQFP | 17.93 16.73 15.54| | CY22392FXI 428-2179-5-ND | Clock Generator Flash Programmable 16-TSSOP| 5.70 456 3.85 
CY7C4265-15AXC 428-2171-ND 16Kx18, Deep Sync. FIFO, 64-TOFP | 44.93 41.93 38.94 3PLL3.3V* NEW! 
15nS* NEW! CY22393FXI 428-2180-5-ND | Clock Generator Serial/Flash 16-TSSOP| 5.70 456 3.85 
Programmable 3PLL 3.3V* NEW! 
Cy22394FXI 428-2181-5-ND _ | Clock Generator Serial/Flash T61SS0P| 428 399 371 
Programmable 3PLL 3.3V* NEW! 
= BUFFERS BG 428-2182-5-ND | Clock Generator Serial/Flash 16-TSSOP| 3.90 364 3.38 
Cypress Digi-Key a Price Each Programmable 3PLL 3.3V* NEW! 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 | | cy22goarxc 428-1809-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIG | 1.91 1.74 149 
CY2302SXC-1 428-2187-5-ND Zero Delay Buffer 3.3V Freq. 8-SOIC 3.68 294 2.21 CY22800FXC-001A | 428-1810-ND Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V* | 8-SOIC 4.03 341 2.79 
Multiplier* NEW! CY22800FXC-002A |428-1811-ND _| Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 341 2.79 
CY2302SXI-1 428-2188-5-ND _| Zero Delay Buffer 3.3V Freq. 8-SOIC | 294 2.36 1.99] [CY22800FXC-003A /428-1812-ND | Clock Generator Sync. Prog. SPLL 3.3V* | 8-SOIC | 4.03. 341 279 
Multiplier* NEW! CY22800FXC-004A | 428-1813-ND Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 3.41 279 
CY2303SXC 428-2189-5-ND —_| Phase Aligned Clock Multipliers MEW!| 8-SOIC | 5.00 4.00 3.38] |Cy22800FXC-005A | 428-1814-ND Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 3.41 279 
CY2304NZZXC-1 428-2190-ND Gen. Purpose Buffer 4 Output, 8-TSSOP | 4.73 3.78 2.94) | Cy22800FXC-006A /428-1815-ND Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 3.41 279 
PCI-X* NEW! CY22800FXC-007A | 428-1816-ND _| Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 3.41 2.79 
CY2304NZZXI-1 428-2191-ND —_ Gen. Purpose Buffer 4 Output, B-TSSOP | 5.10 4.08 3.45) /¢y22800FXC-008A |428-1817-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 341 2.79 
PCI-X* NEW! CY22800FXC-009A |428-1818-ND —_| Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 341 279 
CY2304SXC-1 428-2192-5-ND | Zero Delay Clock Buffer 3.3V* NEW! | 8-SOIC | 218 1.97 1.75) |cy22g00FXC-010A |428-1819-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIG | 4.03 341 279 
CY2305CSXC-1 428-2193-5-ND | Zero Delay Clock Buffer 3.3V* NEW! | 8-SOIC | 1.43 1.33 1.24) |cy22go0FXc-011A |428-1820-ND —_| Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIGC | 4.03 341 279 
CY2305CSXC-1H | 428-2194-5-ND | Zero Delay Clock Buffer 3.3V* NEW! | 8-SOIC | 2.68 215 1.67) |cy22g00FXC-012A |428-1821-ND _| Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 341 279 
CY2305CSXI-1 428-2195-5-ND | Zero Delay Clock Buffer 3.3V* NEW! | 8-SOIC | 1.73 1.61 1.50} /CY22800FXC-013A |428-1822-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 341 279 
CY2305CSXI-1H 428-2196-5-ND__| Zero Delay Clock Buffer 3.3V* NEW! | 8-SOIC | 232 209 1.85} /cy22g00FXC-014A |428-1823-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 341 2.79 
CY2305SXC-1 428-1766-5-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal 8SOIC ] 1.30 1.04 88} /cy22800FXC-015A |428-1824-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 341 2.79 
Feedback* CY22800FXC-016A |428-1825-ND —_| Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 341 279 
CY2305SXC-1H 428-1767-5-ND —_| Zero Delay Buffer 3.3V Internal 8-SOIC | 144 1.16 98) |¢y22800FXC-017A | 428-1826-ND _| Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 3.41 2.79 
Feedback* CY22800FXC-018A |428-1827-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 341 279 
CY23058XI-1 428-1792-ND Zoro Delay Burl 3.3V Internal 8-SOIC | 1.96 1.57 1.22) | cyz2g00FXC-019A |428-1828-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 341 279 
CY22800FXC-020A |428-1829-ND —_| Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 341 279 
CY2308SXC-1 428-1768-5-ND ato Delay Buffer 3.3V External 16-SOIC | 3.34 2.68 2.26) |cyoogo0FXC-021A |428-1830-ND | Clock Generator sync. Prog. 3PLL3.3v* | 8-SOIC | 403 341 279 
7 CY22800FXC-022A |428-1831-ND _| Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 341 279 
eyeaeene ee ee eso | E88 216 167) [CY29B00FXC-023A 428-1832-ND [Clock Generator Sync. Prog. SPLL3.aV* | 8-S0Ic | 403 341 2.79 
" Ge rade ee i : ! : CY22800FXC-024A |428-1833-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 341 279 
: CY22800FXC-025A |428-1834-ND —_| Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 341 279 
Aeraeea ae ey solo ry au ae neue tecole ae ee oe CY22800FXC-026A |428-1835-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 341 279 
cyeanaexeae po Fai BiteC Rav Eo jesoic | 208 tee 1e7| (CV22800FXC-027A |428-1836-ND__| Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC_| 4.03341 2.79 
Feedback” NEW! ty a7 wey| [OY22B00EXC-029A /428-1836-ND | Clock Generator Syne Prog. PLL 3.av* | esol | 403 341 279 
i | ~ | lock Generator Sync. Prog. 3V* | i ; i 
GY23085X0-4 cama) 2° Delay Butter 3.3V Ext 16SOIG | 840 6.72 5.67) | CvoogooEXc-030A |428-1839-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOic | 403 341 279 
- eee 3 - CY22800FXC-031A |428-1840-ND ——_| Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 341 279 
Cy2308ZI-1H 728-1355-ND 7210 Delay Buffer 3.3V External 76TSS0P| 450 3.60 280 CrZzO0FAC A 0. P : 0 Ck Garrat sie Pa PL 23 esol 4 A 279 
2 -9999-5- * 7 _ ( -1842- lock Generator Sync. Prog. .3V* | i ; i 
er ecorattt taieoegeiy eo te ae ee New teabeep au oe ey CY22800FXC-034A |428-1843-ND —_| Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 341 279 
Cy2309NZSXC-1H | 428-2004-8-ND | Buffer, 9 Output 33V* NEW! te-soic | 500 400 338/ |CY22800FXC-035A |428-1844-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 341 279 
CYO309NZSXI1H  |498-2205-5-ND | Buffer’ 9 Output 3.2" NEW! tesoic | 450 420 390| |CY22800FXC-036A |428-1845-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL3.3V* | 8-SOIC | 4.03 341 279 
23 pe H : : : CY22381FC 428-1388-ND | Clock Generator Sync. Flash 8SOIC | 531 425 3.31 
CY2309SXC-1 428-2206-5-ND __| Zero Delay Buffer 3.3V* NEW! 16-SOIC | 3.24 260 2.02 Programmable 3PLL 3.3V ; ; : 
CY2309SXC-1H 428-2207-5-ND —_| Zero Delay Buffer 3.3V* NEW! 16-SOIC | 1.79 167 1.55 sas ; - 
CY2309SXI-1H 428-2208-5-ND —_| Zero Delay Buffer 3.3V* NEW! 16-SOIG | 7.00 560 473) |CY22381FXC ETAL) TERE ReLle SPL Bashy BSE) SSO 2200 “iar 
CY2309ZXC-1H 428-1793-ND Zero Delay Buffer 3.3V Internal 16-TSSOP| 4.95 3.96 3.08] | cypoagprx¢ 498-1743-5-ND | Clock Generator Sync. Flash te-Tssop| 420 336 284 
cyes1aanzsxc-1 _|498-0010-5-ND__ | SDRAM Buffer 3.313 Output* NEW!| 28-SSOP | 5.10 4.76 4.42 Programmable SPU. 3.2V" 
COED CH STEN Za Sh Pee tea age ae _| CV22899FxC 428-1744-5-ND Glock Generator Sync. Serial/Flash 16-TSSOP| 5.20 416 3.51 
utput* NEW! 2918-5 . 
CY23EPO9ZXC-1H | 428-2212-5-ND —_| Zero Delay Buffer 3.3V 9 te-tssop| 5.06 4.05 3.15 |OY242712xC Saeeecmmmm| °c Generator Rambus® XOR 2B S80h | Se: 210" 210 
Output* NEW! CY25100SXCF 428-2219-5-ND | Clock Generator 3.3V Spread Spectrum, | 8-SOIC | 254 237 2.20 
CY23EPO9ZXI-1H | 428-2213-5-ND Zero Delay buffer 3.3V 9 16-TSSOP| 4.20 3.92 3.64 Field/Factory Programmable” NEW! 
utput* i = Ba x 
CY23FP120XC 428-2214-5-ND | Zero Delay Buffer Field Prog." MEW! | 28-SSoP | 6.75 630 5.85| | °Y20"00SXIF ieee sa) Fee CS KERa ae eatiee aE BISON || 80" 8.08" 286 
CY23S05SXC-1H — /428-2215-5-ND _| Zero Delay Buffer 3.3 Spread B-SOIC | 240 2.24 2.08] | cy25100ZXIF 428-2221-ND | Clock Generator 3.3V Spread Spectrum, | 8-TSSOP | 261 244 227 
Aware* NEW! Field/Factory Programmable* NEW! 
CY235092XC-1H |] 428-2216-5-ND —_| Zero Delay Buffer 3.3V Spread T6-TSSOP) 2.51 234 2.18) | cyass62sxc 428-2223-5-ND | Clock Generator, Spread Spectrum Bsolc | 129 1.21 142 
Aware* NEW! 3.3V* NEW! 
CY29352AXI 428-2230-ND Zero Delay Buffer 11 Output* NEW! | 32-TOFP | 7.90 6.32 5.34) | cya5s68sxc 428-2224-5-ND | Clock Generator, Spread Spectrum 16-SOIC | 236 189 147 
CY29940AXI 428-2231-ND Clock Buffer 1:18, 200MHz* NEW! | 32-LOFP | 9.10 7.28 6.15 3.3V* NEW! 
CY29942AXC 428-2232-ND Clock Buffer 1:18, 200MHz* NEW! | 32-LOFP | 7.60 6.08 5.13| | ¢y25811SxC 428-2225-5-ND | Clock Generator, Spread Spectrum 8-SOIC | 1.85 148 1.11 
CY29942AXI 428-2233-ND Clock Buffer 1:18, 200MHz* NEW! | 32-LOFP | 8.78 7.02 5.46 3.3V* NEW! 
CY29946AXC 428-2234-ND Clock Buffer 1:10, 200MHz* NEW! 32-TOFP | 7.88 6.30 4.90] [CY25812SXC 428-2226-5-ND | Clock Generator, Spread Spectrum 8-SOIC 144-135 ~=«*21.25 
CY29947AXC 428-2235-ND Clock Buffer 1:9, 200MHz* NEW! 32-TOFP | 5.74 4.59 3.57 3.3V* NEW! 
CY29972AXI 428-2236-ND Zero Delay Buffer, Multi-Out 52-TOFP | 4.39 3.51 2.73] | cY25814SXC 428-2227-5-ND | Clock Generator, Spread Spectrum 8solc | 150 140 1.30 
125MH2* NEW! 3.3V" NEW! 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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GENERATORS 


Cypress Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
5 | -5- lock Generator, Spread Spectrum = E i i 5 /-SH25-B- 512K (64Kx8) Serial , 2.5V to 3. | ui J E 
Cv258145xI 728-2228-5-ND | Clock G Spread S| &S0IC | 221 206 1.92] [AT24C512BW-SH25-B-ND [512K (G4Kx6) Serial EEPROM, 2.5V to 3.6V eso | 1.78 162 140 
3.3V* NEW! AT24C1024B-PU-ND TM (128Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V &Dip | 391 3.00 2.60 
CY2907FX8 428-2229-5-ND | Clock Generator, 1PLL 3.3V EPROM 8-SOIC | 1.91 1.78 1.66] | AT2401024B-PU25-ND 1M (128Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 5.5V 8-Dip | 430 330 2.86 
Y -TH-B- erial , 1.8V to 3. - 7 : 7 
Programmable* NEW! AT24C1024B-TH-B-ND 1M (128Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-TSSOP] 3.70 322 279 
CYIFS781BSXC 428-2269-5-ND _| Clock Generator, Low EMI Spread 8-SOIC | 1.93 1.54 1.16] /AT24C1024B-TH25-B-ND | 1M (128Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 5.5V 8-TSSOP] 368 356 3.09 
Spectrum* NEW! AT24C1024BN-SH-B-ND 1M (128Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-SOIC | 357 316 274 
w480111-16H 428-1402-ND Glock eereriar Frequency Mod. SSCG, | 28-SSOP | 7.70 6.16 5.20 /AT2qCTO24BN-SH25-B-ND [1M (128Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 5.5V eSOIC | 357 317 275 
eleron, ; AT24C1024BW-SH-B-ND | 1M (128Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-SOIC | 3.94 383 3.32 
W234Xx 428-1398-ND Glock ena Direct Rambus 3.3V |] 28-TSSOP| 10.66 9.60 852) | ato4c1024BW-SH25-B-ND | 1M (128Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 5.5V 8-solc | 381 370 3.20 
~ -1.7-| '56x8) Serial Ae - Z 4 F 
ua AT34C02B-10TU-1.7-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.7V 8TSSOP] 33 32 30 
AMMEL AT34C02C-TH-B-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.7V. 8-TSSOP| 47.3631 
= ° AT34CO2CN-SH-B-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.7V &s0ic | 43 33.29 
Digi Reel INTERFACE SPI Serial Interface EEPROMs 
Digi-Key Price Each AT25010A-10PU-1.8-ND K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* &-Dip 46 43.~«0 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | | AT25010A-10PU-2.7-ND K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-Dip 43° 39 «36 
ATA2516-6AQYCT-ND ASIC IR Receiver, 4.5V ~ 5.5V* 8-TSSOP | 2.15 1.72  1.29| |AT25010A-10TU-1.8-ND K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 8-TSSOP| 56 47 43 
ATA2516-6AQYTR-ND ASIC IR Receiver, 4.5V ~ 5.5V* 8-TSSOP 5160.00/5,000 AT25010A-10TU-2.7-ND K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-TSSOP| 54 42 39 
ATA6830-PKHCT-ND Intelligent Stepper Motor Driver 28-QFN 4.79 4.02 3.35] |AT25010AN-10SU1.8-ND K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 8-SOIC 46 43 40 
ATA6831-PISW-ND Triple Half-Bridge Driver with SPI and PWM* 18-QFN | 2.09 2.02 1.94] |AT25010AN-10SU2.7-ND K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* esol | 41 39 ~ ~.36 
B10011S-MEPG1Y74CT-ND | CAN Transceiver* 16-SOIC | 5.14 4.12 3.47| | AT25020A-10PU-1.8-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 8-Dip 51 484 
B10011S-MFPG3Y74CT-ND | CAN Transceiver* 16-SOIC | 5.25 3.30 —| |AT25020A-10PU-2.7-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-Dip 45 43 39 
B10011S-MFPG3Y74TR-ND | CAN Transceiver* 16-SOIC | 11712.00/4,000 AT25020A-10TU-1.8-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 8TSSOP) 58 51 47 
76816-TIQYCT-ND 40V Dual Hex Out Driver w/Serial Input 28-SOIC 462 3.28 —| |AT25020A-10TU-2.7-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-TSSOP 56 A6 43 
Control* NEW! AT25020AN-10SU2.7-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* esol | 45 +43 ~~«.39 
76816-TIQYTR-ND 40V Dual Hex Out Driver w/Serial Input 28-SOIC 5960.02/2,000 AT25020AY110YU1.8-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 8-MAP 34 33 32 
Control* NEW! AT25040A-10PU-1.8-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 8-Dip 60 56 52 
16817-TKQCT-ND Dual Triple DMOS out Driver with Serial Input Control | 20-SSOP | 2.97 2.49 2.07! | aT95040A-10PU-2.7-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-Dip 54 50 ‘AT 
T6819-TBQCT-ND Dual Triple DMOS Output Driver with Serial Input 16-SOIC 2.97 2.49 2.07) | aT25040A-10TU-1.8-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 8-TSSOP 64 61 56 
Control i z : zi 
Bee tat AT25040A-10TU-2.7-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8TSSOP| 58 54 50 
U6815BM-MFL-ND Dual Hex DMOS Output Driver with Serial Input 28-SOIC 3.64 3.50 3.36] | ato5q40AN-10SU1.8-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 8-SOIC 60 56 52 
Control AT25080-10PI-1.8-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-Dip | 1.60 154 1.48 
ATMEL AT25080A-10PU-1.8-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 8-Dip 36035) 34 
eT ° AT25080A-10PU-2.7-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-Dip 35 3433 
SS. Digiqkeel SSS CED | at25080a-10TU-1.8-ND | 8K (ikx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V™ B-1SS0P] 44.43. 
Digi-Key Price Each AT25080A-10TU-2.7-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8TSSOP] 43 42 40 
Part No. Description Pkg. 1 25 ~~ 100 | |AT25080AN-10SU2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8SOlc | 35 34 33 
2-Wire Serial Interface EEPROMs — RoHS Compliant AT25080B-PU-ND 8K (1024x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! 8-PDIP 62 A4 AL 
AT24C11-10TU-1.8-ND TK (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-TSSOP] 23. 22 .21| |AT25080B-TH-B-ND 8K (1024x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* NEW! | 8-TSSOP| 84.61.56. 
AT24C01B-PU-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-Dip 32 26 29| | AT25160A-10PU-1.8-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 8-Dip 39 38 36 
AT24C01BN-SH-B-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-SOIC 31.25 -~——.22)_:| AT25160A-10PU-2.7-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 8-Dip 38 0 387) 35 
AT24C01B-TH-B-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-TSSOP 35 28 94| |AT25160A-10TU-1.8-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 8-TSSOP AT A5 A4 
AT24C02B-PU-ND 2k (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-Dip 34. 32~—S2g|_ |AT25160A-10TU-2.7-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8TSSOP] 46 44 42 
‘AT2ACODB-TH-B-ND 3K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V ETSSOP] 433530) |AT25160AN-10SU1.8-ND __| 16K (2Kxé) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-Solc | 39 38 36 
AT2ACO2BN-SH-B-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 55V B-SOIC 34 32.28) [AT25T60AN-T0SU2.7-ND [416K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V> eS0Ic | 38.37 ~«35 
AT24HC02B-PU-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-Dip 3635 30) UCSD AES Te ROE eric EECROMEL VAT Cave MERE Gicene|| ie eee a 
AT24HCO2B-TH-B-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V BTSS0P} 49 37 32] eee END yee VeNREAEL Sic EECROME ave cevt HEM: lacie || cae oaks. “ea 
AT24HCO2BN-SH-B-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-SOIC 36.3530 (2048x8) Seria (Lek Ss : ; : ; : 
- = AT25320A-10PU-1.8-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-Dip 92.87 80 
‘AT24HC04B-PU-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-Dip 40.38.33 4 ! 
OOS) HH ! ‘AT25320A-10PU-2.7-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 8-Dip ‘63. 78 ~~ ~72 
-TH-B- (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-TssoP} 53 41 35 i if 
; AT25320A-10TU-1.8-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8TSSOP] 99 93 86 
AT24HCO4BN-SH-B-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-SOIC 40 98.33) Reenter Ann 32K (4kx8) Serial EEPROM. 2.7V to 5.5V* sqssop| 92 84 7 
AT24C04A-10PU-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-Dip 24-2822 eal i nt caus ‘ ; ; 
d ! AT25320AN10SU-1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8solc | 92 87 80 
AT24C04A-10PU-2.7-ND _| 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 8-Dip 23.22 i i ' A t 
l AT25320AN-10SU2.7-ND___|32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 8-SOIc | 83 78 72 
AT24C04A-10TU-1.8-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V &-TSSOP| 32.31 30)‘; atoeeaAtOPUA B-ND aK (BKx8) Serial EEPROM. 1.8Vt0 5 5V* Sip) 1.0296 88 
AT24C04A-1 0TU-2.7-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 8-TSsoP| .31 30.29] | aoseaga-10PU-2.7-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-Dip ‘ot 8879 
AT24COMAN-10SUT:8-ND/ | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-SOIG | 24.2822) | atosg4oA-10TU-1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* B-TSSOP| 1.09 1.02 94 
AT24C04B-PU-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-Dip 38 8732] | aT25640A-10TU-2.7-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* sTssop| 99 92 85 
AT24C04B-TH-B-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-TSSOP| 5140-34) | aT25640AN-10SU1.8-ND __[64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 8-soic | 1.02 96 88 
AT24CO4BN-SH-B-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-SOIC 38 37.32) AT25640AN-10SU2.7-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-SOIC 2085S 
AT24C08A-10TU-1.8-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-TSSOP| 36 35.33] | qT25128A-10PU-1.8-ND 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 8-Dip | 1.50 141 1.30 
AT24COBAY6-10YH-1.8CT-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-Map 43 42.39] | AT25128A-10PU-2.7-ND 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-Dip | 1.34 126 1.16 
AT24C08B-PU-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-Dip 46 39.34) | AT25128A-10TU-1.8-ND 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 8-TSSOP] 1.61 151 139 
AT24C08B-TH-B-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-TSSOP| .53_.42_——36|_ | AT25128A-10TU-2.7-ND 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8TSSOP| 145 1.36 1.26 
AT24C08BN-SH-B-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-SOIC 4637 ~—~«32|_ [AT25128AN-10SU1.8-ND [128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* &soic | 150 141 1.30 
AT24C16AY6-10YH-1.8CT-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-Map 69 67 61] | AT25128AN10SU-2.7-ND —_| 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-SOIC | 134 126 1.16 
AT24C16B-PU-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-Dip 44 43 37] | AT25256A-10PU-1.8-ND 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 8-Dip | 2.08 195 1.80 
AT24C16B-TH-B-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-TSSOP} 56 46  .40| | AT25256A-10PU-2.7-ND 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-Dip | 1.86 1.74 1.61 
AT24C16BN-SH-B-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-SOIC 43.41 _.36| [AT25256A-10TU-1.8-ND 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 8-TSSOP| 2.23 209 1.93 
AT24C16BY6-YH-TCT-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V BMAP | 61.59. —| |AT25256A-10TU-2.7-ND 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V™ 8TSSOP) 2.01 1.88 1.74 
AT24C16BY6-YH-TTR-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-MAP 2600.00/5,000 AT25256AN-10SU1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 8-SOIC | 208 195 1.80 
AT24C32C-PU-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-Dip 55 © .47_~—«41|_* |AT25256AN-10SU2.7-ND —_| 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-SOIC | 186 174 1.61 
AT24032C-TH-B-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-TssoPp} 65 51 44) |AT25256AW-10SU1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 8-SOIC | 2.38 216 2.02 
AT24032CN-SH-B-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-soic | 53 45 _.39| |AT25256AW-10SU2.7-ND _| 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-SOIC | 193 1.76 1.64 
AT24C32CY6-YH-ICT-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-MAP 67 65 —]|_ | AT25FS010N-SH27-B-ND 1M (128Kx8) SPI Serial Flash Memory, 2.7V to 3.6V* | 8-SOIC 60 58 53 
AT24C32CY6-YH-TTR-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-MAP 2850.00/5,000 AT25F2048N10SU2.7-ND 2M (262Kx8) SPI Serial Flash Memory, 2.7V to 3.6V* | 8-SOIC 1.24 116 1.07 
AT24C64C-PU-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-Dip 62 60 52| |AT25DF041A-MH-Y-ND 4M SPI Serial Flash Memory, 2.7V to 3.6V* 8-UDFN 1.29 = 1.00 86 
AT24C64C-TH-B-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-TSSOP B 65 56| |AT25DF041A-MHF-Y-ND 4M SPI Serial Flash Memory, 2.7V to 3.6V* 8-UDFN | 1.40 1.09 93 
AT2464C-TH-TCT-ND 64K (BKx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V g-tssop! 67 65  —| |AT25DF041A-SH-B-ND 4M SPI Serial Flash Memory, 2.7V to 3.6V* SOIC | 100 84 72 
AT24C64C-TH-TTR-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-TSSOP | 2799.99/5,000 AT25DF041A-SHF-B-ND 4M SPI Serial Flash Memory, 2.7V to 3.6V* BSOIG ) 118 92.79 
AT24C64CN-SH-B-ND 64K (BKx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 3-solc | 60 58 .50|  |AT25DF041A-SSH-B-ND 4M SPI Serial Flash Memory, 2.7V to 3.6V* 8SOIC | 100 84 72 
AT2AC64CN-SH-TCT-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V BS0IG | 60 58 ee TRE giclee en ene aoe nse eicoel te, ton 4ae 
AT24C64CN-SH-TTR-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-SOIC 2000.00/4,000 SDEORIESSHNSE: erial Flash Memory, 1.65V to 1.95 Wt : 25 ul 
ai i eal AT93C46E-PU-ND K (64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-Dip 34.28 24 
AT24C128B-PU-ND 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-Dip 848170 ; 
as = AT93C46E-TH-B-ND K (64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V ®TSSOP) 37 ~30.~«26 
‘AT24C128B-TH-B-ND 728K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V &TSSOP| 97 87 ~~75 ! 
AT93C46EN-SH-B-ND K (64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8SOIc | 32 27 23 
AT24C128BN-SH-B-ND 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V B-SOIG | 80 72 63) | sr oscuan-PU-ND K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1 8V to 55V 8 Dip aoe ier. 33 
Pepe ie eer a glcig bum) 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.BV to 3.6V B-MAP | 95 92 |_| aT93¢46D-TH-B-ND K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8Vto5.5V |8-TSSOP) 32 28 24 
AT24C128BY6-YH-TTR-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-MAP 4000.00/5,000 AERO GANGA K (128%8 or 64x46) Serial EEPROM, 1aVto55V | 8-SOIC | 3125 99 
AT24C256B-PU-ND 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8-Dip_| 1.43 1.39 1.20] J ATg3cagpy6-YH-TCT-ND K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8Vt05.5V | 8-DFN | 45.36. — 
AT24C256B-TH-B-ND 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V BTssoP| 153. 149 1.29 Dani i : 5 
AT93C46DY6-YH-TTR-ND K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V | 8-DFN 1550.00/5,000 
AT24C256BN-SH-B-ND 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 8SOIC | 1.38 1.34 1.18) | aro3csgA-10PU-2.7-ND K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V | 8-Dip 40 37 «32 
pele peecoe ar aieg mmm) 220K (32KXx8) Serial EEPROM, 1.BV to 5.V B-SOIC | 148 1.44 1.24) | aT93C56A-10TU-1.8-ND K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8Vt05.5V |8-TSSOP] 51 39 34 
ATZACSI2B BUND) 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-Dip | 1.76 1.62 1.40] | Tg3C56A-10TU-2.7-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM. 2.7Vto5.5V_|8-TSSOP| 51 3934 
ued ley ieee) 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 3.6V 8-Dip_| 1.74 1.44 1.25) /AaT93c56A-10SU-1.8-ND K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8Vt05.5V | 8-SOIC | 42 35 30 
AT24C512B-TH-B-ND 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-TSSOP| 1.79 1.73 1.50] | aT93C56AW-10SU-2.7-ND — | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7Vto5.5V | 8-SOIG | 45 .35 30 
AT24C512B-TH25-B-ND 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 3.6V 8-TSSOP) 1.76 1.56 1.35) | AT93C56AY6-10YH-1.8CT-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V | 8-Map 52. St 
AT24C512BN-SH-B-ND 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-SOIC | 1.76 1.44 1.25) | ATO3C56AY6-10YH-1.8TR-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V | 8-Map 2200.00/5,000 
AT24C512BN-SH25-B-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 5.5V 8-SOIC | 1.74 1.39 1.20] | AT93C66A-10PU-1.8-ND K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V_| 8-Dip 45 4337 
AT24C512BN-SH-TCT-ND__| 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-SOIC | 1.76 144 —| JAT93C66A-TOPU-2.7-ND K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7Vto 5.5V | 8-Dip 44 43 ~37 
AT24C512BN-SH-TTR-ND 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-SOIC 5000.00/4,000 AT93C66A-10TU-1.8-ND K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8Vto5.5V |8-TSSOP| 58 46 40 
AT24C512BN-SH25-TCT-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 3.6V 8-SOIC | 1.74 1.39  —| JAT98C66A-10TU-2.7-ND K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V |8-TSSOP| 56 46 40 
AT24C512BN-SH25-TTR-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 3.6V 8-SOIC 4800.00/4,000 AT93C66A-10SU-1.8-ND K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8Vto5.5V | 8-SOIC | 45 41 36 
AT24C512BW-SH-B-ND 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 8-SOIC | 1.81 1.68 1.45] [AT93C66A-10SU-2.7-ND K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7Vto5.5V | 8-SOIC | 43 4136 
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L EEPROMs EPROMS 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
‘AT93C86A-10PU-1.8-ND T6K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 1.8V 8-Dip 55.54 ~~.47| + [AT27C020-90JU-ND a (256Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* 32-PLCC | 4.90 4.09 3.50 
to 5.5V AT27C020-90PU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* 32-Dip | 4.90 4.09 3.50 
AT93C86A-10PU-2.7-ND 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 2.7V 8-Dip 55 54 47] | AT27C020-90TU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* 32-TSOP | 5.50 459 3.93 
to 5.5V AT27C2048-55JI-ND M (128Kx16) CMOS EPROM 55n$ OTP 44-PLCC | 2.28 2.19 2.10 
AT93C86A-10TU-1.8-ND 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 1.8V 8-TSSOP} 67 58 50) |AT27C2048-55VC-ND M (128Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP 40-VSOP | 4.36 419 4.02 
to 5.5V AT27C2048-90VI-ND M_(128Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP 40-VSOP |_4.10 3.94 3.78 
AT93C86A-10TU-2.7-ND 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 2.7V 8-TSSOP| 65 58 50] [AT27C040-70JU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 32-PLCC | 7.66 6.40 5.48 
to 5.5V AT27C040-70PU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 32-Dip | 7.66 640 5.48 
AT93C86A-10SU-1.8-ND 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 1.8V 8-SOIC 54 52 45) | AT27C040-70TU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 32-TSOP | 8.26 6.90 5.91 
to 5.5V AT27C040-90JU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* 32-PLCC | 7.09 5.92 5.07 
AT93C86A-10SU-2.7-ND T6K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 2.7V 8-SOIC 53.52 45] | AT27C040-90PU-ND M _(512Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* 32-Dip | 7.09 5.92 5.07 
to 5.5V AT27C040-90TU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM S0nS OTP* 32-TSOP | 7.69 6.42 5.50 
AT27C4096-90JU-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP* 44-PLCC | 8.40 7.01 6.01 
MEL AT27C4096-90PU-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP* 40-Dip | 840 7.01 6.01 
Pillili= 4 SECURE Mo AT27C080-90JU-ND M (1IMx8) CMOS EPROM 90nS OTP* 32-PLCC | 15.03 11.68 10.00 
Digi Key Price Eachor AT27C080-90P!-ND M_(1Mx8) CMOS EPROM 90nS OTP _ 32-Dip | 8.19 7.88 7.56 
Pear Desertbiion Pig. A 25 199 | (At2/C080-90TU-ND M_(1IMx8) CMOS EPROM 90nS OTP 32-TSOP | 15.67 12.18 10.43 
Cryptomemory 
ATB8SC01040-SU-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* eso | ae A089 ANIMEL Sou 
AT88SC0104CA-PU-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 3.6V* NEW!| 8-PDIP 92 59 52) \_—dd : 
AT88SC0104CA-SU-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 3.6V* NEW!| 8-SOIC 82 52 46) | Digi-Key Price Each* 
AT88SC0204C-PU-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-Dip 46.44.42) [Part No. Description Pkg. 1 25 (100 
AT88SC0204C-SU-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-SOIC 43.42.40 Parallel EEPROM: Battery-Voltage (2.7 to 3.6V) 
‘AT88SC0204CA-PU-ND (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 3.6V* NEW! | 8-PDIP 95.60  .53| /AT2BBV16-25JC-ND T6K (2Kx8) 2.7V EEPROM, 250nS 32-PLCC | 284 225 216 
AT88SC0204CA-SU-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 3.6V* NEW!| 8-SOIC 84 53 47) | AT28BV64B-20JU-ND 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS* 32-PLCC | 7.25 640 5.70 
AT88SC0404C-PU-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-Dip 47.4544] | AT28BV64B-20PC-ND 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 28-Dip | 13.00 12.50 12.00 
AT88SC0404C-SU-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-SOIC 44 43.41) | AT28BV64B-20SI-ND 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 28-SOIC | 2.00 1.93 1.85 
AT88SC0404CA-PU-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 3.6V* NEW! | 8-PDIP 97 61 __—.54) | AT28BV64B-20TC-ND 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 28-TSOP | 13.13 12.63 12.12 
‘AT88SC0404CA-SU-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 3.6V* NEW! | 8-SOIC 86.54.48) /AT28BV64B-20TU-ND 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS* 28-TSOP | 7.45 655 5.85 
AT88SC0808C-PU-ND 8K (1Kx8) seria EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-Dip 48 47 45) | AT28BV64B-25SU-ND 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 250nS* 28-SOIC | 5.85 5.63 5.40 
AT88SC0808C-SU-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-SOIC 46 44 = 42) | AT28BV256-20JU-ND 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS* 32-PLCC | 7.10 6.20 5.60 
AT88SC0808CA-PU-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 3.6V* NEW! | 8-PDIP 99 63  .56) | AT28BV256-20PC-ND 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 28-Dip | 15.21 14.63 14.04 
AT88SC0808CA-SU-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 3.6V* NEW! | 8-SOIC 88 56  .50) |AT28BV256-20SU-ND 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS* 28-SOIC | 7.25 6.35 5.70 
AT88SC3216C-PU-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-Dip 1.78 1.13 1.00} [AT28BV256-20TU-ND 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS* 28-TSOP [7.25 6.35 5.70 
AT88SC3216C-SU-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-SOIC | 1.61 1.02 .90 Parallel EEPROM: Low-Voltage (3.0 to 3.6V) 
AT88SC6416C-PU-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-Dip 1.83 1.15 1.02} [AT28LV010-20JU-ND 1M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS* 32-PLCC | 37.75 33.20 29.76 
AT88SC6416C-SU-ND. 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-SOIC_| 1.66 1.04.93] | AT28LV010-20PC-ND 1M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS. 32-Dip | 54.08 52.00 49.92 
‘AT88SC12816C-PU-ND 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-Dip 1.85 1.17 1.04] | AT28LV010-20PI-ND 1M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS. 32-Dip | 29.77 28.63 27.48 
AT88SC25616C-PU-ND 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-Dip 1.87 1.18 1.05} [AT28LV010-20TU-ND. 1M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS* 32-TSOP | 37.90 33.30 29.85 
AT88SC25616C-SU-ND 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 8-SOlIC | 170 107 95 Parallel EEPROM: Standard Voltage (5.0V) 
AT88SC-DK1-ND Development Kit for AT88SC Family — | 4978 — —) [AT28C64B-15JU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 32-PLCC | 3.80 335 3.00 
AT88SC25616C-EK-ND Cryptomemory Evaluation Kit —_ 97.50 — _—| |AT28C64B-15PU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 28-Dip | 3.80 3.35 3.00 
AT88SCRF-ADK2-ND Keen + Development Kit* NEW! = 99.75 — —J| |AT28C64B-15SU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 28-SOIC | 4.00 350 3.15 
AT28C64B-15TU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 28-TSOP | 4.00 3.50 3.15 
MEL AT28HC64B-70SC-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 28-SOIC | 13.13 12.63 12.12 
ME EPROMS BZ 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 28-TSOP | 13.13 12.63 12.12 
a AEE AT28HC64B-70TI-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 28-TSOP | 5.85 5.63 5.40 
Digi-Key me Wise AT28HC64B-70PC-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 28-Dip | 13.00 12.50 12.00 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 | | aT28HC64B-90JU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* 32-PLCC | 5.45 4.80 4.30 
Low Power Battery Voltage EPROMS AT28HC64B-90PU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* 28-Dip | 4.29 413 3.96 
AT27BV256-70JU-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP* 32-PLCC 4.20 3.50 3.00] |AT28HC64B-90SU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* 28-SOIC 5.60 495 440 
AT27BV256-70TU-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP* 28-TSOP | 4.80 4.00 3.40] | AT28HC64B-90TU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* 28-TSOP | 5.60 4.95 4.40 
AT27BV512-70JU-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP* 32-PLCC | 4.50 3.75 3.20] | AT28HC64B-12JU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS* 32-PLCC | 4.15 3.50 3.15 
AT27BV512-70TU-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP* 28-TSOP | 5.10 4.25 3.65) | AT28HC64B-12SU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS* 28-SOIC | 4.39 3.65 3.30 
AT27BV010-90JU-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP* 32-PLCC | 5.03 4.20 3.59] | AT28C256-15JU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 32-PLCC | 5.70 5.00 4.50 
‘AT27BV010-90TU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP* 32-TSOP | 5.63 4.70 4.02| [AT28C256-15PU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 28-Dip | 5.90 5.15 4.65 
AT27BV1024-90JI-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP 44-PLCC | 3.38 3.25 3.12] | AT28C256-15SU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 28-SOlc | 590 515 4.65 
AT27BV020-90JU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP* 32-PLCC | 6.97 5.82 4.98] | AT28C256-15TU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 28-TSOP | 5.90 515 465 
AT27BV020-90TU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP* 32-TSOP | 7.57 6.32 5.41] | AT28C256E-15JU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 32-PLCC | 6.85 6.00 5.40 
AT27BV040-12JI-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP 32-PLCC | 5.20 5.00 4.80| | AT28C256E-15SU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 28-SOIC | 6.85 6.00 5.40 
‘AT27BV040-12TI-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP 32-TSOP | 5.59 5.88 5.16] |AT28C256E-15TU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 28-TSOP | 6.85. 6.00 5.40 
AT27BV040-12VI-ND 4M (512Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP 32-VSOP | 5.59 5.38 5.16] | AT28C256F-15JU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS* 32-PLCC | 6.85 6.00 5.40 
Low Power Low Voltage EPROMS AT28C256F-15SU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS* | 28-SOIC | 8.92 6.00 5.40 
AT27LV256A-90JI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP 32-PLCC | 1.89 1.82 1.74) | AT28C256F-15TU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS* 28-TSOP | 6.85 6.00 5.40 
AT27LV256A-70RC-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP 28-SOIC | 2.15 2.07 1.98) |AT28HC256-90JU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* _| 32-PLCC | 9.46 7.20 6.45 
AT27LV256A-70RI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP 28-SOIC | 2.28 2.19 2.10} |AT28HC256-90SU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* 28-SOIC | 10.86 7.30 6.55 
AT27LV256A-70TI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP 28-TSOP | 2.47 2.38 2.28] | AT28HC256-12JU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS* | 32-PLCC | 6.28 5.25 4.70 
AT27LV512A-90JU-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP* 32-PLCC | 3.65 3.05 2.60 | AT28HC256-12SU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS* | 28-SOIC | 6.75 5.40 4.85 
AT27LV512A-90TU-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP* 28-TSOP | 4.25 3.55 3.05) | AT28HC256-12TU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS*_| 28-TSOP | 6.75 5.40 4.85 
AT27LV520-90XU-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP* 20-TSSOP| 2.77 2.67 2.56] [AT28HC256E-90JU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* 32-PLCC [12.69 850 7.65 
AT27LV010A-70JU-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP* 32-PLCC | 4.76 3.97 3.40] | AT28HC256E-90PU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* 28-Dip | 7.54 7.25 6.96 
AT27LV010A-70TU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP* 32-TSOP | 5.76 4.47 3.83] | AT28HC256E-90SU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* | 28-SOIC | 12.69 8.50 7.65 
AT27LV010A-90JI-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP 32-PLCC | 2.86 2.75 2.64) | AT28HC256E-90TU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* 28-TSOP | 12.69 850 7.65 
AT27LV020A-90TI-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP 32-TSOP | 410 3.94 3.78] | AT28HC256F-90JU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS* | 32-PLCC | 10.06 8.50 7.65 
AT27LV020A-90VI-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP 32-VSOP | 4.10 3.94 3.78) |AT28HC256F-90PU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS* | 28-Dip | 7.67 7.38 7.08 
AT27LV020A-12JU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120nS OTP* | 32-PLCC | 5.94 4.96 4.24) | AT28HC256F-90SU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS* | 28-SOIC | 10.41 8.50 7.65 
AT27LV020A-12TU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120nS OTP* | 32-TSOP | 7.03 5.46 4.67) | AT28HC256F-90TU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS* | 28-TSOP | 10.54 8.50 7.65 
AT27LV040A-90JU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP* 32-PLCC | 9.59 7.45 6.38 | AT2BHC256F-12JC-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS | 32-PLCC | 17.55 16.88 16.20 
AT27LV040A-90TU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP* 32-TSOP | 10.23 7.95 6.81] | AT28HC256F-12SI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS | 28-SOIC | 7.28 7.00 6.72 
AT27LV040A-12VI-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120nS OTP 32-VSOP | 5.20 5.00 _4.80| /AT28C010-12JU-ND TM (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS* 32-PLCC | 30.87 19.70 17.70 
5V EPROMS AT28C010-12TU-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS* 32-TSOP | 31.82 19.98 17.80 
AT270256R-45JU-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 32-PLCC | 3.50 2.92 250] |AT28C010-15TU-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 32-TSOP | 30.23 19.00 17.05 
AT27C256R-451C-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP 28-TSOP | 1.29 1.01 .86) | | AT28C010E-12TC-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS 32-TSOP | 35.30 33.94 32.58 
AT27C256R-45TU-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 28-TSOP | 410 342 2.93 
AT27C256R-70JU-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 32-PLCC | 2.80 2.34 2.00 MEL FLAS 
AT270256R-70PU-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 28-Dip | 280 234 2.00 mE MEMORY 
‘AT27C256R-70TI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP 28-1S0P| 5 2 | ——/ ; 
AT270512R-45JU-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 32-PLCC | 3.90 3.26 2.79] | Digi-Key mie Price Each 
AT270512R-45PU-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 28-Dip | 3.90 3.26 2.79] |PartNo. Description Pkg. 1 25100 
AT27C512R-70JU-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 32-PLCC | 3.20 267 2.29 Flash Memory: Single-Voltage 
AT27C512R-70PU-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 28-Dip | 3.20 2.67 2.29 (1.65V to 1.95V) Read and Write — RoHS Compliant 
AT27C512R-70TI-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP 28-TSOP | 82 79  .76| |AT49BV640D-70CU-ND = 64M (4Mx16) 3V Flash, 70nS 48-CBGA] 5.16 4.01 3.72 
AT27C516-45VI-ND 512K (32Kx16) CMOS EPROM 45nS OTP 40-VSOP | 3.25 3.13 3.00) |AT49BV642D-70TU-ND_ | 64M (4Mx16) 2.7V Flash, 70nS 48-TSOP| 4.84 3.76 3.49 
AT27C0010-45JU-ND i (128Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 32-PLCC | 4.34 3.62 3.10] |AT49BV642DT-70TU-ND__|64M (4Mx16) 2.7V Flash, 70nS 48-TSOP | 5.33 3.76 3.49 
AT27C010-45PU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 32-Dip | 4.34 3.62 3.10 Flash Memory: Battery-Voltage 
AT27C010-45TU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 32-TSOP | 4.94 4.13 3.53 Single-Voltage Read and Write 
AT27C010-70JU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 32-PLCC 3.64. 3.04. 2.60| |AT29BV010A-12JU-ND 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS* 32-PLCC |] 2.60 2.18 1.86 
AT27C010-70PU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 32-Dip 3.64 3.04 2.60| |AT29BV010A-12TI-ND 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS 32-TSOP) 1.52 147 1.41 
AT27C010-70TU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 32-TSOP | 4.24 3.54  3.03| |AT29BVO10A-12TU-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS* 32-TSOP| 2.60 2.18 1.86 
AT2701024-45JU-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 45nS OTP* 44-PLCC | 5.46 4.56 3.90| |AT29BVO10A-15TU-ND 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 150nS* 32-TSOP| 1.48 143 1.37 
AT2701024-70JU-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 70nS OTP* 44-PLCC | 4.76 3.98 _3.40| |AT29BV020-12JC-ND 2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS 32-PLCC | 2.00 193 1.85 
‘AT2701024-70PU-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 70nS OTP* 40-Dip | 4.76 3.98 340| [AT29BV020-12JI-ND 2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS 32-PLCC | 2.00 193 1.85 
AT27C020-55JU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 55nS OTP* 32-PLCC | 5.30 4.43 3.79] | AT29BV020-12TU-ND 2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS* 32-TSOP| 3.46 2.89 2.47 
AT27C020-55PU-ND IM (256Kx8) CMOS EPROM 55nS OTP* 32-Dip | 5.30 4.43 3.79) | AT29BV020-15TU-ND 2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 150nS* 32-TSOP| 3.46 2.89 247 
AT27C020-55TI-ND IM (256Kx8) CMOS EPROM 55nS OTP 32-TSOP | 1.57 1.52 1.46] [AT29BVO40A-20JU-ND _| 4M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 200nS* 32-PLCC | 4.86 4.06 3.48 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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Ime FLASH 
Er. (Cont) MEMORY HFcGRATCD Sic SOLUTION, IW SDRAM — Rois Compliant 
Digi-Key Price Each ISSI Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. tl 25 100 
AT29BVO40A-20TU-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 200nS* 32-TSOP | 4.86 4.06 3.48] |IS42ST6100C1-7TL | 706-1016-ND | 143MHz, 1oMb (512Kx16) SDRAM 50-TSOPI| 3.15 1.95 1.72 
AT29BV040A-251C-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 250nS 32-TSOP| 3.16 3.04 2.92] |1S42S16100E-7BL! | 706-1070-ND | 143MHz, 16Mb (512Kx16)SDRAM NEW!| G0-BGA | 668 4.62 4.09 
AT49BV8192A-11CI-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 2.7V Large Sector Flash, 110nS| 48-CBGA| 11.38 10.94 10.50] |IS42S16100E-7TL | 706-1071-ND | 143MHz, 16Mb (512Kx16) 50-TSOPII| 3.15 1.95 1.72 
AT49BV802AT-70CU-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 2.65V to 3.6V, 70nS* 48-CBGA| 1.57 152 1.46 SDRAM NEW! 
AT49BV160D-70TU-ND | 16M (1Mx16) 3V Flash, 70nS* 48-TSOP| 1.90 159 1.47) |1S42S16100E-7TLI |706-1072-ND | 143MHz, 16Mb (512Kx16) 50-TSOPII| 3.97 247 2.24 
AT49BV163D-70CU-ND__| 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* 48-CBGA| 2.20 1.84 1.71 SDRAM NEW! 
AT49BV163D-70TU-ND___| 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* 48-TSOP | 1.90 1.59 1.47] |1$42S16160B-7BL__|706-1017-ND_| 143MHvz, 256Mb (16Mx16) SDRAM 54-FBGA | 12.38 8.97 7.98 
AT49BV163DT-70CU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* 48-CBGA| 2.20 1.84 1.71] |IS42S16160B-7TL | 706-1018-ND | 143MHz, 256Mb (16Mx16) SDRAM 54-TSOPII| 14.85 8.78 7.79 
AT49BV163DT-70TU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* 48-TSOP | 1.90 1.59 1.47| |1S42S16160B-7TLITR | 706-1052-1-ND | 143MHz, 256Mb (16Mx16) SDRAM 54-TSOPII| 12.40 899 7.99 
AT49BV320CT-70CU-ND | 32M (2Mx16) 3V Flash, 70nS* 47-CBGA| 2.34 2.25 216) |1S42S16160B-7TLITR | 706-1052-2-ND | 143MHz, 256Mb (16Mx16) SDRAM 54-TSOPII| — 10537.88/1,500 
AT49BV320D-70TU-ND __|32M (2Mx16) 3V Flash, 70nS* 48-TSOP | 2.90 242 2.25] |1$42S16160D-7BL | 706-1073-ND | 143MHz, 256Mb (16Mx16) 54-BGA | 1238 897 7.98 
AT49BV322DT-70CU-ND [32M (2Mx16/4IMx8) 3V Flash, 70nS* 48-CBGA| 3.44 2.67 2.48 SDRAM NEW! 
Flash Memory: Low-Voltage (3.0 to 3.6V) 1842S16160D-7TL | 706-1074-ND | 143MHz, 256Mb (16Mx16) 54-TSOPII| 10.35 7.34 6.75 
Single-Voltage Read and Write SDRAM NEW! 
AT29LV020-10JU-ND 2M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 100nS* 32-PLOC] 3.72 289 247] |1S42S16400D-7TL | 706-1079-ND | 143MHz, 64Mb (41x16) SDRAM 54-TS0PI| 481 3.07 280 
AT29LV020-10TU-ND 2M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 100nS* 32-TSOP| 3.72 289 247] |1S42S16400F-6TL | 706-1075-ND | 166MHz, 64Mb (4Mx16) SDRAM NEW! |54-TSOPII| 5.06 3.22 2.95 
AT29LV020-20TC-ND 2M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 200nS 32-TSOP| 247 238 228) |1S42S16400F-6TLI | 706-1076-ND | 166MHz, 64Mb (4Mx16) SDRAM NEW! |54-TSOPII| 5.75 383 3.43 
AT29LV020-20TI-ND 2M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 200nS 32-TSOP| 2.47 238 228) |IS42S16400F-7TL | 706-1077-ND | 143MHz, 64Mb (4Mx16) SDRAM NEW! |54-TSOPII| 4.81 3.07 2.80 
AT29LVO40A-15JU-ND___| 4M (512Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS* 32-PLCC | 5.22 4.06 _3.48| |1S42S16400F-7TLI__|706-1078-ND_|143MHz, 64Mb (4Mx16) SDRAM NEW! |54-TSOPII| 5.46 3.64 3.26 
AT29LVO40A-15TU-ND | 4M (512Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS* 32-TSOP | 5.22 4.06 3.48] |1S42S16800D-7TL | 706-1020-ND | 143MHz, 128Mb (8Mx16) SDRAM S4-TSOPII| 10.73 6.34 5.63 
Flash Memory: Standard Voltage (4.5 to 5.5V) 1842S16B00E-7TL | 706-1064-ND | 143MHz, 128Mb (8Mx16) SDRAM NEW!|54-TSOPII| 7.63 519 4.58 
Single-Voltage Read and Write 1$42S32160A-75BL | 706-1061-ND | 133MHz, 512Mb (16Mx32) SDRAM 90-BGA | 25.00 1875 17.50 
AT29C512-70JU-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* 32-PLOC] 2.34 1.96 1.68] |1S42S32160A-75BL| |706-1062-ND |133MHz, 512Mb (16x32) SDRAM 90-BGA | 29.25 22.50 21.00 
AT290512-70TU-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* 32-TSOP| 234 196 1.68) |1S42S32200E-7BL__|706-1079-ND | 143MHz, 64Mb (2Mx32) SDRAM NEW! | 90-BGA | 7.80 553 4.88 
AT29C512-90JU-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* 32-PLCC | 2.34 1.96 1.68) |1S42S32200E-7BLI _|706-1080-ND | 143MHz, 64Mb (2x32) SDRAM NEW! | 90-BGA | 9.36. 6.44 5.85 
AT29C512-90TU-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* 32-TSOP| 2.34 1.96 1.68) |1S42S32200E-7TL | 706-1081-ND | 143MHz, 64Mb (2Mx32) SDRAM NEW! |86-TSOPII| 5.85 390 3.49 
AT29C010A-70JU-ND iM (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* 32-PLCC | 260 217 1.86] |1S42S32200E-7TLI | 706-1082-ND |143MHz, 64Mb (2Mx32) SDRAM NEW! |86-TSOPII) 6.75 468 4.14 
AT29C010A-70TU-ND M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* 32-TSOP| 2.60 217 1.86) |1S42S32400D-7BL | 706-1022-ND | 143MHz, 128Mb (4Mx32) SDRAM 90-FBGA | 11.39 807 7.43 
AT29C010A-90JU-ND M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* 32-PLCC| 260 217 1.86] |1S42S32400D-7TL | 706-1023-ND_| 143MHz, 128Mb (4Mx32) SDRAM 86-TSOPII| 13.04 7.71 6.84 
AT29C010A-90TU-ND M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* 32-TSOP| 260 217 1.86] |1S42S32400E-6TL | 706-1069-ND | 166MHz, 128Mb (4Mx32) SDRAM NEW!|86-TSOPII| 9.70 659 6.06 
AT29C020-12TC-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 120nS 32-TSOP| 2.00 193 1.85) |1S42S32400E-7BL | 706-1065-ND | 143MHz, 128Mb (4Mx32) SDRAM NEW!| 90-FBGA | 11.16 7.91 7.28 
AT29C020-70JU-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* 32-PLCC | 346 289 2.47) |1S42S32400E-7TL | 706-1066-ND | 143MHz, 128Mb (4Mx32) SDRAM NEW!|86-TSOPII) 9.24 6.36 5.78 
‘AT29C020-70TU-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* 32-TSOP| 3.46 2.89 2.47] |1S42S32800B-7BL |706-1024-ND | 143MHz, 256Mb (8Mx32) SDRAM 90-BGA | 16.50 12.00 10.69 
AT29C020-90TU-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* 32-TSOP| 1.92 185 1.78) |1$42S32800B-7TL__|706-1025-ND | 143MHz, 256Mb (8Mx32) SDRAM 86-TSOPII| 19.50 12.03 10.60 
AT29C040A-90JU-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 90nS* 32-PLCC) 4.86 4.06 3.48] |1S42S32800D-7BL | 706-1083-ND | 143MHz, 256Mb (8Mx32) SDRAM NEW! | 90-FBGA | 16.50 12.00 10.69 
AT29C040A-90TU-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 90nS* 32-TSOP| 4.86 4.06 3.48] |1S42S32800D-7TL | 706-1084-ND | 143MHz, 256Mb (8Mx32) SDRAM NEW!|86-TSOPII| 14.30 1040 9.43 
AT29C040A-12JU-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 120nS* 32-PLCC | 4.86 4.06 _3.48| |1S42S81600E-7TL | 706-1067-ND | 143MHz, 128Mb (16Mx8) SDRAM NEW!|54-TSOPII) 8.88 6.11 5.55 
AT29C040A-12TU-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 120nS* 32-TSOP| 4.86 4.06 3.48] |1S42S83200D-7TL | 706-1068-ND | 143MHz, 256Mb (32Mx8) SDRAM MEW!|54-TSOPII| 11.16 7.91 7.28 
AT29C040A-15JI-ND iM (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 150nS 32-PLCC) 280 269 2.58) |IS43R16160B-5TL | 706-1085-ND |256Mb (16Mx16) DDR SDRAM NEW! | 66-TSOPII| 7.88 5.36 4.73 
AT49F512-70VI-ND 512K (64Kx8) 5V Flash, 70nS 32-VSOP| 286 2.75 264) [IS43R16160B-6TL  [706-1086-ND [256Mb (16Mx16) DDRSDRAM NEW! |66-TSOPII| 7.50 5.10 4.50 
AT49F512-90VC-ND 512K (64Kx8) 5V Flash, 90nS 32-VSOP]} 1.24 119 1.14 
AT49F512-90VI-ND 512K (64Kx8) 5V Flash, 90nS 32-VSOP| 2.41 2.32 2.22 SSH} 
AT49F001-55VC-ND i (128Kx8) 5V Parametric Flash, 55nS 32-VSOP| 3.59 345 3.32 Inrecaarcn SILICON SOLUTION, INC. ane . 
AT49F001-55VI-ND M (128Kx8) SV Parametric Flash, 55nS 32-VSOP| 3.85 3.70 356 ine SE HIB DEERSON HEISE 
AT49FO01NT-55TC-ND M (128Kx8) 5V Parametric Flash, No Reset, 55nS 32-TSOP] 3.54 340 3.27) |ISSI Digi-Key ae 
AT49FOO2ANT-55VU-ND | 2M (256Kx8) 5V Flash, 55nS* 32-vsoPp| 87 84  .81| | PartNo. Part No. Description _ Pkg. 125 100 
AT49F002T-70VC-ND M (256Kx8) 5V Parametric Flash, Top Boot, 70nS 32-VSOP| 3.80 3.65 3.51] /1S24C02B-2GLI 706-1001-5-ND 2Kb (256x8) 2-Wire Serial EEPROM | 8-SOIC 60 6.30.24 
AT49F002T-70VI-ND M (256Kx8) 5V Parametric Flash, Top Boot, 70nS 32-VSOP| 4.00 3.85 3.70) |!S24C02B-2ZLI 706-1002-5-ND 2Kb (256x8) 2-Wire Serial EEPROM | 8-TSSOP 65 32 26 
AT49F040-70VC-ND M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS 32-vsoP| 6.19 595 572| |IS24C04A-2GLI 706-1003-5-ND | 4Kb (512x8) 2-Wire Serial EEPROM | 8-SOIC 69 «63428 
AT49F040-70VI-ND M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS 32-VSOP| 7.18 6.90 6.63 1S24C08A-2GLI 706-1004-5-ND 8Kb (1Kx8) 2-Wire Serial EEPROM 8-SOIC 12 36 30 
AT49FO08AT-12TC-ND aM (1Mx8 or 512Kx16) 5V Large Sector Flash, Top 48-TSOP| 9.17 882 8.46) |!S24C16A-2GLI 706-1006-5-ND 16Kb (2Kx8) 2-Wire Serial EEPROM | _8-SOIC 80 40.34 
Boot, 120nS 1824C32A-2GLI 706-1007-5-ND | 32Kb (4Kx8) 2-Wire Serial EEPROM | 8-SOIC ‘90. 45 ~~.38 
1S24C64A-2GLI 706-1008-5-ND | 64Kb (8Kx8) 2-Wire Serial EEPROM | 8-SOIG | 1.04 58 49 
MEL 1825C04-2GLI 706-1011-5-ND | 4Kb (512x8) SPI Serial EEPROM 8-SOIC 76 39 32 
mE SE AFLASH Misa 706-1012-5-ND | 8Kb (1Kx8) SPI Serial EEPROM 8-SOIC 83 42 36 
2 1$25C16-2GLI 706-1013-5-ND___| 16Kb (2Kx8) SPI Serial EEPROM 8-SOIC 90 45 38 
Digi-Key ie Price Each 1825C32A-2GLI 706-1014-5-ND | 32Kb (4Kx8) SPI Serial EEPROM &SoIc | 1.01 53 46 
Part No. Description Pkg. 125 100 |_| \s93¢46D-2GRLI 706-1050-5-ND | 1Kb (128x8) Serial EEPROM 8-SOIC 65 «32.26 
AT26F004-MU-ND 4M Serial Firmware DataFlash, 2.7V* 8-OFN $5 82 .78| |IS93C66A-2GRLI 706-1051-5-ND___| 4Kb (512x8) Serial EEPROM 8-SOIC 8040 34 
AT26DF081A-SU-ND 8M Serial Firmware DataFlash, 2.7V* 8-SOIC | 130 1.09 93 
AT26DF161A-SU-ND 16M Serial Firmware DataFlash, 2.7V* 8-SOIC | 1.80 150 1.29 SSI} 
AT25DF321-S3U-ND 32M Serial Firmware DataFlash, 2.7V* 16-SOIC 240 2.00 1.72 Intcenared Siuicon SovurioN, IWC. —_ , 
AT25DF321-SU-ND 32M Serial Firmware DataFlash, 2.7V* B-Solc | 240 200 1.72 si Shen ae eu 
‘AT45DB011B-CC-ND 1M Serial DataFlash, 2.7V 9-CBGA | 1.30 1.25 1.20] |!SSI Digi-Key aa UBT 
AT45DB011D-SH-B-ND 4M Serial DataFlash, 2.7V* 8-SOIC ‘86 ©.67_~—«57|_ | PartNo. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AT45DB011D-SSH-B-ND 1M Serial DataFlash, 2.7V* 8-SOIC '86 67 ~—-57|_ |IS61C64AL-T0JLI 706-1050-ND | 64Kb (8Kx8) HS Async. SRAM NEW! | 28-SOJ | 256 152 1.30 
AT45DB021D-MH-Y-ND 2M Serial DataFlash, 2.7V* 8-OFN | 140 1.09  .93| | 1S61C256AL-12JLI 706-1030-ND | 256Kb (32Kx8) HS Async. SRAM 28-SOJ | 221 1.31 1.16 
AT45DB021D-SSH-B-ND 2M Serial DataFlash, 2.7V* 8-SOIC | 1.08 84 —_.72|_ | IS61C256AL-12TLI 706-1031-ND | 256Kb (32Kx8) HS Async. SRAM 28-TSOP | 2.21 1.31 1.16 
‘AT45DB021D-SH-B-ND 2M Serial DataFlash, 2.7V* 8SOIC | 1.08 84.72] | ISG1C1024AL-12JLI 706-1028-ND | 1Mb (128x8) High Speed Async. SRAM | 32-SOJ | 3.77 234 2.12 
AT45DB041D-MU-ND 4M Serial DataFlash, 2.7V* 8-VDFN | 1.61 1.25 1.07] |1S61C1024AL-12KLI 706-1029-ND _|1Mb (128x8) High Speed Async. SRAM | 32-SOJ | 3.77 2.34 2.12 
AT45DB041D-MU-2.5-ND 4M Serial DataFlash, 2.5V* 8-VDFN | 183 1.42 1.22] /IS61CT024AL-12TLI 706-1087-ND | 1Mb (128x8) HS Async. SRAM NEW! | 32-TSOP | 3.77 2.94 2.12 
AT45DB041D-SSU-ND 4M Serial DataFlash, 2.7V* 8-SOIC | 1.29 1.00  .86] /1$61¢5128AS-25TLI 706-1059-ND | 4Mb (512Kx8) HS Async. SRAM 32-TSOPII| 6.50 4.33 3.88 
ae cebal pseu gene a seni patarash Ae §Sor 133 1a 33 1S6105128AS-25QLI 706-1060-5-ND | 4Mb (512Kx8) HS Async. SRAM 32-SOP | 6.75 4.68 4.14 
ATASDBO41D-SU-25-ND _| 4M Seria Dataash,2.5V* SOIC | 140 1.09 93] |igeiceatenctzrtt | 7o6-1069-ND_ |i (6akxt6) HS Asyne. SRAM MEW? 44-TSOPII| S77 234.12 
AT45DB081D-MU-ND 8M Serial Dataflash, 2.7V* B-OFN | 1.04 1.50 1.29] Fisgica5616AS-25TLI  |706-1058-ND | 4MMb (256Kx16) HS Asyno. SRAM 44-TSOPII| 5.72 3.81 3.41 
AT45DB081D-MU-2.5-ND 8M Serial DataFlash, 2.5V* B-QFN | 2.04 1.59 1.36) | is¢1LF6436A-8.5TQLI |706-1096-ND | 2Mb (64Kx36) Sync. Flow-Through | 100-TOFP| 11.16 7.91 7.28 
AT45DB081D-SSU-ND 8M Serial DataFlash, 2.7V* 8-SOIC | 1.61 1.25 1.07 , SRAM NEWH ; ; ; 
AT45DB081D-SSU-2.5-ND 8M Serial DataFlash, 2.5V* BSOIG | 172 1.34 1.14 : ena i 2 : 
at «S08 10-SUND SMS HIDE hove pele | Ter 1s {o7|_ | S81LF128364-7.5TOLI |706-1091-ND 4Mb (1 28Kxa6) Syne. Flow-Through | 100-TOFP| 12.15 864 7.83 
5 -SU-2.5-ND 8M Serial DataFlash, 2.5V* 8SOIC | 172 1.34 1.14 i 
een etn 16M Serial Deatoee ave earn | 247 192. 165) |/S6ILF256184-7.5TQLI |706-1092-ND 4M (256K 18) Sy. Flow-Through | 100-TOFP| 12.15 864 7.83 
AT45DB161D-MU-2.5-ND 16M Serial DataFlash, 2.5V* 8-OFN | 2.58 2.00 1.72 . erat . 2 : 
at #508 i 1DSU-ND TBM Sere DocFeeh o av Psat} se aye 445] | IS6ILF25636A-7.5TQLI | 706-1093-ND Mb 256426) Syn. Flow-Through | 100-TOFP | 20.00 15.00 14.00 
5 -SU-2.5-ND 16M Serial DataFlash, 2.5V* 8-SOIC | 237 184 1.57 
at #508 r 10TH TEM Sera DeceLch ove oersop | 2ay 192 Leg, | S8TLFST2T8A-7.5TOLT |706-1094-ND Mb 2568 Sync. Flow-Through | 100-TOFP | 20.00 15.00 14.00 
5 -TU-2.5-ND 16M Serial DataFlash, 2.5V* 28-TSOP | 247 192 1.65 e -4097- . : 
ERED aM Sarl Dattteeh Ory Soe | 220 220 fon) | SS1LP6432A-133TQLI | 706-1097-ND 2Mb (4K) Syne. Flow-Through 100-TOFP| 11.16 7.91 7.28 
AT45DB642D-CNU-ND 64M Serial DataFlash, Dual, 2.7V* 8-CASON | 5.81 451 3.86 ‘i -1098- ‘oalined “SI ; 
AT450B642D-TU-ND 64M Serial Dataflash, Dual, 2.7V* 2e-TSOP | 613 476 _4.03| |/Se1LPS12836A-20070L! T7bai Geen P OviteDesaeet SAM EWE: Singles | 100 TORE | ates GOP. 78 
— IS61LPS25636A-200TQLI |706-1099-ND | 9Mb (256Kx36) Sync. Pipelined, Single | 100-TQFP | 20.00 15.00 14.00 
e@ EVERSPIN Cycle Deselect SRAM NEW! 
-_ Sao) Se Pca end ||SGiLPS51236A-200TQL! |706-1100-ND | 18Mb (512Kx36) Sync. Pipelined, Single | 100-TOFP | 29.25 22.50 21.00 
EverSpin Digi-Key Price Each> Cycle Deselect SRAM NEW! 
Part No. Parivar Description Pky. 1 25 109 | | SOILVI2BT6L-TOBLT—]706-1032-ND | 2Mb (128Kx16) High Speed Async. 78-MBGA | 678 469 4.15 
5 SRAM with 3.3V Supply 
MROAOSBYS35 _/819-1002-ND | G4Kx8-Bit 3.3V Async. 1MB MRAM d5nS | 44-TSOP | 14.50 11.50 11.00 : -1033- f é 
MROAIGACYS35 |819-1005-ND | 64Kx16-Bit3.3V Async. iMB MRAM 35nS | 44-TSOP | 20.33 16.13 14.43] |/SPUVI2816L-1oTL —|706-1083-ND 2m (lasnte) Ligh Bjeed Asyno. —/A4-TSOPII) 645 403.85 
MROAIGAVYS35 | 819-1006-ND | 64Kx16-Bit 3.3V Async. 1MB MRAM 35nS | 44-TSOP | 23.11 18.34 17.54) |igg1Lvos616AL-10BLI | 706-1034-ND | 4Mb (256Kx16) High Speed Asynec. 4e-meGa| 7.76 4.94 4.52 
MROA1GAYS35 —-|819-1007-ND —_| 64Kx16-Bit 3.3V Async. 1MB MRAM 35nS_ | 44-TSOP | 18.50 14.68 14.04 SRAM with 3.3V Supply 
MR1A16AVYS35, 819-1009-ND _| 128Kx16-Bit 3.3V Async. 2MB MRAM 35nS | 44-TSOP | 29.11 23.72 21.56] | 1S61LV25616AL-10TL 706-1035-ND | 4Mb (256Kx16) High Speed Async. 44-TSOPII| 6.86 4.57 4.10 
MRTATGAYS35 __[819-1010-ND | 128Kx16-Bit 3.3V Async. 2MB MRAM 35nS | 44-TSOP | 25.03 19.85 18.99 SRAM with 3.3V Supply 
MR2A1GACYS35 |819-1011-ND | 256Kx16-Bit 3.3V Async. 4MB MRAM, 35nS| 44-TSOP | 33.43 27.24 24.76] |ISG1LV256AL-10JLI 706-1036-ND _|256Kb (32Kx8) Low Volt. Async. SRAM | 28-SOJ | 2.21 1.31 1.16 
MR2A1GAVYS35 |819-1012-ND | 256Kx16-Bit 3.3V Async. 4MB MRAM, 35nS| 44-TSOP | 37.96 30.94 28.12| JIS6ILV256AL-10TLI 706-1037-ND | 256Kb (32Kx8) Low Volt. Async. SRAM | 28-TSOP | 2.21 1.31 1.16 
MR2A1GAYS35 —-|819-1013-ND —_| 256Kx16-Bit 3.3V Async. 4MB MRAM, 35nS| 44-TSOP | 30.38 24.75 22.50] JISG1LV5128AL-10TLI — |706-1038-ND | 4Mb (512Kx8) HS Async. SRAM 44-TSOPII| 6.88 4.76 4.21 
MR2A08ACYS35__|819-1003-ND | 512Kx8-Bit 3.3V Async. 4MB MRAM, 35nS | 44-TSOP | 28.89 23.54 21.40| /ISG1LV6416L-10TL 706-1039-ND | 1Mb (64Kx16) HS Async. SRAM with |44-TSOPII| 3.68 2.48 2.08 
MR2A08AYS35 __[819-1004-ND __[512Kx8-Bit 3.3V Async. 4MB MRAM, 35nS | 44-TSOP | 26.87 21.89 19.90 3.3V Supply 
* RoHS Compliant %* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * (Continued) 
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(Cont.) SRAM — RoHS Compliant 
ISSI Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ISOTLV12816L-T0TLI-TR |706-1053-1-ND | 2Mb (128Kx16) High Speed Async. 44-TSOPIT| 6.50 455 3.90] |W25XT6AVSFIG-ND | 16M-Bit, 3.3V spiFlash®, 4Kb Sectors, Dual Output SPI NEW! | 16-SOIC | 3.09 1.97 1.69 
SRAM with 3.3V Supply W25X16AVSNIG-ND | 16M-Bit, 3.3V spiFlash®, 4Kb Sectors, Dual Output SPI! NEW! | 8-SOIC | 3.31 1.96 1.65 
IS61NLP12836B-200TQLI | 706-1101-ND | 4IMb (128Kx36) Sync. Pipeline No Wait | 100-TQFP) 12.15 8.64 7.83] |W25X16AVSSIG-ND | 16M-Bit, 3.3V spiFlash®, 4Kb Sectors, Dual Output SPI NEW! | 8-SOIC | 3.41 2.02 1.70 
State Bus SRAM NEW! W25X64VSFIG-ND | 64M-Bit, 3.3V spiFlash®, 4Kb Sectors, Dual Output SPI NEW! | 16-SOIC | 6.72 4.60 _4.07 
IS61NLP25636A-200TQLI |706-1102-ND | 9Mb (256Kx36) Sync. Pipeline No Wait |100-TOFP| 20.00 15.00 14.00) [W25X64VZEIG-ND  [64M-Bit, 3.3V spiFlash®, 4Kb Sectors, Dual Output SPI NEW! |8-WSON | 6.89 4.72 4.18 
State Bus SRAM NEW! 
IS61NLP51236-200TQLI |706-1103-ND | 18Mb (512Kx36) Sync. Pipeline No Wait] 100-TOFP | 29.25 22.50 21.00 
State Bus SRAM NEW! 
IS61WV3216BLL-12TLI |706-1057-ND /512Kb (32Kx16) HS Async. SRAM 44-TSOPII| 3.45 213 1.88 INTEGRATED CIRCU 
IS61WV5128BLL-10BLI | 706-1063-ND _|4Mb (512Kx8) HS Async. SRAM NEW!| 36-MBGA| 6.25 4.33 3.83 Re Price Each 
IS61WV6416BLL-12TLI |706-1040-ND | 1Mb (64Kx16) HS Async. SRAM 44-TSOPII| 3.45 2.13 1.88 Description Pkg. 1 25 100 
IS61WV10248BLL-10TLI |706-1056-ND | 8Mb (1Mx8) HS Async. SRAM 48-TSOPII| 17.22 12.71 11.69) |DK90308-ND Demo Kit for MLX90308 Sensor Interface with SOIC = 15400 — — 
I1S61WV102416BLL-10MLI | 706-1054-ND | 16Mb (1Mx16) HS Async. SRAM 48-MBGA | 24.70 18.53 17.29 Socket, Serial Interface Datasheet and Programming 
1S61WV102416BLL-10TLI |706-1055-ND ) 16Mb (1Mx16) HS Async. SRAM 48-TSOP | 24.00 18.00 16.80 Manual (diskette), Software, and (5) 90308 Samples 
IS61WV25616BLL-10BLI_|706-1104-ND__|4Mb (256Kx16) HS Async. SRAM NEW!| 48-MBGA| 6.25 4.33 3.83/ /DK90314-ND Demo Kit for MLX90314 Sensor Interface with SOIC - 13699 — — 
IS6TWV256T6BLL-10TL |706-1105-ND | 4Mb (256Kx16) HS Async. SRAM NEW!/44-TSOPII| 5.72 3.81 3.41 Socket, Serial Interface Datasheet and Programming 
IS61WV25616BLL-10TLI |706-1106-ND | 4Mb (256Kx16) HS Async. SRAM NEW!) 44-TSOPII| 6.11 4.07 3.65 Manual (diskette), Software and (5) 90314 Samples 
IS61WV51216BLL-10TLI |706-1107-ND | 8Mb (512Kx16) HS Async. SRAM NEW!| 44-TSOPII| 17.22 12.71 11.69) |EVB90316-DC-ND Evaluation Board for MLX90316-DC _ 28.00 — — 
1S62C256AL-45TLI 706-1109-ND | 256Kb (32Kx8) LP Async. SRAM NEW! | 28-TSOP | 2.21. 1.31 1.16| |£VB90316-GO-ND Evaluation Board for MLX90316-GO - 2.00 — — 
IS62C256AL-45ULI 706-1043-ND__|256Kb (32Kx8) LP Async. SRAM 28-SOP_| 2.21 1.31 1.16) |EVB90614-ND Evaluation Board for MLX90614 Infrared Thermometer _— 214.80 - _ 
1$62C1024AL-35QLI 706-1041-ND  [1Mb (128Kx8) LP Async. SRAM 32-S0P | 3.77 2.34 2.12 Module, USB Cable, Software, and (4) 96014 
1$62C1024AL-35TLI 706-1042-ND | 1Mb (128Kx8) LP Async. SRAM 32-TSOP | 3.77 2.34 2.12 Samples* 
IS62LV256AL-45TLI 706-1044-ND | 256Kb (32Kx8) LP Async. SRAM 28-TSOP | 2.21 1.31 1.16] |DVK91205-ND Evaluation Board for MLX91205KDC-LB* NEW! = 62.08 
IS62LV256AL-45ULI 706-1110-5-ND | 256Kb (32Kx8) LP Async. SRAM NEW! | 28-SOP | 2.21 1.31 1.16) |MLX10801RLD-ND Power Automotive LED Driver* NEW! 8-MLPD 5.11 3.57 2.48 
IS62WV1288BLL-55HLI__|706-1046-ND__| 1Mb (128Kx8) Ultra LP Async. SRAM _|32-STSOP| 3.00 1.85 1.63/ |MLX10803KDC-ND High Power Constant Current LED Driver* 8-SOIC 2.85 1.99 1.38 
IS62WV1288BLL-55TLI__[706-1111-ND | 1Mb (128Kx8) Ultra LP Async. 32-TSOP | 3.30 2.04 1.80] |MLX75303EXD-ND —_| Optical Switch Sensor* 8-SOIC 2.08 1.49 1.19 
SRAM NEW! MLX75303EXE-ND Optical Switch Sensor* 10-DFN 2.08 1.49 1.19 
IS62WV2568BLL-S5TLI | 706-1112-ND | 2Mb (256Kx8) Ultra LP Async. 32-TSOP | 4.31 278 2.47) |MLX75304KXD-ND | Light-to-Frequency SensorEyeC* NEW! 8-SOIC 414 270 1.98 
SRAM NEW! MLX75304KXE-ND Light-to-Frequency SensorEyeC* NEW! 10-DFN 414 2.70 1.98 
IS62WV5128BLL-S5SHLI | 706-1114-ND | 4Mb (512Kx8) Ultra LP Async. 32-STSOP| 7.88 5.36 4.73) |MLX75305EXE-ND Light-to-Voltage SensorEyeC* NEW! 10-DFN 210 150 1.20 
SRAM NEW! MLX75305KXD-ND —_ Light-to-Voltage SensorEyeC* NEW! 8-SOIC 210 150 1.20 
IS62WV5128BLL-S5T2LI |706-1115-ND | 4Mb (512Kx8) Ultra LP Async. 32-TSOPII| 7.88 5.36 4.73) |MLX90217LUA-ND | Hall Effect Geartooth Speed Sensor UATO-92 (flat)| 7.18 4.09 2.91 
SRAM NEW! MLX90247ESF-DSA-ND | Thermopile with On-Chip PTC Thermistor T0-39 7.12 1013 5.99 
IS62WV6416BLL-55TLI |706-1116-ND | 1Mb (64Kx16) Ultra LP Async. 44-TSOPII| 3.63 2.25 2.04) |MLX90248ESECT-ND CMOS Omnipolar™ High Sensitivity MPU Hall Switch* | TSOT-23 165 96 57 
SRAM NEW! MLX90248ESETR-ND / CMOS Omnipolar™ High Sensitivity MPU Hall Switch* | | TSOT-23 1110.00/3,000 
TS62WVT28T6BLL-S5TLI |706-1045-ND [2b (128Kx16) Ultra LP Async. SRAM |44-TSOPII| 420 270 240] |MLX90308LDF-ND Programmable Sensor Interface 16-SOIC | 32.92 19.03 11.26 
IS62WV25616BLL-55TLI |706-1047-ND | 4Mb (256Kx16) Ultra LP Async. SRAM |44-TSOPII) 7.09 5.14 4.57| |MLX90316EDCCT-ND_| Triaxis Rotary Position Sensor* 8-SOIC 11.84 7.35 5.15 
IS62WV51216BLL-55BLI |706-1113-ND | 8Mb (512Kx16) Ultra LP Async. 48-MBGA | 11.25 8.15 7.25| |MLX90316EDCTR-ND | Triaxis Rotary Position Sensor* 8-SOIC 7279.97/2,600 
SRAM NEW! MLX90316EGOCT-ND_ | Triaxis Rotary Position Sensor* 16-TSSOP 22.37 13.89 9.73 
IS62WV51216BLL-S5TLI |706-1048-ND | 8Mb (512Kx16) Ultra LP Async. SRAM |44-TSOPII) 11.25 8.15 7.25] |MLX90316EGOTR-ND | Triaxis Rotary Position Sensor* 16-TSSOP 24280.07/4,000 
IS63LV1024L-12JL 706-1049-ND | 1Mb (128Kx8) High Speed Async. 32-SOJ | 3.80 236 2.14] |MLX90316KDCCT-ND | Triaxis Rotary Position Sensor* 8-SOIC 12.11 752 5.26 
SRAM 3.3V Revolutionary Pinout MLX90316KDCTR-ND_| Triaxis Rotary Position Sensor* 8-SOIC 7436.01/2,600 
TS63WVT024BLL-T2JLT | 706-1117-5-ND | TMb (128Kx8) HS Async. SRAM NEW!| 32-SO0J | 348 216 1.96) /MLX90316KDC-PPA-ND | Triaxis Rotary Position Sensor* 8-SOIC 13.16 817 5.72 
IS63WV1024BLL-12TLI_[706-1118-ND | 1Mb (128Kx8) HS Async. SRAM NEW/!/32-TSOPII| 3.45 2.13 1.88] |MLX90316KDC-PPD-ND | Triaxis Rotary Position Sensor* 8-SOIC 13.16 817 5.72 
MLX90316KDC-SPI-ND | Triaxis Rotary Position Sensor* 8-SOIC 12.11 7.52 5.26 
Samisk' MLX90316KGO-ND Triaxis Rotary Position Sensor* NEW! 16-TSSOP 23.16 14.38 10.07 
qf Ft a =. MLX90333KDC-ND 3D-Joystick Position Sensor 8-SOIC 12.76 7.93 5.55 
= = a SOT Ee eR eed ty x9061 4ESF-AAA-ND SV, Single Zone Infrared Thermomeler* 70-39 | 23.72 14.03 8.30 
SanDisk Digi-Key Ae Price Each MLX90614ESF-ABA-ND | 5V, Dual Zone Infrared Thermometer* NEW! T0-39 37.22 22.02 13.03 
Part No. Part No. Description Pkg. MLX90614ESF-BAA-ND | 3V, Single Zone Infrared Thermometer* 0-39 23.72 14.03 8.30 
MD8832-D1G-V18-X-P 585-1148-1-ND MDoe, G4, 1Gb 69-FBGA 14.00 MLX90614ESF-BBA-ND | 3V, Dual Zone Infrared Thermometer* NEW! T0-39 37.22 22.02 13.03 
MD8832-D1G-V18-X-P 585-1148-2-ND MDoe, G4, 1Gb 69-FBGA| 11800.00/1,000 | | MLX90614ESF-BCA-ND | 3V, Gradient Compensated Infrared T0-39 29.80 17.63 10.43 
Thermometer* NEW! 
Samisk' MLX90614ESF-DAA-ND | 3V, Medical Accuracy, Single Zone Infrared TO-39 27.12 16.05 9.50 
i uo — A Thermometer* 
= _ iNAND RoHS: Soe MLX90615ESG-DAA-ND | 3V, Medical Accuracy Infrared Thermometers NEW! |  T0-46 22.06 13.05 7.72 
SanDisk Digi-Key nes rice Each | | Lx91205KDC-LB-ND | Triaxis IMC Current Sensor* NEW! 8-SOIC 1013 629 4.41 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 PTC-04-90316-ND Programmer for Hall Effect 90316 = 169587  — — 
SDIN2C1-512M 585-1227-ND INAND Flash 2.7V-3.6V, 512Mb 169-FBGA 10.61 TH8056KDC-A-ND Single Wire CAN Transceiver* NEW! 14-SOIC 4.04 2.33 1.38 
SDIN2C2-1G 585-1228-ND iNAND Flash 2.7V-3.6V, 1G 169-FBGA 8.12 TH8056KDC-A8-ND | Single Wire CAN Transceiver* NEW! 8-SOIC 3.94 2.28 1.35 
SDIN2C2-26 585-1229-ND iNAND Flash 2.7V-3.6V, 2G 169-FBGA 14.75 TH8082KDC-ND SoloLIN Transceiver* NEW! 8-SOIC 3.17 1.83 1.08 
US3881ESECT-ND Hall Effect Latch, North Pole Actives NEW! TSOT-3L 151 87 52 
US3881ESETR-ND Hall Effect Latch, North Pole Actives NEW! TSOT-3L 1008.00/3,000 
a isk US3881LSECT-ND Hall Effect Latch, North Pole Actives NEW! TSOT-3L 167.97 58 
Prive each US3881LSETR-ND Hall Effect Latch, North Pole Active* NEW! TSOT-3L 1122,00/3,000 
SanDisk a US4881ESECT-ND Bipolar Hall Effect Switch* NEW! SOT-23 159 92 55 
Part No. Description Pkg. 1 US4881ESETR-ND Bipolar Hall Effect Switch* NEW! SOT-23 1062.00/3,000 
BGA7X10-ZIF-ADPT 585-1002-ND Adapter for BGA 7x10 = 76.70 US4881LSECT-ND Bipolar Hall Effect Switch* NEW! SOT-23 1.76 1.02 61 
US4881LSETR-ND Bipolar Hall Effect Switch* NEW! SOT-23 1182.00/3,000 
US5881ESECT-ND Unipolar Hall Effect Switch, North Pole Active* NEW! | SOT-23 783 «1.06 ~—63 
NUVOTON ot™ DIGITAL P iaagaiy |USS8B1ESETR-ND | Unipolar Hall Effect Switch; North Pole Active” NEW! | SOT-23 1230.00/3,000 
Price Each US5881LSECT-ND Unipolar Hall Effect Switch, North Pole Active* NEW! SOT-23 2.04 1.18 70 
Digi-Key = US5881LSETR-ND Unipolar Hall Effect Switch, North Pole Actives NEW! | — SOT-23 1365.00/3,000 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
WMS7130010S-ND Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 10KQ | 8-SOIC] 2.71 1.61 1.35 
WMS7170010P-ND Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 10KO 8-Dip 271 1.61 1.35 MICROELECTRONICS 4 
WMS7170100P-ND —_| Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 100KQ 8-Dip | 271 161 1.35 COs AMAIA MEMORY — RoHs Compliant 
WMS7171050P-ND Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 50KQ. 8-Dip 2.71 1.61 1.35 Sharp Digi-Key Price Each 
WMS7202050P-ND Digital Potentiometer, 2-Channel, 256 Tap, 50KQ 14-Dip | 5.31 3.27 2.90 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
WMS7204050P-ND Digital Potentiometer, 4-Channel, 256 Tap, 50KQ 20-Dip | 6.99 4.79 4.24 F800BJHEPBTLT9 425-1879-ND |8M Bottom Boot Block Flash, 3.3V, 90nS 48-TSOP | 4.46 3.96 3.57 
F800BJHEPTTLT6 425-1880-ND 8M Top Boot Block Flash, 3.3V, 90nS 48-TSOP| 4.46 3.96 3.57 
LHFOOL28 425-1885-ND | 16M Top Boot Block Flash, 3V, 70nS 48-TSOP| 3.00 2.63 2.25 
NUVCTON 1/0 CONTROLLERS Murs 425-1886-ND |16M Bottom Boot Block Flash, 3V,70nS | 48-TSOP| 3.00 263 2.25 
Rae Price Each LHFOOL30 425-1887-ND_[16M Top Boot Block Flash, 3V. 70nS 48-TSOP| 3.90 3.42 2.93 
Pet fe Deane Pk 1 25 100 | | LH28F160BJHE-TTL90 /425-1824-ND | 16M Top Boot Block Flash, 3.3V, 90nS 48-TSOP | 17.81 15.79 14.25 
: P : 9. LHFOOL14 425-1883-ND | 32M Top Boot Block Flash, 3V, 70nS 48-TSOP| 6.27 5.55 5.02 
87363F2-D-ND CEM aWaleclin ocd and Game Ports, 128-POFP | 4.95 3.05 2.70) | LHFOOL15 425-1884-ND |32M Bottom Boot Block Flash, 3V,70nS | 48-TSOP| 6.27 5.55 5.02 
i F640BFHEPBTL70A | 425-1874-ND |64M Bottom Boot Block Flash, 3.3V70nS | 48-TSOP| 13.30 11.78 10.64 
97338F1/C1-ND ACP! 1.0 and PC98/99 Super /0 100-POFP| 8.64 5.92 5.24] |re4oBFHEPTTLHFA | 425-1876-ND_|64M Top Boot Block Flash, 3.3V, 70nS 48-TSOP | 10.50 9.30 8.40 
F640BFHEPTTL70A | 425-1877-ND [64M Top Boot Block Flash, 3.3V, 70nS 48-TSOP | 13.30 11.78 10.64 
Zz B d F128BFHTPBTL75A _|425-1869-ND | 128M Bottom Boot Block Flash, 3.3V, 75nS_| 56-TSOP | 21.88 17.25 16.63 
win On MEMORY — RoHs Compliant 
Digi-Key Price Each SMALL Se SInAgiC 
Part No. Description Pkg. al 25 100 MIGROELEGTROMCS = 
Serial Flash SHAR OFTHE AMERICAS, DI RoHS Compliant 
W25X10AVSNIG-ND | 1M-Bit, 3.3V spiFlash®, 4Kb Sectors, Dual Output SPI B-SOIC | 7.80 7.00 82] [Sharp Digi-Key Price Each 
W25X20AVSNIG-ND | 2M-Bit, 3.3V spiFlash®, 4Kb Sectors, Dual Output SPI 8-SOIC | 1.88 1.11 .94 Part No. Part No. Description Pkg. il 10 100 
W25X40AVDAIZ-ND | 4M-Bit, 3.3V spiFlash®, 4Kb Sectors, Dual Output SPI 8-Dip | 2.64 1.57 1.32] MR3E3076 752714-1-ND GSIC for La03807DB03 TFT Display = 777 583 454 
W25X40AVSNIG-ND | 4M-Bit, 3.3V spiFlash®, 4Kb Sectors, Dual Output SPI 8-SOIC | 2.26 1.34 1.13] |iR3E3076 425-2714-2-ND GSIC for LQ03807DB03 TFT Display = 9065.00/2,500 
W25X40AVSSIG-ND | 4M-Bit, 3.3V spiFlash®, 4Kb Sectors, Dual Output SPI 8-SOIC | 2.44 1.44 1.22] | iR3e3196 425-2492-1-ND Generates Gamma Correction Reference | 20-0FN | 7.77 583 4.54 
W25X40AVZPIG-ND | 4IM-Bit, 3.3V spiFlash®, 4Kb Sectors, Dual Output SPI B-WSON| 2.54 150 1.27 Voltage for TFT LCD Color Monitors 
W25X80AVDAIZ-ND | 8M-Bit, 3.3V spiFlash®, 4Kb Sectors, Dual Output SPI 8-Dip | 2.99 1.77 1.49) |1R3E3126 425-2492-2-ND Generates Gamma Correction Reference | 20-QFN 9065.00/2,500 
W25X80AVSSIG-ND | 8M-Bit, 3.3V spiFlash®, 4Kb Sectors, Dual Output SPI 8-SOIC | 2.75 1.63 1.37 Voltage for TFT LCD Color Monitors 
W25X80AVZPIG-ND | 8M-Bit, 3.3V spiFlash®, 4Kb Sectors, Dual Output SPI 8-WSON| 3.10 1.83 1.54] | LZ9FC23 425-2496-ND Timing Control IC for TFT-LCD Module _| 72-QFP | 6.48 4.79 4.04 
W25Q16VSSIG-ND _| 16M-Bit, 3.3V spiFlash®, 4Kb Sectors, Dual/Quad /0 NEW! | 8-SOIC | 3.00 1.85 1.64) |LZ9FD534 425-2495-1-ND Timing Control IC for TFT-LCD Module | 28-OFN | 5.76 5.04 4.04 
W25X16AVDAIZ-ND _ | 16M-Bit, 3.3V spiFlash®, 4Kb Sectors, Dual Output SPI NEW! | 8-Dip | 3.09 1.91 1.69] |LZ9FD534 425-2495-2-ND Timing Control IC for TFT-LCD Module | 28-QFN 9115.00/2,500 
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Panasonic Voltage Detectors 


Highly Reliable, Easy-to-Use CMOS LSI is for Voltage Detection 


The MN1380 Series is a series of devices with functions for: 
* Monitoring the power supply voltage supplied to microcomputers and 
to LSI systems 
¢ Generating the RESET signal for carrying out initialization when the 
power supply is turned ON 


¢ Preventing runaway in systems when the power supply voltage 
fluctuates. Recently, there has been an increase in the number of 
battery-driven products such as cordless telephones, notebook-type 
personal computers, etc. In these products, highly accurate monitoring 
of the power supply voltage is an important point in terms of system 


operation and data backup. While maintaining the voltage detection 


precision of similar voltage detection devices so far, the MN1380 Series 


of devices consumes 1/10 the current. In addition, users can choose 
from one of three output formats: CMOS output, N-channel open drain 
and inverted CMOS output. 


Mini-Type — TO-236/SC-59A Detection ace remain ean 
1g Output (Trigger V) (us) Digi-Key Digi-Key Pricing 
sal Type Min. Max. tOH | tOL | PartNo. Part No. 1 10 100 
TO-92 
4. 
2 ‘nen Drak 30 | 33 | 40 | 35 |— MN13811SL-ND | 1.02 848 67.87 
2.0 2.2 230 | 3.0 |MN13812-C-ND = 1.02 8.48 67.87 
Item Symbol Rating Unit 
Drain Supply Voltage VDD 7.0 Vv CMOS 
Output Voltage VO O3-vbp x03 v inverted 24 26 | 100 | 3.0 )MN13812-G-ND  |— 1.02 848 67.87 
Operating Ambient Temperature Ta -20 ~ 70 °C 
Storage Temperature Tstg 755 ~ 125 °C 3.8 44 30 3.0 | MN13812-Q-ND _— 1.02 848 67.87 
Detection Voltage Hysteresis Max AVD 300 mV 
Detection Voltage 
at Drain Supply Reset Time Cut Tape Tape and Box 
Output (Trigger V) (us) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Type Minimum | Maximum tOH tOL Part No. 1 25 100 Part No. 3,000 
TO-92 - RoHS Compliant 
2.0 2.2 3.0 250.0 |MN1381SCUCT-ND 91 18.94 60.60 MN1381SCUTB-ND 394.00/M 
2.2 2.4 3.0 250.0 /MN1381SEUCT-ND 91 18.94 60.60 MN1381SEUTB-ND 394.00/M 
2.6 2.9 3.0 115.0 |MN1381SJUCT-ND 91 18.94 60.60 MN1381SJUTB-ND 394.00/M 
CMOS 3.0 3.3 2.0 15.0 MN1381SLUCT-ND 91 18.94 60.60 MN1381SLUTB-ND 394.00/M 
3.8 41 2.0 15.0 MN1381SQUCT-ND 91 18.94 60.60 MN1381SQUTB-ND 394.00/M 
4.2 4.5 2.0 15.0 MN1381SSUCT-ND 91 18.94 60.60 = = 
4.6 4.9 4.0 15.0 MN1381SUUCT-ND 91 18.94 60.60 MN1381SUUTB-ND 394.00/M 
2.2 2.4 2.5 160.0 |MN13811SEUCT-ND 91 18.94 60.60 MN13811SEUTB-ND 394.00/M 
N-Channel 3.0 3.3 2.0 15.0 MN13811SLUCT-ND 91 18.94 60.60 MN13811SLUTB-ND 394.00/M 
Open Drain 3.8 41 4.0 35.0 MN13811SQUCT-ND 91 18.94 60.60 = = 
4.2 4.5 4.0 35.0 MN13811SSUCT-ND 91 18.94 60.60 = = 
CMOS 2.4 2.6 100.0 3.0 MN13812SGUCT-ND 91 18.94 60.60 MN13812SGUTB-ND. 394.00/M 
Inverted 2.6 2.9 100.0 3.0 MN13812SJUCT-ND. 91 18.94 60.60 MN13812SJUTB-ND 394.00/M 
Detection Voltage 
at Drain Supply Reset Time RoHS Compliant Cut Tape RoHS Compliant Tape and Reel 
Output (Trigger V) (us) Digi-Key Digi-Key Pricing Digi-Key Digi-Key Pricing 
Type Minimum Maximum tOH tOL Part No. Part No. if 10 100 Part No. Part No. 3,000 
Mini-Type 
2.0 2.2 3.0 250.0 |— MN1382SCPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = = = 
2.2 2.4 3.0 250.0 |— MN1382SEPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = = = 
24 2.6 3.0 115.0 |— MN1382SGPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = = _ 
2.5 2.7 3.0 115.0 |— MN1382SHPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SHPTR-ND 441.00/M 
2.6 2.9 3.0 115.0 |— MN1382SJPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SJPTR-ND 441.00/M 
3.0 3.3 2.0 15.0 = MN1382SLPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = = = 
CMOS 3.2 3.5 2.0 15.0 MN1382MPCT-ND MN1382SMPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN1382MPTR-ND = 441.00/M 
3.4 3.7 2.0 15.0 MN1382NPCT-ND MN1382SNPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN1382NPTR-ND = 441.00/M 
3.6 3.9 4.0 15.0 = MN1382SPPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SPPTR-ND 441.00/M 
3.8 41 2.0 15.0 = MN1382SQPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SQPTR-ND 441.00/M 
4.0 4.3 2.0 15.0 = MN1382SRPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = = = 
4.2 4.5 2.0 15.0 = MN1382SSPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = = = 
4.6 4.9 = = = MN1382SUPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SUPTR-ND 441.00/M 
21 2.3 2.5 160.0 |— MN13821SDPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SDPTR-ND 441.00/M 
2.2 2.4 2.5 160.0 |— MN13821SEPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = = = 
2.4 2.6 3.0 100.0 |— MN13821SGPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SGPTR-ND 441.00/M 
2.6 2.9 3.0 100.0 |— MN13821SJPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = = = 
2.8 3.1 3.0 100.0 |— MN13821SKPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = = = 
3.0 3.3 4.0 35.0 MN13821LPCT-ND  |— 1.02 8.48 67.87 = = = 
Ceca Dea 3.2 35 4.0 35.0 |— MN13821SMPCT-ND | 1.02 8.48 67.87 |— MN13821SMPTR-ND | 441.00/M 
3.4 3.7 4.0 35.0 MN13821NPCT-ND | MN13821SNPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13821NPTR-ND | MN13821SNPTR-ND 441.00/M 
3.6 3.9 4.0 35.0 MN13821PPCT-ND |— 1.02 8.48 67.87 = = = 
3.8 41 4.0 35.0 = MN13821SQPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SQPTR-ND 441.00/M 
4.0 4.3 4.0 35.0 = MN13821SRPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = = = 
4.2 4.5 4.0 35.0 = MN13821SSPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SSPTR-ND 441.00/M 
4.6 4.9 = = MN13821UPCT-ND  |— 1.02 8.48 67.87 = = = 
21 2.3 230.0 3.0 MN13822DPCT-ND_ |— 1.02 8.48 67.87 MN13822DPTR-ND  |— 441.00/M 
2.2 2.4 230.0 3.0 MN13822EPCT-ND | MN13822SEPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13822SEPTR-ND 441.00/M 
2.3 2.5 230.0 3.0 MN13822FPCT-ND |— 1.02 8.48 67.87 MN13822FPTR-ND  |— 441.00/M 
2.4 2.6 100.0 3.0 MN13822GPCT-ND |— 1.02 8.48 67.87 MN13822GPTR-ND  |— 441.00/M 
2.5 2.7 100.0 3.0 MN13822HPCT-ND_|— 1.02 8.48 67.87 MN13822HPTR-ND  |— 441.00/M 
2.6 2.9 100.0 3.0 MN13822JPCT-ND MN13822SJPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822JPTR-ND = 441.00/M 
2.8 3.1 100.0 3.0 MN13822KPCT-ND  |— 1.02 8.48 67.87 = = = 
CMOS 3.0 3.3 30.0 3.0 MN13822LPCT-ND MN13822SLPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = = = 
Inverted 3.2 3.5 30.0 3.0 MN13822MPCT-ND  |— 1.02 8.48 67.87 MN13822MPTR-ND |— 441.00/M 
3.4 3.7 30.0 3.0 MN13822NPCT-ND | MN13822SNPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822NPTR-ND  |— 441.00/M 
3.6 3.9 30.0 3.0 MN13822PPCT-ND  |— 1.02 8.48 67.87 MN13822PPTR-ND  |— 441.00/M 
3.8 41 30.0 3.0 MN13822QPCT-ND |— 1.02 8.48 67.87 MN13822QPTR-ND  |— 441.00/M 
4.0 4.3 30.0 3.0 MN13822RPCT-ND  |— 1.02 8.48 67.87 MN13822RPTR-ND  |— 441.00/M 
4.2 4.5 30.0 3.0 MN13822SPCT-ND | MN13822SSPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = = = 
4.4 47 30.0 3.0 MN13822TPCT-ND  |— 1.02 8.48 67.87 MN13822TPTR-ND  |— 441.00/M 
4.6 4.9 = aa MN13822UPCT-ND_ |— 1.02 8.48 67.87 = = a 
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Samisk 


iDiskOnChip uSSD™ 5000 


iDiskOnChip (iDOC) delivers extremely fast and easy integration, along 
with high performance and reliability. It offers built-in block device 


The uSSD 5000 solid state drive takes the benefits of flash to new markets 
with low-capacity storage requirements, most notably the low cost PC (LCPC). 


emulation without any software drivers. It can be used in any system eo) Rann it ralenatey the ae pee the oe oe 
F 5 : Dy A A . It achieves a sustained read speed up to sec and a sustaine 
wae IDE eve and wi ay Speraing system: iDiskOnChip eontinues write speed up to 24MB/sec with single-level cell (SLC) technology. 
the tradition with built-in error detection and correction code that corrects Mechanical Saeciticat: Biehdeniaece S750 406 
data errors on-the-fly. lechanical Specifications: » Standard: 26.65mm x 37.80mm x 10.60mm 
Specifications: Operating Temperature: 0°C ~ 70°C Low Profile: 26.65mm x.97.80mm. x 6-68mnm 
= 7 7 Digi-Key Price 
IDE Digi-Key Price | SanDisk ‘ 7 A 
Capacity | Connector Alignment Part No. Each |Part No. Capacity; Configuration mertiNes bach 
2GB Standard 585-1238-ND 20.06 
40-Pin Horizontal, Left Oriented §|585-1056-ND 13.81 |MD1160-D32 
32MB 40-Pin Horizontal, Left Oriented |585-1168-ND® 11.45 |MD1160-D32-P l D E/SATA/SCSI Fa st Flas h D i Ss ks 
40-Pin Horizontal, Right Oriented [85aii7a- NDS. 11.45. |MB1170-D92-P Fast Flash Disk (FFD) products provide rugged, high-performance and highly 
. ; reliable data storage. They withstand extreme temperatures, shocks and 
40-Pin Horizontal, Left Oriented | 585-1059-ND 15.10 |MD1160-D64 vibrations, even in harsh conditions, without compromising on data integrity. 
FFD solid-state flash drives are a drop-in replacement for IDE, SATA and 
64MB 40-Pin Horizontal, Right Oriented |585-1076-ND 15.10 |MD1170-D64 SCSI mechanical disks, eliminating seek time, latency and potential failures 
inherent in conventional rotating disks. FFD are available in commercial, 
40-Pin Horizontal, Right Oriented |585-1180-ND@ 12.86 |MD1170-D64-P enhanced and extended operating temperatures. 
" ‘ 7 : Digi-Key Price SanDisk 
(catia 40-Pin Horizontal, Right Oriented |585-1181-ND® 14.88 |MD1170-D128-P Series Capacity | Part No. Each Part No. 
40-Pin Horizontal, Left Oriented |585-1170-ND@ 14.88 |MD1160-D128-P 1GB [B85s1013; ND) 867.43 | FFD-25-UATA-1024-A 
2.5” ULTRA ATA 8GB 585-1018-ND 1134.24 | FFD-25-UATA-8192-A 
192MB | 40-Pin Vertical 585-1037-ND 43.39 |MD1150-D192 1265 (eerie TAG 0 || EDR UATAABSOBIE 
40-Pin Horizontal, Left Oriented |585-1055-ND 29.38 |MD1160-D256 1GB 585-1007-ND 868.21 | FFD-25-SATA-1-A 
: Z 2GB 585-1010-ND 903.75 | FFD-25-SATA-2-A 
256MB 40-Pin Horizontal, Left Oriented |585-1171-ND® 18.25 |MD1160-D256-P 4GB 585-1011-ND 963.53 | FFD-25-SATA-4-A 
44-Pin Horizontal, Left Oriented |585-1176-ND® 17.94 |MD1161-D256-P 4GB 585-1204-ND@ 844.00 | SDSCA-004G-000000 
2.5” SERIAL ATA 8GB 585-1012-ND 1134.24 | FFD-25-SATA-8-A 
40-Pin Horizontal, Left Oriented | 585-1058-ND 49.21 )MD1160-D512 
8GB 585-1205-ND® 965.28 | SDSCA-008G-000000 
512MB 44-Pin Horizontal, Left Oriented §|585-1067-ND 48.97 )|MD1161-D512 12GB 585-1008-ND 2755.30 | FFD-25-SATA-12-B 
2 . : . 16GB 585-1009-ND 3038.50 | FFD-25-SATA-16-B 
44-Pin Horizontal, Right Oriented |585-1083-ND 48.97 |MD1171-D512 
16GB 585-1203-ND® 1440.78 |SDSCA-016G-000000 
768MB 40-Pin Vertical 585-1043-ND 71.51 |MD1150-D768 IDE 4000 2.5” 3.5GB 585-1026-ND 199.68 | IDE-4K-25-3584 
1.5GB 44-Pin Horizontal, Left Oriented /585-1061-ND 131.57 |MD1161-D1536 ULTRA320 SCSI G6 TEND 2026,98; || FEDS USS-1-F'80 
4GB 585-1210-ND® 1838.44 | SD8NA-004G-000000 
@ RoHS Compliant 


RoHS Compliant 


uDiskOnChip 


uDOC merges SanDisk's expertise in two worlds: The USB 2.0 high-speed 
interface and uDiskOnChip industry-standard flash for embedded systems. 
The result is industry’s highest performance, uncompromising reliability and 
built-in security to encrypt data and code. 


Memory Card 


microSD™ 


The SanDisk microSD card is a quarter of the size of an SD card and is the newest standard of the SD 
Memory Card family. The compact size microSD card is becoming a key form factor for ultra-thin consumer 


Operating Price SanDisk electronic devices. The microSD card provides all the same functions as the full size SD card. 
Capacity Temperature Each Part No. BASSESGH 
= % Memory Digi-Key nce rac! SanDisk 
aa orc ~70°C —-| 585-1085-ND 95.93  |MD1665-D1024 Size Part No. 1 25 PartNo: 
-40°C ~ 85°C 585-1086-ND 115.13 MD1665-D1024-X 512MB 585-1220-ND 9.80 = SDSDQ-512-J 


WINTEC 


INDUSTRIES 


Memory Modules - Unbuffered NEW! Memory Cards 
Memory e Memory ,; 
Package | Speed Size Config. | Di: Price Eacht =| wintec Package Size Digi-Key Price Eacht = wintec 
Size (MHz) | Mega Bytes | Mega Bits 1 10 Part No. Size Mega Bytes | Part No. 1 10 | Part No. 
SDRAM 1GB 385-1021-ND 26.40 25.85 |W7CF001G1XA-H20PB-001.01 
100 64 8x64 385-1002-ND| 27.28 26.71/W9Q308647PA-222 2GB 385-1022-ND 34.20 33.49 |W7CF002G1XA-H20PB-002.01 
100 64 8x72 |385-1003-ND| 54.85 — 53.71|W9Q308727KD-222K 4GB 385-1023-ND 58.80 57.58 | W7CF004G1XA-H20PB-202.01 
100 64 ax72_-|385-1019-ND| 54.85 53.71| w9Q308727KD-222 Compact Flash 512 385-1024-ND 28.20 27.62| W7CF512M1XA-H30PB-002.02 
100 128 16x64 |385-1004-ND| 54.82 53.68] W9Q316647LB-222 166 Sb Oza ND) SAO 08 WTO ROO I SUA STSpee 002.02 
168 DIMM 4GB 385-1027-ND 73.80  72.27|W7CF004G1XA-H30PB-2Q2.02 
100 128 16x72 |385-1005-ND| 101.15  99.05|W9Q316727KD-222K 
2GB 385-1036-ND 42.00 41.13] W7CF002G1XA-H30PB-02D.03 
100 256 32x64 |385-1006-ND| 107.40 105.17|W9Q332647LB-222 
512 385-1028-ND 21.00 20.57 |W7SD512M1XA-H40PB-001.01 
133 128 16x64 |385-1014-ND| 54.82  53.68|W9D316647LC-333 
1GB 385-1029-ND 25.20 24.68 |W7SD001G1XA-H40PB-001.01 
133 256 32x64 |385-1015-ND| 102.82 100.68|W9D332647LA-333 ry 
Secure Digital 2GB 385-1030-ND 25.20 24.68 W7SD002G1XA-H40PB-1Q2.01 
accu 100 128 16x64 |385-1008-ND| 84.00 82.25|W9R316647LB-222 SG CSS END goin: ©3495 | WSOUSGAXASIGORB 2001 
133 128 16x64 |385-1011-ND| 53.60 52.49|W9V316647LA-333 4GB 385-1032-ND 54.00 52.88 /W7SD004G1XA-H60PB-202.01 
DDR SDRAM 512 385-1033-ND 25.20 24.68 |W7EU512M1XC-SMOPB-002.01 
iad pia |) lee 16x64 |385-1000-ND) 60.00 58.75| W4E216646LA-7.5 Embedded USB 1GB —_‘/385-1034-ND 30.00 29.38 W7EU001G1XC-SMOPB-002.01 
266 256 32x64 |385-1001-ND| 110.16 107.87|W4E232646LA-7.5 2GB 385-1035-ND 38.40 37.60 |W7EU002G1XC-SMOPB-02D.01 
$ Due to market fluctuations, please refer to the Digi-Key web site for most current pricing $ Due to market fluctuations, please refer to the Digi-Key web site for most current pricing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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cron Memory Modules 


Package Configuration Data Rate _| Digi-Key Price Eacht Micron Technology 
Density Size Mega Bits Speed MT/s Part No. 1 5 10 Part No. 
SDRAM - RoHS Compliant 
128MB 168-DIMM Unbuffered 16M x 64 PC133 133 557-1301-ND 40.78 36.73 34.89 MT4LSDT1664AY-133D1 
256MB 168-DIMM Unbuffered 32M x 64 PC133 133 557-1300-ND 67.97 61.22 58.14 MT8LSDT3264AY-13ED2 
DDR SDRAM 
184-DIMM Unbuffered 32M x 64 PC3200 400 557-1342-ND® 51.36 46.26 43.93 MT4VDDT3264AY-40BF1 
200-SODIMM 32M x 64 PC2700 333 557-1231-ND® 51.36 46.26 43.93 MT4VDDT3264HY-335F2 
256MB 
200-SODIMM 32M x 72 PC2700 333 557-1135-ND 66.62 60.00 56.99 MT9VDDT3272HG-335G2 
200-SODIMM 32M x 72 PC3200 400 557-1136-ND 59.82 53.88 51.17 MT9VDDT3272HG-40BG2 
184-DIMM Unbuffered 64M x 72 PC2700 333, 557-1137-ND 113.16 102.47 99.08 MT9VDDT6472AG-335D1 
184-DIMM Unbuffered 64M x 64 PC3200 400 557-1232-ND® 77.91 70.17 66.64 MT8VDDT6464AY-40BF4. 
oye 184-DIMM Unbuffered 64M x 72 PC3200 400 557-1178-ND® 79.91 72.36 69.96 MT9VDDT6472AY-40BF1 
200-SODIMM 64M x 64 PC2700 333, 557-1294-ND® 79.26 71.77 69.40 MT8VDDT6464HDY-335F2 
184-DIMM Registered 128M x 72 PC3200 400 557-1233-ND® 142.69 124.93 121.32 MT18VDDF12872Y-40BF1 
1GB 200-SODIMM 128M x 72 PC2700 333 557-1115-ND 275.49 252.98 245.67 MT18VDDF12872HG-335D1 
200-SODIMM 128M x 72 PC2700 333 557-1173-ND® 155.09 142.42 138.30 MT18VDDF12872HY-335F1 
DDR2 SDRAM - RoHS Compliant 
240-DIMM Unbuffered 128M x 64 PC2-5300 667 557-1352-ND 77.05 69.77 67.46 MT8HTF12864AY-667E1 
ca 240-DIMM Unbuffered 128M x 64 PC2-5300 667 557-1439-ND NEW! 164.57 148.22 140.76 MT8HTF12864AY-667G1 
240-DIMM Unbuffered 256M x 64 PC2-5300 667 557-1437-ND NEW! 148.21 136.11 132.17 MT16HTF25664AY-667G1 
al 240-DIMM Unbuffered 256M x 72 PC2-5300 667 557-1346-ND 164.26 150.85 146.49 MT18HTF25672AY-667E1 


@ RoHS Compliant + Due to market fluctuations, please refer to the Digi-Key web site for most current pricing. 


Qimonda 
DDR2 SDRAM Modules 


Panasonic 
PC Cards 


PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) 
has jointly defined standard specifications for an IC memory card 


Organi- Module | Module | Digi-Key Qimonda system interface. Now the IC memory card can be used as general- 
zation Type Height | Part No. Price Eacht _| Part No. purpose media for exchanging data between systems. 
512MB — Module Speed PC2-5300 SRAM Cards: 68 Pin JEIDA 4.2/PCMCIA Rel 2.1: « Available with or 
without attribute memory * Tool-less replaceable battery (CR2025) 
64Mx64 | 200-SODIMM | 1.18” |675-1025-ND 27.60 HYS64764020HDL-3S-B + Contains a rechargeable sub-battery which provides data back-up for 
up to one hour during battery changes « Type | Card 
GAMx64 | -240-DIMM | 1.18" (oreo act HYS64TOAOOHU-38:8 Flash Cards: 68 Pin Series 2 JEIDA 4.2/PCMCIA Rel 2.1: * Uses 8Mbit memory chips © Type | Card 
64Mx72 | 240-DIMM 1.18” | 675-1027-ND 38.40 HYS72T64000HR-3S-B Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
1GB — Module Speed PC2-5300 SRAM Card PCMCIA/JEIDA Standard, 68 Pins 
64Kx8/32Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-064HSR-ND 39.68 
128Mx64 | 200-SODIMM | 1.18” | 675-1026-ND 59.28 HYS64T128021HDL-3S-B 
128Kx8/64Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-128HSR-ND 45.23 
128Mx72 | 240-DIMM 1.18” | 675-1028-ND 60.00 HYS72T128000HR-3S-B 256Kx8/128Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-256HSR-ND 67.15 
512Kx8/256Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-512HSR-ND 81.18 
128Mx72 | 240-DIMM 1.18” | 675-1030-ND 60.00 HYS72T128420HFA-3S-B 
1Mx8/512Kx16, 200ns, 150mA, 4 Year Backup BN-01MHSR-ND 118.71 
2GB — Module Speed PC2-5300 2Mx8/1Mx16, 200ns, 150mA, 2 Year Backup BN-02MHSR-ND 193.50 
4Mx8/2Mx16, 200ns, 150mA, 1 Year Backup BN-04MHSR-ND. 301.00 
256Mx72 | 240-DIMM 1.18” | 675-1029-ND 80.40 HYS72T256220HR-3S-B 
8Mx8/4Mx16, 200ns, 150mA, 6 Month Backup BN-08MHSR-ND® 666.40 
256Mx72 | 240-DIMM 1.18” |675-1031-ND 80.40 HYS72T256420HFA-3S-B SRAM Card with Attribute Memory PCMCIA/JEIDA Standard, 68 Pins 
$ Due to market fluctuations, please refer to the Digi-Key web site for most current pricing. SSreis2iee Gy 200ns, 1 e0mA, Sear Rackup Bee ND. #00 
128Kx8/64Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-128HSRC-ND@ 48.69 
256Kx8/128Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-256HSRC-ND® 62.09 
TO Ss Al | BA 512Kx8/256Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-512HSRC-ND® 84.74 
Leading Innovation >>> 1Mx8/512Kx16, 200ns, 150mA, 4 Year Backup BN-01MHSRC-ND 120.18 
Mem ory Cards 2Mx8/1Mx16, 200ns, 150mA, 2 Year Backup BN-02MHSRC-ND 186.20 
4Mx8/2Mx16, 200ns, 150mA, 1 Year Backup BN-04MHSRC-ND@ 306.60 
a Memory —_| Digi-Key ErIceEachit 8Mx8/2Mx16, 200ns, 150mA, 6 Month Backup BN-O8MHSRC-ND@ 686.00 
Description Size Part No. 1 25 100 
Flash Card, PCMCIA/JEIDA Standard, 68 Pins (Series 2) — RoHS Compliant 
Secure Digital (SD) 1GB SDM01GLF-ND 45.00 42.00 39.00 10Mx8/5Mx16, 250ns, 150mA BN-10MHF3CE-ND 366.80 


+ Due to market fluctuations, please refer to the Digi-Key web site for most current pricing. @ RoHS Compliant 
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Portescap CD DANAHER 


MOTION -SPECIALTY MOTORS 


Dimensions in inches (mm) 


7-88 (47.75) 07 (47.75) 


Stepper Motors 


These stepper motors are very precise DC motors that move a specific degree of rotation with each pulse applied to its coils. Stepper motors can be 
controlled for either clockwise or counterclockwise rotation and can operate at very high speeds. Shaft speed is not affected by variations in torque. 
Unipolar motors have two coils wound on the same bobbin (4 coils total) where each winding is sequentially energized. Bipolar motors have only two 
windings and require a push-pull driver to operate. MNM is millinewton meter. Operating Specifications: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 


70°C » Bearing Type: Bronze sleeve * Lead Wires: 26AWG (22AWG for 23H series) 
ES 


Geared Stepper Motors 


Standard 7.5 degree Stepper Motors offered with gear reduction for extremely high torque and precision. Perfect replacement for DC geared motors where 


accuracy is needed. 
ais 


Digital Linear Actuators 


Precise “In and Out” movements controlled by a stepper motor, these low-cost units provide industry-leading linear force positioning capability. An 
ideal linear actuator solution in medical equipment applications such as pumps, pipettes and scanners, as well as instrumentation and HVAC applica- 
tions. These linear actuators are available in captive and non-captive versions, unipolar or bipolar coil construction, and industry-standard frame sizes. 


(cramer 


comPany 


Prrcsan Tey ae Mkeon Orwces 


AC/DC Geared Motors 


105 Series AC Gear Motor: 


Unidirectional operation assured by ball and slot “no-back” system. Motors 
listed are all clockwise rotation when facing the output shaft. Characteristics: 
Rotor Speed 600 RPM, 120VAC, 60Hz Coil, 2.7 Watts, -20°C ~ 55°C Operating 
Temperature. Motor develops 300oz-in. Torque starting and running at 1 RPM. 
To determine torque available on motors shown, divide 300o0z-in by listed motor 
speed. 


6100 Hysteresis Series Motor: 


Provides smooth quiet performance and allows operation to a stall condition 
without damage or an increase in temperature. Perfect for HVAC controls, 
Automatic Teller Machines and other applications. Motors listed are all counter 
clockwise rotation when facing the output shaft. 


8001 Series DC Gear Motor: 


Basic 2400 and 4800 armature speed used. Geartrain rating 300z-in dynamic, 
90oz-in static. Starting and running torque 600z-in at 1 RPM. These ratings 
are conventionally stated for output geared to 1 RPM. Motor output speed will 
be higher if load is less than 30oz-in Voltages offered 12VDC and 24VDC. DC 
motors rotation are reversible by reversing polarity at terminals. 


Flatted Round Shaft 


ara 
sof) _| 
9.52 


L 12.70 
4.75 | 
1.78 


Least * 


(Std. for all series 
except 6100 series) 


Note (1): Holding Torque measured with rated voltage and 2 phases energized. 


Rated Vol- Motor Size-mm__| Steps per| Step Angle | Holding Torque | Digi-Key Price | Danaher 
Fig. | tage (VDC) | Type A B Cc Rev. (Degrees) | (1) (mNm/oz-in) | Part No. Each Part No. Digi-Key Price Each cana 
_ Standard Stepper Motors Fig. | Volt. | RPM | Part No. 1 10 50 | Part No. 
5 Bipolar] 15 | 20 | 15 20 18 3.9/55  ]403-1000-ND 18.54 | 15M020D1B 
5 Unipolar) 20 | 349 | 1.5 20 18 78/14 403-1001-ND 19.40 |20M020D1U 105 Series (CW Rotation) 
5 Unipolar) 20 | 349 | 15 24 15 7.70/11 — |403-1018-ND 19.40 |20M024D1U 
5 Bipolar | 20 | 349 | 15 20 18 11.31/1.6 — |403-1002-ND 18.54 |20M02001B 10 leRarOn a8 a7 at 5aea |90561 
5 Unipolar] 26 | 349 | 2 24 15 6.3/0.9 __|403-1020-ND 19.40 |26M024D1U 
12 |Unipolar) 26 | 349 | 2 24 15 6.3/0.9 |403-1003-ND 19.40 |26M024B2U 
3 5 Unipolar} 26 | 349 | 2 48 75 9.2/1.3 403-1019-ND 19.40 |26Mo04sD1U 10 | CRA102-ND 34.87 30.47 27.53 | 30543 
12 | Unipolar) 26 | 349 | 2 48 75 9.2/1.3 |403-1004-ND 19.40 | 26M048B2U 
5 Bipolar | 26 | 349 | 2 48 75 10.6/1.5  |403-1005-ND 18.54 | 26M048B1B 6 |CRA103-ND 31.26 27.31 24.68 |30544 
5 Unipolar] 36 | 42 | 2 48 75 18.35/2.6 _ |403-1021-ND 20.57 |35M048B1U 4 | 120 
5 [Unipolar] 36 | 42 | 2 48 75 25/35  |403-1022-ND 20.57 |35L048B1U VAC) Reroann sige. ibies.. ay anil anede 
5 Bipolar | 36 | 42 | 2 48 75 27.5/3.9  |403-1006-ND 19.73 |35L048B1B : 4 : 
12 |Unipolar} 36 | 42 | 2 48 75 27.5/3.9  |403-1007-ND 21.59 |35L048B2U 
12 | Unipolar} 36 | 42 | 2 48 75 18.4/2.6 | 403-1008-ND 20.57 |35M048B2U 1 | CRA105-ND 31.26 27.31 24.68 | 30546 
5 Unipolar] 42 | 495 | 3 48 75 66.2/9.4 | 403-1023-ND 21.30 |42M048C1U 
5 Unipolar] 42 | 495 | 3 48 75 49.4/7.0  |403-1024-ND 21.53 |42L048D1U 1/2 |CRA106-ND 32.59 2847 25.73. |30547 
5 Bipolar | 42 | 495 | 3 48 75 87.5/12.4  |403-1009-ND 20.21 |42M048C1B 
12 |Unipolar) 42 | 495 | 3 48 75 73.4/10.4 | 403-1010-ND 21.30 |42mo48c2uU 6100 Hysteresis Series (CCW Rotation- Round shaft only) 
12 [Unipolar] 42 | 49.5 | 3 48 75 50.8/7.2_ |403-1011-ND 21.30 |428048D2U 
; 5 Bipolar | 42 | 495 | 3 100 36 49.4/7.0 | 403-1012-ND 20.21 |42M100B1B 
42 | Unipolar} 42 | 495] 3 100 36 45.2/6.4 — |403-1013-ND 21.30 | 42M100B2U 1 | CRA207-ND 37.43 32.71 29.55 | 61068 
5 Bipolar | 44 | 495 | 3 100 36 46.6/6.6 | 403-1014-ND 20.46 |44m10001B 
12 Bipolar | 44 | 49.5 | 3 100 3.6 46.6/6.6 | 403-1015-ND 21.30 | 44100028 ine 2 | CRA210-ND 37.43 32.71 29.55 |61081 
5 Unipolar] 55 | 66.7 | 6.35 | 48 75 102.4/14.5 _ |403-1025-ND 22.59 |55M048D1U 1 
5 Bipolar | 55 | 66.7 | 6.35 | 48 63 122.217.3  |403-1016-ND 21.53 |55M048D1B a lentocoinn aie “aaa sae: |ettao 
12 | Unipolar] 55 | 66.7 | 6.35 | 48 63 102.4/14.5 _|403-1017-ND 22.59 |55M048D2U 
33 Bipolar | 42.42] 31 | 5 200 18 270/38 | 403-1036-ND$ 74.47 [17H018D10B 120 
3 4d Bipolar | 42.42 | 31 5 200 18 390/55 403-1037-ND$ 79.15 |17H118D10B vac | 1 |GRA208-ND 37.81 33.04 29.85 61069 
5.6 Bipolar | 57.15 | 47.14 | 6.35 | 200 18 800/113 | 403-1038-ND$ 93.19 |23H018D10B 
6.8 Bipolar | 57.15 | 47.14 | 6.35 | 200 18 1300/184 | 403-1039-ND$ 102.41 |23H118H10B 800! Series 
$ High Torque 
Ouigat 1 |CRA201-ND 46.55 4067 36.75 |30568 
Rated Voltage Step | Gear Ratio Output Speed Running Torque | Digi-Key Price | Danaher 
Fig. (VDC) Type Angle | Gearhead Shaft (Nm/oz-in) Part No. Each | Part No. 10 |CRA202-ND 46.55 40.67 36.75 |30569 
Geared Stepper Motors 12 
4 12 Unipolar | 0.25 30:1 | 6.25RPM @ 100PPS | 70.6mNm/100z-in |403-1026-ND | 36.97 |26M048B2U-V31 voc 
5 5 Bipolar | 0.15 50:1 6RPM @ 240PPS 854/121 |403-1027-ND | 43.87 | 42M048C1B-Z36 am | ceva ebpe  ADBES S65: |S0R0 
12 Unipolar | 0.75 10:1 30RPM @ 240PPS 211/299  |403-1029-ND | 46.27 |42M048C2U-R21 
6 12 Bipolar | 0.75 10:1 30RPM @ 240PPS .211/29.9 |403-1028-ND | 46.27 |42M048C2B-R21 60 | CRA212-ND 46.55 40.67 36.75 | 30827 
: Rated Voltage Maximum Step Digi-Key Price | Danaher 2 4/3 |CRA211-ND 33.84 29.57 26.72 | 30904 
Fig. (VDC) Type Shaft Type Shaft Travel Resolution Part No. Each | Part No. 
- - peiet nee Retuarere 1 | CRA204-ND 46.55 4067 36.75 | 30571 
7 12 Unipolar NonCaptive 1.97” 001” 403-1030-ND 42.09 | 20DAM10D2U-L 
8 12 Unipolar Captive 0.59” 001” 403-1031-ND 46.11 | 20DAM10D2U-K 24 | 49 leeonetn ise. gay 4876: [ae 
7 12 Unipolar NonCaptive 1.89" 001” 403-1032-ND 55.28 | 26DBM10D2U-L voc : : : 
8 12 Unipolar Captive 0.52” 001” 403-1033-ND 56.60 | 26DBM10D2U-K ao (eanooetin fase. cage “aegee laners 
7 12 Unipolar NonCaptive 2.50" 001" 403-1034-ND 63.24 |35DBM10B2U-L ‘ : . 
8 12 Unipolar Captive 0.875” 001” 403-1035-ND 66.82 |35DBM10B2U-K ao (CHRON dese, tices: “andes leamA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1227 


Dimensions Max. Stroke Power Digi-Key Digi-Key Digi-Key i Pontiac Coil Pontiac Coil Pontiac Coil 
) Inch Length Inch Ww Coil | Part No. Part No. Part No. Price Each Part No. Part No. Part No. 
HxLxW Cont./Inter./Pulsed | Cont./Inter./Pulsed | VDC |Cont. Version | Inter. Version | Pulsed Version 1 25 100 | Cont. Version |Inter. Version | Pulsed Version 
Pontiac Coll Open Frame Pull Type 
al 11/44 12 [527-1016-ND |— = 28.00 23.01 13.80 |FO451A = 
. [eK enen ie 1A 11/44 24 |527-1018-ND_ |— = 28.00 23.01 13.80 |FO453A = = 
Solenoids 121x1.85x0.95| _0.75/0.75 8/9 12_[527-1008-ND _|527-1009-ND_|— 25.00 20.00 10.85 |FOASTA FOUS2A = 
‘ si , 0.50/0.50 64/125 {2 [527-1004-ND [527-1005-ND  |— 22.50 17.75 10.11 |FO421A FO422A = 
bead ee 0.96x117x0.821 9 50/0.50 6.4125 24 |527-1006-ND_|— = 22.50 17.75 10.11 |FO423A i = 
sliidestansd.tormanitactirablitvand’ | O7ER1 202076 0.50/0.50 48.5 {2 [527-1000-ND [527-1001-ND  |— 21.00 16.25 926 |FO4TIA FOAT2A = 
i. ) y enc tees 0.50/0.50 418.5 24 |527-1002-ND |527-1003-ND_|— 21.00 16.25 _—-9.26 | FO413A FO44A - 
unsurpassed quality. 194¢9:08%1500 0.75/0.75 75/19 {2 [527-1012-ND  |527-1013-ND  |— 26.00 19.05 11.91 |FO441A FO442A — 
Open Frame reduces 0.75/0.75 75/19 24 |527-1014-ND |527-1015-ND_|— 26.00 19.05 _11.91 | FO443A FO444A = 
{GES BELKET 1.25/1.25 13/48 {2 [527-1020-ND [527-1021-ND  |— 30.00 25.51 14.96 |FO461A FO4G2A = 
picnic 1.25/1.25 13/48 24 |527-1022-ND |527-1023-ND_|_— 30.00 25.51 14.96 | FO463A FO4G4A = 
Open Frame Latching Pull Type with Spring Return 
076x149 x 0.76 | 0-375/0.376/0.375 4/9/40 12 |527-1036-ND  [527-1037-ND 527-1038-ND 32.00 28.00 18.31 |G0401A G0402A G0403A 
PORES" | 0.375/0.375/0.375 4/9/40 24 |527-1039-ND |527-1040-ND_|_— 32.00 28.00 _ 18.31 |G0404A GO0405A = 
123x2.05%103| _078/0.75/0.75 7/20/72 12 [527-1042-ND [527-1043-ND 527-1044-ND 34.00 29.50 21.10 |G0411A GO412A G0413A 
ssa 0.75/0.75/0.75 7/20/72 24 |527-1045-ND_ |— = 34.00 29.50 21.10 |G0414A = 
Tubular Pull Type 
Dia 1000x1203]  0-878/0.875 3/40 {2 ]527-1028-ND |527-1029-ND /— 29.00 2451 14.20 [FO4BTA FO4B2A = 
ae : 0.875/0.875 8/40 24 |527-1030-ND |527-1031-ND_|— 29.00 24.51 14.20 | FO483A FO4B4A = 
Naa epee ae 1.25/1.25 14/66 72 [527-1032-ND |527-1033-ND |— 35.00 31.01 22.50 |FO4OTA FO4S2A = 
i : 1.25/1.25 14/66 24 |527-1034-ND |527-1035-ND_|— 35.00 31.01 22.50 | FO4g3A FO44A = 
; 0.50/0.875 6/40 {2 [527-1024-ND |527-1025-ND  |— 27.00 22.50 12.91 |FO471A FO472A = 
Dii0 79x C1-80 0.50/0.875 6/40 24 |527-1026-ND |527-1027-ND |— 27.00 22.50 12.91 | FO473A FO474A = 


eE ELECTROSWITCH 
@ ELECTRONIC PRODUCTS 


NEW! Tubular 
Solenoids Dimensions in Inches 15/2-32 


Nominal Duty Push/| O.F. Stroke | Digi-Key Price Each Electroswitch 
Fig. | Voltage (VDC) Cycle Pull (0z.) (Inch) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
12 Intermittent | Pull 3 1/4 451-1131-ND 20.75 16.60 14.53 13.78 C8-141012DC-AY 
24 Intermittent | Pull 3 1/4 451-1132-ND 20.75 16.60 14.53 13.78 C8-141024DC-AY 
1 12 Continuous | Pull 30 1 451-1133-ND 20.75 16.60 14.53 13.78 C8-14C12DC-AY 
24 Continuous | Push 30 1 451-1134-ND 20.00 16.00 14.00 13.28 C8-14C24DC-AP 
24 Continuous | Pull 30 1 451-1135-ND 20.75 16.60 14.53 13.78 C8-14C24DC-AY 
12 Intermittent | Pull 17 1 451-1136-ND 22.75 18.20 15.93 15.11 C12-241012DC-AY 
24 Intermittent | Push 17 1 451-1137-ND 23.88 19.10 16.72 15.86 C12-241024DC-AP 
2 24 Intermittent | Pull 17 1 451-1138-ND 23.13 18.50 16.19 15.36 C12-241024DC-AY 
12 Continuous | Pull 4 3/4 451-1139-ND 22.25 17.80 15.58 14.78 C12-24C12DC-AY 
24 Continuous _| Push 4 3/4 451-1140-ND 23.75 19.00 16.63 15.77 C12-24C24DC-AP 
24 Continuous | Pull 4 3/4 451-1141-ND 23.13 18.50 16.19 15.36 C12-24C24DC-AY 
12) Intermittent | Pull 74 1 451-1142-ND 28.88 23.10 20.22 19.18 C16-321012DC-AY 
3 24 Intermittent | Pull 74 1 451-1143-ND 28.63 22.90 20.04 19.01 C16-321024DC-AY 
12 Continuous | Pull 26 1 451-1144-ND 29.63 23.70 20.74 19.68 C16-32C12DC-AY 
24 Continuous | Pull 26 1 451-1145-ND 29.63 23.70 20.74 19.68 C16-32C24DC-AY 
12 Intermittent | Push 130 1 451-1146-ND 41.50 33.20 29.05 27.56 C24-261012DC-AP 
24 Intermittent | Pull 130 1 451-1147-ND 42.13 33.70 29.49 27.98 C24-261024DC-AY 
4 24 Continuous | Pull 130 1 451-1148-ND 41.50 33.20 29.05 27.56 C24-26C24DC-AY 
12 Continuous | Pull 130 1 451-1149-ND 41.50 33.20 29.05 27.56 C24-26C12DC-AY 
12 Intermittent | Pull 130 1 451-1150-ND 42.38 33.90 29.67 28.14 C24-261012DC-AY 
12 Continuous | Pull 140 1 451-1151-ND 45.75 36.60 32.03 30.38 C24-38C12DC-AY 
12 Intermittent | Pull 140 1 451-1152-ND 47.13 37.70 32.99 31.30 C24-381012DC-AY 
5 24 Intermittent | Pull 140 1 451-1153-ND 45.38 36.30 31.77 30.13 C24-381024DC-AY 
12 Continuous | Push 60 1 451-1154-ND 45.63 36.50 31.94 30.30 C24-38C12DC-AP 
24 Continuous | Pull 60 1 451-1155-ND 44.75 35.80 31.33 29.72 C24-38C24DC-AY 
eS Fig. 2 NEW! 


4 CUILINC Peltier Modules 


CUI Peltier Modules provide a convenient and reliable cooling solution. Their compact size make them 
ideal for applications that are size or weight limited and in applications where heat sinks, compressors 
or fans wouldn't be feasible. They can be operated in any orientation, do not require the use of chloro- 
fluorocarbons and have no moving parts so they are virtually maintenance free. They are great for use in 
many demanding industries such as medical, laboratory, aerospace, semiconductor, telecom, industrial, 
and consumer products. 


Maximum Maximum Resistance (Th = 27°C) Dimensions - mm Digi-Key Price Each cul 
Fig. Current (A) Voltage (V) (QO £10%) Qmax (W) Delta Tmax A B c Part No. 1 10 100 Part No. 
3.8 1.6 3.7 66°C 15) 5.1 15 102-1663-ND 15.18 13.66 11.39 CP20151 
2.0 8.6 3.7 8.5 66°C 20 5.1 20 102-1664-ND 16.36 14.72 12.27 CP20251 
15.4 6.7 15.2 66°C 30 5.1 30 102-1665-ND 16.04 14.44 12.03 CP20351 
3.8 1.0 6.5 66°C 15 3.8 15 102-1666-ND 15.18 13.66 11.39 CP30138 
3.0 8.6 2.3 15 66°C 20 3.8 20 102-1667-ND 16.36 14.72 12.27 CP30238 
15.4 4.0 27 66°C 30 3.8 30 102-1668-ND 15.94 14.35 11.96 CP30338 
3.8 0.8 8.1 66°C 15 3.6 15 102-1669-ND 15.18 13.66 11.39 CP40136 
4.0 8.6 2.0 18.7 66°C 20 3.6 20 102-1670-ND 16.36 14.72 12.27 CP40236 
15.4 3.5 33.4 66°C 30 3.6 30 102-1671-ND 15.44 13.90 11.58 CP40336 
\ 3.8 0.5 12.2 66°C 15 3.3 15 102-1672-ND 15.18 13.66 11.39 CP60133 
8.6 1.2 27.9 66°C 20 3.3 20 102-1673-ND 16.36 14.72 12.27 CP60233 
15.4 2.2 50.5 66°C 30 3.3 30 102-1674-ND 15.44 13.90 11.58 CP60333 
6.0 21 0.29 7A 68°C 15) 4.0 15 102-1675-ND 13.54 12.19 10.16 CP60140 
3.8 0.53 13 68°C 20 4.0 20 102-1676-ND 14.90 13.41 11.18 CP60240 
8.6 1.21 29 68°C 30 4.0 30 102-1677-ND 16.04 14.44 12.03 CP60340 
15.4 217 53 68°C 40 4.0 40 102-1678-ND 15.82 14.24 11.87 CP60440 
2.1 0.2 10 68°C 15) 3.8 15 102-1679-ND 14.48 13.03 10.86 CP85138 
8.5 3.8 0.4 18 68°C 20 3.8 20 102-1680-ND 16.30 14.67 12.23 CP85238 
° 8.6 0.9 42 68°C 30 3.8 30 102-1681-ND 16.88 15.19 12.66 CP85338 
15.4 1.5 75 68°C 40 3.8 40 102-1682-ND 17.82 16.04 13.37 CP85438 
2 6 12.0 _ 46 iad 70 27 70 102-1738-NDt NEW! 96.40 91.58 80.31 CPM-2F 


+ Reference data sheet for Resistance Value and Delta Tmax. 
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A Product Line of 
Diodes Incorporated 


Dro DES. 


Nc ORPORATED 


ZETEX 


. . ® 
Low Saturation Transistors Digi Reel Betisin ites! 
Up to 25 Volts Meta 
Ic HE VCE (sat) ros eniccg E 
Vceo | Voso | (cont.) @lc @VceE| Max. @lc  @lp | Packaging | Digi-Key icing 1.40 
wv | @™) | @ | Min. Max. (ma) (Vv) (V) (mA) (ma) Type _| Part No. 1 10 100 1,000 Max. 
NPN 
70 [3% [| 40 | 300 1200 1000 2 019 4000 20 092-3 [ZIXT047A-ND@ 193 14.45 86.67 545.70 
72 [2 [30 | 400 — 3000 2 0.35 3000 20 7092-3 __ | ZTX688B-ND 1.85 3.91 92.70 618.00 4.95* 
75/50 | 40 | 300 1200 1000 2 0.21 4000 20 7092-3 [ZTX1048A-ND@ 1.93 14.45 86.67 545.70 Max., —=aa 
2 | 20 [35 [| 300 — 200 2 | 0255 3500 50 092-3 __|ZTX618-NDe 124 9.27 55.62 350.20 0.51 
20 | 30 | 400 — 2000 «2 05 2000 10 7092-3 |ZTX689B-ND@ 1.85 73.91 92.70 618.00 : 
2 | 60 | 50 | 300 — 1000 1 022 5000 100 To92-3 | ZTX869-ND@ 213 15.98 95.85 603.50 4.95 Max. 
35 | 20 | 100 300 1000 2 05 2000-200 To92-3 _|ZTX649-ND@ 1.38 10.35 69.00 460.00 +> 15.49 Max. “| 
PNP 
ao) © | 45 7 300 1000 500-17 030-4600 -200 7092-3 /Z1X968-ND@ 186 73.95 83.70 527.00 gs") 
15 | -40 | 250 850 -500 -2 | -0.235 -4000 —-70 To92-3 _|ZTX1147A-ND 1.93 14.45 86.67 545.70 ‘y > 
45 | 20 | 30 [300° 800° 10-1 J -0.32 300020 7092-3 |ZTX788A-ND® 1.93 14.45 96.30 642.00 
-25 | -30 | 300 800 -10 -2 | -045 -2000  -20 To92-3 _|ZTX789A-ND@ 1.93 14.45 96.30 642.00 
9 | 40 | 45 | 100 300-1000 +1 f -0.31 — -4500—-300 T092-3 | ZTX948-ND® 2.13 15.98 95.85 603.50 
20 | -25 | 300 — -10 -2 | -026 -2500  -200 7092-3 | ZTX718-ND@ 1.24 9.27 55.62 350.20 Sores 
‘95 | 30 | 30] 250 800 5002 03-3000 ~+~-70 T092-3 | ZTX1149A-ND@ 1.93 14.45 86.67 545.70 
-35 | -20 | 100 300-1000 -2 05-2000 -200 To92-3 _|ZTX749-NDe 1.58 11.84 78.90 526.00 P 
Ic hFE VCE (sat) Cut Tape 1 Base 
VcEo | VeBo | (cont.) @l¢ @VcE| Max. @lc @'B | Packaging | Digi-Key Brice lEaciiaa nator LEB CHEE) a 
(V) (Vv) (A) | Min. Max. (mA) (WV) (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 | Part No. Qty. Pricing 4 Collector 
NPN 
40 | % | 50 | 300 1200 1000 2 [035 S000 25 7 SOT-223 ]FZTI047ACT-NDO 729.97 |FZT1047ATR-ND® 7,000 365.50 
35 | 4.0 | 300 1200 1000 2 | 0.35 5000 25 | SOT-89 |FCX1047ACT-ND® 114.86 |FCX1047ATR-ND® 1,000 323.00 
20 | 65 | 500 1500 10 2 | 0.038 1000 100 | SOT-89 |ZXTN25012EZCT-ND® 78.59 |ZXTN25012EZTR-ND® 7,000 260.00 
20 | 6.0 | 500 1500 10 2 | 32 1000 100 | SOT23-3 |ZXTN25012EFHTACT-ND® 96 72 |ZXTN25012EFHTATR-ND® | 3,000 | 288.00/M 
20 | 6.0 | 500 1500 10 2 | 32 1000 100] SOT-23 |ZXTN25012EFHTACT-ND® 96 72 |ZXTN25012EFHTATR-ND® | 3,000 | 288.00/M 
12 | 20 | 45 | 140 — 10000 2 | 0.32 4500 45 | SOT23F-3 |ZXTNO7012EFFCT-ND® 86 65 |ZXTNO7012EFFTR-ND@ 3,000 | 216.00/M 
12 | 4.0 | 400 — 3000 2 | 035 3000 20 | SOT-223 |FZT688BCT-ND® 117.88 | FZT688BTR-ND® 1,000 331.50 
20 | 20 | 30  — 15,000 2 | 0.30 5000 100 | SOT23-3 |ZXTN25012EFLCT-ND® ‘57 43 [ZXTN25012EFLTR-ND® 3,000 | 142.50/M 
12 | 3.0 | 400 — 3000 2 | 040 4000 50 | SOT-89 |FCX688BCT-ND® 89.68 |FCX688BTR-ND@ 1,000 253.30 
60 | 6.0 | 200 560 500 2 | 0.015 100 5 | SOT23-3 |ZXTN23015CFHCT-ND® 7.26.95 |ZXTN23015CFHTR-ND® 3,000 | 378.00/M 
40 | 5.0 | 300 900 10 2 | 40 1000 100 | SOT23-3 |ZXTN25015DFHCT-ND® 90 68 |ZXTN25015DFHTR-ND 3,000 | 270.00/M 
40 | 5.0 | 300 900 1000 2 | 0.20 5000 1000] SOT-23-6 |ZXT13N15DE6CT-ND 1.08 81 |ZXT13N15DE6TR-ND 3,000 | 270.00/M 
70 | 45 |200 — 10 2] 8 100 10 | 3MLP |ZXTAM322TACT-ND@ 114.86 |ZXTAM322TATR-ND@ 3,000 | 343.44/M 
ag [15 | 40 | 300_— 10 __2_| 0.014 100 _10 | SOT-23-6 |ZXT10N15DEGTACT-ND 90.68 |ZXT1ON15DE6TATR-ND 3,000 | 225.00/M 
15 | 30 [200 — 3000 2 | 020 3000 50 | SOT-89 |FCXGi7CT-ND® ‘87.66 |FCX617TR-ND® 7,000 246.50 
40 | 3.0 | 300 900 200 2 | 045 3000 150 | SOT23-3 |ZXT11N15DFCT-ND@ 86 65 |ZXT11N15DFTR-ND@ 3,000 | 214.50/M 
15 | 30 | 200 — 3000 2 | 0.2 3000 50 | SOT23-3 |FMMT617CT-ND® 76 58 |FMMT617TR-ND® 3,000 | 190.50/M 
15 | 15 | 200 — 1000 2 | 018 1000 10 | SC70-3 |ZUMT617CT-ND® 54.41. |ZUMT617TR-ND® 3,000 | 162.00/M 
40 | 3.0 | 300 900 100 2 | 013 2500 250 | SOT23-3 |ZXT11N20DFCT-ND 97.73 |ZXT11N20DFTR-ND@ 3,000 | 243.00/M 
i75 | 50 | 50 [300 1200 1000 2 | 0.35 5000 25 | SOT-223 |FZTI048ACT-ND® 1.29.97 |FZT1048ATR-ND® 7,000 365.50 
joo | 10 [200 — 10 2 | 8 100 10 | 3-MLP |ZXTBM322TACT-NDe 114.86 |ZXTBM322TATR-ND® 3,000 | 343.44/M 
70 | 9.0 | 300 900 100 2 | 0.035 1000 100 | SOT-223 |ZXTN19020DGCT-ND® 1.30.98 |ZXTN19020DGTR-ND@ 1,000 432.00 
70 | 7.5 | 300 900 100 2 | 0.032 1000 100} SOT-89 |ZXTN19020DZCT-ND® 119 90 |ZXTN19020DZTR-ND® 4,000 398.00 
100 | 7.0 | 300 900 10 2 |0.048 1000 100 SoT-223 /ZXTN25020DGCT-ND 1.29 97 |ZXTN25020DGTR-ND® 4,000 430.00 
65 | 7.0 | 45 — 15,000 2 [0.175 7000 280 | SOT23F-3 |ZXTN19020CFFCT-ND® 141 .84 | ZXTN19020CFFTR-ND® 3,000 | 277.50/M 3 
70 | 65 | 50  — 15,000 2 | 0.190 6500 180 | SOT23F-3 |ZXTN19020DFFCT-ND® 1.25.94 |ZXTN19020DFFTR-ND® 3,000 | 312.00/M 
100 | 6.0 | 300 900 10 2 |0.048 1000 100] SOT-89 |ZXTN25020DZCT-ND® 78 59 |ZXTN25020DZTR-ND® 1,000 260.00 1 Base 
100 | 45 | 300 900 10 2 |0.043 1000 100) SOT23-3 )ZXTN25020DFHCT-ND@ 90 68 |ZXTN25020DFHTR-ND® 3,000 | 270.00/M AS 2 Collector 
70 | 45 | 200 500 10 2 | 45 1000 100 | SOT23-3 |ZXTN25020CFHCT-ND® 85 64 |ZXTN25020CFHTR-ND@ 3,000 | 211.50/M 74 3 Emitter 
20 | 70 | 45 | 200 500 10 2 | 45 1000 100 | SOT23-3 |ZXTN25020CFHTACT-ND® 90.68 |ZXTN25020CFHTATR-ND@ | 3,000 | _270.00/M 
70 | 45 | 200 500 10 2 | 45 1000 100 | SOT23-3 |ZXTN25020BFHCT-ND} ‘90.68 |ZXTN25020BFHTR-ND@ 3,000 | 270.00/M 
50 | 45 | 300 900 1000 2 | 0.23 4500 45 | SOT-23-6 |ZXT13N20DE6CT-ND 1.08 81 |ZXT13N20DE6TR-ND 3,000 | 270.00/M oe 
20 | 35 | 200 — 10 2 | 0.015 100 10 | SOT-23-6 |ZXT10N20DE6TACT-ND® 90 68 |ZXT10N20DE6TATR-ND® 3,000 | 225.00/M : : 
20 | 30 | 400 — 2000 2 | 045 3000 20 | SoT-223 |FZT689BCT-ND® 116 88 |FZT689BTR-ND® 1,000 329.80 
20 | 25 | 200 — 2000 2 | 02 2500 50 | SOT23-3 |FMMT618CT-ND® 76 58 |FMMT618TR-ND® 3,000 | 190.50/M 
joo | 20 | 80  — 4500 2 | 0.27 4500 450 | SOT23-3 |ZXTN25020DFLCT-ND® ‘57 43 [ZXTN25020DFLTR-ND® 3,000 | 142.50/M 
20 | 1.25 | 200 — 1000 2 | 02 1000 10 | SC70-3 |ZUMT618CT-ND® 54.41. |ZUMT618TR-ND® 3,000 | 162.00/M 
25 | 1.0 | 160 400 500 14 | 05 1000 100 | SOT-223 |BCP6825CT-ND@ 422 92 |— = — 
25 | 1.0 | 160 400 500 14 | 05 1000 100| SOT-89 |BCX6825CT-ND@ 45.34 |BCX6825TR-ND@ 1,000 127.50 
60 | 7.0 | 300 — 1000 1 | 0.075 1000 10 | SOT-223 |ZXTN2005GCI-ND® 7.50 1.13 |ZXTN2005GTR-ND® 7,000 425.00 
ys | 80 | 65 | 300 — 1000 1 | 0.215 2000 10 | SOT-223 |FZTE69CT-ND@ 156 1.17 |FZT869TR-ND® 4,000 442.00 
60 | 55 | 300 — 1000 1 | 007 1000 10 | SOT-89 |ZXTN2005ZCT-ND® 1.32.99 |ZXTN2005ZTR-ND® 4,000 374.00 
35 | 3.0 | 100 300 1000 2 | 03 1000 100 | SOT-223 |FZT649CT-ND® 1.08 81 | FZT649TR-ND® 1,000 306.00 
PNP 
20 | -60 | 300 900 -1000 -2 |-0163 -6000 -60 | MSOP-8 [ZXT14P12DXCT-ND 7843.63 [— = = 
-15 | -5.0 | 250 850 -500 ~-2 | -0.4 -5000 -50 | SOT-223 |FZT1147ACT-ND 1.38 1.04 |FZT1147ATR-ND 1,000 391.00] | SOT-23F 
-20 | -45 | 500 1500 -10 -2 | -0.07 -1000 -100] SOT-89 |ZXTP25012EZCT-ND® 78 59 |2XTP25012EZTR-ND® 4,000 260.00 
-25 | -40 | 300 — -10 -2 | -10 -100 -10 | 3-MLP |ZXT1M322TACT-ND 114.86 |ZXT1M322TATR-ND 3,000 | 343.44/M 
-20 | -4.0 | 300 900 -1000 -2 | -0.25 -4000 -50 | SOT-23-6 |ZXT13P12DE6CT-ND® 1.08 _.81_|ZXT13P12DE6TR-ND® 3,000 | 270.00/M 
“12 | -40 [150 — -6000 -2 | -0.34 -4000 -80 | SOT23F-3 |ZXTPO7012EFFCT-ND® ‘86.65 |ZXTPO7012EFFTR-ND® 3,000 | 216.00/M 
4p | 12 | 49 | 50° — 4000-2 | -0.35 -2000 -40 | SOT23-3. |ZXTP25012EFHCT-ND® ot 69 | ZXTP25012EFHTR-ND® 3,000 | 228.00/M 
-15 | -3.0 | 250 850 -500 -2 | -0.25 -3000 -30 | SOT-89 |FCX1147ACT-ND 114.86 |FCX1147ATR-ND 1,000 323.00 
-12 | -30 ] 300 — -10 -2 |-0.017 -100 -10 | SOT-23-6 |ZXT10P12DE6TACT-ND@ 90 68 |ZXT10P12DE6TATR-ND® 3,000 | 225.00/M 1 Base 
-12 | -30 | 300 — -100 -2 | -0.32 -3000 -50 | SOT-89 |FCX717CT-ND@ 87.66 |FCX717TR-ND@ 1,000 246.50 2 Collector 
412 [30 [300 —  -10  -2 |-0.32 -3000 -50 | SOT-203 |FzT717CT-ND} 733 1.00 |FZT717TR-ND@ 7,000 375.70 1 3 Emitter 
-12 | -25 | 180 — -2500 -2 | -0.17 -1500 -50 | SOT23-3 |FMMT717CT-ND@ 60 45 |FMMT717TR-ND® 3,000 | 150.00/M 
12 | -1.25) 50 — -3000 -2 | -0.29 -1250 -50 | SOT23-3 |FMMTL717CT-ND® St .39 | FMMTL717TR-ND® 3,000 | 127.50/M 
-12 | -1.25 | 180 — -1000 -2 | -0.24 -1250 -50 | SC70-3_ |ZUMT717CT-ND 54.44 |ZUMT717TR-ND 3,000 | 162.00/M 
“15 | -60 | 200 560 -500 -2 |-0.01 -100 -10 | SOT23-3 |ZXTP23015CFHCT-ND® 7.26.95 |ZXTP23015CFHTR-ND® 3,000 | 378.00/M (2.5 Max. 
tg | 18 | 49 | 300 900 10  -2 | -85 -1000 -100 | SOT23-3 |ZXTP2501SDFHCT-ND@ 90 68 |ZXTP25015DFHTR-ND® 3,000 | 225.00/M 
-15 | -40 | 300 900 -10 -2 | -55 -1000 -100| SOT23-3 |ZXTP25015DFHTACT-ND® 90 68 |ZXTP25015DFHTATR-ND@ | 3,000 | 270.00/M 
-15 | -3.0 | 300 — -2000 -2 | -0.45 -2000 -10 | SOT-223 |FZT788BCT-ND@ 1.47 4.11 |FZT788BTR-ND® 1,000 416.50 
25 | -80 | 300 900 -100  -2 |-0.047 -1000 -100| SOT-223 |ZXTP19020DGCT-ND® 1.29.97 |ZXTP19020DGTR-ND® 7,000 430.00 
-40 | -6.0 | 100 300 -1000 ~-1 | -0.18 -2000 -200| soT-223 |FZT948CT-NDe 1.80 1.35 |FZT948TR-ND® 4,000 510.00 T 
-25 | -6.0 | 300 900 -100 -2 |-0.047 -1000 -100] SOT-89 |ZXTP19020DZCT-ND® 1419 90 |ZXTP19020DZTR-ND® 4,000 396.00 ax 
-20 | -25 | -6.0 | 300 900 -10  -2 |-0.065 -1000 -100) SOT-223 |ZxTP25020DGCT-ND® 90 68 |ZXTP25020DGTR-ND@ 4,000 300.00 og 
-25 | -5.0 | 300 900 -10  -2 |-0.065 -1000 -100| SOT-89 |ZXTP25020DZCT-ND@ 78 59 |ZXTP25020DZTR-ND® 1,000 260.00 85 
“25 | -5.0 | 300 900 -1000 -2 | -0.20 -5000 -100! MSOP-8 |ZXT14P20DXCT-ND 484 3.63 |ZXT14P20DXTR-ND 7,000 | 1370.20 os 
-25 | -5.0 | 110 — -5000 -2 |-0.135 -5000 -500 | SOT23F-3 |ZXTP19020CFECT-ND® 141 .84_|ZXTP19020CFFTR-ND® 3,000 | _277.50/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A Product Line of i 1 ® 
ontroacttintot! METEX Low Saturation Transistors Reel 
ee ree Up to 25 Volts (Cont.) 
Ic hFE VCE (sat) Cut Tape 
VcEo | VcBo | (cont.) @lc @Vce| Max. @lc @lB | Packaging | Digi-Key Price Each | pigi-Key Lapeendl Hee! 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V) (V) (mA) (mA) Type Part No. ql 10 | Part No. Qty. Pricing 
-20 | -50 | 110 — -5000 -2 |-0.135 -5000 -500| SOT23F-3 |ZXTP19020DFFCT-ND® 1.25.94 |ZXTP19020DFFTR-ND 3,000 | 312.00/M 
-40 | -45 | 100 300 -10 -2 | -60 -1000 -100) soT23-3 |ZXTP25020BFHCT-ND® 90 68 |ZXTP25020BFHTR-ND® 3,000 | 270.00/M 
-25 | -45 | 200 500 -10 -2 |-0.065 -1000 -100| SOT23F-3 |ZXTP25020CFFCT-ND® 90 68 |ZXTP25020CFFTR-ND® 3,000 | 270.00/M 
-25 | -40 | 70 — -4000 -2 | -0.24 -2000 -40 | soT23-3 |ZXTP25020DFHCT-ND® 90 68 |ZXTP25020DFHTR-ND® 3,000 | 225.00/M 
-25 | -40 | 200 500 -10 -2 | -55 -1000 -100| S0T23-3 |ZXTP25020CFHCT-ND® 90 68 |ZXTP25020CFHTR-ND® 3,000 | 225.00/M 
-25 | -35 | 300 — -10 2 | -19 -100 -10 | 3-MLP |ZXT2M322TACT-NDe 1.14.86 |ZXT2M322TATR-ND® 3,000 | 343.44/M 
-25 | -35 | 300 900 -1000 -2 |-0.25 -3500 -350| SOT-23-6 |ZXT13P20DE6CT-ND 1.08 81 |ZXT13P20DE6TR-ND 3,000 | 270.00/M 
on | 25 | 35 | 300 900 -1000 -2 |-0.015 -100 -10 | SOT-23-6 |ZxST2E6CT-ND® 91 68 |ZX5T2E6TR-ND@ 3,000 | 271.80/M 
-25 | -35 | 300 900 -1000 -2 |-014 -1000 -10 | SOT-23-6 |ZXTP2006E6CT-ND® 1.02 77 |ZXTP2006E6TR-ND® 3,000 | 255.00/M 
-20 | -25 | 300 — -10 -2 |-0.030 -100 -10 | SOT-23-6 |ZXT10P20DE6TACT-ND 90 68 |ZXT10P20DE6TATR-ND 3,000 | 225.00/M 
-20 | -25 | 300 — -100 -2 |-022 -1500 -650 | SOT-89 |FCX718CT-ND® 87.66 |FCX718TR-ND® 7,000 | 246.50 Pin out for SOT29-6 
25 | -15 | 60 — -4000 -2 |-0.275 -2000 -40 | soT23-3 |ZXTP25020DFLCT-ND 57-43: |ZXTP25020DFLTR-ND® 3,000 | 142.50/M 
-20 | -15 | 150 — -2000 -2 |-020 -1000 -20 | soT23-3 | FMMT718CT-ND 55 42: |FMMT718TR-ND® 3,000 | 138.00/M 
-20 | -1.0 | 300 — -10 -2 |-018 -500 -20 | S0T23-3 | FMMTL718CT-ND@ 51 39 |FMMTL718TR-ND® 3,000 | 127.50/M| | SOT-89 
-20 | -1.0 | 180 — -500  -2 |-018 -500 -20| Sc70-3 |ZUMT718CT-ND@ 54 _41_|ZUMT718TR-ND® 3,000 | 162.00/M 
-25 | -1.0 | 160 400 -500  -1 | -05 -1000 -100| SOT-89 |BCX6925CT-ND@ 45.34 |BCX6925TR-ND® 1,000 | 127.50 1 Base 
“30 | -40 | 250 800 -500 -2 |-035 -4000 -140| SOT-223 |FZTI149ACT-ND® 138 1.04 |FZTI149ATR-ND® 7,000 | 397.00 2::Collector 
-30 | -30 | 250 800 -500 -2 |-0.30 -3000 -100| SOT-89 |FCX1149ACT-ND@ 1.19.90 |FCX1149ATR-ND® 1,000 | 336.60 oe Emiticr 
-25 | -35 | -3.0 | 100 300 -1000 -2 | -0.3 -1000 -100| soT-223 |FZT749CT-ND@ 1.33 1,00 |FZT749TR-ND® 4,000 | 375.70 4 Collector 
-25 | -30 | 300 800 -10 -2 |-019 -1000 -10 | SoT-89 |FCX789ACT-ND® 78 59 |FCX789ATR-ND® 1,000 | 221.00 
-25 | -20 | 250 — -1000 -2 | -0.45 -2000 -20 | soT-223 |FZT789ACT-ND@ 1.32.99 |FZT789ATR-ND® 1,000 | _ 374.00 
30-50 Volts 
Ic FE VCE (sat) rouse zloty 
VcEO | YcBO | (cont.) @lc @VCE | Max. @lc @lp | Packaging | Digi-Key 9 
(vy) | (vy) | (A) | Min. = Max. (mA) (V) (Vv) (mA) (ma) Type —_| Part No. 1 10 100 1,000 
NPN — RoHS Compliant 
80 | 5 | 100 300 1000 #7 022 5000 200 | 1092-3 |ZTX849-ND 186 13.95 83.70 527.00 
30 | 80 | 4 | 300 1200 1000 2 018 2000 10 T092-3 |ZTX1049A-ND 1.14 8.55 51.30 323.00 
50 | 4 100 300 ~—«500 2 05 1000 100 +| 1092-3 |ZTX449-ND 96 7.20 48.00 320.00 
40 | 150 | 4 | 300 1200 1000 2 0.21 4000 100 | 1092-3 |ZTX1051A-ND 1.93 14.45 86.67 545.70 
a | © | 2 | 0  — 1000 2 05 1000 5 092-3 | ZTX690B-ND 1.62 12.15 81.00 540.00 
6o | 4 100 300 =— 150 10_—-| 0.25 —_—*150 15 To92-3 _|ZTX450-ND 84 6.30 42.00 280.00 
PNP — RoHS Compliant 
30) 35 | 1 | 100 300° 5002 05-1000 -100 | 1092-3 |ZTX549-ND 96 7.20 48.00 320.00 
60 | -45 | 100 300 -1000 -1 | -006 -500  -20 | To92-3 |ZTX949-ND 2.13 15.98 106.50 710.00 4) ease 
40 [| -50 | -2 | 300 800 -10 2 | -0.75 -2000 _-50 | 1092-3 _|ZTX790A-ND 1.93 14.45 96.30 642.00 at Golicelar 
45 | -60 | -1 | 100 300  -150  -10 | -025  -150 -15 | 092-3 |ZTX550-ND 84 6.30 42.00 280.00 4 Emitter 
Ic NEE VCE (sat) Cut Tape 
VcEo | VcBo | (cont.) @l¢ @VceE| max. @lc @lB | Packaging | Digi-Key Bice Esch Digi-Key dancer bee] 
(Vv) | (VY) (A) | Min. Max. (mA) (V) (V) (mA) (mA) Type | Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 
NPN — RoHS Compliant 
% | 80 | 50 | 300 1200 1000 2 | 0.33 6000 50 | SOT-223 |FZTI049ACT-ND 129 97 __ [FZTI049ATR-ND 7,000 365.50 
80 | 7.0 | 100 300 1000 1 |0215 2000 20 | SOT-223 |FZTe49CT-ND 1.68 1.26 | FZT849TR-ND 7,000 476.00 
80 | 7.0 | 100 300 1000 1 |0065 1000 20 | SoT-223 |ZXx5T@49GCT-ND 1.55 1.17 |ZX5T849GTR-ND 1,000 440.30 
80 | 70 | 100 — 10 14 | 0.18 2000 20 | D-PAK |ZXT849KCT-ND 2.38 1.79 | ZXT849KTR-ND 2,500 | 673.20/M 
30 | 80 | 7.0 | 100 300 1000 1 | 0.065 1000 20 | soT-223 |ZxTN2007GCT-ND 1.50 1.13 |ZXTN2007GTR-ND 1,000 425.00 
80 | 60 | 100 300 1000 1 | 0.06 1000 20 | SoT-89 |ZXxTN2007ZCT-ND 1.38 4.04 _|ZXTN2007ZTR-ND 1,000 391.00 
50 | 1.0 | 100 300 500 2 | 05 1000 100 | SOT23-3 |FMMT449CT-ND 45 34 | FMMT449TR-ND 3,000 |  135.00/M 
50 | 1.0 | 100 300 1000 2 | 03 1000 100 | $0723-3 |FMMT489CT-ND AS 34 | FMMT489TR-ND 3,000 | —135.00/M 
150 | 6.0 | 270 1200 1000 2 | 0.18 3000 10 | SOT-223 |FZTI051ACT-ND 1.29 97 _ | FZT1051ATR-ND 7,000 365.50 
130 | 40 | 30 — 4000 2 | 021 2000 40 | soT23-3 |ZXTN25040DFHCT-ND 90 68 | ZXTN25040DFHTR-ND 3,000 | 225.00/M 
150 | 3.0 | 270 1200 1000 2 | 0.34 5000 100 | SOT-89 |FCX1051ACT-ND 1.14 86 | FCX1051ATR-ND 1,000 323.00 
130 | 15 | 300 900 10 2 | 50 500 50 | SOT23-3 |ZXTN25040DFLCT-ND 57 43 | ZXTN25040DFLTR-ND 3,000 | 142.50/M 
40 |_50 | 1.0 | 100 300 1000 2 | 03 1000 100 | SOT-223 |FZT489CT-ND 1.02 77_|FZT489TR-ND 1,000 289.00 
40 | 10 | 300 900 500 5 | 02 100 1 | SOT23-3 |ZXTN2040FCT-ND 39 “30 | ZXTN2040FTR-ND 3,000 | 117.00/M 
40 | 1.0 | 300 900 500 5 | 05 1000 100 | SOT-89 |FCX491ACT-ND 63 48 | FCX491ATR-ND 1,000 178.50 
40 | 14.0 | 300 900 500 5 | 05 1000 100 | SOT-223 |FZT491ACT-ND 1.02 77 | FZT491ATR-ND 1,000 289.00 
40 | 1.0 | 300 900 500 5 | 03 1000 50 | $0T23-3 |FMMT491ACT-ND AS 34 | FMMT491ATR-ND 3,000 | 135.00/M 
45 | 40 | 70 — 4000 2 | 0.34 4000 80 | SOT23F-3 |ZXTNO7045EFFCT-ND 86 “65 | ZXTNO7045EFFTR-ND 3,000 | 216.00/M LF 
60 | 30 | 400 — 1000 2 | 0.35 3000 150 | D-PAK |ZXT690BKCT-ND 1.84 1.38 | ZXT690BKTR-ND 2,500 | 520.20/M Seating 
45 | 45 | 30 | 400 150 2000 2 | 030 1000 5 | SOT-89 |FCX690BCT-ND 72 ‘54 | FCX690BTR-ND 1,000 204.00 Plane 
45 | 20 | 400 — 1000 2 | 01 100 05 | SOT-223 |FZT690BCT-ND 1.32 .99 | FZT690BTR-ND 1,000 374.00 
75 | 0.80 | 250 630 100 1 | 03 100 10 | $0T23-3 |BCWE6HCT-ND 23 18 _|BCW66HTR-ND 3,000 68.40/M 
80 | 50 | 200 560 500 2 |0018 100 5 | SOT23-3 |ZXTN2031FCT-ND 1.26 (95 | ZXTN2031FTR-ND 3,000 |  378.00/M 
150 | 40 | 20 — 4000 2 |0.060 1000 100 | SoT23-3 |ZXTN25050DFHCT-ND 90 .68 | ZXTN25050DFHTR-ND 3,000 | 270.00/M 
100 | 40 | 200 — 10 2 | 002 100 10 | 3MLP |ZxTCM322CT-ND 1.14 86 | ZXTCM322TR-ND 3,000 | 343.44/M 
100 | 4.0 | 300 900 1000 2 | 0.23 4000 100 | SOT-23-6 |ZXT13NS5ODE6CT-ND 1.08 81 |ZXT13N50DE6TR-ND 3,000 | 270.00/M 
50 | 50 | 30 | 200 — 10 2 | 0.02 100 10 | SOT-23-6 |ZXT1ONSODE6TACT-ND 90 68__|ZXT1ONSODE6TATR-ND | 3,000 | 225.00/M 
50 | 30 | 200 — 1000 2 | 0.35 3000 100 | SOT-89 |FCX@19CT-ND 87 ‘66 | FCX619TR-ND 7,000 246.50 
50 | 20 | 100 — 2000 2 | 02 1000 10 | $0T23-3 |FMMT619CT-ND 76 58 |FMMT619TR-ND 3,000 | 190.50/M 
100 | 1.25) 30 — 2000 5 | 033 1250 125 | SOT23-3 |FMMTL619CT-ND St 39 | FMMTL619TR-ND 3,000 | 127.50/M Exposed 
50 | 10 | 200 — 500 5 | 018 500 25 | sc70-3 |ZUMT619CT-ND 5d A1__|ZUMT619TR-ND 3,000 | —162.00/M Pad 
PNP 
50 | 55 ] 100 300 -1000 -1 | -0.27 -2000 -200 | SOT-203 |FZTO49CT-ND@ 7.80 1.35 | FZTO49TR-ND® 7,000 510.00 
50 | -55 | 100 300 -1000 -1 |-0.085 -1000 -20 | SOT-223 |ZX5T949GCT-ND® 1.62 1.22 |ZX5T949GTR-ND 1,000 459.00 
50 | -55 | 100 300 -1000 -1 |-0.085 -1000 -20 | SoT-223 |Z7xTP2008GCT-ND® 1.50 1.13 | ZXTP2008GTR-ND® 1,000 425.00 
50 | -55 | 100 300 -1000 -1 | -0.08 -1000 -20 | SOT-89 |ZXxTP2008ZCT-ND® 1.38 1.04 | ZXTP2008ZTR-ND® 1,000 391.00 
gy (50| 55 | 10 — -20000_-1_|-0.175 -5500_-500 |_soT-89_|zxsT949ZcT-NDe 4.21 91 |ZX5T949ZTR-ND@ 1,000 341.70 
50 | -1.0 | 100 300 -500  -2 | -0.35 -1000 -100 | SOT-89 |FCX589CT-ND® 72 ‘54 | FCX589TR-ND® 7,000 204.00 
50 | -1.0 | 100 300 -500 ~-2 | -0.35 -1000 -100 | $0T23-3 |FMMTS89CT-ND@ 45 34 | FMMTS589TR-ND® 3,000 | 135.00/M 
-35 | -1.0 | 100 300 -500 -2 | -05 -1000 -100 | $0T23-3 |FMMTS49CT-ND@ 45 34 | FMMTS549TR-ND® 3,000 | 135.00/M 
-35 | -1.0 | 150 500 -500 -2 | -03 -100 -1 | $0T23-3 |FMMTS549ACT-ND® 45 34 | FMMT549ATR-ND® 3,000 | 112.50/M 
-35 | -1.0 | 100 300 500 -5 | -05 -1000 -100 | SoT-223 |FZTS549CT-ND@ 1.02 77_|FZT549TR-ND® 1,000 289.00 
50 | -65 | 200 550 -500  -2 |-0.165 -1000 -10 | SOT-89 |ZX5T3ZCT-ND® 1.04 78 | ZX5T3ZTR-ND® 7,000 294.10 
50 | -55 | 200 550 -500 -2 |-0.165 -1000 -10 | SOT-89 |ZXTP2009ZCT-ND® 1.38 1.04 | ZXTP2009ZTR-ND@ 1,000 391.00 
-50 | -4.0 | 300 900 -1000 -2 | -0.16 -4000 -200 | MSOP-8 |ZXT14P40DXCT-ND 4.84 3.63 |— — — 
-40 | -50 | -30 | 300 — -10 -2 | -004 -100 -10 | 3-MLP |ZXT3M322CT-ND® 1.14 86 | ZXT3M322TR-ND@ 3,000 | 343.44/M F 
-45 | -30 | 250 800 -500 _-2_| -0.30 -3000 -250 | SOT-89 |FCX1151ACT-ND® 1.14 86 |FCX1151ATR-ND® 1,000 323.00 7 
~45 | -3.0 | 250 800 -500  -2 | -0.3 -3000 -250 | SOT-223 |FZTI151ACT-ND@ 1.38 1.04 | FZT1151ATR-ND® 7,000 391.00 6 
-50 | -3.0 | 300 900 -1000 -2 | -0.24 -3000 -300 | SOT-23-6 |ZXT13P40DE6CT-ND 1.08 81 _|ZXT13P40DE6TR-ND 3,000 | 270.00/M 5 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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generatectne | ZETEX Low Saturation Transistors Reel° 
grate Sie Pueunca ye 30-50 Volts (Cont.) 
Ic hE VCE (sat) Cut Tape 1 Base 
Veo | VcBo | (cont.) @lc @VcE| Max. @lc  @lB | Packaging | Digi-Key ice Eaca Digi-Key HahewandlHee! 2 Collector 4 
(V) | (WV) (A) | Min. Max. (mA) (V) (V) (mA) (mA) Type | Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 3 Emitter 
-45 | -30 | 30 — -3000 -2 |-0.065 -1000 -100 | SOT23-3 |ZXTP25040DFHCT-ND® 90 68 |ZXTP25040DFHTR-ND® | 3,000 | 270.00/M 4 Collector 
50 | -30 | 300 800 -10 -2 | -045 -2000 -50 | D-PAK |ZXT790AKCT-ND® 1.84 1.38 |ZXT790AKTR-ND@ 2,500 | 520.20/M 
50 | -30 | 80 — -3000 -2 | -0.39 -3000 -150 | SOT23F-3 |ZXTPO7040DFFCT-ND® 86 .65 |ZXTPO7O40DFFTR-ND@ | 3,000 | 216.00/M 
50 | -20 | 200 — -1000 -2 |-0.350 -1000 -10 | SOT-89 |FCX790ACT-ND® 78 .59 | FCX790ATR-ND® 4,000 221.00 
50 | -30 | 250 — -500 -2 | -0.45 -1000 -10 | SOT-223 |FZT790ACT-ND® 1.32 .99 _|FZT790ATR-ND 1,000 374.00 
40 | -20 [300 — -10 -2 |-0.040 -100 -10 | SOT-23-6 |ZXT1OP40DE6TACT-ND 90 68 |ZXTI0P40DE6TATR-ND | 3,000 | 225.00/M 
-45 ) -15 | 15  — -3000 -2 | -03 -3000 -300 | SOT23-3 |ZXTP25040DFLCT-ND@ 57 43 |ZXTP25040DFLTR-ND® | 3,000 | 142.50/M 
-40 | -40 | -15 | 150 — -1000 -2 | -0.25 -1000 -50 | SOT23-3 |FMMT720CT-ND® 60 45 |FMMT720TR-ND® 3,000 |  150.00/M 
50 | -1.0 | 100 300 -500 -2 | -0.35 -1000 -100 | SOT-223 |FZTS89CT-ND® 4.02 77 |FZT589TR-ND® 4,000 289.00 
-45 | -35 | 300 450 -900 -2 | -0.90 -1000 -100 | SOT-89 |ZXTP25040DZCT-ND@ 78 .59 _|ZXTP25040DZTR-ND® 1,000 260.00 
40 | -1.0 | 300 800 -100 -5 | 02 -100 -1 | SOT23-3 |ZXTP204iFCT-NDe 39 30 | ZXTP2041FTR-ND® 3,000 | 117.00/M 
40] -1.0 | 18 — -500 -5 | 03 -500 -25 | SC70-3 |ZUMT720CT-ND® 54 41 |ZUMT720TR-ND® 3,000 | 162.00/M 
-40 | -1.0 | 300 800 -100 -5 | -0.35 -500 -20 | SOT-89 |FCX591ACT-ND® 72 .54 | FCX591ATR-ND® 4,000 204.00 
-40 | -1.0 | 300 800 -100 -5 | -0.35 -500 -20 | SOT-223 |FZTS91ACT-ND® 1.02 77 |FZTS91ATR-ND® 4,000 289.00 
-40 | -1.0 | 300 800 -100 -5 | -0.35 -500 -20 | SOT23-3 |FMMTS91ACT-ND® A5 .34__| FMMT591ATR-ND® 3,000 | _135.00/M 
“ag | 60 [0807 250° 630-1001 -[ -03 “100-10 | SOT23-3 /BCWGBHCT-NDe 23 18 |BCW68HTR-ND® 3,000 68.40/M 
-50 | -0.80| 100 600 -100 -1 | -062 -500 -50 | SOT23-3 |BCX17CT-ND 43 33 _|BCX17TR-ND 3,000 | _ 129.60/M 
50 | -50 | 50 | 200 560 -500 -2 | -20 -100 -10 | SOT23-3 |ZXTP2025FCT-ND® 1.26 95 _ | ZXTP2025FTR-ND® 3,000 | _378.00/M 
@ RoHS Compliant 
H Hy ® 
Medium Power Transistors Digi@DReel Bottom View 
20-1 00 Volts Max. 
Ic hE VCE (sat) pose Piece 
Vceo | VeBo | (cont.) @lc @VceE) max. @lc  @IB | Packaging | Digi-Key Tone 
(vy) | (vy) | (A) | Min. = Max. (ma) (V) (v) (mA) (mA) Type —_| Part No. 1 10 100 1,000 
NPN 
750 ] 50 | 100 300 2000 1 025 5000 200 7092-3 |ZTX851-ND® 1.86 13.95 8370 527.00 
150 | 45 | 100 300 2000 1 0.03 100 5 T092-3  |ZX5T851A-ND 1.73 12.96 77.76 489.60 00.51 
go | 190 | 45 | 100 300 2000 1 0.065 1000 50 T092-3  |ZXTN2010A-ND® 1.73 12.96 77.76 489.60 .95 Max. 
150 | 45 | 100 300 2000 1 0.065 1000 50 T092-3 | ZXTN2010ASTZ-ND® 1.73 12.96 77.76 489.60 [> 15.49 Max. —e 
so | 20 | 100 300 500 2 0.5 2000 200 To92-3 _|ZTX651-ND@ 1.38 10.35 69.00 460.00 — | 
80 | 10 [| 50 150 150 10 | 035 150 15 7092-3 |ZTX451-ND® 96 7.20 48.00 320.00 L—__ 
7o | 70 | 10 | 400  — 500 2 05 7000 10 7092-3 _|ZTX692B-ND¢ 1.62 12.15 81.00 540.00 
7% | 150 | 30 | 300 1200 1000 2 0.25 3000 ~—+‘100 7092-3 _|ZTX1053A-ND® 1.68 12.60 75.60 476.00 
200 | 40 | 100 300 2000 2 020 4000 400 7092-3 |ZTX853-ND® 1.86 13.95 8370 527.00 Bottom View 
joo | 120 | 20 | 100 300 500 2 0.5 2000 = .200 To92-3 | ZTX653-ND® 1.38 10.35 69.00 460.00 1.27 
120 | 10 | 40 200 150 10 07 150 15 T092-3 _|ZTX453-ND@ 96 7.20 48.00 320.00 Nom. 
PNP 
100] -40 7 100 300 -1000 1 030-4000 ~—-400 7092-3. | ZTX951-ND® 1.86 13.95 8370 527.00 
‘gy | 100] 35} 100 300-1000 -1 | -0.065 -1000 — -100 092-3 |ZXTP2012A-ND® 1.24 9.27 55.62 350.20 
-80 | -20 | 100 300 -500 -2 05 -2000 += -200 To92-3 | ZTX751-ND@ 1.38 10.35 69.00 460.00 
0 | -10 | 50 150 -150 -10 | -035  -150 “15 To92-3 | ZTX551-ND 96 7.20 48.00 320.00 
70 | -75 [| -20 | 300 800 -10 2 05-1000 25 092-3 __|ZTX792A-ND® 1.93 14.45 96.30 642.00 
40 | -35 | 100 300 -1000 1 033-4000 ~—-400 7092-3 |ZTX953-ND® 2.13 15.98 95.85 603.50 
-100 | -120 | -20 | 100 300 -500 -2 05 -2000 = -200 T092-3 | ZTX753-ND® 1.38 10.35 69.00 460.00 00.495 
120 | 1.0 | 40 200 -150 -10 | -0.25  -150 15 To92-3 _|ZTX553-ND@ 96 7.20 48.00 320.00 otMax. 
——++— 13.97 Max. 
Ic FE VCE (sat) Cut Tape 7] 
Veo | VcBo | (cont.) @lc @VcE} Max. @lc @lB | packaging | Digi-Key Price Each | nigi-key Tape and Reel 
(Vv) | (VY) (A) | Min. Max. (mA) (V) (V) (mA) (mA)| Type | Part No. 1 10 | Part No. Qty. | Pricing 
NPN 
20 | 60 | 125 | 200 — 1000 2 | 0.2 1000 100) SOT23-3 |FMMTLO18CT-ND® 51 39 [FMMTL618TR-ND® 3,000 | 127.50/M 
55 | 150 60 | 30 — 6000 2 | 0.35 2000 20 | SOT-89 |ZXTNI9055DZCT-NDe 1.11.84 |ZXTN19055DZTR-ND® 1,000] 314.50 
760 | 7.0 | 200 500 100 2 | 0.050 1000 100 | SOT-223 |ZXTN19060CGCT-ND® 1.29.97 |ZXTN19060CGTR-ND 7,000) 430.00 
150 | 6.0 | 100 300 2000 1 | 0.17 2000 50 | SOT-223 |FZT851CT-ND@ 1.68 1.26 |FZT851TR-ND® 1,000) 476.00 
150 | 6.0 | 100 300 2000 1 | 0.03 100 5 | SOT-223 |ZX5T851GCT-ND® 1.62 1.22 |ZX5T851GTR-ND® 1,000) 459.00 
j60 | 55 | 30 — 6000 2 | 0.175 5500 550 | SOT23F-3 )ZXTN19060CFFCT-ND® 1.11.84 |ZXTN19060CFFTR-ND® — | 3,000 277.50/M 
150 | 5.0 | 100 300 2000 1 | 0.055 1000 100| SOT-89 |ZX5T851ZCT-ND@ 110.83 |— = - aca 
750 | 5.0 | 100 300 2000 1 | 0.065 1000 50 | SOT-89 |ZXTN2010ZCT-ND® 7.38 1.04 |ZXTN2010ZTR-ND® 7,000] 391.00 
150 | 5.0 | 45 — 2000 2 | 0.305 5000 500| SOT-89 |ZXTN25060BZCT-ND® .78 59 |ZXTN25060BZTR-ND® 3,000 | 195.00/M 
140 | 5.0 | 100 300 2000 1 | 30 100 5 | SOT23-3 |ZXTN2018FCT-ND® 1.26.95 |ZXTN2018FTR-ND@ 3,000 | 378.00/M 
60 | 150| 35 | 25 — 0.0035 2 |0.040 500 50 | S0T23-3 |ZXTN25060BFHCT-ND® .90 68 |ZXTN25060BFHTR-ND® | 3,000 | 270.00/M 
80 | 30 | 100 300 500 2 | 0.3 1000 100| SOT-223 |FZT651CT-ND® 1.02.77 |FZT651TR-ND@ 1,000| 289.00 ; 
720 | 10 | 100 — 500 10 | 05 1000 100| SOT23-3 |/FMMT493ACT-ND® 45.34 [FMMT493ATR-ND@ 3,000 | 112.50/M 1 
80 | 10 | 100 300 500 2 | 05 1000 100) Sc70-3 |ZUMT491CT-ND® 48 36 |ZUMT491TR-ND@ 3,000 | 144.00/M $8 
80 | 10 | 100 300 500 5 | 05 1000 100) SOT-89 |FCX491CT-ND® 63 48 | FCX491TR-ND@ 1,000} 178.50) | 35 
80 | 1.0 | 100 300 500 5 | 03 500 50 | SOT23-3 |FMMT491CT-ND® 45.34 | FMMT491TR-ND@ 3,000 | 135.00/M) | m2 
80 | 1.0 | 100 300 500 5 | 0.25 500 50 | SOT-223 |FZT491CT-ND@ 1.02.77 |FZT491TR-ND@ 1,000| 289.00 
80 | 10 | 100 300 500 5 | 02 100 2 | SOT23-3 |ZXTN2038FCT-ND® 39.30 |ZXTN2038FTR-ND} 3,000] 117.00/M| | sot-23F 
so | 10 | 50 150 150 10 | 0.35 150 15 | SOT23-3 |FMMT451CT-ND@ 39.30 | FMMT451TR-ND@ 3,000 | 117.00/M 
70 | 70 | 20 | 400 — 500 2 | 015 100 05 | SOT-223 |FZT6Q2BCT-ND® 1.32.99 |FZT692BTR-ND® 7,000| 374.00 
150 | 5.0 | 260 — 10 2 | 0.095 1000 100] D-PAK |ZXT1053AKCT-ND® 1.44 4.08 |ZXT1053AKTR-ND@ 2,500 | 408.00/M x 
75 | 150| 45 | 300 1200 500 2 | 0.21 2000 100) SoT-223 |FZT1053ACT-ND@ 1.29.97 |FZT1053ATR-ND@ 1,000} 365.50 73 
150 | 3.0 | 270 1200 1000 2 | 0.25 3000 100| SOT-89 |FCX1053ACT-ND® 1.14.86 | FCX1053ATR-ND® 1,000| 323.00 ee 
700 | 35 | 300 900 200 2 | 20 100 10 | 3-MLP |ZXTEM322CT-NDe 1.14.86 |ZXTEM322TR-ND® 3,000 | 343.44/M 2 Collector 
80 | 15 | 300 900 200 2 | 0.20 1500 50 | $0T23-3 |FMMT620CT-ND 76.58 | FMMT620TR-ND 3,000 | 190.50/M 3 Emitter 
80 | 100| 10 | 100 250 150 2 | 0.5 500 50 | SOT-89 |BCX5616CT-ND® 33.25 | BCX5616TR-ND® 1,000 93.50 
90 | 10 | 100 300 100 5 | 025 150 15 | SOT-89 |BSR43CT-ND® 48 .36 |BSR43TR-ND® 1,000) 160.00 
so | 050 | 50 — 100 10 | 0.25 100 10 | SOT23-3 |FMMTAO6CT-ND@ 24 18 | FMMTAO6TR-ND® 3,000 | _72.00/M 
200] 6.0 | 100 300 2000 2 | 0.15 2000 100| SOT-223 |FZT853CT-ND® 1.68 1.26 |FZT853TR-ND® 7,000] 476.00 
200) 6.0 | 100 300 2000 2 | 0.065 1000 100} SOT-223 |ZX5T853GCT-ND® 4.62 1.22 |ZX5T853GTR-ND® 1,000) 459.00 t 
100 | 200] 6.0 | 100 300 2000 2 | 0.065 1000 100 | SOT-223 |ZXTN2011GCT-ND® 1.50 1.13 |ZXTN2011GTR-ND@ 1,000] 425.00] | oz 
200) 5.5 | 200 500 100 2 | 0.065 1000 100 | SOT-223 |ZXTN19100CGCT-ND® 1.29 97 |ZXTN19100CGTR-ND® 1,000) 430.00 se 
200 | 5.25 | 200 500 100 2 | 0.065 1000 100| SOT-89 |ZXTN19100CZCT-ND® 1.19.90 |ZXTN19100CZTR-ND® 1,000} 396.00] | 8 
@ RoHS Compliant § Tape and Box (Continued) tad 
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Diodes Incorporated LETEX SOT-89 
Aad eae 20-100 Volts (Cont.) 
1 Base 
Ic nFE VCE (sat) Cut Tape mecantad 
VcE0 | VeBo | (cont.) @l¢ @VcE| Max. @lc @!B | packaging | Digi-Key Price Each | pigi-key Tape and Reel 4 Collector 
(Vv) | (Vv) (A) | Min. Max. (mA) (V) (V) (mA) (mA)| Type | Part No. u 10 | Part No. Qty. | Pricing 
200 | 45 | 100 300 2000 2 | 0.06 1000 100|] SOT-89 |ZXTN2011ZCT-ND® 1.38 1.04 |ZXTN2011ZTR-ND® 1,000] 391.00 
200 | 45 | 10 — 10,000 2 | 0.195 5000 500} SOT-89 |ZX5T853ZCT-ND@ 1.50 113 |— _ _ 
200 | 45 | 130 — 1000 2 | 0.235 4500 450 | SOT23F-3 | ZXTN19100CFFCT-ND® 1.11.84 |ZXTN19100CFFTR-ND® 3,000 | 277.50/M 
160 | 4.0 | 100 300 1000 2 | 30 100 5 | SOT23-3 |ZXTN2020FCT-ND® 1.26 95 |ZXTN2020FTR-ND® 3,000 | 378.00/M 
180 | 3.0 | 300 900 10 2 | 017 500 10 | SOT-223 |ZXTN25100DGCT-ND® 90.68 _|ZXTN25100DGTR-ND® 1,000 | 300.00 
too | 70 | 30 | — — 3000 2 | 0.055 50050 | SOT23-3 | ZXTN25100BFHCT-ND® 80.68 |ZXTN25100BFHTR-ND® — | 3,000 | 270.00/M] [Soz-p03 
180 | 25 | 300 900 10 2 | 017 500 10 | SOT-89 |ZXTN25100DZCT-ND@ 78 59 |ZXTN25100DZTR-ND® 1,000} 260.00 
180 | 25 | 300 900 10 2 | 170 500 10 | SOT23-3 |ZXTN25100DFHCT-ND® .90 68 |ZXTN25100DFHTR-ND@ — | 3,000 | 225.00/M po Maes 
120 | 20 | 100 300 500 2 | 0.3 1000 100] SOT-223 | FZT653CT-ND® 1.08 .81 |FZT653TR-ND@ 1,000} 306.00 je 
120 | 1.0 | 100 300 250 10 | 0.3 500 50 | SOT-89 |FCX493CT-ND® 63.48 |FCX493TR-ND® 1,000| 178.50 T 
720 | 1.0 [100 300 250 10 | 025 500 50 | SOT23-3 |FMMT493CT-NDe 45.34 |FMMT493TR-ND® 3,000 | 135.00/M 3 
120 | 1.0 | 100 300 250 10 | 0.3 500 50 | SOT-223 | FZT493CT-ND@ 1.02.77 _|FZT493TR-ND@ 1,000 | 289.00 = 
PNP — RoHS Compliant nN E 
100] -60 [100 — -10 -1 | -0.09 -1000 -100] D-PAK [ZXT951KCT-ND 2.48 1.87 [ZXT951KTR-ND 2,500 | 703.80/M : ts 
100} -5.5 | 100 300 -2000 -1 | -0.07 -1000 -100| SOT-223 |ZX5T951GCT-ND 1.62 1.22 |ZX5T951GTR-ND 1,000} 459.00 
-100} -5.5 | 100 300 -2000 -1 | -0.07 -1000 -100| SOT-223 |ZXTP2012GCT-ND 1.50 1.13 |ZXTP2012GTR-ND 1,000} — 425.00 4.6 Nom-St — 
-100} -5.0 | 100 300 -2000 -1 | -0.21 -2000 -200| SOT-223 | FZT951CT-ND 1.80 1.35 |FZT951TR-ND 1,000} 510.00 
-60 | -5.0 | 200 500 -100 -2 | -0.08 -1000 -100| SOT-223 |ZXTP19060CGCT-ND 1.29.97 |ZXTP19060CGTR-ND 1,000} 430.00 
60 | -45 [200 500 -100 -2 | 0.08 -1000 -100| SOT-89 |ZXTP19060CZCT-ND 1.19 90 [ZXTP19060CZTR-ND 7,000 | 396.00 
-100} -4.3 | 100 300 -2000 -1 |-0.065 -1000 -100} SOT-89 |ZXTP2013ZCT-ND 1.38 1.04 |ZXTP2013ZTR-ND 1,000} 391.00 
-100} -4.3 | 100 300 -2000 -1 |-0.065 -1000 -100} SOT-89 |ZXTP2012ZCT-ND 1.38 1.04 |ZXTP2012ZTR-ND 1,000} 391.00 
60 | 7100} -4.0 | 100 300 -2000 -2 | -25 -100 -10 | s0T23-3 |ZxTP2027FCT-ND 1.26 95 |ZXTP2027FTR-ND 3,000 | 378.00/M 
60 | -4.0 | 200 500 -100 -2 | -75 -1000 -100| SOT23F-3 | ZXTP19060CFFCT-ND 1.11.84 |ZXTP19060CFFTR-ND 3,000 | 333.00/M 
100} -35 | 100 — -10 -1 |-0.02 -100 -10 | 1092-3 /ZXTP2012ASCT-ND 1.24 93 |ZXTP2012ASTB-ND§ 2,000 | 370.80/M 1 Base 
-100} -30 | 30 — -3000 -2 |-0.055 -500 -50 | SOT23-3 |ZXTP25060BFHCT-ND .90 .68 |ZXTP25060BFHTR-ND 3,000 | 270.00/M 2 Collector 
-80 | -3.0 | 100 300 -500 -2 | -03 -1000 -100| SOT-223 | FZT751CT-ND 1.33 1.00 |FZT751TR-ND 1,000] 375.70 3 Emitter 
-80 | -1.0 | 100 300 -500 -5 | -06 ~-1000 -100) SOT-89 | FCX591CT-ND .63 48 | FCX591TR-ND 1,000} 178.50 4 Collector 
-80 | -1.0 | 100 300 -500 -5 | -0.3 -500 -50 | SOT23-3 | FMMT591CT-ND 45.34 _| FMMTS591TR-ND 3,000 | 135.00/M 
-80 | -1.0 [100 300 -500 -5 | -03 -500 -50 | SOT-223 |FZTS91CT-ND 1.02.77 |FZTS91TR-ND 1,000} 289.00) | sor-323 
80 | -1.0 | 15 — -2000 -5 | -0.6 -1000 -100| SOT-323 |ZUMT591CT-ND 48 36 |ZUMT591TR-ND 3,000 | 120.00/M 
-80 | -1.0 | 50 150 -150 -10 | -0.35 -150 -15 | SOT23-3 | FMMT551CT-ND 45.34 _| FMMTS551TR-ND 3,000 | 135.00/M 1 Base 
70 | -25 [300 — -10 -5 | -50 -100 -10 | 3-MLP |ZXT4M322CT-ND 1.14.86 |ZXT4M322TR-ND 3,000 | 343.44/M ene 
-70 | -75 | -2.0 | 250 — -500 -2 | -0.5 -1000 -25 | SC70-3 |FZT792ACT-ND 1.32.99 |FZT792ATR-ND 1,000} 374.00 
-70 | 15 | 150 — -1000 -5 | -0.30 -500 -20 | SOT23-3 | FMMT722CT-ND 76.58 _|FMMT722TR-ND 3,000 | 190.50/M 
140} 5.0 [100 — -10 -1 | -0.1 -1000 -100| D-PAK |ZXT953KCT-ND 2.48 1.87 |ZXT953KTR-ND 2,500 | 703.80/M 
140} -5.0 | 100 300 -1000 -1 | -0.09 -1000 -100| SOT-223 |ZX5T953GCT-ND 1.62 1.22 |ZX5T953GTR-ND 1,000} — 459.00 
-140} -5.0 | 100 300 -1000 -1 | -0.09 -1000 -100| SOT-223 |ZXTP2013GCT-ND 1.50 1.13 |ZXTP2013GTR-ND 1,000} 425.00 
-140} -5.0 | 100 300 -1000 -1 | -0.22 -2000 -200| SOT-223 | FZT953CT-ND 1.80 1.35 |FZT953TR-ND 1,000} 510.00 
-80 | -140 | -35 | 100 300 -1000 -1 |-0.085 -1000 -100| SOT-89 |ZXTP2013ZCT-ND 1.38 1.04 |ZXTP2013ZTR-ND 1,000 | 391.00 
100} -1.0 | 100 250 -150 -2 | -0.5 -500 -50 | SOT-89 |BCX5316CT-ND 33.25 | BCX5316TR-ND 1,000 93.50) Matpoxe 
90 | -1.0 | 100 300 -100 -5 | -0.25 -150 -15 | SOT-89 | BSR33CT-ND 48 36 |BSR33TR-ND 1,000] 160.00) | (ta papay 
80 | -1.0 | 100 300 -500 -5 | -0.2 -100 -2 | SOT23-3 |ZXTP2039FCT-ND 89.30 |ZXTP2039FTR-ND 3,000 | 117.00/M 
-80 | -0.50 | 50 — -100  -1 |-0.25 -100 -10 | SOT23-3 | FMMTAS6CT-ND 24.18 | FMMTAS6TR-ND 3,000 | _72.00/M 
140] -35 | 15  — -4000 -1 | -0.30 -4000 -400] SOT-89 |ZX5T953ZCT-ND 121 91 [= = = 
-130} -3.0 | 100 300 -1000 -2 | -30 -100 -10 | SOT23-3 |ZXTP2029FCT-ND 1.26 95 |ZXTP2029FTR-ND 3,000 | 378.00/M 
140] -20 | 15 — -2000 -2 |-0.090 -500 -50 | SOT23-3 |ZXTP25100BFHCT-ND .90 .68 |ZXTP25100BFHTR-ND 3,000 | 270.00/M 
120} -20 | 100 300 -500 -2 | -0.3 -1000 -100| SOT-223 |FZT753CT-ND 1.33 1.00 |FZT753TR-ND 1,000} 375.70 
-110 | -2.0 | 200 500 -100 -2 | -0.13 -500 -20 | SOT23F-3 | ZXTP19100CFFCT-ND 1.11.84 |ZXTP19100CFFTR-ND 3,000 | 333.00/M 
110} -20 | 200 500 -100 -2 | -013 -500 -20 | SOT-223 |ZXTP19100CGCT-ND 1.29.97 |ZXTP19100CGTR-ND 1,000} 430.00 
-100}-110| -2.0 | 200 500 -100 -2 | -0.13 -500 -20 | SOT-89 |ZXTP19100CZCT-ND 1.19 90 |ZXTP19100CZTR-ND 1,000} 396.00 
115} -1.0 | 200 500 -10 -2 | -0.21 -100 -1 | SOT23-3 |ZXTP25100CFHCT-ND .90 .68 |ZXTP25100CFHTR-ND 3,000 | 270.00/M 
115] -1.0 | 200 500 -10 -2 | -0.21 -100 -1 | SOT-89 /ZXTP25100CZCT-ND 78 59 |ZXTP25100CZTR-ND 1,000} 260.00 
120] -1.0 | 100 300 -500 -5 | -0.3  -500 -50 | SOT-89 |FCX593CT-ND 72.54 |FCX593TR-ND 1,000 | 204.00 
-120]} -1.0 | 100 300 -500 -10 | -0.3 -500 -50 | SOT23-3 | FMMT593CT-ND 45.34 |FMMTS593TR-ND 3,000 | 135.00/M 
120} -1.0 | 100 300 -500 -2 | -0.3 -500 -50 | SOT-223 | FZT593CT-ND 1.02.77 |FZT593TR-ND 1,000} 289.00 
-100 | -1.0 | 250 — -500 -10 | -0.20 -500 -50 | SOT23-3 | FMMT723CT-ND 76.58 _|FMMT723TR-ND 3,000 | 190.50/M 
@ RoHS Compliant § Tape and Box 
Hy Hy ® 
High Voltage Transistors Digi@Reel 
120-250 Volts 
Ic hE VCE (sat) Loose Piece 
Vceo | Ycso | (cont.) @lc @VCE| Max. @lc @lg | Packaging | Digi-Key Pricing 
(vy) | (vy) | (A) | Min. = Max. (mA) (V) (Vv) (mA) (mA) Type —_| Part No. 1 10 100 1,000 
NPN 
too | 175 | 30 | 300 1200 1000 10 0.31 3000 150 T092-3 | ZTX1055A-ND 1.93 14.45 86.67 545.70 
120 | 05 | 400 = 200 2 05 400 5 1092-3 _|ZTX694B-ND® 1.62 12.15 81.00 540.00 
140 | 160 | 1.0 | 100 300 150 10 07 150 15 7092-3 |ZTX455-ND® 84 6.30 42.00 280.00 
450 | 259 | 40 | 100 300 1000 5 0.26 4000 400 T092-3 | ZTX855-ND@ 1.86 13.95 83.70 527.00 
150 | 1.0 50 _ 500 5 05 1000 200 T092-3 | ZTX655-ND 1.58 11.84 78.90 526.00 
180 | 180 | 0.5 | 500 _ 100 5 0.25 200 5 7092-3 |ZTX696B-ND 1.62 12.15 81.00 540.00 
PNP E-Line 
-140 | -140] -05 | 300 800 “10 -2 -0.3 -200 5 T092-3 | ZTX795A-ND® 1.93 14.45 96.30 642.00 
-220 | -20 | 100 300 -1000 -5 | -0.25 -2000 -400 7092-3 |ZTX956-ND® 2.13 15.98 95.85 603.50 
-200 | -200 | -1.0 | 50 _ -500 5 0.5 -500 -50 7092-3 |ZTX776-ND® 67 5.04 33.60 224.00 
-200 | -0.5 | 300 800 -10 10 | -0.3 -200 -20 7092-3 |ZTX796A-ND® 1.85 13.91 92.70 618.00 
Ic bre VCE (sat) Pack- Cut Tape 
VEO | VCBO | (cont.) @lc @VcE| Max. @lc @lB} aging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V) (V) (mA) (mA) Type Part No. il 10 | Part No. Qty. Pricing 
NPN 
120 | 10 | 400 — 200 2 | 025 100 05] SOT-223 |FZT6O4BCT-ND@ 1.32.99 |FZT694BTR-ND® 1,000 | 374.00 4.01 Max. 
120} 140 | 1.0 | 100 300 250 10 | 02 250 25 | SOT23-3 |FMMT494CT-ND® 45.34 |FMMT494TR-ND@ 3,000 | 135.00/M 244 
120 | 05 | 500 — 100 2 | 025 100 0.5 | SOT-223-8 |ZDT694CT-ND@ 2.05 1.54 |ZDT694TR-ND® 1,000 | 684.00 Max. 
125 | 125 | 1.0 | 100 — 1000 10 | 025 1000 50 | SOT23-3 |FMMT624CT-ND@ 76.58 |FMMT624TR-ND@ 3,000 | 190.50/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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A Product Line of 
|. Diodes Incorporated 


ZETEX High Voltage Transistors Reel? | sor-z23 


ERR RUSEAS PRAT RT 120-250 Volts (Cont.) 
Ic nFE VCE (sat) Pack- Cut Tape 1 Base 
VcEO | VCBO J (cont.) @lc @VcE) Max. @lc @IB| aging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 2 Collector 
(V) | (V) | (A) | Min. Max. (mA) (WV) | (V) (mA) (mA)| Type | PartNo. 1 10 | Part No. Qty. | Pricing 3 Emitter 
140 | 160 | 1.0 | 100 300 150 10 | O7 150 15 | SOT23-3 |FMMT455CT-ND® 45.34 [FMMT455TR-ND@ 3,000 | 112.50/M a Collector 
200 5.0 | 100 300 1000 5 0.11 1000 100} SOT-223 |FZT855CT-ND® 1.68 1.26 | FZT855TR-ND® 1,000 476.00 
150 1.0 50 — _ 500 5 0.5 500 50 | SOT-223 |FZT655CT-ND® 1.08 .81 | FZT655TR-ND® 1,000 306.00 
150 | 170 1.0 | 100 300 250 10 03 500 50 SOT-89 | FCX495CT-ND@ 63 48 | FCX495TR-ND® 1,000 178.50 
150 1.0 | 300 — 200 10 0.3 1000 50 | SOT23-3 |FMMT625CT-ND® 76 .58 | FMMT625TR-ND® 3,000 | 190.50/M 
170 1.0 | 100 300 250 10 0.2 250 25 | SOT23-3 | FMMT495CT-ND® 39 -30 | FMMT495TR-ND® 3,000 | 117.00/M 
180 0.6 8s Cl 1 5 150 10 1 S0T23-3 | ZXTN5551FLCT-ND® 24 -18 |ZXTN5551FLTR-ND® 3,000 | 72.00/M 
160 | 180 0.6 8s 1 5 150 10 1 SOT-223 | ZXTN5551GCT-ND® 60 45 |ZXTN5551GTR-ND® 1,000 200.00 _ 
180 0.6 800 — 1 5 150 10 1 SOT-89 | ZXTN5551ZCT-ND@ 48 36 | ZXTN5551ZTR-ND® 1,000 160.00 sg 
180 | 180 0.5 | 500 — 100 5 0.25 200 5 SOT-223 | FZT696BCT-ND@ 1.32 .99 | FZT696BTR-ND® 1,000 374.00 oO 
250 | 300 0.5 40 — 20 10 0.5 50 4 SC-62 | BST40CT-ND 99 15 |= - — N 
PNP 3 
-180 | -4.0 | 100 300 -1000 -5 | -0.15 -1000 -100} SOT-223 |FZT955CT-ND 1.80 1.35 | FZT955TR-ND 1,000 510.00 —| 0.84 Max. 
-180 | -4.0 | 100 300 -1000 -5 | -0.12 -1000 -100} SOT-223 |ZX5T955GCT-ND@ 1.62 1.22 |ZX5T955GTR-ND@ 1,000 459.00 ain x3 
-180 | -4.0 | 100 300 -1000 -5 | -0.12 -1000 -100} SOT-223 |ZXTP2014GCT-ND@ 1.50 1.13 |ZXTP2014GTR-ND® 1,000 425.00 4.6 Nom/-— —'! 
-180 | -3.0 | 100 300 -1000 -5 | -0.06 -100 -5 SOT-89 | ZX5T955ZCT-ND® 1.41 1.06 |ZX5T955ZTR-ND® 1,000 470.00 
-140 | -180 | -3.0 | 100 300 -1000 -5 -60 -100 -5 T092-3 | ZTX955CT-ND® 2.13 1.60 |ZTX955TR-ND® 4,000 | 532.50/M 
-180 | -3.0 | 100 300 -1000 -5 |-0.115 -1000 -100} SOT-89 |ZXTP2014ZCT-ND®@ 1.38 1.04 |ZXTP2014ZTR-ND@ 1,000 391.00 
-180 | -1.0 | 100 300 -10 2 -50 -100 -10 | SOT23-3 |ZXTP25140BFHCT-ND@ 90 .68 |ZXTP25140BFHTR-ND® 3,000 | 270.00/M 
-160 | -2.5 | 100 300 -1000 -5 -55 -100 -5 | SOT23-3 |ZXTP23140BFHCT-ND® 1.26 .95 |ZXTP23140BFHTR-ND® 3,000 | 378.00/M 
-140 | -0.5 | 250 — -200 -2 -0.3  -200 -5 | SOT-223 |FZT795ACT-ND® 1.32 .99 | FZT795ATR-ND@ 1,000 374.00 
-150 | -10 | 50 — -600 -5 -0.5 -500 -50 | SOT-223 |FZT755CT-ND 1.33 1.00 | FZT755TR-ND 1,000 375.70 
-150 -160 | -06 | 50 — “1 $6 0.2 -10 -1 S0T23-3 | ZXTP5401FLCT-ND® 24 -18 |ZXTP5401FLTR-ND® 3,000 | 72.00/M 
-160 | -06 | 50 — “1 6 -0.2 +10 -1 SOT-223 | ZXTP5401GCT-ND® 60 45 |ZXTP5401GTR-ND® 1,000 200.00 
-160 | -06 | 50 — “1 6 0.2 -10  -1 SOT-89 | ZXTP5401ZCT-ND® 48 36 |ZXTP5401ZTR-ND® 1,000 160.00 
-180 | -180 | -0.7 | 100 300 -100 -5 -0.4 -250 -25 | SOT-89 | FCX555CT-ND® 74 .56 | FCX555TR-ND@ 1,000 209.10 
-220 | -2.0 | 100 — -=10 -5 | -0.05 -100 -10 | 1092-3 |ZTX956STOACT-ND® 2.13 1.60 |ZTX956STOATR-ND® 2,000 | 639.00/M 2 Collector 
-220 | -2.0 | 100 300 -1000 -5 |-0.165 -1000 -100} SOT-223 |FZT956CT-ND® 1.80 1.35 | FZT956TR-ND® 1,000 510.00 1 S Emitter 
-200 | -220 | -0.3 | 85 300 -250 -10 | -0.35 -250 -25 | SOT-89 |FCX596CT-ND@ ite .54 | FCX596TR-ND® 1,000 204.00 
-220 | -0.5 | 100 300 -250 -10 | -0.35 -250 -25 | SOT23-3 |FMMT596CT-ND® 54 41 |FMMT596TR-ND® 3,000 | 162.00/M 
-200 | -0.5 | 250 — -300 -10 | -0.3 -200 -20 | SOT-223 |FZT796ACT-ND@ 1.02 77 |FZT796ATR-ND@ 1,000 289.00 + 2.64 Max.» 
300-500 Volts 
Ic hFE VCE (sat) Loose Piece 
VcEO | VcBO | (cont.) @lc @VcE | Max. @lc @lp | Packaging | Digi-Key Pricing 1 
(V) (V) (A) Min. Max. (mA) (V) (V) (mA) (mA) Type Part No. al 10 100 1,000 - 3 
NPN — RoHS Compliant $= 
300 0.5 50 = 100 5 0.5 100 10 TO92-3 | ZTX657-ND 1.58 11.84 78.90 526.00 patel 
300 | 300 0.5 50 300 50 10 0.3 100 10 T092-3 | ZTX457-ND 96 7.20 48.00 320.00 2 
330 3.0 100 300 500 10 100 0.5 50 T092-3 | ZTX857-ND 2.13 15.98 106.50 710.00 
400 400 0.5 50 _ 100 5 0.5 100 10 T092-3 | ZTX658-ND 1.58 11.84 78.90 526.00 SM-8 
400 0.3 100 300 50 10 0.5 50 6 T092-3 | ZTX458-ND 84 6.30 42.00 280.00 (SOT223-8) 
PNP — RoHS Compliant 
-300 -300 | -0.5 50 _ -100 a} -0.5 -100 -10 T092-3 | ZTX757-ND 1.24 9.27 61.80 412.00 
-300 | -0.5 50 300 -60 -10 -0.3 -50 4 7092-3 _| ZTX557-ND 84 6.30 42.00 280.00 
-400 | -0.5 100 300 -500 -10 -0.40 -500 -100 T092-3 | ZTX958-ND 2.13 15.98 95.85 603.50 
-400 | -400 | -0.5 50 _ -100 Bc} -0.5 -100 -10 T092-3 | ZTX758-ND 1.58 11.84 78.90 526.00 
-400 | -0.2 100 300 -50 -10 -0.5 -50 6 7092-3 _| ZTX558-ND 96 7.20 48.00 320.00 
-500 | -500 | -0.15 | 100 300 -1 -10 -0.2 -20 2 T092-3 | ZTX560-ND 99 7.43 49.50 330.00 
aM (NPN) 
Ic hE VCE (sat) Cut Tape El 
VcEo | YcBo | (cont.) @lc @VcE) Max. @lc¢ IB | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(Vv) | (Y) (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA) Type | Part No. 1 10 | Part No. Qty. Pricing 
NPN 
350] 35 | 100 300 1000 5 | 0.23 2000 200 | SOT-223 |FzT857CT-NDe 1.68 1.26/FZT857TR-ND® 7,000] 476.00 
300 | 0.5 50 — _ 100 5 0.5 100 10 | SOT-223 |FZT657CT-ND® 1.08 .81 | FZT657TR-ND® 1,000 306.00 
300 300 | 0.5 40 — 30 10 | 05 20 2 SOT-89 | SXTA42CT-ND® 48 .36 | SXTA42TR-ND® 1,000 136.00 
300 | 05 | 100 — 100 10 | 02 100 10 | SOT23-3 | FMMT497CT-ND® AS .34 | FMMT497TR-ND® 3,000 | 135.00/M 
300 | 0.2 40 — 30 10 | 0.5 20 2.0 | SOT23-3 | FMMTA42CT-ND@ 24 .18 | FMMTA42TR-ND® 3,000 | 72.00/M 
300 | 0.5 oa — 1 10 | 0.5 20 2.0 | SOT-223 | FZTA42CT-ND@ 66 .50 | FZTA42TR-ND@ 1,000 220.00 
350 400 | 0.5 40 — 20 10 | 05 50 4 SOT-89 | BST39CT-ND@ 48 .36 | BST39TR-ND® 1,000 136.00 
350 | 0.5 30 200 30 10 1.0 50 5 $0T23-3 | FMMT6517CT-ND@ 39 .30 | FMMT6517TR-ND® 3,000 | 97.50/M 
400 | 0.5 35 — 200 10 | 02 100 10 SOT-89 | FCX658ACT-ND® 89 .68 | FCX658ATR-ND® 1,000 253.30 
400 | 0.5 50 — _ 100 5 0.5 100 10 | SOT-223 | FZT658CT-ND 1.08 .81 | FZT658TR-ND 1,000 306.00 
400 450 | 0.5 10 — 500 10 |0.175 500 100 | SOT23F-3 )ZXTNO8400BFFCT-ND® 78 .59 | ZXTNO8400BFFTR-ND@ 3,000 | 195.00/M 
400 | 0.3 | 100 300 50 10 | 02 20 2 SOT-223 | FZT458CT-ND@ 1.02 .77| FZT458TR-ND® 1,000 289.00 
400 | 0.225 | 100 300 50 10 | 05 50 6 SOT-89 | FCX458CT-ND®@ 63 48 | FCX458TR-ND® 1,000 178.50 1 Base 
400 | 0.225 | 100 300 50 10 | 02 20 2 S0T23-3 | FMMT458CT-ND@ A5 .34 | FMMT458TR-ND@ 3,000 | 135.00/M 2 Collector 
450 | 500 | 0.15 | 50 — 30 10 |0.075 20 2.0 | SOT23-3 | FMMT459TACT-ND® whe .59 | FMMT459TATR-ND® 3,000 | 225.75/M 3 Emitter 
PNP 4 Collector 
“300 | -1.0 ] 100 300 -500 -10 |-0.24 -1000 -300 | SOT-223 /FZT957CT-ND@ 1.80 1.35] FZT957TR-ND® 7,000] 510.00 
-300) -0.5 | 50 — -100 -5 | -0.5 -100 -10 | SOT-223 |FZT757CT-ND® 1.33 1.00} FZT757TR-ND® 1,000 375.70 
-300 | -300 | -05 | 2 — -1 -10 | -0.5 -20 -2 | SOT-223 | FZTA92CT-ND@ 66 .50 | FZTA92TR-ND® 1,000 220.00 
-300 | -0.2 | 100 — ~-100 -10 |-0.25 -100 -20 | SOT23-3 | FMMT597CT-ND® 54 .41| FMMT597TR-ND® 3,000 | 162.00/M 
-300 | -0.2 | 2 — -30 -10 | -05 -20 -2 | SOT23-3 | FMMTA92CT-ND® 24 .18 | FMMTA92TR-ND® 3,000 | 72.00/M 
-350 | -350 | -0.5 | 30 200 -30 -10 | -05 -30 -3 | SOT23-3 | FMMT6520CT-ND® 39 .30 | FMMT6520TR-ND® 3,000 | 97.50/M 
-400 | -0.5 | 100 300 -500 -10 |-0.40 -500 -100 | SOT-223 |FZT958CT-ND 1.80 1.35] FZT958TR-ND 1,000 510.00 
-400) -0.5 | 50 — ~100 -5 | -0.5 -100 -10 | SOT-223 |FZT758CT-ND@ 1.33 1.00} FZT758TR-ND® 1,000 375.70 
-400 -400 | -0.2 | 100 300 -50 -10 | -0.5 -50 -6 | SOT-223 | FZT558CT-ND® 1.02 .77| FZT558TR-ND® 1,000 289.00 
-400 ) -0.2 | 100 300 -50 -10 | -0.5 -50 -6 SOT-89 | FCX558CT-ND® 72 .54| FCX558TR-ND® 1,000 204.00 
-400 | -0.2 | 100 — -200 -10 |-0.19 -200 -40 | SOT23-3 |ZXTPO8400BFFCT-ND® 18 .59 | ZXTPO8400BFFTR-ND® 3,000 | 195.00/M 
-400 | -0.15 | 100 300 -50 -10 | -0.2 -20 -2 | SOT23-3 | FMMT558CT-ND® AS .34 | FMMT558TR-ND® 3,000 | 135.00/M 
500 -500) -0.5 | 80 — -50 -10 | -0.2 -20 -2 | SOT23-3 | FMMT560CT-ND® 66 .50 | FMMT560TR-ND® 3,000 | 198.00/M 
-600 | -0.15 | 80 300 -50 -10 | -0.2 -20 -2_ | SOT-223 |FZTS60CT-ND® 1.14 .86 | FZTS60TR-ND 1,000 323.00 
@ RoHS Compliant 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ZETEX Transistors Bottom Views 


A Product Line of 
|, Diodes Incorporated 


INCORPORATED 


. acne ® 
Darlington D Reel 
Ic hFE VCE (sat) Loose Piece 
Vceo | Veso | (cont.) @ic | @VcE | Max. @lc @lg | Packaging | Digi-Key Pricing 
(yy) | @) | (a) | min. | Max. | (ma) | (vy | (vy) | (ma) | (mA) Type | Part No. 1 10 100 1,000 
NPN — RoHS Compliant 
60 80 800 5000 _ 100 § 1.25 800 8 T092-3 | BCX38C-ND 75 5.63 37.50 250.00 
80 100 1.0 2K 100K | 1000 § 1.0 1000 1 TO92-3 | ZTX603-ND 1.58 11.84 78.90 526.00 
100 | 120 0.8 10K _ 500 5 1.25 800 8 TO92-3 | ZTX614-ND 84 6.30 42.00 280.00 
120 | 140 1.0 2K 100K | 1000 5 15 1000 1 TO92-3 | ZTX605-ND 1.58 11.84 78.90 526.00 
160 | 180 1.0 2K 100K 500 10 12 1000 10 TO92-3 | ZTX601-ND 1.58 11.84 78.90 526.00 
160 | 180 1.0 10K 100K 500 10 1.2 1000 10 T092-3 | ZTX601B-ND 1.58 11.84 78.90 526.00 
PNP 
120] -140 | -1.0 | 3K | 30K | -1000| -5 | -13 | -1000 | -1 7092-3 _|ZTX705-ND 1.58 11.84 78.90 526.00 
Ic hee VE (sat) Cut Tape 
VcEo | Vepo | (cont.) @ic¢ [@Vce| Max. | @lc¢ | @lp | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(Vv) | (VY) (A) | Min. | Max. | (mA) | (V) (V) | (mA) | (mA) Type Part No. 1 10 | Part No. ty. Pricing 
NPN — RoHS Compliant 
30 1.0 5K — | 1000 ] 1.6 | 1000 1 SOT-223 | FZTA14CT-ND 66 50 | FZTA14TR-ND 1,000 187.00 
30 30 0.3 5K _— 10 5 1.5 | 100 | 0.1 S0T23-3 | FMMTA13CT-ND 42 .32. | FMMTA13TR-ND 3,000 | 126.00/M 
30 0.3 10K | — 10 § 1.5 | 100 | 0.1 S0T23-3_ | FMMTA14CT-ND 42 32. | FMMTA14TR-ND 3,000 | 126.00/M 1 Base 
80 0.5 2K — | 500 5 1.0 | 100 | 0.1 S0T23-3 | BCV47CT-ND 15 12 | BCV47TR-ND 3,000 38.25/M 2 Collector 
60 80 0.5 2K _ 100 1 1.0 | 100 | 0.1 SOT-89 | BCV49CT-ND A5 .34 | BCV49TR-ND 1,000 150.00 3 Emitter 
80 0.3 10K | — | 300 5 1.25 | 800 | 8.0 | SOT23-3 | FMMT38CCT-ND 42 32. | FMMT38CTR-ND 3,000 | 126.00/M 
80 100 | 2.0 5K | 100K | 500 § 1.0 | 1000 1 SOT-223 | FZT603CT-ND 1.08 .81 | FZT603TR-ND 1,000 306.00 +-2.64 Max->| 
90 0.5 2K — | 500 10 1.3 | 500 | 0.5 SOT-89 | BST52CT-ND 48 36 | BST52TR-ND 1,000 136.00 
100 120 | 0.9 5K — | 2000 § 0.85 | 500 5 S0T23-3 | FMMT634CT-ND 76 58 | FMMT634TR-ND 3,000 | 190.50/M yo 
120 | 0.5 5K — | 500 5 1.0 | 500 5 S0T23-3 | FMMT614CT-ND 54 -41_| FMMT614TR-ND 3,000 | 162.00/M 
140 | 2.0 5K — | 500 5 1.0 | 250 | 0.25 | SOT-223 | FZT605CT-ND 1.08 .81 | FZT605TR-ND 1,000 306.00 t z 
120 | 140) 1.0 1K — | 2000 5 1.5 | 2000) 5 SOT23F-3 | ZXTNO4120HFFCT-ND 78 59 |ZXTN04120HFFTR-ND 3,000 | 195.00/M 38 
140 | 1.0 2K — | 1000 5 1.0 | 250 | 0.25 | SOT-89 | FCX605CT-ND 89 .68 | FCX605TR-ND 1,000 253.30 Sg 
440 160 | 2.0 1K — | 1000) 10 1.2 | 1000] 10 SOT-223 | FZT600CT-ND 1.08 .81 | FZT600TR-ND 1,000 306.00 °S 
160 | 2.0 1K | 100K | 1000 | 10 11 500 5 SOT-223 | FZT600BCT-ND 1.08 .81 | FZT600BTR-ND 1,000 306.00 
PNP — RoHS Compliant SOT-223 
-60 | -80 | -0.5 2K — | 500] -5 -1.0 | -100 | -0.1 | SOT23-3 | BCV46CT-ND A5 -34 | BCV46TR-ND 3,000 | 112.50/M 
-100 | -100 | -0.8 | 15K | — |-1000} -5 | -1.05 |-1000} -5 S0T23-3 | FMMT734CT-ND. 76 -58 | FMMT734TR-ND 3,000 | 215.90/M 1 Base 
-140 | -2.0 3K | 30K |-1000} -5 1.3 |-1000} -1 SOT-223 |FZT705CT-ND 1.33 1.00 |FZT705TR-ND 1,000 375.70 2 Collector 
-120 | -140 | -1.0 3K | 30K |-1000} -5 1.3 |-1000} -1 SOT-89 | FCX705CT-ND 89 .68 | FCX705TR-ND 1,000 298.00 3 Emitter 
-140 | -1.0 2K — |-2000) -5 -2.0 |-2000]} -2 | SOT23F-3 | ZXTPO5120HFFCT-ND 78 59 |ZXTPO5120HFFTR-ND 3,000 | 195.00/M 4, Collector: 
RF - NPN Reel* 
Ic hee Loose Piece 
Vceo | Vepo | (cont.) @lc @VcE Packaging —_| Digi-Key Pricing t 
(W) (W) (A) Min. Max. (mA) (V) Type Part No. 1 10 100 1,000 A 
15 30 0.025 25 150 2 1 T092-3 Z7X325-ND 67 5.04 33.60 224.00 = 
nN = 
Ic hee Voce (sat) Cut Tape 4 I E 
Vce0 | Vcpo | (cont.) @lc | @VcE | Max. | @lc | @lg | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel ‘2 PP" 
(Vv) (V) (A) | Min.) Max.}(mA)| (V) (V) |(mA)|(mA)| Type | Part No. 1 10 | Part No. Qty. Pricing a 
30 0.10 | 20) — 3 1 0.4 | 10 | 10 | SC70-3 |ZUMT918CT-ND 80 60 |— _— — 4.6 Nom.-~ 
15 25 0.025 | 25 | 150} 2 1 — | — | — | SC70-3 |ZUMTS17HCT-ND®@ 18 59 | ZUMTS17HTR-ND® 3,000 | 234.00/M 
25 0.025 | 70 | 200} 2 1 — | — | — | S0T23-3 |BFS17HCT-ND® 65 50 | BFS17HTR-ND@ 3,000 | 196.20/M 
i 1 Base 
Small Signal Be alaaen 
Ic hFE VcE (sat) Cut Tape 3 Emitter 
Vceo | Veso | (cont.) @ic |@Vce| Max. | @lc | @lp | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 4 Collector 
(Vv) (V) (A) | Min. | Max. | (mA) | (V) (V) | (mA) | (mA) Type | Part No. i 10 ‘| Part No. Qty. Pricing 
NPN 
15 40 0.2 40 | 120 | 10 1 0.20 10 1 $C70-3 | ZUMT2369ACT-ND 1.01 16 |= = = 46 5) 
PNP [8 
-32 | -32 | -0.20 | 380 | 630 | -2 -5 | -0.25 | -10 | -0.25 | SOT23-3 | BCW61DCT-ND 88 66 |BCW61DTR-ND 3,000 | 262.80/M i 
Avalanche — NPN Digi@Reel” 
Ic hFE VE (sat) Loose Piece 
Vceo | VcBo | (cont.) @ic | @Vce | Max. @lc¢ @lg | Packaging | Digi-Key Pricing 
wy) | Ww) | (ay) omin. | max. | (ma) | (Wy (v) (mA) (mA) Type | Part No. 1 10 100 1,000 
100 260 60 25 _ 10 10 0.25 250 = 7092-3 _|ZTX415-ND@ 38.49 288.68 1732.05 10905.50 
Ic hFE Ve (sat) Pack- Cut Tape 
Vceo | Vepo | (cont.) @lc | @VcE| Max.] @lc | @lg | aging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(Vv) | (Y) (A) |Min.|Max.|(mA)| (V) | (V) |(mA)| (mA); Type | Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 
260 | 0.50 | 25 | — | 10 10 0.5 | 10 1 S0T23-3 | FMMT415CT-ND 25.16 18.88 |— = _— 
100 | 260 | 0.50 | 25 | — | 10 10 0.5 | 10 1 S0T23-3 | FMMT415TDCT-ND® 33.60 25.20 |FMMT415TDTR-ND® 500 7280.00 
320 | 0.50 | 25 | — | 10 10 0.5 | 10 1 SOT23-3 | FMMT417TDCT-ND® 43.20 32.40 _|FMMT417TDTR-ND® 500 7560.00 i ued! 
Dual Combinations Digi@Reel’” ace 
Ic hFE VcE (sat) Cut Tape 
VceEo |VcBo| (cont.) @lc¢ |@VcE| Max. ] @lc¢ | @lg | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(V) (V) (A) |Min.|Max.| (mA) | (V) | (V) | (mA) |(mA)} Type | Part No. 1 10 | Part No. Qty. Pricing 
Dual NPN f 2. 
15 70 45 | 200} — 10 2 14 | 100 | 10 8-MLP |ZXTDAM832TACT-ND 1.51 1.14 |ZXTDAM832TATR-ND 3,000} 453.60/M of || 
15 3.0 | 200 | — | .003 2 .200 | .003 | 50 SM8__|ZDT617CT-ND 1.86 1.40 |ZDT617TR-ND 1,000 527.00 j ~ 
17.5 | 50 5.0 | 300 | — | .001 2 -300 | .005 | 50 SM8__|ZDT1048CT-ND@ 2.81 2.11 |ZDT1048TR-ND® 1,000 795.60 (3 Leads) 
20 100 45 | 200} — 10 2 8 100 | 10 | MLP 3x 2 |ZXTDBM832TACT-ND 1.51 1.14 |— — _— 
50 3.5 | 300 | 900 | 1000 2 | 0.20 | 3500 | 50 | MSOP-8 |ZXT12N20DXCT-ND 3.09 2.32 |ZXT12N20DXTR-ND 1,000 875.50 
@ RoHS Compliant — + See drawing (Continued) 


Digi®@Ree! ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A Product Line of 
Diodes Incorporated 


LETEX Transistors MLP 3x2 


‘me . : ® 
Ba a Dual Combinations (Cont.) DigiGReel” | (sszmtP) 
Ic hre VcE (sat) Cut Tape 
Veo | Vepo| (cont.) @lc [@VceE| Max. | @l¢ | lg | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(V) (V) (A) |Min.)Max.| (mA) | (V) | (V) | (mA) |(mA)} Type | Part No. 1 10 | Part No. Qty. | Pricing 5 6 
35 | 20 | 75| — | 002 | 2 | 500} 002 | 200) sme |zoTe49cT-ND 1.55 1.17 |ZDT649TR-ND 1,000) 438.60 aed 
25 
so | 50 |250} — | 10 | 2 |o.045} 500 | 10) sm-8 |ZDT1049CT-ND@ 2.81 2.41 |ZDT1049TR-ND® 1,000) 936.00 = 
4 | 100] 30 | 300] 900 | 1000) 2 | 0.25 | 3000 | 50 | msoP-8 |ZxTI2N50DxCT-NDw 2.70 2.03 |ZXT12NS50DXTR-ND® 1,000) 765.00 2 ie Seating 
5 a 
50 | 10 |200} — | 10 | 2 |0.035} 100 | 10 | SOT-23-6 |ZXTDONSODEGCT-ND® 1.79 1.85 |ZXTDONSODE6TR-ND@® | 3,000) 448.20/M 43 2 
Note: t Diodes across -05-I- 
75 | 150| 50 |300|1200] 1000; 2 | 100] 1000] 50 | sme |zpT1053CT-ND® 2.81 2.41 |ZDT1053TR-ND® 1,000) 795.60 pin 4, and 5, 6. 
Dual PNP 
go | 20 | 30 | 300) 900 |-1000] -2 |-027) -3000] -30 | msop-8 | zxri2Pr20xcT-Now 270 2.03 |ZXT12P12DXTR-ND@ 1,000) 644.32 125) 
-25 | -35 | 300] — | -100 | -2 |-0.35]-2500|-150| 8-MLP |ZXxTD2Ms32CT-ND@t 1.51 1.44 |ZxTD2MB32TR-ND@t 3,000} 378.00/M 
-20 | -25 | -25 | 300| 900 |-1000] -2 |-0.20]-2500|-125| msop-8 |ZxT12P20DXCT-ND 270 2.03 |— = 
-25 | -35 | -6.0 | 100| 300 |-1000] -2 | -08 | -1000 | -100 | sor223-8 |zDT749CT-ND@ 2.05 1.54 |ZDT749TR-ND@ 1,000) 684.00 
go | 3 | 39 ]800] — | 0 | -2 | 40 | -100 | 10) sep |zxtoameszcr-noe 151 144 |— = 
-50 | -20 | 300| 900 )-1000| -2 |-0.26]-2000|-100| msop-8 |ZxT12P40DXCT-ND 3.09 2.32 |ZXT12P40DXTR-ND@ 1,000) 875.50 
-60 | -80 | -20 | 70} — | -50 | -2 | -03 |-1000]-100} sm-8 |z0T751CT-NDe 2.05 1.54 |ZDT751TR-ND@ 1,000) 684.00) | SM-8 
(SOT223-8) 
-140 | -140] -05 | 300) 800 | -10 | -2 |-03|-100] -1 | sms |ZDT795ACT-ND@ 205 154 |— = 
-400 | -400] -05 | 50) — | -1 | -5 | -03] -20 | -1 | sorzes-s |zpT758cT-nDe 155° 147 |— = 
NPN/PNP Combinations 
12 | 20] 5 1500) 1500) 10 | 2 | 040] 1000] 100) SOl-20-6 
>| 49 | as | 200) 4200! to | 2 |cov0l-t000/<100/ Dual |2XTC2061E6cT-NDe 1.20 90 |ZXTC2061E6TR-ND® 3,000} 360.00/M 
15 | 15 | 0.0015] 200; — | 10 | 2 | 20 | 100 | 10 | SOT-23-6 
> | 42 {-o0012/ 300) — | to | 2 | 40} a00 | a0 buat |2XTD6717E6TACT-ND 1.06 80 |ZXTD6717EGTATR-ND 3,000} 265.50/M 
18 | 70) 45 |200) — | 10 | 2 | 8 | 100] 10 
| ae) ao los! — | 40} S| fo | hoo | to | SMLP. |zxtoatmes2TacT-No 1.51 1.14 |ZXTDAIM832TATR-ND —-|3,000) 453.60/M 
20 | 100; 4 300; 900] 10 | 2 | 50 | 1000 | 100 | SOT-23-6 
| os | as |300/s00 | to | 2 | ay lou |loo| bust | 2xTC2062E6CT-ND@ 1.20 90 |ZXTC2062E6TR-ND® 3,000} 360.00/M 
20 | 20 | 20 |200; — | 002 | 2 | 200} 0025 | 50 
-20 | -20 | -15 |450| — | -.002 | -2 |-.220|-0015| -50 | SM8 [2D76718CT-ND@ 2.05 1.54 |e 7 
40 | 1307 35/300; 900] 10 | 2 | 60 | 1000 | 100 | SOT-03-6 
40 | as | -30 | 300) 900 | to | 2 | -90 |-to00/<100/ Dual |2XTC2063E6cT-NDe 1.20 90 |ZXTC2063E6TR-ND® 3,000} 360.00/M 
45] 45) 20 | 150) — | 002) 2 | 500] 001) 5 | cme |zpTe790cT-NDe 2.05 1.54 |Z0T6790TR-ND@ 1,000) 581.40 
-40 | -50 | -20 | 150| — | -.002 | -2 |-.450| -.001 | -10 Sug brldas 
50] 100) 4.0 | 200) 400 | 10) 2 | 020] 10] 10) guup |zxtocames2TAcT-nDe | 1.51 1.14 |zxTDCaMs32TATR-ND@ |3,000| 453.60/M 7 
-40 | -50 | -30 |300| — | -10 | -2 |-.040| -10 | -10 j : ; i BEE 
65 | 190 | 4.0 | 200; —]) 10 | 2) 8 | 100 | 10 | gmp |zxtocme32TACT-ND 1.51 1.14 |ZxTOCM832TATR-ND 3,000| 453.60/M 2 
-70 | -80 | -30 |300| — | -10 | -2 | -25 | -100 | -10 i i ; 
60 | 80 | 1.0 | 100; — |.0005; 5 | 500] .001 | 100 | SOT-23-6 
0 | 20! +o | 100) — |cooos! -§ |<e00} <o0t |-to0| > buat | 2XTD4591E6cT-ND 1.06 80 |ZXTD4591E6TR-ND 3,000] 26550M) | siottgi aa Stops 
80 | 100) 35 [2007 — | 10 | 2 | 02) 10) 10) gimp |zxtDEames2TACT-ND® | 1.51 1.14 |ZxTDE4Ms32TATR-ND® |3,000| 453.60/M feC.c2 Loo3.ca 
-70 | -70 | -25 |300| — | -10 | -5 | -05 | -10 | -10 sea os aeons 
300 | 300 | 05 | 50) — |.0001] 5 | .500|.o001| 10 
-300 | -300| -0.5 | 50 | — |-o001| -5 |-500|-.0001| -10 | SM8 | 2DT6757CT-ND 1.55 1.17 |i = 
Dual Complementary — RoHS Compliant E2.E3 
27 | 100} 45 |200} — | 10 | 2 | 8 | 100 | 10 | 8-mup |zxTDBaMes2TACT-ND 1.51 1.14 |ZxTDB2Ma32TATR-ND —-| 3,000) 453.60/M 
40 | 40 30; — | 7] 5) 3 | 50 | 50 
“0 | 40! 45 | 3001 9001-05 | -@ | 2 | ct /-too| S*MLP |zxrD4aso1aMea2TACT-ND | 1.51 1.14 |ZXTD4591AMB32TATR-ND 3,000) 453.60/M 
40 | 40 | 15 | 1807500] 100 | 2 | 375] 750 | 15 | SOT-23-6 
“0 | 40 | +3 | 480) 00 | a00 | 2 |cavel geo | as | Duar |2XTC2045€6cT-nD 1.51 1.14 |ZXTC2045E6TR-ND 3,000} 279.00/M 
oo | 120] 2 | 70] — | 50 | 2 | 08 | 1000 | 100 
jo 20; 2 | 40) — | 20 | 2 | oa |aoo0/ too; SM-8. |zT6753cT-No 2.05 1.54 |ZDT6753TR-ND 1,000) 684.00 
® 
SM-8 H Bridge Reel 
Ig - DC DFE VcE (sat) Cut Tape 
Vceo | Vepo | (cont.) @lc | @VceE| Max. | @lc¢ | @lp | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(V) (V) (A) | Min. | Max. | (mA) | (V) | (V) | (mA) | (mA) Type ‘| Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 
NPN/PNP — RoHS Compliant 
20 | 20] 25 | 200] —] 2 ] 2 |015]1000) 10 
| 0 | oe ay! — | 3 | 3 | coe |-Atgo) 2 | $07223-8 | ZHB6718CT-ND 4.70 3.53 |ZHB6718TR-ND 1,000 | 1331.10 
50 | 40 | 20 | 150|/ —|] 2 | 2 | 05 | 1000] 5 
30 | ao | 30 | te! — | 3 | & |-oas|-tooo) to | 807223-8 | ZHB6790CT-ND 5.75 4.31 |ZHB6790TR-ND 1,000 | 1627.92 
7o | 70 | 1.0 | 150 — | 1000; 2 | 015] 1000] 05 
yo} 50] 40 | 2001 — |t000| 2 |-049 | -s00 | =. | $07223-8 | 2HB6792CT-ND 5.75 4.31. |ZHB6792TR-ND 1,000 | 1627.92 
Cut Tape 
vps RDS(on) ID Packaging _| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(V) (9) (A) Type Part No. il 10 Part No. Qty. Pricing 
Mosfet N/P Channel — RoHS Compliant 
30 0.12 a $07223-8 | ZXMHC3A01T8CT-ND 3.30 2.48 |ZXMHC3A01T8TR-ND 4,000 935.00 Sees 
-30 0.21 23 : ; ‘ : 
60 0.3 1.6 S07223-8 | ZXMHNGAO7TSCT-ND 3.60 2.70 _|ZXMHNGAO7TBTR-ND 1,000 | 1020.00 
3 eee 7 
Transistor and Schottky Diode Combinations Reel 
Ic hFE VcE (sat) Cut Tape 
Veo | VeBo | (cont.) @ic |@Vce| Max. | @lc | @lg| Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(Vv) | (WY) (A) | Min. | Max. | (mA) | (V) (V) (mA) | (mA) Type Part No. 1 10 | PartNo. Qty. | Pricing 
NPN 
2 [100 | 45 [200] —| 8 | 2 15 | 10 | 10 | &MLP |ZXSCDBSIMB32TACT-NDt| 1.76 1.32 [ZXSCDBS1M832TATR-NDt [3,000] 527.40/M 
PNP 
2 | -12 | -1.25 [125] — ]-1250] -2 | -0240 ]-1250]-100] SOT-23-6 /ZXTS1000E6CT-ND 93.70 | ZXTS1000E6TR-ND 3,000] 232.20/M 
-20 | -25 | -35 |300) — | -10 | -2 | -0030 | -100] -10) s-mLp |zxacp2simesecT-Note | 1.96 1.47 |ZX3CD2S1M832TR-NDt® /3,000| 586.80/M 
25 | -35 | -40 |300) — | -10 | -2 | -10 |-100] -10]) e-mLp |zxacp1simegetact-not| 1.71 1.29 |— — 
-40 | -50 | -3 | 300] — | -10 | -2 | -0.040 | -100| -10 | -mLp |zxacpssimsg2cT-Note | 1.96 1.47 |ZX3CD3S1M832TR-NDt® _|3,000| 586.80/M 
@ ROHS Compliant — t See drawing 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1235 


A Product Line of 
|, Diodes Incorporated 


Se ee ZETEX Diodes SOD-323 
Varactor DigiReel° -27 ri 


Capacitance 
C2Nominal | Ratio C2/C20 Cut Tape Tape & Reel 
VBR | PTOT | Capacitance | @f=1MHz Packaging | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Cathode 
(V) (mW) (pF) Min. Max. Type Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
25V Hyperabrupt — 830 Series 
300 8.2 43 5.8 SOD-323 | ZMV829ACT-ND 1.97 14.81 88.83 |— =— 
330 8.2 43 5.8 $0T23-3 /ZC829ACT-ND 2.28 17.10 102.60 |ZC829ATR-ND 570.00/M 
300 10 45 6.0 SOD-323 | ZMV830ACT-ND 3.01 22.59 135.54 |— _ 
330 15 45 6.0 S0T23-3 | ZC831ACT-ND 2.28 17.10 102.60 |— _- 
330 15 45 6.0 SOD-523 | ZV831BV2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 |ZV831BV2TATR-ND 396.00/M 
330 15 45 6.0 S0T23-3  /ZC831BCT-ND® 3.40 25.52 170.10 |ZC831BTR-ND@ 850.50/M 
300 22 5.0 | 65 | SOD-323  |ZMV832ACT-ND 250 1872 112.32 |— _ SOD-523 
330 22 5.0 6.5 SOD-523 | ZV832BV2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 |ZV832BV2TATR-ND 396.00/M 
330 22 5.0 6.5 S0T23-3 | ZC832BCT-ND® 3.76 28.22 188.10 |ZC832BTR-ND® 940.50/M 
25 330 22 5.0 6.5 SOD-323 | ZMV832BCT-ND® 3.71 27.81 185.40 |ZMV832BTR-ND® 927.00/M 
330 33 5.0 6.5 S0T23-3 |) ZC833BCT-ND® 3.76 28.22 188.10 |ZC833BTR-ND® 1128.60/M 
330 33 5.0 6.5 SOD-323 | ZMV833BCT-ND® 3.71 27.81 185.40 |ZMV833BTR-ND® 1112.40/M 
300 47 5.0 6.5 SOD-323 | ZMV834ACT-ND 2.38 17.87 107.19 |— =— 
330 47 5.0 6.5 S0T23-3 | ZC834ACT-ND 2.53 18.99 113.94 | ZC834ATR-ND 633.00/M 
330 47 5.0 6.5 S0T23-3 | ZC834BCT-ND® 3.76 28.22 188.10 |ZC834BTR-ND® 940.50/M 
330 47 5.0 6.5 SOD-323 | ZMV834BCT-ND® 1.97 14.81 98.70 |ZMV834BTR-ND® 493.50/M 
300 68 5.0 6.5 SOD-323 | ZMV835ACT-ND 1.97 14.81 88.83 | ZMV835ATR-ND 493.50/M 
330 68 5.0 6.5 S0T23-3 | ZC835BCT-ND® 3.76 28.22 188.10 |ZC835BTR-ND@ 1128.60/M 
330 100 5.0 6.5 S0T23-3 | ZC836BCT-ND® 3.76 28.22 188.10 |ZC836BTR-ND® 1128.60/M 
ti@ Cut Tape Tape & Reel 
Ver | Prot | VR=1V VR=2.5V | VR=av Q Packaging | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing SOT-23 (Varactor) 
(Vv) | (mW) Min. Min. | Max. Max. Min. Type Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
12V Hyperabrupt — 930 Series 
300 87 4.3 65 2.9 350 SOD-323 | ZMV930CT-ND 3.26 24.48 146.88 |ZMV930TR-ND 816.00/M 
330 8.7 4.3 55 2.9 350 $0T23-3 |ZC930CT-ND 4.94 37.08 222.48 |ZC930TR-ND 1236.00/M 
330 | 135 | 65 | 78 4 300 | S0D-523 |ZV931V2TACT-ND 159 11.93 79.50 |— - «2.64 Max.+| 
300 14.5 6.5 78 4 300 SOD-323 | ZMV931CT-ND 3.26 24.48 146.88 |ZMV931TR-ND 816.00/M 
330 14.5 6.5 78 4 300 $0T23-3 | ZC931CT-ND 4.94 37.08 222.48 |ZC931TR-ND 1236.00/M 
330 17 8.5 10.5 5.6 200 SOD-523 |ZV932V2TACT-ND 1.59 11.93 79.50 |ZV932V2TATR-ND 477.00/M 
300 17 8.5 10.5 5.5 200 SOD-323 | ZMV932CT-ND® 3.26 2448 146.88 |ZMV932TR-ND® 816.00/M 
12 330 17 8.5 10.5 5.5 200 $0T23-3 | ZC932CT-ND® 4.94 37.08 222.48 |ZC932TR-ND® 1236.00/M 
300 42 18 27 12 150 SOD-323 |ZMV933CT-ND® 1.09 8.15 48.87 |ZMV933TR-ND® 271.50/M 
330 42 18 27 12 150 $0T23-3 | ZC933CT-ND 4.94 37.08 222.48 |ZC933TR-ND 1236.00/M 
300 42 20.25 | 24.75 12 150 SOD-323 |ZMV933ACT-ND@ 3.49 26.15 156.87 |ZMV933ATR-ND@ 871.50/M 
330 42 20.25 | 24.75 12 150 $0T23-3 | ZC933ACT-ND 4.94 37.08 222.48 |ZC933ATR-ND 1236.00/M 
300 95 40 65 25 80 SOD-323 | ZMV934CT-ND 3.26 24.48 146.88 |ZMV934TR-ND 816.00/M er 
330 | 95 40 | 65 | 25 80 | S0T23-3 |ZC934CT-ND 4.32 32.40 194.40 |ZC934TR-ND 1080.00/M eG Tas Schottlg Switehingicenet) 
300 95 47.25 | 57.75 25 80 SOD-323 | ZMV934ACT-ND® 3.49 26.15 156.87 _|ZMV934ATR-ND® 871.50/M 
330 95 47.25 | 57.75 25 80 $0T23-3 _|ZC934ACT-ND 4.94 37.08 222.48 |ZC934ATR-ND 1236.00/M 
Capacitance 
Capacitance pF VR=1.5V Capacitance | Minimum Q Cut Tape Tape & Reel 
pF VR=0.5V @ f=1MHz Ratio Co.5/C2.5 | VR=0.5V | Packaging | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
@ f=1MHz Min. Max. @ f=1MHz f=50MHz Type Part No. qd 10 100 | Part No. 3,000 
Low Voltage Hyperabrupt — 950 Series 
95 6.3 78 2.0 500 SOD-523 | ZV950V2TACT-ND 1.32 9.90 66.00) — _ 
19 12.7 15.7 2.0 350 SOD-523 | ZV952V2TACT-ND 1.59 11.93 79.50 | ZV952V2TATR-ND 477.00/M 
45 30 37 2.0 250 $C70-3 | ZMDC953TACT-ND 1.51 11.30  75.30)/— _ 
45 30 37 2.0 250 S0T23-3_ | FSD273CT-NDt@ 2.29 17.15 114.30] FSD273TR-NDt® 685.80/M 
Norm Cd Cut Tape Tape & Reel 
VR (pf) Capacitance Ratio PToT | Packaging | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(Vv) [Min. | Max. | @ | Min. | Max. | (mW) Type __| Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 SOT-23-6 
Variable Capacitance Diodes 
28 26 32 | C3/C25 5 6.5 330 $0T23-3 | BBY40CT-ND 1.06 7.97 53.10 | BBY40TR-ND 318.60/M 
20 25 | 03/025} 4.5 _ 330 SOT-23 | FMMV3102CT-ND 81 6.08 40.50 |— - 
30 6.1 7.5 | C2/C30) 2.5 3.3 330 SOT-23 | FMMV2101CT-ND 81 6.08 40.50 |— al 
10.8 | 13.2 | C2/C30| 26 3.3 330 SOT-23 | FMMV2104CT-ND 81 6.08 40.50 | FMMV2104TR-ND 243.00/M 
Schottky Diodes PReel® RoHS 0,50 0.95 
VR IF VF@ r@ Pinning | Pack- Cut Tape 
Max. | Max. | Max. IF | Max.] Vr |Configu-| aging | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
(V) | (mA) | (mV) | (mA) | (WA) | (V) | ration Type | Part No. Al 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
Rectifiers 
10 | 570 580 | 1000 4 5 - SOD-323 |ZLLS410CT-ND 60 4.50 — 27.00 | ZLLS410TR-ND 3,000 | 150.00/M Top View 
28 | 1000 | 550 | 1000 | 100 | 40 - SOD-323 |SBR1A40S3-7CT-ND NEW!| 43 3.24 —19.44| SBR1A40S3-7TR-ND NEW!| 3,000 | 108.00/M 
30 | 200 500 30 4 25 | Single | SOT23-3 | BAT54CT-ND 13 99 6.60 | BATS4TR-ND 3,000 27.50/M SOT-323 
2000 | 500 | 2000 | 250 | 30 — | SOT-23-6 | ZHCS2000CT-ND 1.05 7.88 52.50 |ZHCS2000TR-ND 3,000 | 262.50/M 
1000 | 500 | 1000 | 100 | 30 | Single | SOT23-3 |ZHCS1000CT-ND 75 563 33.75 | ZHCS1000TR-ND 3,000 | 187.50/M 
750 540 750 | 100 | 30 | Single | SOT23-3 |ZHCS750CT-ND 84 6.30 37.80 | ZHCS750TR-ND 3,000 | 210.00/M 
40 | 750 540 | 1000 | 100 | 30 _ S0T23-3 | BAT750CT-ND 28 2.07 12.42 | BAT750TR-ND 3,000 69.00/M 
500 550 500 40 30 | Single | SOT23-3 |ZHCS500CT-ND 63 4.73 31.50 | ZHCS500TR-ND 3,000 | 189.00/M 
400 500 400 40 30 | Single | SOD-323 |ZHCS400CT-ND 54 4.05 27.00 | ZHCS400TR-ND 3,000 | 162.00/M 
350 325 30 12 30 | Single | SOD-523 | ZHCS350TACT-ND 54 4.05 — 27.00 | ZHCS350TATR-ND 3,000 | 162.00/M 
1650 | 600 | 1000 | 100 | 45 Dual 8-MLP | ZXSDS2M832CT-ND 1.53 11.50 69.01 | ZXSDS2M832TR-ND 3,000 | 383.40/M 
60 900 600 | 1000 | 100 | 45 | Single | SOT23-3 |ZHCS1006CT-ND 75 5.63 37.50 | ZHCS1006TR-ND 3,000 | 225.00/M 
750 610 750 | 100 | 45 | Single | SOT23-3 |ZHCS756CT-ND 87 6.53 43.50 | ZHCS756TR-ND 3,000 | 261.00/M 
500 630 500 40 45 | Single | SOT23-3 |ZHCS506CT-ND 69 5.18 34.50 | ZHCS506TR-ND 3,000 | 207.00/M : 
Bridge Rectifier (3 Leads) 
13.2 | 400 360 50 10 30 _ SM8 | ZXSBMR16PT8CT-ND 2.88 21.60 129.60 | ZXSBMR16PT8TR-ND 1,000 816.00 
@ RoHS Compliant t Banded to tighter capacitance range (Measured at VR=1.5V) $ Izat2mA (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LE TEX Diodes (cont.) MLP832 


A Product Line of 
|. Diodes Incorporated 


Switching DigiReel® 
VR | iF WFe r@ Cut Tape Tape & Reel 
Max. | Max. | Max. IF | Max. | Vr Pinning Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) | (mA) (mV) (mA) | (WA) | (V) Configuration Type Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
Dual — RoHS Compliant 425.-| 
30 200 500 30 4 25 | Common Cathode | SOT23-3 | BAT54SCT-ND 13 10 .07 | BAT54STR-ND 27.50/M f 
200 500 30 4 25 Series S0T23-3 | BATS4CCT-ND 13 10 .07 | BAT54CTR-ND 39.60/M A5t 
ZLLS Series — Low Leakage a + 
2200 370 500 40 30 Single S0T23-6 |ZLLS2000CT-ND® 1.24 93 56 |ZLLS2000TR-ND® 309.00/M Seating 47 
1160 460 500 20 30 Single $0T23-3 | ZLLS1000CT-ND@ 78 59 .39 |ZLLS1000TR-ND® 234.00/M Elene 30 
40 700 530 500 10 30 Single $0T23-3 | ZLLS500CT-ND 66 50 .30 |ZLLS500TR-ND 165.00/M -05-I- 
650 450 30 4 30 Single SOD-523 | ZLLS350TACT-ND® 5? 48 .29 |ZLLS350TATR-ND® 171.00/M 
520 500 400 10 30 Single SOD-323 | ZLLS400TACT-ND® 5? 48 .26 |ZLLS400TATR-ND® 142.50/M 
Zener 


Silicon voltage regulator diodes designed for voltage reference and stabilizer applications. Encapsulated in the popular SOT-23 package, these devices are designed 
specifically for use in thin and thick film hybrid circuits in both industrial and commercial applications. 
Specifications: * Nominal Tolerance: +5% » Maximum Power Dissipation at Tamb = 25°C: Ptot 350mW «» Operating and Storage Temperature Range: -65°C ~ 150°C * Maximum 


Forward Current: IF 350mA 
Zener Voltage Diff. Resistance Cut Tape Tape & Reel 
Vz @Iz=5mA 7z@liz=5mA Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Nom. Min. Max. Max. (0) Part No. il 10 100 Part No. 3,000 
Zener Diodes — Silicon Voltage Regulator Diodes — SOT-23 Packaging 
20 18.8 21.2 55 BZX84C20ZXCT-ND o 69 46 |— _ 
39 37 4 130} BZX84C39ZXCT-ND o 69 46 | BZX84C39ZXTR-ND 273.60/M 
47 44 50 170$ BZX84C47ZXCT-ND a 69 AB |— = 


@ RoHS Compliant t Banded to tighter capacitance range (Measured at VR=1.5V) $ Izat2mA 


MOSFETs 


20 Volts Digi@Reel° 
VGS (th) RDS (on) Cut Tape 
BVpss| Ip | Ibm | (VY) @ WD (0) Ip VGs| PD | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(V) (mA) | (A) | Min. Max. (mA) |Max.@ (mA) (V) | (W) Type | Part No. 1 10 (‘| Part No. Qty. Pricing 
N-Channel — RoHS Compliant 
6000 | 27 0.7 — 0.25 | 0.020 11000 4.5 | 1.100 | MSOP-8 |ZXMN2A02X8CT-ND 2.89 2.17 |ZXMN2A02X8TR-ND 1,000 817.70 
5400 | 30 0.7 — 0.25 | 0.040 3800 4.5 | 1.100 | MSOP-8 |ZXM64N02XCT-ND 2.39 1.80 | ZXM64N02XTR-ND 1,000 678.30 
4300 | 26 04 1.0 0.25 | 0.075 3200 18 11 $0T23-6 | ZXMN2BO3E6CT-ND 1.09 82 | ZXMN2BO3E6TR-ND 3,000 | 271.50/M 
4100 | 226 | 06 1.5 0.25 | 0.045 2500 4.5 | 0.96 | SOT23-3 |ZXMN2F30FHCT-ND 50 .38 | ZXMN2F30FHTR-ND 3,000 | 124.50/M ae 
4000 | 19 05 1.5 0.25 | 0.060 2500 45 | 1.35 | DFN322 |ZXMN2F34MACT-ND 64 48 | ZXMN2F34MATR-ND 3,000 | 159.00/M yet) 
3600 | 16 0.7 — 0.25 | 0.055 7200 4.5 | 1.100 | SOT23-6 | ZXMN2A03E6CT-ND 1.26 .95 | ZXMN2A03E6TR-ND 3,000 | 315.00/M 
20 3500 | 21 04 1.0 0.25 | 0.100 2600 1.8 1 $0T23-3 | ZXMN2B14FHCT-ND 1.21 91 |ZXMN2B14FHTR-ND 3,000 | 301.50/M 0.65 x6 »/ be 
3400 | 19 0.7 — 0.25 | 0.110 2500 2.5 | 1.000 | SOT23-3 |ZXMN2A14FCT-ND 75 57 |ZXMN2A14FTR-ND 3,000 | 187.50/M 
3400 | 186) 0.5 1.5 0.25 | 0.060 2500 4.5 | 0.95 | SOT23-3 |ZXMN2F34FHCT-ND AG .35 | ZXMN2F34FHTR-ND 3,000 | 114.00/M 
2440 | 10 07 — 0.25 | 0.120 4000 4.5 | 1.100 | SOT23-6 | ZXMN2A01E6CT-ND .87 66 | ZXMN2A01E6TR-ND 3,000 | 217.50/M MSOP8 (Single) Pin out 
2100 | 11.8] 04 1.0 0.25 | 0.200 1700 1.8 | 0.625 | SOT23-3 | ZXMN2BO1FCT-ND 12 .54 | ZXMN2B01FTR-ND 3,000 | 180.00/M [ ° ] 
1900 8 0.7 — 0.25 | 0.120 4000 4.5 | 0.625 | SOT23-3 |ZXMN2A01FCT-ND 60 45 | ZXMN2A01FTR-ND 3,000 | 150.00/M — = 
1700 | 74 | 07 — 0.25 | 0.180 930 4.5 |) 0.625 | SOT23-3 | ZXM61NO2FCT-ND 12 .54 | ZXM61NO2FTR-ND 3,000 | 240.00/M [ ] 
Dual — RoHS Compliant 
7700 | 38 10 — 0.25 | 0.025 5900 4.5 | 2.100 SO-8 | ZXMN2A04DN8CT-ND 3.72 2.79 | ZXMN2A04DN8TR-ND 500 651.00 
20 3000 | 13 07 — 0.25 | 0.120 4000 45 1.5 8-MLP | ZXMN2AM832CT-ND 1.72 1.29 | ZXMN2AM832TR-ND 3,000 | 429.00/M MSOP8 (Dual) Pin out 
2400 | 19 0.7 — 0.25 | 0.130 1700 4.5 | 1.040 | MSOP-8 |ZXMD63N02XCT-ND 4.33 3.25 | ZXMD63N02XTR-ND 1,000 1225.70 
P-Channel — RoHS Compliant SI = ° = By 
-900 | -4.9 }-07 — 0.25 0.6 -610 -4.5] .625 | SOT23-3 |ZXM61P02FCT-ND A5 .34 | ZXM61P02FTR-ND® 3,000 | 150.00/M $2 C4 CJ D2 
20 -2300 | -13 | -0.7 — 0.25 0.2 -1600 -45) 1.1 $0T23-6 | ZXM62P02E6CT-ND 1.14 -86 | ZXM62P02E6TR-ND® 3,000 | 285.00/M G2 Fe 
-3500| -19 | -0.7 — 0.25) 0.09 -2400 -45) 1.1 MSOP-8 |ZXM64P02XCT-ND 2.41 1.81 |ZXM64P02XTR-ND® 1,000 681.70 
-8000 | -28 | -0.7 — 0.25 | 0.025 -3200 -45] 25 SO-8 | ZXM66P02N8CT-ND 5.15 3.87 | ZXM66PO2N8TR-ND® 500 901.95 
Dual DFN322 
-20 | -1700) -9.6 | -0.7 — 0.25 | 0.27 -1200 -4.5 | 1.040 | MSOP-8 |ZXMD63P02XCT-ND 2.40 1.80 | ZXMD63P02XTR-ND 1,000 680.00 
N and P Channel Complementary — RoHS Compliant 
20 2400 | 19 07 — 0.25} 013 1700 45) 1.04 
oo |-1700! -96|-07 — -025| -p27 -1200 -45| 1.04 MSOP-8 |ZXMD63C02XCT-ND 4.12 3.09 | ZXMD63C02XTR-ND 1,000 1166.20 
30 - 50 Volts 
VGs (th) RDS (on) Loose Piece 
BVpss | 'D IDM | (Vv) @ ID (0) ID ves | Pp Packaging _| Digi-Key Price Each 
(v) (mA) | (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) (vy) | (Ww) Type Part No. 1 10 100 1,000 
N-Channel — RoHS Compliant 
35 13000 30 1.0 _ 0.250 | 0.060 3700 10 20 T0-220-3 ZXM64N035L3-ND 3.12 2.34 1.56 1.04 
P-Channel — RoHS Compliant 
-35 -12000 | -19 | -1.0 _ 0.250 | 0.075 2400 10 20 T0-220 ZXM64P035L3-ND 3.48 2.61 1.74 1.16 
-45 -230 3 -1.0 3.5 1 14 200 -10 0.7 T092-3 BS250P-ND 1.50 1.13 15 50 
-50 -175 | -0.52 | -0.8 -2.0 1 10 100 -5 | 0.625 T092-3 ZVP4105A-ND 1.37 1.04 62 39 
@ RoHS Compliant § Tape and Box (Continued) 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 1237 


S wccs| ZETEX MOSFETs Reel” [ sw-s 
ee 30 - 50 Volts (Cont.) (S0T223-8) 
VGs (th) RDS (on) Cut Tape 
BVpss| 'p |'pm| (vy) @ wD J (9) ID VGS| PD | Package | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(V) | (mA) | (A) | Min. Max. (mA)|Max.@ (mA) (V) | (W) Type | Part No. i 10 | Part No. Qty. Pricing 
18400] 66 | 1 — 250] 0.03 9800 4.5 | 101 | D-PAK |ZXMN3AQ4KTCCT-ND 3.85 2.89 |ZXMN3AO4KTCTR-ND 2,500 | 1089.70/M 
7200| 45 | 0.7 — 0.25} 0.025 8900 45) 20 S0-8 |ZXMN3BO4N8CT-ND® 1.98 1.49 |ZXMN3BO4N8TR-ND® 500 346.50 
6700| 24 | 1 — 0.25} 0.025 12000 10) 14 | MSOP-8 |ZXMN3A02X8CT-ND 2.22 1.67 |ZXMN3A02X8TR-ND 1,000} 720.80 
5300] 44 | 1 — 0.25] 0.035 10200 10 | 25 S0-8 | ZXMN3AQ2N8CT-ND 2.46 1.85 |ZXMN3AO2N8TR-ND 500 430.50 
4700| 16 | 1 — 0.25} 011 2200 10 | 20 | SOT-223 |ZXM62NO3GCT-ND® 1.26.95 |ZXM62NO3GTR-ND@ 1,000 | 357.00 
3800| 21 | 1 3 0.25] 0.047 3200 10 | 0.95 | SOT23-3 |ZXMNSF30FHCT-ND@ 50.38 | ZXMN3F30FHTR-ND® 3,000 | 124.50/M 
30 | 3700} 17 | 1 — 0.25] 0.050 7800 10 | 1.1 | SOT-23-6 |ZXMNSAO3E6CT-ND@ 1.26.95 |ZXMNSAO3E6TR-ND® 3,000 | 315.00/M 
3500| 16 | 0.7 — 0.25] 0140 2200 25) 1.0 | SOT23-3 |ZXMN3B14FCT-ND® .93 70 |ZXMN3B14FTR-ND@ 3,000 | 232.50/M 
3200} — | 1 — 0.25} 0.065 3200 10 | 1.000 | SOT23-3 |ZXMN3A14FCT-ND® .90 68 |ZXMN3A14FTR-ND@ 3,000 | 225.00/M 
2400| 10 | 1 — 0.25] 012 2000 10 | 1.1 | SOT-23-6 |ZXMNSAOTE6CT-ND® 87 __.66_|ZXMN3AO1E6TR-ND@ 3,000 | 217.50/M 
7800; 8 | 1 — 025] 012 2500 10 | .625 | SOT23-3 |ZXMN3AO1FCT-ND® 60.45 |ZXMN3AO1FTR-ND@ 3,000 | 150.00/M 
1400} 17 | 1 — 025] 0.22 9100 10 | 1.1 | SOT23-3 |ZXM61NO3FCT-ND® 72 54 |ZXM61NO3FTR-ND® 3,000 | 240.00/M 
20 | 94 | 07 — 0.25] 015 1700 4.5 | 625 | SOT23-3 |ZXMN3BO1FCT-ND@ 69 52 |ZXMN3BO1FTR-ND@ 3,000 | 195.50/M 
4p | 10900] 35.3] 7 ~~ — 0.25] 0.050 004510 | 4.2 | D-PAK | ZXWIN4AOGKCT-ND® 2.28 1.71 |ZXMN4A06KTR-ND® 2,500 | 646.00/M 
5000 | 22 | 1 — 0.25} 0.05 4500 10 | 20 | SOT-223 |ZXMN4A06GCT-ND® 1.26.95 _|ZXMN4A06GTR-ND® 1,000 | _ 357.00 
50 | 20/08/05 15 1 35 200 ~—5 | .360 | S0T23-3 |BSS138ZXCT-ND® 33.25 _|BSS138ZXTR-ND@ 3,000 | _68.75/M 
Dual — RoHS Compliant 
8500 | 39 | 1 0.25] 0.020 12600 10 | 215 | SO-8 |ZXMN3AO4DN8CT-ND 3.36 2.52 [ZXMN3AO4DN8TR-ND 500 588.00 
6200} 30 | 1 — 0.25] 0.035 9000 10) 24 S0-8 | ZXMNSAO6DN8CT-ND 1.98 1.49 |ZXMNSAO6DN8TR-ND 500 330.00 
39 | 5700] 33 | 1 3 0.25 | 0.024 7000 10 | 1.25 | 8SOIC |ZXMN3F31DN8CT-ND 1.32.99 |ZXMN3F31DN8TR-ND 500 231.00 
5500 | 33.6} 1 3 0.25] 0.028 6000 10 | 1.25 | 8SOIC |ZXMN3G32DN8CT-ND 1.32.99 |ZXMN3G32DN8TR-ND 500 231.00 
3000| 13 | 1 — 0.25} 012 2500 10 | 15 | 8-MLP_|ZXMN3AM832CT-ND 1.38 1.04 _|ZXMN3AM832TR-ND 3,000 | 345.00/M 
2300] 14 | 1 = — 0.25] 0135 1700 10 | 1.25 | MSOP-8 |ZXMD63NO3XCT-ND 4.33 3.25 _|ZXMD63NO3XTR-ND 1,000 | 1225.70 
Nass eee ae a saan oaks LY P-Channel oes | Se eg a eae ee eG 
-5400|-24.9] -1 — 0.25] .045 4200 -10] 2.0 | SOT-223 |ZXMP3A16GCT-ND® 1.62 1.22 |ZXMP3A16GTR-ND® 1,000} 459.00 
-3200|-14.4] -1 — 0.25} 0.07 3200 -10) 1.1 | SOT-23-6 |ZXMP3A17E6CT-ND@ 1.05  .79 |ZXMP3A17E6TR-ND@ 3,000 | 297.50/M 
-5600| -25 | -1 — 0.25] 0.045 4200 -10) 19 S0-8 |ZXMP3A16N8CT-ND@ 1.56 1.17 |ZXMP3A16N8TR-ND® 500 273.00 
‘gy |71100) -43 | 1 — 025] 0.35 600-10 | .625 | SOT23-3 | ZXM61PO3FCT-ND® 72 54 |ZXM61PO3FTR-ND® 3,000 | 240.00/M 7 
-2600| -13 | -1 — 0.25] 015 1600 -10| 1.1 | SOT-23-6 |ZXM62PO3E6CT-ND® 1.14 86 _|ZXM62P03E6TR-ND® 3,000 | 285.00/M 
1400) -5 | -1 — 025] 021 1400 -10 | .625 | SOT23-3 |ZXMP3A13FCT-ND® 72 54 [ZXMP3A13FTR-ND@ 3,000 | 204.00/M 
-3800| -19 | -1 — 0.25] 0.075 2400 -10 | 1.1 | MSOP-8 |ZXM64P03XCT-ND 2.64 1.98 |ZXM64P03XTR-ND 1,000} 748.00 
-7900| -28 | -1 — 0.25] 0.025 5600 -10| 25 SO-8 _|ZXM66PO3N8CT-ND® 5.15 3.87 _|ZXM66PO3N8TR-ND® 500 901.95 
“4g [79900] -35- | -1 025 | 0.060 3800-10 | 9.5 | D-PAK |ZXMP4AT6KTCCT-ND@ 2.16 1.62 |ZXMP4A16KTCTR-ND® 2,500 | 648.00/M 
-6400| -21 | -1 — 025] 06 3800 -10| 39 | SOT-223 |ZXMP4A16GCT-ND 2.07 1.56 _|ZXMP4A16GTR-ND 1,000 | 586.50 Dual - Pinout 
-45 | -90 [-16[ 1 -35 1 14 200-10 | .330 | SOT23-3 |BS250FCT-ND 1.02.77 [BS250FTR-ND 3,000 | 255.00/M 
-50 | -130 |-0.52/-08 -20 1 10 100-5 | .360 | S0T23-3 |BSS84ZXCT-ND@ 33.25 _[BSS84ZXTR-ND® 3,000 | 68.75/M s1 ce 
Dual 
-2000]-96] -1 — 0.25] 0185 1200 -10] 1.0 | MSOP-8 |ZXMD63P03XCT-ND} 4.55 3.42 [ZXMD63P03XTR-ND® 1,000 | 1288.60 
gy |4400)-162] 1 — 025] 0.070 3200-10) 21 S0-8 |ZXMP3A17DN8CT-ND® 2.27 1.71 |ZXMP3A17DN8TR-ND® 500 396.90 
-5500| -20 | -1 — 0.25] 0.045 4200 -10) 24 S0-8 |ZXMP3A16DN8CT-ND@ 2.47 1.86 |ZXMP3A16DN8TR-ND® 500 432.60 
-4800| -18 | -1 — 0.25} 0.055 4900 -10 | 20 $0-8 _|ZXMD65PO3N8CT-ND 3.56 2.68 |ZXMD65PO3N8TR-ND 500 623.70 
30 | 2300] 14] 1 — 02510135 1700 10 
0 2000 96 4 — 025 1185 zon 6 1.25 | MSOP-8 |ZXMD63CO3XCT-ND 4.12 3.09 |ZXMD63CO3XTR-ND 1,000} 1166.20 
7 i — 0.25]. 5 
0 2700 92 08 — 025 20 140 0 1.70 | 8-MLP |ZXMC3AM832TACT-ND 1.68 1.26 |ZXMC3AM832TATR-ND 3,000 | 504.00/M 
5 — 0.25] .050 7 
“30 |-4400| 20! 1 — 025! 6070 3200 -19 | 125 | 80-8 |ZXMc3A17DN8CT-ND 1.68 1.26 |ZXMC3A17DN8TR-ND 500 294.00 
ee ee ona O00 4 | 1.25 | sso |zxmcsatenNecr-nD 2.40 1.80 |ZXMC3A16DN8TR-ND 500 | 420.00 oe 
30 | 6400; 30] 1 — 025/ 0.050 00074 45 75 
0 400 23 4 — 025 nora none 43 1.25 | 8SOIC |ZXMC3A16DN8TCCT-ND 2.40 1.80 |ZXMC3A16DN8TCTR-ND 2,500 | 720.00/M : "1.25 
7 7 — 0.25] 0. 5 5 
“30 |-6300/ -30| -1 — 025) 0050 4000 -45| 18 S0-8 |ZXMC3A18DN8CT-ND 3.00 225 |— a a 
40 | 5200; 24 | 1 — 025/ 0.075 3200 45 i 
‘49 |4700| 23 | 4 — 028] oto 2900 46| 18 S0-8 | ZXMC4A16DN8CT-ND 2.40 1.80 |ZXMC4A16DN8TR-ND 500 420.00 Bene? 
5 6 7 8 
05-1 
60 Volts ot 
V@s (th) RDs (on) Loose Piece 
BVpss | |p pM @ ID (0) ID VGsS PD | Packaging | Digi-Key Price Each 
(v) (mA) | (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) = (V)_|_ (W) Type | Part No. 1 10 100 1,000 
270 3 | 08 24 1 5 500 10 | 0.625 | 1092-3 ]ZVN3306A-ND 1.17 88 59 39 
450 8 | 08 24 1 2 1000 = 10 0.7 | 1092-3 |ZVN2106A-ND 1.08 81 49 31 
60 600 8 | 13 3.0 1 15 500 5 0.7 | 1092-3 |ZVN4206A-ND 1.14 86 52 33 
1100 | 20 | 1.3 3.0 1 0.45 1500 5 0.85 | 1092-3 |ZVN4306A-ND 274 2.06 1.24 78 
270 3 | 08 3.0 1 5 200 10__| 0.625 | 1092-3 | BS170P-ND. 1.21 m1 61 At 
270 3 | 08 2.5 il 7.5 200 5 | 0.625 | 1092-3 _|VNIOLP-ND 1.02 77 51 34 
60 160] 16) -1.5 3.5 1 14 200 = =-10 | 0.625 | 1092-3 |ZVP3306A-ND 96 72 44 28 
-280 | -4 | -1.5  -35 1 5 500-10 _~| 07 | 1092-3 |ZVP2106A-ND 1.50 1.13 68 43 
VGS (th) RDS (on) Cut Tape 
BVpss} Ip |'pm/ (vy) @ Ip | (9) ID Vas | PD | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(V) (mA) | (A) |Min. Max. (mA) |Max.@ (mA)  (V) | (W) Type Part No. 1 10 | Part No. Qty. Pricing 
11200] 40 | 1 — 250] 0.070 5,600 4.5 [10.1] D-PAK |ZXMN6AOSKTCCT-ND 3.36 2.52 |ZXMNGAOSKTCTR-ND 2,500 | 952.00/M 
1200 | 1.2} 1 30 250] 7.5 500 10 |0.33) SOT23-3 |2N7002CT-ND@ 26.20 |2N7002TR-ND® 3,000 | 55.00/M| | D-PAK 
1200 | 1.2} 1 30 250] 0.3 1800 10 |0.80| SOT23-3 |ZXMNGAO7FCT-ND® 72 54 |ZXMN6AQ7FTR-ND@ 3,000 | 180.00/M 
3800 1 — 0.25} 0.250 3800 4.5 | 3.9) SOT-223 |ZXMN6A11GCT-ND® 1.07.81. |ZXMN6A11GTR-ND@ 1,000 304.30 Pinout 
3100 | 4 | 1 — 0.25| 0.100 4800 10 | 1.7 | SOT-23-6 |ZXMNGAOSEGCT-ND® 1.26.95 _|ZXMN6AO8E6TR-ND® 3,000 | 315.00/M 
2200 | 68 | 1 025 0.30 1800 10 | 26 | SOT-89 |ZXMNGA07ZCT-ND® ‘87.66 | ZXMNGAO7ZTR-ND® 1,000 246.50 D 
6900 | 30.6] 1 — 0.25 | 0.045 8200 10 | 3.9) SOT-223 |ZXMNGAOSGCT-ND® 2.07 1.56 |ZXMN6AOQGTR-ND® 1,000 586.50 
60 | 3200/123] 1 — 0.25] 014 4400 10 | 26) SOT-89 |ZXMNGA11ZCT-ND@ 115  .86 |ZXMN6A11ZTR-ND@ 1,000 324.70 
200 | 3/13 3 1 25 500 10 |0.33] SOT23-3 |ZVN4106FCT-ND@ 1.02.77 |ZVN4106FTR-ND® 3,000 | 255.00/M 
710 | 80 |08 24 10 | 20 1.0 10 | 2.0 | SOT-223 |ZVN2106GCT-ND@ 1.32.99 |ZVN2106GTR-ND@ 1,000 374.00 
7000 | 80,13 3 #10 ;/ 10 #15 10 [20] SOT-223 |ZVN4206GCT-ND} 1.62 1.22 |ZVN4206GTR-ND@ 7,000 459.00 
2100) 15 | 1.3 3 1.0 | 033 3000 10 | 3.0} SOT-223 |ZVN4306GCT-ND® 2.40 1.80 |ZVN4306GTR-ND® 1,000 680.00 
1600 | 3 | — — — | 0675 700 — | 25 | SOT-223 |BSP75GCT-ND® 2.03 1.53 |BSP75GTR-ND® 1,000 676.00 
270 | 3/08 25 1 5 500 10 |.625| 1092-3 |VN1OLPSTOACT-ND® 102 77 |= — _ 
150 | 3 [08 3 1 5 200 10 |.330| SOT23-3 |BS170FCT-ND® 1.02 _.77_|BS170FTR-ND® 3,000 | 255.00/M 
@ RoHS Compliant § Tape and Box (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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A Product Line of ® 
Ss Diodes Incorporated LETEX MOSFETs Reel 
te ee 60 Volts (Cont.) 
VGs (th) RDS (on) Cut Tape 
BVpss} !p |'pm/| (vy) @~ Ip (0) ID VGs | PD | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(V) (mA) | (A) |Min. Max. (mA) |Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 1 10 (‘| Part No. Qty. Pricing 
150 | 3 [08 25 1 75 200 5 |.330| SOT23-3 /VNTOLFCT-ND@ 69 52 |VNIOLFTR-ND@ 3,000 | 172.50/M 
150 | 3 |08 24 1 5 500 10 |.330) SOT23-3 |ZVN3306FCT-ND® 93.70 |ZVN3306FTR-ND@ 3,000 | 232.50/M 
4800 | 285] 1 — 0.25} 0.05 3600 10 | 2.0) SOT-223 |ZXMNG6A25GCT-ND® 1.80 1.35 |ZXMN6A25GTR-ND@ 1,000 510.00 
4800 | 285] 1 — 0.25} 0.05 3600 10 | 2.0) SOT-223 |ZXMNGA25GTACT-ND® 1.80 1.35 |ZXMN6A25GTATR-ND® 1,000 600.00 
7000 | 36 | 1 3 0.25] 0.05 3600 10 |4.25| D-PAK |ZXMNGA25KCT-ND@ 1.98 1.49 |ZXMN6A25KTR-ND@ 2,500 | 561.00/M 
go | 7000] 36 | 1 3 0.25 | 0.05 3600 10 4.25) D-PAK | ZXMN6A25KTCCT-ND@ 1.80 1.35 |ZXMN6A25KTCTR-ND® 2,500 | 540.00/M 
— |12}1 — — | 0675 700 5 | 1.5) SOT-223 |BSP75NCT-ND® 2.06 1.55 /BSP75NTR-ND® 1,000 688.00 
31/40] 14 — — | 008 4800 10 | — | SOT-23-6 /ZXMNGAO8GCT-ND@ 1.11.84 |ZXMN6AO8GTR-ND@ 1,000 314.50 
1100 | — | — — —] 0675 700 5 | 1.5 SOT-223 |ZXMS6001N3CT-ND® 1.80 1.35 |ZXMS6001N3TR-ND® 1,000 600.00 
1400 | — | 1 — 1 | 0675 700 5 | 25 | SOT-223 |ZXMS6002GCT-ND® 2.40 1.80 |ZXMS6002GTR-ND® 1,000 800.00 
1400 | — | 14 1 [0675 200 5 | 25 | SOT-223 |ZXMS6003GCT-ND® 2.70 2.03 |ZXMS6003GTR-ND® 7,000 900.00 
1300 | 25 | — — — | 0600 500 3 | .83 | SOT-23F |ZXMSGOO4FFCT-ND@ NEW! | 1.56 1.17 |ZXMSG6O04FFTR-ND@ NEW! | 3,000 | 390.00/M 
Dual 
5100] 25] 1 — 025) 0045 6200 10 | 21) SO-8  /ZXMNGAOQDNGCT-ND} 3.60 2.70 |ZXMN6AOSDNETR-ND® 500 630.00 
go | 2700) 83 | 1 — 0.25] 0140 4400 10 | 21] SO-8  /ZXMNGA11DN8CT-ND® 1.35 1.02 |ZXMN6A11DN8TR-ND@ 500 236.25 
4700 | 22 | 1 — 0.25} 0.055 3600 10 | 21) SO-8 |ZXMNGA25DN8CT-ND® 2.06 1.55 |ZXMN6A25DN8TR-ND® 500 228.76 
2000 | 15 | 14.3 3 14 | 033 3000 10 | 2.5 | $0T223-8 |ZDM4306NCT-ND 3.48 2.61 _|ZDM4306NTR-ND 1,000 986.00] | SOT-23-6 
P-Channel — RoHS Compliant 
-10400/-37.5] -1 — -0.25] 0.055 -3500 -10 |10.1] D-PAK |ZXMPGA18KTCCT-ND 3.42 2.57 |ZXMPG6A18KTCTR-ND 2,500 | 1026.00/M 
-5400 |-27.2) -1 — -0.25| 0.085 -2900 -10 |4.24| D-PAK |ZXMP6A16KCT-ND 1.53 1.15 |ZXMP6A16KTR-ND 2,500 | 459.00/M 
-4100 }-13.7] -1 — -0.25| 0.125 -2200 -10 | 2.0 | SOT-223 |ZXMP6A17GCT-ND 1.14.86 |ZXMP6A17GTR-ND 1,000 323.00 
-60 | -3000 )-136] -1 — -0.25| 0.125 -2300 -10 | 1.7 | SOT-23-6 |ZXMPGA17E6CT-ND 75 57 |ZXMPGA17E6TR-ND 3,000 | 187.50/M 
-1100 | -4 | -1 — -0.25| 04  -900 -10 |.806| SOT23-3 |ZXMP6A13FCT-ND 72.54 _|ZXMPGA13FTR-ND 3,000 | 180.00/M 
90 [16-75 35-1 14-200 -10 |.330| S0T23-3 | ZVP3306FCT-ND 111.84 _/ZVP3306FTR-ND 3,000 | 277.50/M 
450 | -4.0|-15 -35 -1 | 50  -500  -10 | 2.0 | SOT-223 |ZVP2106GCT-ND 1.80 1.35 _|ZVP2106GTR-ND 1,000 510.00 
Dual 
-4800 [-23.8] -1 — -0.25] 0.055 -3500 -10] 21] S0O-8 |ZXMP6ATSDNSCT-ND 3.30 2.48 ]ZXMPGATSDN8TR-ND 500 577.50 
-60 | -3900 )-103] -1 — -0.25| 0.085 -2900 -10 | 21 S0-8 |ZXMPGA16DN8CT-ND 2.47 1.86 | ZXMPGA16DN8TR-ND 500 432.60 
-3200 |-14.2] -1 — 0.25] 0.125 -2300_-10 | 24 | S0-8 _|ZXMP6A17DN8CT-ND 1.85 1.40_|ZXMP6A17DN8TR-ND 500 324.45 
Nand P Channel Complementary — RoHS Compliant 
60 | 5100 | 250} 1 — 0.25] 0.450 8200 10 
60 | 4800 |-23.0) -1 — -025/ 0550 -3500 -10 | 21 | S0-8  |ZXMC6AO9DNSTACT-ND 3.60 2.70 | ZXMC6AOSDN8TATR-ND 500 630.00 
60 | 4700 [222]; 1 — 0.25] 0055 4500 10 
60 |-3900 183) -1 — -025| 0.085 -2900 -10 | 21 | S0-8  |ZXMC4SS9DN8CT-ND 3.00 2.25 |ZXMC4559DN8TR-ND 500 525.00 
70 Volts ‘oHS 
VGs (th) RDs (on) Cut Tape 
BVpss| 'D |lpbmj (vy) @ |p | (a) ID Vas | Pp | Packaging | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Tape and Reel 
(V) | (mA) | (A) | Min. Max. (mA) |Max.@ (mA) (V) (W) Type Part No. 1 10 | Part No. Qty. Pricing 
SR aa Re Rae a a eee ea Seen El Oe eS | 
79 | 38] 10 [10 — 0280] 013 4400 10 | 39 | SOT-223 )ZXMN7A11GCT-ND 1.26 .95 |ZXMN7A11GTR-ND 1,000 420.00 
61 | 17] 10 — 0.250; 013 4400 10 | 85 D-PAK _}ZXMN7A11KCT-ND 1.35 1.02_|ZXMN7A11KTR-ND 2,500 | 405.00/M 
SOT-223 
gq | 37] 96) -1.0 — 0.250] 0.16 2100-10 | 39 | SOT-223 ]ZXMP7A17GCT-ND 117 88 |ZXMP7A17GTR-ND 1,000 390.00 
5.7 |-17.7| 1.0 — -0.250| 016 -2100 -10 | 85 D-PAK _|ZXMP7A17KCT-ND 1.38 1.04 _|ZXMP7A17KTR-ND 2,500 | 414.00/M 
100 Volts 
VGS (th) RDS (on) Loose Piece 1 Gate 
BVpss | Ip Ibm | ov @ 'D (0) ID Vas | PD | Packaging | Digi-Key Price Each 2 Drain 
(Vv) (mA) (A) Min. Max. (mA) |Max.@ (mA) (V) (W) Type Part No. 1 10 100 1,000 3 Source 
4 Drain 
320 6 | 075 (15 1 45 250 5 07 T092-3 | ZVNL110A-ND 117 88 53 34 
320 6 08 24 1 4 1,000 10 07 T092-3 | ZVN2110A-ND 1.08 81 49 31 p46 | 
100 200 2 08 24 1 10 500 10 | 0.625) 1092-3 |ZVN3310A-ND 117 88 59 39 
450 6 08 24 1 1.8 500 5 07 T092-3 | ZVN4210A-ND 1.26 95 57 36 
900 12. | 10 30 1 0.65 1,500 5 0.85 | 1092-3 _|ZVN4310A-ND 2.74 2.06 1.24 78 Lo gel - 
See a aa Se A a i a Sa ee oT: 
4p | 230 | 3 ] 15-35 1 8 375-10 | (07 T092-3 | ZVP2110A-ND 1.50 1.13 68 43 
140 | 12 | 15  -35 1 20 150-10 _| 0.625 | 1092-3 _|ZVP3310A-ND 1.05 79 48 30 
VGs (th) RDS (on) Cut Tape 
BVpss| 'p |'pm| (vy) @ 'd | (Qo) Ip Ves | Pp | Package | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(V) | (mA) | (A) | Min. Max. (mA)|Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 1 10 | Part No. Qty. Pricing 
Ea eS ee Se Oe ee ee a ee) 
7700 | 27 | 2.0 4.0 0.25] 0.100 0.0042 6 | 10.1) D-PAK |ZXMN1QA09KCT-ND 3.30 2.48 | ZXMN10A09KTR-ND 2,500 | 935.00/M 
2000| 11 | 20 — 0.25] 0.25 3200 10 | 2 | SOT-223 |ZXMN10A08GCT-ND .96  .72 | ZXMN10A08GTR-ND 1,000 272.00 
2400 | 9.9 | 2.0 4.0 0.25] 0.35 2600 10 | 4.06] D-PAK |ZXMN10A11KCT-ND 1.32. .99 |ZXMN10A11KTR-ND 2,500 | 374.00/M 
2400 | 9.9 | 2.0 4.0 0.25] 0.35 2600 10 | 4.06 | D-PAK |ZXMN10A11KTCCT-ND 113.85 |ZXMN10A11KTCTR-ND 2,500 | 337.50/M 
2900 | 17 | 2.0 4.0 0.25] 0.125 2900 10 | 2 | SOT-223 |ZXMN10A25GTACT-ND 2.06 1.55 | ZXMN10A25GTATR-ND 1,000 584.80 
4200 | 21 [20 4.0 025] 0.125 2900 10 [425] D-PAK |ZXMN1OA25KCT-ND 1.98 1.49 [ZXMNTOA25KTR-ND 2,500 | 561.00/M 
4200 | 21 | 2.0 4.0 0.25] 0.125 2900 10 | 4.25| D-PAK |ZXMN10A25KTCCT-ND 2.27. 1.71 | ZXMN10A25KTCTR-ND 2,500 | 680.40/M 
600 | 6 {075 15 1 45 250 5 2 | SOT-223 |ZVNL110GCT-ND 1.62 1.22 |ZVNL110GTR-ND 1,000 459.00 : 
320 | 6 |075 15 1 45 250 5 7 | 1092-3 |ZVNL110ASCT-ND 1.02 77 |ZVNL110ASTB-ND§ 2,000 | 351.00/M Bottom! View 
1500 | 86 | 2 4 0.25] 0.25 3200 10 | 1.7 | SOT-23-6 |ZXMN1QAQ8E6CT-ND 76 .57_|ZXMN10A08E6TR-ND 3,000 | 189.00/M 1.40 
too | 1900) 9 f 1 3 0.25] 0.30 1400 4.5 | 1.7 | SOT-23-6 )ZXMN1OBO8E6CT-ND 115.86 | ZXMNTOBO8E6TR-ND 3,000 | 286.50/M Max. 
500 | 6 | 08 24 1 40 1.0 10 | 2 | SOT-223 |ZVN2110GCT-ND 1.50 1.13 |ZVN2110GTR-ND 1,000 425.00 
100 | 2 )08 24 1 10 500 10 | 330} SOT23-3 |ZVN3310FCT-ND .93 70 |ZVN3310FTR-ND 3,000 | 232.50/M 
800 | 6 |/08 24 1 18 500 5 2 | SOT-223 |ZVN4210GCT-ND 1.62 1.22 |ZVN4210GTR-ND 1,000 459.00 
1670 | 12 |10 30 1 | 054 33 10 | 3 | SOT-223 |ZVN4310GCT-ND 2.75 2.07 |ZVN4310GTR-ND 1,000 778.60 
170 [0.68/08 28 1 6 100 10 | .360 | SOT23-3 |BSS123CT-ND 33.25 =| BSS123TR-ND 3,000 68.75/M 
170 |0.68/08 28 1 6 100 10 | .360 | SOT23-3 |BSS123ACT-ND 54 41 |BSS123ATR-ND 3,000 | 135.00/M 
170 |0.68)05 15 1 8 150 4.5 | .360 | SOT23-3 |ZXM41N10FCT-ND 1.02. .77_|ZXM41N10FTR-ND 3,000 | 306.00/M 
800 | 35 | 2 4 025] 0.7 1500 10 | .62 | SOT23-3 |ZXMN10A07FCT-ND 54.41. |ZXMN10A07FTR-ND 3,000 | 135.00/M 
1400 | 4.2 | 2 4 0.25] 0.70 1500 10 | 2.6 | SOT-89 |ZXMN1OAQ7ZCT-ND 78 59 _|ZXMN10A07ZTR-ND 1,000 221.00 
1600; 90 | 2 — 0.25] 025 3200 10 | 1.25] SO-8 |ZXMNIOAOSDNBTACT-ND | 1.80 1.35 |ZXMNTOAOSDN8TATR-ND 500 315.00 
1800 | 58 | 2 4 0.25] 06 2600 10 | 3.9 | SOT-223 |ZXMN10A11GCT-ND 1.41 _.84_|ZXMN10A11GTR-ND 1,000 314.50 
-3700|-16.5] -2 -4.0 0.25] 0.150 2800 -10 | 3.9 | SOT-223 |ZXMP10A18GCT-ND 3.18 2.39 |ZXMP10A18GTR-ND 1,000 901.00 4.95 Max. 
-1600| -7.7 | -2 -4.0 0.25] 0.35 1400 -10 | 1.7 | SOT-23-6 |ZXMP10A17E6CT-ND 1.05 79 |ZXMP10A17E6TR-ND 3,000 | 262.50/M (abcd 
499 | 700} -31) -2 -40 0.25) 1 600  -10 | .800 | SOT23-3 |ZXMP10A13FCT-ND 76 57: |ZXMP10A13FTR-ND 3,000 | 189.00/M 3.947 
75 | 12/15 -35 1 20. -150 = -10 ‘| .330 | SOT23-3 |ZVP3310FCT-ND 1.11.84 |ZVP3310FTR-ND 3,000 | 277.50/M Max. 
-310 | -3.0 |-1.5 -35 1 8.0  -0.375 -10 | 2.0 | SOT-223 |ZVP2110GCT-ND 1.80 1.35 _|ZVP2110GTR-ND 1,000 510.00 Be 
-1400 | -7.7 [-2.0 -4.0 -025[ 0.45 -1200-6 [1.1 [| SOT-223 [ZXMP10A17GCT-ND 1.20.90 _[ZXMPT10A17GTR-ND 7,000 340.00 
@ RoHS Compliant § Tape and Box (Continued) 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 1239 


OOS. owiieswecs| ZETEX MOSFETs Reel" 
reece nee nar ee 100 Volts (Cont.) 
VGs (th) RDS (on) Cut Tape 5 i 
BVpss| 'p | 'pm| (vy) @ 'p | (9) ID Vos | Pp | Package | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel jottom: View. 
(V) | (mA) | (A) | Min. Max. (mA)|Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 1 10 | Part No. Qty. Pricing 1.27 
-3800 | -21.1] -2.0 -4.0 -0.25] 0.190 -2400 -6 43 D-PAK | ZXMP10A18KTCCT-ND 2.40 1.80 |ZXMP10A18KTCTR-ND 2,500 600.00/M Nom. 
-100 | -3900| -3.9 | -2.0 -4.0 -0.25) 0.450 -456 _ 43 D-PAK | ZXMP10A17KCT-ND 1.72 1.30 | ZXMP10A17KTR-ND 2,500 516.60/M 
-3000 | -15.4 | -2.0 -4.0 -0.25] 0.235 -2100 -10 | 4.24 D-PAK | ZXMP10A16KCT-ND 1.53 1.15 | ZXMP10A16KTR-ND 2,500 459.00/M 
200 - 450 Volts 
VGs (th) RDS (on) Loose Piece 
BVpss | 'p | Ibm | ov @ Ip (0) Ip Ves | Pp | Packaging | Digi-Key Price Each 00.495 
(vy) | (ma) | (A) | Min. = Max. (mA) | Max.@ (mA) (Vv) | (W) Type | Part No. 1 10 100 1,000 
Peep ae A ee ee SE ee es EV NCHARNOL ed a a ee ee a “01 Max, 43.97 Max. —», 
200 180 2 5 125 1 10 125 3 0.7 TO92-3 | ZVNL120A-ND WAZ: 88 53 34 
200 120 2 - _ _ 23 25 2.6 0.5 TO92-3 |BS107P-ND 1.36 1.03 62 39 
200 100 1 1.0 3.0 1 25 100 10 0.625 T092-3 | ZVN3320A-ND 117 88 59 39 
240 160 2 1.0 3.0 1 16 250 10 0.7 TO92-3 | ZVNO124A-ND 1.08 81 54 36 
240 260 1 0.8 1.8 1 6 100 2.5 0.75 TO92-3 _|ZVN4424A-ND 1.93 1.45 .87 56 
400 90 0.6 1.0 3.0 1 50 100 10 0.7 T092-3 | ZVNO540A-ND 1.97 1.48 99 66 
450 90 0.6 1.0 3.0 a. 50 100 10 0.7 T092-3 _| ZVNO545A-ND 3.16 2.38 1.43 90 
ae Pi enn Se a ee] 
-200 -120 1.2 15 45 1 25 150 -10 0.7 TO92-3 | ZVP2120A-ND 1.26 95 57 36 
-240 -200 -1 -0.8 25 1 15 100 3.5 0.75 TO92-3 | ZVP4424A-ND 1.99 1.50 90 57 
-450 -45 -0.4 15 45 1 150 50 -10 0.7 TO92-3_|ZVP0545A-ND 2.76 2.07 1.25 19 
VGs (th) RDS (on) Cut Tape GDS 
BVpss| Ip | lpm} (vy) @ Dd] (Q) ID Vas | PD | Packaging | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Tape and Reel : 
(V) |(mA)} (A) | Min. Max. (mA)|Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 4 10 | Part No. Qty. Pricing Front View 
a NR ae ee ee 4.08 
60) 1.0 ])10 30 10 25 100 10 | 0.300} SOT23-3 |ZVN3320FCT-ND 57 43 | ZVN3320FTR-ND 3,000 | 142.50/M 
200 100 25 10 | 0.625 T092-3 | ZVN3320ASTOACT-ND 117 .88 | ZVN3320ASTOATR-ND 2,000 | 351.00/M 
320] 2.0 | 1.0 3.0 1.0 10 0.25 10 2.0 SOT-223 | ZVN2120GCT-ND 1.50 1.13 | ZVN2120GTR-ND 1,000 425.00 
320| 2.0 | 05 15 1.0 10 0.125 3.0 2.0 SOT-223 _|ZVNL120GCT-ND 1.62 1.22 | ZVNL120GTR-ND 1,000 459.00 50 
240 500] 1.5] 08 18 1.0 6.0 0.10 25 25 SOT-223 | ZVN4424GCT-ND 1.89 1.42 | ZVN4424GTR-ND 1,000 535.50 Li d 
300{ 1.0 | 08 18 1.0 6.0 100 2.5 1.0 SOT-89 | ZVN4424ZCT-ND 1.23 93 | ZVN4424ZTR-ND 1,000 348.50 — 
230] 1.44] 08 18 1.0} 9.50 20 24 fat SOT-23-6 |ZVN4525E6CT-ND 1.38 1.04 | ZVN4525E6TR-ND 3,000 | 345.00/M Thickness 
250 | 240) 144] 08 18 1.0 | 9.50 20 24 24 SOT-89 | ZVN4525ZCT-ND 1.32 99 | ZVN4525ZTR-ND 1,000 374.00 
310 | 1.44 | 08 18 1.0 9.0 310 4.5 2.0 SOT-223 _|ZVN4525GCT-ND 1.38 1.04 | ZVN4525GTR-ND 1,000 391.00 
90 50 10 1.5 SOT23F-3 | ZXMNO545FFCT-ND 1.20 90 | ZXMNO545FFTR-ND 3,000 | 360.00/M 
450 | 140) 06 | 10 30 10 50 100 10 2.0 SOT-223  |ZXMN0545G4CT-ND 1.89 1.42 |ZXMNO545G4TR-ND 1,000 630.00 
140] 06 | 1.0 30 1.0 50 0.10 10 2.0 SOT-223 _|ZVNO545GCT-ND 1.32 99 | ZVNO545GTR-ND 1,000 374.00 
Se at Pe ea a tk Fenn I ree SL ee 
-200] -1.2 )-1.5 -35 -1.0 25: -150 10 2.0 SOT-223 | ZVP2120GCT-ND 1.08 81 | ZVP2120GTR-ND 1,000 306.00 
-200| -1.2 | -1.5 -35 -1.0 25 -150 -10 2.0 SOT-223 |ZXMP2120G4CT-ND 1.58 1.19 |ZXMP2120G4TR-ND. 1,000 528.00 
-200 137] -0.8 | -15 -3.5 -0.25) 28 -150 10 1.0 SOT23F-3 | ZXMP2120FFCT-ND 96 72 | ZXMP2120FFTR-ND 3,000 | 288.00/M 
-122| 1.2 | -1.5 -35 -1.0 28 -150 -10 | 0.75 | SOT-23-5 |ZXMP2120E5CT-ND 1.27 95 | ZXMP2120E5TR-ND 3,000 | 379.80/M 
-120| -1.2 | -1.5 -35 -1.0 25: -150 10 0.7 TO92-3 | ZVP2120ASCT-ND 1.26 95 | ZVP2120ASTB-ND§ 2,000 | 453.60/M 
-35 | -04 [-15 -35 -1.0 80 -50 “10 | 0.33 $0T23-3 _|ZVP1320FCT-ND 12 -54 | ZVP1320FTR-ND 3,000 | 204.00/M 
-240 |-480] -1.0 | -0.7 -2.0 -1.0 11 “100 --3.5 25 SOT-223 _|ZVP4424GCT-ND 1.89 1.42 | ZVP4424GTR-ND 1,000 535.50 
-197] -1.0 | -0.8 -2.0 -0.25) 18 -100-3.5 11 SOT-23-6 |ZVP4525E6CT-ND 1.38 1.04 | ZVP4525E6TR-ND 3,000 | 345.00/M SOT-23F 
-250 |-265} -1.0 | -0.8 -2.0 -1.0 18 0.10 -3.5 2.0 SOT-223 | ZVP4525GCT-ND 1.05 .79 | ZVP4525GTR-ND 1,000 297.50 
-205| -1.0 | -0.8 -20 -1.0 18 -100.-3.5 21 SOT-89 | ZVP4525ZCT-ND 1.38 1.04 | ZVP4525ZTR-ND 1,000 391.00 
-450 | -75 | -0.4 | -15 -45 1.0 150 0.05 10 2.0 SOT-223 _|ZVP0545GCT-ND 1.51 1.14 | ZVP0545GTR-ND 1,000 428.40 2 O 
¢ AS 
Avalanche Ws 
1 Base 
7 2 Collector 
Vas (th) RDS (on) Loose Piece x : 
BVpss| 'p | IDM | v e tb | @ Ip Ves_| Pp | Packaging | Digi-Key Price Each 1 3 Emitter 
(vy) | (ma) | (A) | Min. = Max. (mA) | Max.@ (mA) =v) | (Ww) Type | Part No. 1 10 100 1,000 
60 600 8 13 3 1 1.5 500 5 0.7 7092-3 | ZVN4206AV-ND 1.14 86 52 33 
1100 20 1.3 3 1 0.45 1500 5 11 T092-3 | ZVN4306AV-ND 2.74 2.06 1.24 78 
VGs (th) RDS (on) Cut Tape 
BVpss| 'p | Ibm} (vy) @ 'd | (gy Ip Ves| PD | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel ; 
(Vv) (mA) (A) | Min. Max. (mA) /Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing o El 
no} 
ee "EE 
200 60 1 1 3 1 25) 100 10 | .300 | SOT-23 |ZVN3320FCT-ND 57 43 | ZVN3320FTR-ND 3,000 142.50/M Sie 
60 1000 8.0 13° 30 10 1.0 1.5 10 | 2.0 | SOT-223 |ZVN4206GVCT-ND 1.64 1.24 | ZVN4206GVTR-ND 1,000 465.80 r=) 
2100 20 13.3.0 10 0.33 3.0 10 | 3.0 | SOT-223 | ZVN4306GVCT-ND 3.02 2.27 _|ZVN4306GVTR-ND 1,000 856.80 
@ RoHS Compliant § Tape and Box 
- ® 
Voltage Supply Monitors DigiqoReel® | sos 
Top View 
Maximum Input Maximum a 
Typical | Threshold | Typical | OutputSink | Voltage Quiescent Loose Piece 
Vec Voltage | Hysteresis Current Range Current Packaging | Digi-Key Price Each 
(V) (V) (mV) (mA) (V) (WA) Type Part No. i 10 100 1,000 
3 34 20 50 -1~10 180 T092-3 ZSH330C-ND 1.62 1.22 13 AB 
Thresh- Maximum | Input | Maximum ote 
Typical} hold | Typical | Output Sink | Voltage | Quiescent Cut Tape Op IW, 
Vcc | Voltage |Hysteresis| Current | Range | Current | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(V) (V) (mV) (mA) (V) (WA) Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
2.63 20 60 1~65 200 S0-8 | ZSM300N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSM300N8TR-ND 500 629.20 
3 2.68 20 60 1~10 190 SOT-223 |ZM331643GCT-ND 2.05 1.54 93 |ZM331643GTR-ND 1,000 | 579.70 
2.63 20 60 |1-65| 200 | SOT-223 |ZSM300GCT-ND® 280 210 1.26 |— = = 
33 3.1 20 50 -1~10 180 $0-8 | ZSH330N8CT-ND 3.16 2.38 1.43 |ZSH330N8TR-ND 500 553.35 TO-92 
; 34 20 50 |-1~10| 180 | SOT-223 |ZSH330GCT-ND 2.42 1.82 1.09 |ZSH330GTR-ND 1,000 | 685.10 Bottom View 
46 20 60 1~65 200 S0-8 | ZSM560N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSM560N8TR-ND 500 629.20 
i) 46 20 50 -1~10 180 $0-8 | ZSH560N8CT-ND 3.16 2.38 1.43 | ZSH560N8TR-ND 500 553.35 
46 20 60 1~65 200 SOT-223 |ZSMS560GCT-ND 2.30 1.73 1.04 | ZSM560GTR-ND 1,000 | 652.80 
@ RoHS Compliant 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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S  acusone| ZETEX Regulators Digi@Reel’ Low Dropout 
Low Dropout Regulators 
Dropout 1 Shutdown | Max. Load | Max. Line Cut Tape T&R SOT223-8 
VOut | Voltage |Maximum| Current | Regulation | Regulation | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing WJ 
(v) (mV) (mA) (uA) (mv) (mv) Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 LBF ~ Spg 
ZLDO Series - Ultra Low — RoHS Compliant SC. Gnd 
3.3 35 300 a 52 78 $07T223-8 /ZLDO330T8CT-ND 3.00 2.25 1.35 | ZLDO330T8TR-ND 850.00 
4.85 35 300 an 69 119 $07T223-8 |ZLDO485T8CT-ND 3.00 2.25 1.35 | ZLDO485T8TR-ND 850.00 Vin D/C 
5 35 300 1 70 123 $07T223-8 |ZLDO500T8CT-ND 3.00 2.25 1.35 |ZLDO500T8TR-ND 850.00 N/C Vout 
Dropout | Maximum Cut Tape Tape and Reel 
VOut | (mV)@IL | Load | Shutdown] Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) | =50mA | 1(mA) 1 (WA) Type ‘| Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
ZXCL Series - Very Small Micropower 
85 100 1 SC-70 ZXCL250H5TACT-ND 1.02 AT 46 | ZXCL250H5TATR-ND 255.00/M 
2.50 85 100 1 $C70-5 | ZXCL5213V25H5CT-ND@ 1.02 AT 46 |ZXCL5213V25H5TR-ND® 292.50/M 
85 100 1 S0T23-5 | ZXCL250E5TACT-ND® 1.02 JT 46 | ZXCL250E5TATR-ND® 255.00/M 
260 85 150 1 SC-70 ZXCL260HS5CT-ND 117 88 53 |ZXCL260H5TR-ND 292.50/M 
85 150 1 S0T23-5 | ZXCL260E5CT-ND 66 50 30 | ZXCL260E5TR-ND 165.00/M 
85 150 1 SC-70 ZXCL280H5CT-ND 1.02 AT 46 |ZXCL280H5TR-ND 255.00/M 
2.80 85 150 1 S0T23-5 | ZXCL280E5CT-ND@ 1.02 AT 46 | ZXCL280E5TR-ND® 255.00/M 
85 150 1 $C70-5 | ZXCL5213V28H5CT-ND@ 1.02 AT 51 |ZXCL5213V28H5TR-ND® 292.50/M 
85 150 1 SC-70 ZXCL300HS5CT-ND 1.02 JT 46 | ZXCL300H5TR-ND 255.00/M 
3.00 85 150 1 $C70-5 | ZXCL5213V30H5CT-ND@ 117 88 53 |ZXCL5213V30H5TR-ND® 292.50/M 
85 150 1 S0T23-5 | ZXCL300E5TACT-ND® 1.04 719 47 | ZXCL300E5TATR-ND® 306.00/M 
85 150 1 SC-70 ZXCL330H5CT-ND® 1.02 JT 46 | ZXCL330H5TR-ND® 255.00/M 
3.30 85 150 1 $C70-5 | ZXCL5213V33H5CT-ND@ 117 88 53 |ZXCL5213V33H5TR-ND® 292.50/M 
85 150 1 S0T23-5 | ZXCL330E5CT-ND@ 66 50 30 | ZXCL330E5TR-ND® 165.00/M SOT23-5 
Voltage +1450 
Maximum | Maximum | Max. | Max. 
Output | Quiescent | Typical | Line | Load righ Mas quliane' Le Tape and Reel 
Output | Current Current | Dropout | Reg. | Reg. | Packaging | Digi-Key Digi-Key Pricing 
Voltage (mA) (WA) Voltage | (mV) | (mV) Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
ZMR Series - Miniature — RoHS Compliant 
25. 50 40 AT, 15 30 | SOT23-3 | ZMR250FCT-ND 1.47 1.11 67 |ZMR250FTR-ND 367.50/M 
25 50 40 ae 15 30 7092-3 | ZMR250C-NDt 1.41 1.06 64 |— _ 
5.0 50 70 ne 15 40 | SOT23-3 | ZMRS500FCT-ND 1.47 1.11 .67 | ZMRS500FTR-ND 367.50/M 
Maximum Max. Line | Max. Load Cut Tape 
Output Output Piot | Regulation | Regulation | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Voltage | Current (mA) | (W) (mV) (mV) Type Part No. 1 10 100 | Part No. ty. Pricing 
ZSR Series - Fixed 
2.85 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR285N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 |ZSR285N8TR-ND 500 629.20 
3.0 200 0.2 40 25 SOT-223 | ZSR300GCT-ND® 2.06 1.55 1.04 |ZSR300GTR-ND® 1,000 688.00 Volt 
3.3 200 2.0 30 25 SOT-223 | ZSR330GCT-ND® 2.06 1.55 93 | ZSR330GTR-ND® 1,000 584.80 onkage 
4.0 200 0.78] 40 25 $0-8 | ZSR400N8CT-ND 3.02 227 1.37 |ZSR400N8TR-ND 500 | 529.20 Regulators 
4.85 200 2.78 40 25 SOT-223 | ZSR485GTACT-ND 1.80 1.35 81 |ZSR485GTATR-ND 2,000 | 510.00/M Miniature 
4.85 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR485N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 |ZSR485N8TR-ND 500 529.20 
5.0 200 2.0 40 25 SOT-223 | ZSR500GCT-ND® 2.06 1.55 93 | ZSRS500GTR-ND® 1,000 584.80 
5.2 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR520N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 |ZSR520N8TR-ND 500 629.20 SOT-23-3 
5.7 200 0.78 40 30 S0-8 ZSR570N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 |ZSR570N8TR-ND 500 529.20 Top View 
6.0 200 2.0 40 30 SOT-223 | ZSR600GCT-ND 1.81 1.36 82 |— _ _ 
6.0 200 0.78 40 30 S0-8 ZSR600N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSR600N8TR-ND 500 529.20 
8.0 200 2.0 40 30 SOT-223 | ZSR800GCT-ND® 2.75 2.07 1.38 |ZSR800GTR-ND® 1,000 916.00 
7.0 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR700N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 |ZSR700N8TR-ND 500 529.20 
10.0 200 2.0 40 30 SOT-223 |ZSR1000GCT-ND® 2.06 1.55 93 |ZSR1000GTR-ND® 1,000 584.80 
10.0 200 0.78 40 30 S0-8 ZSR1000N8CT-ND 3.02 2.27 137 |= _ = T0-92-3 
Bottom View 
Maximum Max. Line | Max. Load Cut Tape Tape and Reel 
Output | Output Current | Ptot | Regulation Regulation | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Voltage (mA) (W) (mV) (mV) Type Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 
2ZR78L Series, Local 
2.85 200 2 40 25 SOT-223 |ZR78L028GCT-ND 1.61 1.21 73 |ZR78L028GTR-ND 455.60 
Shunt Voltage References rixeditocal 
Minimum Loose Piece 
Reference Output Voltage Operating Current Tolerance Packaging —_| Digi-Key Price Each 
Voltage Minimum | Maximum (WA) (%) Type Part No. 1 10 100 50-8 
2ZR431 Series - Programmable Top View 
124 1.24 10 30 1 7092-3 ZR431LC01-ND 1.38 1.04 63 
1.24 10 30 25 7092-3 ZR431LC02L-ND 1.36 1.02 62 
Minimum Cut Tape 
Reference | Operating Current | Tolerance Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Voltage (WA) (%) Type Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
LM Series - Programmable — RoHS Compliant 
25 60 0.5 S0T23-3 | LM4040C25FCT-ND 1.02 JT 46 | LM4040C25FTR-ND 3,000 | 255.00/M SOT-223 
: 65 1 $0T23-3 | LM4040D25FCT-ND 84 63 .38 | LM4040D25FTR-ND 3,000 | 210.00/M Top View 
5.0 74 0.5 S0T23-3 | LM4040C50FCT-ND 1.02 JT -46 | LM4040C50FTR-ND 3,000 | 255.00/M 
: 79 1 S0T23-3 | LM4040D50FCT-ND 84 63 .38_ | LM4040D50FTR-ND 3,000 | 210.00/M 
1.295 60 0.5 S0T23-3 | LM4041CFCT-ND 1.02 at 46 | LM4041CFTR-ND 3,000 | 255.00/M 
65 1 $0T23-3 | LM4041DFCT-ND 84 63 .38 | LM4041DFTR-ND 3,000 | 210.00/M 
@ RoHS Compliant — +t Bulk (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ZETEX Regulators DigiReel” 


bard rotor dro gaa a Shunt Voltage References (Cont.) Shunt Voltage 
‘apt Tne “ut Tape ae References 
oltage I ing | Digi-| rice Eacl igi- ape and Ree 
aot are cerns (len nei ils ches Programmable 
ZR, ZHT and ZTL Series - Programmable 
1.24 15 30 1 $0723-3 | ZR2431F01CT-ND 1.74 1.31 79 |ZR2431F01TR-ND 3,000 435.00/M S0-8 . 
1.24] 15 30 2.5 | 0723-3 |ZR2431FO2CT-ND 132.99 60 |ZR2431FO2TR-ND 3,000 | 330.00/M Top. View 
1.24 15 30 1 $0-8 | ZR2431N801CT-ND 2.79 210 1.26 |Z2R2431N801TR-ND 500 488.25 
1.24 1.24 15 30 2.5 $0-8 | ZR2431N802CT-ND 2.61 1.96 1.18 |ZR2431N802TR-ND 500 456.75 
1.24 10 30 1 $0T23-3 | ZR431LFO1CT-ND@ 1.50 1.13 .68 |ZR431LFO1TR-ND® 3,000 375.00/M 
1.24 10 30 2.5 | S0T23-3 | ZR431LFO2CT-ND® 1.31 99 59 |ZR431LFO2TR-ND® 3,000 327.00/M 
1.24 10 30 1 $0T23-3 | ZTLV431AFCT-ND® 90 68 45 |ZTLV431AFTR-ND® 3,000 270.00/M 
25 20 0.1 2 $07T23-3 | ZR431FCT-ND® 90 68 41 |ZR431FTR-ND@ 3,000 225.00/M 
25 20 0.1 0.5 | SOT23-3 |ZR431FOOS5TACT-ND® 1.59 1.20 .72_|ZR431FOOSTATR-ND@ 3,000 397.50/M 
25 | 20 04 1 | $0723-3 |ZR431FO1CT-ND@ 144 86 52. |ZR431FOITR-ND@ 3,000 | 285.00/M SOT-23-3 
25 | 20 04 1 | 0723-3 |ZHT431FO1CT-ND@ 2416 1.62 1.08 |ZHT431F01TR-ND® 3,000 | 648.00/M Top Mlew 
26 20 0.1 2 $0T23-3 | ZHT431F02CT-ND@ 1.86 1.40 93 _|ZHT431F02TR-ND® 3,000 558.00/M 
25 20 0.5 1 $0T23-3 | ZTL431AFCT-ND® 30 23 15 |ZTL431AFTR-ND® 3,000 90.00/M 
25 20 0.5 0.5 | 1092-3 |ZTL431BCSCT-ND@ 90 68 A5 |— _— _ 
25 20 0.5 1 $0T23-5 | ZTL431AE5CT-ND® 48 36 .22 |ZTL431AESTR-ND® 3,000 120.00/M 
2.5 20 0.5 0.5 | SOT23-5 |ZTL431BE5CT-ND® 72 54 .33 | ZTL431BES5TR-ND® 3,000 180.00/M 
25 2.5 20 0.5 1 SOT23F-3 | ZTL431AFFCT-ND® .33 25 15 |ZTL431AFFTR-ND@ 3,000 82.50/M 
25 20 0.5 0.5 | SOT23-3 |ZTL431BFCT-ND® 48 36 .24 |ZTL431BFTR-ND@ 3,000 144.00/M 
25 | 20 0.5 1 | SC70-6 |ZTL431AH6CT-ND® 51 .39-—.26_ |ZTL431AHGTR-ND® 3,000 | 153.00/M SOT-23F-3 
2.5 20 0.5 1 S0T23-5 | ZTL431ASESCT-ND@ 48 36 .24 |ZTL431ASESTR-ND® 3,000 144.00/M Top View 
25 20 0.5 0.5 | SOT23-3 |ZTL431BFFCT-ND@ 51 39 .26 |ZTL431BFFTR-ND® 3,000 153.00/M ZTL431_FF 
25 20 0.5 0.5 $C70-6 | ZTL431BH6CT-ND® 12 54 36 |ZTL431BH6TR-ND@ 3,000 216.00/M 
2.5 20 0.5 0.5 | SOT-23F |ZTL432BFFCT-ND@ 51 .39 .26 |ZTL432BFFTR-ND@ 3,000 153.00/M Cathode [3] 
25 20 0.5 1 $0T23-3 | ZTL432AFCT-ND® 30 23 15 |ZTL432AFTR-ND® 3,000 90.00/M 
25 20 0.5 0.5 | SOT23-3 |ZTL432BFCT-ND® AB 36 .24 |ZTL432BFTR-ND® 3,000 144.00/M 
26 20 0.5 1 SOT23F-3 | ZTL432AFFCT-ND® 33 25 15 |ZTL432AFFTR-ND® 3,000 82.50/M Ref | 
DVref lref Slope Cut Tape T&R 
vo (mV) (mA) Resistance Trim | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) Typ. Max. Min. Max. Typ. Max. | Range Type Part No. 1 25 100 | Part No. 1,000 
ZRT Trimmable 27L432_FF 
2.5 27 8.8 0.15 75 0.85 2 5.0% SOT-223 |ZRT025GC1CT-ND@ 2.26 1.62 1.30 |ZRT025GC1TR-ND® 807.50 Ref 
4.0 42 14.0 0.15 75 14 3 5.0% SOT-223 |ZRT040GC1CT-ND@ 2.26 1.62 1.30 | ZRT040GC1TR-ND® 807.50 
5.0 5.4 17.2 0.15 60 1.25 2 5.0% SOT-223 |ZRTO50GC1CT-ND® 2.26 1.62 1.30 | ZRT050GC1TR-ND® 807.50 
6.17 6.5 22.0 0.15 50 1.4 3 5.0% SOT-223 |ZRT062GC1CT-ND 2.38 1.70 1.36 | ZRT062GC1TR-ND 850.00 Cathode 
9.8 10.8 34.4 0.15 30 1.8 4 2.5% SOT-223 |ZRT100GC1CT-ND 9.45 6.75 5.40 | ZRT100GC1TR-ND 705.00 
Reverse | Min. | Max. | Max. Temp. | Max. Slope Cut Tape 
Breakdown | Current | Current | Coefficient | Resistance | Tol. | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Voltage (WA) (mA) (ppm/°C) (0) (%) Type Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. | Pricing S0T23-5 
ZR Series - Fixed, Precision Micropower Top View 
2000 120 50 0.5 3 | SOT-23-3 |ZRA245F03CT-ND 95 68 55 | ZRA245F03TR-ND 3,000} 340.00/M 
2000 | 120 50 05 1 | s0-8  |ZRA245N801CT-ND 156 1.12.89 |— = = NG 
2000 120 50 0.5 3 SO-8 | ZRA245N803CT-ND 1.25 90 72 | ZRA245N803TR-ND 500 238.07 nice [2] 
20 5 90 1 1 S0T23-3 | ZRC250F01CT-ND® 1.28 92 74 |ZRC250F01TR-ND® 3,000} 458.75/M 
20 5 90 1 2 | SOT23-3 |ZRC250F02CT-ND® 1.04 14 .60 | ZRC250F02TR-ND® 3,000} 370.00/M Cathode [s 4 
20 5 90 1 3 | SOT23-3 |ZRC250F03CT-ND® 1.08 78 62 |— — _ * must be left floating 
20 5 90 1 3 S0-8 | ZRC250N803CT-ND 1.25 90 72 |ZRC250N803TR-ND 500 238.07 or connected to pin 5 
25 20 20 90 1 2 | SOT23-3 |ZR285FO2CT-ND® 1.04 15 60 | ZR285F02TR-ND® 3,000} 372.50/M 
20 20 90 1 3 | SOT23-3 |ZR285FO3CT-ND® 1.55 1.11 89 |— _ — 
20 20 90 1 2 SO-8 | ZR285N802CT-ND 1.87 1.34 1.07 |ZR285N802TR-ND 500 355.11 
20 20 90 1 3 SO-8 | ZR285N803CT-ND 1.82 1.30 1.04 |ZR285N803TR-ND 500 345.14 Nee ay 
25 60 30 0.4 0.5 | SOT23-3 |ZR404005F25TACT-ND® | 1.28 92 .74 |ZR404005F25TATR-ND®@ | 3,000} 457.50/M 
50 20 90 2 1 SOT23-3 |ZR40401F25CT-ND@ 1.00 72 58 |ZR40401F25TR-ND® 3,000} 357.50/M 
50 20 90 2 2 | SOT23-3 |ZR40402F25CT-ND 63 A5 36 | ZR40402F25TR-ND 3,000} 225.00/M i 
50 20 90 2 2 SO-8 | ZR40402N825CT-ND 1.35 97 .78 | ZR40402N825TR-ND 500 257.36 
20 5 50 2 1 S0T23-3 | ZRC330F01CT-ND® 1.28 92 74 |ZRC330F01TR-ND® 3,000} 550.50/M 
20 5 50 2 2 | S0T23-3 |ZRC330F02CT-ND 1.04 74 60 |ZRC330F02TR-ND 3,000} 370.00/M 
3.3 20 5 50 2 3 | SOT23-3 |ZRC330F03CT-ND® 1.08 78 .62 | ZRC330F03TR-ND® 3,000} 386.25/M 
20 5 50 2 1 SO-8 | ZRC330N801CT-ND 1.56 1.12 .89 | ZRC330N801TR-ND 500 295.93 SC70-6 
20 5 50 2 3 SO-8 | ZRC330N803CT-ND 1.25 90 72 |ZRC330N803TR-ND 500 238.07 Top View 
23 5 90 2 1 S0T23-3 | ZRC400FO1CT-ND® 2.10 1.58 1.05 |ZRC400F01TR-ND® 3,000} 630.00/M 
4.096 50 20 90 2 1 S0T23-3 | ZR40401F41CT-ND® 1.00 72 58 |ZR40401F41TR-ND® 3,000} 357.50/M Cathode 
50 20 90 2 2 | SOT23-3 |ZR40402F41CT-ND® 72 52 42 |ZR40402F41TR-ND@ 3,000} 257.50/M 
25 5 90 2 1 S0T23-3 | ZRCSOOFO1CT-ND® 2.10 1.58 1.05 |ZRCS5O0FO1TR-ND® 3,000} 630.00/M 
50 15 50 1.5 1 S0T23-3 | ZRBSOOFO1CT-ND® 1.28 92 .74 | ZRBSOOFO1TR-ND® 3,000} 458.75/M 
50 15 50 15 2 | S0T23-3 |ZRB500F02CT-ND 1.04 14 .60 | ZRB500F02TR-ND 3,000} 370.00/M * Connected internally to substrate; 
5.0 50 15 50 15 3 | SOT23-3 |ZRB5SO0FO3CT-ND® 1.08 78 .62 | ZRBS00FO3TR-ND® 3,000} 386.25/M should be left floating or 
: 50 15 50 1.5 3 SO-8 | ZRBSOON803CT-ND 1.25 90 .72 | ZRBS0ON803TR-ND 500 238.07 connected to Anode 
50 20 90 1.5 1 SOT23-3 | ZR40401F50CT-ND® 1.00 72 58 |ZR40401F50TR-ND® 3,000} 357.50/M 
50 20 90 15 2 | SOT23-3 |ZR40402F50CT-ND® 72 52 42 |ZR40402F50TR-ND® 3,000} 257.50/M 
50 20 90 15 2 S0-8 | ZR40402N850CT-ND 1.35 97 .78 |ZR40402N850TR-ND 500 257.36 Trimmable 
Reverse Minimum | Maximum | Max. Temp. | Max. Slope Loose Piece fey 
Breakdown Current Current Coefficient | Resistance | Tolerance | Packaging | Digi-Key Price Each Optional 
Voltage (WA) (mA) (ppm/°C) (0) (%) Type _| Part No. 1 25 400 1,000 Trim 
2ZXRE Series - Very Low Quiescent Current Precision Micropower GND 
1.22 8 20 75 0.5 1 T092-3 ZXRE1004DR-ND 2.50 1.79 1.08 90 VREF 
1.225 30 12 75 0.5 1 T092-3 ZXRE4041DR-ND 1.35 97 59 AQ 
RoHS Compliant t+ Bulk (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1242 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


A Product Line of Regulators é 
DTODES owincoonss| ZETEX S°9 Deel Shunt Voltage 
recemponares Shunt Voltage References (Cont.) 
References 
Reverse Min. | Max. | Max. Temp. | Max. Slope Cut Tape : 
Breakdown | Current |Current) Coefficient | Resistance | Tol. | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Micropower 
Voltage (HA) (mA) (ppm/°C) (Q) (%) Type | Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing 
ZXRE Series - Very Low Quiescent Current Precision Micropower 
8 20 75 0.5 0.5 | SOT23-3 |ZXRE1004CFCT-ND® 2.13 1.52 1.22 |ZXRE1004CFTR-ND® | 3,000 | 760.00/M SOo-8 
8 20 75 0.5 1 S0T23-3 | ZXRE1004DFCT-ND® 1.23 88 .70 |ZXRE1004DFTR-ND@ | 3,000 | 437.50/M Top View 
8 20 75 0.5 1 S0-8 | ZXRE1004DN8CT-ND 2.50 1.79 1.43 |ZXRE1004DN8TR-ND 500 474.81 
8 20 75 0.5 2 | SOT23-3 |ZXRE1004EFCT-ND® 1.19 85 .68 |ZXRE1O04EFTR-ND® | 3,000 | 423.75/M 
8 20 75 0.5 2 S0-8 | ZXRE1004EN8CT-ND 2.13 1.53 1.22 |ZXRE1004EN8TR-ND 500 404.99 
4 20 75 0.6 3 | SOT23-3 |ZXRE1004FFCT-ND® 1.08 18 .62 |ZXRE1O04FFTR-ND® | 3,000 | 386.25/M 
1.22 8 20 75 0.5 3 SO-8 | ZXRE1004FN8CT-ND 1.97 «1.41 1.13 | ZXRE1004FN8TR-ND 500 375.06 
: 30 5 90 0.5 0.5 | SOT23-3 |ZXRE125CFCT-ND® 2.24 1.61 1.29 |ZXRE125CFTR-ND® 3,000 | 801.25/M 
30 5 90 0.5 1 S0T23-3 | ZXRE125DFCT-ND® 140 1.01 .81 | ZXRE125DFTR-ND® 3,000 | 501.25/M Top View 
30 5 90 0.5 1 S0-8 | ZXRE125DN8CT-ND 1.56 1.12 89 |= = = 
30 5 90 0.5 2 | SOT23-3 |ZXRE125EFCT-ND@ 1.19 85 .68 |ZXRE125EFTR-ND® 3,000 | 423.75/M 
30 5 90 0.5 2 S0-8 | ZXRE125EN8CT-ND 1.35 97 .78 | ZXRE125EN8TR-ND 500 257.36 
30 5 90 0.5 3 | SOT23-3 |ZXRE125FFCT-ND@ 1.08 78 .62 | ZXRE125FFTR-ND@ 3,000 | 386.25/M 
30 5 90 0.5 3 S0-8 | ZXRE125FN8CT-ND 1.00 72 58 |ZXRE125FN8TR-ND. 500 190.19 
30 12 75 0.5 0.5 | SOT23-3 |ZXRE4041CFCT-ND® 1.28 92 .74 |ZXRE4041CFTR-ND® | 3,000 | 457.50/M 
30 12 75 0.5 1 S0T23-3 | ZXRE4041DFCT-ND 1.00 72 .58 |ZXRE4041DFTR-ND 3,000 | 357.50/M re 
1.225 30 12 75 0.5 1 S0-8 | ZXRE4041DN8CT-ND 156 1.12 -89 | ZXRE4041DN8TR-ND 500 295.93 Bottom View 
30 12 75 0.5 2 SO-8 | ZXRE4041EN8CT-ND 1.35 97 .78 |ZXRE4041EN8TR-ND 500 257.36 
30 12 75 0.5 3 S0-8 | ZXRE4041FN8CT-ND 1.25 90 -72_|ZXRE4041FN8TR-ND 500 238.07 
@ RoHS Compliant t Bulk 


Specialized Integrated Circuits Digi@Reel’ 
Lighting ICs 


Zetex is a leading provider of driving solutions for power LED drive applications which include display screens, architectural, automotive, luminaire, safety and security. The Zetex range of dedicated LED boost and buck 
driver ICs are recognized for their high efficiency, cost effectiveness and incredible versatility. 


Zetex provides high value, system level solutions based on a unique 


portfolio of integrated, discrete and combination analog products. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing 
Boost Converter for LCD Bias 10-MSOP |ZXLB1600X10TACT-ND® 2.14 1.84 1.69 |ZXLB1600X10TATR-ND® 1,000 1040.40 
Boost Converter LED Driver with Switch SC70-6 |ZXLD1100H6CT-ND® 2.31 1.98 1.82 |ZXLD1100H6TR-ND® 3,000 990.00/M 
Boost Converter LED Driver with Switch SOT23-5 |ZXLD1101ET5CT-ND 1.80 1.54 1.42 |ZXLD1101ETSTR-ND 3,000 769.50/M 
Boost Converter LED Driver with Switch TSOT-5 |ZXLD1937ETSCT-ND@ 1.80 1.29 1.03 |ZXLD1937ET5TR-ND® 3,000 872.10/M 
Boost Converter Adjustable DC/DC with Switch SC70-6 _|ZXLD1601H6CT-ND@ 2.31 1.65 1.32 |ZXLD1601H6TR-ND® 3,000 | 1122.00/M 
Boost Converter, 1 Cell MSOP-8  |ZXSC100X8CT-ND 1.97 1.70 156 [— — — 
Boost Converter, 1 Cell LED SOT23-5 |ZXSC300ESCT-ND@ 92 80 73 |ZXSC300E5TR-ND@ 3,000 475.20/M 
Boost Converter, 1 Cell LED SOT23-5 |ZXSC310CT-ND® 1.04 .95 82 |ZXSC310TR-ND@ 3,000 444.00/M 
Evaluation Board for ZXSC310E5TA (ZXSC310CT-ND) _ ZXSC310EV-ND$ 100.00 a — |= _ — 
Single or Multi Cell LED Driver Solution SOT23-3 | ZXSC380FHCT-ND@ 70 50 40 |ZXSC380FHTR-ND@ 3,000 300.00/M 
Single or Multi Cell LED Driver Solution SOT23-3 |ZXLD381FHCT-ND® 1.44 1.08 72 |ZXLD381FHTR-ND@ 3,000 432.00/M 
Boost Converter LED Driver with Shutdown SOT23-6 |ZXSC400E6TACT-ND@ 1.11 96 88 |ZXSC400E6TATR-ND® 3,000 475.50/M 
Adjustable DC/DC Boost Converter with Internal Switch TSOT23-5 |ZXLD1615ETSCT-ND 3.08 2.31 1.54 |ZXLD1615ETSTR-ND 3,000 923.40/M 
Adjustable DC/DC Boost Converter with Internal Switch 14-TDFN |ZXLD1321DCACT-ND@ 6.53 4.90 2.94 |ZXLD1321DCATR-ND@ 3,000 | 1632.00/M 
Adjustable DC/DC Buck Converter with Internal Switch 14-TDFN _|ZXLD1320DCACT-ND@ 6.24 4.68 2.81 |ZXLD1320DCATR-ND@ 3,000 | 1560.00/M 
Adjustable DC/DC Buck/Boost Converter w/ Internal Switch 14-DFN _|ZXLD1322DCCCT-ND@ 6.72 5.04 3.03 |ZXLD1322DCCTR-ND® 3,000 | 1680.00/M 
LED Driver with Switch, 350mA TSOT-5 |ZXLD1350ET5CT-ND® 3.84 2.88 1.92 |ZXLD1350ETSTR-ND® 3,000 923.40/M 
LED Driver with Internal Switch, 1A TSOT-5 |ZXLD1360ETSCT-ND@ 6.72 5.04 3.36 |ZXLD1360ET5TR-ND® 3,000 | 2016.00/M 
LED Driver with Internal Switch, 1A TSOT-5 |ZXLD1362ETSCT-ND® 7.50 5.63 3.75 |ZXLD1362ET5TR-ND@ 3,000 | 2250.00/M 
LED Driver with Internal Switch, 550mA 6-DFN _|ZXLD1356DACCT-ND@ NEW! 3.15 2.70 2.48 |ZXLD1356DACTR-ND@ NEW! 3,000 | 1350.00/M 
LED Driver with Internal Switch, 550mA TSOT-5 |ZXLD1356ET5CT-ND@ NEW! 2.80 2.40 2.20 |ZXLD1356ET5TR-ND® NEW! 3,000 | 1200.00/M 
LED Driver with Interanl Switch, 1A 6-DFN = |ZXLD1366DACCT-ND@ NEW! 4.73 4.05 3.72 |ZXLD1366DACTR-ND@ NEW! 3,000 | 2025.00/M 
LED Driver with Interanl Switch, 1A TSOT-5 |ZXLD1366ETSCT-ND@ NEW! 4.38 3.75 3.44 |ZXLD1366ET5TR-ND@ NEW! 3,000 | 1875.00/M 
LED Driver with Internal Switch, Enhanced PWM Dimming Range | TSOT-5 |ZXLD1352ETSCT-ND@ NEW! 3.84 2.88 1.73 |ZXLD1352ETS5TR-ND®@ NEW! 3,000 960.00/M 
LED Driver with Enable/Rectifier Input for Solar Lamps TSOT-5 _|ZXLD383ET5CT-ND@ NEW! 1.56 1.17 .71__|ZXLD383ET5TR-ND@ NEW! 3,000 390.00/M 
Camera Flash Charger - Photoflash Charger MSOP-8 __[ZXSC440X8CT-ND® 2.00 1.43 1.14 [ZXSC440X8TR-ND@ 1,000 969.00 
@ RoHS Compliant + Bulk 
Current and Sense Monitors 
The ZXCT range of high side Digi-Key Cut Tape Price Each _| Digi-Key Tape and Reel 
current monitors and current | Description Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. | Pricing 
sense amplifiers provides elegant | High-Side Current Monitor SOT23-3  |ZXCT1009FCT-ND® 1.01 87 80 |ZXCT1009FTR-ND® 3,000 | 432.00/M 
design solutions for current mea- | High-Side Current Monitor SOT23-3 |ZXCT1008FCT-ND® 1.12 80 64 |ZXCT1008FTR-ND® 3,000 | 432.00/M 
surement and power control. High-Side Current Monitor SM8 ZXCT1009T8CT-ND® 1.85 159 1.46 |ZXCT1009T8TR-ND@ 1,000 897.60 
zxerio0g: High-Side Current Monitor SOT23-5 |ZXCT1011E5CT-ND® 2.06 1.55 93 |ZXCT1011E5TR-ND@ 3,000 | 516.00/M 
: * , ; Current Monitor SOT23-5 _|ZXCT1010CT-ND@ 1.20. 4.41 95 _|ZXCT1010TR-ND@ 3,000 | 619.20/M 
This current sensing monitor | High-Side Current Monitor SOT23-5 |ZXCT1021E5TACT-ND@ 228 1.71 1.14 |ZXCT1021E5TATR-ND® 3,000 | 684.00/M 
takes a high side voltage |High-Side Current Monitor SOT23-5 |ZXCT1022E5TACT-ND® 2.28 1.71 1.14 |ZXCT1022E5TATR-ND® 3,000 | 684.00/M 
developed across a current | High-Side Current Monitor with Comparator 8-SOIC ZXCT1030N8CT-ND® 1.58 1.24 1.13 |ZXCT1030N8TR-ND@ 500 472.50 
shunt resistor and translates it | High-Side Inrush Controller and Electronic Fuse 8-SOIC ZXCT1032N8CT-ND® 1.75 1.38 1.25 |ZXCT1032N8TR-ND® 500 525.00 
into a scaled ground referenced |Current Sensor AC/DC 5A SOT223-8 |ZMCO5TACT-ND 9.22 7.90 7.25 |ZMCOS5TATR-ND 1,000 4476.10 
current. Double Current Sensor using Magnetic Sensing 10A 14DIP. ZMC10D-NDt 23.36 17.52 10.52 |— — — 
Precision Wide Input Range Current Monitor SOT23-5 |ZXCT1050E5CT-ND® 1.40 1.00 80 |ZXCT1050E5TR-ND@ 3,000 | 600.00/M 
ZXCT1010: Wide Input Range Current Monitor SOT23-5 |ZXCT1051E5CT-ND® 1.40 1.20 1.10 |ZXCT1051E5TR-ND® 3,000 | 680.00/M 
Offers reduced typical offset and _| Bidirectional Precision High-Side Current Monitor SOT23-5 | ZXCT1041E5CT-ND® 3.17 2.38 1.59 |ZXCT1041E5TR-ND® 3,000 | 950.40/M 
improved accuracy at low sense _| High Voltage High-Side Current Monitor SOT23-5_|ZXCT1080E5CT-ND® 1.66 1.19 .95 _|ZXCT1080E5TR-ND@ 3,000 | 709.50/M 
voltages. High Voltage High-Side Current Monitor $OT23-5 |ZXCT1081E5CT-ND® 258 1.94 1.29 |ZXCT1081E5TR-ND@ 3,000 | 774.00/M 
Reduced Height Micro-Power Current Monitor TDFN-S |ZXCT1012DAACT-ND@ 3.00 2.25 1.35 |ZXCT1012DAATR-ND@ 3,000 | 750.00/M 
ZXCT1021/1022: Reduced Height Micro-Power Current Monitor TSOT23-5 |ZXCT1012ET5CT-ND@ 240 1.80 1.08 |ZXCT1012ET5TR-ND® 3,000 | 600.00/M 
These current sense amplifiers _| Low Offset Current Output Current Monitor SOT23-5 |ZXCT1020E5CT-ND® 2.28 1.71 1.14 |ZXCT1020E5TR-ND@ 3,000 | 684.00/M 
are particularly suited to low [Complementary Current Mirror SOT223-8 |ZDS1009CT-ND@ 4.41 3.31 2.21 |ZDS1009TR-ND@ 1,000 | _1470.00 
sense voltage applications. @ RoHS Compliant + Tube 
Switching Audio Amplifier Solutions 
aoe brings ogemiet vast eevee Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Face CADAE IEG aA a hen Description Package |Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. | Pricing 
vats of ede stems design Hs High Performance Analog Input Class D Modulator | 16-QFN |ZXCD1210JB16CT-ND@ 10.80 810 5.40 |ZXCD1210JB16TR-ND® 1,000 3600.00 
create innovative audio solutions | 4:2 IF Switch with Integrated Gain and Control 24-QFN |ZXHF5000JB24CT-ND® 15.30 11.48 7.65 |ZXHF5000JB24TR-ND® 3,000 | 4590.00/M 
which meet all of these needs: 24-Bit, Audio Stereo Amp 28-SSOP |ZXCW6100S28CT-ND 11.90 10.20 9.35 |ZXCW6100S28TR-ND 1,500 | 5780.00/M 
7 Peta sound quality 32-Bit, Digital Amplifier Controller IC 28-SSOP |ZXCW8100S28CT-ND 17.06 1463 13.41 |ZXCW8100S28TR-ND 1,500 | 8287.50/M 
: Tecenower 24-Bit, Stereo Direct Drive Digital Audio Amplifier _| 28-SSOP_|ZXCW6100S28TCCT-ND 13.13 11.25 10.32 |ZXCW6100S28TCTR-ND 1,500 | _6375.00/M 
Affordable price @ RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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A Product Line of 
|. Diodes Incorporated 


Analog Video Products 


The Zetex range of video solutions has been expanded by the addition of a sync separator and a DC restore _ plus multi-channel unity-gain buffers. ZXFV202: Single video amplifier is available in SOT23 and SO8 offering 
amplifier. ZXFV4583: Separates out the embedded sync information from PAL, NTSC, SECAM and other superb differential gain and phase performance of 0.01%/0.01° respectively. ZXFV301N16: 4:1 multiplexers 
analog video signals. ZXFV4089: Uses a sync pulse (typically from a sync separator) to restore the video are for use in video and other high speed applications. With greater versatility, they have different channel 
black level to the correct DC voltage. The high speed amplifiers/buffers include quad and single amplifiers selection plus an output enable. 


ZETEX Specialized Integrated Circuits (con) Reel” 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing 
Hi-Performance Sync Separator 16-SOIC ZXFV4583N16CT-ND@ 9.19 7.88 7.22 _ _- _ 
Dual Video Amplifiers 8-SOIC ZXFV204N8CT-ND 5.68 4.26 2.84 = = = 
Video DC Restore Amplifier 8-SOIC ZXFV4089N8CT-ND® 4.41 3.78 3.47 ZXFV4089N8TR-ND® 500 1259.00 
Video DC Restore Amplifier 8-SOIC ZXFV4089N8TCCT-ND® 7.55 5.67 3.78 ZXFV4089N8TCTR-ND® 2,500 2266.20/M 
4:1 Channel G1 Video Multiplexer - 4 Pin Control 16-SOIC. ZXFV301N16CT-ND 3.94 3.38 3.10 ZXFV301N16TR-ND 500 1181.25 
1 Channel 300MHz CFB Amplifier SOT23-5 ZXFV202E5CT-ND 1.40 1.20 1.10 ZXFV202E5TR-ND 3,000 600.00/M 
1 Channel 300MHz CFB Amplifier 8-SOIC ZXFV202N8TACT-ND 2.07 1.78 1.63 ZXFV202N8TATR-ND 500 620.55 
4 Channel 300MHz CFB Amplifier 14-SOIC. ZXFV201N14CT-ND 4.14 3.55 3.26 = = — 
4 Channel Buffer 14-SOIC. ZXFBFO4N14CT-ND 3.31 2.84 2.60 ZXFBFO4N14TR-ND 500 992.25 
4 Channel High Capacitance Buffer 14-SOIC ZXFBFO5N14CT-ND 3.31 2.84 2.60 ZXFBFO5N14TR-ND 500 992.25 
8 Channel Buffer 20-SOIC ZXFBFO8W20CT-ND 5.25 4.50 4.13 ZXFBFO8W20TR-ND 1,000 2550.00 
Triple Amplifier Video 14-SOIC. ZXFV203N14CT-ND 2.80 2.40 2.20 ZXFV203N14TR-ND 500 840.00 
Variable Q Notch/Bandpass Filter 24-SOIC(W) |ZXF36L01W24-ND$ 13.37 10.79 7.50 = => = 
Evaluation Board for ZXFV4583/ ZXFV4089 = ZXFV4583EV-ND$ 135.00 _ = = = = 
Evaluation Board for ZXFV302 = ZXFV302EV-ND$ 90.00 = = = _ = 
Evaluation Board for ZXFV203 = ZXFV203EV-ND$ 270.00 = = = = = 
Evaluation Board for ZXFV202 = ZXFV202N8EV-ND¥ 90.00 = = = _ = 
Evaluation Board for ZXFV201, Quad Video Amplifier = ZXFV201EV-ND$ 90.00 = _ = = = 
@ RoHS Compliant + Bulk 
DC - DC Controllers 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 

Description Package Part No. 1 10 25 100 Part No. Qty. Pricing 
Evaluation Board for ZXSC100 = ZXSC100-EVAL-ND$ 50.00 _ = 
Boost Converter, 1 Cell 8-SOIC ZXSC100N8CT-ND 2.51 = 2.16 1.98 ZXSC100N8TR-ND 500 752.85 
Boost Converter SOT23-6 ZXSC410E6TACT-ND 1.40 _— 1.20 1.10 ZXSC410E6TATR-ND 3,000 600.00/M 
Boost Converter SOT23-6 ZXSC420E6TACT-ND 1.40 = 1.20 1.10 ZXSC420E6TATR-ND 3,000 600.00/M 
Switched Capacitor DC to DC Converter SOT23-6 ZXCP330E6TACT-ND 1.97 = 1.70 1.56 = = = 
Adjustable PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD100ANQ16CT-ND. 4.28 — 3.22 1.93 ZXRD100ANQ16TR-ND 500 474.81 
Adjustable PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD100APQ16CT-ND 4.28 — 3.22 1.93 ZXRD100APQ16TR-ND 500 474.81 
3.3V PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD1033NQ16CT-ND 4.28 = 3.22 1.93 ZXRD1033NQ16TR-ND 500 474.81 
3.3V PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD1033PQ16CT-ND 4.28 _ 3.22 1.93 ZXRD1033PQ16TR-ND 500 474.81 
5.0V PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD1050NQ16CT-ND 4.28 _ 3.22 1.93 ZXRD1050NQ16TR-ND 500 474.81 
5.0V PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD1050PQ16CT-ND 4.28 _ 3.22 1.93 ZXRD1050PQ16TR-ND 500 474.81 
MOSFET/IGBT Gate Driver, 9A (peak) SOT23-6 ZXGD3001E6CT-ND® 1.21 91 = 55 ZXGD3001E6TR-ND® 3,000 301.50/M 
MOSFET/IGBT Gate Driver, 9A (peak) SOT23-6 ZXGD3002E6CT-ND® 1.21 91 _— 55 ZXGD3002E6TR-ND® 3,000 301.50/M 
MOSFET/IGBT Gate Driver, 5A (peak) SOT23-6 ZXGD3003E6CT-ND® 94 71 _ 43 ZXGD3003E6TR-ND® 3,000 234.00/M 
MOSFET/IGBT Gate Driver, 8A (peak) SOT23-6 ZXGD3004E6CT-ND® 1.21 91 = 55 ZXGD3004E6TR-ND® 3,000 301.50/M 
@ RoHS Compliant + Bulk 
Special Function ICs 

Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Description Package Part No. i 25 100 Part No. Qty. Pricing 
Precision Single Cell Timer 8-DIP ZSCT1555D8-NDt 3.47 2.61 1.57 = =_ = 
Precision Single Cell Timer 8-SOIC ZSCT1555N8CT-ND® 2.03 1.74 1.60 ZSCT1555N8TR-ND® 500 609.00 
Complementary 60V Enhancement Mode Mosfet H-Bridge SM8 ZXMHC6A07T8CT-ND® 1.93 1.65 1.52 ZXMHC6A07T8TR-ND® 1,000 935.00 
Complementary 100V Enhancement Mode Mosfet H-Bridge SM8 ZXMHC10A07T8CT-ND® 3.30 2.48 1.49 ZXMHC10A07T8TR-ND® 1,000 935.00 
Synchronous Rectifier Controller for Flyback Converters SOT223-8 ZXGD3101T8CT-ND@ 5.88 4.41 2.65 ZXGD3101T8TR-ND® 1,000 1666.00 
Angle Sensor SOT223-8 ZMT31CT-ND® 13.74 10.31 6.87 ZMT31TR-ND® 1,000 3893.00 
Temperature Sensor SOT23-3 ZNI1000CT-ND® 4.75 3.56 2.38 ZNI1000TR-ND® 3,000 1186.50/M 
@ RoHS Compliant t+ Tube 
Motor and Fan Controllers 

Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Description Package | Part No. i 25 100 Part No. Qty. Pricing 
Brushless Fan Motor Controller with Rotor Lock and Speed Pulse 10-MSOP_ |ZXBM2001X10TACT-ND 1.91 1.64 1.51 ZXBM2001X10TATR-ND 1,000 928.20 
Brushless Fan Motor Controller with Rotor Lock 10-MSOP |ZXBM2002X10TACT-ND 1.48 1.27 1.17 |ZXBM2002X10TATR-ND 1,000 717.40 
Brushless Fan Motor Controller with Speed Pulse 10-MSOP |ZXBM2003X10TACT-ND 1.41 1.21 1.11 ZXBM2003X10TATR-ND 1,000 683.40 
Brushless Fan Motor Controller with Speed Pulse 10-MSOP |ZXBM2003X10CT-ND® 2.92 2.19 1.46 |ZXBM2003X10TR-ND® 4,000 729.00/M 
Brushless H-Bridge Motor Controller Single-Phase with Variable Speed _| 20-TSSOP |ZXBM1015ST20CT-ND® 4.85 3.64 2.19 |ZXBM1015ST20TR-ND@ 2,500 1373.60/M 
Variable Speed, Single-Phase DC Brushless Motor Controller 16-QSOP |ZXBM1004Q16CT-ND 3.54 2.66 1.77 ZXBM1004Q16TR-ND 500 767.00 
Variable Speed, Single-Phase DC Brushless Motor Controller 16-QSOP |ZXBM1004Q16TCCT-ND® 4.28 3.21 2.14 |ZXBM1004Q16TCTR-ND@ 2,500 1283.40/M 
Variable Speed, 2-Phase DC Brushless Motor Controller 16-QSOP |ZXBM2004Q16TCCT-ND® 2.43 1.83 1.22 |ZXBM2004Q16TCTR-ND@ 2,500 861.90/M 
Variable Speed, Single-Phase DC Brushless Motor Controller 20-TSSOP |ZXBM1016ST20CT-ND® 5.33 4.00 2.67 |ZXBM1016ST20TR-ND® 500 1154.40 
Variable Speed, Single-Phase DC Brushless Motor Controller 20-TSSOP |ZXBM1017ST20CT-ND® 4.85 3.64 2.43 |ZXBM1017ST20TR-ND® 2,500 1373.60/M 
@ RoHS Compliant 
Magnetic Field Sensors 
Extremely sensitive magnetic sensors utilizing the Cut Tape 
magneto-resistive properties of thin film permalloy. They Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
are also incorporated into a range of low insertion loss_ | Description Package | Part No. il 25 100 | Part No. Qty. | Pricing 
and high isolation current sensors. Magnetic Field Sensor with Internal Magnet SOT-223 | ZMY20MTACT-ND 5.61 4.81 4.41 | ZMY20MTATR-ND. 4,000] 2725.10 
Features: * Output voltage proportional to magnetic field Magnetic Field Sensor without Internal Magnet SOT-223 | ZMY20TACT-ND 3.61 3.09 2.84 |ZMY20TATR-ND 1,000 | 1751.00 
Hy * Measures fields parallel to the chip Magnetic Field Sensor 4 Pin E-Line 4 | ZMZ20-ND$ 10.30 7.73 4.64/— _ = 
Applications: « Linear position measurement » Angular Magnetic Field Sensor with Internal Magnet 4 Pin | E-Line 4 | ZMZ20M-ND¥ 9.60 7.20 4.32|— _ = 

pplica' Pp 9) een os 

position measurement * Navigation (electronic compass) Dual Magnetic Field Sensor, Magneto-Resistive SM8 ZMX40MT8TACT-ND 12.02 10.31 9.45 | ZMX40MT8TATR-ND 1,000 | 5839.50 
¢ Revolution measurement + Bulk 
DigiRee Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Transistor Arrays - composite Transistors (Built-in Resistor) Digi®Reel” 
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Basic Type Resistor Value Cut Tape 
RB RBE Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 

Fig. Package PNP NPN (KQ) (KQ) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Mini 5Pin UN211F x2 _— 47 10 XNO0111FOOLCT-ND 42 3.47 27.74 |XNO111FOOLTR-ND 3,000 111.00/M 
Mini 5Pin UN211H x2 = 2 10 XNO111HOOLCT-ND® 42 3.47 27.74 |XNO111HOOLTR-ND@ 3,000 111.00/M 
Mini 5Pin UNR211M x2 _— 2.2 47 XNO111MOOLCT-ND® 42 3.37 23.12 |XNO111MOOLTR-ND® 3,000 109.00/M 
Mini 5Pin UN1110 x2 _ 47 open XNO0111000LCT-ND 42 3.47 27.74 |XNO111000LTR-ND 3,000 111.00/M 
Mini 5Pin UN2111 x2 = 10 10 XNO111100LCT-ND@ 42 3.47 27.74 _|XNO111100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN2112 x2 — 22 22 XNO0111200LCT-ND 42 3.47 27.74 |XN0111200LTR-ND 3,000 111.00/M 
Mini 5Pin UN2113 x2 = 47 47 XNO0111300LCT-ND 42 3.47 27.74 |XN0O111300LTR-ND 3,000 111.00/M 
Mini 5Pin UN2114 x2 = 10 47 XNO0111400LCT-ND@ 42 3.47 27.74 |XNO111400LTR-ND® 3,000 111.00/M 
Mini 5Pin UN2115 x2 _ 10 open XNO0111500LCT-ND 42 3.47 27.74 |XNO111500LTR-ND 3,000 111.00/M 
Mini 5Pin UN2116 x2 = 47 open XNO111600LCT-ND 42 3.47 27.74 _|XN0111600LTR-ND 3,000 111.00/M 
Mini 5Pin UN2119 x2 = 1 10 XNO0111900LCT-ND@ 42 3.47 27.74 _|XNO111900LTR-ND® 3,000 111.00/M 
Mini 5Pin _ UNR221E x2 47 22 XN0121E00LCT-ND@ 42 3.37 23.12 |XNO121E0OLTR-ND® 3,000 109.00/M 
Mini 5Pin = UNR221F x2 47 10 XNO0121FOOLCT-ND® 42 3.37 23.12 |XNO121FOOLTR-ND® 3,000 109.00/M 
Mini 5Pin i UN2210 x2 47 open XNO0121000LCT-ND@ 42 3.47 27.74 |XNO121000LTR-ND® 3,000 111.00/M 
Mini 5Pin = UN2211 x2 10 10 XNO0121100LCT-ND@ 42 3.47 27.74 |XN0121100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2212 x2 22 22 XNO0121200LCT-ND 42 3.47 27.74 _|XNO121200LTR-ND 3,000 111.00/M 
Mini 5Pin = UN2213 x2 47 47 XNO0121300LCT-ND@ 42 3.47 27.74 |XNO121300LTR-ND® 3,000 111.00/M 
Mini 5Pin = UN2214 x2 10 47 XNO0121400LCT-ND@ 42 3.47 27.74 |XN0121400LTR-ND® 3,000 111.00/M 
Mini 5Pin — UN2215 x2 10 open XNO0121500LCT-ND@ 42 3.47 27.74 |XN0121500LTR-ND® 3,000 111.00/M 
Mini 5Pin = UN2216 x2 4.7 open XNO0121600LCT-ND@ 42 3.47 27.74 | XNO121600LTR-ND® 3,000 111.00/M 
20 Mini 5Pin UNR2111 UNR2211 10 10 XNOA31100LCT-ND@ 42 3.37 23.12 |XNOA31100LTR-ND@ 3,000 109.00/M 
Mini 5Pin UNR2112 UNR2212 22. 22 XNOA31200LCT-ND® 42 3.37 23.12 | XNOA31200LTR-ND® 3,000 109.00/M 
Mini 6Pin = UNR2226 x2 4.7 open XNOF25600LCT-ND® 79 5.93 44.47 | XNOF25600LTR-ND@ 3,000 257.00/M 
Mini 6Pin _ XNF261 x2 3.3 open XNOF26100LCT-ND® 65 4.87 36.54 |— — _ 
Mini 6Pin = XNF263 x2 0.27 open XNOF26300LCT-ND® 79 5.93 44.47 | XNOF26300LTR-ND® 3,000 257.00/M 
Mini 6Pin UN2111 x2 = 10 10 XN0411100LCT-ND@ 42 3.47 27.74 |XN0411100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
4 Mini 6Pin UN2112 x2 = 22 22 XNO0411200LCT-ND 42 3.47 27.74 _|XN0411200LTR-ND 3,000 111.00/M 
Mini 6Pin UN2113 x2 _ 47 47 XN0411300LCT-ND 42 3.47 27.74 |XN0411300LTR-ND 3,000 111.00/M 
Mini 6Pin UN2114 x2 = 10 47 XN0411400LCT-ND@ 42 3.47 27.74 | XN0411400LTR-ND® 3,000 111.00/M 
Mini 6Pin UN2115 x2 = 10 open XNO0411500LCT-ND 42 3.47 27.74 |XN0411500LTR-ND 3,000 111.00/M 
Mini 6Pin UN2116 x2 _ 47 open XNO0411600LCT-ND 42 3.47 27.74 |XN0411600LTR-ND 3,000 111.00/M 
Mini 6Pin UNR1130 x2 = Open 10 XN0413000LCT-ND@ 86 6.48 48.61 | XN0413000LTR-ND® 3,000 281.00/M 
Mini 6Pin = UNR221F x2 47 10 XN0421FOOLCT-ND® 42 3.37 23.12 |XN0421FOOLTR-ND® 3,000 109.00/M 
Mini 6Pin _ UNR221L x2 47 47 XN0421LO00LCT-ND® 42 3.37 23.12 |XN0421LO0LTR-ND® 3,000 109.00/M 
Mini 6Pin _ UN1210 x2 47 open XN0421000LCT-ND@ 42 3.47 27.74 | XN0421000LTR-ND® 3,000 111.00/M 
Mini 6Pin _— UN2211 x2 10 10 XN0421100LCT-ND®@ 42 3.47 27.74 |XN0421100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
5 Mini 6Pin — UN2212 x2 22 22 XN0421200LCT-ND 42 3.47 27.74 | XN0421200LTR-ND 3,000 111.00/M 
Mini 6Pin = UN2213 x2 47 47 XN0421300LCT-ND 42 3.47 27.74 |XN0421300LTR-ND 3,000 111.00/M 
Mini 6Pin =— UN2214 x2 10 47 XN0421400LCT-ND®@ 42 3.47 27.74 |XN0421400LTR-ND® 3,000 111.00/M 
Mini 6Pin = UN2215 x2 10 open XN0421500LCT-ND®@ 42 3.47 27.74 |XN0421500LTR-ND® 3,000 111.00/M 
Mini 6Pin = UN2216 x2 4.7 open XN0421600LCT-ND@ 42 3.47 27.74 | XN0421600LTR-ND® 3,000 111.00/M 
Mini 6Pin UN2111 UN2211 10/10 10/10 XN0431100LCT-ND@ 42 3.47 27.74 |XN0431100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
Mini 6Pin UN2112 UN2212 22/22 22/22 XN0431200LCT-ND@ 42 3.47 27.74 |XN0431200LTR-ND® 3,000 111.00/M 
Mini 6Pin UN2114 UN2114 10/10 47/47 XN0431400LCT-ND@ 42 3.47 27.74 | XN0431400LTR-ND® 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UN2115 UN2115 10/10 open/open | XN0431500LCT-ND 42 3.47 27.74 |XN0431500LTR-ND 3,000 111.00/M 
Mini 6Pin UN2116 UN2116 4.7/4.7 open/open | XN0431600LCT-ND 42 3.47 27.74 | XN0431600LTR-ND 3,000 111.00/M 
Mini 6Pin UNR2122 UNR2222 4.7 47 XN0432200LCT-ND@ 62 4.64 34.82 | XN0432200LTR-ND® 3,000 201.00/M 
Mini 6Pin UN2122 UN2213 4.7/4.7 4.7/4.7 XN0438100LCT-ND®@ 42 3.47 27.74 | XN0438100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
Mini 6Pin UNR211S 2SD0601A open 47 XNO4A8800LCT-ND® 45 3.75 30.03 | XNO4A8800LTR-ND® 3,000 120.00/M 
Mini 6Pin = UN1213 x2 47 47 XN0621300LCT-ND 42 3.47 27.74 |XNO621300LTR-ND 3,000 111.00/M 
ve Mini 6Pin _ UN1215 x2 10 open XN0621500LCT-ND 42 3.47 27.74 | XNO621500LTR-ND 3,000 111.00/M 
Mini 6Pin = UN1216 x2 4.7 open XN0621600LCT-ND 42 3.47 27.74 | XNO621600LTR-ND 3,000 111.00/M 
8 Mini 6Pin = UNR2211 x2 10 10 XN0621100LCT-ND@ 42 3.37 23.12 | XN0621100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
S Mini 5Pin UN111F x2 _— 47 10 XP0111FOOLCT-ND 48 3.98 31.87 | XP0111FOOLTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 5Pin UN111H x2 = 2.2 10 XP0111HOOLCT-ND 48 3.98 31.87 | XP0111HOOLTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UNR211M x2 = 2.2 47 XP0111MOOLCT-ND® 44 3.69 29.51 | XP0111MOOLTR-ND® 3,000 118.00/M 
S Mini 5Pin UNR2110 x2 _ 47 open XP0111000LCT-ND@ 44 3.69 29.51 | XP0111000LTR-ND® 3,000 118.00/M 
S Mini 5Pin UN1111 x2 — 10 10 XP0111100LCT-ND 48 3.98 31.87 | XP0111100LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 5Pin UN1112 x2 = 22 22 XP0111200LCT-ND 48 3.96 31.71 | XP0111200LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 5Pin UN1113 x2 _ 47 47 XP0111300LCT-ND 48 3.98 31.87 | XP0111300LTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1114 x2 = 10 47 XP0111400LCT-ND 48 3.98 31.87 | XP0111400LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 5Pin UN1115 x2 = 10 open XP0111500LCT-ND 48 3.98 31.87 | XP0111500LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 5Pin UN1116 x2 _ 47 open XP0111600LCT-ND 48 3.98 31.87 | XP0111600LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 5Pin UN1119 x2 = 1 10 XP0111900LCT-ND 48 3.98 31.87 | XP0111900LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 5Pin — UNR221E x2 47 22 XP0121E00LCT-ND® 44 3.69 29.51 | XP0121E0OLTR-ND@ 3,000 118.00/M 
S Mini 5Pin _ UNR221L x2 47 47 XP0121L00LCT-ND@ 44 3.69 29.51 | XP0121LOOLTR-ND® 3,000 118.00/M 
S Mini 5Pin = UNR221N x2 47 47 XP0121NOOLCT-ND® 44 3.69 29.51 | XP0121NOOLTR-ND® 3,000 118.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1210 x2 47 open XP0121000LCT-ND 48 3.98 31.87 | XP0121000LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 5Pin = UN1211 x2 10 10 XP0121100LCT-ND@ 48 3.98 31.87 | XP0121100LTR-ND® 3,000 127.00/M 
S Mini 5Pin = UN1212 x2 22 22 XP0121200LCT-ND® 48 3.98 31.87 | XP0121200LTR-ND@ 3,000 127.00/M 
S Mini 5Pin = UN1213 x2 47 47 XP0121300LCT-ND® 48 3.98 31.87 | XP0121300LTR-ND® 3,000 127.00/M 

@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1245 


Panasonic Transistor Arrays = Composite Transistors (Built-in Resistor) (Cont.) 


Basic Type Resistor Value Cut Tape 
RB RBE Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 

Fig. Package PNP NPN (KO) (KO) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
S Mini 5Pin _ UN1214 x2 10 47 XP0121400LCT-ND 48 3.98 31.87 |XP0121400LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 5Pin _ UN1215 x2 10 open XP0121500LCT-ND® 48 3.98 31.87 | XP0121500LTR-ND® 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin _ UN1216 x2 47 open XP0121600LCT-ND® 48 3.98 31.87 |XP0121600LTR-ND® 3,000 127.00/M 
S Mini 5Pin _ UN1217 x2 22 open XP0121700LCT-ND® 48 3.98 31.87 |XP0121700LTR-ND® 3,000 127.00/M 
S Mini 5Pin = UNR221M x2 2.2 47 XP0121MOOLCT-ND@ 37 2.98 20.46_| XP0121MOOLTR-ND@ 3,000 97.00/M 
3 S Mini 5Pin = UNR2211 x2 10 10 XP0221100LCT-ND@ At 3.45 27.58 _|XP0221100LTR-ND® 3,000 110.00/M 
S Mini 5Pin UNR2117 UNR2211 10 10 XP0331100LCT-ND® 44 3.69 29.51 |XP0331100LTR-ND® 3,000 118.00/M 
35 S Mini 5Pin UNR2112 UNR2212 22 22 XP0331200LCT-ND® 44 3.69 29.51 | XP0331200LTR-ND® 3,000 118.00/M 
S Mini 5Pin UNR211F UNR2213 4.7/47 10/47 XP0338300LCT-ND® 44 3.69 29.51 | XP0338300LTR-ND® 3,000 118.00/M 
S Mini 5Pin UNR2114 UNR2213 10/47 47/47 XP0339000LCT-ND® 44 3.69 29.51_| XPO339000LTR-ND® 3,000 118.00/M 
S Mini 6Pin UN1111 x2 — 10 10 XP0411100LCT-ND 48 3.98 31.87 |XP0411100LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 6Pin UN1112 x2 _ 22 22 XP0411200LCT-ND 48 3.98 31.87 | XP0411200LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1113 x2 _ 47 47 XP0411300LCT-ND 48 3.98 31.87 | XP0411300LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 6Pin UN1114 x2 _ 10 47 XP0411400LCT-ND 48 3.98 31.87 | XP0411400LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 6Pin UN1115 x2 = 10 open XP0411500LCT-ND 48 3.98 31.87_| XP0411500LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 6Pin UN1116 x2 = 47 open XP0411600LCT-ND 48 3.98 31.87__|XP0411600LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 6Pin — UNR221M x2 2.2 47 XP0421MO0LCT-ND@ 44 3.69 29.51 |XP0421MOOLTR-ND® 3,000 118.00/M 
S Mini 6Pin _ UN1210 x2 47 open XP0421000LCT-ND 48 3.98 31.87 | XP0421000LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 6Pin _ UN1211 x2 10 10 XP0421100LCT-ND® 48 3.98 31.87 | XP0421100LTR-ND® 3,000 127.00/M 
S Mini 6Pin _ UN1212 x2 22 22 XP0421200LCT-ND 48 3.98 31.87 | XP0421200LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin = UN1213 x2 47 47 XP0421300LCT-ND 48 3.98 31.87 _| XP0421300LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 6Pin — UN1214 x2 10 47 XP0421400LCT-ND 48 3.98 31.87 |XP0421400LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 6Pin _ UN1215 x2 10 open XP0421500LCT-ND 48 3.98 31.87 | XP0421500LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 6Pin _ UN1216 x2 47 open XP0421600LCT-ND® 48 3.98 31.87 | XP0421600LTR-ND® 3,000 127.00/M 
S Mini 6Pin = UNR221N x2 1/4.7 10/47 XP0428600LCT-ND® 4 3.69 29.51 _| XP0428600LTR-ND® 3,000 118.00/M 
S Mini 6Pin UNR211N UNR221N 47 47 XP0431NOOLCT-ND@ 44 3.69 29.51 |XP0431NOOLTR-ND® 3,000 118.00/M 
S Mini 6Pin UN1211 UN1111 10 10 XP0431100LCT-ND 48 3.98 31.87 | XP0431100LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 6Pin UN1212 UN1112 22 22 XP0431200LCT-ND® 48 3.98 31.87 | XP0431200LTR-ND® 3,000 127.00/M 
7 S Mini 6Pin UNR2113 UNR2213 47 47 XP0431300LCT-ND® 44 3.69 29.51 | XP0431300LTR-ND® 3,000 118.00/M 
S Mini 6Pin UN2214 UN2114 10 47 XP0431400LCT-ND@ 48 3.98 31.87__| XP0431400LTR-ND® 3,000 127.00/M 
S Mini 6Pin UN1215 UN1115 10 open XP0431500LCT-ND 48 3.98 31.87 |XP0431500LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 6Pin UN1216 UN1116 47 open XP0431600LCT-ND 48 3.98 31.87 | XP0431600LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 6Pin UNR2119 UNR2213 1/47 10/47 XP0438700LCT-ND® 45 3.75 30.03 _| XP0438700LTR-ND® 3,000 120.00/M 
S Mini 6Pin UNR2111 x2 _ 10 10 XP0611100LCT-ND® 44 3.69 29.51 |XP0611100LTR-ND® 3,000 118.00/M 
7 S Mini 6Pin UNR2113 x2 _ 47 47 XP0611300LCT-ND® 44 3.69 29.51 |XP0611300LTR-ND® 3,000 118.00/M 
S Mini 6Pin UN1115 x2 = 10 open XP0611500LCT-ND 48 3.98 31.87_| XP0611500LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 6Pin — UNR2210 x2 47 open XP0621000LCT-ND® 44 3.69 29.51 |XP0621000LTR-ND® 3,000 118.00/M 
S Mini 6Pin _ UN1211 x2 10 10 XP0621100LCT-ND® 48 3.98 31.87 | XP0621100LTR-ND® 3,000 127.00/M 
S Mini 6Pin _ UN1212 x2 22 22 XP0621200LCT-ND 48 3.98 31.87 | XP0621200LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 S Mini 6Pin _ UN1213 x2 47 47 XP0621300LCT-ND 48 3.98 31.87 | XP0621300LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 6Pin = UN1214 x2 10 47 XP0621400LCT-ND 48 3.98 31.87__| XP0621400LTR-ND 3,000 127.00/M 
S Mini 6Pin — UN1215 x2 10 open XP0621500LCT-ND® 48 3.98 31.87 |XP0621500LTR-ND® 3,000 127.00/M 
S Mini 6Pin = UNR2216 x2 47 open XP0621600LCT-ND® 44 3.69 29.51_|XP0621600LTR-ND® 3,000 118.00/M 
20 SS Mini 5Pin UNR2113 x2 = 47 47 UP0111300LCT-ND@ 55 4.10 30.74 |UP0111300LTR-ND@ 8,000 174.00/M 
2 SS Mini 5Pin — UNR221M x2 2.2 47 UP0121MOOLCT-ND@ 55 4.10 30.74 |UPO121MOOLTR-ND@ 8,000 174.00/M 
SS Mini 5Pin = UNR221M x2 2.2 47 UP0121MGOLCT-ND@ NEW! 55 4.10 30.74 |UP0121MGOLTR-ND@ NEW! | 8,000 174.18/M 
ot SS Mini 5Pin — UNR2113 x2 47 47 UP0121300LCT-ND® 55 4.10 30.74 |— _ — 
SS Mini 5Pin = UNR1213 x2 47 47 UP01213GOLCT-ND® 55 4.10 30.74 _|UP01213GOLTR-ND@ 8,000 174.19/M 
2 SS Mini 5Pin — UNR2214 x2 10 47 UP0121400LCT-ND@ 55 4.10 30.74 |UP0121400LTR-ND@ 8,000 174.00/M 
SS Mini 5Pin = UNR2214 x2 10 47 UP01214GOLCT-ND@ NEW! 55 410 30.74 _|UP01214GOLTR-ND@ NEW! 8,000 174.18/M 
9 SS Mini 5Pin UNR2112 UNR2212 22/22 22/22 UP0331200LCT-ND@ 59 4.43 33.20 |UP0331200LTR-ND@ 8,000 188.00/M 
SS Mini 5Pin UNR211F UNR2213 47/4.7 47/10 UP0338300LCT-ND 59 4.43 33.20 | UP0338300LTR-ND. 8,000 188.00/M 
SS Mini 5Pin UNR2114 UNR2213 10/47 47/47 UP0339000LCT-ND@ 55 4.10 30.74 |— = a 
SS Mini 5Pin UNR1213 UNR1114 10/47 47/47 UP03390GOLCT-ND@ NEW! 55 4.10 30.74 |UP03390GOLTR-ND@ NEW! 8,000 174.18/M 
oo SS Mini 5Pin UNR2118 UNR2213 47/51 47/51 UP0339400LCT-ND@ 55 4.10 30.74 |UP0339400LTR-ND@ 8,000 174.00/M 
SS Mini 5Pin UNR211T UNR2211 10/22 10/47 UP0339600LCT-ND@ 55 4.10 30.74 |UPO339600LTR-ND@ 8,000 174.00/M 
SS Mini 5Pin UNR2154 UNR2211 10/10 10/47 UP0339700LCT-ND@ 55 410 30.74 |— = = 
SS Mini 5Pin UNR1211 UNR1154 10/10 10/47 UP03397G0LCT-ND@ NEW! 55 4.10 30.74 |UP03397G0LTR-ND@ NEW! 8,000 174.18/M 
SS Mini 6Pin UNR111M x2 — 2.2/2.2 47/47 UP0411MOOLCT-ND@ 59 4.43 33.20 |UP0411MOOLTR-ND@ 8,000 188.00/M 
1" SS Mini 6Pin UNR111M x2 _ 2.2/2.2 47/47 UP0411MGOLCT-ND@ NEW! 55 4.10 30.74 |UP0411MGOLTR-ND@ NEW! | 8,000 174.18/M 
SS Mini 6Pin UN2111 x2 _ 10 10 UP0411100LCT-ND@ 61 4.59 34.43 |UP0411100LTR-ND@ 8,000 195.00/M 
SS Mini 6Pin UN2111 x2 — 10 10 UP04111GOLCT-ND@ NEW! 55 4.10 30.74 |UP04111GOLTR-ND@ NEW! 8,000 174.18/M 
4 SS Mini 6Pin UNR2112 x2 — 22 22 UP0411200LCT-ND@ 55 4.10 30.74 |UP0411200LTR-ND@ 8,000 174.00/M 
SS Mini 6Pin UNR2112 x2 —_ 22 22 UP04112GOLCT-ND@ NEW! 55 4.10 30.74 _|UP04112GOLTR-ND@ NEW! 8,000 174.18/M 
1 SS Mini 6Pin — UNR2113 x2 47 47 UP0411300LCT-ND@ 55 4.10 30.74 |UP0411300LTR-ND@ 8,000 174.00/M 
SS Mini 6Pin = UNR2113 x2 47 47 UP04113GOLCT-ND@ NEW! 55 4.10 30.74 _|UP04113GOLTR-ND@ NEW! 8,000 174.18/M 
SS Mini 6Pin _ UNR2210 x2 47 open UP0421000LCT-ND@ 59 4.43 33.20 |— = = 
SS Mini 6Pin _ UNR2210 x2 47 open UP04210GOLCT-ND@ NEW! 55 4.10 30.74 |UP04210GOLTR-ND@ NEW! 8,000 174.18/M 
SS Mini 6Pin _ UNR2111 x2 10 10 UP0421100LCT-ND@ 55 4.10 30.74 |— a — 
PI SS Mini 6Pin _ UNR2210 x2 10 10 UP04211GOLCT-ND® 55 4.10 30.74 |UP04211GOLTR-ND@ 8,000 174.19/M 
SS Mini 6Pin = UN2213 x2 47 47 UP0421300LCT-ND@ 61 4.59 34.43 |UP0421300LTR-ND@ 8,000 195.00/M 
SS Mini 6Pin — UNR2210 x2 47 47 UP04213GOLCT-ND® 55 4.10 30.74 |UP04213GOLTR-ND® 8,000 174.19/M 
SS Mini 6Pin UNR2114 UNR2214 10/10 47/47 UP0421400LCT-ND@ 59 4.43 33.20 |UP0421400LTR-ND@ 8,000 188.00/M 
SS Mini 6Pin = UNR2210 x2 10/10 47/47 UP04214GOLCT-ND® 55 4.10 30.74 _|UP04214GOLTR-ND® 8,000 174.19/M 
10 SS Mini 6Pin UNR2115 UNR2215 10/10 open UP0421500LCT-ND@ 59 4.43 33.20 |UP0421500LTR-ND@ 8,000 188.00/M 
SS Mini 6Pin UNR2115 UNR2215 10/10 open UP04215GOLCT-ND@ NEW! 55 4.10 30.74 _|UP04215GOLTR-ND@ NEW! 8,000 174.18/M 
12 SS Mini 6Pin = UNR2216 x2 47 open UP0421600LCT-ND@ 59 4.43 33.20 |UP0421600LTR-ND@ 8,000 188.00/M 
é SS Mini 6Pin UNR211N UNR221N 47 47 UP0431NOOLCT-ND@ 55 4.10 30.74 |UP0431NOOLTR-ND@ 8,000 174.00/M 
SS Mini 6Pin UNR211N UNR221N 47 47 UP0431NGOLCT-ND@ NEW! 55 410 30.74 _|UP0431NGOLTR-ND@ NEW! | 8,000 174.18/M 
SS Mini 6Pin UNR2111 UNR2211 10 10 UP0431100LCT-ND@ 55 4.10 30.74 [— = — 
SS Mini 6Pin UNR2111 UNR2211 10 10 UP04311GOLCT-ND@ NEW! 55 4.10 30.74 |UP04311GOLTR-ND@ NEW! 8,000 174.18/M 
SS Mini 6Pin UNR2112 UNR2212 22 22 UP0431200LCT-ND® 55 410 30.74 |— a _ 
14 SS Mini 6Pin UNR2112 UNR2212 22 22 UP04312GOLCT-ND@ NEW! 55 4.10 30.74 |UP04312GOLTR-ND@ NEW! 8,000 174.18/M 
SS Mini 6Pin UNR2113 UNR2213 47 47 UP0431300LCT-ND@ 59 4.43 33.20 _|UP0431300LTR-ND@ 8,000 188.00/M 
SS Mini 6Pin UNR2114 UNR2214 10/10 47/47 UP0431400LCT-ND® i) 4.43 33.20 |UP0431400LTR-ND@ 8,000 188.00/M 
SS Mini 6Pin UNR2114 UNR2214 10/10 47/47 UP04314GOLCT-ND@ NEW! 55 4.10 30.74 _|UP04314GOLTR-ND@ NEW! 8,000 174.18/M 
{3 SS Mini 6Pin UNR2115 UNR2215 10 open UP0431500LCT-ND@ 55 4.10 30.74 |UP0431500LTR-ND@ 8,000 174.00/M 
SS Mini 6Pin UN2116 UN2216 47 open UP0431600LCT-ND@ 61 4.59 34.43 |UP0431600LTR-ND@ 8,000 195.00/M 
SS Mini 6Pin UNR2114 UNR2213 10/47 47/47 UP0439000LCT-ND® 55 4.10 30.74 |— — — 
14 SS Mini 6Pin UNR2114 UNR2213 10/47 47/47 UP04390GOLCT-ND® 55 4.10 30.74 |UP04390GOLTR-ND® 8,000 174.19/M 
SSS Mini 6Pin UNR31A2 UNR32A2 22 22 NP043A200ACT-ND® 93 6.97 52.26 | NP043A200ATR-ND® 10,000 | 290.00/M 
6__|_ SSS Mini 6Pin UNR31A3 UNR32A3 47 47 NP043A300ACT-ND@ 93 6.97 52.26 | NP043A300ATR-ND® 10,000 | 290.00/M 
15 | SSSMini Pin | UNR31A3 x2 — 47 47 NP061A300ACT-ND 75 6.27 50.17 |NPO61A300ATR-ND 10,000 | 314.00/M 
SSS Mini 6Pin_|_UNR31A5 x2 = 10 10 NP061A500ACT-ND 75 6.27 50.17_ | NPO61AS500ATR-ND 10,000 | 314.00/M 
8 | SSS Mini 6Pin = UNR32AN x2 47 47 NPO62ANO0ACT-ND@ 93 6.97 52.26 | NPO62ANOOATR-ND® 10,000 | 290.00/M 
23 | SSS Mini 6Pin UNR31A0 UNR32A5 10/47 open NPO63D300ACT-ND@ 93 6.97 52.26 |NPO63D300ATR-ND@ 10,000 | 290.00/M 
16 | SSS Mini 6Pin UNR31A3 UNR32A3 47/47 47/47 NPOH3A300ACT-ND@ 93 6.97 52.26 _|NPOH3A300ATR-ND® 10,000 | 290.00/M 
17_| SSS Mini 6Pin_ | UNR31A3 x2 = 47/47 47/47 NPOJ1A300ACT-ND@ 93 6.97 52.26 | NPOJ1A300ATR-ND@ 10,000 | 290.00/M 
18 | SSS Mini 6Pin | UNR31AE x2 = 47/22 47/22 NPOG1AEOOACT-ND@ 93 6.97 52.26 _|NPOG1AEQOATR-ND@ 10,000 | 290.00/M 
SSS Mini 6Pin UNR31A0 UNR32A0 47 open NPOG3A000ACT-ND® 93 6.97 52.26 |NPOG3A000ATR-ND@ 10,000 | 290.00/M 
SSS Mini 6Pin UNR31A3 UNR32A3 47/47 47/47 NPOG3A300ACT-ND® .93 6.97 52.26 |NPOG3A300ATR-ND@ 10,000 | 290.00/M 
19 | SSS Mini 6Pin UNR31A3 UNR32AL 47/4.7 47/4.7 _|NPOG3D100ACT-ND@ 93 6.97 52.26 |NPOG3D100ATR-ND® 10,000 | 290.00/M 
SSS Mini 6Pin UNR31AT UNR32AL 22/4.7 47/4.7_ _|NPOG3D200ACT-ND@ .93 6.97 52.26 |NPOG3D200ATR-ND® 10,000 | 290.00/M 
SSS Mini 6Pin UNR31A3 UNR32AT 47/22 47/47 NPOG3D300ACT-ND® 93 6.97 52.26 |NPOG3D300ATR-ND® 10,000 | 290.00/M 


@ RoHS Compliant 
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Panasonic Transistor Arrays - composite Transistors Digi®Reel* 


Dimensions in mm 


SS-Mini Type (6-pin) SSS-Mini 


1.60 Type (6-pin) 
[oi+1:20=1 


Cut Tape 
Basic Type Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. PNP NPN Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Mini Type 5-Pin 
1 2SB709A x2 = XNO0140100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XNO0140100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
1 2SB1693 x2 = XNO0145700LCT-ND@ 60 4.50 33.78 XNO0145700LTR-ND®@ 3,000 195.00/M 
2 = 2SD601A x2 XNO0150100LCT-ND@ 42 3.37 23.10 XNO150100LTR-ND@ 3,000 109.00/M 
2 = 2SD1938 x2 XNO0150400LCT-ND 60 4.50 33.76 = = _ 
2 = 2SC4561 x2 XNO0150900LCT-ND 55 4.12 30.87 XNO150900LTR-ND 3,000 178.00/M 
2 = 2SC3130 x2 XNO0153100LCT-ND@ 91 6.79 50.96 XNO0153100LTR-ND®@ 3,000 294.00/M 
2 _ 2SD2623 x2 XNO0155800LCT-ND 60 4.50 33.78 = = _ 
3 2SB709A 2SD601A XNO0160100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XNO160100LTR-ND@ 3,000 109.00/M 
3 2SA719A 28C1317 XNO0160200LCT-ND@ 42 3.37 25.28 XNO160200LTR-ND®@ 3,000 112.00/M 
6 2SB709A x2 = XN0240100LCT-ND@ 42 3.37 23.10 XN0240100LTR-ND®@ 3,000 109.00/M 
£ _ 2SD601A x2 XN0250100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XNO0250100LTR-ND@ 3,000 109.00/M 
4 2SB709A 2SD601A XNOB30100LCT-ND 42 3.47 27.74 XNOB30100LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 2SB709A 2SD601A XNOC30100LCT-ND 42 3.47 27.74 XNOC30100LTR-ND 3,000 111.00/M 
Mini Type 6-Pin 
8 2SB709A x2 — XN0440100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0440100LTR-ND®@ 3,000 109.00/M 
8 2SB710A x2 = XN0440200LCT-ND® 56 4.24 31.77 XN0440200LTR-ND@ 3,000 184.00/M 
8 2SB970 x2 = XN0440400LCT-ND@ 65 4.89 36.65 XN0440400LTR-ND@ 3,000 212.00/M 
9 = 2SD601A x2 XNO0450100LCT-ND@ 42 3.37 23.09 XNO0450100LTR-ND@ 3,000 109.00/M 
9 = 2SD602A x2 XN0450200LCT-ND@ 58 4.64 34.84 XNO0450200LTR-ND@ 3,000 154.00/M 
9 = 2SD1328 x2 XNO0450400LCT-ND@ 61 4.54 34.06 XNO0450400LTR-ND®@ 3,000 197.00/M 
9 = 2SD0601/2SD1328 XNO0450500LCT-ND@ 48 3.61 27.05 XNO450500LTR-ND®@ 3,000 156.00/M 
9 _ 2SD1915F x2 XNO0450600LCT-ND® 89 6.71 50.33 XNO450600LTR-ND@ 3,000 291.00/M 
10 2SB709A 2SD601A XN0460100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0460100LTR-ND®@ 3,000 109.00/M 
10 2SB0710A 2SD0602A XN0460200LCT-ND@ 66 4.96 37.23 XNO0460200LTR-ND®@ 3,000 215.00/M 
10 2SB970 28D1328 XNO0460400LCT-ND@ 82 6.16 46.18 XNO0460400LTR-ND®@ 3,000 267.00/M 
10 2SB970 2SD601A XNO0460800LCT-ND 50 3.71 27.85 XNO0460800LTR-ND 3,000 161.00/M 
10 2SB709A 28D1328 XNO0460900LCT-ND 59 4.43 33.20 XNO460900LTR-ND 3,000 192.00/M 
an = 2SD601A x2 XNO0550100LCT-ND@ 42 3.37 23.10 XNO550100LTR-ND@ 3,000 109.00/M 
11 = 2SC3130 x2 XN0553100LCT-ND 67 5.00 37.51 XNO0553100LTR-ND 3,000 217.00/M 
an] = 2SD1149 x2 XNO0555300LCT-ND® 81 6.04 45.32 XNO555300LTR-ND@ 3,000 262.00/M 
12 2SB709A 2SD601A XNO0560100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XNO0560100LTR-ND®@ 3,000 109.00/M 
13 2SB709A x2 = XN0640100LCT-ND@ 42 3.37 23.10 XN0640100LTR-ND®@ 3,000 109.00/M 
13 2SA1022 x2 = XN0643500LCT-ND@ 93 6.94 52.06 XNO0643500LTR-ND®@ 3,000 301.00/M 
14 = 2SD601A x2 XN0650100LCT-ND®@ 42 3.37 23.10 XN0650100LTR-ND@ 3,000 109.00/M 
14 = 28C2404 x2 XN0653400LCT-ND 82 6.16 46.18 XNO0653400LTR-ND 3,000 267.00/M 
14 = 2SC3110 x2 XN0653700LCT-ND 67 5.00 37.51 XNO0653700LTR-ND 3,000 217.00/M 
14 _ 28C3904 x2 XN0654300LCT-ND .96 8.02 64.15 XN0654300LTR-ND 3,000 417.00/M 
15 = 2SC3757 x2 XNOA55400LCT-ND® 86 6.44 48.26 XNOA55400LTR-ND® 3,000 279.00/M 
S-Mini Type 5-Pin 
16 2SB709A x2 = XP0140100LCT-ND 42 3.43 23.53 XP0140100LTR-ND 3,000 111.00/M 
17 _ 2SD601A x2 XP0150100LCT-ND@ 42 3.43 23.53 XP0150100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
17 = 2SD1915F x2 XP0150400LCT-ND@ 53 4.00 29.99 XP0150400LTR-ND® 3,000 173.00/M 
18 2SB709A 2SD601A XP0160100LCT-ND® 40 3.22 22.06 XP0160100LTR-ND® 3,000 104.00/M 
21 2SB709A x2 = XP0240100LCT-ND® 42 3.43 23.53 XP0240100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
22 = 2SD601A x2 XP0250100LCT-ND@ 42 3.43 23.53 XP0250100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
19 2SB709A 2SD601A XP0B30100LCT-ND 42 3.53 28.21 XP0B30100LTR-ND 3,000 113.00/M 
20 2SB709A 2SD601A XP0C30100LCT-ND 42 3.53 28.21 XP0C30100LTR-ND 3,000 113.00/M 
S-Mini Type 6-Pin 
23 2SB709A x2 = XP0440100LCT-ND@ 42 3.43 23.53 XP0440100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
24 = 2SD601A x2 XP0450100LCT-ND® 40 3.22 22.06 XP0450100LTR-ND® 3,000 104.00/M 
24 = 2SD1915F x2 XP0450600LCT-ND® 53 4.00 29.99 XP0450600LTR-ND® 3,000 173.00/M 
25 2SB709A 2SD601A XP0460100LCT-ND@ 42 3.43 23.53 XP0460100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
25 2SA1738 2SC3757 XP0465400LCT-ND 72 5.39 40.40 XP0465400LTR-ND 3,000 233.00/M 
26 = 2SD601A x2 XP0550100LCT-ND® 40 3.22 22.06 XP0550100LTR-ND® 3,000 104.00/M 
26 = 28C3130 x2 XP0553100LCT-ND® 66 4.92 36.89 XP0553100LTR-ND® 3,000 213.00/M 
26 _ 2SD1149 x2 XP0555300LCT-ND@ 74 5.52 41.37 XP0555300LTR-ND® 3,000 239.00/M 
26 _ 2SC3757 x2 XP0555400LCT-ND@ AT 3.74 28.04 XP0555400LTR-ND® 3,000 124.00/M 
rig 2SB709A 2SD601A XP0560100LCT-ND 42 3.43 23.53 XP0560100LTR-ND 3,000 111.00/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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mow ry ® 
Panasonic Transistor Arrays - Composite Transistors (cont) ) Reel 
Cut Tape 
Basic Type Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. PNP NPN Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
30 2SB709A x2 = XP0640100LCT-ND 42 3.43 23.53 XP0640100LTR-ND 3,000 111.00/M 
30 2SA1022 x2 = XP0643500LCT-ND® 93 6.94 52.06 XP0643500LTR-ND@ 3,000 301.00/M 
31 = 2SD601A x2 XP0650100LCT-ND® 42 3.43 23.53 XP0650100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
31 = 28C3904 x2 XP0653400LCT-ND® 64 4.78 35.85 XP0653400LTR-ND® 3,000 207.00/M 
31 = 28C3904 x2 XP0654300LCT-ND® 1.44 11.55 86.64 XP0654300LTR-ND® 3,000 739.00/M 
SS-Mini Type 6-Pin — RoHS Compliant 
23 2SB709A x2 — UP0440100LCT-ND 61 4.59 34.43 UP0440100LTR-ND 8,000 195.00/M 
24 _ 2SD601A x2 UP0450100LCT-ND 61 4.59 34.43 UP0450100LTR-ND 8,000 195.00/M 
24 = 2SDO601A x2 UP04501GOLCT-ND 55 4.10 30.74 UP04501GOLTR-ND 8,000 174.19/M 
24 = 28C2404 x2 UP0453400LCT-ND eA 5.33 39.96 UP0453400LTR-ND 8,000 226.00/M 
24 = 2SC2404 x2 UP04534GOLCT-ND NEW! Hak 5.33 39.96 UP04534GOLTR-ND NEW! 8,000 226.44/M 
24 = 2SC1047/2SC3311A |UP0459800LCT-ND 48 3.63 27.23 UP0459800LTR-ND 8,000 154.00/M 
24 = 28C3354/2SC3311A | UP0459900LCT-ND 48 3.63 27.23 UP0459900LTR-ND 8,000 154.00/M 
25 2SB709A 2SD601A UP0460100LCT-ND 61 4.59 34.43 UP0460100LTR-ND 8,000 195.00/M 
32 = 2SC3931/CCD UPO5C8BO0LCT-ND -80 5.98 44.82 UPO5C8BO0LTR-ND 8,000 254.00/M 
32 — 2SC3931/CCD UPOS5C8BGOLCT-ND NEW! -80 5.98 44.81 UPOSC8BGOLTR-ND NEW! 8,000 253.95/M 
32 = 2SC3932/CCD UPOS5C8GGOLCT-ND NEW! 71 5.33 39.96 UPOS5C8GGOLTR-ND NEW! 8,000 226.44/M 
32 2SC3932G/CCD UPOS5C8PGOLCT-ND NEW! 71 5.33 39.96 UPOS5C8PGOLTR-ND NEW! 8,000 226.44/M 
SSS-Mini Type 6-Pin — RoHS Compliant 
24 = 2SDO601A x2 NP0450100ACT-ND 42 3.37 25.28 NP0450100ATR-ND 10,000 105.00/M 
28 2SA2082 x2 = NPOA45600ACT-ND 93 6.97 52.26 = = = 
29 = 2SC5829 x2 NPOA54700ACT-ND 64 4.83 36.20 NPOA54700ATR-ND 10,000 201.00/M 
@ RoHS Compliant 
Variable Capacitance Diodes - Silicon Epitaxial Planar Type Dimensions inmm Digi@ Reel ° 
Cut Tape ae 7 
va | in | cD @4MHz co@imtz | @ ate Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel SS-Mini (2-pin) 
Package Application (V) | (nA) | @VR | pF (max.) | @VR |pF(max.)| ©(max.) | Part No. J 10 100 | PartNo. Qty. Pricing 
vco 30 | 28 1 29.8 4 8.3 1.0t MA2S30400LCT-ND® A6 3.66 27.44 |— 
CATV Tuner | 34 | 30 2 34.3 10 8.32 54 MA2S35700LCT-ND® 43 3.42 25.67 | MA2S35700LTR-ND® 3,000 | 114.00/M 
UHF/VHF Tuner} 32 | 30 2 15.47 10 6.13 45 MA2S37200LCT-ND 46 3.84 30.69 |— _ — 
CATV Tuner | 34 | 30 2 50.79 10 13.08 90 MA2S37400LCT-ND 8 3.84 28.77 |— _ _ 
VCO/TCXO 12: | 12 2 3.4 10 1.5 60 MA2S37700LCT-ND® 44 3.54 26.56 | MA2S37700LTR-ND® 3,000 | 118.00/M 
VCO/UHF 6 10 1 16 3 8.9 30 MA2S37600LCT-ND® 40 3.22 22.06 | MA2S37600LTR-ND® 3,000 | 104.00/M 
SS-Mini 2P vco 6 10 1 20.0 4 9.0 30 MA2SV0200LCT-ND® 3 3.39 23.89 | MA2SV0200LTR-ND® 3,000 98.00/M 
vco 6 10 1 1W4 3 6.4 35 MA2SV0400LCT-ND® AM 3.21 22.59 |— _ _ 
vco 6 10 1 16.4 3 9.2 35 MA2SVO900LCT-ND® A4 3.40 23.95 | MA2SVO900LTR-ND® 3,000 98.00/M 
vco 6 10 i 5.80 4 2.58 3 MA2SVO0300LCT-ND® 40 3.15 22.18 | MA2SVO300LTR-ND® 3,000 91.00/M 
vco 6 10 1 20.5 4 44 65 MA2SVO500LCT-ND® 40 3.15 22.18 |— _ _ 
vco 6 10 1 3.12 3 1.62 35 MA2SV0700LCT-ND® 40 3.15 22.18 |— _ _— 
vco 6 10 0.5 7.91 2.5 3.23 A5 MA2SV1500LCT-ND® 40 3.15 22.18 | MA2SV1500LTR-ND® 3,000 91.00/M 
vco 6 6 1 17 3 7 1.0 MA27V0100LCT-ND® 50 4.01 30.10 | MA27V0100LTR-ND® 10,000 | 125.00/M 
vco 6 5 1 20 4 9 30 MA27V0200LCT-ND® 53 4.25 31.87 | MA27V0200LTR-ND® 10,000 | 133.00/M 
vco 6 5 1 5.8 4 2.58 30 MA27V0300LCT-ND® A6 3.66 27.44 | MA27V0300LTR-ND® 10,000 | 114.00/M 
vco 6 5 1 14 3 6.4 35 MA27V0400LCT-ND 46 3.66 27.44 |— _ _ 
vco 10 | 10 if 20.5 4 44 65 MA27V0500LCT-ND® St 4.07 30.54 | MA27V0500LTR-ND® 10,000 | 127.00/M 
vco 6 5 1 16.4 3 9.2 35 MA27V0900LCT-ND 54 4.31 32.31 | MA27VO900LTR-ND 10,000 | 135.00/M 
§SS-Mini 2P vco 8 5 1 3.9 4 2.14 35 MA27V1200LCT-ND 55 4.43 33.20 |— 
vco 12 | 10 1 12.29 3 5.81 40 MA27V1300LCT-ND® 55 4.43 33.20 |— _ — 
vco 60 5 0.5 7.91 25 3.23 AS MA27V1500LCT-ND® 58 4.60 34.52 |MA27V1500LTR-ND® 10,000 | 144.00/M 
vco 6 10 1 18.95 3 8.37 30 MA27V1600LCT-ND® il 3.30 22.62 | MA27V1600LTR-ND® 10,000 | _94.00/M 
vco 6 10 1 19.5 3 9.9 35 MA27V2000LCT-ND® 40 3.22 22.06 | MA27V2000LTR-ND® 10,000} 92.00/M 
vco 6 10 1 19.13 4 7.6 30 MA27V2200LCT-ND® 40 3.22 22.06 | MA27V2200LTR-ND@ 10,000} 92.00/M 
vco 6 10 1 2.46 4 11 35 MA27V2300LCT-ND® 40 3.22 22.06 | MA27V2300LTR-ND® 10,000} 92.00/M 
VCO/UHF 6 6 if 16 3 8.9 30 MA2737600LCT-ND 46 3.66 27.44 |— - _ 
vco 6 10 1 17 3 7 1.0 MA26V0100ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26V0100ATR-ND® 10,000 | 101.00/M 
vco 6 10 1 20 4 8.6 30 MA26V0200ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26V0200ATR-ND® 10,000 | 101.00/M 
vco 6 10 1 5.8 4 2.58 30 MA26V0300ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26VO300ATR-ND® 10,000 | 101.00/M 
vco 6 10 1 14 3 6.4 35 MA26V0400ACT-ND® 3 3.60 28.80 | MA26V0400ATR-ND® 10,000 | 101.00/M 
vco 10 | 10 1 20.5 4 44 65 MA26V0500ACT-ND® 42 3.37 25.28 |— - = 
vco 6 10 1 3.12 3 1.62 35 MA26V0700ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26VO700ATR-ND® 10,000 | 101.00/M 
Paar vco 6 10 1 16.4 3 9.2 35 MA26V0900ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26VO900ATR-ND® 10,000 | 101.00/M 
vco 8 10 il 3.01 4 1.34 35 MA26V1100ACT-ND® 43 3.60 28.80 |— _ _ 
vco 6 10 0.5 7.91 25 3.23 45 MA26V1500ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26V1500ATR-ND® 10,000 | 101.00/M 
vco 6 10 1 18.95 3 8.37 30 MA26V1600ACT-ND® A5 3.75 30.03 | MA26V1600ATR-ND® 10,000 | 105.00/M 
vco 6 10 1 19.5 3 9.9 35 MA26V2000ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26V2000ATR-ND® 10,000 | 101.00/M 
vco 6 10 1 19.13 4 7.6 30 MA26V2200ACT-ND® 43 3.60 28.80 |— _ — 
VCO/UHF 6 10 1 16 3 8.9 30 MA2637600ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA2637600ATR-ND® 10,000 | 101.00/M 
t+ @100MHz RoHS Compliant 


PNP Transistors with Diode Protection 


Mini Type (6-pin) }——_@. S-Mini Type (6-pin) 


| 
i 


SS-Mini (5-pin) 


1: Emitter 
2: Base 

3: Anode 
4: Collector 
5: Collector 
6: Collector 


: Emitter(Tr) 
: Base(Tr) 

: Cathode(Di) 
: Anode1 (Di) 
: Anode2(Di) 
: Collector(Tr) 


(10 
(20 
(30 


(SIT f 0.50 


4 
an 0.30 


Cut Tape 
VCEO Diode Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Application Package (V) IC (A) VF (V) IF (A) Part No. il 10 100 Part No. ty. Pricing 
Mini 6P 15 25 A5 1.0 XNO9D5700LCT-ND 94 7.08 $3.12 |= _ _ 
DC-DC Converter Mini 6P 15 25 AB 0.7 XNO9D5800LCT-ND 93 6.95 52.12 XNO9D5800LTR-ND 3,000 301.00/M 
Mini 6P 15 1.5 AB 07 XN09D6100LCT-ND 90 6.73 50.46 | XNO9D6100LTR-ND 3,000 292.00/M 
S-Mini 6P. 50 0.1 1.2 0.1 XPONG8A00LCT-ND® 51 4.04 30.34 | XPONG8AOOLTR-ND® 3,000 134.00/M 
High Speed Switching SS-Mini 5P 50 08 50 0.2 UPOKG8DOOLCT-ND® 48 3.85 28.85 UPOKG8DOOLTR-ND@ 8,000 123.00/M 


@ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1248 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Transistors and MOSFETs 


TO-220F 
EIAJ:SC-67 


Dimensions in mm 


TO-220D 


Transistors 
1. Base 

2. Collector 
3. Emitter 


1. Emitter 
2. Collector 
3. Base 


1. Base 
2. Collector 
3. Emitter 


Mosfets 
1. Gate 
2. Drain 
3. Source 


1. Base 
2. Collector 
3. Emitter 


Type No. Type No. 
Japan Mark Japan Mark 
“aa “a 
3- 0.7-+4 
1. Emitter 1. Emitter 1. Emitter 1. Emitter “ite [aol 
2. Collector 2. Collector 2. Collector 2. Collector 0.45 2.5 
3. Base 3. Base 3. Base 3. Base 
NEW S Type 
NS-B1 
Transistors 6 = 
1. Emitter = 
2. Collector 
3. Base oi 
1. Emitter 1. Emitter arse jee 1. Base 
—— a z Gat ra. Zo 
3. Drain 1+ 5.45 
Transistors 
VcEO Ic hFE Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Box 
Application Package (V) (A) Minimum | Maximum | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
PNP Type 
AF Output Driver TO-126 35 1 85 340 2SA08850R-ND@ 63 5.25 42.04 |— = _— 
AF Power Amp. TO-126 40 1.5 80 220 2SA08860Q-ND 91 6.81 51.10 |— = = 
AF Power Amp. TO-126 18 1 130 280 2SA09000R-ND 1.13 9.38 75.06 |— — _ 
AF Power Amp TO-126 60 2 80 220 2SA1096AQ-ND 1.10 9.20 73.56 |— = _ 
AF Output Driver TO-126 100 5 130 220 2SA07940R-ND@ -95 7.10 53.28 |— = _ 
AF Output Driver TO-126 50 2 80 160 2SA10960Q-ND 1.10 9.20 73.56 |— = = 
AF Output Driver TO-126 50 2 120 220 2SA10960R-ND 1.10 9.20 73.56 |— = = 
AF Amp TO-126 400 A 30 = 2SB1011-ND@ 95 TAS. 53.63 |— = = 
AF Driver TO-220F 180 1 90 330 2SA1535AR-ND 1.16 9.67 77.38 |— = _ 
Power Amp TO-220F 60 4 120 250 2SB09420P-ND® 1.42 11.34 85.04 |— = _ 
Power Amp TO-220F 80 4 120 250 2SB0942AP-ND® 1.42 11.34 85.04 |— = _ 
Power Switching TO-220F 80 3 = = 2SB09430P-ND 1.45 11.61 87.06 |— = = 
Power Switching TO-220F 80 4 130 260 2SB09440P-ND® 2.41 19.31 150.15 |— = = 
Power Switching TO-220F 80 5 90 180 2SB094500-ND® 2.22 17.77 133.30 |— _ _ 
Power Switching TO-220F 80 7 130 260 2SB09460P-ND® 2.49 19.92 149.39 |— = = 
Low Voltage Switch TO-220F 40 10 130 260 2SB0947AP-ND® 3.45 27.58 214.51 |— = = 
Low Voltage Switch TO-220F 20 10 130 260 2SB09480P-ND® 2.37 19.00 142.49 |— = _— 
Low Voltage Switch TO-220F 40 10 130 260 2SB0948AP-ND® 2.37 19.00 142.49 |— = = 
Power Amp TO-220F 60 2 2,000 5,000 |2SB09490Q-ND§@ 1.07 8.91 71.28 |— = _— 
Power Amp/Switching TO-220F 80 2 1,000 10,000 |2SB0949AQ-ND@ 1.16 9.62 77.00 |— = = 
Med. Speed Power Switch TO-220F 60 8 4,000 10,000 |2SB09510P-ND§® 1.49 11.88 89.10 |— = = 
Low Voltage Switch TO-220F 40 7 90 180 2SB0953AQ-ND® 1.99 15.93 119.51. |— = _— 
Power Amp TO-220F 100 5 5,000 15,000 |2SB12520Q-ND® 4.72 13.79 103.42 |— = = 
Power Amp TO-220F 60 3 400 700 2SB12990P-ND® 1.49 11.95 89.63 |— — = 
Power Amp TO-220D 180 1.5 60 240 2SA21400P-ND® 83 6.96 55.66 |— = _ 
Power Amp TO-220D 180 15 60 240 2SA214000-ND® 83 6.96 55.66 |— = = 
General Amp TO-220D 80 3 70 250 2SB1548AP-ND® 85 7.06 56.50 |— _ _— 
Power Amp TO-220D 80 4 4,000 10,000 |2SB1623AP-ND@ 2.41 19.31 150.15 |— = = 
Power Amp MT-4 60 3 160 320 2SA20670PACT-NDt 1.06 8.85 70.82 |2SA20670PATB-ND 1,000 471.00 
Power Amp MT-4 60 3 120 250 2SA20670QACT-NDt 1.06 8.85 70.82 |2SA20670QATB-ND 1,000 471.00 
Power Amp MT-4 80 3 70 250 2SB1417APACT-NDt 1.15 9.62 76.98 |2SB1417APATB-ND 1,000 512.00 
Power Amp MT-4 80 2 4,000 10,000 |2SB1418APACT-NDt§® 1.25 10.40 83.16 |2SB1418APATB-ND§® 1,000 553.00 
Power Amp MT-4 80 2 1,000 10,000 |2SB1418AQACT-NDt® 1.35 11.23 89.81 |2SB1418AQATB-ND® 1,000 597.00 
AF Output Amp TO-92L 25 1 120 240 2SA06830R-ND 53 4.27 32.03 |— = — 
AF Output Amp TO-92L 50 1 120 240 2SA06840R-ND@ 58 4.61 34.60 |— = = 
AF Output Amp TO-92L 50 1 170 340 2SA06840S-ND® 58 4.61 34.60 |— = = 
AF Output Amp TO-92L 80 5 90 155 2SA07770Q-ND® 93 6.97 52.26 |— _ _— 
AF Output Amp TO-92L 80 5 130 220 2SA07770R-ND .88 6.58 49.37 |— = = 
General Amp TO-92L 200 07 60 150 2SA087900-ND 93 7.73 61.86 |— = = 
AF Amp TO-92L 20 5 120 205 2SB08730Q-ND 98 7.38 55.33 |— = = 
AF Amp TO-92L 20 5 180 625 2SB08730R-ND@ 98 7.38 55.33 |— = = 
AF Output Amp TO-92NL 50 1 120 240 2SA1534ARACT-NDf 59 4.74 35.58 |— = _— 
AF Output Amp TO-92NL 50 5 120 240 2SA1619ARACT-NDt 54 4.31 32.31 |— = = 
General Amp TO-92NL 200 .07 60 150 2SB12210QACT-NDt 93 7.71 61.67 |— = = 
AF Output Amp TO-92B1 50 5 120 240 2SA07200RACT-NDt® 54 4.29 32.18 |2SA07200RATB-ND® 3,000 143.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 70 5 120 240 2SA0720ARACT-NDTt® 55 4.14 31.03 |2SA0720ARATB-ND@ 3,000 179.00/M 
General Amp TO-92B1 200 .07 100 220 2SA10180RACT-NDTt® 73 5.47 41.02 |— = _ 
AF HV Amp TO-92B1 150 05 130 220 2SA11230RACT-NDTt® 64 4.78 35.85 |2SA11230RATB-ND® 3,000 207.00/M 
AF Low Noise Amp TO-92B1 55 A 180 360 2SA11270RACT-NDTt@ At 3.25 24.36 |2SA11270RATB-ND® 3,000 108.00/M 
General Amp TO-92B1 300 07 60 150 2SA17670QACT-NDt@ 58 4.32 32.41 |2SA17670QATB-ND® 3,000 187.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 25 1 120 240 2SB06210RACT-NDTt® 51 3.82 28.61 |2SB06210RATB-ND® 3,000 165.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 50 1 120 240 2SB0621ARACT-NDTt® 51 3.82 28.61 |2SB0621ARATB-ND@ 3,000 165.00/M 
General Amp TO-92B1 25 1 210 340 2SB07740RACT-NDt® 52 4.17 31.26 |2SB07740RATB-ND® 3,000 139.00/M 
§ Darlington + Cut Tape RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic transistors and MOSFETs (Cont.) 


VcCEO Ic hFE Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Box 

Application Package (V) (A) Maximum | Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing 
General Amp MT-1 50 A 460 2SB1320A0ACT-NDt At 3.19 22.45 |2SB1320A0ATB-ND 2,000 97.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 50 5 340 2SB1321A0ACT-NDt 46 3.69 27.68 |2SB1321A0ATB-ND 2,000 129.00/M 
Low Freq. Output Amp MT-2 80 1 340 2SA16740SACT-NDt 64 4.81 36.09 |2SA16740SATB-ND 2,000 213.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1 340 2SB1322A0ACT-NDt 59 4.40 32.98 |2SB1322A0ATB-ND 2,000 195.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 25 5 135 2SB13980PACT-NDt 82 6.85 54.78 |2SB13980PATB-ND 2,000 364.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 25 5 205 2SB13980QACT-NDt® 82 6.85 54.78 |2SB13980QATB-ND® 2,000 364.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 2 340 2SB143400ACT-NDt 68 5.12 38.43 |— = _ 
AF Output Amp MT-2 100 2 240 2SB14380RACT-NDTt® 96 7.97 63.74 |2SB14380RATB-ND® 2,000 424.00/M 
Low Freq. Output Amp MT-2 50 5 240 2SB14460RACT-NDt® 92 6.93 51.95 |2SB14460RATB-ND® 2,000 307.00/M 
Power Switching MT-2 400 5 160 2SB14880PACT-NDt 85 6.35 47.64 |2SB14880PATB-ND 2,000 282.00/M 
AF High Power Drive MT-3 150 1 220 2SB14140RACT-NDTt@ 97 8.08 64.66 |2SB14140RATB-ND@® 1,000 430.00 
Low Freq. Power Amp MT-3 60 3 250 2SB14160RACT-NDT 83 6.90 55.18 |2SB14160RATB-ND 1,000 367.00 
AF Output Amp MT-3 50 2 240 2SB14350RACT-NDTt 79 6.55 52.40 |2SB14350RATB-ND® 1,000 348.00 
Power Switching MT-3 50 8 5,000 |2SB15040QACT-NDt 1.43 11.46 85.94 |2SB15040QATB-ND 1,000 745.00 
Power Switching MT-3 50 8 10,000 |2SB15040RACT-NDt 1.43 11.46 85.94 |2SB15040RATB-ND 1,000 745.00 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 A 460 2SA1309A0ACT-NDt 33 2.58 18.18 |2SA1309A0ATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 5 340 2SB1030ACT-NDt AT 3.92 31.36 |2SB1030ATB-ND 5,000 118.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 A 260 2SA1309AQACT-NDt At 3.10 21.49 |2SA1309AQATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 al 340 2SA1309ARACT-NDt At 3.10 21.49 |2SA1309ARATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 ail 460 2SA1309ASACT-NDt At 3.10 21.49 |2SA1309ASATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 5 240 2SB1030ARACT-NDTt@ 50 4.21 33.66 |2SB1030ARATB-ND@ 5,000 107.00/M 
High Power Amp TOP-3F 100 5 200 2SB10540P-ND® 2.76 22.06 171.61. |— = — 
Power Switching TOP-3F 80 10 180 2SB115400Q-ND® 3.62 28.96 225.23 |— = = 
Power Switching TOP-3F 80 20 260 2SB11560P-ND® 5.00 39.99 311.03 |— = = 

NPN Type 
AF High Power Driver TO-126 120 5 65 330 2SC1567AR-ND® -70 5.27 39.50 |— = = 
Med. Power Amp TO-126 18 1 90 280 2SC15680R-ND 91 6.81 51.10 |— = _ 
Med. Power Amp TO-126 35 1 85 340 2SC18460S-ND@ 55 4.09 30.60 |— = = 
Med. Power Amp TO-126 40 1.5 80 220 2SC18470Q-ND® 85 6.35 47.60 |— = = 
AF Power Pre-Amp TO-126 150 05 130 330 2SC19530S-ND 1.24 10.32 82.54 |— = = 
TV Video Out Amp TO-126 250 ‘Al 40 = 2SC2258-ND wire 5.77 43.30 |— = = 
AF Power Amp TO-126 60 15 80 220 2SC2497AQ-ND 1.23 10.26 82.05 |— = = 
AF Power Amp. TO-126 120 5 90 220 2SC25900Q-ND 83 6.19 46.43 |— = = 
Video Amp TO-126 50 15 20 = 2SC3611-ND@ 64 4.81 36.09 |— = _ 
AF Output Driver TO-126 100 5 130 220 2SC15670R-ND® -70 5.27 39.51 |— = = 
AF Output Driver TO-126 100 5 185 330 2SC15670S-ND@ -70 5.27 39.51 |— = = 
AF Output Driver TO-126 50 15 80 160 2SC24970Q-ND 1.23 10.26 82.11 |— = _ 
AF Output Driver TO-126 50 15 120 220 2SC24970R-ND® 1.23 10.26 82.11 |— = = 
Audio Output TO-126 300 al 50 250 2SC3063-ND@ 66 4.97 37.31 |— = = 
AF Amp TO-126 50 1 8,000 20,000 | 2SD0946AR-ND§@ -82 6.83 54.65 |— i = 
AF Amp TO-126 100 2 4,000 10,000 |2SD16400Q-ND§@ 7 7.27 54.50 |— = = 
AF Amp TO-126 100 2 8,000 20,000 |2SD16400R-ND§® 97 7.27 54.50 |— = — 
AF Amp TO-126 60 1 = = 2SD16450R-ND§ 89 7.42 59.33 |— = = 
HV High Speed Switch TO-220F 800 3 6 = 2SC3743-ND@ 2.11 16.85 126.41. |— = _ 
Color Chroma Output TO-220F 300 A 50 250 2SC3942-ND@ -96 8.02 64.15 |— = = 
HV High Speed Switch TO-220F 800 3 6 _ 2SC3979-ND® 2.30 18.39 137.90 |— = = 
HV High Speed Switch TO-220F 800 3 6 = 2SC3979A-ND® 2.37 19.00 142.49 |— = _ 
HV High Speed Switch TO-220F 800 1 3 = 2SC4004-ND® 1.84 14.71 110.32 |— — = 
HV High Speed Switch TO-220F 400 rt 8 = 2SC4559-ND@ 1.46 11.64 87.33 |— = — 
Power Amp TO-220F 250 75 120 250 2SD12630P-ND@ 1.46 11.64 87.33 |— = = 
Power Amp TO-220F 300 75 70 150 2SD1263AQ-ND® 1.46 11.64 87.33 |— = = 
Power Amp TO-220F 60 3 120 250 2SD12660P-ND@ 1.01 8.43 67.42 |— = = 
Power Amp TO-220F 80 3 120 250 2SD1266AP-ND® 1.01 8.43 67.42 |— = = 
Power Amp TO-220F 60 4 120 250 2SD12670P-ND®@ 1.25 10.40 83.16 |— = _ 
Power Switching TO-220F 80 3 130 260 2SD12680P-ND@ 1.38 11.49 91.93 |— = = 
Power Switching TO-220F 80 4 130 260 2SD12690P-ND@ 2.30 18.39 137.90 |— = = 
Power Switching TO-220F 80 5 130 260 2SD12700P-ND@ 2.34 18.69 140.19 |— = = 
Power Switching TO-220F 80 ra 130 260 2SD12710P-ND@ 1.49 11.88 89.10 |— = = 
Power Switching TO-220F 100 Ye 45 260 2SD1271AP-ND@ 1.60 12.83 96.20 |— = = 
Power Amp TO-220F 150 1 800 2,000 |2SD12720P-ND@ 2.30 18.39 137.90 |— = = 
Power Amp TO-220F 60 2 4,000 10,000 |2SD12750P-ND§@ 1.00 8.32 66.53 |— = = 
Power Amp TO-220F 80 2 1,000 10,000 |2SD1275AP-ND§@ 1.08 8.98 71.90 |— = = 
Power Amp TO-220F 80 4 1,000 10,000 |2SD1276AP-ND§@ 1.28 10.64 85.12 |— = = 
Med. Speed Power Switch TO-220F 60 8 4,000 10,000 |2SD12770P-ND§@ 1.34 10.75 80.61 |— = = 
High DC Current Gain TO-220F 60 6 300 2,000 |2SD14740P-ND® 1.44 11.55 86.60 |— = = 
High Power Amp TO-220F 100 5 20 200 2SD14990P-ND 1.46 12.19 97.50 |— —= = 
Power Amp TO-220F 400 rf 200 — 2SD1535-ND§@ 2.41 19.31 150.15 |— = _ 
Power Switching TO-220F 100 5 5,000 15,000 |2SD16330P-ND§@ 1.88 15.02 112.62 |— = = 
Med. Speed Power Switch TO-220F 120 8 1,000 20,000 |2SD1773-ND§@ 2.11 16.85 126.41 |— = = 
Power Switching TO-220F 60 4 70 250 2SD20000P-ND@ 89 7.42 59.33 |— — = 
High Speed Switch TO-220D 400 3 10 = 2SC4953-ND@ 1.28 10.26 76.98 |— — _ 
Power Amp TO-220D 60 3 500 1,500 |2SC59540Q-ND® 1.03 8.62 68.95 |— = _ 
Power Amp TO-220D 180 15 60 240 2SC59930P-ND@ 83 6.96 55.66 |— = = 
Power Amp TO-220D 180 1.5 60 240 2SC59930Q-ND@ 83 6.96 55.66 |— = _— 
General Amp TO-220D 80 3 70 250 2SD2374AP-ND@ lt 6.42 51.30 |— = = 
High Gain TO-220D 60 3 500 1,500 |2SD23750P-ND® 97 8.06 64.49 |— = = 
Power Amp TO-220D 80 4 4,000 10,000 |2SD2420AP-ND§@ 2.30 18.39 137.90 |— = = 
High Gain TO-220D 60 5 500 2,000 /2SD2528-ND 1.28 10.26 76.98 |— = = 
Power Amp MT-4 60 3 160 320 2SC57880PACT-NDt® 97 8.12 64.92 |2SC57880PATB-ND® 1,000 432.00 
Power Amp MT-4 60 3 120 250 2SC57880QACT-NDt 97 8.12 64.92 |2SC57880QATB-ND 1,000 432.00 
Power Amp MT-4 80 3 70 2,500 |2SD2137APACT-NDt 1.08 8.98 71.86 |2SD2137APATB-ND 1,000 478.00 
Power Amp MT-4 80 2 1,000 10,000 |2SD2138AQACT-NDt 1.35 11.23 89.81 |2SD2138AQATB-ND 1,000 597.00 
Power Amp MT-4 80 2 2,000 5,000 /2SD2138APACT-NDt§® 1.25 10.40 83.16 |2SD2138APATB-ND§@ 1,000 553.00 
High DC Current Gain MT-4 60 3 500 2,500 |2SD21390PACT-NDt 1.15 9.62 76.99 |2SD21390PATB-ND 1,000 512.00 
Power Amp MT-4 60 4 4,000 10,000 |2SD22420PACT-NDt§® 1.76 14.10 105.72 |— — = 
AF Amp TO-92L 25 1 120 240 2SC13830R-ND® 57 4.55 34.13 |— = = 
AF Amp TO-92L 25 1 170 340 2SC13830S-ND 57 4.55 34.13 |— = = 
AF Amp TO-92L 50 1 120 120 2SC13840R-ND® 67 4.55 34.15 j|— = = 
AF Amp TO-92L 50 1 170 340 2SC13840S-ND@ 57 4.55 34.15 |— = = 
AF Output Amp TO-92L 80 5 130 220 2SC15090R-ND 71 5.34 40.07 |— = = 
AF Output Amp TO-92L 80 5 185 330 2SC15090S-ND 71 5.34 40.07 |— = = 
AF Output Amp TO-92L 20 1 130 220 2SC15180R-ND 98 7.35 65.12 |— = = 
General Amp TO-92L 200 .07 60 150 2SC15730Q-ND 62 4.63 34.71 |— = = 
General Amp TO-92L 200 .07 100 220 2SC15730R-ND 62 4.63 34.71 |— = _ 
General Amp TO-92L 300 07 60 150 2SC1573AQ-ND 52 3.92 29.37 |— = = 
§ Darlington + CutTape RoHS Compliant (Continued) 


1250 usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic transistors and MOSFETs (Cont) 


VCEO Ic hFE Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Box 
Application Package (V) (A) Minimum | Maximum | Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing 
General Amp TO-92L 300 .07 100 220 2SC1573AR-ND® 52 3.92 29.37 |— = = 
General Amp TO-92L 400 07 60 150 2SC1573BQ-ND 52 3.92 29.37 |— = _ 
General Amp TO-92L 400 07 100 220 2SC1573BR-ND 52 3.92 29.37 |— _ _ 
AF HV Amp TO-92L 150 05 130 220 2SC26320R-ND 66 4.96 37.18 |— = _ 
Video Amp TO-92L 50 15 20 = 2SC3526H-ND® 1.53 12.26 91.93 |— = = 
AF Output Amp TO-92L 20 5 230 380 2SD09660Q-ND® 1.00 7.53 56.47 |— = = 
AF Output Amp TO-92NL 80 5 130 220 2SC39390RACT-NDt@ 57 4.30 32.25 |2SC39390RATB-ND® 3,000 186.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 80 5 185 330 2SC39390SACT-NDt 57 4.30 32.25 |2SC39390SATB-ND 3,000 186.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 25 1 120 240 2SC39400RACT-NDt 54 4.34 32.57 |2SC39400RATB-ND 3,000 144.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1 85 170 2SC3940AQACT-NDt 59 4.69 35.18 |2SC3940AQATB-ND 3,000 156.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1 120 240 2SC3940ARACT-NDt 59 4.69 35.18 |2SC3940ARATB-ND 3,000 156.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1 170 340 2SC3940ASACT-NDt 59 4.69 35.18 |2SC3940ASATB-ND 3,000 156.00/M 
General Amp TO-92NL 300 07 60 150 2SC39410QACT-NDt 49 3.65 27.38 |2SC39410QATB-ND 3,000 158.00/M 
General Amp TO-92NL 300 .07 100 220 2SC39410RACT-NDt 49 3.65 27.38 |— = = 
AF Output Amp TO-92NL 50 5 120 240 2SC4208ARACT-NDt 54 4.35 32.59 |2SC4208ARATB-ND 3,000 144.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 50 5 120 240 2SC13180RACT-NDt@ 48 3.86 28.96 |2SC13180RATB-ND® 3,000 128.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 70 5 120 240 2SC1318ARACT-NDt@ 50 3.77 28.27 |2SC1318ARATB-ND® 3,000 163.00/M 
General Amp TO-92B1 200 07 100 220 2SC14730RACT-NDt# gril 5.33 39.99 |2SC14730RATB-ND® 3,000 231.00/M 
AF HV Amp TO-92B1 150 05 130 220 2SC26310RACT-NDt@ 49 3.92 29.42 |2SC26310RATB-ND® 3,000 130.00/M 
AF Amp TO-92B1 50 if 600 1,200 | 2SC29250SACT-NDt® 63 4.69 35.16 |2SC29250SATB-ND® 3,000 203.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 25 1 120 240 2SD05920RACT-NDt® 50 3.77 28.27 |2SD05920RATB-ND® 3,000 163.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 50 1 120 240 2SD0592ARACT-NDt@ 50 3.77 28.27 |2SD0592ARATB-ND® 3,000 163.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 20 5 200 350 2SD13020RACT-NDt@ AB 3.68 27.58 |2SD13020RATB-ND® 3,000 122.00/M 
General Amp MT-1 50 al 160 460 2SD1991A0ACT-NDt 36 2.80 19.69 |2SD1991A0ATB-ND 2,000 85.00/M 
General Amp MT-1 50 5 210 340 2SD1991ARACT-NDt -36 2.80 19.69 |2SD1991ARATB-ND 2,000 85.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 5 200 350 2SD19960RACT-NDt 58 4.62 34.66 |2SD19960RATB-ND 2,000 162.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 5 300 500 2SD19960SACT-NDt 58 4.62 34.66 |2SD19960SATB-ND 2,000 162.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 5 400 800 2SD19960TACT-NDt 58 4.62 34.66 |2SD19960TATB-ND 2,000 162.00/M 
AF Output Amp MT-2 80 1 120 240 2SC43910RACT-NDt® 50 3.73 27.99 |2SC43910RATB-ND® 2,000 165.00/M 
General Amp MT-2 300 07 100 220 2SC54190RACT-NDt# -68 5.10 38.27 |2SC54190RATB-ND® 2,000 226.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1 120 240 2SD1994ARACT-NDt@ 56 4.49 33.64 |2SD1994ARATB-ND® 2,000 157.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1 170 340 2SD1994ASACT-NDTt® 56 4.49 33.64 |2SD1994ASATB-ND® 2,000 157.00/M 
AF Output Amp MT-2 100 2 8,000 20,000 |2SD20670RACT-NDt® 80 6.70 53.63 |2SD20670RATB-ND® 2,000 357.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 2 120 340 2SD217700ACT-NDt 93 7.00 52.54 |2SD217700ATB-ND 2,000 311.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 60 2 120 340 2SD2177A0ACT-NDt -93 7.00 52.54 |2SD2177A0ATB-ND 2,000 311.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 A 170 340 2SD21770SACT-NDt 89 6.70 50.28 |2SD21770SATB-ND 2,000 297.00/M 
AF Output Amp MT-2 50 5 120 240 2SD21790RACT-NDt® 87 7.24 57.92 |2SD21790RATB-ND® 2,000 385.00/M 
AF Output Amp MT-2 150 1 120 240 2SD21840RACT-NDt# 81 6.74 53.93 |2SD21840RATB-ND® 2,000 359.00/M 
AF Amp MT-2 120 5 130 220 2SD22250RACT-NDt@ 68 5.10 38.27 |2SD22250RATB-ND® 2,000 226.00/M 
AF Power Amp MT-2 20 5 340 600 2SD22490RACT-NDt@ 62 4.62 34.63 |2SD22490RATB-ND® 2,000 205.00/M 
AF Amp MT-2 50 1 8,000 20,000 |2SD22580RACT-NDt® 56 4.23 31.72 |2SD22580RATB-ND® 2,000 187.00/M 
AF Output Amp MT-2 20 i 1,000 2,500 |2SD225900ACT-NDt@ 51 3.82 28.61 |2SD225900ATB-ND®@ 2,000 169.00/M 
AF Amp MT-2 10 1 200 800 2SD235800ACT-NDTt® 80 5.98 44.82 |2SD235800ATB-ND@ 2,000 265.00/M 
AF Amp MT-2 50 5 8,000 20,000 |2SD25980RACT-NDt 56 4.51 33.86 |2SD25980RATB-ND 2,000 158.00/M 
AF Output Amp MT-3 50 1 120 240 2SD21330RACT-NDt 72 5.39 40.40 |2SD21330RATB-ND 1,000 239.00 
AF Output Amp MT-3 50 1 170 340 2SD21330SACT-NDt Me 5.39 40.40 |2SD21330SATB-ND 1,000 239.00 
AF High Power Driver MT-3 150 1 130 220 2SD21340RACT-NDt 82 6.82 54.56 |2SD21340RATB-ND 1,000 363.00 
Power Amp MT-3 60 3 70 150 2SD21360QACT-NDt 99 7.39 55.44 |2SD21360QATB-ND 1,000 328.00 
Power Amp MT-3 60 3 120 250 2SD21360RACT-NDt# 74 6.16 49.28 |2SD21360RATB-ND® 1,000 328.00 
AF Output Amp MT-3 50 2 120 240 2SD21780RACT-NDt 83 6.24 46.78 |2SD21780RATB-ND 1,000 277.00 
AF Output Amp MT-3 50 2 170 340 2SD21780SACT-NDt 83 6.24 46.78 |2SD21780SATB-ND 1,000 277.00 
AF Amp MT-3 80 1 8,000 20,000 |2SD22200RACT-NDt® ohh 6.41 51.32 |2SD22200RATB-ND® 1,000 341.00 
AF Amp MT-3 100 2 8,000 20,000 |2SD24790RACT-NDt 96 8.02 64.15 |2SD24790RATB-ND 1,000 427.00 
Power Amp MT-3 60 3 800 1,500 |2SD25730QACT-NDt® 92 7.70 61.59 |2SD25730QATB-ND® 1,000 410.00 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 Al 160 460 2SC3311A0ACT-NDt 33 2.58 18.18 |2SC3311A0ATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 5 85 340 2SD1423ACT-NDt 48 3.98 31.81 |2SD1423ATB-ND 5,000 119.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 5 200 800 2SD145000ACT-NDt 42 3.37 25.25 |2SD145000ATB-ND 5,000 107.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 at 160 260 2SC3311AQACT-NDt At 3.10 21.49 |2SC3311AQATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 af 210 340 2SC3311ARACT-NDt@ At 3.10 21.49 |2SC3311ARATB-ND® 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 A 290 460 2SC3311ASACT-NDTt@ At 3.10 21.49 |2SC3311ASATB-ND@ 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 5 200 350 2SD14500RACT-NDt 50 4.21 33.66 |2SD14500RATB-ND 5,000 107.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 5 300 500 2SD14500SACT-NDt 50 4.21 33.66 |2SD14500SATB-ND 5,000 107.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 5 400 800 2SD14500TACT-NDt 50 4.21 33.66 |2SD14500TATB-ND 5,000 107.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 5 120 240 2SD1423ARACT-NDt@ 50 4.21 33.66 |2SD1423ARATB-ND® 5,000 107.00/M 
AF Amp NS-B1 55 A 180 360 2SC33120RACT-NDt# 43 3.60 28.80 |2SC33120RATB-ND® 5,000 108.00/M 
HV High Speed Switch TOP-3F 800 3 6 — 2SC3506-ND@ 4.48 35.85 278.86 |— _ = 
HV High Speed Switch TOP-3F 500 7 8 = 2SC3974-ND@ 4.65 37.23 289.58 |— _ _— 
HV High Speed Switch TOP-3F 800 3 6 = 2SC4420-ND® 2.52 20.13 156.59 |— = = 
HV High Speed Switch TOP-3F 800 1 3 = 2SC4960-ND® 2.41 19.31 150.15 |— = = 
High Power Amp TOP-3F 100 5 100 200 2SD14850P-ND@ 2.59 20.68 160.88 |— _ = 
Power Switching TOP-3F 80 10 130 260 2SD17050P-ND®@ 3.96 31.72 246.68 |— _ = 
Power Switching TOP-3F 80 20 130 260 2SD17070P-ND@ 5.17 41.37 321.76 |— = = 
High Power Amp TOP-3F 120 6 80 160 2SD20640S-ND@ 3.69 29.51 229.52 |— = = 
§ Darlington + CutTape RoHS Compliant 
Power MOSFETs 
Vpss Vass ID Rps (on) _| Digi-Key Boeing) 
Package (Vy) (V) (A) Type (Q) Part No. 1 10 100 500 1,000 
N-Channel Type 
450 30 5 1.0 2SK3043-ND® 1.83 14.63 109.70 493.65 950.73 
450 30 7 56 2SK3044-ND 2.47 19.73 147.97 665.86 1282.40 
500 30 25 3.2 2SK3045-ND 1.54 12.32 92.38 415.71 800.62 
TO-220D 500 30 7 0.7 2SK3046-ND 2.41 19.25 144.34 649.53 1250.95 
800 30 2 4.8 2SK3047-ND® 1.86 14.88 111.62 502.31 967.41 
600 30 3 We? 2SK3048-ND@ 1.80 14.37 107.78 484.99 934.05 
200 30 22 048 2SK3892-ND® 4.48 35.85 278.86 1294.70 2539.60 
TOP-3F 600 30 5: -33 2SK3318-ND® 7.35 58.84 496.43 2335.05 4596.56 
P-Channel Type — RoHS Compliant 
NS-B1 65 = 02 300 2SJ01640RACT-NDt 45 3.62 27.12 75.03 126.56 
654 — 02 300 2SJ01640RATB-ND§ 575.00/5,000 


+VGDS +tCutTape § Tape and Box RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Surface Mount MOSFETs Dimensions in mm Digi Reel” 


Mini Power Type Package Mini Type Package (3-pin) Mini Type Package (5-pin) 
45 
1.6 ‘ P A B 
eae i E i 1. Cathod 
1. Gate t 2. Source eee 1. Drain(FET1) 7 eit 
i j 3. Drain 2. Drain (FET2) 3 
2. Drain F i 3 Gate 
3. Source 3. Gate (FET2) : : : 
id 4. Source ; : 4, Source 
“ 1. Source 5. Gate(FET1) 5. Anode 
2. Drain . 


S-Mini Type Package (3-pin) S-Mini Type Package (6-pin) SS-Mini Type Package (3-Pin) 


1.3 Ma 1. Source 1.3 


A B z (0. 1 5 2. Gate 
1. Gate 1. Source 3. Drain te! 6 1. Gate 1. Source 


2.Source 2. Drain a : 50. i j 4 4. Source 0 ee im 2. Source 2. Drain 


pO 
1.25] 


by 425 A B 


3. Drain 3. Gate 3. Drain 3. Gate 


5. Gate fe] rro.2 
6. Source = 


SS-Mini Type Package (5-pin) SSS-Mini Type Package (3-Pin) 
+ . UP0487800 / UP0487C00 UP0497900 


t F 30 


160] 7 rs fo qi ($1) 1 TO 6 (D1 A B 
T m7 01 far 60 1. Drain 1. Gate 
(s2q i i (1) 2 f115(G2)  (@1)204 (1 5 (G2) 2.Source 2. Source 
3. Gate 3. Drain 


(G2) 3 1 LI . (D2) 3 C4 [1] 4 (S2) 


WSMini8 NEW! 


Pin vDSs ID RDS (on) PD Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Package Layout (V) (mA) (Q) (mW) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Small Signal/Switching MOSFET — N-Channel Type 
Mini Power — 80 500 2 1,000 2SK060100LCT-ND® 1.19 9.94 79.52 = — — 
Mini Power _ 80 500 2 1,000 2SK0601GOLCT-ND@ NEW! 1.10 9.20 73.62 2SK0601GOLTR-ND® NEW! 1,000 489.59 
Mini Power _ 30t 1,000 8 1,000 2SK221100LCT-ND® 60 4.49 33.71 2SK221100LTR-ND® 1,000 199.00 
Mini 3P A 50t 500 27 150 2SK122800LCT-ND® 51 4.29 34.29 _ _ _ 
Mini 3P B 30 20 = 150 2SK01980RLCT-ND@ 81 6.07 45.51 2SK01980RLTR-ND® 3,000 263.00/M 
Mini 3P B 65 20 300 150 2SK110300QLCT-ND® 9 3.92 29.42 2SK11030QLTR-ND® 3,000 130.00/M 
Mini 3P B 40 10 _ 200 2SK275100LCT-ND® AS 3.75 30.03 2SK275100LTR-ND® 3,000 120.00/M 
Mini 5P A 50 100 50 Max. 300 XN0187200LCT-ND® 97 7.31 54.81 XN0187200LTR-ND® 3,000 317.00/M 
S-Mini 3P A 50t 100 50 Max. 150 2SK066400LCT-ND® 63 4.73 35.51 2SKO66400LTR-ND® 3,000 205.00/M 
S-Mini 3P. A 50t 100 50 Max. 150 2SKO664GOLCT-ND® 63 4.73 35.51 2SK0664GOLTR-ND® 3,000 205.17/M 
S-Mini 3P A 20 100 50 Max. 150 2SKO66500LCT-ND® 61 4.55 34.13 2SKO66500LTR-ND® 3,000 197.00/M 
S-Mini 3P A 20 100 50 Max. 150 2SKO665GOLCT-ND® NEW! 61 4.55 34.13 2SKO665GOLTR-ND@® NEW! 3,000 197.19/M 
S-Mini 3P A 50 50 27 150 2SK137400LCT-ND® 73 5.47 41.02 2SK137400LTR-ND® 3,000 237.00/M 
S-Mini 3P A 50 50 27 150 2SK1374G0LCT-ND@ NEW! 3 5.47 41.02 2SK1374G0OLTR-ND® NEW! 3,000 237.02/M 
S-Mini 3P. A 30t 1,000 30 150 2SK306400LCT-ND 6 3.84 30.69 2SK306400LTR-ND 3,000 123.00/M 
S-Mini 3P A 30T 100 30 150 2SK3064G0LCT-ND@ 43 3.55 28.42 2SK3064GOLTR-ND® 3,000 113.67/M 
S-Mini 3P A 50 1,000 8/6 150 2SK353900LCT-ND® 43 3.42 25.67 = _ — 
S-Mini 3P A 50 100 8/6 150 2SK3539GOLCT-ND® 8 3.96 31.70 2SK3539GOLTR-ND® 3,000 126.79/M 
S-Mini 3P A 20t 4,500 02 500 MTM232230LCT-ND® 81 6.07 45.51 MTM232230LTR-ND® 3,000 263.00/M 
S-Mini 3P. B 30 20 = 150 2SK06620RLCT-ND@ 1.02 8.50 68.03 2SK06620RLTR-ND® 3,000 442.00/M 
S-Mini 3P B 55 30 — 150 2SKO6630RLCT-ND® 9 3.92 29.42 = — _ 
S-Mini 3P B 55 30 — 150 2SKO663GRLCT-ND® NEW! Ag 3.92 29.42 2SKO663GRLTR-ND® NEW! 3,000 130.42/M 
S-Mini 5P = 50t 100 8/6 150 XP0187800LCT-ND® 63 471 35.35 XP0187800LTR-ND@ 3,000 204.00/M 
S-Mini 6P = 50t 1,000 8/6 150 XP0487800LCT-ND® 68 5.09 38.18 XP0487800LTR-ND@ 3,000 221.00/M 
SS-Mini 3P. A 50 100 8/6 125 2SK3546G0OLCT-ND@ 43 3.44 25.82 2SK3546GOLTR-ND® 3,000 114.48/M 
SS-Mini 3P A 50 100 8/6 125 2SK3546J0LCT-ND® 43 3.44 25.82 2SK3546J0LTR-ND® 3,000 114.00/M 
SS-Mini 3P B 55 30 _ 125 2SK2593JQLCT-ND® 54 4.29 32.18 2SK2593JQLTR-ND® 3,000 143.00/M 
SS-Mini 3P B 55 30 =— 125 2SK2593GQLCT-ND@ NEW! 54 4.29 32.17 2SK2593GQLTR-ND® NEW! 3,000 142.63/M 
SS-Mini 5P = 30 100 7/5 125 UP0187BO0LCT-ND® 62 4.68 35.08 UP0187BOOLTR-ND® 8,000 199.00/M 
SS-Mini 6P = 50t 100 8/6 125 UP0487800LCT-ND® Wal 5.33 39.96 = _ _ 
SS-Mini 6P = 50 100 8 — UP04878GOLCT-ND@ NEW! Wal 5.33 39.96 UP04878GOLTR-ND® NEW! 8,000 226.44/M 
SS-Mini 6P = 50t 100 8/6 125 UP0497900LCT-ND@ ral 5.33 39.96 = — — 
SS-Mini 6P _ 20t 100 6 125 UP0487COOLCT-ND® 57 4.27 32.06 UP0487COOLTR-ND® 8,000 182.00/M 
SSS-Mini 3P A 20* ail _ 100 2SK33720RLCT-ND® 53 4.26 31.97 _ _ — 
SSS-Mini 3P. A 20* 135 = 100 2SK33720SLCT-ND@ 53 4.26 31.97 = - _ 
SSS-Mini 3P A 20* -180 = 100 2SK33720TLCT-ND® 53 4.26 31.97 = = = 
SSS-Mini 3P A 20* .290 _— 100 2SK33720ULCT-ND® 53 4.26 31.97 2SK33720ULTR-ND® 10,000 133.00/M 
SSS-Mini 3P A 20* 145 _ 100 2SK3372GRLCT-ND@® NEW! 53 4.26 31.97 2SK3372GRLTR-ND@ NEW! 10,000 133.20/M 
SSS-Mini 3P A 20* .220 _ 100 2SK3372GSLCT-ND® NEW! 53 4.26 31.97 2SK3372GSLTR-ND® NEW! 10,000 133.20/M 
SSS-Mini 3P A 20* 310 = 100 2SK3372GTLCT-ND@ NEW! 53 4.26 31.97 2SK3372GTLTR-ND@ NEW! 10,000 133.20/M 
SSS-Mini 3P A 20* 470 — 100 2SK3372GULCT-ND® NEW! 53 4.26 31.97 2SK3372GULTR-ND@ NEW! 10,000 133.20/M 
SSS-Mini 3P A 20* 2 = 100 2SK34260TLCT-ND® 52 3.91 29.30 2SK34260TLTR-ND® 10,000 163.00/M 
SSS-Mini 3P A 50 100 8/6 100 2SK354700LCT-ND® 8 3.83 28.69 2SK354700LTR-ND® 10,000 120.00/M 
SSS-Mini 3P. A 50 100 8/6 100 2SK3547GOLCT-ND® 48 3.83 28.69 2SK3547GOLTR-ND® 10,000 119.54/M 
tVDSS *VDSO @ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic | surface Mount MOSFETs (Cont.) 


Digi@Reel” 


Pin vps ID RDS (on) | PD Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Package Layout (V) (mA) (0) (mW) Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing 
WSSMini6 B 20T 2,200 08 540 |MTM862270LBFCT-ND® B2 6.15 46.11 | MTM862270LBFTR-ND® 10,000 256.15/M 
WSSMini6 ie 20t 2,200 08 540 | MTM867270LBFCT-ND® 87 6.56 49.18 | MTM867270LBFTR-ND@ 10,000 273.23/M 
WSMini8 - 20t 4,000 0215 700  |MTM78E2BOLBFCT-ND® NEW! 1.19 9.90 79.23 |MTM78E2BOLBFTR-ND® NEW! 3,000 515.02/M 
WMinis A 20t 7,000 015, 1,000 | MTMC8E280LBFCT-ND@ 4.02 8.54 68.31 | MTMC8E280LBFTR-ND® 3,000 443,99/M 
WMinis B 20+ 7,000 015, 1,000 | MTMC8E2A0LBECT-ND@ 1.02 8.54 68.31__ | MTMC8E2AOLBFTR-ND@ 3,000 443.99/M 
$08 B 40t 7,000 016 2000 | MTM982400BBFCT-ND® NEW! 2.42 79.40 145.49 | MTM982400BBFTR-ND® NEW! 3,000 7241.54/M 
$08 B 30t 18,000 0065 1000 | MTMF82310BBFCT-ND® 2.56 20.49 153.69 | MTMF82310BBFTR-ND@ 3,000 1311.48/M 
$08 B 30t 20,000 0019 1000 | MTMF82330BBFCT-ND® NEW! 2.70 21.64 168.31 | MTMF82330BBFTR-ND@ NEW! 3,000 1514.76/M 
U-G2 - 60t 5,000 09 10,000 | 2Sk302200LCT-ND@ 1.26 10.11 75.84 | 2SK302200LTR-ND@ 3,000 647.00/M 
U-G2 = 60t 30,000 025, 25,000 | 2SK302500LCT-ND® 2.76 22.06 171.61 |2SK302500LTR-ND@ 3,000 1544.00/M 
U-G2 = 100T 8,000 15 15,000 | 2SK303000LCT-ND® 1.46 11.64 87.33 |2SK303000LTR-ND® 3,000 745.00/M 
U-G2 - 100t 15,000 09 20,000 | 2SK303100LCT-ND® 1.76 14.10 105.72 | 2SK303100LTR-ND@ 3,000 902.00/M 
U-G2 - 100t 15,000 07 20,000 | 2SK326800LCT-ND® 2.31 18.48 143.72 |= — — 
U-G2 = 200¢ 2,500 1.2 10,000 _|2Sk327700LCT-ND@ 1.26 10.11 75.84 |2SK327700LTR-ND@ 3,000 647.00/M 
Small Signal/Switching MOSFET — P-Channel Type — RoHS Compliant 
Mini 3P B 65 10 300 150 | 2SJ01630RLCT-ND 66 796 37.23 | 2SJO1630RLTR-ND 3,000 215.00/M 
Mini 5P B 12t 1,200 35 600 | XNONE9200LCT-ND 77 5.78 43.32 |XNONE9200LTR-ND 3,000 250.00/M 
S-Mini 3P A 65 20 — 150 | 2SJ036400LCT-ND 70 5.27 39.53 | 2SJ03640QLTR-ND 3,000 228.00/M 
S-Mini 3P A 30 100 50 150 | 2SJ053600LCT-ND 48 3.98 31.87 |2SJ053600LTR-ND 3,000 127.00/M 
S-Mini 3P. A 30 100 50 150 __|2SJ0536G0LCT-ND NEW! A4 3.69 29.51 |2SJ0536G0LTR-ND NEW! 3,000 118.04/M 
S-Mini 3P A i 4,000 03 500 |MTM231100LCT-ND 115 958 76.61 | MTM231100LTR-ND 3,000 498.00/M 
S-Mini 3P A 20t 3,000 04 500 | MTM231230LCT-ND 78 5.88 44.13 |MTM231230LTR-ND 3,000 255.00/M 
SSS-Mini 3P B 30t 100 13 100 | 2SJ067400LCT-ND 43 3.60 28.80  |2SJ067400LTR-ND 10,000 101.00/M 
SSS-Mini 3P B 30t 100 13 100 | 2SJ0674GOLCT-ND NEW! 43 3.60 28.80 | 2SJ0674G0LTR-ND NEW! 10,000 100.82/M 
WSMini6 A 12t 4,000 03 700 | MTM761100LBFCT-ND 82 6.15 46.11 | MTM761100LBFTR-ND 3,000 266.40/M 
WSMini6 A 20t 3,000 036 700 |MTM761230LBFCT-ND 82 6.15 46.11 _ | MTM761230LBFTR-ND 3,000 266.40/M 
WSSMini6 A 20t 2,000 08 540 | MTM861270LBFCT-ND 82 6.15 46.11 |MTM861270LBFTR-ND 10,000 256.15/M 
WSSMini6 A 20t 1,000 3 540 | MTM861280LBFCT-ND NEW! 7 574 43.03 | MTM861280LBFTR-ND NEW! 10,000 239.08/M 
WSSMini6 D 20t 2,000 A 540 | MTM861240LBFCT-ND NEW! 93 6.97 52.25 | MTM861240LBFTR-ND NEW! 10,000 290.30/M 
WMinis a 12t 4,800 032 1,000 __|MTM684100LBFCT-ND. 1.02 8.54 68.31 | MTM684100LBFTR-ND 3,000 443.99/M 
WMini8 C 2t 4,800 023 7,000 |MTM684110LBFCT-ND NEW! 1.35 11.27 90.16 | MTM684110LBFTR-ND NEW! 3,000 586.07/M 
$08 A 40t 7,000 019 2000 | MTM981400BBFCT-ND 2.05 16.39 122.95 | MTM981400BBFTR-ND 3,000 1049.18/M 
U-G2 = 200¢ 2,000 15 10,000 | 2SJ058200LCT-ND 1.49 11.95 89.63 |2SJ058200LTR-ND 3,000 765.00/M 
NEW! Small Signal/Switching MOSFET — N/P-Channel Type — RoHS Compliant NEW! 
WSMinié B 220t__[1,900-1200[ __.08/.1 700 [MTM763200LBFCT-ND 94 786 62.84 | MTM763200LBFTR-ND 3,000 408.4871 
+VDSS *VDSO RoHS Compliant 
. Hi Hi ® 
PNP/NPN Transistors Mini Type —— @Re 
Surface Mount with built-in resistors for = ia 
NS-B1 Type 20 40 cal Dim. in mm 
a ey preset gains 
3.0 r 
! £26 a VCEO = 50V/-50V PT = 200mW hie ra 1. Base 
pid he Bod at | f + Dim.inmm | {C€=100mA/-100mA = JEDEC: TO-236 iar 04 2. Emitter 
ea with built-in resistors for a 15.6 08 EIAJ: SC-59A | 7 3. Collector 
preset gains st 
12 1. Emitter Res. Value | hFE Min. Cut Tape 
VCEO = 50V/-50V TV Woes 2 Collector RB | RBE | Vce= 10V | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
10.45 om, >| 3.B KQ | KQ | IC=5mA | Part No. | 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
= sel le +(2.5| . Base 
PT = 300mW "07 | a 
a 10 7 10 35 JUNR2T1100LCT-ND@] 37 2.79 19.36 |UNR211100LTR-ND® | 3,000) 74.00/M 
Res. Val Cut T , 
a | REET MALCOM Drees Print mee ee 22 | 22 | 60 |UNR211200LCT-ND@ | 37 2.79 19.36 |UNR211200LTR-ND@ | 3,000) 74.00/M 
Ka | ko | Vee= 10V | (ma) | Part No. 1 10 100 | Part No. 5,000 47 | 47 80  |UNR211300LCT-ND | .37 279 19.36 |UNR211300LTR-ND 3,000] 74.00/M 
PNP : 10 | 47 80 |UNR211400LCT-ND@ | .37 279 19.36 |UNR211400LTR-ND@ | 3,000) 74.00/M 
10 | © 160 _|UNR211500LCT-ND@ | .37 2.79 19.36 |UNR211500LTR-ND@ |3,000| 74.00/M 
10 | 10 35 | 100 [UNR4TT100ACT-ND | 42 3.50 28.04 [UNR411100ATB-ND | 105.00/M B 
40 | 47 30 | 100 |UNR411400ACT-ND | 42 350 28:04 |UNR417400ATB-ND | 105.00/M 47[ © 60  [UNR211600LCT-ND® | .37 2.79 19.36 [UNR211600LTR-ND® | 3,000; 74.00/M 
47| — | 210 | 100 |UNR41160RACT-ND | .42 3.50 28.04 UNR41160RATB-ND | 105.00/M 22 | © 160 | UNR211700LCT-ND  ) .37 2.79 19.36 | UNR211700LTR-ND | 3,000} | 74.00/M 
0.51) 54 20 100 |UNR411800ACT-ND | .42 3.50 28.04 |UNR411800ATB-ND 105.00/M 0.51} 5.1 20 UNR211800LCT-ND 37 = 2.79 19.36 | UNR211800LTR-ND 3,000} 74.00/M 
1 | 10 30___| 100 |UNR411900ACT-ND | .42 3.50 28.04 [UNR411900ATB-ND | 105.00/M a) 30  |UNR211900LCT-ND | .37 279 19.36 |UNR211900LTR-ND | 3,000) 74.00/M 
a7 | 22 60 | 100 |UNR4T1EOOACT-ND | .42 3.50 28.04 [UNR41TEOOATB-ND | 105.00/M 47 | © 160 _|UNR211000LCT-ND | .37 2.79 19.36 |UNR211000LTR-ND |3,000| 74.00/M 
22 | 10 30 | 100 |UNR411HOOACT-ND | .42 3.50 28.04 | UNR411HOOATB-ND | 105.00/M 47 | 10 30 [UNR211D00LCT-ND | .37 279 19.36 [UNR211DO0LTR-ND [3,000] 74.00/M 
22 | 22) 40 | 500 |UNR412100ACT-ND | 52 4.14 31.03 |UNR412100ATB-ND | 132.00/M 47 | 22 60 |UNR211E0OLCT-ND | 37 2.79 19.36 |UNR211E00LTR-ND | 3,000) 74.00/M 
47 | 47 50 500 JUNR412200ACT-ND | 52 4.14 31.03 | UNR412200ATB-ND | 132.00/M 4.7 | 10 30  |UNR211FOOLCT-ND® | .37 2.79 19.36 |UNR211FOOLTR-ND@ | 3,000] 74.00/M 
10_| 10 60__| 500 |UNR412300ACT-ND | 524.14 31.03 |UNR412300ATB-ND | _ 132.00/M 22) 10 30 |UNR211HOOLCT-ND | .37 2.79 19.36 |UNR211HOOLTR-ND | 3,000) 74.00/M 
at =) 30 Pion TUNREooRReTNE PM 350 ~ 28.04 “UNEAZTGORATENO-| i0s.00/n 47 | 47 20 _|UNR211LOOLCT-ND@ | 37 2.79 19.36 |UNR211LOOLTR-ND@ | 3,000| 74.00/M 
aon lao <5 | 100 ONRASHROHE ENON] 22 «a0 oncoa WUROTROMMTRYRM| © tosoc/M 22 | 47 80 UNR21 TMOOLCT-ND 372.79 19.36 UNR21 TMOOLTR-ND 3,000 | 74.00/M 
47 | 47 80 |UNR211NOOLCT-ND | .37 279 19.36 |UNR211NOOLTR-ND | 3,000) 74.00/M 
22 | 22 60 | 100 |UNR421200ACT-ND | .42 3.50 28.04 | UNR421200ATB-ND | 105.00/M 
= ‘ 22) 22 6  |UNR211VOOLCT-ND | .37 2.79 19.36 |UNR211VOOLTR-ND 3,000] 74.00/M 
10 | 47 80 | 100 |UNR421400ACT-ND | .42 3.50 28.04 | UNR421400ATB-ND | 105.00/M 
47 | — | 210 | 100 |UNRA2160RACT-ND | 42 350 28:04 UNR42160RATB-ND | 105.00/M 0.27) 5 20¢ |UNR212X00LCT-ND | .56 4.51 33.86 |UNR212X00LTR-ND | 3,000) 150.00/M 
339} — | 910] 100 TUNR42170RACT-ND | 423.50 28.04 | UNR42170RATB-ND | ~105.00/M 2.2 | 22 40 _|UNR212100LCT-ND_ | .59 4.68 35.12 [UNR212100LTR-ND | 3,000 | 156.00/M 
1 10 30 100 |UNR421900ACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR421900ATB-ND 105.00/M 47 | 47 50 UNR212200LCT-ND@ | .59 4.68 35.12 |UNR212200LTR-ND® /| 3,000 | 156.00/M 
47 | 10 30 | 100 |UNR421D00ACT-ND | .42 3.50 28.04 |UNR421DO0ATB-ND | 105.00/M 10 | 10 60 |UNR212300LCT-ND | .59 4.68 35.12 |UNR212300LTR-ND | 3,000) 156.00/M 
47 | 10 30 | 100 |UNR421FOOACT-ND | .42 3.50 28.04 |UNR421FOOATB-ND | 105.00/M 2.2 | 10 60 _|UNR212400LCT-ND_ | .59 4.68 35.12 [UNR212400LTR-ND__| 3,000 | 156.00/M 
10 | 4.7 | 20 | 100 |UNR421KOOACT-ND | 42 3.50 28.04 |UNR421KOOATB-ND | _105.00/M NPN 
47 [47] 20 | 100 [UNR42TLOOACT-ND | 42 3.50 28.04 |UNR421LO0ATB-ND | 105.00/M 10 | 10 35 JUNR227100LCT-ND@] 37 279 19.36 |UNR22T100LTR-ND® | 3,000) 74.00/M 
22 | 2.2] 40 | 500 |UNR422100ACT-ND | 52 4.14 31.03 |UNR422100ATB-ND | 132.00/M 22 | 22 60 |UNR221200LCT-ND@| .37 2.79 19.36 |UNR221200LTR-ND@ |3,000| 74.00/M 
47 | 4.7 50 500 |UNR422200ACT-ND | .52 4.14 31.03 | UNR422200ATB-ND 132.00/M 47 | 47 80 UNR221300LCT-ND 37 =2.79 19.36 |UNR221300LTR-ND | 3,000] 74.00/M 
10 | 47 80  |UNR221400LCT-ND@ | .37 2.79 19.36 |UNR221400LTR-ND@ | 3,000] 74.00/M 
Las 10 | © 160 _|UNR221500LCT-ND@ | .37 2.79 19.36 |UNR221500LTR-ND@ |3,000| 74.00/M 
NEWS Type 2.0 aon: Dim. in mm 47 | © 160 |UNR221600LCT-ND® | 37 2.79 19.36 |UNR221600LTR-ND® | 3,000| 74.00/M 
ion 3'0 22 | 160 |UNR221700LCT-ND | .37 2.79 19.36 |UNR221700LTR-ND 3,000] 74.00/M 
a 2'Ples ET) 0.51] 51 20  |UNR221800LCT-ND | .37 279 19.36 |UNR221800LTR-ND | 3,000) 74.00/M 
Oe | 1 | 10 30 |UNR221900LCT-ND@ | .37 279 19.36 |UNR221900LTR-ND@ | 3,000) 74.00/M 
VCEO = 50V/-50V Ra i 1. Emitter 47 | © 160 _|UNR221000LCT-ND@ | .37 2.79 19.36 |UNR221000LTR-ND® |3,000| 74.00/M 
‘a WU 2. Collector 47 | 10 30 [UNR221D00LCT-ND | .37 279 19.36 [UNR221DOOLTR-ND [3,000] 74.00/M 
PT = 300mW l-0.45 l-0.45 3. Base 47 | 22 60  |UNR221E00LCT-ND@ | .37 2.79 19.36 |UNR221EOOLTR-ND@ | 3,000) 74.00/M 
47] 10 30  |UNR221FOOLCT-ND | .37 279 19.36 |UNR221FOOLTR-ND | 3,000) 74.00/M 
Res. Value | hFE Min. Cut Tape Tape & Box 10 | 47 20  |UNR221KOOLCT-ND@| .37 2.79 19.36 | UNR221KOOLTR-ND@ | 3,000) 74.00/M 
RB /RBE|VCE=10V| IC | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 47 | 47 20 | UNR221L00LCT-ND | .37 2.79 19.36 [UNR221LOOLTR-ND | 3,000| _74.00/M 
KQ_| KQ | Ic=5mA | (mA) | Part No. 1 10 100 [Part No. 5,000 22 47 80 |UNR221MOOLCT-ND@| .37 2.79 19.36 |UNR221MOOLTR-ND@ | 3,000] 74.00/M 
PNP 47 | 47 80 |UNR221NOOLCT-ND | .37 279 19.36 |UNR221NOOLTR-ND | 3,000) 74.00/M 
22 | 227 60 00 JUNR41T200ACT-ND| 45 3.79 30.28 UNR411200ATB-ND| 114.00/M 99 | 47 80  |UNR221TOOLCT-ND | .36 2.69 18.65 |UNR221TOOLTR-ND 3,000] 72.00/M 
47 | 47} 80 100 |UNR411300ACT-ND | .45 3.79 30.28 | UNR411300ATB-ND| 114.00/M 22 29 6  |UNR221VOOLCT-ND | .37 2.79 19.36 |UNR221VOOLTR-ND 3,000] 74.00/M 
ne ie a0 00 te OAC TEN 2 a ane Tet OOR TEND Tanne 22 | 22 40 _|UNR222100LCT-ND | .54 4.33 32.45 |UNR222100LTR-ND__| 3,000 | 144.00/M 
ft | 4 : : : ; "I ; 47/47 50 [UNR222200LCT-ND | .54 4.33 32.45 [UNR222200LTR-ND [3,000] 144.00/M 
2210] 60f | 500 [UNRATZAOOACT-ND | 96 AAT 83.51 [UNRAT2400ATB-ND| 142.00 10 | 10 | 60 |UNR222300LCT-ND®| .44 3.49 26.15 |UNR222300LTR-ND@ | 3,000] 116.00/M 
a | 47] 80 | 100 [UNR42TS00ACT-ND| 45 3.79 30.28 |UNR42TS00ATB-ND] 114.0071 i. 10 i Rien red an ia ase REEe aad a bey 
051/51) 20 100 |UNR421800ACT-ND| .45 3.79 30.28 |UNR421800ATB-ND| 114.00/M Fal es 4 : ; 15 . , s 
10 | 10} 60¢ | 500 |UNR422300ACT-ND] 56 4.47 33.51 |UNR422300ATB-ND| 142.00/M 1_| 47 | 800 _|UNR723100LCT-NDt | .66 4.94 37.05 [— = = 
22 | 10 | 60¢ | 500 |UNR422400ACT-ND| 56 4.47 33.51 |UNR422400ATB-ND| 142.00/M + Mini Power Type: VCEO=20V IC =700mA PT = 1000mW 
$1C = 100mA $IC =500mA @ RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic PNP/NPN Transistors (con) 


S-Mini Type Dii@Reel? pf) «= | NEW! S-Mini Type she] Ominmn 
‘ vic - ‘ 1 i ilt-i ru 
Surface Mount with built-in resistors for preset gains 13, ‘ sures Moun with DUI 1'3 i 
Sy ait 4Bage: resistors for preset gains ye 3 4: (Base D Reel° 
VCEO = 50V/-50V PT = 150mW 2.0 ye ae 2 Emitter VCEO =50V/-50V PT =150mW eo e6s 03-2. Emitter 
IC = 100mA/-100mA _EIAJ: SC-70 {4 3 Collector | IC = 80mA/-80mA EIAJ:SC-70 | 7 3. Collector 
Res. | hFE min Tape & 
Value Vee= Cut Tape Tape & Res. Value} FE min Cut Tape Reel 
Ove eee Pricing _ Reel RB | RBE | Vce=10V | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
RB/RBE| IC= | Digi-Key Digi-Key Pricing KO | KQ | IC=5mA |Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
Ka | KO | 5mA_| Part No. 1 10 100 |PartNo. 3,000 a 
epr> ss Tere er ie a7] 160 |UNR51AOGOLCT-ND 35 265 1839 UNRS1AOGOLTR-ND | 70.74/M 
zl AO es 60 lie = 10 | 10 35 | UNRS1A1GOLCT-ND 35 265 18.39 |UNRS1A1GOLTR-ND | 70.74/M 
i Fe i ae | . Aaa UIMTRSREWIET SENT 70.747 22 | 22 60  |UNRS1A2GOLCT-ND | .35 265 18.39 |UNRS1A2GOLTR-ND | 70.74/M 
y ee 60 lia = a7 | 47 80 | UNRS1A3GOLCT-ND 35 265 18.39 |UNRS1A3GOLTR-ND | 70.74/M 
| | : eo aa a Hats EINEM Hees? ON to | 47 | 80 _|UNRStAdcoLcT-no | .35 2.65 18.39 |UNRS1A4GOLTR-ND | 70.74/M 
i eV ee a — 10 | 160 |UNR51A5GOLCT-ND 35° 265 1839 |UNRSASGOLTR-ND | 70.74/M 
47| 47 | 80 |UNR5113G0LCT-ND® 35 265 18.39 |UNR5113G0LTR-ND® 70.74/M 
47 | 0 160  |UNRS51A6GOLCT-ND 35 265 © 18.39 |UNRS1AGGOLTR-ND | 70.74/M 
1o| 47 | 80  |UNRS511400LCT-ND 40 2.97 20.60 |UNR511400LTR-ND 79.00/M (io PA crs een 25 28s 139 (RMCe eens ely 
10 | 47 | 80 |UNRS5114GOLCT-ND@ 35 265 18.39 /UNR5114GOLTR-ND@ 70.74/M ag-ag 20 ((WNReNaticatomn snes ing MRCRICOeNTSM vo.7ana 
10| © | 160 |UNRS511500LCT-ND® 40 2.97 20.60 |UNR511500LTR-ND@ 79.00/M ele ; : : : 
a7| a | 160 FONReenaten 10. 207 2080 (CREEEAGIEnS 7a Ou 22 | 47 80 _|UNRS1AMGOLCT-ND | .35 265 18.39 |UNRS1AMGOLTR-ND_| _70.74/M 
47| © | 160 |UNRS116GOLCT-ND® NEW! |.35 265 18.39 /UNRST1GGOLTR-ND@ NEW! | 70.74/M be i: a peepee aie ] ee se eee da 
22| « | 160 |UNR511700LCT-NDe 40 2.97 20.60 |UNR511700LTR-ND@ 79.00/M 58 bo Ricca) cc en 
22| © | 160 |UNR5117GOLCT-ND® NEW! |.35 2.65 18.39/UNR5117GOLTR-ND® NEW! | 70.74/M <i PN : 
51/51] 20  JUNRS511800LCT-ND 40 2.97 20.60 |UNR511800LTR-ND 79.00/M 
51/541 | 20 [UNRS5118GOLCT-ND@ NEW! |.35 2.65 18.39 |UNRS5118GOLTR-ND® NEW! | 70.74/M ary) 160 cco <5 205 Oof TT eeu) 70.74/M 
7 0-130 TONBErenoltoranNn 297 20.0 (ONRETISOOIT RINT 79 00/M 10 | 10 35 | UNRS52A1GOLCT-ND 35 265 18.39 |UNR52A1GOLTR-ND | 70.74/M 
1 | 10 | 30 |UNRS119G0LCT-ND@ NEW! |.35 265 18.39 /UNR5119GOLTR-ND@ NEW! | 70.74/M eye) 60 ee 25265 18.20 Nee) 704M 
a7| @ | 160. lennminccatentsin 10 297 20.60 ONRenocatreatn 75 00M 47 | 47 80 | UNRS52A3GOLCT-ND 35 265 18.39 |UNR52A3G0LTR-ND | 70.74/M 
47| 10 | 30 | UNR511D00LCT-ND 40 297 20.60 | UNR511D00LTR-ND 79,00/M HO; [Le 80 UNBS2EeeOCL Nem 85 2.65 18.39 WONAGARSG OUTED 70.74/M 
47 | 10 | 30 [UNRS11DGOLCT-ND® NEW!|.35 2.65 18.39 |UNRS11DGOLTR-ND® NEW! | 70.74/M 10} ~ | 160 ORR eeCOrCN, 2852.65 18.39 INR Se A CORIANO § 70.74/M 
a7 130-1 30 Neeson “202.97 20.60 WONREESOTR END TT 47 | 0 160  |UNR52A6GOLCT-ND 35 265 18.39 |UNRS2A6GOLTR-ND | 70.74/M 
47 | 22 | 60 |UNRS11EGOLCT-ND@ NEW! |.35 2.65 18.39 /UNRS11EGOLTR-ND@ NEW! | 70.74/M O51) 5.1 20 eee Nom) 265 18.39 (UN eco) 70.747 
47| 10 | 30 |UNR511FOOLCT-ND 40 2.97 20.60 |UNR511FOOLTR-ND 79.00/M a7 | 22 damm aE elon) eee 1h OO Names| 70-74/M 
47] 10 | 30 |UNRS11FGOLCT-ND® NEW! |.35 2.65 18.39 /UNRS11FGOLTR-ND® NEW! | 70.74/M 47 | 10 30__|UNRS2AFGOLCT-ND 352.65 ‘18.39 | UNRS2AFGOLTR-ND 70.74/M 
22| 10 | 30 TONREIatOolerND ‘40 297 20.60 | = 47 | 47 20 |UNRS2ALGOLCT-ND 35° 265 1839 UNRS2ALGOLTR-ND | 70.74/M 
22/10 | 30 [UNRS11HGOLCT-ND® NEW! |.35 2.65 18.39|UNRO1/HGOLTR-ND@ NEW!| 70.74/M 22) 47 80 |UNRS2AMGOLCT-ND | 35 © 2.65 18.39 /UNRS2AMGOLTR-ND  70.74/M 
47/47 20  |UNR511LOOLCT-ND 40 297 20.60) UNR511LOOLTR-ND 79.00/M 47 | 47 80 | UNRS2ANGOLCT-ND 35 2.65 18.39 |UNRS2ANGOLTR-ND | 70.74/M 
47} 47 20  |UNR511LG0LCT-NDe 35 2.65 18.39 /UNR511LGOLTR-ND® 70.74/M 2.2 | 2.2 8 UNRS2AVGOLCT-ND 352.65 18.39 | UNRS2AVGOLTR-ND 70.74/M 
22| 47 | 80 |UNRS511MOOLCT-ND 40 2.97 20.60 |UNR511MOOLTR-ND 79.00/M 
4.7| 47 | 80 _|UNR511NOOLCT-ND 40 2.97 20.60 |UNR511NOOLTR-ND 79.00/M — a 
= nena ® +—1.20 — Dim. in mm 
47| 47 | 80 |UNRS11NGOLCT-ND® 35 2.65 18.30 /UNRS11NGOLTR-ND@ 70.74/M SSS-Mini Type DigiReel*” 120.801 
22| 47 | 80 |UNR511TOOLCT-ND® 35 265 18.39 /UNR511TOOLTR-ND@ 71.00/M ek oe : io 
22] 47 | 80 |UNRS511TGOLCT-ND® NEW! |.35 2.65 18.39 /UNR511TGOLTR-ND® NEW! | 70.74/M Surface Mount with built-in resistors for preset gains i 
2.2 | 2.2 6 | UNR511VOOLCT-ND 40 297 20.60|/— - VCEO = 50V/-50V IC = 80mA/-80mA 0.40 id 1. Base 
2.2| 22 | 6 |UNRS511VGOLCT-ND@ NEW! |.35 2.65 18.39 |UNR511VGOLTR-ND@ NEW! | 70.74/M PT = 100mW =z mae 
10 | 47 | 80 _|UNRS515400LCT-NDA® 35 2.65 18.39 [UNR515400LTR-NDA® 71.00/M 7 eens 
NPN FE 
10] © | 160 |UNR5{15GOLCT-ND® NEW! |.35 2.65 18.39 /UNRS115GOLTR-ND@ NEW! | 70.74/M Res. Value| m!” cut Tape aba 
47| « | 160 |UNRS5210GOLCT-ND@ 35 265 18.39 /UNR5210GOLTR-ND® 70.74/M ne )ReE| tov. |Digi-Key Pricing | pigi-key pricing 
10 | 10 35 | UNR521100LCT-ND® A0 2.97 20.60 |} UNR521100LTR-ND® 79.00/M KO | KO |IC=5mA| Part No. 1 10 100 | Part No. 10,000 
10| 10 | 35 |UNRS5211GOLCT-ND@ 35 265 18.39 /UNR5211GOLTR-ND@ 70.74/M PNP 
22| 22 | 60 | UNR521200LCT-ND® 40 2.97 20.60 |UNR521200LTR-ND@ 79.00/M a | =| 160 ONBSTROOoReanS Aju = 
ce : Te Pen ae _ Ee ba SNe CC RN CANeMg 70.74/01 47 | » | 160 |UNR31A0GOLCT-ND® NEW! |.37 2.89 20.38/UNR31A0GOLTR-NO® NEW! | 71.79/M 
47| 47 | 80  |UNR5213G0LCT-ND® 35 265 18.39 /UNR5213GOLTR-ND@ 70.74/M 10) 0 8 Oe naan Al 9.24 22.82 fig ma 
to | a7 | ao. WiRneennntetten 10 297 20.60 NMeommoltetnini qa 00M 10] 10} 35  |UNR31A1GOLCT-ND® 37 2.89 20.38] UNR31A1GOLTR-ND® 71.79/M 
1o| 47 | 80 |UNR5214G0LCT-ND® 35 2.65 18.39 |UNR5214GOLTR-ND@ 70.74/M 47 | 47 | 80  (UNRGTASOOEGTENDe. Al 3.24 22.82 [Ee = 
101 « 1160 | UNR521500LCT-NDe 40 2.97 20.60 |UNRS21500LTR-ND® 79.00/M 47 | 47 | 80 |UNRS1A3GOLCT-ND@ NEW! | 37 2.89 20.38/UNR31A3GOLTR-ND® NEW! | 71.79/M 
10| © | 160 |UNRS5215GOLCT-ND} 35 265 18.39 /UNR5215GOLTR-ND@ 70.74/M 10 | 47 | 80 JUNR31A400LCT-ND@ 41 3.24 22.82|— _ 
47] <> | 160 |UNR521600LCT-ND 40 2.97 20.60 |UNR521600LTR-ND 79.00/M 10 | 47} 80 |UNR31A4GOLCT-ND® 37 2.89 20.38| UNR31A4GOLTR-ND® 71.79/M 
22| « | 160 |UNRS521700LCT-ND 40 2.97 20.60 |UNR521700LTR-ND 79.00/M 10 | « | 160 JUNR31A500LCT-ND® AY 3.24 22.82|— — 
22) | 160 |UNR5217GOLCT-ND@ NEW! |.35 2.65 18.39|UNR5217GOLTR-ND@ NEW! | 70.74/M 10 | « | 160 |UNR31A5GOLCT-ND} 37 2.89 20.38| UNR31A5GOLTR-ND® 71.79/M 
51] 5.1 20 | UNR521800LCT-ND 40 2.97 20.60 | UNR521800LTR-ND 79.00/M 47 | 160 |UNR31A600LCT-ND ‘A 3.24 22.82/— = 
- ; 4 eee BE 4 ee se UnSZeGURIG NC SAMEW) 70.74/M 47 | © | 160 |UNR31A6GOLCT-ND@ 37 2.89 20.38] UNR31AGGOLTR-ND® 71.79/M 
i yes 0 a 1 | 10 | 30 J|UNR31A900LCT-ND® 34 2.64 18.58]UNR31A900LTR-ND@ 65.00/M 
: ” ie ee New _ a ips fas oieoenuceanemr) 70.74/44 1 | 10] 30 UNR31A9GOLCT-ND@ NEW! |.34 2.64 18.57|UNR31ASGOLTR-ND® NEW! | 65.43/M 
47| 10 | 30 | UNR521DOOLCT-ND® 40 2.97 20.60 |UNR521DO0LTR-ND@ 79.00/M 47 | 22 | 60 (ENRGABEDUEGIENG Al_ 3.24 22.82 [ORRSE SEO) Soom 
27/10 | 20. ONERMRCOIGENAIRITH| 25 065 iacoMIREIRCORINNANEMe 70.74: 47 | 22 | 60 |UNRS1AEGOLCT-ND@ NEW! | 37 2.89 20.38/UNR31AEGOLTR-ND® NEW! | 71.79/M 
47| 22 | 60 |UNRS521E00LCT-ND "40 2.97 2060 |UNR521E00LTR-ND 79.00/M 10 | 10} 35$ |UNR311100LCT-ND 40 3.30 26.43/ UNR311100LTR-ND 93.00/M 
47) 10 | 30 |UNRS521FOOLCT-ND® 40 2.97 20.60 |UNR521FOOLTR-ND® 79.00/M 22 | 22 ) 60¢ |UNR311200LCT-ND® 1 3.33 22.85] UNR311200LTR-ND® 95.00/M 
10 | 47 | 20 _|UNRS521KOOLCT-ND 40 2.97 20.60 |UNR521KOOLTR-ND 79.00/M 47 | 47 | 80$ |UNR311300LCT-ND 39 3.28 26.21/UNR311300LTR-ND 92.00/M 
47/10 | 30  |UNR521FGOLCT-ND@ 35 2.65 18.39 |UNR521FGOLTR-ND® 70.74/M 22| 47 | 80 |UNR31AMOOLCT-ND® 37 2.89 20.38|— = 
4.7| 47 | 20  |UNRS21LO0LCT-ND@ 40 2.97 20.60 | UNR521LOOLTR-ND@ 79.00/M 22| 47 | 80 |UNR31AMGOLCT-ND® NEW! |.37 2.89 20.38|UNRS1AMGOLTR-ND@ NEW! | 71.79/M 
47) 47 20 | UNR521LGOLCT-ND® 35 2.65 18.39 )UNR521LGOLTR-ND® 70.74/M 47 | 47 80 UNR31ANOOLCT-ND® 37 2.89 20.38|/— = 
2.2) 47 | 80 | UNRS21MOOLCT-ND 40 2.97 20.60 )— = 4.7 | 47 | 80  |UNR31ANGOLCT-ND@ NEW! |.37 2.89 20.38|UNR31ANGOLTR-ND@ NEW! | 71.79/M 
22| 47 | 80 _|UNRS521MGOLCT-ND® 35 2.65 18.39 /UNR521MGOLTR-ND® 70.74/M NPN 
47| 47 | 80 | UNR521NOOLCT-ND 40 2.97 20.60 |UNR521NOOLTR-ND 79.00/M 
47 | «» | 160 [UNR32A0GOLCT-ND@ ‘37 2.89 20.38] UNR32A0GOLTR-ND® 71.79/M 
47| 47 | 80  |UNR521NGOLCT-ND@ 35 265 18.39 /UNRS521NGOLTR-ND® 70.74/M io | to | a5 lneoataatesta i 44-33 os 
22| 47 | 80 |UNR521TOOLCT-ND® 35 265 18.39 /UNR521TOOLTR-ND@ 71.00/M eee. 
22 | 47 | 00 \ORRESRCCIGRIDAINET A 35 26s ia39((NREMCONANIMANEWA 7074 10 | 10} 35 |UNR32A1GOLCT-ND@ NEW! |.37 2.89 20.38|UNR32A1GOLTR-ND® NEW! | 71.79/M 
22|22| 6 _|UNRS521VOOLCT-ND 402.97 20.60 |UNR521VOOLTR-ND 79.00/M 47 | 47 | 80 | UNRS2A300LCT-ND AI 3.24 22.82)— = 
—T1001 80 1 UNR521WoOLCT-NDe 35 2.65 18.39 |UNRS21WOOLTR-ND® 71.00/M 47 | 47 | 80 |UNR32A3GOLCT-ND@ 37 2.89 20.38| UNR32A3GOLTR-ND® 71.79/M 
—|100} 80 |UNRS521WGOLCT-ND@ NEW!|.35 2.65 18.39|UNR521WGOLTR-ND® NEW!| 70.74/M 10 | 47 | 80 |UNR32A400LCT-ND@ 41 3.24 22.82/— = 
4.7 | < | 100¢ |UNR522600LCT-NDS@ 48 3.86 28.98 |UNR522600LTR-ND§@ 128.00/M 10 | 47 | 80 |UNR32A4GOLCT-ND@ NEW! |.37 2.89 20.38|UNR32A4GOLTR-ND® NEW! | 71.79/M 
§ VCEO = 20V;IC =600mA_  $VCE=5V;IC=50mA AVCEO=30V RoHS Compliant $IC=100mA RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic 


PNP/NPN Transistors 
SSS-Mini Type (Cont.) 


Digi@Reel® 


hFE grea nemin Cut Tape rane 
Res. Value] yoee Cut Tape Tapes RB| RBE | 10V |Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
RB |RBE| 10V__| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing KO | KO |IC=5mA| Part No. 1 10 100 |Part No. 3,000 
KO | KO |1C=5mA | Part No. 110 100 | Part No. 10,000 22| 22 | 60 |UNR9212JOLCT-ND 40 2.99 20.72/— = 
10 | © | 160 |UNR32A500LCT-ND At 3.24 22.82/— — 47| 47 | 80  |UNR9213GOLCT-ND® 37 277 19.18|UNR9213GOLTR-ND® 73.78/M 
10 | »© | 160 |UNR32A5GOLCT-ND@ .37 2.89 20.38} UNR32A5GOLTR-ND® 71.79/M 47| 47 80 | UNR9213JOLCT-ND AO 2.99 20.72) UNR9213J0LTR-ND 80.00/M 
47 | © 160 |UNR32A600LCT-ND@ AL 3.24 22.82)/— a 10| 47 80 UNR9214GOLCT-ND® 37 2.77 19.18} UNR9214GOLTR-ND® 73.78/M 
47 | © | 160 |UNR32A6GOLCT-ND} 37 2.89 20.38] UNR32A6GOLTR-ND® 71.79/M 10 | 47 80__ | UNR9214JOLCT-ND A0_ 2.99 20.72 | UNR9214JOLTR-ND 80.00/M 
29 | © 160 |UNR32A700LCT-ND@ 34 2.64 18.58|UNR32A700LTR-ND@ 65.00/M 10 160 |UNR9215GOLCT-ND@ 37 2.77 19.18} UNR9215GOLTR-ND® 73.78/M 
47 | © | 160¢ |UNR321000LCT-ND 40 3.30 26.43/UNR321000LTR-ND 93.00/M 10] e% | 160 | UNR9215JOLCT-ND A0 2.99 20.72|— _ 
a7 | 47 | sot |UNR321300LCT-ND '39 3.28 26.21/UNR321300LTR-ND 92.00/M 47| e | 160 |UNR9216GOLCT-ND® NEW! | 37 2.77 19.18/UNR9216GOLTR-ND@ NEW!| 73.78/M 
47 | « | te0$ |uNR321600LCT-ND 99 3.28 96.21|— -/_ 47| c | 160 |UNR9216JOLCT-ND 40 2.99 20.72/UNR9216JOLTR-ND 80.00/M 
47| 47 | sot |UNR32INOOLCT-ND "39 3.28 2621|UNR321NOOLTR-ND 92.00/M 22| - | 160 |UNR9217GOLCT-ND@ NEW! | 37 2.77 19.18/UNR9217GOLTR-ND@ NEW! | 73.78/M 
100 |100| 80 \neeeeneleen ‘4 324 27.90 (ll _ 22| © | 160 |UNR9217JOLCT-ND 40 2.99 20.72/UNR9217JOLTR-ND 80.00/M 
100 | 100] 80 |UNR32AAGOLCT-ND® NEW! | 37 2.89 20.38/UNR32AAGOLTR-ND® NEW! | 71.79/M TT ae oC oe a eee oT 77 Oe OA ee egmewy) 73.78/M 
100 | © | 160 \URraoaeneterttines a? 2.89 9030 3 51] 54 | 20  |UNR9218JOLCT-ND 40 2.99 20.72/UNR9218JOLTR-ND 80.00/M 
47 | 22 | 60 |UNR32AEOOLCT-ND® 37 2.89 20.38/ UNR32AEOOLTR-ND@ 72.00/M ae eae 0 ee imamate (se GHHNK 2 73-76/M 
47 | 22 | 60 |UNR32AEGOLCT-ND@ 37 2.89 20.38|UNR32AEGOLTR-ND® 71.79/M 1] 10 | 30 _(DNRE2Ie JE CIE 02.08 20.72 HONBSZLJOETESND 80.00/M 
2a | 47 | 0_|unnezawon.cTsbe ___| s7_ 290 203e]unnazammuteenbe ___| zon | | | 7] soy | go. lunnectaGoLcrbe NEW? | 27 277 10:6 |UNREDIAGOLTRCNDG NEWT] 72.70n1 
22| 47 | 80 |UNR32AMGOLCT-ND® NEW! | 37 2.89 20.38/UNR32AMGOLTR-ND® NEW! | 71.79/M 100] 100 | 20. TONE eierh 7 277 1918 (INRA vACu 
la iia mo (oe UTD FF oe Oe TO a oe 7200M 100] = | 160 |UNR921BGOLCT-ND® NEW! | 37 2.77 19.18|UNR921BGOLTR-ND@ NEW!) 73.78/M 
47| 47] 80 |UNRS2ANGOLCT-ND® 37 2.89 20.38] UNR32ANGOLTR-ND® 71.79/M too 100 | 10. (ANRGenRteiaan 7 277 1918 RINROIRRSTERRN oA OIA 
oe ne eee dmcaemaedseg TEA STUITREALK 200M «| 47 | 80 |UNR921CGOLCT-ND@ NEW! | 37 2.77 19.18/UNR921CGOLTR-ND® NEW!| 73.78/M 
22 | 47 | 80 |UNR32ATGOLCT-ND@ NEW! |.37 2.89 20.38|UNR32ATGOLTR-ND® NEW! | 71.79/M Pe PM | seoxieumuennis a7 277 ta48 innate ines ai Ghl 
$IC=100mA  @ RoHS Compliant 47| 10 | 30 |UNR921DGOLCT-ND@ NEW! | 37 2.77 19.18/UNR921DGOLTR-ND@ NEW!| 73.78/M 
47| 10 | 30  |UNR921DJOLCT-ND 37 2.77 19.18/UNR921DJOLTR-ND 74.00/M 
Mini — e — Dim. in mm 47| 22 | 60 |UNR921EJOLCT-ND 372.77 19.18 |UNR921EJOLTR-ND 74.00/M 
SS-Mini Flat Digi Reel ones 47| 10 | 30 |[UNR921FGOLCT-ND@ NEW! | 37 2.77 19.18/UNR921FGOLTR-ND® NEW! | 73.78/M 
(J-Type) —F aa 47| 10 | 30 |UNR921FJOLCT-ND 87 277 19.18|UNR921FJOLTR-ND 74.00/M 
Surface Mount with built-in resistors for T of 10] 47 | 20 |UNR921KGOLCT-ND® NEW! | 37 2.77 19.18|UNR921KGOLTR-ND@ NEW!) 73.78/M 
preset gains 160 10° 3 . 10| 47 ] 20 |UNR921KJOLCT-ND@ 37 2.77 19.18/UNR921KJOLTR-ND® 74,00/M 
VcEo = 50V/-50V PT = 125mW 0 | — 1. Base 47| 47 | 20 |UNR921LJOLCT-ND 37 2.77 19.18|UNR921LJOLTR-ND 74.00/M 
: | e 2. Emitter 22| 47 | 80 |UNR92IMGOLCT-ND@ 37 2.77 19.18 /UNR921MGOLTR-ND® 73.78/M 
Ie =100mA-100mA, EIAJESC-61 8 Collector 22| 47 | 80 |UNR921MJOLCT-ND 40 2.99 20.72/UNR921MJOLTR-ND 80.00/M 
Resistance | nee min abe 47| 47 | 80 |UNR921NGOLCT-ND® NEW! | 37 2.77 19.18/UNR921NGOLTR-ND@ NEW!| 73.78/M 
Value | yce= Cut Tape Reel 47| 47 | 6 |UNR921NJOLCT-ND 37 2.77 19.18/UNR921NJOLTR-ND 74.00/M 
RB] RBE | 10V | Digi-Key Pricing —_| Digi-Key Pricing 22| 47 | 80 |UNR921TGOLCT-ND® NEW! | 37 2.77 19.18|UNR921TGOLTR-ND@ NEW! | 73.78/M 
KO | KO _|IC=5mA | Part No. 110 100 | Part No. 3,000 22| 47 | 80 |UNR921TJOLCT-ND 40 2.99 20.72/UNR921TJOLTR-ND 80.00/M 
PNP 22| 22 | 6 —|UNR921VJOLCT-ND 37 2.77 19.18|UNR921VJOLTR-ND 74.00/M 
47] ~ | 160 |UNR9T10GOLCT-ND® NEW! | 37 2.77 19.18)UNRO110GOLTR-ND® NEW!] 73.78/M cme caunen 
1o| 10 | 35 |UNR9111GOLCT-ND® 37 2.77 19.18/UNR9111GOLTR-ND® 73.78/M 
10] 10 | 35  |UNR9111JOLCT-ND 40 2.99 20.72|— = 
22| 22 | 60 |UNR9112GOLCT-ND® NEW! | 37 2.77 19.18/UNR9112GOLTR-ND@ NEW!) 73.78/M NEW! SS-Mini Type Dim. in mm 
22| 22 | 60  |UNR9112JOLCT-ND 40 2.99 20.72/UNR9112JOLTR-ND 80.00/M 
47| 47 | 80 |UNR9T13GOLCT-ND@ NEW! | 37 2.77 19.18/UNR9113GOLTR-ND® NEW!| 73.78/M TE aey: 
47| 47 | 80 |UNR9113J0LCT-ND 40 299 20.72|— = Surface Mount with built-in resistors 
10} 47 | 80 |UNR9114GOLCT-ND® 37 2.77 19.18]UNR9114GOLTR-ND® 73.78/M for preset gains 
1o| 47 | 80 |UNR9114JOLCT-ND 40 2.99 20.72|— — 1. Base 
10} © | 160 |UNR9115GOLCT-ND@ NEW! | 37 2.77 19.18|UNR9115GOLTR-ND® NEW!| 73.78/M VcEO=S0V/-50V PT = 125mW 2. Emitter 
10] © | 160 |UNR9115JOLCT-ND 40 2.99 20.72/— = IC = 80mA/-80mMA_—EIAJ: SC-81 3. Collector 
47| - | 160 |UNR9116GOLCT-ND® NEW! | 37 2.77 19.18/UNR9116GOLTR-ND@ NEW!) 73.78/M nasistaace a 
47| e | 160 |UNR9116JOLCT-ND 40 2.99 20.72/UNR9116JOLTR-ND 80.00/M Value ee Cutline ane 
22| | 160 |UNR9117GOLCT-ND® NEW! | 37 2.77 19.18/UNR9117GOLTR-ND® NEW!) 73.78/M RB | RBE | Vce=10V | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
22| | 160 |UNR9117JOLCT-ND 40 2.99 20.72|UNR9117JOLTR-ND 80.00/M Ko | KO | IC=5mA | Part No. 1 10 100 |Part No. 3,000 
51/51 | 20 |UNR9118GOLCT-ND@ NEW! | .37 2.77 1918]/UNR9118GOLTR-ND® NEW!| 73.78/M PNP 
51] 51 20  |UNR9118JOLCT-ND 40 2.99 20.72 |UNR9118JOLTR-ND 80.00/M 47 co 160 UNR91A0GOLCT-ND 37 277 19.18 ]UNR91A0GOLTR-ND 73.78/M 
1 10 30 |UNR9119GOLCT-ND@ NEW! | 37 2.77 19.18)/UNR9119GOLTR-ND® NEW!| 73.78/M 10 10 35 UNR91A1GOLCT-ND 37 277 19.18 |UNR91A1GOLTR-ND 73.78/M 
1} 10 | 30  |UNR9119JOLCT-ND 40 2.99 20.72|— re 22 22 60 |UNR91A2GOLCT-ND | .37 277 19.18 |UNR91A2GOLTR-ND | 73.78/M 
47| «© | 160 |UNR9110JOLCT-ND 40 2.99 20.72|UNR9110JOLTR-ND 80.00/M a7 | 47 go luNRo1ascoLcT-ND | 37 277 19.18 |UNRO1A3GOLTR-ND | 73.78/M 
100] 100 | 80 |UNR911AGOLCT-ND® NEW! | 37 2.77 1918/UNR911AGOLTR-ND@ NEW!| 73.78/M to | 47 30 lUNRotAdcoLcT-ND | 37 277 19.18 |UNRO1A4GOLTR-ND | 73.78/M 
100} 100 | 80 /UNR911AJOLCT-ND 37 2.77 19.18|— is 10 | © 160 |UNR91ASGOLCT-ND | 37 277 19.18 |UNRO1ASGOLTR-ND | 73.78/M 
100] > | 160 |UNR911BGOLCT-ND® NEW! | 37 2.77 19.18/UNR911BGOLTR-ND@ NEW!| 73.78/M az | teo (ONRGIGCCIGeNNEL 37 277 1010 NINROMecOIRENIN) 73 7an 
100] e | 160 |UNR911BJOLCT-ND 37 2.77 19.18/UNR911BJOLTR-ND 74.00/M coe co WONRGIREECISTINM 37277 1920 JONRGIMRCOIEINN 7a.7an 
47| 10 | 30 |UNR911DGOLCT-ND® NEW! | 37 2.77 19.18/UNR911DGOLTR-ND@ NEW!| 73.78/M aes leas 20 RRM] 5777 ote NONROMMICCIRERTO za7an 
Ce eee ne ee Ie ag) em | | ze | a | s [imemcacra | erie (omemearman| rm 
47| 22 | 60 |UNR9t1EJOLCT-ND 37 2.77 19.18/UNR911EJOLTR-ND 74.00/M Av AT 80 _HINRSTANGOPGISND a 2.77 19.18 KUNBSIANGOTIRENDN _73.78/M 
47| 10 | 30 |UNR911FGOLCT-ND@ NEW! | 37 2.77 19.18/UNR911FGOLTR-ND® NEW!) 73.78/M 
47| 10 | 30 _|UNR911FJOLCT-ND 372.77 19.18 /UNR911FJOLTR-ND 74.00/M At | 100 a 22877 1818 eC aa ag) 73.787 
22| 10 | 30 |UNROT1HGOLCT-ND® NEW! | 37 2.77 19.16/UNROTIHGOLTR-ND@ NEW?| 73.78/M oO) 0) 8 eee) 7? 18.18 OT eeeaeeg 72.78M 
22} io | 30 lONRetnetotieeNn “a7 277 19.18 NINROIMIOTREe TE 7A.00/M 22 | 22 60 JUNR92A2GOLCT-ND | .37 277 1918 |UNR92A2GOLTR-ND | 73.78/M 
47| 47 | 20 |UNR911LGOLCT-ND® NEW! | 37 2.77 19.18]UNR911LGOLTR-ND@ NEW!| 73.78/M 47) 47 80 |UNROZASGOLCT-ND | 37 = 2.77 19.18 JUNR92A3GOLTR-ND | 73.78/M 
47| 47 | 20 |UNR911LJOLCT-ND 87 277 19.18|UNR911LJOLTR-ND 74.00/M AOrs [Ar 80 WUNRS2RSGOLCTENDE| 37 2.77 198.18 (UNRSZASGORTR:NDS| _73.78/M 
22| 47 | 80 _|UNROTIMJOLCT-ND 372.77 19.18|UNR911MJOLTR-ND 74.00/M 10 ) = | 160 (ENRSPRCOORNGR 37 2.77 19.18 TENRSPASCORR NER) = 73.78/M 
47| 47 | 80 |UNROTINGOLCT-ND® NEW! | 37 2.77 19.18/UNR9TINGOLTR-ND@ NEW!) 73.78/M 47) = | 160 (ENROPCCOCENDS 37 = (2.77 = 19.18 TUN OPACCOrTR Nag) = 73.78/M 
47| 47 | 80 |UNR911NJOLCT-ND ‘37 277 19.18|— = 051 | 54 20 JUNR92A8GOLCT-ND | .37 277 1918 |UNR92A8GOLTR-ND | 73.78/M 
22) 47 80 |UNR911TGOLCT-ND®@ NEW! | .37 2.77 19.18|UNR911TGOLTR-ND® NEW!| 73.78/M 1 10 30 |UNR92A9GOLCT-ND | .37 = 2.77 = 19.18 |UNR92A9GOLTR-ND | 73.78/M 
22| 47 80 _|UNR911TJOLCT-ND 40 2.99 20.72] UNR911TJOLTR-ND 80.00/M 47 22 60 __|UNR92AEGOLCT-ND | 37 2.77 (19.18 |UNR92AEGOLTR-ND | 73.78/M 
NPN 47 | 10 30 |UNRS2AFGOLCT-ND | .37 277 1918 |UNRO2AFGOLTR-ND | 73.78/M 
47] ~ |] 160 |UNR9210GOLCT-ND@ NEW! | 37 2.77 19.18)UNRO210GOLTR-ND® NEW!] 73.78/M 47 | 47 20. JUNRS2ALGOLCT-ND | 37 2.77 19.18 |UNR92ALGOLTR-ND | 73.78/M 
1o| 10 | 35 |UNR9211GOLCT-NDe 37 2.77 19.18/UNR9211GOLTR-ND® 73.78/M 22 | 47 80 /UNR92AMGOLCT-ND | .37 2.77 19.18 |UNR92AMGOLTR-ND| 73.78/M 
10] 10 | 35 |UNR9211JOLCT-ND® 40 2.99 20.72/UNR9211JOLTR-ND® 80.00/M 47 | 47 80 |UNR92ANGOLCT-ND | .37 277 198 |UNR92ANGOLTR-ND | 73.78/M 
22| 22 | 60 |UNR9212GOLCT-ND® NEW! | 37 2.77 19.18|/UNR9212GOLTR-ND@ NEW!| 73.78/M 22 | 22 6  [UNR92AVGOLCT-ND | 37 2.77 19.18 [UNRQ2AVGOLTR-ND | 73.78/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic PNP/NPN Transistors (con) 


1006 Leadless Type iPReel” 1008 Mold Leadless Type 


Surface Mount with built-in resistors for Surface Mount with built-in-resistors for 3 20 Dimensions in mm 
preset gains Dimensions in mm preset gains 1. Base 
VCEO = 50V/-50V 1. Base VCEO = 50V/-50V 80 - miter 
2. Emitter a . Collector 
IC = 80mA/-80mA  Gallotel IC = 100mA/-100mA | Collector 
PT = 100mW = 1.0 | PT = 150mW 4-—1.00 —1 
Resistance Resistance 
A Value hFE min Cut Tape Tape & Reel 
Value hFE min Cut Tape Tape & Reel Pa a We Deis 
RB | RBE | Vce= 10V | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing RB ABER ce LOY) (Dial Key Brieiny pint Key Bncing 
ko | Ko | IGcSmA |Part No. 1 10 400 |Pat No 40.000 Ka | KO | IC=5mA | Part No. 1 10 100 _|Part No. 10,000 
PNP. : PNP 
47 | 47 | 80 JUNRFIA300ACT-ND | 46 3.80 30.38 |UNRFIA300ATR-ND ] 106.00/M 10 | 10 | 35  |UNRLITIO0ACT-ND ) 69 5.21 39.06 JUNRLTTT00ATR-ND | 217.00/M 
10 | 47 80 _|UNRFIA400ACT-ND | 46 3.80 30.38 |UNRFIA4Q0ATR-ND | 106.00/M 47 | 47 80 /UNRL11300ACT-ND | 69 5.21 39.06 |UNRL11300ATR-ND ) 217.00/M 
NPN 10 | » | 160 |UNRL11500ACT-ND | _.69 5.21 39.06 |UNRL11500ATR-ND | 217.00/M 
47 | 47 80  JUNRF2ANOOACT-ND] 46 9.60 30.88 |UNRF2ANOOATR-ND | 106.00/M NPN 
10 | 10 35  |UNRF2A100ACT-ND | 46 3.80 ~—-30.38 | UNRF2A100ATR-ND | 106.00/M 10 7 10 ] 35 JUNRL2TI00ACT-ND] 69 5.21 39.06 JUNRL2TT00ATR-ND | 217.00/M 
47 | 47 80 |UNRF2A300ACT-ND | 46 3.80 _—-30.38 |UNRF2A300ATR-ND | 106.00/M 47 | 47 | 80 JUNRL21300ACT-ND | 69 5.21 39.06 |UNRL21300ATR-ND | 217.00/M 
22 | 160 _|UNRF2A700ACT-ND | 46 3.80 _-30.38 |UNRF2A700ATR-ND | _106.00/M jo | « | 160  |UNRL21500ACT-ND | 69 5.21 39.06 |UNRL21500ATR-ND | 217.00/M 


Transistors Dimensions in mm Di i@Reel® 


Mini Type (3-Pin) S-Mini Type (3-Pin) SS-Mini Flat (3-Pin) SSS Mini (3-Pin) 1006 Leadless Type Mini Power Type 
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1. Base 1. Base 1. Base 1. Base 1. Base 1. Emitter 1. Base 
2. Emitter 2. Emitter 2. Emitter 2. Emitter 2. Collector 2. Collector 2. Collector 
3. Collector 3. Collector 3. Collector 3. Collector 3. Collector 3. Emitter 3. Base 3. Emitter 


VCEO Ic FE Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Application Package (V) (mA) Min. Max. | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
PNP Type 
RF Amp Mini 3P 20 30 70 140 2SA10220BLCT-ND 38 3.09 21.20 2SA10220BLTR-ND 3,000 100.00/M 
High Freq. Amp Mini 3P 20 30 110 220 2SA10220CLCT-ND AL 3.34 22.89 2SA10220CLTR-ND 3,000 108.00/M 
AF Low Noise Amp Mini 3P 35 50 260 520 2SA10340SLCT-ND® 59 4.72 35.39 2SA10340SLTR-ND® 3,000 157.00/M 
AF Low Noise Amp Mini 3P 55 50 260 520 2SA10350SLCT-ND® 59 4.72 35.39 2SA10350SLTR-ND® 3,000 157.00/M 
High Speed Switching Mini 3P 15 50 90 150 2SA17380RLCT-ND® 62 4.67 35.04 = = = 
DC-DC Converter Mini 3P 15 2,500 200 560 2SA201000LCT-ND 50 3.76 28.22 = — = 
DC-DC Converter Mini 3P 20 1,500 160 560 2SA204600LCT-ND® A8 3.63 27.22 2SA204600LTR-ND® 3,000 157.00/M 
General Amp Mini 3P 45 100 160 460 2SA207700LCT-ND 235 2.75 19.39 2SA207700LTR-ND 3,000 79.00/M 
General Amp Mini 3P 45 100 160 460 2SB0709A0LCT-ND® 25 1.88 13.00 2SBO709A0LTR-ND® 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 45 100 160 260 2SB0709AQLCT-ND® 30 2.25 16.25 2SB0709AQLTR-ND® 3,000 59.00/M. 
General Amp Mini 3P 45 100 210 340 2SB0709ARLCT-ND® 30 2.25 16.25 2SB0709ARLTR-ND® 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 45 100 290 460 2SB0709ASLCT-ND® 30 2.25 16.25 2SBO709ASLTR-ND® 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 25 500 85 340 2SB071000LCT-ND AL 3.26 24.46 2SB071000LTR-ND 3,000 108.00/M 
General Amp Mini 3P 25 500 85 170 2SB071000LCT-ND AT 3.90 31.22 2SB07100QLTR-ND 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P 25 500 120 240 2SB07100RLCT-ND AT 3.90 31.22 2SB07100RLTR-ND 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P 25 500 170 340 2SB07100SLCT-ND AT 3.90 31.22 2SB07100SLTR-ND 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 85 340 2SB0710A0LCT-ND® 39 3.12 23.41 = — = 
General Amp Mini 3P 50 500 85 170 2SB0710AQLCT-ND® AT 3.90 31.22 2SB0710AQLTR-ND® 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 120 240 2SB0710ARLCT-ND® AT 3.90 31.22 2SB0710ARLTR-ND® 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 170 340 2SB0710ASLCT-ND AT 3.90 31.22 2SB0710ASLTR-ND 3,000 125.00/M 
AF Output Amp Mini 3P 20 500 130 220 2SB07790RLCT-ND® 12 5.42 40.68 — — _ 
Low Noise Amp Mini 3P 185 50 130 220 2SB0792ARLCT-ND® AL 3.04 21.08 2SB0792ARLTR-ND® 3,000 73.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P 185 50 185 330 2SB0792ASLCT-ND® AL 3.04 21.08 2SB0792ASLTR-ND® 3,000 73.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P 150 50 185 330 2SB07920SLCT-ND® 39 2.93 20.33 2SB07920SLTR-ND@ 3,000 78.00/M 
Low-Volt. Amp Mini 3P 10 500 130 220 2SB09700RLCT-ND 54 4.07 30.51 2SB09700RLTR-ND 3,000 176.00/M 
Low-Volt. Amp Mini 3P 10 500 180 350 2SB09700SLCT-ND 54 4.07 30.51 2SB09700SLTR-ND 3,000 176.00/M 
General Amp Mini 3P 20 500 160 560 2SB169300LCT-ND@ 58 4.37 32.75 2SB169300LTR-ND® 3,000 189.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 20 30 110 220 2SA15320CLCT-ND AQ 3.68 27.60 2SA15320CLTR-ND 3,000 159.00/M 
High Speed Switch S-Mini 3P 15 50 90 150 2SA17390RLCT-ND® 50 3.77 28.27 _— —_ _ 
RF Amp S-Mini 3P 50 50 250 500 2SA17480RLCT-ND® 54 4.35 32.64 2SA17480RLTR-ND® 3,000 145.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 50 50 200 500 2SA1748GRLCT-ND® NEW! 54 4.35 32.63 2SA1748GRLTR-ND® NEW! 3,000 144.68/M 
AF High Volt Amp S-Mini 3P. 120 20 260 520 2SA20090SLCT-ND® Al 3.31 24.82 2SA20090SLTR-ND® 3,000 110.00/M 
General Amp S-Mini 3P 45 100 160 460 2SB1218A0LCT-ND 36 2.72 18.82 — — _ 
General Amp S-Mini 3P 45 100 160 260 2SB1218AQLCT-ND® 36 2.72 18.82 2SB1218AQLTR-ND® 3,000 72.00/M 
General Amp S-Mini 3P 45 100 210 340 2SB1218ARLCT-ND 36 2.72 18.82 2SB1218ARLTR-ND 3,000 72.00/M 
General Amp S-Mini 3P 45 100 290 460 2SB1218ASLCT-ND 36 2.72 18.82 _ al - 
General Amp S-Mini 3P. 45 100 160 460 2SB1218G0LCT-ND@ NEW! 32 2.42 16.81 2SB1218GOLTR-ND® NEW! 3,000 64.64/M. 
General Amp S-Mini 3P 45 100 210 340 2SB1218GRLCT-ND@ 32 2.42 16.81 2SB1218GRLTR-ND® 3,000 64.64/M 
General Amp S-Mini 3P 45 100 160 460 2SB1218GQLCT-ND® NEW! 32 2.42 16.81 2SB1218GQLTR-ND® NEW! 3,000 64.64/M 
General Amp S-Mini 3P 45 100 160 460 2SB1218GSLCT-ND@® NEW! 32 2.42 16.81 2SB1218GSLTR-ND@® NEW! 3,000 64.64/M 
General Amp S-Mini 3P 50 2,000 120 240 2SB12190RLCT-ND AB 3.45 25.86 _ ml _ 
General Amp S-Mini 3P 50 500 85 340 2SB1219ASLCT-ND® 3 3.45 25.86 2SB1219ASLTR-ND® 3,000 115.00/M 
General Amp S-Mini 3P 25 500 85 340 2SB1219GSLCT-ND® NEW! AG 3.85 30.79 2SB1219GSLTR-ND@ NEW! 3,000 123.16/M 
AF High Volt Amp S-Mini 3P 150 50 130 220 2SB12200RLCT-ND® 58 4.66 34.94 2SB12200RLTR-ND® 3,000 155.00/M 
AF High Volt Amp S-Mini 3P 150 50 130 450 2SB1220GRLCT-ND® NEW! 58 4.66 34.93 2SB1220GRLTR-ND® NEW! 3,000 154.86/M 
AF Amp S-Mini 3P 10 1,000 130 350 2SB167900LCT-ND® 59 4.72 35.41 — — _ 
AF Amp S-Mini 3P. 10 500 130 350 2SB1679GOLCT-ND@ NEW! 55 4.37 32.79 = _ _ 
DC-DC Converter S-Mini 3P 20 1,000 160 560 2SA202800LCT-ND@ 62 4.62 34.63 2SA202800LTR-ND® 3,000 200.00/M 
DC/DC Converter S-Mini 3P 20 1,000 160 560 2SA2028G0LCT-ND@ NEW! 57 4.27 32.06 2SA2028GOLTR-ND® NEW! 3,000 185.24/M 
RF Amp SS-Mini 3P 20 30 110 220 2SA1790JCLCT-ND@ AG 3.68 27.58 2SA1790JCLTR-ND® 3,000 122.00/M 
RF Amp SS-Mini 3P 20 30 70 220 2SA1790GCLCT-ND® NEW! AG 3.68 27.58 2SA1790GCLTR-ND® NEW! 3,000 122.27/M 
RF Amp SS-Mini 3P 50 50 250 500 2SA1791JRLCT-ND® 55 441 33.10 2SA1791JRLTR-ND@ 3,000 147.00/M 
RF Amp. SS-Mini 3P. 50 50 250 500 2SA1791GRLCT-ND® 55 441 33.10 2SA1791GRLTR-ND® 3,000 146.73/M 
High Speed Switch SS-Mini 3P 15 50 90 150 2SA1806JRLCT-ND® AQ 3.68 27.58 2SA1806JRLTR-ND® 3,000 159.00/M 
General Amp SS-Mini 3P. 12 500 270 680 2SA2161JOLCT-ND® AG 3.65 27.34 2SA2161JOLTR-ND@ 3,000 121.00/M 
+VCBO RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic Transistors (con) Digi@Reel’ 


VCEO Ic FE Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 

Application Package (V) (mA) Min. Max. | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
General Amp SS-Mini 3P 12 500 270 680 2SA2161GOLCT-ND® AG 3.65 27.34 2SA2161GOLTR-ND® 3,000 121.21/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 180 390 2SB1462JOLCT-ND® 34 2.65 18.63 2SB1462JOLTR-ND@ 3,000 76.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 160 460 2SB1462G0OLCT-ND@ NEW! 39 2.94 20.39 2SB1462GOLTR-ND® NEW! 3,000 78.42/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 160 460 2SA2174G0LCT-ND® 39 2.94 20.39 2SA2174G0LTR-ND® 3,000 78.42/M 
General Amp SS-Mini 3P. 150 50 130 450 2SB1463GRLCT-ND@® NEW! 66 4.96 37.23 2SB1463GRLTR-ND® NEW! 3,000 215.10/M 
AF High Volt Amp. SS-Mini 3P. 100 20 200 700 2SB1722JOLCT-ND® 58 4.66 34.94 2SB1722JOLTR-ND® 3,000 155.00/M 
General Amp SSS Mini 3P 50 100 180 390 2SA207800LCT-ND® 37 2.92 20.53 = _ _ 
General Amp SSS-Mini 3P 50 100 180 390 2SA2078G0LCT-ND@ NEW! 33 2.60 18.33 2SA2078GOLTR-ND® NEW! 10,000 64.59/M 
General Amp SSS Mini 3P 12 500 270 680 2SA216200LCT-ND® AL 3.25 24.36 2SA216200LTR-ND® 10,000 102.00/M 
General Amp SSS-Mini 3P 12 500 270 680 2SA2162GOLCT-ND@ NEW! AL 3.25 24.36 2SA2162GOLTR-ND® NEW! 10,000 101.50/M 
RF Amp. SSS Mini 3P. 20 30 70 220 2SA216400LCT-ND@ 52 3.90 29.26 2SA216400LTR-ND® 10,000 163.00/M 
RF Amp 1006 Leadless 20 30 70 220 2SA216300ACT-ND® 62 4.67 35.04 2SA216300ATR-ND® 10,000 195.00/M 
General Amp 1006 Leadless 45 100 180 390 2SA207900ACT-ND® 37 2.98 20.41 2SA207900ATR-ND® 10,000 85.00/M. 
AF Output Amp Mini Pwr. (A) 80 1,000 120 340 2SA1890GRLCT-ND® NEW! 53 4.00 30.01 2SA1890GRLTR-ND® NEW! 1,000 177.37 
Low Freq. Output Amp Mini Pwr. (A) 50 1,000 120 240 2SB0766ARLCT-ND® 52 3.87 29.02 _ _ aed 
Low Freq. Output Amp Mini Pwr. (A) 50 1,000 120 240 2SB0766GRLCT-ND® 60 4.78 35.83 2SB0766GRLTR-ND® 1,000 167.19 
AF Output Amp Mini Pwr. (B) 25 1,000 120 240 2SB07660RLCT-ND® 60 4.78 35.83 2SB07660RLTR-ND® 1,000 167.00 
AF Output Amp Mini Pwr. (A) 80 500 90 155 2SB076700LCT-ND® 53 3.94 29.55 2SB076700LTR-ND® 1,000 175.00 
AF Output Amp Mini Pwr. (A) 80 500 130 220 2SB07670RLCT-ND® 53 3.94 29.55 2SB07670RLTR-ND® 1,000 175.00 
AF High Power Driver Mini Pwr. (B) 100 500 130 220 2SB07890RLCT-ND® aall 5.34 40.08 2SB07890RLTR-ND® 1,000 237.00 
Low Freq. Amp Mini Pwr. (A) 120 500 90 155 2SB0789AQLCT-ND 80 5.99 44.89 2SB0789AQLTR-ND 1,000 265.00 
Low Freq. Amp Mini Pwr. (A) 120 500 130 220 2SB0789ARLCT-ND® 80 5.99 44.89 = = =— 
Low Freq. Amp Mini Pwr. (A) 100 500 90 220 2SB0789GRLCT-ND® NEW! Pal 5.34 40.08 2SB0789GRLTR-ND@ NEW! 1,000 236.93 
Low Freq. Output Amp Mini Pwr. (A) 20 1,000 130 280 2SB09560RLCT-ND® 51 3.85 28.88 2SBO9560RLTR-ND® 1,000 171.00 
Low Freq. Output Amp Mini Pwr. (A) 20 1,000 130 280 2SBO956GRLCT-ND® NEW! 59 4.75 35.66 2SBO956GRLTR-ND® NEW! 1,000 166.39 
AF Amp Mini Pwr. (B) 20 4,000 180 315 2SB10730RLCT-ND® 54 4.07 30.51 2SB10730RLTR-ND® 1,000 180.00 
Low Freq. Output Amp Mini Pwr. (A) 50 2,000 120 340 2SB14400RLCT-ND 72 5.42 40.63 2SB14400RLTR-ND 1,000 240.00 
Low Freq. Output Amp Mini Pwr. (A) 50 2,000 120 340 2SB1440GRLCT-ND® 67 5.02 37.62 2SB1440GRLTR-ND® 1,000 222.36 
Low Freq. Output Amp Mini Pwr. (A) 10 1,500 200 700 2SB158900LCT-ND 52 3.87 29.02 2SB158900LTR-ND 1,000 172.00 
Power Amp Mini Pwr. (A) 40 1,500 80 160 2SB15990QLCT-ND 7 5.33 39.94 2SB15990QLTR-ND 1,000 236.00 
Power Amp Mini Pwr. (A) 40 1,500 100 220 2SB15990RLCT-ND 7 5.33 39.94 2SB15990RLTR-ND 1,000 236.00 
AF Power Amp U-G2 40 1,500 120 220 2SB09680RLCT-ND® 1.47 12.26 98.06 2SBO09680RLTR-ND® 3,000 637.00/M 
AF Power Amp U-G2 50 2,000 120 340 2SB157400LCT-ND@ 1.15 9.58 76.61 2SB157400LTR-ND® 3,000 498.00/M 

NPN Type 
RF Amp Mini 3P 20 30 70 140 2SC22950BLCT-ND® 42 3.37 25.28 2SC22950BLTR-ND® 3,000 112.00/M 
RF Amp Mini 3P 20 15 65 160 2SC24040CLCT-ND 55 4.37 32.79 2SC24040CLTR-ND 3,000 145.00/M 
RF Amp Mini 3P 20 15 100 260 2SC24040DLCT-ND® 55 437 32.79 2SC24040DLTR-ND® 3,000 145.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P 35 50 180 360 2SC24050RLCT-ND 61 4.54 34.06 — cl _- 
Low Noise Amp Mini 3P 55 50 260 520 2SC24060SLCT-ND 55 412 30.87 2SC24060SLTR-ND 3,000 178.00/M 
High Freg. Amp Mini 3P 20 50 25 250 2SC248000LCT-ND® 40 3.19 21.89 2SC248000LTR-ND® 3,000 103.00/M 
RF Amp Mini 3P 20 30 110 250 2SC27780CLCT-ND® AQ 3.92 29.42 2SC27780CLTR-ND® 3,000 130.00/M 
RF Amp/Oscillator Mixer Mini 3P 10 50 110 220 2SC31300QLCT-ND® AB 3.63 27.23 2SC31300QLTR-ND® 3,000 157.00/M 
UHF Low-Noise Amp Mini 3P 10 80 50 300 2SC370400LCT-ND® 59 4.42 33.12 2SC370400LTR-ND® 3,000 191.00/M 
UHF Amp Mini 3P 7 10 50 150 2SC370700LCT-ND® 93 7.00 52.49 2SC370700LTR-ND® 3,000 303.00/M 
High Speed Switch Mini 3P 40 100 90 200 28C37570RLCT-ND® AQ 3.64 27.29 2SC37570RLTR-ND® 3,000 158.00/M 
UHF Low-Noise Amp Mini 3P 10 80 50 300 2SC382900LCT-ND® 56 4.20 31.48 2SC382900LTR-ND® 3,000 182.00/M 
UHF Low Noise Amp Mini 3P 10 80 110 250 2SC555600LCT-ND® 68 5.10 38.27 2SC555600LTR-ND® 3,000 221.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P 15 2,500 400 1,000 |2SC559200LCT-ND A8 3.63 27.22 _— ml _ 
DC-DC Converter Mini 3P 15 2,000 200 800 28C57250SLCT-ND 58 4.66 34.97 2S8C57250SLTR-ND 3,000 155.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P 80 1,500 200 — 2SC581300LCT-ND@ 51 3.80 28.46 2S8C581300LTR-ND® 3,000 164.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 160 460 2SC584500LCT-ND@ 35 2.75 19.39 2SC584500LTR-ND® 3,000 79.00/M 
General Amp Mini 3P 300 70 60 150 2SC58630QLCT-ND® 59 4.46 33.44 2SC586300LTR-ND® 3,000 193.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 160 460 2SD0601A0LCT-ND® 25 1.88 13.00 2SD0601A0LTR-ND® 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 160 260 2SD0601AQLCT-ND® 30 2.25 16.25 2SD0601AQLTR-ND® 3,000 59.00/M. 
General Amp Mini 3P 50 100 210 340 2SD0601ARLCT-ND® 30 2.25 16.25 2SD0601ARLTR-ND® 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 290 460 2SD0601ASLCT-ND® 30 2.25 16.25 2SD0601ASLTR-ND® 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 85 340 2SD0602A0LCT-ND® A3 3.61 28.85 _ — =_ 
General Amp Mini 3P 50 500 85 170 2SD0602AQLCT-ND AB 3.61 28.85 2SD0602AQLTR-ND 3,000 115.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 120 240 2SD0602ARLCT-ND® AB 3.61 28.85 = = = 
General Amp Mini 3P 50 500 170 340 2SD0602ASLCT-ND® A3 3.61 28.85 2SD0602ASLTR-ND® 3,000 115.00/M 
Low Freq./Noise Amp Mini 3P 185 50 130 220 2SD0814ARLCT-ND 39 2.93 20.33 2SD0814ARLTR-ND 3,000 78.00/M 
Low Freq./Noise Amp Mini 3P 185 50 185 330 2SD0814ASLCT-ND® 39 2.93 20.33 2SD0814ASLTR-ND® 3,000 78.00/M 
AF Amp Mini 3P 40 50 400 800 2SD10300RLCT-ND® 53 4.23 31.72 2SD10300RLTR-ND® 3,000 141.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain Mini 3P 100 20 400 800 2SD11490RLCT-ND® 36 271 18.78 2SD11490RLTR-ND® 3,000 72.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain Mini 3P 100 20 600 1,200 |2SD11490SLCT-ND@ 36 271 18.78 2SD11490SLTR-ND® 3,000 72.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P 20 500 200 800 2SD132800LCT-ND® 38 3.06 22.98 2SD132800LTR-ND® 3,000 123.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P 20 500 200 350 2SD13280RLCT-ND AG 3.83 30.64 2SD13280RLTR-ND 3,000 123.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P 20 500 300 500 2SD13280SLCT-ND AG 3.83 30.64 2SD13280SLTR-ND 3,000 123.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P 20 500 400 800 2SD13280TLCT-ND AG 3.83 30.64 2SD13280TLTR-ND 3,000 123.00/M 
AF Amp Mini 3P 50 500 8,000 20,000 |2SD1478ARLCT-ND® 68 5.10 38.27 2SD1478ARLTR-ND® 3,000 221.00/M 
Low VCE (sat) Mini 3P 20 300 500 1,500 |2SD1938FSLCT-ND 38 2.98 21.01 2SD1938FSLTR-ND 3,000 86.00/M 
Low VCE (sat) Mini 3P 20 300 800 2,500 | 2SD1938FTLCT-ND® 38 2.98 21.01 2SD1938FTLTR-ND® 3,000 86.00/M 
AF Low Noise Amp S-Mini 3P 35 50 180 360 2SC39290RLCT-ND® 56 447 33.56 2SC39290RLTR-ND® 3,000 149.00/M 
AF Low Noise Amp S-Mini 3P 55 50 260 520 2SC3929ASLCT-ND® 56 447 33.56 2SC3929ASLTR-ND® 3,000 149.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 20 30 110 220 2SC39300CLCT-ND 53 3.97 29.81 2SC39300CLTR-ND 3,000 172.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 20 15 65 160 2SC39310CLCT-ND 52 3.93 29.45 2SC39310CLTR-ND 3,000 170.00/M 
RF Amp. S-Mini 3P. 20 15 65 260 2SC3931GCLCT-ND® 48 3.64 27.27 2SC3931GCLTR-ND® 3,000 157.54/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer S-Mini 3P 20 50 25 250 2SC39320SLCT-ND® 42 3.50 28.04 2SC39320SLTR-ND® 3,000 112.00/M 
High Freq. Amp S-Mini 3P 20 50 25 250 2SC39320TLCT-ND 39 3.14 23.55 = = _ 
High Freq. Amp S-Mini 3P 20 50 25 250 2SC3932GSLCT-ND® NEW! 42 3.50 28.03 2SC3932GSLTR-ND® NEW! 3,000 112.13/M 
High Freq. Amp S-Mini 3P 20 50 25 250 2SC3932GTLCT-ND@ NEW! A2 3.50 28.03 2SC3932GTLTR-ND® NEW! 3,000 112.13/M 
Wide Area LN Amp S-Mini 3P. 12 30 40 = 2SC393400LCT-ND@ 58 4.32 32.41 2SC393400LTR-ND® 3,000 187.00/M 
Wide Area LN Amp S-Mini 3P 12 30 40 — 2SC3934G0LCT-ND@ NEW! 58 4.32 32.40 2SC3934G0LTR-ND® NEW! 3,000 187.23/M 
RF Amp S-Mini 3P 10 50 75 130 2SC39350PLCT-ND 74 5.56 41.67 2SC39350PLTR-ND 3,000 241.00/M 
RF Amp, Oscillator, Mixer S-Mini 3P 10 50 110 220 2SC393500LCT-ND 69 5.14 38.58 — al _ 
RF Amp, Oscillator, Mixer S-Mini 3P 10 50 75 220 2SC3935GQLCT-ND® 69 5.14 38.58 2SC3935GOLTR-ND® 3,000 222.90/M 
RF Amp S-Mini 3P. 20 30 110 250 2SC39360CLCT-ND® i) 3.06 21.57 2SC39360CLTR-ND@ 3,000 88.00/M 
UHF Low Noise Amp S-Mini 3P 10 80 50 300 2SC393700LCT-ND® 85 7.12 57.00 2SC393700LTR-ND® 3,000 370.00/M 
UHF Low Noise Amp S-Mini 3P 10 80 50 300 2SC3937G0LCT-ND@ NEW! 85 7.12 56.99 2SC3937G0LTR-ND® NEW! 3,000 370.46/M 
High Speed Switching S-Mini 3P 40t 100 60 120 2SC39380QLCT-ND AQ 3.69 27.67 — _ =— 
High Speed Switching S-Mini 3P 40t 100 90 200 2SC39380RLCT-ND AQ 3.69 27.67 _— ml _ 
High Speed Switching S-Mini 3P. 40 100 60 200 2SC3938GQLCT-ND® NEW! AQ 3.69 27.66 2SC3938GOLTR-ND@ NEW! 3,000 159.84/M 
UHF Amp S-Mini 3P ie 10 50 200 28C441000LCT-ND® AT 6.40 51.18 2S8C441000LTR-ND® 3,000 333.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 50 50 250 500 2S8C45620RLCT-ND® 66 4.92 36.89 2SC45620RLTR-ND® 3,000 213.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 50 50 200 500 2SC4562GRLCT-ND® NEW! 66 4.92 36.88 2SC4562GRLTR-ND® NEW! 3,000 213.11/M 
2GHz Low Noise Amp S-Mini 3P 10 65 50 120 2SC48050QLCT-ND® 74 5.52 41.37 2SC480500LTR-ND® 3,000 239.00/M 
UHF Low Noise Amp S-Mini 3P. 10 80 80 130 2SC48350RLCT-ND@ 62 4.64 34.82 2SC48350RLTR-ND® 3,000 201.00/M 
High Freg. Amp S-Mini 3P 8 50 100 350 2SC563200LCT-ND 42 3.33 25.01 2SC563200LTR-ND 3,000 111.00/M 
High Freq. Amp S-Mini 3P 8 50 100 350 2SC5632G0LCT-ND@ NEW! AG 3.86 30.88 2SC5632GOLTR-ND® NEW! 3,000 123.51/M 
DC-DC Converter S-Mini 3P 20 1,000 160 560 2SC565400LCT-ND® 51 4.04 30.34 2SC565400LTR-ND® 3,000 134.00/M 
DC/DC Converter S-Mini 3P 20 1,000 160 560 2SC5654G0LCT-ND@ NEW! 51 4.04 30.34 2SC5654G0LTR-ND® NEW! 3,000 134.49/M 
General Amp S-Mini 3P. 50 100 160 460 2SD1819A0LCT-ND® 37 2.96 20.33 = = = 
General Amp S-Mini 3P 50 100 160 260 2SD1819AQLCT-ND 45 3.53 24.84 2SD1819AQLTR-ND 3,000 96.00/M 
General Amp S-Mini 3P. 50 100 210 340 2SD1819ARLCT-ND 45 3.53 24.84 2SD1819ARLTR-ND 3,000 96.00/M. 
+VCBO RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic Transistors (cont) 


Digi@Reel” 


VCEO Ic hFE Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 

Application Package (V) (mA) Min. Max. _| Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
General Amp S-Mini 3P 50 100 290 460 2SD1819ASLCT-ND® 5 3.53 24.84 2SD1819ASLTR-ND®@ 3,000 96.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 160 460 2SD1819GOLCT-ND@® NEW! 40 3.15 22.18 2SD1819GOLTR-ND® NEW! 3,000 90.74/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 160 460 2SD1819GQLCT-ND® NEW! 40 3.15 22.18 2SD1819GQLTR-ND@ NEW! 3,000 90.74/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 210 340 2SD1819GRLCT-ND® 40 3.15 22.18 28D1819GRLTR-ND® 3,000 90.74/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 290 460 2SD1819GSLCT-ND® 40 3.15 22.18 2SD1819GSLTR-ND® 3,000 90.74/M 
General Amp S-Mini 3P 50 500 85 340 2SD1820A0LCT-ND@ 43 3.41 25.58 2SD1820A0LTR-ND® 3,000 113.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 500 120 240 2SD1820ARLCT-ND® Bi 4.26 34.11 = _ _ 
General Amp S-Mini 3P 25 500 85 340 2SD1820CT-ND® A5 3.56 26.73 2SD1820TR-ND® 3,000 113.43/M 
General Amp S-Mini 3P 25 500 85 340 2SD1820GOLCT-ND@® NEW! A6 3.81 30.45 2SD1820GOLTR-ND® NEW! 3,000 121.81/M 
General Amp S-Mini 3P 25 500 85 340 2SD1820GRLCT-ND@ NEW! 46 3.81 30.45 2SD1820GRLTR-ND® NEW! 3,000 121.81/M 
HV Low Noise Amp S-Mini 3P 150 50 130 220 2SD18210RLCT-ND® 48 3.80 28.50 = — — 
AF Amp S-Mini 3P 40 50 400 800 2SD18230RLCT-ND® AL 3.30 22.62 2SD18230RLTR-ND® 3,000 107.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain S-Mini 3P 100 20 400 800 2SD18240RLCT-ND 37 2.78 19.26 _ _ — 
Low Freq. Amp/High Gain S-Mini 3P 100 20 600 1,200 |2SD18240SLCT-ND 37 2.78 19.26 - _ — 
Low Freq. Amp/High Gain S-Mini 3P 100 20 400 1,200 | 2SD1824GRLCT-ND@ NEW! 33 2.48 17.19 2SD1824GRLTR-ND@® NEW! 3,000 66.12/M 
Low Freq. Amp/High Gain S-Mini 3P 100 20 400 1,200 |2SD1824GSLCT-ND@ NEW! 33 2.48 17.19 2SD1824GSLTR-ND® NEW! 3,000 66.12/M 
AF Output Amp S-Mini 3P 20 300 500 1,500 |2SD19790SLCT-ND® 55 4.10 30.74 = _ _ 
AF Output Amp S-Mini 3P 20 300 500 2,500 |2SD1979GSLCT-ND@ NEW! 55 4.10 30.74 2SD1979GSLTR-ND® NEW! 3,000 177.60/M 
Low VCE (sat) S-Mini 3P 20 500 200 800 2SD262300LCT-ND 48 3.98 31.82 _- _— — 
Low VCE (sat) S-Mini 3P 20 500 200 800 2SD2623G0LCT-ND@ NEW! 43 3.55 28.42 2SD2623GOLTR-ND@ NEW! 3,000 113.67/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 160 460 2SA2174J0LCT-ND® 39 2.94 20.39 2S8A2174J0LTR-ND® 3,000 78.00/M 
RF Amp SS-Mini 3P 20 30 110 220 2SC4626JCLCT-ND@ 81 411 30.80 2SC4626JCLTR-ND® 3,000 137.00/M 
High Freq. Amp SS-Mini 3P 20 15 40 260 2S8C4627JOLCT-ND® 42 3.34 25.02 28C4627JOLTR-ND® 3,000 111.00/M 
RF Amp SS-Mini 3P 20 30 110 250 2SC4655JCLCT-ND@ 40 3.22 22.06 2SC4655JCLTR-ND® 3,000 104.00/M 
RF Amp SS-Mini 3P 50 50 250 500 2SC4656JRLCT-ND@ 55 4.41 33.10 2SC4656JRLTR-ND® 3,000 147.00/M 
High Speed Switch SS-Mini 3P 40t 100 60 200 2804691 JOLCT-ND® 59 4.72 35.39 2S8C4691J0LTR-ND® 3,000 157.00/M 
UHF Low Noise Amp SS-Mini 3P 10 80 50 300 2SC4808J0LCT-ND® 62 4.64 34.82 2SC4808J0LTR-ND® 3,000 201.00/M 
UHF Low Noise Amp SS-Mini 3P 10 80 50 300 2SC4808GOLCT-ND@ NEW! 62 4.64 34.82 2SC4808GOLTR-ND® NEW! 3,000 201.17/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer SS-Mini 3P 10 50 75 400 2SC4809J0LCT-ND® 81 4.05 30.37 2SC4809J0LTR-ND® 3,000 135.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 12 500 270 680 2SC6037JOLCT-ND® 46 3.65 27.34 2SC6037JOLTR-ND® 3,000 121.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 160 460 2SC6054J0LCT-ND® 61 4.60 34.47 2SC6054J0LTR-ND® 3,000 199.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 160 460 2SC6054G0LCT-ND@ NEW! 61 4.60 34.47 2SC6054G0LTR-ND® NEW! 3,000 199.18/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 160 460 2SD2216JOLCT-ND® .33 2.57 18.07 28D2216JOLTR-ND@ 3,000 74.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 160 460 2SD2216GOLCT-ND® NEW! 38 2.85 19.77 2SD2216GOLTR-ND® NEW! 3,000 76.04/M 
AF Amp SS-Mini 3P 40 50 600 1,200 | 2SD2345JSLCT-ND@ AQ 3.68 27.58 = = = 
AF Amp SS-Mini 3P 40 50 400 2,000 | 2SD2345GSLCT-ND@ NEW! AQ 3.68 27.58 2SD2345GSLTR-ND® NEW! 3,000 159.34/M 
AF Amp SS-Mini 3P 100 20 400 1,200 |2SD2620JOLCT-ND® 39 3.14 21.51 _ _ — 
AF Amp SS-Mini 3P 100 20 400 1,200 |2SD2620GOLCT-ND@ 39 3.14 21.51 2SD2620GOLTR-ND® 3,000 101.60/M 
General Amp SSS-Mini 3P 50 100 180 390 2SC584600LCT-ND® 37 2.92 20.53 - _ _ 
General Amp SSS-Mini 3P. 50 100 180 390 2SC5846GOLCT-ND® 33 2.60 18.33 2SC5846G0OLTR-ND® 10,000 64.59/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer SSS-Mini 3P 10 50 75 400 2SC593900LCT-ND® 48 3.80 28.50 = — — 
RF Amp/Oscillator/Mixer SSS-Mini 3P 10 50 75 400 2SC5939GOLCT-ND® 48 3.80 28.50 2SC5939G0LTR-ND® 10,000 118.75/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer SSS-Mini 3P 20 50 25 250 2SC594600LCT-ND® AB 3.68 27.58 2SC594600LTR-ND@ 10,000 115.00/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer SSS-Mini 3P 20 50 25 250 2SC5946GOLCT-ND® AB 3.68 27.58 2SC5946G0LTR-ND® 10,000 114.92/M 
General Amp SSS-Mini 3P. 12 500 270 680 2SC603600LCT-ND® AL 3.25 24.36 = = = 
General Amp SSS-Mini 3P 12 500 270 680 2SC6036GOLCT-ND® AL 3.25 24.36 2SC6036G0LTR-ND® 10,000 101.52/M 
AF Amp SSS-Mini 3P 100 20 400 1,200 |2SD262100LCT-ND@ 43 3.55 28.36 28D262100LTR-ND® 10,000 99.00/M 
AF Amp SSS-Mini 3P 100 20 400 1,200 |2SD2621GOLCT-ND@ NEW! 43 3.55 28.36 2SD2621GOLTR-ND@ NEW! 10,000 99.26/M 
General Amp 1006 Leadless 50 100 180 390 2SC584800ACT-ND® 37 2.98 20.41 2SC0584800ATR-ND® 10,000 85.00/M 
UHF Low Noise Amp Mini Pwr. (A) 10 80 80 250 2SC501900LCT-ND 12 5.42 40.63 = = = 
AF Output Amp Mini Pwr. (B) 80 1,000 120 240 2SC50260RLCT-ND® 88 6.57 49.30 2SC50260RLTR-ND® 1,000 291.00 
AF Output Amp Mini Pwr. (B) 25 1,000 120 240 2SD08740RLCT-ND® 55 4.37 32.79 =— — _— 
AF Output Amp Mini Pwr. (A) 50 1,000 120 240 2SD0874GRLCT-ND® 55 4.37 32.79 2SD0874GRLTR-ND® 1,000 153.02 
AF Output Amp Mini Pwr. (A) 80 500 130 220 2SD08750RLCT-ND® 52 3.92 29.39 2SD08750RLTR-ND® 1,000 174.00 
AF Output Amp Mini Pwr. (A) 80 500 185 330 2SD08750SLCT-ND 52 3.92 29.39 2SD08750SLTR-ND 1,000 174.00 
AF Output Amp Mini Pwr. (A) 80 500 130 330 2SD0875GSLCT-ND® NEW! 48 3.63 27.22 2SD0875GSLTR-ND® NEW! 1,000 160.88 
Low Freq. Amp Mini Pwr. (A) 120 500 130 220 2SD0968ARLCT-ND® 91 6.81 51.05 2SD0968ARLTR-ND® 1,000 301.78 
AF Output Amp Mini Pwr. (B) 25 3,000 340 600 2SD11190RLCT-ND® 80 6.02 45.16 2SD11190RLTR-ND® 1,000 267.00 
AF Output Amp Mini Pwr. (A) 25 3,000 230 600 2SD1119GRLCT-ND@ NEW! 80 6.02 45.16 2SD1119GRLTR-ND® NEW! 1,000 266.94 
AF Amp Mini Pwr. (A) 20 1,000 130 210 2SD12800RLCT-ND® AT 5.77 43.29 2SD12800RLTR-ND@ 1,000 256.00 
AF Amp Mini Pwr. (A) 20 1,000 180 280 2SD12800SLCT-ND® AT 5.77 43.29 2SD12800SLTR-ND® 1,000 256.00 
AF Amp Mini Pwr. (B) 80 1,000 8,000 20,000 | 2SD15110RLCT-ND® 88 6.62 49.64 28D15110RLTR-ND® 1,000 293.00 
Low Freq. Output Amp Mini Pwr. (A) 50 3,000 120 340 2SD21850RLCT-ND® 67 5.00 37.51 2SD21850RLTR-ND® 1,000 222.00 
Low Freq. Output Amp Mini Pwr. (A) 50 3,000 120 340 2SD2185GRLCT-ND® 62 4.63 34.74 28D2185GRLTR-ND@® 1,000 205.33 
Low Freq. Output Amp Mini Pwr. (A) 20 500 200 800 2SD22100RLCT-ND 56 4.51 33.86 28D22100RLTR-ND 1,000 158.00 
AF Amp Mini Pwr. (A) 400 100 30 _ 2SD241300LCT-ND® 12 5.37 40.25 2SD241300LTR-ND® 1,000 238.00 
AF Amp Mini Pwr. (A) 400 100 30 = 2SD2413G0LCT-ND@ NEW! 66 4.97 37.26 28D2413GOLTR-ND@ NEW! 1,000 220.26 
AF Power Amp Mini Pwr. (A) 40 1,500 80 160 2SD24570QLCT-ND® 94 7.03 52.76 2SD245700LTR-ND® 1,000 312.00 
AF Output Amp Mini Pwr. (A) 150 1,000 120 240 2SD24590RLCT-ND® 92 6.93 51.97 2SD24590RLTR-ND® 1,000 307.00 
AF Output Amp Mini Pwr. (A) 150 1,000 170 340 2SD24590SLCT-ND 92 6.93 51.97 2SD24590SLTR-ND 1,000 307.00 
AF Power Amp U-G2 40 1,500 120 220 2SD12950RLCT-ND® 1.38 11.49 91.93 2SD12950RLTR-ND® 3,000 598.00/M 
Power Amp U-G2 60 2,000 500 2,500 | 2SD245300LCT-ND@ 1.47 12.26 98.06 28D245300LTR-ND® 3,000 637.00/M 


+VCBO RoHS Compliant 


Fast Recovery Diodes 


2: Cathode 


(Common) 


3: Anode 


1: Cathode 
2: Anode 


Dim. in mm 


Re 
35 1: Anode 
2: Cathode 
(Common) 
3: Anode 


IF (AV) VRRM IFSM IRRM VF irr Digi-Key Pricing 
Fig. Package (A) (V) (A) (WA) (V) (ns) Part No. 1 10 100 
5 TOS000 5 200 30 20 0.98 30 MA3D649-ND 1.24 10.34 82.74 
10 200 60 100 0.98 30 MA3D650-ND 1.47 12.26 98.06 
2 T0-2200-B1 5 200 30 20 0.98 45 MA3D690-ND. 1.47 12.26 98.06 
3 TOP-3F 20 300 150 20 i 50 MA3G655-ND. 5.09 40.69 343.36 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1258 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic schottky Barrier Diodes - Silicon Epitaxial Planar Type Digi Reel’ 


Dimensions in mm 


Type (2-pin) Mini Type (3-pin) Mini Type (4-pin) Mini Type (6-pin) S-Mini Type (2-pin) 
JEDEC: TO-236 28 


=o — EIAJ: SC-59 ‘ aN oe 


2R 


+ 2.5 —_+ 


-— 1.9 —-} 


S-Mini Type (3-pin) S-Mini Type (4-pin) Mold S-Mini Type (6-pin) Mold Mini-Power Type (2-pin) 
EIAJ: SC-70 ee OCa = 
-65.65 


Ry ai faa | oe 


+—2.1— 


SS-Mini Type (4-pin) SSS-Mini Type (2-pin) TO-220D 
1.6 |-0.60_, 
3 7 


VR IF VF Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. Description (Vv) (mA) (Vv) @mA Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Mini Type 2-Pin — RoHS Compliant 
Single 20 1,000 0.45 1 MA2YD1500LCT-ND 55 4.12 30.87 MA2YD1500LTR-ND 3,000 178.00/M 
Single 100 300 0.58 300 MA2YD1700LCT-ND 53 3.98 29.88 MA2YD1700LTR-ND 3,000 173.00/M 
Single 15 1,000 0.40 1,000 MA2YD2100LCT-ND 50 3.76 28.22 MA2YD2100LTR-ND 3,000 163.00/M 
Single 25 1,000 0.42 500 MA2YD2300LCT-ND 53 3.98 29.88 MA2YD2300LTR-ND 3,000 173.00/M 
Single 60 800 0.51 800 MA2YD2600LCT-ND 53 3.98 29.88 MA2YD2600LTR-ND 3,000 173.00/M 
1 Single 30 1,500 0.39 500 MA2YD2800LCT-ND 60 4.78 35.85 MA2YD2800LTR-ND 3,000 159.00/M 
Single 30 500 0.40 10 MA2YD3300LCT-ND 51 3.81 28.59 MA2YD3300LTR-ND 3,000 165.00/M 
Single 20 1,000 0.40 1 MA22D1500LCT-ND 57 4.30 32.28 MA22D1500LTR-ND 3,000 186.00/M 
Single 25 1,000 0.41 500 MA22D2300LCT-ND 57 4.30 32.28 MA22D2300LTR-ND 3,000 186.00/M 
Single 30 1,500 0.34 500 MA22D2800LCT-ND 62 4.65 34.86 MA22D2800LTR-ND 3,000 201.00/M 
Single 40 1,570* 0.48 500 MA22D3900LCT-ND 57 4.30 32.28 MA22D3900LTR-ND 3,000 186.00/M 
Mini Type 3-Pin 
Single 30 700 0.55 700 MA3X70100LCT-ND® 46 3.70 27.72 MA3X70100LTR-ND® 3,000 123.00/M 
Single 20 500 0.50 500 MA3X70300LCT-ND® 58 4.66 34.97 MA3X70300LTR-ND® 3,000 155.00/M 
Single 15 30 0.40 1 MA3X70400LCT-ND® 43 3.46 25.94 MA3X70400LTR-ND® 3,000 115.00/M 
Single 30 30 0.40 1 MA3X704A0LCT-ND® 43 3.46 25.94 MA3X704A0LTR-ND® 3,000 115.00/M 
Single 30 30 0.30 1 MA3X71700LCT-ND® 51 4.08 30.60 MA3X71700LTR-ND® 3,000 136.00/M 
Single 40 500 0.55 500 MA3X72000LCT-ND® 57 4.60 34.47 MA3X72000LTR-ND® 3,000 153.00/M 
Single 30 200 0.55 200 MA3X72100LCT-ND® 46 3.64 27.32 MA3X72100LTR-ND® 3,000 121.00/M 
Single 50 200 0.55 200 MA3X72700LCT-ND® .57 4.29 32.19 MA3X72700LTR-ND® 3,000 186.00/M 
2 Single 20 500 0.50 500 MA3X74800LCT-ND® 59 4.70 35.22 MA3X74800LTR-ND® 3,000 156.00/M 
Single 30 100 0.55 100 MA3X78600LCT-ND® 49 3.92 29.42 MA3X78600LTR-ND® 3,000 130.00/M 
Single 50 100 0.55 100 MA3X78700LCT-ND 44 3.54 26.56 MA3X78700LTR-ND 3,000 118.00/M 
Single 60 200 0.65 200 MA3X78800LCT-ND 50 3.78 28.33 MA3X78800LTR-ND 3,000 164.00/M 
Single 60 500 0.65 500 MA3X78900LCT-ND® 59 4.41 33.10 MA3X78900LTR-ND® 3,000 191.00/M 
Single 20 1,000 0.45 1 MA3XD1100LCT-ND® 59 4.72 35.41 MA3XD1100LTR-ND® 3,000 157.00/M 
Single 20 1,000 0.45 1 MA3XD1500LCT-ND® 52 3.90 29.22 MA3XD1500LTR-ND@ 3,000 169.00/M 
Single 100 300 0.58 300 MA3XD1700LCT-ND® 53 4.00 30.04 = = = 
Single 15 1,000 0.40 500 MA3XD2100LCT-ND® 50 3.76 28.22 MA3XD2100LTR-ND® 3,000 163.00/M 
Dual Com Anode 30 30 0.40 1 MA3X704D0LCT-ND® 69 5.20 39.00 MA3X704D0LTR-ND® 3,000 225.00/M 
3 Dual Com Anode 30 110/150 0.30 1 MA3X717D0LCT-ND® 89 6.70 50.28 MA3X717D0LTR-ND® 3,000 291.00/M 
Dual Com Anode 30 200 0.55 130/200 |MA3X721D0LCT-ND 83 6.24 46.82 MA3X721DOLTR-ND 3,000 270.00/M 
Dual Com Anode 30 100 0.55 200/300 |MA3X786DO0LCT-ND® 64 4.80 36.04 MA3X786DOLTR-ND® 3,000 208.00/M 
Dual Com Cathode 30 30 0.40 1 MA3X704E0LCT-ND® 69 5.20 39.00 MA3X704E0LTR-ND® 3,000 225.00/M 
4 Dual Com Cathode 30 110/150 0.30 1 MA3X717E0LCT-ND® 89 6.70 50.28 = = = 
Dual 30 200 0.55 130/200 | MA3X721E0LCT-ND 83 6.24 46.82 MA3X721E0LTR-ND 3,000 270.00/M 
Dual Series 30 100 0.55 200/300 |MA3X786EOLCT-ND® 64 4.80 36.04 MA3X786E0LTR-ND® 3,000 208.00/M 
5 Dual Series 30 30 0.30 1 MA3X71500LCT-ND® 74 5.59 41.90 MA3X71500LTR-ND® 3,000 242.00/M 
Dual Series 30 30 0.40 1 MA3X71600LCT-ND® 60 4.51 33.85 MA3X71600LTR-ND® 3,000 196.00/M 
Dual Series 30 200 0.55 220/300 |MA3X74000LCT-ND® 93 6.94 52.09 MA3X74000LTR-ND® 3,000 301.00/M 
Mini Type 4-Pin 
1 Dual 30 200 0.55 150/200 | MA4X72600LCT-ND 92 6.91 51.85 MA4X72600LTR-ND 3,000 300.00/M 
Dual 50 200 0.55 150/200 |MA4X74600LCT-ND® 46 3.41 25.61 MA4X74600LTR-ND® 3,000 151.00/M 
Dual 30 30 0.40 1 MA4X71300LCT-ND® 61 4.55 34.11 MA4X71300LTR-ND® 3,000 197.00/M 
6 Dual 30 200 0.55 150 MA4X72400LCT-ND 68 5.11 38.32 MA4X72400LTR-ND 3,000 221.00/M 
Dual 50 100 0.55 70/100 |MA4X79600LCT-ND@ 63 4.72 35.42 MA4X79600LTR-ND® 3,000 205.00/M 
Dual 35 100 1.00 100 MA4X86200LCT-ND® 52 3.93 29.51 MA4X86200LTR-ND® 3,000 170.00/M 
7 Dual 30 30 0.40 1 MA4X71400LCT-ND® 74 5.52 41.43 MA4X71400LTR-ND® 3,000 239.00/M 
Mini Type 6-Pin — RoHS Compliant 
8 Triple 30 30 0.40 1 MA6X71800LCT-ND 87 7.23 57.83 MA6X71800LTR-ND 3,000 376.00/M 
* mArms § VRRM @ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic 


Schottky Barrier Diodes — Silicon Epitaxial Planar Type (Cont.) 


Reel® 


VR IF VF Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. Description (Vv) (mA) (V) @mA Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 

S-Mini Type 2-Pin — RoHS Compliant 
Single 20 500 0.40 10 MA2ZD0200LCT-ND 54 4.31 32.31 = = = 
Single 20 500 0.30 10 MA2ZD020GLCT-ND NEW! -50 3.99 29.92 MA2ZD020GLTR-ND NEW! 3,000 132.64/M 
Single 20 200 0.55 200 MA2J70400LCT-ND 49 3.68 27.58 MA2J70400LTR-ND 3,000 159.00/M 
Single 20 100 0.27 5 MA2ZD1400LCT-ND 44 3.69 29.51 MA2ZD1400LTR-ND 3,000 118.00/M 
Single 20 100 0.27 5 MA2ZD140GLCT-ND AL 3.42 27.32 MA2ZD140GLTR-ND 3,000 109.30/M 
Single 20 500 0.42 500 MA2ZD1800LCT-ND Al 3.25 24.35 = = = 
Single 20 500 0.42 500 MA2ZD180GLCT-ND 45 3.76 30.06 MA2ZD180GLTR-ND 3,000 120.23/M 
Single 40 500 0.55 500 MA2Z72000LCT-ND 48 3.84 28.77 = = = 
Single 40 500 0.55 500 MA2Z7200GLCT-ND 44 3.55 26.64 MA2Z7200GLTR-ND 3,000 118.11/M 
Single 50 200 0.36 30 MA2J72700LCT-ND 82 6.15 46.11 MA2J72700LTR-ND 3,000 266.00/M 
Single 50 200 0.36 30 MA2J7270GLCT-ND NEW! 82 6.15 46.11 MA2J7270GLTR-ND NEW! 3,000 266.40/M 
4 Single 30 30 0.40 il MA2J7280GLCT-ND 42 3.52 28.16 MA2J7280GLTR-ND 3,000 112.63/M 
Single 30 200 0.55 200 MA2J72900LCT-ND 56 4.48 33.60 MA2J72900LTR-ND 3,000 149.00/M 
Single 30 200 0.55 200 MA2J7290GLCT-ND -50 4.00 30.00 MA2J7290GLTR-ND 3,000 132.99/M 
Single 30 30 0.30 1 MA2J7320GLCT-ND 7 3.90 31.21 MA2J7320GLTR-ND 3,000 124.84/M 
Single 30 1,000 0.36 700 MA21D3400LCT-ND 67 5.06 37.92 MA21D3400LTR-ND 3,000 219.00/M 
Single 30 1,000 0.34 500 MA21D3800LCT-ND -60 4.51 33.81 MA21D3800LTR-ND 3,000 195.00/M 
Single 30 1,000 0.34 500 MA21D380GLCT-ND NEW! -60 4.51 33.81 MA21D380GLTR-ND NEW! 3,000 195.37/M 
Single 20 300 0.40 300 MA2Z7480GLCT-ND 45 3.76 30.06 MA2Z7480GLTR-ND 3,000 120.23/M 
Single 30 100 0.55 100 MA2Z78400LCT-ND A6 3.86 30.90 MA2Z78400LTR-ND 3,000 124.00/M 
Single 50 100 0.55 100 MA2Z78500LCT-ND 45 3.58 26.85 MA2Z78500LTR-ND 3,000 119.00/M 
Single 50 100 0.55 100 MA2Z7850GLCT-ND 48 4.00 31.96 MA2Z7850GLTR-ND 3,000 127.86/M 

S-Mini Type 3-Pin 
Single 30 200 0.55 200 MA3J7440GLCT-ND® NEW! -50 3.75 28.13 MA3J7440GLTR-ND@ NEW! | 3,000 162.54/M 
Single 30 100 0.55 100 MA3Z7920GLCT-ND@ NEW! At 3.28 24.59 MA3Z7920GLTR-ND® NEW! | 3,000 109.02/M 
1 Single 30 30 0.40 1 MA3J7410GLCT-ND@® NEW! 42 3.39 25.45 MA3J7410GLTR-ND® NEW! | 3,000 112.84/M 
Dual Com Anode 30 20 0.40 1 MA3J741DGLCT-ND@ NEW! 54 4.04 30.32 MA3J741DGLTR-ND@ NEW! | 3,000 175.20/M 
Dual Series 30 70 0.55 100 MA3Z7930GLCT-ND@ NEW! 54 4.09 30.64 MA3Z7930GLTR-ND® NEW! | 3,000 177.05/M 
Single 20 700 0.45 700 MA3ZD1200LCT-ND@ 58 4.60 34.52 MA3ZD1200LTR-ND® 3,000 153.00/M 
Single 40 500 0.55 500 MA3J70000LCT-ND®@ 54 4.35 32.65 MA3J70000LTR-ND@ 3,000 145.00/M 
Single 20 500 0.55 500 MA3J70200LCT-ND 54 4.33 32.50 MA3J70200LTR-ND 3,000 144.00/M 
2 Single 30 30 0.40 1 MA3J74100LCT-ND 48 3.80 28.51 = _ — 
Single 30 200 0.55 200 MA3J74400LCT-ND 56 4.20 31.51 = = = 
Single 30 30 0.30 1 MA3J74500LCT-ND 65 4.90 36.78 = _ = 
Single 30 100 0.55 100 MA3Z79200LCT-ND® At 3.28 24.59 MA3Z79200LTR-ND® 3,000 109.00/M 
Dual Com Anode 30 30 0.40 1 MA3J741DOLCT-ND -60 4.53 33.96 MA3J741DOLTR-ND 3,000 196.00/M 
3 Dual Com Anode 30 30 0.30 1 MA3J745D0LCT-ND® 62 4.62 34.65 = _ = 
Dual Com Anode 30 100 0.55 70/100 |MA38Z792D0LCT-ND@ -50 4.02 30.16 MA3Z792D0LTR-ND® 3,000 134.00/M 
Dual Com Cathode 30 30 0.40 1 MA3J741E0LCT-ND® 60 4.53 33.96 MA3J741E0LTR-ND® 3,000 196.00/M 
4 Dual Com Cathode 30 30 0.30 1 MA3J745E0LCT-ND® 62 4.62 34.65 MA3J745E0LTR-ND® 3,000 200.00/M 
Dual Com Cathode 30 100 0.55 70/100 |MA3Z792EOLCT-ND@ 50 4.02 30.16 MA3Z792E0LTR-ND® 3,000 134.00/M 
5 Dual Series 30 30 0.40 1 MA3J7420GLCT-ND® 56 4.22 31.62 MA3J7420GLTR-ND®@ 3,000 182.71/M 
Dual Series 30 100 0.55 70/100 |MA3Z79300LCT-ND® 61 4.58 34.32 MA3Z79300LTR-ND® 3,000 198.00/M 
S-Mini Type 4-Pin 

Dual 30 20/30 0.40 1 MA4Z71300LCT-ND 58 4.60 34.52 MA4Z71300LTR-ND 3,000 153.00/M 
9 Dual 20 100 0.27 5 MA4ZD1400LCT-ND® 52 4.13 30.98 MA4ZD1400LTR-ND@ 3,000 137.00/M 
Dual 45 100 0.60 75/100 |MA4ZDO0300LCT-ND@ -50 3.76 28.22 MA4ZD0300LTR-ND® 3,000 163.00/M 

S-Mini Type 6-Pin — RoHS Compliant 
10 Triple 30 30 0.40 1 MA6Z71800LCT-ND 68 5.09 38.18 MA6Z71800LTR-ND 3,000 221.00/M 

Mini-Power Type 2-Pin — RoHS Compliant 

Single 30 1,500 0.37 1,000 MA2Q70500LCT-ND 83 6.24 46.82 MA2Q70500LTR-ND 1,500 277.00/M 
Single 30 1,000 0.50 1,000 MA2Q73500LCT-ND .84 6.27 47.00 = = = 
4 Single 40 1,000 0.55 1,000 MA2Q73600LCT-ND .70 5.22 39.12 MA2Q73600LTR-ND 1,500 231.00/M 
Single 90 700 0.80 700 MA2Q73900LCT-ND .87 6.52 48.92 MA2Q73900LTR-ND 1,500 289.00/M 

SS-Mini Type 2-Pin — RoHS Compliant 
Single 30 30 0.40 1 MA2S72800LCT-ND A6 3.85 30.81 MA2S72800LTR-ND 3,000 123.00/M 
Single 30 30 0.40 1 MA2S7280GLCT-ND NEW! 43 3.57 28.52 MA2S7280GLTR-ND NEW! 3,000 114.10/M 
Single 30 100 0.55 100 MA2S78400LCT-ND 51 4.11 30.81 MA2S78400LTR-ND 3,000 137.00/M 
Single 30 100 0.55 100 MA2S7840GLCT-ND NEW! 48 3.80 28.52 MA2S7840GLTR-ND NEW! 3,000 126.46/M 
Single 20 200 0.47 1 MA2SD1000LCT-ND 51 4.11 30.81 MA2SD1000LTR-ND 3,000 137.00/M 
Single 20 200 0.27 5 MA2SD100GLCT-ND NEW! 48 3.80 28.52 MA2SD100GLTR-ND NEW! 3,000 126.46/M 
Single 20 200 0.47 200 MA2SD190GLCT-ND 44 3.55 26.64 MA2SD190GLTR-ND. 3,000 118.11/M 
Single 20 200 0.58 200 MA2SD2400LCT-ND 48 3.84 28.77 MA2SD2400LTR-ND 3,000 128.00/M 
Single 20 200 0.58 200 MA2SD240GLCT-ND 44 3.55 26.64 MA2SD240GLTR-ND. 3,000 118.11/M 
1 Single 15 200 0.39 200 MA2SD2500LCT-ND 48 3.86 28.92 MA2SD2500LTR-ND 3,000 118.00/M 
Single 15 200 0.39 200 MA2SD250GLCT-ND NEW! 44 3.55 26.64 MA2SD250GLTR-ND NEW! 3,000 118.11/M 
Single 30 100 0.25 10 MA2SD290GLCT-ND NEW! 48 3.83 28.69 MA2SD290GLTR-ND NEW! 3,000 127.19/M 
Single 30 100 0.38 10 MA2SD3000LCT-ND 48 3.83 28.69 = _ _ 
Single 30 100 0.38 10 MA2SD300GLCT-ND NEW! 48 3.83 28.69 MA2SD300GLTR-ND NEW! 3,000 127.19/M 
Single 30 200 0.38 200 MA2SD3100LCT-ND 51 4.10 30.74 = = = 
Single 30 200 0.47 200 MA2SD310GLCT-ND 51 4.10 30.74 MA2SD310GLTR-ND. 3,000 136.29/M 
Single 30 200 0.49 200 MA2SD3200LCT-ND 51 4.10 30.74 = _— = 
Single 30 200 0.56 200 MA2SD320GLCT-ND 51 4.10 30.74 MA2SD320GLTR-ND 3,000 136.29/M 
Single 20 35 0.41 1 MA2SE0100LCT-ND 55 4.43 33.20 MA2SE0100LTR-ND 3,000 147.00/M 

* mArms §VRRM @ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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a 
Panasonic  schottky Barrier Diodes — Silicon Epitaxial Planar Type (cont) Ree 
VR IF VF Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. Description (V) (mA) (Vv) @mA Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
SS-Mini Type 3-Pin 
Single 30 30 0.40 1 MA3S7810GLCT-ND® NEW! 48 3.80 28.52 MA3S7810GLTR-ND® NEW! | 3,000 126.46/M 
: Dual Series 30 20 0.40 1 MA3S781FGLCT-ND@ NEW! 57 4.27 32.06 MA3S781FGLTR-ND® NEW! | 3,000 185.24/M 
2 Single 30 30 0.30 1 MA3S79500LCT-ND 51 4.11 30.81 = = = 
Single 30 30 0.40 1 MA3S78100LCT-ND 51 4.11 30.81 = oan) _ 
Dual Com Anode 30 30 0.30 1 MA3S795D0LCT-ND® 62 4.62 34.63 MA3S795D0LTR-ND® 3,000 200.00/M 
3 Dual Com Anode 30 30 0.40 1 MA3S781DOLCT-ND 62 4.62 34.63 = = _ 
Dual Com Anode 30 30 0.40 1 MA3S781DGLCT-ND®@ 57 4.27 32.06 MA3S781DGLTR-ND@ 3,000 185.24/M 
Dual Com Cathode 30 30 0.30 1 MA3S795E0LCT-ND 62 4.62 34.63 MA3S795E0LTR-ND 3,000 200.00/M 
4 Dual Com Cathode 30 30 0.40 1 MA3S781E0LCT-ND® 62 4.62 34.63 MA3S781E0LTR-ND® 3,000 200.00/M 
Dual Com Cathode 30 30 0.40 1 MA3S781EGLCT-ND® 57 4.27 32.06 MA3S781EGLTR-ND® 3,000 185.24/M 
Dual Series 30 30/20 0.40 1 MA3S781FOLCT-ND@ 57 4.27 32.06 MA3S781FOLTR-ND@ 3,000 185.00/M 
Dual Series 20 35/25 0.41 1 MA3SE0100LCT-ND® 55 4.14 31.03 MA3SE0100LTR-ND® 3,000 179.00/M 
Dual Series 20 35 0.40 1 MAS3SE0200LCT-ND® orl 5.31 39.84 MA3SE0200LTR-ND® 3,000 230.00/M 
Dual Series 30 100/75 0.29 10 MA3SD29FOLCT-ND® 65 4.87 36.54 MA3SD29F0OLTR-ND® 3,000 211.00/M 
SS-Mini Type 4-Pin — RoHS Compliant 
Dual 45 100 0.35 1 MA4SDO5X0LCT-ND 55 4.37 32.75 MA4SDO5X0LTR-ND 3,000 145.00/M 
9 Dual 30 30 0.35 1 MA4SD0100LCT-ND 53 4.25 31.87 MA4SD0100LTR-ND 3,000 141.00/M 
Dual 20 200 0.27 5 MA4SD1000LCT-ND 87 6.52 48.88 MA4SD1000LTR-ND 3,000 282.00/M 
SSS-Mini Type 2-Pin — RoHS Compliant 
Single 30 30 0.40 1 MA2772800LCT-ND 45 3.60 27.00 MA2772800LTR-ND 10,000 113.00/M 
Single 100 100 0.55 100 MA2778400LCT-ND 53 4.25 31.87 MA2778400LTR-ND 10,000 133.00/M 
Single 20 100 0.38 10 MA27D2700LCT-ND 59 4.72 35.41 MA27D2700LTR-ND 10,000 148.00/M 
Single 20 100 0.38 10 MA27D270GLCT-ND NEW! 55 4.37 32.79 _— _ _— 
1 Single 30 100 0.25 10 MA27D2900LCT-ND 55 4.37 32.79 = _ _ 
Single 30 100 0.25 10 MA27D290GLCT-ND NEW! 55 4.37 32.79 MA27D290GLTR-ND NEW! 10,000 136.62/M 
Single 30 100 0.38 10 MA27D3000LCT-ND 55 4.37 32.79 = = = 
Single 30 100 0.44 10 MA27D300GLCT-ND 55 4.37 32.79 MA27D300GLTR-ND 10,000 136.63/M 
Single 20 35 0.40 1 MA27E0200LCT-ND 55 4.37 32.79 MA27E0200LTR-ND 10,000 137.00/M 
SSS-Mini Type 3-Pin — RoHS Compliant 
‘* Dual Com Cathode 30 30 0.30 1 MAS3795E0LCT-ND 65 4.87 36.52 = = = 
Dual Com Cathode 30 20 0.30 1 MAS3795EGLCT-ND NEW! 60 4.51 33.81 MAS3795EGLTR-ND NEW! 10,000 187.84/M 
TO-220D — RoHS Compliant 
Dual Com Cathode 40§ 5,000 0.55 2,500 MA3D749-ND 1.15 9.58 76.61 = = = 
Dual Com Cathode 45§ 5,000 0.55 2,500 MA3D749A-ND 1.24 10.34 82.74 = = = 
Dual Com Cathode 40§ 10,000 0.55 5,000 MA3D750-ND 1.29 10.73 85.80 = = _ 
Dual Com Cathode 45§ 10,000 0.55 5,000 MA3D750A-ND 1.38 11.49 91.93 = = = 
did Dual Com Cathode 40§ 20,000 0.55 10,000 |MA3D752-ND 1.69 13.48 101.12 = = = 
Dual Com Cathode 45§ 20,000 0.55 10,000 |MA3D752A-ND 1.95 15.63 117.21 = _ _ 
Dual Com Cathode 60§ 10,000 0.58 5,000 MA3D756-ND 1.42 11.34 85.04 = = _— 
Dual Com Cathode 90§ 10,000 0.85 5,000 MA3D761-ND 1.99 15.93 119.51 = = = 
Dual Com Cathode 30§ 10,000 0.47 5,000 MA3D799-ND 1.38 11.49 91.93 = = = 
U-G2 — RoHS Compliant 
12 Dual Com Cathode 40§ 5,000 0.55 2,500 MA3U74900LCT-ND 1.34 10.73 80.44 MA3U74900LTR-ND 3,000 686.00/M 


* mArms § VRRM @ RoHS Compliant 


Pin Diodes - silicon Epitaxial Planar Type 


VR| IF VF Ct rf |Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Description | (V)| (mA) | (V) | @mA | (pF) | (Q) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 


S-Mini Type 2-Pin 


1 Single 60] 100 | 1.0 10 0.5 | 2.0 |MA2JP0200LCT-ND 58 4.60 34.52 | MA2JPO200LTR-ND 3,000 | 153.00/M 


SS-Mini Type 2-Pin 


Single 60] 100 | 1.0 10 0.8 | 1.0 |MA2SP0100LCT-ND 59 4.72 35.41 |MA2SP0100LTR-ND 3,000 | 157.00/M 
Single 60] 100 | 1.0 10 0.8 | 1.0 |MA2SP010GLCT-ND NEW! 55 4.37 32.79 |MA2SP010GLTR-ND NEW! 3,000 | 145.36/M 2-cathode 
Single 60] 100 | 1.0 10 0.5 | 2.0 |MA2SP0200LCT-ND 59 4.72 35.41 | MA2SP0200LTR-ND 3,000 | 157.00/M 
2 Single 60) 50 | 1.0 10 2.4 | 5.5 |MA2SPOS00LCT-ND 55 4.37 32.79 | MA2SPO500LTR-ND 3,000 | 145.00/M 
Single 60) 50 | 1.0 10 2.4 | 5.5 |MA2SPOSOGLCT-ND NEW! 55 4.37 32.79 |MA2SPOS50GLTR-ND NEW! 3,000 | 145.36/M 
Single 60] 100 | 1.0 10 0.6 | 1.2 |MA2SPO600LCT-ND 55 4.37 32.79 | MA2SPO600LTR-ND 3,000 | 145.00/M 
Single 60) 100 | 1.0 10 0.6 | 1.2 |MA2SPO60GLCT-ND NEW! 55 4.37 32.79 |MA2SPO60GLTR-ND NEW! 3,000 | 145.36/M 


SSS-Mini Type 2-Pin 


Single 60) 100 | 1.0 10 0.8 | 1.0 |MA27P010GLCT-ND NEW! 49 3.69 27.66 |— 
3 Single 60) 100 | 1.0 10 | .035 | 1.5 |MA27PO0700LCT-ND 55 4.43 33.20 | MA27P0700LTR-ND 10,000 | 138.00/M 
Single 60) 50 | 1.0 10 0.8 | 3.0 |MA27P1100LCT-ND 49 3.69 27.67 |MA27P1100LTR-ND 10,000 | 154.00/M 


GaAs MMIC SPST Switches Dimensions in mm 


3.0 
CDMA PCS GPS Vetri(tt)- Pin Pin Cut Tape Pin Connection . i 
1 2 3 PD | Vetri(L) |(coMA, Pcs) |(GPS)| Topr | Tstg | Digi-Key Price Each Gnd. [5. GPS-Rx 9. Vetri2 
(MHz) (MHz) (mz) —{(mwy| (Vv) (dBm) | (dBm) (c*) | (C:) | PartNo. AOMMETOON| [> ant 16. Gna. 10.Gnd. 4042/30 
Lot No. 
824-894 | 1850~1990 | 1574-1577] 150 | 45 35 20 |-30 - 90) -40 ~ 120 GNo4042NOLCT-ND 340 248 193 | |SGnd__ |7. Gnd. MHaRCS Dax 
4. Vetris_[8. CDMA-Tx/Rx _|12. Vetrlt 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic 


Switching Diodes - silicon Epitaxial Planar Type 


Mini Type (3-pin) Mini Type (4-pin) Mini Type (6-pin) S-Mini Type (2-pin) S-Mini Type (3-pin) 
JEDEC: TO-236 EIAJ: SC-70 
EIAJ: SC-59 


ae) eee 


«~— 2.8 __., 
+ 1.5 +1 + 1.5 +1 


roi ‘ 7 
9 


2.9] 0.95 
2 


SSS-Mini Type (2-pin) SSS-Mini Type (3-pin) | USS-Mini Type (2-pin) 
[0.60 -| 


i] 1.20 — peo 


0.80, 


tr Cut Tape 
VR IF IR Max. _ | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. Package Description (Vv) (mA) | (HA) (ns) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
1 Mini 3P Single 80 100 0.1 3 MA3X152A0LCT-ND® 39 2.95 20.47 |MA38X152A0LTR-ND® 3,000 79.00/M 
2 Mini 3P. Single 80 100 0.1 3 MA3X152KOLCT-ND® 39 2.95 20.47 |MA3X152KOLTR-ND® 3,000 79.00/M 
3 Mini 3P. Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3X152D0LCT-ND® 37 2.88 20.26 |MA3X152DOLTR-ND® 3,000 83.00/M 
4 Mini 3P Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3X152E0LCT-ND® 37 2.88 20.26 |MA3X152EO0LTR-ND® 3,000 83.00/M 
5 Mini 3P. Dual Series 80 100 0.1 150/9§ |MA3X153A0LCT-ND® 32 2.60 17.85 |MA8X153A0LTR-ND@ 3,000 84.00/M 
5 Mini 3P Dual Series 80 100 0.1 3 MA3X157A0LCT-ND® 40 3.10 21.82 |MA3X157A0LTR-ND® 3,000 89.00/M 
ie Mini 3P Single 200 100 1 = MA3X15800LCT-ND 52 4.19 31.43 |MA3X15800LTR-ND 3,000 139.00/M 
5 Mini 3P Dual Series 40 100 0.01 100 MA3X19800LCT-ND® 39 3.18 21.79 |MA38X19800LTR-ND® 3,000 103.00/M 
2 Mini 3P Single 200 100 1 60 MA3X19900LCT-ND® 49 3.65 27.36 |MA38X19900LTR-ND®@ 3,000 158.00/M 
6 Mini 4P. Dual 80 100 0.1 3 MA4X159A0LCT-ND® A7 3.76 28.19 |MA4X159A0LTR-ND® 3,000 125.00/M 
7 Mini 4P. Dual 40 100 0.1 3 MA4X16000LCT-ND® 60 4.78 35.85 |MA4X16000LTR-ND® 3,000 159.00/M 
7 Mini 4P. Dual 80 100 0.1 3 MA4X160A0LCT-ND® 60 4.78 35.85 |MA4X160AOLTR-ND® 3,000 159.00/M 
6 Mini 4P. Dual 200 100 1 = MA4X17400LCT-ND® 66 4.99 37.40 |MA4X17400LTR-ND®@ 3,000 216.00/M 
8 Mini 4P. Quad 80 70 0.1 10 MA4X19300LCT-ND® 70 5.24 39.30 |MA4X19300LTR-ND® 3,000 227.00/M 
9 Mini 4P. Dual 40 100 0.01 100 MA4X19400LCT-ND® 74 5.52 41.37 |MA4X19400LTR-ND®@ 3,000 239.00/M 
10 Mini 6P. Triple 80 100 0.1 3 MA6X12100LCT-ND® 50 4.00 30.01 |MA6X12100LTR-ND®@ 3,000 133.00/M 
"1 Mini 6P Quad 80 100 0.1 10 MA6X12200LCT-ND® 59 4.41 33.10 |MA6X12200LTR-ND® 3,000 191.00/M 
12 Mini 6P Quad 80 100 0.1 3 MA6X12300LCT-ND® 59 4.41 33.10 |MA6X12300LTR-ND@ 3,000 191.00/M 
13 Mini 6P Quad 80 100 0.1 3 MA6X12400LCT-ND 69 5.21 39.06 |MA6X12400LTR-ND 3,000 226.00/M 
14 Mini 6P Quad 40 100 0.1 150/9§ |MA6X12500LCT-ND® 2 5.43 40.69 |MA6X12500LTR-ND® 3,000 235.00/M 
15 Mini 6P Quad 80 100 0.1 10 MA6X12600LCT-ND® 59 4.41 33.10 |MA6X12600LTR-ND® 3,000 191.00/M 
16 Mini 6P. Quad 80 100 0.1 10 MA6X12700LCT-ND® A5 3.63 27.20 |MA6X12700LTR-ND®@ 3,000 121.00/M 
17 Mini 6P Quad 80 100 0.1 3 MA6X12800LCT-ND® 44 3.54 26.57 |MA6X12800LTR-ND® 3,000 118.00/M 
10 Mini 6P Triple 200 200 0.2 = MA6X12900LCT-ND® 66 4.96 37.23 |MA6X12900LTR-ND® 3,000 215.00/M 
18 S-Mini 2P Single 80 100 0.1 3 MA2J11100LCT-ND® 34 2.58 17.86 |MA2J11100LTR-ND® 3,000 69.00/M 
18 S-Mini 2P Single 80 100 0.1 3 MA2J1110GLCT-ND® 31 2.30 15.95 |MA2J1110GLTR-ND® 3,000 61.34/M 
18 S-Mini 2P Single 40 200 0.5 10 MA2J11200LCT-ND® 43 3.46 25.94 |MA2J11200LTR-ND® 3,000 115.00/M 
18 S-Mini 2P Single 40 200 0.5 10 MA2J1120GLCT-ND® A6 3.86 30.88 |MA2J1120GLTR-ND® 3,000 123.52/M 
§ Typical ROHS Compliant (Continued) 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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.- 
Panasonic Switching Diodes — Silicon Epitaxial Planar Type (Cont,) Ree 
tr Cut Tape 
VR IF IR Max. _| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. Package Description (V) (mA) | (uA) (ns) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
18 S-Mini 2P Single 80 200 0.5 10 MA2J1130GLCT-ND® 36 2.94 20.18 |MA2J1130GLTR-ND® 3,000 95.31/M 
18 S-Mini 2P Single 150 200 0.2 = MA2J11400LCT-ND@ 61 4.58 34.35 |— = _ 
18 S-Mini 2P. Single 150 200 0.2 - MA2J1140GLCT-ND® NEW! 55 4.09 30.67 |MA2J1140GLTR-ND@ NEW! | 3,000 177.19/M 
18 S-Mini 2P. Single 200 200 0.2 - MA2J11500LCT-ND@ .39 2.93 21.97 |MA2J11500LTR-ND® 3,000 124.00/M 
18 S-Mini 2P. Single 200 200 0.2 = MA2J1150GLCT-ND® NEW! 44 3.49 26.15 |MA2J1150GLTR-ND® NEW! | 3,000 115.94/M 
18 S-Mini-2P Single 40 100 0.01 100 MA2J1160GLCT-ND® NEW! 48 3.98 31.87 |MA2J1160GLTR-ND® NEW! | 3,000 127.48/M 
18 S-Mini 2P. Single 200 100 0.1 60 MA2Z00100LCT-ND® 49 3.69 27.67 |MA2Z00100LTR-ND® 3,000 160.00/M 
18 S-Mini 2P. Single 200 100 1.0 60 MA2Z0010GLCT-ND@ 49 3.69 27.67 |MA2Z0010GLTR-ND® 3,000 159.85/M 
1 S-Mini 3P. Single 80 100 0.1 3 MA3J142A0LCT-ND® .33 2.61 18.36 |MA3J142A0LTR-ND® 3,000 75.00/M 
1 S-Mini-3P. Single 80 100 0.1 3 MA3J142AGLCT-ND® NEW! 37 2.79 19.37 |MA3J142AGLTR-ND@ NEW! | 3,000 74.50/M 
3 S-Mini 3P. Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3J142D0LCT-ND® 36 2.88 19.76 |MA3J142DOLTR-ND® 3,000 99.00/M 
3 S-Mini 3P. Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3J142DGLCT-ND@ .39 3.06 21.56 |MA3J142DGLTR-ND® 3,000 88.22/M 
4 S-Mini 3P. Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3J142E0LCT-ND® 36 2.88 19.76 |MA3J142EO0LTR-ND® 3,000 99.00/M 
4 S-Mini 3P. Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3J142EGLCT-ND® .39 3.06 21.56 |MA3J142EGLTR-ND® 3,000 88.22/M 
2 S-Mini 3P. Single 80 100 0.1 3 MA3J142KOLCT-ND® .33 2.61 18.36 |MA3J142KOLTR-ND® 3,000 75.00/M 
2 S-Mini-3P. Single 80 100 0.1 3 MA3J142KGLCT-ND@ NEW! .37 2.79 19.37 |MA3J142KGLTR-ND@ NEW! | 3,000 74.50/M 
5 S-Mini 3P. Dual Series 40 100 0.1 150/9§ |MA3J14300LCT-ND® .38 3.11 21.32 |— = _ 
5 S-Mini-3P. Dual Series 40 65 0.1 150/9 |MA3J1430GLCT-ND® NEW! 42 3.30 23.26 |MA3J1430GLTR-ND® NEW! | 3,000 95.17/M 
5 S-Mini 3P. Dual Series 80 100 0.1 150/9§ |MA3J143A0LCT-ND® -38 3.11 21.32 |— _ = 
5 S-Mini 3P. Dual Series 80 100 0.1 150/9§ |MA3J143AGLCT-ND® 42 3.30 23.26 |MA3J143AGLTR-ND® 3,000 95.17/M 
5 S-Mini 3P. Dual Series 80 100 0.1 3 MA3J14700LCT-ND@ 44 3.50 26.21 |— = _ 
5 S-Mini 3P. Dual Series 80 100 0.1 3 MA3J1470GLCT-ND® 7 3.90 31.21 |MA3J1470GLTR-ND® 3,000 124.84/M 
2 S-Mini 3P. Single 200 100 1.0 60 MA3X10000LCT-ND® 58 4.66 34.94 |MA38X10000LTR-ND® 3,000 155.00/M 
2 S-Mini-3P. Single 200 100 1.0 60 MA3X1000GLCT-ND@ NEW! 58 4.66 34.93 |MA3X1000GLTR-ND® NEW! | 3,000 154.86/M 
6 S-Mini 4P. Dual 80 100 0.1 3 MA4Z15900LCT-ND® 44 3.54 26.54 |MA4Z15900LTR-ND® 3,000 118.00/M 
19 S-Mini 5P Quad 80 100 0.1 3 MASJOO2EOLCT-ND® 54 4.29 32.18 |MASJOO2EOLTR-ND® 3,000 143.00/M 
20 S-Mini 6P. Triple 80 100 0.1 3 MA6Z12100LCT-ND® 51 3.86 28.96 |MA6Z12100LTR-ND® 3,000 167.00/M 
18 SS-Mini 2P Single 35 100 0.1 _— MA2S07700LCT-ND® 40 3.32 26.56 |MA2S07700LTR-ND® 3,000 106.00/M 
18 SS-Mini2P Single 35 100 0.1 = MA2S077GOLCT-ND@ NEW! 40 3.23 22.13 |MA2S077GOLTR-ND@ NEW! | 3,000 104.52/M 
18 SS-Mini 2P Single 250 100 1.0 60 MA2S10100LCT-ND® 51 4.04 30.34 |MA2S10100LTR-ND@ 3,000 134.00/M 
18 SS-Mini 2P Single 250 100 1.0 60 MA2S1010GLCT-ND® 51 4.04 30.34 |MA2S1010GLTR-ND® 3,000 134.49/M 
18 SS-Mini 2P Single 80 100 0.1 3 MA2S1110GLCT-ND® 33 2.61 18.39 |MA2S1110GLTR-ND® 3,000 75.24/M 
1 SS-Mini 3P Single 80 100 0.1 3 MA3S132A0LCT-ND 36 2.80 19.73 |MA3S132A0LTR-ND 3,000 81.00/M 
1 SS-Mini-3P Single 80 100 0.1 3 MA3S132AGLCT-ND® NEW! .33 2.60 18.27 |MA3S132AGLTR-ND® NEW!| 3,000 74.76/M 
2 SS-Mini 3P Single 80 100 0.1 3 MA3S132KOLCT-ND® -36 2.80 19.73 |MA3S132KOLTR-ND® 3,000 81.00/M 
3 SS-Mini 3P Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3S132D0LCT-ND .37 3.03 20.77 |— _ = 
3 SS-Mini-3P Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3S132DGLCT-ND@ NEW! 43 3.34 23.50 |MA3S132DGLTR-ND@ NEW!) 3,000 96.16/M 
4 SS-Mini 3P Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3S132E0LCT-ND@ 37 3.03 20.77 |— _ = 
4 SS-Mini 3P Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3S132EGLCT-ND® 43 3.34 23.50 |MA3S132EGLTR-ND® 3,000 96.16/M 
2 SS-Mini-3P Dual Com Anode 80 100 0.1 3 MA3S132KGLCT-ND@ NEW! .33 2.60 18.27 |MA3S132KGLTR-ND@ NEW!| 3,000 74.76/M 
5 SS-Mini-3P Dual Series 80 65 0.1 150 MA3S1330GLCT-ND@ NEW! A6 3.86 30.88 |MA3S1330GLTR-ND@ NEW! | 3,000 123.51/M 
5 SS-Mini 3P Dual Series 80 100 0.1 3 MA3S13700LCT-ND 42 3.33 25.01 |— = = 
5 SS-Mini-3P Dual Series 80 65 0.1 3 MA3S1370GLCT-ND@ NEW! 46 3.86 30.88 |MA3S1370GLTR-ND® NEW! | 3,000 123.51/M 
21 SS-Mini 4P. Dual 80 100 0.1 3 MA4S11100LCT-ND® 51 4.04 30.34 |MA4S11100LTR-ND® 3,000 134.00/M 
18 SSS-Mini 2P Single 35 100 0.1 = MA2707700LCT-ND® -38 2.87 19.92 |MA2707700LTR-ND® 10,000 61.00/M 
18 SSS-Mini-2P Single 35 100 0.1 = MA27077GOLCT-ND@ NEW! -38 2.87 19.92 |MA27077GOLTR-ND@ NEW! | 10,000 61.30/M 
18 SSS-Mini 2P Single 80 100 0.1 3 MA2711100LCT-ND® 44 3.69 29.51 |— _ = 
18 SSS-Mini 2P Single 80 100 0.1 3 MA271110GLCT-ND® At 3.42 27.32 |MA271110GLTR-ND® 10,000 95.64/M 
3 SSS-Mini-3P Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MAS3132DGLCT-ND@ NEW! 51 4.10 30.74 |MAS3132DGLTR-ND@ NEW!) 10,000 128.08/M 
4 SSS-Mini 3P Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MAS3132E0LCT-ND@ 51 4.10 30.74 |MAS3132EO0LTR-ND® 10,000 128.00/M 
4 SSS-Mini 3P Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MAS3132EGLCT-ND® 51 4.10 30.74 |MAS3132EGLTR-ND® 10,000 128.09/M 
18 USS-Mini 2P Single 80 100 0.1 3 MAU211100BCT-ND®@ 49 3.68 27.63 |MAU211100BTR-ND® 10,000 154.00/M 
18 USS-Mini 2P Single 30 100 25 1§ MAU2D2900BCT-ND® 49 3.68 27.63 |MAU2D2900BTR-ND® 10,000 154.00/M 
18 USS-Mini 2P Single 30 100 0.3 1§ MAU2D3000BCT-ND® 49 3.68 27.63 |MAU2D3000BTR-ND® 10,000 154.00/M 
18 DO-34 Single 35 100 0.1 10 MA2C16500ECT-ND@ 27 2.03 14.07 |— _ = 
18 DO-34 Single 75 100 025 2.28 MA2C16700ECT-ND® .28 2.08 14.39 |— = = 
18 DO-34 Single 40 200 500 20 MA2C17800ECT-ND® 7 3.53 24.46 |— = =. 
18 DO-34 Single 80 200 500 20 MA2C17900ECT-ND® 64 4.77 33.09 |— _ = 
18 DO-34 Single 200 200 .001 = MA2C18500ECT-ND® 36 2.70 18.70 |— _ = 
18 DO-34 Single 35 100 005 0.20ms_ |MA2C19500ECT-ND® 25 1.87 12.95 |= = _ 
18 DO-34 Single 50 100 005 0.20ms_ |MA2C19600ECT-ND® 25 1.87 12.95 |= = = 
18 DO-34 Single 35 100 -100 _ MA2C85900ECT-ND® 69 5.19 35.97 |— _— _ 
§ Typical RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1263 


Panasonic silicon Planar Type Trigger Device 


Features: 


Dimensions in mm 
24 


24 —4.0— 
=p. 


t 
* Satisfactory symmetry of break over voltage VBO @0.50 Cathode *g 1.78 


¢ Large output voltage Vo and small break over current IBO 


vBO vo 1B0 T.C. (VBO) VBO Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Box 
Package (V) min. (V) typical (WA) max. %/°C (V) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
DO-35 28 7.0 50 041 3.5 MA2B00100FCT-ND 69 5.16 38.73 MA2B00100FTB-ND 2,000 229.00/M 
. Sie i ; inet 
Zener Diodes Silicon Planar Type Reel Dioeretorelen 
Mini Type Package (3-pin) 
Zener Voltage VZ IZ RZ (max.) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Min. Nom. Max. (mA) (0) Part No. 1 10 100 ‘| Part No. ty. Pricing 
Mini Type Package 3 Pin — MA3000 Series - 200mW 
2.28 24 26 5 100 MAZ302400LCT-ND® 3f 2.99 20.47 |MAZ302400LTR-ND® 3,000 97.00/M 
2.5 20 29 5 110 MAZ30270HLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ30270HLTR-ND 3,000 97.00/M 
28 3.0 3.2 5 120 MAZ30300HLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ30300HLTR-ND 3,000 97.00/M 
34 3.3 3.5 5 130 MAZ30330HLCT-ND® 37 2.99 20.47 |MAZ30330HLTR-ND® 3,000 97.00/M 
3.4 3.6 3.8 5 130 MAZ30360HLCT-ND 37 2.99 20.47 _|MAZ30360HLTR-ND 3,000 97.00/M 
3.7 3.9 41 6 130 MAZ30390HLCT-ND® 37 2.99 20.47 |MAZ30390HLTR-ND® 3,000 97.00/M 
40 4.3 46 5 130 MAZ30430MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ30430MLTR-ND 3,000 97.00/M 
44 47 5.0 5 80 MAZ30470MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ30470MLTR-ND 3,000 97.00/M 
48 5.1 5.4 § 60 MAZ30510MLCT-ND® 37 2.99 20.47 |— _ _ 
5.3 5.6 6.0 5 40 MAZ30560MLCT-ND® 37 2.99 20.47 | MAZ30560MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
7.0 75 79 6 15 MAZ30750MLCT-ND® 37 2.99 20.47 |MAZ30750MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
Ut 8.2 87 5 15 MAZ30820MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ30820MLTR-ND 3,000 97.00/M 
8.5 941 9.6 5 15 MAZ30910MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ30910MLTR-ND 3,000 97.00/M 
9.4 10 10.6 5 20 MAZ31000MLCT-ND® 37 2.99 20.47 |MAZ31000MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
10.4 ant 11.6 5 20 MAZ31100MLCT-ND® 37 2.99 20.47 _|MAZ31100MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
11.4 12 12.7 5 25 MAZ31200MLCT-ND® 37 2.99 20.47 |MAZ31200MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
12.4 13 14.4 5 30 MAZ31300MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ31300MLTR-ND 3,000 97.00/M 
13.65 14 14.35 5 30 MAZ31400MLCT-ND® 37 2.99 20.47 |MAZ31400MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
13.9 14.3 14.76 5 30 MAZ31500LLCT-ND® 37 2.96 20.29 |MAZ31500LLTR-ND® 3,000 96.00/M 
13.9 15 15.6 5 30 MAZ31500MLCT-ND® 37 2.99 20.47 |— = = 
15.3 16 174 6 40 MAZ31600MLCT-ND 3f 2.99 20.47 |MAZ31600MLTR-ND 3,000 97.00/M 
16.9 18 19.1 5 45 MAZ31800MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ31800MLTR-ND 3,000 97.00/M 
18.8 20 212 5 55 MAZ32000MLCT-ND® 37 2.99 20.47 |MAZ32000MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
20.8 22 23.3 5 55 MAZ32200MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ32200MLTR-ND 3,000 97.00/M 
22.8 24 25.6 5 70 MAZ32400MLCT-ND 37 2.99 20.47 _|MAZ32400MLTR-ND 3,000 97.00/M 
25.1 27 28.9 6 80 MAZ32700MLCT-ND® 3? 2.99 20.47 |MAZ32700MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
28 30 32 5 80 MAZ33000MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ33000MLTR-ND 3,000 97.00/M 
31 33 35 5 80 MAZ33300MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ33300MLTR-ND 3,000 97.00/M 
34 36 38 5 90 MAZ33600MLCT-ND 37 2.99 20.47 _|MAZ33600MLTR-ND 3,000 97.00/M Mini Type (5-pin) Package - 200mW 
Mini Type Package 3 Pin — Dual Element - 200mW 
5.9 6.2 6.5 6 30 MAZC062D0LCT-ND 50 4.21 33.66 | MAZCO62DOLTR-ND 3,000 112.00/M 
5.8 6.2 6.6 5 50 MAZ9062HOLCT-ND® 51 4.10 30.74 |MAZ9062HOLTR-ND® 3,000 136.00/M 2.9 
6.4 6.8 12: 5 30 MAZ9068HOLCT-ND® 51 4.10 30.74 | MAZ9068HOLTR-ND® 3,000 136.00/M 0.95 | 0.95 
11.4 12 12.7 5 30 MAZ9120HOLCT-ND® 51 4.10 30.74 _|MAZ9120HOLTR-ND® 3,000 136.00/M 
Mini Type 5-Pin Package — 200mW 
6.4 6.8 72 6 30 MAZLO68HOLCT-ND 61 4.90 36.73 | MAZLO68HOLTR-ND 3,000 159.00/M 
11.4 12 12.7 6 30 MAZL120HOLCT-ND 61 4.90 36.73 | MAZL120HOLTR-ND 3,000 159.00/M 
S-Mini Type Package 2 Pin — MAZ8000 Series - 150mW 
2.28 24 26 5 100 MAZ802400LCT-ND® 43 3.32 23.40 |MAZ802400LTR-ND® 3,000 96.00/M 
2.28 24 2.6 5 100 MAZ8024GOLCT-ND® 38 2.97 20.89 |MAZ8024GOLTR-ND® 3,000 85.47/M 
2.5 ry 29 5 110 MAZ80270HLCT-ND® AB 3.32 23.40 |— 
2.65 yay 29 6 110 MAZ8027GHLCT-ND® 38 2.97 20.89 |MAZ8027GHLTR-ND® 3,000 85.47/M 
2.95 3.0 3.2 5 120 MAZ8030GHLCT-ND® 38 2.97 20.89 | MAZ8030GHLTR-ND® 3,000 85.47/M 
3.41 3.3 3.5 5 130 MAZ80330HLCT-ND® 38 2.95 20.77 |MAZ80330HLTR-ND® 3,000 85.00/M 
3.25 3.3 3.5 5 130 MAZ8033GHLCT-ND® 34 2.63 18.55 |MAZ8033GHLTR-ND® 3,000 75.87/M 
3.4 3.6 3.8 6 130 MAZ80360HLCT-ND® AB 3.32 23.40 |— — _ 
3.55 3.6 3.8 5 130 MAZ8036GHLCT-ND® 38 2.97 20.89 | MAZ8036GHLTR-ND® 3,000 85.47/M 
3.87 3.9 41 5 130 MAZ8039GHLCT-ND® 38 2.97 20.89 | MAZ8039GHLTR-ND@ 3,000 85.47/M 
4.0 4.3 46 5 130 MAZ80430MLCT-ND® 3 3.32 23.40 |MAZ80430MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
431 43 4.54 5 130 MAZ8043GMLCT-ND® 38 2.97 20.89 |MAZ8043GMLTR-ND® 3,000 85.47/M 
44 47 5.0 5 80 MAZ80470MLCT-ND® A3 3.32 23.40 |MAZ80470MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
4.59 47 4.83 5 80 MAZ8047GMLCT-ND® 38 2.97 20.89 |MAZ8047GMLTR-ND@ 3,000 85.47/M 
5.0 5.1 5.26 5 60 MAZ8051GMLCT-ND@ 38 2.97 20.89 | MAZ8051GMLTR-ND® 3,000 85.47/M 
5.3 5.6 6.0 5 40 MAZ80560MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80560MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
5.48 5.6 5.76 5 40 MAZ8056GMLCT-ND® 38 2.97 20.89 | MAZ8056GMLTR-ND®@ 3,000 85.47/M 
5.8 6.2 6.6 5 30 MAZ80620MLCT-ND® A3 3.32 23.40 | MAZ80620MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
6.05 6.2 6.36 6 30 MAZ8062GMLCT-ND® 38 2.97 20.89 | MAZ8062GMLTR-ND® 3,000 85.47/M 
6.4 6.8 12! 5 20 MAZ80680MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80680MLTR-ND® 3,000 96.00/M. 
6.64 6.8 6.98 5 20 MAZ8068GMLCT-ND® 38 2.97 20.89 |MAZ8068GMLTR-ND® 3,000 85.47/M 
7.0 7.5 79 5 20 MAZ80750MLCT-ND® AB 3.32 23.40 | MAZ80750MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
7.29 7.50 7.67 6 20 MAZ8075GMLCT-ND@ NEW! 38 2.97 20.89 |MAZ8075GMLTR-ND@ NEW! 3,000 85.45/M 
Tt 8.2 87 5 20 MAZ80820MLCT-ND® 3 3.32 23.40 | MAZ80820MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
8.03 8.2 8.43 5 20 MAZ8082GMLCT-ND@ 38 2.97 20.89 | MAZ8082GMLTR-ND@ 3,000 85.47/M 
8.50 94 9.6 5 20 MAZ80910MLCT-ND® 43 3.32 23.40 |MAZ80910MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
8.87 9.10 9.33 5 20 MAZ8091GMLCT-ND@ NEW! 38 2.97 20.89 |MAZ8091GMLTR-ND@® NEW! 3,000 85.45/M 
9.4 10 10.6 5 30 MAZ81000MLCT-ND® 3 3.32 23.40 |MAZ81000MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
9.75 10 10.25 5 30 MAZ8100GMLCT-ND® 38 2.97 20.89 |MAZ8100GMLTR-ND@ 3,000 85.47/M 
10.4 ant 11.6 5 30 MAZ81100MLCT-ND® A3 3.32 23.40 | MAZ81100MLTR-ND® 3,000 96.00/M. 
10.73 inl 11.28 5 30 MAZ8110GMLCT-ND® 38 2.97 20.89 |MAZ8110GMLTR-ND® 3,000 85.47/M S-Mini Type Package (3-pin) 
11.4 12 12.7 5 30 MAZ81200MLCT-ND® AB 3.32 23.40 |MAZ81200MLTR-ND® 3,000 96.00/M yp 9 PI 
11.73 12 12.33 5 30 MAZ8120GMLCT-ND® 38 2.97 20.89 |MAZ8120GMLTR-ND@ 3,000 85.47/M 
12.4 13 14.4 5 35 MAZ81300MLCT-ND® AB 3.32 23.40 |— — _ 12.9 —+| 
12.73 13 13.4 5 35 MAZ8130GMLCT-ND@ 38 2.97 20.89 | MAZ8130GMLTR-ND® 3,000 85.47/M eli 
13.65 14 14.35 5 40 MAZ8140GMLCT-ND® 38 2.97 20.89 |MAZ8140GMLTR-ND® 3,000 85.47/M 0.3 By f 
13.9 15 15.6 5 40 MAZ81500MLCT-ND® AB 3.32 23.40 |MAZ81500MLTR-ND® 3,000 96.00/M f 
14.6 15 15.35 5 40 MAZ8150GMLCT-ND® 38 2.97 20.89 |MAZ8150GMLTR-ND®@ 3,000 85.47/M 241 
15.7 16 16.5 5 50 MAZ8160GMLCT-ND® 38 2.97 20.89 |MAZ8160GMLTR-ND®@ 3,000 85.47/M 7 a | 
16.9 18 19.1 5 60 MAZ81800MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ81800MLTR-ND® 3,000 96.00/M 0.65 ++! —— 
17.55 18 18.45 5 60 MAZ8180GMLCT-ND® 38 2.97 20.89 |MAZ8180GMLTR-ND® 3,000 85.47/M 1.3 
18.8 20 21.2 5 80 MAZ82000MLCT-ND® 3 3.32 23.40 | MAZ82000MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
19.5 20 20.5 5 80 MAZ8200GMLCT-ND® 38 2.97 20.89 | MAZ8200GMLTR-ND@ 3,000 85.47/M 
20.8 22 23.3 5 80 MAZ82200MLCT-ND 3 3.32 23.40 | MAZ82200MLTR-ND 3,000 96.00/M 
21.45 22 22.55 5 80 MAZ8220GMLCT-ND® 38 2.97 20.89 | MAZ8220GMLTR-ND® 3,000 85.47/M 
22.8 24 25.6 5 100 MAZ82400MLCT-ND 43 3.32 23.40 |— — — 
23.5 24 24.7 5 100 MAZ8240GMLCT-ND® 38 2.97 20.89 | MAZ8240GMLTR-ND®@ 3,000 85.47/M 
25.3 26 26.7 2 120 MAZ82700LLCT-ND® 38 2.97 20.89 | MAZ82700LLTR-ND® 3,000 85.00/M 
25.3 26 26.7 2 120 MAZ8270GLLCT-ND® NEW! 38 2.97 20.89 _|MAZ8270GLLTR-ND@ NEW! 3,000 85.45/M 
@ RoHS Compliant + Tape and Box (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Reel°® | s-Mini Type Package (5-pin) 


Panasonic Zener Diodes silicon Planar Type (Cont) 


Zener Voltage VZ IZ RZ (max.) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Min. Nom. Max. (mA) (0) Part No. 1 10 100 ‘| Part No. Qty. Pricing 
26.3 27 27.7 2 120 MAZ8270GMLCT-ND® 38 2.97 20.89 |MAZ8270GMLTR-ND® 3,000 85.47/M 
28 30 32 2 160 MAZ83000MLCT-ND 38 2.95 20.77 |MAZ83000MLTR-ND 3,000 85.00/M 
29.3 30 30.8 2 160 MAZ8300GMLCT-ND® 34 2.63 18.55 |MAZ8300GMLTR-ND® 3,000 75.87/M 
31 33 35 2 200 MAZ83300MLCT-ND® 43 3.32 23.40 |— ml — 
32.2 33 33.8 2 200 MAZ8330GMLCT-ND® 38 2.97 20.89 | MAZ8330GMLTR-ND® 3,000 85.47/M 
34 36 38 2 250 MAZ83600MLCT-ND 43 3.32 23.40 |MAZ83600MLTR-ND 3,000 96.00/M 
35.1 36 36.9 2 250 MAZ8360GMLCT-ND@ 38 2.97 20.89 |MAZ8360GMLTR-ND® 3,000 85.47/M 
38 39 40 2 300 MAZ83900MLCT-ND® 34 2.63 18.55 | MAZ83900MLTR-ND@ 3,000 76.00/M 
38 39 40 2 300 MAZ8390GMLCT-ND® 34 2.63 18.55 | MAZ8390GMLTR-ND® 3,000 75.87/M 
S-Mini Type Package 3 Pin — 150mW — RoHS Compliant 
5.9 6.2 6.5 5 30 MAZE062D0LCT-ND. 60 4.78 35.86 | MAZEO62D0LTR-ND 3,000 159.00/M 
S-Mini Type Package 5-Pin — MAZZOOOH Series — 200mW — RoHS Compliant 
64 68 72 5 30 MAZZO68HOLCT-ND 49 3.67 27.54 | MAZZO68HOLTR-ND 3,000 159.00/M $S-Mini Type Package (2-pin) 
11.4 12.0 12.7 6 30 MAZZ120HOLCT-ND 59 4.43 33.20 | MAZZ120HOLTR-ND 3,000 192.00/M 
SS-Mini Type Package 2-Pin — MAZSOOO Series — 150mW 
2.28 24 2.6 5 100 MAZS02400LCT-ND® 39 3.13 21.49 [— _ = 1 x 
2.28 24 26 5 100 MAZS024GOLCT-ND@ NEW! 39 3.13 21.49 |MAZSO24GOLTR-ND@ NEW! 3,000 101.49/M 0.30 0.8 
25 2.6 2.75 5 110 MAZS0270LLCT-ND® 40 3.34 26.74 |MAZSO270LLTR-ND® 3,000 107.00/M 44 
2.8 29 3.05 5 120 MAZSO300LLCT-ND® 39 3.13 21.49 |MAZSO300LLTR-ND® 3,000 101.00/M = —_ 
2.95 3.1 3.2 5 120 MAZSO300HLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSO300HLTR-ND® 3,000 107.00/M 
3.1 3.3 3.5 5 130 MAZS033G0LCT-ND® NEW! 39 3.13 21.49 |MAZSO33GOLTR-ND@® NEW! 3,000 101.49/M 
3.25 3.4 3.5 5 130 MAZS033GHLCT-ND® NEW! 39 3.13 21.49 |MAZSO33GHLTR-ND@® NEW! 3,000 101.49/M 
3.55 3.7 3.8 6 130 MAZSO360HLCT-ND® 40 3.34 26.74 |MAZSO360HLTR-ND® 3,000 107.00/M 
3.7 3.9 44 5 130 MAZSO390HLCT-ND® 40 3.34 26.74 |MAZSO390HLTR-ND® 3,000 107.00/M 
3.7 3.9 44 5 130 MAZS039GOLCT-ND® NEW! .39 3.13 21.49 | MAZSO39GOLTR-ND® NEW! 3,000 101.49/M 
3.87 4.0 44 5 130 MAZS039GHLCT-ND@® NEW! 39 3.13 21.49 |MAZSO39GHLTR-ND® NEW! 3,000 101.49/M 
40 43 46 5 130 MAZS0430MLCT-ND@ 40 3.34 26.74 |MAZS0430MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
417 43 44 5 130 MAZS043GMLCT-ND® NEW! 39 3.13 21.49 |MAZS043GMLTR-ND® NEW! | 3,000 101.49/M 
44 47 5.0 5 80 MAZS0470MLCT-ND® 40 3.34 26.74 |MAZS0470MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
4.59 47 4.83 5 80 MAZS047GMLCT-ND@ .39 3.13 21.49 | MAZS047GMLTR-ND@ 3,000 101.49/M 
5.0 51 5.26 5 60 MAZS051GMLCT-ND@ 39 3.13 21.49 |MAZS051GMLTR-ND@ 3,000 101.49/M 
5.3 5.6 6.0 6 40 MAZSOS560MLCT-ND@ 40 3.34 26.74 |MAZSO560MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
5.48 5.6 5.76 5 40 MAZSOS6GMLCT-ND® NEW! 39 3.13 21.49 |MAZSO56GMLTR-ND® NEW! | 3,000 101.49/M 
5.8 6.2 6.6 5 30 MAZS0620MLCT-ND® 40 3.34 26.74 |MAZSO620MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
6.05 6.2 6.36 5 30 MAZS062GMLCT-ND@ 39 3.13 21.49 | MAZSO62GMLTR-ND@ 3,000 101.49/M 
6.64 6.8 6.98 5 20 MAZSO68GMLCT-ND@ 39 3.13 21.49 |MAZSO68GMLTR-ND@ 3,000 101.49/M 
7.0 75 79 5 20 MAZS0750MLCT-ND® 40 3.34 26.74 |MAZSO750MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
7.29 75 7.67 5 20 _|MAZSO75GMLCT-ND@ NEW! 39 3.13 21.49 |MAZSO75GMLTR-ND@ NEW! | 3,000 101.49/M MALSO68X0LCT 
at 8.2 8.7 6 20 MAZS0820MLCT-ND@ 40 3.34 26.74 |— ml _— 
8.03 8.2 8.43 6 20 MAZS082GMLCT-ND@ NEW! 39 3.13 21.49 _|MAZS082GMLTR-ND@ NEW! | 3,000 101.49/M 
8.87 9.1 9.33 6 20 MAZSO910MLCT-ND@ 40 3.34 26.74 |MAZSO910MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
8.87 91 9.33 5 20 MAZS091GMLCT-ND® NEW! 39 3.13 21.49 |MAZSO91GMLTR-ND® NEW! | 3,000 101.49/M 
9.4 10 10.6 5 30 MAZS1000MLCT-ND® 0 3.34 26.74 |MAZS1000MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
9.75 10 10.25 5 30 MAZS100GMLCT-ND@ 39 3.13 21.49 |MAZS100GMLTR-ND@ 3,000 101.49/M 
10.73 11 11.28 5 30 MAZS1100MLCT-ND 40 3.34 26.74 |— = = 
10.73 11 11.28 5 30 MAZS110GMLCT-ND® NEW! 39 3.13 21.49 |MAZS110GMLTR-ND® NEW! | 3,000 101.49/M 
11.4 12 12.7 5 30 MAZS1200MLCT-ND® 40 3.34 26.74 |— = — 
11.73 12 12.33 Ly 30 MAZS120GMLCT-ND@ NEW! 39 3.13 21.49 |MAZS120GMLTR-ND@ NEW! | 3,000 101.49/M 
12.73 13 13.4 5 35 MAZS1300MLCT-ND@ 40 3.34 26.74 |MAZS1300MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
12.73 13 13.4 6 35 MAZS130GMLCT-ND@ NEW! 39 3.13 21.49 _|MAZS130GMLTR-ND@ NEW! | 3,000 101.49/M 
14.6 15 15.35 5 40 MAZS1500MLCT-ND® 40 3.34 26.74 |MAZS1500MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
14.60 15 15.35 5 40 MAZS150GMLCT-ND® NEW! 39 3.13 21.49 |MAZS150GMLTR-ND® NEW! | 3,000 101.49/M 
15.7 16 16.5 5 50 MAZS1600MLCT-ND@ 40 3.34 26.74 |MAZS1600MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
ules 16 16.5 5 50 MAZS160GMLCT-ND@ NEW! 39 3.13 21.49 |MAZS160GMLTR-ND@ NEW! | 3,000 101.49/M 
17.55 18 18.45 5 60 MAZS1800MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZS1800MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
17.55 18 18.45 5 60 MAZS180GMLCT-ND® NEW! 39 3.13 21.49 |MAZS180GMLTR-ND® NEW! | 3,000 101.49/M 
19.5 20 20.5 6 80 MAZS2000MLCT-ND 40 3.34 26.74 |— cl — 
19.5 20 20.5 5 80 MAZS200GMLCT-ND@ NEW! 39 3.13 21.49 |MAZS200GMLTR-ND@ NEW! | 3,000 101.49/M 
20.8 22 23.3 6 80 MAZS2200MLCT-ND@ 40 3.34 26.74 |— al — 
21.45 22 22.55 5 80 MAZS220GMLCT-ND® NEW! 39 3.13 21.49 |MAZS220GMLTR-ND® NEW! | 3,000 101.49/M 
23.5 24 24.7 5 100 MAZS2400MLCT-ND® 39 3.13 21.49 |— — _— 
23.5 24 24.7 5 100 MAZS240GMLCT-ND@ NEW! 39 3.13 21.49 |MAZS240GMLTR-ND@ NEW! | 3,000 101.49/M 
26.3 27 27.7 2 120 MAZS2700MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZS2700MLTR-ND 3,000 107.00/M 
26.3 27 27.7 2 120 MAZS270GMLCT-ND® NEW! 39 3.13 21.49 |MAZS270GMLTR-ND® NEW! | 3,000 101.49/M 
30.2 31 31.8 2 160 MAZS3000HLCT-ND® 39 3.13 21.49 | MAZS3000HLTR-ND® 3,000 101.00/M 
32.2 33 33.8 2 200 MAZS3300MLCT-ND@ 40 3.34 26.74 |MAZS3300MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
32.2 33 33.8 2 200 MAZS330GMLCT-ND@ NEW! .39 3.13 21.49 |MAZS330GMLTR-ND@ NEW! | 3,000 101.49/M 
34 36 38 2 250 MAZS3600MLCT-ND@ 40 3.34 26.74 |MAZS3600MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
35.1 36 36.9 2 250 MAZS360GMLCT-ND® NEW! .39 3.13 21.49 |MAZS360GMLTR-ND® NEW! | 3,000 101.49/M 
37.1 38 39 2 300 MAZS39000LCT-ND® 39 3.13 21.49 |— = = 
37.1 39 4 2 300 MAZS390GOLCT-ND@ NEW! 39 3.13 21.49 | MAZS390GOLTR-ND@ NEW! 3,000 101.49/M 
SS-Mini Type Package 3-Pin — MAZTOOOH Series — 150mW 
5.8 6.2 6.6 5 50 MAZTO62HOLCT-ND® A5 3.76 30.06 | MAZTO62HOLTR-ND@ 3,000 120.00/M 
5.8 6.2 6.6 5 50 MAZTO62HGLCT-ND® NEW! A5 3.76 30.06 |MAZTO62HGLTR-ND® NEW! 3,000 120.23/M 
6.4 6.8 72 6 30 MAZTO68HOLCT-ND® 42 3.37 25.25 | MAZTO68HOLTR-ND® 3,000 112.00/M 
AG 8.2 8.7 6 30 MAZTO82HOLCT-ND 42 3.37 25.25 | MAZTO82HOLTR-ND 3,000 112.00/M 
SS-Mini Type Package 5-Pin — 150mW — RoHS Compliant 
5.8 6.2 6.6 5 50 MAZMO062HOLCT-ND 69 5.16 38.73 | MAZMO62HOLTR-ND 3,000 224.00/M 
5.8 6.2 6.6 5 50 MAZMO062HGLCT-ND NEW! 69 5.16 38.73 |MAZMO62HGLTR-ND NEW! 3,000 223.77/M 
6.4 6.8 7.2 5 30 MAZMO68HOLCT-ND 69 5.16 38.73 | MAZMO68HOLTR-ND 3,000 224.00/M 
6.4 6.8 7.2 5 30 MAZMO68HGLCT-ND 69 5.16 38.73 | MAZMO68HGLTR-ND 3,000 223.79/M 
11.4 12 12.7 5 30 MAZM120HOLCT-ND. 69 5.16 38.73 | MAZM120HOLTR-ND 3,000 224.00/M 
11.4 12 12.7 5 30 MAZM120HGLCT-ND NEW! 69 5.16 38.73 | MAZM120HGLTR-ND NEW! 3,000 223.77/M 
SSS-Mini Type Package 2-Pin — 120mW — RoHS Compliant 
48 5.1 5.4 5 60 MAZDO05100LCT-ND 2 3.50 27.98 |MAZD05100LTR-ND 10,000 98.00/M 
5.3 5.6 6.0 5 40 MAZDO5600LCT-ND 42 3.50 27.98 |MAZDO5600LTR-ND 10,000 98.00/M a ‘ 
53 5.6 6.0 5 40 | MAZDOS6GOLCT-ND NEW! 42 350 27.98 |MAZDOS6GOLTR-ND NEW! | 10,000 97.93 | | SSS-Mini Type Package (2-pin) 
5.8 6.2 6.6 5 30 MAZDO06200LCT-ND Ag 3.93 29.51 |MAZD06200LTR-ND 10,000 123.00/M 
5.8 6.2 6.6 5 30 MAZD062GOLCT-ND NEW! 9 3.93 29.51 | MAZD062GOLTR-ND NEW! 10,000 122.95/M 
6.4 6.8 72 iy 20 MAZDO6800LCT-ND eC) 3.93 29.51 |MAZDO6800LTR-ND 10,000 123.00/M 027 1.0 _, 
6.4 6.8 2: 5 20 MAZDO68GOLCT-ND NEW! 9 3.93 29.51 |MAZDO68GOLTR-ND NEW! 10,000 122.95/M ™ Ip 1 
8.5 91 9.6 5 20 MAZDO09100LCT-ND 42 3.50 27.98 |MAZD09100LTR-ND 10,000 98.00/M : 
8.5 9.1 9.6 5 20 MAZD091GOLCT-ND NEW! 42 3.50 27.98 |MAZDO91GOLTR-ND NEW! 10,000 97.93/M +| 0.20 
9.4 10 10.6 6 30 MAZD10000LCT-ND 49 3.93 29.51 | MAZD10000LTR-ND 10,000 123.00/M 
9.4 10 10.6 6 30 MAZD100GOLCT-ND NEW! 9 3.93 29.51 |MAZD100GOLTR-ND NEW! 10,000 122.95/M 
11.4 12 12.7 5 30 MAZD12000LCT-ND AQ 3.93 29.51 |MAZD12000LTR-ND 10,000 123.00/M 
11.4 12 12:7; 5 30 MAZD120GOLCT-ND NEW! AQ 3.93 29.51 |MAZD120GOLTR-ND NEW! 10,000 122.95/M 
15.3 16 17.1 5 50 MAZD16000LCT-ND 2 3.50 27.98 |MAZD16000LTR-ND 10,000 98.00/M 
18.8 20 2.2 5 80 MAZD20000LCT-ND 42 3.50 27.98 _| MAZD20000LTR-ND 10,000 98.00/M 
28 30 32 2 160 MAZD30000LCT-ND 42 3.50 27.98 |MAZD30000LTR-ND 10,000 98.00/M 
28 30 32 2 160 MAZD300GOLCT-ND NEW! 42 3.50 27.98 _|MAZD300GOLTR-ND NEW! 10,000 97.93/M 
@ RoHS Compliant + Tape and Box (Continued) 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic Zener Diodes silicon Planar Type (cont) 


Reel” 


SSS-Mini Type Package (3-pin) 


Zener Voltage VZ IZ RZ(max.) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Min. Nom. Max. (mA) (0) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
SSS-Mini Type Package 3-Pin — 150mW — RoHS Compliant 
64 6.8 7.2 5 30 MAZWO68HOLCT-ND 59 4.43 33.20 | MAZWO68HOLTR-ND 10,000 184.00/M 
64 6.8 7.2 5 30 MAZWO68HGLCT-ND 59 4.43 33.20 | MAZWO68HGLTR-ND 10,000 184.44/M 
ved 8.2 8.7 5 30 MAZWO82HOLCT-ND 54 4.28 32.13 |— — _— 
TL 8.2 8.7 6 30 MAZWO82HGLCT-ND NEW! 48 3.83 28.69 | MAZWO082HGLTR-ND NEW! 10,000 119.54/M 
1008 Leadless Package 4-Pin — 100mW 
yd 8.2 8.7 6 20 MAZRO8200ACT-ND 3 3.43 25.74 |MAZRO8200ATR-ND 10,000 107.00/M 
var 8.2 8.7 6 20 MAZRO82HOACT-ND 69 6.15 38.61 | MAZRO82HOATR-ND 10,000 214.00/M 
DO-41 Package 1W — RoHS Compliant 
48 5.1 5.4 40 10 MAZ20510AGCT-ND 55 4.15 31.12 [= — 
5.2 5.6 6.0 40 8 MAZ20560A0GCT-ND 55 4.15 31.12 |— — 
5.8 6.2 6.6 40 6 MAZ20620AGCT-ND 55 4.15 31.12 |— _ 
7.0 7.45 79 40 5 MAZ20750AGCT-ND 55 4.15 31.12 |= — 
ver 8.2 8.7 40 6 MAZ20820AGCT-ND 55. 4.15 31.12 [= = 
8.5 9.05 9.6 40 6 MAZ20910AGCT-ND 55 4.15 31.12 |— — 
9.4 10 10.6 20 6 MAZ210000GCT-ND 55 4.15 31.12 |= =— 
10.4 an 11.6 20 8 MAZ21100BGCT-ND 55 4.15 31.12 |= _ 
11.4 12.05 127 20 8 MAZ21200AGCT-ND 55 4.15 31.12 |— = 1008 Leadless Package (4-pin) 
12.4 13.25 14.41 20 10 MAZ21300AGCT-ND 55 4.15 31.12 [= = 
13.8 14.7 15.6 20 12 MAZ215000GCT-ND 55 4.15 31.12 [— — 
15.3 16.2 174 20 12 MAZ21600AGCT-ND 55 4.15 31.12 |— _ 
16.8 17.95 19.1 20 15 MAZ21800AGCT-ND 55 4.15 31.12 |= — 2. 
18.8 20 21.2 20 15 MAZ220000GCT-ND 55. 4.15 31.12 |— _ | 
20.8 22.05 23.3 10 20 MAZ222000GCT-ND 55 4.15 31.12 [= — .80 
22.8 24.2 25.6 10 20 MAZ224000GCT-ND 55 4.15 31.12 = — | 
25.1 27 28.9 10 25 MAZ22700AGCT-ND 55. 4.15 31.12 |= _— 4-—1.00—"- 
28 30 32 10 25 MAZ23000AGCT-ND 55 4.15 31.12 |— _ . 
31 33 35 10 30 MAZ23300AGCT-ND 55 4.15 31.12 |= — 
34 36 38 10 30 MAZ23600AGCT-ND 55. 4.15 31.12 [= = 
37 39 4 10 50 MAZ239000GCT-ND 55 4.15 31.12 |— — 
40 43 46 10 50 MAZ243000GCT-ND 55 4.15 31.12 |= = MAZR08200A 
44 47 50 10 50 MAZ247000GCT-ND 55 4.15 31.12 |— _— 3 2 
48 51 54 10 50 MAZ251000GCT-ND 55 4.15 31.12 |— _ 
52 56 60 10 50 MAZ256000GCT-ND 55 4.15 31.12 [= _ Pa 
DO-34 Package 370mW — RoHS Compliant 
2.08 2.265 2.45 6 2000 MAZ40220LFCT-ND 33 2.49 17.26 |— — 
2.28 2.49 27 5 2000 MAZ40240LFCT-ND 33 2.49 17.26 |= — 
25 27 29 5 1000 MAZ402700FCT-ND 33 2.49 17.26 |— _ 
3.4 3.6 3.8 5 1000 MAZ40360MFCT-ND 33 2.49 17.26 |— _ 
3.7 3.9 44 5 1000 MAZ40390MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= = MAZRO082HOA 
4 4.3 46 5 1000 MAZ40430MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= — 3 2 
44 47 5.0 5 900 MAZ40470MFCT-ND 33 2.49 17.26 |— — 
48 51 5.4 5 800 MAZ40510MFCT-ND 33 2.49 17.26 |MAZ40510MFTB-NDt 2,000 
5.3 5.65 6.0 5 500 MAZ40560MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= _ 
5.8 6.2 6.6 6 300 MAZ40620MFCT-ND 33 2.49 17.26 |— = 
7.0 7.45 79 5 120 MAZ40750MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= — 
8.5 9.05 9.6 5 130 MAZ409100FCT-ND 33 2.49 17.26 |= _ 
9.4 10 10.6 5 130 MAZ410000FCT-ND 33 2.49 17.26 |— — 
10.4 an 11.6 5 170 MAZ41100MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= — 
114 12.05 12.7 5 170 _|MAZ41200MECT-ND 33249 17.26 |— = Pe-aTRacKege 
12.4 13.25 144 6 170 MAZ41300MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= — 
13.9 14.75 15.6 5 170 MAZ41500MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= =— 
15.3 16.2 174 5 170 MAZ41600MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= _— 
16.9 18 19.1 5 170 MAZ41800MFCT-ND 33 2.49 17.26 |— — 
20.8 22.05 23.3 5 180 MAZ42200MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= = 
25.1 27 28.9 2 200 MAZ42700MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= — 
28 30 32 2 200 MAZ43000MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= — 
31 33 35 2 200 MAZ43300MFCT-ND 33 2.49 17.26 |— _ 
34 36 38 2 200 MAZ43600MFCT-ND 33 2.49 17.26 |= — 
37 39 41 2 250 MAZ43900MFCT-ND 33 2.49 17.26 |— _— 
@ RoHS Compliant + Tape and Box 
Zener Voltage VZ TR (uA) Ct | ESD | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel DO-34 Package 
Min. | Nom. Max. Max. (pF) | (kV) | Part No. il 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
SS-Mini Type Package 2-Pin — ESD Protection — RoHS Compliant 
5.8 6.2 6.6 1.0 55 30 | MALSO06200LCT-ND 51 4.04 30.34 | MALS06200LTR-ND 3,000 134.00/M 
6.4 6.8 7.2 0.5 50 30 | MALSO6800LCT-ND 51 4.04 30.34 | MALSO6800LTR-ND 3,000 134.00/M 
65 | 7.0 | 75 | 0.05 | 15 | 15 |MALSO68xXOLCT-ND 66 4.96 37.23 | MALSO68XOLTR-ND 3,000 215.00/M 13-» 2.7 4-13-4004 
6.0 75 = 2.0 15 12 |MAYSO750ZLCT-ND 67 5.06 37.92 | MAYSO750ZLTR-ND. 3,000 219.00/M —i It 
6.0 7.5 = 2.0 1.5 12_|MAYS075GZLCT-ND 67 5.06 37.92 | MAYSO75GZLTR-ND 3,000 219.11/M =| v ze 
SS-Mini Type Package 3-Pin — ESD Protection — RoHS Compliant 
5.8 6.2 6.6 1.0 55 30 | MALTO62HOLCT-ND 63 4.69 35.16 | MALTO62HOLTR-ND. 3,000 203.00/M 
SS-Mini Type Package 5-Pin — ESD Protection — RoHS Compliant 
5.8 6.2 6.6 1.0 55 30 | MALM062HOLCT-ND 51 3.86 28.96 | MALMO62HOLTR-ND 3,000 167.00/M 
Varistor DigiReel” S-Mini Type (2-pin) Mini Type (3-pin) Dim. in mm 
Diodes 1 Nae | 18-23 1 13-404 
2a =) — 
t 
~-AVF/AT 
VR IFM VF IR @ 6V Tj=25°C ~125°C | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Package (Vv) (mA) (V) (mA) (WA) (mv/°C) (mA) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
$-Mini (2) 6 150 0.56 ~ 0.61 1.5 1 2.0 15 MA2Z0300ALCT-ND 55 441 33.10 | MA2Z0300ALTR-ND 3,000 147.00/M 
6 150 0.56 ~ 0.61 15 1 2.0 3.0 MA3X0280BLCT-ND A5 3.62 27.15 |= = = 
Mini (3) 6 70 1.76 ~ 1.92 3.0 1 6.5 3.0 MA3X028TALCT-ND AS 3.62 27.15 | MA8X028TALTR-ND 3,000 120.00/M 
6 100 1.18 ~ 1.28 3.0 1 46 3.0 MA3X028WALCT-ND 45 3.62 27.15 _|MA3X028WALTR-ND 3,000 120.00/M 
6 50 0.59 ~ 0.64 1.5 10 2.0 15 MA2CO0290BFCT-ND 58 4.36 30.21 |— _ — 
DO-34 6 50 1.60 10 1 8.8 3.0 MA2CO029QAFCT-ND 1.33 9.96 69.06 |— — _ 
6 70 1.15 10 6.5 3.0 MA2CO29TAFCT-ND 1.25 9.34 64.74 | MA2CO29TAFTB-NDt 2,000 165.59/M 
6 100 0.77 10 46 3.0 MA2CO29WAFCT-ND 91 6.85 4748 |— = = 


t+ Tape and Box 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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AWS Transistors 
Vceo | VcBo Ic hee hE FT Min. | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | NXP 
Fig. | Package (V) (V) (mA) Min. Max. (MHz) | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
NPN 
15 40 200 40 120 500 568-1739-1-ND AW 2.03 5.85 3,000 21.15/M | PMBT2369,215 
20 30 1000 300 - 100 568-4342-1-ND& 45 9.00 27.00 3,000 121.50/M | PBSS4120T,215 
20 20 2000 200 _ 100 568-4157-1-ND& 48 9.00 27.00 3,000 156.00/M | PBSS4320T,215 
30 _ 1000 300 450 100 568-3230-1-ND& 45 9.00 27.00 3,000 121.50/M | PBSS4130T,215 1. Base 
30 40 2000 150 250 100 568-4155-1-ND 45 9.00 27.00 3,000 121.50/M_ | PBSS4230T,215 2. Emitter 
40 60 600 100 300 250 568-1743-1-ND 08 1.58 4.55 3,000 16.45/M | PMBT4401,215 3. Collector 
40 40 1000 200 =— 150 568-4154-1-ND& 45 9.00 27.00 3,000 121.50/M | PBSS4140T,215 
40 40 2000 150 250 100 568-4156-1-ND 48 9.00 27.00 3,000 156.00/M | PBSS4240T,215 
40 60 200 100 300 300 568-1741-1-ND 08 1.49 4.29 3,000 15.51/M | PMBT3904,215 
40 60 200 100 300 300 568-4510-1-ND NEW! 08 1.58 4.55 3,000 16.45/M_|MMBT3904,215 Fig. 2— SOT-363 
40 75 600 100 300 300 568-4509-1-ND NEW! 08 1.58 4.55 3,000 16.45/M | MMBT2222A,215 
40 75 600 100 300 300 568-1738-1-ND 08 1.46 4.23 3,000 15.28/M | PMBT2222A,215 
1 $0T-23 45 75 500 160 400 80 568-1630-1-ND 10 1.80 5.20 3,000 18.80/M | BC817-25,215 
45 50 500 160 400 80 568-1631-1-ND 10 1.80 5.20 3,000 18.80/M | BC817-40,215 6 5 4 
45 50 100 200 450 100 568-1633-1-ND 09 1.62 4.68 3,000 16.92/M | BC847B,215 
45 50 100 420 800 100 568-1636-1-ND 08 1.44 4.16 3,000 15.04/M | BC847C,215 ol 23 
50 60 100 210 340 100 568-4661-1-ND NEW! 25 4.73 13.65 3,000 49.30/M |2PD601ARL,215 J 
50 60 100 290 460 100 568-4662-1-ND NEW! 25 4.73 13.65 3,000 49.30/M |2PD601ASL,215 Top View 
50 60 500 85 170 140 568-4663-1-ND NEW! 31 5.72 15.86 3,000 61.00/M |2PD602AQL,215 A B 
50 60__| 500 | 120 | 240 160__|568-4664-1-ND NEW!| 31 572 15.86 | 3,000 _| 61.00/M | 2PD602ARL,215 acne Fa Bade 
50 60 | 500 | 170 | 340 180 [568-4665-1-ND NEW!| 31 5.72 15.86 3,000 | 61.00/M | 2PD602ASL,215 2'5 Base 2'5 Emitter 
60 80 | 1000 | 200 — 150  |568-4343-1-NDA AB 9.55 28.65 3,000 | 128.93/M | PBSS4160T,215 3.6 Collector 3.6 Collector 
65 80 100 200 450 100 568-1632-1-ND 09 1.69 4.88 3,000 17.63/M | BC846B,215 
80 80 500 100 _ 100 568-1745-1-ND AW 2.03 5.85 3,000 21.15/M | PMBTA06,215 
100 120 1000 150 500 100 568-4344-1-ND& 36 6.75 20.25 3,000 117.00/M_|PBSS8110T,215 
300 | 300 | 100 | 40 = 50 |568-1746-1-ND 17 3.15 9.10 | 3,000__|~ 32.90/M |PMBTA42,215 Fig. 3— SOT-223 
2A_| SOT-363 45 50 100 200 450 100 568-1635-1-ND 22 4.05 11.70 3,000 42.30/M |BC847BS,115 
20 20 5800 200 350 140 568-4179-1-ND 75) 15.63 50.00 4,000 325.00/M | PBSS302NZ,135 
40 40 5000 100 300 70 568-4162-1-ND 70 13.13 39.38 1,000 232.75 | PBSS4540Z,115 
40 60 600 100 300 150 568-2456-1-ND 40 8.00 24.00 1,000 112.00 |PZT4401,115 
3A | SOT-223 50 60 3000 100 = 100 568-4160-1-ND 45 9.00 27.00 4,000 121.50/M | PBSS43502Z,135 
80 80 5100 50 80 110 568-4181-1-ND 78 16.25 52.00 4,000 338.00/M | PBSS305NZ,135 3 
80 100 1000 40 250 130 568-1639-1-ND 34 6.72 18.92 1,000 81.70 | BCP56,115 [] 
50 60 3000 100 = 100 568-4171-1-ND 42 8.30 24.90 4,000 112.05/M_| PBSS5350Z,135 B 
4 SC-75 15 15 500 90 = 250 568-4148-1-ND 40 8.01 21.96 3,000 103.70/M | PBSS2515E,115 1. Emitter 
20 20 5300 200 380 140 568-4173-1-ND 90 16.88 50.63 1,000 299.25 | PBSS302NX,115 2. Collector 2 Base 
40 60 | 100 | 100 | 300 300 |568-1181-1-ND 50 © 10.00 += 30.00 | 1,000 140.00 | PXT2222A,115 a Emitter & Emiick 
5 | sor-e9 | 59 50 | 3000 | 100 — 100 | 568-4159-1-ND 43 8.50 25.50 4,000 119.00 | PBSS4350x,115 4 Collector 4 Collector 
80 80 4000 80 140 120 568-4161-1-ND 84 15.75 47.25 4,000 273.00/M | PBSS4480X,135 
80 80 4600 70 110 110 568-4177-1-ND 78 16.25 52.00 1,000 345.80 | PBSS305NX,115 
80 100 1000 100 250 130 568-1642-1-ND 36 7.03 19.80 1,000 85.50 | BCX56-16,115 
20 20 4000 100 230 100 568-4149-1-ND 66 12.38 37.13 3,000 214.50/M |PBSS301ND,115 Fig. 4 — SC-75 Fig. 5 — SOT-89 
6A 50-74 40 60 4000 50 _ 150 568-4151-1-ND 66 12.38 37.13 3,000 214.50/M |PBSS302ND,115 
50 60 3000 100 _ 100 568-4158-1-ND 45 9.00 27.00 3,000 121.50/M | PBSS4350D,115 
80 80 3000 25 40 140 568-4175-1-ND 66 12.38 37.13 3,000 214.50/M | PBSS304ND,115 
7 $C70-3 40 75 600 100 300 300 568-4522-1-ND NEW! 14 2.70 7.80 3,000 28.20/M | PMST2222A,115 
PNP 
20 20 1000 250 _ 100 568-4345-1-ND A 45 9.00 27.00 3,000 121.50/M | PBSS5120T,215 
20 20 2000 100 _ 100 568-4166-1-ND& 39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PBSS5320T,215 
30 30 1000 260 _ 100 568-4346-1-ND& A5 9.00 27.00 3,000 121.50/M | PBSS5130T,215 
40 40 1000 160 =— 150 568-4163-1-ND& 48 9.55 28.65 3,000 128.93/M | PBSS5140T,215 
40 40 2000 100 180 100 568-4165-1-ND 48 9.00 27.00 3,000 156.00/M | PBSS5240T,215 1. Base 1. Emitter 
40 40 200 100 300 250 568-1742-1-ND 08 1.49 4.29 3,000 15.51/M | PMBT3906,215 2. Emitter 2. Collector 
40 40 200 100 300 250 568-4511-1-ND NEW! 08 1.58 4.55 3,000 16.45/M | MMBT3906,215 3. Collector 3. Base 
40 40 600 100 300 200 568-1744-1-ND 08 1.58 4.55 3,000 16.45/M | PMBT4403,215 
40 40 100 220 475 100 568-1638-1-ND 09 1.62 4.68 3,000 16.92/M | BC857B,215 Fig.6 — SC-74 
45 45 100 210 340 70 568-4657-1-ND NEW! 25 4.73 13.65 3,000 49.30/M |2PB709ARL,215 , 
1 SOT-23 45 45 100 290 460 80 568-4658-1-ND NEW! 225 4.73 13.65 3,000 49.30/M |2PB709ASL,215 6 
45 50 500 100 600 80 568-1640-1-ND 5 2.81 8.13 3,000 29.38/M | BCX17,215 
45 50 500 250 600 80 568-1629-1-ND 10 1.80 5.20 3,000 18.80/M | BC807-40,215 
50 60 500 120 240 120 568-4659-1-ND NEW! 31 5.72 15.86 3,000 61.00/M |2PB710ARL,215 
50 60 500 170 340 140 568-4660-1-ND NEW! 31 5.72 15.86 3,000 61.00/M |2PB710ASL,215 
50 50 2000 80 _ 100 568-4169-1-ND 45 9.00 27.00 3,000 121.50/M | PBSS5350T,215 
60 60 600 100 300 200 568-1740-1-ND 08 1.53 4.42 3,000 15.98/M | PMBT2907A,215 A 
60 80 1000 150 _— 150 568-4347-1-ND& 48 9.55 28.65 3,000 128.93/M | PBSS5160T,215 1. Collector Emitter 
65 80 100 220 475 100 568-1637-1-ND 09 1.69 4.88 3,000 17.63/M | BC856B,215 2. Collector ” Base 
80 go | 500 | 100 | — 50 |568-1747-1-ND 12 2.25 6.50__| 3,000_| 23.50/M | PMBTA56,215 S Bass Coleco 
700 | 120 | 1000 | 150 | 450 100 |568-4348-1-NDA 45 9.00 27.00 3,000 | 121.50/M |PBSS9110T,215 4. Emitter "Emitter 
300 | 300 100 40 = 50 |568-1748-1-ND A7 3.15 9.10 3,000 | 32.90/M | PMBTA92,215 5. Collector : Base 
20 20 5500 100 — 130 568-4180-1-ND 15 15.63 50.00 4,000 325.00/M | PBSS302PZ,135 6. Collector . Collector 
3a | soT-223 40 40 600 100 300 200 568-2457-1-ND 40 8.00 24.00 1,000 112.00 | PZT4403,115 
40 40 | 5000 | 50 - 60 |568-4172-1-ND 72 1350 40.50 | 1,000 239.40 | PBSS5540Z,115 Fig. 7 — SOT-323 
80 80 4500 30 = 100 568-4182-1-ND 78 16.25 52.00 4,000 338.00/M | PBSS305PZ,135 
4 SC-75 65 80 100 220 475 100 568-4767-1-ND NEW! 25 4.73 13.65 3,000 49.35/M | BC856BT,115 
20 20 3000 100 — 100 568-4167-1-ND 54 10.13 30.38 4,000 175.50/M | PBSS5320X,135 
20 20 5100 100 _ 130 568-4174-1-ND 90 16.88 50.63 1,000 299.25 | PBSS302PX,115 
5 SOT-89 50 50 3000 80 _ 100 568-4170-1-ND 60 11.25 33.75 1,000 199.50 | PBSS5350X,115 
50 60 3000 100 — 100 568-4168-1-ND A5 9.00 27.00 3,000 121.50/M | PBSS5350D,115 1. Base 
80 80 | 4000 | 45 = 100 |568-4178-1-ND 78 16.25 -62.00_| 1,000 345.80 | PBSS305PX,115 S emiter 
80 00 | 1000 | 100 | 260 50 |568-1641-1-ND 36 7.03 19.80 7,000 85.50 |BCX53-16,115 3. Collector 
20 20 4000 80 130 80 568-4150-1-ND 66 12.38 37.13 3,000 214.50/M |PBSS301PD,115 Top View 
6A SC-74 40 40 4000 30 _ 110 568-4152-1-ND 66 12.38 37.13 3,000 214.50/M |PBSS302PD,115 
80 80 3000 20 = 110 568-4176-1-ND 66 12.38 37.13 3,000 214.50/M | PBSS304PD,115 : 
7_[Sor-323 | 40 40 | 1000 | 160 = 150 [568-4164-1-ND 39 7.88 21.60 3,000 | 102.00/M | PBSS5140U, 115 Fig. 8 — SOT-343R 
NPN/PNP 
on | soT-363 45 50 100 200 450 100 568-1634-1-ND 22 4.05 11.70 3,000 42.30/M |BC847BPN,115 r 
50 50 100 80 = = 568-4282-1-ND 23 4.28 12.35 3,000 44.65/M |PUMD16,115 | 
6A SC-74 40 40 1000 300 900 150 568-4153-1-ND& 716 14.25 42.75 3,000 247.00/M |PBSS4140DPN,115 1 
6B 50-74 40 40 2000 300 _ 150 568-4349-1-ND& 84 15.75 47.25 3,000 273.00/M |PBSS4240DPN,115 ql 
60 80 1000 200 = 150 568-4352-1-ND& 62 11.55 34.65 3,000 200.20/M_|PBSS4160DPN,115 Top View 
NPN/NPN A B 
6B SC-74 60 80 1000 200 = 150 568-4350-1-ND& 62 11.55 34.65 3,000 200.20/M |PBSS4160DS,115 1. Emitter 1. Collector 
PNP/PNP 2. Base 2. Emitter 
6B SC-74 60 80 1000 150 = 150 568-4351-1-ND& 62 11.55 34.65 3,000 200.20/M |PBSS5160DS,115 3. Emitter 3. Base 
4. Collector 4. Emitter 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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Transistors (cont.) 


Wideband Transistors 


Digi@Reel’” 


Fig. 9 — SOT-343N 


1. Collector 
2. Emitter 
Transition Cut Tape 3. Base 
Frequency | VcEO Ic Prot hee | Digi-Key Pricing Tape and Reel¢ NXP 4. Emitter 
Fig. | Package (GHz) (V) (mA) (W) (Typical) | Part No. ‘l 25 100 Qty. Pricing Part No. 
NPN 
1 15 25 03 90 [568-1652-1-ND 35 6.89 19.40 3,000 79.38/M | BFS17,215 
28 15 25 03 90 — |568-1653-1-ND 39 7.66 21.56 3,000 88.20/M | BFS17A,215 
28 5 65 0.032 80  |568-1992-1-ND 66 12.29 36.86 3,000 212.94/M | BFT25A,215 
5 15 25 03 90 — |568-1650-1-ND Ag 9.84 27.00 3,000 127.50/M | BFR92A,215 
5 15 100 05 80 _|568-1987-1-ND 55 11.00 33.00 3,000 148.50/M | BFR106,215 
4 | sor2a 6 12 35 03 90 (568-1651-1-ND 49 9.84 27.00 3,000 127.50/M | BFR93A,215 
6 10 50 03 100 | 568-1647-1-ND A4 8.80 26.40 3,000 118.80/M | BFQ67,215 
8 10 50 0.36 100 |568-1174-1-ND A 8.21 24.63 3,000 110.84/M | PBR941,215 
8 10 100 0.365 400 |568-1175-1-ND A 8.21 24.63 3,000 110.84/M | PBR951,215 
8 15 18 0.15 120 |568-1988-1-ND 58 11.55 34.65 3,000 155.93/M | BFR505,215 
9 15 70 03 720 |568-1648-1-ND 59 10.97 32.92 3,000 190.19/M | BFR520,215 Top View 
9 15 120 05 120 _|568-1649-1-ND 82 15.32 45.95 3,000 265.46/M _| BFR540,215 
2B | SOT-363 9 8 70 1 120 |[568-1646-1-ND 89 16.66 49.97 3,000 288.73/M__ | BFM520,115 
55 15 100 1 80 |568-1986-1-ND 1.07 22.31 71.40 3,000 464.10/M | BFG97,115 1. Collector 1. Emitter 
aia S094 7 15 150 1 130 |568-1643-1-ND 1.07 22.25 71.20 1,000 473.48 | BFG135,115 2. Emitter 2. Base 
7 15 200 2 90 —|568-1985-1-ND 95 19.69 63.00 1,000 418.95 | BFG591,115 3. Base 3. Emitter 
9 15 120 0.65 120 _|568-1984-1-ND 83 17.38 55.60 1,000 369.74 | BFG541,115 4Emitter 4. Collector 
i7 45 3.6 0.016 80 (568-1979-1-ND 79 14.81 44.42 3,000 256.62/M | BFG403W,115 
18 15 500 0.60 100 |568-1974-1-ND 88 18.29 58.52 3,000 380.38/M | BFG21W,115 
8A |SOT-343R} 21 45 250 0.36 60 — |568-1982-1-ND 87 16.32 48.96 3,000 282.88/M | BFG480W,115 
22 45 12 0.054 80  |568-1980-1-ND 70 13.19 39.56 3,000 228.54/M — | BEG410W,115 
25 45 30 0.135 80 _|568-1644-1-ND 67 12.53 37.58 3,000 217.10/M | BFG425W,115 
85 10 700 0.28 700‘ |[568-1177-1-ND 2 8.43 23.11 3,000 709.14/M | PRF957,115 
7 | soT-323 9 15 18 0.15 120 |568-1991-1-ND 59 11.06 33.17 3,000 191.62/M | BFS505,115 
9 15 70 03 120 |568-1654-1-ND 69 12.87 38.61 3,000 223.08/M —_| BFS520,115 
ea |sor-aasr| 14 6 10 0.06 00 | 568-1976-1-ND 7A 13.34 40.03 3,000 231.27/M | BFG310W/XR,115 
14 6 35 0.21 100 _|568-1978-1-ND nal 13.34 40.03 = —__| BFG325W/XR,115 
9 15 70 05 720 _|568-1645-1-ND 75 14.06 42.47 3,000 243.62/M | BFG520W/X,115 4 
9 |SOT-343N} 1.6 15 50 03 90 — |568-1990-1-ND 42 8.22 23.14 3,000 94.68/M | BFS17W,115, 1 
5 15 25 0.3 90 _|568-1989-1-ND 49 9.84 27.00 3,000 127.50/M | BFRO2AW,115 
4 6 70 0.60 700 ‘| 568-1975-1-ND 71 13.34 40.03 3,000 231.27/M | BFG310/XR,215 Vi 
10 [SOT-143R | 44 6 35 021 100 |568-1977-1-ND a 1334 40.03_-| 3,000 | 231.27/M | BFG325/xR.215 Top View 
11_| SOT-343F 25 45 30 0.135 80 [568-1981-1-ND 79 14.84 44.53 3,000 257.27/M __| BFG424F,115 
12_| SOT-1438 9 15 120 04 120 | 568-1983-1-ND 88 16.54 49.61 3,000 286.65/M_—_| BFG540/X,215 1. Collector anes 
13_| SOT-416 9 10 50 0.15 150 __|[568-2085-1-ND 49 9.86 27.04 3,000 127.67/M | PRF949,115 2. Emitter 2. Emitter 
PNP 3. Base 3. Collector 
4 | sora 5 12 35 03 50 |568-1993-1-ND 59 11.03 33.08 3,000 T91.10/M | BFT93,215 4. Emitter 
5 15 25 03 50 __|568-1655-1-ND 56 10.50 31.50 3,000 182.00/M__| BFT92,215 
7_ | SoT-323 5 15 35 03 50 [568-1656-1-ND 84 15.71 4714 3,000 272.35/M_ | BFT92W,115 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
. aeun ® 
Transistor Arrays DigiqReel 
Cut Tape 
Veco | Ic Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. | Package (V) (mA) | R1 R2_ | Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
NPN 
1 | SoT-23 | 50 | 100 | 100K] — |568-2148-1-ND aT 2.03 5.85 | 568-2148-2-ND 3,000 | 21.15/M |PDTC115TT,215 
2 | sot-23 | 50 | 100 | 2.2K | 47K |568-2154-1-ND 29 540 15.60 |568-2154-2-ND 10,000 | 40.80/M |PDTC123JT,235 
2 | sot-23 | 50 | 100 | 4.7K | 47K |568-2168-1-ND 29 540 15.60 |568-2168-2-ND 10,000 | 40.80/M |PDTC143ZT,235 
2 | sot-416 | 50 | 100 | 4.7K | 47K |568-2165-1-ND 30 5.63 15.60 |568-2165-2-ND 3,000 | 60.00/M |PDTC143ZE,115 
1 | sot-416 | 50 | 100 | 47K | — |568-2169-1-ND 30 5.63 15.60 _|568-2169-2-ND 3,000 | 60.00/M_|PDTC144TE,115 
1 | sot-4ie | 50 | 100 | 4.7K | — |568-2161-1-ND 30 5.63 15.60 |568-2161-2-ND 3,000 | 60.00/M |PDTC143TE,115 
1 | soT-416 | 50 | 100 | 22k | - |568-2156-1-ND 30 5.63 15.60 |568-2156-2-ND 3,000 | 60.00/M | PDTC124TE,115 
2 | sot-416 | 50 | 100 | 2.2K | 2.2K |568-2150-1-ND 29 540 15.60 |568-2150-2-ND 3,000 | 56.40/M |PDTC123EE,115 
1 | SoT-416 | 50 | 100 | 100K) - |568-2145-1-ND 29 540 15.60 |568-2145-2-ND 3,000 | 56.40/M |PDTC115TE,115 
2 | sot-416 | 50 | 100 | 47K | 22k |568-2171-1-ND 30 5.63 15.60 _|568-2171-2-ND 3,000 | 60.00/M_|PDTC144WE,115, 
T | sor-346 | 50 | 100 [100K] — |568-2146-1-ND 13 248 715 |— = —_|PDTCTISTK,115 
1 | soT-323 | 50 | 100 |100K| - |568-2149-1-ND 29 540 15.60 _|568-2149-2-ND 3,000 | 56.40/M_|PDTC115TU,115 SOT-416 
PNP 
3 | SOT-23 | 50 20 | 100K ] 100K | 568-2109-1-ND aw 2.03 5.85 | 568-2109-2-ND 3,000 | 21.15/M |PDTA115ET,215 1.8 
4 | sot-23 | 50 | 100 | 22k | - |568-2122-1-ND AM 2.03 5.85 | 568-2122-2-ND 3,000 | 21.15/M | PDTA124TT,215 oo 
4 | sot-23 | 50 | 100 | 47K | - |568-2136-1-ND AM 2.03 5.85 | 568-2136-2-ND 3,000 | 21.15/M | PDTA144TT,215 
4 | sot-23 | 50 | 100 | 100K} - |568-2114-1-ND ah 2.03 5.85 |568-2114-2-ND 3,000 | 21.15/M | PDTA115TT,215 . 
3 | sot-416 | 50 | 100 | 10K | 47K |568-2104-1-ND 30 5.63 15.60 _|568-2104-2-ND 3,000 | 60.00/M_|PDTA114YE,115 u i 
3 | SoT-416 | 50 20 | 100K | 100K | 568-2106-1-ND 29 540 15.60 |568-2106-2-ND 3,000 | 56.40/M |PDTAT15EE,115 Paes 
4 | sot-416 | 50 | 100 | 22k | - |568-2119-1-ND 30 563 15.60 |— — — |PDTA124TE,115 1.0 
3 | sot-416 | 50 | 100 | 2.2K | 2.2K |568-2116-1-ND 29 540 15.60 |568-2116-2-ND 3,000 | 56.40/M | PDTA123EE,115 
4 | sot-416 | 50 | 100 | 4.7K] - |568-2127-1-ND 30 5.63 15.60 |568-2127-2-ND 3,000 | 60.00/M | PDTA143TE,115 
3 | sot-416 | 50 | 100 | 4.7K | 47K |568-2130-1-ND 30 5.63 15.60 _|568-2130-2-ND 3,000 | 60.00/M | PDTAt43ZE,115 SOT346 SOT323 
3 | SoT-416 | 50 | 100 | 47K | 22K /568-2138-1-ND 30 563 15.60 |— = — | PDTA144WE,115 po 31 
4 | sot-416 | 50 | 100 | 47K | - |568-2133-1-ND 30 563 15.60 |— - — |PDTA144TE,115 0 
4 | sot-416 | 50 | 100 | 100K} - |568-2111-1-ND 29 540 15.60 |568-2111-2-ND 3,000 | 56.40/M |PDTA115TE,115 
3 | SoT-323 | 50 20 | 100K | 100K | 568-2110-1-ND 29 540 15.60 |568-2110-2-ND 3,000 | 56.40/M | PDTA115EU,115 / 
4 | sot-323 | 50 | 100 |100K| - |568-2115-1-ND 29 540 15.60 |— = —_|PDTA115TU,115 W Ws 
4 | sor-323 | 50 | 100 | 47K | — |568-2137-1-ND 30 563 15.60 |— = — | PDTA144TU, 115 797 
4 | sot-323 | 50 | 100 | 22K | - |568-2123-1-ND 30 563 15.60 _|568-2123-2-ND 3,000 | 56.40/M_|PDTA124TU,115 
PNP Loadswitch D Reel° SOT-666 
Cut Tape 
Ic VcEo | VCESAT Digi-Key Pricing i-Key Tape and Reel NXP 
(mA) (V) (mV) R1 R2 Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
500 12 250 10K 10K | 568-2173-1-ND 48 9.00 27.00 | 568-2173-2-ND 4,000 156.00/M_ | PEMF21,115 TOP VIEW 
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Fig. 1 — SOT-23 


MOSFETs Digi@Reel” 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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Vpss| !D | RDS(on) | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel+ NXP. 
Fig. Package (V) (A) (OQ) Part No. i 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
N-Channel 
SOT-23 | 50 ]0.173] 15 ]568-1658-1-ND 36 7.03 19.80 3,000 81.00/M |BSN20,215 A B c D 

4k SOT-23 | 55 |0.335 5 568-1657-1-ND 32 6.00 16.64 3,000 64.00/M |BSH111,215 eae . source Bon 5 eae 
SOT-23 | 60 | 0.30 5 |568-1369-1-ND AW 2.03 5.85 3,000 21.15/M |2N7002,215 a. Biin avGate a eats 4 Source 
SOT-23 | 60 | 0.30 5 _|568-1768-1-ND 49 9.70 29.10 | 10,000 | 123.68/M |BSH112,235 

2 SOT-223 | 240 [0.375 5 |568-1769-1-ND 64 12.00 36.00 1,000 212.80 |BSP89,115 Fig. 2— SOT-223 Fig. 3— SOT-143B 

3A | SOT-143B[ 10 | 0.05/ 45  [568-1659-1-ND 78 14.55 43.65 3,000 252.20/M |BSS83,215 
SOT-143B | 6 | .03 — — /568-1962-1-ND 58 10.82 32.45 3,000 187.46/M |BF1212,215 
SOT-143B] 6 | .03 —  |568-1959-1-ND 58 10.82 32.45 3,000 187.46/M |BF1211,215 

gp | SOT-143B] 12 | .03 —  |568-1973-1-ND AT 9.35 28.05 3,000 126.23/M |BF998,215 
SOT-143B | 20 | .02 —  |568-1970-1-ND 55 10.24 = 30.71 3,000 177.45/M |BF991,215 
SOT-143B | 20 | .03 — _[568-1972-1-ND 59 11.03 33.08 3,000 191.10/M_ |BF994S,215 ; 
soT-143B | 20 | .04 | —  [568-1971-1-ND 5510.24 30.71 3,000 | 177.45/M |BF992,215 Top View Top View 

4 |SOT-143R] 6 | .03 —  |568-1960-1-ND 58 10.82 32.45 = — |BF1211R,215 A B 
SOT-143R| 6 | .03 — __|568-1963-1-ND 58 10.82 32.45 3,000 187.46/M |BF1212R,215 i gale. i eustale (b) 1. Source 

5 |SOT343R] 6 | 03 | —  [568-1961-1-ND 58 10.82 © 32.45 = — |BF1211WR,115 Soiree Pare G Gene 
SOT-343R | 12 | .04 —__[568-1969-1-ND AT 9.45 28.35 3,000 127.58/M_|BF908WR,115 4. Drain 4. Gate 4. Gate 1 
LFPAK | 55 | 40 21 |568-2174-1-ND 1.58 31.58 94.74 1,500 821.08/M |PH1955L,115 
LFPAK 25 | 100 4.4 |568-2177-1-ND 1.80 36.00 108.00 1,500 | 1108.38/M |PH2625L,115 Fig. 4 — SOT-143R Fig. 5 — SOT-343R 
LFPAK | 25 | 78.7) 9.5  |568-2181-1-ND 1.71 34.21 102.63 1,500 889.46/M | PH6325L,115 
LFPAK | 20 | 100] 2.7 |568-2176-1-ND 2.30 45.90 137.70 1,500 | 1193.40/M |PH2520U,115 
LFPAK | 20 | 100 | 3.7 |568-2178-1-ND 2.33 46.67 145.19 1,500 | 1322.30/M_|PH3120L,115 
LFPAK | 25 | 100] 0.003 /568-2344-1-ND 2.30 45.90 137.70 1,500 | 1193.40/M |PH2925U,115 

P LFPAK | 30 | 100 | 0.0032 /568-2345-1-ND 241 42.141 126.32 1,500 | 1094.74/M |PH32308,115 
LFPAK | 30 | 98 | 0.0038 /568-2346-1-ND 1.92 38.42 115.26 1,500 998.92/M | PH3830L,115 | Top View 
LFPAK 30 | 80 | 0.072 |568-2179-1-ND 1.87 37.37 112.11 — — |PH4530L,115 Top View 
LFPAK | 30 | 80 | 0.0057 |568-2348-1-ND 1.79 35.79 _ 107.37 1,500 930.54/M_| PH5330E,115 4. Baures 1. Source 
LFPAK | 30 | 68 | 0.0079 |568-2349-1-ND 1.50 30.00 90.00 1,500 780.00/M |PH7030L,115 2. Drain 2. Drain 
LFPAK | 30 | 67 | 0.0082 |568-2350-1-ND 1.58 31.58 94.74 1,500 821.08/M | PH8230E,115 eee : aes 
LFPAK | 40 | 94.5] 0.041 /568-2180-1-ND 1.97 39.48 118.43 1,500 | 1026.36/M |PH4840S,115 . ; 
LFPAK | 100 | 34.3 | 0.0023 |568-2175-1-ND 2.37 47.37 142.11 1,500 | 1231.62/M |PH20100S,115 
DaPAK | 40 | 75 | 0.08 |568-2182-1-ND 213 42.50 127.50 800 918.00 |PHB101NQO4T,118 Fig:6-—LEPAK. Fig. 7 ='D2PAK 
D2PAK | 55 | 75 | 0.093 |568-2183-1-ND 2.28 45.50 136.50 800 982.80 | PHB110NQO6LT,118 MB 

7 D2PAK | 55 | 75 | 0.064 |568-2185-1-ND 2.78 55.58 172.90 - — |PHB146NQ06LT /T3 
D2PAK | 55 | 75 | 0.044 |568-2188-1-ND 3.20 63.90 198.80 800 1476.80 | PHB191NQO6LT,118 
D2PAK | 75 | 27 0.5 [568-2190-1-ND 1.52 30.40 91.20 800 656.64_| PHB29NO8T,118 

1D | soT-23 | 20 | 5.7 | 0.036 /568-2353-1-ND 45 9.00 27.00 3,000 121.50/M | PMV30UN,215 

1A | SOT-23 | 20 | 5.9 | 0.037 |568-2354-1-ND 58 11.50 34.50 3,000 155.25/M |PMV31XN,215 

1A | SOT-23 | 30 | 4.9 | 0.047 |568-2355-1-ND 50 9.38 28.13 3,000 162.50/M | PMV40UN215 1 e 3 

1A | SOT-23 | 30 | 5.4 | 0.042 |568-2356-1-ND 58 11.50 34.50 3,000 155.25/M |PMV45EN,215 

iA_| SOT-23 | 30 | 4.7 | 0.055 |568-2357-1-ND 58 11.50 34.50 3,000 155.25/M_|PMV60EN,215 4,2,3: Source (8) 1. Gate (G) 

Dual N-Channel 4: Gate (G) 2. Drain (D) 

3 8-TSSOP | 20 | 10.4 | 0.024 |568-2362-1-ND 84 15.75 47.25 = — |PMWD20xXN,118 MB: Mounting Base, 3. Source (S) 
-tssop | 20 | 7.8 | 0.03  |568-2363-1-ND 96 18.00 54.00 = — | PMWD26UN,518 Connected to Drain (D) ni wont Sas 
SOT-363 | 20 | 0.87| 0.34 |568-2365-1-ND 47948 28.92 | 3,000 | 122.40/M |PMGD280UN,115 onnectedito Drain (D) 
SOT-363 | 20 | 0.86] 0.35 |568-2366-1-ND AT 9.45 25.92 3,000 122.40/M | PMGD290XN,115 Fig. 8— 8-TSSOP 

4 SOT-363 | 30 | 0.74] 0.44 |568-2367-1-ND AT 9.45 25.92 3,000 122.40/M | PMGD370XN,115 
SOT-363 | 30 | 0.71] 0.48 |568-2368-1-ND AT 9.45 25.92 3,000 122.40/M_ | PMGD400UN,115, 

SOT-363 | 60 | 0.49] 0.92 |568-2369-1-ND AT 9.45 25.92 3,000 122.40/M_|PMGD780SN,115 4,8: Bein (0) 
soT-363 | 30 |0.125[ 8  |568-2370-1-ND 50 10.00 30.00 3,000 135.00/M_ |PMGD8000LN,115 2'3: Source 1 ($4) 
P-Channel 4: Gate 1 (G1) 

iN SOT-23 50 | 0.13 10  |568-1660-1-ND 25 4.73 13.65 3,000 49.35/M |BSS84,215 a eciee 3 aa) 

soT-23 | 20 | 3.9 | 0.076 |568-2358-1-ND 50 10.00 30.00 3,000 135.00/M_|PMV65XP,215 a 
JFET N-Channel 
SOT-23 | 20 |.025] — ]568-1968-1-ND 56 1043 31.28 3,000 180.70/M |BF862,215 

48 SOT-23 | 25 |.015| —  |568-1967-1-ND 55 10.24 30.71 3,000 177.45/M |BF861B,215 Fig. 9 — SOT-368 
SOT-23 | 25 | .06 50 | 568-2083-1-ND A2 8.22 23.14 3,000 94.68/M | PMBFJ310,215 
SOT-23 | 30 | .025| —  |568-1966-1-ND 52 9.83 29.48 3,000 170.30/M_|BF545C,215 
SOT-23 | 25 | .08 8 568-2078-1-ND 5A 10.36 28.40 3,000 134.13/M |PMBFJ108,215 soe 7 

1c | SOT-23 | 25 | .04 12 |568-2079-1-ND 51 10.36 =. 28.40 3,000 134.13/M | PMBFJ109,215 ; Gate (2) 

SoT-23 | 25 | .01 18 |568-2080-1-ND 51 10.36 28.40 3,000 134.13/M_|PMBFJ110,215 . Drain (2) 

iD | soT-23 | 20 |.007| —  [568-1965-1-ND 69 13.00 38.99 3,000 225.29/M |BF511,215 Sesey 

9 SoT-363 | 25 | 60 50 [568-2084-1-ND 7515.63 50.00 3,000 325.00/M | PMBFJ620,115 : 

JFET P-Channel 

ie | SOT23 | 30 | .002] 250  [568-2082-1-ND 51 10.36 ~=—-28.40 3,000 134.13/M ]PMBFJ176,215 Fig. 10 — SOT-323 

soT-23 | 30 | .02 85 _|568-2081-1-ND 51 10.36 28.40 3,000 134.13/M_|PMBFJ174,215 

Trench N-Channel 
LFPAK | 30 | 100 | 0.0017 |568-4678-1-ND NEW! 243 4850 145.50 1,500 | 1261.00/M |PSMN1R7-30YL,115 1. Gate () 
LFPAK | 30 | 100] 0.002 |568-4679-1-ND NEW! 1.83 36.50 109.50 1,500 949.00/M | PSMN2R0-30YL,115 2. Source (S) 
LFPAK | 30 | 100 | 0.0024 |568-4680-1-ND NEW! 1.53 30.50 91.50 1,500 793.00/M | PSMN2R5-30YL,115 3. Drain (D) 
LFPAK | 30 | 100] 0.003 |568-4681-1-ND NEW! 1.38 27.50 82.50 1,500 715.00/M | PSMN3RO-30YL,115 
LFPAK | 30 | 100 | 0.0035 |568-4682-1-ND NEW! 1.44 30.00 _96.00 1,500 638.40/M_| PSMN3R5-30YL,115 

6 LFPAK | 30 | 99 | 0.004 [568-4683-1-ND NEW! 1.20 25.00 80.00 1,500 532.00/M |PSMN4RO-30YL,115 
LEPAK | 30 | 84 | 0.005 |568-4684-1-ND NEW! 1.05 21.88 70.00 | 1,500 | 465.50/M |PSMNSRO-30YL,115 | | Fig. 11—D-PAK 
LFPAK | 30 | 73 | 0.006 |568-4685-1-ND NEW! 93 19.38 62.00 1,500 | 412.30/M |PSMN6RO-30YL,115 
LFPAK | 30 | 65 | 0.007 |568-4686-1-ND NEW! 81 16.88 54.00 1,500 359.10/M | PSMN7RO-30YL,115 
LFPAK | 30 | 55 | 0.008 |568-4687-1-ND NEW! 96 18.00 54.00 1,500 319.20/M_|PSMN9RO-30YL,115 1. Gate (G) 

LFPAK | 150 | 43 | 0.059 [568-4734-1-ND NEW! 2.81 56.25 175.00 1,500 | 1593.76/M |PSMNO59-150Y,115 . ae a 

io | soT-323 | 30 |0.83| 480 |568-3244-1-ND 48 9.71 26.64 3,000 125.80/M | PMF400UN,115 MB: Mounting Base, 

+ D-PAK | 55 | 11 120 | 568-4281-1-ND 75 1410 42.30 2,500 244.40/M |BUK92150-55A,118 Connected to Drain (D) 
D-PAK | 55 | 13 56 |568-4284-1-ND 90 16.80 50.40 2,500 291.20/M_|BUK9277-55A,118 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Fig. 1 — DO-35 Fig. 2 — SOD-523 Fig. 3 — 
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Fig. 4 — SOT-23 
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Fig. 5 — SOT-323 
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1. Anode 
2.N.C. 
3. Cathode 


1. Anode (a1) 
2. Anode (a2) 
3. Common Cathode 


Fig. 6 — SOT-143B 
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Fig. 12 — D2PAK 
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2. Cathode 
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1. Anode 1 
2. Anode 2 
3. Common Cathode 
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2. Cathode 2 
3. Common Anode 
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1. Cathode 1 
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4. Anode 1 


Fig. 7 — SOD-87 


1. Anode 
2. Cathode 
3. Common 


Fig. 8 — 
TO-220AB 


1. Anode 1 
2. Cathode 
3. Anode 2 


Tab - Cathode 


Fig. 17 — SC-74 


1. Cathode 1 
2. Cathode 2 
3. Common Anode 


1. Cathode 


2. Anode 


Tab - Cathode 


1.N.C. 
2. Anode 
3. Cathode 


123 
1. Anode 1 
2. Cathode 
3. Anode 2 
Case-Isolated 


Fig. 18 — SOD-123F | Fig. 19 — SOD-882 


Transparent 
Fig. 14 — SOD-323, Top View Top View 
SOD-323F . Anode 1 
- Anode 2 . Anode 1 . Anode 1 
- Common . Cathode 2 . Cathode 2 
. Anode 3/ . Cathode 3/ 
Cathode (3,4) 1. Cathode 
modes Cathode 4 Anode 4 2 Cathode —1¢— —q 
14. No Connection 14. Anode 1 Oe ig . Anode 4 - Anode 4 - Anode 3 3. Anode 
1. Anode 1 2. Cathode 2. Cathode . Common . Cathode 3 . Cathode 4 4. Anode 
2. Cathode 3. Anode 3. Anode 2 1. Cathode Cathode (1,2) . Cathode 1/ . Cathode 1/ 5. Cathode 1. Cathode 1. Cathode 
3. Anode 2 Tab - Cathode Tab - Cathode 2. Anode Anode 2 Anode 2 6. Cathode 2. Anode 2. Anode 
High Speed Diodes 
Peak | Continuous | Maximum Forward Maximum Power Cut Tape 
Reverse Forward Voltage@ Reverse Dissi- Pricing Tape and Reel 
Voltage Current VE IF Recovery Time| pation | Digi-Key Digi-Key NXP. 
Fig. | Package | VRRM (V) (mA) (V) (mA) Trr (ns) Pd (mW) | Part No. 1 25) 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
DO-35 100 200 1 10 4 500 568-1360-1-ND 05 95 2.73 |568-1360-2-ND 10,000 7.14/M | 1N4148,113 
A 
DO-35 100 200 0.72 5 4 500 568-1361-1-ND 05 1.01 2.93 |568-1361-2-ND 10,000 7.65/M | 1N4448,113 
2 | SOD-523 85 250 1 50 4 500 568-1603-1-ND 18 3.38 9.75 |568-1603-2-ND 3,000 35.25/M |BAS516,115 
SOD-80C 75 200 1 100 4 500 568-1601-1-ND 13 2.48 7.15 |568-1601-2-ND 2,500 25.86/M | BAS32L,115 
3 | SOD-80C 100 200 1 10 4 500 568-1749-1-ND 07 1.24 3.58 |568-1749-2-ND 2,500 12.93/M | PMLL4148L,115 
SOD-80C 100 200 0.72 5 4 500 568-1750-1-ND 07 1.24 3.58 |568-1750-2-ND 2,500 12.93/M | PMLL4448,115 
SOT-23 85 215 1 50 4 250 568-1596-1-ND 07 1.35 3.90 |568-1596-2-ND 3,000 14.10/M |BAS16,215 
4A 
SOT-23 85 215 1 50 4 250 568-1737-1-ND 07 1.35 3.90 |568-1737-2-ND 3,000 14.10/M | PMBD914,215 
is SOT-23 60 125 1 100 4 250 568-1623-1-ND .08 1.58 4.55 |568-1623-2-ND 3,000 16.45/M | BAV74,215 
SOT-23 75 215 1 50 4 250 568-1622-1-ND .08 1.58 4.55 |568-1622-2-ND 3,000 16.45/M | BAV70,215 
SOT-23 85 125 1 50 4 250 568-1624-1-ND .08 1.53 4.42 |568-1624-2-ND 3,000 15.98/M | BAV99,215 
4C | SOT-23 85 140 1 10 3 250 568-1619-1-ND 14 2.59 748 |568-1619-2-ND 3,000 27.03/M | BAV199,215 
SOT-23 100 125 1 50 4 250 568-1736-1-ND .09 1.67 4.81 |568-1736-2-ND 3,000 17.39/M | PMBD7000,215 
4D | SOT-23 90 215 1 50 4 250 568-1626-1-ND .08 1.49 4.29 |568-1626-2-ND 3,000 15.51/M | BAW56,215 
4E | SOT-23 50 215 1.25 150 4 250 568-3424-1-ND 27 5.06 14.04 | 568-3424-2-ND 3,000 54.00/M | BAL74,215 
5A | SOT-323 85 175 1 50 4 200 568-1597-1-ND ra 2.14 6.18 |568-1597-2-ND 3,000 22.33/M | BAS16W,115 
5B | SOT-323 85 130 1 50 4 200 568-1625-1-ND 13 2.48 7.15 |568-1625-2-ND 3,000 25.85/M | BAV99W,115 
7 SOT-143B 85 215 1 50 4 250 568-1600-1-ND 26 4.95 14.30 | 568-1600-2-ND 3,000 51.70/M | BAS28,215 
SOT-143B 60 150 1 200 6 250 568-1604-1-ND 25 4.73 13.65 |568-1604-2-ND 3,000 49.35/M | BAS56,215 
16B SC-88 90 215 1 50 4 250 568-4507-1-ND NEW! .37 7.48 20.52 |568-4507-2-ND NEW! 3,000 96.90/M | BAV99S,115 
General Purpose Diodes 
Peak Continuous Power Peak Cut T. 
Reverse Forward Dissi- | Repetitive | Diode | Recovery a ee Ti d Reel 
Voltage Current pation Surge Cap. Time Digi-Key cing) Digi-Key ape‘anel nee! NXP 
Fig. | Package VrrM (V) IF (mA) (mW) | IFRM (mA) | (pF) (ns) Part No. il 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
3 | SOD-80C 250 250 400 625 5 50 568-1618-1-ND .24 4.50 13.00 568-1618-2-ND 2,500 47.00/M |BAV103,115 
4A SOT-23 250 200 250 625 5 50 568-1598-1-ND .08 1.58 4.55 568-1598-2-ND 3,000 16.45/M |BAS21,215 
4c | SOT-23 250 125 250 625 5 50 568-1621-1-ND 18 3.33 9.62  |568-1621-2-ND | 3,000 | 34.78/M |BAV23S,215 
6 | SOT-143B 250 225 250 625 5 50 568-1620-1-ND 28 5.18 14.95 568-1620-2-ND 3,000 54.05/M |BAV23,215 
(Continued) 
Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For ee! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Ultra Fast Recovery Diodes 


Peak Average Maximum Maximum 
Reverse Forward Forward Reverse 
Voltage Current Voltage @ Recovery Time __| Digi-Key Pricing NXP 
Fig. | Package VRRM (V) IF (A) VF (V) IF (A) (ns) Part No. 1 25 100 Part No. 
TO-220AB 600 10 2 5 30 568-1781-ND* 1.28 26.69 85.40 BYC10-600CT,127 
TO-220AB 200 8 0.895 5 25 568-3430-5-ND .78 14.57 43.72 BYQ28E-200,127 
TO-220AB 100 20 0.95 8 25 568-3435-5-ND 95 19.69 63.00 BYV32E-100,127 
8 | TO-220AB 200 20 0.85 8 25 568-1667-5-ND 81 16.88 54.00 BYV32E-200,127 
TO-220AB 400 20 1.05 10 60 568-3437-5-ND 1.45 30.19 96.60 BYV34-400,127 
TO-220AB 500 20 1.05 10 60 568-3438-5-ND 1.30 26.00 78.00 BYV34-500,127 
TO-220AB 200 30 0.85 15 28 568-3439-5-ND 1.25 25.00 75.00 BYV42E-200,127 
TO-220AC 150 8 0.895 8 25 568-3441-5-ND 72 13.50 40.50 BYW29E-150,127 
TO-220AC 200 8 1.05 8 25 568-1669-5-ND 69 12.98 38.95 BYW29E,127 
9 TO-220AC 600 5 1:75 5 19 568-3429-5-ND -80 16.56 53.00 BYC5-600,127 
TO-220AC 400 9 1.03 8 60 568-3432-5-ND 72 13.50 40.50 BYV29-400,127 
TO-220AC 500 9 1.03 8 60 568-3433-5-ND 1.14 23.81 76.20 BYV29-500,127 
TO-220AC 200 14 0.9 14 30 568-3440-ND* .78 16.25 52.00 BYV79E-200,127 
10 | TO-220F 200 10 0.895 5 25 568-3431-ND* 99 20.69 66.20 BYQ28X-200,127 
11 TO-247 200 30 1.05 15 22 568-1668-5-ND 1.38 27.50 82.50 BYV72EW,127 
D2PAK 500 9 1.03 8 60 568-3434-1-NDO 94 19.56 62.60 BYV29B-500,118 
an D2PAK 500 9 1.03 8 60 568-3434-2-NDt 350.56/800 BYV29B-500,118 
128 D2PAK 200 20 0.85 8 25 568-3436-1-NDO 1.35 28.19 90.20 BYV32EB-200,118 
D2PAK 200 20 0.85 8 25 568-3436-2-NDt 505.12/800 BYV32EB-200,118 
* Bulk © Cut Tape + Tape and Reel 
Schottky Barrier Diodes 
Continuous Maximum 
Reverse Forward Forward Voltage Cut Tape 
Voltage Current @ VF @ IF | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Nxp 
Fig. Package VR (V) IF (mA) (mVDC) (mA) Part No. a 25 100 Part-No Qty. Pricing _| Part No. 
3 SOD-80C 30 200 320 1 568-1609-1-ND 27 5.06 14.04 |568-1609-2-ND 2,500 54.00/M_ |BAS85,115 
SOD-80C 50 200 380 i 568-3411-1-ND 37 6.94 19.24 | 568-3411-2-ND 2,500 74.00/M_|BAS86,115 
SOT-23 20 500 390 500 568-4111-1-ND 36 7.03 19.80 |568-4111-2-ND 3,000 81.00/M_ |PMEG2005ET,215 
SOT-23 30 200 320 1 568-1610-1-ND 2 2.25 6.50 | 568-1610-2-ND 3,000 23.50/M |BAT54,215 
SOT-23 30 500 430 500 568-4123-1-ND*& 36 7.03 19.80 |568-4123-2-ND 3,000 81.00/M_ |PMEG3005ET,215 
4A SOT-23 30 1000 560 1000 568-4101-1-ND*& 36 7.22 19.80 |568-4101-2-ND. 3,000 93.50/M_ |PMEG3010ET,215 
SOT-23 40 500 470 500 36 7.03 19.80 | 568-4134-2-ND 3,000 81.00/M_|PMEG4005ET,215 
SOT-23 40 1000 640 1000 568-4103-1-ND*& 36 7.22 19.80 |568-4103-2-ND 3,000 93.50/M_ |PMEG4010ET,215 
SOT-23 70 70 410 1 568-1608-1-ND 12 2.25 6.50 | 568-1608-2-ND 3,000 23.50/M_|BAS70,215 
SOT-23 30 200 320 1 568-1612-1-ND 13 2.48 7.15 |568-1612-2-ND 3,000 25.85/M_ |BAT54C,215 
4B SOT-23 30 200 260 1 568-3421-1-ND 37 7.48 20.52 |568-3421-2-ND 3,000 96.90/M |BAT754C,215 
SOT-23 40 200 420 100 568-3419-1-ND A7 9.30 27.90 |568-3419-2-ND 3,000 125.55/M_ |BAT721C,215 
SOT-23 70 70 410 1 568-1606-1-ND 19 3.60 10.40 | 568-1606-2-ND 3,000 37.60/M_|BAS70-05,215 
SOT-23 30 200 320 1 13 2.48 7.15 |568-1614-2-ND 3,000 25.85/M_ |BAT54S,215 
SOT-23 30 200 260 1 568-3422-1-ND 37 7.48 20.52 |568-3422-2-ND 3,000 96.90/M_ |BAT754S,215 
4C SOT-23 40 120 380 1 568-1602-1-ND 19 3.60 10.40 |568-1602-2-ND 3,000 37.60/M |BAS40-04,215 
SOT-23 40 200 420 100 568-3420-1-ND 46 9.24 25.34 |568-3420-2-ND 3,000 119.68/M |BAT721S,215 
SOT-23 70 70 410 1 568-1605-1-ND 19 3.60 10.40 |568-1605-2-ND 3,000 37.60/M_ |BAS70-04,215 
SOT-23 30 200 320 1 568-1611-1-ND 16 3.04 8.78 |568-1611-2-ND 3,000 31.73/M_ |BAT54A,215 
4D SOT-23 40 200 420 100 568-3418-1-ND 39 7.88 21.60 |568-3418-2-ND 3,000 102.00/M |BAT721A,215 
SOT-23 70 70 410 1 19 3.60 10.40 | 568-1607-2-ND. 3,000 37.60/M_|BAS70-06,215 
5A SOT-323 30 200 320 1 568-3416-1-ND 16 2.93 8.45 | 568-3416-2-ND 3,000 30.55/M_ |BAT54W,115 
5B SOT-323 70 70 410 1 568-3408-1-ND 37 6.86 19.03 | 568-3408-2-ND 3,000 73.20/M_ |BAS70-04W,115 
SOT-323 30 200 320 y! 568-1615-1-ND 19 3.60 10.40 |568-1615-2-ND 3,000 37.60/M_ |BAT54SW,115 
5C SOT-323 30 200 320 1 568-1613-1-ND 19 3.60 10.40 | 568-1613-2-ND 3,000 37.60/M_ | BAT54CW,115 
5D SOT-323 30 200 320 1 568-3413-1-ND 19 3.60 10.40 | 568-3413-2-ND 3,000 37.60/M_|BATS54AW,115 
6 SOT-143B 70 70 410 1 568-3409-1-ND 32 6.25 17.60 | 568-3409-2-ND 3,000 72.00/M _ |BAS70-07,215 
SOT-143B 30 200 320 1 568-1616-1-ND 32 6.00 16.64 | 568-1616-2-ND. 3,000 64.00/M_ |BAT74,215 
SOD-87 20 1000 450 1 568-1179-1-ND 40 8.00 24.00 |568-1179-2-ND 2,000 112.00/M |PRLL5817,115 
ee SOD-87 30 1000 550 i 568-3423-1-ND 40 8.00 24.00 |568-3423-2-ND 2,000 112.00/M |PRLL5818,115 
SOD-87 40 1000 600 1 568-1180-1-ND 40 8.00 24.00 | 568-1180-2-ND 2,000 112.00/M_|PRLL5819,115 
13 DO-34 30 200 320 | 568-1617-1-ND 30 5.63 15.60 | 568-1617-2-ND. 10,000 48.00/M_|BAT85,113 
SOD-323 30 200 320 1 568-3406-1-ND 25 4.69 13.00 |568-3406-2-ND 3,000 50.00/M_ |1PS76SB10,115 
SOD-323F 10 2000 460 2000 568-4106-1-ND 36 7.22 19.80 |568-4106-2-ND 3,000 93.50/M_ |PMEG1020EJ,115 
SOD-323F 10 3000 530 3000 568-4108-1-ND*& At 8.10 24.30 |568-4108-2-ND 3,000 109.35/M_ |PMEG1030EJ,115 
SOD-323F 20 500 390 500 568-4110-1-ND 36 7.03 19.80 |568-4110-2-ND 3,000 81.00/M | PMEG2005EJ,115 
SOD-323F 20 1000 500 1000 568-4115-1-ND& 36 7.22 19.80 |568-4115-2-ND 3,000 93.50/M_|PMEG2010EJ,115 
SOD-323F 20 1000 550 1000 568-4113-1-ND 36 7.22 19.80 |568-4113-2-ND 3,000 93.50/M_ |PMEG2010AEJ,115 
SOD-323F 20 1500 660 1500 568-4117-1-ND 36 7.22 19.80 |568-4117-2-ND 3,000 93.50/M_ |PMEG2015EJ,115 
SOD-323F 20 2000 525 2000 568-4119-1-ND*& 36 7.22 19.80 |568-4119-2-ND 3,000 93.50/M_ |PMEG2020EJ,115 
14 SOD-323F 30 500 430 500 568-4122-1-ND 36 7.03 19.80 |568-4122-2-ND 3,000 81.00/M |PMEG3005EJ,115 
SOD-323F 30 1000 520 1000 568-4124-1-ND 36 7.22 19.80 |568-4124-2-ND 3,000 93.50/M_ | PMEG3010CEJ,115 
SOD-323F 30 1000 560 1000 568-4126-1-ND*& 36 7.22 19.80 |568-4126-2-ND 3,000 93.50/M_ |PMEG3010EJ,115 
SOD-323F 30 1500 550 1500 568-4128-1-ND 36 7.22 19.80 |568-4128-2-ND 3,000 93.50/M_ |PMEG3015EJ,115 
SOD-323F 30 2000 620 2000 568-4130-1-ND 36 7.22 19.80 |568-4130-2-ND 3,000 93.50/M_ |PMEG3020EJ,115 
SOD-323F 40 500 470 500 568-4133-1-ND 36 7.03 19.80 |568-4133-2-ND 3,000 81.00/M | PMEG4005EJ,115 
SOD-323F 40 1000 640 1000 568-4137-1-ND*& 36 7.22 19.80 |568-4137-2-ND 3,000 93.50/M_ |PMEG4010EJ,115 
SOD-323F 40 1000 570 1000 568-4135-1-ND 36 7.22 19.80 |568-4135-2-ND 3,000 93.50/M_ |PMEG4010CEJ,115 
SOD-323F 60 1000 660 1000 568-4138-1-ND *& 36 7.22 19.80 | 568-4138-2-ND 3,000 93.50/M_|PMEG6010CEJ,115 
15) SOT-666 30 200 320 il 568-3414-1-ND 53 10.50 31.50 |568-3414-2-ND 4,000 141.75/M_ |BAT54CV,115 
16A SC-88 30 200 320 1 568-3417-1-ND 42 8.40 25.20  |568-3417-2-ND 3,000 113.40/M_ |BAT54XY,115 
(Continued) 
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4 Diodes Digi@Reel’ | xe 
a... vyPhiiss SChottky Barrier Diodes (Cont.) 
Continuous Maximum 
Reverse Forward Forward Voltage Cut Tape 
Voltage Current @ VF @ IF | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Nxp 

Fig. Package VR (V) IF (mA) (mVDC) (mA) Part No. 1 25 100 Part-No Qty. Pricing | Part No. 

17 SC-74 60 1000 650 1000 568-4341-1-ND*& 36 7.22 19.80 | 568-4341-2-ND 3,000 93.50/M_| PMEG6010AED,115 
SOD-123F 10 2000 460 2000 568-4105-1-ND -36 7.22 19.80 |568-4105-2-ND 3,000 93.50/M_ |PMEG1020EH,115 
SOD-123F 10 3000 530 3000 568-4107-1-ND*& At 8.10 24.30 |568-4107-2-ND 3,000 109.35/M_ |PMEG1030EH,115 
SOD-123F 20 500 390 500 568-4109-1-ND .36 7.03 19.80 |568-4109-2-ND 3,000 81.00/M_ |PMEG2005EH,115 
SOD-123F 20 1000 430 1000 568-4112-1-ND 36 7.22 19.80 |568-4112-2-ND 3,000 93.50/M_ |PMEG2010AEH,115 
SOD-123F 20 1000 500 1000 568-4114-1-ND*& .36 7.22 19.80 |568-4114-2-ND 3,000 93.50/M_ |PMEG2010EH,115 
SOD-123F 20 1500 660 1500 568-4116-1-ND .36 7.22 19.80 |568-4116-2-ND 3,000 93.50/M_ |PMEG2015EH,115 
SOD-123F 20 2000 525 2000 568-4118-1-ND*& 36 7.22 19.80 |568-4118-2-ND 3,000 93.50/M_ |PMEG2020EH,115 
SOD-123F 30 500 430 500 568-4121-1-ND .36 7.03 19.80 |568-4121-2-ND 3,000 81.00/M_ |PMEG3005EH,115 

18 SOD-123F 30 1000 560 1000 568-4125-1-ND*& 36 7.22 19.80 |568-4125-2-ND. 3,000 93.50/M_ |PMEG3010EH,115 
SOD-123F 30 1500 550 1500 568-4127-1-ND -36 7.22 19.80 | 568-4127-2-ND 3,000 93.50/M_|PMEG3015EH,115 
SOD-123F 30 2000 620 2000 568-4129-1-ND 36 7.22 19.80 |568-4129-2-ND 3,000 93.50/M_ |PMEG3020EH,115 
SOD-123F 40 120 380 1 568-3407-1-ND 33 6.19 17.16 | 568-3407-2-ND 3,000 66.00/M_ |BAS40H.115 
SOD-123F 40 500 470 500 .36 7.03 19.80 | 568-4132-2-ND 3,000 81.00/M_ |PMEG4005EH,115 
SOD-123F 40 1000 570 1000 36 7.22 19.80 |568-4102-2-ND 3,000 93.50/M_ |PMEG4010CEH,115 
SOD-123F 40 1000 640 1000 -36 7.22 19.80 | 568-4136-2-ND 3,000 93.50/M_|PMEG4010EH,115 
SOD-123F 60 1000 660 1000 568-4104-1-ND*& 36 7.22 19.80 |568-4104-2-ND 3,000 93.50/M_ |PMEG6010CEH,115 
SOD-123F 70 70 410 1 568-3410-1-ND 33 6.19 17.16 | 568-3410-2-ND 3,000 66.00/M_ |BAS70H,115 
SOD-123F 30 200 400 10 568-3415-1-ND .28 5.18 14.95 | 568-3415-2-ND 3,000 54.05/M_|BAT54H,115 

19 SOD-882 30 200 500 100 568-4120-1-ND 32 6.25 17.60 |568-4120-2-ND 10,000 62.00/M_ |PMEG3002AEL,315 
SOD-882 40 200 400 100 568-4131-1-ND 32 6.25 17.60 |568-4131-2-ND 10,000 62.00/M_ |PMEG4002EL,315 

+ NXPMEGA1-KIT-ND (3806684) DE OAC ONT VAIUGS .sesteoan.44saetdeusss snentaucandtath cuna niet nner iti reste it uur idea sean she laugh this el ibaa tte lan ia ata sacar dh ltt canentrat aca tbat estreattthe $39.99 
Variable Capacitance Diodes 
Reverse Diode Series 
Voltage CD @ 1MHz Resistance Cut Tape Tape and Reel 
VR (pF) (pF) (Q) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing NXP 
Fig. | Package (V) @VR| Maximum | @ VR | Maximum | Maximum @ MHz |Part No. 1 25 100 Part No. 3,000 Part No. 
SOD-523 6 2.3 11.2 0.2 33.5 0.6 100 |568-1953-1-ND 68 12.75 38.25 568-1953-2-ND 221.00/M BB202,115 
SOD-523 30 28 1.055 0.5 17 3 470 |568-1948-1-ND 44 8.82 26.46 568-1948-2-ND 119.07/M BB181,115 
SOD-523 30 28 2.225 1 21.26 0.75 470 |568-1946-1-ND 44 8.82 26.46 568-1946-2-ND 119.07/M BB179,115 
SOD-523 6 1 4.5 4 2.55 0.4 470 |568-3425-1-ND 45 9.06 24.84 568-3425-2-ND 117.30/M BB141,115 
4 | SOD-523 6 1 7.2 4 2.95 0.6 470 |568-3428-1-ND 44 8.82 26.46 568-3428-2-ND 119.07/M BB145B,115 
SOD-523 32 25 2.92 2 34.2 0.75 470 |568-1950-1-ND 43 8.56 25.68 568-1950-2-ND 115.56/M BB187,115 
SOD-523 32 28 2.25 1 20 0.75 470 |568-1947-1-ND 44 8.82 26.46 568-1947-2-ND 119.07/M BB179B,115 
SOD-523 32 28 2.754 1 42.35 0.8 100 |568-1945-1-ND 55 11.05 33.15 568-1945-2-ND 149.18/M BB178,115 
SOD-523 32 28 2.89 1 62 1.2 100 |568-1949-1-ND 51 10.20 27.97 568-1949-2-ND 132.09/M BB182,115 
4A | SOT-23 30 25 6 3 32 0.7 200 |568-1957-1-ND At 8.27 22.68 568-1957-2-ND 107.10/M BBY40,215 
4B SOT-23 15 75 29.7 1 86 0.4 100 |568-1954-1-ND 71 13.33 39.98 568-1954-2-ND 231.01/M BB207,215 
SOT-23 15 7.5 29.7 1 102 0.5 100 |568-1952-1-ND 57 11.40 34.20 568-1952-2-ND 153.90/M BB201,215 
14 SOD-323 10 7.5 5.4 1 23.2 0.5 100 |568-1955-1-ND 60 11.25 33.75 568-1955-2-ND 195.00/M BB208-03,115 
SOD-323 30 28 1.055 0.5 17 3 470 |568-1944-1-ND 44 8.82 26.46 568-1944-2-ND 119.07/M BB131,115 
PIN Diodes 
Continuous Continuous RD cD 
Reverse Voltage | Forward Current} Maximum Maximum Cut Tape 
Maximum IF a (pF) Digi-Key Belcing Digi-Key HaperandiReclaa inxp 
Fig. | Package (V) (mA) @ 10mA @1V Part No. il 25 100 Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
SOD-523 30 100 0.9 0.9 568-1937-1-ND 46 9.29 25.49 568-1937-2-ND 3,000 120.36/M |BAP65-02,115 
SOD-523 35 100 0.5 1.05 568-1912-1-ND 7 9.52 26.10 568-1912-2-ND 3,000 123.25/M |BA891,115 
SOD-523 50 100 1.8 0.32 568-1926-1-ND 46 9.29 25.49 568-1926-2-ND 3,000 120.36/M_ |BAP63-02,115 
2 SOD-523 50 50 5 0.55 568-1915-1-ND A6 9.29 25.49 568-1915-2-ND 3,000 120.36/M |BAP50-02,115 
SOD-523 50 100 Ea 0.4 568-1940-1-ND 46 9.29 25.49 568-1940-2-ND 3,000 120.36/M_|BAP70-02,115 
SOD-523 60 50 10 0.55 568-1921-1-ND A6 9.29 25.49 568-1921-2-ND 3,000 120.36/M |BAP51-02,115 
SOD-523 60 100 1.8 0.45 568-1913-1-ND 46 9.29 25.49 568-1913-2-ND 3,000 120.36/M |BAP1321-02,115 
SOD-523 175 100 3.8 0.35 568-1929-1-ND 46 9.29 25.49 568-1929-2-ND 3,000 120.36/M |BAP64-02,115 
4A SOT-23 35 100 0.7 @ 5mA 1pF @ 20V_ | 568-1943-1-ND .39 7.86 21.56 568-1943-2-ND 3,000 101.83/M_ |BAT18,215 
SOT-23 50 50 5 0.6 568-1919-1-ND 43 8.68 26.04 568-1919-2-ND 3,000 117.18/M |BAPS50-05,215 
4B SOT-23 50 100 7 0.43 568-1942-1-ND 43 8.68 26.04 = = — |BAP70-05,215 
SOT-23 175 100 3.8 0.37 568-1933-1-ND 43 8.68 26.04 568-1933-2-ND 3,000 117.18/M_|BAP64-05,215 
4c SOT-23 50 50 5 0.6 568-1917-1-ND 43 8.68 26.04 = = — |BAPS50-04,215 
SOT-23 175 100 3.8 0.37 568-1931-1-ND 43 8.68 26.04 568-1931-2-ND 3,000 117.18/M_|BAP64-04,215 
4D SOT-23 175 100 3.8 0.37 568-1935-1-ND 43 8.68 26.04 568-1935-2-ND 3,000 117.18/M_ |BAP64-06,215 
5B SOT-323 50 50 5 0.6 568-1918-1-ND 43 8.68 26.04 568-1918-2-ND 3,000 117.18/M |BAP50-04W,115 
SOT-323 100 100 3.8 0.37 568-1932-1-ND 43 8.68 26.04 568-1932-2-ND 3,000 117.18/M_ |BAP64-04W,115 
SOT-323 30 100 0.9 0.9 568-1939-1-ND 43 8.68 26.04 = = — |BAP65-05W,115 
SOT-323 50 50 2.5 0.55 568-1923-1-ND 43 8.68 26.04 568-1923-2-ND 3,000 117.18/M_ |BAP51-05W,115 
5C SOT-323 50 50 10 0.6 568-1920-1-ND 43 8.68 26.04 = = — |BAPS50-05W,115 
SOT-323 50 100 1.8 0.35pF @ 20V |568-1928-1-ND 43 8.68 26.04 568-1928-2-ND 3,000 117.18/M |BAP63-05W,115 
SOT-323 100 100 3.8 0.37 568-1934-1-ND 43 8.68 26.04 568-1934-2-ND 3,000 117.18/M_|BAP64-05W,115 
5D SOT-323 100 100 3.8 0.37 568-1936-1-ND 43 8.68 26.04 568-1936-2-ND 3,000 117.18/M |BAP64-06W,115 
SOD-323 30 100 0.9 0.9 568-1938-1-ND 46 9.29 25.49 = = — |BAP65-03,115 
SOD-323 50 50 2.5 0.55 568-1922-1-ND 46 9.29 25.49 568-1922-2-ND 3,000 120.36/M |BAP51-03,115 
SOD-323 50 50 5 0.55 568-1916-1-ND 46 9.29 25.49 568-1916-2-ND 3,000 120.36/M |BAPS50-03,115 
14 SOD-323 50 100 1.8 0.35 568-1927-1-ND 46 9.29 25.49 568-1927-2-ND 3,000 120.36/M |BAP63-03,115 
SOD-323 50 100 7 0.4 568-1941-1-ND 46 9.29 25.49 568-1941-2-ND 3,000 120.36/M_|BAP70-03,115 
SOD-323 60 100 1.8 0.45 568-1914-1-ND 46 9.29 25.49 = _— — |BAP1321-03,115 
SOD-323 175 100 3.8 0.35 46 9.29 25.49 568-1930-2-ND 3,000 120.36/M_|BAP64-03,115 
19 SOD-882 50 100 1.2 0.23 568-1925-1-ND 46 9.29 25.49 568-1925-2-ND 10,000 106.20/M |BAPS55L,315 
SOD-882 60 100 2.5 0.4 568-1924-1-ND 46 9.29 25.49 568-1924-2-ND 10,000 106.20/M_ |BAP51L,315 
(Continued) 
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Diodes (cont.) 


ESD Protection Diodes 


Reel” 


Fig. 1 — SOD-323, SOD-523 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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25 each of 18 values... 


No. of Protected Lines Cline Cut Tape 
Uni- Bi- IRM @ VRWM Typ. ESD | Digi-Key Pricing Tape and Reel* |NxP. 
Fig. | Package | directional | directional | Max.(uA) (V) (pF) (kV) | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
SOD-323 = 1 2 3.3 | 101 30 |568-4040-1-ND 40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M |PESD3V3L1BA,115 
SOD-323 1 - 0.1 33 | 26 9 |568-4667-1-ND NEW! | .40 7.81 — 22.00 | 3,000 | 90.00/M |PESD3V3U1UA,115 
SOD-323 - 1 1 5 75 30 |568-4049-1-ND 40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M |PESD5VOL1BA,115 
SOD-323 - 1 04 5 29 10 |568-4294-1-ND 43 8.50 25.50 | 3,000 | 114.75/M | PESD5VOU1BA,115 Fig. 2—SOD-882 NEW! 
SOD-323 - 1 0.5 5 45 30 | 568-4053-1-ND 40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M_|PESD5V0S1BA,115 
SOD-323 1 = 0.4 5 2 9 |568-4670-1-ND NEW! | .40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M |PESD5VOU1UA,115 
SOD-323 — 1 0.05 12 19 30 |568-4022-1-ND 40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M |PESD12VL1BA,115 
SOD-323 - 1 0.05 15 16 30 |568-4027-1-ND 40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M |PESD15VL1BA,115 
, | S0D-323 — 1 0.05 24 "1 23 |568-4034-1-ND 40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M |PESD24VL1BA,115 
SOD-523 1 - 2 3.3 | 207 | 30 |568-4044-1-ND 346.64 _18.70 | 3,000 | _76.50/M_|PESD3V3S1UB,115 
SOD-523 1 = 0.1 33 | 26 9 |568-4668-1-ND NEW! | .40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M ]PESD3V3U1UB,115 
SOD-523 — 1 0.1 5 45 30 |568-4054-1-ND 40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M |PESD5V0S1BB,115 
SOD-523 - 1 o4 5 2.9 10 |568-4295-1-ND 43 8.50 25.50 | 3,000 | 114.75/M | PESD5VOU1BB T/R Fig. 3 — SOT-23, SOT-663 
SOD-523 1 - 1 5 152 | 30 |568-4055-1-ND 34 6.64. ~—- 18.70 | 3,000 | 76.50/M |PESD5V0S1UB,115 
SOD-523 1 - 0.1 5 2 9 |568-4671-1-ND NEW! | .40 7.81 _22.00 | 3,000 | 90.00/M_|PESD5VOU1UB,115 
SOD-523 1 = 0.05 24 23 23 |568-4036-1-ND 34 «6.64 —«-18.70 | 3,000 | 76.50/M |PESD24VS1UB,115 
SOD-523 1 - 0.05 15/24| 17 23 |568-4033-1-ND¢ 36 7.22 ~—- 19.80 | 3,000 | 93.50/M |PESDILIN,115 
SOD-523 1 - o4 5 25 26 |568-4806-1-ND NEW! | _.36 7.03 19.80 | 3,000 | 81.00/M_|PESDS5VOL1UB,115 
SOD-882 1 = 04 33 | 26 9 |568-4669-1-ND NEW! | 39 7.66 21.56 |10,000| 75.95/M |PESD3V3U1UL,315 
SOD-882 1 - 0.1 5 2 9 |568-4672-1-ND NEW! | .40 7.81 22.00 |10,000] 77.50/M |PESD5VOU1UL,315 
SOD-882 - 1 0.1 5 0.9 9 |568-4674-1-ND NEW! | .50 10.00 — 30.00 | 10,000] 127.50/M |PESD5VOX1BL,315 Fig. 4— SOT-323 NEW! 
SOD-882 1 - 0.05 12 38 30 |568-4797-1-ND NEW! | 34 ©6.64_— 18.70 | 10,000] 65.88/M |PESD12VS1UL,315 
2 | SOD-882 —_ 1 0.1 5 35 30 |568-4801-1-ND NEW! | .43 8.50 __25.50 | 10,000/ 108.38/M_|PESD5V0S1BL,315 3 
SOD-882 1 = 1 5 152 | 30 |568-4802-1-ND NEW! | 36 7.03 19.80 [10,000] 69.75/M |PESD5VOS1UL,315 0 
SOD-882 - 1 0.1 5 29 10 |568-4803-1-ND NEW! | .39 7.88 21.60 | 10,000] 90.00/M |PESD5VOU1BL,315 
SOD-882 - 1 0.1 3.3 1.3 9 |568-4805-1-ND NEW! | .80 15.00 45.00 | 10,000] 250.00/M | PESD3V3X1BL,315 
SOD-882 1 - 0.1 5 25 26 |568-4807-1-ND NEW! | _.36 7.03 19.80 |10,000] 69.75/M_|PESDS5VOL1UL,315 
SOT-23 = 2 2 3.3 | 101 30 |568-4041-1-NDA 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M ]PESD3V3L2BT,215 
SOT-23 - 2 1 5 75 30 |568-4050-1-ND& 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M |PESDS5VOL2BT,215 
SOT-23 - 2 0.1 5 35 30 |568-4056-1-ND 43 8.50 25.50 | 3,000 | 114.75/M_ | PESD5V0S2BT,215 
SOT-23 - 2 0.05 12 19 30 |568-4023-1-ND& 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M | PESD12VL2BT,215 
SOT-23 - 2 0.05 15 16 30 |568-4028-1-ND& 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M_|PESD15VL2BT,215 
SOT-23 = 2 0.05 24 1 23 |568-4035-1-NDA 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M |PESD24VL2BT,215 
SOT-23 — 2 0.05 24 "1 23 |568-4032-1-ND¢ 36 7.22 ~—- 19.80 | 3,000 | 93.50/M |PESD1CAN,215 
SOT-23 2 1 2 3.3 | 207 | 30 |568-4046-1-NDA 40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M | PESD3V3S2UT,215 
SOT-23 1 - 2 33 | 15 30 |568-4047-1-ND¢ 40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M |PESD3V3U1UT,215 
SOT-23 2 1 1 5 152__| 30 |568-4060-1-ND& 40 7.81 _ 22.00 | 3,000 | 90.00/M_|PESD5V2S2UT,215 
SOT-23 1 = 0.05 5 15 30 |568-4058-1-ND¥¢ 40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M |PESD5VOU1UT,215 
SOT-23 2 1 0.1 5 0.9 9 |568-4676-1-ND NEW! | .60 11.25 — 33.75 | 3,000 | 195.00/M_| PESD5VOx1BT,215 Fig. 6 — SOT-143B 
SOT-23 2 1 1 12 38 30 |568-4025-1-ND& .36 7.03 19.80 | 3,000 | 81.00/M |PESD12VS2UT,215 
3 | SOT-23 1 - 0.05 12 1.5 30 |568-4026-1-ND¢ 40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M |PESD12VU1UT,215 
SOT-23 2 1 1 15 32 30 _|568-4030-1-ND& .36 7.03 19.80 | 3,000 | 81.00/M_|PESD15VS2UT,215 
SOT-23 1 = 0.05 15 15 30 |568-4031-1-ND¥ 40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M |PESD15VU1UT,215 
SOT-23 2 1 1 24 23 23 |568-4038-1-ND& .36 7.03 19.80 | 3,000 | 81.00/M |PESD24VS2UT,215 
SOT-23 1 - 0.05 24 15 23 |568-4039-1-ND¢ 40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M |PESD24VU1UT,215 
SOT-23 2 - 2 3.3 | 207 | 30 |568-4045-1-NDA 40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M |PESD3V3S2UAT,215 
SOT-23 2 - 1 5 152__| 30 |568-4057-1-ND& 40 7.81 __ 22.00 | 3,000 | 90.00/M_|PESD5V0S2UAT,215 
SOT-23 2 = 0.05 12 38 30 |568-4024-1-NDA 40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M |PESD12VS2UAT,215| | Fig. 7— SOT-353 
SOT-23 2 - 0.05 15 32 30 |568-4029-1-ND& 40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M |PESD15VS2UAT,215 
SOT-23 2 - 0.05 24 23 23 |568-4037-1-ND& 40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M |PESD24VS2UAT,215 
SOT-23 5 4 0.01 24 30 30 |568-4147-1-ND¢ 36 7.03 ~—- 19.80 | 3,000 | 81.00/M |PESD2CAN,215 
SOT-23 =- 2 0.1 5 2.9 10 |568-4296-1-ND 49 9.84 _27.00 | 3,000 | 127.50/M_| PESD5VOU2BT,215 
SOT-663 2 1 04 3.3 | 200 | 30 |568-4519-1-ND NEW! | 40 7.81 22.00 | 4,000 | 90.00/M |PESD3V3S2UQ,115 
SOT-663 2 1 0.3 5 150 | 30 /568-4521-1-ND NEW! | .40 7.81 22.00 | 4,000] 90.00/M |PESD5V0S2UQ,115 
SOT-663 2 1 0.1 5 0.9 9 |568-4675-1-ND NEW! | .60 11.25 _ 33.75 | 4,000 | 195.00/M_|PESD5V0X1BQ,115 
4 | SOT-323 2 = 0.43 5 38 30 |568-4808-1-ND NEW! | .36 7.03 19.80 | 3,000 | 81.00/M |PESDS5VOL2UU,115 
5 | SOT-883 2 1 0.025 5 8 15 |568-4798-1-ND NEW! 45 9.00 27.00 [10,000] 114.75/M |PESDS5VOL2UM,315 Fig. 8 — SOT-363, SOT-457, 
SOT-883 2 = 0.4 5 2.9 | 10 |568-4809-1-ND NEW! | .40 8.00 _24.00 |10,000| 102.00/M_|PESD5V0U2BM,315, SC-74, SOT-666 
g | SOT-143B 2 = 0.1 55 18 12 |568-4139-1-NDA 1.05 21.88 70.00 | 3,000 | 455.00/M |PRTR5VOU2AX,215 
SOT-143B - 2 0.1 55 1 8 |568-4140-1-NDA 50 10.00 _ 30.00 | 3,000 | 135.00/M_|PRTRS5VOU2X,215 
SOT-353 4 3 0.3 3.3 12 20 |568-4042-1-ND 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M |PESD3V3L4UG,115 
7 | SOT-353 4 _ 0.3 3.3 15 12 |568-4048-1-ND 48 9.00 27.00 | 3,000 | 156.00/M |PESD3V3V4UG,115 
SOT-353 4 3 0.025 5 8 20 |568-4051-1-ND 50 10.00 — 30.00 | 3,000 | 135.00/M | PESD5VOL4UG,115 
SOT-353 4 - 0.025 5 12 12 _|568-4059-1-ND 48 9.00 27.00 | 3,000 | 156.00/M_|PESDS5VOV4UG,115 
SOT-363 5 4 0.3 3.3 22 20 |568-4043-1-ND 55 11.00 33.00 | 3,000 | 148.50/M |PESD3V3L5UY,115 
SOT-363 5 4 0.025 5 22 20 |568-4052-1-ND 55 11.00 — 33.00 | 3,000 | 148.50/M_ | PESDS5VOL5UY,115 
SOT-363 5 4 08 3.3 | 215 | 30 |568-4141-1-ND¢ 55 11.00 33.00 | 3,000 | 148.50/M_ | PESD3V3S5UD,115 
SOT-363 5 4 0.2 5 165 | 30 |568-4142-1-ND¢ 55 11.00 — 33.00 | 3,000 | 148.50/M_ | PESDS5VOS5UD,115 
SOT-363 5 4 0.015 12 73 30 |568-4143-1-ND$ 55 11.00 _ 33.00 | 3,000 | 148.50/M_|PESD12VS5UD,115 
SOT-363 5 4 0.015 15 60 30 |568-4144-1-ND$ 55 11.00 33.00 | 3,000 | 148.50/M |PESD15VS5UD,115 
3 | SOT-363 5 4 0.015 24 45 23 |568-4145-1-ND$ 55 11.00 33.00 | 3,000 | 148.50/M_ | PESD24VS5UD,115 
SOT-457 4 3 08 3.3 | 215 | 30 |568-4266-1-ND¢ 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M |PESD3V3S4UD,115 
SOT-457 4 3 0.2 5 165 | 30 |568-4267-1-ND¢ 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M |PESDS5VOS4UD,115 
SOT-457 4 3 0.015 12 73 30 |568-4263-1-ND¢ 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M_|PESD12VS4UD,115 
SOT-457 4 3 0.015 15 60 30 |568-4264-1-ND¢ 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M |PESD15VS4UD,115 
SOT-457 4 3 0.015 24 45 23 |568-4265-1-ND$ 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M |PESD24VS4UD,115 
SC-74 2 1 04 3 40 15 |568-4146-1-NDA 52 10.47 31.41 | 3,000 | 141.35/M_| PRTRS5VOU4D,125 
SOT-666 5 - 0.025 5 16 20 |568-4800-1-ND NEW! | .55 11.00 _ 33.00 | 4,000 | 148.50/M_|PESDS5VOL5UV,115 
6-XSON 2 2 0.1 3 1 8 |568-4677-1-ND NEW! | .50 10.00 30.00 | 5,000 | 130.00/M |PRTR5VOU2F,115 
9 | &XSON 5 - 0.025 5 16 20 |568-4799-1-ND NEW! | .43 8.50 25.50 | 5,000 | 110.50/M |PESDS5VOLSUF,115 
6-XSON 4 - 0.025 5 12 12 |568-4804-1-ND NEW! | .43 8.50 25.50 | 5,000 | 110.50/M |PESDSVOV4UF,115 
6-XSON - 4 o4 5 2.9 10 |568-4810-1-ND NEW! | .40 8.00 24.00 | 10,000] 102.00/M_|PESDS5VOU4BF,115 
— | 8soic 6 5 0.025 5 16 20 |568-4520-1-ND NEW! | 60 11.25 33.75 | 2,500 | 195.00/M_|PESD5VOL6US,118 
10 | 10-XSON = 2 6V (BR) 07 8 |568-4666-1-ND NEW! | 1.21 25.16 _ 80.50 | 5,000 | 513.19/M |IP4281CZ10,115 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Fig. 1 — SOD-123F Fig. 2 — SOT-89 Fig. 3 — SOD-80C Fig. 4 — DO-35 Fig. 5 — SOD-110 
———> q ro 
A 2 Ss ro 3 1. Anode 2 k a a k 
1. Cathode bye! 2.Cathode | 
Topview ~~: Anode TUd poner 
3 32:0 
Fig. 6 — SOD-523 ig. 8 — SOD-323 Fig. 9 — SOD-882 Fig. 10 — DO-41 
1¢4— 1+ 1 |e + SAD 
1. Cathode 1. Anode 1. Cathode 1. Cathode 
2. Anode 2.N.C. Top View 2. Anode nee 2. Anode 
3. Cathode 
Zener Rev. Current IR Cut Tape 
Voltage Resistance 0 (uA) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. | Package Min. Max. Max. |@IZ(mA)| Max. VR (V)_ | Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
SOD-123F 2.2 2.6 85 5 50 1 568-3763-1-ND .22 4.05 11.70 |568-3763-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C2V4,115 
SOD-123F 2.5 2.9 83 5 20 1 568-3764-1-ND .22 4.05 11.70 |568-3764-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C2V7,115 
SOD-123F 2.8 3.2 95 5 10 1 568-3769-1-ND .22 4.05 11.70 |— = — |BZT52H-C3V0,115 
SOD-123F 3.1 3.5 95 5 5 1 568-3770-1-ND .22 4.05 11.70 |568-3770-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C3V3,115 
SOD-123F 3.4 3.8 95 5 5 1 568-3771-1-ND 22 4.05 11.70 |568-3771-2-ND 3,000 42.30/M_|BZT52H-C3V6,115 
SOD-123F 4 4.6 95 5 3 1 568-3775-1-ND 22 4.05 11.70 |568-3775-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C4V3,115 
SOD-123F 4.4 5 78 5 3 2 568-3776-1-ND .22 4.05 11.70 |568-3776-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C4V7,115 
SOD-123F 4.8 5.4 60 5 2 2 568-3779-1-ND 22 4.05 11.70 |568-3779-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C5V1,115 
SOD-123F 5.2 6 40 5 1 2 568-3780-1-ND 22 4.05 11.70 | 568-3780-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C5V6,115 
SOD-123F 5.8 6.6 10 5 3 4 568-3783-1-ND 22 4.05 11.70 _|568-3783-2-ND 3,000 42.30/M_|BZT52H-C6V2,115 
SOD-123F 6.4 7.2 8 5 2 4 568-3784-1-ND 22 4.05 11.70 |568-3784-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C6V8,115 
SOD-123F 7.7 8.7 10 5 0.7 5 568-3787-1-ND 22 4.05 11.70 | 568-3787-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C8V2,115 
SOD-123F 8.5 9.6 10 5 0.5 6 568-3788-1-ND 22 4.05 11.70 |568-3788-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C9V1,115 
SOD-123F 9.4 10.6 10 8 0.2 t 568-3752-1-ND .22 4.05 11.70 |568-3752-2-ND 3,000 42.30/M |BZT52H-C10,115 
1 SOD-123F | 13.8 15.6 15 5 0.05 10.5 568-3756-1-ND .22 4.05 11.70 |568-3756-2-ND 3,000 42.30/M_|BZT52H-C15,115 
SOD-123F | 16.8 19.1 20 5 0.05 12.6 568-3758-1-ND .22 4.05 11.70 |568-3758-2-ND 3,000 42.30/M |BZT52H-C18,115 
SOD-123F | 18.8 21.2 20 5 0.05 14 568-3759-1-ND .22 4.05 11.70 |568-3759-2-ND 3,000 42.30/M |BZT52H-C20,115 
SOD-123F | 20.8 23.3 25 5 0.05 15.4 568-3760-1-ND .22 4.05 11.70 | 568-3760-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C22,115 
SOD-123F | 22.8 25.6 30 5 0.05 16.8 568-3761-1-ND .22 4.05 11.70 |— = — |BZT52H-C24,115 
SOD-123F | 25.1 28.9 40 5 0.05 18.9 568-3762-1-ND 22 4.05 11.70 _|568-3762-2-ND 3,000 42.30/M_|BZT52H-C27,115 
SOD-123F 28 32 40 5 0.05 21 568-3765-1-ND .22 4.05 11.70 |568-3765-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C30,115 
SOD-123F 31 35 40 5 0.05 23.1 568-3766-1-ND .22 4.05 11.70 |568-3766-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C33,115 
SOD-123F 34 38 60 5 0.05 25.2 568-3767-1-ND .22 4.05 11.70 |568-3767-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C36,115 
SOD-123F 37 4 75 5 0.05 27.3 568-3768-1-ND .22 4.05 11.70 |568-3768-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C39,115 
SOD-123F 40 46 80 5 0.05 30.1 568-3773-1-ND 22 4.05 11.70 _|568-3773-2-ND 3,000 42.30/M_|BZT52H-C43,115 
SOD-123F 48 54 100 5 0.05 35.7 568-3777-1-ND 22 4.05 11.70 |568-3777-2-ND 3,000 42.30/M |BZT52H-C51,115 
SOD-123F 52 60 120 2 0.05 39.2 568-3778-1-ND 22 4.05 11.70 |— a — |BZT52H-C56,115 
SOD-123F 58 66 140 2 0.05 43.4 568-3781-1-ND 22 4.05 11.70 | 568-3781-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C62,115 
SOD-123F 64 72 160 2 0.05 47.6 568-3782-1-ND 22 4.05 11.70 | 568-3782-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C68,115 
SOD-123F 70 79 175 2 0.05 52.5 568-3785-1-ND 22 4.05 11.70 _|568-3785-2-ND 3,000 42.30/M_|BZT52H-C75,115 
2 SOT-89 11.4 12.7 25 5 0.1 8 568-3789-1-ND 48 9.50 28.50 |— a — |BZV49-C12,115 
SOD-80C 3.4 3.8 90 5 5 1 568-3794-1-ND 10 1.96 5.66 |568-3794-2-ND 2,500 20.45/M | BZV55-C3V6,115 
SOD-80C 3.7 41 90 5 3 1 568-3795-1-ND 10 1.96 5.66 |568-3795-2-ND 2,500 20.45/M | BZV55-C3V9,115 
SOD-80C 5.2 6 40 5 1 2 568-3797-1-ND 10 1.96 5.66 |568-3797-2-ND 2,500 20.45/M | BZV55-C5V6,115 
3 SOD-80C 9.8 10.2 20 5 0.2 eA 568-3790-1-ND -30 5.57 15.44 |568-3790-2-ND 2,500 59.40/M |BZV55-B10,115 
SOD-80C 14.7 15.3 30 5 0.05 0.7 568-3791-1-ND -30 5.57 15.44 | 568-3791-2-ND 2,500 59.40/M_|BZV55-B15,115 
SOD-80C 34 38 90 2 0.8 25.2 568-3792-1-ND 10 1.96 5.66 |568-3792-2-ND 2,500 20.45/M | BZV55-C36,115 
SOD-80C 37 4 130 2 0.7 27.3 568-3793-1-ND 10 1.96 5.66 |568-3793-2-ND 2,500 20.45/M | BZV55-C39,115 
SOD-80C 44 50 170 2 0.05 32.9 568-3796-1-ND 10 1.96 5.66 | 568-3796-2-ND 2,500 20.45/M_|BZV55-C47,115 
DO-35 4.4 5 80 5 3 2 568-1670-1-ND 07 1.40 4.03  |568-1670-2-ND 10,000 10.54/M | BZX79-C4V7,113 
DO-35 4.8 5.4 60 5 2 2 568-1671-1-ND 07 1.40 4.03  |568-1671-2-ND 10,000 10.54/M |BZX79-C5V1,113 
4 DO-35 5.2 6 40 5 1 2 568-3846-1-ND ra 2.03 5.85 | 568-3846-4-NDO 10,000 10.54/M | BZX79-C5V6,133 
DO-35 7.7 8.7 15 5 0.7 5 568-1672-1-ND 07 1.40 4.03 |568-1672-2-ND 10,000 10.54/M | BZX79-C8V2,113 
DO-35 11.4 12.7 25 5 0.1 8 568-3845-1-ND 1 2.03 5.85 | 568-3845-4-NDO 10,000 10.54/M_|BZX79-C12,133 
SOD-110 4.8 5.4 60 5 2 2 568-3805-1-ND .39 7.88 21.60 |— = — |BZX284-C5V1,115 
5 | SOD-110 ZT 8.7 10 5 0.7 5 568-3807-1-ND 39 7.88 21.60 |— _ — |BZX284-C8V2,115 
SOD-110 31 35 40 2 0.05 23.1 568-3802-1-ND 39 7.88 21.60 |— = — |BZX284-C33,115 
SOD-523 15.2 16.8 40 5 0.05 11.2 568-1784-1-ND 25 4.69 13.00 |568-1784-2-ND 3,000 50.00/M |BZX585-C16,115 
SOD-523 17.1 18.9 45 5 0.05 12.6 568-1785-1-ND 25 4.69 13.00 |568-1785-2-ND 3,000 50.00/M |BZX585-C18,115 
SOD-523 19 21 55 5 0.05 14 568-1786-1-ND 25 4.69 13.00 | 568-1786-2-ND 3,000 50.00/M |BZX585-C20,115 
SOD-523 20.9 23.1 55 5 0.05 15.4 568-1787-1-ND 25 4.69 13.00 |568-1787-2-ND 3,000 50.00/M |BZX585-C22,115 
SOD-523 22.8 25.2 70 5 0.05 16.8 568-1788-1-ND 25 4.69 13.00 |— = — _|BZX585-C24,115 
SOD-523 | 25.65 28.35 80 2 0.05 18.9 568-1789-1-ND 25 4.69 13.00 |— =o — |BZX585-C27,115 
SOD-523 28.5 31.5 80 2 0.05 21 568-1790-1-ND 25 4.69 13.00 |568-1790-2-ND 3,000 50.00/M |BZX585-C30,115 
SOD-523 | 31.35 34.65 80 2 0.05 23.1 568-1791-1-ND 25 4.69 13.00 |568-1791-2-ND 3,000 50.00/M |BZX585-C33,115 
6 | SOD-523 34.2 37.8 90 2 0.05 25.2 568-1792-1-ND 25 4.69 13.00 |568-1792-2-ND 3,000 50.00/M |BZX585-C36,115 
SOD-523 | 37.05 40.95 130 2 0.05 27.3 568-1793-1-ND 125. 4.69 13.00 | 568-1793-2-ND 3,000 50.00/M_|BZX585-C39,115 
SOD-523 | 40.85 45.15 150 2 0.05 30.1 568-1794-1-ND 25 4.69 13.00 |— = — |BZX585-C43,115 
SOD-523 | 44.65 49.35 170 2 0.05 32.9 568-1795-1-ND 25 4.69 13.00 | 568-1795-2-ND 3,000 50.00/M | BZX585-C47,115 
SOD-523 | 48.45 53.55 180 2 0.05 35.7 568-1796-1-ND 25 4.69 13.00 |568-1796-2-ND 3,000 50.00/M |BZX585-C51,115 
SOD-523 53.2 58.8 200 2 0.05 39.2 568-1797-1-ND 25 4.69 13.00 |568-1797-2-ND 3,000 50.00/M |BZX585-C56,115 
SOD-523 58.9 65.1 215 2 0.05 43.4 568-1798-1-ND 25 4.69 13.00 _|568-1798-2-ND 3,000 50.00/M_|BZX585-C62,115 
SOD-523 64.6 71.4 240 2 0.05 47.6 568-1799-1-ND 25 4.69 13.00 |568-1799-2-ND 3,000 50.00/M |BZX585-C68,115 
SOD-523 | 71.25 78.75 255 2 0.05 52.5 568-1800-1-ND 25 4.69 13.00 _|568-1800-2-ND 3,000 50.00/M_|BZX585-C75,115 
SOT-23 3.1 3.5 95 5 5 1 568-1675-1-ND 10 1.80 5.20 |568-1675-2-ND 3,000 18.80/M |BZX84-C3V3,215 
SOT-23 4.4 5 80 5 3 2 568-1676-1-ND 10 1.80 5.20 |568-1676-2-ND 3,000 18.80/M |BZX84-C4V7,215 
SOT-23 4.8 5.4 60 5 2 2 568-1677-1-ND 10 1.80 5.20 |568-1677-2-ND 3,000 18.80/M |BZX84-C5V1,215 
SOT-23 5.2 6 40 5 1 2 568-1678-1-ND 10 1.80 5.20 |568-1678-2-ND 3,000 18.80/M |BZX84-C5V6,215 
7 SOT-23 5.8 6.6 10 5 3 4 568-1679-1-ND 10 1.80 5.20 | 568-1679-2-ND 3,000 18.80/M_ |BZX84-C6V2,215 
SOT-23 6.4 7.2 15 5 2 4 568-1680-1-ND 10 1.80 5.20 |568-1680-2-ND 3,000 18.80/M |BZX84-C6V8,215 
SOT-23 9.4 10.6 20 5 0.2 Ff 568-1673-1-ND 10 1.80 5.20 |568-1673-2-ND 3,000 18.80/M |BZX84-C10,215 
SOT-23 11.4 12.7 25 5 0.1 8 568-1674-1-ND 10 1.80 5.20 |568-1674-2-ND 3,000 18.80/M |BZX84-C12,215 
SOT-23 16.8 19.1 45 5 0.05 12.6 568-4283-1-ND 10 1.80 5.20 |568-4283-2-ND 3,000 18.80/M |BZX84-C18,215 
SOT-23 40 46 150 2 0.05 30.1 568-3847-1-ND 10 1.80 5.20 | 568-3847-2-ND 3,000 18.80/M | BZX84-C43,215 
8 SOD-323 2.35 2.45 100 5 50 1 568-3819-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3819-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B2V4,115 
SOD-323 2.65 2.75 100 5 20 1 568-3820-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3820-2-ND 3,000 70.00/M_| BZX384-B2V7,115 
4 Ammo Pack (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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4 Zener Voltage Regulators (cont) 
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Zener Rev. Current IR Cut Tape 
Voltage Resistance 0 (uA) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP. 
Fig. | Package Min. Max. Max. |@IZ(mA)| Max. VR (V)_ | Part No. 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
SOD-323 2.94 3.06 95 5 10 1 568-3825-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3825-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B3V0,115 
SOD-323 3.23 3.37 95 5 5 1 568-3826-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3826-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B3V3,115 
SOD-323 3.53 3.67 90 5 5 1 568-3827-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3827-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B3V6,115 
SOD-323 3.82 3.98 90 5 3 1 568-3828-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3828-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B3V9,115 
SOD-323 4.21 4.39 90 5 3 1 568-3831-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3831-2-ND 3,000 70.00/M_|BZX384-B4V3,115 
SOD-323 4.61 4.79 80 5 3 2 568-3832-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3832-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B4V7,115 
SOD-323 5 5.2 60 2 2 2 568-3835-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3835-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B5V1,115 
SOD-323 5.49 5.71 40 5 1 2 568-3836-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3836-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B5V6,115 
SOD-323 6.08 6.32 10 5 3 4 568-3839-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3839-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B6V2,115 
SOD-323 6.66 6.94 15 5 2 4 568-3840-1-ND 35 6.56 18.20 |568-3840-2-ND 3,000 70.00/M_| BZX384-B6V8,115 
SOD-323 7.35 7.65 15 5 1 5 568-3842-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3842-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B7V5,115 
SOD-323 8.04 8.36 15 5 0.7 5 568-3843-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3843-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B8V2,115 
SOD-323 8.92 9.28 15 5 0.5 6 568-3844-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3844-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B9V1,115 
SOD-323 9.8 10.2 20 5 0.2 7 568-3808-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3808-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B10,115 
SOD-323 10.8 11.2 20 5 0.1 8 568-3809-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3809-2-ND 3,000 70.00/M_|BZX384-B11,115 
SOD-323 10.4 11.6 20 5 0.1 8 568-1783-1-ND 32 5.91 16.38 |568-1783-2-ND 3,000 63.00/M |BZX384-C11,115 
SOD-323 11.8 12.2 25 5 0.1 8 568-3810-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3810-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B12,115 
SOD-323 12.7 13.3 30 5 0.1 8 568-381 1-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3811-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B13,115 
8 SOD-323 14.7 15.3 30 5 0.05 10.5 568-3812-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3812-2-ND 3,000 70.00/M |BZX384-B10,115 
SOD-323 15.7 16.3 40 5 0.05 11.2 568-3813-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3813-2-ND 3,000 70.00/M_|BZX384-B16,115 
SOD-323 17.6 18.4 45 5 0.05 12.6 568-3814-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3814-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B18,115 
SOD-323 19.6 20.4 55 5 0.05 14 568-3815-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3815-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B20,115 
SOD-323 21.6 22.4 55 5 0.05 15.4 568-3816-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3816-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B22,115 
SOD-323 23.5 24.5 70 5 0.05 16.8 568-3817-1-ND 35 6.56 18.20 |568-3817-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B24,115 
SOD-323 26.5 27.5 80 2 0.05 18.9 568-3818-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3818-2-ND 3,000 70.00/M_| BZX384-B27,115 
SOD-323 29.4 30.6 80 2 0.05 21 568-3821-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3821-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B30,115 
SOD-323 32.3 33.7 80 2 0.05 23.1 568-3822-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3822-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B33,115 
SOD-323 35.3 36.7 90 2 0.05 25.2 568-3823-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3823-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B36,115 
SOD-323 38.2 39.8 130 2 0.05 27.3 568-3824-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3824-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B39,115 
SOD-323 42.1 43.9 150 2 0.05 30.1 568-3829-1-ND 35 6.56 18.20 |568-3829-2-ND 3,000 70.00/M_| BZX384-B43,115 
SOD-323 46.1 47.9 170 2 0.05 32.9 568-3830-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3830-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B47,115 
SOD-323 50 52 180 2 0.05 35.7 568-3833-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3833-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B51,115 
SOD-323 54.9 57.1 200 2 0.05 39.2 568-3834-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3834-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B56,115 
SOD-323 60.8 63.2 215 2. 0.05 43.4 568-3837-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3837-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B62,115 
SOD-323 66.6 69.4 240 2 0.05 47.6 568-3838-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3838-2-ND 3,000 70.00/M_|BZX384-B68,115 
SOD-323 73.5 76.5 255 2 0.05 52.5 568-3841-1-ND 35 6.56 18.20 | 568-3841-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B75,115 
SOD-323 5.48 5.73 50 5 1 2.5 568-3848-1-ND -30 5.63 15.60 | 568-3848-2-ND 3,000 60.00/M_|PDZ5.6B,115 
SOD-323F 2.3 2.6 100 5 50 1 568-3878-1-ND 39 7.31 20.28 |— = — |PZU2.4B,115 
SOD-323F 2.8 3.2 95 5 10 1 568-3895-1-ND .39 7.31 20.28 |568-3895-2-ND 3,000 78.00/M |PZU3.0B,115 
SOD-323F 2.8 3.05 95 5 10 1 568-3896-1-ND 36 7.03 19.80 |568-3896-2-ND 3,000 81.00/M |PZU3.0B1,115 
SOD-323F 3.1 3.5 95 5 5 1 568-3898-1-ND .39 7.31 20.28 |568-3898-2-ND 3,000 78.00/M |PZU3.3B,115 
SOD-323F | 3.25 3.5 95 5 5 l 568-3900-1-ND 36 7.03 19.80 |— = — |PZU3.3B2,115 
SOD-323F 3.4 3.8 90 5 5 1 568-3901-1-ND 39 7.31 20.28 |— = — |PZU3.6B,115 
SOD-323F 3.7 41 90 5 3 1 568-3904-1-ND .39 7.31 20.28 |— = — |PZU3.9B,115 
SOD-323F | 3.87 41 90 5 3 1 568-3906-1-ND 36 7.03 19.80 |— = — |PZU3.9B2,115 
SOD-323F | 4.15 4.34 90 5 3 1 568-3912-1-ND 36 7.03 19.80 |568-3912-2-ND 3,000 81.00/M |PZU4.3B2,115 
SOD-323F | 4.42 4.61 80 5 2 1 568-3915-1-ND 36 7.03 19.80 | 568-3915-2-ND 3,000 81.00/M_|PZU4.7B1,115 
SOD-323F |] 4.55 4.75 80 5 2 1 568-3916-1-ND 36 7.03 19.80 |— = — |PZU4.7B2,115 
SOD-323F | 4.84 5.04 60 5 2 15 568-3919-1-ND 36 7.03 19.80 |— = — |PZU5.1B1,115 
SOD-323F | 4.98 5.2 60 5 2 15 568-3920-1-ND 36 7.03 19.80 |— = — |PZU5.1B2,115 
SOD-323F | 5.14 5.37 60 5 2 15 568-3921-1-ND 36 7.03 19.80 |568-3921-2-ND 3,000 81.00/M |PZU5.1B3,115 
SOD-323F | 5.49 5.73 40 5 1 2.5 568-3924-1-ND -36 7.03 19.80 | 568-3924-2-ND 3,000 81.00/M_|PZU5.6B2,115 
SOD-323F | 6.06 6.33 30 5 0.5 3 568-3928-1-ND 36 7.03 19.80 |568-3928-2-ND 3,000 81.00/M |PZU6.2B2,115 
SOD-323F | 6.47 7.14 20 5 0.5 3.5 568-3930-1-ND .39 7.31 20.28 |568-3930-2-ND 3,000 78.00/M |PZU6.8B,115 
SOD-323F | 7.52 7.84 10 5 0.5 4 568-3937-1-ND 36 7.03 19.80 |— = — |PZU7.5B3,115 
SOD-323F | 8.02 8.36 10 5 0.5 5 568-3940-1-ND -36 7.03 19.80 |— = — |PZU8.2B2,115 
SOD-323F | 8.28 8.64 10 5 0.5 5 568-3941-1-ND -36 7.03 19.80 |— = — |PZU8.2B3,115 
SOD-323F | 8.56 9.55 10 5 0.5 6 568-3942-1-ND 39 7.31 20.28 |568-3942-2-ND 3,000 78.00/M |PZU9.1B,115 
SOD-323F | 8.56 8.93 10 5 0.5 6 568-3943-1-ND 36 7.03 19.80 |— = — |PZU9.1B1,115 
8 | SOD-323F |) 8.85 9.23 10 5 0.5 6 568-3944-1-ND 36 7.03 19.80 |— = — |PZU9.1B2,115 
SOD-323F | 9.15 9.55 10 5 0.5 6 568-3945-1-ND 36 7.03 19.80 |— = — |PZU9.1B3,115 
SOD-323F | 9.45 10.55 10 5 0.1 7 568-3849-1-ND 39 7.31 20.28 | 568-3849-2-ND 3,000 78.00/M_|PZU10B,115 
SOD-323F | 9.45 9.87 10 5 0.1 7 568-3850-1-ND 36 7.03 19.80 |— = — |PZU10B1,115 
SOD-323F | 9.77 10.21 10 5 0.1 7 568-3851-1-ND 36 7.03 19.80 |568-3851-2-ND 3,000 81.00/M |PZU10B2,115 
SOD-323F | 10.11 10.55 10 5 0.1 ra 568-3852-1-ND -36 7.03 19.80 |— = — |PZU10B3,115 
SOD-323F | 10.76 11.22 10 5 0.1 8 568-3855-1-ND .36 7.03 19.80 |— = — |PZU11B2,115 
SOD-323F |_ 11.42 12.6 10 5 0.1 9 568-3857-1-ND 39 7.31 20.28 | 568-3857-2-ND 3,000 78.00/M_|PZU12B,115 
SOD-323F | 11.74 12.24 10 5 0.1 9 568-3859-1-ND -36 7.03 19.80 |— = — |PZU12B2,115 
SOD-323F | 12.08 12.6 10 5 0.1 9 568-3860-1-ND -36 7.03 19.80 |568-3860-2-ND 3,000 81.00/M |PZU12B3,115 
SOD-323F | 12.47 13.96 10 5 0.1 10 568-3861-1-ND .39 7.31 20.28 |568-3861-2-ND 3,000 78.00/M |PZU13B,115 
SOD-323F | 12.91 13.49 10 5 0.1 10 568-3863-1-ND 36 7.03 19.80 |568-3863-2-ND 3,000 81.00/M |PZU13B2,115 
SOD-323F | _ 13.84 15.52 15 5 0.05 al 568-3866-1-ND 39 7.31 20.28 |— _ — |PZU15B,115 
SOD-323F | 14.34 14.98 15 5 0.05 1 568-3868-1-ND -36 7.03 19.80 |— = — |PZU15B2,115 
SOD-323F | 15.37 17.09 20 5 0.05 12 568-3870-1-ND .39 7.31 20.28 |568-3870-2-ND 3,000 78.00/M |PZU16B,115 
SOD-323F | 16.35 17.09 20 5 0.05 12 568-3873-1-ND .36 7.03 19.80 |— = — |PZU16B3,115 
SOD-323F | 17.56 18.35 20 5 0.05 13 568-3876-1-ND 36 7.03 19.80 |568-3876-2-ND 3,000 81.00/M |PZU18B2,115 
SOD-323F | 18.86 21.08 20 5 0.05 15 568-3882-1-ND 39 7.31 20.28 | 568-3882-2-ND 3,000 78.00/M_|PZU20B,115 
SOD-323F | 18.86 19.7 20 5 0.05 15 568-3883-1-ND 36 7.03 19.80 |— = — |PZU20B1,115 
SOD-323F | 19.52 20.39 20 5 0.05 15 568-3884-1-ND 36 7.03 19.80 |— = — |PZU20B2,115 
SOD-323F | 20.21 21.08 20 5 0.05 15 568-3885-1-ND 36 7.03 19.80 |568-3885-2-ND 3,000 81.00/M |PZU20B3,115 
SOD-323F | 20.88 21.77 25 5 0.05 17 568-3887-1-ND -36 7.03 19.80 |— _ — |PZU22B1,115 
SOD-323F 28 32 40 5 0.05 23 568-3907-1-ND 39 7.31 20.28 |— = — _|PZU30B,115 
SOD-882 15.2 16.8 40 5 0.05 11.2 568-1801-1-ND Al 7.97 22.44 |— = — |BZX884-C16,315 
SOD-882 17.1 18.9 45 5 0.05 12.6 568-1802-1-ND Al 7.97 22.44 |— _ — |BZX884-C18,315 
SOD-882 19 21 55 5 0.05 14 568-1803-1-ND At 7.97 22.44 |— _ — |BZX884-C20,315 
SOD-882 20.9 23.1 55 5 0.05 15.4 568-1804-1-ND Al 7.97 22.44 |— _ — |BZX884-C22,315 
SOD-882 22.8 25.2 70 5 0.05 16.8 568-1805-1-ND Al 7.97 22.44 |— = — |BZX884-C24,315 
SOD-882 | 25.65 28.35 80 2 0.05 18.9 568-1806-1-ND Al 7.97 22.44 |— = — |BZX884-C27,315 
SOD-882 28.5 31.5 80 2 0.05 21 568-1807-1-ND A1 7.97 22.44 |— = — |BZX884-C30,315 
SOD-882 | 31.35 34.65 80 2 0.05 23.1 568-1808-1-ND A1 7.97 22.44 |— = — |BZX884-C33,315 
9 | SOD-882 34.2 37.8 90 2 0.05 25.2 568-1809-1-ND Al 7.97 22.44 |— = — |BZX884-C36,315 
SOD-882 | 37.05 40.95 130 2 0.05 27.3 568-1810-1-ND Al 7.97 22.44 |— = — |BZX884-C39,315 
SOD-882 | 40.85 45.15 150 2 0.05 30.1 568-1811-1-ND A1 7.97 22.44 |— _ — |BZX884-C43,315 
SOD-882 | 44.65 49.35 170 2 0.05 32.9 568-1812-1-ND AI 7.97 22.44 |— _ — |BZX884-C47,315 
SOD-882 | 48.45 53.55 180 2 0.05 35.7 568-1813-1-ND Al 7.97 22.44 |— = — |BZX884-C51,315 
SOD-882 53.2 58.8 200 2 0.05 39.2 568-1814-1-ND Al 7.97 22.44 |— = — |BZX884-C56,315 
SOD-882 58.9 65.1 215 2 0.05 43.4 568-1815-1-ND Al 7.97 22.44 |— = — |BZX884-C62,315 
SOD-882 64.6 71.4 240 2 0.05 47.6 568-1816-1-ND Al 7.97 22.44 |— = — |BZX884-C68,315 
SOD-882 | 71.25 78.75 255 2) 0.05 52.5 568-1817-1-ND Al 7.97 22.44 |— = — |BZX884-C75,315 
DO-41 11.4 12.7 10 20 0.2 8.4 568-3798-1-ND 36 6.75 18.72 |568-3798-2-ND 5,000 64.80/M | BZV85-C12,113 
10 DO-41 4.8 5.4 550 1 10 1 568-1362-1-ND 14 2.70 7.80 |568-1362-2-ND 5,000 24.00/M | 1N4733A,113 
DO-41 11.4 12.7 700 0.25 5 9.1 568-1363-1-ND 14 2.70 7.80 |568-1363-2-ND 5,000 24.00/M | 1N4742A,113 
DO-41 13.8 15.6 700 0.25 5 11.4 568-1364-1-ND 14 2.70 7.80 |568-1634-2-ND 3,000 42.30/M_|1N4744A,113 
4 Ammo Pack 
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Fig. Package (V) (A) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
TO-220AB 600 4 70 568-3650-5-NDt .70 13.13 39.38 = = — |BT136-600,127 
TO-220AB 600 4 10 568-3651-5-NDft 59 11.03 33.08 = = — |BT136-600D,127 
T O-220AB 600 8 70 568-3656-5-NDt 81 16.88 54.00 = = — |BT137-600,127 
TO-220AB 600 8 10 568-3657-5-NDt 81 16.88 54.00 = _ — |BT137-600D,127 
TO-220AB 600 8 25 568-3658-5-NDft 81 16.88 54.00 = = — |BT137-600E,127 
TO-220AB 800 8 70 568-3659-5-NDt 88 16.50 49.50 = = — |BT137-800,127 
TO-220AB 600 12 70 568-3663-5-NDt 1.01 21.00 67.20 = = — |BT138-600,127 
TO-220AB 600 16 70 568-3665-5-NDt 1.04 21.56 69.00 = = — |BT139-600,127 
Fi TO-220AB 600 16 25 568-3666-5-NDft 1.04 21.56 69.00 = _ — |BT139-600E,127 
TO-220AB 800 16 70 568-3667-5-NDt 1.01 21.00 67.20 = = — |BT139-800,127 
TO-220AB 600 25 70 568-3685-5-NDt 1.39 27.75 83.25 = _ — |BTA140-600,127 
TO-220AB 800 25 70 568-3686-5-NDt 1.14 23.75 76.00 = = — |BTA140-800,127 
TO-220AB 800 4 10 568-3695-5-NDt 99 18.52 55.55 = = — |BTA204-800E,127 
TO-220AB 600 8 50 568-3708-5-NDt 1.04 21.58 69.06 = = — |BTA208-600B,127 
TO-220AB 600 8 25 568-3711-5-NDt 1.05 21.92 70.14 = _ — |BTA208-600F,127 
TO-220AB 600 12 5 568-3722-5-NDt 1.45 30.30 96.96 = = — |BTA212-600D,127 
TO-220AB 600 16 50 568-3733-5-NDt 1.39 27.70 83.10 = = — |BTA216-600BT,127 
TO-220AB 600 16 5 568-1779-NDt 1.44 28.78 86.34 = = — |BTA216-600D,127 
TO-220F 600 8 70 568-3662-NDt 83 17.25 55.20 = = — |BT137X-600,127 
TO-220F 600 12 70 568-3664-NDt 85 17.72 56.70 = = — |BT138X-600,127 
TO-220F 800 16 35 568-3669-NDt 1.09 22.64 72.46 = = — |BT139X-800,127 
TO-220F 800 4 35 568-3706-NDt 81 16.81 53.80 — _ — |BTA204X-800C,127 
TO-220F 800 4 10 568-3707-NDt 81 16.81 53.80 = _— — |BTA204X-800E,127 
TO-220F 600 8 5 568-3717-NDt 1.21 25.22 80.70 = _— — |BTA208X-600D,127 
TO-220F 1000 8 35 568-2371-5-NDt 1.28 26.64 85.26 = = — |BTA208X-1000B,127 
2 TO-220F 1000 8 5 568-3716-NDt 1.25 25.00 75.00 = = — _ |BTA208X-1000C,127 
TO-220F 600 12 5 568-3729-NDt 1.47 30.64 98.06 = = — |BTA212X-600D,127 
TO-220F 600 12 10 568-3730-NDt 1.47 30.64 98.06 = = — |BTA212X-600E,127 
TO-220F 800 12 50 568-3731-NDt 1.36 28.23 90.34 = = — |BTA212X-800B,127 
TO-220F 800 12 10 568-3732-NDt 1.47 30.64 98.06 = _ — |BTA212X-800E,127 
TO-220F 600 16 5 568-3741-5-NDft 1.43 28.69 86.06 = _ — |BTA216X-600D,127 
TO-220F 600 16 10 568-3742-5-NDt 1.43 28.69 86.06 = = — |BTA216X-600E,127 
TO-220F 600 16 25 568-3743-5-NDt 1.43 28.69 86.06 = = — |BTA216X-600F,127 
TO-92 600 4d 5 568-1770-NDt 49 9.98 27.36 = _ — |BT131-600D,412 
TO-92 600 ni 10 568-1771-NDt 49 9.98 27.36 = _ — |BT131-600E,412 
TO-92 600 1 50 568-3687-NDt 82 17.11 54.74 = _ — |BTA201-600B,112 
TO-92 600 1 10 568-3688-NDt 82 AZ A 54.74 = = — |BTA201-600E,112 
TO-92 400 0.6 7 568-3744-NDt -38 7.74 21.24 = = — |MAC97A6,412 
3 TO-92 600 0.6 vi 568-3745-NDt .38 7.74 21.24 = = — |MAC97A8,412 
TO-92 600 1 3 568-3746-NDt 46 9.19 25.20 = = — |Z0103MA,116 
TO-92 800 1 3 568-3747-NDt 76 15.36 42.12 = = — |Z0103NA,412 
TO-92 600 1 5 568-3748-NDt .36 7.35 20.16 = = — |Z0107MA,412 
TO-92 600 1 10 568-3750-NDt 48 9.50 28.50 = _— — |Z0109MA,412 
TO-92 800 1 10 568-3751-NDt 48 9.50 28.50 = = — |ZO109NA,412 
SOT-223 600 1 35 568-1774-1-ND 55 11.00 33.00 568-1774-2-ND 4,000 148.50/M |BT134W-600,135 
SOT-223 600 1 10 568-3649-1-ND 53 10.50 31.50 568-3649-2-ND 1,000 147.00 |BT134W-600D,115 
SOT-223 600 | 25 568-3701-1-ND -80 14.92 44.75 = _ — |BTA204W-600F /T3 
SOT-223 800 i 10 568-3702-1-ND -80 14.96 44.87 = = — |BTA204W-800E /T3 
4 SOT-223 600 id 3 568-2193-1-ND 48 9.50 28.50 568-2193-2-ND 4,000 128.25/M |Z0103MN,135 
SOT-223 800 1 3 568-2194-1-ND 48 9.50 28.50 568-2194-2-ND 4,000 128.25/M |Z0103NN,135 
SOT-223 600 1 5 568-2195-1-ND 48 9.50 28.50 568-2195-2-ND 4,000 128.25/M_ |Z0107MN,135 
SOT-223 600 a 10 568-2197-1-ND 48 9.50 28.50 568-2197-2-ND 4,000 128.25/M |Z0109MN,135 
SOT-223 800 1 10 568-2198-1-ND 48 9.50 28.50 568-2198-2-ND 4,000 128.25/M |ZO109NN,135 
t Bulk (Continued) 
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Fig. Package (V) (A) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
D2PAK 1000 8 35 568-3712-1-ND 97 19.40 58.20 _ _ — |BTA208B-1000C /T3 
D2PAK 600 12 50 568-3725-1-ND 1.49 30.95 99.04 _ _ — |BTA212B-600B /T3 
D2PAK 600 12 5 568-3726-1-ND 1.35 26.99 80.96 _ _ — |BTA212B-600D /T3 
D2PAK 600 12 10 568-3727-1-ND 1.36 27.28 81.84 _ _ — |BTA212B-600E /T3 
5 D2PAK 600 16 50 568-3736-1-ND 1.45 28.91 86.72 _ _ — |BTA216B-600B /T3 
D2PAK 600 16 5 568-3737-1-ND 1.58 31.69 95.06 _ _ — |BTA216B-600D /T3 
D2PAK 600 16 10 568-3738-1-ND 1.58 31.69 95.06 _ _ — |BTA216B-600E /T3 
D2PAK 800 16 50 568-3740-1-ND 1.45 28.91 86.72 _ _ — |BTA216B-800B /T3 
D2PAK 800 25 50 568-1780-1-ND 1.96 39.27 117.81 568-1780-2-ND 800 848.23 | BTA225B-800B,118 
DPAK 600 4 70 568-3652-1-ND .90 18.75 60.00 568-3652-2-ND 2,500 | 390.00/M |BT136S-600,118 
DPAK 600 4 10 568-3653-1-ND 72 13.50 40.50 568-3653-2-ND 2,500 | 234.00/M |BT136S-600D,118 
DPAK 600 4 25 568-3654-1-ND .96 17.93 53.78 _ _ — |BT136S-600E /T3 
DPAK 800 4 25 568-3655-1-ND 1.00 20.81 66.60 568-3655-2-ND 2,500 | 432.90/M |BT136S-800E /T3 
DPAK 600 8 10 568-3660-1-ND 84 15.75 47.25 568-3660-2-ND 2,500 | 273.00/M |BT137S-600D,118 
: DPAK 600 4 50 568-3696-1-ND 85 15.87 47.61 568-3696-2-ND 2,500 | 275.08/M |BTA204S-600B,118 
DPAK 600 4 25 568-3698-1-ND .90 16.82 50.45 _ _ — |BTA204S-600F /T3 
DPAK 600 8 5 568-3713-1-ND 97 20.14 64.44 568-3713-2-ND 2,500 | 418.86/M |BTA208S-600D,118 
DPAK 600 8 10 568-3714-1-ND 95 19.82 63.42 568-3714-2-ND 2,500 | 412.24/M |BTA208S-600E,118 
DPAK 600 8 25 568-3715-1-ND .95 19.82 63.42 568-3715-2-ND 2,500 | 412.24/M |BTA208S-600F,118 
+ Bulk 
Thyristors Re 


Fig. 1 —TO-220AB Fig. 2— TO-92 Fig. 3 — TO-220F Fig. 4 — SOT-223 Fig. 5 — DPAK 
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On State Peak Peak 
VpRM RMS Current Surge Current Gate Power Digi-Key Pricing NXP 
Fig. Package (V) ly (RMS) ITsm (A) Pqgm (W) Part No. il 25 100 Part No. 
TO-220AB 800 25 300 20 568-3670-5-ND 1.35 28.13 90.00 BT145-800R,127 
TO-220AB 500 12 120 5 568-3673-5-ND .78 14.63 43.88 BT151-500R,127 
TO-220AB 650 12 120 5 568-3674-5-ND 82 15.36 46.08 BT151-650R,127 
TO-220AB 800 12 100 5 568-1777-ND 95 17.73 53.19 BT151-800C,127 
: TO-220AB 800 12 120 5 568-3675-5-ND 76 15.75 50.40 BT151-800R,127 
TO-220AB 450 20 200 20 568-3676-5-ND 1.14 23.75 76.00 BT152-400R,127 
TO-220AB 650 20 200 20 568-3677-5-ND 95 19.69 63.00 BT152-600R,127 
TO-220AB 800 20 200 20 568-3678-5-ND 1.01 21.00 67.20 BT152-800R,127 
2A TO-92 600 0.8 8 2 568-3672-ND 40 7.81 22.00 BT149G,412 
TO-92 200 0.51 10 0.1 568-4443-ND NEW! 48 9.71 26.64 2N5064,112 
on TO-92 500 0.8 8 2 568-3680-ND 40 7.81 22.00 BT168E,112 
TO-92 600 0.8 8 2 568-3681-ND 40 7.81 22.00 BT168G,112 
TO-92 600 0.8 8 2 568-3683-ND 40 7.81 22.00 BT169G,112 
3 TO-220F 450 20 200 20 568-3679-ND 1.33 26.50 79.50 BT152X-400R,127 
SOT-223 600 1 10 1.2 568-3671-1-ND$ 64 12.00 36.00 BT148W-600R,115 
4 SOT-223 600 1 10 1.2 568-3671-2-NDO 212.80/1,000 BT148W-600R,115 
SOT-223 600 1 8 2 568-3682-1-ND$ 40 8.00 24.00 BT168GW,115 
SOT-223 600 1 8 2 568-3682-2-ND0 112.00/1,000 BT168GW,115 
5 DPAK 600 8 65 5 568-3684-1-ND£ 1.04 21.63 69.20 BT300S-600R,118 
DPAK 600 8 65 5 568-3684-2-ND0 1124.50/2,500 BT300S-600R,118 
+ Cut Tape ® Tape and Reel 
Diacs { [} tt Ree 
BG) YB) Breakover x Cut Tape ae Tape and Reel 
) Symmetry Current Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing NXP 
Package | Minimum Maximum | (V) Maximum \(BO) Maximum (yA) _ | Part No. 1 25 100 Part No. 10,000 Part No. 
SOD-27 28 36 3.5 50 568-1767-1-ND 59 11.80 35.40 568-1767-2-ND 150.45/M BR100/03,113 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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International 


IORRectitier 'GBT Transistors 
Pulse Max. Delay 
VCE (Sat) Ic@ Current Power Time (ns) Digi-Key Price Each 

Fig. Package VCE Max. TC +25°C IcM Dissipation | Td (on) | Td (off) | PartNo. 1 10 100 
TO-220AB 430 12 20 = 125 0.90 60 IRGB14C40LPBF-ND® 3.63 2.49 1.98 
TO-220AB 600 2.39 9.0 18 38 a 51 IRG4BC10KPBF-ND® 2.09 1.36 1.04 
TO-220AB 600 11 14 18 38 25 630 IRG4BC10SPBF-ND® 2.00 1.30 1.00 
TO-220AB 600 2.15 8.5 34 38 40 87 IRG4BC10UPBF-ND® 2.02 1.31 1.01 
TO-220AB 600 1.66 16 64 60 24 190 IRG4BC20FPBF-ND® 2.39 1.56 1.19 
TO-220AB 600 2.8 16 32 60 28 190 IRG4BC20KPBF-ND® 2.05 1.34 1.03 
TO-220AB 600 1.6 19 38 60 27 540 IRG4BC20SPBF-ND® 2.96 1.92 1.47 
TO-220AB 600 2.27 13 62 60 20 190 IRG4BC20UPBF-ND® 2.08 1.36 1.04 
TO-220AB 600 2.16 13 52 60 22 110 IRG4BC20WPBF-ND® 2.23 1.45 11 
1 TO-220AB 600 1.99 31 120 100 20 290 IRG4BC30FPBF-ND® 271 1.77 1.35 
TO-220AB 600 14 34 68 100 22 540 IRG4BC30SPBF-ND@ 3.15 2.05 1.57 
TO-220AB 600 2.52 23 92 100 20 180 IRG4BC30UPBF-ND® 3.19 2.08 1.59 
TO-220AB 600 2.70 23 92 100 24 150 IRG4BC30WPBF-ND® 3.21 2.09 1.60 
TO-220AB 600 15 49 200 160 26 240 IRG4BC40FPBF-ND® 4.20 2.88 2.29 
TO-220AB 600 2.15 40 160 160 30 220 IRG4BC40UPBF-ND® 3.98 2.73 217 
TO-220AB 600 2.05 40 160 160 27 100 IRG4BC40WPBF-ND® 417 2.86 2.27 
TO-220AB 600 2.5 12 24 63 22 100 IRGB4B60KPBF-ND® 1.96 1.22 89 
TO-220AB 600 2.2 13 26 90 25 215 IRGB6B60KPBF-ND® 1.95 1.27 97 
TO-220AB 600 1.95 78 120 370 46 185 IRGB30B60KPBF-ND® 3.90 2.67 2.13 
TO-220AB 430 _ 10 IRGI4059DPBF-ND® 3.30 2.26 1.80 
TO-220AB 600 _ 4 IRGI4062DPBF-ND® 7.27 5.32 441 
TO-220AB 600 2.39 9.0 18 38 49 97 IRG4BC10KDPBF-ND® 2.40 1.56 1.20 
TO-220AB 600 11 14 18 38 76 815 IRG4BC10SDPBF-ND® 2.54 1.65 1.27 
TO-220AB 600 2.15 8.5 34 38 40 87 IRG4BC10UDPBF-ND® 2.68 1.74 1.34 
TO-220AB 600 23 14 28 49 21 540 IRG4BC15MDPBF-ND® 2.89 1.88 1.44 
TO-220AB 600 2.02 14 42 49 17 160 IRG4BC15UDPBF-ND@ 2.77 1.80 1.38 
TO-220AB 600 1.66 16 64 60 43 240 IRG4BC20FDPBF-ND® 2.44 1.59 1.22 
TO-220AB 600 2.27 16 32 60 54 180 IRG4BC20KDPBF-ND® 3.30 2.26 1.80 
TO-220AB 600 21 18 36 60 21 463 IRG4BC20MDPBF-ND® 3.15 2.16 1.72 
2 TO-220AB 600 14 19 38 60 62 690 IRG4BC20SDPBF-ND® 3.79 2.60 2.07 
TO-220AB 600 2.27 13 52 60 38 100 IRG4BC20UDPBF-ND® 3.15 2.16 1.72 
TO-220AB 600 1.99 31 120 100 42 310 IRG4BC30FDPBF-ND® 4.35 2.98 2.37 
TO-220AB 600 1.59 31 120 100 22 250 IRG4BC30FD1PBF-ND® 3.00 2.06 1.64 
TO-220AB 600 2.21 28 58 100 60 160 IRG4BC30KDPBF-ND® 4.50 3.08 2.45 
TO-220AB 600 2.52 23 92 100 40 120 IRG4BC30UDPBF-ND® 4.50 3.08 2.45 
TO-220AB 600 2.5 1 22 63 22 100 IRGB4B60KD1PBF-ND® 3.05 2.09 1.67 
TO-220AB 600 2.2 13 26 90 25 215 IRGB6B60KDPBF-ND® 3.49 2.39 1.91 
TO-220AB 600 2.2 22 44 156 30 230 IRGB10B60KDPBF-ND® 3.60 2.47 1.96 
TO-220AB 600 2.2 31 62 208 34 184 IRGB15B60KDPBF-ND® 4.20 2.88 2.29 
TO-220AB 1200 3.0 12 24 89 22 100 IRGB5B120KDPBF-ND® 6.00 4.11 3.27 
TO-247AC 250 1.32 98 196 200 40 270 IRG4P254SPBF-ND® 7.83 5.73 4.75 
TO-247AC 300 1.46 70 _ 160 36 112 IRGP4086PBF-ND® NEW! 3.93 2.70 2.15 
TO-247AC 600 21 13 52 60 20 190 IRG4PC20UPBF-ND® 3.82 2.62 2.08 
TO-247AC 600 1.59 31 120 100 21 200 IRG4PC30FPBF-ND® 3.30 2.26 1.80 
TO-247AC 600 14 34 68 100 22 540 IRG4PC30SPBF-ND@ 4.73 3.24 2.58 
TO-247AC 600 1.95 23 92 100 17 78 IRG4PC30UPBF-ND® 3.90 2.67 2.13 
TO-247AC 600 2.70 23 92 100 25 99 IRG4PC3O0WPBF-ND® 3.30 2.26 1.80 
TO-247AC 600 15 49 200 160 26 240 IRG4PC40FPBF-ND® 5.40 3.70 2.94 
TO-247AC 600 21 42 84 160 30 140 IRG4PC40KPBF-ND@ 5.55 3.80 3.03 
TO-247AC 600 2.15 40 160 160 30 220 IRG4PC40UPBF-ND® 6.00 4.11 3.27 
TO-247AC 600 2.05 40 160 160 27 100 IRG4PC40WPBF-ND® 5.43 3.72 2.96 
1 TO-247AC 600 2.2 52 104 200 38 160 IRG4PCS5OKPBF-ND@ 6.60 4.52 3.60 
TO-247AC 600 1.36 70 140 200 33 650 IRG4PC50SPBF-ND® 6.71 4.60 3.66 
TO-247AC 600 2.30 55 220 200 46 120 IRG4PCSOWPBF-ND® 6.34 4.34 3.46 
TO-247AC 600 1.8 90 120 520 42 310 IRG4PC60FPBF-ND® 8.59 6.28 5.21 
TO-247AC 600 1.8 90 120 520 42 310 IRG4PC60F-PPBF-ND® 15.50 12.06 10.00 
TO-247AC 600 2.0 75 300 520 39 200 IRG4PC60UPBF-ND® 7.42 5.43 4.50 
TO-247AC 600 2.0 75 300 520 39 200 IRG4PC60U-PPBF-ND® 11.92 9.13 7.95 
TO-247AC 900 2.25 51 204 200 29 110 IRG4PF50WPBF-ND® 7.25 4.96 3.95 
TO-247AC 1200 3.17 an 22 60 23 93 IRG4PH20KPBF-ND® 4.14 2.84 2.26 
TO-247AC 1200 2.74 30 60 160 30 200 IRG4PH40KPBF-ND® 5.70 3.91 3.11 
TO-247AC 1200 2.43 30 82 160 24 220 IRG4PH40UPBF-ND® 5.29 3.62 2.88 
TO-247AC 1200 2.07 45 90 200 36 200 IRG4PH50KPBF-ND® 7.20 5.27 4.37 
TO-247AC 1200 1.47 57 114 200 32 845 IRG4PH50SPBF-ND® 7.32 5.36 4.44 
TO-247AC 300 24 110 _ 255 42 362 IRGP4055DPBF-ND® 10.74 7.86 6.51 
TO-247AC 600 1.99 31 120 100 42 310 IRG4PC30FDPBF-ND® 4.20 2.88 2.29 
TO-247AC 600 27 28 58 100 60 160 IRG4PC30KDPBF-ND® 5.34 3.66 2.91 
2 TO-247AC 600 1.95 23 92 100 40 91 IRG4PC30UDPBF-ND® 5.35 3.66 2.91 
TO-247AC 600 1.85 49 200 160 63 350 IRG4PC40FDPBF-ND® 6.45 4.42 3.51 
TO-247AC 600 2.14 96 192 330 55 165 IRGP4063DPBF-ND@ 8.33 6.10 5.05 
TO-247AC 600 2.6 42 84 160 53 110 IRG4PC40KDPBF-ND® 6.47 4.43 3.53 
TO-247AC 600 2.6 42 84 160 52 220 IRG4PC40KDE206P-ND@ 7.27 5.32 4.41 
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Tee Pe he IGBT Transistors (cont) 


Pulse Max. Delay 


VCE(Sat)| Ic@ Current Power Time (ns) Digi-Key Price Each SUPER:247 
Fig. Package VCE Max. TC +25°C IcM Dissipation | Td(on) | Td (off) | PartNo. 1 10 100 
T0-247AC 600 | 215 40 160 160 40 200 ‘| IRG4PC4OUDPBF-ND® 6.00 ait 3.27 
T0-247AC 600 | 1.79 70 280 200 59 260 —_| IRG4PCSOFDPBF-ND® 8.23 6.03 4.99 
T0-247AC 600 | 2.00 55 220 200 44 240 | IRG4PCSOUDPBF-ND® 7.96 5.83 4.83 
T0-247AC 600 2.0 55 220 200 46 140 | IRG4PC50UD-EPBF-ND® 8.84 6.47 5.36 
T0-247AC 600 | 2.35 40 80 220 20 115 | IRGP20B60PDPBF-ND@ 6.30 4.32 3.43 
TO-247AC 600 | 215 60 120 308 26 110 | IRGP35B60PDPBF-ND@ 7.07 5.18 4.29 
TO-247AC 600 22 75 150 370 34 130 | IRGP50BG0PDPBF-ND® 9.20 6.73 5.58 
2 T0-247AC 600 | 2.35 75 150 390 30 130 | IRGP50BG0PD1PBF-ND® 8.46 6.19 5.13 
T0-247AC goo | 2.25 51 204 200 71 150 | IRG4PFS0WDPBF-ND® 8.54 6.25 5.18 
TO-247AC 900 27 51 204 200 71 150 | IRG4PF50WD-201P-ND® 8.96 6.56 5.44 
T0-247AC 4200 | 2.74 30 60 160 50 140 | IRG4PHA0KDPBF-ND 7.42 5.08 4.04 
T0-247AC 4200 | 2.43 30 82 160 46 150 | IRG4PHAQUDPBF-ND® 7.42 5.08 4.04 
TO-247AC 1200 | 3.20 45 180 200 46 240 | IRG4PHSOUDPBF-ND® 10.37 7.59 6.29 
T0-247AC 4200 | 3.17 11 22 60 50 100 | IRG4PH20KDPBF-ND® 6.13 4.20 3.34 
T0-247AC 1200 | 4.85 40 120 300 50 204 _| IRGP20B120UD-EP-ND® 10.36 7.58 6.28 
1 T0-247AD 4200 | 3.05 40 120 300 50 204 ‘| IRGP20B120U-E-ND 7.78 5.70 472 A I 
TO-247AD 1200 | 3.05 40 120 300 50 204 _| IRGP20B120U-EP-ND@ 7.07 5.18 4.29 X 1.40 >|. 
T0-247AD 600 24 40 160 160 54 110 | IRG4PC40UD-EPBF-ND® 6.31 4.62 3.83 4.6 X 0.93 “lr 
T0-247AD 600 | 2.35 60 120 304 46 185 | IRGP30B60KD-EP-ND@ 7.58 5.55 4.59 + >| 
TO-247AD 1200 | 2.43 4 82 160 22 100 | IRG4PH40UD2-E-ND 9.69 7.09 5.88 | 
2 TO-247AD 1200 | 2.43 4 82 160 22 100 | IRG4PH40UD2-EP-ND® 8.81 6.45 5.34 1.32 
TO-247AD 1200 | 2.28 60 120 300 50 210 _ | IRGP30B120KD-E-ND 11.74 8.99 7.61 
T0-247AD 4200 | 2.28 60 420 300 50 210 | IRGP30B120KD-EP-ND® 11.93 8.73 7.23 2.79 
TO-247AD 1200 | 2.48 60 120 300 50 210 | IRGP30B120KDPBF-ND@ 11.36 8.32 6.89 
SUPER-247 600 | 1.83 85 200 350 34 251 | IRG4PSC71KPBF-ND® 9.60 7.02 5.82 
SUPER-247 600 | 2.00 85 200 350 34 56 | IRG4PSC71UPBF-ND 10.37 7.59 6.29 
1 SUPER-247 1200] 27 99 200 350 51 280 | IRG4PSH71UPBF-ND® 18.06 13.82 11.74 
SUPER-247 4200 | 2.97 78 156 350 45 220 | IRG4PSH71KPBF-ND 13.55 10.38 8.79 
SUPER-247 1200 | 3.40 80 160 595 76 332 _ | IRGPS40B120UPBF-ND@ 10.86 7.95 6.58 
SUPER-247 600 | 1.83 85 200 350 82 282 | IRG4PSC71KDPBF-ND® 13.55 10.38 8.79 
SUPER-247 600 | 2.00 85 200 350 90 245 | IRGAPSC71UDPBF-ND@ 13.78 10.55 8.94 
2 SUPER-247 1200) 27 99 200 350 46 250 | IRG4PSH71UDPBF-ND® 21.18 16.85 14.52 
SUPER-247 1200 | 2.97 78 156 350 67 230 | IRG4PSH71KDPBF-ND@ 20.82 16.56 14.27 
SUPER-247 1200 | 2.50 105 240 595 72 366 _| IRGPS60B120KDP-ND@ 18.07 13.84 11.72 
D2PAK 300 13 110 — 255 57 308 | IRGS4055PBF-ND® 9.04 6.62 5.48 
D2PAK 300 14 70 - 178 30 170 | IRGS4065PBF-ND® 6.51 4.46 3.55 
D2PAK 430 12 20 — 125 09 6 | IRGS14C40LPBF-ND® 3.41 2.34 1.86 
1 D2PAK 600 14 34 68 100 22 540 | IRG4BC30S-SPBF-ND@ 3.31 2.15 1.65 
D2PAK 600 27 28 58 100 26 130 _[IRG4BC30K-SPBF-ND® 3.13 2.04 1.56 
D2PAK 600 | 2.05 40 160 160 27 100 | IRG4BC40W-SPBF-ND® 3.90 2.67 213 
D2PAK 1200 | 3.17 11 22 60 23 93 | IRG4BH20K-SPBF-ND® 3.34 2.18 1.67 
D2PAK 600 | 1.10 14 18 38 76 815 | IRG4BC10SD-SPBF-ND® 261 1.70 1.30 
D2PAK 600 | 202 14 42 49 17 160 | IRG4BC15UD-SPBF-ND® 2.78 1.81 1.39 
D2PAK 600 28 16 32 60 54 180 | IRG4BC20KD-SPBF-ND® 2.82 1.83 1.41 
D2PAK 600 | 1.85 18 36 60 21 463 | IRG4BC20MD-S-ND 4.13 2.83 2.25 
D2PAK 600 | 1.85 18 36 60 21 463 _ | IRG4BC20MD-SPBF-ND® 3.75 2.57 2.05 
2 D2PAK 600 14 19 38 60 62 690 | IRG4BC20SD-SPBF-ND® 3.41 2.34 1.86 
D2PAK 600 | 1.85 13 52 60 39 93 | IRG4BC20UD-SPBF-ND® 277 1.80 1.38 
D2PAK 600 | 1.99 31 120 100 42 310 | IRG4BC30FD-SPBF-ND@ 3.30 2.26 1.80 
D2PAK 600 | 2.21 28 58 100 60 160 | IRG4BC30KD-SPBF-ND® 3.45 2.37 1.88 
D2PAK 600 | 1.85 24 48 140 40 94 | IRGS4056DPBF-ND@ NEW! 4.92 3.28 2.63 
D2PAK 600 | 1.95 48 96 250 53 115 _|IRGS4062DPBF-ND® NEW! 7.20 4.80 3.84 a 
D-PAK 600 | 2.39 9.0 18 38 11 51 | IRG4RC10KPBF-ND@ 174 1.13 87 ] 
D-PAK 600 17 8 18 38 25 630 | IRGARC10S-ND 1.84 1.20 92 
1 D-PAK 600 2.05 14 18 38 25 630 | IRG4RC1OSTRRPBFCT-ND@t 1.93 1.26 96 pen Nol 
D-PAK 600 | 2.05 14 18 38 25 630 | IRG4RC1OSTRRPBFTR-ND@$ 2127.38/3,000 "0.90X3 
D-PAK 600 | 2.15 85 34 38 19 116 |IRG4RC10U-ND 1.91 4.25 96 
5 D-PAK 600 24 78 15.6 52 18 110 | IRGR3BGOKD2TRPCT-ND@t 1.98 1.29 99 1. Gate 
D-PAK 600 24 78 15.6 52 18 110 _ |IRGR3BGOKD2TRPTR-ND@+ 1516.70/2,000 2. Drain 
TO-220FULLPAK | 330 = 28 = 38 45 234 | IRGI4085-111PBF-ND® 6.89 472 3.76 3.Source 9.48 | 
1 | TO-220FULLPAK | 600 | 2.16 118 52 34 22 110 | IRG4IBC20WPBF-ND® 3.84 2.63 2.10 285. 
TO-220 FULLPAK | 600 24 17 92 45 25 99 _| IRG4IBC30WPBF-ND® 4.05 2.78 2.21 
TO-220FULLPAK | 600 | 1.59 20 40 43 35 134 | IRGI4061DPBF-ND® 6.85 4.69 3.73 
TO-220 FULLPAK | 600 2.0 143 64 34 43 240 | IRG4IBC20FDPBF-ND@ 3.07 241 1.68 
TO-220 FULLPAK | 600 | 2.27 115 23 34 54 180 | IRG4IBC20KDPBF-ND® 3.13 214 171 
TO-220 FULLPAK | 600 | 1.85 114 52 34 39 93 | IRG4IBC20UDPBF-ND® 341 213 1.70 
TO-220FULLPAK | 600 | 2.21 17 34 45 60 160 _ | IRG4IBC30KDPBF-ND® 4.20 2.88 2.29 
° TTo-220FULLPAK | 600 | 1.95 17 92 45 40 91 | IRG4IBC30UDPBF-ND® 6.59 451 3.59 
TO-220 FULLPAK | 600 22 1 22 38 25 215 | IRGIBGBEOKDPBF-ND@ 4.39 3.01 2.39 
TO-220FULLPAK | 600 | 2.20 11 22 38 25 215 | IRGIB6BGOKD116P-ND® 3.18 218 1.74 
TO-220 FULLPAK | 600 22 12 24 39 23 140 | IRGIB7B60KDPBF-ND® 3.44 2.24 1.72 
TO-220 FULLPAK | 600 24 16 32 44 25 180 _ | IRGIB10B60KD1P-ND® 4.50 3.08 2.45 
1 T0-262 600 25 40 160 160 27 100 |IRG4BC40WLPBF-ND@ 5.70 3.91 341 
T0-262 600 | 1.10 14 18 38 76 815 | IRG4BC10SD-LPBF-ND® 2.61 1.70 1.30 
T0-262 600 | 2.02 14 42 49 17 160 | IRG4BC15UD-LPBF-ND® 2.78 1.81 1.39 c 
T0-262 600 25 11 22 63 22 100 | IRGSL4B60KD1PBF-ND® 2419 1.43 1.09 . oa 
T0-262 600 22 13 26 90 25 215 | IRGSLGBGOKDPBF-ND® 2.42 1.57 1.21 4. Drain 
T0-262 600 | 2.20 22 44 156 30 250 _ | IRGSL10B60KDPBF-ND@ 4.35 2.98 2.37 
T0-262 600 | 1.95 48 96 250 53 115 _|IRGSL4062DPBF-ND@ NEW! 7.20 4.80 3.84 
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Int ti | 
TOR Pacific; Nand P Channel HEXFETs 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — TO-220AB Fig. 2— TO-220 FULLPAK Fig. 3 — TO-247AC Fig. 4 — TO-262 
2.87 7110.54 wake 30.60. 5.50 je —+|15.9 
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Fig. 5 — I-Pak Fig. 6 — Super-220™ 10: Fig. 7 — Super-247™ 
1. Gate ; 1. Gate 
2. Drain ' L 2. Drain 
3. Source 28 3. Source 
4. Drain Be] | 4. Drain 
RDS | ID Cont. PD ; RDS | ID Cont. PD : 
vDS (on) IDM | Max. | Digi-Key Price Each vDS (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig.| _(V) (Q) (A) | (W)_ | Part No. 1 10 100 Fig.| __(V) (9) 25°C | (A) | (W) |PartNo. 1 10 100 
HANNEL TYPES — RoHS Compliant 60 | 0.0042 | 120 620 | 230 |IRFB3306PBF-ND 3.21 2.09 1.60 
TO-220AB 60 | 0.0071 79 315 | 110 |IRF1018EPBF-ND 2.09 1.36 1.04 
-55 0.02 -74 -260 | 150 |IRF4905PBF-ND 3413 2.15 1.71 60 0.0085 75 340 | 140 |IRF1010EZPBF-ND 2.93 190 1.46 
“55 0.06 “31 110 | 110 |IRF5305PBF-ND 1.99 1.30 99 60 0.009 115 360 | 270 |IRFB4215PBF-ND 3.00 2.06 1.64 
“$5 0.1 “19 “68 | 56 |IRF9Z34NPBF-ND 193 1.19 87 60 0.012 57 230 | 92 | IRFZ44VZPBF-ND 2.06 1.34 1.08 
$5 | 0.175 es 48 | 45 [heZe SND 7a 108 .78 60 | 0.0126; 43 170 | 71 |IRFB3806PBF-ND 168 1.04. 76 
7 4 ~ a = = aE SS tt == : = 60 | 0.0165) 55 | 220 | 115 |IRFZ44VPBF-ND 196 128 98 
: : : ‘ : p . : 60 0.023 48 192 | 110 |IRFZ44EPBF-ND 212 138 1.06 
-100 0.2 “14 -56 | 75  |IRF9530NPBF-ND 1.78 116 89 
oor It ae ce 27 | 49 | RReesONRSERD seve. 444 a 60 0.042 28 112 | 68 |IRFZ34EPBF-ND 1.84 1.20 92 
Seg. |Moio. _ ‘2a | 33 \RRetSeRee SOR 48h) - 701 75 .0028 120 850 | 370 |IRFB3077PBF-ND 480 3.29 2.62 
70-220 FULLPAK 75 | 0.0041 120 | 670 | 300 |IRFB3207ZPBF-ND 3.90 267 2.13 
> | 55) 0.015 4 0) 33 JIRLIBO343PBE-ND 732 g2 7) 75 .0045 75 680 | 300 |IRF2907ZPBF-ND 3.75 2.57 2.05 
T0-247AC 75 | 0.0045 | 180 | 720 | 330 |IRFB3207PBF-ND 5.79 3.96 3.16 
3 -100 0.117 -23 -76 140 |IRFP9140NPBF-ND 2.20 1.43 4.10 75 0.0058 120 480 230 |IRFB3307ZPBF-ND 3.44 2.24 1.72 
TO-262 75 | 0.0063 | _130 510 | 250 |IRFB3307PBF-ND 495 3.39 2.70 
4] -55 o4 “19 68 | 3.8 |IRF9Z34NLPBF-ND 1.72 1.07 78 75 0.007 140 550 | 330 |IRF3808PBF-ND 3.90 267 2.13 
l-Pak 75 |0.00734| 75 310 | 140 |IRFB3607PBF-ND 1.74 143 87 
55 | 0.065 -28 | -110] 110 |IRFUS5305PBF-ND 1.22 76 56 75 | 0.0078 | 130 520 | 330 |IRF1407PBF-ND 3.71 254 2.02 
-55 0.11 “18 -64 | 57  |IRFUSS05PBF-ND 1.14 67 A6 75 | 0.0088 97 390 | 190 |IRFB3507PBF-ND 3.21 2.20 1.75 
5 -55 0.175 “11 -44 38 | IRFU9024NPBF-ND 1.08 63 44 75 0.009 75 350 | 170 |IRF2807ZPBF-ND 3.32. 2.16 1.65 
“100 | 0.205 “13 52) 66 |IRFUS410PBF-ND 1.25 78 57 75 | 0.0126 75 320 | 200 |IRF3007PBF-ND 257 168 1.28 
“100 | 0.48 6.6 | -26 | 40 __|IRFU9120NPBF-ND 2.00___1.24 91 80 0.01 95 380 | 210 |IRF1312PBF-ND 315 216 1.72 
=150_} 0.295 “13 44 | 110 _HaRUe2TSEBEND) 1.3886 63 100 | 0.0037] 120 | 670 | 370 |IRFB4110PBF-ND 518 355 2.82 
_ es Ze =, 7 100 | 0.0037] 180 | 670 | 370 |IRFB4110QPBF-ND 518 355 2.82 
= a ompliant 100 | 0.0048 | 120 | 560 | 250 |IRFB4310ZPBF-ND 3.80 2.60 2.07 
20 0.004 180 | 700 | 230 |IRF1302PBF-ND 3.17 2.06 —*'1.58 
20 Bie 90 280 | 79 WRReaterae ant Bie. leo. ‘dag 100 | 0.007 130 550 | 330 |IRFB4310PBF-ND 5.58 3.82 3.04 
20 | 0.006 | 110 | 440 | 120 |IRF3711PBF-ND 244 159 1.22 ee Cae a Son oe ey pe ee ban ae 
20 | 0.0079 67 260 | 57  |IRF3704ZPBF-ND 187 1.22 .93 : : : : : 
20 ~| 0.0085 77 280 | 88 |IRF3706PBF-ND 204 «133°~=«*1.02 100 | 0.014 73 290 | 190 |IRFB4610PBF-ND 3.22 221 1.76 
20 0.011 50 200 | 45 | IRL3715ZPBF-ND 780. 1.42 82 F 100 | 0.014 75 300 | 200 |IRFB4710PBF-ND 3.28. 2.25 (1.79 
20 0.014 54 210 71 IRL3715PBF-ND 1.96 1.22 89 100 0.015 80 320 260 |IRF8010PBF-ND 3.45 2.25 1.72 
20 0.016 36 140 | 35 |IRL3714ZPBF-ND 1.43 89 65 100 | 0.018 59 240 | 160 |IRF3710ZPBF-ND 3.17 2.06 1.58 
20 0.02 36 140 | 47  |IRL3714PBF-ND 1.43 89 65 100 | 0.025 59 236 | 200 |IRFB59N10DPBF-ND 3.33 2.28 1.82 
20 0.09 7 308 | 87 |IRF3704PBF-ND 216 1.41 ‘1.08 100 | 0.0265 36 140 | 92  |IRF540ZPBF-ND 254 165 1.27 
30 | 0.0024 75 1020 | 290 |IRF2903ZPBF-ND 465 3.19 2.54 100 | 0.028 57 180 | 150 _|IRF3710PBF-ND 297 193 1.48 
30 | 0.0028 | 210 | 1000] 230 |IRF3703PBF-ND 5.27 3.61 2.87 700 | 0.036 42 140 | 120 |IRF1310NPBF-ND 280 1.82 1.40 
30 0.006 140 470 200 |IRL38803PBF-ND 3.34 2.29 1.82 100 0.052 33 110 94 IRF540NPBF-ND 214 1.39 1.07 
30 0.006 105 | 420 | 110 |IRL8113PBF-ND 240 1.56 1.20 400 | 0.0725 18 57. | 60 |IRFB4212PBF-ND 186 1.21 93 
30 | 0.0063 87 350 | 79 |IRF3709ZPBF-ND 217 1.41 ‘1.08 400 011 17 60 | 63. |IRF530NPBF-ND 202 «125 92 
. onan Hs oa 120 ea ear 5 if A 8 1 100 0.2 97 38 | 48 _|IRF520NPBF-ND 1821413 83 
54 aacee os om Pan eS ats oe ae oa 150 | 0.032 51 240 | 230 |IRFB52N15DPBF-ND 437. 299 2.38 
: . F ; : 150 | 0.039 35 140 | 144 |IRFB4615PBF-ND NEW! | 3.05 2.09 1.66 
40 | 0.0036 | 210 | 850 | 330 |IRF2204PBF-ND 3.71 254 2.02 jen | i678 a4 330 | 330 [nERieetenets Baar. sage Bor 
40__| 0.0037 75 750 | 220 _|IRF1404ZPBF-ND 3.31 215 1.65 : é , . , 
40 | 0.004 | 202 | 808 | 333 |IRF1404PBF-ND 3.67 2.52 2.00 180 | 0.042 43 150) 150 [IBESSISRE END 3.17 218 1.73 
40 | 0.0055 75 470 | 140. |IRF4104PBF-ND 304 198 «152 150 | 0.045 41 164 | 200 |IRFB41N15DPBF-ND 3.23 2.21 :1.76 
1 40 0.009 joo | 400 | 170 |IRF1104PBF-ND 335 218 167 150 | 0.056 33 130 | 170 |IRFB33N15DPBF-ND 3.35. 218 1.67 
55 | 0.0047 75 700 | 330 |IRF2805PBF-ND 388 266 2.12 150 | 0.082 21 84 | 94 | IRF3315PBF-ND 240 157 1.20 
55 0.005 75 600 230 |IRF1405ZPBF-ND 3.46 2.37 1.89 150 0.09 23 92 136 |IRFB23N15DPBF-ND 2.99 1.94 1.49 
55 | 0.0053 | 169 | 680 | 330 |IRF1405PBF-ND 3.72 2.55 2.03 200 | 0.020 76 300 | 375 |IRFB4127PBF-ND NEW! | 6.40 4.68 3.88 
55 0.007 75 440 | 170  |IRF3205ZPBF-ND 3.22 2.09 1.60 200 0.04 56 220 | 380 _|IRFB260NPBF-ND 5.14 3.52 2.80 
55 | 0.0075 75 360 | 140 |IRF1010ZPBF-ND 294 1.92 1.47 200 | 0.054 43 180 | 230 |IRFB38N20DPBF-ND 441 3.02 2.41 
55 0.008 75 340 | 130 |IRL3705ZPBF-ND 2.79 1.82 1.39 200 | 0.055 44 180 | 330 |IRFB42N20DPBF-ND 485 332 264 
55 0.008 110 | 390 | 150 | IRF3205PBF-ND 2.98 1.94 1.48 200 | 0.0725 25 100 | 144 |IRFB4620PBF-ND NEW! | 1.69 212 1.69 
55 0.011 61 240 | 91 |IRFZ248ZPBF-ND 240 1.56 1.20 200 0.082 31 124 | 200 |IRFB31N20DPBF-ND 417 286 2.27 
55 0.012 85 290 | 130 |IRF1010NPBF-ND 2.79 1.81 1.39 200 0.4 24 96 | 170 |IRFB23N20DPBF-ND 3.60 247 1.96 
55 | 0.016 64 210 | 94 |IRFZ48NPBF-ND 214 1.39 1.07 200 0.15 18 72 | 150 |IRF640NPBF-ND 242 158 1.21 
= ee 2 = ae = eapeeRe iar ia t = 200 | 0.17 16 64 | 140 |IRFB17N20DPBF-ND 260 169 1.30 
: 2 : : : 200 0.3 9.3 37 | 82  |IRF630NPBF-ND 1.90 1.24 .95 
55 | 0.0165 53 180 | 107 |IRFZ46NPBF-ND 1.99 130 1.00 
250 0.28 14 56 | 125 |IRF644PBF-ND 2.09 1.36 1.04 
22 ane ae 160) 88 ae ee. 28 ee 250 | 0.029 60 230 | 390 |IRFB4332PBF-ND 3.80 2.60 2.07 
55 0.024 49 160 | 83  |IRFZ44NPBF-ND 188 1.22 .94 : TOS80A8 Lecie b 7 : : : 
55 0.035 30 110 | 68 |IRLZ34NPBF-ND 190 118 86 = ogic Leve: 
55 0.04 29 100 | 56. |IRFZ34NPBF-ND 186 «145 ‘84 20 0.004 180 | 720 | 210 JIRL3716PBF-ND@ 289° 188 1.44 
55 0.07 17 68.145 IRFZ24NPBE-ND 162 1.01 74 4 20 0.007 110 | 420 | 140 /IRL8502PBF-ND@ 3.24 2.22 1.77 
55 0.074 18 72 | 45 |IRLZ24NPBF-ND 172 1.07 78 20 0.01 85 340 | 110 /IRL8402PBF-ND@ 242 157 1.21 
60 0.0025 270 1080] 375 |IRFB3006PBF-ND NEW! | 7.32 5.02 3.99 20 0.013 61 240 89 __|IRL3102PBF-ND@ 2.37 1.54 1.18 
60 0.003 120 | 840 | 300 |IRFB3206PBF-ND 3.90267 2.13 |» RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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International and P Channel HEXFETS (cont) 


RDS | ID Cont. PD ; RDS | ID Cont. PD ; 
vps (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each vDSs (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig.| _(V) (0) 25°C | (A) | (W)_|Part No. 1 10 100 Fig.| _(V) (0) 25°C | (A) | (W) | Part No. 1 10 100 
20 | 0.016 48 190 | 69 |IRL3202PBF-ND@ 198 1.29 99 20 | 0.0085 77 280 | 88 |IRF3706LPBF-ND® 2.08 1.36 1.04 
20 0.02 39 160 | 57 |IRL3302PBF-ND@ 2.00 1.24 ot 20 | 0.011 50 200 | 45  |IRL3715ZLPBF-ND@ 168 © 1.04 76 
30 | 0.003 260 | 1040] 330 |IRL3713PBF-ND@ 3.96 271 2.16 20 | 0.014 54 210 | 71 |IRL3715LPBF-ND@ 182 113 83 
30 | 0.0038] 150 | 600 | 140 |IRL7833PBF-ND@ 310 2.02 1.55 20 0.02 36 140 | 47  |IRL3714LPBF-ND@ 1.62 1.01 74 
30 | 0.0055 | 140 | 470 | 200 |IRL3803VPBF-ND@ 262 4.71 1.31 30 | 0.0024 75 | 1020| 231 |IRF2903ZLPBF-ND® 3.90 267 2.13 
30 | 0.007 116 | 400 | 130 |IRL2203NPBF-ND@ 267 1.74 1.33 30 | 0.006 105 | 420 | 110 |IRL8113LPBF-ND@ 214. 140 1.07 
30 | 0.012 62 248 | 87  |IRF3708PBF-ND@ 216 1.41 1.08 30 | 0.006 140 | 470 | 200 |IRL3803LPBF-ND@ 3.32 216 1.65 
30 | 0.0125 62 248 | 87  |IRF3707PBF-ND® 216 1.41 1.08 30 | 0.007 116 | 400 | 170 |IRL2203NLPBF-ND@ 247 1.61 1.23 
30 | 0.014 64 220 | 110 |IRL3103PBF-ND@ 1.94 1.27 7 30 | 0.0063 87 350 | 79 | IRF3709ZLPBF-ND@ 260 1.69 1.30 
30__| 0.026 38 140 | 68 __|IRL3303PBF-ND@ 196 1.22 89 30 | 0.009 90 360 | 120 |IRF3709LPBF-ND@ 242 1.58 1.21 
30 0.04 24 96 45  |IRL2703PBF-ND@ 1.62 1.00 74 30 0.0095 59 230 57 |IRF3707ZCLPBF-ND@ 1.81 1.18 90 
1 40 | 0.004 160 | 640 | 200 |IRL1404PBF-ND@ 359 246 1.96 30 | 0.0095 59 230 | 57  |IRF3707ZLPBF-ND@ 181 1.18 90 
40 0.0065 130 520 200 |IRL1004PBF-ND® 3.30 2.26 1.80 30 0.0125 62 248 87 IRF3707LPBF-ND@ 2.26 1.47 1.13 
40 0.008 104 416 167 |IRL1104PBF-ND® 3.02 1.97 1.51 40 0.0036 170 850 200 |IRF2204LPBF-ND@ 3.28 2.25 1.79 
55 0.008 104 360 200 |IRL2505PBF-ND@ 3.14 2.15 1.71 40 0.0037 75 710 200 |IRF1404ZLPBF-ND@ 3.37 2.20 1.68 
55 0.01 89 310 | 130 |IRL3705NPBF-ND® 3.02 1.96 1.50 40 0.004 160 640 | 3.8 |IRL1404LPBF-ND@ 346 237 1.89 
60 0.0024 195 1100] 380 |IRLB3036PBF-ND@NEW!| 3.86 2.57 2.06 40 0.004 162 650 200 |IRF1404LPBF-ND@ 3.30 2.26 1.80 
100 | 0.026 55 190 | 200 |IRL2910PBF-ND@ 3.42 222 1.70 40 | ooo | +130 | 520 | 200 |iIRL1004LPBF-ND} 323 210 164 
100 | 0.044 36 120 | 94 /IRL540NPBF-ND® 231 1.50 1.15 40 0.008 104 416 | 167 |IRL1104LPBF-ND@ 2.76 1.79 1.37 
100 0.4 7 60 63 __|IRL530N-ND 287 1.87 1.43 40 0.009 100 40 | 170 |IRF1104LPBF-ND@ 1.74 143 87 
100 0.1 17 60 | 63 |IRL530NPBF-ND@ 2.02 1.25 92 55 | 0.0047 | 135 | 700 | 200 |IRF2805LPBF-ND@ 3.30 2.26 1.80 
100 0.18 10 35 47 | IRL520NPBF-ND® 1.77 1.10 80 55 0.005 75 600 | 230 |IRF1405ZLPBF-ND@ 3.37 2.20 1.68 
150_| 0.166 a 48_| 80 _IRUS2TSRERSNEe 2085 1.86. 11:04 55 | 0.0053} 131 | 680 | 200 |IRF1405LPBF-ND@ 343 235 1.87 
TO-220 FULLPAK — RoHS Compliant 55 0.007 75 440 | 170 |IRF3205ZLPBF-ND® 285 1.85 1.42 
30 0.006 76 470 | 63 | IRLI3803PBF-ND 2.14 1.40 1.07 55 0.008 75 340 | 130 [IRL3705ZLPBF-ND@ 241 1.57 1.20 
30 | 0.007 61 400 | 47 | IRLI2203NPBF-ND 1.84 1.20 92 55 0.008 104 | 360 | 200 |IRL2505LPBF-ND@ 3.19 2.07 1.59 
55 0.01 52 310 | 58 | IRLIS70SNPBF-ND 2.01 1.31 1.01 55 0.008 110 | 390 | 200 |IRF3205LPBF-ND® 2.90 1.89 1.45 
55 | 0.012 49 290 | 58  |IRFI1010NPBF-ND 190 1.24 .95 55 | 0011 61 240 | 91. lIRFZ48ZLPBF-NDe 194 127 ‘97 
55__| 0.016 40 210 | 42 |IREIZESNRE GND) 180) “Aas 282 55 | 0.0165] 53 180 | 107 |IRFZ46NLPBF-ND® 181 118 90 
55 | 0.022 30 160) 45 (REINER NG 145 980-66 55 | 0.022 47 160 | 110 |IRLZ44NLPBF-ND@ 186 1.22 93 
55 | 0.024 $1 160 | 8 REE aD 169 9 55 | 0.022 49 160 | 110 |IRFZ44NLPBF-ND@ 2.04 126 93 
55 | 0.035 22 110 | 37  |IRLIZ34NPBF-ND 1.48 92 68 ee Nanas BH 110 | 6s \inteeanteerenine 197 440 or 
55 0.04 oH 100 | 2 ean Tat 6864 55 0.04 29 100 | 68 |IRFZ34NLPBF-ND@ 1.78 110 81 
Bo 2 || 0,07 16 — | 26 [IBGIZ2SNEBESND EL AA 55 | 0.075 75 | 360 | 140 |IRF1010ZLPBF-ND® 244 159 1.22 
60 | 0.012 39 | 290) 48) MGIB an 204 1260.98 60 | 0.003 | 120 | 840 | 300 |IRFSL3206PBF-ND 374256 2.04 
2 a brie a be = Tite ' Bs i a = 60 | 0.0071; 79 | 315 | 110 |IRF1018ESLPBF-NDe 2.09. 1.36 1.04 
: i : ; ; 60 | 0.0085 75 340 | 140 |IRF1010EZLPBF-ND® 244 159 1.22 
a [aot] [so] 2 fpr fie me || | fe [coe | a || to lmeoomn | tn m0 oe 
700 boas oa oo TS RUBTONPBEND Tag = - 60 | 0.012 84 330 | 170 |IRF1010ELPBF-ND@ 244 159 1.22 
‘ 2 : = ; ot eo | 0.0126| 43 | 170 | 71 |IRFSL3806PBF-ND 135 84 6t 
1008, | 30.1 12 | 60 | 38 EN REN 1400) BT - 84 60 | 0.023 | 48 | 192 | 110 |IRFZ44ELPBE-NDe 199 +«129°~«99 
100 | 0.11 12 60 | 33  |IRFISSONPBF-ND 1.23 76 56 4 
60 | 0.028 30 120 | 70 |IRFZ34VLPBF-ND@ 187 1.16 85 
100 | 0.18 84 35 | 27  |IRLIS20NPBF-ND 1.25 77 57 
60 0.06 17 68 | 44 |IRFZ24VLPBF-ND@ 168 1.04 76 
joo" | 0:2 76 | 38 | 27 {IIS ZONE TENE) 1:08\__,67__.49 75 | 0.0033} 120 | 670 | 300 |IRFSL3207ZPBF-ND@ 446 3.06 2.43 
150 | 0.0122 34 130 | 46  |IRFI4228PBF-ND 292 190 146 ae. loooraa| aa aio | 140 Meteeeeseetins qed. - 430 mA 
150 | 0.0122 34 140 | 46 |IRFI4321PBF-ND 3.21 209 1.60 : : : : 
150 | 0.045 | 41 | 164 | 48 _|IRFIB41N1SDPBF-ND 2.76 1.80 1.38 75 | 0.0076 | 100 | 520) eNOS aye ee 1 8E 
: , al : : 75 | 0.0088 97 390 | 190 |IRFSL3507PBF-ND@ 334 217 1.66 
TO-220 FULLPAK Logic Level — RoHS Compliant 
700 10.028 31 700 | 63 ERSSTOBE Ean B06 ade 75 | 0.009 75 350 | 170 |IRF2807ZLPBF-ND@ 310 202 1.55 
2 | ye5. | cooas 44 se | 4s |nieeteoeens fee ak ad 75 | 0.0126 62 320 | 120 |IRF3007LPBF-ND@ 265 1.73 1.32 
: - = : : : 100 | 0.0048 | 120 | 560 | 250 |IRFSL4310ZPBF-ND@ 5.20 3.56 2.84 
SUPER-220 Logic Level — RoltS Compliant 100 | 0.0072 97 | 390 | 230 |IRFSL4410ZPBF-ND@ 357. 245. 1.95 
6 | 30 | 0.005 179 | 720 | 270 [IRLBA3803PPBF-ND 489 335 267 f : : : 
ST 100 | 0.008 88 380 | 200 |IRFSL4410PBF-ND@ 345 237 1.88 
30 | 0.0028] 210 | 1000| 230 |IRFP3703PBF-NDe 364 249 1.99 io5 ae Hs ab Bt eS CIBEEe NBS rs aa ' a 
40 |0.00170) 350 |1390| 380 |IRFP4004PBF-ND@ NEW!| 6.71 4.59 3.65 ia. {| oie ; oo | 160. (REESE Iecen nes o nigel aia 
55 | 0.0083; 95 | 640) 310 |IRFP1405PBF-NDe 3.05 198 1.52 : 2 lu a cider id 37 
55 | 0.008 | 110 | 390] 150 |IRFPO64NPBF-ND@ 245 159 1.22 100 | 0.025 57 180 | 200 Re ao ees 3.05 1.09 1.52 
Be... | 6.015 - 290 | 180 HEROS REIN Boi Tae. -4eqs 100 | 0.025 59 236 | 200 |IRFSL59N10DPBF-ND@ | 3.37 219 1.68 
55: (0016 a 210 | 440 WEREOAENIEE ENTS A901 SA.24% =" 95 100 | 0.026 55 190 | 200 |IRL2910LPBF-ND® 3.06 1.99 1.53 
Be: (pee 4 180 | 100 HMEReMinioeerines toe. ahs -_ 100 | 0.0265 36 140 | 92 |IRF540ZLPBF-ND@ 2.09 1.36 1.04 
60 | 0.0024] 120 | 840 | 280 |IRFP3206PBF-ND@ 3.06 210 1.67 100 | 0.036 42 140 | 160 [IGhaSIONERERENDS, 2.80 1.82: 1.40 
60 | 0.0033] 120 | 620 | 220 |IRFP3306PBF-ND 3.03 1.97 1.51 100 | 0.044 36 120) 140 [IBESZONEE BRN De 213° 1.38 1.06 
60 | 0.009 93 360 | 180 _|IRFPOS54VPBF-ND@ 292 1.51 ‘1.16 100 0.1 7 80 | 79 |IBESSONERBE NDS 18300 1.1488 
75 [0.00185 195 | 1280| 520 |IRFP4368PBF-ND@ NEW!| 7.78 5.69 472 100 0.11 7 600 | 79  |IRFSSONLPBF-ND® 18200 1.13 83 
75 | 0.0028] 120 | 850 | 340 |IRFP3077PBF-ND@ 3.80 261 2.08 100 | 0.165 9.6 37 | 44 EONS ee ee 
75 | 0.0045 90 680 | 310 |IRFP2907ZPBF-ND@ 3.45 237 1.88 100 0.18 10 35_| 48 |IRLS20NLPBF-ND@ 1.64 1.02 75 
100 | 0.0026] 290 | 1120] 520 |IRFP4468PBF-ND@ NEW!) 7.78 5.69 4.72 150 | 0.042 43 150} 200 |IRF3415LPBF-ND® 3.12 2.14 1.70 
100 | 0.0037 | 120 | 670 | 370 |IRFP4110PBF-ND@ 3.69 253 2.01 150 | 0.056 33 130 | 170 |IRFSL33N1SDPBF-ND@ | 2.92 1.90 1.45 
100 | 0.0048 | 120 | 560 | 280 |IRFP4310ZPBF-ND@ 3.06 210 1.67 150 | 0.082 at 84 | 94 /IRF3315L-ND 3.79 2.60 2.07 
3 | 100 | 0.0072 97 390 | 230 |IRFP4410ZPBF-ND@ 3.03 1.97 1.51 150 | 0.045 4 164 | 200 |IRFSL41N1SDPBF-ND®@ / 343 223 1.71 
100 | 0.014 72 300 | 190 |IRFP4710PBF-ND@ 3.30 2.26 1.80 150_| 0.012 83 330 | 330_|IRFSL4226PBF-ND® 4.90 3.36 2.67 
100 | 0.024 46 230 | 140 |IRFP150VPBF-ND@ 228 148 1.14 150 | 0.015 83 330 | 330 |/IRFSL4321PBF-ND@ 4.37 2.99 2.38 
400 | 0.025 57 180 | 200 |IRFP3710PBF-NDe 277 «180 1.38 200 | 0.0775 24 100 | 144 |IRFSL4620PBF-ND@ NEW!| 1.87 © 1.21 94 
1001 0.036 42 740 | 140 TIRFP150NPBF-ND@ 201 1.31 1.00 200 | 0.0775 24 100 | 144 |IRFSL5620PBF-ND@ NEW!| 1.87 1.21 94 
400 | 0.052 33 410 | 94. |IRFP140NPBF-NDe 184 120 ‘92 200 | 0.082 31 124 | 200 |IRFSL31N20DPBF-ND@ | 3.46 2.25 1.73 
150 | 0.0059 171 684 | 517 |IRFP4568PBF-ND@ NEW!| 7.92 5.80 4.80 200 04 24 96 | 170 _|IRFSL23N20DPBF-ND@ 284 185 1.41 
150 | 0.012 78 330 | 310 |IRFP4228PBF-ND® 3.22 221 1.76 200 0.15 18 72 | 150 |IRF640NLPBF-ND® 2.20 143 1.10 
150 | 0.012 78 330 | 310 |IRFP4321PBF-ND® 340 2.33 1.86 200 0.22 62 260 | 330 |IRFSL4227PBF-ND® 414 284 2.26 
150 0.042 43 150 | 200 |IRFP3415PBF-ND@ 2.76 1.79 1.37 200 0.30 9.3 37 82 | IRF630NLPBF-ND® 1.88 1.17 85 
200 | 0.0097 130 520 | 520 |IRFP4668PBF-ND@ NEW!| 8.07 5.91 4.89 200 0.8 5.2 18 50 | IRF620L-ND 2.04 1.33 1.02 
200 0.023 94 380 | 580 |IRFP9ON20DPBF-ND@ 5.99 410 3.27 250 14 44 14 50__|IRF624L-ND 213 1.39 1.06 
200 | 0.04 50 200 | 300 |IRFP260NPBF-ND@ 3.05 209 1.67 250 2 27 8.0 | 36 |IRF614L-ND 2.02 1.25 92 
200 | 0.075 30 120 | 214 |IRFP250N-ND 20.93 16.65 14.35 300 | 0.75 6.1 24 | 74 |IRF737LCL-ND 244 1.59 1.22 
200 0.075 30 120 | 214 |IRFP250NPBF-ND® 2.16 1.41 1.08 TO-262 Logic Level — RoHS Compliant 
250 | 0.029 57 230 | 360 |IRFP4332PBF-ND@ 4.29 294 2.34 20 004 180 | 720] 210 /IRL3716LPBF-ND 315 2.05 1.57 
250 | 0.03 60 240 | 430 |IRFP4232PBF-ND@ 518 3.55 2.83 30 | .0038 150 | 600 | 140 |IRL7833LPBF-ND 257 1.67 1.28 
TO-262 4} 30 | 0.014 64 220 | 110 |IRL3103LPBF-ND 180 1.17 90 
20. | 0.006 92 380 | 79 |IRF3711ZLPBF-ND® 260 169 1.30 30 | 0.026 38 140 | 68  |IRL3303LPBF-ND 177 1.10 80 
4 | 20 | 0.006 110 | 440 | 120 |IRF3711LPBF-ND@ 232 151 1.16 60 | 0.0024 | 195 |1100| 380 |IRLSL3036PBF-ND NEW!| 4.06 2.71 2.17 
20 | 0.0079 67 260 | 57 _|IRF3704ZLPBF-ND@ 241 1.38 1.05 | @ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 1281 


International jy and P Channel HEXFETS (cont) 


RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
vps (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each vps (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig.|_(V) (0) 25°C | (A) | (W)_|PartNo. 1 10-100 Fig.| _(V) (0) 25°C | (A) | (W) |PartNo. 1 10 100 
I-Pak 100 0.2 9.4 38 | 48 |IRFU120N-ND 191 125 °~—~—(O 
20 | 0.0057] 93 | 370] 79 |IRFU3711ZPBF-ND¢ 161 1.00 73 100 02 9.4 38 | 48 |IRFU120NPBF-NDe 106 63 43 
20 0.0065 100 440 | 2.5 |IRFU3711PBF-ND@ 1.71 1.06 78 150 0.042 33 140 | 144 |IRFU4615PBF-ND@ NEW!| 1.56 98 73 
20 0.0084 60 240 48  |IRFU3704ZPBF-ND@ 1.35 84 61 150 0.095 24 96 140 |IRFU24N15DPBF-ND@ 1.65 1.02 75 
20 | 0.0095 75 300 | 90 |IRFU3704PBF-ND® 1.37 85 62 150 | 0.125 18 72 | 110 |IRFU18N15DPBF-ND® 1.47 91 67 
20 0.014 54 210 | 71 |IRLU3715PBF-ND@ 1.04 65 48 150 0.18 14 56 86 |IRFU13N15DPBF-ND® 1.20 74 55 
30 | 0.0084 | 65 260 ) 65 |IRLU8721PBF-ND@ 12800 «75 52 5 | 200 | 0.078 24 100 | 144 |IRFU4620PBF-ND@ NEW!| 1.56 98 73 
30 | 0.0031 | 160 | 640 | 135 |IRLU8743PBF-ND® 159° 98.72 200 | 0.165 17 68 | 140 |IRFU1S5N20DPBF-ND@ 164 102 75 
30 | 0.018 Ln oon ccc Ue Fetes > Tee aie ee 200 | 0.235 13 52 | 110 |IRFU13N20DPBF-ND@ 150 93 68 
30, | 0.031 $3) 120) 57 Rp ecOe REN Dg, 105 6548 200 | 0.38 9.4 38_| 86_|IRFU9N20DPBF-ND@ 1.26.78 58 
4o_| 0.0049 | 42 | 500 | 140 |IRLU3114ZPBF-ND@ 1.97 1.22.90 300 06 5 30143 IRFU220NPBE-ND® 10964 
40 | 0.0055) 42 | 480) 140 TRL, 206 bet 6 250 | 0.26 14__| 56 | 144 |IRFU12N25DPBF-ND@ | 164 1.02 75 
40 | 0.009 42 | 310 | 90 |IRFU3504ZPBF-ND¢ 1.73 1.08 79 T-Pak Logic level — RoHS Compliant 
40 / 0.0082) 380 360 | 140 TEES ans UGE 08, 28 20 | 0.004 | 120 | 460 | 89 |IRLU3717PBF-ND 795 121 89 
55 | 0.0075| 42 | 360) 140 |IRFU1010ZPBF-ND@ 241 137 1.05 90°. | 10.014 aa. | 200 | 40 WAMGereceeentTy ia, or. Be 
S5_| 0.011 | 42 | 250 | 91 _IRRESS2RB he ND) 186 115-85 20 | 0015 | 37 | 144| 35. |IRLU3714ZPBF-ND 114° 7152 
55 | 0.013 30 | 280 | 140 |IRFU3505PBF-ND¢ 166 1.03 75 35 one 7 440 | a7 fangeeeceies Wk. eRe. de 
55 | 0.0185 | Ae tO 0 Een aca Oe, go olen. tae 30 | 0.0033 | 161 | 620 | 140 _|IRLU7843PBF-ND 188 116 85 
55 | 0.0145 | 42 | 240) 110 |IRFU2905ZPBF-ND¢@ 1.64 1.04 74 
55 | 0.016 56 | 220) 110 |IRFU2405PBF-ND¢ 161 1.00 73 30 | 0.0066 | 84 | eee) ee rere ee ee oe Gt 
5 30 | 0.0068} 110 | 120) 140 |IRLU8203PBF-ND 172 107 78 
55 | 0.025 30 120 | 48 | IRFU4105ZPBF-ND¢ 1.31 Bt 60 
55 | 0.027 | 44 | 160 | 107 |IRFU1205PBF-NDe 138 °~«#486~C« sor || .00! een aos cam | 8 Ceili Ne) Ta, age: (BS 
Bell pode oF joo | 6a WeRUtiCennnme ioeC ee 4B 5 | 30 | 00138 | 43 170 | 40 |IRLU7807ZPBF-ND 118.7354 
5s | 0.058 a6 64 | as NeiiGeerarnmnes ‘iGo <66. 66 30 | 0.031 35 140 | 68 _|IRLU3303PBF-ND 1.04.65 48 
55 oan vs 20 | 28 RMGcHantenntcns igs ar a 30 | 0.045 23 96 | 45  |IRLU2703PBF-ND 110 65COB 
6o__| 0.0071 | 56 | 315 | 110 _|IRFU1018EPBF-ND¢@ 1.68 1.04.76 55) 0.027 | 42 | 160 | 110 TR eoo mau 180) BT) gee 
60 | 0.0126 | 43 | 170 | 71 |IRFUS806PBF-ND@ a 55 | 0.087 |e OO Ee Ee dee, te, AO 
75 |0.00734| 56 | 310 | 140 |IRFU3607PBF-ND¢ 1.70 105 77 Soe | 2008 2B) 110) 68 eee 10g" 4ST 
75 | 0.016 42 | 210 | 110 |IRFU2307ZPBF-ND@ 181 118 91 55__| 0.065 us 72 | 45 (IREOG2SNRE SING HOB = NGS) sete 
75 | 0.022 42 180 | 110 |IRFU2607ZPBF-ND@ 175 1.09 80 80 | 0.028 30 150 | 120 |IRLU2908PBF-ND 154 9670 
75 0.026 42 170 | 110 |IRFU2407PBF-ND@ 1.64 1.01 74 100 | 0.105 17 60 | 79  |IRLU3410PBF-ND 1.27 75 51 
80 0.014 70 280 | 140 |IRFU3418PBF-ND@ 2.00 1.31 1.00 100__| 0.185 10 35 48__|IRLU120NPBF-ND 1.14 67 46 
80 0.029 38 150 | 110 |IRFU3518PBF-ND@ 1.46 91 .66 Super-220 — RoHS Compliant 
100 0.018 42 220 140 |IRFU3710ZPBF-ND@ 2.40 1.56 1.20 40 0.0037 206 650 300 |IRFBA1404PPBF-ND 5.55 3.80 3.03 
100 0.025 48 190 140 |IRFU3412PBF-ND@ 1.96 1.27 98 6 55 0.005 174 680 330 |IRFBA1405PPBF-ND 4.95 3.39 2.70 
100 | 0.039 31 125 | 110 |IRFU3410PBF-ND@ 1.31 Bt 60 200 | 0.023 98 | 390 | 650 _|IRFBASON20DPBF-ND [10.42 7.63 6.32 
100 | 0.044 32 110 | 130 |IRFU3411PBF-ND® 150 93 68 Super-247 — RoHS Compliant 
100 | 0.115 16 60 | 79 |IRFU3910PBF-ND® 110 69 50 7 | 100 | 0.009 | 170 | 670 ] 580 [IRFPS3810PBF-ND 10.35 7.58 6.28 
100 | 0.190 87 35 | 35 _|IRFU120ZPBF-ND® 11474 52 150 | 0.015 | 105 | 390 | 441 |IRFPS3815PBF-ND 9.80 7.17 5.94 


N and P Channel Surface Mount HEXFETs Digi@Reel® 


Multiple pin out configurations available see Digi-Key website for data sheets. 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — D2Pak Fig. 2— DPak Fig. 3 — Micro-3™ Fig. 4 — Micro-6™/ Fig. 5 — Micro-8™ Fig. 6 — SO-8 / SOIC-8 Fig. 7 — TSSOP-8 Fig. 8 — PQFN 
[7-10.67 + (SOT-23) TROr ' + 6.0 + 
3.05 f- 30 — eas -— 4.50 — 
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6 5.4 a ¢ 
“ul | @234 D SI 
HHHE 4 BOTTOM VIEW 
Fig. 9 — FlipFET™ Fig. 10 — D2Pak-7 Fig. 11 — SOT-223 Fig. 12 — DirectFET™ 
}-3.124—4 p=10.35— Pee i 
= -— 6.35 as 
3) ‘l i 
| - 3. 1234567 i : H 
i ITO 
RDS {ID Cont. PD RDS {ID Cont. PD 
vos | (on) | (A) | IDM | Max. | Digi-Key Price Each vDS | (on) (A) | IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (a) | 25°¢ | (A) | (W) PartNo. 1 10 100 Fig. | (V) (a) | 25¢¢ | (a) | (W) JPartNo. 1 10 100 
P-CHANNEL TYPES 2 -100 0.48 6.6 -26 40 | IRFR9120NPBFCT-ND® 1.20 70 48 
D2Pak -100 0.48 6.6 -26 40 _|IRFR9120NPBFTR-ND® 692.39/2,000 
-55 0.10 -19 -68 3.8 | IRF9Z34NSTRL-ND 875.16/800 Micro-3™ (SOT-23) Logic Level — RoHS Compliant 
65 0.10 -19 -68 3.8 | IRF9Z34NSTRLPBFCT-ND® 2.10 1.37 1.05 12 0.05 4.3 -34 1.3 /IRLML6401PBFCT-ND 50 .29 19 
65 0.10 -19 -68 3.8 | |IRF9Z34NSTRLPBFTR-ND® 671.98/800 12 0.05 4.3 -34 1.3. |IRLML6401PBFTR-ND 362.53/3,000 
1 65 0.06 -31 -110 3.8 | IRF5305STRLPBFCT-ND® 2.51 1.64 1.25 -20 0.065 37 -22 1.3. | IRLML6402PBFCT-ND 55 31 21 
55 0.06 -31 -110 3.8 | |IRF5305STRLPBFTR-ND® 804.17/800 3 -20 0.065 3.7 -22 1.3 |IRLML6402PBFTR-ND 396.82/3,000 
-100 0.117 -23 -76 3.8 | IRF9540NS-ND 3.35 2.18 1.67 -20 0.6 -0.78 | -4.9 | 0.54 |IRLML6302PBFCT-ND 39 23 15 
-150 0.150 -27 -110 | 250 |IRF6218STRLPBFCT-ND@ NEW!) 2.87 1.87 1.43 -20 0.6 -0.78 | -4.9 | 0.54 |IRLML6302PBFTR-ND 284.14/3,000 
-150 0.150 -27 -110 | 250 |IRF6218STRLPBFTR-ND@ NEW! 928.62/800 -30 0.6 -0.76 | -4.8 | 0.54 |IRLML5103PBFCT-ND 39 23 15 
DPak (TO-252AA) -30 0.6 -0.76 | -4.8 | 0.54 |IRLML5103PBFTR-ND 284.14/3,000 
-55 0.065 -31 -110 110 | IRFR5305-ND 2.28 1.48 1.14 Micro-6™ (TSOP-6) Logic Level — RoHS Compliant 
65 0.065 -31 -110 110 | IRFRS305PBFCT-ND® 1.34 83 61 -20 0.05 5.6 -45 2 | IRLMS6802PBFCT-ND 7 34 23 
65 0.065 -31 -110 110 | IRFR5305PBFTR-ND® 911.88/2,000 -20 0.05 5.6 -45 2 | IRLMS6802PBFTR-ND 463.59/3,000 
“65 0.11 -18 -64 57 IRFR5505PBFCT-ND® 1.25 13 50 -20 0.2 -2.4 -13 1.7 | IRLMS6702PBFCT-ND 60 36 25 
65 0.11 -18 -64 57 | IRFR5S505PBFTR-ND® 721.79/2,000 : -20 0.2 -24 13 1.7. | IRLMS6702PBFTR-ND 491.13/3,000 
2 -55 0.175 aul -44 38 | IRFR9024N-ND 1.74 1.13 87 -30 0.2 -24 13 1.7 |IRLMS5703PBFCT-ND 60 35 24 
65 0.175 “11 44 38 | IRFR9024NPBFCT-ND® 1.19 70 48 -30 0.2 -2.4 -13 1.7. |IRLMS5703PBFTR-ND 486.54/3,000 
65 0.175 “11 44 38 | IRFR9024NPBFTR-ND®@ 685.86/2,000 Micro-8™ (SOIC-8) — RoHS Compliant 
-100 0.205 -13 -62 66 | IRFR5410-ND 2.23 1.45 111 5 -30 0.040 7.0 -28 1.79 |IRF7726TRPBFCT-ND 1.01 60 AL 
-100 0.205 -13 -52 66 | IRFR5410PBFCT-ND® 1.45 90 66 -30 0.040 -7.0 -28 1.79 | IRF7726TRPBFTR-ND 1095.48/4,000 
-100 0.205 -13 62 66 | IRFR5410PBFTR-ND® 985.32/2,000 RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1282 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


International 


N and P Channel Surface Mount HEXFETs (cont) 


IeaR Rectifier 
RDS ID Cont. PD RDS ID Cont. PD 
vos | (on) | (A) | IDM | Max. | Digi-Key Price Each vos | (on) | (A) | IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (a) | 25°C | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 Fig. | (WV) (a) | 25°C | (A) | (W) [Part No. 1 10 100 
Micro-8™ Logic Level -20 | 048 | -22 | -23 | 20 |IRF7324D1PBFTR-ND 997.56/4,000 
-20 | 0.040 | -82 | -66 | 1.8 |IRF7663TRPBFCT-ND® 1.03 a 42 5 | 20 | 0.058 | -5.3 | -43 | 20. |IRF7322D1PBFCT-ND 1.25 73 50 
-20 0.040 -8.2 -66 1.8 | IRF7663TRPBFTR-ND® 4119.96/4,000 -20 0.058 5.3 43 2.0 | IRF7322D1PBFTR-ND 1352.52/4,000 
-20 0.09 3.6 19 1.8 |IRF7604CT-ND 3.21 2.09 1.60 -30 0.062 47 -38 2.0 _|IRF7321D2PBFCT-ND 1.28 80 58 
5 | 20 | 009 | -36 | -19 | 4.8 |IRF76047R-ND 20791.44/4,000 — Sole 6 Fok tesfet and Schottky Diode Logic Fevel = = 
a a 34 a “a nue 32 s508 SAO 160 -30 | 046 | -36 | -29 | 2.0 |IRF7326D2TRPBFTR-ND® 1346.40/4,000 
30 | 015 | -36 | -29 | 18 |IRF7606TRPBFCT-ND® 80 A782 7 a ae be 4 7 pe eau ne ie - a 
SOE) US| Fe poeeeee eeese 0 -20 | 009 | -43 | -18 | 20 |IRF7422D2PBFTR-ND® 1862.21/4,000 
9) TSSOP-8 — RoHS Compliant 
20] O40 | -17 | -8.6 | 1.25 TREISCRTRELCTENDS, Ci 45 12 | 0014 | 280 ] =70 | 15 |IRF7702TRPBFCT-ND NEW! 168. ~«1.04.~SCTG 
20 | 040 | -1.7 | -9.6 | 1.25 /IRF7SO4TRPBFTR-ND® 942.48/4,000 412 | 0.014 | +80 | 470 | 1.5  |IRF7702TRPBFTR-ND NEW! 2190.14/4,000 
5 | 20 | 0.105 | 4.3 | -34 | 1.25 | IRF7S5STRPBFCT-ND® 93 5588 12 | 0.011 | -10 | -80 | 1.5  JIRF7701GTRPBFCT-ND 2.06 134 1.03 
-20 0.105 -4.3 -34 1.25 | IRF7555TRPBFTR-ND®@ 1009.80/4,000 7 12 0.011 -10 -80 4.5 |IRF7701GTRPBFTR-ND 3022.24/4,000 
30 | 027 | -17 | -96 | 1.25 |IRF7S506CT-ND 256 1.67 —*1.28 -20 | 0.015 | -86 | -68 | 1.5 |IRF7700GTRPBFCT-ND 2.08 1.36 ‘1.04 
“30 | 027 [ -17 | -96 | 1.25 [IRF7506TR-ND 19343.28/4,000 20 | 0.015 | -86 | -68 | 15 |IRF7700GTRPBFTR-ND 3061 .63/4,000 
SOIC-8 -40 | 0.028 | -6.0 | -24 | 1.5 |IRF7703TRPBFCT-ND NEW! 240 156 1.20 
12 | 0.020 | +95 | +76 | 25 |IRF7233PBFCT-ND® 1.40 82 57 -40 | 0.028 | -60 | -24 | 1.5 |IRF7703TRPBFTR-ND NEW! 3528.76/4,000 
12 | 0.024 | -89 | -36 | 25 |IRF7433PBFCT-ND@ 4.22 76 56 TSSOP-8 Dual — RoHS Compliant 
-20 0.06 54 43 2.5 |IRF7207PBFCT-ND@ 1.13 66 46 -12 0.025 $5.5 +22 1.0 | IRF7754GTRPBFCT-ND 2.21 1.44 1.10 
6 | -20 | oo | -54 | -43 | 25  |IRF7207PBFTR-NDe 1224.00/4,000 12 | 0.025 | +55 | #22 | 1.0 |IRF7754GTRPBFTR-ND 3252.98/4,000 
30 | 0.035 | +o | -45 | 25  JIRF7416-ND 253 «165. ~=(«1.26 12 | 0.040 | #43 | -17 | 1.0 |IRF7756TRPBFCT-ND NEW! 1.63 1.01 74 
4010041 1 62125125 TIRF7241PBFCT-AND® 116 70 53 12 | 0.040 | #43 | -17 | 1.0 |IRF7756TRPBFTR-ND NEW! 2119.87/4,000 
-20 | 0.030 | +47 | +38 | 1.0 |IRF7750TRPBFCT-ND NEW! 1.93 1.20 88 
40] 0.04 | 6.2 | 25 -— iF Losiv ts — ISTO B5000 7 20 [0.030 | 247 | 238 | 1.0 |IRF7750TRPBFTR-ND NEW! 2512.22/4,000 
aaa aia) 28 Reece 46 a - -20 | 0.051 | +39 | #15 | 1.0 |IRF7755GTRPBFCT-ND 1.69 1.05 7 
: : j : : -20 | 0.051 | +39 | #15 | 1.0 |IRF7755GTRPBFTR-ND 2196.00/4,000 
20 | 004 | 67) 27 | 25 OB: 1.29." 98 30 | 0.035 | -45 | -18 | 1.0. |IRF7751TRPBFCT-ND NEW! 186 «11584 
20] 0.04 | 67 | er) 8 eee ee -30 | 0.035 | -45 | -18 | 1.0 |IRF7751TRPBFTR-ND NEW! 2418,53/4,000 
20 | 004 | -67 | -27 | 25 |IRF7404PBFTR-ND® 1266.84/4,000 FlipFET™ 
-20 | 0.040 | -67 | -27 | 25 |IRF7404QTRPBFCT-ND® 1.50 93 68 9 | © | 0035 | 271 | 240 | 90 [IRFeTSOCT-ND 295 206 150 
-20 0.040 6.7 -27 2.5 | IRF7404QTRPBFTR-ND® 1950.05/4,000 -20 0.036 471 +40 3.0 | IRF6150TR-ND 5024.00/4,000 
20 | 005 | 83 | 21 | 16 |inFre0dcT-nD zai 182183 
-30 | 0.02 -8 | -50 | 25 |$I4435DYPBFCT-ND@ 141 83 57 D2Pak 
-30 | 0.02 -8 | -50 | 25 |$I4435DYPBFTR-ND® 1523.88/4,000 20 | 0.0135 | 77 | 308 | 87 |IRF3704S-ND 294 191 146 
6 30] 0.045 | 58 | -23 | 25 | IRFZ406PBFCT-ND® 1.21 75 55 20 | 0.0135 | 77 | 308 | 87 |IRF3704STRLPBFCT-ND® 282 184 141 
“30 | 0.045 | -58 | -23 | 25 |IRF7406PBFTR-ND® 7569.41/4,000 20 | 0.0135 | 77 | 308 | 87 |IRF3704STRLPBFTR-ND® 902.09/800 
30 | 0.035 | -to | -45 | 25  JIRF7416TR-ND 4085.93/4,000 20 | 0.0085 | 110 | 440 | 3.1 |IRF3711STRLPBFCT-ND® 299 195 1.49 
30 | 0.035 | -10 | -45 | 25  |IRE7416TRPBFCT-ND® 1.46 ‘ot 67 20 | 0.0085 | 110 | 440 | 3.1 |IRF3711STRLPBFTR-ND@ 955.94/800 
30 | 0.035 | -1o | -45 | 25  |IRF7416TRPBFTR-ND® 41903.20/4,000 30 | 0.0024 | 75 | 1020 | 290 |IRF2903ZSTRLPCT-ND® 429. 294 «2.34 
30 | oo2 | -10 | -45 | 25. |IRF7416QTRPBFCT-NDS 173 107 79 30 | 0.0024 | 75 | 1020 | 290 |IRF2903ZSTRLPTR-ND® 1522.56/800 
<9] 0.02) 49) 45) 2.5 IRF? 6OTRPBFTR-ND® 3054.56/4,000 30 | 0.010 | 116 | 400 | 38 |IRL2203NSTRLPBFCT-ND@ 331 215 1.65 
‘ao | 0035 | 40. | -45 | 25 WRReRReReines _ 33 re 30 | 0.010 | 116 | 400 | 38 |IRL2203NSTRLPBFTR-ND® 1058.76/800 
0 | o7 | as | — | 25 [mene ase an as 40 | 0.002 | 75 | 1080 | 330 |IRF2804S-ND 7.09 4.86 3.86 
40 | 0.0031 | 75 | 790 | 200 |IRL1404ZSTRLPBFCT-ND® 335. 230 1.83 
da a ced CAAT? 2 cdo oeh 4o | 0.0031 | 75 | 790 | 200 |IRL1404ZSTRLPBFTR-ND® 4356.61/3,200 
“30 | 0.07 | 46 | — | 25 |IRGI2OSRBRTRENDS, 991,44/4,000 40 | 0.0036 | 170 | 850 | 200 |IRF2204SPBF-ND@ 3.28 225 «1.79 
SOIC-8 Dual Logic Level 40 | 0.004 | 160 | 640 | 38 |IRL1404STRLPBFCT-ND@ 392 269 244 
120 | 0.017 | -92 | -37 | 2.0 |IRF7329-ND 336 219 1.68 40 | 0.004 | 162 | 650 | 3.8 |IRF1404STRLPBFCT-ND® 458 3.14 2.50 
12) 0.017 | -92 | -37 | 2.0 |IRF7329PBFCT-ND® 1.46 90 66 40 | 0.004 | 162 | 650 | 38 |IRFI404STRLPBFTR-ND® 1624.45/800 
-12 0.017 | -92 | -37 | 2.0 |IRF7329PBFTR-ND@ 1897.34/4,000 40 | 0.0055 | 75 470 | 140 |IRF4104SPBF-ND® 3.09 2.01 1.54 
12 | 0.024 | -78 | -39 | 20 |IRF7325PBFCT-ND@ 2.20 137 1.00 55 | 0.0033 | 75 | 890 | 330 |IRF8805STRLPBFCT-ND® 495 339 2.70 
12 | 0.024 | -78 | -39 | 2.0 |IRF7325PBFTR-ND@ 2869.44/4,000 55 | 0.0033 | 75 | 890 | 330 |IRF3805STRLPBFTR-ND® 1405.44/800 
-20 | 0.018 | -9 | -71 | 20 |IRF7324PBFCT-ND® 1.94 1.20 88 55 | 0.0053 | 131 | 680 | 200 |IRF1405STRLPBFCT-ND® 441 3.02 2.40 
-20 | 0.018 | -9 | -71 | 20 |IRF7324PBFTR-ND® 2523.94/4,000 55 | 0.0053 | 131 | 680 | 200 |IRFI405STRLPBFTR-ND® 1563.55/800 
0 | 0.058 | -53 | -21 | 20 JIRF7314-ND 236 4153 «1.18 55 | 0.008 | 110 | 390 | 200 |IRF3205STRLPBFCT-ND® 3.66 238 = 1.82 
20 | 0.058 | -53 | -21 | 20. |IRF7314PBECT-NDe 145 72 53 55 | 0.008 | 110 | 390 | 200 |IRF3205STRLPBFTR-ND® 4170.14/800 
20 | 0058 | -53 | -21 | 20. JIRF7314PBETR-ND® 4499.14/4,000 55 | 0.011 | 85 | 290 | 180 |IRF1010NSTRLPBFCT-ND® 268 «61.74 © 1.34 
20 | 0.058 | -52 | -43 | 24 |IRF73140TRPBFCT-NDS im ~«106~—C8 55_| 0.011 | 85 | 200 | 180 [RRIRIONSIE TREE NDS. 56.60/80 
-20 | 0.058 | -52 | -43 | 24 |IRF7314QTRPBFTR-ND® 2225.28/4,000 = et . 4 on = a pees Uae ' 2 a 
20) 009 | 43) 7 | 20 Ten 1ey° 10 - 1 55 | 0.011 61 240 | 91  |IRFZ48ZSPBF-ND® 236 «154 (1.18 
20 | 0.09 | -43 | -17 | 20 |IRF7304PBFCT-ND® 117 73 53 ie ab oo | 100 | 68 WReemnere inn Sans city? 
20 | 009 | -43 | -17 | 2.0 |IRF7304PBFTR-ND® 1522.56/4,000 ss | oois | 49 | 160 | 38 WRReaNeratinn 4089.99/800 
-20 |) 0.090 | -47 | 7 | 2.0 IREBOsCTRREECTND ® 142 =688 A 55 | 0.0175 | 49 | 160 | 38 |IRFZ44NSTRLPBFCT-ND® 2a 157 +120 
-20 | 0.090 | -47 | -17 | 20 |IRF7304QTRPBFTR-ND® 1844.64/4,000 55 | 0.0175 | 49 | 160 | 38. |IRFZ44NSTRLPBFTR-ND} 771.12/800 
20 | 025 | 23 | 10 | 2.0 |IRF7104PBFCT-ND® 1.12 66 45 55 | 0.0165 | 53 | 180 | 3.8 |IRFZ46NSTRLPBFCT-ND® 250 163 1.25 
g | 22 | 025 | 23 | -10 | 2.0 /IRF7104PBFTR-ND® 1217.88/4,000 55 | 0.0165 | 53 | 180 | 3.8 |IRFZ46NSTRLPBFTR-ND® 799.27/800 
-30_| 0.021 | -80 | -32 | 2.0 |IRF7328-ND 3.38 2.31 1.84 55 | 0.014 | 64 | 210 | 3.8 |IRFZ48NSTRLPBFCT-ND@ 262 171 131 
-30 | 0.021 | -80 | -32 | 20 |IRF7328PBFCT-ND} 201 1.25 co 55 | 0.014 | 64 | 210 | 3.8 |IRFZ48NSTRLPBFIR-ND® 838.44/800 
-30 | 0.021 | -80 | -32 | 20 |IRF7328PBFTR-ND 2617.63/4,000 60 | 0.0025 | 195 | 1080 ) 375 |IRFS3006PBF-ND® NEW! 737 5.05 = 4.02 
-30 | 0.058 | -49 | -30 | 20 |IRF7316-ND 239 «155 = «1.49 60 | 0.0030 | 120 | 840 | 300 |IRFS3206TRRPBFCT-ND® 437 299 © 2.38 
-30 | 0.058 | -49 | -30 | 20 |IRF731GPBFCT-ND} 1.39 86 63 60 | 0.0030 | 120 | 840 | 300 |IRFS3206TRRPBFTR-ND® 1549.50/800 
-30 0.058 -49 -30 2.0 |IRF7316PBFTR-ND® 1803.65/4,000 60 0.0085 75 340 140 | IRF1010EZSPBF-ND@ 2.44 1.59 1.22 
-30 0.058 49 -30 2.0 |IRF7316QTRPBFCT-ND@ 171 1.06 78 60 0.0085 75 340 140 |IRF1010EZSTRLPCT-ND® 2.68 1.74 1.34 
30 | 0.058 | -49 | -30 | 20. |IRF7316QTRPBFTR-ND 2995,28/4,000 60 | 0.0085 | 75 | 340 | 140 |IRF1O10EZSTRLPTR-ND® 856.80/800 
30 04 36 | -14 | 20 |IRF7306PBFCT-ND® 120 5 65 60 | 0.012 | 84 | 330 | 200 |IRF1010ESTRLPBFCT-ND® 268 81.74 © 1.34 
ai 4 a6 | a4 | 20 WRmenereNt 3275.50/4,000 60 | 0.012 | 84 | 330 | 200 |IRF1010ESTRLPBFTR-ND 856.80/800 
30 A vas | a4. | 20 RERORCReTeneS 1563.56/4,000 60 | 0.0084 | 79 | 315 | 110 |IRF1018ESTRLPBFCT-ND@ 268 1.74 (1.34 
60 | 0.0084 | 79 | 315 | 110 |IRFIO18ESTRLPBFTR-ND® 734.40/800 
“30 | O40 | -40 | -14 | 20 |IRF7306QTRPBFCT-ND® 1.47 ot 67 60 | o0o3 | 190 | 840 | 300. NRReasoseRenne Agr bas Bay 
-30 | 040 | -40 | -14 | 20. |IRF7306QTRPBFTR-ND® 1914.91/4,000 60 | o004 | 120 | 620 | 990 NRReeAneRReINTS pa ae 
“80 ) 0.25 | -23 | -10 | 20 [IRGsseSbetCrNDS a 60 | 0.0042 | 120 | 620 | 230 |IRFS3306TRLPBFCT-ND@ 437 299 2.38 
30 | 0.25 | -23 | -10 | 2.0 |IRFOQS3PBFTR-ND® 1230.12/4,000 60 | 0.0042 | 120 | 620 | 230 |IRFS3306TRLPBFTR-ND® 1549.50/800 
55 | 0.105 | -34 | -27 | 2.0 | IRF7342PBFCT-ND® 1.47 92 67 60 | 0.0158 | 43 | 170 | 71 | IRFSS806TRLPBFCT-ND® 1.48 92 68 
“55 | 0.105 | -34 | -27 | 2.0 |IRF7342PBFTR-ND® 1920.77/4,000 60 | 0.0158 | 43 170 | 71  |IRFS3806TRLPBFTR-ND® 431.11/800 
-55 0.105 -3.4 -27 2.0 | IRF7342QTRPBFCT-ND® 1.57 98 72 60 0.028 30 420 70 |IRFZ34VSPBF-ND@ 1.87 1.16 85 
55 | 0.105 | -34 | -27 | 2.0 |IRF7342QTRPBFTR-ND® 2254.56/4,000 60 | 0.06 17 | 68 | 44 |IRFZ24VSPBF-ND@ 1.68 1.04 76 
SOIC-8 “Fetky™” Mosfet and Schottky Diode — RoHS Compliant 75 0.0030 195 900 370 | IRFS3107PBF-ND® NEW! 7.18 4.92 3.91 
6 | -20 | 018 | -22 | -23 | 20 [IRF7324D1PBFCT-ND 92 54 37_| © RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Internationcl and P Channel Surface Mount HEXFETs (cont) HigitReel 
RDS [ID Cont. PD : RDS [ID Cont. PD 5 
vDS | (on) (A) | IDM | Max. | Digi-Key Price Each VDS | (on) (A) | IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig. | (WV) (0) | 25° | (A) | (W) [Part No. 1 10 100 Fig. | (V) (0) | 25°C | (A) | (W) [Part No. 1 10 100 
75 | 0.013 | 82 | 280 | 230 |IRF2807STRLPBFCT-ND® 337 219 1.68 40 | 0.009 | 42 | 310 | 90 |IRFR3504ZPBFTR-ND® 1355.58/2,000 
75 0.013 82 280 230 | IRF2807STRLPBFTR-ND® 1171.20/800 55 0.0135 42 240 110 |IRLR2905ZPBF-ND@ 1.55 96 71 
75 | 0.0041 | 120 | 670 | 300 |IRFS3207ZPBF-ND@ 397 272 247 55 | 0.0145 | 42 | 240 | 1410. |IRFR2905Z-ND 283 4«184~=«t At 
75 | 0.0045 | 180 | 720 | 330 IRES3207:ND G7 -agt  -4.07 55 | 0.0145 | 42 | 240 | 110 |IRFR2905ZPBFCT-ND@ 180 112 82 
is ae m oe x eee eed 5.28 ace ‘ai 2.85 55 | 0.0145 | 42 | 240 | 110 |IRFR2905ZPBFTR-ND® 1227.06/2,000 
i At of i 230 | IRFS3307ZPBF-ND® i 3.09 a ; 1.69 55] 0016 | 56 | 220 | 10 ne See a 
75 | 0.0078 | 100 | 520 | 3.8 |IRF1407SPBF-ND® 343-235 «1.87 55] 0016 | ee) eet OO eee Bi tes 88 
75 | 0.0090 | 80 | 310 | 140 |IRFS3607TRLPBFCT-ND® 214 182 97 55) 0.016 | 56) 220) 0 eae aae, 1233.18/2,000 
75 | 0.0090 | 80 | 310 | 140 |IRFS3607TRLPBFTR-ND® 620.54/800 55 | 0.027 | 44 | 160 | 107 |IRFR1205PBFCT-ND@ 1.56 97 a 
75 0.0126 62 320 120 |IRF3007SPBF-ND® 2.65 1.73 1.32 55 0.027 44 160 107 | IRFR1205PBFTR-ND® 1064.88/2,000 
100 | 0.0047 | 180 | 720 | 375 |IRFS4010PBF-ND® NEW! 727 498 3.96 55 | 0.045 | 27 | 100 | 68 |IRFR4105PBFCT-ND@ 1.30 81 59 
100 | 0.0060 | 120 | 560 | 250 |IRFS4310ZTRLPBFCT-ND@ 462 317 252 55 | 0.045 | 27 | 100 | 68 |IRFR4105PBFTR-ND® 884.34/2,000 
100 | 0.0060 | 120 | 560 | 250 |IRFS4310ZTRLPBFTR-ND® 1639.68/800 55 | 0075 | 17 | 68 | 38 |IRFRO24NPBFCT-ND@ 1.07 63 43 
100 0072 97 390 230 _|IRFS4410ZPBF-ND@ 3.70 2.53 2.02 55 0.075 17 68 38 | IRFRO24NPBFTR-ND® 620.54/2,000 
100 | 0.015 | 80) 320 | 260 [IRTSOIOSEBENDe, 307 2101.67 60 | 0.0084 | 56 | 315 | 110 |IRFR1018ETRPBFCT-ND® 1751.09.80 
ae ff bye be pea LL as 3.23 ee 1.61 60 | 0.0084 | 56 | 315 | 110 |IRFR1018ETRPBFTR-ND® 1193.40/2,000 
100 | 0.023 | 57 | 180 | 200. |IRF3710STRLPBFCT-ND@ 372 2421.85 aad boa cetacsal  cam Lh DSI > ie a ms 
100 | 0.023 | 57 | 180 | 200 |IRF3710STRLPBFTR-ND 1189.73/800 ai Uc cm | STNURH TSH 948,60/2,000 
1901 -0.044| 33-1 1101 180 HBESMONST TENT 1151.78/800 75 | 0.0090 | 56 | 310 | 140 |IRFR8607TRPBFCT-ND® 191 1.18 87 
100 | 0.044 | 33 | 110 | 130 |IRF540NSTRLPBFCT-ND® 2638 171 9 1.31 7_| 0.0090 | 56 | 310 | 140 | IRFR3607TRPBFTR-ND® 1300.50/2,000 
100 | 0.044 33 110 | 130  |IRF540NSTRLPBFTR-ND® 840.89/800 1 0.022 42 180 | 110 |IRFR2607ZPBF-ND® 1.64 1.02 1 
400 | 0.044 | 33 | 110 | 130. |IRF540NSTRR-ND 4151.78/800 100 | 0.039 | 31 | 125 | 110 |IRFR3410TRLPBFCT-ND® 162 1.01 74 
100 | 0090 | 17 | 60 | 3.8  |IRF530NSTRL-ND 855.58/800 100 | 0.039 | 31 | 125 | 110 |IRFR3410TRLPBFTR-ND® 1585.51/3,000 
1 | 100 | 0.099 | 17 | 60 | 38 |IRFS530NSTRLPBFCT-ND 214 139 ~—«*1.07 100 | 0115 | 16 | 60 | 79  |IRFR3910TRL-ND 2249.79/3,000 
100 0.090 17 60 3.8 | IRF530NSTRLPBFTR-ND® 684.22/800 100 0.21 94 38 48 | IRFR120NPBFCT-ND@ 117 69 AT 
100) 0.165 | 9.6 | 37 | 44 |IRFS20VSPBF-ND® 1.92 1.19 87 100 | 0.21 | 94 |] 38 ] 48 |IRFRI20NPBFTR-ND® 676.06/2,000 
150) 0.012 | 83 | 330 ) 330 |IRFS4228PBF-ND@ 4.72 3.23 2.57 150 | 0.042 | 33 | 140 | 144 |IRFR4615TRLPBFCT-ND® NEW!| 1.56 98 73 
160_| 0.018 | 83 | 880 | 380 [IRRSHeATRBiaN ES, TSS a2 ed 2.88 150 | 0.042 | 33 | 140 | 144 |IRFRA61STRLPBFTR-ND® NEW! 1638.00/3,000 
150 | 0.015 | 83 | 330 | 330 |IRFS4321TRLPBFCT-ND® 5.20. 357 284 0 | o48 | 14 | se | a6 NARENGERENS see Mee BF 
150 | 0.015 | 83 | 330 | 330 |IRFS4321TRLPBFTR-ND® 1846.98/800 : ; ; ; 
150 | 0032 | 51 | 240 | a8 WRPOReTEneRPaN TIS oar Sage BE 200 | 0.078 | 24 | 100 | 144 | IRFR4620TRLPBFCT-ND 1.56 98 73 
150 | 0.042 | 43 | 150 | 3.8 |IRF3415STRLPBFCT-ND® 387 265 «2.1 200 | 0.078 | 24 | 100 | 144 |IRFR4620TRLPBFTR-ND 1638.00/3,000 
150 | 0.042 | 43 | 150 | 3.8 |IRF3415STRLPBFTR-ND@ 1373.82/800 200 | 0.235 | 13 52 | 110  |IRFR13N20D-ND 313 204 1.56 
50 | 0.045 | 41 | 164 | 200 |IRFS615STRLPBFCT-ND® 420. 288 2.29 200 | 0235 | 13 | 52 | 110 |IRFRI3N20DPBFCT-ND@ 215 140 1.08 
150 | 0.045 | 41 | 164 | 200 |IRF3515STRLPBFTR-ND 1489.77/800 DPak Logic Level 
150 | 0.082 | 21 84 | 3.8 |IRF3315SPBF-ND@ 261 1.70 1.30 20 | 0.011 | 49 | 200 | 40 JIRLR3715ZPBFCT-ND@ 1.20 7 49 
200 0.0775 24 100 144 | IRFS4620TRLPBFCT-ND@ NEW!| 1.87 1.21 94 20 0.011 49 200 40 | IRLR3715ZPBFTR-ND@ 695.66/2,000 
200 | 0.0775 | 24 | 100 | 144 |IRFS4620TRLPBFTR-ND@ NEW! 642.00/800 20 | oot | 49 | 200 | 40. JiRLR3715ZCTRLPCT-NDe 9 54 37 
200 | 0.0775 | 24 | 100 | 144 |IRFS5620TRLPBFCT-ND® NEW!| 1.87 1.21 4 20 | po | 49 (| 200 | 49. WRienentecertier stints 748.17/3,000 
pe ye Ps a ve Hie als EB oa peas te 20 | 002 | 36 | 31 | 140 [IRLR3714PBECT-ND® 133.7854 
200 | 0145 | 18 | 72 | 150 |IRF640NSTRLPBFCT-ND@ 3.01 196 1.50 ocean Pecan Men ai nga) RSE = ae - 
200 | 015 | 18 | 72 | 150 |IRF640NSTRLPBFTR-ND® 963.29/800 25 | 0.0056 | 84 | 340 | ee Cane, te ee 
200 | 045 | 18 | 72 | 150 |IRF640NSTRR-ND 1404.27/800 30 | 0.01 85 | 260 | 75 | IRLR7821-ND 213 1.39 1.06 
200 0.30 93 37 82 | IRF630NSTRL-ND 1053.86/800 30 0.0031 160 640 135 | IRLR8743TRPBFCT-ND® 1.74 1.08 719 
200 0.30 93 37 82 | IRF630NSTRLPBFCT-ND@ 2.23 1.46 1.412 30 0.0031 160 640 135 | IRLR8743TRPBFTR-ND® 1187.28/2,000 
200 | 030 | 93 | 37 | 82 |IRF630NSTRLPBFTR-ND® 714.82/800 30 | 0.0033 | 161 | 620 | 140 |IRLR7843-ND 378 259 2.06 
250 | 0.002 | 27 8 | 36 |IRF614SPBF-ND@ 1.94 1.27 97 30 | 0.0033 | 161 | 620 | 140 |IRLR7843PBFCT-ND® 195 1.21 88 
600 | 075 | 92 | 37 | 170 |IRFSON6OA-ND 487 3.34 2.66 30 | 0.0038 | 161 | 620 | 140 |IRLR7843PBFTR-ND@ 1324.98/2,000 
D2Pak Logic Level 30 | 0.0045 | 140 | 560 | 140 |IRLR7833-ND 3.78 259 2.06 
20) 0.016 | 36 | 140) 35 Eee OND 2900 (189) 1.45 30 | 0.0045 | 140 | 560 | 140 |IRLR7833PBFCT-ND® 202 1.25 92 
x0 | coo | wo | a70 | 28 liniseosstauparcrnoe | ae 265, 2s [oe | (oe ie 
30 | 0.009 | 140 | 470 | 38 |IRL3803STRLPBFTR-ND® " 4373.82/800 30 | 0.006 | ot | ee a sedaiz 000 
55 | 0105 | 18 | 72 | 3.8 |IRLZ24NSTRLPBFCT-ND® 201 131 1.00 30 | 0.0084 | Oe | oto eee CaN eee 
55 10.405 1 4a 1 7213.8 TIRLZD4NSTRLPBFTR-ND® Gat 38/800 30 | 0.0084 | 65 | 260 | 65 |IRLR8721TRPBFTR-ND® 813.23/2,000 
55 | 0.035 | 47 | 160 | 3.8 |IRLZ44NSTRL-ND 1200.48/800 30__| 0.0138 | 43 | 170 | 40 __|IRLR7807Z-ND 1741.13 87 
60 0.10 14 56 2.5 |IRLRO24-ND 2.36 1.54 1.18 30 0.0138 43 170 40 |IRLR7807ZPBFCT-ND@ 1.24 73 50 
1 | 400 | 0.040 | 55 | 190 | 3.8 |iRL2910STRLPBFCT-ND® 3.64 250 1.99 30 | 00138 | 43 | 170 | 40 |IRLR7807ZPBFTR-ND 718.52/2,000 
100 | 0.063 | 36 | 120 | 3.8  |IRLS40NSTRLCT-ND 319 219 1.74 2 | 30 | 0019 | 55 | 220 | 107 |IRLR3103PBFCT-NDe 1.59 99 72 
700 | 0.063 | 36 | 120 | 38 |IRL540NSTRLTR-ND 1330.48/800 30 | 0031 | 35 | 140 | 68 |IRLR3303-ND 248 161 © 1.24 
100 0.063 36 120 3.8 | IRL540NSTRLPBFCT-ND® 2.87 1.87 1.43 30 0.031 35 140 68 | IRLR3303PBFCT-ND@ 1.28 79 58 
100 | 0.063 | 36 | 120 | 3.8  |IRL5S40NSTRLPBFTR-ND@ 918.00/800 301 0.031 1351 140 168 TIRLR3303PBFIR-NDe 969.04/2,000 
100 | 0150 | 17 | 60 | 38 |IRLS3ONSTRLPBFCT-ND® 218 142 1.09 20 | oo | 23 | 96 | a5. (RIReRRetern er aa 87 
2 a2 1 = 2S read ae eee % 30 | 0045 | 23 | 96 | 45. |IRLR2703PBFCT-NDe 132785 
OP ak 30 | 0.079 | 91 | 363 | 115 |IRLR8103V-ND 298 194 1.49 
20 | 0.0057 | 93 | 370 | 79 |IRFR711ZCTRPBFCT-ND® 170 105. 7 30 | 0.079 | 91 | 363 | 115 TRURGIOSMEBICENDS, die 10 __ 8 
o0 | 0.0057 | 93 | 370 | 79. |IRFR3711ZCTRPBFTR-ND@ 1153.62/2,000 40 | 0.0049 | 42 | 500 | 140 |IRLR311/4ZTRPBFCT-ND@ 205. 1.27 93 
20 0.006 100 440 2.5 |IRFR3711PBFCT-ND@ 1.72 1.07 78 40 0.0049 42 500 140 |IRLR3114ZTRPBFTR-ND® 1395.36/2,000 
20 | 0.006 | 93 | 370 | 79. |IRFR3711ZPBECT-ND® 1.28 79 58 55 | 0.012 | 42 | 360 | 130 |IRLR3705ZPBF-ND@ 2.06 134 1.03 
20 | 0.006 | 93 | 370 | 79  |IRFR3711ZPBFTR-ND® 869.04/2,000 55 | 0.027 | 42 | 160 | 110 |IRLR2905PBFCT-ND® 1.60 99 73 
20 | 0.0084 | 60 | 240 | 48 |IRFR3704ZTR-ND 2008.61/2,000 55 | 0.027 | 42 | 160 | 110 |IRLR2905PBFTR-ND} 1086.30/2,000 
20 0.009 75 300 90 | IRFR3704PBFCT-ND® 1.54 96 70 55 0.04 28 110 68 | IRLR2705PBFCT-ND@ 1.26 78 57 
20 | 0.009 | 75 | 280 | 88 |IRFR3706PBFCT-ND® 1.52 94 69 55 | 006 | 17 | 72 | 45. lIRLRO24NPBFCT-NDe 1.08 ‘64 AA 
> | 20 | 0.009 | 75 | 280 | 88 |IRFR3706PBFTR-ND@ 4031.22/2,000 ss | ooes | 17 | 72 | 45 WaltnGeuNeneremninte 627.07/2,000 
40 | 0.0005 | 56 | 220 | 50 [IBGRGZOZAREEDIANBS, 1S 30 | 0.028 | 30 | 150 | 120 |IRLR2908TRLPBECT-ND@ 1741.08 ~=—79 
Sadia [epee cea sy names 21 12K 126 8 be 80 | 0.028 | 30 | 150 | 120 |IRLR2908TRLPBFTR-ND 1695.31/3,000 
30 | 0.0065 | 86 | 340 | 79  |IRFR3709ZPBFTR-ND® 859.86/2,000 : hes 
30 | 0013 | 61 | 244 | 87 |IRFR3707PBECT-ND@ 172 10778 100 | 0.105 ) 17 | 60 / 79 |IRERSSIOPBECT-NDS 1328 
30 | 0.031 | 33 | 120 | 57 |IRFR3303PBFCT-ND® 1.21 1 55 100 | 0.105) 7 | Oe eR aS 760.98/2,000 
30 | 0.031 33 | 120 | 57 _|IRFR3303PBFTR-ND@ 823.14/2,000 100) 0.185 } 10 35 | 48 |IRLR120NPBFCT-ND@ 1.25 a 57 
40 | 0.0055 | 42 | 480 | 140 |IRFR4104PBFCT-ND 250. 163 1.25 100 | 0185 | 10 | 35 | 48 |IRLR120NPBFTR-ND@ 847.62/2,000 
40 | 0.009 | 42 | 310 | 90 |IRFR35042-ND 266 173 1.33 too | 0.185 | 11 36 | 48 | IRLR120NTRL-ND 2321.55/3,000 
40 | 0.009 | 42 | 310 | 90 [IRFR3504ZPBFCT-ND® 1.99 1.23 90_| © RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ena N and P Channel Surface Mount HEXFETs (cont) Digi Reel 
RDS [ID Cont. PD ; RDS [ID Cont. PD ; 
vps (on) (A) | IDM | Max. | Digi-Key Price Each vps (on) (A) | IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig. | (v) | (0) | 25°C | (A) | (W) |PartNo. 1 10 100 Fig. | (v) | (Q) | 25°c | (A) | (W) [Part No. 1 10 100 
Micro-3™ (SOT-23) Logic Level — RoHS Compliant 30 0.011 10.8 100 2.5 | IRF7811AVPBFCT-ND® 1.33 82 60 
20 | 0.045 | 42 | 33 | 1.25 |IRLML2502PBFCT-ND 61 35 23 30 | 0011 | 108 | 100 | 25  |IRF7811AVPBFTR-ND® 1727.52/4,000 
20 | 0.045 | 42 | 33 | 1.25 |IRLML2502PBFTR-ND 440.91/3,000 30 | oof | 13 | 100 | 25 |IRF7805-ND 289 188 1.44 
3 | 20 | 025 | 12 | 7.4 | 540 |IRLML2402PBFCT-ND 39 23 15 30 | 0011 | 143 | 100 | 25 |IRF7805PBFCT-ND@ 1.80 1.12 82 
20 | 025 | 12 | 74 | 540. |IRLML2402PBFTR-ND 284.14/3,000 30 | oo11 | 13 | 100 | 25 |IRF7805TR-ND 4676.87/4,000 
30. | 0.25 | 12 | 7.3 | 540 _|IRLML2803PBFCT-ND 39 23 15 30 | 0011 | 13 | 100 | 25 |IRF7805PBFTR-ND® 2348.26/4,000 
30 0.25 12 | 73 | 540 _|IRLML2803PBFTR-ND 284.14/3,000 30 | 0.011 13 100 | 2.5  |IRF7805APBFCT-ND® 185 9 1.15 84 
Micro-6™ (TSOP-6) 30 | 0011 | 13 | 100 | 25  |IRF78050TRPBFCT-ND® 2.06 1.28 94 
4 | 150 1.2 0.9 7 2.0 _|IRF5802TRCT-ND 94 61 AT 30 | 0.011 13 | 100 | 25  |IRF7805QTRPBFTR-ND@ 2682.05/4,000 
Micro-6™ (TSOP-6) Logic Level 30 | 0.0119 | 11 88 | 25  |IRF8707TRPBFCT-ND@ 82 AQ 33 
20 | 0.03 | 65 | 20 | 20 |IRLMS2002CT-ND 1.34 83 61 30 | 00119 | 11 88 | 25  |IRF8707TRPBFTR-ND® 893.52/4,000 
20 | 003 | 65 | 20 | 20 |IRLMS2002PBFCT-ND@ 79 46 32 30 | oo14 | 11 | a8 | 25. lIRE7aO7ZPRECT-ND® 1.00 59 mn 
20 | 003 | 65 | 20 | 20 |IRLMS2002PBFTR-ND® 638.01/3,000 30 | oo14 | 11 | a8 | 25 |IRE7AO7ZPBFTR-NDS 4083.24/4,000 
, | 2 04 32 | 18 | 1.7. |IRLMS1902PBFCT-NDe 56 33 23 a0 | cows | 76 | 61 | 14. Neeeteeenrie 137 79 ee 
20 04 32 | 18 | 1.7 |IRLMS1902PBFTR-ND@ 459.00/3,000 a0 | oo7 | 3a | ee | 25 | Reenene 308) Vaae - G09 
Soli oe cami ca SUE Heo tbr 363 30 | 0.017 | 83 | 66 | 25 |IRF7807VPBFCT-ND® 140. +82 ~~ ~<57 
e ca : be Baia iit = ie Fe = os 30 | 0.017 | 83 | 66 | 25 |IRF7807VPBFTR-ND@ 1517.76/4,000 
: : aaa eee & mes 30 | 0.0171 | 94 | 76 | 20 |IRF7907PBF-ND@ 1.34 84 61 
Ne ga 30 | 0.0234 | 78 | 62 | 20 |IRF7905PBF-NDe 1.24 73 50 
30] 0.060 ] 56 | 30 | 18 JIRF7603CT-ND 1.25 78 57 20 | 000s | 23 | 6s | 25 NRReRSMneretntaes mee 73 
30 | 0.060 | 56 | 30 | 18 |IRF7603TR-ND 20843.16/4,000 : : : : ; : 
5 30 | 0.029 | 65 | 30 | 20 |IRF7313QTRPBFCT-ND® 161 100 73 
30 | 0.060 | 56 | 30 | 1.8 |IRF7603TRPBFCT-ND® 80 AT 33 70 | ome | 6s | a0 | 20 [RoeeeaRNremeinren ene 
30 | 0.060 | 56 | 30 | 1.8 [IRF7603TRPBFTR-ND@ 869.04/4,000 ; ; : sa 
Micioi6™ Dual Loni’ Lever 30 | 0.050 | 53 | 20 | 20 |IRF7303QTRPBFCT-ND® 1.46 90 «66 
TET SECS cin meer. Ger = OR 30 | 0.050 | 53 | 20 | 20 |IRF7303QTRPBFTR-ND® 1897.34/4,000 
20 | 0435 | 24 | 19 | 1.25 |IRF7501TRPBFCT-ND@ 975789 40 | 0.005 | 18 | 140 | 25 [TREASS2DECCTENDS, 221 ___1.87__1.00 
20 | 0135 | 24 | 19 | 1.25 |IRF7S01TRPBFTR-ND® 1052.64/4,000 40 | 0.005 | 18 | 80 ee aE De, 2881.15/4,000 
5 | 20 | 0.045 | 54 | 40 | 1.3. |IRF7530TRPBFCT-ND@ 4.09 64 a4 40 | 0.013 ] 10 | 83 | 25 /IRF?471-ND 3.09 2.01 1.54 
20 | 0.045 | 54 | 40 | 1.3. |IRF7530TRPBFTR-ND® 1181.16/4,000 40 | 0.013 ] 10 | 85 | 1.6 /IRF?7470-ND 288 0 1.87 1.44 
30 | 0222 [| 24 | 14 | 125 |IRF7503TRPBFCT-ND@ 7 39 sei geod cD TK 180 ne 
30 | 0.222 | 24 | 14 | 1.25 |IRF7503TRPBFTR-ND® 1052.64/4,000 40 | 0.013 | 10 | 85 | 16 [IREZAZORBETRNDS, 2190.14/4,000 
S0-8 40 | 0017 | 90 | 73 | 25 |IRF7469PBFCT-ND® 1.33 82 60 
20 | 0.0134 | 10 82 | 20 ]IRF8910PBFCT-NDe 144 83 57 g | 40 | 0017 | 90 ) 73 | 25  |IRF7469PBFTR-ND® 1727.52/4,000 
20 | 0.0134 | 10 82 | 2.0 |IRF8910PBFTR-ND® 1523.88/4,000 50 0.13 3.0 | 25 | 24 |IRF7103QTRPBFCT-ND® 1.44 89 66 
20 0.0183 8.9 71 2.0 |IRF8915PBFCT-ND@ 4.21 Wal 49 50 0.13 3.0 25 2.4 | IRF7103QTRPBFTR-ND® 1873.92/4,000 
20 | 003 | 70 | 28 | 20 |IRF7331PBFCT-ND@ 1.14 wal 52 60 | 0.026 | 7.0 | 56 | 25 |IRF7478-ND 261 170 1.30 
20 | 003 | 70 | 28 | 20 |IRF7331PBFTR-ND® 1487.42/4,000 60 | 0.026 | 7.0 | 56 | 25 |IRF7478PBFCT-ND@ 1.32 82 60 
20 | 0.035 | 68 | 54 | 25 |IRF7402PBFCT-ND@ 122 72 49 60 | 0.026 | 7.0 | 56 | 25 |IRF7478PBFTR-ND® 1715.81/4,000 
20 | 0035 | 68 | 54 | 25  |IRF7402PBFTR-ND® 1321.92/4,000 60 | 0.026 | 7.0 | 56 | 25 |IRF7478QTRPBFCT-ND® 1.57 98 n 
20 | .0044 | 20 | 160 | 25 |IRF3717-ND 3.20 208 1.59 60 | 0.026 | 7.0 | 56 | 25 |IRF7478QTRPBFTR-ND® 2049.60/4,000 
20 | .0044 | 20 | 160 | 25 |IRF3717PBFCT-ND@ 1.58 98 72 80 | 0.015 | 93 | 74 | 25  |IRF7493-ND 3.01 207 1.64 
20 | .0044 | 20 | 160 | 25 |IRF3717PBFTR-ND® 2055.46/4,000 80 | 0015 | 93 | 74 | 25 |IRF7493PBFCT-ND@ 2a 1.31 96 
20 | 00134 | 10 | 83 | 20 J|IRF9910PBFCT-NDe 1A 87 64 80 | 0073 | 36 | 29 | 20 |IRF73800TRPBFCT-ND® 1.58 98 72 
20 | 00134 | 10 | 83 | 20 |IRF9910PBFTR-ND® 1832.93/4,000 80 | 0073 | 36 | 29 | 20 |IRF73800TRPBFTR-ND® 2061.31/4,000 
25 | 0.0027 | 25 | 200 | 25 |IRF8252TRPBFCT-ND® NEW! | 184 1.14 84 1o0 | 0.022 | 73 | 58 | 25 |IRF7495-ND 321 220 1.75 
25 | 0.0027 | 25 | 200 | 25 |IRF8252TRPBFTR-ND@ NEW! 2400.96/4,000 too | 0.022 | 73 | 58 | 25 |IRF7495PBF-NDe 2.04 1.26 93 
30 | 0.0028 | 24 | 190 | 25 |IRF8788TRPBFCT-ND® MEW! | 184 1.14 84 700 | 0.022 | 73 | 58 | 25 |IRF7495PBFCT-ND@ 224 +139 1.02 
30 | 0.0028 | 24 | 190 | 25 |IRF8788TRPBFTR-ND@ NEW! 2400.96/4,000 400 | 0022 | 73 | 58 | 25. |IRF7495PBFTR-ND® 2922.14/4,000 
30 | 0.0036 | 21 170 | 2.5  /IRF7831-ND 3.59 2.46 1.96 100 | 0.026 6.9 55 2.5 | IRF7473-ND 3.36 2.19 1.68 
30 | 0.0036 | 21 | 170 } 25  |IRF7831PBFCT-ND® 2.06 1.28 94 100 | 0.026 | 69 | 55 | 25 |IRF7473PBFCT-ND@ 203 1.26 92 
30 | 0.0037 | 21 170 | 2.5 /IRF7862TRPBFCT-ND® 1.49 93 68 100 | 0.026 | 69 | 55 | 25 |IRF7473PBFTR-ND® 2641.06/4,000 
30 | 0.0037 | 21 | 170 | 25 [IRF7862TRPBFTR-ND@ 2137.44/4,000 100 1006145 136) 25 TIRF7452PBFCT-NDe 1a 4143 33 
30) 0.004 | 20) 160) 28 Eee OND Sot 2.40) 181 joo | 0.06 | 45 | 36 | 25  |IRF7452PBFTR-ND@ 2365.82/4,000 
30°) 0.004 | 20 | 80 ee eee EN OS 219 1.30) 100 | 006 | 45 | 36 | 25  |IRF7452QTRPBFCT-ND® 207 128 = 94 
30) 9.004 | 20) 160 | 8 OE 8700.00/4,000 too | 006 | 45 | 36 | 25 |IRF74520TRPBFTR-ND® 2699.62/4,000 
30 | 0.004 | 20 | 160 | 25 |IRF7832PBFTR-ND® 2734.75/4,000 450 | 0044 | 52 | 42 | 30 |iprr4g4TRCT-ND 393 «4298 1.82 
30__| 0.0045 | 19 | 150 | 25 | IRF7835PBF-ND@ 1.49 93 69 750 | 0.09 | 36 | 29 | 25 |IRF7451PBFCT-ND® 1791.4 81 
g | 30 | 0.0048 | 18 | 144] 25. |IRF87S6TRPBFCT-ND® 1.28 75 52 aso | 009 | 36 | 29 | 25 Wemeeienerenines 2304,89/4,000 
30 | 00048 | 18 | 144 | 25 |IRF8736TRPBFTR-ND® 1389.24/4,000 450 | o28 | 49 | 45 | 25 [emeeeoneonetnie ion ef = 
: ie 7 | eee - re ie os 150 | 028 | 19 | 15 | 25. JIRF7465PBFTR-ND® 1364.76/4,000 
; ; saa! ; ; ; 200 | 017 | 25 | 20 | 25 |IRF7450PBFCT-ND® 1.75 1.08 80 
30 | 0.006 | 17.2 | 133 | 25 |IRF8113PBFCT-ND@ 1.29 80 59 Till SCE TW TS 35 78 739 
30 | 00068 | 16 | 120 | 25 |IRF7805ZGTRPBFCT-ND® 219 143 ~~ ‘1.09 ; ‘ : : : ; 
200 | 073 | 12 | 10 | 25  |IRF7464PBFCT-ND® 1.19 70 48 
30 | 00068 | 16 | 120 | 25 |IRF7805ZGTRPBFTR-ND@ 1530.82/4,000 o50 | 023 | 22 | 37 | a5 (Rema aa pag. . dee 
30 | 0.007 | 133 | 100 | 25 |IRF7809AVPBFCT-ND® 173 1.07 79 o50 | 003 | 22 | a7 | 25 (Coeeeennes ag 48 34 
30 | 0.007 | 16 | 120 | 25 |IRF78052-ND 236 154 148 : : : 2 : : 
30 | 0.007 | 16 | 120 | 25  |IRF7805ZPBFCT-ND® 116.7253 SO-8 Logic Level 
30 | 0007 | 16 | 120 | 25 |IRF7@0SZPBFTR-NDe 1516.70/4,000 200) 01 | 8e eo Oe ee ne 
30 | 008 | a4 | a0 | 25 [amen eh age deal 20 | 005 | 52 | 21 | 20 JIRF7301PBFCT-ND@ 1.30 81 59 
30 | 0008 | 14 | 110 | 25 |IRF7458PBFCT-ND® 181141282 20) 005 | 52 |) 21 | 20 TREO RETR Ne, 1692.38/4,000 
30 | 0008 | 14 | 110 | 25 |IRF7458PBFTR-ND@ 2359.97/4,000 20 | 0.029 | 66 | 26 | 20 [ier No 2A “h62), 28 
30 | 0008 | 14 | 110 | 25 [IRF7477PBFCT-ND® 1811.12 82 20 | 0.029 | 66 | 26 | 20 |IRF7311PBFCT-ND® 1.39 86 83 
30 | 0.008 | 14 | 110 | 25 |IRF8721TRPBFCT-ND® 04 56 38 20) 0.029 | 66 | 26 | 2.0 |IRF7311PBFTR-ND® 1803.65/4,000 
30 | 0.0085 | 14 | 110 ) 25 |IRF8721TRPBFTR-ND® 1022.04/4,000 20 | 0.022 | 87 | 35 | 25 |IRF7401-ND 210 1.37 1.05 
30 | 0.0087 | 14 | 110 | 25 JIRF8714TRPBFCT-ND® 90 53 37 g | 20 | 0.022 | 87 | 35 | 25  |IRF7401PBFCT-ND® 1280007958 
30 | 0.0087 | 14 | 110 | 25  |IRF8714TRPBFTR-ND® 979.20/4,000 20 | 0022 | 87 | 35 | 25 |IRF7401PBFTR-ND® 1663.10/4,000 
30 | 0.0091 | 136 | 100 | 25 |IRF7821-ND 234 153 1417 20 | 0.0065 | 16 | 130 | 25 |IRF7456-ND 292 1.90 1.45 
30 | 0.0091 ] 136 | 100 | 25 |IRF7821PBFCT-ND} 1.28 75 52 20 | 0.0065 | 16 | 130 | 25 /IRF7456PBFCT-ND® 185 1.15 84 
30 | 0.0091 | 136 | 100 | 25  |IRF7821PBFTR-ND® 1389.24/4,000 20 | 0.0065 | 16 | 130 | 25 |IRF7456PBFTR-ND® 2406.82/4,000 
30 0.01 13 100 2.5  |IRF7413ZPBFCT-ND@ 1.10 65 45 20 0.007 15 120 2.5 | IRF7457PBFCT-ND® 1.88 1A7 85 
30 | 0.01 13 | 100 | 25  |IRF7413ZPBFTR-ND@ 1193.40/4,000 20 | 0.007 | 15 | 120 | 25 |IRF7457PBFTR-ND® 2447.81/4,000 
30 | oo11 | 13 | 58 | 25 |IRF7413QTRPBFCT-ND® 162 1.01 74 30 | 0.03 | 7.3 | 58 | 25  |IRF7201PBFCT-NDe 1.13 66 4G 
30 | 0011 | 13 | 58 | 25 |IRF7413QTRPBFTR-ND® 2114.02/4,000 30 | 003 | 73 | 58 | 25 |IRF7201PBFTR-ND® 1224.00/4,000 
30 | 0011 | 108 | 100 | 25 |IRF7811AV-ND 244 159 1.22 | RoHS Compliant (Continued) 
DigiReel? Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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International Nand P Channel Surface Mount HEXFETS (cont, Biol heel 
RDS] ID Cont. PD : RDS [ID Cont. PD ; 
vps (on) (A) | IDM | Max. | Digi-Key Price Each vps (on) (A) | IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (0) | 25°C | (A) | (W) [Part No. 1 10 100 Fig. | (V) (a) | 25° | (A) | (W) [Part No. 1 10 100 
30 | 005 | 49 | 20 | 20 |IRF7303PBFCT-ND 1.20 74 55 DirectFET™ 
30 | 0.05 | 49 | 20 | 2.0 |IRF7303PBFTR-ND® 1557.70/4,000 20 | 0.0018 | 32 | 260 ] 28 JIRF669ITRIPBFCT-ND® 513 351 2.80 
30 | 0.029 ) 65 ) 30 | 25 |IRF7313-ND 237 1.55 1.18 20 | 0.0018 | 32 | 260 | 28 JIRF6691TRIPBFTR-ND® 2186.48/1,000 
30 | 0.029 | 65 | 30 | 25 JIRF7313PBFCT-NDe 1.37 85 62 2 | ooo | 150 | 250 | 20. \iFe609cT-ND 351 240 191 
30 | 0.029 | 65 | 30 | 25 RESISTED 3855.18/4,000 20 | 0.002 | 150 | 250 | 20 |IRF6609TR-ND 8040.00/4,800 
fe ps - . - aaa Cee, 54 Miers ii 20 | 0.0022 | 30 | 240 | 28 |IRF6G19TRIPBFCT-ND® 3.63 249 1.98 
7 | 002 | as | a4 | os [ineeieemeestinas 134 es fe 20 | 0.0022] 30 | 240 | 28 |IRF6Gi9TRIPBFTR-ND® 1547.70/1,000 
30 | 0022 | 85 | a4 | 25. [RReneeeeret ties 1575,26/4,000 20 | 0.0022 | 30 | 240 | 28 JIRF6619TRPBFCT-ND 347 238 1.89 
30 | oo11 | 13. | 58 | 25 |iRe7413PBFCT-ND} 142 70 5t 20 | 0.0026 | 31 | 250 | 1.8 |IRF6609TRIPBFCT-ND® 432 296 2.36 
30 0.011 13 58 2.5 |IRF7413PBFTR-ND@ 4464.00/4,000 20 0.0026 31 250 1.8 | IRF6609TR1PBFTR-ND® 1843.17/1,000 
30 | 0.0075 | 15 | 120 | 25 JIRF7455-ND 3.26 212 1.63 20 | 0.0026 | 31 | 250 | 1.8 |IRF6609TRPBFCT-ND® 413 283 2.25 
30 | 0.0075 | 15 | 120 | 25 |IRF7455PBFCT-ND® 1.78 = 1.10 81 20 | 0003 | 30 | 240 | 28 JIRF6619CT-ND 295 202 1.61 
g | 30 | 0.0075 | 15 | 120 | 25 /IRF7455PBFTR-ND® 2318.98/4,000 20 | 0003 | 30 | 240 | 28 JIRFe619TR-ND 6753.60/4,800 
30 0.008 14 110 2.5 | IRF7463PBFCT-ND® 1.85 1.15 84 20 0.0027 o7 220 2.8 | IRF6620CT-ND 3.19 2.07 1.59 
30 | 0.0125 | 11 90 | 25 |IRF7466PBFCT-ND@ TAI 88 64 20 | 00027 | 27 | 220 | 28 \inFes20TR-ND 6618.53/4,800 
30 | 0.009 | 14 | 109 | 253 1651.26 20 | 0.0036 | 27 | 220 | 28 |IRF6620TRIPBFCT-ND@ 3.40 233 1.85 
: a pee - ae SE ayer ie : os gs 20 | 0.0036 | 27 | 220 | 28 |IRF6620TRIPBFTR-ND® 1447.80/1,000 
30 | 0.009 | +125 | +50 | 25 |SI4420DYPBFTR-ND@ 2853.40/4,000 cm Mies ee EST IREATAAK oe ees hee 
30 | 0.0135 | 10 | 50 | 25 |SI4410DYPBFTR-ND® 2131.58/4,000 20) 0.006 | 18 | 140 | — IBssseTRIGTND 322 207 1.61 
50 | 043 | 30 | 10 | 20 |IRF7103PBFCT-ND@ 105 62D 20 | 0.0046 |e Ne 1946-88/1,000 
50 0.13 3.0 10 2.0 |IRF7103PBFTR-ND@ 4132.20/4,000 20 0.0046 18 140 2.2 | IRF6636TR1IPBFCT-ND® 3.52 2.29 1.75 
50 | 013 | 3.0 | 25 | 24 JIRF71030PBF-ND® 1.31 81 60 20 | 0.0046 | 18 | 140 | 22 JIRF6636TRIPBFTR-ND® 1346.88/1,000 
55 | 0.05 | 4.7 | 38 | 2.0 |IRF7341PBFCT-ND® 1.38 Bt 56 20 | 0.0082 | 15 | 120 | 22 |IRF6610TRIPBFCT-ND® 281 183 1.40 
65 | 0.05 | 47 | 38 | 20 |IRF7341PBFTR-ND® 1499.40/4,000 20 | 0.0082 | 15 | 120 | 22 |IRF6610TRIPBFTR-ND® 1076.04/1,000 
55 0.05 54 42 | 24 /IRF7341QTRPBFCT-ND® 163 1.01 74 20 | 0.0082 | 15 120 | 2.2. |IRF6610TRPBFCT-ND® 268 861.74 «1.34 
55 | 0.05 | 5.1 | 42 | 24 [IRF7341QTRPBFTR-ND® 2119.87/4,000 20 | 00057 | 16 | 120 | 21. |inrese3cT-ND 254 165 «127 
50-8 “Fetky™” Mosfet and Schottky Diode 20 | 0.0057 | 16 | 120 | 21 JIRF6623TR-ND 4403.35/4,800 
ee] S| ee emo uate |) | femme | a | ne | 22 [eer 0 
30 | 0.025 | 83 | 66 | 25 JIRF7807D1PBFCT-ND@ 1.30 16 82 20° | 0.0064 | 18 Oe Oe 5017,82/4,600 
a0 | 0008 | 83 | 66 | 25 WRRROTatoneretsinog 41407,60/4,000 20 | 0007 | 16 | 132 | 23 |IRF6633TRIPBFCT-ND® 3.29 214 1.64 
30 | 0025 | 83 | 66 | 25. |IRF7@07D2PBFCT-ND} 1.20 5 55 20 | 0007 | 16 | 132 | 23 |IRF6633TRIPBFTR-ND® 1259.04/1,000 
30 0.025 83 66 2.5 | IRF7807D2PBFTR-ND® 1563.55/4,000 20 0.007 16 132 2.3 | IRF6633TRPBFCT-ND® 3.14 2.04 1.56 
30 0.028 6.2 48 2.0 |IRF7901D1-ND 1.82 1.13 83 20 0.007 16 132 2.3 | IRF6633TRPBFTR-ND® 5537.95/4,800 
8 | 30 | 0028 | 62 | 48 | 20. |iRF7901D1PBECT-ND} 1.67 1.03 16 20 | 0.0097 | 16 | 120 | 1.4 |IRF6623TR1PBFCT-ND® 313 2.04 1.56 
30 | 0.035 | 58 | 33 | 25 |IRF7421D1PBFCT-ND® 1.07 63 43 20 | 0.0097 | 16 | 120 | 1.4 |IRF6623TRIPBFTR-ND® 1199.02/1,000 
30 | 0.035 | 58 | 33 | 25 |IRF7421D1PBFTR-ND® 1162.80/4,000 20 | 0.0097 | 16 | 120 | 1.4 |IRF6623TRPBFCT-ND 298 194 1.49 
30 | 0.029 ) 65 | 52 | 2.0 |IRF7353D1PBFCT-ND® 1.15 68 Av 20 | 0.0097 | 16 | 120 | 14 |IRF6623TRPBFTR-ND® 5267.81/4,800 
30 0.029 | 6.5 | 52 | 2.0 |IRF7353D1PBFTR-ND® 1248.48/4,000 25 | 0.0014 | 36 | 300 | — |IRF6797MTRIPBFCT-ND@ NEW!| 4.46 305 2.43 
a ae ie ] a ee 1.36 ce Fe -~ 55 toa | 2 | 0.0014 | 36 | 300 | — |IRFO797MTRIPBFTR-ND® NEW! 1899.45/1,000 
TSSOP@ ua — Rts coment = ee 2 |= | - a ES 
7 | 30 | 00307 46 ] 37 | 4.0 /IRF7752GTRPBFCT-ND 187 ‘1.16 85 am ESO ET TONS "aap ee 
30 | 0.030 | 46 | 37 | 1.0 [IRF7752GTRPBFTR-ND 2430,24/4,000 : : j . : 
8-PQFN — RoHS Compliant 25 | 0.0025 | 27 | 220 | 28 |IRF6628TRPBFCT-ND 339 «221 1.69 
30 | 0.0033 | 24 | 192 | 3.1 JIRFH7932TRPBFCT-ND 176 ‘1.09 80 25 | 0.0025 | 27 | 220 | 2.8 /IRF6628TRPBFTR-ND® 5983.69/4,800 
30 | 0.0033 | 24 | 192 | 3.1. JIRFH7932TRPBFTR-ND 2289.70/4,000 25 | 0.0021 | 29 | 230 | 28 |IRF6629TRIPBFCT-ND® 362 236 1.81 
30 | 0.008 | 15 | 120 | 3.1 JIRFH7921TRPBFCT-ND® NEW! | 1.33 78 54 30 | 0.0018 | 32 | 250 | 28 |IRF6635TRIPBFCT-ND® 469 3.21 2.56 
g | 30 | 0.0085 | 15 | 120 | 3.1 |IRFH7921TRPBFTR-ND@ NEW! 1438.204,000 30 | 0.0018 | 32 | 250 | 28 |IRF635TRIPBFTR-ND® 4997.94/1,000 
30__| 0.0087 | 15 120 | 3.1_|IRFH7923TRPBFCT-ND 1.36 80 55 30 | 0.0018 | 32 | 250 | 28 |IRF6635TRPBFCT-ND® 446 3.05 2.43 
30 | 0.0087 | 15 | 120 | 3.1 | IRFH7923TRPBFTR-ND 1468.80/4,000 30 | 0.0017 | 32 | 250 | 28 |IRF6726MTRIPBFCT-ND® 353 242 1.93 
joo | 0.018 | 46 | 75 | 3.1. |IRFHS053TRPBFCT-ND® ee 1.50 1.00 80 30 | poot7 | 32 | 260 | 28 \RREReTnT enerettine 1505.49/1,000 
HOOS | 0,038 246 S sian s AHS Compliant” NEW! 2800/00/8,000 30 | 0.002 | 30 | 210 | 28 |IRF6618CT-ND 362 248 1.97 
24 | 0.0008 | 429 | 1640 ] 300 |IRF1324S-7PPBF-ND 516 354 2.81 a0) 0.002 | 30) 210 | 8 Ene 8297.26/4,800 
24 | 0.001 | 429 | 1640 | 300 |IRF1324STRL-7PPCT-ND 568 389 3.09 30 | 0.0023 | 30 | 240 | 28 | IRF6678TRIPBFCT-ND® 4.32 2.96 2.36 
24 | 0.001 | 429 | 1640 | 300 |IRF1324STRL-7PPTR-ND 2014.46/800 30 | 0.0024 | 32 | 250 | 28 |IRF6635TRICT-ND 3.98273 2.17 
to | 60 | 0.0021 | 240 | 1172 | 375  |IRFS3006-7PPBF-ND NEW! 650 4.76 3.94 30 | 0.0024 | 32 250 | 2.8 /IRF6635TRITR-ND 1997.94/1,000 
75 | 0.0026 | 240 | 1060 | 370 |IRFS3107-7PPBF-ND NEW! 742 5.08 4.04 30 | 0.003 | 30 | 240 | 28 |IRF6678CT-ND 351 240 1.9 
75 | 0.0038 | 160 | 700 | 300 |IRF2907ZS-7PPBF-ND 546 374 2.98 30 | 0.003 | 30 | 240 | 28 JIRF6678TR-ND 8040.00/4,800 
75 | 0.0038 | 160 | 700 | 300 |IRF2907ZSTRL7PPTR-ND 2131.58/800 30 | 0.0034 | 24 | 190 | 28 |IRF6612TRIPBFCT-ND® 356 244 1.94 
100 0.0040 190 740 380 | IRFS4010-7PPBF-ND NEW! 6.41 4.69 3.89 30 0.0033 o7 220 3.6 | IRF6607CT-ND 3.42 2.35 1.87 
NEW! D2Pak-7:Logic:‘Level — RoHS Compliant: NEW! 30 | 0.0033 | 27 | 220 | 36 |IRF6607TR-ND 7847.04/4,800 
iq | 60 | 00024 ] 240°] 1000 7 380 ]IRLS3036TRL7PPCT-ND 514 343. 2.75 30 | 00034 | 32 | 200 | 28 lineeeticr-ND 306 210 1.67 
60 | 0.0024 | 240 | 1000 | 380 Nee ee a 30 | 0.0034 | 32 | 220 | 28 JIRF6611TR-ND 7010.88/4,800 
ote a8 ase a are 30 | 0.0026 | 32 | 220 | 3.9 |IRF6611TRIPBFCT-ND® 376 258 2.05 
ss | o1¢ | 19 | 15 | ot [RRIGAMNDReCrennie ‘ad 49 ‘sd 30 | 0.003 | 25 | 200 | 28 |IRF6638TRIPBFCT-ND® 346 225 1.72 
55 | 016 | 19 | 15 | 21. |IRFLOM4NPBFTR-ND® 562.28/2,500 30 | 0.003 | 25 | 200 | 28 /IRF6638TRPBFCT-ND® 346 225 1.72 
" 100 0.20 1.6 13 7.0 | IRFL4310TR-ND 73835,10/2,500 30 0.0034 30 240 2.8 | IRF6618TRIPBFCT-ND® 4.46 3.05 2.43 
100 0.20 16 13 1.0 |IRFL4310TRPBFCT-ND® 85 50 35 30 0.0034 30 240 2.8 | IRF6618TRPBFCT-ND® 4.26 2.92 2.32 
joo | 0.20 | 16 | 13 | 1.0 |IRFL4310TRPBFTR-ND® 577.58/2,500 30 | 0.0052 | 16 | 130 | 22 /IRF6626TRICT-ND 3.00 2.00 1.60 
SOT-223 Logic Level 30 | 0.0052 |] 16 | 130 | 22 JIRF6626TRITR-ND 1407.00/1,000 
30 | 0.031 ] 4.6 | 37 ] 1.0 |IRLL3303PBFCT-ND® 1.16 68 AT 30 | 0.0052 | 16 | 130 | 22 |IRF6626TRIPBFCT-ND® 330 226 1.80 
30) 0.0381 | 4.6 | 37 | 1.0 |IRLL3303PBFTR-ND® 784.13/2,500 30 | 0.0052 | 16 | 130 | 22 |IRF6626TRPBFCT-ND® 364 237 1.81 
85) 004 | 38 | 30 | 21 }IREEZZOS:ND 1255 8187.61 30 | 0.0052 | 16 | 130 | 22 |IRF6626TRPBFTR-ND® 6415.92/4,800 
= a be a a Spree ae ro i a au a 30 | 0.0062 | 14 | 120 | 21 |IRFe6t7cT-ND 283 «1841.41 
Ce ea YT CY RE TET ae ED 30 | 0.0062 | 14 | 120 | 21 JIRF6617TR-ND 4518.16/4,800 
55 | 0.065 | 31 | 12 | 21 |IRLLO2sNPBFCT-ND® 93 «5588 80 | 0.0071 | 16 | 130 | ee Uae Se ety ee 
55 | 0.065 | 34 | 12 | 21. |IRLLO24NPBFTR-ND® 627.30/2,500 30 | 0.0071 | 16 | 130 | 22 |IRF6626TR-ND 5024.68/4,800 
55 | 044 2 46 | 24. |IRLLOW4NPBFCT-NDe 69 At 28 30 | 0.0073 | 13 | 110 | 22 |IRF6722STRIPBFCT-ND} 218 142 ~~ ‘1.09 
55 | 0.14 2 16 | 21 |IRLLOI4NPBFTR-ND@® 466.65/2,500 RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Pena ensl N and P Channel Surface Mount HEXFETs (cont) Digi Reel 
RDS [ID Cont. PD RDS [ID Cont. PD 
vos | (on) | (A) | 1DM | Max. | Digi-Key Price Each vos | (on) | (A) | IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig. | (Vv) | (0) | 25°¢ | (A) | (W) [PartNo. 1 10 100 Fig.| (Vv) | (0) | 25°¢ | (A) | (W) |PartNo. 1 10 100 
30 | 0.0073 | 13 | 110 | 22 |IRFG722STRIPBFTR-ND@ 834.48/1,000 30 | 00115 | 12 | 92 | 23 |IRF6GO4TR-ND 5537.95/4,800 
30 | 0.0083 | 13 | 100 | 22 |IRFG631TRIPBFCT-ND@ 205 133 1.02 30 | 0.0022 | 28 | 220 | 28 JIRF6725MTRIPBFCT-ND® 329 214 = «1.64 
30 | 0.0083 | 13 | 100 | 22 JIRF6631TRPBFCT-ND® 205 133 1.02 30 | 0.0022 | 28 | 220 | 28 |IRF6725MTRIPBFTR-ND@ 1259.04/1 000 
30 | 0009 | 13 | 100 | 21 |iRFe608cT-ND 267 174 1.33 30 | 0.0025 | 27 | 212 | 28 JIRF6724MTRIPBFCT-ND® 360 247 1.96 
30 | 0009 | 13 | 100 | 21 |IRFe6osTR-ND 5537.95/4,800 30 | 0.0025 | 27 | 212 | 28 |IRF6724MTRIPBFTR-ND@ 1533.63/1,000 
30 | 0.0093 | 12 96 2.2 | IRF6621TR1PBFCT-ND® 3.06 = 1.99 1.53 40 | 0.0046 | 19 150 | —_ |IRF6616TRICT-ND 2.93 1.91 1.46 
30 | 0.0093 | 12 96 2.2 | IRF6621TR1PBFTR-ND® 1171.20/1,000 40 | 0.0046 | 19 150 | — /IRF6616TRITR-ND 1317.60/1,000 
30 | 0.0093 | 12 96 | 22 |IRF6621TRPBFCT-ND® 291 1.89 1.45 20 | 0.0046 | 15 | 120 | — _ ]IRF6610TRICT-ND 239 «156 (1.19 
30 | 0.0103 | 14 | 120 | 21  |IRF6617TR1PBFCT-ND® 350 2.28 = 1.74 20 | 0.0046 | 15 | 120 | — _ |IRF6610TRITR-ND 1076.04/1,000 
30 | oo103 | 14 | 120 | 21. |ipre617TRIPBFTR-ND 1338.10/1,000 25 | 0.0016 | 34 | 270 | 28 |IRF6715MTRIPBFCT-ND® 3.25 212 1.62 
30 | 00103 1441 490 12.4 TIRFS617TRPBFCT-NDe a58.~2.17 «166 25 | 0.0016 | 34 | 270 | 28 |IRF6715MTRIPBFTR-ND® 1244.40/1,000 
zo | ooo | 23 | 190 | a9. linreetaTRicT-ND 365 250 1.99 12c | 25 | 0.0030 | 22 | 170 | — JIRF6713STRIPBFCT-ND® NEW!| 3.25 212 1.62 
ao | ooo | 23 | 10 | 9 WIRPeeRRtrentS 4829.10/1,000 25 | 0.0030 | 22 | 170 | — _ |IRF6713STRIPBFTR-ND® NEW! 124,401,000 
40 | 0.0041 | 23 | 180 | 28 |IRF6613TRIPBFCT-ND® 4.29 294 2.34 25 | 0.0049] 17 | 130 | 2.2 |IRF6712STRIPBFCT-ND@ 1.68 1.04 76 
40 | ocd | 23 | tan | 28 [RCateneetneenestnen 1829.10/1,000 25 | 0.0049 | 17 | 130 | 22 |IRF6712STRIPBFTR-ND@ 627.30/1,000 
a0 | o00at | 23] deo | 28 IREREIERABARGTTINGS coor: ap 1998 25 | 0.0089 | 15 | 120 | 22 |IRFG622TRIPBFCT-ND@ 203. 132 1.01 
4o | o.oo4t | 23 | 180 | 28 |IRF6613TRPBFTR-ND® 7975.68/4,800 Saal ieee sm saa cam |S TTRTUP IPL 778.92/1,000 
40 | 0.0071 | 127 | 102 | 24 JIRF6G14TRPBFCT-ND® 272 177 ~~ 1.36 aie Reece Sm so gam |STAN Se eee 
40 | ooo7t | 127 | 102 | 21 JIRFG614TRPBFTR-ND® 4795.06/4,800 pil Ioeaeel ae Meena | oo ETN sore AU EOD 
so | cons | as | 260 | so Weteeennatiin a eae 30 | 0.0073 | 14 | 110 | 22 |IRF6721STRIPBFCT-ND® 210 187 1.05 
eg 700085 1 as | 2601 0 Reece sng oarto00 30 | 0.0073 | 14 | 110 | 22 |IRF6721STRIPBFTR-ND@ 805.20/1,000 
30 | 0.0093 | 12 | 96 | — JiRFe621TRICT-ND 260 169 1.30 
60 | 0.0055 | 86 | 260 | 28 |IRFG648TR1PBFCT-ND@ 426 292 292 x0 | acs | 2 | os | — oe si7to0n too 
sade espace aaa Mea 2 CEITHIK: 1B18,0801;000 25 | 0.0119 | 12 | 100 | 1.8 |IRF6710S2TRIPBFCT-NDe 253 164 1.26 
cmd Uc a cnc SURAT AU SEB BOP Seite 25 | 0.0119 | 12 | 100 | 1.8 |IRF6710S2TRIPBFTR-ND@ 966.24/1 000 
60_| 0.0055 | 86 | 260 | 28 [RSCaSIR REREAD, 8297.26/4,800 20) 50 | 0.0080 | 11 | 92 | — |imre720soTRIPBFCT-ND® NEW!| 253 164 1.26 
Dg SLA TIEN ee a ee 30 | 0.0080 | 11 | 92 | —_|imF6720S2TRIPBFTR-ND@ NEW! 966.24/1 000 
80 | O0TT | 14 | ee ROS, 1248 40/1,000 150 | 0056 | 49 | 39 | 89 |IRF6775MTRIPBFCT-ND@ 337. «219 ~=«1.68 
80 | 0.0076 | 12) oe CD MOR: 2 200 220 150 | 0.056 | 49 | 39 | 89. |IRF6775MTRIPBFTR-ND@ 1288.32/1,000 
80 | 0.0076) 12 | 96 | — jIRbsesSTRITE:ND 2026.08/1,000 12E | 500 | o100 | 34 | 27 | 57. |IRFG785MTRIPBFCT-ND@ 337 2191.68 
80 | 0.0076 | 12 | 96 | 28 |IRF6G46TRIPBFCT-NDe 475 3.26 2.59 o00 | 0400 | 34 | 37 | 57 IReeReNeteaeretnioee 1288.32/1,000 
ton | 80 | 0.0076] 12 | 96 | 28 |IRFGG4GTRIPBFTR-ND® 2026.08/1,000 
so | oo12 | 55 | 170 | 28 |IRF6668TR1PBFCT-ND@ 333 «2171.66 RDS | 1D Cont. - Sone 
80 | 0.012 | 55 | 170 | 28 |IRF6668TRPBFCT-ND@ 333 247 1.66 an ap a Ae te i DIE Ky Page ean 
so | oot2 | 55 | 170 | 28 JIRF6668TRPBFTR-ND@ 5875.63/4,800 
Dual N- and P- Channel 
1o0 | 0.0103 | 103 | 82 | 28 |IRF6644TR1PBFCT-ND@ 455 312 2.48 Micro-S™ Logic Level - RoHS Compliant 
100 | 0.0103 ) 10.3 ] 82 | 28 |IRF6644TRIPBFTR-ND® 1941 .66/1,000 30/-30 | 0.14/-0.2 | 2.7/-2.0 | 21/-16] 1.25 JIRF7509TRPBFCT-ND 84.4984 
100 | 0.0103 | 10.3 | 82 | 28 |IRF6644TRPBFCT-ND® 436 299 2.38 5 | 30-30 | 011-02 | 27/-2.0 | 21-16 | 4.25 | IRF7509TRPBFTR-ND 905.76/4,000 
1o0 | 0.0103 | 103 | 82 | 28 |IRF6644TRPBFTR-ND® 8490.24/4,800 $0-8 — RoHS Compliant 
too | 0.0175 | 83 | 66 | 28 |IRF6662TR1PBFCT-ND@ 364 237 1.81 25/-25 | 0.10/0.25 | 3.5/-2.3] 14-10] 2 | IRF7105PBF-ND 105 4623 
100 | 0.0175 | 83 | 66 | 28 |IRF6662TRPBFCT-ND@ 364 237 1.81 6 | 25/-25 | o.10/0.25 | 3.5/-23 | 14/-10] 20 |IRF7105QTRPBFCT-ND 118-7354 
too | 0028 | 57 | 45 | 3 |IRF645TRPBFCT-ND@ 325. 212 1.62 25/-25 | 0.10/0.25 | 3.5/-2.3 | 14/-10 | 2.0 | IRF7105QTRPBFTR-ND 1540.13/4,000 
1o0 | 0.053 | 42 | 34 | 22 |IRF6655TRPBFCT-ND@ 298 194 1.49 $0-8 Logic Level 
too | 0.053 | 42 | 34 | 22. |IRF6655TRPBFTR-ND@ 5267.81/4,800 20/-20 | 0.05/-0.090 | 5.2/-4.3 | 21/17] 2 IRF7307-ND 202 132 1.01 
ooo | 00599 | 46 | a7 | 28 [RPRRMRRenemnnes age 566: ak 20/-20 | 0.05/-0.090 | 5.2/-4.3 | 21/17] 2 |IRF7307PBFCT-ND@ 132 8260 
no | cose | | sr | 28 [mrrtnaoe sesso anon |iaa|vn| 2 a 
ees Hi is wa = bales nee ae re 20/-20 | 0.050/0.090 | 5.7/-4.7 | 21/-17 | 2.0 |IRF73070TRPBFTR-ND@ 2067.17/4,000 
; : ° ; 25/-25 | 10/25 | 3.5/2.3] 14/-10| 20 |IRF7105PBFCT-ND 11668) 
20 | 0.0022 | 30 | 240 | — jIBiseIS TR TTRSND 1547.70/1,000 25/-25 | 10/25 | 3.5/-2.3| 14-10] 2.0 |IRF7105PBFTR-ND® 1254.60/4,000 
20 | 0.0056 | 16 | 130 | — |IRFO633ATRIPBFCT-ND® NEW!) 2.85 1.85 = 1.42 30/-30 | 0.05/-0.10 | 4.0/-3.0 | 16/-12] 1.4 |IRF7309PBFCT-ND 120 7455 
20 | 0.0056 | 16 | 130 | —_|IRF6633ATRIPBFTR-ND® NEW! 1089.22/1,000 30/-30 | 0.05/-0.10 | 4.0/-3.0 | 16/-12| 1.4 |IRF7309PBFTR-ND® 1557.70/4,000 
25 | 0.0016 | 39 | 320 | 36 |IRF6716MTRIPBFCT-ND 3.10 202 1.54 30/-30 | 0.050/0.10 | 4.7/-3.5 | 16/-12| 1.4 |IRF73090TRPBFCT-ND@ 146 90 66 
25 | 0.0016 | 39 | 320 | 3.6 JIRF6716MTRIPBFTR-ND@ 1302.96/1,000 30/-30 | 0.050/0.10 | 47-35 | 16-12] 14 |IRF73090TRPBFTR-ND® 1897.34/4,000 
25 | 0.0021 | 29 | 234 | 28 JIRF6714MTRIPBFCT-ND® 333 «217 1.66 6 | 30/-30 | 0.029/-0.058 | 7.9/-5.3 | 30/-30] 2.5 |IRF7389PBFCT-ND@ 140 87 64 
25 0.0021 29 234 2.8 |IRF6714MTR1PBFTR-ND@ 1273.68/1,000 30/-30 | 0.029/-0.058 | 7.3/-5.3 | 30/-30 | 2.5 ||IRF7389PBFTR-ND® 1827.07/4,000 
30 0.0017 32 260 2.8 | IRF6727MTR1PBFCT-ND® 3.47 2.38 1.89 30/-30 | 0.045/-0.090 | 5.8/-4.3 | 46/-34 | 2.5 |IRF7379PBFTR-ND® 1581.12/4,000 
30 | 00017 | 21 260 128 lIRFG727MTRIPBFTR-ND 147.35/1,000 30/-30 | 0.045/-0.090 | 5.8/-4.3 | 46/-34| 2.5 |IRF7379QTRPBFCT-ND@ 125.78 57 
a0 | oooa | 30 | 240 | — [RRneementonnts Bape eae Bit 30/-30 | 0.045/-0.090 | 5.8/-4.3 | 46-34] 25 |IRF73790TRPBFTR-ND@ 1627.97/4,000 
ao | cco | 27 | 200 | —  lIRPaeeneaneeettr 188.98/1,000 30/-30 | 0.10/-0.25 | 3.5/-2.3 | 16-10] 2 |IRF9952PBFCT-ND@ 110 69 «50 
x |oo7 | 3 lilo ne eager 30/-30 | 0.10/-0.25 | 3.5/2.3] 16/-10] 2 |IRF9952QTRPBFCT-ND@ 147-7358 
30/-30 | 0.10/-0.25 | 3.5/-2.3] 16/-10} 2 |IRF9952QTRPBFTR-ND® 1522.56/4,000 
30, | C0077 | 13 | 10 | 23 RReMee MRI REaIE NES, 907,68/1,000 55/-55. | 0.043/-0.056 | 4.7/-3.4 | 38/-27| 2 _|IRF7343PBFCT-ND@ 139 82 56 
30 | 0.0082 | 14 | 110 | — |IRF6637TRICT-ND 3.12 2.03 1.56 55/-55 | 0.043/-0.056 | 4.7/-3.4 | 38/-27| 2 | IRF7343PBFTR-ND® 1505.52/4,000 
30__| 0.0082 | 14 | 110 | 23 | IRF6637TRIPBFCT-ND® 3.67 239 1.83 55/-55 | 0.050/-0.105 | 4.7/-3.4 | 38/-27 | 2.0 | IRF7343QTRPBFCT-ND® 165 1.03 75 
toc | 30 | 9.0082 ) 14 110 | 2.3 | IRF6637TRPBFCT-ND® 3.48 2.270 1.74 55/-55 | 0.050/-0.105 | 4.7/-3.4 | 38/-27 | 2.0 | IRF7343QTRPBFTR-ND® 2155.01/4,000 
30 | 00115 | 12 | 92 | 23 |IRF6604cT-ND 267 1.74 1.83 | § RoHS Compliant 


NEW! Photovoltaic Isolators 


The Photovoltaic Isolator (PVI) generates an electrically isolated DC voltage upon receipt of a DC input signal. The PVI is capable of directly driving gates of power 


MOSFETs or IGBTs. 


Features: ¢ Isolated voltage source * Monolithic construction * Up to 8y)A output * Single or Dual output * Solid-state reliability * Operating Temperature Range: 


-40 ~ 85°C 


Applications: * Load distribution ¢ Industrial controls * Current-to-Voltage conversion * Custom solid-state relay 


Input Circuit Output Circuit 
Wii Imin. Imax. Vout Imin. Ton/Toff price each 
(led) (mA) (mA) (DC) (uA) Max. Package 1 25 100 
8-Pin 
1.4 2.0 50 10 300/220uUs Gullwing PVI1050NS-TPBFCT-ND. 8.22 5.63 4.48 
1.4 2.0 50 10 300/220uUs Sin PVI1050NS-TPBFTR-ND 2734.02/750 
Gullwing 


Digi@Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ELVAGO NEW! Diodes 


TECHNOLOGIES 


Forward | Peak Inverse Tape and Reel 
Current Voltage _| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Avago 
Fig.| Package | Ir (mA) Pinv (V) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
HBAT Series 
1 SOT-23 220 30 516-1872-NDt 62 4.62 35.75 |— = HBAT-5402-BLKG 
2 SOT-323 430 30 516-1785-1-ND 67 5.04 39.60 | 516-1785-2-ND 180.00/M HBAT-540C-TR1G 
HSMP Series 
SOT-23 1.0 100 516-1902-NDt 90 7.00 54.00 |— = HSMP-3810-BLKG 
SOT-23 1.0 100 516-1798-1-ND 90 7.00 60.00 |516-1798-2-ND 280.00/M HSMP-3810-TR1G 
SOT-23 1.0 100 516-1799-1-ND 1.28 10.88 92.80 |516-1799-2-ND 432.00/M HSMP-3812-TR1G 
SOT-23 1.0 100 516-1903-NDt 1.20 10.40 80.00 |— = HSMP-3814-BLKG 
SOT-23 1.0 100 516-1800-1-ND 1.28 10.88 92.80 |516-1800-2-ND 432.00/M HSMP-3814-TR1G 
SOT-23 1.0 50 516-1904-NDt 73 5.46 42.25 |— a HSMP-3820-BLKG 
SOT-23 1.0 50 516-1801-1-ND 73 5.46 42.90 |516-1801-2-ND 195.00/M HSMP-3820-TR1G 
1 SOT-23 1.0 50 516-1905-NDt 86 6.65 51.30 |— = HSMP-3822-BLKG 
SOT-23 1.0 50 516-1802-1-ND 86 6.65 57.00 |516-1802-2-ND 266.00/M HSMP-3822-TR1G 
SOT-23 1.0 50 516-1906-NDt 86 6.65 51.30 |— = HSMP-3824-BLKG 
SOT-23 1.0 100 516-1803-1-ND 72 5.60 48.00 |516-1803-2-ND 224.00/M HSMP-3890-TR1G 
SOT-23 1.0 100 516-1908-NDt 1.08 8.40 64.80 |— = HSMP-3892-BLKG 
SOT-23 1.0 100 516-1804-1-ND 1.08 8.40 72.00 |516-1804-2-ND 336.00/M HSMP-3892-TR1G 
SOT-23 1.0 50 516-1909-NDt 1.08 8.40 64.80 |— _ HSMP-4820-BLKG 
SOT-23 1.0 50 516-1806-1-ND 1.08 8.40 72.00 _|516-1806-2-ND 336.00/M HSMP-4820-TR1G 
2 SOT-323 1.0 100 516-1805-1-ND 1.04 8.84 75.40 |516-1805-2-ND 351.00/M HSMP-389C-TR1G 
SOT-323 1.0 50 516-1910-NDt 98 8.45 65.00 |— = HSMP-482B-BLKG 
3 SOT-25 1.0 50 516-1907-NDt 1.69 14.63 112.50 |— = HSMP-3866-BLKG 
HSMS Series 
SOT-23 350 15 516-1911-NDt 67 5.04 39.00 |— = HSMS-2702-BLKG 
SOT-23 1.0 70 516-1912-NDt 68 5.25 40.50 |— = HSMS-2800-BLKG 
SOT-23 1.0 70 516-1809-1-ND 68 5.25 45.00 |516-1809-2-ND 210.00/M HSMS-2800-TR1G 
SOT-23 1.0 70 516-1913-NDt 99 7.70 59.40 |— = HSMS-2802-BLKG 
SOT-23 1.0 70 516-1810-1-ND 99 7.70 66.00 _|516-1810-2-ND 308.00/M HSMS-2802-TR1G 
SOT-23 1.0 70 516-1914-NDt 99 7.70 59.40 |— _— HSMS-2804-BLKG 
SOT-23 1.0 70 516-1811-1-ND 99 7.70 66.00 |516-1811-2-ND 308.00/M HSMS-2804-TR1G 
SOT-23 1.0 20 516-1916-NDt 99 7.70 59.40 |— = HSMS-2810-BLKG 
SOT-23 1.0 20 516-1813-1-ND 99 7.70 66.00 |516-1813-2-ND 308.00/M HSMS-2810-TR1G 
SOT-23 1.0 20 516-1917-NDt 1.28 11.05 85.00 |— = HSMS-2812-BLKG 
SOT-23 1.0 20 516-1814-1-ND 1.36 11.56 98.60 |516-1814-2-ND 459.00/M HSMS-2812-TR1G 
SOT-23 1.0 20 516-1918-NDt 1.28 11.05 85.00 |— — HSMS-2814-BLKG 
SOT-23 1.0 20 516-1815-1-ND 1.36 11.56 98.60 |516-1815-2-ND 459.00/M HSMS-2814-TR1G 
1 SOT-23 1.0 15 516-1922-NDt 72 5.60 43.20 |— = HSMS-2820-BLKG 
SOT-23 1.0 15 516-1817-1-ND 72 5.60 48.00 | 516-1817-2-ND 224.00/M HSMS-2820-TR1G 
SOT-23 1.0 15 516-1923-NDt 1.08 8.40 64.80 |— = HSMS-2822-BLKG 
SOT-23 1.0 15 516-1818-1-ND 1.08 8.40 72.00 |516-1818-2-ND 336.00/M HSMS-2822-TR1G 
SOT-23 1.0 15 516-1924-NDt 1.08 8.40 64.80 |— = HSMS-2823-BLKG 
SOT-23 1.0 15 516-1925-NDt 1.08 8.40 64.80 |— = HSMS-2824-BLKG 
SOT-23 1.0 15 516-1819-1-ND 1.08 8.40 72.00 _|516-1819-2-ND 336.00/M HSMS-2825-TR1G 
SOT-23 1.0 2.0 516-1932-NDt 1.65 14.30 110.00 |— = HSMS-2852-BLKG 
SOT-23 1.0 4.0 516-1934-NDt 98 8.45 65.00 |— = HSMS-2860-BLKG 
SOT-23 1.0 4.0 516-1935-NDt 1.31 11.38 87.50 |— = HSMS-2862-BLKG 
SOT-23 1.0 4.0 516-1941-NDt 1.69 14.63 112.50 |— = HSMS-8101-BLKG 
SOT-23 1.0 4.0 516-1823-1-ND 1.80 15.30 130.50 | 516-1823-2-ND 607.50/M HSMS-8101-TR1G 
SOT-23 1.0 4.0 516-1942-NDt 1.66 15.60 124.80 |— = HSMS-8202-BLKG 
SOT-23 1.0 4.0 516-1824-1-ND 1.95 17.16 145.60 | 516-1824-2-ND 676.00/M HSMS-8202-TR1G 
SOT-323 1.0 20 516-1921-NDt 1.35 11.70 90.00 |— _ HSMS-281C-BLKG 
SOT-323 1.0 15 516-1927-NDt 81 6.30 48.60 |— = HSMS-282B-BLKG 
SOT-323 1.0 15 516-1928-NDt 98 8.45 65.00 |— = HSMS-282C-BLKG 
2 SOT-323 1.0 15 516-1820-1-ND 1.04 8.84 75.40 |516-1820-2-ND 351.00/M HSMS-282C-TR1G 
SOT-323 1.0 4.0 516-1936-NDt 1.05 9.10 70.00 |— = HSMS-286B-BLKG 
SOT-323 1.0 4.0 516-1937-NDt 1.43 12.35 95.00 |— = HSMS-286C-BLKG 
SOT-323 1.0 4.0 516-1822-1-ND 1.52 12.92 110.20 |516-1822-2-ND 513.00/M HSMS-286C-TR1IG 
SOT-323 1.0 4.0 516-1938-NDt 1.43 12.35 95.00 |— = HSMS-286K-BLKG 
4 SOD-523 1.0 4.0 516-1940-NDt 68 5.25 40.50 |— — HSMS-286Y-BLKG 
SOT-143 1.0 70 516-1915-NDt 99 7.70 59.40 |— = HSMS-2805-BLKG 
SOT-143 1.0 70 516-1812-1-ND 99 7.70 66.00 |516-1812-2-ND 308.00/M HSMS-2805-TR1G 
SOT-143 1.0 20 516-1919-NDt 1.28 11.05 85.00 |— = HSMS-2815-BLKG 
SOT-143 1.0 20 516-1816-1-ND 1.36 11.56 98.60 |516-1816-2-ND 459.00/M HSMS-2815-TR1G 
5 SOT-143 1.0 20 516-1920-NDt 1.98 18.60 148.80 |— = HSMS-2818-BLKG 
SOT-143 1.0 15 516-1926-NDt 1.08 8.40 64.80 |— _— HSMS-2825-BLKG 
SOT-143 1.0 2.0 516-1931-NDt 94 8.13 62.50 |— _ HSMS-2850-BLKG 
SOT-143 1.0 2.0 516-1821-1-ND 1.00 8.50 72.50 |516-1821-2-ND 337.50/M HSMS-2850-TR1G 
SOT-143 1.0 2.0 516-1933-NDt 1.65 14.30 110.00 |— = HSMS-2855-BLKG 
SOT-363 1.0 15 516-1929-NDt 98 8.45 65.00 |— = HSMS-282K-BLKG 
6 SOT-363 1.0 15 516-1930-NDt 1.60 15.00 120.00 |— = HSMS-282P-BLKG 
SOT-363 1.0 4.0 516-1939-NDt 2.50 23.40 187.20 |— = HSMS-286P-BLKG 
+ Bulk 


NEW! PIN Diodes 


Figs" Cathode Cathode 
Base Pad X <. = 
Ehetss|| 
| 110 L 
T 
100 mm .250 mm = 
(4 mils) (10 mils) 
; E 
Emitter Pad 
= : 
045mm (1.8 mils 
Breakdown | Capac- Forward R 
Collect Gain@ Gai Voltage itance Voltage i-Key Price Each Avago 
See eeal an ln i Fi Ver (V) | Cr (pF) | VF (V) Max. | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Current | 2.0GHz | Bandwidth | Digi-Key Price Each Avago ne Br (V) nat BEDI A ei(N)IMexed (arco BENS 
Ig (mA) (aB) fr (GHz) | Part No. 1 40 400 |Part No. 1 100 0.017 1.0 516-2112-ND | 29.50 26.22 20.98 |[HPND-4005 
60. 12.5 8.0 516-2008-ND 9.45 8.75 6.65 |AT-41500-GP4 2 4 0.10 0.375 516-2118-ND 18.03 16.95 12.62 | HSCH-5330 


Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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N and P Channel 


S srry4 
* Surface Mount HEXFETs 


Electrical characteristics at 25°C unless otherwise noted. 
Dimensions in mm 


Fig. 1 — D2Pak Fig. 2— DPak Fig. 3 — SOT-223 


Po 8:23 91.27 


“ot | 
140 Ul 
5.08 § —=|+0.99 fi 


2. Drain 
3. Source 


457 *I|F0.89 


2.3 Nom-—| 
1.05~ 


1. Gate 
2. Drain 
3. Source 
4. Drain 


1. Gate 
2. Drain 
3. Source 


Gate 


Top View 


4. Drain 


RDS ID Cont. PD ; RDS |ID Cont. PD ; 
VDS | (on) (A) | IDM | Max. | Digi-Key Price Each VDS | (on) (A) | IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (0) 25°C | (A) | (W) [Part No. 1 10 100 Fig. | (V) (0) 25°C | (A) | (W) [Part No. 1 10 100 
P-CHANNEL TYPES DPak 
D2Pak 50 0.1 15. | — | — JIRFRO20-ND 236 1.54 1.18 
60 | 0.14 18 | -72] 88 |IRF9Z34S-ND 3.78 259 2.06 50 0.1 15 | — | — |IRFRO20PBFCT-ND® 2.07 1.35 1.04 
60 | 0.14 -18 | -72 | 88 |IRF9Z34STRL-ND 1476.80/800 50 0.1 15 | — | — |IRFRO2ZOPBFTR-ND® 1086.00/2,000 
-60 0.28 “11 -44 60 |IRF9Z24S-ND 3.08 2.01 1.54 50 0.1 15 = — |IRFRO20TRL-ND 2862.00/3,000 
-60 0.28 -11 -44 60 |IRF9Z24STRR-ND 1084.80/800 60 0.075 14 68 45 |IRFRO24-ND 2.36 1.54 1.18 
7100 _| 0.2 219 | -72 | 150 |IRF9540S-ND 5.10 3.49 2.78 60 | 0.075 14 68 | 45 |IRFRO24PBFCT-ND@ 1.14 71 52 
100 | 0.2 19° | -72 | 150 |IRF9540STRL-ND 1991.20/800 60 | 0.075 14 68 | 45 |IRFRO24PBFTR-ND@ 1086.00/2,000 
1 | -100-) 0.3 “12 | 48) 88 |IRRe530S-ND 319 219 1.74 60 0.2 77 | 31 | 25 |IRFRO14PBFCT-ND® 2.06 1.28 94 
-100 | 03 12 | -48 | 88 |IRF9530STRL-ND 1244.80/800 60 nO 77 | 31 | 25 MReHOeoereinnes son oa2.000 
aoe Me is a Teese ean 7 en vas 100 | 027 | 77 | 31 | 42 |IRFR120TR-ND 1678.00/2,000 
- = = - - = : - 100 0.54 4.3 17 | 25 |IRFR110PBFCT-ND® 1.80 1.12 82 
200) 05) =I) 44) 125 Tee ome 00 e18e88 joo | 054 | 43 | 17 | 25 |IRFR110PBFTR-NDe 796.00/2,000 
200 | 05 -11 | -44 | 125 |IRF9640STRL-ND 1814.40/800 : . —e 
200: | oe ‘35 |-26 | 74 WAReSenD geo Bay qi 200 | 08 4.8 | 19 | 42 |IRFR220PBFCT-ND® 2.04 1.27 93 
: : DPak (TO-252AA) : : : 200 | 08 48 | 19 | 42 |IRFR220PBFTR-ND@ 918.00/2,000 
0 1 028-7 95 7 = 7 — TIRFRS020-ND 370 761.5 200 15 26 | 10 | 25 |IRFR210-ND 174 143 a7 
0 | 028 | -99 | — | — |iprReo20PBFCT-NDe 238 4(4155~=(«149 200 15 26 | 10 | 25 |IRFR210PBFCT-ND® 180 1.12 82 
50 | 028 | -99 | — | — |iRFR9O20PBFTR-ND@ 4148.00/2,000 200 15 26 | 10 | 25 |IRFR210PBFTR-ND® 774.00/2,000 
-50 05 5.3 | — | — _ |IRFR9010PBFCT-ND@ 1.98 1.23 .90 250 14 3.8 |) 15 | 42 |IRFR224-ND 217 1.42 1.09 
-50 0.5 5.3 = — |IRFR9010PBFTR-ND@ 856.00/2,000 2 250 at 3.8 15 42 |IRFR224PBFCT-ND@ 1.91 1.255 96 
-60 0.28 -8.8 -35 42 |IRFR9024-ND 2.72 1.77 1.36 250 Act 3.8 15 42 |IRFR224PBFTR-ND@ 902.00/2,000 
60 | 028 | -88 | -35 | 42 |IRFR9024PBFCT-ND@ 240 1.56 1.20 400 1.8 3.1 12 | 42 |IRFR320-ND 249° 162 (1.24 
60 | 028 | -88 | -35 | 42 |IRFR9024PBFTR-ND@ 1148.00/2,000 400 18 34 12 | 42 |IRFR320PBFCT-ND® 219 143 1.09 
-60 0.5 5.1 | -20] 25 |IRFR9014-ND 1.91 9 1.25 .96 400 18 31 12 | 42 |IRFR320PBFTR-ND@ 1072.00/2,000 
-60 0.5 5.1 | -20 | 25 |IRFR9014PBFCT-ND 1.98 1.23 .90 400 | 36 17 6 | 25 |IRFR310-ND 192 1.25 96 
-60 05 6.1 | -20 | 25 |IRFR9014PBFTR-ND® 856.00/2,000 400 | 36 ‘7 6 | 25 |IRFR310PBFCT-ND@ 199 1.23 90 
-60 0.5 5.1 | -20 | 25 |IRFR9014TRL-ND 2322.00/3,000 400 | 3.6 17 6 | 25 |IRFR310TR-ND 1620.00/2,000 
-100 0.6 -5.6 -22 42 |IRFR9120PBFCT-ND@ 2.18 1.42 1.09 400 3.6 1.7 6 25 |IRFR310PBFTR-ND@ 4178.00/2,000 
2 | -100 | 06 5.6 | -22 | 42 |IRFR9120PBFTR-ND® 1034.00/2,000 500 3 24 8 | 42 |IRFR420-ND 231 150 1.45 
-100 | 06 5.6 | -22 | 42 |IRFR9120TRL-ND 3009.00/3,000 500 3 24 g | 42 |IRFR420PBFCT-ND} 203 ««1.32~—=—«1.0 
100 | 12 | 8) te ee ne 20 0. 0 500 | 3 24 | 8 | 42 |IRFR420TR-ND 1942.00/2,000 
100 | 12 -3.1 | -12 | 25 |IRFR9110PBFCT-ND@ 2.07 = 94 500 3 34 8 | 42 lIRFR420PBETR:ND® 4072.00/2,000 
100 | 12 -3.1 | -12 | 25 |IRFR9110PBFTR-ND@ 842.00/2,000 cop. || “ad > 3 | a2 limeeeattn pea! < sea! = qibe 
200) 15 | 86) 14 | 42 UE eecan Gee 08 160 600 | 4.4 2 | 8 | 42 |IRFRC20PBFCT-ND@ 222 145 1.41 
200 | 15 -3.6 | -14 | 42 |IRFR9220PBFCT-ND@ 283 1.84 1.41 B06? | ae 5 3 | 42 (REnGenne eines qaea.06) 060 
200 | 15 -3.6 | -14 | 42 |IRFR9220PBFTR-ND® 924.00/2,000 : meee 
-200 3 -1.9 |-7.6| 25 |IRFR9210PBFCT-ND@ 2.07 1.35 1.03 G00 if 14 | 5.6 | 36 _[IRERYNEOASND) Ld 
et 7 19 |-7e| 25 PRERosoneiNG 1976.00/2,000 600 7 14 [56 | 36 |IRFRIN6OAPBFCT-ND@ 191 (1.25 96 
200 | 3 1.9 |-7.6| 25 |IRFR9210PBFTR-ND® 918.00/2,000 600 | 7 14 | 66 | 36 [IGERINGOSRBRIEND®: 888.00/2,000 
400 | 7 18 |-72| 50_|IRFR9310-ND 2.22 145 1.44 DPak Logic Level 
-400 7 “1.8 |-7.2| 50 |IRFR9310PBFCT-ND® 195 1.27 97 60 0.2 77 | 31 | 25 TBEROI NS) 1.84 1.20 92 
-400 7 -1.8_|-7.2 | 50_|IRFR9310PBFTR-ND@ 1004.00/2,000 60 0.2 7.7 | 31 | 25 JIRLRO14PBFCT-ND® 190 1.18 86 
SOT-223 60 0.2 7.7 | 31 | 25. |IRLRO14PBFTR-ND 836.00/2,000 
-60 05 1.8 | -14] 3.1 JIRFL9014-ND 3.04 1.98 1.52 60 0.1 14 | 56 | 42 |IRLRO24-ND 236 1.54 1.18 
-60 0.5 1.8 | -14 | 3.1 |IRFL9014PBFCT-ND@ 268 1.74 1.34 60 0.4 14, | 56 | 42 |IRLRO24PBFCT-ND@ 2.07 1.35 1.04 
3 | -60 0.5 1.8 | -14 | 3.1 |IRFL9014PBFTR-ND@ 1025.00/2,500 60 0.4 14. | 56 | 42 |IRLRO24PBFTR-ND@ 1102.00/2,000 
100 | 12 -1.1 | -8.8) 3.1 |IRFL9110PBFCT-ND@ 249 162 1.24 2 | 100 | 0.27 77 | 31 | 42. |IRLR120-ND 2.07 1.35 1.04 
“100 | 1.2 -1.1 | -8.8 | 3.1_|IRFL9110PBFTR-ND@ 917.50/2,500 100 | 0.27 7.7 | 31 | 42 |IRLR120PBFCT-ND@ 214 1.33 97 
N-CHANNEL TYPES 100 | 0.27 7.7 | 31 | 42 |IRLR120PBFTR-ND@ 1102.00/2,000 
D2Pak 100 | 0.54 43 | 17 | 25 |IRLR110-ND 1.87 1.22 94 
60 0.018 50 290 | 190 |IRFZ48RSPBF-ND® 2.70 1.76 1.35 100 0.54 4.3 Wa 25 |IRLR110PBFCT-ND® 1.93 1.20 88 
60 | 0.028 50 | 200 | 150 |IRFZ44S-ND 3.37 2.31 1.84 100 | 0.54 4.3 17 | 25 |IRLR110PBFTR-ND@ 796.00/2,000 
60 | 0.028 | 50 | 200] 150 |IRFZ44STRR-ND 1316.80/800 400 | 054 43 | 47 | 25 JIRLRI10TRL-ND 2971 .00/3,000 
60 0.4 17 | 68 | 60 |IRFZ24S-ND 1.91 1.24 95 SOT-223 
60 0.2 10 | 40 | 43° IRZIZSsNG) Ao! Ad 82 60 02 27 | 22 | 34 JIRFLO14-ND 226 147 «143 
100 | 0.077 | 28 | 110] 150 /IRF540STRL-ND 1404.00/800 0 a5 27 | 22 | 31 [MRtOMeErornoes 469. 1:80 ion 
100 | 0.077 | 28 | 110] 150 |IRF540STRR-ND 1404.00/800 60 es 27 | 22 | 31. metoniomrereatanes 947.50/2,500 
100 | 0.16 14. | 56 | 88 |IRF530S-ND 243 158 1.21 
100 | 0.54 1.5 | 12 | 3.4 /IRFL110-ND 2.09 1.36 1.04 
250 | 0.28 14. | 56 | 125 |IRF644STRL-ND 1974.40/800 
a | og it ia 4a | — | 50 [Aneeeenehine pas died. Ais: 100 | 0.54 1.5 | 12 | 3.1 |IRFL110PBFCT-ND@ 216 1.34 98 
400 10.55 to | 40-1 125 lIBEVaNSTRIEND 7463.20/800 3 | 100 | 054 15 | 12 | 34 /IRFL110PBFTR-ND@ 1110.00/2,500 
soo | 1.4 5 | 20 | 74 |IRF830ASPBF-ND@ 200 124 94 200) 15 | 086 | 7.7 | 31 Te ean cee. jet “a NS 
500 | 15 4s | — | 74. |imrasos-ND 334 2418 4167 200 15 0.96 | 7.7 | 3.1 |IRFL210PBFCT-ND@ 1.99 1.30 99 
500 3 25 | 10! 50 JIRF820AS-ND 212 138 1.06 200 15 0.96 | 7.7 | 3.1 |IRFL210PBFTR-ND@ 952.50/2,500 
500 3 2.5 | 10 | 50 _|IRF820ASPBF-ND¢ 1.78 1.10 81 250 2 0.79 | 6.3 | 3.1 |IRFL214-ND 244 159 1.22 
600 1.2 6.2 25 130 |IRFBC40LCS-ND 4.51 3.09 2.46 250 2 0.79 6.3 | 3.1 |IRFL214PBFCT-ND® 2.14 1.40 1.07 
600 | 22 3.6 | 14 | 74 |IRFBC30SPBF-ND@ 292 1.90 1.46 250 2 0.79 | 63 | 3.1 |IRFL214PBFTR-ND@ 1970.00/2,500 
800 | 3.0 44 16 | 125 |IRFBE30SPBF-ND@ 3.33 216 1.66 SOT-223 Logic Level 
D2Pak Logic Level 60 0.2 27 | 22 ] 3.4 JIRLLO14-ND 239 «1.56 1.19 
60 0.2 10 | 40 | 43 JIRLZ14S-ND 2.04 1.33 1.02 60 0.2 2.7 | 22 | 3.1 |IRLLO14PBFCT-ND} 210 1.37 1.05 
60 | 0.028 50 | 200] 150 |IRLZ44STRR-ND 1609.60/800 7 60 0.2 2.7 | 22 | 3.1 |IRLLO14PBFTR-ND} 1135.00/2,500 
; | 100 | 0.16 15 | 60 | 88 |IRLS530STRR-ND 992.80/800 100 | 0.54 1.5 | 12 | 3.4 /IRLL110-ND 2.26 147 1.413 
100 | 0.54 5.6 | 18 | 43 |IRL510S-ND 1.95 1.27 a7 100 | 0.54 1.5 | 12 | 3.1 |IRLL110PBFCT-ND@ 1.99 1.30 99 
200 0.4 9 36_| 74 |IRL630SPBF-ND@ 273 1.78 1.36 100 | 0.54 1.5 12 | 3.1 |IRLL110PBFTR-ND@ 910.00/2,500 
200 | 04 9 36 [| 74 [IRL630STRL-ND 1244.80/800 ; 
RoHS Compliant 
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Fig. 2 — TO-220 FULLPAK 
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Fig. 3 — TO-247AC 
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Electrical characteristics at 25°C unless otherwise noted. 


Fig. 4 — TO-262 
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ig. 5 — |-Pak Fig. 7 — TO-220-5 Fig. 8 — Super-247 
03.96 rien 
1. Gate 15.8 
Son a 
poculee 228. 4. Kelvin 
‘ 5. Source 
l.43 
7.62 -! 0°-15°(2X) 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
vps | (on) (A) IDM | Max. |Digi-Key Price Each vps | (on) (A) IDM | Max. |Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (0) 25°C (A) | (W)_ [Part No. 1 10 100 Fig. | (V) (0) 25°C (A) | (W) [Part No. 1 10 100 
P-CHANNEL TYPES -50 0.5 Ad _ — __|IRFD9010PBF-ND@ 1.14 71 52 
TO-220AB — RoHS Compliant 60 | 0.28 16 13 | 1.3 |IRFD9024PBF-ND@ 1.47 91 67 
50 | 0.28 -9.7 _ —__|IRF9Z20PBF-ND 1.93 1.20 88 -60 0.5 Ad -8.8 | 1.3 |IRFD9014PBF-ND@ 1.31 81 60 
50 | 0.14 -18 _ —__|IRF9Z30PBF-ND 1.78 1.16 89 6 | -100 | 06 -1.0 8 1.0 |IRFD9120PBF-ND@ 1.64 1.01 74 
60 | 0.14 -18 -72 88 |IRF9Z34PBF-ND 1.78 1.16 89 -100 | 1.2 -0.7 -3 1.0 |IRFD9110PBF-ND@ 1.34 83 61 
60 | 0.28 1 -44 60 |IRF9Z24PBF-ND 1.61 1.00 73 200] 15 -0.6 -4.8 | 1.0 |IRFD9220PBF-ND@ 1.41 88 64 
-60 0.5 6.7 -27 43 |IRF9Z14PBF-ND 1.55 96 71 -200 3 -0.4 -1.6 | 1.0 |IRFD9210PBF-ND@ 1.26 78 57 
-100 | 0.2 -19 -72 | 150 |IRF9540PBF-ND 1.68 1.04 76 TO-220AB 
"| 400} 03 12 -48 88 |IRF9530PBF-ND 2.02 1.25 .92 50 0.2 10 29 20 |IRFZ10PBF-ND® 1.27 79 58 
-100 | 0.60 6.8 -27 60 |IRF9520PBF-ND 1.26 78 57 50 0.1 15 60 40 |IRFZ20PBF-ND® 1.53 95 .70 
-100 | 1.2 4 12 20 |IRF9510PBF-ND 1.39 .86 63 50 | 0.028 35 - —  |IRFZ40PBF-ND@ 210 1.37 1.05 
-200 | 05 1 -44 | 125 |IRF9640PBF-ND 226 147 1.13 50 | 0.05 30 — —  |IRFZ30PBF-ND@ 2.04 1.26 92 
-200 | 08 6.5 -26 75 |IRF9630PBF-ND 1.74 113 87 60 | 0.018 50 290 | 190 |IRFZ48R-ND 375 257 2.04 
-200 | 15 -3.5 14 40 |IRF9620PBF-ND 1.51 94 .69 60 | 0.018 50 290 | 190 |IRFZ48RPBF-ND@ 226 147 1.13 
-200 3 18 7 20 |IRF9610PBF-ND 1.40 87 64 60 | 0.018 50 290 | 190 |IRFZ48PBF-ND@ 348 226 1.73 
TO-220 FULLPAK — RoHS Compliant 60 | 0.028 50 200 | 150 |IRFZ44RPBF-ND@ 1.91 1.25 .96 
60 | 0.14 -12 -48 42 | IRFI9Z34GPBF-ND 282 184 1.41 60 | 0.028 50 200 | 150 |IRFZ44PBF-ND@ 1.72 1.07 78 
60 | 0.28 -8.5 -34 37 | IRFI9Z24GPBF-ND 226 147 1.13 60 | 0.05 30 120 | 88  |IRFZ34PBF-ND@ 2.04 1.26 .92 
-60 0.5 5.3 -21 27 | IRFI9Z14GPBF-ND 188 1.16 85 60 04 17 68 60 |IRFZ24PBF-ND@ 1.53 95 70 
-100 | 0.117 13 -44 48 | IRFI9540GPBF-ND 331 227 1.81 60 0.2 10 40 36 |IRFZ14PBF-ND@ 1.19 74 54 
» Lit00 | 03 77 “31 42 _|IRFI9530GPBF-ND 247 1.61 1.23 100 | 0.077 28 110 | 150 |IRF540PBF-ND@ 1.80 1.12 82 
-100 | 0.6 5.2 -21 37 | IRFI9520GPBF-ND 1.97 1.28 .98 100 | 0.16 14 56 88 |IRF530PBF-ND@ 1.66 1.03 75 
-200 | 05 6.1 -24 40 |IRFI9640GPBF-ND 319 218 1.74 100 | 0.27 9.2 37 60 |IRF520PBF-ND@ 1.68 1.04 76 
-200 | 1.5 3 12 30 | IRFI9620GPBF-ND 2.31 1.50 115 100 | 06 5.6 16 20 |IRF510PBF-ND@ 1.14 71 52 
-200 3 1.9 = — _|IRFI9610GPBF-ND 2.02 1.31 1.01 200 | 0.18 18 72 125 |IRF640PBF-ND@ 1.53 95 .70 
-250 1 “44 -16 35 | IRFI9634GPBF-ND 282 183 1.41 200 | 0.4 9.0 36 74 |IRF630PBF-ND@ 1.74 1413 87 
TO-247AC — RoHS Compliant 200 0.8 5.2 20 40 |IRF620IR-ND 1.89 1.17 86 
3 | 100] 02 -21 _ 180 |IRFP9140PBF-ND 334 229 1.82 1 | 500] 08 5.2 20 40 |IRF620PBF-ND@ 1.36 85 62 
-200 | 05 12 _ 150 |IRFP9240PBF-ND 476 3.26 2.60 200 | 1.5 3.3 10 20 |IRF610PBF-ND@ 1.10 69 50 
TO-262 250 | 1.4 4.4 14 50 |IRF624PBF-ND@ 1.28 79 58 
-60 0.5 6.7 -27 | 3.7 |IRF9Z14LPBF-ND@ 1.74 9 1413 87 250 2 27 8 36 |IRF614PBF-ND@ 1.84 1.14 84 
3 100 | 1.2 -4.0 -16 43 _|IRF9510L-ND 2.04 133 1.02 300 | 0.75 6.1 24 74 |IRF737LCPBF-ND@ 1.78 1.16 89 
I-Pak 400 | 0.55 10 40 125 | IRF740IR-ND 337 2.31 1.84 
-50 | 0.28 -9.9 = —__|IRFU9020PBF-ND® 1.81 1.18 -90 400 | 0.55 10 40 125 |IRF740PBF-ND® 2.29 1.49 1.14 
-50 0.5 5.3 -21 25 |IRFU9010PBF-ND® 1.80 1.412 82 400 | 0.55 10 40 125 |IRF740APBF-ND@ 2.10 1.37 1.05 
-60 0.28 -8.8 -35 42  |IRFU9024PBF-ND® 1.94 1.20 88 400 0.55 10 40 125 |IRF740LC-ND 4.08 2.80 2.23 
-60 0.5 5.1 -20 25 |IRFU9014PBF-ND® 1.46 91 67 400 | 0.55 10 40 125 |IRF740LCPBF-ND® 3.38 2.20 1.69 
-100 0.6 -5.6 -22 42  |IRFU9120PBF-ND® 1.50 .93 68 400 1 55 22 74 |IRF730PBF-ND@ 1.92 1.19 87 
5 -100 1.2 -3.1 -12 25  |IRFU9110PBF-ND® 1.21 75 55 400 1 55 22 74 |IRF730APBF-ND@ 1.88 1.17 85 
-200 1.5 -3.6 -14 42  |IRFU9220PBF-ND® 1.98 1.23 90 400 1.8 3.3 12 40 |IRF720PBF-ND@ 1.50 .93 68 
-200 3 1.9 -7.6 | 25  |IRFU9210-ND 235 153 147 400 | 3.6 2 6 20 |IRF710PBF-ND@ 1.23 76 56 
-200 3 -1.9 -7.6 25  |IRFU9210PBF-ND® 1.88 1.22 94 450 0.63 8.8 35 125 |IRF744-ND 3.19 2.419 1.74 
-250 3 2.7 bald) 50_|IRFU9214PBF-ND@ 1.05 62 42 450 | 0.63 8.8 35 125 |IRF744PBF-ND@ 255 166 1.27 
-400 7 1.8 -7.2_| 50 |IRFU9310PBF-ND@ 1.77 1.16 89 450 | 4.2 49 20 74 |IRF734-ND 330 215 1.65 
4-Pin Dip (HEXDIP®) 450 1.2 4.9 20 74 |IRF734PBF-ND@ 2.23 1.45 1.44 
g | 2° | 278 1.6 = — __|IRFD9020-ND 235 153 1.17 500 | 0.21 20 80 | 280 |IRFB20NSOKPBF-ND@ | 5.58 3.83 3.04 
50 | 0.28 1.6 _ — _|IRFD9020PBF-ND@ 1.57 97 71_|  ¢ RoHS Compliant (Continued) 
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N and P Channel HEXFETs (cont) 


RDS | ID Cont. PD : RDS | 1D Cont. PD ; 
VDS | (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each VDS | (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig.| (Vv) | (9) 25°C (A) | (W) | Part No. 1 10 100 Fig.| (V) | (9) 25°C (A) | (W) [Part No. 1 10 100 
500 | 0.26 17 68 | 220 |IRFB18NSOKPBF-ND@ | 5.45 373 2.97 450 | 1.2 3.4 14 | 35 |IRFI734GPBF-ND@ 216 141 1.08 
500 | 0.28 16 64 | 220 |IRFB17NSOLPBF-ND@ | 5.45 373 297 500 | 0.52 66 44 | 60 |IRFIB7NSOAPBE-ND@ | 3.31. 2.15 1.65 
500) 0.45 14 i aca (FETCHED) pp men 500 | 0.85 4.6 18 | 40 /IRFIs40GPBF-NDe 323 210 1.61 
500 | 0.45 14 56 | 250 |IRFB13NSOAPBF-ND@ | 3.69 253 2.01 aay ae 1a | 40 (REREROREEREE SM 550 508 181 
500 | 0.52 4 44 | 170 |IRFB11NSOAPBF-ND@ | 2.40 156 1.20 
500 | 15 34 12 | 35 |IRFI830GPBF-ND@ 202 131 1.01 
500 | 0.85 8 28 | 125 |IRF840LCPBF-ND@ 249 162 1.24 
500 | 0.85 8 32 | 125 |IRF840PBF-ND@ 232 151 1.16 500) «8 21 ca me | SSL Ne 195 1278 
500 | 0.85 8 32 | 125 |IRF840APBF-ND@ 217 «1411.08 600 | 0.75 55 37 | 60 J|IRFIBGN6OAPBF-ND@ | 3.10 212 1.69 
500 | 1.4 5 20 | 74 |IRF830APBF-ND@ 212 138 1.06 600 | 1.2 3.5 14 | 40 |IRFIBC40GPBF-ND¢ 3.06 210 1.67 
500 | 1.4 5 20 | 74 |IRF830ALPBF-ND@ 2.22 145 41.411 2 | 600 | 22 25 10 | 35 |IRFIBC30GPBF-ND@ 312 244 1.70 
500 | 1.5 4.5 18 75 | IRF830IR-ND 248 1.62 1.24 600 | 4.4 17 6.8 30 |IRFIBC20G-ND 3.30 2.26 1.80 
200") he a iL ode eR MK Tee See 600 | 4.4 17 68 | 30 |IRFIBC20GPBF-ND@ | 248 162 1.24 
500 3 2.5 10 | 40 |IRF820PBF-ND¢ 1.52 94 69 
650 | 0.93 54 2 60 |IRFIBSN6SAPBF-ND@ | 3.06 210 1.67 
500 3 2.5 10 | 50 |IRF820APBF-ND¢ 1.75 144 88 
800 | 3.0 24 8.4 | 35  |IRFIBES0GPBF-ND@ 3.20. 2.08 1.60 
1 | 600 | 0.75 9.2 37 | 170 |IRFB9N6OAPBF-ND@ | 2.37 154 1.18 
600 | 1.2 6.2 25 | 125 |IRFBC40PBF-ND@ 231 150 1.15 BO) 8 i ane) Ser 3BHS) 188 
6oo | 12 62 25 | 125 |IRFBC40APBF-ND@ 2.30 1.50 1.15 800: | 88 ue? 56 | 30 (Rca oot 21S 165 
600 1.2 6.2 25 130 |IRFBC40LCPBF-ND® 4.24 2.91 2.31 900 3.7 1.9 76 35 | IRFIBF30GPBF-ND® 3.31 2.27 1.81 
600 | 22 3.6 14 | 74 |IRFBC30PBF-ND@ 1.96 1.22 89 go0 | 8 1.2 4.8 | 30 |IRFIBF20GPBF-ND@ 260 169 1.30 
600 2.2 3.6 14 74 _|IRFBC30A-ND 3.71 2.55 2.03 TO-220 FULLPAK Logic Level — RoHS Compliant 
600 | 22 3.6 14 | 74 |IRFBC30APBF-ND@ 268 175 1.34 ao ros 50 32 | 27 [nieteGenenn ry " 
600 | 4.4 2.2 68 | 50 |IRFBC20PBF-ND® 1.78 1.16 89 ea: «| “opa a6 120 | 43 Reeenene ean Soa. 488 
650 | 0.93 8.5 21 | 167 |IRFB9N6SAPBF-ND@® | 3.12 2.03 1.55 
2 | 60 | 0.05 20 80 | 42 |IRLIZ34GPBF-ND 271 177 1.35 
800 3 44 — | 125 |IRFBE3OPBF-ND¢ 264 172 1.32 
age: | ee a _ | 54 (eeeene ae aos Wee gen 200 | 0.18 9.9 40 | 40  |IRLI640GPBF-ND 3.00 195 1.50 
900 | 37 3.6 — | 125 |IRFBFS0PBF-NDe 320 219 1.75 200 | 04 ee ica cee CELL NIe) e251 1s 
900 8 17 _ 54 |IRFBF20PBF-ND@ 205 1.34 1.02 TO-220-5 Current Sense 
1000] 5 34 — | 125 |IRFBG30PBF-ND¢ 2.96 192 1.47 200 | 0.18 18 72 | 125 |IRC640-ND 517 3.55 2.82 
1000 "1 1.4 — 54 |IRFBG20PBF-ND® 2.38 1.55 1.19 200 0.4 9.0 36 74  |IRC630-ND 3.25 2.23 1.77 
FO:220A8 Logic Level — Holts Compliant 250 | 0.45 84 32 | 74 |IRC634-ND 317 248 1.73 
60 | 0.028 50 200 | 150 |IRLZ44PBF-ND 1.91 1.25 96 ee | aus a3 ao | 74 fReeeRCEenet re 6 
60 | 0.05 30 110 | 88 |IRLZ34PBF-ND 1.51 94 69 7 
400 | 0.55 10.0 40 | 125 |IRC740-ND 3.05 2.09 1.67 
60 | o4 17 68 | 60 |IRLZ24PBF-ND 1.19 74 54 
ae | 68 46 a | 2 (ee 137 5 68 400 | 0.55 10.0 40 | 125 |IRC740PBF-ND¢ 257 167 1.28 
100 | 0.077 28 110 | 150 |IRLS40PBF-ND 1.96 122 89 400) 4 = an ea OND S109) serle,  “ULE8 
1 | 100 | 0.16 15 60 88 | IRL530PBF-ND 1.27 79 58 500 | 1.5 45 18 74 _|IRC830-ND 3.16 216 1.72 
100 | 0.27 9.2 36 | 60 |IRL520PBF-ND 1.27 75 51 TO-247AC 
100 | 0.54 5.6 16 | 43  |IRLS10PBF-ND 1.26 78 57 60 | 0.009 70 520 | 300 |IRFPO64PBF-ND® 749° 513 4.08 
200 ) 0.18 Wy 68) 125 PRUSiOR BND) 2300 1.5000 1.15 60 | 0.014 70 360 | 230 |IRFPOS4PBF-ND@ 449 3.07 2.45 
200 |, 04 2 36_| 74 IRESSeR EEN PBL 170) 180 60 | 0.018 70 290 | 190 |IRFPO48PBF-ND® 543 3.72 2.96 
200 | 08 5.2 21 50 | IRL620PBF-ND 1.91 1.18 87 
60 | 0.018 70 290 | 190 |IRFPO48RPBF-ND@ 313 2.04 1.56 
TO-220 FULLPAK 
60 | 0.028 57 230 | 180 |IRFP044PBF-ND@ 3411 243 © 1.70 
60 | 0.018 37 150 | 50 |IRFIZ48GPBF-ND@ 3.07 240 1.68 
ao sone 20 so | ao mnmeteonerine: er 160 100 | 0.077 31 120 | 180 |IRFP140PBF-ND@ 3.00 2.06 1.64 
60 | 0.082 30 420 | ag |IRFIZ44G-ND 353 242 1.92 100 | 0.055 a 160 | 230 |IRFP150PBF-ND@ 377 2.58 2.05 
60 | 0.082 30 120 | 48 | IRFIZ44GPBF-ND@ 3.27. 213 1.63 200 | 0.055 46 180 | 280 |IRFP260PBF-ND 433 297 2.36 
60 | O14 14 56 | 37  |IRFIZ24GPBF-ND@ 1.93 1.26 96 200 | 0.085 30 120 | 190 |IRFP250PBF-ND@ 333 228 1.82 
60 | 0.2 8 32 | 27 | IRFIZ14GPBF-ND@ 177 1.10 80 200 | 0.18 20 — | 150 |IRFP240PBF-ND@ 3.21 2.20 1.75 
100 | 0.077 17 68 | 48  |IRFIS40GPBF-ND¢ 271 176 1.35 Be. | Oa a oo | io0 WaEBeetesenins’ a ae 
100 | 0.16 97 39 | 42. |IRFIS30GPBF-ND@ 216 141 1.08 
250 | 0.28 15 — | 150 |IRFP244PBF-ND@ 3.95 271 2416 
100 | 0.16 9.7 39 | 42. |IRLIS30GPBF-NDe 1.81 1.18 90 
400 | 02 23 92 | 280 |IRFP360PBF-ND@ 6.92 474 3.77 
100 | 0.27 72 29 | 37  |IRLIS20GPBF-ND@ 1.93 1.20 88 3 
a0: aoo7 a5 29 | a7 WREEDSGRERI IDS ia ae m6 400 | 02 23 92 | 280 |IRFP360LCPBF-ND@ | 12.37 9.05 7.50 
100 | 0.54 4.5 18 | 27 |IRFI510GPBF-ND® 196 1.22 89 400 | 0.3 16 64 | 190 BRR SSOR ER Ne, 45600 3.13 2.49 
2 200 | 0.18 9.8 39 40 |IRFI640GPBF-ND® 2.84 1.85 1.41 400 0.3 16 64 190 |IRFP350LCPBF-ND® 6.99 4.79 3.81 
200 | 0.4 5.9 24 | 35  |IRFI630GPBF-ND@ 212 138 1.06 400 | 0.55 if — | 150 |IRFP340PBF-ND@ 473 324 2.58 
200 | 08 44 16 | 30 |IRFI620GPBF-NDe 1.85 1.15 84 450 | 0.63 05 33 | 150 |IRFP344-ND 611 449 3.33 
200°) 0.8 4 a car | ete L NOX eye. ee” Oe 450 | 0.63 9.5 38 | 150 |IRFP344PBF-ND® 489 335 267 
ee0|| See a a2 Oia ae ser ae ae 500 | 0.135 32 130 | 460 |IRFP32N50KPBF-ND@ | 848 6.21 5.15 
250 | 0.45 5.6 22 | 35  |IRFI634GPBF-ND@ 226 147 1413 
500 | 0.15 31 124 | 460 |IRFP31N5OLPBF-ND@ | 9.09 6.65 5.51 
250 | 2 24 8.4 | 23 |IRFI614GPBF-ND@ 1.74 113 87 
ano: | 6.88 = 22 | 40 RERMneEen nes Bat. hope as 500 | 0.19 23 92 | 370 |IRFP23NSOLPBF-ND@ | 7.20 493 3.92 
400 | 0.55 57 23 | 40 |IRFI740GLCPBF-ND@ | 3.05 209 1.67 200% |): Oe 22 68) 277 eeCeGo abe) 5.19 868.56 6 2.83 
400 1 37 15 | 35  |IRFI730GPBF-NDe 216 141 1.08 500 | 0.27 20 80 | 280 |IRFP460APBF-ND@ 665 456 3.63 
400 | 18 26 10 | 30 |IRFI720GPBF-ND@ 2.23 145 4.411 500 | 0.27 20 80 | 280 |IRFP460PBF-ND@ 372 255 2.03 
450 | 0.63 49 20 40 | IRFI744GPBF-ND@ 3.240 2.11 1.61 500 | 0.27 20 80 280 |IRFP460LCPBF-ND® 609 417 3.32 
450 | 1.2 3.4 14 | 35  |IRFI734G-ND 3.75 287 2.04 | 4 pons Compliant (Continued) 
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yy 
“v N and P Channel HEXFETs (cont, 


RDS | ID Cont. PD ; RDS | ID Cont. PD , 
VDS | (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each vps | (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (Q) 25°C (A) | (W) |Part No. 1 10 100 Fig. | (V) (0) 25°C (A) | (W) |PartNo. 1 10 100 
500 | 0.27 20 80 | 280 |IRFP460P-ND 5.37 393 3.26 I-Pak 
500 | 0.28 16 64 | 220 |IRFP17NSOLPBF-ND@ | 5.25 360 2.86 50 04 15 = —  JIRFUO20PBF-ND@ 1.55 96 7 
500 | 0.4 14 — | 190 |IRFP450IR-ND 661 453 3.60 - a; i4 _ — Wanoiecenine eae 448 a 
500 | 0.4 14 — | 190 |IRFP450PBF-ND@ 428 294 2.34 
60 | 0.14 14 - —  |IRLU024PBF-ND¢@ 184 1.14 84 
500 | 0.4 14 56 | 190 |IRFP450APBF-ND@ 416 285 227 
500 | 0.4 14 56 190 |IRFP450LCPBF-ND@ 655 449 3.57 £0 oe uid ~ — RECO reeNDS 116 ae 88 
500 | 06 1" 44 | 180 |IRFP448-ND 631 462 3.83 100 | 0.27 7.7 31 42 |IRFU120PBF-ND@ 1.53 .95 70 
500 0.6 1 44 180 |IRFP448PBF-ND@ 3.97 2.72 217 100 | 0.54 4.3 17 25 |IRFU110PBF-ND@ 1.47 o 67 
500 | 0.85 8.8 — | 150 |IRFP440PBF-ND@ 345 237 1.88 200 | 08 4.8 19 42 | |RFU220PBF-ND@ 1.35 84 61 
600 | 0.18 27 110 | 500 |IRFP27N60KPBF-ND@ | 8.48 6.21 5.15 200 | 15 26 10 25 |IRFU210PBF-ND@ 124 75 55 
600 | 0.21 26 100 | 470 |IRFP26N60LPBF-ND@ | 8.41 6.15 5.10 a0.| ‘4a a4 7 42 RRNSCOPER Ne ‘be. “ALG4 ai 
600 | 0.24 22 88 | 370 |IRFP22NGOKPBF-ND@ | 6.49 4.75 3.94 5 
250 | 2.0 2.2 8.8 25 |IRFU214PBF-ND@ 1.64 1.01 74 
600 | 0.27 21 84 | 330 |IRFP21NGOLPBF-ND@ | 7.46 5.11 4.07 
600 | 0.4 16 64 | 280 |IRFPC6OPBF-ND@ 710 520 4.31 #007 | 8 ie . ee eee eh 176, 102 80 
soo | o4 16 64 | 280 |IRFPC6OLCPBF-ND® 758 #555 4.59 500 | 1.7 5.0 20 | 110 |IRFU430APBF-ND@ 218 142 1.09 
3 | 600 | 0.58 in 44 180 |IRFPCS50APBF-ND@ 3.27 2.13 1.63 500 3 2.4 8 42 |IRFU420-ND 2.31 1.50 1.15 
600 | 0.6 "1 44 | 180 |IRFPCS5OPBF-ND@ 690 473 3.76 250 | 14 3.8 15 42 |IRFU224PBF-ND@ 1.66 = 1.03 75 
600 | 0.6 "1 44 | 190 |IRFPCS50LCPBF-ND@ 631 462 383 500 3 24 8 42 |IRFU420PBF-ND@ 1.53 95 70 
600 | 0.82 8.9 36 | 170 |IRFPC48-ND 977 749 6.34 500 3 33 a0 PPM | 50 aA a -_ a 
600 | 1.2 6.8 27 | 150 |IRFPC40PBF-ND@ 395 271 2.16 
600 | 0.007 14 5.6 36 |IRFU1N60APBF-ND@ 1.35 84 61 
800 | 1.2 78 - 190 |IRFPESOPBF-ND@ 674 462 3.67 
hen 5 -_ oo | 460 [REEenoeeenes ito: Baw Be 600 | 4.4 2.0 8.0 42 |IRFUC20PBF-ND@ 223 145 1.11 
800 3 44 16 | 125 |IRFPES0-ND 631 462 3.83 Pak Logic Level 
800 3 44 16 125 |IRFPESOPBF-ND@ 6.00 4.11 3.27 7 60 0.2 7.7 = — _|IRLU014PBF-ND® 1.14 7 52 
800 3 44 16 | 125 |IRFPF30PBF-ND@ 5.28 362 288 100 | 0.54 48 17 25 |IRLU110-ND 187 1.22 .94 
900 | 1.6 67 27 | 190 |IRFPF50PBF-ND@ 682 499 4.14 Super-247 — RoHS Compliant 
a0. | Te? ot 19 | 50 REED ag mols. ee, 12.10) 500 | 0.087 46 180 | 540 |IRFPS40NSOLPBF-ND | 1272 9.74 8.25 
1000 | 2 6.1 - 190 |IRFPG50PBF-ND@ 814 596 4.94 
500 | 0.078 47 190 | 540 |IRFPS43N50KPBF-ND | 12.15 9.31 7.88 
1000 | 3.5 43 17. | 150 |IRFPG40-ND 647 4.74 3.93 
faGo' | sae 13 47| 450 TRenlecnennes Wek. “ae. Died 8 | 500 | 0.13 36 144 | 446 |IRFPS37N50APBF-ND | 9.00 6.59 5.46 
1000 5 31 — | 425 |IRFPG30PBF-NDe 339. 292 41.85 600 | 0.11 40 160 | 570 |IRFPS40N6OKPBF-ND | 12.49 9.57 8.10 
TO-262 600 | 0.12 38 150 | 540 |IRFPS38N6OLPBF-ND | 13.59 10.41 8.81 
200 | 0.18 18 72 | 130 |IRF640LPBF-ND@ 3.37 219 1.68 4-Pin Dip (HEXDIP®) 
200 | 1.5 3.3 10 36 | IRF610L-ND 243 158 1.21 50 02 17 _ —  JIRFDO10PBF-ND@ 1.02 64 ‘AT 
200 | 1.5 3.3 10 36 | IRF610LPBF-ND@ 1.74 143 87 55 = 2a = — Waenococcenine 497 ine ae 
400 | 0.55 10 40 | 125 |IRF740ALPBF-ND@ 3.07 200 1.53 
60 04 25 20 1.3 |IRFDO24PBF-ND@ 1.37 85 62 
400 1 55 22 74 |IRF730L-ND 271 1.76 = 1.35 
qaoe leas 5a a8 60 REDOING B99g°— Ave Aaa 60 0.2 17 14 1.3 |IRFD014PBF-ND@ 1.02 64 AT 
400 | 1.8 3.3 13 | 50 |IRF720LPBF-ND® 1.81 1.18 90 100 | 0.27 13 to | 1:3) RGDISEE NDS, 1.64 1.01 4 
500 | 0.55 1 44 190 |IRFSL11NSOAPBF-ND@| 2.50 1.63 1.25 100 0.3 1.3 5.2 1.0 |IRFD120PBF-ND® 1.39 .86 63 
500 | 1.4 45 20 3.1 |IRF830LPBF-ND@ 223 145 1.11 100 | 06 1.0 8.0 | 1.0 |IRFD110PBF-ND@ 1.23 72 50 
500 | 0.85 8 28 | 125 | IRF840L-ND 413 283 2.25 200 | 08 0.8 6.4 | 1.0 |IRFD220PBF-ND@ 1.23 76 56 
6 
500 | 0.85 8.0 28 | 125 |IRF840LCLPBF-ND@ 331 215 1.65 500. | 48 aC os | to |REDeOpse Ne 409 ea ag 
500 | 0.85 8.0 32 | 125 |IRF840ALPBF-ND@ 288 188 1.44 
4 250 | 14 0.63 5 1 |IRFD224PBF-ND@ 1.76 1.09 80 
500 3 25 8.0 50 | IRF820L-ND 257 167 1.28 
500 3 25 8.0 50 |IRF820LPBF-ND@ 2.05 1.34 1.03 260 = 085 oe 1 RED ZUEND tag 8 ‘BF 
600 | 1.2 6.2 25 | 3.1 |IRFBC40LCL-ND 459 315 2.50 250) 2 0.45 3.6 1 BSNS tee 100 a 
600 1.2 6.2 25 125 | IRFBC40AL-ND 2.89 1.88 1.44 400 1.8 0.49 3.9 1 |IRFD320PBF-ND® 1.35 84 61 
600 | 1.2 6.2 25 | 130 |IRFBC40L-ND 600 411 3.27 400 | 3.6 0.35 2.8 1 |IRFD310PBF-ND@ 1.92 1.19 87 
600 | 1.2 6.2 25 | 130 |IRFBC40LPBF-ND@ 480 329 262 500 3 0.46 3 1 |IRFD420PBF-NDe 209 «41.36 ~«1.04 
600 | 2.2 3.6 14 74 |IRFBC30ALPBF-ND@ 1.98 1.29 99 eo. | aa O82 oe 1 \nenetoceenns rr EET 
600 | 4.4 2.2 8.0 50 |IRFBC20L-ND 352 241 1.92 ——— 7 
4-Pin Dip (HEXDIP®) Logic Level — RoHS Compliant 
600 | 4.4 2.2 8.0 50 |IRFBC20LPBF-ND@ 292 190 1.46 
600 | 2.2 3.6 14 74 |IRFBC30LPBF-ND@ 341 222 1.70 eo on eo 20 13 IREDOZAR BEND 148 ee 88 
800 3 44 16 | 125 |IRFBESOLPBF-ND® 3.20 2.08 1.60 Fam gia laces 17 14 | 1.3 [toe END 1.19 ae 4 
900 8 17 68 54 | IRFBF20LPBF-ND@ 2.47 1.61 1.23 100 | 0.27 1.3 10 1.3 |IRLD120PBF-ND 1.45 -90 66 
10-262 Logic Level — RoHS Compliant 100 | 0.54 1 8 1.3 |IRLD110PBF-ND 1.10 68 50 
4 | 600 | 0.75 9.2 37. | 170 |IRFSLON6OAPBF-ND 3.17206 1.58 |» pons Compliant 
Ic ; 
VCE | @ Pulse Max. Delay Time c 
(Sat) Tc Current Power (ns) Digi-Key Price Each 
Package | VCE | Max. | +25°C ICM Dissipation | Td (on) | Td (off) | Part No. 1 10 100 
600 | 1.93 | 57 "1 23 23 125 | CPV362M4K-ND 47.22 37.56 32.37 
600 | 1.63 | 16 50 36 37 400 |VS-CPV363M4F-ND 41.00 32.80 24.60 
IMs-2 | 600 | 2.2 1 22 36 55 107 | VS-CPV363M4K-ND 70.85 56.68 42.51 
600 | 2.2 13 40 36 43 140 | VS-CPV363M4U-ND 51.35 41.08 30.81 X13 X13 _X6 
600 | 2.3 24 48 63 50 170 |VS-CPV364M4KPBF-ND | 60.05 48.05 36.04 
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VISHAY. Schottky Rectifiers 


Base 
Common Cathode 


1 3 


Anode Anode 
1 Common 2 
Cathode 


C-16 TO-220AC TO-220AB 


uv Cathode Band 10.94 93. 10-54 3.78 
1.5 10.0 - —-+—21. o-| 


Lug Lug 
Terminal Terminal 
Anode 1 Anode 2 


te | 
@ 


1 3 
Cathode 


of oe 
Anode 2 es? 
os 
= 83a 
Base 
Common Cathode 
IF |VRRM| VF | IFSM(A)@ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF |VRRM| VF | IFSM(A)@ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) | (Vv) (V) |tp=5ps Sine} Temp (°C) | Part No. 1 10 100 (A) | (V) (V) |tp=5ps Sine} Temp (°C) | Part No. 1 10 100 
SMB 16 | 45 | 057 | 1800 -65 ~ 150 | VS-MBR1645PBF-ND® 175 (1.43 88 
1] 1 | 034 140 “65 ~ 150 | VS-10BQO1SPBFCT-ND® 719.70 a 6 | 45 | 0.53 690 -55~ 175 | VS-6TQ045PBF-ND® 312 © 2.01 1.56 
1 | 15 | 034 140 -55 ~ 150 | VS-10BQ015PBFTR-ND® 441.00/3,000 10} 45 | 057 | 1050 -55~175 | VS-10TQ045PBF-ND® 1.59 1.00 74 
1 | 30 | 030 360 -55~ 150 | VS-STPS1L30UPBFCT-ND@ 99 58 39 18] 45 | 06 1800 -55~175 |VS-18TQ045PBF-ND® 298 1.92 1.49 
1 | 30 | 030 360 -55 ~ 150 |VS-STPS1L30UPBFTR-ND 463.50/3,000 20 | 45 | 057 1800 -65 ~150_|VS-20T0045PBF-ND@ 2.63 1.69 1.32 
1 | 30 | 030 430 -55 ~ 150_|VS-10B0030-ND 121074 AT 8 | 60 | 0.72 850 “55-175 | 8TQO60PBF-ND@ 1.64. 1.01 74 
T | 30 | 030 430 -55~ 150 | VS-10BQ030PBFCT-ND® 9657 38 15 | 60 | 0.56} 1000 -55 ~ 150 |VS-15TQO60PBF-ND® 258 1.66 1.29 
1 30 0.30 430 -55~ 150 |VS-10BQ030PBFTR-ND® 441.00/3,000 8 80 0.72 850 -55~175 |VS-8TQO80PBF-ND® 3.25 917 1.74 
1 40 0.53 430 -55~ 150 |VS-10BQ040PBFCT-ND® 72 42 28 8 100 | 0.58 850 -55~175 |VS-8TQ100PBF-ND® 1.84 1.19 93 
1 | 40 | 053 430 -55~ 150 | VS-10BQ040PBFTR-ND® 405.00/3,000 T0-220AB 
1_| 60 | 057 700 -55 ~ 150_| VS-10BQO60PBFCT-ND a7 ___AS 30 207 15 | 04 700 “55 ~ 125 | VS-40L15CTPBF-ND® 315 210 168 
1 | 60 | 057 700 55 ~ 150 | VS-10BQ060PBFTR-ND® 429.00/3,000 20 | 15 | 0.25 700 -55~ 125 |VS-STPS40L15CTPBF-ND® 3.27241 1.64 
i Ay ae iis oe Ne lg Pe. jn ood 23 20 | 20 | 0.34 1000 -55 ~ 150 | VS-47CTQ020PBF-ND® 3.34 2.45 1.67 
$5 < ul 00/3, 15 | 30 | 0.37 a -55 ~ 150 | STPS30L30CTIR-ND 314 2.45 171 
; 0 nee ay pag Ae rele 57 . ate 23 15 | 30 | 037 = -55 ~ 150_|VS-STPS30L30CTPBF-ND® 204 132 ‘1.08 
a7 zl 255+ 15 3 ea HK? 501.00/3, 15 | 30 | 0.40 900 “55 ~ 150 | VS-320T0030-ND 4.09 2.78 2.19 
15] 40 | 054 120 -55~ 150 |VS-10MQO40NPBFCT-ND@ 83 AD 33 yo) ae || ae a eae se eT gee ee i 
15 | 30 | 0.37] 1450 -55 ~ 150 | VS-30L30CTPBF-ND@ 2.93 1.89 1.47 
15] 40 | 0.54 120 -55~ 150 | VS-1OMQO40NPBFTR-ND® 1020.00/7,500 
20} 30 | 0.48 1100 -55 ~ 150 | VS-42CTQ030PBF-ND® 3.38 2.26 1.81 
40 | 0.42 330 -40~ 150 | VS-15MQO40NPBFCT-ND@ 11366 Ad 
ail aoe: (coae Be 710-780 (CREM Gctanederetiie sees bors00 30 | 30 | 0.44 1500 -65 ~ 150 | VS-62CTQ030PBF-ND® 3.75 2.50 2.00 
: 5 i aes 75 | 35 | 072 690 -65~ 150 | VS-MBR1535CTPBF-ND® 178 1.45 89 
15 | 60 | 0.63 40 55 ~ 150_|VS-10MQOGONPBFCT-ND® 8349 33 
- - - 10 | 35 | 057 | 1060 -65~ 150 |VS-MBR2035CTPBF-ND 4.92 1.24 97 
75 60 | 0.63 40 55 ~ 150 | VS-10MQOGONPBFTR-ND® 870.00/7,500 
46 | 400: 078 130 755,180 | VS1OMG100N-ND rT eae A 6 | 35 | 0.53 690 -55~ 175. |VS-12CTQ035PBF-ND® 230 1.48 1.15 
1.5] 100 | 0.78 120 -55 ~ 150 | VS-10MQ100NPBFCT-ND® 83849 33 75) 35 | 0.51 810 785~150 | 15CT0035-ND 3.18 2.07 1.58 
1.5 | 100 | 0.78 120 -55 ~ 150_|VS-10MQ100NPBFTR-ND® 870.00/7,500 75 {| 35 | 0.51 810 755 ~150_|15CTOQ035PBF-ND@ 229 1.49 1.14 
SMC fo | 35 | 057 | 1060 “55-175 | VS-20CTQ035-ND 3.38 2.25 1.80 
15-7 035 650 “55-100 ]VS-30B0015PBFCT-ND® O16 139 108 15 | 35 | 0.73 1060 -65 ~ 150 | VS-MBR2535CTPBF-ND® 214 1.38 1.07 
3 | 15 | 0.35 650 -55~ 100 | VS-30B0015PBFTR-ND® 1296.00/3,000 pe iG ee ae ee Pea e ae iinkd ae io Hes 
3 | 40 | 0.51 2000 -55~ 150 | VS-30B0040-ND 2.07 1.33 1.04 . “55 ~ i d ; : : 
3 40 0.51 2000 -55 ~ 150 |VS-30BQ040PBFCT-ND@ 1.89 1.18 88 10 40 0.57 1060 -55~175 | VS-20CTQ040PBF-ND® 2.84 1.83 1.42 
3 40 | 0.51 2000 -55~150 |VS-30BQ040PBFTR-ND@ 861.00/3,000 15 | 40 | 0.56 1060 -55~175 | VS-30CTQO40PBF-ND® 2.98 1.92 1.49 
3 60 0.58 1200 -55 ~ 150 | VS-30BQ060PBFCT-ND® 1.40 88 65 15 40 0.50 990 -55 ~ 150 | VS-25CTQ040PBF-ND® 3.39 2.26 1.81 
3 | 60 | 058) 1200 -55 ~ 150 | VS-30BQ060PBFTR-ND® 861.00/3,000 6 | 45 | 0.53 690 -55~ 175 |VS-12CTQ045PBF-ND@ 219 1.41 1.10 
3 | 100 | 0.79 | 2100 -55~175 | VS-30BQ100PBFCT-ND® 1146 73 54 20} 45 | 06 900 -65~ 150 |VS-MBR4045CTPBF-ND@ 2.05 1.32 1.03 
3 | 100 | 079) 2100 -55~175 | VS-30B0100TR-ND 4528.80/3,000 75 | 45 | 0.57 690 -65 ~ 150 _|VS-MBR1545CTPBF-ND 1.73 1.08 80 
3 | 100 | 0.79 | 2100 -55~ 175 | VS-30BQ100PBFTR-ND® 870.00/3,000 10 | 45 | 057 | 1060 “65 ~ 150 | VS-MBR2045CTIR-ND 267 1.72 1.34 
SOT-223 jo} 45 | 057 | 1060 -65 ~ 150 |VS-MBR2045CTPBF-ND® 1.82. 147 ot 
T] % | 054 390 -55 ~ 150 | VS-200J0045-ND 172 1.08 80 15 | 45 | 0.73 1060 -65 ~ 150 | VS-MBR2545CTIR-ND 3.13 2.02 1.57 
1 | 60 | 056 385 -55~ 150 | VS-20CJQ060-ND 181 1.14 84 15 | 45 | 0.73 1060 -65~ 150 | VS-MBR2545CTPBF-ND® 214 1.38 1.07 
1 | 100 | 0.56 385 -55 ~ 150_|VS-206J0100-ND 1.74 1.09 81 15 | 45 | 0.76 | 1020 -65 ~ 150 _|VS-MBR3045CTPBF-ND® 3.09 1.99 1.55 
C-16 — RoHS Compliant 10 | 45 | 0.64 | 1060 -55~ 175 | VS-20CTQ045PBF-ND® 2.28 147 114 
33) 40 | 055 470 ~40 ~ 150 | VS-31D004-ND 70388 61 15 | 45 | 0.50 990 -55 ~ 150 | VS-25CTQ045PBF-ND® 2.02 1.31 1.02 
3 | 40 | 06 430 -40 ~ 150 | VS-MBR3401R-ND 53.3 24 15 | 45 | 0.62 1060 -55 ~ 175 | VS-30CTQ045PBF-ND® 3.05 1.96 1.53 
3 | 50 | 0.73 460 -40~ 150 | VS-MBR350-ND 68 40 27 20 | 45 | 0.53 1240 -55 ~ 150 | VS-40CTQO45PBF-ND® 4.03 2.59 2.02 
33] 50 | 0.58 340 -40 ~ 150 | VS-31DQ05-ND 89 52 35 30 | 45 | 0.53 1500 -65 ~ 150 | VS-60CTQ045PBF-ND® 5.22 3.48 2.79 
3 | 60 | 0.73 460 -40 ~ 150_| VS-MBR360-ND 6438 25 30 | 45 | 057 | 2600 “65-175 | VS-61CTQ045PBF-ND® 483. 3.22 2.58 
3.3) 60 | 0.58 340 -40~ 150 | VS-31DQ06-ND 1.13 66 Aa 15 | 50 | 0.56 1000 -55~150 | 30CTQOSOPBF-ND® 3.42 2.34 1.87 
4 aan ee oi aactey Mee reat ie rs 8 | 60 | 0.58 850 -55~175 |VS-16CTQO60PBF-ND® 259 1.67 1.30 
E -40 ~ rz H 5 : : 15 | 60 | 0.62 1060 -55 ~ 150 | VS-30CTQO60PBF-ND® 2.79 1.80 1.40 
TO-220AC 20 | 60 | 0.75 1000 -55~ 150 |VS-48CTQO60PBF-ND® 284 1.83 1.42 
19] 15 | 0.32 700 “55 ~ 100 | VS-19TQ015-ND 458 3.05 2.44 8 | 80 | 0.72 850 “55-175 | VS-16CTQ080PBF-ND® 3.33. 2.14 1.67 
19] 15 | 0.82 700 ~55~ 100 | VS-19TQ015PBF-ND@ 2.98 1.92 1.49 15 | 80 | 0.67 850 -55~ 175  |VS-30CTQ080PBF-ND® 210 1.35 1.05 
20) 15 | 0.25 700 *55~ 125 | VS-20L1STPBF-ND® 1.83 1.18 92 10 | 90 | 0.85 850 -65 ~ 150 | VS-MBR2090CTPBF-ND® 214 1.38 1.07 
in i hee ine ae Nauta ce ean os ra pe 20 | 100 | 0.81 850 -55~175 |VS-43CTQ100PBF-ND® 348 224 21.74 
+ 2 = a a ne ee = 8 | 100 | 072 850 -55 ~ 175 _|VS-16CTQ100PBF-ND@ 278 1.79 1.39 
43 ose was | 4080 ee VCAGTRAGaSaE NI dag 46 133 15 | 100 | 0.67 850 “55-175 | VS-30CTQ100PBF-ND® 221 142 Ah 
4a}, <6. g ad jon ee 150. (RERIERTTSEERENIOS tes a9 - 30 | 100 | 069 | — 1500 -65~ 175 | VS-63CTQ100PBF-ND® 6.56 4.37 3.50 
: 7 : : : 5 | 150 | 0.73 620 -55~175 |VS-10CTQ150PBF-ND@ 2.40 1.55 1.21 
15 | 35 | 0.50 990 -55 ~ 150 | VS-12TQ035PBF-ND® 270 1.74 1.35 foil <3 
16 | 35 | 063 | 1060 | -65~150 |Vs-MBR1635PBF-ND@ 214138 ‘1.07 50 | 0.66 | 1080 | 55-175 ee Rano, ree at 
fa1735 1 06 7800 “55-175, Leena 3000 200 160 20 | 150 | 0.71 150 -55 ~ 175 |VS-40CTQ150PBF-ND® 2.48 1.60 1.24 
ie} cas. | ge 4900 es. 175 erangeeneine ote, Aa 4.29 30 | 150 | 0.69 710 -55~ 175 | VS-60CTO150PBF-ND® 4.20 2.80 2.24 
20] 35 | 051] 1800 -55~150 | VS-20T0035PBF-ND® 294 © 1.89 1.47 TO-244AB — RoHS Compliant 
6 | 40 | 088 690 "55-175 |6TQO4OPBE.NDS 289 «188 144 400] 15 | 047] 4000 “55-175 | 445CNQ015-ND 42.39 35.12 a 
10 | 40 | 049 | 1050 | -55~175_|VS-10TQ040PBF-ND® 255 164 1.98 | |200/ 35 / 0.58 | 16000 | -65~175 /201CNQ035-ND 3987 327900 — 
15 | 40 | 050 [990 “55 ~ 150 |VS-12TQ040PBF-ND® 287 +185 ‘1.44 300) 35 / 0.69) 16000 | -55~175 FeONeN CONE 89.25 32.52 — 
18 | 40 | 053} 1800 -55~175 | VS-18TQ040PBF-ND® 268 1.73 1.34 100) 40 | 0.49 | 26000 | -55~ 150 /200CN@040-ND 39.25 32.52 = 
20} 40 | 0.51 1800 -55~ 150 |20TQ040PBF-ND® 263 (1.71 1.31 200 | 40 | 0.58 | 16000 _| -55~ 175 _|201CNQ040-ND 39.57 32.79 = 
75) 45 | 057 690 -65 ~ 150 | VS-MBR7451R-ND 180 1.13 84 300) 40 | 0.59 | — 16000 -55~175 | 301CNQ040-ND 39.25 32.52 = 
75 | 45 0.57 690 -65~150 |VS-MBR745PBF-ND@ 1.08 68 50 100} 45 0.49 26000 -55 ~ 150 | VS-200CNQ045-ND 60.37 48.30 36.23 
10 45 0.57 1050 65 ~ 150 |VS-MBR1045PBF-ND® 1.21 76 56 200 | 45 0.58 16000 -55~ 175 | VS-201CNQ045-ND 62.50 50.00 37.50 
15 | 45 | 0.50 990 -55 ~ 150_|VS-12TQ045PBF-ND@ 3.01 1.94 1.51 | RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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VISHAY. Schottky Rectifiers (cont) 


TO-247AC TO-249AA 


(Isolated Base) 


nal 


ht ie) 
wo 


1 2 3 
Anode. Anode : >: Catnode 
Common 2 3: Anode 


Cathode 
Vaal L g1 4: Cathode 
5.49-| be 1.275 


14.81 


1 Anode 
Common 


Cathode 
2 Anode 


DO-41/DO-204AL DO-204AR 


4 Cathode Band r~ 50.8 —) (Isolated Base) 


[-26.92-- —| 5.21 ; T c g 

zal = 2 1 9g}o] yy 

ete, tee 195 
i 


3.805-| 2.955 (1-3) (4-6) (7-9) 


TIS Anode Anode 
Common 
Cathode 


IF |VRRM| VE | IFSM(A)@ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF |VRRM| VF | IFSM(A)@ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) | (V) (V) |tp=5ps Sine} Temp (°C) | Part No. 1 10 100 (A) | (V) (V) |tp=5ps Sine} Temp (°C) | Part No. 1 10 100 
200/50 | 058 | 16000 | -55~175 |VS-201CNQ050-ND 63.02 5042 37.82 20; 45 | 06 900 -65 ~ 150 | VS-MBR4045CT-1PBF-ND® 214 1.38 1.08 
100} 80 | 0.70 | 16000 | -55~175 |203CNQ080-ND 39.25 32.52 _ 15 | 60 | 0.56 1000 -55~ 150 |30CTQ060-1PBF-ND® 213 1.39 1.06 
TO-247AC 20 | 60 | 058 1000 -55~ 150 |48CTQ060-1PBF-ND® 494 3.39 2.69 
20 15 0.25 700 -55~125 |VS-40L15CWPBF-ND@ 3.57 2.38 1.91 10 80 0.70 850 -65 ~ 150 |MBR2080CT-1-ND 3.41 929 1.70 
20 | 15 | 0.26 700 ~55~ 125 | MBR40L15CW-ND 3.76 2.58 2.05 15 | 80 | 0.67 850 -55~175 |30CTQ080-1PBF-ND® 3.81 2.61 2.08 
20) 15 | 0.26 700 -55~125 |MBR40L1S5CWPBF-ND® 2.68 1.74 1.34 70 | 90 | 0.70 850 -65 ~ 150 |MBR2090CT-1-ND 341 2.22 1.70 
20) 15 | 0.25 700 “55 ~ 125 | STPS40L1SCWPBF-ND® 2.96 1.92 1.47 8 | 100 | 0.58 850 -55~175 |VS-16CTQ100-1PBF-ND® 217 1.40 1.09 
65 | 15 | 046 | 1500__| -65~ 125 [MSsoSRUDISEBLENDS: S103) 2802) _"62 10 | 100 | 0.70} 850 -65~150 |VS-MBR20100CT-1PBF-ND@ 247 1591.24 
40) 20 | 032 | 2200 “55 ~ 150 | VS-80CPQ020PBF-ND@ 441 2.94 2.36 20 | 100 | 0.67 850 -55~175 |VS-43CTQ100-1PBF-ND® 3.32 2.22 1.78 
25) 30 | 038 2180 -55~ 150 |VS-52CPQ030PBF-ND® 11.25 8.33 6.75 480) | c078 _ 55-175 ERROTETeOReND a De 484 fe) 
35 | 30 | 0.51 2180 -55~ 150 |VS-72CPQ030PBF-ND® 480 3.20 2.56 : D0-41/D0-204AL — RoHS Compliant : : : 
15 | 35 | 050 1020 -55~150 |30CPQ035-ND 540 3.70 2.94 77-30-1055 oe 40-180 WSENERRIEEG a7 aa 23 
15 | 35 | 050 1020 -55 ~ 150 _|VS-30CPQ035PBF-ND® 3.89 2.60 2.08 sat say" (leas at 10150 eenceen eee re 
15 | 35 | 060 7020 -65 ~ 150 | MBR3035WTPBF-ND® 244 159 1.22 : : 7 : . : 
20 | 35 | 043} 3500 | -55~150 |VS-40CPQ035PBF-ND@ 6.00 400 320 141) 30 | 0.55 22h “40-150 Sgn OO TRE 475.00/5,000 
15 | 40 | 050) 1020 -55~150 |VS-30CPQ040PBF-ND® 41 2.74 2.20 3.3) 30 | 0.55 470 ~40~ 150) VS-31DQ03-ND 9354 36 
20 | 40 | 043 3500 -55~ 150 |VS-40CPQ040PBF-ND@ 680 4.54 3.63 1_| 40 | 0.55 225 40 ~150_| 1NS819IR-ND 58.34 22 
20 | 40 | 043 3500 -55 ~ 150 _| STPS40L40CWPBF-ND 373 2.56 2.04 V1} 40° | 0.55 225 40 ~ 150 | VS-11DQ04-ND 3928 15 
20) 45 | 042 1240 -55 ~ 150 | STPS40L45CWPBF-ND® 268 1.74 1.34 11} 40° | 0.55 225 40 ~ 150 | VS-11DQ04TR-ND 475.00/5,000 
15 | 45 | 0.60 1020 -65~150 |VS-MBR3045WTPBF-ND® 214 1.38 1.07 1 | 50 | 0.65 150 “40-150 |MBR150-ND AB 25 16 
20) 45 | 0.42 4240 -55~ 150 |VS-40L45CWPBF-ND@ 337 247 1.69 11] 50 | 0.58 150 -40 ~ 150 | VS-11DQ05-ND 28.22 16 
20) 45 | 059 1020 -55~ 150 | VS-MBR4045WTPBF-ND@ 216 © 1.40 1.09 1_|_ 60 | 065 150 -40 ~ 150_|MBR160-ND 3319 12 
30 | 45 | 069 2900 -55 ~ 150_|VS-MBR6045WTPBF-ND@ 2.92 1.88 1.46 11] 60 | 0.58 150 -40~ 150 | VS-11D006-ND S130 19 
15 | 45 | 050 7020 -65 ~ 150 | VS-30CP0045-ND 740 6.58 5.00 11] 60 | 0.58 150 -40 ~ 150 |VS-11DQ06TR-ND 625.00/5,000 
15 | 45 | 050 1020 -55~ 150 |VS-30CPQ045PBF-ND® 558 3.72 2.98 11} 90 | 0.85 85 -40 ~ 150 |VS-11DQ09-ND 5733 2 
40) 45 | 0.43 3500 -55~ 150 |VS-40CPQ045-ND 822 6.09 4.94 1.4] 90 | 0.85 85 -40 ~ 150 |VS-11DQ09TR-ND 700.00/5,000 
20) 45 | 0.43 3500 -55~ 150 |VS-40CPQ045PBF-ND® 660 4.40 3.52 1 | 100 | 068 200 -40 ~ 150 |VS-MBR1100-ND 40 23 15 
15 | 50 | 050 1020 -55 ~ 150 _|30CPQO50PBF-ND@ 465 3.19 2.54 71) 100 | 0.85 85 -40 ~ 150 _|VS-11D010-ND 4627 7 
20 | 50 | 049 3200 “55 ~ 150 | VS-40CPQ050PBF-ND® 637 472 3.83 DO-204AR — RoHS Compliant 
20] 60 | 0.77 3200 -55~ 150 |VS-MBR4060WTPBF-ND@ 3.35 2.16 1.68 9 15. 1 0.31 2900 -55~100 |VS-95S0015-ND 347 2.39 1.90 
15 | 60 | 050 1020 -55~ 150 |VS-30CPQO60PBF-ND® 4.02 2.68 2.15 3 | 30 | 044) 2400 55-175 |\VS-8080030-ND 489 «148 38 
20) 60 | 049 3200 -55~150 |VS-40CPQO60PBF-ND® 336 © 2.24 1.80 9 | 30 | 04 2150 -55~150 |90SQ030-ND 216 141 108 
15 | 60 | 056 1020 -55 ~ 150 _| STPS30L60CWPBF-ND 244 1.59 1.22 3 | 35 | ose 2400 55-175  |VS-80SQ035-ND 150 120 ‘96 
15 | 80 | 067 920 -55~175 | VS-30CPQ080PBF-ND® 675 4.50 3.60 3 | 95 | 053 400 55-175 |VS-80S0035TR-ND 4215,00/1,500 
20) 80 | 0.61 2950 -55~175 | VS-40CPQO80PBF-ND@ 1059 7.06 5.65 9a To O10 55-150, WEtOOeunaSINGT aoa? 7498 700 
15 | 90 | 067 920 -55~175 |VS-30CPQO90PBF-ND® 414 2.76 2.21 Be | sans | 0) : . : 
53 2400 -55~175 |VS-80SQ040-ND 1.84 147 1.06 
15 | 100 | 067 920 -55~175 |VS-30CPQ100-ND 841 6.23 5.05 
15 | 100 | 0.67 | 920 -55~175 _|VS-30CPQ100PBF-ND@ 3.45 230 ‘1.84 9) 40 / 048) 2150) | “55 ~ 150 aT Ne ek aan Ne 
20 | 100 | 0.77 | 2950 | -55~175 |VS-40CPO100PBF-ND® 5.82 3.88. 3.11 8 | 45 | 053) 2400 | -55~175 |MS;80SGOA5:ND) 203 1311.02 
30 | 100 | 064] 2200 -55~175 | VS-63CPQ100PBF-ND® 5.75 3.83 3.07 8 | 45 | 053 | 2400 755 ~ 175 _(MS:60SQ0557R:ND) 1261.50/1,600 
15 | 140 | 0.67 920 -55~175 |VS-30CPQ140PBF-ND® 643 4.76 3.86 9} 45 | 0.48 | 2150 “$5~150 ]VS-90S0045-ND 2.04 1.32 1.03 
15 | 150] 1 4000 -55~175 |VS-30CPQ150PBF-ND® 740 4.94 3.95 5 | 60 | 0.65 225 “65 ~ 150 | VS-50SQ060-ND 2.00 1.29 1.00 
30 | 150 | 0.67 2300 -55~ 175 _|VS-60CPQ150PBF-ND@ 5773.85 3.08 5 | 80 | 0.66 1900 -55~175 | VS-50S0080-ND 210 1.35 1.05 
40 [150 [071 1930 -55~175 | VS-80CPQ150PBF-ND@ 7355.44 a 5 | 100 | 0.52 1900 -65~ 175 |VS-50SQ100-ND 280 = 1.81 1.41 
TO-249AA — RoHS Compliant 5 | 100 | 0.52 1900 -55 ~ 175 _|VS-50SQ100TR-ND 1681.50/1,500 
80] 30 | 046 7900 -55 ~ 150 | 162CNQ030-ND 3025 32.52 = D-60 
150} 30 | 0.56 | 10000 | -55~150 /322CNQ030-ND 39.25 32.52 = 75] 15 | 0.80 = -55~175 | 155CMQ015-ND 39.25 32.52 = 
160} 35 | 0.60 6400 -55~150 | 160CMQ035-ND 39.25 32.52 — 150) 30 | 0.65 9200 -55~175 | 152CMQ030-ND 24.30 19.33 16.66 
i60| 35 | 0.63 | 11500 | -55~175 |161CMQ035-ND 39.25 32.52 = 150} 35 | 0.60] 6600 -55~ 150 | 150CMQ035-ND@ 39.25 32.52 — 
i60| 40 | 0.60 6400 -55 ~ 150_|VS-160CMQ040-ND 62.50 50.00 _ 37.50 150} 35 | 0.65 9200 -55~175 |151CMQ035-ND 39.25 32.52 — 
feo; 40 | 063 | 11500 | -55~175 |161CMQ040-ND 30.25 32.52 = 150; 40 | 0.60 | 6600 -55 ~ 150 | 150CMQ040-ND 39.25 32.52 = 
160/ 45 | 0.60 6400 -55~150 | 160CNQ045-ND 39.25 32.52 — 150; 40 | 0.65 9200 -55~ 175 | 151CMQ040-ND 39.25 32.52 = 
80] 45 | 0.63 11500 -55~175 | 161CNQ045-ND 39.25 32.52 = 150| 45 | 0.60 6600 -55~ 150 |150CMQ045-ND® 39.25 32.52 _ 
160} 80 | 0.80 9000 “55 ~175 | 163CMQ080-ND 39.25 32.52 ie 150) 45 | 0.65 9200 -55~175 |151CMQ045-ND® 39.25 32.52 = 
80 | 100 | 0.80 9000 -55~175_|VS-163CNQ100-ND 62.50 50.00 _37.50 450| 45 | 060 | 6600 55-150 |1S50CNQ045-ND 2206 1755 ~~ 15.42 
160 | 100 | 0.98 9000 “65 ~ 175 Ss 62.50 50.00 37.50 450! 80 | 080 | 7000 -55~175 |153CMQ080-ND® 4479 3741 = 
D61-8 
20) 15 | 0.25 700 “55 ~ 125 (MSHOR ECTS Re Nie, 33000 2.13 1.66 40] 15 | 036] 5200 -55 ~ 100 ]VS-85CNQO15APBF-ND@ 1580 1229 10.18 
20) 20 | 034 4000 -55~150 | 47CTQ020-1-ND 419 2.87 2.28 7 i 5 
55 | 15 | 0.33 5050 55 ~ 125 |VS-115CNQO15APBF-ND® 13.50 10.50 870 
15 | 30 | 040 900 -55~ 150 |32CTQ030-1PBF-ND 373 2.56 2.03 
40 | 20 | 0.32 6000 -55 ~ 150 |87CNQO20APBF-ND@ 1462 11.19 9.48 
20) 30 | 038 4100 -55~150 | 42CTQ030-1-ND 613 4.20 3.34 
40] 30 | 037 | 5100 -55 ~ 150 | VS-82CNQO30APBF-ND® 1519 11.82 9.79 
75 | 35 | 0.57 690 -65 ~ 150 _|MBR1535CT-1-ND 256 1.67 1.28 
isos Tose 080 “a5 175 SEG OER ENN AT Aa 109 55 | 30 | 0.39 | 5100 -55 ~ 150_|VS-112CNQO30APBF-ND® 13.50 10.50 870 
oo | 45 | 048 4240 “55-150 | 40CTQ045-1 PBF-ND 278 «181 138 40 | 35 | 047 5800 “55 ~ 150 | VS-B0CNQO35APBF-ND® 1490 1159 960 
75| 45 | 084 690 “65-150 | MBR1545CT-1-ND 256 167 18 40 | 40 | 0.54 4600 -55~175 |81CNQ040A-ND 1653 1265 10.72 
fo | 45 | 057 1060 “65-150 | VS-MBR2045CT-1-ND 384 256 205 40 | 45 | 047 | 5800 -55 ~ 150 | VS-80CNQO45APBF-ND® 1159 9.02 7.48 
io | 45 | 057 4060 -65 150 |MBR2045CT-1PBF-ND 497-129 ‘99 40 | 45 | 0.54 4600 -55~ 175  |VS-81CNQO45APBF-ND® 1490 11.59 960 
15 45 0.73 7060 65 ~ 150 | MBR2545CT-1-ND 341 2.22 1.70 55 45 0.55 4000 -65~175 |VS-111CNQO45APBF-ND@ 13.50 10.50 8.70 
15 45 0.73 1060 -65~ 150 |MBR2545CT-1PBF-ND® 210 1.37 1.05 55 45 0.5 5400 -55~ 150 |VS-110CNQO45APBF-ND®@ 13.50 10.50 8.70 
15 | 45 | 06 1020 -65~150 |MBR3045CT-1-ND 419 2.87 2.28 40 | 80 | 067 | 7000 -55 ~ 175 _|VS-83CNQO80APBF-ND® 1430 11.13 9.22 
15 | 45 | 06 1020 -65~ 150 _|MBR3045CT-1PBF-ND@ 3.21 2.20 1.75_| RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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VISHAY. Schottky Rectifiers (cont) 


D61-8-SL D61-8-SM 


Commons Cathode common ‘Cathode 


4 A ‘ ic. k, L k, 
i y |, 11.05 Anode Common Angde 
1 2 : 


Anode Anode 
1 Common 2 
Cathode 


Base 
Common Cathode 
2 


Base Cathode 


Base 16, fy 
: c : 
wg 1 Common 2 : 81} 
( 0 t Cathode i A 
| cwa Series : : 
=l|k 0.89 . H : 
4.32 | 4 : Cathode 


Sic — ode 3 ANODE acai 
WQ Series 5 i CTU Series 
IF |VRRM| VF | IFSM(A)@ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF ]VRRM] VF | IFSM(A)@ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) | (V) (V) |tp=5ps Sine} Temp (°C) | Part No. 1 10 100 (A) | (V) (V) |tp=5ps Sine} Temp (°C) | Part No. il 10 100 
40 | 100 | 067 | 7000 “65 ~175 | VS-83CNQTO0APBF-ND® 7174 9.13 757 15 | 35 | 050 990 “65 ~ 150 |12T0035S-ND 4052.78 221 
55 | 100 | 067 | 7000 -55~ 175 |VS-113CNQ100APBF-ND@ 13.50 10.50 8.70 10] 35 | 057 1060 -55~175 |20CTQ035S-ND 477 3.27 2.60 
DG61-8-SL 20 | 35 | 0.51 1800 -55~ 150 |20TQ035S-ND 382 2.62 2.09 
55] 15 | 033 | 5050 “65 ~ 125 | T15CNQ015ASL-ND 7509 +1756 «979 15 | 35 | 0.56 1060 -55~175 |30CTQ035S-ND 475 3.26 2.59 
55] 45 | 05 5400 -55~150 | 110CNQ045ASL-ND 1794 13.74 11.63 75 | 35 | 057 690 -65 ~ 150_|VS-MBRB1535CT-ND 345 2.10 1.68 
80 80 0.67 7000 -55~175 |83CNQ080ASL-ND 16.57 12.69 10.75 75 35 0.57 690 -65~ 150 |MBRB1535CTPBF-ND® 2.12 1.38 1.06 
55 | 100 | 067 | 7000 -65~175 |VS-113CNQ100ASL-ND 18.43 14.34 11.88 16] 35 | 057 1800 -65~ 150 | VS-MBRB1635PBF-ND@ 1.76 1.14 89 
D-61-8-SM 10 | 35 | 057 1060 -65~150 | VS-MBRB2035CT-ND 3.20 2.56 1.92 
40 | 30 | 0.37 5100 -55~150 ]82CNQ030ASM-ND 1668 1277 1082 7.5 | 45 | 0.57 690 -65~150 | VS-MBRB745PBF-ND® 1.96 1.23 91 
40 | 35 | 0.54 4600 -55~175 |81CNQ035ASM-ND 1653 1265 10.72 16 | 45 | 0.57 1800 -65 ~ 150_|VS-MBRB1645PBF-ND® 2.56 1.65 1.28 
40 | 40 | 054 4600 -55~175 |81CNQ040ASM-ND 16.53 12.65 10.72 10 | 45 | 0.57 1060 -65~ 150 | MBRB1045-ND 3.56 2.44 1.94 
40) 45 | 0.47 5800 -55~ 150 |VS-80CNQO45ASM-ND 15.94 12.32 10.65 6 | 45 | 0.53 690 “55 ~175 | VS-12CTQ045S-ND 266 2.13 1.60 
80 | 80 | 0.67 7000 -55~175 | 83CNQ080ASM-ND 16.89 12.93 10.95 10) 45 | 057 1060 “55 ~175 | VS-20CTQ045S-ND 4.00 3.20 2.40 
D-PAK 15 | 45 | 073 1060 -65~150 |MBRB2545CTTRL-ND 1873.60/800 
6] 30) 047 30 “55-150 VS42CWOOSENEND Dod 130 103 15 | 60 | 056 1000 -55 ~ 150_|VS-15TQ060S-ND 437 3.50 2.63 
5 | 30 | 047 320 “55-150 |VS-12CWOO3FNTR-ND 41636.00/2,000 15 | 60 | 062 1060 “55 ~ 150 | VS-30CTQOG0STRLPBFCT-ND® 483 3.22 2.58 
35) 40 | 049 500 “40-150 | 6CWOO4FNTRCT-ND 197 127 99 30 | 60 | 062 1060 -55~ 150 |VS-30CTQO60STRLPBFTR-ND® 1646.40/800 
3 | 60 | 06s 490 “40-150 |VS-MBRD660CT-ND {7 41 ‘0 16 | 80 | 058 850 -55~175 | VS-16CTQ080S-ND 3.45 2.25 172 
35| 60 | 061 | 490 _| -40~ 150 _|VS-30WQ06FNTR-ND 1694,00/2,000 8} 100 | 072) 850 | 85-175 aD 1792.00/800 
35 | 100 | 081 | 440 | -40- 150 |VS-6CWOTOFNTR-ND 2170,00/2,000 | 100 | 0.72 | 850 _| -55~ 175 _[MSSIGGIGOOSSND) 5.72 4.58 _3.28 
D-oPAK 10 | 100 | 0.95 850 -65 ~ 150 | VS-MBRB20100CTTRL-ND 7608.00/800 
79) 15 | 036] 700 55-100 | VS-19T0015STRL-ND 2184.00/800 i ees oan eae VS eee ae a ce 
15 | 30 | 049 4000 -55~150 |32CTQ030STRL-ND 2020.00/800 - - . : 
20 | 30 | 048 1100 -55 ~ 150 _|VS-42CTQ030STRL-ND 1556.00/800 RoHS Compliant 


Bridge Rectifiers 


Operating Temperature Range: -40°C ~ 150°C —- Storage Temperature Range: -40°C ~ 150°C 


6.35 (4x) 
2.4 


wife 105 


Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 
Peak Surge Instant Ave. Peak Surge Instant Ave. 
Reverse | Current | Forward | Rectified | Digi-Key Price Each Reverse | Current | Forward | Rectified | Digi-Key Price Each 
Pkg. Volt. (V) | 10ms (A) | Volt. (V) | Current(A) | Part No. 1 10 100 Pkg. Volt. (V) | 10ms (A) | Volt. (V) | Current(A) | Part No. 1 10 100 
50 350 11 25 VS-26MB0O5A-ND 6.69 4.46 3.57 800 350 11 25 VS-GBPC2508A-ND 6.31 3.55 2.84 
100 350 1 25 VS-26MB10A-ND 6.70 4.96 4.02 400 420 1 35 VS-GBPC3504A-ND 3.63 2.42 1.94 
200 350 11 25 VS-26MB20A-ND 7.26 4.84 3.88 600 420 11 35 VS-GBPC3506A-ND 3.74 2.50 2.00 
600 350 11 25 VS-26MB60A-ND 7.09 6.25 4.26 ake 800 420 11 35 VS-GBPC3508A-ND 5.66 3.77 3.02 
200 420 1.2 35 VS-36MB20A-ND 6.36 471 3.82 1000 420 tet 35 VS-GBPC3510A-ND 4.08 2.72 2.18 
D-34A 400 420 1.2 35 VS-36MB40A-ND 7.19 5.33 4.32 1200 420 i at 35 VS-GBPC3512A-ND 417 2.78 2.23 
600 420 1.2 35 VS-36MB60A-ND 7.35 5.44 4.41 600 360 1.26 25 VS-26MT60-ND 12.92 10.05 8.33 
800 420 1.2 35 VS-36MB80A-ND 7.46 5.52 4.48 1000 360 1.26 25 VS-26MT100-ND 21.29 17.03 12.78 
1000 420 1.2 35 VS-36MB100A-ND 8.14 6.03 4.89 1600 360 1.26 25 VS-26MT160-ND 19.35 15.05 12.47 
1200 420 1.2 35 VS-36MB120A-ND 8.53 6.32 5.12 100 475 1.26 35 VS-36MT10-ND 14.05 10.94 9.06 
1600 420 1.2 35 VS-36MB160A-ND 13.42 10.44 8.65 D-63 400 300 1.19 35 VS-36MT40-ND 15.21 11.83 9.80 
200 350 Da 25 VS-GBPC2502A-ND 3.62 2.41 1.93 600 475 1.19 35 VS-36MT60-ND 18.15 14.52 10.89 
GAPE 200 350 11 35 VS-GBPC3502A-ND 4.00 2.67 2.14 800 475 1.19 35 VS-36MT80-ND 14.74 11.47 9.50 
° 400 350 11 25 VS-GBPC2504A-ND 5.16 3.44 2.76 1200 475 1.19 35 VS-36MT120-ND 21.95 17.56 13.17 
600 350 11 25 VS-GBPC2506A-ND 3.69 2.46 1.97 1600 420 1 35 VS-36MT160-ND 20.84 16.68 14.59 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Noy HexFred Diodes 


HEXFRED technology sets a new standard for high performance ultrafast diodes. This performance advantage can be and MOSFETS to run cooler by 10°C, 20°C * Improve overall system efficiency by 1%, 2% * Reduce noise and the need for 
utilized by the designer resulting in higher efficiency circuits and lower overall system cost. HEXFREDS will: * Allow IGBTS — snubber circuitry » Allow for higher frequency operation * Allow many marginal circuits to work more reliably 
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|--40.005—+ 40.005 9 10.03 ‘ 
#2. 12.70 ' 


07.2440 [ OgX@ | O] 19. So 
2 ples. += 7.9257 
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4 
; 15,37 ‘ 15,37 4 ==sl 927 
6.35 L_ 60.96 —I3.17 


T 1 T 
| 3.185 , | 3.185 


IF(AV) | IRRM | Digi-Key Price Each IF(AV) | IRRM J Digi-Key Price Each 
Fig. | Package | VR | VF | (A) | (A) |PartNo. 1 10 100 Fig.| Package | VR | VF | (A) | (A) |PartNo. 1 10 100 
TO-220AB | 600 | 1.7] 8 5 |VS-HFA16TAGOCPBF-ND® 3.65 2.43 1.95 F D61-8SM | 600 | 1.2 | 56 6 | HFA7ONC60CSM-ND 21.55 16.50 13.97 
1 | T0-220AB | 600 | 1.7 | 15 6 | VS-HFA30TAGOCPBF-ND® 7.16 4.77 3.82 D61-8SM ) 400 | 1 85 6 | HFA80NC40CSM-ND 18.55 14.76 12.72 
TO-220AB | 600 | 18 | 4 | 5.2 |VS-HFAOSTAGOCPBF-ND® 2.75 1.78 1.38 4 | HALEPAK | 600.) 1.3 | 740 | oe eS 33.92 28.99 28.25 
To-22oac | eo | is | 4 29 |VS-HFA04TB60PBF-ND® 103 65 B HALF-PAK | 600 | 1.2 | 70 | 85 |HFA7ONH60-ND® 23.56 18.74 16.15 
TO-220AC | 600 | 1.7] 8 5 _|VS-HFAOSTBGOPBF-ND@ 277 1.78 1.39 DEPAK | 8005) ua) 4 am oe ea USL a4 oo ae 
TO-220AC | 600 | 1.7 | 15 6 | VS-HFA1STBGOPBF-ND@ 3.49 2.33 187 DEBARY | Teddi 2s a ame tat oe 44 
5 | D2PAK | 600 | 17] 15 6 | VS-HFA15TB60S-ND 6.06 4.04 3.24 
2 | To-220Ac | 600 | 1.7 | 25 10 | VS-HFA25TB6OPBF-ND® 5.40 3.60 2.88 
D2PAK | 600 | 13 | 25 10 | VS-HFA25TB60S-ND 6.96 5.15 4.18 
TO-220AC | 1,200) 24] 6 4.4 |VS-HFAO6TB120PBF-ND@ 1.93 1.21 90 
D2PAK | 600} 14] 8 5 |VS-HFAOSTB60STRL-ND 1584.00/800 
TO-220AC | 1,200] 24] 8 4.5 |VS-HFAO8TB120PBF-ND@ 5.85 3.90 3.12 
: , | To-24408 600 | 1.5 | 180 | 17 |HFA180MD60D-ND® 76.61 63.47 — 
TO-220AC | 1,200) 23] 16 | 5.8 |VS-HFA16TB120PBF-ND} 7.14 5.29 4.29 (ISO) aoo | 15 | 120 | 17 MGeReORnaoeeines 40a apa ee 
TO-247AC | 600 | 1.7 | 15 6 | VS-HFA30PA6OCPBF-ND® 6.65 4.93 4.00 Tosaas | 400 | 09 | 172 | 81 |VS-HFAZOOMDAOD-ND® 124.10 99.28. 74.46 
TO-247AC | 600 | 1.7] 8 5 |VS-HFA16PA60C-ND 7.13 475 3.80 8 (ISO) 600 | 12 | 99 3 | VS-HFA14OMD60D-ND@ 105.10 84.08 63.06 
1 TO-247AC | 600 | 1.7 8 5 | VS-HFA16PA60CPBF-ND® 3.68 2.46 1.97 TO-244AB | 400 1 170 9.3 |HFA1G0NU40C-ND@ 43.96 36.42 = 
TO-247AC | 600 | 13] 25 | 4.5 |VS-HFASOPAGOCPBF-ND® 8.72 6.46 5.24 ; T0-2444B | 600 | 1.2 | 171 | 10 |VS-HFA210NJ60C-ND® 91.33 73.06 54.80 
TO-247AC | 1,200] 23 | 16 | 5.8 |VS-HFA32PA120CPBF-ND® 15.59 12.13 10.05 T0-2444B | 400 | 1 | 240 | 7.5 |VS-HFA240NJ40C-ND® 63.97 51.87 46.69 
1,200] 24 | 30 | 84. |VS-HFA30PB120PBF-ND® 14.36 11.47 9.26 TO-244AB | 600 | 13 | 222 | 93 |HFA280NJ60C-ND® 65.61 54.35 — 
4200) 3 8 45 |\VS-HFAO8PB120PBF-NDe 578 3.86 3.09 T0-2444B | 600 | 1.2 | 126 | 85 |HFA140NJG0D-ND 49.15 39.10 33.69 
soo | 17) 45 6 | VS-HEAISPBGOPBF-ND 3.55 237 1.90 T0-2444B | 400 | 1 | 170 | 9.3 |HFA160NJ40D-ND 47.01 38.95 34.11 
9 To-247AC/ so | ae | coe 10 eteeeeecoreents ne 66 oe 6 | T0-244AB | 600 | 1.2 | 171 | 10 |HFA210NJ60D-ND 61.75 51.16 44.81 
i20| 3 | 1¢ | sa Wetemeemteoeneine aii 60 an T0-2444B | 400 | 1 | 244 | 7.5 |HFA240NJ40D-ND® 54.27 44.96 - 
T0-244AB | 600 | 1.3 | 222 | 93 |HFA280NJ60D-ND 70.50 58.40 51.15 
600 | 17] 8 5 | VS-HFAOSPB6OPBF-ND® 3.26 2.18 1.74 
1 | T0-2494A | 600 | 14 | 50 6 |HFA6OMC60C-ND® 29.92 23.80 20.51 
1,200) 3 6 4.4 |VS-HFAO6PB120PBF-ND® 4.95 3.30 2.64 
1 | 70-262 | 600) 17 | 15 6 | HFA15TB60-1-ND 2.74 1.79 1.37 
3 D-60 600 | 1.1 | 50 6 |HFA6OMB60C-ND® 45.53 37.72 - - 
@ RoHS Compliant 
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VISHAY. Input Rectifier Diodes 


41HF (R) PowlRtab 


1 a 
|e 


11.1 


1778. 
10/32 UNF-2A NEDA 15.88; (7 bo 


Cathode to Stud Cathode to Stud 3/8"-24UNF-2A 


TO-220AC SMD-220 TO-220AC TO-247AC/MOD TO-247AC 
10.54 93.78 FULLPAK 


oye 
1 oe a 
IFSM(A) Ty es Price Each 'FSM(A) Ty ee Price Each 
Ir |VaRM| Ve |@tp=10ms) Junction | Digi-Key rite ac IF |VRRM| VE |@tp=10ms| Junction | Digi-Key Ge ac) 
Package (A)| (Vv) | (VY) Sine Temp (°C) | Part No. i 10 100 Package (A)| (Vv) | (VY) Sine Temp (°C) | Part No. “il 10 100 
Standard Recovery Diodes (Discrete Circuit) B42 150} 100 | 1.33 3000 -40 ~ 200 | 150KS10-ND® 35.93 28.58 24.63 
727 50 [135] 230 | -65~ 200] 1N1199A-ND® 471 323.257 150| 600 | 1.33 | 3000 _| -40 ~ 200 | 150KSR60-NDO® 40.94 32.57 28.06 
12] 100 | 1.26] 265 | -65 ~ 175 | VS-12F10-ND@ 3.58 286 215 B-47 50 [400 [4.45 [ 714 | -65 ~ 195 [VS-8AF4NPP-ND@ 6.08 4.87 3.65 
12] 100 | 1.26} 265 | -65 ~ 175 | 12FR10-NDO 471 3.23 2.57 D2Pak to [4200 | 1.4 170 | -40 ~ 150 [VS-10ETS12SPBF-ND 2.85 1.84 1.43 
12] 100 | 1.35} 230 | -65 ~ 200 | 1N1200A-ND® 474 325 2.59 Fast Recovery Diodes 
12 | 200 | 1.26 265 -65 ~ 175 | VS-12F20-ND@ 3.99 2.67 2.13 6 | 200 | 1.4 72 -65 ~ 150 | 1N3881-ND@ 6.21 4.25 3.39 
12 | 200 | 1.26 265 -65 ~ 175 | VS-12FR20-NDO® 3.99 2.67 2.13 121 100 | 1.4 145 -65 ~ 150 | 1N3890-ND@ 5.39 3.69 2.94 
12} 300 | 1.35) 230 | -65 ~ 200 | 1N1203RA-NDO® 429° 294 2.34 DO-4 12] 600 | 1.4 145 | -65 ~ 150 | VS-12FL60S02-ND@ 655 485 3.93 
12) 400) 1.26) 265 | -65 ~ 175 | VS-12F40-ND@ 429° 344 2.58 16 | 200 | 1.4 180 | -65 ~ 150 | 16FL20S02-ND@ 7.23 530 4.39 
12} 400 | 1.26} 265 | -65 ~ 175 | VS-12FR40-NDO® 5.66 3.78 3.02 16 | 1000 | 1.4 180 _| -65 ~ 150 | VS-16FLR100S05-ND0® 11.19 896 6.72 
12 | 400 | 1.35 | 280 _| -65 ~ 200 | 1N1204A-ND@ 5.93 4.07 3.24 30 | 200 1445 400  |-40~ 150 |30HFU-200-ND 11.72 858 7.11 
i oo toe fen ae Tee a ne a 40 | 800 | 1.95) 400 | -40 ~ 125 | 40HFLR80S05-NDO® 1414 10.83 947 
: “65~ HERA : : : 60 | 100 | 15 700 | -40 ~ 125 | 60HFU-100-ND@ 1146 877 7.43 
po | 12) 800 | 1.95) 280-65 ~ 200 TE CSE oO a a 00-5 | 70} 1000 | 1.2 | 730 | -40 ~ 150 | VS-70HFL100S05-ND@ 19.25 15.40 10.25 
12) 1000 | 1.26 | 265 | 5 17 Hee ne ee Oe ee 70 | 600 | 1.85| 700 _| -40~125 |VS-70HFLR60SO2-NDO@ | 17.71 14.17 10.63 
12 | 1000 | 1.35 | 230 _| -65 ~ 200 | 1N3673A-ND@ 673 4.93 4.08 = 5 
85 | 600 [476] 1100 | -40~125 | 85HFLG0S05-ND® 7913 1465 12.41 
42/1200 | 1.26 | 265 | -65 ~ 175 | VS-12F120-ND® 673. 499 4.04 : ‘ 
85 | 600 | 1.76] 1100 | -40 ~ 125 | VS-85HFLR60S05-NDO 21.18 16.94 12.71 
16| 400 | 0.9 | 350 | -65 ~ 175 | VS-16F40-ND@ 479 383 2.55 - - = 
70 | 600 | 1.2 760 | -40 ~ 150 | VS-10ETFO6-ND 337.225 ‘1.80 
16| 600 | 1.23] 350 | -65 ~ 175 | VS-16F60-ND 556 445 3.34 
10 | 1000 | 1.2 150 | -40 ~ 150 | VS-10ETF10-ND 313 209 1.67 
16| 600 | 1.23] 350 | -65~ 175 | VS-16FR60-ND® 556 445 3.34 4a 49001 ("43 160 | -40.150 (ROSoeRerene Nan eas Ins 
16 | 1200 | 1.23| 370 _| -65 ~ 175 | VS-16F120-ND@ 7.30 487 3.90 : ; : . 
20 | 200 | 1.2 150 | -40 ~ 150 | VS-20ETFO2-ND 495 330 264 
25; 100 | 13 | 356 | -65~ 175 | VS-25F10-ND® 5.02 3.35 2.68 TO-220AC 
25 | 200 | 13 | 358 | -65.. 175 WeeaeoatnTn’ BO Ade PAS 20 | 600 | 1.2 150 _| -40 ~ 150 | VS-20ETFO6-ND 497 3.32 2.65 
‘ ‘ ; é 20 | 800 | 72 150 | -40 ~ 150 |VS-20ETFO8-ND 413275 ~-2.20 
25| 400 | 1.3 | 356 | -65 ~ 175 | VS-25F40-ND@ 5.38 359 287 
25| 600113 | 356 | -65 175 |VS-25FREO-NDO® B67 454340 20 | 1000 | 1.2 150 | -40 ~ 150 | VS-20ETF10-ND 452 3.01 241 
25 | 1200/13 | 356 | -65 ~ 175 | VS-25F120-NDe 790 533 432 20 | 1200 | 1.2 150 _| -40 ~ 150 | VS-20ETF12-ND 5.47 365 2.92 
25 | 1200 | 1.3 | 356 | -65~ 175 | VS-25FR120-NDO® 9.79 7.25 5.88 10) 200 | 1.2) 160 | -40 ~ 150 | VS-10ETF02S-ND 3.33 2.22 1.78 
351-100 1171 480 1-65 - 190 TINTT84-ND@ 716 4913.90 40 | 1000 | 1.33} 160 | -40 ~ 150 | 10ETF10S-ND 3.37 231 1.84 
4o| 50/13 | 765  |-65~200 |1N1183A-ND@ 663 485 402 40 | 1200 | 1.33] 160 | -40 ~ 150 | VS-10ETF12S-ND 353 235 1.88 
4o| 100 | 13 | 765  |-65~190 |VS-1N1184RA-NDO® 717 478 «3.83 SMD-220 | 20] 200 | 1.2 355 | -40 ~ 150 | VS-20ETFO2S-ND 5.23 349 279 
40} 200 | 1.3 765 | -65 ~ 190 | VS-1N1186RA-NDO® 656 486 3.94 20 | 400 | 13 250 _| -40 ~ 150 | VS-20ETFO4S-ND 5.23 349 2.79 
40 | 400 | 1.3 570 __| -65 ~ 190 | VS-40HFR40-NDO® 7.07 5.66 4.25 20 | 600 | 13 250 | -40 ~ 150 | VS-20ETFO6S-ND 554 3.70 2.96 
40 | 600 | 1.3 765 -65 ~ 190 | INT190RA-NDO® 8.46 6.19 5.13 20 | 1200 | 1.3 250 -40 ~ 150 | VS-20ETF12S-ND 6.39 4.26 3.41 
40|1000| 13 | 570  |-65~160|VS-40HFR100-ND© 10.09 8.08 537 To-220AC | 20] 200 | 1.2 300 ‘| -40 ~ 150 | 20ETFO2FP-ND 430 295 235 
60! 100 | 1.3 860 -65 ~ 190 | 1N2129A-ND@ 8.79 6.43 5.33 FULLPAK 20 | 600 | 1.2 300 -40 ~ 150 | VS-20ETFO6FP-ND 5.35 3.57 2.86 
60} 200 | 1.3 | 860 | -65 ~ 190 | 1N2131RA-NDO® 976 7.14 5.92 30] 600 | 1.2 350 | -40 ~ 150 | VS-30EPFO6-ND 594 3.96 3.17 
70 | 100 | 1.00| 1250 | -65 ~ 150 | VS-70HF10-ND@ 798 6.38 4.47 30 | 1000 | 1.2 350 | -40 ~ 150 | VS-30EPF10-ND 709 473 3.79 
nos 70 | 100 [1.35 | 1200 | -65 ~ 180 | VS-70HFR10-ND0® 798 638 479 40 | 400 | 14.25) 400 | -40 ~ 150 | VS-40EPFO4-ND 653 4.36 3.49 
70| 200 | 0.79} 1200 | -65 ~ 150 | VS-70HF20-ND@ 844 676 5.07 40 | 600 | 1.25) 400 | -40 ~ 150 | VS-40EPFO6-ND 713° 4.76 3.81 
70| 200 | 1.35} 1200 | -65 ~ 180 | VS-70HFR20-NDO® 844 676 5.07) |T0-247AC/MOD | 60 | 200 | 1.3 700 _| -40 ~ 150 | VS-60EPFO2-ND 974 7.21 5.85 
70| 800 | 0.79] 1200 | -65 ~ 150 | VS-70HF80-ND® 1210 968 7.26 60 | 600 | 13 700 | -40 ~~ 150 |VS-GOEPFO6-ND 70.00 740 6.00 
70 | 800 | 1.35 | 1200 | -65 ~ 180 | VS-70HFR80-NDO® 1210 9.68 7.26 60 | 1200 | 1.3 700 | -40 ~ 150 | VS-60EPF12-ND 10.64 7.88 6.39 
70 | 1200 [7.35 | 1250 | -65 ~ 180 | VS-70HF120-ND§® 16.23 12.98 8.66 80 | 600 | 1.2 800 | -40 ~ 150 | VS-80EPFO6-ND 13.96 10.86 9.00 
70 | 1200} 1.35] 1250 | -65 ~ 180 | VS-70HFR120-NDOSe 735° «(6.44 4.41 80 | 1200 | 1.2 800 _| -40 ~ 150 | VS-80EPF12-ND 14.52 11.30 9.36 
70 | 1600 | 0.79} 1200 | -65 ~ 150 |VS-70HF160-ND@ 1215 9.45 7.83 30 | 400 | 12 350 | -40 ~ 150 |VS-30CPFO4-ND 574 383 3.07 
85} 200 | 1.2 | 1700 | -65 ~ 180 | VS-85HF20-ND@ 929 688 5.58 to-2a7ac | 30 | 1000] 1.41 | 350 _| -40 ~ 150 | VS-30CPF10-ND 612 4.08 3.27 
85 | 1600 | 1.2 1700 -65 ~ 180 | VS-85HF160-ND@ 14.67 11.42 9.46 : 60 | 200 | 1.3 700 -40 ~ 150 | 6OCPFO2-ND 9.83 7.20 5.96 
85 | 800 | 1.2 | 1700 | -65 ~ 180 | VS-85HF80-ND@ 1248 9.24 7.49 60 | 1200 | 1.3 700 _| -40 ~ 150 | VS-60CPF12-ND 10.64 7.88 6.39 
85 | 1200 | 1.2 1700 __| -65 ~ 180 | VS-85HF120-ND@ 12.97 10.09 _ 8.36 70 | 600 | 1.5 400 | -55 ~ 150 | HFA7ONH60R-NDO 21.38 17.01 14.66 
tHE 40) 200 | 0.70) 570 | -65 ~ 190) 41HF20-ND® 785 5.74 4.76 105] 600 | 1.5 600 | -55 ~ 150 | HFA105NH60R-NDO® 26.75 21.28 18.34 
40 | 1000 | 0.70 | _570_| -65 ~ 190 | VS-41HF100-ND@ 8.78 6.50 __5.27 Halt-Pak (A) 435) 400 | 1.3 900 | -55 ~ 150 | VS-HFA135NH40R-NDO® 39.60 31.68 23.76 
D0-8 150] 400 | 1.33 | 3670 | -40 ~ 200 / 150KR40A-NDO® 36.39 28.95 24.95 140| 600 | 1.6 | 800 _| -55 ~ 150 | HFA140NH60R-NDO@ 33.92 26.99 23.25 
150| 600 | 1.33| 3570 _| -40 ~ 200 | VS-150K60A-ND® 24.98 19.43 16.10 ve 05] 40 1042] 190 |-85 ~ 150 |VS-FCSPOSH4OCT-ND$® 6539S 
PowlRtab 8% a is 1250 on) SERED ND ‘i £38 228 +00 p 05| 40 |042| 190 | -55 ~ 150 | VS-FCSPOSH40TR-ND$@ 1066.80/6,000 
: eae R H : i i Ultrafast Diod 
To-220ac | 20] 800 | 1.1 | 260  |-40~ 150 | VS-20ETSO8-ND 3.05 204 1.63 raat eaes __ 
750] 200 71.13] 1600 | -55 ~ 175 | VS-150EBU02-ND 642 475 3.85 
20 | 1200 | 1.1 260 _| -40 ~ 150 | VS-20ETS12-ND 3.06 2.04 1.64 PowlRtab 
150| 400 | 1.3 | 1500 _| -55 ~ 175 | VS-150EBU04-ND 6.82 5.05 4.10 
10 | 800 | 1.4 175 |-40~ 150 | VS-10ETSO8S-ND 319 205 1.60 : : 5 
15; 200 [1.05] 200 | -65~ 175 | VS-MUR1520PBF-ND 182. 147 91 
10 | 1200 | 1.4 170 | -40 ~ 150 | 10ETS12S-ND 340 221 1.69 
SMD-220 8 | 200 |0.975) 100 | -65 ~ 175 | VS-MUR820PBF-ND® 133 84 62 
20} 800 | 1.4 260 | -40 ~ 150 | VS-20ETS08S-ND 3.65 244 1.95 
8 | 300 | 1.25) 100 | -65 ~ 175 | VS-8ETHO3PBF-ND® 131 8261 
20 | 1200 | 1.1 260 _| -40 ~ 150 | VS-20ETS12S-ND 442 295 2.36 
8 | 600 |096) 175 | -65~ 175 | VS-8ETLO6PBF-ND® 166 104 77 
10 | 1200 | 1.41 70-40 ~ 150 |VS-10ETS12-ND 248 1.60 1.24 TO-220AC 
8 | 400 | 1.3 100 _| -65 ~ 175 | VS-8ETUO4-ND 2.23 1.21 1.08 
To-220AC | 20] 400 | 1.3 | 250 | -40 ~ 150 | VS-20ETFO4FP-ND 430 287 2.30 
8 | 600 | 24 90 | -65 ~ 175 | VS-BETHOSPBF-ND® 157. +98 73 
FULLPAK | 20] 800 | 1.3 | 250 | -40 ~ 150 | VS-20ETSO8FP-ND 329 220 1.76 
; ; i 8 | 600 | 23 110 | -65 ~ 175 | VS-8ETXOGPBF-ND® 180 113 84 
20 | 1200 | 1.3 | 250 _| -40 ~ 150 | VS-20ETS12FP-ND 3.28 219 1.75 
- : = 15 | 300 |1.25| 140 _ | -65 ~ 175 | VS-15ETHO3PBF-ND® 168 105 78 
40 | 800 [74 380 | -40 ~ 150 | VS-40EPS08-ND 475 347 254 
40 | 4200 | 44 380 | 40-150 | VS-40EPS12-ND B13 34374 15 | 600 | 22 120 | -65 ~ 175 | VS-15ETHOGPBF-ND® 175 140 82 
T0-247AC/MOD | 65 | ‘so9 | 4/4 735 | 40.150 | VS-60EPSOB-ND 701 468 «374 to-220nc | 15 800 | 0.99) 250 | -65 ~ 175 | VS-1SETLOGPBF-ND@ 193 121 90 
60 | 1200 | 11 735 |-40 - 150 | VS-60EPS12-ND 650 481 390 15 | 600 | 23 170 | -65 ~ 175 | VS-15ETXO6PBF-ND® 224 144 142 
Tooayae | 80) 800 [7.17] 1450 |-40 ~ 150 |VS-B0EPSOB-ND 3586355 15 30 | 600 | 26 200 _| -65 ~ 175 | VS-30ETHOGPBF-ND 371 239 1.86 
80 | 1200 | 1.17 | 1450 __| ~40 150 [MSes0ERSi2sNB 974 721 5.85} Q anodetostud §tp=8.3ms $IFSM(A) @ tp=5ys Sine RoHS Compliant (Continued) 
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VISHAY. Input Rectifier Diodes (cont) 


Dimensions in mm 


Half-Pak FlipKY™ TO-220AB 
{19.05 
Sa] = 10.54 93.78 


Ee LIST Cathode-2_[+-500-+ 1-Cathode 1. Gate 
— 39.115 =| 3.175 2 1 2. Drain 
3. Source 
e 4. Drain 
1/4”-20 UNC 3x 1.27-||- 
I 40 —| 2x 02.54) 
lEsm(A) Le ar Price Each IFSM(A) Te | Price Each 
Ir |VRRM| VF |@tp=10ms| Junction | Digi-Key le |VRRM| VE |@tp=10ms| Junction | Digi-Key 
Package (A)) (V) | (VW) Sine Temp (°C) | Part No. 1 10 100 Package (A); (V) | (VY) Sine Temp (°C) | Part No. 1 10 100 
8 | 600 | 24 100 -65 ~ 175 | VS-8ETHO6FPPBF-ND® 1.92 1.20 89 Half-Pak (B) | 275} 400 | 1.65 900 -55 ~ 150 | HFA135NH40PBF-ND® 27.65 22.00 18.96 
8 | 600 | 0.96 175 -65 ~ 175 | VS-8ETLO6FPPBF-ND® 1.88 1.18 87 8 | 300 | 1.25 100 -65 ~ 175 | 8ETHO3-1-ND 2.30 1.50 1.15 
8 | 600 | 23 110 -65 ~ 175 | VS-8ETXO6FPPBF-ND® 2.00 1.29 1.01 8 | 600 | 0.96 175 -65 ~ 175 | 8ETLO6-1-ND 2.30 1.50 1.15 
TO-220AC 15 | 600 | 2.2 180 -65 ~ 175 | VS-15ETHO6FPPBF-ND® 1.93 1.24 97 8 | 600 | 0.96 175 -65 ~ 175 | 8ETLO6-1PBF-ND® 1.50 93 68 
FULLPAK 15 | 600 | 0.99 250 -65 ~ 175 | VS-15ETLOGFPPBF-ND@ 2.31 1.49 1.16 8 | 400 | 1.3 100 -65 ~ 175 | 8ETU04-1-ND 1.82 1.18 91 
15 | 600 | 2.3 170 -65 ~ 175 | VS-15ETXO6FPPBF-ND® 2.44 1.58 1.23 8 | 600 | 2.4 90 -65 ~ 175 | 8ETHO6-1-ND 2.30 1.50 1.15 
10 | 300 | 1.05 120 -65 ~ 175 | VS-20CTHO3FP-ND 2.40 1.55 1.20 8 | 600 | 23 110 -65 ~ 175 | 8ETX06-1PBF-ND® 1.66 1.08 .83 
15 | 200 | 0.92 200 -65 ~ 175 | VS-30CTHO2FP-ND 6.84 4.56 3.65 5 | 200 | 1.25 50 -65 ~ 175 | MURB1020CT-1PBF-ND@ 1.74 1.13 87 
30 | 300 | 1.25 300 -65 ~ 175 | VS-30EPHO3PBF-ND® 2.40 1.55 1.21 15 | 200 | 1.05 200 -65 ~ 175 | VS-MURB1520-1-ND 3.38 2.25 1.80 
T0-247Ac/MOD 60 | 200 | 1.08 800 -55 ~ 175 | VS-60EPU02PBF-ND® 447 2.99 2.39 TO-262 8 | 200 | 0.975 100 -65 ~ 175 | MURB1620CT-1PBF-ND@ 1.95 1.21 89 
60 | 400 | 1.25 400 -55 ~ 175 | VS-60EPU04PBF-ND® 4.61 3.08 2.47 20 | 200 | 0.85 100 -65 ~ 175 | VS-MURB2020CT-1PBF-ND@| 1.98 1.24 92 
30 | 600 | 26 600 -65 ~ 175 | VS-30EPHO6PBF-ND® 2.62 1.69 1.32 15 | 300 | 1.25 140 -65 ~ 175 | 15ETHO3-1-ND 2.60 1.69 1.29 
15 | 300 | 1.25 300 -65 ~ 175 | VS-30CPHO3PBF-ND® 2.73 1.76 1.37 15 | 600 | 2.2 120 -65 ~ 175 | 15ETHO6-1-ND 2.60 1.69 1.30 
15 | 400 | 1.25 400 -65 ~ 175 | VS-30CPU04PBF-ND® 277 1.78 1.39 15 | 600 | 0.99 250 -65 ~ 175 | 15ETLO6-1-ND 2.70 1.76 1.34 
15 | 200 | 1.05 200 -65 ~ 175 | VS-MUR3020WTPBF-ND® 3.21 2.15 1.72 15 | 600 | 0.99 250 -65 ~ 175 | 15ETLO6-1PBF-ND@ 1.65 1.08 83 
TO-247AC 60 | 600 | 1.35 600 -55 ~ 175 | VS-60APU06-ND 11.61 8.15 6.52 15 | 600 | 2.3 170 -65 ~ 175 | 15ETX06-1-ND 2.92 1.90 1.46 
60 | 200 | 1.08 800 -55 ~ 175 | VS-60APU02PBF-ND® 447 2.99 2.39 10 | 300 | 1.05 120 -65 ~ 175 | 20CTHO3-1-ND 3.06 2.10 1.67 
60 | 400 | 1.25 400 -55 ~ 175 | VS-60APU04-ND 6.25 4.63 3.76 30 | 600 | 2.6 200 -65 ~ 175 | VS-30ETHO6-1PBF-ND® 3.39 2.18 1.70 
60 | 600 | 1.35 600 -55 ~ 175 | VS-60EPU06-ND. 11.61 8.15 6.52 5 | 200 | 1.25 50 -65 ~ 175 | VS-MUR1020CTPBF-ND® 1.87 AAT. 87 
8 | 600 | 23 110 -65 ~ 175 | 8ETXO6STRLTR-ND 837.60/800 8 | 200 |0.975 100 -65 ~ 175 | VS-MUR1620CTPBF-ND® 1.84 1.15 85 
8 | 600 | 23 110 ~65 ~ 175 | 8ETXO6STRRTR-ND 837.60/800 10} 200 | 0.85 100 -65 ~ 175 | VS-MUR2020CTPBF-ND® 1.87 1.17 87 
15 | 300 | 1.25 140 ~65 ~ 175 | VS-15ETHO3S-ND 2.56 1.65 1.29 T0-220AB 16 | 400 | 1.3 100 -65 ~ 175 | VS-16CTUO4PBF-ND® 1.79 1.15 90 
D2Pak 15 | 600 | 2.2 120 -65 ~ 175 | VS-15ETHO6S-ND 2.85 1.84 1.43 10 | 300 | 1.05 120 -65 ~ 175 | VS-20CTHO3PBF-ND® 1.83 1.15 85 
15 | 600 | 0.99 250 -65 ~ 175 | 15ETLOGS-ND 2.63 1.71 1.31 15 | 200 | 0.92 200 -65 ~ 175 | VS-30CTHO2PBF-ND® 1.92 1.21 89 
10 | 300 | 1.05 120 -65 ~ 175 | VS-20CTHO3S-ND 3.22 2.15 1.72 15 | 300 | 1.0 150 -65 ~ 175 | VS-30CTHO3PBF-ND® 2.02 1.27 94 
15 | 200 | 0.92 | 200 __| -65.~ 175 IMSSSOGHROZSaNB 3.68 252 1.90] 9 anode to stud §tp=83ms +IFSM(A) @ tp=5ys Sine RoHS Compliant 


SCRs 


TO-208AA (TO-48) TO-208AC (TO-65) D2Pak (SMD-220) TO-247AC TO-220 
FULL-PAK 


| g | 
G 
G 
30.307" Be 41.7 


cr 172 ale 


1 282 
4 


10.7241 1.50 


< 
1/4-28 UNF-2A, 


TO-220AC TO-200AB (A-PUK) SUPER-247 TO-209AE 
(TO-118) 


3/4"-16UNF-2A 


VDRM|_ IT(AV) VGT | IGT | VTM | DV/DT VDRM | __ IT(AV) VGT | IGT | VTM | DV/DT 
(V) (A) (V) |(mA)| (V) | (V/us) |Digi-Key Price Each (V) (A) (V) | (mA) | (V) | (W/us) | Digi-Key Price Each 

Max. Max. Package Max. | Max. |Max.| Max. |Part No. 1 10 100 Max. Max. Package Max.| Max. |Max.| Max. |Part No. 1 10 100 
100 | 16 @65°C | TO-208AA (TO-48) | 2.0 | 40 | 2.0 | 100f¢ |2N683-ND® 11.96 875 7.25 1200 | 35 @ 79°C T0-247AC 2.5 | 150 | 1.85} 1000 |VS-40TPS12A-ND 6.05 4.18 3.52 
600 | 50 @ 94°C | TO-208AC (TO-65) | 2.5 | 100 | 1.6 | 500 |VS-5ORIAGO-ND® 15.54 12.09 10.02 800 | 10 @95°C | TO-220 FULL-PAK | 2.0 | 60 | 1.4 | 500 |VS-16TTSO8FP-ND 3.43 2.29 1.84 
1200 | 50 @ 94°C | TO-208AC (TO-65) | 2.5 | 100 | 1.6 | 500 |VS-50RIA120-ND® 22.90 18.32 16.03 800 | 16 @ 85°C | TO-220 FULL-PAK | 2.0 | 45 | 1.25} 500 |VS-25TTSO8FP-ND 3.94 2.72 217 
800 |6.5@ 112°C) D2Pak (SMD-220) | 1.0 | 15 | 1.15] 150 |VS-10TTSO8S-ND 2.21 142 1.11 800 | 10@ 98°C TO-220AC 2.0} 60 | 1.4 | 500 /VS-16TTSO8-ND 2.20 142 1.11 
800 | 10 @ 98°C | D2Pak (SMD-220) | 2.0 | 60 | 1.4 | 500 |VS-16TTSO8S-ND 3.19 2.05 1.60 1200 | 10 @ 98°C TO-220AC 2.0 | 60 | 1.4 | 500 |VS-16TTS12-ND 2.68 1.73 1.35 
1200 | 10 @ 98°C | D2Pak (SMD-220) | 2.0 | 60 | 1.4] 500 [VS-16TTS12S-ND 448 2.99 2.39 800 | 16 @ 93°C TO-220AC 2.0] 45 | 1.25} 500 /VS-25TTSO8-ND 3.03 2.42 2.19 
800 | 16 @93°C | D2Pak (SMD-220) | 2.0 | 45 | 1.25] 500 |VS-25TTSO8S-ND 440 2.93 2.35 1200 | 16 @ 93°C TO-220AC 2.0) 45 | 1.25} 500 /VS-25TTS12-ND 4.26 284 2.28 
800 | 20 @ 95°C T0-247AC 2.0 | 45 | 1.3 | 500 |VS-30TPSO8-ND 3.43 221 1.72 800 | 350 @ 55°C | TO-200AB (A-PUK) | 3.0 | 150 | 1.96} 500 |ST180C08C0-ND® 67.13 55.62 48.71 
1200 | 20 @ 95°C TO-247AC 2.0 | 45 | 1.3 | 500 |VS-30TPS12-ND 3.63 242 1.94 1200 | 70 @ 82°C SUPER-247 1.5 | 100 | 1.4 | 500 |VS-70TPS12PBF-ND® 8.25 6.11 4.95 
800 | 35@79°C TO-247AC 2.5 | 150 | 1.85| 500 |VS-40TPSO8-ND 6.28 3.52 2.82 1600 | 70 @ 82°C SUPER-247 1.5 | 100 | 1.4 | 500 _|VS-70TPS16-ND 8.05 6.13 5.08 
800 | 35 @79°C T0-247AC 2.5 | 150 | 1.85] 500 /VS-40TPSO8A-ND 480 3.20 2.56 2000 | 300 @ 75°C |TO-209AE (TO-118)| 3.0 | 200 | 1.66| 500 |VS-ST300S20POPBF-ND@| 176.32 = = 
1200 | 35 @ 79°C TO-247AC 2.5 | 150 | 1.85 | 1000 |VS-40TPS12-ND 5.84 3.90 3.12] RoHS Compliant + Typical 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1298 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Sf i MOSFETs 


Fig. 1 — TO-220 Fig. 2— TO-247 Fig. 3 — D2PAK Fig. 4 — DPAK Fig. 5 — ISOTOP 


Fig. 15 — PowerFLAT™ Fig. 16 — PowerFLAT™ Fig. 19 — PolarPAK® 
(5x 5 or 6 x 5) (3.3 x 3.3) A 
j < 
Fig. 20 — SOT23-6L Fig. 23 — PowerSO-10RF NEW! Fig. 24 — TO247-4 Fig. 25 — M113, M174 NEW! 
B. 
Voss} ID | Ros(on) | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | STMicro. Voss| ID | Ros(on) | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | STMicro. 
Fig.| (V) | (A) | (0) | Part No. 1 10 100 Pricing —_| Part No. Fig.| (VW) | (A) | () | Part No. 1 10 100 Pricing _| Part No. 
250] 13] .235 |497-7509-5-ND@ NEW!| 1.63 15.30 122.40 —| STP16NF25 
TO-220 250} 16) .28 | 497-3183-5-ND@ 2.08 19.50 156.00 —| STP16NS25 
24 [120] 2.2mQ |497-7519-5-ND@ NEW!| 5.19 48.33 375.90 —]STP300NHO2L 250} 17) .165 | 497-7511-5-ND@ NEW! | 2.08 19.50 156.00 —| STP17NF25 
30 | 22 | .05 |497-7516-5-ND@ NEW!| 1.13 9.75 75.00 —| STP22NFO3L 250} 22) 15 |497-6740-5-ND@ NEW!| 2.40 22.50 180.00 —| STP22NS25Z 
30 | 40} .022 | 497-3187-5-ND 146 12.68 97.50 —| STP4ONFO3L 250 | 45 | .069 | 497-7526-5-ND@ NEW! | 3.63 33.75 262.50 —| STP5ONF25 
30 | 80 | .0054 | 497-8451-5-ND® NEW!| 1.76 16.50 132.00 —) STP85N3LH5 300] 9 4 |497-7502-5-ND@ NEW! | 1.92 18.00 144.00 —] STP12NK30Z 
30 | 90 | .0065 |497-7535-5-ND@ NEW! | 2.40 22.50 180.00 —|STP9ONFO3L 300 | 30] .090 | 497-7521-5-ND@ NEW!| 6.96 64.80 504.00 —| STP30NM30N 
30 | 120] .0037 |497-6738-5-ND® NEW!| 3.04 28.50 228.00 —]STP200NFO3 400 | 5.4 1 | 497-3200-5-ND 1.80 15.60 120.00 —| STP7NK40Z 
40 | 80 | 6.5mQ |497-7534-5-ND@ NEW!| 1.84 15.93 122.50 —| STP9ON4F3 400} 10] .55 | 497-7500-5-ND@ NEW!| 1.92 18.00 144.00 —| STP11NK40Z 
40 | 80 | 6.5mQ |497-7536-5-ND® NEW!| 2.30 21.60 172.80 —] STP95N4F3 500 | 3 2.7 |497-3190-5-ND@ 94 8.13 62.50 —|STPA4NK50Z 
40 | 120} .0037 | 497-3524-5-ND@ 3.19 29.70 231.00 —] STP200NFO4 500] 3 2.7 1497-5131-5-ND@ 169 14.63 112.50 —]STP4NK50ZD 
40 | 120 | 3.8mQ_|497-4819-5-ND@ NEW! | 3.17 29.70 237.60 —|STP2O0NFO4L 500] 4.4) 1.5 | 497-3195-5-ND 1.05 9.10 70.00 —| STPSNK50Z 
40 [120] .0044 |497-8789-5-ND® NEW! | 4.35 37.50 315.00 —|STP200N4F3 500} 5.6) 1.2 | 497-4385-5-ND@ 1.20 10.40 80.00 —| STP6NK50Z 
40 | 120} .0046 | 497-7497-5-ND® NEW!| 3.19 29.70 231.00 —]STP10ONFO4 500} 7.2) .85 | 497-3203-5-ND® 2.24 21.00 168.00 —| STPONK5OZ 
55 | 80} .005 |497-5898-5-ND® 3.04 28.50 228.00 —] STP8ONF55L-06 500 | 9 7 |497-4671-5-ND@ 1.86 16.09 123.75 —|STP10NK50Z 
55 | 80 | .0065 |497-2774-5-ND® 2.46 23.10 184.80 —] STP8ONF55-06 500] 11] .38 /497-4818-5-ND@ 3.92 36.45 283.50 —]STP12NMBON 
55 | 80 | .008 | 497-3202-5-ND 2.40 22.50 180.00 —| STP8ONF55-08 500} 11] .48 | 497-7504-5-ND@ NEW!| 3.19 29.70 231.00 —| STP13NK50Z 
55 | 80 | .008 |497-4370-5-ND® 2.50 23.46 187.68 —|STP140NF55 500} 12) .35 | 497-2666-5-ND@ 4.06 37.80 294.00 —|STP12NM50 
55 | 80 | .008 |497-6744-5-ND® NEW!| 2.40 22.50 180.00 —| STP85NF55 500 | 14 | 38 | 497-4526-5-ND@ 3.48 32.40 252.00 —| STP14NK50Z 
55 | 80} .008 |497-7023-5-ND® NEW!| 2.88 27.00 216.00 —] STP141NF55 500 | 17 | .27 | 497-7515-5-ND@ NEW! | 4.64 43.20 336.00 —| STP20NK50Z 
55 | 80} .008 |497-7532-5-ND@ NEW!| 2.90 27.00 210.00 —] STP85NF55L 500] 20) .25 | 497-2663-5-ND 5.37 49.95 388.50 —]STP20NMS50 
55 | 80 | 85 |497-7528-5-ND@ NEW! | 2.56 24.00 192.00 —| STP6ON55F3 500 | 20) .25 |497-6739-5-ND@ NEW!| 6.38 59.40 462.00 —| STP20NMS50FD 
55 | 120] 3.7mQ |497-8810-5-ND® NEW!| 5.95 51.25 430.50 —]STPT9ONS5LF3 500] 22) .14 /497-4672-5-ND® 6.89 66.25 503.50 —| STP25NM5ON 
55 | 120} 3.8mQ |497-7512-5-ND®@ NEW!| 4.93 45.90 357.00 —] STP180N55F3 520 | 4.4) 1.22 /497-5953-5-ND@ 1.39 12.03 92.50 —] STPSNK52ZD 
55 | 120| 3.8mQ |497-7513-5-ND@ NEW!| 6.38 59.40 462.00 —|STP185N55F3 550 | 5 78 __|497-7531-5-ND@ NEW! | 2.27 21.30 170.40 —|STP7NMSON 
55 |120} .005 |497-6117-5-ND@ 3.77 35.10 273.00 —| STP150NF55 550] 7.5] .56 |497-7537-5-ND@ NEW!| 2.53 23.70 189.60 —]|STPONMS5ON 
60 | 16 1 _|497-2766-5-ND@ 90 7.00 54.00 —|STP16NFO6 550} 12] .32 |497-7505-5-ND@ NEW!| 3.60 33.48 260.40 —| STP13NM50N 
60 | 16 | .09 |497-2765-5-ND@ 94 8.13 62.50 —|STPTENFO6L 550} 15] .26 |497-7510-5-ND@ NEW!| 4.35 40.50 315.00 —| STP16NM5ON 
60 | 20] .07 |497-4374-5-ND@ 112 9.72 74.75 —| STP2ONFO6 550 | 27] .115 |497-8790-5-ND@ NEW!/10.14 97.50 741.00 —| STP30NM50N 
60 | 20} .07 | 497-4375-5-ND® 112 9.72 74.75 —] STP2ONFO6L 600 | 1.4 8 | 497-4377-5-ND@ 81 6.30 _ 48.60 —| STP2NK60Z 
60 | 30} .04 |497-3186-5-ND@ 113 9.75 75.00 —| STP36NFO6 4 | 600) 24) 3.6 /497-7525-5-ND® NEW!) 7.50 13.00 100.00 —|STP3NK60Z 
60 | 30 | .04 | 497-7522-5-ND@ NEW!| 1.50 13.00 100.00 —|STP36NFO6L 600] 4 2 | 497-3191-5-ND@ 1.16 10.08 77.50 —| STP4NK60Z 
1 | 60 | 38 | .028 /497-3189-5-ND@ 116 10.08 77.50 —|STP45NF06 600] 5 1.6 | 497-3196-5-ND 1.76 16.50 132.00 —| STP5NK60Z 
60 | 50 | .018 |497-2777-5-ND@ 1.28 11.05 85.00 —| STP55NFO6 600 | 6 1.2 |497-3198-5-ND@ 154 13.33 102.50 —| STP6NK60Z 
60 | 55} .018 |497-6742-5-ND® NEW!| 1.50 13.00 100.00 —] STP55NFO6L 600 | _7 95 | 497-4387-5-ND@ 2.94 27.60 220.80 —|STP9NK60ZD 
60 | 60} .016 |497-2779-5-ND® 1.86 16.09 123.75 —| STP6ONFO6 600} 10] .64 | 497-4817-5-ND@ 1.87 17.49 139.92 —|STP12NK60Z 
60 | 60 | .014 |497-5895-5-ND@ 1.84 15.93 122.50 —| STP6ONFO6L 600} 10] .75 |497-4117-5-ND@ 2.82 26.40 211.20 —| STP10NK60Z 
60 | 60 | 14mQ |497-7529-5-ND® NEW!| 1.54 13.33 102.50 —]STP65NFO6 600} 10) .37 | 497-5887-5-ND@ 3.71 34.56 268.80 —| STP11NM60N 
60 | 80} .010 |497-3201-5-ND 2.40 22.50 180.00 —| STP80NFO6 600} 11] .45 | 497-4368-5-ND@ 3.77 35.10 273.00 —| STP11NM60A 
75 | 80 | .011 |497-2788-5-ND@ 2.24 21.00 168.00 —| STP75NF75 600 | 11 | .45 | 497-3180-5-ND@ 4.35 40.50 315.00 —|STP11NM60FD 
75 |120| 4mQ |497-7508-5-ND@ NEW!| 4.50 41.85 325.50 —|STP160N75F3 600 | 13 | .55 | 497-3182-5-ND@ 2.40 22.50 180.00 —]STP13NK60Z 
75 | 120} .0065 | 497-5894-5-ND@ 2.69 25.20 201.60 —|STP140NF75 600] 14) 42 | 497-4372-5-ND@ 2.40 22.50 180.00 —| STP16NK60Z 
100] 15 | .13 |497-7506-5-ND® NEW!| 1.08 8.40 64.80 —|STPT4NF10 600} 17] .24 | 497-5019-5-ND@ 6.53 60.75 472.50 —| STP21NM60N 
100 | 26 | .060 | 497-3185-5-ND® 135 11.70 90.00 —| STP24NF10 600 | 20) .29 | 497-5395-5-ND@ 5.95 55.35 430.50 —| STP20NM60FD 
100 | 35 | .045 | 497-7520-5-ND@ NEW!| 1.28 11.05 85.00 —]STP3ONF10 600 | 20 | 29 | 497-3184-5-ND@ 5.80 54.00 420.00 —| STP20NM60 
100 | 40 | .033 | 497-6741-5-ND@ NEW!| 2.24 21.00 168.00 —] STP4ONF10L 620] 27] 25 /497-8449-5-ND@ NEW!| 1.69 1463 112.50 —| STP3N62K3 
100 | 40 | .035 | 497-2645-5-ND@ 1.54 13.33 102.50 —|STP35NF10 620} 5.5] 1.28 |497-8450-5-ND@ NEW!| 2.56 24.00 192.00 —| STPEN62K3 
00 | 50 | .028 |497-3168-5-ND® 7.60 15.00 120.00 —TSTP4ONF10 650} 4.6) 92 |497-7530-5-ND@ NEW!| 2.08 19.50 156.00 —| STP6NM6ON 
100 | 65 | .0195 |497-8812-5-ND@ NEW!| 1.60 14.00 120.00 —] STP7ON10F4 650] 7 65 | 497-7533-5-ND@ NEW!) 2.53 23.70 189.60 —| STP8NM6ON 
100 | 80 | .023 | 497-4384-5-NDe 2.72 25.50 204.00 —| STP6ONF10 650 | 7 65 |497-8793-5-ND@ NEW! | 2.66 24.90 199.20 —| STP8NM6OND 
100 | 80 | .015 | 497-2642-5-ND@ 2.85 26.70 213.60 —]STP8ONF10 650] 8 1 |497-5397-5-ND@ 2.40 22.50 180.00 —]STP8NM60 
100 | 110 | .0105 | 497-4118-5-ND@ 3.07 28.80 230.40 —|STP120NF10 650} 10] .41 | 497-7503-5-ND@ NEW!| 3.54 32.94 256.20 —| STP12NM6ON 
720 | 40 | 032 |497-4381-5-ND® 1.84 17.25 138.00 —|STP4ONFI2 650} 10) .45 | 497-8442-5-ND@ NEW!| 3.48 32.40 252.00 —| STP11NM60ND 
120 | 80 | .018 |497-6743-5-ND@ NEW!| 2.40 22.50 180.00 —] STP8ONF12 650] 11) 36 | 497-8787-5-ND@ NEW! | 3.83 33.00 277.20 —| STP13NM60N 
200 | 9 40 | 497-2757-5-ND® 1413 9.75 75.00 —| IRF630 650 | 11. | 45 [497-2773-5-ND 3.48 32.40 252.00 —|STP11NM60 
200} 15) 16 |497-7514-5-ND@ NEW!| 1.76 16.50 132.00 —])STP19NF20 650 | 13 5 [497-4119-5-ND® 464 43.20 336.00 —|STP16NK65Z 
200 | 18 | 125 | 497-4373-5-ND® 1.86 17.40 139.20 —|sTP20N20 650} 14] .299 | 497-8443-5-ND@ NEW!| 5.95 55.35 430.50 —| STP15NM6OND 
200} 18 | .125 |497-5812-5-ND@ 1.95 18.30 146.40 —|STP20NF20 650} 14] .299 |497-7507-5-ND@ NEW!| 4.93 45.90 357.00 —| STP15NM6ON 
200 | 30) .075 | 497-5825-5-ND® 2.59 24.30 194.40 —| STP30NF20 650} 17] .22 |497-8444-5-ND@ NEW!| 6.24 58.05 451.50 —| STP21NM60ND 
200} 40 | .045 | 497-4380-5-ND@ 3.68 34.50 276.00 —]STP40N20 650 | 19 | 180 |497-7517-5-ND@ NEW! | 7.11 66.15 514.50 —|STP23NM60N 
200 | 40) .045 | 497-5806-5-ND® 3.07 28.80 230.40 —| STP4ONF20 650 [19.5] .180 |497-8445-5-ND@ NEW!| 7.19 66.96 520.80 —|STP23NM60ND 
200 | 75 | .034 | 497-5271-5-ND@ 3.40 29.61 220.50 —|STP75N20 650 | 21 | 16 | 497-8446-5-ND@ NEW! | 7.15 68.75 522.50 —|STP25NM6OND 
200 | 75 | _.034_[497-5958-5-ND@ 3.67 34.16 265.65 —|STP7SNF20 RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Cut Tape (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1299 


Voss | ID | Ros(on) | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | STMicro. 
yf MOSFETs (Cont) DigiDReel° Fig.| (V) | (A) | (0) | Part No. 1 10 © 100 Pricing —_| Part No. 
7000; 8.3 | 1.38 |497-3255-5-ND® 6.09 56.70 447.00 —]STWTINKTO0Z 
_ » |1500) 25) 6  |497-6332-5-NDe 7.77 74.75 568.10 —|STW3N150 
Voss | 1D | Ros(on) | Digi-Key Pricing Tape and Reel | STMicro. 1500} 4 7 | 497-5092-5-ND@ 6.89 66.25 503.50 —| STWA4N150 
Fig.| (V) | (A) | (0) | Part No. 1 10 100 Pricing | Part No. 1500| 8 | 2.5 |497-8465-5-ND@ NEW! | 12.00 115.00 875.00 —|STWeN150 
650 | 21 | 17 |497-5020-5-ND® 7.02 67.50 513.00 —|STP25NMGON D2PAK 
650) 25 | 13 |497-8447-5-ND@ NEW!|12.22 117.50 893.00 —| STP30NM60N 24 | 60 | 008 | 497-3515-1-NDE 244 2145 182.00] _693.75/1,000 | STB7BNHO2LT4 
650) 25 | 13 |497-8448-5-ND@ NEW!| 858 8250 627.00 —] STP30NIM60ND 24 | 120| 1.8mQ |497-7945-1-ND@+ NEW!| 6.48 57.35 444.00] 2497.50/1,000| STBSOONHO2L 
700) 86| 75 |497-5893-5-NDe 244 2010 160.80 —|STP10NK70Z 30 | 70 | .0095 |497-6556-1-ND@+ NEW?!) 2.89 25.41 215.60| 1058.75/1,000| STB7ONFO3LT4 
710 | 9 48 | 497-7499-5-ND@ NEW! | 3.42 31.86 247.80 —|STP10NM65N 30 | 80 | 3mQ | 497-7942-1-ND@} NEW! | 4.06 35.96 278.40} 1566.00/1,000] STB230NHO3L 
710 | 12 | 299 |497-8788-5-ND@ NEW! | 3.92 33.75 283.50 —/STPI6N65M5 30_| 80 | .004 |497-7952-1-ND@+ NEW! | 4.20 37.20 288.00| 1620.00/1,000 | STB8ONFO3L-04T4 
710 | 12 38 | 497-7024-5-ND@ NEW! | 5.22 48.60 378.00 —|STP14NM65N 30 | 85 008 | 497-7953-1-ND@$ NEW! | 2.81 24.75 210.00) 1031.25/1,000| STB85NF3LLT4 
710 15.5} .27  |497-7025-5-ND@ NEW!| 6.09 56.70 441.00 —|STP19NM65N 30 | 100] .0032 | 497-7929-1-ND@t NEW! | 4.73 41.85 324.00] 1822.50/1,000| STB100NFO3L-03T4 
710 | 19 19  |497-7026-5-ND@ NEW! | 6.89 66.25 503.50 —|STP24NM65N 30 | 120} .0037 |497-6548-1-ND@} NEW!) 4.38 38.75 300.00) 1687.50/1,000 | STB200NFO3T4 
710 | 33 079 | 497-8791-5-ND@ NEW! 11.05 106.25 807.50 —|STP42N65M5 40 | 80 007 | 497-8805-1-ND@$ NEW! | 3.34 28.48 249.20) 1223.75/1,000| STB150NF04 
800 | 2.5 45 |497-4379-5-ND® 1147.10.11 77.75 —|STP3NK80Z 40 |120| .0035 |497-6549-1-ND@}NEW!| 4.38 38.75 300.00| 1687.50/1,000 | STB200NFO4L 
800] 3 3.5 | 497-3192-5-ND® 1.31 11.38 87.50 —|STP4NK80Z 40 | 120] .0037 | 497-3513-1-ND@+ 4.38 38.75 300.00] 1687.50/1,000| STB200NFO4T4 
800 | 4.3 24  |497-7527-5-ND@ NEW!) 1.58 13.65 105.00 —|STP5NK80Z 40 | 120} .0043 | 497-5951-1-ND@+ 3.34 29.37 249.20] 1223.75/1,000| STB100NFO4T4 
300 65| 1.05 |497-8813-5-ND@ NEW!| 551 4750 399.00 —|stp7NMso 40 | 160| 2.5mO |497-7944-1-ND@$ NEW!| 5.78 51.15 396.00 2227.50/1,000| STB270N4F3 
300)75| 12 |497-5133-5-NDe 288 2700 21600 —|sTPaNKgoz 55 | 80 | .0065 |497-6558-1-ND@+ NEW!| 3.85 34.10 264.00) 1485.00/1,000| STB8ONF55-06T4 
3001 9 | 90 1497-7498-5-ND@ NEW!) 2.882700 216.00 —TSTPIONKBOZ 55 | 80 | .0065 | 497-5954-1-ND@+ 2.59 22.77 193.20| 948.75/1,000| STBGONS5SF3 
1] 800 105! 75 | 497-6737-5-ND@ NEW!) 406 3780 294.00 —|STP12NK80z 55 | 80 | .008 | 497-3737-1-ND@t 2.96 26.07 221.20] 1086.25/1,000 | STBSONF55-0814 
g00! 41 | 4 |497-4369-5-NDe 580 5400 420.00 —|stptinmgo 55 | 80 | .008 |497-4321-1-ND¢ 3.67 32.27 273.84] 1344.75/1,000] STB140NF55T4 
-5005-5- = 55 | 80 | .008 | 497-5732-1-ND@$ 3.68 32.34 274.40] 1347.50/1,000/ STB85NFS5LT4 
on af ie peered fer fad ep = eretare 55 | 120} .006 | 497-7934-1-ND@t NEW! | 4.55 40.30 312.00] 1755.00/1,000) STB150NF55T4 
900 145125 1497-4383-5-NDe® 1661560 124-80 =I STPENK9OZ 55 [120 | 3.5m | 497-7939-1-ND@¢ NEW! | 7.88 69.75 540.00| 3037.50/1,000| STB180N55F3 
900| 8 | 13 |497-2785-5-NDe 256 2400 19200 —| sTpanKgoz 55 | 120| 3.5mQ |497-/940-1-ND@$ NEW! | 7.88 69.75 540.00] 3037.50/1,000 | STB185N55F3 
950/721 1.35 |497-8792-5-ND@ NEw!| 450 3875 32550 — | StP7NgBK3 60 | 16 | .09 |497-4322-1-ND@$ 110 9.38 80.04) 414.00/1,000| STB16NFOBLT4 
1000/1.85) 85 |497-7518-5-ND@ NEW!| 2.94 27.60 220.80 —| STP2NK100Z ose ll sae Aes Vee. doe 1olon Mvespion tian ernie 
i nat 1" = ‘ c -1-ND@: i : j . F 
_ = 7 SS NEW? oa eat eee = SON ane 60 | 50 | 018 |497-6553-1-ND@+ NEW!| 2.36 20.79 176.40| 866.25/1,000 | STBSSNFO6T4 
too0l 85 | 185 |497-5021-5-NDe 290 2700 210.00 —| sTpank100z 60 | 55 | .018 |497-7462-1-ND@$ NEW! | 2.44 21.45 182.00) 893.75/1,000| STBSSNFOGL14 
1000| 441 35 |497-8811-5-NDe WeEW!| 580 50.00 420.00 —| STPSNi20 60 | 60 | .014 |497-6554-1-ND@# NEW!| 2.06 18.15 154.00) 756.25/1,000| STB6ONFOGLT4 
1500125! 6 |497-6397-5-NDe 882 6345 493.50 — | sTpanis0 60 | 60 | .016 |497-7950-1-ND@+ NEW!| 1.99 17.49 148.40| 728.75/1,000| STBGONFO6T4 
1500| 4 7 |497-5091-5-NDe 638 5940 462.00 —| Stpaniso 75 | 75 | .011 |497-3514-1-ND@$ 3.68 32.55 252.00] 1417.50/1,000/ STB75NF75LT4 
1-62-1195 1497-5896-5-NDe 4612.68 97.50 = STPEONSOAZ 75 |120| .0075 |497-6547-1-ND@+ NEW!| 3.64 32.24 249.60| 1404.00/1,000| STB140NE7514 
— | a0) ‘oor |497-6981-5:NDe {a4 1593 122.50 | sTp75Ns04z 75 | 120| 3.7mO |497-7937-1-ND@} NEW! | 6.48 57.35 444.00] 2497.50/1,000| STBIGON75F3 
: 10.247 : 100 | 35 | .045 | 497-6550-1-ND@ NEW!) 2.14 18.81 159.60] 783.75/1,000| STB30NF10T4 
GK 7 — 100 | 40 | .033 | 497-3736-1-ND@+ 259 22.77 193.20} 948.75/1,000) STB4ONF10LT4 
SR ee = [secon 100 | 40 | ‘035 | 497-7947-1-NDe# NEW! | 225 1980 168.00| 825.00/1.000| STBS5NF10T4 
joo | 65 | 0195 [MogarateARERYT| 260 2352 0160 =| stwrontora joo | 50 | 028 | 497-6552-1-ND@f NEW!| 2.74 24.09 204.40| 1003.75/1,000| STB4ONF10T4 
i |tio| ies lersigge abe | $83 et otra] © samen 10) Samm Ser) lt ST 
! : ; : 1 / 7-7951-1-ND@} NEW! | 2. 15 154.00} 756.25) 
200 | 30 | .075 | 497-5168-5-ND@ 2.05 19.20 153.60 —|STW30N20 ‘ 
400 | 110) .0105 | 497-2452-1-NDe+ 3.64 32.24 249.60] 1404.00/1,000/ STB120NF10T4 
a eee ate, 2a ear Ge = aoe 150} 40 | .052 | 497-7948-1-NDe¢ NEW! | 3.71 3267 277.20) 1361.25/1.000|STB4ONS15T4 
200] 40 | 048 J4s7-4427-5-ND@ | 334 31.05 24150 —|srwaonz0 200] 30-075 [407-TouGet NDSE NEWT] 60 31.88 268.80] 1320-007. 000] STEGON20 
200) 40 | .045 | 497-5807-5-ND@ 3.45 32.13 249.90 —| STW40NF20 : | : j BE 
200 | 75 | oga Wemeeeetetine aye ag Ga) 967 10 | STW75NFD0 200) 40 | .045 | 497-5804-1-ND@¢ 3.56 31.35 266.00] 1306.25/1,000] STB40NF20 
: : : : 200) 75 | .034 | 497-5957-1-ND@+ 5.08 44.95 348.00] 1957.50/1,000/ STB75NF20 
200, 83 | 028 AORSAC ONE eINEW 5.80 54.00 420.00 | STWOONF20 250 | 45 | 069 | 497-7949-1-ND@¢ NEW!| 5.08 44.95 348.00] 1957.50/1,000/ STBSONF25 
250 | 52 ) 045 [BOs A28 a NDS 5.00 46.58 362.25 — | STws2nKesz 400 | 10 | 55 _[497-7930-1-ND@# NEW! | 2.29 20.13  170.80| _838.75/1,000| STB11NK4OzT4 
300 | 60 | .045 [Pamenoroegmetey 6.53 60.75 472.50 —|STW75NF30 3 [500/44] 15 |497-4324-1-ND$ —-*| 1.341136 96.86) 501.00/1,000/ STBONKSOzT4 
500) 11 | 48 ARIE LO OND CANE W 3.19 29.70 231.00 — | STW13NK502 500 | 10 | 52 | 497-2451-1-ND@s 3.41 30.03 254.80) 1251.25/1,000 | STB11NK50ZT4 
500 | 14 | _.34 | 497-3260-5-ND@ 4.35 40.50 _315.00 —| STWISNKS0Z 500 | 11 | .038 | 497-5781-1-ND@+ 4.38 38.75 300.00| 1687.50/1,000/ STB12NMSON 
500] 14 | 38 /497-3258-5-ND@ 2.90 27.00 210.00 —|STWI4NKS0Z 500| 17 | 27 | 497-4323-1-ND@+ 5.43 48.05 372.00| 2092.50/1.000/ STB2ONK50ZT4 
500 | 17 | 27 ial biey ed er GO. 220 80 =| STW2ONK502 500 | 17 | 27 | 497-8767-1-ND@+ NEW!| 6.13 47.25 420.00| 2362.50/1,000 | STB21NKS0Z 
500) 20 | .25 | 497-2717-5-ND® 6.50 62.50 475.00 —| STW20NMS0FD 500 | 18 | 19 |497-5783-1-NDOE 7.53 66.65 516.00] 2902.50/1,000 | STB21NMSON 
am a oe Ree SNe. ee ga stot = a 500 20} 25 |497-6191-1-ND@} NEW!| 6.65 58.90 456.00] 2565.00/1,000| STB20NMS0FDT4 
500 | 30| 120 [497-8264-5-NDe [40.40 100.00 760.00 = srw2ehis0 550 | 15| 26 [4S7-7998--NDeE NEW!| S43 48.05 37200| 2092:50/1.000| STBTENMSON, 
500 | 31 | 13 |497-4425-5-ND® 7.80 75.00 570.00 — | STW29NKS0Z 550 | 20 | 25 | 497-5312-1-NDot 5.60 49.60 _384.00| 2160.00/1,000 | STB20NM5074 
500] 45) 1 | 497-2760-5-ND® 12.87 123.75 940.50 —| STW45NM50 550 | 22 | 14 |497-5385-1-ND@t 8.64 78.30 621.00) 3591.00/1,000| STB25NM50N 
500 | 45 | 1 |497-2718-5-ND@ 13.20 126.50 962.50 — | STW4SNMSOFD 550 | 27 | 115 | 497-8768-1-ND@# NEW!| 8.55 82.25 625.10) 4375.70/1,000| STB30NMS0N 
550) 12 | 32 )497-7617-5-ND@ NEW!| 4.06 37.80 294.00 —|STW13NMSON 600) 4 2 | 497-2486-1-ND¢ 1.95 17.16 145.60) 715.00/1,000| STB4NK6OZT4 
a Es = pete raid NEW! an ae ‘ne a See 600; 7 | 95 |497-4325-1-ND¢ 259 2277 193.20| 948.75/1,000| STBONKGOZDT4 
550 | 23 | 22 |497-70345-ND@ MEWE| 6.73 64.75 492.10 —| srwoanissz B00] 10°} 75 —aar-e5dd-t Nes NEWT] 3:36 31 35-—268.00) 1305-257 000] STBTONKGOZTA 
550 | 27 | 115 __|497-8795-5-ND@ NEW! | 8.97 86.25 655.50 —| STWS30NMSON 600] 11) .45 | 497-3511-1-ND$ 5.95 52.70 408.00) 2295.00/1,000 | STB11NM60FDT4 
550 | 37 | .085 | 497-8459-5-ND® NEW! /12.35 118.75 902.50 —]STW43NM50N 600| 13) .55 |497-6546-1-ND@+ NEW!) 4.90 43.40 336.00] 1890.00/1,000) STB13NK60ZT4 
550 | 54) .054 | 497-8462-5-ND® NEW! /16.20 155.25 1181.25 —| STWSSNMSON 600 |13.5) .5 | 497-7933-1-ND@+ NEW!) 4.55 40.30 312.00] 1755.00/1,000| STB14NK60ZT4 
600 | 10) .75 | 497-3253-5-ND 3.13 29.16 226.80 —) STW10NK60Z 600 | 17 | .24 | 497-5002-1-ND@+ 7.70 68.20 528.00| 2970.00/1,000 | STB21NM60N 
600] 14) .42 | 497-3558-5-ND® 2.94 27.60 220.80 —| STW16NK60Z 600 | 20] .29 | 497-5384-1-NDo¢ 7.35 65.10 504.00 —STB20NM6014 
600 | 16 | 36 __| 497-4422-5-ND@ 7.28 70.00 532.00 —| STW18NK60Z 620| 2.7) 2.5 |497-8476-1-ND@t NEW!) 1.92 16.32 139.20] 720.00/1,000) STB3N62K3 
600] 17) .24 | 497-5024-5-ND® 6.50 62.50 475.00 —|STW21NM60N 650 | 4.6) 92 | 497-8770-1-ND@+ NEW!| 2.85 25.08 212.80] 1045.00/1,000| STBGNM60N 
9 | 600] 20 | .29 | 497-5415-5-ND® 6.38 59.40 462.00 —| STW20NM60FD 650 | 5 1 | 497-5386-1-ND@$ 3.56 31.35 266.00) 1306.25/1,000) STB8NMG60T4 
600 | 27 | .185 /497-4424-5-ND@ 9.10 87.50 665.00 —| STW28NK60Z 650 | 7 65 | 497-8771-1-ND@t NEW!| 3.00 25.60 224.00| 1100.00/1,000 | STBSNMG6ON 
600 | 30) .135 /497-3265-5-ND® 11.70 112.50 855.00 —| STW26NM60 650 | 10 | .41 |497-7931-1-ND@# NEW! | 4.38 38.75 300.00 —|STB12NMGON 
600 | 30 | .145 | 497-4426-5-ND@ 12.00 115.00 _ 875.00 —|STW30NM60D 650) 11 | 45 |497-6545-1-ND¢ NEW! | 4.38 38.75 300.00) 1687.50/1,000|STB11NM60T4 
600] 45 | 11 /497-2768-5-NDe 72.00 115.00 875.00 —|STW45NM60 650) 14 | .299 |497-8470-1-ND¢ NEW! | 6.48 57.35 444.00) 2497.50/1,000| STB1SNM6OND 
600 | 20} .29 | 497-3263-5-ND@ 5.80 54.00 420.00 —|STW20NM60 650) 14} .299 | 497-7935-1-ND@$ NEW! | 6.13 54.25 420.00| 2362.50/1,000| STB1S5NM60N 
650) 10} .41 |497-7615-5-ND@ NEW! 4.35 40.50 315.00 —|STW12NM60N 65017 | 22 | 497-8471-1-ND@t NEW! | 7.88 69.75 540.00| 3037.50/1,000| STB21NM6OND 
650 | 14 | .299 | 497-8452-5-ND@ NEW!| 6.93 64.53 501.90 —|STW15NM60ND 650 | 19 | .180 |497-7943-1-ND@ NEW! | 8.16 73.95 586.50| 3391.50/1,000| STB23NM6ON 
650 | 14 | .299 | 497-7618-5-ND@ NEW! | 6.93 64.53 501.90 —|STW15NM60N 650 19.5} .180 | 497-8472-1-ND@$ NEW!| 8.32 75.40 598.00) 3458.00/1,000| STB23NM6OND 
650) 17 | .22 | 497-8453-5-ND@ NEW!| 6.96 64.80 504.00 —[STW21NM60ND 650) 21 | 16 |497-8473-1-ND@$ NEW!| 8.96 81.20 644.00) 3724.00/1,000| STB25NM6OND 
650 | 19 | .180 |497-7621-5-ND@ NEW!| 6.89 66.25 503.50 —|STW23NM60N 650 | 21 | 17 | 497-5003-1-ND@$ 8.96 81.20 644.00] 3724.00/1,000| STB25NM60N 
650 19.5} .180 | 497-8454-5-ND@ NEW!| 7.02 67.50 513.00 —|STW23NM60ND 650 | 25 | 13 | 497-8474-1-ND@$ NEW! |10.40 94.25 747.50| 4322.50/1,000| STB3ONM60N 
650) 21} 16 |497-8455-5-ND@ NEW!| 8.58 82.50 627.00 —| STW25NM60ND 650 | 25 | 13 |497-8475-1-ND@$ NEW! |10.56 95.70 759.00) 4389.00/1,000| STB30NMG0ND 
650 | 21 | 17 _|497-5025-5-ND@ 7.80 75.00 570.00 —|STW25NM60N 710) 12} .38 |497-7000-1-ND@+ NEW!| 6.13 54.25 420.00] 2362.50/1,000| STB14NM65N 
650 | 25 | 19 |497-8457-5-ND@ NEW! | 9.88 95.00 722.00 —]STW3ONMEON 710 15.5} 27 |497-7001-1-ND@+NEW!| 7.70 68.20 528.00 —|STB19NM65N 
650) 25 | 13 |497-8458-5-ND@ NEW!|10.92 105.00 798.00 —|STW30NM60ND 710 15.5} 27 | 497-7936-1-ND@$ NEW! | 6.13 54.25 420.00] 2362.50/1,000| STB1S5NM65N 
650 | 35 | .088 | 497-8460-5-ND@ NEW! |12.74 122.50 931.00 —| STW43NM6ON 71019 | 19 |497-7002-1-ND@+ NEW!| 9.12 82.65 655.50| 3790.50/1,000| STB24NM65N 
650 | 35 | .088 |497-8461-5-ND@ NEW!|12.00 115.00 875.00 —|STW43NM60ND 710 | 33 | .079 |497-8769-1-ND@$ NEW! |14.56 113.75 1046.50| 6051.50/1,000| STB42N65M5 
650 | 51 | .060 | 497-7036-5-ND@ NEW! |18.84 180.55 1373.75 —|STWS5S5NM6OND. 800) 5.2] 1.8 |497-6557-1-ND@¢ NEW! | 3.34 29.37 249.20| 1223.75/1,000| STB7NK80ZT4 
650 | 51 | .060 |497-7622-5-ND® NEW! | 16.80 161.00 1225.00 —]STWS5NMEON 800 ]10.5} .75 | 497-4320-1-ND¢ 5.08 44.95 348.00] 1957.50/1,000/ STB12NK80ZT4 
700) 7.5] 1  |497-5899-5-NDe 2.05 19.20 153.60 —| STWSNK70Z 800) 11} 4 | 497-4319-1-ND@¢ 8.00 72.50 575.00) 3325.00/1,000| STB11NM80T4 
710) 12} .38 |497-7032-5-ND@ NEW! | 5.80 54.00 420.00 —|STW14NM65N 9005.8] 2  |497-6555-1-ND@+ NEW! | 3.60 31.68 268.80| 1320.00/1,000| STBGNK90ZT4 
710 15.5} .27 | 497-7033-5-ND@ NEW! | 7.22 67.23 522.90 —|STW19NM65N 900 | 8 | 1.3 |497-7955-1-ND@t NEW! | 4.90 43.40 336.00[ 1890.00/1,000/ STBONKS0Z 
71019 | 19 _|497-7035-5-ND@ NEW! | 7.80 75.00 570.00 —|STW24NM65N. DPAK 
710 | 33 | .079 |497-8796-5-ND® NEW! |12.87 123.75 940.50 —/STW42N65M5 24 [30 | 0145 [497-7066-1-NDO} NEW!| 1.04 6.64 75.40) 877.50/2,500| STOSONHO2L 
800) 9 | 90 |497-3254-5-NDe 317 2970 237.60 —| STW10NK80Z 24 | 38 | .0135 |497-3160-1-ND$ 4.52 12.92 110.20) 1282.50/2,500|STD38NHO2LT4 
800 ]10.5} .75 | 497-3256-5-ND@ 4.64 43.20 336.00 —| STW12NK80Z 24 | 50 | .0105 |497-2472-1-ND@+ NEW!| 1.00 8.50 72.50| 843.75/2,500| STDS0NHO2LT4 
800) 11} 4  |497-4420-5-NDe 6.96 64.80 504.00 —|STW11NM80 24 | 60 | .008 |497-3165-1-ND$ 1.48 1258 107.30) 1248.75/2,500|STD70NHO2LT4 
800119 | 38 _|497-4423-5-ND@ 6.00 55.89 434.70 —|STW18NK80Z 24 | 60 | .0048 | 497-4100-1-ND$ 2.70 23.76 201.60| 2340.00/2,500 | STD100NHO2LT4 
9005.8) 2 |497-7624-5-ND® NEW!| 3.48 32.40 252.00 —|STW7NK90Z 4 | 24 | 80] 005 /497-4105-1-ND$ 244 21.45 182.00] 2112.50/2,500| STD9SNHO2LT4 
900) 8 | 1.3 |497-2784-5-NDe 2.88 27.00 216.00 —| STW9NK90Z 25 | 60 | .0068 | 497-5891-1-ND@$ 112 952 81.20) 945.00/2,500] STD70NO2L 
900) 9.2] 82 |497-6198-5-NDe 479 44.55 346.50 —|STW11NK90Z 25 | 60 | .006 |497-7978-1-ND@+ NEW!| 1.44 12.24 104.40] 1215.00/2,500/ STD9ONO2L 
900) 11} .88 |497-4421-5-NDe 452 42.12 327.60 —|STW12NK90Z 25 | 80 | .0045 |497-7005-1-ND@+ NEW!) 1.72 14.62 124.70| 1451.25/2,500| STD9S5N2LH5 
900 | 15 | 55 | 497-3557-5-ND@ 580 54.00 420.00 —|STW15NK90Z 30_| 17 | 05 | 497-3155-1-ND¢ 95 7.35 63.00 _735.00/2,500 | STD17NFO3LT4 
950 | 7.2 1.35 |497-8798-5-ND@ NEW! | 5.51 47.50 399.00 —|STW7N95K3 30 | 17 .05 =| 497-7961-1-ND@} NEW! 95 7.35 63.00] 735.00/2,500 | STD18NFO3L 
950 | 10 9 497-5167-5-ND@ 4.21 39.15 304.50 —|STW12NK95Z 30 | 30 025 | 497-3157-1-ND$ 1.80 15.30 130.50] 1518.75/2,500 | STD3ONFO3LT4 
1000/ 3.5 | 3.7 __ | 497-7623-5-ND@ NEW! | 2.56 24.00 192.00 —| STWSNK100Z RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Cut Tape (Continued) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1300 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Voss | ID | Ros(on) | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | STMicro. 
If MOSFETs (Cont, Reel° Fig.| (V) | (A) | (0) | Part No. 1 40 100 Pricing —_| Part No. 
550 | 12 32 | 497-7468-5-ND@ NEW! | 3.63 33.75 262.50 —| STFI3NM50N 
= 550 | 15 26 | 497-7470-5-ND@ NEW! | 4.58 42.66 331.80 —| STFI6NM50N 
Voss} ID | Ros(on) | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | STMicro. 550 | 20 25 | 497-5394-5-ND® 6.09 56.70 441.00 —| STP2O0NM50FP 
Fig. | (V) | (A) (Q) | Part No. ‘ 10 100 Pricing Part No. 600] 4 1.76 | 497-5980-5-ND® 1.24 10.73 82.50 —| STP4NK60ZFP 
30 | 35 | .0195 |497-2475-1-ND$ 1.60 13.60 116.00) 1350.00/2,500 | STD35NF3LLT4 600 | 6 1 497-5956-5-ND® 1.50 13.00 100.00 —|STP6NK60ZFP 
30 | 40 | 10.5mQ | 497-7970-1-ND@¢ NEW! | 1.52 12.92 110.20} 1282.50/2,500) STDSONO3L 600 | 7 95 | 497-4346-5-ND@ 2.28 21.39 171.12 —| STFONK60ZD 
30 | 48 008 | 497-7971-1-ND@$ NEW! | 1.56 13.26 113.10) 1316.25/2,500 | STD60N3LH5 600 | 10 64 | 497-4808-5-ND@ 1.90 17.82 142.56 —| STF12NK60Z 
30 | 60 | .0095 | 497-2476-1-ND$ 1.20. 10.20 87.00) 1012.50/2,500 | STD60NF3LLT4 600 | 10 37 |497-5886-5-ND@ 3.83 35.64 277.20 —| STF11NM60N 
30 | 70 | .0059 | 497-6188-1-ND@t 1.51 11.90 101.50 —|STD70NO3L 600 | 10 65 | 497-5892-5-ND® 2.69 25.20 201.60 —| STP10NK60ZFP 
30 | 80 005 = | 497-7976-1-ND@} NEW! | 1.36 11.56 98.60] 1147.50/2,500| STD85N3LH5 600 | 11 45 | 497-5392-5-ND® 4.64 43.20 336.00 —| STP11NM60FDFP 
30 | 80 | .0057 | 497-7979-1-ND@} NEW! | 2.03 17.82 151.20] 1755.00/2,500) STD9ONO3L 600 | 20 29 |497-2771-5-ND 5.80 54.00 420.00 —| STP2ONM60FP 
40 | 80 | .0054 | 497-6024-1-ND@t 2.33 20.46 173.60} 2015.00/2,500 | STD95N4F3 650 | 7 65 | 497-7475-5-ND@ NEW!| 2.72 25.50 204.00 —| STF8NM60N 
40 | 80 | .0065 | 497-5106-1-ND@t 3.38 29.70 252.00} 2925.00/2,500 | STD95N04 6 | 650 | 10 41 | 497-7466-5-ND@ NEW!) 3.57 33.21 258.30 —| STF12NM60N 
40 | 80 | .0065 | 497-8481-1-ND@} NEW! | 2.33 20.46 173.60} 2015.00/2,500 | STD9ON4F3 650 | 11 5 | 497-3181-5-ND® 3.77 35.10 273.00 —| STP11NM60FP 
40 | 80 | 6.0mQ |497-8776-1-ND@$ NEW!| 2.36 20.16 176.40] 2047.50/2,500| STD95N4LF3 650 | 14 299 | 497-7469-5-ND@ NEW! | 5.66 52.65 409.50 —| STFISNM60N 
55 | 80 | 8.5mQ |497-7972-1-ND@} NEW! | 2.36 20.79 176.40} 2047.50/2,500| STD60N55F3 650 | 21 17: | 497-5005-5-ND® 7.23 69.50 528.20 —| STF25NM60N 
55 | 80 | 8.5mQ |497-7973-1-ND@} NEW! | 2.81 24.75 210.00} 2437.50/2,500| STD65N55F3 800 | 2.5 4.5 | 497-4342-5-ND® 1.29 11.21 86.25 —| STF3NK80Z 
60 | 12 A 497-2487-1-ND@$ 81 6.30 54.00} 630.00/2,500 | STD12NFO6LT4 800 | 6.2 1.3 | 497-5982-5-ND® 2.05 19.20 153.60 —| STP8NK80ZFP 
60 | 12 sil 497-3154-1-ND@ 81 6.30 54.00} 630.00/2,500 | STD12NFO6T4 800] 9 78 =| 497-5972-5-ND® 3.10 29.10 232.80 —| STP10NK80ZFP 
60 | 24 07 | 497-4329-1-ND@$ 110 9.38 80.04) + 931.50/2,500 | STD16NFO6LT4 800 | 11 A0 | 497-4338-5-ND® 5.80 54.00 420.00 —| STF11NM80 
60 | 24 032 | 497-5888-1-ND@$ 1.00 850 72.50) 843.75/2,500| STD2ONFO6LT4 900] 3 4.1 |497-5979-5-ND® 1.39 12.03 92.50 —| STP3NK90ZFP 
60 | 24 040 | 497-6561-1-ND@t NEW!) 1.04 8.84 75.40] 877.50/2,500 | STD20NFO6T4 900] 3 4.2 | 497-4341-5-ND® 1.38 11.96 92.00 —| STF3HNK90Z 
60 | 28 028 | 497-6562-1-ND@{ NEW!| 1.88 16.50 140.00] 1625.00/2,500 | STD30NFO6T4 1000] 2.5 6 497-7473-5-ND@ NEW!) 3.19 29.70 231.00 —| STF3NK100Z 
60 | 28 028 | 497-5734-1-ND@$ 2.40 20.40 174.00] 2025.00/2,500 | STD30NFO6 1000] 3.5 3.7 | 497-4344-5-ND® 3.17 29.70 237.60 —| STF5NK100Z 
60 | 35 017 | 497-7965-1-ND@$ NEW!| 1.80 15.30 130.50) 1518.75/2,500| STD35NFO6LT4 1000] 6.5 | 1.85 | 497-5007-5-ND® 8.05 28.35 220.50 —| STF8NK100Z 
60 | 35 028 | 497-4101-1-ND@$ 1.40 11.90 101.50) 1181.25/2,500 | STD3ONFO6LT4 8-SOIC 
60 | 35 024 | 497-3159-1-ND¥ 1.52 12.92 110.20] 1282.50/2,500 | STD35NFO6T4 30 | 4 055 | 497-3227-1-ND@$ 1.28 10.88 92.80) 1080.00/2,500 | STS4DNFS30L 
60 | 60 014 | 497-6195-1-ND@$ 1.80 15.30 130.50} 1518.75/2,500] STD60NFO6T4 30 | 4.5] .044 | 497-6187-1-ND@t 1.88 16.50 140.00] 1625.00/2,500 | STS4DNFS30 
100 | 6 .250 | 497-7974-1-ND@$ NEW! | 1.00 8.50 72.50| —843.75/2,500 | STD6NF10T4 30) 9 018 | 497-6189-1-ND@$ 1.32 11.22 95.70} 1113.75/2,500 | STS9NH3LL 
100 | 13 13 |497-3153-1-ND@$ 95 7.35 63.00] = 735.00/2,500 | STD10NF10T4 30) 9 019 | 497-8196-1-ND@$ NEW!| 1.60 13.60 116.00] 1350.00/2,500|STSONF3LL 
100 | 23 065 | 497-7958-1-ND@$ NEW!| 1.24 10.54 89.90] 1046.25/2,500 | STD15NF10T4 30 | 9 020 | 497-3234-1-ND$ 1.76 14.96 127.60| 1485.00/2,500 | STS9NF30L 
100 | 25 035 | 497-3156-1-ND@$ 1.40 11.90 101.50) 1181.25/2,500 | STD25NF10LT4 30 | 11 | .0105 |497-4121-1-ND ot 1.08 840 72.00) 840.00/2,500| STS11NF30L 
100 | 25 038 | 497-7962-1-ND@$ NEW! | 1.64 13.94 118.90] 1383.75/2,500 | STD25NF10T4 30 | 12 | .0105 |497-4122-1-ND@t 1.60 13.60 116.00) 1350.00/2,500|STS12NH3LL 
100 | 25 038 | 497-7963-1-ND@$ NEW! | 1.96 16.66 142.10] 1653.75/2,500 | STD26NF10 30 | 12 009 | 497-3223-1-ND@t 112 9.52 81.20) 945.00/2,500| STS12NF30L 
100 | 50 .028 | 497-7969-1-ND@¢ NEW! | 1.96 16.66 142.10) 1653.75/2,500/ STD40NF10 30 | 14 006 | 497-7027-1-ND@t NEW!) 1.88 16.50 140.00) 1625.00/2,500|STS14N3LLH5 
100 | 60 | .0195 | 497-8806-1-ND@} NEW!) 1.92 15.84 139.20) 1620.00/2,500 | STD70N10F4 7 (30 | 15 | .0075 |497-5252-1-ND@+ 2.59 22.77 193.20] 2242.50/2,500| STSJ6ONH3LL 
200 | 5 7 |497-4335-1-ND@$ 112 9.52 81.20] + 945.00/2,500] STDSN20LT4 30 | 17 | .0057 |497-5760-1-ND@¢ 1.72 14.62 124.70| 1451.25/2,500| STS17NH3LL 
200) 5 8 |497-6563-1-ND@}NEW!/ 90 7.00 60.00] 700.00/2,500] STDSN20T4 30 | 25 | .0035 | 497-2474-1-ND@$ 2.06 18.15 154.00] 1787.50/2,500 | STS25NH3LL 
200 | 7 40 | 497-6566-1-ND@} NEW!| 1.40 11.90 101.50] 1181.25/2,500 | STD7NS20T4 30 | 25 | .0035 | 497-5785-1-ND@t 2.81 24.75 210.00 —JSTSJ100NH3LL 
200 | 18 125 |497-4330-1-NDF 2.08 16.42 140.07 —|STD20N2074 40 | 15 005 | 497-8488-1-ND@$ NEW! | 3.34 29.37 249.20] 2892.50/2,500 | STS1SN4LLF3 
200 | 18 125 |497-5810-1-ND@+ 1.99 17.49 148.40] 1722.50/2,500 | STD20NF20 55 | 24 035 | 497-3317-1-ND$ 2.36 20.76 176.12| 2044.25/2,500 | VNS14NV0413TR 
4 | 250] 4 | 11 |497-8479-1-ND@}NEW!| 116 9.86 84.10) 978.75/2,500) STD4NS25T4 60 | 5 | .055 |497-8044-1-ND@} NEW! | 1.24 10.54 89.90) 1046.25/2,500| STSSNF6OL 
250 | 13 .235 | 497-7959-1-ND@$ NEW! | 1.88 15.98 136.30] 1586.25/2,500 | STD16NF25 60 | 7.5| .0195 |497-4757-1-ND@¢ 1.36 11.59 98.89) 1150.88/2,500| STS7NF60L 
250 | 17 165 | 497-7960-1-ND@$ NEW! | 1.95 17.16 145.60| 1690.00/2,500| STD17NF25 100 | 4 .070 | 497-8043-1-ND@+ NEW! | 1.60 13.60 116.00] 1350.00/2,500| STS4NF100 
400 | 3 1.8 497-2477-1-ND@$ 1.00 8.50 72.50} 843.75/2,500| STDSNK40ZT4 600 | 0.3 8.5 | 497-3530-1-ND$ 1.04 8.84 75.40| _877.50/2,500| STS1HNK60 
400 | 5.4 1 497-6565-1-ND@t NEW!) 1.80 15.30 130.50) 1518.75/2,500 | STD7NK40ZT4 Max247 — RoHS Compliant 
500 | 2.3 3.3 | 497-4333-1-ND$ 1.75 14.86 126.73) 1474.88/2,500 | STD3NK50ZT4 100 1140] .011 | 497-3267-5-ND 15.60 149.50 1137.50 —]STY140NS10 
500] 3 2.7 |497-4103-1-ND@$ 1.04 884 75.40) 877.50/2,500 | STD4NK50ZT4 2001100} .024 |497-5321-5-ND 45.60 149.50 1137.50 —|STY100NS20FD 
500 | 3 2.7 |497-5105-1-ND@$ 1.00. 8.50 72.50| 843.75/2,500 | STD4NK50ZD 300 | 60 045 |497-4432-5-ND NEW! |11.70 112.50 855.00 —|STY6ONK30Z 
STE] 1b [eteisiaeetwew| iat “sie eo] “ribeamlemamcnrs || [¢ [ae |e | & |itameeie” (am sea wees] —|enemmes 
: ¥ a ‘i 3 : see, 600 | 60 055 | 497-3268-5-ND 21.60 207.00 1575.00 —| STY60NM60 
500 | 7.5 8 497-3162-1-ND¥ 248 21.78 184.80} 2145.00/2,500 | STDS5NM50T4 650 | 74 035 |497-8466-5-ND NEW! 134.10 310.00 2480.00 —TSTYB0NM60N 
500 | 11 38 | 497-5784-1-ND@$ 4.20 37.20 288.00} 3840.00/2,500 | STD12NMS50N 900 | 28 26 | 497-4431-5-ND 16.56 158.70 1207.50 —| STY30NK90Z 
520 | 4.4 1.5 |497-5735-1-ND@$ 116 9.86 84.10| _978.75/2,500 | STDSNK52ZD : SOT23-3L — RoHS Compliant 
550] 5 78 =| 497-7975-1-ND@$ NEW! | 2.36 20.79 176.40) 2047.50/2,500 | STD7NM50N 9) 60 10.20 5 497-3111-1-ND$ 38 270 15.90] 180.00/3,000| 2N7002 
550 | 7.5 56 | 497-7980-1-ND@$ NEW! | 2.63 23.10 196.00 — | STD9NMS50N TO-92— RoHS Compliant a —— 
600} 1 8.5 | 497-2483-1-ND@$ 1.00 850 72.50) 843.75/2,500| STDINK60T4 x 5 SS 
10A| 60 [0.35 § 497-3110-ND 64 435 20.30 2N7000 
600 | 2 44 | 497-6192-1-ND@$ 1.04 8.05 69.00 —| STD2HNK60Z x aE —_ a 
10B[ 800 | 0.3 13 |497-6197-1-ND$ 81 6.30 54.00 STQINK80ZR-AP 
600 | 2.4 3.6 |497-4102-1-ND$ 1.04 8.84 75.40| _877.50/2,500 | STD3NK60ZT4 IPAK TO-251 — RoHS Compili. 
2 pliant 
600 | 3 1.5 | 497-3161-1-ND¥ 1.95 17.16 145.60] 1690.00/2,500 | STD3NM60T4 24 1 50 0105 1497-3519-5-ND 7.50 13.00 100.00 —T]STD50NHO2L-1 
600 | 4 1.76 | 497-5889-1-ND@$ 1.24 10.54 89.90) 1046.25/2,500 | STD4NK60ZT4 _ 5 i i i = 4 
30 | 60 009 =| 497-3164-5-ND 1.55 12.24 104.40 STD60NHO3L-1 
600] 5 1 497-3163-1-ND@$ 244 21.45 182.00] 2112.50/2,500 | STDSNM60T4 7 — 7 | 7 
60 | 12 A 497-6730-5-ND NEW! 143 12.35 95.00 STD12NFO6L-1 
600 | 10 45 | 497-5733-1-ND@$ 3.50 31.00 240.00} 3200.00/2,500 | STD11NMG6ON an 500 | 3 93  |497-5964-5-ND 04 813 6250 —] STDANKS50ZD-1 
620 | 2.7 2.5 |497-8478-1-ND@ NEW! | 1.76 14.96 127.60/ 1485.00/2,500 | STD3N62k3 520/44) 1 22 497-5965-5-ND 1.60 15.00 120.00 —| STDSNK52ZD-1 
620 | 5.5] 1.28 | 497-8480-1-ND@} NEW! | 3.30 29.04 246.40] 2860.00/2,500) STD6N62K3 600 | 10 37 | 497-5963-5-ND 313 29.16 226.80 —] STD11NM6ON-1 
650] 5 1.2 |497-5890-1-ND@$ 1.48 12.58 107.30) 1248.75/2,500 | STDSNK60ZT4 = PowerS0-10 = 
850} 7 | 65 | 497-7977-1-ND@¢ NEW! | 2.81 24.75 210.00) 2437.50/2,500  STD8NM60N 2H [280] 001 407-7614-1-ND@F NEW! | 6.83 6045 468.00|  1696.50/600 | STVS0ONHOOL 
650 | 7 70 | 497-8775-1-ND@$ NEW! | 2.93 24.96 218.40) 2535.00/2,500 | STD8NM60ND 
30 | 160] .0028 | 497-3252-1-ND$ 8.00 72.50 575.00 2100.00/600 | STV160NFO3L 
650 | 10 5 | 497-8477-1-ND@$ NEW! | 3.68 32.55 252.00} 3360.00/2,500 | STD11NM60ND. 40 | 270) ‘0015 |497-7031-1-ND@+NEW!| 6.65 58.90 456.00 1653.00/600| STV270N4F3 
650 | 11 36 | 497-8773-1-ND@$ NEW! | 4.20 32.40 288.00] 3840.00/2,500 | STD13NM60N 12 55 | 200 ‘0025 497-7028-1-ND@. NEW! 8.40 74:40 576.00 2088.00/600 STV200NS5F3 
700/16) 7 petecouaenes fee 1S) eer pape 250| 0022 |497-7080-NDes NEW!| 73 6665 S1600| 1870 50600  STV2SONGSF3 
710) 9 | .48 |497-7957-1-ND@$ NEW!| 4.03 35.65 276.00| 3680.00/2,500| STD10NM65N = oH “Tipe ee EWE] Gas Gods 46800| 1696.50/600| STVDAON7EF3 
710 | 12 .299 | 497-8774-1-ND@$ NEW! | 5.08 39.15 348.00) 4640.00/2,500| STD16N65M5 - SOT.223 = RoHS Compliant : 
800 | 1 _| 16 __[BSieeeale ENE 99 _7.70 _66.00|__770.00/2,500 | STOINK80ZT4 30765] 05 )407-4525-1-ND$ 724 10.54 89.90] 1674.00/4,000] STNANFOSL 
800 | 2.5 4.5 | 497-7968-1-ND@} NEW! | 1.92 16.32 139.20] 1620.00/2,500 | STD3NK80ZT4 60 | 4 1 497-3177-1-ND: 86 665 57.00) 1064.00/4,000| STN3NFOSL 
800 | 6.5] 1.05 | 497-8807-1-ND@} NEW! | 5.60 43.20 384.00] 5120.00/2,500) STD7NM80 . ES 2 : t Seat 
if iH 60 | 4 A 497-4764-1-ND$ 74 5.78 49.50} 924.00/4,000) STN3NFO6 
900 | 2.1 6.5 | 497-4332-1-ND$ 1.61 13.70 116.87) 1360.13/2,500 | STD2NK90ZT4 400 | 2.4 96 | 497-8023-1-ND¢ NEW! 81 630 54.00) 1008.00/4/000| STN2NE10 
1000]1.85| 8.5 | 497-7964-1-ND@ NEW! | 3.08 27.06 229.60] 2665.00/2,500 | STD2NK100Z 13 ; 4 + ‘ : H i ees 
7087-4 - 7 200 | 1 1.5 | 497-3176-1-ND$ 1.20. 10.20 87.00 —|STN1N20 
1000] 2.5 6 497-7967-1-ND@$ NEW! | 3.45 30.36 257.60/ 2990.00/2,500 | STD3NK100Z 
ISOTOP — RoHS Compliant 600 | 0.3 15 | 497-3523-1-ND$ 78 5.88 46.20} 840.00/4,000) STN1NK60Z 
x am = 600 | 0.4 8.5 | 497-4668-1-ND¢ 1.04 8.05 69.00] 1288.00/4,000 | STN1HNK60 
100 | 180} .006 | 497-3166-5-ND 51.30 486.00 3915.00 STE180NE10 800 | 0.2 16 |497-4669-4-ND 108 918 3.30| 1458.00/4.000 | STNANK80Z 
100 | 220| .0055 | 497-3167-5-ND 38.00 360.00 2900.00 —| STE250NS10 25 eAGGosIEN DE pak ts 58.004, 
500 | 53 .08 | 497-2776-5-ND 38.50 350.00 2800.00 —| STES3NC50 
500 | 70 ‘05. |497-3172-5-ND 45.60 432.00 3480.00 —| STE7ONM50 40 | 120] .0037 | 497-3512-5-ND 2.80 24.80 192.00 —| STB200NF04-1 
5 550 | 48 4 497-3170-5-ND 33.00 300.00 2400.00 —| STE48NM50 40 | 120] .0038 | 497-6190-5-ND@ 3.63 33.75 262.50 —| STB200NFO4L-1 
600 | 40 43 1497-3169-5-ND 38.50 350.00 2800.00 —TSTE4ONC6O 100 | 80 019 | 497-6185-5-ND® 2.90 27.00 210.00 —| STB6ONF10-1 
600 | 70 | .055 | 497-3173-5-ND 45.60 432.00 3480.00 —| STE7ONM60 500) 18) 19 [Bar oT27 NDS 6.24 58.05 451.50 —) STB2INMSON-1 
800 | 45 43 | 497-5387-5-ND 52.50 450.00 3990.00 —|STE45NK80ZD 14 | 520 | 4.4 | 1.22 | 497-5952-5-ND@ 1.54 13.33 102.50 —| STB5NK52ZD-1 
900 | 28 | .26 | 497-4336-5-ND 35.20 320.00 2560.00 —| STES0NK90Z 550 | 20) 25 |Aaresee2s-Nbe 464 43.20 336.00 —|STB20NM50-1 
900 | 40 | 18 _|497-4337-5-ND 54.00 510.00 4125.00 —|STE40NK90ZD 550 | 22) 14 | 497-5729-ND® 8.97 67.00 509.20 — | STB2SNMSON-1 
TO-220FP 650 | 11 5 | 497-5379-5-ND® 3.05 28.35 220.50 —|STB11NM60-1 
60 | 20 “07 1 497-4340-5-ND® 1.43 12.35 95.00 —]STF2ONFO6 650 | 21 17__ | 497-5730-ND@ 741 71.25 541.50 L —|STB25NM60N-1 
60 | 23 028 | 497-4343-5-ND® 1.58 13.65 105.00 —| STF40NFO6 PowerFLAT ™ (6 x 5) — RoHS Compliant 
60 | 30 016 |497-3197-5-ND® 218 20.40 163.20 —|STP6ONFOGFP 30 | 15 | .0088 |497-7018-1-ND¢ NEW! | 1.72 14.62 124.70] 1741.50/3,000] STL55NH3LL 
60 | 50 018 | 497-3193-5-ND 1.79 16.80 134.40 —| STP55NFO6FP 30 | 16 | .0105 | 497-5246-1-ND¥ 2.36 20.79 176.40} 2457.00/3,000] STL6ONH3LL 
100 | 38 012 |497-5897-5-ND@ 298 27.90 223.20 —| STP80NF10FP 30 | 19 | .0058 | 497-8484-1-ND} NEW! 3.34 29.37 249.20} 3471.00/3,000) STL6E5N3LLH5 
200 | 15 16 |497-7472-5-ND@ NEW!| 1.86. 17.40 139.20 —|STFIONF20 30 | 20 | .0057 | 497-8485-1-ND$ NEW! 4.38 38.75 300.00} 4800.00/3,000] STL75NH3LL 
200 | 18 125  |497-5811-5-ND@ 1.70 15.90 127.20 —| STF20NF20 15 | 30 | 25 | .0035 | 497-5813-1-ND$ 2.48 21.78 184.80| 2574.00/3,000 | STLIOONH3LL 
200 | 40 045 | 497-5805-5-ND@ 3.04 28.50 228.00 —| STF40NF20 30 | 27 013 | 497-4114-1-ND¥ 1.92 16.32 139.20| 1944.00/3,000] STLSONH3LL 
6 950 | 17 165 |497-7471-5-ND@ NEW! | 2.24 21.00 168.00 —| STFA7NF25 30 | 35 | .00175 | 497-8483-1-ND$ NEW! 4.03 35.65 276.00} 4416.00/3,000] STL1SON3LLHS 
500 | 9 ii 497-4654-5-ND@ 1.76 16.50 132.00 —| STF1ONK50Z 40 | 20 .005 | 497-8486-1-ND$ NEW! 3.56 31.35 266.00} 3705.00/3,000 | STL8ON4LLF3 
500 | 10 48 (| 497-5973-5-ND® 1.84 15.93 122.50 —TSTP11NK50ZFP 150 | 6 057 | 497-8785-1-ND¢ NEW! 4.03 31.05 276.00] 4416.00/3,000 | STL25N15F3 
500| 11] .38 |497-4804-5-NDe 3.19 29.70 231.00 —| STF12NMS5ON NEW! PowerFLAT ™ (5 x 5) — RoHS Compliant_NEW! 
500 | 11 48 | 497-7467-5-ND@ NEW! | 3.34 31.05 241.50 —| STF13NK50Z 40) 5 — | 497-6473-1-ND$ 16.99 164.08 1289.20) 21975.00/3,000 | PD5508L-E 
500 | 12 35 | 497-2665-5-ND® 3.77 35.10 273.00 —J|STP12NMS50FP 650 |5.75] .92 | 497-7992-1-ND$ 3.19 28.05 238.00] 1168.75/1,000) STLENM60N 
500 | 22 14 | 497-4655-5-ND@ 6.89 66.25 503.50 —| STF25NM50N 15 | 25 | 4 — | 497-6470-1-ND$ 10.18 92.22 731.40) 12163.50/3,000 | PD54003L-E 
550 | 5 78 | 497-7474-5-ND@ NEW! | 2.43 22.80 182.40 —|STF7NM50N 25 | 5 — | 497-6471-1-ND$ 11.14 100.92 800.40) 13311.00/3,000 | PD54008L-E 
550 | 7.5 56 | 497-7476-5-ND@ NEW!| 2.59 24.30 194.40 —| STFONMS50N 40 | 25 —___|497-6472-1-ND$ 10.18 92.22 731.40 | 12163.50/3,000 | PD55003L-E 
550 | 8 8 |497-5396-5-ND@ 2.24 21.00 168.00 —|STP8NMSOFP RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Cut Tape (Continued) 
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Vees | Vce(v)| Ic | Digi-Key Pricing Tape and Reelt |STMicro 
Jf MOSFETs (cont.) Fig.| (V) | (sat) | (A) |Part No. 1 10 100 Pricing _| Part No. 
D2PAK 
= 400 | 17 | 30 [497-7006-7-ND} NEW! | 2.25 19.80 168.00) 825.00/1,000|STGBISN40LZT4 
— |Voss | 1D | Ros(on) | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | STMicro. 600 | 25 | 20 |497-5736-1-ND$ 281 24.75 210.00) 1031.25/1,000 | STGB10NC6OKDT4 
Fig. | (V) | (A) | (0) | Part No. 110 100 Pricing _| Part No. 600 | 25 | 20 |497-5737-1-ND$ 281 24.75 210.00) 1031.25/1,000 | STGB10NC6OKT4 
PowerFLAT ™ (3.3 x 3.3) — RoHS Compliant 600 | 2.5 | 20 |497-8780-1-ND} NEW! | 2.93 24.96 218.40] 2535.00/2,500 | STGD10NC60HDT4 
16] 30 | 8 | .015 |497-4115-1-ND$ 1.68 14.28 121.80] 1701.00/3,000|STL8NHSLL 600 | 25 | 25 |497-5738-1-ND$ 1.51 11.90 101.50 —|STGB14NC60KT4 
ClipPak™ — RoHS Compliant 3 [600 | 25 | 30 |497-7008-1-ND$ NEW! | 6.13 54.25 420.00] 2362.50/1,000 | STGB20NCGOV 
17 | 24 [150] .0035 [497-4750-1-ND$ 2.27 19.97 169.40] 1966.25/2,500 | STO1S0NHO2LT4 600 | 25 | 35 |497-6026-1-ND$ 3.00 26.40 224.00] 1100.00/1,000 | STGB19NC6OHDT4 
PowerMESH ™ TO-220FH — RoHS Compliant 600 | 25 | 40 |497-8778-1-ND} NEW! | 5.60 43.20 384.00] 2160.00/1,000|STGB19NC6OWT4 
18 1500] 2.5 6 497-6319-5-ND 641 59.67 464.10 —] STFV3N150 600 | 2.5 | 60 |497-8779-1-ND$ NEW! 6.65 51.30 456.00} 2565.00/1,000 | STGB30NC60WT4 
4500) 4 7 |497-5093-5-ND 689 6625 503.50 —| strvaniso 600 | 2.7 | 26 |497-7009-1-ND$ NEW! | 6.65 58.90 456.00| 2565.00/1,000 | STGB30NC60KT4 
PolarPAK ® — RoHS Compliant 600 [2.75 | 20 [497-7007-1-ND$} NEW! | 6.13 54.25 420.00| 2362.50/1,000|STGB19NC6OKDT4 
DPAK 
2 | 21] 005 |497-6324-1-ND 3.38 29.70 252.00] 3510.00/3,000| STK820 
199] 35 | 90 | 098 cepa 449. 98:05: 28a(00 | 8318.00.00 | STKBO0 1 | 400] 17 ] 25 ]497-7010-1-NDE NEW! |] 2.25 19.80 168.00) 1950.00/2,500/STGDTENA0LZT4 
: : ‘ ; a 600 | 25 | 25 |[497-5739-1-ND+ 2.89 25.41 215.60| 2502.50/2,500 | STGD14NC6OKT4 
25 | 38 | .0015 |497-6325-1-ND$ 438 38.75 300.00] 4800.00/3,000 | STK822 TO:220EP 
198] 30 | 30 | .0035 | 497-5124-1-ND$ 4.73 41.85 324.00] 5184,00/3,000 | STK850 
6 | 600 | 25 | 16 [497-5740-ND 3.04 28.50 228.00 —]STGFISNCGOHD 
30 | 38 | 0018 497-8784-1-ND$ NEW! | 4.20 32.40 288.00 4608.00/3,000 STK38N3LLH5 PaWaEMESHGIGET 
NEW! PowerSO-10RF — RoHS Compliant NEW! TO-220 — RoHS Compliant 
40] 4] —  |497-6474-1-ND¥ 78.85 182.00 1430.00]  5265.00/600) PD55008TR-E Ho] 13) 20 1407-6732-5-ND NEW! | 4.06 3780 294.00 =] STGPIONBS7LZ 
65 | 1 — _ |497-6475-1-ND¥ 19.43 187.60 1474.00} 5427.00/600 | PDS7006TR-E 600 | 1.35 | 20 |497-7012-5-ND NEW! 435 40.50 315.00 —|STGP19NC60S 
65 | 2.5 —  |497-6477-1-ND$ 36.50 350.40 2920.00} 11826.00/600 | PD57018TR-E 600 | 1.35 | 20 |497-7013-5-ND NEW! 450 41.85 325.50 —|STGP19NC60SD 
o3a| 40.) 5 | —  |497-6715-5-ND 22.08 211.60 1610.00 —|PD55015-E 600 | 1.7 | 10 |497-5008-5-ND 3.77 3510 273.00 —|STGP1ONB60SD 
40 | 7 | —__|497-6717-5-ND 32.78 298.00 2384.00 —|PD55035-E 600 | 17 | 10 |497-6733-5-ND NEW! | 3.65 34.02 264.60 —|STGP10NB60S 
65 | 1 | —  |497-6719-5-ND 16.08 154.10 1172.50 —]PD57006-E 600 | 1.9 | 14 |497-7482-5-ND NEW! | 1.70 15.90 127.20 —|STGPL6NC60D 
65) 7 | — |497-6721-5-ND 59.49 561.85 4544.38 —|PD57070-E 600 | 2.0 | 35 |497-8439-5-ND NEW! | 4.96 46.50 372.00 —|STGP19NC60KD 
40 | 7 —  |497-5301-5-ND 28.38 258.00 2064.00 —| PD55025-E 600 | 2.1 60 |497-6734-5-ND NEW! 3.05 28.35 220.50 —|STGP30NC60W 
65 [25] —  |497-6476-1-ND¢ 36.50 350.40 2920.00] 11826.00/600 | PD57018STR-E 600 | 22 | 8 |497-7480-5-ND NEW! 1.76 16.50 132.00 —)STGP8NC60K 
25 | 5 — | 497-6714-5-ND 45.60 149.50 1137.50 —|PD54008S-E 1 {600 | 22 | 15 |497-7481-5-ND NEW! 1.76 16.50 132.00 — | STGP8NC60KD 
238] 40 | 5 | —  |497-6716-5-ND 22.08 211.60 1610.00 —|PD55015S-E 600 | 25) 7 Bema Ny 230 21.60 172.80 — | STGPENCEOHD 
— ery = i 600 | 25 | 10 |497-5117-5-ND 2.65 20.79 176.40 —|STGP10NC60H 
65 | 25 497-6718-5-ND 11.41 109.75 834.10 PD57002S-E 
es | 1 | — (emeentehin iepn Geng 4475.56 = lpne7qoae'e 600 | 25 | 10 |497-5118-5-ND 2.69 25.20 201.60 —|STGP1ONC60HD 
; : : 600 | 25 | 10 |497-5119-5-ND 2.65 20.79 176.40 —|STGP10NC60K 
600 | 25 | 10 [497-5120-5-ND 275 2580 20640 — | ste@ptoNceokD 
600 | 2.5 | 14 |497-5121-5-ND 4.16 39.00 312.00 —|STGP14NC60KD 
20 [5 ms 497-3151-1-ND OF 1.04 8.05 69.00] 1288.00/4,000/STCSNF20V coo | 25 | 44 |497-4119-5-ND 176 1650 13200 — | sTaP7NcagH 
7 | 30 45) “o4g  |497-7956-1-ND@+ NEW!| 1.60 13.60 116.00] 2160.00/4,000/ STCSDNF30V 600 | 25 | 30 |497-4355-5-ND 3.34 31.05 241.50 —|STGP20NC6OV 
30 [6 [030 [407-3152-T-NDE 160 13.60 116.00 | 2160.00/4,000 |STCONFSOV wee ee Gompiant = |STEP7NGBOHD 
8-SOIC 
600 | 17 | 35 |497-7486-5-ND NEW! | 240 20.00 168.00 —]STGW35NB60S 
20] 5 | .045 ]497-3229-1-ND¥ 116 9.86 8410) 978.75/2,500] STSSDNF20V soo | 21 | 60 |497-7485-5-ND NEW! | 638 59.40 462.00 —| sTew3onceoKD 
30] 4 | 06 | 497-5251-1-ND@$ .95 7.35 63.00] 735.00/2,500| STS4DNF30L 600 | 24 | 70 [497-8441-5-ND MEW! | 7.25 6750 52500 —|stewaonceoKo 
7 30 | 8 022 | 497-4399-1-ND@$ 1.28 10.88 92.80] 1080.00/2,500 | STS8DNH3LL 600 | 2.2 | 70 |497-7488-5-ND NEW! 6.53 60.75 472.50 —|STGW35NC60WD 
30 | 8 | .020 | 497-2470-1-ND@$ 1.40 11.90 101.50] 1181.25/2,500| STSBDNF3LL 600 | 25 | 30 |497-4356-5-ND 4.50 41.93 326.13 —|STGW20NC60V 
30 | 9 | .012 | 497-6030-1-ND@+ 1.68 14.28 121.80| 1417.50/2,500| STS9D8NH3LL 600 | 2.5 | 30 |497-4357-5-ND 6.38 59.40 462.00 —|ST@W20NCBOVD 
60 | 4 | .055 | 497-3226-1-ND@+ 1.92 16.32 139.20] 1620.00/2,500| STS4DNFGOL » | 600] 25 | 30 |497-5009-5-ND 4.64 43.20 336.00 —|STGW30NC60W 
600 | 25 | 20 |497-5204-5-ND 5.51 51.30 399.00 —|STGW30NC60WD 
T0O-220 — RoHS Compliant 600 | 2.5 | 50 /497-4358-5-ND 7.77 74.75 568.10 —|STGW40NCBOV 
60 | 12 20. ~=-| 497-2721-5-ND 90 7.00 54.00 —]STP12PF06 600 | 2.5 | 23 |497-7483-5-ND NEW! 4.32 40.23 312.90 — | STGW19NC60WD 
1 55 | 80 018 | 497-2729-5-ND 262 24.60 196.80 —|STP80PF55 600 | 2.6 | 55 |497-7016-5-ND NEW! 7.15 68.75 522.50 —|STGW50NC60W 
D2PAK — RoHS Compliant 900 | 2.75 | 30 |497-7484-5-ND NEW! | 8.06 77.50 589.00 —|STGW30N90D 
3 [55 | 80 | .018 [497-6559-1-NDF NEW! | 4.83 42.78 331.20] 1863.00/1,000|STB8OPF5514 1200) 2.2 | 58 ERMINE Mie) 10.27 (98.75 750.50 —| STGWS5NC120HD 
DPAK — RoHS Compliant 1200| 2.75 | 30 |497-5314-5-ND | 845 $1.25 617.50 —|STGW30NC120HD 
30 | 24] .028 ]497-3158-1-NDF 7.88 15.98 136.30] 1586.25/2,500]STD30PFO3LT4 = 
‘Tas [io] % [isaeeract | "Ss “ses Sra] ‘Sesanesto| srr 27 Lee 
a 600 | 1.9 | 14 |497-7987-1-ND@+ NEW!| 2.06 18.15 154.00] 756.25/1,000 | STGBL6NC6ODT4 
20) 2.5) 25 | 497-3225-1-ND+ 2.52 19.80 168.00) 1950.00/2,500 | STS2DPFS20V 425 | 2.0 | 20 |497-6567-1-ND@ NEW! | 6.30 55.80 432.00] 2430.00/1,000 | STGB20NB37LZT4 
7 | 20 | 5 ) 055 )497-4758-1-ND ot 1.57 13.59 104.50| 1390.00/2,500) STSSDPF20L 600 | 2.2 | 8 |497-7986-1-ND@ NEW!| 2.06 18.15 154.00| _756.25/1,000 | STGB8NC6OKT4 
i : ot re aes tae ha Files bere Se CEL 600 | 2.2 | 15 |497-7985-1-ND@t NEW!| 2.06 1815 154.00| 756.25/1,000|STGB8NC60KD14 
c -3233-1-ND¢: : d E 25/2, 3 | 600| 24 | 3 |497-2449-1-ND$ 1.85 14.62 124.70 —|STGB3NB6OFDT4 
SOT-223 — RoHS Compliant 600 | 25 | 7 |497-5111-1-NDes 2.44 19.14 162.40) 1015.00/1,000 | STGBENC6OHT4 
2") 4364-1 r I f 00/4, 5 7-6184-1-ND@: ' 75 210. 25/1, 
43) 20 )42] 08 [497-4364-1-ND# 1.04 8.05 69.00) 1288.00/4,000]/STNSPF20V 600 | 25 | 10 |497-6184-1-NDe¢ 2.81 24.75 210.00) 1031.25/1,000 | STGB10NC60HDT4 
5 |. 7-41 16-1-| c 50 72.50] 1350.00/4, 5 7-5109-1-ND@: X 1. .80| 1320.00/1, 
60 | 2 20 | 497-4116-1-ND$ 1.00 8.50 72.50] 1350.00/4,000| STN3PFO6 600 | 2.5 | 14 |497-5109-1-NDe+ 3.60 31.68 268.80| 1320.00/1,000 | STGB14NC6OKDT4 
SOT23-6L — RoHS Compliant 600 | 25 | 14 |497-4108-1-NDe+ NEW! 2.25 19.80 168.00|  825.00/1,000|STGB7NCGOHDT4 
20/20 | 3 | 135 | 497-3236-1-ND# 1.04 8.05 69.00 —]STT4PF20V 600 | 28 | 7 |497-4107-1-ND$ 2.52 19.80 168.00 —|STGB7NB6OHDT4 
P-Channel with Schottky 600 | 28 | 18 |497-4350-1-ND$ 2.07 17.25 144.90| _931.50/1,000 |STGB12NB60KDT4 
8-SOIC DPAK 
7305) is eee 130 See et] aes DUE e00 STeaDraadL 800 | 19 | 13 |4977000-cNDe# MEW! | 191 1683 14280| 1657:5072500| STGDLONGSODTA 
Dual P-Channel — RoHS Compliant ; ~7990-1- ny 1. ; ; 50/2, 
ar: *7;) aan 600 | 22 | 8 |497-7989-1-ND@$ NEW!) 1.91 16.83 142.80] 1657.50/2,500 | STED8NC6OKT4 
20 | 4 | 08 [497-8042-1-NDE NEW! | 1.88 16.50 140.00] 1625.00/2,500| STS4DPFOOL ralereleey Tee ‘RM eam ed aed Pelee 
7| 30] 4) .08 |497-3228-1-ND$ 1.60 13.60 116.00) 1350.00/2,500| STS4DPF30L : ay : : : 
4 | 600 | 25 | 7 |497-5112-1-NDos 2.18 19.14 162.40| 1885.00/2,500 | STGD6NC6OHDT4 
80123) .25 | 497-8040-1-ND$ NEW! | 1.80__ 15.30 130.50 = | STS2DPFE0 600 | 25 | 10 |497-6183-1-NDe¢ 2.63 23.10 196.00 —|STGD10NC6OKDT4 
N/P-Channel — RoHS Compliant 600 | 2.5 | 10 |497-6186-1-ND@+ 2.55 22.44 190.40] 2210.00/2,500 | STGD10NC6OHT4 
8-SOIC 600 | 2.5 | 14 )497-4111-1-ND$ 2.03 17.82 151.20] 1755.00/2,500 | STGD7NC60HT4 
7 | 30 | 8/5 |.022/.056 | 497-4398-1-ND$ 1.68 14.28 121.80] 1417.50/2,500] STSBC5H30L 600 | 28 | 7 |497-4110-1-ND$ 173 1495 11500 —|sT@D7NBGOKTA 
60_| 4/3 | .055/.12 | 497-4396-1-ND$ 1.72 13.60 116.00 —| STS4C3F60L 7200[ 20 | 10 [497-4352-1-ND@ NEW! | 2.21 19.47 165.20] 1917.50/2,500 |STGD5NB120SZ14 
NEW! Hybrid Emitter — RoHS Compliant NEW! NEW! ISOTOP — RoHS Compliant NEW! 
T0-247-4 600 | 12 | 150 [497-6731-5-ND 36.96 336.00 2688.00 —]STGE200NBGOS 
24 [42 [20 [ 006 [497-8772-5-ND 10.01 96.25 731.50 —[STC20DE90HP 5 | 600 | 25 | 50 |497-7011-5-ND 28.60 260.00 2080.00 —|STGESONCBOVD 
ISOTOP 600 | 2.6 | 100 |497-8781-5-ND 27.50 250.00 2000.00 —|STGESONCB0WD 
5 [05 | 7 | 007 |497-8777-5-ND 24.20 209.00 1760.00 —STE07DE220 TO-220FP — RoHS Compliant 
RF Transistors 600] 19 | 7 |497-7479-5-ND NEW! | 1.70 15.90 127.20 —]STGFLENC60D 
730 | 20 —  ]497-6725-ND 81.90 773.50 6256.25 —]S$D2941-10R 600 | 2.2 7 |497-7478-5-ND NEW! 1.89 17.70 141.60 — | STGF8NC60KD 
2) 45/6 | —  |497-5466-ND 4262 40374 3252.35 —|spo1g 600 | 25 | 3 |497-5116-5-ND 2.30 21.60 172.80 —| STGF6NC60HD 
5 | 600| 25 | 6 ]497-5114-5-ND 2.69 25.20 201.60 —| STGF10NC60KD 
vn. te | Yee Bier acing, Tapeand elt [ster Bid} 25 | ar STIS ND 307288023040 = |srarrancenKo 
Ig. Sal ‘al 0. ricing ‘al 10. 
- 600 | 25 | 7 |497-7477-5-ND NEW! | 4.48 42.00 336.00 —|STGF19NC6OWD 
4200! 28 | 3 |497-4353-5-ND 221 2070 165.60 — | sT@F3Nc120HD 
330 | 25 | 90 |497-6782-5-ND NEW? 6.67 57.50 483.00 —]STGPTOONSO NEW! Max247™ — RoHS Compliant (NEW! 
Seaperah = 600 | 2.1 | 110 |497-7489-5-ND 14.40 138.00 1050.00 —]STGYS0NC60WD 
600 | 25 | 40 |497-6027-5-ND 3.19 29.70 231.00 STGP19NC60WD 8 | goo | 25 | 50 Deere Giae: 110.00 836.00 =| srevaDNCBOVD 
1 | 600) 27 | 26 |497-7014-5-ND MEW! | 5.22 4860 378.00 —| STGP3ONC6OK d T2PAK — RoHS Compliant 
600 | 25 | 40 |497-8808-5-ND NEW! 5.66 48.75 409.50 —| STGP19NC60H = 
600 | 25 | 40 |497-8809-5-ND NEW! 5.95 51.25 430.50 —|STGP19NC60HD 14 oe . paar eean oh eae fee Se sme 
10-247 z =bI96r52 A . iz = i 
600] 25 | 70 |497-5741-ND 5.80 54.00 420.00 —]STGW3ONC6OVD SEMITOP @2 — RoHS Compliant 
600 | 25 | 70 1497-5742-ND 580 54.00 42000 — | sT¢waoNceowD 2 | 600 | 25 | 10 [497-6216-ND 39.90_378.00 3045.00 — [STG3P2M1 0NGOB 
2 | 600 | 2.5 | 70 |497-8783-5-ND NEW! 5.66 48.75 409.50 —|STGW40Ncé6ow SEMITOP@3 — RoHS Compliant 
600 | 2.5 | 80 |497-5969-5-ND 8.58 70.40 594.00 —|STGW30NC60VD 22 | 600 | 25 | 25 |497-5217-ND 57.60 544.00 4400.00 — |STG3P3M25N60 
1200| 3.85 | 30_|497-7015-5-ND NEW! 5.80 54.00 420.00 —|STGW30N120KD RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 4 Cut Tape 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ky Transistors 


Fig. 1 — TO-39, TO-18 Fig. 3 —TO-3P NEW! Fig. 4 — TO-92, TO-92L Fig. 5 — SOT-32 Fig. 6 — TO-220 


Fig. 20 — M135 
3 4 
2 3 i 1 
Fig. 24 — SOT-223 NEW! Fig. 27 — DPAK Fig. 28 — 8-SOIC 
2 5 
SS 
"3 
Fig. 29 — PowerSO-10RF Fig. 30 — D2PAK 
A. 2 
1 
3 
vcs | IC | HFE Digi-Key Pricing STMicro. vcs | IC | HFE Digi-Key Pricing STMicro. 
Fig.| (V) | (A) | Min. Package | Part No. 1 10 100 ‘| Part No. Fig.| (V) | (A) | Min. Package | Part No. 1 10 100 | Part No. 
40 | 4 | 40 SOT-32 | 497-2583-5-ND® 836.26 48.43 | MJE521 
30 ]0.8] 100 T0-18  |497-3106-5-ND@ 1.09 943 72.50 ]2N2222 60 | 2 | 25 SOT-32 | 497-7166-5-ND@ NEW! 98 8.45 65.00 |BD235 
45 |0.1| 110 T0-18 | 497-3116-5-ND 1.50 13.00 100.00 |BC107 60 | 3 | 100 | soT-32 | 497-4821-5-NDe 74 5.78 44.55 | 280882 
45 |0.2| 180 TO-18 497-6655-ND@ NEW! 99 7.70 59.40 | BCYS9VIII 60 | 4] 25 SOT-32 |497-2601-5-ND@ 1.04 8.05 62.10 |2N5191 
75 |0.5 | 100 T0-39 497-2594-5-ND@ 1.08 8.40 64.80 | 2N1711 60 | 4 | 750 SOT-32 | 497-2600-5-ND 1.13 9.75 75.00 | BD677A 
75 |0.6| 100 TO-18 _|497-2598-ND@ 98 8.45 _65.00 | 2N2222A 30 | 4 1750 | SoT-32 1497-5776-NDA® 057.35 56.70 1BD679 
75 |0.6| 100 T0-39 | 497-2595-5-ND@ 1.08 840 64.80 |2N2219A go | 4 | 4100) sor-32  |497-2549-5-NDe 73 «546 42.25 | MJE8O2 
80 |0.5| 40 TO-18 | 497-3112-5-ND@ 146 12.68 97.50 |2N720A 5} ala] 20 507-22 Meee ony. ca 7ora <i6040%|ohie ian 
1 | 80 | 1 | 100 T0-18 | 497-3108-5-ND@ 1.09 943 72.50 |2N3700 . . ; 
too} 1 | 100) 0-39 | 497-7164-ND® NEW! 169 14.63 112.50 |BC141-16 8) | 4 | 750 | SOT ae 86; ©1665; 251.80" / 2N6039 
420 05/40 0-39 | 497-2637-5-NDe 108 840 64.80 | 2N1893 100 | 2 | 25 SOT-32__|497-7167-5-ND@ NEW! 1.01 878 67.50 | BD237 
120| 1 | 40 | 10-39  |497-2636-5-NDe 131 11.38 87.50 |2N2102 100) 3) 50 | SOT-32 | 497-2590-5-ND@ 74 5.54 42.90 | MJE182 
4201 5 | 40 70-39  |497-2635-5-NDe 297 21.30 170.40 | BFX34 300 | 0.5] 30 SOT-32 | 497-2624-5-ND@ 80 6.01 46.48 | MJE340 
140 | 1 | 100 TO-39 497-2634-5-ND@ 1.13 9.75 75.00 |2N3019 400} 2 | 10 SOT-32 497-6966-5-ND® NEW! 94 8.13 62.50 | BULT106D 
300 | 1 40 TO-39 497-2626-5-ND@ 1.13 9.75 75.00 |2N3440 700 | 2 | 10 SOT-32 497-7573-5-ND@ NEW! 62 4.62 35.75 | STT13005 
450 | 1 | 40 T0-39 _|497-2576-5-ND@ 1.24 10.73 82.50 | 2N3439 45 | 8 | 20 70-220 | 497-5203-5-ND® 169 1463 112.50 [BD533 
40 [30] 15 TO-3 | 497-2584-5-ND@ 2.82 26.40 211.20 |2N3771 60 | 1 | 15 0-220 | 497-2580-5-ND® 86 6.65 «51.30 | TIP29A 
60 | 20] 15 TO-3 | 497-2597-5-ND@ 2.90 27.00 210.00 )2N3772 60 | 2 | 500 | 0-220 | 497-2545-5-ND® 86 6.65 ~—-51.30 | TIP110 
80 | 10 | 1,000 T0-3 497-2393-ND® 2.75 25.80 206.40 | MJ3001 60 | 3 10 TO-220 497-5202-5-ND@ 1.09 9.43 72.50 | BD241A 
100 | 12 | 750 T0-3 497-2561-5-ND@ 3.04 28.50 228.00 | 2N6059 60 | 3 10 T0-220 497-2602-5-ND@ 69 5.39 44.58 | TIP31A 
100 | 15 | 20 TO-3 _|497-2612-5-ND@ 1.79 16.80 134.40 | 2N3055 60 | 5 11,000) 70-220  1497-2539-5-NDe 745.78 44.55 [TIP120 
100 | 20 | 750 TO-3 _|497-2563-5-ND@ 421 39.15 304.50 | 2N6284 60 |6| 3 10-220 |497-5170-5:NDe 108 840. ~—«64.80 |TIPA1A 
100 | 30) 25 TO-3 | 497-6713-ND® NEW! 3.92 36.45 283.50 | M802 60 |40| 40 10-200 | 497-2574-5-NDe 116 1001 7700 |p44He 
140} 16) 15 TO-3 | 497-6204-ND@ 3.17 29.70 237.60 ]2N3773 96. |-401|| 298 70.200  (Weaeeaatetnes igor se7ors an" MIESOEET 
2 | 160 | 50} 20 TO-3 | 497-7214-5-ND@® NEW! | 15.48 148.35 1128.75 | BUV20 : : : 
160 | 25 | 20 10-3 _|497-7218-ND@ NEW! 4.79 44.55 346.50 | BUX10 80 | 5 |1,000| 70-220 _[ASieebsicoNDe 432) 80:43. | TIPA2A 
250 | 17 | 80 TO-3_|497-6953-ND@ NEW! 3.04 28.50 228.00 | 28T5949 80 / 10 | 1,000) 70-220 /Agr-2562-oNDe 1.16 10.08 77.50 | 2N6388 
400 | 15 | 300 TO-3 — |497-3129-5-ND® 3.77 35.10 273.00 |BU941 80] 10) 40 | 10-220 | 497-2616-5-ND@ 1.03 8.94 68.75 | D44H11 
450 | 30} — T0-3 497-4086-5-ND® 9.36 90.00 684.00 | BUF420M 100) 1 | 15 70-220 | 497-2611-5-ND@ 83 6.26 = 48.43 | TIP29C 
700) 8 | — TO-3 | 497-2412-ND@ 3.19 29.70 231.00 | BU208A 100] 2 | 500 | 10-220 | 497-2533-5-ND® 77 ~~ 5.95 45.90 |TIP112 
850 | 15 | 12 TO-3 __|497-2592-5-ND@ 5.37 49.95 388.50 | 2N6547 6 | 100] 3 | 25 70-220 | 497-2615-5-ND@ 69 5.39 41.58 | TIP31C 
850 | 15 | — TO-3 | 497-7219-ND@ NEW! 5.45 50.76 394.80 | BUX48 100] 5 |1,000; 0-220 | 497-2543-5-ND@ 77 ~~ 5.95 45.90 | TIP122 
1000} 15 | — TO-3 _[497-6684-ND® NEW! 5.51 51.30 399.00 | BUX48A 100} 6) 15 0-220 | 497-2632-5-ND® 113 9.75 75.00 | BD243C 
100 | 25} 40 TO-3P 497-6956-5-ND@ NEW! 1.61 13.98 107.50 | 2STC2510 100/ 6 | 15 TO-220 | 497-2622-5-ND@ 95 7.35 56.70 | TIP41C 
120} 8 | 70 TO-3P | 497-6957-5-ND@ NEW! 1.50 13.00 100.00 | 28TC4467 100} 8 |1,000/ 0-220  |497-2546-5-ND 775.95 45.90 |TIP102 
3 | 200] 10} 70 TO-3P | 497-7057-5-ND@ Re 169 14.63 112.50 |2STC4468 400 | 12| 15 0-220 | 497-6963-5-ND® NEW! 409 943 7250 |BD711 
230 | 15 | 80 TO-3P | 497-7059-5-ND@ NEW! 2.08 19.50 156.00 | 2STC5242 Too 101 750 | 10-220 1497-6964-5-ND® NEW! 146 12.6897 50 TBDXa3C 
250 | 17 | 80 TO-3P__| 497-6958-5-ND@ NEW! 2.72 25.50 204.00 | 2STC5948 
180|14| — | 10-220 |497-7215-5-ND@ NEW! 2.85 26.70 213.60 | BUV26 
40 | 3 | 100 T0-92 | 497-8801-ND@ NEW! 623.85 35.75 | STX690A af 
60 | 5 | 200 70-92 |497-3531-NDe 113 «975 75.00 |STSA1a05 240/12} — | 10-220 /497-7216-5-ND® NEW! 3.04 28.50 228.00 | BUV27 
350] 1 | 30 T0-220 | 497-2631-5-ND® 77 ~~ 5.95 45.90 | TIPA7 
80 | 3 | 160 T0-92 | 497-5213-ND@ 62 4.62 ~—35.75 | 2STX1360 
g0 | 3 | 460 | To-92L  |497-7062-ND@ NEW! ‘46 «3.45 ~—«-23.40 | 2STL1360 350 | 15 | 300 | 10-220 | 497-2740-5-ND@ 3.38 31.48 244.86 | BU941ZT 
4 | 150| 5 | 150 T0-92 497-3235-ND@ TT 5.95 45.90 | STSA851 400 | 4 | 16 70-220 =| 497-3130-5-ND@ 1.13 9.75 75.00 | BUL742A 
300 [0.5] 25 T0-92 | 497-2407-ND 53 3.60 16.80 | STPSA42 400; 4] 8 70-220 | 497-3149-5-ND 1.01 8.78 67.50 | ST13005 
400; 3 | 8 T0-92 | 497-4429-ND@ 78 5.88 45.50 |STX13005 400| 7 | — | 10-220 |497-7195-5-ND@ NEW! 150 13.00 100.00 | BU406 
700) 1} 5 T0-92 | 497-8799-ND@ NEW! 62 3.85 35.75 | STX13003G 400 | 8 | — | 10-220 |497-7197-5-ND@A NEW!| 1.50 13.00 _100.00 | BU806 
700 | 3 | 8 T0-92 497-8800-ND@ NEW! 88 4.65 40.50 | STX130056 RoHS Compliant +CutTape + Tape and Reel § Tape and Box A Darlington Flared Lead (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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STi —_ VcB | IC | HFE Digi-Ke Pricing STMicro. 
Jf Transistors (cont.) Digi@Reel° Fig.| (V) | (A) | Min. | Package Part No 1 10 100 | Part No. 
80 | 3 | 160 | SOT-223 |497-5212-2-ND@t 160.00/1,000 2STN1360 
— _ - 100} 1 | 100 | $oT-223 | 497-6962-1-ND@+ NEW! 56 © 4.20 ~—-33.00 | BCP56-16 
En i a HEE ae Digi-Key , ire fon Sumners: 24| 100) 1 | 100 | SoT-223 | 497-6962-2-ND@t NEW! 160.00/1,000 BCP56-16 
150| 5 | 150 | $OT-223 | 497-3179-1-ND@¢ 75 585 50.10 | STN851 
400 | 10 | 300 | 10-220 | 497-2797-5-ND 2.99 28.05 224.40 |BU931T 150 | 5 | 150 | $oT-223 | 497-3179-2-ND@t 258.85/1,000 STNSS1 
450} 10} 10 | 10-220 | 497-2581-5-ND@ 108 = 8.40 64.80 | BUL38D 40 | 3 | 200 | SOT-89  /497-7060-1-ND@ NEW! 564.24 ~——:30.40 [2STFI340 
450| 5 | 10 | 0-220 | 497-6007-5-ND@ 1.24 10.73 82.50 | BUL805 40 | 3 | 200 | SOT-89 | 497-7060-2-ND@+ NEW! 340.00/2,500 2STF1340 
500| 1 | 30 | To-220 |497-2605-5-ND@ 74 5.78 44.55 | TIP50 og | 80 | 3 | 160 SOT-89 | 497-5211-1-ND OF 56 © 4.24 ~—-30.40 | 2STF1360 
600| 7 | — | 10-220  |497-7198-5-ND@A NEW!| 2.66 24.90 _ 199.20 | BU810 80 | 3 | 160} SOT-89 | 497-5211-2-NDet 340.00/2,500 2STF1360 
700! 8 | 10 T0-220 497-3510-ND 1.50 13.00 100.00 |ST13009 140 {1.5} 40 SOT-89 497-4656-1-ND@$ 1.40 11.90 101.50 | STF715 
800] 4 | 12 | 0-220 |497-2638-5-NDe 1.80 16.83 134.64 | BUL216 140 |1.5| 40 | SOT-89__ | 497-4656-2-NDot 1181.25/2,500 STF715, 
2000|100| 350 | 10-220 | 497-7022-5-ND® NEW! 638 59.40 462.00 |STP03D200 80) 8 | 40 DPAK Boi ace bet 6B 525-4500 |MIDAART ITA 
1600| 6 | 10 | 0-220 |497-6681-5-ND® NEW! | 3.17 29.70 237.60 |BUL416 80) 8 | 40) DPAK peer eal 525.00/2,500 MIDAARIITE 
vs0\12| 10 | T0200 eels Sit sone: | soney {Elina 100} 2 |1,000)  DPAK | 497-2462-1-ND@+ 68 = 5.25 45.00 | MJD11274 
u 2 E : 100} 2 |1,000) DPAK | 497-2462-2-ND@t 525.00/2,500 MJD11274 
5 | 900] 5] 8 T0-220 | 497-6683-5-ND® NEW! 2.02 1890 151.20 | BUL903ED 400! 3.| 40 DPAK | 497-2484-1-NDo¢ 73. 546 42.90 |MJD31CT4 
1000] 5 6 TO-220 497-7201-5-ND@ NEW! 2.37 22.20 177.60 | BUL310 100! 3 | 10 DPAK 497-2484-2-ND@t 487.50/2,500 MJD31CT4 
800} 5] 8 T0-220 | 497-7202-5-ND® NEW! 1.86 17.40 139.20 | BUL381D 100| 5 1,000]  DPAK | 497-2469-1-ND@$ 68 = 5.25 45.00 | MJD12274 
350] 4] 4 T0-220 | 497-7203-5-ND® NEW! 113 9.75 75.00 | BUL39D 100} 5 |1,000) DPAK | 497-2469-2-ND@t 525.00/2,500 MJD12274 
1000] 10 | 15 TO-220 | 497-7204-5-ND@ NEW! 2.30 21.60 172.80 | BUL510 150 | 5 | 200 DPAK —_ | 497-5104-1-ND@$ 1.20 10.20 87.00 | STD1805T4 
700] 4 | 14 | 10-220  |497-7205-5-ND® NEW! 1.04 8.05 «62.10 [BUL704 97 [150 5 _| 200 DPAK _|497-5104-2-ND@t 1012.50/2,500 STD180574 
700|5 | 16 | to-220  |497-7006-5:ND® NEWT toi a7a. «6750 |BUL705 150} 6 | 150 | DPAK  |497-5236-1-NDo+ 700 850 72.50 |2STD1665T4 
1050/25) 25 | 10-220 |497-7207-5-ND® NEW! | 1.05 —9.10-~—=70.00 |BUL741 180) 6 | 150 | DPAK  oioesoe Ue 843.75/2,500 2STDIBEST4 
1050] 4 | 25 0-220 | 497-7208-5-ND® NEW! 158 13.65 105.00 | BUL742C pa ele DPAK pecreoa aie sBM oe. OO | MADINA 
i ; : : 360 | 1 | 30 DPAK | 497-2482-2-ND@t 654.50/2,500 MJD47T4 
450 | 12/ 15 | 70-220 [ARGAISNGSINEW ia) 9.05 26.25 220.50 |BULOB 1050/2.5| 25 | DPAK _|497-7735-1-ND@# NEW!| 1.00 8.50 __72.50 |BULD741T4 
700; 8 | 5 70-220 | 497-7458-5-ND® NEW! 1.24 10.73 82.50 |ST13007 1050/25] 25 DPAK | 497-7735-2-ND@t NEW! 843.75/2,500 BULD741T4 
500 | 4 | 500 | 710-220 | 497-7461-5-ND@ NEW! 1.84 15.93 122.50 | ST901T 1050) 4 | 25 DPAK |497-7736-1-ND@+ NEW!| 1.00 850 — 72.50 | BULD742CT4 
350 | 15 | 300 | TO-3PF | 497-2542-5-ND@ 431 4010 311.85 |BU941ZPFI 1050) 4 | 25 DPAK | 497-7736-2-ND@+ NEW! 843.75/2,500 BULD742CT4 
800 | 24] 6.5 | ISOWATT218FX | 497-4646-5-ND@ 3.77 3510 273.00 | HD1750FX 400| 3] 8 DPAK —_|497-8786-1-ND@+ NEW! 95 7.14 — 63.00 |STLD128DNT4 
1500| 10 | 5.5 | ISOWATT218FX | 497-8755-5-ND® NEW! 1.84 14.70 122.50 |MD1802Fx 400 | 3 | 8 DPAK __|497-8786-2-ND@+ NEW! 735.00/2,500 STLD128DNT4 
7 |1500| 12 | 4.5 | \SOWATT218FX |497-8756-5-ND@ NEW! 1.84 14.70 122.50 |MD2001FX 350 | 15) 300 | D2PAK | 497-6203-5-ND@A 3.42 31.86 247.80 | BUB941ZT 
1500| 12 | 6.5 | ISOWATT218FX | 497-7459-5-ND® NEW! | 2.56 24.00 192.00 | ST1510FX 400) 8 | 8 D2PAK Pai Coe 1.04 8.84 = 75.40 | STBI3007074 
1000/ 15 | 28 |ISOWATT218FX|497-7460-5-ND® NEW! | 1.50 13.00 100.00 | ST4460FX 30) 400) 8) 8 | OOP AK  peuelacrah cea 390.00/1,000 Seu 
350 | 15| 300 | D2PAK | 497-7734-1-ND@$A NEW!| 3.85 34.10 264.00 | BUB941ZTT4 
700 | 8 | 10 |ISOWATT218Fx |497-8748-5-ND@ NEW! 1.89 16.52 141.60 | BUSO8AF 350 | 15 | 300 | p2pak | 497-7734-2-ND@ta NEW! 4485.00/1,000 BUBOSIZTTS 
100} 6 | 50 | 10-247 | 497-7065-5-ND® NEW! 1.31 11.38 87.50 | 2STW4466 31 | 15 (0.6; — | SOT-343 [497-8293-ND@ NEW! 746 12.68 97.50 |START499ETR 
100} 10 | 500 | 0-247 | 497-2541-5-ND@ 1.79 16.80 134.40 | TIP142 
100} 15 | 750 | 0-247 | 497-2607-5-ND 2.90 27.00 210.00 | Bows3c 60 10.6] 100 10-39 | 497-2572-5-ND@ 1.09 943 72.50 |2N2905A 
100} 15| 20 | 10-247 | 497-2586-5-ND® 1.76 15.28 117.50 | TIP3055 60 |0.6) 100 | 10-18  |497-2577-NDe 94 813 62.50 | 2N2907A 
100 | 25 | 10 | 10-247 | 497-2609-5-ND@ 1.86 17.40 139.20 | TIP35C 1 | 60 | 0.6] 100) 10-18  /497-2910-5-ND@ 94 813 62.50 | 2N2907 
140/10] 20 | 10-247 | 497-2614-5-ND® 1.92 18.00 144.00 | TIP33C 85 | 5 | 40 10-39 | 497-7183-ND@ NEW! 2.40 20.00 168.00 | BSS44 
200| 10} 70 | 10-247 | 497-7066-5-ND@ NEW! | 253 23.70 ~—_ 189.60 | 2sTWa468 200 | 1 | 30 | 0-39 __|497=2588-o:NDe 129 10.40 80.00 |2N5415 
400 | 15] 300 | 70-247 | 497-3128-5-ND@ 3.04 28.50 228.00 | Bug3iP 3560/1 | 30 | 10-39 _ TAoMe2aoaSSeNae: 135 11.70 90.00 [25416 
80 | 10 |1,000; 10-3 | 497-2392-NDe 3.77 35.10 273.00 |MJ2501 
450|15| — | To-247 | 497-2544-5-ND@ 3.51 32.67 254.10 | BUV48A : 
2 | 100 | 20 | 750 TO-3 | 497-2548-5-ND@ 3.83 35.64 277.20 | 2N6287 
100 | 25 | 10 | 10-247 | 497-4633-5-ND@ 2.30 21.60 172.80 | TIP35CcW10 950 | 17 | a0 70-3 |497-8739-NDe NEW! 304 2660 228.00 | 2sT2121 
8 | 450 | 24) — 10-247 = | 497-2575-5-ND® 10.01 96.25 731.50 | BUX98APW 100 | 25] 40 TO-3P | 497-6955-5-ND@ NEW! 161 13.98 107.50 | 2STA2510 
450 | 30] — | 0-247 | 497-4085-5-ND@ 871 83.75 636.50 | BUF420AW 120| 8 | 70 TO-3P | 497-6954-5-ND@ NEW! 1.50 13.00 100.00 | 2STA1694 
700|12| 10 | To-247 — |497-3555-ND 2.08 19.50 156.00 |STW13009 3 | 140 | 10] 70 TO-3P | 497-7054-5-ND@ NEW! 1.69 14.63 112.50 | 2STA1695 
350 | 15| 300) 10-247 | 497-6680-5-ND@A NEW!| 4.06 37.80 294.00 |BU941ZP 230 | 15 | 80 TO-3P | 497-7056-5-ND® NEW! 2.08 19.50 156.00 | 2STA1962 
700 | 8 10 10-247 497-7196-5-ND@ NEW! 3.07 28.80 230.40 | BUSO8AW 250 | 17 | 80 TO-3P 497-8740-5-ND@ NEW! 2.85 24.92 213.60 | 2STA2120 
500/15] 300 | 10-247  |497-7199-5-ND@A NEW!| 3.34 31.05 241.50 |BU941P 20 | 1.5) 200 | 70-92 | 497-7067-ND® NEW! 4203.18 21.60 | 28TX2220 
1000] 15| 10 | 0-247 |497-7209-5-ND® NEW! | 4.35—«40.50-—_ 315.00 |BUL810 60) 3) 100) TOs. BO Ua Abe ee G7 a4 99.60 | STX7OOA:AP 
4|60| 3] 100) 0-92  |497-4430-3-ND@Sa 360.00/2,000 STX790A-AP 
200| 40] — | To-247 |497-7213-5-ND@ NEW! | 12.00 115.00 875.00 | BUT70W 500 | 5 | 25 10.92 (Be ceeohinawigear ea taene «AB BN IGTPRAGD 
700| 30) 15 | 0-247 | 497-8456-5-ND@ NEW! 3.14 29.40 235.20 |sTw3040 300 |a5| 50 70-92 | 497-5718-1-NDeta. 382.70 ~—«-18-90 | BF401-AP 
500 | 20} 11 70-247 ‘| 497-8794-5-ND@ NEW! 2.69 23.52 201.60 | STW2040 40 | 5 | 45 SOT-32 | 497-2589-5-ND@ 7.34 10.08 78.00 | MJE210 
700 | 12 | 80 TO-247 497-8815-5-ND@ NEW! 1.69 14.63 112.50 | STWH13009 60 | 3 | 100 SOT-32 497-4829-5-ND@ 74 578 44.55 |2SB772 
g | 20] 17 | 80 | TO-264 | 497-6959-5-ND@ NEW! 2.88 27.00 216.00 |28TC5949 60 | 4 | 750 | S0T-32 | 497-5715-ND@A 95 7.35 56.70 |BD678 
230 | 15 | 150 | 10-264 | 497-7058-5-ND@ NEW! 3.04 28.50 228.00 |2sTC5200 80 | 4) 20 | SoT-32 | 497-2585-5-ND@ 99 7.70 59.40 | 2N5195 
450 | 60 | 120 | ISOTOP | 497-5334-5-ND@ 36.96 336.00 2688.00 |ESM5045DV 5 | 80 | 4 | 750 | SOT-32__| 497-5716-ND@A 95 7.35 56.70 | BD680 
450 | 84| — | IsoTOP |497-2648-5-ND@ 59.40 561.00 4537.50 | ESM6045DV 80.) 4 | 750 | SOT-32 | 497-2540-5-ND 95 7.35 96.70 | 2N6036 
10/1000] 50) — | IsoToP |497-3567-5-ND® 40.60 392.00 3080.00 | STESODE100 100) 3) 50 | SOT-32 | 497-2553-5-NDe 68 5.25 40.50 | MIEI72 
200/100) 27 | ISOTOP | 497-7212-5-ND® NEW! | 22.08 211.60 1610.00 | BUT30V 300/05) 30 | SOT-32 Peters at 2462 85:75: |MNESSO 
500 |1.5| 16 | SOT-32 | 497-6999-ND® NEW! 95 7.35 56.70 | $T93003 
1000] 30| 9 ISOTOP | 497-7217-5-ND® NEW! | 27.72 252.00 2016.00 | BUVSBAV 2017 130-110-290 Beart T0910 70.00 ToNeTTT 
11 | 60 | 5 | 200] PAK  [497-3518-5-ND® 94 843 62.50 | STD1805-1 45 \10| 40 | 10-220  |497-2587-5-NDe 144 1251 9625 | D4SHS 
60 | 3 | 100 | TO-220FP | 497-5900-5-ND® 78 6.06 46.71 |2SD2012 60 | 2 | 500 TO-220 | 497-2619-5-ND@ 84 6.55 50.49 | TIP115 
12} 100] 5 |1,000) To-220FP |497-6761-5-ND® NEW! 1.24 10.73 82.50 | TIP122FP 60 | 3) 10 | 10-220 |497-2598-5-ND@ 72 5.60 43.20 | TIP32A 
350 | 15 | 300 | T0-220FP | 497-4641-5-ND 3.92 36.45 283.50 |BU941ZTFP 60 | 5 |1,000| 10-220 _ | 497-2618-5-ND@ 81 6.30 48.60 | TIP125 
36 | 8 | 20 M113 |497-5454-ND@ 42.75 405.00 3262.50 |$D1274-01 60 | 6 | 15 | 10-220 | 497-2552-5-ND@ 104 -8.09——«G2.37 | TIP42A 
36 | 8 | 20 M113 |497-5456-ND@ 42.75 405.00 3262.50 | SD1275-01 60 | 8 |2,000) 10-220 | 497-2536-5-ND® 907.00 54.00  TIP105 
13 | 36 | 20| 20 M174 | 497-5457-ND@ 50.35 477.00 3842.50 |$D1405 5 _) ‘y a Le pipet he tae he ae Pe aseet 
110 | 20} 20 M174 | 497-5461-ND@ 97.60 915.00 8235.00 |SD1731 a0 | |1.000| To-200  emiseentetrnia Go leg. A490 [Tip ise 
110 | 20 | 20 M174 |497-6724-ND@ NEW! 86.72 813.00 7317.00 |$D1726 ap 1-8-1350 110-000 — lgaeeoaneseniitee 1201040 80.00 /BDXS4B 
110 | 40 | 20 Mi77__|497-5460-ND@ 115.36 1081.50 9733.50 |$D1728 80 | 10! 40 | To-220  |497-2578-5-NDe tos 840. «64.80 | past 
20 36 | 8 | 20 M135 497-5453-ND® 63.18 596.70 4826.25 |SD1274 100 | 2 | 500 T0-220 | 497-2559-5-ND@ 7 5.95 45.90 | TIP117 
36 | 8 | 20 M135 497-5455-ND® 63.18 596.70 4826.25 |SD1275 100! 3 | 10 T0-220 | 497-2628-5-ND@ 72 5.60 43.20 | TIP32C 
21 | 36 | 20] 20 M111 [497-6723-ND@ NEW! 49.97 473.40 3813.50 |SD1477 100 | 5 |1,000] 10-220 | 497-2571-5-ND@ T7595 45.90 |TIP127 
5 [15] 200 | SOT-23  |497-6205-1-ND@$ 43. 3.02 ‘19.80 [STRI215 oo; 6 | 15 | 0-220 |497-2620-5-ND@ 86. 6.65 51.30 | TIP42C 
15 |1.5| 200 SOT-23 497-6205-2-ND@t 243.00/3,000 STR1215 100 | 8 | 1,000 TO-220 497-2606-5-ND® JT 5.95 45.90 | TIP107 
30 |o1| 180 | sor-23 | 497-5685-1-ND@+ 48 «3.35 +~—«-22.00 |2STR1230 60 | 10| 500 | 10-247 | 497-2620-5-ND 211 19.80 158.40 | TIP145 
30/01) 180) soT-23  |497-5685-2-NDe+ 270.00/3,000 DSTRI2AD 100} 6 | 50 | 10-247 | 497-7063-5-ND@ NEW! 1.31 11.38 87.50 | 2STW1693 
co | 1 | tao | sor-2s  [eaReeainres neem Le oaee Buon seriieh 100} 10| 500 | 0-247 | 497-2569-5-ND® 2.04 19.14 153.12 | TIP147 
23 100} 15| 20 | 0-247 | 497-2608-5-ND 1.60 15.00 120.00 | TIP2955 
60 | 1 | 180 | SOT-23  |497-6960-2-NDt NEW! 240.00/3,000 28TR1160 8 400/05! 10 | to-247  |4o7-2604-5-NDe 196 1740 13920 |TIP36c 
300 | 0.1) 25 ) SOT-23 | 497-4650-1-ND@t 38 2.70 15.90 | $0642 00} 25; 10 | 0-247 | 497-4634-5-ND@ 230 21.60 172.80 | TIP36CN 
300 | 0.1) 25 | SOT-23 | 497-4650-2-NDe@t 180.00/3,000 $0642 140} 10| 20 | 0-247 | 497-2603-5-ND® 1.65 14.30 110.00 | TIP34c 
300 |0.5| 25 | soT-23 | 497-2480-1-ND@¢ 62 © 4.20 ~~ 19.60 | MMBTA42 140 | 10 | 70 | 10-247 _|497-7064-5-ND@ NEW! 2.53 23.70 _ 189.60 | 2STW1695 
300 |0.5| 25 | soT-23 | 497-2480-2-NDe@t 197.40/3,000 MMBTA42 9 | 280] 15] 80 | 10-264 |497-7055-5-NDe NEW! 3.04 28.50 228.00 |2STAI943 
40 | 3 | 100 SOT-223 |497-7493-1-ND@+ NEW! 56 4.20 33.00 |STN690A 250 | 17 | 80 TO-264 497-8741-5-ND@ NEW! 3.05 26.25 220.50 | 2STA2121 
40 | 3 | 100 | sot-223 |497-7493-2-ND@t NEW! 460.00/1,000 STN69OA 12 | 100| 5 |1,000| TO-220FP | 497-3271-5-ND 94813 62.50 | TIP127FP 
45 | 5 | 100] soT-223 |497-7021-1-ND@+ NEW! 62 4.62 ~—-36.30 |STN878 15 | 1.5) 200 | SOT-23 | 497-6206-1-NDe¢ 433.02 19.80 | 25TR2215 
45 | 5 | 100 | sot-223  |497-7021-2-ND@t NEW! 176.00/1,000 STN878 15 | 15) 200) S0T-28 ee et 243.00/3,000 ae 
24 30 | 1.5) 170 | SoT-23 | 497-5686-1-ND@$ 48 3.35 22.00 | 2STR2230 
60 | 3 | 100 | SOT-223 |497-7494-1-ND@} NEW!) 115 9.79 83.52 |STN724 23/39 |48| 170 | sotas (ombereeiniatl 270.00/3 000 Serban 
60 | 3) 100) SOT-223 Bee eT MEW. 432.00/1,000 STN724 300 | 5 | 25 | SOT-23 |497-7415-1-ND@+ NEW! 46 3.15 14.70 | MMBTAg2 
80 | 1.5] 40 | SOT-223  |497-3178-1-ND+ 72 5.60 48.00 | STN715 300 | 5 | 25 | S01-23 | 497-7415-2-ND@t NEW! 748.05/3,000 MMBTAS2 
80 | 3 | 160 S$07-223 _|497-5212-1-ND@$ 56 4.20 33.00 | 2STN1360 @ RoHS Compliant $CutTape + Tape and Reel § Tape and Box A Darlington Flared Lead (Continued) 
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ky Transistors (cont) Digi@Reel’ | RF Power Transistors 
= = . Voss] Ves | Io Digi-Ke Price Each STMicro. 
Gh a i ihe Prone Diol key ; cou aa armory: Fig.| (v) | (V) | (A)| Package Part Nov 1 10 100 | Part No. 
35 | 3 | 100 | SOT-223 |497-4365-1-NDo$ 72 560 48.00 |STN749 rouoen 
40°) 5 | 50) 807-228 ee ae Oe ee eee 16 | 65 | 220 | 14 i252 [497-5473-5-ND 158.40 148.50 133.65 |SD56120M 
40) 5 | 50 | SOT-223  /497-5901-2-NDet 160.00/1,000 2STN2540 17 | 65 | +20 | 14 M246 |497-5474-ND 153.60 144.00 129.60 |SD56120 
45 | 5 | 100 SOT-223 | 497-6202-1-ND@t 56 4.20 33.00 | STN888 65 +20 4 M243 497-5475-ND 54.00 51.00 41.25 |SD57030 
45 | 5 | 100 | SOT-223 | 497-6202-2-ND@t 160.00/3,000 STN888 18] 65 | 420 | 5 M243‘ |497-5477-ND 73.80 69.70 56.38 | SD57045 
60 | 3 | 160 | SOT-223 |497-6005-1-NDo+ 56 4.20 33.00 | 2STN2360 65 | 420 | 7 M243 __|497-5479-ND 81.00 76.50 _61.88 | SD57060 
24| 60 | 3 | 160 | SOT-223 /497-6005-2-ND@t 160.00/1,000 2STN2360 4g| 0 | #20 | 4 M250 |497-5476-ND 54.00 51.00 41.25 | SD57030-01 
60 | 3 | 100 SOT-223 | 497-4366-1-ND@t 62 4.72 33.82 | STN790A 65 +20 7 M250 497-5480-ND 81.00 76.50 61.88 | SD57060-01 
60 | 3 | 100 | sor-223 |497-4366-2-NDet 160.20/1,000 STNTODA 18 [-0.5~15/15|  SOT-89  |497-8294-1-ND}NEW!| 296 4.34 3.36 | PD84001 
60 | 5 | 150] sot-223 |497-7496-1-NDe¢ NEW!| =—.81.—S«6.30.-~—«54.00 | STN9S1 : ae : pelns fee at Gees es 7 ae ae 
. i. - saa abe oma 445 pra rn se 26 | 25 |-05~-15] 2 SOT-89 | 497-8287-2-ND¢ NEW! 4480.00/2,500 PD84002 
, : ; ; ; 40 |-05~15| 2 S0T-89 _ |497-8291-ND NEW! 3.07 2.87 2.23 | PD85004 
80/15] 30 | SOT-223 | 497-7495-2-ND@t NEW! 420.00/1 000 STN817A 45). = 4 SoT-89  |497-8804-1-ND¢ NEW!| 1.96162 1.43 [START4990 
95 30 | 3 | 100 $0T23-6 | 497-6589-1-ND@} NEW! 72 5.60 48.00 | STT818B 45 = 1 SOT-89 497-8804-2-ND+ NEW! 1653.75/2,500 START499D 
30 | 3 | 100 | S0T23-6 | 497-6589-2-ND@t NEW! 672.00/3,000 STT818B 25 |-05~15| 7 | PowerSO-10RF |497-8289-ND NEW! 15.60 14.95 11.38 | PD84008-E 
20 [15] 200] soT-89  |497-6207-1-NDe¢ 56 4.24 ~—-30.40 | STF2220 25 | +20 | 4 | PowerSO-10RF |497-5295-5-ND 4141 10.98 8.35 | PD54003-E 
20 | 1.5) 200 SOT-89 497-6207-2-ND@t 340.00/2,500 STF2220 25 +20 5 | PowerSO-10RF | 497-5296-5-ND 15.60 14.95 11.38 | PD54008-E 
30 | 3 | 30 | sort-s9  |497-4345-1-ND@$ 420 10.20 87.00 |STF817A 40 |-0.5~15| 5 | PowerSO-10RF |497-8296-ND NEW! 22.08 21.16 16.10 | PD85015-E 
30 | 3 | 30 | sor-eo  |497-4345-2-NDe+ 4012.50/2,500 STrRITA 40 |-0.5~15| 7 | Power$O-10RF |497-8297-ND NEW! 28.38 25.80 20.64 | PD85025-E 
| co | 5 | 160 | sorae _[4e7-sotNoes 56 _420_ 3.00 |osTraaeo ai |-08-75| 8 | Poweel-0nr AMMEN] re 2000 ca |ponsatee 
Qo ~ ‘owersO0- “ | i A a id | 
60) 3) 160) 807-88 au Srpane.o0e eee 0A) 4g | 220 | 2.5 | PowerS0-10RF |497-5297-5-ND 12.48 11.96 9.10 | PD55003-E 
40) 3 | 200) SOT-89 eRe Dee NEW! 56 424 = 80.40 /25TF2940 40 | +20 | 4 | PowerSO-10RF |497-5299-5-ND 15.60 14.95 11.38 | PDS5008-E 
40 | 3 | 200 | S0T-89 | 497-7061-2-ND@t NEW! 340.00/2,500 2STF2340 65 | +20  |0.25| PowerSO-10RF |497-5304-5-ND 11.41 10.98 8.35 | PD57002-E 
60 | 5 | 200 DPAK | 497-7465-1-ND@+ NEW! 73 5.46 42.90 | STD2805T4 65 +20 | 2.5 | PowerSO-10RF | 497-5305-5-ND 32.12 29.20 23.36 | PD57018-E 
60 | 5 | 200| DPAK — |497-7465-2-ND@t NEW! 487.50/2,500 STD2805T4 65 | +20 | 4 | PowerSO-10RF |497-5307-5-ND 40.28 38.16 30.74 | PD57030-E 
60 | 10] 20 DPAK | 497-3136-1-ND@+ 99 7.70 66.00 | MJD2955T4 65 | +20 | 7 | PowerSO-10RF |497-5309-5-ND 5415 51.30 41.33 | PD57060-E 
60 | 10] 20 DPAK 497-3136-2-ND@t 770.00/2,500 MJD2955T4 40 |-0.5~15} 7 | PowerSO-10RF |497-8802-5-ND NEW! 23.21 20.05 16.88 | PD20015-E 
30 | 8 | 40 pPAK | 497-6466-1-ND@ NEW! 90 7.00 ~—-60.00 |MyD45H1174 40 |-05~15| 7 | PowerSO-10RF |497-8298-ND NEW! 28.38 25.80 20.64 | PD85025S-E 
aga | a0 DPAK  |497-6466-2-ND@t NEW! 700.00/2,500 MUDASHTITA 40 |-0.5~15| 8 | PowerSO-10RF |497-8300-ND NEW! 32.78 29.80 23.84 | PD85035S-E 
27 |100| 2 |1,000] DPAK |497-6464-1-ND@# NEW!) = .77,—5.95 «51.00 | MJD117T4 | a c Seas on ee Bee ae iene 
te ‘owersO- ce: }-9-| E a z 
100, | 2 |1,000)  OPAK | eueaacuie caesar ane, doizeu0 MID 298| 40 | +20 PowerSO-10RF | 497-5302-5-ND 28.38 25.80 20.64 | PD55025S-E 
100) 3) 10) DPA aN ae “785.88 46-20 |MDS20T4 40 | 220 | 7 | PowerSO-10RF [497-5303-5-ND 3278 29.80 23.84 | PDS5035S-E 
100 | 3 | 10 DPAK _|497-2491-2-ND@t 525.00/2,500 MJD32CT4 65 | +20 | 25 | PowerSO-10RF |497-5306-5-ND 3212 29.20 23.36 | PDS57018S-E 
100 | 8 /1,000} DPAK = 497-2471-1-ND@$ 68 5.25 45.00 | MJD12774 65 +20 4 | PowerSO-10RF |497-5308-5-ND 40.28 38.16 30.74 | PD57030S-E 
300 | 0.5| 30 DPAK | 497-3137-1-ND@+ 78 588 46.20 | MJD35074 65 | +20 | 7 | Power$O-10RF |497-5310-5-ND 5415 51.30 41.33 | PD57060S-E 
300 | 0.5| 30 DPAK | 497-3137-2-ND@t 525.00/2,500 MJD35074 25 |-05~15| 5 | PowerFLAT |497-8288-ND NEW! 861 828 6.29 | PD84006L-E 
NPN/PNP — RoHS Compliant go | 25 |-05~15] 7 | PowerFLAT |497-8295-1-ND NEW! | 11.14 10.10 8.01 |PD84008L-£ 
2 11001 151 20 0-3 1497-6712-ND NEW! 186 1740 139.20 |MJ2955 25 |-05~15| 7 | PowerFLAT |497-8295-1-ND NEW! 13311.00/3,000 PD84008L-E 
32 141 40 1 Sor-a2  BOVERIegSnNTETNT Ge 65. 5130 lease 40 |-0.5~15| 2 | PowerFLAT |497-8292-ND NEW! 861 828 _ 6.29 | PD85006L-E 
32} 4] 40 | sor-32  |497-7170-5-ND MEW! 86 6.65 51.30 |BD436 Par CHET ae ei Re eS 
AB 20 ime AAD OT Ss Ee piel sisi 65 | +20 | 25 M113 497-5463-ND 40.13 38.02 30.63 | SD2902 
60 | 4 | 750 | SOT-32 | 497-6658-5-ND NEW! 1.50 13.00 100.00 | BD678A ae-'|) Gop | wig Beene 1560.- dgiae: “7as'8s:| epoand 
5 . 20 [15] 40 | SOT-32  (ASTebooreNDINEME 0 7.00__54.00 |BD139 125 | 220 | 20 M174 | 497-5467-ND 69.30 65.45 52.94 | SD2931-10 
80 | 1.5} 40 SOT-32 | 497-6657-5-ND NEW! 62 4.62 35.75 |BD140 13 | 125 | +20 | 40 M177 497-5469-ND 113.06 105.99 95.40 | SD2933 
80 | 4 | 750 | SoOT-32 | 497-7175-5-ND NEW! 1.58 13.65 105.00 |BD679A 730] 220 | 20 mi74__|497-5470-ND 740 73.10 59.13 |SD2941-10 
80 | 4 | 750 | SOT-32 | 497-7176-5-NDA NEW! 1.58 13.65 105.00 | BD680A 130 | +20 | 40 M177 ‘| 497-5472-ND 124.48 116.70 105.03 |SD2943 
100 | 4 | 750 SOT-32 | 497-7177-5-NDA NEW! 1.61 13.98 107.50 |BD681 250 +20 10 M174 497-8301-ND NEW! 78.30 73.95 59.82 |SD3931-10 
too! 4/750} sot-32 | 497-7178-5-NDA NEW! 161 13.98 107.50 |BDes2 250 | +20 | 20 M177___|497-8303-ND NEW! | 128.00 120.00 108.00 |SD3933 
45 | 8 | 20 | 10-220 |497-7172-5-ND NEW! 135 11.70 90.00 |BD534 14] 65 | 220 | 5 M229 |AB7-S464-ND 7486 70.71 57.19 |$02803 
ao | 3. | 20 | 70-200  |Aenereaten Senay 19. 4503 094051 an8a6 125 | +20 | 40 M244 |497-5468-ND 138.56 129.90 116.91 |SD2932 
so |e) 20 | T0200 eens aa. apne 26s eh lgbese 15 | 130} +20 | 10 M244 |497-5471-ND 146.40 137.25 123.53 | SD2942 
250 | +20 | 20 M244 |497-8302-ND NEW! | 155.68 145.95 131.36 | SD3932 
60 | 8 |4,000| 0-220 | 497-7651-5-NDA NEW! 1.24 10.73 82.50 | TIP135 NEW! STACZ445° NEW! 
80 | 8 | 15 | 10-220 |497-7174-5-ND NEW! 1.46 12.68 97.50 |BD537 125] 20 | 40] STAC244B  /497-8764-ND 104.00 94.25 87.75 | STAC2932B 
80 | 8 | 750 | 10-220 | 497-7182-5-NDA NEW! 146 12.68 97.50 | BDX53B 33] 130 20 40 | STAC244B | 497-8765-ND 104.00 94.25 87.75 | STAC2942B 
100} 6 | 15 | 10-220 |497-7168-5-ND NEW! 1.24 10.73 82.50 |BD244c 250 | 20 | 20] sTAC244B | 497-8766-ND 104.00 94.25 87.75 | STAC3932B 
6 | 100] 8 |1,000) To-220 | 497-7650-5-NDA NEW! 1.20 10.40 80.00 | TIP132 $ Cut Tape + Tape and Reel 
100} 8 |1,000] 10-220 | 497-7652-5-NDA NEW! 1.31 11.38 87.50 | TIP137 a . 
100/12] 750} To-220 |497-7180-5-NDA NEW! 139 12.03 92.50 |BDW93c Specialized Transistors 
100] 42] 750 | 10-220 |497-7181-5-NDA NEW! 139 1203 92.50 |BDW94C 
100} 15| 15 | 0-220 |497-6659-5-ND NEW! 1.43 12.35 95.00 |BD911 Fig. 1 — TO-247-4L HP Fig. 2— TO-247-4L HV 
400} 15| 15 | 10-220 |497-7179-5-NDA NEW! 1.50 13.00 100.00 | BD912 
100} 15 | 500 | 0-220 | 497-6762-5-ND NEW! 1.69 14.63 112.50 | TIP147T 
100 | 15 | 500 | 10-220 | 497-7653-5-NDA NEW! 1.84 15.93 122.50 | TIP142T 
3 | 80 | 25] 300] To-247  ]497-6727-5-NDA NEW! 349 29.70 231.00 |SGSD100 
80 | 25) 300 | 10-247 | 497-7422-5-NDA NEW! 3.34 31.05 241.50 |SGSD200 
np | 98015] 4 | TO-92AP  |497-7625--NDEA NEW! 564.20 33.00 | STX616-AP = _ : 
gg0|1.5) 4 | 10-92AP |497-7625-3-ND§a NEW! 300.00/2,000 STX616-AP ath ia ie ris Rater Diol Key j poy ian STMlcra: 
70°) 10) 20) PAK aE $97.70 66.00 | MJD3055T4 1500| 8 | 45 | 10-247-4L HP |497-7003-5-ND NEW! 9.10 87.50 665.00 | STCO8DE150HP 
o7 | 72] 10) 20) DPAK Soe e Ma 770.00/2,500 MJD3055T4 4 | 1700] 3 | 8 | T0-247-41 HP | 497-6272-5-ND 8.45 81.25 617.50 | STCO3DE170HP 
300 | 5 | 30 DPAK — | 497-6465-1-ND$ NEW! 78 5.88 46.20 | MJD340T4 1700] 4 | — | T0-247-4L HP | 497-7463-5-ND NEW! 6.09 56.70 441.00 | STCO4IE170HP 
300 | 5 | 30 DPAK _|497-6465-2-NDt NEW! 525.00/2,500 MJD34074 2200 | 3 | — | T0-247-4L HP | 497-8438-5-ND NEW! | 10.40 100.00 760.00 |STCO3DE220HP 
og | © | 3] 30 | 8S0IC  ]497-4518-1-ND# 1.16 9.86 84.10 | STSO1DTPO6 1700| 4 | 4 | T0-247-4L HV | 497-6201-5-ND 548 51.03 396.90 |STCO4IE170HV 
60 | 3 | 30 | 8-SOIC | 497-4518-2-NDt 978.75/2,500 STS01DTPO6 2 |1700| 3 | 5 | T0-247-4L HV | 497-6273-5-ND 8.45 81.25 617.50 | STCO3DE170HV 
@ ROHS Compliant +CutTape + Tape and Reel § Tape and Box A Darlington Flared Lead 2200 | 3 5__| 70-247-4L HV | 497-6314-5-ND 10.40 100.00 760.00 | STCOSDE220HV 
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Fig. 1 — DO-35 


Schottky Diodes 


Fig. 2— DO-41, 
DO-201AD, DO-15 


Fig. 9 — DPAK 


Fig. 16 — SOT-93 


Fig. 10 — D2PAK 
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Fig. 17 — TOP-31 


Fig. 3 — TO-220AC, 
TO-220AB (2 Pin) 


Fig. 4 — TO-220AB 


Fig. 5 — ISOTOP 


Fig. 6 — TO-247 


Fig. 13 — SOD-123, 
SOD-323 
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Fig. 20 — I2PAK 
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Fig. 7 — SOT-23, 


SOT-323-3 


AY 


Fig. 14 — DO-216AA 


Fig. 21 — SOT-666 


Fig. 8 — SOT-323-6 NEW! 


xe 


Fig. 15 — MINIMELF 
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Fig. 22 — SOD-523, 
DO222-AA 


A, 


Package Digi-Key Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

20 350mA DO-35 497-3773-1-ND® 46 3.22 21.12 497-3773-2-ND@ 4,000 86.40/M |BAT47 
30 200mA DO-35 497-2492-1-ND® 46 3.22 21.12 497-2492-2-ND@ NEW! 4,000 86.40/M_ |BAT43 
30 200mA DO-35 497-2495-1-ND® 46 3.22 21.12 497-2495-2-ND® 4,000 86.40/M_ | BAT42 

1 40 350mA DO-35 497-2512-1-ND® 46 3.22 21.12 497-2512-2-ND® 4,000 86.40/M_ | BAT48 
60 15mA DO-35 497-2508-1-ND® 46 3.22 21.12 497-2508-2-ND® 4,000 86.40/M__| 1N6263 
70 15mA DO-35 497-2499-1-ND@ 46 3.22 21.12 497-2499-2-ND@ 4,000 86.40/M_ | 1N5711 
100 100mA DO-35 497-2493-1-ND® 46 3.22 21.12 497-2493-2-ND® 4,000 86.40/M__|BAT41 
100 150mA DO-35 497-3768-1-ND® 50 3.60 21.20 497-3768-2-ND® 4,000 80.00/M__| BAT46 
20 1A DO-41 497-4547-1-ND® 50 3.60 21.20 497-4547-3-ND@§ 2,000 80.00/M_ | 1N5817 
30 1A DO-41 497-4548-1-ND® 50 3.60 21.20 497-4548-3-ND@§ 2,000 80.00/M_ | 1N5818 
30 3A DO-201AD 497-5572-1-ND® 49 3.71 26.60 497-5572-2-ND® 1,900 126.00/M_ | 1N5821RL 
40 1A DO-41 497-6610-1-ND@ NEW! 50 3.60 21.20 497-6610-3-ND@§ NEW! 2,000 80.00/M_ | 1N5819 
40 1A DO-41 497-7053-1-ND@ NEW! 50 3.60 21.20 497-7053-2-ND@ NEW! 5,000 72.00/M_|1N5819RL 
20 3A DO-201AD 497-6642-1-ND@ NEW! 56 4.24 30.40 497-6642-3-ND@§ NEW! 600 108.00 |1N5820 

2 40 5A DO-201AD 497-6588-1-ND@ NEW! 72 5.60 48.00 497-6588-2-ND@ NEW! 1,900 248.00/M |STPSS5L40RL 
60 2A DO-41 497-3214-1-ND® 50 3.78 29.70 497-3214-3-ND@§ 2,000 135.00/M |STPS2L60 
60 2A DO-41 497-8032-1-ND@ NEW! 50 3.78 29.70 497-8032-2-ND@ NEW! 5,000 128.25/M |STPS2L60RL 
60 3A DO-201AD 497-7564-1-ND@ NEW! 73 5.46 42.90 497-7564-2-ND@ NEW! 1,900 208.00/M_|STPS3L60RL 
150 1A DO-41 497-2447-1-ND® 46 3.45 24.70 497-2447-3-ND@§ 2,000 110.50/M |STPS1150 
150 2A DO-15 497-3213-1-ND® 60 4.51 32.30 497-3213-3-ND@§ 1,000 153.00 |STPS2150 
150 3A DO-201AD 497-3216-1-ND@ -50 3.78 29.70 497-3216-2-ND@ 1,900 144.00/M__|STPS3150RL 
15 20A TO-220AC 497-7551-5-ND@ NEW! 2.40 22.50 180.00 = = —  |STPS20L15D 
25 10A TO-220AC 497-2738-5-ND@$ 1.50 13.00 100.00 = — — |STPS10L25D 
45 7.5A TO-220AC 497-2749-5-ND@$ 1.09 8.47 65.34 = = — |STPS745D 
45 10A TO-220AC 497-2754-5-ND@$ 1.08 8.40 64.80 = _ — |STPS1045D 

3 45 15A TO-220AC 497-2753-5-ND@$ 95 8.22 63.25 = _ —__|STPS1545D 
60 10A TO-220AC 497-7544-5-ND@} NEW! 1.78 15.44 118.75 = S —  |STPS10L60D 
100 8A TO-220AC 497-2737-5-ND@$ 1.24 10.73 82.50 = = —  |STPS8H100D 
120 20A TO-220AB (2 Pin) |497-4627-5-ND@+ 1.28 11.05 85.00 = = —  |STPS20120D 
600 10A TO-220AC 497-6821-5-ND@$ 11.70 112.50 855.00 = = —  |STPSC1006D 
600 8A TO-220AC 497-6822-5-ND@$ 10.14 97.50 741.00 = — —__|STPSC806D 
15 2x20A TO-220AB 497-7565-5-ND@ NEW! 3.17 29.70 237.60 = = —  |STPS40L15CT 
25 2x10A TO-220AB 497-7552-5-ND@ NEW! 1.60 15.00 120.00 = = — |STPS20L25CT 
30 2x10A TO-220AB 497-2750-5-ND@$ 1.31 11.38 87.50 = = —  |STPS2030CT 
30 2x 15A TO-220AB 497-2756-5-ND@$ 1.76 16.50 132.00 = = —  |STPS30L30CT 
30 2x 15A TO-220AB 497-7557-5-ND@ NEW! 1.69 14.63 112.50 — = —__|STPS3030CT 
40 2x5A TO-220AB 497-7543-5-ND@ NEW! 1.28 11.05 85.00 = = —  |STPS10L40CT 
40 2x 15A TO-220AB 497-7561-5-ND@ NEW! 1.92 18.00 144.00 = = —  |STPS30L40CT 
40 2x20A TO-220AB 497-7566-5-ND@ NEW! 3.04 28.50 228.00 = = —  |STPS40L40CT 
45 2x7.5A TO-220AB 497-2747-5-ND@$ 1.03 8.94 68.75 = = — |STPS1545CT 
45 2x 10A TO-220AB 497-7550-5-ND@} NEW! 1.50 13.00 100.00 = = —__|STPS2045CT 
45 2x 15A TO-220AB 497-2751-5-ND@$ 1.44 12.51 96.25 = = —  |STPS3045CT 
45 2x20A TO-220AB 497-7567-5-ND@ NEW! 2.56 24.00 192.00 = = —  |STPS40L45CT 
45 2x30A TO-220AB 497-7569-5-ND@ NEW! 3.05 28.35 220.50 = = — |STPS61L45CT 
60 2x10A TO-220AB 497-7553-5-ND@ NEW! 1.50 13.00 100.00 = = —  |STPS20L60CT 
60 2x 15A TO-220AB 497-5137-5-ND@$ 1.66 15.60 124.80 = = —__|STPS30H60CT 
60 2x20A TO-220AB 497-5206-5-ND@$ 2.08 19.50 156.00 = = —  |STPS41L60CT 
45 2x12.5A TO-220AB 497-7555-5-ND@ NEW! 1.60 15.00 120.00 = = — |STPS2445CT 

4 100 2x5A TO-220AB 497-7542-5-ND@ NEW! 1.01 8.78 67.50 = = —  |STPS10H100CT 
100 2x10A TO-220AB 497-2726-5-ND@$ 1.73 16.20 129.60 = = —  |STPS20H100CT 
100 30A TO-220AB 497-7556-5-ND@} NEW! 1.92 18.00 144.00 = a — __|STPS30100ST 
100 2x 15A TO-220AB 497-7559-5-ND@ NEW! 2.24 21.00 168.00 = = —  |STPS30H100CT 
100 2x20A TO-220AB 497-6746-5-ND@} NEW! 2.08 19.50 156.00 = = —  |STPS41H100CT 
100 2x 30A TO-220AB 497-3812-5-ND@$ 3.86 35.91 279.30 = = —  |STPS60H100CT 
120 2x10A TO-220AB 497-4626-5-ND@$ 1.31 11.38 87.50 = = —  |STPS20120CT 
120 2x20A TO-220AB 497-4629-5-ND@$ 1.92 18.00 144.00 = = —__|STPS40120CT 
150 2x5A TO-220AB 497-5398-5-ND@$ 1.82 17.10 136.80 = = —  |STPS10150CT 
150 2x8A TO-220AB 497-2739-5-ND@$ 2.13 19.95 159.60 = = —  |STPS16150CT 
150 2x10A TO-220AB 497-2730-5-ND@$ 2.43 22.80 182.40 = = —  |STPS20150CT 
150 2x 15A TO-220AB 497-5400-5-ND@$ 2.88 27.00 216.00 = = —  |STPS30150CT 
150 2x20A TO-220AB 497-3217-5-ND@$ 2.40 22.50 180.00 = = —__|STPS40150CT 
150 2x30A TO-220AB 497-5207-5-ND@$ 3.42 31.86 247.80 = = —  |STPS60150CT 
170 2x5A TO-220AB 497-6076-5-ND@$ 1.13 9.75 75.00 = = —  |STPS10170CT 
170 2X8A TO-220AB 497-6079-5-ND@$ 1.35 11.70 90.00 = = — |STPS16170CT 
170 2x10A TO-220AB 497-3525-5-ND@$ 2.59 24.30 194.40 = = —  |STPS20170CT 
170 2x 15A TO-220AB 497-4825-5-ND@$ 1.69 15.84 126.72 = = — __|STPS30170CT 
170 2x 30A TO-220AB 497-4828-5-ND@$ 2.99 28.05 224.40 = = —__|STPS60170CT 
45 2x60A ISOTOP. 497-3207-5-ND@$ 28.60 260.00 2080.00 = _— — |STPS12045TV 
45 2x 80A ISOTOP. 497-2741-5-ND@$ 26.49 240.80 1926.40 = _ — |STPS16045TV 

5 45 2x 120A ISOTOP. 497-5399-5-ND@$ 38.19 347.20 2777.60 = _— — |STPS24045TV 
100 2x40A ISOTOP. 497-5402-5-ND@$ 26.75 243.20 1945.60 = _ —  |STPS80H100TV 
100 2x 80A ISOTOP. 497-2723-5-ND@$ 33.88 308.00 2464.00 = = —__|STPS160H100TV 

@ RoHS Compliant + Tube § Ammo Pack 4 Bulk (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1306 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ky ti Schottky Diodes (cont) Ree 
VRRM Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (Vv) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
5 170 2x 100A ISOTOP. 497-5022-5-ND@$ 26.40 240.00 1920.00 = = —  |STPS200170TV1 
600 2x60A ISOTOP. 497-3811-5-ND@$ 30.80 280.00 2240.00 = = —__|STTH120L06TV1 
30 2x 30A TO-247 497-2755-5-ND@$ 4.40 40.99 318.78 = — —  |STPS60L40CW 
40 2x 15A TO-247 497-7562-5-ND@ NEW! 3.34 31.05 241.50 = = —  |STPS30L40CW 
40 2x30A TO-247 497-7568-5-ND@ NEW! 5.10 47.52 369.60 = = —  |STPS60L40CW 
45 2x 15A TO-247 497-7558-5-ND@ NEW! 1.60 15.00 120.00 = _ — |STPS3045CW 
45 2x 30A TO-247 497-3803-5-ND@$ 3.51 32.67 254.10 = = —__|STPS6045CW 
45 2x30A TO-247 497-3745-5-ND@$ 4.73 44.01 342.30 = = —  |STPS60L45CW 
45 2x30A TO-247 497-7570-5-ND@} NEW! 3.34 31.05 241.50 = _ — |STPS61L45CW 
60 2x 15A TO-247 497-5138-5-ND@$ 1.66 15.60 124.80 = = — _ |STPS30H60CW 
6 100 2x 15A TO-247 497-7560-5-ND@ NEW! 2.24 21.00 168.00 = = —  |STPS30H100CW 
100 2x20A TO-247 497-2725-5-ND@$ 2.96 27.54 214.20 = = —__|STPS40H100CW 
100 2x 30A TO-247 497-3220-5-ND@$ 3.63 33.75 262.50 = = —  |STPS61H100CW 
150 2x 15A TO-247 497-5401-5-ND@$ 4.15 38.61 300.30 = = —  |STPS30150CW 
150 2x20A TO-247 497-3218-5-ND@$ 3.92 36.45 283.50 = = —  |STPS40150CW 
150 2x40A TO-247 497-3221-5-ND@$ 5.80 54.00 420.00 = = —  |STPS80150CW 
170 2x 15A TO-247 497-4826-5-ND@$ 1.87 17.49 139.92 = _ —__|STPS30170CW 
170 2x20A TO-247 497-4814-5-ND@$ 2.18 20.40 163.20 = = —  |STPS40170CW 
170 2x 30A TO-247 497-4823-5-ND@$ 3.83 35.64 277.20 = _ —  |STPS61170CW 
170 2x 40A TO-247 497-4815-5-ND@$ 4.31 40.10 311.85 = _ —__|STPS80170CW 
15 10mA SOT-323-3 497-5691-1-ND® A5 3.24 19.08 497-5691-2-ND@ 3,000 72.00/M_ |BAS69WFILM 
15 10mA SOT-323-3 497-5689-1-ND® 50 3.60 21.20 497-5689-2-ND@ 3,000 80.00/M_ |BAS69-06WFILM 
15 10mA SOT-323-3 497-5688-1-ND® 50 3.60 21.20 497-5688-2-ND® 3,000 80.00/M_ | BAS69-O5WFILM 
15 10mA SOT-323-3 497-5687-1-ND® 50 3.60 21.20 497-5687-2-ND® 3,000 80.00/M | BAS69-04WFILM 
30 100mA SOT-23 497-2518-1-ND® A5 3.24 19.08 497-2518-2-ND® 3,000 72.00/M__|BAR42FILM 
30 100mA SOT-23 497-2521-1-ND® 45 3.24 19.08 497-2521-2-ND® 3,000 72.00/M_ |BAR43FILM 
30 100mA SOT-23 497-2514-1-ND® 45 3.24 19.08 497-2514-2-ND® 3,000 72.00/M_ | BAR43AFILM 
30 100mA SOT-23 497-2520-1-ND® A5 3.24 19.08 497-2520-2-ND@ 3,000 72.00/M_ |BAR43CFILM 
30 100mA SOT-23 497-2515-1-ND® A5 3.24 19.08 497-2515-2-ND@ 3,000 72.00/M_ |BAR43SFILM 
30 300mA SOT-323-3 497-2530-1-ND 45 3.24 19.08 497-2530-2-ND 3,000 72.00/M__| BAT54WFILM 
30 300mA SOT-323-3 497-5549-1-ND® 48 3.42 20.14 497-5549-2-ND® 3,000 76.00/M_ |BAT30AWFILM 
30 300mA SOT-323-3 497-5550-1-ND® 48 3.42 20.14 497-5550-2-ND@ 3,000 76.00/M_ |BAT30CWFILM 
30 300mA SOT-323-3 497-5553-1-ND® 48 3.42 20.14 497-5553-2-ND® 3,000 76.00/M |BATS0SWFILM 
30 300mA SOT-23 497-5699-1-ND® 43 3.06 18.02 497-5699-2-ND® 3,000 68.00/M_ | BATS0FILM 
30 300mA SOT-23 497-5697-1-ND® 48 3.42 20.14 497-5697-2-ND@ 3,000 76.00/M__| BAT30AFILM 
30 300mA SOT-23 497-5700-1-ND® 48 3.42 20.14 = = — |BATS30SFILM 
40 300mA SOT-23 497-3786-1-ND® 45 3.24 19.08 497-3786-2-ND® 3,000 72.00/M_ |BAT54CFILM 
7 40 300mA SOT-23 497-2522-1-ND® A5 3.24 19.08 497-2522-2-ND@ 3,000 72.00/M_ |BAT54SFILM 
40 300mA SOT-23 497-7161-1-ND@ NEW! 50 3.60 21.20 497-7161-2-ND@ NEW! 3,000 80.00/M_ |BAT54AFILM 
40 300mA SOT-23 497-7162-1-ND@ NEW! -50 3.60 21.20 497-7162-2-ND@ NEW! 3,000 80.00/M__| BAT54FILM 
40 300mA SOT-323-3 497-2528-1-ND® A5 3.24 19.08 497-2528-2-ND@ 3,000 72.00/M_ |BAT54AWFILM 
70 70mA SOT-23 497-2516-1-ND® A5 3.24 19.08 497-2516-2-ND@ 3,000 72.00/M_ |BAS70-04FILM 
70 70mA SOT-23 497-5694-1-ND® 48 3.35 22.00 497-5694-2-ND® 3,000 90.00/M_ |BAS70FILM 
70 70mA SOT-23 497-2529-1-ND® 46 3.22 21.12 497-2529-2-ND® 3,000 86.40/M_ | BAR18FILM 
70 70mA SOT-323-3 497-6622-1-ND@ NEW! -50 3.60 21.20 497-6622-2-ND@ NEW! 3,000 80.00/M__| BAS70-O6WFILM 
70 70mA SOT-323-3 497-7158-1-ND@ NEW! -50 3.60 21.20 497-7158-2-ND@ NEW! 3,000 80.00/M_ |BAS70-04WFILM 
70 70mA SOT-23 497-7159-1-ND@ NEW! 50 3.60 21.20 497-7159-2-ND@ NEW! 3,000 80.00/M_ |BAS70-05FILM 
100 150mA SOT-23 497-5709-1-ND® 48 3.35 22.00 497-5709-2-ND@ 3,000 90.00/M_ |BAT46FILM 
100 150mA SOT-23 497-5706-1-ND® 48 3.35 22.00 497-5706-2-ND@ 3,000 90.00/M_ |BAT46AFILM 
100 150mA SOT-23 497-5708-1-ND® 48 3.35 22.00 497-5708-2-ND® 3,000 90.00/M__| BAT46CFILM 
100 150mA SOT-323-3 497-5707-1-ND® 48 3.35 22.00 497-5707-2-ND® 3,000 90.00/M | BAT46AWFILM 
100 150mA SOT-323-3 497-7160-1-ND@ NEW! 50 3.60 21.20 497-7160-2-ND@ NEW! 3,000 80.00/M |/BAT46WFILM 
100 200mA SOT-323-3 497-5705-1-ND® 50 3.60 21.20 497-5705-2-ND® 3,000 80.00/M_ |BAT41WFILM 
100 200mA SOT-323-3 497-5555-1-ND® 55 3.96 23.32 497-5555-2-ND® 3,000 88.00/M |BAT41AWFILM 
100 200mA SOT-323-3 497-5703-1-ND® 55 3.96 23.32 497-5703-2-ND@ 3,000 88.00/M__|BAT41CWFILM 
100 200mA SOT-323-3 497-5557-1-ND® 55 3.96 23.32 = = —__|BAT41SWFILM 
8 70 70mA SOT-323-6 497-8491-1-ND@ NEW! 42 2.70 22.80 497-8491-2-ND@ NEW! 3,000 102.00/M__|BAS70-08SFILM 
25 5A DPAK 497-8038-1-ND@ NEW! 1.52 12.92 110.20 497-8038-2-ND@ NEW! 2,500 513.00/M |STPS5L25B-TR 
30 8A DPAK 497-3222-1-ND 1.20 10.20 87.00 497-3222-2-ND 2,500 405.00/M |STPS8L30B-TR 
30 2x7.5A DPAK 497-6574-1-ND@ NEW! 1.16 9.86 84.10 497-6574-2-ND® NEW! 2,500 391.50/M |STPS15L30CB-TR 
40 3A DPAK 497-2466-1-ND® 81 6.30 54.00 497-2466-2-ND® 2,500 252.00/M_ |STPS340B-TR 
40 2x3A DPAK 497-8039-1-ND@ NEW! 1.08 9.18 78.30 497-8039-2-ND@ NEW! 2,500 364.50/M__| STPS640CB-TR 
45 2x7.5A DPAK 497-2748-5-ND@$ 1.01 8.78 67.50 = = — |STPS15L45CB 
9 45 2x7.5A DPAK 497-6575-1-ND@ NEW! 1.16 9.86 84.10 497-6575-2-ND@ NEW! 2,500 391.50/M__|STPS15L45CB-TR 
45 10A DPAK 497-6572-1-ND@ NEW! 1.08 8.40 72.00 497-6572-2-ND@ NEW! 2,500 336.00/M |STPS1045B-TR 
60 2x7.5A DPAK 497-6576-1-ND@ NEW! 1.20 10.20 87.00 497-6576-2-ND@ NEW! 2,500 405.00/M |STPS15L60CB-TR 
100 5A DPAK 497-2640-5-ND$ 1.61 13.98 107.50 = = —__|STPS5H100B 
100 5A DPAK 497-6587-1-ND@ NEW! 1.40 11.90 101.50 497-6587-2-ND@ NEW! 2,500 472.50/M_ |STPS5H100B-TR 
100 2x7.5A DPAK 497-3208-1-ND 1.16 9.86 84.10 497-3208-2-ND 2,500 391.50/M |STPS15H100CB-TR 
170 2X5A DPAK 497-6075-1-ND® 1.20 10.20 87.00 497-6075-2-ND® 2,500 405.00/M_ |STPS10170CB-TR 
170 2X8A DPAK 497-6078-1-ND® 1.44 12.24 104.40 497-6078-2-ND® 2,500 486.00/M__| STPS16170CB-TR 
15 20A D2PAK 497-6578-1-ND@ NEW! 3.56 31.35 266.00 497-6578-2-ND@ NEW! 1,000 1306.25 |STPS20L15G-TR 
25 10A D2PAK 497-5134-1-ND® 1.92 16.32 139.20 497-5134-2-ND@ 1,000 720.00 |STPS10L25G-TR 
30 2x 15A D2PAK 497-6581-1-ND@ NEW! 1.88 16.50 140.00 497-6581-2-ND@ NEW! 1,000 687.50 |STPS30L30CG-TR 
30 2x 15A D2PAK 497-8033-1-ND@ NEW! 2.25 19.80 168.00 497-8033-2-ND@ NEW! 1,000 825.00 |STPS3030CG-TR 
30 2x20A D2PAK 497-8037-1-ND@ NEW! 2.63 23.10 196.00 497-8037-2-ND@ NEW! 1,000 962.50 | STPS41L30CG-TR 
45 2x10A D2PAK 497-6579-1-ND@ NEW! 1.60 13.60 116.00 497-6579-2-ND®@ NEW! 1,000 600.00 |STPS20L45CG-TR 
45 2x 10A D2PAK 497-2752-5-ND@$ 1.35 11.70 90.00 = _— —  |STPS20L45CG 
45 2x 12.5A D2PAK 497-8027-1-ND@ NEW! 1.88 16.50 140.00 497-8027-2-ND@ NEW! 1,000 687.50 |STPS2545CG-TR 
45 2x20A D2PAK 497-3528-1-ND® 2.25 19.80 168.00 497-3528-2-ND® 1,000 825.00 |STPS40L45CG-TR 
45 2x20A D2PAK 497-4759-1-ND® 2.63 23.10 196.00 497-4759-2-ND® 1,000 962.50 | STPS41L45CG-TR 
60 2x5A D2PAK 497-6081-1-ND® 1.72 14.62 124.70 = = —  |STPS10L60CG-TR 
60 2x 15A D2PAK 497-5136-1-ND® 2.06 18.15 154.00 497-5136-2-ND@ 1,000 756.25 |STPS30H60CG-TR 
40 60 2x 15A D2PAK 497-6582-1-ND@ NEW! 2.63 23.10 196.00 497-6582-2-ND@ NEW! 1,000 962.50 |STPS30L60CG-TR 
60 2x20A D2PAK 497-6586-1-ND@ NEW! 3.00 26.40 224.00 497-6586-2-ND@ NEW! 1,000 1100.00 |STPS41L60CG-TR 
100 8A D2PAK 497-7571-1-ND@ NEW! 1.90 16.15 137.75 497-7571-2-ND@ NEW! 1,000 712.50 _|STPS8H100G-TR 
100 2x5A D2PAK 497-4816-5-ND@$ 1.03 8.94 68.75 = = —  |STPS10H100CG 
100 2x5A D2PAK 497-7541-1-ND@ NEW! 1.10 9.35 79.75 497-7541-2-ND@ NEW! 1,000 412.50 |STPS10H100CG-TR 
100 2x10A D2PAK 497-2457-1-ND® 2.03 17.82 151.20 497-2457-2-ND@ 1,000 742.50 |STPS20H100CG-TR 
100 2x20A D2PAK 497-6585-1-ND@ NEW! 3.00 26.40 224.00 497-6585-2-ND@ NEW! 1,000 1100.00 |STPS41H100CG-TR 
150 2x5A D2PAK 497-6571-1-ND@ NEW! 2.33 20.46 173.60 497-6571-2-ND@ NEW! 1,000 852.50 | STPS10150CG-TR 
150 2x20A D2PAK 497-3527-5-ND@$ 2.88 27.00 216.00 = = —  |STPS40150CG 
150 2x20A D2PAK 497-3754-1-ND® 2.93 25.74 218.40 497-3754-2-ND@ 1,000 1072.50 |STPS40150CG-TR 
170 2x5A D2PAK 497-6074-1-ND® 1.24 10.54 89.90 497-6074-2-ND® 1,000 465.00 |STPS10170CG-TR 
170 2x8A D2PAK 497-6077-1-ND® 1.76 14.96 127.60 497-6077-2-ND® 1,000 660.00 |STPS16170CG-TR 
170 2x10A D2PAK 497-4761-1-ND® 1.54 13.09 111.65 497-4761-2-ND@ 1,000 577.50 | STPS20170CG-TR 
170 2x 15A D2PAK 497-5135-1-ND@ 2.06 18.15 154.00 497-5135-2-ND® 1,000 756.25 | STPS30170CG-TR 
10 170 2x20A D2PAK 497-4760-1-ND® 2.63 23.10 196.00 497-4760-2-ND® 1,000 962.50 |STPS40170CG-TR 
600 12A D2PAK 497-3814-5-ND@$ 1.76 16.50 132.00 = = —__|STTH12RO06G 
@ RoHS Compliant +Tube § Ammo Pack 0 Bulk (Continued) 
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ky I Schoitky Diodes (cont) Ree 
VRRM Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
11 60 2x 40A MAX247 497-5403-5-ND@+ 14.83 142.14 1081.50 |— = —_|STPS80L60CY 
25 2A SMB 497-5573-1-ND@ 72 5.60 48.00 |497-5573-2-ND@ NEW! 2,500 224.00/M |STPS2L25U 
25 2A SMB Flat 497-8029-1-ND@ NEW! .95 7.35 63.00 | 497-8029-2-ND@ NEW! 5,000 279.30/M |STPS2L25UF 
25 3A SMC 497-3760-1-ND .90 7.00 60.00 | 497-3760-2-ND 2,500 280.00/M |STPS3L25S 
30 1A SMA 497-3755-1-ND@ 56 4.20 33.00 | 497-3755-2-ND@ 5,000 142.50/M |STPS130A 
30 1A SMA 497-6577-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 |497-6577-2-ND@ NEW! 5,000 136.00/M__|STPS1L30A 
30 1A SMB 497-2468-1-ND@ 53 3.98 28.50 | 497-2468-2-ND@ 2,500 127.50/M |STPS1L30U 
30 2A SMA 497-3759-1-ND@ 81 6.30 54.00 | 497-3759-2-ND@ 5,000 239.40/M |STPS2L30A 
30 2A SMB Flat 497-8030-1-ND@ NEW! .95 7.35 63.00 | 497-8030-2-ND@ NEW! 5,000 279.30/M | STPS2L30UF 
40 1A SMA 497-2453-1-ND@ 6 3.45 24.70 |497-2453-2-ND@ 5,000 104.00/M |STPS140A 
40 1A SMA 497-3753-1-ND 60 4.51 32.30 |— = —__|STPS1L40A 
40 1A SMB 497-2490-1-ND@ 54 4.08 29.26 | 497-2490-2-ND® 2,500 130.90/M |STPS140U 
40 2A SMB 497-5574-1-ND@ 62 4.62 36.30 |497-5574-2-ND@ 2,500 165.00/M |STPS2L40U 
40 2A SMB Flat 497-8031-1-ND@ NEW! 68 5.25 45.00 |497-8031-2-ND@ NEW! 5,000 199.50/M |STPS2L40UF 
40 3A SMB 497-2465-1-ND@ 68 5.25 45.00 | 497-2465-2-ND@ 2,500 210.00/M |STPS340U 
40 3A SMB Flat 497-8035-1-ND@ NEW! 72 5.60 48.00 |497-8035-2-ND@ NEW! 5,000 212.80/M__|STPS340UF 
40 3A SMB Flat 497-8036-1-ND@ NEW! 68 5.25 45.00 |497-8036-2-ND@ NEW! 5,000 199.50/M |STPS3L40UF 
oP 40 3A SMC 497-2464-1-ND@ .80 6.01 47.19 |497-2464-2-ND@ 2,500 214.50/M |STPS340S 
40 3A SMC 497-4673-1-ND@ 72 5.60 48.00 | 497-4673-2-ND@ 2,500 224.00/M |STPS3L40S 
60 5A SMC 497-8487-1-ND@ NEW! .95 7.35 63.00 |497-8487-2-ND@ NEW! 2,500 294.00/M |STPSS5L60S 
60 1A SMA 497-2463-1-ND@ 56 4.24 30.40 |497-2463-2-ND@ 5,000 128.00/M__|STPS1L60A 
60 1A SMA 497-3756-1-ND@ 72 5.60 48.00 | 497-3756-2-ND@ 5,000 212.80/M |STPS160A 
60 1A SMB 497-7547-1-ND@ NEW! 62 4.62 36.30 |497-7547-2-ND@ NEW! 2,500 165.00/M |STPS160U 
60 3A SMB 497-6584-1-ND@ NEW! 68 5.25 45.00 |497-6584-2-ND@ NEW! 2,500 210.00/M |STPS3L60U 
60 2A SMA 497-2461-1-ND@ .60 4.51 32.30 |497-2461-2-ND@ 5,000 136.00/M |STPS2L60A 
60 3A SMC 497-2454-1-ND@ 80 6.01 47.19 |497-2454-2-ND@ 2,500 214.50/M__|STPS3L60S 
100 1A SMA 497-3209-1-ND@ 60 451 32.30 |497-3209-2-ND@ 5,000 136.00/M |STPS1H100A 
100 1A SMB 497-3210-1-ND .60 4.51 32.30 |497-3210-2-ND 2,500 144.50/M |STPS1H100U 
100 2A SMA 497-3758-1-ND@ .90 7.00 60.00 | 497-3758-2-ND@ 5,000 266.00/M |STPS2H100A 
100 2A SMB 497-6580-1-ND@ NEW! 1.08 8.40 72.00 |497-6580-2-ND@ NEW! 2,500 336.00/M |STPS2H100U 
100 2A SMB Flat 497-8028-1-ND@ NEW! .95 7.35 63.00 _|497-8028-2-ND@ NEW! 5,000 279.30/M__|STPS2H100UF 
150 1A SMA 497-7545-1-ND@ NEW! 56 4.24 30.40 |497-7545-2-ND@ NEW! 5,000 128.00/M |STPS1150A 
150 2A SMA 497-2467-1-ND@ 56 4.24 30.40  |497-2467-2-ND@ 5,000 128.00/M |STPS2150A 
150 3A SMB 497-6583-1-ND@ NEW! 78 5.88 46.20 |497-6583-2-ND@ NEW! 2,500 210.00/M |STPS3150U 
150 3A SMB Flat 497-8034-1-ND@ NEW! 68 5.25 45.00 _|497-8034-2-ND@ NEW! 5,000 199.50/M__|STPS3150UF 
10 3A SOD-323 497-3707-1-ND@ 48 3.35 22.00 | 497-3707-2-ND@ 3,000 90.00/M | BAT60JFILM 
20 0.5A SOD-123 497-3205-1-ND@ 42 3.18 22.80 |497-3205-2-ND@ 3,000 102.00/M |STPS0520Z 
23 1A SOD-323 497-3381-1-ND@ 46 3.22 21.12  |497-3381-2-ND@ 3,000 86.40/M |BAT20JFILM 
30 300mA SOD-323 497-5551-1-ND@ 43 3.06 18.02 |497-5551-2-ND@ 3,000 68.00/M |BAT3OJFILM 
40 300mA SOD-123 497-5562-1-ND@ 48 3.42 20.14 |497-5562-2-ND@ 3,000 76.00/M__|BAT54ZFILM 
40 300mA SOT-323 497-7163-1-ND@ NEW! 50 3.60 21.20 |497-7163-2-ND@ NEW! 3,000 80.00/M |BATS54JFILM 
40 350mA SOD-123 497-5712-1-ND@ 46 3.22 21.12  |497-5712-2-ND@ 3,000 86.40/M |BAT48ZFILM 
40 350mA SOD-323 497-5711-1-ND@ 46 3.22 21.12  |497-5711-2-ND@ 3,000 86.40/M |BAT48JFILM 
13 40 0.5A SOD-123 497-7538-1-ND@ NEW! 52 3.69 24.20  |497-7538-2-ND@ NEW! 3,000 99.00/M |STPS0540Z 
40 1A SOD-123 497-7546-1-ND@ NEW! 56 4.20 33.00 _|497-7546-2-ND@ NEW! 3,000 150.00/M__|STPS140Z 
60 0.5A SOD-123 497-3787-1-ND@ 46 3.45 24.70 | 497-3787-2-ND@ 3,000 110.50/M |STPSO560Z 
70 70mA SOD-123 497-5696-1-ND@ 48 3.42 20.14 |497-5696-2-ND@ 3,000 76.00/M |BAS70ZFILM 
70 70mA SOD-323 497-6652-1-ND@ NEW! 50 3.60 21.20 |497-6652-2-ND@ NEW! 3,000 80.00/M |BAS70JFILM 
100 150mA SOD-123 497-5559-1-ND@ 46 3.22 21.12 |497-5559-2-ND@ 3,000 86.40/M |BAT46ZFILM 
100 150mA SOD-323 497-6653-1-ND@ NEW! 50 3.60 21.20 |497-6653-2-ND@ NEW! 3,000 80.00/M__|BAT46JFILM 
100 200mA SOD-123 497-5558-1-ND@ 44 3.08 20.24 | 497-5558-2-ND@ 3,000 82.80/M |BAT41ZFILM 
100 200mA SOD-323 497-5704-1-ND@ 50 3.60 21.20 |497-5704-2-ND@ 3,000 80.00/M__|BAT41JFILM 
20 0.5A DO-216AA 497-4390-1-ND@ 55 4.25 30.60 | 497-4390-2-ND@ 12,000 148.50/M |STPS0520M 
20 1A DO-216AA 497-3211-1-ND .60 4.51 32.30 |497-3211-2-ND 12,000 123.25/M |STPS1L20M 
14 20 1A DO-216AA 497-6573-1-ND@ NEW! 49 3.71 26.60 |497-6573-2-ND@ NEW! 12,000 101.50/M |STPS120M 
30 1A DO-216AA 497-8025-1-ND@ NEW! .60 4.51 32.30 |497-8025-2-ND@ NEW! 12,000 123.25/M |STPS1L30M 
40 1A DO-216AA 497-3212-1-ND@ 60 4.51 32.30 |497-3212-2-ND@ 12,000 123.25/M__|STPS1L40M 
30 200mA MINIMELF 497-3272-1-ND@ 42 3.18 22.80 | 497-3272-2-ND@ 2,500 102.00/M | TMMBAT42FILM 
46 40 350mA MINIMELF 497-3274-1-ND@ 49 3.71 26.60 | 497-3274-2-ND@ 2,500 119.00/M | TMMBAT48FILM 
100 100mA MINIMELF 497-7669-1-ND@ NEW! 46 3.45 24.70 | 497-7669-2-ND@ NEW! 2,500 110.50/M | TMMBAT41FILM 
100 150mA MINIMELF 497-3273-1-ND@ 56 4.24 30.40 |497-3273-2-ND@ 2,500 136.00/M__| TMMBAT46FILM 
16 45 2x 15A SOT-93 497-3215-5-ND¢ 2.93 27.27 212.10 |— = —__|STPS3045CP 
17 45 2x 15A TOP-3I 497-3526-NDO 2.90 27.00 210.00 |— — —__|STPS3045CPIRG 
45 2x 30A TOP-3I 497-3529-NDO 4.35 40.50 315.00 |— = —_|STPS6045CPIRG 
40 1A MELF 497-7668-1-ND@ NEW! 53 3.99 31.35  |497-7668-2-ND@ NEW! 1,500 152.00/M |TMBYV10-40FILM 
18 60 1A MELF 497-6601-1-ND@ NEW! 53 3.99 31.35 |497-6601-2-ND@ NEW! 1,500 152.00/M | TMBYV10-60FILM 
80 500mA MELF 497-3788-1-ND@ AG 3.50 25.08 _|497-3788-2-ND@ 1,500 118.80/M__| TMBAT49FILM 
45 2x 10A TO-220FPAB —_|497-6080-5-ND@$ 1.69 14.63 11250 |— = — __|STPS2045CFP 
45 2x 15A TO-220FPAB _—_—| 497-4393-5-ND@ 1.60 15.00 120.00 |— _ —  |STPS30L45CFP 
60 2x 15A TO-220FPAB ‘| 497-7563-5-ND@¢ NEW! 2.75 25.80 206.40 |— _ —  |STPS30L60CFP 
100 2x5A TO-220FPAB ‘| 497-7540-5-ND@+ NEW! 1.20 10.40 80.00 |— _ — |STPS10H100CFP 
100 2x 10A TO-220FPAB__|497-6745-5-ND@+ NEW! 2.74 25.65 205.20 |— =_ —__|STPS20H100CFP 
19 100 2x 10A TO-220FPAB ‘| 497-7554-5-ND@+ NEW! 1.61 13.98 107.50 |— = —_ |STPS20S100CFP 
120 2x 10A TO-220FPAB ‘| 497-7548-5-ND@+ NEW! 1.95 18.30 146.40 |— _ — |STPS20120CFP 
150 2x5A TO-220FPAB ‘| 497-7539-5-ND@¢ NEW! 1.09 9.43 72.50 |— _ —  |STPS10150CFP 
150 2x 10A TO-220FPAB _—_—| 497-4391-5-ND@ 1.60 15.00 120.00 |— _ —  |STPS20150CFP 
170 2x 10A TO-220FPAB__|497-7549-5-ND@+ NEW! 2.74 25.65 205.20 |— = —_|STPS20170CFP 
170 2x 15A TO-220FPAB _|497-4824-5-ND@ 3.03 28.22 219.45 |— = —_|STPS30170CFP 
45 2x 15A 12PAK 497-4394-5-ND@ 1.60 15.00 120.00 |— = — __ |STPS30L45CR 
20 120 2x 10A l2PAK 497-4625-5-ND@+ 1.31 11.38 87.50 |— _ — |STPS20120CR 
170 2x 10A l2PAK 497-4822-5-ND@ 2.74 25.65 205.20. |— = —__|STPS20170CR 
15 10mA SOT-666 497-5690-1-ND@ 49 3.71 26.60 | 497-5690-2-ND® 3,000 119.00/M |BAS69-O9P6FILM 
15 10mA SOT-666 497-5545-1-ND@ 49 3.71 26.60 | 497-5545-2-ND@ 3,000 119.00/M |BAS69-07P6FILM 
30 300mA SOT-666 497-5548-1-ND@ 49 3.71 26.60 | 497-5548-2-ND@ 3,000 119.00/M |BAT30-O9P6FILM 
30 300mA SOT-666 497-5547-1-ND@ 48 3.60 25.84 |497-5547-2-ND@ 3,000 115.60/M |BAT30-07P6FILM 
at 40 300mA SOT-666 497-5560-1-ND@ 48 3.60 25.84 |497-5560-2-ND@ 3,000 115.60/M__|BAT54-07P6FILM 
40 300mA SOT-666 497-5713-1-ND@ 48 3.60 25.84 |497-5713-2-ND® 3,000 115.60/M |BAT54-09P6FILM 
70 70mA SOT-666 497-5693-1-ND@ 48 3.60 25.84 |497-5693-2-ND@ 3,000 115.60/M |BAS70-O9P6FILM 
70 70mA SOT-666 497-5692-1-ND@ 48 3.60 25.84 |497-5692-2-ND@ 3,000 115.60/M |BAS70-07P6FILM 
100 200mA SOT-666 497-5554-1-ND@ 52 3.92 28.12 |497-5554-2-ND@ 3,000 125.80/M |BAT41-07P6FILM 
100 200mA SOT-666 497-5702-1-ND@ 52 3.92 28.12 |497-5702-2-ND@ 3,000 125.80/M__|BAT41-O9P6FILM 
15 10mA SOD-523 497-5546-1-ND@ 48 3.35 22.00 | 497-5546-2-ND@ 3,000 90.00/M_ |BAS69KFILM 
30 300mA SOD-523 497-5552-1-ND@ 48 3.35 22.00 |— _ —  |BAT30KFILM 
40 300mA SOD-523 497-5561-1-ND@ 48 3.35 22.00 |497-5561-2-ND@ 3,000 90.00/M_ | BAT54KFILM 
22 70 70mA SOD-523 497-5695-1-ND@ 48 3.35 22.00 |497-5695-2-ND@ 3,000 90.00/M |BAS70KFILM 
100 200mA SOD-523 497-5556-1-ND@ 53 3.75 24.64 |497-5556-2-ND@ 3,000 100.80/M__|BAT41KFILM 
20 1A DO222-AA 497-8024-1-ND@ NEW! 78 5.88 46.20 | 497-8024-2-ND@ NEW! 12,000 189.00/M |STPS1L20MF 
30 1A DO222-AA 497-8026-1-ND@ NEW! 78 5.88 46.20 |497-8026-2-ND@ NEW! 12,000 189.00/M__|STPS1L30MF 
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y, t | Fast Diodes 


Fig. 1 — DO-15, DO-41, DO-201AB, Fig. 2 — TO-220AC Fig. 3 — TO-220AB Fig. 4 — TO-247 Fig. 5 — DOP3I Isolated 
DO-201AD 


Fig. 6 — ISOTOP, MAX247 Fig. 7 — SMA, SMB, SMC 


Fig. 12 — D2PAK 


Fig. 15 — TOP3 Isolated Fig. 18 — TO-220FPAB FD6 
1 
2 3 
VRRM Package Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (Vv) IF Type fl 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
200 1.5A DO-15 497-7586-1-ND@+ NEW! 53 3.98 28.50 497-7586-2-ND@ NEW! 6,000 120.00/M | STTH1RO2QRL 
200 2A DO-15 497-5763-1-ND@$ 60 4.51 32.30 497-5763-2-ND@ 6,000 136.00/M | STTH2RO2QRL 
200 3A DO-15 497-5765-1-ND@$ 50 3.78 29.70 497-5765-2-ND@ 6,000 128.25/M | STTH3RO2QRL 
200 3A DO-15 497-6083- -50 3.78 29.70 497-6083. 1,000 144.00 | STTH3R02Q 
400 1A DO-15 497-2446- 52 3.69 24.20 497-2446 1,000 110.00 | BYT01-400 
800 2A DO-15 497-2443- 68 5.25 45.00 497-2443. 1,000 232.50 | STTH208 
200 1A DO-41 497-3666-1-ND@$ 49 3.71 26.60 497-3666-3-ND@§ 2,000 119.00/M | STTH102 
200 1A DO-41 497-6590-1-ND@+ NEW! 49 3.71 26.60 497-6590-2-ND@ NEW! 5,000 112.00/M | STTH102RL 
200 1.5A DO-41 497-5571-1-ND@$ AQ 3.71 26.60 497-5571-3-ND@§ 2,000 119.00/M | STTH1RO2 
200 1.5A DO-41 497-6098-1-ND@$ 6 3.45 24.70 497-6098-2-ND@ 5,000 104.00/M | STTH1RO2RL 
600 1A DO-41 497-3242-1-ND$ 60 4.51 32.30 497-3242-2-ND 5,000 136.00/M | STTH1LO6RL 
600 1A DO-41 497-3243-1-ND$ 56 4.24 30.40 497-3243-2-ND@ 5,000 128.00/M | STTH1RO6RL 
600 2A DO-41 497-3548-ND® 56 4.20 32.50 = — — |STTH2L06 
1 600 2A DO-41 497-3752-1-ND@$ 62 4.62 36.30 497-3752-3-ND@§ 2,000 165.00/M | STTH2RO6 
600 2A DO-41 497-4409-1-ND@+ NEW! 62 4.62 36.30 497-4409-2-ND@ NEW! 5,000 156.75/M | STTH2RO6L 
200 4A DO-201AB 497-6088-1-ND@$ 83 6.48 55.50 497-6088-3-ND@§ 600 222.00 | STTH4RO02 
200 4A DO-201AB 497-5259-1-ND@$ 83 6.48 55.50 1,900 286.76/M | STTH4RO2RL 
200 3A DO-201AD 497-6084-1-ND@$ 60 4.51 32.30 600 114.75 | STTH3R02 
200 3A DO-201AD 497-2445-1-ND@$ 56 4.20 33.00 600 126.00 | STTH302 
200 3A DO-201AD 497-5257-1-ND@$ -50 3.78 29.70 497-5257-2-ND@ 1,900 144.00/M | STTH3RO2RL 
600 3A DO-201AD 497-3246-1-ND$ 68 5.25 45.00 497-3246-3-ND@§ 600 180.00 | STTH3L06 
600 3A DO-201AD 497-4414-1-ND@$ 81 6.30 54.00 497-4414-3-ND@§ 600 216.00 | STTH3RO6 
600 3A DO-201AD 497-4415-1-ND@$ 81 6.30 54.00 = = — |STTH3RO6RL 
600 5A DO-201AD 497-5231-1-ND@$ 99 7.70 66.00 497-5231-2-ND® 1,900 341.00/M | STTHSLO6RL 
1,000 3A DO-201AD 497-2442-1-ND@$ 78 5.88 46.20 497-2442-3-ND@§ 600 176.40 | STTH310 
1,000 3A DO-201AD 497-7597-1-ND@+ NEW! 78 5.88 46.20 497-7597-2-ND@ NEW! 1,900 224.00/M | STTH310RL 
1,200 2A DO-201AD 497-7591-1-ND@+ NEW! 1.24 10.54 89.90 = = — |STTH212 
200 4A TO-220AC 497-5281-5-ND® 90 7.00 54.00 = = — |STTH4RO02D 
200 8A TO-220AC 497-5284-5-ND® 1.08 8.40 64.80 = = — |STTH802D 
200 12A TO-220AC 497-7577-5-ND@® NEW! 1.98 18.60 148.80 = = — |STTH1202D 
200 15A TO-220AC 497-5274-5-ND® 1.50 13.00 100.00 = = — |STTH1502D 
200 15A TO-220AC 497-3204-5-ND® 1.95 16.25 136.50 = = — |STPR1520D 
200 20A TO-220AC 497-5276-5-ND® 2.02 18.90 151.20 = _ — |STTH2002D 
300 8A TO-220AC 497-7607-5-ND® NEW! 1.31 11.38 87.50 = _ — |STTH803D 
400 8A TO-220AC 497-6685-5-ND@® NEl 2.02 18.90 151.20 = _ — |BYTO8P-400 
400 8A TO-220AC 497-7611-5-ND@® NEI 1.76 15.28 117.50 = _ — |STTH8RO4D 
400 10A TO-220AC 497-7574-5-ND@ NE| 1.69 14.63 112.50 = _ — |STTH10R04D 
400 20A TO-220AC 497-7588-5-ND@ NE! 1.84 15.93 122.50 = = — |STTH20R04D 
400 30A TO-220AC 497-7594-5-ND@ NEW! 3.25 30.24 235.20 = = — |STTH30R04D 
600 5A TO-220AC 497-2746-5-ND® 1.78 15.44 118.75 = = — |STTH5RO6D 
2 600 8A TO-220AC 497-2745-5-ND® 1.98 18.60 148.80 = = — |STTH8RO6D 
600 12A TO-220AC 497-5406-5-ND® 1.82 17.10 136.80 = = — |STTH12RO06D 
600 15A TO-220AC 2.24 21.00 168.00 = = — |STTH15RO6D 
600 8A TO-220AC 1.16 10.08 77.50 = = — |STTH8LO6D 
600 30A TO-220AC 3.48 32.40 252.00 = = — |STTH3006D 
600 30A TO-220AC 2.69 25.20 201.60 = = — | STTH30LO06D 
600 30A TO-220AC 1.70 15.90 127.20 = _ — |STTH30RO6D 
1,000 8A TO-220AC 497-5162-5-ND® 1.79 16.80 134.40 = = — |STTH810D 
1,000 12A TO-220AC 497-5148-5-ND® 2.08 19.50 156.00 = = — |STTH1210D 
1,000 30A TO-220AC 497-5153-5-ND® 2.85 26.70 213.60 = = — |STTH3010D 
1,200 8A TO-220AC 497-5164-5-ND® 1.60 15.00 120.00 = = — |STTH812D 
1,200 12A TO-220AC 497-5150-5-ND® 2.40 22.50 180.00 S = — |STTH1212D 
1,200 15A TO-220AC 497-5151-5-ND® 2.69 25.20 201.60 = = — |STTH1512D 
1,200 30A TO-220AC 497-5155-5-ND® 3.01 28.20 225.60 = — — |STTH3012D 
1,200 30A TO-220AC 497-5158-5-ND® 1.35 11.70 90.00 = = — |STTH512D 
@ RoHS Compliant + Cut Tape § Ammo Pack (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1309 


ky 4 Fast Diodes (cont) Ree! 
VRRM Package i-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
3A 200 2x3A TO-220AB 497-7601-5-ND@ NEW! 68 5.25 40.50 = = — |STTH602CT 
400 2x8A TO-220AB 1.98 18.60 148.80 = = — |STTH16RO4CT 
200 8A TO-220AB 497-3540-5-ND® 94 8.13 62.50 = = — |STTH1002CT 
200 10A TO-220AB 497-3544-5-ND® 1.05 9.10 70.00 = = — |STTH1602CT 
200 15A TO-220AB 497-3547-5-ND® 1.50 13.00 100.00 = _ — |STTH2002CT 
3B 200 15A TO-220AB 497-3551-5-ND® 4.09 38.07 296.10 = = — |STTH3002CT 
600 2x10A TO-220AB 497-3818-5-ND 1.73 16.20 129.60 = = — |STTH16LO6CT 
300 2x10A TO-220AB 497-2743-5-ND® 1.92 18.00 144.00 = = — |STTH2003CT 
600 2x20A TO-220AB 3.60 33.48 260.40 = = — |STTH30LO6CT 
200 15A TO-247 497-3552-5-ND® 4.47 41.58 323.40 = = — |STTH3002CW 
200 30A TO-247 497-3553-5-ND® 4.21 39.15 304.50 = = — |STTH6002CW 
300 2x15A TO-247 497-2742-5-ND® 4.47 41.58 323.40 = = — |STTH3003CW 
300 2x15A TO-247 497-7593-5-ND@ NEW! 3.04 28.50 228.00 = = — |STTH30RO3CW 
4 300 2x30A TO-247 497-2720-5-ND® 5.37 49.95 388.50 = = — |STTH6003CW 
300 60A TO-247 497-4416-5-ND® 2.56 24.00 192.00 = = — |STTH60PO3SW 
600 2x20A TO-247 3.02 28.08 218.40 = = — |STTH30LO6CW 
600 2x40A TO-247 4.35 40.50 315.00 = = — |STTH6OLO6CW 
600 2x15A TO-247 4.64 43.20 336.00 = _ — |STTH30RO6CW 
200 30A Isolated DOP3I 497-6087-5-ND® 3.36 31.32 243.60 = = — |STTH3002PI 
400 30A Isolated DOP3I 497-3806-5-ND® 3.16 29.43 228.90 = = — | BYTS0PI-400RG 
400 30A Isolated DOP3I 497-7595-5-ND® NEW! 4.50 41.85 325.50 = = — |STTH30R04PI 
5 600 15A Isolated DOP3I 497-3240-5-ND® 5.51 51.30 399.00 = = — |STTH1506DPI 
600 30A Isolated DOP3I 10.40 100.00 760.00 = = — |STTH3006DPI 
600 30A Isolated DOP3I 497-5279-5-ND® 3.25 30.24 235.20 = = — | STTH3006PI 
1,000 30A Isolated DOP3I 497-6748-5-ND@ NEW! 3.80 35.37 275.10 = = — |STTH3010PI 
1,200 15A Isolated DOP3I 497-6096-5-ND® 3.04 28.50 228.00 = = — |STTH1512PI 
200 2x30A ISOTOP. 497-3554-5-ND® 22.33 203.00 1624.00 = = — |STTH6102TV1 
200 2x50A ISOTOP. 497-5273-5-ND® 20.40 195.50 1487.50 = = — |STTH10002TV2 
200 2x50A ISOTOP. 497-5272-5-ND® 20.40 195.50 1487.50 = = — |STTH10002TV1 
200 120A ISOTOP. 497-3819-5-ND 43.89 399.00 3192.00 = = — |STTH20002TV1 
300 2x 80A ISOTOP. 497-5410-5-ND® 28.60 260.00 2080.00 = _ — |STTH16003TV1 
400 2x30A ISOTOP. 497-7220-5-ND@ NEW! 20.40 195.50 1487.50 = = — | BYT230PIV-400 
400 60A ISOTOP. 497-2681-5-ND® 22.64 205.80 1646.40 = = — |BYT261PIV-400 
400 2x60A ISOTOP. 497-5023-5-ND® 24.20 220.00 1760.00 = = — |STTH12004TV1 
6 400 2x60A ISOTOP. 497-7580-5-ND@ NEW! 29.26 266.00 2128.00 = = — |STTH120L04TV1 
400 2x 120A ISOTOP. 497-7587-5-ND@ NEW! 35.20 320.00 2560.00 = = — |STTH20004TV1 
400 2x 120A ISOTOP. 497-6089-5-ND® 28.60 260.00 2080.00 = = — | STTH200L04TV1 
600 2x 120A ISOTOP. 497-4408-5-ND® 33.00 300.00 2400.00 = = — | STTH200LO6TV1 
600 2x40A ISOTOP. 497-6092-5-ND® 23.26 222.87 1695.75 = = — | STTH6OLO6TV2 
1,000 2x30A ISOTOP. 497-6749-5-ND@ NEW! 22.32 213.90 1627.50 = = — |STTH6110TV2 
1,200 2x30A ISOTOP. 497-8814-5-ND@ NE! 22.80 199.50 1662.50 = = — |STTH6112TV2 
1,200 2x45A ISOTOP. 497-6750-5-ND@ NEW! 23.10 210.00 1680.00 = = — |STTH9012TV2 
1,200 2x60A ISOTOP. 497-7576-5-ND@® NEW! 30.36 276.00 2208.00 = = — |STTH12012TV1 
300 2x40A MAX247 497-7604-5-ND@ NEW! 14.83 142.14 1081.50 = = — |STTH8003CY 
200 1A SMA 497-2500-1-ND$ A6 3.45 24.70 497-2500-2-ND@ 5,000 104.00/M | STTH102A 
200 1.54 SMA 497-5254-1-ND@$ 48 3.66 26.22 497-5254-2-ND® 5,000 110.40/M | STTH1RO2A 
200 2A SMA 497-5255-1-ND@$ 56 4.20 33.00 497-5255-2-ND@ 5,000 142.50/M | STTH2RO2A 
600 1A SMA 497-3241-1-ND@$ -60 4.51 32.30 497-3241-2-ND® 5,000 136.00/M | STTH1LO6A 
600 1A SMA -50 3.78 29.70 497-3765-2-ND@ 5,000 128.25/M | STTH1RO6A 
600 2A SMA 497-3549-1-ND@$ 56 4.20 33.00 497-3549-2-ND® 5,000 142.50/M | STTH2LO6A 
600 2A SMA 497-3777-1-ND@$ 81 6.30 54.00 497-3777-2-ND@ 5,000 239.40/M | STTH2RO6A 
800 1A SMA 497-2459-1-ND@$ 62 4.62 36.30 497-2459-2-ND® 5,000 156.75/M | STTH108A 
1,200 1A SMA 497-8048-1-ND@+ NEW! 62 4.62 36.30 497-8048-2-ND@ NEW! 5,000 156.75/M |STTH112A 
200 1.5A SMB 497-6097-1-ND$ 53 3.98 28.50 497-6097-2-ND@ 2,500 127.50/M | STTH1RO2U 
200 2A SMB 497-5256-1-ND@$ .70 5.25 41.25 497-5256-2-ND® 2,500 187.50/M | STTH2RO2U 
200 4A SMB 497-5260-1-ND$ 86 6.65 57.00 2,500 266.00/M | STTH4RO2U 
400 1A SMB 56 4.24 30.40 2,500 136.00/M | SMBYT01-400 
600 1A SMB 497-3766-1-ND@$ 56 4.20 33.00 2,500 150.00/M | STTH1LO6U 
7 600 1A SMB 497-4406-1-ND@$ 53 3.99 31.35 497-4406-2-ND® 2,500 142.50/M | STTH1RO6U 
600 2A SMB 497-3757-1-ND@$ 73 5.46 42.90 497-3757-2-ND@ 2,500 195.00/M | STTH2LO6U 
600 2A SMB 497-3776-1-ND@$ 73 5.46 42.90 = = — |STTH2RO6U 
600 3A SMB 497-3771-1-ND@$ 81 6.30 54.00 497-3771-2-ND@ 2,500 252.00/M | STTH3LO6U 
600 3A SMB 497-3767-1-ND@$ 86 6.65 57.00 497-3767-2-ND® 2,500 266.00/M | STTH3RO6U 
1,200 1A SMB 497-2460-1-ND@$ 81 6.09 47.85 497-2460-2-ND@ 2,500 217.50/M |STTH112U 
1,200 2A SMB 497-5762-1-ND@$ 1.20 10.20 87.00 497-5762-2-ND® 2,500 405.00/M | STTH212U 
200 3A SMC 497-6085-1-ND@$ 62 4.62 36.30 497-6085-2-ND@ 2,500 165.00/M | STTH3R02S 
200 3A SMC 497-5230-1-ND@$ 68 5.25 45.00 497-5230-2-ND® 2,500 210.00/M | STTH302S 
200 4A SMC 497-5766-1-ND@$ 86 6.65 57.00 497-5766-2-ND@ 2,500 266.00/M | STTH4RO2S 
400 3A SMC 497-3762-1-ND@$ 73 5.46 42.90 497-3762-2-ND@ 2,500 195.00/M | SMBYT03-400 
600 2A SMC 497-4674-1-ND@$ 77 5.95 51.00 497-4674-2-ND® 2,500 238.00/M | STTH2RO6S 
600 3A SMC 497-3764-1-ND$ 95 7.35 63.00 497-3764-2-ND® 2,500 294.00/M | STTH3LO06S 
600 3A SMC 497-3779-1-ND¥ 86 6.65 57.00 497-3779-2-ND@ NEW! 2,500 266.00/M | STTH3RO6S 
1,000 3A SMC 497-8053-1-ND@+ NEW! 81 6.30 54.00 497-8053-2-ND@ NEW! 2,500 252.00/M |STTH310S 
1,200 2A SMC 497-4754-1-ND@$ 1.28 10.88 92.80 497-4754-2-ND® 2,500 432.00/M | STTH212S 
200 4A TO-220FPAC 497-5282-5-ND® 94 8.13 62.50 = = — |STTH4RO02FP 
200 8A TO-220FPAC 95 7.35 56.70 = = — |STTH802FP 
200 12A TO-220FPAC 497-7579-5-ND@ NEW! 2.66 24.90 199.20 = = — |STTH1202FP 
200 15A TO-220FPAC 497-5275-5-ND® 1.50 13.00 100.00 = = — |STTH1502FP 
600 5A TO-220FPAC 497-3747-5-ND® 1.05 9.10 70.00 = = — |STTHS5LO6FP 
600 5A TO-220FPAC 497-3249-5-ND® 1.78 15.44 118.75 = = — |STTHS5RO6FP 
600 8A TO-220FPAC 497-5414-5-ND® 2.14 20.10 160.80 = = — |STTH8RO6FP 
8 600 12A TO-220FPAC 2.14 20.10 160.80 = = — |STTH12RO6FP 
600 15A TO-220FPAC 497-4404-5-ND® 1.79 16.80 134.40 = = — |STTH15LO6FP 
600 15A TO-220FPAC 497-5409-5-ND® 2.24 21.00 168.00 = = — |STTH15RO6FP 
1,000 8A TO-220FPAC 497-7609-5-ND@ NEW! 1.66 15.60 124.80 = = — | STTH810FP 
1,000 12A TO-220FPAC 497-7581-5-ND® NE! 2.40 22.50 180.00 = = — |STTH1210FP 
1,200 5A TO-220FPAC 497-7598-5-ND@® NEI 1.65 14.30 110.00 = _ — |STTH512FP 
1,200 8A TO-220FPAC 1.66 15.60 124.80 = = — |STTH812FP 
1,500 6A TO-220FPAC 1.54 13.33 102.50 = = — |DTV1500SDFP 
9 600 8A Isolated TO-220AB__| 497-5413-5-ND@ 3.77 35.10 273.00 = = — |STTH806TTI 
@ RoHS Compliant + Cut Tape § Ammo Pack (Continued) 
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Ky Fast Diodes (cont) 


VRRM Package i-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1,000 8A Isolated TO-220 497-5163-5-ND® 1.79 16.80 134.40 = = — |STTH810DI 
1,000 12A Isolated TO-220 497-5149-5-ND® 2.21 20.70 165.60 = = — |STTH1210DI 
1,200 8A Isolated TO-220 497-5165-5-ND® 1.89 17.70 141.60 = = — |STTH812DI 
200 12A Isolated TO-220AC 497-7578-5-ND@ NEW! 2.66 24.90 199.20 = = — |STTH1202DI 
200 15A Isolated TO-220AC 497-6086-5-ND® 2.59 24.30 194.40 = = — |STTH1502DI 
200 20A Isolated TO-220AC 497-5277-5-ND® 2.37 22.20 177.60 = _ — |STTH2002DI 
10 400 8A Isolated TO-220AC 497-7612-5-ND® NEW! 1.89 17.70 141.60 = = — |STTH8RO4DI 
600 5A Isolated TO-220AC 497-3247-5-ND® 2.90 27.00 210.00 = _ — | STTHS506DTI 
600 8A Isolated TO-220AC 497-3250-5-ND® 3.19 29.70 231.00 = = — |STTH806DTI 
600 8A Isolated TO-220AC 497-4418-5-ND® 1.58 13.65 105.00 = = — |STTH8LO6DIRG 
600 8A Isolated TO-220AC 497-4419-5-ND® 1.28 11.05 85.00 = = — | STTH8RO6DIRG 
600 8A Isolated TO-220AC 497-7608-5-ND® NEW! 2.56 24.00 192.00 = _ — | STTH806DIRG 
600 12A Isolated TO-220AC 497-4403-5-ND® 2.30 21.60 172.80 = = — |STTH12RO6DIRG 
200 4A DPAK 497-5258-1-ND@$ 86 6.65 57.00 497-5258-2-ND® 2,500 266.00/M | STTH4RO2B-TR 
200 2x4A DPAK 497-4753-1-ND@+ NEW! 94 7.32 62.70 497-4753-2-ND@ NEW! 2,500 292.60/M | STTH802CB-TR 
200 8A DPAK 497-3536-5-ND® 94 8.13 62.50 = = — |STTH1002CB 
200 8A DPAK 497-5262-1-ND$ 1.08 8.40 72.00 497-5262-2-ND@ 2,500 336.00/M | STTH802B-TR 
400 10A DPAK 497-8047-1-ND@+ NEW! 1.60 13.60 116.00 497-8047-2-ND@ NEW! 2,500 540.00/M | STTH10R04B-TR 
4 600 3A DPAK 497-3769-1-ND$ 81 6.30 54.00 497-3769-2-ND 2,500 252.00/M | STTH3LO06B-TR 
600 3A DPAK 497-5157-5-ND 1.04 8.05 62.10 = = — |STTH3LO6B 
600 5A DPAK 497-5261-1-ND$ 1.60 13.60 116.00 497-5261-2-ND@ 2,500 540.00/M | STTHS06B-TR 
600 5A DPAK 497-3248-1-ND$ 90 7.00 60.00 497-3248-2-ND 2,500 280.00/M | STTHSLO6B-TR 
600 5A DPAK 497-5412-1-ND@$ 1.90 16.15 137.75 497-5412-2-ND@ 2,500 641.26/M | STTHSROGB-TR 
1,200 3A DPAK 497-5764-1-ND@$ 1.40 11.90 101.50 497-5764-2-ND® 2,500 472.50/M | STTH312B-TR 
1,200 5A DPAK 497-5767-1-ND@$ 1.52 12.92 110.20 497-5767-2-ND@ 2,500 513.00/M | STTH512B-TR 
200 2x10A D2PAK 497-7583-1-ND@+ NEW! 1.12 9.52 81.20 497-7583-2-ND@ NEW! 1,000 420.00 | STTH1602CG-TR 
200 8A D2PAK 497-7606-1-ND@+ NEW! 1.80 15.30 130.50 497-7606-2-ND@ NEW! 1,000 675.00 | STTH802G-TR 
200 15A D2PAK 1.31 11.38 87.50 = = — |STTH2002CG 
200 15A D2PAK 497-3550-5-ND 3.92 36.45 283.50 = = — |STTH3002CG 
200 20A D2PAK 497-5761-1-ND@$ 2.78 24.42 207.20 = = — |STTH2002G-TR 
200 2x15A D2PAK 497-3761-1-ND@$ 1.88 16.50 140.00 497-3761-2-ND® 1,000 687.50 | STTH2002CG-TR 
200 2x15A D2PAK 497-3775-1-ND$ 2.29 20.13 170.80 = = — |STTH3002CG-TR 
200 30A D2PAK 497-5319-1-ND@$ 3.56 31.35 266.00 497-5319-2-ND® 1,000 1306.25 | STTH3002G-TR 
300 8A D2PAK 497-4417-1-ND@$ 1.32 11.22 95.70 497-4417-2-ND® 1,000 495.00 | STTH803G-TR 
300 2x10A D2PAK 497-6591-1-ND@+ NEW! 2.63 23.10 196.00 497-6591-2-ND NEW! 1,000 962.50 | STTH2003CG-TR 
300 2x15A D2PAK 497-8051-1-ND@+ NEW! 4.20 37.20 288.00 497-8051-2-ND@ NEW! 1,000 1620.00 | STTH30RO3CG-TR 
400 8A D2PAK 497-7613-1-ND@+ NEW! 1.88 15.98 136.30 497-7613-2-ND@ NEW! 1,000 705.00 | STTH8R04G-TR 
400 10A D2PAK 497-7575-1-ND@+ NEW! 1.96 16.66 142.10 497-7575-2-ND@ NEW! 1,000 735.00 | STTH10R04G-TR 
12 400 2x8A D2PAK 497-8049-1-ND@+ NEW! 2.33 20.46 173.60 497-8049-2-ND@ NEW! 1,000 852.50 | STTH16RO04CG-TR 
400 20A D2PAK 497-7589-1-ND@+ NEW! 1.96 16.66 142.10 497-7589-2-ND@ NEW! 1,000 735.00 | STTH20R04G-TR 
400 30A D2PAK 497-8052-1-ND@+ NEW! 3.92 34.72 268.80 497-8052-2-ND@ NEW! 1,000 1512.00 | STTH30R04G-TR 
600 8A D2PAK 497-3763-1-ND$ 1.44 12.24 104.40 = = — |STTH8LO6G-TR 
600 8A D2PAK 497-5263-1-ND@$ 2.10 18.48 156.80 497-5263-2-ND@ 1,000 770.00 | STTH806G-TR 
600 8A D2PAK 497-5232-1-ND$ 1.28 10.88 92.80 497-5232-2-ND® 1,000 480.00 | STTH8RO6G-TR 
600 12A D2PAK 497-5253-1-ND@$ 2.36 20.79 176.40 497-5253-2-ND@ 1,000 866.25 | STTH12RO6G-TR 
600 10A D2PAK 497-3817-5-ND 1.79 16.80 134.40 = = — |STTH16LO6CG 
600 20A D2PAK 497-3816-5-ND® 1.92 18.00 144.00 = = — |STTH15L06G 
600 30A D2PAK 497-6090-1-ND@$ 3.85 34.10 264.00 497-6090-2-ND® 1,000 1485.00 | STTH30LO6G-TR 
1,000 8A D2PAK 497-8054-1-ND@+ NEW! 1.95 17.16 145.60 497-8054-2-ND@ NEW! 1,000 715.00 | STTH810G-TR 
1,000 12A D2PAK 497-6093-1-ND@$ 2.33 20.46 173.60 497-6093-2-ND® 1,000 852.50 |STTH1210G-TR 
1,200 8A D2PAK 497-5264-1-ND@$ 2.06 18.15 154.00 497-5264-2-ND® 1,000 756.25 | STTH812G-TR 
1,200 12A D2PAK 497-6094-1-ND@$ 2.63 23.10 196.00 497-6094-2-ND® 1,000 962.50 |STTH1212G-TR 
1,200 15A D2PAK 497-6095-5-ND® 3.10 29.10 232.80 = = — |STTH1512G 
200 8A l2PAK 497-3539-5-ND 94 8.13 62.50 = _ — |STTH1002CR 
13 200 10A l2PAK 497-3801-5-ND® 1.09 9.43 72.50 = = — |STTH1602CR 
200 15A l2PAK 497-3774-5-ND 2.08 19.50 156.00 = = — |STTH3002CR 
200 10A TO-220FPAB 497-3542-5-ND 1.05 9.10 70.00 = = — |STTH1602CFP 
200 15A TO-220FPAB 497-3545-5-ND® 1.73 14.95 115.00 = _ — |STTH2002CFP 
200 8A TO-220FPAB 497-3537-5-ND 1.07 9.26 71.25 = = — |STTH1002CFP 
300 2x10A TO-220FPAB 497-4407-5-ND® 2.56 24.00 192.00 = = — |STTH2003CFP 
14 600 8A TO-220FPAB 497-4405-5-ND® 1.79 16.80 134.40 = = — |STTH16LO6CFP 
600 3A TO-220FPAB 497-4190-5-ND® 2.02 18.90 151.20 = = — |DMV1500HFD 
600 3A TO-220FPAB 497-4196-5-ND® 1.61 13.98 107.50 = = — |DMV1500MFD 
600 6A TO-220FPAB 497-4198-5-ND® 1.65 14.30 110.00 = = — |DMV1500SDFD 
400 2x8A TO-220FPAB 497-7584-5-ND@ NEW! 1.98 18.60 148.80 = = — |STTH16RO4CFP 
200 2x15A Isolated TOP3 497-5278-5-ND® 3.65 34.02 264.60 = = — |STTH3002CPI 
15 200 2x30A Isolated TOP3 497-5283-5-ND® 6.53 60.75 472.50 = = — |STTH6002CPI 
600 15A Isolated TOP3 497-7582-5-ND@ NEW! 5.51 51.30 399.00 = = — |STH1506TPI 
600 30A Isolated TOP3 497-4410-5-ND® 8.84 85.00 646.00 = = — |STTH3006TPI 
400 60A DO-247 497-5159-5-ND® 3.74 34.83 270.90 = = — |STTH6004W 
600 20A DO-247 497-6082-5-ND® 3.03 28.22 219.45 = = — |STTH2006W 
600 30A DO-247 497-5280-5-ND® 3.65 34.02 264.60 = = — |STTH3006W 
600 30A DO-247 497-4411-5-ND® 2.69 25.20 201.60 = _ — |STTH30LO6W 
600 30A DO-247 497-4413-5-ND® 1.76 16.50 132.00 = = — |STTH30RO6W 
16 600 60A DO-247 497-3799-5-ND® 4.47 41.58 323.40 = _ — | STTH6OLO6W 
1,000 30A DO-247 497-5154-5-ND® 2.94 27.60 220.80 = = — |STTH3010W 
1,000 60A DO-247 497-5160-5-ND® 4.35 40.50 315.00 = _ — |STTH6010W 
1,200 15A DO-247 497-5152-5-ND® 2.72 25.50 204.00 = = — |STTH1512W 
1,200 30A DO-247 497-5156-5-ND® 3.19 29.70 231.00 = =— — |STTH3012W 
1,200 60A DO-247 497-5161-5-ND® 4.35 40.50 315.00 = = — |STTH6012W 
200 30A DO-247 497-7592-5-ND@ NEW! 3.51 32.67 254.10 = = — |STTH3002W 
@ RoHS Compliant + Cut Tape § Ammo Pack (Continued) 
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ky Fast Diodes (cont) 


VRRM Package Digi-Key Pricing Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) IF Type Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
400 20A DO-247 497-7590-5-ND@ NEW! 2.21 20.70 165.60 = = — |STTH20RO04W 
400 30A DO-247 497-7596-5-ND@® NEW! 3.25 30.24 235.20 = = — |STTH30RO04W 
16 400 60A DO-247 497-7602-5-ND@ NEW! 4.47 41.58 323.40 = = — | STTH6OLO4W 
400 60A DO-247 497-7603-5-ND@ NEW! 5.51 51.30 399.00 = => — | STTH60RO4W 
600 60A DO-247 497-7599-5-ND@ NEW! 4.50 41.85 325.50 = = — |STTH6006W 
600 80A DO-247 497-7605-5-ND@ NEW! 14.83 142.14 1081.50 = = — |STTH8006W 
17 600 3A TO-220FPAB F5 497-4197-5-ND® 1.65 14.30 110.00 = = — |DMV1500MFD5 
18 600 6A TO-220FPAB FD6 497-4199-5-ND® 1.65 14.30 110.00 = = — |DMV1500SDFD6 
RoHS Compliant + Cut Tape § Ammo Pack 
SCRs Fig. 1 — SOT-23 Fig. 2— SOT-223 
VDRM | IT(RMS) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel _| STMicroelectronics 
Fig.| (V) (A) IGT Package _| Part No. 1 10 100 | Part No. ty. Pricing | Part No. y 
1 | 200 25 | 200A SOT-23 | 497-2527-1-ND@$ 81 63 54 | 497-2527-2-ND@ 3,000 | 252.00/M | P0102BL 5AA4 On 
400 0.8 | 200mA | SOT-223 | 497-2523-1-ND@$ 12 56 48 | 497-2523-2-ND® 1,000 248.00 |P0102DN 5AA4 A 
600 0.8 | 200mA | SOT-223 |497-4649-1-ND@ 86 67 57 | 497-4649-2-ND® 1,000 294.50 |PO102MN 5AA4 , 
2 | 600 0.8 | 200mA | SOT-223 |497-5775-1-ND@ J 60 51 |497-5775-2-ND® 1,000 263.50 | X00602MN5BA4 
600 | 1.25 | 200mA | SOT-223 | 497-2532-1-ND@+ 90 70 60 | 497-2532-2-ND® 1,000 310.00 |X0202MN 5BA4 
800 | 1.25 | 200A | SOT-223 |497-7697-1-ND@} NEW! | 1.16 99 .85 | 497-7697-2-ND@ NEW! | 1,000 435.00 | X0202NN 5BA4 
50 8 25mA | TO-220AB |497-3277-5-ND@ NEW! 1.50 130 1.00 J— _ — |TYNO58RG 
200 8 15mA | TO-220AB | 497-4483-5-ND@ 1.46 1.27 98 |= _ — |TYN208RG B 
200 25 40mA | TO-220AB |497-3279-5-ND 1.54 134 1.03 j— _ — |TYN225RG 
400 8 25mA | TO-220AB |497-4484-5-ND® 1.46 1.27 98 |= _— — |TYN408GRG 
600 6 15mA_| TO-220AB_|497-4485-5-ND@ 1.13 98 5 l= _ — _|TYN606RG 
600 8 200mA | TO-220AB |497-2551-5-ND® 1.43 1.24 5 |= _ — |TS820-600T 
600 10 15mA | TO-220AB | 497-3280-5-ND@ NEW! 1.13 98 5 |= _ — |TYN610RG "9 3 
600 12 15mA | TO-220AB | 497-2418-5-ND@ NEW! 1.65 1.43 110 |= _ — |TYN612RG 
3A 600 16 25mA | TO-220AB |497-2420-5-ND® NEW! 1.13 98 5 |= =_ — |TYN616RG 
600 40 35mA_| TO-220AB_|497-2422-5-ND® 2.24 210 168 |— ad — _|TYN640RG 
800 4 15mA | TO-220AB | 497-4488-5-ND@ 1.46 1.27 8 |= _ — |TYN804RG Fig. 4 — TO-92 Fig. 5 — TOP3 
800 10 15mA | TO-220AB |497-4489-5-ND@ 1.46 1.27 98 |— _ — |TYN810RG 
800 12 15mA | TO-220AB | 497-4490-5-ND@ 1.46 1.27 98 |= _ — |TYN812RG 
800 16 25mA | TO-220AB |497-4491-5-ND® 1.50 130 1.00 j— - — |TYN816RG 
800 40 35mA_| TO-220AB_|497-3792-5-ND® 3.34 3.11 2.42 |= =_ — _|TYN840RG 
1,000 6 15mA | TO-220AB |497-4481-5-ND@ 1.31 1.14 88 |— _— — |TYN1006RG 
1,000 8 15mA | TO-220AB | 497-4482-5-ND@ 1.43 1.24 95 |= _ — |TYN1008RG 1 1 
600 8 200A | TO-220AB | 497-7688-5-ND@ NEW! 1.13 98 5 |= _ — _|TYN608RG 23 2s 
3B | 600 12 5mA TO-220AB | 497-4487-5-ND® 1.46 1.27 8 |= = — _|TYN612MRG 
100 8 1pA T0-92 497-7419-1-ND@} NEW! 9 38 .27 |497-7419-3-ND@ NEW! | 2,000 | 119.00/M |P0130AA 2AL3 
400 8 5A T0-92 497-7417-ND@ NEW! 56 AB 29 |= _ — |P0118DA 1AA3 
400 08 1mA T0-92 497-3713-1-ND@$ 56 A3 31 | 497-3713-2-ND@ 2,000 | 136.00/M |P0115DA 5AL3 
400 0.8 | 200pA T0-92 497-7046-ND@ NEW! 56 43 29 |= _ — |XL0840 Fig. 6 — DPAK Fig. 7 — D2PAK 
400 0.8 5mA T0-92 497-6200-1-ND@$ 67 51 40 _|497-6200-2-ND@ 2,000 | 180.00/M |P0118DA 5AL3 
400 0.8 | 200mA T0-92 497-6199-1-ND@$ 67 51 40 |497-6199-2-ND® 2,000 | 180.00/M |P0102DA 5AL3 
400 8 T0-92 497-7416-ND@ NEW! 56 AB 29 |= _ — |P0102DA 1AA3 2 2 
4 600 8 5uA T0-92 497-7418-1-ND@} NEW! 50 38 30 |497-7418-3-ND@ NEW! | 2,000 | 135.00/M |P0118MA 2AL3 
600 8 200A T0-92 497-7696-ND@ NEW! 56 AB 29 |= _ — |X00602MA 1AA2 
600 0.8 | 200mA T0-92 497-3321-1-ND$ 50 38 30 _|497-3321-2-ND 2,000 | 135.00/M | X00602MA 5AL2 ee, 2 
600 0.8 | 200mA T0-92 497-4504-1-ND@$ 56 AB 31 | 497-4504-3-ND@§ 2,000 | 136.00/M | X00602MA 2AL2 3 3 
600 0.8 | 200mA T0-92 497-4281-ND@ A6 35 26 |= _ — |P0102MA1AA3 
600 08 25mA T0-92 497-4618-ND@ 78 59 AB |— _ — |P0111MA 1AA3 
600 08 5mA T0-92 497-4283-1-ND@$ 9 38 .27 | 497-4283-2-ND® 2,000 | 119.00/M | P0118MA 5AL3 
600 | 1.25 | 200mA T0-92 497-2421-ND 13 55 A3 |— _ — _|X020MA 1BA2 
600 | 1.25 | 200pA T0-92 497-6810-1-ND@} NEW! 81 63 54 | 497-6810-2-ND@ NEW! | 2,000 | 252.00/M_|X0202MA 2BL2 Fig. 8 — TO202-3 Fig. 9 — TO-220 
200 30 50mA TOP3 497-4185-5-ND® 6.24 5.81 452 |— — — |BTW68-200RG 
200 50 80mA TOPS 497-4186-5-ND® 5.92 5.51 429 |— _— — |BTW69-200RG 
600 30 50mA TOPS 497-3804-5-ND® 7.08 8659 895.13 |— _ — |BTW68-600RG 
5 | 600 50 80mA TOPS 497-2435-5-ND@ NEW! 5.37 500 389 |— _ — |BTW69-600RG 
800 30 80mA TOP3 497-3805-5-ND@ 719 6.70 5.21 |— _ — | BTW68-800RG 
800 50 80mA TOPS 497-7194-5-ND® NEW! 780 750 570 |— _ — |BTW69-800RG 1 2 
1,200 | 50 80mA TOP3 497-2434-5-ND@ NEW! 7.80 7.50 5.70 |— _ — | BTW69-1200RG 3 
600 4 200mA DPAK 497-3276-1-ND$ 1.20 1.02 .87 | 497-3276-2-ND 2,500 | 405.00/M |1S420-600B-TR 
600 8 .2mA DPAK 497-5234-1-ND@$ 1.16 99 85 | 497-5234-2-ND® 2,500 | 391.50/M |TS820-600B-TR 
600 8 5mA DPAK 497-6769-1-ND@$ NEW! | 1.68 1.43 1.22 | 497-6769-2-ND@ NEW! | 2,500 | 567.00/M | TN805-600B-TR 
6 600 8 15mA DPAK 497-6770-1-ND@+ NEW! | 1.44 1.23 1.05 | 497-6770-2-ND@ NEW! | 2,500 | 486.00/M |TN815-600B-TR Fig.10_-T0.520AB Fig 
600 8 15mA DPAK 497-6767-1-ND@} NEW! | 1.32 1.13 96 _|497-6767-2-ND@ NEW! | 2,500 | 445.50/M_|TN1215-600B-TR icuiated . TODSOREAG 
600 12 200pA DPAK 497-6771-1-ND@} NEW! | 1.60 1.36 1.16 |497-6771-2-ND@ NEW! | 2,500 | 540.00/M |1S1220-600B-TR 
600 15 15mA DPAK 497-5171-1-ND@$ 1.16 99 85 |497-5171-2-ND® 2,500 | 391.50/M |1N1515-600B-TR 
800 8 2mA DPAK 497-6159-1-ND@ 1.64 140 1.19 |497-6159-2-ND@ 2,500 | 553.50/M_|TN815-800B-TR 
600 8 15mA D2PAK ‘| 497-6768-5-ND@ NEW! 1.73 1.62 1.30 [= _ — |1N1215-6006 
7 600 12 200A D2PAK | 497-8068-1-ND@} NEW! | 2.03 1.79 1.52 | 497-8068-2-ND@ NEW! | 1,000 742.50 | TN1215-600G-TR 
800 25 40mA D2PAK ‘| 497-6158-1-ND@ 3.38 297 2.52 |497-6158-2-ND® 1,000 1237.50 | TN2540-800G-TR 
1,000 | 16 25mA D2PAK _|497-3740-1-ND@ 244 215 1.82 | 497-3740-2-ND@ 1,000 893.75 | TN1625-1000G-TR 
600 4 200mA | 0202-3 | 497-3322-ND@ 1.13 98 5 |= _ — |X0402MF 1AA2 
8 600 4 200mA | 0202-3 |497-3322-5-ND® 68 53 AL |— _ — |X0402MF OAA2 
600 4 .2mA 70202-3 | 497-7698-ND@ NEW! 1.16 1.01 78 |— _ — |X0403MF 1AA2 
800 4 200A 0202-3 _|497-6811-ND@ NEW! 94 82 63 |= = —_|X0402NF 1AA2 Fig. 12 — TO202-1 Fig. 13 — RD91 NEW! 
9 | 800 20 25mA TO-220 | 497-3562-5-ND 1.60 150 1.20 [& = — _|TXN692RG 
400 8 25mA | TO-220AB |497-4480-5-ND@ 1.58 13700 1.05 [= _ — |TXN408GRG 
600 12 15mA | TO-220AB | 497-3561-5-ND 1.60 150 1.20 j— _ — |TXN612RG 
10 | 600 25 40mA | TO-220AB | 497-6783-5-ND® NEW! 1.50 130 1.00 j— _ — |TYN625RG 
1,000} 12 15mA | TO-220AB |497-4479-5-ND@ 240 2.25 1.80 j— — — |TXN1012RG 
1,000 | 12 15mA | TO-220AB_|497-6782-5-ND@ NEW! 1.76 1.65 1.32 [= _ — _|TYN1012RG 
11 | 600 12 5mA_| TO-220FPAB |497-4486-5-ND® 1.13 98 5 |= =_ — _|TYN612MFP 
12 | 800 4 200mA | 10202-1 | 497-4506-ND® 2 56 A4 |— = — _|X0402NE 1AA2 
13 600 50 80mA RD91 497-6679-ND@ NEW! 638 594 462 |— _— — |BTW67-600 
1,000 | 50 80mA RD91 497-7193-ND@ NEW! 650 6.25 4.75 |— _ — _|BTW67-1000 


@ RoHS Compliant +CutTape § Ammo Pack 
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Fig. 2 — TO220AB Fig. 3 — TOP3 Fig. 4 — TOP3 Fig. 5 — RD-91 Fig. 6 — D2PAK 
Non-Insulated Non-Insulated 


Fig. 7 — DPAK Fig. 8 — IPAK Fig. 9 — TO-92 Fig. 10 — TO202-3 Fig. 11 — Fig. 12 — SOT-223 
ISOWATT220AB 


VDRM | IT(RMS) | IGT Digi-Key Bulk Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig.| (V) (A) (mA) Package Insulation Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
400 6 25 TO-220AB Insulated 497-3383-5-ND@t 1.31 1.14 88 = _ — |BTA06-400CRG 
400 6 50 TO-220AB Insulated 497-2390-5-NDt 1.31 1.14 88 = = — |BTA06-400BRG 
400 6 50 TO-220AB Insulated 497-6660-5-ND@+ NEW! 1.39 1.21 93 = = — |BTAO6-400TRG 
400 8 50 TO-220AB Insulated 497-2391-5-ND@t NEW! 1.24 1.08 83 = = — |BTA08-400BRG 
400 10 50 TO-220AB Insulated 497-2400-5-ND@t NEW! 1.61 1.40 1.08 = = — |BTA10-400BRG 
400 10 25 TO-220AB Insulated 497-6666-5-ND@+ NEW! 1.65 1.43 1.10 = = — |BTA10-400CRG 
400 16 50 TO-220AB Insulated 497-2398-5-ND@t NEW! 1.76 1.65 1.32 = = — |BTA16-400BRG 
600 4 5 TO-220AB = 497-6752-5-ND@t NEW! 1.08 .84 65 = = — |T405-600T 
600 6 5 TO-220AB Insulated 497-3119-5-NDt 1.31 1.14 88 = = — |BTAO6-600TRG 
600 6 5 TO-220AB Insulated 497-3386-5-ND@t 1.31 1.14 88 = om — |BTA06-600TWRG 
600 6 10 TO-220AB Insulated 497-3118-5-ND@t 1.31 1.14 88 = = — |BTA06-600SWRG 
600 6 10 TO-220AB Insulated 497-3384-5-NDt 1.31 1.14 88 = = — |BTA06-600ARG 
600 6 10 TO-220AB Insulated 497-6662-5-ND@t NEW! 1.31 1.14 88 = = — |BTA06-600CRG 
600 6 35 TO-220AB Insulated 497-3385-5-ND@t 1.31 1.14 88 = = — |BTA06-600CWRG 
600 6 50 TO-220AB Insulated 497-3117-5-NDt NEW! 1.31 1.14 88 = = — |BTA06-600BWRG 
600 6 50 TO-220AB Insulated 497-6661-5-ND@t NEW! 1.31 1.14 88 = = — |BTA06-600BRG 
600 8 5 TO-220AB Insulated 497-3387-5-ND@t 1.31 1.14 88 = _ — |BTA08-600TWRG 
600 8 5 TO-220AB Insulated 497-3748-5-ND@t 1.31 1.14 88 = = — |BTA08-600CWRG 
600 8 10 TO-220AB Insulated 497-6665-5-ND@+ NEW! 1.31 1.14 88 = = — |BTA08-600SWRG 
600 8 35 TO-220AB Insulated 497-6664-5-ND@+ NEW! 1.31 1.14 88 = = — |BTA08-600CRG 
600 8 35 TO-220AB Insulated 497-7644-5-ND@t NEW! 1.66 1.56 1.25 = = — |T835H-6l 
600 8 50 TO-220AB Insulated 497-2410-5-ND@t NEW! 1.31 1.14 88 = = — |BTA08-600BWRG 
600 8 50 TO-220AB Insulated 497-6663-5-ND@t NEW! 1.31 1.14 88 = _— — |BTA08-600BRG 
600 8 50 TO-220AB Insulated 497-7647-5-ND@t NEW! 1.66 1.56 1.25 = = — |T850H-6! 
600 10 35 TO-220AB Insulated 497-7185-5-ND@t NEW! 1.50 1.30 1.00 = = — |BTA10-600CRG 
600 10 35 TO-220AB Insulated 497-7626-5-ND@t NEW! 1.82 1.71 1.37 = _ — |T1035H-6! 
600 10 50 TO-220AB Insulated 497-2389-5-ND@t NEW! 1.50 1.30 1.00 = = — |BTA10-600BRG 
600 10 50 TO-220AB Insulated 497-3120-5-ND@t NEW! 1.50 1.30 1.00 = = — |BTA10-600BWRG 
1 600 10 50 TO-220AB Insulated 497-7628-5-ND@t NEW! 1.82 171. 1.37 = = — |T1050H-6! 
600 12 35 TO-220AB Insulated 497-6667-5-ND@+ NEW! 1.58 1.37 1.05 = = — |BTA12-600CWRG 
600 12 25 TO-220AB Insulated 497-6965-5-ND@+ NEW! 1.66 1.56 1.25 = = — |BTA12-600CRG 
600 12 35 TO-220AB Insulated 497-7630-5-ND@t NEW! 2.02 1.89 1.52 = = — |T1235H-6I 
600 12 50 TO-220AB Insulated 497-3121-5-ND@t 1.58 1.37 1.05 = = — |BTA12-600BWRG 
600 12 50 TO-220AB Insulated 497-2388-5-ND@t NEW! 1.58 1.37 1.05 = = — |BTA12-600BRG 
600 12 50 TO-220AB Insulated 497-7632-5-ND@t NEW! 2.02 1.89 1.52 = om — |T1250H-6! 
600 16 10 TO-220AB Insulated 497-3389-5-ND@t 1.84 1.60 1.23 = = — |BTA16-600SWRG 
600 16 25 TO-220AB Insulated 497-3388-5-NDt 1.84 1.60 1.23 = = — |BTA16-600CRG 
600 16 35 TO-220AB Insulated 497-2415-5-NDt 1.84 1.60 1.23 = = — |BTA16-600CWRG 
600 16 35 TO-220AB Insulated 497-7634-5-ND@+ NEW! 2.50 2.34 1.88 = = — |T1635H-6! 
600 16 50 TO-220AB Insulated 497-2397-5-ND@t NEW! 1.70 1.59 1.28 = = — |BTA16-600BRG 
600 16 50 TO-220AB Insulated 497-3122-5-ND@t 1.84 1.60 1.23 — = — |BTA16-600BWRG 
600 16 50 TO-220AB Insulated 497-7636-5-ND@+ NEW! 2.50 2.34 1.88 = = — |T1650H-6I 
600 20 35 TO-220AB Insulated 497-3390-5-NDt 1.70 1.59 1.28 = = — |BTA20-600CWRG 
600 25 35 TO-220AB Insulated 497-3124-5-ND@t 2.02 1.89 1.52 = = — |BTA24-600CWRG 
600 25 50 TO-220AB Insulated 497-3123-5-ND@t 1.92 1.80 1.44 = = — |BTA24-600BWRG 
700 4 5 TO-220AB Insulated 497-4153-5-ND@t 1.05 91 70 = = — |BTA04-700TRG 
700 4 10 TO-220AB Insulated 497-4152-5-ND@t 1.58 1.37 1.05 = = — |BTA04-700SRG 
700 8 5 TO-220AB Insulated 497-4157-5-ND@t 1.61 1.40 1.08 = = — |BTA08-700TWRG 
700 8 25 TO-220AB Insulated 497-4156-5-ND@t 1.58 1.37 1.05 = = — |BTA08-700CRG 
700 8 50 TO-220AB Insulated 497-4155-5-ND@t 1.58 1.37 1.05 = = — |BTA08-700BRG 
700 10 35 TO-220AB Insulated 497-4159-5-ND@t 1.69 1.47 1.13 = = — |BTA10-700CWRG 
700 10 50 TO-220AB Insulated 497-4158-5-ND@t 1.69 1.47 1.13 = = — |BTA10-700BRG 
700 12 50 TO-220AB Insulated 497-4161-5-ND@t 1.69 1.47 1.13 = = — |BTA12-700BRG 
700 16 35 TO-220AB Insulated 497-4165-5-NDt 1.80 1.56 1.20 = = — |BTA16-700CWRG 
700 16 50 TO-220AB Insulated 497-4163-5-ND@t 1.80 1.56 1.20 = = — |BTA16-700BRG 
700 16 50 TO-220AB Insulated 497-4164-5-ND@t 1.80 1.56 1.20 = = — |BTA16-700BWRG 
700 20 35 TO-220AB Insulated 497-4168-5-ND@t 1.73 1.62 1.30 = = — |BTA20-700CWRG 
700 20 50 TO-220AB Insulated 497-4167-5-ND@t 1.73 1.62 1.30 = = — |BTA20-700BWRG 
@ RoHS Compliant $CutTape f Tube § Ammo Pack (Continued) 
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ky Triacs (cont) 


VDRM | IT(RMS) | IGT Digi-Key Bulk Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig.) (V) (A) (mA) Package Insulation Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 

800 6 25 TO-220AB Insulated 497-4154-5-ND@t 1.80 1.56 1.20 = = — |BTA06-800CRG 
800 6 50 TO-220AB Insulated 497-7184-5-ND@t NEW! 1.60 1.50 1.20 = = — |BTA06-800BWRG 
800 10 35 TO-220AB Insulated 497-4160-5-NDt 1.73 1.62 1.30 = oo — |BTA10-800CWRG 
800 10 50 TO-220AB Insulated 497-2409-5-ND@+t NEW! 1.89 1.77 1.42 = = — |BTA10-800BWRG 

1 800 12 35 TO-220AB Insulated 497-7186-5-ND@+ NEW! 1.58 1.37 1.05 = = — |BTA12-800CWRG 
800 12 50 TO-220AB Insulated 497-4162-5-ND@t 1.73 1.50 1.15 = a= — |BTA12-800BWRG 
800 16 35 TO-220AB Insulated 497-4166-5-ND@t 1.73 1.62 1.30 = = — |BTA16-800CWRG 
800 16 50 TO-220AB Insulated 497-6668-5-ND@t NEW! 1.70 1.59 1.28 = = — |BTA16-800BWRG 
800 25 35 TO-220AB Insulated 497-4169-5-ND@t 2.40 2.25 1.80 = = — |BTA24-800CWRG 
800 25 50 TO-220AB Insulated 497-2402-5-ND@t NEW! 2.56 2.40 1.92 = = — |BTA24-800BWRG 
400 4 35 TO-220AB Non-Insulated | 497-6754-5-ND@t NEW! 99 a 60 = _ — |T435-400T 
400 8 25 TO-220AB Non-Insulated | 497-6673-5-ND@t NEW! 1.43 1.24 95 = _ — |BTBO8-400CRG 
600 4 5 TO-220AB Non-Insulated | 497-4174-5-ND@t 1.05 91 70 = = — |BTB04-600TRG 
600 4 10 TO-220AB Non-Insulated |497-6671-ND@ NEW! .86 67 52 = = — |BTB04-600SL 
600 4 10 TO-220AB Non-Insulated |497-7641-5-ND@t NEW! 1.13 -98 Fic} = — — |1410-600T 
600 4 35 TO-220AB = 497-7642-5-ND@t NEW! 98 85 65 = _ — |T435-600T 
600 6 5 TO-220AB Non-Insulated | 497-3127-5-NDt 94 82 63 = = — |BTBO6-600TRG 
600 6 10 TO-220AB Non-Insulated | 497-4175-5-ND@t 1.05 91 70 = = — |BTBO6-600SWRG 
600 6 35 TO-220AB Non-Insulated | 497-6672-5-ND@+t NEW! 1.09 95 73 = = — |BTBO6-600CRG 
600 6 50 TO-220AB Non-Insulated | 497-3391-5-NDf¢ 1.09 95 73 = = — |BTBO6-600BWRG 
600 8 5 TO-220AB Non-Insulated | 497-7188-5-ND@+ NEW! 1.28 1.11 85 = = — |BTB08-600TWRG 
600 8 50 TO-220AB Non-Insulated |497-6674-5-ND@+t NEW! 1.28 1.11 85 = = — |BTBO8-600BRG 
600 8 35 TO-220AB Non-Insulated | 497-7187-5-ND@t NEW! 1.31 1.14 88 = = — |BTBO8-600CWRG 
600 8 35 TO-220AB Non-Insulated | 497-7645-5-ND@t NEW! 1.58 1.37 1.05 = = — |T835H-6T 
600 8 50 TO-220AB Non-Insulated | 497-2425-5-ND@t NEW! 1.20 1.04 80 = _ — _|BTB08-600BWRG 
600 8 50 TO-220AB Non-Insulated | 497-2440-5-ND@t NEW! 1.61 1.40 1.08 = = — |BTBO8-600SRG 
600 8 35 TO-220AB Non-Insulated | 497-6675-5-ND@+ NEW! 1.28 1.11 85 = = — |BTBO8-600CRG 
600 8 50 TO-220AB Non-Insulated | 497-7648-5-ND@t NEW! 1.58 1.37 1.05 = — — |T850H-6T 
600 10 25 TO-220AB Non-Insulated | 497-3394-5-NDf¢ 1.61 1.40 1.08 = = — |BTB10-600CRG 
600 10 35 TO-220AB Non-Insulated | 497-7627-5-ND@+ NEW! 1.66 1.56 1.25 = =. — |T1035H-6T 
600 10 50 TO-220AB Non-Insulated | 497-3393-5-NDf¢ 1.35 1.17 -90 = = — |BTB10-600BRG 
600 10 50 TO-220AB Non-Insulated |497-6676-5-ND@t NEW! 1.35 1.17 90 = _— — |BTB10-600BWRG 
600 10 50 TO-220AB Non-Insulated |497-7629-5-ND@+t NEW! 1.66 1.56 1.25 = = — |T1050H-6T 
600 12 10 TO-220AB Non-Insulated | 497-3396-5-ND@t 1.35 1.17 -90 = = — |BTB12-600SWRG 
600 12 25 TO-220AB Non-Insulated | 497-3395-5-NDf¢ 1.35 1.17 -90 = = — |BTB12-600CRG 

2 600 12 35 TO-220AB Non-Insulated | 497-7631-5-ND@+t NEW! 1.86 1.74 1.40 = = — |11235H-6T 
600 12 50 TO-220AB Non-Insulated | 497-2655-5-ND@t 1.46 1.27 98 = _— — |BTB12-600BWRG 
600 12 50 TO-220AB Non-Insulated | 497-7189-5-ND@t NEW! 1.76 1.53 1.18 = = — |BTB12-600BRG 
600 12 50 TO-220AB Non-Insulated | 497-7633-5-ND@t NEW! 1.86 1.74 1.40 = = — |T1250H-6T 
600 16 10 TO-220AB Non-Insulated | 497-6677-5-ND@+t NEW! 1.65 1.43 1.10 = = — |BTB16-600SWRG 
600 16 25 TO-220AB Non-Insulated | 497-3397-5-ND@t 1.65 1.43 1.10 = = — |BTB16-600CRG 
600 16 35 TO-220AB Non-Insulated |497-7190-5-ND@t NEW! 1.76 1.65 1.32 = _ — |BTB16-600CWRG 
600 16 35 TO-220AB Non-Insulated | 497-7635-5-ND@+ NEW! 2.34 2.19 1.76 = = — |T1635H-6T 
600 16 50 TO-220AB Non-Insulated | 497-2437-5-NDt 1.65 1.43 1.10 = = — |BTB16-600BRG 
600 16 50 TO-220AB Non-Insulated | 497-2439-5-ND@t NEW! 1.65 1.43 1.10 = = — |BTB16-600BWRG 
600 16 50 TO-220AB Non-Insulated | 497-7637-5-ND@+t NEW! 2.34 2.19 1.76 = = — |T1650H-6T 
600 20 35 TO-220AB Non-Insulated | 497-6209-5-ND@t 1.95 1.83 1.47 = = — |T2035H-600TRG 
600 20 35 TO-220AB Non-Insulated | 497-7638-5-ND@+ NEW! 3.17 2.97 2.38 = = — |T2035H-6T 
600 20 50 TO-220AB Non-Insulated |497-7639-5-ND@t NEW! 3.17 2.97 2.38 = = — |T2050H-6T 
600 25 50 TO-220AB Non-Insulated | 497-2426-5-ND@t NEW! 1.92 1.80 1.44 = = — |BTB24-600BWRG 
600 25 50 TO-220AB Non-Insulated | 497-2432-5-ND@t NEW! 1.92 1.80 1.44 = = — |BTB24-600BRG 
700 8 50 TO-220AB Non-Insulated | 497-4176-5-ND@t 1.31 1.14 88 = = — |BTBO8-700BWRG 
700 12 10 TO-220AB Non-Insulated | 497-4179-5-ND@t 1.50 1.30 1.00 = = — |BTB12-700SWRG 
800 10 50 TO-220AB Non-Insulated | 497-4177-5-ND@t 1.39 1.21 93 = — — |BTB10-800BWRG 
800 10 35 TO-220AB Non-Insulated | 497-4178-5-ND@t 1.39 1.21 93 = = — |BTB10-800CWRG 
800 12 35 TO-220AB Non-Insulated | 497-4180-5-ND@t 1.58 1.37 1.05 = =_ — |BTB12-800CWRG 
800 16 10 TO-220AB Non-Insulated |497-7191-5-ND@+t NEW! 1.50 1.30 1.00 = = — |BTB16-800SWRG 
800 16 35 TO-220AB Non-Insulated | 497-4182-5-ND@t 1.61 1.40 1.08 = _ — |BTB16-800CWRG 
800 16 50 TO-220AB Non-Insulated | 497-4181-5-ND@t 1.73 1.50 1.15 = = — |BTB16-800BRG 
800 25 50 TO-220AB Non-Insulated | 497-4183-5-ND@t 2.05 1.92 1.54 = = — |BTB24-800BWRG 
800 25 50 TO-220AB Non-Insulated | 497-2429-5-ND@t NEW! 2.85 2.67 2.14 = = — |BTB24-800BRG 
400 25 50 TOP3 Insulated 497-2438-5-ND@t NEW! 4.00 3.73 2.90 = = — |BTA26-400BRG 
600 25 50 TOP3 Insulated 497-3126-ND 7.82 7.14 5.65 = _— — |BTA26-600BW 
600 25 50 TOP3 Insulated 497-4170-5-ND@t 4.35 4.05 3.15 = = — |BTA26-600BWRG 
600 25 50 TOP3 Insulated 497-2427-5-ND@t NEW! 6.53 6.08 4.73 = = — |BTA26-600BRG 

3 600 40 50 TOP3 Insulated 497-2431-5-ND@t NEW! 6.53 6.08 4.73 = = — |BTA41-600BRG 
700 40 50 TOP3 Insulated 497-6670-5-ND@t NEW! 6.53 6.08 4.73 = = — |BTA41-700BRG 
800 25 35 TOP3 Insulated 497-4173-5-ND@t 4.35 4.05 3.15 = = — |BTA26-800CWRG 
800 25 50 TOP3 Insulated 497-4171-5-ND@t 4.35 4.05 3.15 = _ — |BTA26-800BRG 
800 25 50 TOP3 Insulated 497-4172-5-ND@t 4.35 4.05 3.15 = = — |BTA26-800BWRG 
800 40 50 TOP3 Insulated 497-2430-5-ND@t NEW! 6.38 5.94 4.62 = = — |BTA41-800BRG 
600 25 50 TOP3 Non-Insulated | 497-3398-5-NDf¢ 3.63 3.38 2.63 = — — |BTB26-600BRG 

4 600 40 50 TOP3 Non-Insulated | 497-6678-5-ND@t NEW! 7.80 7.50 5.70 = = — |BTB41-600BRG 
800 40 50 TOP3 Non-Insulated | 497-7192-5-ND@t NEW! 4.64 4.32 3.36 = = — |BTB41-800BRG 
600 25 50 RD-91 Insulated 497-2414-5-ND@t 6.53 6.08 4.73 = = — |BTA25-600B 
600 25 50 RD-91 Insulated 497-3125-5-ND@t 6.50 6.25 4.75 = = — |BTA25-600BW 

5 600 40 50 RD-91 Insulated 497-2417-5-ND@t 6.76 6.50 4.94 = _ — |BTA40-600B 
700 25 50 RD-91 Non-Insulated |497-6669-ND@ NEW! 6.73 6.27 4.88 = = — |BTA25-700B 
800 40 50 RD-91 Insulated 497-2405-5-ND@t 8.71 8.38 6.37 = = — |BTA40-800B 

6 600 8 10 D2PAK = 497-6597-1-ND@+ NEW! 1.72 1.47 1.25 497-6597-2-ND® NEW! 1,000 645.00 |T810-600G-TR 

@ RoHS Compliant $CutTape t+ Tube § Ammo Pack (Continued) 
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ky Triacs (Cont) Ree 
VDRM | IT(RMS) | IGT Digi-Key Bulk Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig.) (V) (A) (mA) Package Insulation Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
600 8 35 D2PAK = 497-2507-1-ND@$ 1.68 1.43 1.22 497-2507-2-ND® 1,000 630.00 |T835-600G-TR 
600 8 35 D2PAK Non-Insulated | 497-7643-1-ND@{ NEW! 1.68 1.43 1.22 497-7643-2-ND@ NEW! 1,000 630.00 |T835H-6G-TR 
600 8 50 D2PAK Non-Insulated | 497-7646-1-ND@+ NEW! 1.68 1.43 1.22 497-7646-2-ND@ NEW! 1,000 630.00 | T850H-6G-TR 
600 10 35 D2PAK Non-Insulated | 497-8056-1-ND@+ NEW! 1.95 1.72 1.46 497-8056-2-ND@ NEW! 1,000 715.00 |T1035H-6G-TR 
600 10 50 D2PAK Non-Insulated | 497-8057-1-ND@+ NEW! 1.95 1.72 1.46 497-8057-2-ND@ NEW! 1,000 715.00 |T1050H-6G-TR 
600 12 35 D2PAK = 497-6592-1-ND@+ NEW! 1.60 1.36 1.16 497-6592-2-ND@ NEW! 1,000 600.00 |T1235-600G-TR 
600 12 35 D2PAK Non-Insulated | 497-8058-1-ND@+ NEW! 2.03 1.79 1.52 497-8058-2-ND@ NEW! 1,000 742.50 |T1235H-6G-TR 
600 12 50 D2PAK Non-Insulated | 497-8059-1-ND@+ NEW! 2.18 1.92 1.63 497-8059-2-ND@ NEW! 1,000 797.50 |T1250H-6G-TR 
600 16 35 D2PAK = 497-6594-1-ND@+ NEW! 2.63 2.31 1.96 497-6594-2-ND@ NEW! 1,000 962.50 |T1635-600G-TR 
6 600 16 35 D2PAK = 497-2557-5-ND@t 2.40 2.25 1.80 = = — |T1635-600G 
600 16 35 D2PAK Non-Insulated | 497-8060-1-ND@+ NEW! 2.74 2.41 2.05 497-8060-2-ND@ NEW! 1,000 1003.75 |T1635H-6G-TR 
600 16 50 D2PAK Non-Insulated | 497-8061-1-ND@{ NEW! 2.74 2.41 2.05 497-8061-2-ND@ NEW! 1,000 1003.75 |T1650H-6G-TR 
600 16 50 D2PAK = 497-3739-1-ND$ 2.93 2.58 2.19 497-3739-2-ND 1,000 1072.50 |T1650-600G-TR 
600 25 35 D2PAK Non-Insulated | 497-6595-1-ND@} NEW! 3.99 3.54 2.74 497-6595-2-ND@ NEW! 1,000 1539.00 /T2535-600G-TR 
600 25 35 D2PAK Non-Insulated | 497-6751-5-ND@t NEW! 3.31 3.08 2.40 = = — |T2535-600G 
700 16 35 D2PAK = 497-4433-1-ND@$ 1.76 1.50 1.28 497-4433-2-ND@ 1,000 660.00 |T1635-700G-TR 
800 8 10 D2PAK = 497-4438-1-ND@$ 1.58 1.37 1.05 497-4438-2-ND® 1,000 630.00 |T810-800G-TR 
800 12 10 D2PAK = 497-7037-1-ND@+ NEW! 3.56 3.14 2.66 497-7037-2-ND@ NEW! 1,000 1306.25 /T1210-800G-TR 
800 12 35 D2PAK a 497-6593-1-ND@+ NEW! 1.64 1.40 1.19 497-6593-2-ND@ NEW! 1,000 615.00 |T1235-800G-TR 
600 4 5 DPAK = 497-2505-1-ND$ 1.36 1.16 .99 497-2505-2-ND 2,500 459.00/M |T405-600B-TR 
600 4 5 DPAK = 497-2501-1-ND$ 1.04 89 76 497-2501-2-ND 2,500 351.00/M |T405Q-600B-TR 
600 4 10 DPAK = 497-3269-1-ND@$ 1.12 96 82 497-3269-2-ND® 2,500 378.00/M |T410-600B-TR 
600 4 35 DPAK = 497-2513-1-ND@$ 1.08 .84 2 497-2513-2-ND@ 2,500 336.00/M |T435-600B-TR 
600 4 35 DPAK = 497-3798-5-ND@t 1.01 -88 68 = = — |1T435-600B 
7 600 8 10 DPAK = 497-6596-1-ND@+ NEW! 1.28 1.09 93 497-6596-2-ND@ NEW! 2,500 432.00/M |T810-600B-TR 
600 8 35 DPAK = 497-3270-1-ND$ 1.20 1.02 87 497-3270-2-ND® 2,500 405.00/M |T835-600B-TR 
700 4 5 DPAK = 497-5265-1-ND@$ 1.12 96 82 497-5265-2-ND@ 2,500 378.00/M |T405-700B-TR 
800 4 5 DPAK = 497-4434-1-ND$ 1.12 96 82 497-4434-2-ND 2,500 378.00/M |T405-800B-TR 
800 4 10 DPAK = 497-8062-1-ND@ NEW! 1.28 1.09 93 497-8062-2-ND@ NEW! 2,500 432.00/M |T410-800B-TR 
800 4 35 DPAK = 497-5267-1-ND@¢ 1.16 99 85 497-5267-2-ND@ 2,500 391.50/M_ |T435-800B-TR 
600 4 10 IPAK Non-Insulated | 497-6753-5-ND@t NEW! 1.05 91 70 = = — |T410-600H 
600 4 35 IPAK = 497-3795-5-ND@t 1.09 95 73 = = — |T435-600H 
8 700 4 10 IPAK _— 497-4435-5-NDt 98 85 65 = _— — |T410-700H 
700 4 35 IPAK _ 497-4436-5-ND@t 1.05 91 70 = = — |1435-700H 
600 0.8 5 TO-92 _ 497-4681-1-NDt 67 51 40 497-4681-2-ND® 2,000 180.00/M |Z00607MA 5BL2 
600 0.8 5 TO-92 = 497-7699-ND@ NEW! 52 .39 30 = _ — |Z00607MA 1BA2 
600 1 3 TO-92 = 497-4682-1-ND@$ 67 51 40 497-4682-2-ND@ 2,000 180.00/M |Z0103MA 5AL2 
9 600 1 3 TO-92 _— 497-3323-1-ND@$ 68 53 45 497-3323-3-ND@§ 2,000 210.00/M |Z0103MA 2AL2 
600 1 3 TO-92 = 497-3323-ND@ 73 55 43 = = — |Z0103MA 1AA2 
600 1 5 TO-92 = 497-3822-ND® -90 -70 54 = = — |Z0107MA 1AA2 
600 1 10 TO-92 = 497-2416-ND® 81 63 49 = = — |Z0109MA 1AA2 
800 1 3 TO-92 = 497-4507-1-ND@t 72 56 48 497-4507-2-ND® 2,000 224.00/M |Z0103NA 5AL2 
600 4 3 TO202-3 _ 497-3324-ND® 97 76 59 = = — |Z0402MF 1AA2 
600 4 5 TO202-3 — 497-7700-ND@ NEW! 1.31 1.14 88 = = — |ZO405MF 1AA2 
10 600 4 10 TO202-3 a 497-7701-ND® NEW! 97 76 59 = = — |ZO409MF 1AA2 
600 4 25 TO202-3 = 497-6815-ND@ NEW! 1.04 .81 63 = = — |Z0410MF 1AA2 
800 4 5 TO202-3 — 497-6814-ND® NEW! 94 -82 63 = = — |ZO405NF 1AA2 
800 4 10 TO202-3 = 497-7702-ND@ NEW! 81 63 49 = = — |ZO409NF 1AA2 
800 6 30 | ISOWATT 220AB = 497-4437-5-ND@t 1.73 1.50 1.15 = = — |T630-800W 
1 800 8 20 | ISOWATT 220AB — 497-4805-5-ND@t 1.65 1.43 1.10 = = — |T820-800W 
800 8 30 | ISOWATT 220AB = 497-6755-5-ND@t NEW! 1.79 1.68 1.35 = = — |T830-800W 
400 1 25 SOT-223 Non-Insulated | 497-6813-1-ND@+ NEW! 1.16 99 85 497-6813-2-ND@ NEW! 1,000 435.00 |Z0110DN 5AA4 
600 1 3 SOT-223 = 497-6630-1-ND@+ NEW! 97 76 65 497-6630-2-ND@ NEW! 1,000 334.80 |Z0103MN 5AA4 
12 600 1 5 SOT-223 = 497-6631-1-ND@+ NEW! 72 56 48 497-6631-2-ND@ NEW! 1,000 248.00 |Z0107MN 5AA4 
600 1 10 SOT-223 = 497-6812-1-ND@+ NEW! 72 56 48 497-6812-2-ND@ NEW! 1,000 248.00 |Z0109MN 5AA4 
800 1 5 SOT-223 ma 497-4508-1-ND@$ 72 56 48 497-4508-2-ND® 1,000 248.00 |Z0107NN 5AA4 
800 1 10 SOT-223 = 497-4509-1-ND@$ 72 56 48 497-4509-2-ND@ 1,000 248.00 |Z0109NN 5AA4 
@ RoHS Compliant $CutTape t+ Tube § Ammo Pack 
Alternistors 
VDRM IT(RMS) IGT Digi-Key Tube Price Each STMicroelectronics 
Fig. (Vv) (A) (mA) Package Insulation Part No. 1 10 100 Part No. 
600 40 200 TOP3 Insulated 497-4441-5-ND 8.32 8.00 6.08 TPDV640RG 
3 800 40 200 TOP3 Insulated 497-4442-5-ND 9.36 9.00 6.84 TPDV840RG 
1200 25 150 TOP3 Insulated 497-3791-5-ND 8.45 8.13 6.18 TPDV1225RG 
1200 40 200 TOP3 Insulated 497-3794-5-ND 9.62 9.25 7.03 TPDV1240RG 
Dynamic 
V(BO) V(BO) | Breakback Cut Tape 
(Vv) Symmetry | Voltage igi-Key Pricing Tape and Reelt | STMicroelectronics 
Fig. | Min. Max. |_(V) Max. (V) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing _| Part No. 
1 28 36 +3 10 497-3148-1-ND 64 4.79 37.62 | 3,000 | 171.00/M| SMDB3 
2 28 36 +3 5 497-3275-1-ND 62 4.62 36.30 | 2,500 | 165.00/M| TMMDB3 
30 34 +2 9 497-3134-1-ND 50 3.60 21.20 | 5,000 72.00/M | DB3TG 
Pin 1 and 3 must be 3 28 36 3 5 497-3099-1-ND 46 3.22 21.12 | 5,000 81.60/M| DB3. 
shorted together 35 45 3 5 497-7223-1-ND NEW!| 56 4.24 30.40 | 5,000 |_ 128.00/M| DB4 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 1315 


ON Semiconductor™ MOSFETs 


Fig. 1 — TO-92 Fig. 2 — TO-220AB, TO-220 Fig. 3— TO-247AE NEW! Fig. 4 — TO-251A 


24 


Fig. 7 — SOT-223 Fig. 11 — DPAK 


3" 
19 
3 


Fig. 17 — SOT-723 NEW! 


SS: 


nA 
3 
RDS RDS 
VDS| (on) ID IDM | PD | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ VDS| (on) ID IDM | PD | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
Fig.| (V) | (0) (A) | (A)_| (W) | Part No. 10 100 250 | Oty. | Pricing | |Fig.| (V)| (0) (A) | (A) | (W) | Part No. 10 100 250 | Oty. | Pricing 
60 | .0175 | 2.0 | 6.0 | 2.1 |NTF8055L175TIGOSCT-NDw | 6.12 48.11 105.71] 1,000] 216.00 
TO-92 — RoHS Compliant 7 | 60 | .100 3 9 | 2.1 |NTF3055-100T1GOSCT-ND | 6.00 47.15 103.59) 1,000) 228.61 
60] 5 2 5 | .350|2N7000RLRAGOSCT-ND 3.33 21.86 40.99) 2,000) 89.43/M 60 | 17 03 | — | 0.8 |MMFT960T1GOSCT-ND 5.99 51.30 119.70) 1,000] 265.05 
60] 5 2 5 | .350|2N7000G0S-ND+ 3.33 21.86 39.74) — a SOT-323 — RoHS Compliant 
60 | 75 15 1 | 400 | VN2222LLGOS-ND+ 4.50 37.20 78.00] — a 20) 4 300 | .750 |.150/MMBF2201NTIGOSCT-ND | 3.69 24.20 45.38] 3,000 | 99.00/M 
60] 5 | 0500 | — |.350|/BS170RLRAGOSCT-ND 3.98 28.50 58.13] 2,000 | 127.50/M] | 8 | 30] 15 27 | .20 | .33 |NTS4001NT1GOSCT-ND 3.15 18.55 32.81] 3,000) 70.00/M 
1/60} 5 | 0500 | — |.350/BS170G0S-NDt 3.83 26.25 50.63] — _ 60] 16 | .310 | 1.4 |.280|2N7002WT1GOSCT-NDw 248 11.55 20.63) 3,000) 38.78/M 
200] 6.4 250 5 | .350|BS107AGOS-NDt 4.08 28.00 54.00] — a SOT-416 — RoHS Compliant 
200] 64 | .250 | .5 |.350/BS107ARL1GOSCT-ND 4.24 30.40 62.00] 2,000 | 136.00/M 20) 15 | .238 | .714 | 30 |NTA4001NT1GOSCT-ND 3.45 18.55 32.81) 3,000) 70.00/M 
200) 14 25 5 |.350|BS107G0S-NDtw 4.41 30.24 58.32] — —| | ® foo} 23 | sts | 13 | 30 NTA4153NT1GOSCT-ND 3.95 28.32 57.75) 3,000 | 126.69/M 
240] 10 | .200 | .500 |.350/VN2410LGOS-NDtw 10.04 83.70 175.77) — _ SC-89 — RoHS Compliant 
NEW! TO-220 — RoHS Compliant NEW! 9] 20} 23 | 915 | 1.3 | .30 )NTE4153NT1GOSCT-ND 3.62 25.98 52.98) 3,000 | 116.22/M 
60 | .0095 | 75 | 225 | 214 |NTP75NO6GOS-ND+ 22.14 185.96 387.41, — - TSOP-6 
2 | 60} .014 | 60 | 180 | 150 |NTP6ONO6GOS-NDt 18.70 157.08 327.25) — = 20) 045 | 25 10 | .5 |NTGS3446T10SCT-ND 5.20 39.00 78.00) 3,000 | 195.00/M 
100} .030 | 60 | 156 | 214 /NTP52N10GOS-NDt 25.85 192.50 412.50] — —| | 10] 20) 045 | 25 10 | .5 |NTGS3446T1GOSCT-ND@ | 4.13 29.64 60.45] 3,000 | 132.60/M 
TO-220AB — RoHS Compliant 30 | 0215 | 3.5 | 21 | 5 |NTGS4141NTIGOSCT-ND@~| 4.13 29.64 60.45] 3,000 | 132.60/M 
60 | 026 | 45 | 150 | 125 |NTP45NO6GOS-NDtw 13.00 100.00 210.00) — - DPAK 
zi 60 | 028 | 45 | 150 | 125 |NTP4S5NO6LGOS-NDtw 13.00 100.00 210.00) — —} Jay | 24] 905 | 80. | 200 | 75 JnTDBoNozT4OSCT-ND 7.92 59.40 126.50) 2,500 | 287.00/M 
60) 090 | 15 45 | 48.4 | NTP18NO6GOS-NDtw 975 75.00 15750) — = 25) 032 | 23 40 | 22.3 |NTD23NO3RT40SCT-ND 6.03 45.23 96.31] 2,500 | 195.00/M 
60 | 100 | 15 45 | 48.4 | NTP18NO6LGOS-NOtw 975 75.00 157.50) — a DPAK — RoHS Compliant 
NEW! TO-247AE — RoHS Compliant NEW! 24] 0037 | 125 | — |92.5|NTD110NO2RT4GOSCT-ND | 11.22 95.70 214.50] 2,500 | 445.50/M 
3 | 200] .075 | 32 | 128 | 180 |MTW32N20EGOS-ND+ 86.94 718.20 1512.00] — _ 30 | 0078 | 8.4 | 28 |1.04|NTD4302G0S-NDtw 10.37 86.40 181.44) — = 
TO-251A 30] 27 20 60 |1.75|NTD20NO3L27T4GOSCT-ND | 8.40 72.00 168.00] 2,500 | 336.00/M 
4 | 24 | .0037 110 — |92.5|NTD110NO2R-0010S-NDt | 11.10 92.50 194.25} — _ 30 | .027 20 60 74 | NTD20N03L27G0S-NDtw 7.80 64.80 138.00) — = 
SOT-23 — RoHS Compliant 52 | .090 9 35 | 28.8|NIDONOSCLT4GOSCT-NDw | 11.02 93.96 210.60] 2,500 | 405.00/M 
20 | .08 3.2 10) 1.25) NTR4501NT1GOSCT-ND 3.82 27.38 55.83) 3,000 | 122.47/M 60 | .036 24 72 |62.5|NTD24NOGLT4GOSCT-NDY | 8.69 74.52 173.88] 2,500 | 347.76/M 
20 1 300 | 0.75 |.225|MMBFO201NLTIGOSCT-ND | 3.29 23.60 48.13} 3,000 | 105.57/M 60 | .0375 20 60 | 60 |NTD20NO6GOS-NDt~ 9.07 75.60 158.76] — = 
20 | .090 750 2 | 400 | MGSF1N02LT1GOSCT-ND 4.12 32.34 71.05] 3,000 | 147.00/M 60 | .039 20 60 | 60 |NTD20NO6LGOS-NDtw 9.07 75.60 158.76] — a 
20} .085 | 28 5 |1.25)MGSF2NOZELTIGOSCT-ND | 4.61 33.04 67.38] 3,000 | 147.80/M) | 41 | 60 | .039 20 60 | 60 |NTD20NO6LT4GOSCT-NDy | 10.28 87.70 196.56] 2,500 | 378.00/M 
30 14 1.5 6 .73 | NTR4503NT1GOSCT-ND 4.28 30.70 62.60] 3,000 | 137.33/M 60 | .054 18 54 | 55 |NTD18NO6LGOS-NDtw 7.27 60.36 128.55} — = 
30 | .100 1.6 2 | 400 | MGSF1N03LT1GOSCT-ND 4.20 33.00 72.50] 3,000 | 150.00/M 60 | .094 42 45 | 48 |NTD3055-094G0S-NDtw 536 44.29 9287) — = 
30} 1.0 | .500 | 1.7 | 83 |NTR4003NTIGOSCT-NDw | 3.73 17.39 31.05] 3,000 | 54.05/M 60 | .094 12 45 | 48 |NTD3055-094T4GOSCT-ND | 6.00 47.15 103.59] 2,500 | 214.32/M 
30 1.0 500 1.7 | .83 |NTR4003NT3GOSCT-NDY 3.73 17.39 31.05] 10,000) 39.10/M 60 | .104 12 45 | 48 |NTD3055L104T4GOSCT-ND | 5.74 45.08 99.05] 2,500 | 204.94/M 
50] 35 | .200 | 08 |.225|BSS138LT1GOSCT-ND 355 16.56 29.56) 3,000) 55.58/M so | 104 | 42 45 | 48 |NTD3055L104G0S-NDtw | 536 44.29 9287/ — = 
60] 16 | .320 | 15 |.300|2N7002KT1GOSCT-NDw 259 1210 21.60) 3,000) 37.60/M 400) 165 | 42 36 | 56.6 |NTD12N10G0S-NDtw~ 810 67.50 141.75) — = 
60 | 30 | .260 | 1.2 |.300|2N7002ET1GOSCT-NDw 286 12.42 20.18) 3,000] 33.54/M 1501 03 6 20 | 20 \mtpentsT4coscT-NDw | 1322 11275 252.72) — = 
60} 5 0.5 | 0.8 | .225 |MMBF170LT1GOSCT-ND 410 19.12 34.15] 3,000 | 64.21/M 200) .460 6 18 | 50 |MTDGN20ET4GOSCT-ND | 15.30 130.50 292.50] 2,500 | 607.50/M 
60] 75 | 115 | 08 |.225|2N7002LT1GOSCT-ND 243 11.34 20.25) 3,000) 38.07/M NEW! D2PAK — RoHS Compliant NEW! 
100] 6 0.17 | 0.68 |.225])BSS123LT1GOSCT-ND 355 16.56 29.56) 3,000) 55.58/M 60 | 0095 | 75 | 225 | 214 |NTB75NO6GOS-NDt 6.68 215.46 43605) — = 
SOT-223 — RoHS Compliant 60 | .026 | 45 | 150 | 125 |NTB45NO6GOS-NDt 1416 117.99 247.78] — - 
40] 0 | 6 | — [1.4 [NiFe2st4TiGoscT-Now | 21.38 181.44 405.00| 1,000] 825.00] |? | go | 026 | 45 | 150 | 125|nre4sNosT4coscT-No | 16.05 136.87 308.77 800 | 604.11 
7) 42] 2 2 | — | 11 [BlmsogeNiiGesc rent) 7-70) 66.00 154.00) 7,000) 341.00 60 | 028 | 45 | 150 | 125 |NTB4SNOGLT4GOSCT-ND | 16.52 140.94 315.90] 800 | 576.00 
42 | 058 " —_| 1-25 JRIRSOOS TACO SETI 18.95 119,02" 266,76) 1,000 570.00 v NEW! @ RoHS Compliant § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Bulk (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1316 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


RDS 
VDS| (on) ID IDM | PD | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 


ON Semiconductor™ MOSFETs (Cont. Fig.| (V) | (0) (A) (A)__| (W) | Part No. 10 100250 | Qty. | Pricing 
NEW! D2PAK NEW! 


30 | .025 50 150 | 125 | MTBSOPO3HDLGOS-NDt 36.50 294.84 596.70} — _ 


RDS Za 30 | .025 | 50 | 150 | 125 |MTBSOPO3HDLT4GOSCT-ND | 43.52 336.96 772.20] 800 | 1456.00 
VDS| (on) ID | IDM | PD Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 12 
Fig.| (V) | (0) (A) (A) | (W) | Part No. 10 100 250 | Qty. | Pricing 60 | .065 27.5 80 | 120 | NTB25PO6T4GOSCT-ND 17.64 149.69 334.13] 800 633.60 
60] 100 | 15 | 45 |48.4|NTBI8NO6LTaGoscT-ND | 13.95 119.02 266.76] 800 | 486.40 60 | 080 | 30 | 105 |125|MTB30PO6VT4GOSCT-ND | 28.28 239.95 535.61} 800 | 994.10 
jp | 100] 080 | 52. | 156. | 178 JNTas2NtoGOs-not 24.19 198.72 410.40] — - NEW! DPAK-3 NEW! 
100) .030 | 52 | 156 | 178)NTB52N10TAGOSCT-ND | 28.51 241.92 540.00] 800 | 928.00 30 | .051 | 25 | 75 | 75 |NTD25P03L1GOS-NDt 8.20 68.31 143.45) — = 
200} .068 30 90 | 214 | NTB30N20T4GOSCT-ND 33.48 259.20 594.00) 800 1120.00 - 60 | .155 12 36 | 55 |NTD2955-1GOS-NDt+ 6.05 50.30 107.12} — = 
NEW! DPAK-3 — RoHS Compliant NEW! ChipFET 
13] 60 | 104 | 12 | 45 | 48 (NIBSCRC EOS GOS NET) 536 4429 9287) — = 30 | 075 | 33 | 30 | 1.3 |nTHSa111PT1GOscT-ND | 9.10 70.00 147.00] 3,000 | 372.00/M 
ChIpFET—'Rons Compliant To] 08 | 32 | 13 | 14 |nruostotrrieoscrno | 6.00 47.415 103.59| 3,000 | 214.321 


14 | 30 05 49 20 | 1.3 | NTHS4501NT1GOSCT-ND 5.67 44.55 97.88} 3,000 | 202.50/M 


SOT-363 
SOT-363 — RoHS Compliant 12] .06 | 27 | 80 J|.625|NTUSst5tPTiGoscT-ND | 3.18 22.80 46.50] 3,000 | 102.00/M 
2] 35 | 1.0 | 37 | 63 |NTJS4405NTIGOSCT-ND | 3.13 22.00 40.00) — —| | 15 


15 20 | .047 3.3 10 | 1.0 |NTJS4151PTIGOSCT-NDwY | 3.45 24.70 50.38) 3,000 | 110.50/M 
20 | .045 40 10 | 1.0 |NTJS3157NTIGOSCT-NDY | 3.75 24.61 46.15) 3,000 | 100.70/M 


NEW! SOT-723 — RoHS Compliant NEW! 
17) 20) .20 .750 1.8 | .45 |NTK3134NT1GOSCT-ND 3.98 26.14 49.01] 4,000 | 99.00/M 
-Channel — RoHS Compliant 


SOT-563 
16 | 20 15 86 4 17 |NTZS3151PT1GOSCT-ND 3. 
NEW! SOT-723 NEW! 


8 22.80 46.50] 4,000 | 102.00/M 


17] 20] .38 | 660 | 1.2 ].450/NTK3139PT1GOSCT-ND 3.98 26.14 49.01] 4,000] 99.00/M 
NEW! 8-SOIC NEW! 
5 | 40] 080 | 34 | 40 | 2.0 |MMDF3NO4HDR2GOSCT-ND | 16.89 144.07 322.92] 2,500 | 621.00/M 
ChipFET 
ChipFET 
7) | at | © [a] NTRONoMiGOSEEND | San wese TORTA] 3000 aaa 14] 20] 155 | 21 | 70 ] 441 |NTHD4401PT3GoscT-ND | 6.48 48.60 103.50] 10,000| 234.00/M 
30] 14 | 29 | 10 |113|NTHD4S502NTIGOSCT-ND | 6.65 57.00 133.00] 3,000 | 266.00/M Boros 
8] o3 | 775 | 12 ].27 |NTJD2t52PTiGoscT-ND | 4.24 30.40 62.00] 3,000 | 136.00/M 
SOT-363 15 
ws | 2] 37 | 68 | 12 | 27 [NTupadotnricosct-no | 345 24.70 50:38] 3,000] 110.50 20) 76 | 88 | 8.0. | 272 (NUCLEI COCN a °60. 25.84 52.70) 9,000 | 115.60/M 
30} 15 | .25 | .60 |.272|NTUD4001NTiGOSCT-ND | 3.02 19.80 37.13| 3,000] 81.00/M SOT-363 
SOT565 16] 20] 09 | 43 | .75 ].25 |NTzD3152PTIGOSCT-ND | 318 22.80 46.50] 4,000 | 102.00/M 


16| 20) 55 54 1.5 | .25 |NTZD3154NT1GOSCT-ND 3.18 22.80 46.50 4,000 | 102.00/M Dual N/P Channel Complementary — RoHS Compliant 
P-Channel — RoHS Compliant 8-SOIC 


T0-220AB 5 | 30 | .07/.20) 4.1/3 | 21/15 | 2 |MMDF2COSHDR2GOSCT-ND | 13.60 116.00 260.00] 2,500 | 540.00/M 
30 | .025 | 50 | 150 | 125 |MTPSOPOSHDLGOS-NDt | 37.14 299.94 607.03] — a TSOP.6 
60 | 120 | 28 81 | 90 |MTP23P06VGOS-NDt 15.75 132.30 275.63} — —| } 10} 8 | .040 | 33 | — | .83 |NTGD1100LTIGOSCT-NDY | 6.12 48.11 105.71] 3,000 | 202.50/M 
2 
60 | 196 | 24 | 42 | 2.4 |NTP2955GOS-NDt 8.07 67.07 142.83) — - ChipFET 
500; 6 2 6.0 | 75 |MTP2PSOEGOS-NDt 27.47 225.67 466.06] — —| | 14 | 20 | .08/.08 | 2.9/3.2 | 12/13 | 1.1 |NTHD3100CTIGOSCT-ND | 5.43 46.50 108.50] 3,000 | 217.00/M 
8-SOIC SOT-363 
5 | 20] .075 | 56 | 30 | 2.5 |MMSF3PO2HDR2GOSCT-ND | 12.92 110.20 247.00] 2,500 | 513.00/M 8 | 130 | 1.3 | — | 40 |NTJDI155LTIGOSCT-NDY | 3.98 28.50 58.13] 3,000 | 127.50/M 
15 
SOT-23 20/8 | .375/.30] .63/.775| 1.2 | .27 |NTJD4105CT1GOSCT-ND 3.45 24.70 50.38] 3,000 | 110.50/M 
8 | 052 | 3.7 | 11 | 96 /NTR2101PT1GOSCT-ND 3.82 27.38 55.83) 3,000 | 122.47/M SOT-563 
20) .085 | 18 |) 7.5 | .73 |NTR4101PTIGOSCT-ND 3.95 28.32 57.75) 3,000 | 126.69/M| | 16 | 20 | .55/.9 | 54/43 | 1.5/.75| .25 | NTZD3155CT1GOSCT-ND 3.18 22.80 46.50) 4,000 | 102.00/M 
20 28 1.0 2.67 | 400) NTRIPO2T1GOSCT-ND 3.62 25.98 52.98) 3,000 | 116.22/M v NEW! ¢@ RoHS Compliant  § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Bulk 
6 | 20] 80 0.4 | 1.0. |.225|NTRO202PLT1GOSCT-ND 3.75 24.61 46.15) 3,000 | 100.70/M 
20) 35 13 4 |.400) NTR1PO2LT1GOSCT-ND 3.62 25.98 52.98) 3,000] 116.22m| JFET 
30] 35 | 1.13 | 68 |.400|NTR4502PT1GOSCT-ND 3.95 28.32 57.75) 3,000 | 126.69/M = 
vos | vas | IGF | PD | V(BR) |Digi-Key Pricing 
50 10 130 | .520 | .225 | BSS84LT1GOSCT-ND 2.85 16.77 29.66] 3,000 | 63.28/M Fig. | (V) (Vv) (mA) | (mW) GSS | Part No. 1 10 100 
7 | 60] .185 | 1.7 | 104 | 1.0 |NTF2955T1GOSCT-ND 5.95 51.00 119.00) 1,000) 263.50 TO-92 
SOT-323 1 | 25 | 25 10 | 350 -25 |J310GOS-ND 48 3.80 26.08 
Pa 1.4 | 3.0 | 29 /NTS2101PT1GOSCT-ND 3.29 23.56 48.05) 3,000 | 105.40/M 
20) 2.2 | .300 | .750 |.150/MMBF2202PT1GOSCT-ND | 3.95 28.32 57.75] 3,000 | 126.69/M Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reels 
SOT-416 Part No. 10 100 250 Qty. Pricing 
8 | 20) 36 | .760 | 1.0 |.301|NTA4151PT1GOSCT-ND 3.35 22.00 41.25) 3,000) 90.00/M 
cid SOT-23 
9 | 20] 36 | .760 | 1.0 |.301|NTE4151PT1GOSCT-ND 3.02 19.80 37.13] 3,000) 81.00/M 
050 | -10 | 30 | .225 |MMBF4391LTIGOSCT-ND~ | 3.49 25.03 51.06 | 3,000 | 112.00/M 
TSOP-6 
20) 135 | 1.65 20 | 1 |NTGS3441T1GOSCT-ND 3.45 24.70 50.38] 3,000 | 110.50/M 025 5 30 | .225 | MMBF4392LT1GOSCT-ND 3.49 25.03 51.06 | 3,000 | 112.00/M 
io) | 10°) 22 | |e eee 3.60 25.84 52.70) 3,000 | 115.60/M 005 3 30 | .225 | MMBF4393LT1GOSCT-ND 3.49 25.03 51.06 | 3,000 | 112.00/M 
30} 100 | 25 | 20 | 2.0 |NTGS3455TIGOSCT-NDY | 3.99 31.36 68.90) 3,000| 149.601) | & 
12} 4 25 | .225 | MMBFJ309LT1GOSCT-ND 3.49 25.03 51.06 | 3,000 | 112.00/M 
30) 11 26 | 15 |1.25|NTGS4111PT1GOSCT-ND 413 29.64 60.45) 3,000 | 132.60/M 
DPAK 024 | 65 | 25 | .225 |MMBFJ310LT1GOSCT-ND 3.49 25.03 51.06 | 3,000 | 112.00/M 
30 | .051 25 75 | 75 |NTD25PO3LGOS-NDtw 8.20 68.31 143.45) — _ 024) 6 25 | .225 |MMBFUS1OLTIGOSCT-ND~ | 3.49 25.03 51.06 | 3,000 | 112.00/M 
60 | .130 | 155 | 50 | 65 |NTD2OPO6LGOS-NDt~ 8.40 70.00 147.00) — - 
11] 60 | 143 | 15.5 | 50 | 65 /NTD2OPO6LT4GOSCT-ND 9.52 81.20 182.00) 2,500 | 378.00/M SOT 
60 | .155 12 36 55 | NTD2955G0S-NDtw~ 6.05 50.30 107.12; — = 0015 2.5 30 | .225 | MMBFJ177LT1GOSCT-ND 3.49 25.03 51.06 | 3,000 | 112.00/M 
6 
60 | 180 | 12 36 | 55 |NTD2955T4GOSCT-ND 6.52 55.89 130.41] 2,500 | 260.82/M 007 6 30 | .225 | MMBFJ175LT1GOSCT-ND 3.49 25.03 51.06 | 3,000 | 112.00/M 


60 | .450 5 18 | 40 |MTDSPO6VT4GOSCT-ND 7.70 66.00 154.00) 2,500 | 308.00/M 


v NEW! = §For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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. ™ 1 Al iD ® ON Semiconductor offers one of the broadest selections of small signal transistors in the 
ON Semiconductor Transisto rs Digi Reel industry. Supplying the devices required to complete design circuitry quickly, efficiently, and 
cost effectively. The company continues to introduce its small signal transistors in all the 

latest packages required by today's newest applications. 


Fig. 2— TO-92 Fig. 3 — TO-218AC/ Fig. 4 — TO-220/ Fig. 5 — TO-225/ Fig. 6 — TO-247 NEW! | Fig. 7 — TO-264/ 
TO-218 TO-220AB/ FullPack TO-225AA 


3 


Fig. 8 — TO-264-5 Fig. 9 — SOT-23 Fig. 10 — SOT-223 Fig. 13 — SC-59 Fig. 14 — SC-75/ 
SOT-416 


3 
1 
2 


Fig. 17 — D2PAK NEW! | Fig. 18 — 3-WDFN Fig. 19 — 1206A Fig. 20 — SOT-553 Fig. 21 — SOT-563 Fig. 22 — SOT-963 NEW! | Fig. 23 — SOT-1123 NEW! 
ChipFET 


3 
3 7 wal 
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Bottom View Bottom View 


(ne AG (ne " 
VCEO| VCB | IC | HFE | 25°C) | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ VCEO| VCB | IC | HFE | 25°C) | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig.| (V) | (V) | (A) |(Min.)| (W) |Part No. 110 100 | Qty. | Pricing Fig. (V) | (V) | (A) |(Min.)| (W) | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing 
40 | 75 | 06] 35 | .625 |PN2222AG0S-ND 40 271 1263) — — 
TO-3 — RoHS Compliant 40 | 40 | 05) 20K | .625 |2N6426G0S-ND 43° 3413 © 18.43) — - 
40] 50 | 30] 5 | — 2N3771G0S-NDv 3.93 36.50 294.84] — = 40 | 40 | 05) 10K | .625 |2N6427G0S-ND 43 313 18.43] — - 
60 | 60 | 25 | 35 | 200 |2N5885G0S-ND 3.64 33.80 273.00) — = 45 | 50 | 0.1 | 450 | .625 |BC547CGOS-ND v 38 261 1217) — — 
60 60 | 30 40 200 | 2N5302G0S-ND 3.64 33.80 273.00} — od 45 50 | 0.1 | 450 | .625 |BC550CGOS-ND v 38 «(2.61 1217, — _— 
60 60 | 30 | 200 — |MJ11012GOS-ND v 4.38 40.69 328.63) — - 50 60 1 4K 1 MPSW45AGOS-ND ¥ 54 3.83 25.14) — _ 
60 | 100 | 15 20 115 |2N3055GOS-ND 2.10 19.60 161.00} — - 60 60 | 0.5 | 100 | .625 | MPSA05GOS-ND AT 3.18 14.82) — a 
60 | 100) 15 | 5 | — |2N3055AGOS-ND w 2.75 25.70 211.14) — = 60 | 60 | 05) 10K | 625 |MPSA27GOS-ND w 47 348 © 14.82) — - 
60 | 100 | 20 | 15 | 150 |2N3772G0S-ND 4.03 37.44 302.40] — — so | 80 | 2 | 40 | 625 |mpsesicos-no v 4a? 333° (21.86) — = 
80 | 80 | 50 | 15 | 300 /2NS686Gos-ND 12.76 116.00 962.80] — —| loa} go) ao |o5| 75 | 625 |Mpsgos9G0s-ND 43 313°~«1843/ — = 
80 | 80 | 25 | 35 | 200 |2N58s6Gos-ND 3.64 33.80 273.00] — — 30 | 80 1051 100 | 625 |MPSAO6GOS-ND 42288 1345) — = 
80 | 80 | 60 | 5 | — (Reece Nee 13:78, 125.28° 1089.82] — = 100 | 100 | 05 | 10K | .625 |MPSA29G0S-ND 47° 348 1482) — = 
90 | 90) 20) 20 | 140 eae S00 bed CO) = 140 | 160 | 0.6) 60 | .625 |2N5550G0S-ND 46 2.08 «14.59) — = 
90) 100 | 30) eae 308,337.91") 80618) = = 160 | 180 | 06) 80 | .625 |2N5551GOS-ND 46 3131459) — = 
. . i fa je Leer a — | ae — — 300 | 300 | 0.5 | 25 | .625 |MPSA42GOS-ND 49 3.35 15.65] — _ 
120 | 120 | 30 | 1K | 200 |MJ11016G0S-ND 403 37.46 30255] — = eae naeel ee ane | eC BS aS) 06h = a 
420 | 120 | 50 | 1K | 300 |MJi1032G0S-ND 7.76 71.42 589.95] — = 400 | 500) 0.3) 40 | 625 OE acor 5. | — 
120 | 200 | 15 | — | 180 |MJ15015GOS-ND 2.55 23.80 195.50] — _ 45) 50 | 0.8) 100 | 005 EE eoeay ee 88> “1SBS) a 
140 | 140 | 15 | 25 | — |MJ15001G0S-ND v 435 40.44 326.59 45 | 50 | 04 | 240 | -625 [BESHIECOS NG ee A Ee = 
140 | 140 | 20 | 25 | 250 |MmJ15003G0s-No 3.92 36.40 294.00 10:92) 2-5mm Pitch — Hel Compliant 
40} 760 | 10 | 75 | — (enenteementate re. OB FO aa cS a 25 | 25 ] 01] 100 | 625 JMPSSI72RLRMGOSCT-ND¢~] 49 3.35 15.65] 2,000]  52.55/M 
440 | 460 1 461451 150 T2Na77aG08-ND afd a8" 2974001 = 25 | 30 | 02) 60 | .625 |MPS4124RLRAGOSCT-ND 49 3.35 © 15.65] 2,000) —52.55/M 
200 | 350 | 16 | 15 | 260 |Mu1s022G0S-ND 456 4238 34230| — 2 30 | 30 | 05) 10K | 625 |MPSA14RLRAGOSCT-NDw | 47 3.18 14.82] 2,000) 49.75/M 
260 | 260 | 10 | 15 | — |mut5011G0S-ND v 454 4212 340.201 — a 40 | 60 | 06) 40 | 625 |2N4401RLRAGOSCT-ND — 243 11.34) 2,000)  38.07/M 
250 | 250 | 15 | 100 | — |mutto22G0s-ND v 778 7154 59098| — i 40 | 60 | 02) 70 | 625 |2N3904RLRAGOSCT-ND — 346 13.72] 2,000] —37.05/M 
250 | 400 | 16. | 15 | 250 |Mu15024G0S-ND 456 4238 342.30] — ~ 40 | 60 | 02] 100 | 625 |2N3904RL1GOSCT-ND v 48 3.46 13.72] 2,000] 37.05/M 
250 | 400 | 16 | 25 | 250 |Mu21194G0S-ND 456 4238 34230/ — = 40 | 60 | 06) 20 | 625 |2N4401RLRPGOSCT-ND+ 36 243 11.34) 2,000) —38.07/M 
250 | 400 | 16 | 25 | 250 |MJ21196GOS-ND 3.92 36.40 294.00) — = 40 | 60 | 02) 40 | .625 |2N3904RLRMGOSCT-NDt A8 3.16 13.72] 2,000 37.05/M 
70-92 — 1.0mm Pitch — RoHS Compliant 40 | 60 | 02) 40 | .625 |2N3904RLRPGOSCT-ND+ 48 3.16 13.72] 2,000) —37.05/M 
25 | 30 | 02] 120 | 625 |2N4124G0S-ND 38.2261 +1217) — =| | og 40] 75 [06 | 35 | 625 |mPs2zz2ARLGOscT-NDw | 28 1.65 10.73| 2,000 | _43.90/M 
25 | 30 | — | 60 | 350 |/MPSH10GOS-ND v 60 410 19.12) — = 40 | 75 | 06] 35 | 625 |MPS2222ARLRAGOSCT-ND | — 280 13.08] 2,000] 43.90/M 
30 | 30 | 05] 5K | .625 /MPSA13GOS-ND v A? 3.48 14.82) — — 40 | 75 | 06] 50 | .625 |PN2222ARLRAGOSCT-ND — 271 1263) 2,000)  42.40/M 
30 | 30 | 05] 10K | 625 |MPSA14GOS-ND A? 3.48 = 14.82) — — 45 | 45 | 0.2) 500 | .625 |MPSA18RLRAGOSCT-ND — 348 14.82) 2,000) 49.75/M 
30 | 60 | 06} 50 | .625 |PN2222G0S-ND At 2.79 13.01] — = 50 | GO | 1 | 4K | 1 |MPSW45ARLRAGOSCT-NDw] 54 3.83 25.14] 2,000) 102.84/M 
30 | 60 | 06] 50 | 625 |mPs2222G0S-ND 38 261 «12.17, — = 60 | 60 | 05) — | .625 |MPSAOSRLRAGOSCT-ND — 3418 14.82) 2,000] — 49.75/M 
2A| 30 | 35 | .05 | 350 | .625 |2N5088G0S-ND 46 3.43 14.59} — - 60 | 80 | 2 | 75 | .625 |MPS651RLRAGOSCT-ND — 333 21.86] 2,000]  89.43/M 
40 | 50 | 1 | 50 | .001 |MPSWOtAGOS-ND vw 54 3.83 25.14) — - 60 | 60 | 05) 10K | 625 |MPSA27RLRAGOSCT-ND — 3418 14.82) 2,000] 49.75/M 
40 | 60 | 2 | 75 | .625 |MPS650GOS-ND AT 3.33 21.86) — = 80 | 80 | 0.5 | 100 | .625 |MPSAO6RLRMGOSCT-ND v 42 2.88 13.45] 2,000}  45.17/M 
40 | 60 [06 | 20 | .625 |2N4401G0S-ND 36243 11.34) — = 80 | 80 | 05 | 100 | .625 |MPS8099RLRAGOSCT-ND — 313 18.43] 2,000]  69.56/M 
40 | 60 | 0.2 | 40 | .625 |2N3904G0S-ND AB 3.16 13.72) — = 80 | 80 | 0.5 | 100 | 625 |MPSAO6RLRAGOSCT-ND — 288 13.45] 2,000}  45.17/M 
40 % / 06) 35 625 |MPS22222G0S-ND AB 2.61 12.47) — “| “NEW! RoHS Compliant — § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
40 | 75 | 06 | 50 | .625 | P2N2222AGOS-ND AQ 3.35 15.65) — =] $For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. (Continued) 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Pd 
TA@ 
ON Semiconductor™ 1\ Transistors (cont.) DigiReel” vceo| vee | Ic | HFE tet) Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig.| (V) | (V) | (A) |(Min.)| (W) |Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing 
TO-225AA 
Pd 25 | 40] 5 | 70 | 15 |MJE2000S-ND 61 569 47.25) — = 
cea vest ie REE ne See Pricing Tape and Reel§ 25 | 40 | 5 | 70 | 15 |MJE200G0S-ND® 63 559 46.20; — - 
Fig.| (v) | (W) | (A) [(Min.)| (W) Pane 4 10 100 Oty. | Pricing 40 | 40 | 1 | 40 | 30 |2N4921G0S-NDe 64 597 49.63} — - 
100 | 100 | 0.5 | 10K | 625 |MPSA29RLRPGOSCT-ND¢ | — 318 14.82] 2,000]  49.75/M 40) 40) 4 | 0) eae gfB) Tee 2008 Om = 
160 | 180 | 0.6) 80 | .625 |2N5551RLRAGOSCT-ND — 313 14.59) 2,000} 48.98/M 40 (| 60 | 3 | 12 | 12.5 [RVECOGDe DSA gOS, ood “bed = 
28 | 300 | 300/05] 25 | 1 |MPSW42RLRAGOSCT-ND 53 3.75 24.61] 2,000 | 100.69/M 45 | 45 / 1.5) 25 | 1.25 |BD135GOS-ND@ 345.05 41.93) — = 
300 | 300 | 0.5 | 25 | .625 |MPSA42RLRAGOSCT-ND — 335 15.65] 2,000} — 52.55/M 60 | 60] 15) 25 | 1.25 /BD137G0S-ND® 545.05 41.93) — = 
400 | 500 | 0.3 | 40 | .625 |MPSA44RLRAGOSCT-ND — 5.48 43.05] 2,000 | _195.69/M 60 | 60 | 1 | 40 | 30 |2N4922G0S-NDe 64 5.97 49.63) — = 
TO-218AC — RoHS Compliant 60 | 60 4 25 40 |2N5191GO0S-ND@ 78 7.27 ~=©60.36} — _ 
3 | 100 | 100] 10 | 1K | 35 |TIP142G0S-ND 2.05 19.13 157.11) — = 60 | 60 | 4 | 750 | 40 |MJE800GOS-ND@ 615.65 46.95] — = 
TO-218 — RoHS Compliant 60 60 4 500 1.5 |2N6038GOS-ND® 74 686 57.01) — - 
60 | 60 | 10 ] 500 | — |TIP140GOS-NDVv 205 1913 15741] — —| |, | 90 | 80 | 3 | 12 | 125 /MJEt81G0S-ND@ w 63 5.59 46.20] — - 
60 | 100| 15 | 5 | — |TIP3055G0S-ND v 1.86 17.39 142.83] — = 80 | 80 | 1 | 40 | 30 |2N4923G0S-NDe 64 597 49.63] — - 
100 | 100 | 10 | 20 | — |TIP33cG0S-ND wv 1.86 17.39 142.83] — — 80 | 80 | 4 | 20 | 40 |2N5192G0S-NDe 70 646 53.65} — = 
3 | 100 | 100 | 20 | 100 | — | MJH6284G0s-ND w 452 41.98 339.07) — — 80 | 80 | 4 | 750 | 40 |MJE802G0S-ND@ 61 5.65 46.95] — = 
i100 | 100 | 25 | 15 | — |TIP35CGOS-ND 2.79 26.08 214.25] — _ 80 | 80 | 4 | 500 | 15 |2NG039G0S-NDe 74 686 57.01, — = 
160 | 160 | 16 | 8 | — |MJE4343G0S-ND ~ 3.83 35.52 286.90) — = 80 | 100] 3 | 12 | 15 |MJE182G0S-ND@ 63 559 46.20; — = 
200 | 200 | 15 | 100 | — |MJHt1020G0S-ND 4.24 39.40 318.20) — _ 80 | 100] 15] 25 | 1.25 |BD139G0S-NDe 54 5.05 41.93] — _ 
250 | 250 | 15 | 400 | 150 |MJH11022GOS-ND 4.24 39.40 318.20) — - 100 | 100 | 4 | 750 | 40 |BD681G0S-ND 65 6.05 50.30] — _ 
NEW! TO.220 — RoHS Compliant NEW! 100 | 100 | 4 | 40 | 1.5 |MJE243G0S-ND} 59 5.45 45.28] — - 
4 [100 [100 | 5 | 1K | 2  |[MJF122G0S-ND 97 8.94 74.52] — = 250 | 275 | 0.5 | 25 | 20 |2N56550S-ND 61 5.62 46.72) — = 
TO-220AB — RoHS Compliant 250 | 275 | 0.5 | 25 | 20 |2N5655G0S-ND@ 59 5.45 45.28] — - 
40 | 40 ] 3 ] 25 | 2 |TIP31GOS-ND 57) 5.25 43.59] — — 300 | — | 05] 30 | 20 |MJE340G0S-ND} 63 5.59 46.20] — = 
60 | 60 | 2 | 1K 2 |TIP110GOS-ND 83 7.67 63.71) — = 350 | 375 | 0.5 | 25 | 20 |2N5657G0S-ND@ 61 5.65 46.95) — _ 
60 60 5 1K 2 | TIP120GOS-ND 63 5.85 48.64) — - NEW! TO-247 — RoHS Compliant NEW! 
60 | — | 10) 60 | 2 |D44H8GOS-ND 113 1043 86.94) — = 230 | 230 | 15 ] 12 | — ]MJW3281AGOS-ND 3.65 33.91 273.86] — = 
60 | 60 | 3 | 10 | 2 |TIP31AGOS-ND vw 545.05 41.93) — =| | % | 250 | 400} 16} 8 | — |mwettgacos-no 4.69 43.52 351.54] — = 
60 | 60 | 8 | 200 | 2 |TIP100GOS-NDv 93° 857 71.42, — = T0-264/TO-3PBL — RoHS Compliant 
60 | 60 | 8 | 1K | 75 |2N6043GOS-ND 87) 8.07 67.07) — = 200 | 200 | 15 | 25 | 200 /MJL3281AGOS-ND 4.00 37.14 299.94) — = 
60 | 60 ) 10 | 100 | 2 |2N6387GOS-ND ~ 1.01 9.32 77.63) — = 250 | 400 | 16 | 25 | 200 |MJL21196G0S-ND 4.76 44.20 357.00] — = 
80 | 70 | 10) 20 | 75 | MJES0SSTGOS-ND 97 8.94 74.52) — —| |? ] 250} 400) 16 | 25 | 200 |MuLeti94c0s-no 5.04 46.80 378.00) — = 
80 | 70 | 15 | 5 | 1.8 |2N6487G0S-ND 1.13 10.43 86.94) — = 350 | 350 | 15 | 80 | 230 | MJL4281AGOS-ND 6.25 57.50 475.00] — = 
70 | 80 | 7 | 30 | 40 |2N6292G0S-ND 1.01 932 77.63) — = SOT-23 — RoHS Compliant 
80) 80) 1) 15 | 2 | peseGOS ND 4 5.05 41.93) — = 12 | 12 ] 20] 200 | 54 ]NSS12201LT1GOSCT-ND 60 5.04 39.60] 3,000] 180.00/M 
de a | CEST) 98 887 7142) = 15 | 30 | .05| 20 | .225 |mMBT9teLT1GoscT-ND 49 3.35 © 16.65] 3,000) 52.55/M 
80) — | 10) oo) ene 113 10.43 86.94) — = 15 | 40 | 02] 40 | 225 |wmmBT2369LT1GoscT-ND — 233 1089| 3,000)  36.55/M 
G0 | 80 | 10 | 1K | 2 Nee Ls ee = 15 | 40 | 0.2] 40 | 225 |mmpT23e9aLTicoscT-nD | — 233 10.89) 3,000]  36.55/M 
80) 80) 8 | ee ee Be>oaee 28.04), a 20 | 20 | 20] 200 | .46 |NSS20201LT1GOSCT-ND 60 5.04 39.60] 3,000 | 180.00/M 
0) 0 8 ee eu 04 ade: M4188 25 | 30 | 05 | 450 | 225 |MMBTSO89LTIGOSCT-ND — 243 11.34) 3,000| 38.077 
a Mian aa cre Mg (2 CISL Te S81) 8289), == = 25 | 30 | —| 60 | .225 |MMBTH1OLT1GOSCT-ND — 335 15.65) 3,000]  52.55/M 
bt an Fi 4 nee oe S By He ~ ~ 30 | 60 | 06] 50 | .225 |MMBT2222LT1GOSCT-ND — 241 920) 3,000)  25.00/m 
400 ton 1a) aK 178 eNeodeeneen WB eT OT — 30 | 35 | .05 | 350 | .225 |MMBTS088LT1GOSCT-ND — 343 1490) 3,000)  40.23/M 
to lt00/s la | 2 Pee Be. Pah. quip 30 | 30 |03| 5K | .225 |MMBTA13LT1GOSCT-ND — 343 1490] 3,000] 40.23/M 
too. |400 18 | a | 2 ieteneceite Ge. Hap goat te 30 | 30 | 03 10K | .225 |MMBTA1A4LTIGOSCT-ND — 343 14.90] 3,000] 40.237 
4] 40140) 3 | 25 | > foveeaele pa ae 7 30 | 30 | 01] 110 | .225 |BC848ALT1GOSCT-ND — 241 920) 3,000)  25.00/m 
too | 100! 6 | 30 | 2 Renee Geo coe aay |i co ZZ 30 | 30 | 01] 200 | .225 |BC848BLT1GOSCT-ND — 241 920) 3,000)  25.00/m 
700 100 [8 | 750 | — leevegecucsiaes 10s 19na ao 7al = = 30 | 30 | 01] 420 | .225 |BC84scLT1GOScT-ND — 2416 940) 3,000)  25.00/M 
100 | 100 | 10 | 750 | —. |Bereeeeneniene fig -- seis’ “e078 40 | 75 | 0.6} 50 | .225 |MMBT2222ALTIGOSCT-ND | — 1.86 810/3,000|  22.00/M 
joo | too | 45 | 250 | — [Romeneneinaie 1061069. Rona) oe _ 40 | 75 06] 35 | .225 |MMBT2222ALT3GOSCT-NDw] .28 1.86  810/10,000/  16.00/M 
iso | 1s0| 8 | 40 | — | RMeneeenonene 129 1192 9936) — = 40 | 60 | 02] 70 | .225 |MMBT3904LT1GOSCT-ND — 186 810) 3,000]  22.00/M 
1501 150| 8 | 20 | 2 |wetsosogos-np 139 1282 10681; — _ 40 | 60 | 02) — | .225 |MMBT3904LT3GOSCT-ND — 186  810/10,000)  16.00/M 
200 | 400 1-7 | — | 60 |puan6eos-nb 149 1379 11480) = 40 | 60 | 06] 40 | .225 |MMBT4401LT1GOSCT-ND — 186 8410) 3,000]  22.00/m 
250 | 250 | 8 | 70 | 8 \Mue15032G0S-ND 137 1267 10557/ — _ 40 | 40 | 05 | 10K | .225 |MMBT6427LT1GOSCT-ND — 288  13.45| 3,000 | 45.17/M 
250 | 350 | 1 | 10 | —. |tipa47Gos-ND wv 85 «787~«65.40| — _ 40 | 40 | 20] 180 | .46 |NSS40201LT1GOSCT-ND 60 5.04  39.60/ 3,000 | 180.00/M 
250 | 350 | 5 | 10 | 90 |2Ne497G0S-ND 95 764 5729; — _| | 9 | 45 | 55 | 02) 500 | .225 | MMBT6429LT1GOSCT-ND — 288 1345) 3,000)  45.17/M 
300 | 400 | 1 | 10 | — |tipascos-np v 85 «787 ~«65.40/ — a 45 | 50 |05| 100 | .225 )BC817-16LT1GOSCT-ND — 224 970) 3,000) 26.00/M 
350 | 350 | 4 | 100 | 2 | MJE15034G0S-ND 137 1260 10500) — = 45 | 50 |05| 160 | .225 )BC817-25LT1GOSCT-ND — 224 970) 3,000]  26.00/M 
400} — | 4 10 2 | MJE13005G0S-ND 78 727 60.36) — = 45 | 50 | 0.5 | 250 | .225 |BC817-40LT1GOSCT-ND — 2.26 9.80] 3,000 27.00/M 
400; — | 8 8 80 | MJE13007GOS-ND 1.05 969 80.73; — = 45 | 50 | 0.5 | 100 | .225 )BCX19LT1GOSCT-ND — 261 1217] 3,000 40.87/M 
400 | — | 12 8 2 |MJE13009G0S-ND 1.33 1230 102.47; — = 45 | 50 | 0.1 | 110 | .225 |BC847ALT1GOSCT-ND — 2a 9.20} 3,000 25.00/M 
400 | — 8 50 2 |MJE5742G0S-ND 1.90 17.74 145.69) — —_ 45 50 | 0.1} 200 | .225 |BC847BLT1GOSCT-ND — 21 9.20] 3,000 25.00/M 
400 | — 5 10 75 | BUL45GOS-ND 1.09 10.06 93.84) — = 45 50 | 0.1 |} 420 | .225 |BC847CLT1GOSCT-ND — 246 9.40] 3,000 25.00/M 
400 | 700 | 5 | 10 | — |BuL4sD2G0s-ND v 4.33 1230 10247) — = 45 | 50 | 0.1 | 420 | .225 |BC850CLT1GOSCT-ND — 216 940] 3,000] 25.00/M 
400 | 500 | 1 | 30 | 2  |TIPS0G0S-ND 85 «7.87 65.40, — = 50 | 60 | 0.2] 250 | 225 |MMBT6428LTIGOSCT-ND — 288 1345] 3,000]  45.17/M 
450/ — | 2 | 30 | 50 |BUX85GOS-ND 89 820 68.31; — _ 60 | 60 | 0.5 | 100 | .225 |MMBTAOSLT1GOSCT-ND — 343 1490) 3,000)  40.23/M 
450/ — | 5 | 6 | 75 |MJE18004G0S-ND v 113 1043 86.94) — = 60 | 60 | 01] 250 | 225 |MMBT2484LT1GOSCT-ND — 271 1263) 3,000)  42.40/M 
450|— | 8 | 5 1 |IMJE18008G0S-ND 1.64 15.30 125.69] — = 60 | 140 | 2 | 100 | .46 |NSS60201LT1GOSCT-ND 60 5.04 39.60] 3,000 | 180.00/M 
NEW! TO.220FP — RoHS Compliant NEW! 65 | 80 | 01 | 110 | .225 |BC84GALT1GOSCT-ND — 241 920] 3,000] —25.00/M 
80 | — ] 10] 40 | 2 |iMJFa4H11G0S-ND 1.75 16.34 134.26] — = 65 | 80 | 01] 200 | 225 |BC846BLTIGOSCT-ND — 241 920] 3,000]  25.00/m 
4 | 100 | 100 | 10 | 100 | 2 |MJF6388G0S-ND 1.75 16.34 134.26] — _ 80 | 80 |05| 100 | .225 |MMBTAOGLT1GOSCT-ND — 343 1490) 3,000)  40.23/M 
150 | 150 | 8 | 2 | 2  |MJF15030G0S-ND 1.75 16.34 134.26] — - 80 | 80 | 05] 100 | .225 |MMBTAOGLTSGOSCT-NDw | 52 343 14.90/10,000) 29.80/M 
NEW! TO.225 — RoHS Compliant NEW! 80 | 80 | 05] 100 | .225 |MMBT8099LT1GOSCT-ND — 288 1345) 3,000)  45.17/M 
40 | 40 | 4 | 40 | — |MJE521G0S-ND 61 5.65 46.95] — a 140 | 160 | 0.6 | 60 | .225 |MMBT5550LT1GOSCT-ND — 343 14.90] 3,000 | 40.23/M 
80 | 80 | 4 | 750 | — |MJE803GOS-ND 61 5.65 46.95} — a 160 | 180 | 0.6 | 80 | .225 )MMBTS5551LT1GOSCT-ND — 243 11.34] 3,000] — 38.07/M 
5 | 100 | 100) 2 | 500 | 1.5 |MVE270G0S-ND 59 5.45 45.28) — cad 300 | 300 | 0.5 | 25 | .225 |MMBTA42LT1GOSCT-ND — 343 14.90] 3,000}  40.23/M 
200 | 200 | 0.5 | 30 ) — |MJE344G0S-ND 57 5.25 43.59) — _ 350 | 350 | 0.1 | 15 | .225 |MMBT6517LT1GOSCT-ND 48 3.95 28.32] 3,000 | 126.69/M 
350 | 450 | 0.3 | 15 —_|RESSsec0S2Ne iO 5:25; 43:50) - = UV NEW! RoHS Compliant — § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
400 | — | 15 5 1.4 | MJE13003G0S-ND AT 419 34.65) — “| $ For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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‘ _— ‘ (mae 
ON Semiconductor™ Transistors (cont.) Digi@p Reel” VCEO| VCB | IC | HFE | 25°C) | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig.| (V) | (V) | (A) [(Min.)| (W) | Part No. 110 100 | Qty. | Pricing 
100 | 100 | 12 | 750 | 150 )2N6052G0S-ND 4.06 37.70 304.50] — = 
Pd 120 | 120 | 30 | 1K | 200 |MJ11015G0S-ND 4.06 37.70 304.50] — = 
eeu want eel CHee a aE Pricing Tape and Reels 120 | 200 | 15 | — | 180 |MJ15016G0S-ND 2.94 27.44 225.40] — _ 
Fig.| (V) | (V) | (A) |(Min.)| (W) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 120 | 120 | 50 | 400 | — |MJ11033G0S-ND vw 9.32 85.70 707.94) — _ 
SOT-223 — RoHS Compliant 140 | 140 | 15 | 25 — _|MJ15002GOS-ND w 435 40.44 326.59} — _ 
25 | 20 | 1 50 | 1.5 |BCP68T1GOSCT-ND — 342 22.43] 1,000 101.96 1 | 140 | 140 | 20 | 25 | 250 |MJ15004G0S-ND 3.92 36.40 294.00) — _ 
40 | 40 | 3 | 100 | 2 |NJT4031NT1GOSCT-ND 44 3.60 25.84) 1,000 422.40 200 | 350 | 16 | 15 | 250 |MJ15023G0S-ND 456 42.38 342.30] — — 
40 | 40 | 3 | 100 | 2 |NSS40301MZ4T1GOSCT-ND| .70 5.88 46.20] 1,000 224.00 250 | 250 | 15 | 100 | — |MJ11021GOS-ND vw 7.78 71.54 590.98} — - 
40 | 60 |02) 30 | 15 |PZT3904T1G0S-ND vw 50 3.49 22.95} — _ 250) 400 | 16 | 15 | 250 |MJ15025G0S-ND 4.56 42.38 342.30] — _ 
40 | 75 |06| 50 | 15 |PZT2222AT1GOSCT-ND — 349 22.95] 1,000 104.32 250 | 400 | 16 | 25 | 250 |MJ21193G0S-ND 456 42.38 342.30] — - 
60 | 100] 6 | 50 | 08 |NSSGO6OIMZ4TIGOSCT-ND| 60 5.04 3960] 1,000 192.00 250 | 400 | 16 | 25 | 250 |MJ21195GOS-ND 3.92 36.40 294.00] — = 
10] 60 | 80 | 2 | 75 | 08 |PzT651T1GOSCT-ND — 3.29 23.60] 1,000 111.78 TO-92 — 1.0mm Pitch 
80 90 1 | 1000 | 1.25 |BSP52T1GOSCT-ND — 3.62 25.98} 1,000 123.05 40 40 | — | 250 | .625 | MPS4250G0S-ND@v 49 3.35 15.65) — = 
80 | 100 | 1 40 1.5 |BCP56T1GOSCT-ND — 349 22.95] 1,000 104.32 40 | 40 | 02! 60 | .625 |2N3906G0S-ND@ 48 3.16 13.72) — = 
80 | 100 | 1 | 100 | 1.5 |BCP56-16T1GOSCT-ND — 349 22.95] 1,000 104.32 40 | 40 | 06] 30 | .625 |2N4403G0S-ND@ 36 «2.43 «11.34, — = 
300 | 300 | .05 | 25 | 1.5 |PzTA42T1GOSCT-ND — 3.83 25.14] 1,000 114.26 40 | 50 | 1 | 50 | 1. |MPSWs1AGOS-NDe v 54383544) — a 
300 | 300 | 0.1 | 50 | 1.5 |BF720T1GOSCT-ND — 4.28 30.70] 1,000 145.40 so | 80 | 2 | 40 | 625 |mps751G0S-NDe v 54.392 2307; — z 
350 | 400 | 0.1 | 40 | 0.8 |BSP19AT1GOSCT-ND — 4.28 30.70] 1,000 145.40 50 1 50 10051 250 | 625 |2N50a7G0S-ND@ 46343 4450) = 
S0T-323 — RoHS Compliant 2A) 60 | 60 |06| 50 | .625 |mpsogo7Acos-NDe 44-298 13.91) — _ 
40 | 75 [06] 50 | 150 |MMBT2222AWTIGOSCT-ND] — 263 11.45] 3,000]  30.92/M eo | 60 | 06 | 50 | 605 lBNtcRRCRenNInes eee ee - 
11] 40 | 60 | 02] — | 150 |MMBT3904WT1GOSCT-ND — 263 11.45] 3,000]  30.92/M ao | 60 | 0s | 100 | gos IMeenecerettne ay. 91%. Gag9| | = a 
6 | 6010.1 | 200 Sor sessuae — Ronis G = 2s 1 $5)|:8,000) | A082 80 | 80 | 05 100 | .625 |MPSASGGOS-ND® 47348 14.82] — - 
40 | 60 ]02] 70 | 150 Ee ORT —_. 298 13.91] 3,000]  46.70/M Ns - . ae Ro ea a 
12| 45 | 50 | 01] 200 | .38 |BC847BDW1T1GOSCT-ND 46 3.13 14.59) 3,000) + 48.98/M ps | 528] 05 MESAg2G05:NDS st mA |= = 
65 | 80 [o1| — | 38 [BC846BDWITIGOSCT-NDw| 46 3.13 14.59| 3,000| 48.98/M Se erent 
SC-75/S0T-416 — ROHS Compllant 25 | 25 102] 60 | 625 /MPS4126RLRAGOSCT-NDW] .49 3.35 15.65] 2,000]  52.55/M 
4%) 80 10a] 300 | 200 [ESREFEMTCUSCENE — 9634102) 3000] 2076 40 | 40 | 0.2) 100 | .625 |2N3906RL1GOSCT-ND v 48 3.16 13.72] 2,000] —37.05/M 
ta | 40 | 80 }02| — | 200 )mmerssosTrioscr-no — 258 11.23] 3,000!  30.32/M is [ e o pe sesamiae = oi ae ne sa 
40 | 75 |06) 35 | 150 |MMBT2222ATTIGOSCT-NDw) .39 258 11.23) 3,000)  30.32/M ; : i ; M2) ey ‘ 
50 | 50 |01| 35 | .200 [DTCIt4EETIGOSCT-NDw | 41 271 11.77[ 3,000| _31.7/M 40 | 40 | 06) 60 | 625 (MRIs R BacoSclaty =e ES 84,2000) 8077 
DPAK — RoHS Compliant 60 | 60 | 05] 100 | 625 |MPSASSRLRAGOSCT-ND 473.48 = 14.82] 2,000] 49.75/M 
2% | 4015 | 10 | 14 |Mup200c0S-ND wv 64.505 41.93) — = 60 | 60 | 06] 100 | 625 |PN2907ARLRAGOSCT-ND — 1.60 10.40] 2,000)  43.00/m 
o5 | 40 | 5 | 70 | 1.4 |Mup200T4qoscT-ND — 626 49.18] 2,500| 223.56/M| | 5, | 80 | 60 | 06 | 100 | .625 |MPS29074RLRAGOSCT-ND — 298 13.91] 2,000)  46.70/M 
so | 70 | 10 | 5 | 1.75 |Mup3055G0S-ND v 78 727 60.36) — = 60 | 80 | 2 | 40 | .625 |MPS751RLRAGOSCT-NDw | 54 3.92 23.07] 2,000) —87.04/M 
so | — 8 40 1.75 |MJD44H11GOS-ND ¥ 57 5.25 43.59) — me 80 80 | 0.5 |} 100 | .625 | MPSAS6RLRMGOSCT-ND$ ~ A7 = 3.18 = 14.82) 2,000 49.75/M 
so | — | 8 | 60 | 1.75 |MJp44Ht1T4GoscT-ND — 565 48.44] 2,500] 226.05/m 80 | 80 ] 05] 100 | 625 |MPS8599RLRAGOSCT-ND — 343 18.43] 2,000] 69.56/M 
j00 | 100 | 2 | 200 | 1.75 |MJD112G0S-ND v 53. 497 41.26, — = 80 | 80 | 0.5 | 100 | .600 |MPSAS6RLRAGOSCT-ND — 3418 14.82] 2,000)  49.75/M 
00 | 100 | 2 | 500 | 1.75 |MJD112T4GOSCT-ND — 600 47.15) 2,500) 214.32/M 150 | 160 | 0.6 | 50 | .625 |2N5401RLRAGOSCT-ND — 3413 1459] 2,000)  48.98/m 
100 | 100 | 3 | 10 | 1.56 |MJD31¢T4GoscT-ND — 522 40.99] 2,500] 186.30/M 300 | 300 | 0.5 | 25 | .625 /MPSAQ2RLRAGOSCT-ND 54 3.69 17.23] 2,000] —57.86/M 
15| 100 | 100) 3 | 10 | 1.56 |MJD31CGOS-ND 52 466 38.50] — — 300 | 300 | 05 | 25 | 1 |MPSW92RLRAGOSCT-NDw| 53 3.75 24.61] 2,000) 100.69/M 
100 | 100 | 8 | 1K | 1.75 |MJD122T4GOSCT-ND — 5.84 45.90] 2,500 | —208.66/M 350 | 350 | 0.5 | 20 | .625 |2NG520RLRAGOSCT-ND — 3.99 26.23) 2,000 | 107.32/M 
100 | 100 | 8 100 | 1.75 |MJD122GOS-ND v 53 497 41.26) — - NEW! TO-218 — RoHS Compliant NEW! 
250 | 350) 1 10 | 1.56 |MJD47G0S-ND v 63° 5.85 48.64) — - 60 | 60 | 25 | 15 — |TIP36AGOS-ND 291 2713 22281) — = 
250 | 350) 1 10 | 1.56 |MJD47T4GOSCT-ND 72 6.30 54.04) 2,500 | 252.20/M 60 | 100 | 15 5 — _ |TIP2955GOS-ND 1.86 17.39 142.83) — = 
300 | 300 | 0.5) 30 | 1.56 |MJD340GOS-ND vw 63 5.59 46.20} — _ 100 | 100 | 20 | 100 | — |MJH6287GOS-ND 4.52 41.98 339.07; — = 
300 | 300 | 0.5 | 30 | 1.56 |MJD340T4GOSCT-ND — 626 49.18/ 2,500} 223.56M] | 3 | 459 | 450) 15 | 100 | — |munt1017¢08-No 424 3940 318.20) — 2 
400) 500.) 1 | 10 | 156 ea anos as a 7 160 | 160 | 16 | 8 | — |MJE4353G0S-ND 417 38.75 312.98) — - 
400 | 500 | 1 | 10 | 1.56 |MJDS0T4GOSCT-ND 72 630 54.04) 2,500 | 252.20/M 360 1 950 145) 100 1 1 Mgnt1021G08-ND 459 4063 34498) = 
NEW! DPAK-3 — RoHS Compliant NEW! T0.218AC — RoHS Compliant 
ten) 22 | — | 8 | 4 | Oe OND LO IBAG. BGE8 |i 2S ~| |g | 190] 100 ] 10] 1K | 35 [riP147G0s-No 205 1913 15711] — = 
100 | 100 | 2 | 200 | 1.75 [MMiialGGeaNy snd 188828 | = too | 100 | 25 | 25 | 125 |tiPséceos-no 291 27.13 22281] — = 
top| 109 | 100] 4 | 15 | 14 |mJD24aG0s-ND 70 646 53.65 ETT 
100 | 100 | 4 | 15 | 1.4 |MJD243T4GOSCT-ND __-79 6.96 59,62) 2600 | 278.21/m Re eT scan aaa Ge ee = 
NEW! D2PAK'— RoHS Compliant NEW! 40 | 40 | 6 | 15 | 2 |TIP42G0S-NDev 74 686 57.01] — = 
17 | 2) |) 0) |e Eos pe eee) — 50 | 60 | 7 | 30 | 40 |2N6109G0S-NDe 4.09 10.06 983.84] — - 
100 | 100 | 6.0 | 15 | 2 |MJB41CGOS-ND 1.16 10.69 89.10] — = : ; : 
S:WDFN = RoHS Compllant 60 | 60 | 3 | 25 | 2 |TIP32AG0S-NDe 54 5.05 41.93} — = 
72 | 12 200 | 875 [NSSI2501UWSTAGOSCT-ND| 1.01 9.18 78.30] 3,000| 364.50/M 60 | 60 | 6 | i | 2 eeeee eS, alll ee 2 Po = 
18 | 20 | 20 180 | .875 |NSs20501UWST2GOSCT-ND| 1.01 9.18 78.30) 3,000 364.50/M 60) 60) 8) Ee ETOCS 86: 787 60.45) -— i 
40 | 40 180 | .875 |NSS40501UW3T2GOSCT-ND| 1.01 9.18 78.30| 3,000} 364.50/M 60 ) 60 | 10) 1K | 2 /2NGe6rG0S-NDe 1.09 10.06 83.84) — = 
1206A ChipFET — RoHS Compliant 60 | — | 10 | 60 | 50 |D45H8GOS-NDe 113 1043 86.94] — _ 
12 |] 12 | 6 | 200 | 830 [NSS12601CF8TIGOSCT-ND | .80 7.00 60.00] 3,000] 280.00/M 60 | 70 | 10 | 20 | 75 |MJE295STGOS-ND® 97 8.94 74.52) — = 
19| 20 | 20 | 6 | 200 | .830 |NSS20601CF8TIGOSCT-ND | .80 7.00 60.00] 3,000) 280.00/M 70 | 80 | 7 | 30 | 40 |2N6107G0S-ND® 93857 71.42) — = 
40 | 40 | 6 | 200 | .830 |NSS40601CF8TIGOSCT-ND | .80 7.00 60.00] 3,000} 280.00/M 80 | — | 10} 60 | 50 |D45H11G0S-ND® 143 1043 86.94) — = 
NEW! SOT-963 — RoHS Compliant NEW! 4 | 80 80 3 10 2 | TIP32BGOS-ND@ v 54 5.05 41.93) — - 
op | 40 | 80 | 0.2] 30 | .240 ]wsTa904DP6TSGOSCT-ND ‘51 3.69 24.75] 8,000] 73.88/M 80 | 80 | 8 | 200) 2 |TIP106GOS-NDev 93 857 71.42) — - 
45 | 50 | 0.1 | 200 | .240 |NST847BDP6TSGOSCT-ND 51 3.69 21.75] 8,000] —_73.88/M 80 | 90 | 15 | 20 | 1.8 |2N6491G0S-NDe 1.07 9.84 81.97) — = 
NEW! Dual SOT-1123 — RoHS Compliant NEW! 80 | — | 15 | 35 | 83 |D45VH10GOS-ND@ 113 1043 86.94] — = 
93 | 40 | 60 ] 0.2] 30 | .290 /NST3904F3TSGOSCT-ND 42 3.02 17.80] 8,000]  60.47/M 100 | 100 | 2 | 500] 2 |TIP117G0S-NDew 83° 7.67 «63.71 — = 
45 | 50 | 0.1) 200 | .290 |NST847BF3T5GOSCT-ND 42 3.02 17.80] 8,000 | —_60.47/M 100 | 100 | 15 | 1K | 85 |BOW47G0S-ND® 1.25 11.55 96.26] — - 
Se ae ae 100 | 100 | 8 | 750 | — | BDxS40G0s-NDe w 98 913 76.09) — = 
TO-3 — RoHS Compliant 100 | 100 | 8 | 200 | 2 |TIP107G0S-ND@w 85° 7.82 65.21] — - 
60 60 | 25 | 35 200 | 2N5883GOS-ND 3.78 35.10 283.50} — - 100 | 100 | 8 1K 75 |2N6042G0S-ND@ 86 7.97 66.45) — = 
60 | 70 | 15 5 — |MJ2955GOS-ND v 2.98 27.82 228.53} — _ 100 | 100 | 1 40 2 |TIP30CGOS-ND@ 63 445.59 46.20) — a 
1 80 | 80 | 25 | 35 | 200 |2N5884G0S-ND 4.03 37.46 302.55) — _ 100 | 100 | 3 25 2 |TIP32CGOS-ND@ 63 5.59 46.20) — = 
80 | 80 | 50 | 15 | 300 |2N5684G0S-ND 8.50 78.20 646.00] — = 400 | 100 | 6 | 30 | 2. |TIPa2ccos-NDe 2 666 5534, — = 
80 | 80_| 20 | 100 | — [2NbeseG es NUled 698 M02 808 80 —| WV NEW! RoHS Compliant — § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
100 | 100 | 20 | 100 | — |2NB267G0S:NDiv: 4.38 40.72 328.86) — + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Pa 
F — ‘ (TA@ 7 
ON Semiconductor™ Transistors (cont.) DigipReel _ |VCEO| veB | Ic | HFE | 25°C) | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig.) (V) | (V) | (A) |(Min.)| (W) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 
NEW! SOT-363/SC-88 — RoHS Compliant NEW! 
Pa 12] 12 | 12 | 2 | 100 ] 45 /NSLI2AWTIGOSCT-ND 53 428 30.70] 3,000| 137.33/M 
(TA@| ee Racine 20 | 20 | 2 | 160 | 426 |NSs20200wsT1GOScT-ND | 50 450 37.20] — = 
Fig. vit i (a in.) iw Pie 1 10 : 100 a Pricing Dual SOT-363/5C-08 —. RoHS Compliant 
40 | 40 | 02] 80 | 150 |MBT3906DWITIGOSCT-ND |] — 298 1391] 3,000] 4670/™M 
150 | 150) oe eee Eee 189 1282, 106.81) — —| [1] as | 50 [1 | 220 | 380 |pcas7sowitigoscr-no | 46 3.13 14.59| 3,000 | _48.98/m 
150| 150} 8 | 40 | 2 |MJE15031G0S-NDe 139 1282 10681] — = SOT-316/SC-75 — RoHS Compliant 
250°) 250) 8 | 0) kOe og, Dat 1260 108 SL | = —| [47 40 [40 [027 30 | 02 [wmeracosrriGoscr-ND [| 39 258 11.23] 3.000 —30.32/M 
300| — | 8 | 5 | — |MJess5ocos-nDe wv 3.34 31.00 250.39] — = DPAK — RoHS Compliant 

4 | 300 | 300| 1 | 10 | — |Mve5730G0S-ND@ v 145 13.41 111.78] — = % ) 40 15 1) 40 1 14 TMuDe10G0S-ND v $4505 41.93) — = 
350 | 350 | 4 | 100 | 2 |MJE15035G0S-ND® 1.37 12.60 105.00) — = 25 | 40 | 5 | 70 | 1.4 |MJD210T4GOSCT-ND — 6.26 49.18] 2,500 | 223.56/M 
375 | 375 | 1 30 2 |MJE5731A0S-ND 1.50 13.84 115.35; — _ 60 | 70 | 10 5 1.75 |MJD2955GOS-ND v 72 666 55.34) — = 
375 | 375 | 1 | 30 | 2 |MJE5S731AGOS-ND@ 145 13.41 111.78] — - 60 | 70 | 10) 20 | 1.75 |MJD2955T4GOSCT-ND — 717 61.49] 2,500 | 286.98/M 
4o0| — | 8 | 15 | 80 |MJeSs52G0s-NDe 3.34 31.00 250.39] — = so | — | 8 | 60 | 1.75 |MJD45H11T4GOSCT-ND — 5.87 50.32| 2,500 | 234.81/M 

IEW! TO-220FP — RoHS Compliant NEW! so | — | 8 | 40 | 1.75 |MJD45H11G0S-ND 61565 46.95) — = 

4 | 190] 100] 10 | 100 ] 2 |MuFes6aGos-o 160 1495 122.83] — = 100 | 100 | 2 | 200 | 1.75 |muD117G0S-ND w 53 497 41.26) — = 

150 | 150| 8 | 2 | 2 |MJF15031G0S-ND 175 1634 13426] — —| | 15] 100 | 100 | 2 | 200 | 20 |mJp117T4G0ScT-ND 61 5.35 45.85) 2.500 | 213.95/M 

NEW! TO-225 — RoHS Compliant NEW! 100 | 100 | 3 10 1.56 | MJD32CGOS-ND ¥ 56 5.03 41.58) — - 
4 140) 4 ) = | — IMe37160S-ND 615.65. 46.95) — — 100 | 100 | 3 | 25 | 1.56 |MJD32CT4GOSCT-ND — 563 44.27| 2,500 | 201.22/M 
so | 60 | 1 | 10 | 30. lenastagos-np 64 597 4963; — a 100 | 100 | 6 | 30 | 1.75 |MJD42CT4GOSCT-ND — 747 61.49] 2,500 | 286.98/M 

5 | a9 | ao | 4 | 750 | — |muevo2cos-ND Bt 565 «4695; — = 100 | 100 | 8 | 100 | 1.75 |mJD127G0S-ND v 61 565 46.95) — at 

ao | eo | 4 | 750 | — |piienecoenn "ei B65. -agi9s | = a 1o0 | 100 | 8 | 4K | 1.75 |MJD127T4GOSCT-ND — 609 95216] 2,500) 241.18/M 
70.225AA — RoHS Compliant 300 | 300 | 0.5) 30 | 1.56 |MJD350G0S-ND v 57 512 42.35) — — 

2) 40] 5 | 75 | 15 |MJE210GOS-ND 63.559 46.20 900: | 1800. | 0,6) |". 30 wun DPAK-3 —- RoHs Compliant ‘i ain 45,08 | 2,000") 204.90M 

40) 40) 1) 0 | 90 eee Oe Ret Aas 16B| 100 | 100 | 4 | 15 | 1.4 |MJD253T4GOSCT-ND 79 6.96 59.62] 2,500 | 278.21/M 

40 | 40 | 4 | — | 1.5 |2N6034G0s-no 78 7.27 60.36 NEWI D2PAK— RoNS Compliant’ NEWI 

40 | 00) 8) ee eee BS. “000). 46-20 7 [80 | — [10] 40 | 2 |MJB45HT1G0S-ND 1.29 11.92 9936] — = 

S| 48 | 15 | 25 | 125 a SA 505 951 — = 

60 | 60 | 4 | 25 | 40 |2N5194G0S-ND 76 7.07 5870) — = DUAL SOT-363/SC-88 —- RoHS Compliant 

60 | 60 | 4 | 750 | 40 |MJE700GOS-ND 61 565 46.95) — _— 40/ | 60/ | 0.2/] 70/ 

5 | 60 | 80 | 3 | 12 | 125 |MeI71G0s-no w 63 559 46.20) — —| | 4p {:40| 40 |-o2| go | -150 [MEISE SENN] 2981.81) 2.000 | 46.70M 
80 | 80 | 4 | 20 | 40 |2N5195G0s-ND 70 616 53.65] — - 451 | SOF | ON) 200/') 380 |Bcsa7sPDWiTIGOSCT-ND | 46 3.13  14.69| 3,000 | 48.98/M 
so | 80 | 1 | 10 | 30 |2n4920G0S-NnD 64 5.97 49.63) — = ; 

30 | 80 | 4 | 500 | 1.5 |2NG036G0S-ND 70 646 53.65) — = ‘. H ® 
80 | 100) 3 | 12 | 1.5 |MJEt72G0S-ND 63 559 46.20) — = Pre-Biased Transistors Digi) Reel 
80 | 100) 1.5] 25 | 1.25 |BD140G0S-ND 54 5.05 41.93) — = vee |vceo| HEE | At] R2 [Digi-Key erie TELDCLENS IG 
100 | 100 | 4 | 750 | 40 |BD682GOS-ND 65 6.05 50.30) — —| |Fig.| (Vv) | (V) |(Min.)| (K) | (K) | Part No. 10 100 aly. Pricing 
too | 100 | 4 | 40 | 1.5 |MJE253G0s-ND 59 5.45 45.28) — = 
300 | — |05] 30 20 |MJE350GOS-ND 63 5.59 46.20) — — SOT-23 — RoHS Compliant 
NEW! 10-247 — RoHS Compliant NEW! 50 | 50 | 35 | 10 | 10 |MMUN2211LTIGOSCT-ND 224 970 13,000]  26.00/M 
6 | 250 | 400 | 16 | 8 | — |MJw21199G0S-ND 4.69 43.52 361.54] — = 50 | 50 | 60 | 22 | 22 |MMuUN2212LT1G0SCT-ND 224 9.70 |3,000]  26.00/m 
TO-264/TO-3PBL g | 50 | 50 | 80 | 47 | 47 |mMunzeisLT1GoscT-ND 224 9.70 |3,000]  26.00/M 
200 ] 200 | 15 ] 60 | 200 |MJL1302AGOS-ND® 4.00 37.14 29994] — = so | 50 | 80 | 10 | 0.21 |MMUN2214LT1GOSCT-ND w 224 9.70 |3,000]  26.00/m 
250 | 400 | 16 | 25 | 200 |MJL211950S-ND 6.05 56.16 453.60] — = 50 | 50 | 8 | 22 | 4 |MMUN2231LT1GOSCT-ND ~ 224 9.70 | 3,000] —_26.00/m 

7 | 250 | 400 | 16 | 25 | 200 |MJL21195G0S-NDe 4.76 44.20 357.00) — = 50 | 50 | 80 | 61 | — |MMUN2233LT1GOSCT-ND 224 9.70 | 3,000]  26.00/M 
250 | 400 | 16 | 25 | 200 |MJL21193G0S-ND@ 5.04 46.80 378.00] — = SOT-363 — RoHS Compliant 
350 | 350 | 15 | 80 | 230 |MJL4302AG0S-ND@ 6.25 57.50 475.00; — — 50 | 50 | 35 | 13 | — |MUN5211DWITIGOSCT-ND 345 1610 ]3,000] 54.057 

T0-264-5 — RoHS Compliant 4a | 50 | $0 | 80 | 614) — |muns2tsoWiT1GoscT-No 3.45 1610 | 3,000] 54.057 

8 | 260 ] 260] 15 | 150 | 200 |NJL1302D0S-ND 5.00 4348 323.75) — = 50 50 80 16 0.17 | MUN5214DW1T1GOSCT-ND v 3.45 16.10 | 3,000 54.05/M 

SOT-23 — RoHS Compliant 50 | 50 | 160 | 7 | — |muNs215pwiticoscT-Nov | 345 16.10 | 3,000] 54.05/m 
25 ] 25 ] 0.2] 60 | .225 [MMBT4126LTIGOSCT-NDw] 43 281 12.20] 3,000]  32.94/M S$C-59 
30 | 30 | 0.5} 10K | .225 | MMBTA64LT1GOSCT-ND — 343 14.90] 3,000)  40.23/M| | 43} 50 | 50 | 35 | 10 ) 10 )MUNZ211TIGOSCT-ND@ 271 11.77 | 3,000) — 31.78/M 
30 | 30 | 0.1 | 420 | 225 | Bc858CLTiGOSCT-ND — 246 9.40] 3,000)  25.00/M 50_| 50 | 80 | 47 | 47 |MUN2213T10SCT-ND 1217.87 | — = 
30 | 30 | 0.1 | 220 | 225 | BC858BLT1GOSCT-ND 32 241 9.20] 3,000) —25.00/M SC-75/SOT-416 — RoHS Compliant 
30 | 30 |05| 5k | 225 |MMBTAGSLT1GOSCT-ND 52 343 14.90/3,000| 4o.2am| [141 50 | 50 | 80 | 47 | 47 [DIGIAIERTIGOSCIND RMN) 2.71 11.77 | 3,000] 31.78/M 
40 | 40 | 02] 80 | 225 |MMBT3906LT1GOSCT-ND — 186 8.10] 3,000)  22.00/M SOT-563 — RoHS Compliant 
40 | 40 | 06 | 60 | 205 |iienetoaleetemeeents — tes ‘810|3000'| 2.001 50 | 50 | 35 | 10 | 10 |NSBC114EDXV6T1GOSCT-ND 3.58 21.06 | 4,000]  79.48/M 
45 | 50 |05| 40 | 225 |Bcso7-1eLTiGoscT-NDw | .34 224 9.70) 3,000/ 26.00/m| | 21) 50 | 50 | 60 | 22 | 22 |NSBCI24EDXVETIGOSCT-ND | 272 18.87 | — a 
a5 | 50 | 04 | 220 | ong [eeeeetetcceninn = oaar-s890|-3.000'| + 26.00 50 | 50 | 160 | 10 | — |NSBC114TDXV6T1GOSCT-ND 266 20.15 | 4,000] — 79.48/M 
45 | 50 | 0.5 | 160 | 225 |BC807-25LT1GOSCT-ND — 224  970| 3,000] —26.00/M 
45 | 50 | 05 | 250 | 225 |BC807-40LTIGOSCT-ND — 226 9.80] 3,000| 27.00 

9 | 45 | 50 | 01 | 420 | 205 |Bc8s7cLT1GoscT-ND 33 216  9.40| 3,000) 25.007m| [121 82 | 50 | 35 | 10 | 10 ornare S89 1B 101113,0005 [1 5405 
50 | 50 |0.05] 250 | 225 |mMBT5087LT1GOSCT-ND — 243 11.34) 3,000) 38.07/M a1 1 60) 7 Eee sa ae TO — 
60 | 60 |06) 100 | .225 |MMBT2907ALTIGOSCT-ND | — 186  8.10| 3,000) 22.00M] | 20] 5) | on | og | az | a7 Jemespxveri¢oscr.Np a ~ 
60 | 60 | 05] 100 | 225 |MMBTASSLT1GOSCT-ND — 343 14.90/ 3,000 | 40.23/M S07-563 RoHS Compllant 
60 | 80 | 20] 100 | 460 /NSS60200LT1GOSCT-ND 60 5.04 39.60] 3,000| 180.00/M | so 1 a5] 10) 10 INEEGIZERGRUEGIECSMENDN a50 2100] 4000] yeaa 
65 | 80 | 0.1 | 125 | .225 | BC8SGALTIGOSCT-ND — 211 9.20) 3,000) — 25.00/M 50 | 50 | 60 | 22 | 22 |NSBC124EPDXVeTIGOSCT-ND | 3.58 21.06 | 4,000] 79.48/M 
65 | 80 | 0.1] 220 | .225 |BC856BLT1GOSCT-ND — 241 9.20) 3,000)  25.00/M so | 50 | 80 | a7 | a7 RCEReCeenm 970 eer | — a 
bead tal Reseed ee Recaa| NEES ITEC — 343 1490] 3,000) 40.29) | 21 59 | 59 | go | 10 | 47 |NsBctt4veoxvericoscr-no | 358 21.06 | 4,000/  79.48/M 
150 | 160 | 05 | 50 | 225 |MMBT5401LT1GOSCT-ND — 233 10.89] 3,000| —_36.55/M 50 | 50 | 160 | 47 | — [RORMRTEMUERTGOeGRN| 272 tas7 | — sas 
300 | 300 | 0.5 | 25 | 225 /MMBTAS2ETIGOSCT-ND — 243° 11.34) 3,000) 38.07/M 50 | 50 | 80 | 2.2 | 47 |NSBC123JPDXVETIGOSCT-ND | 3.58 21.06 | 4,000] _79.48/M 
350 | 350 | 0.5 | 15 | .225 |MMBT6520LT1GOSCT-ND 433.13 18.43] 3,000| —_69.56/M 

SOT-223 — RoHS Compliant SOT-23 
20 | 25 | 1 | 50 | 1.5 |BCP69TIGOSCT-ND — 342 22.43) 1,000 101.96 g | 59 | 50 | 30 | 10 | 10 |MMUN2111LTIGOSCT-ND 2.24 9.70 | 3,000] —26.00/M 
40 | 40 | 3 | 100 | 2.0 |NJT4030PT1GOSCT-ND 48 3.95 28.32] 1,000 134.14 50 50 80 10 1 |MMUN2114LT1GOSCT-ND v 2.04 9.70 | 3,000 26.00/M 
40 | 40 | 3 | 100 | 20 |nuT40soPTsGoscT-ND 48 3.95 28.32) 4,000 | 126.69/M NEW! SOT-323 NEW! 
60 | 60 | 0.6) 100 | 1.5 |PZT2907AT1GOSCT-ND — 349 22.95] 1,000 104.32 11 | 50 | 50 | 35 7 0.8 |MUN5111T1GOSCT-ND 2.63 11.45 | 3,000 30.92/M 
1o| 60 | 80 | 2 | 75 | 08 |pzt751T1GOSCT-ND — 329 23.60| 1,000 111.78 NEW! SC-59 NEW! 
30 | 100/15] 40 | 1.5 |BCP53T1GOSCT-ND — 349 22.95] 1,000 104.32) [13] 50 | 50 | 35 | 7 | .08 |MUN2111TIGOSCT-ND 2711.77 [3,000] 31.76 
80 | 100) 1.5] 25 | 1.5 |BCP53-16T1GOSCT-ND v 50 3.49 22.95] 1,000 104.32 SOT-553 
100 | 140} 2 | 50 | 15 |Nsstczoomz4TigoscT-ND) 60 5.04 39.60] 1,000 192.00) [20 | 50 | 50 | 160 | 47 | — |EMAGDXV5TIGOSCT-ND 297 2090 |4,000[  85.50/M 
300 | 300 | 50 | 25 | 1.5 |PZTA92TIGOSCT-ND 54 3.83 25.14] 1,000 114.26 SOT-563 
SOT-323/SC-70 — RoHS Compliant 21] 50 | 50 | 80 | 22 | 47 |NSBAT23JDXV6TIGOSCT-ND 3.11 21.91 [4,000] 90.007 
11 40 40 / 0.2) 80 150 | MMBT3906WT1GOSCT-ND — 263 11.45] 3,000 30.92/M UV NEW! @RoHS Compliant — § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
60 | 60 | 06] 50 | 150 |mMmBt2907AWTiGOscT-ND | 40 2.63 11.45] 3,000 | _30.92/M) For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ON Semiconductor™ Zener Regulators Reel’ 
SOD-523 SOD-323 Test Zener | Cut Tape 

Zener Current | Impedance | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 

Voltage Izt(mA) | Zzt@Izt | Part No. 10 100 250 Qty. Pricing 

3.3 20 28 MMBZ5226BLTIGOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

3.6 20 24 MMBZ5227BLT1GOSCT-ND® | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

3.9 20 23 MMBZ5228BLTIGOSCT-ND@w | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

43 20 22 MMBZ5229BLT1GOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

47 20 19 MMBZ5230BLT1GOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

54 20 17 MMBZ5231BLTIGOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

S0D-123 5A 20 17 |MMBZ5231ELT1GOSCT-ND@ | 261 1217 21.74) 3,000 | 40.87/M 

5.6 20 "1 MMBZ5232BLT1GOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

6 20 7 MMBZ5233BLTIGOSCT-ND® | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

6.2 20 7 MMBZ5234BLT1GOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

68 20 5 MMBZ5235BLT1GOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

75 20 6 MMBZ5236BLTIGOSCT-ND® | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

8.2 20 8 MMBZ5237BLT1GOSCT-ND@w | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

94 20 10 MMBZ5239BLT1GOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

POWERMITE® Case 457 Surmetic™ 40 10 20 17 MMBZ5240BLT1GOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

11 20 22 MMBZ5241BLTIGOSCT-ND@w| 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

12 20 30 MMBZ5242BLTIGOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

13 95 13 MMBZ5243BLTIGOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

14 9 15 MMBZ5244BLT10SCT-ND 2.30 12.96 21.60 | 3,000 | 37.05/M 

A 14 9 15 MMBZ5244BLT1GOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

15 85 16 MMBZ5245BLTIGOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

16 78 17 MMBZ5246BLTIGOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

18 7 24 MMBZ5248BLTIGOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

rast renee Cut Tape 20 6.2 25 MMBZ5250BLTIGOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

Zener | Current | Impedance | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 22 5.6 29 MMBZ5251BLT1GOSCT-ND@w | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

Voltage | Izr(mA) | Zz @lzt | PartNo. 10 100 250 | Qty. | Pricing 24 5.2 33 MMBZ5252BLTIGOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

‘200mW SMT — SOD-523 — RoHS Compliant 27 4.6 ry MMBZ5254BLT1GOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

47 5 80 MM5Z4V7ST1GOSCT-ND 3.35 15.65 27.95 | 3,000 | 52.55/M 30 4.2 49 MMBZ5256BLT1GOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

54 5 60 MM5Z5V1ST1GOSCT-ND 3.35 15.65 27.95 | 3,000 | 52.55/M 33 3.8 58 MMBZ5257BLT1GOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

56 5 40 MM5Z5V6ST1GOSCT-ND 3.35 15.65 27.95 | 3,000 | 52.55/M 36 3.4 70 MMBZ5258BLT1GOSCT-ND@Y | 2.71. 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

200mW SMT — SOD-323 39 3.2 80 MMBZ5259BLTIGOSCT-ND@w | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 

47 5 80 MM3Z4V7T1GOSCT-ND@ 258 11.23 18.25 | 3,000 | 30.32/M 91 1.4 400 MMBZ5270BLT1GOSCT-ND® | 2.71. 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 
47 5 80 MM3Z4V7ST1GOSCT-ND® 2.63 11.45 18.61 | 3,000 | 30.92/M 500mW SMT — SOD-123 — RoHS Compliant 

54 5 60 MM3Z5V1T1GOSCT-ND® 2.58 11.23 18.25 | 3,000 | 30.32/M 18 05 = MMSZ4678T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

54 5 60 MM3Z5V1ST1GOSCT-ND® 2.63 11.45 18.61 | 3,000 | 30.92/M 2 05 = MMSZ24679T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

5.6 5 40 MM3Z5V6ST1GOSCT-ND® 2.63 11.45 18.61 | 3,000 | 30.92/M 22 05 = MMSZ4680T1GOSCT-NDw | 243 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

56 5 40 MM3Z5V6T1GOSCT-ND® 2.58 11.23 18.25 | 3,000 | 30.32/M 24 05 -_ MMSZ4681T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

6.2 5 10 MM3Z6V2T1GOSCT-ND@ 258 11.23 18.25 | 3,000 | 30.32/M 24 5 100 MMSZ2V4T1GOSCT-ND ¥ 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

6.8 5 15 MM3Z6V8T1GOSCT-NDov 2.58 11.23 18.25 | 3,000 | 30.32/M 24 20 30 MMSZ5221BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

10.0 5 20 MM3Z10VT10SCT-ND® 2.21 12.42 20.70 | 3,000 | 40.23/M 2.5 20 30 MMSZ5222BT1GOSCT-ND ¥ 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

10.0 5 20 MM3Z10VT1GOSCT-ND® 2.58 11.23 18.25 | 3,000 | 30.32/M 27 20 30 MMSZ5223BT1GOSCT-ND ¥ 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

10.0 5 15 MM3Z10VST1GOSCT-ND® 2.63 11.45 18.61 | 3,000 | 30.92/M 3 05 = MMSZ4683T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

12.0 5 25 MM3Z12VST1GOSCT-ND® 2.63 11.45 18.61 | 3,000 | 30.92/M 3 20 29 MMSZ5225BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

12.0 5 25 MM3Z12VT1GOSCT-ND® 2.58 11.23 18.25 | 3,000 | 30.32/M 3.3 05 = MMSZ4684T1GOSCT-ND 243 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

15.0 5 30 MM3Z15VT10SCT-ND. 221 12.42 2070) — = 3.3 20 28 MMSZ5226BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

15.0 5 30 MM3Z15VT1GOSCT-ND® 2.58 11.23 18.25 | 3,000 | 30.32/M 3.3 2.3 95 MMSZ3V3T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

18.0 5 45 MM3Z18VST1GOSCT-ND® 2.63 11.45 18.61 | 3,000 | 30.92/M 3.6 05 — MMSZ4685T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

225mW — SOT-23 3.6 20 24 MMSZ5227BT1GOSCT-ND ¥ | 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

24 5 100 BZX84C2V4LTIGOSCT-ND® | 2.71 11.77 19.13 ] 3,000 | 31.78/M 3.9 05 = MMSZ4686T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

27 5 100 | BZX84C2V7LTIGOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 3.9 20 23 MMSZ5228BT1GOSCT-ND vw | 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

3 5 95 BZX84C3V0LT1GOSCT-ND® 271 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 43 20 22 MMSZ5229BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

3.3 5 95 BZX84C3V3LTIGOSCT-ND® | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 43 05 = MMSZ4687T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

3.6 5 90 BZX84C3V6LTIGOSCT-ND® | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | _31.78/M 4.3 5 90 MMSZ4V3T1GOSCT-ND 7 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | _38.07/M 

3.9 5 90 BZX84C3V9LTIGOSCT-ND® | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 47 05 -_ MMSZ4688T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

43 5 90 BZX84C4V3LTIGOSCT-ND® | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 47 20 19 MMSZ5230BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

47 5 80 BZX84C4V7LTIGOSCT-ND® | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 47 37 80 MMSZ4V7T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

54 5 60 BZX84B5V1LTIGOSCT-ND® | 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 54 05 = MMSZ4689T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

54 5 60 BZX84C5VILTIGOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | _31.78/M 54 20 7 MMSZ5231BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

56 5 40 BZX84B5V6LTIGOSCT-ND® | 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 51 42 60 MMSZ5V1T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

5.6 5 40 BZX84C5V6LTIGOSCT-ND® | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 5.6 5 40 MMSZ5V6T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

6.2 5 10 BZX84C6V2LTIGOSCT-ND® | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 5.6 20 1 MMSZ5232BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

6.8 5 15 BZX84C6V8LTIGOSCT-ND® | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 6 20 7 MMSZ5233BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

75 5 15 BZX84C7VSLTIGOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | _31.78/M 6.2 05 =— MMSZ4691T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

8.2 5 15 BZX84B8V2LTIGOSCT-ND® | 3.96 23.32 41.25 | 3,000 | 88.00/M 62 20 7 MMSZ5234BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

8.2 5 15 BZX84C8V2LTIGOSCT-ND® | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 68 20 5 MMSZ5235BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

91 5 15 BZX84C9V1LT10SCT-ND 140 910 1575; — = 68 05 _ MMSZ4692T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

94 5 15 BZX84CQVILTIGOSCT-ND® | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 75 20 6 MMSZ5236BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

10 5 20 BZX84C10LT1GOSCT-ND® 271 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 75 05 - MMSZ4693T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

11 5 20 BZX84C11LT1GOSCT-ND® 271 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 8.2 05 = MMSZ4694T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

12 5 25 BZX84B12LT1GOSCT-ND® 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 8.2 5 15 MMSZ8V2T1GOSCT-ND 7 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

12 5 25 BZX84C12LT1GOSCT-ND® 271 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 8.2 20 8 MMSZ5237BT1GOSCT-ND ¥ | 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

13 5 30 BZX84C13LT1GOSCT-ND® 271 11.77 1913 | 3,000 | 31.78/M 94 05 = MMSZ4696T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

15 5 30 BZX84B15LT1GOSCT-ND® 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 94 20 10 MMSZ5239BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

15 5 30 BZX84C15LT1GOSCT-ND® 271 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 10 5 20 MMSZ10T1GOSCT-ND 7 243 11.34 2025 | 3,000 | 38.07/M 

16 5 40 BZX84C16LT1GOSCT-ND® 271 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 10 05 — MMSz4697T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

18 5 45 BZX84C18LT1GOSCT-ND® 271 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 1 5 20 MMSZ11T1GOSCT-ND 7 243 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

20 5 55 BZX84C20LT1GOSCT-ND® 271 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 1 05 = MMSZ4698T1GOSCT-NDw | 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

24 5 70 BZX84C24LT1GOSCT-ND@ 271 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 12 05 = MMSZ4699T1GOSCT-ND 243 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

27 2 80 BZX84C27LT1GOSCT-ND® 271 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 12 20 30 MMSZ5242BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

30 2 80 BZX84C30LT1GOSCT-ND® 271 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 12 11.2 25 MMSZ12T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

33 2 80 BZX84C33LTIGOSCT-ND@w | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 13 05 _ MMSZ4700T1GOSCT-NDw | 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

36 2 90 BZX84C36LT1GOSCT-ND® 271 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 13 9.5 13 MMSZ5243BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

43 2 150 __| BZX84C43LT1GOSCT-ND@ 271 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 14 05 = MMSZ4701T1GOSCT-ND¥ | 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

a7 2 170 | BZX84C47LTIGOSCT-ND@ 168 945 «1575; — = 14 9.0 15 MMSZ5244BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

75 2 255 | BZX84C75LT1GOSCT-ND@ 271 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 15 05 _ MMSz4702T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

24 20 30 MMBZ5221BLT1GOSCT-ND@| 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 15 15.5 200 —_|MMSZ15T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

25 20 30 MMBZ5222BLTIGOSCT-ND@) 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M 15 8.5 16 MMSZ5245BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 

27 20 30 MMBZ5223BLT1GOSCT-ND@ | 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | _31.78/M 
3 20 29 [MMBZ5225BLTIGOSCT-ND@| 2.71 11.77 19.13 | 3,000 | 31.78/M Shans Géllonant S Foe Tepe and Res! part number; flange GT-ND to TREND. (Continued) 
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ON Semiconductor™ Zener Regulators (cont) Digi Reel® 
Test Zener Cut Tape Test Zener Cut Tape 
Zener Current | Impedance | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ Zener Current | Impedance | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Voltage Izt(mA) | Zz7@lzt |PartNo. 10 100 250 Qty. Pricing Voltage Izt(mA) | Zzt@lzt | PartNo. 10 100 250 Qty. Pricing 
16 .05 = MMSZ4703T1GOSCT-ND v 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 43 8.7 53 1SMB5940BT3GOSCT-ND vw 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 
16 78 7 MMSZ5246BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 47 8 67 1SMB5941BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 
17 74 19 MMSZ5247BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 51 73 70 1SMB5942BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 
18 7.0 21 MMSZ5248BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 56 6.7 86 1SMB5943BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 
18 .05 _- MMSZ4705T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 62 6 100 1SMB5944BT3GOSCT-ND ¥ 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 
18 16.7 45 MMSZ18T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 82 46 160 1SMB5947BT3GOSCT-ND v 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 
20 5 55 MMSZ20T1GOSCT-ND ¥ 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 91 44 200 1SMB5948BT3GOSCT-ND ¥ 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 
20 6.2 25 MMSZ5250BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 100 3.7 250 1SMB5949BT3GOSCT-ND vw 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 
22 5.6 29 MMSZ5251BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 150 25 600 1SMB5953BT3GOSCT-ND v 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 
24 5.2 33 MMSZ5252BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 180 21 900 1SMB5955BT3GOSCT-ND ¥ 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 
25 5 35 MMSZ5253BT1GOSCT-ND ¥ | 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 200 1.9 1200 1SMB5956BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 
27 2 80 MMSZ27T1GOSCT-ND ¥ 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 3.2W SMT — POWERMITE® Case 457 
27 46 co) MMSZ5254BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 27 13.9 23 1PMT5935BT10SCT-ND 4.27 30.74 57.65 | 3,000 | 145.18/M 
28 45 44 MMSZ5255BT1GOSCT-ND ¥ | 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 5W Surmetic™ 40 — RoHS Compliant 
30 4.2 49 MMSZ5256BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 3.3 380 3 1N5333BG0S-NDtv 3.45 2849 59.74} — — 
33 3.8 58 MMSZ5257BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 3.3 380 3 1N5333BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
36 3.4 70 MMSZ5258BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 3.9 320 2 1N5335BGOS-NDtv 3.45 2849 59.74} — - 
39 3.2 80 MMSZ5259BT1GOSCT-ND ¥ | 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 3.9 320 2 1N5335BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
43 3 93 MMSZ5260BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 4.3 290 2 1N5336BGOS-NDt 3.45 28.49 59.74 | — = 
43 46 375 MMSZ43T1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 47 260 2 1N5337BGOS-NDt 3.45 2849 59.74} — _ 
47 27 105 MMSZ5261BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 47 260 2 1N5337BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
51 25 125 MMSZ5262BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 5.1 240 1.5 1N5338BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
56 2.2 150 MMSZ5263BT1GOSCT-ND ¥ | 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 5:11 240 15 1N5338BGOS-NDt 3.45 2849 59.74} — _ 
60 24 170 MMSZ5264BT1GOSCT-ND ¥ | 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 5.6 220 1 1N5339BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
68 1.8 230 MMSZ5266BT1GOSCT-ND ¥ | 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 5.6 220 1 1N5339BGOS-NDt 3.45 2849 59.74} — = 
75 Ae: 270 MMSZ5267BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 6 200 1 1N5340BGOS-NDt 3.45 28.49 59.74} — = 
82 1.5 330 MMSZ5268BT1GOSCT-ND ¥ | 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 6.2 200 1 1N5341BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
91 1.4 400 MMSZ5270BT1GOSCT-ND 2.43 11.34 20.25 | 3,000 | 38.07/M 6.2 200 1 1N5341BGOS-NDt 3.45 2849 59.74) — - 
1.5W SMT - SMA — RoHS Compliant 6.8 175 1 1N5342BG0S-NDtv 3.45 28.49 59.74 | — - 
3.3 113.6 10 1SMA5913BT3GOSCT-ND 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M 6.8 175 1 1N5342BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
3.6 104.2 9.0 1SMA5914BT3GOSCT-ND 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M 75 175 1.5 1N5343BG0S-NDtv 3.45 2849 59.74} — = 
3.9 96.1 75 1SMA5915BT3GOSCT-ND ¥ 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M 75 175 15 1N5343BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
43 87.2 6.0 1SMA5916BT3GOSCT-ND ¥ 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M 8.2 150 1.5 1N5344BG0S-NDtv 3.45 2849 59.74} — — 
47 79.8 5.0 1SMA5917BT3GOSCT-ND 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M 8.2 150 1.5 1N5344BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
$1 73.5 4.0 1SMA5918BT3GOSCT-ND 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M 8.7 150 2 1N5345BRLGOSCT-ND ¥ 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
5.6 66.9 2.0 1SMA5919BT3GOSCT-ND 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M 9.1 150 2 1N5346BGOS-NDtv 3.45 2849 59.74} — = 
6.2 60.5 2.0 1SMA5920BT3GOSCT-ND 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M 9.1 150 2 1N5346BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
6.8 55.1 2.5 1SMA5921BT3GOSCT-ND 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M 10 125 2 1N5347BGOS-NDtv 3.45 2849 59.74} — = 
78 50 3.0 1SMA5922BT3GOSCT-ND 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M 10 125 2 1N5347BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
8.2 45.7 3.5 1SMA5923BT3GOSCT-ND 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M a 125 2.5 1N5348BGOS-NDt 3.45 2849 59.74} — _ 
10 37.5 4.5 1SMA5925BT3GOSCT-ND 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M 12 100 2.5 1N5349BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
12 31.2 6.5 1SMA5927BT3GOSCT-ND 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M 12 100 2.5 1N5349BGOS-NDt 3.45 2849 59.74} — = 
13 28.8 7.0 1SMA5928BT3GOSCT-ND 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M 13 100 2.5 1N5350BGOS-NDtw 3.45 2849 59.74} — — 
15 25 9.0 1SMA5929BT3GOSCT-ND 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M 13 100 2.5 1N5350BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
16 23.4 10 1SMA5930BT3GOSCT-ND ¥ 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M 14 100 2.5 1N5351BGOS-NDt 3.45 2849 59.74} — _ 
18 20.8 12 1SMA5931BT3GOSCT-ND 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M 15 75 2.5 1N5352BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
24 15.6 19 1SMA5934BT3GOSCT-ND 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M 15 75 2.5 1N5352BGOS-NDt 3.45 2849 59.74} — _ 
27 13.9 23 1SMA5935BT3GOSCT-ND 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M 16 75 2.5 1N5353BG0S-NDtv 3.45 28.49 59.74} — = 
30 12.5 26 1SMA5936BT3GOSCT-ND ¥ 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M 16 75 2.5 1N5353BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
33 11.4 33 1SMA5937BT3GOSCT-ND ¥ 3.75 24.61 46.15 | 5,000 | 95.10/M 17 70 2.5 1N5354BG0S-NDtv 3.45 2849 59.74} — = 
15 50 10 BZG03C15GOSCT-ND 3.62 25.98 52.98 | 5,000 | 109.38/M 18 65 2.5 1N5355BG0S-NDtv 3.45 2849 59.74} — - 
150 5 300 BZG03C150GOSCT-ND 3.62 25.98 52.98 | 5,000 | 109.38/M 18 65 2.5 1N5355BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
3W DO-41 Surmetic™ 30 — RoHS Compliant 20 65 a 1N5357BGOS-NDtv 3.45 28.49 59.74 _— — 
5.6 66.9 2 1N5919BGOS-NDtw 3.17 21.74 41.92} — _ 20 65 3 1N5357BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
6.2 60.5 2 1N5920BGOS-NDt 3.17 21.74 41.92} — _ 22 50 3.5 1N5358BG0S-NDtv 3.45 2849 59.74} — - 
6.8 55.1 2.5 1N5921BGOS-NDtw 3.17 21.74 41.92} — = 22 50 3.5 1N5358BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
10 37.5 4.5 1N5925BRLGOSCT-ND ~ 3.29 23.60 48.13 | 6,000 | 99.36/M 24 50 3.5 1N5359BGOS-NDtv 3.45 2849 59.74} — _ 
12 31.2 6.5 1N5927BGOS-NDtY 3.17 21.74 41.92 | — - 24 50 3.5 1N5359BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
15 25 9 1N5929BGOS-NDtw 3.17 21.74 41.92} — _ 25 50 4 1N5360BGOS-NDt 3.45 28.49 59.74 | — - 
15 25 9 1N5929BRLGOSCT-ND 3.29 23.60 48.13 | 6,000 | 99.36/M 27 50 5 1N5361BGOS-NDtw 3.45 28.49 59.74} — = 
18 20.8 12 1N5931BRLGOSCT-ND v 3.29 23.60 48.13 | 6,000 | 99.36/M 27 50 5 1N5361BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
24 15.6 19 1N5934BGOS-NDtw 3.17 21.74 41.92} — _ 28 50 6 1N5362BGOS-NDtv 3.45 2849 59.74} — — 
150 25 600 1N5953BGOS-NDt~ 3.17 21.74 41.92 | — - 28 50 6 1N5362BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
180 21 900 1N5955BRLGOSCT-ND ¥ 3.29 23.60 48.13 | 6,000 | 99.36/M 30 40 8 1N5363BGOS-NDtv 3.45 2849 59.74 | — = 
200 19 1200 1N5956BGOS-NDtw 3.17 21.74 41.92} — = 30 40 8 1N5363BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
200 1.9 1200 1N5956BRLGOSCT-ND 3.29 23.60 48.13 | 6,000 | 99.36/M 33 40 10 1N5364BG0S-NDtv 3.45 2849 59.74} — = 
3W SMT — SMB — RoHS Compliant 33 40 10 1N5364BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
3.3 113.6 10 1SMB5913BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 36 30 1 1N5365BG0S-NDtY 3.45 2849 59.74} — _ 
3.6 104.2 9 1SMB5914BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 36 30 in 1N5365BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
3.9 96.1 75 1SMB5915BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 39 30 14 1N5366BGOS-NDt 3.45 2849 59.74} — = 
43 87.2 6 1SMB5916BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 43 30 20 1N5367BGOS-NDt 3.45 2849 59.74} — _ 
47 79.8 5 1SMB5917BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 47 25 25 1N5368BGOS-NDtv 3.45 2849 59.74} — = 
$1 73.5 4 1SMB5918BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 47 25 25 1N5368BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
5.6 66.9 2 1SMB5919BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 51 25 27 1N5369BGOS-NDtv 3.45 28.49 59.74 | — - 
6.2 60.5 2 1SMB5920BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 56 20 35 1N5370BGOS-NDt 3.45 2849 59.74) — - 
6.8 55.1 2.5 1SMB5921BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 62 20 42 1N5372BG0S-NDtv 3.45 2849 59.74} — = 
7.5 50 3 1SMB5922BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 68 20 44 1N5373BGOS-NDt 3.45 2849 59.74} — = 
8.2 45.7 3.5 1SMB5923BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 75 20 45 1N5374BGOS-NDt 3.45 2849 59.74} — _ 
9.1 41.2 4 1SMB5924BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 82 15 65 1N5375BGOS-NDt 3.45 28.49 59.74 | — - 
10 37.5 4.5 1SMB5925BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 100 12 90 1N5378BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
a 34.4 5.5 1SMB5926BT3GOSCT-ND ¥ 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 100 12 90 1N5378BGOS-NDt 3.45 2849 59.74} — - 
12 31.2 6.5 1SMB5927BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 120 10 170 1N5380BGOS-NDtw 3.45 28.49 59.74} — _ 
13 28.8 ra 1SMB5928BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 150 8 330 1N5383BG0S-NDtv 3.45 2849 59.74} — = 
15 25 9 1SMB5929BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 150 8 330 1N5383BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
16 23.4 10 1SMB5930BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 160 8 350 1N5384BG0S-NDtv 3.45 2849 59.74} — _ 
22 23.1 17.5 1SMB5933BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 180 5 430 1N5386BGOS-NDt 3.45 2849 59.74} — - 
30 12.5 28 1SMB5936BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 200 5 480 1N5388BGOS-NDtv 3.45 2849 59.74} — - 
33 11.4 33 1SMB5937BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M 200 5 480 1N5388BRLGOSCT-ND 3.86 30.33 66.63 | 4,000 | 137.87/M 
36 10.4 38  |1SMBS938BT3GOSCT-ND | 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M V NEW! +Bulkonly _§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
39 9.6 45 |1SMBS939BT3GOSCT-ND 3.83 25.14 47.13 | 2,500 | 102.84/M RoHS Compliant 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1323 


ON Semiconductor™ Rectifiers 


Fig. 1 — SMA Fig. 2— MICRODE Fig. 3 — DO-41 Fig. 4 — DPAK Fig. 5 — D2PAK Fig. 6 — DO-201AD 
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Fig. 8 — TO-220AC, Fig. 9 — TO-220AB, Fig. 12 — SOT-93, TO-218 
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Fig. 16 — SOD-123FL, Fig. 17 — SOD-323 Fig. 18 — TO-92 Fig. 19 — TO-220FP 
SOD-123 


Fig. 21 — SOD-523 Fig. 25 — SOT-416 
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Working Peak Average Rectified Peak Surge Maximum Instantaneous 
Reverse Voltage Forward Current Current Forward Voltage Drop _| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
Fig. Package VRWM 10 (A) IFSM (A) VF (V) Part No. 10 100 250 Qty. Pricing 
Power Rectifiers 

SMA 50 1 50 0.875 MURA105T3GOSCT-ND@ NEW! 3.42 24.54 50.05 5,000 103.33/M 

SMA 300 1 30 1 MRA4003T3GOSCT-ND@ 3.35 19.75 34.93 5,000 67.07/M 

SMA 400 1 30 1 MRA4004T3GOSCT-ND® 3.19 18.77 33.21 5,000 63.76/M 

1 SMA 600 1 30 1 MRA4005T1GOSCT-ND® NEW! 3.35 19.75 34.93 1,500 85.70/M 
SMA 600 1 30 11 MRA4005T3GOSCT-ND® 3.19 18.77 33.21 5,000 63.76/M 

SMA 800 1 30 1 MRA4006T3GOSCT-ND® 3.35 19.75 34.93 5,000 67.07/M 

SMA 1000 1 30 WA MRA4007T3GOSCT-ND@ 3.19 18.77 33.21 5,000 63.76/M 

2 MICRODE 400 25 400 1.18 MR25040S-ND¢ TAZ 53.81 114.60 = - 
DO-41 50 1 30 1 1N4001GOS-ND@+ 2.35 10.96 19.58 _ _ 

DO-41 50 1 30 1 1N4001RLGOSCT-ND® 2.35 10.96 19.58 5,000 31.32/M 

DO-41 50 1 30 dee 1N4933RLGOSCT-ND® 2.74 16.14 28.56 5,000 54.83/M 

DO-41 100 1 30 1 1N4002G0S-ND@t 2.35 10.96 19.58 _ —- 

DO-41 100 1 30 ale 1N4934RLGOSCT-ND® 2.74 16.14 28.56 5,000 54.83/M 

DO-41 200 1 30 1 1N4003G0S-ND@t 2.35 10.96 19.58 —_ _ 

DO-41 200 1 30 1 1N4003RLGOSCT-ND® 2.35 10.96 19.58 5,000 31.32/M 

DO-41 200 1 30 1.2 1N4935RLGOSCT-ND® 2.74 16.14 28.56 5,000 54.83/M 

DO-41 400 1 30 AA 1N4004G0S-ND@t 2.35 10.96 19.58 _ _ 

DO-41 400 1 30 aa 1N4004RLGOSCT-ND® 2.35 10.96 19.58 5,000 31.32/M 

3 DO-41 400 1 30 2. 1N4936RLGOSCT-ND® 2.74 16.14 28.56 5,000 54.83/M 
DO-41 600 1 30 aa 1N4005G0S-ND@t 2.35 10.96 19.58 _ _ 

DO-41 600 1 30 1 1N4005RLGOSCT-ND® NEW! 2.35 10.96 19.58 5,000 31.32/M 

DO-41 600 1 30 1.2 1N4937RLGOSCT-ND® 2.74 16.14 28.56 5,000 54.83/M 

DO-41 600 3 200 1 1N5406RLGOSCT-ND® 4.02 23.70 41.92 1,200 102.84/M 

DO-41 800 1 30 1 1N4006G0S-NDt 2.35 10.96 19.58 — _ 

DO-41 800 1 30 1 1N4006RLGOSCT-ND® 2.35 10.96 19.58 5,000 31.32/M 

DO-41 800 1 35 1.75 MUR180EGOS-ND@t 3.45 28.49 59.74 _ - 

DO-41 1000 1 35 1.75 MUR1100ERLGOSCT-ND® 4.85 38.13 83.78 5,000 164.68/M 

DO-41 1000 1 30 14 1N4007GOS-ND@t 2.35 10.96 19.58 - - 

DO-41 1000 1 30 At 1N4007RLGOSCT-ND® 2.35 10.96 19.58 5,000 31.32/M 

4 DPAK 200 3 50 1 MURD620CTT4GOSCT-ND® 5.74 45.08 99.05 2,500 204.94/M 
DPAK 200 3 6 0.95 MURD320T4GOSCT-ND® 5.90 50.61 118.09 2,500 236.18/M 

5 D2PAK 15 25 150 0.45 MBRB2515LT4GOSCT-ND® 26.64 226.04 504.56 800 936.47 
DO-201AD 50 3 200 1 1N5400RLGOSCT-ND® 4.02 23.70 41.92 1,200 102.84/M 
DO-201AD 50 3 200 1 1N5400GOS-ND@t 4.02 23.70 41.92 — — 
DO-201AD 100 3 200 1 1N5401RLGOSCT-ND® 4.02 23.70 41.92 1,200 102.84/M 
DO-201AD 200 3 100 1.25 MR852RLGOSCT-ND@ 3.66 24.05 45.09 1,200 109.30/M 
DO-201AD 200 3 200 1 1N5402RLGOSCT-ND® 4.02 23.70 41.92 1,200 102.84/M 
DO-201AD 200 3 200 1 1N5402G0S-ND@t 4.02 23.70 41.92 _ _ 

6 DO-201AD 400 3 200 1 1N5404RLGOSCT-ND® 4.02 23.70 41.92 1,200 102.84/M 
DO-201AD 400 3 200 1 1N5404G0S-ND@t 4.02 23.70 41.92 - _ 
DO-201AD 400 3 100 1.25 MR8540S-ND+ 3.61 23.71 43.11 — _ 
DO-201AD 400 3 100 1.25 MR854G0S-ND@t 3.66 24.05 43.72 = - 
DO-201AD 600 3 100 1.25 MR856RLGOSCT-ND@ 3.66 24.05 45.09 1,200 109.30/M 
DO-201AD 600 3 200 1 1N5406G0S-ND@+ NEW! 4.02 23.70 41.92 al _ 
DO-201AD 1000 3 200 1 1N5408RLGOSCT-ND® 4.02 23.70 41.92 1,200 102.84/M 
DO-201AD 1000 3 200 1.0 1N5408G0S-ND@t 4.02 23.70 41.92 _- - 

7 SMB 400 15 50 qa MRS1504T3GOSCT-ND® 4.28 30.70 62.60 2,500 137.33/M 
8 TO-220AC 600 8.0 100 14 MSR860GOS-ND@t 11.18 93.15 195.62 — _ 
TO-220AC 600 15 100 15 MSR1560G0S-ND@t 12.30 102.47 215.18 = - 

@ ROHS Compliant — § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Bulk (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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DigigpReel* 
Working Peak Average Rectified Peak Surge Maximum Instantaneous 
Reverse Voltage Forward Current Current Forward Voltage Drop _| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
Fig. Package VRWM 10 (A) IFSM (A) Part No. 10 100 250 Oty. Pricing 
Fast Recovery — RoHS Compliant 
DO-41 50 1 30 1.2 1N4933G0S-ND+ NEW! 2.74 16.14 28.56 — _ 
DO-41 100 1 30 1.2 1N4934GOS-ND+ NEW! 2.74 16.14 28.56 _ _ 
3 DO-41 200 1 30 1.2 1N4935GOS-ND+ NEW! 2.74 16.14 28.56 _ _ 
DO-41 400 1 30 1.2 1N4936GOS-ND+ NEW! 2.74 16.14 28.56 _ — 
DO-41 600 1 30 1.2 1N4937GOS-NDt 2.74 16.14 28.56 = = 
DO-201AD 200 3 100 1.25 MR852G0S-ND¢ NEW! 3.66 24.05 43.72 _ = 
6 DO-201AD 400 3 100 1.25 MR854RLGOSCT-ND NEW! 3.66 24.05 45.09 1,200 109.30/M 
DO-201AD 600 3 100 1.25 MR856GOS-ND¢ NEW! 3.66 24.05 43.72 - = 
Ultra Fast Recovery 

SMA 100 2 50 0.94 MURA210T3GOSCT-ND@ 3.42 24.54 50.05 5,000 103.33/M 

SMA 100 2 50 0.875 MURA110T3GOSCT-ND® 3.42 24.54 50.05 5,000 103.33/M 

SMA 200 2 40 0.95 MURA220T3GOSCT-ND® 3.42 24.54 50.05 5,000 103.33/M 

{ SMA 200 1 40 0.875 MURA120T3GOSCT-ND@ 3.42 24.54 50.05 5,000 103.33/M 
SMA 400 1 35 11 MURA140T3GOSCT-ND® 3.42 24.54 50.05 5,000 103.33/M 

SMA 400 2 35 1.3 MURA240T3GOSCT-ND® 3.42 24.54 50.05 5,000 103.33/M 

SMA 600 1 30 1.25 MURA160T3GOSCT-ND@ 3.42 24.54 50.05 5,000 103.33/M 

SMA 600 2 30 1.45 MURA260T3GOSCT-ND® 3.42 24.54 50.05 5,000 103.33/M 
DO-41 50 1 35 0.875 MUR105G0S-ND@+ NEW! 3.49 23.93 46.14 _— _ 
DO-41 100 1 35 0.875 MUR110GOS-ND@t 3.36 23.06 44.47 — _ 

DO-41 100 1 35 0.875 MUR110RLGOSCT-ND® 3.49 25.03 51.06 5,000 105.41/M 
DO-41 150 1 35 0.875 MUR115GOS-ND@+ NEW! 3.36 23.06 44.47 — — 
DO-41 150 1 35 0.875 MUR115RLOSCT-ND 3.11 22.39 41.99 _ - 

DO-41 150 1 35 0.875 MUR115RLGOSCT-ND@ 3.49 25.03 51.06 5,000 105.41/M 
3 DO-41 200 1 35 0.875 MUR120GOS-ND@t 3.17 21.74 41.92 = = 
DO-41 200 1 35 0.875 MUR120RLGOSCT-ND® 3.29 23.60 48.13 5,000 99.36/M 

DO-41 400 1 35 1.26 MUR140RLGOSCT-ND® 3.49 25.03 51.06 5,000 105.41/M 
DO-41 600 1 35 1.25 MUR160GOS-ND@t 3.20 21.96 42.36 _ - 

DO-41 600 1 35 1.25 MUR160RLGOSCT-ND® 3.34 23.92 48.79 5,000 100.74/M 
DO-41 600 2 35 1.35 MUR260G0S-ND@+ NEW! 3.99 27.41 52.85 _ =_ 
DO-41 1000 1 35 1.75 MUR1100EGOS-ND@t 4.66 38.50 80.73 _ = 
DO-41 1000 2 35 2.20 MUR2100EGOS-ND@t NEW! 3.45 28.49 59.74 _ - 

4 DPAK 200 3 50 1.15 MSRD620CTT4GOSCT-ND® 7.82 67.07 156.49 2,500 312.99/M 
D2PAK 200 16 100 0.975 MURB1620CTGOS-ND@+ NEW! 13.75 114.59 240.63 _ _ 

D2PAK 200 8 100 1.2 MURB1620CTRT4GOSCT-ND® 13.23 101.75 213.68 800 588.21 

5 D2PAK 200 8 100 0.975 MURB1620CTT4GOSCT-ND® 15.11 128.91 288.94 800 569.00 
D2PAK 600 8 100 a5 MURB1660CTT4GOSCT-ND® 17.62 149.54 333.79 800 619.51 

D2PAK 600 4 100 2.8 MURHB860CTT4GOSCT-ND® 16.89 144.07 322.92 800 635.90 
DO-201AD 50 4 125 0.89 MUR405G0S-ND@t 4.61 38.13 79.96 — _ 
DO-201AD 100 4 125 0.89 MUR410GOS-ND@t 4.43 36.59 76.73 — — 
DO-201AD 100 4 125 0.89 MUR410RLGOSCT-ND® 4.96 38.95 85.58 1,500 188.87/M 
DO-201AD 150 4 125 0.89 MUR415GOS-ND@t 4.43 36.59 76.73 — = 
DO-201AD 200 4 125 0.89 MUR420G0S-ND@t 4.19 34.65 72.66 = - 

6 DO-201AD 200 4 125 0.89 MUR420RLGOSCT-ND® 4.69 36.89 81.04 1,500 178.85/M 
DO-201AD 600 4 110 1.25 MUR460RLGOSCT-ND@ 5.48 43.05 94.58 1,500 208.74/M 
DO-201AD 600 4 110 1.28 MUR460GOS-ND@t 4.89 40.44 84.80 _ — 
DO-201AD 800 4 70 1.85 MUR480EGOS-ND@t NEW! 5.65 46.95 99.98 — — 
DO-201AD 1000 4 70 1.85 MUR4100EGOS-ND@t 6.05 50.30 107.12 = - 
DO-201AD 1000 4 70 1.75 MUR4100ERLGOSCT-ND® 6.52 55.89 130.41 1,500 288.77/M 

SMB 100 1 40 0.875 MURS110T3GOSCT-ND@ 3.19 22.90 46.70 2,500 102.45/M 

SMB 200 2 40 0.875 MURS120T3GOSCT-ND® 3.19 22.90 46.70 2,500 102.45/M 

7 SMB 400 1 35 1.25 MURS140T3GOSCT-ND® 3.29 23.60 48.13 2,500 105.58/M 
SMB 600 1 35 1.25 MURS160T3GOSCT-ND@ 3.46 24.79 50.55 2,500 110.90/M 

SMB 200 2 40 0.95 MURS220T3GOSCT-ND® 4.08 29.26 59.68 2,500 130.90/M 

SMB 600 2 35 1.45 MURS260T3GOSCT-ND® 4.48 32.09 65.46 2,500 143.59/M 
TO-220AC 100 15 200 _ MUR1510GOS-ND@t NEW! 10.43 86.94 182.57 — - 
TO-220AC 100 8 100 0.975 MUR810GOS-ND@t NEW! 8.07 67.07 142.83 _ _ 
TO-220AC 150 8 100 0.975 MUR815GO0S-ND@+ NEW! 8.20 68.31 143.45 _— _ 
TO-220AC 200 8 16 0.975 MUR820GOS-ND@t 7.77 64.77 136.02 — _ 
TO-220AC 200 15 200 1.05 MUR1520G0S-ND@t 11.18 93.15 195.62 _- = 
TO-220AC 200 20 250 11 MUR2020RGOS-ND@t NEW! 20.87 171.40 353.97 — = 
8 TO-220AC 400 8 100 1.3 MUR840GOS-ND@t 9.69 80.73 169.53 _ _ 
TO-220AC 400 15 150 1.25 MUR1540GOS-NDt 12.67 105.57 221.70 — — 
TO-220AC 600 15 150 AS: MUR1560GOS-ND@t 12.30 102.47 215.18 _ _ 
TO-220AC 600 8 16 0.975 MUR860GOS-ND@t 9.69 80.73 169.53 = = 
TO-220AC 800 8 100 1.8 MUR880EGOS-ND@t NEW! 11.18 93.15 195.62 _— =_ 
TO-220AC 1000 8 100 1.8 MUR8100EGOS-ND@t 11.18 93.15 195.62 _— =_ 
TO-220AC 200 8 100 1.3 BYW29-200GOS-ND@t NEW! 8.07 67.07 142.83 _ _ 
TO-220AB 200 8 100 0.975 MUR1620CTGOS-NDt 8.76 73.04 153.37 _ _ 
TO-220AB 200 8 100 m2 MUR1620CTRGOS-ND@t 13.19 109.95 230.88 _— _ 
TO-220AB 200 6 75 0.975 MUR620CTGOS-ND@+ NEW! 6.33 52.57 111.96 _— — 
9 TO-220AB 400 16 100 1.30 MUR1640CTGOS-ND@¢ NEW! 13.88 115.64 242.84 — = 
TO-220AB 400 8 100 1.45 MURH840CTGOS-ND@+NEW! 14.97 124.77 262.01 = = 
TO-220AB 600 8 100 15 MUR1660CTGOS-ND@t¢ 14.61 121.72 255.60 — _ 
TO-220AB 600 8 100 2.8 MURH860CTGOS-ND@t NEW! 14.97 124.77 262.01 _ - 
40 TO-247 200 30 200 1.05 MUR3020WTGOS-ND@t NEW! 37.14 299.94 607.03 _— _ 
TO-247 600 30 150 ae MUR3060WTGOS-ND@t NEW! 48.44 391.23 791.78 _ - 

SMC 50 1 40 0.875 MURS105T3GOSCT-ND®@ 3.19 22.90 46.70 2,500 102.45/M 

1 SMC 200 4 75 0.89 MURS320T3GOSCT-ND® 4.44 34.85 76.57 2,500 158.44/M 
SMC 400 3 75 1.28 MURS340T3GOSCT-ND@ 5.48 43.05 94.58 2,500 195.70/M 

SMC 600 4 75 1.28 MURS360T3GOSCT-ND® 5.48 43.05 94.58 2,500 195.70/M 
12 TO-218 200 200 1.05 MUR3020PTGOS-ND@t NEW! 29.06 234.74 475.07 _ — 
TO-218 400 200 1.05 MUR3040PTGOS-ND@t NEW! 38.75 312.98 633.42 _ - 

ROHS Compliant — § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. —t Bulk (Continued) 
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Re 
Working Peak Average Rectified Peak Surge Maximum Instantaneous ee 
Reverse Voltage Forward Current Current Forward Voltage Drop _| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
Fig. Package VRWM 10 (A) IFSM (A) VE (V) Part No. 10 100 250 dy. Pricing 
12 TO-218 600 15 200 15 MUR3060PTGOS-ND@t NEW! 43.59 352.11 712.60 _ _ 
19 TO-220FP 200 16 100 0.975 MURF1620CTGOS-ND@+ NEW! 15.49 127.25 262.81 _ _ 
TO-220FP 600 16 100 1.50 MURF1660CTGOS-ND@t NEW! 17.22 141.41 292.05 - = 
NEW! Silicon Tuning Diode — RoHS Compliant NEW! 
15 SOT-23 30 0.2 = = MMBV105GLT1GOSCT-ND 3.91 25.71 48.20 3,000 105.18/M 
@ RoHS Compliant — § For Tape and Reel part number, change CT-ND toTR-ND. _t Bulk 
Schottky Barrier Diodes 
Reverse Average Power Peak Surge | Forward Voltage Max. = ae 
Voltage | Forward Current| Dissipation Current @\VF @IF Pinning Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
Fig. | Package VRWM (V) 10 (A) (mW) IFSM (A) (Vde) (mA) 1 2 3 | Part No. 10 100 250 Qty. Pricing 
9 TO-220 100 15 = 250 0.88 0.93 A K/A K__|MBRF30H100CTGOS-ND 11.18 93.15 195.62 = — 
13 SOT-323 30 0.2 200 0.6 0.5 30 A K K/A | BATS54SWT1GOSCT-ND 3.08 14.36 25.65 3,000 48.23/M 
SOT-323 30 0.2 200 0.6 0.5 30 A = K__|BAT54WT1GOSCT-ND 2.80 13.08 23.35 3,000 43.90/M 
SOT-23 i — 225 _- 0.6 10 A = K —|MMBD101LT1GOSCT-ND 3.73 17.39 31.05 3,000 58.38/M 
SOT-23 30 _ 200 _ 0.45 1 A _ K —|MMBD301LT1GOSCT-ND 3.55 16.56 29.56 3,000 55.58/M 
SOT-23 70 _ 200 _ 0.5 1 A = K | MMBD701LT1GOSCT-ND 2.27 14.74 25.52 _ — 
SOT-23 40 0.12 225 0.2 0.5 10 A K A/K | BAS40-04LT1GOSCT-ND 4.47 20.87 37.26 3,000 70.06/M 
15 SOT-23 40 0.12 225 0.2 0.5 10 K K A__|BAS40-06LT1GOSCT-ND 447 20.87 37.26 3,000 70.06/M 
SOT-23 40 0.12 225 0.2 0.5 10 A = K | BAS40LT1GOSCT-ND 3.73 17.39 31.05 3,000 58.38/M 
SOT-23 70 _— 225 _ 0.75 10 A = K | BAS70LT1GOSCT-ND 3.73 17.39 31.05 3,000 58.38/M 
SOT-23 30 0.2 225 0.6 04 10 K K A |BAT54ALT1GOSCT-ND 3.43 14.90 24.21 3,000 40.23/M 
SOT-23 30 0.2 225 0.6 0.5 30 A K K/A_ | BAT54SLT1GOSCT-ND 3.43 14.90 24.21 3,000 40.23/M 
SOT-23 30 0.2 200 0.3 0.5 30 A = K__ | BAT54LT1GOSCT-ND 3.43 14.90 24.21 3,000 40.23/M 
Reverse Average Power Peak Surge 
Voltage | Forward Current | Dissipation Current Forward Voltage Max. —_| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
Fig. | Package VRWM (V) 10 (A) (mw) IFSM (A) @ VE (Vdc) @iF PartNo. 10 100 250 aly. Pricing 
SMA 10 2 425 160 0.325 1A MBRA210LT3GOSCT-ND® 417 32.79 72.04 5,000 141.59/M 
SMA 30 1 300 25 0.41 1A MBRA130LT3GOSCT-ND® 3.33 21.86 40.99 5,000 84.46/M 
1 SMA 40 1 500 30 0.55 1A MBRA140T3GOSCT-ND® 3.49 22.95 43.03 5,000 88.68/M 
SMA 40 3 =_ 100 0.45 3A MBRA340T3GOSCT-ND® 417 32.79 72.04 5,000 141.59/M 
SMA 60 1 = 40 0.72 1A SS16T3GOSCT-ND® 3.69 21.75 38.48 5,000 73.88/M 
SMA 60 1 = 60 0.51 1A MBRA160T3GOSCT-ND® 3.82 27.38 55.83 5,000 115.27/M 
DO-41 20 1 _ 25 0.45 1A 1N5817RLGOSCT-ND® 3.95 25.95 48.65 5,000 100.25/M 
DO-41 20 1 _ 25 0.75 3A 1N5817GOS-ND@t 3.95 25.95 47.18 — = 
DO-41 30 1 — 25 0.55 1A 1N5818RLGOSCT-ND® 3.95 25.95 48.65 5,000 100.25/M 
DO-41 30 1 _— 25 0.875 3A 1N5818GOS-ND@t 3.95 25.95 47.18 — _ 
DO-41 40 1 - 25 0.6 1A 1N5819RLGOSCT-ND® 3.78 24.85 46.60 5,000 96.02/M 
3 DO-41 40 1 _ 25 0.9 3A 1N5819GOS-ND@t 3.95 25.95 47.18 _ — 
DO-41 50 1 _ 25 1.000 3A MBR150GOS-ND® NEW! 3.36 23.06 44.47 _ _— 
DO-41 50 1 750 25 0.75 1A MBR150RLGOSCT-ND® 3.49 25.03 51.06 5,000 105.41/M 
DO-41 60 1 750 25 0.75 1A MBR160RLGOSCT-ND® 3.49 25.03 51.06 5,000 105.41/M 
DO-41 60 1 - 25 1.0 3A MBR160GOS-NDt 3.36 23.06 44.47 _— _ 
DO-41 100 1 500 50 0.79 1A MBR1100RLGOSCT-ND® 4.54 32.59 66.46 5,000 137.20/M 
DO-41 100 1 = 50 0.51 8A MBR1100GOS-ND@t 4.37 30.01 57.88 = = 
DPAK 20 3 1,000 75 0.6 3A MBRD320T4GOSCT-ND® 6.54 56.05 130.79 2,500 261.58/M 
DPAK 20 3 4,000 75 0.7 3A MBRD620CTT4GOSCT-ND® 7.38 63.28 147.64 2,500 295.29/M 
DPAK 30 3 1,000 75 0.6 3A MBRD330T4GOSCT-ND® 6.54 56.05 130.79 2,500 261.58/M 
DPAK 35 8 3,750 75 0.51 8A MBRD835LT4GOSCT-ND@ 6.09 52.16 121.72 2,500 243.44/M 
DPAK 35 5 2,000 50 0.47 5A MBRD1035CTLT4GOSCT-ND® 9.71 82.84 185.68 2,500 385.64/M 
DPAK 35 10 _ 50 0.56 10A MBRD1035CTLGOS-ND@ NEW! 8.57 71.42 149.97 _— — 
DPAK 20 3 _ 75 0.7 6A MBRD320GOS-ND@ NEW! 6.07 50.45 107.43 = = 
DPAK 35 8 _— 75 0.51 8A MBRD835LGOS-ND@t 5.65 46.95 99.98 _ _ 
4 DPAK 40 3 _ 75 0.7 6A MBRD340GOS-ND@ NEW! 5.65 46.95 99.98 _— _ 
DPAK 40 3 1,000 75 0.6 3A MBRD340T4GOSCT-ND® 6.09 52.16 121.72 2,500 243.44/M 
DPAK 40 3 4,000 75 0.7 3A MBRD640CTT4GOSCT-ND® 7.38 63.28 147.64 2,500 295.29/M 
DPAK 40 6 _ 75 0.9 6A MBRD640CTGOS-ND@ NEW! 6.85 56.95 121.28 — _— 
DPAK 45 10 _ 70 0.84 20A MBRD1045T4GOSCT-ND@ NEW! 7.30 62.60 146.06 2,500 292.13/M 
DPAK 60 3 - 75 0.7 6A MBRD360GOS-ND@ NEW! 5.65 46.95 99.98 =— =— 
DPAK 60 3 1,000 75 0.6 3A MBRD360T4GOSCT-ND® 6.09 52.16 121.72 2,500 243.44/M 
DPAK 60 3 4,000 75 0.7 3A MBRD660CTT4GOSCT-ND® 7.38 63.28 147.64 2,500 295.29/M 
DPAK 60 6 _ 75 0.9 6A MBRD660CTGOS-ND® NEW! 6.85 56.95 121.28 — = 
DPAK 60 6 = 75 0.9 6A MBRD660CTRLGOSCT-ND@ NEW! 7.38 63.28 147.64 1,800 326.93/M 
D2PAK 10 1 _ 50 0.365 1A MBRM110LT1GOSCT-ND® 3.82 27.38 55.83 3,000 122.47/M 
D2PAK 30 40 _ 300 0.46 20A MBRB4030T4GOSCT-ND® 32.73 253.37 580.64 800 1182.38 
D2PAK 35 12.5 7,500 150 0.55 25A MBRB2535CTLT4GOSCT-ND@ 26.64 226.04 504.56 800 936.47 
D2PAK 35 12.5 = 150 0.55 25A MBRB2535CTLGOS-ND® NEW! 22.60 185.68 383.47 _ _— 
D2PAK 45 15 16,000 150 0.82 30A MBRB2545CTT4GOSCT-ND® 15.62 133.27 298.70 800 588.21 
D2PAK 45 30 _ 150 0.82 30A MBRB2545CTGOS-ND® NEW! 13.79 114.89 241.26 — — 
D2PAK 45 75 8,000 150 0.84 15A MBRB1545CTT4GOSCT-ND® 11.82 100.85 226.04 800 445.13 
§ D2PAK 45 15 _ 150 0.84 15A MBRB1545CTGOS-ND® NEW! 10.43 86.94 182.57 _ _ 
D2PAK 45 10 _ 150 0.84 20A MBRB1045GOS-ND@ NEW! 10.43 86.94 182.57 _— — 
D2PAK 45 10 _— 150 0.84 20A MBRB1045T4GOSCT-ND@ NEW! 11.82 100.85 226.04 800 445.13 
D2PAK 60 20 _ 150 0.95 20A MBRB2060CTGOS-ND® NEW! 20.87 171.40 353.97 — _ 
D2PAK 100 10 13,000 150 0.85 10A MBRB20100CTT4GOSCT-ND® 18.90 160.33 357.89 800 664.24 
D2PAK 100 20 _ 150 0.95 20A MBRB20100CTGOS-ND@ NEW! 15.52 127.45 263.22 — = 
D2PAK 200 10 6,000 150 0.9 10A MBRB20200CTT4GOSCT-ND® 17.21 146.06 326.03 800 605.10 
D2PAK 200 20 - 150 1.0 20A MBRB20200CTGOS-ND@ NEW! 14.61 119.98 247.78 _ = 
DO-201AD 20 3 =- 80 0.475 3A 1N5820RLGOSCT-ND® 4.28 33.61 73.83 1,500 162.95/M 
DO-201AD 20 3 _— 80 0.850 9.44 1N5820GO0S-ND® NEW! 3.82 31.57 66.20 _ _ 
DO-201AD 30 3 _ 80 0.850 9.4A 1N5821GOS-ND@® NEW! 3.82 31.57 66.20 _— _ 
6 DO-201AD 30 3 _ 80 0.5 3A 1N5821RLGOSCT-ND® 4.28 33.61 73.83 1,500 162.95/M 
DO-201AD 40 3 - 80 0.525 3A 1N5822RLGOSCT-ND® 4.28 33.61 73.83 1,500 162.95/M 
DO-201AD 40 3 _— 80 0.525 3A 1N5822G0S-NDt 3.82 31.57 66.20 _ — 
DO-201AD 40 3 1,250 80 0.5 1A MBR340GO0S-ND@t 3.45 28.49 59.74 md md 
RoHS Compliant § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. T Bulk (Continued) 
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ON Semiconductor” {| |/|) Schottky Barrier Diodes (cont) 


Ree 
Reverse Average Power Peak Surge a 
Voltage | Forward Current | Dissipation Current Forward Voltage Max. —_| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 

Fig. Package VRWM (V) 10 (A) (mW) IFSM (A) @ VF (Vdc) @IF _|PartNo. 10 100 250 aty. Pricing 
DO-201AD 45 8 _ 140 0.55 8A 80SQ045NGOS-ND® NEW! 7.27 60.36 128.55 _ _ 
DO-201AD 50 3 1,500 80 0.6 1A MBR350RLGOSCT-ND® 3.86 30.33 66.63 1,500 147.06/M 

6 DO-201AD 60 3 _ 80 1.080 9.4A MBR360GOS-ND@ NEW! 3.45 28.49 59.74 — — 
DO-201AD 60 3 1,500 80 0.6 1A MBR360RLGOSCT-ND® 3.86 30.33 66.63 1,500 147.06/M 
DO-201AD 100 3 1,500 150 0.79 3A MBR3100RLGOSCT-ND® 5.65 48.44 113.02 1,500 250.26/M 
DO-201AD 100 3 _ 150 0.79 3A MBR3100GOS-ND@ NEW! §.25 43.59 92.84 - — 

SMB 20 1 525 40 0.6 1A MBRS120T3GOSCT-ND® 3.88 25.47 47.76 2,500 104.21/M 

SMB 30 1 525 40 0.6 1A MBRS130T3GOSCT-ND® 3.49 22.95 43.03 2,500 93.89/M 

SMB 30 2 250 40 0.395 1A MBRS130LT3GOSCT-ND® 3.49 22.95 43.03 2,500 93.89/M 

SMB 30 2 = 40 0.6 4A MBRS230LT3GOSCT-ND® 4.28 30.70 62.60 2,500 137.33/M 

SMB 40 1 500 40 0.6 1A MBRS140T3GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 2,500 107.32/M 

SMB 40 1 = 40 0.6 2A MBRS140LT3GOSCT-ND@ NEW! 3.82 25.09 47.04 2,500 102.64/M 

SMB 40 2 800 25 0.43 2A MBRS240LT3GOSCT-ND® 3.95 28.32 57.75 2,500 126.69/M 

7 SMB 40 2 _ 75 0.5 2A SS24T3GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 2,500 107.32/M 
SMB 40 2 625 70 0.43 2A MBRS2040LT3GOSCT-ND® 3.95 28.32 57.75 2,500 126.69/M 

SMB 60 2 = 60 0.63 2A MBRS260T3GOSCT-ND@ 4.48 32.09 65.46 2,500 143.59/M 

SMB 60 2 _ 40 0.51 1A SS26T3GOSCT-ND® 3.29 23.60 48.13 2,500 105.58/M 

SMB 90 2 1,200 50 0.75 1A MBRS190T3GOSCT-ND® 4.61 33.04 67.38 2,500 147.80/M 

SMB 100 2 _ 130 0.79 2A MBRS2H100T3GOSCT-ND® NEW! 4.69 36.89 81.04 2,500 167.68/M 

SMB 100 1 1,200 50 0.75 1A MBRS1100T3GOSCT-ND® 3.29 23.60 48.13 2,500 105.58/M 

SMB 200 3 = 100 0.86 4A MBRS3200T3GOSCT-ND@ NEW! 7.82 67.07 156.49 2,500 312.99/M 

TO-220AC 15 25 _ 150 0.45 25A MBR2515LGOS-ND@f 26.08 214.25 442.46 =— = 
TO-220AC 35 75 1,800 150 0.84 15A MBR735GOS-ND@t¢ 7.27 60.36 128.55 — _ 
TO-220AC 35 10 _ 150 0.84 20A MBR1035GOS-ND@t 8.07 67.07 142.83 _ _ 
TO-220AC 35 16 9,000 150 0.63 16A MBR1635GOS-ND@t 10.06 83.84 176.05 — _ 
TO-220AC 45 7.5 1,800 150 0.84 15A MBR745GOS-ND@t 6.86 67.01 121.41 - md 

8 TO-220AC 45 10 5,500 150 0.84 20A MBR1045GOS-ND@t 8.07 67.07 142.83 _— — 
TO-220AC 45 16 9,000 150 0.63 16A MBR1645GOS-ND@t 10.06 83.84 176.05 — =— 
TO-220AC 60 10 _— 150 0.8 10A MBR1060GOS-ND@t 8.07 67.07 142.83 — — 
TO-220AC 90 10 5,000 150 0.8 10A MBR1090GOS-ND@t 10.47 87.27 183.26 — — 
TO-220AC 100 10 5,000 150 0.8 10A MBR10100GOS-ND@t 10.16 84.65 177.75 _ _ 
TO-220AC 250 40 _ 150 0.97 40A MBR40250G0S-ND® NEW! 19.47 159.97 330.37 om _ 
TO-220AB 30 10 3,750 150 0.52 10A MBR2030CTLGOS-ND@t 18.75 153.98 318.01 _ _— 
TO-220AB 35 15 =- 150 0.66 15A MBR1535CTGOS-ND® NEW! 7.91 65.73 139.97 = = 
TO-220AB 35 12.5 5,000 150 0.47 12.5 MBR2535CTLGOS-ND@t 15.34 125.99 260.20 = =— 
TO-220AB 35 30 =— 150 0.82 30A MBR2535CTGOS-ND@t 14.48 118.98 245.73 — — 
TO-220AB 45 30 = 150 0.82 30A MBR2545CTGOS-ND@t 12.05 100.41 210.87 = _ 
TO-220AB 45 10 _ 150 0.84 20A MBR2045CTGOS-ND@t 6.86 57.01 121.41 _ — 

9 TO-220AB 45 78 9,000 150 0.84 15A MBR1545CTGOS-ND@t 7.36 61.12 130.16 _ _— 
TO-220AB 60 10 6,000 150 0.85 10A MBR2060CTGOS-ND@t 13.14 109.54 230.03 — — 
TO-220AB 80 10 _ 150 0.95 20A MBR2080CTGOS-ND® NEW! 14.31 117.57 242.80 =— =— 
TO-220AB 100 8 400 150 0.74 8A MBR16100CTGOS-ND@t 16.36 134.38 277.53 _ _ 
TO-220AB 100 10 6,000 150 0.85 10A MBR20100CTGOS-ND@t 10.12 84.32 177.07 — _ 
TO-220AB 100 60 = 350 0.98 60A MBR60H100CTGOS-ND® NEW! 19.13 157.11 324.47 — _ 
TO-220AB 200 10 = 150 0.9 10A MBR20200CTGOS-ND@t 18.75 153.98 318.01 _ _ 
TO-220AB 250 40 _ 150 0.97 40A MBR40250TGOS-ND@ NEW! 19.47 159.97 330.37 - - 

SMC 10 4 _ 150 0.35 8A MBRS410LT3GOSCT-ND@ NEW! 12.25 104.45 234.12 2,500 486.25/M 

SMC 20 4 2,500 80 0.5 3A MBRS320T3GOSCT-ND® 417 32.79 72.04 2,500 149.04/M 

SMC 30 4 2,500 80 0.5 3A MBRS330T3GOSCT-ND® 4.17 32.79 72.04 2,500 149.04/M 

SMC 40 4 2,500 80 0.525 3A MBRS340T3GOSCT-ND® 4.48 32.09 65.46 2,500 143.59/M 

an SMC 40 5 = 190 0.5 5A MBRS540T3GOSCT-ND@ 4.69 36.89 81.04 2,500 167.68/M 
SMC 60 4 2,500 80 0.74 3A MBRS360T3GOSCT-ND® 3.91 30.76 67.57 2,500 139.80/M 

SMC 100 3 _ 130 0.79 3A MBRS3100T3GOSCT-ND® 6.26 49.18 108.05 2,500 223.56/M 

SMC 200 3 _ 100 0.84 3A MBRS3201T3GOSCT-ND@ NEW! 6.09 52.16 121.72 2,500 243.44/M 

SMC 200 4 = 100 0.86 4A MBRS4201T3GOSCT-ND® NEW! 12.25 104.45 234.12 2,500 486.25/M 

12 SOT-93 45 15 10,000 200 0.76 30A MBR3045PTGOS-ND@t 27.45 221.70 448.67 _ _ 
14 SOT-363 30 0.2 150 0.6 0.4 10mA MBD54DWT1GOSCT-ND® 3.33 21.86 40.99 3,000 89.43/M 
SOD-123 20 0.5 140 5.5 0.385 0.5A MBR0520LT1GOSCT-ND® 3.73 17.39 31.05 3,000 58.38/M 

SOD-123 30 0.5 175 5.5 0.43 0.5A MBR0530T1GOSCT-ND® 3.92 18.30 32.68 3,000 61.43/M 

SOD-123 30 1.0 _ 5.5 0.47 1A MBR130T1GOSCT-ND® 3.33 21.86 40.99 3,000 89.43/M 

SOD-123 30 0.2 400 0.6 0.4 10mA BAT54T1GOSCT-ND@ 3.92 18.30 32.68 3,000 61.43/M 

SOD-123 30 0.2 140 5.6 0.6 10mA MMSD301T1GOSCT-ND® 4.10 19.12 34.15 3,000 64.21/M 

16 SOD-123 40 0.5 2,250 5.6 0.62 1A MBR0540T1GOSCT-ND® 4.10 19.12 34.15 3,000 64.21/M 
SOD-123FL 20 1 _ 40 0.53 1A MBR120ESFT1GOSCT-ND® 3.33 21.86 40.99 3,000 89.43/M 
SOD-123FL 20 1 _ 45 0.34 1A MBR120VLSFT1GOSCT-ND® 3.75 24.61 46.15 3,000 100.70/M 
SOD-123FL 20 1 _ 50 0.65 3A MBR120LSFT1GOSCT-ND® 3.54 23.24 43.57 3,000 95.06/M 
SOD-123FL 30 1 =- 40 0.38 1A MBR130LSFT1GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 3,000 107.32/M 
SOD-123FL 30 2 = 40 0.43 2A MBR230LSFT1GOSCT-ND@® NEW! 3.16 20.77 38.94 3,000 84.96/M 
SOD-123FL 40 1 _ 30 0.55 1A MBR140SFT1GOSCT-ND@ 3.42 22.43 42.06 3,000 91.77/M 
SOD-323 20 1 200 5 0.54 1000mA =| NSR1020MW2T1GOSCT-ND® NEW! 3.35 19.75 34.93 3,000 74.52/M 

SOD-323 20 1 200 — 0.50 900mA NSRO320MW2T1GOSCT-ND® NEW! 3.35 19.75 34.93 3,000 74.52/M 

SOD-323 30 — 200 0.6 0.4 10mA BAT54HT1GOSCT-ND® 3.55 16.56 29.56 3,000 55.58/M 

47 SOD-323 30 _— 200 _ 0.6 10mA MMDL301T1GOSCT-ND® 3.18 14.82 26.46 3,000 49.75/M 
SOD-323 40 _— 200 = 0.37 1imA RB751V40T1GOSCT-ND® 3.18 14.82 26.46 3,000 49.75/M 

SOD-323 40 0.25 _ al 0.71 200mA NSR0O240HT1GOSCT-ND@® NEW! 2.80 13.08 23.35 3,000 43.90/M 

SOD-323 40 0.25 _— al 0.59 200mA NSRO340HT1GOSCT-ND® NEW! 2.80 13.08 23.35 3,000 43.90/M 

SOD-323 70 = 200 - 1.0 10mA MMDL770T1GOSCT-ND® NEW! 3.18 14.82 26.46 3,000 49.75/M 

18 T0-92-2 30 _ 280 - 0.6 10mA MBD301GOS-ND@t¢ 3.58 21.06 37.26 om _ 
TO-220FP 45 12.5 _ 150 0.7 12.5 MBRF2545CTGOS-ND@t 18.08 148.54 306.77 _ — 
TO-220FP 60 15 - 260 0.71 30A MBRF30H60CTGOS-ND@t 13.04 108.68 228.22 = — 

19 TO-220FP 100 10 _ 150 0.85 10A MBRF20100CTGOS-ND@t 11.18 93.15 195.62 — — 
TO-220FP 200 10 =— 150 0.9 10A MBRF20200CTGOS-ND@t 18.78 154.26 318.57 — — 
TO-220FP 250 40 = 150 0.97 40A MBRF40250TGOS-ND® NEW! 26.78 219.96 454.26 _ _ 
POWERMITE 10 1 _ 50 0.53 1A MBRM110ET1GOSCT-ND® 3.82 27.38 55.83 3,000 122.47/M 

20 POWERMITE 20 1 325 50 0.45 1A MBRM120LT1GOSCT-ND® 3.82 27.38 55.83 3,000 122.47/M 
POWERMITE 20 1 _ 50 0.595 2A MBRM120ET1GOSCT-ND@ NEW! 3.82 27.38 55.83 3,000 122.47/M 
POWERMITE 20 1 375 50 0.53 1A MBRM120ET3GOSCT-ND® 3.82 27.38 55.83 12,000 104.46/M 

@ RoHS Compliant § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. T Bulk (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ON Semiconductor™ | | | Schottky Barrier Diodes (cont) Ree 
Reverse Average Power Peak Surge ae 
Voltage | Forward Current | Dissipation Current Forward Voltage Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
Fig. Package VRWM (V) 10 (A) (mW) IFSM (A) @ VF (Vdc) @IF | PartNo. 10 100 250 Oty. Pricing 
POWERMITE 20 1 _ 50 0.65 3A MBRM120LT3GOSCT-ND® 3.82 27.38 55.83 12,000 104.46/M 
20 POWERMITE 30 1 325 50 0.38 1A MBRM130LT1GOSCT-ND® 3.82 27.38 55.83 3,000 122.47/M 
POWERMITE 40 1 475 50 0.55 1A MBRM140T1GOSCT-ND® 3.62 25.98 52.98 3,000 116.22/M 
POWERMITE 40 1 _— 50 0.36 0.1A MBRM140T3GOSCT-ND® 3.62 25.98 52.98 12,000 99.13/M 
SOD-523 20 0.5 _ 2 0.48 500mA NSR0520V2T1GOSCT-ND@ NEW! 3.16 20.77 38.94 3,000 84.96/M 
SOD-523 30 0.2 200 0.6 0.35 10mA BAT54XV2T1GOSCT-ND® 4.08 19.05 34.03 3,000 63.97/M 
SOD-523 30 200 200 _ 0.6 200mA RB520S30T1GOSCT-ND® 2.35 10.96 19.58 3,000 36.80/M 
21 SOD-523 30 0.2 200 _ 0.5 200mA RB521S30T1GOSCT-ND® 2.35 10.96 19.58 3,000 36.80/M 
SOD-523 40 0.25 _ 1.0 0.7 200mA NSR0240V2T1GOSCT-ND® NEW! 3.16 20.77 38.94 3,000 84.96/M 
SOD-523 40 0.25 _ 1.0 0.51 200mA NSRO340V2T1GOSCT-ND@ NEW! 3.16 20.77 38.94 3,000 84.96/M 
SOD-523 40 0.03 200 - 0.37 1imA RB751S40T1GOSCT-ND® 2.80 13.08 23.35 3,000 43.90/M 
SOD-923 30 0.1 200 1.0 0.525 100mA NSRO130P2T5GOSCT-ND® NEW! 3.16 20.77 38.94 8,000 80.24/M 
20 SOD-923 30 0.2 200 1.0 0.5 200mA NSRO230P2T5GOSCT-ND® NEW! 3.16 20.77 38.94 8,000 80.24/M 
SOD-923 30 0.5 — _ 0.62 500mA NSRO530P2T5GOSCT-ND® NEW! 3.16 20.77 38.94 8,000 80.24/M 
SOD-923 40 0.07 100 0.5 0.35 1imA NSRO140P2T5GOSCT-ND@ NEW! 3.16 20.77 38.94 8,000 80.24/M 
23 SOT-563 23 1 200 - 0.27 10mA NSRO320XV6T1GOSCT-ND® 3.54 24.95 45.36 - - 
24 SC-88 15 0.03 _ _ 0.415 1mA NSR15DW1T10SCT-ND 2.99 21.08 38.32 _ _ 
SC-88 15 0.03 _ _ 0.415 1mA NSR15DW1T1GOSCT-ND® 3.04 21.38 38.88 _ _ 
25 SOT-416 30 0.2 225 0.6 0.8 100mA BAT54CTT1GOSCT-ND® NEW! 3.73 17.39 31.05 3,000 58.38/M 
@ RoHS Compliant § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. T Bulk 
Switching Diodes Reel° 
Working Average Peak Maximum 
Peak Reverse | —_ Rectified Power Surge Instantaneous oan Cut Tape 
Voltage | Forward Current | Dissipation | Current Forward Voltage Pinning Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig. | Package VRWM IF (mA) (mW) IFM (mA) | Drop (VF) IF (mAdc) 1 2 3 Part No. 10 100 250 Qty. Pricing 
SOT-323 30 200 200 — 0.8 100 A A K BAT54CWT1GOSCT-ND® 3.08 14.36 25.65 3,000 48.23/M 
SOT-323 40 100 150 500 Ae. 100 A _— K M1MA141KT1GOSCT-ND@ 2.63 11.45 18.61 3,000 30.92/M 
SOT-323 70 200 200 500 0.8 10 A A K BAV70WT1GOSCT-ND® 2.63 11.45 18.61 3,000 30.92/M 
13 SOT-323 70 215 200 500 0.8 10 K A K/A | BAV99RWT1GOSCT-ND® 2.63 11.45 18.61 3,000 30.92/M 
SOT-323 70 215 200 500 0.855 10 A K K/A | BAV99WT1GOSCT-ND@ 2.63 11.45 18.61 3,000 30.92/M 
SOT-323 70 200 200 500 0.8 10 K _ A BAW56WT1GOSCT-ND® 2.63 11.45 18.61 3,000 30.92/M 
SOT-323 75 200 200 500 0.8 10 A _ K BAS16WT1GOSCT-ND® 2.63 11.45 18.61 3,000 30.92/M 
SOT-23 7 =, 225 _ 0.6 10 A K K/A |MMBD352LT1GOSCT-ND® 3.92 23.07 40.80 3,000 87.04/M 
SOT-23 30 200 225 — 0.8 100 A A K BAT54CLT1GOSCT-ND@ 3.43 14.90 24.21 3,000 40.23/M 
SOT-23 30 150 225 450 2 100 A A K MMBD2837LT1GOSCT-ND® 2.83 12.31 20.00 3,000 33.24/M 
SOT-23 35 100 225 _ 1.2 100 K K A MMBD2835LT1GOSCT-ND@ NEW! 2.83 12.31 20.00 3,000 33.24/M 
SOT-23 50 100 225 300 1.2 100 A A K MMBD2838LT1GOSCT-ND@ 2.83 12.31 20.00 3,000 33.24/M 
SOT-23 50 200 225 500 1 100 A A K BAV74LT1GOSCT-ND® 2.24 9.70 15.75 3,000 26.00/M 
SOT-23 70 200 225 500 0.7 1 A _ K MMBD6050LT1GOSCT-ND@ 2.86 12.42 20.18 3,000 33.54/M 
SOT-23 70 200 225 500 0.7 1 A A K MMBD6100LT1GOSCT-ND® 2.81 12.20 19.83 3,000 32.94/M 
SOT-23 70 215 225 500 1 10 A K K/A | BAV199LT1GOSCT-ND® 3.73 17.39 31.05 3,000 58.38/M 
SOT-23 70 200 225 500 0.8 10 A A K BAV70LT1GOSCT-ND® 1.94 8.40 13.75 3,000 23.00/M 
SOT-23 70 215 225 500 0.8 10 A K K/A | BAV99LT1GOSCT-ND@ 1.91 8.30 13.50 3,000 22.00/M 
SOT-23 70 = 225 _ 1 15 A K K/A | BAS70-04LT1GOSCT-ND® 4.47 20.87 37.26 3,000 70.06/M 
SOT-23 70 200 225 500 0.8 10 K K A BAWS56LT1GOSCT-ND® 2.06 9.00 14.50 3,000 24.00/M 
15 SOT-23 70 100 225 _ 0.8 10 =_ K A BAL99LT1GOSCT-ND® 2.81 12.20 19.83 3,000 32.94/M 
SOT-23 30 150 225 _ 1 10 A A K MMBD2837LT10SCT-ND 2.10 11.79 19.65 3,000 37.05/M 
SOT-23 50 100 225 — 1 10 A A K MMBD2838LT10SCT-ND 2.10 11.79 19.65 3,000 37.05/M 
SOT-23 70 215 300 500 1.25 150 A K K/A | BAV99LT3GOSCT-ND@ NEW! 1.91 8.30 13.50 10,000 17.00/M 
SOT-23 75 100 225 _ 1.2 100 K K A MMBD2836LT1GOSCT-ND® 2.83 12.31 20.00 3,000 33.24/M 
SOT-23 75 200 225 500 1 10 A — K BAS116LT1GOSCT-ND® 3.35 15.65 27.95 3,000 §2.55/M 
SOT-23 75 200 300 500 1.25 150 A - K BAS16LT3GOSCT-ND® NEW! 2.24 9.70 15.75 10,000 19.00/M 
SOT-23 75 200 225 500 0.8 10 A _— K BAS16LT1GOSCT-ND®@ 2.24 9.70 15.75 3,000 26.00/M 
SOT-23 100 200 225 500 1 10 A _ K MMBD914LT1GOSCT-ND® 2.06 9.00 14.50 3,000 24.00/M 
SOT-23 100 200 225 500 0.7 1 A K K/A |MMBD7000LT1GOSCT-ND® 2.14 9.30 15.00 3,000 25.00/M 
SOT-23 100 200 225 500 1 10 A _ K MMBD914LT3GOSCT-ND® 2.06 9.00 14.50 10,000 18.00/M 
SOT-23 120 200 225 625 1 100 A _ K BAS19LT1GOSCT-ND@ 2.24 9.70 15.75 3,000 26.00/M 
SOT-23 200 200 225 625 1 100 A _ K BAS20LT1GOSCT-ND® 2.24 9.70 15.75 3,000 26.00/M 
SOT-23 250 200 225 625 1 100 A = K BAS21LT1GOSCT-ND® 2.01 8.80 14.25 3,000 24.00/M 
SOT-23 250 225 225 625 1 100 A K K/A | BAS21SLT1GOSCT-ND@ 3.16 13.72 22.30 3,000 37.05/M 
SOD-123 100 200 225 500 1 10 K A —  |MMSD4148T1GOSCT-ND® 3.43 14.90 24.21 3,000 40.23/M 
16 SOD-123 100 200 225 500 1 10 K A —  |MMSD914T1GOSCT-ND® 3.43 14.90 24.21 3,000 40.23/M 
SOD-123 100 200 425 1,000 1 10 K A — _|MMSD4148T3GOSCT-ND@ NEW! 3.43 14.90 24.21 10,000 29.80/M 
SOD-123 250 200 400 625 1.25 200 K A —__|MMSD103T1GOSCT-ND@® NEW! 3.43 14.90 24.21 3,000 40.23/M 
SOD-323 75 200 200 500 0.8 10 K A — | BAS16HT1GOSCT-ND® 3.16 13.72 22.30 3,000 37.05/M 
SOD-323 100 200 200 500 il 10 K A — |MMDL914T1GOSCT-ND@ 3.16 13.72 22.30 3,000 37.05/M 
17 SOD-323 200 200 200 625 1.25 200 K A — | BAS20HT1GOSCT-ND@ NEW! 2.61 12.17 21.74 3,000 40.87/M 
SOD-323 250 200 200 625 il 100 K A — | BAS21HT1GOSCT-ND® 2.61 12.17 21.74 3,000 40.87/M 
SOD-323 250 200 200 625 1 200 K A —___|BAS21AHT1GOSCT-ND@ 2.51 11.72 20.93 3,000 39.34/M 
SOD-523 75 200 120 500 0.715 1 K A — | BAS16XV2T1GOSCT-ND® 3.43 14.90 24.21 3,000 40.23/M 
21 SOD-523 100 200 200 500 1.2 100 K A —  |18S400T1GOSCT-ND® 2.80 13.08 23.35 3,000 43.90/M 
SOD-523 100 200 120 500 1 10 K A —___|NSD914XV2T1GOSCT-ND@ 4.47 20.87 37.26 3,000 70.06/M 
SOT-563 75 200 357 500 0.715 1 _ _ — | BAS16DXV6T1GOSCT-ND® 3.58 21.06 37.26 4,000 79.48/M 
23 SOT-563 80 100 357 300 1.2 100 _ _ — | NSDEMP11XV6T10SCT-ND 3.11 21.91 39.84 — _ 
SOT-563 80 100 357 300 1.2 100 =- _- —__|NSDEMP11XV6T1GOSCT-ND® 2.64 18.30 33.00 - = 
24 SC-88 80 100 300 240 1.2 100 - _ —__|HN2D02FUTW1T1GOSCT-ND® 3.92 23.07 40.80 3,000 87.04/M 
SOT-416 70 200 360 500 1.25 150 A A K BAV70TT1GOSCT-ND® NEW! 271 11.77 19.13 3,000 31.78/M 
25 SOT-416 80 100 150 2,000 1.2 100 K K A DAP2220SCT-ND 2.10 11.79 19.65 - _- 
SOT-416 80 100 150 2,000 1.2 100 K K A DAP222GOSCT-ND® 271 11.77 19.13 3,000 31.78/M 
26 SOT-353 250 200 385 625 | 100 _- _ —___|BAS21DW5T1GOSCT-ND@ 3.13 14.59 26.05 3,000 48.98/M 
@ RoHS Compliant § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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™ \ Triacs Designed primarily for power switching. The gate sensitivity of these triacs permits the use of economical transistorized Di 
or integrated circuit control circuits, and it enhances their use in low-power phase control and load-switching applications. 


ON Semiconductor 


TO-225AA TO-220AB SOT-223 


Sensitive Gate Triacs Rots 
On State Peak Peak 
VDRM | RMS Current | Surge Current) Gate Power Digi-Key Price Each Tape and Reelt 
Package (Vv) IT (RMS) (A) ITSM (A) PGM (W) Application Part No. 1 10 100 250 Oty. Pricing 

200 4 20 0.5 Consumer C106BGOS-ND NEW! 52 47 .39 .33 _— _— 

200 4 30 10 Full-Wave AC Control |2N6071AGOS-ND 57 53 44 .38 = = 

200 4 30 10 Full-Wave AC Control |2N6071BGOS-ND 57 53 44 .38 = = 

200 2.5 25 10 AC Power Switching T2322BGOS-ND NEW! 74 69 58 49 _ _ 

400 4 20 0.5 Consumer C106D1GOS-ND NEW! 52 A7 :39 33 = _ 

TO-225AA 400 4 25 0.5 Consumer MCR106-6GOS-ND NEW! 63 56 47 .39 = = 
400 4 30 10 Full-Wave AC Control |2N6073AGOS-ND 57 53 44 -38 = = 

400 4 30 10 Full-Wave AC Control |2N6073BGOS-ND 57 53 44 .38 = = 

600 4 25 0.5 Consumer MCR106-8GOS-ND NEW! 63 56 7 .39 = _ 

600 4 30 10 Full-Wave AC Control _|2N6075AGOS-ND 57 53 4 -38 = = 

600 4 30 10 Full-Wave AC Control _|2N6075BGOS-ND 57 53 44 -38 =. = 

30 0.8 10 0.1 Consumer 2N5060RLRMGOSCT-ND+ NEW! 42 35 25 21 2,000 109.79/M 

100 0.8 10 0.1 Consumer 2N5062GOS-ND NEW! 42 -33 .23 18 _ = 

TO-92 200 0.6 8 5 MPU Interface MAC97A4GOS-ND 42 33 .23 18 = — 
400 0.6 8 5 MPU Interface MAC97A6GOS-ND 42 .33 .23 18 = = 

600 0.6 8 5 MPU Interface MAC97A8GOS-ND 44 35 24 19 = = 

600 0.8 10 0.1 Consumer MCR100-8GOS-ND NEW! 44 35 24 19 = = 

400 8 100 5 Industrial/Consumer MCR72-6GOS-ND NEW! 1.36 1.26 1.05 88 = _ 

400 8 80 20 Consumer MAC228A6GOS-ND 1.36 1.26 1.05 88 = = 

600 8 80 20 Consumer MAC228A8GOS-ND 1.36 1.26 1.05 88 = = 

600 8 70 16 Full-Wave AC Control |MAC8SMGOS-ND 1.10 1.02 85 72 = = 

600 12 120 20 Full-Wave AC Control _|BTB12-600BW3GOS-ND 1.05 97 81 68 = — 

600 12 120 20 Full-Wave AC Control |BTB12-600CW3GOS-ND 1.05 97 81 68 _— _— 

TO-220AB 600 15 120 20 Full-Wave AC Control |MAC15SMGOS-ND 1.27 1.18 98 83 = = 
600 8 100 5 Industrial/Consumer MCR72-8GOS-ND NEW! 1.36 1.26 1.05 88 = = 

800 8 80 5 Half-Wave AC Control |MCR8SNGOS-ND NEW! 1.06 98 82 69 _— _— 

800 8 80 20 Consumer MAC228A10GOS-ND 1.40 1.30 1.08 2911 a = 

800 12 90 16 Full-Wave AC Control |MAC12SNGOS-ND 1.32 1.18 1.02 86 = = 

800 12 120 20 Full-Wave AC Control |BTB12-800CW3GOS-ND 1.13 1.05 87 .74 a = 

800 12 120 20 Full-Wave AC Control _|BTB12-800BW3GOS-ND 1.13 1.05 87 74 = = 

D-PAK 600 4 25 0.5 Consumer MCR708AT4GOSCT-ND NEW! 84 .74 64 -60 2,500 295.60/M 
600 4 40 0.5 Consumer MAC4DHMT4GOSCT-ND = 68 58 54 2,500 269.59/M 

200 0.8 8 5 MPU Interface MACO8BT1GOSCT-ND = 7 37 .33 1,000 178.85 

600 0.8 8 5 MPU Interface MACO08MT1GOSCT-ND = 7 37 .33 1,000 178.85 

SOT-223 600 0.8 8 0.1 Consumer MCRO8MT1GOSCT-ND NEW! 56 47 37 .33 1,000 178.85 
600 1 8 5 MPU Interface Z0103MNT1GOSCT-ND 55 A6 37 32 1,000 174.88 

600 1 8 5 MPU Interface Z0107MNT1GOSCT-ND 55 46 37 32 1,000 174.88 

600 1 8 5 MPU Interface Z0109MNT1GOSCT-ND 55 46 37 32 1,000 174.88 

t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. __$ For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 


Standard Triacs 


On State Peak Peak 
VDRM | RMS Current | Surge Current | Gate Power Digi-Key Price Each Tape and Reel} 
Package | (V) | IT(RMS)(A) | ITSM (A) PGM (W) Application Part No. 1 10 100 250 Oty. Pricing 
TO-92 40 = 5 = Unijunction 2N6028GOS-ND@ NEW! 48 -38 26 .20 = = 
50 25 300 20 Overvoltage Protection |MCR69-2GOS-ND@ NEW! 1.57 1.45 1.21 1.02 = = 
50 8 90 5 Full-Wave AC Control |C122F1GOS-ND® NEW! 1.44 1.33 1.11 94 = = 
100 16 160 20 Half-Wave AC Control |2N6401GOS-ND@ NEW! 1.57 1.45 1.21 1.02 = = 
400 8 80 16 Full-Wave AC Control |MAC8DGOS-ND® 1.02 94 79 66 = _ 
400 8 80 16 Full-Wave AC Control _| MAC9DGOS-ND@ 1.02 94 79 66 = = 
400 12 100 16 Full-Wave AC Control |MAC12DGOS-ND@ 1.02 94 79 66 = _ 
400 15 150 20 Full-Wave AC Control |MAC15A6OS-ND 1.59 1.49 1.22 1.01 = _ 
400 16 150 20 Full-Wave AC Control |MAC16DGOS-ND®@ 1.27 1.18 98 83 = _ 
400 25 250 20 Half-Wave AC Control |2N6507TGOS-ND@ NEW! 1.57 1.45 1.21 1.02 = _ 
400 25 300 20 Half-Wave AC Control__| MCR25DGOS-ND@ NEW! 1.65 1.54 1:27 1.05 = = 
400 6 60 16 Full-Wave AC Control |T2500DGOS-ND @#NEW! 1.73 1.61 1.33 1.10 = = 
400 8 100 16 Full-Wave AC Control |T2800DGOS-ND® NEW! 1.73 1.61 1.33 1.10 = = 
600 8 80 16 Full-Wave AC Control |MAC8MGOS-ND@ 1.02 94 79 66 = = 
600 12 100 16 Full-Wave AC Control |MAC12MGOS-ND@ NEW! 1.02 94 79 66 = = 
TO-220AB 600 15 150 20 Full-Wave AC Control _| MAC15A8GOS-ND@ 1.65 1.54 1.27 1.05 = = 
600 16 150 20 Full-Wave AC Control |MAC16MGOS-ND® 1.27 1.18 98 83 _— _ 
600 10 100 20 Full-Wave AC Control |MAC210A8GOS-ND@ NEW! 1.73 1.61 1.33 1.10 _ = 
600 12 100 20 Full-Wave AC Control |2N6344AGOS-ND® 1.65 1.54 1.27 1.05 = _ 
600 8 100 20 Full-Wave AC Control |2N6344GOS-ND® 1.56 1.47 1.20 1.00 _ _ 
800 8 80 16 Full-Wave AC Control | MAC8NGOS-ND® 1.06 98 82 69 = = 
800 8 80 16 Full-Wave AC Control |MAC9NGOS-ND® 1.06 98 82 69 =— _ 
800 12 100 16 Full-Wave AC Control |MAC12NGOS-ND® 1.06 98 82 69 = = 
800 12 100 20 Full-Wave AC Control |MAC212A10GOS-ND® 1.80 1.69 1.39 1.15 = = 
800 15 150 20 Full-Wave AC Control |MAC15A10GOS-ND® 1.65 1.54 1.27 1.05 = = 
800 16 150 20 Full-Wave AC Control _| MAC16CNGOS-ND@ 1.44 1.33 1.11 94 = = 
800 12 100 5 Half-Wave AC Control |MCR12NGOS-ND@ NEW! 1.06 98 82 69 = = 
800 12 100 20 Full-Wave AC Control |2N6349AGOS-ND® 1.65 1.54 1.27 1.05 = = 
800 12 100 20 Full-Wave AC Control | 2N6348AGOS-ND® 1.65 1.54 1.27 1.05 _ _— 
800 25 250 20 Half-Wave AC Control__| 2N6509TGOS-ND@ NEW! 1.57 1.45 1.21 1.02 = = 
DPAK 600 4 40 0.5 Consumer MAC4DSMT4GOSCT-ND® er 68 58 54 2,500 269.59/M 
600 12 100 5 Industrial/Consumer MCR12DCMT4GOSCT-ND@ NEW! -98 89 76 68 2,500 352.11/M 
DPAK-3 800 4 40 0.5 Consumer MAC4DCN-1GOS-ND® -70 65 54 46 = = 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1329 


ON Semiconductor™ 


SCRs 


On State Peak Peak oF 
VDRM | RMS Current | Surge Current | Gate Power Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Package | (V) IT (RMS) ITSM (A) PGM (W) Application Part No. u 10 100 250 Qty. Pricing 
50 2A 700 20 Over Voltage Protection |MCR68-2G0S-ND® 157 1450 12080 25367 | — — 
100 25A 300 20 Over Voltage Protection |MCR69-3G0S-ND® 157 1450 12080 253.67 | — _ 
800 10A 100 5 Industrial and Consumer |MCR310-0100S-ND 162 1512 12420 25650) — - 
50 25A 250 20 Half-Wave ac Control | 2N6504G0S-ND@ 157 1450 12080 25367) — — 
100 25A 250 20 Half-Wave ac Control _| 2N6505G0S-ND@ 1.57 14.50 120.80 253.67 | — = TO-220AB 
700 T2A 700 20 Half-Wave ac Control | 2N6305GOS-ND@ 736 1252 10433 21909; — = 
200 8A 100 5 Half-Wave ac Control | MCR218-4GOS-ND 136 1252 10433 21909) — — 
400 12A 100 20 Half-Wave ac Control | 2N6397GOS-ND 136 1210 10433 21909) — - 
400 16A 160 20 Half-Wave ac Control | 2N6403G0S-ND® 157 1450 12080 253.67 | — — 
TO-220AB | 400 25A 250 20 Half-Wave ac Control _| 2N6507GOS-ND@ 157 14.50 12080 253.67 | — = 
400 T2A 700 5 Half-Wave ac Control | MCR12LDGOS-ND® 115 1058 68848 18518 | — = 
600 8A 80 5 Half-Wave ac Control | MCR8SMGOS-ND® 98 9.02 75.14 157.79 | — _ 
600 10A 160 20 Half-Wave ac Control | 2N6404GOS-ND® 157 1450 12080 25367) — — 
600 25A 250 20 Half-Wave ac Control | 2N6508GOS-ND 157 1450 12080 25367 | — - 
800 124 100 20 Half-Wave ac Control__| 2N6399GOS-ND® 144 13.30 110.86 232.81 | — - 
800 16A 160 20 Half-Wave ac Control | 2N6405GOS-ND@ 157 1450 12080 25367 | — = 
800 16A 160 5 Half-Wave ac Control | MCR16NGOS-ND® 1.06 980 81.68 17152 | — - 
800 25A 300 20 Half-Wave ac Control | MCR25NGOS-ND@ 177 16.48 135.40 27964) — - 
800 25A 250 20 Half-Wave ac Control _| 2N6509GOS-ND 157 14.50 12080 253.67 | — = 
30 0.8A 10 01 High Volume Consumer | 2N5060G0S-ND® 42 329 2260 4359; — = 
60 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer | 2N5061RLRAOSCT-NDt — 350 25.20 47.25 | — _ 
60 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer | 2N5061RLRAGOSCT-NDt® — 369 ©. 25.95 47.18 | — - 
60 0.8A 10 0.4 High Volume Consumer |2N5061G0S-ND® 42 3.29 2260 4359 | — — 
100 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer _|2N5062RLRAGOSCT-NDt® - 3.42 24.54 50.05 | 2,000 | 109.79/M 
70-92 (a) | 200 0.8A 10 01 High Volume Consumer | 2N5064RLRAGOSCT-NDt® = 342 2454 50.05 | 2,000 | 109.79/M 
200 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer |2N5064G0S-ND® 42 3.29 2260 4359 | — — 
400 0.8A 10 0.4 High Volume Consumer |MCR100-6RLOSCT-NDt - 350 25.20 47.25 | — - 
400 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer |MCR100-6RLGOSCT-NDt® 54 383 25.14 47.13 | 2,000 | 102.84/M 
400 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer _|MCR100-6GOS-ND@ 54 3.83 25.14 45.70 | — = 
400 15 15 05 Low-Power Switching | MCR22-6RLRAGOSCT-NDT® AT 382 27.38 55.83 | 2,000 | 12247/M 
600 1.58 15 0.5 Low-Power Switching | MCR22-8RL1GOSCT-NDt 50 4.08 29.26 ~—59.68 | 2,000 | 130.90/M 
40 = 5 03 High Volume Consumer | 2N6027RLRAGOSCT-NDt® = 3.89 27.87 56.83 | 2,000 | 124.66/M 
T0-92 (B) | 40 - 5 03 High Volume Consumer |2N6027G0S-ND@ 48 374 25.67 49.50 | — — 
40 = 5 0.3 High Volume Consumer _|2N6028RLRAGOSCT-NDt® = 3.89 27.87 56.83 | 2,000 | _124.66/M 
To-205nq| 400 aA 20 05 High Volume Consumer |C106DG0S-ND@ 52 466 3650 8073 | — = 
600 4A 20 0.5 High Volume Consumer _|C106MGOS-ND@ 52 466 38.50 80.73 | — - 
SOT-223 | 200 0.8A 8 0.1 Line-Powered Consumer _|MCRO8BT1GOSCT-NDT® 56 469 36.89 81.04 | 1,000 178.85 
400 4A 25 05 Industrial and Consumer _|MCR716T4GOSCT-NDt+} 84 739 63.34 ‘147.80 | 2,500 | 295.60/M 
600 124 100 5 Industrial and Consumer |MCR12DSMT4OSCT-NDt — 13.00 100.00 210.00 | — - 
D-PAK | 600 120 100 5 Industrial and Consumer |MCR12DSMT4GOSCT-NDt+ 98 887 75.64 169.53 | 2,500 | 352.11/M 
800 124 100 5 Industrial and Consumer |MCR12DCNT4OSCT-NDt — 13.00 100.00 210.00 | — a 
800 12A 100 5 Industrial and Consumer _|MCR12DCNT4GOSCT-NDt© 98 887 75.64 169.53 | — = 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + CutTape RoHS Compliant 
vr | 10 Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel$ | Comchip 
Di (V) | (mA) Package Part No. fl 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
30 | 100 SOD-723 641-1735-1-ND 453.15 20.68] 3,000 | 84.60/M |CDBPO130L-G 
iodes 30 | 100 SOD-723 641-1136-1-ND 45 3.15 20.68] 3,000 | 84.60/M |CDBP0130R-G 
SMD Diodes Specialist 30 | 100] 0402 (1005) | 641-1271-1-NDw | 48 3.35 22.00] 5,000 | 85.00/M | CDBQRO130L 
30 | 100] 0402 (1005) |641-1272-1-NDw | 48 3.35 22.00] 5,000 | 85.00/M | CDBQR0130R 
Comechip Technology is the leading manufacturer to standardize LEAD-FREE and LEAD-LESS diode 30_| 100 | SOD-523F (0603) | 641-1007-1-ND AB 3.33 19.61 | 4,000 | __74.00/M_|CDBU0130 
packaging in SOD-523F and SOD-323F sizes. Comchip’s diodes are ideal for personal computers, 30 | 100 0603 (1608) | 641-1282-1-NDw 44 3.15 18.55] 4,000 | = 70.00/M | CDBU0130L 
digital cameras, PDAs, pagers, wireless networking and portable devices. 30 | 100} 0603 (1608) | 641-1283-1-NDw A4- 3.15 18.55) 4,000 | 70.00/M | CDBU0130R 
Small Single Diod Disi@Reel" mle] gee fetramta| da Taa/ 3h | itn ie 
ma Ingle Viodes 5 ASR AAD : 55 | 3 a 5a 
30_| 200 SOT-23 641-1320-1-NDY | 362.48 11.55 | 3,000 | _38.78/M_|BATS4C-G 
va 10 Digi Key Cut Tape Pricing Tape and Reel |Comchip 30 | 200] 0503 (1308) [641-1264-1-NDw | 43. ~—«-3.02+~«:19.80| 5,000 | 76.50/M |CDBERO230L 
a 30 | 200] 0503 (1308) | 641-1265-1-NDw | 43 3.02 19.80] 5,000 | 76.50/M | CDBERO230R 
Tea sore err MSE cor ara nase | (8| fosters) femcuwcan | 2 3a ‘ast | Som | ‘tom (Coot 
us 7: Se eee Pa aa ee sone ont aes. 30 | 200 | 1005 (2512) | 641-1132-1-ND 493.71 26.60 | 4,000 | 119.00/M_|CDBFRO230R 
75 | 150 00-35 641-1313-1-NDv’ 36 = 173~«7'50/ 10.000} + 15.00/M | 1N4148T-G 30 [200 | 0402 (1005) [641-1278-T-NDW | —«49~—=«.71~—«26.60 | 5,000 | 112.00/M |CDBOR42 
75 | 150} 0503 (1308) | 641-1215-1-ND ‘57 390 1820) 5,000 | 52.00/M |CDSER4148 30 | 200] 0402 (1005) |641-1279-1-NDw | 49 3.71 2660] 5,000 | 112.00/M |CDBQR43 
75_| 150 | SOD-323F (1005) |641-1004-1-ND 352.40 11.20| 4,000 | _37.60/M_|CDSF4148 30/200) 0402 (1005) fomeccgateeg) §=—49 3.71 26.60 | 5,000 | 112.00/M )CDBQRS4 
75 [150 | 1005 (2512) _|641-1216-1-ND 352.40 11.20] 4,000 | 37.60/M |CDSFR4148 30 | 200) 0402 (1005) /641-1275-1-NDw | 48 = 3.35 -22.00| 5,000 | 85.00/M |GDBQR0230L 
75 | 150) 0402 (1005) | 641-1287-1-NDw 50 3.60 21.20] 5,000 | 72.00/M |CDSQR4148 30_| 200 | __0402 (1005) _|641-1276-1-ND¥ | 48 3.35_—22.00 | 5,000 | __85.00/M_| CDBQR0230R 
75 | 150 | SOD-523F (0603) |641-1001-1-ND 42 2.85 13.30] 4,000 | 44.65/M | CDSU4148 30 | 200 | SOD-523F (0603) |641-1008-1-ND AG 3.33 19.61] 4,000 | 74.00/M | CDBU0230 
75 | 150 | SOD-523F (0603) |641-1217-1-ND 42 2.85 13.30] 4,000 | 44.65/M | CDSUR4148 30 | 200 | SOD-523F (0603) | 641-1139-1-ND AQ 3.71 26.60) 4,000 | 119.00/M | CDBURO230L 
80 | 100 | SOD-323F (1005) |641-1005-1-ND 35 2.40 11.20] 4,000 37.60/M |CDSF355B 30 | 200 | SOD-523F (0603) |641-1140-1-ND 9 3.71 26.60 | 4,000 | 119.00/M | CDBURO230R 
80 | 100 SOD-723 641-1141-1-ND “402.88 16.96] 3,000 | 64.00/M |CDSP400-G 40 | 30 | SOD-323F (1005) |641-1010-1-ND 40 2.88 16.96 | 4,000 | 64.00/M | CDBF00340 
80 | 100] 0402(1005) | 641-1286-1-NDw 50 3.60 21.20] 5,000 | 72.00/M |CDSQR400B 40 | 30 | 0402 (1005) _|641-1270-1-NDw | 483.35 22.00 | 5,000 | _85.00/M_| CDBQR00340 
80 | 100 | SOD-523F (0603) |641-1002-1-ND 35 2.40 11.20] 4,000 | 37.60/M |CDSU101A 40 | 30 | SOD-523F (0603) [641-1006-1-ND 40 2.88 16.96 | 4,000 | 64.00/M |CDBU00340 
80 | 100 | SOD-523F (0603) |641-1003-1-ND 35 2.40 11.20] 4,000 | 37.60/M | CDSU400B 40 | 100] 0503 (1308) | 641-1263-1-NDw | 43 3.02 19.80] 5,000 | 76.50/M |CDBERO140L 
80 | 125 | 0402 (1005) | 641-1288-1-NOw 50 3.60__21.20/ 5,000 | _72.00/M |CDSQR4448 40 | 100) 0503 (1308) | 641-1207-1-ND 45 3.15 20.68 | 5,000 | 79.90/M |CDBERO140R 
Schottky Diodes 40 | 100) 1005 (2512) | 641-1129-1-ND 49 3.71 26.60] 4,000 | 119.00/M |CDBFRO140L 
20 7500]  1005(2512) |641-1269-1-Now 423.18 22.80] 4,000 | 102.00/M | CDBF0530 40 | 100 | 1005 (2512) _|641-1130-1-ND 49 3.71 26.60 | 4,000 | 119.00/M | CDBFRO140R 
30 ou acti Banas NOR 49 a o.80 4.000 He eDeFROe20 40 [100 | 0402 (1005) /641-1273-T-NDW | —-48-~—=«3.35 «22.00 5,000 | 85.00/M |CDBOROT40L 
-1285-1- : . 80] 4, ‘ 40 | 100] 0402 (1005) | 641-1274-1-NDw | 48 3.35 22.00] 5,000 | 85.00/M | CDBQRO140R 
20 | 500) 0603 (1608) | 641-1332-1-NDw AG 3.22 21.12] 4,000 | 86.40/M | CDBU0520 40 | 100 | SOD-523F (0603) | 641-1137-1-ND 49 3.71 26.60] 4,000 | 119.00/M |CDBURO140L 
ae 7 50 STAC SH) aaa tee a ant ee 2.008 ae open 40 | 100 SOreae eat 641-1138-1-ND 49 3.71 26.60 4,000 | 119.00/M | CDBURO140R 
; “1014-1. : ; 70} 5, r - 40_| 200 | SOD-323F (1005) | 641-1013-1-ND 46 3.33 19.61 | 4,000 | _74.00/M_| CDBFO240 
a inno DO-DI4AA (SMB) ares ND . ou eH enn Any coeR ES 40 | 200 oe OS 641-1277--NDY | 493.71 26.60 | 5,000 200M CDBOR40 
20 | 1000] SOD-123 (MiniSMA) | 641-1324-1-NDw 40 2.88 16.96] 2,500 | 64.00/M | CDBM120-G ‘a a SOD Sr ems) oats i 338 fans acy othe Cee yce 
20 | 2000| DO-214AA (SMB) |641-1110-1-ND 56 4.26 —30.51| 3,000 | 136.51/M |CDBB220-G 40 |1000) DO-214AC (SMA) | 641-1015-1-ND 573.90 +1820! 5000 s2.00/M \cDBA140-G 
20 [2000] DO-214AC (SMA) |641-1095-1-ND 46 3.50 25.08] 5,000 | 105.60/M |CDBA220-G eeu ; : , : : 
2 [ioo| o-seac oun [ewtsiood | 2 4ae 50] S000 | taroom loopaome | | 42/10 ooztma sue) entioetaD | 42 35 22001 som |_soann {cops 
20 |3000) DO-214AA (SMB) |641-1115-1-ND 67 4.99 39.20] 3,000 | 178.20/M | CDBB320-G 20 |2000| DO-214AC (SMA). | 641-1096-1-ND ‘49 «967 2633 5000 | 110 88M |CDBAD40-G 
20 |3000] DO-214AB (SMC) |641-1120-1-ND 56 4.20 33.00] 3,000 | 150.00/M | CDBC320-6 20:|9000| BOSTaAR Sener : ; : ; : ‘ 
Pont * (SMB) |641-1111-1-ND 56 4.26 30.51 | 3,000 | 136.51/M |CDBB240-G 
6042000 | DO-F AB (SMC) pera tub oe ae ee eC-G 7 | 40 [3000] D0-214Ac (SMA) |641-1101-1-ND 54 4.02 31.58 | 5.000 | 136.38/M |CDBA340-G 
30 | 100 | 0503 (1308) | 641-1261-1-NDw 43302-19801 5'000 vest CDBERO1301. 40 |3000| DO-214AC (SMA) |641-1258-1-NDw | 83 -6.44_—_-55.20| 5,000 | _244.72/M | CDBA340L-G 
30 | 100) 0503 (1308) | 641-1262-1-NDw 433.02 «19.80 5.000 | 7650/M |CDBERO130R 40 |3000| DO-214AA (SMB) [641-1116-1-ND 67 4.99 39.20 | 3,000 | 178.20/M |CDBB340-G 
30 | 100 | SOD-323F (1005) |641-1011-1-ND 390««(263«18.20/ — | eoBF0130 40 |3000) DO-214AB (SMC) | 641-1121-1-ND 56 4.20 33.00] 3,000 | 150.00/M |CDBC340-G 
30 | 100 | 1005 (2512) —_|641-1266-1-NDv 443.15 18.55} 4,000 | _70.00/M_|CDBFO130L 40_|5000| DO-214AB (SMC) |641-1126-1-ND 75 5.85 50.16 | 3,000 | _234.08/M_| CDBC540-G 
30 [100 [1005 (2512) [641-1267-1-NDW 443.15 18.55] 4,000 | 70.00/M_[CDBFO130R $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. NEW! (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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. . ntl @ 
Small Single Diodes (Cont.) DigiqoReel 
ve | 10 Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | Comchip vr | 10 Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel# | Comchip 
(V) | (mA) Package Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. (V) | (mA) Package Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
45 | 200] 1005 (2512) [641-1268-1-NDY | .44.—3.15 18.55] 4,000 | 70.00/M | CDBF0245 Fast Recovery Rectifier Diodes 
45 | 200) 0603 (1608) | 641-1284-1-NDw | 44 3.15 1855] 4,000 | 70.00/M | CDBU0245 700 [2000] DO-274AC (SMA) |641-1145-1-ND 31 3.83 30.13) 5,000 | 130.11/M |CEFA202-G 
80 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1092-1-ND 44 3.17 18.66 | 5,000 | 63.36/M | CDBA160-G 200 |1000] DO-214AC (SMA) |641-1142-1-ND 58 4.37 31.35 | 5,000 | 132.00/M |CEFA103-G 
60 |1000| DO-214AA (SMB) | 641-1107-1-ND A8 = 3.35 22.00) 3,000 | _90.00/M | CDBB160-G 200 |1000] DO-214AA (SMB) |641-1147-1-ND 55 4.16 32.67] 3,000 | 148.50/M |CEFB103-G 
ag a DOSTaRA SME eee e at 30 2008 Ss openers 200 |2000] DO-214AG (SMA) |641-1146-1-ND 51 3.83 30.13) 5,000 | 130.11/M |CEFA203-G 
60/3000 DO-214AA (SWB) /6et-1117-1-ND | 67 499 39.20/ 3.000 | 17820m /coBB360-6 | + Sop-rs00a] Do-ztane (sic) [euT-1iseND | — gd 85 —a5-10 3000 | eran [OEFCSOI-G 
60 |3000) DO-214AB (SMC) |641-1122-1-ND 80 6.01 47.19] 3,000 | 214.50/M |CDBC360-G 400 |1000| 00-2144c (sma) |@41-1143-1-ND 58 437 3135) 5000 | 13200/m |CEFA104-c 
60 |3000] DO-214AC (SMA) |641-1102-1-ND 71 5.31 41.75] 5,000 | 180.27/M |CDBA360-G 400 |1000] D0-2144a (SMB) |641-1148-1-ND 35 «416 «3267/3000 | 148.50/M |CEFB104-c 
60_|5000| DO-214AB (SMC) |641-1127-1-ND 81 6.27 53.70 | 3,000 | 250.60/M_|CDBC560-G : : : ; : 
400 |1000] DO-214AC (SMA) |641-1156-1-ND 52 3.76 22.15) 5,000 | 75.24/M |CFRA104-G 

70 | 70 SOT-23 641-1318-1-ND7 | 443.00 ‘14.00 | 3,000 | 47.00/M |BAS70-G } 
7 | 70 0402 (1005) |e41-t281-1-NDw| 49 3:71 2660| 5,000 | 11200 |cDBOR7 400 |2000| DO-214AA (SMB) |641-1151-1-ND 715.31 41.75 | 3,000 | 189.75/M_ | CEFB204-G 
80 |1000| D0-214Ac (SMA) |641-1093-1-ND ‘54 3.83 «2517| 5,000 | 9724/M \CDBA180-G 400 [2000} DO-214AA (SMB) |641-1159-1-ND 48 3.60 25.84 | 3,000 | 115.60/M |CFRB204-G 
80 |1000| D0-214AA (SMB) |641-1108-1-ND 42 318 2280) 3000 | 102.00/M |CDBB180-c 400 |3000] DO-214AB (SMC) |641-1154-1-ND 84 6.55 56.10 3,000 | 261.80/M | CEFC304-G 
80 |2000| DO-214AC (SMA) | 641-1098-1-ND. 54 4.08 29.26 | 5,000 | _123.20/M_|CDBA280-G 400 |3000| DO-214AB (SMC) | 641-1162-1-ND 74 5.54 43.56 | 3,000 | 198.00/M |CFRC304-G 
80 [2000] DO-214AA (SMB) |641-1113-1-ND 54 4.07 31.94] 3,000 | 145.20/M |CDBB280-G 600 |1000) DO-214AC (SMA) |641-1144-1-ND 52 3.93 30.86 ) 5,000 | 133.24/M | CEFA105-G 
80 |3000] DO-214AC (SMA) |641-1103-1-ND 71 5.31 41.75] 5,000 | 180.27/M |CDBA380-G 600 |1000| DO-214AA (SMB) |641-1149-1-ND 55 4.16 32.67 | 3,000 | 148.50/M_|CEFB105-G 
80 |3000] DO-214AA (SMB) |641-1118-1-ND 77 5.78 45.38 | 3,000 | 206.25/M |CDBB380-G 600 [1000 DO-214AC (SMA) |641-1157-1-ND 52 3.76 22.15] 5,000 | 75.24/M |CFRAT05-G 
80 |3000] DO-214AB (SMC) |641-1123-1-ND 80 6.01 47.19] 3,000 | 214.50/M |CDBC380-G 600 |2000] DO-214AA (SMB) |641-1152-1-ND 71 5.31 41.75] 3,000 | 189.75/M | CEFB205-G 
80 |5000| DO-214AB (SMC) |641-1128-1-ND 81 6.27 53.70 | 3,000 | 250.60/M | CDBC580-G 600 |2000] DO-214AA (SMB) |641-1160-1-ND 52 3.92 28.12] 3,000 | 125.80/M |CFRB205-G 
{00 | 1000 | SOD-123 (MiniSMA) |641-1331-1-ND7 | 55 3.91 25.65] 2,500 | 104.94/M |CDBM1100-G 600 |3000) DO-214AB (SMC) |641-1155-1-ND ‘84 6.55 56.10) 3,000 | 261.80/M | CEFC305-G 
100 | 1000} DO-214AC (SMA) | 641-1091-1-ND 55 3.91 25.65) 5,000 | _99.11/M |CDBA1100-G 600 |3000| DO-214AB (SMC) |641-1163-1-ND 745.54 43.56 | 3,000 | 198.00/M_|CFRC305-G 
100 ) 1000} DO-214AA (SMB) | 641-1104-1-ND A2 3.18 22.80) 3,000 | 102.00/M | CDBB1100-G 1000/1000} DO-214AC (SMA) |641-1158-1-ND 52 3.76 22.15] 5,000 | 75.24/M |CFRA107-G 
tt ee nea uel Seat - Hee oa, ane Pa Pato 1000}2000) DO-214AA (SMB) | 641-1161-1-ND 52 3.92 2812) 3,000 | 125.80/M |CFRB207-6 
100 [3000| DO-214AC (SMA) |641-1099-1-ND 75 5.64 44.29 | 5,000 | 191.24/M |CDBA3100-G 1000/3000 _DO-214A8 (SMC) _ KesieSIIGeSIEN fA 356 ae 198.00/M_| GFRC307-G 
100 |3000] DO-214AA (SMB) |641-1114-1-ND 77 5.78 45.38 | 3,000 | 206.25/M |CDBB3100-G : ae - 
100 /3000) D0-214AB (SMC) | 641-1119-1-ND 80 © 601 4719] 3,000 | 214.50/m |cpscato0-6 | | $00 [7000 ROPIAAA CE eee BaP caer vansailbeann || iaegean' lecenonee 
100 [5000] DO-214AB (SMC) | 641-1124-1-ND 81 6.27 53.70 | 3,000 | 250.60/M_|CDBC5100-G 200 |3000| DO-21448 (SMC) TRRintsaeANTS eo -iG.ag' 4600: | 3000 | “18. eo/M|| Ceetaa-c 

General Purpose Rectifier Diodes 400 |1000) Do-214ac ean) 641-1178-1-ND 52 3.96 28.42 5,000 | 119.68/M |CSFA104-G 
50 1000 DO-41 641-1310-1-NDY ] 25 «1.61 7.00] 5,000 | 16.00/M | 1N4001T-G ‘ SE te ‘ : : , ; 4 
50 | 1000] SOD-123 (MiniSMA) |641-1328-1-ND~ | 41 297 17.49] 2,500 | 66.00/M |CGRM4001-6 400 |2000| DO-214AA (SMB) |641-1181-1-ND 513.83 _ 30.13 | 3,000 | _136.95/M_| CSFB204-G 
50 |1000| DO-214AC (SMA) |641-1016-1-ND 42 2.85 13.30) 5,000 | 38.00/M |CGRA4001-G 400 |3000| DO-214AB (SMC) | 641-1184-1-ND 69 5.39 46.20] 3,000 | 215.60/M |CSFC304-G 
50 |2000| DO-214AA (SMB) | 641-1165-1-ND 45 3.27 19.24] 3,000 72.60/M |CGRB201-G 600 |1000| DO-214AC (SMA) |641-1179-1-ND 52 3.96 28.42 | 5,000 | 119.68/M |CSFA105-G 
50 |3000| DO-214AA (SMB) |641-1168-1-ND 54 4.08 29.26 | 3,000 | 130.90/M |CGRB301-G 600 |2000] DO-214AA (SMB) |641-1182-1-ND 55 4.16 32.67 | 3,000 | 148.50/M | CSFB205-G 
50 [3000| DO-214AB (SMC) |641-1171-1-ND 51 3.79 29.77] 3,000 | 135.30/M |CGRC301-G 600 |3000| DO-214AB (SMC) |641-1185-1-ND 69 5.39 46.20 | 3,000 | 215.60/M_ | CSFC305-G 
50 |5000) DO-214AB (SMC) |641-1174-1-ND 55 416 32.67] 3,000 | 148.50/M |CGRC501-G Ultra Fast Recovery Rectifier Diodes 
100 }3000}  DO-201AD =: |641-1314-1-NDw | 62,» 4.20 19.60] 1,200 | 75.60/M | 1N5401T-G 200 |1000] DO-214AC (SMA) |641-1186-1-ND 52 3.92 28.12] 5,000 | 118.40/M |CURAT03-G 
400 | 1000 DO-41 641-1311-1-NDv | 25° 1.61 7.00) 5,000 | 16.00/M | 1N4004T-G 200 |2000] DO-214AA (SMB) |641-1189-1-ND 53 3.99 31.35] 3,000 | 142.50/M |CURB203-G 
400 | 1000 | SOD-123 (MiniSMA) |641-1329-1-NDw | 412.97 17.49 | 2,500 | _66.00/M_|CGRM4004-6 200 )3000| DO-214AB (SMC) |641-1192-1-ND 80 6.01 47.19] 3,000 | 214.50/M |CURC303-G 
400 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1017-1-ND A2 2.85 13.30] 5,000 | 38.00/M | CGRA4004-G 400 |1000] DO-214AC (SMA) |641-1187-1-ND 52 3.92 28.12 | 5,000 | 118.40/M |CURA104-G 
be ae poe SMe) See 2 ne ta 308 pee eee 400 [2000] DO-214AA (SMB) |641-1190-1-ND 533.99 31.35 | 3,000 | _142.50/M_|CURB204-G 
400 |3000] DO-214AA (SMB) |641-1169-1-ND 54 4.08 29.26 | 3,000 | 130.90/M |CGRB304-G iy oe Doerr eee 2 ou He oa ata ee 
400 |3000| DO-214AB (SMC) |641-1172-1-ND 51 3.79 29.77 | 3,000 | 135.30/M_|CGRC304-G 1000/2000) Do-214AA (SB) |641-1191-1-ND 33.399 «31.351 3000 | 142.50/m |curB207-¢ 
400 5000) DO-214A8 (SMC) [ERG ERNDM 32 IG 32.67) 3.000 | T4850) |CGRCS04-G 4000/3000] D0-214AB (SMC) |641-1194-1-ND 806.01 47.19 | 3,000 | 214.50/m |CURC307-G 
1000 | 1000 DOo41 641-1312-1-NDv | 25 1.61 7.00 5,000 | 16.00/M | 1N4o07T-G Bridge Rectifier Diodes 
1000| 1000 | SOD-123 (MiniSMA) |641-1330-1-NDw | 41 297 17.49] 2,500 | 66.00/M | CGRM4007-G 40 ]1000/ — TO-269AA | 641-1210-1-ND 1.65 14.01 119.48 | 2,500 | 556.20/M | CDBHD140L-G 
1000|1000| DO-214AC (SMA) | 641-1018-1-ND. 42 2.85 13.30 | 5,000 | _38.00/M_|CGRA4007-6 40 }2000) — TO-269AA | 641-1213-1-ND 1.65 14.01 119.48 | 2,500 | 556.20/M | CDBHD240-G 
1000/2000] DO-214AA (SMB) |641-1167-1-ND 453.27 19.24] 3.000 | 72.60/M |CGRB207-G 60 |1000)  TO-269AA =| 641-1211-1-ND 1.65 14.01 119.48] 2,500 | 556.20/M | CDBHD160L-G 
1000 | 3000 DO-201AD 641-1316-1-NDv 62 4.20 19.60] 1,200 75.60/M |1N5408T-G 60 | 2000 TO-269AA 641-1214-1-ND 1.65 14.01 119.48 | 2,500 | 556.20/M |CDBHD260-G 
1000] 3000| DO-214AA (SMB) |641-1170-1-ND 54 4.08 29.26] 3,000 | 130.90/M |CGRB307-G 100 | 1000 TO-269AA 641-1209-1-ND 1.65 14.01 119.48 | 2,500 | 556.20/M_|CDBHD1100L-G 
1000| 3000} DO-214AB (SMC) | 641-1173-1-ND ‘513.79 29.77] 3.000 | 135.30/M |CGRC307-G {00 [2000[_T0-269AA __[641-1212-1-ND 7.65 14.01 119.48 | 2,500 |_556.20/M [CDBHD2100-G 
1000|5000| DO-214AB (SMC) | 641-1176-1-ND 55 416 32.67 | 3,000 | 148.50/M_|CGRC507-G For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-NO. ” NEW! 


; Voltage | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel | Comchip 
Zener Diodes Ree! (Typical) | Part No. 1 10 100 [| Qty. | Pricing |Part No. 
3.0 |641-1230-1-ND 52 3.69 24.20 | 5,000 | 93.50/M |CZRER52C3 
Voltage | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | Comchip 3.3 |641-1231-1-ND 52 3.69 24.20 | 5,000 | 93.50/M |CZRER52C3V3 
(Typical) | Part No. 1 10 100 Qty. | Pricing |Part No. 3.6 |641-1232-1-ND 45 3.15 20.68 | 5,000 | 79.90/M |CZRER52C3V6 
150 mWatts — SOD-523F (0603) 5.1 |641-1259-1-ND NEW! | .45 3.15 20.68 | 5,000 | 79.90/M |CZRER52C5V1 
2.0 641-1019-1-ND 53 3.78 22.26 4,000 84.00/M |CZRU52C2 5.6 641-1260-1-ND NEW! 45 3.15 20.68 5,000 79.90/M | CZRER52C5V6 
22  |641-1020-1-ND ‘53 378 2226) — — |czRus52Cc2v2 11.0 |641-1224-1-ND 45 3.15 20.68 | 5,000 | 79.90/M |CZRERS52C11 
24 |641-1021-1-ND 53 373 2226) — — lezruseceva 12.0 |641-1225-1-ND 45 3.15 20.68 | 5,000 | 79.90/M |CZRER52C12 
2.7  |641-1022-1-ND 53 3.78 22.26 | 4,000 | 84.00/M |CZRUS2C2V7 13.0 |641-1226-1-ND 45 3.15 20.68 | 5,000 | 79.90/M )CZRER52C13 
3.0 |641-1023-1-ND 53 378 2226 | 4.000 | 84.00 |CZRUS2C3 22.0 | 641-1227-1-ND 45 3.15 20.68 | 5,000 | 79.90/M |CZRER52C22 
3.3 [641-1024-1-ND 53 3.78 22.26 | 4,000 | 84.00/M |CZRU52C3V3 24.0 (eae 22esiEND) 45 3.15 20.68 | 5,000 | 79.90/M | CZRER52C24 
3.6 |641-1025-1-ND 46 333 19.61 | 4,000 | 74.00/M |CZRUS2C3V6 27.0 __[edilal2esateND) 45___3.15 __20.68_|_5,000 | _79.90/M |CZRER52C27 
3.9 |641-1026-1-ND 46 3.33 19.61 | 4,000 | 74.00/M |CZRUS2C3V9 200 mWatts — SOD-323F (1005) 
4.3 |641-1027-1-ND 46 3.33 19.61 | 4,000 | 74.00/M |CZRUS2C4V3 2.0 (Ear OS ta NG) 53 3.78 22.26 | 4,000 | 84.00/M | CZRFS2C2 
4.7 |641-1028-1-ND 46 3.33 19.61 | 4,000 | 74.00/m |CZRUS2C4v7 22 BigecNe w8) BeBe eR 2B..| 241000! | sem O0/M! (Cenc te ve 
5.1 |641-1029-1-ND 46 3.33. 19.61 | 4,000 | 74.00/M |CZRUS2C5V1 24 Bee Ne os S00 22 0:80H, as == || Conneeueve 
: 2.7 |641-1054-1-ND 53 3.78 22.26 | 4,000 | 84.00/M |CZRF52C2V7 
5.6 | 641-1030-1-ND 46 3.33 19.61 | 4,000 | 74.00/M |CZRUS2C5V6 30 6 OSSEEND 33 aaa: — 28.86" | -4.000:1| “BA 0O/M |GZHRSECS 
6.2 |641-1031-1-ND 46 3.33 19.61 | 4,000 | 74.00/M |CZRUS2C6V2 33 1641105641-ND aa 3.78 22.06 1 4.000 1 84. 00/M |GZRFS2C3V5 
6.8 | 641-1032-1-ND 46 3.33 19.61 | 4,000 | 74.00/M |CZRUS2C6V8 3.6  |641-1057-1-ND os ea eon = = | OzArsecsve 
7.5 [641-1033-1-ND 46 3.33 19.61 | 4,000 | 74.00/M |CZRU52C7V5 39  |641-1058-1-ND ‘30 26340—Cia20 | — |ezrrsocave 
8.2 |641-1034-1-ND 46 3.33 19.61 | 4,000 | 74.00/M |CZRUS2C8V2 43 |641-1059-1-ND 39 26321820 | — — | CZRFs2C4V3 
9.1 ]641-1035-1-ND 46 3.33 19.61 | 4,000 | 74.00/M |CZRUS2C9V1 47 |644-1060-1-ND "39 263 «1820 | — — | CZRFs2C4v7 
10.0 |641-1036-1-ND 46 3.33 19.61 | 4,000 | 74.00/M |CZRU52C10 5.1 1641-1061-1-ND “16 3.33 19.61 | 4,000 | 74.00/M |CZRF52C5V1 
11.0 [BatglOs7a ND 46 333 19.61 | — — |CZRU52C11 5.6 |641-1062-1-ND 46 3.338 19.61 | 4,000 | 74.00/M |CZRF52C5V6 
12.0 _|641-1038-1-ND 46 3.33 19.61 | 4,000 | 74.00/M |CZRU52C12 6.2  |641-1063-1-ND "39 263 1820) — — |CZRF52C6V2 
13.0 641-1039-1-ND 46 3.33 19.61 4,000 74.00/M |CZRU52C13 6.8 641-1064-1-ND 39 2.63 18.20 = — |CZRF52C6V38 
15.0 641-1040-1-ND 46 3.33 19.61 4,000 74.00/M |CZRU52C15 75 641-1065-1-ND 39 2.63 18.20 = — |CZRF52C7V5 
18.0 641-1042-1-ND 46 3.33 19.61 4,000 74.00/M |CZRU52C18 8.2 641-1066-1-ND 39 2.63 18.20 = — |CZRF52C8V2 
20.0 | 641-1043-1-ND 46 3.33 19.61 | 4,000 | 74.00/M |CZRU52C20 9.1 |641-1067-1-ND AG 3.33 19.61 = — |CZRF52C9V1 
22.0 |641-1044-1-ND 39 263 1820 | — — |CZRU52C22 10.0 |641-1068-1-ND 46 3.33 19.61 | 4,000 | 74.00/M |CZRF52C10 
24.0 |641-1045-1-ND 46 3.33 19.61 | 4,000 | 74.00/M |CZRU52C24 11.0 |641-1069-1-ND 39 263 1820} — — |CZRF52C11 
27.0 |641-1046-1-ND 46 3.33 19.61 - — |CZRU52C27 12.0 _|641-1070-1-ND 46 3.33 19.61 | 4,000 | 74.00/M |CZRF52C12 
30.0 _|641-1047-1-ND .39 263 18.20 | — — |czRU52C30 13.0 |641-1071-1-ND 39 263 1820; — — |CZRF52C13 
36.0 |641-1049-1-ND 39 263 1820 / — — |CZRU52C36 15.0 |641-1072-1-ND 46 3.33. 19.61 | 4,000 | 74.00/M |CZRF52C15 
39.0 _|641-1050-1-ND .39 263 18.20 | — — |czRu52c39 20.0 | 641-1075-1-ND 39 263 1820 | — — |CZRF52C20 
150 mWatts — 0503 27.0 |641-1078-1-ND 39 263 1820 | — — |CZRF52C27 
2 641-1306-1-ND NEW! 43 3.02 19.80 | 5,000 | 76.50/M |CZRERS52C2 30.0 __|641-1079-1-ND 39 2.63 18.20 = — |CZRF52C30 
2.2 | 641-1307-1-ND NEW! 43 3.02 19.80 | 5,000 | 76.50/M |CZRER52C2V2 33.0 |641-1080-1-ND 39 2.63 18.20 = — |CZRF52C33 
2.4 |641-1308-1-ND NEW! 43 3.02 19.80 | 5,000 | 76.50/M |CZRER52C2V4 39.0__|641-1082-1-ND 39 2.63 18.20 = — | CZRF52C39 
2.7 [641-1309-1-ND NEW! |__.43 3.02 19.80 | 5,000 | 76.50/M |CZRER52C2V7 + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi®Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1331 


COMCHIP) ESD Transient Voltage Suppressors Digi Reel” 


SMD Diodes Specialist No. of | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Comchip 
Fig. | Voltage Package Channels | Part No. i 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Bidirectional 
24 SOT23-3 2 641-1197-1-ND 64 4.83 37.95 ]641-1197-2-ND 3,000 172.50/M ]|CEAS0324V-G 
5 SOT23-3 2 641-1198-1-ND 64 4.83 37.95 |641-1198-2-ND 3,000 172.50/M | CEAS035V0-G 
5 SOT-523 2 641-1291-1-ND NEW!| 62 4.62 36.30 |641-1291-2-ND NEW! | 3,000 165.00/M | CPDH3-5VOU 
1 5 SOT-23-3 2 641-1297-1-ND NEW!| 56 4.20 33.00 |641-1297-2-ND NE! 3,000 150.00/M |CPDT-5V0 
5 SOT-23 4 641-1298-1-ND NEW! | _.56 4.20 33.00 | 641-1298-2-ND NE! 3,000 150.00/M_|CPDT-5VOU 
5 SOT-323 2 641-1300-1-ND NEW! | 56 4.20 33.00 |641-1300-2-ND NEW! | 3,000 150.00/M |CPDV3-5V0U 
12 SOT23-3 2 641-1206-1-ND 93 7.25 62.10 |641-1206-2-ND 3,000 289.80/M_|CTES0312V-G 
24 SOT23-6 5 641-1199-1-ND 78 6.04 51.75 ]641-1199-2-ND 3,000 241.50/M |CECS0624V-G 
5 SOT23-6 5 641-1200-1-ND 78 6.04 51.75 |641-1200-2-ND 3,000 241.50/M |CECS065V0-G 
5 SOT-553 4 641-1292-1-ND NEW!| 67 5.04 39.60 |641-1292-2-ND NEW!) 3,000 180.00/M |CPDHS5-5VOU 
5 SOT-563 5 641-1293-1-ND NEW! | 67 5.04 39.60 |641-1293-2-ND NE 3,000 180.00/M |CPDH6-5VOU 
2 5 SOT-23-6 5 641-1299-1-ND NEW! | _.56 4.20 33.00 | 641-1299-2-ND NE! 3,000 150.00/M_| CPDT6-5VOU 
5 SOT-363 5 641-1302-1-ND NEW! | 62 4.62 36.30 |641-1302-2-ND NE! 3,000 165.00/M_ |CPDV6-5VOU 
5 SC70-6L 4 641-1305-1-ND NEW!| 1.00 8.50 72.50 |641-1305-2-ND NEW!) 3,000 337.50/M |CSRVO65VOP 
24 SOT23-6 4 641-1204-1-ND 1.29. 10.95 93.38 |641-1204-2-ND 3,000 434.70/M | CTDS0624V-G 
5 SOT23-6 4 641-1205-1-ND 1.29 10.95 _ 93.38 |641-1205-2-ND 3,000 434.70/M_|CTDS065V0-G 
24 SOT-143 4 641-1201-1-ND 78 6.04 51.75 |641-1201-2-ND 3,000 241.50/M |CEGS1424V-G 
3 5 SOT-143 4 641-1202-1-ND 78 6.04 51.75 |641-1202-2-ND 3,000 241.50/M |CEGS145V0-G 
5 SOT-143 1 641-1203-1-ND 2.59 22.77 193.20 |641-1203-2-ND 3,000 897.00/M |CLCS145V0-G 
5 SOT-143 2 641-1304-1-ND NEW! | 1.20 10.20 _ 87.00 |641-1304-2-ND NEW! | 3,000 405.00/M_|CSRS045VOP 
5 DO-214AC (SMA) 1 641-1241-1-ND 48 3.42 22.44 |641-1241-2-ND 5,000 86.70/M | TVO4A5V0JB-G 
6 DO-214AC (SMA) 1 641-1242-1-ND 8 3.42 22.44 |641-1242-2-ND 5,000 86.70/M | TVO4A6VOJB-G 
10 DO-214AC (SMA) 1 641-1233-1-ND A8 3.42 22.44 |641-1233-2-ND 5,000 86.70/M |TV04A100JB-G 
1 DO-214AC (SMA) 1 641-1234-1-ND 48 3.35 22.00 |641-1234-2-ND 5,000 85.00/M |TV04A110JB-G 
4a |_12 DO-214AC (SMA) 1 641-1235-1-ND 48 3.35 22.00 |641-1235-2-ND 5,000 85.00/M_|TV04A120JB-G 
22 DO-214AC (SMA) 1 641-1239-1-ND 48 3.35 22.00 |641-1239-2-ND 5,000 85.00/M |TV04A220JB-G 
24 DO-214AC (SMA) 1 641-1240-1-ND A8 3.35 22.00 |641-1240-2-ND 5,000 85.00/M |TV04A240JB-G 
120 | DO-214AC (SMA) 1 641-1236-1-ND 48 3.35 22.00 |641-1236-2-ND 5,000 85.00/M |TV04A121JB-G 
130 | DO-214AC (SMA) 1 641-1237-1-ND 48 3.35 22.00 |641-1237-2-ND 5,000 85.00/M |TV04A131JB-G 
150 | DO-214AC (SMA) 1 641-1238-1-ND 8 3.35 22.00 |641-1238-2-ND 5,000 85.00/M_|TV04A151JB-G 
5 DO-214AA (SMB) 1 641-1252-1-ND 52 3.92 28.12 |641-1252-2-ND 3,000 125.80/M | TVO6B5V0JB-G 
6 DO-214AA (SMB) 1 641-1253-1-ND 52 3.92 28.12 |641-1253-2-ND 3,000 125.80/M | TVO6B6VOJB-G 
6.5 | DO-214AA (SMB) 1 641-1254-1-ND 52 3.92 28.12 |641-1254-2-ND 3,000 125.80/M | TVO6B6V5JB-G 
1 DO-214AA (SMB) 1 641-1243-1-ND 52 3.92 28.12 |641-1243-2-ND 3,000 125.80/M |TVO6B110JB-G 
12 DO-214AA (SMB) 1 641-1245-1-ND 52 3.92 28.12 |641-1245-2-ND 3,000 125.80/M_|TVO6B120JB-G 
ap | 13 DO-214AA (SMB) 1 641-1247-1-ND 52 3.92 28.12 |641-1247-2-ND 3,000 125.80/M_ |TVO6B130JB-G 
22 DO-214AA (SMB) 1 641-1249-1-ND 52 3.92 28.12 |641-1249-2-ND 3,000 125.80/M |TVO6B220JB-G 
24 DO-214AA (SMB) 1 641-1250-1-ND 52 3.92 28.12 |641-1250-2-ND 3,000 125.80/M |TVO6B240JB-G 
26 DO-214AA (SMB) 1 641-1251-1-ND 52 3.92 28.12 |641-1251-2-ND 3,000 125.80/M | TVO6B260JB-G 
110 | DO-214AA (SMB) 1 641-1244-1-ND 52 3.92 28.12 |641-1244-2-ND 3,000 125.80/M_|TVO6B111JB-G 
120 | DO-214AA (SMB) 1 641-1246-1-ND 52 3.92 28.12 |641-1246-2-ND 3,000 125.80/M |TVO6B121JB-G 
130 | DO-214AA (SMB) 1 641-1248-1-ND 52 3.92 28.12 |641-1248-2-ND 3,000 125.80/M_| TV06B131JB-G 
5 0402 2 641-1294-1-ND NEW! | 53 3.99 31.35 |641-1294-2-ND NEW! 5,000 135.38/M_ |CPDQR5V0 
5 12 0603 1 641-1256-1-ND 62 4.72 33.82 |641-1256-2-ND 4,000 151.30/M_ |CPDUR12V 
- 24 0603 1 641-1257-1-ND NEW! | 48 3.60 25.84 |641-1257-2-ND NEW! | 4,000 115.60/M_| CPDUR24V 
Fig. 6 NEW! a 5 SOT-23-5 4 |641-1296-1-ND NEW!| 56. 4.20 33.00 |641-1296-2-ND NEW!| 3,000 150.00/M | CPDT5-5VOU 
5 SOT-353 4 641-1301-1-ND NEW!| 62 4.62 36.30 |641-1301-2-ND NEW! | 3,000 165.00/M_| CPDV5-5VOU 
JEW! Unidirectional NEW! 
5 0503 1 641-1289-1-ND 56 4.24 30.40 ]641-1289-2-ND 5,000 128.00/M |CPDERSVOU 
5 5 1005 1 641-1290-1-ND 2 3.18 22.80 |641-1290-2-ND 4,000 102.00/M |CPDF5VOU 
5 0402 1 641-1295-1-ND 50 3.78 29.70 |641-1295-2-ND 5,000 128.25/M |CPDQRS5VOU 
5 0603 1 641-1303-1-ND A2 3.18 22.80 |641-1303-2-ND 4,000 102.00/M_| CPDUSVOU 
ESDTVS-KIT-ND: TVS Kit 20:each of 28 :valies; 560 total! Pl6COS: wicsetiicccicas istics sie sicad sicatsitlewicina plea slp wales inia/silh oldidu Sleatao nis aduldaele o's dled Gihte'd aaa hha eincale e haslatlsinal $208.81 
ESD Suppressors 
Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | Comchip 
Fig. Package Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
1 SOT23-6 641-1083-1-ND 71 5.53 47.40 3,000 | 221.20/M | CDA3S06-G 
2 SOT23-6 641-1222-1-ND 1.01 8.57 73.08| 3,000 | 340.20/M | CSRSO65V0-G 
3 SOT-143 641-1084-1-ND 68 540 40.50) — — |CDA4S14-G 
4 SOT-23 641-1085-1-ND 77. 5.75 45.21] 3,000 | 205.50/M | CDA8S03-G 
5 SOT-23 641-1223-1-ND 85 6.62__56.70| 3,000 | 264.60/M | CTES033V3-G 
6 0503 (1308) | 641-1218-1-ND 62 4.72 33.82] 5,000 | 142.40/M | CPDER5V0 
6 1005 (2512) | 641-1219-1-ND 48 3.60 25.84] 4,000 | 115.60/M | CPDFR5VO 
6 0603 (1608) | 641-1220-1-ND 48 3.60 25.84] 4,000 | 115.60/M | CPDUR5VO 
6 | SOD-523F (0603) | 641-1088-1-ND 48 3.60 25.84] 4,000 115.60/M | CPDU5VO = 
6 _| SOD-523F (0603) |641-1089-1-ND 48 3.60 _25.84| 4,000 |_115.60/M | CPDU24V AAA ALAA A 
7 14SOIC 641-1090-1-ND 98 845 65.00; — — | CTAN1424V-G 
8 SOT23-6 641-1086-1-ND 59 4.41 34.65] 3,000 | 157.50/M | CEBS065V0-G 
8 SOT23-6 641-1087-1-ND 59 4.41 34.65] 3,000 | 157.50/M | CEBS0624V-G 
9 24-QSOP 641-1195-1-ND 3.50 31.00 240.00] 2,500 | 1280.00/M | CDA5Q24-G 
10 8-SOIC 641-1196-1-ND 2.81 24.75 210.00| 2,500 | _975.00/M | CDA6N08-G 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
_ i i TO-252-2 (DPAK) 
=@ SiC Schottky Diodes (OPAK) 
VRRM IF(AV) Ptot | Digi-Key Price Each 
Fig. Package (V) (A) (Ww) Part No. 1 50 100 
TO-220-2 600 1 21.4 |CSD01060A-ND 93 89 85 
TO-220-2 600 2 31.9 | CSD02060A-ND 1.87 1.79 1.70 
TO-220-2 600 4 62.5 |CSD04060A-ND 3.73 3.56 3.39 
TO-220-2 600 6 83.3 | CSDO6060A-ND 5.59 5.34 5.08 
TO-220-2 600 8 107 |CSD08060A-ND 7.46 7.12 6.78 
TO-220-2 600 10 136.3 /CSD10060A-ND 9.32 8.89 8.47 
1 TO-220-2 1,200 5 136 |C2D05120A-ND 9.32 8.89 8.47 
TO-220-2 1,200 10 312 |C2D10120A-ND 18.63 17.79 16.94 
TO-252-2 600 1 21.4 |CSD01060E-ND 93 89 85 
(DPAK) 600 4 62.5 _|CSD04060E-ND 3.73 3.56 3.39 
eopoeaia 600 2 31.9 |CSD02060G-ND 1.87 1.79 1.70 
(D2PAK) 600 6 83.3 |CSDO6060G-ND 5.59 5.34 5.08 
600 10 136.3 _|CSD10060G-ND 9.32 8.89 8.47 
TO-247 600 16.5 138 |CSD20060D-ND 18.63 17.79 16.94 
2 TO-247 1,200 20 138 |C2D10120D-ND 18.63 17.79 16.94 
TO-247 1,200 22 312 _|C2D20120D-ND 37.27 35.57 33.88 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LK SES. Transistors and MOSFETs Multiple pinout configurations available, 


tm con PORATED see Digi-Key website for data sheet. 


Fig. 1 — SOT-323 Fig. 2 — SOT-23 Fig. 3 — SOT-523 Fig. 4 — SOT-223 


>| 0.40 K— 3.00 —+H1.10 F 6.55 — 
a | 
+ 


0.517} 3.10 


TOP VIEW 


+| 0.30 


Fig. 5 — SOT-89, SOT89-3 Fig. 7 — SOT-563 Fig. 8 — SOT-363 
jot7o~) >| =8°(x4) 


co | : ~_+ 0.30 | 0.30 


1.25 


1.70 a 
4 


To! 3 i | I 
E 0.50 1 
a io E +| 0.40 


Fig. 11 — DFN1006H4-3 
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Transistors 
VCEO IC Min. | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ VCEO Ic Min. | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
Fig. | (V) | (mA) | HFE | PartNo. 10 100 | Oty. Pricing Fig. | (V) | (mA) | HFE | Part No. 10 100 | ly. Pricing 
NPN SOT-323 45 00 | 420 |BC847C-FDICT-ND® 299 13.00 | 3,000 35.10/M 
12 15 270 | 2DD2652DICT-ND NEW! 270 15.90 | 3,000 60.00/M 60 1,000 | 100 | DNBT8105DICT-ND® 3.22 21.12 | 3,000 86.40/M 
25 200 60 | MMST4124DICT-ND 3.25 23.40 = _ 60 1,000 250 |DNLS160DICT-ND@ NEW! 3.62 23.76 | 3,000 97.20/M 
25 200 60 |MMST4124-FDICT-ND@ 2.70 15.90 | 3,000 60.00/M 60 100 50 | MMBTAO5-FDICT-ND® 3.00 14.00 | 3,000 47.00/M 
30 { 970 | 2pD2656DICT-ND NEW! 270 ~ 15.90 | 3,000 60.00/M 65 100 | 200 |BC846B-FDICT-ND@ 299 13.00 | 3,000 35.10/M 
30 300 | 40k | MMSTA13DICT-ND 3.60 2700 | 3000 | _135.00/M 2 | 80 100 50 | MMBTAQ6-FDICT-ND® 240 11.20 | 3,000 37.60/M 
30 300 | 10K |MMSTA13-FDICT-ND® 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M cr 2 i Have ae aoe aay heone 
a on ae Hoan deere on ae aa ae 160 | 200 30 |MMBT5551-FDICT-ND@ 255 1190 | 3,000 39.95/M 
40 600 35 | MMST2222A-FDICT-ND@ 300 1400 | 3.000 47 00/M 300 | 200 25 _|MMBTA42-FDICT-ND® 240 11.20 | 3,000 37.60/M 
40 200 30 | MMST3904-FDICT-NDe 300 1400 | 3.000 47 00/M 350 | 500 30 |DN350TOSDICT-ND® 3.22 21.12 | 3,000 86.40/M 
40 600 20 | MMST4401-FDICT-ND® 3.00 14.00 | 3,000 47.00/M NPN SOT-523 
alter : 0 600 36 |MMBT2222ATDICT-ND 263 1820 | — = 
40 500 | 14K |MMST6427-FDICT-ND@ 3.58 24.70 | 3,000]  110.50/M iG aon ae METS Eanes pane deen anne ir 
1 | 45) 500) (60 BBA gIe orale eieg 00 OD) 200] | ac 00N 40 | 200 | 30 |MMBT39O4T-FDICT-ND® 270 15.90 | 3.000) — 60.00/M 
45 500 | 100 |BC817-25WDICT-ND@ 3.00 14.00 | 3,000 47.00/M if 500 50. TURETeMotrDen ome sist. apes. a000 70:00/M 
45 500 | 170 |BC817-40WDICT-ND@ 3.00 14.00 | 3,000 47.00/M he 100 | 200. \RGaaaReEat Cente Domi iene: 00d Eaingitl 
45 700 | 200 |BC847BW-FDICT-ND@ 240 11.20 | 3,000 37.60/M a0 100} 410 ERE 5°05 —Te60 1 3-000 So OUM 
po pee geo yay | 3000] 87-60 | 1 3 | 50 | 400 | 110 |ecea7AT-FOIcT-ND@ 270 15.90 | 3.000 | —60.00/M 
60 | 500 | 100 |MMSTAOS-FDICT-ND® 3.60 21.20 | 3,000) —80.00/M | eo | ee BReRicoreeaae pea. teen: | eeoe | Saar 
65 100 | 200 |BC846BW-FDICT-ND@ 240 11.20 | 3,000 37.60/M d : : : 
- 500 1 100 TERR Game ae 7 T 50 150__| 180 |20C4617RDICT-ND 281 19.80 | — = 
so | 00 | 100 |ystane ore seo 2270 | 9000 | 135000 | | eee oe eae ee 
168 uo 2 MMSTSED! a ao at ane 6 00nd so | 150 | 270 |20C4617S-FDICT-ND® 3.02 1980 | 3,000 81.00/M 
4 at : f . : NPN SOT-223 — RoHS Compliant 
300_| 200 25 __| MMSTA42-FDICT-ND@ 3.60 __21.20 | 3,000 80.00/M 72 | 4,000 | 500 |DNLS412EDICT-ND NEW! 5.25 45.00 | 2,500 | 210.00 
NPN SOT-23 20 1,000 | 50 |DCP68-25DICT-ND NEW! 3.85 30.95 | 2500 |  140.70/M 
18 | 1,000 | 150 | MMBT123SDICT-ND 3.00 21.60 | — — 20 100 85 | DCP68DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500 | 135.00/M 
18 | 1,000 | 150 | MMBT123S-FDICT-ND@ 3.30 22.80 | 3,000 | — 102.00/M 20 | 3,000 | 500 |DNLS320EDICT-ND NEW! 5.25 45.00 | 2,500 | 210.00/M 
20 2 200 |DSS20201LDICT-ND NEW! 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M 25 5,000 50 |DZT3150DICT-ND 4.10 33.00 | 2,500 150.00/M 
20 2 150 |DSS4320TDICT-ND NEW! 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M 40 100 700 | DZT2222ADICT-ND 3.69 29.70 | 2,500 135.00/M 
20 2,000 220 | DNLS320ADICT-ND@ NEW! 4.13 28.50 | 3,000 127.50/M 45 1,000 63 | DCP54DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500 135.00/M 
25 50 30 | MMBTHIODICT-ND 400 28.80 | — _ 45 1,000 | 100 |DCP54-16DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500 135.00/M 
25 50 30 | MMBTH10-FDICT-ND@ 3.00 14.00 | 3,000 47.00/M 50 | 3,000 | 200 |DNLS3S50EDICT-ND NEW! 413 28.50 | 2,500 | 127.50/M 
25 200 60 | MMBT4124-FDICT-ND® 2.76 12.00 | 3,000 32.40/M 60 | 3,000 | 70 |DZT651DICT-ND NEW! 4.92 39.60 | 2,500 | _180.00/M 
30 100 | 10K |MMBTA13-FDICT-ND® 240 11.20 | 3,000 37.60/M 4 [60 | 6,000 | 25 |DzT851DICT-ND 451 36.30 | 2,500 | 165.00/M 
30 100__| 20K _|MMBTA14-FDICT-ND® 240 11.20 | 3,000 37.60/M 60 6 50 |DSS60601MZ4DICT-ND NEW! 410 33.00 | 2,500 | 150.00/M 
2 7 40 50 60 | MMBTH24DICT-ND 4.00 28.80 | — = 60 500 | 100 |DZT491DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500}  135.00/M 
40 50 60 | MMBTH24-FDICT-ND@ 4.40 30.40 | 3,000} — 136.00/M 60 | 1,000 | 40 |DCPS5SDICT-ND 3.69 29.70 | 2,500}  135.00/M 
40 2 150 |DSS4240TDICT-ND NEW! 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M 60__| 1,000 | 100 |DCP55-16DICT-ND 3.69 29.70 | 2500 | —_ 135.00/M 
40 600 | 100 |MMBT2222A-FDICT-ND@ 2.07 9.00 | 3,000 24.00/M 80 | 1,000 | 40  |DCPS56DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500 |  135.00/M 
40 200 | 100 |MMBT3904-FDICT-ND 1.84 8.00 | 3,000 22.00/M 80 | 1,000 | 100 |DCP56-16DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500} 135.00/M 
40 600 | 100 |MMBT4401-FDICT-ND@ 2.07 9.00 | 3,000 24.00/M 100 | 6000 | 20 |DZT853DICT-ND 5.60 48.00 | 2,500}  224.00/M 
40 500 | 10K |MMBT6427DICT-ND 3.63 25.52 | 3,000]  104.00/M 160 | 600 30 | DZT5551DICT-ND 3.69 29.70 | 2500 | 135.00/M 
40 500 | 10K |MMBT6427-FDICT-ND@ 1.21 7.92 | 3,000 32.40/M 300 | 500 40 _|DZTA42DICT-ND 410 33.00 | 2,500 | _150.00/M 
45 800 | 100 |BC817-16-FDICT-ND® 2.25 10.50 | 3,000 35.25/M 400_| 500 50 |DZT658DICT-ND NEW! 492 39.60 | 2,500 |  180.00/M 
45 _| 800 | 100_{BGsi7225:FDIGTENDS: 2.25 10.50 | 3,000 35.25/M | RoHS Compliant a Intrinsically Matched NPN Pair Intrinsically Matched PNP Pair 
45 800 170 _|BC817-40-FDICT-ND@ 2.25 10.50_| 3,000 35.25/M_] _g For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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DnODES. Transistors and MOSFETs Reel” WceO | IC | Min. |Digi-Key Cut Tape Pricing [Tape and Reelg 
ESSN ie ae Fig. (V) (mA) HFE | Part No. 10 100 Qty. Pricing 
Transistors (Cont.) PNP SOT-323 
= 12 15 | 270 ]2DB1689DICT-ND NEW! 270 1590 | 3,000 60.00/M 
VCEO 1c Min. | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
Fig. | (v) | (ma) | HFE |PartNo. 10 100 |-Qly. | Pricing 25 200 60 |MMST4126DICT-ND 3.25 2340 | — = 
NPN SOT-89 — RoHS Compliant 25 200 60 | MMST4126-FDICT-ND@ 3.75 17.50 | 3,000 58.75/M 
20 | 3000 | 180 |2DD2150RDICT-ND 440 30.40 | 2,500]  136.00/M ot : he | EL 20s 1500 | 3.000 pauls 
30 500 | 10K |MMSTAGSDICT-ND 3.60 27.00 | 3,000 | 135.00/M 
20) 1000 | OO eS ius CM S00: | 22800), 186-00 30 500 | 10K |MMSTAG3-FDICT-ND@ 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M 
25 | 5,000 | 50 |DxTS150DICT-ND 3.69 2970 | 2,500 | 135.00/M - 500 | 20K IMCnereteatns sO" -70700"|| saone| | Ase GOnE 
32. | 1,000 | 82 | 2DD1664PDICT-ND 4.40 30.40 | 2,500 | — 136.00/M 30 500 | 20K |MMSTAG4-FDICT-ND® 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M 
32 | 1,000 | 120 |2DD1664aDICT-ND 440 30.40 | 2,500 | 136.00/M 40 200 30 | MMST3906-FDICT-ND@ 3.00 14.00 | 3,000 47.00/M 
32 | 1,000 | 180 |2DD1664RDICT-ND 440 30.40 | 2,500]  136.00/M 40 600 30 _|MMST4403DICT-ND 3.25 2340 | — = 
5 32 2,000 82 |2DD1766PDICT-ND 3.69 29.70 | 2,500 135.00/M 40 600 30 | MMST4403-FDICT-ND@ 3.00 14.00 | 3,000 47.00/M 
32 | 2,000 | 180 /2DD1766RDICT-ND 369 29.70 | 2,500 | —135.00/M 45 | 50) aS Sam sed Rani Meese 
4a ‘i as laRraesDAnICCAIn ais; aba! |'sc00,| | “Sosaaia 1 | 45 500 | 100 |BC807-25WDICT-ND® 3.00 14.00 | 3,000 47.00/M 
45 500 | 170 |BC807-40WDICT-ND® 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M 
80 | 1000 | 40 Beker OR S010 | 2000) “188.008 45 100 | 220 |BC857BW-FDICT-ND® 240 11.20 | 3,000 37.60/M 
80 | 1,000 | 40  /DSScaIGDICTND 369 28.70 | 2,800) 135.00/M 45. | 100 | 420 |BC857CW-FDICT-NDe 240 11.20 | 3,000]  37.60/M 
160 600 30 DXT5551DICT-ND 3.85 30.95 | 2,500 140.70/M 60 500 100 |MMSTASS5DICT-ND 3.60 27.00 | 3,000 135.00/M 
NEW! NPN SOT89-3 — RoHS Compliant NEW! 60 500 | 100 |MMSTAS5-FDICT-ND@ 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M 
12 2 270 | 2DD2661DICT-ND 413 28.50 | 2,500]  127.50/M 60 600 50 | MMST2907ADICT-ND 3.25 2340 | — — 
12 3 270 | 2DD2678DICT-ND 4.13 28.50 | 2,500 127.50/M 60 600 50 _|MMST2907A-FDICT-ND@ 3.00 14.00 | 3,000 47.00/M 
25 | 2,000 | 200 |20D1621TDICT-ND 3.69 2970 | 2,500] 135.00/M gee aeRO 240 11.20 | 3,000 37.60/M 
20 | 5,000 | 180 |2DD209sRDICT-ND 3.69 2970 | 2,500 | 135.00/M a eee eae 2 eae BeOS REO ma 
5 80 500 | 100 |MMSTAS6-FDICT-ND@ 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M 
20 | 7000 | 50 | BeseeeepleRNy fed 8185) [20001 |" 140.26/M 150 | 200 50 |MMST5401-FDICT-ND@ 270 1590 | 3,000 60.00/M 
40 4 100 OS Seca NOICT ND 410 33.00 | 2,500 | 150.00/M 300 | 100 | 25 |MMSTAQ2-FDICT-NDe 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M 
50 | 3,000 | 300 |DNLsasoYDICT-ND 413 28.50 | 2,500 | —127.50/M PNP SOT.23 
50 3 45 |2DC4672DICT-ND 3.28 26.40 | 2,500 | 120.00/M 20 2 150 |DSS20200LDICT-ND NEW! 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M 
Dual NPN SOT-26 20 | 2000 | 220 |DPLS320ADICT-ND® NEW! 413 28.50 | 3,000 | —127.50/M 
120 50 180 J IMXeDICT-ND 350 2520 | 3000] 119.00M 25 200 60 |MMBT4126DICT-ND 263 18.20 | 3,000 70.00/M 
Palle ss 130 Reon wag’ oeeo-'|ao00.| ABOU 25 200 60 | MMBT4126-FDICT-ND@ 276 12.00 | 3,000 32.40/M 
160 | 200 30 | DMMTS5551-FDICT-NDA@ 3.35 22.00 | 3,000 90.00/M 30 500 | 10K [EAMETS RenD cc = 
30 500 | 10K |MMBTAG3-FDICT-ND@ 240 11.20 | 3,000 37.60/M 
Dual NER SO 18s — nots Compliant 30 500 | 20K |MMBTAG4DICT-ND 3.63 2552 | 3,000 | 104.00/M 
40 | 800) 8 eee eUD CTD 4.40 30.40 | 3,000 | 136.00/M 30 | 500 | 20K |MMBTAG4-FDICT-ND@ 240 11.20 | 3,000 37.60/M 
40 200 100 | MMDT3904VDICT-ND 3.35 22.00 ‘| 3,000 90.00/M 40 2 100 |DSS5240TDICT-ND NEW! 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M 
40 200 30 | mmoT3g04vcDICT-ND 4.40 30.40 | 3,000] —136.00/M 40 200 30 _|MMBT3906-FDICT-ND@ 1.84 8.00 | 3,000 22.00/M 
7 45 100 200 |BC847BVDICT-ND 4.40 30.40 | 3,000 136.00/M 40 600 100 |MMBT4403-FDICT-ND@ 2.07 9.00 | 3,000 24.00/M 
45 100 | 200 |DMBS53DOUVDICT-ND NEW! 413 28.50 | 3,000} 127.50/M ,| * 500 80 | BC807-16-FDICT-ND@ 2.25 10.50 | 3,000 35.25/M 
45/45 | 100/100 | 200/220 | BC847BVNDICT-ND 390 31.35 | 3000 | 142.50/m ee kaa 2 IO B78. TE8O" 3,000!) --8f5/M 
60 | 1,000 | 250 |DNLSt60VDICT-ND NEW! 3.30 2280 | 3,000 | 102.00/m “8 eee eee (2c ROK Bee «10-80-8000 scot 
45 100 | 420 |BC857C-FDICT-ND@ 2.99 13.00 | 3,000 35.10/M 
Dual NEN 501-389 60 | 1,000 | 200 |DPLSi60DICT-ND® NEW! 362 2376 | 3000;  97.20/M 
25 200 60) MMDT4124-FDICT-ND® 270 1590 | 3,000 60.00/M 60 400 50 |MMBTASSDICT-ND 363 2650 | 3000) 10400/M 
40 600 100 | MMDT4401DICT-ND 4.00 30.00 | — = 60 100 50 | MMBTA55-FDICT-ND@ 2.40 11.20 | 3,000 37.60/M 
40 600 | 100 |MMDT4401-FDICT-ND® 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M 60 150 | 300 |MMBT2907A-FDICT-ND® 2.07 9.00 | 3,000 24.00/M 
40 200 | 100 |DMMT3904W-FDICT-NDA® 4410 33.00 | 3,000 | —150.00/M 65 100 | 125 |BC856A-FDICT-ND@ 2.99 13.00 | 3,000 35.10/M 
8 | 40 | 600 | 35 |MMDT2222A-FDICT-ND@ 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M a a gm 8 CSAC ear) 3632552 | — 5 
40 | 200 | 30 |MMDT3904-FDICT-ND® 3.02 1980 | 3,000) — 81.00/M a een nee eR 2a MeO | 8.000%) ° eeeu 
45 100 | 200 |DMBSSDOUDWDICT-ND@ NEW! | 3.30 2280 | 3,000] 102.00 Lean Sam tee eee Wath 8000 sao 
: 300 | 500 25 _|MMBTA92-FDICT-ND@ 240 1120 | — = 
65 100 | 110 |BC846ASDICT-ND® 3.35 22.00 | 3,000 90.00/M PNE SOTss3 
160 | 200 30 | MMDTS5551-FDICT-ND@ 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M rr 200 30 | MMBT3900TDICT-ND 205 1860 | = = 
Dual NPN DFN1310H4-6 — RoHS Compliant 40 200 30 | MMBT3906T-FDICT-ND® 270 1590 | 3,000 60.00/M 
9 | 45 100 | 420 ]BC847CDLPDICT-ND 3.30 2280 | 3,000 |  102.00/M 40 600 20 |MMBT4403T-FDICT-ND® 3.00 14.00 | 3,000 47.00/M 
NEW! NPN DFN1006-3 — RoHS Compliant NEW! 45 100 125 | BC857AT-FDICT-ND@ 2.70 15.90 | 3,000 60.00/M 
to | 50 | 100 | 120 [20Cast7aLPDICT-ND 3.02 19.80 | 3,000 | —_81.00/M 45 | 100 | 220 (BesecE RE DIGiN De, EO ARS | 9.0000» “60.000 
NEWI7NPN DFN1O0GH4-3— RoHS Compliant “NEWT 3 | 50 150 | 120 |2DA1774QDICT-ND 281 1980 | 3,000 81.00/M 
1] 45 100 | 200 ]BC847BLP4DICT-ND 3.30 22.80 | 3,000 |  102.00/M bi beam noes 2 Gay ore eee _ 
i 50 150 | 180 |2DA1774R-FDICT-ND@ 3.02 1980 | 3,000 81.00/M 
Complementary NPN/PNP SOT-26 — RoHS Compliant 50 150 970 | 2DA1774SDICT-ND 281 49.80 i _ 
| 40/40 | 200/200 | 10/12 |LBw1s0801DICT-ND 410 33.00 | 3,000]  150.00/M 50 150 | 270 |2DA1774S-FDICT-ND® 3.02 19.80 | 3,000 81.00/M 
40/60 | 600/600 | 35/50 | MMDT2227MDICT-ND 3.69 2970 | 3,000 | 135.00/M 60 600 50 | MMBT2907AT-FDICT-ND@ 270 1590 | 3,000 60.00/M 
Complementary NPN/PNP SOT-363 PNP SOT-223 — RoHS Compliant 
40/60 | 600/600 | 35/50 |MMDT2227-FDICT-ND@ 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M 15 3,000 | 500 |DPLS315EDICT-ND NEW! 5.25 45.00 ‘| 2,500 210.00/M 
40/40 | 200/200 | 40/60 | MMDT3946-FDICT-ND@ 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M 20) 1,000 | 50 )DCP69-25DICT-ND NEW! 3.85 30.95 / 2,500 | 140.70/M 
40/40 | 200/200 | 60/60 | MMDT4146DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000] 150.00/M mm cae mam (CIT S85 80.95" | 2.500 | 10-70M 
20 | 1,000 | 50 /DCP69-16DICT-ND 3.85 3095 | 2,500 | 140.70/M 
| 40/40. | 200/200 | 60/60 | MMDT4146-FDICT-NDe 270 1590 | 3,000 60.00/M oo | 400 | as Seen Soy. 29070. (con) Aas coi 
40/40 | 600/600 | 20/30 Oe oN 400 30.00 | — = 4 [ 20 | 1,000 | 100 |DCP69A-16DICT-ND 3.69 29.70 | 2.500 |  135.00/M 
40/40 | 600/600 | 20/30 | MMDT4413-FDICT-ND@ 3.35 22.00 | 3,000 90.00/M 25 | 3,000 | 300 |DPLS325EDICT-ND NEW! 525 4500 | 2500 | 210,00/M 
160/160 | 200/200 | 30/50 | MMDT5451-FDICT-ND® 3.35 22.00 | 3,000 90.00/M 30 3 90 |DMuT9435DICT-ND NEW! 410 33.00 | 2500 | 150.00/M 
45/45 | 100/100 | 200/220 | BC847PN-FDICT-ND@ 3.90 3135 | 3000 | 142.50/M 45 | 1,000 | 40 /DCPS51DICT-ND 3.69 2970 | 2,500 | 135.00/M 
NPN/P.Channel Complex Array SOT-363 45 | 1,000 | 100 |DCP51-16DICT-ND 3.69 2970 | 2,500 | 135.00/M 
0 a00 | 100 TeTReTeRTeaena a0 a600 | 3000 | 200.00/M 50 | 3,000 | 100 |DPLS350EDICT-ND 413 28.50 | 2500 | 127.50/M 
ar) 600 | 100 |CTA2N1P-FDICT-ND® 5.25 45.00 | 3,000} 210.00/M Sra rape a bel a A nb chenDe CEN SE, T Intrinsically Matched PNP Pair icone) 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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DODES. Transistors and MOSFETs 


Digi@keel’ MOSFETs 


Transistors (Cont.) vos | 1D | RDS (on) | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
: _ — — Fig. | (Vv) | (A) (0) _ | Part No. 10 100 Oly. Pricing 
Fig. “wy (ma) WEE [Pate 10 100 | "aly. | Pricing nehannel S123 
60 6 70 | DSS60600MZADICT-ND NEW! 472 37.95 | 2,500 | 172.50/M ali cal cam TESST Merah 4:10 38.00 | 3,000° ) 180.007 
60 3,000 70 |DZT751DICT-ND NEW! 4.92 39.60 | 2,500 180.00/M 28 1.6 0.073 |DMN3150LWDICT-ND® NEW! 4.10 33.00 | 3,000 150.00/M 
60 | 1,000 | 40 |pcPseDIcT-ND 3.69 29.70 | 2,500}  135.00/M 50 | 0.200 | 3.5  |BSS138W-FDICT-ND® 315 18.55 | 3,000 70.00/M 
60 | 5,000 | 10 |DZT951DICT-ND 5.60 48.00 | 2,500 | —224.00/M 50 | 0.300 | 20  |DMNSLO6WKDICT-ND® 3.35 22.00 | 3,000 90.00/M 
= wa 1 eee es ae ae ae ' | 60 | 0115) 32. |envooew-roicT-Noe 492 39.60 | 3,000 180.00/M 
, | 60 500 | 100 |DZT591CDICT-ND 3.58 24.70 | 2,500]  110.50/M a se . phar a oe vee ene 
80 | 1,000 | 40 |DCP53DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500} —135.00/M - ; ; : 
80 1,000 100 |DCP53-16DICT-ND 3.69 29.70 | 2,500 135.00/M 100 | 0.170 6.0 | BSS123W-FDICT-ND® 4.31 34.65 | 3,000 157.50/M 
100 | 5,000 | 15 |DZT953DICT-ND 5.60 48.00 | 2,500 | _224.00/M N-Channel SOT-23 — RoHS Compliant 
140 4,000 100 |DZT955DICT-ND NEW! 5.25 45.00 | 2,500 210.00/M 20 0.34 55 DMC2004DWKDICT-ND 4.40 30.40 3,000 136.00/M 
140 | 4,000 | 100 |DPLS4140EDICT-ND NEW! 5.25 45.00 | 2,500} 210.00/M oo | os4o| o4 \OMnenidenteettn 360 2120 | 3.000 80.00/M 
be os a pea tlrallt . aie a ee 20 | 23 | 0.17  |DMN2170UDICT-ND 431 34.65 | 3,000 157.50/M 
PNP SOT-89 — RoHS Compliant 20 | 43 | 0.042 |DMN2104LDICT-ND NEW! 410 33.00 | 3,000 150.00/M 
20 | 1,000 | 50 |DCX69DICT-ND 440 30.40 | 2,500]  136.00/M 20 | 65 | 0.021 |DMG6968UDICT-ND NEW! 3.69 24.20 | 3,000 99.00/M 
20 | 1,000 | 50 |DCxX69-16DICT-ND 4.40 30.40 | 2,500 | — 136.00/M 20 | 59 | 0.024 |DMN2050LDICT-ND NEW! 3.69 29.70 | 3,000 135.00/M 
32 | 1,000 | 120 |20B11320DICT-ND 440 30.40 | 2,500} — 136.00/M 28 | 32 | 0415. |pMNa1s0LDICT-ND 335 22.00 | 3,000 90.00/M 
32) 7,000 | 180 ee eam onlay B80 3080") 2000:)| 196,078 30 | 49 | 0.024 |DMNe404LDICT-ND NEW! 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M 
32. | 2,000 | 82  |2DB1188PDICT-ND 3.69 29.70 | 2,500 | _135.00/M 
32] 2,000) 120” 2DB118a0DICT-ND 3692970 | 2.600 | 198.00/M > | 30 | 54 | 0026 )DMN3052LDICT-ND NEW! 3.69 29.70 | 3,000 135.00/M 
5 | 39 | 2000 | 180. |20B118sRDICT-ND 369 29.70 | 2500)  135.00/M 30 | 58 | 0.033 |DMN3051LDICT-ND NEW! 3.69 29.70 | 3,000 135.00/M 
50 | 3,000 | 80 |DPLS350YDICT-ND 413 28.50 | 2,500}  127.50/M 30 | 58 | 0.047 |DMN3112SDICT-ND NEW! 369 29.70 | 3,000 135.00/M 
60 600 50 | DXT2907ADICT-ND 4.40 30.40 | 2,500 136.00/M 50 | 0.200 1.4 |BSS138-FDICT-ND 3.75 17.50 | 3,000 58.75/M 
a i a eee = sO io a 50 | 0.300 | 20 |DMNSLO6KDICT-ND 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M 
v4 | aap 50 ae ses. 23005. (5 600. -d4a7ain 60 | 0.115 | 3.2  |2N7002-FDICT-ND 2.33 10.85 | 3,000 36.43/M 
NEW! PNP SOT89-3 — RoHS Compliant NEW! 60 | 0.250 | 3.5  |BS870-FDICT-ND 3.75 17.50 | 3,000 58.75/M 
12 2 270 |2DB1697DICT-ND 413 28.50 | 2,500 127.50/M 60 | 0.300 2.0 | DMN601KDICT-ND 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M 
12 3 270 | 2DB1713DICT-ND 3.28 26.40 | 2,500} 120.00/M 60 | 0.500} 5.0  |MMBF170-FDICT-ND 2.70 15.90 | 3,000 60.00/M 
20 3,000 180 |2DB1424RDICT-ND 3.69 29.70 | 2,500 135.00/M 100 | 0.170 6.0 BSS123-FDICT-ND 3.75 17.50 3,000 58.75/M 
5 | 20 | 1,000 } 160 |D¢x69-25DICT-ND 454 31.35 | 2,500]  140.26/M N-Channel SOT-523 — RoHS Compliant 
= 2 m ee 2 2 = ae 50 | 0.160] 3.1  |DMNSSDOUTDICT-ND NEW! 413 28.50 | 3,000 127.50/M 
50 | 2000 | 70 |apaiz1300IcT-ND 4543135 | 2500 | 140.26/M 50 | 0.280 | 1.8  |DMNSLO6TKDICT-ND NEW! 413 28.50 | 3,000 127.50/M 
50 2,000 120 |2DA1213YDICT-ND 4.54 31.35 | 2,500 140.26/M 3 60 0.300 2.0 DMN601TKDICT-ND 4.92 39.60 3,000 180.00/M 
NEW! PNP SOT-563 — RoHS Compliant NEW! 60 | 0.115 | 20 |2N7002T-FDICT-ND 3.08 20.24 | 3,000 82.80/M 
7| 4% 100 | 220 | DMBS4D0UVDICT-ND@ 4.13 28.50 / 3,000 | —127.50/M 60 | 0.115 | 3.5 _|DMN66DOLTDICT-ND NEW! 410 33.00 | 3,000 150.00/M 
60 | 1,000 | 200 peek avplnive el oe 22.80 | 3,000 | 102.00/M N-Channel SOT-26 — RoHS Gompliant 
40 | 100 ] 120 |2DAt7740LPDICT-ND NEW! = 1080 3,000 | _87.00/M 6 |e | |) ee eT Bey soba? | 2.000; 1) bru 
to | 45 too | 200 |Bcs47BLPDICT-ND 362 23.76 | 3.000 97.20/M 30 | 32 | 043  |DMN311S5UDMDICT-ND 431 34.65 | 3,000 157.50/M 
45 100 | 220 |BC857BLPDICT-ND 3.35 22.00 | 3,000 90.00/M N-Channel DFN1006H4-3 — RoHS Compliant 
NEW! PNP DFN1006H4-3 — RoHS Compliant NEW! 20 | 0.200] 35 | DMN2005LP4KDICT-ND 3.69 29.70 | 3,000 135.00/M 
Nf 45 100__| 220 | BC857BLP4DICT-ND 3.30___ 22.80 | 3,000 | _102.00/M "| 30 | 0300} 22 |omNaeD2LrB4DIcT-ND 431 34.65 | 3,000 157.50/M 
6 | 150 | 200 | 50 Ta a aes ae 22.00 | 3,000 90.00/M N-Channel 30:39 — Rohs Compliant 
Dual PNP SOT-563 — RoHS Compliant 20 | 12 | 010 |DMN2112SNDICT-ND 451 36.30 | 3,000 165.00/M 
7 | 0 200 30 MMDT3906VCDICT-ND 440 30.40 | 3,000] 136.00/M wy | 2 | 12 | 010. /oMN2114snoICT-no 451 36.30 | 3,000 165.00/M 
60 600 50 | MMDT2907VDICT-ND 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M 30 6 0.04 | DMN3033LSNDICT-ND 431 34.65 | 3,000 157.50/M 
Dual PNP SOT-363 30 | 14 | 0.24 |DMN100-FDICT-ND 7.70 66.00 | 3,000 308.00/M 
2 a. S|) oe NEW Mh! SOP0— ROHS Conon NEW 
0 a0 ao \RaaTacratenTereins S60. eae 000 A000 30 | 16 | 0.005 JDMN3007LSSDICT-ND 850 72.50 ] 2,500 337.50/M 
40 soo | 100 |MMDT4403-FDICT-ND® 360 2120 | 3.000 80.00/M | 9 | 0.015 |DMN3031LSSDICT-ND 8.50 72.50 | 2,500 337.50/M 
8 40 200 30 | DMMT3906W-FDICT-NDt@ 4.10 33.00 | 3,000 150.00/M 30 6 0.043 | DMN3112SSSDICT-ND 8.50 72.50 | 2,500 337.50/M 
45 100 | 220 |DMBS54DOUDWDICT-ND® NEW! | 330 22.80 | 3,000 |  102.00/M 30 | 10 | 0.011 |DMN4800LSsDICT-ND 3.90 31.35 | 2,500 142.50/M 
60 600 75 |MMDT2907A-FDICT-ND@ 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M Dual N-Channel SOT-26 — RoHS Compliant 
. a bes eee ee a oe pe 20 | 0.540] 0.4  |DMN2004DMKDICT-ND 5.74 46.20 | 3,000 210.00/M 
PNP/N-Channel Complex Array GOT-G63 : 5 | 2 2 0.08 |DMN2215UDMDICT-ND NEW! 492 39.60 | 3,000 180.00/M 
7 600] 400 | CTA2P1NDICT-ND 540 4050) = = 50 | 0.305} 20  |DMNSLO6DMKDICT-ND 5.74 46.20 | 3,000 210.00/M 
8 40 600 100 |CTA2P1N-FDICT-ND@ 3.85 26.60 | 3,000 119.00/M 60 0.305 24 DMN601DMKDICT-ND 5.74 46.20 3,000 210.00/M 
Complex Transistor/Diode Array SOT-363 — RoHS Compliant Dual N-Channel SOT-563 
Artey Tor Relay 150 | DRDNO10WDICT-ND 440 33.00 | 3,000} 150.00/m 20 | 0540] 0.4 |DMN2004VKDICT-ND 492 39.60 ] 3,000 180.00/M 
Array Tor Relay 100 IRERNONetnT arin aio aa00 | 3000 |  150.001M 50 | 0.280} 20  |DMNSLO6VAKDICT-ND® 3.69 24.20 | 3,000 99.00/M 
Fitay fo VoTGG®T ey | pypavaWoIeEND ae | aon 50 | 0.280} 20  |DMNSLO6VKDICT-ND® 3.69 24.20 | 3,000 99.00/M 
Reg. : ; ; ; 7 | 60 | 0.305) 20 |DMN601VKDICT-ND® 5.74 46.20 | 3,000 210.00/M 
Array for Voltage | 459 | pvrevswDICT-ND 410 33.00 | 3,000 150.00/M 60 | 0.280 | 13.5 |2N7002VDICT-ND 5.25 45.00 | 3,000 210.00/M 
Array fra a0 IRUCAVEW AICS Fd as00-| Goon) aso 60 | 0.280 | 135 | 2N7002VADICT-ND 5.25 45.00 | 3,000 210.00/M 
way ot Vonage 60 | 0.280 | 135 |2N7002VA-FDICT-ND® 5.25 45.00 | 3,000 210.00/M 
8 Reg, 150 | DVRSVOWDICT-ND 410 33.00 | 3,000}  150.00/M Dual N-Channel SOT-363 — RoHS Compliant 
Atay ToL Rely 100 | DRDPOOSWDICT-ND 410 33.00 | 3,000 150.00/M 20 | 0540 | 0.4  |DMN2004DWKDICT-ND 4.40 30.40 | 3,000 136.00/M 
fray for Relay ge \GRAREENDIC RAID dos? 35.00; | S000 || > sasoooNA 50 | 0.305} 20  |DMNSLO6DWKDICT-ND 4.40 30.40 | 3,000 136.00/M 
ATTap Te Flay | 59 | 0200} 35  |Bss1380W-FDICT-ND 413 28.50 | 3,000 127.50/M 
Driver 47 | DRONB26WDICT-ND 410 33.00 | 3,000 | — 150.00/M 60 | 0.305 | 20  |DMN601DWKDICT-ND 440 30.40 | 3,000 136.00/M 
Array. for Relay 56 | DRDPB16WDICT-ND 3.30 22.80 | 3,000 402.00/M 60 | 0.115 6.0 | DMN66DOLDWDICT-ND 5.54 44.55 | 3,000 202.50/M 
fray for Rly a RRocenntan Hg -<3500-| S000.) teobus 60 | 0.115 | 3.2 | 2N7002DW-FDICT-ND 3.35 22.00 3,000 90.00/M 
~ - Dual N-Channel DFN1310H4-6 — RoHS Compliant 
ray tr valle Poon See “ae SOT eS a are al ue 9 | 20 | 020 | 35  |DMN2005DLP4KDICT-ND 554 44.55 | 3,000 202.50/M 
Reg. : : : : (Continued) 


Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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IoxES. Transistors and MOSFETs Digi@Reel’ Pre-Biased Small 


MOSFETs (Cont.) Signal Transistors 
vps ID | RDS (on) | Digi-Ker Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
Fig. | (v) | (A) Al HRN, 10 100 | Oty. Pricing Be 585 Benen lee Rey 
Dual N-Channel SO-8 NOM b 50 - 7 
te | 30 | ott 3.7 ]DI9956CT-ND 43.50 348.00 | 2,500 | 1740.00/M 1.35 | 8 
60 | 017 | 3.5 | DI9945CT-ND 45.00 360.00 | 2,500 | 1800.00/M aie r 
Complementary NPN/PNP SOT-563 — RoHS Compliant 0.65 z 
7 20 | 54 0.9 _[DMC2004VKDICT-ND 5.33 42.90 | 3,000 195.00/M | | DFN1006-3 
P-Channel SOT-323 — RoHS Compliant 0.675 +——1.075—— 
20 | 15 | 0.075 |DMP2160UWDICT-ND NEW! 330 22.80 | 3,000 102.00/M f 
1 20 | 1.5 | 0.092 |DMP2240UWDICT-ND NEW! 492 39.60 | 3,000 180.00/M wid 
50 | 0.130 | 10 |BSS84W-FDICT-ND 451 36.30 | 3,000 165.00/M 
P-Channel SOT-23 — RoHS Compliant 
20 | 0600 | 20 | DMP2004KDICT-ND 3.60 21.20 | 3,000 80.00/M 
20 | 26 | 0.080 |DMP2225LDICT-ND NEW! 3.69 29.70 | 3,000 135.00/M 
20 | 27 | 0.215 |DMP2215LDICT-ND 330 22.80 | 3,000 102.00/M 
20 | 3.0 | 0.051 |DMP2123LDICT-ND NEW! 4.40 30.40 | 3,000 136.00/M 
20 | 3.0 | 0.051 |DMP2130LDICT-ND NEW! 440 30.40 | 3,000 136.00/M 
P 20 | 32 | 0.060 |DMP2160UDICT-ND NEW! 362 23.76 | 3,000 97.20/M 
20 4 0.031 |DMG3415UDICT-ND NEW! 3.22 21.42 | 3,000 86.40/M 
20 | 4.2 | 0.045 |DMP2305UDICT-ND NEW! 3.96 23.32 | 3,000 88.00/M 
30 | 27 | 0.097 |DMP3160LDICT-ND NEW! 468 32.30 | 3,000 144.50/M 
30 | 3.5 | 0.059 |DMP3130LDICT-ND NEW! 3.69 29.70 | 3,000 135.00/M 
30 | 3.8 | 0.056 |DMP3098LDICT-ND NEW! 440 30.40 | 3,000 136.00/M 
50 | 0.130 | 10 | BSS84-FDICT-ND 270 15.90 | 3,000 60.00/M 
NEW! P-Channel SOT-523 — RoHS Compliant NEW! 
F 20 | 0430] 0.7 | DMP2004TKDICT-ND 468 32.30 | 3,000 144.50/M 
20 | 0.430 | 0.7 _ | DMP22D6UTDICT-ND 468 32.30 | 3,000 144.50/M HFE Nominal Digi-Key Cut Tape Pricing T&R Pricing 
P-Channel SOT-26 — RoHS Compliant Fig. | Gain | R1(Q) | R2(O) | PartNo. 1 10 100 3,000 
20 | 34 | 043 |DMP2130LDMDICT-ND 554 44.55 | 3,000 202.50/M Complementary NPN/PNP SOT-363 
6 20 | 4.6 | 0.029 |DMP2066LDMDICT-ND NEW! 3.69 29.70 | 3,000 135.00/M 100 | 10K 10K) DCX114EU-FDICT-ND@ 59 = 462 31.92 142.80/M 
30 | 4.3 | 0.045 |DMP3056LDMDICT-ND NEW! 431 34.65 | 3,000 157.50/M 100 | 10K 47K | DCX114YU-FDICT-ND@ 45 3.24 19.08 72.00/M 
P-Channel SOT-563 — RoHS Compliant 100 | 22K | 47K |DCX123JUDICT-ND 55 4.20 30.24 — 
: 20 | 0.860 | 0.092 ]DMP2104VDICT-ND 4.92 39.60 | 3,000 180.00/M | 100 | 22k | 47K  ]DCx123JU-FDICT-NDe 45 3.24 19.08 72,00/M 
50 0.160 6 DMP58DOSVDICT-ND NEW! 4.68 32.30 3,000 144.50/M 100 22K 22K | DCX124EU-FDICT-ND® 59 4.62 31.92 142.80/M 
P-Channel SC-59 — RoHS Compliant 400 | 47K | 4.7K |DCX143EU-FDICT-ND 594.62 31.92 142.80/M 
20 | 46 | 0.029 |DMP2066LSNDICT-ND NEW! 492 39.60 | 3,000 180.00/M joo | 47K 47k |Dcx444EUDICT-ND 55 «4.20 «30.24 443.00/M 
12 | 20 | 0.700) 0.23 |DMP2012SNDICT-ND 451 36.30 | 3,000 165.00/M too | 47K 47k | DCX144EU-FOICT-ND® 48 «3.35 ~—«22.00 90.00/M 
30 | 0.700 | 0.20 | DMP3030SNDICT-ND 3.302280 | 3,000 102.00/M > 1400 147K — TGXt43TU-FDICT-NDe 69 4B2BT.92 742, 80/M 
P-Channel DEN1#11-3\— Hols Compliant Complementary NPN/PNP SC-74R/SOT-26 — RoHS Compliant 
13 | 20 | 15 | 0.240 [DMP2104LPDICT-ND 440 33.00 | 3,000 150.00/M F | apo | aa mK GGOqESEDIORND 69° digo foe 747 50M 
NEW! P-Channel DFN2020B-6 — RoHS Compliant NEW! Complementary NPN/PNP SOT-563 — RoHS Compliant 
14 | 20 | 35 | 0.060 [DMS2220LFDBDICT-ND 440 33.00 | 3,000 150.00/M 
NEWT! P-Chaniiel DFN3020-0NEW! 4 | 12/50 ] 10K/10k J 10K/47K )DCx471 0HDICT-ND 59 «462 31.92 142.80/M 
15 | 20 | 29 | 0.060 |DMS2220LFWDICT-ND 431 3465 | 3,000 | 157.50/M $3 1K | 10K _[BCxICONSOIGTEND 50__ 3.69 _29.70 135.00/M 
Single P-Channel $0-8 Dual NPN/PNP SOT-563 — RoHS Compliant 
2 | 012) 43  |plod0scT-ND 39.00 31200 | 2500 | 1560.00/M 3 | 80 [47K/2.2k| 47K/47K |DEMD48DICT-ND 50 369 29.70 135.00/M 
ae | 20 | 012 | 53 |DI9430CT-ND 41.00 328.00 | 2,500 | 1640.00/M Dual PNP SOT-363 
30 | 0.064) 53 |DI9435CT-ND 41.50 332.00 | 2,500 1660.00/M 100 10k 10K | DDA114EUDICT-ND AT 3.60 25.92 122.00/M 
30 | 024 | 3.4 |Dl94o0cT-ND 37.50 300.00) — = 100 | 10K 10K | DDA114EU-FDICT-ND® 50 3.96 27.36 122.40/M 
NEW! P-Channel SOP-8 — RoHS Compliant NEW! 100 10K 47K | DDA114YUDICT-ND 7 3.60 25.92 _ 
20 | 65 | 0.040 |DMP2066LSSDICT-ND 554 44.55 | 2,500 202.50/M 100 | 10K 47K | DDA114YU-FDICT-ND@ 50 3.96 27.36 122.40/M 
17 | 30 12 | 0.0116 |DMP3020LSSDICT-ND 665 57.00 | 2,500 266.00/M 400 | 22K | 47K  |DDA123JUDICT-ND A7 3.60 25.92 = 
30 13 | 0.009 |DMP3015LSSDICT-ND 850 72.50 | 2,500 337.50/M 4 400 | 22K | 47K [DDAT2aJU-FDICT-ND® 50 396 27.36 122.40/M 
NEW! Dual P-Channel SOP-8 — RoHS Compliant NEW! 400 292K 22K | DDA124EUDICT-ND AT 3.60 95.92 — 
17 20 5.8 0.029 | DMP2066LSDDICT-ND 6.30 54.00 | 2,500 252.00/M 100 22K 22K | DDA124EU-FDICT-ND® 50 3.96 27.36 122.40/M 
Dual P-Channel SOT-26 — RoHS Compliant 100 | 47K 47K | DDA144EUDICT-ND 473.60 25.92 122.00/M 
6 20 | 20 | 0.240 |DMP2240UDMDICT-ND 492 39.60 | 3,000 180.00/M too | 47K 47k \DDA144EU-FDICT-NDe 45 (324~—«19.08 72.00/M 
Dual P-Channel SOT-563 — RoHS Compliant 100 | 10K —___|DDAT14TUDICT-ND 47360 25.92 = 
7 | so | 160 | a6 (OMPSrDSiNOCTAD ew | 44 sea | 2000 | ivosom| | 5 | 1% | 1% | — [BDAMMMUEDICENDe so 396 27a) 12240M 
Dual P-Channel SOT.363 — RoHS Compliant : z 100 | 4.7K — | DDA143TUDICT-ND AT 3.60 25.92 122.00/M 
8 50 | 0.130 6 _ |BSS84DW-FDICT-ND 413 28.50 | 3,000 127.50/M 1000 | ATK — _ DEBSSTEDIGIENDS, eo 0b Sere deeHOiM 
N-Channel/P-Channel Array SOT-363 — RoHS Compliant Dial NEMSOT282 
30) 0415 100 | 10K 10K) DDC114EU-FDICT-ND® 50 3.96 27.36 122.40/M 
8 | 50 | 0130 | 10 |BSSS02DW:RDICTEND aN 188.008 |) 280005 || 100-00 too | 10K | 47k |pDct14vU-FDICT-ND@ 45 3.24 19.08 72.00/M 
Dual N and P-Channel SO-8 ¢ | 100 | 22k | 47k | DDC123JU-FDICT-ND® 50 3.96 27.36 122.40/M 
6 2 ott | 3. |pigsazcr-np 45.00 360.00 | — = 100 | 22k | 22k |DDCt24EUDICT-ND 473.60 25.92 = 
On 37 100 | 22k 22K | DDC124EU-FDICT-ND® 50 3.96 27.36 122.40/M 
30 | os | 20 |BISRECINS alee la 100 | 47K 47K —_|DDC144EU-FDICT-ND@ 45 3.24 19.08 72.00/M 
A Intrinsically Matched NPN Pair Intrinsically Matched PNP Pair 100 10K _ DDC114TUDICT-ND AT 3.60 25.92 122.00/M 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant 100 10K — | ppc114TU-FDICT-ND@ 50 3.96 27.36 129.40/M 
: M rer ini ® | 7 | 100 | 47k —  |DDC143TUDICT-ND AT 3.60 25.92 _ 
Application Specifi c D Reel 100 | 4.7K —  |DDC143TU-FDICT-ND® 50 3.96 27.36 122.40/M 
Digi-Key CutTape Pricing | T&R Pricing§ 50 47K — _ |DDC144TUDICT-ND® 50 3.96 27.36 122.40/M 
Description Part No. 110 100 3,000 8 | 100 | 47K 47K _|DDC144NSDICT-ND® 42 3.30 22.80 102.00/M 
SOT-26 PNP DFN1006-3 — RoHS Compliant 
PNP Transistor/N-Mosfet 200mA Load Switch | LMN200B01DICT-ND 68 5.25 45.00 210.00/M 9 90 47K 47K | DDTA144ELPDICT-ND 50 3.69 29.70 135.00/M 
PNP Transistor/N-Mosfet 400mA Load Switch _|LMN400B01DICT-ND 68 5.25 45.00 210.00/M NPN DFN1006-3 — RoHS Compliant 
Lees 10 | 10K | 10K |DDTC114ELPDICT-ND 50-369 29.70 135.00/M 
PNP Transistor/N-Mosfet 200mA Load Switch | LMN200B02DICT-ND 78 5.74 46.20 210.00/M to | 50 40K 47K | DDTC114YLPDICT-ND 49 «3.85 96.60 119.00/M 
eee A Mostet oma Toad Swit 68 5.25" 45,00] _ 210/00 50 | 22k | 47K |DDTC123JLPDICT-ND 50 3.69 29.70 135.00/M 
Schottky Diode 200mA NMSD200B01DICT-ND 67 4.92 39.60 180.00/M NPN SOT-523 — RoHS Compliant 
Complex Transistor Array for Half H-Bridge HBDM60V600WDICT-ND | 67 4.92 39.60 180.00/M 11 | 80 | 47K | 47K [DDTC143ZE-FDICT-ND 42 3.30 22.80 102.00/M 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. # RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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7 Power Ic | Min. Nominal Cut Tape Taneand 
ae ean || |) | [eta 1 ese | 
. .- ‘ig. | (m' m ain art No. f 
Pre-Biased Transistors PNP SOT-323 
Features: * Epitaxial Planar Die Construction Mechanical Data: * Case Material: UL Flammability Rating 94V-0 a ang a Hs _ Eee in one ine 42.30/M 
* Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 . i _ 
200 | 100 | 100 | 22k | — |DDTA123TUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
200 | 100 | 100 | 22k | — |DDTA123TUA-FDICT-ND® 40 2.70 12.60 42.30/M 
SOT-323 DEN1006-3 200 | 100 | 100 | 4.7K | — |DDTA143TUADICT-ND At 3.00 21.12 = 
220 200 | 100 | 100 | 47K | — |DDTA143TUA-FDICT-ND® 40 270 12.60 42.30/M 
- : iz 1<1075 4 | 200 | 100) 100) 10K | — /DDTATT4TUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
41-00 : 200 | 100 | 100 | 10K | — _ |DDTA114TUA-FDICT-ND@ 40 2.70 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 100 | 22k | — _ |DDTA124TUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
200 | 100 | 100 | 22k | — _ |DDTA124TUA-FDICT-ND® AB 3.22 21.12 86.40/M 
200 | 100 | 100 | 100K | — |DDTAT1STUADICT-ND At 3.00 21.12 86.00/M 
200 | 100 | 100 | 100K | — |DDTA115TUA-FDICT-ND® 40 2.70 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 100 | 200K | — |DDTA125TUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
200 | 100 | 100 | 200K | — |DDTA125TUA-FDICT-ND® AQ 2.70 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 30 | — | 10K |DDTAT14GUADICT-ND At 3.00 21.12 86.00/M 
200 | 100 | 30 | — | 10K |DDTA114GUA-FDICT-ND@ | 40 2.70 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 56 | — | 22K |DDTA124GUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
» | 200 ) 100 | 56 | — | 22K |DDTAI24GUA-DICT-ND® | 40 270 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 68 | — | 47K |DDTA144GUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
200 | 100 | 68 | — | 47K |DDTAI44GUA-FDICT-ND@ | 40 270 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 82 | — | 100K |DDTA115GUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
200 | 100 | 82 | — | 100K |DDTAI15GUA-FDICT-ND@ | 40 2.70 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 33 | 1K | 10K |DDTAT13ZUADICT-ND At 3.00 21.12 = 
200 | 100 | 33 | 1K | 10K |DDTA113ZUA-FDICT-ND® 40 2.70 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 20 | 22k | 22k |DDTA123EUADICT-ND AL 3.00 21.12 - 
200 | 100 | 20 | 22k | 22k |DDTA123EUA-FDICT-ND® 40 2.70 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 33 | 22k | 10K |DDTA123YUADICT-ND AL 3.00 21.12 - 
200 | 100 | 33 | 22K | 10K |DDTA23YUA-FDICT-ND® | 40 270 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 80 | 22K | 47K |DDTA123JUADICT-ND AL 3.00 21.12 - 
200 | 100 | 80 | 22K | 47K |DDTA123JUA-FDICT-ND@ 40 2.70 12.60 42.30/M 
PaUa Taean 200 | 100 | 20 | 4.7K | 4.7K |DDTA143EUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
Dissi-| 1c | Min. Nominal Cut Tape Reel* 200 | 100 | 20 | 4.7K | 4.7K |DDTA143EUA-FDICT-ND® AQ 2.70 12.60 42.30/M 
pation| Max. | HFE | Rt R2 | Digi-Key Pricing Pricing 200 | 100 | 30 | 47K | 10K [DDTA143XUADICT-ND At 3.00 21.12 86.00/M 
Fig. | (mW) | (mA) | Gain (0) (Q) | Part No. 1 10 100 3,000 200 | 100 30 4.7K 10K | DDTA143XUA-FDICT-ND® 40 2.70 12.60 42.30/M 
PNP SOT-23 200 | 100 | 68 | 4.7K | 22K |DDTA143FUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
200 | 100) 100 | aK) DDTATA3TCADICT-ND W300 2142 36.00/M 200 | 100 | 68 | 4.7K | 22K |DDTA143FUA-FDICT-ND@ 40 2.70 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 100 | 1K | — |pprattaTcA-rDICT-NDe 46 «322-2112 36.40/M 200 | 100 | 80 | 4.7K | 47K |DDTA143ZUADICT-ND Al 3.00 21.12 86.00/M 
o00 | 100 | 100 | 22k | — | poTAt23TCADICT-ND M300 2142 86. 00/M 200 | 100 | 80 | 47K | 47K |DDTA143ZUA-FDICT-ND® 40 270 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 100 | 22k | — |ppTatz3Tca-FDIcT-ND® | 46 322 2112]  86.40/M 200 | 100 ee | tO | ek OO aan AN 80s site|, -86,00/M 
ono | 100 | 400 | 47k | — | RBreRMereenteniNG ‘M300 2149 ae 200 | 100 | 24 | 10K | 4.7K |DDTA114WUA-FDICT-ND® | 40 2.70 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 30 | 10K | 10K |DDTA114EUADICT-ND AL 3.00 21.12 — 
200) 100 | 100) 47K | — [ROUSE bICib em 46 3.22 21.12) 86.40/M 200 | 100 | 30 | 10K | 10K |DDTA114EUA-FDICT-ND@® | 40 270 1260| 42.30/M 
200 | 100) 100 | 10k | — |DOTALTCADICTND AL 800 21.12 200 | 100 | 68 | 10K | 47K |DDTAT14YUA-FDICT-ND® | 40 270 1260|  4230/M 
, | 200 | 100 100 | 10K | — ]DDTAI14TCA-FDICT-ND® 46 3.22 21.12 86.40/M 3 | 200 | 100 | 68 | 22K | 47k |DDTAI24xUADICT-ND M300 2112 86.00/M 
200 | 100 ) 100 | 22k | — |DDTA124TCADICT-ND AV 3.00 21.12 = 200 | 100] 68 | 22K | 47K |DDTA124XUA-FDICT-ND@ | 40 270 1260]  42.30/M 
200 100 | 100 22K —__|DDTA124TCA-FDICT-ND@ 6 3.22 21.12 86.40/M 200 100 33 ATK 10K | DDTA144VUADICT-ND A 3.00 21.12 = 
200 | 100 | 100 | 47K | — |DDTA144TCADICT-ND At 3.00 21.12 86.00/M 200 | 100 | 33 | 47K | 10K |DDTA144VUA-FDICT-ND@ AB 3.22 21.12 86.40/M 
200 | 100 | 100 47K — __ |DDTA144TCA-FDICT-ND® 44 3.00 14.00 47.00/M 200 | 100 56 47K 22K |DDTA144WUADICT-ND AT 3.00 21.12 86.00/M 
200 | 100 | 100 | 100K | — | DDTAT15TCADICT-ND A 3.00 21.12 86.00/M 200 | 100 | 56 | 47K | 22K |DDTA144WUA-FDICT-ND@ 40 2.70 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 100 | 100K | — |DDTA115TCA-FDICT-ND@ AB 3.22 21.12 86.40/M 200 | 100 | 68 | 47K | 47K |DDTA144EUA-FDICT-ND® 40 2.70 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 100 | 200K | — |DDTA125TCADICT-ND Al 3.00 21.12 86.00/M 200 | 100 | 82 | 100K | 100K | DDTA11SEUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
200 | 100 | 100 | 200K | — |DDTA125TCA-FDICT-ND@ 463.22 21.12 86.40/M 200 | 100 | 82 | 100K | 100K |DDTA115EUA-FDICT-ND® AQ 2.70 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 30 | — | 10K |DDTAT14GCADICT-ND At 3.00 21.12 86.00/M 200 | 100 | 56 | 022K | 10K /DDTA122LUDICT-ND At 3.00 21.12 86.00/M 
200 | 100 30 = 10K |DDTA114GCA-FDICT-ND@ 46 3.22 2112 86.40/M 200 | 100 56 | 0.22K | 10K |DDTA122LU-FDICT-ND® 40 2.70 12.60 42.30/M 
200 | 100 56 = 22K |DDTA124GCADICT-ND A 3.00 21.12 86.00/M 200 | 100 56 | 0.47K | 10K |DDTA142JUDICT-ND A 3.00 21.12 86.00/M 
200 | 100 | 56 | — | 22k |ppTA124GcA-FDIcT-NDe | 46 3.22 921.12 86.40/M 200 | 100 | 56 | 0.47K | 10K |DDTA142JU-FDICT-ND® 40 2.70 12.60 42.30/M 
2 | 500 | 100 | 68 | — | 47k |pDTAt44GCADICT-ND ‘43.00 -21.12 my 200 | 100 | 250 | 0.22k | — |DDTA122TUDICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
200 | 100 | 68 | — | 47K |DDTAT44GCA-FDICT-ND® | 46 322 2112]  86.40/M | | a er fee fet 
ao | soo | sz | — | 100k cece <1 300 2.12) eon zoo | 100 | 250 | oak | — loorataztuspiceue | a> 270 1260 «230M 
300-1 100-120-131 2.2K BEER EN ‘a 30D 200 | 500 | 56 | 0.22K | 10K |DDTB122LUDICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
200 | 500 | 56 | 0.22K | 10K |DDTB122LU-FDICT-ND@ AB 3.22 21.12 86.40/M 
200 | 100 | 20 | 22k | 2.2K |DDTA123ECA-FDICT-ND® 46 3.22 21.12 86.40/M 500-1 -500-1 61 047K | 710K IBE een AO 8 00211 56. 00/M 
200 | 100 | 20 | 4.7K | 4.7K |DDTA143ECA-FDICT-ND@ 35 240 11.20 37.60/M ooo | 500 | 56 | 047K | 10K |DDTBI42JU-DICT-NDe 46 «302.42 86 40/M 
200 | 100 | 24 | 10K | 4.7K |DOTRIAWCADIGTEND At 300 21.12 oe 200 | 500 | 250 | 022k | — |DDTB122TUDICT-ND At 3.00 2142] — 86.00/M 
200 | 100 | 24 | 10K | 4.7K |DDTA114WCA-FDICT-ND@ | 35 2.40 11.20 37.60/M 200 | 500 | 250 | 020K | — |ppTB122TU-FDICT-ND@ ‘46 322-2112 86.40/M 
200 | 100 | 30 | 47K | 10K |DDTA143XCA-FDICT-ND® 463.22 21.12 86.40/M PNP SOT-523 
200 100 30 10K 10K |DDTA114ECA-FDICT-ND® 46 3.22) 21.12 86.40/M 150 Too | 250 1K —_|DDTAT13TEDICT-ND 39 3.00. 21.60 102.00/M 
200 100 33 1K 10K |DDTA113ZCA-FDICT-ND® 35 2.40 11.20 37.60/M 150 | 100 | 250 1K — | DDTA113TE-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 102.00/M 
200 | 100 33 2.2K 10K |DDTA123YCADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 1 150 | 100 | 250 | 4.7K — |DDTA143TEDICT-ND 39 3.00 21.60 102.00/M 
200 | 100 | 33 | 22k | 10K |DDTA123YCA-FDICT-ND® AB 3.22 21.12 86.40/M 150 | 100 | 250 | 4.7K | — | DDTA143TE-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
200 | 100 | 33 | 47K | 10K |DDTA144VCADICT-ND At 3.00 2.12 86.00/M 150 | 100 | 250 | 47K | — _|DDTA144TEDICT-ND 39 3.00 21.60 | —_102.00/M 
200 | 100 | 33 | 47K | 10K |DDTA144VCA-FDICT-ND® 46 3.22 21.12 86.40/M 750 | 100 | 250 | 47K | —  |DDTAT44TE-FDICT-ND® 423.30 22.80 | _102.00/M 
200 | 100 | 56 | 22K | 22K |DDTA124ECADICT-ND Al 3.00 21.12 86.00/M > | 180 | 100 | 68 | — | 47K |DDTAT44GEDICT-ND 39° «3.00 21.60] 102.00/M 
200 | 100 | 56 | 22K | 22K |DDTA124ECA-FDICT-ND® 46 3.22 21.12 86.40/M 150 | 100 | 68 | — | 47K _|DDTA144GE-FDICT-ND@ A2__3.30_— 22.80 | __102.00/M 
200 | 100 56 47K 92K | DDTA144WCADICT-ND A 3.00 21.12 —= 150 | 100 30 4.7K 10K | DDTA143XEDICT-ND. 39 3.00 21.60 102.00/M 
200 | 100 | 56 | 47K | 22K |DDTA144WCA-FDICT-ND® | 35 = 2.40 11.20 37.60/M Hi ian a ioe soe ese eiNee x one ar 102.00/M 
200 | 100 | 68 | 10K | 47K |DDTA114YCADICT-ND AL 3.00 21.12 - 5 7 : : : — 
3 | 500 | 100 | 68 | tox | 47K JppTAtayca-FoIcT-NDe | 46 322 21.12| — 8640/M ey ig an ie ae SO REE aT Nee S one ane 102.00/M 
200 | 100 | 68 | 22K | 47K |DDTA124XCADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M : 3 d : ! i 
200 | 100 | 68 | 22K | 47K |DDTA124XCA-FDICT-ND@ | 46 3.22 21.12| _86.40/M oy a a vs ae Sa area a are rn eee 
200 | 100 | 68 | 47K | 47K |DDTA144ECADICT-ND At 3.00 21.12 = : ; : : 
200 | 100 | 68 | 47K | 47K |DDTA144ECA-FDICT-ND@ AB 3.22 21.12 86.40/M ey nF = ee sae SOE urt hes a ee ar Oe 
200 | 100 | 80 | 22K | 47K |DDTA123JCA-FDICT-ND® 35 240 11.20 37.60/M 150 | 100 | 56 | 47k | 20k. [aDRRReRNEtenTe nne “330 2280 102.00/M 
200 | 100 | 80 | 4.7K | 47K |DDTA143ZCADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 3 as0-]-400 168 747K 47K DAE a 393002160 | 102. 007M 
200_| 100 | 80 | 47K | Ak eee S22 2112 | _ 96.40 150 | 100 | 68 | 47K | 47K |DDTAIA4EE-FDICT-ND® | 42 3.30 22.80] 102.00 
: ‘ , : a 150 | 100 | 56 | 0.22K | 10K |DDTA122LEDICT-ND 39 3.00 21.60] —102.00/M 
a ie i Aa oe te c ae oe 86.40/M 150 | 100 | 56 | 0.22K | 10K |DDTA122LE-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 yy 
. - : ; : = 150 | 100 | 56 | 0.47K | 10K |DDTA142JEDICT-ND 39 3.00 21.60 | —_102.00/M 
200 | 500 | 56 | 0.22K | 10K |DDTB122LC-FDICT-ND@ AB 3.22 21.12 86.40/M 750 | 100 | 56 | 047K | 10K |DDTA142JE-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80] 102.00/M 
200 | 500 | 56 | 0.47K | 10K |DDTB142JC-FDICT-ND@ AB 3.22 21.12 86.40/M 150 | 100 | 250 | 0.22k | — | DDTA122TEDICT-ND 39 © 3.00 21.60) 102.00/M 
200 | 500 | 250 | 0.22k | — |DDTB122TCDICT-ND At 3.00 21.12 86.00/M 150 | 100 | 250 | 0.22K | — | DDTA122TE-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
200 | 500 | 250 | 0.22k | — |DDTB122TC-FDICT-ND@ 44 3.00 14.00 47.00/M 150 | 100 | 250 | 047K | —_ |DDTA142TEDICT-ND 39 3.00 21.60] —102.00/M 
200 | 500 | 250 | 0.47K | — |DDTB142TCDICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 150 | 100 | 250 | 047K | — _ | DDTA142TE-FDICT-ND® 423.30 22.80 | __102.00/M 
200 500_| 250 | 0.47K — _|DDTB142TC-FDICT-ND@ AB 3.22 21.12 86.40/M | * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1337 


DHODES. Pre-Biased Transistors (Cont) Digi@Reel” til eae ee oe Tape ad 
aT Tareanl pation | Max. | HFE | R1 R2~ | Digi-Key Pricing Pricing 
owe - ; Fig. | (mW) | (mA) | Gain | (0) | (0) |PartNo. 1 10 100 3,000 
Dissi- | Ic | Min. Nominal Cut Tape Reel* 
pation | Max. | HFE | R1 | 2 |Digi-Key Pricing Pricing 200 | 100 | 30 | 47K | 10K |DDTCT43xXUA-FDICT-ND® | 40 270 1260 = 
Fig. | (mW) | (mA) | Gain | (0) (0) | Part No. 1 10 100 3,000 200 | 100 | 68 | 4.7K | 22K |DDTC143FUADICT-ND Al 3.00 21.12 _ 
NPN SOT-23 200 | 100 ] 68 | 4.7K | 22K |DDTC143FUA-FDICT-ND@ | 46 3.22 21.12 86.40/M 
00 1 100) 400 1 AK) DDT CT 3TCADICT-ND At 300 BAB 36.00/M 200 | 100 | 80 | 4.7K | 47K |DDTC143ZUADICT-ND Al 3.00 24.12 86.00/M 
00 | 100 | 100 | 1K | — Ipprcrtatca-rpictnpe | 25 240 1120 37 60/M 200 | 100 | 80 | 4.7K | 47K |DDTC143ZUA-FDICT-ND® | .40 270 12.60 42.30/M 
ooo | 100 | 100 | 22K | — lemreteereenn rin ‘A 300-3449 86. 00/M 200 | 100 | 68 | 10K | 4.7K |DDTC114WUADICT-ND At 3.00 21.12 86.00/M 
200 | 100 ] 68 | 10K | 4.7K |DDTC114WUA-FDICT-ND® | .40 270 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 100 | 22k | — |DDTC123TCA-FDICT-ND@ | 46 3.22 21.12 86.40/M 
200 | 100 | 24 | 10K | 47K |DDTC114YUADICT-ND Al 3.00 21.12 86.00/M 
200 | 100 | 100 | 4.7K | — |DDTC143TCA-FDICT-ND@ | 46 3.22 21.12 86.40/M 
200 | 100] 24 | 10K | 47K |DDTC114YUA-FDICT-ND@ | .40 270 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 100 | 10K | — |DDTC114TCADICT-ND At 3.00 24.42 = 
200 | 100 | 68 | 22K | 47K |DDTC124XUADICT-ND Al 3.00 24.12 = 
200 | 100 | 100 | 10K | — |DDTCI14TCA-FDICT-ND@ | .35 240 11.20 37.60/M 
4 200 | 100 | 68 | 22K | 47K |DDTC124XUA-FDICT-ND® | 40 270 12.60 42.30/M 
on aaa i = SON 7 oa ee aa 200 | 100 | 33 | 47K | 40K |DDTC144vUADICT-ND 41 3.00 2112] 86.007 
a ORL ns : 7.60) 200 | 100] 33 | 47K | 40K |DDTC144VUA-FDICT-ND@ | .40 270 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 100 | 47K | — |DDTC144TCA-FDICT-ND@ | 35 240 11.20 37.60/M 200 | 100 | 56 | 47K | 20K |ppTCt44WUADICT-ND ‘M300 21.2 86. 00/M 
200 | 100 ) 100 | 100K | — |DDTC11STCADICT-ND At 3.00 21.12) 86.00/M 200 | 100 | 56 | 47K | 22K |DDTC144WUA-FDICT-ND@ | 40 270 1260] 42.30/M 
200 | 100 ) 100 ) 100K | — |DDTCIISTCA-FDICT-ND® | 46 3.22 21.12) —86.40/M| | ¢ |~900 | 100 | 56 | 0.22K | 10K |DDTC122LUDICT-ND At 3.00 21.12;  86.00/M 
200 | 100 | 100 | 200k | — |DDTC125TCADICT-ND Al 3.00 21.12 86.00/M 200 | 100 | 56 | 0.22K | 10K |DDTC122LU-FDICT-ND® 40 2.70 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 100 | 200K | — |DDTC125TCA-FDICT-ND@ | 46 3.22 21.12 86.40/M 200 | too | 56 | 047K | 10K |ppTC142JUDICT-ND ‘M4300 «21.42 86.00/M 
200 | 100 | 30 | — | 10K |DDTC114GCA-FDICT-ND® AB 3.22 21.12 86.40/M 200 | 100 | 56 | 0.47K | 10K |DDTC142JU-FDICT-ND@ 40 270 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 56 | — | 22K |DDTC124GCADICT-ND At 3.00 21.12 86.00/M 200 | 100 | 250 | 0.22K | — |DDTC122TUDICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
200 | 100] 56 | — | 22K |DDTC124GCA-FDICT-ND® | 35 2.40 11.20 37.60/M 200 | 100 | 250 | 0.22K | — |DDTC122TU-FDICT-NDe 40 270 1260 42.30/M 
5 | 200 | 100 | 68 | — | 47K |DDTC144GCADICT-ND Al 3.00 21.12 86.00/M 200 | 100 ) 250 | 047K | — |DDTC142TUDICT-ND Al 3.00 24.12 86.00/M 
200 | 100 | 68 | — | 47K |DDTC144GCA-FDICT-ND@ | 46 3.22 21.12 86.40/M 200 | 100 | 250 | 0.47K | — |DDTC142TU-FDICT-ND® 40 270 12.60 42.30/M 
200 | 100 | 82 | — | 100K |DDTCT15GCADICT-ND 413.00 24.12 = 200 | 500 | 56 | 0.22k | 10K |DDTD122LUDICT-ND Al 3.00 24.42 86.00/M 
200 | 100 | 82 | — | 100K |DDTC115GCA-FDICT-ND@ | 46 3.22 21.12 86.40/M 200 | 500 | 56 | 0.22K | 10K |DDTD122LU-FDICT-ND@ AGB 3.22 24.42 86.40/M 
200 | 100 | 20 | 22K | 22K |DDTCI23ECA-FDICT-ND@® | 46 322 21.12 86.40/M 200 | 500 | 56 | 047K | 10K |DDTD142JUDICT-ND At 3.00 21.12 86.00/M 
200 | 100 | 20 | 4.7K | 4.7K |DDTC143ECA-FDICT-ND@ | .35 2.40 11.20 37.60/M 200 | 500 | 56 | 047K | 10K |DDTD142JU-FDICT-ND® 53 3.60 16.80 56.40/M 
200 | 100 ] 24 | 10K | 4.7K |DDTC114WCA-FDICT-ND@ | 46 3.22 21.12 86.40/M 200 | 500 | 250 | 0.22k | — |DDTD122TUDICT-ND 41 3.00 24.42 86.00/M 
200 | 100] 30 | 4.7K | 40K |DDTC143XCA-FDICT-ND® | .35 240 11.20 37.60/M 200 | 500 ) 250 | 0.22k | — |DDTD122TU-FDICT-ND@ 53 3.60 16.80 56.40/M 
200 | 100 | 30 | 10K | 140K |DDTC114ECA-FDICT-ND@ | 46 3.22 21.12 86.40/M 200 | 500 | 250 | 0.47K | — _ |DDTD142TUDICT-ND Al 3.00 21.12 86.00/M 
200 | 100 | 33 | 1K | 40K |DDTC113ZCA-FDICT-ND® | 35 240 11.20 37.60/M 200 | 500 | 250 | 0.47K | — [DDTD142TU-FDICT-ND@ 463.22 21.12 86.40/M 
200 | 100 ] 33 | 22K | 40K |DDTC123YCA-FDICT-ND® | 46 3.22 21.12 86.40/M NPN SOT-523 
200 | 100 | 33 | 47K | 10K |DDTC144VCA-FDICT-ND® AB 3.22 21.12 86.40/M i toy an ie = ae ea aon ore ‘io Doni 
200 | 100 | 56 | 22k | 22K |DDTC124ECADICT-ND Al 3.00 24.12 _ _ -FDICT-ND® : : : 
200 | 100 | 56 | 22K | 22K |DDTC124ECA-FDICT-ND® | 46 3.22 2112| — 86.40/M 150 | 100 | 250 | 22K | — |DDTC123TEDICT-ND 393.00 21.60] 102.00/M 
200 1 100°) 56 | 47K] 29K DDTCT44WCADICT-ND 300 112 = 150 | 100 | 250 | 22k | — |DDTC123TE-FDICT-ND® 42 3.30 © 22.80 | 102.00/M 
200 | 100 | 56 | 47K | 22K |DDTCI44WCA-FDICT-ND® | 46 3.22 21.12) —86.40/M 150_| 100 | 250 | 4.7K | — |DEIGIISTEDGTNG Se lA Pe 
200 | 100 | 68 | 4.7K | 22k |DDTC143FCADICT-ND 41 3.00 21.12} — 86.00/M ee i (2 SE OTF A AP oe 980 22:80) /- “102.00 
200 | 100 | 68 | 4.7K | 22k |DDTC143FCA-FDICT-ND® | 46 322 21.12) 86.40/M 180 | 100) 250) OK EEC TNe 39° 3.00, 21.60) 102.00/M 
para 150 | 100 | 250 | 10K | — |DDTC114TE-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
6 | 200 | 100 | 68 | 10K | 47K |DDTC114YCA-FDICT-ND@® | .35 240 11.20 37.60/M 4 
150 | 100 | 250 | 22k | — |DDTC124TEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
200 | 200 | 68 | 22K | 47K |DDTC124XCADICT-ND 413.00 21.12 = 
150 | 100 | 250 | 22k | — |DDTC124TE-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 | —102.00/M 
200 | 200] 68 | 22K | 47K |DDTC124XCA-FDICT-ND® | 46 3.22 21.12 86.40/M 
750 | 100 | 250 | 47K | —  |DDTC144TEDICT-ND 39° ~~3.00 21.60 | 102.00/M 
200 | 200 | 68 | 47K | 47K |DDTC144ECADICT-ND Al 3.00 24.42 — 
150 | 100 | 250 | 47K | — |DDTC144TE-FDICT-ND® 42 3.30 «22.80 | —102.00/M 
200 | 200] 68 | 47K | 47K |DDTC144ECA-FDICT-ND@ | .35 2.40 11.20 37.60/M 150 | 400 | 960 | 190K | —  \RRTeRReerenTeriney BG 400s 2360.| « AOSIOOIE 
an ae x pt an ae a 30 a — 150 | 100 | 250 | 100K | — |ppTC115TE-EDICT-ND@ 42 3.30 «22.80 | —102.00/M 
: if HOO a. : 7.60) 150 | 100 | 250 | 200K | — |DDTC125TEDICT-ND 39 3.00 21.60 | —102.00/M 
200 | 200] 80 | 4.7K | 47K |DDTC143ZCA-FDICT-ND@ | .35 2.40 11.20 37.60/M 150-1100 1250 |} 200K |< TDDTCTS5TE-FDICT-ND® 423.30 22.80 | 102 00/M 
200 | 200 ] 82 | 100K | 100K |DDTC115ECA-FDICT-ND@ | 46 3.22 21.12 86.40/M 150-1 100 1-30} — 1 10K TDDTCTT4GEDICT-ND 39° 3.0021.60 | 102.00/M 
200 | 500 | 56 | 0.22K | 10K |DDTD122LC-FDICT-ND® AG 3.22 24.42 86.40/M 450 | 100 | 30 | — | tox |pptc144GE-FDICT-NDe 42 330 ©2280! t0200/M 
200 | 500 | 56 | 0.47K | 10K |DDTD142JC-FDICT-ND 443.00 14.00 47.00/M 450 | 100 | 56 | — | 20K |potc124ceDIcT-ND 39 ©=«3.00 «2160 | 102.00/M 
200 | 500 ) 250 | 0.22k | — |DDTD122TCDICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 150 | 100 | 56 | — | 22K |DDTC124GE-FDICT-ND} 42 3.30 22.80} —102.00/M 
200 | 500 | 250 | 0.22K | — |DDTD122TC-FDICT-ND@ AB 3.30 15.40 51.70/M 5 150 | 100 68 = 47K |DDTC144GEDICT-ND 39 3.00 21.60 102.00/M 
200 | 500 ) 250 | 0.47K | — |DDTD142TCDICT-ND 41 3.00 21.12 86.00/M 50 | 100 | 68 | — | 47K |DDTC144GE-FDICT-ND} 42 330 22.80 | 102.00/M 
200 | 500 | 250 | 0.47K — | DDTD142TC-FDICT-ND® AG 3.22 21.12 86.40/M 150 | 100 82 = 100K |DDTC115GEDICT-ND 39 3.00 21.60 102.00/M 
NPN SOT-323 150 | 100 | 82 | — | 100K |DDTC115GE-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 | _102.00/M 
200 | 100 ] 100] 1K | — |DDTC113TUADICT-ND At 3.00. 21.12 86.00/M 150 | too | 33 | 1K | 10K |DDTC113ZEDICT-ND 39° 3.00 21.60]  102.00/M 
200 | 100 | 100 | 1K | — |DDTC113TUA-FDICT-ND® | 40 270 12.60 42.30/M 150 | 100 | 33 | 4K | 10K |DDTC113ZE-FDICT-ND® 42 3.30 «22.80 | 102.00/M 
f = - : i ; x 5 : | : i ' — 
200 | 100 | 100 | 2.2K DDTC123TUADICT-ND 413.00 21.12 86.00/M 150 | 100 | 33 | 22k | 10K |DDTC123YEDICT-ND 39 3.00 21.60 
i — \- -ND@® R 7 i ! 5 B al -ND® F R A . 
200 | 100 | 100 | 2.2K DDTC123TUA-FDICT-ND: 46 3.22 21.12 86.40/M 150 | 100 | 33 | 22K | 10K |DDTC123YE-FDICT-ND: 42 3.30 22.80]  102.00/M 
200 | 100 | 100 | 4.7K | — |DDTCt143TUADICT-ND Al 3.00 24.12 86.00/M 150 | 100 | 80 | 22K | 47K |DDTC123JEDICT-ND 39 3.00 21.60 | —102.00/M 
200 | 100 | 100 | 47K | — |DDTCi43TUA-FDICT-ND® | 40 270 1260 42.30/M 150 | 100 | 80 | 22K | 47K |DDTC123JE-FDICT-ND® 42. 330 2280] 102.00/M 
200 | 100 | 100 | 10K | — JppTC114TUA-FDICT-ND® | .40 270 12.60 42.30/M 150 | 100 | 30 | 4.7K | 10K |DDTC143XEDICT-ND 39 © 3.00 21.60 | 102.00/M 
4 | 200 | 100 | 100 | 22k | — |pptct24TuADICT-ND At 3.00 24.42 86.00/M 150 | 100 | 30 | 4.7K | 10K |DDTC143XE-FDICT-ND@ 55 63.75 17.50 58.75/M 
200 | 100 | 100 22K —  |DDTC124TUA-FDICT-ND® 40 270 12.60 42.30/M 150 | 100 68 4.7K 22K | DDTC143FEDICT-ND 39 3.00 21.60 102.00/M 
200 | 100 | 100 47K — _ | DDTC144TUADICT-ND A 3.00 21.12 86.00/M 150 | 100 68 4.7K 22K | DDTC143FE-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 102.00/M 
200 | 100 | 100 | 47K | — |DDTC144TUA-FDICT-ND@ 40 2.70 12.60 42.30/M 150) 100 ) 80 | 4.7K | 47K |DDTC143ZEDICT-ND 39° 3.00 21.60 re 
200 | 100 | 100 | took | — |ppTe445TUADICT-ND “443002442 86.00/M 150 | 100 | 24 | 10K | 4.7K |DDTC114WEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
200 | too | 100 | took | — |potcdistua-DicT-Nobe | 46 322 2142 86.40/M 150 | 100 | 24 | 10K | 4.7K |DDTC114WE-FDICT-ND@ 42 3.30 © 22.80 | 102.00/M 
200 | 100 | 100 | 200K | — |oprc125TUADICT-ND 1 -300 21-42 86.00/M 150 | 100 | 68 | 10K | 47K |DDTC114YE-FDICT-ND® 42 3.30 © 22.80 | 102.00/M 
200 | 100 | 100 | 200K | — |DDTC125TUA-FDICT-ND® | 40 270 1260| 42.30/M 150 | 100 | 68 | 22k | 47K _|DDTC124XEDICT-ND 393.00 21.60 | __102.00/M 
2001 100-180 | — | 10K SE aa CUM EN Al go, “2e — 50 | 100 | 68 | 22K | 47K |DDTC124XE-FDICT-ND} 42 330 22.80 | 102.00/M 
= pense 150 | 100 | 33 | 47K | 10K |DDTC144VEDICT-ND 39 3.00 21.60] 102.00/M 
200 | 100 | 30 10K |DDTC114GUA-FDICT-ND® | .40 270 12.60 42.30/M 
150 | 100 | 33 | 47K | 10K |DDTC144VE-FDICT-ND@ 42 3.30 © 22.80 | 102.00/M 
200 | 100 | 56 | — | 22K |DDTC124GUADICT-ND Al 3.00 21.42 86.00/M 6 | 560 | 400 | se | 47k | ook. \Reronentrententts AG #00" 8160's AOS OO 
200 | 100 | 56 | — | 22K |DDTC124GUA-FDICT-ND@ | 40 270 12.60 42.30/M : . : . 
5 150 | 100 | 56 | 47K | 22K |DDTC144WE-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 | —102.00/M 
200 | 100 | 68 | — | 47K |DDTC144GUADICT-ND Al 3.00 24.42 86.00/M 
750 | 100 | 20 | 22K | 22K |DDTC123EEDICT-ND 39 ~«<3.00 2160] 102.00/M 
200 | 100 | 68 | — | 47K |DDTCI44GUA-FDICT-ND@ | 40 270 1260 42.30/M 
150 | 100 | 20 | 22k | 2.2K |DDTC123EE-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 | 102.00/M 
200 | 100 | 82 | — | 100K |DDTC115GUADICT-ND Al 3.00 24.12 86.00/M 450 | 100 | 20 | 47k | 47k. \BBIOReEEMtorNn aay ai) 510 ee 
200 | 100 | 82 | — | 100K |DOIGIISGUASDICEND@A| 40 2.70 12.60 | _42.30/M 150 | 100 | 20 | 47K | 47k |DDTC143EE-FDICT-ND® 42 3.30 22.80) 102.00/M 
200 | 100) 20 | 22K | 22K |DDTC123EUADICT-ND AV 3.00 21.12 = 150 | 100 | 30 | 10K | 10k |DDTC114EE-FDICT-NDe 42 3.30 22.80 | — 102.00/M 
200 | 100] 20 | 22k | 2.2K |DDTC123EUA-FDICT-ND® | 40 270 12.60 42.30/M 150-1) 100 168} 47K 147K DDTCT44EE-FDICT-ND® “553.7517 50 58.75/M 
200 | 100 | 20 | 4.7K | 4.7K |DDTC143EUA-FDICT-ND® | .40 270 12.60 42.30/M 150 | 100 | 82 | 100K | 100k |ppTc11SEEDICT.ND 30 «3.00 «2160 | + 102.00/M 
200 | 100) 30 | 10K | 10K )DDTC114EUADICT-ND AV 3.00 21.12 = 150 | 100 | 82 | 100K | 100K |DDTC115EE-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 | —102.00/M 
200 | 100 | 30 | 10K | 10K |DDTCII4EUA-FDICT-ND@ | 46 3.22 21.12 86.40/M 150 | 100 | 56 | 0.22K | 10K |DDTC122LEDICT-ND 39 3.00 21.60} —102.00/M 
200 | 100 | 68 | 47K | 47K )DDTC144EUVADICT-ND AL 3.00 21.12 = 150 | 100 | 56 | 0.22K | 10K |DDTC122LE-FDICT-ND@ 38 2.70 15.90 60.00/M 
200 | 100 | 68 | 47K | 47K |DDTC144EUA-FDICT-ND@ 40 2.70 = 12.60 42.30/M 150 | 100 | 56 | 047K | 10K |DDTC142JEDICT-ND 39° «3.00 -21.60 | 102.00/M 
6 | 200 ; 100 ) 82 | 100K ) 100K |DDTC115EUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 150 | 100 | 56 | 0.47K | 10K |DDTC142JE-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80} 102.00/M 
200 | 100 ] 82 | 100K | 100K |DDTC115EUA-FDICT-ND® | 40 270 12.60 42.30/M 150 | 100 | 250 | 022k | — |opTc122TEDICT-ND 39 3.00 21.60]  102.00/M 
200 | 100 | 33 | 1K | 140K |DDTC113ZUADICT-ND Al 3.00 21.12 86.00/M 150 | 100 | 250 | 0.22K | — |DDTC122TE-FDICT-ND® 42 3.30 22.80]  102.00/M 
200 | 100 | 33 | 1K | 10K |DDTC113ZUA-FDICT-ND® | 40 270 12.60 42.30/M 150 | 100 | 250 | 047K | — |DDTC142TEDICT-ND 39 3.00 21.60 | _102.00/M 
200 | 100 | 33 | 22k | 10K |DDTC123YUADICT-ND Al 3.00 24.42 — 150 | 100 | 250 | 047K | — |DDTC142TE-FDICT-ND@ 423.30 22.80 | _102.00/M 
200 | 100 | 33 | 22K | 40K |DDTC123YUA-FDICT-ND@ | .40 270 12.60 42.30/M NPN DFN1006-3 — RoHS Compliant 
200 | 100 | 80 | 22k | 47K |DDTC123JUADICT-ND Al 3.00 21.42 86.00/M 6 [250 [ 100 | 50 | 47K | 47K [DDTCI43ZLPDICT-ND 56 410 33.00] 150.00/M 
200 | 100 | 80 | 22K | 47K |DDTC123JUA-FDICT-ND@ | 40 270 12.60 42.30/M| * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1338 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


LOS. Zener Diodes 


PowerDI™ 123 


=|.2.825 
ee ee nee Surface Mount Power 1:22 — 925 tin 
O48 aa Zener Diodes-1W 4 "os igi@ Reel 
DO-35 Zener Diodes =— ener Mivoes 3.751 1800 
Y) Zener | Test | Maximum Tape & 
50omW (+5 7) | - Pa ad [® seus] Voltage | Current} Dynamic Cut Tape Reel 
12.70 Min. 4.22 12.70 Min. VZ@IZT| ZT | Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Zavianie aT actin Maa ora Tape & Nom. (V)| (mA) |ZZTIZT (0) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 3,000 
Voltage | Current | Dynamic Cut Tape Reel 51 | 100 6  |DFLZ5VIDICT-ND| 56 440 30.40 184.00/DFLZ5V1DITR-ND | 136.00/M 
VZ@IZT| ZT | Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 56 | 100 4 |DFLZ5V6DICT-ND| 56 440 30.40 184.00/DFLZ5V6DITR-ND| 136.00/M 
Nom. (V)| (mA) | 2ZZTIZT (0) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 10,000 62 | 100 3 |DFLZ6v2DICT-ND| 56 4.40 30.40 184.00/DFLZ6V2DITR-ND | 136.00/M 
se) 2 os te oe on =|] 2 Le | tBu ie oe ere ey 
Bers | ee 24 eee Ao 315 14.70 56.70 ag 9.1} 50 4 |DFLZ9VIDICT-ND| 56 4.40 30.40 184.00|DFLZ9ViDITR-ND | 136.00/M 
39 20 23 |{N5228BDICT-ND | 46 3.15 14.70 56.70]1N5228BDITR-ND | 35.70/M 10 50 4 |pFiziopier-ND | ‘56 440 3040 18400|DFLZ10DITR-ND | 13600/M 
43 20 22 1N5229BDICT-ND 46 3.15 14.70 56.70) 1N5229BDITR-ND 35.70/M 12 50. 7 DFLZ12DICT-ND 56 440 30.40 184.00} DFLZ12DITR-ND 136.00/M 
47 20 19 1N5230BDICT-ND 46 3.15 14.70 56.70/1N5230BDITR-ND | 35.70/M 15 50 10 DFLZ15DICT-ND 56 = 4.40 30.40 184.00/DFLZ1S5DITR-ND | 136.00/M 
5A 20 17 |(N5231BDICT-ND | 46 3.15 14.70 56.70/1N5231BDITR-ND | 35.70/M & = i fat < at at a at et 
56 20 11 |1N5232BDICT-ND | 46 3.145 14.70 56.70|1N5232BDITR-ND | 35.70/M 0 oe 1s (SEECOIGRNGM| ce 440 2040 te400(SEADERAINOM 120 00M 
6.0 20 7 |4N5233BDICT-ND | 46 3.15 14.70 56.70|1N5233BDITR-ND | 35.70/M oA 5 15 |pFlzeapicr-np | 42 330 22.80 13800|DFLZ24DITR-ND | 102.00/M 
62 20 7 |{N5234BDICT-ND | 46 3.15 14.70 56.70]1N5234BDITR-ND | 35.70/M 27 25 15 |DFLZ27DICT-ND | .56 4.40 30.40 184.00]DFLZ27DITR-ND | 136.00/M 
68 20 5 1N5235BDICT-ND A6 3.15 14.70 56.70} 1N5235BDITR-ND | 35.70/M 30 25 15 DFLZ30DICT-ND 56 4.40 30.40 184.00|DFLZ30DITR-ND_| 136.00/M 
75 20 6  |{NS236BDICT-ND | 46 3.15 14.70 56.70]1N5236BDITR-ND | 35.70/M 33 25 15 |DFLZ33DICT-ND | 56 4.40 30.40 184.00) DFLZ33DITR-ND | 136.00/M 
8.2 20 8  |1N5237BDICT-ND | 46 3.15 14.70 56.70|1N5237BDITR-ND | 35.70/M 39 10 40 FERESORIGRNERR 86 _ 4.40 30.40 _184.00 J A/SeDMIEENTEN 136.00/¥ 
87 20 8  |1N5238BDICT-ND | 46 3.15 14.70 56.70|1N5238BDITR-ND | 35.70/M 
94 20 10 |1N5239BDICT-ND | 46 3.15 14.70 56.70/1N5239BDITR-ND | 35.70/M PowerDI™ 323 
10 20 17 |4N5240BDICT-ND | 46 3.15 14.70 56.70|1N5240BDITR-ND | 35.70/M Zz Diodes— +_ 
11 20 22 | {NS241BDICT-ND | 46 3.15 14.70 56.70/1N5241BDITR-ND | 35.70/M ener Diodes 
12 20 30 |1N5242BDICT-ND | 46 3.15 14.70 56.70/1N5242BDITR-ND | 35.70/M 500mW One 
13 95 13 |1N5243BDICT-ND | 46 3.15 14.70 56.70|1N5243BDITR-ND | 35.70/M FI 
14 9.0 15 |{NS244BDICT-ND | 46 3.15 14.70 56.70|1N5244BDITR-ND | 35.70/M ZENE YanI MAT ESURa MME Tape & 
15 8.5 16 1N5245BDICT-ND 46 3.15 14.70 56.70}1N5245BDITR-ND | 35.70/M Voltage | Current | Dynamic Cut Tape Reel 
16 78 17 |{NS246BDICT-ND | 46 3.5 14.70 56.70/1N5246BDITR-ND | 35.70/M VZ@IZT) IZT | Impedance | Digi-Key Ericing Digi-Key Pricing 
ue a 10 eee 18 815 14.70 56.70 PR ae) 3600 os OP a Soe ND oF 1% 3360 rs ND ‘a000m 
Be eden 21 ee, 45 3.15 14.70 56.70 INO) 95.70 27 | 50 | 100 |pD3z2sacav7DICT-ND| 67 4.92 39.60/PD3z284c2v7DITR-ND | 180.00/M 
Ags | 288 23 eo) 45 8.15 14.70 56.70 Nee RO aD 35.70/M 3.0 | 5.0 95  |PD3Z284C3VODICT-ND| 67 4.92 39.60 PD3Z284C3VODITR-ND| 180.00/M 
20 6.2 25 |{NS250BDICT-ND | 46 3.15 14.70 56.70/1N5250BDITR-ND | 35.70/M 33 | 5.0 95  |PD3Z284C3V3DICT-ND) .67 4.92 39.60/PD3Z284C3V3DITR-ND | 180.00/M 
22 5.6 29 -|{NS251BDICT-ND | 46 3.15 1470 56.70/{N5251BDITR-ND | 35.70/M 36 | 5.0 90 _|PD3Z284C3V6DICT-ND| 50 3.69 _29.70|PD3Z284C3V6DITR-ND | 135.00/M 
24 52 33 4N5252BDICT-ND 46 3.415 14.70 56.70) 1N5252BDITR-ND 35.70/M 3.9 5.0 90 PD3Z284C3V9DICT-ND | .67 4.92 39.60|PD3Z284C3V9DITR-ND | 180.00/M 
25 5.0 35 |1N5253BDICT-ND | 46 3.5 14.70 56.70/1N5253BDITR-ND | 35.70/M i 2 a atin oe a ne ey Eee arta 1a 
et. || cae 41 pe 48 85 14.70 56.70 IN ea, 35.707 51 | 5.0 60  |PD3Z284CSV1DICT-ND| .67 4.92 39.60|PD3Z284C5V1DITR-ND| 180.00/M 
28 45 44 (INS2SCBDIGTEND RY 46 3.15 14.70 56.70 RING2SSEDITEANDIS 35.70/M 5.6 | 5.0 40 |PD3Z284C5V6DICT-ND| .67 _4.92_39.60/ PD3Z284C5V6DITR-ND | 180.00/M 
30 4.2 49 |1NS256BDICT-ND | 46 3.15 14.70 56.70/1N5256BDITR-ND | 35.70/M 62 | 5.0 10 |PD3Z284C6V2DICT-ND| .67 4.92 39.60 |/PD3Z284C6V2DITR-ND| 180.00/M 
33 38 58 |{N5257BDICT-ND | .46 3.5 14.70 56.70/1NS5257BDITR-ND | 35.70/M 68 | 5.0 15 |PD3Z284C6V8DICT-ND| .67 4.92 39.60 PD3Z284C6V8DITR-ND| 180.00/M 
36 3.4 70 4N5258BDICT-ND 46 3.15 14.70 56.70] 1N5258BDITR-ND 35.70/M 75 5.0 10 PD3Z284C7VS5DICT-ND | .67 4.92 39.60) PD3Z284C7V5DITR-ND | 180.00/M 
39 32 30 |4Nsesoppict-np | 46 315 1470 5670/1NS259BDITR-ND | a570/m 82 | 5.0 10 |PD3Z284C8V2DICT-ND| 67 4.92 39.60 /PD3Z284C8V2DITR-ND| 180.00/M 
ia aa og ANGSERERTEETAM| 463.15 1470 Se70MNECRIRCRARIAM 95-70/M 94 5.0 10 |PD3Z284C9V1DICT-ND| .67 4.92 39.60 |PD3Z284C9V1DITR-ND| 180.00/M 
10 5.0 10 |PD3Z284C10DICT-ND | .67 4.92 39.60|/PD3Z284C10DITR-ND | 180.00/M 
47 27 105 ANSZ6TBDICTENDIG) 46 3.15 14.70 56.70 /ANS2GTRDITR:ND]S) 35.70/M 1 5.0 10 |PD3Z284C11DICT-ND | .67 4.92 39.60|PD3Z284C11DITR-ND | 180.00/M 
51 25 125 1N5262BDICT-ND A6 3.15 14.70 56.70] 1N5262BDITR-ND 35.70/M 42 5.0 10 PD3Z284C12DICT-ND 67 4.92 39.60|PD3Z284C12DITR-ND | 180.00/M 
13 5.0 10 |PD3Z284C13DICT-ND | 67 4.92 39.60 /PD3Z284C13DITR-ND | 180.00/M 
15 5.0 15 |PD3Z284C15DICT-ND | .67 4.92 39.60 |PD3Z284C15DITR-ND | 180.00/M 
DO-41 fore 42.72 16 5.0 20 |PD3Z284C16DICT-ND | 50 3.69 29.70/PD3Z284C16DITR-ND | 135.00/M 
pi e t I 1 18 5.0 20 -|PD3Z284C18DICT-ND | 67 4.92 39.60/PD3Z284C18DITR-ND | 180.00/M 
Zener Diodes — 1W (+5%) | =F | 20 5.0 20 |PD3Z284C20DICT-ND | 67 4.92 39.60/PD3Z284C20DITR-ND | 180.00/M 
3704 7 BDI D784 22 5.0 25 -|PD3Z284C22DICT-ND | 67 4.92 39.60/PD3Z284C22DITR-ND | 180.00/M 
24 5.0 30 |PD3Z284C24DICT-ND | 67 4.92 _39.60|PD3Z284C24DITR-ND | 180.00/M 
Zener] Test] Maximum mat Tape & 2 2.0 40 |PD3Z284C27DICT-ND | 67 4.92 39.60/PD3Z284C27DITR-ND | 180.00/M 
Voltage |Current} Dynamic i Reel 30 2.0 40  |PD3Z284C30DICT-ND | 67 4.92 39.60/PD3Z284C30DITR-ND | 180.00/M 
VZ@IZT| 1ZT | Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 33 2.0 40  |PD3Z284C33DICT-ND | .67 4.92 39.60|PD3Z284C33DITR-ND | 180.00/M 
Nom. (V)| (mA) |ZZT ZT (0) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 5,000 36 2.0 60  |PD3Z284C36DICT-ND | 67 4.92 39.60/PD3Z284C36DITR-ND | 180.00/M 
33 76 10.0 |{N4728ADICT-ND| 41 297 1749 82.50/1N4728ADITR-ND| 59.40/M 39 2.0 75 |PD3Z284C39DICT-ND_| 67 4.92 _39.60|PD3Z284C39DITR-ND | 180.00/M 
36 | 69 10.0 |1N4729ADICT-ND| 41 297 17.49 82.50]1N4729ADITR-ND| 59.40/M 
39 64 9.0  |1N4730ADICT-ND| 41 297 17.49 82.50]1N4730ADITR-ND| 59.40/M 
43 | 58 9.0 |1N4731ADICT-ND| 41 2.97 17.49 82.50]1N4731ADITR-ND| 59.40m| | SOD-123 Surface Mount (pee), fos , 
47 53 8.0 _|1N4732ADICT-ND| 41 2.97 _17.49 82.50 |1N4732ADITR-ND| _59.40/M Zener Diodes — { 1.700 O55 4 
54 49 7.0 |iN4733ADICT-ND| 41 297 17.49 82.50]1N4733ADITR-ND| 59.40/M A Tipe al — a 
56 | 45 5.0 | 1N4734ADICT-ND} 41 297 17.49 82.50]1N4734ADITR-ND| 59.40/M 500mW a ee Sansa view D Reel 
6.2 4 2.0 | 1N4735ADICT-ND| 41 297 17.49 82.50]1N4735ADITR-ND| 59.40/M _ 
68 37 3.5 |{N4736ADICT-ND) .41 2.97 17.49 82.50|1N4736ADITR-ND| 59.40/M Zener Maximum 
Voltage} Test | Dynamic Tape & 
75 34 4.0 |1N4737ADICT-ND| 41 2.97 17.49 _82.50|1N4737ADITR-ND| 59.40/M VZ@IZT |Current Impedance Cut Tape Reel 
8.2 31 45 1N4738ADICT-ND | .41 2.97 17.49 82.50)1N4738ADITR-ND | 59.40/M Nom. | 1ZT ZZTIZT |Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
94 28 5.0  |1N473QADICT-ND} 41 297 17.49 82.50]1N4739ADITR-ND| 59.40/M (vy) | (mA) | (0) [Part No. 10 100 1,000 |Part No. 3,000 
10 25 7.0 | 1N4740ADICT-ND} 41 297 17.49 82.50]1N4740ADITR-ND| 59.40/M BZT Series 
1 23 8  |1N4741ADICT-ND| 41 2.97 17.49 82.50/1N4741ADITR-ND| 59.40/M - 5 100 BZT5202V4-FDICT-ND® | 2.25 10.50 40.50 BZTS2U2VE-FDITR-ND® 35257 
, i ; 5 = — —  —JBzTs2ceVv4- | 77.50) 
| 1 | 9 _(werocrwo| «1 _2a7_1740_szsolaneraaomen| ssaom! || 29 | | 1S rrsocarrocrsoe | 225 s050 aosoezteacavtonnnbe | S529M 
y ‘ E : ; H ; 27 | 5 100 |— — —  —{BZT52C2V7-13DITR-NDt | 78.00/M 
15 7 14 |IN4744ADICT-ND) 412.97 17.49 82.50) 1N4744ADITR-ND | 59.40/M 3.0 5 95 _|BZT52C3V0-FDICT-ND@ | 2.25 10.50 _40.50/BZT52C3V0-FDITR-ND@ _| 35.25/M 
16 15 16 |{N4745ADICT-ND) 41 2.97 17.49 82.50|1N4745ADITR-ND| 59.40/M 30 | 5 % IH — —  —JBZT52C3V0-13DITR-NDF | 77.50/M 
18 14 20 | 1N4746ADICT-ND| 41 297 1749 82.50|1N4746ADITR-ND| 59.40/M a . = BZT52C3V3-FDICT-ND® | 2.25 10.50 40.50 peal et oon 
* <3 4 Seer naeet 4 oe uw ae wae aan 36 | 5 90  |BZT52C3V6-7DICT-ND | 3.13 22.00 100.00|BZT52C3V6-7DITR-ND 90.00/M 
: / ; : P ; 36 | 5 90 |BZT52C3V6-FDICT-ND@ | 2.25 10.50 40.50|BZT52C3V6-FDITR-ND@ _| 35.25/M 
24 10.5 25 IN4749ADICT-ND | 41 2.97 17.49 82.50) 1N4749ADITR-ND | 59.40/M 3.6 5 90 = — — —|BZT52C3V6-13DITR-NDf | 78.00/M 
27 95 35 | 1N4750ADICT-ND| 41 2.97 17.49 82.50|1N4750ADITR-ND| 59.40/M 39 | 5 90  |BZT52C3V9-FDICT-ND@ | 2.25 10.50 40.50|BZT52C3V9-FDITR-ND® | 35.25/M 
30 8.5 40 1N4751ADICT-ND| .41 297 17.49  82.50/1N4751ADITR-ND| 59.40/M a : a BZT52C4V3-FDICT-ND® | 2.25 10.50 40.50 See MO eHBAN a 
2 im 2 EO EEN a cal iw a RON aan 47 | 5 80 |BZT52C4V7-FDICT-ND@ | 2.25 10.50 _40.50|BZT52C4V7-FDITR-ND@ _ | 35.25/M 
: : : : : 47 | 5 80 |BZTS2C4V7-13-FDICT-ND®| 2.25 10.50 40.50|BZ152C4V7-13-FDITR-ND@t | 25.50/M 
39 6.5 60 IN4754ADICT-ND| 41 2.97 17.49 82.50) 1N4754ADITR-ND | 59.40/M 47 5 80 eae = — —|BZT52C4V7-13DITR-NDt | 77.50/M 
43 6 70 | 1N4755ADICT-ND| 41 297 17.49 82.50|1N4755ADITR-ND| 59.40/M 54 5 60  |BZTS2C5V1-FDICT-ND@ | 2.25 10.50 40.50|BZT52C5V1-FDITR-ND@ | 35.25/M 
47 55 80 |1N4756ADICT-ND| 41 297 17.49 82.50|1N4756ADITR-ND| 59.40/M 54 5 60 |= — —  —|BZT52CV1-13DITR-NDt | 77.50/M 
5 5 95 _|1N4757ADICT-ND| 41 2.97 17.49 82.50 1N4757ADITR-ND| _59.40/M a6 | 8 bee 2 1050.40.50 Be THOUS TGTSETT ERG BoM 
56) 45 | 0 EI At 207 17.49" 82.60 Reema 59.40/M 62 | 5 10 — |BZTS2C6V2-FDICT-ND@ | 2.25 10.50 40.50|BZT52CBV2-FDITR-ND® | 35.25/M 
62 4 125 1N4759ADICT-ND | .41 2.97 17.49 82.50|1N4759ADITR-ND| 59.40/M 6.2 5 10 = = = —|BZT52C6V2-13DITR-ND¢ | 77.50/M 
68 37 150  |1N4760ADICT-ND| 41 297 17.49 82.50/1N4760ADITR-ND| 59.40/M 68 | 5 15 _|BZTS52C6V8-FDICT-ND@ | 2.25 10.50 _40.50|BZT52C6V8-FDITR-ND@ _| 35.25/M 
75 3.3 175 |1N4761ADICT-ND| 41 2.97 17.49 _82.50|1N4761ADITR-ND| 59.40/M ¢ Tape and Reel Qty. 10,000 @ RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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A Zener Maximum 
Veev means =S. Zener Diodes Voltage} Test | Dynamic Cut Tape Tape & 
A — VZ@IZT | Current| Impedance aes Reel 
SOD-123 Surface Mount Zener Diodes — 500mW (Cont.) Digi@Reel” Nom. | IZt | ZzTIZT |Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
vena waxinun (v) | (ma) | (0) [Part No. 10 100 1,000 |Part No. 3,000 
Voltane|feresta | bynamie Tane & 91 | 05 —_ |DDZ9696DICT-ND 3.02 19.80 108.00/DDZ9696DITR-ND 81.00/M 
VZ@IZT| Current| Impedance Cut Tape Reel 91 | 20 DDZ9V1CDICT-ND 3.02 19.80 108.00/DDZ9ViCDITR-ND 81.00/M 
Nom. 127 ZZTIZT |Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 10 05 _ DDZ9697DICT-ND 3.02 19.80 108.00/DDZ9697DITR-ND 81.00/M 
(v) | (mA) | (0) [Part No. 10 100 1,000 |Part No. 3,000 12 | .05 —  |DDz9699DICT-ND 3.02 19.80 108.00/DDZ9699DITR-ND 81.00/M 
6.8 5 15 = = = —]BZT52C6V8-13DITR-NDT 77.50/M 13 10 14 DDZ13BDICT-ND 3.02 19.80 108.00/DDZ13BDITR-ND 81.00/M 
75 5 15 BZT52C7V5-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00/— = 15 05 — DDZ9702DICT-ND 3.02 19.80 108.00/DDZ9702DITR-ND 81.00/M 
7.5 5 15  |BZT52C7V5-FDICT-ND® | 2.25 10.50 40.50/BZT52C7V5-FDITR-ND@ | 35.25/M 17 .05 — _ |DDZ9704DICT-ND 3.02 19.80 108.00/DDZ9704DITR-ND 81.00/M 
75 5 1 JH — —  —JBZT52C7V5-13DITR-NDt | 77.50/M 18 | .05 —  |DDz9705DICT-ND 3.02 19.80 108.00/DDZ9705DITR-ND 81.00/M 
8.2 5 15 |BZT52C8V2-FDICT-ND@ | 2.25 10.50 40.50/BZT52C8V2-FDITR-ND@ | 35.25/M 18 | 10 23 |DDZ18CDICT-ND 2.70 12.60 48.60/DDZ18CDITR-ND 42.30/M 
82 5 5 |— — — _ —|BZT52C8V2-13DITR-NDF | 77.50/M 20 | .05 —__|pDz9707DIcT-ND 3.02 19.80 108.00|DDZ9707DITR-ND 81.00/M 
94 5 15 |BZT52CQV1-FDICT-ND® | 2.25 10.50 40.50/BZT52C9V1-FDITR-ND@ | 35.25/M 20 | 10 28 |DDZ20CDICT-ND 2.70 12.60  48.60/DDZ20CDITR-ND 42.30/M 
9.4 5 16 |= —  —  —|BZT52C9V1-13DITR-NDt | 77.50/M 24 | 05 —  |DDz9709DICT-ND 3.02 19.80 108.00/DDZ9709DITR-ND 81.00/M 
10 5 20 |BZT52C10-FDICT-ND@ =| 2.25 10.50 40.50/BZT52C10-FDITR-ND@ — | 35.25/M 24 5 35 |DDZ24CDICT-ND 2.70 12.60 48.60/DDZ24CDITR-ND 42.30/M 
10 5 2 = _— __ —|BZ752610-13D/TR-NDt__| 78.00/M. 27 | 05 —__|p0z9714DIcT-ND 3.02 19.80 108.00|DDZ9711DITR-ND 81.00/M 
11 5 20 |[BZTS2C11-FDICT-ND@ | 2.25 1050 40.50/BZT52C11-FDITR-ND@ | 35.25/M ; 
11 5 2 |— —  —  —JBZT52C11-13DITR-NDt | 77.50/M t Tape and Reel Qty.10,000 | RoHS Compliant 
12 5 25  |BZT52C12-FDICT-ND@ | 2.25 10.50 40.50/BZT52C12-FDITR-ND@ — | 35.25/M 
12 5 26 fH — —  —JBZT52C12-13DITR-NDt | 77.50/M 
12 5 25 |BZT52C1213-FDICT-ND@ | 2.25 10.50 _ 40.50|BZT52C1213-FDITR-NDt@ | 25.50/M SOD-323 
3 5 30 |BZT52C13-FDICT-ND@ | 2.25 10.50 40.50/BZT52C13-FDITR-ND@ | 35.25/M “ Uh oe. 4 
15 5 30 |BZT52C15-FDICT-ND@ | 2.25 10.50 40.50/BZT52C15-FDITR-ND@ — | 35.25/M Surface Mount 70.05 5 4h 
15 5 30 JH — —  —JBZT52C15-13DITR-NDt | 77.50/M . i 
16 | 5 40 |BzTs2c16-FDICT-ND@ | 2.25 10.50 40.50/BzTs2cie-FDITR-ND® ‘| 35.25/m| | Zener Diodes — 200mW 
16 5 40. [— — _— __ —|BZ752C16-13DITR-NDt__| 77.50/M Tana MERIT 
18 5 45 |BZT52C18-FDICT-ND@ | 2.25 1050 40.50/BZT52C18-FDITR-ND@ | 35.25/M J 
18 | 5 5 |= — ~— — —Jezt52cie-130ITR-NDt | 7.50/M Vollage}|) Teste eee Cut Tape Tae 
20 5 55  |BZT52C20-FDICT-ND@ | 2.25 10.50 40.50/BZT52C20-FDITR-ND@ — | 35.25/M Nom. | Izt_ | Z2Tizt_ | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
20 5 55 — —  —|BZT52C20-13DITR-NDt | 77.50/M (vy) | (may (0) | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
22 5 55 |BZT52C22-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00/— - : 
22 5 55 |BZT52C22-FDICT-ND@ | 2.25 10.50 40.50/BZT52022-FDITR-ND@® | 35.25/M B2T Series 
22 5 55 ie —  — — —|BZT52C22-13DITR-NDt | 77.50/M 24 5 100 BZT52C2V4S-FDICT-ND® | .44 3.00 14.00/BZT52C2V4S-FDITR-ND@ | 47.00/M 
24 5 70 /BZT52C24-FDICT-ND@ | 2.25 10.50 40.50)BZT52C24-FDITR-ND® 35.25/M 27 5 100 | BZT52C2V7S-FDICT-ND@ | 52 3.69 24.20/BZT52C2V7S-FDITR-ND@ | 99.00/M 
Bel oe eo cme 43 200 100 OOM 30 | 5 95  |BZTS2C3VOS-FDICT-ND@ | .52 3.69 24.20/BZTS2C3V0S-FDITR-ND@ | 99.00/M 
07 7 80 1BZT52C27-FDICT-ND® 1 225 1050 40 50|BZTS2C27-FOITRND® 1 3825/M 33 5 95  |BZT52C3V3S-FDICT-ND@ | 52 3.69 24.20/BZT52C3V3S-FDITR-ND@ | 99.00/M 
27 2 80  |BZT52C27-13-FDICT-ND@| 2.25 10.50 40.50/BZT52C27-13-FDITR-ND@t| 25.50/M 3.6 5 90 | BZT52C3V6S-FDICT-ND@ | .44 3.00 14.00/BZT52C3V6S-FDITR-ND@ | 47.00/M 
; Hy BZT52C30-FDICT-ND® | 2.25 10.50 40.50 Be ea aA ar 3.9 5 90  |BZT52C3V9S-FDICT-ND@ | .44 3.00 14.00|BZT52C3V9S-FDITR-ND® | 47.00/M 
3 5 20 EEECEREMTEID@M| 225 10.50 4050\RAROReSeaTENNSUM 95 O51 43 5 90 | BZT52C4V3S-FDICT-ND@ | 50 3.60 21.20/BZT52C4V3S-FDITR-ND® | 80.00/M 
33 7 307 = —— | B7152¢33-13DITR-NDT | 78.00/M 47 5 80 | BZT52C4V7S-FDICT-ND@ | .44 3.00 14.00/BZT52C4V7S-FDITR-ND® | 47.00/M 
36 2 90  |BZT52C36-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00/— — 54 5 60 | BZT52C5V1S-FDICT-ND@ | .44 3.00 14.00/BZT52C5V1S-FDITR-ND® | 47.00/M 
4 a BZT52C36-FDICT-ND® | 2.25 10.50 40.50 Se aT a ae 5.6 5 40 BZT52C5V6S-FDICT-ND@ | .44 3.00 14.00/BZT52C5V6S-FDITR-ND@ | 47.00/M 
39 5 120 ERRECGCEMTCID@ME| 2.25 10.50 4050/EARORTCEATRAINGUEM 95 O51 62 5 10 | BZT52C6V2S-FDICT-ND@ | 52 3.69 24.20/BZT52C6V2S-FDITR-ND® | 99.00/M 
39 7 130 ——  ]BZT52C39-13DITR-NDT | 77.50/M 68 5 15 | BZT52C6V8S-FDICT-ND@ | 52 3.69 24.20/BZT52C6V8S-FDITR-ND® | 99.00/M 
39 2 130 |BZT52C39-13-FDICT-ND@) 2.25 10.50 40.50/BZT52C39-13-FDITR-ND@t| 25.50/M 75 5 15 | BZT52C7VSSDICT-ND A7 3.44 24.20 BZT52C7VSSDITR-ND 99.00/M 
- : i Sees aa ar be bree ula Se oenE 75 5 15 BZT52C7V5S-FDICT-ND@ | .52 3.69 24.20/BZT52C7V5S-FDITR-ND® | 99.00/M 
io 3 100 SERDCREERTGRNEAMMM| 2°25 10.50 <0 S0\RAROR CET AIS 95 2501 82 5 15 | BZT52C8V2S-FDICT-ND@ | 52 3.69 24.20|/BZT52C8V2S-FDITR-ND® | 99.00/M 
Bi 5 100 |BZTS9C51-FDICT-ND@ 1 2.25 10.50 40.50/B7T52C57-FDITR-ND@ | 35.25/M 94 5 15 |BZT52C9V1S-FDICT-ND@ | 52 3.69 24.20/BZT52C9V1S-FDITR-ND® | 99.00/M 
MMSZ Series 10 5 20 | BZT52C10S-FDICT-ND® | 52 3.69 24.20/BZT52C10S-FDITR-ND@ | 99.00/M 
Ce oy MS Ee ae ae ‘ang MMSZ5221B-FDITR-ND® | 37.60/M 1" 5 20 | BZT52C11SDICT-ND A? 3.44 24.20|— - 
27 | 20 30  |MMSZ5223B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 43.20|MMSZ5223B-FDITR-ND@ | 37.60/M a 5 Oe eae) 22 3.69 24.20 em mn beams) 99.00/M 
30 | 20 30 |MMSz5225BDICT-ND 313 2200 100.00/— oa 12 5 25 |BZT52C12S-FDICT-ND@ | 52 3.69 24.20/BZT52C12S-FDITR-ND@ | 99.00/M 
3.0 | 20 30___ |MMSZ5225B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 _43.20|MMSZ5225B-FDITR-ND@ | 37.60/M 13 5 30 | BZT52C13S-FDICT-ND@ | 52 3.69 24.20/BZT52C13S-FDITR-ND@ | 99.00/M 
o oy 5 Hee PBRIGRAR a a ‘ancy MMSZ5226B-FDITR-ND@ | 37.60/M 15 5 30 | BZT52C15S-FDICT-ND@ | .44 3.00 14.00/BZT52C15S-FDITR-ND@ | 47.00/M 
36 | 20 24 — |MMSZ5227B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 43.20|MMSZ5227B-FDITR-ND@ | 37.60/M 1 || 2 40 eee ee) 22 8.69 24.20 eee 29.00/M 
3.9 | 20 23 |MMSZ5228B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 43.20/MMSZ5228B-FDITR-ND@ | 37.60/M 18 5 45 |BZT52C18S-FDICT-ND® | .44 3.00 14.00/BZT52C18S-FDITR-ND® | 47.00/M 
43 | 20 22 |MMSZ5229B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 _43.20|MMSZ5229B-FDITR-ND@ | 37.60/M 20 5 55 |BZT52C20S-FDICT-ND@ | 52 3.69 24.20/BZT52C20S-FDITR-ND@ | 99.00/M 
nv oh iE ee en eG eo ao MS eee RNS Sooty 22 5 55 | BZT52C22S-FDICT-ND® | 52 3.69 24.20/BZT52C22S-FDITR-ND@ | 99.00/M 
56 | 20 11 |MMSZ5232B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 43.20/MMSZ5232B-FDITR-ND® | 37.60/M 4 | 8 70 Eee 4 3.00: 24.20 eee mabe 47.00/M 
6.0 | 20 7 MMSZ5233B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 43.20/MMSZ5233B-FDITR-ND@ | 37.60/M 27 2 80 BZT52C27S-FDICT-ND® | 52 3.69 24.20/BZT52C27S-FDITR-ND® | 99.00/M 
6.2 | 20 7 |MMSZ5234B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 43.20/MMSZ5234B-FDITR-ND@ | 37.60/M 30 2 80 | BZT52C30SDICT-ND A7 3.44 24.20|BZT52C30SDITR-ND 99.00/M 
$8 0 3 HSE eM ang oa ee pa He Se ae 30 2 80 | BZT52C30S-FDICT-ND® | 52 3.69 24.20/BZT52C30S-FDITR-ND@ | 99.00/M 
32 | 20 8  |MMSZ5237B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 43.20/MMSZ5237B-FDITR-ND@ | 37.60/M 33 ¢ 50 BaeeeseS ICD Sam) 44 3.00 14.00 Bees Saab ND ea) 47.00/M 
87 | 20 8 MMSZ5238B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 43.20/MMSZ5238B-FDITR-ND@ | 37.60/M 36 2 90 BZT52C36SDICT-ND AT 3.44 24.20) — = 
91 | 20 10 __|MMSZ5239B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 _43.20/MMSZ5239B-FDITR-ND@ | 37.60/M 36 2 90 | BZT52C36S-FDICT-ND@ | 52 3.69 24.20/BZT52C36S-FDITR-ND® | 99.00/M 
1 | 20 | 2 |uszsoete-rDict-nbe | 240 1120 4az0|MmszsoatB-rDITRND® | arson) | | °2 | 2 | 180  |Bzto2cgespIcTND | 47 344 24.20)— o 
12 | 20 30 |MMS$Z5242B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 43.20|MMSZ5242B-FDITR-ND@ | 37.60/M 39 2 130__[BATO2CSSSeRDIGIEND emmy) 52 3.60 24.20 (BATSACS2SsEOIE ND eae) 99.00/M 
13 | 95 13 |MMSZ5243B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 43.20/MMSZ5243B-FDITR-ND@ | 37.60/M 51 5 100__ | BZT52C51SDICT-ND@ 42_3.30_ 22.80] BZT52C51SDITR-ND® 86.40/M 
15 | 85 16 |MMSZ5245B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 _43.20/MMSZ5245B-FDITR-ND@ | 37.60/M MMSZ Series 
16 | 78 17 |MMSZ5246B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 43.20/MMSZ5246B-FDITR-ND@ | 37.60/M 24 20 30 |MMS75221BSDICT-ND 47 344 24.20/— = 
18 | 70 21 |MMSZ5248B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 43.20/MMSZ5248B-FDITR-ND@ | 37.60/M : a : 
oo | 62 95 —_IMMSZ5950BDICT-ND 313 2200 100.00|MMSZ5950BDITR-ND 90.0O/M 24 20 30 | MMSZ5221BS-FDICT-ND@) 52 3.69 24.20/MMSZ5221BS-FDITR-ND@ | 99.00/M 
20 6.2 25 |MMSZ5250B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 43.20/MMSZ5250B-FDITR-ND@ | 37.60/M 27 20 30 MMSZ5223BS-FDICT-ND@ | .38 2.70 15.90) MMSZ5223BS-FDITR-ND@ | 60.00/M 
22 | 56 29 _|MMSZ5251BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMSZ5251BDITR-ND 90.00/M 3.0 20 30 |MMSZ5225BSDICT-ND | .47 3.44 24.20/MMSZ5225BSDITR-ND 99.00/M 
22 | 56 29 |MMSZ5251B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20  43.20/MMSZ5251B-FDITR-ND@ | 37.60/M 30 20 30 | MMSZ5225BS-FDICT-ND@| .52 3.69 24.20/MMSZ5225BS-FDITR-ND@| 99.00/M 
24 | 52 33 |MMSZ5252B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 43.20/MMSZ5252B-FDITR-ND@ | 37.60/M a3 0 OB INNIEZEDDRFSEIIOTENT@| 593.60 24.20 INNIS RNSTEOTTATNID ane 
a7 | 50 41 |MMSZ5254B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 43.20/MMSZ5254B-FDITR-ND@ | 37.60/M : HAUG LS» a ‘ HADIMIRHCDK | 
28 | 45 44 |MMSZ5255BDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMSZ5255BDITR-ND 90.00/M 3.6 20 24 -|MMSZ5227BSDICT-ND | 47 3.44 24.20)— - 
28 | 45 44 |MMSZ5255B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 43.20/MMSZ5255B-FDITR-ND@ | 37.60/M 3.6 20 24 | MMSZ5227BS-FDICT-ND@| .52 3.69 24.20/MMSZ5227BS-FDITR-ND@| 99.00/M 
30 | 42 49 |MMSZ5256BDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMSZ5256BDITR-ND 90.00/M 39 20 23 |MMSZ5228BS-FDICT-ND@| .52 3.69 24.20/MMSZ5228BS-FDITR-ND@| 99.00/M 
30 | 42 49  |MMSZ5256B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 43.20|MMSZ5256B-FDITR-ND@ | 37.60/M ia >0 22 INSRESGRRIERTETRIA co 3.59 04.00 MRSUREOGRSTERTANTTD un 
33 | 38 58  |MMSZ5257B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 43.20/MMSZ5257B-FDITR-ND@ | 37.60/M : peDIGIENU SA 52 8. : pea 99. 
36 3.4 70 MMSZ5258B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 43.20/MMSZ5258B-FDITR-ND@ | 37.60/M 47 20 19 MMSZ5230BS-FDICT-ND@ | .52 3.69 24.20) MMSZ5230BS-FDITR-ND@ | 99.00/M 
39 | 3.2 80 |MMSZ5259B-FDICT-ND@ | 2.40 11.20 _43.20/MMSZ5259B-FDITR-ND@ | 37.60/M 54 20 17 |MMSZ5231BS-FDICT-ND@| .38 2.70 15.90|MMSZ5231BS-FDITR-ND@ | 60.00/M 
DDz Series — RoHS Compliant 5.6 | 20 11 |MMSZ5232BS-FDICT-ND@| .38 2.70 15.90|MMSZ5232BS-FDITR-ND@ | 60.00/M 
78 | 05 — ]DDZ9678DICT-ND NEW!) 3.72 21.89 103.25)DDZ9678DITR-ND NEW! | 82.60/M ! 
51 | 05 — — |ppzeseopict-ND 315 1855  8750/DDZ9689DITR-ND 70. 00/M 6.0 20 7 |MMSZ5233BS-FDICT-ND@ | .52 3.69 24.20] MMSZ5233BS-FDITR-ND@| 99.00/M 
51 | 20 17 |DDZ5V1BDICT-ND 2.70 12.60 48.60/DDZ5V1BDITR-ND 42.30/M 6.2 20 7___|MMSZ5234BSDICT-ND | .47 3.44 24.20/— = 
5.6 | .05 — _ |DDZ9690DICT-ND 2.70 15.90 75.00/DDZ9690DITR-ND 60.00/M 62 20 7 |MMSZ5234BS-FDICT-ND@| .38 2.70 15.90] MMSZ5234BS-FDITR-ND@| 60.00/M 
32] 08} = —JoozassTDIcrND 302 19.80 Tos oojopzasoroTaND Tero | | 88 | 22 | §  |MMSZS2a5BSDICT.ND |) 47 344 2420]— - 
62 | 20 7 |ppzeveBDIcT-ND 270 1260  48.60/DDZ6V2BDITR-ND 42.30/M 68 20 5  |MMSZ5235BS-FDICT-ND@| 52 3.69 24.20/MMSZ5235BS-FDITR-ND@ | 99.00/M 
68 | .05 — — |DDZ9692DICT-ND 2.70 15.90 75.00/DDZ9692DITR-ND 60.00/M 75 20 6  |MMSZ5236BSDICT-ND | .47 3.44 24.20/— _ 
i a i DOSESSDICTEND a _ <7o0) UDEABSEDITRND bei 75 20 6 _|MMSZ5236BS-FDICT-ND@ | .38 2.70 15.90] MMSZ5236BS-FDITR-ND@| 60.00/M 
eee oR BIeTND Sto Te 40 108 00 BOTS SD TTD STOO 82 20 8 __|MMSZ5237BS-FDICT-ND@| 52 3.69 24.20] MMSZ5237BS-FDITR-ND@| 99.00/M 
82 | 20 8 |DDZ8V2CDICT-ND 3.02 19.80 108.00|DDZ8V2CDITR-ND 81.00/M @ RoHS Compliant (Continued) 
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H x x E j Zener Test | Maximum Tape & 
veeenren a =S Zener Diodes Voltage |Current] Dynamic Cur rane Reel 
. —_ VZ@IZT| {ZT | Impedance | Digi-Key ricing Digi-Key Pricing 
SOD-323 Surface Mount Zener Diodes — 200mW (Cont.) DigiReel? | Nom. (vy| (may |zzr zt (a) |Part No. 110 100 [Part No. 3,000 
aa RSET 68 5 15 |BZT52C6VBLPDICT-ND | .50 3.60 21.20/BZT52C6VLPDITR-ND | 80.00/M 
Voltage| Test | Dynamic rae Tape & 75 5 15 |BZT52C7VSLPDICT-ND | .51 3.62 23.76|BZTS2C7VSLPDITR-ND | 97.20/M 
VZ@IZT |Current} Impedance | eee ms Reel 8.2 5 15 |BZT52C8V2LPDICT-ND | .51 3.62 23.76/BZT52C8V2LPDITR-ND | 97.20/M 
Nom. 12T ZZTIZT | Digi-Key ig Digi-Key Pricing 
(vy | (may | (0) [PartNo fieeaot eon) |PartNe: 3,000 94 5 15 |BZTS2CQV1LPDICT-ND | .50 3.60 21.20/BZTS2CQVILPDITR-ND | 80.00/M 
87 20 8 MMSZ5238BS-FDICT-ND@| 52 3.69 24.20/MMSZ5238BS-FDITR-ND@| 99.00/M 10 5 20 _|BZT52C10LPDICT-ND 50 3.60 21.20/BZT52C10LPDITR-ND | 80.00/M 
91 | 20 10 |MMSZ5239BS-FDICT-ND@| .38 2.70 15.90| MMSZ5239BS-FDITR-ND@| 60.00/M 11 5 20 |BZTS2C11LPDICT-ND | 51 362 23.76/BZTS52C1iLPDITR-ND | 97.20/M 
10 | 20 17 |MMSZ5240BS-FDICT-ND@| .38 2.70 15.90] MMSZ5240BS-FDITR-ND@| 60.00/M 13 5 30 |BZTS2C13LPDICT-ND | .51 3.62 23.76/BZT52C13LPDITR-ND | 97.20/M 
1 20 22 |MMSZ5241BSDICT-ND | .47 3.44 24.20|MMSZ5241BSDITR-ND | 99.00/M 36 5 90  |BZTS2C36LPDICT-ND | 51 3.62 23.76|BZTS2C36LPDITR-ND | 97.20/M 
11 20 22 _|MMSZ5241BS-FDICT-ND@| .52 3.69 24.20|MMSZ5241BS-FDITR-ND@ | 99.00/M 39 5 130 |pzTsecs9LppicT-No | 51 3.62 23.76/BzTs2c39LppiTR-ND | 97.20/M 
12 | 20 30 |MMSZ5242BS-FDICT-ND@| .38 2.70 15.90|MMSZ5242BS-FDITR-ND@ | 60.00/M 
13 | 95 13 |MMSZ5243BS-FDICT-ND@ | .52 3.69 24.20| MMSZ5243BS-FDITR-ND@| 99.00/M 
15 | 85 16 |MMSZ5245BS-FDICT-ND@| .38 2.70 15.90| MMSZ5245BS-FDITR-ND@| 60.00/M ini : 0.50%) 
16 | 78 17 |MMSZ5246BS-FDICT-ND@| .52 3.69 24.20| MMSZ5246BS-FDITR-ND@| 99.00/M MiniMELF (DL-35) ea 
18 | 7.0 21 _ | MMSZ5248RS-FDICT-ND@ | 38 270 15.90| MMSZ5248Bs-FDITR-NDe| 60.00m| | SUrface Mount 1.60 = 
20 | 62 25 |MMSZ5250BSDICT-ND | .47 3.44 24.20|— —| | Zener Diodes — 500mW 550 = Digi Reel” 
20 | 62 25  |MMSZ5250BS-FDICT-ND@| .52 3.69 24.20|MMSZ5250BS-FDITR-ND@ | 99.00/M _ i 
22 | 56 29  |MMSZS251BSDICT-ND | .47 3.44 24.20|MMSZ5251BSDITR-ND | 99.00/M fate rest ee ane 
22 | 56 29  |MMSZ5251BS-FDICT-ND@| .52 3.69 24.20|MMSZ5251BS-FDITR-ND@ | 99.00/M VZ@UT| 127 | Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
24 5.2 33 MMSZ5252BS-FDICT-ND@ | .52 3.69 24.20] MMSZ5252BS-FDITR-ND@ | 99.00/M Nom. (V)| (mA) |ZZT1ZT (0) | Part No. 10 100 1,000 | Part No. 2,500 
- - takes tia a . vt see MMSZ5254BS-FDITR-ND@ | 99.00/M 3.0 20 29 |ZMMS225BDICT-ND | 2.97 17.49  82.50/ZMMS225BDITR-ND | 66.00/M 
a8 | 45 44 | MMSZ5255BS-FDICT-ND@| 38 2.70 15.90/MMSZ5255BS-FDITR-ND@ | 60.00/M o8) | 220 oe ee to onl ET eccemiems| °6-00/M 
30 | 42 49 |MMSZ5256BS-FDICT-ND@| .38 2.70 15.90] MMSZ5256BS-FDITR-ND@ | 60.00/M 36) 20 4 ea) 22" | 17.40 82.50 eee) 66.00/M 
33 | 38 58 |MMSZ5257BSDICT-ND | .47 3.44 24.20|— = 39 20 23 |ZMMS228BDICT-ND | 2.97 17.49 82.50|ZMMS5228BDITR-ND | 66.00/M 
33 (| 38 58 |MMSZ5257BS-FDICT-ND@| .52 3.69 24.20|MMSZ5257BS-FDITR-ND@| 99.00/M 43 20 22 _|ZMMS229BDICT-ND | 2.97 17.49 82.50|ZMMS5229BDITR-ND | 66.00/M 
36 34 70 | MMSZ5258BSDICT-ND AT 3.44 24.20|— = 47 20 19  |ZMMS230BDICT-ND | 2.97 17.49  82.50/ZMM5230BDITR-ND | 66.00/M 
. be . ee ve eit =i MIMSZ5258BS-FDITR-ND | 99.00/M 51 20 17 |ZMMS231BDICT-ND | 297 17.49 82.50/ZMMS5231BDITR-ND | 66.00/M 
39 | 32 80 __|MMSZ5259BS-FDICT-ND@| 52 3.69 24.20|MMSZ5259BS-FDITR-ND@ | 99.00/M m8. | 220 1 Nee) 297 17.49 62.50 ee 96.00 
DDZ Series — RoHS Compliant 6.0 20 7 |ZMM5233BDICT-ND | 2.97 17.49 82.50|ZMMS5233BDITR-ND | 66.00/M 
56 | 20 11 JDDZ5V6BSDICT-ND 48 3.30 1540) DDZ5V6BSDITR-ND 51.70/M 62 20 7 |ZMM5234BDICT-ND | 2.97 17.49 82.50|ZMMS5234BDITR-ND | 66.00/M 
68 | 05 — | DDz9692SDICT-ND 52 3.69 24.20] DDZ9692SDITR-ND 99.00/M 68 20 5  |ZMMS235BDICT-ND | 2.97 17.49 82.50|ZMMS235BDITR-ND | 66.00/M 
68 20 5 DDZ6V8CSDICT-ND 52 3.69 24.20) DDZ6V8CSDITR-ND 99.00/M 75 20 6 |ZMMS5236BDICT-ND | 2.97 17.49  82.50/ZMM5236BDITR-ND | 66.00/M 
. a = eo ae . ae eae can ean 82 | 20 8  |zMMs237BDICT-ND | 297 17.49 82.50|ZMMS5237BDITR-ND | 66.00/M 
32108 ——— eens E0360 721.20 EE ar OUI 87 20 8  |ZMMS238BDICT-ND | 2.97 17.49 82.50|ZMMS5238BDITR-ND | 66.00/M 
o1 | 20 3 | ppzavicspIcT-ND 50 360 21.20| DDZSV1CSDITR-ND 80.00/M 94 20 10 |ZMMS239BDICT-ND | 297 17.49 82.50|ZMMS5239BDITR-ND | 66.00/M 
10 | 05 — — |DDz9697SDICT-ND 50 3.60 21.20] DDZ9697SDITR-ND 80.00/M 10 20 17 |ZMMS5240BDICT-ND | 297 17.49  62.50|ZMMS240BDITR-ND | 66.00/M 
12 | 05 — | DDZ9699SDICT-ND 52 3.69 24.20] DDZ9699SDITR-ND 99.00/M 11 20 22 |ZMMS241BDICT-ND | 2.97 17.49 82.50|ZMMS5241BDITR-ND | 66.00/M 
vd 4 14 SOS SENT ND 4 a aa SE SESE A ee 12 20 30 |ZMMS5242BDICT-ND | 2.97 17.49 82.50/ZMM5242BDITR-ND | 66.00/M 
5 | 05 = 7 z 50 3, : 7 4 ; 
fa! | ee ~ spanning 30 360 2120 hE acai 13 | 95 13 |ZMMS5243BDICT-ND | 297 17.49  82.50|ZMMS5243BDITR-ND | 66.00/M 
Ga | fan PR scence Fo 3.69 24 20 DnRGeRtr tS e500 14 | 90 15 |ZMMS244BDICT-ND | 297 17.49 82.50|ZMMS5244BDITR-ND | 66.00/M 
2 | 05 — | ppza707sDIcT-ND 50 3.60 21.201 DDZ9707SDITR-ND 80.00/M 15 85 16 |ZMMS245BDICT-ND | 297 17.49  62.50|ZMMS245BDITR-ND | 66.00/M 
20 | 10 28 | DDZ20CSDICT-ND 48 3.30 15.40] DDZ20CSDITR-ND 51.70/M 16 | 78 17 |ZMMS5246BDICT-ND | 297 17.49  82.50|ZMMS246BDITR-ND | 66.00/M 
24 | 05 — | DDZ9709SDICT-ND 52 3.69 24.20/ DDZ9709SDITR-ND 99.00/M 17 | 74 19 |ZMMS247BDICT-ND | 297 17.49  82.50|ZMMS5247BDITR-ND | 66.00/M 
24 5 35 | DDZ24CSDICT-ND 48 3.30 15.40) DDZ24CSDITR-ND 51.70/M 18 70 21 |ZMMS248BDICT-ND | 297 17.49 82.50/ZMMS248BDITR-ND | 66.00/M 
ert |tA05 — _IBEZe aT SDIGIEND) 52 3.69 24.20 UDO UIT SDIIBSND) 99.00/M 19 | 66 23 |zMMs249ppIcT-No | 297 17.49 82.50/ZMMS249BDITR-ND | 66.00/M 
@ RoHS Compliant 20 «| 62 25 |ZMMS250BDICT-ND | 2.97 17.49  82.50/ZMMS250BDITR-ND | 66.00/M 
22 | 56 29  |ZMMS251BDICT-ND | 2.97 17.49 82.50|ZMMS5251BDITR-ND | 66.00/M 
SOD-523 1410.35 0.20%: 24 | 52 33 |ZMMS5252BDICT-ND | 2.97 17.49 82.50|ZMMS5252BDITR-ND | 66.00/M 
Surtace Mount RoHS 25 «| 50 35 |ZMMS253BDICT-ND | 2.97 17.49 82.50|ZMMS5253BDITR-ND | 66.00/M 
Zener Diodes — 150mW comme a7 | 46 41 |ZMMS254BDICT-ND | 2.97 17.49 82.50|ZMMS5254BDITR-ND | 66.00/M 
1.70 1.30 @) 2 | 45 44 |ZMMS255BDICT-ND | 2.97 17.49  82.50/ZMMS255BDITR-ND | 66.00/M 
| 30 | 42 49 |ZMMS256BDICT-ND | 2.97 17.49 82.50|ZMMS256BDITR-ND | 66.00/M 
| ® "| 7] 
{TT | sen i@Reel 33 «| 38 58 |ZMMS257BDICT-ND | 2.97 17.49 82.50|ZMMS5257BDITR-ND | 66.00/M 
36 | 34 70  |ZMMS258BDICT-ND | 297 17.49 82.50/ZMMS5258BDITR-ND | 66.00/M 
Zener | Test | Maximum ae Tape & 39 | 32 80 _|ZMMS259BDICT-ND | 2.97 17.49 82.50|ZMMS259BDITR-ND | 66.00/M 
Voltage | Current | Dynamic ut Tape Reel 7 i 
TOT ae Ree allorsecen, Pricing mie, ae 43. | 30 93 |ZMMS260BDICT-ND | 2.97 17.49  82.50/ZMMS260BDITR-ND | 66.00/M 
Nom. (V)| (mA) |2ZZTIZT (0) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 47 | 27 105 |ZMMS261BDICT-ND | 2.97 17.49 82.50|ZMMS5261BDITR-ND | 66.00/M 
5.6 5 40 |BZTS52C5V6TDICT-ND | .55 3.75 17.50/BZTS2C5V6TDITR-ND | 58.75/M 51 25 125 |ZMMS262BDICT-ND | 2.97 17.49 82.50|ZMM5262BDITR-ND | 66.00/M 
9.4 5 15 |BZT52CQV1TDICT-ND | 46 3.22 21.12/BZTS2CQVITDITR-ND | 86.40/M 62 | 20 185 |ZMMS265BDICT-ND | 2.97 17.49 82.50|ZMMS265BDITR-ND | 66.00/M 
13 5 30 | BZT52C13TDICT-ND AG 3.22 21.12) BZTS2C13TDITR-ND 86.40/M 68 18 230 |ZMMS266BDICT-ND | 2.97 17.49 82.50|ZMM5266BDITR-ND | 66.00/M 
15 5 30 | BZT52C15TDICT-ND AG 3.22 2112|BZTS52C15TDITR-ND | 86.40/M 
16 5 40 __|BZT52C16TDICT-ND AG 3.22 21.12|BZTS52C16TDITR-ND __| 86.40/M 
24 5 70 __[BZT52C24TDICT-ND AG 3.22 24.12/BZT52C24TDITR-ND | 86.40/M SOT-23 opt 
f = 
Surface Mount 2.560 140 RoHS 
5 \ a Comruiaet 
DFN1006-2 1.075 ts Zener Diodes — ae Fo 2) 
Surface Mount i } 0.05 300mW 6-35.05 
Z Di 0.675 ots 0.55 L RoHS 
ener Diodes — | : | 7 i) Zener Test | Maximum fain? Tape & 
— Voltage | Current | Dynamic ut Tape Reel 
250mW aso VZ@Izt| ZT | impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)| (mA) |ZZT IZT (0) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 
Zener | Test | Maximum Tape & 56 20 11 | DDZXSV6BDICT-ND 50 3.60 21.20 /DDZX5V6BDITR-ND 80.00/M 
Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel 
VZ@IZT| IZT_ | Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 62 20 7 |DDZX6V2BDICT-ND 50 3.60 21.20/DDZX6V2BDITR-ND | 80.00/M 
Nom. (V)| (mA) |ZZTIZT (Q) | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 68 20 5 | DDZX6V8CDICT-ND 50 3.60 21.20/DDZX6V8CDITR-ND | 80.00/M 
24 5 100  |BZTS52C2V4LPDICT-ND | .51 3.62 23.76|BZTS52C2V4LPDITR-ND | 97.20/M 75 20 6 | DDZX7VSCDICT-ND 44 3.00 14.00/DDZX7VSCDITR-ND | 47.00/M 
27 5 100 |BZTS52C2V7LPDICT-ND | .51 3.62 23.76 |BZT52C2V7LPDITR-ND | 97.20/M 94 20 8 | DDZX9VICDICT-ND 443.00 14.00/ppzxavicpiTr-no | 47.00/M 
3.0 5 95  |BZTS2C3VOLPDICT-ND | 51 3.62 23.76/BZT52C3VOLPDITR-ND | 97.20/M 7 10 72 Reena a 360 2120 TERT S000IM 
33 5 95  |BZTS2C3V3LPDICT-ND | 51 3.62 23.76/BZT52C3V3LPDITR-ND | 97.20/M i e008’ a : H -00/ 
3.6 5 90 _|BZTS2C3V6LPDICT-ND | 51 3.62 _23.76|BZT52C3V6LPDITR-ND | 97.20/M 13 10 14 | DDZX13BDICT-ND 50 3.60 21.20/DDZX13BDITR-ND 80.00/M 
39 5 90 |BZTS2C3V9LPDICT-ND | .51 3.62 23.76|BZT52C3V9LPDITR-ND | 97.20/M 18 10 23 | DDZX18CDICT-ND 40 2.70 12.60|DDZX18CDITR-ND 42.30/M 
a7 | 5 | 80 lazrsocav7uPoicrnD | 31 362 2576/BzrsocaVLPOITRND | 97 20m Qa ).|.lCUR ee 
5.6 5 40 |BZTS2C5V6LPDICT-ND | .50 3.60 21.20/BZT52CSVELPDITR-ND | 80.00/M Bs 5 35 DEAS DIC TAY) 50) 3.60, 21.20 (DBAS ee aU 80.00/M 
62 5 10 _|BZT52C6V2LPDICT-ND | .51 3.62 23.76|BZT52C6V2LPDITR-ND | 97.20/M (Continued) 


Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ERODES. Zener Diodes (cont, Valens | Ciee | tysante Cut Tape "reel 
VZ@IZT| 1ZT | Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
SOT-23 Dual ee 051 pommen opt Nom. (V)| (mA) |ZZT1ZT (0) | Part No. 410 100 | Part No. 3,000 
7 —nh t f sa 
Surface Mount 280 5g fiw 250] | To 22 | 50 55  |DZ23C22DICT-ND 45 3.60 27.00|DZ23C22DITR-ND 135.00/M 
Zener Diodes — Let Ley oe 22 | 50 55  |DZ23C22-FDICT-ND@ | .50 3.69 29.70|DZ23022-FDITR-ND@ | 135.00/M 
300mWw oot, tt 08 0.605 ge Ree 24 «| 50 80 |DZ23C24-FDICT-ND@ | 50 3.69 29.70|DZ23C24-FDITR-ND@ | 135.00/M 
: 27 | 50 80 —_|z28C27DICT-ND 45 3.60 27.00|— = 
Zener Test | Maximum Tape & 
Voltage |Current) Dynamic | Eitan Reel 27 =| 50 80 |DZ23C27-FDICT-ND@ | 50 3.69 29.70|DZ23C27-FDITR-ND@ | 135.00/M 
PAL Ce) eee ea 4 eae taal |BuLKeY Pra 30 | 50 30 ]DZ23C30-FDICT-ND® | 50 3.69 29.70/DZ23C30-FDITR-ND@ | 135.00/M 
Common Anode 33 «| 50 80  |DZ23C33-FDICT-ND@ | 50 3.69 29.70|DZ23C33-FDITR-ND@ | 135.00/M 
27 | 50 83 JAZ23C2V7-FDICT-ND® | 56 4.10 33.00)AZ23C2V7-FDITR-ND@ | 150.00/M 36 | 50 90  |DZ23C36DICT-ND 45 3.60 27.00|DZ23C36DITR-ND 135.00/M 
3.0 | 50 95 | AZ23C3VODICT-ND 50 4.00 30.00|— - 36 | 50 90  |DZ28C36-FDICT-ND® | .50 3.69 29.70/DZ23C36-FDITR-ND@ | 135.00/M 
30 | 50 95  |AZ23C3V0-FDICT-ND® | 56 4.10 33.00/AZ23C3V0-FDITR-ND@ | 150.00/M 39 | 50 90 |pzeacae-rpIcT-Nne | 50 3.69. 29.70|Dz23039-FDITR-ND® | 135.00/M 
33 | 50 95  ]AZ23C3V3-FDICT-ND® | 45 3.24 19.08/AZ23C3V3-FDITR-ND® | 72.00/M aa, leo joo [BESaCRaNTCTE 253.60 97.00 IRDACTENTIRSIN Ta500K 
36 | 50 95  |AZ23C3V6-FDICT-ND® | 45 3.24 19.08/AZ23C3V6-FDITR-ND® | 72.00/M | a5 100 (ROOM 1s 3.04 19.0, CREM 72-001 
39 | 50 95 |AZ23C3V9DICT-ND ‘50 4.00 30.00|— = 
ae |e 5 og SOR 1-504 1909 ORGIES 72.00n8 47 | 50 100 |DZ23C47-FDICT-ND® | 50 3.69 29.70/DZ23C47-FDITR-ND@ | 135.00/M 
43 | 50 95  |AZ23C4V3-FDICT-ND@ | .56 4.10 33.00/AZ23C4V3-EDITR-ND@ | 150.00/M 51 | 5.0 | 100 (RZASC SE DICTaNDemm| 50 3.60 29.70 DERce SACD ame) 125.00/" 
47 | 50 78 |AZ23C4V7-FDICT-ND@ | 56 4.10 33.00/AZ23C4V7-FDITR-ND@ | 150.00/M @ RoHS Compliant 
51 | 50 60 | AZ23C5V1-FDICT-ND@ | 56 4.10 33.00/AZ23C5V1-FDITR-ND@ | 150.00/M 
56 | 50 40 |AZ23C5V6-FDICT-ND@ | 50 3.60 21.20/AZ23C5V6-FDITR-ND® | 80.00/M SOT-23 Top-View 1] 
62 | 50 10 |AZ23C6V2-FDICT-ND@ | 56 4.10 33.00|AZ23C6V2-FDITR-ND@ | 150.00/M Surface Mount ne dh - . 
68 | 50 8.0 |AZ23C6V8-FDICT-ND@ | 50 3.60 21.20/AZ23C6V8-FDITR-ND@ | 80.00/M Zener Diodes-—350mMW + = Wo D iPReel 
75 | 50 7.0  |AZ23C7V5-FDICT-ND@ | 56 4.10 33.00/AZ23C7V5-FDITR-ND@ | 150.00/M : 
82 | 50 7.0 |AZ23C8V2-FDICT-ND® | 56 4.10 33.00] AZ23C8V2-FDITR-ND@ | 150.00/M Cae ALE (ae Cut Tape janet 
a1 | 50 10 |AZ23C9V1-FDICT-ND@ | 56 4.10 33.00/AZ23C9V1-FDITR-ND@ | 150.00/M VZ@Izt | 1ZT | impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
to | 50 15 |Az23C10-FDICT-ND@ | 56 4.10 33.00/AZ23C10-FDITR-ND@ | 150.00/M eC) IE (Cs) fezartran (a eth as ali) il) ait: S000 
eries 
U of De 504.00 90.00 fg 24 5.0 100 | BZX84C2V4-FDICT-ND® | 49 3.22 14.00]BZX84C2V4-FDITR-ND@ |37.80/M 
ie oo 0 erga, 50 110 nO eee amen 150.00/M 27 5.0 100 |BZX84C2V7-FDICT-ND@ | 49 3.22 14.00/BZX84C2V7-FDITR-ND@ | 37.80/M 
12 | 50 20 ECTS, 503.60 21.20 eee 80.00/M 3.0 5.0 95 — |BZX84C3V0-FDICT-ND@ | .49 3.22 14.00/BZX84C3V0-FDITR-ND@ |37.80/M 
13 | 50 25 eect DiC Nem, 5 4.10 33.00 zeae em eae) 150.00/M 3.3 5.0 95  |BZX84C3V3-FDICT-ND*@ | .49 3.22 14.00] BZX84C3V3-FDITR-ND@ | 37.80/M 
15 5.0 30 AZ23015-FDICT-ND@ A5 3.24 19.08 | AZ23C15-FDITR-ND@ 72.00/M 36 5.0 90 BZX84C3V6DICT-ND 44 3.00 20.80/— —_ 
16 | 50 40 |AZ23C16-FDICT-ND@ | 56 4.10 33.00/AZ23C16-FDITR-ND@ | 150.00/M 36 5.0 90  |BZX84C3V6-FDICT-ND@ | 49 3.22 14.00|BZX84C3V6-FDITR-ND@ | 37.80/M 
18 | 50 50 AZ23C18-FDICT-ND@ | 56 4.10 33.00/AZ23C18-FDITR-ND@ | 150.00/M 3.9 5.0 90 | BZX84C3V9-FDICT-ND*@ | .49 3.22 14.00|BZX84C3V9-FDITR-ND@ | 37.80/M 
20 | 50 50 |AZ23C20-FDICT-ND@ | 56 4.10 33.00/AZ23C20-FDITR-ND@ | 150.00/M 43 5.0 90 | BZX84C4V3DICT-ND 44 3.00 20.80)— - 
22 5.0 55 AZ23C22-FDICT-ND@ 56 4.10 33.00] AZ23C22-FDITR-ND@ 450.00/M 43 5.0 90 BZX84C4V3-FDICT-ND@ | .49 3.22 14.00|BZX84C4V3-FDITR-ND® | 37.80/M 
oa ||| 50 20 6 RORCMERICENINOMEE 56 4.10. 23,00 RMRORORTEDTTINDOMEIN| 150.00/M 47 5.0 80 _|BZX84C4V7-FDICT-ND@ | 49 3.22 14.00|BZX84C4V7-FDITR-ND@ | 37.80/M 
a7 | 50 0  |AZ23C27-FDICT-ND® | .56 4.10 33.00/AZ23C27-FDITR-ND@ | 150.00/M . 2 ‘ ine He a io eine an 
at of 80 eae) 8S AO 93.00 eae) 150-0070 6.2 5.0 10 | BZX84C6V2-FDICT-ND*@ | 49 3.22 14.00/BZX84C6V2-FDITR-ND@ | 37.80/M 
381} 80 (AZESCeRIC IND eams 564.10 98.00 ZASC eS LO Nea) 150.00 6.8 5.0 15  |BZX84C6V8-FDICT-ND-@ | 49 3.22 14.00/BZX84C6V8-FDITR-ND@ | 37.80/M 
38 | 5.0 90 BzeCsc DICT une, 25 «4.10 38.00 RZeae sora TR Nemes) 150.00/M 75 5.0 15 |BZX84C7V5-EDICT-ND®@ | .49 3.22 14.00/BZX84C7VS5-FDITR-ND® |37.80/M 
39 | 50 90 (BzeCse DICT ube, 25 4.10 33.00 zeae son Nea) 150.00/M 8.2 5.0 15 | BZX84C8V2-FDICT-ND® | .49 3.22 14.00/BZX84C8V2-FDITR-ND® |37.80/M 
43 5.0 100 |AZ23C43-FDICT-ND@ 50 3.60 21.20) AZ23C43-FDITR-ND® 80.00/M 94 5.0 15 BZX84C9V1-FDICT-ND*@ | .49 3.22 14.00|BZX84C9V1-FDITR-ND@ | 37.80/M 
47 | 5.0 100 |AZ23047-FDICT-ND® | 56 4.10 33.00/AZ23C47-FDITR-ND@ | 150.00/M 10 5.0 20 | BZX84C10-FDICT-ND*@ | 49 3.22 14.00|BZX84C10-FDITR-ND® | 37.80/M 
51 5.0 100 — |AZ23C51DICT-ND 50 4.00 30.00|— = 1 5.0 20 | BZX84C11-FDICT-ND@ | .49 3.22 14.00|BZX84C11-FDITR-ND@ | 37.80/M 
51 5.0 100 |AZ23C51-FDICT-ND® | 56 4.10 33.00/AZ23C51-FDITR-ND® | 150.00/M 12 5.0 25 _|BZX84C12-FDICT-ND-@ | .49 3.22 14.00|BZX84C12-FDITR-ND@ | 37.80/M 
‘CGommion Cathode 13 5.0 30 |BZX84C13-FDICT-ND® | 49 3.22 14.00|/BZX84C13-FDITR-ND@ | 37.80/M 
27 | 50 83 |DZ23C2V7-FDICT-ND@ | 50 3.69 29.70|DZ23C2V7-FDITR-ND@ | 135.00/M 15 5.0 30 | BZX84C15-FDICT-ND-@ | 49 3.22 14.00) BZX84C15-FDITR-ND® | 37.80/M 
Salle 5s 45 360 27.00 (i _ 16 5.0 40 |BZX84C16-FDICT-ND® | .49 3.22 14.00|BZX84C16-FDITR-ND@ | 37.80/M 
3.0 5.0 95  |DZ23C3V0-FDICT-ND® | .50 3.69 29.70/DZ23C3V0-FDITR-ND@ | 135.00/M is 50 AS a etary) 19 3:22 14.00 emia eg 87-80 
20 5.0 55 _|BZX84C20-FDICT-ND*@ | 49 3.22 14.00|BZX84C20-FDITR-ND@ | 37.80/M 
33 | 50 95  |DZ23C3V3-FDICT-ND@ | 50 3.69 29.70/DZ23C3V3-FDITR-ND@ | 135.00/M = 7 as ESSIEN ERURGME a5 a.29 14.00 RGRCEITNRENGAME 37 BoM 
36 | 5.0 95 (BZ2sCeNEDICTND 453.60 27.00 FES = 24 5.0 70 | BZX84C24-FDICT-ND*@ | 49 3.22 14.00/BZX84C24-FDITR-ND® | 37.80/M 
36 | 50 95  |DZ23C3V6-FDICT-ND@ | 50 3.69 29.70/DZ23C3V6-FDITR-ND@ | 135.00/M 97 20 0 |pzxedco7-FDICT-ND® | 49 3.22 14.00\Bzxa4ce7-FDITR-ND@ |37.80/M 
3.9 5.0 95 DZ23C3V9DICT-ND A5 3.60 27.00|— = 30 2.0 80 BZX84C30-FDICT-ND*@ | .49 3.22 14.00|BZX84C30-FDITR-ND@ | 37.80/M 
39 | 50 95  |DZ23C3V9-FDICT-ND@ | 45 3.24 19.08/DZ23C3V9-FDITR-ND® | 72.00/M 36 2.0 90 |BZX84C36-FDICT-ND-@ | 49 3.22 14.00|BZX84C36-FDITR-ND@ | 37.80/M 
43 | 50 95  |DZ23C4V3-FDICT-ND@ | 50 3.69 29.70/DZ23C4V3-FDITR-ND@ | 135.00/M 39 20 130 |BZX84C39-FDICT-ND*@ | 49 3.22 14.00/BZX84C39-FDITR-ND@ | 37.80/M 
47 | 50 78 |DZ23C4V7-FDICT-ND@ | 50 3.69 29.70/DZ23C4V7-FDITR-ND@ | 135.00/M 43 2.0 150 | BZX84C43DICT-ND 44 3.00 20.80|— _ 
54 5.0 60 DZ23C5V1-FDICT-ND®@ | .45 3.24 19.08|DZ23C5V1-FDITR-ND@ | 72.00/M 43 2.0 150 | BZX84C43-FDICT-ND@ | .49 3.22 14.00/BZX84C43-FDITR-ND@ | 37.80/M 
56 | 50 40 |DZ23C5V6DICT-ND 45 3.60 27.00|DZ23C5V6DITR-ND 135.00/M 47 2.0 170 |B2X84C47DICT-ND 44 3.00 20.80) — 7" 
56 | 50 40  |DZ23C5V6-FDICT-ND@ | .50 3.69 29.70/DZ23C5V6-FDITR-ND@ | 135.00/M A. a 170 |BEXBSGHARDIGIGNUS@a| .49 3.22 14.00 |B2RESCA AR DITE ND. o za 37.80/M 
eae \lhoa » =e ag 8a: 37-00 51 2.0 180 [BZxeACSH-FDICT-ND@ [49 3.2 14.00[BZx84C51-FOITR-ND® | 37.80/m 
MMBZ Series 
62 | 50 10 |DZ23C6v2-FDICT-ND® | 50 3.69 29.70|DZ23C6V2-FDITR-ND@ | 135.00/M oa xi ED TT — 
68 | 50 8.0  |DZ23C6V8-FDICT-ND® | 50 3.69 29.70|DZ23C6V8-FDITR-ND@ | 135.00/M 2 3a 20 RETIN 0 3.09. 14.00 REE Ete Ine 37 BOM 
75 | 50 7.0  |DZ23C7V5-FDICT-ND® | 50 3.69 29.70|DZ23C7V5-FDITR-ND@ | 135.00/M 97 20 30  |MMBZ5223B-FDICT-ND@| 49 3.22 14.00/MMBz5009B-FDITR-ND@ | 37 80/M 
8.2 5.0 7.0 — |DZ23C8V2DICT-ND A5 3.60 27.00 DZ23C8V2DITR-ND 135.00/M 3.0 20 30 |MMBZ5225B-FDICT-ND@| .46 2.99 13.00|MMBZ5225B-FDITR-ND@ | 35.10/M 
8.2 5.0 7.0 DZ23C8V2-FDICT-ND@ | 50 3.69 29.70/DZ23C8V2-FDITR-ND@ | 135.00/M 33 20 28 MMBZ5226B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00|MMBZ5226B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
91 | 50 10 |DZ23C9V1-FDICT-ND® | 50 3.69 29.70|DZ23C9V1-FDITR-ND@ | 135.00/M 36 20 24 |MMBZ5227B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00|MMBZ5227B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
to | 50 15 |DZ23C10-FDICT-ND@ | 45 3.24 19.08|DZ23C10-FDITR-ND@ | 72.00/M 39 20 23 |MMBZ5228BDICT-ND | .44 3.00 20.80/— = 
11 5.0 20 DZ23C11DICT-ND 45 3.60 27.00|DZ23C11DITR-ND 435.00/M 3.9 20 23 MMBZ5228B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00) MMBZ5228B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
1 5.0 20 /DZ28C11-FDICT-ND® | 50 3.69 29.70/DZ23C11-FDITR-ND® | 135.00/M 43 20 22 |MMBZ5229BDICT-ND 44 3.00 20.80)/MMBZ5229BDITR-ND | 80.00/M 
age loeg 2) (ERENCE =) 3.60 20.70 ROOMOIMERTT REO 495, 00/M 43 20 22 _|MMBZ5229B-FDICT-ND@| .46 2.99 13.00|MMBZ5229B-FDITR-ND@ | 35.10/M 
ay ||(c50 25 EOE 360 25.79 PRETEEN 435.0014 47 20 19  |MMBZ5230B-FDICT-ND@| 49 3.22 14.00/MMBZ5230B-FDITR-NDé | 37.80/M 
eT oo Ee ee 54 20 17 |MMBZ5231B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00/MMBZ5231B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
56 20 11 |MMBZ5232B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00/MMBZ5232B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
16) 50 Oe eo eo oO Oe eo eam| 12:00 6.0 20 7 |MMBZ5233B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00|MMBZ5233B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
18 |) 80 50 Oba) 32 3.69. 29.70 Dee ibe 125-00" 6.2 20 7 __|MMBZ5234B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00|MMBZ5234B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
20 | 50 50 |DZ23C20-FDICT-ND® | 45 3.24 19.08/DZ23C20-FDITR-ND® | 72.00/M RoHS Compliant (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


DIODES. Zener Diodes 


SOT-23 Surface Mount Zener Diodes — 350mW (Cont.) Reel° 
Zener Test | Maximum Tape & 
Voltage | Current | Dynamic Cut Tape Reel 

VZ@IZT | IZT | Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 

Nom. (V) | (mA) |ZZTIZT (0) | Part No. 1 10 100 |PartNo. 3,000 
6.8 20 5 MMBZ5235BDICT-ND 44 3.00 20.80 |— _ 
6.8 20 5 MMBZ5235B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00} MMBZ5235B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
75 20 6 MMBZ5236BDICT-ND 44 3.00 20.80 |— _ 
75 20 6 MMBZ5236B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00 |MMBZ5236B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
8.2 20 8 MMBZ5237BDICT-ND 44 3.00 20.80 |— _— 
8.2 20 8 MMBZ5237B-FDICT-ND@ | .49 3.22 14.00 |MMBZ5237B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
87 20 8 MMBZ5238B-FDICT-ND@ | .49 3.22 14.00 |MMBZ5238B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
91 20 10 MMBZ5239BDICT-ND 44 3.00 20.80 |— _ 
9.1 20 10 MMBZ5239B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00} MMBZ5239B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
10 20 17 MMBZ5240BDICT-ND 44 3.00 20.80 |— _ 
10 20 17 MMBZ5240B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00} MMBZ5240B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
a 20 22 MMBZ5241B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00}MMBZ5241B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
12 20 30 MMBZ5242B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00} MMBZ5242B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
13 9.5 13 MMBZ5243BDICT-ND 44 3.00 20.80 |— _ 
13 9.5 13 MMBZ5243B-FDICT-ND@ | .49 3.22 14.00 |MMBZ5243B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
15 8.5 16 MMBZ5245B-FDICT-ND@ | .49 3.22 14.00 |MMBZ5245B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
16 78 17 MMBZ5246B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00} MMBZ5246B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
18 7.0 21 MMBZ5248B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00} MMBZ5248B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
20 6.2 25 MMBZ5250B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00} MMBZ5250B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
22 5.6 29 MMBZ5251B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00}MMBZ5251B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
24 5.2 33 MMBZ5252BDICT-ND 44 3.00 20.80 |— _ 
24 5:2 33 MMBZ5252B-FDICT-ND@ | .49 3.22 14.00 |MMBZ5252B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
27 5.0 41 MMBZ5254BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5254BDITR-ND 80.00/M 
27 5.0 41 MMBZ5254B-FDICT-ND@ | .49 3.22 14.00 |MMBZ5254B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
28 45 44 MMBZ5255B-FDICT-ND@ | .49 3.22 14.00 |MMBZ5255B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
30 42 49 MMBZ5256BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5256BDITR-ND 80.00/M 
30 42 49 MMBZ5256B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00} MMBZ5256B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
33 3.8 58 MMBZ5257B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00}MMBZ5257B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
36 3.4 70 MMBZ5258BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5258BDITR-ND 80.00/M 
36 3.4 70 MMBZ5258B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00} MMBZ5258B-FDITR-ND@ | 37.80/M 
39 3.2 80 MMBZ5259B-FDICT-ND@| .49 3.22 14.00} MMBZ5259B-FDITR-ND@ | 37.80/M 

@ RoHS Compliant 

© BZX2-KIT-ND —_Digi-Key® SMD Zener Diodes Kit 10 each of values denoted (180 total pieces) ............... $45.99 


SOT-323 Surface Mount Zener 


Diode - 200mW Digi Reel* 
Zener Max. 
Voltage | Test | Dynamic Tape & 
VZ@IZT |Current] Imped. Cut Tape Reel 
Nominal] 1ZT |ZZT@IZT|Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(vy) | (mA) | (0). [Part No. 10 100 1,000 /Part No. 3,000 
BZX Series 
24 5.0 100 |BZX84C2V4WDICT-ND 2.81 19.80 90.00;— =— 
24 5.0 100 |BZX84C2V4W-FDICT-ND@ | 3.02 19.80 108.00)BZX84C2V4W-FDITR-ND@ | 81.00/M 
27 5.0 100 |BZX84C2V7WDICT-ND 2.81 19.80 90.00)BZX84C2V7WDITR-ND 81.00/M 
27 5.0 100 |BZX84C2V7W-FDICT-ND@ | 2.70 15.90 75.00)BZX84C2V7W-FDITR-ND@ | 60.00/M 
3.0 5.0 95 |BZX84C3VOWDICT-ND 2.81 19.80 90.00;— =_ 
3.0 5.0 95  |BZX84C3VOW-FDICT-ND@ | 2.70 15.90 75.00/BZX84C3VOW-FDITR-ND@ | 60.00/M 
3.3 5.0 95  |BZX84C3V3W-FDICT-ND@® | 2.70 15.90 75.00/BZX84C3V3W-FDITR-ND@ | 60.00/M 
3.6 5.0 90  |BZX84C3V6WDICT-ND 2.81 19.80 90.00;— _ 
3.6 5.0 90 |BZX84C3V6W-FDICT-ND@ | 2.70 15.90 75.00/BZX84C3V6W-FDITR-ND@ | 60.00/M 
3.9 5.0 90 |BZX84C3V9W-FDICT-ND@® | 2.70 15.90 75.00)/BZX84C3V9W-FDITR-ND@ | 60.00/M 
43 5.0 90 |BZX84C4V3W-FDICT-ND@ | 3.02 19.80 108.00)/BZX84C4V3W-FDITR-ND® | 81.00/M 
47 5.0 80 |BZX84C4V7WDICT-ND 2.81 19.80 90.00;— _ 
47 5.0 80 |BZX84C4V7W-FDICT-ND® | 2.70 15.90 75.00)/BZX84C4V7W-FDITR-ND@ | 60.00/M 
6.1 5.0 60 |BZX84C5V1W-FDICT-ND@ | 2.70 15.90 75.00/BZX84C5V1W-FDITR-ND@ | 60.00/M 
5.6 5.0 40 _|BZX84C5V6W-FDICT-ND@ | 2.70 15.90 75.00|/BZX84C5V6W-FDITR-ND@ | 60.00/M 
6.2 5.0 10  |BZX84C6V2WDICT-ND 2.81 19.80 90.00)/BZX84C6V2WDITR-ND 81.00/M 
6.2 5.0 10  |BZX84C6V2W-FDICT-ND@ | 2.70 15.90 75.00)BZX84C6V2W-FDITR-ND® | 60.00/M 
6.8 5.0 15 |BZX84C6V8WDICT-ND 2.81 19.80 90.00;— — 
6.8 5.0 15  |BZX84C6V8W-FDICT-ND@ | 2.70 15.90 75.00)BZX84C6V8W-FDITR-ND® | 60.00/M 
75 5.0 15 |BZX84C7V5W-FDICT-ND@ | 3.02 19.80 108.00)BZX84C7V5W-FDITR-ND® | 81.00/M 
8.2 5.0 15  |BZX84C8V2WDICT-ND 2.81 19.80 90.00)/BZX84C8V2WDITR-ND 81.00/M 
8.2 5.0 15  |BZX84C8V2W-FDICT-ND@ | 3.02 19.80 108.00)BZX84C8V2W-FDITR-ND® | 81.00/M 
91 5.0 15  |BZX84C9V1W-FDICT-ND@ | 2.70 15.90 75.00)BZX84C9V1W-FDITR-ND® | 60.00/M 
10 5.0 20 —|BZX84C10WDICT-ND 2.81 19.80 90.00)/BZX84C10WDITR-ND 81.00/M 
10 5.0 20 |BZX84C10W-FDICT-ND® 2.70 15.90 75.00)BZX84C10W-FDITR-ND® | 60.00/M 
an 5.0 20 —|BZX84C11W-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00/BZX84C11W-FDITR-ND@® | 81.00/M 
12 5.0 25 ~—|BZX84C12W-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00/BZX84C12W-FDITR-ND@® | 81.00/M 
13 5.0 30 —|BZX84C13W-FDICT-ND® 2.70 15.90 75.00/BZX84C13W-FDITR-ND® | 60.00/M 
15 5.0 30 —|BZX84C15W-FDICT-ND® 2.70 15.90 75.00)BZX84C15W-FDITR-ND@® | 60.00/M 
16 5.0 40 _|BZX84C16W-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00|BZX84C16W-FDITR-ND® | 81.00/M 
18 5.0 45  |BZX84C18W-FDICT-ND® 2.70 15.90 75.00/BZX84C18W-FDITR-ND® | 60.00/M 
20 5.0 55 —|BZX84C20W-FDICT-ND® 2.70 15.90 75.00)BZX84C20W-FDITR-ND@ | 60.00/M 
22 5.0 55 — |BZX84C22W-FDICT-ND® 2.70 15.90 75.00/BZX84C22W-FDITR-ND® | 60.00/M 


Zener Max. 
Voltage | Test | Dynamic Tape & 
VZ@IZT | Current] imped. Cut Tape Reel 
Nominal] |ZT |ZZT@IZT Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(v) | (mA) | (0) [Part No. 10 100 1,000 |Part No. 3,000 
24 5.0 70 =|BZX84C24W-FDICT-ND@ 2.70 15.90 75.00/BZX84C24W-FDITR-ND® | 60.00/M 
27 2.0 80 |BZX84C27WDICT-ND 2.81 19.80 90.00}— =| 
27 2.0 80 |BZX84C27W-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00/BZX84C27W-FDITR-ND® | 81.00/M 
30 2.0 80 |BZX84C30W-FDICT-ND® 2.70 15.90 75.00/BZX84C30W-FDITR-ND® | 60.00/M 
33 2.0 80 —_|BZX84C33WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C33WDITR-ND 81.00/M 
33 2.0 80 |BZX84C33W-FDICT-ND® 2.70 15.90 75.00/BZX84C33W-FDITR-ND® | 60.00/M 
36 2.0 90 |BZX84C36WDICT-ND 2.81 19.80 90.00}— | 
36 2.0 90 |BZX84C36W-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00/BZX84C36W-FDITR-ND® | 81.00/M 
39 2.0 130 |BZX84C39WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C39WDITR-ND 81.00/M 
39 2.0 130 |BZX84C39W-FDICT-ND® 2.70 15.90 75.00/BZX84C39W-FDITR-ND@ | 60.00/M 
MMBZ Series 
24 20 30 —|MMBZ5221BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00}— — 
24 20 30 |MMBZ5221BW-FDICT-ND@) 2.70 15.90 75.00/MMBZ5221BW-FDITR-ND@| 60.00/M 
27 20 30 |MMBZ5223BW-FDICT-ND@) 3.02 19.80 108.00/MMBZ5223BW-FDITR-ND@| 81.00/M 
3.0 20 30 —|MMBZ5225BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5225BWDITR-ND. 81.00/M 
3.0 20 30 |MMBZ5225BW-FDICT-ND@| 3.02 19.80 108.00/MMBZ5225BW-FDITR-ND@| 81.00/M 
3.3 20 28 |MMBZ5226BW-FDICT-ND@) 2.70 15.90 75.00/MMBZ5226BW-FDITR-ND#@| 60.00/M 
3.6 20 24 —|MMBZ5227BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5227BWDITR-ND 81.00/M 
3.6 20 24 = |MMBZ5227BW-FDICT-ND@) 3.02 19.80 108.00/MMBZ5227BW-FDITR-ND@| 81.00/M 
3.9 20 23 |MMBZ5228BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00}— —| 
3.9 20 23 |MMBZ5228BW-FDICT-ND@| 2.70 15.90 75.00/MMBZ5228BW-FDITR-ND@| 60.00/M 
43 20 22  |MMBZ5229BW-FDICT-ND@) 3.02 19.80 108.00/MMBZ5229BW-FDITR-ND@| 81.00/M 
47 20 19 |MMBZ5230BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00}— —| 
47 20 19 |MMBZ5230BW-FDICT-ND@| 3.02 19.80 108.00)/MMBZ5230BW-FDITR-ND@| 81.00/M 
51 20 17 |MMBZ5231BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5231BWDITR-ND 81.00/M 
5.1 20 17 |MMBZ5231BW-FDICT-ND@| 2.70 15.90 75.00)/MMBZ5231BW-FDITR-ND@| 60.00/M 
5.6 20 1 MMBZ5232BW-FDICT-ND@| 2.70 15.90 75.00)/MMBZ5232BW-FDITR-ND@| 60.00/M 
6.2 20 7.0 |MMBZ5234BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5234BWDITR-ND. 81.00/M 
6.2 20 7.0 |MMBZ5234BW-FDICT-ND@| 2.70 15.90 75.00)/MMBZ5234BW-FDITR-ND@| 60.00/M 
6.8 20 5.0 |MMBZ5235BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5235BWDITR-ND. 81.00/M 
6.8 20 5.0 _|MMBZ5235BW-FDICT-ND@| 2.70 15.90 75.00/MMBZ5235BW-FDITR-ND@| 60.00/M 
75 20 6.0 |MMBZ5236BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5236BWDITR-ND. 81.00/M 
7.5 20 6.0 |MMBZ5236BW-FDICT-ND@| 2.70 15.90 75.00)/MMBZ5236BW-FDITR-ND@| 60.00/M 
8.2 20 8.0 |MMBZ5237BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00)— = 
8.2 20 8.0 |MMBZ5237BW-FDICT-ND@| 2.70 15.90 75.00)/MMBZ5237BW-FDITR-ND@| 60.00/M 
91 20 10. |MMBZ5239BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00;— —| 
941 20 10 = |MMBZ5239BW-FDICT-ND@| 2.70 15.90 75.00)/MMBZ5239BW-FDITR-ND@| 60.00/M 
10 20 17 |MMBZ5240BW-FDICT-ND@| 3.02 19.80 108.00)/MMBZ5240BW-FDITR-ND@| 81.00/M 
an 20 22 = |MMBZ5241BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5241BWDITR-ND 81.00/M 
an 20 22 ~—|MMBZ5241BW-FDICT-ND@) 2.70 15.90 75.00/MMBZ5241BW-FDITR-ND@| 60.00/M 
12 20 30 —_|MMBZ5242BW-FDICT-ND@| 2.70 15.90 75.00/MMBZ5242BW-FDITR-ND@| 60.00/M 
13 9.5 13 |MMBZ5243BW-FDICT-ND@| 2.70 15.90 75.00)/MMBZ5243BW-FDITR-ND@| 60.00/M 
15 8.5 16 = |MMBZ5245BW-FDICT-ND@| 2.70 15.90 75.00)/MMBZ5245BW-FDITR-ND@| 60.00/M 
16 78 17 |MMBZ5246BW-FDICT-ND@| 2.70 15.90 75.00)/MMBZ5246BW-FDITR-ND@| 60.00/M 
18 7.0 21 MMBZ5248BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00)— — 
18 7.0 21 MMBZ5248BW-FDICT-ND@| 2.70 15.90 75.00)/MMBZ5248BW-FDITR-ND@ | 60.00/M 
20 6.2 25  |MMBZ5250BW-FDICT-ND@) 2.70 15.90 75.00/MMBZ5250BW-FDITR-ND@| 60.00/M 
22 5.6 29 —|MMBZ5251BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5251BWDITR-ND. 81.00/M 
22 5.6 29 = |MMBZ5251BW-FDICT-ND@) 3.02 19.80 108.00)/MMBZ5251BW-FDITR-ND#@| 81.00/M 
24 5.2 33 |MMBZ5252BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00}— — 
24 5.2 33 |MMBZ5252BW-FDICT-ND@| 2.70 15.90 75.00/MMBZ5252BW-FDITR-ND#@| 60.00/M 
27 5.0 I MMBZ5254BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5254BWDITR-ND 81.00/M 
27 5.0 41 MMBZ5254BW-FDICT-ND@| 2.70 15.90 75.00)/MMBZ5254BW-FDITR-ND@| 60.00/M 
28 45 44 |MMBZ5255BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5255BWDITR-ND 81.00/M 
28 45 44 |MMBZ5255BW-FDICT-ND@) 2.70 15.90 75.00/MMBZ5255BW-FDITR-ND@| 60.00/M 
30 42 49 _|MMBZ5256BW-FDICT-ND@| 2.70 15.90 75.00/MMBZ5256BW-FDITR-ND@| 60.00/M 
33 3.8 58 |MMBZ5257BW-FDICT-ND@) 2.70 15.90 75.00/MMBZ5257BW-FDITR-ND#@| 60.00/M 
36 3.4 70 |MMBZ5258BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00}— —| 
36 3.4 70  |MMBZ5258BW-FDICT-ND@) 2.70 15.90 75.00/MMBZ5258BW-FDITR-ND@| 60.00/M 
39 3.2 80 |MMBZ5259BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/MMBZ5259BWDITR-ND. 81.00/M 
39 3.2 80 |MMBZ5259BW-FDICT-ND@| 3.02 19.80 108.00/MMBZ5259BW-FDITR-ND#@| 81.00/M 
@ RoHS Compliant 
SOT-363 Dual Isolated {1 nl 
z 
Surface Mount Zener ,,, mall aero { — 2 
Diodes — 200mW Series LU Series LI D Reel 
Zener Max. 
Voltage | Test |Dynamic Tape & 
VZ@IZT |Current] Imped. Cut Tape Reel 
Nominal} |ZT |ZZT@IZT| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(v) | (ma) | (0) | PartNo. 10 100 1,000 | Part No. 3,000 
BZX Series 
24 5.0 100 | BZX84C2V4S-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00)BZX84C2V4S-FDITR-ND@ | 90.00/M 
27 5.0 100 | BZX84C2V7SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX84C2V7SDITR-ND 90.00/M 
27: 5.0 100 | BZX84C2V7S-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00)BZX84C2V7S-FDITR-ND@ | 90.00/M 
3.0 5.0 95  |BZX84C3VOS-FDICT-ND® | 3.35 22.00 120.00|BZX84C3VOS-FDITR-ND® | 90.00/M 
3.3 5.0 95 | BZX84C3V3SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | — = 
3.3 5.0 95  |BZX84C3V3S-FDICT-ND® | 3.35 22.00 120.00|BZX84C3V3S-FDITR-ND@® | 90.00/M 
3.6 5.0 90 | BZX84C3V6SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— _— 
3.6 5.0 90 |BZX84C3V6S-FDICT-ND® | 3.35 22.00 120.00|BZX84C3V6S-FDITR-ND@® | 90.00/M 
3.9 5.0 90 | BZX84C3V9SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— — 
3.9 5.0 90 | BZX84C3V9S-FDICT-ND@ | 3.24 19.08 90.00|BZX84C3V9S-FDITR-ND@® | 72.00/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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S§ Zener Diodes Zener Max. 
PRC ae Re ATER Voltage | Test |Dynamic Catton Tape & 
SOT-363 Dual Isolated Surface Mount Zener Diodes — 200mW (Cont.) stat eurent pope Digi-Key Pricing Digi-Key pricing 
cana “ (v) | (mA) | (0) | Part No. 10 100 1,000 | Part No. 3,000 
Valtagel ierestl | Dynamic Tare 27 | 50 | 41  |MMBZ5254BS-FDICT-ND@| 3.24 19.08 90.00/MMBZ5254BS-FDITR-ND@ | 72.00/M 
VZ@IZT |Current] imped. Cut Tape Reel 28 | 45 | 44 |MMBZ5255BSDICT-ND | 3.13 22.00 100.00/MMBZ5255BSDITR-ND | 90.00/M 
Nominal| ZT |ZZT@IZT| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 28 45 44 |MMBZ5255BS-FDICT-ND@| 3.35 22.00 120.00 |MMBZ5255BS-FDITR-ND@ | 90.00/M 
(V) | (mA) | (0) [Part No. 10 100 1,000 | Part No. 3,000 30 | 42 49 |MMBZ5256BSDICT-ND | 3.13 22.00 100.00/— _ 
43 5.0 90 |BZX84C4V3S-FDICT-ND@ | 3.60 21.20 100.00|BZX84C4V3S-FDITR-ND@ | 80.00/M 30 42 49 |MMBZ5256BS-FDICT-ND@| 3.35 22.00 120.00}MMBZ5256BS-FDITR-ND@ | 90.00/M 
47 | 50 | 80  |BZX84c4v7SDICT-ND 3.13 22.00 100.00] BZX84C4V7SDITR-ND 90.00/M 33.138 | 58 |MMBZ5257BSDICT-ND | 3.13 22.00 100.00/MMBZ5257BSDITR-ND | 90.00/M 
47 5.0 80 | BZX84C4V7S-FDICT-ND® | 3.35 22.00 120.00|BZX84C4V7S-FDITR-ND® | 90.00/M 33 3.8 58 |MMBZ5257BS-FDICT-ND@| 3.35 22.00 120.00}MMBZ5257BS-FDITR-ND@ | 90.00/M 
51 | 50 | 60 |BZX84C5V1S-FDICT-ND@ | 3.60 21.20 100.00/BZX84C5V1S-FDITR-ND@ | 80.00/M 36 | 34 | 70 |MMBZ5258BSDICT-ND | 3.13 22.00 100.00/MMBZ5258BSDITR-ND | 90.00/M 
5.6 | 5.0 | 40 |BZX84C5V6S-FDICT-ND@ | 3.60 21.20 100.00|BZX84C5V6S-FDITR-ND@ | 80.00/M 36 | 34 | 70  |MMBZ5258BS-FDICT-ND®| 3.35 22.00 120.00/MMBZ5258BS-FDITR-ND@| 90.00/M 
62 | 50 | 10 |BZX84C6V2S-FDICT-ND® | 3.35 22.00 120.00/BZX84C6V2S-FDITR-ND@ | 90.00/M 39 | 32 | 80 |MMBzs259BsDICT.ND | 313 22.00 100.00/MMBZS259BSDITR-ND | 90.00/M 
68) 50) 15 Be clams °-'8 22.00 100.00 fag = 39_| 32 | 80 [MMBZ5259BS-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00 /MMBZ5259BS-FDITR-ND@ | 90.00/M 
68 | 50 | 15 |BZX84C6V8S-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00/BZX84C6V8S-FDITR-ND@ | 90.00/M : 
75 | 5.0 | 15 |BZX84C7VSSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|BZX84C7VSSDITR-ND 90.00/M @ RoHS Compliant 
75 | 50 | 15 |BZX84C7V5S-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00|BZX84C7V5S-FDITR-ND@ | 90.00/M 
82 | 50 | 15  |BZX84C8V2SDICT-ND 3.13 22.00 100.00] BZX84C8V2SDITR-ND 90.00/M A nm — 
8.2 | 5.0 | 15 |BZX84C8V2S-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00|/BZX84C8V2S-FDITR-ND@ | 90.00/M SOT-363 Triple Isolated Digi Reel” 
91 | 50 | 15  |BZX84C9V1SDICT-ND 3.13 22.00 100.00] BZX84C9V1SDITR-ND 90.00/M Surface Mount f i i 
91 | 50 | 15 |BZX84C9V1S-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00/BZX84C9V1S-FDITR-ND | 90.00/M Zener Diodes — 200mW = 
10 | 50 | 20 |BZX84C10S-FDICT-ND@ | 3.60 21.20 100.00|BZX84C10S-FDITR-ND@ | 80.00/M U 
11 5.0 | 20 | BZX84C11SDICT-ND 3.13 22.00 100.00/BZX84C11SDITR-ND 90.00/M ae a 
11 5.0 | 20 |BZX84C11S-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00/BZX84C11S-FDITR-ND® | 90.00/M Vantanee lerestel| Dyaamie| Tape & 
12 | 50 | 25  |BZX84C12SDICT-ND 3.13 22.00 100.00]— _ VZ@izT| Current) imped. Cut Tape Reel 
12 | 50 | 25 |BZX84C12S-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00/BZX84C12S-FDITR-ND® | 90.00/M Nominal) 1ZT |ZZT@IZT| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
13 | 50 | 30 |BZX84C13S-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00|BZX84C13S-FDITR-ND@ | 90.00/M (V) | (mA) | (Q) [Part No. 10 100 1,000 | Part No. 3,000 
15 | 50 | 30 | BZX84C15SDICT-ND 3.13 22.00 100.00/— = 5A 5 60 | BZX84CHVITS-FDICT-ND | 4.13 28.50 172.50) BZX84C5V1TS-FDITR-ND | 127.50/M 
15 50 30 BZX84C15S-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00|BZX84C15S-FDITR-ND® 90.00/M 5.6 5 40 BZX84C5V6TS-FDICT-ND | 5.25 45.00 300.00) BZX84C5V6TS-FDITR-ND | 210.00/M 
16 | 50 | 40 |Bzx84c16S-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00|BZX84C16S-FDITR-ND® | 90.00/M ae 2 So TT oe ne an ee ee uaa 210.007M 
18 | 50) 8 Re ere Ne 8.13 22.00 100.00 fies oa 27 2 | 80 _|BZx84C27TS-FDICT-ND | 5.25 45.00 300.00|BZX84C27TS-FDITR-ND_| 210.00/M 
18 | 50 | 45  |BZX84C18S-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00|BZX84C18S-FDITR-ND@ | 90.00/M 
20 | 50 | 55  |BZX84C20SDICT-ND 3.13 22.00 100.00/BZX84C20SDITR-ND 90.00/M 
20 | 5.0 | 55 |BZX84C20S-FDICT-ND® | 3.35 22.00 120.00/BZX84C20S-FDITR-ND@ | 90.00/M hf =— ae 
22 | 50 | 55  |BZX84C22SDICT-ND 3.13 22.00 100.00] BZX84C22SDITR-ND 90.00/M SOT-363 Quad Isolated At D @PReel RoHS 
22 5.0 55 |BZX84C22S-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00|BZX84C22S-FDITR-ND@ | 90.00/M Surface Mount a ®) 
24 | 5.0 | 70 |BZX84C24SDICT-ND 3.13 22.00 100.00|BZX84C24SDITR-ND 90.00/M Zener Diodes — 200mW “TUT 
24 | 50 | 70 |BZX84C24S-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00/BZX84C24S-FDITR-ND@ | 90.00/M 
27 | 20 | 80  |BZx84C27SDICT-ND 3.13 22.00 100.00]— _ Tener Max. 
27 | 20 | 80 |BZX84C27S-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00/BZX84C27S-FDITR-ND@ | 90.00/M Voltage | Test | Dynamic Tape & 
30 | 20 | 80 |BZX84C30S-FDICT-ND® | 3.35 22.00 120.00/BZX84C30S-FDITR-ND@ | 90.00/M VZ@IZT |Current] imped. Cut Tape Reel 
33 | 20 | 80 |BZX84C33SDICT-ND 3.13 22.00 100.00] BZX84C33SDITR-ND 90.00/M Nominal) 1ZT | ZZT@IZT | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
33. | 20 | 80 |BZX84C33S-FDICT-ND® | 3.35 22.00 120.00/BZX84C33S-FDITR-ND@ | 90.00/M (V) | (ma) | (0) | Part No. 10100 1,000 | Part No. 3,000 
36 | 20 | 90 |BZX84C36SDICT-ND 3.13 22.00 100.00]— = 20 5 55 | QZX363C20-FDICT-ND| 6.30 54.00 360.00] QZX363C20-FDITR-ND | 252.00/M 
36 | 20 | 90 |BZX84C36S-FDICT-ND® | 3.35 22.00 120.00/BZX84C36S-FDITR-ND@ | 90.00/M 
39 | 20 | 130 |BZX84c39SDICT-ND 3.13 22.00 100.00] BZX84C39SDITR-ND 90.00/M 
39 | 20 | 130 |BZX84C39S-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00|BZX84C39S-FDITR-ND@ _| 90.00/M SOT-523 Oo Digi Reel’ [fos 
MMBZ Series comrviant 
24] 2 | a0 MMBZSERTESDIOTND 3.13 22.00 TOOO0/ MMNBZEZEESOTAND —]s000m| | Surface Mount $ ®) 
24 | 20 | 30 |MMBZ5221BS-FDICT-ND@| 3.35 22.00 120.00/MMBZ5221BS-FDITR-ND@ | 90.00/M Zener Diodes — 150mW | 
27 | 20 30 |MMBZ5223BS-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00/MMBZ5223BS-FDITR-ND@| 90.00/M 
3.0 | 20 30 |MMBZ5225BSDICT-ND | 3.13 22.00 100.00/MMBZ5225BSDITR-ND | 90.00/M aie a apart Tape & 
3.0 | 20 30 |MMBZ5225BS-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00/MMBZ5225BS-FDITR-ND@| 90.00/M VZ@IZT |Current | imped. Cut Tape Reel 
33 | 20 28 |MMBZ5226BSDICT-ND | 3.13 22.00 100.00/MMBZ5226BSDITR-ND | 90.00/M Nominal | ZT | ZZT@IZT | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
33 | 20 28 |MMBZ5226BS-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00/MMBZ5226BS-FDITR-ND@| 90.00/M (v) | (ma) | (0) | Part No. 10 100 1,000 | Part No. 3,000 
3.6 20 24 |MMBZ5227BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— = 10 5 20 |BZX84C10T-FDICT-ND | 2.70 15.90 75.00|BZX84C10T-FDITR-ND | 60.00/M 
36 | 20 24 —|MMBZ5227BS-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00/MMBZ5227BS-FDITR-ND@| 90.00/M 
39 | 20 23 |MMBZ5228BSDICT-ND _| 3.13 22.00 100.00/MMBZ5228BSDITR-ND _| 90.00/M 
39 | 20 23 |MMBZ5228BS-FDICT-ND@ | 3.60 21.20 100.00/MMBZ5228BS-FDITR-ND@| 80.00/M SOT-523 
43 | 20 22 |MMBZ5229BS-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00/MMBZ5229BS-FDITR-ND@| 90.00/M 
47 | 20 | 19 |MMBZ5230BSDICT-ND | 3.13 22.00 100.00|— -_ Dual Surface Mount 
47 | 20 19 | MMBZ5230BS-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00) MMBZ5230BS-FDITR-ND@ | 90.00/M Zener Diodes — 220mW 
5A 20 17 __|MMBZ5231BS-FDICT-ND@ | 3.24 19.08 90.00 |MMBZ5231BS-FDITR-ND@ | 72.00/M 
56 | 20 17 |MMBZ5232BS-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00/MMBZ5232BS-FDITR-ND@ | 90.00/M CIEL TEE 
60 | 20 7 |MMBZ5233BS-FDICT-ND@| 3.35 22.00 120.00/MMBZ5233BS-FDITR-ND@ | 90.00/M Woltauel iresta| Dynamic Tape & 
62 | 20 7 |MMBZ5234BSDICT-ND | 3.13 22.00 100.00]— — VZ@IZT| Current) imped. Cut Tape Reel 
62 | 20 7 — |MMBZ5234BS-FDICT-ND@| 3.35 22.00 120.00/MMBZ5234BS-FDITR-ND@ | 90.00/M Nominal} ZT |ZZT@IZT| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
6.8 | 20 5 _|MMBZ5235BSDICT-ND _| 3.13 22.00 100.00/— = (VY) | (ma) | (0) _| Part No. 10100 1,000 | Part No. 3,000 
68 | 20 5  |MMBZ5235BS-FDICT-ND@| 3.60 21.20 100.00/MMBZ5235BS-FDITR-ND@ | 80.00/M 68 5 15 |DZL6VBAXV3DICT-ND | 4.31 34.65 220.50/DZLGV8AXV3DITR-ND | 157.50/M 
75 | 20 6 |MMBZ5236BSDICT-ND | 3.13 22.00 100.00]— = 
75 | 20 6  |MMBZ5236BS-FDICT-ND@| 3.35 22.00 120.00/MMBZ5236BS-FDITR-ND@ | 90.00/M 
3.2 | 20 8 |MMBZ5237BSDICT-ND | 3.13 22.00 100.00/— - SMA Surface Mount Zener Diodes Digi 
82 | 20 8 _ |MMBZ5237BS-FDICT-ND@| 3.35 22.00 120.00|MMBZ5237BS-FDITR-ND@ | 90.00/M 0 
87 | 20 8  |MMBZ5238BS-FDICT-ND@| 3.35 22.00 120.00/MMBZ5238BS-FDITR-ND@ | 90.00/M 1.0W, 5% Tolerance 
94 20 10 |MMBZ5239BSDICT-ND | 3.13 22.00 100.00/MMBZ5239BSDITR-ND —_| 90.00/M Janer ulests a Maximum Tape & 
94 20 10 |MMBZ5239BS-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00) MMBZ5239BS-FDITR-ND@ | 90.00/M Voltage |Current] Dynamic Cut Tape Reel 
10 20 17 |MMBZ5240BSDICT-ND | 3.13 22.00 100.00)— - VZ@IZT| 1ZT | Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
10 20 17 __|MMBZ5240BS-FDICT-ND@ | 3.35 22.00 120.00 | MMBZ5240BS-FDITR-ND@ | 90.00/M Nom. (V)|_ (mA) | ZZT@IZT(Q) | Part No. 10 100 500 [Part No. 5,000 
1 20 22 |MMBZ5241BS-FDICT-ND@| 3.35 22.00 120.00 | MMBZ5241BS-FDITR-ND@ | 90.00/M 51 100 5.0 |SMAZSVI-FDICT-ND | 3.30 22.80 87.00/SMAZS5V1-FDITR-ND ] 96.00/M 
12 | 20 | 30 |MMBZS242BSDICT-ND | 3.13 22.00 100.00|/MMBZ5242BSDITR-ND | 90.00/M ae | 20 eg) 230 22.80 67 0 eee om) ce-00M 
12 20 30 |MMBZ5242BS-FDICT-ND@ | 3.60 21.20 100.00/MMBZ5242BS-FDITR-ND@| 80.00/M 6a | 4100 20 |SMAZBVBFDICTND | 440 3040 11600|SMAZAVB-FDITRND | 128.00/M 
13 | 95 | 13 |MMBZ5243BSDICT-ND | 3.13 22.00 100.00|MMBZ5243BSDITR-ND —_| 90.00/M 75 | 400 20 ~~ -|SMAZ7V5-FDICT-ND | 330 2280 87.00/SMAz7Vs-FDITR-ND | 9600/M 
13 | 95 | 13 |MMBZ5243BS-FDICT-ND@| 3.35 22.00 120.00|MMBZ5243BS-FDITR-ND@ | 90.00/M 82 | 100 2.0 |SMAZ8V2-FDICT-ND | 4.40 30.40 116.00/SMAZ8V2-FDITR-ND | 128.00/M 
15 | 85 | 16 |MMBZ5245BSDICT-ND | 3.13 22.00 100.00/MMBZ5245BSDITR-ND | 90.00/M 94 50 4.0 |SMAZ9V1-FDICT-ND | 4.40 30.40 116.00/SMAZ9V1-FDITR-ND | 128.00/M 
15 85 16 |MMBZ5245BS-FDICT-ND@] 3.35 22.00 120.00/MMBZ5245BS-FDITR-ND@ | 90.00/M is > =F See ee 3% bry ir oun eae a 
16) 78 | ESOC! 2-1 22.00 100.00 fag ai 15 50 10 |SMAZ15-FDICT-ND | 3.30 22.80 _87.00|SMAZ15-FDITR-ND 96.00/M 
16 | 78 | 17  |MMBZ5246BS-FDICT-ND@| 3.35 22.00 120.00/MMBZ5246BS-FDITR-ND@ | 90.00/M 16 35 +5 TSMAZI6-FDICT-ND 1-4-4030 40 116.00 SMAZT6-FDITR-ND 1738 oO/M 
18 7.0 21 |MMBZ5248BS-FDICT-ND@ | 3.24 19.08 90.00 | MMBZ5248BS-FDITR-ND@ | 72.00/M 18 25 15 SMAZ18-FDICT-ND 4.40 30.40 116.00|SMAZ18-FDITR-ND 428.00/M 
20 | 62 | 25 |MMBZS5250BSDICT-ND | 3.13 22.00 100.00/MMBZ5250BSDITR-ND | 90.00/M 20 25 15 |SMAZ20-FDICT-ND | 4.40 30.40 116.00/SMAZ20-FDITR-ND | 128.00/M 
20 | 62 | 25  |MMBZ5250BS-FDICT-ND@| 3.35 22.00 120.00) MMBZ5250BS-FDITR-ND@ | 90.00/M 22 25 15 |SMAZ22-FDICT-ND | 4.40 30.40 116.00/SMAZ22-FDITR-ND | 128.00/M 
22 5.6 29 |MMBZ5251BSDICT-ND | 3.13 22.00 100.00/MMBZ5251BSDITR-ND —_| 90.00/M 24 25 15 SMAZ24-FDICT-ND 440 30.40 116.00|SMAZ24-FDITR-ND | _128.00/M 
22 | 5.6 | 29 |MMBZ5251BS-FDICT-ND@| 3.35 22.00 120.00 | MMBZ5251BS-FDITR-ND@ | 90.00/M Bago TN eT ae BR 
24 | 52 | 33 |MMBZ5252BSDICT-ND | 3.13 22.00 100.00/MMBZ5252BSDITR-ND _| 90.00/M 33 rs 15 |SMAZ33-FDICT-ND | 440 3040 116.00/SMAZ33-FDITR-ND | 12800/M 
24 | 52 | 33  |MMBZ5252BS-FDICT-ND@| 3.35 22.00 120.00/MMBZ5252BS-FDITR-ND@ | 90.00/M 36 10 40 |SMAZ36-FDICT-ND | 330 2280  87.00)SMAZ36-FDITR-ND 96 00/M 
27_| 5.0 | 41 |MMBZ5254BSDICT-ND _| 3.13 22.00 100.00/MMBZ5254BSDITR-ND _| 90.00/M 39 10 40 ___|SMAZ39-FDICT-ND__| 4.40 30.40 116.00/SMAZ39-FDITR-ND | 128.00/M 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Glass Passivated Bridge Rectifiers 


Storage Temperature: -65°C ~ 150°C 


@Reel® 


Fig. 1 — RH and HD Series 


Sf 


|. 10.29 


@ RoHS Compliant 


Maximum Maximum | Maximum |Maximum| Operating Cut Tape 
Average Peak Surge Instant. | Temperature Bee Price Each aA Tape and Reel 
Rectified Reverse Current Voltage Range Digi-Key Digi-Key Pricing 
Fig. | Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms(A) | Drop (V) (°C) Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
RH Series — RoHS Compliant 
1 0.5 400 30 qs -55~150 |RHO4DICT-ND 1.08 .84 .72 | RHO4DITR-ND. 336.00/M 
0.5 600 30 1.15 -55~150 |RHOG6DICT-ND At 60 .51 | RHO6DITR-ND. 238.00/M 
HD Series — RoHS Compliant 
0.8 100 30 1.0 -65~150 |HDO1DICT-ND 78 58 .47 |HDO1DITR-ND 210.00/M 
1 0.8 200 30 1.0 -55~150 |HDO2DICT-ND 49 39 .27 |HDO2DITR-ND 119.00/M 
0.8 400 30 1.0 -65~150 |HDO4DICT-ND 49 39 .27 |HDO4DITR-ND 119.00/M 
0.8 600 30 1.0 -55~ 150 |HDO6DICT-ND 56 44 .31 | HDO6DITR-ND. 136.00/M 
Maximum 
Average | Maximum | Maximum | Maximum | Operating Cut Tape 
Rectified Peak Surge Instant. | Temperature ee Price Each Tape and Reel§ 
Current Reverse Current Forward Range Digi-Key Pricing Fig. 2— DF-S Series 
Fig. (A) Voltage (V) | 8.3ms (A) | Voltage (V) (°c) Part No. 1 10 100 500 1,500 
DF-S Series — RoHS Compliant 
15 50 50 1 -65~ 150 | DF15005SDICT-ND 95 74 63 53 325.50/M e846 
1.5 100 50 5 Bak -65~150 |DF1501SDICT-ND 59 44 35 .29 168.00/M 
1.5 200 50 V1 -65~150 |DF1502SDICT-ND 62 AB .37 30 176.00/M 
2 1.5 400 50 V1 -65~150 |DF1504SDICT-ND 67 50 40 33 192.00/M le 24 A 
1.5 600 50 V1 -65~150 |DF1506SDICT-ND 70 52 42 34 200.00/M . 
1.5 800 50 Tat -65~150 |DF1508SDICT-ND 76 56 45 37 216.00/M 
1.5 1000 50 teh -65~150 |DF1510SDICT-ND 76 56 45 37 216.00/M 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Maximum Maximum Peak Maximum Maximum Operating 
Average Reverse Surge Instant. Temperature : 
Rectified Voltage Current Forward Range Digi-Key Price Each 
Fig. Current (A) (V) 8.3ms (A) Voltage (V) (°C) Part No. a | 10 100 500 
DF-S Series — RoHS Compliant 
1.0 50 50 14 -65 ~ 150 DFOOSSDI-ND 90 .70 54 40 
1.0 100 50 11 -65 ~ 150 DFO1SDI-ND 95 74 57 42 
1.0 200 50 14 -65 ~ 150 DFO2SDI-ND 99 it -60 44 
2 1.0 400 50 11 -65 ~ 150 DFO4SDI-ND 1.06 83 64 AT 
1.0 600 50 11 -65 ~ 150 DFO6SDI-ND 1.13 98 75 56 
1.0 800 50 11 -65 ~ 150 DFO8SDI-ND 1.16 1.01 78 58 
1.0 1000 50 11 -65 ~ 150 DF10SDI-ND 1.24 1.08 83 62 
DF-M Series — RoHS Compliant 
1.0 50 45 14 -65 ~ 150 DFOOSMDI-ND 56 43 29 18 
1.0 100 45 tal -65 ~ 150 DFO1MDI-ND 53 40 27 7 
1.0 200 45 de -65 ~ 150 DFO2MDI-ND 68 53 At -30 
3 1.0 400 45 Va -65 ~ 150 DFO4MDI-ND 53 40 27 7 
1.0 600 45 11 -65 ~ 150 DFO6MDI-ND 81 63 49 -36 
1.0 800 45 11 -65 ~ 150 DFO8MDI-ND 56 AI 33 21 
1.0 1000 45 1.1 -65 ~ 150 DF10MDI-ND 59 44 35 .23 
WxxG Series — RoHS Compliant 
1.5 50 50 1.0 -65~150 |WOOS5GDI-ND 56 Al 33 121 
1.5 100 50 1.0 -65~150 |WO01GDI-ND 78 58 46 -30 
1.5 200 50 1.0 -65~150 |WO2GDI-ND 56 Al 33 121 
4 1.5 400 50 1.0 -65~150 |WO4GDI-ND 56 AL 33 el 
15 600 50 1.0 -65~150 |WO6GDI-ND 62 46 36 .24 
15 800 50 1.0 -65~150 |WO8GDI-ND .78 58 AB .30 
15 1000 50 1.0 -65~150 |W10GDI-ND 81 63 49 -36 
KBP Series — RoHS Compliant 
1.5 50 40 14 -65 ~ 125 KBP005G-ND 62 46 36 .24 
1.5 100 40 Bl! -65 ~ 125 KBP01G-ND 62 46 36 24 
15 200 40 Be | -65 ~ 125 KBP02G-ND 62 46 36 .24 
aS. 400 40 Wal -65 ~ 125 KBP04G-ND 1.01 88 68 50 
1.5 600 40 11 -65 ~ 125 KBPO6G-ND 67 -50 39 26 
1.5 800 40 11 -65 ~ 125 KBP08G-ND 1.13 98 75 56 
5 15 1000 40 11 -65 ~ 125 KBP10G-ND 1.20 1.04 80 60 
2.0 50 65 11 -65 ~ 150 KBP2005GDI-ND 1.08 .84 65 48 
2.0 100 65 11 -65 ~ 150 KBP201GDI-ND 62 46 36 .24 
2.0 200 65 11 -65 ~ 150 KBP202GDI-ND 98 85 65 49 
2.0 400 65 14 -65 ~ 150 KBP204GDI-ND 62 46 36 .24 
2.0 600 65 11 -65 ~ 150 KBP206GDI-ND 67 50 39 .26 
2.0 1000 65 14 -65 ~ 150 KBP210GDI-ND 1.20 1.04 -80 -60 
GBU Series — RoHS Compliant 
4.0 100 150 1.0 -65~150 |GBU401DI-ND 1.54 1.34 1.03 76 
4.0 400 150 1.0 -65~150 |GBU404DI-ND 1.46 1.27 98 73 
4.0 1000 150 1.0 -65~150 |GBU410DI-ND 1.76 1.53 1.18 87 
6.0 100 175 1.0 -65~150 |GBU601DI-ND 1.58 1.37 1.05 .78 
6.0 400 175 1.0 -65~150 |GBU604DI-ND 1.84 1.60 1.23 91 
6 6.0 1000 175 1.0 -65~150 |GBU610DI-ND 1.58 1.37 1.05 78 
8.0 50 200 1.0 -65~150 |GBU8005DI-ND 1.63 1.53 1.23 at 
8.0 100 200 1.0 -65~150 |GBU801DI-ND 1.50 1.30 1.00 74 
8.0 200 200 1.0 -65~150 |GBU802DI-ND 1.70 1.59 1.28 .80 
8.0 400 200 1.0 -65~150 |GBU804DI-ND 1.73 1.62 1.30 81 
8.0 600 200 1.0 -65~150 |GBU806DI-ND 1.50 1.30 1.00 74 
8.0 1000 200 1.0 -65~150 |GBU810DI-ND 2.02 1.89 1.52 95 
GBJ Series 
6.0 50 170 1.0 -65~150 |GBJ6005-FDI-ND@ 2.05 1.92 1.54 96 
6.0 100 170 1.0 -65~150 |GBJ601-FDI-ND® 1.50 1.30 1.00 74 
7 6.0 200 170 1.0 -65~150 |GBJ602-FDI-ND® 1.50 1.30 1.00 74 
6.0 400 170 1.0 -65~150 |GBJ604-FDI-ND@ 2.18 2.04 1.64 1.02 
6.0 600 170 1.0 -65~150 |GBJ606-FDI-ND@ 2.24 2.10 1.68 1.05 
6.0 1000 170 1.0 -65~150 |GBJ610-FDI-ND@ 2.43 2.28 1.83 1.14 
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DOES. Glass Passivated Bridge Rectifiers (Cont.) Digi@Reel” | F's &— Gb Series 


Maximum Maximum Peak Maximum Maximum Operating oa 
Average Reverse Surge Instant. Temperature :. 
Rectified Voltage Current Forward Range Digi-Key Price Each 
Fig. Current (A) (V) 8.3ms (A) Voltage (V) (°C) Part No. 1 10 100 500 
8.0 50 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ8005DI-ND 1.84 1.43 1.13 .92 
8.0 50 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ8005-FDI-ND® 1.69 1.47 1.13 84 
8.0 100 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ801DI-ND® 1.89 1.47 AAz 95 
8.0 100 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ801-FDI-ND® 1.69 1.47 1.13 84 
8.0 200 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ802-FDI-ND® 2.27 2.13 Vt 1.07 
8.0 400 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ804-FDI-ND® 2.30 2.16 1.73 1.08 
8.0 600 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ806-FDI-ND® 1.60 1.50 1.20 75 5.33 |-||--|5.33 
8.0 1000 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ810-FDI-ND® 2.08 1.95 1.56 .98 5.33 
10.0 100 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1001-FDI-ND® 1.79 1.68 1.35 84 
10.0 200 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1002-FDI-ND® 2.37 2.22 1.78 ‘halt 
10.0 400 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1004-FDI-ND® 1.79 1.68 1.35 84 
10.0 600 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1006-FDI-ND@ 2.46 2.31 1.85 1.16 
10.0 1000 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1010-FDI-ND® 2.82 2.64 2.12 1.32 
15.0 100 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1501-FDI-ND® 2.56 2.40 1.92 1.20 
15.0 200 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1502-FDI-ND® 1.79 1.68 1.35 84 
7 15.0 400 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1504DI-ND 2.21 1.73 1.37 qed 
15.0 400 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1504-FDI-ND® 2.62 2.46 1.97 1.23 
15.0 600 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1506-FDI-ND@ 2.69 2.52 2.02 1.26 
15.0 1000 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1510-FDI-ND@ 2.08 1.95 1.56 -98 
20.0 50 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ20005-FDI-ND® 2.53 2.37 1.90 1.19 
20.0 100 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2001-FDI-ND@ 1.76 1.65 1.32 83 
20.0 200 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2002-FDI-ND® 2.62 2.46 1.97 1.23 
20.0 400 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2004-FDI-ND® 1.76 1.65 1.32 83 
20.0 600 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2006-FDI-ND® 2.08 1.95 1.56 98 2.70) 
20.0 1000 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2010-FDI-ND® 2.24 2.10 1.68 1.05 10.205. || 7.70 
25.0 50 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ25005-FDI-ND® 1.92 1.80 1.44 -90 7.70 
25.0 100 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2501-FDI-ND® 2.82 2.64 2.12 1.32 
25.0 200 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2502-FDI-ND® 2.91 2.73 2.19 1.37 
25.0 400 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2504-FDI-ND® 2.08 1.95 1.56 .98 
25.0 600 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2506-FDI-ND® 3.04 2.85 2.28 1.43 
25.0 1000 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2510-FDI-ND® 2.40 2.25 1.80 1.13 
GBPC Series — RoHS Compliant Fig. 8 — GBPC Series 
15.0 50 300 11 -65 ~ 150 GBPC15005DI-ND 2.69 2.52 2.02 1.26 
15.0 100 300 11 -55 ~ 150 GBPC1501DI-ND 2.69 2.52 2.02 1.26 28.83-—+ 
15.0 200 300 11 -55 ~ 150 GBPC1502DI-ND 3.60 3.30 2.52 1.74 
15.0 400 300 11 -55 ~ 150 GBPC1504DI-ND 2.69 2.52 2.02 1.26 ys 
15.0 600 300 1A -55~ 150 _|GBPC1506DI-ND 375 3.44 2.63 1.82 14.78 
15.0 800 300 11 -55 ~ 150 GBPC1508DI-ND 4.05 3.72 2.84 1.96 
15.0 1000 300 Tet -55 ~ 150 GBPC1510DI-ND 2.88 2.70 2.16 1.35 
25.0 100 300 11 -55 ~ 150 GBPC2501DI-ND 3.60 3.30 2.52 1.74 
25.0 200 300 11 -55 ~ 150 GBPC2502DI-ND 3.75 3.44 2.63 1.82 
8 25.0 400 300 14 -55 ~ 150 GBPC2504DI-ND 2.88 2.70 2.16 1.35 
25.0 600 300 1.4 -55 ~ 150 GBPC2506DI-ND 3.04 2.85 2.28 1.43 
25.0 800 300 14 -55 ~ 150 GBPC2508DI-ND 3.04 2.85 2.28 1.43 
25.0 1000 300 14 -55 ~ 150 GBPC2510DI-ND 3.04 2.85 2.28 1.43 
35.0 100 400 14 -55 ~ 150 GBPC3501DI-ND 3.90 3.58 2.73 1.89 
35.0 200 400 1.4 -55 ~ 150 GBPC3502DI-ND 4.05 3.72 2.84 1.96 
35.0 400 400 1 -55~150 |GBPC3504DI-ND 420. 385 294 203 Hole for 
35.0 600 400 14 -55~150 | GBPC3506DI-ND 300 275 210 1.45 ae: 
35.0 800 400 11 -55 ~ 150 GBPC3508DI-ND 4.50 4.13 3.15 2.18 
35.0 1000 400 11 -55 ~ 150 GBPC3510DI-ND 3.00 2.75 2.10 1.45 
@ RoHS Compliant 


Bridge Rectifiers 


Max. Average | Max. Peak Max. Surge | Max. Reverse |Max. Forward] 5 116.0044 9.0545, 
Rectified Reverse Current Current Voltage Digi-Key Price Each =. 
Fig. | Current (A) Voltage (V) 8.3ms (A) @25°C (yA) Peak (V) Part No. 1 10 100 500 

4.0 50 200 10.0 1.0 RS401LDI-ND 1.58 1.37 1.05 78 

il 4.0 100 200 10.0 1.0 RS402LDI-ND 1.50 1.30 1.00 74 
4.0 200 200 10.0 1.0 RS403LDI-ND 1.50 1.30 1.00 74 
6.0 50 200 10.0 1.0 PB605DI-ND 1.76 1.53 1.18 87 Fig. 2 

7 6.0 100 200 10.0 1.0 PB61DI-ND 1.84 1.60 1.23 91 6.35 
6.0 200 200 10.0 1.0 PB62DI-ND 1.69 1.47 1.13 84 b+ —19.05—e} ae beter 
6.0 600 200 10.0 1.0 PB66DI-ND 1.76 1.65 1.32 83 ft ° 7 
15.0 50 300 10.0 1 MB1505-ND 366 6336060257. 1.77 | | 1949 fall [o] 
15.0 200 300 10.0 11 MB152-ND 3.78 3.47 2.65 1.83 io ab © 2 
15.0 600 300 10.0 a eal MB156WDI-ND 4.26 3.91 2.99 2.06 
25.0 200 300 10.0 a Fa MB252DI-ND 4.17 3.83 2.92 2.02 
25.0 400 300 10.0 5 | MB254-ND 4.23 3.88 2.97 2.05 Fig. 3 

: 25.0 600 300 10.0 At MB256DI-ND 3.75 3.44 2.63 1.82 aap pe 28.96 —4| 8 
25.0 50 400 10.0 1.2 MB3505-FDI-ND 2.97 2.59 1.93 1.54 ia Fs * = 1 S 
35.0 200 400 10.0 12 MB352-ND 456 418 3.20 221 28.96 fe) 4 
35.0 200 400 10.0 1.2 MB352-FDI-ND 3.24 2.82 2.10 1.68 ig ~o.) 1 1 
35.0 400 400 10.0 1.2 MB354-ND 3.75 3.44 2.63 1.82 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ss H ig h-Efficien cy Rectifiers * Operating and Storage Temperature: -65°C ~ 175°C 


INCORPORATED * Reverse recovery test @ 1.0A, V, = 30V Dimerisions indian 


Max. Max. Max. Max. Max. Max. 7 
Average Peak Surge | Reverse | Forward | Reverse CutT: Fig: t==DO-41 
Rectified Reverse | Current | Current | Voltage | Recovery 5 Hrene T: d Reel 270 
Current Voltage 8.3ms @25°C Peak Time | Digi-Key Welt) Digi-Key SRELANGEe 0.86 ef 
Fig. (A) (Vv) (A) (uA) (v) (nS) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing = 
5.2 tf] 
1.0 50 50 5.0 1.0 50 | HER101DICT-ND At 3.00 aise |— — — {25.40 25.4044 
1.0 100 50 5.0 1.0 50 HER102DICT-ND A6 3.38 23.76 |— _— _ 
4 Fig. 2— DO-201AD 
1.0 200 50 5.0 1.0 50 HER103DICT-ND A8 3.56 25.08 |— _ _— 
1.32 48.35 
1.0 300 50 5.0 1.0 50 HER104DICT-ND 48 3.70 26.64 |— _ =— 
agp FA ye gy | 
2 3.0 200 200 10.0 1.0 50 HER303DICT-ND 70 5.60 42.00 | HER303DITR-ND 1,200 224.00/M 


General Purpose and Schottky Diodes Digi@Reel’ 
Silicon and Glass Passivated Rectifiers 


Dimensions in mm 


Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Peak 


Rectified | Reverse Current | Forward Cut Tape Fig:dic- DO“ 
Current Voltage 8.3ms Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 0.86 2.72 
Fig. (A) (VRRM) (A) (V) | Part No. 1 10 100 1,000 _| Part No. Oly. Pricing at 
1.0 50 30 11 [1N4001DICT-ND® 30 1.96 850 28.00 |1N4001DITR-ND® 5,000 20.00/M los.40_ 521 Fos a0} 
1.0 100 30 14 |1N4002DICT-ND® 30 1.96 8.50 28.00 | 1N4002DITR-ND® 5,000 20.00/M 
1.0 200 30 1.41 |4N4003DICT-ND® 30 1.96 8.50 28.00 | 1N4003DITR-ND® 5,000 20.00/M : 
1.0 400 30 14 |4n4o04pIcT-nDe 30 1.96 8.50 28.00 |1N4004DITR-ND® 5,000 | 20.00/M Fig. 2— SMB 
1.0 600 30 1.1 |1N4005DICT-ND@ 30 1.96 8.50 28.00 | 1N4005DITR-ND@ 5,000 20.00/M 4.57 
1.0 800 30 11 [1N4006DICT-ND® 30 1.96 850 28.00 |1N4006DITR-ND® 5,000 20.00/M 1 
: 1.0 1,000 30 4.4 |1N4007DICT-ND® 30 1.96 850 28.00 |1N4007DITR-ND® 5,000 20.00/M F D 
1.0 50 30 1.0  |1N4001GDICT-ND@ 48 3.30 15.40 59.40 |1N4001GDITR-ND® 5,000 44.00/M 
1.0 100 30 1.0 — |1N4002GDICT-ND} 53 3.60 16.80 64.80 |1N4002GDITR-ND@ 5,000 48.00/M oo 3 
1.0 200 30 1.0 _|1N4003GDICT-ND@ 57 3.90 18.20 70.20 |1N4003GDITR-ND@ 5,000 52.00/M : 
1.0 400 30 1.0 | 1N4004GDICT-ND® 59 4.05 1890 72.90 |iN4004GDITR-ND 5,000 54.00/M oh 
1.0 600 30 1.0  |1N4005GDICT-ND@ 64 4.35 20.30 «78.30 | 1N4005GDITR-ND® 5,000 58.00/M | Pe eaecdlo, 
1.0 800 30 1.0  |1N4006GDICT-ND® 39 2.79 16.43 77.50 |{N4006GDITR-ND® 5,000 55.80/M 
1.0 1,000 30 1.0 _|1N4007GDICT-ND@ At 2.97 17.49 82.50 |1N4007GDITR-ND@ 5,000 59.40/M : 
1.0 50 30 11 [S1AB-FDICT-ND@ 38 2.70 15.90 75.00 |S1AB-FDITR-ND® 3,000 60.00/M FignS = MEER (Ob) 
1.0 100 30 141 |S1BB-FDICT-ND® 38 2.70 15.90 75.00 |S1BB-FDITR-ND@ 3,000 60.00/M 
1.0 200 30 11 |S1DB-FDICT-ND® 52 3.69 24.20 132.00 |S1DB-FDITR-ND® 3,000 99.00/M Tt 
1.0 400 30 141 |S1GB-FDICT-NDe 48 3.35 22.00 120.00 |S1GB-FDITR-ND® 3,000 90.00/M C280 
1.0 600 30 1.1 |S1JB-FDICT-ND@ 38 2.70 15.90 75.00 |S1JB-FDITR-ND 3,000 60.00/M ara 
1.0 800 30 11 [S1KB-FDICT-ND® 49 3.85 2660 161.00 |S1KB-FDITR-ND® 3,000 | 119.00/M i 
1.0 1,000 30 11 |S1MB-FDICT-ND@ 50 3.60 21.20 100.00 /S1MB-FDITR-ND@ 3,000 80.00/M 
15 50 30 1.5 |S2A-FDICT-ND@ 43 3.06 18.02 85.00 |S2A-FDITR-ND® 3,000 68.00/M Fig. 4— SMA 
15 100 30 1.5 |S2B-FDICT-ND® 50 3.60 21.20 100.00 |S2B-FDITR-ND® 3,000 80.00/M 
15 200 30 1.5 |S2D-FDICT-ND@ 48 3.35 22.00 120.00 |S2D-FDITR-ND@ 3,000 90.00/M 
15 400 30 15 |S2GDICT-ND B 313 2200 100.00 |— = = 1.63 4.60 ~| 
2 15 400 30 1.5  |S2G-FDICT-NDe 38 2.70 15.90 75.00 |S2G-FDITR-ND® 3,000 60.00/M = 
15 600 30 1.5 |S2J-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 138.00 | S2U-FDITR-ND® 3,000 | 102.00/M 2.92 
15 800 50 1.15 |S2KDICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 |— — — 
15 800 50 1.15 _ |S2K-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 138.00 |S2K-FDITR-ND@ 3,000 | 102.00/M 
15 1,000 30 1.5 |S2M-FDICT-ND® 38 2.70 15.90 75.00 |S2M-FDITR-ND® 3,000 60.00/M 
3.0 50 100 1.15  |S3AB-FDICT-ND@ 73 5.33 42.90 273.00 |S3AB-FDITR-ND@ 3,000 | 195.00/M 
3.0 100 100 1.15  |S3BB-FDICT-ND 56 410 33.00 210.00 |S3BB-FDITR-ND® 3,000 | 150.00/M 
3.0 200 100 115 |S3DB-FDICT-ND® 56 4.40 30.40 —-184.00 | S3DB-FDITR-ND® 3,000 | 136.00/M 
3.0 400 100 1.15 _ |S3GB-FDICT-ND® 73 5.33 42.90 273.00 |S3GB-FDITR-ND® 3,000 | 195.00/M 
3.0 600 700 1.15 |S3JB-FDICT-ND@ 56 440 30.40 184.00 |S3JB-FDITR-ND® 3,000 | 136.00/M 
3.0 800 400 115 |S3KB-FDICT-ND 56 4.40 30.40 184.00 | S3KB-FDITR-ND® 3,000 | 136.00/M 
3.0 1,000 100 1.15 _|S3MB-FDICT-ND@ 7 5.95 51.00 340.00 |S3MB-FDITR-ND@ 3,000 | 238.00/M 
1.0 50 30 14 [DL4001-FDICT-ND® 49 3.51 2067 97.50 |DL4001-FDITR-ND® 5,000 70.20/M 
1.0 100 30 1.1 |DL4002-FDICT-ND® 9 3.51 20.67 97.50 |DL4002-FDITR-ND® 5,000 70.20/M 
1.0 200 30 1.1 |DL4003-FDICT-ND® 38 2.70 15.90 75.00 |DL4003-FDITR-ND® 5,000 70.20/M 
3 1.0 400 30 1.41 |DL4004-FDICT-ND® 49 3.51 20.67 97.50 |DL4004-FDITR-ND® 5,000 70.20/M Sh 
1.0 600 30 1.1 |DL4005-FDICT-ND@ 53 3.78 22.26 105.00 |DL4005-FDITR-ND@ 5,000 75.60/M at 
1.0 800 30 11 [DL4006-FDICT-ND® 38 2.70 15.90 75.00 |DL4006-FDITR-ND® 5,000 54.00/M 1524 t50 | seo 
1.0 1,000 30 1.1 |DL4007-FDICT-NDe 53 3.78 22.26 105.00 |DL4007-FDITR-ND@ 5,000 75.60/M 8.13 
1.0 50 30 1.0 |S1A-FDICT-ND® 44 3.00 14.00 54.00 |S1A-FDITR-ND@ 5,000 40.00/M 
4.0 100 30 1.1 |S1B-FDICT-ND@ 44 3.00 14.00 54.00 |S1B-FDITR-ND@ 5,000 40.00/M 
1.0 200 30 1.0  |S1D-FDICT-ND@ 44 3.00 14.00 54.00 |S1D-FDITR-ND® 5,000 40.00/M Fig. 6 — DO-15 
1.0 400 30 1.0  |S1G-FDICT-ND@ 45 3.15 20.68 112.80 |S1G-FDITR-ND® 5,000 79.90/M 
1.0 600 30 1.1 |S1J-FDICT-ND@ 44 3.00 14.00 54.00 | S1J-FDITR-ND® 5,000 40.00/M eae: Sales oeae 
1.0 800 30 1.0 |S1K-FDICT-ND® 53 3.75 24.64 134.40 |SIK-FDITR-ND@ 5,000 95.20/M = 
1.0 1,000 30 1.0  |S1M-FDICT-ND@ 48 3.30 15.40 59.40 |S1M-FDITR-ND® 5,000 44.00/M 
4 15 50 50 1.15 |S2AA-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 138.00 | S2AA-FDITR-ND@ 5,000 96.00/M 36” 
15 100 50 1.15 — |S2BADICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 |— = — 
1.5 100 50 1.15 _ |S2BA-FDICT-ND 48 3.35 22.00 120.00 |S2BA-FDITR-ND 5,000 85.00/M 
15 200 50 1.15 |S2DA-FDICT-ND® 48 3.35 22.00 120.00 |S2DA-FDITR-ND® 5,000 85.00/M Fig. 7 — DO-201AD 
15 400 50 1.15  |S2GA-FDICT-ND® 48 3.35 22.00 120.00 |S2GA-FDITR-ND® 5,000 85.00/M 
15 600 50 1.15 | S2JADICT-ND 46 3.50 25.20 126.00 |— — = 
15 600 50 1.15  |S2JA-FDICT-ND@ 49 3.85 26.60 161.00 |S2JA-FDITR-ND® 5,000 | 112.00/M jib 46.95 
15 800 50 1.15 |S2KA-FDICT-ND@ 49 3.85 26.60 161.00 |S2KA-FDITR-ND@ 5,000 | 112.00/M 
15 1,000 50 1.15 _ |S2MA-FDICT-ND® 49 3.85 26.60 161.00 |S2MA-FDITR-ND® 5,000 | 112.00/M | 05.4024 F 95.40 | 
3.0 50 100 1.15 |S3A-FDICT-ND@ 56 440 30.40 184.00 |S3A-FDITR-ND® 3,000 | 136.00/M : ° 
5 3.0 100 100 1.15 |S3B-FDICT-ND@ 78 5.74 46.20 294.00 |S3B-FDITR-ND@ 3,000 | 210.00/M 
3.0 200 100 1.15 |S3D-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 138.00 |S3D-FDITR-ND® 3,000 | 102.00/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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DrODES. General Purpose and Schottky Diodes 
Silicon and Glass Passivated Rectifiers (Cont.) 


Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Peak 
Rectified Reverse Current Forward Cut Tape 
Current Voltage 8.3ms Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. (A) (VRRM) (A) (V) Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing 
3.0 400 100 TAS S3G-FDICT-ND® 62 4.51 36.30 231.00 |S3G-FDITR-ND® 3,000 165.00/M 
3.0 600 100 1.15 S3J-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 138.00 | S3J-FDITR-ND® 3,000 102.00/M 
3.0 800 100 1.45 S3K-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 138.00 | S3K-FDITR-ND® 3,000 102.00/M 
3.0 1,000 100 1.15 S3M-FDICT-ND@ 81 6.30 54.00 360.00 )S3M-FDITR-ND® 3,000 252.00/M 
5.0 50 100 ALAS S5AC-FDICT-ND@ A6 3.58 24.70 149.50 | S5AC-FDITR-ND® 3,000 110.50/M 
5.0 100 100 1.15 | S5BC-FDICT-ND@ 46 3.58 24.70 149.50 | S5BC-FDITR-ND® 3,000 | 110.50/M Fig. 9 — PowerDI™ 123 
5 5.0 200 100 1.15 S5DC-FDICT-ND® 81 6.30 54.00 360.00 |S5DC-FDITR-ND® 3,000 252.00/M 
5.0 400 100 1.15 S5GC-FDICT-ND® AB 3.58 24.70 149.50 | S5GC-FDITR-ND® 3,000 110.50/M hol 0.25 
5.0 600 100 1.15 S5JC-FDICT-ND@ 95 7.35 63.00 420.00 | S5JUC-FDITR-ND® 3,000 294.00/M 1 bof \%? 
5.0 800 100 1.15 S5KCDICT-ND 92 7.36 55.20 —_|SS5KCDITR-ND 3,000 306.00/M lL 3.90__>|* 
5.0 800 100 1.15 S5KC-FDICT-ND@ 1.04 8.05 69.00 460.00 | S5KC-FDITR-ND@ 3,000 322.00/M 
5.0 1,000 100 1.15 S5MC-FDICT-ND® 1.08 8.50 72.50 475.00 | SSMC-FDITR-ND@ 3,000 337.50/M 
8.0 800 200 0.985 | S8KCDICT-ND® 72 5.60 48.00 320.00 | S8KCDITR-ND® 3,000 224.00/M — 
8.0 1,000 200 0.985 | S8MCDICT-ND® 12 5.60 48.00 320.00 | S8MCDITR-ND@ 3,000 224.00/M 1 Be 
2.0 800 70 1.0 RL206DICT-ND® 39 2.63 18.20 80.50 |— _ _ 3 
2.0 50 65 1 2A01GDICT-ND® 43 3.06 18.02 85.00 | 2A01GDITR-ND® 4,000 68.00/M 
2.0 100 65 11 2A02GDICT-ND® 43 3.06 18.02 85.00 | 2A02GDITR-ND@ 4,000 68.00/M 
6 2.0 200 65 11 2A03GDICT-ND® 43 3.06 18.02 85.00 | 2A03GDITR-ND® 4,000 68.00/M 
2.0 400 65 11 2A04GDICT-ND® AB 3.42 20.14 95.00 | 2A04GDITR-ND@ 4,000 76.00/M 
2.0 600 65 1 2A05GDICT-ND® AB 3.33 19.61 92.50 | 2A05GDITR-ND@ 4,000 74.00/M 
2.0 800 65 11 2A06GDICT-ND® 53 3.78 22.26 105.00 | 2AO6GDITR-ND® 4,000 84.00/M 
2.0 1,000 65 11 2A07GDICT-ND® 43 3.02 19.80 108.00 | 2A07GDITR-ND@ 4,000 81.00/M 
3.0 50 200 0.95 1N5400DICT-ND® AB 3.33 19.61 — |1N5400DITR-ND® 1,200 85.00/M 
3.0 100 200 0.95 1N5401DICT-ND® AB 3.33 19.61 — |1N5401DITR-ND® 1,200 85.00/M 
3.0 200 200 0.95 1N5402DICT-ND® AB 3.33 19.61 — |1N5402DITR-ND® 1,200 85.00/M 
3.0 400 200 0.95 1N5404DICT-ND® AB 3.33 19.61 — |1N5404DITR-ND® 1,200 85.00/M 
3.0 600 200 0.95 1N5406DICT-ND® AG 3.33 19.61 —_|1N5406DITR-ND® 1,200 85.00/M 
3.0 800 200 0.95 1N5407DICT-ND® AB 3.33 19.61 — |1N5407DITR-ND® 1,200 85.00/M 
7 3.0 1,000 200 0.95 1N5408DICT-ND® AB 3.33 19.61 — |1N5408DITR-ND® 1,200 85.00/M 
3.0 50 125 1.0 1N5400GDICT-ND® 50 3.96 27.36 — |1N5400GDITR-ND® 1,200 130.00/M 
3.0 100 125 1.0 1N5401GDICT-ND@ 52 4.07 28.12 — |1N5401GDITR-ND® 1,200 133.00/M 
3.0 200 125 1.0 1N5402GDICT-ND® 54 4.24 29.26 —_|1N5402GDITR-ND® 1,200 139.00/M 
3.0 400 125 1.0 1N5404GDICT-ND® 57 4.51 31.16 — |1N5404GDITR-ND® 1,200 148.00/M 
3.0 600 125 1.0 1N5406GDICT-ND® 62 4.90 33.82 — |1N5406GDITR-ND® 1,200 160.00/M 
3.0 800 125 1.0 1N5407GDICT-ND® 51 3.73 30.03 — |1N5407GDITR-ND® 1,200 146.00/M 
3.0 1,000 125 1.0 1N5408GDICT-ND® 57 4.14 33.33 — _|1N5408GDITR-ND® 1,200 162.00/M ROTTONSIDE 
6.0 50 400 0.9 | GA05DICT-ND@ 53 3.90 31.35 — [6A05DITR-ND@ 500 99.75 HEAT SINK 
6.0 100 400 0.9 6A1DICT-ND® 53 3.90 31.35 — |6A1DITR-ND® 500 99.75 RIGHT PIN 
6.0 200 400 0.9 6A2DICT-ND@ 53 3.90 31.35 — |6A2DITR-ND@® 500 99.75 
8 6.0 400 400 0.9 6A4DICT-ND@ 53 3.90 31.35 — |6A4DITR-ND@® 500 99.75 
6.0 600 400 0.9 6AGDICT-ND@ 53 3.90 31.35 — _|6A6DITR-ND@ 500 99.75 Fig. 11 — DO-201AD 
6.0 800 400 0.9 G6A8DICT-ND@ 53 3.90 31.35 — |6A8DITR-ND® 500 99.75 
6.0 1,000 400 0.9 6A10DICT-ND® 53 3.90 31.35 — |6A10DITR-ND@® 500 99.75 
10.0 50 600 1.0 10A01CT-ND® 14 5.78 49.50 — _|10A01TR-ND@ 500 165.00 91.30 ears 
1.0 200 25 1 DFLR1200DICT-ND® 52 3.69 24.20 132.00 | DFLR1200DITR-ND@ 3,000 99.00/M =——_ 
9 1.0 400 25 11 DFLR1400DICT-ND® 52 3.69 24.20 132.00 | DFLR1400DITR-ND@ 3,000 99.00/M Los 4o—l9.50 og 40 
1.0 400 30 1.25 DFLU1400DICT-ND@ 52 3.69 24.20 132.00 | DFLU1400DITR-ND@ 3,000 99.00/M . . 
3.0 400 100 1.15 PDR3GDICT-ND@ 81 6.30 54.00 360.00 | PDR3GDITR-ND® 5,000 239.40/M 
5.0 400 100 1.15 PDRS5GDICT-ND® 95 7.35 63.00 420.00 | PDR5GDITR-ND® 5,000 279.30/M 
7 3.0 400 55 1.28 | PDUS40DICT-ND@ 1.16 918 78.30 513.00 | PDU340DITR-ND® 5,000 | 351.00/M Fig. 12 — PowerDI®-323 
4.0 200 125 1.25 PDU420DICT-ND® 1.08 8.50 72.50 475.00 | PDU420DITR-ND® 5,000 325.00/M 
5.0 400 125 1.25 PDUS40DICT-ND® 1.89 14.96 127.60 836.00 | PDUS540DITR-ND® 5,000 572.00/M 
6.0 200 150 0.975 | PDU620DICT-ND@ 1.72 13.60 116.00 760.00 |PDU620DITR-ND® 5,000 620.00/M 
@ RoHS Compliant 


Schottky Barrier Rectifiers 


Max. Peak} = Max. 
Max. Avg. | Reverse | Surge Max. Rev.| Max. Peak Cut Tape 
Rectified | Voltage | Current |Current@| Forward | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Current (A) (V) 8.3ms (A) | 25°C (mA) | Voltage (V) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 

1.0 20 25 1.0 0.45 1N5817DICT-ND® 42 3.30 22.80 | 1N5817DITR-ND@ 5,000 96.00/M 
1.0 20 40 1.0 0.55 SR102DICT-ND® 53 4.13 28.50 |SR102DITR-ND® 5,000 | 120.00/M 
1.0 30 25 1.0 0.55 1N5818DICT-ND® 42 3.30 22.80 | 1N5818DITR-ND® 5,000 96.00/M 

1 1.0 40 25 1.0 0.60 1N5819DICT-ND® 42 3.30 22.80 | 1N5819DITR-ND® 5,000 96.00/M 
1.0 30 40 1.0 0.55 SR103DICT-ND® 53 413 28.50 |— = _ 
1.0 50 40 1.0 0.70 SR105DICT-ND® 56 440 30.40 |— _ =_ 
1.0 100 25 0.5 0.80 SB1100DICT-ND® 62 4.51 36.30 | SB1100DITR-ND® 5,000 | 156.75/M 
1.0 20 30 0.5 0.50 B120B-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 |B120B-FDITR-ND@ 3,000 | 102.00/M 
1.0 20 30 0.5 a SK12DICT-ND 63 5.00 37.50 | SK12DITR-ND 3,000 | 188.00/M 
1.0 20 30 0.5 Aa SK12-FDICT-ND® 68 5.25 45.00 | SK12-FDITR-ND® 3,000 | 210.00/M 
1.0 30 30 0.5 0.50 B130B-FDICT-ND@ 73 5.33 42.90 | B130B-FDITR-ND® 3,000 | 195.00/M 
1.0 30 40 1.0 445 B130LB-FDICT-ND@ AB 3.58 24.70 |B130LB-FDITR-ND@ 3,000 | 110.50/M 
1.0 30 25 0.5 0.55 SK13-FDICT-ND@ 716 5.58 44.88 | SK13-FDITR-ND® 3,000 | 232.50/M 
1.0 40 30 0.5 0.50 B140B-FDICT-ND® 52 3.69 24.20 |B140B-FDITR-ND@ 3,000 99.00/M i Pin 2 and 4 
1.0 40 45 01 0.53 B140HB-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 |B140HB-FDITR-ND® 3,000 | 102.00/M 9 
1.0 40 25) 0.5 0.55 SK14-FDICT-ND® 72 5.60 48.00 | SK14-FDITR-ND® 3,000 | 224.00/M 

2 1.0 50 30 0.5 0.50 B150B-FDICT-ND® 17 5.95 51.00 |B150B-FDITR-ND® 3,000 | 238.00/M 
1.0 50 25 0.5 0.70 SK15-FDICT-ND® 1.04 8.05 69.00 | SK15-FDITR-ND® 3,000 | 322.00/M Pin? and 4 
1.0 60 30 0.5 0.70 B160B-FDICT-ND® 17 5.95 51.00 |B160B-FDITR-ND@ 3,000 | 238.00/M re) 
1.0 60 25 0.5 0.70 SK16-FDICT-ND® 1.12 8.84 75.40 | SK16-FDITR-ND® 3,000 | 351.00/M 
1.0 70 30 0.5 0.79 B170B-FDICT-ND® 97 7.53 64.50 |B170B-FDITR-ND® 3,000 | 301.00/M 
1.0 80 30 0.5 0.79 B180BDICT-ND 88 7.04 52.80 |— - = 
1.0 80 30 0.5 0.79 B180B-FDICT-ND® 99 7.70 66.00 | B180B-FDITR-ND® 3,000 | 308.00/M 
1.0 90 30 0.5 0.79 B190BDICT-ND 90 7.20 54.00 | B190BDITR-ND 3,000 | 299.00/M 
1.0 90 30 0.5 0.79 B190B-FDICT-ND® 1.01 7.88 67.50 |B190B-FDITR-ND® 3,000 | 315.00/M 
1.0 100 30 0.5 0.79 B1100B-FDICT-ND® 1.04 8.05 69.00 |B1100B-FDITR-ND® 3,000 | 322.00/M 
1.0 100 50 0.5 0.75 B1100LB-FDICT-ND® 1.08 8.50 72.50 |B1100LB-FDITR-ND® 3,000 | 337.50/M 

@ RoHS Compliant (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1348 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


DrODES. General Purpose and Schottky Diodes Digi@Reel” 
Schottky Barrier Rectifiers (Cont.) 


Dimensions in mm 


Max. Peak Max. "i 
Max. Avg. | Reverse Surge | Max. Rev.) Max. Peak Cut Tape Fig: 14 POWERMITES? 
Rectified | Voltage | Current |Current@) Forward | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Current (A) (V) 8.3ms (A) | 25°C (mA) | Voltage (V) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
2.0 20 50 0.5 0.50 B220-FDICT-ND® 95 7.35 63.00 | B220-FDITR-ND® 3,000 | + 294.00/M 
2.0 30 50 0.5 0.50 B230DICT-ND 90 7.20 54.00 |— 
2.0 30 50 0.5 0.50 B230-FDICT-ND® 53 4.13 28.50 | B230-FDITR-ND® 3,000 | 127.50/M 
2.0 40 50 0.5 0.50 B240-FDICT-ND® 1.08 8.40 72.00 | B240-FDITR-ND® 3,000 | 336.00/M 
2.0 50 50 0.5 0.70 B250-FDICT-ND® AQ 3.85 26.60 | B250-FDITR-ND® 3,000 | _119.00/M 
2.0 60 50 0.5 0.70 B260-FDICT-ND® AQ 3.85 26.60 | B260-FDITR-ND® 3,000 | 119.00/M all p i {i= 1072 (1.83) 
2.0 70 50 0.5 0.79 B270-FDICT-ND® 1.20 9.52 81.20 | B270-FDITR-ND® 3,000 | 378.00/M 
9 2.0 80 50 0.5 0.79 B280-FDICT-ND@ 56 4.40 30.40 | B280-FDITR-ND® 3,000 | + 136.00/M 
2.0 90 50 0.5 0.79 B290-FDICT-ND@ 1.29 10.20 87.00 | B290-FDITR-ND® 3,000 | 405.00/M 
2.0 100 50 0.5 0.79 B2100-FDICT-ND® 56 4.40 30.40 | B2100-FDITR-ND® 3,000 | _136.00/M 
3.0 20 100 0.5 0.50 B320B-FDICT-ND® 59 4.31 34.65 | B320B-FDITR-ND® 3,000 | 157.50/M 
3.0 30 100 0.5 0.50 B330B-FDICT-ND® 1.20 9.52 81.20 | B330B-FDITR-ND® 3,000 | 378.00/M 
3.0 40 100 0.5 0.50 B340B-FDICT-ND® 56 4.40 30.40 | B340B-FDITR-ND® 3,000 | 136.00/M 
3.0 40 70 2.0 0.45 B340LB-FDICT-ND@ 50 3.69 29.70 | B340LB-FDITR-ND® 3,000 | 135.00/M 
3.0 50 100 0.5 0.70 B350B-FDICT-ND® 67 4.92 39.60 | B350B-FDITR-ND® 3,000 | _180.00/M ° + Pin 3 Bottomside 
3.0 60 100 0.5 0.50 B360B-FDICT-ND® 62 4.51 36.30 | B360B-FDITR-ND® 3,000 | _165.00/M Heatsink 
1.0 20 30 0.5 0.50 B120-FDICT-ND@ 48 3.42 20.14 | B120-FDITR-ND® 5,000 68.40/M 
1.0 30 30 0.5 0.50 B130-FDICT-ND® A5 3.24 19.08 | B130-FDITR-ND® 5,000 64.80/M 
1.0 30 25 1.0 0.41 B130L-FDICT-ND® 76 5.54 44.55 |B130L-FDITR-ND® 5,000 | 192.38/M Fig. 15 — SOD-123 
1.0 40 30 0.5 0.50 B140-FDICT-ND® 45 3.24 19.08 | B140-FDITR-ND® 5,000 64.80/M 0.55 
1.0 50 30 0.5 0.70 B150-FDICT-ND® 70 5.43 46.50 | B150-FDITR-ND® 5,000 | _206.15/M = 
1.0 60 30 0.5 0.70 B160-FDICT-ND@ 50 3.60 21.20 | B160-FDITR-ND® 5,000 72.00/M Lt 
1.0 70 30 0.5 0.79 B170-FDICT-ND@ 88 6.83 58.50 | B170-FDITR-ND® 5,000 | 259.35/M 
1.0 80 30 0.5 0.79 B180DICT-ND 80 6.40 48.00 |— = =— 
1.0 80 30 0.5 0.79 B180-FDICT-ND® 90 7.00 60.00 | B180-FDITR-ND® 5,000} 266.00/M 
1.0 90 30 0.5 0.79 B190-FDICT-ND@ 92 7.18 61.50 | B190-FDITR-ND® 5,000 | _272.65/M 
4 1.0 100 30 0.5 0.79 B1100-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 |B1100-FDITR-ND® 5,000 96.00/M 
2.0 20 50 0.5 0.50 B220A-FDICT-ND® 52 3.69 24.20 | B220A-FDITR-ND® 5,000 93.50/M 
2.0 30 50 0.5 0.50 B230A-FDICT-ND® 52 3.69 24.20 | B230A-FDITR-ND® 5,000 93.50/M 
2.0 40 50 0.5 0.50 B240A-FDICT-ND@ 42 3.30 22.80 | B240A-FDITR-ND® 5,000 96.00/M 
2.0 50 50 0.5 0.70 B250A-FDICT-ND® 53 3.90 31.35 | B250A-FDITR-ND® 5,000 | _135.38/M 
2.0 60 50 0.5 0.70 B260A-FDICT-ND® AQ 3.85 26.60 | B260A-FDITR-ND® 5,000} 112.00/M 
3.0 20 100 0.5 0.50 B320A-FDICT-ND® 68 5.25 45.00 |B320A-FDITR-ND® 5,000} 199.50/M 
3.0 30 100 0.5 0.50 B330A-FDICT-ND® 56 4.10 33.00 | B330A-FDITR-ND® 5,000 | 142.50/M 
3.0 40 100 0.5 0.50 B340A-FDICT-ND® 50 3.69 29.70 | B340A-FDITR-ND® 5,000 | 128.25/M Fig. 16 — SOD-323 
3.0 40 70 1.0 0.35 B340LA-FDICT-ND@ 62 4.51 36.30 | B340LA-FDITR-ND@ 5,000 | _156.75/M 9- 
3.0 50 100 0.5 0.70 B350A-FDICT-ND® 67 4.92 39.60 | B350A-FDITR-ND® 5,000 | 171.00/M «2.70 —>} 
3.0 60 100 0.5 0.7 B360A-FDICT-ND® 56 4.10 33.00 | B360A-FDITR-ND® 5,000 | 142.50/M 7 -_- 
3.0 20 100 0.5 0.50 B320-FDICT-ND® 1.29 10.20 87.00 | B320-FDITR-ND® 3,000 | 405.00/M 
3.0 20 100 0.5 0.50 SK32-FDICT-ND® 1.55 12.24 104.40 | SK32-FDITR-ND® 500 333.00 
3.0 30 100 0.5 0.50 B330-FDICT-ND® 1.33 10.54 89.90 | B330-FDITR-ND® 3,000} 418.50/M 
3.0 30 100 0.5 0.50 SK33-FDICT-ND@ 1.59 12.58 107.30 | SK33-FDITR-ND® 500 342.25 
3.0 40 100 0.5 0.50 B340-FDICT-ND@ -50 3.69 29.70 | B340-FDITR-ND® 3,000 | _135.00/M 
3.0 40 100 0.5 0.50 SK34-FDICT-ND® 1.63 12.92 110.20 | SK34-FDITR-ND® 500 351.50 
3.0 50 100 0.5 0.70 B350-FDICT-ND® 67 4.92 39.60 | B350-FDITR-ND® 3,000 | 180.00/M 
3.0 50 100 0.5 0.75 SK35-FDICT-ND@ 2.23 17.49 148.40 | SK35-FDITR-ND® 500 397.50 
3.0 60 100 0.5 0.70 B360-FDICT-ND® 62 451 36.30 | B360-FDITR-ND® 3,000 | 165.00/M = 
3.0 60 100 05 0.75 _|SK36-FDICT-ND@ 2.52 19.80 168.00 | SK36-FDITR-ND@ 500 450.00 Fig. 17 — SOD-523 
5 3.0 70 100 0.5 0.79 B370-FDICT-ND® 18 5.74 46.20 | B370-FDITR-ND® 3,000 | + 210.00/M 
3.0 80 100 0.5 0.79 B380-FDICT-ND® 1.98 15.64 133.40 | B380-FDITR-ND@ 3,000 | 621.00/M os 
3.0 90 100 0.5 0.79 B390DICT-ND 1.55 12.22 94.00 |— 
3.0 90 100 0.5 0.79 B390-FDICT-ND@ 2.02 15.98 136.30 |B390-FDITR-ND® 3,000 | 634.50/M 
3.0 100 100 0.5 0.79 B3100DICT-ND 1.58 12.48 96.00 | B3100DITR-ND 3,000 | _624.00/M 
3.0 100 100 0.5 0.79 B3100-FDICT-ND® 2.06 16.32 139.20 |B3100-FDITR-ND® 3,000 | 648.00/M 
5.0 20 175 0.5 0.55 B520C-FDICT-ND® 1.08 8.40 72.00 | B520C-FDITR-ND® 3,000 | 336.00/M 
5.0 30 175 0.5 0.55 B530C-FDICT-ND® 1.08 8.40 72.00 | B530C-FDITR-ND® 3,000 | 336.00/M 
5.0 40 175 0.5 0.55 B540C-FDICT-ND® 1.08 8.40 72.00 | B540C-FDITR-ND® 3,000 | 336.00/M 
5.0 50 175 0.5 0.70 B550C-FDICT-ND@ 1.412 8.84 75.40 | B550C-FDITR-ND® 3,000 | 351.00/M 
5.0 60 175 0.5 0.70 B560C-FDICT-ND® 1.12 8.84 75.40 | B560C-FDITR-ND® 3,000 | 351.00/M Fig. 18 — TO-220AC 
1.0 30 22 1.0 0.42 DFLS130DICT-ND® 56 4.10 33.00 | DFLS130DITR-ND® 3,000 | = 150.00/M 
1.0 30 33 15 0.36 DFLS130LDICT-ND@ 56 4.10 33.00 | DFLS130LDITR-ND@ 3,000 | 150.00/M tt a 
1.0 40 50 25. 0.36 DFLS140LDICT-ND@ 56 4.10 33.00 | DFLS140LDITR-ND@ 3,000 | + 150.00/M sgh Joftdao 
1.0 60 50 0.1 0.50 DFLS160DICT-ND® 56 4.10 33.00 | DFLS160DITR-ND® 3,000 | 150.00/M 1.09X[)4 gauis-agr— 
1.0 100 40 0.001 0.86 DFLS1100DICT-ND® 67 4.92 39.60 | DFLS1100DITR-ND® 3,000 | _180.00/M . 
1.0 150 50 0.002 0.82 DFLS1150DICT-ND@ 67 4.92 39.60 | DFLS1150DITR-ND@ 3,000 | + 180.00/M 0.64 ’ 
9 1.0 200 40 0.002 0.85 DFLS1200DICT-ND@ 90 7.00 60.00 | DFLS1200DITR-ND@ 3,000 | + 280.00/M OS — a5 
1 40 40 6.0 0.51 DFLS140DICT-ND® 76 5.54 44.55 | DFLS140DITR-ND® 3,000 | 202.50/M i: 
2.0 20 22 - 0.36 DFLS220LDICT-ND® 81 6.30 54.00 | DFLS220LDITR-ND® 3,000 | 252.00/M 
2.0 30 22 = 0.42 DFLS230DICT-ND@ AT 5.95 51.00 | DFLS230DITR-ND® 3,000 | _238.00/M 
2.0 30 33 _ 0.42 DFLS230LDICT-ND® 81 6.30 54.00 | DFLS230LDITR-ND@ 3,000 | 252.00/M Fig. 19 — TO-220AB 
2.0 30 75 0.2 0.45 DFLS230LHDICT-ND® 86 6.65 57.00 | DFLS230LHDITR-ND® 3,000 | 266.00/M 
2.0 40 50 = 0.50 DFLS240LDICT-ND® 81 6.30 54.00 | DFLS240LDITR-ND® 3,000 | _252.00/M 254 Z = 
3.0 40 90 0.5 0.49 PDS340DICT-ND® 1.29 10.20 87.00 | PDS340DITR-ND® 5,000 | + 390.00/M eae = 10.66 
3.0 60 100 0.15 0.62 PDS360DICT-ND@ 1.94 15.30 130.50 | PDS360DITR-ND® 5,000 | 585.00/M 1.09 %44.48: 76.54 
3.0 100 90 2 0.75 PDS3100DICT-ND® 1.98 15.64 133.40 | PDS3100DITR-ND® 5,000 | 598.00/M 
3.0 200 180 0.01 0.78 PDS3200DICT-ND® 2.52 19.80 168.00 | PDS3200DITR-ND® 5,000 | 765.00/M 
4.0 150 180 0.01 0.76 PDS4150DICT-ND® 2.52 19.80 168.00 | PDS4150DITR-ND® 5,000 | _765.00/M 0.61 —Le 4.82 
5.0 40 120 0.3 0.52 PDS540DICT-ND@ 1.55 12.24 104.40 | PDS540DITR-ND® 5,000 | 468.00/M 
5.0 40 110 0.2 0.50 PDS1040CTLDICT-ND@ 2.52 19.80 168.00 | PDS1040CTLDITR-ND@ 5,000 | 765.00/M 
10] 5.0 60 120 0.2 0.67 | PDSSGODICT-ND® 2.06 16.32 139.20 | PDSS60DITR-ND® 5,000} 624.00/M Fig. 20 — T0-3P 
5.0 100 120 0.2 0.78 PDS5100DICT-ND® 1.81 14.28 121.80 | PDS5100DITR-ND® 5,000 | 546.00/M 
5.0 100 250 0.01 0.71 PDS5100HDICT-ND® 2.52 19.80 168.00 | PDS5100HDITR-ND@ 5,000 | 765.00/M 16.25 
7.0 60 275 0.2 0.62 PDS760DICT-ND@ 1.94 15.30 130.50 | PDS760DITR-ND® 5,000 | 585.00/M 
8.0 35 120 14 0.51 PDS835LDICT-ND® 1.98 15.64 133.40 | PDS835LDITR-ND® 5,000 | 598.00/M No 
10.0 40 275 0.7 0.51 PDS1040DICT-ND® 2.27 17.82 151.20 | PDS1040DITR-ND® 5,000 | 688.50/M 
10.0 40 275 0.6 0.46 PDS1040LDICT-ND®@ 2.31 18.15 154.00 | PDS1040LDITR-ND® 5,000} 701.25/M 
10.0 45 275 0.6 0.51 PDS1045DICT-ND® 2.31 18.15 154.00 | PDS1045DITR-ND® 5,000 | _701.25/M 
3.0 20 80 2.0 0.475 1N5820DICT-ND@ 76 5.54 44.55 | 1NS820DITR-ND® 1,200| 216.00/M 
1 3.0 20 150 3.0 0.55 SR302DICT-ND® 68 5.25 45.00 |— =— = 
3.0 30 80 2.0 0.500 1N5821DICT-ND@ 76 5.54 44.55 | 1N5821DITR-ND® 1,200 | 216.00/M 
3.0 40 80 2.0 0.525 1N5822DICT-ND@ 76 5.54 44.55 | 1NS5822DITR-ND® 1,200 | 216.00/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1349 


DrODES. General Purpose and Schottky Diodes Digi@Reel” 
Schottky Barrier Rectifiers (Cont.) 


Dimensions in mm 


Max. Peak) Max. js 
Max. Avg. | Reverse | Surge Max. Rev.) Max. Peak Cut Tape Figh 2-1 0;220A8: 
Rectified | Voltage | Current |Current@) Forward | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Current (A) (V) 8.3ms (A) | 25°C (mA) | Voltage (V) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
3.0 100 80 0.5 0.80 SB3100DICT-ND® 68 5.25 45.00 | SB3100DITR-ND® 1,200 | 232.50/M 
an 5.0 30 250 10.0 0.57 SRS503DICT-ND® 1.04 8.05 69.00 |— _ _ 
5.0 100 150 0.5 0.80 SB5100DICT-ND® 1.46 11.56 98.60 |SB5100DITR-ND@ 1,200 | _452.00/M 
1.0 20 33 _ 0.42 PD3S120LDICT-ND® 712 5.60 48.00 | PD3S120LDITR-ND@ 3,000 | = 224.00/M 
1.0 30 22 — 0.45 PD3S130HDICT-ND® 56 4.10 33.00 | PD3S130HDITR-ND@ 3,000 | 150.00/M 
12 1.0 30 22 _ 0.42 PD3S130LDICT-ND® 72 5.60 48.00 | PD3S130LDITR-ND@ 3,000 | + 224.00/M 
1.0 40 22 _ 0.55 PD3S140DICT-ND® 50 3.69 29.70 | PD3S140DITR-ND® 3,000 | 135.00/M 
1.0 60 22 col 0.64 PD3S160DICT-ND@ 56 4.10 33.00 | PD3S160DITR-ND® 3,000 | _150.00/M 
13A 10.0 25 200 1.0 0.45 SBG1025L-T-FDICT-ND@ 2.14 16.83 142.80 | SBG1025L-T-FDITR-ND® 800 581.40 
10.0 30 125 1.0 0.55 SBG1030CT-T-FDICT-ND@ 1.08 8.40 72.00 | SBG1030CT-T-FDITR-ND® 800 336.00 
10.0 35 125 1.0 0.55 SBG1035CT-T-FDICT-ND@ 2.23 17.49 148.40 | SBG1035CT-T-FDITR-ND® 800 604.20 
10.0 40 125 1.0 0.55 SBG1040CT-T-FDICT-ND@ 2.27 17.82 151.20 | SBG1040CT-T-FDITR-ND® 800 615.60 
10.0 40 125 1.0 0.55 SBG1040CT-FDI-ND@t 1.73 16.20 129.60 |— =_ _ 
10.0 45 125 1.0 0.55 SBG1045CT-T-FDICT-ND® 2.31 18.15 154.00 | SBG1045CT-T-FDITR-ND@ 800 627.00 
15.0 35 150 0.1 0.7 MBRB1535CTDICT-ND® 2.18 17.16 145.60 | MBRB1535CTDITR-ND® 800 592.80 
15.0 40 150 0.1 07 MBRB1540CTDICT-ND® 2.23 17.49 148.40 | MBRB1540CTDITR-ND® 800 604.20 
15.0 45 150 0.1 0.7 MBRB1545CTDICT-ND® 2.27 17.82 151.20 | MBRB1545CTDITR-ND® 800 615.60 
16.0 30 175 1.0 0.55 SBG1630CTDICT-ND@ 1.51 11.76 92.96 | SBG1630CTDITR-ND® 800 604.80 
16.0 30 175 1.0 0.55 SBG1630CT-T-FDICT-ND® 2.35 18.48 156.80 | SBG1630CT-T-FDITR-ND@ 800 638.40 
138 16.0 35 175 1.0 0.55 SBG1635CT-T-FDICT-ND® 2.39 18.81 159.60 | SBG1635CT-T-FDITR-ND® 800 649.80 
16.0 40 175 1.0 0.55 SBG1640CT-FDICT-ND® 2.44 19.14 162.40 | SBG1640CT-FDITR-ND® 800 661.20 
16.0 45 175 1.0 0.55 SBG1645CT-T-FDICT-ND® 1.29 10.20 87.00 | SBG1645CT-T-FDITR-ND® 800 384.00 
20.0 30 225 1.0 0.55 SBG2030CT-T-FDICT-ND® 1.68 13.26 113.10 | SBG2030CT-T-FDITR-ND@ 800 499.20 
20.0 35 225 1.0 0.55 SBG2035CT-T-FDICT-ND@ 2.60 20.46 173.60 | SBG2035CT-T-FDITR-ND® 800 706.80 
20.0 40 225 1.0 0.55 SBG2040CT-FDICT-ND® 1.68 13.26 113.10 | SBG2040CT-FDITR-ND® 800 499.20 
20.0 45 225 1.0 0.55 SBG2045CT-T-FDICT-ND@ 1.68 13.26 113.10 | SBG2045CT-T-FDITR-ND 800 499.20 
30.0 30 250 1.0 0.55 SBG3030CT-T-FDICT-ND@ 2.52 19.80 168.00 | SBG3030CT-T-FDITR-ND® 800 684.00 
30.0 45 250 1.0 0.55 SBG3045CT-T-FDICT-ND@ 3.61 28.38 240.80 | SBG3045CT-T-FDITR-ND® 800 980.40 
30.0 50 250 1.0 0.70 SBG3050CT-T-FDICT-ND@ 3.65 28.71 243.60 | SBG3050CT-T-FDITR-ND® 800 991.80 
30.0 60 250 1.0 0.70 SBG3060CTDICT-ND@ 3.86 30.36 257.60 | SBG3060CTDITR-ND® 800 1048.80 
30.0 60 250 1.0 0.70 SBG3060CT-T-FDICT-ND@ 3.70 29.04 246.40 | SBG3060CT-T-FDITR-ND® 800 1003.20 
3.0 40 50 0.5 0.50 SBM340-FDICT-ND® 1.94 15.30 130.50 | SBM340-FDITR-ND® 5,000 | 479.00/M 
3.0 60 50 0.2 0.63 MBRM360DICT-ND 1.06 8.32 64.00 |— _ _ 
3.0 60 50 0.2 0.63 MBRM360-FDICT-ND® 2.52 19.80 168.00 |— _- — 
3.0 100 50 0.1 0.76 MBRM3100-FDICT-ND® 2.56 20.13 170.80 | MBRM3100-FDITR-ND® 5,000 | 598.00/M 
14 5.0 40 100 0.5 0.52 SBM540DICT-ND 1.65 14.30 110.00 |— _ = 
5.0 40 100 0.5 0.52 SBM540-FDICT-ND® 2.31 18.15 154.00 |— _ _— 
5.0 60 100 0.2 0.69 MBRMS560DICT-ND 1.50 13.00 100.00 | MBRMS60DITR-ND 5,000 | 510.00/M 
5.0 60 100 0.2 0.69 MBRM560-FDICT-ND® 2.65 20.79 176.40 |MBRM560-FDITR-ND® 5,000 | 803.25/M 
5.0 100 100 0.2 0.81 MBRMS5100-FDICT-ND® 2.69 21.12 179.20 | MBRM5100-FDITR-ND® 5,000 | 832.00/M ; 
10.0 40 150 0.3 0.51 |SBM1040-FDICT-ND@ 2.90 22.77 _ 193.20 |SBM1040-FDITR-ND 5,000 | _879.75/M Fig: 23° DENIO0GH42 
0.5 20 5.5 _ 0.300 B0520LW-FDICT-ND® 3 3.06 18.02 | BO520LW-FDITR-ND® 3,000 68.00/M 
0.5 30 5.5 = 0.375 B0O530W-FDICT-ND® 3 3.06 18.02 | BO530W-FDITR-ND® 3,000 68.00/M 
6 0.5 40 5.5 = 0.510 B0540W-FDICT-ND® 3 3.06 18.02 | BO540W-FDITR-ND® 3,000 68.00/M 
1.0 30 12 1.0 0.42 B130LAW-FDICT-ND® 67 4.92 39.60 | B130LAW-FDITR-ND® 3,000 | 180.00/M 
1.0 40 6.6 0.04 0.55 Bi40HWDICT-ND® 67 4.92 39.60 | B140HWDITR-ND® 3,000 | _180.00/M 
1.0 40 25 1.0 0.320 1N5819HW-FDICT-ND® 43 3.02 19.80 | 1N5819HW-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
16 0.1 45 1.0 0.001 0.45 SDM10K45-FDICT-ND® 68 6.25 45.00 | SDM10K45-FDITR-ND@ 3,000 58.75/M 
17 0.1 45 1.0¢ 0.001 0.55 SDM10U45-FDICT-ND@ 81 6.30 54.00 | SDM10U45-FDITR-ND® 3,000 | 252.00/M 
18 8.0 45 200 8.0 0.55 SBL845DI-ND@t 1.73 16.20 129.60 | — _ _ 
16.0 45 275 16.0 0.63 SBL1645DI-ND@t 1.98 18.60 148.80 |— =_ - 
10.0 45 250 10.0 0.60 SBL1045CTDI-ND@t 1.82 17.10 136.80 |— _ _ 
19 16.0 45 250 0.5 0.55 SBL1645CTDI-ND@t 2.11 19.80 158.40 |— _ _- 
20.0 45 250 20.0 0.60 SBL2045CTDI-ND@t 2.24 21.00 168.00 |— _ _ 
30.0 45 250 1.0 0.55 SBL3045CTDI-ND@t 2.50 23.40 187.20 |— = = 
20 60.0 45 500 1.0 0.75 MBR6045PTDI-ND@T 444 40.70 310.80 |— = = 
@ RoHS Compliant tTube_ + Tested at t<10ms 
Super Barrier Rectifiers 


Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Peak Cut Tape 
Rectified Reverse Current Forward | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Current (A) | Voltage(V) | 8.3ms(A) | Voltage (V) | PartNo. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
2.0 30 75 0.46 SBR2M30P1DICT-ND 48 3.80 26.22 |SBR2M30P1DITR-ND 3,000 117.30/M 
2.0 30 75 0.12 SBR2U30P1DICT-ND AB 3.80 26.22 |SBR2U30P1DITR-ND 3,000 117.30/M 
9 3.0 30 75 0.51 SBR3M30P1DICT-ND 60 4.68 32.30 | SBR38M30P1DITR-ND 3,000 144.50/M 
3.0 30 75 0.20 SBR3U30P1DICT-ND 60 4.68 32.30 | SBR3U30P1DITR-ND 3,000 144.50/M 
3 40 75 0.34 SBR3U40P1DICT-ND NEW! 14 5.38 43.33 _|SBR3U40P1DITR-ND NEW! 3,000 196.95/M 
40 8 60 280 0.53 SBR8U60P5DICT-ND NEW! 1.25 9.86 84.10 |SBR8U60P5DITR-ND NEW! 5,000 377.00/M 
10 200 180 0.88 SBR10U200P5DICT-ND NEW! 2.06 16.32 139.20 _|SBR10U200P5DITR-ND NEW! 5,000 624.00/M 
13A 10 40 85 0.60 SBR1040CTBDI-ND+ NEW! 95 7.35 56.70 |— _ _- 
20 200 180 0.66 SBR20A200CTB-NDt 1.50 13.00 100.00 |— _ — 
13 30 100 180 0.85 SBR30A100CTBDICT-ND NEW! 1.96 15.47 131.95 |SBR30A100CTBDITR-ND NEW! 800 582.40 
30 60 180 0.63 SBR30A60CTBDI-NDt NEW! 1.67 14.46 111.25 |= 
20 300 180 0.92 SBR20A300CTBDI-ND+ NEW! 1.92 18.00 144.00 |— _ _ 
19 10 200 110 0.90 SBR10200CTBDICT-ND NEW! 1.16 9.18 78.30 |SBR10200CTBDITR-ND NEW! 800 345.60 
40 120 300 0.86 SBR40U120CTDI-ND+ NEW! 3.14 29.40 235.20 |— - _ 
20 45 180 0.60 SBR20A45CTDI-NDt 1.11 9.59 3.5 |= — = Fig. 25 — TO-247 NEW! 
20 100 180 0.85 SBR20A100CTDI-NDt 1.14 9.91 76.25 |— _ — 
20 150 180 0.91 SBR20A150CTDI-NDt 1.20 10.40 80.00 |— _ al 
20 200 180 0.96 SBR20A200CTDI-NDt 1.26 10.89 83.75 |— _ _— 1#16.25>) 
30 30 280 0.34 SBR30U30CT-NDt 2.61 21575) 182.70 |— = = z 
0 40 100 235 0.72 SBR40U100CTDI-NDt 3.93 36.03 275.10 |= _ _ 
40 150 300 0.80 SBR40U150CTDI-NDt 4.05 37.13 283.50 |— — _ 
40 200 240 0.89 SBR40U200CTDI-NDt 4.20 38.50 294.00 |— _ _ 
40 300 235 0.89 SBR40U300CTDI-NDt 2.58 24.15 193.20 |— = — 
60 60 280 0.46 SBR60AGOCT-NDt 3.63 33.28 254.10 |— - - 
60 150 250 0.93 SBR60A150CTDI-NDt 417 38.23 291.90 |— — — 
60 200 250 0.96 SBR60A200CTDI-NDt 4.38 40.15 306.60 |— = = 
0.2 20 5 0.42 SBR0O220LPDICT-ND 50 3.69 29.70 |SBRO220LPDITR-ND 3,000 135.00/M 
00 0.2 30 5 0.61 SBRO2M30LPDICT-ND 62 4.51 36.30 | SBRO2M30LPDITR-ND 3,000 165.00/M 
0.2 100 5 0.80 SBR0O2U100LPDICT-ND 60 4.68 32.30 | SBRO2U100LPDITR-ND 3,000 144.50/M 
0.5 20 5 0.50 SBROSU20LPDICT-ND 67 4.92 39.60 | SBROSU20LPDITR-ND 3,000 180.00/M 
93 0.5 20 6 0.50 SBROS5U20LPSDICT-ND 67 4.92 39.60 |SBRO5U20LPSDITR-ND 3,000 180.00/M aves 
0.7 20 7 0.55 SBRO7U20LPSDICT-ND 67 4.92 39.60 | SBRO7U20LPSDITR-ND 3,000 180.00/M . 20.1 
24 1.0 40 = 0.49 SBR1U40LPDICT-ND 67 4.92 39.60 |SBRIU40LPDITR-ND 3,000 180.00/M | 
25 60 300 300 0.94 SBR60A300PT-ND¢ NEW! 5.10 46.75 357.00 |— _ _ 26-1 
t+ Tube 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KES. Fast Recovery Rectifiers 
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Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge Max. Max. Max. 
Rectified | Reverse Current Reverse Forward Reverse Cut Tape 
Current | Voltage 8.3ms Current Voltage | Recovery | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Pkg. (A) (Vv) (A) @25°C (uA) | Peak(V) | Time (nS) | Part No. 1 10 100 Part No. Oty. Pricing 
DO-41 1.0 50 50 5.0 1.2 200 1N4933DICT-ND® 51 235 A7 1N4933DITR-ND® 5,000 46.00/M 
DO-41 1.0 100 50 5.0 1:2 200 1N4934DICT-ND® 51 35 A7 1N4934DITR-ND® 5,000 46.00/M 
1 DO-41 1.0 200 50 5.0 12 200 1N4935DICT-ND® 51 35 A7 1N4935DITR-ND® 5,000 46.00/M 
DO-41 1.0 400 50 5.0 1:2 200 1N4936DICT-ND® 51 35 A7 1N4936DITR-ND® 5,000 46.00/M 
DO-41 1.0 600 50 5.0 1.2 200 1N4937DICT-ND® 51 35 AZ 1N4937DITR-ND® 5,000 46.00/M 
DO-41 1.0 800 50 5.0 1.3 500 FRIO6DICT-ND® 50 36 22 = _ _ 
MELF 1.0 50 30 5.0 1.2 200 DL4933-FDICT-ND® 56 A4 31 DL4933-FDITR-ND® 5,000 128.00/M 
MELF 1.0 100 30 5.0 1.2 200 DL4934-FDICT-ND® 60 AT 33 DL4934-FDITR-ND® 5,000 136.00/M 
2 MELF 1.0 200 30 5.0 1.2 200 DL4935-FDICT-ND@ 50 37 30 DL4935-FDITR-ND® 5,000 128.25/M 
MELF 1.0 400 30 5.0 1.2 200 DL4936-FDICT-ND@ 53 39 32 DL4936-FDITR-ND® 5,000 135.38/M 
MELF 1.0 600 30 5.0 1.2 200 DL4937-FDICT-ND® 56 Al 33 DL4937-FDITR-ND® 5,000 142.50/M 
DO-201AD 3.0 50 200 10.0 1.3 150 FR301DICT-ND® A4 35 .24 FR301DITR-ND® 1,200 113.00/M 
DO-201AD 3.0 100 200 10.0 1.3 150 FR302DICT-ND® A5 36 25 = _ = 
3 DO-201AD 3.0 200 200 10.0 1.3 150 FR303DICT-ND® AT 37 26 FR303DITR-ND® 1,200 121.00/M 
DO-201AD 3.0 400 200 10.0 1.3 150 FR304DICT-ND® AT 37 26 — =_ _ 
DO-201AD 3.0 600 200 10.0 1.3 250 FR305DICT-ND® 52 AL 29 FR305DITR-ND® 1,200 133.00/M 
DO-201AD 3.0 800 200 10.0 1.3 500 FR306DICT-ND® 52 AL 29 FR306DITR-ND® 1,200 133.00/M 
R-6 6.0 50 300 10.0 1.3 150 FR601DICT-ND® 64 52 39 FR601DITR-ND® 500 160.00 
4 R-6 6.0 600 300 10.0 1.3 250 FR6O5DICT-ND® 95 74 63 FR6O05DITR-ND® 500 210.00 
R-6 6.0 800 300 10.0 1.3 500 FR606DICT-ND@ 1.04 81 69 FR6O6DITR-ND® 500 230.00 
5 TO-220A 8.0 50 300 10.0 1.3 150 FR801-ND® 1.19 94 72 = _ _ 
TO-220A 8.0 100 300 10.0 1.3 150 FR802-ND@ 1.25 99 76 = - _ 
SMA 1.0 50 30 5.0 1.3 150 RS1A-FDICT-ND® 56 A4 31 RS1A-FDITR-ND® 5,000 128.00/M 
SMA 1.0 100 30 5.0 1.3 150 RS1B-FDICT-ND@ 50 36 22: RS1B-FDITR-ND® 5,000 72.00/M 
SMA 1.0 200 30 5.0 1.3 150 RS1D-FDICT-ND® 50 37 30 RS1D-FDITR-ND® 5,000 128.25/M 
SMA 1.0 400 30 5.0 1.3 150 RS1G-FDICT-ND® 53 39 32 RS1G-FDITR-ND® 5,000 135.38/M 
SMA 1.0 600 30 5.0 1.3 250 RS1J-FDICT-ND@ 50 36 22 RS1J-FDITR-ND® 5,000 72.00/M 
SMA 1.0 800 30 5.0 1.3 500 RS1K-FDICT-ND® 52 37 25 RS1K-FDITR-ND® 5,000 93.50/M 
SMA 1.0 1000 30 5.0 1.3 500 RS1M-FDICT-ND@ 42 33 23 RS1M-FDITR-ND® 5,000 96.00/M 
6 SMA 1.5 50 50 5.0 1.3 150 RS2AADICT-ND 50 40 30 = = _ 
SMA 15 50 50 5.0 1.3 150 RS2AA-FDICT-ND® 56 AL 33 RS2AA-FDITR-ND® 5,000 142.50/M 
SMA 1.5 100 50 5.0 1.3 150 RS2BA-FDICT-ND® 59 44 35 RS2BA-FDITR-ND® 5,000 149.63/M 
SMA 15 200 50 5.0 1.3 150 RS2DA-FDICT-ND® 62 AG 37 RS2DA-FDITR-ND® 5,000 156.75/M 
SMA 1.5 400 50 5.0 1.3 150 RS2GA-FDICT-ND® 64 48 38 RS2GA-FDITR-ND® 5,000 163.88/M 
SMA 18: 600 50 5.0 1.3 250 RS2JA-FDICT-ND® 67 50 40 RS2JA-FDITR-ND® 5,000 171.00/M 
SMA 1.5 800 50 5.0 1.3 500 RS2KA-FDICT-ND® 13 54 AB RS2KA-FDITR-ND® 5,000 185.25/M 
SMA 1.5 1000 50 5.0 1.3 500 RS2MA-FDICT-ND@ 50 37 30 RS2MA-FDITR-ND® 5,000 128.25/M 
SMB 1.0 50 30 5.0 1.0 150 FR1A-FDICT-ND® 57 A5 31 FRIA-FDITR-ND® 3,000 137.70/M 
SMB 1.0 50 30 5.0 1.3 150 RS1AB-FDICT-ND® 56 A4 31 RS1AB-FDITR-ND® 3,000 136.00/M 
SMB 1.0 100 30 5.0 1.0 150 FR1B-FDICT-ND® 50 37 30 FR1B-FDITR-ND® 3,000 135.00/M 
SMB 1.0 100 30 5.0 1.3 150 RS1BB-FDICT-ND® 60 AT 33 RS1BB-FDITR-ND® 3,000 144.50/M 
SMB 1.0 200 30 5.0 1.0 150 FR1D-FDICT-ND® 53 39 32 FR1D-FDITR-ND® 3,000 142.50/M 
SMB 1.0 200 30 5.0 1.3 150 RS1DBDICT-ND 45 36 aN RS1DBDITR-ND 3,000 135.00/M 
SMB 1.0 200 30 5.0 1.3 150 RS1DB-FDICT-ND® AT 33 22 RS1DB-FDITR-ND® 3,000 88.20/M 
SMB 1.0 400 30 5.0 1.0 150 FR1G-FDICT-ND® 56 AL 33 FR1G-FDITR-ND® 3,000 150.00/M 
SMB 1.0 400 30 5.0 1.3 150 RS1GB-FDICT-ND® AQ 35 23 RS1GB-FDITR-ND® 3,000 93.60/M 
SMB 1.0 600 30 5.0 1.0 250 FR1J-FDICT-ND® 58 43 35 FR1J-FDITR-ND® 3,000 156.00/M 
SMB 1.0 600 30 5.0 1.3 250 RS1JB-FDICT-ND@ A8 34 22 RS1JB-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
SMB 1.0 800 30 5.0 1.3 500 RS1KB-FDICT-ND® A4 35 .24 RS1KB-FDITR-ND® 3,000 107.10/M 
SMB 1.0 1000 30 5.0 1.3 500 RS1MB-FDICT-ND@ AQ 39 27 RS1MB-FDITR-ND® 3,000 119.00/M 
7 SMB 15 50 50 5.0 1.3 150 RS2A-FDICT-ND@ 56 AL 33 RS2A-FDITR-ND® 3,000 150.00/M 
SMB 1.5 100 50 5.0 1.3 150 RS2B-FDICT-ND@ 59 44 235 RS2B-FDITR-ND® 3,000 157.50/M 
SMB 1.5 200 50 5.0 1.3 150 RS2D-FDICT-ND® 42 33 23 RS2D-FDITR-ND® 3,000 102.00/M 
SMB 1.5 400 50 5.0 1.3 150 RS2G-FDICT-ND® 64 48 38 RS2G-FDITR-ND® 3,000 172.50/M 
SMB 15 600 50 5.0 1.3 250 RS2J-FDICT-ND® 53 42 .29 RS2J-FDITR-ND® 3,000 127.50/M 
SMB 15 800 50 5.0 1.3 500 RS2K-FDICT-ND® 13 54 A3 RS2K-FDITR-ND® 3,000 195.00/M 
SMB 15 1000 50 5.0 1.3 500 RS2M-FDICT-ND® 78 58 AT RS2M-FDITR-ND® 3,000 210.00/M 
SMB 3.0 50 100 5.0 1.3 150 RS3AB-FDICT-ND® 56 AL 33 RS3AB-FDITR-ND® 3,000 150.00/M 
SMB 3.0 100 100 5.0 1.3 150 RS3BB-FDICT-ND® 99 77 66 RS3BB-FDITR-ND® 3,000 308.00/M 
SMB 3.0 200 100 5.0 1.3 150 RS3DB-FDICT-ND® 1.04 81 69 RS3DB-FDITR-ND® 3,000 322.00/M 
SMB 3.0 400 100 5.0 1.3 150 RS3GB-FDICT-ND® 1.08 84 fe: RS3GB-FDITR-ND® 3,000 336.00/M 
SMB 3.0 600 100 5.0 1.3 250 RS3JB-FDICT-ND® 1.16 92 79 RS3JB-FDITR-ND® 3,000 364.50/M 
SMB 3.0 800 100 5.0 1.3 500 RS3KB-FDICT-ND® 1.25 99 85 RS3KB-FDITR-ND® 3,000 391.50/M 
SMB 3.0 1000 100 5.0 1.3 500 RS3MB-FDICT-ND@ 718 58 AT RS3MB-FDITR-ND® 3,000 210.00/M 
SMC 3.0 50 100 5.0 1.3 150 RS3A-FDICT-ND® 62 AG 37 RS3A-FDITR-ND® 3,000 165.00/M 
SMC 3.0 100 100 5.0 1.3 150 RS3BDICT-ND 88 al 53 = — = 
SMC 3.0 100 100 5.0 1.3 150 RS3B-FDICT-ND@ 62 AG 37 RS3B-FDITR-ND® 3,000 165.00/M 
8 SMC 3.0 200 100 5.0 1.3 150 RS3D-FDICT-ND® 1.04 81 69 RS3D-FDITR-ND® 3,000 322.00/M 
SMC 3.0 400 100 5.0 1.3 150 RS3G-FDICT-ND® 1.08 84 712 RS3G-FDITR-ND® 3,000 336.00/M 
SMC 3.0 600 100 5.0 1.3 250 RS3J-FDICT-ND@ 13 54 43 RS3J-FDITR-ND® 3,000 195.00/M 
SMC 3.0 800 100 5.0 1.3 500 RS3K-FDICT-ND@ 78 58 AT RS3K-FDITR-ND® 3,000 210.00/M 
SMC 3.0 1000 100 5.0 1.3 500 RS3M-FDICT-ND® 68 53 45 RS3M-FDITR-ND® 3,000 210.00/M 
@ RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Fig. 1 — DO-35 


Fast Schottky Barrier Diodes pe |e est 


Dimensions in mm ae a 
Peak Rev. Forward Reverse Power Cut Tape Cathode Mark 
Voltage | Leakage Voltage @ IF Recovery | Dissipation | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | VRRM(V) Current VF(V) IF(mA) | Time(nS) Ptot(mW) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
30 5yA 0.37 20 10 400 $D103B-FDICT-ND@ 48 3.80 28.50 |SD103B-FDITR-ND® 10,000 126.00/M Figng MiniMeLr. 
40 200nA 0.39 1 1 400 SD101CDICT-ND® 56 4.10 33.00 |SD101CDITR-ND® 10,000 135.00/M 0.501 > 
1 50 200nA 0.40 1 1 400 $D101BDICT-ND 52 4.00 28.80 |SD101BDITB-ND$ 10,000 116.00/M 
60 200nA 0.41 1 1 400 SD101ADICT-ND® 52 4.00 28.80 |— _ _ 
60 200nA 0.41 1 1 400 SD101ATDICT-ND@ 56 4.10 33.00 |SD101ATDITR-ND@ 10,000 135.00/M 
20 5yA 0.37 20 10 400 LLSD103CDICT-ND® 62 4.51 36.30 | LLSD103CDITR-ND@ 2,500 165.00/M 
30 5yA 0.37 20 10 400 LLSD103BDICT-ND@ 62 4.51 36.30 | LLSD103BDITR-ND@ 2,500 165.00/M 
40 5pA 0.37 20 10 400 LLSD103ADICT-ND® 62 4.51 36.30 | LLSD103ADITR-ND@ 2,500 165.00/M 
: 40 200nA 0.39 1 1 400 LLSD101CDICT-ND® 56 4.10 33.00 /LLSD101CDITR-ND@ 2,500 150.00/M 
50 200nA 0.40 1 1 400 LLSD101BDICT-ND@ 56 4.10 33.00 /LLSD101BDITR-ND@ 2,500 150.00/M 
60 200nA 0.41 1 1 400 LLSD101ADICT-ND® 56 4.10 33.00 |LLSD101ADITR-ND@ 10,000 135.00/M 
20 100A 0.31 100 _— 200 B0520WS-FDICT-ND® 3 3.02 19.80 | B0520WS-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
20 5.0HA 0.37 20 10 200 SD103CWS-FDICT-ND® 3 3.02 19.80 | SD103CWS-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
30 80UA 0.36 100 _ 235 B0530WS-FDICT-ND® 43 3.02 19.80 | BO530WS-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
30 500nA 1 200 5 200 BAT42WS-FDICT-ND® A3 3.02 19.80 | BAT42WS-FDITR-ND@ 3,000 81.00/M Fig. 4 — SOD-123 
30 500nA 0.33 2: 5 200 BAT43WS-FDICT-ND® 3 3.02 19.80 | BAT43WS-FDITR-ND@ 3,000 81.00/M fee 0 
30 2.0HA 0.32 1 5 200 BAT54WS-FDICT-ND® 38 2.70 15.90 | BATS4WS-FDITR-ND® 3,000 60.00/M 4 
30 5.0HA 0.37 20 10 200 SD103BWS-FDICT-ND® 3 3.02 19.80 |SD103BWS-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
30 1.0pA 0.55 50 _ 250 SD107WS-FDICT-ND® 43 3.02 19.80 |SD107WS-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
30 100A 0.36 100 _- 200 SDM100K30LDICT-ND® 53 4.13 28.50 | SDM100K30LDITR-ND® 3,000 127.50/M 
: 30 50uA 0.27 10 — 235 BAT760DICT-ND® 67 4.92 39.60 | BAT760DITR-ND® 3,000 180.00/M 3.85 
40 3uA 0.30 10 _ 235 BO540WSDICT-ND® 43 3.02 19.80 | BOS540WSDITR-ND® 3,000 81.00/M ieee |, 
1.700 [0.55 
40 200nA 0.39 1 1 200 SD101CWS-FDICT-ND@ 43 3.02 19.80 |SD101CWS-FDITR-ND@ 3,000 81.00/M Bottom View 
40 5.0HA 0.37 20 10 200 SD103AWS-FDICT-ND® 3 3.02 19.80 | SD103AWS-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
40 500nA 0.37 1 a 250 | SDMKO340LDICT-ND 60 4.80 36.00 |— — —| | Fig-5—SoD-523 
40 500nA 0.37 1 _ 250 SDMK0340L-FDICT-ND® 38 2.70 15.90 | SDMK0340L-FDITR-ND® 3,000 60.00/M 
50 200nA 0.40 1 1 200 $D101BWS-FDICT-ND® 3 3.02 19.80 | SD101BWS-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
60 200nA 0.41 1 u| 200 SD101AWS-FDICT-ND@ 43 3.02 19.80 | SD101AWS-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
70 200nA 0.41 1 1 200 1N5711WS-FDICT-ND@ 72 5.60 48.00 | 1N5711WS-FDITR-ND@ 3,000 224.00/M 
20 5yA 37 20 10 400 SD103CW-FDICT-ND® 43 3.02 19.80 |SD103CW-FDITR-ND® 10,000 69.75/M 
30 500nA 1 200 5 200 BAT42W-FDICT-ND® 43 3.02 19.80 | BAT42W-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
30 500nA 1 200 5 200 BAT43W-FDICT-ND® 3 3.02 19.80 | BAT43W-FDITR-ND@ 3,000 81.00/M 
30 5yA = _ 10 400 SD103BW-FDICT-ND® 43 3.02 19.80 |SD103BW-FDITR-ND® 10,000 69.75/M 
40 200nA 0.90 15 1 400 SD101CW-FDICT-ND® 43 3.02 19.80 |SD101CW-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
4 40 5yA _ _— 10 _ SD103AW-FDICT-ND® 43 3.02 19.80 |SD103AW-FDITR-ND® 10,000 69.75/M 
40 5yA 0.37 20 10 400 SD103AW7-FDICT-ND® 43 3.02 19.80 | SD103AW7-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
60 200pA 1 15 1 400 1N6263W-FDICT-ND® 48 3.35 22.00 | 1N6263W-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
60 200nA7 1 15 1 400 SD101AW-7FDICT-ND® 3 3.02 19.80 )SD101AW-7FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
60 200nA = _ 1 _ SD101AW-FDICT-ND® 36 3.09 23.75 | SD101AW-FDITR-ND® 10,000 69.75/M 
70 200nA 041 1 1 333 1N5711W-FDICT-ND® 3 3.02 19.80 | 1N5711W-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
40 — 0.37 1 _ 150 SDMO3U40DICT-ND® 50 3.60 21.20 | SDMO3U40DITR-ND® 3,000 80.00/M 
5 30 _ 0.35 20 =— 150 SDM20U30DICT-ND® 50 3.60 21.20 | SDM20U30DITR-ND@ 3,000 80.00/M 
30 2.0HA 1 100 5 250 BAT54LPDICT-ND® 67 4.92 39.60 |BAT54LPDITR-ND® 3,000 180.00/M 
30 150A 0.575 200 _ 250 SDM20U30LPDICT-ND® 81 6.30 54.00 | SDM20U30LPDITR-ND@ 3,000 252.00/M 
6 40 200nA 1 40 5 250 BAS40LPDICT-ND® 56 4.10 33.00 | BAS40LPDITR-ND@ 3,000 150.00/M 
45 1.0pA 0.8 100 _ 250 SDM10U45LPDICT-ND@ 81 6.30 54.00 | SDM10U45LPDITR-ND@ 3,000 252.00/M 
30 2.0HA 0.8 100 5 _ PD3S0230DICT-ND® 68 5.25 45.00 | PD3S0230DITR-ND@ 3,000 210.00/M 
J 80 25nA 0.715 250 4 _ PD3SD2580DICT-ND® 42 3.30 22.80 | PD3SD2580DITR-ND® 3,000 102.00/M 


Tape and Box RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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High Speed Switching Diodes DigiReel° 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — SOT-23 Fig. 2 — SOT-323 Fig. 3 — SOT-523 Fig. 4 — SOT-563 Fig. 5 — SOT-363 Fig. 6 — DO-35 
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Peak Max. Rev. Max. For. | Max. Rev. | Power 
Reverse Current Voltage@ | Recovery | Dissi- Cut Tape 
Voltage IR VR | VF IF Time pation Pinning Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| VRWM(V)] (uA) (V) | (V) (mA)| Trr(nS) |Pd(mw)} 1 2 3 |PartNo. 10 100 4,000 | Part No. Qiy. Pricing 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 350 A _ K_ |BAL99DICT-ND. 3.00 20.80 92.00 |BAL99DITR-ND 3,000 80.00/M 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 350 A = K_ |BAL99-FDICT-ND® 2.30 10.00 33.00 |BAL99-FDITR-ND® 3,000 27.00/M 
75 1.0 75 855 10 4.0 350 K A — |BAS16-FDICT-ND® 1.98 8.60 28.00 |BAS16-FDITR-ND® 3,000 23.00/M 
100 0.1 100 1.0 100 50 250 K A — |BAS19-FDICT-ND® 3.22 14.00 45.50 |BAS19-FDITR-ND@ 3,000 37.80/M 
150 0.1 150 1.0 100 50 250 K A — |BAS20-FDICT-ND® 2.99 13.00 42.25 |BAS20-FDITR-ND@ 3,000 35.10/M 
200 0.1 250 1.0 100 50 250 K A — |BAS21-FDICT-ND® 2.76 12.00 39.00 |BAS21-FDITR-ND® 3,000 32.40/M 
85 -005 75 1.0 10 3.0§ 250 K A — |BAS116-FDICT-ND® 2.25 10.50 40.50 |BAS116-FDITR-ND® 3,000 35.25/M 
200 0.1 250 1.0 100 50 350 A K K_ |BAV23A-FDICT-ND® 4.05 18.90 72.90 |BAV23A-FDITR-ND® 3,000 63.45/M 
200 0.1 250 1.0 100 50 350 K/IK A A_ |BAV23C-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 )/BAV23C-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
200 0.1 200 1.0 100 50 350 = A K_ |BAV23S-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 |BAV23S-FDITR-ND@ 3,000 90.00/M 
1 75 2.5 75 855 10 4.0 350 K A A_ |BAV70-FDICT-ND@ 2.30 10.00 33.00 |BAV70-FDITR-ND® 3,000 27.00/M 
75 2.5 70 855 10 6.0 350 K/AA A K_ |BAV99-FDICT-ND® 2.30 10.00 33.00 |BAV99-FDITR-ND@ 3,000 27.00/M 
85 005 75 1.0 10 3.0§ 250 K/K A A_|BAV170-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |/BAV170-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
85 -005 75 1.0 10 3.0§ 250 K/AA A K_ |BAV199-FDICT-ND® 3.00 14.00 54.00 |BAV199-FDITR-ND® 3,000 47.00/M 
75 2.5 75 855 10 4.0 350 A K K_ |BAW56-FDICT-ND® 2.53 11.00 35.75 |BAW56-FDITR-ND@ 3,000 29.70/M 
75 1.0 75 1.0 50 4.0 350 K A — |MMBD914-FDICT-ND@ 2.07 9.00 29.00 |MMBD914-FDITR-ND@ 3,000 24.00/M 
300 0.1 240 1.0 100 50 350 K/AA A K_ |MMBD3004S-FDICT-ND@ 3.02 19.80 108.00 |MMBD3004S-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 350 K A — |MMBD4148-FDICT-ND® 2.76 12.00 39.00 |MMBD4148-FDITR-ND@® 3,000 32.40/M 
75 2.5 75 1.0 100 4.0 350 K A — |MMBD4448-FDICT-ND® 2.99 13.00 42.25 |MMBD4448-FDITR-ND@® 3,000 35.10/M 
80 1.0 75 1.0 100 4.0 350 K A — |MMBD4448HDICT-ND 2.25 15.60 69.00 |— = = 
80 1.0 75 1.0 100 4.0 350 K A — |MMBD4448H-FDICT-ND@ 2.25 10.50 40.50 |MMBD4448H-FDITR-ND® 3,000 35.25/M 
75 3.0 100 | 1.25 150 4.0 350 K/AA A K_ |MMBD7000-FDICT-ND@ 2.99 13.00 42.25 |MMBD7000-FDITR-ND® 3,000 35.10/M 
75 1.0 75 855 10 4.0 200 K A — |BAS16WDICT-ND 2.70 18.72 82.80 |— _ _ 
75 1.0 75 855 10 4.0 200 K A — |BAS16W-FDICT-ND® 3.24 19.08 90.00 |BAS16W-FDITR-ND@ 3,000 72.00/M 
100 15 120 1.0 100 50 200 K A — |BAS19WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 |— = = 
100 15 120 1.0 100 50 200 K A — |BAS19W-FDICT-ND® 3.62 23.76 129.60 |BAS19W-FDITR-ND® 3,000 97.20/M 
150 15 200 1.0 100 50 200 K A — _ |BAS20WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 |BAS20WDITR-ND 3,000 97.00/M 
150 18 200 1.0 100 50 200 K A — |BAS20W-FDICT-ND@ 2.70 15.90 75.00 |BAS20W-FDITR-ND@ 3,000 60.00/M 
200 15 250 1.0 100 50 200 K A — |BAS21WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 |— _ _ 
200 15 250 1.0 100 50 200 K A — |BAS21W-FDICT-ND® 3.62 23.76 129.60 |BAS21W-FDITR-ND® 3,000 97.20/M 
2 75 2.5 75 855 10 4.0 200 K A A_|BAV70W-FDICT-ND® 3.78 22.26 105.00 |BAV70W-FDITR-ND® 3,000 84.00/M 
75 2.5 75 855 10 4.0 200 K/AA A K_ |BAV99W-FDICT-ND® 3.22 21.12 115.20 | BAV99W-FDITR-ND® 3,000 86.40/M 
85 -005 75 1.0 10 3.0§ 200 A K/A_ K_ |BAV199WDICT-ND® 3.00 14.00 54.00 |BAV199WDITR-ND® 3,000 47.00/M 
75 2.5 75 855 10 4.0 200 A K K_ |BAW56W-FDICT-ND® 3.62 23.76 129.60 | BAWS56W-FDITR-ND@® 3,000 97.20/M 
75 2.5 75 1.0 100 4.0 200 K A — |MMBD4148W-FDICT-ND® 3.00 14.00 54.00 |MMBD4148W-FDITR-ND® 3,000 47.00/M 
80 50 75 1.0 100 4.0 200 K A — |MMBD4448HWDICT-ND 3.30 22.88 101.20 | MMBD4448HWDITR-ND 3,000 88.00/M 
80 50 75 1.0 100 4.0 200 K A — |MMBD4448HW-FDICT-ND® 3.96 23.32 110.00 | MMBD4448HW-FDITR-ND® 3,000 88.00/M 
75 2.5 75 1.0 100 4.0 200 K A — |MMBD4448WDICT-ND 3.30 22.88 101.20 | MMBD4448WDITR-ND 3,000 88.00/M 
75 2.5 75 1.0 100 4.0 200 K A — |MMBD4448W-FDICT-ND® 3.96 23.32 110.00 |MMBD4448W-FDITR-ND® 3,000 88.00/M 
85 2.0 75 1.0 50 4.0 150 K/AA A A_ |BAV70T-FDICT-ND® 3.15 18.55 87.50 |BAV70T-FDITR-ND@® 3,000 70.00/M 
85 2.0 75 1.0 50 4.0 150 AIK A K_ |BAV99T-FDICT-ND® 3.60 21.20 100.00 |BAV99T-FDITR-ND® 3,000 80.00/M 
85 005 75 1.0 10 3.0§ 150 K A A_ |BAV170T-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 |BAV170T-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
85 -005 75 1.0 10 3.0§ 150 AIK A K_ |BAV199T-FDICT-ND@ 2.70 15.90 75.00 |BAV199T-FDITR-ND@ 3,000 60.00/M 
85 2.0 75 1.0 50 4.0 150 A K K_ |BAW56T-FDICT-ND® 2.70 15.90 75.00 |BAW56T-FDITR-ND® 3,000 60.00/M 
3 85 -005 75 1.0 10 3.0§ 150 A K K_ |BAW156T-FDICT-ND® 3.35 22.00 120.00 |BAW156T-FDITR-ND@ 3,000 90.00/M 
80 0.1 70 1.0 100 4.0 150 A K K_ |MMBD4448HTADICT-ND 2.63 18.20 80.50 |— _— = 
80 0.1 70 1.0 100 4.0 150 A K K_ |MMBD4448HTA-FDICT-ND® 3.15 18.55 87.50 |MMBD4448HTA-FDITR-ND® 3,000 70.00/M 
200 0.1 = 1.0 100 50 150 K A — |BAS21T-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 |BAS21T-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
85 85 85 1.0 10 3.0§ 150 K A — |BAS116T-FDICT-ND@ 3.60 16.80 64.80 |BAS116T-FDITR-ND® 3,000 56.40/M 
80 50 75 1.0 100 4.0 150 K A — |MMBD4448HTDICT-ND 2.63 18.20 80.50 |MMBD4448HTDITR-ND 3,000 70.00/M 
80 50 75 1.0 100 4.0 150 K A — |MMBD4448HT-FDICT-ND® 3.15 18.55 87.50 |MMBD4448HT-FDITR-ND@® 3,000 70.00/M 
4 80 50 75 855 10 4.0 150 — — — |MMBD4448VDICT-ND@® 3.30 22.80 138.00 )MMBD4448VDITR-ND@ 3,000 102.00/M 
75 50 75 855 10 4.0 150 — —  — |BAS16VDICT-ND®@ 3.30 22.80 138.00 |BAS16VDITR-ND® 3,000 102.00/M 
150 15: = 1.25 200 50 200 — — — |BAS20DWDICT-ND® 3.02 19.80 108.00 )BAS20DWDITR-ND® 3,000 81.00/M 
5 200 15 = 1.25 200 50 200 — — — |BAS21DWDICT-ND@ 4.40 30.40 184.00 )BAS21DWDITR-ND® 3,000 136.00/M 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 200 — —  — |MMBD4448DW-FDICT-NDt® 3.35 22.00 120.00 | MMBD4448DW-FDITR-NDt@ 3,000 90.00/M 
t Dual Isolated Single § Reverse Recovery Time @ us @ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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High Speed Switching Diodes (cont) 


Peak Max. Rev. Max. For. | Max. Rev. | Power 
Reverse Current Voltage@ | Recovery | Dissi- Cut Tape 
Voltage | IR VR | VF IF Time | pation Pinning Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 

Fig.| VRWM(V)| (uA) (V)_| (V) (mA) | Trr(nS) |Pd(mw)| 1 2 3 |PartNo. 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing 
6 75 5.0 75 1.0 10 4.0 500 — — — |1N4148DICT-ND® 1.73 7.50 24.00 |1N4148DITR-ND® 10,000 15.00/M 
7 75 5.0 75 1.0 10 4.0 500 — — — |LL4148DICT-ND@® 2.00 13.00 54.00 |LL4148DITR-ND@ 10,000 34.00/M 
75 5.0 75 1.0 100 4.0 500 — — — |LL4448DICT-ND@® 3.00 14.00 54.00 |LL4448DITR-ND@ 2,500 47.00/M 
100 2.5 75 855 10 4.0 400 — — — |1N4148W-FDICT-ND® 2.99 13.00 42.25 |1N4148W-FDITR-ND® 3,000 35.10/M 
75 2.5 75 855 10 4.0 400 — — — |1N4448W-FDICT-ND® 3.60 21.20 100.00 |1N4448W-FDITR-ND® 3,000 80.00/M 
75 1.0 75 1.0 50 4.0 400 — — — |BAV16W-FDICT-ND@® 2.99 13.00 42.25 |BAV16W-FDITR-ND® 3,000 35.10/M 
100 0.1 120 1.0 100 50 250 — — — |BAV19W-FDICT-ND@ 3.00 14.00 54.00 |BAV19W-FDITR-ND® 3,000 47.00/M 
: 150 0.1 150 1.0 100 50 250 — — — |BAV20W-FDICT-ND@ 3.00 14.00 54.00 |BAV20W-FDITR-ND® 3,000 47.00/M 
200 0.1 250 1.0 100 50 250 — — — |BAV21W-FDICT-ND@® 3.00 14.00 54.00 |BAV21W-FDITR-ND® 3,000 47.00/M 
130 0.005 75 1.0 10 3.0§ 250 — — — |BAV116W-FDICT-ND@ 3.00 14.00 54.00 |BAV116W-FDITR-ND@ 3,000 47.00/M 
300 100 240 1.0 100 50 400 — — — |BAV3004W-FDICT-ND® 3.69 29.70 189.00 |BAV3004W-FDITR-ND® 3,000 135.00/M 
80 5.0 75 855 10 4.0 200 — — — |1N4448HWS-FDICT-ND®@ 2.70 15.90 75.00 |1N4448HWS-FDITR-ND® 3,000 60.00/M 
75 1.0 75 855 10 4.0 200 — — — |1N4148WS-FDICT-ND® 3.22 14.00 45.50 |1N4148WS-FDITR-ND® 3,000 37.80/M 
75 2.5 75 1.0 100 4.0 200 — — — |1N4448WS-FDICT-ND® 2.40 11.20 43.20 |1N4448WS-FDITR-ND® 3,000 37.60/M 
9 75 1.0 75 1.0 50 4.0 200 — — — |BAV16WS-FDICT-ND@® 1.26 7.42 35.00 |BAV16WS-FDITR-ND® 3,000 28.00/M 
100 0.1 120 1.0 100 50 200 — — — |BAV19WS-FDICT-ND@® 3.00 14.00 54.00 |BAV19WS-FDITR-ND® 3,000 47.00/M 
150 0.1 150 1.0 100 50 200 — — — |BAV20WS-FDICT-ND@® 3.00 14.00 54.00 |BAV20WS-FDITR-ND® 3,000 47.00/M 
200 0.1 250 1.0 100 50 200 — — — |BAV21WS-FDICT-ND@ 3.00 14.00 54.00 |BAV21WS-FDITR-ND® 3,000 47.00/M 
46 80 0.1 80 1.0 100 4.0 150 — — — |1N4448HWTDICT-ND® 3.60 16.80 64.80 |1N4448HWTDITR-ND® 3,000 56.40/M 
100 1.0 80 1.0 50 4.0 150 — — — |1N4148WTDICT-ND@ 3.60 16.80 64.80 |1N4148WTDITR-ND® 3,000 56.40/M 
1" 80 50 75 1.0 100 4.0 250 — — — |1N4448HLPDICT-ND@ 4.40 30.40 184.00 |1N4448HLPDITR-ND® 3,000 136.00/M 
75 50 75 1.0 50 4.0 250 — — — |BAS16LPDICT-ND® 4.40 30.40 184.00 |BAS16LPDITR-ND®@ 3,000 136.00/M 


t Dual Isolated Single § Reverse Recovery Time @ us @ RoHS Compliant 


U ltra Fast Switching Rectifiers Operating Temperature: -65°C ~ 150°C Dimensions in mm D @Reel® 


Fig. 1 — DO-41 Fig. 2— D2PAK 
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1.52 |. * 2.62 
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Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum 
Average Peak Surge Reverse Peak Reverse 
Rectified Reverse Current Current Forward | Recovery Cunrane 
Current Voltage 8.3ms @ 25°C Voltage Time Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. (A) (v) (A) (uA) (Vv) (nS) 1 10 100 _| Part No. Qty. Pricing 
1.0 50 30 5.0 1.0 50 UF1001DICT-ND® 51 3.69 21.73 | UF1001DITR-ND@ 5,000 73.80/M 
1.0 100 30 5.0 1.0 50 UF1002DICT-ND® 44 3.08 20.24 |UF1002DITR-ND@ 5,000 78.20/M 
1.0 200 30 5.0 1.0 50 UF1003DICT-ND@ A8 3.42 22.44 |UF1003DITR-ND® 5,000 86.70/M 
1 1.0 400 30 5.0 1.3 50 UF1004DICT-ND@ 56 3.95 25.96 |UF1004DITR-ND® 5,000 100.30/M 
1.0 600 30 5.0 1.7 75 UF1005DICT-ND@ 48 3.74 25.84 |UF1005DITR-ND® 5,000 108.80/M 
1.0 800 30 5.0 Az 75 UF1006DICT-ND@ 56 4.40 30.40 |UF1006DITR-ND® 5,000 128.00/M 
1.0 1000 30 5.0 1.7 75 UF1007DICT-ND® 53 3.90 31.35 |UF1007DITR-ND@ 5,000 135.38/M 
2 16 100 100 5.0 0.975 30 MURB1610CTDICT-ND@ 2.40 20.00 168.00 |MURB1610CTDITR-ND® 800 912.00 
16 200 100 5.0 0.975 30 MURB1620CTDICT-ND@ 3.57 28.05 238.00 |— = = 
1.0 50 30 5.0 0.9 25 ES1A-FDICT-ND® 52 3.69 24.20 |ES1A-FDITR-ND® 5,000 93.50/M 
1.0 100 30 2.0 0.9 25 ES1B-FDICT-ND® 52 3.69 24.20 |ES1B-FDITR-ND® 5,000 93.50/M 
1.0 150 30 5.0 0.98 20 ES1C-FDICT-ND@ 81 5.95 47.85 |ES1C-FDITR-ND@ 5,000 206.63/M 
1.0 200 30 2.0 0.9 25 ES1D-FDICT-ND@ 52 3.69 24.20 |ES1D-FDITR-ND@ 5,000 93.50/M 
1.0 400 30 5.0 1.25 35 ES1G-FDICT-ND® 53 4.13 28.50 | ES1G-FDITR-ND®@ 5,000 120.00/M 
1.0 50 30 5.0 1.0 50 US1A-FDICT-ND®@ A8 3.35 22.00 |US1A-FDITR-ND® 5,000 85.00/M 
1.0 100 30 5.0 1.0 50 US1B-FDICT-ND@ 48 3.35 22.00 |US1B-FDITR-ND@ 5,000 85.00/M 
3 1.0 200 30 5.0 1.0 50 US1D-FDICT-ND® 73 5.33 42.90 |US1D-FDITR-ND® 5,000 185.25/M 
1.0 400 30 5.0 1.3 50 US1G-FDICT-ND® 52 3.69 24.20 |US1G-FDITR-ND® 5,000 93.50/M 
1.0 600 30 5.0 1.7 75 US1J-FDICT-ND® 52 3.69 24.20 |US1J-FDITR-ND® 5,000 93.50/M 
1.0 800 30 5.0 1.7 75 US1K-FDICT-ND® A9 3.85 26.60 |US1K-FDITR-ND® 5,000 112.00/M 
1.0 1000 30 5.0 1.7 75 US1M-FDICT-ND® AQ 3.85 26.60 |US1M-FDITR-ND® 5,000 112.00/M 
2.0 50 50 5.0 0.92 25 ES2AA-FDICT-ND® 56 4.40 30.40 |ES2AA-FDITR-ND@® 5,000 128.00/M 
2.0 100 50 5.0 0.92 25 ES2BA-FDICT-ND® 56 4.40 30.40 |ES2BA-FDITR-ND@ 5,000 128.00/M 
2.0 150 50 5.0 0.92 25 ES2CA-FDICT-ND@ 81 6.30 54.00 |ES2CA-FDITR-ND@ 5,000 239.40/M 
2.0 200 50 5.0 0.92 25 ES2DA-FDICT-ND@ 45 3.24 19.08 | ES2DA-FDITR-ND@ 5,000 128.00/M 
1.0 200 40 2.0 0.875 25 MURS120-FDICT-ND@ 52 3.69 24.20 |MURS120-FDITR-ND@ 3,000 99.00/M 
1.0 400 35 5.0 1.25 50 MURS140DICT-ND 60 4.80 36.00 |MURS140DITR-ND 3,000 200.00/M 
1.0 400 35 5.0 1.25 50 MURS140-FDICT-ND@ 52 3.70 24.29 |MURS140-FDITR-ND@ 3,000 99.36/M 
1.0 600 35 5.0 1.25 50 MURS160-FDICT-ND@ AB 3.58 24.70 |MURS160-FDITR-ND® 3,000 110.50/M 
1.0 50 50 5.0 0.9 25 ES2A-FDICT-ND® 72 5.60 48.00 | ES2A-FDITR-ND@ 3,000 224.00/M 
2.0 100 50 5.0 0.9 25 ES2B-FDICT-ND® 56 4.40 30.40 |ES2B-FDITR-ND@ 3,000 136.00/M 
4 2.0 150 50 5.0 0.9 25 ES2C-FDICT-ND@ 81 6.30 54.00 |ES2C-FDITR-ND® 3,000 252.00/M 
2.0 200 50 5.0 0.9 25 ES2D-FDICT-ND® 86 6.65 57.00 |ES2D-FDITR-ND@ 3,000 266.00/M 
2.0 400 50 5.0 1.25 35 ES2G-FDICT-ND® 90 7.00 60.00 |ES2G-FDITR-ND® 3,000 280.00/M 
3.0 50 100 10 0.9 25 ES3AB-FDICT-ND® 1.16 9.18 78.30 | ES3AB-FDITR-ND® 3,000 364.50/M 
3.0 100 100 10 0.9 25 ES3BB-FDICT-ND® .78 5.74 46.20 |ES3BB-FDITR-ND® 3,000 210.00/M 
3.0 150 100 10 0.9 25 ES3CB-FDICT-ND@ 78 5.74 46.20 |ES3CB-FDITR-ND® 3,000 210.00/M 
3.0 200 100 10 0.9 25 ES3DB-FDICT-ND@ 78 5.74 46.20 |ES3DB-FDITR-ND® 3,000 210.00/M 
3.0 50 100 10 0.9 25 ES3A-FDICT-ND® 78 5.74 46.20 |ES3A-FDITR-ND®@ 3,000 210.00/M 
5 3.0 100 100 10 0.9 25 ES3B-FDICT-ND® 1.10 8.67 73.95 |ES3B-FDITR-ND® 3,000 344.25/M 
3.0 150 100 10 0.9 25 ES3C-FDICT-ND@ 1.16 9.18 78.30 |ES3C-FDITR-ND® 3,000 364.50/M 
3.0 200 100 10 0.9 25 ES3D-FDICT-ND® -78 5.74 46.20 | ES3D-FDITR-ND@ 3,000 210.00/M 
@ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1354 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Ih CORPORA 


*S Schottky Barrier Double Diodes 


(Top View Shown on all drawings) 


Repetitive Forward Maximum Forward Reverse Cut Tape Tape and Reelf 
Peak Reverse Continuous Voltage@IF Leakage Recovery Digi-Key Pricing Pricing 
Fig. Voltage VRRM Current IF VF(V) IF(mA) Current Time (nS) Package Part No. 10 100 1,000 3,000 
30V 200mA 1.0 100 2.0UA 5.0 SOT-23 BAT54-FDICT-ND® 2.33 10.85 41.85 36.43/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 BAS40-FDICT-ND® 3.60 16.80 64.80 56.40/M 
40V _ 0.55 500 SOA = SOT-23 BAT400D-FDICT-ND® 4.10 33.00 210.00 150.00/M 
40V 750mA 0.31 100 100pA asl SOT-23 BAT750-FDICT-ND@ 4.10 33.00 210.00 150.00/M 
70V 70mA 1.0 15 200uA 5.0 SOT-23 BAS70-FDICT-ND® 2.70 15.90 75.00 60.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 | BATS54W-FDICT-ND@ 3.00 14.00 54.00 47.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 | BAS40W-FDICT-ND® 7.00 60.00 400.00 280.00/M 
{ 70V 100mA 1.0 15 100nA 5.0 SOT-323 | BAS7OWDICT-ND 7.04 52.80 319.00 _ 
70V 100mA 1.0 15 100nA 5.0 SOT-323 | BAS70W-FDICT-ND® 3.60 21.20 100.00 80.00/M 
40V 30mA 0.37 1.0 150nA = SOT-323 | SDMG0340L-FDICT-ND@ 3.24 19.08 90.00 72.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2.0UA 5.0 SOT-523 | BAT54TDICT-ND 4.00 30.00 160.00 150.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2.0UA 5.0 SOT-523 | BAT54T-FDICT-ND@ 4.10 33.00 210.00 150.00/M 
40V 30mA 0.37 1.0 1.0HA _ SOT-523 | SDMPO340LTDICT-ND 6.48 48.60 279.00 _ 
40V 30mA 0.37 1.0 1.0HA = SOT-523 | SDMP0340LT-FDICT-ND® 6.30 54.00 360.00 252.00/M 
40V 200mA 0.38 1.0 200nA 5.0 SOT-523 | BAS40T-FDICT-ND@ 5.60 48.00 320.00 224.00/M 
45V 1000mA 0.45 10 1pA = SOT-523 | SDM10P45-FDICT-ND® 6.30 54.00 360.00 252.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2.0UA 5.0 SOT-23 BAT54C-FDICT-ND® 2.25 10.50 40.50 35.25/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 BAS40-05-FDICT-ND® 2.70 15.90 75.00 60.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 | BAT54CW-FDICT-ND® 2.70 15.90 75.00 60.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 | BAS40W-05-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 _— 
2 40V 200mA 0.37 1.0 1pA = SOT-323 | SDMG0340LC-FDICT-ND® 5.54 44.55 283.50 202.50/M 
70V 70mA 0.41 1.0 100nA 5.0 SOT-323 | BAS70W-05-FDICT-ND® 7.70 66.00 440.00 308.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2.0UA 5.0 SOT-523 | BAT54CT-FDICT-ND@ §.25 45.00 300.00 210.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-523 | BAS40-05T-FDICT-ND® 4.10 33.00 210.00 150.00/M 
40V 30mA 0.37 1.0 1.0pA _ SOT-523 | SDMPO340LCTDICT-ND 6.48 48.60 279.00 = 
40V 30mA 0.37 1.0 1.0pA _ SOT-523 | SDMP0340LCT-FDICT-ND® 3.60 21.20 100.00 80.00/M 
20V 400mA 0.31 100 100pA — SOT-23 SDM40E20LS-FDICT-ND® 3.69 29.70 189.00 135.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-23 BAT54S-FDICT-ND@ 2.70 12.60 48.60 42.30/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 BAS40-04-FDICT-ND@ 2.70 15.90 75.00 60.00/M 
70V 70mA 1.0 15 200nA 5.0 SOT-23 BAS70-04-FDICT-ND@ 2.70 15.90 75.00 60.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 _ | BAT54SW-FDICT-ND® 3.75 17.50 67.50 58.75/M 
3 40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 | BAS40W-04-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 90.00/M 
40V 200mA 0.37 1.0 1pA = SOT-323 | SDMG0340LS-FDICT-ND® 3.24 19.08 90.00 72.00/M 
70V 100mA 1.0 15 100nA 5.0 SOT-323 | BAS70W-04-FDICT-ND@ 7.70 66.00 440.00 308.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-523 | BAS40-04T-FDICT-ND@ 4.10 33.00 210.00 150.00/M 
40V 200mA 0.37 1.0 1pA = SOT-523 | SDMPO340LSTDICT-ND 5.40 40.50 216.00 _ 
30V 200mA 0.32 1.0 2uA 5.0 SOT-523 | BAT54ST-FDICT-ND@ §.25 45.00 300.00 210.00/M 
40V 200mA 0.37 1.0 1pA _ SOT-523 | SDMP0340LST-FDICT-ND® 5.54 44.55 283.50 202.50/M 
30V 200mA 0.8 100 2uA 5.0 SOT-23 BAT54A-FDICT-ND® 2.70 12.60 48.60 42.30/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 BAS40-06-FDICT-ND® 2.70 15.90 75.00 60.00/M 
70V 70mA 1.0 15 200nA 5.0 SOT-23 BAS70-06DICT-ND 6.40 48.00 290.00 _ 
70V 70mA 0.41 1.0 100nA 5.0 SOT-23 BAS70-06-FDICT-ND@ 3.69 29.70 189.00 135.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 | BATS4AWDICT-ND 5.76 43.20 261.00 239.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 | BATS4AW-FDICT-ND@ 2.70 15.90 75.00 60.00/M 
4 40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 | BAS40W-06DICT-ND 6.40 48.00 290.00 _ 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 | BAS40W-06-FDICT-ND@ 3.35 22.00 120.00 90.00/M 
40V 200mA 0.37 1.0 1pA = SOT-323 | SDMG0340LA-FDICT-ND® 3.24 19.08 90.00 72.00/M 
70V 70mA 0.41 1.0 100nA 5.0 SOT-323 | BAS70W-06-FDICT-ND® 3.02 19.80 108.00 81.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2.0UA 5.0 SOT-523 | BAT54AT-FDICT-ND@ 3.60 21.20 100.00 80.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-523 | BAS40-06T-FDICT-ND@ 5.60 48.00 320.00 224.00/M 
40V 200mA 0.37 1.0 1pA — SOT-523 | SDMPO340LATDICT-ND 6.48 48.60 279.00 _ 
40V 200mA 0.37 1.0 1pA — SOT-523 | SDMPO340LAT-FDICT-ND® 6.30 54.00 360.00 252.00/M 
5 30V 200mA 1.0 100 2A 5.0 SOT-363 | BAT54DW-FDICT-ND@ 4.40 30.40 184.00 136.00/M 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. # ROHS Compliant 


Schottky Barrier Diode Arrays SOT-363/SOT-26 (200mW) 


Fig. 1 — 
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Fig. 6 — SOT-363 
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Fig. 7 — SOT-363 
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Fig. 8 — SOT-363 
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Top View 


Peak Voltage Forward Voltage Reverse Recovery Cut Tape Tape and Reel 
VRRM Leakage @IF Time Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. (V) Current VF(V) IF(mA) (ns) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40DW-04-FDICT-ND@ 76 5.54 44.55 BAS40DW-04-FDITR-ND® 202.50/M 
1 40 cal 0.37 20 10.0 SD103ASDM-FDICT-NDt@ 50 3.69 29.70 SD103ASDM-FDITR-NDt@ 135.00/M 
45 1.0pA 0.45 10 _ SDM10M45SDDICT-NDt 1.08 8.64 64.80 SDM10M45SDDITR-NDt 342.00/M 
t Power Dissipation: 225mW; SOT-26 Package @ ROHS Compliant (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Schoitky Barrier Diode Arrays SOT-363/SOT-26 (200mW) (cont) DigiReel” 


Peak Voltage Forward Voltage Reverse Recovery Cut Tape Tape and Reel 
VRRM Leakage @IF Time Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. (vy) Current VF(V) IF(mA) (ns) Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 3,000 
F 45 1.0pA 0.45 10 =_ SDM10M45SD-FDICT-NDt 1.08 8.40 72.00 SDM10M45SD-FDITR-NDt@ 336.00/M 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70DW-04-FDICT-ND® 67 4.92 39.60 BAS70DW-04-FDITR-ND® 180.00/M 
30 2.0pA 0.40 10 5.0 BAT54CDW-FDICT-ND@ 56 4.10 33.00 BAT54CDW-FDITR-ND® 150.00/M 
2 40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40DW-05-FDICT-ND® 90 7.00 60.00 BAS40DW-05-FDITR-ND® 280.00/M 
70 100nA 1.0 15 5.0 BAS70DW-05-FDICT-ND® 1.08 8.50 72.50 BAS70DW-05-FDITR-ND® 337.50/M 
30 2.0HA 0.40 10 5.0 BAT54ADW-FDICT-ND® 67 4.92 39.60 BAT54ADW-FDITR-ND® 180.00/M 
40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40DW-06-FDICT-ND® 76 5.54 44.55 BAS40DW-06-FDITR-ND® 202.50/M 
: 70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70DW-O6DICT-ND 83 6.50 50.00 - _ 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70DW-06-FDICT-ND® 1.08 8.50 72.50 BAS70DW-06-FDITR-ND® 337.50/M 
30 2.0pA 0.32 1.0 5.0 BATS4TW-FDICT-ND® 48 3.35 22.00 BAT54TW-FDITR-ND® 90.00/M 
ri 40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40TWDICT-ND 81 6.48 48.60 = _ 
40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40TW-FDICT-ND® 78 5.74 46.20 BAS40TW-FDITR-ND® 210.00/M 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70TW-FDICT-ND® 78 5.74 46.20 BAS70TW-FDITR-ND@ 210.00/M 
5 30 2.0UA 0.45 10 5.0 QSBT40-FDICT-ND@ 1.08 8.40 72.00 QSBT40-FDITR-ND® 336.00/M 
30 2.0pA 0.40 10 5.0 BAT54BRW-FDICT-ND@ 56 4.10 33.00 BAT54BRW-FDITR-ND® 150.00/M 
6 40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40BRW-FDICT-ND® 76 5.54 44.55 BAS40BRW-FDITR-ND® 202.50/M 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70BRW-FDICT-ND® 68 5.25 45.00 _ _ 
30 2.0pA 0.40 10 5.0 BAT54JW-FDICT-ND® 53 4.13 28.50 BAT54JW-FDITR-ND® 127.50/M 
“ 70 100nA 1.0 15 5.0 BAS70JW-FDICT-ND® 99 7.70 66.00 BAS70JW-FDITR-ND® 308.00/M 
8 40 2.0pA 0.37 20 10.0 SD103ATW-FDICT-ND® A3 3.02 19.80 SD103ATW-FDITR-ND@ 81.00/M 


t Power Dissipation: 225mW; SOT-26 Package ROHS Compliant 


Switching Diode Arrays Surface Mount 


Fig. 1 — SOT-363 Fig. 2 — SOT-353 Fig. 3 — SOT-363 Fig. 4 — SOT-363 Fig. 5 — SOT-363 Fig. 6 — SOT-363 
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Fig. 8 — SOT-363 Fig. 9 — SOT-363 Fig. 10 — SOT-26 Fig. 11 — SOT-26 Fig.12—SOT-26 | Fig. 13 — SOT-363 
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Ct C2 C2 ogee ea er tl il ri C1 Ca Cg AC3/ DL3 DC+/Ve 
feat 
& 
a iupeg 
ICDS oe. C1C2C3 DL1/ACi DL2/ AC2 
Top View GND / DC- 
Peak Maximum Reverse | Maximum Forward Maximum 
Reverse Current Voltage@ Reverse Power = Tape and Reel 
Voltage IR VR VF IF Recovery Time Dissipation —_| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | VRRM(V) | (uA) (v) (vy) (mA) Trt (nS) Pd (mW) | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
1 80 0.1 70 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HAQW-FDICT-ND® 68 5.25 45.00 |MMBD4448HAQW-FDITR-ND® 210.00/M 
2 80 0.1 70 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HCQW-FDICT-ND® 56 4.40 30.40 |MMBD4448HCQW-FDITR-ND® 136.00/M 
75 1.0 75 1.0 50 40 200 BAS16TW-FDICT-ND® 50 3.60 21.20 | BASI6TW-FDITR-ND® 80.00/M 
3 75 1.0 75 1.0 50 40 200 MMBD4148TW-FDICT-ND® 48 3.35 22.00 |MMBD4148TW-FDITR-ND® 90.00/M 
80 0.1 70 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HTW-FDICT-ND® 56 4.40 30.40 | MMBD4448HTW-FDITR-ND@ 136.00/M 
75 25 75 1.0 50 4.0 200 BAV70DW-FDICT-ND® 50 3.60 21.20 | BAV70DW-FDITR-ND® 80.00/M 
4 80 0.1 70 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HCDW-FDICT-ND® 67 4.92 39.60 |MMBD4448HCDW-FDITR-ND® 180.00/M 
30 2.0 25 1.0 100 5.0 200 BAT54SDW-FDICT-ND® 67 4.92 39.60 | BAT54SDW-FDITR-ND@ 180.00/M 
75 2.5 75 1.0 50 40 200 BAV99DW-FDICT-ND® 52 3.69 24.20 | BAV99DW-FDITR-ND@ 99.00/M 
5 80 0.1 70 1.0 100 40 200 MMBD4448HSDW-FDICT-ND® 67 4.92 39.60 | MMBD4448HSDW-FDITR-ND® 180.00/M 
80 0.1 70 72 5.0 4.0 200 SDAOO4DICT-ND® 50 3.60 21.20 | SDAOO4DITR-ND® 80.00/M 
85 0.005 75 1.0 10 3.0§ 200 BAV199DW-FDICT-ND® 50 3.60 21.20 | BAV199DW-FDITR-ND@ 80.00/M 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 200 BAW56DW-FDICT-ND@ 50 3.60 21.20 | BAWS6DW-FDITR-ND@ 80.00/M 
6 80 0.1 70 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HADWDICT-ND 60 4.80 36.00 | MMBD4448HADWDITR-ND 180.00/M 
80 0.1 70 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HADW-FDICT-ND® 56 4.40 30.40 | MMBD4448HADW-FDITR-ND® 136.00/M 
7 75 25 75 1.0 50 4.0 200 BAV756DW-FDICT-ND@ 50 3.60 21.20 | BAV756DW-FDITR-ND® 80.00/M 
75 25 75 1.0 50 40 200 BAW567DWDICT-ND 50 4.00 30.00 |— _ 
‘i 75 2.5 75 1.0 50 40 200 BAW567DW-FDICT-ND® 48 3.35 22.00 |BAW567DW-FDITR-ND® 90.00/M 
9 75 25 75 1.25 150 4.0 200 BAV99BRW-FDICT-ND® 56 4.10 33.00 | BAV99BRW-FDITR-ND® 150.00/M 
10 300 0.1 240 1.0 100 50 350 MMBD3004BRM-FDICT-ND® 68 5.25 45.00 |MMBD3004BRM-FDITR-ND@ 210.00/M 
an 80 0.1 70 1.0 100 40 225 MMBD4448HTM-FDICT-ND® AQ 3.85 26.60 |MMBD4448HTM-FDITR-ND® 119.00/M 
40 1.0 10 37 1.0 _ 225 SDMO3MT40DICT-ND 2: 5.76 43.20 | SDMO3MT40DITR-ND 228.00/M 
a 40 1.0 10 37 1.0 = 225 SDMO03MT40-FDICT-ND® 19 6.13 52.50 |SDMO03MT40-FDITR-ND® 245.00/M 
75 25 75 715 1.0 4.0 200 SDAOO6DICT-ND® 68 5.25 45.00 |SDAOO6DITR-ND® 210.00/M 
13 85 25 60 80 1.0 3.0 200 DLPAOO4DICT-ND NEW! -90 7.00 60.00 |DLPAOO4DITR-ND NEW! 280.00/M 
85 0.005 75 90 1.0 3.0§ 200 DLPAOO6DICT-ND® 72 5.60 48.00 |DLPAOO6DITR-ND® 224.00/M 
14 75 1 75 115 1.0 40 500 MMBD4148PLMDICT-ND NEW! 53 4.13 28.50 |MMBD4148PLMDITR-ND NEW! 127.50/M 


RoHS Compliant § Reverse Recovery Time @ us 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 2— SOT-23 Fig. 3 — SOT-223 Fig. 4 — TO-264 Fig. 5 — TO-220, TO-220AB 
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Cut Tape and Tape Reel 
lead spacing is 2.54mm 


Fig. 7 — D-PAK and D2-PAK 
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Fig. 15-SC70-6 NEW! Fig. 16 — SuperSOT™ 6 Fig. 19 — MicroFET 2x2 
as NEW! a ele, 
7 BOTTOM VIEW 
Veeo| Ic Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ Vceo| Ic Min. _ | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig.) (V) | (mA) HFE | Part No. il 25 100 ty. Pricing Fig. | (V) | (mA) HFE | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
NPN Transistors 15 200 20 MMBT2369ACT-ND@A 14 2.70 7.80 3,000 28.20/M 
TO-92 25 50 60 MMBTH10FSCT-ND@A 18 3.33 9.62 3,000 34.78/M 
10 500 15 PN5134-ND@ 19 3.60 10.40 - _ 25 100 300 | MMBT5089CT-ND@A 16 2.97 8.58 3,000 31.00/M 
15 50 20 2N5770-ND® 24 446 12.87 _ = 25 200 60 KSTIOMTFCT-ND@A 14 2.59 7.48 3,000 27.03/M 
15 200 20 2N5769-ND 23 4.25 12.29 — _ 30 100 300 | MMBT5088CT-ND@A 15 2.84 8.19 3,000 29.61/M 
15 200 20 PN2369-ND 19 3.60 10.40 — _ 30 100 110 | BC848CMTFCT-ND@A 12 2.25 6.50 3,000 23.50/M 
16 200 18 PN4275-ND@ 19 3.60 10.40 = = 30 | 1,200 | 4,000 |BCV27CT-ND@A 16 3.06 8.84 3,000 31.96/M 
15 200 20 PN2369A-ND@ 19 3.60 10.40 _ = 30 | 1,200 | 5,000 |MMBTA13FSCT-ND@A NEW! 18 3.44 9.95 3,000 35.96/M 
20 | 1,200 | 20,000 |MPSA12-ND 28 6.22 15.08 — =_ 40 | 200 30 MMBT3904FSCT-ND@A 08 1.49 4.29 3,000 15.51/M 
25 50 60 MPSH10FS-ND@* 32 5.91 16.38 = _ 40 | 600 20 MMBT4401FSCT-ND@A 10 1.91 5.53 3,000 19.98/M 
25 100 400 | 2N5089BU-ND® ‘1M 2.03 5.85 - - 40 800 35 BSR14CT-ND@A 13 2.48 7.15 3,000 25.85/M 
25 100 150 | MPS2924-ND Al 8.27 22.68 = = 2 | 40 | 1,000 35 MMBT2222AFSCT-ND@A 09 1.64 4.75 3,000 17.16/M 
25 200 15 PN5135-ND 32 6.25 17.60 — _ 40 | 1,200 | 10,000 |MMBT6427FSCT-ND@A 19 3.53 10.21 3,000 36.90/M 
25 200 60 2N4124BU-ND® MW 2.14 6.18 — - 45 100 110 | BC847BMTFCT-ND@A 12 2.25 6.50 3,000 23.50/M 
25 200 150 | MPS6515-ND 23 4.32 12.48 — =_ 45 100 110 | BC847CMTFCT-ND@A 12 2.25 6.50 3,000 23.50/M 
25 500 100 | 2N5172_D26ZCT-ND@A& 21 3.94 11.38 2,000 47.00/M 45 800 100 =| BC81725MTFCT-ND@A 2 2.25 6.50 3,000 23.50/M 
25 500 150 | PN3565-ND@ 21 3.92 11.31 = = 50 | 500 250 | MMBT6428CT-ND@A 15 2.84 8.19 3,000 29.61/M 
30 100 110 = | BC549-ND@$ 21 4.01 11.57 — — 50 | 800 100 | BC81740MTFCT-ND@A 12 2.25 6.50 3,000 23.50/M 
30 100 300 | 2N5088BU-ND® ‘1M 2.14 6.18 — _ 65 100 110 | BC846BMTFCT-ND@A 12 2.25 6.50 3,000 23.50/M 
30 100 420 | BC548C-ND + 21 4.01 11.57 _ =_ 80 500 100 | MMBTAOGFSCT-ND@A 22 4.05 11.70 3,000 42.30/M 
30 200 25 2N4123-ND@ Ad 2.09 6.05 — =- 160 | 600 30 MMBT5551FSCT-ND@A 16 2.99 8.65 3,000 31.26/M 
30 500 100 | 2N3704-ND@t 21 3.94 11.38 = = 300 | 500 25 MMBTA42FSCT-NDA .23 432 12.48 3,000 45.12/M 
30 500 100 | BC184C-ND@+ 21 4.01 11.57 — _ 300 | 500 25 KST42MTFCT-ND@A 16 3.06 8.84 3,000 31.96/M 
30 500 100 | BC184L-ND@t 21 4.01 11.57 _ = SOT-223 — RoHS Compliant 
30 600 35 PN2222BU-ND mb 2.14 6.18 _ = 40 | 1,000 35 PZT2222ACT-NDA 38 7.38 = 20.77 2,500 84.96/M 
30 600 80 PN3566-ND 21 3.87 11.18 = _ 3 | 60 | 1,500 25 BCP55FSCT-NDA 38 7.61 20.88 2,500 98.60/M 
30 | 1,200 | 5,000 |MPSA13-ND® 28 6.22 15.08 = = 300 | 500 25 PZTA42CT-NDA 36 7.35 20.16 2,500 95.20/M 
30 | 1,200 | 10,000 |MPSA14-ND® 28 5.22 15.08 _ = TO-264 — RoHS Compliant 
30 | 1,200 | 30,000 |BC517-ND@¢ 25 4.73 13.65 = = 230 | 15,000 35 FJL43150TU-ND 1.78 35.63 106.89 a = 
40 200 40 2N3904FS-ND® W 2.03 5.85 = _ 4 | 230 | 15,000 80 2SC52000TU-ND NEW! 2.00 40.00 120.00 = _ 
40 200 30 2N3904D26ZCT-ND@A ‘1M 2.03 5.85 2,000 24.30/M 230 | 15,000 55 2SC5200RTU-ND NEW! 2.00 40.00 120.00 = = 
40 200 30 2N3904TFCT-ND@A$ 1 2.03 5.85 2,000 24.00/M TO-220 — RoHS Compliant 
40 500 100 | PN3569-ND@ 21 3.87 11.18 —_ = 60 | 2,000 500 | TIP110-ND 56 611.20 33.60 = = 
40 600 20 2N4400-ND® 12 2.23 6.44 = _ 60 | 5,000 | 1,000 |TIP120-ND 56 11.20 33.60 = _ 
40 600 20 2N4401-ND® 12 2.23 6.44 al = 80 | 10,000 35 KSE44H11TU-ND 60 11.25 33.75 = _ 
1 40 600 20 2N4401D26ZCT-ND@A 2 2.23 6.44 2,000 26.73/M 80 | 6,000 15 TIP41B-ND 55 11.00 33.00 = = 
40 600 20 2N4401D75ZCT-ND@A0 12 2.23 6.44 2,000 26.73/M 100 | 1,000 15 TIP29CFS-ND 55 11.00 33.00 = = 
40 600 20 2N4401TFCT-ND@A$ 12 2.23 6.44 2,000 27.00/M 100 | 1,000 15 TIP29CTU-ND 50 10.00 30.00 = _ 
40 600 40 PN3567-ND@ 21 3.87 11.18 = = 100 | 2,000 500 =| TIP112TU-ND 56 611.20 33.60 = _ 
40 | 1,000 35 PN2222AFS-ND W 2.14 6.18 _ _ 100 | 3,000 10 TIP31CFS-ND 50 10.00 30.00 = = 
40 | 1,000 35 PN2222AD26ZCT-ND@A 12 2.23 6.44 2,000 26.73/M 100 | 3,000 10 TIP31CTU-ND 55 11.00 33.00 — _ 
45 100 400 | MPSA18-ND@ 25 4.66 13.46 = = 100 | 5,000 | 1,000 | TIP122FS-ND 50 9.30 27.90 = = 
45 100 80 PN100RMCT-ND@AQ 21 3.92 11.31 2,000 46.98/M 100 | 5,000 | 1,000 | TIP122TU-ND 50 9.30 27.90 = _ 
45 100 110 = | BC547-ND@$ 21 4.01 11.57 _ = 100 | 6,000 15 TIP41CTU-ND 48 9.00 27.00 = = 
45 100 110 | BC547BFS-ND@$ 21 4.01 11.57 —_ = 100 | 6,000 30 TIP41C-ND NEW! 55 11.00 33.00 _ _ 
45 100 110 | BC547BTACT-ND@$A0 1M 2.03 5.85 2,000 24.30/M 100 | 8,000 200 =| TIP102TU-ND 62 11.63 34.88 = _ 
45 100 110 | BC550-ND@+ 21 4.01 11.57 = = 100 | 8,000 200 | TIP102-ND 62 11.63 34.88 = = 
45 800 60 BC337-ND@$ 31 5.83 16.17 _ => 100 | 8,000 750 |BDX53C-ND NEW! AQ 9.15 27.45 = — 
45 800 100 =| BC33725-ND@t 31 5.83 16.17 — = 100 | 12,000 100 | BDW93CFS-ND 69 12.98 38.93 = = 
45 800 100 | BC33725TACT-ND@$A0 14 2.54 7.35 2,000 30.51/M 200 | 7,000 _— BU406FS-ND 68 12.75 38.25 = _ 
45 800 170 | BC33740TACT-ND@$A0 14 2.54 7.35 2,000 30.51/M 230 | 15,000 55 FJP5200RTU-ND 95 19.69 63.00 = _ 
50 100 200 | 2N5210-ND@ W 2.03 5.85 = _ 5 | 230 | 15,000 80 FJP52000TU-ND 95 19.69 63.00 = = 
50 100 40 BC182-ND@$ 21 4.01 11.57 — = 275 | 4,000 | 1,000 |FJP9100TU-ND 80 14.93 44.78 _ _ 
50 100 40 BC182B-ND@+ 21 4.01 11.57 = _ 300 | 1,000 10 TIP48-ND 55 11.00 33.00 = _ 
60 100 20 PN2484-ND® 22 412 11.90 = = 350 | 1,000 10 TIP49FS-ND 55 11.00 33.00 = _ 
65 100 110 = | BC546-ND@$ 25 4.73 13.65 _ = 400 | 1,000 10 TIP50-ND 55 11.00 33.00 = = 
80 200 60 2N4410-ND@ 24 4.50 13.00 = = 400 | 1,500 5 KSE13003TH2ATU-ND 58 11.60 34.80 = = 
80 500 100 | MPSA06-ND® 28 6.25 14.56 = _ 400 | 4,000 8 FJP3305-ND 72 13.50 40.50 = _ 
80 500 100 |MPSA06_D26ZTR-ND® = _ = 2,000 61.60/M 400 | 4,000 8 FJP5304DTU-ND 68 12.83 38.48 = _ 
80 500 100 | MPSAO6RACT-ND@A¢ 28 5.25 14.56 2,000 62.00/M 400 | 4,000 19 FJP3305H1TU-ND 68 12.83 38.48 = = 
80 | 1,000 25 BC639-ND@t 27 5.06 14.04 _ =_ 400 | 4,000 20 FJP5554TU-ND 72 13.50 40.50 _ _ 
100 | 200 60 2N5830-ND 24 446 12.87 = = 400 | 4,000 26 FJP3305H2TU-ND 68 12.83 38.48 = = 
100 | 1,500 | 1,000 /2N7052-NDe 32 6.25 17.60 = = 400 | 5,000 10 FJP5555TU-ND 80 15.00 45.00 = _ 
140 | 600 20 2N5550BU-ND® 12 2.27 6.57 _ = 400 | 5,000 8 KSC5305DFTTU-ND 76 14.25 42.75 = —= 
200 | 200 25 MPSA43-ND .29 5.42 15.03 _ = 400 | 8,000 5 FJP13007TU-ND 72 13.50 40.50 = = 
300 | 500 25 MPSA42FS-ND® .29 5.45 15.73 — _ 400 | 8,000 15 FJP13007H1TU-ND 67 = 12.60 ~— 37.80 = _ 
300 | 500 25 MPSA42_D26ZTR-ND = _ = 2,000 65.34/M 400 | 8,000 26 FJP13007H2TU-ND 72 13.50 40.50 = = 
400 | 300 40 KSP44TACT-ND@A0 .23 4.25 12.29 2,000 51.00/M 400 | 12,000 6 FJP13009TU-ND 88 16.58 49.73 = = 
400 | 1,500 5 FJN13003TACT-ND@tA0 40 8.01 21.96 2,000 | 109.80/M 400 | 12,000 15 FJP13009H2TU-ND 89 16.73 50.18 _ _ 
400 | 1,500 5 FJN3303TACT-ND@tA0 32 6.25 17.60 2,000 76.00/M 440 | 5,000 7 FJP5355TU-ND 56 10.43 31.28 = _ 
SOT-23 450 | 2,000 4 KSC5402DTTU-ND 59 11.10 33.30 = = 
2 12 50 25 MMBT5179CT-ND@A 18 3.33 9.62 | 3,000 34.78/M * + $4 See drawings above for pin layout. ACutTape  § For Tape and Reel part number, change 
12 | 200 25 | BSV52CT-ND@A NEW! A2 2.25 6.50 | 3,000 | 23.50/M CT-ND to TR-ND. 0 For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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EEE . — Veeo| Ic | Min. |Digi-Ke Pricing Tape and Reel§ 
BAIncwitL® Transistors (cont) D Reel’ | | rig.) (vy) | (ma) | HFE [Part Noy 1 25 100 | Qty. | Pricing 
SEMICONDUCTOR 
TO-92 
Vceo} Ic | Min. | Digi-Key Brrelng UTD ETE 12 | 200 | 20  |PNS640-ND® 5 1100 3300) — = 
Fig.| (V) | (mA) HFE | Part No. 1 25 100 ty. Pricing 15 200 20 2N5771-ND 1.35 2813 90.00 as = 
450 | 5,000 | 4 | KSC5338D-ND 78 1463 4388 | — = 25 | 200 60 | 2N4126-NDe 0 244 618 | _ 
450 | 5,000 4 KSC5338DTU-ND 78 14.63 43.88 — _ 25 800 20 PN3638A-ND@ 22 410 11.83 _ = 
500 | 5,000 8 FJP5321TU-ND. 66 12.35 37.04 — - 30 200 30 PN4917-ND 2 3.87 11.18 _ = 
600 | 2,000 4  |KSCS5502TU-ND 64 1200 3600; — = 30 1200 95 )ON4125-ND® T1244 618 Pe = 
5 | 800 | 3,000 6 __|KSC5603DTU-ND 96 17.93 5378 | — = 30 | 500 50 | PNS138-ND 030281235 | _ 
800 | 3,000 8 FJP5027TU-ND. 70 13.05 = 39.15 -_ _- 30 | 1,200 | 5,000 |MPSA63-ND® 26 4.79 13.85 = = 
800 | 3,000 15 FJP5027RTU-ND 70 =13.13 = 39.38 _ _ 30 | 1,000 | 30,000 | BC516-ND@ 25 4.73 13.65 = = 
800 | 3,000 20 FJP50270TU-ND 70 =13.13 = 39.38 - _- 30 400 110 BC559-ND@$ 28 5418 14.95 = = 
800 | 3,000 | 20 _|KSC50270TU-ND 79 1485 4455 | — - 40 1200 75 )2N3905-ND® 32227 «57 | = 
TO-220F — RoHS Compliant 40 | 200 30 | 2N3906FS-ND 16209 «605; — = 
230 | 15,000} 55 — | FUPF5200RTU-ND 1.05 21.88 70.00 = = 40 | 200 30 | 2N3906D26ZCT-ND@A A 2.09 6.05) 2,000 | 25.11/M 
230 | 15,000} 80 | FUPF52000TU-ND 1.05 21.88 70.00 = = 40 | 200 30 | 2N3906TFCT-ND@A¢ an 2.09 6.05) 2,000 | 25.00/M 
400 | 8,000 5 FJPF13007TTU-ND 69 12.86 38.59 - _ 40 200 30 PN4122-ND 2 3.87. 11.18 oe oo 
400 | 8,000 26 FJPF13007H2TU-ND 72 =13.50 40.50 - _- 40 500 100 PN4249-ND 23 4.28 12.35 = = 
400 | 8,000 5 FJPF13007TU-ND 68 12.68 38.03 - - 40 500 250 PN4250-ND 23 4.28 12.35 = — 
400 | 12,000 6 FJPF13009H2TU-ND 92 17.25 = 51.75 - _- 1 40 600 30 2N4402-ND 13 2.36 6.83 — = 
6 400 | 12,000 6 FJPF13009TU-ND 88 16.50 49.50 - - 40 600 20 2N4403-ND@ 13 2.36 6.83 oa = 
400 | 4,000 8 FJPF38305H1TU-ND 59 10.97 32.92 = = 40 | 600 20 | 2N4403D26ZCT-ND@A 13° 239 6.89 | 2,000 | 28.62/M 
400 | 4,000 8 FJPF3305H2TU-ND 51 9.53 28.58 - _ 40 800 30 PN2907-ND® 44 2.70 7.80 = = 
400 | 4,000 8 FJPF3305TU-ND. 62 11.55 34.65 - - 45 800 40 BC327-ND@$ 30 5.63 15.60 os = 
500 | 5,000 8 FJPF5321TU-ND .67 12.50 37.49 — — 45 100 110 BC557-ND@t 28 5.18 14.95 _— = 
800 | 3,000 20 FJPF50270TU-ND 74° 13.88 = 41.63 - _ 45 400 110 BC560-ND@$ 28 5418 14.95 & = 
800 | 3,000 15 | FUPF5027RTU-ND 67 = 12.53 37.58 = _ 45 | 100 420 | BCS60CTACT-ND@+A0 12. 216 6.24 | 2,000 | 25.92/M 
900 | 100 30 KSC5042FTU-ND. 51 9.60 28.80 — — 50 100 250 2N5087-ND® El 2.14 6.18 = = 
D-PAK — RoHS Compliant 60 | 500 250 | PN4250A-ND® 23 4.28 = 12.35 = _ 
60 | 10,000 5 MJD3055TFCT-NDA 55 11.00 33.00 2,000 | 154.00/M 60 | 500 100 |MPSA05-ND@ 28 5.25 14.56 — — 
80 | 8,000 40 MJD44H11TMCT-NDA 56 10.50 31.50 2,500 | 182.00/M 60 800 40 PN2907ABUFS-ND@ 12 2.95 6.50 = = 
100 | 8,000 1000 |KSH122TFCT-NDA 56 11.20 33.60 2,000 | 156.80/M 60 800 50 PN2907ATACT-ND@A$0 14 2.70 7.80 2,000 32.00/M 
100 | 2,000 200 MJD112TFCT-NDA 54 10.05 30.15 2,000 | 178.22/M 80 500 100 MPSA56-ND® 24 4.59 13.26 = = 
100 | 8,000 100 MJD122TFCT-NDA 56 11.20 33.60 2,000 | 156.80/M 80 | 1,000 25 BC640-ND@t 33 6.09 16.90 = = 
100 | 3,000 10 MJD31CTFCT-NDA 54 10.80 32.40 2,000 | 151.20/M 120 | 600 30 2N5400-ND@ 24 4.46 12.87 = — 
100 | 6,000 15 MJD41CTFCT-NDA 55 11.00 33.00 2,000 | 154.00/M 150 | 600 30 2N5401-ND@ 13 241 6.96 _ = 
7 100 | 6,000 15 KSH41CTFCT-NDA 55 11.00 33.00 2,000 | 154.00/M 300 | 500 25 MPSA92FS-ND@ 29 5.42 15.03 _ = 
100 | 3,000 10 KSH31CTFCT-NDA 56 11.17 33.51 2,000 | 156.38/M SOT-23 
100 | 2,000 200 KSH112TMCT-NDA 56 11.20 33.60 2,500 | 151.20/M 12 200 20 MMBT3640CT-ND@A 56 10.50 31.50 3,000 | 182.00/M 
100 | 8,000 100 KSH122TMCT-NDA 56 11.20 33.60 2,500 | 151.20/M 15 200 35 MMBT5771CT-ND@A 1.35 28.13 90.00 3,000 | 585.00/M 
300 | 500 30 MJD340TFCT-NDA NEW! 50 10.00 30.00 2,000 | 140.00/M 20 50 60 MMBTH81CT-ND@A sz 3.15 9.10 3,000 32.90/M 
400 | 3,000 10 FJD5553TMCT-ND AA 59 11.03 33.08 2,500 | 191.10/M 25 200 60 MMBT4126FSCT-ND@A 14 2.70 7.80 3,000 28.20/M 
400 | 4,000 10 FJD5304DTFCT-NDAA 52 10.40 31.20 2,000 | 145.60/M 30 | 1,200 | 4,000 |BCV26FSCT-ND@A NEW! 18 3.44 9.95 3,000 35.96/M 
400 | 5,000 10 FJD5555TMCT-ND AA 68 12.75 38.25 2,500 | 221.00/M 30 | 1,200 | 10,000 |MMBTA64FSCT-ND@A 18 3.38 9.75 3,000 35.25/M 
600 | 2,000 3 KSC5502DTMCT-NDA 10 13.13 39.38 2,500 | 227.50/M 40 600 20 MMBT4403FSCT-ND@A 10 1.91 5.53 3,000 19.98/M 
D2-PAK — RoHS Compliant 40 | 200 30 MMBT3906FSCT-ND@A 09 1.60 4.62 3,000 16.69/M 
7 | 100 | 8,000 200 FJB102TMCT-ND AA .94 17.63 52.88 800 263.20 40 800 35 MMBT2907CT-ND@A$ 2 9.95 6.50 3,000 24.00/M 
TO-126 — RoHS Compliant 2 | 45 800 100 | BC80725MTFCT-ND@A 18 2.36 6.83 3,000 24.68/M 
60 | 5,000 160 | KSD1691YSTU-ND 50 9.90 29.70 = = 45 800 100 =| BC80740MTFCT-ND@A 13 2.36 6.83 3,000 24.68/M 
80 | 1,500 25 BD13916STU-ND A2 8.53 23.40 _ = 50 100 250 | MMBT5087CT-ND@A a 3.15 9.10 3,000 32.90/M 
80 | 4,000 750 |BD679AS-ND NEW! AB 9.60 28.80 a = 60 800 75 BSR16CT-ND@A 13 2.48 7.15 3,000 25.85/M 
100 | 4,000 750 =| BD681S-ND NEW! AB 9.60 28.80 =3 = 60 | 800 50 MMBT2907AFSCT-ND@A 09 1.78 5.14 3,000 18.57/M 
300 | 100 40 28C3503DSTU-ND NEW! AO 8.00 24.00 = _— 65 100 110 | BC856BMTFCT-ND@A NEW! 13 2.36 6.83 3,000 24.68/M 
300 | 100 100 | 2SC3503ESTU-ND NEW! 40 8.00 24.00 = 80 | 500 100 |MMBTAS6FSCT-ND@A 18 3.38 9.75 3,000 35.25/M 
300 | 100 160 | 2SC3503FSTU-ND NEW! 40 8.00 24.00 as = 150 | 600 50 MMBT5401FSCT-ND@A 14 2.70 7.80 3,000 28.20/M 
8 | 300 | 500 30 MJES40STU-ND Ag 9.84 27.00 a — 300 | 500 25 KST92MTFCT-ND@A 18 3.38 9.75 3,000 35.25/M 
300 | 500 30 KSE340STU-ND NEW! AG 9.19 25.20 om = 300 | 500 25 MMBTA92FSCT-NDA 25 4.73 13.65 3,000 49.35/M 
400 | 1,500 5 FJE3303TU-ND 48 9.50 28.50 = = TO-264 — RoHS Compliant 
400 | 1,500 8 FJE3303H1TU-ND A 8.32 22.82 = = 230 | 13,000 35 FJL42150TU-ND 1.98 39.69 119.07 = _ 
400 | 1,500 5 KSE13003H1ASTU-ND A2 8.40 25.20 _ —_ 4 | 230 | 15,000 80 2SA19430TU-ND NEW! 2.00 40.00 120.00 = _ 
400 | 1,500 5 KSE13003H2ASTU-ND A2 8.40 25.20 = — 230 | 15,000 55 2SA1943RTU-ND NEW! 2.00 40.00 120.00 = = 
400 | 1,500 14 FJE3303H2TU-ND AS 9.03 27.09 = = TO-220 — RoHS Compliant 
400 | 4,000 8 FJES304DTU-ND 5711.40 34.20 = = 30 | 3,000 120 | KSA473YTSTU-ND AB 9.50 28.50 = _ 
SOT-523F — RoHS Compliant 60 | 5,000 | 1,000 |TIP125TU-ND 58 11.50 = 34.50 = _ 
40 200 30 MMBT3904TCT-NDA 18 3.38 9.75 3,000 35.25/M 60 | 8,000 200 =| TIP105TU-ND 64 12.00 36.00 — _ 
40 600 35 MMBT2222ATCT-NDA NEW! 19 1.42 10.27 3,000 37.13/M 80 | 5,000 | 1,000 |TIP126-ND 58 11.50 34.50 = _ 
50 100 22 FJY3001RCT-NDA 21 3.94 11.38 3,000 41.13/M 80 | 8,000 40 D45H11-ND 79 16.44 52.60 —_ _ 
9 50 100 30 FJY3002RCT-NDA 21 3.94 11.38 3,000 41.13/M 100 | 1,000 15 TIP30C-ND 50 10.00 30.00 — — 
50 100 56 FJY3004RCT-NDA 21 3.94 11.38 3,000 41.13/M 100 | 2,000 500 | TIP117TU-ND 57 11.38 = 34.14 — _ 
50 100 56 FJY3008RCT-NDA 21 3.94 11.38 3,000 41.13/M 100 | 3,000 10 TIP32CFS-ND 58 11.50 34.50 _— _ 
50 100 56 FJY3013RCT-NDA 21 3.94 11.38 3,000 41.13/M 5 100 | 3,000 10 TIP32CTU-ND 55 11.00 33.00 — _ 
50 100 68 FJY3014RCT-NDA 21 3.94 11.38 3,000 41.13/M 100 | 5,000 | 1,000 | TIP127FS-ND 58 11.50 34.50 — _— 
NEW! SOT-923F — RoHS Compliant NEW! 100 | 5,000 1,000 | TIP127TU-ND 58 11.50 34.50 _ — 
10 40 200 40 MMBT3904SLCT-NDA 25 1.88 13.00 8,000 45.00/M 100 | 6,000 15 TIP42CTU-ND 59 11.80 35.40 — _ 
40 200 60 MMBT3906SLCT-NDA 25 1.91 13.21 8,000 45.72/M 100 | 6,000 15 TIP42C-ND 55 11.00 33.00 — _ 
TO-3P — RoHS Compliant 100 | 8,000 2 TIP107TU-ND. 58 10.88 32.63 = _ 
120 | 8,000 120 | FJA3835TU-ND. 116 2413 77.20 _ = 100 | 8,000 200 | TIP107-ND 58 10.88 32.63 — = 
140 | 10,000 50 FJA43100TU-ND 117 24.38 = 78.00 = = 100 | 8,000 750 | BDX54C-ND 52 9.68 29.03 = = 
230 | 15,000 35 FJA4313RTU-ND 1.36 © 28.31 90.60 = _ TO-220AB — RoHS Compliant 
"1 230 | 15,000 35 FJA43130TU-ND 1.26 © 26.31 84.20 _ = 5 230 | 15,000 55 FJP1943RTU-ND 1.35 28.13 90.00 = = 
230 | 15,000 80 2S8C52420TU-ND NEW! 2.00 40.00 120.00 = = 230 | 15,000 80 FJP19430TU-ND 1.21 25.25 80.80 = = 
230 | 15,000 55 2S8C5242RTU-ND NEW! 2.00 40.00 120.00 = = TO-220F — RoHS Compliant 
400 | 12,000 6 FJA13009TU-ND 1.06 22.06 70.60 _ = 230 | 15,000 55 FJPF1943RTU-ND 1.35 28.13 90.00 = = 
500 | 10,000 15 KSC5024RTU-ND 117 24.38 78.00 = = 6 | 230 | 15,000 80 FJPF19430TU-ND 1.35 28.13 = 90.00 = = 
TO-3PF — RoHS Compliant 550 | 2,000 400 _| FUPF9020TU-ND 89 18.63 59.60 = = 
12 140 | 10,000 50 FJAF4310YTU-ND 1.10 23.00 73.60 = _ D-PAK — RoHS Compliant 
140 | 10,000 70 FJAF43100TU-ND NEW! 1.18 24.66 78.92 = = 40 | 1,000 15 KSH30TFCT-NDA 55 11.00 33.00 2,000 | 154.00/M 
16-SOIC — RoHS Compliant 80 | 8,000 40 MJD45H11TFCT-NDA 60 11.33 33.98 2,000 | 200.83/M 
13 40 200 30 MMPQ3904FSCT-NDA 1.05 = 21.81 69.80 2,500 | 454.00/M 80 | 8,000 40 MJD45H11TMCT-NDA 60 11.33 33.98 2,500 | 196.30/M 
40 500 35 MMPQ2222ACT-NDA 1.06 22.00 70.40 2,500 | 1144.00 100 | 2,000 200 =| KSH117TFCT-NDA 56 11.20 33.60 2,000 | 156.80/M 
12.PAK — RoHS Compliant is 100 | 2,000 200 | MJD117TFCT-NDA 56 11.20 33.60 2,000 | 156.80/M 
14 | 800 | 3,000 20 FJI5603DTU-ND 1.21 25.19 80.60 = = 100 | 8,000 100 | KSH127TFCT-NDA 55 11.00 33.00 2,000 | 154.00/M 
NEW! SC70-6 — RoHS Compliant NEW! 100 | 3,000 10 KSH32CTFCT-NDA 53 10.66 = 31.98 2,000 | 149.24/M 
15 | 40 200 30 FFB3904CT-ND 35 6.56 18.20 3,000 70.00/M 100 | 6,000 15 KSH42CTFCT-NDA 55 11.00 33.00 2,000 | 154.00/M 
NEW! SuperSOT™ 6 — RoHS Compliant NEW! * + +a See drawings above for pin layout. ACutTape  § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
16 | 40 | 500 35 [FMB2222ACT-ND 35 6.80 19.14 | 3,000 | 78.30/M © For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. RoHS Compliant (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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a Sa ea 
FAIRCHILD 


Transistors (cont) Reel” 
SEMICONDUCTOR® 
Vceo| Ic Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ Vceo) Ic Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig.) (V) | (mA) HFE | Part No. il 25 100 Qty. Pricing Fig.| (V) | (mA) HFE | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
7 | 100 | 8,000 | 100) MJD127TFCT-NDA 49° «9.13 «27.38 | 2,000 | 161.86/M SOT-323 — RoHS Compliant 
100 | 3,000 10 MJD32CTFCT-NDA 54 10.80 32.40 2,000 | 151.20/M 
TO-126 — RoHS Compliant 17 | 50 100 68 FJX4004RTFCT-NDA 19 3.60 10.40 _ _ 
80 | 1,500 25 BD14016STU-ND A4 8.93 24.48 — _ SuperSOT™ 3 — RoHS Compliant 
300) 100 | 40 BSRIee CSI NC NEW? 40 8.00 24.00 | — — 18] 30 ] 1,000] 40  )FMMT549FSCT-NDA 33° 619 17.16 | 3,000 | 66.00/M 
8 300 | 100 60 2SA1381DSTU-ND NEW! 40 8.00 24.00 5 = 
300} 100 | 100 |2SA1381ESTU-ND NEW! 40 8.00 24.00; — - MicroFET 2x2 — RoHS Compliant 
300 | 100 160__| 2SA1381FSTU-ND NEW! 40 8.00 24.00 = = 19 | 35 | 2,000 100 | FJMA790CT-NDA 80 15.00 45.00 3,000 | 260.00/M 
300 |_§00 eu MESSING a oa = en08 — — * + $A See drawings above for pin layout. ACutTape  § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 
SOT-523F — RoHS Compliant = H , . nena 
m7 200 30 MMBT3906TCT-NDA 78 338 075 3,000 35.05/M For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. RoHS Compliant 
9 | 50 | 100 30 | FJY4002RCT-NDA 21 394 11.38 | 3,000 | 41.13/M Digi Key Ben Tape and Reelg 
50_| 100 68 a ROHS < 3.94 11.38 | 3,000_| 41.13/M Fig. | Description Type | Package | Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing 
-3P — Rol ompliant yi 7 
700 | 1,000] 500 | TIP147TU-ND 96 20.00 64.00 FET. Transistors'— RoHS Compliant 
440 | 10,000 50 FJA42100TU-ND 134 2788 89.20 _ _ 1 GP Amp N-Chan. | TO-92 | 2N5457FS-ND 31 0 5.89 16.33) — — 
41 | 230 | 15,000 35 FJA4213RTU-ND 1.33 26.50 79.50 — = VHF Amp & Mixer | N-Chan. | TO-92 | MPF102-ND 27 64.97 = 13.78) — _ 
230 | 15,000 35 FJA42130TU-ND 1.33 26.50 79.50 _ = Switch - 25V N-Chan. | SOT-23 | MMBFJ310CT-ND NEW! 36 = 7.22 19.80] 3,000 | 93.50/M 
230 | 15,000] _55_| 2SA19620TU-ND NEW! 1.46___30.50__97.60 | _— = Switch-30V | N-Chan. | SOT-23 |MMBF4392CT-ND NEW!) 38 7.03 19.50] 3,000] 75.00/M 
STE TTT TT OS: compliant saa 2 |Switch-35V | N-Chan.] SOT-23 |MMBFJ113CT-ND NEW!) 39 7.55 21.25/ 3,000] 86.94/M 
4 140 | 10,000 50 FJAF4210YTU-ND 128 2656 85.00 _ _ Sie - 40V N-Chan. | SOT-23 | MMBFJ201CT-ND NEW! 41° 7.97 22.44] 3,000 | 91.80/M 
140 | 10,000 70 FJAF42100TU-ND NEW! 136 2838 90.82 os, a Switch - 30V P-Chan. | SOT-23 | MMBFJ175CT-ND NEW! 39 7.88 21.60 | 3,000 | 102.00/M 
140 | 10,000} 50 _| FJAF4210RTU-ND NEW! 1.30 26.00 78.00 | — - § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
@ Multiple pinout configurations available, see 
Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS D Reel " piai-Mey web site far deta sheet 
Config, Cut Tape : _ 7 
vps RDS (on) iD | PD or Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel coors a 
Fig.| Type (V) a @Volt.| (A) | (W) Package | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
SOT-23 — RoHS Compliant 
N-Chan. | 20 | 0.22 45 0.9 | 0.35 Single FDV305NCT-ND 39 3.15 21.60 |FDV305NTR-ND 3,000 102.00/M 
N-Chan. | 25 4 4.5 | 0.22 | 0.35 Single FDV301NCT-ND 29 2.16 15.60 | FDV301NTR-ND 3,000 56.40/M 
N-Chan. | 25 | 0.45 4.5 | 0.68 | 0.35 Single FDV303NCT-ND 35 2.75 19.36 | FDV303NTR-ND 3,000 79.20/M 
N-Chan. | 30 | 0.125 45 1.6 | 05 Single NDS355NCT-ND AQ 3.69 27.68 |NDS355NTR-ND 3,000 159.90/M 
N-Chan. | 30 30 10 0.05 | 0.35 Single MMBF4393CT-ND 38 2.81 19.50_| MMBF4393TR-ND 3,000 75.00/M 
N-Chan. | 50 3.5 10 0.22 | 0.36 Single BSS138CT-ND .24 1.80 13.00 |BSS138TR-ND 3,000 47.00/M 
1 N-Chan. | 60 75 10 [0.115] 0.2 Single | 2N7002NCT-ND A7 1.31 9.43 | 2N7002NTR-ND 3,000 34.08/M 
N-Chan. | 60 2 10 0.28 | 0.3 Single NDS7002ACT-ND 36 2.81 19.80 | NDS7002ATR-ND 3,000 81.00/M 
N-Chan. | 100 6 10 0.17 | 0.36 Single BSS123NCT-ND 29 2.16 15.60 |BSS123NTR-ND 3,000 56.40/M 
P-Chan. | 25 10 45 | 0.12 | 0.35 Single FDV302PCT-ND 29 2.18 15.08 | FDV302PTR-ND 3,000 58.00/M 
P-Chan. | 25 11 4.5 | 0.46 | 0.35 Single FDV304PCT-ND AG 3.68 25.20 | FDV304PTR-ND 3,000 119.00/M 
P-Chan. | 50 10 10 0.13 | 0.3 Single BSS84CT-ND .29 2.16 15.60 | BSS84TR-ND 3,000 56.40/M 
P-Chan. | 60 5 10 0.18 | 0.36 Single NDSO605CT-ND AL 3.19 22.44 )NDSO605TR-ND 3,000 91.80/M 
P-Chan. | 60 10 10 0.12 | 0.36 Single NDS0610CT-ND 39 2.93 20.28 |NDSO610TR-ND 3,000 78.00/M 
SuperSOT™.3 High Drain Current — RoHS Compliant 
N-Chan. | 20 | 0.055 45 1.7 | 05 Single FDN335NCT-ND 42 3.41 23.40 | FDN335NTR-ND 3,000 110.50/M 
N-Chan. | 20 | 0.029 45 3 0.5 Single FDN339ANCT-ND 50 3.75 28.13 | FDN339ANTR-ND 3,000 162.50/M 
N-Chan. | 20 | 0.16 45 1.3 | 0.5 Single NDS331NCT-ND 40 3.20 24.00 )NDS331NTR-ND 3,000 108.00/M 
N-Chan. | 20 | 0.11 45 1.7 | 05 Single NDS335NCT-ND AT 3.72 27.90 )NDS335NTR-ND 3,000 125.55/M 
N-Chan. | 30 | 0.065 4.5 22 | 05 Single FDN337NCT-ND 40 3.20 24.00 |FDN337NTR-ND 3,000 108.00/M 
N-Chan. | 30 | 0.081 45 19 | 05 Single FDN357NCT-ND 48 3.80 28.50 |FDN357NTR-ND 3,000 128.25/M Fig. 2 — SuperSOT™-6 
N-Chan. | 30 | 0.037 10 27 | 05 Single FDN359ANCT-ND 59 441 33.08 | FDNS59ANTR-ND 3,000 191.10/M 
N-Chan. | 30 | 0.026 10 27 | 05 Single FDN359BNCT-ND 64 4.80 36.00 ) FDNSS59BNTR-ND 3,000 208.00/M 
N-Chan. | 30 | 0.16 10 14 | 05 Single NDS351ANCT-ND 42 3.41 23.40 )NDS351ANTR-ND 3,000 110.50/M 
N-Chan. | 30 | 0.08 10 1.7 | 05 Single NDS355ANCT-ND. 44 3.52 26.40 |NDS355ANTR-ND 3,000 118.80/M 
N-Chan. | 30 | 0.092 10 14 | 05 Single FDN361BNCT-ND NEW! 50 4.00 30.00 )FDN361BNTR-ND NEW! 3,000 135.00/M 
N-Chan. | 60 | 0.073 10 1.7 | 05 Single FDNS5630CT-ND 60 4.76 35.70_|FDN5630TR-ND 3,000 160.65/M 
P-Chan.] 12 | 0.03 45 2.6 | 0.5 Single FDN306PCT-ND AQ 3.88 29.10 |FDN3O06PTR-ND 3,000 130.95/M 
1 | P-Chan.| 20 | 0.055 45 24 | 05 Single FDN302PCT-ND 53 4.20 31.50 )FDN302PTR-ND 3,000 142.00/M 
P-Chan. | 20 | 0.052 45 24 | 05 Single FDN304PZCT-ND 57 4.56 34.20 | FDN304PZTR-ND 3,000 154.00/M 
P-Chan. | 20 | 0.07 45 2 0.5 Single FDN327NCT-ND 60 4.76 35.70 | FDN327NTR-ND 3,000 161.00/M 
P-Chan. |_20 | 0.036 45 24 | 0.5 Single FDN304PCT-ND AT 4.56 34.20 | FDN304PTR-ND 3,000 153.90/M 
P-Chan. | 20 | 0.122 45 1.3 | 0.5 Single FDN336PCT-ND AQ 3.92 29.40 |FDN336PTR-ND 3,000 132.30/M 
P-Chan. | 20 | 0.115 45 1.6 | 0.5 Single FDN338PCT-ND AQ 3.94 27.00 | FDN338PTR-ND 3,000 127.50/M 
P-Chan. | 20 60 45 2 0.5 Single FDN340PCT-ND AT 3.72 27.90 |FDN340PTR-ND 3,000 125.55/M 
P-Chan. | 20 0.3 45 1.0 | 05 Single NDS332PCT-ND 43 3.44 25.80 )NDS332PTR-ND 3,000 116.10/M 
P-Chan. | 30 | 0.18 10 1.3 | 0.5 Single FDN352APCT-ND AQ 3.94 27.00 | FDN352APTR-ND 3,000 128.00/M 
P-Chan. | 30 | 0.0105 10 1.5 | 05 Single FDN358PCT-ND 43 3.40 25.50 | FDN358PTR-ND 3,000 114.75/M 
P-Chan. | 30 | 0.063 10 2 0.5 Single FDN360PCT-ND AQ 3.88 29.10 | FDN360PTR-ND 3,000 130.95/M 
P-Chan. | 30 0.3 10 0. 0.5 Single NDS352APCT-ND 53 4.20 31.50 | NDS352APTR-ND 3,000 141.75/M 
P-Chan. | 30 0.2 10 11 0.5 Single NDS356APCT-ND 57 4.52 33.90 | NDS356APTR-ND 3,000 152.55/M 
P-Chan. | 60 | 0.148 10 1.25 | 0.5 Single FDN5618PCT-ND 48 3.60 27.00 |FDN5618PTR-ND 3,000 156.00/M 
SuperSOT™.6 (SOT-6) — RoHS Compliant 
N-Chan. | 20 | 0.019 45 62 | 1.6 Single FDC637ANCT-ND 18 5.85 43.88 | FDC637ANTR-ND 3,000 253.50/M 
N-Chan. | 20 | 0.021 45 62 | 1.6 SSOT-6 | FDC637BNZCT-ND AQ 3.94 27.00 |FDC637BNZTR-ND 3,000 127.50/M Fig. 3 — Power MOSFET 
N-Chan. | 20 | 0.06 45 2.7 | 0.96 Dual FDC6305NCT-ND 51 4.08 30.60 /FDC6305NTR-ND 3,000 137.70/M (SO-8), PowerTrench® 
N-Chan. | 20 | 0.07 45 3 0.7 Dual FDC6401NCT-ND 50 4.00 30.00 )FDC6401NTR-ND 3,000 135.00/M SyncFET™ (SO-8) 
N-Chan. | 30 | 0.02 10 61 1.6 Single FDC855NCT-ND 62 4.65 34.88 | FDC855NTR-ND 3,000 201.50/M 
N-Chan. | 30 | 0.027 10 5 1.6 Single FDC653NCT-ND 55 4.11 30.83 /FDC653NTR-ND 3,000 178.10/M 
N-Chan. | 30 | 0.082 10 2.5 | 0.96 Dual FDC6561ANCT-ND 50 3.75 28.13 | FDC6561ANTR-ND 3,000 162.50/M 
N-Chan. | 50 2 10 0.35 | 0.5 Dual NDC7002NCT-ND 50 4.00 30.00 | NDC7002NTR-ND 3,000 135.00/M 
N-Chan. | 60 | 0.042 10 43 | 1.6 Single FDC5612CT-ND 90 6.75 50.63 |FDC5612TR-ND 3,000 292.50/M 
N-Chan. | 100 | 0.07 10 3.7 2 Single FDC3616NCT-ND -90 7.50 60.00 | FDC3616NTR-ND 3,000 390.00/M 
N-Chan. | 100 [ 0.125 10 2.6 | 1.6 SSOT-6 | FDC3612CT-ND NEW! 85 6.36 47.70 _|FDC3612TR-ND 3,000 275.60/M 
2 | P-Chan. | 12 | 0.026 45 6 0.8 Single FDC606PCT-ND 90 6.78 50.85 |FDC606PTR-ND 3,000 294.00/M 
P-Chan. | 20 | 0.035 45 5.5 | 1.6 Single FDC602PCT-ND 39 2.94 22.05 )FDC602PTR-ND 3,000 127.00/M 
P-Chan. | 20 | 0.053 45 45 | 1.6 Single FDC640PCT-ND 50 4.00 30.00 )FDC640PTR-ND 3,000 135.00/M 
P-Chan. | 20 | 0.02 45 8 2 Single FDC697PCT-ND 1.33 10.60 79.50 )FDC697PTR-ND 3,000 678.40/M 
P-Chan. |_20 | 0.024 45 6.5 | 1.6 Dual FDC604PCT-ND AQ 3.69 27.68 |FDC604PTR-ND 3,000 159.90/M 
P-Chan. | 20 | 0.026 45 5.8 | 1.6 Single FDC608PZCT-ND 55 4.40 33.00 /FDC608PZTR-ND 3,000 148.50/M 
P-Chan. | 20 | 0.037 45 45 | 16 Single FDC638APZCT-ND 42 3.36 25.20 | FDC638APZTR-ND 3,000 113.40/M 
P-Chan. | 20 | 0.039 45 45 | 1.6 Single FDC638PCT-ND 53 4.20 31.50 )FDC638PTR-ND 3,000 141.75/M 
P-Chan. | 20 | 0.06 45 3.5 | 1.6 Single FDC634PCT-ND 50 4.00 30.00 )FDC634PTR-ND 3,000 135.00/M 
P-Chan. |_20 | 0.065 45 4 1.6 Single |S13443DVFSCT-ND® 50 3.75 28.13 [SI3443DVFSTR-ND® 3,000 162.50/M 
P-Chan. | 20 | 0.115 45 23 | 0.7 Dual FDC6312PCT-ND 43 3.40 25.50 |FDC6312PTR-ND 3,000 115.00/M 
P-Chan. | 20 | 0.127 4.5 1.9 | 0.96 Dual FDC6306PCT-ND 45 3.60 27.00 |FDC6306PTR-ND 3,000 121.50/M 
@ RoHS Compliant A Tape and Box t Bulk § See data sheet for pin out (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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FAIRCHILD Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont) DigiRee ee en ote iaedata enone 


SEMICONDUCTOR" 


Config. Cul Tape ig. 4 — SOT- 
vos|_RDS(on) | ip | po | or |Digi-key Pricing Digi-Key Tape & Reel a ass 
Fig.| Type (V) a @Volt.| (A) | (W) Package | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
P-Chan. | 20 | 0.15 | 45 | 3 |08 | Single |FDFC2P100CT-ND Bi 384 28.80 |— = = 
p-chan.| 20] 015 | 45 | 22 | 096 | MOSteLW |rocgsopscr-np 75 6.25 50.00 |FDC6392STR-ND 3,000 | 325.00/M 
P-han. | 25 | 15 | 27 | 046| 07 | Dual | FDCE304PCT-ND 43.66 27.45 | FOC6304PTR-ND 3,000 | 159.00/M1 
p-chan.| 30 | 0.044 | 10 | 4 | 4.6 | Single |FOCe58APCT-ND NEW! ‘50 4.00 30.00 | FDC658APTR-ND NEW! 3,000 | 135.00/M 
p-chan.| 30 | 0.025 | to | 63 | 1.6 | Single |FOCeSSBNCT-ND ‘534.20 ~~ 31.50 | FOC6S5BNTR-ND 3,000 | 142.00/M 
p-chan.| 30 | 0.036 | 10 | 49 | 46 | Dual | FDC@10PZCT-ND 534.20 31.50 |FOC610PZTR-ND 3,000 | 142.00/M 
P-Chan. | 30 | 0.14 | 10 | 1.8 | 0.96 | Dual | FDC@506PCT-ND ‘523.90 29.25 |FOCBS06PTR-ND 3,000 | 169.00/M 
p-chan.| 35 | 0.045 | 10 | 43 | 1.6 | Dual | FOC365PCT-ND NEW! ‘907.50 60.00 |FDC365PTR-ND NEW! 3,000 | 390.00/M 
p-chan.| 50] 5 | to | 022] 05 | Dual  |nDc7003PCT-ND “493.69 +~—-27.68 |NDC7003PTR-ND 3,000 | 159.90/M 
2 | p-chan.| 60 | 0.082 | 10 | 3 | 16 | Single |FDCS614PCT-ND 886.60 _49.50 |FOCS614PTR-ND 3,000 | 286.00/M 
Wenan. | 20) O08 | 48 149} — | dual | Foces27ccT-np 48 3.60 27.00 |FDC6327CTR-ND 3,000 | 156.00/M 
eo) es | ae | sp | 096) dual | Foce4z0ccT-no 533.96 29.70 |FDC6420CTR-ND 3,000 | 172.00/m 
Wenan. | 25) 045 | 48 122 1 og | buat | Foce321¢cT-ND 49 3.69 ~—.27.68 | FDC6321CTR-ND 3,000 | 160.00/M 
Wehan: ao ue ia A 0.9 | Single |FOC6333CCT-ND 443.30 24.75 | FDC6333CTR-ND 3,000 | 143.00/M 
re oe ap | R82} 05 | comp. | npczoo1cct-no 56 447 31.28 |NDC7001CTR-ND 3,000 | 180.70/M 
Power MOSFET (SO-8) 
WChan. | 20 [0.0035] 45 ] 23] 30 | Single |FDSOO4N7CT-ND® 153 12.20 97.50 |FDS064N7TR-ND® 2500 | 780.80/M 
N-Chan.| 20 | 0.0035) 45 | 23 | 30 | Single |FDS6162N7CT-ND® 1.74 13.92 104.40 | FDS6162N7TR-ND 2.600 | s90.88/M} Trig. 5 — sor-aza 
N-chan.| 20 | 0.004] 45 | 16 | 25 | Single |DS6574ACT-ND@ 144 12.00 96.00 | FDS6574ATR-ND® 2500 | 624.00/M 
N-chan.| 20 | 0.004 | 45 | 23 | 30 | Single | FDS6064N3CT-ND® 153 12.20 91.50 | FDS6064N3TR-ND@ 2500 | 780.80/M 
N-Chan. | 20 | 0.0045 | 45 | 21 | 30 | Single |FDS6162N3CT-ND® 153 1220 91.50 |FDS6162N3TR-NDe 2500 | 780.80/M 
N-Chan. | 20 | 0.0106 | 10 | 75 | 16 | Dual  |FDS69TICT-NDe 1.04 8.63 69.00 |FDS6911TR-ND® 2.500 | 448.50/M 
n-chan.| 30 | 0.003 | 10 | 23 | 30 | Single |FDS7088N7CT-ND® 1.75 14.00 105.00 | FDS7088N7TR-ND@ 2500 | 896.00/M 
N-Chan.| 30 | 0.0033) 10 | 21 | 25 | Single |FDS8670CT-ND® NEW! 144 12.00 96.00 | FDS8670TR-ND® NEW! 2500 | 624.00/M 
N-Chan.| 30 | 0.0038) 10 | 18 | 25 | Single |FDS8672SCT-ND® NEW! 125 10.00 75.00 | FDS8672STR-ND@ NEW! 2500 | 640.00/M 
N-Chan. | 30 | 0.0045 | 10 | 23 | 30 | Single |FDS7O66N7CT-ND® 1.75 14.00 105.00 |FDS7066N7TR-ND 2500 | _896.00/M 
NeChan.| 30 | 0.0045] 10 | 20 | 30 | Single |FDS7288N3CT-ND® 149 11.92 89.40 |FDS7288N3TR-ND@ 2.500 | 762.88/M 
N-Chan. | 30 | 0.0048] 10 | 19 | 30 | Single |FDS7066ASN3CT-ND@ 134 11.15 89.20 | FDS7066ASN3TR-ND® 2500 | 579.80/M 
N-Chan.| 30 | 0.005 | 10 | 19 | 30 | Single |FDS7060N7CT-ND® 139 11.12 83.40 |FDS7O60N7TR-ND@ 2500 | 711.68/M 
N-Chan. | 30 | 0.0063) 10 | 14 | 25 | Single |FDS8690CT-ND® NEW! ‘96 7.20 54.00 | FDS8690TR-ND® NEW! 2500 | 312.00/M 
N-Chan.| 30 | 0.007 | 45 |165| 30 | Single |FDS7064N7CT-ND® 133 11.10 __ 88.80 |FDS7064N7TR-ND@ 2500 | _577.20/M 
N-Chan. | 30 | 0.008 | 10 | 16 | 3.13 Single |FDS7064SN3CT-ND® 7.20 10.00 80.00 | FDS7064SN3TR-ND® 2.500 | 520.00/M 
N-chan.| 30 | 0.008 | to | 13 | 25 | Single |FDSe670AcT-ND@ 123 10.25 82.00 | FDS6670ATR-ND® 2500 | 533.00/M 
N-chan. | 30 | 0.0082] 10 | 9 | 1.47] Single | FDS6692ACT-ND® NEW! 806.00 45.00 |FDS6692ATR-ND® NEW! 2500 | 260.00/M 
n-chan.| 30 | 0.009 | 10 | 14 | 30 | single |FDs70g6N3cT-ND® 111 9.25 74.00 |FDS7096N3TR-ND® 2500 | 481.00/M 
NeChan. | 30 | 0.0095| 10 |125| 25 | Single |FDS6680ACT-ND@ 847.00 _56.00 | FDS6680ATR-ND® 2500 | 364.00/M 
N-Chan. | 30 | 0.0045 | 10 | 16 | 25 | Single |FDSG688ASCT-ND® NEW! 7.25 10.00 75.00 |FDS6688ASTR-ND@ NEW! 2.500 | 640.00/M 
N-chan.| 30 | 0.011 | 10 | 102] 25 | single |FDsss7scT-nD} ‘624.85 ~—«34.88 | FDS8878TR-ND® 2500 | 201.50/M 
NeChan.| 30 | 0.0132) 10 | 9 | 25 | Single |FOS8882CT-ND® NEW! ‘907.50 60.00 | FDS8882TR-ND® NEW! 2500 | 390.00/M 
N-chan.| 30 | 0.019 | 10 | 85 | 25 | single |FDssss4cT-nDe “48 = 3.60 «27.00 | FDS8884TR-ND® 2500 | 156.00/M 
n-chan. | 30 | 0.019 | 10 | 7 | 16 | Dual _|FDssgs4cT-nDe 806.00 _45.00 | FDSg9g4TR-ND® 2500 | 260.00/M 
N-Chan.| 30 | 0.031 | 10 | 55 | 2.0 | Dual  |FDS@930BCT-ND® 745.55 41.63 | FDS6030BTR-ND® 2.500 | 240.50/M 
N-Chan. | 30 | 0.037 | 10 | 5.3 | 20 | Dual _|NDS8936CT-ND 1.06 8.83 _70.60 |NDS8936TR-ND@ 2.500 | _458.90M | [Fig 6 — SOT-523F, 
w-chan.| 30 | 0.042 | 10 | 4 | 2 | Mostetw/ lenesgn7sact-nDe 72 5.40 40.50 |FOFS6N754TR-ND@ 2.500 | 234.00m|) | SC89-3 NEW! 
Wchan. | 30 | 0.05 | 10 | 5 | 20 | Dual  |NDS9O36CT-NDS 47.00 56.00 |NOSO936TR-ND® 2500 | 364.00/M 
N-Chan.| 30 | 0.075 | 10 | 3.7 | 20 | Dual __|NDSQQS6ACT-ND® 1.00 747 __56.03 |NDS99S6ATR-ND® 2500 | 323.70/M 
N-Chan. | 40 | 0.0043 | 10 | 18 | 25 | Single |FDS8638CT-ND@ NEW! 1.25 10.00 75.00 |FDS8638TR-ND® NEW! 2.500 | 640.00/M 
n-chan.| 40 | 0.007 | 10 | 149] 25 | single |FDS8842NZcT-ND® NEW! 847.00 56.00 |FDS8842NZTR-ND® NEW! 2500 | 364.00/M 
N-Chan.| 40 | 0.007 | 10 | 153) 30 | Single |FDS4070N7CT-NO® 153 12.20 91.50 | FDS4070N7TR-ND@ 2500 | 780.80/M 
N-Chan.| 40 | 0.0075] 10 | 153) 30 | Single |FDS4070N3CT-ND® 153 1220 91.50 | FDS4070N3TR-ND® 2500 | 780.80/M 
N-Chan.| 40 | 0.009 | 10 | 124] 30 | Single |FDS4072N7CT-ND® 145 11.58 __ 86.85 | FDS4072N7TR-ND@ 2500 | 741.12/M 
N-Chan.| 40 | 0.009 | 10 | 128] 25 | Single |FOS8447CT-ND@ "95. 7.88 63.00 |FDS8447TR-ND® 2.500 | 409.50/M 
3 |NChan.| 40 | 0.01 | 10 | 13 | 39 | Single |FDS4080N7cT-ND® 145° 11.58 © 86.85 |— a — 
n-chan.| 40 | 0.01 | 10 | 124] 3.0 | single |FDs4o72N3cT-ND® 144 11.50 86.25 | FDS4072N3TR-ND® 2,500 | 736.00/M 
N-Chan.| 40 | 0.01 | 45 | 11 | 25 | Single |FDS4672ACT-ND® ‘96 8.00 «64.00 | FDS4672ATR-ND® 2500 | 416.00/M 
N-chan. | 40 | 0.015 | 10 | 13 | 3.0 | Single |FDS4080N3cT-ND® 144 11.50 86.25 |FDS4080N3TR-ND@ 2500 | 736.00/M 
N-Chan. | 40 | 0.021 | 10 | 7.6 | 25 | Single |FDS8449CT-ND@ ‘59 4.44 33.30 |FOS8449TR-ND® 2.500 | 192.40/M 
N-Chan.| 40 | 0.021] 10 | 6 | 16 | Dual  |FDSgo49CT-ND@ '88 6.60 «49.50 | FDS8049TR-ND® 2500 | 286.00/M 
N-chan.| 50 | 0.02 | 10 | 58 | 25 | single |FDSS692ZCT-ND@ NEW! '81 6.75 54.00 |FDS56927TR-ND® NEW! 2500 | 351.00/M 
n-chan.| 60 | 0.012 | 10 | 106] 3.0 | Single |FDSS170N7CT-ND® 1.66 13.28 99.60 | FDS5170N7TR-ND@ 2500 | 849.92/M 
N-Chan.| 60 | 0.017 | 10 | 7.5 | 25 | Single |FDSS682CT-ND® NEW! 1149.48 _75.80 | FDS5682TR-ND® NEW! 2500 | 492.70/M 
N-Chan. | 100 | 0.019 | 10 | 75 | 25 | Single |FDS3672CT-ND@ 138 11.50 92.00 |FDS3672TR-ND® 2.500 | 598.00/M 
N-chan. | 100] 0.026 | 10 | 67 | 30 | Single |FDS3170N7CT-ND® 1.88 15.00 112.50 |FDS3170N7TR-ND 2500 |  960.00/M 
N-Chan. | 150 | 0.075 | 10 | 41 | 30 | Single |FDS2070N3CT-NO® 1.70 13.60 102.00 | FDS2070N3TR-ND® 2500 | 870.40/M 
N-chan. | 150] 0.078 | 10 | 41 | 30 | Single |FDS2070N7CT-ND® 188 15.00 112.50 |FDS2070N7TR-ND 2500 | 960.00/M 
N-Chan. | 200 | 0.059 | 10 | 39 | 25 | Single |FoS2672CT-ND@ 1.30 10.40 78.00 |FDS2672TR-ND@ 2500 | _665.60/M 
NeChan.| 200 | 0.128 | 10 | 3 | 30 | Single |FDS2i70N7CT-ND® 1.88 15.00 112.50 |FDS2170N7TR-ND® 2500 | 960.00M| [— 
N-Chan. | 200 | 0.128 | 10 | 3 | 30 | Single |FOS2170N3CT-NDe 1.80 14.40 108.00 |FDS2170N3TR-ND@ 2,500 | 921.60/m | | Fig. 7 — SOT-563F 
N-Chan. | 250 | 0.097 | 10 | 3 | 25 | Single |FDs2734cT-ND@ 145 11.60 ‘87.00 | FDS2734TR-ND® 2500 | 742.40/M 
p-chan.| 20 | 0.01 | to | 35 | 20 | Dual  |NDs9947cT-ND® 115 9.60 76.80 |NDS9947TR-ND® 2500 | 499.20/M 
p-chan.| 20 | 0.01 | 10 | 43 | 25 | single |nDs940scT-ND 162 12.98 97.35 |NDS9405TR-ND 2500 | _830.72/M 
P-Chan. | 20 | 0.035 | 45 | 67 |25 | Single |NDS8434CT-ND® 1.13 9.38 75.00 |NDS8434TR-ND® 2.500 | _487.50/M 
p-chan.| 20 | 0.125 | 10 | 33 | 1.6 | MOSfetW |enesopiozact-ND® 64 4.80 36.00 | FDFS2P102ATR-ND® 2,500 | 208.00/M 
P-than. | 30 | 0.0077| 10 | 13 | 25 | Single |FDSG679AZCT-ND® 7089.00 72.00 |FOS6679AZTR-ND® 2500 | 468.00/M 
p-chan.| 30 | 0.016 | 10 | 88 | 25 | single |FDS4435BZcT-ND@ 806.00 45.00 | FDS4435BZTR-NDe 2500 | 260.00/M 
p-chan.| 30 | 0.018 | 10 | 69 | 16 | Dual  |FDS4935BZCT-ND@ 77 638 ‘51.00 | FDS4935BZTR-ND® 2500 | 331.50/M 
p-chan.| 30 | 0.05 | 10 | 53 | 25 | Single |NDS9435ACT-ND@ 75 5.61 42.08 |NDS9435ATR-ND® 2500 | 243.10/M 
p-chan. | 30 | 0.06 | 10 | 5.3 | 25 | Single |NDS9430CT-NDe 947.80 __ 62.40 |NDS9430TR-ND® 2500 | 405.60/M 
P-Chan. | 30 | 0.065 | 10 | 4 | 20 | Dual  |NDS8947CT-ND® 750 1248 99.80 |NDS8947TR-ND® 2.500 | 648.70/M 
p-chan.| 30 | 0.075 | 10 | 16 | 313] single |r0S7079ZN3CT-ND@ 140 11.22 84.15 | FDS7079ZN3TR-ND@ 2500 | 718.08/M 
p-chan.| 30 | 0.13 | 10 | 29 | 20 | Dual |nDsg9s3AcT-ND® ‘978.08 ~—«64.60 |NDS9953ATR-ND® 2500 | 419.90/M 
p-chan.| 30 | 013 | 10 | 36 | 25 | single |NDS9400ACT-ND ‘988.13 __65.00 |NDSO400ATR-ND 2500 | 422.50/M 
p-chan.| 30 | 0.069 | 10 | 3 | 16 | MOSfetW |enesoprsazcT-NDe 55 4.10 30.71 | FOFS2P753ZTR-ND® 2,500 | 177.46/M 
P-Chan.| 30 | 0.069} 10 | 3 | 34 Mostet wi FDFS2P753AZCT-ND® 54 4.05 30.38 |— a = 
p-chan. | 30 | 0.0085) 10 | 145) 25 | M@SfeLW/ |ense673ezcT-ND@ NEW! 1.01 8.45 67.60 | FDS6673BZTR-ND@ NEW! 2,500 | 439.40/M 
p-chan.| 30] 0.0108] 10 | 11 | 25 | M@sfetW/ |epse675ezcT-ND® NEW! 77 638 51.00 |FDS6675BZTR-ND® NEW! 2,500 | 331.50/M 
RoHS Compliant A Tape and Box t Bulk § See data sheet for pin out (Continued) 
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FAIRCHILD Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont) Digi@DRee eee co ate iaedatacnane 


SEMICONDUCTOR" 


Config. Cut Tape aera 
vos | RDS (on) io | pp or | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Fig. 8 — TO-220AB 
Fig.| Type (V) a @Volt.| (A) | (W) Package | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
P-chan. | 40 | 0.01 | 10 | 11 | 24 | Single |FDS4675CT-ND® 155 12.40 93.00 |FDS4675TR-ND® 2,500 | 793.60/M 
p-chan.| 40 | 0.013 | 10 | 108] 5 | so-8  |FDs414icT-nDe 165 13.20 99.00 |FDS4141TR-ND® 2500 | 844.80/M 
p-chan. | 60 | 0.082 | 10 | 29 | 2.0 | Dual _|FDsg95scT-NDe ‘907.50 60.00 | FDS9958TR-ND® 2500 | _390.00/M 
g | P-chan.| 60 | o11 | 10 | 3 | 16 | MOSM |eprsoprocact-nD® 143 11.42 85.65 | FDFS2P106ATR-ND® 2,500 | 730.88/M 
P-han. | 60 | 0.15 | 10 | 3 | 25 | Single |NDS9407CT-NDe 78 653 52.20 |NDSO407TR-NDS 2500 | 330.30/M 
p-chan.| 60 | 025 | 10 | 23 | 20 | Dual |NDs9948cT-NDe ‘978.08 _64.60 | NDS9948TR-ND® 2500 | _419.90/M 
ee | Toe i | Se] $8 | singe |Fossossecr-noe MEW! 84 6.30 47.25 | FDS8958BTR-ND@ NEW! 2,500 | 273.00/M 
PowerTrench® SyncFET™ (SO-8) — RoHS Compliant 
\Ghan. | 20] 0.0075] 45] 15.) 25) Single | FDS6570ACT-ND 730 10.40 78.00 [FDS6570ATR-ND 2500 | 666.00/M 
N-Chan.| 20 | 0.018 | 45 | 75] 2 Dual | FDS6890ACT-ND 136 10.84 81.30 | FDS6890ATR-ND 2500 | 694.00/M 
N-Chan.| 20 | 0018 | 45 | 75) 2 Dual | FDS6892ACT-ND ‘90 7.50 60.00 | FDS6892ATR-ND 2500 | 390.00/M 
N-Chan.| 20 | 0014] 45 | 94] 2 Dual | FDS6898AZCT-ND 126 10.50 84.00 | FDS6898AZTR-ND 2500 | 546.00/M 
N-Chan. | 30 | 0.0113 | 10 | 13 | 3 | single |rose294cT-ND '81__ 6.75 __54.00 | FDS6294TR-ND 2500 | _351.00/M 
N-Chan. | 30] 0.038 | 10] 6.5 | 2.5) Single | FDS6630ACT-ND ‘594.41 33.08 |FOS6630ATR-ND 2.500 | 191.00/M 
N-chan.| 30 | 0.013 | to | 75 | 16 | Dual  |FDSe910cT-ND ‘99 8.25 66.00 | FDS6910TR-ND 2500 | 429.00/M 
N-han.| 30 | 0.09 | to | 35 | 2 Dual | FDS6961ACT-ND ‘675.01 ~—«37.58 | FOS6961ATR-ND 2500 | 217.00/M 
g | N-Chan.| 30} oo1g | 10 | a5 | 2 Dual | FDS6984SCT-ND 78 6.50 52.00 |FDS69B4STR-ND 2500 | 338.00/M 
n-Chan. | 30 | 0.01 | 10 | 116| 25 | single |rossssocT-ND 785.88 44.10 | FDS8880TR-ND 2500 | _255.00/M 
N-Chan.| 30 | 0.0074] 10 | 13 | 30 | Single |FDS6298CT-ND NEW! ‘927.70 61.60 |FOS6298TR-ND NEW! 2.500 | 400.40/M 
N-Chan.| 60 | 0.035 | 10 | 61 | 5 | Single |FDSS351CT-ND '88 6.60 49.50 | FDS5351TR-ND 2500 | 286.00/M 
p-chan. | 20 | 0.046 | 45 | 49 | 4.6 | Dual | FDS9933BZCT-ND ‘93 7.75 «62.00 | FDS9933BZTR-ND 2500 | 403.00/M 
p-chan.| 20 | 0.13 | 45 | 35 | 25 | single |FDS9431ACT-ND ‘60 © 4.50 33.75 | FDS9431ATR-ND 2'500 |  195.00/M 
p-chan.| 20 | 0.075 | 45 | 38 | 2 Dual _ |FDS9933ACT-ND 1007.47 _56.03 | FDS9933ATR-ND 2500 | 324.00/M | | Fig. 9 — TO-92 
P-chan. | 30 | 0.055 | 10 [5 | 2 Dual | FDS4953CT-ND 816.75 54.00 | FDS4953TR-ND 2,500 | _351.00/M 
Been ee eee see es Dual | FDS8962CCT-ND NEW! 80 6.00 45.00 |FDS8962CTR-ND NEW! 2,500 | 260.00/M 
Power MOSFET (SO-8) (Complementary N-P Channel 3 Phase Brushless Motor Driver) — RoHS Compliant 
Wohan. | 30] 0037] 10 | 53 
4 |Ponan.| 30 | 0055 | to_| ‘4 | 20 | Compl _[NDS89sacT-No 133 11.10 88.80 |— = = 
Pee oo) eee Tt | oo | 20 | Comp. | npsegsaact-no 81 6.78 54.20 |NDS9952ATR-ND 2,500 | 352.30/M 
Power MOSFET (SO-8) (Complementary MOSFETS Half Bridge) — RoHS Compliant 
Wehan.] 20) 001 | 45°) 04] 2 Dual | FDS6898ACT-ND 110 9.18 73.40 |FDS6898ATR-ND 2500 | 477.107M 
N-Chan.| 20 | 0.025] 45 | 65 | 2 Dual | FDS9926ACT-ND ‘675.04 ~—«37.80 | FDS9926ATR-ND 2500 | 218.40/M 
N-Chan.| 30 | 0.004] 10 | 20] 1 | Single |FOSes12NZCT-ND 123 10.24 81.90 | FDS8812NZTR-ND 2500 | 532.36/M 
N-Chan.| 30 | 0.0045) 10 | 185] 1 | Single |FOS8813NZCT-ND 110 9.19 73.50 | FDS8813NZTR-ND 2500 | 477.76/M 
N-Chan.| 30 | 0.007 | 10 | 15 | 1 | Single |FOSe817NZCT-ND 796.56 52.50 |FDS8817NZTR-ND 2500 | _341.26/M 
NeChan.| 30) 0.0085) 10] 11.5] 25 | Single | FDS6680CT-ND 7018.38 67.00 | FDS6680TR-ND 2.500 | 435.50/M 
N-Chan.| 30 | 0.0098) 10 | 11 | 25 | Single |FOS6690ACT-ND 173 13.80 103.50 | FDS6690ATR-ND 2500 | 883.20/M 
N-Chan.| 30 | 0.011 | 10 | 7.5 | 16 | Dual | FDS6990ACT-ND ‘91 7.60 60.80 |FOS6990ATR-ND 2500 | 395.20/M 
N-Chan.| 30 | 0012) 10 | 86) 2 Dual | FDS6982CT-ND ‘99 8.25. «66.00 | FDS6982TR-ND 2500 | 429.00/M 
N-Chan. | 30 | 0.0135| 10 | 63 | 09 | Dual |FOS6982ASCT-ND 756.25 50.00 | FDS6982ASTR-ND 2'500 | _325.00/M 
N-Chan. | 30 | 0.019 | 10 | 6 | 16 | Dual  |FDS6912ACT-ND 816.75 54.00 |FOS6Q12ATR-ND 2.500 | 351.00/M 
N-chan.| 30 | 0.019 | 10 | 84 | 25 | single |FDS6612ACT-ND 74 5.55 41.63 | FOS6612ATR-ND 2500 | 240.50/M 
N-Chan.| 30 | 0.023] 10 | 7 | 16 | dual | FOFS6NS48CT-ND ‘92 6.93 ~—«451.98 | FDFS6N548TR-ND 2500 | 300.30/M Cut Tape and Tape Reel 
N-Chan.| 30 | 0.03 | 45 | 55 | 09 | Dual | FDS8926ACT-ND 127 10.58 84.60 | FDS8926ATR-ND 2'500 | 550.00/M lead spacing is 2.54mm 
N-Chan.| 30 | 0.032 | 10 | 55 | 2 Dual _ | FDS6930ACT-ND 826.18 __ 46.35 |FOS6930ATR-ND 2500 | _267.80/M 
NeChan.| 60.) 0.012 | 10] 10] 2.5 | Single | FDSS670CT-ND 749 11.88 89.10 | FDS5670TR-ND 2,500 | 760.32/M 
N-Chan.| 60 | 0.02 | 10 | 8 | 1 | Single |FDSS680CT-ND 143 11.88 95.00 | FDSS680TR-ND 2.500 | 618.00/M | | Fig. 19 — 10-262AB 
N-Chan.| 60 | 01 | 10 | 35 | 1 | Single |FDS9945CT-ND '82 6.15 46.13 | FDS9945TR-ND 2500 | 267.00/M 
n-chan. | 80 | 0.044] to | 47] 09 | Dual  |FDs3s90cT-ND 136 11.35 90.80 | FDS380TR-ND 2500 | 590.00/M 
N-Chan. | 100 | 0.05 | 10 | 45 | 25 | single |ros3e92cT-ND ‘887.30 _58.40_|FDS3692TR-ND 2500 | 380.00/M 
W-Chan. | 100 | 0.054 | 10 | 4.5 | 25 | Dual  |FDS3992CT-ND 730 10.38 77.85 |FDS3992TR-ND 2.500 | 664.00/M 
N-Chan. | 150] 0.04 | to | 49] 25 | single |r0s2572CT-ND 138 11.50 92.00 | FDS2572TR-ND 2500 | 598.00/M 
N-Chan. | 200| 0.13 | 10 | 3 | 4 | Single |rDs2670cT-ND 149 1243 99.40 |FDS2670TR-ND 2'500 | _646.00/M 
P-chan. | 20 | 0.0067] 4.5 | 135] 25] Single | FDS4465CT-ND 113 9.45 75.60 | FDS4465TR-ND 2.500 | 491 .40/M 
p-chan. | 20 | 0.013 | 45 | 10 | 1.2 | Single |poses75cT-ND 130 10.83 86.60 | FDS6575TR-ND 2500 | 563.00/M 
g | P-Chan. | 20} aor | 45 | 8 | 25 | Single |FOS6375CT-ND ‘63 «5.25 42.00 | FDS6375TR-ND 2500 | 273.00/M 
p-chan.| 20 | 0.024 | 45 | 6 | 2 Dual | FDS6875CT-ND 101 8.40 «67.20 | FDS6875TR-ND 2500 | 436.80/M 
p-chan. | 20 | 0.036 | 45 | 5 | 25 | single |FDs8433ACT-ND ‘685.13 38.48 | FDS8433ATR-ND 2500 | 22230/M 
P-chan. | 30 | 0.011 | 10 | 11 | 25 | Single |FDS6675CT-ND 1179.73 77.80 | FDS6675TR-ND 2.500 | 505.70/M 
p-chan.| 30 | 0.015 | to | 8.8 | 25 | Single |si4435DYFSCT-ND 76 © 5.70 42.75 |Si4435DYFSTR-ND 2500 | 247.00/M 
p-chan.| 30 | 0.019 | 10 | 7 | 16 | Dual | FDS4935ACT-ND ‘947.85 62.80 |FDS4935ATR-ND 2500 | 408.20/M 
p-chan.| 30 | 0.025 | 10 | 6 | 2 Dual | FDS6975CT-ND 113 9.45 75.60 | FDS6975TR-ND 2500 | 491.40/M 
p-chan. | 30 | 0.042 | 10 | 5.3 | 25 | single |FDS9435ACT-ND ‘654.89 _ 36.68 |FDS9435ATR-ND 2500 | _211.90/M 
P-Chan. |30 | 0.0046 | 10 | 20 | 1 | Single | FDS6681ZCT-ND 7.75 14.00 105.00 | FDS6681ZTR-ND 2.500 |_896.00/M 
pan | ee reef) | 88) 25 | compl. /NDS8858HCT-ND 1.02 850 68.00 |NDS8aseHTR-ND 2,500 | 442.00/M 
Mohan. | 30 | oO ie | 88) 2a | dual | rosasssczcT-Np 1479.75 78.00 | FDS8858CZTR-ND 2,500 | 507.00/M 
Sean ee ae |e la Dual | FDS8958ACT-ND 2.50 19.98 155.40 | FDS8958ATR-ND 2,500 | 1398.60/M 
Maran ee eae (owl 2 Dual | FDS8928ACT-ND 1.06 8.83 70.60 | FDS8928ATR-ND 2,500 | 458.90/M 
Pan |) oe ip | oe | | dual | susaepver-no 70 5.22 39.16 |SI4532DYTR-ND 2500 | 226.00] [Foy — to2a7 
Be | TO ae |e ili Dual | FOS8960CCT-ND NEW! 84 7.00 56.00 | FDS8960CTR-ND NEW! 2,500 | 364.00/M 
Fe eae [eal Dual | FDS4897CCT-ND NEW! 64 4.83 36.23 |FDS4897CTR-ND NEW! 2,500 | 209.30/M 
Pe Doe | tp | > | sp | Dual | FOS4897ACCT-ND MEW: 75 6.25 50.00 |FDS4897ACTR-ND NEW! 2,500 | 325.00/M 
Fara oO | Oe | ge Dual | FDS4559CT-ND 81 6.73 53.80 | FDS4559TR-ND 2,500 | 350.00/M 
PowerSOT (SOT-223) — RoHS Compliant 
WGhan. | 30] 004 ] 45] 63] 3) Single ]FDT439NCT-ND 76 5.67 40.53 [FOTASONTA-ND 2500 | 246.00/M 
N-Chan.| 30 | 0.043) 10 | 5 | 3 | Single |FDT457NCT-ND “48 © 3.60 27.00 | FDT457NTR-ND 2500 |  156.00/M 
N-Chan.| 60 | 0.12 | 10 | 37 | 30 | Single |NDT3OSSCT-ND ‘56 4.20 31.50 |NDT3055TR-ND 2500 |  182.00/M 
N-Chan.| 60 | 0.15 | 45 | 35 | 30 | Single |NDT3OSSLCT-ND ‘63 «4.71 35.33. [NDT3O5SLTR-ND 2500 | 204.10/M 
N-Chan. | 100 | 0.275 | 10 | 4.7 | 2 | Single |FOT7N1OLTECT-ND ‘594.68 35.10 | FOT7N1OLTFTR-ND 4/000 | _157.95/M 
N-Chan.| 100] 02 | 10 | 23 | 24 | Single |IRFM120ATECT-ND “624.62 34.65 |IRFM120ATFTR-ND 4,000 | 200.20/M 
N-Chan. | 100) 0.28 | 10 | 47 | 20 | Single |FaT7NtOTECT-ND ‘594.72 3.40 | FOT7NTOTETR-ND 4.000 | 159.30/M 
4 |n-chan.| 600] 93 | to | 02] 21 | Single |FOTINeocTE_WSCT-ND MEW! ‘614.59 ~—34.43 |FOTINGOCTF_WSTR-ND NEW! | 4.000 | 198.90/M 
N-Chan. | 800| 155 | 10 | 02 | 21 | Single |FOTiNSOTE_WSCT-ND NEW! ‘83 6.24 ~—-46.80 |FOTINSOTF_WSTR-ND NEW! 4000 | 270.40/M 
p-chan.| 20 | 0.05 | 45 | 6 | 3 | Single |rDT434PCT-ND ‘594.41 33.08 | FDT434PTR-ND 2500 | 191.00/M 
P-Chan. | 30 | 0.035 | 10] 7.3 | 3.0} Single | NDT456PCT-ND 127 10.18 76.35 |NDT456PTR-ND 2,500 | 651.52/M 
p-chan.| 30 | 0.037 | 10 | 71 | 30 | Single |NDTA51ANCT-ND ‘906.78 ~—80.85 | NDT451ANTR-ND 2500 | 293.80/M 
p-chan.| 30 | 0.065 | to | 5.0 | 30 | Single |NDTA52APCT-ND 75 6.25 50.00 |NDT452APTR-ND 2500 | 325.00/M 
p-chan.| 60 | 03 | 10 | 25 | 30 | Single |noT2955CT-ND ‘58 4.35 «32.63 | NDT2955TR-ND 2500 | 188.50/M 
p-chan. | 100 | 0.82 | 10 | 4.0 | 20 | single |rarsPioTecT-ND ‘594.68 —_ 35.10 | FOTSP1OTETR-ND 4/000 | _157.95/M 
@ RoHS Compliant A Tape and Box t Bulk § See data sheet for pin out (Continued) 
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SEMICONDUCTOR" 


Config. Cut Tape 7 =e 
vos | _RDS(on) | 1p | po | or |Digi-key Pricing Digi-Key Tape & Reel Goes 4G cena) 
Fig.| Type | (V) Q |@Volt.; (A) | (W) | Package | PartNo. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing ° 
SOT-323 — RoHS Compliant 
5 | N-Chan. | 60 1.6 5 1.43 | 0.2 | SOT-323 |2N7002WCT-ND 38 2.81 19.50 |2N7002WTR-ND 3,000 75.00/M 
SOT-523F — RoHS Compliant 
N-Chan. | 20 | 0.24 45 /0.600/0.625} Single |FDY300NZCT-ND NEW! A5 3.60 27.00 |FDY300NZTR-ND NEW! 3,000 | 121.50/M 
N-Chan. | 20 5 45 /0.200]0.625} Single | FDY301NZCT-ND NEW! 40 3.13 22.00 | FDY301NZTR-ND NEW! 3,000 90.00/M 
6 N-Chan. | 60 1.6 5 115 | 200 | SOT-523F |2N7002TCT-ND 37 2.88 20.24 |2N7002TTR-ND 3,000 82.80/M 
N-Chan. | 60 75 — | 0.28) — | SOT-523F |2N7002VACT-ND At 3.31 22.68 |2N7002VATR-ND 3,000 | 107.10/M 
N-Chan. | 60 75 — | 0.28 | — | SOT-523F |2N7002VCT-ND At 3.31 22.68 | 2N7002VTR-ND 3,000 | 107.10/M 
P-Chan. | 20 0.5 45 | .350 |0.625| Single | FDY100PZCT-ND NEW! 34 2.63 18.48 | FDY100PZTR-ND NEW! 3,000 75.60/M 
NEW! SC89-3 — RoHS Compliant NEW! 
6 P-Chan.| 20 | 0.008 | 4.5 |0.150/0.625/ Single |FDY101PZCT-ND 36 2.81 19.80 | FDY101PZTR-ND 3,000 90.00/M 
P-Chan. | 20 | 0.28 45 [0.830/0.625| Single | FDY102PZCT-ND 36 2.81 19.80 | FDY102PZTR-ND 3,000 81.00/M 
SOT-563F — RoHS Compliant 
7_|N-Chan. | 20 | 0.25 45 | .600 | 0.625 Dual FDY3000NZCT-ND NEW! 40 3.20 21.96 |FDY3000NZTR-ND NEW! 3,000 | _103.70/M 
Through-Hole Power MOSFET (TO-220AB) 
N-Chan. | 30 | 0.012 10 40 | 40.5 | TO-220AB |FDP8878-ND@t+ NEW! 88 6.60 49.50 |— =_ = 
N-Chan. | 30 | 0.0019} 10 80 | 254 Single | FDP8860-ND@t 1.88 15.00 112.50 |— _ - 
N-Chan. | 40 | 0.0021} 10 80 | 300 Single | FDP8441-ND@t 215 17.20 129.00 |— _ - 
N-Chan. | 40 | 0.0023 | 10 80 | 254 Single | FDP8442-ND@t 279 22.28 = 173.32 |— _ - 
N-Chan. | 50 | 0.015 10 75 | 150 | TO-220AB_|NDP7050-NDt 7.20 57.60 486.00 |— _ - 
N-Chan. | 55 | 0.008 10 ] 100 | 175 Single | HRF3205-ND@t 1.83 14.62 109.65 |— =— = 
N-Chan. | 55 | 0.028 10 35 | 93 Single | HUF75321P3-ND@t 84 6.98 55.80 |— _ - 
N-Chan. | 55 | 0.01 10 75 | 200 Single | HUF75339P3-ND@t 1.29 = 10.34 77.55 |= _ =_ Fig. 13 — D2-PAK (TO-263AB) 
N-Chan. | 55 | 0.006 10 75 | 325 Single | HUF75345P3-ND@t 1.93 1540 115.50 |— _ - 
N-Chan. | 60 | 0.014 10 70 | 150 Single | RFP70NO6-ND@t 1.38 11.04 82.80 |— _ - 
N-Chan. | 60 ] 0.0035] 10 80 | 310 Single | FDPO38ANO6A0-ND@t 3.31 26.46 205.80 |— =— = 
N-Chan. | 60 | 0.022 10 50 | 131 Single | RFPS0N06-ND@t 1.23 10.25 82.00 |— _ - 
N-Chan. | 60 | 0.047 | 25 30 | 96 Single | RFPSONO6LE-ND@t 89 7.40 59.20 |— _ - 
8 | N-Chan. | 60 | 0.025 10 48 | 100 | TO-220AB |NDP6060-ND@t 1.37 10.98 82.35 |— _ - 
N-Chan. | 60 | 0.025 | 27 48 | 100 | TO-220AB |NDP6060L-NDt 1.38 11.00 82.50 |— _ - 
N-Chan. | 60 | 0.015 10 75 | 150 | TO-220AB |NDP7060-ND@t 242 19.34 145.05 ]— =— = 
N-Chan. | 60 | 0.0043 | 10 80 | 245 Single | FDPO50ANO6A0-ND@t 2.33 18.60 139.50 |— _ _ 
N-Chan. | 75 | 0.004 10 80 | 310 Single | FDPO47ANO8A0-ND@t 3.13 25.02 = 194.60 |— _ - 
N-Chan. | 80 | 0.01 10 75 | 270 Single | HUF75545P3-ND@t 2.38 19.02 142.65 |— _ - 
N-Chan. | 100 | 0.2 25 12 | 60 Single | RFP12N10L-ND@t 97 7.26 54.45 |— _ _ 
N-Chan. | 100 | 0.015 10 80 | 255 Single | FDP3651U-ND@t 2.39 19.08 148.40 |— — = 
N-Chan. | 100 | 0.0075 | 10 80 | 310 Single | FDP3632-ND@t 2.93 23.40 182.00 |— _ _ 
N-Chan. ) 100 | 0.021 10 56 | 200 Single | HUF75639P3-ND@t 148 = 11.80 88.50 |— _ - 
N-Chan. | 100 | 0.0115} 10 75 | 310 Single | HUF75645P3-ND@t 2.35 18.80 141.00 |— _ - 
N-Chan. | 100 | 0.014 10 61 | 150 Single | FDP3652-ND@t 1.85 14.80 111.00 |— _ - 
N-Chan. | 105 | 0.025 10 41 | 135 Single | FDP3672-ND@t 140 11.20 84.00 |— _— - 
N-Chan. | 150 | 0.014 10 79 | 310 Single | FDP2532-ND@t 3.04 24.30 189.00 |— _ - 
Through-Hole Power MOSFET (TO-92) — RoHS Compliant 
N-Chan. | 25 _ — | 0.01 ]0.625| 10-92 |J310-NDt 33 2.46 17.06 ]— — _ 
N-Chan. | 25 - — | 0.05 )0.350} 10-92 |2N3819-NDt NEW! 25 1.88 13.00 |— _ - 
N-Chan. | 30 - - — |0.350) TO-92 |BF245CFS-NDt NEW! 26 1.91 13.26 |— =_ - 
N-Chan. | 30 30 - 05]; — Single | PN4392FS-NDt 30 2.21 15.34 |— _ - 
N-Chan. | 35 30 0.1 | 0.05 |0.625| 10-92  |J111FS-NDt 33 2.47 17.11 |= _ _ Fig. 14 — TO-3P, TO-3PN 
N-Chan. | 35 50 0.1 | 0.05 |0.625| TO-92 |J112FS-NDt 33 2.47 7.11 |= —_ _ 
N-Chan. | 40 =- — | 0.05 )0.625} 10-92 |J201-NDt 30 2.23 15.44 |— _ - 
9 | N-Chan. | 60 5 10 0.2 | 04 T0-92 | 2N7000FS-NDt 26 1.95 13.52 |— = - 
N-Chan. | 60 5 10 0.5 | 0.83 TO-92 |BS170-NDt 34 2.55 17.68 |— _— - 
N-Chan. | 60 1.2 10 0.5 | 0.83 Single _|BS170_D27ZCT-ND 34 2.55 17.68 |BS170_D27ZTR-ND 2,000 74.80/M 
N-Chan. | 60 1.2 10 0.5 | 0.83 70-92 |BS170_D75ZCT-ND 34 2.55 17.68 |BS170_D75ZTB-ND& 2,000 74.80/M 
N-Chan. | 500} 4.6 10 | 0.38 | 0.89 Single | FQN1NSOCTACT-ND NEW! 51 4.15 28.44 | FQNINSOCTATB-NDA NEW! 2,000 | 142.20/M 
N-Chan. | 600 | 9.3 10 0.3 1 Single | FQNIN60CTACT-ND NEW! 48 3.60 27.00 |FQNIN6OCTATB-NDA NEW! 2,000 | 145.60/M 
P-Chan. | 30 85 0.1 | 0.05 | 0.35 70-92 | J175FS-NDt 43 3.38 23.76 |— =_ _ 
P-Chan. | 30 | 125 0.1 | 0.05 | 0.35 TO-92 | J176FS-NDt 43 3.38 23.76 |= _ _ 
TO-262AB — RoHS Compliant 
jo | N-Ghan. | 40 | 0.0022) 10 80 | 300 Single | FDI8441-NDt 263 21.04 = 163.66 |— — - 
N-Chan. | 60 | 0.0019 | 10 | 265 | 395 | 10-262 | FDIO25NO6-NDt NEW! 452 36.18 281.40 |— = = 
TO-247 — RoHS Compliant 
N-Chan. | 55 | 0.0065 | 10 75 | 285 Single | HUF75344G3-NDt 2.27 18.16 136.20 ]— — =_ 
N-Chan. | 55 | 0.007 10 75 | 325 Single | HUF75345G3-NDt 277 = 2212 = 172.06 |— _ - 
N-Chan. | 55 | 0.0052 | 10 75 | 375 Single | FDH5500-ND¢ NEW! 3.94 31.50 245.00 |— _ _ 
11 | N-Chan. | 100 | 0.008 10 75 | 515 Single | HUF75652G3-NDt 5.20 41.58 323.40 |— =_ - 
N-Chan. | 150 | 0.016 10 75 | 500 Single | HUFA75852G3-NDt 7.65 61.20 516.38 |— _ - 
N-Chan. | 500 | 0.11 10 44 | 750 Single — | FDH44N50-NDt 6.99 55.94 471.96 |— _ - 
N-Chan. |1000| 1.45 10 8 | 225 Single | FQH8N100C-NDt 3.08 24.66 191.80 |— _ - 
D-PAK (TO-252, TO-252AA) — RoHS Compliant 
N-Chan. | 20 | 0.004 10 35 | 77 Single | FDD8586CT-ND 18 5.82 43.65 |FDD8586TR-ND 2,500 | 252.20/M 
N-Chan. | 20 | 0.0066 | 10 35 | 49.5 Single | FDD8580CT-ND 58 4.32 32.40 | FDD8580TR-ND 2,500 | 187.20/M Fig. 15 — TO-220 
N-Chan. | 25 | 0.0032 | 10 50 | 65 Single |FOD6760ACT-ND NEW! 1.20 10.00 80.00 | FDD6760ATR-ND NEW! 2,500 | 520.00/M 7 
N-Chan. | 25 | 0.0033} 10 35 | 115 Single | FDD8770CT-ND NEW! 1.05 8.36 62.70 | FDD8770TR-ND 2,500 | 535.04/M 
N-Chan. | 25 | 0.0040 | 10 50 | 50 Single _|FDD6770ACT-ND NEW! 1.11 9.25 74.00 |FDD6770ATR-ND NEW! 2,500 | 481.00/M 
N-Chan. | 25 | 0.0045 | 10 35 | 88 Single | FDD8796CT-ND NEW! 92 6.90 51.75 |FDD8796TR-ND NEW! 2,500 | 299.00/M 
N-Chan. | 25 | 0.0057 | 10 20; — T0-252 |FDD6796ACT-ND NEW! 90 7.50 60.00 | FDD6796ATR-ND NEW! 2,500 | 390.00/M 
N-Chan. | 25 | 0.0057 | 10 20 | 42 Single | FDD6796CT-ND 92 6.93 51.98 | FDD6796TR-ND 2,500 | 300.30/M 
N-Chan. | 25 | 0.0065} 10 35 | 50 Single | FDD8780CT-ND 72 5.40 40.50 | FDD8780TR-ND 2,500 | 234.00/M 
N-Chan. | 25 | 0.0075 | 10 —-|=- TO-252__|FDD6776ACT-ND NEW! 84 7.00 56.00 |FDD6776ATR-ND NEW! 2,500 | 364.00/M 
N-Chan. | 25 | 0.0085 | 10 35 | 50 Single | FDD8782CT-ND 12 5.40 40.50 | FDD8782TR-ND 2,500 | 234.00/M SS 
N-Chan. | 25 | 0.0085} 10 | 16.5) 33 Single | FDD6780CT-ND ads 5.79 43.43 | FDD6780TR-ND 2,500 | 250.90/M > 
12 | N-Chan. | 25 | 0.0086 | 10 30 | 32.6 Single | FDD6780ACT-ND NEW! 81 6.75 54.00 |FDD6780ATR-ND NEW! 2,500 | 351.00/M 7 
N-Chan.) 25 | 0.0105} 10 | 149} — TO-252 |FDD6782ACT-ND NEW! 80 6.63 53.00 | FDD6782ATR-ND NEW! 2,500 | 344.50/M 
N-Chan. | 25 | 0.0116 | 10 35 | 39 Single | FDD8778CT-ND 48 3.60 27.00 |FDD8778TR-ND 2,500 | _156.00/M | 
N-Chan. | 25 | 0.0140 | 10 10 | 24 Single | FDD6778ACT-ND NEW! 15 6.25 50.00 |FDD6778ATR-ND NEW! 2,500 | 325.00/M 2 
N-Chan. | 25 | 0.028 10 65 | 18 Single | FDD8750CT-ND 53 4.20 31.50 |— _ _ 
N-Chan. | 30 | 0.0068 | 10 76 | 70 SyncFET | FDD6670ASCT-ND 84 7.00 56.00 |— _— _ 
N-Chan. | 30 | 0.0077} 10 12 | 56 Single | FDD6690ACT-ND 92 7.68 61.40 | FDD6690ATR-ND 2,500 | 399.10/M 
N-Chan. | 30 | 0.028 10 24 28 Single | FDD6630ACT-ND 64 4.80 36.00 | FDD6630ATR-ND 2,500 | _208.00/M 
N-Chan. | 35 | 0.0082 | 10 15 | 55 Single | FDD6635CT-ND NEW! 97 7.26 54.45 |FDD6635TR-ND NEW! 2,500 | 314.60/M 
N-Chan. | 40 | 0.004 10 20 | 153 Single | FDD8444CT-ND NEW! 1.26 10.50 84.00 |FDD8444TR-ND NEW! 2,500 | 546.00/M 
N-Chan. | 40 | 0.004 10 20 | 153 Single | FDD8444_FO85CT-ND NEW! 1.58 12.60 94.50 |FDD8444_F085TR-ND NEW! 2,500 | 806.40/M 
N-Chan.) 40 | 0.0058} 10 | 164] 65 Single | FDD8453LZCT-ND 1.24 10.33 82.60 |FDD8453LZTR-ND NEW! 2,500 | 536.90/M 
N-Chan. | 40 | 0.0067 | 10 70 | 79 Single | FDD8445CT-ND NEW! 84 7.00 56.00 |FDD8445TR-ND NEW! 2,500 | _364.00/M 
@ RoHS Compliant A Tape and Box t Bulk § See data sheet for pin out (Continued) 
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FAIRCHILD Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont) Digi@Reel ee eer ion ce tor diene 


SEMICONDUCTOR" 


Config. Cut Tape ig. 16 — TO- 
vos | _RDS(on) | ip | po | or |Digi-key Pricing Digi-Key Tape & Reel mee =e 
Fig. | Type (V) i) @Volt.| (A) | (W) Package | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
N-Chan. | 40 | 0.007 10 15.2 | 45 Single FDD8447LCT-ND 81 6.75 54.00 /FDD8447LTR-ND 2,500 351.00/M 
N-Chan. | 40 | 0.009 10 _ = TO-252 |FDD8647LCT-ND NEW! 1.08 9.00 72.00 )FDD8647LTR-ND NEW! 2,500 468.00/M 
N-Chan. | 40 | 0.019 10 9 37 Single FDD8451CT-ND 92 6.90 51.75 )FDD8451TR-ND 2,500 299.00/M 
N-Chan. | 50 | 0.047 25 16 60 Single RFD16NO5LSM-NDt 89 7.43 59.40 |— _ _ 
N-Chan. | 50 | 0.047 5 16 60 Single RFD16NO5LSM9ACT-ND 95 7.88 63.00 | RFD16NOS5LSM9ATR-ND 2,500 409.50/M 
N-Chan. | 50 | 0.047 10 16 72 Single RFD16NO5SM9ACT-ND 19 6.58 52.60 | RFD16NO5SM9ATR-ND 2,500 341.90/M 
N-Chan. | 50 01 10 14 48 Single RFD14NO5SM9ACT-ND 76 5.67 42.53 | RFD14NOSSM9ATR-ND 2,500 246.00/M 
N-Chan. | 50 0.1 10 14 48 Single RFD14NO5SM-NDt 76 5.70 42.75 |— — _ 
N-Chan. | 50 0.1 2.5 14 48 Single RFD14NO5LSM-NDt 80 6.00 45.00 |— — _ 
N-Chan. | 50 0.1 § 14 48 Single RFD14NO5LSM9ACT-ND 92 6.87 51.53 | RFD14NOS5LSM9ATR-ND 2,500 297.70/M 
N-Chan. | 60 | 0.0094 10 50 | 135 Single FDD10ANO6A0CT-ND 1.50 12.00 90.00 ) FDD10ANO6A0TR-ND 2,500 768.00/M 
N-Chan. | 60 | 0.0115 10 50 | 115 Single FDD13ANO6A0CT-ND 1.36 = 11.30 90.40 | FDD13ANO6A0TR-ND 2,500 587.60/M 
N-Chan. | 60 | 0.0123 10 11.5 | 69 Single FDD5353CT-ND 147 12.25 98.00 )FDD5353TR-ND 2,500 637.00/M 
N-Chan. | 60 | 0.0165 10 37 88 Single FDD5810CT-ND 96 8.00 64.00 )FDD5810TR-ND 2,500 416.00/M 
N-Chan. | 60 | 0.02 5 40 75 Single FDD24ANO6LAO_FO85CT-ND NEW!| 1.17 9.78 78.20 |FDD24ANO6LA0_FO85TR-ND NEW! | 2,500 508.30/M 
N-Chan. | 60 | 0.027 10 30 50 Single FDDS5690CT-ND 1.15 9.55 76.40 | FDD5690TR-ND 2,500 497.00/M 
N-Chan. | 60 | 0.047 5 16 90 Single RFD16NO6LESM9ACT-ND 1.00 8.33 66.60 ) RFD16NO6LESM9ATR-ND 2,500 433.00/M 
N-Chan. | 60 | 0.107 5 an 38 Single RFD3055LESM9ACT-ND 76 5.67 42.53 | RFD3055LESM9ATR-ND 2,500 245.70/M 
N-Chan.| 60 | 0.18 5 12 48 Single MTD3055VLCT-ND 95 7.95 63.60 | MTD3055VLTR-ND 2,500 413.40/M 
N-Chan. | 75 | 0.013 10 50 | 135 Single FDD16ANO8A0CT-ND 1.53 12.20 91.50 | FDD16ANO8A0TR-ND 2,500 781.00/M 
N-Chan. | 100 | 0.024 10 44 | 135 Single FDD3672CT-ND 1.44 12.00 96.00 )FDD3672TR-ND 2,500 624.00/M 
N-Chan. | 100 | 0.0287 10 6.2 69 TO-252 | FDD3860CT-ND 96 8.00 64.00 )FDD3860TR-ND 2,500 416.00/M 
N-Chan. | 100] 0.032 | 10 | 32 | 95 Single | FDD3682CT-ND 99 825 66.00 |FDD3682TR-ND 2,500 | 429.00/M Fig. 17 — TO-252-4L 
N-Chan. | 150 | 0.045 10 29 | 135 Single FDD2572CT-ND 1.44 = 12.00 96.00 )FDD2572TR-ND 2,500 624.00/M 
12 | N-Chan. | 200 0.6 10 4.5 40 Single FDD6N20TMCT-ND NEW! 96 7.20 54.00 |FDD6N20TMTR-ND NEW! 2,500 312.00/M 
N-Chan. | 200 | 0.28 10 9 25 Single FQD12N20LTMCT-ND 95 7.14 53.55 | FQD12N20LTMTR-ND 2,500 309.00/M 
N-Chan. | 200 | 0.58 10 5 43 Single FDD7N20TMCT-ND BY 4.29 32.18 | FDD7N20TMTR-ND 2,500 185.90/M 
N-Chan. | 250] 0.22 10 16 | 160 Single FQD16N25CTMCT-ND 96 8.00 64.00 | FQD16N25CTMTR-ND 2,500 416.00/M 
N-Chan. | 250 0.9 10 44 50 Single FDD6N25TMCT-ND OF 4.29 32.18 | FDD6N25TMTR-ND 2,500 185.90/M 
N-Chan. | 400 3.4 10 2 30 Single FDD3N40TMCT-ND 61 4.59 34.43 | FDD3N40TMTR-ND 2,500 198.90/M 
N-Chan. | 500 1.0 10 5.5 89 Single FDD6N50FTFCT-ND 1.36 © 11.35 90.80 j}— — _ 
N-Chan. | 500 1.0 10 5.5 89 Single FDD6N50FTMCT-ND 90 7.50 60.00 ) FDD6NS50FTMTR-ND. 2,500 399.00/M 
N-Chan. | 500 | 0.76 10 6 89 Single FDD6NS0TM_WSCT-ND NEW! 93 7.78 62.20 | FDD6N50TM_WSTR-ND NEW! 2,500 404.30/M 
N-Chan. | 500 | 1.25 10 3.5 40 Single FDD5NSOFTM_WSCT-ND NEW! 719 6.55 52.40 |FDD5N50FTM_WSTR-ND NEW! 2,500 340.60/M 
N-Chan. | 600 | 0.81 10 4.6 54 Single FCD5N60TM_WSCT-ND NEW! 1.25 10.38 83.00 | FCDS5N60TM_WSTR-ND NEW! 2,500 539.50/M 
N-Chan. | 600 2.5 10 2.8 | 2.5 Single FQD5N60CTMCT-ND 94 7.02 52.65 | FOQDS5N60CTMTR-ND 2,500 304.20/M 
N-Chan. | 600 | 0.81 10 4.6 54 Single FCD5N60TFCT-ND 1.28 = 10.20 76.50 | FCDSN60TFTR-ND 2,000 663.00/M 
N-Chan. | 600 | 0.81 10 46 54 Single FCD5N60TMCT-ND 1.28 = 10.20 76.50 | FCDSN60TMTR-ND 2,500 652.80/M 
N-Chan. | 600 | 0.53 10 7 83 Single FCD7N60TMCT-ND 1.70 13.60 102.00 | FCD7N60TMTR-ND 2,500 870.40/M 
N-Chan. | 600 1.0 10 3.9 50 Single FCD4N60TFCT-ND 1.38 11.50 92.00 |— ond _ 
N-Chan. | 600 1.0 10 3.9 50 Single FCD4N60TMCT-ND 1.38 = 11.50 92.00 | FCD4N60TMTR-ND 2,500 598.00/M 
N-Chan. | 800] 4.9 10 18 | 25 Single FQD2N80TMCT-ND 94 7.80 62.40 )FQD2N80TMTR-ND 2,500 405.60/M 
N-Chan. | 900 5.6 10 AZ | 25: Single FQD2N90TFCT-ND 94 7.80 62.40 | FQD2N90TFTR-ND 2,000 414.96/M 
N-Chan. |1,000 9 10 16 | 25 Single FQD2N100TMCT-ND 93 7.73 61.80 | FQD2N100TMTR-ND 2,500 402.00/M 
P-Chan. | 35 | 0.0097 10 13 57 Single FDD6637CT-ND NEW! 18 6.50 52.00 )FDD6637TR-ND NEW! 2,500 338.00/M 
P-Chan. | 40 | 0.036 10 67 42 Single FDD4243CT-ND 92 6.93 51.98 )FDD4243TR-ND 2,500 300.30/M 
P-Chan. | 40 | 0.023 | 10 | 84 | 69 | Single |FOD4685CT-ND 88 7.35 58.80 | FDD4685TR-ND 2,500 | 382.20M} | Fig 18—sc75-6 
P-Chan. | 60 | 0.135 10 12 2.5 Single FQD17PO6TMCT-ND 89 6.66 49.95 )FQD17PO6TMTR-ND 2,500 289.00/M 
P-Chan. | 60 | 0.076 10 15 42 Single FDD5614PCT-ND 15 6.25 50.00 | FDD5614PTR-ND 2,500 325.00/M 
D2PAK (TO-263AB) 
N-Chan. | 30 | 0.0031 10 80 | 187 | TO-263AB |FDB8030LCT-ND® 412 32.94 256.20 |FDB8030LTR-ND® 800 1903.20 
N-Chan. | 30 | 0.022 10 25 50 | TO-263AB |NDB603ALCT-ND 1.28 = 10.24 76.80 | NDB603ALTR-ND 800 552.96 
N-Chan. | 30 | 0.0049 10 93 80 Single FDB8896CT-ND® 93 7.75 62.00 | FDB8896TR-ND® 800 347.20 
N-Chan. | 30 | 0.0014 10 80 | 300 Single FDB8832CT-ND® 2.60 20.79 161.70 | FDB8832TR-ND® 800 1201.20 
N-Chan. | 30 | 0.0016 10 80 | 254 Single FDB8860CT-ND@ NEW! 1.88 15.00 112.50 |FDB8860TR-ND® NEW! 800 810.00 
N-Chan. | 40 | 0.0019 10 80 | 300 Single FDB8441CT-ND@ 2.18 17.40 130.50 |FDB8441TR-ND® 800 939.60 
N-Chan. | 40 | 0.0036 10 80 | 254 Single FDB8442CT-ND® 2.33 18.60 139.50 | FDB8442TR-ND® 800 1004.40 
N-Chan. | 40 | 0.013 10 70 92 Single FDB8445CT-ND@ 1.26 = 10.50 84.00 | FDB8445TR-ND® 800 470.40 
N-Chan. | 40 | 0.0085 10 15 60 Single FDB8447LCT-ND@ 1.04 8.66 69.30 | FDB8447LTR-ND® 800 388.08 
N-Chan. | 40 | 0.0063 10 16.1 | 66 Single FDB8453LZCT-ND® 1.08 9.00 72.00 |FDB8453LZTR-ND® 800 403.20 
N-Chan. | 40 | 0.0039 10 70 | 167 Single FDB8444CT-ND@ NEW! 2.00 16.00 120.00 |FDB8444TR-ND® NEW! 800 864.00 
N-Chan. | 50 01 10 15 50 | TO-263AB |NDB4050CT-ND 1.10 9.20 73.60 | NDB4050TR-ND 800 397.44 
N-Chan. | 60 | 0.0018 10 120 | 395 Single FDBO24NO6CT-ND® 412 32.94 256.20 | FDBO24NO6TR-ND® 800 1903.20 
N-Chan. | 60 | 0.0115 10 62 | 115 Single FDB13ANO6A0CT-ND® 1.39 9 11.14 83.55 | FDB13ANO6AOTR-ND® 800 601.60 
N-Chan. | 60 | 0.025 27 48 | 100 | TO-263AB |NDB6060LCT-ND® 1.34 11.20 89.60 | NDB6060LTR-ND® 800 501.76 
N-Chan. | 60 | 0.015 27 75 | 150 | TO-263AB |NDB7060LCT-ND 16.02 120.15 801.00 |— — _ 
N-Chan. | 60 | 0.021 10 32 58 Single FDB5690CT-ND® 149 12.45 99.60 | FDB5690TR-ND® 800 557.76 
N-Chan. | 60 | 0.0035 10 80 | 310 Single FDBO35ANO6A0CT-ND® 3.56 28.44 221.20 | FDBO35ANO6A0TR-ND® 800 1643.20 
N-Chan. | 60 | 0.0046 10 80 | 242 Single FDB5800CT-ND@ NEW! 1.63 13.02 97.65 | FDB5800TR-ND@® NEW! 800 703.08 
N-Chan. | 75 | 0.047 10 6 41 Single FDB3502CT-ND@ 1.14 9.50 76.00 |FDB3502TR-ND® 800 425.60 
N-Chan. | 75 | 0.0024 10 120 | 375 Single FDB031NO8CT-ND® 3.98 31.86 247.80 | FDBO31NO8TR-ND® 800 1840.80 
43 N-Chan. | 75 | 0.0039 10 80 | 310 Single FDBO45ANO8A0CT-ND® 3.20 25.56 198.80 | FDBO45ANO8A0TR-ND® 800 1476.80 Fig. 19 — SC70-6 
N-Chan. | 75 | 0.0073 10 85 | 160 Single FDBO88NO8CT-ND® NEW! 2.03 16.20 121.50 |FDBO88NO8TR-ND® NEW! 800 874.80 
N-Chan. | 80 | 0.01 10 75 | 270 Single HUF75545S3STCT-ND® 2.28 = 18.22 141.68 | HUF75545S3STTR-ND® 800 1052.80 
N-Chan. | 100 | 0.0039 10 120 | 375 Single FDB047N10CT-ND® NEW! 4.32 34.56 268.80 |FDB047N10TR-ND® NEW! 800 1996.80 
N-Chan. | 100 | 0.0075 10 80 | 310 Single FDB3632CT-ND@ 2.95 23.58 183.40 | FDB3632TR-ND® 800 1362.40 
N-Chan. | 100 | 0.0115 10 75 | 310 Single HUF75645S3STCT-ND® 2.27 18.18 141.40 | HUF75645S3STTR-ND® 800 1050.40 
N-Chan. | 100 | 0.012 10 57 | 110 Single FDB150N10CT-ND® NEW! 2.25 18.00 140.00 |FDB150N10TR-ND®@ NEW! 800 1040.00 
N-Chan. | 100 | 0.014 10 61 150 Single FDB3652CT-ND® 1.98 15.80 118.50 | FDB3652TR-ND® 800 853.60 
N-Chan. | 100 | 0.021 10 65 | 3.75 Single FQB5SN10TMCT-ND@ 147 11.76 88.20 | FQB55N10TMTR-ND® 800 635.04 
N-Chan. | 100 | 0.037 10 30 71 Single FDB3860CT-ND@® NEW! 218 17.40 130.50 |FDB3860TR-ND® NEW! 800 939.60 
N-Chan. | 100 | 0.04 10 33 | 127 Single FQB33N10TMCT-ND@ 1.04 8.70 69.60 /FQB33N10TMTR-ND® 800 389.76 
N-Chan. | 100 | 0.125 10 22 | 3.75 Single FQB22P10TMCT-ND® 1.04 8.70 69.60 )FQB22P10TMTR-ND® 800 389.60 
N-Chan. | 150 | 0.014 10 79 | 310 Single FDB2532CT-ND® 3.04 24.30 189.00 | FDB2532TR-ND® 800 1404.00 
N-Chan. | 200 | 0.14 10 21 | 3.13 Single FQB19N20LTMCT-ND® 1.08 9.03 72.20 |FQB19N20LTMTR-ND® 800 404.00 
N-Chan. | 200 ) 0.06 10 31 | 3.13 Single FQB34N20TM_AMO02CT-ND® 1.68 = 13.42 100.65 | FQB34N20TM_AMO02TR-ND® 800 724.68 
N-Chan. | 200 | 0.057 10 31 180 Single FQB34N20LTMCT-ND® 1.54 = 12.32 92.40 |FQB34N20LTMTR-ND® 800 665.28 
N-Chan. | 200 | 0.0229 10 62 | 260 Single FDB2614CT-ND@ 3.44 27.54 214.20 | FDB2614TR-ND@ 800 1591.20 
N-Chan. | 200 | 0.041 10 52 | 357 Single FDB52N20TMCT-ND® 1.68 13.40 100.50 | FDB52N20TMTR-ND® 800 723.60 
N-Chan. | 200 | 1.12 10 3.6 | 3.13 Single FOQB4N20TMCT-ND® NEW! 99 8.25 66.00 |— = = 
N-Chan. | 250 | 0.0363 10 50 | 260 Single FDB2710CT-ND@ 448 35.82 278.60 |FDB2710TR-ND® 800 2069.60 
N-Chan. | 250 | 0.058 10 44 | 307 Single FDB44N25TMCT-ND® 1.75 = 14.00 105.00 | FDB44N25TMTR-ND® 800 756.00 
N-Chan. | 250 | 0.077 10 33 | 235 Single FDB33N25TMCT-ND® NEW! 140 11.20 84.00 | FDB33N25TMTR-ND@ NEW! 800 604.80 
N-Chan. | 300 | 0.24 10 14 | 140 Single FDB14N30TMCT-ND@ 1.16 9.65 77.20 _|FDB14N30TMTR-ND@ 800 432.32 
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FAIRCHILD Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont) Digi@DReel ee er non che ordinate 


SEMICONDUCTOR" 


Config. Cut Tape Fig. 20 — SC89-6 
vps | _RDS (on) iD | PD or Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Type | (V) Q |@Volt.; (A) | (W) | Package | PartNo. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
N-Chan. | 300 | 0.108 10 28 | 250 Single FDB28N30TMCT-ND® 1.48 = 11.80 88.50 | FDB28N30TMTR-ND® 800 637.20 
N-Chan. | 500 | 0.38 10 15 | 300 Single FDB15N50CT-ND® 2.25 18.00 135.00 | FDB15N50TR-ND® 800 972.00 
N-Chan. | 500] 0.55 10 11.5 | 165 Single FDB12N50TMCT-ND® 1.39 11.60 92.80 | FDB12NSOTMTR-ND® 800 519.68 
N-Chan. | 500 | 0.59 10 11.5 | 165 Single FDB12N50FTM_WSCT-ND@ NEW! | 1.48 12.30 98.40 )FDB12NSOFTM_WSTR-ND®@ NEW! | 800 551.04 
N-Chan. | 500 | 0.65 10 10 | 165 Single FDB12N50UTM_WSCT-ND@ NEW!| 1.50 12.00 90.00 |FDB12NSOUTM_WSTR-ND@ NEW! | 800 648.00 
13 | N-Chan. | 600 | 0.38 10 "1 125 Single FCB11N60TMCT-ND® 2.18 17.40 130.50 |FCB11N60TMTR-ND® 800 939.60 
N-Chan. | 600 ] 0.19 10 20 | 208 Single FCB20N60TMCT-ND® 3.51 28.08 218.40 | FCB20N60TMTR-ND® 800 1622.40 
N-Chan. | 600] 0.15 10 20 | 208 Single FCB20N60FTMCT-ND® 4.05 32.40 252.00 | FCB20N60FTMTR-ND® 800 1872.00 
N-Chan. | 650 1.2 10 ve 173 Single FOQB7N65CTMCT-ND® 1.35 10.80 81.00 |FQB7N65CTMTR-ND® 800 583.20 
P-Chan. | 60 | 0.07 10 27 | 3.75 Single FQB27PO6TMCT-ND® 1.00 8.35 66.80 | FQB27PO6TMTR-ND® 800 374.40 
P-Chan. | 100 | 0.125 10 22 | 3.75 Single FQB22P10TM_FO85CT-ND@ NEW!| 1.45 12.08 96.60 |FQB22P10TM_FO85TR-ND® NEW! | 800 540.96 
TO-3P — RoHS Compliant 
N-Chan. | 100 ) 0.039 10 48 | 180 Single FQA44N10-NDt 1.36 = 10.88 81.60 |— _ =_ 
N-Chan. | 200 | 0.082 10 32 | 204 Single FQA32N20C-NDt 148 = 11.80 88.50 |— _— _ 
14 N-Chan. | 250 | 0.083 10 27 | 210 Single FQA27N25-ND¢ NEW! 1.89 15.12 113.40 |— _ _ 
N-Chan. | 250 | 0.034 10 69 | 480 Single FDA69N25-NDt 2.93 23.40 182.00 |— — _ 
N-Chan. | 500 | 0.23 10 22 | 280 Single FDA20N50-NDt 248 19.80 154.00 |— = = 
N-Chan. | 600 | 0.19 10 20 | 208 Single FCA20N60-NDt 4.97 39.78 309.40 |— = = 
TO-3PN — RoHS Compliant 
N-Chan. | 40 |0.00146] 10 100 | 306 Single FDA8440-ND¢ NEW! 5.06 40.50 315.00 |— — _ 
N-Chan. | 55 | 0.0065 10 75 | 288.5 Single HUF75344A3-NDt 2.32 18.56 144.34 |— _ _ 
N-Chan. | 75 | 0.025 10 75 _ TO-3PN | FDA032N08-NDt NEW! 4.25 34.02 264.60 |— — - 
N-Chan. | 250 | 0.0292 10 64 | 357 Single FDA2712-NDt 5.46 43.68 368.55 |— _— _ ‘ 
N-Chan. | 250 | 0.088 | 10 33 | 245 Single _ | FDA33N25-NDt 1.65 13.20 99.00 |— — =- Pigh ate SOn Poole 
N-Chan. | 400) 0.15 10 23 | 235 TO-3PN | FDA24N40F-NDt 245 19.60 147.00 |— — _ 
N-Chan. | 500 ) 0.156 10 24 | 290 Single FQA24N50-NDt 3.38 27.00 210.00 |— — _ 
14 | N-Chan. | 500 | 0.22 10 19 | 239 Single FDA18N50-NDt 245 19.60 147.00 }— _ _— 
N-Chan. | 500) 0.22 10 22 | 388 TO-3PN | FDA20N50F-NDt 2.30 18.36 142.80 |— _ _ 
N-Chan. | 500 | 0.16 10 24 | 270 Single FDA24N50-ND+ NEW! 3.24 25.92 201.60 |— = = 
N-Chan. | 500 | 0.122 10 28 | 310 Single FDA28N50-ND+ NEW! 468 37.44 291.20 |— — _ 
N-Chan. | 500 | 0.140 10 28 | 310 Single FDA28N50F-ND¢ NEW! 5.45 43.56 338.80 |— — _ 
N-Chan. | 600 | 0.062 10 47 | 417 Single FCA47N60F-NDt NEW! 9.20 82.80 734.16 |— _ — 
N-Chan. | 600 ] 0.15 10 20 | 208 Single FCA20N60F-NDt 419 33.48 260.40 |— — — 
N-Chan. | 650 | 0.36 10 16 | 260 Single FDA15N65-NDt 2.50 19.98 155.40 |— = _ 
TO-220 — RoHS Compliant 
N-Chan. | 40 /0.00164} 10 100 | 306 Single FDP8440-ND¢ NEW! 4.28 34.20 266.00 |— _ _ 
N-Chan. | 40 | 0.0087 10 12 60 Single FDP8447L-NDt 1.05 8.75 70.00 |— _ _- 
N-Chan. | 55 | 0.0061 10 100 | 150 Single FDP3205-ND¢ NEW! 1.80 14.40 108.00 |— _ _ 
N-Chan. | 60 | 0.0019 10 120 | 395 Single FDPO25N06-NDt 4.01 32.04 249.20 |— _— _ 
N-Chan. | 60 | 0.01 10 85 | 160 Single FQP85N06-NDt 1.67 13.32 99.90 |— = = 
N-Chan. | 60 | 0.0046 10 14 | 242 Single FDP5800-NDt 1.65 = 13.20 99.00 |— — - 
N-Chan. | 60 | 0.013 10 65 | 135 Single FDP65NO6-NDt 1.02 8.48 67.80 |— _ _— 
N-Chan. | 60 | 0.0085 10 80 | 176 Single FDP80N06-NDt 1.29 10.75 86.00 |— _ _ 
N-Chan. | 60 | 0.017 10 52.4 | 121 Single FQP50NO6L-NDt 1.04 8.68 69.40 |— = = 
N-Chan. | 60 | 0.018 10 50 | 120 Single FQP50N06-NDt 1.04 8.68 69.40 |— = = 
N-Chan. | 60 | 0.018 10 55 | 114 TO-220 | FDP55N06-ND+ NEW! 95 7.88 63.00 |— — _ 
N-Chan. | 60 | 0.027 10 32 79 Single FQP30NO6L-NDt 83 6.95 55.60 |— = _ 
N-Chan. | 60 |] 0.18 5 12 48 Single MTP3055VLFS-NDt 83 6.88 55.00 |— _— _ ‘ are 
N-Chan. | 75 | 0.0038 10 164 | 268 Single FDP047N08-NDt 2.95 23.58 183.40 |— — - Fig: 22 eleeor 
N-Chan. |_75 | 0.0025 10 120 | 375 Single FDP032N08-NDt 3.89 31.14 242.20 |— = = 
N-Chan. | 75 | 0.0094 10 75 | 137 Single FDP75NO8A-NDt 1.35 10.80 81.00 |— _ _ 
N-Chan. | 100 | 0.023 10 57 | 160 Single FQP70N10-NDt 1.60 12.80 96.00 )— — - 
N-Chan. | 100 | 0.0039 10 120 | 375 Single FDP047N10-NDt 3.89 31.14 242.20 |— =— _ 
N-Chan. | 100 ) 0.052 10 33 | 127 Single FQP33N10-NDt 1.04 8.68 69.40 |— _ _— 
N-Chan. | 100 | 0.0072 10 75 | 208 TO-220 _|FDPO90N10-NDt 2.97 23.76 184.80 |— _ = 
N-Chan. | 100 | 0.0082 10 75 | 208 TO-220 |FDP100N10-ND+ NEW! 2.79 22.28 173.32 |— — _ 
15 N-Chan. | 100 | 0.0097 10 74 | 170 Single FDP120N10-ND¢ NEW! 215 17.20 129.00 |— — _— 
N-Chan. | 100 | 0.012 10 57 | 110 Single FDP150N10-ND+ NEW! 2.38 19.00 142.50 |— _— _ 
N-Chan. | 150 ) 0.033 10 45.6 | 210 Single FQP46N15-NDt 1.60 12.76 95.70 |— = _ 
N-Chan. | 200 | 0.17 10 19 | 139 Single FQP19N20C-NDt 78 6.48 51.80 |— _ = 
N-Chan. | 200 | 0.12 10 18 | 100 TO-220 | FDP18N20F-NDt 1.18 9.83 78.60 |— — _ 
N-Chan. | 200 | 0.0229 10 62 | 260 TO-220 | FDP2614-NDt 4.50 36.00 270.00 |— = = 
N-Chan. | 200 | 0.034 10 61 47 Single FDP61N20-NDt 2.21 17.64 132.30 |— _— _ 
N-Chan. | 200 | 0.041 10 52 | 357 Single FDP52N20-NDt 1.89 15.12 113.40 |— — = 
N-Chan. | 200 | 0.056 10 39 | 251 TO-220 _|FDP39N20-ND¢ NEW! 1.45 11.56 86.70 |— = = 
N-Chan. | 250 | 0.077 10 33 | 235 Single FDP33N25-NDf 143 11.40 85.50 |— — _ 
N-Chan. | 250 | 0.048 10 51 320 TO-220 | FDP51N25-ND+ NEW! 2.21 17.64 132.30 |— — _- 
N-Chan. | 250 | 0.0363 10 50 | 260 TO-220 | FDP2710-NDt 4.25 34.00 255.00 |— _ = 
N-Chan. | 400 | 0.24 10 15 | 170 TO-220 | FDP15N40-ND¢ NEW! 2.23 17.80 133.50 |— _— _ 
N-Chan. | 400 0.2 10 19 | 215 TO-220 _|FDP19N40-ND¢ NEW! 2.33 18.60 139.50 |— = = 
N-Chan. | 400] 0.13 10 26 | 265 TO-220 | FDP26N40-NDt 2.05 16.40 123.00 |— — _ 
N-Chan. | 400 | 0.140 10 24 | 227 TO-220 | FDP24N40-NDt 1.98 15.80 118.50 |— _ _ 
N-Chan. | 500 | 0.58 10 9 147 Single FQP9N50-NDt 146 12.15 97.20 |— — _ Fig. 23 — LPAK 
N-Chan. | 500) 0.76 10 7 89 Single FDP7N50-NDt 1.06 8.85 70.80 |— =— =_ 
N-Chan. | 500 | 0.55 10 6 165 Single FDP12N50-NDt 1.33 11.08 88.60 |— _ = 
N-Chan. | 500 | 0.22 10 18 | 235 Single FDP18N50-NDt 210 16.80 126.00 |— — _ 
N-Chan. | 500) 0.20 10 20 | 250 TO-220 | FDP20N50-ND+ NEW! 218 17.40 130.50 }— — _ 
N-Chan. | 500 | 0.22 10 20 | 250 TO-220 | FDP20N50F-ND¢ NEW! 2.30 18.40 138.00 |— _— _ 
N-Chan. | 500 | 1.15 10 5 85 TO-220 | FDP5N50-NDt 89 7.38 59.00 |— = _- 
TO-220F — RoHS Compliant 
N-Chan. | 60 | 0.008 10 53 62 Single FQPF85N06-NDt 1.65 13.20 99.00 |— — _ 
N-Chan. | 100 | 0.0291 10 20 | 33.8 Single FDPF3860T-ND+ NEW! 1.10 9.20 73.60 |— — _ 
N-Chan. | 150 ) 0.025 10 79 31 Single FDPF79N15-NDt 2.05 16.40 123.00 }— = _ 
N-Chan. | 200 | 0.041 10 26 | 38.5 Single FDPF52N20T-NDt NEW! 1.60 12.80 96.00 )— _ _ 
N-Chan. | 200 | 0.056 10 39 59 Single FDPF39N20-NDt 1.35 10.80 81.00 |— _ = 
N-Chan. | 250 | 0.0363 10 25 | 62.5 Single FDPF2710T-NDt 2.84 22.68 176.40 |— — _ 
N-Chan. | 250 | 0.077 10 33 94 Single FDPF33N25T-NDt 140 11.20 84.00 |— _ _ 
16 N-Chan. | 250 ] 0.048 10 51 117 Single FDPF51N25-NDt 2.08 16.60 124.50 |— _— _ 
N-Chan. | 250 | 0.058 10 44 38 TO-220F |FDPF44N25T-ND¢ NEW! 1.92 15.34 115.05 |— — _ 
N-Chan. | 300 | 0.29 10 14 | 140 Single FDPF14N30-NDt 1.07 8.93 71.40 |— ond = 
N-Chan. | 500 0.2 10 20 62 Single FDPF20N50-NDt 2.18 17.40 130.50 |— _ _ 
N-Chan. | 500 0.2 10 20 62 Single FDPF20N50T-NDt 2.20 17.60 132.00 }— =— =_ 
N-Chan. | 500 | 0.22 10 18 58 Single FDPF18N50-NDt 210 16.80 126.00 |— _ _ 
N-Chan. | 500) 0.22 10 18 58 Single FDPF18N50T-NDt 210 16.80 126.00 }— _ _ 
N-Chan. | 500 | 0.22 10 20 | 38.5 | TO-220F |FDPF20N50FT-ND¢ NEW! 2.33 18.60 139.50 |— = = 
N-Chan. | 500 | 0.31 10 16 52 Single FDPF16N50-NDt 1.58 12.60 94.50 [— — = 
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FAIRCHILD Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont) 


SEMICONDUCTOR? 


i Cut Tape 5 
vos | __RDS (on) io | pp nee Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Rigy24— MEP ox6,|Powera 

Fig. | Type (Vv) i) @Volt.| (A) | (W) Package | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 

W-Chan. | 500 | 031 | 10 | 16 | 385} Single |FDPFI6NSOT-NDT Teo 1280 96.00 |— = = 

N-Chan.] 500| 042 | 10 | 12 | 42 | Single |FOPF13NSOFT-NDt 138 11.00 82.50 |— = = 

N-Chan.] 500| 043 | 10 | 13 | 48 | Single |FOPF13NSOCF-NDt 165 13.20 99.00 |— = = 

N-Chan.| 500} 0.5 | 10 | 10 | 143 | Single | FQPFIONSOCF-NDt 165 1320 99.00 |— = = 

N-Chan.| 500| 055 | 10 | 6 | 42 | Single _|FOPF12NSOT-NDt 141 11.75 94.00 |— = = 

N-Chan. | 500} 0.65 | 10 | 115] 42 | Single | FDPF12NSOFT-NDt Tat 11.76 94.08 |— = = 

N-Chan.] 500| 071 | 10 | 9 | 42 | Single |FDPF1ONSOFT-ND NEW! 147 12.23 97.80 |— = = 

N-Chan.| 500} 09 | 10 | 7 | 89 | Single |FOPF7NSO-NDt 146 ©6963 =~ 77.00 |— = = 

N-Chan.] 500] 095 | 10 | 6 | 385 | Single |FDPE7NSOF-ND+ NEW! 141 11.75 94.00 |— = = 

N-Chan. | 500} 1.25 | 10 | 45 | 28 | T0-220F |FDPFSNSOFT-NDt 1.08 9.03 72.20 |— = = 

N-Chan.| 500] 115 | 10 | 5 | 28 | 10-220F |FDPFSNSOT-NDt 102 848 67.80 |— = = 

N-Chan.| 600} 0.19 | 10 | 20 | 39 | Single |FCPF2ONGO-NDt 331 26.46 205.80 |— = = 

N-Chan.| 600] 019 | 10 | 20 | 208 | Single FCP20N60-NDt 3.29 26.28 204.40 |— = = BOTTOM VIEW 

N-Chan. | 600} 0.22 | 10 | 16 | 379] Single |FCPF1GN60-NDt 232 1854 144,20 |— = = 
ag [N-Chan. | 600 | 0.22 | 10 | 16 | 167 | 70-200 _|FcP16NGO-NDt NEW! 232 1854 144,20 |— = ~ 

N-Chan.| 600| 038 | 10 | 11 | 36 | Single |FCPF11NG0-NDt 200 16.00 120.00 |— = = 

N-Chan.| 600] 038 | 10 | 11 | 125 | Single FCP11NGO-NDt 200 16.00 120.00 |— = = 

N-Chan.| 600| 06 | 10 | 7 | 31 | Single |FCPF7NGO-NDt 148 11.80 88.50 |— = = 

N-Chan.| 600} 0.6 | 10 | 9 | 169 | Single |FQPFIONGOCF-NDt 165 1320 99.00 |— = = 

N-Chan.| 600| 06 | 10 | 7 | 31 | Single |FCP7NGO-NDt 145 11.60 87.00 |— = = 

N-Chan. | 600} 1.0 | 10 | 39] 50 | Single | FCP4NGO-NDt 123 10.23. 81.80 |— = = 

N-Chan.| 650| 0.36 | 10 | 15 | 385 Single |FDPF15N65-NO+ NEW! 239 1908 148.40 |— Fig. 25 — MLP 3.3x3.3, 

N-Chan.| 00} 21 | 10 | 55 | 51 | Single |FOPFENSOCT-ND 128 10.20 76.50 |— = = OFET 2x2, 

N-Chan.} 800| 25 | 10 | 55 | 51 | Single |FOPF6N8OC-NDt 145955 76.40 |— = —| | MicroFET SC-75 

N-Chan. | 900} 1.12 | 10 | 80 | 68 | Single |FOPFONSOCT-ND NEW! 210 16.80 126.00 |— = = 

N-Chan.| 900] 193 | 10 | 6 | 56 | Single |FOPF6NSOCT-ND NEW! 148 11.80 88.50 |— = = 

N-Chan.| 900| 1.93 | 10 | 6 | 167 | Single |FaP6N9oc-NDt 131 1090 87.20 |— = = 

P-Chan. | 60 | 0.026 | 10 | 47 | 160 | Single | FOP47P06-NDt 173 13.86 103.95 |— = = 

P-Chan.| 60 | 0.055 | 10 | 27 | 120 | Single |FOp27P06-NDt 86 67.20 57.60 |— = = 

p-Chan. | 60 | 0.094 | 10 | 17 | 79 | Single |FOP17P06-NDt 88 6.60 49.50 |— = = 


TO-252-4L — RoHS Compliant 

N-Chan. | 40 | 0.024 10 9 34 
17 p-chan.| 40 | 0.03 45 7 13 Dual FDD8424HCT-ND 96 7.20 54.00 | FDD8424HTR-ND 2,500 312.00/M 
$C75-6 — RoHS Compliant 


78 [N-Chan. | 20 | 0.035 | 45 [55 | 16 | Single |FDJI26NCT-ND 99 825 66.00 [— = = 
SC70-6 — RoHS Compliant 
NChan.] 25] 26 | 45 | 022] 03 | Dual  |FDGO30INCT-ND 493.94 27.00 [FDGS30INTR-ND 3,000 | 127.50/M BOTTOM VIEW 
n-chan.| 30 | 04 | 45 |075| 036] Dual  |FDGees0NZCT-ND ‘60 © 4.50 33.75 | FOG8850NZTR-ND 3,000 | 195.00/M 
N-Chan.| 60 | 16 | 5 | 143] 02 | sc70-6 |2N7002DWCT-ND 322.50 17.60 |2N7002DWTR-ND 3,000 | _72.00/M 
P-Chan.| 12 | 027 | 45 | 07 | 03 | Single |FDG63i6PCT-ND 493.94 27.00 |FOG6316PTR-ND 3,000 | 128.00/M 
p-chan. | 20 | 0.073 | 45 | 26 |075| single |roG332PzcT-ND 493.94 27.00 |FOG332PZTR-ND 3,000 | 128.00/M 
p-chan. | 20 | 0.42 | 45 | 06 | 03 | Single |FDG306PCT-ND 45 3.56 26.70 |FOG6306PTR-ND 3,000 | _120.00/M 
ag | N-Chan.) 20 | 0.300 | 45 | 0.7 | 03 | SC70-6 Jenggagac FosscT-NDe NEW! | 55 4.40 33.00 |FDG6332C_FosSTR-ND® NEW! | 3,000 | 148.50/M 


P-Chan. | 20 | 0.420 4.5 0.6 | 03 SC70-6 


N-Chan. | 25 ) 0.45 45 0.5 7 

P-Chan. | 25 14 45 | 041 0.3 Dual FDG6321CCT-ND 57 4.52 33.90 | FDG6321CTR-ND 3,000 153.00/M Fig. 26 — MLP 3x3 
N-Chan. | 20 0.3 45 07 
P-chan.| 20 | 0.42 45 06 0.3 Dual FDG6332CCT-ND 58 4.60 34.50 | FDG6332CTR-ND 3,000 155.00/M 


N-Chan. | 30 04 45 | 0.75 | 0.36 


P-Chan. | 25 14 45 |o411 03 Dual FDG8842CZCT-ND 60 4.50 33.75 | FDG8842CZTR-ND 3,000 195.00/M 
SC89-6 — RoHS Compliant 

P-Chan. | 20 | 0.28 4.5 | 0.83 | 0.625 Dual FDY1002PZCT-ND NEW! AG 3.68 25.20 |FDY1002PZTR-ND NEW! 3,000 119.00/M 

20 ee ay re - Ae 0.625 Dual FDY4000CZCT-ND AG 3.68 25.20 | FDY4000CZTR-ND 3,000 119.00/M 

8-SOP — RoHS Compliant 
21 | N-Chan. | 400 3.2 10 0.45 | 2.0 Dual FQS4901TFCT-ND 83 6.95 55.60 |FQS4901TFTR-ND 3,000 361.40/M 
NEW! 8-SOIC — RoHS Compliant NEW! 

1 N-Chan. | 60 10 10 12 25 Single FDS5672CT-ND 1.28 = 10.20 76.50 |FDS5672TR-ND 2,500 652.80/M 

N-Chan. | 30 22 10 7.5 | 1.6 Dual FDS6990ASCT-ND 1.01 8.45 67.60 | FDS6990ASTR-ND 2,500 439.40/M 
8-TSSOP — RoHS Compliant BOTTOM VIEW 

29 eee ye ie i 1 Compl. | FDW2520CCT-ND 99 8.28 66.20 | FDW2520CTR-ND 2,500 430.30/M 

P-Chan. | 12 | 0.015 4.5 6 1.6 Dual FDW2508PBCT-ND 89 6.71 50.33 _| FDW2508PBTR-ND 2,500 290.82/M 
1-PAK (TO-251AA) 

N-Chan. | 20 | 0.0066 10 35 | 49.5 Single FDU8580-NDt® 66 4.95 37.13 |— _ _— 
N-Chan. | 20 | 0.004 10 35 77 Single FDU8586-NDt® 85 6.36 47.70 |— — _ 
N-Chan. | 25 | 0.0033 10 35 | 115 Single FDU8770-NDt® 117 9.75 78.00 |— =— =_ 
N-Chan. | 25 | 0.0065 10 35 50 Single FDU8780-NDt® 55 4.41 30.83 |— — = 
N-Chan.| 25 | 0.0045] 10 | 35 | 88 | SynoFET |FDU8796-NDt® 84 6.30 47.25 |— = —| | Fig.27 — 9-BGA 
N-Chan. | 25 | 0.0116 10 35 39 Single FDU8778-NDt@ A8 3.60 27.00 |— _— _ 
N-Chan. | 25 | 0.0085 10 35 50 Single FDU8782-NDt® 64 4.80 36.00 |— — _ 
N-Chan. | 30 | 0.011 10 40 40 Single FDU8878-ND+® NEW! 80 6.00 45.00 |— — _ 

23 | N-Chan. | 50 01 10 14 48 Single RFD14N05-NDt@ 76 5.70 42.75 |— — _ 
N-Chan. | 50 0.1 2.5 14 48 Single RFD14NO5L-NDt® 78 5.82 43.65 |— _ - 
N-Chan. | 60 | 0.107 2.5 an 3 Single RFD3055LE-NDt@ 76 5.73 42.98 |— — _ 
N-Chan. | 200 0.8 10 46 50 Single IRFU220FS-NDt 78 6.54 §2.32 |— _ - 
N-Chan. | 400 2.8 10 2.0 30 Single FDU3N40TU-NDt@ 68 5.10 38.25 |— _ - 
N-Chan. | 600 | 0.81 10 4.6 54 Single FCUSN60TU-NDt® 1.28 10.63 85.00 |— = = 
P-Chan. | 600 2.8 10 24 50 Single FQU3N60CTU-NDt@ 94 7.05 52.88 |— _— _ 
P-Chan. | 60 ] 0.11 10 12 2.5 Single FQU17PO6TU-NDt@ 84 6.27 47.03 |— =— _ 
P-Chan. | 60 | 0.185 10 94 | 25 Single FQU11PO6TU-NDt® 67 5.04 37.80 |— — = 

MLP 5x6 — RoHS Compliant 

N-Chan. | 30 | 0.004 10 17 50 SynoFET | FDMS8672SCT-ND 1.01 8.40 67.20 | FDMS8672STR-ND 3,000 436.80/M BOTTOM VIEW 
N-Chan. | 30 | 0.0028 10 20 78 SynoFET | FDMS8670SCT-ND 1.20 9.98 79.80 | FDMS8670STR-ND 3,000 518.70/M 
N-Chan. | 30 | 0.0019 10 25 83 SynoFET | FDMS8660SCT-ND 1.45 11.60 87.00 | FDMS8660STR-ND 3,000 742.40/M 

24 N-Chan. | 30 | 0.0215 10 75 | 25 Dual FDMS9620SCT-ND 1.05 8.75 70.00 | FDMS9620STR-ND 3,000 455.00/M 
N-Chan. | 60 | 0.0094 10 10.6 | 78 Single FDMS5672CT-ND 1.95 15.60 117.00 | FDMS5672TR-ND 3,000 998.40/M 
N-Chan. | 80 | 0.0135 10 8.8 78 Single FDMS3572CT-ND 1.95 15.60 117.00 | FDMS3572TR-ND 3,000 998.40/M 
N-Chan. | 100 ) 0.019 10 74 78 Single FDMS3672CT-ND 2.28 = 18.20 136.50 | FDMS3672TR-ND 3,000 | 1164.80/M 
N-Chan. | 200 | 0.064 10 20 78 Single FDMS2672CT-ND 2.23 17.80 133.50 |FDMS2672TR-ND 3,000 | 1139.20/M 

RoHS Compliant A Tape and Box t Bulk § See data sheet for pin out (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1365 


Reel” Multiple pinout configurations available, see 
Digi-Key web site for data sheet. 


EaiecHiL® Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont) 


SEMICONDUCTOR® 


Config. Cut Tape a = 
vos |___RDS (on) io | PD ar ain |Digt Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Fig: 28 = BeA2oxa0 
Fig. | Type (Vv) a @Volt.| (A) | (W) Package | Part No. fl 10 100 Part No. Qty. Pricing 
24 | N-Chan. | 250 | 0.105 | 10 | 28 | 78 Single _ [FDMS2734CT-ND 243 19.40 145.50 [FDMS2734TR-ND 3,000 | 1247.60/M 
Power 56 — RoHS Compliant 
N-Chan.] 30 | 0.0016] 10 | 49] 8 Single ]FDMS8662CT-ND NEW! 2.20 17.60 132.00 /FDMS8662TR-ND NEW! 3,000 | 1126.40/M 
N-Chan.| 30 | 0.0017} 10 | 49 | 104 | Single | FDMS8660ASCT-ND NEW! 1.63 13.00 97.50 |FOMS8660ASTR-ND NE! 3,000 | 832.00/M 
N-Chan.| 30 | 0.0024} 10 | 42 | 78 Single | FDMS8670ASCT-ND NEW! 1.50 12.00 90.00 |FOMS8670ASTR-ND NEW! 3,000 | 768.00/M 
N-Chan. | 30 | 0.0026) 10 | 24 | 78 Single | FOMS8670CT-ND 1.50 12.00 90.00 | FOMS8670TR-ND 3,000 | 768.00/M 
N-Chan. | 30 | 0.0028] 10 | 28 | 70 | Power56 |FOMS7660CT-ND NEW! 1.35 11.25 90.00 _|FOMS7660TR-ND NEW! 3,000 | _585.00/M 
N-Chan. | 30 | 0.004 | 10 | 18 | 70 | Power56 |FOMS8672ASCT-ND 738 17.00 82.50 |FOMS8672ASTR-ND 3,000 | 704.00/M 
N-Chan. | 30 | 0.0041) 10 | 21 | 78 Single | FOMS8674CT-ND NEW! 1.20 10.00 80.00 |FOMS8674TR-ND NEW! 3,000 | 520.00/M 
N-Chan.] 30 | 0.0055} 10 | 14 | 50 Single | FOMS8680CT-ND 80 663 53.00 | FDMS8680TR-ND 3,000 | 345.00/M 
N-Chan.] 30 | 0.0063} 10 | 13.5] 42 Single | FOMS8880CT-ND NEW! 78 6.50 52.00 | FDMS8880TR-ND NEW! 3,000 | 338.00/M BOTTOM VIEW 
N-Chan.| 30 | 0.007 | 10 | 12 | 41 Single | FOMS8692CT-ND 75 6.25 _50.00 | FDMS8692TR-ND 3,000 | 325.00/M 
og | NChan. | 30 [0.007 | 10] 32 25 Dual | FOMS9600SCT-ND NEW! 241 19.26 144.45 |FDMS9GO0STR-ND NEW! 3,000 | 1232.64/M 
N-Chan.| 30 | 0.0074} 10 | 14 | 28 | Single | FOMS8690CT-ND 1.38 11.00 82.50 |FOMS8690TR-ND 3,000 | 704.00/M 
N-Chan.| 30 | 0.029 | 10 | 42 | 62 | Power56 |FDMS7670CT-ND NEW! 1.33 10.60 79.50 |FOMS7670TR-ND NEW! 3,000 | 678.40/M 
N-Chan.| 30 | 0.036 | 10 | 28 | 48 | Power56 |FDMS7672CT-ND NEW! 1.44 12.00 96.00 |FOMS7672TR-ND NEW! 3,000 | 624.00/M 
N-Chan. | 40 | 0.002 | 10 | 25 | 104 | Power56 |FOMS8460CT-ND 245 17.20 129.00 | FDMS8460TR-ND 3,000 |_1100.80/M 
N-Chan. | 40 | 0.0026] 10 | 228] 104 | Single |FOMS8848NZCT-ND NEW! 1.75 14.00 105.00 |FOMS8848NZTR-ND NEW! 3,000 | 896.00/M Fig. 29 — MicroFET 3.0 x 1.9 
N-Chan. | 60 | 0.0067) 10 | 13.6] 104 | Single |FOMS5352CT-ND 230 18.40 138.00 | FDMS5352TR-ND 3,000 | 1177.60/M 
N-Chan. | 75 | 0.0145) 10 | 92 | 96 Single | FOMS3500CT-ND 2.35 18.80 141.00 | FDMS3500TR-ND 3,000 | 1203.20/M 
N-Chan. | 100 | 0.0148} 10 | 89 | 104 | Power56 |FOMS3662CT-ND 2.43 19.40 145.50 | FDMS3662TR-ND 3,000 | 1241.60/M 
N-Chan. | 150 | 0.036 | 10 | 45 | 28 | Single | FOMS2572CT-ND 1.70 13.60 102.00 | FOMS2572TR-ND 3,000 | 870.40/M 
P-Chan. | 30 | 0.0035] 10 | 49 | 73 | Power56 |FOMS6681ZCT-ND NEW! 7.80 14.40 108.00 |FOMS6681ZTR-ND NEW! 3,000 | 921.60/M 
P-Chan. | 30 | 0.0052] 10 | 28 | 73 | Power56 |FOMS6673BZCT-ND NEW! 1.38 11.00 _ 82.50 |FOMS6673BZTR-ND NEW! 3,000 | 704.00/M 
MLP 3.3x3.3 — RoHS Compliant 
fee ey hae 45 | 4 ie Dual | FOMC6890NZCT-ND 79 656 52.50 |FDMC6890NZTR-ND 3,000 | 341.25/M 
N-Chan. | 20 | 0.0036; 10 | 165] 41 Single | FDMC8554CT-ND 7.30 10.40 78.00 |FOMC8554TR-ND 3,000 | 665.60/M 
o5 | N-Chan.| 30 | 0.0096} 10 | 9.6 | 31 Single | FDMC8878CT-ND 92 693 51.98 |FDMC8878TR-ND 3,000 | 300.30/M 
N-Chan.| 60 | 0.084) 10 | 57] 6 Single | FDMC5614PCT-ND 117 975 78.00 | FOMC5614PTR-ND 3,000 | 507.00/M 
N-Chan. | 150) 4.4 10 3) 25 Single | FOMC2523PCT-ND 96 8.00 64.00 | FDMC2523PTR-ND 3,000 | 416.00/M SaOmVIEW 
N-Chan. | 200 | 0.175 | 10 | 22 | 42 Single | FOMC2610CT-ND 1.30 10.40 __78.00 | FOMC2610TR-ND 3,000 | _665.60/M 
N-Chan. [220 [| 0.305 | 10 1 [24 | Single [FOMC2674CT-ND 1.26 10.50 84.00 [FOMC2674TR-ND 3,000 [546.007 
MicroFET 2x2 — RoHS Compliant 
N-Chan.] 20 | 0.037] 45 | 50] 14 Dual | FOMA1024NZCT-ND NEW! 72 540 40.50 |FDMA1024NZTR-ND NEW! 3,000 | 234.00/M 
N-Chan.] 20 | 0.037 | 45 | 37 | 14 Dual | FOMA1028NZCT-ND 72 5.37 40.28 |FDMA1028NZTR-ND 3,000 | 232.70/M 
N-Chan.] 20 | 0.017 | 45 | 95 | 24 | Single |FDMA410NZCT-ND NEW! 56 4.20 31.50 |FDMA410NZTR-ND NEW! 3,000 | 182.00/M Fig a0 = GWLGEP (sa) 
N-Chan. | 20 | 0.0168 | 45 | 5.7 | 0.9 | Single |FDMA420NZCT-ND NEW! 60 4.50 _ 33.75 | FDMA420NZTR-ND NEW! 3,000 | _195.00/M 9. 
N-Chan. | 20 | 0.037 | 45 | 37 | 14 Mostet FDFMA2N028ZCT-ND 55 410 30.71. | FDFMA2N028ZTR-ND 3,000 | 177.45/M 
N-Chan.| 30 [0075 | 45 | 29 |] 15 Dual | FOMA2002NZCT-ND 66 495 37.13 |FDMA2002NZTR-ND 3,000 | 214.50/M 
N-Chan.] 30 | 0.075 | 45 | 29 | 15 - FDFMA3N109CT-ND 48 3.60 ~—-27.00 | FDFMA3N109TR-ND 3,000 | 156.00/M 
N-Chan. | 30 | 0.0236 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | Single | FOMA430NZCT-ND NEW! 78 6.50 _52.00 |FDMA430NZTR-ND NEW! 3,000 | _338.00/M 
P-Chan. | 20 | 0.026 | 45 | 7.3 | 24 | Single |FOMA520PZCT-ND 72 5.37 40.28 |FDMA520PZTR-ND 3,000 | 232.70/M 
P-Chan.| 20 | 0.036 | 4.5 | 66 | 24 | Single |FOMA291PCT-ND 74 5.58 41.85 | FDMA291PTR-ND 3,000 | 241.80/M 
P-Chan.| 20 | 0.06 | 45 | 36 | 14 Dual | FOMA6023PZTCT-ND NEW! 80 6.00 45.00 |FDMA6023PZTTR-ND NEW! 3,000 | 260.00/M 
P-Chan.| 20 | 0.06 | 45 | 34 | 14 Dual__| FOMA1029PZCT-ND 775.79 43.43 |FDMA1029PZTR-ND 3,000 | _250.90/M 
2 | pchan.| 20] 006 | 45 | 34 | 14 Masia! FDFMA2P029ZCT-ND 55 4410 30.71 | FDFMA2P029ZTR-ND 3,000 | 177.45/M 
P-Chan.| 20 | 0.06 | 45 | a7 | 15 Dual | FOMA1023PZCT-ND 594 AT 33.08 |FDMA1023PZTR-ND 3,000 | 197.107 
P-Chan.| 20 | 0.088 | 45 | 34 | 14 Dual | FOMA1025PCT-ND 72 5.37 40.28 |FDMA1025PTR-ND 3,000 | 232.70/M BOTTOM VIEW 
P-Chan.| 20 | 0.090) 4.5 | 22 | 14 Dual | FOMA1027PCT-ND 87 «651 48.83. | FDMA1027PTR-ND 3,000 | 282.00/M 
P-Chan.| 20 | 0.090 | 45 | 22 | 14 Dual _| FOMA1027PTCT-ND NEW! 84 7.00 _56.00 | FDMA1027PTTR-ND NEW! 3,000 | 364.00/M 
P-Chan.| 20 | 0.090) 45 | 22 | 14 Mose FDFMA2P853CT-ND NEW! 76 5.73 42.98 | FDFMA2P853TR-ND NEW! 3,000 | 248.30/M 
P-Chan.| 20 | 0.090) 45 | 3 | 14 mee a FDFMA2P857CT-ND 78 585 43.88 |FDFMA2P857TR-ND 3,000 | 253.50/M 
P-Chan. | 30 | 0.030 | 10 | 68 | 24 | Single |FDMAS3OPZCT-ND 775.79 43.43 |FDMAS3OPZTR-ND 3000 | 250.00m | | Fia-St— Power 33 
P-Chan. | 30 | 0.071 | 45 | 29 | 14 Dual _| FOMA3023PZCT-ND NEW! 62 4.68 _35.10 | FDMA3023PZTR-ND NEW! 3,000 | 202.80/M 
aoe a nee ie a ia Compl. | FDMA1032CZCT-ND 77 5.79 43.43 |FDMA1032CZTR-ND 3,000 | 250.90/M 
MicroFET SC-75 — RoHS Compliant 
25 [P-Chan. | 20 [ 0.093 [ 45 | 29 | 14 Dual [FOMJ1023PZCT-ND 94 7.02 52.65 [FDMJ1023PZTR-ND 3,000 [304.207 
MLP 3x3 — RoHS Compliant 
__ ]NChan.] 100] 0.06 | 10 ] 44] 21 Single ]FDM3622CT-ND§ 1.26 1050 84.00 | FOM3622TR-ND§ 3,000 | 546.00/M 
N-Chan. | 30 | 0.0105 | 10 [115 | 24 Single | FDM6296CT-ND§ 90 7.50 60.00 |FDM6296TR-ND§ 3,000 | 390.00/M 
9-BGA — RoHS Compliant 
N-Chan.[ 20 | 0.023 | 45 [ 6 | 1.7 | Single [FDZ204NCT-ND 907.50 60.00 [FDZ294NTR-ND 3,000 [  390.00/M 
27 | P-Chan.| 20 | 0.031 | 45 | 46 | 1.7 | Single |FDZ291PCT-ND 56 4.20 31.50 |FDZ291PTR-ND 10,000 | 175.00/M 
P-Chan. | 20 | 0.036 | 45 | 46 | 1.7 | Single |FOZ493PCT-ND 80 597 44.78 |— - = BOTTOM VIEW 
BGA 2.5x4.0 — RoHS Compliant 
28 [N-Chan.| 30 [0.0085[ 10 | 11 | 24 Single _ [FDZ7296CT-ND 114-950 76.00 |— = = 
MicroFET 3.0x1.9 — RoHS Compliant 
og | Nchan. | 30 7 0.032 | 10 7 48 ] 16 Dual | FOMB3800NCT-ND NEW! 96 7.20 54.00 |FDMB3800NTR-ND NEW! 3,000 | 312.00/M 
P-Chan. | 20 | 0.035 | 45 | 614 | 1.9 | Single |FOMB668PCT-ND 775.78 43.31 |FDMB668PTR-ND 3,000 | 250.25/M 
6-WL-CSP (2x3) — RoHS Compliant 
P-Chan.] 20 | 0.066] 45 | 3 | 15 | Single |FOZ193PCT-ND 69 516 38.70 |FDZ193PTR-ND 5,000 | 219.30/M Fig. 32 — DPAK 4 
go | PeChan. | 20 | 0.067 | 45 / 3 | 15 | Single |FOZ191PCT-ND 62 462 34.65 |FDZ191PTR-ND 5,000 | 196.35/M 
P-Chan.| 20 | 0.126) 45 | 3 | 15 | Single |FOZ1905PZCT-ND NEW! 75 6.25 50.00 |FDZ1905PZTR-ND 5,000 | 318.75/M 
P-Chan. | 20 | 0.074 | 45 | 3 | 1.9 | Single | FOZ391PCT-ND NEW! 66 4.95 _37.13 | FDZ391PTR-ND 5,000 | 210.38/M 
Power 33 — RoHS Compliant 
26 [N-Chan.| 30 [0.0057] 10 | 15 | 20 | Single |FOMC8854CT-ND 1.49 12.38 99.00 | FOMC8854TR-ND 3,000 | 643.50/M 
N-Chan. | 30 | 0.008 | 10 | 12 | 27 Single | FDMC8296CT-ND 114950 76.00 |FOMC8296TR-ND 3,000 | 494.00/M 
N-Chan.| 30 | 0.006 | 45 | 15 | 41 Single | FOMC8651CT-ND NEW! 1.30 10.40 78.00 |FOMC8651TR-ND NEW! 3,000 | 665.60/M 
N-Chan.| 30 | 0.0043} 10 | 18 | 41 Single | FOMC8678SCT-ND 1.30 10.40 78.00 |FOMC8678STR-ND NEW! 3,000 | 665.60/M 
N-Chan.] 30 | 0.0047} 10 | 18 | 41 Single | FOMC8676CT-ND NEW! 1.30 10.40 78.00 |FOMC8676TR-ND NEW! 3,000 | 665.60/M 
31 | N-Chan. | 30 | 0.016 | 10 9 | 18 Single | FOMC8884CT-ND NEW! 94 7.02 _52.65 |FDMC8884TR-ND NEW! 3,000 | 304.20/M 
N-Chan. | 40 | 0.0058; 10 | 14 | 41 Single | FDMC8462CT-ND 740 17.20 84.00 |FOMC8462TR-ND 3,000 | 716.80/M 
P-Chan. | 30 | 0.0107) 10 | 20 | 36 | Power33 |FOMC6675BZCT-ND NEW! 1.35 11.25 90.00 |FOMC6675BZTR-ND NEW! 3,000 | 585.00/M 
P-Chan.| 30 | 0.02 | 10 | 85 | 31 Single | FOMC4435BZCT-ND 80 6.00 45.00 |FDMC4435BZTR-ND 3,000 | 260.00/M 
P-Chan. | 40 | 0.0101; 10 | 57 | 69 Single | FDD4141CT-ND 84 7.00 56.00 |FDD4141TR-ND 2,500 | 364.00/M 
DPAK 4 — RoHS Compliant 
32 Shen : ve it ke = Dual | FOD3510HCT-ND 1.05 875 70.00 |FOD3510HTR-ND 2,500 | 455.00/M 


@ RoHS Compliant A Tape and Box t Bulk § See data sheet for pin out 
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a Se | 
oeeee Surface Mount and Through-Hole Power IGBTs 


SEMICONDUCTOR® 


Fairchild’s IGBT’s are designed to replace 500V/600V MOSFETs in switch mode power supply (SMPS), Power MOSFETs, allowing application in all power circuit topologies, including single-switch forward converters. The 
Factor Correction (PFC) and other high-power applications without redesign of the gate drive voltage circuitry. gate drive voltage requirement has been reduced to 8 ~ 10V, allowing for the replacement of larger die-size 
SMPS IGBT’s are the first-in-class to have full unclamped inductive switching (UIS) capability similar to power power MOSFETs or multiple MOSFETs in parallel. 


Fig. 1 — TO-3P Fig. 2 — TO-3PN Fig. 3 — TO-264 Fig. 4 — TO-247 Fig. 5 — TO-220F 


Fig. 10 — TO-220 NEW! 


veces | Ic Icom PD | Digi-Key Price Each veces | Ic icm | PD |Digi-Key Price Each 
Fig. | (VW) (A) (A) (W) | Part No. 1 10 100 Fig. | (V) (A) (A) | (Ww) | Part No. 1 10 100 
300 40 160 | 201 |FGA7ON30TTU-ND 3.92 3.44 2.44 600 80 160 | 290 |FGH8ONGOFDTU-ND 3.60 2.88 2.24 
300 90 220 | 219 |FGASONSODTU-ND 3.90 3.43 2.43 600 80 160 | 290 | FGH8ONGOFD2TU-ND 5.49 4.40 3.42 
300 90 220 | 219 | FGASON30TU-ND 3.53 2.83 2.20 600 | 120 | 180 | 378 |FGH6ON6OSFDTU-ND NEW! 7.72 6.18 5.22 
300 | 180 | 450 | 480 |FGA1s0Ns0DTU-ND 5.20 416 3.24 600 | 120 | 180 | 378 |FGH6ONGOSFTU-ND NEW! 6.34 5.08 4.28 
330 | 160 = 149 | FGA7ON33BTDTU-ND NEW! 2.34 1.88 1.46 4 | 600 | 120 | 180 | 298 |FGH6ONGOUFDTU-ND NEW! 718 5.75 4.85 
330 90 220 | 223 |FGASON33ATDTU-ND NEW! 2.45 1.96 1.47 1,200 | 30 90 339 | FGH30N120FTDTU-ND NEW! 4.59 3.68 2.86 
330 90 220 | 223 | FGASON33ATTU-ND NEW! 2.08 1.66 1.25 1,200 | 35 80 298 |HGTG10N120BND-ND 3.97 3.18 2.47 
1 | 330 | 180 | 450 | 390 |FGA180N33ATDTU-ND NEW! 3.38 2.70 2.10 4,200 | 54 460 | 390 |HGTG18N120BND-ND 5.25 4.20 3.55 
330 | 180 | 450 | 390 |FGA180N33ATTU-ND NEW! 2.72 2.18 1.70 1,200 | 64 160 | 417  |FGH4ON120ANTU-ND NEW! 9.87 7.90 6.67 
600 40 160 | 160 |FGA4ON6OUFDTU-ND 3.67 2.94 2.29 300 70 460 | 49.2 | FGPF7ON3OTTU-ND 1.73 1.39 1.04 
600 | 120 | 180 | 298 |FGA6ONGOUFDTU-ND NEW! 5.45 4.36 3.39 300 30 80 46 | FGPF30N30DTU-ND 1.68 1.34 1.01 
1,000 50 200 156 | FGASON100BNTD2-ND NEW! 4.41 3.53 2.75 300 30 80 44.6 | FGPF30N30TTU-ND 1.44 1.20 96 
1,000 50 200 156 |FGASON100BNTTU-ND NEW! 3.62 2.90 2.26 300 80 =i 46 FGPF30N30-ND 1.32 1.10 88 
1,200 50 75 312 | FGA25N120ANTDTU-ND 3.60 2.88 2.24 300 30 120 46.8 | FGPF50N30TTU-ND 1.48 1.18 89 
1,200 50 75 313 | FGA25N120FTD-NDNEW! 441 3.53 2.75 : 330 120 = 43 FGPF50N33BTTU-ND NEW! 1.40 1.12 84 
600 60 90 480 | FGA30N6OLSDTU-ND NEW! tle 6.18 5.22 330 160 = 48  |FGPF70N33BTTU-ND NEW! 1.83 1.46 140 
4,200 | 15 45 220 | FGA15N120FTOTU-ND 3.47 2.78 2.16 450 30 420 | 50.4 |FGPF30N4STTU-ND 175 1.40 1.05 
2 1,200 20 60 298 | FGA20N120FTDTU-ND 3.83 3.06 2.38 450 45 180 51.6 | FGPF45N45TTU-ND 2.00 1.60 1.20 
1,200 | 35 80 298 |HGT1S10N120BNSTCT-NDt 2.84 2.27 1.77 1500 | 5 20 50 | SGSSN150UFTU-ND 2.86 2.29 178 
1,200 | 35 80 298 | HGT1S10N120BNSTTR-ND$ 1310.40/800 600 6 25 40 | FGD3N6OLSDTMCT-NDt 39 75 60 
600 | 160 | 300 | 250 |SGL160NGOUFDTU-ND 9.62 7.70 6.50 P| faa 6 25 40 | FGD3N60LSOTMTR-ND$ 969.48/2,500 
3 | 1,200 | 64 120 | 500 |FGL40N120ANDTU-ND 10.41 9.38 8.32 SMPS IGBTs 
1,200 | 64 160 | 500 |FGL40N120ANTU-ND 7.54 6.04 5.09 600 70 280 | 290 |HGTP20NGOA4-ND 452 3.62 2.82 
600 34 56 125 |HGTG7NGOA4D-ND 2.25 1.80 1.40 7 | 600 17 40 70 |HGTP3N6OA4D-ND 1.50 1.20 90 
600 40 60 165 | FGH2ONGOSFOTU-ND NEW! 3.26 2.61 2.03 600 34 56 125 |HGTP7NGOA4-ND 150 1.20 90 
600 ee ee OE ES eds We 600 | 54 | 96 | 167 |HGT1S12N6OA4S9ACT-NDT 257 206 1.60 
600 Ae) Te ae ee LCs a 600 | 54 | 96 | 167 |HGT1S12NGOA4S9ATR-ND$ 1185.60/800 
600 | 54 86 | 167 | BGTGIANGOREND 2.98 oon 1.82 8 | 600 | 5a 96 | 167 |HGT1S12NGOA4DS-ND NEW! 2.95 2.36 1.84 
600 | 54 86 | 167 |BETGIANGORSE: NE 3.49 2.79 247 600 | 17 40 70 |HGT1S3NGOA4DS9A-ND NEW! 1.58 1.26 95 
600 | 60 90 | 480 | RGHSONGOLSDTU-ND 957 7.86 6.46 9 | 600 | 80 | 120 | 290 |FGI4ONGOSFTU-ND NEW! 5.58 447 3.48 
600) 60) 40 te TT EDN B54 6645.77 600 | 40 60 | 165 |FGP2ONGOUFDTU-ND NEW! 261 2.09 1.63 
sa) 578 4.63 3.91 ©) 00 | 40 15 81 |FGPSNGOUFDTU-ND NEW! 1.40 142 84 
600 63 252 | 208 |HGTG30N60C3D-ND 5.46 4.37 369 | +cutTape #Tape and Reel 
600 70 280 | 290 |HGTG20N60A4-ND 4.28 3.42 2.66 gaa 
“| 600 70 280 | 290 |HGTG20N60A4D-ND 518 444 3.22 Ign ition IG BTs 
600 75 995 452 |FGH75N60SFTU-ND NEW! 8.42 6.74 5.69 Fairchild ignition IGBTs are the next generation that offers outstanding SCIS capability in the space saving 
packages. This device is intended for use in automotive ignition circuits, specifically as a coil driver. Internal 
600 i) 225 452 | FGH7SNGOUFTU-ND NEW?! 8.14 6.52 5.50 diodes provide voltage clamping without the need for external components. 
600 75 240 | 463 |FGHSON6S2-ND 8.24 6.60 5.57 = : 
600 75 240 | 463 | FGHS0N6S2D-ND 9.45 8.51 7.55 Figt Bi aii ont inp Due Key 1 ree 100 
600 | 75 | 240 | Ae ey 643 515485 7 | 430 | 24 | 21 | 150 |Ist9v3o40P3-ND 2.25 1.80 1.40 
600 75 300 | 625 |HGTG40N60A4-ND 9.00 811 7.19 
390 24 46 | 250 |ISL9V5036S3STCT-NDt 3.62 2.90 2.26 
600 80 120 | 290 |FGH4ONGOUFDTU-ND 3.62 2.90 2.26 8 
600 80 120 | 290 |FGH4ONGOSFTU-ND NEW! 3.38 2.70 2.10 390 24 46 | 250 jISL9V5036S3STTR-ND$ 1674.40 
600 80 120 | 290 |FGH40NGOSFDTU-ND 3.62 2.90 2.26 9 | 360 24 44 | 187  |FGI3236_F085-ND NEW! 243 1.70 1.28 
600 80 120 | 290 |FGH4ONGOUFTU-ND NEW! 3.06 2.45 1.91 | scuttape $ Tape and Reel 
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Max. Max. 
FAIRCHILD D i odes Reverse | Average Cut Tape 
eee Voltage | Rectified Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
SEMICON ETO: Fig. (V) |Current (A)| Package | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing 
7 : 100 02 SOT-23 | MMBD1203CT-ND@ 16 1.19 858] 3,000 | 31.02/M 
Fi Fig.2 A 100 0.2 SOT-23 | MMBD1204CT-ND@ A7 1.26 ~—-9.10 | 3,000 | 32.90/M 
100 0.2 SOT-23 | MMBD1205CT-ND@ v 16 1.23 8.91 | 3,000 | 32.20/M 
Cathode 100 0.2 SOT-23 | MMBD4148CCCT-ND® 18 1.33 9.62 | 3,000 | 34.78/M 
Cathode (Flange) 100 0.2 SOT-23 | MMBD4148FSCT-ND® A181 5.85 | 3,000 | 21.15/M 
CATHODE, 2 100 0.2 SOT-23 | MMBD4148SECT-ND@ 18 1.33 9.62 | 3,000 | 34.78/M 
Ande. icaron8) 100 0.2 SOT-23 | MMBD7000FSCT-ND® 46 61.17 8.45 | 3,000 | 30.55/M 
100 0.2 SOT-23 | MMBD914FSCT-ND® 13.99 = 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
4] 100 0.25 | TO-236AB |FLLD261FSCT-ND® 22 1.67 12.09 | 3,000 | 43.71/M 
120 0.2 SOT-23 | BAS31FSCT-ND@ 14 1.08 7.80 | 3,000 | 28.20/M 
Gathiod 200 02 SOT-23 | MMBD1403CT-ND@ A7 1.28 9.23 | 3,000 | 33.37/M 
Cathode eMiode 200 0.2 SOT-23 | MMBD1501ACT-ND@ 15 1.11 8.00 | 3,000 | 29.00/M 
(Bottom side 200 0.2 SOT-23 | MMBD1503ACT-ND® A9 1.42 10.27 | 3,000 | 37.13/M 
metal) 200 0.2 SOT-23 | MMBD1504ACT-ND@ A9 1.42 10.27 | 3,000 | 37.13/M 
200 0.2 SOT-23 | MMBD1505ACT-ND@ A9 1.42 10.27 | 3,000 |_37.13/M 
250 0.2 SOT-23 | BAS21FSCT-ND@ 13.99 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
250 0.2 SOT-23 | BAV23SFSCT-ND@ 181.33 9.62 | 3,000 |_34.78/M 
20 05 S0D-123 | MBRO520LCT-ND@ 282.07 14.95 | 3,000 | 54.05/M 
20 1 SMA |SS12FSCT-ND@ v 40 3.13 22.00 | 7,500 | 85.00/M 
30 0.5 SOD-123 | MBROS30CT-ND@ v 24 1.80 13.00 | 3,000 | 47.00/M 
30 2 SMB | SS23CT-ND@ AT 3.83 26.28 | 3,000 | 124.10/M 
40 1 SMA__|SS14CT-ND@ 403.13 22.00 | 7,500 | 85.00/M 
40 2 SMB |SS24FSCT-ND® 47 3.83 26.28 | 3,000 | 124.00/M 
40 3 SMC | MBRS340FSCT-ND@ 50 3.75 28.13 | 3,000 | 162.50/M 
Fig.9 NEW! 50 1 SMA | S1AFSCT-ND® 24 1.80 13.00 | 7,500 | 40.00/M 
50 3 SMC | S3AFSCT-ND@ v 38 © 3.83 26.28 | 3,000 | 124.00/M 
60 1 SMA__|SS16FSCT-ND@ v 423.25 22.88 | 7,500 | 88.40/M 
60 2 SMB |SS26FSCT-ND® 413.28 24.60 | 3,000 |110.70/M 
100 1 SMA | S1BFSCT-ND@ 24 1.80 13.00 | 7,500 | 40.00/M 
100 1 SMA | EGFIBCT-ND@ 41 3.31 22.68 | 7,500 | 100.80/M 
100 1 SMA — |S100CT-ND@ 43° 3.42 25.62 | 7,500 | 111.02/M 
5 {100 3 SMC__|S3BFSCT-ND@ 383.09 21.17 | 3,000 | 100.00/M 
100 3 SMC [ES3BFSCT-ND@ / 413.28 24.60 | 2,500 | 110.70/M 
Max. Max. 200 1 SMA | ESIDFSCT-ND® 35 2.65 18.36 | 7,500 | 63.54/M 
Reverse| Average Cut Tape 200 2 SMB | ES2DFSCT-ND@ 40 3.11 21.91 | 3,000 | 89.64/M 
Voltage | Rectified Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 200 3 SMC ES3DFSCT-ND® 41 3.28 =. 24.60 | 3,000 | 110.70/M 
Fig.| (V) |Current (A)| Package | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing 300 i SMA__|ESIFCT-ND@ 322.40 16.64 | 7,500 | _57.60/M 
20 1 DO-41 | 1NS817FSCT-ND® 372.75 19.08 | 5,000 | 66.06/M he ' ou SIGESCENDS oo on ey Le SOOM 
30 1 DO-41 | 1N5818FSCT-ND@ 38 «2.84 19.66 | 5,000 | 68.00/M Atle : ! -64 | 7,500 | 57.60/ 
30 1 0-35 | FJH1100-ND@¢ 500 4000 33750; — wai 400 3 SMC | S8GFSCT-ND@ v 38 3.09 21.17 | 3,000 | 99.96/M 
: , 500 1 SMA | ES1HCT-ND® 82 2.40 16.64 | 7,500 | 57.60/M 
40 1 DO-41 | 1N5819FSCT-ND® 387 ©2.75 19.08 | 5,000 | 66.06/M 
i 5 600 1 SMA ___|ES1JFSCT-ND® 32 2.40 16.64 | 7,500 | 57.60/M 
50 0.2 DO-35 | 1N4454CT-ND@ 06 433.12 | 10,000] 8.16/M 
= - 600 3 SMC |ES3JCT-ND® 403.20 24.00 | 3,000 | 108.00/M 
50 02 DO-35 | 1N4150CT-ND® 10.72 5.20 | 10,000] 13.60/M 
. a 600 3 SCM | S3JFSCT-ND@ v 38 2.40 16.64 | 3,000 | 99.96/M 
50 1 DO-41 | 1N4001FSCT-ND® 09 66 4.75 | 5,000 | 14.60/M +000 { SMA |SIMFSCT-NDe 2% 198 1430/7500) 4400M 
50 3 DO-201AD | 1N5400FSCT-ND® 35 2.63 18.20 | 1,250 | 77.00/M 1'000 { SMA |RSIMESCT-ND@ v 09-«214 1482 | 7'500 | 5130 
50 4 DO-35 | 1N4150-ND@¢ 10 72 5.20) — — } ; ‘ : , : 
70 02 po.3s | N4S7ACT-NDe 40 77 853 |10.000) 1445/M 1,000 3 SMC__|S3MFSCT-ND@ ¥ 383.09 21.17 | 3,000 | 99.96/M 
: : : 2 : 100 02 LL-34 | FDLL4148CT-ND@ 08 «59 4.23 | 2,500 | 15.28/M 
70 0.2 DO-35 | 1N457CT-ND@ 10.77 ~—«5.53 | 10,000] 14.45/M 6 
100 0.2 S0D80__|LL4148FSCT-ND@ v 06.43 -3.12 | 2,500 | _11.28/M 
100 0.2 DO-35 | 1N914BCT-ND@ 05 39 2.80 | 10,000} 7.31/M 
150 10 T0-220 _|MBR20150CTTU-ND@ 7 92 7.68 61.40) — = 
100 0.2 DO-35 | 1N914CT-ND® 05 39 2.80 | 10,000} 7.31/M 7 i = _ 
200 10 10-220 _|MBR20200CTTU-ND@ v 141 923 73.80 
100 0.2 DO-35 | 1N4148TACT-ND@a 04. 32.» 2.28 | 5,000 | 7.00/M 40 a 300-903 TBASAOSLCT-NDS 29-918 15.08 | 8000 | S220 
100 0.2 DO-35 | 1N4448CT-ND@ 06 433.12 | 10,000] 8.16/M F ; : : ” ; 
: 70 0.07 SOD-923 | BAS7OSLCT-ND@ v 29 218 15.08 | 8,000 | 52.20/M 
1 | 100 0.2 D0-35 | 1N4148FS-NDOt 040 320 2.28) — es 85 0.15 | S0D-923 |BASI6SLCT-ND® 29 214 14.82 | 8,000 | 51.30/M 
100 0.2 DO-35 | 1N4148FSTR-ND@ - = — 10,000} 5.95/M 8 ; : : : , : 
p 100 0.15 | SOD-323F | 1N4148WSFSCT-ND@ A181 5.85 | 3,000 | 21.15/M 
100 1 DO-41 | 1N4002FSCT-ND@ 09 66 4.75 | 5,000 | 14.60/M i 7 
100 0.15 | SOD-323F | 1N4448WSFSCT-ND@ A181 5.85 | 3,000 |_21.15/M 
100 1 DO-35 | 1N914ACT-ND@ 05 39 2.80 | 10,000} + 7.00/M z 7 
100 0.15 | SOD-323F_[1N9T4BWSCT-ND® At_.81 5.85 [3,000 |_21.15/M 
100 1 DO-35 | 1N914B-ND@+ 05 392.80 - 7 
30 200 | SOD-523F [RB521S30CT-ND® 7 a7 1.31 9.43 | 8,000 | 29.00/M 
100 3 DO-201AD | 1N5401FSCT-ND® 35 2.63 18.20 | 1,250 | 77.00/M : 4 
30 200 SOD-523F | RB520S30CT-ND® v A7~— 1.31 9.43 | 8,000 | 29.00/M 
125 0.2 DO-35 | FDH333-ND@+ 15 115 832) — — i | 
9} 40 30 SOD-523F | RB751S40CT-ND@ v A7~— 1.31 9.43 | 8,000 | 29.00/M 
150 0.2 DO-35 | 1N3595CT-ND® 13 95 6.83 | 10,000] 17.85/M : 4 
75 .250 | SOD-523F | 1N4448WTCT-ND@ v 13 97 ~—7.02 | 8,000 | 21.60/M 
200 1 DO-41 | 1N4O03FSCT-ND@ 09.66 4.75 | 5,000 | 14.60/M 5 200 | SOD-523F | 1N914BWTCT-NDe v 13.97 7.02 | 8.000 | 21.60/M 
200 3 DO-201AD | 1N5402FSCT-ND@ 352.63 18.20 | 1,250 | 77.00/M 
400 1 DO-41 TN4004FSCT-ND@® 09 66 475 | 5,000 | 15.00/M v NEW! § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND _& For Tape and Box part number, change 
600 1 DO-41 | 1N4005FSCT-ND@ 09 ©=6.66. = «4.75 | 5,000 | 14.60/M CT-ND to TB-ND Bulk @ RoHS Compliant 
600 1 DO-41 | 1N4937FSCT-ND@ ~ 16 © 1.22 ~—-8.84 | 25,000] 20.40/M 
800 i DO-41 | 1N4006FSCT-ND® 09 66 4.75 | 5,000 | 14.60/M Z Di d . 
1,000 d! DO-41 | 1N4007FSCT-ND® 09 664.75 | 5,000 | _14.60/M (2'3) 
7,000 1 DO-41__[UF4007CT-ND® 26 1.95 13.52 [5,000 | 46.80/M ener Viodes Digit Reel 
200 15 TO-220F |FFPFISUP20STIU-ND® 7 81 6.75 54.00 — = 
600 8 T0-220AC | ISLORSGOP2-ND@+ 95 788 6300) — = Zener Volt. | IR | Digi-Key Cou ane iri anelanlfigsls 
600 8 TO-220AC | RHRP860-ND@$ 1.38 1150 9200) — = Vz (V) (WA) [Part No. 1 10 100 aly. Pricing 
600 8 TO-220AC_ | RURP860-ND@+ 87 «7.25 58.00) — _ DO.35 
600 8 TO-220AC_| FFPO8S60STU-ND@¢ 87 7.23 57.80 | — - 24 100] 1N5221B-ND$ 07 56 4.03 = = 
600 8 T0-220-2L | FFPO8S60SNTU-ND@ 83. 6.90 55.20) — = 43 5 1N5229BFSCT-ND .08 59 4.23 5,000 13.00/M 
600 8 TO-220F-2L | FFPFO8S60SNTU-NDOw 83 6.90 55.20) — _ 47 2 | 1N5230BFSCT-ND 08 59 4.23 5,000 13.00/M 
2A | 600 15 TO-220AC | ISLOR1560P2-ND@$ 1.28 1020 76.50} — _ 5.6 0.1 | BZXS5C5V6-ND$ 07 56 4.03 — = 
600 15 TO-220AC | RHRP1560-ND+ 141 11.78 94.20 = aan 51 5 1N5231BFSCT-ND .08 59 4.23 5,000 13.00/M 
600 15 TO-220AC_| RURP1560-ND$ 147 12.25 98.00 = = 2.4 100 =| 1N5221B_T50RCT-ND .08 59 4.23 5,000 13.00/M 
600 30 TO-220AC |ISLOR3060P2-ND@¥ 245 19.62 152.60 = = 3.3 25 1N5226BFSCT-ND NEW! .08 59 4.23 5,000 13.00/M 
600 30 TO-220AC_| RURP3060-ND@t 1.79 14.28 10710} — _ 3.3 10 | 1N746A-ND$ NEW! 08 59 4.23 = = 
4,000 8 TO-220AC | RURP8100-ND@+ 1.00 830 6640} — ss 6.0 5 1N5233BFSCT-ND .08 59 4.23 5,000 13.00/M 
4,200 8 TO-220AC_ | RHRP8120-ND+ 99 825 66.00) — = 3.9 10 | 1N5228BFSCT-ND NEW! 08 59 4.23 5,000 13.00/M 
1,200 30 TO-220AC_| RHRP30120-ND@+ 1.90 15.20 114.00 | — = 6.8 3 | 1N5235BFSCT-ND 08 59 4.23 5,000 13.00/M 
2B | 600 4 TO-220F _[FFPF60SBGODSTU-NDOw 947.08 53.10 | — = 54 5 | 1N5231B-ND¢ 08 59 4.23 = _ 
200 30 T0-247 _|RURG3020CC-ND + 3.21 25.70 199.92 | — = 5.1 1 | 1N751A-ND$ 08 59 4.23 = = 
600 30 10-247 | ISL9R3060G2-ND@+ 275 21.96 170.80) — _ 54 1 | 1N751ACT-ND 08 59 4.23 5,000 13.00/M 
600 30 T0-247 | RHRG3060-ND@+ 236 18.90 141.75} — —_ 5.6 6 1N5232BFSCT-ND .08 59 4.23 5,000 13.00/M 
600 30 TO-247 | RURG3060CC-ND@+ 3.42 27.36 21280) — _ 5.6 1 | 1N752A-ND$ 08 59 4.23 — = 
3 600 30 T0-247 | RURG3060-ND@+ 221 17.64 13230) — = 75 3 1N5236BFSCT-ND 08 59 4.23 5,000 13.00/M 
600 50 T0-247 _|RURG5060-ND@+ 3.31 26.46 205.80 | — = 6.2 0.1 | 1N753ACT-ND 08 59 4.23 5,000 13.00/M 
600 80 T0-247 | RURG8060-ND@+ 4.88 39.01 303.38) — = 94 3 1N5239BFSCT-ND 08 59 4.23 5,000 13.00/M 
1,000 80 10-247 | RURG80100-ND@+ 454 36.29 282.24 | — _ 10 3__| 1N5240BFSCT-ND .08 59 4.23 5,000 13.00/M 
1,200 30 10-247 | RHRG30120-ND@+ 232 1852 144.06| — = 8.2 0.1 | {N756ACT-ND NEW! 08 59 4.23 5,000 13.00/M 
1,200 75 10-247 _ | RHRG75120-ND@¢ 4.25 34.02 264.60 | — _ 12 0.1 | 1N5242BFSCT-ND 08 59 4.23 5,000 13.00/M 
30 02 SOT-23  |BAR43CCT-ND@ ¥ 19 1.40 10.08 | 3,000 | 36.43/M 18 0.1 | 1N5248BFSCT-ND 08 59 4.23 5,000 13.00/M 
30 0.2 SOT-23 |BAR43SCT-ND@ 19 1.40 10.08 | 3,000 | 36.43/M 15 0.1 | 1N5245BFSCT-ND NEW! 08 59 4.23 5,000 13.00/M 
30 0.2 SOT-23 | BAT54SFSCT-ND® 413.99 = 7.15 | 3,000 | 25.85/M 20 0.1 | 1N5250B-ND$ .08 59 4.23 = = 
30 0.2 SOT-23 | BAT54CFSCT-ND® 13° 99 = 7.15 | 3,000 | 25.85/M 18 5 | 1N967B-ND¢ NEW! 07 56 4.03 — = 
30 0.2 SOT-23__| BAT54AFSCT-ND® 13.99 7.15 | 3,000 | 26.00/M 20 0.05 | BZX79C20-ND+ NEW! 07 56 4.03 = = 
30 02 SOT-23 | BATS4FSCT-ND® 12 88 6.37 | 3,000 | 23.03/M 5.6 1 | 1N752ACT-ND 08 59 4.23 = — 
4] 50 0.2 SOT-23 | BAV74FSCT-ND® 13.98 ~=—-7.09 | 3,000 | 25.62/M 6.8 0.1) 1N754ACT-ND 08 59 4.23 5,000 13.00/M 
70 0.2 SOT-23 | BAV70FSCT-ND@ 13 98 ~—7.09 | 3,000 | 25.62/M 75 0.1 | 1N755ACT-ND 08 59 4.23 5,000 13.00/M 
70 0.2 SOT-23 | BAV99FSCT-ND@ 13° 95 ~~ 6.83 | 3,000 | 24.68/M 9.4 0.1] 1N757ACT-ND 08 59 423 = = 
70 0.2 SOT-323 | BAV9QWT1GFSCT-ND@ v 20. 1.53 11.05 | 3,000 | 39.95/M 10 0.1 | 1N758ACT-ND 08 59 4.23 | 10,000 11.05/M 
85 02 SOT-23 |BAST6FSCT-ND@ at 86 6.18 | 3,000 | 22.33/M 12 0.1 | 1N759ACT-ND 08 59 4.23 5,000 13.00/M 
85 0.2 SOT-23 |BAWS6FSCT-ND@ 14. 1.08 7.80 | 3,000 | 28.20/M 27 0.1 1N5254BFSCT-ND NEW! .08 59 4.23 5,000 13.00/M 
100 0.2 SOT-23 | MMBD1201CT-ND@ v 13.99 7.15 | 3,000 77.55 $Bulk — § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND (Continued) 
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Legge * = , Zener Volt. IR | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
FAIncHiLD Zener Diodes (cont.) Digi@Reel* RoHS vz(v) | (ua) [Part No. 1 10 100 aly. Pricing 
SEMICONDUCTOR® 16 0.133 | FLZ16VCCT-ND a 80 579 | 2,500 20.92/M 
Zener Val. | IR [Digi-Key CutTape Pricing Tape and Reels 18 | 033 | zievecr-ND i573. | 2500 | 20aamM 
Vz (V) (uA) _ | Part No. 1 10 100 ty. Pricing 18 0.133. | FLZ18VCCT-ND oT 0 = «5.79 | 2.500 20.92/M 
43 2 | 1N749ACT-ND 08 59 4.23 | 5,000 13.00/M 20 0.133 _| FLZ20VACT-ND A 80 5.79 | 2,500 20.92/M 
47 2__| 1N750ACT-ND 50 = 594.23 | 5,000 13.00/M 20 0.133 | FLZ20VBCT-ND ar 805.79 | 2,500 20.92/M 
43 3 |BZX85C4V3-ND$ 16 719 ~~8.58 = = 34 os Sea 7 : # an aptly nog 
47 10 | 1N4732AFSCT-ND 47 1.24 897 | 3,000 32.43/M 5 0.133 (aa Uneann i ‘30 «= «5.79 | 2.500 20.92/M 
54 10 |1N4733AFSCT-ND 47 1.24 8.97 | 3,000 32.43/M 7 0123 THESONRe AND a aa, 570) a os 
56 40 |1N4734AFSCT-ND 47 1.24 897 | 3,000 32.43/M > SBESM LECT a 30579-13500 700M 
33 100 _|1N4728AFSCT-ND NEW! 47 1.24 8.97 | 3,000 32.43/M oA ciaa (eeecarNn oth re Sees a ee 
39 50 | 1N4730AFSCT-ND NEW! 7 1.24 8.97 | 3,000 32.43/M a oia3 (Heanor “it ae 7 7 
75 10 |1N4737AFSCT-ND A7 1.24 8.97 | 3,000 32.43/M o oia3 (MEER a a 2% — = 
82 10 |1N4738AFSCT-ND 47 1.24 8.97 | 3,000 32.43/M ; é : : 
62 10 |41N4735AFSCT-ND 47 1.24 8.97 | 3,000 32.00/M 27 0.133 _| FLZ27VBCT-ND M 405.79 = = 
68 10 _|1N4736AESCT-ND 47124 8.97 | 3,000 | 32.00m 7 0.133 OA n BO ee | A ped | cele 
10 10 _ | 1N4740AFSCT-ND 7 1.24 8.97 | 3,000 32.43/M 30 0.133 | FLZ30VBCT-ND a 8005.79 ice A 
12 05 |Bzx85C12-ND¢ 16 119858 si a 30 0.133. | FLZ30VCCT-ND oT 80 ©6579 | 2,500 20.92/M 
ti 5 |1N4741AFSCT-ND 7 12a a.97 | 3,000 32.43/M 33 0.133. | FLZ33VBCT-ND oT 80 579 | 2,500 20.92/M 
10 10 | 1N4740A-ND$ A7 1.24 8.97 — — 33 0.133 | FLZ33VCCT-ND AW 80 5.79 2,500 20.92/M 
12 5 _|1N4742AFSCT-ND AT 1.24 8.97 | 3,000 32.43/M 33 0.133 | FLZ33VDCT-ND a 80 5.79 = = 
13 5 |1N4743AFSCT-ND NEW! 17 724 897 | 3,000 32.43/M 36 0.133 | FLZ36VACT-ND a 80 5.79 | 2,500 20.92/M 
18 5 |1N4746AFSCT-ND 47 1.24 8.97 | 3,000 32.43/M 36 0.133. | FLZ36VBCT-ND oT 80 579 | 2,500 20.92/M 
15 5 }1N4744A-ND$ 47 1.24 8.97 — pu 36 0.133. | FLZ36VCCT-ND oT 800 «5.79 an a 
15 5 |1N4744AFSCT-ND AT 1.24 8.97 | 3,000 32.00/M 36 0.133 | FLZ36VDCT-ND A 80 5.79 = = 
20 5 _|1N4747AFSCT-ND 47 1248.97 | 3,000 32.43/M 39 0.133 | FLZ39VACT-ND tt ‘80. 579 | 2,500 20.92/M 
22 5 | 1N4748AFSCT-ND 7 724 8.97 | 3,000 32.43/M 39 0.133 | FLZ39VBCT-ND a 80 5.79 — - 
18 5 | 1N4746A-ND$ 47 1.24 8.97 _ — 39 0.133 | FLZ39VCCT-ND a 80 5.79 - - 
27 5 |1N4750AFSCT-ND 47 1.24 8.97 | 3,000 32.43/M 39 0.133. | FLZ39VDCT-ND tt 305.79 = = 
24 5 |1N4749AFSCT-ND NEW! 47 1.24 8.97 | 3,000 32.43/M SOD-123 
33 5 __|1N4752AFSCT-ND A7 1.24 8.97 | 3,000 32.43/M 39 10 |MMSZ5228BFSCT-ND NEW! | 16 T7845 | 3,000 30.55/M 
SOT-23 43 5 | MMSZ5229BFSCT-ND NEW! 16 117 8.45 3,000 30.55/M 
33 5 |BZX84C3V3FSCT-ND 12 88 6.37 | 3,000 23.03/M 54 5  |MMBZ5231BFSCT-ND NEW! 1 86 618 | 3,000 22.33/M 
a Hoey axe or ce oe ao ey 54 5  |MMSZ5231BFSCT-ND NEW! 16 117 8.45 | 3,000 30.55/M 
33 25 |MMBZ5226BFSCT-ND NEW! | 11 86 ©6148 | 3,000 22.33/M at ® aE ee ND NEW i +8 iy ae aon os 
6.8 2__|BZX84C6V8FSCT-ND 14 1.06 7.67 | 3,000 27.73/M 10 3 |MMSZ5°40BFSCT-ND * ii 134 9.69 | 3'000 35.00/M 
6.2 3 |BZX84C6V2FSCT-ND 12 ‘88. +637 | 3,000 23.03/M 4 Pa sean ie 18 jad gg: | 3.000 95.00/M 
43 5 |MMBZ5229BFSCT-ND NEW! | 11 86 618 | 3,000 22.33/M 45 01 NUNEGRICEESRNDINETTE| ie daa” Ageadll a000 SEDONA 
54 2 | BeXescSUIRSCIEND fe BE BST: |g 000 | 2a 18 o1 |MMSz5248BFSCT-ND NEW! | 18 134 9.69 | 3.000 _| 35.02/M 
56 5 |MMBZ5232BFSCT-ND a 86 618 | 3,000 22.00/M : SOpaaaF : ‘ : ‘ 
32 —| 5] MMBZS2346FSCTND WEWE | —it “e816 —3000 | 22 99 2a a5 MMSZEVABT-ND 4108 Ta] 3.000 727 a 
1 01 |Bzxe4ct1FSCT-ND 44 106-767 pe 2 24 45 | MM3Z2V4CCT-ND 13 99 745 | 3,000 25.85/M 
12 0.1 |BZX84C12FSCT-ND 14° 1.08 = 7.67 | 3,000 | 27.73/M a7 18 Eee ENe gle EA ae] 28000 || hence 
10 0.2 |BZX84C10FSCT-ND NEW! 14° 106 = 7.67 | 3,000 27.73/M 27 18 RSZevece ING 18 $9715 | 3,000 25.85/M 
10 3__|MMBZ5240BFSCT-ND NEW! | 14 1.08 7.80 | 3,000 28.20/M 3.0 9 __| MM3Z3VOBCT-ND 14 1.04 7.48 | _ 3,000 27.03/M 
15 0.05 |BZX84C15FSCT-ND 14 1.06 7.67 | 3,000 27.73/M 3.0 9 | MM8Z3V0CCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 25.85/M 
12 1 |MMBZ5242BFSCT-ND 14 1.08 7.80 3,000 28.20/M 3.3 4.5 |MM3Z3V3BCT-ND 14 1.04 7.48 3,000 27.03/M 
15 0.1 |MMBZ5245BFSCT-ND NEW! | 14 1.08 7.80 | 3,000 28.20/M 3.3 4.5 |MM3Z3V3CCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 25.85/M 
16 0.1 |MMBZ5246BFSCT-ND NEW! | 14 1.08 7.80 | 3,000 28.20/M 3.6 4.5 | MM3Z3V6BCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 27.03/M 
17 0.1__|MMBZ5247BFSCT-ND NEW! | 14 1.08 7.80 | 3,000 28.20/M 3.6 4.5 _|MM3Z3V6CCT-ND 13 99 745 | 3,000 25.85/M 
20 0.05 |BZX84C20FSCT-ND 14 1.08 7.67 | 3,000 27.73/M 39 2.7 | MM3Z3V9BCT-ND 14 704. 7.48 | 3,000 27.03/M 
30 0.1 |MMBZ5256BFSCT-ND NEW! | 14 1.08 7.80 | 3,000 28.20/M 3.9 2.7 |MM3Z3V9CCT-ND 13 99 745 | 3,000 25.85/M 
33 0.1 |MMBZ5257BFSCT-ND NEW! | 14 1.08 7.80 | 3,000 28.20/M 43 2.7 |MM3Z4V3BCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 27.03/M 
‘SOD-80 43 2.7 |MM3Z4V3CCT-ND 13 99 745 | 3,000 25.85/M 
22 55 /FLZ2V2ACT-ND Tl 80 «579 ] 2500 20.92/M 47 2.7__|MM3Z4V7BCT-ND 14 1.04 7.48 | _ 3,000 27.03/M 
2.2 55 | FLZ2V2BCT-ND a 80 5.79 = — 47 2.7 | MM3Z4V7CCT-ND 13 ‘99 7.15 | 3,000 25.85/M 
24 84 | FLZ2V4ACT-ND a 80 5.79 | 2,500 20.92/M 54 1.8 |MM3Z5V1BCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 27.03/M 
24 84 | FLZ2V4BCT-ND WW 80 5.79 2,500 20.92/M 54 1.8 _|MM3Z5V1CCT-ND 13 99 7.15 3,000 25.85/M 
27 70__|FLZ2V7ACT-ND AM 80 5.79 | 2,500 20.92/M 56 0.9 | MM3Z5V6BCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 27.03/M 
ae ie Ene a a 24 Fone Sraohn 5.6 0.9 | MM3Z5V6CCT-ND 13 99 7415 | 3,000 25.85/M 
33 | 14 ‘|FLzavaacT-no 11 30579] 2500 | 20.90 82 | 27 | MMGZBV20CT-ND 399715. | 3000 | 258s 
33 14 | FLZ3V3BCT-ND a 805.79 | 2,500 20.92/M 6.8 1.8 |MM3Z6V8BCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 27.03/M 
3.6 2.8 _TRIZSNORGTEND) all 80 _5.79 = = 68 1.8 |MM3Z6V8CCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 25.85/M 
39 74 _ | FLZ3V9ACT-ND a ‘80. 5.79 | 2,500 20.92/M a oo lanaatererin a dod «7 4all 29.000 ST OanA 
a 14 i eeyeeciane a se Soe 0.9 |MM3Z7VSCCT-ND 13 ‘99715 | 3,000 | 25.85/M 
43 0.47 | FLZ4V3BCT-ND an 80 © ©65.79 | 2,500 20.92/M is oes IMMGZASHC TNS ey jinn. yall -a.000 77 03/M 
47 0.19 |FLZ4V7ACT-ND a 80 5.79 | 2,500 20.92/M a5 nea. WNRRZRSGe HA a fae ell anon see 
47 0.19 _|FLZ4V7BCT-ND at 80 579 | 2.500 20.92/M ‘ ; : ‘ : ; 4 
47 719 leit geal Fi 30879 | 2800 50 O0/M 94 0.45 | MM3Z9V1BCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 27.03/M 
5.1 0.19 |FLZ5V1ACT-ND a 80 © 5.79 | 2.500 | 20.92/M 94 0.45 _TYNGZSMIGGTEND aE 209) 758,000 | 25.85 
54 019 |FLZsv1BCT-ND 4 30 ~=—-579 | 2'500 20.92/M 10 0.18 | MM3Z10VBCT-ND 14 704. 7.48 | 3,000 27.03/M 
54 0.19 | FLZ5V1CCT-ND M 80 5.79 | 2,500 20.92/M 10 0.18 |MMaZ10VCCTAND 13 $90 715 | 3,000 25.85/M 
5.6 0.75 | FLZ5V6ACT-ND AM 80 5.79 | 2,500 20.92/M { : ae es eee 5 "ae pe tte jen 
5.6 0.75 | FLZ5V6BCT-ND Tl ‘80. 5.79 | 2,500 20.92/M i d . / : , i 
56 0.75 |FLZ5V6CCT-ND hl 80 5.79 2,500 20.92/M 12 0.9 | MM3Z12VBCT-ND 14 1.04 7.48 3,000 27.03/M 
62 3.3 |FLZ6V2ACT-ND a 80 ©6579 | 2,500 20.92/M 12 0.9 |MM3Z12VCCT-ND 13 99° 7.15 | 3,000 25.85/M 
6.2 3.3 |FLZ6V2BCT-ND a 8005.79 = = 13 0.9 |MM3Z13VBCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 27.03/M 
6.2 3.3 |FLZ6V2CCT-ND At 80 5.79 | 2,500 20.92/M 13 0.9 |MM3Z13VCCT-ND 13 99 745 | 3,000 25.85/M 
68 71 |FLZ6V8ACT-ND “ait ‘0. 5.79 | 2,500 20.92/M 15 0.045 | MM3Z15VBCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 27.03/M 
68 1.1 |FLZ6V8BCT-ND an 80 «5.79 — — 15 0.045 _| MM3Z15VCCT-ND 13 99 745 | 3,000 25.85/M 
68 1.1 |FLZ6V8CCT-ND a 80 5.79 | 2,500 20.92/M 16 0.045 | MM3Z16VBCT-ND 14 704 7.48 | 3,000 27.03/M 
75 0.3 |FLZ7VS5ACT-ND a 80 5.79 — — 16 0.045. | MM3Z16VCCT-ND 13 99 745 | 3,000 25.85/M 
75 0.3 __|FLZ7VS5BCT-ND al 80 5.79 | 2,500 20.92/M 18 0.045. | MM3Z18VBCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 27.03/M 
75 0.3 /FLZ7VSCCT-ND aT 80 «5.79 | 2,500 20.92/M 18 0.045. | MM3Z18VCCT-ND 13 99 745 | 3,000 25.85/M 
8.2 0.3 |FLZ8V2BCT-ND a 80 5.79 = = 20 0.045 _| MM3Z20VBCT-ND 44 1.04 7.48 | __ 3,000 27.03/M 
a oe Seen 1 a 37 Ben Bata 20 0.045 |MM3Z20VCCT-ND 13 99 7.15 3,000 25.85/M 
. ; H : ; . ; 5 22 0.045. | MM3Z22VBCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 27.03/M 
94 0.3 | FLZ9VIBCT-ND al 805.79 = = 22 0.045 | MM3Z22VCCT-ND 13 99 745 | 3,000 25.85/M 
94 0.3 )FLZOVICCT-ND WW 800 5.79 | 2,500 20.92/M 24 0.045. | MM3Z24VBCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 27.03/M 
10 0.11 )FLZTOVACT-ND a 800 5.79 = = 24 0.045 | MM3Z24VCCT-ND 13 99 745 | 3,000 25.85/M 
14 On Eevee a Oe | BE | oean~ | con gean 27 0.045 | MMI3Z27VBCT-ND 14 4.04 7.48 [3,000 | 27.03/M 
if ogg, RRR 44 ao uae 150 L2/M 7 0.045. | MM3Z27VCCT-ND 13 99 745 | 3,000 25.85/M 
H Oia; (eee an a 30g = = 30 0.045. | MM3Z30VBCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 27.03/M 
19 Oia: (Ete ND i ‘anh. sega" | “sb560 rn 30 0.045. | MM3Z30VCCT-ND 13 99 745 | 3,000 25.85/M 
19 Oig3 (EITaURO ND i ‘eo, “e7a:.| “oee00 S0ga/il 33 0.045 _| MM3Z33VBCT-ND 14 1.04 7.48 | __ 3,000 27.03/M 
12 niaa (ReHevGC TING! oF ‘eo’ 70° | “Se00 20 90/M 33 0.045 | MM3Z33VCCT-ND 13 99 7.45 | 3,000 25.85/M 
13 0133. |FLZ13VACT-ND H ‘30879 i qs 36 0.045. | MM3Z36VBCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 27.03/M 
13 0133 TFLZ13VBCT-ND a “30879-12500 SRM 36 0.045. | MM3Z36VCCT-ND 13 99 745 | 3,000 25.85/M 
15 0.133. |FLZ1SVACT-ND 4 ‘30 ~—«579 | 2'500 30.99/M 39 0.045. | MM3Z39VBCT-ND 14 1.04 7.48 | 3,000 27.03/M 
15 0.133. | FLZ1SVBCT-ND ori ‘30 «©6579 | 2'500 20.92/M 39 0.045 _| MM3Z39VCCT-ND 13 99 745 | 3,000 25.85/M 
15 0.133. | FLZ1SVCCT-ND 4 ‘30 ~©= 5:79 | 2'500 20.92/M 43 0.045 | MM3Z43VBCT-ND 14 704 7.48 | 3,000 27.03/M 
16 0.133 |FLZ16VACT-ND A 80 5.79 2,500 20.92/M 47 0.045 _| MM3Z47VBCT-ND 14 1.04 7.48 3,000 27.03/M 
16 0.133_[FLZ16VBCT-ND ai 80 5.79 2,500 20.92/M $Bulk — § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND (Continued) 


Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1369 


ye yo E TT ESS ‘ —— : Peak Voltage | Current Digi-Key Price Each 
EAIncHiLD Zener Diodes (cont.) Digi@Reel” Rolis Fig.| VRRM(V) | IF(A) | Package | Part No. 1 25 100 
SEMICONDUCTOR® 600 8 | 10-220-2L |FFPOBH60STU-ND NEW! 99 83 66 
Trio | ar career —[—Tosarmeng —] || ¢ | 8 | 18 | TOm2 rpesosTuAD is ows 
zi A acini il uy it Oty: Encing 600 15 | 10-247-2 | FFHTSS60STU-ND i 137 7.03 
47 0.045 | MM3Z47VCCT-ND 13 99 ~«7.15 | 3,000 25.85/M 5A _ a0 | To.2a7-2 [eaneetent tn 245 700 ‘eb 
51 0.045. | MM3Z51VCCT-ND 13 99 745 | 3,000 25.85/M aa 700 a0 1 10-247-2L_ IE cERONEAT STI NENWT a 705 +78 
56 0.045. | MM3Z56VBCT-ND 14 1.04 = 7.48 | 3,000 27.03/M 700 20 TO-3P ERG IGUR eR ea 137 744 0 
56 0.045 | MM3Z56VCCT-ND 13 $90 715 = = 6A 300 30 T0-3P | FFA6OUP30DNTU-ND NEW! 281 2.25 175 
62 0.045 _| MM3Z62VCCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 25.85/M oii 13 | Ton fateaeecceet aa ae 5a 
68 0.045 | MM3Z68VCCT-ND 13 ‘99 7.15 | 3,000 25.85/M : : : 
75 0.045 |MM3Z75VBCT-ND 14 104 7.48 | 3,000 27.03/M 6B 350 40 T0-3P__| FFA4QUP35STU-ND 1.83 1.46 1.10 
75 0.045 | MM3Z75VCCT-ND 13 99 7.15 | 3,000 25.85/M 7 300 20 D2-PAK — ) FFB20UP30DNTMCT-ND$ 1.38 1.10 83 
NEW! SOD.523F NEW! 300 20 D2-PAK _ | FEB20UP30DNTMTR-ND§ 594.00/800 
24 50 | MM5Z2V4CT-ND 16 1.22 678] 8,000 27.00/M 200 6 D-PAK | FFDO6UP20SCT-ND$ 58 aa 33 
27 20 | MM5z2V7CT-ND 471.28 ~=— 9.23 | 8.000 27.00/M as 200 6 D-PAK | FFDO6UP20STR-ND§ 468.00/2,500 
3.0 10 | MMS5Z3VOCT-ND 171.28 = 9.23 | 8,000 27.00/M 200 10 D-PAK | FFD10UP20SCT-ND$ 66 50 38 
33 5 |MMS5Z3V3CT-ND 4171.28 = 9.23 | 8.000 27.00/M 200 10 D-PAK _|FFD10UP20STR-ND§ 536.25/2,500 
3.6 5 _|MMS5Z3V6CT-ND 16 1.22 878 | 8,000 27.00/M 200 10 D2-PAK | FFB10UP20STMCT-ND}$ NEW! 7 73 55 
3.9 3 |MMS5Z3V9CT-ND 16 1.22 8.78 8,000 27.00/M 7 200 10 D2-PAK | FFB10UP20STMTR-ND§ NE! 271.04/800 
4.3 3 |MMSZ4V3CT-ND a7 1.28 9.23 | 8,000 27.00/M 200 20 D2-PAK | FFB20UP20STMCT-ND+ NEW! | 1.07 90 72 
a 3 | Meee CNS ee age eal eaaee: | cesoene 200 20_| D2-PAK __|FEB20UP20STMTR-ND§ NEW! 399.84/800 
56 + _ | MMSz5V6CT-ND ie 122878 | 8000 | 700M ani a EE Hperfast it NEW! it i a 
6.2 3 |MMBZ6V2CT-ND 17 128 923 | 8,000 27.00/M 2 ied to | To220n2L Eeeanenaattn aI 7 o4 
6.8 2 |MMSZ6V8CT-ND 17-128 = 9.23 | 8,000 27.00/M se20Fs a : : : 
75 1 | MMSZ7V5CT-ND 16 1.22 8.78 | 8,000 27.00/M 8A 600 4 D-PAK | FFDO4H60SCT-ND 55 Ae 32 
8.2 0.7 | MM5Z8V2CT-ND 7 1.28 9.23 8,000 27.00/M 600 4 D-PAK _| FFDO4H60STR-ND§ 448.50/2,500 
9.4 0.2__ | MMS5Z9V1CT-ND 471.28 9.23 | __8,000 27.00/M Stealth Il 
10 0.1 |MMS5Z10VCT-ND A7 1.28 9.23 8,000 27.00/M 2 600 8 TO-220F-2L_| FFPFO8S60STU-ND. 1.16 7 AT 
11 0.1 |MM5Z11VCT-ND 16 122 878 | 8,000 27.00/M $CutTape _§ Tape and Reel 
12 0.1 |MM5Z12VCT-ND 16 122 878 | 8,000 27.00/M 
13 0.1 |MMS5Z13VCT-ND 471.28 = 9.23 | 8,000 27.00/M 
15 0.05 | MM5Z15VCT-ND 16 122 878 | __8,000 27.00/M . a . 
16 0.05 | MMSZi6VCT-ND 171.28 9.23 | 8,000 27.00/M Triacs - Silicon Bi- 
18 0.05 |MM5Z18VCT-ND 17-128 = «9.23 | 8,000 27.00/M ‘: ; 
20 0.05 | MM5Z20VCT-ND 47 1.28 9.23 | 8,000 27.00/M directional Thyristor 
22 0.05 |MM5Z22VCT-ND 16 122 878 | 8,000 27.00/M 
24 0.05 _|MM5Z24VCT-ND 47-128 9.23 |__ 8,000 27.00/M VDRM| IT Digi-Key Pricing 
27 0.05 | MM5Z27VCT-ND 17 +128 9.23 | 8,000 27.00/M Fig.| (V) | (A) | Package | Part No. 1 10 100 
30 0.05 | MMS5Z30VCT-ND 16 122 878 | 8,000 27.00/M 
33 0.05 | MMS5Z33VCT-ND 171.28 = 9.23 | 8,000 27.00/M 400/08 | Toe? eae) <2 315 21.60 
36 0.05 | MM5Z36VCT-ND A7 1.28 9.23 | 8,000 27.00/M 1 | 600 | 0.8) 10-92 | FKNOSPN6O-ND 393.15 21.60 
39 0.05 _|MM5Z39VCT-ND 47-128 9.23 | __ 8,000 27.00/M 600 | 1.0 | 70-92 |FKNiNGOSA-ND | 39 3.15 21.60 
43 0.05 |MM5Z43VCT-ND 7 1.28 9.23 8,000 27.00/M 2 | 800 | 3.0 | TO-220F | FKPF3N80TU-ND 68 510 38.25 
47 0.05 | MM5Z47VCT-ND 16 122 878 | 8,000 27.00/M 
51 0.05 | MM5Z51VCT-ND 17-128 = 9.23 | 8,000 27.00/M 
56 0.05 | MMS5Z56VCT-ND 17-128 = 9.23 | 8,000 27.00/M T ient Volt 
62 0.05 _|MM5Z62VCT-ND 47-128 9.23 | __ 8.000 27.00/M 
68 0.05 | MMS5Z68VCT-ND 17 1.28 9.23 | 8,000 27.00/M ransien ollage Di i@PReel® 
75 0.05 | MM5Z75VCT-ND 47-128 9.23 | __ 8,000 27.00/M 
Bulk — § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND Su ppressors 
VRWM VBR (V) IT | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
(V) | Minimum | Maximum | (mA) | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 


SA — DO-15 
P6KE1SAFSCT-ND NEW! A4 8.86 24.30 | 4,000 | 114.75/M 
P6KE1SCAFSCT-ND NEW! | 42 8.49 25.47 | 4,000 | 114.62/M 
SA16CAFSTR-ND = = — | 4,000 98.60/M 
P6KE200AFSCT-ND NEW! | 44 8.86 24.30 | 4,000 | 114.75/M 


Ultrafast and Hyperfast 
Recovery Power Diodes 


12.8 14.3 15.8 
12.8 14.3 15.8 
16 17.8 19.7 
171 190.0 210.0 


> ig. SMB — DO-214AA 
f 5 64 70 10 |SMBJ5VOACT-ND 367.28 19.98] 3,000 | 94.00/M 
° 26 | 28.9 31.9 1 |SMBJ26CAFSCT-ND NEW!| 43 8.66 23.76 | 3,000 | 112.20/M 
GNCBE Catone diene 30 | 33.3 36.8 1 |SMBJ30AFSCT-ND NEW! | 43 844 23.76 | 3,000 | 97.20/M 
33 | 367 40.6 1 |SMBJ33AFSCT-ND 43 8.44 23.76 | 3,000 | 97.20/M 
33 | 367 40.6 1__|SMBJ33CAFSCT-ND 43 8.66 23.76 | 3,000 | 112.20/M 


SMC — DO-214AB 


> 12 13.3 14.7 


1 |SMCJ12AFSCT-ND NEW! 52 1040 31.20 | 3,000 | 140.40/M 

4 }$ a 18 20.0 22.1 1 |SMCJ18CAFSCT-ND NEW! | .49 9.22 27.65 | 3,000 | 159.77/M 

1 Bg opts Sve. cee 26 | 289 | 319 | 1 |SMCJ26CAFSCT-ND NEW!| 49 9.22 27.65 | 3,000 | 159.77/M 

ANODE: CATHODE ANODE 30 33.3 36.8 1 |SMCJ30CAFSCT-ND NEW! | .49 9.22 27.65 | 3,000 | 159.77/M 

33 36.7 40.6 1 |SMCJ33CAFSCT-ND NEW! | 49 9.22 27.65 | 3,000 | 159.77/M 

36 40.0 44.2 1 | SMCJ36CAFSCT-ND AQ 9.22 27.65 | 3,000 | 159.77/M 

85 94.4 104.0 1 | SMCJ85CAFSCT-ND AQ 9.22 27.65 | 3,000 | 159.77/M 

100 111.0 123.0 1 | SMCJ100AFSCT-ND 52 10.40 31.20 | 3,000 | 140.40/M 

GAtiebes “ARODE 1.Anode 2. Cathade SOT-23 
3 6.32 5.88 20 |MMBZ5V6BCT-ND 40 7.81 22.00 | 3,000 90.00/M 
1-Anode § For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND 
Gas 
2-Cathode 
7 ® 
aicnrnenee ot Bridge Rectifiers Reel 
Fig. 8 A ¢ B NEW! 
1 2 3 1 S t 2 | | 
CATHODE ANODE CATHODE 2 CATHODE ANODE 1. Anode 2. Cathode 
Peak Voltage | Current Digi-Key Price Each 
Fig. | VRRM(V) | IF (A) Package | Part No. ql 25 100 
Ultrafast Max. Reverse | Max. Average ze 

1 200 15 T0-220 [FFP30UP20DNTU-ND 1.49 1.24 99 Voltage Rectified Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 

200 15 TO-220F | FFPF1SUP20STU-ND 96 12 54 Fig. (V) Current (A) | Pkg. | Part No. 1 25 100 Qty. | Pricing 
200 20 TO-220F | FFPF20UP20STU-ND NEW! 719 66 53 50 1.5 DIP |DFOOSM-ND AQ 9.84 27.00 _ a 
200 30 TO-220F | FFPF30UP20STU-ND NEW! 1.07 90 es 100 1.5 DIP )DFO1M-ND AQ 9.84 27.00 _ _ 
300 10 TO-220F | FFPFIOUP30STU-ND NEW! 76 63 51 u 400 1.5 DIP )DFO4M-ND AB 9.71 26.64 _ — 
2 300 10 TO-220F _| FFPFIOUP30STTU-ND 97 73 95 600 1.5 DIP |DFO6M-ND 50 10.11 27.72 = _ 
300 20 TO-220F |FFPF20UP30STU-ND NEW! 1.07 90 12 100 1.5 SDIP | DFO1SCT-NDt AQ 9.84 = 27.00 | 1,500 | 135.00/M 
600 4 TO-220F-2 | FFPFO4S60STU-ND 15 63 50 200 1.5 SDIP | DFO2SCT-NDf AQ 9.84 27.00 | 1,500 | 135.00/M 
600 15 TO-220F-2 | FFPF1SS60STU-ND 1.27 1.06 85 2 400 15 SDIP | DFO4SCT-NDT AQ 9.84 27.00 | 1,500) 135.00/M 
600 30 TO-220F _| FFPF30U60STTU-ND 1.10 92 714 800 0.5 SOIC |MB8SCT-ND¢ NEW! 51 10.24 28.08 | 3,000 | 132.60/M 
200 10 TO-220F | FFPF20UP20DNTU-ND NEW! AQ 66 53 1,000 1.5 SDIP_| DF10SCT-NDt 48 9.60 28.80 | 1,500 | 134.40/M 
3 200 15 TO-220F | FFPF30UP20DNTU-ND 1.14 95 76 3 400 2.0 KBPM |2KBPO4MFS-ND 55 10.28 = 30.83 — _ 
600 20 TO-220F _| FFPF2OUP60DNTU-ND 1.20 90 68 800 2.0 KBPM |3N258-ND 59 11.03 33.08 = = 
4 600 4 TO-220-2L | FFPO4H60STU-ND 90 15 60 4 200 25 GBPC |GBPC2502-ND 2.05 41.00 123.00 - - 

600 4 T0-220-2 _| FFPO4S60STU-ND 19 66 53 + Cut Tape § For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Infineon Mosfets 


TO-220AB, TO-220, TO-220-3 | TO-220FP TO-251, I-PAK, TO-251-3 TO-252-3-11, TO-252-3 TO-262AB 


SO-8 — Dual SOT-143 


3-G2 
4-G1 
2-D 
1-S 


St 


SOT-223 TO-263, TO-263-3 


2 (TAB) 


Vds | RDS ID ID Ptot Price Each Tape and Reel Infineon 
Package Type (V) (on) Q (A) Pulse (A)| (W) 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
SOT-89 N-CH 240 6 0.29 1.16 1 BSS87INCT-NDt@ 88 69 59 = = — |BSS87E6327 
N-CH 240 6 0.29 1.16 1 BSS87XTINCT-NDt@ 84 66 57 = = —_ |BSS87E6327T 
SOT-143 N-CH 12 = 0.3 i 200 __|BF998INCT-ND*t@ 51 39 27 BF998INTR-ND*@ 3,000 104.16/M__|BF998E6327 
SOT-223 P-CH -60 0.8 -1.17 -4.68 1.8 BSP315PXTINCT-NDTt@ 69 54 AT BSP315PXTINTR-ND® 1,000 239.17 |BSP315PE6327T 
N-CH 100 6 0.37 1.48 1.79 |BSP123XTINCT-NDT 59 44 35 BSP123XTINTR-ND 1,000 181.12 |BSP123E6327T 
N-CH 100 0.1 22 88 95 BTS121AIN-ND® 9.89 9.16 6.96 = = — |BTS121A 
TO-220AB N-CH 200 0.13 21 84 125 |BUZ30AIN-ND 2.32 2.18 1.75 = _ — |BUZ30A 
N-CH 200 0.4 7 28 40 BUZ73IN-ND@ 1.23 1.07 82 = = — _|BUZ73 
@ RoHS Compliant * Dual + Cut Tape 
Cool MOS® Power 
Vds | RDS | ID ID Ptot | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package | Type | (V) | (on) | (A) | Pulse (A) | (W) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
P-CH | -60 0.3 -8.8 -35.2 42 | SPPO8PO6PIN-ND@ 97 85 65 |— = = SPPO8PO6P 
P-CH | -60 0.13 | -18.6 -74.4 80 | SPP18PO6PIN-ND® 1.43 1.24 96 J— _ = SPP18PO6P 
N-CH | 560 | 0.95 45 13.5 50 | SPPO4N50C3IN-ND@ 1.46 1.27 98 [FS = = SPPO4N50C3 
N-CH | 560 | 0.38 | 11.6 34.8 125 | SPP12N50C3IN-ND@ 2.38 2.09 1.79 jee = = SPP12N50C3 
N-CH | 560 | 0.28 16 48 160 | SPP16N50C3IN-ND® 2.86 2.68 2.15 |— _ — SPP16N50C3 
N-CH | 650 3 1.8 5.4 25 | SPPO2N60C3IN-ND 1.10 88 74 [— = = SPPO2N60C3 
N-CH | 650 1.4 3.2 5.7 38 | SPPO3N60SS5IN-ND® 1.43 1.25 96 J— _ = SPPO3N60S5 
N-CH | 650 | 0.95 4.5 13.5 50 | SPPO4N60C3IN-ND® 1.62 1.41 1.08 |— _ = SPPO4N60C3 
TO-220AB | N-CH | 650 0.6 7.3 21.9 83 | SPPO7N60C3IN-ND@ 1.92 1.80 1.44 |— = a SPPO7N60C3 
N-CH | 650 0.6 7.3 14.6 83 _| SPPO7N60SS5IN-ND® 2.26 2.13 1.70 |— = = SPPO7N60S5 
N-CH | 650 | 0.38 1 33 125 | SPP11N60C3IN-ND® 2.77 2.61 2.09 |— = = SPP11N60C3 
N-CH | 650 | 0.19 | 20.7 62.1 208 | SPP20N60C3IN-ND® 4.33 3.98 3.04 |— = = SPP20N60C3 
N-CH | 800 1.3 4 12 63 | SPPO4N80C3IN-ND® 1.96 1.84 1.47) |— _— = SPPO4N80C3 
N-CH | 800 0.9 6 18 83 | SPPO6N80C3IN-ND 2.63 2.47 1.98 |— = = SPPO6N80C3 
N-CH | 800 | 0.65 8 24 104 | SPPO8N80C3IN-ND@ 2.88 2.70 2.16 |— = = SPPO8N80C3 
N-CH | 800 | 0.45 11 33 156 | SPP11N80C3IN-ND® 3.62 3.33 2.54 |— = = SPP11N80C3 
N-CH | 800 | 0.29 17 51 208 | SPP17N80C3IN-ND® 5.31 4.87 3.72) |— = = SPP17N80C3 
N-CH | 550 | 0.299 12 26 104 | IPPS50R299CPIN-ND@ 2.61 2.45 1.96 |— = = IPP50R299CP 
N-CH | 550 | 0.35 10 22 89 |IPP50R350CPIN-ND® 2.25 211 1.69 |— _ = IPP50R350CP 
N-CH | 600 | 0.95 45 9 50 | SPPO4N60S5IN-ND® 1.73 1.50 1.16 |— = i SPPO4N60S5 
N-CH | 650 1.4 3.2 9.6 29.7 | SPAOS3N60C3IN-ND@ 1.36 1.18 91 [fe = i SPAO3N60C3 
N-CH | 650 | 0.75 6.2 18.6 32_| SPAO6N60C3IN-ND® 1.69 1.59 1.27 (ES — = SPAO6N60C3 
N-CH | 650 | 0.75 6.2 18.6 74 | SPPO6N60C3IN-ND@ 1.69 1.59 1.27 = => = SPPO6N60C3 
N-CH | 650 0.6 7.3 21.9 32 | SPAO7N60C3IN-ND® 1.92 1.80 1.44 |— _ = SPAO7N60C3 
N-CH | 650 0.6 7.3 21.9 83 | SPPO7N65C3IN-ND® 2.23 1.95 1.68 |— _ = SPPO7N65C3 
TO-220 N-CH | 650 | 0.38 11 33 33 | SPA11N65C3IN-ND@ 2.97 2.79 2.23 | = = SPA11N65C3 
N-CH | 650 | 0.44 i] 28 125 | SPP11N60CFDIN-ND® 3.19 3.00 2.40 |— _ = SPP11N60CFD 
N-CH | 650 | 0.38 1 33 125 | SPP11N65C3IN-ND® 2.92 2.74 2.20 |— = —_ SPP11N65C3 
N-CH | 650 | 0.28 15 45 34 | SPA1S5N60C3IN-ND@ 3.10 2.85 2.18 |— = = SPA15N60C3 
N-CH | 650 | 0.250 12 40 104 | IPP60R250CPIN-ND® 3.41 3.13 2.39 |— _ = IPP60R250CP 
N-CH | 650 | 0.22 | 20.7 52 208 | SPP20N60CFDIN-ND@ 4.76 4.37 3.34 |— = = SPP20N60CFD 
N-CH | 650 | 0.19 | 20.7 62.1 34.5 | SPA20N65C3IN-ND@ 4.76 4.37 3.34 |— = = SPA20N65C3 
N-CH | 650 | 0.19 | 20.7 62.1 208 | SPP20N65C3IN-ND® 4.76 4.37 3.34 |— _ = SPP20N65C3 
N-CH | 650 | 0.16 | 24.3 72.9 240 | SPP24N60C3IN-ND® 5.10 4.68 3.57 |— = = SPP24N60C3 
N-CH | 800 2.7 2 6 30.5 | SPAO2N80C3IN-ND@ 1.62 1.41 1.08 |— = = SPAO02N80C3 
N-CH | 560 | 0.95 4.5 13.5 31 | SPAO4N50C3IN-ND® 1.51 1.32 1.01 = _— = SPAO4N50C3 
N-CH | 560 0.6 76 22.8 32 | SPAO8N50C3IN-ND@ 1.74 1.63 1.31 |— = = SPAO8N50C3 
N-CH | 560 | 0.38 | 11.6 34.8 33 | SPA12N50C3IN-ND® 2.38 2.24 1.79 |— = = SPA12N50C3 
N-CH | 560 | 0.28 16 48 34 | SPA16N50C3IN-ND® 2.86 2.50 2.15 ime _ = SPA16N50C3 
N-CH | 560 | 0.19 21 63 34.5 | SPA21N50C3IN-ND@ 3.70 3.39 2.59 |— = = SPA21N50C3 
N-CH | 560 | 0.19 21 63 208 | SPP21N50C3IN-ND® 3.70 3.39 259 = = SPP21N50C3 
TO-220FP | N-CH | 650 | 0.95 4.5 13.5 31 | SPAO4N60C3IN-ND® 1.72 1.50 1.15 [Re _— — SPAO4N60C3 
N-CH | 650 | 0.38 1 33 33 | SPA11N60C3IN-ND@ 2.95 2.77 2.21 |— _ _ SPAO4N60C3 
N-CH | 800 1.3 4 12 38 | SPAO4N80C3IN-ND® 2.09 1.97 1.58 |— _— = SPAO4N80C3 
N-CH | 800 0.9 6 18 39_| SPAO6N80C3IN-ND® 2.65 2.49 1.99 |— = = SPAO6N80C3 
N-CH | 800 | 0.65 8 24 40 | SPAO8N80C3IN-ND@ 3.06 2.87 2.30 |— = = SPAO8N80C3 
N-CH | 800 | 0.45 1 33 41 | SPA11N80C3IN-ND® 3.62 3.33 2.54 |— _— = SPA11N80C3 
N-CH | 800 | 0.29 17 51 42 | SPA17N80C3IN-ND@ 5.31 4.87 3.72) |— = = SPA17N80C3 
N-CH | 560 | 0.38 | 11.6 34.8 125 | SPW12N50C3IN-ND@ 3.08 2.70 2.32) |— = = SPW12N50C3 
N-CH | 560 | 0.28 16 48 160 | SPW16N50C3IN-ND® 3.31 3.04 2.33 |— = = SPW16N50C3 
N-CH | 560 | 0.19 21 63 208 | SPW21N50C3IN-ND@ 4.33 3.98 3.04 |— = = SPW21N50C3 
TO-247 N-CH | 560 | 0.11 32 96 284 | SPW32N50C3IN-ND® 7.38 6.84 §.20 | = = SPW32N50C3 
N-CH | 560 | 0.07 52 156 417 | SPW52N50C3IN-ND® 12.05 11.16 8.48 |— _ a SPW52N50C3 
N-CH | 600 | 0.38 1 22 125 | SPW11N60S5IN-ND® 4.02 3.69 2.82 |— = _— SPW11N60S5 
N-CH | 600 | 0.118 34 85 313 | SPW35N60CFDIN-ND® 9.56 8.86 6.73 |— = = SPW35N60CFD 
@ RoHS Compliant + Cut Tape (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 1371 


Cinfineon_ Mosfets 


Cool MOS® Power (Cont) 


Reel” 


Vds | RDS | ID ID Ptot | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package | Type | (V) | (on) | (A) | Pulse (A) | (W) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Part No. 
N-CH | 600 | 0.083 | 46 115 417 | SPW47N60CFDIN-ND@ 14.87 13.98 10.42 |— = = SPW47N60CFD 
N-CH | 650 | 0.38 1 33 125 | SPW11N60C3IN-ND® 3.40 3.12 2.38 |— = = SPW11N60C3 
N-CH | 650 | 0.44 1 28 125 | SPW11N60CFDIN-ND® 3.74 3.43 2.62 |— = = SPW11N60CFD 
N-CH | 650 | 0.19 | 20.7 62.1 208 | SPW20N60C3IN-ND® 5.10 4.68 3.57 |— = _ SPW20N60C3 
N-CH | 650 | 0.22 | 20.7 52 208 | SPW20N60CFDIN-ND® 5.52 5.07 3.87 |— = = SPW20N60CFD 
T0-247 N-CH | 650 | 0.16 | 24.3 72.9 240 | SPW24N60C3IN-ND® 5.74 5.26 4.02 |— _ = SPW24N60C3 
N-CH | 650 0.1 34.6 103.8 313 | SPW35N60C3IN-ND® 8.80 8.15 6.19 |— = = SPW35N60C3 
N-CH | 650 | 0.075 | 39 103 313 | IPW60RO75CPIN-ND® 13.39 12.40 9.42 |— = = IPW60R075CP 
N-CH | 650 | 0.07 47 141 415 | SPW47N60C3IN-ND® 12.75 11.99 8.93 |— = = SPW47N60C3 
N-CH | 650 | 0.045 | 60 230 431 | IPW60RO45CPIN-ND® 13.50 12.69 9.45 |— = = IPW60R045CP 
N-CH | 800 | 0.45 1 33 156 | SPW11N80C3IN-ND@ 4.29 3.94 3.01. |— = = SPW11N80C3 
N-CH | 800 | 0.29 az 51 208 | SPW17N80C3IN-ND® 6.37 5.85 4.47 |— = = SPW17N80C3 
N-CH | 600 3 1.8 3.2 25 | SPUO2N60S5IN-ND® 1.16 1.01 78 J— _— = SPUO2N60S5 
N-CH | 600 1.4 3.2 5.7 38 | SPUO3N60SS5IN-ND@ 1.41 1.22 94 J— = = SPUO3N60S5 
N-CH | 600 | 0.95 45 9 50 | SPUO4N60SSIN-ND@ 1.71 1.48 1.14 |— _ = SPUO4N60S5 
TO-251 N-CH | 600 0.6 7.3 14.6 83 | SPUO7N60SS5IN-ND® 1.95 1.83 1.470 |— _— = SPUO7N60S5 
N-CH | 650 6 0.8 1.6 11_| SPUO1N60C3IN-ND® 94 82 63 [— _ = SPU0O1N60C3 
N-CH | 650 | 0.95 45 13.5 50 | SPUO4N60C3IN-ND® 1.51 1.32 1.01. |— = _ SPU04N60C3 
N-CH | 650 0.6 7.3 21.9 83 | SPUO7N60C3IN-ND® 1.78 1.56 1.34. |— = = SPUO7N60C3 
N-CH | 560 0.6 76 22.8 83 | SPIO8NS50C3IN-ND® 1.74 1.52 1.31. |— _ = SPIO8N50C3 
N-CH | 560 | 0.38 | 11.6 34.8 125 | SPI12N50C3IN-ND@ 2.38 2.09 1.79 |e = = SPI12N50C3 
N-CH | 560 | 0.28 16 48 160 | SPI16N50C3IN-ND@ 2.86 2.50 2.15 | => = SPI16N50C3 
N-CH | 600 0.6 7.3 14.6 83 | SPIO7N60SS5IN-ND® 2.26 2.13 1.70 |— = = SPIO7N60S5 
N-CH | 600 | 0.38 1 22 125 | SPI11N60S5IN-ND® 3.10 2.91 2.33 |— _ =. SPI11N60S5 
TO-262 N-CH | 650 0.6 7.3 21.9 83 | SPIO7N65C3IN-ND® 2.23 1.95 1.68 |— = = SPIO7N65C3 
N-CH | 650 | 0.38 1 33 125 | SPI11N65C3IN-ND@ 2.70 2.36 2.03 |— = = SPI11N65C3 
N-CH | 650 | 0.28 a5 45 156 | SPI1SN60C3IN-ND® 3.10 2.59 2.18 jo _— = SPI15N60C3 
N-CH | 650 | 0.19 | 20.7 62.1 208 | SPIZON60C3IN-ND@ 4.33 3.98 3.04 |— = = SPI20N60C3 
N-CH | 650 | 0.19 | 20.7 62.1 208 | SPIZON65C3IN-ND@ 4.76 4.37 3.34 |— = = SPI20N65C3 
N-CH | 800 | 0.65 8 24 104 | SPIO8N80C3IN-ND® 2.85 2.50 2.14 |— = = SPIO8N80C3 
N-CH | 560 1.4 3.2 9.6 38 | SPDO3N50C3INCT-NDt# 1.45 1.15 98 J— = = SPDO3N50C3 
D-PAK N-CH | 560 0.6 76 22.8 83 | SPDO8N50C3INCT-NDt# 2.10 1.66 1.41. | SPDO8N50C3INTR-ND® 2,500 651.44/M SPDO8N50C3 
N-CH | 650 1.4 3.2 9.6 38 | SPDO3N60C3INCT-NDt# 1.38 1.09 -93  |SPDO3N60C3INTR-ND® 2,500 432.28/M SPDO3N60C3 
N-CH | 650 | 0.95 4.5 13.5 50 | SPDO4N60C3INCT-NDt 1.74 1.38 1.18 |— = — SPDO4N60C3 
N-CH | 650 3 1.8 5.4 25 | SPBO2N60C3INCT-NDt@ 1.16 1.01 -78 |SPBO2N60C3INTR-ND 1,000 438.45 SPBO2N60C3 
N-CH | 650 1.4 3.2 9.6 38 | SPBO3N60C3INCT-NDt 1.56 1.24 1.05 |SPBO3N60C3INTR-ND@ 1,000 543.00 SPBO3N60C3 
D2-PAK N-CH | 650 | 0.95 4.5 13.5 50 | SPBO4N60C3INCT-NDt 1.86 1.47 1.26 |SPBO4N60C3INTR-ND 1,000 647.25 SPBO4N60C3 
N-CH | 650 | 0.38 1 33 125 | SPB11N60C3INCT-NDt@ 3.83 3.02 2.56 |SPB11N60C3INTR-ND® 1,000 1255.10 SPB11N60C3 
N-CH | 800 | 0.29 17 51 227 | SPB17N80C3INCT-NDt@ 6.91 5.67 4.79 _|SPB17N80C3INTR-ND@ 1,000 2390.31 SPB17N80C3T 
N-CH | 600 3 1.8 3.2 25 | SPDO2N60S5INCT-NDt® 1.35 1.07 92 |— = = SPDO2N60S5 
N-CH | 600 1.4 3.2 5.7 38 | SPDO3N60S5INCT-NDt@ 1.51 1.20 1.02 |SPDO3N60S5INTR-ND® 2,500 472.78/M SPDO3N60S5 
T0-252 N-CH | 600 | 0.95 45 9 50 | SPDO4N60S5INCT-NDt@ 1.85 1.47 1.25 |e _ = SPDO4N60S5 
N-CH | 650 6 0.8 1.6 11 | SPDO1N60C3INCT-NDt@ 1.08 86 73 [ = = SPDO1N60C3 
N-CH | 650 | 0.75 6.2 18.6 74 | SPDO6N60C3INCT-NDt@ 2.10 1.66 1.42 _|SPDO6N60C3INTR-ND® 2,500 657.86/M SPDO6N60C3 
N-CH | 800 1.3 4 12 63_| SPDO4N80C3INCT-NDt@ 2.40 1.89 1.60 |SPDO4N80C3INTR-ND® 2,500 742.04/M SPDO4N80C3 
N-CH | 560 | 0.95 45 13.5 50 | SPBO4N50C3INCT-NDt® 1.80 1.42 1.22 |SPBO4NS50C3INTR-ND@® 1,000 626.40 SPBO4N50C3 
N-CH | 560 | 0.38 | 11.6 34.8 125 | SPB12N50C3INCT-NDt@ 3.13 2.46 2.09 |SPB12N50C3INTR-ND@ 1,000 1023.28 SPB12N50C3 
N-CH | 560 | 0.28 16 48 160 | SPB16N50C3INCT-NDt@ 3.72 2.92 2.48 |SPB16N50C3INTR-ND® 1,000 1216.46 SPB16N50C3 
N-CH | 560 | 0.19 21 63 208 | SPB21N50C3INCT-NDt@ 4.81 3.95 3.33 |SPB21N50C3INTR-ND® 1,000 1663.61 SPB21N50C3 
TO-263 N-CH | 600 3 1.8 3.2 25 | SPBO2N60SSINCT-NDt@ 1.35 1.07 -92 _|SPBO2N60SSINTR-ND® 1,000 471.90 SPBO2N60S5 
N-CH | 600 1.4 3.2 5.7 38 | SPBO3N60S5INCT-NDt@ 1.64 1.30 1.11. | SPBO3N60S5INTR-ND® 1,000 573.00 SPBO3N60S5 
N-CH | 600 | 0.95 4.5 9 50 | SPBO4N60SS5INCT-NDt@ 1.98 1.57 1.34 | SPBO4N60SS5INTR-ND® 1,000 692.25 SPBO4N60S5 
N-CH | 600 | 0.38 6 22 125 | SPB11N60S5INCT-NDTt@ 4.07 3.20 2.72 |— = = SPB11N60S5 
N-CH | 600 | 0.19 20 40 208 | SPB20N60S5INCT-NDTt@ 6.11 5.02 4.23 | SPB20N60SS5INTR-ND® 1,000 2113.97 SPB20N60S5 
@ RoHS Compliant t+ Cut Tape 
OptimMos® 
Vds | RDS ID ID Piot | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package | Type | (V) | (on)mQ| (A) | Pulse (A)| (W) |Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
TO-220AB | N-CH |_ 30 5.9 80 320 150 |SPP80N03S2L-06IN-ND 1.61 1.51 1.21 |— = —_|SPP80NO03S2L-06 
N-CH | 55 24.8 25 100 48 |IPP25NO6S3-25IN-ND® 1.10 86 66 |— = — |IPP25NO6S3-25 
N-CH | 55 21.3 25 100 50 |IPP25NO6S3L-22IN-ND@ 1.10 86 66 |— = — |IPP25NO6S3L-22 
N-CH | 55 15.4 45 180 65 |IPP45NO6S3-16IN-ND® 1.15 93 aT fe = — _ |IPP45NO6S3-16 
N-CH | 55 13.1 45 180 65 |IPP45NO6S3L-13IN-ND@ 1.15 93 77 fa = — |IPP45NO6S3L-13 
N-CH | 55 8.8 77 308 107_|IPP77NO6S3-09IN-ND@ 1.53 1.33 1.02 |— = —_|IPP77NO6S3-09 
N-CH | 55 5.1 80 320 165 |IPP80NO6S3-05IN-ND@ 2.15 1.89 1.62 |— _— — _ |IPP80NO6S3-05 
N-CH | 55 4.5 80 320 165 |IPP80NO6S3L-05IN-ND® 2.15 1.89 1.62 [ES = — _ |IPP80NO6S3L-05 
N-CH | 55 76 80 320 105 |IPP80NO6S3L-08IN-ND® 1.56 1.36 1.04 |— a — _ |IPP80NO6S3L-08 
TO-220 | N-CH| 55 41 100 400 214 |IPP100NO6S3-04IN-ND® 2.52 2.21 1.90 |— =. — _ |IPP100NO6S3-04 
N-CH | 55 2.7 100 400 300 _|IPP100NO6S3L-03IN-ND® 3.57 3.28 2.50 |— = —_|IPP100NO06S3L-03 
N-CH | 55 3.5 100 400 214 |IPP100NO6S3L-04IN-ND® 2.52 2.37 1.90 |— — — _ |IPP100NO6S3L-04 
N-CH | 60 11.7 75 300 158 |IPP120NO6NGIN-ND@ 1.79 1.56 1.20 |— —_— — |IPP120NO6N G 
N-CH | 60 7 80 320 214 |IPPO7ONO6LGIN-ND®@ 2.12 1.86 1.59 |e = — _ |IPPO7ONO6L G 
N-CH | 60 6.7 80 320 250 |IPPO7ONO6NGIN-ND® 2.38 2.09 1.79 | — — _ |IPPO7ONO6N G 
N-CH | 60 8.2 80 320 188 _|IPPO85NO6LGIN-ND® 1.93 1.82 1.45 |— — —_|IPPO85NO6L G 
N-CH | 60 4.4 100 400 300 |IPPO48NO6LGIN-ND@ 3.14 2.89 2.21 = = — _ |IPPO48NO6L G 
N-CH | 60 4.7 100 400 300_|IPPOSONO6NGIN-ND® 3.14 2.63 2.21 | = —_|IPPOSONO6N G 
N-CH | 55 15.4 45 180 65 |IPI45NO6S3-16IN-ND@ TA5 93 a = — — _ |IPI45NO6S3-16 
N-CH | 55 13.1 45 180 65 |IPI45NO6S3L-13IN-ND®@ 1.15 93 77 (ae = — |IPI45NO6S3L-13 
N-CH | 55 8.8 77 308 107 |IPI77NO6S3-09IN-ND@ 1.49 1.20 1.00 |— = — _ |IPI77NO6S3-09 
N-CH | 55 5.1 80 320 165 |IPISONO6S3-05IN-ND® 2.00 1.75 1.50 |— — — _|IPI80NO6S3-05 
N-CH | 55 6.5 80 320 135 |IPI80ONO6S3-07IN-ND@ 1.63 1.43 1.23 |— = —__|IPI80N06S3-07 
TO-262 | N-CH | 55 4.5 80 320 165 |IPIBONO6S3L-05IN-ND® 2.00 1.75 1.50 |— — — _|IPI80NO6S3L-05 
N-CH | 55 5.6 80 320 136 |IPISONO6S3L-06IN-ND® 1.63 1.54 1.23 |— — — _ |IPI80NO6S3L-06 
N-CH | 55 76 80 320 105 |IPISONO6S3L-08IN-ND® 1.52 1.22 1.02 |— = — _|IPI80NO6S3L-08 
N-CH | 55 41 100 400 214 |IPI100NO6S3-04IN-ND® 2.43 2.13 1.83 |— = — _|IPHOONO6S3-04 
N-CH | 55 2.7 100 400 300_|IPI100NO6S3L-03IN-ND@ 3.27 3.00 2.29 |— — —_|IPHOONO6S3L-03 
N-CH | 55 3.5 100 400 214 |IPI1OONO6S3L-04IN-ND® 2.43 2.13 1.83 |— = —__|IPNOONO6S3L-04 
N-CH | 30 6.7 30 120 136 | SPD30NO03S2L07INCT-NDt 1.40 1.11 5 = = — |SPD30N03S2L-07 
N-CH | 30 20 30 120 60 |SPD30NO03S2L20INCT-NDt 78 61 53 |— _ — |SPD30N03S2L-20 
D-PAK N-CH | 30 10 30 120 100 | SPD30N03S2L10INCT-NDt 1.03 80 69 |— _— — |SPD30N03S2L-10 
N-CH | 30 6.4 50 200 136 | SPD50NO3S2L06INCT-NDt# 1.87 1.48 1.27 |— = — |SPD50NO03S2L-06 
N-CH | 30 6.4 50 200 136_|SPD50NO3S2L06XTINCT-NDt® 2.48 1.95 1.66 | SPD50NO3S2LO6XTINTR-ND@ 2,500 767.26/M_|SPD50N03S2L-06T 
N-CH | 30 4.2 100 400 150 |SPD100NO3S2L-INCT-NDt 2.08 1.74 1.46 |SPD100N03S2L-INTR-ND 2,500 902.46/M_|SPD100N03S2L-04 
D2-PAK N-CH | 30 12.9 42 248 83 |SPB42N03S2L13INCT-NDt 98 85 -66 |SPB42N03S2L13INTR-ND 1,000 402.60 |SPB42N03S2L-13 
N-CH | 30 3 100 400 300_|SPB100N03S203XTINCT-NDt@ 4.72 3.88 3.27, |— = —_|SPB100N03S203T 
TO-252 | P-CH | -30 EA -50 -200 150 |SPD50P03LGINCT-NDt® 2.74 2.16 1.83 |SPD50P03LGINTR-ND@ 2,500 848.78/M_|SPD50P03L G 
@ RoHS Compliant * Dual §Single + Cut Tape (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Cinfineon Mosfets 


OptiMOs® (Cont.) 


Reel” 


Vds | RDS ID ID Ptot | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package | Type | (V) | (on)mQ | (A) | Pulse (A)| (W) |Part No. 1 10 100 __| Part No. Qty. Pricing Part No. 
N-CH | 60 80 16 64 47 |IPD800NO6NGINCT-NDt@ 80 63 .54 | IPD800NO6NGINTR-ND® 2,500 249.48/M_ |IPD800NO6N G 
T0-252 N-CH | 60 64 18 72 47 |IPD640NO6LGINCT-NDt@ 81 64 55 |= = — |IPD640NO6L G 
N-CH | 60 40 27 108 68 |IPD400NO6NGINCT-NDt@ 92 72 62 |— = — |IPD400NO6N G 
N-CH | 60 14.4 50 200 136 _|IPD144NO6NGINCT-NDTt@ 1.54 1.22 1.04 |IPD144NO6NGINTR-ND® 2,500 483.58/M_|IPD144NO6N G 
P-CH | -20 21 -8.2 -32.8 2 |BSO203PINCT-ND*t 2.11 1.67 1.43 |— =— — |BSO203P 
N-CH | 30 20 8 32 2 |BSO4804XTINCT-ND*t® 1.67 1.33 1.13 |— = — |BSO4804T 
SO-8 N-CH | 30 13 41 44.5 2.5 |BSO4410INCT-ND§t .95 Priel 64 J— = — |BSO4410 
N-CH | 30 13 A 44.5 2.5 |BSO4410XTINCT-ND§t@ 1.30 1.03 .88 |BSO4410XTINTR-ND§® 2,500 409.06/M |BSO4410T 
N-CH | 30 7.8 13 52 2.5 |BSO4420XTINCT-ND§t@ 1.84 1.46 1.25 |BSO4420XTINTR-ND§® 2,500 578.75/M_|BSO4420T 
SOT-323 | P-CH | -20 1.2 -0.39 -1.56 0.25 | BSS223PWINCT-NDt® 49 35 .23 |BSS223PWINTR-ND® 3,000 92.34/M_ | BSS223PW L6327 
SOT-363 P-CH | -20 175 “1.5 6 0.56 | BSV236SPINCT-ND§t 54 40 32 [— = — |BSV236SP L6327 
P-CH | -20 1,200 -0.39 -1.56 0.25 | BSD223PINCT-ND*t 43 33 22 |— — —_|BSD223P 
N-CH | 55 15.4 45 180 65 |IPB45NO06S3-16INCT-NDt@ 1.32 1.05 .90 |IPB45NO6S3-16INTR-ND® 1,000 461.25 |IPB45NO6S3-16 
N-CH | 55 13.1 45 180 65 |IPB45NO6S3L-13INCT-NDt@ 1.32 1.05 .90 |IPB45NO6S3L-13INTR-ND® 1,000 461.25 |IPB45NO6S3L-13 
N-CH | 55 4.5 80 320 165 | IPB80NO6S3L-O5INCT-NDTt® 2.83 2.23 1.89 | IPB80NO6S3L-05INTR-ND® 1,000 926.34 |IPB80NO6S3L-05 
N-CH | 55 5.6 80 320 136 | IPB80NO6S3L-06INCT-NDT® 2.35 1.85 1.57 | IPB80NO6S3L-06INTR-ND@ 1,000 768.63 |IPB80NO6S3L-06 
N-CH | 55 41 100 400 214 |IPB100N06S3-04INCT-NDT@ 3.31 2.61 2.21__|IPB100N06S3-04INTR-ND@ 1,000 1084.05 | IPB100NO6S3-04 
N-CH | 55 3.5 100 400 214 |IPB100NO6S3L-04INCT-NDTt@ 3.31 2.61 2.21 |IPB100NO6S3L-04INTR-ND@ 1,000 1084.05 |IPB100NO6S3L-04 
TO-263 | N-CH| 60 11.7 75 300 158 |IPB120NO6NGINCT-NDt@ 2.06 1.63 1.39 |IPB120NO6NGINTR-ND® 1,000 717.15 |IPB120NO6N G 
N-CH | 60 qd 78 312 158 |IPB110NO6LGINCT-NDt@ 2.11 1.66 1.41 |IPB110NO6LGINTR-ND® 1,000 691.49 |IPB110NO6L G 
N-CH | 60 7 80 320 214 |IPBO7ONO6LGINCT-NDTt@ 3.09 2.43 2.07 |— _ — |IPBO7ONO6L G 
N-CH | 60 7.7 80 320 214 |IPBO8ONO6NGINCT-NDt@ 2.78 2.19 1.86 | IPBO80NO6NGINTR-ND® 1,000 910.39 | IPBO80NO6N G 
N-CH | 60 8.2 80 320 188 | IPBO85NO6LGINCT-NDTt® 2.56 2.02 1.71 | IPBO8S5NO6LGINTR-ND® 1,000 837.79 |IPBO85NO6L G 
N-CH | 60 4.4 100 400 300 |IPBO48NO6LGINCT-NDTt@ 4.02 3.30 2.79 |IPBO48NO6LGINTR-ND® 1,000 1390.37 | IPBO48NO6L G 
N-CH | 60 4.7 100 400 300 |IPBOSONO6NGINCT-NDt@ 4.02 3.30 2.79 |e _ —_|IPBOSONO6N G 
P-CH | -20 41 6 -24 2 |BSL207SPXTINCT-NDt® 19 58 47 |BSL207SPXTINTR-ND® 3,000 211.80/M |BSL207SP L6327 
TSOP-6 P-CH | -20 67 4.7 -18.8 2 |BSL211SPL6327INCT-NDt® 69 51 41 |BSL211SPL6327INTR-ND® 3,000 184.50/M |BSL211SP L6327 
P-CH | -20 67 4.7 -18.8 2 |BSL211SPXTINCT-NDt@ 65 48 .39 | BSL211SPXTINTR-ND® 3,000 173.10/M |BSL211SPT 
P-CH | -30 43 5.5 -22 2 | BSL307SPL6327INCT-NDt® 76 56 45 |BSL307SPL6327INTR-ND® 3,000 203.55/M_|BSL307SP L6327 
@ RoHS Compliant * Dual §Single + Cut Tape 
OptiMOs® 2 
Vds RDS ID ID Piot | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel __/ Infineon 
Package Type (V) (on) mQ | (A) | Pulse (A) | (W) | Part No. al 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
TO-220AB N-CH 25 4.6 80 385 94 |IPPOSNO3LAIN-ND 1.64 1.54 1.24 |— = — |IPPOSNO3LA 
N-CH 30 5.3 80 320 94 _|IPPOSNO3LBGIN-ND® 1.80 1.70 1.36 |— = — _|IPPOSNO3LB G 
N-CH 100 49 20 80 44 |IPP50CN10NGIN-ND® 1.38 1.20 2 = = — |IPP50CN10N G 
N-CH 100 16 53 212 100 |IPP16CN10NGIN-ND® 1.94 1.83 1.46 |— _— — |IPP16CN10N G 
TO-220 N-CH 100 8.2 95 380 167 |IPPO8CN10NGIN-ND@ 2.70 2.54 2.03 |— _ — |IPPO8CN10N G 
N-CH 100 5.1 100 400 300 |IPPOSCN10NGIN-ND® 4.28 3.93 3.00 |— _ — |IPPOSCN10N G 
N-CH 600 299 11 34 96 |IPP60R299CPIN-ND® 3.06 2.87 2.30 |— = — _|IPP60R299CP. 
N-CH 600 99 31 93 255 _||IPP60RO99CPIN-ND@ 8.18 7.58 5.76 |= = — _|IPP60RO99CP. 
TO-220-3 N-CH 100 3.9 100 400 300_|IPPO4CN10NGIN-ND® 6.34 5.82 4.45 |— _ — _|IPPO4CN10NG 
N-CH 25 5.9 30 210 94 |IPUO6NO3LAGIN-ND 1.56 1.36 1.05 |— = — |IPUO6NO3LAG 
TO-251 N-CH 25 6.5 30 210 83 |IPUO7NO3LAIN-ND 1.33 1.16 89 |— = — |IPUO7NO3LA 
N-CH 25 9.3 30 210 63 |IPUOQNO3LAGIN-ND® 1.34 baie 90 |— _ — |IPUO9NO3LAG 
N-CH 25 12.8 30 210 47_|IPU13NO3LAGIN-ND® 1.17 1.02 78 |— = — _|IPU13NO3LAG 
TO-262AB N-CH 25 3.9 80 385 107 |IPIO4NO3LAIN-ND. 1.80 1.56 1.20 |— = — |IPIO4NO3LA 
N-CH 25 5.9 50 350 83 | IPBO6NO3LAINCT-NDf 1.93 1.53 1.31 |— = — _|IPBO6NO3LA 
N-CH 25 8.9 50 350 63 |IPBO9NO3LAINCT-NDt 1.26 1.00 85 |— = — |IPBO9NO3LA 
N-CH 25 3.9 80 385 107 |IPBO4NO3LAINCT-NDt 2.44 1.92 1.63 | IPBO4NO3LAINTR-ND 1,000 798.33 |IPBO4NO3LA 
D2-PAK N-CH 25 3.9 80 385 107 |IPBO4NO3LAXTINCT-NDt@ 2.44 1.92 1.63 | IPBO4NO3LAXTINTR-ND® 1,000 798.33 |IPBO4NO3LAT 
N-CH 25 4.6 80 385 94 |IPBOSNO3LAINCT-NDt 2.16 1.70 1.45 |IPBOSNO3LAINTR-ND 1,000 708.13 |IPBOSNO3LA 
N-CH 25 4.6 80 385 94 |IPBOSNO3LAXTINCT-NDt@ 2.15 1.70 1.44 |IPBOSNO3LAXTINTR-ND® 1,000 704.83 |IPBOSNOSLAT 
N-CH 25 13 30 210 46 |IPD13NO3LAGINCT-NDt® 1.21 -96 82 |— = — |IPD13NO3LAG 
N-CH 25 3.2 90 360 115 |IPDO3NO3LAGINCT-NDt® 3.53 2.78 2.36 |— = — |IPDO3NO3LA G 
N-CH 30 11.6 30 120 52 |IPD12NO3LBGINCT-NDt® 1.26 1.00 86 |— = — |IPD12NO03LB G 
N-CH 30 6.0 50 350 71 |IPDH6NO3LAGINCT-NDTt@ 1.79 1.42 1.21 |— = — |IPDH9NO3LAG 
TO-252 N-CH 30 41 50 200 115 |IPDO4NO3LBGINCT-NDt@ 2.58 2.03 1.73, |— = — |IPDO4NO3LB G 
N-CH 30 5.7 50 350 83 |IPDO6NO3LAGINCT-NDt® 1.79 1.42 1.21 |— = — |IPDO6NO3LAG 
N-CH 30 6.1 50 200 83 |IPDO6NO3LBGINCT-NDt@ 1.97 1.56 1.33 |— = — |IPDO6NO3LB G 
N-CH 30 8.6 50 350 63 |IPDOQNO3LAGINCT-NDt 1.41 1.12 95 |— = — |IPDO9NO3LAG 
N-CH 30 3.3 90 360 115 |IPDO3NO3LBGINCT-NDt® 3.88 3.05 2.59 |— _ — |IPDO3NO3LB G 
N-CH 30 3.8 90 350 115 _|IPDH4NO3LAGINCT-NDt@ 2.35 1.85 1.57_ | IPDH4NO3LAGINTR-ND® 2,500 726.06/M_|IPDH4NO3LAG 
D-PAK N-CH 25 13.3 30 210 46 |IPF13NO3LAGINCT-NDt 1.22 97 83 |— = — |IPF13NO03LAG 
Bent up Leads | N-CH 25 5.4 50 350 94 _|IPFOSNO3LAGINCT-NDt® 2.08 1.65 1.41 | IPFOSNO3LAGINTR-ND@ 2,500 653.40/M_|IPFOSNO3LAG 
N-CH 30 35 5 24 1.4 | BSO350NO3INCT-NDt@ 1.44 1.14 -98 |BSO350NO3INTR-ND® 2,500 451.72/M |BSO350N03 
N-CH 30 30 5.7 29 1.56 | BSO300NO3SINCT-NDt® 94 73 .63 | BSO300NO3SINTR-ND® 2,500 291.20/M |BSO300N03S 
N-CH 30 20 6.6 32 1.4 | BSO200NO3INCT-NDt@ 1.34 1.07 -91 | BSO200NO3INTR-ND® 2,500 421.48/M |BSO200N03 
DSO-8 N-CH 30 20 7 35 1.56 | BSO200NO3SINCT-NDt® 98 77 66 |— = — |BSO200N03S 
N-CH 30 15 7.6 36 1.4 |BSO150NO3INCT-NDt@ 2.00 1.59 1.36 |BSO150NO3INTR-ND® 2,500 628.70/M_|BSO150N03 
N-CH 30 11.9 9 44 1.56 |BSO119NO3SINCT-NDTt@ 1.18 93 80 |— = — |BSO119N03S 
N-CH 30 6.8 12 60 1.56 |BSOO72NO3SINCT-NDt® 1.83 1.45 1.24 |BSOO72NO3SINTR-ND® 2,500 573.76/M |BSO072N03S 
N-CH 30 5.2 14 68 1.56 | BSOO52NO3SINCT-NDt@ 2.12 1.67 1.42 |BSOO52NO3SINTR-ND® 2,500 656.64/M_|BSO052N03S 
N-CH 30 7.9 40 160 60 |BSCO79NO3SGINCT-NDt@ 2.13 1.68 1.43 |— _ — |BSC079N03SG 
N-CH 30 2.2 100 200 104 | BSCO22NO3SGINCT-NDt@ 4.15 3.27 2.77 |e = — |BSC022N03SG 
N-CH 30 3.2 100 200 78 |BSCO32NO3SGINCT-NDt@ 3.14 2.47 2.10 |BSCO32NO3SGINTR-ND® 5,000 957.27/M |BSCO32NO03SG 
TDSON-8 N-CH 25 48 89 200 63 |BSCO48N025SGINCT-NDTt® 2.45 1.93 1.64 |BSCO48N025SGINTR-ND® 5,000 742.44/M |BSCO48N025S G 
N-CH 25 2.0 100 200 104_| BSCO20N025SGINCT-NDTt 3.97 3.27 2.76 |— = — _|BSCO020N025S G 
N-CH 25 2.9 100 200 78 |BSCO29N025SGINCT-NDTt 3.14 2.47 2.10 |BSCO29N025SGINTR-ND@ 5,000 952.68/M |BSCO29N025S G 
N-CH 30 TAS 30 120 43 |BSC119NO3SGINCT-NDt@ 1.98 1.57 1.34 |BSC119NO3SGINTR-ND® 5,000 598.78/M |BSC119N03S G 
N-CH 30 4.2 95 200 62.5 |BSC042NO3SGINCT-NDTt@ 2.50 1.97 1.67_ | BSCO42NO3SGINTR-ND® 5,000 759.14/M_|BSC042N03S G 
N-CH 25 2.7 80 385 150 |IPBO3NO3LAGINCT-NDTt@ 3.66 2.88 2.44 |IPBO3NO3LAGINTR-ND@ 1,000 1197.63 |IPBO3NO3LA G 
T0-263 N-CH 30 2.8 80 320 150 |IPBO3NO3LBGINCT-NDt@ 4.02 3.17 2.69 |IPBO3NO3LBGINTR-ND@ 1,000 1317.25 |IPBO3NO3LB G 
N-CH 30 5.0 80 320 94 |IPBOSNO3LBGINCT-NDt@ 2.37 1.86 1.58 |— = — |IPBOSNO3LB G 
N-CH 55 2.7 100 400 300 _|IPB100NO6S3L-03INCT-NDt@ 4.64 3.81 3.22 |IPB100NO6S3L-03INTR-ND@ 1,000 1606.23 |IPB100NO6S3L-03 
@ RoHS Compliant + Cut Tape 
OptiMOos® 3 
Vds | RDS ID ID Ptot | Digi-Key Cut Tape Price Each —_| Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type | (V) | (on)mQ | (A) | Pulse (A)| (W) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
-PAK N-CH | 30 3.9 50 350 94 _|IPUO39NO3LGIN-ND NEW! 1.16 1.01 cc — = — _[IPU039NO03L G 
N-CH 30 3.4 80 400 94 |IPPO34NO3LGIN-ND NEW! 1.64 1.43 1.10 [= = — |IPPO34NO03L G 
N-CH 30 4.2 70 400 79 |IPPO42NO3LGIN-ND NEW! 1.42 1.23 95 |e = — |IPP042NO3L G 
TO-220-3 N-CH 30 5.5 50 350 68 |IPPOSSNO3LGIN-ND NEW! 1.31 1.14 88 |— _ — |IPPOSS5NO3L G 
N-CH 30 6.5 50 350 56 |IPPO6S5NO3LGIN-ND NEW! 1.03 -90 69 |— = — |IPPO65NO3L G 
N-CH 30 9.6 35 245 42 |IPPO96NO3LGIN-ND NEW! 96 84 65 |= = —_|IPPO96NO3L G 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Chfineon Mosfets (cont) 


OptiMos® 3 (cont.) 


Vds | RDS ID ID Ptot | Digi-Key Cut Tape Price Each —_| Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type | (V) | (on)mQ | (A) | Pulse (A)| (W) |Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
TO-220-3 N-CH 30 11.4 30 210 38 /IPP114NO3LGIN-ND NEW! 1.11 .87 67 |— _— — |IPP114NO3L G 
N-CH 30 14.7 20 140 31 |IPP147NO3LGIN-ND NEW! 96 75 58 |= = —_|IPP147NO3L G 
N-CH 30 3.1 90 400 94 |IPSO31NO3LGIN-ND NEW! 1.30 1.13 87 |= = — |IPSO31NO3L G 
N-CH 30 4 90 400 79 |IPSO40NO3LGIN-ND NEW! 99: 86 66 |— = — |IPSO40NO3L G 
N-CH 30 5 50 350 68 |IPSOSONO3LGIN-ND NEW! 1.01 79 61 |= = — |IPSOS5ONO3L G 
T0-251-3 N-CH 30 6 50 350 56 |IPSO6ONO3LGIN-ND NEW! 92 72 56 J— _ — |IPSO6ONO3L G 
N-CH 30 9 40 280 42 |IPSO9ONO3LGIN-ND NEW! 83 65 50 [— — —_|IPSO90NO3L G 
N-CH 30 10.5 35 245 38 |IPS105NO3LGIN-ND NEW! 76 -60 AB |— = — |IPS105NO3L G 
N-CH 30 13.5 30 210 31 |IPS135NO3LGIN-ND NEW! 81 60 48 |— = — |IPS135NO3L G 
N-CH 30 6 50 350 56__|IPUO6ONO3LGIN-ND NEW! 1.06 83 64 [|— = —_|IPUO6ONO3L G 
N-CH 30 6 50 350 56 |IPDO60NO3LGINCT-ND 85 66 .57 | IPDO6ONO3LGINTR-ND 2,500 263.20/M |IPDO6O0NO3LG 
TO-252-3 N-CH 30 9 40 280 42 |IPDO9ONO3LGINCT-ND 76 60 .51 | IPDO9ONO3LGINTR-ND 2,500 236.74/M |IPDOSONO3LG 
N-CH 30 13.5 30 210 31 [IPD135NO3LGINCT-ND 75 55 45 |IPD135NO3LGINTR-ND 2,500 200.10/M_|IPD135NO3LG 
N-CH 30 3.1 90 400 94 /IPD031NO3LGINCT-ND 1.47 1.16 .98 |IPDO31NO3LGINTR-ND 2,500 453.84/M |IPD031NO3LG 
N-CH 30 4 90 400 79 |IPDO40NO3LGINCT-ND 1.09 85 .73_ |IPDO40NO3LGINTR-ND 2,500 339.22/M |IPDO40NO3LG 
TO-252-3-11 | N-CH 30 5 50 350 68 |IPDOSONO3LGINCT-ND 93 73 .62 |IPDOSONO3LGINTR-ND 2,500 289.24/M |IPDOSONO3LG 
N-CH 30 75 50 350 47 |IPDO75NO3LGINCT-ND 69 54 46 |IPDO75NO3LGINTR-ND 2,500 213.64/M_ |IPDO75NO3LG 
N-CH 30 10.5 35 245 38 |IPD105NO3LGINCT-ND. 70 55 -47_|IPD105NO3LGINTR-ND 2,500 218.40/M_|IPD105NO3LG 
N-CH 30 3.4 80 400 94 |/IPBO34NO3LGINCT-ND NEW! 1.89 1.50 1.28 |IPBO34NO3LGINTR-ND NEW! 1,000 657.90 |IPBO34NO3L G 
N-CH 30 4.2 70 400 79 |IPBO42NO3LGINCT-ND NEW! 1.66 1.31 1.12 |IPBO42NO3LGINTR-ND NEW! 1,000 577.50 |IPBO42NO3L G 
TO-263-3 N-CH 30 5.5 50 350 68 |IPBOSSNO3LGINCT-ND NEW! 1.42 1.13 .96 |IPBOSSNO3LGINTR-ND NEW! 1,000 496.50 |IPBOSSNO3L G 
N-CH 30 6.5 50 350 56 |IPBO65NO3LGINCT-ND NEW! 1.32 1.05 .90 |IPBO65NO3LGINTR-ND NEW! 1,000 462.00 |IPBO65NO3L G 
N-CH 30 9.6 35 245 42 |IPBO96NO3LGINCT-ND NEW! 1.12 88 .75_|IPBO96NO3LGINTR-ND NEW! 1,000 387.19 |IPBO96NO3L G 
N-CH 30 2 100 400 125 |BSCO16NO3MSGINCT-ND 2.76 2.18 1.85 |BSCO16NO3MSGINTR-ND 5,000 838.95/M |BSCO16NO3MSG 
N-CH 30 2.5 100 400 96 |BSCO20NO3MSGINCT-ND 2.25 ATE 1.51 | BSCO20NO3MSGINTR-ND 5,000 683.15/M |BSCO20NO3MSG 
N-CH 30 2.5 100 400 83 |BSCO25NO3LSGINCT-ND 1.98 1.57 1.34 | BSCO25NO3LSGINTR-ND 5,000 598.78/M |BSCO25NO3LSG 
N-CH 30 3 100 400 83 |BSCO25NO3MSGINCT-ND 1.98 1.57 1.34 | BSCO25NO3MSGINTR-ND 5,000 598.78/M |BSCO25NO3MSG 
N-CH 30 3.5 40 160 69 __|BSZO035NO3LSGINCT-ND. 1.61 1.27 1.09 | BSZO35NO3LSGINTR-ND 5,000 485.42/M_|BSZO35NO3LSG 
N-CH 30 3.8 100 400 69 |BSCO30NO3MSGINCT-ND 2.16 1.71 1.46 | BSCO30NO3MSGINTR-ND 5,000 651.82/M |BSCO30NO3MSG 
N-CH 30 4.2 93 372 57 |BSC042NO3LSGINCT-ND 1.33 1.06 .90 |BSC042NO3LSGINTR-ND 5,000 401.70/M |BSC042NO3LSG 
N-CH 30 4.3 40 160 69 |BSZO35NO3MSGINCT-ND 1.61 1.27 1.09 |BSZ035NO3MSGINTR-ND 5,000 485.42/M |BSZO35NO3MSG 
N-CH 30 5.4 93 372 57 |BSCO42NO3MSGINCT-ND 1.33 1.06 -90 |BSC042NO3MSGINTR-ND 5,000 401.70/M |BSC042NO3MSG 
N-CH 30 5 40 160 50 __|BSZOSONO3LSGINCT-ND. 1.26 1.00 .86_|BSZO50NO3LSGINTR-ND 5,000 382.07/M_|BSZO50NO3LSG 
N-CH 30 5 80 320 50 |BSCOSONO3LSGINCT-ND 1.20 95 .81 | BSCO50NO3LSGINTR-ND 5,000 362.31/M |BSCO50NO03LSG 
N-CH 30 6.3 80 320 50 |BSCOS0NO3MSGINCT-ND 1.20 95 .81 | BSCO50NO3MSGINTR-ND 5,000 362.31/M |BSCO50NO3MSG 
N-CH 30 5.7 71 284 45 |BSCO57NO3LSGINCT-ND 1.17 93 .80 |BSCO57NO3LSGINTR-ND 5,000 354.51/M |BSCO57NO3LSG 
N-CH 30 6.4 40 160 48 |BSZOS50NO3MSGINCT-ND 1.26 1.00 .86 |BSZO50NO3MSGINTR-ND 5,000 382.07/M |BSZO50NO3MSG 
N-CH 30 5.8 40 160 45 _|BSZO58NO3LSGINCT-ND 1.18 93 -80_|BSZ058NO3LSGINTR-ND 5,000 355.42/M_|BSZO058N03LSG 
TDSON-8 N-CH 30 T2 40 160 45 |BSZO58NO3MSGINCT-ND 1.18 93 .80 |BSZO058NO3MSGINTR-ND 5,000 355.42/M_ |BSZO58NO3MSG 
N-CH 30 7.2 71 284 45 |BSCO57NO3MSGINCT-ND 1.17 93 .80 |BSCO57NO3MSGINTR-ND 5,000 354.51/M |BSCO057NO3MSG 
N-CH 30 8 53 212 35 |BSCO80NO3LSGINCT-ND 1.10 86 .74 |BSCO80NO03LSGINTR-ND 5,000 325.06/M |BSCO80NO3LSG 
N-CH 30 8.8 40 160 35 |BSZO88NO3LSGINCT-ND 1.09 85 .73 |BSZO88NO3LSGINTR-ND 5,000 323.06/M |BSZO88NO3LSG 
N-CH 30 10 40 160 30 _|BSZ100NO3LSGINCT-ND 1.02 -80 .68_|BSZ100NO3LSGINTR-ND 5,000 301.25/M_|BSZ100NO03LSG 
N-CH 30 10.2 53 212 35 |BSCO80NO3MSGINCT-ND 1.10 86 .74 |BSCO80NO03MSGINTR-ND 5,000 325.06/M |BSCO80NO3MSG 
N-CH 30 9 48 192 32 |BSCO9ONO3LSGINCT-ND 1.02 79 .68 |BSCO90NO3LSGINTR-ND 5,000 300.19/M |BSCO90NO03LSG 
N-CH 30 10 44 176 30 |/BSC100NO3LSGINCT-ND 1.00 78 .67 |BSC100NO3LSGINTR-ND 5,000 295.13/M |BSC100NO3LSG 
N-CH 30 1 40 160 35 |BSZO88NO3MSGINCT-ND 1.09 85 .73 |BSZO088NO3MSGINTR-ND 5,000 323.06/M |BSZO88NO3MSG 
N-CH 30 les 48 192 32__|BSCO9O0NO3MSGINCT-ND 1.02 79 .68_|BSCO9O0NO3MSGINTR-ND 5,000 300.19/M_|BSCO90NO3MSG 
N-CH 30 12 39 156 28 |BSC120NO3LSGINCT-ND 97 76 .65 |BSC120NO3LSGINTR-ND 5,000 287.68/M |BSC120NO03LSG 
N-CH 30 12 44 176 30 |BSC100NO3MSGINCT-ND 1.00 .78 .67 |BSC100NO3MSGINTR-ND 5,000 295.13/M |BSC100NO3MSG 
N-CH 30 13 35 140 25 |BSZ130NO3LSGINCT-ND 96 75 .65 |BSZ130NO3LSGINTR-ND 5,000 285.02/M_ |BSZ130NO3LSG 
N-CH 30 13 40 160 30 |BSZ100NO3MSGINCT-ND 1.02 -80 .68 |BSZ100NO3MSGINTR-ND 5,000 301.25/M |BSZ100NO3MSG 
N-CH 30 14 39 156 28 _|BSC120NO3MSGINCT-ND 97 76 .65 _|BSC120NO3MSGINTR-ND 5,000 287.68/M_|BSC120NO3MSG 
N-CH 30 17 35 140 25 |BSZ130NO3MSGINCT-ND 96 15 .65 |BSZ130NO3MSGINTR-ND 5,000 285.02/M |BSZ130NO3MSG 
N-CH 80 12.3 40 160 66 |BSZ123NO8NS3GINCT-ND NEW! 1.45 1.15 98 |BSZ123NO8NS3GINTR-ND NEW! 5,000 437.71/M_|BSZ123NO08NS3G 
sIPMOS® 
Vds | RDS | ID ID Ptot | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package | Type (Vv) (on) | (A) | Pulse (A) | (W) | Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
P-CH -60 0.023 -80 -320 340 | SPP80PO6PIN-ND@ 3.61 3.32 2.53 = = — _|SPP80PO6P 
N-CH 200 0.6 5.5 22 40 |BUZ73AIN-ND® 1.23 98 82 = _— — |BUZ73A 
N-CH 200 0.6 5.5 22 40 |BUZ73ALIN-ND® 1.27 1.02 85 = _ — |BUZ73AL 
N-CH 200 0.4 rs 28 40 |BUZ73LIN-ND® 1.18 1.03 79 = _ — |BUZ73L 
TO-220AB N-CH 200 0.4 9.5 38 75 _|BUZ32IN-ND® 1.74 1.40 1.17 = = —__|BUZ32 
N-CH 200 0.4 9.5 38 75 |BUZ32L3045AIN-ND® 1.74 1.40 TAT = = —  |BUZ32 L3045A 
N-CH 200 0.2 13.5 54 95 |BUZ31LIN-ND@ 1.90 1.78 1.43 = = — |BUZ31L 
N-CH 200 0.2 14.5 58 95 |BUZ31IN-ND® 1.73 1.63 1.30 = = — |BUZ31 
N-CH 100 08 21 84 90 |SPP21N10IN-ND@ 1.84 1.73 1.38 = = —  |SPP21N10 
N-CH 100 044 35 140 150 |SPP35N10IN-ND® 2.04 1.92 1.54 = = —__|SPP35N10 
TO-220 N-CH 100 016 70 280 250 | SPP70N10LIN-ND 3.03 2.78 2.13 = = —__|SPP70N10L 
P-CH -60 0.3 -8.8 -35.2 42 |SPU08PO6PIN-ND@ 1.09 85 66 = = —  |SPU08PO6P 
TO-251 P-CH -60 0.25 9.7 -38.8 42 |SPUO9PO6PLIN-ND® 1.12 87 67 = = —  |SPUO9PO6PL 
P-CH -60 0.13 | -18.6 -74.4 80 |SPU18PO6PIN-ND@ 1.35 1.18 91 = = —  |SPU18PO06P 
P-CH -60 0.075 -30 -120 125 | SPU30PO6PIN-ND® 1.80 1.56 1.20 = = —___|SPU30P06P 
TO-262 N-CH 100 -080 21 84 90 |SPI21N10IN-ND® 1.84 1.73 1.38 = = —__|SPI21N10 
D-PAK P-CH -60 0.25 9.7 -38.8 42 |SPDOQPO6PLINCT-NDt@ 89 70 60 SPDO9PO6PLINTR-ND® 2,500 277.48/M_ |SPDO9PO6PL 
N-CH 100 044 35 140 150 | SPD35N10INCT-NDt@ 2.30 1.81 1.54 SPD35N10INTR-ND® 2,500 711.76/M__|SPD35N10 
D2-PAK_| N-CH 100 044 35 140 150 | SPB35N10INCT-NDt 1.96 1.56 1.33 = = —__|SPB35N10 
P-CH -60 0.3 -8.8 -35.2 42 |SPDO8PO6PGINCT-NDTt@ 98 77 66 SPDO8PO6PGINTR-ND® 2,500 305.48/M |SPDO8PO6P G 
TO-252 P-CH -60 0.13 | -18.6 -74.4 80 |SPD18PO6PINCT-NDt® 1.67 1.32 1.13 SPD18PO6PINTR-ND® 2,500 524.21/M  |SPD18PO6P 
N-CH 200 0.4 ci 28 40 |SPDO7N20INCT-NDt® 1.26 1.00 85 = — —__|SPDO7N20 
N-CH 60 0.15 2.6 10.4 2 |BSO615NGINCT-ND*t® 1.32 1.05 90 BSO615NGINTR-ND*® 2,500 414.46/M |BSO615NG 
s0-8 P/N-CH | -60/60 | 0.3/0.12| -2/3 -8/12 2/2 |BSO612CVGINCT-ND§t@ 1.12 89 76 BSO612CVGINTR-ND§® 2,500 351.95/M |BSO612CV G 
P/N-CH | -60/60 | 0.3/0.11 | -2/3.1] -8/12.4 2/2 |BSO615CINCT-ND§t 1.35 1.08 92 = = — |BSO615C 
P/N-CH | -60/60 | 0.3/0.11 | -2/3.1 | -8/12.4 2/2 _|BSO615CXTINCT-ND§t® 1.11 88 75 BSO615CXTINTR-ND§® 2,500 348.84/M__|BSO615CT 
P-CH -60 8 -0.17 -0.68 0.36 | BSS84PL6327INCT-NDT@ AL .30 18 BSS84PL6327INTR-ND@ 3,000 66.20/M_ | BSS84P L6327 
N-CH 60 5 0.2 0.8 0.36 | BSS7728NINCT-NDt# 63 44 21 = — — |BSS7728N 
SOT-23 | N-CH 60 5 0.2 0.8 0.36 | SN7002NL6327INCT-NDTt® 44 -30 14 SN7002NL6327INTR-ND® 3,000 46.53/M_ | SN7002N L6327 
N-CH 60 3.5 0.23 0.92 0.36 | BSS138NL6327INCT-NDt@ 63 43 21 BSS138NL6327INTR-ND@ 3,000 67.21/M_ |BSS138N L6327 
N-CH 100 6 0.17 0.68 0.36 | BSS123L6327INCT-NDt@ Al -30 18 BSS123L6327INTR-ND® 3,000 65.20/M__|BSS123 L6327 
SOT-89 P-CH | -250 12 -0.19 -0.76 1 |BSS192PL6327INCT-NDt@ ft 60 52 BSS192PL6327INTR-ND® 1,000 265.67 |BSS192P L6327 
N-CH 240 6 0.26 1.04 1 |BSS87L6327INCT-NDt@ 85 66 7 BSS87L6327INTR-ND@ 1,000 291.25 | BSS87 L6327 
P-CH -60 0.8 1.17 -4.68 1.8 |BSP315PL6327INCT-NDt@ 82 60 49 BSP315PL6327INTR-ND® 1,000 234.24 |BSP315P L6327 
P-CH -60 0.3 “1.9 -7.6 1.8 |BSP170PL6327INCT-NDt® 83 65 56 BSP170PL6327INTR-ND® 1,000 286.60 |BSP170P L6327 
P-CH -60 0.3 -1.9 -7.6 1.8 |BSP171PL6327INCT-NDt@ 98 76 66 BSP171PL6327INTR-ND® 1,000 336.04 |BSP171P L6327 
SOT-223 P-CH -60 0.13 -2.9 “11.6 1.8 | BSP613PL6327INCT-NDt@ 1.27 1.01 86 BSP613PL6327INTR-ND® 1,000 442.50 |BSP613P L6327 
P-CH | -100 1.8 -0.68 -2.72 1.8 |BSP316PL6327INCT-NDt® 76 60 51 BSP316PL6327INTR-ND® 1,000 262.73 | BSP316P L6327 
P-CH | -250 12 -0.26 -1.04 1.8 | BSP92PL6327INCT-NDt® 73 54 43 BSP92PL6327INTR-ND® 1,000 208.32 |BSP92P L6327 
P-CH | -250 4 -0.43 -1.72 1.8 |BSP317PL6327INCT-NDt® 1.11 88 75 BSP317PL6327INTR-ND® 1,000 386.40 |BSP317P L6327 
N-CH 60 0.3 1.8 7.2 1.8 |BSP295L6327INCT-NDt@ 94 73 63 BSP295L6327INTR-ND® 1,000 323.49 | BSP295 L6327 
@ RoHS Compliant * Dual §Single t+ Cut Tape (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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infineon 


® 
Mosfets Reel 
SIPMOS® (cont) 
Vds | RDS | ID ID i-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package | Type (V) | (on) | (A) | Pulse (A) | (W) | Part No. u 10 100 Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
N-CH 60 0.09 2.6 10.4 1.8 |BSP318SL6327INCT-NDTt® 76 59 51 BSP318SL6327INTR-ND® 1,000 261.33 |BSP318S L6327 
N-CH 100 6 0.37 1.48 1.79 | BSP123INCT-NDt® 64 A7 38 BSP123INTR-ND@® 1,000 181.60 |BSP123 L6327 
N-CH 100 0.7 11 44 1.79 | BSP296L6327INCT-NDt 94 73 63 BSP296L6327INTR-ND 1,000 323.49 |BSP296 L6327 
N-CH 100 0.31 1.7 6.8 1.8 |BSP372L6327INCT-NDt@ 94 74 63 BSP372L6327INTR-ND® 1,000 324.73 | BSP372 L6327 
SOT-223 | N-CH 100 0.3 1.7 6.8 1.8 |BSP373L6327INCT-NDt@ 94 74 63 BSP373L6327INTR-ND® 1,000 324.73 | BSP373 L6327 
N-CH | 200 1.8 0.66 2.64 1.8 |BSP297L6327INCT-NDt@ 87 68 59 BSP297L6327INTR-ND® 1,000 301.32 |BSP297 L6327 
N-CH | 200 3.5 0.66 2.6 1.8 |BSP149L6327INCT-NDt@ 1.18 94 80 BSP149L6327INTR-ND® 1,000 413.10 |BSP149 L6327 
N-CH | 240 6 0.35 1.4 1.8 | BSP88L6327INCT-NDt@ 73 57 49 BSP88L6327INTR-ND®@ 1,000 250.48 |BSP88 L6327 
N-CH | 240 6 0.35 1.4 1.8 | BSP89L6327INCT-NDt® 69 54 46 BSP89L6327INTR-ND®@ 1,000 236.84 | BSP89 L6327 
P-CH -60 0.3 -8.8 -35.2 42 | SPBO8PO6PGINCT-NDt# 1.11 89 76 SPBO8PO6PGINTR-ND® 1,000 388.95 |SPBO8PO6P G 
P-CH -60 0.13 | -18.6 -74.4 80 | SPB18PO6PGINCT-NDt@ 1.64 1.30 111 SPB18PO6PGINTR-ND® 1,000 570.90 |SPB18P06P G 
TO-263 P-CH -60 0.023 -80 -320 340 | SPB80PO6PGINCT-NDt® 4.79 3.94 3.32 SPB80PO6PGINTR-ND® 1,000 1658.48 |SPB80PO6P G 
N-CH 100 154 10.3 42.2 50 |SPB10N10LGINCT-NDTt® 1.48 1.17 1.00 SPB10N10LGINTR-ND® 1,000 515.25 |SPB1ION10LG 
N-CH 100 014 80 320 250 |SPB80N10LGINCT-NDt@ 3.96 3.25 2.75 SPB80N10LGINTR-ND® 1,000 1370.66 |SPB80N10L G 
N-CH 100 0.13 21 84 125 | BUZ30AL3045AINCT-NDTt@ 3.05 2.40 2.04 BUZ30AL3045AINTR-ND® 1,000 998.25 |BUZ30A L3045A 
@ RoHS Compliant * Dual §Single + Cut Tape 
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Silicon Switching Diodes 
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Forward | Surge | Reverse | Max. For. | Recovery Cut Tape 
Current | Current | Voltage | Voltage Time Ptot | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel _| Infineon 
Fig. | Package | If(mA) | Ifsm (A) (Vr) (Vf) Trr (ns) (mW) | Part No. 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
SOT-23 250 4.5 75 0.715 4 370 | MMBD914LT1INCT-ND@ 2.58 11.20 36.40 | MMBD914LT1INTR-ND® 3,000 30.24/M | MMBD914LT1 
SOT-23 250 0.625 200 1 50 350 | BAS21INCT-ND 2.67 11.60 37.70 | BAS21INTR-ND 3,000 31.32/M | BAS21E6327 
SOT-23 120 0.2 40 1 041 250 | BAS40INCT-ND® 2.80 16.48 77.75 | BAS40INTR-ND@ 3,000 62.20/M | BAS40E6327 
1 SOT-23 70 041 70 1 041 250 | BAS7OINCT-ND® 2.80 16.48 77.75 | BAS70INTR-ND® 3,000 62.20/M | BAS70E6327 
SOT-23 250 4.5 75 1.2 4 370 __| SMBD914INCT-ND@ 3.22 14.00 45.50 | SMBD914INTR-ND® 3,000 37.80/M | SMBD914E6327 
SOT-23 250 45 75 2 6 370 | BASIGINCT-ND® 2.42 10.50 34.13 | BASIGINTR-ND® 3,000 28.35/M | BAS16E6327 
SOT-23 250 45 80 1.25 4 370 | BAS16B5003INCT-ND® 2.51 10.90 35.43 |— _ —| BAS 16 B5003 
SOT-323 250 4.5 80 1.25 4 250 | BAS16WE6327INCT-ND® 2.53 11.00 35.75 | BAS16WE6327INTR-ND@ 3,000 29.70/M | BAS 16W E6327 
SOT-23 120 0.2 40 1 0.1 250 | BAS4005INCT-ND 3.02 17.76 83.75 | BAS4005INTR-ND 3,000 66.60/M | BAS 40-05 E6327 
SOT-23 70 041 70 1 01 250 | BAS7005INCT-ND® 3.02 17.76 83.75 | BAS7005INTR-ND® 3,000 65.10/M | BAS 70-05 E6327 
2 SOT-23 200 45 80 12 3 250 | BAV170INCT-ND@ 3.43 14.90 48.43 | BAVI70INTR-ND® 3,000 40.23/M | BAV170E6327 
SOT-23 200 45 80 1.2 6 250 | BAV70INCT-ND® 2.55 11.10 36.08 | BAV70INTR-ND@ 3,000 29.97/M | BAV70E6327 
SOT-23 200 4.5 80 1.25 4 250 | BAV70B5003INCT-ND® 2.46 10.70 34.78 |— _ —|BAV 70 B5003 
SOT-23 200 4.5 100 0.7 15 330 | MMBD7000LT1INCT-ND® 2.76 12.00 39.00 | MMBD7000LT1INTR-ND® 3,000 32.40/M | MMBD7000LT1 
SOT-23 200 — 150 0.95 700 250 | BAR66E6327INCT-ND® 7.12 61.05 407.00 | BAR66E6327INTR-ND® 3,000 | 284.90/M| BAR 66 E6327 
SOT-23 120 0.2 40 1 041 250 | BAS4004INCT-ND@ 3.02 17.76 83.75 | BAS4004INTR-ND® 3,000 67.00/M | BAS 40-04 E6327 
SOT-23 70 01 70 1 01 250 | BAS7004INCT-ND 3.02 17.76 83.75 | BAS7004INTR-ND 3,000 67.00/M | BAS 70-04 E6327 
3 SOT-23 200 4.5 100 11 15 330 | SMBD7000INCT-ND 3.22 14.00 45.50 |SMBD7000INTR-ND 3,000 38.61/M | SMBD7000E6327 
SOT-23 200 45 85 1.2 3 330 | BAVI99INCT-ND@ 3.43 14.90 48.43 | BAVI99INTR-ND® 3,000 40.23/M | BAV199E6327 
SOT-23 200 45 70 1.2 6 330 | BAVO9INCT-ND® 2.55 11.10 36.08 | BAV9SINTR-ND@ 3,000 29.97/M | BAV99E6327 
SOT-23 200 45 80 1.25 4 330 | BAV99B5003INCT-ND® 2.46 10.70 34.78 |— _ —| BAV 99 B5003 
SOT-323 250 0.8 40 0.75 _ 250 | BAT6404WE6327INCT-ND® 4.04 18.83 72.63 | BAT6404WE6327INTR-ND@ 3,000 60.60/M | BAT6404WE6327 
SOT-323 200 4.5 80 1.3 4 250 __| BAV99WE6327INCT-ND® 2.67 11.60 37.70 | BAV99WE6327INTR-ND® 3,000 31.32/M | BAV 99W E6327 
SOT-23 120 0.2 40 1 0.1 250 | BAS4006INCT-ND 3.02 17.76 83.75 | BAS4006INTR-ND 3,000 66.60/M | BAS 40-06 E6327 
4 SOT-23 200 45 80 1.2 6 330 | BAW56INCT-ND@ 2.55 11.10 36.08 | BAWS6INTR-ND® 3,000 29.97/M | BAW56E6327 
SOT-23 200 4.5 80 1.25 4 330 | BAW56B5003INCT-ND@ 2.46 10.70 34.78 |— = —| BAW 56 B5003 
5 SOT-89 1000 10 400 2 1000 1000 | BAW78DINCT-ND® 3.73 30.03 -|= — —|BAW78DE6327 
6 | SOT-143 140 _ 50 1.3 6 210 | BGX50AINCT-ND® 4.01 23.59 111.25 | BGXSOAINTR-ND® 3,000 89.00/M | BGX50AE6327 
9 | SOT-143 250 45 300 1.3 1000 350 | BAW101E6327INCT-ND@ 3.17 20.81 = 113.52 | BAW101E6327INTR-ND® 3,000 85.14/M | BAW 101 E6327 
10 | SOT-363 200 45 80 1.25 4 250 | BAV99SE6327INCT-ND@ 3.16 18.60 87.75 | BAV99SE6327INTR-ND® 3,000 70.20/M | BAV 99S E6327 
i SC-74 250 4 200 1.25 50 250 | BAS21UE6327INCT-ND® 3.57 21.04 99.25 |BAS21UE6327INTR-ND@ 3,000 79.40/M | BAS 21U E6327 
12_ | SOD-323 250 4 200 1.25 50 250 | BAS21-03WE6327INCT-ND@ 3.27 14.20 46.15 |BAS21-03WE6327INTR-ND® 3,000 38.34/M | BAS 21-03W E6327 
@ RoHS Compliant 
Silicon Digital Transistors 
Ic Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Infineon 
Package Type Vceo Vcbo (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 | Part No. 3,000 Part No. 
NPN 50 50 100 30 BCR133INCT-ND 3.06 13.30 43.23 |BCR133INTR-ND 35.91/M BCR133E6327 
SOT-23 NPN 50 50 100 70 BCR108E6327INCT-ND 3.06 13.30 43.23 |BCR108E6327INTR-ND 35.91/M BCR 108 E6327 
NPN 50 50 500 40 BCR503E6327INCT-ND 3.98 18.55 71.55 | BCR503E6327INTR-ND 62.28/M BCR 503 E6327 
SOT-363 NPN/PNP 50 50 100 70 BCRO8PNE6327INCT-ND 4.32 20.16 77.76 | BCRO8PNE6327INTR-ND 67.68/M BCR O8PN E6327 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Cofineon Diodes and Transistors (cont) 
Silicon Carbide Schottky Diodes 


VRRM Qc If Piot Digi-Key Pricing Infineon 
Fig. Package (v) (nc) (A) (W) Part No. 10 100 1,000 Part No. 
TO-220-2-2 300 23 10 65 SDT10S30IN-ND 98.05 745.20 5216.39 SDT10S30 
7 TO-220-2-2 600 13 4 36.5 SDTO4S60IN-ND 58.20 444.40 2856.87 SDT04S60 
TO-220-2-2 600 21 6 57.6 SDTO6S60IN-ND 75.17 671.27 3998.91 SDTO6S60 
TO-220-2-2 600 30 12 88.2 SDT12S60IN-ND 144.86 1078.72 8013.33 SDT12S60 
8 TO-220-3-1 300 23 2x10 65 SDP20S30IN-ND 158.63 1233.77 9165.13 SDP20S30 
Silicon Schottky Diodes 
Forward | Surge | Reverse | Max. For. Cut Tape 
Current | Current | Voltage | Voltage | Ptot | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Infineon 
Fig.| Package | If(mA) |Ifsm(mA)| (Vr) (Vf) (mW) | Part No. 10 100 1,000 | Part No. ty. Pricing | Part No. 
SOT-23 250 800 40 0.75 250 | BAT64B5003INCT-ND. 3.87 18.06 69.66 |— _ — |BAT 64 B5003 
1 SOT-23 200 600 30 0.8 230 | BAT54E6327INCT-ND 3.92 18.27 70.47 |— _ — |BAT 54 E6327 
SOT-23 120 200 40 1 250 | BAS40B5003INCT-ND 4.13 19.25 74.25 |— _ — |BAS 40 B5003 
SOT-23 70 100 70 1 250_|BAS70B5003INCT-ND 4.13 19.25 74.25 |— = — |BAS 70 B5003 
SOT-23 250 800 40 0.75 250 | BAT64-05B5003INCT-ND 4.04 18.83 12.63 |— _ — |BAT 64-05 B5003 
SOT-23 250 800 40 0.75 250 | BAT64-05E6327INCT-ND 2.73 16.06 75.75 | BAT64-05E6327INTR-ND 3,000 60.60/M | BAT 64-05 E6327 
2 | SOT-23 200 600 30 0.8 230 | BAT54-05E6327INCT-ND 3.26 15.19 58.59 | BAT54-05E6327INTR-ND 3,000 51.00/M | BAT 54-05 E6327 
SOT-23 120 200 40 1 250 | BAS40-05B5003INCT-ND 4.44 20.72 79.92 |— _ — |BAS 40-05 B5003 
SOT-23 70 100 70 1 250 |BAS70-05B5003INCT-ND 4.44 20.72 79.92 |— = — _|BAS 70-05 B5003 
SOT-23 200 600 30 0.8 230 | BAT54-04E6327INCT-ND 3.26 15.19 58.59 | BAT54-04E6327INTR-ND 3,000 51.00/M | BAT 54-04 E6327 
3 | SOT-323 250 800 40 0.75 250 | BAT6404WE6327INCT-ND 4.04 18.83 72.63 | BAT6404WE6327INTR-ND 3,000 60.60/M | BAT 64-04W E6327 
SOT-23 70 100 70 1 250_| BAS70-04WE6327INCT-ND. 3.02 17.76 83.75 | BAS70-04WE6327INTR-ND 3,000 67.00/M_| BAS 70-04W E6327 
SOT-23 250 800 40 0.75 250 | BAT64-06B5003INCT-ND 4.04 18.83 72.63 |— — — |BAT 64-06 B5003 
SOT-23 200 600 30 0.8 230 | BAT54-06B5003INCT-ND 2.88 13.44 51.84 |— - — |BAT 54-06 B5003 
4 SOT-23 200 600 30 0.8 230 | BAT54-06E6327INCT-ND 3.26 15.19 58.59 | BAT54-06E6327INTR-ND 3,000 51.00/M | BAT 54-06 E6327 
SOT-23 120 200 40 1 250 | BAS40-06B5003INCT-ND 4.44 20.72 79.92 |— _ — |BAS 40-06 B5003 
SOT-23 70 100 70 1 250 | BAS70-06B5003INCT-ND 4.44 20.72 79.92 |= = — _|BAS 70-06 B5003 
SOT-23 70 100 70 1 250 |BAS70-06E6327INCT-ND 3.02 17.76 83.75 |BAS70-06E6327INTR-ND 3,000 67.00/M_| BAS 70-06 E6327 
SOD-323 3 5 10 1 1,350 | BAT60AE6327INCT-ND 3.42 22.48 122.64 | BAT60AE6327INTR-ND 3,000 91.98/M | BAT 60A E6327 
SOD-323 | 1,000 10,000 30 0.47 — _ |BAS3010A-03WE6327INCT-ND® NEW! 3.30 21.69 118.32 | BAS3010A-03WE6327INTR-ND® NEW! 3,000 88.74/M | BAS 3010A-03W E6327 
42 SOD-323 | 1,000 10,000 30 0.55 — _ |BAS3010B-03WE6327INCT-ND® NEW! 3.30 21.69 118.32 | BAS3010B-03WE6327INTR-ND@® NEW! 3,000 88.74/M | BAS 3010B-03W E6327 
SC-79 500 5 30 0.62 300 | BAS3005B-02VE6327INCT-ND 3.06 20.06 109.44 | BAS3005B-02VE6327INTR-ND 3,000 82.08/M | BAS 3005B-02V E6327 
SCD-80 20 20 40 1 100_| BAT62-02WE6327INCT-ND. 3.52 23.94 152.95 | BAT62-02WE6327INTR-ND 3,000 | 106.40/M_| BAT 62-02W E6327 
TSLP-2-17{ 500 2,000 30 0.50 —__|BAS3005S-02LRHE6327INCT-ND@ NEW! 3.97 26.09 142.32 | BAS3005S-02LRHE6327INTR-ND@ NEW! | 15,000 | 91.92/M_| BAS 3005S-02LRH E6327 
13 | SOT-143 900 5,000 30 0.70 — _ |BAS3007ARPPE6327INCT-ND NEW! 4.59 36.96 235.20 | BAS3007ARPPE6327INTR-ND NEW! 3,000 | 168.00/M | BAS3007ARPPE6327 
14 | SOT-143 200 2,000 40 0.79 — _ | BAS4002ARPPE6327INCT-ND NEW! 3.73 30.03 191.10 | BAS4002ARPPE6327INTR-ND NEW! 3,000 | 136.50/M | BAS 4002A RPP E6327 
15 | SOT-363 | 2,000 10,000 30 0.53 — _ |BAS3020BE6327INCT-ND® NEW! 4.08 27.72 177.10 | BAS3020BE6327INTR-ND@ NEW! 3,000 | 123.20/M | BAS 3020B E6327 
16 | SOT-23 400 1,000 240 0.9 400 | BAT240AE6327INCT-ND@ NEW! 6.74 57.78 385.20 | BAT240AE6327INTR-ND@® NEW! 3,000 | 269.64/M | BAT 240A E6327 


TVS Diodes 


ESD Contact | Peak Pulse | Breakdown | Clamping | Line Cut Tape 
Discharge | Current | Voltage | Voltage | Cap. | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Infineon 
Fig.| Package | Vesd (kV) Ipp (A) Vbr Vel Ct (pF) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
10 | SOT-363-6 15 10 _ 12 1.5 | ESD1PORFSE6327INCT-ND 47 3.32 21.82| ESD1PORFSE6327INTR-ND 3,000 | 89.28/M | ESD1PORFSE6327 
12 | SOD-323 30 40 8 14 430 |ESD5V0S1U-03WE6327INCT-ND NEW! 50 3.61 21.25| ESD5V0S1U-03WE6327INTR-ND NEW! 3,000 | 80.20/M | ESD5V0S1U-03W E6327 
17 | TSLP-2-7 16 1 20 28 7 | ESD8VOR1B-02LRHE6327INCT-ND 41 2.96 17.44] ESD8VOR1B-02LRHE6327INTR-ND 15,000] 52.64/M | ESD8VOR1B-02LRHE6327 
17 | TSLP-2-7 26 2.5 14.5 25 13 | ESD8VOL1B-02LRHE6327INCT-ND 42 2.99 17.60] ESD8VOL1B-02LRHE6327INTR-ND 15,000] 53.12/M | ESD8VOL1B-02LRH E6327 
17_|TSSLP-2-1 16 1 20 28 7 _|ESD8VOR1B-02LSE6327INCT-ND 48 3.46 20.35 | ESD8V0R1B-02LSE6327INTR-ND 15,000 | _61.44/M | ESD8VOR1B-02LSE6327 
17 | TSSLP-2-1 20 3 7 21 0.2 |ESDOP2RF-02LSE6327INCT-ND NEW! 47 3.54 24.05] ESDOP2RF-02LSE6327INTR-ND NEW! 15,000] 93.52/M | ESDOP2RF-02LS E6327 
18 | TSLP-3-1 15 a 8.5 20 7 | ESD8VOL2B-03LE6327INCT-ND 44 3.08 20.24 | ESD8VOL2B-03LE6327INTR-ND 15,000] 71.30/M ) ESD8VOL2B-03L E6327 
19 | SOT-323 15 10 _ 12 1.5 | ESD1PORFWE6327INCT-ND 41 2.93 17.23} ESD1PORFWE6327INTR-ND 3,000 | 65.00/M | ESD1PORFWE6327 
20 | SOT-23 30 5 32 4 52 | ESD24VS2UE6327INCT-ND 56 4.04 23.80] ESD24VS2UE6327INTR-ND 3,000 89.80/M | ESD24VS2UE6327 
20 | SOT-23 30 40 8 14 430_| ESD5V0S2U-06E6327INCT-ND NEW! 423.19 21.64 | ESD5VOS2U-06E6327INTR-ND NEW! 3,000 | 96.16/M_| ESD5V0S2U-06 E6327 
21 | SOT-363 30 10 77 13 55 | ESD5VOS4USE6327INCT-ND 44 3.33 22.61 | ESD5VOS4USE6327INTR-ND 3,000 | 100.48/M | ESD5VOS4USE6327 
22 | TSLP-4-7 20 10 =_ 12 0.8 |ESDOP8RFLE6327INCT-ND 52 3.64 23.94] ESDOP8RFLE6327INTR-ND 15,000] 84.32/M | ESDOP8RFLE6327 
22 | TSLP-4-7 15 § _ 6 0.4 |ESDOP4RFLE6327INCT-ND NEW! 44 3.30 22.39| ESDOP4RFLE6327INTR-ND NEW! 15,000] 87.08/M | ESDOP4RFL E6327 
23 | SOT-143 15 27 _ 6 2.5 |DSL70E6327INCT-ND NEW! 86 6.70 57.39] DSL70E6327INTR-ND NEW! 3,000 | 267.82/M | DSL70 E6327 
24 | TSLP-2-7 20 3 5 12 0.4 _|ESD3V3U1U-02LRHE6327INCT-ND NEW! 50 3.62 21.31 | ESD3V3U1U-02LRHE6327INTR-ND NEW! | 15,000| 64.32/M | ESD3V3U1U-02LRH E6327 
24 | TSSLP-2-1 20 3 5 12 0.4 |ESD3V3U1U-02LSE6327INCT-ND NEW! 56 4.04 23.80] ESD3V3U1U-02LSE6327INTR-ND NEW! 15,000] 71.84/M | ESD3V3U1U-02LS E6327 
25 | SOT-363 30 10 77 13 70 |ESD5VOS5USE6327INCT-ND NEW! 44 3.33 22.61 | ESD5VOS5USE6327INTR-ND NEW! 3,000 | 100.48/M | ESD5VOS5US E6327 
26 | TSLP-2-7 20 3 — 15 0.4 |ESD5V3U1U-02LRHE6327INCT-ND NEW! 50 3.62 21.31} ESD5V3U1U-02LRHE6327INTR-ND NEW! | 15,000) 64.32/M | ESD5V3U1U-02LRH E6327 
26 | TSSLP-2-1 20 3 = 15 0.4 |ESD5V3U1U-02LSE6327INCT-ND NEW! 56 4.04 23.80] ESD5V3U1U-02LSE6327INTR-ND NEW! 15,000] 71.84/M | ESD5V3U1U-02LS E6327 
27 | TSFP-3 20 3 = 15 0.4 |ESD5V3U2U-03FE6327INCT-ND NEW! 503.81 25.88 | ESD5V3U2U-03FE6327INTR-ND NEW! 3,000 | 115.04/M_| ESD5V3U2U-03F E6327 
27 | TSLP-3-7 20 3 = 15 0.4 |ESD5V3U2U-03LRHE6327INCT-ND NEW! 53 4.02 27.29] ESD5V3U2U-03LRHE6327INTR-ND NEW! | 15,000) 106.12/M | ESD5V3U2U-03LRH E6327 
28 | SOT-363 15 3 _ 15 0.4 _|ESD5V3U4RRSE6327INCT-ND NEW! 75 5.47 44.06 | ESD5V3U4RRSE6327INTR-ND NEW! 3,000 | 200.25/M | ESD5V3U4RRS E6327 
Silicon AF Transistors 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type Vceo Vcbo Ic (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
SC-74 NPN 45 50 500 250 BC817SUE6327INCT-ND@® NEW! 3.71 25.20 161.00 [BC817SUE6327INTR-ND@ NEW! 3,000 112.00/M BC 817SU E6327 
NPN 45 50 500 160 BC817-16B5003INCT-ND® 2.42 10.50 34.13 |— _ — _ |BC 817-16 B5003 
NPN 45 50 500 250 BC817-25B5003INCT-ND® 2.42 10.50 34.13 |— _ — _ |BC 817-25 B5003 
NPN 45 50 500 250 BC817-25E6327INCT-ND® 2.74 11.90 38.68 |— _ — | BC 817-25 E6327 
NPN 45 50 500 350 BC817-40B5003INCT-ND® 2.42 10.50 34.13 |— _ —  |BC 817-40 B5003 
NPN 45 50 500 350 BC817-40E6327INCT-ND® 2.74 11.90 38.68 |— = —__|BC 817-40 E6327 
NPN 45 50 500 250 BC817K-25E6327INCT-ND@ NEW! 2.44 10.60 34.45 | BC817K-25E6327INTR-ND@® NEW! 3,000 28.62/M BC 817K-25 E6327 
NPN 65 80 100 250 BC846BB5003INCT-ND® 2.35 10.20 33.15 |— _ — | BC 846B B5003 
NPN 65 80 100 250 BC846BE6327INCT-ND® 2.32 10.10 32.83 | BC846BE6327INTR-ND® 3,000 27.27/M BC 846B E6327 
NPN 45 50 100 140 BC847AINCT-ND® 2.32 10.10 32.83 | BC847AINTR-ND® 3,000 27.27/M BC847AE6327 
NPN 45 50 100 250 BC847BB5003INCT-ND® 2.35 10.20 33.15 |= = —___|BC 847B B5003 
SOT-23 NPN 45 50 100 250 BC847BE6327INCT-ND® 2.32 10.10 32.83 | BC847BE6327INTR-ND® 3,000 27.27/M BC 847B E6327 
NPN 45 50 100 480 BC847CB5003INCT-ND® 2.35 10.20 33.15 |— _— — __ | BC 847C B5003 
NPN 45 50 100 480 BC847CINCT-ND@ 2.32 10.10 32.83 | BC847CINTR-ND® 3,000 27.27/M BC847CE6327 
NPN 45 50 100 250 BC850BB5003INCT-ND® 2.35 10.20 33.15 |— _ — | BC 850B B5003 
NPN 45 50 100 480 BC850CB5003INCT-ND@ 2.35 10.20 33.15 [== = — ___|BC 850C B5003 
NPN 45 50 100 480 BC850CE6327INCT-ND® 2.81 12.20 39.65 | BC850CE6327INTR-ND® 3,000 32.94/M BC 850C E6327 
NPN 60 45 500 2,000 BCV47INCT-ND*® 4.04 18.83 72.63 | BCV47INTR-ND*@ 3,000 63.22/M BCV47E6327 
NPN 45 45 100 460 BCX70KINCT-ND® 3.08 13.40 43.55 | BCX70KINTR-ND® 3,000 36.18/M BCX70KE6327 
NPN 80 80 500 100 MMBTAO6LT1INCT-ND 2.45 11.41 44.01 | MMBTAOG6LT1INTR-ND 3,000 39.25/M MMBTAO6LT1 
NPN 80 80 500 100 SMBTAO6GE6327INCT-ND® 2.45 11.41 44.01 | SMBTAOGE6327INTR-ND® 3,000 38.31/M SMBTA 06 E6327 
NPN 80 80 500 100 SMBTAOGINCT-ND 2.45 11.41 44.01 |— = —__|SMBTA06E6433 
@ ROHS Compliant = * Darlington (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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infineon Diodes and Transistors Digi@Reel’ 


Silicon AF Transistors (Cont.) 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type Vceo Vcho Ic (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
NPN 40 60 200 300 SMBT3904B5003INCT-ND® 2.12 9.20 30.00 |— = — | SMBT 3904 B5003 
PNP 45 50 500 250 BC807-25B5003INCT-ND® 2.51 10.90 35.43 |— = — ___|BC 807-25 B5003 
PNP 45 50 500 250 BC807-25E6327INCT-ND@ 3.15 13.70 44.53 | BC807-25E6327INTR-ND® 3,000 36.99/M BC 807-25 E6327 
PNP 45 50 500 350 BC807-40B5003INCT-ND® 2.51 10.90 35.43 |— _ — ___|BC 807-40 B5003 
PNP 45 50 500 350 BC807-40E6327INCT-ND® 3.15 13.70 44.53 | BC807-40E6327INTR-ND® 3,000 36.99/M BC 807-40 E6327 
PNP 65 80 100 250 BC856BE6327INCT-ND® 2.32 10.10 32.83 | BC856BE6327INTR-ND® 3,000 27.27/M BC 856B E6327 
PNP 45 50 100 250 BC857BB5003INCT-ND® 2.35 10.20 33.15 |— — — | BC 857B B5003 
PNP 45 50 100 250 BC857BE6327INCT-ND® 2.32 10.10 32.83 | BC857BE6327INTR-ND® 3,000 27.27/M BC 857B E6327 
SOT-23 PNP 45 50 100 480 BC857CB5003INCT-ND® 2.35 10.20 33.15 |— — — __|BC 857C B5003 
PNP 45 50 100 480 BC857CINCT-ND® 2.32 10.10 32.83 | BC857CINTR-ND@ 3,000 27.27/M BC857CE6327 
PNP 60 80 500 2,000 | BCV4GINCT-ND*® 4.04 18.83 72.63 | BCV4GINTR-ND*@ 3,000 63.22/M BCV46E6327 
PNP 45 60 800 350 BCW68HE6327INCT-ND® 2.58 12.04 46.44 | BCW68HE6327INTR-ND® 3,000 40.42/M BCW 68H E6327 
PNP 45 45 100 460 BCX71KE6327INCT-ND® 3.27 14.20 46.15 | BCX71KE6327INTR-ND® 3,000 38.34/M BCX 71K E6327 
PNP 80 80 500 100 MMBTAS6LT1INCT-ND® 3.22 14.00 45.50 | MMBTAS6LT1INTR-ND® 3,000 38.61/M | MMBTA 56 LT1 
PNP 80 80 500 100 SMBTASGINCT-ND 3.17 13.80 44.85 |— = —_| SMBTA56E6433 
PNP 30 30 500 20,000 | SMBTAG4INCT-ND* 3.95 18.41 71.01 | SMBTA64INTR-ND* 3,000 61.81/M | SMBTA64E6327 
PNP 300 300 500 40 SMBTA92INCT-ND 3.44 16.03 61.83 |— _ — __ | SMBTA92E6327 
PNP 40 40 200 300 SMBT3906B5003INCT-ND® 2.12 9.20 30.00 |— = — __|SMBT 3906 B5003 
SOT-223 NPN 45 60 3,000 400 BDP947E6327INCT-ND@ NEW! 5.87 50.31 — |BDP947E6327INTR-ND@ NEW! 1,000 259.94 BDP 947 E6327 
NPN 45 60 3,000 400 BDP949E6327INCT-ND@ NEW! 5.87 50.31 —__|BDP949E6327INTR-ND@ NEW! 1,000 259.94 BDP 949 E6327 
NPN 45 100 1,000 25 BCX5410INCT-ND® 3.75 24.64 —- = — | BCX5410E6327 
NPN 45 45 1,000 160 BCX54-16E6327INCT-ND® 3.56 24.19 — | BCX54-16E6327INTR-ND® 1,000 120.96 | BCX 54-16 E6327 
SOT-89 NPN 60 60 1,000 160 BCX55-16E6327INCT-ND® NEW! 3.56 24.19 — |BCX55-16E6327INTR-ND@® NEW! 1,000 120.96 | BCX 55-16 E6327 
NPN 20 25 1,000 250 BCX68-25E6327INCT-ND® NEW! 5.17 41.58 — | BCX68-25E6327INTR-ND® NEW! 1,000 201.60 | BCX 68-25 E6327 
PNP 80 100 1,000 25 BCX5310INCT-ND® 3.31 22.50 — |BCX5310INTR-ND@ 1,000 123.12 | BCX 53-10 E6327 
PNP 20 25 1,000 160 BCX6916INCT-ND 414 28.12 —_|BCX691GINTR-ND 1,000 164.80 | BCX 69-16 E6327 
SOT-363 NPN/PNP] 45 50 100 250 BC847PNE6327INCT-ND® 3.93 18.34 70.74 |BC847PNE6327INTR-ND® 3,000 61.57/M BC 847PN E6327 
NPN 45 50 100 250 BC847SE6327INCT-ND® 3.78 17.64 68.04 | BC847SE6327INTR-ND® 3,000 59.22/M BC 847S E6327 
@ RoHS Compliant = * Darlington 
Silicon Switching Transistors 
Ic Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&RPricing | Infineon 
Package | Type Vceo Vcho (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 Part No. 3,000 Part No. 
NPN 30 30 300 10,000 | MMBTA14LT1INCT-ND*® 3.38 19.93 94.00 MMBTA14LT1INTR-ND*® 62.20/M MMBTA 14 LT1 
NPN 300 300 500 40 MMBTA42LT1INCT-ND® 3.44 16.03 61.83 MMBTA42LT1INTR-ND® 54.52/M MMBTA 42 LT1 
NPN 40 75 600 100 MMBT2222ALT1INCT-ND® 3.11 13.50 43.88 MMBT2222ALTIINTR-ND® 36.45/M MMBT2222ALT1 
NPN 40 75 600 100 SMBT2222AINCT-ND® 3.11 13.50 43.88 SMBT2222AINTR-ND® 36.45/M SMBT2222AE6327 
NPN 30 30 300 20,000 | SMBTA14INCT-ND* 3.58 21.09 99.50 = = SMBTA14E6327 
SOT-23 NPN 300 300 500 40 SMBTA42E6327INCT-ND® 3.44 16.03 61.83 SMBTA42E6327INTR-ND® 53.82/M SMBTA 42 E6327 
NPN 40 60 200 100 SMBT3904INCT-ND® 2.60 11.30 36.73 SMBT3904INTR-ND® 30.51/M SMBT3904E6327 
PNP 60 60 600 100 MMBT2907ALT1INCT-ND@ 3.11 13.50 43.88 MMBT2907ALT1INTR-ND® 36.45/M MMBT2907ALT1 
PNP 40 40 200 100 MMBT3906LT1INCT-ND® 2.60 11.30 36.73 MMBT3906LT1INTR-ND® 31.32/M MMBT3906LT1 
PNP. 60 60 600 100 SMBT2907AINCT-ND@ 3.11 13.50 43.88 SMBT2907AINTR-ND@ 36.45/M SMBT2907AE6327 
PNP. 40 40 200 100 SMBT3906INCT-ND@ 2.60 11.30 36.73 SMBT3906INTR-ND® 30.51/M SMBT3906E6327 
PNP 30 30 100 180 BCV62AE6327INCT-ND@ 3.92 23.06 108.75 BCV62AE6327INTR-ND® 87.00/M BCV 62A E6327 
SOT-143 PNP 30 30 100 290 BCV62BE6327INCT-ND® 3.92 23.06 108.75 = — BCV 62B E6327 
PNP 30 30 100 520 BCV62CE6327INCT-ND® 3.92 23.06 108.75 BCV62CE6327INTR-ND® 87.00/M BCV 62C E6327 


@ RoHS Compliant —* Darlington 


NEW! Discrete Sample Kits 


KITAFDIODE1IN-ND Sample Kit for High Voltage and Multi Chip Diodes 
KITAFLED1IN-ND Sample Kit for LED Drivers. 
KITAFTRANS.SIN-ND Sample Kit for Digital Dual Transistors 100mA.. 
KITAFTRANS.6IN-ND Sample Kit for Digital Transistors 500mA. 
KITGPSIN-ND Sample Kit for GPS Applications 
KITMMICGPIN-ND Sample Kit for General Purpose MMIC LNAs... 
KITRFDIODE1IN-ND Sample Kit for RF Switching 


..-$12.50 KITRFDIODE2IN-ND Sample Kit for RF Applications 

$12.50 KITRFTRANS.1IN-ND Sample Kit for High End Si, SiGe RF Transistors 

$12.50 KITRFTRANS.2IN-ND Sample Kit for General Purpose RF Transistors .... 
$12.50 KITSCHOTTKY1IN-ND — Sample Kit for Mixer, Detecting and Power Leveling 

$12.50 KITSCHOTTKY2IN-ND — Sample Kit for Current up to 3A 

..- $12.50 KITTVSDIODE1IN-ND Sample Kit for TVS Diodes for Ultra-High-Speed Applications . 
-$12.50 KITTVSDIODE2IN-ND Sample Kit for TVS Diodes for RF/Antenna Protection 


l Tee iia NEW! Ciclon NexFET Power MOSFETS Digi Reel” 


1. Source 5. Drain 1. Drain Source 


5. 
2. Source 6. Drain 2.Drain 6.Source 
3. Source 7. Drain 3.Drain 7 Source 
8. 


4. Gate 8. Drain 4. Gate Source 


A Typical | Typical Cut Tape 
Typical Rds (on) (mO) Qg9@4.5V|} Qod Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TH 
Fig. | Channel | Vds Vgs | @10V | @4.5V | @2.5V | @1.8V | @1.5V (nc) (nc) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Oty. Pricing Part No. 
N 25 16 3.1 44 _ = _ 9.0 25) 8-QFN 296-24524-1-ND 1.88 1.50 1.13 |296-24524-2-ND 2,500 960.00/M |CSD1641305A 
N 25 16 1.3 1.8 _ _ — 21.0 5.2 8-QFN 296-24525-1-ND 3.83 3.06 2.38 |296-24525-2-ND 2,500 2142.00/M |CSD1640105 
N 25 16 2.2 29 _ _ — 13.3 3.5 8-SON 296-24249-1-ND 2.25 1.80 1.40 |296-24249-2-ND 2,500 1260.00/M |CSD1640305 
N 25 16 44 5.7 _ - _ 6.5 17 8-SON 296-24250-1-ND 1.63 1.30 .98 | 296-24250-2-ND 2,500 832.00/M |CSD1640405A 
N 25 16 42 5.9 _- _ _ 5.8 15 8-SON 296-24251-1-ND 1.75 1.40 1.05 | 296-24251-2-ND 2,500 896.00/M__| CSD1640603 
1 N 25 16 1.8 2.5 = — — 13.3 3.5 8-SON 296-24252-1-ND 2.59 2.07 1.61 |296-24252-2-ND 2,500 1449.00/M |CSD1640705 
N 25 16 6.2 9.5 _ _ — 40 1.0 8-SON 296-24253-1-ND 1.50 1.20 90 | 296-24253-2-ND 2,500 768.00/M |CSD1640903 
N 25 16 6.8 9.6 _ _ — 3.9 11 8-SON 296-24254-1-ND 1.38 1.10 .83 | 296-24254-2-ND 2,500 704.00/M |CSD1641005A 
N 25 16 8 12 _ _ — 29 0.7 8-SON 296-24255-1-ND 1.38 = 1.10 .83 | 296-24255-2-ND 2,500 704.00/M |CSD1641103 
N 25 16 9.0 13.0 = = _ 2.8 0.7 8-SON 296-24256-1-ND 1.25 1.00 75 _|296-24256-2-ND 2,500 640.00/M__| CSD1641205A 
N 25 16 1.5 2.1 _ _ _ 16.6 44 8-SON 296-24257-1-ND 3.83 3.06 2.38 | 296-24257-2-ND 2,500 2142.00/M__|CSD1641405 
2 P 12 5 = 66.0 77.0 = 110.0 1.9 0.40 4-DSBGA _| 296-24258-1-ND. 1.16 97 17 _|296-24258-2-ND 3,000 501.00/M__|CSD23201W10 
3 P 20 8 =— 62.0 80.0 — 175.0 2.0 0.32 6-DSBGA |296-24259-1-ND 1.29 1.08 .87 | 296-24259-2-ND 3,000 560.00/M |CSD25301W015 
P 20 8 = 80.0 | 101.0 | 150.0 - 1.5 0.30 6-DSBGA _| 296-24261-1-ND 1.25 1.05 84 | 296-24261-2-ND 3,000 542.00/M__| CSD75301W1015 
4 P 20 12 = 8.7 13.5 = = 8.8 2.1 8-SON 296-24260-1-ND 2.00 1.60 1.20 |296-24260-2-ND 2,500 1024.00/M__|CSD2540103 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1377 


mix y Semiconductors Digi@Reel* 


Dimensions in mm 


SOT-227, 
TO-240AA TO-220AC TO-247AD TO-247AD SOT-227B miniBLOC™ 


TO-220AB TO-204AE 
Digi-Key Price Each IXYS Varm | 'FAV@TC | Digi-Key Price Each IXYS 
Description Package | Part No. a 10 50 | Part No. Fig. Vv A °C | Part No. 1 10 50 Part No. 
Integrated Circuits — RoHS Compliant 600 60 70 | DSEI60-06A-ND 5.65 4.52 3.39 DSEI60-06A 
2 A Dee iri ant Neer 8-Soic |IXDFS02SIACT-NOt | 1.88 117 95 |IXDFS5O2SIATIR| | 4 | 1000 | 60 60 |DSEI60-10A-ND 5.83 4.66 3.49 | DSEI60-10A 
Si 4200 | 52 60 | DSEI60-12A-ND 5.93 4.74 3.55 | DSEI60-12A 
2 Amp Dual Low Side Uliraast MOSFET | ¢.peN | IXDF502D1CT-NDt 247 1.34 1.09 | 1XDF50201T/R 
Arp Dud venting and {Won 0 5 | 600 | 2x30 85 | DSEK60-06A-ND 5.73 4.58 3.43 | DSEK60-06A 
MOSFET with both Drivers Inverting | 8°SOIC | IXDISO2SIACT-NDt 1.84 1.15.92 | IXDISO2SIAT/R 200 | 2x123 70 | DSEI2X121-02A-ND 33.00 26.40 19.79 | DSEI2x121-02A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast 2 a aaa y 
MOSFET with both Drivers inverting 8-SOIC | IXDIS02SIATR-ND$ 1450.00/2,500 | IXDIS02SIAT/R 600 | 2x60 70 |DSEI2X61-06C-ND 28.78 23.02 17.26 | DSEI2X61-06C 
2 am Dual Low-Side Uivatast 6-DEN | ixDIS02D1CT-NDT 200 125°, ao lmepleoaD TR 6 | 1000 | 2x60 50 |DSEI2X61-10B-ND 29.60 23.68 17.76 | DSEI2X61-10B 
TAmp Dual Low-Side Ultrafast 9 600 | 2x106 70 | DSEI2X101-06A-ND 34.65 27.72 20.78 — | DSEI2X101-06A 
5 Ose vulhoih Driers Nog-tnwerting cic 2) SOD TABS RIT 295" | TRONSO2SIATIR 1000 | 2x30 50 |DSEI2X31-10B-ND 25.25 20.20 15.16 | DSEI2X31-10B 
MOSFET wiboth Drivers Non-Inverting | S-OFN |IKDNSO2DICT-NOt | 2.04 1.27 1.08 |IXDNSO2DIT/R HiPerFRED™ Epitaxial Diode with Soft Recovery — RoHS Compliant 
4 Amp, Dual Lowe Sida Ullratast 8-Dip | IXDD404PI-ND 245 1.96 1.63 |IXDD404PI , 600 30 135 | DSEP30-06A-ND 4.13 3.30 2.73 | DSEP30-06A 
Sj 4200 | 30 115 |DSEP30-12A-ND 4.50 3.60 2.70 | DSEP30-12A 
fing Dual Fow-Sine tafast 8-S0IC | IXDD404SI-ND 265 242 1.76 | IXDD404SI 
Te oa river with Enable 6 | 600 | 2x60 65 |DSEP2X61-06A-ND 35.00 28.00 21.00 | DSEP2X61-06A 
MOSFER DING: 8-Dip | IXDI404PI-ND 2.45 1.96 1.63 | IXDI404PI a aes 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast VRRM lFRMS | Digi-Key IXYS 
MOSFET Driver 8-SOIC | IXDI404SI-ND 265 2412 1.76 |IXDI404SI Fig. | V eee Anon periNa® 1 10 50 | PartNo. 
fing Dual Low-Side|Urafast 8-Dip | IXDN404PI-ND 2.45 1.96 1.63 | IXDN4O4PI Phase-Leg Rectifier Diode — RoHS Compliant 
7 Amp Dual Low-Side Ultrafast aso IaNIaaenND Seen o ads 47s | RORAOIS! 5 | 1200 | 2x28 100 | 2x43 /DSP25-124-ND 4.25 3.40 2.55  |DSP25-12A 
Ths Dual isi ae UINalast 1600 | 2x28 100 | 2x43 |DSP25-16A-ND 4.65 3.72 2.79 | DSP25-16A 
MOSFET DAKer eae 8-Dip | IXDF404PI-ND 2.45 1.96 1.63 | IXDF404PI 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET Three Phase Brake Three Phase | Digi-Key Price Each IXYS 
Driver, with Enable T0-220-5 | IXDD408CI-ND 2.98 2.38 1.98 | IXDD408C Fig. Rectifier Chopper Inverter Part No. 1 10 50 | Part No. 
8 fim Low Side Uitalaet MOSFET 8-Dip | IXDD408PI-ND 260 2.08 1.72 | IXDD408PI Converter-Brake-Inverter Modules — RoHS Compliant 
BAmp Low-Side Ultrafast MOSFET 8-solc | IXDD408sI-ND 275 2.20 1.82 | IXDD408sI eee | eee et |nceenee 
: Driver, cu ae — i : : 7 | IDAVM=26A | 1¢25=20A | 1¢25=20A |MUBW10-06A7-ND) 73.75 59.00 44.26] MUBW10-06A7 
mp Low-Side Ultrafast OR? a a ct 7 
Dre wiie erable T0-263-5 | IXDD408YI-ND 318 254 2.41 |IXDD408¥1 IFSM = 160A | VCE(sat) = 1.9V | VCE(sat) = 1.9V 
9 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET y "| _ 
Driver, with Enable 8-SOIG |IXDD509SIA-ND NEW!| 1.40 1412 — .93 |IXDD509SIA ~Tvaam | Trav@Te | vp [Digi-Key Pics Each ne 
14 Amp Lou Site Uiratast MOSFET To-220-5 | IXDD414CI-ND 365 2.92 2.43 |IXDD414Cl Fig. Vv A Cc V_ | Part No. 1 10 50 ‘| Part No. 
44 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET Power Schottky Rectifier 
Driver, with Enable 8-Dip | IXDD414PI-ND 2.93 2.34 1.95 | IXDD414PI 3] 45 | 16 160 | 057 |DSS16-0045A-NDe 1.28 1.02 76 |DSS16-0045A 
14 Anmp Lowy ite rates MOSFET 0-263-5 | IXDD414YI-ND 458 3.66 3.04 | IXDD414YI 15 | 2x20 135 | 0.32 |DSSK40-0015B-ND® 345. 276 2.07 |DSSK40-0015B 
; 45 | 2x30 150 | 0.60 |DSSK60-0045A-ND 493 3.94 2.96 | DSSK60-0045A 
Full-Feature Low-Side Driver 16-Dip | IXBD4410PI-ND 3.33 2.66 2.65 |IXBD4410PI : 
5 | 150 | 2x30 155 | 0.69 |DSSK60-015A-ND@ 638 5.10 3.82 |DSSK60-015A 
ISOSMART™ Half Bridge Driver Chipset 16-Dip | 1XBD4411PI-ND 3.38 2.70 2.69 | 1XBD4411PI 15 2x35 130 | 0.33 |DSSK70-0015B-ND@ 4.93 3.94 2.96 |DSSK70-0015B 
Inverter interface an Digit Daadlime 18-Dip | IXDP630PI-ND 477 3.98 3.18 | IXDP630PI 45 | 2x40 125 | 0.45 |DSSK80-0045B-ND® 578 462 3.47_ | DSSK80-0045B 
a — 100 | 2x40 110 | 0.70 [DSs2x41-1A-ND® 2688 21.50 16.12 |DSS2X41-01A 
integrated Cireults 100 | 2x60 105 | 0.73 |DSS2x61-01A-ND@ 28.23 22.58 16.94 | DSS2X61-01A 
fing Dual Low: Sie|Uirafast 16-SOIC | IXDN404SI-16-ND 246 2.23 1.95 | IXDNA04SI-16 6 | 45 | 2x60 105 | 0.66 |pss2x61-00454-NDe 26.90 21.52 16.14 | DSS2x61-0045A 
45 |2x120 100 | 0.59 |DSS2Xx121-0045B-ND 3213 25.70 19.27 |DSS2x121-0045B 
VRRM Irav @ Te IrRMs | Digi-Key Price Each Ixys 100 |2x160 150 | 0.80 |DSS2x160-01A-ND® 32.45 25.96 19.48 |DSS2X160-01A 
Fig. | V A °C A | Part No. 1 10 50 ‘| Part No. 
Diode Module — RoHS Compliant VRRM ldavm @ Tk Digi-Key Price Each IXYS 
Fig. Vv A °C | Part No. 1 10 50 | Part No. 
1 | 1200 | 2x120 105 | 2x180 |MDD95-12N1B-ND | 49.73 39.78 29.83 | MDD95-12N1B uf au a 
= Half Controlled Single Phase Rectifier Bridge with Freewheeling Diode — RoHS Compliant 
Avalanche Diode — RoHS Compliant 8 | 1600 32 85 | VHF28-16105-ND 36.90 29.52 22.14 |VHF28-16105 
2 1600 3.6 45 7 DSA2-16A-ND 4.38 3.50 2.63 | DSA2-16A Half Controlled Three Phase Rectifier Bridge with Freewheeling Diode 
_ 9 1600 54 90 ]VUO52-16NO1-ND | 45.13 36.10 27.08 |VU052-16NO1 
VRRM IFav@Tc | Digi-Key Price Each IXYS 
Fig.| V A °c | Part No. 1 10 50 _|Part No. : 
4 PR ' VRRM ldavm@ Tc | Digi-Key Price Each IxYs 
Fast Recovery Epitaxial Diodes (FRED) — RoHS Compliant Fig. v A °C Part No. 1 50 400 Part No. 
600 8 115 | DSEI8-06A-ND 1.10 88 66 | DSEI8-06A ECO-PAC1™ Single Phase Bridge Rectifier with FRED — RoHS Compliant 
600 14 100 | DSEI12-06A-ND 1.60 1.28 96 | DSEI12-06A 10 1200 90 85 | VBE17-12N07-ND 19.95 11.97 11.58 _| VBE17-12NO7 
3 | 1000 | 12 100 |DSEI12-10A-ND 1.65 1.32 99 | DSEI12-10A 
412A. 3 1D TAP = 
1200 | 11 100 | DSEI12-12A-ND 1.68 1.34 4.01 | DSEI12-12A we | watee | leer PCAN ne 
1200 17 85 | DSEI20-12A-ND 2.70 2.16 1.63 DSEI20-12A Fig. v A mA_ | Part No. 1 10 50 Part No. 
600 | 37 85 |DSEI30-06A-ND 2.00 1.60 4.33 | DSEI30-06A Current Regulators — RoHS Compliant 
4 | 1000 30 85 | DSEI30-10A-ND 3.65 2.92 2.19 | DSEI30-10A 11 | 450 -0.3 10 | IXCP10M45S-ND 2.10 1.68 1.39 | IXCP10M45S 
1200 | 26 85 _| DSEI30-12A-ND 3.73 2.98 2.23 | DSEI30-12A @ROHS Compliant Cut Tape Tape and Reel (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FILX YS Semiconductors (cont) Digi@Reel’ 


Dimensions in mm 


i 


TO-220AB TO-48, TO-64, TO-65 


MCC162 TO-264, TO-264AA PLUS247™ TO-220, TO-251 
IC VCE : Voss|_ 1D25 ; 
Vces | Tc =25°C | (sat) | Digi-Key Price Each IXYS max. | T¢ = 25°C | Rps(on) | Digi-Key Price Each IXYS 
Fig.) V A max. V | Part No. 1 10 50 | Part No. Fig.| V A 9 Part No. fl 10 50 Part No. 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors — High Speed MOSFETs — N-Channel Enhancement Mode — RoHS Compliant 
600 48 2.7 | IXGH24NG0A-ND® 718 5.74 4.76 | IXGH24N60A 12 | 200 50 045 | IXFM50N20-ND 32.34 26.95 21.56 _ | IXFM50N20 
600 75 2.7 |IXGH5ON60A-ND® 12.25 980 8.09 |IXGHS5ON60A a | 500 14 0.4 TIRFP450X-ND 5.35 4283.56 | IRFP450 
600 48 2.5 TAGUZANGO END) 7.18 5.74 4.76 | IXGH24N60B MOSFETs — P-Channel Enhancement Mode — RoHS Compliant 
5 | 600 60 2.5 |IXGH32N60C-ND@ 873 698 5.79 |IXGH32N60C 
600 | 75 25 _|IXGH50N60B-ND® 13.73 10.98 9.12 | IXGH50N60B ay | 7200.) -728 Sie tee B20 > -BisGt = todt) | MTbedreO 
600 | 75 3.0 | IXSH40NGOA-ND@ 11.08 8.86 7.35 |IXSH4ONGOA *600 | __-10 1.0__|IXTH10P60-ND 9.00 _ 7.20 ‘5.98 _| IXTH10P60 
1200 | 48 4.2 _|IXGH24N120C3H1-ND@ NEW!| 11.25 9.38 7.50 |IXGH24N120C3H1 MegaMOSFET™ — N-Channel Enhancement Mode - High Voltage — RoHS Compliant 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors with 21 | 1100 13 0.920 | IXTH13N110-ND 20.93 16.74 13.89 | IXTH13N110 
Diode, Combi Pack — low VCE (sat) — RoHS Compliant MegaMOSFET™ N-Channel Enhancement Mode — RoHS Compliant 
s | i000] 3 | 35. |ixcHizwtoout-ND 95 7a ett [meatmmroo | | 21] | 2 | 027 |IRRPaeoncND an ees 
1700 | 25 3.3_|IXBHi6N170-ND 13.73 1098 9.12 |IXBHi6N170 bn a) 0.35 _JAIECORGUNY 1240 S192 —_ 18.28" |IXTHZONGD 
72 | 600 75 3.0 | IXGM40NGOA-ND 33.93 26.58 22.06 |IXGM40NG0A MOSFETs — N-Channel Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors with Diode, Combi Pack — High Speed 300 40 0.08 | IXFH40N300-ND® 9.95 7:96 6.61 | IXFH40N30Q 
600 78 27 IXGHO4NGOAUI-ND® 867 694 5.72 JIXGH24NGOAU1 5 | 600 26 0.250 | IXFH26N600-ND® 1453 11.62 ~—-9.64_ | IXFH26N60Q 
600 60 1.8 | IXGH30N60BD1-ND® 12.83 10.26 8.52 |IXGH30N60BD1 800 7 1.4 _|IXFH7N80-ND 9.08 7.27 6.00_| IXFH7N80 
5 | 600 60 2.5 |IXGH32N60CD1-ND® 11.03 882 7.32 | IXGH32N60CD1 oo | 800 36 0.180 | IXFK36N60-ND 26.49 22.08 +~—«*17.66 ‘| IXFK36N60 
1000} 20 4.0 |IXGH1ON100AU1-ND@ 658 5.27 4.35 |IXGH10N100AU1 800 34 0.240 _| IXFK34N80-ND 30.87 25.73 20.58 | IXFK34N80 
1000 | 34 4.0 _|IXGH17N100AU1-ND 925 7.40 _6.11_|IXGH17N100AU1 MOSFETs — N-Channel Enhancement Mode with 
IGBT High Speed with Diode — RoHS Compliant Fast Intrinsic Diode — RoHS Compliant 
600 20 25 | IXSH10N60B2D1-ND 360 288 2.39 )IXSHTONGOB2D1 70 76 0.011 J IXFH76N07-11-ND 975 7.80 (6.47 _ | IXFH76NO7-11 
600 35 2.5  |IXSH20N60B2D1-ND 510 4.08 3.39 |IXSH20N60B2D1 70 76 0.012 | IXFH76N07-12-ND 9.28 742 6.15 | IXFH76NO7-12 
5 | 600 48 2.5 |IXSH30N60B2D1-ND 6.58 5.26 4.37 | IXSH30N60B2D1 100 80 0.015 | IXFH80N10Q-ND 13.75 11.00 9.13 | IXFH80N100 
1200} 150 3.5 |IXGH30N120B3D1-ND NEW! | 7.50 6.00 4.98 | IXGH30N120B3D1 200 42 0.06 | IXFH42N20-ND 42.00 960 7.92: IXFH42N20 
1200 | 48 4.2 _|IXGH30N120C3H1-ND MEW! | 6.83 5.46 4.51_|IXGH30N120C3H1 200 50 0.045. | XFH50N20-ND 975 780 647. | IXFHSON20 
600 20 2.5 |IXSA10N60B2D1-ND 293 2.34 1.94 |IXSATON60B2D1 
600 | 35 25 |IXSA20N60B201-ND 448 358 2.97 | IXSA20N60B2D1 alee ppg rae IONE os > e228 tense 
13 | 1200] 40 25 |IXGA20N120A3-ND NEW! 450 3.60 2.87 |IXGA20N120A3 200 | 58 0.040 /IXPH58N200-ND 1018 8146.76 | IXFH58N200 
1200 | 48 4.2 |IXGA24N120C3-ND NEW! 693 554 4.58 | IXGA24N120C3 200 80 0.028 | IXFH80N200-ND 1468 11.74 9.74 | IXFH80N200 
1200 | 30 3.5 _|IXGA30N120B3-ND NEW! 7.68 6.14 _5.07_| IXGA30N120B3 300 40 0.085 | IXFH40N30-ND 9.95 7.96 6.61 | IXFH40N30 
44 | 600 20 2.5 |IXSP10NG0B2D1-ND 288 230 1.91 |IXSPTON60B2D1 300 40 0.085 | IXTH40N30-ND 12.83 10.26 8.52 | IXTH40N30 
600 35 2.5 _|IXSP20N60B2D1-ND 4.43 3.54 2.94 | IXSP20N60B2D1 300 52 0.060 | IXFH52N300-ND 15.13 1240 10.04 |IXFH52N300 
15 600 20 2.5 | IXSQ10N60B2D1-ND 271 2.46 2.20 |IXSQ10N60B2D1 500 13 04 IXFH13N50-ND 5.43 4.34 3.62 | IXFH13N50 
600 35 2.5 _|IXSQ20N60B2D1-ND 475 3.80 _ 3.15 | IXSQ20N60B2D1 500 24 0.25 | IXFH21N50-ND 8.63 690 5.73. | IXFHOINSO 
600 48 25 _|IXST30N60B2D1-ND 780 624 5.18 |IXST30N60B2D1 5 | 00 ai 0.23 lermouneanta 946 Fae. (697° |IMEHOANGO 
16 | 1700) 75 3.3 |IXGT32N170CT-NDt 16.49 12.98 11.76 |IXGT32N170 T&R 500 7 oon | eeeeNeetin age FOR: 16 69:. |IXEHDENGO 
1700 | 75 3.3 |IXGT32N170TR-ND$ 4261.20/400 IXGT32N170 T&R : : : : 
5 | 1200] 30 3.5 | IXGP30N120B3-ND NEW! 675 5.63 4.50 |IXGP30N120B3 500] 26 0.20 | IXFH26NS0Q-ND 9.98 7.98 6.62 IXFH26N500 
1200 | 30 3.5 _ | IXGP24N12003-ND NEW! 5.06 4.05 _-3.35_| IXGP24N12003 500 32 0.15 | IXFH32N50-ND 16.20 12.96 10.76 IXFH32N50 
7200 | 40 44 |IXGH40N120C3-ND NEW! 931 745 6.15 |IXGH40N120C3 600 20 0.35 | IXFH20N60-ND 11.38 910 7.55 | IXFH20NGO 
1200) 48 4.2 |IXGH24N120C3-ND NEW! 625 5.00 4.15 |IXGH24N120C3 800 13 0.80 | IXFH13N80-ND 1258 10.06 —-8.35_| IXFH13N80 
23) 1200} 50 4.2 |IXGH50N120C3-ND NEW! 13.56 10.85 8.96 |IXGH50N120C3 800 15 0.60 | IXFH15N80-ND 4658 13.26 11.01 | IXFH15N80 
1200 75 2.35 | IXGH32N120A3-ND NEW! 7.78 6.22 5.16 | IXGH32N120A3 800 15 0.600 | IXFH15N800-ND 16.58 13.26 11.01 | IXFH15N80Q 
1200 | 75 4.4 _|IXGH40N120C3D1-ND NEW! | 11.58 9.26 ——_7.64_ | IXGH40N120C3D1 300 20 0.420 | IXFH20NB0Q-ND 18.35 1468 12.18 | IXFHe0N800 
29 | 1200 | 48 4.2 [IXGR24N120C3D1-ND NEW! | 9.95 7.96 6.61 _|IXGR24N120C3D1 900 5 13 \eteneanin fan. 404d? ‘wea: lixelanan 
31 | 1200] 75 2.35 |IXGT32N120A3-ND NEW! 788 6.30 5.20 |IXGT32N120A3 an ‘ oo Nententeaten _ 71 ear liNeueNiod 
1200 | 150 3.5 _|IXGT30N120B3D1-ND NEW! | 7.75 6.20 _5.15_| IXGT30N120B3D1 ; : : : 
NEW! IGBT Ultra-Low — RoHS Compliant NEW! 1000} 10 1.2 _ | IXFH10N100-ND 15.93 12.74 10.57 | IXFH10N100 
19 [1200 | 240 2.2 [IXGK120N120A3-ND 31.06 24.85 20.51 | IXGK120N120A3 1000 12 1.05 | IXFH12N100-ND 16.80 13.44 14.16 _| IXFH12N100 
22 | 1200 | 40 2.5 _|IXGP20N120A3-ND 433346 2.87 | IXGP20N120A3 70 110 0.006 IXFK110NO7-ND 1785 14.88 11.90 | IXFK110NO7 
23 | 1200 | 40 2.5 _|IXGH20N120A3-ND 575 460 3.83 |IXGH20N120A3 100 | 180 0.008 | IXFK180N10-ND 24.45 20.38 += 16.30_| IXFK180N10 
29 | 1200 240 2.2 | IXGX120N120A3-ND 33.98 27.18 22.56 | IXGX120N120A3 200 90 0.023 | IXFK9ON20-ND 93.73 19.78 15.82 | IXFK9ON20 
200 | 120 0.017 | IXFK120N20-ND 25.68 21.40 17.12 | IXFK120N20 
vneM ee trams | Digi-Key Price Each a 300 73 0.045 _| IXFK73N30-ND 24.48 20.40 16.32_| IXFK73N30 
Fig. v A A |Part No. 1 10 50 ‘| Part No. 4g | 900 46 0.16 | IXTK46N50L-ND 50.07 41.73 33.38 | IXTK46N50L 
Phase Control SCRs 500 48 0.10 | IXFK48N50-ND 26.94 22.45 17.96 | IXFK48N50 
800 16 25 |CS8-08102-ND@ 11.73 9.38 7.04 |CSB-08102 500 55 0.09 | IXFK55N50-ND 33.48 27.90 22.32 | IXFK55N50 
800 25 50 | CS23-08102-ND 18.85 15.08 11.31 |CS23-08102 600 44 0.130 | IXFK44N60-ND 28.98 24.15 19.32 | IXFK44N60 
800 63 120 |CS35-08104-ND@ | 24.83 = 19.86 14.89 /CS35-08104 600 64 0.096 | IXFK64N60P-ND 21.96 18.30 —14.64_| IXFK64NGOP 
17} 1200 16 25 | CS8-12102-ND@ 12.30 9.84 7.39 | CS8-12102 800 27 0.300 | IXFK27N80-ND 30.09 25.08 + ——-20.06 ‘| IXFK27N80 
1200 25 50_ |GS2exI2IO2ND@R) 19.78 15.82 11.87 | 6823-12102 1000 | 24 0.390 _| IXFK24N100-ND 33.87 28.23 22.58. | IXFK24N100 
aa = be eee ean ead ieee ane 200 | 120 | 0.017 |IXFX120N20-ND 19.80 15.84 13.15 | IXFX120N20 
u eae aS, ie ; Ie. ce 500 55 0.080 | IXFX55N50-ND 28.35 22.68 +~=—-18.82_| IXFX55N50 
Tay OT aa Price Each 500 64 0.085 | IXFX64N50P-ND 14.08 11.26 9.35 | IXFX64N50P 
gta | CE ar ean LTBRS) (DICE XEy 7 a ae Ee 20 | 500 | 80 | 0.065  |IXFXeoNSoP-ND 18.98 15.18 12.60‘ IXFXBONSOP 
SCR Module — RoHS Compliant 600 48 0.135 _ | IXFX48N60P-ND 14.08 11.26 9.35 | IXFX48N60P 
1200 | 2x116 85 | 2x180 |MCC95-12101B-ND 58.03 46.42 34.81 [MCC95-12101B 600 64 0.096 | IXFX64NGOP-ND 18.50 14.80 12.28 | IXFX64N6OP 
1 | 1600 | 2x32 85 | 2x50 |MCC26-16101B-ND | 3988 31.90 23.92 |MCC26-16101B 1000 | 15 0.70 _ | IXFX15N100-ND 17.85 14.28 11.85 _| IXFX15N100 
1600 | 2x116 85 _| 2x180 |MCC95-16I01B-ND | 63.55 50.84 —«38.12_ | MCC95-16101B 21 [ 500 44 0.14 _|IXFK44N50P-ND 11.67 973 7.78 | IXFK44N50P 
18 | 1600 | 2x190 85 | 2x300 [MCC162-16101-ND | 118.30 9464 70.99 |MCC162-16101 @ RoHS Compliant +CutTape Tape and Reel (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FILX YS Semiconductors (cont) 


Fig. 25 NEW! 


Dimensions in mm 


ISOPLUS247™ ISOPLUS220™ ISOPLUS i4™, ISOPLUS i5™ 
max. | TC = 25°C | RDS(on) | Digi-Key Price Each IXYS max. | T¢ =25°C | RDS(on) | Digi-Key Price Each IXYS 
Fig.| V A 0 | Part No. 1 10 50 |Part No. Fig.| V A 0 |Part No. 1 10 50 _|Part No. 
500 | 64 0.085 | IXFK64N5OP-ND 16.23 1353 10.82 | IXFKG4NSOP 31 | 500 | 32 0.16 _|IXFT32N500-ND@ 1645 13.16 1092 |IXFT32N500 
500 | 80 0.065 | IXFK80N50P-ND 22.08 18.40 14.72 | IXFKBONSOP MOSFETs — N-Channel Enhancement Mode 
21! 600 | 936 0.19 | IXFK36NGOP-ND 11.67 9.73 7.78 ‘| IXFK36NGOP Avalanche Rated — RoHS Compliant 
eel « aa otas eAetenenentn dea. Canes ioe ecallade 55 ] 220 | 0.0040 |IXTOQ220NO55T-ND NEW! 343 274 2.27 JIXTQ220N055T 
Ta Ee 05 —IRERTONEORSD gig) = 72.) = GA | XEPIONGOP: 55 | 240 | 0.0036 |IXTOQ240NO55T-ND NEW! 3.88 340 2.57 ‘|IXTO240NO55T 
2) 0) i | oe ae ee | 2m | coo (OM sas 27 a2r |tcasmuorst 
600 | 10 0.74 | IXFP1ONGOP-ND 250 200 1.66 | IXFP1ONGOP ; ; Y . ; ; 
6oo | 14 0.55 | IXFP14NGOP-ND 305 244 ~—-2.03 | IXFP14NGOP 75 | 220 | 0.0045 |IxXTQ220NO75T-ND NEW! 3.88 310 2.57 ‘| IXTQ220NO75T 
500 16 0.4 IXFH16N50P-ND 3.68 2.94 2.44 |IXFHI6N50P 75 250 0.0040 |IXTQ250N075T-ND NEW! 5.03 4.02 3.34 | IXTQ250N075T 
500 | 22 0.27 | IXFH22NS50P-ND 428 342 2.84 |IXFH22N50P ts | 85 | 152 | 0.0070 |ixTa1S2NO8ST-ND NEW! 270 246 1.79 ‘| IXTO152NO8sT 
500 | 26 0.23 | IXFH26N50P-ND 548 438 3.64‘ IXFH26N5OP 85 | 180 | 0.0055 |IXTQ180NO85T-ND NEW! 343 274 = 2.27 ‘| IXTO180NO85T 
ng | 500 | 36 0.17 | IXFH36N50P-ND 733 586 4.86 | IXFHS6N50P 85 | 200 | 0.0050 |IXTQ200NO85T-ND NEW! 3.88 340 2.57 |IXTQ200NO85T 
500 | 44 0.14 _ | IXFH44N50P-ND 9.03 7.22 5.99 | IXFH44N50P 85 | 230 | 0.0044 |IXTQ230NO85T-ND NEW! 5.03 4.02 3.34: | IXTQ230NO85T 
600 | 14 0.55 _ | IXFH14N60P-ND 368 294 258 |IXFH14NGOP 100 | 130 | 0.0091 |IXTQ130N10T-ND NEW! 270 246 1.79 |IXTO1ON10T 
600 | 26 0.27 _ | IXFH26N60P-ND 630 5.04 4.18 | IXFH26N60P 1o0 | 160 | 0.0070 |1XTQ160N10T-ND NEW! 343 274 ~~ -2.27_| IXTO1GON10T 
600 36 0.19 _| IXFH36N60P-ND 9.03 7.22 5.99 _| IXFH36NG0P 100 180 0.0064 |IXTQ180N10T-ND NEW! 3.88 3.10 2.57 | IXTQ180N10T 
24 | 600 10 0.74 __| IXFATON60P-ND 2.60 2.08 1.73 _| IXFA10N60P 100 | 200 | 0.0055 |IXTQ200N10T-ND NEW! 5.03 4.02 3.34. | IXTQ200N10T 
300 52 0.066 | IXFVS2N30P-ND 5.78 4.62 3.83 IXFVS2NSOP 19 | 250 | 120 0.024 | IXTK120N25P-ND 1464 12.20 9.76 _|IXTK120N25P 
500 | 22 0.27 CONG 480 3.84 3.19 IXFV22NSOP 20 | 300 | 90 0.033 _ | IXFX90N30-ND 19.98 15.98 13.26 |IXFX90N30 
og | 900 | 26 pe VEL 6.03 4.82 4.00 | IXFV26N50P 40 | 100 | 0.007 |IXTP100NO4T2-NO NEW! 750. 120 1.00 |iXTPtooNo4T2 
500 | 30 02 eT aue 685 5484.55 | IXFVSONSOP 40 | 120 | 0.0061 |IXTP120NO4T2-ND NEW! 165 1.32 1.40 | IXTP120NO4T2 
B00) | 2220 0.27 (ISIV2GNGOaN GBS 8.48) 4,85 IXV2GNOOF’ 40 | 220 | 0.0035 |IXTP220NO4T2-ND NEW! 245 1.96 1.63 | IXTP220NO4T2 
a a 2 st eee = a s aero 55 64 0.013 | IXTP64NOSST-ND NEW! 1.08 86 71 |IXTP64NOSST 
se} oir fanomarso —-re—ere err fewer | S| 22 | emm homme wen | 1501 [ores 
28 | 500 | 44 0.14 | IXFT44N5OP-ND 948 758 6.29 ‘| IXFT44N50P 3 f : : : 
B0Orl|. 38 ota Ieaeenenntin oad 768. 50. \iXFTRBNGOP 55 | 200 | 0.0042 |IXTP2OONOS5ST2-ND NEW! | 245 1.96 1.63. | IXTP200NO55T2 
MOSFETs — MiniBLOC™ N-Channel Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode 55) 220 | 0.0040 Te «6905-244 2.03 | IXTP220NOBET 
6] 2007 120 0.017 JIXENT20N20-ND 4281 3568 2854 J IXENT20N20 55 | 240 | 0.0036 |IXTP240NO55T-ND NEW! 423 338 —-2.81_ | IXTP240NO55T 
MOSFETs — MiniBLOC™ N-Channel 60 12 0.085 | IXTU12NO6T-ND NEW! 1.00 80 66 | IXTU12NOBT 
Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode — RoHS Compliant 75 55 0.0195 |IXTP55NO75T-ND NEW! 1.08 86 71 | IXTPS5NO75T 
70 | 200 | 0006 aa 38.08 82.53 26.02 | IXFN200NO07 75 70 0.012 | IXTP70NO75T2-ND NEW! 150 1.20 1,00 | IXTP7ONO75T2 
200) 106 | 0.020 eae 37.80: 31.50 25.20 | IXFN106N20 75 | 90 0.010 | IXTP9ONO75T2-ND NEW! 165 1.32 1.40 | IXTP9ONO75T2 
een ee Eeoaeas ERE ne Teal DRA LL 75 | 170 | 0.0054 |ixTP170NO75T2-ND NEW! | 245 1.96 —1.63 ‘| IXTP170NO75T2 
on i Sette fet son ais er 75 | 200 | 0.0050 |IXTP200NO75T-ND NEW! 3.05 244 2.03 | IXTP200NO75T 
ao ae 310 TRAINED RRS aga 2498 RSNSD 75 | 220 | 0.0045 |IXTP220NO75T-ND NEW! 343. 274 2.27 | IXTP220NO75T 
sal ii 
5 | 900) ot 0.085 | IXFNG4NS5OP-ND 30.36 25.30 20.24 ‘| IXFN64NSOP : : re ue elias patel _ pee rien 
500 | 66 0.065 | IXFNSONSOP-ND 36.33 30.28 24.22 | IXENBONSOP : J : ; ‘ 
eaoe|| | 780 cose Keennearnn 754g? 6p 25: 4ed0\ (IENAONEO 85 88 0.011 | IXTP88NO85T-ND NEW! 173 © 138 © 1.15 | IXTP88NoBsT 
600 | 40 0.14 | XEN4BNGOP-ND 3036 25.30 904. | IXFN4SNeoP 22 | 85 | 152 0.007 | IXTP152NO85T-ND NEW! 230 1.84 1.53 | IXTP152NO85T 
600 | 36 0.18 TIXENSENGO-ND 45513793 30.34 TIXFN36NEO 85 | 180 | 0.0055 |IXTP180NO85T-ND NEW! 3.05 244 2.03 |IXTP18ONO85T 
600 | 50 0.096 | IXEN64NGOP-ND 35.73 29.78 23.82 ‘| IXENG4N6OP 85 | 200 | 0.0050 |IXTP200NO85T-ND NEW! 343 274 © 2.27 ‘| IXTP200NO85T 
1000 36 0.24 ‘| IXFN36N100-ND 87.33 72.78 58.22 |IXFN36N100 100 44 0.030 |IXTP44N10T-ND NEW! 1.08 86 71 | IXTP44N10T 
1000 | 24 0.390 _| IXFN24N100-ND 50.79 42.33 33.86 _| IXFN24N100 100 | 60 0.018 | IXTP6ON10T-ND NEW! 153° 1.22 1.01 | IXTP6ONTOT 
20 | 100 | 180 0.008 _| IXFX180N10-ND 19.80 15.84 13.15 | IXFX180N10 100 | 80 0.014 | IXTP80N10T-ND NEW! 1.73 138 1.15 | IXTP8ONt0T 
MOSFETs — ISOPLUS247™ N-Channel Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode — 100 130 0.0091 |IXTP130N10T-ND NEW! 2.30 1.84 4.53 |IXTP130N10T 
RoHS Compliant 7 7 
we oar pee a rene arom] | |'| i | ewe pmommowme | ae 2 20 [ere 
200 | 105 0.017 | IXFR120N20-ND 22.45 17.96 14.90 | IXFR120N20 gene, an5 RN er crt Se ag. “San bas RGEIODIEE 
a 018 eee ee 200 | 32 0.072 | IXTP32NZOT-ND NEW! 188 150 1.25 | IxTP3eNz0T 
99 | 500} 45 0.072 | IXFR8ONSOP-ND 20.48 16.38 13.60 | IXFREONSOP sob noe iP ube 
600 | 15 0.25 _ | IXFR30N60P-ND 9.85 7.88 6.54 _|IXFR30NGOP ; g : ; ‘ 
600 | 20 0.2 | IXFR&GNGOP-ND 11.60. 928 7.70 |IXFRS6NGOP 500 | 16 6.5 /IXTP1R6NSOP-ND 88 70 58 | IXTP1RENSOP 
600 36 0.105 | IXFR64N6OP-ND 20.05 16.04 + 13.31 | IXFR4NGOP 500 | 3.6 2.0 | IXTP3NSOP-ND 93 74 61) IXTP3NSOP 
600 38 0.130 | IXFR44N60-ND 25.28 20.22 ~—«-16.78_| IXFR44N60 500 5 4.8 |IXTP5N50P-ND 1.28 1.02 ‘85 | IXTPSNSOP 
MOSFETs — ISOPLUS220™ N-Channel 500 | 12 0.5 _ |IXTP12N50P-ND 282 235 1.88 |IXTP12N5OP 
Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode — RoHS Compliant 500 16 04 IXTP16N50P-ND 2.90 2.32 1.93 |IXTP16NS50P 
500 | 10 0.45 | IXFC16N50P-ND 485. 388 3.22 |IXFCIGNSOP aoo:| 44 oo RRRINenttn a 70 "Ba" ATEIRANGOR 
30 | 500) 15 0.26 | IXFC26N50P-ND 675 540 4.48 |IXFC26N50P bin 7 17. [eneteoninn a a "7a: |liieePeiuee 
MOSFET —_ N-Channel Enhancement  alanche fated. High Volage CHS Compliant ae = 0 ry “ 40 pete NDINEIW a = ue a 
4g) 12007 3 45 | IXTASNT20CT-NDT 568 S97 8.28 Ly taanao0TRL ; I : : ; ; 
1200| 3 4.5 _ | IXTA3N120TR-ND$ 2819.20/800 93 | 85 | 240 | 0.0036 | IXTH240N0SST-ND NEW! 403 3.22 2.67‘ | IXTH240NO55T 
22 | 1200| 3 4.5 _|IXTP3N120-ND 568 454 3.77 _|IXTP3N120 55 | 280 | 0.0032 |IXTH280NO55T-ND NEW! 518 4.44 3.44 | IXTH280NO55T 
MOSFETs — N-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated 75 200 0.0050 |IXTH200N075T-ND NEW! 3.58 2.86 2.37 | IXTH200NO75T 
20 | 800 | 34 0.240 | IXFX34N80-ND 23.10 1848 15.34 _| IXFX34N80 © ROHS Compliant {Cut Tape Tape and Reel (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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. Digi@pReel” 
Semiconductors (cont) 
Voss] p25 ; Voss] 1D25 : 
max. | TC = 25°C | RDS(on) | Digi-Key Price Each IXYS max. | Tc = 25°C | RDS(on) | Digi-Key Price Each IXYS 
Fig.| _V A 0 |Part No. 1 10 50 _| Part No. Fig.| _V A Q — [Part No. 1 10 50 __| Part No. 
75 220 | 0.0045 |IXTH220N075T-ND NEW! 4.03 3.22 2.67 | IXTH220NO75T 55 64 0.013 |IXTY64NO55T-ND NEW! 1.03 82 68 | IXTY64NO55T 
75 250 | 0.0040 | IXTH250N075T-ND NEW! 5.18 414 3.44 | IXTH250N075T 60 12 0.085 | IXTY12NO6T-ND NEW! 95 76 63 J IXTY12NO6T 
85 152 0.0070 | IXTH152NO85T-ND NEW! 2.90 2.32 1.93 | IXTH152NO85T 75 55 0.0195 | IXTYS5NO75T-ND NEW! 1.03 82 168 | IXTYSSNO75T 
85 180 | 0.0055 | IXTH180NO85T-ND NEW! 3.58 2.86 2.37 | IXTH180NO85T yo | % 50 0.023 | IXTYSONO85T-ND NEW! 1.03 82 68 | IXTYSONO85T 
85 200 | 0.0050 | IXTH200NO85T-ND NEW! 4.03 3.22 2.67 | IXTH200NO85T 100 44 0.030 _ | IXTY44N10T-ND NEW! 1.03 82 68 | IXTY44N10T 
85 230 | 0.0044 ]IXTH230N085T-ND NEW! 5.18 444 3.44 | IXTH230N085T 500 1.6 6.5 /IXTYR6NSOP-ND 85 68 56 | IXTYTR6NSOP 
100 | 130 | 0.0091 |IXTH130N10T-ND NEW! 2.90 232 1.93 | IXTH130N10T 600 14 9.0 |IXTY1R4N6OP-ND 85 68 56 | IXTY1R4N60P 
23 | 100 160 0.0070 | IXTH160N10T-ND NEW! 3.58 2.86 2.37 | IXTH160N10T 600 2 5.1__|IXTY2N60P-ND 88 70 58_|IXTY2N60P 
400 180 0.0064 | IXTH180N10T-ND NEW! 4.03 3.22 2.67 | IXTH180N10T 55 140 0.0044 |IXTL2X240NO55T-ND NEW! | 12.24 10.20 8.16 | IXTL2X240NO55T 
400 200 0.0055 | IXTH200N10T-ND NEW! 5.18 414 3.44 | IXTH200N10T 55 160 0.0040 |IXTF280NO55T-ND NEW! 8.45 6.76 5.58 | IXTF280N055T 
750 | 160 | 0.0096 | IXFHIG0N15T-ND NEW! 740 5.68. 4.71 | IXFHI60N15T 33. | 75 140 | 0.0044 |IXTF250N075T-ND NEW! 10.14 8.45 6.76 | IXTF250NO75T 
250 | 140 0.024 | IXTH10N25T-ND NEW! 6.85 5.48 4.55. | IXTHI10N25T 85 130 | 0.0053 |IXTF230N085T-ND NEW! 10.14 845 6.76. | IXTF230N085T 
500 30 0.200. | IxTH30NSOP-ND 6.25 5.00 4.15. | IXTH80NSOP 100 90 0.0063 | IXTF200N10T-ND NEW! 10.14 8.45 6.76 _| IXTF200N10T 
600 26 0.270 | IXTH26N60P-ND 6.25 5.00 4.15 | IXTH26N60P MOSFETs — P-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated 
600 30 0.240 | ITH3ONGOP-ND 728 5.82 4.83. | IXTH3ONGOP 5 | 500 10 0.900 | IXTH10P50-ND 1333 10.86 8.85 _[IxTH10P50 
40 100 0.007 | IXTA100NO4T2-ND NEW! 1.65 1.32 7.10 | IXTA100NO4T2 MOSFETs — P-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated — RoHS Compliant 
4o | 120 | 0.0061 | 1XTA120NO4T2-ND NEW! 180 1.44 1.20 | IXTA120NO4T2 ol eee 15 RON TODO! Bela = oF28 | DTHIRSO 
4o | 220 | 0.0035 |IXTA220NO4T2-ND MEW! | 255 2.04 1.69.‘ IXTA220NO4T2 7 a ce ee Fe ies Poin 
55 90 0.0084 | IXTA9ONO55T2-ND NEW! 1.65 1.32 140 |IXTASONO55T2 : : : : 

100 | 170 0.012 |IXTN170P10P-ND NEW! 39.00 32.50 26.00 |IXTN170P10P 
55 110 | 0.0066 | IXTA110NO55T2-ND NEW! 1.80 1.44 1.20 |IXTAT10NO55T2 ai - ooda [anterencnlanircian BoiGh:. LAB e0™ 256 001 INGNOOEDOP 
55 200 | 0.0042 ]IXTA200NO55T2-ND NEW! 2.55 2.04 1.69‘ IXTA200N055T2 8 | e009 a 0030 feaninnennisspeemna Roioh. "a 6b. 9606. IINTNAOPERP 
55 220 | 0.0040 |IXTA220NO55T-ND NEW! 3.13 250 2.08 | IXTA220N055T ean - oso [faneaeenntinpeaien Sigh ae sos 56 oO IGHAGERIE 
55 240 | 0.0036 | IXTA240NO55T-ND NEW! 3.58 2.86 2.37 | IXTA240NO55T TT 5 7.050 AGEe COE IInINT _ 405 837 TIXTos9Pt0e 
75 70 0.012 | IXTA70NO75T2-ND NEW! 1.65 4.32 140 |IXTA7ONO75T2 450 7 0110 (Raceeesen nissan 5.08 406 -a37_ | peroseptge 
75 90 0.010 |IXTAQONO75T2-ND NEW! 1.80 1.44 1.20 |IXTAQONO75T2 48: | 466 a4 PO | ciacv res eae MTD aaa aaR 9.20: \| DTOdaPIaT 
75 170 | 0.0054 |IXTA170N075T2-ND NEW! 2.55 2.04 1.69 IXTA170NO75T2 200 6 0170 |IXTO26P20P-ND NEWT 5.08 406 2.37 | IXTQ26P20P 
75 200 | 0.0050 |IXTA200NO75T-ND NEW! 3.13 2.50 2.08 | IXTA200N075T 500 10 0.001 |IXTQ10P50P-ND NEW? 5.08 406 2.37 | IXTQIOP50P 
75 220 | 0.0045 | IXTA220NO75T-ND NEW! 3.58 2.86 2.37. | IXTA220N075T 700 30 0.025 | IXTT90P10P-ND NEWT 70.00 3.00 6.64 TIXTT9OP10P 
85 70 0.0135 | IXTA70NO85T-ND NEW! 1.55 1.24 1.03 | IXTA7ONO85T 200 48 0.085 | IXTT48P20P-ND NEW! 10.00 8.00 6.64 | IXTT48P20P 

24| 85 88 0.011 | IXTA88NO85T-ND NEW! 1.83 1.46 1.21 |IXTA88NO85T 18 | £9 20 0.450 |IXTT20P50P-ND NEW! 40.00 8.00 6.64. | IXTT20P50P 
85 152 0.007 | IXTA152NO85T-ND NEW! 2.40 4.92 1.59 /IXTA152NO85T 600 16 0.720 |IXTTI6P60P-ND NEW! 40.00 8.00 6.64. | IXTT16PG0P 
85 180 | 0.0055 | IXTA180NO85T-ND NEW! 3.13 2.50 2.08 | IXTA180NO85T 00 | 170 0.012 |IXTK170P10P-ND NEW! 21.30 17.75 14.20 |IXTK170P10P 
85 200 0.0050 | IXTA2OONO85T-ND NEW! 3.58 2.86 2.37 | IXTA200NO85T 200 90 0.044 |IXTK90P20P-ND NEW! 21.30 17.75 44.20 |IXTK90P20P 
100 60 0.018 | IXTAGON10T-ND NEW! 1.55 1.24 1.03 / IXTA6ON1OT 19) 500 40 0.230 | IXTK40P50P-ND NEW! 21.30 17.75 14.20. | IXTK40P50P 
100 80 0.014 | IXTA80N10T-ND NEW! 1.83 1.46 1.21 | IXTA80N10T 600 32 0.350 | IXTK32P60P-ND NEW! 21.30 17.75 14.20 | IXTK32P60P 
100 130 0.0091 | IXTA130N10T-ND NEW! 2.40 1.92 1.59 | IXTA130N10T 50 32 0.036 |IXTP32P05T-ND NEW! 1.50 1.20 4.00 |IXTP32PO5T 
100 160 0.0070 | IXTA1G0N10T-ND NEW! 3.13 2.50 2.08 | IXTA160N10T 65 28 0.045 |IXTP28P065T-ND NEW! 1.50 1.20 4.00 |IXTP28P065T 
100 | 180 | 0.0064 |IXTA180N10T-ND NEW! 3.58 2.86 2.37. | IXTA180N10T 85 24 0.065 | IXTP24P085T-ND NEW! 1.50 1.20 4.00 | IXTP24P085T 
150 | 102 0.018 | IXTA102N15T-ND NEW! 3.90 312 2.59 | IXTA102N15T 85 96 0.013 | IXTP96P085T-ND NEW! 4.25 3.40 2.82 | IXTP96PO85T 
200 32 0.072 | IXTA32N20T-ND NEW! 1.98 1.58 1.31 | IXTA32N20T 100 18 0.120 _|IXTP18P10T-ND NEW! 1.50 1.20 1.00 | IXTP18P10T 
200 48 0.050 | IXTA48N20T-ND NEW! 2.63 240 1.74 | IXTA48N20T 22 | 100 52 0.050 |IXTP52P10P-ND NEW! 4.50 3.60 2.99 ‘| IXTP52P10P 
500 8 0.8 | IXTA8NS0P-ND 1.95 1.56 1.29 |IXTA8N50P 100 76 0.024 |IXTP76P10T-ND NEW! 4.25 3.40 2.82 | IXTP76P10T 
500 12 0.5 | IXTA12N50P-ND 2.45 1.96 1.63 | IXTA12N50P 150 36 0.110 |IXTP36P15P-ND NEW! 4.50 3.60 2.99 | IXTP36P15P 
600 7 1.1 | IXTA7N60P-ND 1.83 1.46 1.21 | IXTAZNGOP 150 44 0.065 | IXTP44P15T-ND NEW! 4.25 3.40 2.82 | IXTP44P15T 
40 220 | 0.0035 |IXTA220NO4T2-7-ND NEW! | 2.60 2.08 1.73 |IXTA220N04T2-7 200 26 0.170 _|IXTP26P20P-ND NEW! 475 3.80 3.15 _|IXTP26P20P. 
55 220 | 0.0040 | IXTA220NO55T7-ND NEW! 3.28 2.62 2.17 | IXTA220N05577 500 10 0.001 _|IXTP10P50P-ND NEW! 4.50 3.60 2.99 _[IXTP10P50P 
55 240 | 0.0036 | IXTA240NO55T7-ND NEW! 3.68 2.94 2.44 | IXTA240NO5577 85 96 0.013 |IXTH96P085T-ND NEW! 5.45 4.36 3.62. | IXTH96PO85T 
75 200 0.0050 | IXTA200NO75T7-ND NEW! 3.28 2.62 2.17 | IXTA200NO75T7 100 52 0.050 | IXTH52P10P-ND NEW! 5.70 4.56 3.78 | IXTH52P10P 
75 220 0.0045 | IXTA220N075T7-ND NEW! 3.68 2.94 2.44 | IXTA220NO75T7 100 76 0.024 | IXTH76P10T-ND NEW! 5.45 4.36 3.62 | IXTH76P10T 

25 | 85 152 0.007 | IXTA152NO85T7-ND NEW! 2.55 2.04 1.69 |IXTA152NO85T7 100 90 0.025 | IXTH9OP10P-ND NEW! 8.88 7.10 5.89 | IXTH9OP10P 
85 480 | 0.0055 | IXTA180NO85T7-ND NEW! 3.98 262 2.17. | IXTA180NO85T7 100 | 170 0.012 |IXTX170P10P-ND NEW! 1758 14.06 11.67 | IXTX170P10P 
85 200 | 0.0050 |IXTA2OONO85T7-ND NEW! | 3.68 2.94 2.44 |IXTA200NO85T7 150 44 0.065 | IXTH44P15T-ND NEW! 5.45 4.36 3.62 / IXTH44P15T 
100 | 130 | 0.0091 |IXTA130N10T7-ND NEW! 255 204 1.69 | IXTA130N10T7 93 | 200] 26 0.170 | IXTH26P20P-ND NEW! 5.70 4.56 3.78 IXTH26P20P 
100 | 160 | 0.0070 |IXTA1GON10T7-ND NEW! 3.28 262 2.47 | IXTAI6ON10T7 200) 48 0.085 | IXTH48P20P-ND NEW! 8.88 = 7.10 = 5.89] IXTH48P20P 
100 | 180 | 0.0064 |IXTATS80N10T7-ND NEW! 368294 244 |IXTAI8ON10T7 200) 90 0.044 | IXTX90P20P-ND NEW! 17.58 14.06 11.67 IXTXS0P20P 
55 | 280 | 0.0032 |IXTV280NO55T-ND NEW! 620. 496 4.12 |IXTV280NO55T 500 | 10 0.001 [DXITIORSOR NO UNE W! 5.70 4563.78 _| IXTHIOPSOP 
75 | 250 | 0.0040 | IXTV250NO75T-ND NEW! 6.20 496 4.42 | IXTV250NO75T 500) 20 pie a 8.88 7-10.89 | IXTH20P50P 

og | 859 | 230 | 0.0044 |IxTV280NOBST-ND NEW! | 6.20 4.96 4.12 /IXTV230N8ST ea 7 ne epee es and ye bee ee rea 
100 | 200 | 0.0055 |IXTV200N10T-ND NEW! 6.20 4.96 4.12. | IXTV200N10T 04 - aso (RGNaseeonin AtEAR (fea -Aage: inary \pepaepaa 
600 26 0.27 _| IXTV26N60P-ND 7.98 6.38 5.30 | IXTV26N60P : i : : : 

50 32 0.036 | IXTA32P05T-ND NEW! 1.70 1.36 1.13 | IXTA32PO5T 
ua a 0.24 _[USINSONGOREND 7 8:10 f26i 2 608 aac +5 65 28 0.045 | IXTA28P065T-ND NEW! 1.70 1.36 1.13. | IXTA28P065T 
[mm | Gace prenmsroam Mew | oats pases) | | | x | oom [amarmerao mew | in tae 11 [omer 

. ‘ ; : : 85 96 0.013 |IXTA96PO85T-ND NEW! 4.38 3.50 2.91 | IXTAQ6PO85T 
27 | 85 230 | 0.0044 |IXTV230NO85TS-ND NEW! | 6.20 4.96 4.12 | IXTV230N085TS. 400 18 0120 Imma eNnIRER 430 aa ira || BTALAPtOT 
100 | 200 | 0.0055 |IXTV200N10TS-ND NEW! 6.20 4.96 4.12. |IXTV200N10TS da: a0 50 7050 aes eT IVR TAT _ a70e. 7307 IKTABOPIOP 
250 | 110 0.024 _|IXTV110N25TS-ND NEW! 7.70 616 5.11 | IXTV110N25TS 00 7 0.024 (Nate IDET ia ay. coer INCAePIOr 
og | 309) 30 0.2 | IXTITSONSOP-ND 7.98 6.38 = 5.80 | IXTT30NSOP 150 | 36 0.110 | IXTA36P15P-ND NEW! 463 3.70 —-3.07_ | IXTA36P15P 
500 | 36 0.17 _ | DXTTS6NSOP-ND 910 7.28 «6.04 | IXTT36N50P 150] 44 0.065 | IXTA44P15T-ND NEW! 438 3.50 ~—-2.91_| IXTAS4P15T 
55 130 | 0.0044 |IXTC220N055T-ND NEW! 5.10 4.08 3.39 | IXTC220N055T 200 6 0.170 | IXTA26P20P-ND NEW! 463 370 3.07. | IXTAZ6P20P 
55 132 0.0040 | IXTC240NO55T-ND NEW! 5.55 4.44 3.69 | IXTC240N055T 500 10 0.001 lIXTATOP50P-ND NEW! 463 3703.07 1IXTAIOP50P 
55 145 0.0036. | IXTC280NO55T-ND NEW! 6.90 552 4.58 | IXTC280N055T 100 57 0.027 lIXTROOP10P-ND NEWT! 10.95 3767.27 1IXTROOPI0P 
1 110 | 0.0055 | IXTC200N075T-ND NEW! 5.10 4.08 3.39 | IXTC200N075T 100 | 108 0.013 |IXTR170P10P-ND NEW! 19.33 15.46 12.83. J IXTR170P10P 
75 115 0.0050 |IXTC220N075T-ND NEW! 5.55 4.44 3.69 |IXTC220N075T 150 29 0.120 | IXTR36P15P-ND NEW! 6.85 548 4.55 | IXTR3GP15P 
| 2 128 0.0044 | IXTC250N075T-ND NEW! 6.90 552 4.58 |IXTC250N075T 200 30 0.093 | IXTR48P20P-ND NEW! 40.95 876 7.27_:| IXTR48P20P 
85 110 0.0055 | IXTC200NO85T-ND NEW! 5.55 4.44 3.69 | IXTC200NO85T 29 | 200 53 0.048 |IXTR9OP20P-ND NEW! 19.33 15.46 12.83 | IXTR9OP20P 
85 120 0.0053 |IXTC230N085T-ND NEW! 6.90 5.52 4.58 | |XTC230N085T 500 13 0.490 |IXTR20P50P-ND NEW! 10.95 8.76 7.27 |IXTR20P50P 
85 110 0.0061 | IXTC180NO85T-ND NEW! 5.10 4.08 3.39 | IXTC180NO85T 500 22 0.260 |IXTR40P50P-ND NEW! 19.33 15.46 12.83 |IXTR40P50P 
100 90 0.0070 | IXTC180N10T-ND NEW! 5.55 4.44 3.69 |IXTC180N10T 600 18 0.385 | IXTR32P60P-ND NEW! 1933 15.46 12.83 | IXTR32P60P 
100] 101 0.0063 | IXTC200N10T-ND NEW! 6.90 552 4.58 | IXTC200N10T 600 10 0.790 |IXTR16P60P-ND NEW! 40.95 876 7.27: | IXTR16PG0P 
100 83 0.0075 |IXTC160N10T-ND NEW! 5.10 4.08 3.39 |IXTC160N10T 30 | 150 22 0.120 |IXTC36P15P-ND NEW! 6.45 516 4.28 ‘| IXTC36P15P 
31 | 200 58 0.040 | IXFT58N200-ND 1458 11.66 ——:9.67_ | IXFT58N200 RoHS Compliant  +CutTape Tape and Reel 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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NEW! 


VOOWEREX 


A pioneer in high power semiconductor applications, 


Thyristors 


Powerex offers a broad line of products, including IGBT, Migs AE aiaeey 1 eee eee 25 powerex 
MOSFET Modules, Intelligent Power Modules (IPM), 
DIP-IPM, Module Accessories (including gate drivers 2000 1570 835-1001-ND 324.00 306.00 279.00 )C712L 
and DC-DC Converters), Discrete Thyristors/SCR (Silicon 2100 835-1002-ND 594.00 561.00 511.50_|C770L 
Diode Modules, Fast Recovery and Three Phase Diode 
iode i a 
Modules, Assemblies, IGBT Asgambltes, and Custom IGBT Modules 
Modules. Powerex supports many markets, including 5 
transportation, AC and DC servo drives, AC and DC motor VcES Amps Digi-Key Price Each Powerex 
controls, UPS, alternative energy, medical power supplies, (Vv) (A) Part No. 1 10 25 Part No. 
welding, induction heating, electric vehicles, aircraft and 18 5 835-1065-ND® 11.50 10.87 9.91 |VLA503-01 
white goods 150 835-1009-ND® 79.07 74.69 68.10 |CM150DY-12NF 
200 835-1011-ND@ 105.43 99.57 90.79 |CM200DY-12NF 
Intelligent Power Modules 600 300 835-1014-ND® 158.17 149.38 136.20 | CM300DY-12NF 
400 835-1017-ND® 210.87 199.16 181.59 |CM400DY-12NF 
600 835-1023-ND® 249.93 236.05 215.22 | CM600DY-12NF 
VcEs Amps Digi-Key Price Each Powerex 100 835-1004-ND@ 78.62 74.26 67.71 |CM100DU-24NFH 
(Vv) (A) Part No. 1 10 25 Part No. 100 835-1005-ND® 66.83 63.13 57.56 |CM100DY-24A 
20 835-1037-ND 23.31 22.02 20.08 |PS21765 100 835-1006-ND® 93.28 88.10 80.33 |CM100DY-24NF 
30 835-1038-ND 30.31 28.63 26.11 |PS21767 150 835-1008-ND® 83.30 78.68 71.74 |CM150DX-24A 
3 835-1039-ND 10.96 10.36 9.44 |PS21961-4 200 835-1010-ND@ 106.02 100.13 91.30 |CM200Dx-24A 
5 835-1040-ND 17.55 16.58 15.12 |PS21962-4 200 835-1012-ND® 186.53 176.18 160.63 |CM200DY-24NF 
_ 10 835-1041-ND 19.49 18.42 16.79 | PS21963-4 300 835-1013-ND@ 154.42 145.85 132.98 |CM300DX-24A 
15 835-1042-ND 26.32 24.86 22.67 |PS21964-4 300 835-1015-ND® 166.45 157.20 143.33 | CM300DY-24A 
20 835-1043-ND 32.20 30.42 27.73 |PS21965-4 300 835-1016-ND@ 205.49 194.08 176.95 |CM300DY-24NF 
30 835-1044-ND 33.30 31.45 28.68 |PS21997-4 1200 400 835-1018-ND® 221.94 209.61 191.12 |CM400DY-24A 
50 835-1045-ND 58.30 55.07 50.21 |PS21A79 400 835-1019-ND 134.68 127.20 115.98 |CM400HA-24A 
75 835-1046-ND 88.61 83.70 76.31 _|PS21A7A 400 835-1020-ND® 124.47 117.56 107.19 |CM400HX-24A 
5 835-1047-ND 39.89 37.68 34.35 |PS22A72 450 835-1021-ND@ 238.57 225.32 205.44 |CM450DX-24A 
10 835-1048-ND 46.64 44.05 40.17 |PS22A73 600 835-1022-ND® 395.71 373.73 340.76 | CM600DU-24NF 
1200 15 835-1049-ND 52.54 49.63 45.25 |PS22A74 600 835-1024-ND@ 331.24 312.84 285.24 | CM600DY-24A 
25 835-1050-ND 62.93 59.44 54.19 |PS22A76 600 835-1025-ND 172.87. 163.27 148.87 |CM600HA-24A 
35 835-1051-ND 79.78 75.35 68.70 __| PS22A78-E 600 835-1026-ND@ 165.96 156.74 142.91 |CM600HX-24A 
900 835-1027-ND 746.78 705.30 643.07 | CM900DU-24NF 
Diodes 1400 835-1007-ND 1161.67 1097.13 1000.33 _|CM1400DU-24NF 
1700 1000 835-1003-ND 1094.81 1034.00 942.76 _|CM1000DU-34NF 
- @ RoHS Compliant 
Vces Amps Digi-Key Price Each Powerex 
(Vv) (A) Part No. 1 10 25 _‘|Part No. Kits 
600 835-1030-ND 241.47 228.06 207.94 |LD411660 
260 835-1033-ND 152.57 144.10 131.38 |ND411626 Digi-Key Powerex 
1600 1100 835-1035-ND 639.00 603.50 550.25 |PD411611 Description Part No. Price Each |Part No. 
ten ee Roane ioe es oes peeetennecee Development Interface Kit for IPM DIP 835-1028-ND 324.00 DK-PS21767 
Development Interface Kit for IPM Mini-DIP 835-1029-ND 297.00 DK-PS21963 
SC R Design Kit for NX Series IGBT 835-1066-ND® 27.72 |BG2D 
@ RoHS Compliant 
Vv Amps Digi-Ke Price Each Powerex 
wy (a) _| PartNo 1 10 25 | Part No. DC/DC Converter 
500 835-1031-ND 252.07 238.07 217.07 _|LD431650 
250 835-1034-ND 175.77 166.01 —- 151.36 |ND431625 VIN Vout Digi-Key Price Each Powerex 
700 835-1036-ND 649.80 613.70 559.55 |PD431607 (vDCc) (V @ mA) Part No. 1 10 25 | Part No. 
300 835-1054-ND 72.90 68.85 62.78 |T620163004DN 140 ~ 360 15 @ 350,5 @ 200 |835-1032-ND 7.81 7.38 6.73 |M57184N-715B 
1600 550 835-1055-ND 108.00 102.00 93.00 |T720165504DN 12.0 ~ 18.0 24 @ 100 835-1060-ND 13.28 12.55 11.44 |VLA106-15242 
750 835-1056-ND 104.40 98.60 89.90 |T7H8167504DN 21.6 ~ 26.4 15 @ 100 835-1061-ND 14.24 13.45 12.27 |VLA106-24151 
950 835-1057-ND 145.80 137.70 125.55 |T820169004DH 21.6 ~ 26.4 24 @ 100 835-1062-ND 13.28 12.55 11.44 |VLA106-24242 
2000 835-1059-ND 174.60 164.90 150.35 |T9S0162003DH 14.2 ~15.8 14.2~15.8@19 |835-1063-ND 42.48 40.12 36.58 | VLA500-01 
1200 835-1058-ND 180.00 170.00 _ 155.00 _|T9G0161203DH 14.2 ~ 15.8 14.2~15.8@14 |835-1064-ND 47.41 44.78 40.83 | VLA502-01 
*M:C:C- Diodes Digi@Reel’ [OHS 
Micro Commercial Components 
fale ae Cut Tape Fig: DO-15 
Voltage | 25°C 25°C 25°C | Digi-Key Pricing Tape and Reelt Mcc 
Fig. | (V) (A) (A) (V) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
DO-15 
50 2.0 60 1.0 | RL201-TPCT-ND 30 1.96 8.50 4,000 23.00/M |RL201-TP 
100 2.0 60 1.0 | RL202-TPCT-ND 30 1.96 8.50 4,000 23.00/M | RL202-TP 
200 2.0 60 1.0 | RL203-TPCT-ND 30 1.96 8.50 4,000 23.00/M }RL203-TP 
1 400 2.0 60 1.0 | RL204-TPCT-ND 30 1.96 8.50 4,000 23.00/M | RL204-TP 
600 2.0 60 1.0 | RL205-TPCT-ND 30 1.96 8.50 4,000 23.00/M_}|RL205-TP 
800 2.0 60 1.0 | RL206-TPCT-ND 30 1.96 8.50 4,000 23.00/M |RL206-TP Fig. 2— DO-35 
1000 2.0 60 1.0 | RL207-TPCT-ND 30 1.96 8.50 4,000 23.00/M_}RL207-TP 
DO-35 
2 20 = 15 0.37 | SD103CTPMSCT-ND 43 3.02 19.80 = —_[sD103¢-TP 
DO.-41 
20 1.0 25 0.45 | 1N5817-TPCT-ND 50 3.60 21.20 5,000 80.00/M ]1N5817-TP 
30 1.0 25 0.55 | 1N5818-TPCT-ND 50 3.60 21.20 5,000 80.00/M }1N5818-TP 
40 1.0 25 0.60 | 1N5819-TPCT-ND 50 3.60 21.20 5,000 80.00/M }1N5819-TP 
50 1.0 30 1.4 |1N4001-TPMSCT-ND 30 1.96 8.50 5,000 23.00/M | 1N4001-TP 
100 1.0 30 1.1 |1N4002-TPMSCT-ND 30 1.96 8.50 5,000 23.00/M_}1N4002-TP Fig. 3—DO-41 
200 1.0 30 1.1 |1N4003-TPMSCT-ND 30 1.96 8.50 5,000 23.00/M | 1N4003-TP 
3 400 1.0 30 1.1 |1N4004-TPMSCT-ND 30 1.96 8.50 5,000 23.00/M | 1N4004-TP 
600 1.0 30 1.4 |1N4005-TPMSCT-ND 30 1.96 8.50 5,000 23.00/M | 1N4005-TP 
800 1.0 30 1.1 |1N4006-TPMSCT-ND 30 1.96 8.50 5,000 23.00/M | 1N4006-TP 
1000 1.0 30 1.1 |1N4007-TPMSCT-ND 30 1.96 8.50 5,000 23.00/M_}1N4007-TP 
20 2.0 50 0.55 | SR202-TPCT-ND 43 3.02 19.80 5,000 87.75/M |SR202-TP 
30 2.0 50 0.55 | SR203-TPCT-ND 43 3.02 19.80 5,000 87.75/M |SR203-TP 
60 2.0 50 0.70 | SR206-TPCT-ND 43 3.02 19.80 5,000 87.75/M_}|SR206-TP 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


+ Glass Passivated 


(Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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2M°C°C* Diodes (cont) 


Micra Commercial Components 


aaa ae SMS pect Cut Tape Fig. 4— DO-201AD 
Voltage | 25°C 25°C 25°C | Digi-Key Pricing Tape and Reelt Mcc 
Fig. (Vv) (A) (A) (Vv) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
80 2.0 50 0.85 |SR208-TPCT-ND 43 3.02 19.80 5,000 87.75/M |SR208-TP 
3 100 2.0 50 0.85 |SR2010-TPCT-ND 43 3.02 19.80 5,000 87.75/M_ |SR2010-TP | 
400 1.0 30 13 UF4004-TPMSCT-ND NEW! 55 3.75 17.50 5,000 58.75/M |UF4004-TP 
1000 1.0 30 17 UF4007-TPMSCT-ND NEW! 50 3.75 17.50 5,000 58.75/M_|UF4007-TP 
DO-201AD 
50 3.0 200 1.0 1N5400-TPCT-ND 38 2.70 15.90 1,200 75.00/M | 1N5400-TP AX 
100 3.0 200 1.0 1N5401-TPCT-ND 38 2.70 15.90 1,200 75.00/M | 1N5401-TP 
200 3.0 200 1.0 1N5402-TPCT-ND 38 2.70 15.90 1,200 75.00/M | 1N5402-TP 
400 3.0 200 1.0 1N5404-TPCT-ND .38 2.70 15.90 1,200 75.00/M | 1N5404-TP 
600 3.0 200 1.0 1N5406-TPCT-ND 38 2.70 15.90 1,200 75.00/M_|1N5406-TP. 
800 3.0 200 1.0 1N5407-TPCT-ND .38 2.70 15.90 1,200 75.00/M | 1N5407-TP 7 
4000 3.0 200 1.0 |1N5408-TPCT-ND 38 2.70 15.90 4,200 75.00/M | 1N5408-TP Fig. 5 — DO-214AA, SMT 
20 3.0 200 1.0 1N5820-TPMSCT-ND 42 3.18 22.80 1,200 138.00/M | 1N5820-TP 
4 30 3.0 200 1.0 1N5821-TPMSCT-ND 42 3.18 22.80 1,200 138.00/M | 1N5821-TP 
40 3.0 200 1.0 1N5822-TPMSCT-ND 42 3.18 22.80 1,200 138.00/M__|1N5822-TP. 
100 6.0 200 1.0 60S1-TPMSCT-ND¥ 90 7.00 60.00 1,200 400.00/M |60S1-TP 
600 6.0 200 1.0 60S6-TPMSCT-ND$ 90 7.00 60.00 1,200 400.00/M |60S6-TP 
1000 6.0 200 1.0 60S10-TPMSCT-ND$ 90 7.00 60.00 1,200 400.00/M |60S10-TP 
50 3.0 80 ata: SR305-TPMSCT-ND 42 3.18 22.80 1,200 138.00/M |SR305-TP 
60 3.0 80 72 SR306-TPMSCT-ND 42 3.18 22.80 1,200 138.00/M__|SR306-TP 
80 3.0 80 85 SR308-TPMSCT-ND 42 3.18 22.80 1,200 138.00/M |SR308-TP 
100 3.0 80 85 SR3010-TPMSCT-ND 42 3.18 22.80 1,200 138.00/M__|SR3010-TP 
DO-214AA 
20 1.0 30 0.45 = | SK12-TPMSCT-ND 59 441 34.65 3,000 194.25/M |SK12-TP 
30 1.0 30 0.55 | SK13-TPMSCT-ND 59 441 34.65 3,000 194.25/M |SK13-TP 
40 1.0 30 0.60 | SK14-TPMSCT-ND 59 4.41 34.65 3,000 194.25/M |SK14-TP 
50 1.0 30 0.72 | SK15-TPMSCT-ND 78 5.88 46.20 3,000 259.00/M |SK15-TP Fig. 6 — SMA 
60 1.0 30 0.72 | SK16-TPMSCT-ND 18 5.88 46.20 3,000 259.00/M_|SK16-TP 
80 1.0 30 0.85 | SK18-TPMSCT-ND 18 5.88 46.20 3,000 259.00/M |SK18-TP 
100 1.0 30 0.85 | SK110-TPMSCT-ND 72 5.60 48.00 3,000 288.00/M |SK110-TP 
20 2.0 50 0.55 | SK22-TPCT-ND 73 5.46 42.90 3,000 240.50/M |SK22-TP 
30 2.0 50 0.55 | SK23-TPCT-ND 73 5.46 42.90 3,000 240.50/M |SK23-TP 
40 2.0 50 0.55 | SK24-TPCT-ND 73 5.46 42.90 3,000 240.50/M_|SK24-TP 
100 2.0 50 0.85 | SK210-TPCT-ND 23 5.46 42.90 3,000 240.50/M |SK210-TP 
5 50 2.0 50 1.15 | S2A-TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M |S2A-TP 
100 2.0 50 1.15 | $2B-TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M |S2B-TP 
200 2.0 50 1.15 | S2D-TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M |S2D-TP 
400 2.0 50 1.15 | $2G-TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M_|S2G-TP 
600 2.0 50 1.15 |S2J-TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M |S2J-TP 
800 2.0 50 1.15 | S2K-TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M |S2K-TP 
1000 2.0 50 1.15 | S2M-TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M |S2M-TP 
20 3.0 100 0.50 | SK32B-TPCT-ND 68 5.25 45.00 3,000 | 270.00/M |SK32B-TP Fig. 7 — DO-214AB, SMT 
30 3.0 100 0.50 | SK33B-TPCT-ND 68 5.25 45.00 3,000 270.00/M_|SK33B-TP 
40 3.0 100 0.50 | SK34B-TPCT-ND 68 5.25 45.00 3,000 270.00/M |SK34B-TP 
60 3.0 100 0.75 | SK36B-TPCT-ND 68 5.25 45.00 3,000 270.00/M |SK36B-TP 
80 3.0 100 0.85 | SK38B-TPCT-ND 68 5.25 45.00 3,000 270.00/M |SK38B-TP 
100 3.0 100 0.85 | SK310B-TPCT-ND 68 5.25 45.00 3,000 270.00/M_|SK310B-TP 
SMA 
50 1.0 30 1.0 US1A-TPMSCT-ND 43 3.02 19.80 5,000 87.75/M_ |US1A-TP 
100 1.0 30 1.0 US1B-TPMSCT-ND 43 3.02 19.80 5,000 87.75/M_ |US1B-TP 
200 1.0 30 1.0 US1D-TPMSCT-ND 43 3.02 19.80 5,000 87.75/M_ |US1D-TP 
6 400 1.0 30 14 US1G-TPMSCT-ND 43 3.02 19.80 5,000 87.75/M |US1G-TP 
600 1.0 30 us US1J-TPMSCT-ND 43 3.02 19.80 5,000 87.75/M_|US1J-TP 
800 1.0 30 17 US1K-TPMSCT-ND 43 3.02 19.80 5,000 87.75/M_ |US1K-TP + 1.27mm for S3A thru S3M 
1000 1.0 30 17 US1M-TPMSCT-ND 43 3.02 19.80 5,000 87.75/M_|US1M-TP. + 0.051mm for S3A thru S3M 
DO-214AB 
50 3.0 100 1.20 | S3A-TPMSCT-ND 56 4.20 33.00 3,000 185.00/M |S3A-TP 
200 3.0 100 1.20 | S3D-TPMSCT-ND 56 4.20 33.00 3,000 185.00/M |S3D-TP 
400 3.0 100 1.20 | S3G-TPMSCT-ND 56 4.20 33.00 3,000 185.00/M |S3G-TP 
400 5.0 100 1.20 | SSGL-TPCT-ND 56 4.20 33.00 3,000 185.00/M |S5GL-TP 
600 5.0 100 1.20 | S6JL-TPCT-ND 56 4.20 33.00 3,000 185.00/M_| S5JL-TP. 
800 5.0 100 1.20 | S5KL-TPCT-ND 56 4.20 33.00 3,000 185.00/M |S5KL-TP 
1000 5.0 100 1.20 | SSML-TPCT-ND 56 4.20 33.00 3,000 185.00/M |S5ML-TP 
50 10.0 200 1.20 | S10A-TPMSCT-ND NEW! 68 5.25 45.00 1,500 232.50/M |S10A-TP 
200 10.0 200 1.20 | S10D-TPMSCT-ND NEW! 68 5.25 45.00 1,500 232.50/M |S10D-TP 
1000 10.0 200 1.20 | S10M-TPMSCT-ND NEW! 68 5.25 45.00 1,500 232.50/M_|S10M-TP 
20 3.0 100 0.50 | SK32-TPMSCT-ND 81 6.30 54.00 3,000 324.00/M | SK32-TP 
30 3.0 100 0.50 | SK33-TPMSCT-ND 81 6.30 54.00 3,000 324.00/M | SK33-TP 
7 40 3.0 100 0.50 | SK34-TPMSCT-ND 81 6.30 54.00 3,000 324.00/M | SK34-TP 
50 3.0 100 0.75 | SK35-TPMSCT-ND 81 6.30 54.00 3,000 324.00/M | SK35-TP 
60 3.0 100 0.75 | SK36-TPMSCT-ND 81 6.30 54.00 3,000 324.00/M_|SK36-TP 
80 3.0 100 0.85 | SK38-TPMSCT-ND 81 6.30 54.00 3,000 324.00/M | SK38-TP 
30 10.0 250 0.65 | SK103-TPCT-ND 1.00 8.50 72.50 1,500 475.00/M |SK103-TP Fig. 9 — DO-214AC 
40 10.0 250 0.65 | SK104-TPCT-ND 1.00 8.50 72.50 1,500 475.00/M |SK104-TP 
60 10.0 250 0.65 | SK106-TPCT-ND 1.00 8.50 72.50 1,500 475.00/M |SK106-TP 
30 10.0 250 0.65 | SK153-TPCT-ND 1.40 11.90 101.50 1,500 665.00/M_|SK153-TP. 
40 10.0 250 0.65 | SK154-TPCT-ND 1.40 11.90 101.50 1,500 665.00/M |SK154-TP 
35 10.0 250 0.65 | SK1035-TPCT-ND 1.00 8.50 72.50 1,500 475.00/M |SK1035-TP 
45 10.0 250 0.65 | SK1045-TPCT-ND 1.00 8.50 72.50 1,500 475.00/M |SK1045-TP 
40 10.0 250 0.65 | SK1535-TPCT-ND 1.40 11.90 101.50 1,500 665.00/M |SK1535-TP 
45 10.0 250 0.65 | SK1545-TPCT-ND 1.40 11.90 101.50 1,500 665.00/M__|SK1545-TP. 
SMB 
50 3.0 100 1.15 | S3AB-TPMSCT-ND 56 4.24 30.40 3,000 152.00/M |S3AB-TP 
100 3.0 100 1.15 | S3BB-TPMSCT-ND 56 4.24 30.40 3,000 152.00/M |S3BB-TP 
200 3.0 100 1.15 | S3DB-TPMSCT-ND 56 4.24 30.40 3,000 152.00/M |S3DB-TP 
8 400 3.0 100 1.15 | S3GB-TPMSCT-ND 56 4.24 30.40 3,000 152.00/M |S3GB-TP 
600 3.0 100 1.15 | S3JB-TPMSCT-ND 56 4.24 30.40 3,000 152.00/M | S3JB-TP 
800 3.0 100 1.15 | S3KB-TPMSCT-ND 56 4.24 30.40 3,000 152.00/M |S3KB-TP Fig. 10 — MELF, SMT 
1000 3.0 100 1.15 | S3MB-TPMSCT-ND. 56 4.24 30.40 3,000 152.00/M_|S3MB-TP. 
DO-214AC 
50 1.0 30 0.975 | ES1A-TPCT-ND 43 3.02 19.80 3,000 87.75/M_ |ES1A-TP 
100 1.0 30 0.975 | ES1B-TPCT-ND 43 3.02 19.80 3,000 87.75/M_ |ES1B-TP 
200 1.0 30 0.975 | ES1D-TPCT-ND 43 3.02 19.80 3,000 87.75/M_ |ES1D-TP 
400 1.0 30 1.35 | ES1G-TPCT-ND 43 3.02 19.80 3,000 87.75/M_ |ES1G-TP 
600 1.0 30 1.35 | ES1J-TPCT-ND 43 3.02 19.80 3,000 87.75/M_|ES1J-TP 
9 800 1.0 30 1.385 | ES1K-TPCT-ND 43 3.02 19.80 3,000 87.75/M_ |ES1K-TP 
1000 1.0 30 1.60 | ES1M-TPCT-ND 43 3.02 19.80 3,000 87.75/M_ |ES1M-TP 
50 2.0 50 0.975 | ES2A-TPCT-ND AQ 3.71 26.60 3,000 133.00/M |ES2A-TP 
100 2.0 50 0.975 | ES2B-TPCT-ND AQ 3.71 26.60 3,000 133.00/M |ES2B-TP 
150 2.0 50 0.975 | ES2C-TPCT-ND AQ 3.71 26.60 3,000 133.00/M__|ES2C-TP 
200 2.0 50 0.975 | ES2D-TPCT-ND AQ 3.71 26.60 3,000 133.00/M__}ES2D-TP 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. $ Glass Passivated (Continued) 
Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1383 


*M-C-C* Diodes (cont. 
Micro Commercial Components 
DC IF IFSM VF 
Reverse @ @ @ Cut Tape 
Voltage | 25°C 25°C 25°C | Digi-Key Pricing Tape and Reelt mcc 
Fig. | (V) (A) (A) (V) | Part No. 1 10 100 aty. Pricing _ | Part No. 
50 1.0 30 141 GS1A-TPCT-ND. 55 3.75 17.50 3,000 58.75/M | GS1A-TP 
100 1.0 30 11 GS1B-TPCT-ND 55 3.75 17.50 3,000 58.75/M | GS1B-TP 
200 1.0 30 11 GS1D-TPCT-ND 55 3.75 17.50 3,000 58.75/M | GS1D-TP 
400 1.0 30 AA GS1G-TPCT-ND 55 3.75 17.50 3,000 58.75/M | GS1G-TP 
600 1.0 30 Al GS1J-TPCT-ND 55 3.75 17.50 3,000 58.75/M | GS1J-TP 
1000 1.0 30 il GS1M-TPCT-ND 38 2.70 15.90 3,000 60.00/M | GS1M-TP 
20 1.0 30 0.45 | SS12-TPCT-ND 42 3.18 22.80 3,000 114.00/M |SS12-TP 
30 1.0 30 0.55 | $S13-TPCT-ND 2 3.18 22.80 3,000 114.00/M |SS13-TP 
40 1.0 30 0.60 |SS14-TPCT-ND A2 3.18 22.80 3,000 114.00/M |SS14-TP 
50 1.0 30 0.70__|$S15-TPCT-ND 42 3.18 22.80 3,000 | _114.00/M_|$s15-TP Fig. 12—R-6 
60 1.0 30 0.70 | SS16-TPCT-ND 2 3.18 22.80 3,000 114.00/M |SS16-TP 
80 1.0 30 0.85 |SS18-TPCT-ND A2 3.18 22.80 3,000 114.00/M |SS18-TP 
20 2.0 50 0.55 |SS22-TPMSCT-ND NEW! 42 3.18 22.80 3,000 102.00/M |SS22-TP 
9 30 2.0 50 0.55 |SS23-TPMSCT-ND NEW! 42 3.18 22.80 3,000 102.00/M |SS23-TP ae 
40 2.0 50 0.55 _|SS24-TPMSCT-ND NEW! 42 3.18 22.80 3,000 102.00/M_|SS24-TP \ 
50 2.0 50 0.70 |SS25-TPMSCT-ND NEW! 2 3.18 22.80 3,000 102.00/M |SS25-TP 
60 2.0 50 0.70 |SS26-TPMSCT-ND NEW! A2 3.18 22.80 3,000 102.00/M |SS26-TP 
80 2.0 50 0.85 |SS28-TPMSCT-ND NEW! A2 3.18 22.80 3,000 102.00/M |SS28-TP 
100 1.0 30 0.85 |SS110-TPCT-ND 2 3.18 22.80 3,000 114.00/M |SS110-TP \ 
100 2.0 50 0.85 _|SS210-TPMSCT-ND NEW! 42 3.18 22.80 3,000 102.00/M | SS210-TP oA 
20 3.0 100 0.50 | SK32A-TPCT-ND 68 §.25 45.00 3,000 270.00/M | SK32A-TP 
30 3.0 100 0.50 | SK33A-TPCT-ND 68 §.25 45.00 3,000 270.00/M | SK33A-TP 
40 3.0 100 0.50 | SK34A-TPCT-ND 68 §.25 45.00 3,000 270.00/M | SK34A-TP 
50 3.0 100 0.75 | SK35A-TPCT-ND 68 §.25 45.00 3,000 270.00/M | SK35A-TP Fig. 13 — SOD-123 
60 3.0 100 0.75 | SK36A-TPCT-ND 68 §.25 45.00 3,000 270.00/M_| SK36A-TP 
80 3.0 100 0.85 | SK38A-TPCT-ND 68 §.25 45.00 3,000 270.00/M | SK38A-TP 
100 3.0 100 0.85 _|SK310A-TPCT-ND 68 §.25 45.00 3,000 270.00/M__|SK310A-TP 
MELF 
50 1.0 30 11 DL4001-TPMSCT-ND 38 2.70 15.90 5,000 60.00/M |DL4001-TP 
100 1.0 30 A DL4002-TPMSCT-ND 38 2.70 15.90 5,000 60.00/M | DL4002-TP 
200 1.0 30 11 DL4003-TPMSCT-ND 38 2.70 15.90 5,000 60.00/M | DL4003-TP 
10 400 1.0 30 11 DL4004-TPMSCT-ND 38 2.70 15.90 5,000 60.00/M | DL4004-TP 
600 1.0 30 14 DL4005-TPMSCT-ND 38 2.70 15.90 5,000 60.00/M | DL4005-TP 
800 1.0 30 11 DL4006-TPMSCT-ND 38 2.70 15.90 5,000 60.00/M | DL4006-TP 
1000 1.0 30 a DL4007-TPMSCT-ND 38 2.70 15.90 5,000 60.00/M | DL4007-TP 
MINIMELF 
41] 200 0.25 1.0 125 | BAV102TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 2,500 80.00/M ]BAV102-TP Fig. 14 — SOD-323 
75 0.50 = 1.0 DL4151TPMSCT-ND 42 2.76 12.00 2,500 32.40/M | DL4151-TP 
R-6 
50 6.0 400 0.95 | 6A05-TPMSCT-ND 9 3.71 26.60 500 101.50 |6A05-TP 
100 6.0 400 0.95 | 6A1-TPMSCT-ND me) 3.71 26.60 500 101.50 )6A1-TP 
200 6.0 400 0.95 | 6A2-TPMSCT-ND 9 3.71 26.60 500 101.50 )6A2-TP 
12 400 6.0 400 0.95 | 6A4-TPMSCT-ND 9 3.71 26.60 500 101.50 )6A4-TP 
600 6.0 400 0.95 _|6A6-TPMSCT-ND 49 3.71 26.60 500 101.50 | 6A6-TP 
800 6.0 400 0.95 | 6A8-TPMSCT-ND 9 3.71 26.60 500 101.50 )6A8-TP 
1000 6.0 400 0.95 _|6A10-TPMSCT-ND 9 3.71 26.60 500 101.50 |6A10-TP 
SOD-123 
120 _ 1.0 1.25 | BAVI9SWTPMSCT-ND A4 3.00 14.00 3,000 47.00/M | BAV19W-TP 
200 _ 1.0 1.25 | BAV2OWTPMSCT-ND A4 3.00 14.00 3,000 47.00/M | BAV20W-TP 
250 _ 1.0 1.25 | BAV21WTPMSCT-ND A4 3.00 14.00 3,000 47.00/M_ | BAV21W-TP 
20 0.50 5.5 0.45 | MBROS20TPMSCT-ND A4 3.15 18.55 3,000 70.00/M | MBRO520-TP Fig. 15 — SOD-523 
30 0.50 5.5 0.55 | MBROS30TPMSCT-ND 4 3.15 18.55 3,000 70.00/M | MBR0530-TP 
40 0.50 5.5 0.55 |MBROS40TPMSCT-ND A4 3.15 18.55 3,000 70.00/M | MBRO540-TP 
60 0.50 5.5 0.70 |MBROS60TPMSCT-ND A4 3.15 18.55 3,000 70.00/M |MBRO560-TP 
20 1.0 50 0.32 |MBRX120LF-TPMSCT-ND NEW! A8 3.35 22.00 3,000 90.00/M | MBRX120LF-TP 
20 1.0 20 0.50 | MBRX120TPMSCT-ND A4 3.15 18.55 3,000 70.00/M | MBRX120-TP 
13 30 1.0 20 0.55 | MBRX130TPMSCT-ND 4 3.15 18.55 3,000 70.00/M__| MBRX130-TP 
40 1.0 20 0.55 | MBRX140TPMSCT-ND A4 3.15 18.55 3,000 70.00/M |MBRX140-TP 
60 1.0 20 0.72 + |MBRX160TPMSCT-ND 4 3.15 18.55 3,000 70.00/M | MBRX160-TP 
30 0.35 1.5 0.37 |SD103BWTPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M | SD103BW-TP 
20 0.35 1.5 0.37 |SD103CWTPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M |SD103CW-TP 
40 0.35 1.5 0.37 |SD103AWTPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M | SD103AW-TP 
40 0.001 2.0 0.39 |SD101CWTPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M |SD101CW-TP 
50 0.001 20 0.4 |SD101BWTPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M | SD101BW-TP Fig. 16 — SOD-723 
60 0.001 2.0 0.41 |SD101AWTPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M | SD101AW-TP 
30 0.20 40 0.4 BAT42WTPMSCT-ND A8 3.35 22.00 3,000 97.50/M | BAT42W-TP 
30 0.20 4.0 0.33 | BAT43WTPMSCT-ND 48 3.35 22.00 3,000 97.50/M__| BAT43W-TP 
SOD-323 
120 0.25 1.0 1.25 | BAVI9WSTPMSCT-ND A4 3.00 14.00 3,000 47.00/M | BAV19WS-TP 
200 0.25 1.0 1.25 | BAV2OWSTPMSCT-ND A4 3.00 14.00 3,000 47.00/M | BAV20WS-TP 
250 0.25 1.0 1.25 | BAV21WSTPMSCT-ND A4 3.00 14.00 3,000 47.00/M | BAV21WS-TP 
30 0.20 40 0.40 | BAT42WSTPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M | BAT42WS-TP 
30 0.20 4.0 0.33 | BAT43WSTPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M__| BAT43WS-TP 
30 = 0.20 0.37 |BAT54WS-TPCT-ND A4 3.00 14.00 3,000 47.00/M | BAT54WS-TP 
20 0.35 15 0.37 |SD103CWSTPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M |SD103CWS-TP 
14 40 0.35 135 0.37 |SD103AWSTPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M |SD103AWS-TP 
40 0.001 2.0 0.39 _|SD101CWSTPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M | SD101CWS-TP 
50 0.001 2.0 0.4 | SD101BWSTPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M |SD101BWS-TP Fig. 17 — SOT-23 
60 0.001 2.0 0.41 |SD101AWSTPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M |SD101AWS-TP 
20 0.500 2.0 0.47 |RB551V-30-TPMSCT-ND A8 3.42 20.14 3,000 76.00/M | RB551V-30-TP 
30 0.03 0.20 0.37 |RB751V-40-TPMSCT-ND A8 3.42 20.14 3,000 76.00/M | RB751V-40-TP 
40 0.100 1.0 0.45 | RB500V-40-TPMSCT-ND 8 3.42 20.14 3,000 76.00/M__| RB500V-40-TP 
40 0.100 1.0 0.55 | RB501V-40-TPMSCT-ND 8 3.42 20.14 3,000 76.00/M | RB501V-40-TP 
SOD-523 
30 0.20 0.60 0.32 | BATS54WX-TPCT-ND A4 3.00 14.00 3,000 47.00/M | BAT54WX-TP 
30 0.20 1.0 0.60 |RB520S-30-TPMSCT-ND 8 3.42 20.14 3,000 76.00/M | RB520S-30-TP 
15 30 0.20 1.0 0.50 |RB521S-30-TPMSCT-ND 8 3.42 20.14 3,000 76.00/M | RB521S-30-TP 
30 0.03 0.20 0.37 |RB751S-40-TPMSCT-ND A8 3.42 20.14 3,000 76.00/M | RB751S-40-TP 
40 0.20 1.0 0.37 _|RB520S-40-TPMSCT-ND 48 3.42 20.14 3,000 76.00/M | RB520S-40-TP 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. $ Glass Passivated (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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C-C*- Diodes (cont) Digi@Reel” 


Micra Commercial Components 


pee en (econ lie cut Tape Fig. 18 — SOT-323 
Voltage | 25°C 25°C 25°C | Digi-Key Pricing Tape and Reelt Mcc 
Fig. (Vv) (A) (A) (V) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
SOD-723 
30 0.10 0.5 0.45 | RB520G-30-TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M |RB520G-30-TP 
16 30 0.10 1.0 0.35 | RB521G-30-TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M |RB521G-30-TP 
30 0.03 -20 0.37 | RB751G-40-TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M__|RB751G-40-TP 
SOT-23 
30 0.30 1.0 0.40 | BATS4TPMSCT-ND 55 3.75 17.50 3,000 58.75/M | BAT54-TP 
30 0.30 1.0 0.40 | BATS4ATPMSCT-ND 55 3.75 17.50 3,000 58.75/M | BAT54A-TP 
30 0.30 1.0 0.40 | BATS4CTPMSCT-ND 55 3.75 17.50 3,000 58.75/M | BAT54C-TP 
30 0.30 1.0 0.40 | BATS4STPMSCT-ND 55 3.75 17.50 3,000 58.75/M |BAT54S-TP 
40 0.20 =- 0.38 | BAS40TPMSCT-ND A4 3.15 18.55 3,000 70.00/M | BAS40-TP 
40 0.20 =— 0.38 | BAS40-04TPMSCT-ND A4 3.15 18.55 3,000 70.00/M |BAS40-04-TP 
40 0.20 - 0.38 | BAS40-05TPMSCT-ND 44 3.15 18.55 3,000 70.00/M |BAS40-05-TP Fig. 19 — SOT-363 
17 40 0.20 _ 0.38 | BAS40-06TPMSCT-ND A4 3.15 18.55 3,000 70.00/M |BAS40-06-TP 
70 0.20 _ 0.41 BAS70TPMSCT-ND A4 3.15 18.55 3,000 70.00/M |BAS70-TP 
70 0.20 = 0.41 BAS70-04TPMSCT-ND A4 3.15 18.55 3,000 70.00/M_|BAS70-04-TP 
70 0.20 _ 0.41 BAS70-05TPMSCT-ND 44 3.15 18.55 3,000 70.00/M |BAS70-05-TP 
70 0.20 = 0.41 BAS70-06TPMSCT-ND A4 3.15 18.55 3,000 70.00/M |BAS70-06-TP 
75 0.20 1.0 1.0 MMBD4148CA-TPMSCT-ND NEW! .33 2.25 10.50 3,000 35.25/M_ |MMBD4148CA-TP 
75 0.20 1.0 1.0 MMBD4148CC-TPMSCT-ND NEW! .33 2.25 10.50 3,000 35.25/M |MMBD4148CC-TP 
75 0.20 1.0 1.0 MMBD4148SE-TPMSCT-ND NEW! 33 2.25 10.50 3,000 35.25/M_| MMBD4148SE-TP. 
75 0.50 4.0 0.855 | MMBD4448TPMSCT-ND A4 3.00 14.00 3,000 47.00/M_|MMBD4448-TP 
SOT-323 
75 0.50 4.0 0.855 | MMBD4448WTTPMSCT-ND 44 3.15 18.55 3,000 70.00/M |MMBD4448WT-TP 
40 0.20 _ 0.38 | BAS40WT-TPCT-ND 48 3.30 15.40 3,000 51.70/M | BAS40WT-TP 
18 30 0.20 0.60 0.32 | BATS4WT-TPCT-ND. 48 3.30 15.40 3,000 51.70/M_ | BAT54WT-TP 
30 0.20 0.60 0.32 | BATS4AWT-TPCT-ND 55 3.75 17.50 3,000 58.75/M | BAT54AWT-TP 
30 0.20 0.60 0.32 | BATS4CWT-TPCT-ND 55 3.75 17.50 3,000 58.75/M_| BAT54CWT-TP. 
30 0.20 0.60 0.32 | BATS4SWT-TPCT-ND 05 3.75 17.50 3,000 58.75/M__| BAT54SWT-TP. Fig. 20 — SOT-523 
SOT-363 
30 0.20 0.60 1.0 BAT54TW-TPCT-ND 48 3.35 22.00 3,000 97.50/M |BAT54TW-TP 
30 0.20 0.60 1.0 BAT54CDW-TPCT-ND — 5.00 40.00 _ — |BAT54CDW-TP 
30 0.20 0.60 1.0 BAT54SDW-TPCT-ND 56 4.20 33.00 3,000 185.00/M | BAT54SDW-TP. 
30 0.20 0.60 1.0 BAT54BRW-TPCT-ND 56 4.20 33.00 3,000 185.00/M | BAT54BRW-TP 
40 =_ - 1.0 BAS40DW-04-TPCT-ND 56 4.20 33.00 3,000 185.00/M |BAS40DW-04-TP 
49 40 _ _ 1.0 BAS40DW-06-TPCT-ND 56 4.20 33.00 3,000 185.00/M |BAS40DW-06-TP 
40 _- =_ 1.0 BAS40TW-TPCT-ND 48 3.35 22.00 3,000 97.50/M | BAS40TW-TP 
70 0.07 0.1 1.0 BAS70DW-04-TPCT-ND 67 5.04 39.60 3,000 222.00/M |BAS70TW-04-TP 
70 0.07 0.1 1.0 BAS70DW-05-TPCT-ND 67 5.04 39.60 3,000 222.00/M_| BAS70TW-05-TP. 
70 0.07 0.1 1.0 BAS70BRW-TPCT-ND 68 5.25 45.00 3,000 270.00/M |BAS70BRW-TP 
75 0.07 0.1 1.0 BAV99BRWMSCT-ND 56 4.20 33.00 3,000 185.00/M |BAV99BRW 
75 0.25 4.0 0.855 | MMBD4448DWTPMSCT-ND 44 3.15 18.55 3,000 70.00/M_|MMBD4448DW-TP 
SOT-523 
70 0.07 | 0.10 | 041 )BAS7OT-TPCT-ND 38 270 15.90 | 3,000 | 60.00/M [BAS7OT-TP Fig. 21 SOT-563 
30 0.20 0.60 0.32 | BAT54T-TPCT-ND .38 2.70 15.90 3,000 60.00/M | BAT54T-TP 
20 30 0.20 0.60 0.32 | BATS4AT-TPCT-ND. 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M |BAT54AT-TP 
30 0.20 0.60 0.32 | BATS4CT-TPCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M |BAT54CT-TP 
30 0.20 0.60 0.32 | BATS4ST-TPCT-ND. 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M_| BAT54ST-TP 
40 0.03 0.20 0.37 | RB715W-TPMSCT-ND NEW! 38 2.70 15.90 3,000 60.00/M_|RB715W-TP 
SOT-563 
30 0.20 = 0.40 | BAT54VTPMSCT-ND 38 2.70 15.90 3,000 60.00/M |BAT54V-TP 
21 40 0.20 _ 0.38 | BAS40VTPMSCT-ND 50 3.60 21.20 3,000 80.00/M |BAS40V-TP 
80 0.50 4.0 0.855 | MMBD4448VTPMSCT-ND NEW! .38 2.70 15.90 3,000 60.00/M_|MMBD4448V-TP 
Powerlite-123 
50 1.0 30 11 $M4001PL-TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 2,500 80.00/M |SM4001PL-TP 
100 1.0 30 1 SM4002PL-TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 2,500 80.00/M |SM4002PL-TP 
200 1.0 30 11 SM4003PL-TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 2,500 80.00/M |SM4003PL-TP 
400 1.0 30 11 SM4004PL-TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 2,500 80.00/M |SM4004PL-TP 
600 1.0 30 14 SM4005PL-TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 2,500 80.00/M__|SM4005PL-TP. 
800 1.0 30 al SM4006PL-TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 2,500 80.00/M |SM4006PL-TP Fig. 22 — Powerlite-123 
1000 1.0 30 11 $M4007PL-TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 2,500 80.00/M |SM4007PL-TP 
14 1.0 30 45 SM5817PL-TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 2,500 80.00/M |SM5817PL-TP 
00 21 1.0 30 56 SM5818PL-TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 2,500 80.00/M |SM5818PL-TP 
28 1.0 30 60 SM5819PL-TPMSCT-ND 50 3.60 21.20 2,500 80.00/M__|SM5819PL-TP 
14 2.0 50 50 SMD22PL-TPMSCT-ND 52 3.69 24.20 2,500 107.26/M |SMD22PL-TP 
28 2.0 50 50 SMD24PL-TPMSCT-ND 52 3.69 24.20 2,500 107.26/M |SMD24PL-TP 
42 2.0 50 70 SMD26PL-TPMSCT-ND 52 3.69 24.20 2,500 107.26/M |SMD26PL-TP 
50 1.0 30 1.0 UFM11PL-TPMSCT-ND NEW! 52 3.69 24.20 2,500 99.00/M |UFM11PL-TP 
100 1.0 30 1.0 UFM12PL-TPMSCT-ND NEW! 52 3.69 24.20 2,500 99.00/M | UFM12PL-TP 
200 1.0 30 1.0 UFM13PL-TPMSCT-ND NEW! 52 3.69 24.20 2,500 99.00/M |UFM13PL-TP 
400 1.0 30 14 UFM14PL-TPMSCT-ND NEW! 52 3.69 24.20 2,500 99.00/M |UFM14PL-TP 
600 1.0 30 17 UFM15PL-TPMSCT-ND NEW! 52 3.69 24.20 2,500 99.00/M__|UFM15PL-TP 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. $ Glass Passivated 
] . 
NEW! Bridge Mosfets 
Rectifiers 
SOT-363 SOT-323 NEW! 
DC Reverse | IF @ 25°C | IFSM @ 25°C | VF @ 25°C | Digi-Key Pricing Mcc 
Voltage (V)| (A) (A) (V) | Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 
50 2.0 50 11 KBP2005G-BPMS-ND | 1.40 11.90 101.50} KBP2005G-BP 
100 20 50 1.1 |KBP201G-BPMS-ND | 1.40 11.90 101.50|KBP201G-BP RDS Cat Tane Tape & Reel§ 
fannie r vpss| 1D (ON) | Digi-Key ricing Pricing | MCC 
200 2.0 50 11 KBP202G-BPMS-ND | 1.40 11.90 101.50|KBP202G-BP Pkg. (v) | (a) fiom] (a) | Part No. 10 100 3,000 Part No. 
400 2.0 50 1 KBP204G-BPMS-ND | 1.40 11.90 101.50 | KBP204G-BP SOT-363} 70 | 1.0 | — | 7.5 |2N7002DW-TPCT-ND+ 3.60 21.20 80.00/M | 2N7002DW-TP 
SOT-323| 60 |0.115| — | 7.5 |2N7002W-TPMSCT-ND+ NEW!) 2.70 15.90 60.00/M |2N7002W-TP 
800 2.0 50 1.1 |KBP206G-BPMS-ND | 1.40 11.90 101.50| KBP206G-BP $0T-23 | 60 |0.115| — | 7.5 |2N7002-TPMSCT-NDt ewra| 276 1200 32.40/M_ | 2N7002-TP 
800 20 50 14 KBP208G-BPMS-ND | 1.40 11.90 101.50|KBP208G-BP SOT-23 | 20 2.8 | 10A | .055 | $12301-TPMSCT-NDt 4.20 33.00 185.00/M | S12301-TP 
SOT-23 | 20V | 3.0A | 10A | .055 | S12302-TPMSCT-NDt 4.20 33.00 185.00/M | $12302-TP 
i ca a dst BEAU BEMSNO) 1:40 17.80 101.50) KBP210G-BP t N-Channel + P-Channel § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1385 


*M-C°C* ~— Switching Diodes 


Micro Commercial Components 


Fig. 1 — SOT-23-2 Dimensionscmm | Fig: 2— SOT-323 Dimensions mam Fig. 3— MINIMELF, SMT Fig. 4 — DO-35 
Dim. | Min. Max. Dim. | Min. Max. 
A | 2.80 3.04 I 1.80 2.20 a 
¢ | 120 140 200 220 | | Cathode Marky oe : Com. Min. Max 
D 0.89 1.03 (0.65 Nominal) A | 340 3.60 tek BD a — 420 
E | 4.78 2.05 1.20 1.40 B: |oo00 \640 7 == ET 2.00 
F | 0.45 0.60 0.30 0.40 c Cathode Mark — 052 
G | 0.013 0.100 — 0.100 C | 140 1.50 25.40 — 
H | 089 1.12 F 0.90 1.00 
K_ | 0.37 0.51 0.30 0.40 
Fig. 5 — SOD-123 
Cut Tape Tape and Reelt 
VR | VRM| 10 | IFSM | VF Pinning Digi-Key Pricing Pricing McC 
Fig. | (V) | (V) |(mA)| (A) [(mv)| 1 2 3.‘ | Part No. 10 100 3,000 Part No. Dimensions - mm 
SOT-23-2 im.| Min. Max. 
75] 100 | 300 | 1.0 |1250] — — — |BAS16TPMSCT-ND 3.00 14.00 47.00/M  |BAS16-TP a) ae 
100} 120 | 200 | 25 |1250] K A A |BAS19TPMSCT-ND 3.00 14.00 47.00/M | BAS19-TP 1.40 1.80 
150] 200 | 200 | 25 |1250] K A A |BAS20TPMSCT-ND 3.00 14.00 47.00/M | BAS20-TP on0 is 
200] 250 | 200 | 25 |1250| K A A |BAS21TPMSCT-ND 3.00 14.00 47.00/M | BAS21-TP 015 — 
75 | — | 150 | 1.0 | 855| K A A _|BAV70TPMSCT-ND 3.00 14.00 47.00/M | BAV70-TP by Te — 0.25 
75] — | 150 | 1.0 | 855|K/A A K |BAV99TPMSCT-ND 3.00 14.00 47.00/M | BAV99-TP 
1 |75| — | 150] 10 | 855) A KK |BAWS56TPMSCT-ND 3.00 14.00 47.00/M | BAWS6-TP 
100} — | 150] 1.0 | 820] K/A A C |MMBD7000TPMSCT-ND 3.00 14.00 47.00/M —|MMBD7000-TP 
— | — | 200] 1.0 | 885 | A —  K |MMBD1501TPMSCT-ND 3.60 21.20 80.00/M |MMBD1501-TP 
— | — | 200] 1.0 | 885] A Kk K/A |MMBD1503TPMSCT-ND 3.60 21.20 80.00/M |MMBD1503-TP 
—]— |] 200] 10 [885] A KA |MMBD1505TPMSCT-ND 3.60 21.20 80.00/M |MMBD1505-TP Dimensions - mm 
75 | 100 | 200 | 1.0 | 885) A  — kK |MMBD4148TPMSCT-ND 3.00 14.00 47.00/M —|MMBD4148-TP mo | Main. Max. 
75 | 100 | 150 | 1.0 | 885| K — A |MMBD914TPMSCT-ND 2.30 10.00 27.00/M _|MMBD914-TP 1.60 1.80 
sors28 ee: 
200] — | 200] 25 |1000] K A  — |BAS21WTTPMSCT-ND 3.00 14.00 47.00/M  |BAS21WT-TP 0.25 0.40 
2 | 75) — | 150] 1.0 | 855|K/A A K |BAV99WTTPMSCT-ND 3.00 14.00 47.00/M | BAV99WT-TP cme a nee 
75| — | 150 | 1.0 | 855| A KK _ |BAWS6WTTPMSCT-ND 3.00 14.00 47.00/M | BAWS6WT-TP 
Cut Tape 
VR |VRM| 10 | IFSM | VF _|Digi-Key Pricing Tape and Reelt | MCC 
Fig. | (V) | (V) | (mA) (A) (mV) | Part No. 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
MINIMELF - SMT 
50 | 75 | 200 | 4.0 | 570 |DL4150TPMSCT-ND 2.76 12.00 | 2,500 | 32.40/M |DL4150-TP 
3 | 75 | 100 | 150 | 0.500) 100 |DL4148-TPMSCT-ND 2.25 10.50 | 2,500 | 35.26/M |DL4148-TP Dimensions — mm 
75 | 100 | 150 | 0.500 | 100 |DL4448TPMSCT-ND 2.30 10.00 | 2,500 | 27.00/M |DL4448-TP A 1150 1.70 
DO-35 B | 110 1.30 
75 | 100] 150 | 2.0 | 1000 ]1N4148-TPMSCT-ND 1.61 7.00 | 10,000 | 19.00/M |1N4148-TP nee og 
4 | 100] 100 | 200 | 1.0 | 100 |1N914-TPCT-ND 1.38 6.00 | 10,000 | 16.00/M |1N914-TP E | 025 0.35 
100 | 100 | 200 | 1.0 | 720 |1N914B-TPCT-ND 1.38 6.00 | 10,000 | 16.00/M |1N914B-TP F | 0.08 0.15 
SOD-123 
75 | 100 | 150 | 0.350] 100 ]1N4148WTPMSCT-ND 3.00 14.00 | 3,000 | 47.00/M ]1N4148w-TP 
5 | 75 | 100 | 150 | 0.500] 100 |1N4448WTPMSCT-ND 2.70 15.90 | 3,000 | 60.00/M |1N4448w-TP 
75 | 75 | 200 | 2.0 | 100 |BASi6WTPMSCT-ND 3.00 14.00 | 3,000 | 47.00/M |BAS16W-TP 
SOD-323 
100] 75 | 300 | 20 | 100 |1N4148WxTPMSCT-ND 3.00 14.00 | 3,000 | 47.00/M ]1N4148Wx-TP —— Dimensions mm 
6 | 75 | 100 | 250 | 2.0 | 720 |1N4448WXTPMSCT-ND 2.70 15.90 | 3,000 | 60.00/M |1N4448Wx-TP ly Dim.| Min. Max. 
75 | 85 | 200 | 20 | 100 |BAS16WXTPMSCT-ND 3.00 14.00 | 3,000 | 47.00/M |BAS16Wx-TP 5 a0 ee 
SOD-523 2.00 2.20 
75 | 100] 150 | 1.0 | 715 ]1N4148xXTPMSCT-ND 3.15 18.55 | 3,000 | 70.00/M |IN4148X-TP Peau 
7 | 75 | 100 | 250 | 20 | 720 |1N4448xTPMSCT-ND 3.60 21.20 | 3,000 | 80.00/M |IN4448x-TP 1.80 2.20 
75 | 75 | — | 05 | 715 |BAS16X-TPCT-ND 2.55 11.90 | 3,000 | 39.95/M |BAS16x-TP 5a iy 
SOT-363 
75 | 100] 150 | 1.0 | 100 |BAS16TWMSCT-ND 3.18 22.80 | 3,000 | 114.00/M |BAS16TW 
75 | 100] 150 | 1.0 | 715 |BAV70DW-TPCT-ND 3.60 21.20 | 3,000 | 80.00/M |BAV70DW-TP 
75 | 100] 150 | 1.0 | 715 |BAWS6DW-TPCT-ND 3.60 21.20 | 3,000 | 80.00/M |BAWs6DW-TP 
8 | 75 | 75 | 150 | — | 715 |MMBD4148TW-TPCT-ND 3.60 21.20 | 3,000 | 80.00/M |MMBD4148TW-TP 
75 | — | 150 | — | 1250 |BAV99DW-TPCT-ND 3.69 24.20 | 3,000 | 107.25/M |BAV99DW-TP Dimensions mm 
so | 100 | 250 | 20 | 1250 |MMBD4448HTW-TPCT-ND 371 26.60 | 3,000 | 133.00/M ]MMBD4448HTW-TP ‘ im. | Min. Max. 
80 | 100 | 250 | 2.0 | 1250 |MMBD4448HSDW-TPCT-ND 371 26.60 | 3,000 | 133.00/M |MMBD4448HSDW-TP ist 10 
SOT-523 145 1.75 
—J] es | — | — | 745 [Bawset-TPCT-ND 270 15.90 | 3,000 | 60.00/M |BAWseT-TP (Deo Nommtelh 
—| 85 | — | — | 715 |BAVg9T-TPCT-ND 2.70 15.90 | 3,000 | 60.00/M |BAV99T-TP oto 
9 | 80 | 100} 250 | — — |MMBD4448HT-TPMSCT-ND NEW! 3.35 22.00 | 3,000 | 90.00/M |MMBD4448HT-TP 0.70 0.80 
so | 100 | 250 | — | — |MMBD4448HTA-TPMSCT-ND NEW! 3.35 22.00 | 3,000 | 90.00/M |MMBD4448HTA-TP 0.257085 
so | 100 | 250 | — | — |MMBD4448HTS-TPMSCT-ND NEW! 3.35 22.00 | 3,000 | 90.00/M |MMBD4448HTS-TP 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


cS Mie . rT z i Features: ¢ 8 Isolated lines * Standard SOIC 14 pin Surface Mount Package * UL 94V-0 Flammability Classification 

icrosemi. 3 

° 5 Vbr @ Ibr Ir CAP Vi @ If 
i i Z = 100pA 25°C @ov trr = 100mA oe 

Switc h In g et (Vv) (HA) (Vv) (pF) (ns) (Vy) Digi-Key Pricing 

- g Minimum |Maximum @ Vr | Maximum |Maximum| Minimum Maximum | Part No. 1 10 100 

i 

Diode Array ra 90 0.200 20 1.5 5.0 1 1.20 |MAD1103E3-ND 996 89.60 746.64 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1386 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ae. Single Phase Bridge Rectifiers Digi@Reel° 


Fig. 1 — MBS-1, 0.5 Amp Fig. 2— DB-1, 1 Amp Fig. 3 — RB-15, WOM 1.5 Amp Fig. 4 — RS-4L, 4 Amp Fig. 5 — GBU 4, 6, and 8 Amp 


Fig. 6 — PB-6, 6 Amp and Fig. 8 — MB-35W, 15, 25 and 35 Amp Fig. 9— MP 50 Amp 
BR-6, 8 Amp, 10 Amp and MP-50W, 50 Amp 


oc Tape & oc Tape & 
Reverse IF IFSM VF ? Reelt Reverse IF IFSM VF M Reelt 
Voltage | @ 25°C | @ 25°C | @ 25°C | Digi-Key Price Each Pricing | MCC Voltage | @ 25°C | @ 25°C | @ 25°C | Digi-Key Price Each Pricing |MCC 
Fig.| (V) (A) | (A) | (Vv) | PartNo. 1 10 100 | 3,000 | PartNo. Fig. (V) (A) | (A) | (WV) | PartNo. 1 10 100 | 3,000 PartNo. 
MBS-1 — 0.5 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier BR-6 — 8 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
100 0.5 30 1.0 |MB1S-TPMSCT-ND =— 43 .31 | 152.00/M | MB1S-TP 50 8.0 125 1.0 | MB805-BPMS-ND 2.06 1.82 1.54 — |MB805-BP 
1 200 0.5 30 1.0 |MB2S-TPMSCT-ND = 43 .31 | 152.00/M | MB2S-TP 100 8.0 125 1.0 |MB81-BPMS-ND 2.06 1.82 1.54 — |MB81-BP 
400 0.5 30 1.0 |MB4S-TPMSCT-ND = 3 .31 | 152.00/M | MB4S-TP 200 8.0 125 1.0 |MB82-BPMS-ND 2.06 1.82 1.54 — |MB82-BP 
600 0.5 30 1.0 _|MB6S-TPMSCT-ND = 43 31 | 152.00/M_| MB6S-TP 6 400 8.0 425 1.0 |MB84-BPMS-ND 2.06 1.82 1.54 — |MB84-BP 
DB-1 — 1 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier 600 8.0 125 1.0 |MB86-BPMS-ND 206 1.82 1.54 — |MB86-BP 
50) 1.0 | 50 | 1.1 |DB101-BPMS-ND T3585 AB — |0B101-BP tooo | 8.0 | 125 | 1.0 |MB810-BPMS-ND | 2.06 1.82 1.54 — |MB810-BP 
om | 10 | 50 | 11 |ostacermsny | 73 35 a3| — — |oatosp BR-e — 19. amp Sinale Phase Bridge Rectifier 
2 400 10 50 141 |DB104-BPMS-ND 68 33 45 — |ppt04-BP 50 10 150 1 MOO EMSS ND 2.06 1.82 1.54 = Me 00S Be 
100 10 150 1.1 |MB101-BPMS-ND 2.06 1.82 1.54 MB101-BP 
600 1.0 50 1.1 |DB105-BPMS-ND 12 56 48 — |DB105-BP | "| _ ff 
200 10 150 1.1 |MB102-BPMS-ND 2.06 1.82 1.54 MB102-BP 
800 1.0 50 1.1 |DB106-BPMS-ND 81 63 54 — |DB106-BP 
6 400 10 150 1.1 |MB104-BPMS-ND 2.25 1.98 1.68 — |MB104-BP 
1000 1.0 50 1.1 |DB107-BPMS-ND 90 70 60 — |DB107-BP. 
RB-15—1.5A 5 7 75 600 10 150 1.1 |MB106-BPMS-ND 2.63 2.31 1.96 — _|MB106-BP 
-15 — 1.5 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
3 7 = ay 800 10 150 1.1 |MB108-BPMS-ND 263 231 1.96 — |MB108-BP 
50 1.5 50 1.0 |RB151-BPMS-ND 13 55 A3 RB151-BP 
100 15 50 1.0 |RB152-BPMS-ND 73 55 ‘43 — |RB152-BP 1000 10 150 1.1 |MB1010-BPMS-ND 2.81 2.48 2.10 — _|MB1010-BP 
200 15 50 1.0 |RB153-BPMS-ND 78 59 47 — |RB153-BP GBJ — 10 Amp Glass Passivated Bridge Rectifier 
3 400 15 50 1.0 |RB154-BPMS-ND ‘68 53 ‘45 — |RB154-BP 50 10 170 1.05 |GBJ10005-BPMS-ND | 2.10 1.85 1.57 — |GBJ10005-BP 
600 15 50 4.0 |RB155-BPMS-ND 68 53 45 — |RB155-BP 100 10 170 1.05 |GBJ1001-BPMS-ND 210 1.85 1.57 — |GBJ1001-BP 
800 15 50 1.0 |RB156-BPMS-ND 68 53 45 — |RB156-BP 200 10 170 1.05 | GBJ1002-BPMS-ND 210 1.85 1.57 — |GBJ1002-BP 
1000 15 50 1.0 |RB157-BPMS-ND 68 53 45 — |RB157-BP 7 400 10 170 1.05 | GBJ1004-BPMS-ND 2.10 1.85 1.57 — |GBJ1004-BP 
WOM — 1.5 Amp Single Phase Bridge Rectifie: 600 10 170 1.05 |GBJ1006-BPMS-ND | 2.10 1.85 1.57 — _ |GBJ1006-BP 
50 1.5 50 1.0 |W005M-BPMS-ND i F i — | WO05M-BP 800 10 170 1.05 | GBJ1008-BPMS-ND 2.10 1.85 1.57 — |GBJ1008-BP 
100 15 50 1.0 |W01M-BPMS-ND 60 AG 33 — |WO1M-BP 1000 10 170 1.05 |GBJ1010-BPMS-ND | 2.10 1.85 1.57 — _ |GBJ1010-BP 
200 1.5 50 1.0 |W02M-BPMS-ND .60 46 33 — |W02M-BP GBJ — 15 Amp Glass Passivated Bridge Rectifier 
3 400 1.5 50 1.0 |W04M-BPMS-ND 60 AG 33 — |WO04M-BP 50 15 240 1.05 |GBJ15005-BPMS-ND | 2.10 1.85 1.57 — |GBJ15005-BP 
600 1.5 50 1.0 _|WO6M-BPMS-ND 60 AG 33 — |WO6M-BP 100 15 240 1.05 |GBJ1501-BPMS-ND | 2.10 1.85 1.57 — |GBJ1501-BP 
800 1.5 50 1.0 |WO8M-BPMS-ND 60 AG 33 — |W08M-BP 200 15 240 1.05 | GBJ1502-BPMS-ND 210 1.85 1.57 — |GBJ1502-BP 
1000 1.5 50 1.0__|W10M-BPMS-ND 60 AG 33 — |W10M-BP 7 400 15 240 1.05 | GBJ1504-BPMS-ND 210 1.85 1.57 — |GBJ1504-BP 
RS-4L — 4 Amp Single Phase Bridge Rectifier 600 1§ 240 1.05 |GBJ1506-BPMS-ND | 2.10 1.85 1.57 — |GBJ1506-BP 
50 4.0 | 200 | 1.0 /RS401L-BPMS-ND | 1.56 1.33 1.14 — |RS401L-BP 800 15 | 240 | 1.05 |GBJ1508-BPMS-ND | 210 1.85 1.57 — |GBJ1508-BP 
an a ee 4 Be ean ie Vs oo _ Seats tooo | 15 | 240 | 1.05 |GBJ1510-BPMS-ND | 218 1.92 1.63 — |GBJ1510-BP 
: - é ‘ : ~ = GBJ— 25A GI. P. ivated Bridge Rectifi 
4 400 4.0 200 1.0 |RS404L-BPMS-ND 160 1.36 1.16 — |RS404L-BP 50 25 350 1.05 CEIEnSERRCTT a8 et oh 63: por — 16BJ25005-BP 
600 4.0 200 1.0 | RS405L-BPMS-ND 1.76 1.50 1.28 — |RS405L-BP. fi zi i : ; _ 4 
100 25 350 1.05 |GBJ2501-BPMS-ND | 2.18 1.92 1.63 GBJ2501-BP 
800 4.0 200 1.0 | RS406L-BPMS-ND 1.92 1.64 1.40 — |RS406L-BP 
200 25 350 1.05 | GBJ2502-BPMS-ND 218 1.92 1.63 — |GBJ2502-BP 
1000 4.0 200 1.0 _|RS407L-BPMS-ND 1.88 1.65 1.40 — |RS407L-BP 
GBU_—4A D = o oe 7 400 25 350 1.05 |GBJ2504-BPMS-ND | 2.18 1.92 1.63 — |GBJ2504-BP 
= mp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier 
600 25 350 1.05 |GBJ2506-BPMS-ND | 2.18 1.92 1.63 — _ |GBJ2506-BP 
50 4.0 150 1.0 |GBU4A-BPMS-ND 1.20 1.02 87 — |GBU4A-BP 
i a = e 800 25 350 1.05 | GBJ2508-BPMS-ND 2.18 1.92 1.63 — |GBJ2508-BP 
100 4.0 150 1.0 |GBU4B-BPMS-ND 1.20 1.02 87 GBU4B-BP 
200 | 4.0 | 150 | 1.0 |GBU4D-BPMS-ND | 1.20 1.02 87 — | GBU4D-BP 1000. | “25 on saw Gente Stine Prisca ities nee i—= GB.2510-BP 
5 400 4.0 150 1.0 |GBU4G-BPMS-ND 1.20 1.02 87 — |GBU4G-BP = = 
600 40 150 1.0 |GBU4J-BPMS-ND 420 1.02 ‘87 — | @Bu4u-BP 100 15 300 1.1 |MB151W-BPMS-ND | 3.85 3.41 2.64 — |MB151W-BP 
B00 4.0 150 1.0 | GBU4K-BPMS-ND 1.20 1.02 87 — | GBU4K-BP 8 200 15 300 1.1 |MB152W-BPMS-ND | 3.85 3.41 2.64 — |MB152W-BP 
1000 4.0 150 1.0 |GBU4M-BPMS-ND 1.20 1.02 87 — |GBU4M-BP 400 15 300 1.1 |MB154W-BPMS-ND | 3.85 3.41 2.64 — |MB154W-BP 
GBU — 6 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier 600 15 300_|_1.1 | MB156W-BPMS-ND_| 4.03 3.57 2.76 | — |MB156W-BP 
50 6.0 | 175 | 1.0 | GBUGA-BPMS-ND 140 1.19 1.02 — | GBUGA-BP MB-35W — 25 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
100 6.0 175 1.0 |GBU6B-BPMS-ND 140 119 1.02 — |GBU6B-BP 100 25) 300 1.1 |MB251W-BPMS-ND | 3.85 3.41 2.64 — |MB251W-BP 
200 6.0 175 1.0 |GBU6D-BPMS-ND 140 119 1.02 — |GBU6D-BP 8 200 25 300 1.1 |MB252W-BPMS-ND | 4.03 3.57 2.76 — |MB252W-BP 
5 400 6.0 175 1.0 |GBU6G-BPMS-ND 140 119 1.02 — |GBU6G-BP 400 25 300 1.1 |MB254W-BPMS-ND | 4.03 3.57 2.76 — |MB254W-BP 
600 6.0 175 1.0 | GBU6J-BPMS-ND 140 1.19 1.02 — |GBU6J-BP 600 25 300 1.1 _|MB256W-BPMS-ND | 4.20 3.72 2.88 —_|MB256W-BP 
800 6.0 175 1.0 | GBU6K-BPMS-ND 140 1.19 1.02 — |GBU6K-BP MB-35W — 35 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
1000 6.0 175 1.0 | GBU6M-BPMS-ND 1.40 1.19 1.02 — | GBU6M-BP 100 35 300 1.1 |MB351W-BPMS-ND | 4.20 3.72 2.88 — |MB351W-BP 
GBU — 8 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier 200 35 | 300 | 1.1 |MB352W-BPMS-ND | 4.20 3.72 2.88 — |MB352W-BP 
50 8.0 | 200 | 1.0 |GBU8A-BPMS-ND 160 136 1.16 — ]GBU8A-BP 400 35 | 300 | 1.1 |MB354W-BPMS-ND | 4.38 3.88 3.00 — |MB354W-BP 
100 8.0 | 200 | 1.0 |GBU8B-BPMS-ND 1.60 1.36 1.16 — | GBU8B-BP 8) 600 35 | 300 | 1.1 |MB356W-BPMS-ND | 4.38 3.88 3.00 — |MB356W-BP 
5 ine aN a i” Ser ep EEN rey ise ue = pees soo | 35 | 300 | 1.1 |MB358W-BPMS-ND | 4.55 4.03 3.12 — |MB358W-BP 
; : FBRMS: ; ; : = ; 7000 [35 | 300 | 1.1 |MB3510W-BPMS-ND | 4.90 4.34 3.36 — _|MB3510W-BP 
600_| 8.0 | 200 | 1.0 |GBUJ-BPMS-ND | 1.60 1.36 _1.16 — |GBU8J-BP MP-50W — 50 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
800 8.0 200 1.0 | GBU8K-BPMS-ND 160 1.36 1.16 — |GBU8k-BP a a = a 
100 50 400 1.2 |MP501W-BPMS-ND | 5.60 4.96 3.84 MP501W-BP 
1000 8.0 200 1.0 _|GBU8M-BPMS-ND 1.60 1.36 1.16 — |GBU8M-BP 200 50 400 1.2 |MP502W-BPMS-ND | 5.60 4.96 3.84 — | Mp502W-BP 
PB-6 — 6 Amp Single Phase Bridge Rectifier f 3 | 1 
400 50 400 1.2 |MP504W-BPMS-ND | 5.60 4.96 3.84 — |MP504W-BP 
50 6.0 125 1.1 |PB605-BPMS-ND 1.68 143 1.22 — |PB605-BP 8 600 50 400 42 |MPS506W-BPMS-ND | 595 527 408 — | MP506W-BP 
100 6.0 125 1.1 |PB61-BPMS-ND 1.68 143 1.22 — |PB61-BP ‘ . : 
u i = | 800 50 400 1.2 _|MP508W-BPMS-ND | 5.95 5.27 4.08 —_|MP508W-BP 
200 6.0 125 1.1 | PB62-BPMS-ND 1.68 143 1.22 PB62-BP 7000 0 700 12) MP5010W-BPMS-ND 9 7 4.08 MP5010W-BP 
6 | 400 | 60 | 125 | 1.1. |PB64-BPMS-ND 1.76 150 1.28 — | PB64-BP 5 : SOTOW-BPMS-ND | 5.95 5.27 __ 4.05 — |MP5010W- 
600 | 6.0 | 125 | 1.1 |PB66-BPMS-ND 1841.57 1.34 — |PB66-BP MP — 50 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
B00 6.0 125 1.1 | PB68-BPMS-ND 7.92 1.64. 1.40 — | PB68-BP 9 600 50 400 1.2 | MP506-BPMS-ND 434 3.85 2.98 — _|MP506-BP 
1000 6.0 125 1.1 | PB610-BPMS-ND 2.06 1.82 1.54 — |PB610-BP + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1387 


*M-C-C* Zener Diodes Digi@ Reel” 


Micro Commercial Components Dimensions in mm 


Fig. 1 — DO-15 Fig. 2— NEW! DO-41 | Fig. 3— DO-35 Fig. 4 — DO-214AA, SMB Fig. 5 — DO-214AC, SMA Fig. 6 — SOD-123 Fig. 7 — SOD-323 
and DO-41G 


}+_— 5.59 | : 3.90 |+-—2.70 


-+—4.75 —+ | = 2.85—+ f= 195 —+ 


ali | : ie ; ' oy _E 40.78 ; [| 


— + 
Cathode Mark 


if 
ae Cathode 
| 


Mark : jark ig. Fig. 9 —— NEW! MINIMELF Fig. 10 — NEW! GLASS MELF 
2.70 
25.40 ) I ' Cathode Mark Cathode Mark 
1.50 2.67 : 40.35 
| 5.20 > a 55 Cathode Mark 
DO-15 DO-41G DO-41 DO-35 
Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart 
5.1 (38) 12 (49) 3.3 (28) 6.8 (36) 15 (44) 33 (52) 14 (11) 24 (24) 2.4 (21) 4.3 (29) 8.2 (37) 15 (45) 30 (56) 60 (64) 120 (73) 
5.6 (39) 14 (51) 3.6 (29) 7.5 (37) 16 (45) 36 (53) 42 (12) 27 (27) 2.5 (22) 47 (30) 8.7 (38) 16 (46) 33 (57) 62 (65) 130 (74) 
6.2 (41) 15 (52) 3.9 (30) 8.2 (38) 18 (46) 39 (54) 13 (13) 30 (30) 2.7 (23) 5.1 (31) 9.1 (39) 17 (47) 36 (58) 75 (67) 140 (75) 
6.8 (42) 18 (55) 4.3 (31) 9.1 (39) 20 (47) 43 (55) 15 (15) 33 (33) 2.8 (24) 5.6 (32) 10 (40) 18 (48) 39 (59) 82 (68) 150 (76) 
8.2 (44) 27 (61) 47 (32) 10 (40) 22 (48) 47 (56) 16 (16) 36 (36) 3.0 (25) 6.0 (33) 11 (41) 19 (49) 43 (60) 87 (69) 
8.7 (45) 28 (62) 5.1 (33) 11 (41) 24 (49) 62 (59) 18 (18) 39 (39) 3.3 (26) 6.2 (34) 12 (42) 20 (50) 47 (61) 91 (70) 
9.1 (46) 33 (64) 5.6 (34) 12 (42) 27 (50) 75 (61) 20 (20) 3.6 (27) 6.8 (35) 13 (43) 22 (51) 51 (57 100 (71) 
11 (48) 39 (66) 6.2 (35) 13 (43) 30 (51) 22 (22) 3.9 (28) 7.5 (36) 14 (44) 25 (53) 56 (58) 110 (72) 
DO-214AA (3SMBJ59) DO-214AA (SMBJ53) DO-214AC (SMAJ47) DO-214AC (SMAJ59) 
Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart 
6.8 (21) 22 (33) 5.1 (38) 8.2 (44) 14 (61) 22 (58) 36 (65) 6.2 (35) 15 (44) 39 (54) 5.1 (18) 47 (41) 
9.4 (24) 30 (36) 5.6 (39) 9.1 (46) 15 (52) 24 (59) 39 (66) 6.8 (36) 18 (46) 75 (61) 6.2 (20) 51 (42) 
11 (26) 36 (38)) 6 (40) 10 (47) 16 (53) 27 (61) 43 (67) 9.1 (39) 20 (47) 68 (21) 
12 (27) 47 (41) 6.2 (41) 11 (48) 17 (54) 28 (62) 10 (40) 24 (49) NER 
15 (29) 6.8 (42) 12 (49) 18 (55) 30 (63) 12 (42) 33 (52) (34) 
16 (30) 7.5 (43) 13 (50) 19 (56) 33 (64) 13 (43) 36 (53) 39 (39) 
DO-214AC (3SMAJ59) DO-214AC (SMAZ) SOD-123 (MMSZ52) SOD-123 (BZT52C) 
Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart 
3.9 (15) 7.5 (22) 13 (28) 24 (34) 43 (40) 5.1 (5V1) 9.4 (9V1) 20 (20) 36 (36) 27 (23) 12 (42) 27 (54) 2.4 (2V4) 10 (10) 36 (36) 
4.3 (16) 8.2 (23) 15 (29) 27 (35) 47 (41) 5.6 (5V6) 10 (10) 22 (22) 39 (39) 3.9 (28) 13 (43) 39 (59) 2.7 (2V7) 14 (11) 39 (39) 
5.1 (18) 9.1 (24) 16 (30) 30 (36) 51 (42) 6.2 (6V2) 12 (12) 24 (24) 5.1 (31) 15 (45) 3.9 (3V9) 42 (12) 
5.6 (19) 10 (25) 18 (31) 33 (37) 6.8 (6V8) 15 (15) 27 (27) 6.2 (34) 16 (46) 5.1 (5V1) 15 (15) 
6.2 (20) 11 (26) 20 (32) 36 (38) 7.5 (7V5) 16 (16) 30 (30) 9.1 (39) 18 (48) 5.6 (5V6) 24 (24) 
6.8 (21) 12 (27) 22 (33) 39 (39) 8.2 (8V2) 18 (18) 33 (33) 11 (41) 24 (52) 9.1 (V1) 33 (33) 
SOD-123 (MMSZ46) SOD-323 (MMXZ52) SOD-323 (BZT52C) SOT-23 (AZ23C) and (DZ23C) SOT-23 (BZX84C) 
Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart 
3.6 (85) 7.5 (98) 2.7 (28) 6.2 (34) 24 (52) 2.7 (2V7) 10 (10) 24 (24) 39 (39) 3.6 (3V6) 6.8 (6V8) 36 (36) 5.1 (6V1) 41 (11) 
3.9 (86) 3.9 (28) 9.1 (39) 27 (54) 3.9 (3V9) 12 (12) 27 (27) 3.9 (3V9) 7.5 (7V5) 5.6 (5V6) 15 (15) 
5.1 (89) 5.1 (31) 13 (43) 36 (58) 5.1 (5V1) 13 (13) 33 (33) 5.1 (5V1) 12.12) 75 (7V5) 27 (27) 
6.8 (92) 5.6 (32) 15 (45) 39 (59) 9.1 (9V1) 15 (15) 36 (36) 6.2 (6V2) 24 (24) 9.1 (9V1) 39 (39) 
MINIMELF (BZV55C) MINIMELF (DL52) GLASS MELF (DL47) SOD-523 (BZT52C) 
Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart 
3.3 (3V3) 6.2 (6V2) 12 (12) 24 (24) 3.3 (26) 6.0 (33) 10 (40) 17 (47) 27 (64) 3.3 (28) 12 (42) 2.4 (2V4) 12 (12) 
3.6 (3V6) 6.8 (6V8) 13 (13) 27 (27) 3.6 (27) 6.2 (34) 11 (41) 18 (48) 28 (55) 3.6 (29) 13 (43) 3.9 (3V9) 15 (15) 
3.9 (3V9) 7.5 (7V5) 15 (15) 30 (30) 3.9 (28) 6.8 (35) 12 (42) 19 (49) 30 (56) 3.9 (30) 15 (44) 5.1 (5V1) 24 (24) 
4.3 (4V3) 8.2 (8V2) 16 (16) 33 (33) 4.3 (29) 7.5 (36) 13 (43) 20 (50) 33 (57) 4.3 (31) 22 (48) 5.6 (5V6) 33 (33) 
4.7 (4V7) 9.1 (9V1) 18 (18) 4.7 (30) 8.2 (37) 14 (44) 22 (51) 5.1 (33) 24 (49) 9.4 (9V1) 36 (36) 
5.1 (5V1) 10 (10) 20 (20) 5.1 (31) 8.7 (38) 15 (45) 24 (52) 6.8 (36) 27 (50) 10 (10) 39 (39) 
5.6 (5V6) 14 (11) 22 (22) 5.6 (32) 9.1 (39) 16 (46) 25 (53) 11 (41) 30 (51) 11 (11) 
Zener Voltage Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. Value Range Watts | Part No. 10 100 1,000 Part No.t Qty. Pricing 
DO-15 
1 5.1 ~39 5.0 1N53(Code)BTPMSCT-ND 4.13 29.64 179.40 1N53(Code)BTPMSTR-ND 4,000 148.20/M 
DO-41G 
1 3.3 ~ 39 1.0 1N47(Code)A-TPCT-ND 3.00 14.00 54.00 1N47(Code)A-TPTR-ND 5,000 47.00/M 
43 ~ 75 1.0 1N47(Code)A-TPCT-ND 3.15 18.55 87.50 1N47(Code)A-TPTR-ND 5,000 70.00/M 
NEW! DO-41 NEW! 
2 §.1~75 2.0 2EZ(Code)D5-TPMSCT-ND 3.18 22.80 138.00 2EZ(Code)D5-TPMSTR-ND 5,000 96.00/M 
DO-35 
3 2.4 ~39 0.5 1N52(Code)B-TPCT-ND 2.25 10.50 40.50 1N52(Code)B-TPTR-ND 10,000 35.25/M 
43 ~ 150 0.5 1N52(Code)B-TPCT-ND 3.00 14.00 54.00 1N52(Code)B-TPTR-ND 10,000 47.00/M 
DO-214AA 
4 3.3 ~ 47 3.0 3SMBJ59(Code)BTPMSCT-ND 3.99 31.35 199.50 3SMBJ59(Code)BTPMSTR-ND 3,000 175.75/M 
5.1 ~51 5.0 SMBJ53(Code)B-TPMSCT-ND 7.00 60.00 400.00 SMBJ53(Code)B-TPMSTR-ND. 3,000 360.00/M 
DO-214AC 
6.2 ~75 2.0 SMAU47(Code)A-TPCT-ND 3.69 24.20 132.00 SMAJ47(Code)A-TPTR-ND 7,500 93.50/M 
5 5.1 ~ 51 1.5 SMAJ59(Code)BTPMSCT-ND 3.45 24.70 149.50 SMAUJ59(Code)BTPMSTR-ND 7,500 104.00/M 
3.9 ~ 51 3.0 3SMAJ59(Code)B-TPMSCT-ND 5.46 42.90 273.00 3SMAJ59(Code)B-TPMSTR-ND 7,500 240.50/M 
5.1 ~39 1.0 SMAZ(Code)-TPMSCT-ND 3.35 22.00 120.00 SMAZ(Code)-TPMSTR-ND 7,500 85.00/M 
t For complete part number, substitute the corresponding code from the Value Chart for (Code). (Continued) 
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*M-C-C- Zener Diodes (cont) Digi@Reel’ [Sis | 
Zener Voltage Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 

Fig. Value Range Watts | Part No.t 10 100 1,000 Part No.t ty. Pricing 

SOD-123 
2.4 ~39 0.5 BZT52C(Code)-TPMSCT-ND 3.33 19.61 92.50 BZT52C(Code)-TPMSTR-ND 3,000 74.00/M 
6 2.7 ~39 0.5 MMSZ52(Code)B-TPMSCT-ND 2.70 15.90 75.00 MMSZ52(Code)B-TPMSTR-ND 3,000 60.00/M 
3.6 ~7.5 0.5 MMSZ46(Code)-TPMSCT-ND NEW! 3.00 14.00 54.00 MMSZ46(Code)-TPMSTR-ND NEW! 3,000 47.00/M 

SOD-323 
7 2.7 ~39 0.2 BZT52C(Code)S-TPMSCT-ND 3.60 21.20 100.00 BZT52C(Code)S-TPMSTR-ND 3,000 80.00/M 
2.7 ~39 0.2 MMXZ52(Code)B-TPMSCT-ND 2.70 15.90 75.00 MMXZ52(Code)B-TPMSTR-ND 3,000 60.00/M 

SOT-23 
3.6 ~ 36 30 AZ23C(Code)-TPMSCT-ND NEW! 3.35 22.00 120.00 AZ23C(Code)-TPMSTR-ND NEW! 3,000 90.00/M 
8 5.1 ~39 235 BZX84C(Code)-TPMSCT-ND 3.75 17.50 67.50 BZX84C(Code)-TPMSTR-ND. 3,000 58.75/M 
3.6 ~ 36 30 DZ23C(Code)-TPMSCT-ND NEW! 3.35 22.00 120.00 DZ23C(Code)-TPMSTR-ND NEW! 3,000 90.00/M 
NEW! MINIMELF NEW! 
9 3.3 ~ 33 0.5 BZV55C(Code)-TPMSCT-ND 2.70 15.90 75.00 BZV55C(Code)-TPMSTR-ND. 2,500 60.00/M 
3.3 ~ 33 0.5 DL52(Code)B-TPMSCT-ND 3.75 17.50 67.50 DL52(Code)B-TPMSTR-ND 2,500 58.76/M 
NEW! GLASS MELF NEW! 
10 3.3 ~ 30 1.0 DL47(Code)A-TPMSCT-ND 3.69 24.20 132.00 DL47(Code)A-TPMSTR-ND 5,000 93.50/M 
NEW! SOD-523 NEW! 

11 2.4 ~39 0.1 BZT52C(Code)T-TPMSCT-ND 3.60 21.20 100.00 BZT52C(Code)T-TPMSTR-ND 3,000 80.00/M 


t For complete part number, substitute the corresponding code from the Value Chart for (Code). 


Transistors 


Fig. 1 — SOT-23 Fig. 2 — SOT-323 Fig. 3 — SOT-363 


Di ions — Dimensions - mm io Dimensions - mm — 
Dim. | Min. Max. im. | Min. Max. Dale Dim. | Min. — Max. -Uinessfonv rae 
2.80 3.04 1.80 2.20 A 0.10 0.30 0450.30 
210 2.64 115 1.35 115 9 1.35 140 1.25 
1.20 1.40 2.00 2.20 2.00 2.20 155 170 
0.89 1.03 (0.65 Nominal) (0.65 Nominal) : 
(0.50 Nominal) 
1.78 2.05 1.20 1.40 0.30 0.40 090 1.10 
0.45 0.60 0.30 0.40 
0.013 0.100 — 0.100 
0.89 1.12 0.90 1.00 


1.80 2.20 
1.50 1.70 
O10 0.56 0.60 
0.085 0.180 0.100 0.250 
0.37 0.51 0.30 0.40 


0.90 1.00 0.10 0.30 


0.25 0.40 
0.10 0.25 0.10 0.18 


erxrHR0oOo>F 


ACIAOnmMIV0oD>s 
erxAcingow 


FRypr? 


Fig. 6 — TO-220 / TO-220AB Fig. 7 — TO-92 


Dimensions — mm 


Min. Max. (a2) 
14.22 15.88 
ace 


Di 


Dimensions - mm 
Dim.| Min. Max. 
1.50 1.70 
0.75 0.85 
1.45 1.75 
(0.50 Nominal) 
0.90 1.10 

— 0.100 
0.70 0.80 
0.100 0.200 1. Base 


0.25 0.35 2. Collector 
3. Emitter 


9.65 10.67 
2.54 3.43 Dimensions - mm 
5.84 6.86 Dim.| Min. Max. 
8.50 9.35 433 4.83 
— 6.35 5 430 4.83 
12.70 14.73 13.97 14.97 
2.29 2.79 0.36 0.56 
0.51 1.14 3.30 3.96 
0.30 0.64 244 2.64 
3.53 4.09 
3.56 4.83 
1.14 1.40 
2.03 2.92 


=} 
a, Si 
Fi 


——= 
Teosl>—| 


z 


RACIOMI0OWD 


Zeer xc —ronmmoows|s 


Cut Tape T&R* Cut Tape T&R* 
VCEO| VCE(sat)} IC | Min. | Pd | Digi-Key Pricing Pricing | MCC VCEO|VCE(sat)| IC | Min. | Pd | Digi-Key Pricing Pricing | MCC 
(v) | (Vde) | (mA) | HFE | (mW) | Part No. 10 100 | 3,000 | Part No. (Vv) | (Vde) | (ma)) HFE | (mW) | Part No. 10 100 | 3,000 | Part No. 
Fig. 1 - SOT-23 80 | 0.25 | 500] 100 | 300 /MMBTAO6TPMSCT-ND 2.70 15.90] 60.00/M | MMBTAO6-TP 

30 ] 0.50 | 100] 110 ] 225 [BC848A-TPMSCT-ND NEW! | 3.75 17.50] 58.75/M ]BC848A-TP 160 | 050 | 600) 200 | 300 |MMBT5551-TPCT-ND 2.70 12.60] 42.30/M | MMBT5551-1P 
30 | 0.50 | 100| 200 | 225 /BC848B-TPMSCT-ND NEW! | 3.75 17.50) 58.75/M |BC848B-TP 300 | 0.50 | — | 40 | 300 |MMBTA42TPMSCT-ND 2.70 15.90] 60.00/M | MMBTA42-TP 
30 | 0.50 | 100| 420 | 225 /BC848C-TPMSCT-ND NEW! | 3.75 17.50] 58.75/M |BC848C-TP Fig. 2 - SOT-323 
30 | 0.50 | 100] 200 | 225 |BC849B-TPMSCT-ND NEW! | 3.75 17.50] 58.75/M |BC849B-TP 40 | 0.25 ) — | 100 | — |MMST3904TPMSCT-ND 3.00 14.00) 47.00/M | MMST3904-TP 
30 | 0.50 | 100] 420 | 225 |BC849C-TPMSCT-ND NEW! | 3.75 17.50] 58.75/M |BC849C-TP 40 | 0.40 | — | 100 | 200 |MMST4401TPMSCT-ND 3.00 14.00) 47.00/M | MMST4401-TP 
| 020 | — | 400 | a50 WUerananetemann 507 19.00 OLOUIA IMMBTSOOATP 40 | 0.60 | — | 100 | 200 |mmst2222aTPMSCT-ND 3.00 14.00] 47.00/m | musT22228-TP 
40 | 030 | —| 75 | 350 |MMBT2222ATPMSCT-ND 2.30 10.00) 27.00/M |MMBT2222A-TP 45) 0.25 | 100) 220 | — |BGBSZAWaTECIEND 2.85 19.30) 44.65/M | BC847AW-TP 
40 | o40 | —| 80 | 350 |mmeta4o1TPMscT-ND 253 11.00] 29.70/M |MMBT4401-TP 45 | 0.25 | 100'| 450 | — | Bess7EMIREIND E080 | ee o/h RCRA IE 
45 | 0.50 | 100] 220 | 225 |BC847A-TPCT-ND 2.25 10.50] 35.25/M |BC847A-TP Saal bone eal cea eT 2B 1880) ALSO | BORAT IP 

160 | 015 | — | 80 | 200 |MMSTSS51TPMSCT-ND 3.00 14.00] 47.00/M | MMST5551-TP 
45 | 0.50 | 100] 450 | 225 |BC847B-TPCT-ND 2.25 10.50] 35.25/M |BC847B-TP 

300 | 0.50 | 200] 40 | — |MMSTA42TPMSCT-ND 3.00 14.00] 47.00/M | MMSTA42-TP 
45 | 0.50 | 100] 800 | 225 |BC847C-TPCT-ND 2.25 10.50] 35.25/M |BC847C-TP - 

Fig. 3 - SOT-363 

45 | 0.70 | 800| 60 | 310 /BC817-16-TPMSCT-ND NEW!| 3.75 17.50] 58.75/M |BC817-16-TP m1) 0g0 Tmo | ao | coo REE oo aaan asin NID TROOP 
45 | 0.70 | 800| 100 | 310 |BC817-25-TPMSCT-ND NEW!| 3.75 17.50] 58.75/M |BC817-25-TP ao | 030 | 200 300 | 200 (ARNE saat -cas'g6| aaeoni |DMATaBDdTP 
45 | 0.70 | 800| 170 | 310 |BC817-40-TPMSCT-ND NEW!| 3.75 17.50] 58.75/M |BC817-40-TP 4o | 930 | 600 | 200 | — [mmecemernentn 460%. 190| a0. OarM MMB TBS99ATB 
60 | 0.25 | 500 | 100 oO AEROS MSCIN 2:70. *-15.90 | °60,00/M | MMIBTAQB:TF 40 | 0.40 | 600} 300 | 200 |MMoT4401-TPCT-ND 3.60 21.20) 80.00/M | MMDT4401-TP. 
65 | 0.50 | 100| 110 | 225 |BC846A-TPMSCT-ND NEW! | 3.75 17.50| 58.75/M |BC846A-TP + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. A Darlington (Continued) 
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*C-C+ Transistors (cont) Digi@Reel” [seis 
Micro Cammercial Components 
Cut Tape T&R* Cut Tape T&Bt 
VCEO|VCE(sat)| IC | Min. | Pd | Digi-Key Pricing Pricing | MCC VCEO|VCE(sat)| IC | Min.| Pd | Digi-Key Pricing Pricing | MCC 
(v) | (Vdc) |(ma)| HFE | (mW) |Part No. 10 100 | 3,000 Part No. (v) | (Vdc) |(ma)| HFE | (mW) | Part No. 10 100 | 2,000 | Part No. 
45 | 0.25 | 100| 630 | 200 |8Ce47BS-TPCT-ND 3.60 21.20] 80.007 |Bca47Bs-TP aka Wea et NEN ee 8 | 
160 | 015 | 200) 250 | 200 | MMDT5551-TPCT-ND 3.60 21.20) 80.00/M | MMDT5551-TP Fig. 7 - TO-92 
Fig. 4 - SOT-563 40 | 0.20 | — | 300 | 600 |2N3904-APCT-ND 2.76 12.00 | 32.40/m |2N3904-AP 
40 | 0.30 | 200] 100 | 200 |mmoT3904VTPMSCT-ND 3.60 21.20) 80.00/M | MMDT3904V-TP 4o | 075 | — | 300! 600 |ona4o1-APcT-ND 276 12.00 | 32.40/M | 2Naao1-aP 
Fig. 5 - SOT-523 45 | 0.7 | 800] 60 | 625 |BC337-APMSTB-ND NEW! —  — | 70.00/M |BC337-AP 
40 | 0.30 | 600] 300 | 150 |MMBT2222AT-TPCT-ND 2.70 15.90| 60.00/M |MMBT2222AT-TP| | 4< | 97 | agg| 60 | 605 |acag7-te-apmsTs-no mew: | —  — | 70.00 |ec397-16-AP 
45 | 0.25 | 100] 800 | 150 |BC847CT-TPCT-ND 2.70 15.90) 60.00/M | BC847cT-TP as | a7 |a00| co | 625 POE) =— —— | zoom lacaar-o5-ap 
sk She hse 45 | 0.7 | 800| 60 | 625 |BC337-40-APMSTB-ND MEW! | — — — | 70.00/M |BC337-40-AP 
40 | 0.70 | 1A] 20 | sow |TIP29-BP-ND 5.25 45.00 — |TIP29-BP 
«| om |aa| 20 | cow [ne inayat ee 45 | 03 | 100] 110 | 625 |BC547-APMSTB-ND NEW! — — — | 70.00/M |BC547-AP 
so | 150 | ea | +5. | esw (eRe ‘aoa. arte flies 45 | 03 | 100) 90 | 625 |BC547A-APMSTB-ND NEW! —  — | 70.00/M | BC547A-AP 
so | 250 | a | tooo | esw ipmeneenn sao“ 1ai56 = lapasgcap 45 | 03 | 100 | 150 | 625 |BC547B-APMSTB-ND NEW! —  — | 70.00/M | BC547B-AP 
so | 250 | ea | 200 | sow fnPtneeee Aan 1016 =: | piioRe 45 | 03 | 100 | 420 | 625 |BC547C-APMSTB-ND NEW! —  — | 70.00/M | BC547C-AP 
a0 | 070 | ia) 20 | sow BIRDoRIERen 555 045100 — Trip29B-BP 65 | 03 | 100] 110 | 625 |BC546-APMSTB-ND NEW! —  — | 70.00/M |BC546-AP 
30 | 250 | 8a | 200 | sow |TiP101-Be-nD 44.90 101.50 — |Tip101-BP 65 | 03 | 100 | 150 | 625 |BC546B-APMSTB-ND NEW! —  — | 70.00/M | BC546B-AP 
‘oo | o70 | +4 | 20 | oow pian s25 400 —|rieoc-oe | 
400 | 150 | 6A | 15 | 65w |TIP41C-BP-ND 10.20 87.00 — |TIP410-BP Fig. 7 - TO-92 
100 | 250 | 5A | 1,000 | 65W |TIP122-BP-ND 11.90 101.50 — |TIP122-BP 40 | 040 | — | 300 | 600 |2N3906-APCT-ND 2.76 12.00 | 32.40/m |2N3906-AP 
100 | 250 | 8A | 200 | 8OW |TIP102-BP-ND 11.90 101.50 — |TIP102-BP 40 | 0.75 | — | 300 | 600 |2N4403-APCT-ND 2.76 12.00 | 32.40/m |2N4403-AP 
Fig. 6 - TO-220AB 45 | 0.7 | 800] 40 | 625 |BC327-APMSTB-ND NEW! —  — | 70.00/M |BC327-AP 
60 | 1.20 | 2A | 20 | 30W | TIP3TA-BP-ND 5.25 45.00 — | TIP31A-BP 45 | 0.7 | 800] 40 | 625 |BC327-16-APMSTB-ND NEW! | — = — | 70.00/M |BC327-16-AP 
60) 250 | 2A) 500 | OO EEE M90 10150 = (UPN OER 45 | 0.7 | 800] 40 | 625 |BC327-25-APMSTB-ND MEW! | — — — | 70.00/M |BC327-25-AP 
80) 1.20) 3A) 20 | 30W Tene Sio-~ 989.00 Tier 45 | 07 | 800] 40 | 625 |Bc327-40-APMSTB-ND NEW! | —  — | 70.00/M |BC327-40-AP 
80) 250 | 2A | 500 | BON Ea epee aie 60 | 1.60 | — | 300 | 600 |PN2907A-APCT-ND 2.76 12.00 | 32.40/M | PN2222A-AP 
100 | 1.20 | 3A | 20 | 30w |TIP31C-BP-ND 5.25 45.00 — |TIP31C-BP 
t+ For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 
100 | 250 | 24 | 500 | sow |TIP112-BP-ND 41.90 101.50 — |TIP112-BP 
Es Digital Transistors 
Fig. 1 - SOT-23 CEO] 10 | Gain | Ri | Cut Tape T&R* 
40 | 0.25 | — | 300 | 350 |MMBT3906-TPCT-ND 2.07 9.00 — |MMBT3906-TP ( Wen Ge ey ep Dig Key Fee era neces 
40 | 040 | — | 300 | 350 |mmBT4403-TPCT-ND 2.53 11.00) 29.70/M | MMBT4403-TP Bae eee el 
45 | 0.65 | 100] 200 | 310 |BC857A-TPMSCT-ND NEW! | 3.75 17.50) 58.75/M |BC857A-TP eorsas 
45 | 0.65 | 100] 330 | 310 |BC857B-TPMSCT-ND NEW! | 3.75 17.50) 58.75/M |BC857B-TP 40 100) 33) 1a [Exec 370. 46401] -Go0o mn OTEHZUASE 
45 | 0.65 | 100] 600 | 310 |BC857C-TPMSCT-ND NEW! | 3.75 17.50) 58.75/M |BC857C-TP 12 | 100 | 80 | 286 enemies sag. 4abot|| eis OMAN OTeTDaUNeTP 
45 | 07 | 500] 40 | 300 |BC807-16-TPMSCT-ND NEW!) 3.75 17.50| 58.75/M |BC807-16-TP a | 20 | 56 | 286 Irene tneieeena 300: 4020 | etdom |DTCIO4EUATP 
45 | 07 | 500] 40 | 300 |BC807-25-TPMSCT-ND NEW!) 3.75 17.50] 58.75/M |BC807-25-TP 1 | so | 30 | 49. (RrOPMetnereceetn 375. 470 | -se75aa. |DTCLMEUASTP 
45 | 07 |500| 40 | 300 |BC807-40-TPMSCT-ND NEW!) 3.75 17.50] 58.75/M |BC807-40-TP ao | t00 | 68 | 6ia. \RReeettereteeetn ars: a47g0: |1:66.76/M | BTCIAAE UATE 
60 | 0.25 | 500] 100 | 225 |MMBTASS-TPCT-ND 3.45 16.10) 54.05/M | MMBTAS5-TP a | 70 | ea | 42 WneaReUInerenrecaen 3751750 | 58.75/M |DTC114VUATP 
60 | 1.30 | 100] 75 | 350 |MMBT2907A-TPMSCT-ND 2.07 9,00) 24.00/M | MMBT2907A-TP so | 100 | 100 | 13 (eeemanneeretecrnn 345 1610 | 5405/M |DTC114TUA-TP 
65 | 0.65 | 100] 200 | 310 |BC856A-TPMSCT-ND NEW! | 3.75 17.50] 58.75/M | BC856A-TP so | 100 | 100 | 611 lmretentteemece tn 420 19.60 | 65.80 |pTC144TUA-TP 
65 | 0.65 | 100] 330 | 310 |BC856B-TPMSCT-ND NEW! | 3.75 17.50) 58.75/M | BC856B-TP ‘60T-523 
80 | 0.25 | 500] 100 | 225 |MMBTAS6-TPCT-ND 3.45 16.10) 54.05/M | MMBTAS6-TP | 70 | ce | ta [GROTAVEEeeCnIU 375 1750 | 5875/M |DTC114VE-TP 
150 | 0.50 | 600) 200 | 300 |MMBT5401-TPCT-ND 2.70 12.60) 42.30/M | MMBT5401-TP 4o | 30 | 56 | 286 |pTC124EE-TPMSCT-ND 390 1320 | 61.10 |pTcte4ee-TP 
300 | 0.50 | 300} 200 | 300 /MMBTA92-TPCT-ND 2.70 12.60) 42.30/M | MMBTA92-TP 4o | 100 | 68 | 614 |pTci44ee-TeMscT-ND 3.00 14.00 | 47.00m |pTc144ee-TP 
Fig. 2 - SOT-323 50 | 100 | 80 | 22 |DTC123JE-TPMSCT-ND 3.90 18.20 | 61.10/M | DTC123JE-TP 
40 | 0.20 | 200] 100 | — |MMST3906TPMSCT-ND 3.00 14.00) 47.00/M ]MMST3906-TP 50 | 100 | 100 | 43. |prcti4TE-TPMScT-ND 375 1750 | 58.75/m |DTC114TE-TP 
40 | 0.40 | — | 100 | 200 )/MMST4403TPMSCT-ND 8.00. 14.00) 47.00/M | MMST4403-TP 50 | 100 | 100 | 61.1 |DTC144TE-TPMSCT-ND 3.90 18.20 | 61.10/m | DTC144TE-TP 
60 | 060 | — | 100 | 200 |mmsT29g07ATPMSCT-ND 3.00 14.00) 47.00/M | MMsT2907A-TP Sea eee 
Fig. 3 - SOT-363 SOT-323 
40 | 0.25 | 200] 300 | 200 |mmoT3906-TPCT-ND 3.02 19.80) 87.75/M | MMDT3906-TP 5 | 100 | 80 | 286 |DTA123JUA-TPMSCT-ND 3.75 1750 | 58.75/M |DTA123JUA-TP 
40 | 0.40 | 200] 300 | 200 |omMT3906-TPCT-ND 3.18 22.80/ 114.00/M | DMMT3906-TP 5 | 100 | 80 | 641 |pTa143Z7UA-TPMScT-ND 3.75 17.50 | 58.75/M | DTA143ZUA-TP 
40 | 0.40 | 600] 300 | 200 |mmpT4403-TPCT-ND 3.60 21.20) 80.00/M | MMDT4403-TP to | 30 | 56 | 286 |pTA124EUA-TPMSCT-ND 3.75 17.50 | 58.75/M | DTA124EUA-TP 
Fig. 4 - SOT-563 jo | 30 | 68 | 61.4 |DTA144EUA-TPMSCT-ND 3.75 17.50 | 58.75/M | DTA144EUA-TP 
45 | — |-100; — | 310 |BC857BVTPMSCT-ND 2.70 15.90} 60.00/M | BC857BV-TP 10 50 | 30 13 | DTA114EUA-TPMSCT-ND 3.45 16.10 | 54.05/M | DTA114EUA-TP 
Fig. 6 - TO-220 10 | 100 | 30 | 611 |DTA143EUA-TPMSCT-ND 3.75 17.50 | 58.75/M | DTA143EUA-TP 
40 | 1.20 | 3A | 75 | 2W |TIP32-BP-ND 5.25 45.00 — |TIP32-BP 50 100 | 100 13 | DTA114TUA-TPMSCT-ND 3.75 17.50 | 58.75/M |DTA114TUA-TP 
60 | 1.20 | 3A | 75 | 2w |TIP32A-BP-ND 5.25 45.00 — | TIP32A-BP SOT-523 
60 | 1.20 | 5A | 1,000 | 2W |TIP125-BP-NDA 11.90 101.50 — |TIP125-BP 5 | 100 | 80 | 286 )DTA123JE-TPMSCT-ND 3.75 17.50 | 58.75/M | DTA123JE-TP 
80 | 1.20 | 5A | 1,000 | 2W |TIP126-BP-NDA 11.90 101.50 — |TIP126-BP 5 | 100 | 80 | 6.11 |DTA143ZE-TPMSCT-ND 3.75 17.50 | 58.75/M | DTA143ZE-TP 
so | 250 | 24 | 500 | 2W |TIP116-BP-NDA 11.90 101.50 — |TIP116-BP 10 | 30 | 56 | 286 |DTA124EE-TPMSCT-ND 3.75 17.50 | 58.75/M | DTA124EE-TP 
100 | 1.20 | 3A | 75 | 2W |TIP32C-BP-ND 5.25 45.00 — |TIP32C-BP 10 | 30 | 68 | 614 |DTA144EE-TPMSCT-ND 4.20 19.60 | 65.80/M | DTA144EE-TP 
100 | 1.20 | 3A | 75 | 2W |TIP42C-BP-ND 10.20 87.00 — |TIP42C-BP 10 | 100 | 30 | 6.11 |DTA143EE-TPMSCT-ND 3.75 17.50 | 58.75/M | DTA143EE-TP 
100 | 1.20 | 5A | 1000 | 2W |TIP127-BP-NDA 11.90 101.50 — |TIP127-BP 50 | 100 | 100 | 13 |DTA114TE-TPMSCT-ND 3.75 17.50 | 58.75/M | DTAI14TE-TP 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. A Darlington 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


<CY Microsemi. _ Diodes 


Dimensions in mm 


Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 
— DO-214AB — Half Pak — TO-220AB — TO-220AC — TO-247 
16.5 
I 
© 1@) | 19.69 
| 
|_39.62_| 
Working Peak Avg. Forward Current Max. Surge Current _| Digi-Key Price Each Microsemi 
Fig. Reverse Voltage IF (AV) IFSM Part No. 1 10 100 Part No. 
1 50 30A 600A SBR3050-ND 17.72 15.95 13.29 SBR3050 
2 50 80A 1200A SBR8050-ND 19.88 17.90 14.91 SBR8050 
15 80A 1200A SBR8215-ND® 20.92 18.83 15.69 SBR8215 
3 45 3A 150A LSM345JCT-NDt 4.13 2.75 2.20 LSM345J 
45 3A 150A LSM345JTR-ND$ 4125.00/3,000 LSM345J 
4 15 240A 3500A HS24515-ND 51.32 46.19 38.49 HS24515 
5 150 20A 225A FST20150-ND 3.60 3.24 2.70 FST20150 
180 30A 250A FST31180-ND 3.60 3.24 2.70 FST31180 
6 45 16A 300A MS1645-ND 3.20 2.88 2.40 MS1645 
45 16A 300A MS1645E3-ND® 3.20 2.88 2.40 MS1645E3 
7 100 30A 350A FST30100-ND 6.24 5.62 4.68 FST30100 
100 50A 400A FST50100-ND 9.80 8.82 7.35 FST50100 
@ RoHS Compliant t+ Cut Tape + Tape and Reel 
VRM IF VF Digi-Key Price Each Microsemi 
Fig. Maximum Average (A) Maximum Part No. 1 25 100 Part No. 
RoHS Compliant 
8 1000 15 3.0 APT15DQ100KGMP-ND 2.12 1.91 1.59 APT15DQ100KG 
600 15 2.4 APT15DQ60KGMP-ND 1.76 1.59 1.32 APT15DQ60KG 
1000 30 3.0 APT30DQ100BGMP-ND 4.48 4.04 3.36 APT30DQ100BG 
9 600 30 2.4 APT30DQ60BGMP-ND 3.64 3.28 2.73 APT30DQ60BG 
1200 60 3.3 APT60DQ120BGMP-ND 7.80 7.02 5.85 APT60DQ120BG 
600 60 2.4 APT60DQ60BGMP-ND 5.28 4.76 3.96 APT60DQ60BG 
1000 28 2.3 APT2X30D100JMI-ND NEW! 24.70 20.41 17.19 APT2X30D100J 
1200 30 2.5 APT2X30D120JMI-ND NEW! 27.88 23.03 19.40 APT2X30D120J 
200 30 1.3 APT2X30D20JMI-ND NEW! 25.03 21.46 16.99 APT2X30D20J 
600 30 1.8 APT2X30D60JMI-ND NEW! 25.03 21.46 16.99 APT2X30D60J 
1200 30 3.1 APT2X30DQ120JMI-ND NEW! 27.16 23.28 18.43 APT2X30DQ120J 
600 30 2.2 APT2X30DQ60JMI-ND NEW! 20.02 17.16 13.59 APT2X30DQ60J 
600 30 1.8 APT2X31D60JMI-ND NEW! 25.03 21.46 16.99 APT2X31D60J 
1200 30 3.1 APT2X31DQ120JMI-ND NEW! 27.16 23.28 18.43 APT2X31DQ120J 
600 30 2.2 APT2X31DQ60JMI-ND NEW! 20.02 17.16 13.59 APT2X31DQ60J 
1200 50 1.8 APT2X50DC120JMI-ND NEW! 317.54 262.32 220.90 APT2X50DC120J 
600 50 1.8 APT2X50DC60JMI-ND NEW! 209.62 173.17 145.83 APT2X50DC60J 
1000 55 2.5 APT2X60D100JMI-ND NEW! 28.41 23.47 19.76 APT2X60D100J 
600 60 1.8 APT2X60D60JMI-ND NEW! 23.69 19.57 16.48 APT2X60D60J 
1200 60 3.1 APT2X60DQ120JMI-ND NEW! 25.92 21.42 18.04 APT2X60DQ120J 
1000 55 2.5 APT2X61D100JMI-ND NEW! 28.41 23.47 19.76 APT2X61D100J 
1200 53 2.5 APT2X61D120JMI-ND NEW! 32.41 26.78 22.55 APT2X61D120J 
300 60 1.4 APT2X61D30JMI-ND NEW! 23.69 19.57 16.48 APT2X61D30J 
400 60 1.5 APT2X61D40JMI-ND NEW! 23.69 19.57 16.48 APT2X61D40J 
10 600 60 1.8 APT2X61D60JMI-ND NEW! 23.69 19.57 16.48 APT2X61D60J 
1000 60 2.8 APT2X61DQ100JMI-ND NEW! 27.66 23.72 18.78 APT2X61DQ100J 
1200 60 3.1 APT2X61DQ120JMI-ND NEW! 25.92 21.42 18.04 APT2X61DQ120J 
600 60 2.3 APT2X61DQ60JMI-ND NEW! 23.07 19.78 15.66 APT2X61DQ60J 
1000 95 2.5 APT2X100D100JMI-ND NEW! 34.41 28.43 23.94 APT2X100D100J 
1200 93 2.5 APT2X100D120JMI-ND NEW! 39.97 33.03 27.81 APT2X100D120J 
200 100 11 APT2X100D20JMI-ND NEW! 28.68 23.70 19.96 APT2X100D20J 
600 100 1.8 APT2X100D60JMI-ND NEW! 28.68 23.70 19.96 APT2X100D60J 
1200 100 3.0 APT2X100DQ120JMI-ND NEW! 34.41 28.43 23.94 APT2X100DQ120J 
1000 95 2.5 APT2X101D100JMI-ND NEW! 34.41 28.43 23.94 APT2X101D100J 
1200 93 25 APT2X101D120JMI-ND NEW! 39.97 33.03 27.81 APT2X101D120J 
200 100 11 APT2X101D20JMI-ND NEW! 28.68 23.70 19.96 APT2X101D20J 
300 100 1.4 APT2X101D30JMI-ND NEW! 28.68 23.70 19.96 APT2X101D30J 
400 100 15 APT2X101D40JMI-ND NEW! 28.68 23.70 19.96 APT2X101D40J 
600 100 1.8 APT2X101D60JMI-ND NEW! 28.68 23.70 19.96 APT2X101D60J 
1000 100 27 APT2X101DQ100JMI-ND NEW! 27.53 22.75 19.16 APT2X101DQ100J 
1200 100 3.0 APT2X101DQ120JMI-ND NEW! 34.41 28.43 23.94 APT2X101DQ120J 
600 100 2.2 APT2X101DQ60JMI-ND NEW! 27.94 23.96 18.97 APT2X101DQ60J 
600 150 1.6 APT2X151DL60JMI-ND NEW! 33.70 27.84 23.44 APT2X151DL60J 
NEW! Power Modules 
VRM IF VF Digi-Key Price Each Microsemi 
Maximum Average (A) Maximum Part No. 1 25 100 Part No. 
1200 40 1.8 APTDC40H1201GMI-ND 427.55 353.20 297.43 APTDC40H1201G 
600 60 1.8 APTDC40H601GMI-ND 284.51 235.03 197.92 APTDC40H601G 
1600 90 1.3t APTDR90X1601GMI-ND 38.89 32.13 27.06 APTDR90X1601G 
400 500 1.5 APTDF500U40GMI-ND 124.02 102.45 86.28 APTDF500U40G 
1600 120 1.4 MSAD120-16MI-ND 27.37 22.61 19.04 MSAD120-16 
1600 120 1.4 MSKD120-16MI-ND. 27.37 22.61 19.04 MSKD120-16 
1600 165 1.4 MSAD165-16MI-ND. 47.40 39.16 32.98 MSAD165-16 
1600 165 1.4 MSKD165-16MI-ND 47.40 39.16 32.98 MSKD165-16 
1600 75 1.4 MSD75-16MI-ND 31.58 26.09 21.97 MSD75-16 
1600 160 1.4 MSD160-16MI-ND 61.55 50.85 42.82 MSD160-16 
t Typical 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 2 — T-MAX® 


Fig. 3 — TO-264 NEW! 


Dimen: 


Fig. 4 — SOT-227 NEW! 


sions in mm 


[720.50 
VCES Ic ICM Digi-Key Price Each Microsemi 
Fig. Max. Avg. (A) Max. (A) Part No. ul 25 100 Part No. 
600 25 30 APT12GT60BRGMI-ND NEW! 5.20 4.68 3.90 APT12GT60BRG 
1200 4 50 APT13GP120BDQ1GMI-ND NEW! 9.18 7.88 6.24 APT13GP120BDQ1G 
1200 45 45 APT15GN120BDQ1GMI-ND NEW! 9.32 8.39 6.99 APT15GN120BDQ1G 
600 56 65 APT15GP60BDQ1GMP-ND 71 6.10 4.83 APT15GP60BDQ1G 
900 43 60 APT15GP90BDQ1GMI-ND NEW! 7.98 6.84 5.42 APT15GP90BDQ1G 
1200 36 45 APT15GT120BRDQ1GMI-ND NEW! 8.36 7.53 6.27 APT15GT120BRDQ1G 
1200 69 90 APT25GP120BDQ1GMI-ND NEW! 15.29 13.14 10.38 APT25GP120BDQ1G 
1200 69 90 APT25GP120BGMI-ND NEW! 14.08 12.08 9.56 APT25GP120BG 
900 72 110 APT25GP90BDQ1GMI-ND NEW! 11.65 9.99 7.91 APT25GP90BDQ1G 
900 72 110 APT25GP90BGMI-ND NEW! 10.70 9.17 7.26 APT25GP90BG 
1200 54 75 APT25G1120BRDQ2GMI-ND NEW! 8.82 7.56 5.99 APT25GT120BRDQ2G 
1200 54 75 APT25GT120BRGMI-ND NEW! 9.96 8.97 7.47 APT25GT120BRG 
900 27 79 APT27GA90BD15MI-ND NEW! 8.90 7.64 6.05 APT27GA90BD15 
600 50 84 APT28GA60BD15MI-ND NEW! 9.28 8.36 6.96 APT28GA60BD15 
600 63 75 APT30GN60BGMI-ND NEW! 6.20 5.58 4.65 APT30GN60BG 
600 100 120 APT30GP60BGMP-ND 10.50 9.00 7.13 APT30GP60BG 
600 100 120 APT30GP60BDQ1GMP-ND 11.45 9.82 7.78 APT30GP60BDQ1G 
600 64 110 APT30GT60BRDQ2GMI-ND NEW! 8.52 7.67 6.39 APT30GT60BRDQ2G 
600 64 110 APT30GT60BRGMI-ND NEW! 7.62 6.53 5.17 APT30GT60BRG 
1 1200 52 104 APT33GF120BRGMI-ND NEW! 9.24 7.92 6.27 APT33GF120BRG 
900 63 105 APT35GA90BD15MI-ND NEW! 8.99 7.71 6.10 APT35GA90BD15 
1200 94 105 APT35GN120BGMI-ND NEW! 9.72 8.33 6.60 APT35GN120BG 
1200 96 140 APT35GP120BGMI-ND NEW! 20.69 17.74 14.05 APT35GP120BG 
600 100 160 APT40GP60BGMI-ND NEW! 14.50 12.44 9.85 APT40GP60BG 
900 100 160 APT40GP90BGMI-ND NEW! 19.52 16.73 13.25 APT40GP90BG 
600 80 160 APT40GT60BRGMI-ND NEW! 9.32 8.00 6.33 APT40GT60BRG 
900 78 129 APT43GA90BD30MI-ND NEW! 11.09 9.51 7.53 APT43GA90BD30 
1200 100 170 APT45GP120BGMI-ND NEW! 23.63 20.26 16.04 APT45GP120BG 
600 107 150 APT50GN60BDQ2GMI-ND NEW! 7.48 6.41 5.08 APT50GN60BDQ2G 
600 107 150 APT50GN60BGMI-ND NEW! 8.72 7.85 6.54 APT50GN60BG 
600 100 190 APT50GP60BGMI-ND NEW! 16.94 14.52 11.50 APT50GP60BG 
600 93 195 APT50GS60BRDQ2GMI-ND NEW! 10.50 9.00 7.13 APT50GS60BRDQ2G 
600 93 195 APT50GS60BRGMI-ND NEW! 8.20 7.04 5.57 APT50GS60BRG 
600 110 150 APT50GT60BRDQ2GMI-ND NEW! 7.98 6.84 5.42 APT50GT60BRDQ2G 
600 110 150 APT50GT60BRGMI-ND NEW! 9.40 8.46 7.05 APT50GT60BRG 
600 96 161 APT54GA60BD30MI-ND NEW! 10.72 9.20 7.28 APT54GA60BD30 
600 100 360 APT60GT60BRGMI-ND NEW! 11.76 10.08 7.98 APT60GT60BRG 
900 117 193 APT64GA90BMI-ND NEW! 12.12 10.40 8.23 APT64GA90B 
600 143 240 APT80GA60BMI-ND NEW! 13.58 11.64 9.22 APT80GA60B 
900 145 239 APT80GA90BMI-ND NEW! 15.18 13.01 10.30 APT80GA90B 
1200 67 75 APT25GN120B2DQ2GMI-ND NEW! 10.44 8.96 7.09 APT25GN120B2DQ2G 
600 283 600 APT200GN60B2GMI-ND NEW! 23.35 19.29 16.24 APT200GN60B2G 
1200 245 300 APT100GN120B2GMI-ND NEW! 27.78 22.96 19.33 APT100GN120B2G 
1200 64 75 APT33GF120B2RDQ2GMI-ND NEW! 18.23 15.63 12.37 APT33GF120B2RDQ2G 
1200 96 140 APT35GP120B2DQ2GMI-ND NEW! 24.22 20.76 16.44 APT35GP120B2DQ2G 
600 100 160 APT40GP60B2DQ2GMP-ND 17.30 14.84 11.75 APT40GP60B2DQ2G 
2 900 101 160 APT40GP90B2DQ2GMI-ND NEW! 23.07 19.78 15.66 APT40GP90B2DQ2G 
1200 113 170 APT45GP120B2DQ2GMI-ND NEW! 27.13 23.26 18.42 APT45GP120B2DQ2G 
600 150 190 APT50GP60B2DQ2GMI-ND NEW! 19.01 16.30 12.91 APT50GP60B2DQ2G 
1200 94 150 APT50GT120B2RDQ2GMI-ND NEW! 19.12 16.40 12.98 APT50GT120B2DQ2G 
1200 94 150 APT50GT120B2RGMI-ND NEW! 17.64 15.12 11.97 APT50GT120B2RG 
1200 100 300 APT75GP120B2GMI-ND NEW! 27.65 22.84 19.24 APT75GP120B2G 
600 100 330 APT80GP60B2GMI-ND NEW! 25.05 20.70 17.43 APT80GP60B2G 
1200 64 75 APT33GF120LRDQ2GMI-ND NEW! 19.40 16.64 13.17 APT33GF120LRDQ2G 
1200 94 105 APT35GN120L2DQ2GMI-ND NEW! 12.38 10.61 8.40 APT35GN120L2DQ2G 
1200 156 225 APT50GF120LRGMI-ND NEW! 21.76 18.65 14.77 APT50GF120LRG 
1200 134 150 APT50GN120L2DQ2GMI-ND NEW! 20.61 17.67 13.99 APT50GN120L2DQ2G 
3 1200 106 150 APT50GT120LRDQ2GMI-ND NEW! 20.58 17.64 13.97 APT50GT120LRDQ2G 
600 198 250 APT65GP60L2DQ2GMI-ND NEW! 27.30 23.40 18.53 APT65GP60L2DQ2G 
1200 200 225 APT75GN120LGMI-ND NEW! 18.79 16.11 12.75 APT75GN120LG 
600 155 225 APT75GN60LDQ3GMI-ND NEW! 11.96 10.25 8.12 APT75GN60LDQ3G 
600 229 300 APT100GN60LDQ4GMI-ND NEW! 17.16 14.72 11.65 APT100GN60LDQ4G 
600 183 307 APT102GA60LMI-ND NEW! 20.33 17.43 13.80 APT102GA60L 
600 58 110 APT30GF60JU2MI-ND NEW! 33.24 28.49 22.56 APT30GF60JU2 
1200 64 140 APT35GP120JDQ2MI-ND NEW! 44.34 36.64 30.85 APT35GP120JDQ2 
1200 64 140 APT35GP120JMI-ND NEW! 40.87 33.77 28.44 APT35GP120J 
600 86 160 APT40GP60JMI-ND NEW! 30.61 25.29 21.30 APT40GP60J 
900 64 160 APT40GP90JDQ2MI-ND NEW! 43.40 35.86 30.20 APT40GP90JDQ2 
1200 75 170 APT45GP120JDQ2MI-ND NEW! 46.81 38.67 32.56 APT45GP120JDQ2 
1200 75 170 APT45GP120JMI-ND NEW! 43.52 35.95 30.28 APT45GP120J 
1200 120 225 APT50GF120JRDQ3MI-ND NEW! 71.25 58.87 49.57 APT50GF120JRDQ3 
1200 149 300 APT60GF120JRDQ3MI-ND NEW! 93.06 76.88 64.74 APT60GF120JRDQ3 
600 93 360 APT60GT60JRMI-ND NEW! 31.86 26.32 22.16 APT60GT60JR 
600 130 250 APT65GP60JDQ2MI-ND NEW! 40.96 33.84 28.50 APT65GP60JDQ2 
1200 124 225 APT75GN120JDQ3MI-ND NEW! 30.20 24.95 21.01 APT75GN120JDQ3 
1200 128 300 APT75GP120JDQ3MI-ND NEW! 51.08 42.20 35.54 APT75GP120JDQ3 
4 1200 128 300 APT75GP120JMI-ND NEW! 47.52 39.26 33.06 APT75GP120J 
600 151 330 APT80GP60JMI-ND NEW! 44.85 37.05 31.20 APT80GP60J 
600 120 320 APT100GF60JU2MI-ND NEW! 34.50 28.50 24.00 APT100GF60JU2 
1200 123 200 APT100GT120JRDLMI-ND NEW! 53.91 44.54 37.51 APT100GT120JRDL 
1200 123 200 APT100GT120JRDQ4MI-ND NEW! 54.46 45.00 37.89 APT100GT120JRDQ4 
1200 140 280 APT100GT120JU2MI-ND NEW! 49.96 41.27 34.76 APT100GT120JU2 
600 148 300 APT100GT60JRDQ4MI-ND NEW! 41.40 34.20 28.80 APT100GT60JRDQ4 
600 148 300 APT100GT60JRMI-ND NEW! 24.29 20.07 16.90 APT100GT60JR 
1200 215 450 APT150GN120JMI-ND NEW! 44.74 36.96 31.12 APT150GN120J 
600 220 450 APT150GN60JDQ4MI-ND NEW! 33.95 28.05 23.62 APT150GN60JDQ4 
600 220 450 APT150GN60JMI-ND NEW! 28.24 23.34 19.65 APT150GN60J 
1200 170 450 APT150GT120JRMI-ND NEW! 55.78 46.08 38.80 APT150GT120JR 
600 283 600 APT200GN60JDQ4MI-ND NEW! 38.78 32.04 26.98 APT200GN60JDQ4 
600 283 600 APT200GN60JMI-ND NEW! 35.08 28.98 24.40 APT200GN60J 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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<CSMicrosemi. —|GBT (cont) 
NEW! Power Modules 


VCES Ic Icm Digi-Key Pricie Each Microsemi 
Max. Avg. (A) Max. (A) Part No. il 25 100 Part No. 
600 30 60 APTCV60TLM99TSGMI-ND 62.17 51.36 43.25 APTCV60TLM99T3G 
1200 50 100 APTCV90TL12T3GMI-ND 100.44 82.98 69.88 APTCV90TL12T3G 
1200 200 300 APTGF150A120TGMI-ND 142.39 117.63 99.06 APTGF150A120TG 
600 220 630 APTGF180DH60GMI-ND 169.53 140.05 117.94 APTGF180DH60G 
1200 400 600 APTGF300U120DGMI-ND 188.49 155.71 131.12 APTGF300U120DG 
600 42 100 APTGF30TL601GMI-ND 38.09 31.47 26.50 APTGF30TL601G 
600 430 1225 APTGF350A60GMI-ND 226.62 187.21 157.65 APTGF350A60G 
600 65 230 APTGF50H60T3GMI-ND 66.54 54.97 46.29 APTGF50H60T3G 
1200 100 150 APTGF75H120TGMI-ND 145.15 119.91 100.98 APTGF75H120TG 
1200 80 100 APTGLG60TL120T3GMI-ND 80.87 66.81 56.26 APTGL60TL120T3G 
1200 280 400 APTGT200A120GMI-ND 206.33 170.45 143.54 APTGT200A120G 
600 300 400 APTGT200TL60GMI-ND 162.68 134.39 113.17 APTGT200TL60G 
600 80 100 APTGT50TL601GMI-ND 44.83 37.04 31.19 APTGT50TL601G 
600 700 800 APTGT600A60GMI-ND 296.06 244.57 205.96 APTGT600A60G 
1200 900. 1200 APTGT600U120D4GMI-ND 240.60 198.76 167.38 APTGT600U120D4G 
600 100 140 APTGT75TL60T3GMI-ND 63.18 52.20 43.96 APTGT75TL60T3G 
M OSs F ETs / F R E D F ETs OHS Fig. 2 — TO-264(L) | Fig. 3 — SOT-227 (ISOTOP®) 
[720.50 
vps Ic RDS (on) |Digi-Key Pricing Microsemi 
Fig. Max. | Avg.(A)| Max. | Part No. i 25 100 Part No. | 20° 
{000 14 0.90 |APT14M100BMP-ND 10.47 224.40 710.60 [APT14M100B 
500 24 0.14 | APT24F50BMP-ND 9.56 215.10 717.00 |APT24F50B 
1 500 30 0.19 | APT30F50BMP-ND 7.48 160.20 507.30 | APT30F50B 
500 42 0.14 | APT42F50BMP-ND 14.14 303.00 959.50 | APT42F50B 
600 56 0.13 | APTS6M60B2MP-ND 22.51 482.40 1527.60 | APT56M60B2 
2 7000 31 0.40 [APT31M100LMP-ND_ 24.98 535.20 1694.80 [APT31M100L 
3 500 38 0.10 [APT38M50JMP-ND 30.04 620.35 2089.60 _[APT38M50J 


NEW! Power MOSFETs 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — SOT-227 Fig. 2—T-MAX™ Fig. 3 —TO-264 Fig. 4 —TO-247 Fig. 5 —TO-220 Fig. 6 — M174/M113 Fig. 7 — M208 Fig. 9 — M177 
16.26 20.50, 
fi 
46fo o 
vDS Ip RDS (on) Digi-Key Price Each Microsemi 
Fig. Max. Maximum (A) Max. 0 Part No. 1 25 100 Part No. 

1000 18 0.60 APL1001JMI-ND 106.70 88.15 74.23 APL1001J 
500 43 0.12 APL501JMI-ND 100.83 83.30 70.15 APL501J 
500 52 0.09 APL502JMI-ND 77.97 64.41 54.24 APL502J 
500 100 0.038 APT100M50JMI-ND 58.65 48.45 40.80 APT100M50J 
1200 34 0.30 APT34M120JMI-ND 77.23 63.81 53.73 APT24M120J 
1000 41 0.21 APT41F100JMI-ND 77.33 63.88 53.80 APT41F100J 
1000 45 0.18 APT45M100JMI-ND 77.33 63.88 53.80 APT45M100J 

1 500 51 0.075 APT51F50JMI-ND 34.91 28.85 24.29 APT51F50J 
500 51 0.075 APT51M50JMI-ND. 33.65 27.80 23.41 APT51M50J 
800 58 0.11 APT58M80JMI-ND. 75.53 62.40 52.55 APTS58M80J 
600 77 0.035 APT77N60JC3MI-ND 41.79 34.53 29.08 APT77N60JC3 
100 142 0.011 APT10M11JVRU2MI-ND 44.60 36.85 31.03 APT10M11JVRU2 
100 142 0.011 APT10M11JVRU3MI-ND 44.60 36.85 31.03 APT10M11JVRU3 
500 44 0.10 APT5010JVRU2MI-ND 45.22 37.36 31.46 APT5010JVRU2 
500 44 0.10 APT5010JVRU3MI-ND 45.22 37.36 31.46 APT5010JVRU3 
500 58 0.09 APL502B2GMI-ND 49.17 40.63 34.21 APL502B2G 
1200 26 0.65 APT26F120B2MI-ND 31.90 26.36 22.20 APT26F120B2 
1200 28 0.56 APT28M120B2MI-ND 27.19 22.46 18.92 APT28M120B2 
800 34 0.145 APT34N80B2C3GMI-ND 14.25 12.22 9.68 APT34N80B2C3G 

2 1000 37 0.33 APT37M100B2MI-ND 25.58 21.13 17.80 APT37M100B2 
800 41 0.28 APT38F80B2MI-ND 25.73 22.06 17.47 APT38F80B2 
500 56 0.10 APT56M50B2MI-ND 15.82 13.56 10.74 APTS56M50B2 
600 66 0.10 APT66M60B2MI-ND 27.24 23.36 18.49 APT66M60B2 
500 75 0.075 APT75M50B2MI-ND 20.97 17.98 14.24 APT75M50B2 
500 84 0.065 APT84M50B2MI-ND 26.01 22.30 17.66 APT84M50B2 
500 58 0.09 APL502LGMI-ND 50.83 41.99 35.36 APL502LG 
1200 26 0.65 APT26F120LMI-ND 31.90 26.36 22.20 APT26F120L 
1000 29 0.46 APT29F100LMI-ND 26.99 23.14 18.32 APT29F100L 
1000 34 0.40 APT34F100LMI-ND 26.91 22.23 18.72 APT34F100L 
800 34 0.145 APT34N80LC3GMI-ND 14.25 12.22 9.68 APT34N80LC3G 

3 1000 37 0.33 APT37M100LMI-ND 25.12 20.75 17.48 APT37M100L 
800 44 0.24 APT44F80LMI-ND 25.42 21.00 17.68 APT44F80L 
800 48 0.20 APT48M80LMI-ND 24.24 20.03 16.87 APT48M80L 
500 56 0.10 APT56M50LMI-ND 16.18 13.88 10.99 APTS6M50L 
600 56 0.13 APTS56M60LMI-ND 22.15 18.99 15.03 APTS6M60L 
500 84 0.065 APT84M50LMI-ND 25.56 21.92 17.35 APT84M50L 
600 94 0.035 APT94N60L2C3GMI-ND 29.10 24.04 20.24 APT94N60L2C3G 
800 Bi 0.45 APT11N80BC3GMI-ND 8.48 7.64 6.36 APT11N80BC3G 
1200 13 1.40 APT13F120BMI-ND 14.78 12.68 10.04 APT13F120B 
1200 14 1.20 APT14M120BMI-ND 26.77 22.95 18.17 APT14M120B 
1000 17 0.80 APT17F100BMI-ND 13.92 11.93 9.45 APT17F100B 
600 18 0.39 APT18F60BMI-ND 9.96 8.97 7A7 APT18F60B 
1000 18 0.70 APT18M100BMI-ND 13.27 11.38 9.01 APT18M100B 
500 20 0.30 APT20F50BMI-ND 8.04 7.24 6.03 APT20F50B 

4 800 22 0.50 APT22F80BMI-ND 13.44 11.52 9.12 APT22F80B 
600 28 0.25 APT28F60BMI-ND 9.94 8.52 6.75 APT28F60B 
600 34 0.21 APT34F60BMI-ND 18.62 15.96 12.64 APT34F60B 
500 37 0.15 APT37F50BMI-ND 9.52 8.16 6.46 APT37F50B 
600 47 0.07 APT47N60BC3GMI-ND. 17.89 15.34 12.15 APT47N60BC3G 
600 60 0.045 APT60N60BCSGMI-ND 26.85 23.02 18.23 APT60N60BCSG 
1000 if 2.0 APT7F100BMI-ND 9.40 8.46 7.05 APT7F100B 
1200 it 2.90 APT7F120BMI-ND 8.32 713 5.65 APT7F120B 

(Continued) 
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<C> Microsemi. NEW! Power MOSFETs (cont, 


vps Ip RDS (on) Digi-Key Price Each Microsemi 
Fig. Max. Maximum (A) Max. 0 Part No. 1 25 100 Part No. 
4 1200 7 2.50 APT7M120BMI-ND 7.95 6.82 5.40 APT7M120B 
1000 8 1.80 APT8M100BMI-ND 9.00 8.10 6.75 APT8M100B 
800 11 0.45 APT11N80KC3GMI-ND 7.88 7.10 5.91 APT11N80KC3G 
600 12 0.62 APT12F60KMI-ND 5.68 5.12 4.26 APT12F60K 
5 500 15 0.39 APT15F50KMI-ND 5.44 4.90 4.08 APT15F50K 
1200 4 4.60 APT4F120KMI-ND 6.84 6.16 5.13 APT4F120K 
1200 4 4.00 APT4M120KMI-ND 6.56 5.91 4.92 APT4M120K 
1000 6 2.50 APT6M100KMI-ND 6.16 5.55 4.62 APT6M100K 
80 20 — VRF141MP-ND 65.09 53.77 45.28 VRF141 
170 6 _ VRF148AMP-ND 62.28 51.46 43.33 VRF148A 
6 170 16 _ VRF150MP-ND 63.66 52.60 44.29 VRF150 
170 16 _ VRF151MP-ND 65.18 53.85 45.35 VRF151 
130 20 0.20 VRF152MP-ND 97.77 80.77 68.02 VRF152 
170 36 = VRF151GMP-ND 162.29 134.07 112.90 VRFI51G 
170 60 — VRF154FLMP-ND 421.65 348.33 293.33 VRFI54FL 
170 60 = VRF157FLMP-ND. 455.68 376.44 317.00 VRF157FL 
170 40 = VRF2933MP-ND 153.34 126.68 106.68 VRF2933 


NEW! Power Modules 


vDS Ip RDS (on) Digi-Key Price Each Microsemi 
Maximum Average (A) Maximum 0 Part No. 1 25 100 Part No. 
600 72 0.035 APTC60AM35SCTGMI-ND 292.24 241.42 203.30 APTC60AM35SCTG 
1000 65 0.156 APTM100A13SCGMI-ND 621.99 513.82 432.69 APTM100A13SCG 
1000 65 0.156 APTM100A13SGMI-ND 284.81 235.28 198.13 APTM100A13SG 
1000 215 0.052 APTM100UM45FAGMI-ND 433.37 358.00 301.48 APTM100UM45FAG 
1000 145 0.078 APTM100UM65SAGMI-ND. 331.34 273.72 230.50 APTM100UM65SAG 
100 495 0.0025 APTM10AM02FGMI-ND. 278.83 230.34 193.97 APTM10AM02FG 
100 860 0.0016 APTM10UM01FAGMI-ND 275.06 227.23 191.35 APTM10UM01FAG 
1200 34 0.348 APTM120H29FGMI-ND 352.82 291.46 245.44 APTM120H29FG 
1200 116 0.12 APTM120U10SAGMI-ND 334.86 276.63 232.95 APTM120U10SAG 
200 372 0.005 APTM20AM04FGMI-ND. 320.67 264.90 223.08 APTM20AM04FG 
500 150 0.028 APTM50AM24SGMI-ND 283.15 233.91 196.98 APTMS50AM24SG 
500 497 0.010 APTMS50UMO9FAGMI-ND 408.39 337.37 284.10 APTMS50UMO9FAG 


Reel* 


NEW! RF Power FET Dimensions in mm D 


Fig. 1 —TO-39 Fig. 3 — Macro X Fig. 4 —TO-72 ae Fig. 5 — 8-SOIC 
7 Aa 4.98. 


1 oon 
8 5 


533 
t 


VCEO Ic HFE Digi-Key Pricing Microsemi 
Fig. Maximum Average (mA) (Minimum) Part No. 1 25 100 Part No. 
1 70 400 15 MRF544MI-ND 10.00 214.20 678.30 MRF544, 
16 500 30 MRF553GMI-ND 4.44 99.90 333.00 MRF553G 
2 16 500 50 MRF555MI-ND 4.00 90.00 300.00 MRF555, 
16 500 50 MRF555TMI-ND. 4.24 95.40 318.00 MRF555T 
16 150 30 MRF559GMI-ND 3.04 68.40 228.00 MRF559G 
3 18 200 90 MRF581AMI-ND 3.28 73.80 246.00 MRF581A 
18 200 50 MRF581GMI-ND 2.48 55.80 186.00 MRF581G 
18 200 50 MRF581MI-ND 3.28 73.80 246.00 MRF581 
4 15 30 30 MRF904MI-ND 14.28 321.30 1071.00 MRF904. 
15 200 50 MRF5812GR1MICT-NDt 3.16 71.10 237.00 MRF5812GR1 
5 15 200 50 MRF5812GR1MITR-ND¥$ 987.50/500 MRF5812GR1 
15 200 50 MRF5812R2MICT-NDT 3.16 71.10 237.00 MRF5812R2 
15 200 50 MRF5812R2MITR-ND¥ 3950.00/2,500 MRF5812R2 
t+ Cut Tape + Tape and Reel 
. ge 
Schottky Barrier Rectifiers cae eee 


Fig. 1— POWERMITE® Fig. 2 — POWERMITE®3 Fig. 3 — PowerDI™5 Fig. 4 — TO-247/T-Max® NEW! Fig. 5 — TO-264 NEW! Fig. 6 — SOT-227 NEW! 
A Cathode B 20.50, 
[2.05 Cathode Anode 4.05 T oO} lo 
TH | | oh | © - 
1.91 | CO 6.60 O} fo 
| : i| 
at .__ 38.2 
Forward Working Maximum Maximum 
Average Rectified | Peak Reverse Forward dc Reverse Cut Tape 
Current Voltage Voltage @ Amps Current @ VRWM | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. (A) (Vv) ) (A) (mA) Part No. 1 10 100 _| Part No. Qty. Pricing 
1.0 20 0.65 3.0 0.4 UPS120E3CT-ND -96 8.64 72.00 |— = = 
1A 1.0 20 0.595 2.0 0.01 UPS120EE3CT-ND 1.00 9.00 75.00 |UPS120EE3TR-ND 3,000 625.00/M 
1.0 40 0.75 3.0 0.4 UPS140E3CT-ND 1.00 9.00 75.00 |— = = 
1B 1.0 20 0.65 3.0 1.0 UPS5817E3CT-ND 24 2.15 17.93 |UPS5817E3TR-ND 3,000 149.38/M 
1.0 40 0.85 3.0 1.0 UPS5819E3CT-ND 27 2.39 19.88 |UPS5819E3TR-ND 3,000 165.63/M 
3.0 40 0.50 3.0 0.5 UPS340E3CT-ND 69 6.25 52.05 |UPS340E3TR-ND 5,000 390.38/M 
3.0 60 0.63 3.5 0.2 UPS360E3CT-ND 1.52 13.68 114.00 |UPS360E3TR-ND 5,000 855.00/M 
3.0 100 0.76 3.0 0.2 UPS3100E3CT-ND 78 6.98 58.20 |UPS3100E3TR-ND 5,000 436.50/M 
5.0 40 0.54 5.0 0.5 UPS540E3CT-ND 1.76 15.84 132.00 |UPS540E3TR-ND 5,000 990.00/M 
2 5.0 60 0.69 5.0 0.2 UPS560E3CT-ND 1.84 16.56 138.00 |UPS560E3TR-ND 5,000 1035.00/M 
5.0 100 0.81 5.0 0.2 UPS5100E3CT-ND Wed 6.89 57.38 |UPS5100E3TR-ND 5,000 430.32/M 
5.0 100 0.81 5.0 0.2 UPS5100HE3CT-ND 2.00 18.00 150.00 |UPS5100HE3TR-ND 5,000 1125.00/M 
7.0 60 0.60 7.0 0.1 UPS760E3CT-ND 1.06 9.55 79.58 |UPS760E3TR-ND 5,000 596.82/M 
8.0 35 0.51 8.0 1.4 UPS835LCT-ND 1.84 16.56 138.00 |UPS835LTR-ND 5,000 1035.00/M 
8.0 40 0.37 3.0 5.0 UPS840CT-ND 4.46 40.14 334.50 |— = = 


(Continued) 
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Oy) Microsemi. Schottky Barrier Rectifiers (cont) @) 


Forward Working Maximum Maximum 
Average Rectified | Peak Reverse Forward dc Reverse Cut Tape 
Current Voltage Voltage @ Amps Current @ VRWM |Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. (A) (v) () (A) (mA) Part No. 1 10 100 _| Part No. Qty. Pricing 
2 10.0 40 0.51 10.0 0.3 UPS1040E3CT-ND 1.39 12.49 104.10 ]UPS1040E3TR-ND 5,000 780.75/M 
2x 5.0 40 0.48 5.0 0.15 UPS1040CTE3CT-ND 1.39 12.49 104.10 |UPS1040CTE3TR-ND 5,000 780.75/M 
3 3.0 200 0.78 3.0 0.01 UPDS3200CT-ND 3.00 27.00 225.00 _[UPDS3200TR-ND 5,000 1687.50/M 
IF VR VF Digi-Key Pricing Microsemi 
Fig. (A) (Vv) 0) (A) Part No. 1 25 100 Part No. 
120 200 0.95 100 APT100S20BGMI-ND NEW! 8.06 172.80 547.20 APT100S20BG 
25 200 0.83 15 APT15S20BCTGMI-ND NEW! 6.08 136.80 456.00 APT15S20BCTG 
4 45 200 0.85 30 APT30S20BCTGMI-ND NEW! 8.88 199.80 666.00 APT30S20BCTG 
45 200 0.85 30 APT30S20BGMI-ND NEW! 5.24 117.90 393.00 APT30S20BG 
75 200 0.90 60 APT60S20BGMI-ND NEW! 7.88 177.30 591.00 APT60S20BG 
75 200 0.90 60 APT60S20B2CTGMI-ND NEW! 10.56 226.20 716.30 APT60S20B2CTG 
5 120 200 0.95 100 APT100S20LCTGMI-ND NEW! 16.04 343.80 1088.70 APT100S20LCTG 
6 120 200 0.95 100 APT2X101S20JMI-ND NEW! 27.05 558.60 1881.60 APT2X101S20J 
75 200 0.90 60 APT2X61S20JMI-ND NEW! 23.18 478.80 1612.80 APT2X61S20J 


VR IF | IFSM | Digi-Key Pricing 
Fig.| (V) | (A) | (A) |PartNo. il 25 100 
200 | 30 | 320 |APT30D20BCTGMI-ND NEW! 8.48 190.80 636.00 
on a ieee a ie eu ee #00 | 30 | 320 |APT30D40BCTGMLND NEW! gas 19080 638.00 
POWERMITE®/DO-216 | TO-247 (3 Pin) NEW! | TO-247 (2 Pin) NEW! a A ; 5 ; 
Grin) wePin) 40.68, » | 600 | 30 | 320 |APTSOD6OBCTGMI-ND NEW! 8.48 190.80 636.00 
fee es 600 | 27 | 320 |APT30D60BHBGMI-ND NEW! 8.84 198.90 663.00 
8 600 | 40 | 320 |APT40DQ60BCTGMI-ND NEW! 6.80 153.00 510.00 
600 | 30 | 320 |APT30DQ60BCTGMI-ND NEW! 5.88 132.30 441.00 
aE 600 | 60 | 600 |APT60DQ60BCTGMI-ND NEW! 8.52 191.70 639.00 
i 600 | 15 | 110 |APT15D60BGMI-ND NEW! 3.76 84.60 282.00 
: — : 1000 | 15 80 |APT15DQ100BGMI-ND NEW! 3.68 82.80 276.00 
Dimensions in mm 1200 | 15 | 110 |APT15DQ120BGMI-ND NEW! 3.76 84.60 282.00 
1000 | 30 | 210 |APT30D100BGMI-ND NEW! 6.16 138.60 462.00 
— — 1200 | 30 | 210 |APT30D120BGMI-ND NEW! 7.40 166.50 555.00 
= vA A rem aeeeey = Cut eee aes 460 200 | 30 | 320 |APT30D20BGMI-ND NEW! 5.08 114.30 381.00 
up || {() (A) (etl 400 | 30 | 320 |APT30D40BGMI-ND NEW! 5.08 114.30 381.00 
1 50 25 25) UPR5E3CT-ND 1.32 11.88 99.00 600 | 30 | 320 /APT30D60BGMI-ND NEW! 5.08 114.30 381.00 
100 25 25 __|UPR10E3CT-ND 1.44 12.96 108.00 1200 | 30 210 |APT30DQ120BGMI-ND NEW! 5.40 121.50 405.00 
= 3 [1000 | 40 | 210 |APT40DQ100BGMI-ND NEW! 4.92 110.70 369.00 
VR IF | IFSM | Digi-Key Pricing 1200 | 40 | 210 |APT40DQ120BGMI-ND NEW! 5.92 133.20 444.00 
Fig.| (Vv) | (A) | (A) |Part No. 1 25 100 600 | 40 | 320 |APT40DQ60BGMI-ND NEW! 4.08 91.80 306.00 
7000 | 15 80 |APT15D100BCTGMLND NEW! 7416 161.40 537.00 1000 | 60 | 540 |APT60D100BGMI-ND NEW! 9.68 217.80 726.00 
1000 | 15 80 |APT15D100BHBGMI-ND NEW! 756 17010 567.00 1200 |] 60 | 540 |APT60D120BGMI-ND NEW! 8.20 175.80 556.70 
200 | 60 | 600 |APT60D20BGMI-ND NEW! 7.92 178.20 594.00 
600 | 14 | 110 |APT1SD60BCAGMI-ND NEW! 6.16 138.60 462.00 : 
i jf i 43130 45800 600 | 60 | 600 |APT60D60BGMI-ND NEW! 7.92 178.20 594.00 
isda mevecdim meg SSLSETSIO LEI KTD) E720 : : ; 1000 | 60 | 540 |APTé60DQ100BGMI-ND NEW! 6.44 144.90 483.00 
1000 |_15 | 80 __|APT1SDQ100BCTGMI-ND NEW! 5.72 128.70 429.00 1000 | 75 | 540 |APT75DQ100BGMI-ND NEW! 7.76 174.60 582.00 
2 | 600 | 15 | 110 |APTISDQ60BCTGMI-ND NEW! 4.68 105.30 351.00 1200 | 75 | 540 |APT75DQ120BGMI-ND NEW! 9.36 210.60 702.00 
600 13 110 |APT1S5DS60BGMI-NDt NEW! 6.96 156.60 522.00 600 75 600 _|APT75DQ60BGMI-ND NEW! 6.32 142.20 474.00 
1000 | 30 | 210 |APT30D100BCTGMI-ND NEW! 7.28 156.00 494.00 1000 | 15 80 |APT15D100KGMI-ND NEW! 2.64 59.40 198.00 
1000 | 18 | 210 |APT30D100BHBGMI-ND NEW! 7.56 162.00 513.00 4 | 1200] 30 | 210 |APT30DQ120KGMI-ND NEW! 4.08 91.80 306.00 
1200 | 30 | 210 |APT30D120BCTGMI-ND NEW! 8.74 187.20 592.80 600 8 110_|APT8DQ60KGMI-ND NEW! 1.56 35.10 117.00 
200 | 30 | 320 |[APT30D20BCAGMI-ND NEW! 8.84 198.90 663.00 | +Pin2 Missing 
Zener Diodes Dimensions in mm 
500mW Series, DO-35 Silicon Zener Diodes, 1N5221 — 1N5275 
Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal 
Zener _—‘Test Zener _‘Test Zener _—‘Test Zener _‘Test Zener _—‘Test 
Voltage Current Voltage Current Voltage Current Voltage Current Voltage Current 
Vz@ Iz iat Vz@Izt iat Vz@lzt— izt VWz@Izt iat Vz@ iz iat 
(Value) (Volts) (mA) | (Value) (Volts) (mA) | (Value) (Volts) (mA) | (Value) (Volts) (mA) | (Value) (Volts) (mA) ; |_ Cathode i Cathode 
al 24 20 30 47 20 48 18 70 55 28 45 66 68 18 Mark Mark 
24 28 20 33 6.0 20 49 19 6.6 60 42 3.0 67 75 17 - 
26 3.3 20 36 75 20 51 24 5.6 61 47 27 68 82 15 
27 3.6 20 40 10 20 52 24 5.2 62 51 25 72 110 14 
28 3.9 20 42 12 20 53 25 5.0 64 60 24 74 130 0.95 i 
29 43 20 47 17 74 54 27 46 65 62 2.0 75 1400.90 
1W Series, 2W Series, DO-41 Silicon Zener Diodes, 2EZ3.6D5 — 2EZ200D5 
DO-41 Glass Zener Diodes Nominal Nominal Nominal Nominal 
— Zener Test Zener Test Zener Test Zener Test 
1N4741A 1N4763A Voltage Current Voltage Current Voltage Current Voltage Current 
Zener Test Vz It Vz Izt Vz Izt Vz Izt 
voltane eurran (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) 
Zz 
36 3.6 139 15 15 33.4 39 39 128 82 82 6.4 
(Value) (Volts) (mA) 43 43 116 17 17 29.4 43 43 11.6 a a1 55 
4 11 23 6.2 6.2 80.5 18 18 27.8 47 47 10.6 410 410 45 
43 13 19 6.8 6.8 73.5 19 19 26.3 51 51 98 an ia6 38 
56 47 55 75 75 66.5 22 22 22.8 56 56 9.0 : 
: 12 12 415 27 7 18.5 62 62 84 180 180 28 
63 el 2.8 13 13 38.5 33 33 15.1 75 75 67 200 200 25 
DC Power | Voltage Range (Value) | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing Microsemi 
Fig. | Dissipation See Chart Part No.* 1 10 100 Part No.* 4,000 10,000 Part No.* 
1 500 mW 2.4V ~ 140V 1N52(Value)ADO35MSCT-ND 1.20 84 .60 | 1N52(Value)DO35MSTR-ND. = 963.00/M__|1N52(Value)DO35 
3 TW T1V~91V 1N47(Value)APMSCT-ND 25 17 .14__|1N47(Value)APMSTR-ND 7153.94/M —_ | 1N47(Value)ADO41 
2w 3.6V ~ 200V 2EZ(Value)DSMSCT-ND 1.42 95 .76__|2EZ(Value)DSMSTR-ND 1153.94/M — __|2EZ(Value)D5D041 


* For complete part number, substitute corresponding value from chart for (Value). 


POWERMITE® Pin Diodes (=) rea 


Maximum | Average Power | Maximum Maximum Cut Tape 
Reverse Voltage | Dissipation | Capacitance | Forward Voltage | Digi-Key Price Each Microsemi 
(Vv) (W) (pF) (Vv) Part No. fl 10 100 Part No. 
50 25: 1.0 1.0 UPP9401E3CT-ND 2.72 2.45 2.04 UPP9401E3/TR7 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1395 


2tENESAS _ Mosfets 


Features: * Power switching * Capable of 4.5V gate drive » Low drive current * High density mounting * Low on-resistance 


Bottom View 


1. Source 


2. Source 4. Source 1. Source 
3. Source 2. Source . i 2. Source 
4. Gate 3. Source é 3. Source 
5. Drain 4. Gate 4. Gate 


Maximum Ratings RDS(on) (mo) Tape and Reel 
Pack- | VDSS | VGSS | ID | Pch VGS=4.5V VGS=10V Qgd | Qg | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Renesas 
age (V) (V) (A) | (W) | Typ. | Max. | Typ. | Max. | (nC) | (nC) | Part No. 1 25 100 Part No. 2,500 Part No. 
N-Channel 

30 +20 60 | 65 21 29 1.6 2A 8.8 42 | RJKO328DPB-00#JOCT-ND 2.38 52.80 184.80 | RJKO328DPB-00#JOTR-ND 858.00/M RJK0328DPB-00#J0 
30 +20 55 | 60 24 3.4 1.8 23 7.3 35 | RJKO329DPB-00#JOCT-ND 2.02 44.80 156.80 | RJKO329DPB-00#JOTR-ND 728.00/M RJKO329DPB-00#J0 

LEPAK 30 +20 45 | 55 28 3.9 24 27 5.8 27 | RJKO330DPB-00#JOCT-ND 1.84 40.43 142.10 | RJKO330DPB-00#JOTR-ND 661.50/M RJKO330DPB-00#J0 
30 +20 40 | 50 3.5 49 2.6 3.4 48 22 | RJKO331DPB-00#JOCT-ND 1.61 35.48 124.70 | RJKO331DPB-00#JOTR-ND 580.50/M RJK0331DPB-00#J0 
30 +20 35 | 45 5.0 7.0 3.6 47 3.0 14 | RUKO332DPB-00#JOCT-ND 1.35 29.70 104.40 | RJKO332DPB-00#JOTR-ND 486.00/M RJKO332DPB-00#J0 
30 | +16/-12| 30 | 45 10 13 6.7 8.0 1.5 8 | RJKO305DPB-00#JOCT-ND 1.31 28.88 101.50 | RJKO305DPB-00#JOTR-ND 567.00/M RJKO305DPB-00#J0 
30 +20 65 | 65 1.9 27 1.5 2.0 10.5 49 | RJKO346DPA-00#JOCT-ND 2.27 50.40 176.40 | RJKO346DPA-00#J0TR-ND 819.00/M RJKO346DPA-00#J0 
30 +20 50 | 55 25 3.5 1.9 2.5 t 34 | RJKO348DPA-00#JOCT-ND 1.84 40.43 142.10 | RJKO348DPA-00#JOTR-ND 661.50/M RJK0348DPA-00#J0 
30 +20 45 | 50 34 4.3 24 34 5.3 25 | RJKO349DPA-00#JOCT-ND 1.58 34.65 121.80 | RJKO349DPA-00#JOTR-ND 567.00/M RJKO349DPA-00#J0 
30 +20 40 | 45 43 6.0 3.2 42 3.7 17 | RUKO351DPA-00#JOCT-ND 1.31 28.88 101.50 | RJKO351DPA-00#JOTR-ND 472.50/M RJK0351DPA-00#J0 

WPAK 30 +20 35 | 40 5.4 76 4.0 52 3.0 14__ | RUKO353DPA-00#JOCT-ND 1.20 26.40 92.80 | RJKO353DPA-00#JOTR-ND 432.00/M RJKO353DPA-00#J0 
30 +20 30 | 25 11.8 16.5 8.2 10.7 14 6.3 |RJKO355DPA-00#JOCT-ND 96 20.40 72.00 | RUKO355DPA-00#JOTR-ND 336.00/M RJKO355DPA-00#J0 
30 +20 35 | 35 8.0 11.2 6.0 78 2.2 10 | RUKO364DPA-00#JOCT-ND 1.09 23.93 84.10 | RJKO364DPA-00#JOTR-ND 391.50/M RJKO364DPA-00#J0 
30 +20 30 | 30 9.6 13.4 7.0 941 des, 7.6 |RJKO365DPA-00#JOCT-ND 1.05 23.10 81.20 | RJKO365DPA-00#JOTR-ND 378.00/M RJKO365DPA-00#J0 
30 +20 25 | 30 12.0 16.8 8.5 14 1.5 6.8 | RJKO366DPA-00#JOCT-ND 80 17.00 60.00 / RJKO366DPA-00#JOTR-ND 280.00/M RJKO366DPA-00#J0 
30 +20 20 | 25 16 22.4 11 14.3 1.3 6.2 | RJKO368DPA-00#JOCT-ND 96 20.40 72.00 | RUKO368DPA-00#JOTR-ND 336.00/M RJKO368DPA-00#J0 
30 +20 22 | 25 3.2 45 26 3.4 7.0 34 | RJKO348DSP-00#JOCT-ND 1.69 37.13 130.50 | RJKO348DSP-00#JOTR-ND 607.50/M RJKO348DSP-00#J0 
30 +20 20 | 2.5 3.6 5.0 29 3.8 5.3 25 | RJKO349DSP-00#JOCT-ND 1.43 31.35 110.20 | RJKO349DSP-00#JOTR-ND 513.00/M RJKO349DSP-00#J0 
30 +20 18 | 2.0 5.5 7.0 43 5.6 3.4 16 | RJKO352DSP-00#JOCT-ND 1.16 25.58 89.90 | RJKO352DSP-00#JOTR-ND 418.50/M RJKO352DSP-00#J0 
30 +20 18 | 2.0 5.9 8.3 45 5.9 3.0 15 | RJKO353DSP-00#JOCT-ND 1.05 23.10 81.20 | RJKO353DSP-00#JOTR-ND 378.00/M RJKO353DSP-00#J0 

SOP-8 | 30 +20 16 | 2.0 7.5 10.5 5.4 7.0 2.5 12 | RJKO354DSP-00#JOCT-ND 94 20.63 72.50 | RJKO354DSP-00#JOTR-ND 337.50/M RJKO354DSP-00#J0 
30 +20 12 | 1.8) 12.0 16.8 8.5 14 1.4 6.0 |RJKO355DSP-00#JOCT-ND 80 17.00 60.00 / RJKO355DSP-00#JOTR-ND 280.00/M RJKO355DSP-00#J0 
30 +20 Wo) 2.0) 12.5 17.5 9.0 11.7 1.5 6.8 | RJKO366DSP-00#JOCT-ND 80 17.00 60.00 / RJKO366DSP-00#JOTR-ND 280.00/M RJKO366DSP-00#J0 
30 +20 9 1.8 16 22.5 12 15.6 1:2 5.6 | RJKO369DSP-00#JOCT-ND 72 15.30 54.00 | RJKO369DSP-00#JOTR-ND 252.00/M RJKO369DSP-00#J0 
30 +20 8 1.8 19 27 14 19 1.0 3.8 _|RJKO371DSP-00#JOCT-ND 68 14.45 51.00 | RJKO371DSP-00#JOTR-ND 238.00/M RJK0371DSP-00#J0 

Hf A ® 
NEW! Integrated Driver-Mosfet Digi Reel 
Output Current Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing | Renesas 
Description (A) max. _| Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 2,500 Part No. 
High-Side MOSFET, Low-Side MOSFET and 
9 MOSFET Driver ina single package 40 56-QFN |R2J20602NP#G3CT-ND | 8.75 192.50 665.00 | R2J20602NP#G3TR-ND 4462.50/M R2J20602NP#G3 


RO 


OR Mosfets 


SEMICOND 
Dimensions in (mm) 8-SOIC, 8-SOP 
Typical PD 7" K=3.9—\ 
vpss RDS @ VGS ID IP | Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (V) (on) (Vv) (A) (A) | (W) |Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
N-Channel 
30 27mQ 45 6.5 26 2 ]RSSO65NO3TBCT-ND 75 15.03 45.09 | RSSO65NO3TBTR-ND 2,500 | 238.00/M |RSSO65NO3TB 
30 20m 10 7 = 2 |RRSO70NO03TB1CT-ND 1.04 20.70 62.10 | RRSO70NO3TB1TR-ND 2,500 | 328.00/M |RRSO7ONO3TB1 
30 15m 45 9 36 2  |RSSO9ONO3TBCT-ND 75 15.03 45.09 | RSSO90NO3TBTR-ND 2,500 | 238.00/M |RSSO90N03TB 
30 12.5m0 45 10 40 2 |RSS100NO3TBCT-ND 87 17.37 52.11 | RSS100NO3TBTR-ND 2,500 | 275.00/M |RSS100N03TB 
30 11mQ 10 10 = 2__|RRS100N03TB1CT-ND 1.01 21.94 67.50 | RRS10ONO3TB1TR-ND 2,500 | _359.00/M_|RRS100N03TB1 
30 10.3m0 45 inl 44 2 |RSS110NO3TBCT-ND 1.35 29.17 89.75 | RSS110NO3TBTR-ND 2,500 | 477.00/M |RSS110N03TB 
30 9.4m0 45 12 48 2 |RSS120NO3TBCT-ND 1.10 21.96 65.88 | RSS120NO3TBTR-ND 2,500 | 348.00/M |RSS120N03TB 
30 gma. 10 an _ 2 |RRS110N03TB1CT-ND 1.50 32.50 100.00 | RRS110NO3TB1TR-ND 2,500 | 532.00/M |RRS110NO3TB1 
8-SOIC 30 8.6m0 45 | 125 | 50 2 |RSS125NO3TBCT-ND 1.54 32.06 107.73 | RSS125NO3TBTR-ND 2,500 | 667.00/M |RSS125N03TB 
30 7.5mQ 10 125 | — 2__|RRS125N03TB1CT-ND 1.61 34.94 107.50 | RRS125N03TB1TR-ND 2,500 | _572.00/M_|RRS125N03TB1 
30 74m0 45 13 52 2  |RSS130NO3TBCT-ND 1.62 33.69 113.19 | RSS130NO3TBTR-ND 2,500 | 701.00/M |RSS130N03TB 
30 7mQ, 10 13 _— 2 |RRS130N03TB1CT-ND 1.80 39.00 120.00 | RRS130N03TB1TR-ND 2,500 | 638.00/M |RRS130N03TB1 
30 6m. 45 14 56 2 |RSS140NO3TBCT-ND 1.44 31.28 96.25 | RSS140NO3TBTR-ND 2,500 | 512.00/M |RSS140N03TB 
45 35m 4 7 28 2. |RSSO70NOSFU6TBCT-ND 1.31 28.44 87.50 | RSSO70NO5FU6TBTR-ND 2,500 | 466.00/M |RSSO70NOSFU6TB 
45 25m 4 8.5 34 2__|RSSO85NO5FU6TBCT-ND 1.61 34.94 107.50 | RSSO85NO5FU6TBTR-ND 2,500 | 572.00/M_|RSSO85NO5FU6TB 
45 21m 4 9.5 38 2 |RSSO95NO5FU6TBCT-ND 1.58 32.88 110.46 | RSSO95NO5FU6TBTR-ND 2,500 | 684.00/M |RSSO95NO5FU6TB 
60 35m 4 6.5 = 2__|RSSO65NO6FU6TBCT-ND 1.20 26.00 80.00 | RSSOG5NO6FU6TBTR-ND 2,500 | 426.00/M_| RSSO65NO6FU6TB 
SOT-23 60 7.50, 5 | 0.115 | 0.8 | 0.225 | RK7002T116CT-ND 234 5.00 13.00 | RK7002T116TR-ND 3,000 47.00/M |RK7002T116 
60 1.10 4 0.3 1.2 | 0.2 | RK7002AT116CT-ND A3 6.25 16.25 | RK7002AT116TR-ND 3,000 59.00/M_|RK7002AT116 
30 0.090 4 3 — | 0.5 |RHPO30N03T100CT-ND 71 14.20 42.60 | RHPO30N03T100TR-ND 1,000 227.00 |RHPO30N03T100 
SOT-89 60 0.160 4 2 — | 0.5 |RJPO20NO6T100CT-ND 97 19.35 58.05 | RJPO20NO6T100TR-ND 1,000 333.00 / RJPO20NO6T100 
60 0.240 4 2 — | 0.5 |RHPO20NO6T100CT-ND 69 13.86 41.58 | RHPO2Z0N06T100TR-ND 1,000 239.00 )RHPO20NO6T100 
60 0.250 4 2 8 0.5 |2SK3065T100CT-ND 61 12.20 36.60 | 2SK3065T100TR-ND 1,000 195.00 | 2SK3065T100 
30 0) 4 0.1 0.4 | 0.2 |2SK3018T106CT-ND 40 6.75 18.72 |2SK3018T106TR-ND 3,000 72.00/M_ | 2SK3018T106 
30 1.40 4 | 03 | — | 02 |RHUOO3NO3T1O6CT-ND 45 7.69 21.32 | RHUOO3NO3T106TR-ND 3,000 | 82.00/M | RHUOO3NO3T106 SOT-323 
SOT-323 30 0.90 4 0.3 — | 0.2 |RJUO03N03T106CT-ND 37 6.38 17.68 | RJUO03N03T106TR-ND 3,000 68.00/M | RJU003N03T106 
60 2.80. 4 0.2 0.8 | 0.2 |RHUOO2NO6T106CT-ND AQ 7.25 18.85 | RHU002NO06T106TR-ND 3,000 68.00/M | RHU002N06T106 
60 1.70 4 0.2 — | 0.2 |RJUOO2NO6T106CT-ND 45 7.69 21.32 | RJUO02NO6T106TR-ND 3,000 82.00/M_| RJUO02NO6T106 
30 2.80, 4 0.2 0.8 | 0.2 |2SK2731T146CT-ND A4 8.13 22.88 | 2SK2731T146TR-ND 3,000 94.00/M | 2SK2731T146 
SOT-346 30 0.430 4 0.5 — | 0.2 )RJKOOSNO3T146CT-ND A4 8.13 22.88 | RUKOOSNO3T146TR-ND 3,000 94.00/M | RJKOOSNO3T146 
30 0.580 4 0.5 — | 0.2 )RHKOOS5NO3T146CT-ND 39 7.50 21.60 ) RHKOOSNO3T146TR-ND 3,000 | 102.00/M |RHKOOSNO3T146 
60 1.410 4 0.3 — | 0.2 | RHKOO3NO6T146CT-ND A5 8.63 24.84 | RHKOO3NO6T146TR-ND 3,000 | 117.00/M_|RHKOO3NO6T146 
SOT-416 30 50 4 0.1 0.4 | 0.15 |2SK3019TLCT-ND 40 6.75 18.72 |2SK3019TLTR-ND 3,000 72.00/M_|2SK3019TL 
* Maximum (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1396 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OHM se 


OND Mosfets (Cont.) 
Typical PD 
vpss RDS @ VGS| jp IP | Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (Vv) (on) (V) (A) (A) | (W) |Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
60 0.150* 10 8 20 20 |RK3055ETLCT-ND 1.12 22.32 66.96 | RK3055ETLTR-ND 2,500 | 353.00/M |RK3055ETL 
60 0.170 4 § 20 20 |2SK2503TLCT-ND 1.10 21.96 65.88 | 2SK2503TLTR-ND 2,500 | 348.00/M |2SK2503TL 
60 0.40. 4 2 8 20 |2SK2094TLCT-ND 1.10 21.96 65.88 | 2SK2094TLTR-ND 2,500 | 348.00/M |2SK2094TL 
60 0.150* 10 8 20 20 |RK3055ETLCT-ND 1.12 22.32 66.96 | RK3055ETLTR-ND 2,500 | 353.00/M |RK3055ETL 
CPT-3, 100 0.250 4 § 20 20 |2SK2504TLCT-ND 1.10 21.96 65.88 | 2SK2504TLTR-ND 2,500 | 348.00/M |2SK2504TL 
D-PAK 100 44m0 45 20 80 20 |RSD200N10TLCT-ND NEW! | 1.25 25.00 75.00 | RSD200N10TLTR-ND NEW! | 2,500 | 640.00/M )RSD200N10TL 
200 0.70 10 3 12 20 |2SK2887TLCT-ND 1.68 36.40 112.00 | 2SK2887TLTR-ND 2,500 | 596.00/M |2SK2887TL 
200 0.720 10 § 20 20 |RDDOSON20TLCT-ND 1.31 28.44 87.50 | RDDOSON20TLTR-ND 2,500 | 466.00/M |RDDOSON20TL SOT-416 
500 30 10 2 6 20 |2SK2715TLCT-ND 90 17.91 53.73 | 2SK2715TLTR-ND 2,500 | 284.00/M |2SK2715TL 
600 4.40 10 2 6 20 |2SK3050TLCT-ND 98 19.62 58.86 | 2SK3050TLTR-ND 2,500 | 311.00/M |2SK3050TL 
60 0.110 4 10 40 30 |2SK2095N-ND 2.40 50.00 168.00 |— _ — |2SK2095N 
200 0.120 10 15 45 40 |RDN150N20-ND 1.50 32.50 100.00 |— _ — |RDN150N20 
200 0.270 10 10 40 35 |RDN100N20-ND 98 21.13 65.00 |— _ — |RDN100N20 
200 0.550 10 § 20 30 |RDNOSON20-ND 1.04 20.88 62.64 |— _ — |RDNO50N20 
250 0.160 10 12 48 40 |RDN120N25-ND 1.56 32.50 109.20 |— - — |RDN120N25 
250 0.380 10 8 32 35 | RDNO80N25-ND 1.09 23.56 72.50 |— _ — |RDNO80N25 
450 10 10 § 20 30 |2SK2713-ND 1.76 38.19 117.50 |— _ — |28K2713 
450 0.850 10 7 28 30 |2SK2299N-ND 1.71 35.63 119.70 |— _ — |2SK2299N 
To-220Fm, | 500 1.50 10 5 | 20 | 35 |RDXOSON50FU6-ND 2.40 50.00 168.00 |— = — |RDXOSONS0FU6 CPT-3, D-PAK 
TO-220FN | 500 1.10 10 5 20 30 |2SK2793-ND 2.42 50.50 169.68 |— _ — |28K2793 
500 0.380 10 13 52 50 |R5013ANXFU6-ND 3.51 76.38 227.50 |— _ — |R5013ANXFU6 
500 0.50 10 12 48 45 |RDX120N50FU6-ND 4.73 102.81 306.25 |— _ — |RDX120NS50FU6 i — 5.5 — 
500 0.850 10 8 32 40 |RDXO80NS50FU6-ND 2.97 64.63 192.50 |— = — |RDXO80NS50FU6 0.75041 
600 2.10 10 45 18 35 | RDXO45N60FU6-ND 2.40 50.00 168.00 |— _ — |RDXO45N60FU6 2 
600 1.80 10 4 16 30 | 2SK2792-ND 2.69 56.13 188.58 | — - — |28K2792 cos 
600 1.20 10 6 24 40 |RDXO60N60FU6-ND 2.97 64.63 192.50 |— _ — |RDXO60N60FU6 
600 10 10 7 28 30 |2SK2740-ND 2.58 53.69 180.39 |— _ — |28K2740 
600 0.650 10 10 40 45 |RDX100N60FU6-ND 4.73 102.81 306.25 |— - —_|RDX100N60FU6 
20 25m 45 4 8 1 |RURO4ONO2TLCT-ND NEW!) 52 9.75 29.25 | RURO40NO2TLTR-ND NEW! | 3,000 | 169.00/M |RURO40NO2TL T0-220FM, TO-220FN 
30 74m 45 2.5 10 1 |RSRO25NO3TLCT-ND 65 12.90 38.70 | RSRO25NO3TLTR-ND 3,000 | 194.00/M |RSRO25NO3TL 
30 66m 45 25 — 1 |RTRO25NO3TLCT-ND 50 10.00 30.00 | RTRO25NO3TLTR-ND 3,000 | 150.00/M |RTRO25NO3TL --10.0-4 
TSMT-3 30 66m 2.5 4 16 1 |RTRO40NO3TLCT-ND 50 10.00 30.00 | RTRO40NO3TLTR-ND 3,000 | 150.00/M |RTRO40NO3TL r oO = 
45 250m0 2.5 2 8 1_|RTRO2ONOSTLCT-ND 81 16.20 48.60 | RTRO2Z0NOSTLTR-ND 3,000 | 257.00/M | RTROZONOSTL 
45 _— _ 2.5 _ 1 |RTRO25NOSTLCT-ND NEW! AT 9.40 28.20 |RTROZSNOSTLTR-ND NEWE | 3,000 | 127.00/M |RTRO25NOSTL 
45 - = 3 = 1 |RTRO3ONOSTLCT-ND NEW! 50 9.38 28.13 |RTRO3ONOSTLTR-ND NEW! | 3,000 | 163.00/M |RTROSONOSTL 
30 225m0 4.0 2 8 | 1.25 | QS5U33TRCT-ND 69 13.77 41.31 | QS5U33TRTR-ND 3,000 | 218.00/M | QS5U33TR 
30 71mQ 45 2 8 1 |QS5U12CT-ND 70 =14.00 42.00 | QS5U12TR-ND 3,000 | 210.00/M |QS5U12TR 
TSMT-5 30 71mQ 45 2 8 1 |QS5U13CT-ND 64 = 12.70 38.10 | QS5U13TR-ND 3,000 | 191.00/M |QS5U13TR 
30 71mQ 45 2 8 1 |QS5U16CT-ND 64 = 12.70 38.10 | QS5U16TR-ND 3,000 | 191.00/M |QS5U16TR 
30 71mQ 45 2 8 1 |QS5U17CT-ND 72 14.40 43.20 | QS5U17TR-ND 3,000 | 216.00/M |QS5U17TR 
30 71mQ 45 2 8 | 1.25 |QS5K2CT-ND 50 10.00 30.00 | QS5K2TR-ND 3,000 | 150.00/M |QS5K2TR 
12 _ _ 2A 4 | 1.25 |QSX5CT-ND 60 12.00 36.00 | QSX5TR-ND 3,000 | 180.00/M |QSX5TR 
20 22m 45 § 10 | 1.25 |RUQO50N02CT-ND NEW! 64 12.00 36.00 | RUQOS0NO2TR-ND NEW! 3,000 | 208.00/M |RUQO50N02TR 
30 148m0 45 2 8 | 1.25 |RSQO20NO3CT-ND NEW! 58 11.50 34.50 | RSQ020N03TR-ND NEW! 3,000 | 155.00/M |RSQO20NO3TR 
30 94m 4 3.5 14 | 1.25 |RSQO35NO3CT-ND 60 12.00 36.00 | RSQO35NO3TR-ND 3,000 | 180.00/M |RSQO35NO3TR 
30 89m 45 2 — | 1.25 |RTQO20NO3CT-ND 45 9.00 27.00 | RTQO20N03TR-ND 3,000 | 135.00/M |RTQO20N03TR 
TSMT-6 30 38m 45 3.5 — | 1.25 |RTQO35NO3CT-ND 68 13.50 40.50 | RTQO35NO3TR-ND 3,000 | 203.00/M |RTQO35NO03TR 
30 36m0 45 45 — | 1.25 | RSQ045NO3CT-ND 75 15.03 45.09 | RSQ045N03TR-ND 3,000 | 238.00/M |RSQO45NO3TR 
30 30m 45 45 18 | 1.25 |RTQO45NO03CT-ND 69 13.86 41.58 | RTQO45NO3TR-ND 3,000 | 219.00/M |RTQO45NO3TR 
30 — _ 1.5 3 | 1.25 |QSX6CT-ND 60 12.00 36.00 | QSX6TR-ND 3,000 | 180.00/M |QSX6TR 
45 415m0 2.5 1 — | 1.25 |QS6K21TRCT-ND NEW! 58 11.50 34.50 | QS6K21TRTR-ND NEW! 3,000 | 155.00/M |QS6K21TR 
45 = = 4 — | 1.25 |RVQO40NO5CT-ND NEW! 62 11.63 34.88 | RVQO40NO5TR-ND NEW! 3,000 | 202.00/M | RVQO40NO5TR 
20 39m 45 25 § 0.8 |RUFO25NO2TLCT-ND NEW! AB 9.00 27.00 | RUFO25NO2TLTR-ND NEW! | 3,000 | 156.00/M | RUFO25NO2TL 
30 170m0 45 15 — | 0.8 |RTFO1SNO3TLCT-ND 58 11.50 34.50 | RTFO1SNO3TLTR-ND 3,000 | 173.00/M |RTFO1SNO3TL 
TUMT-3 30 170mQ 4 14 — | 0.8 )RSFO14NO3TLCT-ND 58 11.50 34.50 | RSFO14NO3TLTR-ND 3,000 | 173.00/M |RSFO14NO3TL 
30 48m0 45 2.5 — | 0.8 |RTFO25NO3TLCT-ND 74 14.70 44.10 | RTFO2Z5NO3TLTR-ND 3,000 | 221.00/M |RTFO25NO3TL 
20 310m0 1.8 15 3.0 | 0.8 |RUFO1S5NO2TLCT-ND 52 10.00 28.80 | RUFO1SNO2TLTR-ND 3,000 | 136.00/M | RUFO15NO2TL 
12 _ _ 2 4 1 | US6X5CT-ND 70 14.00 42.00 | US6X5TR-ND 3,000 | 210.00/M |US6X5TR 
TUMT-6 20 31m 45 3.5 7 1 |RULO35NO2CT-ND NEW! 52 9.75 29.25 | RULO35N02TR-ND NEW! 3,000 | 169.00/M |RULO35NO2TR 
30 35m 45 3.5 _ 1 |RTLO35NO3CT-ND 58 11.60 34.80 | RTLO35NO3TR-ND 3,000 | 174.00/M |RTLO35NO03TR 
30 a = 15 3 1 |US6X6CT-ND 70 14.00 42.00 | US6X6TR-ND 3,000 | 210.00/M |US6X6TR 
VMT-3 30 60 4 0.1 0.4 | 0.15 |2SK3541T2LCT-ND 38 7.03 19.80 | 2SK3541T2LTR-ND 8,000 77.00/M_|2SK3541T2L 
EMT-6 20 1.40 8 3 6 15 | EM6K6T2RCT-ND 42 8.13 23.40 | EM6K6T2RTR-ND 8,000 | 104.00/M |EM6K6T2R 
EMT3 20 _ 8 0.3 — | 0.15 | RUEOO3NO2TLCT-ND A4 7.50 20.80 | RUEOQO3NO2TLTR-ND 3,000 80.00/M | RUEOO3NO2TL 
20 _ _ 0.2 — | 0.15 |RUEOO2NO2TLCT-ND NEW! 231 5.81 16.12 | RUEOQO2NO2TLTR-ND NEWS! | 3,000 62.00/M_ | RUEOO2NO2TL 
Dual N-Channel 
30 93m 45 3.5 14 2 |SP8K5TBCT-ND 1.04 20.79 62.37 | SP8K5TBTR-ND 2,500 | 329.00/M |SP8K5TB 
30 52m0 45 5 20 2 |SP8K1TBCT-ND 75 15.03 45.09 | SP8K1TBTR-ND 2,500 | 238.00/M |SP8K1TB 
8-SOIC 30 30m 45 6 24 2 |SP8K2TBCT-ND 87 17.37 52.11 | SP8K2TBTR-ND 2,500 | 275.00/M |SP8K2TB 
30 23m 45 7 28 2 |SP8K3TBCT-ND 1.44 31.28 96.25 | SP8K3TBTR-ND 2,500 | 512.00/M |SP8K3TB 
30 16m0 45 9 36 2 |SP8K4TBCT-ND 1.44 31.28 96.25 | SP8K4TBTR-ND 2,500 | 512.00/M |SP8K4TB 
EMT-5 30 0.8m0 2.5 0.3 — | 0.15 |EM5K5T2RCT-ND NEW! 48 9.71 26.64 | EM5K5T2RTR-ND NEW! 8,000 | 118.00/M |EM5K5T2R 
EMT-6 30 5mQ, 4 0.1 0.4 | 0.15 |EM6K1T2RCT-ND 55 10.50 30.24 | EM6K1T2RTR-ND 8,000 | 134.00/M |EM6K1T2R 
SOT-353 30 50 4 0.1 0.2 | 0.15 |UM5KINCT-ND 42 8.13 23.40 | UMS5KINTR-ND 3,000 | 111.00/M |UM5KiNTR 
SOT-363 30 50 4 0.1 0.2 | 0.15 |UM6KINCT-ND AG 8.44 23.76 | UM6KINTR-ND 3,000 97.00/M |UM6KINTR 
30 50 4 0.1 0.2 | 0.15 |UM6KINTNCT-ND AG 8.44 23.76 | UM6KINTNTR-ND 3,000 97.00/M_|UM6K1NTN 
SOT-457 60 2.80 4 0.2 0.8 | 0.2 |SM6K2T110CT-ND 50 9.63 27.72 | SM6K2T110TR-ND 3,000 | 131.00/M |SM6K2T110 
TSMT-6 30 180m0 45 1 4 | 1.25 |QS6K1CT-ND 71 14.20 42.60 | QS6K1TR-ND 3,000 | 213.00/M | QS6K1TR 
20 130m0 45 15 3 1 |US6K4CT-ND NEW! 53 10.50 31.50 | US6K4TR-ND NEW! 3,000 | 142.00/M |US6K4TR 
TUMT-6 30 170mQ 45 15 — 1 |US6K1CT-ND 63 12.50 37.50 | US6K1TR-ND 3,000 | 188.00/M |US6K1TR 
30 170mQ 10 1.4 _ 1 |US6K2CT-ND 68 13.50 40.50 | US6K2TR-ND 3,000 | 203.00/M |US6K2TR 
* Maximum (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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OHM se 


OND Mosfets (Cont) 
Typical PD 
Vpss RDS @ VGS| jp IP | Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | pohm 
Package (Vv) (on) (V) (A) (A) | (W) |Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
Dual N and P-Channel 
30/-30) 52m 45 5/7 | 20/28) 2 |SP8M7TBCT-ND 1.46 31.69 97.50 | SP8M7TBTR-ND 2,500 | 519.00/M |SP8M7TB 
30/-30) 52m 4.5 | 5/4.5 |20/18] 2 |SP8M3TBCT-ND 1.13 24.38 75.00 | SP8M3TBTR-ND 2,500 | 399.00/M |SP8M3TB 
30/-30) 52m 4.5 | 5/3.5 |20/14] 2 |SP8M6TBCT-ND 1.03 22.34 68.75 | SP8M6TBTR-ND 2,500 | 366.00/M |SP8M6TB 
8-S0IC 30/-30) 30m 45 6/7 | 24/28) 2 |SP8MSTBCT-ND 1.58 34.13 105.00 | SP8M5TBTR-ND 2,500 | 559.00/M |SP8M5TB 
30/-30| 30m 4.5 | 6/4.5 |24/18| 2 |SP8M8TBCT-ND 1.22 26.41 81.25 | SP8M8TBTR-ND 2,500 | 432.00/M_|SP8M8TB 
30/-30) 23m 4.5 | 7/4.5 |28/18) 2 |SP8M10TBCT-ND 1.28 27.63 85.00 | SP8M10TBTR-ND 2,500 | 452.00/M |SP8M10TB 
30/-30) 16m 45 9/7 |36/28) 2 |SP8M4TBCT-ND 1.84 39.81 122.50 | SP8M4TBTR-ND 2,500 | 652.00/M |SP8M4TB 
30/-30| 16m 45 9/5 | 36/20| 2 |SP8M9TBCT-ND 1.63 35.34 108.75 | SP8M9TBTR-ND 2,500 | 579.00/M_|SP8M9TB 
TSMT-6 30/-20) 170mQ 4.5 |1.5/1.5} 6/6 | 1.25 |QS6M3CT-ND 55 11.00 33.00 | QS6M3TR-ND 3,000 | 165.00/M |QS6M3TR 
30/-20| 170mQ 4.5 {1.5/1.5} 6/6 | 1.25 | QS6M4CT-ND 63 12.50 37.50 | QS6M4TR-ND 3,000 | 188.00/M | QS6M4TR 
EMT-6 | 30/20 | 7mO/2mQ 2.5 | 0.1/0.2] — | 0.15 |EM6M1T2RCT-ND NEW! 43 8.44 23.76 |EM6M17T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M_|EM6M1T2R 
TUMT-6 20/-20)170/280m. 4.5 | 1.5/1 | — 1 |US6M2CT-ND 70 ©1400 42.00 | US6M2TR-ND 3,000 | 210.00/M |US6M2TR 
30/-20| 250m0 4.5 | 14/1 | 5.6/4] 1  |US6MICT-ND 70 14.00 42.00 | US6M1TR-ND 3,000 | 210.00/M |US6M1TR 
P-Channel 
30 68m0 45 4 16 2  |RSSO40P03TBCT-ND 1.10 21.96 65.88 | RSSO40P03TBTR-ND 2,500 | 348.00/M |RSSO40P03TB EMT-5 NEW! 
30 47m0 45 5 20 2 |RSSO50P03TBCT-ND 1.01 21.94 67.50 | RSSO50PO3TBTR-ND 2,500 | 359.00/M |RSSO50P03TB 
8-SOIC 30 22m 45 75 30 2 |RSSO75P03TBCT-ND 1.73 37.54 115.50 | RSSO75PO3TBTR-ND 2,500 | 614.00/M |RSSO75P03TB ie 
30 15m0Q 45 9 36 2  |RSSO90P03TBCT-ND 1.58 32.88 110.46 | RSSO90PO3TBTR-ND 2,500 | 684.00/M |RSSO90P03TB | 
45 39m 4 6 28 2__|RSSO60POSFU6TBCT-ND 1.65 35.75 110.00 | RSSO60PO5FU6TBTR-ND 2,500 | 585.00/M_ | RSSO60PO5FU6TB al 
45 39m 4 7 28 2__|RSSO70PO5FU6TBCT-ND 1.68 35.00 117.60 | RSSO70PO5FU6TBTR-ND 2,500 | _728.00/M_|RSSO70PO5FU6TB 
S0T-323 20 1.10 4 0.2 — | — |RTU002P02T106CT-ND 51 9.88 28.44 | RTU002P02T106TR-ND 3,000 | 134.00/M | RTU002P02T106 
30 0.90 10 0.25 | — | — |RSU002P03T106CT-ND 40 7.63 21.96 | RSU002P03T106TR-ND 3,000 | 104.00/M_|RSU002P03T106 ol le 
SOT-416 20 1.10 4 0.2 — | — |RTE002P02TLCT-ND 50 9.63 27.72 | RTEOO2PO2TLTR-ND 3,000 | 131.00/M |RTEOO2P02TL 0.22 
30 1.60 4 0.2 —_| 0.15 | RSEOO2PO3TLCT-ND 51 9.75 28.08 | RSEQO2PO3TLTR-ND 3,000 | 133.00/M_|RSEO02PO03TL 
12 44m0 45 25 10 1 |RZRO25PO1TLCT-ND NEW! 50 10.00 30.00 |RZRO25PO1TLTR-ND NEW! | 3,000 | 135.00/M |RZRO25PO1TL 
12 _ _ 4 = 1 |RZRO40PO1TLCT-ND NEW! 60 11.25 33.75 | RZRO40PO1TLTR-ND NEW! | 3,000 | 195.00/M |RZRO40PO1TL 
20 570m0 2.5 1 = 1 |RTRO1MPO2TLCT-ND NEW! A3 8.50 25.50 |RTROV1PO2TLTR-ND NEW! | 3,000 | 115.00/M |RTRO11PO2TL 
20 100m0 45 2 8 1 | RTRO2OPO2TLCT-ND 61° 12.20 36.60 | RTRO2Z0PO2TLTR-ND 3,000 | 183.00/M |RTROZOPO2TL 
TSMT-3 20 70mQ 45 25 10 1__|RTRO25PO2TLCT-ND 50 10.00 30.00 | RTRO25PO2TLTR-ND 3,000 | 150.00/M_ | RTRO25P02TL 
20 55m 45 3 12 1 |RTRO30P02TLCT-ND 57 = 10.88 31.32 | RTRO30P02TLTR-ND 3,000 | 148.00/M |RTRO3OPO2TL 
30 170m0 45 15 = 1 _|RSRO15PO3TLCT-ND 56 11.20 33.60 | RSRO1SPO3TLTR-ND 3,000 | 168.00/M |RSRO15PO3TL 
30 135m0 45 2 = 1 |RSRO20PO3TLCT-ND 62 12.30 36.90 | RSRO2Z0PO3TLTR-ND 3,000 | 185.00/M |RSRO2OPO3TL 
30 100m0 45 2.5 = 1__|RSRO25PO3TLCT-ND 67 13.30 39.90 | RSRO25PO3TLTR-ND 3,000 | 200.00/M_|RSRO25P03TL 
20 160m0 45 15 6 1 |QS5U21CT-ND 68 13.68 41.04 | QS5U21TR-ND 3,000 | 217.00/M |QS5U21TR SOT-353 
20 160m0 45 15 6 1 |QS5U23CT-ND 66 13.20 39.60 | QS5U23TR-ND 3,000 | 198.00/M | QS5U23TR 
TSMT-5 20 160m0 45 15 6 1 |QS5U26CT-ND 66 13.20 39.60 | QS5U26TR-ND 3,000 | 198.00/M |QS5U26TR 
20 160m0 45 15 6 1 |QS5U27CT-ND 69 13.77 41.31 | QS5U27TR-ND 3,000 | 218.00/M |QS5U27TR 
20 90m 45 2 8 0.9 | QS5U28CT-ND 7114.13 42.39 | QS5U28TR-ND 3,000 | 224.00/M_ | QS5U28TR 
12 _ _ 2 4 | 1.25 |QST6CT-ND 60 12.00 36.00 | QST6TR-ND 3,000 | 180.00/M |QST6TR 
12 — _ 15 3 0.5 |QST7CT-ND 60 12.00 36.00 | QST7TR-ND 3,000 | 180.00/M |QST7TR 
12 _ = 5 — | 1.25 )RZQO50P01CT-ND NEW! 70 =13.13 39.38 | RZQO050P01TR-ND NEW! 3,000 | 228.00/M |RZQ050P01TR 
20 155m0 45 15 6 | 1.25 |QS6U22CT-ND 64 12.80 38.40 | QS6U22TR-ND 3,000 | 192.00/M | QS6U22TR 
20 72mQ 45 2.5 10 | 1.25 | RTQO25P02CT-ND 58 11.60 34.80 | RTQ025P02TR-ND 3,000 | 174.00/M_|RTQ025P02TR 
20 60m 45 3 12 | 1.25 |RTQO30P02CT-ND 52 10.30 30.90 | RTQO30P02TR-ND 3,000 | 155.00/M |RTQO30P02TR SOT-363 
TSMT-6 20 50m 45 3.5 | 17.5 | 1.25 |RTQ035P02CT-ND 58 11.60 34.80 | RTQO035P02TR-ND 3,000 | 174.00/M |RTQ035P02TR 
20 35m 45 4 16 | 1.25 |RTQO40P02CT-ND 69 13.70 41.10 | RTQ040P02TR-ND 3,000 | 206.00/M |RTQO40P02TR 
30 500m0 45 1 2 1 |QS6U24CT-ND 64 = 12.70 38.10 | QS6U24TR-ND 3,000 | 191.00/M | QS6U24TR 
30 120m0 45 2.5 10 | 1.25 |RSQ025P03CT-ND 74 14.80 44.40 | RSQ025P03TR-ND 3,000 | 222.00/M |RSQ025P03TR 
30 90m 45 3 12 | 1.25 |RSQ030P03CT-ND 69 13.86 41.58 | RSQ030P03TR-ND 3,000 | 219.00/M |RSQ030P03TR 
30 65m0 45 3.5 14 | 1.25 |RSQ035P03CT-ND 69 13.86 41.58 | RSQ035P03TR-ND 3,000 | 219.00/M |RSQ035P03TR 
30 = = 45 —_| 1.25 |RRQO45P03CT-ND NEW! 72 13.50 40.50 | RRQO045P03TR-ND NEW! 3,000 | 234.00/M |RRQ045P03TR 
12 _ _ 3 — | 0.8 |RZFO30P01TLCT-ND NEW! 52 9.75 29.25 |RZFO30PO1TLTR-ND NEW! | 3,000 | 169.00/M |RZFO30P01TL 
20 630m0 2.5 1 4 0.8 |RSFO10PO3TLCT-ND 60 12.00 36.00 | RSFO10PO3TLTR-ND 3,000 | 180.00/M |RSFO10PO3TL 
TUMT-3 20 280m0 45 1 4 0.8 | RTFO10PO2TLCT-ND 60 12.00 36.00 | RTFO10PO2TLTR-ND 3,000 | 180.00/M |RTFO10P02TL SOT-457 
20 100m0 45 15 6 0.8 | RTFO1S5PO2TLCT-ND 71° 14.13 42.39 | RTFO1SPO2TLTR-ND 3,000 | 224.00/M |RTFO15PO2TL 
20 60m0 45 2 8 0.8 | RTFO20PO2TLCT-ND 74 14.76 44.28 | RTFO2ZOPO2TLTR-ND 3,000 | 234.00/M | RTFO20P02TL 
12 44m0 45 2.5 10 1 |RZLO25P01CT-ND NEW! 53 10.50 31.50 | RZLO25P01TR-ND NEW! 3,000 | 142.00/M |RZLO25P01TR 
12 _ =— 3.5 _ 1 |RZLO35P01CT-ND NEW! 60 11.25 33.75 | RZLO35P01TR-ND NEW! 3,000 | 195.00/M |RZLO35P01TR 
20 100m0 45 2 8 1 |RTLO20P02CT-ND 70 = 14.04 = 42.12 | RTLO20P02TR-ND 3,000 | 222.00/M |RTLO20P02TR 
TUMT-6 20 50m 45 3 12 1 |RTLO30P02CT-ND 80 15.93 47.79 | RTLO30P02TR-ND 3,000 | 252.00/M |RTLO30P02TR 
30 210m0 2.5 2 8 1__|RSLO20PO03TRCT-ND 60 12.00 36.00 | RSLO20PO3TRTR-ND 3,000 | 180.00/M | RSLO20P03TR 
30 _ _ 2 4 1 |US6T6CT-ND 70 =14.00 42.00 | US6T6TR-ND 3,000 | 210.00/M |US6T6TR 
30 _ _ 15 3 1 |US6T7CT-ND 70 =14.00 42.00 | US6T7TR-ND 3,000 | 210.00/M |US6T7TR 
30 - - 2.5 = 1__|RRLO25P03CT-ND NEW! 50 9.38 28.13 | RRLO25PO3TR-ND NEW! 3,000 | 163.00/M |RRLO25P03TR 
VMT-3 20 1.10 4 0.2 — | 0.15 | RTMO02P02T2LCT-ND 55 10.63 30.60 | RTMO02P02T2LTR-ND 8,000 | 136.00/M |RTMOO2P02T2L 
30 0.90 10 0.2 —_| 0.15 |RSM002P03T2LCT-ND 56 10.75 30.96 | RSM002P03T2LTR-ND 8,000 | 138.00/M |RSMO02P03T2L 
Dual P-Channel 
30 270m0 45 2 8 2 |SP8J4TBCT-ND 1.20 26.08 80.25 | SP8J4TBTR-ND. 2,500 | 427.00/M |SP8J4TB 
30 100m0 45 3.5 14 2 |SP8J3TBCT-ND 1.54 33.39 102.75 | SP8J3TBTR-ND 2,500 | 547.00/M |SP8J3TB 
8-SOIC 30 57mQ 45 45 18 2 |SP8J2TBCT-ND 1.49 32.34 99.50 | SP8J2TBTR-ND 2,500 | 529.00/M |SP8J2TB 
30 40m0 45 5 20 2 |SP8J1TBCT-ND 1.81 37.69 126.63 | SP8J1TBTR-ND 2,500 | 784.00/M |SP8J1TB 
30 25m 45 7 28 2 _|SP8J5TBCT-ND 2.93 60.94 204.75 | SP8J5TBTR-ND 2,500 | 1268.00/M | SP8J5TB 
TSMT-6 20 155m0 45 15 6 | 1.25 )QS6J1CT-ND 66 13.10 39.30 | QS6J1TR-ND 3,000 | 197.00/M |QS6J1TR 
20 155m0 45 15 6 | 1.25 |QS6J3CT-ND 66 13.10 39.30 | QS6J3TR-ND 3,000 | 197.00/M |QS6J3TR 
TUMT-6 20 280m0 45 1 4 1 |US6J2CT-ND 70 14.00 42.00 | US6J2TR-ND 3,000 | 210.00/M |US6J2TR 
voss | Typ.RDS VGS | jp | ipp | vAM| IF PD | Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape and Reel Pricing |Rohm 
Package] (V) (on) @ (Vv) | (A) | (A) | (V) | (A) | Max. (W) | Part No. 1 25 100 | Part No. 3,000 Part No. 
N-Channel with Diode 
30 340m0 2.5 1.5 6.0 25 0.7 0.7 US5U3CT-ND 68 13.50 40.50 |US5U3TR-ND 203.00/M US5U3TR 
TUMT-5 30 250mhQ. 45 1.4 _ — = 1 US5U2CT-ND 68 13.50 40.50 |US5U2TR-ND 203.00/M US5U2TR 
30 170mQ 45 1.5 = am _ 1 US5U1CT-ND 68 13.50 40.50 |US5U1TR-ND 203.00/M US5U1TR 
P-Channel with Diode 
TUMT-5 20 280m0 45 1 4 25 0.7 1 US5U29CT-ND 68 13.50 40.50 |US5U29TR-ND 214.00/M US5U29TR 
E 20 280m0 45 1 4 25 0.5 1 US5U30CT-ND 70 14.00 42.00 |US5U30TR-ND 210.00/M US5U30TR 
* Maximum 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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VCEO Te) Gain R1 Ratio | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 

Package (Vv) (mA) (HFE) (kQ) R2/R1_ | Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 

NPN 

SOT-89 60 1A 300 13 — _|DTDG14GPT100CT-ND AT 9.00 25.92 |DTDG14GPT100TR-ND 1,000 130.00 DTDG14GPT100 
60 1A 300 2.86 13 |DTDG23YPT100CT-ND 55 10.50 30.24 | DTDG23YPT100TR-ND 1,000 151.00 DTDG23YPT100 
50 100 33 1.3 12. |DTC113ZUAT106CT-ND 49 7.25 18.85 |DTC113ZUAT106TR-ND 3,000 68.00/M DTC113ZUAT106 
50 500 82 1.3 12. |DTD113ZUT106CT-ND 55 10.50 30.24 |DTD113ZUT106TR-ND 3,000 143.00/M DTD113ZUT106 
50 100 30 13 1.2 |DTC114EUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 |DTC114EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC114EUAT106 
50 100 30 13 —  |DTC114GUAT106CT-ND 34 5.81 16.12 |DTC114GUAT106TR-ND 3,000 62.00/M DTC114GUAT106 
50 100 100 13 —__|DTC114TUAT106CT-ND 36 5.25 13.65 |DTC114TUAT106TR-ND. 3,000 49.00/M DTC114TUAT106 
50 100 24 13 0.57 |DTC114WUAT106CT-ND 43 7.31 20.28 |DTC114WUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTC114WUAT106 
50 100 68 13 5.7 |DTC114YUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 |DTC114YUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC114YUAT106 
50 20 82 130 1.2 |DTC115EUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 |DTC115EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC115EUAT106 
50 100 20 2.86 1.2 | DTC123EUAT106CT-ND 43 7.31 20.28 |DTC123EUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTC123EUAT106 
50 100 80 2.86 26 | DTC123JUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 |DTC123JUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC123JUAT106 
50 100 33 2.86 5.5 |DTC123YUAT106CT-ND 43 7.31 20.28 |DTC123YUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTC123YUAT106 

SOT-323 50 30 56 28.6 1.2 |DTC124EUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 |DTC124EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC124EUAT106 
50 50 68 28.6 2.6 |DTC124XUAT106CT-ND 43 7.31 20.28 |DTC124XUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTC124XUAT106 
50 100 20 6.11 1.2 |DTC143EUAT106CT-ND 37 5.50 14.30 |DTC143EUAT106TR-ND 3,000 52.00/M DTC143EUAT106 
50 100 30 6.11 2.6 |DTC143XUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 |DTC143XUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC143XUAT106 
50 100 80 6.11 12. |DTC143ZUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 |DTC143ZUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC143ZUAT106 
50 100 68 61.4 1.2 |DTC144EUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 |DTC144EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC144EUAT106 
50 100 68 61.4 — | DTC144GUAT106CT-ND 43 7.31 20.28 |DTC144GUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTC144GUAT106 
50 100 100 61.4 —  |DTC144TUAT106CT-ND 43 7.31 20.28 |DTC144TUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTC144TUAT106 
50 30 56 61.4 0.57 __ | DTC144WUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 |DTC144WUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC144WUAT106 
15 600 100 13 — __|DTC314TUT106CT-ND 55 10.50 30.24 |DTC314TUT106TR-ND 3,000 143.00/M DTC314TUT106 
15 600 100 2.86 — | DTC323TUT106CT-ND 55 10.50 30.24 |DTC323TUT106TR-ND 3,000 143.00/M DTC323TUT106 
20 600 2,700 13 — __|DTC614TUT106CT-ND 40 7.34 20.68 |DTC614TUT106TR-ND 3,000 85.00/M DTC614TUT106 
50 500 33 13 1.2 |DTD113EKT146CT-ND 42 7.66 21.56 |DTD113EKT146TR-ND 3,000 88.00/M DTD113EKT146 
50 100 33 1.3 12. |DTC113ZKAT146CT-ND .36 5.25 13.65 |DTC113ZKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC113ZKAT146 
50 500 56 1.3 12. |DTD113ZKT146CT-ND 46 7.88 21.84 |DTD113ZKT146TR-ND 3,000 84.00/M DTD113ZKT146 
50 100 30 13 1.2 |DTC114EKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 |DTC114EKAT146TR-ND 3,000 47.00/M DTC114EKAT146 
50 500 56 13 1.2 [DTD114EKT146CT-ND 40 7.63 21.96 |DTD114EKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTD114EKT146 
50 100 30 13 — | DTC114GKAT146CT-ND 34 5.81 16.12 |DTC114GKAT146TR-ND 3,000 62.00/M DTC114GKAT146 
50 500 56 13 —  |DTD114GKT146CT-ND 50 9.63 27.72 |DTD114GKT146TR-ND 3,000 131.00/M DTD114GKT146 
50 100 600 13 — | DTC114TKAT146CT-ND 31 4.50 11.70 |DTC114TKAT146TR-ND 3,000 42.00/M DTC114TKAT146 
50 100 24 13 0.57 |DTC114WKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 |DTC114WKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTC114WKAT146 
50 100 68 13 5.7__ | DTC114YKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 |DTC114YKAT146TR-ND. 3,000 49.00/M DTC114YKAT146 
50 100 82 130 1.2 |DTC115EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 |DTC115EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC115EKAT146 
50 100 20 2.86 1.2 |DTC123EKAT146CT-ND .36 5.25 13.65 |DTC123EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC123EKAT146 
50 500 39 2.86 1.2 |DTD123EKT146CT-ND 40 7.63 21.96 |DTD123EKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTD123EKT146 
50 100 80 2.86 26 |DTC123JKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 |DTC123JKAT146TR-ND 3,000 47.00/M DTC123JKAT146 
50 500 100 2.86 — __|DTD123TKT146CT-ND 50 9.63 27.72 |DTD123TKT146TR-ND 3,000 131.00/M DTD123TKT146 
50 100 33 2.86 5.5 |DTC123YKAT146CT-ND 36 5.25. 13.65 |DTC123YKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC123YKAT146 

SOT-346 50 500 56 2.86 5.5 | DTD123YKT146CT-ND 40 7.63 21.96 |DTD123YKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTD123TKT146 
50 100 56 28.6 1.2 | DTC124EKAT146CT-ND .36 5.25 13.65 |DTC124EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC124EKAT146 
50 100 100 28.6 — | DTC124TKAT146CT-ND .36 5.25 13.65 |DTC124TKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC124TKAT146 
50 100 68 28.6 2.6 |DTC124XKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 |DTC124XKAT146TR-ND. 3,000 49.00/M DTC124XKAT146 
50 100 20 6.11 1.2 |DTC143EKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 |DTC143EKAT146TR-ND 3,000 47.00/M DTC143EKAT146 
50 500 47 6.11 1.2 | DTD143EKT146CT-ND 50 9.63 27.72 |DTD143EKT146TR-ND 3,000 131.00/M DTD143EKT1460 
50 100 30 6.11 2.6 |DTC143XKAT146CT-ND .36 5.25 13.65 |DTC143XKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC143XKAT146 
50 100 80 6.11 12. |DTC143ZKAT146CT-ND .36 5.25 13.65 |DTC143ZKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC143ZKAT146 
50 100 68 614 1.2 |DTC144EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 |DTC144EKAT146TR-ND. 3,000 49.00/M DTC144EKAT146 
50 100 68 61.4 — | DTC144GKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 |DTC144GKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTC144GKAT146 
50 100 100 61.4 — | DTC144TKAT146CT-ND .36 5.25 13.65 |DTC144TKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC144TKAT146 
50 30 33 61.4 0.26 |DTC144VKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 |DTC144VKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTC144VKAT146 
50 100 56 61.4 0.57 |DTC144WKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 |DTC144WKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTC144WKAT146 
50 600 100 13 — __|DTC314TKT146CT-ND 40 7.63 21.96 |DTC314TKT146TR-ND. 3,000 104.00/M DTC314TKT146 
15 600 600 2.86 — | DTC323TKT146CT-ND AT 8.06 22.36 |DTC323TKT146TR-ND 3,000 86.00/M DTC323TKT146 
15 600 100 6.11 — | DTC343TKT146CT-ND 50 9.63 27.72 |DTC343TKT146TR-ND 3,000 131.00/M DTC343TKT146 
20 600 2,700 13 — __|DTC614TKT146CT-ND 4 7.50 20.80 |DTC614TKT146TR-ND. 3,000 80.00/M DTC614TKT146 
50 50 30 13 1.2 |DTC114EETLCT-ND 36 5.25 13.65 |DTC114EETLTR-ND 3,000 49.00/M DTC114EETL 
50 100 100 13 —  |DTC114TETLCT-ND 37 5.50 14.30 |DTC114TETLTR-ND 3,000 52.00/M DTC114TETL 
50 100 24 13 0.57 |DTC114WETLCT-ND AT 8.06 22.36 |DTC114WETLTR-ND 3,000 86.00/M DTC114WETL 
50 70 68 13 5.7 |DTC114YETLCT-ND 43 6.25 16.25 |DTC114YETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC114YETL 
50 20 82 130 1.2 |DTC115EETLCT-ND 43 6.25 16.25 |DTC115EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC115EETL 
50 100 20 2.86 1.2 |DTC123EETLCT-ND 43 6.25 16.25 |DTC123EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC123EETL 
50 100 80 2.86 26 |DTC123JETLCT-ND 43 6.25 16.25 |DTC123JETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC123JETL 
50 100 33 2.86 5.5 |DTC123YETLCT-ND AT 8.06 22.36 |DTC123YETLTR-ND 3,000 86.00/M DTC123YETL 

SOT-416 50 100 56 28.6 1.2 |DTC124EETLCT-ND 43 6.25 16.25 |DTC124EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC124EETL 
50 100 100 28.6 —__|DTC124TETLCT-ND AT 8.06 22.36 |DTC124TETLTR-ND 3,000 86.00/M DTC124TETL 
50 50 68 28.6 2.6 |DTC124XETLCT-ND 43 6.25 16.25 |DTC124XETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC124XETL 
50 100 30 6.11 1.2 |DTC143EETLCT-ND 43 6.25 16.25 |DTC143EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC143EETL 
50 100 30 6.11 2.6 |DTC143XETLCT-ND. 43 6.25 16.25 |DTC143XETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC143XETL 
50 100 80 6.11 12. |DTC143ZETLCT-ND 43 6.25 16.25 |DTC143ZETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC143ZETL 
50 100 68 614 1.2 |DTC144EETLCT-ND 43 6.25 16.25 |DTC144EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC144EETL 
50 100 100 61.1 — | DTC144TETLCT-ND 43 625 16.25 |DIC144TETLIR-ND 3,000 59.00/M DTC144TETL 
50 30 56 614 0.57 | DTC144WETLCT-ND AT 8.06 22.36_|DTC144WETLTR-ND 3,000 86.00/M DTC144WETL 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Digital Transistors (Cont.) 


VCEO [Te) Gain R1 Cut Tape Pricing Tape and Reel Rohm 
Package (Vv) (mA) (HFE) (kO) i 25 100 Qty. Pricing Part No. 
50 50 30 13 1.2 DTC114EMT2LCT-ND 37 6.38 17.68 |DTC114EMT2LTR-ND 8,000 61.00/M DTC114EMT2L 
50 100 100 13 _ DTC114TMT2LCT-ND 37 6.38 17.68 |DTC114TMT2LTR-ND 8,000 61.00/M DTC114TMT2L 
50 70 68 13 5.7 DTC114YMT2LCT-ND 43 7.31 20.28 |DTC114YMT2LTR-ND 8,000 70.00/M DTC114YMT2L 
50 20 82 130 1.2 DTC115EMT2LCT-ND 43 7.31 20.28 |DTC115EMT2LTR-ND 8,000 70.00/M DTC115EMT2L 
50 100 20 2.86 1.2 DTC123EMT2LCT-ND 43 7.31 20.28 |DTC123EMT2LTR-ND 8,000 70.00/M DTC123EMT2L 
VMT-3 50 100 80 2.86 26 DTC123JMT2LCT-ND 44 6.50 16.90 |DTC123JMT2LTR-ND 8,000 52.00/M DTC123JMT2L 
50 30 56 28.6 1.2 DTC124EMT2LCT-ND 37 6.38 17.68 |DTC124EMT2LTR-ND 8,000 61.00/M DTC124EMT2L 
50 50 68 28.6 2.6 DTC124XMT2LCT-ND 39 6.56 18.20 |DTC124XMT2LTR-ND 8,000 63.00/M DTC124XMT2L 
50 100 30 6.11 1.2 DTC143EMT2LCT-ND 49 7.25 18.85 |DTC143EMT2LTR-ND 8,000 58.00/M DTC143EMT2L 
50 100 30 6.11 2.6 DTC143XMT2LCT-ND 34 5.00 13.00 _|DTC143XMT2LTR-ND 8,000 40.00/M DTC143XMT2L 
50 100 80 6.11 12 DTC143ZMT2LCT-ND 94 20.31 62.50 |DTC143ZMT2LTR-ND 8,000 319.00/M DTC143ZMT2L 
50 30 68 61.1 1.2 DTC144EMT2LCT-ND 37 6.38 17.68 _|DTC144EMT2LTR-ND 8,000 61.00/M DTC144EMT2L 
PNP 
50 50 30 13 1.2 DTA114EUAT106CT-ND 36 5.25 13.65 |DTA114EUAT106TR-ND 3,000 49.00/M DTA114EUAT106 
50 100 33 1.3 12 DTA113ZUAT106CT-ND 49 7.25 18.85 | DTA113ZUAT106TR-ND 3,000 68.00/M DTA113ZUAT106 
50 100 30 13 = DTA114GUAT106CT-ND .26 3.75 9.75 |DTA114GUAT106TR-ND 3,000 35.00/M DTA114GUAT106 
50 100 100 13 aes DTA114TUAT106CT-ND. 43 6.25 16.25 |DTA114TUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA114TUAT106 
50 100 24 13 0.57 DTA114WUAT106CT-ND A3 7.31 20.28 |DTA114WUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTA114WUAT106 
50 70 68 13 5.7 DTA114YUAT106CT-ND 37 5.50 14.30 |DTA114YUAT106TR-ND 3,000 52.00/M DTA114YUAT106 
50 100 82 130 1.2 DTA115EUAT106CT-ND 43 7.31 20.28 | DTA115EUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTA115EUAT106 
50 100 20 2.86 1.2 DTA123EUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA123EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA123EUAT106 
50 100 80 2.86 26 DTA123JUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA123JUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA123JUAT106 
50 100 33 2.86 5.5 DTA123YUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA123YUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA123YUAT106 
SOT-323 50 30 56 28.6 1.2 DTA124EUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA124EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA124EUAT106 
50 50 68 28.6 2.6 DTA124XUAT106CT-ND 43 7.31 20.28 | DTA124XUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTA124XUAT106 
50 100 30 6.11 1.2 DTA143EUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA143EUAT106 
50 100 100 6.11 = DTA143TUAT106CT-ND. 43 6.25 16.25 |DTA143TUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA143TUAT106 
50 100 100 6.11 = DTC143TUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTC143TUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC143TUAT106 
50 100 30 6.11 2.6 DTA143XUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 |DTA143XUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA143XUAT106 
50 100 80 6.11 12 DTA143ZUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 |DTA143ZUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA143ZUAT106 
50 30 68 61.1 1.2 DTA144EVAT106CT-ND 43 6.25 16.25 |DTA144EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA144EUAT106 
50 100 68 61.1 _ DTA144GUAT106CT-ND 43 7.31 20.28 |DTA144GUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTA144GUAT106 
50 100 100 61.1 = DTA144TUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA144TUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA144TUAT106 
50 30 56 61.1 0.57 DTA144WUAT106CT-ND 43 7.31 20.28 |DTA144WUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTA144WUAT106 
50 500 33 1.3 1.2 DTB113EKT146CT-ND 42 7.66 21.56 |DTB113EKT146TR-ND 3,000 88.00/M DTB113EKT146 
50 500 56 1.3 12 DTB113ZKT146CT-ND 42 7.66 21.56 |DTB113ZKT146TR-ND 3,000 88.00/M DTB113ZKT146 
50 100 33 1.3 12 DTA113ZKAT146CT-ND .36 5.25 13.65 | DTA113ZKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA113ZKAT146 
50 50 30 13 1.2 DTA114EKAT146CT-ND 29 4.25 11.05 |DTA114EKAT146TR-ND 3,000 40.00/M DTA114EKAT146 
50 500 56 13 1.2 DTB114EKT146CT-ND 40 7.63 21.96 |DTB114EKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTB114EKT146 
50 500 56 13 _— DTB114GKT146CT-ND 50 9.63 27.72 |DTB114GKT146TR-ND 3,000 131.00/M DTB114GKT146 
50 100 30 13 = DTA114GKAT146CT-ND 43 7.31 20.28 |DTA114GKAT146TR-ND 3,000 78.00/M DTA114GKAT146 
50 100 600 13 = DTA114TKAT146CT-ND .36 5.25 13.65 | DTA114TKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA114TKAT146 
50 100 24 13 0.57 DTA114WKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 | DTA114WKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTA114WKAT146 
50 100 68 13 5.7 DTA114YKAT146CT-ND. 36 5.25 13.65 | DTA114YKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA114YKAT146 
50 20 82 130 1.2 DTA115EKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 |DTA115EKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTA115EKAT146 
50 100 20 2.86 1.2 DTA123EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA123EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA123EKAT146 
50 500 39 2.86 1.2 DTB123EKT146CT-ND 40 7.63 21.96 | DTB123EKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTB123EKT146 
50 100 80 2.86 26 DTA123JKAT146CT-ND .36 5.25 13.65 | DTA123JKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA123JKAT146 
40 500 600 2.86 = DTB123TKT146CT-ND Al 7.50 21.12 |DTB123TKT146TR-ND 3,000 86.00/M DTB123TK146 
SOT-346 50 100 33 2.86 5.5 DTA123YKAT146CT-ND. 36 5.25 13.65 | DTA123YKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA123YKAT146 
50 500 56 2.86 5.5 DTB123YKT146CT-ND 40 7.63 21.96 | DTB123YKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTB123YKT146 
50 100 56 28.6 1.2 DTA124EKAT146CT-ND .36 5.25 13.65 | DTA124EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA124EKAT146 
50 100 100 28.6 = DTA124TKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA124TKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA124TKAT146 
50 50 68 28.6 2.6 DTA124XKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA124XKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA124XKAT146 
50 100 20 6.11 1.2 DTA143EKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 | DTA143EKAT146TR-ND 3,000 47.00/M DTA143EKAT146 
50 500 47 6.11 1.2 DTB143EKT146CT-ND 44 8.13 22.88 | DTB143EKT146TR-ND 3,000 94.00/M DTB143EKT146 
50 100 600 6.11 = DTC143TKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 |DTC143TKAT146TR-ND 3,000 47.00/M DTC143TKAT146 
50 100 100 6.11 = DTA143TKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA143TKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA143TKAT146 
40 500 600 6.11 _ DTB143TKT146CT-ND 40 7.63 21.96 |DTB143TKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTB143TKT146 
50 100 80 6.11 12 DTA143ZKAT146CT-ND 31 4.50 11.70 |DTA143ZKAT146TR-ND 3,000 42.00/M DTA143ZKAT146 
50 100 30 6.11 2.6 DTA143XKAT146CT-ND. 36 5.25 13.65 | DTA143XKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA134XKAT146 
50 100 68 61.1 1.2 DTA144EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA144EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA144EKAT146 
50 100 68 61.1 = DTA144GKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 |DTA144GKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTA144GKAT146 
50 100 100 61.1 = DTA144TKAT146CT-ND -36 5.25 13.65 | DTA144TKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA144TKAT146 
50 100 33 61.1 0.26 DTA144VKAT146CT-ND. 39 6.56 18.20 | DTA144VKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTA144VKAT146 
50 30 56 61.1 0.57 DTA144WKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 | DTA144WKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTA144WKAT146 
50 100 33 1.3 12 DTA113ZETLCT-ND 47 8.06 22.36 |DTA113ZETLTR-ND 3,000 86.00/M DTA113ZETL 
50 50 30 13 1.2 DTA114EETLCT-ND -36 5.25 13.65 | DTA114EETLTR-ND 3,000 49.00/M DTA114EETL 
50 100 100 13 — DTA114TETLCT-ND 43 6.25 16.25 |DTA114TETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA114TETL 
50 100 24 13 0.57 DTA114WETLCT-ND AT 8.06 22.36 |DTA114WETLTR-ND 3,000 86.00/M DTA114WETL 
50 70 68 13 5.7 DTA114YETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA114YETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA114YETL 
50 100 82 130 1.2 DTA115EETLCT-ND A7 8.06 22.36 |DTA115EETLTR-ND 3,000 86.00/M DTA115EETL 
50 100 20 2.86 1.2 DTA123EETLCT-ND 43 6.25 16.25 |DTA123EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA123EETL 
50 100 80 2.86 26 DTA123JETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA123JETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA123JETL 
50 100 33 2.86 5.5 DTA123YETLCT-ND A7 8.06 22.36 |DTA123YETLTR-ND 3,000 86.00/M DTA123YETL 
50 30 56 28.6 1.2 DTA124EETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA124EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA124EETL 
SOT-416 50 100 100 28.6 _ DTA124TETLCT-ND A7 8.06 22.36 |DTA124TETLTR-ND 3,000 86.00/M DTA124TETL 
50 50 68 28.6 2.6 DTA124XETLCT-ND 49 7.25 18.85 |DTA124XETLTR-ND 3,000 68.00/M DTA124XETL 
50 100 30 6.11 1.2 DTA143EETLCT-ND 43 6.25 16.25 |DTA143EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA143EETL 
50 100 100 6.11 _ DTA143TETLCT-ND 43 6.25 16.25 |DTA143TETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA143TETL 
50 100 100 6.11 = DTC143TETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTC143TETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC143TETL 
50 100 30 6.11 2.6 DTA143XETLCT-ND 43 6.25 16.25 |DTA143XETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA143XETL 
50 100 80 6.11 12 DTA143ZETLCT-ND 43 6.25 16.25 |DTA143ZETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA143ZETL 
50 30 68 61.1 1.2 DTA144EETLCT-ND 43 6.25 16.25 |DTA144EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA144EETL 
50 100 100 61.1 = DTA144TETLCT-ND 43 6.25 16.25 |DTA144TETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA144TETL 
50 30 56 61.1 0.57 DTA144WETLCT-ND AT 8.06 22.36_|DTA144WETLTR-ND 3,000 86.00/M DTA144WETL 
12 500 140 ya 10 DTB513ZETLCT-ND 43 7.81 22.00 |DTB513ZETLTR-ND 3,000 90.00/M DTB513ZETL 
50 70 68 13 Cy, DTA114YMT2LCT-ND 43 7.31 20.28 |DTA114YMT2LTR-ND 8,000 70.00/M DTA114YMT2L 
50 50 30 13 1.2 DTA114EMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA114EMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA114EMT2L 
50 100 100 13 = DTA114TMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 |DTA114TMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA114TMT2L 
50 20 82 130 1.2 DTA115EMT2LCT-ND 34 5.00 13.00 | DTA115EMT2LTR-ND 8,000 40.00/M DTA115EMT2L 
50 100 20 2.86 1.2 DTA123EMT2LCT-ND 34 5.00 13.00 | DTA123EMT2LTR-ND 8,000 40.00/M DTA123EMT2L 
50 100 80 2.86 26 DTA123JMT2LCT-ND 46 6.75 17.55 |DTA123JMT2LTR-ND 8,000 54.00/M DTA123JMT2L 
50 30 56 28.6 1.2 DTA124EMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA124EMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA124EMT2L 
VMT-3 50 50 68 28.6 2.6 DTA124XMT2LCT-ND A3 6.25 16.25 |DTA124XMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA124XMT2L 
50 100 30 6.11 1.2 DTA143EMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143EMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA143EMT2L 
50 100 100 6.11 _ DTA143TMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143TMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA143TMT2L 
50 100 100 6.11 _ DTC143TMT2LCT-ND 37 6.38 17.68 |DTC143TMT2LTR-ND 8,000 61.00/M DTC143TMT2L 
50 100 30 6.11 2.6 DTA143XMT2LCT-ND 34 5.00 13.00 | DTA143XMT2LTR-ND 8,000 40.00/M DTA143XMT2L 
50 100 80 6.11 12 DTA143ZMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 |DTA143ZMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA143ZMT2L 
50 30 68 61.1 1.2 DTA144EMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA144EMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA144EMT2L 
30 200 140 ix 10 DTB713ZMT2LCT-ND 43 7.81 22.00 |DTB713ZMT2LTR-ND 8,000 85.00/M DTB713ZMT2L 
SC-72/SPT 50 30 68 32.9 0.8 DTC144ESATPCT-ND 43 7.31 20.28 |DTC144ESATPTR-ND 5,000 70.00/M DTC144ESATP 


(Continued) 
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Transistors (cont.) Reel” 


Dual Digital Transistors 


VCEO Ic Gain R1 Q Ratio | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (Vv) (mA) (HFE) (kQ) R2/R1_| Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
NPN 
50 30 56 28.6 1.2. |UMGINCT-ND 38 7.03 19.80 JUMGINTR-ND 3,000 81.00/M ]UMGINTR 
50 30 68 61.4 1.2 |UMG2NCT-ND 38 7.03 19.80 | UMG2NTR-ND 3,000 81.00/M |UMG2NTR 
50 100 600 13 — UMG4NCT-ND 38 7.03 19.80 | UMG4NTR-ND 3,000 81.00/M |UMG4NTR 
SOT-353 | 50 100 68 13 5.7. |UMG5NCT-ND 38 7.03 19.80 | UMG5NTR-ND 3,000 81.00/M |UMGS5NTR 
50 100 80 6.11 12 UMG8NCT-ND 38 7.03 19.80 | UMG8NTR-ND 3,000 81.00/M__|UMG8NTR 
50 50 30 13 1.2. |UMGONCT-ND 38 7.03 19.80 |UMG9ONTR-ND 3,000 81.00/M |UMG9NTR 
50 100 80 2.2 26 UMG11NCT-ND 38 7.03 19.80 | UMG11NTR-ND 3,000 81.00/M__|UMG11NTR 
50 30 56 28.6 1.2. |UMHINTNCT-ND 38 7.03 19.80 |UMH1NTNTR-ND 3,000 81.00/M_|UMHINTN 
50 30 68 61.4 1.2 |UMH2NTNCT-ND 38 7.03 19.80 | UMH2NTNTR-ND 3,000 81.00/M |UMH2NTN 
50 100 600 6.11 — UMH3NTNCT-ND 38 7.03 19.80 |UMH3NTNTR-ND 3,000 81.00/M | UMH3NTN 
50 100 600 13 _ UMH4NTNCT-ND 38 7.03 19.80 |UMH4NTNTR-ND 3,000 81.00/M | UMH4NTN 
SOT-363 |__50 30 68 61.4 1.2 |UMH6NCT-ND 38 7.03 19.80_| UMH6NTR-ND 3,000 81.00/M__|UMH6NTR 
50 70 68 13 5.7 |UMHONTNCT-ND 38 7.03 19.80 |UMHONTNTR-ND 3,000 81.00/M_|UMH9NTN 
50 100 80 2.86 26 UMH10NTNCT-ND 38 7.03 19.80 | UMH10NTNTR-ND 3,000 81.00/M |UMH10NTN 
50 50 30 13 1.2 |UMH11NTNCT-ND 38 7.03 19.80 | UMH11NTNTR-ND 3,000 81.00/M |UMH11NTN 
50 100 100 61.4 = UMH14NCT-ND 52 10.00 28.80 _|UMH14NTR-ND 3,000 136.00/M_|UMH14NTR 
50 30 56 28.6 1.2 |IMH1AT110CT-ND AT 7.88 22.68 |IMH1AT110TR-ND 3,000 107.00/M_|IMH1AT110 
50 30 68 61.4 1.2 |IMH2AT110CT-ND 49 7.25 18.85 |IMH2AT110TR-ND 3,000 68.00/M |IMH2AT110 
50 100 600 6.11 _ IMH3AT110CT-ND 46 8.44 23.76 |IMH3AT110TR-ND 3,000 97.00/M_ |IMH3AT110 
50 100 600 13 _ IMH4AT110CT-ND 46 8.44 23.76 |IMH4AT110TR-ND 3,000 97.00/M | IMH4AT110 
SOT-457 |__50 30 68 61.4 1.2 |IMH6AT108CT-ND 53 10.13 29.16 _|IMH6AT108TR-ND. 3,000 138.00/M__|IMH6AT108 
50 70 68 13 5.7 |IMH9AT110CT-ND 46 8.44 23.76 |IMH9AT110TR-ND 3,000 97.00/M__[IMH9AT110 
50 100 80 2.86 26 IMH10AT110CT-ND 40 6.75 18.72 |IMH10AT110TR-ND 3,000 72.00/M |IMH10AT110 
50 50 30 13 4.2 |IMH11AT110CT-ND 49 7.25 18.85 |IMH11AT110TR-ND 3,000 68.00/M |IMH11AT110 
50 100 100 61.4 = IMH14AT108CT-ND. 55 10.50 30.24 _|IMH14AT108TR-ND 3,000 143.00/M_|IMH14AT108 
50 30 56 28.6 1.2 |FMG1AT148CT-ND 46 8.88 25.56 |FMG1AT148TR-ND 3,000 121.00/M |FMG1AT148 
50 30 68 61.4 1.2 |FMG2AT148CT-ND 42 8.13 23.40 |FMG2AT148TR-ND 3,000 111.00/M | FMG2AT148 
50 100 600 13 _ FMG4AT148CT-ND 46 8.88 25.56 |FMG4AT148TR-ND 3,000 121.00/M | FMG4AT148 
SMT-5 50 100 68 13 5.7 |FMG5AT148CT-ND 46 8.88 25.56 |FMGS5AT148TR-ND 3,000 121.00/M | FMG5AT148 
50 100 80 6.11 12 FMG8AT148CT-ND 37 6.38 17.68_|FMG8AT148TR-ND 3,000 68.00/M_| FMG8AT148 
50 50 30 13 1.2. |FMG9AT148CT-ND 46 8.88 25.56 |FMG9AT148TR-ND 3,000 121.00/M | FMG9AT148 
50 100 80 2.2 26 FMG11AT148CT-ND 48 8.75 24.64 |FMG11AT148TR-ND 3,000 101.00/M_|FMG11AT148 
50 30 56 28.6 1.2 |EMG1T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMG1T2RTR-ND 8,000 92.00/M_ |EMG1T2R 
50 30 68 61.4 1.2 |EMG2T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMG2T2RTR-ND 8,000 92.00/M |EMG2T2R 
50 100 100 13 _ EMG4T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMG4T2RTR-ND 8,000 92.00/M |EMG4T2R 
EMT-5 50 70 68 13 5.7 |EMG5T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMG5T2RTR-ND 8,000 92.00/M |EMG5T2R 
50 100 80 6.11 12 EMG8T2RCT-ND 46 8.44 23.76_|EMG8T2RTR-ND. 8,000 92.00/M_ | EMG8T2R 
50 50 30 13 1.2 |EMG9T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMG9T2RTR-ND 8,000 92.00/M_ |EMG9T2R 
50 100 80 2.2 26 EMG11T2RCT-ND 44 7.50 20.80 _|EMG11T2RTR-ND 8,000 72.00/M__|EMG11T2R 
50 30 56 28.6 1.2 |EMH1T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMH1T2RTR-ND 8,000 92.00/M_ |EMH1T2R 
50 30 68 61.4 1.2 |EMH2T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMH2T2RTR-ND 8,000 92.00/M | EMH2T2R 
50 100 600 6.11 a EMH3T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMH3T2RTR-ND 8,000 92.00/M |EMH3T2R 
50 100 600 13 =_ EMH4T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMH4T2RTR-ND 8,000 92.00/M | EMH4T2R 
EMT-6 50 30 68 61.4 1.2 |EMH6T2RCT-ND 46 8.44 23.76 _|EMH6T2RTR-ND 8,000 92.00/M__|EMH6T2R 
50 70 68 13 5.7 |EMH9T2RCT-ND 50 9.63 27.72. |EMH9T2RTR-ND 8,000 123.00/M |EMH9T2R 
50 100 80 2.86 26 EMH10T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMH10T2RTR-ND 8,000 92.00/M |EMH10T2R 
50 50 30 13 1.2 |EMH11T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMH11T2RTR-ND 8,000 92.00/M  |EMH11T2R 
50 150 120 a _ EMX3T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMX3T2RTR-ND 8,000 92.00/M |EMX3T2R 
12 500 680 = = EMX18T2RCT-ND 52 10.30 30.90 _|EMX18T2RTR-ND 8,000 144.00/M__| EMX18T2R 
PNP 
50 30 68 61.1 1.2. JUMA2NCT-ND 38 7.03 19.80 [UMA2NTR-ND 3,000 81.00/M ]UMA2NTR 
SOT-353 | 50 100 68 10 5.7 |UMA8NCT-ND 38 7.03 19.80 |UMA8NTR-ND 3,000 81.00/M |UMA8NTR 
50 50 30 13 1.2 |UMAQNCT-ND. 38 7.03 19.80_| UMA9NTR-ND 3,000 81.00/M__|UMA9NTR 
50 30 68 61.1 1.2. |UMB2NTNCT-ND 38 7.03 19.80 |UMB2NTNTR-ND 3,000 81.00/M_ |UMB2NTN 
sort-se3| 0 100 600 13 _ UMB4NTNCT-ND 38 7.03 19.80 | UMB4NTNTR-ND 3,000 81.00/M |UMB4NTN 
50 100 80 2.86 26 UMB10NTNCT-ND 38 7.03 19.80 |UMB10NTNTR-ND 3,000 81.00/M |UMB10NTN 
50 50 30 13 1.2 |UMB11NTNCT-ND 38 7.03 19.80_|UMB11NTNTR-ND 3,000 81.00/M__|UMB11NTN 
SOT-428 | 50 70 68 13 5.7___ |UMB9NTNCT-ND 38 7.03 19.80_|UMBONTNTR-ND 3,000 81.00/M__|UMBONTN 
50 30 68 61.1 1.2 |IMB2AT110CT-ND At 7.88 22.68 |IMB2AT110TR-ND 3,000 107.00/M_|IMB2AT110 
50 100 600 13 _ IMB4AT110CT-ND A 7.88 22.68 |IMB4AT110TR-ND 3,000 107.00/M | IMB4AT110 
SOT-457 | 50 100 80 2.86 26 IMB10AT110CT-ND 42 7.13 19.76 |IMB10AT110TR-ND 3,000 76.00/M |IMB10AT110 
50 50 30 13 1.2 |IMB11AT110CT-ND .37 6.38 17.68 |IMB11AT110TR-ND 3,000 68.00/M |IMB11AT110 
50 70 68 13 5.7___|IMB9AT110CT-ND At 7.88 22.68_|IMB9AT110TR-ND 3,000 107.00/M__|IMB9AT110 
50 30 68 61.1 1.2 |FMA2AT148CT-ND At 7.88 22.68 |FMA2AT148TR-ND 3,000 107.00/M | FMA2AT148 
SMT-5 50 100 68 10 5.7. |FMA8AT148CT-ND At 7.88 22.68 |FMA8AT148TR-ND 3,000 107.00/M | FMA8AT148 
50 50 30 13 1.2 |FMA9AT148CT-ND 46 8.88 25.56 _|FMA9AT148TR-ND 3,000 121.00/M__|FMA9AT148 
ENS 50 30 68 61.1 1.2 |EMA2T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMA2T2RTR-ND 8,000 92.00/M |EMA2T2R 
50 100 68 10 5.7___ |EMA8T2RCT-ND 6 8.44 23.76 _|EMA8T2RTR-ND 8,000 92.00/M__|EMA8T2R 
50 30 68 61.4 1.2 |EMB2T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMB2T2RTR-ND 8,000 92.00/M_ |EMB2T2R 
50 100 600 13 _ EMB4T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMB4T2RTR-ND 8,000 92.00/M |EMB4T2R 
EMT-6 50 70 68 13 5.7 |EMB9T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMB9T2RTR-ND 8,000 92.00/M |EMB9T2R 
50 100 80 2.86 26 EMB10T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMB10T2RTR-ND 8,000 92.00/M |EMB10T2R 
50 50 30 13 1.2 |EMB11T2RCT-ND 46 8.44 23.76_|EMB11T2RTR-ND 8,000 92.00/M__|EMB11T2R 
PNP/NPN 
SOT-353 [50 150 120 = = UMY1NCT-ND 37 6.38 17.68 [UMYINTR-ND 3,000 68.00/M_[UMY1NTR 
50 30 56 28.6 1.2 |UMD2NCT-ND 38 7.03 19.80 |UMD2NTR-ND 3,000 81.00/M_ |UMD2NTR 
50 50 30 13 1.2 |UMD3NCT-ND 43 7.31 20.28 |UMD3NTR-ND 3,000 78.00/M |UMD3N 
sot-263| 5° 100 100 6.11 _ UMD6NCT-ND 38 7.03 19.80 |UMD6NTR-ND 3,000 81.00/M |UMD6NTR 
50 70 68 13 5.7. |UMD9NCT-ND 38 7.03 19.80 |UMD9NTR-ND 3,000 81.00/M |UMD9NTR 
50 30 68 61.4 1.2 |UMD12NCT-ND 38 7.03 19.80_|UMD12NTR-ND 3,000 81.00/M__|UMD12NTR 
50 150 120 = = UMZ2NCT-ND. 43 7.31 20.28 [UMZ2NTR-ND 3,000 78.00/M__[UMZ2NTR 
50 30 56 28.6 1.2 |IMD2AT108CT-ND 4 8.13 22.88 |IMD2AT108TR-ND 3,000 94.00/M |IMD2AT108 
50 100 30 13 1.2 |IMD3AT108CT-ND 44 8.13 22.88 |IMD3AT108TR-ND 3,000 94.00/M |IMD3AT108 
50 100 600 6.11 _ IMD6AT108CT-ND 44 8.13 22.88 |IMD6AT108TR-ND 3,000 94.00/M | IMD6AT108 
50 100 68 13 5.7___|IMD9AT108CT-ND 44 8.13 22.88 _|IMD9AT108TR-ND. 3,000 94.00/M__|IMD9AT108 
SOTAST 60 500 68 130 120 
50 100 600 13 = IMD10AT108CT-ND At 7.50 21.12 |IMD10AT108TR-ND 3,000 86.00/M | IMD10AT108 
50 500 82 2.86 1.2 |IMD16AT108CT-ND 46 8.88 25.56 |IMD16AT108TR-ND 3,000 121.00/M_|IMD16AT108 
32 500 120 = = IMZ4T108CT-ND 46 8.44 23.76_|IMZ4T108TR-ND 3,000 97.00/M__|IMZ4T108 
SMT-5 50 150 120 = = FMY1AT148CT-ND 4 8.50 24.48 [FMY1AT148TR-ND 3,000 116.00/M_|FMY1AT148 
EMT-5 50 150 120 = = EMY1T2RCT-ND 46 8.44 23.76_|EMY1T2RTR-ND 8,000 92.00/M_[EMY1T2R 
50 30 56 28.6 1.2 |EMD2T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMD2T2RTR-ND 8,000 92.00/M |EMD2T2R 
50 50 30 13 1.2 |EMD3T2RCT-ND 46 8.44 23.76 _|EMD3T2RTR-ND 8,000 92.00/M__|EMD3T2R 
50 100 68 61.4 1.2 
20 400 - es 57 _ |EMD4T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMD4T2RTR-ND 8,000 92.00/M |EMD4T2R 
50 100 68 61.1 1.2 
EMS a4 400 - At 26 |EMDST2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMD5T2RTR-ND 8,000 92.00/M | EMD5T2R 
50 100 100 6.11 — EMD6T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMD6T2RTR-ND 8,000 92.00/M_ |EMD6T2R 
50 70 68 13 5.7 |EMD9T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMD9T2RTR-ND 8,000 92.00/M |EMD9T2R 
50 30 68 614 1.2 |EMD12T2RCT-ND 6 8.44 23.76 _|EMD12T2RTR-ND 8,000 92.00/M__|EMD12T2R 
12 500 140 1.3 12 
50 100 30 13 42 |EMD29T2RCT-ND 42 8.13 23.40 |EMD29T2RTR-ND 8,000 104.00/M |EMD29T2R 
(Continued) 
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Transistors (cont) ePReel” 


Dual Transistors 


VCEO | VCBO Ic HFE VCE VCE Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (Vv) (Vv) (mA) Max. Sat.(V) | IC (mA) IB (mA) | Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
NPN 
50 60 150 560 0.4 50 5 |UMXINTNCT-ND 43 7.31 20.28 [UMXINTNTR-ND 3,000 78.00/M_ [UMXiNTN 
50 60 150 560 0.4 50 5  |UMX2NTRCT-ND 43 7.31 20.28 | UMX2NTRTR-ND 3,000 78.00/M_ |UMX2NTR 
S0T-363 50 60 150 560 0.4 50 5 |UMX3NTRCT-ND 49 7.25 18.85 | UMX3NTRTR-ND 3,000 68.00/M_ |UMX3NTR 
20 30 50 270 0.5 20 4 |UMX4NCT-ND A4 8.13 22.88 | UMX4NTR-ND 3,000 94.00/M_ |UMX4NTR 
11 20 50 270 0.5 10 5 |UMX5NCT-ND 44 8.38 24.12 |UMX5NTR-ND 3,000 114.00/M_|UMXS5NTR 
12 15 500 680 25 200 10 [UMX18NTNCT-ND 50 9.63 27.72 [UMX18NTNTR-ND 3,000 131.00/M_|UMX18NTN 
50 60 150 560 0.4 50 5 [IMX1T110CT-ND 48 8.25 22.88 [IMX1T110TR-ND 3,000 88.00/M_ |IMX1T110 
50 60 150 560 0.4 50 5 |IMX2T108CT-ND 49 7.25 18.85 |IMX2T108TR-ND 3,000 68.00/M_ | IMX2T108 
50 60 150 560 0.4 50 5 |IMX3T108CT-ND 46 8.88 25.56 |IMX3T108TR-ND 3,000 121.00/M_ | IMX3T108 
Sodey 20 30 50 270 0.5 20 4 | IMX4T108CT-ND 55 10.90 32.70 | IMX4T108TR-ND 3,000 164.00/M_ |IMX4T108 
11 20 50 120 0.5 10 5 _|IIMX5T108CT-ND 46 8.88 25.56 _|IMX5T108TR-ND 3,000 121.00/M_|IMX5T108 
720 120 50 820 0.5 10 1 IMX8T108CT-ND 43 7.81 22.00 [IMX8T108TR-ND 3,000 90.00/M_|IMX8T108 
20 25 500 | 2,700 0.4 500 20 | IMX9T110CT-ND 46 8.44 23.76 |IMX9T110TR-ND 3,000 97.00/M | IMX9T110 
50 60 500 390 0.6 500 50__|IMX17T110CT-ND 46 8.44 23.76 _|IMX17T110TR-ND 3,000 97.00/M_|IMX17T110 
50 60 150 560 0.4 50 5 [EMX1T2RCT-ND 46 8.44 23.76 [EMX1T2RTR-ND 8,000 92.00/M |EMX1T2R 
eM 50 60 150 560 0.4 50 5 |EMX2T2RCT-ND 46 8.44 23.76 | EMX2T2RTR-ND 8,000 92.00/M |EMX2T2R 
30 30 50 270 0.5 20 4 | EMX4T2RCT-ND 58 11.60 34.80 | EMX4T2RTR-ND 8,000 162.00/M |EMX4T2R 
11 20 50 120 0.5 10 5 _|EMX5T2RCT-ND 58 11.60 34.80_| EMX5T2RTR-ND 8,000 162.00/M_|EMX5T2R 
PNP 
50 60 150 560 05 50 5 |UMTINTNCT-ND 42 7.13 19.76 |UMTINTNTR-ND 3,000 76.00/M_ [UMTINTN 
SOT-363 12 15 500 680 0.25 200 10 |UMFS5NCT-ND 55 10.50 30.24 | UMFS5NTR-ND 3,000 143.00/M |UMF5NTR 
50 60 150 560 0.5 50 5 _|UMT2NCT-ND 42 7.13 19.76 |UMT2NTR-ND 3,000 76.00/M_|UMT2NTR 
120 120 50 820 0.5 10 1 IMT4T108CT-ND 43 7.81 22.00 [IMT4T108TR-ND 3,000 90.00/M |IMT4T108 
SOT-457 50 60 150 560 0.5 50 5 |IMT1AT110CT-ND 48 8.25 22.88 |IMT1AT110TR-ND 3,000 88.00/M |IMT1AT110 
50 60 150 560 0.5 50 5 |IMT2AT108CT-ND 45 9.00 27.00 |IMT2AT108TR-ND 3,000 135.00/M_ |IMT2AT108 
50 60 500 390 0.6 500 50__|IMT17T110CT-ND 46 8.44 23.76 _|IMT17T110TR-ND 3,000 97.00/M_|IMT17T110 
EAS 50 60 150 560 0.5 50 5 |EMT1T2RCT-ND 46 8.44 23.76 [EMT1T2RTR-ND 8,000 92.00/M |EMT1T2R 
50 60 150 560 0.5 50 5 |EMT2T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMT2T2RTR-ND 8,000 92.00/M_|EMT2T2R 
PNP/NPN 
50 60 150 560 0.4 50 5 
SOT-363 30 0 150 Hes Os = 3 |UMZINTRCT-ND 37 6.38 17.68 |UMZ1NTRTR-ND 3,000 68.00/M_ |UMZ1NTR 
a ea 490 1). pe ee = 2 |IMZ2AT108CT-ND 46 8.44 28.76 |IMZ2AT108TR-ND 3,000 97.00/M_ | IMZ2AT108 
pee (|) ee a AbO" 1)/*5360 04 50 5 |imz1AT108CT-ND 43 7.81 22.00 |IMZ1AT108TR-ND 3,000 90.00/M_ | IMZ1AT108 
50 60 150 560 0.5 50 5 : : i : ; 
12 15 500 680 0.25 200 10 
{2 45 400 30 — ets jo |EMF21T2RCT-ND 50 9.22 25.96 | EMF21T2RTR-ND 8,000 100.00/M |EMF21T2R 
12 15 500 680 0.25 200 10 
io a 400 68 O08 200 jo |EMFST2RCT-ND 50 9.63 27.72 |EMF5T2RTR-ND 8,000 123.00/M |EMF5T2R 
50 60 150 560 0.4 50 5 
EMT-6 30 HA ie a _ Hs 3 |EMZ1T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMZ1T2RTR-ND 8,000 92.00/M |EMZ1T2R 
12 15 500 680 25 200 10 
{2 ie 200 Hes Ss 500 jo |EMZ7T2RCT-ND 52 10.30 30.90 |EMZ7T2RTR-ND 8,000 144.00/M |EMZ7T2R 
50 60 150 560 0.4 50 5 
- 60 460 E60 oe 50 3 _ |EMZ2T2RCT-ND 46 8.44 23.76 |EMZ2T2RTR-ND 8,000 92.00/M |EMZ2T2R 
PNP/DTR 
SOT-363 12 15 500 680 250 200 10 [UMF2iNCT-ND 44 8.50 24.48 [UMF21NTR-ND 3,000 116.00/M_[UMF2iNTR 
General Purpose Transistors 
VCEO VCBO Ic HFE | VCESat| VCE VCE | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt Rohm 
Package (V) (V) (A) Max. Max. (V) | IC (mA) | IB (mA) | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
NPN 
20 40 3 390 05 2A 700 ]2SD2150T100RCT-ND 52 70.30 30.90 7,000 165.00 |2SD2150T100R 
20 50 5 390 1.0 4A 100 |2SD2098T100RCT-ND 76 15.12 45.36 1,000 260.00 |2SD2098T100R 
20 40 3 560 0.5 2A 100 |2SD2150T100SCT-ND 52 10.30 30.90 1,000 165.00 |2SD2150T100S 
25 30 1.2 1,800 0.3 500 10 |2SD2537T100VCT-ND 80 15.93 47.79 1,000 274.00 |2SD2537T100V 
25 30 2 2,700 0.5 1 20 |2SD2153T100VCT-ND 94 18.72 56.16 1,000 322.00 |2SD2153T100V 
30 30 15 680 0.35 1A 50 | 2SD2662T100CT-ND 55 11.00 33.00 1,000 176.00 |2SD2662T100 
32 40 1 390 0.4 500 50 | 2SD1664T100QCT-ND 48 8.75 24.64 1,000 112.00 |2SD1664T100Q 
32 40 1 390 0.4 500 50 |2SD1664T100RCT-ND 55 10.63 30.60 1,000 153.00 |2SD1664T100R 
32 40 2 390 0.8 2A 200 |2SD1766T100QCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 |2SD1766T100Q 
32 40 2 390 0.8 2A 200 |2SD1766T100RCT-ND 56 10.75 30.96 1,000 155.00 |2SD1766T100R 
50 60 3 270 0.35 1A 50 |2SC4672T100PCT-ND 70 14.04 42.12 1,000 242.00 |2SC4672T100P 
soT.a9 50 60 3 270 0.35 1A 50 |2SC4672T100QCT-ND 72 14.40 43.20 1,000 230.00 |2SC4672T100Q 
50 60 1 270 0.4 500 50 |2SC5053T100RCT-ND AT 9.30 27.90 1,000 149.00 |2SC5053T100R 
50 60 1 - 0.4 500 50 |2SC5053T100QCT-ND 42 8.13 23.40 1,000 117.00 |2SC5053T100Q 
60 60 2 270 0.35 1A 50 _|2SD2391T100QCT-ND 72 14.49 43.47 1,000 250.00 |2SD2391T100Q 
80 700 1 270 0.4 500 20. |2SD1898T100QCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 7144.00 |2SD1898T100Q 
80 120 1 390 0.4 500 20  |2SD1898T100RCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 |2SD1898T100R 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 |2SD1767T100QCT-ND Wal 14.20 42.60 1,000 227.00 |2SD1767T100Q 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 |2SD1767T100RCT-ND wal 14.20 42.60 1,000 227.00 |2SD1767T100R 
90 90 2 10K 1.5 1A 1 2SD2170T100CT-ND 61 12.20 36.60 1,000 195.00 |2SD2170T100 
120 120 2 390 2 1A 100 |2SC4132T100QCT-ND 65 12.90 38.70 1,000 206.00 |2SC4132T100Q 
120 120 2 390 2 1A 100 |2SC4132T100RCT-ND 65 12.90 38.70 1,000 206.00 |2SC4132T100R 
400 400 0.1 270 0.5 10 1 2SC4505T100PCT-ND 96 19.17 57.51 1,000 330.00 |2SC4505T100P 
400 400 0.1 270 0.5 10 1 2SC4505T100QCT-ND. 96 19.17 57.51 1,000 330.00_|2SC4505T100Q 
6 12 50mA 560 0.3 10 1 2S8C4774T106SCT-ND AI 7.50 21.12 3,000 86.00/M |2SC4774T106S 
"1 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC4083T106NCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M |2SC4083T106N 
"1 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC4083T106PCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M |2SC4083T106P 
12 15 15 680 0.2 500 25  |2SD2652T106CT-ND 56 10.75 30.96 3,000 146.00/M |2SD2652T106 
20 30 50mA 180 0.5 20 4 2SC4082T106PCT-ND A 7.50 21.12 3,000 86.00/M_|2SC4082T106P 
25 40 50mA 180 0.35 10 1 2SC4098T106PCT-ND At 7.50 21.12 3,000 86.00/M |2SC4098T106P 
30 30 1 680 0.35 500 25  |2SD2656T106CT-ND 50 9.63 27.72 3,000 131.00/M |2SD2656T106 
32 40 0.5 390 0.6 500 50 |2SC4097T106QCT-ND AT 8.06 22.36 3,000 86.00/M |2SC4097T106Q 
32 40 0.5 390 0.6 500 50 |2SC4097T106RCT-ND AT 8.06 22.36 3,000 86.00/M |2SC4097T106R 
40 75 0.6 75 1 500 50 |UMT2222AT106CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M_|UMT2222AT106 
SOT-323 40 60 0.2 300 0.3 50 5 UMT3904T106CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M |UMT3904T106 
50 60 0.15 270 0.4 50 5 2SC4081T106QCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M |2SC4081T106Q 
50 60 0.15 390 0.4 50 5 2SC4081T106RCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M |2SC4081T106R 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2351T106VCT-ND 46 8.44 23.76 3,000 97.00/M |2SD2351T106V 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2351T106WCT-ND 45 8.28 23.32 3,000 95.00/M_|2SD2351T106W 
50 50 0.5 390 0.4 150 15 |2SD1949T106QCT-ND 46 8.44 23.76 3,000 97.00/M |2SD1949T106Q 
50 50 0.5 390 0.4 150 15 |2SD1949T106RCT-ND 46 8.44 23.76 3,000 97.00/M |2SD1949T106R 
60 60 0.5 390 0.3 100 10 |2SC5876T106QCT-ND 55 10.63 30.60 3,000 145.00/M |2SC5876T106Q 
60 60 0.5 390 0.3 100 10 |2SC5876T106RCT-ND 55 10.63 30.60 3,000 145.00/M |2SC5876T106R 
120 120 50mA 560 0.5 10 2SC4102T106RCT-ND 37 6.38 17.68 3,000 68.00/M |2SC4102T106R 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 28C4102T106SCT-ND 49 9.06 25.52 3,000 704.00/M_|2SC4102T106S 
t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ROHM semiconnuctor Transistors Reel” 


General Purpose Transistors (Cont.) 


VCEO | VCBO Ic HFE | VCESat| VCE VCE _| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt Rohm 
Package (Vv) (Vv) (A) Max. Max. (V) | IC (mA) | IB (mA) | Part No. al 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
6 12 50mA 560 0.3 10 1 2SC4713KT146SCT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M |2SC4713KT146S 
1 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC3838KT146NCT-ND 46 7.88 21.84 3,000 84.00/M |2SC3838KT146N 
1 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC3838KT146PCT-ND 46 7.88 21.84 3,000 84.00/M |2SC3838KT146P 
12 15 2 680 0.18 1A 50 2SD2653KT146CT-ND -55 10.90 32.70 3,000 164.00/M |2SD2653KT146 
15 15 1 390 0.3 400 20 2SD2444KT146RCT-ND -50 9.90 29.70 3,000 149.00/M_|2SD2444KT146R 
15 30 0.5 560 0.4 500 50 2SD1757KT146QCT-ND 46 9.20 27.60 3,000 138.00/M |2SD1757KT146Q 
15 30 0.5 560 0.4 500 50 2SD1757KT146RCT-ND 46 9.20 27.60 3,000 138.00/M |2SD1757KT146R 
20 30 50mA 180 0.5 20 4 2SC3837KT146PCT-ND 40 7.75 22.32 3,000 105.00/M |2SC3837KT146P 
20 25. 0.5 2,700 0.4 500 20 2SD2114KT146VCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M |2SD2114KT146V 
20 25: 0.5 2,700 0.4 500 20 2SD2114KT146WCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M_|2SD2114KT146W. 
20 50 0.3 2,700 0.1 30 3 2SD2704KT146CT-ND 44 7.50 20.80 3,000 80.00/M |2SD2704KT146 
25 40 50mA 180 0.3 10 1 2SC2413KT146PCT-ND 46 8.44 23.76 3,000 97.00/M |2SC2413KT146P 
30 30 15 680 35 1A 50 2SD2657KT146CT-ND 42 8.13 23.40 3,000 111.00/M |2SD2657KT146 
32 40 0.5 390 0.6 500 50 2SC2411KT146QCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M |2SC2411KT146Q 
32 40 0.5 390 0.6 500 50 2SC2411KT146RCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M_|2SC2411KT146R 
32 40 0.3 5,000min. 1.5 200 0.4 2SD1383KT146BCT-ND -55 10.50 30.24 3,000 143.00/M |2SD1383KT146B 
SOT-346 32 40 0.8 390 0.4 500 50 2SD1781KT146QCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M |2SD1781KT146Q 
32 40 0.8 390 0.4 500 50 2SD1781KT146RCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M |2SD1781KT146R 
40 60 0.2 300 0.2 10 1 MMST3904T146CT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M | MMST3904T146 
40 75 0.6 75 1 500 50 MMST2222AT146CT-ND 33 5.63 15.60 3,000 60.00/M_|MMST2222AT146 
40 60 0.6 80 0.75 500 50 MMST4401T146CT-ND. 46 6.75 17.55 3,000 63.00/M | MMST4401T146 
50 60 0.15 270 0.4 50 5 2SC2412KT146QCT-ND .29 4.25 11.05 3,000 40.00/M |2SC2412KT146Q 
50 60 0.15 390 0.4 50 5 2SC2412KT146RCT-ND .29 4.25 11.05 3,000 40.00/M | 2SC2412KT146R 
50 60 0.15 560 0.4 50 5 2SC2412KT146SCT-ND 31 4.50 11.70 3,000 42.00/M |2SC2412KT146S 
80 80 0.5 100min. 0.25 100 10 MMSTA06T146CT-ND 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M_| MMSTAO6T146 
50 50 0.5 390 0.4 150 15 2SD1484KT146QCT-ND 33 5.63 15.60 3,000 60.00/M |2SD1484KT146Q 
50 50 0.5 390 0.4 150 15 2SD1484KT146RCT-ND 33 5.63 15.60 3,000 60.00/M | 2SD1484KT146R 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2226KT146WCT-ND 55 10.63 30.60 3,000 145.00/M |2SD2226KT146W 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2226KT146VCT-ND 55 10.63 30.60 3,000 145.00/M | 2SD2226KT146V 
80 80 0.5 390 0.5 500 50 2SD1782KT146RCT-ND 45 8.28 23.32 3,000 95.00/M_|2SD1782KT146R 
80 80 0.5 390 0.5 500 50 2SD1782KT146QCT-ND 45 8.28 23.32 3,000 95.00/M |2SD1782KT146Q 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 2SC3906KT146RCT-ND 48 8.91 25.08 3,000 103.00/M |2SC3906KT146R 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 2SC3906KT146SCT-ND 48 8.91 25.08 3,000 103.00/M |2SC3906KT146S 
300 300 0.1 180 2 50 5 2SC4061KT146NCT-ND 54 10.38 29.88 3,000 141.00/M_|2SC4061KT146N 
1 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC4726TLPCT-ND 48 9.50 28.50 3,000 143.00/M |2SC4726TLP. 
12 15 0.5 680 0.25 200 10 2SC5585TLCT-ND 50 9.22 25.96 3,000 106.00/M |2SC5585TL 
20 30 50mA 180 0.5 20 4 2SC4725TLPCT-ND 55 10.63 30.60 3,000 145.00/M |2SC4725TLP. 
SOT-416 25 40 50mA 180 0.3 10 1 2SC4618TLNCT-ND 40 7.75 22.32 3,000 105.00/M |2SC4618TLN 
25 40 50mA 180 0.3 10 1 2SC4618TLPCT-ND 40 7.75 22.32 3,000 105.00/M_|2SC4618TLP. 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2654TLVCT-ND At 7.88 22.68 3,000 107.00/M |2SD2654TLV 
50 60 0.15 270 0.4 50 5 2SC4617TLQCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M |2SC4617TLQ 
50 60 0.15 390 0.4 50 5 2SC4617TLRCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M_|2SC4617TLR 
1 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC5662T2LPCT-ND 44 8.38 24.12 8,000 107.00/M |2SC5662T2LP. 
12 15 0.5 680 0.25 200 10 2SC5663T2LCT-ND AT 9.00 25.92 8,000 115.00/M |2SC5663T2L 
20 30 50mA 180 0.5 20 4 2SC5661T2LPCT-ND 47 9.30 27.90 8,000 130.00/M |2SC5661T2LP. 
VMT-3 25 40 50mA 180 0.3 10 1 2SC5659T2LNCT-ND 45 7.69 21.32 8,000 74.00/M | 2SC5659T2LN 
25 40 50mA 180 0.3 10 1 2SC5659T2LPCT-ND 45 7.69 21.32 8,000 74.00/M_|2SC5659T2LP 
50 60 0.15 560 0.4 50 5 2SC5658T2LRCT-ND 42 7A3 19.76 8,000 68.00/M | 2SC5658T2LR 
50 60 0.15 270 0.4 50 5 2SC5658T2LQCT-ND 42 7.13 19.76 8,000 68.00/M |2SC5658T2LQ 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2707T2LVCT-ND 48 8.91 25.08 8,000 97.00/M_|2SD2707T2LV 
20 30 10 390 0.25 4A 50 2SC5001TLQCT-ND .96 20.88 64.25 2,500 342.00/M |2SC5001TLQ 
20 30 10 390 0.25 4A 50 2SC5001TLRCT-ND .98 19.62 58.86 2,500 311.00/M |2SC5001TLR 
20 50 5 390 1 4A 100 2SD2118TLQCT-ND 75 15.03 45.09 2,500 238.00/M |2SD2118TLQ 
20 50 5 390 1 4A 100 2SD2118TLRCT-ND 75 15.03 45.09 2,500 238.00/M |2SD2118TLR 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SD1758TLQCT-ND 72 14.49 43.47 2,500 229.00/M_|2SD1758TLQ 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SD1758TLRCT-ND 72 14.49 43.47 2,500 229.00/M |2SD1758TLR 
SOT-428 50 60 3 390 1 2A 200 2SD1760TLQCT-ND 81 16.20 48.60 2,500 257.00/M |2SD1760TLQ 
50 60 3 390 4 2A 200 2SD1760TLRCT-ND 81 16.20 48.60 2,500 257.00/M |2SD1760TLR 
60 80 3 1,800 1 2A 50 2SD2318TLVCT-ND 1.01 21.94 67.50 2,500 359.00/M |2SD2318TLV 
60 80 3 1,800 4 2A 50 2SD2318TLUCT-ND 1.01 21.94 67.50 2,500 359.00/M_|2SD2318TLU 
60 100 5 270 0.3 3A 150 2SC5103TLQCT-ND 1.06 22.99 70.75 2,500 376.00/M |2SC5103TLQ 
80 120 1 390 0.4 500 20 2SD1733TLQCT-ND 1.07 21.42 64.26 2,500 339.00/M |2SD1733TLQ 
80 120 1 390 0.4 500 20 2SD1733TLRCT-ND 1.07 21.42 64.26 2,500 339.00/M_|2SD1733TLR 
40 75 0.6 75 | 500 50 $ST2222AT116CT-ND .26 3.75 9.75 3,000 35.00/M | SST2222AT116 
SOT-23 40 60 0.6 80 0.75 500 50 SST4401T116CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M | SST4401T116 
80 80 0.3 _ 1.2 100 0.1 SSTA28T116CT-ND 48 8.25 22.88 3,000 88.00/M |SSTA281T116 
80 80 0.5 100 0.25 100 10 SSTAO6T116CT-ND 36 6.19 17.16 3,000 66.00/M_| SSTAO6T116 
TUMT-3 12 15 2 680 0.18 1A 50 2SD2700TLCT-ND 55 11.00 33.00 3,000 165.00/M |2SD2700TL 
12 15 2 680 0.35 1A 50 2SD2701TLCT-ND 55 11.00 33.00 3,000 165.00/M_|2SD2701TL 
12 15 2 680 0.18 1A 50 2SD2653TLCT-ND 61 12.20 36.60 3,000 183.00/M |2SD2653TL 
12 15 3 680 25 1.54 30 2SD2670TLCT-ND 58 11.60 34.80 3,000 174.00/M |2SD2670TL 
30 30 1.5 680 0.35 1A 50 2SD2657TLCT-ND 45 9.00 27.00 3,000 135.00/M |2SD2657TL 
30 30 3 680 0.25 1.54 30 2SD2673TLCT-ND 74 14.80 44.40 3,000 222.00/M |2SD2673TL 
TSMT-3 30 30 1 680 35 500 25 2SD2675TLCT-ND -50 10.00 30.00 3,000 150.00/M_|2SD2675TL 
30 30 1 390 0.3 500 50 2SC5730TLQCT-ND 52 10.00 28.80 3,000 136.00/M |2SC5730TLQ 
30 30 1 390 0.3 500 50 2SC5730TLRCT-ND 52 10.00 28.80 3,000 136.00/M |2SC5730TLR 
30 30 2 390 0.4 1A 100 2SC5916TLQCT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M |2SC5916TLQ 
30 30 2 390 0.4 1A 100 2SC5916TLRCT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M_|2SC5916TLR 
20 40 3 390 0.5 2A 100 2SC4115STPRCT-ND¥ 50 9.63 27.72 5,000 123.00/M |2SC4115STPR 
SPT 50 60 0.15 560 0.4 50 5 2SC1740STPQCT-ND¥ At 6.00 15.60 5,000 48.00/M |2SC1740STPQ 
50 50 0.5 390 0.4 150 15 2SC1741ASTPQCT-ND¥ 37 6.38 17.68 5,000 61.00/M_|2SC1741ASTPQ 
SC-72/SPT 20 25 0.5 2,700 0.4 500 20 2SD2144STPVCT-ND¥ 38 7.03 19.80 5,000 77.00/M |2SD2144STPV 
50 60 0.15 390 0.4 50 5 2SC1740STPRCT-ND¥ Al 6.00 15.60 5,000 48.00/M_|2SC1740STPR 
20 50 5 390 1 4A 100 2SD2097TV2QCT-ND¥ 81 16.20 48.60 2,500 257.00/M |2SD2097TV2Q 
20 50 5 390 1 4A 100 2SD2097TV2RCT-ND¥ 81 16.20 48.60 2,500 257.00/M |2SD2097TV2R 
80 100 1 390 0.4 500 20 2SD1863TV2RCT-ND¥ 55 10.90 32.70 2,500 164.00/M |2SD1863TV2R 
ATV 80 120 1 390 0.4 500 20 2SD1863TV2QCT-ND¥ 61 12.20 36.60 2,500 183.00/M |2SD1863TV2Q 
50 60 3 390 1 2A 200 2SD1864TV2QCT-ND¥ 1.09 21.78 65.34 2,500 345.00/M_|2SD1864TV2Q 
50 60 3 390 al 2A 200 2SD1864TV2RCT-ND¥ 1.09 21.78 65.34 2,500 345.00/M |2SD1864TV2R 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SD1859TV2QCT-ND¥ 69 13.80 41.40 2,500 207.00/M |2SD1859TV2Q 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SD1859TV2RCT-ND$ -69 13.80 41.40 2,500 207.00/M_|2SD1859TV2R 
TO-200FP 60 80 3 320 1 2A 200 2SD2096T114ECT-ND 1.31 28.44 87.50 1,000 508.00 |2SD2096T114E 
160 160 15 200 2 1A 100 2SD2033AT114ECT-ND 1.58 34.13 105.00 1,000 609.00 |2SD2033AT114E 
PNP 
20 20 3 270 0.5 2A 100 2SB1424T100QCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 |2SB1424T100Q 
20 20 3 390 0.5 2A 100 2SB1424T100RCT-ND 42 8.13 23.40 1,000 117.00 |2SB1424T100R 
20 30 3 390 0.45 1.54 150 2SB1308T100RCT-ND 85 17.01 51.03 1,000 293.00 |2SB1308T100R 
SOT-89 20 30 5 390 1 4A 100 2SB1386T100QCT-ND 58 11.50 34.50 1,000 184.00 |2SB1386T100Q 
20 30 5 390 1 4A 100 2SB1386T100RCT-ND 58 11.50 34.50 1,000 184.00 |2SB1386T100R 
20 20 2 820 0.5 1A 50 2SB1427T100ECT-ND 58 11.60 34.80 1,000 186.00 |2SB1427T100E 
30 30 1.5 680 37 1A 50 2SB1698T100CT-ND -55 11.00 33.00 1,000 176.00 |2SB1698T100 
32 40 1 390 0.5 500 50 2SB1132T100RCT-ND -40 7.63 21.96 1,000 110.00 |2SB1132T100R 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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General Purpose Transistors (Cont.) 


VCEO | VCBO Ic HFE | VCESat| VCE VCE Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | Rohm 
Package (Vv) (V) (A) Max. Max. (V) | IC (mA) | IB (mA) | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
32 40 1 270 0.5 500 50 2SB1132T100QCT-ND 44 8.50 24.48 1,000 122.00 |2SB1132T100Q 
32 40 2 270 0.8 2A 200 2SB1188T100QCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 |2SB1188T100Q 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SB1188T100RCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 |2SB1188T100R 
50 60 1 270 0.4 500 50 2SA1900T100QCT-ND 65 12.90 38.70 1,000 206.00 |2SA1900T100Q 
50 50 3 270 0.35 1A 50 2SA1797T100PCT-ND 69 13.80 41.40 1,000 221.00 |2SA1797T100P. 
50 50 3 270 0.35 1A 50 2SA1797T100QCT-ND 65 13.00 39.00 1,000 208.00 |2SA1797T100Q 
SOT-89 60 60 2 270 0.35 1A 50 2SB1561T100QCT-ND 74 14.80 44.40 1,000 237.00 |2SB1561T100Q 
80 80 1 270 0.4 500 50 2SB1260T100QCT-ND 52 10.00 28.80 1,000 144.00 |2SB1260T100Q 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SB1189T100QCT-ND 52 10.30 30.90 1,000 165.00 |2SB1189T100Q 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SB1189T100RCT-ND 52 10.30 30.90 1,000 165.00 |2SB1189T100R 
80 80 1 390 0.4 500 50 2SB1260T100RCT-ND 52 10.00 28.80 1,000 144.00 |2SB1260T100R 
400 400 0.1 180 0.5 20 2 2SA1759T100PCT-ND 83 16.56 49.68 1,000 285.00 |2SA1759T100P 
400 400 0.5 270 1 100 10 2SA1812T100QCT-ND 88 17.55 52.65 1,000 302.00 |2SA1812T100Q 
12 15 1.5 680 0.20 500 25 2SB1689T106CT-ND 44 8.50 24.48 3,000 116.00/M |2SB1689T106 
30 30 1 680 0.38 500 25 2SB1694T106CT-ND 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M |2SB1694T106 
32 40 0.5 390 0.6 300 30 2SA1577T106QCT-ND .37 5.50 14.30 3,000 52.00/M |2SA1577T106Q 
32 40 0.5 390 0.6 300 30 2SA1577T106RCT-ND 37 5.50 14.30 3,000 52.00/M |2SA1577T106R 
SOT-323 40 40 0.2 300 0.4 50 5 UMT3906T106CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M_|UMT3906T106 
50 60 0.15 270 0.5 50 5 2SA1576AT106QCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M |2SA1576AT106Q 
50 60 0.15 390 0.5 50 5 2SA1576AT106RCT-ND .34 5.00 13.00 3,000 47.00/M |2SA1576AT106R 
60 60 0.6 100 1.6 500 50 UMT2907AT106CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M |UMT2907AT106 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 2SA1579T106RCT-ND 48 8.75 24.64 3,000 101.00/M |2SA1579T106R 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 2SA1579T106SCT-ND 48 8.75 24.64 3,000 101.00/M_|2SA1579T106S 
12 15 2 680 0.18 1A 50 2SB1690KT146CT-ND 55 10.50 30.24 3,000 143.00/M |2SB1690KT146 
15 15 1 270 0.3 400 20 2SB1590KT146QCT-ND A6 9.20 27.60 3,000 138.00/M |2SB1590KT146Q 
32 40 0.5 390 0.6 300 30 2SA1036KT146QCT-ND 50 9.22 25.96 3,000 106.00/M |2SA1036KT146Q 
32 40 0.5 390 0.6 300 30 2SA1036KT146RCT-ND 50 9.22 25.96 3,000 106.00/M |2SA1036KT146R 
32 40 0.8 390 0.5 500 50 2SB1197KT146RCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M_|2SB1197KT146R 
32 40 0.8 270 0.5 0.5A 50 2SB1197KT146QCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M |2SB1197KT146Q 
40 40 0.2 300 0.25 10 1 MMST3906T146CT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M |MMST3906T146 
SOT-346 40 40 0.6 100 0.75 500 50 MMST4403T146CT-ND A6 6.75 17.55 3,000 63.00/M |MMST4403T146 
50 60 0.15 270 0.5 50 5 2SA1037AKT146QCT-ND .29 4.25 11.05 3,000 40.00/M |2SA1037AK146Q 
50 60 0.15 390 0.5 50 5 2SA1037AKT146RCT-ND .29 4.25 11.05 3,000 40.00/M_|2SA1037AK146R 
60 60 0.6 100 1.6 500 50 MMST2907AT146CT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M |MMST2907AT146 
80 80 0.5 100min. 0.25 100 10 MMSTAS6T146CT-ND 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M | MMSTA56T146 
80 80 0.5 390 0.5 500 50 2SB1198KT146QCT-ND 43 7.81 22.00 3,000 90.00/M |2SB1198KT146Q 
80 80 0.5 390 0.5 500 50 2SB1198KT146RCT-ND 43 7.81 22.00 3,000 90.00/M |2SB1198KT146R 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 2SA1514KT146RCT-ND 48 8.91 25.08 3,000 103.00/M_|2SA1514KT146R 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 2SA1514KT146SCT-ND 48 8.91 25.08 3,000 103.00/M_|2SA1514KT146S 
12 15 0.5 680 0.25 200 10 2SA2018TLCT-ND 48 8.91 25.08 3,000 103.00/M |2SA2018TL 
SOT-416 50 60 0.15 270 0.5 50 5 2SA1774TLQCT-ND 37 5.50 14.30 3,000 52.00/M |2SA1774TLQ 
50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA1774TLRCT-ND 37 5.50 14.30 3,000 52.00/M_|2SA1774TLR 
12 15 0.5 680 0.25 200 10 2SA2030T2LCT-ND 7 9.00 25.92 8,000 115.00/M |2SA2030T2L 
VMT-3 50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA2029T2LQCT-ND 49 7.25 18.85 8,000 58.00/M |2SA2029T2LQ 
50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA2029T2LRCT-ND 49 7.25 18.85 8,000 58.00/M_|2SA2029T2LR 
20 30 10 560 0.25 4A 50 2SA1834TLRCT-ND 1.20 26.08 80.25 2,500 427.00/M |2SA1834TLR 
20 30 5 390 1 4A 100 2SB1412TLQCT-ND 69 13.86 41.58 2,500 219.00/M |2SB1412TLQ 
20 30 5 390 1 4A 100 2SB1412TLRCT-ND 95 20.64 63.50 2,500 338.00/M |2SB1412TLR 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SB1182TLQCT-ND 1.01 20.25 60.75 2,500 321.00/M |2SB1182TLQ 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SB1182TLRCT-ND 1.01 20.25 60.75 2,500 321.00/M_|2SB1182TLR 
50 60 3 390 1 2A 200 2SB1184TLRCT-ND 65 12.90 38.70 2,500 194.00/M /2SB1184TLR 
SOT-428 50 60 3 270 1 2A 200 2SB1184TLQCT-ND 65 12.90 38.70 2,500 194.00/M |2SB1184TLQ 
60 100 5 270 0.3 3A 150 2SA1952TLQCT-ND 1.59 34.45 106.00 2,500 564.00/M |2SA1952TLQ 
80 80 1 390 0.4 500 50 2SB1181TLQCT-ND 98 19.62 58.86 2,500 311.00/M |2SB1181TLQ 
80 80 1 390 0.4 500 50 2SB1181TLRCT-ND 98 19.62 58.86 2,500 311.00/M_|2SB1181TLR 
400 400 0.5 270 1 100 10 2SA1727TLPCT-ND 98 19.62 58.86 2,500 311.00/M |2SA1727TLP 
400 400 0.5 270 1 100 10 2SA1727TLQCT-ND 98 19.62 58.86 2,500 311.00/M |2SA1727TLQ 
400 400 2 180 0.5 500 100 2SA1862TLPCT-ND 1.35 29.17 89.75 2,500 477.00/M |2SA1862TLP 
600 600 1 180 1.2 300 60 2SA1807TLPCT-ND. 1.59 34.45 106.00 2,500 564.00/M_|2SA1807TLP. 
SOT-23 40 40 0.6 100 0.75 500 50 SST4403T116CT-ND 4 6.50 16.90 3,000 61.00/M |SST4403T116 
60 60 0.6 100 1.6 500 50 SST2907AT116CT-ND 26 3.75 9.75 3,000 35.00/M_|SST2907AT116 
TUMT-3 12 15 2 680 0.18 1A 50 2SB1730TLCT-ND 50 10.00 30.00 3,000 150.00/M )2SB1730TL 
30 30 1.5 680 0.37 1A 50 2SB1731TLCT-ND -50 10.00 30.00 3,000 150.00/M_|2SB1731TL. 
12 15 1.5 680 200 500 25 2SB1709TLCT-ND 50 10.00 30.00 3,000 150.00/M |2SB1709TL 
12 15 2 680 0.18 1A 50 2SB1690TLCT-ND 58 11.60 34.80 3,000 174.00/M |2SB1690TL 
12 15 3 680 25 1.5A 30 2SB1705TLCT-ND 49 9.70 29.10 3,000 146.00/M |2SB1705TL 
TSMT-3 12 15 4 680 25 2A 40 2SB1707TLCT-ND 78 15.66 46.98 3,000 248.00/M |2SB1707TL 
30 30 it 680 35 500 25 2SB1710TLCT-ND -50 10.00 30.00 3,000 150.00/M_|2SB1710TL 
30 30 1.5 680 .37 1A 50 2SB1695KT146CT-ND 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M |2SB1695KT146 
30 30 1.5 680 0.37 1A 50 2SB1695TLCT-ND 45 9.00 27.00 3,000 135.00/M |2SB1695TL. 
30 30 3 680 0.25 1.5A 30 2SB1708TLCT-ND 78 15.66 46.98 3,000 248.00/M_|2SB1708TL 
20 20 3 390 0.5 2A 100 2SA1585STPQCT-ND¥ 45 9.00 27.00 5,000 126.00/M |2SA1585STPQ 
20 20 3 390 0.5 2A 100 2SA1585STPRCT-ND¥ 45 9.00 27.00 5,000 126.00/M |2SA1585STPR 
SPT 50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA933ASTPQCT-ND¥ 49 7.25 18.85 5,000 58.00/M |2SA933ASTPQ 
50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA933ASTPRCT-ND$ 44 6.50 16.90 5,000 52.00/M |2SA933ASTPR 
50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA933ASTPSCT-ND¥ 4 7.50 20.80 5,000 72.00/M_|2SA933ASTPS 
20 30 5 390 1 4A 100 2SB1326TV2QCT-ND¥ 74 14.80 44.40 2,500 222.00/M |2SB1326TV2Q 
20 30 5 390 | 4A 100 2SB1326TV2RCT-ND$ 74 14.80 44.40 2,500 222.00/M |2SB1326TV2R 
50 60 3 390 1 2A 200 2SB1243TV2QCT-ND¥ 93 18.54 55.62 2,500 294.00/M |2SB1243TV2Q 
50 60 3 390 1 2A 200 2SB1243TV2RCT-ND¥ 93 18.54 55.62 2,500 294.00/M |2SB1243TV2R 
ATV 80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SB1238TV2QCT-ND 59 11.80 35.40 2,500 177.00/M_|2SB1238TV2Q 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SB1238TV2RCT-ND$ 59 11.80 35.40 2,500 177.00/M |2SB1238TV2R 
80 80 1 390 0.4 500 50 2SB1241TV2QCT-ND¥ 52 10.30 30.90 2,500 155.00/M |2SB1241TV2Q 
80 80 1 390 0.4 500 50 2SB1241TV2RCT-ND¥ 49 9.70 29.10 2,500 146.00/M |2SB1241TV2R 
400 400 0.5 270 1 100 10 2SA1776TV2PCT-ND¥ -80 15.93 47.79 2,500 252.00/M |2SA1776TV2P 
400 400 0.5 270 1 100 10 2SA1776TV2QCT-ND¥ -80 15.93 47.79 2,500 252.00/M_|2SA1776TV2Q 
NPN Darlington 
SOT-346 32 32 0.3 5,000min. 15 100 0.1 2SD2142KT146CT-ND 42 8.13 23.40 3,000 111.00/M_|2SD2142KT146 
SOT-428 60 60 2 10,000 1.5 1A 1 2SD2143TLCT-ND 75 15.03 45.09 2,500 238.00/M |2SD2143TL 
100 100 2 10,000 1.5 1A 1 2SD1980TLCT-ND 74 14.80 44.40 2,500 222.00/M_ |2SD1980TL 
60 60 1 2,000min. 1.5 500 0.5 2SD1834T100CT-ND 71 14.20 42.60 1,000 227.00 |2SD1834T100 
SOT-89 60 60 2 10,000 1.5 1A 1 2SD2212T100CT-ND 69 13.86 41.58 1,000 239.00 |2SD2212T100 
100 100 2 10,000 1.5 1A 1 2SD2195T100CT-ND 1.01 20.16 60.48 1,000 347.00 |2SD2195T100 
PNP Darlington 
SOT-89 100 100 2 10,000 1.5 1A 1 2SB1580T100CT-ND 92 18.36 55.08 1,000 316.00 |2SB1580T100 
SOT-346 32 40 0.3 5,000min. 1.5 200 0.4 2SB852KT146BCT-ND 58 11.13 32.04 3,000 151.00/M_|2SB852KT146B 
SOT-428 100 100 2 10,000 1.5 1A 1 2SB1316TLCT-ND 1.03 22.34 68.75 2,500 366.00/M_ |2SB1316TL 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1404 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ROHM semiconnuctor Diodes 


Cathode 
Mark 


Schottky Barrier 


SOD-123 


Cathode “| 
Mark 


SOT-363 
25 


10.9 { 
a 


SOD-323 
Cathode Mark 


2.5 


SOD-523 


Cathode Mark 


SOT-323 


Dimensions in mm 


Cathode Band 


===! 


I 29.0 +l 29.0 +!* 
27 


Cathode Band 
0.4 


Cathode Band 
Type No. t 


=a 
3.8 + 29.0 loos 


10 VR IFSM VF Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Rohm 
Package Circuits (A) (V) (A) (V) Max. | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 

SC-74A A 0.1 40 1 0.34 RB471ET148CT-ND 50 9.63 27.72 3,000 131.00/M |RB471ET148 
SOD-106 _ 3.0 40 70 0.55 RBOS0L-40TE25CT-ND 93 18.54 55.62 1,500 319.00/M | RBOSOL-40TE25 
SOD-106 = 3.0 20 70 0.45 RBO51L-40TE25CT-ND 61 12.10 36.30 1,500 194.00/M |RBO51L-40TE25 
SOD-106 _ 5 20 70 0.45 RB0O81L-20TE25CT-ND 1.04 20.79 62.37 1,500 358.00/M | RBO81L-20TE25 
SOD-106 = 1 40 70 0.55 RB160L-40TE25CT-ND 42 7.66 21.56 1,500 98.00/M_|RB160L-40TE25 
SOD-106 = 1 20 70 0.40 RB161L-40TE25CT-ND 42 8.13 23.40 1,500 117.00/M |RB161L-40TE25 
SOD-123 = 1 20 30 0.35 RB161M-20CT-ND 52 10.00 28.80 3,000 136.00/M |RB161M-20TR 
SOD-123 = 1.5 30 30 0.49 RBO70M-30CT-ND 50 10.00 30.00 3,000 150.00/M |RBO70M-30TR 
SOD-123 = 1 30 30 0.48 RB160M-30CT-ND A4 8.13 22.88 3,000 94.00/M_ |RB160M-30TR 
SOD-123 _ 1 40 30 0.51 RB160M-40CT-ND 42 8.13 23.40 3,000 111.00/M_|RB160M-40TR 
SOD-123 = 1 60 30 0.55 RB160M-60CT-ND A6 8.75 25.20 3,000 119.00/M |RB160M-60TR 
SOD-123 = 0.7 200 1 0.85 RFO71M2SCT-ND 55 10.50 30.24 3,000 143.00/M |RFO71M2STR 
SOD-323 = 0.1 40 1 0.45 RB500V-40TE-17CT-ND 57 11.00 31.68 3,000 150.00/M |RB500V-40TE 
SOD-323 = 0.1 40 1 0.34 RB501V-40TE-17CT-ND 50 9.22 25.96 3,000 106.00/M |RB501V-40TE 
SOD-323 = 0.03 30 2 0.37 RB751V-40TE-17CT-ND 40 7.63 21.96 3,000 104.00/M_|RB751V-40TE 
SOD-523 = 0.03 30 2 0.37 RB751S-40TE61CT-ND 44 8.13 22.88 3,000 94.00/M_ |RB751S-40TE61 
SOD-523 => 0.2 30 1 0.60 RB520S-30TE61CT-ND -38 7.03 19.80 3,000 81.00/M | RB520S-30TE61 
SOD-523 = 0.2 30 1 0.50 RB521S-30TE61CT-ND .38 7.03 19.80 3,000 81.00/M |RB521S-30TE61 
SOD-523 _ 0.2 40 1 0.55 RB520S-40TE61CT-ND 46 8.44 23.76 3,000 97.00/M |RB520S-40TE61 
SOT-323 B 0.03 40 0.2 = RB706F-40T106CT-ND -50 10.00 30.00 3,000 150.00/M_|RB706F-40T 
SOT-323 B 0.03 40 0.2 0.37 RB715FT106CT-ND 42 7.13 19.76 3,000 76.00/M |RB715FT106 
SOT-323 B 0.03 40 0.2 0.37 RB717FT106CT-ND A6 8.75 25.20 3,000 119.00/M |RB717FT106 
SOT-343 Cc 0.1 40 1 = RB480KTLCT-ND 53 10.13 29.16 3,000 138.00/M |RB480KTL 
SOT-346 B 0.015 40 0.2 = RB706D-40T146CT-ND 48 9.25 26.64 3,000 126.00/M |RB706D-40T 
SOT-346 D 0.5 40 3 0.55 RB400DT146CT-ND 58 11.60 34.80 3,000 174.00/M_|RB400DT146 
SOT-346 D 0.5 20 3 0.3 RB411DT146CT-ND AQ 9.06 25.52 3,000 104.00/M |RB411DT146 
SOT-346 D 0.1 40 1 0.45 RB420DT146CT-ND 46 8.44 23.76 3,000 97.00/M |RB420DT146 
SOT-346 E 0.1 40 1 0.34 RB425DT146CT-ND 44 8.38 24.12 3,000 114.00/M |RB425DT146 
SOT-346 D = 20 3 0.45 RB491DT146CT-ND A6 8.75 25.20 3,000 119.00/M |RB491DT146 
SOT-346 E 0.015 40 0.2 0.37 RB705DT146CT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M_|RB705DT146 
SOT-363 = 0.1 30 0.53 RB530XNCT-ND 55 11.00 33.00 3,000 165.00/M |RB530XNTR 
SOT-363 = 0.1 30 0.43 RB531XNCT-ND 55 11.00 33.00 3,000 165.00/M |RB531XNTR 
SOT-457 F 0.01 40 0.2 0.37 RB731UT108CT-ND AT 9.00 25.92 3,000 122.00/M_ |RB731UT108 
SOT-416 E 0.03 40 0.2 0.37 RB715WTLCT-ND 50 9.63 27.72 3,000 131.00/M |RB715WTL 

PMDT = 3.0 30 70 0.45 RBOS50LA-30CT-ND 93 18.54 55.62 3,000 294.00/M_|RBOSOLA-30TR 
PMDT _— 3.0 40 70 0.55 RBOS50LA-40CT-ND 93 18.54 55.62 3,000 294.00/M |RBO50LA-40TR 
PMDT = 3.0 30 70 0.42 RSX301LA-30CT-ND 75 15.03 45.09 3,000 238.00/M_ |RSX301LA-30TR 

TUMD2 = 1 20 5 0.42 RB161VA-20CT-ND 52 10.00 28.80 3,000 136.00/M |RB161VA-20TR 

TUMD2 = 0.5 40 3 0.55 RB400VA-50CT-ND 58 11.60 34.80 3,000 174.00/M |RB400VA-50TR 

TUMD2 — 0.5 30 5 0.39 RSX051VA-30CT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M_|RSX051VA-30TR 

TUMD2 = 0.7 30 5 0.42 RSX071VA-30CT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M |RSX071VA-30TR 

VMD2 = 0.03 30 0.2 0.37 RB751G-40T2RCT-ND 52 10.00 28.80 8,000 128.00/M |RB751G-40T2R 
VMD2 = 0.1 30 0.5 0.45 RB520G-30T2RCT-ND NEW! A6 9.32 25.56 8,000 114.00/M |RB520G-30T2R 
VMD2 = 0.1 30 0.5 0.35 RB521G-30T2RCT-ND NEW! 42 8.53 23.40 8,000 104.00/M |RB521G-30T2R 
VMD3 = 0.03 40 0.2 0.37 RB715ZT2LCT-ND 57 10.88 31.32 8,000 139.00/M_|RB715ZT2L 
VMN2 = 0.1 30 0.5 0.45 RB520CS-30T2RCT-ND NEW! .38 7.74 21.24 8,000 94.00/M | RB520CS-30T2R 
VMN2 = 0.1 30 0.5 0.35 RB521CS-30T2RCT-ND NEW! 42 8.53 23.40 8,000 104.00/M |RB521CS-30T2R 
GMD2 = 0.1 30 0.5 0.46 RB520ZS-30T2RCT-ND NEW! 43 8.44 23.76 8,000 92.00/M | RB520ZS-30T2R 
GMD2 = 0.1 30 0.5 0.37 RB521ZS-30T2RCT-ND NEW! 35 6.88 19.36 8,000 75.00/M_|RB521ZS-30T2R 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


(Continued) 


Digi Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1405 


ROHM semiconnuctor Diodes (cont.) 


Switching Diodes 


VRM VR IFM Te) Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Rohm 
Package Circuits (V) (Vv) (mA) (mA) [Part No. il 25 100 Qty. Pricing Part No. 
DO-34 = 90 80 400 130 18S133T-77CT-NDt 24 3.20 7.20 5,000 19.00/M |1SS133T-77 
DO-35 = 100 75 450 150 1N4148T-73CT-ND 20 2.68 6.03 5,000 16.00/M_ |1N4148T-73 
DO-41 = 500 400 30A 1.0A 1SR153-400T-32CT-NDt 48 9.25 26.64 2,500 126.00/M |1SR153-400T-32 
SOD-106 = 400 = 30A 1.0A 1SR154-400TE25CT-ND 34 5.81 16.12 1,500 71.00/M_ |1SR154-400TE25 
SOD-106 = 600 = 30A 1.0A 1SR154-600TE25CT-ND 49 9.06 25.52 1,500 116.00/M__|1ST154-600TE25 
SOD-123 = = 400 25A 0.7A RR264M-400CT-ND 44 7.50 20.80 3,000 80.00/M | RR264M-400 
SOD-323 = 90 80 225 100 1SS355TE-17CT-ND .26 3.75 9.75 3,000 35.00/M |1SS355TE-17 
SOD-323 = 40 35 225 100 1SS380TE-17CT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M | 1SS380TE-17 
SOD-323 _— = 50 50 = RN731VTE-17CT-ND At 7.50 21.12 3,000 86.00/M_ | RN731VTE-17 
SOD-523 — 90 80 225 100 1SS400TE61CT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M_|1SS400TE61 
SOT-23 G 70 70 450 _— BAW56T116CT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M_ | BAWS56T116 
SOT-323 E 80 80 300 100 DAN202UT106CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M_ |DAN202UT106 
SOT-323 G 80 80 300 100 DAP202UT106CT-ND At 6.00 15.60 3,000 56.00/M_ |DAP202UT106 
SOT-323 E — 35 = = DAN235UT106CT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M_ |DAN235UT106 
SOT-343 ej 80 80 300 100 DA227TLCT-ND 40 7.75 22.32 3,000 105.00/M___|DA227TL 
SOT-346 E 80 80 300 100 DAN202KT146CT-ND 36 5.25 13.65 3,000 49.00/M_ | DAN202KT146 
SOT-346 G 80 80 300 100 DAP202KT146CT-ND 36 5.25 13.65 3,000 49.00/M_ |DAP202KT146 
SOT-346 B 80 80 300 100 DAN217T146CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M_ |DAN217T146 
SOT-346 B 20 20 200 100 DA204KT146CT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M |DA204KT146 
SOT-353 H 80 80 80 25 UMN1NCT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M__ | UMN1N 
SOT-416 E 80 80 300 100 DAN222TLCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M | DAN222TL 
SOT-416 G 80 80 300 100 DAP222TLCT-ND 37 5.50 14.30 3,000 52.00/M_ |DAP222TL 
SOT-416 B 20 20 200 100 DA221TLCT-ND 34 5.81 16.12 3,000 62.00/M |DA221TL 
SOT-457 I 80 80 300 100 IMN10T108CT-ND At 7.88 22.68 3,000 107.00/M_ | IMN10T108 
VMD2 on 90 80 225 100 1SS400GT2RCT-ND A6 6.75 17.55 8,000 54.00/M__|1SS400GT2R 
VMD3 B 20 20 200 100 DA221MT2LCT-ND 44 7.50 20.80 8,000 72.00/M |DA221MT2L 
VMD3 E 80 80 300 100 DAN222MT2LCT-ND 44 7.50 20.80 8,000 72.00/M_ |DAN222MT2L 
VMD3 G 80 80 300 100 DAP222MT2LCT-ND 49 7.25 18.85 8,000 58.00/M |DAP222MT2L 
LL-34 _— 250 220 625 200 RLS245TE-11CT-ND 29 4.25 11.05 2,500 40.00/M |RLS245TE-11 
LL-34 = 100 75 450 150 RLS4148TE-11CT-ND 36 4.80 10.80 2,500 32.00/M__| RLS4148TE-11 
LL-34 _— 100 75 450 150 RLS4448TE-11CT-ND 34 5.00 13.00 2,500 47.00/M_ | RLS4448TE-11 
LL-34 = 50 50 600 200 RLS4150TE-11CT-ND 36 5.25 13.65 2,500 49.00/M__| RLS4150TE-11 
SC-74A H 80 80 80 25 FMN1T148CT-ND 44 8.50 24.48 3,000 116.00/M__| RMN1T148 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. f+ For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 


Zener Diodes 


Specifications: PTZ Series: 1000 mW; UDZ Series: 200 mW; EDZ Series: 150 mW 


Dimensions in mm 


Reverse 

Zener Voltage Resistance 0 Current IR (A) | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel} Rohm 
Package Min. Max. Max. |@lIz(mA)| Max. VR (V) | Part No. 1 25 100 Qty Pricing | Part No. 
SOD-106 4.300 4.800 15 40.0 20.0 1.0 |PTZTE254.3BCT-ND 50 9.63 27.72 1,500 139.00/M |PTZTE254.3B 
SOD-106 5.100 5.700 8 40.0 20.0 1.0 |PTZTE255.1BCT-ND 50 9.63 27.72 1,500 139.00/M |PTZTE255.1B 
SOD-106 7.500 8.400 4 40.0 20.0 4.0 |PTZTE257.5BCT-ND 50 9.63 27.72 1,500 139.00/M |PTZTE257.5B 
SOD-106 12.000 13.500 8 20.0 10.0 9.0 |PTZTE2512BCT-ND 50 9.63 27.72 1,500 139.00/M |PTZTE2512B 
SOD-106 | 18.000 | 20.300 12 20.0 10.0 13.0 |PTZTE2518BCT-ND 50 9.63 27.72 1,500 139.00/M_|PTZTE2518B 
SOD-106 | 27.000 30.800 16 10.0 10.0 21.0 |PTZTE2527BCT-ND 50 9.63 27.72 1,500 139.00/M |PTZTE2527B 
SOD-323 3.600 3.845 100 5.0 10.0 1.0 |UDZSTE-173.6BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M |UDZSTE-173.6B 
SOD-323 3.890 4.160 100 5.0 5.0 1.0 |UDZSTE-173.9BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M_ |UDZSTE-173.9B 
SOD-323 4.170 4.430 100 5.0 5.0 1.0 |UDZSTE-174.3BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M |UDZSTE-174.3B 
SOD-323 4.980 5.200 80 5.0 2.0 1.5 | UDZSTE-175.1BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M_|UDZSTE-175.1B 
SOD-323 5.490 5.730 60 5.0 1.0 2.5 |UDZSTE-175.6BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M |UDZSTE-175.6B 
SOD-323 6.060 6.330 60 5.0 1.0 3.0 |UDZSTE-176.2BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M_ |UDZSTE-176.2B 
SOD-323 6.650 6.930 40 5.0 0.5 3.5 |UDZSTE-176.8BCT-ND At 6.00 15.60 3,000 56.00/M |UDZSTE-176.8B 
SOD-323 7.280 7.600 30 5.0 0.5 4.0 |UDZSTE-177.5BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M |UDZSTE-177.5B 
SOD-323 8.850 9.230 30 5.0 0.5 6.0 |UDZSTE-179.1BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M_|UDZSTE-179.1B 
SOD-323 | 9.770 | 10.210 30 5.0 0.1 7.0 |UDZSTE-1710BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M |UDZSTE-1710B SOD-323 
SOD-323 | 11.740 12.240 30 5.0 0.1 9.0 |UDZSTE-1712BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M_ |UDZSTE-1712B 
SOD-323 | 14.340 14.980 42 5.0 0.1 11.0 |UDZSTE-1715BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M |UDZSTE-1715B 
SOD-323 | 17.560 18.350 65 5.0 0.1 13.0 |UDZSTE-1718BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M_ |UDZSTE-1718B 
SOD-323 | 21.540 | 22.470 100 5.0 0.1 17.0 |UDZSTE-1722BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M_|UDZSTE-1722B 
SOD-323 | 26.190 | 27.530 150 5.0 0.1 21.0 |UDZSTE-1727BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M_ |UDZSTE-1727B 
SOD-523 3.600 3.845 100 5.0 10.0 1.0 |EDZTE613.6BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M |EDZTE613.6B 
SOD-523 3.890 4.160 100 5.0 5.0 1.0 |EDZTE613.9BCT-ND .38 7.03 19.80 3,000 81.00/M |EDZTE613.9B 
SOD-523 4.170 4.430 100 5.0 5.0 1.0 |EDZTE614.3BCT-ND .38 7.03 19.80 3,000 81.00/M |EDZTE614.3B 
SOD-523 4.550 4.750 100 5.0 2.0 1.0 | EDZTE614.7BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M_|EDZTE614.7B 
SOD-523 6.650 6.930 40 5.0 0.5 3.5 |EDZTE616.8BCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M |EDZTE616.8B 
SOD-523 7.280 7.600 30 5.0 0.5 4.0 |EDZTE617.5BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M |EDZTE617.5B 
SOD-523 8.020 8.360 30 5.0 0.5 5.0 |EDZTE618.2BCT-ND .38 7.03 19.80 3,000 81.00/M |EDZTE618.2B 
SOD-523 8.850 9.230 30 5.0 0.5 6.0 |EDZTE619.1BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M |EDZTE619.1B 
SOD-523 9.770 10.210 30 5.0 0.1 7.0 |EDZTE6110BCT-ND -38 7.03 19.80 3,000 81.00/M_|EDZTE6110B 
SOD-523 | 10.760 11.220 30 5.0 0.1 8.0 |EDZTE6111BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M |EDZTE6111B SOD-523 
SOD-523 | 11.740 12.240 30 5.0 0.1 9.0 |EDZTE6112BCT-ND .38 7.03 19.80 3,000 81.00/M_ |EDZTE6112B 
SOD-523 | 12.910 13.490 37 5.0 0.1 10.0 )EDZTE6113BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M )EDZTE6113B 
SOD-523 | 14.340 14.980 42 5.0 0.1 11.0 | EDZTE6115BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M )EDZTE6115B 
SOD-523 | 15.850 16.510 50 5.0 0.1 12.0 |EDZTE6116BCT-ND -38 7.03 19.80 3,000 81.00/M_|EDZTE6116B Cathode 
SOD-523 | 17.560 18.350 65 5.0 0.1 13.0 )EDZTE6118BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M |EDZTE6118B Mark 
SOD-523 | 19.520 | 20.390 85 5.0 0.1 15.0 |EDZTE6120BCT-ND .38 7.03 19.80 3,000 81.00/M_ |EDZTE6120B 
SOD-523 | 21.540 | 22.470 100 5.0 0.1 17.0 |EDZTE6122BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M )EDZTE6122B 
SOD-523 | 23.720 | 24.780 120 5.0 0.1 19.0 |EDZTE6124BCT-ND .38 7.03 19.80 3,000 81.00/M_ |EDZTE6124B 
SOD-523 | 26.190 | 27.530 150 2.0 0.1 21.0 |EDZTE6127BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M_|EDZTE6127B 
SOD-523 | 29.190 30.690 200 2.0 0.1 23.0 |EDZTE6130BCT-ND .38 7.03 19.80 3,000 81.00/M_ |EDZTE6130B 
SOD-523 | 32.150 33.790 250 2.0 0.1 25.0 |EDZTE6133BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M | EDZTE6133B 
SOD-523 | 35.070 36.870 300 2.0 0.1 27.0 |EDZTE6136BCT-ND -38 7.03 19.80 3,000 81.00/M_|EDZTE6136B 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Zener Diode Array — SOT-353 Digi@Reel° 


Dimensions in mm 


b—0.8—1 
Voltage Resistance | Reverse | Digi-Key ing Tape and Reelt | Rohm 
Fig. Min. Max. Max. Current | Part No. 100 Qty. Pricing | Part No. 
1 6.47 7.14 400 0.5uA |UMZ6.8ENCT-ND 23.76 3,000 97.00/M |UMZ6.8EN 
2 6.47 7.14 = 0.5uA |VMZ6.8NT2LCT-ND 24.20 8,000 94.00/M | VMZ6.8NT2L 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi@DReel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1406 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


P/4 Littelfuse Triacs (0.8 ~ 35.0 Amps) Digi PReel’ 


COMPAK Plastic 
Expertise Applied | Answers Delivered TO-92 
IT RMS VDRM IDRM IGT VGT IH_—_ | Digi-Key Price Each Tape and Reel§ 
(A) Package (V) @25°C (mA) | (mA) (Vv) (mA) _| Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 
Sensitive Gate Triacs, Isolated — RoHS Compliant 
COMPAK 400 01 3 2 5 L4X3CT-NDt 1.34 1.14 97 2,500 584.50/M 
COMPAK 400 01 5 2 10 L4X5CT-NDt 1.30 1.11 94 2,500 567.00/M 
TO-92 400 005 5 1.3 5 LX807DERPCT-NDt NEW! 56 42 33 2,000 194.25/M 
TO-92 600 005 3 1.3 5 LX803MERPCT-NDt NEW! 62 47 37 2,000 214.60/M 
ve TO-92 600 005 5 1.3 5 LX807MERPCT-NDt NEW! 62 AT 37 2,000 214.60/M 
SOT-223 400 005 5 1.3 5 LX807DTRPCT-NDt NEW! 67 51 40 1,000 264.60 
SOT-223 600 005 3 1.3 5 LX803MTRPCT-NDt NEW! 1.11 87 74 1,000 287.70 
SOT-223 600 005 5 1.3 i] LX807MTRPCT-NDt NEW! 73 55 43 1,000 273.00 
SOT-223 600 005 3 1.3 7 LO103MTRPCT-NDt NEW! 82 62 49 1,000 308.70 
SOT-223 600 005 5 1.3 10 LO107MTRPCT-NDt NEW! 82 62 49 1,000 308.70 
SOT-223 600 005 10 1.3 10 LO109MTRPCT-NDt NEW! 82 62 49 1,000 308.70 
SOT-223 | 800 005 10 1.3 10 |LO109NTRPCT-ND+ NEW! 68 53 45 | 1,000 300.00 Thermotab TO-3 Base/ 
SOT-223 800 005 3 1.3 7 LO103NTRPCT-NDt NEW! 68 53 45 1,000 300.00 TO-220AB FASTPAK (SMT) 
SOT-223 800 005 5 1.3 10 LO107NTRPCT-NDt NEW! 68 53 45 1,000 300.00 
TO-92 200 01 3 2 5 L201E3-ND 1.25 1.07 91 = = 
TO-92 200 01 5 2 10 L201E5-ND 1.20 1.03 88 = = 
TO-92 400 01 3 2 5 L401E3-ND 1.34 1.14 97 = _ 
19 TO-92 400 01 5 2 10 L401E5-ND 1.25 1.07 91 = = 
TO-92 600 005 3 1.3 7 LO103MERPCT-NDt NEW! 67 51 40 2,000 233.10/M 
TO-92 600 005 5 1.3 10 LO107MERPCT-NDt NEW! 67 51 40 2,000 233.10/M 
TO-92 600 005 10 1.3 10 LO109MERPCT-NDt NEW! 67 51 40 2,000 233.10/M 
TO-92 600 01 3 2 5 L601E3-ND 1.51 1.29 1.10 = = 
TO-92 600 01 5 2 10 L601E5-ND 1.42 1.21 1.03 aa = 
TO-92 800 005 3 1.3 7 LO103NERPCT-NDt NEW! 73 55 43 2,000 240.50/M 
TO-92 800 005 5 1.3 10 LO107NERPCT-NDt NEW! 73 55 43 2,000 240.50/M 
TO-92 800 005 10 1.3 10 LO109NERPCT-NDt NEW! 73 55 43 2,000 240.50/M 
TO-220AB | 200 01 3 2 5 L2004L3-ND 2.10 1.85 1.57 — aa 
40 TO-220AB | 400 01 3 2 5 L4004L3-ND 2.18 1.93 1.63 = = 
. TO-220AB | 600 01 3 2 5 L6004L3-ND 2.51 2.21 1.88 = = 
TO-220AB | 600 01 5 2 10 | L6004L5-ND 2.39 210 1.79 _ _ SOT-223 NEW! 
TO-220AB | 400 02 5 2 10 L4008L6-ND 2.39 2.10 1.79 = _ 
8.0 TO-220AB | 600 02 5 2 10 L6008L6-ND 2.71 2.39 2.03 = = 
TO-220AB | 600 02 10 2 20 L6008L8-ND 2.55 2.25 1.91 = = 
Sensitive Gate Triacs, Non-Isolated 
6.0 TO-252AA | 400 02 5 2 10 L4006D5CT-NDt 1.72 1.47 1.25 2,500 754.26/M 
8.0 TO-252AA | 400 02 5 2 10 L4008D6CT-NDt 1.76 1.50 1.28 2,500 771.76/M 
Triacs, Isolated — RoHS Compliant 
0.8 COMPAK 400 02 10 2 15 Q4X3CT-NDt 1.12 96 82 2,500 490.00/M 
COMPAK 400 02 10 2 15: Q4N3CT-NDt 1.34 1.14 97 2,500 584.50/M 
COMPAK 600 02 10 2 15 Q6N3CT-NDT 1.59 1.36 1.16 2,500 696.50/M 
1.0 TO-92 200 02 10 2 15 Q201E3-ND 1.08 92 79 _ _ 
TO-92 400 02 10 2 15 Q401E3-ND 1.20 1.03 88 = = 
TO-92 600 02 10 2 15 Q601E3-ND 1.42 1.21 1.03 = = 
TO-220AB | 200 .05 10 2 20 Q2004L3-ND 1.85 1.58 1.35 = = 
TO-220AB | 400 05 10 2 20 Q4004L3-ND 1.90 1.67 1.42 = _ 
0 TO-220AB | 600 .05 10 2 20 Q6004L3-ND 2.26 1.99 1.69 = = TO-220AB SMT TO-252AA 
TO-220AB | 600 .05 25 25 30 Q6004L4-ND 2.14 1.89 1.60 = = 
TO-220AB | 200 05 25 2.5 50 Q2008L4-ND 2.06 1.82 1.54 = = 
8.0 TO-220AB | 400 .05 25 2.5 50 Q4008L4-ND 2.26 1.99 1.69 _ _— 
TO-220AB | 600 .05 50 25 50 Q6008L5-ND 251 2.21 1.88 = = 
TO-220AB | 200 .05 50 25 50 Q2010L5-ND 2.22 1.96 1.66 = = 
TO-220AB | 400 .05 25 2.5 35 Q4010L4-ND 2.58 2.28 1.93 _ = 
10.0 |TO-220AB} 400 05 50 2.5 35 Q4010L5-ND 2.46 2.17 1.84 _ = 
TO-220AB | 600 .05 25 25 35 Q6010L4-ND 3.07 2.70 2.30 = = 
TO-220AB | 600 .05 50 25 35 Q6010L5-ND 2.91 2.56 2.17 = = 
TO-220AB | 200 05 50 2.5 70 Q2015L5-ND 2.67 2.35 2.00 = _— 
15.0 | TO-220AB} 400 .05 50 2.5 70 Q4015L5-ND 2.95 2.60 2.21 = = 
TO-220AB | 600 .05 50 25 70 Q6015L5-ND 3.48 3.06 2.60 = = 
25.0 TO-3 600 A 50 2.75 50 Q6025P5-ND 11.92 10.81 8.57 = = 
35.0 TO-3 600 ‘| 50 2.75 50 Q6035P5-ND 14.51 13.15 10.43 = = 
Triacs, Non-Isolated 
4.0 TO-252AA | 400 .05 10 2 20 Q4004D3CT-NDt 1.55 1.32 1.13 2,500 679.00/M 
6.0 | D2-PAK | 400 05 25 25 50 _|Q4006N4RPCT-ND@t 214 1.89 1.60 | 500 655.50 D2-PAK (SMT) 
TO-220AB | 400 05 25 2.5 50 Q4008R4-ND® 2.06 1.82 1.54 _ _ 
8.0 TO-220AB | 600 05 50 2.5 50 Q6008R5-ND® 2.30 2.03 1.72 _ — 
D2-PAK 600 05 50 2.5 50 Q6008N5RPCT-ND@t 2.58 2.28 1.93 500 792.35 
10.0 TO-220AB | 400 05 50 25 50 Q4010R5-ND® 2.26 1.99 1.69 = = 
D2-PAK 400 .05 50 25 50 Q4010N5RPCT-ND@F 2.51 2.21 1.88 500 768.20 
TO-220AB | 200 .05 50 2.5 70 Q2015R5-ND® 2.46 2.17 1.84 _— — 
15.0 |TO-220AB} 400 .05 50 2.5 70 Q4015R5-ND® 2.71 2.39 2.03 _ = 
TO-220AB | 600 .05 50 25 70 Q6015R5-ND® 3.23 2.85 2.42 = = 
TO-220AB | 600 A 50 25 100 |Q6025R5-ND® 3.85 3.41 2.64 = = 
ee D2-PAK 600 all 50 25 100 |Q6025N5RPCT-ND@t 4.26 3.77 2.92 500 1155.20 
@ RoHS Compliant t Cut Tape § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1407 


re ; Digi@ Reel’ 
ie Littelfuse Teccor® Brand Thyristor . 


Expertise Applied | Answers Delivered ean, : . age é be i 2 Z F . F 
General Description: Teccor's Alternistor Triac has been specifically designed for applications which are required to switch highly inductive loads. To 


accomplish this, a special chip has been designed which effectively offers the same performance as two thyristors (SCRs) wired inverse parallel (back-to- 


Alternistor Triacs 6.0 — 40.0 Amps back), hence, the alternistor has better turn-off behavior than a standard triac. 


TO-220AB - Isolated TO-218X TO-218AC TO-220AB -Non-Isolated | D2-PAK (SMT) TO-251 V-PAK TO-252 D-PAK (SMT) 
Oo : MT2) © MT 
—r | MT2 
G 
wld. il 
MT2 G 

ITRMS | VDRM | IGT | Digi-Key Price Each Tape and Reel§ ITRMS | VDRM | IGT | Digi-Key Price Each Tape and Reel§ 

Package (A) (V) | (mA) | Part No. 1 10 100 Qty. | Pricing Package (A) (V)__| (mA) | Part No. 1 10 100 Qty. | Pricing 
Isolated (4) (File E71639) — RoHS Compliant To-218x | 40.0 | 400 | 100 |Q6o40J7TP-ND 1189 1078 855 | — = 

TO-220AB 6.0 600 | 35 | Q6006LH4-ND 2.46 2.17 1.84 | — = 40.0 | 200 | 100 |Q2040K7TP-ND 8.82 8.00 635 | — = 

8.0 | 400 | 35 |Q4008LH4-ND 226 199 169; — = 
to-22048 | 80 | 600 | 35 |Q6008LH4-ND 251 221 188 | — —| | qoeteac | 429 | 400 | 100 |ReOsOKTESN 972 8.81 6.99.) — = 

8.0 | 800 | 35 |Q8008LH4-ND 299 263 224 | — - 40.0 | 600 | 100 |Q6040K7TP-ND 1075 975 773 | — = 
to-220ap | 120 ) 400 | 50 )Q4012LHS-ND 263° 231 1.96 | — = 40.0 | 800 | 100 |Q8040K7TP-ND 12.78 1159 919 | — - 

12.0 | 600 | 50 |Q6012LH5-ND 291 256 2.17 Wanieatated 

16.0 | 400 | 20 |Q4016LH3-ND 323. 285 242 | — = on teolate’ 

16.0 | 600 | 20 |Q6016LH3-ND 359 347 269 | — _ D2-PAK 8.0 | 600 | 35 |Q6008NH4RPCT-NDt 258 228 193 | 500 | 792.35 
aaa 10 con 3 oe ean aac a Bea = —| | T0-252D-PAK] 8.0 | 600 | 10 |Q6008DH3RPCT-NDt 198 1.69 1.44 | 2,500 | 868.00/M 

160 | 400 | 80 |a4016LH6-ND 295 «(260221 | — _ ro-z20ag | 192 | 400 | 35 )o40t6RH4-ND 283 249 212 | — = 

16.0 | 600 | 80 |Q6016LH6-ND 327. 288 245 | — = 16.0 | 600 | 80 |Q6016RH6-ND 295 260 221 | — - 

wee an 80 seer e ND ae an ee = = D-PAK 16.0 | 800 | 35 |Q8016NH4RPCT-NDt 3.98 351 2.72 | 500 | 1073.50 
Saae 250 | 400 | 80 |a4025L6-ND 407 361 «280 | — _ 25.0 | 200 | 80 ]Q2025R6-ND 356 313 266 | — = 

25.0 | 600 | 80 |Q6025L6-ND 452 401 341 | — - 25.0 | 400 | 80 |Q4025R6-ND 365 324 251 | — - 

25.0 | 800 | 80 |08025L6-ND 539 478 3.70 | — =| | 1022088 | 550 | 600 | 0 |aso25R6-ND 407 361 280 | — a 
TO-218AC__| 25.0 | 800 | 80 |Q8025K6TP-ND 961872 691 | — = 
TO-220AB | 30.0 | 600 | 50 | Q6030LH5-ND 5.01 444344 | — = 25.0 | 800 | 80 /8025R6-ND 4824.28 3.31 | — = 
T0-218X 40.0 400_| 100 | Q4040J7TP-ND 10.72 9.72 cea —_ =I + Cut Tape § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Internally Triggered Quadrac® Triacs (4.0 ~ 15.0 Amps) 


General Description: QUADRAC is a triac that includes a diac trigger mounted inside the same package. This Features: * Glass passivated junctions » Electrically isolated package ° Internal trigger diac * High surge 
device saves the user the expense and assembly time of buying a discrete diac and assembling in conjunction capability - up to 150 Amps _* High voltage capability - 200 up to 600 volts *IDRM @25°C: .05mA *VTM @25°C: 
with a gated triac. QUADRAC is a bidirectional AC switch and is gate controlled for either polarity of main terminal 1.6V * Capacitance: 0.1yF » tgt: 3ysec. Electrical Isolation: Isolated TO-220 Quadrac package will withstand a 
voltage. lts primary purpose is for AC switching and phase control applications such as speed controls, temperature minimum high potential test of 2500VAC (RMS) from leads to case over the operating temperature range of the 


modulation controls, and lighting controls. device. Electrical Isolation From Leads to Case: U.L. Recognized File No. 71639 
'T RMs | VDRM | !aTm VBO (V) IBo 'H_ | Digi-Key Price Each 
(A) (Vv) (A) [| Min. | Max. | (uA) | (mA) |Part No. 1 10 100 
200 | 1.2 33 43 25 40 | Q2004LT-ND 1.94 171 1.45 
4.0 400 | 1.2 33 43 25 40 | Q4004LT-ND 2.10 1.85 1.57 
600 | 1.2 33 43 25 40 |Q6004LT-ND 2.51 2.21 1.88 
200 | 1.5 33 43 25 60 | Q2008LT-ND 2.34 2.07 1.75 
or 400 | 15 33 43 25 60 | Q4008LT-ND 2.55 2.25 1.91 
° 600 | 1.5 33 43 25 60 | Q6008LT-ND 3.03 2.67 2.27 
@ 600 | 1.5 33 43 25 60 |Q6008LTH-ND+ 3.41 2.74 2.33 
Mire joo | 400 | 15 33 43 25 60 |Q4010LT-ND 2.79 2.46 2.09 
: 600 | 1.5 33 43 25 60 | Q6010LTH-ND+ 3.35 2.95 2.51 
Thermotab TO-220AB 400 | 15 | 33 43 25 70 [Q4015LT-ND 3.15 2.78 2.36 
(Isolated) 15.0 | 600 | 15 | 33 43 25 70 |Q6015LT-ND 3.50 3.11 2.41 
600 | 1.5 33 43 25 70 | Q6015LTH-ND+ 3.58 3.18 2.46 


+ No snubber network required, best dv/dt and noise immunity. 


Sidacs 'T(RMS) | VDRM VBO BO | 'H_ Digi-Key Price Each 
Fig. | Package (A) (V) Min. | Max. | (uA) | (mA) | Part No. 1 10 100 250 
Sidac is a sillicon bilateral voltage triggered switch with greater power-handling capabilities than DO-214 1.0 +90 95 113 10 60 |K1050SRPCT-NDt® | 1.03 88 5 68 
standard diacs. Upon application of a voltage exceeding the sidac breakover voltage point, the sidac 1 DO-214 1.0 +90 95 413 410 60 |K1050SRPTR-ND§@ 1128.75/2,500 
switches on through a negative resistance region to a low on-state voltage. Conduction continues until TO-92 1.0 +90 95 113 10 60 1K1050E70-ND@ 1.07 83 "72 67 
the current is interrupted or drops below the minimum holding current of the device. Junction tempera- 
ture range (Ty) is -40°C ~ 125°C. Application: High Voltage Ignition sources. TO-92 1.0 +90 104 | 118 10 60 | K1100E70-ND@ 1.07 83 72 67 
TO-92 1.0 +90 110 125 10 60 |K1200E70-ND® 1.07 83 72 67 
TO-92 1.0 +90 120 138 10 60 |K1300E70-ND® 1.07 83 72 67 
2 TO-92 1.0 +90 130 146 10 60 | K1400E70-ND 1.12 87 75 -70 
TO-92 1.0 +90 140 170 10 60 |K1500E70-ND® 1.12 .87 75 -70 
TO-92 1.0 +180 | 190 | 215 10 60 |K2000E70-ND® 1.12 96 82 73 
TO-92 1.0 +180 | 205 | 230 10 60 |K2200E70-ND® 1.12 96 82 73 
TO-92 1.0 +190 | 220 | 250 10 60 |K2400E70-ND® 1.20 1.03 88 79 
TO-92 1.0 +190 | 240 | 280 10 60 | K2500E70-ND® 1.20 1.03 88 79 
Fig. 3 = 3 | TO-202ABt 1.0 +90 110 125 10 60 |K1200G-ND® 1.12 87 75 -70 
Genrenerag DO-15X 1.0 +90 120 138 10 60 |K1300G-ND® 1.12 .87 75 -70 
DO-15X 1.0 +90 140 170 10 60 |K1500G-ND® 1.08 92 79 -70 
fs 4 DO-15X 1.0 +180 | 190 | 215 10 60 |K2000G-ND® 1.20 1.03 88 79 
want i .———— DO-15X 1.0 +190 | 220 | 250 10 60 |K2400G-ND® 1.30) 1.11 94 85 
DO-15X 1.0 +200 | 240 | 280 10 60 | K2500G-ND® 1.30. 1.11 94 85 
@ RoHS Compliant t+ Cut Tape § Tape and Reel + Non-lsolated 
Gl ass IT RMS VRRM IFSM VFM | Digi-Key Price Each 
Package (A) (Vv) (A) (V)_ | Part No. 1 10 100 250 500 1,000 
H 15.0 200 225 1.6 |D2015L-ND 2.02 1.78 1.51 1.35 1.24 95 
Passivated 15.0 400 225 1.6 |D4015L-ND 2.14 1.89 1.60 1.43 1.32 1.00 
Silicon 200] 400] 300} 6 ]4020L-ND 2302101791881? 112 
capt TO 220AB (Isolated). | 20.0 600 300 1.6 |D6020L-ND 251 221 188 167 154 1.17 
Rectifiers 20.0 800 300 1.6 |D8020L-ND 2.67 2.35 2.00 1.78 1.64 1.25 
25.0 400 350 1.6 |D4025L-ND 2.87 2.53 2.15 1.92 1.76 1.34 
25.0 600 350 1.6 |D6025L-ND 3.03 2.67 2.27 2.02 1.86 1.42 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Littelfuse T B Thvyristor Sensitive Gate (0.8~10.0 Amps) and _bigi@Reel” 
GM Littelfuse Scorn Brand ThYNstOr ji omGensitive Gate (10-700 Amps) SORs 


IT VDRM & IGT IDRM VTM | VGT dv/dt Isolated 
RMS VRRM (mA) &IRRM | @25°C | @25°C Min. | Digi-Key Price Each Tape and Reel§ 
(A) | Package (V) Min. | Max. | @25°C (mA)| (V) (Vv) (V/usec.) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 
Sensitive Gate — Isolated 
TO-92 200 — | .200 001 17 08 25 2N5064-ND® 82 65 55 = = 
TO-92 200 — | .200 .001 Lz 0.8 30 EC103B-ND® 68 53 46 _ _ 
TO-92 400 | .015 | .200 .003 17 0.8 75 S4X8ESRPCT-ND@+ NEW! 56 42 33 | 2,000 | 194.25/M 
TO-92 400 — | .200 .001 17 0.8 30 EC103D-ND¢@ a 61 52 _ _ 
TO-92 600 | .005 | .500 .003 17 0.8 75 S6X8ES1RPCT-ND@t NEW! 62 AT .37__| 2,000 | 203.50/M 
TO-92 600 | .001 | .050 .003 17 08 75 S6X8ES2RPCT-ND@t NEW! 62 AT 37 | 2,000 | 203.50/M 
TO-92 600 | .015 | .200 .003 17 0.8 75 S6X8ESRPCT-ND@t NEW! 62 AT .37 | 2,000 | 214.60/M 
TO-92 600 — | .012 002 17 0.8 10 EC103M1-ND@ 112 87 75 — _ 
TO-92 600 — | .200 .002 17 0.8 15 EC103M-ND@ .92 72 62 _ _ 
08 | TO-92 800 | .005 | .50 .003 AZ: 0.8 75 S8X8ES1RPCT-ND@t NEW! 73 55 43__| 2,000 | 240.50/M 
TO-92 800 | .001 | .050 .003 17 08 75 S8X8ES2RPCT-ND@t NEW! 73 55 43° | 2,000 | 240.50/M 
TO-92 800 | .015 | .200 .003 17 0.8 75 S8X8ESRPCT-ND@t NEW! 73 55 43. | 2,000 | 240.50/M 
SOT-223 | 600 | .005 | .50 .003 17 0.8 75 S6X8TS1RPCT-ND@+ NEW! 73 55 43. | 1,000 273.00 
SOT-223 | 600 | .001 | .050 .003 Lz 0.8 75 S6X8TS2RPCT-ND@+ NEW! 73 55 43° | 1,000 273.00 
SOT-223 | 600 | .015 | .200 .003 17 0.8 75 S6X8TSRPCT-ND@+ NEW! 73 55 43 | 1,000 287.70 
SOT-223 | 800 | .005 | .50 .003 17 08 75 S8X8TS1RPCT-ND@t NEW! 68 53 45 | 1,000 300.00 
SOT-223 | 800 | .001 | .050 .003 17 0.8 75 S8X8TS2RPCT-ND@t NEW! 68 53 45 | 1,000 300.00 
SOT-223 | 800 | .015 | .200 .003 AZ 0.8 75 S8X8TSRPCT-ND@+ NEW! 68 53 45 | 1,000 300.00 
SOT-89 600 | .015 | .200 .003 17 0.8 75 S6X8BSRPCT-ND@t NEW! 71 56 48 | 1,000 316.00 
TO-92 200 — | .200 001 1.5 08 60 TCR22-4-ND@ 82 65 55 — — 
TO-92 400 — | .200 .001 15 0.8 40 TCR22-6-ND@ .92 72 62 _ _ 
t5 | 10-92 400 | .015 | .200 .005 17 0.8 25 S402ESRPCT-ND@t NEW! 68 53 45 | 2,000 | 270.00/M 
: TO-92 600 — | .200 .002 1.5 0.8 30 TCR22-8-ND 112 87 75 — _ 
TO-92 600 | .015 | .200 .003 17 0.8 25 S602ESRPCT-ND@t NEW! 72 56 48 | 2,000 | 302.40/M 
SOT-223 | 600 | .015 | .200 .003 17 0.8 25 S602TSRPCT-ND@t NEW! 81 63 54 | 1,000 378.00 
6.0 | TO-220AB| 400 —_|- 200 005 1.6 0.8 8 Typ. |S4006LS2-ND@ 1.85 1.58 1.35 = = 
8.0 |to-220a8| 200 — | .200 005 1.6 08 10 Typ. |S2008LS2-ND@ 1.85 1.58 1.35 = = 
: 400 — _|_.200 .005 1.6 0.8 8 Typ. |S4008LS2-ND@ 1.90 1.67 1.42 = = 
10.0 [TO-220AB| 400 —_|_ 200 .005 1.6 0.8 8Typ. |S4010LS2-ND@ 2.06 1.82 1.54 = = 
Sensitive Gate — Non-Isolated 
COMPAK | 200 = 05 2.0 17 08 25 S2S2CT-ND@t 1.12 87 75 | 2,500 | 446.40/M 
COMPAK | 200 — | .200 2.0 1z 0.8 30 S2SCT-ND@t 97 76 65 | 2,500 | 387.00/M 
og | COMPAK | 400 _ .05 2.0 17 0.8 25 S4S2CT-ND@t 1.08 .92 .79 | 2,500 | 470.76/M 
“| COMPAK | 400 — | .200 2.0 17 0.8 30 S4SCT-ND@t 1.07 83 72 | 2,500 | 426.60/M 
COMPAK | 600 = .05 2.0 17 0.8 10 S6S2CT-ND@t 1.34 1.14 .97__| 2,500 | 584.50/M 
COMPAK | 600 —_|- 200 2.0 17 0.8 15 S6SCT-NDt 1.20 1.03 88 | 2,500 | 526.76/M 
4.0 |TO-252AA| 200 —_|_ 200 002 2.2 0.8 8 Typ. |S2004DS2CT-NDt 1.12 96 82 | 2,500 | 490.00/M 
go | 10-252AA| 200 — | .200 005 1.6 08 10 Typ. |S2006DS2CT-ND@t 1.16 99 85 | 2,500 | 509.26/M 
“| T0-2524A | __ 600 — _|_.200 .005 1.6 0.8 8 Typ. |S6006DS2CT-ND@t 1.55 1.32 1.13 | 2,500 | 679.00/M 
8.0 [TO-252AA| 200 —_|_.200 005 1.6 0.8 10 Typ. |[S2008DS2CT-ND@t 1.25 1.07 1 2,500 | 546.00/M 
Non-Sensitive Gate — Isolated 
TO-92 200 1 10 01 16 15 20 $201E-ND@ 1.07 83 72 — = 
1.0 | TO-92 400 1 10 01 1.6 15 20 S401E-ND@ 112 87 75 _ _ 
TO-92 600 1 10 01 1.6 1.5 20 S601E-ND 1.08 .92 79 = = 
TO-220AB| 200 1 15 01 1.6 1.5 350 | S2006L-ND® 1.64 1.40 1.19 — — 
6.0 |TO-220AB] 400 1 15 01 1.6 15 350 | S4006L-ND@ 1.72 1.47 1.25 _ _ 
TO-220AB| 600 1 15 01 1.6 1.5 350 | S6006L-ND@ 1.85 1.58 1.35 = = 
TO-220AB| 200 1 15 01 1.6 15 350 |S2008L-ND@ 1.85 1.58 1.35 — = 
8.0 |TO-220AB} 400 1 15 01 1.6 15 350  |S4008L-ND@ 1.94 1.65 141 _ _ 
TO-220AB| 600 1 15 01 1.6 1.5 300 | S6008L-ND¢@ 1.94 1.71 1.45 = = 
TO-220AB| 200 1 15 01 16 15 350 |S2010L-ND@ 1.90 1.67 1.42 — = 
40.9 | T0-220AB] 400 1 15 01 1.6 15 350 | S4010L-ND@ 2.02 1.78 1.51 _ =_ 
~~ |TO-220AB] 600 1 15 01 1.6 1.5 300 |S6010L-ND@ 2.14 1.89 1.60 — _ 
TO-220AB| 800 1 15 02 1.6 1.5 250 _|S8010L-ND@ 2.30 2.03 1.72 = = 
TO-220AB| 400 1 30 01 16 1.5 450 |S4015L-ND@ 2.18 1.93 1.63 — — 
15.0 |TO-220AB| 600 1 30 01 1.6 1.5 425 |S6015L-ND@ 2.30 2.03 1.72 _ _ 
TO-220AB| 800 1 30 02 1.6 1.5 400 _|S8015L-ND@ 2.46 247 1.84 = = 
TO-220AB| 200 1 30 01 1.6 15 450 |S2020L-ND@ 2.30 2.03 1.72 — = 
20.9 | 10-220AB] 400 1 30 01 1.6 15 450  |S4020L-ND¢@ 2.46 247 1.84 _ _ 
“| TO-220AB] 600 1 30 01 1.6 15 425 | S6020L-ND¢@ 2.63 2.31 1.96 _ _ 
TO-220AB|__800 1 30 02 1.6 1.5 400 _|S8020L-ND@ 2.79 2.46 2.09 = = 
TO-220AB| 200 1 35 01 16 15 450  |S2025L-ND@ 271 2.39 2.03 = = peace AA TO:220A8 
95,9 | 10-220AB] 400 1 35 01 1.6 1.5 450  |S4025L-ND@ 2.91 2.56 2417 _ _ 
| TO-220AB] 600 1 35 01 1.6 15 425 |S6025L-ND¢@ 3.07 2.70 2.30 _ _ 
TO-220AB| 800 1 35 02 1.6 1.5 400 | S8025L-ND@ 3.27 2.88 2.45 = = 
TO-218AC | 200 5 40 01 18 15 450 |S2035KTP-ND® 5.51 4.88 3.78 = = 
45.9 |TO-218AC} 400 5 40 01 1.8 15 450 |S4035KTP-ND@ 5.88 5.21 4.04 _ _ 
™ |TO-218AC] 600 5 40 01 1.8 1.5 425 | S6035KTP-ND@ 6.26 5.55 4.30 _ _ 
TO-218AC | 800 5 40 02 1.8 1.5 400 | S8035KTP-ND@ 6.63 5.88 4.55 
TO-218AC | 200 5 50 02 1.8 2.0 650 | S2065KTP-ND@ 8.06 7.31 5.80 — = 
TO-218AC | 400 5 50 02 1.8 2.0 650 |S4065KTP-ND® 8.65 7.84 6.22 _ _ 
@s.0 | 10-218X | 200 5 50 02 1.8 2.0 650  |S2065JTP-ND@ 8.24 7.47 5.93 _ _ 
™ | TO-218X | 400 5 50 02 18 2.0 650 |S4065JTP-ND@ 8.82 8.00 6.35 — _ 
TO-218X | _600 5 50 02 1.8 2.0 600 | S6065JTP-ND@ 9.40 8.53 6.76 = = 
TO-218 800 5 50 02 18 2.0 500 | S8065KTP-ND@ 9.75 8.84 7.02 = = 
Non-Sensitive Gate — Non-Isolated 
6.0 | 10-252AA] 200 1 15 01 1.6 15 350 | S2006DCT-ND@T 1.20 1.03 88 | 2,500 | 526.76/M 
™ | 10-2524 |__400 1 15 01 1.6 1.5 350 | S4006DCT-ND@t 1.30 111 94 | 2,500 | 567.00/M 
TO-220AB| 200 1 15 01 1.6 15 350  |S2008R-ND@ 1.64 1.40 1.19 — = 
8.0 |TO-220AB] 400 1 15 01 1.6 15 350  |S4008R-ND@ 1.76 1.50 1.28 _ _ 
TO-220AB|__600 1 15 01 1.6 1.5 300 |S6008R-ND@ 1.90 1.62 1.38 = = 
42.9 | 10-220AB] 400 1 20 01 1.6 15 350 |S4012R-ND@ 7.90 1.67 1.42 — — 
™ [TO-252AA |__ 800 1 20 01 1.6 1.5 250 _|S8012DCT-NDt+ 1.90 1.62 1.38 | 2,500 | 829.50/M 
te0 | D2PAK | 400 1 30 01 1.6 15 450  |S4016NRPCT-ND@t 2.30 2.03 1.72 500 704.95 
[| D2-PAK | 800 1 30 02 1.6 1.5 400 _|S8016NRPCT-ND@+ 2.58 2.28 1.93 500 792.35 
D2-PAK | 600 1 35 01 16 15 425 |S6025NRPCT-ND@t 3.15 2.78 2.36 500 966.00 
25.0 |TO-220AB| 600 1 35 01 16 | 15 425  |S6025R-ND@ 279 246 2.09 — — TO-218AC 
TO-220AB|__ 800 1 35 01 1.6 1.5 400 |S8025R-ND@ 2.95 2.60 2.21 = = 
TO-220AB| 400 5 40 01 1.8 15 350  |S4040R-ND@ 441 3.64 2.82 = = 
40.0 | TO-220AB| 800 5 40 02 1.8 15 500 |S8040R-ND@ 4.67 4.14 3.21 _ _ 
TO-220AB| 1000 5 40 03 1.8 1.5 250 | SKO40R-ND@ 4.94 4.38 3.39 = = 
TO-220AB| 200 5 40 01 18 15 650  |S2055R-ND® 4.03 3.58 2.77 — — 
TO-220AB] 600 5 40 01 18 1.5 600 |S6055R-ND@ 4.60 4.08 3.16 _ _ 
55.0 | TO-220AB] 800 5 40 02 18 15 500 |S8055R-ND@ 4.90 4.34 3.36 _ _ 
TO-218AC | 800 5 40 02 18 15 500 | S8055MTP-ND® 6.48 5.75 4.45 _ _ 
TO-218X | __ 200 5 40 01 1.8 1.5 650 | S2055WTP-ND@ 6.07 5.38 4.16 = = 
70.0 | TO-218x | 600 5 50 02 1.8 2.0 600 |S6070WTP-ND@ 8.72 7.90 6.27 = = 


@ RoHS Compliant $ .05mA@ 125°C t+ Cut Tape § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TOSHIBA MOSFETs Reel’ ig. ig-2 123  1.Gate / 
Leading Innovation >>> ar e vaiviien am) 
, B. SMT Surface Mount 
RDS | 1D Cont. PD : : 
Package | VDS (on) (A) Iom | Max. | Digi-Key Price Each Tape and Reel* 103 
Fig.| Type | (V) (0) 25°c | (A) | (W) |PartNo. 1 10 100 dty. | Pricing ; 
1 | T0-3PL | -200 | 0.625% | -12 — | 150 | 2SJ201YF-NDe 7.84 6.28 5.30) — = iy fei 
2A | (2-1081B) | -100 | 0.15 16 64 | 60 |28J4120-ND@ 235 1.96 1.57;/ — a 2. Drain (Heat Sink) 
26 |T0-220Sm| -100 | 0.15 16 -64_ | 60 [28J4120CT-ND$o 2.89 2.41 1.93/ 1,000] 1280.79 3. Source 
3 | 2-7828 | -60 | 0.16 5 -20 | 20 [28J377NQCT-ND® 129 1.08 .87| 2,000 | 573.23/M - 
-20 | 0055 | -27 | -108 | 07 |TPCO105TEBSLFCT-ND$® NEW! 74 56 42/ 3,000] 241.807 ig. Fig. 4 
4 ani) 30 | 0.050 | -45 18 | 0.7 |TPC6108TESSLFMCT-ND$* 78 59 44) 3,000] 252.207 ; t ; 
-30 | 0.083 5 -2.0 | 0.7 |TPC6109-HTESSLFCT-ND$* NEW! | 84 63  .48|3,000| 271.70/M i un 
sa | Bsoic | 30 | 0.014 10 -40 | 1.0 |TPC8109QCT-NDFo 109.91 .73/ 3,000] 473.20/M ) 2 3 Gate 
(2-618) | -30 | 0.0031 | -18 -72_| 1.0 |1PC8114TE12LQMCT-ND$© 1.84 1.47 1.11] 3,000] 940.80/M t 4. Source 
12 | 0.022 6 “24 | 25 | TPCF8101CT-ND$ 76 57 43/4000 | 247.00) | 1. Gate : 5. Drain 
12 | 0.022 6 -24 | 25 | TPCF8101ECT-NDE® 87 73 58] 4,000) 377.00/m| J 2: Drain (Heat Sink) ; 6. Draln 
7) veg | 22 | 0028 6 -24 | 25 | TPCF8102FCT-ND$o 7 64 51) — = 
20 | 0072 | -27 | -108 | 25 |TPCF8103CT-ND$ 6448 36] 4000| 2o800m| PEO 
-20 | 0072 | -27 | -108 | 25 |TPCF8103FCT-ND$o 90 68 51/ 4,000] 293.807) | |" : 
-30 | 0.026 6 -24 | 25 |TPCF8104FMCT-ND$o 85.71 57| 4,000 | 366.60M) | 4" source 1. Source 
3! veg | 22 | 0072 | -27 | 108 | 1.35 |TPCF8BOICT-NDE 64 48 .36/ 4,000] 208.00/M| | 2 Source 2 Gate 
-20 0.072 “2.7 -10.8 | 1.35 | TPCF8BO1FCT-ND$@ 76.64 .51| 4,000 | 328.90/M| | 3.Source —3. Source 
4. Gate 4. Gate 
5. Drain 5. Drain 
1 | T0-3PL | 200 | 0.625% | 12 —__| 150 |2SK1530VF-ND® 7.84 6.28 530) — —| |6 Drain 6. Drain 
2B |T0-220sm| 200 | 0.13 15 45 | 75 |2SK2401TE24LOCT-ND$o 269 215 162|1,000| 1397.50) | 7.Drain = 7.Drain 
3 | 2718 | 60 | 012 5 20 | 20 |28K2231TE16ROCT-ND+© 8672 58 2,000| ser7im| | & Drain = 8.Drain ; 3. Source 180) 
30 | 0.008 13 52 | 1.0 |TPC8009-HOCT-ND+© 105 88 70) — = 
30 | 0.0035 18 72 | 19 |TPC8018-HCT-ND$ 147 1.23 98] 3,000) 637.00/M 
5A} SOP | 39 | 0.0035 18 72 | 1.9 |1PC8018-HQCT-ND+ 176 1.41 1.06] 3,000 | 902.40/M 0.8 1. Source 1 08 pants 
30 | 0.0051 15 60 | 1.9 |TPC8017-HOCT-ND+© 140 1.12 .84[3,000| 714.247  eairca® 3. Source 
5B | sop-8 | 30 | 0.011 8 32 | 1.5 |TPCB210TE12LOMCT-ND$* NEW! | 1.56 1.25  94[3,000| 796.16/M 3. "Gate 2 3. 4. Gate 
500 | Od 12 48 | 40 |2SK35680M-ND® 284 227 1.70] — = r - Drain 2 it ae 
500 | 0.75 8 32 40 | 2SK35610M-ND 153 1.22 92 i ean i? 7.Cathode 
500 1.35 5 20 35 | 2SK35630-ND@ 1.54 1.29 1.03} — _ . . Drain 1 ; . 8. Cathode 
600 | 0.24 15 30 | 40 |TK15A60U0-ND® NEW! 3.44 275 214, — a 
600 | 0.165 20 40 | 40 |TK20A60UQM-ND@ NEW! 4.65 3.72 2.90] — = 
600 5 2 8 25 | 2SK37670-ND® 92 77 62) — = 
8 |T0-220818) En 0.9 6 24 | 40 |28K35620-ND@t 170 1.36 1.02) — = 
600 17 35 14 | 35 |28k35670-ND@t 144 145 87) — _ 
900 20 5 15 | 45 |2Sk35650M-ND® 207 1.66 1.25] — = 
900 25 5 15 | 45. |2Sk37420-ND@t 228 1.83 1.37, — = 
900 37 3 9 40 |2SK35640-ND@t 146 1.17 68) — a 
900 | 56 25 | 75 | 40 |2sK35660-NDe 145 121 97| — —| | Gate ; 2sael tbe. ae i 
2. Drain (Heat Sink) . Drain (Heat Sink) 
8 | vss | 20 | 0.038 3 12__| 1.35 | TPCF8A01FCT-ND$o 114.86 .65| 4,000| 37050/M| | 3 Source 3. Source 
100 | 0.066 27 108 | 75 |2SK2314F-NDe 177 142 1.07) — = 
9 |T0-2204B| 400 | 0.40 10 40 | 80 |28K2841F-ND® 269 216 1.62; — — 
500 | 0.75 8 32 | 80 |28K2542F-ND® 225 1.80 1.35; — = 
50 | 0.032 20 50 | 40 |2SK2614-ND 102 82 61 
10} 2-7B1B | 50 | 0.032 20 50 | 40 |28K26140-NDe 154 129 1.03) — = 
60 0.12 5 20 | 20 |28K22310T-NDe 7 81 65] — = 
11 | 240R1B | 60 | 0.036 25 100 | 35 | 2SK2232FT-NDe 148 124 99) — = 
42 | oaecin | 500 | 0.35 15 60 | 150 |2SK2698FT-NDe 343 275 214, — = 
900 | 1.05 10 30 | 150 |2SK2968FT-NDe 367 294 229, — = 
13 | 2-16F1B | 600 | 0.31 15 60 | 90 |2SK2953F-ND@ 647 5.18 4.03) — =| | 1. Sae 254~1 4 - Gate 
wal vex | 30 | 0018 7 28 | 25 | TPCF8001CT-ND¢ 64 48 36) 4,000] 208.00M) | 3 cri Drain (Heat nh) 
30 | 0.019 7 28 | 25 |TPCF8001FCT-ND$o 1.00 75 .57| 4,000 | 323.70/M 
40 | 0.0105 | 30 90 | 45 | TPCA8014HTE12LOCT-NDE® 162 1.30 .97/3,000| 826.88/m| | Fig. 14 
40 0.0061 35 105 45 | TPCA8015HTE12LQCT-ND$@ 219 1.76 1.32] 3,000 | 1121.28/M 1. Drain : 1. Source 
1a] sorpas | 8 | 902 25 75 | 45  |TPCA8016HTE12LOCT-ND$e 1.82 146 1.10) 3,000} 930.senm) Drain egy ecules 
100 | 0.041 18 36 | 45 | TPCAS00GHTE12LQCT-NDE® 1.91 1.53 1.15] 3,000) 977.92/m) | 4 Gate ay 4. Gate 
150 | 0.28 7 14 | 45. | TPCAS009HTE12LQCT-ND$@ 3.44 2.76 2.07/ 3,000 | 1762.56/M| | 5. Source 5. Drain 
200 0.38 55 11 15 | TPCA8010HTE12LQCT-ND$ 1.65 1.33 1.00| 3,000 | 1762.56/M & pain ; : &. Drain 
ts} sopag | 30 | 0.0035 ] 40 120 | 45 | TPCA8004-HCT-ND$© 2.02 1.62 1.22| 3,000 | 1034.24M| | & prai ; Dra 
30 | 0.0051 35 105 | 45 | TPCA8003-HCT-ND$© 1.62 1.30 .97|3,000| 826.88/M 
16 [8-TSSOPA| 30 | 0.007 20 60 | 30 | TPCM8001HTE12LQCT-ND$o 154 1.29 1.03/3,000| 668.20/M| | Fig. 16 
a7] won| 129 05 1 3 0.5 | 2SK2963FCT-ND¢® 86 65 49/7,000[ 287.28) | 
16 0.29 2 6 0.5 | 2SK2549TE12LFCT-ND¢® 7865 52/1,000| 345.80) | 9 source 
a S-MINI i 33 e 0.8 | 0.2 |SSM3K7002FCT-ND$ a zs aD 3,000 | 60.00M] | 3 Source 
PS-8 0.007 36.4 | 1.68 |TPCPSOO2TESSLFCT#® NEW! 3,000 | 416.00/M| | 4. Gate 
s Drain 
sop-8 [30/30] 0.013 | 6/85 | 24/34 TPC8A01QCT-ND$@ 1.27 1.02.77] 3,000 | 651.52M| | 7’ brain 
7 vs-3 | 20 | 0.038 3 12 33 TPCF8201FCT-ND$® 100 75 .57/4,000| 32370/M| | 8. Drain 
if TSSOP-8 BS 0.030 = zs 1.0 | TPCS8205CT-ND$ uM il 56] 3,000 | 364.00/M : 3 3. Source 
PS-8 0.029 1.48 | TPCP8202TES5LFMCT-ND+@ 65| 3,000 | 418.60/M 
Fig. 19 Fig, 20 
0.044 12 | 1.35 | TPCF8302CT-ND$ 43] 4,000] 247.00/M A. B. 
a 0.044 : 12 | 1.35 | TPCF8302FCT-ND$® ‘an = 57| 4,000 | 323.701) | 1. Drain lL 6 1.Source1 1. Source 
7 | VS-8 -20 0.058 3 12 | 1.35 | TPCF8303FCT-ND$@ 80 .67 .53| 4,000 | 344.50/M . eau | e nese : aoe 
-20 | 0072 | -27 | -108 | 1.35 |TPCF8901CT-NDE 76 87 43) 4000] 247.001) | 4 Gate “ah el decane. 4 Gate 
-20 | 0.072 | -27 | -108 | 1.35 |TPCF8301FCT-ND+o 1.00 75 .57| 4,000] 323.70/m] | 5. Drain 5.Drain2 5. Drain 
20a; PS-8 | -20 | 0.055 5 20 | 1.48 |TPCP8301TE8SLFMCT-ND$* 978165) 3,000 | 418.601] | 6 Source i 8. Drain 28. Drain 
Dual N and P-Channel — RoHS Compliant 8. Drain 3 Bain 1 3 nee 
5B | soP-8 | 40/-40 |0.024/0.022 | 6.5/-6.5 | 26/-26 | 1.5 |TPC8406-HTE12LQMCT-ND$ NEW! | 1.28 1.07 .86| 3,000 | 556.40/M 
7 | vs-8 _|30/-30|0.038/0.060| 4/-3.2 | 16/-12.8 | 1.35 | TPCF8402FCT-ND$ 76 64 .51/4,000| 328.90/M| , 
20a] PS-8 | 30/-30 | 0.038/0.058 | 4.2/-3.4 | 16.8/-13.6| 1.48 | TPCP8402TEBSLFMCT-ND$ 90 68 51| 3,000] 293.80/M oe ea oe Tpolated itab 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TOSHIBA 


Leading Innovation >>> 


Schottky Barrier Rectifiers and Switching Rectifier 


Peak Surge 
Peak Reverse Average Ponwaial Peak Forward | Repetitive Junction Cut Tape Tape & Reel Ae Flat Pkg. (33518) 
Voltage Forward Current Voltage Peak Rev. | Capacitance | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
VRRM (V) | CurrentIF (A) | IFSM (A) VFM (V) Current (mA) Cj (pF) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Cathode 
M-Flat (3-4E1A) Package + 
30 3.0 40 37 5.0 190 CMS01QCT-ND® 90 68 51 CMS01QTR-ND® 292.50/M i 
30 3.0 40 40 0.5 170 CMS02QCT-ND@ 90 68 51 CMS02QTR-ND® 293.80/M ON 
30 3.0 40 AB 0.5 190 CMSO3QCT-ND® 82 62 AT CMSO3QTR-ND® 267.80/M os 
30 5.0 70 37 8.0 330 CMSO04QMCT-ND® 97 13 55 CMSO04QMTR-ND® 315.90/M | 
30 5.0 70 45 0.8 330 CMSO5QMCT-ND® 97 73 55 CMSO5QMTR-ND® 315.90/M 
30 2.0 40 37 3.0 130 CMSO6QMCT-ND® 58 A4 33 CMSO6QMTR-ND® 188.50/M 
30 1.0 25 37 15 70 CMSO8QCT-ND® 61 AQ 37 i= _ 
30 1.0 25 5 0.5 70 CMSO9CT-ND A8 36 2 i= =_ 
40 1.0 25 56 0.5 50 CMS10QMCT-ND® 55 42 32 CMS10QMTR-ND® 179.40/M 
40 2.0 30 55 0.5 95 CMS11QCT-ND@® 64 A8 36 | CMS11QTR-ND® 208.00/M 
S-Flat (3-2A1A) Package 
200 1.0 15 98 0.01 = CRHO1QCT-ND@§t 55 A4 33 CRHO1QTR-ND@§t 148.50/M 
30 1.0 20 37 1.5 40 CRSO1QCT-ND® AG 37 .28 | CRSO1QTR-ND® 124.20/M 
30 1.0 20 40 0.05 40 CRSO2QCT-ND® 52 42 32 CRSO2QTR-ND® 140.40/M 
30 1.0 20 A5 0.1 40 CRSO3CT-ND 51 AL .29 | CRSO3TR-ND 119.00/M 
30 1.0 20 5 0.1 40 CRSO3QCT-ND® 51 Al .29 | CRSO3QTR-ND® 132.60/M 
40 1.0 20 AQ 0.1 47 CRSO4QCT-ND® 60 AQ 34 CRSO40TR-ND® 158.10/M 
30 1.0 30 AB 0.2 60 CRSOSQMCT-ND® A8 38 .29 | CRSOSQMTR-ND® 128.25/M 
20 1.0 20 36 1.0 60 CRSO6QMCT-ND® A8 38 .29 | CRSO6QMTR-ND® 128.25/M 
30 1.5 30 36 1.0 90 CRSO8QMCT-ND® 53 42 32 CRSO8QMTR-ND® 141.75/M 
30 1.5 30 AG 0.05 90 CRSO9QCT-ND® 51 AL 31 CRSO9OTR-ND® 137.70/M 
30 1.0 20 36 1.5 60 CRS11QCT-ND® 54 A3 33 CRS11QTR-ND® 144.45/M 
@ RoHS Compliant § Reverse Recovery Time —Trr35ns__ t Switching type 
i i = Collector - Emitter | Collector | Collector Power 
Bipolar Transistors D @Reel® Voltage Power Dissipation | Digi-Key Pricing 
Type VCEO (V) Ic (A) PC (W) Part No. 1 10 100 
TO-220(NIS) Package 
TO-220 (NIS) (2-10R1A) TO-3P(N) (2-16C1A) TO-3P(L) (2-21F1A) PNP 30 7 % It = ml ATTND 7 570 50 
NPN 230 1 20 2S8C4793FM-ND 1.03 771 57.83 
TO-3P(N) Package 
PNP -230 -15 130 2SA1962-00-ND 2.48 19.80 154.00 
NPN 230 15 130 2S8C5242-OQT-ND 2.48 19.80 154.00 
TO-3P(L) Package 
1. Base 1. Base PNP -230 “15 150 2SA1943-00-ND 248 19.80 154.00 
1. Base 2. Collector 2. Collector NPN 230 15 150 285200-00-ND 248 19.80 154.00 
2. Collector (Heat Sink) (Heat Sink) S-MINI Package 
3. Emitter 3. Emitter 3. Emitter PNP -50 -150mA 150 2SA1162-GRCT-NDt 30 2.25 15.60 
PNP -50 -150mA 150 2SA1162-GRTR-ND$ 180.00/3,000 
PNP -50 -150mA 150 2SA1162-YCT-NDt 24 1.80 13.00 
S-MINI TO-92 (2-5F1B) NEW! PNP -50 -150mA 150 2SA1162-YTR-ND$ 141.00/3,000 
NPN 50 150mA 150 28C2712-YCT-NDt 24 1.80 13.00 
NPN 50 150mA 150 28C2712-YTR-ND$ 141.00/3,000 
NEW! TO-92 Package NEW! 
. NPN 50 150mA 400mW 2S8C1815GRTE2FCT-ND¢ 235 2.75 19.36 
, cae t pu NPN 50 150mA 400mW 2SC1815GRTE2FTB-ND§ 237.60/3,000 
ae ; a lector NPN 50 150mA 400mW | 28C1815YTE2FCT-ND+ 35 275 19.36 
eae . Base NPN 50 150mA 400mW 2SC1815YTE2FTB-ND§ 237.60/3,000 
+ CutTape +TapeandReel § Tape and Box 
i Zener Tape and 
Zen er D I odes Voltage | Maximum | Test eu ene: Reel 
i i or) iccinati Typical | Impedance | Current | Digi-Ke' rice Eact Digi-Ke' Pricin 
Maximum Ratings (Ta=25°C): Power dissipation 700 mW Dimensions inmm | Ve. (Vv) rai (0) | IZ(mA) PartNo. 1 10 100 |PartNo. 3,000" 
S-Flat Pack 3-2A1A\ S-Flat Package 
ePlatiPackage (3-2A1A) cathode a7 0:9 16.0 30 10 |CRZ16CT-ND 53 40 30 [CRZ16TR-ND | 135.00/M 
F 16.0 30 10 CRZ16QCT-ND@ | .66 53 40 |— = 
|, .98 36.0 30 9 CRZ36CT-ND 60 45 .34 |CRZ36TR-ND 303.03/M 
0-0.1" Ce 39.0 35 8 CRZ39CT-ND 60 45 .34 |CRZ39TR-ND 130.00/M 
@ RoHS Compliant 
Varactors — Silicon Epitaxial Reel’ | Cs) fats 


Dimensions in mm 


Reverse | Reverse Capacitance Series Cut Tape 
Voltage | Current Ratio Resistance Digi-Key Pricing Tape and Reel) 
Fig. | Min. (V) Max. Typ. (pF) Typ. (0) Pkg. | Part No. il 10 100 Qty. Pricing 
{ 15 10nA 2.1(C3V/C8V)§ 0.3 $0T23 | 1SV228FCT-ND 60 4.50 33.75 | 3,000 | 195.00/M 
30 10nA 14.5(C1V/C28V) 0.65 $0T23_| 1SV242FCT-ND 52 3.90 29.25 = _ 
2 50 0.1UA 0.2(CT) 3.5 SC-70_|1SV252FCT-ND AB 3.60 27.00 - _— 
3 15 3nA 2.5(C2V/C10V) 0.2 1-2U1A |1SV306FCT-ND 52 3.90 29.25 | 3,000 | 169.00/M 
10 3nA 3(C1V/C4V) 0.27 1-1E1A | 1SV304FCT-ND 43 3.40 25.50 
10 3nA 4.3(C1V/C4V) 0.4 1-1E1A | 1SV322FCT-ND 58 4.60 34.50 | 3,000 | 155.25/M 
15 3nA 2.5(C2V/C10V) 0.2 1-1E1A | 1SV229FCT-ND 40 3.20 24.00 | 3,000 | 108.00/M 
4 15 3nA 2.4(C2V/C10V) 0.44 1-1E1A | 1SV239FCT-ND A5 3.60 27.00 | 3,000 | 121.50/M 
30 10nA 5.7(C2V/C25V) 1.2 1-1E1A | 1SV245FCT-ND A5 3.60 27.00 | 3,000 | 121.50/M 
30 10nA 7.3(C2V/C25V)§ 19 1-1E1A | 1SV287FCT-ND 40 3.20 24.00 | 3,000 | 108.00/M 
50 0.1UA 0.4(CT) 45 1-1E1A | 1SV271FCT-ND 40 3.20 24.00 | 3,000 | 108.00/M 
10 3nA 2.0(C1V/C4V) 0.22 1-1G1A | 1SV284FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 
10 3nA 2.1(C1V/C4V) 0.28 1-1G1A |1SV311FCT-ND 43 3.40 25.50 | 4,000 | 114.75/M 
10 3nA 2.3(C1V/C4V) 0.42 1-1G1A | 1SV285FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 
10 3nA 3(C1V/C4V) 0.27 1-1G1A | 1SV305FCT-ND 43 3.40 25.50 | 4,000 | 114.75/M 
5 10 3nA 4.3(C1V/C4V) 0.4 1-1G1A |1SV323FCT-ND 58 4.60 34.50 | 4,000 | 155.25/M 
15 3nA 2.4(C2V/C10V) 0.44 1-1G1A | 1SV280FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 
30 10nA 8.9(C2V/C20V) 0.73 1-1G1A | 1SV286FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 
30 0.1uA 0.3(CT) 11 1-1G1A | 1SV308FCT-ND 43 3.40 25.50 | 4,000 | 114.75/M 
34 10nA 1.03(C25V/C28V)§ 0.55 1-1G1A |1SV283FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 


§ Capacitance Ratio Minimum 


For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Gy ; 
VISHAY. General Semiconductor 


Dimension in mm 


i i ~——O Anode 1 
Heatsink Heatsink Pin 304 it re Cathode '——oAnode 2 
Maximum Peak Maximum 
Average | Maximum | Forward | Instant 
Rect. Peak Surge | Forward Cut Tape 
Current | Reverse | Current | Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Pinning Package (A) Voltage (V) (A) (Vv) Part No. i 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
Silicon Diodes 
_— DO-41 (DO-204AL) 1.0 50 30 st: 1N4001-E3/54GICT-ND = 3.17 13.80 | 1N4001-E3/54GITR-ND 5,500 32.44/M 
— DO-41 (DO-204AL) 1.0 100 30 14 1N4002-E3/54GICT-ND _— 3.17 13.80 | 1N4002-E3/54GITR-ND 5,500 32.44/M 
= DO-41 (DO-204AL) 1.0 200 30 yok 1N4003-E3/73GICT-ND 48 3.17 13.80 | 1N4003-E3/73GITB-NDt 3,000 37.26/M 
= DO-41 (DO-204AL) 1.0 200 30 ba 1N4003-E3/54GICT-ND _ 3.17 13.80 | 1N4003-E3/54GITR-ND 5,500 32.44/M 
b| = DO-41 (DO-204AL) 1.0 400 30 bal 1N4004-E3/73GI-ND¢ 48 3.17 13.80 |— — = 
= DO-41 (DO-204AL) 1.0 400 30 1 1N4004-E3/54GICT-ND — 3.17 13.80 | 1N4004-E3/54GITR-ND 5,500 32.44/M 
= DO-41 (DO-204AL) 1.0 600 30 Bok 1N4005-E3/54GICT-ND = 3.17 13.80 | 1N4005-E3/54GITR-ND 5,500 32.44/M 
= DO-41 (DO-204AL) 1.0 800 30 a 1N4006-E3/54GICT-ND S 3.17 13.80 | 1N4006-E3/54GITR-ND 5,500 32.44/M 
= DO-41 (DO-204AL) 1.0 1000 30 at, 1N4007-E3/54GICT-ND = 3.17 13.80 | 1N4007-E3/54GITR-ND 5,500 32.44/M 
— DO-201AD 3.0 50 200 ne 1N5400-E3/51GI-ND§ -60 4.57 31.07 |— _— = 
— DO-201AD 3.0 100 200 12 1N5401-E3/54GICT-ND 60 4.57 32.79 | 1N5401-E3/54GITR-ND 1,400 155.35/M 
= DO-201AD 3.0 200 200 1.2 1N5402-E3/54GICT-ND 60 4.57 32.79 | 1N5402-E3/54GITR-ND 1,400 155.35/M 
= DO-201AD 3.0 200 200 1.2 1N5402-E3/51GI-ND§ 60 4.57 31.07 |— _— = 
= DO-201AD 3.0 400 200 1.2 1N5404-E3/51GI-ND§ 60 4.57 31.07 |— = = 
2 = DO-201AD 3.0 600 200 12 1N5406-E3/54GICT-ND 60 4.57 32.79 | 1N5406-E3/54GITR-ND 1,400 155.35/M 
= DO-201AD 3.0 600 200 1:2 1N5406-E3/51GI-ND§ 60 4.57 31.07 |— = = 
= DO-201AD 3.0 800 200 1.2 1N5407-E3/54GICT-ND 60 4.57 32.79 |— = _— 
= DO-201AD 3.0 800 200 1.2 1N5407-E3/51GI-ND§ 60 4.57 31.07 |— = = 
= DO-201AD 3.0 1000 200 1.2 1N5408-E3/54GICT-ND -60 4.57 32.79 |— = = 
= DO-201AD 3.0 1000 200 1.2 1N5408-E3/51GI-ND§ 60 4.57 31.07 |— = = 
Ultrafast Diodes 
2 = DO-201AD 3.0 400 150 1.0 UF5404-E3/54GI-ND§ 76 5.72 44.23 |— = = 
3 A TO-220AC. 8.0 600 80 3.0 UH8JT-E3/45WGI-ND§ 1.86 16.11 123.93 |— _— _— 
A TO-220AC 10 300 180 1.2 UH10FT-E3/4WGI-ND§ 1.31 11.32 87.08 |— _ = 
4 B D2PAK (TO-263AB) 10 300 180 1.2 UHB10FT-E3/4WGI-ND§ 1.41 12.24 94.13 |— = — 
E D2PAK (TO-263AB) 10 300 180 1.2 UHB20FCT-E3/4WGI-ND§ 1.71 16.02 128.18 |— = = 
5 gj TO-220AB 10 300 180 1.2 UH20FCT-E3/4WGI-ND§ 1.62 15.22 121.78 |— = = 
Schottky Diodes 
= DO-41 (DO-204AL) 1.0 20 25 0.45 1N5817-E3/54GICT-ND 52 3.74 22.00 | 1N5817-E3/54GITR-ND 5,500 74.70/M 
= DO-41 (DO-204AL) 1.0 30 25 0.55 1N5818-E3/54GICT-ND 52 3.74 22.00 | 1N5818-E3/54GITR-ND 5,500 74.70/M 
il = DO-41 (DO-204AL) 1.0 40 25 0.60 1N5819-E3/51GI-ND§ 52 3.74 22.00 |— = = 
= DO-41 (DO-204AL) 1.0 40 25 0.60 1N5819-E3/54GICT-ND 52 3.74 22.00 | 1N5819-E3/54GITR-ND. 5,500 74.70/M 
= DO-41 (DO-204AL) 1.0 60 50 0.65 $B160-E3/51GI-ND§ AQ 3.42 22.48 |— = = 
=. DO-201AD 3.0 20 80 0.475 1N5820-E3/54GICT-ND 55 4.12 32.41 | 1N5820-E3/54GITR-ND 1,400 157.13/M 
= DO-201AD 3.0 30 80 0.500 1N5821-E3/54GICT-ND 74 5.40 39.28 | 1N5821-E3/54GITR-ND 1,400 187.00/M 
— DO-201AD 3.0 40 80 0.525 1N5822-E3/51GI-ND§ 55 4.12 31.92 |— = — 
— DO-201AD 3.0 40 80 0.525 1N5822-E3/54GICT-ND 55 4.12 32.41 | 1N5822-E3/54GITR-ND 1,400 157.13/M 
= DO-201AD 3.0 90 100 0.80 SB3H90-E3/54GICT-ND 65 4.88 38.31 | SB3H90-E3/54GITR-ND 1,400 185.76/M 
= DO-201AD 3.0 100 100 0.80 SB3H100-E3/54GICT-ND 65 4.88 38.31 |SB3H100-E3/54GITR-ND 1,400 185.76/M 
2 = DO-201AD 5.0 20 220 0.48 SB520-E3/51GI-ND§ 75 5.64 43.62 |— = _ 
= DO-201AD 5.0 30 220 0.48 $B530-E3/54GICT-ND 15 5.64 44.29 | SB530-E3/54GITR-ND 1,400 214.73/M 
= DO-201AD 5.0 30 220 0.48 SB530-E3/51GI-ND§ 15 5.64 43.62 |— = = 
= DO-201AD 5.0 40 220 0.48 $B540-E3/54GICT-ND. 75 5.64 44.29 | SB540-E3/54GITR-ND 1,400 214.73/M 
— DO-201AD 5.0 40 220 0.48 SB540-E3/51GI-ND§ 15 5.64 43.62 |— — = 
= DO-201AD 5.0 50 220 0.65 SB550-E3/54GICT-ND .70 5.42 46.44 | SB550-E3/54GITR-ND 1,400 239.95/M 
= DO-201AD 5.0 60 220 0.65 SB560-E3/51GI-ND§ .70 5.42 41.80 |— = — 
=. DO-201AD 5.0 60 220 0.65 SB560-E3/54GICT-ND. 70 5.42 46.44 | SB560-E3/54GITR-ND 1,400 239.95/M 
4 E D2PAK (TO-263AB) 20 100 250 0.73 VB40100C-E3/4WGI-ND§ 2.96 27.78 222.24 |— = = 
[e} TO-220AB 2x5A 150 160 0.96 MBR10H150CT-E3/45GI-ND§ 1.74 15.08 115.98 |— = = 
5 Cc TO-220AB 2x10A 150 200 0.99 MBR20H150CT-E3/45GI-ND§ 1.85 16.01 123.15 |— _— = 
Cc TO-220AB 2x15A 150 260 0.99 MBR30H150CT-E3/45GI-ND§ 3.04 26.09 217.43 |— = = 
ej TO-220AB 2x30A 100 350 1.0 MBR60100CT-E3/45GI-ND§ 3.68 34.31 266.83 |— = = 
6 Cc TO-247AD 20 100 300 0.73 V40100P-E3/45GI-ND§ 2.98 27.77 = 216.03 |— = = 
ej TO-247AD 25 100 350 0.78 V50100P-E3/45GI-ND§ 2.98 27.77 216.03 |— = = 
Surface Mount Schottky Diodes 
a SMA 1.0 20 40 0.50 SS12-E3/51TGI-ND§ 49 3.44 22.57 |— _— — 
= SMA 1.0 20 40 0.50 $S12-E3/61TGICT-ND A5 3.16 20.77 |SS12-E3/61TGITR-ND 1,800 94.40/M 
= SMA 1.0 40 40 0.50 SS14-E3/61TGICT-ND 45 3.16 20.77 |SS14-E3/61TGITR-ND 1,800 94.40/M 
= SMA 1.0 60 40 0.75 SS16-E3/61TGICT-ND AT 3.33 21.86 |SS16-E3/61TGITR-ND 1,800 99.37/M 
= SMA 1.0 60 40 0.75 SS16-E3/51TGI-ND§ 44 3.08 20.24 |— = = 
7 = SMA 1.0 100 50 0.77 $S1H10-E3/61TGICT-ND 46 3.45 24.70 |SS1H10-E3/61TGITR-ND 1,800 117.00/M 
— SMA 1.5 30 50 0.445 SL13-E3/61TGICT-ND 57 4.00 26.27 | SL13-E3/61TGITR-ND 1,800 119.40/M 
= SMA 2.0 30 60 0.45 SSA23L-E3/61TGICT-ND 49 3.74 26.83 | SSA23L-E3/61TGITR-ND 1,800 127.08/M 
= SMA 2.0 40 60 0.49 SSA24-E3/61TGICT-ND 48 3.62 25.95 | SSA24-E3/61TGITR-ND 1,800 122.94/M 
= SMA 3.0 30 75 0.45 SSA33L-E3/61TGICT-ND 55 4.12 32.34 | SSA33L-E3/61TGITR-ND 1,800 156.80/M 
= SMA 3.0 40 75 0.49 SSA34-E3/61TGICT-ND 62 4.66 33.44 | SSA34-E3/61TGITR-ND 1,800 158.40/M 
= SMB 1.5 400 50 1.15 S2G-E3/1GI-ND§ 53 3.71 24.33 |— _— — 
= SMB 1.5 20 100 0.44 SL22-E3/52TGICT-ND 69 5.17 40.59 | SL22-E3/52TGITR-ND 750 161.44 
= SMB 2.0 30 100 0.44 SL23-E3/52TGICT-ND 69 5.17 40.59 | SL23-E3/52TGITR-ND 750 161.44 
_— SMB 2.0 20 75 0.5 $S22-E3/52TGICT-ND 57 4.28 30.70 | SS22-E3/S52TGITR-ND 750 118.14 
= SMB 2.0 40 75 0.5 SS24-E3/51TGI-ND§ 57 4.28 29.08 |— = = 
8 = SMB 2.0 40 75 0.5 SS24-E3/52TGICT-ND 57 4.28 30.70 | SS24-E3/52TGITR-ND 750 118.14 
= SMB 2.0 60 75 0.7 SS26-E3/51TGI-ND§ 57 4.34 29.51 |— _— _— 
a SMB 2.0 60 75 0.7 SS26-E3/52TGICT-ND 57 4.34 31.15 | SS26-E3/52TGITR-ND 750 119.88 
= SMB 2.0 100 75 0.79 $S2H10-E3/52TGICT-ND 59 4.43 34.78 | SS2H10-E3/52TGITR-ND 750 138.34 
— SMB 4.0 30 100 0.45 SSB43L-E3/52TGICT-ND 71 5.36 42.11 | SSB43L-E3/52TGITR-ND 750 167.48 
= SMB 4.0 40 100 0.49 SSB44-E3/52TGICT-ND 60 4.49 35.28 | SSB44-E3/52TGITR-ND 750 140.31 
§ Bulk t+ Tape and Box (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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“wv General Semiconductor General Purpose and Schottky Diodes (cont) 


+| |.305 


Maximum Peak Maximum 
Average | Maximum | Forward | Instant 
Rect. Peak Surge | Forward Cut Tape 
Current | Reverse | Current | Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Pinning Package (A) Voltage (V) (A) (Vv) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
= SMC 3.0 400 100 1.15 S3G-E3/51TGI-ND§ 52 3.95 26.83 |— _ = 
= SMC 3.0 20 100 0.5 SS32-E3/57TGICT-ND 66 4.94 38.81 | SS32-E3/57TGITR-ND 850 174.94 
= SMC 3.0 40 100 0.5 SS34-E3/57TGICT-ND 66 4.94 38.81 |SS34-E3/57TGITR-ND 850 174.94 
= SMC 3.0 60 100 0.75 SS36-E3/57TGICT-ND .70 5.22 40.99 | SS36-E3/57TGITR-ND 850 184.75 
9 = SMC 3.0 100 100 0.8 SS3H10-E3/57TGICT-ND 75 5.84 50.07 | SS3H10-E3/57TGITR-ND 850 248.26 
= SMC 4.0 20 150 0.42 SL42-E3/57TGICT-ND 98 7.61 65.22 | SL42-E3/57TGITR-ND 850 323.38 
= SMC 4.0 30 150 0.42 SL43-E3/57TGICT-ND 98 7.61 65.22 | SL43-E3/57TGITR-ND 850 323.38 
= SMC 4.0 40 150 0.44 SL44-E3/57TGICT-ND 98 7.61 65.22 |SL44-E3/57TGITR-ND 850 323.38 
_— SMC 5.0 30 175 0.45 SSC53L-E3/57TGICT-ND 71 5.50 47.13 | SSC53L-E3/57TGITR-ND 850 233.69 
= SMC 5.0 40 175 0.49 SSC54-E3/57TGICT-ND 69 5.35 45.87 |SSC54-E3/57TGITR-ND 850 227.44 
= DO-213AB (MELF) 1.0 20 30 0.50 SGL41-20-E3/1GI-ND§ 65 4.86 37.64 |— = — 
10 = DO-213AB (MELF) 1.0 20 30 0.50 SGL41-20-E3/96GICT-ND 65 4.86 38.21 | SGL41-20-E3/96GITR-ND 1,500 185.28/M 
= DO-213AB (MELF) 1.0 40 30 0.50 SGL41-40-E3/1GI-ND§ 65 4.86 37.64 |— _— — 
a DO-213AB (MELF) 1.0 60 30 0.70 SGL41-60-E3/96GICT-ND 66 4.93 38.74 | SGL41-60-E3/96GITR-ND 1,500 187.84/M 
= SMP. 1.0 30 50 0.45 SS1P3L-E3/84AGICT-ND 58 4.38 31.39 | SS1P3L-E3/84AGITR-ND 3,000 140.42/M 
_— SMP. 2.0 20 50 0.55 SS2P2-E3/84AGICT-ND 58 4.38 31.39 | SS2P2-E3/84AGITR-ND 3,000 140.42/M 
= SMP. 2.0 20 50 0.50 SS2P2L-E3/84AGICT-ND 58 4.38 31.39 | SS2P2L-E3/84AGITR-ND 3,000 140.42/M 
11 = SMP. 2.0 30 50 0.55 SS2P3-E3/84AGICT-ND 58 4.38 31.39 | SS2P3-E3/84AGITR-ND 3,000 140.42/M 
_ SMP. 2.0 30 50 0.50 SS2P3L-E3/84AGICT-ND 58 4.38 31.39 | SS2P3L-E3/84AGITR-ND 3,000 140.42/M 
= SMP. 2.0 40 50 0.55 SS2P4-E3/84AGICT-ND 58 4.38 31.39 | SS2P4-E3/84AGITR-ND 3,000 140.42/M 
= SMP. 3.0 30 50 0.58 SS3P3-E3/84AGICT-ND 54 3.79 24.90 | SS3P3-E3/84AGITR-ND 3,000 101.88/M 
= MicroSMP 1.0 20 25 0.50 MSS1P2L-M3/89AGICT-ND NEW! AT 3.36 19.77 |MSS1P2L-M3/89AGITR-ND NEW! 4,500 74.60/M 
= MicroSMP 1.0 30 25 0.55 MSS1P3-M3/89AGICT-ND NEW! A5 3.26 19.19 |MSS1P3-M3/89AGITR-ND NEW! 4,500 72.40/M 
42 = MicroSMP 1.0 30 25 0.50 MSS1P3L-M3/89AGICT-ND NEW! 47 3.36 19.77 |MSS1P3L-M3/89AGITR-ND NEW! 4,500 74.60/M 
— MicroSMP 1.0 40 25 0.55 MSS1P4-M3/89AGICT-ND NEW! 45 3.26 19.19 |MSS1P4-M3/89AGITR-ND NEW! 4,500 72.40/M 
= MicroSMP 1.0 50 25 0.68 MSS1P5-M3/89AGICT-ND NEW! 45 3.26 19.19 |MSS1P5-M3/89AGITR-ND NEW! 4,500 72.40/M 
= MicroSMP 1.0 60 25 0.68 MSS1P6-M3/89AGICT-ND NEW! A5 3.26 19.19 |MSS1P6-M3/89AGITR-ND NEW! 4,500 72.40/M 
Surface Mount Silicon Diodes 
= SMA 1.0 400 40 Bah $1G-E3/61TGICT-ND 60 4.10 19.12 |S1G-E3/61TGITR-ND 1,800 73.77/M 
7 — SMA 1.0 600 40 1 S$1J-E3/61TGICT-ND 60 4.10 19.12 |S1J-E3/61TGITR-ND 1,800 73.77/M 
a SMA 1.0 1000 30 sal S1M-E3/61TGICT-ND -60 4.10 19.12 |S1M-E3/61TGITR-ND 1,800 73.77/M 
= SMB 1.5 200 50 1.15 S2D-E3/52TGICT-ND 47 3.35 19.75 | S2D-E3/52TGITR-ND 750 71.26 
8 = SMB 1.5 400 50 1.15 S2G-E3/52TGICT-ND AT 3.35 19.75 |S2G-E3/52TGITR-ND 750 71.26 
= SMB 1.5 600 50 1.15 S2J-E3/52TGICT-ND AT 3.35 19.75 | S2J-E3/52TGITR-ND 750 71.26 
= SMB 1.5 1000 50 1.15 S2M-E3/52TGICT-ND AT 3.35 19.75 | S2M-E3/52TGITR-ND 750 71.26 
= SMC 3.0 200 100 1.15 S3D-E3/57TGICT-ND 52 3.95 28.32 |S3D-E3/57TGITR-ND 850 123.52 
= SMC 3.0 400 100 1.15 S3G-E3/57TGICT-ND 52 3.95 28.32 | S3G-E3/57TGITR-ND 850 123.52 
= SMC 3.0 600 100 1.15 S3J-E3/57TGICT-ND 82 3.95 28.32 | S3J-E3/57TGITR-ND 850 123.52 
9 = SMC 3.0 1000 100 1.15 S3M-E3/57TGICT-ND 52 3.95 28.32 | S3M-E3/57TGITR-ND 850 123.52 
= SMC 5.0 400 100 1.15 S5G-E3/57TGICT-ND 57 4.29 30.78 | S5G-E3/57TGITR-ND 850 134.26 
= SMC 5.0 600 100 1.15 S5J-E3/57TGICT-ND 57 4.29 30.78 | S5J-E3/57TGITR-ND 850 134.26 
_ SMC 5.0 1000 100 1.15 S5M-E3/57TGICT-ND 57 4.29 30.78 | S5M-E3/57TGITR-ND 850 134.26 
1 _— SMP. 1.0 600 30 1 $1PJ-E3/84AGICT-ND .39 2.79 16.43 | S1PJ-E3/84AGITR-ND 3,000 62.00/M 
= SMP. 1.0 1000 30 aa S1PM-E3/84AGICT-ND 39 2.79 16.43 | S1PM-E3/84AGITR-ND 3,000 62.00/M 
Surface Mount Ultrafast Diodes 
= SMA 1.0 200 30 0.92 ES1D-E3/61TGICT-ND 46 3.25 21.34 |ES1D-E3/61TGITR-ND 1,800 96.98/M 
7 _— SMA 1.0 200 30 1.0 US1D-E3/61TGICT-ND 51 3.84 27.51 |US1D-E3/61TGITR-ND 1,800 130.33/M 
= SMA 1.0 400 30 1.0 US1G-E3/61TGICT-ND 51 3.84 27.51 |US1G-E3/61TGITR-ND 1,800 130.33/M 
— SMA 1.0 1000 30 7 US1M-E3/61TGICT-ND 51 3.84 27.51 |US1M-E3/61TGITR-ND 1,800 130.33/M 
=. SMB 1.0 200 40 0.875 MURS120-E3/52TGICT-ND 56 4.20 33.03 | MURS120-E3/52TGITR-ND 750 131.38 
= SMB 1.0 600 35 1.25 MURS160-E3/52TGICT-ND 54 4.08 29.26 | MURS160-E3/52TGITR-ND 750 112.61 
8 = SMB 2.0 100 50 0.9 ES2B-E3/52TGICT-ND 57 4.28 30.70 | ES2B-E3/52TGITR-ND 750 118.14 
= SMB 2.0 200 50 0.9 ES2D-E3/52TGICT-ND 57 4.28 30.70 | ES2D-E3/52TGITR-ND 750 118.14 
= SMB 2.0 400 50 11 ES2G-E3/52TGICT-ND 57 4.28 30.70 | ES2G-E3/52TGITR-ND 750 118.14 
= SMC 3.0 100 100 0.9 ES3B-E3/57TGICT-ND 66 4.96 38.95 | ES3B-E3/57TGITR-ND 850 175.58 
= SMC 3.0 200 100 0.9 ES3D-E3/57TGICT-ND 66 4.96 38.95 | ES3D-E3/57TGITR-ND 850 175.58 
9 — SMC 3.0 400 100 i Po ES3G-E3/57TGICT-ND 66 4.96 38.95 | ES3G-E3/57TGITR-ND 850 175.58 
= SMC 3.0 200 125 0.875 MURS320-E3/57TGICT-ND 87 6.80 58.32 | MURS320-E3/57TGITR-ND 850 289.17 
= SMC 3.0 400 125 1.25 MURS340-E3/57TGICT-ND -80 6.22 53.31 | MURS340-E3/57TGITR-ND 850 264.33 
= SMC 3.0 600 125 1.25 MURS360-E3/57TGICT-ND -80 6.22 53.31 | MURS360-E3/57TGITR-ND 850 264.33 
4 — SMP. 1.0 200 50 0.9 ESH1PD-E3/84AGICT-ND 57 4.28 33.63 | ESH1PD-E3/84AGITR-ND 3,000 152.85/M 
_ SMP. 1.0 200 30 0.92 ES1PD-E3/84AGICT-ND 54 4.06 31.88 |ES1PD-E3/84AGITR-ND 3,000 144.90/M 
Surface Mount Fast Switching Diodes 
7 — SMA 1.0 200 30 1.3 RS1D-E3/61TGICT-ND 54 3.80 24.95 |RS1D-E3/61TGITR-ND 1,800 113.40/M 
= SMA 1.0 600 30 1.3 RS1J-E3/61TGICT-ND 54 3.80 24.95 |RS1J-E3/61TGITR-ND 1,800 113.40/M 
= SMB 1.5 200 50 1.3 RS2D-E3/52TGICT-ND 32 2.77 23.05 |— _ = 
8 = SMB 1.5 400 50 1.3 RS2G-E3/52TGICT-ND 52 3.87 30.43 | RS2G-E3/52TGITR-ND 750 121.01 
— SMB 1.5 600 50 1.3 RS2J-E3/52TGICT-ND 52 3.87 30.43 | RS2J-E3/52TGITR-ND 750 121.01 
a SMC 3.0 100 100 1.3 RS3B-E3/57TGICT-ND 81 6.10 47.92 |RS3B-E3/57TGITR-ND 850 215.99 
9 = SMC 3.0 200 100 1.3 RS3D-E3/57TGICT-ND 81 6.10 47.92 |RS3D-E3/57TGITR-ND 850 215.99 
_— SMC 3.0 400 100 1.3 RS3G-E3/57TGICT-ND 81 6.10 47.92 |RS3G-E3/57TGITR-ND 850 215.99 
= SMC 3.0 600 100 1.3 RS3J-E3/57TGICT-ND 81 6.10 47.92 | RS3J-E3/57TGITR-ND 850 215.99 
High Current Density Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers 
H SMPC 8.0 20 150 0.57 SS8P2L-E3/86AGICT-ND 52 4.43 36.90 |— = = 
H SMPC 10 40 280 0.56 SS10P4-M3/86AGICT-ND NEW! 99 7.72 66.15 |SS10P4-M3/86AGITR-ND NEW! 1,500 341.78/M 
H SMPC 3.0 40 150 0.47 SS3P4L-M3/86AGICT-ND NEW! aor 5.80 45.57 | SS3P4L-M3/86AGITR-ND NEW! 1,500 220.96/M 
H SMPC 3.0 60 150 0.60 SS3P6L-M3/86AGICT-ND NEW! ane 5.80 45.57 | SS3P6L-M3/86AGITR-ND NEW! 1,500 220.96/M 
13 H SMPC 5.0 100 150 0.88 SS5P10-M3/86AGICT-ND NEW! 79 5.91 46.40 | SS5P10-M3/86AGITR-ND NEW! 1,500 224.96/M 
H SMPC 5.0 30 150 0.52 SS5P3-M3/86AGICT-ND NEW! ar 5.80 45.57 | SS5P3-M3/86AGITR-ND NEW! 1,500 220.96/M 
H SMPC 5.0 60 150 0.69 SS5P6-M3/86AGICT-ND NEW! Pred 5.80 45.57 | SS5P6-M3/86AGITR-ND NEW! 1,500 220.96/M 
H SMPC 8.0 20 150 0.57 SS8P2L-M3/86AGICT-ND NEW! 83 6.20 48.71 |SS8P2L-M3/86AGITR-ND NEW! 1,500 236.16/M 
H SMPC 8.0 30 150 0.57 SS8P3L-M3/86AGICT-ND NEW! 83 6.20 48.71 |SS8P3L-M3/86AGITR-ND NEW! 1,500 236.16/M 
H SMPC 8.0 100 150 0.90 SS8PH10-M3/86AGICT-ND NEW! 83 6.20 48.71 |SS8PH10-M3/86AGITR-ND NEW! 1,500 236.16/M 
§ Bulk t Tape and Box (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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General Semiconductor 


General Purpose and Schottky Diodes (con) 


Cathode 
4 


Cathode | 
Maximum Peak Maximum 
Average | Maximum | Forward | Instant 
Rect. Peak Surge | Forward Cut Tape 
Current | Reverse | Current | Voltage | Digi-Key Pricing Tape and Reel 
Fig. | Pinning Package (A) Voltage (V) (A) (V) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 
NEW! High Current Density Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier NEW! 
H SMPC 8.0 100 150 0.68 V8P10-M3/86AGICT-ND 96 7.50 64.29 | V8P10-M3/86AGITR-ND 1,500 332.17/M 
13 H SMPC 10 100 180 0.68 V10P10-M3/86AGICT-ND 1.04 8.84 75.40 | V10P10-M3/86AGITR-ND 1,500 390.00/M 
H SMPC 12 100 200 0.70 V12P10-M3/86AGICT-ND 1.15 9.80 83.61 |V12P10-M3/86AGITR-ND 1,500 432.46/M 
High Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifiers 
4 B TO-263AB 30 100 250 0.85 VB30100S-E3/8WGICT-ND 2.05 18.04 153.10 | VB30100S-E3/8WGITR-ND 800 623.35 
B TO-263AB 20 100 250 0.85 VB20100S-E3/8WGICT-ND 1.82 15.50 132.18 | VB20100S-E3/8WGITR-ND 800 583.42 
F TO-220AB 20 120 150 1.23 V20120SG-E3/4WGI-ND§ 1.33 11.40 94.98 |— — = 
5 F TO-220AB 30 120 300 0.95 V30120S-E3/45GI-ND§ 2.08 17.79 148.23 |— = — 
F TO-220AB 30 100 250 0.91 V30100S-E3/4WGI-ND§ NEW! 1.85 16.05 123.45 |— = = 
G ITO-220AB 20 120 200 1.12 VF20120S-E3/45GI-ND§ 1.66 14.38 110.60 |— = = 
14 G ITO-220AB 20 100 150 0.97 VF20120SG-E3/45GI-ND§ 1.48 12.80 98.48 |— = = 
G ITO-220AB 30 100 250 0.91 VF30100S-E3/4WGI-ND§ NEW! 1.64 15.34 122.74 |— = = 
G ITO-220AB 30 100 250 1.00 VF30100SG-E3/4WGI-ND§ NEW! 1.65 14.30 109.98 |— = = 
G TO-262AA 20 100 150 0.97 VI20100SG-E3/4WGI-ND§ 1.28 10.94 91.13 |— = = 
G TO-262AA 20 100 250 0.85 VI20100S-E3/4WGI-ND§ 1.56 13.48 103.73 |— = = 
15 G TO-262AA 20 120 200 1.12 V120120S-E3/4WGI-ND§ 1.51 13.07 100.58 |— —= _— 
G TO-262AA 30 100 250 0.85 VI30100S-E3/4WGI-ND§ 1.74 16.33 130.66 |— = — 
G TO-262AA 30 100 250 0.97 VI30100SG-E3/4WGI-ND§ 1.59 13.76 105.85 |— = = 
Dual High Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifiers 
Cc TO-220AB 20 120 250 0.88 V40120C-E3/45GI-ND§ 2.92 27.41 219.26 |— _— _— 
5 Cc TO-220AB 30 100 320 0.79 V60100C-E3/4WGI-ND§ NEW! 2.99 28.04 224.28 |— _— = 
ej TO-220AB 30 120 300 0.95 V60120C-E3/4WGI-ND§ NEW! 2.90 27.16 217.30 |— = = 
6 Cc TO-247AD 20 100 250 0.81 V40100PG-E3/45GI-ND§ 2.98 27.77 = 216.03 |— = = 
ej TO-247AD 40 100 500 0.78 V80100P-E3/45GI-ND§ 4.28 39.81 309.62 |— = = 
14 D ITO-220AB 20 100 250 0.73 VF40100C-E3/4WGI-ND§ NEW! 2.49 23.34 186.74 |— = = 
D TO-262AA 20 100 250 0.73 V140100C-E3/4WGI-ND§ 2.98 27.97 223.73 |— = = 
15 D TO-262AA 20 100 200 0.81 V140100G-E3/4WGI-ND§ 2.26 21.19 169.49 |— = = 
D TO-262AA 20 120 250 0.88 V140120C-E3/4WGI-ND§ 2.83 26.53 212.23 |— = = 
§Bulk + Tape and Box 


Bridge Rectifiers 


6.35 ba 


Hole for 
#10 Screw- 
5.59 Dia. 


By 48) ots 
— ne 


#6 screw 
@4.01 


Maximum | Maximum | Peak Maximum | Maximum | Peak 
Average Peak | Forward | Maximum Average Peak | Forward | Maximum 
Rect. Reverse | Surge Instant Ao Rect. Reverse | Surge Instant ee 
Current | Voltage | Current | Forward | Digi-Key Pricing Current | Voltage | Current | Forward | Digi-Key Pricing 
Fig. | Package (A) (V) (A) | Voltage (V) | Part No. 1 10 100 Fig. | Package (A) (V) (A) Voltage (V) | Part No. 1 10 100 
Silicon and Glass Passivated Bridge Rectifiers 4 GBPC6 6.0 800 175 1.0 GBPC608-E4/51GI-ND® 2.24 = 21.04 168.29 
WOoG 1.5 50 50 1.0 W005G-E4/51GI-ND@ 78 6.05 46.68 GBPC6 6.0 1000 175 1.0 GBPC610-E4/51GI-ND® 2.24 21.04 168.29 
WwoG 1.5 100 50 1.0 W01G-E4/51GI-ND@ 78 6.05 46.68 GBPC 12 100 200 1 GBPC1201-E4/51GI-ND@ 4.56 42.49 330.48 
WoG 1.5 100 50 1.0 W01G-E4/1GI-ND@ 18 6.05 46.68 GBPC 12 400 200 11 GBPC1204-E4/51GI-ND@ 4.56 42.49 330.48 
WwoG 1.5 200 50 1.0 W02G-E4/51GI-ND@ 78 6.05 46.68 GBPC 12 600 200 11 GBPC1206-E4/51GI-ND® 5.51 47.21 393.43 
1 WoG 1.5 200 50 1.0 W02G-E4/1GI-ND@ 18 6.05 46.68 GBPC 12 1000 200 1 GBPC1210-E4/51GI-ND® 4.56 42.49 330.48 
WOG 1.5 400 50 1.0 W04G-E4/51GI-ND® 18 6.05 46.68 GBPC 12 50 300 11 GBPC25005-E4/51GI-ND® 4.56 42.49 330.48 
WOoG 1.5 600 50 1.0 W06G-E4/51GI-ND® 18 6.05 46.68 GBPC 25 100 300 11 GBPC2501-E4/51GI-ND® 4.56 42.49 330.48 
WoG 1.5 800 50 1.0 W08G-E4/51GI-ND® 18 6.05 46.68 GBPC 25 200 300 11 GBPC2502-E4/51GI-ND® 4.56 42.49 330.48 
WwoG 1.5 1000 50 1.0 W10G-E4/51GI-ND® 18 6.05 46.68 GBPC 25 400 300 1 GBPC2504-E4/51GI-ND® 4.56 42.49 330.48 
KBPM 2.0 50 60 14 2KBPO05M-E4/51GI-ND® 88 6.87 52.97 5 GBPC 25 600 300 11 GBPC2506-E4/51GI-ND@ 4.56 42.49 330.48 
KBPM 2.0 100 60 1 2KBP01M-E4/51GI-ND® 88 6.87 52.97 GBPC 25 800 300 11 GBPC2508-E4/1GI-ND® 4.56 42.49 330.48 
2 KBPM 2.0 200 60 1 2KBP02M-E4/51GI-ND® 88 6.87 52.97 GBPC 25 50 400 11 GBPC35005-E4/1GI-ND@ 5.28 49.13 382.12 
KBPM 2.0 400 60 14 2KBP04M-E4/51GI-ND® 88 6.87 52.97 GBPC 25 100 400 11 GBPC3501-E4/51GI-ND@ 5.28 49.13 382.12 
KBPM 2.0 600 60 1A 2KBPO6M-E4/51GI-ND® 88 6.87 52.97 GBPC 25 200 400 11 GBPC3502-E4/51GI-ND@ 5.28 49.13 382.12 
KBPM 2.0 1000 60 1A 2KBP10M-E4/51GI-ND® 88 6.87 52.97 GBPC 25 400 400 11 GBPC3504/1GI-ND 6.37 54.59 454.90 
KBL 40 50 200 1 KBLO05-E4/51GI-ND® 1.41 12.22 94.00 GBPC 25 400 400 14 GBPC3504-E4/51GI-ND® 5.28 49.13 382.12 
KBL 40 100 200 1 KBLO1-E4/51GI-ND@ 1.41. 12.22 94.00 GBPC 25 600 400 11 GBPC3506-E4/51GI-ND® 5.28 49.13 382.12 
KBL 40 200 200 1 KBL02-E4/51GI-ND@ 1.41 12.22 94.00 GBPC 25 800 400 11 GBPC3508-E4/51GI-ND® 5.28 49.13 382.12 
3 KBL 40 400 200 1 KBL04-E4/51GI-ND@ 1.41 12.22 94.00 GBPC 25 1000 400 11 GBPC3510-E4/51GI-ND® 5.28 49.13 382.12 
KBL 4.0 600 200 1A KBLO6-E4/51GI-ND@ 1.41 12.22 94.00 6 |TO-269AA 0.5 200 35 1.0 MB2S-E3/45GI-ND@ 81 6.06 46.93 
KBL 4.0 800 200 14 KBL08-E4/51GI-ND® 141 12.22 94.00 ature Glass Passivated Single-Phase Surface Mount 
KBL 40 800 200 14 KBL08-E4/51GI-ND® 141 12.22 94.00 Bridge Rectifiers — RoHS Compliant 
KBL 4.0 1000 200 1A KBL10-E4/51GI-ND® 1.41. 12.22 94.00 DFS 1.0 200 50 14 DF02S-E3/45GI-ND 78 6.06 46.71 
GBPC6 6.0 100 175 1.0 GBPC601-E4/51GI-ND® 2.24 21.04 168.29 7 DFS 1.0 400 50 11 DF04S-E3/45GI-ND 78 6.06 46.71 
4 | GBPC6 6.0 200 175 1.0 GBPC602-E4/51GI-ND® 2.24 21.04 168.29 DFS 1.0 600 50 11 DFO6S-E3/45GI-ND 718 6.06 46.71 
gBpce | 6.0 600 175 1.0 | GBPC606-E4/51GI-ND 2.24 21.04 168.29] & RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1414 usz010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


“sy Siliconix MOSFETs Digi Reel” 


Multiple pinout configurations available, 
see Digi-Key website for data sheet. 


Fig. 1 — 1206-8 Fig. 2 — 1212-8 Fig. 3 — 4-MFP Fig. 4 — 6-MFP Fig. 5 — 10-MFP Fig. 6 — 10-PolarPAK Fig. 7 — 6-PowerPAK 
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Fig. 12 — SC-75A/SC75-3/SC89-3/ 
B — Dual SOT-23/SOT-323 
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Fig. 15 — 8-TSSOP Fig. 18 — 14-SOIC Fig. 19 — TO-92 
A 14 
13 
12 
1 
10 
9 
8 
VDSS ID RDS(on) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel¢ Vishay 
Fig. Package (V) (A) (0) Part No. fl 25 100 Qty. Pricing Part No. 
N-Channel 
1206-8 12 6 0.020 SI5406CDC-T1-GE3CT-ND NEW! 95 69 63 3,000 294.00/M SI5406CDC-T1-GE3 
1206-8 12 6.9 0.017 S15406DC-T1-E3CT-ND 1.55 1.12 1.05 3,000 486.00/M SI5406DC-T1-E3 
1206-8 20 44 0.032 S15856DC-T1-E3CT-ND 1.16 84 719 3,000 364.50/M SI5856DC-T1-E3 
1 1206-8 20 5.4 0.022 S15404BDC-T1-E3CT-ND 1.29 93 87 3,000 405.00/M S15404BDC-T1-E3 
1206-8 20 6 0.020 $15432DC-T1-GE3CT-ND NEW! 2.11 1.52 1.43 3,000 661.50/M $15432DC-T1-GE3 
1206-8 30 49 0.029 $15402BDC-T1-E3CT-ND 1.29 93 87 3,000 405.00/M $15402BDC-T1-E3 
1206-8 30 6 0.020 $15424DC-T1-E3CT-ND 1.46 1.06 99 3,000 459.00/M $15424DC-T1-E3 
1212-8 8 35 0.0029 S17100DN-T1-E3CT-ND 2.31 1.60 1.52 3,000 715.00/M SI7100DN-T1-E3 
1212-8 12 35 0.0038 S17102DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.56 1.77 1.68 3,000 793.00/M $17102DN-T1-GE3 
1212-8 20 12.5 0.0051 S17106DN-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 3,000 871.00/M SI7106DN-T1-E3 
1212-8 20 12.5 0.0051 SI7106DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.65 1.83 1.74 3,000 819.00/M SI7106DN-T1-GE3 
1212-8 20 13.5 0.0044 S17110DN-T1-E3CT-ND 3.44 2.38 2.26 3,000 1066.00/M SI7110DN-T1-E3 
1212-8 20 13.5 0.0044 SI7110DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.65 1.83 1.74 3,000 819.00/M S17110DN-T1-GE3 
1212-8 20 14 0.0041 S17108DN-T1-E3CT-ND 2.73 1.89 1.79 3,000 845.00/M S17108DN-T1-E3 
1212-8 20 14 0.0041 S17108DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.56 1.77 1.68 3,000 793.00/M $17108DN-T1-GE3 
1212-8 20 35 0.0042 SIS426DN-T1-GE3CT-ND NEW! 1.89 1.37 1.28 3,000 594.00/M SIS426DN-T1-GE3 
1212-8 30 6.5 0.015 $17804DN-T1-E3CT-ND 2.69 1.86 1.76 3,000 832.00/M S17804DN-T1-E3 
1212-8 30 9 0.009 SI7806ADN-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 3,000 567.00/M SI7806ADN-T1-E3 
1212-8 30 11.3 0.006 $17112DN-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 3,000 871.00/M $17112DN-T1-E3 
1212-8 30 11.3 0.006 S17112DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.65 1.83 1.74 3,000 819.00/M $17112DN-T1-GE3 
1212-8 30 117 0.0062 S17114DN-T1-E3CT-ND 3.02 2.09 1.98 3,000 936.00/M S17114DN-T1-E3 
1212-8 30 117 0.0062 S17114DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.86 1.98 1.87 3,000 884.00/M S17114DN-T1-GE3 
1212-8 30 12 0.0125 S17720DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.69 1.86 1.76 3,000 832.00/M S17720DN-T1-GE3 
1212-8 30 16 0.0135 SI7716ADN-T1-GE3CT-ND NEW! 1.72 1.24 1.16 3,000 540.00/M SI7716ADN-T1-GE3 
1212-8 30 35 0.006 S1S402DN-T1-GESCT-ND NEW! 2.56 1.77 1.68 3,000 793.00/M SIS402DN-T1-GE3 
1212-8 30 35 0.006 S17718DN-T1-GE3CT-ND NEW! 1.59 1.15 1.08 3,000 499.50/M $17718DN-T1-GE3 
2A 1212-8 30 35 0.0066 S17328DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.94 2.03 1.93 3,000 910.00/M $17328DN-T1-GE3 
1212-8 30 35 0.0095 S17726DN-T1-GE3CT-ND NEW! 1.412 81 76 3,000 351.00/M SI7726DN-T1-GE3 
1212-8 40 10.5 0.0065 S17116DN-T1-E3CT-ND 3.02 2.09 1.98 3,000 936.00/M SI7116DN-T1-E3 
1212-8 40 10.5 0.0065 SI7116DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.86 1.98 1.87 3,000 884.00/M SI7116DN-T1-GE3 
1212-8 60 5.6 0.021 $17414DN-T1-E3CT-ND 2.73 1.89 1.79 3,000 845.00/M $17414DN-T1-E3 
1212-8 60 5.6 0.021 S17414DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.48 1.72 1.63 3,000 767.00/M $17414DN-T1-GE3 
1212-8 60 6 0.046 S17308DN-T1-E3CT-ND 1.46 1.06 99 3,000 459.00/M S17308DN-T1-E3 
1212-8 60 6 0.046 S17308DN-T1-GE3CT-ND NEW! 1.33 97 90 3,000 418.50/M S17308DN-T1-GE3 
1212-8 60 6.3 0.015 $17120DN-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 3,000 871.00/M $17120DN-T1-E3 
1212-8 60 6.3 0.015 S17120DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.65 1.83 1.74 3,000 819.00/M $17120DN-T1-GE3 
1212-8 75 16 0.031 $17812DN-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 3,000 871.00/M $17812DN-T1-E3 
1212-8 100 3.4 0.052 S17810DN-11-E3CT-ND 2.14 1.48 1.41 3,000 663.00/M SI7810DN-T1-E3 
1212-8 100 18 0.058 $17322DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.13 1.54 1.44 3,000 668.25/M $17322DN-T1-GE3 
1212-8 150 2.2 0.112 $17818DN-T1-E3CT-ND 2.06 1.49 1.40 3,000 648.00/M $17818DN-T1-E3 
1212-8 150 2.2 0.112 $17818DN-T1-GE3CT-ND NEW! 1.85 1.34 1.25 3,000 580.50/M $17818DN-T1-GE3 
1212-8 150 13 0.126 S17620DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.31 1.60 1.52 3,000 715.00/M SI7620DN-T1-GE3 
1212-8 200 1.7 0.200 $17820DN-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 3,000 871.00/M $17820DN-T1-E3 
1212-8 200 1.7 0.200 S17820DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.52 1.74 1.65 3,000 780.00/M S17820DN-T1-GE3 
1212-8 250 1.24 0.360 $17802DN-T1-E3CT-ND 3.68 2.73 2.63 3,000 1344.00/M $17802DN-T1-E3 
1212-8 250 1.95 0.435 $17802DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.39 1.66 1.57 3,000 741.00/M $17802DN-T1-GE3 
4-MFP 8 12.2 0.025 $18404DB-T1-E1CT-ND 1.16 84 19 3,000 364.50/M $18404DB-T1-E1 
3 4-MFP 8 12.2 0.025 $18424DB-T1-E1CT-ND 1.29 93 87 3,000 405.00/M $18424DB-T1-E1 
4-MFP 20 5.3 0.031 $18402DB-T1-E1CT-ND 1.98 1.43 1.34 3,000 621.00/M $18402DB-T1-E1 
4 6-MFP 20 3.9 0.038 $18902EDB-T2-E1CT-ND 2.39 1.66 1.57 3,000 741.00/M $18902EDB-T2-E1 
6-MFP 30 3.8 0.037 S18904EDB-T2-E1CT-ND 2.10 1.45 1.38 3,000 650.00/M S18904EDB-T2-E1 
5 10-MFP 20 5.4 0.020 SI8900EDB-T2-E1CT-ND 4.29 3.03 2.86 3,000 1408.00/M SI8900EDB-T2-E1 
$ For Tape and Reel part number, change CT-ND toTR-ND. t+ Bulk (Continued) 
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Vay 
VISHAY. Siliconix MOSFETs (cont) Reel* 
vDSs ID RDS(on) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel Vishay 
Fig. Package (V) (A) (0) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
10-PolarPAK 20 50 0.0029 SIE820DF-T1-E3CT-ND 4.45 3.14 2.97 3,00 1459.20/M SIE820DF-T1-E3 
10-PolarPAK 20 50 0.0028 SIE822DF-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 3,000 1235.00/M SIE822DF-T1-E3 
6A 10-PolarPAK 30 50 0.006 SIE800DF-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 3,000 1118.00/M SIE8QODF-T1-E3 
10-PolarPAK 30 50 0.0035 SIE830DF-T1-E3CT-ND 3.99 2.97 2.85 3,000 1459.20/M SIE830DF-T1-E3 
10-PolarPAK 40 50 0.0046 SIE832DF-T1-E3CT-ND 3.99 2.97 2.85 3,000 1459.20/M SIE832DF-T1-E3 
10-PolarPAK 20 60 0.0011 SIE810DF-T1-E3CT-ND 4.84 3.41 3.23 3,000 1587.20/M SIE810DF-T1-E3 
10-PolarPAK 20 60 0.0013 SIE808DF-T1-E3CT-ND 5.58 3.94 3.72 3,000 1830.40/M SIE808DF-T1-E3 
6B 10-PolarPAK 30 60 0.0014 SIE806DF-T1-E3CT-ND 5.58 3.94 3.72 3,000 1830.40/M SIE806DF-T1-E3 
10-PolarPAK 30 60 0.0016 SIE802DF-T1-E3CT-ND 5.19 3.66 3.46 3,000 1702.40/M SIE802DF-T1-E3 
10-PolarPAK 40 60 0.0022 SIE812DF-T1-E3CT-ND 4.84 3.41 3.23 3,000 1587.20/M SIE812DF-T1-E3 
10-PolarPAK 75 60 0.0078 SIE818DF-T1-E3CT-ND 5.58 3.94 3.72 3,000 1830.40/M SIE818DF-T1-E3 
7 6-PowerPAK 20 7.0 0.018 SIF902EDZ-T1-E3CT-ND 1.63 1.18 1.11 3,000 513.00/M SIF902EDZ-T1-E3 
D2PAK 40 110 0.0019 SUM110N04-2M3L-E3CT-ND 8.00 5.64 5.33 800 2296.00 |SUM110N04-2M3L-E3 
D2PAK 40 110 0.0025 SUM110N04-03P-E3CT-ND 8.19 5.78 5.46 800 2352.00 —|SUM110N04-03P-E3 
D2PAK 40 110 0.0028 SUM110N04-04-E3CT-ND 7A 5.23 4.94 800 2128.00 —|SUM110N04-04-E3 
D2PAK 40 110 0.0044 SUM110N04-05H-E3CT-ND 8.19 5.78 5.46 800 2352.00 — |SUM110N04-05H-E3 
D2PAK 60 50 0.013 SUMS50N06-16L-E3CT-ND 3.28 227 2.15 800 889.20 _|SUMS0N06-16L-E3 
D2PAK 60 90 0.0075 SUM75N06-09L-E3CT-ND 4.02 2.84 2.68 800 1153.60 |SUM75N06-09L-E3 
D2PAK 60 110 0.0028 SUM110N06-3M4L-E3CT-ND 8.00 5.64 5.33 800 2296.00 |SUM110N06-3M4L-E3 
D2PAK 60 110 0.00325 SUM110N06-3M9H-E3CT-ND 7.80 5.50 5.20 800 2240.00 |SUM110N06-3M9H-E3 
D2PAK 75 90 0.004 SUM90N08-4M8P-E3CT-ND. 8.07 5.70 5.39 800 2318.40 — |SUM90N08-4M8P-E3 
D2PAK 100 40 0.024 SUM40N10-30-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 800 980.40 _|SUM40N10-30-E3 
D2PAK 100 47 0.019 SUM47N10-24L-E3CT-ND 4.16 2.88 2.73 800 1128.60 —|SUM47N10-24L-E3 
8 D2PAK 100 60 0.013 SUM60N10-17-E3CT-ND 5.93 4.18 3.96 800 1702.40 |SUM60N10-17-E3 
D2PAK 100 110 0.0078 SUM110N10-09-E3CT-ND 10.01 7.44 7.15 800 3146.00 |SUM110N10-09-E3 
D2PAK 150 23 0.059 SUM23N15-73-E3CT-ND 5.69 4.02 3.80 800 1635.20 |SUM23N15-73-E3 
D2PAK 150 40 0.030 SUM40N15-38-E3CT-ND 4.84 3.41 3.23 800 1388.80 _|SUM40N15-38-E3 
D2PAK 150 85 0.015 SUM85N15-19-E3CT-ND 9.71 6.85 6.48 800 2788.80  |SUM85N15-19-E3 
D2PAK 200 9 0.216 SUMO9N20-270-E3CT-ND 3.02 2.09 1.98 800 820.80 |SUMO9N20-270-E3 
D2PAK 200 27 0.064 SUM27N20-78-E3CT-ND 4.60 3.25 3.07 800 1321.60  |SUM27N20-78-E3 
D2PAK 200 33 0.0485 SUM33N20-60P-E3CT-ND 4.84 3.41 3.23 800 1388.80  |SUM33N20-60P-E3 
D2PAK 200 36 0.0435 SUM36N20-54P-E3CT-ND 5.58 3.94 3.72 800 1601.60 _|SUM36N20-54P-E3 
D2PAK 200 52 0.031 SUM52N20-39P-E3CT-ND 6.32 4.46 4.22 800 1814.40 — |SUM52N20-39P-E3 
D2PAK 200 65 0.023 SUM65N20-30-E3CT-ND 7.88 5.56 5.26 800 2262.40 —|SUM65N20-30-E3 
D2PAK 250 18 0.130 SUM18N25-165-E3CT-ND 4.41 3.11 2.94 800 1176.00 |SUM18N25-165-E3 
D2PAK 250 45 0.047 SUM45N25-58-E3CT-ND 7.06 4.98 471 800 2027.20 _|SUM45N25-58-E3 
9 8-PowerPAK 75 28 0.0091 S17148DP-T1-E3CT-ND 410 2.89 2.73 3,000 1344.00/M S17148DP-T1-E3 
410A PowerPAK ChipFET 30 12 0.0145 S15418DU-T1-GE3CT-ND NEW! 1.63 1.18 1.11 3,000 513.00/M $15418DU-T1-GE3 
PowerPAK ChipFET 40 12 0.018 S15410DU-T1-GE3CT-ND NEW! 1.46 1.06 99 3,000 459.00/M $15410DU-T1-GE3 
$C70-6 20 _ 0.8 SIA450DJ-T1-E3CT-ND 1.16 84 19 3,000 364.50/M SIA450DJ-T1-E3 
TIA $C70-6 30 45 0.061 SIA814DJ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.38 1.00 93 3,000 432.00/M SIA814DJ-T1-GE3 
$C75-6 20 1.5 0.225 SIB800EDK-T1-GE3CT-ND NEW! 81 59 54 3,000 252.00/M SIB800EDK-T1-GE3 
$C70-6 8 12 0.011 SIA414DJ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.16 84 19 3,000 364.50/M SIA414DJ-T1-GE3 
$C70-6 20 45 0.0236 SIA426DJ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.16 84 719 3,000 364.50/M SIA426DJ-T1-GE3 
$C70-6 20 12 0.0135 SIA430DJ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.25 90 85 3,000 391.50/M SIA430DJ-T1-GE3 
418 $C70-6 30 45 0.036 SIA408DJ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.12 81 76 3,000 351.00/M SIA408DJ-T1-GE3 
$C70-6 30 10.1 0.020 SIA432DJ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.38 1.00 93 3,000 432.00/M SIA432DJ-T1-GE3 
$C70-6 200 2.6 1.38 SIA456DJ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.16 84 719 3,000 364.50/M SIA456DJ-T1-GE3 
$C75-6 8 9 0.026 SIB414DK-T1-GE3CT-ND NEW! 1.04 15 69 3,000 322.00/M SIB414DK-T1-GE3 
$C75-6 190 1.5 24 SIB452DK-T1-GE3CT-ND NEW! -90 65 60 3,000 280.00/M SIB452DK-T1-GE3 
SC-75A 20 140 5 $11032R-T1-E3CT-ND 53 36 32 3,000 142.50/M $11032R-T1-E3 
SC-75A 20 140 5 $11032R-T1-GE3CT-ND NEW! 50 34 30 3,000 135.00/M $11032R-T1-GE3 
SC-75A 20 500 0.41 $11012R-T1-E3CT-ND 64 AB 38 3,000 172.50/M $11012R-T1-E3 
SC-75A 20 500 0.41 $11012R-T1-GE3CT-ND NEW! 56 37 33 3,000 150.00/M $11012R-T1-GE3 
SC-75A 60 330 1.25 $11022R-T1-E3CT-ND 73 AQ A3 3,000 195.00/M $11022R-T1-E3 
SC-75A 60 330 1.25 $11022R-T1-GE3CT-ND NEW! 67 45 40 3,000 180.00/M $11022R-T1-GE3 
$C75-3 20 0.606 0.420 S11046R-T1-GE3CT-ND NEW! 67 5 40 3,000 180.00/M S11046R-T1-GE3 
$C89-3 20 .200 5 $11032X-T1-E3CT-ND 59 39 35 3,000 157.50/M $11032X-T1-E3 
$C89-3 20 .200 5 $11032X-T1-GE3CT-ND NEW! 50 34 30 3,000 135.00/M $11032X-T1-GE3 
$C89-3 20 500 0.41 $11012X-T1-E3CT-ND 64 A3 38 = —__|$11012X-T1-E3 
$C89-3 20 0.606 0.420 S11046X-T1-GE3CT-ND NEW! 67 45 40 3,000 180.00/M $11046X-T1-GE3 
SOT-23 20 0.42 0.47 TNO201K-T1-E3CT-ND 78 52 AT 3,000 210.00/M — |TN0201K-T1-E3 
SOT-23 20 0.73 0.2 TNO200K-T1-E3CT-ND 56 37 33 3,000 150.00/M — |TNO200K-T1-E3 
SOT-23 20 21 0.045 $12302ADS-T1-E3CT-ND 81 54 48 3,000 217.50/M $12302ADS-T1-E3 
SOT-23 20 2.9 0.057 $12302CDS-T1-GE3CT-ND NEW! 62 AL 37 3,000 165.00/M $12302CDS-T1-GE3 
SOT-23 20 3.77 0.027 $12314EDS-T1-E3CT-ND 95 69 63 3,000 294.00/M $12314EDS-T1-E3 
12 SOT-23 20 3.9 0.025 $12312BDS-T1-E3CT-ND 72 52 48 3,000 224.00/M $12312BDS-T1-E3 
SOT-23 20 3.9 0.025 $12312BDS-T1-GE3CT-ND NEW! 67 A5 40 3,000 180.00/M $12312BDS-T1-GE3 
SOT-23 30 2.6 0.055 $12304BDS-T1-E3CT-ND 78 52 AT 3,000 210.00/M $12304BDS-T1-E3 
SOT-23 30 2.6 0.055 S12304BDS-T1-GE3CT-ND NEW! 73 AQ A3 3,000 195.00/M $12304BDS-T1-GE3 
SOT-23 30 2.9 0.042 $12316DS-T1-E3CT-ND 1.55 1.12 1.05 3,000 486.00/M $12316DS-T1-E3 
SOT-23 30 3.16 0.038 $12306BDS-T1-E3CT-ND 76 50 45 3,000 202.50/M $12306BDS-T1-E3 
SOT-23 30 3.16 0.038 S12306BDS-T1-GE3CT-ND NEW! 67 A5 40 3,000 180.00/M $12306BDS-T1-GE3 
SOT-23 30 45 0.050 $12316BDS-T1-GE3CT-ND NEW! 68 AQ AS 3,000 210.00/M $12316BDS-T1-GE3 
SOT-23 40 3.0 0.036 $12318DS-T1-E3CT-ND 64 AB 38 3,000 172.50/M $12318DS-T1-E3 
SOT-23 60 2.0 0.125 $12308DS-T1-E3CT-ND 90 65 60 3,000 280.00/M $12308DS-T1-E3 
SOT-23 60 2.3 0.156 $12308BDS-T1-GE3CT-ND NEW! 67 5 40 3,000 180.00/M $12308BDS-T1-GE3 
SOT-23 60 300 2 2N7002K-T1-E3CT-ND 38 21 16 3,000 60.00/M 2N7002K-T1-E3 
SOT-23 100 1.15 0.195 $12328DS-T1-E3CT-ND 1.46 1.06 99 3,000 459.00/M $12328DS-T1-E3 
SOT-23 240 0.2 22 TN2404K-11-E3CT-ND 1.04 15 69 3,000 322.00/M_ _|TN2404K-T1-E3 
SOT-323 20 0.4 0.65 SI1300BDL-T1-E3CT-ND 56 36 29 3,000 128.00/M SI1300BDL-T1-E3 
SOT-323 30 0.60 0.410 $11302DL-T1-E3CT-ND 53 36 32 3,000 142.50/M $11302DL-T1-E3 
SOT-323 30 0.90 0.216 S11304BDL-T1-E3CT-ND 53 36 32 3,000 142.50/M SI1304BDL-T1-E3 
SOT-323 60 0.24 1.0 $11330EDL-T1-E3CT-ND 64 AB 38 3,000 172.50/M $11330EDL-T1-E3 
SC89-6 12 1.32 0.095 S11054X-T1-GE3CT-ND NEW! 73 AQ A3 3,000 195.00/M $11054X-T1-GE3 
SOT-363 8 6.04 0.039 $11450DH-T1-E3CT-ND TT 56 51 3,000 238.00/M S11450DH-T1-E3 
SOT-363 20 1.6 0.123 $11400DL-T1-E3CT-ND 76 50 5 3,000 202.50/M $11400DL-T1-E3 
13 SOT-363 20 6.1 0.041 $11488DH-T1-E3CT-ND 76 50 45 3,000 202.50/M $11488DH-T1-E3 
SOT-363 30 2.8 0.061 $11426DH-T1-E3CT-ND 68 49 A5 3,000 210.00/M $11426DH-T1-E3 
SOT-363 30 5.1 0.055 $11470DH-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 3,000 210.00/M $11470DH-T1-E3 
SOT-363 30 5.6 0.046 $11472DH-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 3,000 210.00/M $11472DH-T1-E3 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND toTR-ND. t Bulk (Continued) 
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VDSS ID RDS(on) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel¢ Vishay 
Fig. Package (V) (A) (0) Part No. ‘ 25 100 Qty. Pricing Part No. 
$C89-6 8 1.34 0.071 $11050X-T1-E3CT-ND 76 50 45 3,000 202.50/M $11050X-T1-E3 
SC89-6 20 180 5 $11034X-T1-E3CT-ND 67 AS 40 3,000 180.00/M $11034X-T1-E3 
SC89-6 20 180 5 $11034X-T1-GE3CT-ND NEW! 50 34 30 3,000 135.00/M $11034X-T1-GE3 
SC89-6 20 1.32 0.074 $11056X-T1-E3CT-ND 76 50 45 3,000 202.50/M S11056X-T1-E3 
13 SC89-6 20 1.3 0.076 $11058X-T1-E3CT-ND 76 50 45 3,000 202.50/M $11058X-T1-E3 
SC89-6 30 1:2; 0.082 $11070X-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 3,000 210.00/M $11070X-T1-E3 
$C89-6 30 1.3 0.077 $11072X-T1-E3CT-ND 64 AB 38 3,000 172.50/M $11072X-T1-E3 
SC89-6 60 305 1.40 $11026X-T1-E3CT-ND 64 AB 38 3,000 172.50/M $11026X-T1-E3 
SC89-6 60 305 1.40 $11026X-T1-GE3CT-ND NEW! 56 37 33 3,000 150.00/M $11026X-T1-GE3 
6-TSOP 20 6 0.031 S13446ADV-T1-E3CT-ND 68 AQ A5 3,000 210.00/M SI3446ADV-T1-E3 
6-TSOP 20 8 0.023 SI3460BDV-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 3,000 322.00/M SI3460BDV-T1-E3 
6-TSOP 20 2.0 0.100 $13812DV-T1-E3CT-ND 1.04 5 69 3,000 322.00/M $13812DV-T1-E3 
6-TSOP 20 3.0 0.045 $13442BDV-T1-E3CT-ND 68 AQ AS 3,000 210.00/M $13442BDV-T1-E3 
6-TSOP. 30 3.4 0.048 SI3454ADV-T1-E3CT-ND 86 62 57 3,000 266.00/M S13454ADV-T1-E3 
14 6-TSOP 30 45 0.028 SI3456BDV-T1-E3CT-ND AT 56 51 3,000 238.00/M SI3456BDV-T1-E3 
6-TSOP 30 46 0.028 S13434DV-T1-E3CT-ND 1.10 80 74 3,000 343.00/M $13434DV-T1-E3 
6-TSOP 30 5.0 0.023 S13424DV-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 3,000 567.00/M $13424DV-T1-E3 
6-TSOP 60 3.2 0.085 S13458DV-T1-E3CT-ND 2.11 1.52 1.43 3,000 661.50/M S13458DV-T1-E3 
6-TSOP 100 1.8 0.148 S13430DV-T1-E3CT-ND 1.55 1.12 1.05 3,000 486.00/M $13430DV-T1-E3 
6-TSOP. 150 1.2 0.310 S13440DV-T1-E3CT-ND 1.89 1.37 1.28 3,000 594.00/M $13440DV-T1-E3 
15 8-TSSOP 30 78 0.011 $16410DQ-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 3,000 1235.00/M $16410DQ-T1-E3 
8-TSSOP 30 78 0.011 $16410DQ-T1-GE3CT-ND NEW! 2.31 1.60 1.52 3,000 715.00/M $16410DQ-T1-GE3 
8-SOIC 12 20. 0.0053 SI4866BDY-T1-GE3CT-ND NEW! 2.06 1.49 1.40 2,500 648.00/M SI4866BDY-T1-GE3 
8-SOIC 12 17 0.0024 S14838DY-T1-E3CT-ND 4.37 3.08 2.92 2,500 1433.60/M S14838DY-T1-E3 
8-SOIC 12 50 0.0017 SI4448DY-T1-E3CT-ND NEW! 4.45 3.14 2.97 2,500 1459.20/M S14448DY-T1-E3 
8-SOIC 20 9.5 0.0055 SI4466DY-T1-E3CT-ND 3.78 2.61 2.48 2,500 1170.00/M SI4466DY-T1-E3 
8-SOIC 20 14 0.0035 S14408DY-T1-E3CT-ND 4.68 3.30 3.12 2,500 1536.00/M S14408DY-T1-E3 
8-SOIC 20 14 0.0037 S14876DY-T1-E3CT-ND 4.10 2.89 2.73 2,500 1344.00/M S14876DY-T1-E3 
8-SOIC 20 19 0.0022 S14378DY-T1-E3CT-ND 4.10 2.89 2.73 2,500 1344.00/M S14378DY-T1-E3 
8-SOIC 20 19 0.0022 S14378DY-T1-GE3CT-ND NEW! 3.99 2.76 2.62 2,500 1235.00/M $14378DY-T1-GE3 
8-SOIC 20 20 0.006 S14114DY-T1-GE3CT-ND NEW! 2.31 1.60 1.52 2,500 715.00/M $14114DY-T1-GE3 
8-SOIC 25 16.2 0.0105 SI4668DY-T1-GE3CT-ND NEW! 1.46 1.06 99 2,500 459.00/M SI4668DY-T1-GE3 
8-SOIC 25 18 0.0086 SI4116DY-T1-GESCT-ND NEW! 1.55 1.12 1.05 2,500 486.00/M S14116DY-T1-GE3 
8-SOIC 25 23.1 0.0058 SI4660DY-T1-GESCT-ND NEW! 1.63 1.18 1.11 2,500 513.00/M SI4660DY-T1-GE3 
8-SOIC 25 40 0.0022 SI4630DY-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 2,500 1118.00/M S14630DY-T1-E3 
8-SOIC 25 27 0.0022 SI4630DY-T1-GE3CT-ND NEW! 3.23 2.24 2.12 2,500 1001.00/M SI4630DY-T1-GE3 
8-SOIC 25 40 0.0022 S14632DY-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 2,500 1118.00/M $14632DY-T1-E3 
8-SOIC 30 5.9 0.019 S14346DY-T1-E3CT-ND 1.16 84 19 2,500 364.50/M SI4346DY-T1-E3 
8-SOIC 30 6.5 0.0155 SI4800BDY-T1-E3CT-ND 1.51 1.09 1.02 2,500 337.50/M SI4800BDY-T1-E3 
8-SOIC 30 6.5 0.0155 SI4800BDY-T1-GE3CT-ND NEW! 1.04 715 69 2,500 322.00/M SI4800BDY-T1-GE3 
8-SOIC 30 7.3 0.013 $14812BDY-T1-E3CT-ND 1.55 #2 1.05 2,500 486.00/M $14812BDY-T1-E3 
8-SOIC 30 7.5 0.028 S14620DY-T1-E3CT-ND 1.08 78 73 2,500 337.50/M S14620DY-T1-E3 
8-SOIC 30 8.0 0.0105 S14348DY-T1-E3CT-ND 2.86 1.98 1.87 2,500 884.00/M S14348DY-T1-E3 
8-SOIC 30 8.9 0.009 S14894BDY-T1-E3CT-ND 1.63 1.18 111 2,500 513.00/M SI4894BDY-T1-E3 
8-SOIC 30 8.9 0.009 SI4894BDY-T1-GE3CT-ND NEW! 1.46 1.06 99 2,500 459.00/M SI4894BDY-T1-GE3 
8-SOIC 30 9.5 0.007 $14420BDY-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 ASF 2,500 741.00/M S14420BDY-T1-E3 
8-SOIC 30 9.5 0.007 S14420BDY-T1-GE3CT-ND NEW! 2.14 1.48 1.41 2,500 663.00/M $14420BDY-T1-GE3 
8-SOIC 30 10 0.007 S14384DY-T1-E3CT-ND 2.06 1.49 1.40 2,500 648.00/M S14384DY-T1-E3 
8-SOIC 30 an 0.0058 S14386DY-T1-E3CT-ND 2.23 1.54 1.46 2,500 689.00/M SI4386DY-T1-E3 
8-SOIC 30 ab 0.0058 SI4386DY-T1-GE3CT-ND NEW! 2.06 1.49 1.40 2,500 648.00/M Sl4386DY-T1-GE3 
8-SOIC 30 a 0.0098 SI4890DY-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 2,500 1235.00/M SI4890DY-T1-E3 
8-SOIC 30 12 0.011 SI4688DY-T1-GE3CT-ND NEW! 1.94 1.40 1.31 2,500 607.50/M SI4688DY-T1-GE3 
8-SOIC 30 12 0.0057 S14874BDY-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 2,500 871.00/M $14874BDY-T1-E3 
8-SOIC 30 14 0.0037 S14430BDY-T1-E3CT-ND 3.11 2.16 2.04 2,500 962.00/M S14430BDY-T1-E3 
8-SOIC 30 14 0.0037 S!4430BDY-T1-GE3CT-ND NEW! 2.48 1.72 1.63 2,500 767.00/M $14430BDY-T1-GE3 
16A 8-SOIC 30 15 0.0035 S14442DY-T1-E3CT-ND 3.96 2.94 2.83 2,500 1446.40/M $14442DY-T1-E3 
8-SOIC 30 16 0.012 SI4890BDY-T1-GE3CT-ND NEW! 1.63 1.18 1.11 2,500 513.00/M Sl4890BDY-T1-GE3 
8-SOIC 30 16 0.0095 SI4396DY-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 2,500 567.00/M SI4396DY-T1-E3 
8-SOIC 30 17 0.0026 S14368DY-T1-E3CT-ND 4.52 3.19 3.02 2,500 1484.80/M S14368DY-T1-E3 
8-SOIC 30 18 0.007 $14322DY-T1-E3CT-ND 2.27 1.57 1.49 2,500 702.00/M $14322DY-T1-E3 
8-SOIC 30 18.2 0.0078 SI4686DY-T1-E3CT-ND 1.94 1.40 1.31 2,500 607.50/M SI4686DY-T1-E3 
8-SOIC 30 18.2 0.0078 SI4686DY-T1-GE3CT-ND NEW! 1.76 1.28 1.19 2,500 553.50/M SI4686DY-T1-GE3 
8-SOIC 30 24.5 0.0052 S14634DY-T1-GESCT-ND NEW! 2.39 1.66 1.57 2,500 741.00/M S14634DY-T1-GE3 
8-SOIC 30 28 0.0042 S14842BDY-T1-GE3CT-ND NEW! 3.36 2.32 2.20 2,500 1040.00/M $14842BDY-T1-GE3 
8-SOIC 30 30 0.0032 S14164DY-T1-GESCT-ND NEW! 2.02 1.46 1.37 2,500 634.50/M S14164DY-T1-GE3 
8-SOIC 30 30 0.0035 SI4170DY-T1-GE3CT-ND NEW! 2.81 1.95 1.85 2,500 871.00/M $141 70DY-T1-GE3 
8-SOIC 30 39 0.00275 S14126DY-T1-GE3CT-ND NEW! 3.36 2.32 2.20 2,500 1040.00/M $14126DY-T1-GE3 
8-SOIC 30 34 0.0031 $14642DY-T1-E3CT-ND 3.19 2.21 2.09 2,500 988.00/M S14642DY-T1-E3 
8-SOIC 40 3.9 0.033 S14446DY-T1-E3CT-ND 86 62 57 2,500 266.00/M SI4446DY-T1-E3 
8-SOIC 40 10 0.0075 S14840DY-T1-E3CT-ND 3.11 2.15 2.04 2,500 962.00/M S14840DY-T1-E3 
8-SOIC 40 27.2 0.0045 S14122DY-T1-GE3CT-ND NEW! 3.36 2.32 2.20 2,500 1040.00/M $14122DY-T1-GE3 
8-SOIC 40 33 0.0031 SI4456DY-T1-E3CT-ND 3.78 2.61 2.48 2,500 1170.00/M SI4456DY-T1-E3 
8-SOIC 60 6.0 0.018 SI4850EY-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 2,500 741.00/M Sl4850EY-T1-E3 
8-SOIC 60 8 0.030 S14436DY-T1-E3CT-ND 1.16 84 19 2,500 364.50/M S14436DY-T1-E3 
8-SOIC 60 8 0.030 SI4436DY-T1-GE3CT-ND NEW! 1.08 78 712 2,500 336.00/M S14436DY-T1-GE3 
8-SOIC 60 9.0 0.009 S14470EY-T1-E3CT-ND 3.78 2.61 2.48 2,500 1170.00/M S14470EY-T1-E3 
8-SOIC 75 20.5 0.0098 SI4108DY-T1-GE3CT-ND NEW! 4.10 2.89 2.73 2,500 1344.00/M $14108DY-T1-GE3 
8-SOIC 80 6.0 0.026 S14480DY-T1-E3CT-ND 3.19 2.21 2.09 2,500 988.00/M S14480DY-T1-E3 
8-SOIC 80 6.7 0.0135 SI4896DY-T1-E3CT-ND 3.82 2.64 2.51 2,500 1183.00/M SI4896DY-T1-E3 
8-SOIC 80 17.3 0.013 SI4110DY-T1-GESCT-ND NEW! 2.56 4.77: 1.68 2,500 793.00/M S14110DY-T1-GE3 
8-SOIC 100 48 0.028 S14484EY-T1-E3CT-ND 2.86 1.98 1.87 2,500 884.00/M SI4484EY-T1-E3 
8-SOIC 100 5.4 0.021 SI4486EY-T1-E3CT-ND 3.49 241 2.29 2,500 1079.00/M SI4486EY-T1-E3 
8-SOIC 150 27 0.068 S14848DY-T1-E3CT-ND 2.02 1.46 1.37 2,500 634.50/M S14848DY-T1-E3 
8-SOIC 150 3.5 0.041 S14488DY-T1-E3CT-ND 3.57 247 2.34 2,500 1105.00/M S14488DY-T1-E3 
8-SOIC 150 77 0.036 $14472DY-T1-E3CT-ND 4.34 3.23 3.10 2,500 1587.20/M $14472DY-T1-E3 
8-SOIC 200 1.15 0.39 S14462DY-T1-E3CT-ND 1.63 1.18 1.11 2,500 513.00/M S14462DY-T1-E3 
8-SOIC 200 1.7 0.195 S14464DY-T1-E3CT-ND 2.14 1.48 1.41 2,500 663.00/M S14464DY-T1-E3 
8-SOIC 200 23 0.110 S14418DY-T1-E3CT-ND 3.19 2.21 2.09 2,500 988.00/M $14418DY-T1-E3 
8-SOIC 200 2.85 0.065 SI4490DY-T1-E3CT-ND 3.82 2.64 2.51 2,500 1183.00/M SI4490DY-T1-E3 
8-SOIC 250 2.1 0.129 S14434DY-T1-E3CT-ND 4.45 3.14 2.97 2,500 1459.20/M $14434DY-T1-E3 
8-SOIC 12 20 0.0020 S17858ADP-11-E3CT-ND 4.80 3.57 3.43 3,000 1753.60/M SI7858ADP-T1-E3 
168 8-SOIC 12 20 0.0020 SI7858ADP-T1-GE3CT-ND NEW! 5.07 3.58 3.38 3,000 1664.00/M S17858ADP-T1-GE3 
8-SOIC 12 22 0.0055 S17882DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.53 2.44 2.31 3,000 1092.00/M $17882DP-T1-GE3 
8-SOIC 12 40 0.0038 SIR492DP-T1-GE3CT-ND NEW! 2.06 1.49 1.40 3,000 648.00/M SIR492DP-T1-GE3 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Bulk (Continued) 
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“wr Siliconix MOSFETs (cont) Digi@Reel 


VDSS ID RDS(on) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel¢ Vishay 

Fig. Package (V) (A) (0) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
8-SOIC 20 13 0.0045 SI7366DP-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 3,000 1118.00/M SI7366DP-T1-E3 
8-SOIC 20 13 0.0045 SI7366DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.40 2.35 2.23 3,000 1053.00/M SI7366DP-T1-GE3 
8-SOIC 20 13.4 0.0054 $17448DP-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 3,000 1235.00/M S17448DP-T1-E3 
8-SOIC 20 30 0.0026 S17136DP-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 3,000 1235.00/M $17136DP-T1-E3 
8-SOIC 20 35 0.0042 SIR496DP-T1-GE3CT-ND NEW! 1.51 1.09 1.02 3,000 472.50/M SIR496DP-T1-GE3 
8-SOIC 20 40 0.0019 SI7866ADP-T1-E3CT-ND 5.58 3.94 3.72 3,000 1830.40/M SI7866ADP-T1-E3 
8-SOIC 20 50 0.0029 SIR890DP-T1-GESCT-ND NEW! 3.82 2.64 2.51 3,000 1183.00/M SIR890DP-T1-GE3 
8-SOIC 20 60 0.00155 SIR440DP-T1-GE3CT-ND NEW! 2.73 1.89 1.79 3,000 845.00/M SIR440DP-T1-GE3 
8-SOIC 20 60 0.0019 SIR866DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.61 2.50 2.37 3,000 1118.00/M SIR866DP-T1-GE3 
8-SOIC 25 30 0.007 SIR850DP-T1-GE3CT-ND NEW! 1.38 1.00 93 3,000 432.00/M SIR850DP-T1-GE3 
8-SOIC 25 40 0.00325 SIR888DP-T1-GE3CT-ND NEW! 5.07 3.58 3.38 3,000 1664.00/M SIR888DP-T1-GE3 
8-SOIC 25 50 0.0032 SIR892DP-T1-GESCT-ND NEW! 3.82 2.64 2.51 3,000 1183.00/M SIR892DP-T1-GE3 
8-SOIC 25 60 0.0017 SIR476DP-T1-GESCT-ND NEW! 2.69 1.86 1.76 3,000 832.00/M SIR476DP-T1-GE3 
8-SOIC 25 60 0.002 S17194DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.99 2.76 2.62 3,000 1235.00/M $17194DP-T1-GE3 
8-SOIC 30 aa 0.007 S17384DP-T1-E3CT-ND 3.15 2.18 2.07 3,000 975.00/M $17384DP-T1-E3 
8-SOIC 30 12 0.0058 S17386DP-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 3,000 741.00/M S17386DP-T1-E3 
8-SOIC 30 12 0.0058 S17386DP-T1-GE3CT-ND NEW! 2.27 1.57 1.49 3,000 702.00/M SI7386DP-T1-GE3 
8-SOIC 30 14 0.0037 S17382DP-T1-E3CT-ND 3.02 2.09 1.98 3,000 936.00/M $17382DP-T1-E3 
8-SOIC 30 15 0.0034 S17892BDP-11-E3CT-ND 417 2.95 2.79 3,000 1369.60/M S17892BDP-T1-E3 
8-SOIC 30 15 0.0034 S17892BDP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.94 2.78 2.63 3,000 1292.80/M $17892BDP-T1-GE3 
8-SOIC 30 16 0.011 SI7196DP-T1-GE3CT-ND NEW! 1.81 1.31 1.22 3,000 567.00/M $17196DP-T1-GE3 
8-SOIC 30 17 0.0033 S17636DP-T1-E3CT-ND 3.53 2.44 2.31 3,000 1092.00/M S17636DP-T1-E3 
8-SOIC 30 20 0.0087 SI7160DP-T1-GE3CT-ND NEW! 2.39 1.66 1.57 3,000 741.00/M S17160DP-T1-GE3 
8-SOIC 30 20 0.012 SIR472DP-T1-GE3CT-ND NEW! 90 65 60 3,000 280.00/M SIR472DP-T1-GE3 
8-SOIC 30 24 0.0046 $17374DP-T1-E3CT-ND 3.99 2.97 2.85 3,000 1459.20/M $17374DP-T1-E3 
8-SOIC 30 30 0.0024 $17336ADP-11-E3CT-ND 4.10 2.89 2.73 3,000 1344.00/M S17336ADP-T1-E3 
8-SOIC 30 30 0.0079 SIR462DP-T1-GESCT-ND NEW! 1.46 1.06 99 3,000 459.00/M SIR462DP-T1-GE3 
8-SOIC 30 35 0.006 S17784DP-T1-GE3CT-ND NEW! 2.31 1.60 1.52 3,000 715.00/M $17784DP-T1-GE3 
8-SOIC 30 35 0.006 SIR402DP-T1-GE3CT-ND NEW! 2.56 1.77: 1.68 3,000 793.00/M SIR402DP-T1-GE3 
8-SOIC 30 35 0.0078 SI7686DP-T1-E3CT-ND 2.11 1.52 1.43 3,000 661.50/M S17686DP-T1-E3 
8-SOIC 30 40 0.0034 S17170DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.11 2.15 2.04 3,000 962.00/M $17170DP-T1-GE3 
8-SOIC 30 40 0.0035 SIR466DP-T1-GE3CT-ND NEW! 1.46 1.06 99 3,000 459.00/M SIR466DP-T1-GE3 
8-SOIC 30 40 0.0054 S17634BDP-T1-GE3CT-ND NEW! 2.86 1.98 1.87 3,000 884.00/M $17634BDP-T1-GE3 
8-SOIC 30 40 0.0057 SIR468DP-T1-GE3CT-ND NEW! 1.63 1.18 1.11 3,000 513.00/M SIR468DP-T1-GE3 
8-SOIC 30 50 0.0031 S17788DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.91 2.70 2.56 3,000 1209.00/M S17788DP-T1-GE3 
8-SOIC 30 50 0.0031 SIR464DP-T1-GESCT-ND NEW! 1.76 1.28 1.19 3,000 553.50/M SIR464DP-T1-GE3 

168 8-SOIC 30 50 0.0048 S17748DP-T1-GE3CT-ND NEW! 2.27 1.57 1.49 3,000 702.00/M S17748DP-T1-GE3 
8-SOIC 30 60 0.0019 $17192DP-T1-GE3CT-ND NEW! 4.45 3.14 2.97 3,000 1459.20/M $17192DP-T1-GE3 
8-SOIC 30 60 0.0022 SI7658ADP-T1-GE3CT-ND NEW! 4.10 2.89 2.73 3,000 1344.00/M SI7658ADP-T1-GE3 
8-SOIC 30 60 0.0029 S17758DP-T1-GE3CT-ND NEW! 2.69 1.86 1.76 3,000 832.00/M S17758DP-T1-GE3 
8-SOIC 30 60 0.0035 $17742DP-T1-GE3CT-ND NEW! 2.56 4.77: 1.68 3,000 793.00/M $17742DP-T1-GE3 
8-SOIC 40 15 0.0042 S17476DP-T1-E3CT-ND 4.45 3.14 2.97 3,000 1459.20/M $17476DP-T1-E3 
8-SOIC 40 47 0.009 S!7848BDP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.90 2.75 2.60 3,000 1280.00/M S17848BDP-T1-GE3 
8-SOIC 40 50 0.0045 SI7790DP-T1-GE3CT-ND NEW! 416 2.88 2.73 3,000 1287.00/M SI7790DP-T1-GE3 
8-SOIC 40 58 0.0075 S17884BDP-T1-GE3CT-ND NEW! 4.10 2.89 2.73 3,000 1344.00/M $17884BDP-T1-GE3 
8-SOIC 40 60 0.0023 SIR470DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.82 2.64 2.51 3,000 1183.00/M SIR470DP-T1-GE3 
8-SOIC 60 6.2 0.018 S17850DP-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 3,000 871.00/M S17850DP-T1-E3 
8-SOIC 60 9.6 0.009 S17370DP-T1-E3CT-ND 4.16 2.88 2.73 3,000 1287.00/M $17370DP-T1-E3 
8-SOIC 60 15 0.006 $17478DP-T1-E3CT-ND 4.45 3.14 2.97 3,000 1459.20/M $17478DP-T1-E3 
8-SOIC 60 15 0.006 S17478DP-T1-GE3CT-ND NEW! 4.02 2.84 2.68 3,000 1318.40/M $17478DP-T1-GE3 
8-SOIC 60 18 0.0096 SI7460DP-T1-GE3CT-ND NEW! 4.16 2.88 2.73 3,000 1287.00/M S17460DP-T1-GE3 
8-SOIC 60 30 0.0065 $17138DP-T1-E3CT-ND 4.45 3.14 2.97 3,000 1459.20/M S17138DP-T1-E3 
8-SOIC 60 60 0.00625 S17164DP-T1-GE3CT-ND NEW! 4.60 3.25 3.07 3,000 1510.40/M $17164DP-T1-GE3 
8-SOIC 75 60 0.007 S17174DP-T1-GE3CT-ND NEW! 4.45 3.14 2.97 3,000 1459.20/M $17174DP-T1-GE3 
8-SOIC 80 76 0.0135 $17852DP-T1-E3CT-ND 4.13 2.92 2.76 3,000 1356.80/M $17852DP-T1-E3 
8-SOIC 80 30 0.017 S17852ADP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.90 2.75 2.60 3,000 1280.00/M $17852ADP-11-GE3 
8-SOIC 80 32 0.0125 S17186DP-T1-GE3CT-ND NEW! 4.84 3.41 3.23 3,000 1587.20/M $17186DP-T1-GE3 
8-SOIC 100 5.0 0.028 S17454DP-T1-E3CT-ND 3.19 2.21 2.09 3,000 988.00/M $17454DP-T1-E3 
8-SOIC 100 5.7 0.021 S17456DP-T1-E3CT-ND 3.82 2.64 2.51 3,000 1183.00/M S17456DP-T1-E3 
8-SOIC 100 5.7 0.021 S17456DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.44 2.38 2.26 3,000 1066.00/M S17456DP-T1-GE3 
8-SOIC 100 60 0.014 S17178DP-T1-GE3CT-ND NEW! 4.45 3.14 2.97 3,000 1459.20/M $17178DP-T1-GE3 
8-SOIC 150 3.0 0.068 S17898DP-T1-E3CT-ND 2.48 1.72 1.63 3,000 767.00/M S17898DP-T1-E3 
8-SOIC 150 3.0 0.068 S17898DP-T1-GE3CT-ND NEW! 2.23 1.54 1.46 3,000 689.00/M S17898DP-T1-GE3 
8-SOIC 150 24.5 0.041 S17846DP-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 3,000 1235.00/M SI7846DP-T1-E3 
8-SOIC 150 26 0.036 S17430DP-T1-E3CT-ND 5.04 3.75 3.60 3,000 1843.20/M $17430DP-T1-E3 
8-SOIC 150 26 0.036 S17430DP-T1-GE3CT-ND NEW! 4.16 2.88 2.73 3,000 1287.00/M $17430DP-T1-GE3 
8-SOIC 150 30 0.038 S17738DP-T1-GE3CT-ND NEW! 4.45 3.14 2.97 3,000 1459.20/M S17738DP-T1-GE3 
8-SOIC 200 1.8 0.195 S17464DP-T1-E3CT-ND 2.56 1.77 1.68 3,000 793.00/M $17464DP-T1-E3 
8-SOIC 200 2.6 0.110 $17462DP-T1-E3CT-ND 3.53 2.44 2.31 3,000 1092.00/M S17462DP-T1-E3 
8-SOIC 200 3.2 0.065 S17450DP-T1-E3CT-ND 4.07 2.82 2.67 3,000 1261.00/M S17450DP-T1-E3 
8-SOIC 200 3.2 0.065 S17450DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.65 2.53 2.40 3,000 1131.00/M S17450DP-T1-GE3 
8-SOIC 200 25: 0.070 $17172DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.82 2.64 2.51 3,000 1183.00/M $17172DP-T1-GE3 
8-SOIC 250 2.3 0.129 $17434DP-T1-E3CT-ND 4.84 3.41 3.23 3,000 1587.20/M S17434DP-T1-E3 
8-SOIC 250 23 0.129 S17434DP-T1-GE3CT-ND NEW! 4.37 3.08 2.92 3,000 1433.60/M $17434DP-T1-GE3 

17 TO-252 40 50 0.0088 SUD50N04-8M8P-4GE3CT-ND NEW! 2.06 1.49 1.40 2,500 648.00/M SUD50N04-8M8P-4GE3 
T0-252 60 91 0.031 SUD23N06-31-GE3CT-ND NEW! 1.20 87 82 2,000 378.00/M SUD23N06-31-GE3 

Dual N-Channel 

1206-8 8 4 0.025 $15920DC-T1-E3CT-ND 1.38 1.00 93 3,000 432.00/M $15920DC-T1-E3 

1 1206-8 20 3.1 0.065 $15904DC-T1-E3CT-ND 1.38 1.00 93 3,000 432.00/M S15904DC-T1-E3 
1206-8 20 44 0.032 S15908DC-T1-E3CT-ND 1.72 1.24 1.16 3,000 540.00/M S15908DC-T1-E3 
1206-8 30 2.9 0.072 $15902DC-T1-E3CT-ND 1.89 1.37 1.28 3,000 594.00/M $15902DC-T1-E3 

2A 1212-8 20 6 0.020 SI7900AEDN-T1-E3CT-ND 2.11 1.52 1.43 3,000 661.50/M SI7900AEDN-T1-E3 
1212-8 20 6 0.025 S17904BDN-T1-E3CT-ND 1.63 1.18 1.11 _— — _ |S17904BDN-T1-E3 
1212-8 30 46 0.0333 $17214DN-T1-E3CT-ND 2.06 1.49 1.40 3,000 648.00/M $17214DN-T1-E3 
1212-8 30 49 0.030 $17212DN-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 3,000 1118.00/M $17212DN-T1-E3 
1212-8 30 6 0.035/0.028 S17224DN-T1-GE3CT-ND NEW! 1.46 1.06 99 3,000 459.00/M $17224DN-T1-GE3 
1212-8 40 6 0.025 $17216DN-T1-E3CT-ND 2.06 1.49 1.40 3,000 648.00/M $17216DN-T1-E3 

2B 1212-8 40 6 0.025 S17216DN-T1-GE3CT-ND NEW! 1.85 1.34 1.25 3,000 580.50/M $17216DN-T1-GE3 
1212-8 40 6 0.035 $17222DN-T1-E3CT-ND 4.13 3.07 2.95 3,000 1510.40/M $17222DN-T1-E3 
1212-8 60 3.4 0.048 $17220DN-T1-E3CT-ND 3.71 2.76 2.65 3,000 1356.80/M $17220DN-T1-E3 
1212-8 60 3.4 0.048 $17220DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.14 1.48 1.41 3,000 663.00/M $17220DN-T1-GE3 
1212-8 100 1.8 0.162 $17922DN-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 3,000 741.00/M $17922DN-T1-E3 
1212-8 100 1.8 0.162 $17922DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.14 1.48 1.41 3,000 663.00/M $17922DN-T1-GE3 
$C70-6 12 45 0.040 SIA912DJ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.16 84 AQ 3,000 364.50/M SIA912DJ-T1-GE3 

1A $C70-6 20 45 0.043 SIA914DJ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.08 78 2: 3,000 336.00/M SIA914DJ-T1-GE3 
SC75-6 8 1.5 0.113 SIB914DK-T1-GE3CT-ND NEW! 78 52 AT 3,000 210.00/M SIB914DK-T1-GE3 

+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND.  t¢ Bulk (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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“wr Siliconix MOSFETs (cont) Digi@ keel” 


VDSS ID RDS(on) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel Vishay 
Fig. Package (V) (A) (0) Part No. ‘I 25 100 Qty. Pricing Part No. 
SOT-363 20 0.66 0.320 $11902DL-11-E3CT-ND 64 A3 38 3,000 172.50/M $11902DL-T1-E3 
SOT-363 20 1.13 0.220 $11912EDH-T1-E3CT-ND 1.59 1.15 1.08 3,000 499.50/M $11912EDH-T1-E3 
SOT-363 20 13 0.139 $11988DH-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 3,000 210.00/M $11988DH-T1-E3 
13 SOT-363 20 13 0.165 $11958DH-11-E3CT-ND 68 AQ 45 3,000 210.00/M $11958DH-T1-E3 
SOT-363 30 1.3 0.155 $11972DH-T1-E3CT-ND 68 AQ A5 3,000 210.00/M $11972DH-T1-E3 
SOT-363 30 13 0.185 $11970DH-11-E3CT-ND 68 AQ 45 3,000 210.00/M $11970DH-T1-E3 
SC89-6 20 485 0.41 $11024X-T1-E3CT-ND 67 A5 40 3,000 180.00/M $11024X-T1-E3 
SC89-6 20 485 0.41 $11024X-T1-GE3CT-ND NEW! 62 AL 37 3,000 165.00/M $11024X-T1-GE3 
14 6-TSOP 20 2.0 0.100 SI3900DV-T1-E3CT-ND 1.38 1.00 93 3,000 432.00/M SI3900DV-T1-E3 
6-TSOP. 30 2.5 0.0085 S13948DV-T1-E3CT-ND 1.46 1.06 99 3,000 459.00/M S13948DV-T1-E3 
8-TSSOP 20 3.3 0.035 $16925ADQ-T1-E3CT-ND 1.55 1.412 1.05 3,000 486.00/M S16925ADQ-T1-E3 
8-TSSOP 20 3.3 0.035 S16925ADQ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.38 1.00 93 3,000 432.00/M $16925ADQ-T1-GE3 
8-TSSOP 20 44 0.024 $16926ADQ-T1-E3CT-ND 1.55 1.412 1.05 3,000 486.00/M S16926ADQ-T1-E3 
8-TSSOP 20 41 0.024 S16926ADQ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.38 1.00 93 3,000 432.00/M S16926ADQ-T1-GE3 
15 8-TSSOP. 20 5.2 0.0165 S16968BEDQ-11-E3CT-ND 1.72 1.24 1.16 3,000 540.00/M SI6968BEDQ-T1-E3 
8-TSSOP 30 3.1 0.044 $16954ADQ-T1-E3CT-ND 1.46 1.06 99 3,000 459.00/M S16954ADQ-T1-E3 
8-TSSOP 30 3.1 0.044 S16954ADQ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.33 97 90 3,000 418.50/M S16954ADQ-T1-GE3 
8-TSSOP 30 4.0 0.027 $16928DQ-T1-E3CT-ND 2.27 1.57 1.49 3,000 702.00/M $16928DQ-T1-E3 
8-TSSOP 30 4.0 0.027 $16928DQ-T1-GE3CT-ND NEW! 2.11 1.52 1.43 3,000 661.50/M $16928DQ-T1-GE3 
8-SOIC 20 6.2 0.016 S19926BDY-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 2,500 567.00/M SI9926BDY-T1-E3 
8-SOIC 20 8 0.018 SI9926CDY-T1-GE3CT-ND NEW! 1.63 1.18 1.11 2,500 513.00/M S19926CDY-T1-GE3 
8-SOIC 25 8 0.0195 S14226DY-T1-GESCT-ND NEW! 1.81 1.31 1.22 2,500 567.00/M S14226DY-T1-GE3 
8-SOIC 25 8 0.023 SI4670DY-T1-GESCT-ND NEW! 1.46 1.06 99 2,500 459.00/M S14670DY-T1-GE3 
8-SOIC 25 8 0.023 S14952DY-T1-GESCT-ND NEW! 1.16 84 719 2,500 364.50/M $14952DY-T1-GE3 
8-SOIC 30 5.7 0.017 S14804BDY-T1-E3CT-ND 1.63 1.18 1.11 2,500 513.00/M Sl4804BDY-T1-E3 
8-SOIC 30 5.7 0.017 S14830ADY-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 2,500 741.00/M SI4830ADY-T1-E3 
8-SOIC 30 5.7 0.017 S14834BDY-T1-E3CT-ND 2.06 1.49 1.40 2,500 648.00/M S14834BDY-T1-E3 
8-SOIC 30 6.6 0.013 S14330DY-T1-E3CT-ND 2.56 1.77 1.68 2,500 793.00/M S14330DY-T1-E3 
8-SOIC 30 6.9 0.029 SI4936BDY-T1-E3CT-ND 1.63 1.18 1.11 2,500 513.00/M SI4936BDY-T1-E3 
8-SOIC 30 8 0.0135 S14922BDY-T1-E3CT-ND 2.23 1.54 1.46 2,500 689.00/M $14922BDY-T1-E3 
8-SOIC 30 9.3 0.0075 S14944DY-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 2,500 1235.00/M S14944DY-T1-E3 
16A 8-SOIC 30 10.7/11.3 0.013/0.0125 |SI4388DY-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 2,500 741.00/M S14388DY-T1-E3 
8-SOIC 30 8.0/15.2 0.014/0.0083 |S14618DY-T1-E3CT-ND 3.19 2.21 2.09 2,500 988.00/M S14618DY-T1-E3 
8-SOIC 30 5.8/8.2 0.0155/0.0093 _|SI4816BDY-T1-E3CT-ND 2.23 1.54 1.46 2,500 689.00/M S14816BDY-T1-E3 
8-SOIC 30 5.8/8.2 0.0155/0.0093 |SI4816BDY-T1-GE3CT-ND NEW! 2.06 1.49 1.40 2,500 648.00/M $14816BDY-T1-GE3 
8-SOIC 30 10/10.5 0.0145/0.015 |SI4916DY-T1-E3CT-ND 2.23 1.54 1.46 2,500 689.00/M S14916DY-T1-E3 
8-SOIC 30 10.8/7.2 0.012/0.022 $14972DY-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 2,500 871.00/M $14972DY-T1-E3 
8-SOIC 40 5 0.048 S14908DY-T1-E3CT-ND 1.08 78 713 2,500 337.50/M S14908DY-T1-E3 
8-SOIC 40 6.6 0.032 SI4906DY-T1-E3CT-ND 1.16 84 719 2,500 364.50/M SI4906DY-T1-E3 
8-SOIC 40 76 0.022 S14910DY-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 2,500 567.00/M S14910DY-T1-E3 
8-SOIC 40 8 0.013 S14904DY-T1-E3CT-ND 3.02 2.09 1.98 2,500 936.00/M S14904DY-T1-E3 
8-SOIC 60 5.3 0.046 SI4900DY-T1-E3CT-ND 1.55 1.12 1.05 2,500 486.00/M SI4900DY-T1-E3 
8-SOIC 60 6.5 0.033 SI4946BEY-T1-E3CT-ND 2.23 1.54 1.46 2,500 689.00/M SI4946BEY-T1-E3 
8-SOIC 75 3.6 0.039 SI4992EY-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 2,500 1235.00/M SI4992EY-T1-E3 
8-SOIC 12 11.8 0.017 S17940DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.36 2.32 2.20 3,000 1040.00/M $17940DP-T1-GE3 
8-SOIC 12 60 0.0034/0.005 |SI7234DP-T1-GE3CT-ND NEW! 4A7 2.95 2.79 3,000 1369.60/M $17234DP-T1-GE3 
8-SOIC 20 8 0.022/0.015 S!7980DP-T1-GE3CT-ND NEW! 2.14 1.48 1.41 3,000 663.00/M S17980DP-T1-GE3 
8-SOIC 30 6.3 0.018 $17842DP-T1-E3CT-ND 3.11 2.15 2.04 3,000 962.00/M $17842DP-T1-E3 
8-SOIC 30 6.3 0.018 S17842DP-T1-GE3CT-ND NEW! 2.81 1.95 1.85 3,000 871.00/M $17842DP-T1-GE3 
8-SOIC 30 6.4 0.018 $17844DP-T1-E3CT-ND 3.07 2.12 2.01 3,000 949.00/M $17844DP-T1-E3 
8-SOIC 30 6.4 0.018 S17844DP-T1-GE3CT-ND NEW! 2.77 1.92 1.82 3,000 858.00/M $17844DP-T1-GE3 
8-SOIC 30 6.4 0.017/0.016 — |SI7872DP-T1-E3CT-ND 2.90 2.01 1.90 3,000 897.00/M $17872DP-T1-E3 
8-SOIC 30 60 0.0056 S17994DP-T1-GESCT-ND NEW! 5.19 3.66 3.46 3,000 1702.40/M S17994DP-T1-GE3 
16C 8-SOIC 40 fal 0.0135 S17962DP-T1-E3CT-ND 4.52 3.36 3.23 3,000 1651.20/M $17962DP-T1-E3 
8-SOIC 40 7.2 0.013 $17958DP-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 3,000 1118.00/M S17958DP-T1-E3 
8-SOIC 40 7.2 0.013 S17958DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.23 2.24 2.12 3,000 1001.00/M $17958DP-T1-GE3 
8-SOIC 60 46 0.075 S17948DP-T1-GESCT-ND NEW! 1.81 1.31 1.22 3,000 567.00/M $17948DP-T1-GE3 
8-SOIC 60 6.1 0.019 S17964DP-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 3,000 1118.00/M S17964DP-T1-E3 
8-SOIC 60 6.2 0.017 SI7960DP-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 3,000 1235.00/M SI7960DP-T1-E3 
8-SOIC 60 6.2 0.017 SI7960DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.61 2.50 2.37 3,000 1118.00/M S17960DP-T1-GE3 
8-SOIC 100 3.8 0.041 $17942DP-T1-E3CT-ND 4.10 2.89 2.73 3,000 1344.00/M $17942DP-T1-E3 
8-SOIC 100 3.8 0.041 S17942DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.99 2.76 2.62 3,000 1235.00/M $17942DP-T1-GE3 
8-SOIC 150 21 0.124 S17946DP-T1-E3CT-ND 5.36 3.98 3.83 3,000 1958.40/M SI7946DP-T1-E3 
8-SOIC 150 2.6 0.088 S17956DP-T1-E3CT-ND 4.45 3.14 2.97 3,000 1459.20/M S17956DP-T1-E3 
18 14-SOIC 20 7.3/9.5 0.0095/0.007 _|SI4340DY-T1-E3CT-ND 3.44 2.38 2.26 2,500 1066.00/M S14340DY-T1-E3 
P-Channel 
1206-8 8 6.2 0.027 S15445BDC-11-E3CT-ND 1.25 90 85 3,000 391.50/M $15445BDC-T1-E3 
1206-8 12 5.9 0.022 $15473DC-T1-E3CT-ND 1.33 97 90 3,000 418.50/M $15473DC-T1-E3 
1206-8 12 6 0.032 S15475DDC-T1-GE3CT-ND NEW! 95 69 63 3,000 294.00/M $15475DDC-T1-GE3 
1206-8 20 27 0.095 $15853DC-T1-E3CT-ND 2.48 1.72 1.63 3,000 767.00/M $15853DC-T1-E3 
1206-8 20 2.7 0.095 S15855DC-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 3,000 322.00/M S15855DC-T1-E3 
1206-8 20 3.5 0.064 $15447DC-T1-E3CT-ND 1.16 84 19 3,000 364.50/M $15447DC-T1-E3 
1 1206-8 20 3.5 0.064 $15447DC-T1-GE3CT-ND NEW! 1.08 78 72 3,000 336.00/M $15447DC-T1-GE3 
1206-8 20 3.8 0.051 S15463EDC-T1-E3CT-ND 2.35 1.63 1.54 3,000 728.00/M SI5463EDC-T1-E3 
1206-8 20 44 0.036 $15441BDC-T1-E3CT-ND 1.46 1.06 99 3,000 459.00/M $15441BDC-T1-E3 
1206-8 20 48 0.030 $15433BDC-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 3,000 391.50/M $15433BDC-T1-E3 
1206-8 20 6.2 0.026 $15401DC-T1-E3CT-ND 1.08 18 13 3,000 337.50/M $15401DC-T1-E3 
1206-8 30 43 0.035 $15435BDC-11-E3CT-ND 1.25 90 85 3,000 391.50/M $15435BDC-T1-E3 
1206-8 30 43 0.035 S15435BDC-T1-GE3CT-ND NEW! 1.412 81 76 3,000 351.00/M $15435BDC-T1-GE3 
1206-8 30 6 0.030 S15403DC-T1-GE3CT-ND NEW! 1.29 93 87 3,000 405.00/M $15403DC-T1-GE3 
1212-8 12 16 0.013 SI7405BDN-T1-GE3CT-ND NEW! 1.55 1.12 1.05 3,000 486.00/M SI7405BDN-T1-GE3 
1212-8 20 75 0.015 $17411DN-T1-E3CT-ND 1.55 1.12 1.05 3,000 486.00/M $17411DN-T1-E3 
1212-8 20 75 0.015 $17411DN-T1-GE3CT-ND NEW! 1.38 1.00 93 3,000 432.00/M $17411DN-T1-GE3 
1212-8 20 8 0.059 S!7403BDN-T1-E3CT-ND 1.08 78 73 3,000 337.50/M S17403BDN-T1-E3 
1212-8 20 8.4 0.012 $17413DN-T1-E3CT-ND 1.63 1.18 1.11 3,000 513.00/M $17413DN-T1-E3 
1212-8 20 9.8 0.0090 $17107DN-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 3,000 741.00/M $17107DN-T1-E3 
1212-8 20 9.8 0.0090 S17107DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.27 1.57 1.49 3,000 702.00/M $17107DN-T1-GE3 
1212-8 20 16 0.019 S17601DN-T1-GE3CT-ND NEW! 1.72 1.24 1.16 3,000 540.00/M $17601DN-T1-GE3 
2A 1212-8 20 25) 0.0106 $17123DN-T1-GE3CT-ND NEW! 1.20 87 82 3,000 378.00/M $17123DN-T1-GE3 
1212-8 30 6.4 0.020 $17421DN-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 3,000 567.00/M $17421DN-T1-E3 
1212-8 30 t 0.0015 SI7409ADN-T1-E3CT-ND 3.44 2.38 2.26 3,000 1066.00/M SI7409ADN-T1-E3 
1212-8 30 74 0.014 $17423DN-T1-E3CT-ND 1.98 1.43 1.34 3,000 621.00/M $17423DN-T1-E3 
1212-8 30 16 0.018 $17121DN-T1-GE3CT-ND NEW! 1.63 1.18 1.11 3,000 513.00/M $17121DN-T1-GE3 
1212-8 40 18 0.025 S17611DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.23 1.54 1.46 3,000 689.00/M $17611DN-T1-GE3 
1212-8 60 3.6 0.054 S17415DN-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 3,000 741.00/M S17415DN-T1-E3 
1212-8 60 3.6 0.054 $17415DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.14 1.48 1.41 3,000 663.00/M S17415DN-T1-GE3 
1212-8 60 8 0.092 SI7309DN-T1-E3CT-ND 1.29 93 87 3,000 405.00/M SI7309DN-T1-E3 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. t Bulk (Continued) 


Digi®Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1419 


“wy Siliconix MOSFETs (cont) Digi@ keel” 


VDSS ID RDS(on) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel Vishay 
Fig. Package (V) (A) (0) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
1212-8 100 13.2 0.108 $17113DN-T1-E3CT-ND 3.95 2.73 2.59 3,000 1222.00/M $17113DN-T1-E3 
1212-8 100 13.2 0.108 S17113DN-T1-GE3CT-ND NEW! 1.85 1.34 1.25 3,000 580.50/M $17113DN-T1-GE3 
2A 1212-8 150 217 1.0 $17117DN-T1-E3CT-ND 1.63 1.18 1.11 3,000 513.00/M $17117DN-T1-E3 
1212-8 150 8.9 0.295 SI7115DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.81 1.95 1.85 3,000 871.00/M SI7115DN-T1-GE3 
1212-8 200 3.8 0.86 $17119DN-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 3,000 391.50/M SI7119DN-T1-E3 
2B 1212-8 20 4.3 0.041 $17703EDN-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 3,000 567.00/M SI7703EDN-T1-E3 
4-MFP 8 TZ 0.029 $18429DB-T1-E1CT-ND 1.29 93 87 3,000 405.00/M $18429DB-T1-E1 
4-MFP 12 3.6 0.045 S18405DB-T1-E1CT-ND 3.11 2.15 2.04 3,000 962.00/M S18405DB-T1-E1 
4-MFP 12 5.3 0.031 $18415DB-T1-E1CT-ND 1.46 1.06 99 3,000 459.00/M $18415DB-T1-E1 
3 4-MFP 20 3.6 0.057 $18401DB-T1-E1CT-ND 3.11 2.15 2.04 3,000 962.00/M $18401DB-T1-E1 
4-MFP. 20 48 0.0393 $18413DB-T1-E1CT-ND 1.72 1.24 1.16 3,000 540.00/M $18413DB-T1-E1 
4-MFP 20 10.0 0.034 S18435DB-T1-E1CT-ND 1.25 90 85 3,000 391.50/M $18435DB-T1-E1 
4-MFP 30 46 0.038 S18409DB-T1-E1CT-ND 1.38 1.00 93 3,000 432.00/M S18409DB-T1-E1 
4 6-MFP 20 5.8 0.022 $18407DB-T2-E1CT-ND 2.06 1.49 1.40 3,000 648.00/M $18407DB-T2-E1 
6-MFP 20 3.5 0.048 $18901EDB-T2-E1CT-ND 2.14 1.48 1.41 3,000 663.00/M $18901EDB-T2-E1 
D2PAK 40 110 0.0041 SUM110P04-05-E3CT-ND 6.67 471 4.45 800 1915.20 |SUM110P04-05-E3 
D2PAK 60 55 0.015 SUM55P06-19L-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 800 1083.00  |SUMS55P06-19L-E3 
8 D2PAK 60 110 0.0055 SUM110P06-07L-E3CT-ND 6.67 471 4.45 800 1915.20  |SUM110P06-07L-E3 
D2PAK 80 110 0.092 SUM110P08-11L-E3CT-ND 6.32 4.46 4.22 800 1814.40  |SUM110P08-11L-E3 
D2PAK 100 90 0.0156 SUM90P10-19L-E3CT-ND 6.32 4.46 4.22 800 1814.40 _|SUM90P10-19L-E3 
D2PAK 30 75 0.0055 SUB75P03-07-E3-NDt 6.06 5.05 4.25 = —__|SUB75P03-07-E3 
11A $C70-6 20 45 0.094 SIA813DJ-T1-GE3CT-ND NEW! 95 69 63 3,000 294.00/M SIA813DJ-T1-GE3 
$C70-6 8 12 0.023 SIA417DJ-T1-GE3CT-ND NEW! 95 69 63 3,000 294.00/M SIA417DJ-T1-GE3 
$C70-6 12 12 0.029 SIA413DJ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.16 84 19 3,000 364.50/M SIA413DJ-T1-GE3 
$¢70-6 20 12 0.025 SIA411DJ-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 3,000 322.00/M SIA411DJ-T1-E3 
$C70-6 20 12 0.025 SIA411DJ-T1-GE3CT-ND NEW! 95 69 63 3,000 294.00/M SIA411DJ-T1-GE3 
$C70-6 20 12 0.030 SIA419DJ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.04 15 69 3,000 322.00/M SIA419DJ-T1-GE3 
118 $C70-6 20 12 0.035 SIA415DJ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.12 81 16 3,000 351.00/M SIA415DJ-T1-GE3 
$C70-6 30 12 0.035 S1A421DJ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.23 89 83 3,000 384.75/M SIA421DJ-T1-GE3 
SC75-6 8 9 0.052 SIB417DK-T1-GE3CT-ND NEW! 95 69 63 3,000 294.00/M SIB417DK-T1-GE3 
$C75-6 8 9 0.058 SIB417EDK-T1-GE3CT-ND NEW! 1.16 84 19 3,000 364.50/M SIB417EDK-T1-GE3 
$C75-6 12 9 0.060 SIB419DK-T1-GE3CT-ND NEW! 1.04 75 69 3,000 322.00/M SIB419DK-T1-GE3 
$C75-6 20 9 0.075 SIB413DK-T1-GE3CT-ND NEW! 1.04 15 69 3,000 322.00/M SIB413DK-T1-GE3 
$C75-6 30 9 0.087 SIB415DK-T1-GE3CT-ND NEW! 86 62 57 3,000 266.00/M SIB415DK-T1-GE3 
SC-75A 20 140 8 $11031R-T1-E3CT-ND 50 34 30 3,000 135.00/M $11031R-T1-E3 
SC-75A 20 350 0.8 $11013R-T1-E3CT-ND 59 39 35 3,000 157.50/M $11013R-T1-E3 
SC-75A 20 350 0.8 $11013R-T1-GE3CT-ND NEW! 50 34 30 3,000 135.00/M $11013R-T1-GE3 
SC-75A 60 190 4 $11021R-T1-E3CT-ND 67 AS 40 3,000 180.00/M $11021R-T1-E3 
$C89-3 20 350 0.8 $11013X-T1-E3CT-ND 53 36 32 3,000 142.50/M $11013X-T1-E3 
SC89-3 20 350 0.8 $11013X-T1-GE3CT-ND NEW! 50 34 30 3,000 135.00/M $11013X-T1-GE3 
SOT-23 8 3.5 0.044 $12305DS-T1-E3CT-ND 1.29 93 87 3,000 405.00/M $12305DS-T1-E3 
SOT-23 8 44 0.040 $12305ADS-T1-GE3CT-ND NEW! 713 AQ AB 3,000 195.00/M $12305ADS-T1-GE3 
SOT-23 12 3.0 0.040 $12315BDS-T1-E3CT-ND AT 56 51 3,000 238.00/M $12315BDS-T1-E3 
SOT-23 12 41 0.025 $12333DS-T1-E3CT-ND 1.08 78 73 3,000 337.50/M $12333DS-T1-E3 
SOT-23 12 5.1 0.035 $12333CDS-T1-E3CT-ND NEW! 86 62 oF 3,000 266.00/M $12333CDS-T1-E3 
SOT-23 20 0.58 0.42 TPO101K-T1-E3CT-ND 67 A5 40 3,000 180.00/M —|TP0101K-T1-E3 
SOT-23 20 2.2 0.080 $12301BDS-T1-E3CT-ND 64 A3 38 3,000 172.50/M $12301BDS-T1-E3 
SOT-23 20 28 0.092 $12351DS-T1-E3CT-ND 86 62 57 3,000 266.00/M $12351DS-T1-E3 
SOT-23 20 2.2. 0.092 $12351DS-T1-GE3CT-ND NEW! JT 56 51 3,000 238.00/M $12351DS-T1-GE3 
SOT-23 20 34 0.112 $12301CDS-T1-GE3CT-ND NEW! 53 36 32 3,000 142.50/M $12301CDS-T1-GE3 
12 SOT-23 20 3.7 0.031 $12323DS-T1-E3CT-ND 1.33 97 90 3,000 418.50/M $12323DS-T1-E3 
SOT-23 20 3.7 0.031 $12323DS-T1-GE3CT-ND NEW! 1.04 15 69 3,000 322.00/M $12323DS-T1-GE3 
SOT-23 30 1.49 0.150 $12303BDS-T1-E3CT-ND 64 AB 38 3,000 172.50/M $12303BDS-T1-E3 
SOT-23 30 2.5 0.063 $12307BDS-T1-E3CT-ND 86 62 57 3,000 266.00/M $12307BDS-T1-E3 
SOT-23 30 27, 0.088 $12307CDS-T1-GE3CT-ND NEW! 62 AL 37 3,000 165.00/M $12307CDS-T1-GE3 
SOT-23 30 20 0.190 $12303CDS-T1-GE3CT-ND NEW! 62 AL 37 3,000 165.00/M $12303CDS-T1-GE3 
SOT-23 30 3.1 0.043 $12343DS-T1-E3CT-ND 1.33 97 90 3,000 418.50/M $12343DS-T1-E3 
SOT-23 30 385 1.25 TP0202K-T1-E3CT-ND 78 52 AT 3,000 210.00/M —|TP0202K-T1-E3 
SOT-23 40 23 0.065 $12319DS-T1-E3CT-ND 86 62 57 3,000 266.00/M $12319DS-T1-E3 
SOT-23 60 1.25 0.275 $12309DS-T1-E3CT-ND 1.38 1.00 93 3,000 432.00/M $12309DS-T1-E3 
SOT-23 60 185 6 TPO610K-T1-E3CT-ND 56 37 33 3,000 150.00/M | TPO610K-T1-E3 
SOT-23 80 2.2 0.216 $12337DS-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 3,000 391.50/M $12337DS-T1-E3 
SOT-23 150 0.53 1.0 $12325DS-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 3,000 391.50/M $12325DS-T1-E3 
SOT-23 200 0.38 1.9 $12327DS-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 3,000 391.50/M $12327DS-T1-E3 
SOT-323 8 0.86 0.230 S11305DL-T1-E3CT-ND 62 AL 37 3,000 165.00/M SI1305DL-T1-E3 
SOT-323 12 0.85 0.240 $11307EDL-T1-E3CT-ND 62 AL 37 3,000 165.00/M S11307EDL-T1-E3 
SOT-323 20 0.67 0.360 $11303DL-T1-E3CT-ND 62 Al 37 3,000 165.00/M $11303DL-T1-E3 
$C89-6 8 1.2 0.122 $11051X-T1-GE3CT-ND NEW! 95 69 63 3,000 294.00/M $11051X-T1-GE3 
SC89-6 20 0.94 0.184 S11069X-T1-GE3CT-ND NEW! 62 AL 37 3,000 165.00/M S11069X-T1-GE3 
SC89-6 30 0.98 0.173 S11073X-T1-GE3CT-ND NEW! 56 37 33 3,000 150.00/M $11073X-T1-GE3 
SOT-363 8 1.6 0.0622 $11499DH-T1-E3CT-ND dt 56 51 3,000 238.00/M S11499DH-T1-E3 
SOT-363 12 2.7 0.070 $11417EDH-T1-E3CT-ND 68 AQ A5 3,000 210.00/M $11417EDH-T1-E3 
SOT-363 20 1.4 0.120 $11403BDL-T1-E3CT-ND 64 AB 38 3,000 172.50/M $11403BDL-T1-E3 
SOT-363 20 1.6 0.065 $11469DH-T1-E3CT-ND 72 52 48 3,000 224.00/M S11469DH-T1-E3 
SOT-363 20 23 0.095 $11413EDH-11-E3CT-ND 68 AQ 45 3,000 210.00/M $11413EDH-T1-E3 
SOT-363 30 1.6 0.080 $11471DH-11-E3CT-ND 72 52 AB 3,000 224.00/M $11471DH-T1-E3 
43 SOT-363 30 1.6 0.084 $11473DH-T1-E3CT-ND 72 52 48 3,000 224.00/M $11473DH-T1-E3 
SOT-363 30 1.9 0.120 $11433DH-T1-E3CT-ND At 56 51 3,000 238.00/M $11433DH-T1-E3 
SOT-363 150 0.42 2.05 $11411DH-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 3,000 322.00/M $11411DH-T1-E3 
SOT-363 200 0.3 3.98 $11419DH-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 3,000 322.00/M $11419DH-T1-E3 
SC89-6 12 0.87 0.140 $11039X-T1-E3CT-ND 95 69 63 3,000 294.00/M $11039X-T1-E3 
$C89-6 12 1.18 0.108 $11065X-T1-E3CT-ND 86 62 oF 3,000 266.00/M S11065X-T1-E3 
SC89-6 12 1.18 0.108 S11065X-T1-GE3CT-ND NEW! 95 69 63 3,000 294.00/M S11065X-T1-GE3 
SC89-6 20 1.06 0.125 $11067X-T1-E3CT-ND 86 62 57 3,000 266.00/M $11067X-T1-E3 
SC89-6 20 145 8 $11033X-T1-E3CT-ND 59 39 35 3,000 157.50/M $11033X-T1-E3 
SC89-6 30 0.96 0.139 $11071X-T1-E3CT-ND 68 AQ AS 3,000 210.00/M $11071X-T1-E3 
SC89-6 30 0.96 0.139 $11071X-T1-GE3CT-ND NEW! 56 37 33 3,000 150.00/M $11071X-T1-GE3 
6-TSOP 8 5.3 0.019 S13499DV-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 3,000 391.50/M SI3499DV-T1-E3 
6-TSOP 12 45 0.033 $13447BDV-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 3,000 210.00/M $13447BDV-T1-E3 
6-TSOP 12 5.9 0.019 $13473DV-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 3,000 391.50/M $13473DV-T1-E3 
14 6-TSOP 20 1.6 0.160 $13853DV-T1-E3CT-ND 1.04 5 69 3,000 322.00/M $13853DV-T1-E3 
6-TSOP. 20 2.45 0.070 $13441BDV-T1-E3CT-ND 76 50 A5 3,000 202.50/M $13441BDV-T1-E3 
6-TSOP 20 28 0.092 $13451DV-T1-E3CT-ND 86 62 or 3,000 266.00/M $13451DV-T1-E3 
6-TSOP 20 3.0 0.065 SI3465DV-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 3,000 210.00/M SI3465DV-T1-E3 
6-TSOP 20 3.6 0.048 S13443BDV-T1-E3CT-ND AT 56 51 3,000 238.00/M $13443BDV-T1-E3 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND.  t¢ Bulk (Continued) 
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VISHAY. Siliconix MOSFETs (cont) Digi)Reel 
vDSss ID RDS(on) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel Vishay 
Fig. Package (V) (A) (0) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
6-TSOP 20 3.8 0.042 $13467DV-T1-E3CT-ND 7 56 51 3,000 238.00/M $13467DV-T1-E3 
6-TSOP 20 3.9 0.041 $13867DV-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 3,000 322.00/M $13867DV-T1-E3 
6-TSOP 20 43 0.034 $13433BDV-T1-E3CT-ND 1.08 78 72 3,000 336.00/M $13433BDV-T1-E3 
6-TSOP 20 5.0 0.024 SI3469DV-T1-E3CT-ND 1.33 97 90 3,000 418.50/M SI3469DV-T1-E3 
6-TSOP. 20 5.3 0.020 S13495DV-T1-E3CT-ND 1.40 1.01 95 3,000 438.75/M S13495DV-T1-E3 
6-TSOP 20 8.0 0.023 S13493BDV-T1-E3CT-ND 1.08 18 13 3,000 337.50/M S13493BDV-T1-E3 
14 6-TSOP 30 1.6 0.165 $13851DV-T1-E3CT-ND 1.08 718 713 3,000 337.50/M $13851DV-T1-E3 
6-TSOP 30 27 0.080 SI3455ADV-T1-E3CT-ND 95 69 63 3,000 294.00/M SI3455ADV-T1-E3 
6-TSOP 30 3.7 0.044 $13457BDV-T1-E3CT-ND AT 56 51 3,000 238.00/M $13457BDV-T1-E3 
6-TSOP. 30 4.0 0.038 $13481DV-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 3,000 364.50/M $13481DV-T1-E3 
6-TSOP 30 47 0.028 S13483DV-T1-E3CT-ND 1.31 95 89 3,000 411.75/M $13483DV-T1-E3 
6-TSOP 60 2.2 0.190 S13459DV-T1-E3CT-ND 2.02 1.46 1.37 3,000 634.50/M S13459DV-T1-E3 
6-TSOP 150 1.4 0.61 $13437DV-T1-E3CT-ND 1.06 T7 wal 3,000 329.00/M $13437DV-T1-E3 
6-TSOP. 200 0.95 1.34 $13475DV-T1-E3CT-ND 1.16 84 719 3,000 364.50/M $13475DV-T1-E3 
8-TSSOP 12 4.0 0.032 $16433BDQ-T1-E3CT-ND 1.08 18 M3 3,000 337.50/M $16433BDQ-T1-E3 
8-TSSOP 12 4.0 0.032 $16433BDQ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.04 5 69 3,000 322.00/M $16433BDQ-T1-GE3 
8-TSSOP 12 6.8 0.010 $16467BDQ-T1-E3CT-ND 2.10 1.45 1.38 3,000 650.00/M $16467BDQ-11-E3 
8-TSSOP 12 8.2 0.0068 $16423DQ-11-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 3,000 741.00/M $16423D0-T1-E3 
8-TSSOP 12 8.2 0.0068 $16423DQ-T1-GE3CT-ND NEW! 2.14 1.48 1.41 3,000 663.00/M $16423D0-T1-GE3 
8-TSSOP 20 6.2 0.011 $16463BDQ-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 3,000 567.00/M S16463BDQ-T1-E3 
15 8-TSSOP 20 6.2 0.011 S16463BDQ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.63 1.18 1.11 3,000 513.00/M $16463BDQ-11-GE3 
8-TSSOP 30 47 0.024 S16435ADQ-T1-E3CT-ND 1.98 1.43 1.34 3,000 621.00/M $16435ADQ-T1-E3 
8-TSSOP 30 47 0.024 $16435ADQ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.76 1.28 1.19 3,000 553.50/M S16435ADQ-T1-GE3 
8-TSSOP 30 6.5 0.015 $16415DQ-T1-E3CT-ND 2.52 1.74 1.65 3,000 780.00/M $16415D0-T1-E3 
8-TSSOP 30 6.5 0.015 $16415DQ-T1-GE3CT-ND NEW! 2.27 1.57 1.49 3,000 702.00/M $16415DQ-T1-GE3 
8-TSSOP 60 2:2. 0.092 S16459BDQ-T1-E3CT-ND 1.29 93 87 3,000 405.00/M SI6459BDQ-T1-E3 
8-TSSOP 60 2.2 0.092 S16459BDQ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.16 84 79 3,000 364.50/M S16459BDQ-T1-GE3 
8-SOIC 8 13.7 0.0075 SI4465ADY-T1-E3CT-ND 2.65 1.83 1.74 2,500 819.00/M SI4465ADY-T1-E3 
8-SOIC 20 27 0.175 S14845DY-T1-E3CT-ND 1.08 78 13 2,500 337.50/M S14845DY-T1-E3 
8-SOIC 20 45 0.030 $19433BDY-T1-E3CT-ND 1.63 1.18 1.11 2,500 513.00/M $19433BDY-T1-E3 
8-SOIC 20 45 0.033 $19434BDY-T1-E3CT-ND 1.46 1.06 99 2,500 459.00/M S19434BDY-T1-E3 
8-SOIC 20 5.6 0.014 $19424BDY-T1-E3CT-ND 2.14 1.48 1.41 2,500 663.00/M $19424BDY-T1-E3 
8-SOIC 20 6.2 0.042 $14621DY-T1-E3CT-ND 95 69 63 2,500 294.00/M $14621DY-T1-E3 
8-SOIC 20 73 0.014 S14403BDY-T1-E3CT-ND 1.94 1.40 1.31 2,500 607.50/M S14403BDY-T1-E3 
8-SOIC 20 9.8 0.0085 S14463BDY-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 2,500 741.00/M SI4463BDY-T1-E3 
8-SOIC 20 10 0.007 $14421DY-T1-E3CT-ND 3.36 2.32 2.20 2,500 1040.00/M $14421DY-T1-E3 
8-SOIC 20 10 0.006 $14423DY-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 2,500 1118.00/M $14423DY-T1-E3 
8-SOIC 30 41 0.033 $19435BDY-T1-E3CT-ND 1.16 84 Wi) 2,500 364.50/M S19435BDY-T1-E3 
8-SOIC 30 46 0.059 S14833ADY-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 2,500 391.50/M S14833ADY-T1-E3 
8-SOIC 30 5.7 0.023 $14431BDY-T1-E3CT-ND 1.38 1.00 93 2,500 432.00/M $14431BDY-T1-E3 
16A 8-SOIC 30 7 0.015 S14435BDY-T1-E3CT-ND 1.46 1.06 99 2,500 459.00/M S14435BDY-T1-E3 
8-SOIC 30 8.1 0.012 $14825DY-T1-E3CT-ND 3.02 2.09 1.98 2,500 936.00/M $14825DY-T1-E3 
8-SOIC 30 8.1 0.012 S14825DY-T1-GE3CT-ND NEW! 2.73 1.89 1.79 2,500 845.00/M $14825DY-T1-GE3 
8-SOIC 30 8.8 0.010 $14425BDY-11-E3CT-ND 2.65 1.83 1.74 2,500 819.00/M S14425BDY-T1-E3 
8-SOIC 30 9 0.032 S14431CDY-T1-GE3CT-ND NEW! 1.33 27 90 2,500 418.50/M $14431CDY-T1-GE3 
8-SOIC 30 9.7 0.0088 $14427BDY-T1-E3CT-ND 2.48 1.72 1.63 2,500 767.00/M $14427BDY-T1-E3 
8-SOIC 30 10 0.007 S14483EDY-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 2,500 871.00/M S14483EDY-T1-E3 
8-SOIC 30 10.5 0.0063 $14413ADY-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 2,500 1118.00/M S14413ADY-T1-E3 
8-SOIC 30 11.4 0.024 SI4435DDY-T1-GE3CT-ND NEW! 86 62 57 2,500 266.00/M $14435DDY-T1-GE3 
8-SOIC 30 13 0.018 S14835DDY-T1-GE3CT-ND NEW! 1.63 1.18 1.11 2,500 513.00/M $14835DDY-T1-GE3 
8-SOIC 30 29 0.005 SI4459ADY-T1-GE3CT-ND NEW! 3.36 2.32 2.20 2,500 1040.00/M SI4459ADY-T1-GE3 
8-SOIC 40 3.3 0.045 $14447DY-T1-E3CT-ND 95 69 63 2,500 294.00/M $14447DY-T1-E3 
8-SOIC 40 8.7 0.011 $14401BDY-T1-E3CT-ND 3.28 2.27 2.15 2,500 1014.00/M $14401BDY-T1-E3 
8-SOIC 40 87 0.011 S14401BDY-T1-GE3CT-ND NEW! 2.39 1.66 1.57 2,500 741.00/M $14401BDY-T1-GE3 
8-SOIC 60 47 0.120 S19407BDY-T1-GE3CT-ND NEW! 1.72 1.24 1.16 2,500 540.00/M $19407BDY-T1-GE3 
8-SOIC 20 12.5 0.006 S17485DP-T1-E3CT-ND 3.94 2.78 2.63 3,000 1292.80/M $17485DP-T1-E3 
8-SOIC 20 12.5 0.006 S17485DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.82 2.64 2.51 3,000 1183.00/M S17485DP-T1-GE3 
8-SOIC 30 a 0.007 $17491DP-T1-E3CT-ND 3.94 2.78 2.63 3,000 1292.80/M $17491DP-T1-E3 
8-SOIC 30 13 0.0056 S17459DP-T1-E3CT-ND 4.37 3.08 2.92 3,000 1433.60/M S17459DP-T1-E3 
8-SOIC 30 13 0.0056 S17459DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.94 2.78 2.63 3,000 1292.80/M $17459DP-T1-GE3 
8-SOIC 30 14 0.0047 $17483ADP-11-E3CT-ND 4.68 3.30 3.12 3,000 1536.00/M S17483ADP-T1-E3 
8-SOIC 30 14 0.0047 S17483ADP-T1-GE3CT-ND NEW! 4.21 2.97 2.81 3,000 1382.40/M $17483ADP-T1-GE3 
8-SOIC 30 60 0.0039 S17135DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.02 2.09 1.98 3,000 936.00/M $17135DP-T1-GE3 
168 8-SOIC 40 a 0.0075 S17463DP-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 3,000 1235.00/M $17463DP-T1-E3 
8-SOIC 40 hl 0.0075 S17463DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.61 2.50 2.37 3,000 1118.00/M $17463DP-T1-GE3 
8-SOIC 60 3.2 0.051 S17465DP-T1-E3CT-ND 1.63 1.18 1.11 3,000 513.00/M S17465DP-T1-E3 
8-SOIC 60 3.2 0.051 S!7465DP-T1-GE3CT-ND NEW! 1.46 1.06 99 3,000 459.00/M S17465DP-T1-GE3 
8-SOIC 60 8.6 0.0115 $17461DP-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 3,000 1118.00/M $17461DP-T1-E3 
8-SOIC 60 8.6 0.0115 S17461DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.23 2.24 2.12 3,000 1001.00/M $17461DP-T1-GE3 
8-SOIC 80 28 0.021 S17469DP-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 3,000 1118.00/M S17469DP-T1-E3 
8-SOIC 100 28 0.033 S17489DP-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 3,000 1118.00/M $17489DP-T1-E3 
8-SOIC 100 28 0.033 S17489DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.23 2.24 2.12 3,000 1001.00/M S17489DP-T1-GE3 
8-SOIC 150 3.0 0.073 S17439DP-T1-E3CT-ND 5.58 3.94 3.72 = —__|SI7439DP-T1-E3 
17 TO0-252 60 19 0.060 SUD19P06-60-GE3CT-ND NEW! 1.46 1.06 99 2,000 459.00/M SUD19P06-60-GE3 
TO-252 60 50 0.015 SUD50P06-15-GE3CT-ND NEW! 3.61 2.50 2.37 2,000 1118.00/M SUDS50P06-15-GE3 
19 TO-92 60 0.27 3.1 BS250KL-TR1-E3CT-ND 76 50 A5 2,000 202.50/M BS250KL-TR1-E3 
TO-92 60 0.27 3.1 TP0610KL-TR1-E3CT-ND 86 62 57 2,000 266.00/M__|TPO610KL-TR1-E3 
Dual P-Channel 
1206-8 20 21 0.130 $15903DC-T1-E3CT-ND 2.60 1.80 1.71 3,000 806.00/M $15903DC-T1-E3 
1 1206-8 20 27 0.095 $15933DC-T1-E3CT-ND 2.86 1.98 1.87 3,000 884.00/M $15933DC-T1-E3 
1206-8 20 3 0.069 $15935DC-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 3,000 364.50/M $15935DC-T1-E3 
1212-8 20 4.2 0.040 $17911DN-T1-E3CT-ND 1.63 1.18 1.11 3,000 513.00/M $17911DN-T1-E3 
2B 1212-8 20 5.0 0.029 $17913DN-T1-E3CT-ND 2.23 1.54 1.46 _ —  |SI7913DN-T1-E3 
1212-8 30 43 0.038 $17923DN-T1-E3CT-ND 2.14 1.48 1.41 3,000 663.00/M $17923DN-T1-E3 
1212-8 40 6 0.060 SI7905DN-T1-GE3CT-ND NEW! 2.81 1.95 1.85 3,000 871.00/M SI7905DN-T1-GE3 
$C70-6 12 45 0.070 SIA913DJ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.04 1S 69 3,000 322.00/M SIA913DJ-T1-GE3 
$C70-6 20 45 0.078 SIA911DJ-T1-E3CT-ND 1.08 78 13 3,000 337.50/M SIA911DJ-T1-E3 
1A $C70-6 20 45 0.101 SIA911EDJ-T1-GE3CT-ND NEW! 67 45 40 3,000 180.00/M SIA911EDJ-T1-GE3 
$C70-6 20 45 0.110 SIA917DJ-T1-GE3CT-ND NEW! 95 69 63 3,000 294.00/M SIA917DJ-T1-GE3 
$C75-6 20 2.6 0.242 SIB911DK-T1-GE3CT-ND NEW! 68 AQ 45 3,000 210.00/M $1B911DK-T1-GE3 
SOT-363 8 0.57 0.51 S11905DL-11-E3CT-ND 68 AQ 45 3,000 210.00/M SI1905DL-T1-E3 
SOT-363 12 1.00 0.300 $11917EDH-T1-E3CT-ND 1.38 1.00 93 3,000 432.00/M $11917EDH-T1-E3 
SOT-363 20 0.41 0.850 $11903DL-T1-E3CT-ND 64 3 38 3,000 172.50/M $11903DL-T1-E3 
13 SOT-363 20 0.88 0.400 $11913DH-T1-E3CT-ND 64 3 38 3,000 172.50/M $11913DH-T1-E3 
SC89-6 20 370 0.8 $11023X-T1-E3CT-ND 53 36 32 3,000 142.50/M $11023X-T1-E3 
$C89-6 20 370 0.8 $11023X-T1-GE3CT-ND NEW! 50 84 30 3,000 135.00/M $11023X-T1-GE3 
$C89-6 60 190 4 $11025X-T1-E3CT-ND 64 A3 38 3,000 172.50/M $11025X-T1-E3 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND.  t¢ Bulk 
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VISHAY. Siliconix [MOSFETs (cont) Digi@Reel” 


vDSss ID RDS(on) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel Vishay 
Fig. Package (V) (A) (0) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
6-TSOP 20 1.6 0.146 $13981DV-T1-E3CT-ND 7 56 51 3,000 238.00/M $13981DV-T1-E3 
6-TSOP 20 1.8 0.115 $13911DV-T1-E3CT-ND 86 62 or 3,000 266.00/M $13911DV-T1-E3 
14 6-TSOP 20 21 0.086 S13983DV-T1-E3CT-ND 1.04 75 69 3,000 322.00/M $13983DV-T1-E3 
6-TSOP 20 27 0.092 $13951DV-T1-E3CT-ND 1.04 i) 69 3,000 322.00/M $13951DV-T1-E3 
6-TSOP 30 1.8 0.107 $13993DV-T1-E3CT-ND 1.04 5 69 3,000 322.00/M $13993DV-T1-E3 
8-TSSOP 12 23 0.06 $16943BDQ-T1-E3CT-ND 1.46 1.06 99 3,000 459.00/M $16943BDQ-T1-E3 
8-TSSOP 12 40 0.024 SI6969BDQ-T1-E3CT-ND 2.10 1.45 1.38 3,000 650.00/M SI6969BDQ-T1-E3 
8-TSSOP 12 49 0.016 $16913DQ-T1-E3CT-ND 2.90 2.01 1.90 3,000 897.00/M $16913DQ-T1-E3 
45 8-TSSOP 20 3.4 0.036 S16963BDQ-T1-E3CT-ND 2.18 1.51 1.43 3,000 676.00/M S16963BDQ-T1-E3 
8-TSSOP 20 3.4 0.036 S16963BDQ-T1-GE3CT-ND NEW! 1.63 1.18 1.11 3,000 513.00/M S16963BDQ-T1-GE3 
8-TSSOP 20 44 0.026 $16981DQ-T1-E3CT-ND 2.56 1.77 1.68 3,000 793.00/M $16981DQ-T1-E3 
8-TSSOP 20 46 0.019 $16983DQ-11-E3CT-ND 2.90 2.01 1.90 3,000 897.00/M $16983DQ-T1-E3 
8-TSSOP 30 3.6 0.024 $16993DQ-T1-E3CT-ND 2.90 2.01 1.90 3,000 897.00/M $16993DQ-T1-E3 
8-SOIC 12 48 0.028 S19934BDY-T1-E3CT-ND 1.72 1.24 1.16 2,500 540.00/M S19934BDY-T1-E3 
8-SOIC 12 6.7 0.0145 $14931 DY-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 2,500 871.00/M $14931DY-T1-E3 
8-SOIC 12 74 0.0115 S14933DY-T1-E3CT-ND 3.44 2.38 2.26 2,500 1066.00/M $14933DY-T1-E3 
8-SOIC 20 3.6 0.048 S19933BDY-T1-E3CT-ND 1.55 1.12 1.05 2,500 486.00/M S19933BDY-T1-E3 
8-SOIC 20 4 0.058 S19933CDY-T1-GE3CT-ND NEW! 72 52 48 2,500 224.00/M $19933CDY-T1-GE3 
8-SOIC 20 49 0.025 SI4963BDY-T1-E3CT-ND 2.31 1.60 1.52 2,500 715.00/M SI4963BDY-T1-E3 
416A 8-SOIC 20 6.3 0.016 S14943BDY-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 2,500 871.00/M S14943BDY-T1-E3 
8-SOIC 20 TA 0.0125 S14913DY-T1-E3CT-ND 3.78 2.61 2.48 2,500 1170.00/M $14913DY-T1-E3 
8-SOIC 20 8 0.0192 S14943CDY-T1-GE3CT-ND NEW! 2.31 1.60 1.52 2,500 715.00/M $14943CDY-T1-GE3 
8-SOIC 30 3.0 0.062 S14947ADY-T1-E3CT-ND 1.38 1.00 93 2,500 432.00/M $14947ADY-T1-E3 
8-SOIC 30 3.7 0.045 S14953ADY-T1-E3CT-ND 1.76 1.28 1.19 2,500 553.50/M SI4953ADY-T1-E3 
8-SOIC 30 5.3 0.020 S14925BDY-T1-E3CT-ND 2.31 1.60 1.52 2,500 715.00/M S14925BDY-T1-E3 
8-SOIC 30 5.8 0.018 S14973DY-T1-E3CT-ND 3.74 2.59 2.45 2,500 1157.00/M $14973DY-T1-E3 
8-SOIC 60 24 0.100 S14948BEY-T1-E3CT-ND 1.63 1.18 1.11 2,500 513.00/M S14948BEY-T1-E3 
8-SOIC 20 77 0.014 $17983DP-T1-E3CT-ND 3.91 2.70 2.56 3,000 1209.00/M S17983DP-T1-E3 
460 8-SOIC 30 7.0 0.016 S17945DP-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 3,000 1118.00/M S17945DP-T1-E3 
8-SOIC 30 7.0 0.016 S17945DP-T1-GE3CT-ND NEW! 3.23 2.24 2.12 3,000 1001.00/M $17945DP-T1-GE3 
8-SOIC 60 3.2 0.051 $17949DP-T1-E3CT-ND 2.23 1.54 1.46 3,000 689.00/M S17949DP-T1-E3 
N/P-Channel 
1206-8 20 3.1/2.1 0.065/0.130 — |SI5513DC-T1-E3CT-ND 1.38 1.00 93 3,000 432.00/M $15513DC-T1-E3 
1206-8 20 44/3 0.032/0.069 |SI5515DC-T1-E3CT-ND 1.33 97 90 3,000 418.50/M $15515DC-T1-E3 
1 1206-8 20 6.1/4.8 0.043/0.074 S15509DC-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 3,000 391.50/M SI5509DC-T1-E3 
1206-8 30 2.9/2.1 0.072/0.137 —_|SI5504DC-T1-E3CT-ND 2.60 1.80 1.71 3,000 806.00/M $15504DC-T1-E3 
1206-8 30 4/3.6 0.045/0.125 $15511DC-T1-E3CT-ND 1.08 78 13 3,000 337.50/M $15511DC-T1-E3 
OA 1212-8 30 5.4/4.5 0.028/0.041 $17501DN-T1-E3CT-ND 1.46 1.06 99 3,000 459.00/M $17501DN-T1-E3 
1212-8 30 5.4/4.5 0.028/0.041 $17501DN-T1-GE3CT-ND NEW! 1.33 97 90 3,000 418.50/M $17501DN-T1-GE3 
10B | PowerPAK/ ChipFET 20 6 0.036/0.064 S15519DU-T1-GE3CT-ND NEW! 1.29 93 87 3,000 405.00/M $15519DU-T1-GE3 
110 $C70-6 12 45 0.040/0.070 |SIA511DJ-T1-GESCT-ND NEW! 1.04 15. 69 3,000 322.00/M SIA511DJ-T1-GE3 
SC70-6 20 45 0.060/0.110 _|SIA513DJ-T1-GE3CT-ND NEW! 95 69 63 3,000 294.00/M SIA513DJ-T1-GE3 
SOT-363 20 0.29/0.41 1.55/0.850 $11551DL-11-E3CT-ND 67 A5 40 3,000 180.00/M $11551DL-T1-E3 
SOT-363 20 0.66/0.41 0.320/0.850 — |S11553DL-T1-E3CT-ND 64 AB 38 3,000 172.50/M $11553DL-T1-E3 
SOT-363 20/8 0.66/0.57 0.320/0.510 — |SI1555DL-T1-E3CT-ND 64 AB 38 3,000 172.50/M S11555DL-T1-E3 
SOT-363 20 1.13/0.88 0.220/0.400 —|SI1563DH-T1-E3CT-ND 70 AT 42 3,000 187.50/M $11563DH-T1-E3 
SOT-363 20 1.13/0.88 0.220/0.400 _|SI1563EDH-T1-E3CT-ND 76 50 45 3,000 202.50/M $11563EDH-T1-E3 
13 SOT-363 30 0.54/0.42 0.410/0.800 —|SI1539DL-T1-E3CT-ND 64 A3 38 3,000 172.50/M $11539DL-T1-E3 
SC89-6 20 -180/.145 5/8 $11035X-T1-E3CT-ND 59 39 35 3,000 157.50/M $11035X-T1-E3 
SC89-6 20 .485/.370 0.41/0.80 $11016X-T1-E3CT-ND 59 39 35 3,000 157.50/M $11016X-T1-E3 
SC89-6 20 .485/.370 0.41/0.80 S11016X-T1-GE3CT-ND NEW! 50 34 30 3,000 135.00/M S11016X-T1-GE3 
$C89-6 60 -305/.190 1.40/4 $11029X-T1-E3CT-ND 64 AB 38 3,000 172.50/M $11029X-T1-E3 
SC89-6 60 -305/.190 1.40/4 $11029X-T1-GE3CT-ND NEW! 56 37 33 3,000 150.00/M $11029X-T1-GE3 
6-TSOP 20 1.4/0.96 0.240/0.510 — |SI3850ADV-T1-E3CT-ND 68 AQ AS 3,000 210.00/M SI3850ADV-T1-E3 
6-TSOP 20 2.0/1.5 0.100/0.160  |SI3585DV-T1-E3CT-ND 86 62 57 3,000 266.00/M S13585DV-T1-E3 
14 6-TSOP 20 2.5/0.57 0.064/0.115 $13588DV-T1-E3CT-ND 1.76 1.28 1.19 3,000 553.50/M S13588DV-T1-E3 
6-TSOP 20 2.9/2.1 0.047/0.086 —|SI3586DV-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 3,000 391.50/M SI3586DV-T1-E3 
6-TSOP 30 2.5/1.7 0.062/0.135 SI3590DV-T1-E3CT-ND 1.04 75 69 3,000 322.00/M SI3590DV-T1-E3 
6-TSOP 30 2.5/1.8 0.085/0.165 $13552DV-T1-E3CT-ND 95 69 63 3,000 294.00/M $13552DV-T1-E3 
8-TSSOP 20 4.5/3.5 0.023/0.040 —|SI6562DQ-T1-E3CT-ND 2.27 1.57 1.49 3,000 702.00/M $16562DQ-T1-E3 
15 8-TSSOP 20 4.5/3.5 0.023/0.040 |SI6562DQ-T1-GE3CT-ND NEW! 2.11 1.52 1.43 3,000 661.50/M $16562DQ-T1-GE3 
8-TSSOP 30 3.7/3.8 0.025/0.034 $16544BDQ-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 = —__|816544BDQ-T1-E3 
8-SOIC 20 6.6/3.8 0.016/0.048 SI4500BDY-T1-E3CT-ND 1.46 1.06 99 2,500 459.00/M SI4500BDY-T1-E3 
8-SOIC 20 7.2/4.6 0.0115/0.022 |S14511DY-T1-E3CT-ND 2.06 1.49 1.40 2,500 648.00/M $14511DY-T1-E3 
8-SOIC 30/8 6.3/4.1 0.015/0.030 —|SI4501ADY-T1-E3CT-ND 1.72 1.24 1.16 2,500 540.00/M S14501ADY-T1-E3 
8-SOIC 40 5/4.4 0.048/0.068 $14567DY-T1-E3CT-ND 1.29 93 87 2,500 405.00/M $14567DY-T1-E3 
16A 8-SOIC 40 6.6/5.6 0.032/0.045 SI4565ADY-T1-E3CT-ND 1.63 1.18 1.11 2,500 513.00/M SI4565ADY-T1-E3 
8-SOIC 40 6.8/7.2 0.0355/0.035 |SI4561DY-T1-GE3CT-ND NEW! 1.72 1.24 1.16 2,500 540.00/M $14561DY-T1-GE3 
8-SOIC 40 7.6/7.9 0.022/0.024 SI4569DY-T1-E3CT-ND 2.14 1.48 1.41 2,500 663.00/M SI4569DY-T1-E3 
8-SOIC 40 8 0.013/0.020 |SI4563DY-T1-E3CT-ND 3.02 2.09 1.98 2,500 936.00/M S14563DY-T1-E3 
8-SOIC 60 5.3/3.9 0.046/0.1 SI4559ADY-T1-E3CT-ND 2.06 1.49 1.40 2,500 648.00/M SI4559ADY-T1-E3 
8-SOIC 60 5.3/3.9 0.046/0.1 SI4559ADY-T1-GE3CT-ND NEW! 2.06 1.49 1.40 2,500 648.00/M SI4559ADY-T1-GE3 
8-SOIC 12 7.6/5.7 0.014/0.026 —|SI7540DP-T1-E3CT-ND 3.28 2.27 2.15 3,000 1014.00/M S17540DP-T1-E3 
16C 8-SOIC 12 7.6/5.7 0.014/0.026 |SI7540DP-T1-GE3CT-ND NEW! 2.39 1.66 1.57 3,000 741.00/M $17540DP-T1-GE3 
8-SOIC 60 3.0/3.2 0.060/0.051 S17530DP-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 3,000 741.00/M $17530DP-T1-E3 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND.  ¢ Bulk 
Application Specific Integrated Circuits 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Package Description Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing _|Part No. 
SC89-6 1.8-8V Load Switch with Level Shift $11040X-T1-E3CT-ND 95 69 63° |S11040X-T1-E3TR-ND. 3,000 294.00/M |SI1040X-T1-E3 
SC70-6 1.8-8V Load Switch with Level-Shift $11865DL-T1-E3CT-ND 50 34 30 |SI1865DL-T1-E3TR-ND 3,000 135.00/M |SI1865DL-T1-E3 
$C70-6 1.8-20V Load Switch with Level-Shift $11869DH-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 — |S11869DH-T1-E3TR-ND 3,000 210.00/M |SI1869DH-T1-E3 
6-TSOP 4.5-20V Load Switch with Level-Shift $13861BDV-T1-E3CT-ND 86 62 57 |S13861BDV-T1-E3TR-ND 3,000 266.00/M |SI3861BDV-T1-E3 
6-TSOP 1.8-8V Load Switch with Level-Shift SI3865BDV-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 — |SI3865BDV-T1-E3TR-ND 3,000 364.50/M |SI3865BDV-T1-E3 
16-SOIC 6-30V Battery Disconnect Switch $14720CY-T1-E3CT-ND 8.11 5.72 5.41 $14720CY-11-E3TR-ND 2,500 2662.40/M |SI4720CY-T1-E3 
8-TSSOP. 2.5V N-Channel Battery Switch S16924AEDQ-T1-E3CT-ND 2.14 1.48 1.41 $16924AEDQ-T1-E3TR-ND 3,000 663.00/M |SI6924AEDQ-T1-E3 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ALPHA & OMEGA 
SEMICONDUCTOR 


Multiple pinout configurations available, 
see Digi-Key website for data sheet. 


MOSFETs Digi@Reel” 


Alpha & Omega Semiconductor (AOS) has a portfolio of approximately 400 products making AOS a well known, 
high volume, global supplier of Power MOSFETs. This diverse product range includes both N and P channel 
technologies in popular industry standard packages from the small form factor SC-89, to the robust TO-220. 
In addition AOS boasts some unique advanced low Rps(on) surface mount packages for demanding high 


Fig. 1 — SOT-23 


Fig. 2 — 8-SOIC 
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current density designs. These packages are designed to complement AOS’ latest highly efficient MOSFET 
processes such as SRFET™ and SDMOS™. Through an in depth understanding of customers’ applications 
these products are optimized to support the Power Management requirements of the Computing, Consumer, 


Communications and Industrial Market Segments. 


Fig. 3 — 6-TSOP 


Fig. 4 — SC70-3 


Dimensions in mm. 
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Cut Tape Alpha & Omega 
Vps ID Max. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Semiconductor 
Fig. Package (Vv) (A) (mo) Part No. u 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
N-Channel 
SOT-23 30 5.7 26.5 785-1000-1-ND A7 7.71 25.46 | 785-1000-2-ND 3,000 113.90/M A03400A 
SOT-23 30 4 55 785-1002-1-ND 52 7.56 24.20 | 785-1002-2-ND 3,000 99.00/M A03402 
SOT-23 30 5.8 28 785-1004-1-ND AB 7.48 24.70 | 785-1004-2-ND 3,000 110.50/M A03404A 
SOT-23 30 3.6 65 785-1005-1-ND 51 7.43 23.76 | 785-1005-2-ND 3,000 97.20/M A03406 
SOT-23 20 4.2 50 785-1009-1-ND 51 7.43 23.76 | 785-1009-2-ND 3,000 97.20/M A03414 
1 SOT-23 20 6.5 22 785-1011-1-ND 53 8.74 28.88 | 785-1011-2-ND 3,000 129.20/M A03416 
SOT-23 30 3.8 60 785-1012-1-ND 48 7.01 22.44 | 785-1012-2-ND 3,000 91.80/M A03418 
SOT-23 20 6 24 785-1014-1-ND 46 7.59 25.08 | 785-1014-2-ND 3,000 112.20/M A03420 
SOT-23 55 21 160 785-1015-1-ND 53 7.70 24.64 | 785-1015-2-ND 3,000 100.80/M A03422 
SOT-23 30 2 80 785-1017-1-ND -55 7.70 23.32 | 785-1017-2-ND 3,000 88.00/M AQ3424 
SOT-23 30 3.5 52 785-1018-1-ND 54 7.84 25.08 | 785-1018-2-ND 3,000 102.60/M A03434 
8-SOIC 30 8.5 24 785-1020-1-ND 62 10.45 36.30 | 785-1020-2-ND 3,000 165.00/M A04404B 
8-SOIC 30 q15 14 785-1021-1-ND 69 13.01 45.90 |785-1021-2-ND 3,000 214.20/M A04406 
8-SOIC 30 18 5.5 785-1028-1-ND 1.13 21.62 75.98 | 785-1028-2-ND 3,000 353.70/M A04430 
8-SOIC 60 8.2 22 785-1032-1-ND 93 17.60 62.10 | 785-1032-2-ND 3,000 289.80/M A04438 
8-SOIC 60 5 55 785-1033-1-ND 68 11.50 39.93 | 785-1033-2-ND 3,000 181.50/M A04440 
8-SOIC 30 20 4.6 785-1035-1-ND 1.19 22.77 80.04 | 785-1035-2-ND 3,000 372.60/M A04456 
8-SOIC 30 9.4 23 785-1037-1-ND 62 10.24 33.82 | 785-1037-2-ND 3,000 151.30/M AO4466 
2 8-SOIC 30 11.6 14 785-1038-1-ND 58 9.79 33.99 | 785-1038-2-ND 3,000 154.50/M A04468 
8-SOIC 30 13.4 11.5 785-1039-1-ND .78 14.71 51.90 | 785-1039-2-ND 3,000 242.20/M A04474 
8-SOIC 40 14 11.5 785-1040-1-ND 97 18.36 64.80 | 785-1040-2-ND 3,000 302.40/M A04480 
8-SOIC 30 16.5 6.8 785-1048-1-ND 1.02 19.30 68.10 | 785-1048-2-ND 3,000 317.80/M A04706 
8-SOIC 30 15 8.7 785-1049-1-ND 75 14.20 50.10 | 785-1049-2-ND 3,000 233.80/M A04708 
8-SOIC 30 12.7 11.8 785-1050-1-ND 69 13.09 46.20 |785-1050-2-ND 3,000 215.60/M A04710 
8-SOIC 30 11.2 14.5 785-1051-1-ND 79 13.40 46.53 | 785-1051-2-ND 3,000 211.50/M AOQ4712 
8-SOIC 30 20 47 785-1052-1-ND 1.23 23.68 83.23 | 785-1052-2-ND 3,000 387.45/M AQ4714 
6-TSOP 30 6.9 28 785-1067-1-ND 55 9.09 30.02 | 785-1067-2-ND 3,000 134.30/M AOQ6400 
6-TSOP 30 ig 27 785-1069-1-ND 57 9.43 31.16 | 785-1069-2-ND 3,000 139.40/M AOQ6402A 
3 6-TSOP 20 8.6 17 785-1071-1-ND 53 8.93 31.02 | 785-1071-2-ND 3,000 141.00/M AOQ6404 
6-TSOP 20 8.8 18 785-1073-1-ND 58 9.79 33.99 | 785-1073-2-ND 3,000 154.50/M AOQ6408 
6-TSOP 55 2.3 160 785-1075-1-ND AB 7.48 24.70 | 785-1075-2-ND 3,000 110.50/M AQ6414 
6-TSOP 30 3.6 65 785-1080-1-ND 58 9.79 33.99 | 785-1080-2-ND 3,000 154.50/M AQ6704 
4 $C70-3 30 AG? 85 785-1084-1-ND 55 9.09 30.02 | 785-1084-2-ND 3,000 134.30/M AQ7400 
$SC70-3 20 1 225 785-1086-1-ND AB 7.48 24.70 | 785-1086-2-ND 3,000 110.50/M AQ7404 
5 SC70-6 30 21 90 785-1090-1-ND -60 9.89 32.68 | 785-1090-2-ND 3,000 146.20/M AQ7412 
TO-252 (D-PAK) 30 19 37 785-1104-1-ND 58 9.55 31.54 | 785-1104-2-ND 2,500 141.10/M AOD4102 
TO-252 (D-PAK) 60 38 20 785-1107-1-ND 1.04 19.55 69.00 |785-1107-2-ND 2,500 322.00/M AOD442 
TO-252 (D-PAK) 60 12 60 785-1108-1-ND 76 12.92 44.88 |785-1108-2-ND 2,500 204.00/M AOD444 
TO-252 (D-PAK) 25 55 8.5 785-1109-1-ND 84 14.25 49.50 |785-1109-2-ND 2,500 225.00/M AOD452 
TO-252 (D-PAK) 25 50 6 785-1110-1-ND .86 16.32 57.60 | 785-1110-2-ND 2,500 268.80/M AOD456A 
6 TO-252 (D-PAK) 25 55 6 785-1111-1-ND .86 16.32 57.60 |785-1111-2-ND 2,500 268.80/M AOQD472 
TO-252 (D-PAK) 20 25 21 785-1112-1-ND 62 10.12 33.44 | 785-1112-2-ND 2,500 149.60/M AOD476 
TO-252 (D-PAK) 30 25 23 785-1113-1-ND 62 10.12 33.44 | 785-1113-2-ND 2,500 149.60/M AOD480 
TO-252 (D-PAK) 30 25 15 785-1114-1-ND 59 9.98 34.65 | 785-1114-2-ND 2,500 157.50/M AOD484 
TO-252 (D-PAK) 40 50 9.8 785-1115-1-ND 93 17.51 61.80 | 785-1115-2-ND 2,500 288.40/M AOD486A 
TO-252 (D-PAK) 30 62 9.5 785-1116-1-ND 80 15.13 53.40 | 785-1116-2-ND 2,500 249.20/M AOD496 
Ultra SO-8 30 85 3.9 785-1119-1-ND 1.30 24.92 87.58 | 785-1119-2-ND 3,000 407.70/M AOL1412 
Ultra SO-8 30 85 6.5 785-1120-1-ND 1.23 23.68 83.23 | 785-1120-2-ND 3,000 387.45/M AOL1414 
Ultra SO-8 30 85 6 785-1121-1-ND 1.17 22.36 78.59 | 785-1121-2-ND 3,000 365.85/M AOL1418 
7 Ultra SO-8 30 85 3.7 785-1122-1-ND 1.32 25.33 89.03 | 785-1122-2-ND 3,000 414.45/M AOL1422 
Ultra SO-8 30 70 5.4 785-1123-1-ND 1.07 20.23 71.40 | 785-1123-2-ND 3,000 333.20/M AOQL1424 
Ultra SO-8 30 46 10.5 785-1124-1-ND 1.03 19.38 68.40 | 785-1124-2-ND 3,000 319.20/M AOL1426 
Ultra SO-8 30 49 9.5 785-1125-1-ND 1.04 19.72 69.60 | 785-1125-2-ND 3,000 324.80/M AOL1428 
+ Bulk (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ALPHA & OMEGA 


SEMICONDUCTOR MOSFETs (cont. 
RDS(on) Cut Tape Alpha & Omega 
Vps Ip Max. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Semiconductor 
Fig. Package (Vv) (A) (mo) Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Ultra SO-8 25 44 8.5 785-1126-1-ND 81 15.39 54.30 | 785-1126-2-ND 3,000 253.40/M AOL1432 
7 Ultra SO-8 25 85 3.2 785-1127-1-ND 1.45 27.80 97.73 | 785-1127-2-ND 3,000 454.95/M AOL1440 
Ultra SO-8 30 85 4.2 785-1128-1-ND 1.54 29.62 104.11 | 785-1128-2-ND 3,000 484.65/M AOL1700 
Ultra SO-8 30 70 5.8 785-1129-1-ND 1.17 22.44 78.88 | 785-1129-2-ND 3,000 367.20/M AOL1702 
8-DFN 30 20 12 785-1135-1-ND 1.08 20.71 72.79 | 785-1135-2-ND 3,000 338.85/M AON6410 
8-DFN 30 20 12.5 785-1136-1-ND .99 18.70 66.00 |785-1136-2-ND 3,000 308.00/M AON7400 
8 8-DFN 30 20 15 785-1137-1-ND 77 13.02 45.21 | 785-1137-2-ND 3,000 205.50/M AON7406 
8-DFN 30 20 8.5 785-1138-1-ND 1.12 21.53 75.69 | 785-1138-2-ND 3,000 352.35/M AON7700 
8-DFN 30 20 10 785-1139-1-ND 1.05 19.81 69.90 | 785-1139-2-ND 3,000 326.20/M AOQN7702 
TO-220 105 40 28 785-1144-5-NDft 1.23 24.53 81.75 j— = = AOT404 
9 TO-220 75 80 11.5 785-1145-5-NDt 1.51 30.15 100.50 |— = = AOT430 
TO-220 60 85 75 785-1146-5-NDt 1.66 33.15 110.50 |— = _ AOT460 
TO-220 60 70 18 785-1147-5-NDt 1.08 21.60 72.00 |— = = AOT462 
P-Channel 
SOT-23 30 4.3 44 785-1001-1-ND 43 7.13 23.56 | 785-1001-2-ND 3,000 105.40/M A03401A 
SOT-23 30 2.6 130 785-1003-1-ND 51 7.43 23.76 | 785-1003-2-ND 3,000 97.20/M A03403 
SOT-23 30 4.3 48 785-1006-1-ND 50 8.28 27.36 | 785-1006-2-ND 3,000 122.40/M A03407A 
1 SOT-23 30 2.6 130 785-1007-1-ND 51 7.43 23.76 | 785-1007-2-ND 3,000 97.20/M A03409 
SOT-23 20 3 97 785-1008-1-ND -50 7.29 23.32 | 785-1008-2-ND 3,000 95.40/M A03413 
SOT-23 20 4 43 785-1010-1-ND 51 8.40 27.74 | 785-1010-2-ND 3,000 124.10/M AO3415 
SOT-23 20 3.5 75 785-1013-1-ND 50 7.29 23.32 | 785-1013-2-ND 3,000 95.40/M A03419 
SOT-23 20 2 g2 785-1016-1-ND 44 6.33 20.24 | 785-1016-2-ND 3,000 82.80/M A03423 
8-SOIC 30 6.1 46 785-1019-1-ND 73 12.45 43.23 | 785-1019-2-ND 3,000 196.50/M A04403 
8-SOIC 30 12 an] 785-1022-1-ND 87 16.49 58.20 | 785-1022-2-ND 3,000 271.60/M A04407A 
8-SOIC 30 15 7.5 785-1023-1-ND 1.25 23.93 84.10 | 785-1023-2-ND 3,000 391.50/M A04409 
8-SOIC 30 9.7 20 785-1024-1-ND 83 14.16 49.17 | 785-1024-2-ND 3,000 223.50/M A04419 
8-SOIC 60 6.2 40 785-1025-1-ND 80 15.13 53.40 | 785-1025-2-ND 3,000 249.20/M AQ4421 
8-SOIC 38 14 10 785-1026-1-ND 1.25 24.01 84.39 | 785-1026-2-ND 3,000 392.85/M A04425 
2 8-SOIC 30 12.5 12 785-1027-1-ND 87 16.41 57.90 | 785-1027-2-ND 3,000 270.20/M A04427 
8-SOIC 30 "1 14 785-1029-1-ND 72 13.52 47.70 | 785-1029-2-ND 3,000 222.60/M A04433 
8-SOIC 30 10.5 18 785-1030-1-ND aff. 13.02 45.21 | 785-1030-2-ND 3,000 205.50/M A04435 
8-SOIC 12 lal 16 785-1031-1-ND 88 16.66 58.80 | 785-1031-2-ND 3,000 274.40/M A04437 
8-SOIC 30 15 7.5 785-1034-1-ND 1.37 26.24 92.22 | 785-1034-2-ND 3,000 429.30/M A04447 
8-SOIC 30 6.5 46 785-1036-1-ND 66 12 38.61 | 785-1036-2-ND 3,000 175.50/M A04459 
8-SOIC 30 5 49 785-1047-1-ND 76 14.28 50.40 | 785-1047-2-ND 3,000 235.20/M AQ4701 
6-TSOP 30 3.7 44 785-1068-1-ND 53 8.63 28.50 | 785-1068-2-ND 3,000 127.50/M AOQ6401A 
6-TSOP 30 6 35 785-1070-1-ND 55 9.31 32.34 | 785-1070-2-ND 3,000 147.00/M AOQ6403 
3 6-TSOP 30 5 52 785-1072-1-ND 55 9.09 30.02 | 785-1072-2-ND 3,000 134.30/M AOQ6405 
6-TSOP 20 5 45 785-1074-1-ND 55 9.09 30.02 | 785-1074-2-ND 3,000 134.30/M AOQ6409 
6-TSOP 30 2.3 135 785-1079-1-ND .55 9.31 32.34 | 785-1079-2-ND 3,000 147.00/M AQ6701 
$C70-3 30 1.2 150 785-1085-1-ND 55 9.09 30.02 | 785-1085-2-ND 3,000 134.30/M AOQ7401 
4 $C70-3 20 1.2 135 785-1088-1-ND 53 8.74 28.88 | 785-1088-2-ND 3,000 129.20/M AOQ7407 
$C70-3 20 1.4 113 785-1091-1-ND 52 8.51 28.12 | 785-1091-2-ND 3,000 125.80/M AOQ7413 
$C70-6 30 1.6 150 785-1087-1-ND 52 8.51 28.12 | 785-1087-2-ND 3,000 125.80/M AOQ7405 
5 SC70-6 20 1.8 120 785-1089-1-ND 58 9.55 31.54 | 785-1089-2-ND 3,000 141.10/M AOQ7411 
SC70-6 20 2 100 785-1092-1-ND -60 9.89 32.68 | 785-1092-2-ND 3,000 146.20/M AQ7415 
TO-252 (D-PAK) 30 85 6 785-1101-1-ND 1.54 29.45 103.53 | 785-1101-2-ND 2,500 481.96/M AOD403 
TO-252 (D-PAK) 60 12 115: 785-1102-1-ND 75 14.20 50.10 | 785-1102-2-ND 2,500 233.80/M AOQD407 
6 TO-252 (D-PAK) 60 26 40 785-1103-1-ND 99 18.79 66.30 | 785-1103-2-ND 2,500 309.40/M AOD409 
TO-252 (D-PAK) 40 24 45 785-1105-1-ND 75 14.11 49.80 |785-1105-2-ND 2,500 232.40/M AOD413 
TO-252 (D-PAK) 30 25 34 785-1106-1-ND -60 10.26 35.64 | 785-1106-2-ND 2,500 162.00/M AOQD417 
8 8-DFN 20 3.4 90 785-1133-1-ND 80 15.13 53.40 | 785-1133-2-ND 3,000 249.20/M AOQN4703 
Dual N-Channel 
8-SOIC 30 6.9 27 785-1053-1-ND 68 12.75 45.00 |785-1053-2-ND 3,000 210.00/M AO4800B 
8-SOIC 20 9.4 14 785-1056-1-ND .95 17.85 63.00 | 785-1056-2-ND 3,000 294.00/M AO4806 
8-SOIC 30 8.5 16 785-1059-1-ND 77 14.62 51.60 | 785-1059-2-ND 3,000 240.80/M A04818B 
8-SOIC 30 8.5 16 785-1060-1-ND 88 16.66 58.80 | 785-1060-2-ND 3,000 274.40/M A04822A 
8-SOIC 60 6.3 25 785-1061-1-ND 1.33 25.49 89.61 | 785-1061-2-ND 3,000 417.15/M A04826 
2 8-SOIC 60 4.5 56 785-1062-1-ND 85 15.98 56.40 | 785-1062-2-ND 3,000 263.20/M A04828 
8-SOIC 40 6 31 785-1063-1-ND 84 14.25 49.50 |785-1063-2-ND 3,000 225.00/M A04840 
8-SOIC 30 75 22 785-1064-1-ND 73 12.35 42.90 |785-1064-2-ND 3,000 195.00/M A04842 
8-SOIC 30 8.6 16 785-1066-1-ND 1.00 18.87 66.60 | 785-1066-2-ND 3,000 310.80/M A04946 
8-SOIC 30 9 15.8 785-1065-1-ND 99 18.70 66.00 | 785-1065-2-ND 3,000 308.00/M A04932 
8-SOIC 20 7.6 23 785-1100-1-ND 69 11.69 40.59 | 785-1100-2-ND 3,000 184.50/M AOQ9926B 
6-TSOP 30 3.4 60 785-1081-1-ND 60 10.26 35.64 | 785-1081-2-ND 3,000 162.00/M AO6800 
3 6-TSOP 30 3.1 75 785-1082-1-ND 60 10.26 35.64 | 785-1082-2-ND 3,000 162.00/M AOQ6802 
6-TSOP 20 5 32 785-1083-1-ND 59 10.07 34.98 | 785-1083-2-ND 3,000 159.00/M AQ6804 
5 SC70-6 20 0.9 300 785-1094-1-ND 58 9.79 33.99 | 785-1094-2-ND 3,000 154.50/M AQ7800 
8-DFN 20 6.8 26 785-1130-1-ND 13 13.86 48.90 |785-1130-2-ND 3,000 228.20/M AON3806 
8 8-DFN 20 if: 24 785-1131-1-ND 74 12.54 43.56 | 785-1131-2-ND 3,000 198.00/M AON3810 
8-DFN 20 4 22 785-1132-1-ND 79 13.40 46.53 | 785-1132-2-ND 3,000 211.50/M AON3816 
8-TSSOP 20 re 20 785-1096-1-ND 76 14.37 50.70 | 785-1096-2-ND 3,000 236.60/M AO8810 
10 8-TSSOP 20 7 21 785-1097-1-ND 68 12.92 45.60 |785-1097-2-ND 3,000 212.80/M AO8820 
8-TSSOP 20 7 21 785-1098-1-ND 68 12.92 45.60 |785-1098-2-ND 3,000 212.80/M AOQ8822 
8-TSSOP 20 6 27 785-1099-1-ND 82 13.97 48.51 | 785-1099-2-ND 3,000 220.50/M A0Q8830 
1 6-DFN 30 7.2 20 785-1134-1-ND 92 17.43 61.50 | 785-1134-2-ND 5,000 272.65/M AON5802A 
Dual P-Channel 
8-SOIC 30 5 46 785-1054-1-ND 83 14.16 49.17 | 785-1054-2-ND 3,000 223.50/M A04803A 
2 8-SOIC 30 8 19 785-1055-1-ND AZ 22.36 78.59 | 785-1055-2-ND 3,000 365.85/M AOQ4805 
8-SOIC 30 6 35 785-1057-1-ND 84 15.90 56.10 | 785-1057-2-ND 3,000 261.80/M A0Q4807 
8-SOIC 30 GA 25 785-1058-1-ND 1.07 20.23 71.40 | 785-1058-2-ND 3,000 333.20/M A04813 
10 8-TSSOP 12 7 18 785-1095-1-ND 117 22.36 78.59 | 785-1095-2-ND 3,000 365.85/M AQ8803 
N/P-Channel 
8-SOIC 60 4.5/3.2 56 785-1041-1-ND 85 15.98 56.40 | 785-1041-2-ND 3,000 263.20/M A04612 
8-SOIC 40 6/5 31 785-1042-1-ND 76 14.37 50.70 | 785-1042-2-ND 3,000 236.60/M AO4614A 
2 8-SOIC 30 8.1/7.1 20 785-1043-1-ND 1.14 21.78 76.56 | 785-1043-2-ND 3,000 356.40/M AO4616 
8-SOIC 30 7.4/5.2 24 785-1044-1-ND 78 13.30 46.20 |785-1044-2-ND 3,000 210.00/M A04619 
8-SOIC 30 7.2/5.3 24 785-1045-1-ND 771 13.43 47.40 | 785-1045-2-ND 3,000 221.20/M A04620 
8-SOIC 20 7.3/5 23 785-1046-1-ND 13 12.35 42.90 | 785-1046-2-ND 3,000 195.00/M AOQ4622 
6-TSOP 30 3.4/2.3 60 785-1076-1-ND 61 10.01 33.06 | 785-1076-2-ND 3,000 147.90/M AO6601 
3 6-TSOP 30 3.1/2.7 75 785-1077-1-ND 53 8.93 31.02 | 785-1077-2-ND 3,000 141.00/M AO6602 
6-TSOP 20 3.4/2.5 60 785-1078-1-ND 53 9.03 31.35 | 785-1078-2-ND 3,000 142.50/M AQ6604 
5 SC70-6 20 0.9/0.6 300 785-1093-1-ND 58 9.79 33.99 | 785-1093-2-ND 3,000 154.50/M AO7600 
12 TO-252-4 40 8/8 33 785-1118-1-ND 1.04 19.72 69.60 | 785-1118-2-ND 2,500 324.80/M AOD606 
13 TO-252-5 40 8/8 33 785-1117-1-ND 1.03 19.47 68.70 | 785-1117-2-ND 2,500 320.60/M AOQD604 
8-PDIP 30 7.5/6.6 28 785-1140-5-NDft 87 15.04 52.38 |— = = AOP605 
14 8-PDIP 60 4.7/3.4 56 785-1141-5-NDt 95 16.28 56.70 |— _— _ AOP607 
8-PDIP 60 4.7/3.5 60 785-1142-5-NDt 94 16.20 56.43 |— _— = AOP609 
8-PDIP 30 7.7/6.2 24 785-1143-5-NDt 97 16.74 58.32 |— = = AOP610 
+ Bulk 
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mm ' ; 
ECS INC. Surface Mount Oscillators Reel 
INTERNATIONAL 
5.0 x 7.0 x 1.7mm Packaging Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricingt |ECS 
(MHz) | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
fa eas - - 50.000000 |XC342CT-ND 555 5.00. 4.17 2775.00 | ECS-3953M-500-BN-TR 
| : = Pin Connection 66.666000 | XC343CT-ND 5.55 5.00 417 2775.00 | ECS-3953M-666-BN-TR 
4 ps f ao rl 1 | Tri-State 80.000000 | XC344CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-800-BN-TR 
5.0 + 4 2 GND 100.000000 | XC345CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-1000-BN-TR 
2 | Side View a = Outur 125.000000 | XC346CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 _| ECS-3953M-1250-BN-TR 
= 7: |x 5.08 +| 26 i ECS-3953M-AU Automotive Temperature — 3.3V, -55°C ~ 125°C, +100ppm 
Top View Bottom View 4 Vp 1.843200 |XC1442CT-ND 5.55 5.00 417 2775.00 ECS-3953M-018-AU-TR 
4.000000 |XC1443CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-040-AU-TR 
Note: Frequency stability is inclusive of 25°C tolerance, operating temperature range, input voltage change, 8.000000 | XC1444CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 ECS-3953M-080-AU-TR 
load change, aging, shock, and vibration 10.000000 |XC1445CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-100-AU-TR 
16.000000 |XC1446CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 _| ECS-3953M-160-AU-TR 
Cut Tape Tape and Reel 20.000000 |XC1447CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-200-AU-TR 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricingt |ECS 24.000000 | XC1448CT-ND. 5.55 5.00 4.17 2775.00 |ECS-3953M-240-AU-TR 
(MHz) __| Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 40.000000 |XC1449CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-400-AU-TR 
ECS-3951C — 5.0V, 0'°C ~ 70°C, +100ppm 80.000000 | XC1450CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-800-AU-TR 
7.843200 ]XC653CT-ND 5.25. 473 3.94 2625.00 | ECS-3951C-018-TR 100.000000 |XC1451CT-ND 6.54 5.89 4.91 3270.00 _ | ECS-3953M-1000-AU-TR 
3.686400 |XC654CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951C-036-TR 125.000000 [XC1452CT-ND 768 6.92 5.76 3840.00 __ [ECS-3953M-1250-AU-TR 
12.000000 | XC655CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951C-120-TR 
16.000000 | XC656CT-ND 525 473 3.94 2625.00 | ECS-3951C-160-TR d:rorTape and ee! part number, change'CT-ND to,TREND: 
20.000000_|XC657CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 __| ECS-3951C-200-TR 
33.000000 |XC658CT-ND 5.25. 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951C-330-TR hos . 
40.000000 |XC@659CT-ND 525 473 3.94 2625.00 | ECS-3951C-400-TR Subminiature Clock Oscillators 
50.000000 |XC660CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951C-500-TR 
65.000000 | XC661CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951C-650-TR 
66.666000_|XC662CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951C-666-TR Fig. 1 — ECS-2532HS Pin Connection 
ECS-3951M-B — 5.0V, -10°C ~ 70°C, +50ppm 1] Tri-State 
7.843200 ]XC780CT-ND 5.25. 4.73 3.94 2625.00 |ECS-3951M-018-B-TR 3:2 —| otNEG 
3.686400 | XC781CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-036-B-TR lo. Connect 
12.000000 |xXC782CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-120-B-TR 3| Ground 
16.000000 | XC783CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-160-B-TR a 7 4| Output 
20.000000_|XC784CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 __ | ECS-3951M-200-B-TR Side View Eslos 5 | No Connect 
33.000000 |XC785CT-ND 5.25. 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-330-B-TR z 6 
40.000000 | XC786CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-400-B-TR Bottom View 
50.000000 |XC787CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-500-B-TR 
65.000000 | XC788CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-650-B-TR ry 7 
66.666000_|XC789CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 _ |ECS-3951M-666-B-TR PinGodaecian aneveeoe 
ECS-3951M-BN Industrial Temperature — 5.0V, -40°C ~ 85°C, +50ppm Side View 7 ECS-3963 
1.843200 |XC291CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 |ECS-3951M-018-BN-TR 1| Tri-State ECS-3525 
3.579545 |XC292CT-ND 5.55 5.00 417 2775.00 ECS-3951M-035-BN-TR i 2 | Ground 
3.686400 |XC293CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 ECS-3951M-036-BN-TR 3 Output ECS-3518 
4.000000 | XC294CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-040-BN-TR 4 Vcc ECS-2033 
8.000000 _|XC295CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 _| ECS-3951M-080-BN-TR Top View 4 3 
10.000000 |XC296CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-100-BN-TR Bottom View ECS-2018 
12.000000 |xXC297CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-120-BN-TR 
16.000000 | XC298CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-160-BN-TR : 
20.000000 |XC299CT-ND. 5.55 5.00 4.17 2775.00 ECS-3951M-200-BN-TR Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each _ | Tape and Reelt | EcsS 
24.000000 | XC300CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 ECS-3951M-240-BN-TR Fig.| (MHz) [Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
25.000000 |XC321CT-ND 5.55 5.00. 4.17 2775.00 | ECS-3951M-250-BN-TR ECS-2532HS High Stability — 3.3V, -30°C ~ 85°C, +10ppm 
32.000000 |XC322CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-320-BN-TR 20.000000 [XC1476CT-ND | 13.80 12.42 10.35 | 500 | 3450.00 | ECS-2532HS-200-3-G 
40.000000 | XC323CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-400-BN-TR 22.118400 |XC1477CT-ND | 13.80 12.42 10.35 | 500 | 3450.00 | ECS-2532HS-221-3-G 
50.000000 |XC324CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-500-BN-TR 24.000000 |XC1478CT-ND | 13.80 12.42 10.35 | 500 | 3450.00 | ECS-2532HS-240-3-G 
66.666000_|XC325CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 __| ECS-3951M-666-BN-TR 4 | 26000000 |XC1479CT-ND | 13.80 12.42 10.35 | 500 | 3450.00 | ECS-2532HS-260-3-G 
80.000000 |XC326CT-ND 5.55 5.00. 4.17 2775.00 | ECS-3951M-800-BN-TR 27.000000 |XC1480CT-ND | 13.80 12.42 10.35 _| 500 | 3450.00 |ECS-2532HS-270-3-G 
100.000000 | XC327CT-ND 5.55 5.00 _4.17 2775.00 __| ECS-3951M-1000-BN-TR 32.000000 |XC1481CT-ND | 13.80 12.42 10.35 | 500 | 3450.00 | ECS-2532HS-320-3-G 
ECS-3951M-AU Automotive Temperature — 5.0V, -55°C ~ 125°C, +100ppm 40.000000 |XC1482CT-ND | 16.20 14.58 12.15 | 500 | 4050.00 | ECS-2532HS-400-3-G 
1.843200 | XC1453CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 ECS-3951M-018-AU-TR 44.000000 |XC1483CT-ND | 16.20 14.58 12.15 | 500 | 4050.00 | ECS-2532HS-440-3-G 
4.000000 |XC1454CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-040-AU-TR ECS-3963-BN Industrial Temperature — 3.0V, -40°C ~ 85°C, +50ppm 
8.000000 /XC1455CT-ND 5.55 5.00 417 2775.00 ECS-3951M-080-AU-TR 4.00000 ]XC1028CT-ND | 2.97 2.68 2.23 | 1,000] 1485.00 |ECS-3963-040-BN-TR 
10.000000 | XC1456CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 ECS-3951M-100-AU-TR 8.00000 |XC1029CT-ND | 2.97 2.68 2.23 | 1,000) 1485.00 | ECS-3963-080-BN-TR 
16.000000_|XC1457CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 ECS-3951M-160-AU-TR 10.00000 |XC1030CT-ND | 2.97 2.68 2.23 | 1,000) 1485.00 | ECS-3963-100-BN-TR 
20.000000 | XC1458CT-ND 5.55 5.00 417 2775.00 ECS-3951M-200-AU-TR 12.00000 |XC1031CT-ND | 2.97 2.68 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-120-BN-TR 
40.000000 | XC1459CT-ND 5.55 5.00 417 2775.00 | ECS-3951M-400-AU-TR 14.31818 |XC1032CT-ND | 2.97 2.68 2.23 | 1,000| 1485.00 | ECS-3963-143-BN-TR 
80.000000 | XC1460CT-ND 5.55 5.00 417 2775.00 | ECS-3951M-800-AU-TR 20.00000 |XC1033CT-ND | 2.97 2.68 2.23 | 1,000] 1485.00 |ECS-3963-200-BN-TR 
100.000000 |XC1461CT-ND 6.54 5.89 4.91 3270.00 __| ECS-3951M-1000-AU-TR 24.00000 |XC1034CT-ND | 2.97 2.68 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-240-BN-TR 
ECS-3953C — 3.3V, 0'C ~ 70°C, +100ppm 25.00000 |XC1035CT-ND | 2.97 2.68 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-250-BN-TR 
20.000000 | XC721CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953C-200-TR 27.00000 |XC1655CT-ND | 2.97 2.68 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-270-BN-TR 
24.000000 | XC722CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953C-240-TR 2 | 32.00000 |XC1036CT-ND | 2.97 2.68 2.23 | 1,000 1485.00 | ECS-3963-320-BN-TR 
25.000000 | XC723CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953C-250-TR 33.33300 |XC1037CT-ND | 2.97 2.68 2.23 | 1,000] 1485.00 |ECS-3963-333-BN-TR 
32.000000 | XC724CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953C-320-TR 40.00000 |XC1038CT-ND | 2.97 268 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-400-BN-TR 
40.000000_| XC725CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 _| ECS-3953C-400-TR 48.00000 |XC1039CT-ND | 2.97 268 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-480-BN-TR 
50.000000 | XC726CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 / ECS-3953C-500-TR 50.00000 |XC1040CT-ND | 2.97 2.68 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-500-BN-TR 
66.666000 | XC727CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953C-666-TR 60.00000 |XC1041CT-ND | 3.27 2.95 2.46 | 1,000| 1635.00 |ECS-3963-600-BN-TR 
80.000000_|XC728CT-ND 5.25 _4.73 _3.94 2625.00 _| ECS-3953C-800-TR 66.66600 |XC1043CT-ND | 3.27 2.95 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3963-666-BN-TR 
1943000 -/RCRICT ESS P8S S018 — B.9V, 10 € = 70 &, =50ppm SOESBIRR 80.00000 |XC1044CT-ND | 3.27 2.95 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3963-800-BN-TR 
: il : q : : 5 018-1 100.00000 |XC1045CT-ND | 5.97 5.38 4.48: | 1,000] 2985.00 | ECS-3963-1000-BN-TR 
3.686400 | XC285CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 / ECS-3953M-036- 125.00000 |XC1046CT-ND | 8.07 7.27 6.06 _| 1,000| 4035.00 |ECS-3963-1250-BN-TR 
4.000000 | XC286CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953M-040- ECS-3525-B — 2.5V, OC ~ 70°C, +50ppm 
8.000000 | XC287CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 / ECS-3953M-080- 4.00000 |XC1047CT-ND | 3.27 2.95 246 |1,000] 1635.00 ]ECS-3525-040-B-TR 
ae Ao 328 2 a oe Sees 8.00000 |XC1048CT-ND | 3.27 295 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3525-080-B-TR 
; iC289CT- 5.25 A ; 5. -3959M-120- 10.00000 |XC1049CT-ND | 3.27 295 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3525-100-B-TR 
Joos eeaee Na ae on oH Bose on Baste Als: 12.00000 |XC1050CT-ND | 3.27 295 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3525-120-B-TR 
: OCT: 5.25 a ; 5. -8959M-200-B- 14.31818 |XC1051CT-ND | 3.27 2.95 2.46 | 1,000| 1635.00 | ECS-3525-143-B-TR 
24.000000 |XC791CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953M-240-B-TR 
20.00000 [XC1052CT-ND | 3.27 295 2.46 [1,000] 1635.00 |ECS-3525-200-B-TR 
25.000000_|XC792CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 _ | ECS-3953M-250- 
24.00000 |XC1053CT-ND | 3.27 295 2.46 |1,000| 1635.00 | ECS-3525-240-B-TR 
32.000000 |XC793CT-ND 5.25. 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953M-320- 
70000000 |REZEHC TERI Boe Aas. ad BeDEOG” +|RGS das0Mi00; 25.00000 |XC1054CT-ND | 3.27 295 2.46 |1,000| 1635.00 | ECS-3525-250-B-TR 
, a : ' : : 5 pia 32.00000 |XC1055CT-ND | 3.27 2.95 2.46 ‘| 1,000] 1635.00 | ECS-3525-320-B-TR 
48.000000 |XC1016CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953M-480- 
50.000000 |RGZecGaNE Boe ee, aaa BeoE 00° NeGs aosaNiend 2 | 33.33300 |XC1056CT-ND | 3.27 2.95 2.46 | 1,000| 1635.00 | ECS-3525-333-B-TR 
: : : : : : peed 40.00000 [XC1057CT-ND | 3.27. 295 2.46 [1,000] 1635.00 |ECS-3525-400-B-TR 
66.666000_|XC796CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 _ | ECS-3953M-666- 
48.00000 |XC1058CT-ND | 3.27 295 2.46 |1,000| 1635.00 | ECS-3525-480-B-TR 
80.000000_|XC797CT-ND 5.25. 4.73 3.94 2625.00 [ECS-3953M-800-B-TR 
2 50.00000 |XC1059CT-ND | 3.27 2.95 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3525-500-B-TR 
ECS-3953M-BN Industrial Temperature — 3.3V, -40°C ~ 85°C, +50ppm 
60.00000 |XC1060CT-ND | 3.27 2.95 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3525-600-B-TR 
7843200 ]XC329CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-018-BN-TR 
64.00000 |XC1061CT-ND | 3.27 2.95 _2.46 | 1,000| 1635.00 | ECS-3525-640-B-TR 
3.579545 | XC330CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-035-BN-TR 
66.66600 |XC1062CT-ND | 3.27 2.95 2.46 |1,000| 1635.00 |ECS-3525-666-B-TR 
3.686400 |XC331CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-036-BN-TR 
80.00000 |XC1063CT-ND | 3.27 2.95 2.46 ‘| 1,000] 1950.00 | ECS-3525-800-B-TR 
4.000000 |XC332CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-040-BN-TR 
100.00000 |XC1064CT-ND | 5.97 5.38 4.48 | 1,000] 2985.00 | ECS-3525-1000-B-TR 
8.000000 _|XC333CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 _| ECS-3953M-080-BN-TR 
125.00000 |XC1065CT-ND | 8.07 7.27 __ 6.06 _| 1,000| 4035.00 | ECS-3525-1250-B-TR 
70.000000 |XC334CT-ND 5.55 5.00. 4.17 2775.00 | ECS-3953M-100-BN-TR re s518-B 1 BV OC = 70°, 250 
12.000000 | XC335CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-120-BN-TR : ee = 2 t30ppm 
4.00000 |XCT066CT-ND | 3.27 295 246 [1,000] 1635.00 | ECS-3518-040-B-TR 
16.000000 | XC336CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-160-BN-TR 
8.00000 |XC1067CT-ND | 3.27 295 2.46 |1,000| 1635.00 | ECS-3518-080-B-TR 
20.000000 | XC337CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-200-BN-TR 
2 | 10.00000 |XC1068CT-ND | 3.27 2.95 2.46 | 1,000| 1635.00 | ECS-3518-100-B-TR 
24.000000_|XC338CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 _| ECS-3953M-240-BN-TR 
12.00000 |XC1069CT-ND | 3.27 2.95 2.46 | 1,000| 1635.00 | ECS-3518-120-B-TR 
25.000000 |XC339CT-ND 5.55 5.00. 4.17 2775.00 | ECS-3953M-250-BN-TR 4431818 IROPOSEGRNEMI 327 295 2.46 |1'000| 168800 |ECS-618149.8-7R 
32.000000 | XC340CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-320-BN-TR : I : : : ! : SOT STOP 
40.000000_|XC341CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 _| ECS-3953M-400-BN-TR + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1425 


ECS Inc. Surface Mount Oscillators Ree 
INTERNATIONAL 
Subminiature Clock Oscillators (Cont.) fe Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape and Reelt |Ecs 
— Fig. (MHz) Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape and Reelt [ECS 4 | 185-520000|XC1474CT-ND | 27.27 24.55 20.46 500 | 6817.50 |ECS-PEC25-1555.2-B-N 
Fig.| (MHz) | Part No. 1 10 100 Qty. | Pricing | Part No. ps 250000 [META TECT-ND Br ET Bape ot 00 [ob17 £0 Ges ee Cee AGE2 EEN 
a @ 5 Be jpread Spectrum — 3.3V, - ~ + t50ppm — Ro! ompliant 
2aoo000 |xeto72cT-ND | 327 298 2.46 |1.000| 1635.00 |Ecs.3518.240.6-TR 27.000000 |XCT484CT-ND [18.12 1261 11.34] 500 | 3780.00 [ECS-3250SS-270-98 
2 | 40.000000 |XC1485CT-ND | 16.20 14.58 12.15] 500 | 4050.00 | ECS-3250SS-400-3B 
30.33300 |xetorscT-ND | 327 295 2.46 |1.000| 1635.00 |Ecs.3510.903.6-7R 54.000000 |XO1486CT-ND_| 16.20 14.58 _ 12.16 500 | 4060.00 |ECS-325085.540.38 
si : -A00-B- zy — 3.3V, - ~ ot jppm — Ro! ompliant 
ee a eE NB — — oan wn a eet 2.048000 |XC1635CT-ND 2.97 248  1.98]1,000] 1503.00 [ECS-8FA3X-020.48-TR 
: . ‘ i 2 : 3.686400 |XC1636CT-ND 2.97 248  1.98]1,000] 1503.00 | ECS-8FA3X-036-TR 
al. eee ee aisooeo |xCtea7cTND | 287 248 ts0|t000| 150000 |Eosaraacoetoe7R 
64.00000 |XC1080CT-ND | 357 3.22 2.68 |1,000| 1785.00 |ECS-3518-640-B-TR 9.830400 |XC163BCT-ND | 2.97 2.48 — 1.98/1,000/ 1503.00 | ECS-8FA3X-098.3-TR 
66.66600 |XC1081CT-ND | 357 3.22 _2.68_|1,000| 1785.00 |ECS-3518-666-B-TR 10.000000 PXGIGSSGIENEM) 2.97 _2.48 _1.98/1,000| 1508.00 |ECS-BFA3X-100-TR 
0.00000 }XC1082CT-ND | 3.57. 3.22 2.68 |1,000| 1785.00 |ECS-3518-800-B-TR 11.059200 |XCI640CT-ND | 2.97 2.48 1.98) 1,000) 1503.00 |ECS-8FA3X-110.5-TR 
100.00000 |XC1083CT-ND | 657 5.92 4.93 | 1,000| 3285.00 |ECS-3518-1000-B-TR 11.289600 |XCIE4ICT-ND | 2.97 2.48 — 1.98) 1,000) 1503.00 |ECS-8FA3X-112.896-TR 
; 12.000000 | XC1642CT-ND 2.97 2.48  1.98]1,000] 1503.00 | ECS-8FA3X-120-TR 
125.00000 |XC1084CT-ND |_7.47___ 6.73 _5.61_| 1,000 | 3735.00 | ECS-3518-1250-B-TR 412.288000 INGTORGG TEE! B97’ Bua “498 4.000 | 4 e0s100:| EGS AAS 139'ec1k 
SORE Burial Tomiporaiirs — BON 00 C08 eset [14318180 |xcie44cT-ND | 2.97 2.48 1.98|1,000| 1503.00 | ECS-8FA3X-143-TR 
3.686400 RGRREOGNM| 594 595 446 |10900| 297000 |ECS-2023-036-BN 16.000000 |XC1645CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 |ECS-8FA3X-160-TR 
4000000 KRGRPE@AnIOM| 94 536 446 |4'000| 2970.00 |ECS-2033-040-BN 16.384000 | XC1646CT-ND 2.97 2.48  1.98/1,000| 1503.00 | ECS-8FA3X-163-TR 
s.o00000 IRenMeeernioMl| S94 535 446 |10900| 297000 |ECS-2023-060-BN 18.432000 | XC1647CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 | ECS-8FA3X-184-TR 
7.372800 |xc14e3cT-nD | 594 535 446 |1.000| 297000 |ECS-2033-073-BN 20.000000 | XC1648CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 | ECS-8FA3X-200-TR 
8.000000 1XC1424CT-ND | 894.35 4.46 11.0007 2970.00 |ECS-2033-080-BN 24.576000 | XC1649CT-ND 2.97 2.48  1.98/1,000| 1503.00 | ECS-8FA3X-245.7-TR 
jo.000000 |Xc1425CT.ND | 594 535 446 |1'000| 2970.00 |ECS.2033-100-BN 25.000000 | XC1650CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 | ECS-8FA3X-250-TR 
42.000000 IROMEEGRNIOM] 94 535 446 |1'000| 2970.00 |Ecs-20a3-120-BN 27.000000 | XC1651CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 | ECS-8FA3X-270-TR 
43.000000 |ROWEEHGaNION] 94 535 446 |1'000| 2970.00 |ecs-2083-190-BN 40.000000 | XC1652CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 | ECS-8FA3X-400-TR 
ja.318180 RAESGNEM| 594 535 448 |4'000| 2970.00 |ECS.2099-149-BN 48.000000 | XC1653CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 | ECS-8FA3X-480-TR 
- : 5 50.000000 | XC1654CT-ND 2.97 2.48 — 1.98/1,000| 1503.00 | ECS-8FA3X-500-TR 
2 |14.745600 |XC1429CT-ND | 5.94 5.35 4.46 |1,000| 2970.00 |ECS-2033-147.4-BN ECS-8FM — 5.0V, -10°C ~ 70°C, +100ppm 
16.000000 |XC1430CT-ND | 5.94 5.35 4.46 | 1,000] 2970.00 |ECS-2033-160-BN 7.000000 )XC70SCT-ND 267 248 1.9811,000] 1503.00 [ECS-SEMO10-1R 
20.000000 |XC1431CT-ND | 5.94 5.35 4.46 _ | 1,000] 2970.00 | ECS-2033-200-BN 11843200 |XC704CT-ND 297 248 198/1000| 1503.00 |ECS-8FM-018-TR 
24.000000 |XC1432CT-ND | 5.94 5.35 4.46 _ | 1,000] 2970.00 | ECS-2033-240-BN 2000000 |XC705CT-ND 297 248 198/1'000| 1503.00 | ECS-8FM-020-TR 
25.000000 |XC1433CT-ND | 5.94 5.35 4.46 _| 1,000| 2970.00 | ECS-2033-250-BN 2.457600 |XC706CT-ND 297. 248 198/1'000| 1503.00 | ECS-8FM-024-TR 
27.000000 |XC1434CT-ND | 5.94 5.35 4.46 | 1,000] 2970.00 |ECS-2033-270-BN 3.579545 |XC707CT-ND 297 248  198/1/000| 1503.00 | ECS-8FM-035-TR 
30.000000 |XC1435CT-ND | 5.94 5.35 4.46 _ | 1,000] 2970.00 | ECS-2033-300-BN 3.686400 | XC708CT-ND 397 2.48 1.9811 000) 1503.00 /ECS-8FM-036-1R 
32.000000 |XC1436CT-ND | 5.94 5.35 4.46 _| 1,000] 2970.00 | ECS-2033-320-BN 4000000 |XC635CT-ND 297 248 1.9811.000| 1503.00 |ECS-8FM-040-TR 
40.000000 |XC1437CT-ND | 5.94 5.35 4.46 _ | 1,000] 2970.00 | ECS-2033-400-BN 4915200 |XC636CT-ND 297 248 1.981100! 1503.00 |ECS-8FM-049-TR 
48.000000 |XC1438CT-ND | 5.94 5.35 4.46 _| 1,000| 2970.00 | ECS-2033-480-BN 6.000000 |xC637CT-ND 297 248 1981/1000! 1503.00 |ECS-8FM-060-TR 
50.000000 |XC1439CT-ND | 5.94 5.35 4.46 _| 1,000| 2970.00 | ECS-2033-500-BN 7372800 |XC709CT-ND 297 248 1.981100! 1503.00 |ECS-8FM-073-TR 
ECS.2018-BN Industrial Temperature — 1.8V, -40°C ~ 85°C, #50ppm 8.000000 |XC638CT-ND 2.97 2.48 1.98/1,000] 1503.00 |ECS-8FM-080-TR 
3.579545 |XC1396CT-ND | 5.94 5.35 4.46 | 1,000] 2970.00 ECS-2018-035-BN 9830400 |XC710CT-ND 297 248  1.98/1.000| 1503.00 |ECS-8FM-098.3-TR 
3.686400 |XC1397CT-ND | 5.94 5.35 4.46 _ | 1,000] 2970.00 | ECS-2018-036-BN 0.000000 |xC639CT-ND 297 248  1.98/1.000 1503.00 |ECS-8FM-100-TR 
4.000000 |XC1398CT-ND | 5.94 5.35 4.46 _| 1,000] 2970.00 | ECS-2018-040-BN 11.059200 |XC711CT-ND 297 248  1.98|1.000) 1503.00 |ECS-8FM-110.5-TR 
6.000000 |XC1399CT-ND | 5.94 5.35 4.46 _ | 1,000] 2970.00 | ECS-2018-060-BN 42.000000 |XC640CT-ND 297.248 1.981.000 1503.00 |ECS-8FM-120-TR 
7.372800 |XC1400CT-ND | 5.94 5.35 4.46_| 1,000| 2970.00 | ECS-2018-073-BN 3 [42288000 1XC712CT-ND 2.97248 1.9811.000| 1503.00 [ECS-8FM-122.8-TR 
8.000000 |XC1401CT-ND | 5.94 5.35 4.46 _| 1,000| 2970.00 | ECS-2018-080-BN 14.318180 |XC641CT-ND 297 248 1.981.000) 1503.00 |ECS-8FM-143-TR 
10.000000 |XC1402CT-ND | 5.94 5.35 4.46 | 1,000] 2970.00 |ECS-2018-100-BN 46.000000 | xce42CT-ND 297 248  1.98{1.000 1503.00 |ECS-8FM-160-TR 
12.000000 |XC1403CT-ND | 5.94 5.35 4.46 | 1,000] 2970.00 |ECS-2018-120-BN 48.432000 | xC643CT-ND 297 248 1.98/1.000/ 1503.00 | ECS-8FM-184-TR 
13.000000 |XC1404CT-ND | 5.94 5.35 4.46 | 1,000] 2970.00 |ECS-2018-130-BN 49660800 |XC713CT-ND 297 248  1.98/1,000| 1503.00 | ECS-8FM-196.6-TR 
14.318180 |XC1405CT-ND | 5.94 5.35 4.46 | 1,000| 2970.00 |ECS-2018-143-BN 230.000000 |XC644CT-ND 2.97 2.48 1.981 1,000] 1503.00 |ECS-8FM-200-TR 
2 [14.745600 |XC1406CT-ND | 5.94 5.35 4.46 |1,000| 2970.00 |ECS-2018-147.4-BN 24.000000 |XC645CT-ND 297 248 1.98|1,000| 1503.00 |ECS-8FM-240-TR 
16.000000 |XC1407CT-ND | 5.94 5.35 4.46 | 1,000] 2970.00 |ECS-2018-160-BN 25,000000 |XC714CT-ND 297 248 1.98|1,000| 1503.00 |ECS-8FM-250-TR 
20.000000 |XC1408CT-ND | 5.94 5.35 4.46 _ | 1,000] 2970.00 | ECS-2018-200-BN 25.175000 |XC646CT-ND 297 248  1.98/1,000] 1503.00 |ECS-8FM-251.7-TR 
24.000000 | XC1409CT-ND 5.94 5.35 4.46 |1,000| 2970.00 | ECS-2018-240-BN 28.322000 | XC647CT-ND 2.97 2.48 1.98|1,000| 1503.00 | ECS-8FM-283.2-TR 
25.000000 | XC1410CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-250-BN 32.000000 | XC648CT-ND 2.97 2.48 7.98] 1,000| 1503.00 |ECS-8FM-320-TR 
27.000000 | XC1411CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000} 2970.00 | ECS-2018-270-BN 32.514000 | XC649CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-325.1-TR 
30.000000 | XC1412CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000} 2970.00 | ECS-2018-300-BN 40.000000 | XC650CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-400-TR 
32.000000 | XC1413CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000} 2970.00 | ECS-2018-320-BN 48.000000 | XC651CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-480-TR 
40.000000 |XC1414CT-ND | 5.94 5.35 4.46 _ | 1,000] 2970.00 | ECS-2018-400-BN 50.000000 |XC652CT-ND 2.97 248  1.98|1,000| 1503.00 |ECS-8FM-500-TR 
48.000000 |XC1415CT-ND | 5.94 5.35 4.46 _| 1,000| 2970.00 | ECS-2018-480-BN 66.666000 |XC715CT-ND 2.97 2.48 _1.98|1,000| 1503.00 |ECS-8FM-666-TR 
50.000000 |XC1416CT-ND | 5.94 5.35 4.46 _| 1,000| 2970.00 | ECS-2018-500-BN ECS-8FMX — 5.0V, -10°C ~ 70°C, +100ppm — RoHS Compliant 
1.000000 ]XC1342CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 [ECS-8FMX-010-TR 
1.544000 |XC1619CT-ND 2.97 248  1.98/1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-015.44-TR 
1.843200 |XC1343CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 |ECS-8FMX-018-TR 
2.000000 |XC1344CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-020-TR 
2.048000 |XC1620CT-ND 2.97 2.48 — 1.98|1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-020.48-TR 
2.457600 |XC1345CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 /ECS-8FMX-024-TR 
in Connection 3.579545 |XC1346CT-ND 2.97 2.48  1.98]1,000| 1503.00 |/ECS-8FMX-035-TR 
| ‘Tri-State | 3.686400 |XC1347CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-036-TR 
NC 4.000000 |XC1328CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-040-TR 
H H Ground 4.096000 _|XC1621CT-ND 2.97 2.48  1.98/1,000| 1503.00 |ECS-8FMX-041-TR 
Side View a Output 4.915200 |XC1329CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 /ECS-8FMX-049-TR 
1 +1 2.54 Comp. Output 5.000000 |XC1622CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-050-TR 
Bottom View 6.000000 |XC1330CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 |/ECS-8FMX-060-TR 
7.372800 |XC1348CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 |ECS-8FMX-073-TR 
Fig. 2 8.000000 |XC1331CT-ND 2.97 2.48  1.98/1,000| 1503.00 |ECS-8FMX-080-TR 
9.830400 |XC1349CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 /ECS-8FMX-098.3-TR 
1 10.000000 | XC1332CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 |/ECS-8FMX-100-TR 
fH Et 11.059200 | XC1350CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 |ECS-8FMX-110.5-TR 
Side View 7s 12.000000 | XC1623CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 /ECS-8FMX-120-TR 
Top View "14.0 Bottom View 12.288000 | XC1351CT-ND 2.97 2.48 — 1.98/1,000| 1503.00 |ECS-8FMX-122.8-TR 
26 ae Top View 3, | 14:745600 | XC1624CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 /ECS-8FMX-147.4-TR 
Pin Connection Pin Connection 16.000000 | XC1334CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 |/ECS-8FMX-160-TR 
TriState 1.52>|[+ 4.06 1] 11-State 18.432000 | XC1625CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 |/ECS-8FMX-184-TR 
GND [ \ 3 GND 19.660800 | XC1352CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-196.6-TR 
Output x 3 Output 20.000000 | XC1335CT-ND 2.97 2.48 _ 1.98/1,000| 1503.00 |ECS-8FMX-200-TR 
Bottom View Vop aes 4 Veo 22.118400 |XC1626CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 /ECS-8FMX-221-TR 
laa 24.000000 | XC1336CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-240-TR 
24.576000 | XC1627CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-245.7-TR 
Note: Frequency stability inclusive of 25°C tolerance, operating temperature range, input voltage change, 25.000000 | XC1353CT-ND 2.97 2.48 1.98|1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-250-TR 
load change, aging, shock and vibration. 25.175000 | XC1337CT-ND 2.97 248  1.98/1,000| 1503.00 |ECS-8FMX-251.7-TR 
e 27.000000 |XC1628CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 /ECS-8FMX-270-TR 
Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape and Reelt |EcsS 28.322000 | XC1629CT-ND 2.97 248  1.98/1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-283.2-TR 
Fig.| (MHz) _|Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing |Part No. 30.000000 | XC1630CT-ND 2.97 248  1.98]1,000| 1503.00 /ECS-8FMX-300-TR 
ECS-LVDS25-A — 2.5V, 0°C ~ 70°C, +100ppm — RoHS Compliant 32.000000 | XC1338CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1,000} 1503.00 | ECS-8FMX-320-TR 
100.000000|XC1466CT-ND | 21.72 19.55 16.29] 500 | 5430.00 |ECS-LVDS25-1000-A 32.768000 | XC1632CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-327.6-TR 
106.250000 |XC1467CT-ND | 21.72 19.55 16.29] 500 | 5430.00 |ECS-LVDS25-1062.5A 33.000000 | XC1631CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1,000) 1503.00 | ECS-8FMX-330-TR 
1 | 125.000000 |XC1468CT-ND | 22.08 19.88 16.56] 500 | 5520.00 |ECS-LVDS25-1250-A 40.000000 | XC1339CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1,000) 1503.00 | ECS-8FMX-400-TR 
156.250000 |XC1469CT-ND | 27.63 24.87 20.73) 500 | 6907.50 |ECS-LVDS25-1562.5-A 40.000000 | XC1633CT-ND 2.97 2.48 1.98] 1,000} 1503.00 ) ECS-8FMX-400-B-TR 
200.000000 |XC1470CT-ND | 27.63 24.87 20.73] 500 | 6907.50 |ECS-LVDS25-2000-A Aa eaeng ee leeae ins bes eae tee bee tee eo Seely eae 
ECS-PEC25-B-N — 2.5V, -40°C ~ 85°C, t50ppm — RoHS Compliant I. d . E -98 | 1, . - -491.5- 
100.000000|XC1471CT-ND | 21.18 19.07 15.89] 500 | 5295.00 /ECS-PEC25-1000-B-N 50.000000 | XC1341CT-ND 2.97 248  1.98/1,000| 1503.00 /ECS-8FMX-500-TR 
1 |106.250000|XC1472CT-ND | 21.18 19.07 15.89] 500 | 5295.00 | ECS-PEC25-1062.5-B-N 66.666000 | XC1354CT-ND 2.97 248 1.98] — — | ECS-8FMX-666-TR 
125.000000 |XC1473CT-ND | 21.72 19.55 _16.29| 500 | 5430.00 |ECS-PEC25-1250-B-N + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ECS we. Pin 


INTERNATIONAL Connection 
‘a ——— 1| Vcontrol 
VC-TCXO and VCXO Oscillators Digi@Reel® | 2 8 [apenp 
3 | Output 
Freq- Cut Tape al Veo 
uency| Supply | Digi-Key Price Each Tape and Reelt |ECS Top View Bottom View 
Fig. | (MHz) | Voltage | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
VC-TCXOs, -40°C ~ 85°C, +2.5ppm Fig. 2 Pin 
10.00{ 3.0 |X493CT-ND 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 [VC-TXO-39SM-100-TR onnection 
13.00] 3.0 |X490CT-ND 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 |VC-TXO-39SM-130-TR i Veontrol 
16.80 3.0 X491CT-ND 15.13 12.38 11.00 500 4950.00 | VC-TXO-39SM-168-TR a L—_— {#2} _¥- GND 
19.44 3.0 X492CT-ND 15.13 12.38 11.00 500 4950.00 | VC-TXO-39SM-194.4-TR Side View 3.210, Output 
1 | 10.00 3.0 X1126CT-ND® 15.13 12.38 11.00 500 4950.00 _| VC-TXO-39SMX-100-TR Bottom View Vec 


12.80 3.0 /X1127CT-ND® 15.13 12.38 11.00 | 500 4950.00 | VC-TXO-39SMX-128-TR 
13.00 3.0 /X1128CT-ND® 15.13 12.38 11.00 | 500 4950.00 | VC-TXO-39SMX-130-TR 


Fig. 3 


16.80 3.0 |X1129CT-ND@ 15.13 12.38 11.00 | 500 4950.00 | VC-TXO-39SMX-168-TR i 2.24) 0.4 Pin | 

19.44 3.0 [X1130CT-ND®@ 15.13 12.38 11.00 | 500 4950.00 | VC-TXO-39SMX-194.4-TR 7 onnection 

12.00 3.0 |XC1018CT-ND@| 17.85 16.07 13.39 | 500 5355.00 |VC-TXO-35SM-120-B-TR fi ali} joss Vcontrol 

12.80 3.0 |XC348CT-ND® 14.85 13.37 11.14 | 1,000 | 7425.00 | VC-TXO-35SM-128-B-TR o o : i ls ar . GND 

13.00 3.0 |XC1019CT-ND@| 17.85 16.07 13.39 | 1,000 | 8925.00 | VC-TXO-35SM-130-B-TR Side View Output 
2 | 14.40 3.0 |XC1020CT-ND@| 17.85 16.07 13.39 | 500 5355.00 | VC-TXO-35SM-144-B-TR Bottom View VDC 


16.80 3.0 _|XC349CT-ND@ 14.85 13.37 11.14 | 1,000 | 7425.00 _|VC-TXO-35SM-168-B-TR 
19.20 3.0 /XC1021CT-ND@| 17.85 16.07 13.39 | 500 5355.00 | VC-TXO-35SM-192-B-TR 
19.44 3.0 _|XC350CT-ND® 14.85 13.37 11.14 | 1,000 | 7425.00 |VC-TXO-35SM-194-B-TR 


Pin Connection 


10.00; 3.0 |XCI618CT-ND@| 957 862 7.18 | 1,000| 4785.00 |VC-TXO-23SM-100-B ; ¥ Contre! 
19.20| 3.0 |XC1462CT-ND@] 6.57 5.92 4.93 | 1,000] 3285.00 |VC-TXO-23SM-192-B qj 3|_Ground 

3 | 1968] 3.0 |xXC1463CT-ND@| 657 5.92 4.93 | 1,000 | 3285.00 | VC-TXO-23SM-196.8-B Gils Vigw 4|_ Output 
20.00] 3.0 |xC1464cT-ND@| 657 5.92 4.93 | 1,000 | 3285.00 | VC-TXO-23SM-200-B 1.4 5| NC 
26.00| 3.0 |xC1465CT-ND@| 657 5.92 _—-4.93 | 1,000 | 3285.00 _|VC-TXO-23SM-260-B Bottom View 6| Voc 

VCXOs, -40°C ~ 85°C, +50ppm — RoHS Compliant 

19.44] 3.3  |XC1110CT-ND 387. 349 291 | 1,000] 1935.00 ]ECS-VXO-73-19.440-TR Pin 

4 [27.00] 33 |xC1112CT-ND 3.87 349 291 | 1,000] 1935.00 |ECS-VXO-73-27.00-TR ! Oe Connection 
32.77| 3.3  |XC1113CT-ND 387 349 291] 1,000] 1935.00 |ECS-VXO-73-32.768-TR i 10-7 FF] Veontrol 
40.00| 3.3 _|XC1115CT-ND 4.77 4.30 __3.58 | 1,000 | 2385.00 |ECS-VXO-73-40.00-TR a F 40.9 GND 

5 | 27.00; 28 |XC1487CT-ND | 27.63 24.87 20.73 | 500 | 6907.50 |ECS-2532VXO-270B-2.8 Sideview a Output 
54.00| 2.8 |XC1488CT-ND | 27.63 24.87 20.73 | 500 | 6907.50 |ECS-2532VXO-540B-2.8 Top View Bottom View Vo 


@ RoHS Compliant _ + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Thru-Hole Oscillators 


A SETTING OF 

Pin Connection = DIVIDING OUTPUT 

1 |TriState Pin Connection Input Output 

4 |Case Ground Output Select F (Original | D (Divided 
5 [Output Frequency) | Waveform) 
8 [5vDC c c 

fo clock _| fo 1/2 clock 
fo clock _| fo 1/22clock 
fo clock _| fo 1/28clock 
fo clock _| fo 1/24clock 
fo clock _| fo 1/25clock 
fo clock _| fo 1/2®clock 
fo clock _| fo 1/2’clock 
fo clock _| fo 1/28clock 


Dividing Ratio 
Standby 

GND 

A (Programming) 
B (Programming) 
C (Programming) 
VDD (5V) 


Pin Connection 
1 |NC “ot { NC 
4 |Ground iS Case Ground 
5 |Output - Output 
8 [5VDC. 5VDC 


@)Nialalalofrm]— 


x|x}z|x)-|-|r|-}x|o 
x|x}r|-|x|z}r-|-}x|o 
Lr] Xr |LyrH| Lr yx | > 
X|X)X|I}T]=T|T]=TI\r-|4 


Frequency | Digi-Key Price Each Ecs Frequency | Digi-Key Price Each EcS 
Fig.| (MHz) _| Part No. 1 10 100 500 | Part No. Fig.| (MHz) _|Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
ECS-2200B Half Size Oscillators, 5.0V, 0°C ~ 70°C, +50ppm 20.00000 |XC1188-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 |ECS-2200BX-200 
4.00000 |XC259-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 |ECS-2200B-040 24.00000 |XC1189-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-240 
4.91520 | XC260-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 |ECS-2200B-049 32.00000 |XC1190-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-320 
6.00000 ezeuNy 2.63 2.07 1.89 1.68 | ECS-22008-060 1A | 40.00000 |XC1191-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 |ECS-2200BXx-400 
6.14400 Re2eee) 2.63 2.97 1.89 1.68 /ECS-2200B-061 48.00000_|XC1192-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200Bx-480 
zara Eee oct eer 169 tan leop-onmoeers sooome fxoriesNb | 263 207 150 1. [evs-2amexat 
9.21600. |eeeeiniD —_ 337 489 ies |ECS-22008-092.1 80.00000 _|XC1194-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-800 
9.83040 |XC266-ND 263 237 1.89 4.68 |ECS-2200B-098 ECS-2100A Half Size Oscillators, 5.0V, OC ~ 70°C, +100ppm 
40.00000 | Xc267-ND 263 237 1/89 468 |ECS-2200B-100 1.000000 |XC229-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-010 
11.05920 |XC268-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 |ECS-2200B-110.5 1.228800 |XC230-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-012.2 
12.00000 |XC269-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 |ECS-2200B-120 1.843200 | XC231-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-018 
14.31818 |XC270-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 |ECS-2200B-143 2.000000 | XC232-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-020 
1A | 16.00000 |XC271-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 |ECS-2200B-160 2.457600 _|XC233-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-024 
18.43200 | XC272-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 |ECS-2200B-184 3.579545 |XC235-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-035 
19.66080_| XC273-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 _| ECS-2200B-196 3.686400 | XC234-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-036 
20.00000 | XC274-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 |ECS-2200B-200 4.000000 |x202-ND 213 1.92 153 1.36 |ECS-2100A-040 
24.0000 |XC275-ND 2.63 2.87 1.89 1.68 |ECS-2200B-240 4.915200 |XC236-ND 2.13 4.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-049 
25.00000 |XC276-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 |ECS-2200B-250 
28.32200 [GEENA ee 387 (a6 4.68~.\EGS.55005-084 5.000000_|XC237-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-050 
32.00000 [XGazatna —_ 237 4:89 dea |ECS-22008-320 5.068800 |XC238-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-051 
0.00000 1XC279-ND 263 237 189 1.68 | ECS-2200B-400 6.000000 |XC239-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-060 
48,00000 | XC280-ND 263 237 1.89 1.68 |ECS-2200B-480 1B | 6.144000 |xXC240-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-061 
50.00000 |XC281-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 |ECS-2200B-500 7.372800 |X208-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-073.2 
66.66600 |XC282-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 |ECS-2200B-666 8.000000 _|X209-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-080 
80.00000_|XC283-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 _|ECS-2200B-800 9.216000 |XC241-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-092.1 
ECS-2200BX Half Size Oscillators, 5.0V, 0°C ~ 70°C, t50ppm — RoHS Compliant 9.830400 |XC242-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-098.3 
4.00000 | XC1178-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 |ECS-2200BX-040 10.000000 |XC243-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-100 
4.91520 |XC1179-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-049 11.059200 |XC244-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-110.5 
8.00000 Pee eo ND at eG He fOge | EOS coe Oe 12.000000_|XC245-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 _|ECS-2100A-120 
7.87280 eae 2.63 ae —_ AGB * || EGS:ee00B 079 14.318180 |XC246-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-143 
8.00000 _|XC1182-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 _|ECS-2200BX-080 
1A (—9'ea040 —IXGHSSIND 363 557 185 768 - |EGS-2200Bx-098 14.745600 |XC247-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-147.4 
10.00000 |XC1184-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 |ECS-2200BX-100 16.000000 [eteND 2.18 1.92 1.53 1.86 | ECS-2100A-160 
11.05920 |XC1185-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 |ECS-2200BX-110.5 16.257000 | XC248-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-162.5 
16.00000 |XC1186-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 |ECS-2200BX-160 18.000000_| XC249-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 _|ECS-2100A-180 
19.66080_|XC1187-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 _|ECS-2200BX-196 (Continued) 
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mECS a . Frequency | Digi-Key Price Each ECS 
hy EY INC. Thru-Hole Oscillators (cont Fig.| (MHz) | Part No. 1 10 100 500 _|Part No. 
16.000000 | X947-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100AX-160 
___| Frequency Digi-Key pricelEachy ECS 18.432000 |xX948-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100AX-184 
Fig.| (MHz) _|Part No. 1 10 100 500 _| Part No. 
12.492000 IXGDS0NID 213 1.92 153 136 |ECS-2100A-184 19.660800 |XC1155-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100AX-196.6 
19.660800 |XC251-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-196.6 20.000000 |x949-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100AX-200 
20.000000 (ee gae 2.13 1.92 1.53 lie Laan aa 25.000000 | XC1156-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 _|ECS-100Ax-250 
24.000000 | X221-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-240 
25.000000 |XC252-ND 213 1192 153 136 |ECS-2100A-250 2 | 30.000000 |XC1157-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100AX-300 
25.175000 |X222-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-251.7 32.000000 |Xx957-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100AX-320 
28.322000 | X223-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-283.2 u 7 
4p | 0.000000 | XC253-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-300 40.000000 ea ee ee ise 120) EC COA OD 
32.000000 |XC254-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-320 48.000000 | X958-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-480 
32.514000_|X224-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 _|ECS-2100A-325.1 50.000000 |X951-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100AX-500 
35.000000 |XC255-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-350 
0.000000 eee ae fae ee ‘ae EGS 3100K 160 64.000000 | X959-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100AX-640 
48.000000 | XC256-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-480 ECS-300C Dual Output Oscillators, 5.0V, -10°C ~ 70°C, +100ppm 
50.000000 | X226-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100A-500 12.000000 |XC301-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 |ECS-300C-120 
64.000000_|XC257-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 _|ECS-2100A-640 
66.666000_[XC258-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 _[ECS-2100A-666 12.288000 He eae S85 446 Ser BB. | PCS S00G:122.8 
ECS-2100AX Half Size Oscillators, 5.0V, 0°C ~ 70°C, +100ppm — RoHS Compliant 12.800000 |XC303-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 |ECS-300C-128 
3.686400 |XC1158-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100AX-036 14.318180 |XC304-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 |ECS-300C-143 
4.000000 | X960-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100AX-040 
4915000 Oqieorn Bee 192 Ges {36° |ECS-2100Ax-049 14.745600 |XC305-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 |ECS-300C-147.4 
7.372800 |X961-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100AX-073.7 15.974400 |XC306-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 |ECS-300C-159.7 
8.000000 __| X962-ND 2.13 1.92 1.53 1.36_|ECS-2100AX-080 5 | 46000000 |xc307-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 |ECS-300C-160 
9.216000 |XC1160-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100AX-092.1 
9.830400 |XC1161-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-098.3 16.384000 | XC308-ND 5.35 4.468 3.57 2.88 /ECS-300C-163.8 
10.000000 |XC1162-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100AX-100 18.432000 |XC310-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 |ECS-300C-184 
11.059200 |XC1163-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100AX-110.5 19.660800 |XC311-ND 5.35 4.46 3.57 288 |ECS-300C-196.6 
4p |12.000000_|xC1164-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 _|ECS-2100AX-120 
14.745600 |XC1165-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100AX-147.4 20.000000 | XC312:ND 5.35 4.48 3.57 2.88 /ECS-300C-200 
16.000000 | X963-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100AX-160 24.000000 |XC313-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 |ECS-300C-240 
18.482000 eeeo Ne ele 192 —_ 16. |ECS:2100AK=184 ECS-300CX Dual Output Oscillators, 5.0V, -10°C ~ 70°C, +100ppm — RoHS Compliant 
19.660800 |XC1167-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100AX-196.6 
20.000000 |x964-ND 2413 1192 153 436 |ECS-2100Ax-200 12.000000 |XC1170-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 |ECS-300CX-120 
28.322000 |X965-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100AX-283.2 12.800000 |XC1171-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 |ECS-300CX-128 
30.000000 |XC1168-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100AX-300 
40,.000000 (RasEnt ae 408 ies 458 |ECSS1D0AC 00 3 | 16.000000 |xC1173-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 |ECS-300CX-160 
48.000000 |XC1169-ND 213 1.92 1.53 1.36 |ECS-2100AX-480 16.384000 |XC1174-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 |ECS-300CX-163.8 
50.000000_|X967-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 _|ECS-2100AX-500 20.000000 |XC1176-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 |ECS-300CX-200 
ECS-100A Full Size Oscillators, 5.0V, 0'C ~ 70°C, +100ppm 
1.000000 |X101-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-010 A463-ND Aries Electronics Inc. Half Size 4-Pin Oscillator Sockets....... $.58/1 $12.08/25 $39.12/100 
1.228800 |X102-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-012.2 ; : ‘ , ‘ 
1.843200 |X103-ND 188 1169 1135 120 |ECS-100A-018 A462-ND Aries Electronics Inc. Full Size 4-Pin Oscillator Sockets....... $.58/1 $12.08/25 $39.12/100 
2.000000 | X104-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-020 
2.457600 _|X105-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 _|ECS-100A-024 
3.579545 |XC227-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-035 
3.686400 |X106-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-036 Quartz Crystals 
4.000000 |X107-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-040 . 
4.915200 |X108-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-049 CSM-7X-3L Series 
5.000000 _|X109-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 _|ECS-100A-050 
5.068800 |X110-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-051 
6.000000 |X111-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-060 
6.144000 | X122-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-061 
7.372800 | X123-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-073 
8.000000_|X112-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 _|ECS-100A-080 2 ] Nl — = 
9.216000 |X113-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-092.1 ae I 
9.830400 |X124-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-098.3 Side View 3 
10.000000 |X114-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-100 Bottom View 
11.059200 | X125-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-110.5 
12.000000 | X126-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-120 
2 | 14318180 |X115-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-143 
14.745600 |X127-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-147.4 
16.000000 |X116-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-160 
16.257000 |X128-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-162.5 = oi Top View 
8.000000 |X117-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 _|ECS-100A-180 epee 
78.432000 [X118-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-184 
19.660800 |XC314-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-196.6 
20.000000 |X119-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-200 Cut Tape T&RT 
24.000000 |X129-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-240 Frequency | Load | Digi-Key Price Each Pricing |ECS 
25.000000_|XC315-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 _|ECS-100A-250 (MHz) | Cap. |Part No. 1 10 100 | 1,000 |Part No. 
mae ane ies es i es Satie CSM-7X-3L-DS Extended Temperature, -40°C ~ 125°C, Case Ground 
30.000000 eaten 488 £65 fae io: |ECSAGOK-300 3.579545 | 18pF |XC1490CT-ND | 1.05 95 79 | 525.00 /ECS-35-18-5G3XDS-TR 
32.000000 | X132-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-320 3.686400 | 20pF |XC1491CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-36-20-5G3XDS-TR 
32.514000_|X133-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 _|ECS-100A-325.1 4.000000 | 20pF |XC1492CT-ND | 1.05 95 79 | 525.00 |ECS-40-20-5G3XDS-TR 
35.000000 |X134-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-350 
20,0000 |RTeGRID dae feo hae 4136 ~|EGSeiebacind 6.000000 | 20pF |XC1493CT-ND | 1.05 95 79 | 525.00 |ECS-60-20-5G3XDS-TR 
48.000000 |X135-ND 188 169 1135 120 |ECS-100A-480 8.000000 | 20pF |XC1494CT-ND | 1.05 95 _.79 | 525.00 |ECS-80-20-5G3XDS-TR 
50.000000 |X121-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100A-500 9.830400 | 20pF |XC1495CT-ND | 1.05 95  .79 | 525.00 |ECS-98.3-20-5G3XDS-TR 
64.000000_| X136-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-640 10.000000 | 20pF |XC1496CT-ND | 1.05 .95 .79 | 525.00 |ECS-100-20-5G3XDS-TR 
66.666000 [XC228-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 [ECS-100A-666 
ECS-100AX Fulll Size Oscillators, 5.0V, 0°C ~ 70°C; +100ppm — RoHS Compliant 11.059200 | 20pF |XC1497CT-ND | 1.05 95 79 | 525.00 |ECS-110.5-20-5G3XDS-TR 
1.000000 |X937-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100AX-010 12.000000 | 18pF |XC1498CT-ND 1.05 .95 79 525.00 | ECS-120-18-5G3XDS-TR 
1.228800 | X938-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100AX-012.2 12000000 | 32pF |XC1499CT-ND | 1.05 95 79 | 525.00 |ECS-120-32-5G3XDS-TR 
1.848200 ue ace ree ee MeO. ECS OOM 018 12.288000 | 20pF |XC1500CT-ND | 1.05 .95 79 | 525.00 |ECS-122.8-20-5G3XDS-TR 
2.000000 | X940-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100Ax-020 
3.579545 [MOneEND ee 469 —_ 450: |ECS:A00AX-095 14.318180 | 20pF |XC1501CT-ND | 1.05 95 79 | 525.00 |ECS-143-20-5G3XDS-TR 
3.686400 |X941-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100AX-036 14745600 | 20pF |XC1502CT-ND | 1.05 95 79 | 525.00 |ECS-147.4-20-5G3XDS-TR 
4.000000 | X942-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100AX-040 16.000000 | 20pF |XC1503CT-ND | 1.05 95 .79 | 525.00 | ECS-160-20-5G3XDS-TR 
6.000000 |X943-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100AX-060 
2 | Sia4000 peoceRtD 46 ie fae (50. [ECSi0DAN bet 18.432000 | 20pF |XC1504CT-ND | 1.05 95 79 | 525.00 |ECS-184-20-5G3XDS-TR 
7.372800 | X953-ND 1.88 169 1.35 420 |ECS-100Ax-073 20.000000 | 20pF |XC1505CT-ND | 1.05 95  .79 | 525.00 /ECS-200-20-5G3XDS-TR 
8.000000 |X944-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100AX-080 24.000000 | 20pF |XC1506CT-ND | 1.05 95 79 | 525.00 |ECS-240-20-5G3XDS-TR 
peaeeiee eae bie bee ip Hee Bae eatee 24.576000 | 20pF |XC1S07CT-ND | 1.05 95 79 | 525.00 | ECS-245.7-20-5G3XDS-TR 
41.059200 Fone jae 169 ae 420° \ROS400RxXI05 25.000000 | 20pF |XC1508CT-ND | 1.05 95 79 | 525.00 |ECS-250-20-5G3XDS-F-TR 
14.318180 |X946-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 |ECS-100AX-143 27.000000 | 20pF |XC1509CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-270-20-5G3XDS-F-TR 
14.745600 | X956-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 _|ECS-100AX-147.4 + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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WECS inc. Quartz Crystals (cont) 


INTERNATIONAL 


CSM-7 Series, SMD, Low Profile Cut Tape T&Rt 
Frequency | Load | Digi-Key EnicelEach Pricing |ECS 
(MHz) | Cap. | Part No. 1 10 100 | 1,000 |Part No. 
, , 7.372800 | Series |XC568CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-73-S-5P-TR 
10.3 3.8 Dimension tt 7.372800 | 20pF |XC680CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-73-20-5P-TR 
— (mm) ‘ p! i i : A 
L Ti Ll cane as 8.000000 | Series |XC569CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-80-S-5P-TR 
+4 8.000000 | 18pF |XC681CT-ND 73 61 .49 | 405.00 |ECS-80-18-5P-TR 
0.75+ ; 13.2 — COME a8 8.000000 | 32pF |XC682CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-80-32-5P-TR 
Side View End view Bottom View CSM-7SS 2.6 9.216000 | Series |XC683CT-ND 73 ~«6l 49 | 405.00 /ECS-92.1-S-5P-TR 
9.216000 | 20pF |XC684CT-ND 73 61 .49 | 405.00 |ECS-92.1-20-5P-TR 
9.830400 | Series | XC570CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-98.3-S-5P-TR 
eee ae eee ee epes ent ae 9.830400 | 20pF |XC571CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-98.3-20-5P-TR 
(MHz) y Cap’ Bence A a ary 1,000" Beinn 10.000000 | Series |XC572CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-100-S-5P-TR 
CSM.7-DN Industrial Temperature Range, -40°C ~ 85°C 10.000000 | 18pF |XC716CT-ND 73 61 .49 | 405.00 |ECS-100-18-5P-TR 
3570545 | 17pF [XC7S0CT-ND 708 ea 71 | 606.60 1ECSS51 SPONTA 11.000000 | Series |XC685CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-110-S-5P-TR 
3.686400 | 20pF |xc731CT-ND 1.05 ‘a8 71 | 56:60 |EGS:36-20-5PDNATR 11.059200 | Series |XC573CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-110.5-S-5P-TR 
4.000000 | 20pF |xC732CT-ND 1.05 ‘88 '71.| 52650 | ECS-40-20-5PDN-TR 11.059200 | 20pF |XC574CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-110.5-20-5P-TR 
6.000000 | 32pF |XC733CT-ND 1.05 88 71. | 526.50 |ECS-60-32-5PDN-TR 11.059200 | 32pF |XC686CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-110.5-32-5P-TR 
7.372800 | 20pF |XC734CT-ND 1.05 88 71| 526.50 |ECS-73-20-5PDN-TR 12.000000 | Series |XC575CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-120-S-5P-TR 
8.000000 | 18pF |XC735CT-ND 1.05 88 ~—«.71 | 526.50 |ECS-80-18-5PDN-TR 12.000000 | 18pF | XC717CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-120-18-5P-TR 
12.000000 | 20pF |XC736CT-ND 1.05 88 .71 | 526.50 |ECS-120-20-5PDN-TR 12.000000 | 32pF |XC687CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-120-32-5P-TR 
14.318180 | 20pF |XC737CT-ND 1.05 88 .71 | 526.50 |ECS-143-20-5PDN-TR 12.000393 | 18pF |XC688CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-120.003-18-5PTR 
16.000000 | 20pF |XC738CT-ND 1.05 88 Py fi 526.50 |ECS-160-20-5PDN-TR 12.288000 | Series | XC689CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-122.8-S-5P-TR 
18.432000 | 20pF_|XC739CT-ND 1.05 88 .71 | 526.50 |ECS-184-20-5PDN-TR 12.288000 | 20pF |XC690CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-122.8-20-5P-TR 
19.660800 | 20pF |XC740CT-ND 1.05 88 .71 | 526.50 |ECS-196-20-5PDN-TR 14.318180 | Series |XC576CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-143-S-5P-TR 
20.000000 | 20pF |XC741CT-ND 1.05 88 .71 | 526.50 |ECS-200-20-5PDN-TR 14.318180 | 20pF |XC718CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-143-20-5P-TR 
24.000000 | 20pF_|XC742CT-ND 1.05 88 .71 | 526.50 |ECS-240-20-5PDN-TR 14.745600 | Series |XC691CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-147.4-S-5P-TR 
CSM-7X-DN Industrial Temperature Range, -40°C ~ 85°C — RoHS Compliant 14.745600 | 20pF | XC692CT-ND .73 61 49 | 405.00 | ECS-147.4-20-5P-TR 
3.579545 | 17pF |XC1292CT-ND 1.05 88 -71 | 527.00 | ECS-35-17-5PXDN-TR 15.000000 | Series | XC693CT-ND 73 61 .49 | 405.00 |ECS-150-S-5P-TR 
3.686400 | 20pF )XC1293CT-ND | 1.05 88 -71 | 527.00 | ECS-36-20-5PXDN-TR 16.000000 | Series | XC577CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-160-S-5P-TR 
4.000000 | 20pF |XC1294CT-ND | 1.05 88 .71 | 527.00 |ECS-40-20-5PXDN-TR 16.000000 | 20pF |xC694CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-160-20-5P-TR 
6.000000 | 32pF |XC1295CT-ND | 1.05 .88 = 71 | 527.00 | ECS-60-32-5PXDN-TR 16.000312 | 18pF |XC695CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-160.003-18-5PTR 
7.372800 | 20pF PAGIZZGCIENDM| 1.05 88.71 | 527.00 |ECS-73-20-5PXDN-TR 16.257000 | Series |XC697CT-ND 73.61 __—.49 |_ 405.00 |ECS-162.5-S-5P-TR 
8.000000 | 18pF |XC1297CT-ND | 1.05 88 .71 | 527.00 |ECS-80-18-5PXDN-TR 16.257000 | 20pF |XC696CT-ND 73 61 "49 1405.00 1ECS162.5-20-5P-TR 
12.000000 | 20pF |XC1298CT-ND | 1.05 88 .71 | 527.00 |ECS-120-20-5PXDN-TR 48,000000 | Series | XC698CT-ND 73 ‘6 ‘49 | 405.00 | ECS-180-S-5P-TR 
16.000000 | 20pF |XC1299CT-ND | 1.05 88 .71 | 527.00 |ECS-160-20-5PXDN-TR 18.432000 | Series |XC578CT-ND 4 “At ‘49. | 405.00 |ECS-194:8-5P-TR 
teasona| zope fxcrsooorp | 105 88 71 | sovan leceseszosexonTa | | igaszoo| repr possocta | 73 si 42 | sosan lecs-i-i8sn-7 
20.000000 | 20pF |XC1302CT-ND | 1.05 88  .71 | 527.00 |ECS-200-20-5PXDN-TR 18492000 | 20pF [EXCZOCIEND) fs 81 248"\|| 405100" |ECS-184°20°6R1K 
24,000000 | 20pF |XC1303CT-ND | 1.05 88 _.71 | 527.00 |ECS-240-20-5PXDN-TR 19.660800 | Series (eee mSr 2G AO) 08.001 |ECS eee orn 
CSM-7X:DU Automotive Temperature, 55°C ~ 125°C — RoHS Compliant 19.660800 | 20pF |XC701CT-ND 73 61 .49 | 405.00 |ECS-196.6-20-5P-TR 
3.579545 | 18pF |XC1522CT-ND | 1.17 1.06  .88 | 585.00 |ECS-35-18-5PXDU-TR 20.000000 | Series [eeogoe Ny 73 61.49 | 405.00 | ECS-200-S-5P-TR 
3.686400 | 20pF |xc1523CT-ND | 1.17 1.06 88 | 585.00 |ECS-36-20-SPXDU-TR 20.000000 | 16pF |XC719CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-200-16-5P-TR 
4.000000 | 20pF |XC1524CT-ND | 1.17 1.06  .88 | 585.00 |ECS-40-20-5PXDU-TR 20.000000 | 20pF_|XC581CT-ND 73 6t A9 | 405.00 | ECS-200-20-5P-TR 
6.000000 | 20pF |XC1525CT-ND | 1.17 1.06 .88 | 585.00 |ECS-60-20-5PXDU-TR 20.480000 | 20pF | XC743CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-204.8-20-5P-TR 
8.000000 | 20pF |XC1526CT-ND | 1.17 1.06 .88 | 585.00 |ECS-80-20-5PXDU-TR 24.000000 | 16pF | XC583CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-240-16-5P-TR 
9.830400 | 20pF |XC1527CT-ND | 1.17 1.06 88 | 585.00 |ECS-98.3-20-5PXDU-TR 24.000000 | 20pF | XC582CT-ND 73 61 -49 | 405.00 | ECS-240-20-5P-TR 
10.000000 | 20pF |XC1528CT-ND 117 = 1.06 .88 | 585.00 |ECS-100-20-5PXDU-TR 24.000140 | 18pF |XC702CT-ND 73 61 -49 | 405.00 | ECS-240.001-18-5PTR 
11.059200 | 20pF |XC1529CT-ND 117 1.06 .88 | 585.00 |ECS-110.5-20-5PXDU-TR 24.576000 | 20pF |XC744CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-245.7-20-5P-TR 
12.000000 | 18pF |XC1530CT-ND | 1.17 1.06 .88 | 585.00 |ECS-120-18-5PXDU-TR 25.000000 | 18pF |XC745CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-250-18-5P-F-TR 
12.000000 | 32pF |XC1531CT-ND | 1.17 1.06 .88 | 585.00 |ECS-120-32-5PXDU-TR 48.000000 | 20pF_|XC941CT-ND§ 73 61 .49 | 405.00 | ECS-480-20-5P-TR 
12.288000 | 20pF |XC1532CT-ND | 1.17 1.06 .88 | 585.00 |ECS-122.8-20-5PXDU-TR CSM-7X, -10°C ~ 70°C — RoHS Compliant 
14.318180 | 20pF |XC1533CT-ND | 1.17 1.06 .88 | 585.00 |ECS-143-20-5PXDU-TR 3.579545 | 17pF |XC1234CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-35-17-5PX-TR 
14.745600 | 20pF |XC1534CT-ND | 1.17 1.06 .88 | 585.00 |ECS-147.4-20-5PXDU-TR 3.686400 | Series |XC1235CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-36-S-5PX-TR 
16.000000 | 20pF |XC1535CT-ND | 1.17 1.06 .88 | 585.00 |ECS-160-20-5PXDU-TR 3.686400 | 20pF |XC1236CT-ND 73 61 .49 | 405.00 |ECS-36-20-5PX-TR 
18.432000 | 20pF | XC1536CT-ND 1.17 1.06 88 585.00 |ECS-184-20-5PXDU-TR 4.000000 | Series |XC1237CT-ND 73 61 49 405.00 |ECS-40-S-5PX-TR 
20.000000 | 20pF [XC1537CT-ND | 1.17 1.06 .88 | 585.00 |ECS-200-20-5PXDU-TR 4.000000 | 20pF |xc1238CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-40-20-5PX-TR 
24.000000 | 20pF |XC1538CT-ND | 1.17 1.06 .88 | 585.00 |ECS-240-20-5PXDU-TR 4.032000 | Series |XC1259CT-ND 73 61 “49 | 405.00 |ECS-40.3-S-5PX-TR 
24.576000 | 20pF |XC1539CT-ND | 1.17 1.06 .88 | 585.00 |ECS-245.7-20-5PXDU-TR 4.032000 | 20pF |xc1258CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-40.3-20-5PX-TR 
25.000000 | 20pF |XC1 - i k : ; -250-20- -F- 
rons [sor a 3 ie | sm lecemosrcucm || [4mm |= mag oa | coum lsamarne 
csw7, 106-706 stele Mn? 0 ¢ |aee eeacece 
=a 86 [Ee eee ‘asiee | B9F [ienooTND [78 8149 |-sosa0 ees 4apsPcR 
3.686400 | Series IRCCetenmnn a ei “43° | 408 60: (ees-4e:84P-7A 4.915200 | Series |XC1239CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-49-S-5PX-TR 
3.686400 | 20pF |XCSé2CT-ND os “ai aa: | sagRoe lees. 4650-6R a1 4.915200 | 20pF |XC1240CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-49-20-5PX-TR 
4.000000: | Series FRORenGaentTs a a Gg ak Gos (EGS AG SEPA 5.000000 | Series |XC1264CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-50-S-5PX-TR 
4.000000 | 20pF [XC564CT-ND 73 rs 49° | 7405.00; |ECS40-20'SP=TR 5.000000 | 20pF |XC1265CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-50-20-5PX-TR 
4.032000 | Series |XC665CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-40.3-S-5P-TR 5.185000 | S2pF ccm) 72 61 49) 405.00 | ECS-52-82-SPX-TR 
4.032000 | 20pF |XC664CT-ND 23 ‘61 ‘49 | 405.00 | ECS-40.3-20-5P-TR 5.990400 | 20pF |XC1267CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-59.9-20-5PX-TR 
4.096000 | 20pF |XC@66CT-ND 73 ‘61 ‘49 | 405.00 |ECS-41-20-5P-TR 6.000000 | Series |XC1268CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-60-S-5PX-TR 
4.194304 | 12pF |xC667CT-ND 73 61 ‘49 | 405.00 |ECS-42-12-5P-TR 6.000000 | 20pF |XC1000CT-ND 81 73 .61 | 405.00 | ECS-60-20-5PX-TR 
4.194304 | 16pF |XC668CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-42-16-5P-TR 6.000000 | 32pF |XC1269CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-60-32-5PX-TR 
4.433618 | 20pF |XC669CT-ND 73 61 49 405.00 |ECS-44-20-5P-TR 6.144000 | 32pF |XC1241CT-ND 73 61 A9 405.00 | ECS-61-32-5PX-TR 
4.915200 | Series |XC565CT-ND 73 61 49 405.00 |ECS-49-S-5P-TR 7.372800 | Series |XC1242CT-ND 73 61 49 405.00 |ECS-73-S-5PX-TR 
4.915200 | 20pF |XC566CT-ND 73 61 49 405.00 |ECS-49-20-5P-TR 7.372800 | 20pF |XC1270CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-73-20-5PX-TR 
5.000000 | Series |XC670CT-ND 73 61 .49 | 405.00 |ECS-50-S-5P-TR 8.000000 | Series |XC1243CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-80-S-5PX-TR 
5.000000 | 20pF ]XC671CT-ND 73 61 .49 | 405.00 |ECS-50-20-5P-TR 8.000000 | 18pF |XC1271CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-80-18-5PX-TR 
5.068800 | Series |XC672CT-ND 73 61 .49 | 405.00 |ECS-51-S-5P-TR 8.000000 | 32pF |XC1272CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-80-32-5PX-TR 
5.068800 | 20pF |XC673CT-ND 73 61 .49 | 405.00 |ECS-51-20-5P-TR 9.216000 | Series |XC1273CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-92.1-S-5PX-TR 
5.185000 | Series | XC674CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-52-S-5P-TR 9.216000 | 20pF |XC1274CT-ND 73 61 .49 | 405.00 |ECS-92.1-20-5PX-TR 
5.185000 | 32pF |XC675CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-52-32-5P-TR 9.830400 | Series |XC1244CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-98.3-S-5PX-TR 
5.990400 | Series | XC676CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-59-S-5P-TR 9.830400 | 20pF |XC1245CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-98.3-20-5PX-TR 
5.990400 | 20pF |XC677CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-59.9-20-5P-TR 10.000000 | Series |XC1246CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-100-S-5PX-TR 
6.000000 | Series ee eC ND fer 300-88: | AOS 00" ECS eo Sorin 10.000000 | 18pF |XC1288CT-ND | 73 61 _—.49 | 405.00 |ECS-100-18-5PX-TR 
6.000000 | 32pF |xXC679CT-ND 73 61 .49 | 405.00 |ECS-60-32-5P-TR + For Tape and Reel part number , change CT-ND to TR-ND 
6.144000 | 32pF_|XC567CT-ND 73 61 A9 405.00 | ECS-61-32-5P-TR + Due to manufacturer, product may come Cut Tape or Bulk § 3rd Overtone (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ECS INC. Quariz Crystals Digi@ Reel’ 


international CSM-7 Series, SMD, Low Profile (Cont.) 


Cut Tape T&Rt Cut Tape T&Rt 

Frequency | Load | Digi-Key Price Each Pricing |ECS Frequency | Load | Digi-Key BricelEach Pricing |ECS 

(MHz) Cap. |Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. (MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
10.245000 | 16pF |XC1004CT-ND 1.95 1.76 1.47 975.00 |ECS-102.45-16-5PX-TR 25.223500 | 12pF |XC1363-NDt 1.95 1.76 1.47 — |ECS-252.235-CDX-0379 
11.059200 | Series )XC1247CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-110.5-S-SPX-TR 25.456300 | 12pF |XC1364-ND$ 1.95 1.76 1.47 — |ECS-254.563-CDX-0380 
11.059200 | 20pF |XC1248CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-110.5-20-5PX-TR 26.451300 | 12pF |xC1365-ND¢ 1.95 176 147 — | ECS-264.513-CDx-0381 
11.059200 32pF XC1275CT-ND 73 61 49 405.00 |ECS-110.5-32-5PX-TR 26.597100 | 12pF |XC1366-ND¢ 1.95 1.76 1.47 — |ECS-265.971-CDx-0382 
12.000000 | Series |XC1249CT-ND 73 61 49 405.00 |ECS-120-S-5PX-TR 27.134400 | 12pF |xc1367-ND¢ 1.95 1.76 1.47 — |ECS-271.344-CDx-0383 
12.000000 | 18pF |XC1289CT-ND 73 61 49 405.00 |ECS-120-18-5PX-TR 
12.000000 | 32pF |XC1276CT-ND 73 61 49 405.00 |ECS-120-32-5PX-TR 27.468800 | 12pF |XC1368-ND} 1.95 1.76 1.47 — |ECS-274.688-CDX-0384 
12.288000 | Series |XC1277CT-ND | .73 61 49 | 405.00 |ECS-122.8-S-5PX-TR 28.259400 | 12pF ee oe Poe “ie ee Pal llisckcunauiue seas 
12.288000 | 20pF |XC1278CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-122.8-20-5PX-TR 28.593800 | 12pF_|XC1370-ND¢ 1.95 1.76 1.47 — |ECS-285.938-CDX-0386 
13.560000 | 12pF |XC1003CT-ND 1.95 1.76 1.47 975.00 |ECS-135.6-12-5PX-TR + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
14.318180 | 20pF |XC1290CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-143-20-5PX-TR + Due to manufacturer, product may come Cut Tape or Bulk § 3rd Overtone 
14.745600 | Series |XC1279CT-ND 73 61 AQ 405.00 |ECS-147.4-S-5PX-TR 
14.745600 | 20pF |XC1280CT-ND 73 61 A9 405.00 | ECS-147.4-20-5PX-TR a " 
15.000000 | Series |XC1281CT-ND | .73 61 49 | 405.00 |ECS-150-S-5PX-TR CSM-4A Series, SMD, Low Profile D Reel” 
16.000000 | Series |XC1251CT-ND 73 61 Ag 405.00 | ECS-160-S-5PX-TR Electrical Specifications: * The CSM-4A is also pin-out compatible with the Epson MA-506 * Frequency 
16.000000 | 20pF |XC1282CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-160-20-5PX-TR Tolerance: +30ppm * Operating Mode: Fundamental * Shunt Capacitance: 7pF * Storage Temperature: 
16.000312 | 18pF |XC1283CT-ND 73 61 49 405.00 |ECS-160.003-18-5PX-TR -30°C ~ 85°C * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Drive Level: 5S00uW 
18.000000 | Series |XC1284CT-ND 73 61 AQ 405.00 |ECS-180-S-5PX-TR 
18.432000 | Series |XC1252CT-ND 73 61 49 405.00 |ECS-184-S-5PX-TR 
18.432000 | 18pF |XC1285CT-ND 73 61 49 405.00 |ECS-184-18-5PX-TR (Top View) 
18.432000 | 20pF |XC1286CT-ND 73 61 49 405.00 |ECS-184-20-5PX-TR 13 t 4o— 3 
19.660800 | 20pF |XC1287CT-ND 73 61 49 405.00 |ECS-196.6-20-5PX-TR (X 4) [be 9.0-+| 1 oT 
20.000000 | Series |XC1253CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-200-S-5PX-TR Side View 
20.000000 | 16pF |XC1291CT-ND 73 61 49 405.00 |ECS-200-16-5PX-TR tg 125 a 
20.000000 | 20pF |XC1254CT-ND 73 61 A9 405.00 |ECS-200-20-5PX-TR BIC yee O ret. Ci 
24.000000 | 12pF |XC1001CT-ND 81 73 61 405.00 |ECS-240-12-5PX-TR i a a : ol e4.2 
24.000000 | 16pF |XC1256CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-240-16-5PX-TR 106 Gor End View 
24.000000 | 20pF |XC1255CT-ND 73 61 AQ 405.00 | ECS-240-20-5PX-TR 
24.576000 | 20pF |XC1304CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-245.7-20-5PX-TR 
25.000000 | 18pF |XC1305CT-ND 73 61 49 405.00 |ECS-250-18-5PX-F-TR Cut Tape Tape & Reel 
27.000000 | 18pF |XC1002CT-ND 73 61 49 | 405.00 |ECS-270-18-5PX-F-TR Frequency | Load | Digi-Key Price Each Pricingt |ECS 
48.000000 | 20pF |XC1306CT-ND§| 73 _.61___—~«49.|_ 405.00 | ECS-480-20-5PX-TR (2) i Cap | Barua: J aaa suey __[2T0N, 


CSM-7SSX Low Profile, -10°C ~ 70°C — RoHS Compliant 

3.579545 | 18pF |XC1588CT-ND 1.02 92 77 510.00 |ECS-35-18-5PVX 
3.686400 | 20pF |XC1589CT-ND 1.02 92 ae 510.00 |ECS-36-20-5PVX 
4.000000 | 20pF |XC1590CT-ND 1.02 92 77 510.00 |ECS-40-20-5PVX 
6.000000 | 20pF |XC1591CT-ND 1.02 92 77 510.00 |ECS-60-20-5PVX 
8.000000 | 20pF |XC1592CT-ND 1.02 92 ae 510.00 |ECS-80-20-5PVX 
9.830400 | 20pF |XC1593CT-ND 1.02 92 77 510.00 |ECS-98.3-20-5PVX 
10.000000 | 20pF |XC1594CT-ND 1.02 92 at 510.00 |ECS-100-20-5PVX 
11.059200 | 20pF |XC1595CT-ND 1.02 92 77 510.00 |ECS-110.5-20-5PVX 
12.000000 | 18pF |XC1596CT-ND 1.02 92 77 510.00 |ECS-120-18-5PVX 
12.000000 | 32pF |XC1597CT-ND 1.02 92 77 510.00 | ECS-120-32-5PVX 
12.288000 | 20pF |XC1598CT-ND 1.02 92 wT 510.00 | ECS-122.8-20-5PVX 
14.318180 | 20pF |XC1599CT-ND 1.02 92 77 510.00 |ECS-143-20-5PVX 
14.745600 | 20pF |XC1600CT-ND 1.02 92 77 510.00 |ECS-147.4-20-5PVX 
16.000000 | 20pF |XC1601CT-ND 1.02 92 aT 510.00 |ECS-160-20-5PVX 
18.432000 | 20pF |XC1602CT-ND 1.02 92 a? 510.00 |ECS-184-20-5PVX 
20.000000 | 20pF |XC1603CT-ND 1.02 92 77 510.00 |ECS-200-20-5PVX 
24.000000 | 20pF |XC1604CT-ND 1.02 92 iA 510.00 |ECS-240-20-5PVX 
24.576000 | 20pF |XC1605CT-ND 1.02 92 aT 510.00 |ECS-245.7-20-5PVX 
25.000000 | 20pF |XC1606CT-ND 1.02 92 77 510.00 | ECS-250-20-5PVX 
27.000000 | 20pF |XC1607CT-ND 1.02 92 717 510.00 |ECS-270-20-5PVX 
CSM.-7 for Melexis and Other RF Applications, -10°C ~ 70°C 


3.579545 17pF |XC747CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-35-17-28A-TR 
3.686400 | 20pF |XC748CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-36-20-28A-TR 
4.000000 | 20pF |XC749CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-40-20-28A-TR 
4.915200 | 20pF |XC751CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-49-20-28A-TR 
5.000000 | 20pF |XC750CT-ND 1.385 1.24 1.02 675.00 ECS-50-20-28A-TR 
6.000000 | 32pF |XC752CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-60-32-28A-TR 
7.372800 | 20pF |XC753CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-73-20-28A-TR 
8.000000 16pF |XC754CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-80-16-28A-TR 
9.830400 | 20pF |XC778CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-98.3-20-28A-TR 
10.000000 | Series |XC755CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-100-S-28A-TR 
10.000000 | 20pF |XC756CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-100-20-28A-TR 
11.059200 | Series |XC757CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-110.5-S-28A-TR 
11.059200 | 20pF |XC758CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-110.5-20-28A-TR 
12.000000 | Series |XC760CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-120-S-28A-TR 
12.000000 | 18pF |XC759CT-ND 1.385 1.24 1.02 675.00 ECS-120-18-28A-TR 
12.000000 | 32pF |XC761CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-120-32-28A-TR 
12.288000 | 20pF |XC762CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-122.8-20-28A-TR 
14.318180 | Series |XC764CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-143-S-28A-TR 
14.318180 | 20pF |XC763CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-143-20-28A-TR 
14.745600 | Series |XC765CT-ND 1.385 1.24 1.02 675.00 ECS-147.4-S-28A-TR 
14.745600 | 20pF |XC766CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-147.4-20-28A-TR 
16.000000 | Series | XC768CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-160-S-28A-TR 


7.150500 | 12pF ]XC871-ND¢ 195. 176. 147 — ]ECS-071.505-CD-0370 16.000000 | 20pF |XC767CT-ND | 1.35 1.24 1.02] 675.00 |ECS-160-20-28A-TR 
9.843800 | 12pF |XC872-NDt 195 176 1.47 — |Ecs-098.438-CD-0371 18.432000 | Series |XC769CT-ND | 1.35 1.24 1.02] 675.00 | ECS-184-S-28A-TR 

13.062500 | 12pF |XC873-ND+ 195 1.76 1.47 — |ECS-130.625-CD-0373 18.432000 | 20pF |XC770CT-ND | 1.35 1.24 1.02| 675.00 _| ECS-184-20-28A-TR 

13.560000 | 12pF |XC874-ND¢ 1.95 1.76 1.47 — |ECS-135.600-CD-0374 20.000000 | Series | XC771CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-200-S-28A-TR 

20.356300 | 12pF |XC875-ND¥ 195 176 1.47 — |ecs-203.563-CD-0375 20.000000 | 20pF |XC772CT-ND | 1.35 1.24 1.02] 675.00  |ECS-200-20-28A-TR 

22.627800 | 12pF |XC876-ND+ {195 ze Aa? — TEGS-226 278-CD-0376 24,000000 | Series |XC773CT-ND | 1.35 1.24 1.02] 675.00 |ECS-240-S-28A-TR 

23,264300 | 12pF |XC877-NDE Os 476-147 — | £0s-259.649-CD-0377 24.000000 | 12pF |XC100sCT-ND| 1.35 122 1.02] 675.00 |ECS-240-12-28A-TR 

23.512200 | 12pF |XC878-NDE aos; ives ay — | 608-035 122-cD-0978 24.000000 | 20pF |XC774CT-ND | 1.35 1.24 1.02| 675.00 _|ECS-240-20-28A-TR 

25.203500 | 12pF |XC879-NDE joer 4g@ \ 40aF —_. |iBoe.ae9 o86:Ch:0978' 24.576000 | 20pF |XC77S5CT-ND | 1.35 1.24 1.02| 675.00 |ECS-245.7-20-28A-TR 
5.456300 | 12pF |XC880-ND¢ ios: 4.76 Bae —,||Eee-ona 23 Coigaeh 25.000000 | 20pF |xC776CT-ND | 1.35 1.24 1.02| 675.00 _|ECS-250-20-28A-F-TR 
26.451300 | 12pF |XC881-ND$ 195 1.76 147 — |ECS-264.513-CD-0381 CSM-4AX — RoHS Compliant 

26597100 | 129r (eeeeeinints hee? 4Ge* as || Bee see ari einace 3.686400 | 20pF |XC108CT-ND| 1.35 124 1.02] 67500 |ECS-36-20-28AX-TR 
27.134400 | 12pF |XC883-ND¢ 195 176 147 — |ECS-271.344-CD-0383 ccosonn eae peer i ibe We a sini een toe 
27468800 | 12pF eee aeos ae ee Bal naire en cen nes 7.372800 ne SeeHer ND as 124 1.02 S800 ECS-73-20-28AX-TR 
28.259400 | 12pF_[xGeee.NUe 195 1.76) 187 = =| ROS 282:584-0D-0985 8.000000 | 16pF |XC1312CT-ND | 1.35 1.24 1.02| 675.00 _|ECS-80-16-28AX-TR 
28.593800 | 12pF |XC886-ND¢ 195 176 1.47 — |ECS-285.938-CD-0386 


10.000000 | 20pF |XC1313CT-ND |} 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-100-20-28AX-TR 
11.059200 | 20pF |XC1314CT-ND |} 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-110.5-20-28AX-TR 
12.000000 | Series |XC1316CT-ND | 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-120-S-28AX-TR 
12.000000 | 18pF |XC1315CT-ND |} 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-120-18-28AX-TR 
12.000000 | 32pF |XC1317CT-ND | 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-120-32-28AX-TR 


CSM-7X for Melexis and Other RF Applications, -10°C ~ 70°C — RoHS Compliant 
4.897000 | 20pF |XC1023CT-ND 1.95 1.76 1.47 975.00 |ECS-48.97-CDX-0065-TR 
6.498300 | 20pF |XC1024CT-ND 1.95 1.76 1.47 975.00 |ECS-64.983-CDX-0067-TR 
6.745800 | 20pF |XC1025CT-ND 1.95 1.76 1.47 975.00 |ECS-67.458-CDX-0068-TR 


7.150500: | 12pF (goo) 195 «61.760 1.47 == || EGS Oras C08 0070 12.288000 | 20pF |XC1318CT-ND | 1.35 1.24 1.02] 675.00 | ECS-122.8-20-28AX-TR 
9.843750 | 10pF |XC1026CT-ND | 1.95 1.76 1.47 | 975.00 |ECS-98.4375-CDX-0314-TR 14.318180 | 20pF |XC1319CT-ND| 1.35 1.24 1.02 675.00 |ECS-143-20-28AX-TR 

9.843800 | 12pF /XC1356-ND¢ 1.95 1.76 1.47 — |ECS-098.438-CDx-0371 14.745600 | 20pF |XC1321CT-ND | 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-147.4-20-28AX-TR 
13.062500 | 12pF |XC1357-ND$ 1.95 1.76 1.47 — |ECS-130.625-CDX-0373 16.000000 | Series |XC1323CT-ND | 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-160-S-28AX-TR 

13.560000 | 10pF |XC1027CT-ND 1.95 1.76 1.47 975.00 | ECS-135.60-CDX-0317-TR 16.000000 | 20pF |XC1322CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-160-20-28AX-TR 

13.560000 | 12pF | XC1358-ND$¢ 1.95 1.76 1.47 — |ECS-135.600-CDX-0374 18.432000 | 20pF |XC1324CT-ND | 1.35 1.24 1.02 675.00 |ECS-184-20-28AX-TR 

20.356300 | 12pF _|XC1359-ND$ 1.95 1.76 1.47 — _|ECS-203.563-CDX-0375 20.000000 | 20pF |XC1325CT-ND | 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-200-20-28AX-TR 

22.627800 | 12pF |XC1360-ND¢ 1.95 176 1.47 — |ECS-226.278-CDx-0376 24.000000 | 20pF |XC1326CT-ND | 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-240-20-28AX-TR 

23.264300 | 12pF |XC1361-ND 1.95 176 1.47 — |ECS-232.643-CDX-0377 25.000000 | 20pF |XC1327CT-ND | 1.35 1.24 1.02 675.00 _|ECS-250-20-28AX-F-TR 
23.512200 | 12pF |xXC1362-ND¢ 1.95 1.76 1.47 — |ECS-235.122-CDX-0378 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1430 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Reel* 


ECS Inc. ECX-3S Series Surface Mount Quartz Crystals 


INTERNATIONAL 


Electrical Characteristics: 


¢ Frequency Tolerance: +30ppm rd eA <a) 37 
¢ Shunt Capacitance: 7pF 7 a ——} 
* Drive Level: 100uW T T bed 
* Operating Temperature: -10°C ~ 70°C 1 2 0.8+| + 1.0 


* Storage Temperature: -40°C ~ 85°C Top View Side View endView Donon vis Top View 
* Operating Mode: Fundamental 


Cut Tape Tape and Reel Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Load Digi-Key Price Each Pricingt ECS Frequency | Load Digi-Key Price Each Pricingt ECS 
(MHz) Cap. Part No. 1 10 100 1,000 Part No. (MHz) | Cap. Part No. 1 10 (100 1,000 Part No. 

ECX-3S 20.000000 | 16pF |XC489CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 |ECS-200-16-7S-TR 
3.579545 | Series | XC529CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-35-S-7S-TR 20.000000 | 20pF |XC525CT-ND$ | 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-200-20-7S-TR 
3.579545 17pF |XC501CT-NDt 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-35-17-7S-TR 23.592000 | Series |XC559CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-235.92-S-7S-TR 
3.686400 | Series |XC502CT-ND$ | 2.03 1.69 1.35 4012.50  |ECS-36-8-78-TR 24.000000 | Series |XC526CT-ND$ | 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-240-S-7S-TR 
3.686400 | 20pF |XC503CT-ND$ | 2.03 169 1.35 1012.50  |ECS-36-20-78-TR 24.000000 | 16pF |XC528CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 _ | ECS-240-16-7S-TR 
4.000000 | Series |XC504CT-ND¢ | 2.03 1.69 1.35 | 1012.50 _|ECS-40-8-7S-TR 24-000000" | -20pF nO NE GSH ae Compliant Ees:et0"207S 1h 
4.000000) 20pF (Beem ieta) 208 1.69 1.85 11260.” | ECS 4020-7S 18 3.579545 | Series [XC1229CT-ND |] 2.03 169 1.35 1012.50  |ECS-35-S-7SX-TR 
4.096000 | 16pF pce) 20S 1-690 185 | | 1012.60 | ECS-41-16-75-TR 3.579545 | 17pF |XC1206CT-ND | 2.03 1.69 1.35 | 1012.50 | ECS-35-17-7SX-TR 
4.194904 | 12pF eng) 209 «(1.69 1.85 IOI. ||Evose les iB 3.686400 | Series |XC1207CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-36-S-7SX-TR 
4.433618 | 20pF eee big) 203) «(1.69 1.35 1oiei80" Fes ah20:-75-18 3.686400 | 20pF |XC1208CT-ND | 2.03 169 1.35 1012.50 | ECS-36-20-7SX-TR 
4.915200 | Series |XC507CT-ND$ | 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-49-S-7S-TR 4.000000 | Series |XC1209CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 _| ECS-40-S-7SX-TR 
4.915200 | 20pF |XC508CT-ND¢ | 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-49-20-7S-TR 4.000000 | 20pF |XC1210CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-40-20-7SX-TR 
5.000000 | 20pF |XC499CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-50-20-7S-TR 4.096000 | 16pF |XC1205CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-41-16-7SX-TR 
6.000000 | Series |XC497CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50  |ECS-60-S-7S-TR 4.194304 | 12pF |XC1230CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-42-12-7SX-TR 
6.000000 | 32pF |XC498CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-60-32-78-TR 4.915200 | Series |XC1211CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-49-S-7SX-TR 
6.144000 32pF | XC509CT-ND¢ 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-61-32-7S-TR 4.915200 20pF |XC1212CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-49-20-7SX-TR 
6.553600 12pF |XC496CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-65-12-7S-TR 5.000000 20pF |XC1204CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-50-20-7SX-TR 
7.372800 | Series |XC510CT-ND¢ | 203 1.69 1.35 101250 | ECS-73-8-78-TR 6.000000 | Series |XC1202CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-60-S-7SX-TR 
7.372800 | 20pF |XC536CT-ND | 203 169 135 1oio50 | ECS:73:00:79-7R 6.000000 | 32pF |XC1203CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-60-32-7SX-TR 
8.000000 | Series |xc511CT-ND¢ | 2.03 1.69 1.35 1012.50  |ECS-80-S-7S-TR eens nae Hees ae es ise iibee meeeeeienels 
8.000000 | 16pF_(ASEZSCisN 2mm, 208 1.69 1.88 1012.50 {ECS 80-16-75-7R 7.372800 | 20pF |XC1231CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-73-20-7SX-TR 
9.830400 | Series epee) 20S 1.69 1.85 | 1012.50) ECS-88.5-S-7S-TR 8.000000 | Series |XC1215CT-ND | 2.03 1.69 1.35 | 101250 | ECS-80-S-7SX-TR 
9.830400 | 20pF |XCSISCIENDE)) 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-98.3-20-78-TR 8.000000 | 16pF |XC1200CT-ND | 2.08 1.69 1.35 1012.50 | ECS-80-16-7SX-TR 
10.000000 | Series (AC acmworg) 203 (1.69 1.35 1012 a0. , [ECS 100:S:755Th 9.830400 | 20pF |XC1216CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-98.3-20-7SX-TR 
11.059200 | Series |XC515CT-ND$ | 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-110.5-S-7S-TR 10.000000 | Series |XC1217CT-ND | 2.038 1.69 1.35 1012.50 _| ECS-100-S-7SX-TR 
11.059200 | 20pF | XC516CT-ND 2.03 169 1.35 1012.50 ECS-110.5-20-7S-TR 11.059200 | Series |XC1218CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-110.5-S-7SX-TR 
12.000000 | Series |XC517CT-ND$ | 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-120-S-7S-TR 11.059200 | 20pF |XC1219CT-ND | 2.03 169 1.35 1012.50 | ECS-110.5-20-7SX-TR 
12.000000 | 18pF |XC548CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-120-18-7S-TR 12.000000 | Series |XC1220CT-ND | 2.03 169 1.35 1012.50 | ECS-120-S-7SX-TR 
12.000000 | 32pF |XxC494CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-120-32-7S-TR 12.000000 | 18pF |XC1232CT-ND | 2.03 169 1.35 1012.50 | ECS-120-18-7SX-TR 
12.288000 | Series |XC518CT-NDt 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-122.8-S-7S-TR 12.288000 | Series |XC1221CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-122.8-S-7SX-TR 
12.288000 | 20pF |xcagscT-ND | 2.03 169 1.35 4012.50 |ECS-122.8-20-7S-TR 12.288000 | 20pF [XC1199CT-ND | 203 1.69 1.35 1012.50 | ECS-122.8-20-7SX-TR 
74318180 | Series [XC519CT-ND¢ | 2031.69 -1.35 1012.60 |ECS-143-8-75-1R 14.318180 | Series |XC1222CT-ND | 203 1.69 1.35 1012.50 | ECS-143-S-7SX-TR 
14318180 | 20pF |xcag2cT-ND | 203 169 1.35 01250: | ECsa49-20-76-7A 14.745600 | Series |XC1223CT-ND | 2.03 169 1.35 1012.50 | ECS-147.4-S-7SX-TR 
14.745600 | Series |XCS200T-NDE | 203 169 1.35 feiegt leseaa pace ta 14.745600 | 20pF |XC1198CT-ND | 203 1.69 1.35 1012.50 | ECS-147.4-20-7SX-TR 
14:745600 | 20pF |xCA@1CT-ND | 208 169 196 | 101250 [EoS-147.42078-TR | FE oCGo09 | aor [KCIZSECTND | 2.08 169 tas | ToIas0 /ECS-160:20-7SK-TA 
16.000000 | Series ACSEIGIEND HS) 203 1.69 1.95 1O12:50..[ECS=160:5°75:1h 18.432000 | Series |XC1225CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-184-S-7SX-TR 
16.000000 | 20pF )XCSSOCT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-160-20-78-TR 19.660800 | 20pF |XC1197CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-196.6-20-7SX-TR 
18.432000 | Series |XC522CT-ND$ / 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-184-8-7S-TR 20.000000 | Series |XC1226CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-200-S-7SX-TR 
19.660800 | Series |XC523CT-ND$ | 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-196.6-S-7S-TR 20.000000 | 16pF |XC1196CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-200-16-7SX-TR 
19.660800 | 20pF /XC490CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-196.6-20-7S-TR 20.000000 | 20pF |XC1227CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-200-20-7SX-TR 
20.000000 | Series |XC524CT-ND$ | 2.03 1.69 1.35 1012.50 |ECS-200-S-7S-TR 24.000000 | 20pF |XC1228CT-ND | 2.03 1.69 1.35 1012.50 | ECS-240-20-7SX-TR 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


$ XC-KIT-ND Digi-Key® SMT Low Profile Quartz Crystal Kit 3 each of values denoted (78 total pieces). Notebook style storage case and bin storage guide included $169.00 


Surface Mount Quartz Crystals 


Fig. 1 ' 
118 : BST 20 a 
WW is e ii ee Side View Side View 
Top View 2s 
F601 
Top View ' it 
45 Top View > 4G 
Internal Connections 7 7 + 3.0 =| 1 4.4 2 
Pottomivicw eng view f Bottom Layout Bottom View ai Mee 
Maximum z Tape and Reel 
ESR Load Frequency Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Pricing ECs 
Fig. (Ohm) Cap. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
CSM-12, -10°C ~ 70°C 
200 17pF 3.579545 XC584CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC584TR-ND 975.00 ECS-35-17-18-TR 
200 Series 3.686400 XC585CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC585TR-ND 975.00 ECS-36-S-18-TR 
200 20pF 3.686400 XC586CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC586TR-ND 975.00 ECS-36-20-18-TR 
150 Series 4.000000 XC588CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC588TR-ND 975.00 ECS-40-S-18-TR 
1 150 20pF 4.000000 XC587CT-ND 1.95 1.76 1.47 WAZ XC587TR-ND 975.00 ECS-40-20-18-TR 
150 Series 4.915200 XC590CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC590TR-ND 975.00 ECS-49-S-18-TR 
150 20pF 4.915200 XC589CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC589TR-ND 975.00 ECS-49-20-18-TR 
100 32pF 6.144000 XC591CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC591TR-ND 975.00 ECS-61-32-18-TR 
100 Series 7.372800 XC592CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC592TR-ND 975.00 ECS-73-S-18-TR 
* 3rd Overtone t Bluetooth™ RF (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1431 


ECS inc. Surface Mount Quartz Crystals (cont, Reel” 


INTERNATION 


Maximum Tape and Reel 
ESR Load Frequency Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Pricing ECS 
Fig. (Ohm) Cap. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
100 Series 8.000000 XC593CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC593TR-ND 975.00 ECS-80-S-18-TR 
100 20pF 8.000000 XC1007CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC1007TR-ND 975.00 ECS-80-20-18-TR 
100 Series 9.830400 XC594CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC594TR-ND 975.00 ECS-98.3-S-18-TR 
100 20pF 9.830400 XC595CT-ND 1.95 1.76 1.47 TA? XC595TR-ND 975.00 ECS-98.3-20-18-TR 
80 Series 10.000000 XC596CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC596TR-ND 975.00 ECS-100-S-18-TR 
80 Series 11.059200 XC597CT-ND 1.95 1.76 1.47 117 XC597TR-ND 975.00 ECS-110.5-S-18-TR 
80 20pF 11.059200 XC598CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC598TR-ND 975.00 ECS-110.5-20-18-TR 
80 Series 12.000000 XC599CT-ND 1.95 1.76 1.47 17. XC599TR-ND 975.00 ECS-120-S-18-TR 
1 50 Series 14.318180 XC600CT-ND 1.95 1.76 1.47 TAZ XC600TR-ND 975.00 ECS-143-S-18-TR 
50 20pF 14.318180 XC937CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC937TR-ND 975.00 ECS-143-20-18-TR 
50 Series 16.000000 XC601CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC601TR-ND 975.00 ECS-160-S-18-TR 
50 Series 18.432000 XC602CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC602TR-ND 975.00 ECS-184-S-18-TR 
50 Series 19.660800 XC603CT-ND 1.95 1.76 1.47 elie XC603TR-ND 975.00 ECS-196.6-S-18-TR 
50 Series 20.000000 XC604CT-ND 1.95 1.76 1.47 117 XC604TR-ND 975.00 ECS-200-S-18-TR 
50 20pF 20.000000 XC605CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC605TR-ND 975.00 ECS-200-20-18-TR 
50 16pF 24.000000 XC607CT-ND 1.95 1.76 1.47 eA? XC607TR-ND 975.00 ECS-240-16-18-TR 
50 20pF 24.000000 XC606CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC606TR-ND 975.00 ECS-240-20-18-TR 
ECX-19A, -10°C ~ 70°C 
200 17pF 3.579545 XC850CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC850TR-ND 1650.00 ECS-35-17-19A-TR 
200 20pF 3.686400 XC851CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC851TR-ND 1650.00 ECS-36-20-19A-TR 
150 20pF 4.000000 XC852CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC852TR-ND 1650.00 ECS-40-20-19A-TR 
150 20pF 4.915200 XC853CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC853TR-ND 1650.00 ECS-49-20-19A-TR 
100 32pF 6.144000 XC854CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC854TR-ND 1650.00 ECS-61-32-19A-TR 
100 20pF 7.372800 XC855CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC855TR-ND 1650.00 ECS-73-20-19A-TR 
100 20pF 8.000000 XC856CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC856TR-ND 1650.00 ECS-80-20-19A-TR 
100 20pF 9.830400 XC857CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC857TR-ND 1650.00 ECS-98.3-20-19A-TR 
80 Series 10.000000 XC858CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC858TR-ND 1650.00 ECS-100-S-19A-TR 
80 20pF 11.059200 XC859CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC859TR-ND 1650.00 ECS-110.5-20-19A-TR 
2 80 Series 12.000000 XC860CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC860TR-ND 1650.00 ECS-120-S-19A-TR 
80 20pF 12.000000 XC861CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC861TR-ND 1650.00 ECS-120-20-19A-TR 
50 Series 14.318180 XC862CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC862TR-ND 1650.00 ECS-143-S-19A-TR 
50 20pF 14.318180 XC863CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC863TR-ND 1650.00 ECS-143-20-19A-TR 
50 Series 16.000000 XC864CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC864TR-ND 1650.00 ECS-160-S-19A-TR 
50 Series 18.432000 XC865CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC865TR-ND 1650.00 ECS-184-S-19A-TR 
50 Series 19.660800 XC866CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC866TR-ND 1650.00 ECS-196.6-S-19A-TR 
50 Series 20.000000 XC867CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC867TR-ND 1650.00 ECS-200-S-19A-TR 
50 20pF 20.000000 XC868CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC868TR-ND 1650.00 ECS-200-20-19A-TR 
50 Series 24.000000 XC870CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC870TR-ND 1650.00 ECS-240-S-19A-TR 
50 20pF 24.000000 XC869CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC869TR-ND 1650.00 ECS-240-20-19A-TR 
CSM-8, -10°C ~ 70°C 
60 20pF 8.000000 XC1010CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC1010TR-ND. 1650.00 ECS-80-20-20A-TR 
60 Series 9.830400 XC608CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC608TR-ND 1650.00 ECS-98.3-S-20A-TR 
60 20pF 9.830400 XC609CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC609TR-ND 1650.00 ECS-98.3-20-20A-TR 
60 Series 10.000000 XC610CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC610TR-ND 1650.00 ECS-100-S-20A-TR 
60 Series 11.059200 XC611CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC611TR-ND 1650.00 ECS-110.5-S-20A-TR 
60 20pF 11.059200 XC612CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC612TR-ND 1650.00 ECS-110.5-20-20A-TR 
60 Series 12.000000 XC613CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC613TR-ND 1650.00 ECS-120-S-20A-TR 
60 20pF 12.000000 XC1011CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC1011TR-ND. 1650.00 ECS-120-20-20A-TR 
60 20pF 12.288000 XC1012CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC1012TR-ND 1650.00 ECS-122.8-20-20A-TR 
60 Series 14.318180 XC614CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC614TR-ND 1650.00 ECS-143-S-20A-TR 
60 20pF 14.318180 XC938CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC938TR-ND 1650.00 ECS-143-20-20A-TR 
60 Series 14.745600 XC615CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC615TR-ND 1650.00 ECS-147.4-S-20A-TR 
40 Series 16.000000 XC616CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC616TR-ND 1650.00 ECS-160-S-20A-TR 
40 20pF 16.000000 XC939CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC939TR-ND 1650.00 ECS-160-20-20A-TR 
40 Series 18.432000 XC617CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC617TR-ND 1650.00 ECS-184-S-20A-TR 
40 Series 19.660800 XC618CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC618TR-ND 1650.00 ECS-196.6-S-20A-TR 
3 40 Series 20.000000 XC619CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC619TR-ND 1650.00 ECS-200-S-20A-TR 
40 20pF 20.000000 XC620CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC620TR-ND 1650.00 ECS-200-20-20A-TR 
40 Series 24.000000 XC621CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC621TR-ND 1650.00 ECS-240-S-20A-TR 
40 12pF 24.000000 XC1009CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC1009TR-ND 1650.00 ECS-240-12-20A-TR 
40 20pF 24.000000 XC622CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC622TR-ND 1650.00 ECS-240-20-20A-TR 
40 Series 24.000140 XC623CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC623TR-ND 1650.00 ECS-240.0014S20A-TR 
40 Series 30.000000 XC630CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC630TR-ND 1650.00 ECS-300-S-20A-F-TR 
80 Series 30.000000 XC624CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC624TR-ND* 1650.00 ECS-300-S-20A-TR 
40 Series 32.000000 XC631CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC631TR-ND 1650.00 ECS-320-S-20A-F-TR 
80 Series 32.000000 XC625CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC625TR-ND* 1650.00 ECS-320-S-20A-TR 
80 Series 33.000000 XC626CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC626TR-ND* 1650.00 ECS-330-S-20A-TR 
40 Series 35.251200 XC632CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC632TR-ND 1650.00 ECS-352.512-S20AF-TR 
40 Series 36.000000 XC633CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC633TR-ND 1650.00 ECS-360-S-20A-F-TR 
80 Series 36.000000 XC627CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC627TR-ND* 1650.00 ECS-360-S-20A-TR 
40 Series 40.000000 XC634CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC634TR-ND 1650.00 ECS-400-S-20A-F-TR 
80 Series 40.000000 XC628CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC628TR-ND* 1650.00 ECS-400-S-20A-TR 
80 Series 40.320000 XC629CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC629TR-ND* 1650.00 ECS-403.2-S-20A-TR 
80 20pF 48.000000 XC940CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC940TR-ND 1650.00 ECS-480-20-20A-TR 
ECX-64A-EN Industrial Temperature, -40°C ~ 85°C, +50ppm 
80 Series 14.318180 XC980CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC980TR-ND 1470.00 ECS-143-S-23A-EN-TR 
80 20pF 14.318180 XC979CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC979TR-ND 1470.00 ECS-143-20-23A-EN-TR 
80 20pF 14.745600 XC981CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC981TR-ND 1470.00 ECS-147-20-23A-EN-TR 
60 Series 16.000000 XC983CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC983TR-ND 1470.00 ECS-160-S-23A-EN-TR 
60 20pF 16.000000 XC982CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC982TR-ND 1470.00 ECS-160-20-23A-EN-TR 
60 Series 18.432000 XC985CT-ND 2.94 2.65 2.21 177 XC985TR-ND 1470.00 ECS-184-S-23A-EN-TR 
4 60 20pF 18.432000 XC984CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC984TR-ND 1470.00 ECS-184-20-23A-EN-TR 
60 Series 19.660800 XC987CT-ND 2.94 2.65 2.21 Ve XC987TR-ND 1470.00 ECS-196-S-23A-EN-TR 
60 20pF 19.660800 XC986CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC986TR-ND 1470.00 ECS-196-20-23A-EN-TR 
40 Series 20.000000 XC989CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC989TR-ND 1470.00 ECS-200-S-23A-EN-TR 
40 20pF 20.000000 XC988CT-ND 2.94 2.65 2.21 LE XC988TR-ND 1470.00 ECS-200-20-23A-EN-TR 
40 Series 24.000000 XC991CT-ND 2.94 2.65 2.21 LP XC991TR-ND 1470.00 ECS-240-S-23A-EN-TR 
40 20pF 24.000000 XC990CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC990TR-ND 1470.00 ECS-240-20-23A-EN-TR 
* 3rd Overtone t Bluetooth™ RF (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ECS inc. Surface Mount Quartz Crystals (cont) @reel’ © 
Maximum Tape and Reel 
ESR Load Frequency Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Pricing ECS 
Fig. (Ohm) Cap. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
ECX-64A, -10°C ~ 70°C, +50ppm 
80 Series 14.31818 XC822CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC822TR-ND 1650.00 ECS-143-S-23A-TR 
80 20pF 14.31818 XC821CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC821TR-ND 1650.00 ECS-143-20-23A-TR 
80 20pF 14.74560 XC823CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC823TR-ND 1650.00 ECS-147-20-23A-TR 
60 Series 16.00000 XC825CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC825TR-ND 1650.00 ECS-160-S-23A-TR 
60 20pF 16.00000 XC824CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC824TR-ND 1650.00 ECS-160-20-23A-TR 
4 60 Series 18.43200 XC827CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC827TR-ND 1650.00 ECS-184-S-23A-TR 
60 20pF 18.43200 XC826CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC826TR-ND 1650.00 ECS-184-20-23A-TR 
60 Series 19.66080 XC829CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC829TR-ND 1650.00 ECS-196-S-23A-TR 
60 20pF 19.66080 XC828CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC828TR-ND 1650.00 ECS-196-20-23A-TR 
40 Series 20.00000 XC831CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC831TR-ND 1650.00 ECS-200-S-23A-TR 
40 20pF 20.00000 XC830CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC830TR-ND 1650.00 ECS-200-20-23A-TR 
40 Series 24.00000 XC832CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC832TR-ND 1650.00 ECS-240-S-23A-TR 
ECX-64B, -10°C ~ 70°C, +50ppm 
80 QpF 12.00000 XC1022CT-NDt 1.95 1.76 1.47 TA? XC1022TR-NDt 975.00 ECS-120-CD-0330-TR 
80 20pF 12.00000 XC1013CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC1013TR-ND 1875.00 ECS-120-20-23B-TR 
80 Series 14.31818 XC810CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC810TR-ND 1875.00 ECS-143-S-2 3B-TR 
80 20pF 14.31818 XC809CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC809TR-ND 1875.00 ECS-143-20-23B-TR 
80 20pF 14.74560 XC811CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC811TR-ND 1875.00 ECS-147-20-23B-TR 
60 Series 16.00000 XC813CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC813TR-ND 1875.00 ECS-160-S-23B-TR 
60 20pF 16.00000 XC812CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC812TR-ND 1875.00 ECS-160-20-23B-TR 
5 60 Series 18.43200 XC815CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC815TR-ND 1875.00 ECS-184-S-23B-TR 
60 20pF 18.43200 XC814CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC814TR-ND 1875.00 ECS-184-20-23B-TR 
60 Series 19.66080 XC817CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC817TR-ND 1875.00 ECS-196-S-23B-TR 
60 20pF 19.66080 XC816CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC816TR-ND 1875.00 ECS-196-20-23B-TR 
40 Series 20.00000 XC819CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC819TR-ND 1875.00 ECS-200-S-23B-TR 
40 20pF 20.00000 XC818CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC818TR-ND 1875.00 ECS-200-20-23B-TR 
40 Series 24.00000 XC820CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC820TR-ND 1875.00 ECS-240-S-23B-TR 
40 20pF 24.00000 XC1014CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC1014TR-ND 1875.00 ECS-240-20-23B-TR 
40 18pF 25.00000 XC1015CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC1015TR-ND 1875.00 ECS-250-18-23B-F-TR 


* 3rd Overtone t Bluetooth™ RF 


Subminiature Surface Mount Quartz Crystals Digi@Reel’ 


—— L —_+ Dimensions (mm) 

| 3 L il Series L Ww 
i ECX-53B 5.0 3.2 
w ECX-42 4.0 25 
ECX-32 3.2 2.5 


i au Top View Botton View ECX-2236 25 2.0 
Top View ECX-1637 2.0 1.6 


| Side View 


Maximum Cut Tape Tape and Reel 
ESR Load Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
(Ohm) Cap. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
ECX-53B-DU Automotive Temperature Range, -55°C ~ 125°C, 5.0 x 3.2 x .85mm 
80 20pF 10.000000 XC1510CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1510TR-ND 885.00 ECS-100-20-30B-DU 
80 20pF 12.000000 XC1511CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1511TR-ND 885.00 ECS-120-20-30B-DU 
80 20pF 14.318180 XC1512CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1512TR-ND 885.00 ECS-143-20-30B-DU 
60 20pF 16.000000 XC1513CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1513TR-ND 885.00 ECS-160-20-30B-DU 
40 20pF 20.000000 XC1514CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1514TR-ND 885.00 ECS-200-20-30B-DU 
30 20pF 24.000000 XC1515CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1515TR-ND 885.00 ECS-240-20-30B-DU 
30 20pF 25.000000 XC1516CT-ND a7? 1.60 1.33 1.07 XC1516TR-ND 885.00 ECS-250-20-30B-DU 
30 20pF 27.000000 XC1517CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1517TR-ND 885.00 ECS-270-20-30B-DU 
30 20pF 30.000000 XC1518CT-ND 7. 1.60 1.33 1.07 XC1518TR-ND 885.00 ECS-300-20-30B-DU 
30 20pF 32.000000 XC1519CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1519TR-ND 885.00 ECS-320-20-30B-DU 
30 20pF 40.000000 XC1520CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1520TR-ND 1035.00 ECS-400-20-30B-DU 
30 20pF 48.000000 XC1521CT-ND 2.37 2.14 1.78 1.43 XC1521TR-ND 1185.00 ECS-480-20-30B-DU 
ECX-53B, -20°C ~ 70°C, +50ppm, 5.0 x 3.2 x .85mm 
80 20pF 10.000000 XC1117CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1117TR-ND 885.00 ECS-100-20-30B-TR 
80 20pF 12.000000 XC1118CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1118TR-ND 885.00 ECS-120-20-30B-TR 
80 20pF 14.318180 XC1119CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1119TR-ND 885.00 ECS-143-20-30B-TR 
60 20pF 16.000000 XC1120CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1120TR-ND 885.00 ECS-160-20-30B-TR 
50 20pF 20.000000 XC1121CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1121TR-ND 885.00 ECS-200-20-30B-TR 
50 20pF 24.000000 XC1122CT-ND 477. 1.60 1.33 1.07 XC1122TR-ND 885.00 ECS-240-20-30B-TR 
50 20pF 24.576000 XC1123CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1123TR-ND 885.00 ECS-245-20-30B-TR 
50 20pF 25.000000 XC1124CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1124TR-ND 885.00 ECS-250-20-30B-TR 
50 Series 27.000000 XC1126CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1126TR-ND 1035.00 ECS-270-S-30B-TR 
50 20pF 27.000000 XC1125CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1125TR-ND 885.00 ECS-270-20-30B-TR 
50 Series 30.000000 XC1128CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1128TR-ND 1035.00 ECS-300-S-30B-TR 
50 20pF 32.000000 XC1129CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1129TR-ND 1035.00 ECS-320-20-30B-TR 
50 Series 36.000000 XC1132CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1132TR-ND 1035.00 ECS-360-S-30B-TR 
50 20pF 36.000000 XC1131CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1131TR-ND 1035.00 ECS-360-20-30B-TR 
50 20pF 40.000000 XC1133CT-ND 2.37 2.14 1.78 1.43 XC1133TR-ND 1185.00 ECS-400-20-30B-TR 
50 20pF 50.000000 XC1135CT-ND 2.37 2.14 1.78 1.43 XC1135TR-ND 1185.00 ECS-500-20-30B-TR 
ECX-42 For Bluetooth™ and Zigbee Applications, +10/+10, -20°C ~ 70°C, 4.0 x 2.5 x .80mm 
80 QpF 12.000000 XC1608CT-ND 1.65 1.49 1.24 99 XC1608TR-ND 825.00 ECS-120-9-42-CKM-TR 
80 pF 13.000000 XC1609CT-ND 1.65 1.49 1.24 -99 XC1609TR-ND 825.00 ECS-130-9-42-CKM-TR 
80 pF 14.400000 XC1610CT-ND 1.65 1.49 1.24 -99 XC1610TR-ND 825.00 ECS-144-9-42-CKM-TR 
80 QpF 16.000000 XC1611CT-ND 1.65 1.49 1.24 99 XC1611TR-ND 825.00 ECS-160-9-42-CKM-TR 
80 QpF 19.680000 XC1612CT-ND 1.65 1.49 1.24 -99 XC1612TR-ND 825.00 ECS-196.8-9-42-CKM-TR 
60 13pF 24.000000 XC1613CT-ND 1.65 1.49 1.24 99 XC1613TR-ND 825.00 ECS-240-13-42-CKM-TR 
60 13pF 26.000000 XC1614CT-ND 1.65 1.49 1.24 -99 XC1614TR-ND 825.00 ECS-260-13-42-CKM-TR 
60 13pF 32.000000 XC1615CT-ND 1.74 1.57 1.31 1.05 XC1615TR-ND 870.00 ECS-320-13-42-CKM-TR 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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WECS wc. Subminiature Surface Mount Quartz Crystals (cont, 


INTERNATIONAL 


Reel” 


Maximum Cut Tape Tape and Reel 
ESR Load Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
(Ohm) Cap. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
ECX-32, -20°C ~ 70°C, +50ppm, 3.2 x 2.5 x .70mm 
100 20pF 16.000000 XC1137CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1137TR-ND 1785.00 ECS-160-20-33-TR 
100 20pF 18.432000 XC1138CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1138TR-ND 1785.00 ECS-184-20-33-TR 
100 20pF 19.660800 XC1139CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1139TR-ND 1785.00 ECS-196-20-33-TR 
100 20pF 20.000000 XC1140CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1140TR-ND 1785.00 ECS-200-20-33-TR 
100 20pF 24.000000 XC1141CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1141TR-ND 1785.00 ECS-240-20-33-TR 
100 20pF 25.000000 XC1142CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1142TR-ND 1785.00 ECS-250-20-33-TR 
100 20pF 27.000000 XC1143CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1143TR-ND 1785.00 ECS-270-20-33-TR 
50 Series 30.000000 XC1145CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1145TR-ND 1785.00 ECS-300-S-33-TR 
50 20pF 30.000000 XC1144CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1144TR-ND 1785.00 ECS-300-20-33-TR 
50 Series 32.000000 XC1147CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1147TR-ND 1785.00 ECS-320-S-33-TR 
50 20pF 32.000000 XC1146CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1146TR-ND 1785.00 ECS-320-20-33-TR 
50 20pF 36.000000 XC1148CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1148TR-ND 1785.00 ECS-360-20-33-TR 
50 20pF 40.000000 XC1150CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1150TR-ND 1785.00 ECS-400-20-33-TR 
ECX-2236 for Bluetooth™ and Zigbee Applications, +10/+10, -20°C ~ 70°C, 2.5 x 2.0 x .55mm 
100 8pF 16.000000 XC1552CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1552TR-ND 1725.00 ECS-160-8-36CKM 
100 8pF 18.432000 XC1553CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1553TR-ND 1725.00 ECS-184-8-36CKM 
100 8pF 19.200000 XC1554CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1554TR-ND 1725.00 ECS-192-8-36CKM 
100 8pF 19.660800 XC1555CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1555TR-ND 1725.00 ECS-196-8-36CKM 
100 8pF 20.000000 XC1556CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1556TR-ND 1725.00 ECS-200-8-36CKM 
100 8pF 24.000000 XC1557CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1557TR-ND 1725.00 ECS-240-8-36CKM 
100 8pF 24.576000 XC1558CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1558TR-ND 1725.00 ECS-245.7-8-36CKM 
100 8pF 25.000000 XC1559CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1559TR-ND 1725.00 ECS-250-8-36CKM 
100 8pF 26.000000 XC1560CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1560TR-ND 1725.00 ECS-260-8-36CKM 
100 8pF 27.000000 XC1561CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1561TR-ND 1725.00 ECS-270-8-36CKM 
100 8pF 30.000000 XC1562CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1562TR-ND 1725.00 ECS-300-8-36CKM 
100 8pF 32.000000 XC1563CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1563TR-ND 1725.00 ECS-320-8-36CKM 
100 8pF 36.000000 XC1564CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1564TR-ND 1725.00 ECS-360-8-36CKM 
100 8pF 40.000000 XC1565CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1565TR-ND 1725.00 ECS-400-8-36CKM 
100 8pF 48.000000 XC1566CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1566TR-ND 1725.00 ECS-480-8-36CKM 
100 8pF 80.000000 XC1567CT-ND 5.37 4.84 4.03 3.23 XC1567TR-ND 2685.00 ECS-800-8-36CKM 
ECX-1637 for Bluetooth™ and Zigbee Applications, +10/+10, -20°C ~ 70°C, 2.0 x 1.6 x .45mm 
100 8pF 24.000000 XC1543CT-ND 3.87 3.49 2.91 2.33 XC1543TR-ND 1935.00 ECS-240-8-37CKM 
100 8pF 26.000000 XC1545CT-ND 3.87 3.49 2.91 2.33 XC1545TR-ND 1935.00 ECS-260-8-37CKM 
100 8pF 27.000000 XC1546CT-ND 3.87 3.49 2.91 2.33 XC1546TR-ND 1935.00 ECS-270-8-37CKM 
100 8pF 32.000000 XC1547CT-ND 3.87 3.49 2.91 2.33 XC1547TR-ND 1935.00 ECS-320-8-37CKM 
100 8pF 40.000000 XC1549CT-ND 3.87 3.49 2.91 2.33 XC1549TR-ND 1935.00 ECS-400-8-37CKM 
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Dimensions (mm) 


Mfg. Part No. L D 


ECS-3X8 
ECS-3X8X Beet 


o6k allt Dimensions (mm) i sent ECS-.327-12.5-13 | 65 | 54 
Bottom View Mfg. Part No. ECS-.327-12.5-13X 
ECS-327SMO 3_| Output ECS-.327-8-14 51145 
Side View ECS-327KO 4 | Voo ECS-.327-8-14X s ! 
ESR Load Cupane 
Maximum Capacitance | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel ECS 
Fig. (Q) (pF) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Surface Mount Crystals 
50k 6.0 XC746CT-ND 1.08 90 72 XC746TR-ND 3,000 560.00/M ECS-.327-6-17-TR 
1 50k 6.0 XC1307CT-ND® 1.08 90 72 XC1307TR-ND@ 3,000 560.00/M ECS-.327-6-17X-TR 
50k 12.5 XC488CT-ND 1.08 90 72 XC488TR-ND 3,000 560.00/M ECS-.327-12.5-17-TR 
50k 12.5 XC1195CT-ND® 1.08 90 te. XC1195TR-ND@ 3,000 560.00/M ECS-.327-12.5-17X-TR 
2 65k 7.0 XC1657CT-ND® -90 81 68 XC1657TR-ND@ 3,000 450.00/M ECS-.327-7-38-TR 
65k 12.5 XC1616CT-ND® 90 81 68 XC1616TR-ND® 3,000 450.00/M ECS-.327-12.5-38 
3 70k 12.5 XC1658CT-ND® 96 87 72 XC1658TR-ND@ 3,000 480.00/M ECS-.327-12.5-39-TR 
4 70k 7.0 XC1656CT-ND® 1.26 1.14 95 XC1656TR-ND® 3,000 630.00/M ECS-.327-7-34B-TR 
70k 12.5 XC1617CT-ND® 1.26 1.14 95 XC1617TR-ND® 3,000 630.00/M ECS-.327-12.5-34B 
Surface Mount Oscillators — RoHS Compliant 
5 = = XC777CT-ND 6.74 5.52 4.90 XC777TR-ND 2,000 3430.00/M ECS-327SMO-TR 
= _ XC1489CT-ND TAZ 6.46 5.38 XC1489TR-ND 1,000 3585.00 ECS-327KO-TR 
Cylinder Type Crystals 
35k 12.5 X801-NDt -30 27 22 = _ — ECS-3X8 
35k 12.5 X1123-NDt@ -30 27 22 = — = ECS-3X8X 
6 35k 12.5 X802-NDt -30 27 .22 — = = ECS-.327-12.5-13 
35k 12.5 X1124-NDt@ -30 27 22 = _ _ ECS-.327-12.5-13X 
40k 8.0 X803-NDt 2.63 2.37 1.89 = = = ECS-.327-8-14 
40k 8.0 X1125-NDt@ 63 57 45 = = = ECS-.327-8-14X 
@ RoHS Compliant t Bulk 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RECS Inc. Quartz Crystals — ECS-31 Series 


INTERNATIONAL 


Price Each 


Specifications: Frequency Load Digi-Key ECS 
* Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C * Temperature Coefficient: (kHz) Capacitance Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
0.034ppm/°C_ * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C »* Storage Tem- ECS-31 
oka Maximum * Shunt Capacitance: Spf - 1.7pF « Drive Level: 1yW Ea anes eEND a a ie ae eee 
Maximum « Insulation Resistance: 500MO Minimum/DC 100V +15V « AG: 40.008 ee aaah 8 2 eo 3 Saar aa 
ing (First Year): +5ppm Maximum @25°C +3°C 65.536 12.5pF XC975-ND 83 75 60 ‘53 |ECS-.655-12.5-13 
75.000 12.5pF XC976-ND 83 75 60 53 |ECS-.750-12.5-13 
100.000 12.5pF XC977-ND 83 75 60 53 |ECS-1.00-12.5-13 
125.000 12.5pF XC999-ND 83 75 60 53 |ECS-1.25-12.5-13 
153.600 12.5pF XC978-ND 83 75 60 53 |ECS-1.536-12.5-13 
ECS-31X — RoHS Compliant 
32.000 12.5pF XC1392-ND 83 75 60 53 |ECS-.320-12.5-13X 
65.536 12.5pF XC1393-ND 83 75 60 53 |ECS-.655-12.5-13X 
100.000 12.5pF XC1394-ND 83 75 60 53 |ECS-1.00-12.5-13X 
153.600 12.5pF XC1395-ND 83 75 60 53 |ECS-1.536-12.5-13X 
‘_ = ee ii Price Each 
Quartz Crystals High Frequency Miniature cestode entre , a Pe ety [See 
Specifications: * Frequency Tolerance: +50ppm @ 25°C and over Operating Temperature * Operating ECS-3Xx9 
Temperature: -10°C ~ 60°C * Stora 2 -40°C ~ 85°C * i #18: ° 
Capacitance: 5pF Maximum « Dave even conic SoU . insulddlem Resistance: S0oMa Minimum be 8192000 Meso) he 66 ae At Bos 6192189 
100V +5 * Aging (First Year): +5ppm Maximum @ 25°C +3°C 9.830400 XC952-ND 73 66 53 A7 ECS-98.3-18-9 
10.000000 XC953-ND 73 .66 53 47 |ECS-100-18-9 
11.059200 XC954-ND 73 66 53 47 |ECS-110.5-18-9 
L ———— Equivalent Series 12.000000 XC955-ND 73 66 53 47 | ECS-120-18-9 
@ 2 Frequency | Resistance (ESR) 14.318180 XC956-ND 73 66 53 47 | ECS-143-18-9 
“= 10.5—b— 10.0 — {hz} (2) Maximum Mode 14.745600 ‘| XC957-ND 73 66 53 47 |ECS-147.4-18-9 
3X10 ri 6 750 16.000000 XC958-ND 73 66 53 47 |ECS-160-18-9 
ees 6-10 700 Fundamental 18.432000 XC959-ND 73 66 53 47 | ECS-184-18-9 
a as 10 ~30 50 19.660800 XC960-ND 73 66 53 47 __|ECS-196.6-18-9 
= gipe apo) 30 ~ 36 100 20.000000 XC961-ND 73 66 53 47 |ECS-200-18-9 
3x9 36 ~ 70 80 24.000000 XC962-ND 73 .66 53 47 | ECS-240-18-9 
24.576000 XC963-ND 73 66 53 7 |ECS-245.7-18-9 
25.000000 XC964-ND 73 66 53 47 | ECS-250-18-9 
Frequency _| Digi-Key price Each ECS 27.000000 XC965-ND 73 66 53 47__|ECS-270-18-9 
(EE) Bonin i 10 100 DOORS REruNo: 32.000000 XC966-ND 73 66 53 47 | ECS-320-18-9-F 
ECS-3X10 32.768000 XC967-ND 73 .66 53 47 | ECS-327-18-9-F 
3.579545 XC944-ND 73 66 53 47 JECS-35-18-10 40.000000 XC968-ND 73 .66 53 47 | ECS-400-18-10-30T 
3.686400 XC945-ND 73 66 53 47 | ECS-36-18-10 50.000000 XC969-ND 73 66 53 47__|ECS-500-18-9-30T 
4.000000 XC946-ND 73 66 53 47 | ECS-40-18-10 ECS-3X9X — RoHS Compliant 
4.915200 XC947-ND 73 66 53 47 | ECS-49-18-10 10.000000 XC1378-ND 73 66 53 47 |ECS-100-18-9X 
6.000000 XC948-ND 73 66 53 47__ | ECS-60-18-10 11.059200 XC1379-ND 73 66 53 47 | ECS-110.5-18-9X 
7.372810 XC949-ND 73 66 53 47 | ECS-73-18-10 12.000000 XC1380-ND 73 66 53 47 | ECS-120-18-9X 
8.000000 XC950-ND 73 66 53 A7__|ECS-80-18-10 14.318180 XC1381-ND 73 .66 53 47 | ECS-143-18-9x 
ECS-3X10X — RoHS Compliant 14.745600 XC1382-ND 73 66 53 A7__|ECS-147.4-18-9X 
3.579545 XC1371-ND 73 66 53 ‘47 |ECS-35-18-10X 16.000000 XC1383-ND 73 66 53 47 |ECS-160-18-9X 
3.686400 XC1372-ND 73 66 53 47 | ECS-36-18-10X 18.432000 XC1384-ND 73 .66 53 47 | ECS-184-18-9X 
4.000000 XC1373-ND 73 66 53 47 | ECS-40-18-10X 20.000000 XC1386-ND 73 .66 53 47 | ECS-200-18-9X 
4.915200 XC1374-ND 73 66 53 47 | ECS-49-18-10X 24.576000 XC1387-ND 73 66 53 47 | ECS-245.7-18-9X 
6.000000 XC1375-ND 73 66 53 47 |ECS-60-18-10X 25.000000 XC1388-ND 73 66 53 47__|ECS-250-18-9X 
7.372810 XC1376-ND 73 66 53 47 |ECS-73-18-10X 27.000000 XC1389-ND 73 66 53 47 |ECS-270-18-9X 
8.000000 XC1377-ND 73 66 53 47__|ECS-80-18-10X 32.000000 XC1390-ND 73 66 53 47 __|ECS-320-18-9X-F 
Through-Hole Quartz Crystals 
HC-49U 


Fig. 1 
[19.817 foal 
1254 
AR 


1. 
"74. 


¢ Frequency Tolerance @ 25°C: +30ppm »* Frequency Stability: s50ppm * Shunt Capacitance: 7pF Maxi- 
mum ¢ Drive Level: 1.800 ~ 3.000MHz 200uW; 3.000 ~ 100.000MHz 100LW * Operating Temperature: 
-10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -30°C ~ 85°C » Aging Characteristics (First Year): s5ppm @ 25°C 
¢ Mode of Operation: Fundamental except when noted 

HC-49US 

« Frequency Tolerance @ 25°C: +30ppm_ ¢ Frequency Stability @ 25°C: Standard -10°C ~ 70°C +50ppm 
¢ Shunt Capacitance: 7pF Maximum ¢ Drive Level: 5001W * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C « Stor- 
age Temperature: -40°C ~ 105°C * Aging Characteristics (First Year): +5ppm @ 25°C » Mode of Opera- 
tion: Fundamental except when noted 
HC-49US-DN 

¢ Frequency Tolerance @ 25°C: +30ppm 


¢ Frequency Stability @ 25°C: +100ppm from -40°C ~ 85°C 


Shunt Capacitance: 7pF Maximum ° Drive Level: 500 pW »¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


¢ Storage Temperature: -40°C ~ 105°C » Aging Characteristics (per year) @ 25°C +3°C: +5ppm Max 
* Mode of Operation: Fundamental except when noted 
HC-49USS 
¢ Frequency Tolerance @ 25°C: +30ppm * Frequency Stability: 50ppm * Shunt Capacitance: 5pF Maxi- 
mum ¢ Drive Level: 500uW + Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 
105°C » Aging Characteristics (per year) @ 25°C +3°C: +5ppm Max » Mode of Operation: Fundamental 
except when noted 
HC49INS-ND Base Insulator — RoHS Compliant $.90/10 $7.50/100 
Frequency Load Digi-Key Price Each ECS Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
Fig. (MHz) Capacitance | Part No. 1 10 100 500 | Part No. Fig. (MHz) Capacitance | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
HC-64 3.686400 Series X080-ND 40 .36 32 .29 | ECS-36-S-1 
1 2.949120 32pF X014-ND 1.37. 1.14 91 -70 | ECS-29.4-32-2P 3.686400 18pF X071-ND .40 36 32 .29 | ECS-36-18-1 
HC-49U 3.932160 17pF X013-ND 40 36 32 .29 | ECS-39-17-1 
1.000000 13pF X066B-ND$ [17.88 14.85 8.09 7.54 [ECS-10-13-1H 4.000000 Series x081-ND 40 36 32 ~©.29 |ECS-40-S-1 
1.843200 Series | X002-ND 195 162 129 1.00 |ECS-18-S-1 4.000000 20pF X006-ND ‘40 36 432 ©.29 |ECS-40-20-1 
be siete goer ae ten i i 6 Sete 4.032000 Series |X015-ND 40. 36 32 +29 |ECS-40.3-S-4 
: eres 4 ‘ : : : cad 2 | 4.032000 20pF X072-ND 40 36 .32 29 |ECS-40.3-20-1 
2.000000 20pF X068-ND 1.95 162 1.29 1.00 |ECS-20-20-1 
2.048000 12pF X098-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 ]ECS-20.48-12-1 oe pe occa ee ee ee Eee 
2 | 2.457600 32pF X069-ND 163 1.35 1.08  .83 |ECS-24-32-1 4.194304 12pF 2OG AND 400 360 8229 /ECS-42-12-1 
2.500000 Series | X070-ND 1.63 1.35 1.08 83 |ECS-25-S-1 4.433620 20pF _PAQB:NE} 40" B6___ 282129 JECS-44-2071 
3.000000 Series X009-ND 163 1.35 1.08 83 |ECS-30-S-1 4.915200 Series X050:ND) 40 3860 82.29 |ECS-49-8-1 
3.276800 17pF X022-ND 65 544334 | ECS-32-17-1 4.915200 20pF X084-ND 40 36 32 — .29 |ECS-49-20-1 
3.579550 Series X011-ND 40 36 32 .29 |ECS-35-S-1 5.000000 Series X099-ND -40 36 232 .29 | ECS-50-S-1 
3.579550 17pF X049-ND 40 36 32 .29 | ECS-35-17-1 $ 1.0 Frequency: 100ppm @ 25°C; +100ppm from 0°C ~ 60°C ~—t 3rd Overtone (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ECS Inc. Through-Hole Quartz Crystals (cont) 


li BY INC. 


Frequency Load Digi-Key Price Each EcS Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 

Fig. (MHz) Capacitance |Part No. fl 10 100 500 | Part No. Fig. (MHz) Capacitance | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
5.000000 20pF X051-ND 40 36 382 .29 |ECS-50-20-1 5.000000 Series X1026-ND 40 36 .32 29 |ECS-50-S-1X 
5.068800 Series X052-ND 40 36 .32 .29 |ECS-51-S-1 5.000000 20pF X989-ND 40 36 32  .29 |ECS-50-20-1X 
5.068800 20pF X085-ND 40 36 32 .29 |ECS-51-20-1 5.068800 Series X990-ND 40 36 32  .29 |ECS-51-S-1X 
5.185000 Series X053-ND 40 36 32 .29 |ECS-52-S-1 5.068800 20pF X1015-ND 40 36 32 .29 |ECS-51-20-1X 
5.185000 32pF X016-ND 40.36 32.29 |ECS-52-32-1 6.000000 Series X982-ND 40.36 ~—«.32_——.29 | ECS-60-S-1X 
5.990400 Series X073-ND 40 4.36 ~=—.32.—Ss«w29 | ECS-59-S-1 6.000000 32pF X1016-ND 40 36 32 .29 |ECS-60-32-1X 
5.990400 20pF X017-ND 40 36 32 .29 |ECS-59.9-20-1 6.553600 12pF X977-ND 40 36 32 .29 |ECS-65-12-1X 
6.000000 Series X026-ND 40 36 .32 .29 |ECS-60-S-1 7.372800 Series X1006-ND 40 36 32  .29 |ECS-73-S-1X 
6.000000 32pF X086-ND 40 36 32 .29 |ECS-60-32-1 7.372800 20pF X978-ND 40 36 32  .29 |ECS-73-20-1X 
6.144000 32pF X054-ND 40.36 ~—.32_——.29 | ECS-61-32-1 8.000000 Series X991-ND 40.36 ~—«.32_——.29 | ECS-80-S-1X 
6.553600 12pF X018-ND 40 36 32 © .29 |ECS-65-12-1 8.000000 18pF X1027-ND 40 36 32 ©.29 |ECS-80-18-1X 
7.372800 Series X074-ND 40 36 32 .29 |ECS-73-S-1 8.000000 20pF X979-ND 40 36 32  .29 |ECS-80-20-1X 
7.372800 20pF X019-ND 40 36 32 .29 |ECS-73-20-1 8.000000 32pF X1028-ND 40 36 32  .29 |ECS-80-32-1X 
7.680000 20pF X020-ND 40 36 32 .29 |ECS-76.8-20-1 9.216000 Series X1007-ND 40 36 32 .29 |ECS-92.1-S-1X 
8.000000 Series X056-ND 40.36 32.29 | ECS-80-S-1 9.216000 20pF X1029-ND 40.36 32.29 |ECS-92.1-20-1X 
8.000000 18pF X100-ND 40° «3632.29 | ECS-80-18-1 9.830400 Series X981-ND 40. 36 ©.32.—Ss««29 [ECS-98.3-S-1X 
8.000000 20pF X021-ND 40 36 32 .29 |ECS-80-20-1 9.830400 20pF X1017-ND 40 36 32 .29 |ECS-98.3-20-1X 
8.000000 32pF X137-ND 40 36 82 .29 |ECS-80-32-1 10.000000 Series X992-ND 40 36 32  .29 |ECS-100-S-1X 
9.216000 Series X075-ND 40 36 32 .29 |ECS-92.1-S-1 11.000000 Series X1018-ND 40 36 32  .29 |ECS-110-S-1X 
9.216000 20pF X138-ND 40.36 ~—=.32_——.29 | ECS-92.1-20-1 11.059200 Series X1009-ND 40.36 .32_——_—.29 |ECS-110.5-S-1X 
9.830400 Series X023-ND 40 36 382 .29 |ECS-98.3-S-1 11.059200 20pF X1019-ND 40 36 »=«.32.—S—.29 [ECS-110.5-20-1X 
9.830400 20pF X087-ND 40 36 32 .29 |ECS-98.3-20-1 | 11.059200 32pF X1030-ND 40 36 32  .29 |ECS-110.5-32-1X 
140.000000 Series X057-ND 40 36 82 29 |ECS-100-S-1 12.000000 Series X993-ND 40 36 32  .29 |ECS-120-S-1X 
10.738640 Series X024-ND 40 36 82 .29 |ECS-107.3-S-1 12.000000 32pF X983-ND 40 36 32  .29 |ECS-120-32-1X 
11.000000 Series X088-ND 40.36 32.29 |ECS-110-S-1 12.288000 Series X1020-ND 40.36 32.29 |ECS-122.8-S-1X 
11.046000 Series X025-ND 40 4.362 .382.—S«w29 [ECS-110.4-S-1 12.288000 20pF X1031-ND 40 36 »©=«.32.—S 29 [ECS-122.8-20-1X 
11.059200 Series X078-ND 40 36 82 .29 |ECS-110.5-S-1 14.318180 Series X1021-ND 40 36 32 29 |ECS-143-S-1x 
11.059200 20pF X089-ND 40 36 32  .29 |ECS-110.5-20-1 14.745600 Series X1022-ND 40 36 32 .29 |ECS-147.4-S-1X 
11.059200 32pF X139-ND 40 36 32 .29 |ECS-110.5-32-1 14.745600 20pF X1032-ND 40 36 32  .29 |ECS-147.4-20-1X 
11.228000 Series X028-ND 40.36 ~—-.32_——«.29 J ECS-112.2-S-1 15.000000 Series X994-ND 40.36 ~—«.32_——.29 | ECS-150-S-1X 
11.520000 Series X140-ND 40 36 22 .29 [ECS-115.2-S-1 6.000000 Series X1008-ND 40.36 ©=.32.~—S—«.29 | ECS-160-S-1X 
11.981350 Series X029-ND 40 36 82 .29 |ECS-119.8-S-1 16.000000 20pF X1033-ND 40 36 .32 29 |ECS-160-20-1X 

» | 12.000000 Series X058-ND 40 36 32 29 |ECS-120-S-1 18.000000 20pF X1034-ND 40 36 32  .29 |ECS-180-20-1X 
12.000000 32pF X030-ND 40 36 32 29 |ECS-120-32-1 18.432000 Series X995-ND 40 36 32 .29 |ECS-184-S-1X 
12.000390 18pF X147-ND 40.36 ——-.82_—_—.29 | ECS-120.003-18-1 18.432000 18pF X1035-ND 40.36 ~—«.32_——.29 | ECS-184-18-1X 
12.096000 Series X031-ND 40 4.362)» .82.—S«.29 [ECS-121-S-1 18.432000 20pF X1036-ND 40 36 32 .29 |ECS-184-20-1X 
12.288000 Series X090-ND 40 36 .32 29 |ECS-122.8-S-1 19.660800 Series X1023-ND 40 36 32  .29 |ECS-196.6-S-1X 
12.288000 20pF X141-ND 40 36 32 .29 |ECS-122.8-20-1 19.660800 20pF X984-ND 40 36 32 .29 |ECS-196.6-20-1X 
13.516800 Series X032-ND 40 36 32 29 |ECS-135-S-1 20.000000 Series X996-ND 40 36 32  .29 |ECS-200-S-1X 
14.318180 Series X091-ND 40.36 ~—=.82_——.29 | ECS-143-S-1 20.000000 20pF X985-ND 40.36 —-.32___—.29 | ECS-200-20-1X 
14.690000 Series X033-ND 40 36 22 29 |ECS-146-S-1 22.118400 Series X997-ND 40 36 32 ~—-.29 |ECS-221-S-1X 
14.745600 Series X092-ND 40 36 .32 29 |ECS-147.4-S-1 24.000000 Series X1024-ND 40 36 32 .29 |ECS-240-S-1X 
14.745600 20pF X142-ND 40 36 382 .29 |ECS-147.4-20-1 24.000000 20pF X986-ND 40 36 32  .29 |ECS-240-20-1X 
15.000000 Series X059-ND 40 36 82 .29 |ECS-150-S-1 48.000000 Series X998-NDt 40.36 ~—«.32_—«.29 | ECS-480-S-1X 
16.000000 Series X077-ND 40.36 ~—=.82_——.29 | ECS-160-S-1 HC-49US 
16.000000 20pF X143-ND 40 .36~—.32.—S«w29 | ECS-160-20-1 3.579550 Series X153-ND 58 52 42 37 JECS-35-S-4 
16.000310 18pF X148-ND 40 36 32  .29 | ECS-160.003-18-1 3.579550 17pF X079-ND 58 52 42 37 |ECS-35-17-4 
18.000000 Series X060-ND 40 36 32  .29 |ECS-180-S-1 3.686400 Series X403-ND 58 52 42 37 |ECS-36-S-4 
18.000000 20pF X144-ND 40 36 32 .29 |ECS-180-20-1 3.686400 18pF X402-ND 58 52 42 37 |ECS-36-18-4 
18.432000 Series X061-ND 40.36 —=.82_——.29 | ECS-184-S-1 4.000000 Series X404-ND 58.52 —.42_~—_—=37_ | ECS-40-S-4 
18.432000 18pF X145-ND 40 4.36 ~—.32.—Ss«29 | ECS-184-18-1 4.000000 20pF X405-ND 58 562 42 37 |ECS-40-20-4 
18.432000 20pF X146-ND 40 36 32 .29 |ECS-184-20-1 4.032000 Series X155-ND 58 52 42 37 |ECS-40.3-S-4 
19.660800 Series X094-ND 40 36 82 .29 |ECS-196.6-S-1 4.032000 20pF X154-ND 58 52 42 — 87 |ECS-40.3-20-4 
19.660800 20pF X035-ND 40 36 32 .29 |ECS-196.6-20-1 4.096000 20pF X156-ND 58 52.42 ~— 87 | ECS-41-20-4 
20.000000 Series X062-ND 40.36 ~—=.82_——«.29 | ECS-200-S-1 4.194300 12pF X406-ND 58.52.4287 _|ECS-42-12-4 
20.000000 20pF X036-ND 40 36) .32.~—S«.29 | ECS-200-20-1 4.194300 16pF X157-ND 58 52 42 37 [ECS-42-16-4 
22.118400 Series X063-ND 40 36 82 .29 |ECS-221-S-1 4.433620 20pF X407-ND 58 52 42 37 |ECS-44-20-4 
24.000000 Series X095-ND 40 36 82  .29 |ECS-240-S-1 4.915200 Series X408-ND 58 52 42 37 |ECS-49-S-4 
24.000000 20pF X037-ND 40 36 32 .29 |ECS-240-20-1 4.915200 20pF X409-ND 58 52 42 37 |ECS-49-20-4 
24.000100 18pF X149-ND 40.36 82.29 | ECS-240.001-18-1 5.000000 Series X158-ND 58.52.42 ~—_—37 _|ECS-50-S-4 
35.251200 18pF X151-NDt 50) ©6045. ~—386~—~«32 | ECS-352.5-18-1 5.000000 20pF X410-ND 58 52 42 — 37 |ECS-50-20-4 
38.000530 18pF X150-NDt 50 45 36  .32 |ECS-380.005-18-1 5.068800 Series X159-ND 58 52 42 37 |ECS-51-S-4 
40.320000 18pF X152-NDt 50 45 36  .32 |ECS-403.2-18-1 5.068800 20pF X411-ND 58 52 42 37 |ECS-51-20-4 
48.000000 Series X065-NDt 40 36 82 .29 |ECS-480-S-1 5.185000 Series X160-ND 58 62 42 37 |ECS-52-S-4 
48.000000 20pF XC943-NDt 50 45 36 .82 | ECS-480-20-1 5.185000 32pF X064-ND 75 63 50 239 | ECS-52-32-4 
49.860000 20pF X038-NDt 40.36.3229 [ECS-498.6-20-1 5.990400 Series X161-ND 58 52 42 37 |ECS-59-S-4 

HC-49UX — RoHS Compliant 5.990400 20pF X162-ND 58 52 42 37 |ECS-59.9-20-4 

1.000000 13pF X999-ND¥ 17.88 14.85 8.09 7.54 JECS-10-13-1XH 3 | 6.000000 Series X412-ND 58 52 42 37 |ECS-60-S-4 
1.843200 Series X969-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 |ECS-18-S-1X 6.000000 32pF X413-ND 58 52 42 37 |ECS-60-32-4 
1.843200 13pF X1000-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 |ECS-18-13-1X 6.144000 32pF X414-ND 58 52 42 -37_|ECS-61-32-4 
2.000000 Series X970-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 |ECS-20-S-1X 6.500000 20pF X415-ND 58 52 42 -37 |ECS-65-20-4 
2.000000 20pF X1001-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 | ECS-20-20-1X 7.372800 Series X416-ND 58 62 42 -37 |ECS-73-S-4 
2.048000 12pF X1025-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 |ECS-20.48-12-1X 7.372800 20pF X076-ND 75 63 50 -39 | ECS-73-20-4 
2.457600 32pF X1002-ND 1.63 135 1.08  .83 |ECS-24-32-1X 7.680000 20pF X163-ND 58 52 42 37 | ECS-76.8-20-4 
2.500000 Series X1003-ND 1.63 1.35 1.08 .83 | ECS-25-S-1X 8.000000 Series X417-ND 58 52 42 -37 | ECS-80-S-4 
3.000000 Series X973-ND 163 135 1.08 .83 | ECS-30-S-1X 8.000000 18pF X164-ND 58 52 42 -87 | ECS-80-18-4 
3.276800 17pF X980-ND 65 5443.34 | ECS-32-17-1X 8.000000 20pF X165-ND 58 52 42 37 |ECS-80-20-4 
3.579550 Series X974-ND 40 36 32 .29 | ECS-35-S-1X 8.000000 32pF X166-ND 58 52 42 -87 | ECS-80-32-4 
3.579550 17pF X987-ND 40 36 32  .29 | ECS-35-17-1X 8.500000 Series X418-ND 58 52 42 37 |ECS-85-S-4 

3 3.686400 Series X1010-ND 40 36 32 .29 | ECS-36-S-1X 9.000000 Series X419-ND 58 52 42 -387 |ECS-90-S-4 
3.686400 18pF X1004-ND 40 36 B82 .29 | ECS-36-18-1X 9.216000 Series X167-ND 58 52 42 .87 | ECS-92.1-S-4 
3.932160 17pF X975-ND 40 .36 32 .29 | ECS-39-17-1X 9.216000 20pF X168-ND 58 62 42 -37 | ECS-92.1-20-4 
4.000000 Series X1011-ND 40 36 82 .29 |ECS-40-S-1X 9.545000 Series X420-ND 58 62 42 -37 |ECS-95.4-S-4 
4.000000 20pF X971-ND 40 36 32 .29 |ECS-40-20-1X 9.830400 Series X421-ND 58 52 42 .37 | ECS-98.3-S-4 
4.032000 Series X976-ND 40 36 32 .29 | ECS-40.3-S-1X 9.830400 20pF X169-ND 58 52 42 -37 | ECS-98.3-20-4 
4.032000 20pF X1005-ND 40 36 32 .29 | ECS-40.3-20-1X 10.000000 Series X422-ND 58 52 42 .37 |ECS-100-S-4 
4.096000 20pF X1012-ND 40.36 ~—=.32_——.29 | ECS-41-20-1X 10.000000 18pF X443-ND 58 52 42 37 |ECS-100-18-4 
4.194304 12pF X972-ND 40 36 32 29 |ECS-42-12-1X 10.738640 Series X423-ND 58 52 42 .37 | ECS-107.3-S-4 
4.433620 20pF X1013-ND 40 36 82 .29 |ECS-44-20-1X 11.000000 Series X424-ND 58 52 42 .37 | ECS-110-S-4 
4.915200 Series X988-ND 40 36 32 .29 |ECS-49-S-1X 11.059200 Series X425-ND 58 52 42 -37 |ECS-110.5-S-4 
4.915200 20pF X1014-ND 40 36 32 .29 | ECS-49-20-1X $1.0 Frequency: 100ppm @ 25°C; +100ppm from 0°C ~ 60°C. t 3rd Overtone (Continued) 
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li EY INC. 


ECS INC. Through-Hole Quartz Crystals (con) 


Frequency Load Digi-Key Price Each ECS Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 

Fig. (MHz) Capacitance | Part No. i 10 100 500 | Part No. Fig. (MHz) Capacitance | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
1.059200 20pF X426-ND 58 52 42 .37 |ECS-110.5-20-4 12.000000 32pF X1100-ND 58 52 42 37 |ECS-120-32-4x 
11.059200 32pF X170-ND 58 52 42 37 |ECS-110.5-32-4 12.288000 Series X1101-ND 58 52 42 37 |ECS-122.8-S-4x 
11.520000 Series X171-ND 58 52 42  .37 |ECS-115.2-S-4 12.288000 20pF X1038-ND 58 52 42 37 |ECS-122.8-20-4x 
11.981350 Series X427-ND 58 52 42 .37 | ECS-119.8-S-4 42.960000 18pF X1083-ND 75 63 50 39 |ECS-129.6-18-4x 
12.000000 Series X428-ND 58.52.42 37 | ECS-120-S-4 14.318180 Series X1068-ND 58 52.42.37 | ECS-143-8-4x 
12.000000 20pF X227-ND 58 52 42 -87 | ECS-120-20-4 14.318180 20pF X1081-ND 58 52 42 .37 |ECS-143-20-4X 
12.000000 32pF X172-ND 58 52 42 -37 | ECS-120-32-4 14.745600 Series X1069-ND 58 52 42 .37 | ECS-147.4-S-4X 
12.000390 18pF X173-ND 58 52 42  .37 |ECS-120.003-18-4 14.745600 20pF X1102-ND 58 52 42 37 /ECS-147.4-20-4x 
12.096000 Series X429-ND 58 5200 4287 |ECS-121-S-4 15.000000 Series X1070-ND 58 62 42 37 |ECS-150-S-4x 
12.288000 Series X174-ND 58 52.42 ~_.37 | ECS-122.8-S-4 15.360000 20pF X1082-ND 75 63 450 39 |ECS-153-20-4x 
12.288000 20pF X228-ND 58 5200 4237 | ECS-122.8-20-4 16.000000 Series X1071-ND 58 52 42 37 |ECS-160-S-4x 
12.960000 18pF x097-ND 75 63 50 .39 |ECS-129.6-18-4 Fa‘o0o000 20pF X1103-ND 53 468) dS [ECS1600ax 
14.318180 Series X430-ND 58 0 520 4237 JECS-143-S-4 16.000310 18pF X1104-ND 58 52 42 37 |ECS-160.003-18-4Xx 
14.318180 20pF Ee END) 38 52 AB GT ECS+149-20-4 18.000000 Series |X1072-ND 58 52 42 37 |ECS-180-S-4x 
14.745600 Series X431-ND 58 52 -.42_~—_—.37 | ECS-147.4-S-4 48000000 20pF EGET BR .ep: asi — ap eS 40 S0-ax 
1 Ted 20pF 2SARID poet. tee. See, er ||ECea coe 3 | 18.432000 Series |X1073-ND 58. 52 42 37 |ECS-184-S-4Xx 
15.000000 Series X432-ND 58 52 42 37 |ECS-150-S-4 48480000 139F SE IPORT eg eb. “ade. .° grea aaabax 
jeceon? 20pF AUESND fom GO) we) 08: ECS 1beeos 18.432000 20pF X1107-ND 58 52. »««.42—«37 |ECS-184-20-4X 
ipa poe oe = oe os eal noe 19.660800 Series |X1074-ND 58 52 42 37 |ECS-196.6-S-4x 

3 | 16000310 18pF _[X177-ND ‘5852 ~42~_.37 |ECS-160.003-16-4 a ee ENE eo eee 
16.257000 Series X434-ND 58 52 42  .37 |ECS-162.5-S-4 , , ; é : 
16.257000 20pF —*| XO39-ND 75 63 50  .39 |ECS-162.5-20-4 20.000000 20pF oN BEN SR AB BT JE CS:200 20-4 
18.000000 Series —_|X435-ND 58 52 42 37 |ECS-180-8-4 apse 20pF eee gs DR Es > uO BOP 
saasoo0d 20pF SERED ea, es. aa -~ sags legeda6 S04 22.118400 Series X1109-ND 58 52 42 37 |ECS-221-S-4x 
ag450000 Series AGED Sag SoBe aad a TOS BASS a 24,000000 Series X1077-ND 58 52.42 ~_.37 | ECS-240-S-4x 
a5 decon0 18pF eGONB 66 Jee” a, say! EG asada 24.000000 12pF XC1005-ND 58 52 42 37 |ECS-240-12-4x 
5a iepone 20pF SeRON eho ik: Lab ta9-| EGS4edéo0en 24,000000 16pF X1078-ND 58 52 42 37 |ECS-240-16-4x 
19.660800 Series | X437-ND 58 52 42 87 |ECS-196.6-S-4 ee 000000 20pF Ne ee ee ie et | BGS ea coax 
49.660800 20pF Xte1-ND ‘68 4O§2—Sté«i«:StS*«C. |ES-196.6-20-4 24.576000 20pF X1040-ND 58 52 42 37 |ECS-245.7-20-4x 
20.000000 Series X438-ND 58 52 42 ~—~«.37 [ECS-200-S-4 25.000000 18pF X1041-ND 585242 87 |ECS-250-18-4X-F 
20.000000 20pF X439-ND 58 452» 42—S37 |ECS-200-20-4 27.000000 18pF XC1006-ND 58 52 42 37 |ECS-270-18-4X-F 
20.480000 20pF X229-ND 58 52 42 37 |ECS-204.8-20-4 HC-49US-DN, Industrial Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
21.477270 Series X044-ND 75 63 .50  .39 |ECS-214.7-S-4 3.579550 17pF X184-ND 80 72 = =.58 52 | ECS-35-17-4DN 
22.118400 Series X182-ND 58 52 42 .387 | ECS-221-S-4 3.686400 20pF X185-ND 80 72 58 -52 |ECS-36-20-4DN 
24.000000 Series X440-ND 58 52 42 .37 | ECS-240-S-4 4.000000 20pF X186-ND -80 72 58 -52 |ECS-40-20-4DN 
24.000000 16pF X441-ND 58 52 42 37 |ECS-240-16-4 6.000000 32pF X187-ND 80 72 58 52 |ECS-60-32-4DN 
24.000000 20pF X442-ND 58 52 42 37 |ECS-240-20-4 7.372800 20pF X188-ND 80.72 58 _.52_|ECS-73-20-4DN 
24.000140 18pF X183-ND 58 52 42  .37 |ECS-240.001-18-4 8.000000 18pF X189-ND ‘80 72 58  .52 |ECS-80-18-4DN 
24.576000 20pF X230-ND 58 52.42 ~—_—.37 | ECS-245.7-20-4 3 | 12.000000 20pF X190-ND 80 72 58 52 |ECS-120-20-4DN 
25.000000 18pF X231-ND 68 52 42 37 |ECS-250-18-4-F 14.318180 20pF X191-ND 80 72 58  .52 |ECS-143-20-4DN 
48.000000 20pF XC942-ND 58 52.42 _.37 | ECS-480-20-4 16.000000 20pF X192-ND 80 72 .58 52 |ECS-160-20-4DN 

HC-49USX — RoHS Compliant 18.432000 20pF X193-ND 80.72 58 _.52 |ECS-184-20-4DN 

3.579550 Series X1086-ND 58 52 42 .37 |ECS-35-S-4X 19.660800 20pF X194-ND ‘80. 72 58 52 |ECS-196.6-20-4DN 
3.579550 17pF X1085-ND 58 52 42  .37 |ECS-35-17-4x 20.000000 20pF X195-ND 80 72 58  .52 |ECS-200-20-4DN 
3.686400 Series X1043-ND 58 52 42 .37 | ECS-36-S-4X 24.000000 20pF X196-ND 80 72 58 52 |ECS-240-20-4DN 
3.686400 18pF X1042-ND 58 52 42 -37 | ECS-36-18-4X HC-49USX-DN, Industrial Temperature Range: -40°C ~ 85°C — RoHS Compliant 
4.000000 Series X1044-ND 58 52 42 .37 | ECS-40-S-4X 3.579550 17pF X1110-ND 80 72 58 52 |ECS-35-17-4XDN 
4.000000 20pF X1045-ND 58 52 42 — .37 |ECS-40-20-4x 3.686400 20pF X1114-ND 80 72 .58  .52 |ECS-36-20-4XDN 
4.032000 20pF X1087-ND 58 52 42 37 |ECS-40.3-20-4x 4.000000 20pF X1142-ND 80 72 58  .52 /ECS-40-20-4XDN 
4.096000 20pF X1089-ND 58 52 42  .37 |ECS-41-20-4x 6.000000 32pF X1113-ND ‘80 72 58 52 |ECS-60-32-4XDN 
4.194300 12pF X1046-ND 58 52 42  .37 |ECS-42-12-4x 7.372800 20pF X4114-ND ‘80 72 58 52 |ECS-73-20-4XDN 
4.194300 16pF X1090-ND 58 52 42  .37 |ECS-42-16-4x BI000000. 18pF X1115-ND a0, 7E, sae TaD |ECS'S0918-AKDN 
4.433620 20pF x1047-ND 58 «520 4237 | ECS-44-20-4X 3 | 12.000000 20pF X1116-ND 80 72 58 52 |ECS-120-20-4XDN 
4.915200 Series X1048-ND 58 «5204237 | ECS-49-S-4X 14.318180 20pF X1117-ND 80 72 58  .52 |ECS-143-20-4XDN 
4.915200 20pF AIOE) 38 520 4287 | ECS-49-20-4X 16.000000 20pF X1118-ND 80 72 58 52 |ECS-160-20-4XDN 
5.000000 Series = Og 38 52, AR ST /ECS-50-8-4X 18.432000 20pF X1119-ND 80 72 .58 52 |ECS-184-20-4XDN 
5.000000 20pF alee) 38.52 a2 BT |ECS-50-20-4X 19.660800 20pF X1120-ND ‘80. 72 58.52 |ECS-196.6-20-4XDN 
pean ae ees aa = - eal Sona 20.000000 20pF X1121-ND 80 .72 .58  .52 |ECS-200-20-4XDN 
é 000006 ae ian ce EB ad. . av leoseieaoeux 24,000000 20pF X1122-ND eI we 72.58 _.52 |ECS-240-20-4XDN 
6.144000 32pF X1054-ND 58 52 42 37 |ECS-61-32-4x 
san000. one SIGEEND, eu sa: cae ag [ECS eapocax 4 | 3840000 32pF X008-ND 1.24 1.03 82 64 |ECS-36.4-32-2P 
7.372800 Series X1056-ND 58 52 42 37 [ECS-73-S-4xX 700008 S2pF O12 ND eas HOG: 2182 68 BOSSI Neer 

3 | 7.372800 20pF X1084-ND 75 63 50  .39 |ECS-73-20-4x HC-ASUSSX Series Low Profile = RoHS Compliant 
7.680000 20pF X1092-ND 58 52 42 37 |ECS-76.8-20-4X 3.579545 18pF MeN) 73 6600 530 AT |ECS-35-18-4VX 
8.000000 Series —_|X1057-ND 58 52 42 37 |ECS-80-S-4x 8,686400 20pF Mei SENe) TS aGG BS. G7 ECS:86:20-4VX 
ppaneets 180F GEOR eas, “oe. ibd a dar Ce aoe a 4.000000 20pF XC1570-ND 73° 66 53  .47 |ECS-40-20-4vx 
000000 20pE aadenn gg, se DS az ECS 60 :20cAK 6.000000 20pF XC1571-ND 73 66 53  .47 |ECS-60-20-4vx 
eanonen 32pF SeIeeETD 68 SR. a> a7 |ECS-80.90-4x 8.000000 20pF XC1572-ND 73 66 53 _.47 |ECS-80-20-4vx 
2.500000 Sanes X1058-ND 58 4~OS2Sté«‘<«i:S*«*«C |ECS-85-8-4X 9.830400 20pF XC1573-ND 73. 66 53  .47 |ECS-98.3-20-4Vx 
9.000000 Savas X1059-ND 58 62 42 37 |ECS-90-8-4x 10.000000 20pF XC1574-ND 73 66 53 .47 |ECS-100-20-4Vx 
9.216000 20pF X1096-ND 58 52 42 37 /ECS-92.1-20-4x 11.059200 20pF XC1575-ND 73 66 53 47 |ECS-110.5-20-4Vx 
9.830400 Series X1060-ND 58 52 42  .37 |ECS-98.3-S-4x 12.000000 18pF XC1576-ND 73 66 53  — .47 |ECS-120-18-4VX 
9.830400 20pF X1097-ND 58 52 42 37 | ECS-98.3-20-4X 5 12.000000 32pF XC1577-ND 73 .66 53 47 | ECS-120-32-4VX 
10.000000 Series X1061-ND 58 52 42 .37 | ECS-100-S-4X 12.288000 20pF XC1578-ND 73 66 53 -47 | ECS-122.8-20-4VX 
10.000000 18pF X1080-ND 58 52 42 .87 | ECS-100-18-4X 14.318180 20pF XC1579-ND 73 .66 53 47 | ECS-143-20-4VX 
10.738640 Series X1062-ND 58 52 42 .37 | ECS-107.3-S-4X 14.745600 20pF XC1580-ND 73 66 53 -47 | ECS-147.4-20-4VX 
11.000000 Series X1063-ND 58 52 42  .37 [ECS-110-S-4x 16.000000 20pF XC1581-ND 73 66 53  .47 |ECS-160-20-4Vx 
11.059200 Series X1064-ND 58 52 42 37 |ECS-110.5-S-4x 18.432000 20pF XC1582-ND 73 66 53 47 |ECS-184-20-4Vx 
11.059200 20pF X1065-ND 58 52 42 37 |ECS-110.5-20-4x 20.000000 20pF XC1583-ND 73. 66 53 47 |ECS-200-20-4VXx 
11.059200 32pF X1098-ND 58 52 42 37 |ECS-110.5-32-4x 24.000000 20pF XC1584-ND 73 66 53  .47 |ECS-240-20-4Vx 
11.520000 Series X1099-ND 58 52.42.37 | ECS-115.2-S-4x 24.576000 20pF XC1585-ND 73 66 53  .47 |ECS-245.7-20-4Vx 
11.981350 Series X1066-ND 58 52 42 37 |ECS-119.8-S-4Xx 25.000000 20pF XC1586-ND 73 66 53 .47 |ECS-250-20-4Vx 
12.000000 Series X1067-ND 58 52 42 37 |ECS-120-S-4x 27,000000 20pF XC1587-ND 73 66 53 47 |ECS-270-20-4VX 
12.000000 20pF X1037-ND 58 52 42 -37 | ECS-120-20-4X + 1.0 Frequency: 100ppm @ 25°C; +100ppm from 0°C ~ 60°C t 3rd Overtone 
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ABRACON Trai ® Freq CinTape T&R 
CORPORATION Crystals DigiReel uency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing / Abracon 
(MHz) | Part No. 1 10 50 | Part No. 1,000 | Part No. 
. 15.00000 |535-9911-1-ND | 1.05 91 80 [535-9911-2-ND | 392.00 | ABLS-15.000MHZ-L4Q-T 
ABLS and ABLS2 Series HC49US SMD Crystals =f 16.00000 |535-9912-1-ND | 1.05 91 (80 |535-9912-2-ND | 392.00 | ABLS-16.000MHZ-L4Q-T 
Dim. in mm. 16.38400 |535-9913-1-ND | 1.05 91 80 |535-9913-2-ND | 392.00 | ABLS-16.384MHZ-L4Q-T 
= 18.43200 |535-9914-1-ND | 1.05 91 80 |535-9914-2-ND | 392.00 | ABLS-18.432MHZ-L4Q-T 
Dimensions (mm) 19.66080 |535-9915-1-ND | 1.05 91 80 [535-9915-2-ND | 392.00 _| ABLS-19.6608MHZ-L4Q-T 
Series 20.00000 | 535-9916-1-ND | 1.05 91 .80 [535-9916-2-ND | 392.00 | ABLS-20.000MHZ-L4Q-T 
ABLS 22.11840 | 535-9917-1-ND | 1.05 91 80 |535-9917-2-ND | 392.00 | ABLS-22.1184MHZ-L40-T 
ABLS2 24.00000 | 535-9918-1-ND | 1.05 91 80 |535-9918-2-ND | 392.00 | ABLS-24.000MHZ-L4QF-T 
24.57600 | 535-9919-1-ND | 1.05 91 80 |535-9919-2-ND | 392.00 | ABLS-24.576MHZ-L4QF-T 
25.00000 | 535-9920-1-ND | 1.05 91 80 [535-9920-2-ND | 392.00 _| ABLS-25.000MHZ-L4QF-T 
Series Specifications: Frequency Stability | Frequency Tolerance | Operating Temperature | Load Capacitance sna 2s S02 END 105 A 0 35; 9021 2.0 seu Foe OME OE T 
ABLS-xxxMHZ-20-R50 50ppm 50ppm O°C ~ 70°C 20.0pF 30.00000 |535-9923-1-ND} 1.13 98 86 |535-9923-2-ND | 420.00 | ABLS-30.000MHZ-L4QF-T 
ABLS-xxxMHZ-B2-T +50ppm +20ppm -20°C ~ 70°C 18.0pF 32.00000 |535-9924-1-ND | 1.13 98 86 |535-9924-2-ND | 420.00 | ABLS-32.000MHZ-L4QF-T 
ABLS-xxxMHZ-10-R20-D #50ppm 50ppm 40°C ~ 85°C 10.0pF 33.0000 |535-9925-1-ND | 1.13 98 86 _|535-9925-2-ND | 420.00 | ABLS-33.000MHZ-L4QF-T 
ABLS-xxxMHZ-20-Rx0-D +50ppm +50ppm 40°C ~ 85°C 20.0pF 36.0000 |535-9926-1-ND [1.13.98  .86 |535-9926-2-ND | 420.00 | ABLS-36.000MHZ-L4QF-T 
ABLS-xxxMHZ-D-R60-1-W-T +25ppm +10ppm ~40°C ~ 85°C 18.0pF 40.00000 |535-9927-1-ND | 1.13.98 _.86_|535-9927-2-ND | 420.00 | ABLS-40.000MHZ-L4QF-T 
ABLS-xxxMHZ-10-J4Y #30ppm +30ppm 40°C ~ 105°C 10.0pF ABLS-xxxMHZ-10-R20-D Series — Crystals for RF Transceivers 
ABLS-xxxMHZ-K4-T *50ppm +30ppm “40°C ~ 125°C 18.0pF 9.794100 [535-9604-1-ND | .83 72 63 |535-9694-2-ND | 308.00 |ABLS-9.7941MHZ-10-R20-D 
ABLS-xxxMHZ-L40-T +100ppm +30ppm “55°C ~ 125°C 18.0pF 9.843750 |535-9689-1-ND | .83 72 63. |535-9689-2-ND | 308.00 | ABLS-9.84375MHZ-10-R20-D 
ABLS2-xxxMHZ-D4Y-T *30ppm +30ppm ~40°C ~ 85°C 18.0pF 12.18750 |535-9696-1-ND| 83 72 63 |535-9696-2-ND | 308.00 | ABLS-12.1875MHZ-10-R20-D 
13.06250 |535-9697-1-ND | .83 12 63 |535-9697-2-ND | 308.00 | ABLS-13.0625MHZ-10-R20-D 
Freq- Cut Tape T&R 13.49160 | 535-9805-1-ND 83 12 63 |535-9805-2-ND | __ 308.00 | ABLS-13.4916MHZ-10-R20-D 
uency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 13.56000 | 535-9687-1-ND 83 12 63 |535-9687-2-ND | 308.00 | ABLS-13.560MHZ-10-R20-D 
(MHz) | Part No. al 10 50 | Part No. 1,000 | Part No. ABLS-xxxMHZ-20-Rx0-D Series — Crystals for RF Transceivers 
ABLS-xxxMHZ-B2-T Series 7897000 /535-9688-1-ND| 83 72 63 |536-0688-2-ND | 308.00 |ABLS-4.897MHZ-20-R70-D 
3.579545 |535-9081-1-ND | 56 49 ‘43° -1535-9081-2-ND | 210.00 | ABLS-3.579545MHz-B2-T 6.745800 | 535-9686-1-ND | .83 12 63 |535-9686-2-ND | 308.00 | ABLS-6.7458MHZ-20-R60-D 
3.686400 | 535-9082-1-ND 56 49 43 |535-9082-2-ND | 210.00 |ABLS-3.6864MHZ-B2-T 13.60500 | 535-9690-1-ND 83 12 63 u 535-9690-2-ND | 308.00 ABLS-13.6050MHZ-20-R50-D 
4.000000 |535-9085-1-ND| 56 49 43 |535-9085-2-ND) 210.00 | ABLS-4.000MHZ-B2-T ABLS-xxxMHZ-20-R50 Series — Crystals for RF Transceivers 
4.915200 |535-9086-1-ND | .56 AQ ‘43 |535-9086-2-ND | 210.00 |ABLS-4.9152MHZ-B2-T 14.33590 |535-9691-1-ND | .83 we 63 |535-9691-2-ND | 308.00 | ABLS-14.3359MHZ-20-R50 
5.000000 | 535-9087-1-ND 56 49 43 |535-9087-2-ND | 210.00 |ABLS-5.000MHZ-B2-T 14.35940 | 535-9692-1-ND 83 12 63 535-9692-2-ND 308.00. i ABLS-14.3594MHZ-20-R50 
7.372800 |535-9088-1-ND | 56. 49 43 |535-9088-2-ND | 210.00 |ABLS-7.3728MHZ-B2-T ABLS-xxxMHZ-D-R60-1-W-T Series — Zigbee Specification Crystal 
8.000000 |535-9089-1-ND | .56 AQ 43 |535-9089-2-ND | 210.00 |ABLS-8.000MHZ-B2-T 24.00000 [535-9701-1-ND | 94 82 .72_|535-9701-2-ND | _350.00_| ABLS-24.000MHZ-D-R60-1-W-T 
8.192000|535-9090-1-ND| 56 49 43 |535-9090-2-ND 210.00 | ABLS-8.192MHZ-B2-T NEW! ABLS2-xxxMHZ-D4Y-T Series — Low Profile HC49US Crystals NEW! 
40.00000 | 535-9065-1-ND 56 49 43 |535-9065-2-ND | 210.00 |ABLS-10.000MHZ-B2-T 3.579540 |535-9855-1-ND 64 56 49 |535-9855-2-ND | 238.00 |ABLS2-3.579545MHZ-D4Y-T 
11.05920|535-9066-1-ND | 56 49 _~—.43_: | 535-9066-2-ND | 210.00 | ABLS-11.0592MHZ-B2-T 3.686400 |535-9856-1-ND / 64 56 49 |535-9856-2-ND | 238.00 | ABLS2-3.6864MHZ-D4Y-T 
12.000001535-9067-1-ND | .56 “49 43 |535-9067-2-ND | 210.00 | ABLS-12.000MHZ-B2-T 4.000000 |535-9857-1-ND | .64 56 AQ |535-9857-2-ND | 238.00 | ABLS2-4.000MHZ-D4Y-T 
12.28800 | 535-9068-1-ND 56 49 43 | 535-9068-2-ND 210.00 | ABLS-12.288MHZ-B2-T 4.096000 | 535-9858-1-ND 64 56 49 |535-9858-2-ND | 238.00 | ABLS2-4.096MHZ-D4Y-T 
14.31818 |535-9069-1-ND| .56 49 43 |595-9069-2-ND | 210.00 | ABLS-14.31818MHZ-B2-T 4.915200 |535-9859-1-ND | 64.5649 | 535-9859-2-ND | 238.00 | ABLS2-4.9152MHZ-D4Y-T 
14.74560|535-9070-1-ND | .56 49 43 |535-9070-2-ND | 210.00 | ABLS-14.7456MHZ-B2-T 5.000000 /535-9860-1-ND | .64 56 49 |535-9860-2-ND | 238.00 | ABLS2-5.000MHZ-D4Y-T 
16.00000 | 535-9071-1-ND 56 49 43 |535-9071-2-ND | 210.00 |ABLS-16.000MHZ-B2-T 6.000000 | 535-9861-1-ND 64 56 49 |535-9861-2-ND | 238.00 | ABLS2-6.000MHZ-D4Y-T 
18.43200 | 535-9072-1-ND | 56 49 43 |535-9072-2-ND | 210.00 |ABLS-18.432MHZ-B2-T 6.144000 | 535-9862-1-ND ) 64 56 AQ |535-9862-2-ND | 238.00 | ABLS2-6.144MHZ-D4Y-T 
19.66080 |535-9073-1-ND | .56 AQ 43 |535-9073-2-ND | 210.00 | ABLS-19.6608MHZ-B2-T 7.372800 | 535-9863-1-ND | .64 56 AQ |535-9863-2-ND | 238.00 | ABLS2-7.3728MHZ-D4Y-T 
20.00000|535-9074-1-ND] 56 49 43 |535-9074-2-ND) 210.00 | ABLS-20.000MHZ-B2-T 8.000000 |535-9864-1-ND | 64 5649 | 535-9864-2-ND | __238.00_| ABLS2-8.000MHZ-D4Y-T 
22.11840 |535-9075-1-ND | .56 AQ 43 |535-9075-2-ND | 210.00 /ABLS-22.1184MHZ-B2-T 8.192000 |535-9865-1-ND | 64 56 AQ |535-9865-2-ND / 238.00 | ABLS2-8.192MHZ-D4Y-T 
94.00000 | 535-9076-1-ND 56 49 43 |535-9076-2-ND | 210.00 |ABLS-24.000MHZ-B2-T 9.830400 |535-9866-1-ND 64 56 49 |535-9866-2-ND | 238.00 | ABLS2-9.8304MHZ-D4Y-T 
2457600 |535-9077-1-ND | .56 49 43 |535-9077-2-ND| 210.00 |ABLS-24.576MHZ-B2F-T 10.00000 |535-9867-1-ND | .64 56 = 49 /535-9867-2-ND | 238.00 | ABLS2-10.000MHZ-D4Y-T 
25.00000 | 535-9078-1-ND 56 49 43 |535-9078-2-ND | 210.00 |ABLS-25.000MHZ-B2F-T 11.05920 | 535-9868-1-ND 64 56 49 |535-9868-2-ND | 238.00 | ABLS2-11.0592MHZ-D4Y-T 
97.00000 | 535-9079-1-ND 56 49 43 |535-9079-2-ND 210.00 | ABLS-27.000MHZ-B2F-T 12.00000 | 535-9869-1-ND 64 56 49 |535-9869-2-ND | 238.00 | ABLS2-12.000MHZ-D4Y-T 
32.00000 |535-9080-1-ND | .56 AQ ‘43 |535-9080-2-ND | 210.00 | ABLS-32.000MHZ-B2-T 12.28800 |535-9870-1-ND | .64 56 49 |535-9870-2-ND |] 238.00 | ABLS2-12.288MHZ-D4Y-T 
48.00000 |535-9083-1-ND | .56 AQ ‘43 |535-9083-2-ND | 210.00 |ABLS-48.000MHZ-B2-T 13.00000 |535-9871-1-ND | .64 56 49 |535-9871-2-ND | 238.00 | ABLS2-13.000MHZ-D4Y-T 
49.15200 | 535-9084-1-ND 56 49 43 |535-9084-2-ND 210.00 | ABLS-49.152MHzZ-B2-T 14.31818 | 535-9872-1-ND 64 56 49 |535-9872-2-ND | 238.00 | ABLS2-14.31818MHZ-D4Y-T 
NEW! ABLS-xxxMHZz-K4-T Series NEW! 14.74560 |535-9873-1-ND | .64 56 49 |535-9873-2-ND | 238.00 | ABLS2-14.7456MHZ-D4Y-T 
3.579545 | 535-9928-1-ND | 1.01 8 —.77_—*[535-9928-2-ND | 378.00 |ABLS-3.579545MHZ-K4T 15.00000 |535-9874-1-ND | 64 56 49_((535-9874-2-ND | 238.00_| ABLS2-15.000MHZ-D4Y-T 
3.686400 | 535-9929-1-ND | 1.01 88 77 |535-9929-2-ND 378.00 | ABLS-3.6864MHZ-K4T 16.00000 | 535-9875-1-ND 64 56 49 |535-9875-2-ND | 238.00 | ABLS2-16.000MHZ-D4Y-T 
4.000000 | 535-9930-1-ND | 1.01 88 77 |535-9930-2-ND | 378.00 |ABLS-4.000MHZ-K4T 16.38400 | 535-9876-1-ND 64 56 49 |535-9876-2-ND | 238.00 | ABLS2-16.384MHZ-D4Y-T 
4.096000 | 535-9931-1-ND | 1.01 88 77 |535-9931-2-ND | 378.00 | ABLS-4.096MHZ-K4T 18.43200 |535-9877-1-ND | .64 56 49 |535-9877-2-ND | 238.00 | ABLS2-18.432MHZ-D4Y-T 
4.915200 | 535-9932-1-ND | 1.01 88 77 |535-9932-2-ND | 378.00 |ABLS-4.9152MHZ-K4T 19.66080 | 535-9878-1-ND 64 56 49 |535-9878-2-ND | 238.00 | ABLS2-19.6608MHZ-D4Y-T 
5.000000 | 535-9933-1-ND | 1.01 88 77 |535-9933-2-ND | 378.00 |ABLS-5.000MHZ-K4T 20.00000 |535-9879-1-ND 64 56 49 |535-9879-2-ND | 238.00 | ABLS2-20.000MHZ-D4Y-T 
6.000000 | 535-9934-1-ND | 1.01 88 77 |535-9934-2-ND | 378.00 | ABLS-6.000MHZ-K4T 22.11840 |535-9880-1-ND | .64 56 49 |535-9880-2-ND | 238.00 | ABLS2-22.1184MHZ-D4Y-T 
6.144000 | 535-9935-1-ND | 1.01 88 77 |535-9935-2-ND | 378.00 | ABLS-6.144MHZ-K4T 24.00000 | 535-9881-1-ND | .66 57 50 |535-9881-2-ND | 245.00 | ABLS2-24.000MHZ-D4YF-T 
7.372800 | 535-9936-1-ND | 1.01 88 77 |535-9936-2-ND | 378.00 |ABLS-7.3728MHZ-K4T 24.57600 |535-9882-1-ND 66 57 50 |535-9882-2-ND | 245.00 |ABLS2-24.576MHZ-D4YF-T 
8.000000 | 535-9937-1-ND | 1.01 88 77 |535-9937-2-ND | 378.00 |ABLS-8.000MHZ-K4T 25.00000 |535-9883-1-ND 66 57 50 |535-9883-2-ND | 245.00 | ABLS2-25.000MHZ-D4YF-T 
8.192000 | 535-9938-1-ND | 1.01 88 77 |535-9938-2-ND | 378.00 |ABLS-8.192MHz-K4T 26.00000 |535-9884-1-ND | .66 57 50 |535-9884-2-ND | 245.00 | ABLS2-26.000MHZ-D4YF-T 
9.830400 | 535-9939-1-ND | 1.01 88 77 |535-9939-2-ND | 378.00 |ABLS-9.8304MHZ-K4T 27.00000 |535-9885-1-ND 66 57 50 |535-9885-2-ND | 245.00 | ABLS2-27.000MHZ-D4YF-T 
10.00000 | 535-9940-1-ND | 1.01 88 77 |535-9940-2-ND 378.00 |ABLS-10.000MHZ-K4T 29.49120 |535-9886-1-ND 66 57 50 |535-9886-2-ND | 245.00 | ABLS2-29.4912MHZ-D4YF-T 
11.05920 | 535-9941-1-ND | 1.01 88  .77 |535-9941-2-ND | 378.00 | ABLS-11.0592MHZ-K4T 30.00000 | 535-9887-1-ND ) .66 57 50 |535-9887-2-ND ) 245.00 | ABLS2-30.000MHZ-D4YF-T 
12.00000 |535-9942-1-ND | 1.01 88 77 |535-9942-2-ND | 378.00 | ABLS-12.000MHZ-K4T 32.00000 | 535-9888-1-ND | .66 57 50 |535-9888-2-ND | 245.00 | ABLS2-32.000MHZ-D4YF-T 
12.28800 | 535-9943-1-ND | 1.01 88 77 |535-9943-2-ND | 378.00 |ABLS-12.288MHz-K4T 33.00000 | 535-9889-1-ND 66 57 50 _|535-9889-2-ND | 245.00 | ABLS2-33.000MHZ-D4YF-T 
13.00000 | 535-9944-1-ND | 1.01 88 77 |535-9944-2-ND | 378.00 |ABLS-13.000MHZ-K4T 36.00000 |535-9890-1-ND 66 57 50 |535-9890-2-ND | 245.00 |ABLS2-36.000MHZ-D4YF-T 
14.31818 |535-9945-1-ND | 1.01 88 77 |535-9945-2-ND | 378.00 | ABLS-14.31818MHZ-K4T 40.00000 |535-9891-1-ND | .66 57 50 |535-9891-2-ND | 245.00 _| ABLS2-40.000MHZ-D4YF-T 
14.74560 | 535-9946-1-ND | 1.01 88 77 |535-9946-2-ND | 378.00 | ABLS-14.7456MHZ-K4T 
15.00000 | 535-9947-1-ND | 1.01 88 .77_|535-9947-2-ND | 378.00 | ABLS-15.000MHZ-K4T Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | T & R Pricing | Abracon Compatible Chip Sets 
16.00000 | 535-9948-1-ND | 1.01 88 17 |535-9948-2-ND | 378.00 | ABLS-16.000MHZ-K4T (MHz) | Part No. 1 10 50 1,000t Part No. and Applications 
16.38400 | 535-9949-1-ND | 1.01 88 .77 |535-9949-2-ND | 378.00 | ABLS-16.384MHZ-K4T . 7 
18.4320 |535-9950-1-ND | 1.01 88 77 |535-9950-2-ND | 378.00 | ABLS-18.432MHZ-K4T ABLSHOXMUZ:1 OEY, Series — ChipSet Crystals 
19.66080|535-9951-1-ND | 1.01 88 77 /535-9951-2-ND | 378.00 | ABLS-19.6608MHZ-K4T 13.26226 |535-9703-1-ND| .98 85 .75 | 364.00 _| ABLS-13.262250MHZ-10-vay |MICREL, MICRF211, 
20.00000|535-9952-1-ND | 1.01 88 _—.77_|535-9952-2-ND | 378.00 | ABLS-20.000MHZ-K4T 10x, carrier 850.0MHz 
22.11840 |535-9953-1-ND | 1.01.88 .77 |535-9953-2-ND | 378.00 | ABLS-22.1184MHZ-K4T 13.54860 |535-9704-1-ND| 98 85 .75 | 364.00 | ABLS-13.54860MHZ-10-yay |MICREL, MICRF211, 
24.0000 |535-9954-1-ND | 1.01 88 77 |535-9954-2-ND | 378.00 | ABLS-24.000MHZ-K4F-T 50x, carrier 868.35MHz 
24.57600 |535-9955-1-ND | 1.01 88 77 |535-9955-2-ND) 378.00 | ABLS-24.576MHZ-K4F-T 44,08919 |535-9705-1-ND| 98 85 75 | 364.00 | ABLS-14.089190MHz-10-uay |MICREL, MICRF211, 
25.00000|535-9956-1-ND | 1.01 88 77 | 535-9956-2-ND | 378.00 | ABLS-25.000MHZ-K4F-T 10x, carrier 903.0MHz 
26.0000 |535-9957-1-ND | 1.01 88 _—=.77_|535-9957-2-ND | 378.00 _| ABLS-26.000MHZ-K4F-T 14.27643 1535-9706-1-ND| 98 85 .75 | 364.00 | ABLS-14.276430MHz-10-Jay |MICREL, MICRF211, 
27.00000 |535-9958-1-ND | 1.01.88 77 |535-9958-2-ND | 378.00 | ABLS-27.000MHZ-K4F-T 30x, carrier 915.0MHz 
30.00000 |} 535-9959-1-ND | 1.09  .95 83 |535-9959-2-ND | 406.00 | ABLS-30.000MHZ-K4F-T 44.29983 |535-9707-1-ND| 98 85 75 | 364.00 | ABLS-14.299830MHz-10-Jay |MICREL, MICRF211, 
32.00000|535-9960-1-ND | 1.09 95 83 | 535-9960-2-ND | 406.00 | ABLS-32.000MHZ-K4F-T 30x, carrier 916.5MHz 
33.00000|535-9961-1-ND | 1.09 95 83 |535-9961-2-ND | 406.00 | ABLS-33.000MHZ-K4F-T 14.4636 |535-9708-1-ND| 98 85 75 | 364.00 | ABLS-14.4636c0MHz-10-vay |MICREL, MICRF211. 
36.00000 |535-9962-1-ND | 1.09 95 _—.83_|535-9962-2-ND | 406.00 _| ABLS-36.000MHZ-K4F-T 10x, carrier 927.0MHz 
40.00000 [535-9963-1-ND | 1.09.95 .83 |535-9963-2-ND | 406.00 | ABLS-40.000MHZ-K4F-T 44.82959 1535-9709-1-ND| 98 85 75 | 364.00 | ABLS-14.822520MHz-10-Jay |MICREL, MICRF211, 
NEW! ABLS-xxxMHZ-L4Q-T Series NEW! 10x, carrier 950.0MHz 
3.579545 | 535-9892-1-ND | 1.05 Tl 80 | 535-9892-2-ND | 392.00 | ABLS-3.579545MHZ-L4Q-T + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
3.686400 | 535-9893-1-ND | 1.05 91 80 | 535-9893-2-ND | 392.00 | ABLS-3.6864MHZ-L4Q-T 
4.000000 | 535-9894-1-ND | 1.05 Ao 80 | 535-9894-2-ND | 392.00 | ABLS-4.000MHZ-L4Q-T 
4.096000 | 535-9895-1-ND | 1.05 a: 80 | 535-9895-2-ND | 392.00 | ABLS-4.096MHZ-L4Q-T H A 
4.915200 | 535-9896-1-ND | 1.05 91 80 [535-9896-2-ND | __ 392.00 _| ABLS-4.9152MHZ-L4Q-T ABSM2 Series 12.5 x 4.6 Molded Plastic SMD Crystals Dim. in mm. 
5.000000 |535-9897-1-ND | 1.05.91 80 |535-9897-2-ND | 392.00 | ABLS-5.000MHZ-L40-T Specifications: 
6.000000 | 535-9898-1-ND | 1.05 Ao 80 | 535-9898-2-ND | 392.00 | ABLS-6.000MHZ-L4Q-T é ‘lity: 
6.144000 |535-9899-1-ND | 1.05 91 80 |535-9899-2-ND | 392.00 | ABLS-6.144MHZ-L40-T ee ten soe ciency 
7.372800 | 535-9900-1-ND | 1.05 Aol 80 | 535-9900-2-ND | 392.00 | ABLS-7.3728MHZ-L4Q-T Tolerance: +30ppm * Operat- 
8.000000 | 535-9901-1-ND | 1.05 91 80 [535-9901-2-ND | __ 392.00 | ABLS-8.000MHZ-L4Q-T ing Tem arature: 10°C ~ 60°C 
8.192000 | 535-9902-1-ND | 1.05 Tl 80 | 535-9902-2-ND | 392.00 | ABLS-8.192MHZ-L4Q-T <i Gen it . © 18DF 
9.830400 |535-9903-1-ND | 1.05 91 — .80_ /535-9903-2-ND | 392.00 | ABLS-9.8304MHZ-L4Q-T OBE ARE AN COs SP 
10.00000 | 535-9904-1-ND | 1.05 Aol 80 | 535-9904-2-ND | 392.00 | ABLS-10.000MHZ-L4Q-T Cut Tane 
11.05920 | 535-9905-1-ND | 1.05 Ao 80 | 535-9905-2-ND | 392.00 | ABLS-11.0592MHZ-L4Q-T ia Price ee os T&R 
12,00000|535-9906-1-ND | 1.05 91 __—.80_|535-9906-2-ND | 392.00 | ABLS-12.000MHZ-L4Q-T Frequency | Digi-Key Digi-Key Pricing | Abracon 
12.28800|535-9907-1-ND | 1.05 91 80 |535-9907-2-ND | 392.00 |ABLS-12.288MHZ-L4Q-T (MHz) | Part No. 1 10 50_| Part No. 1,000__| Part No. 
13.00000 | 535-9908-1-ND | 1.05 BS) .80 | 535-9908-2-ND | 392.00 | ABLS-13.000MHZ-L4Q-T ABLS2-xxxMHZ.-4-T Series — Crystals 
14.31818 |535-9909-1-ND | 1.05 Oo 80 |535-9909-2-ND | 392.00 |ABLS-14.31818MHZ-L4Q-T 3.579545 |535-9722-1-ND 1.24 1.08 95 [535-9722-2-ND 462.00 | ABSM2-3.579545MHZ-4-T 
14.74560|535-9910-1-ND | 1.05 91 80 |535-9910-2-ND | 392.00 | ABLS-14.7456MHZ-L40-T (Continued) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Crystals 


ABSN2 Series 12.5 x 4.6 Molded Plastic SMD Crystals (Cont.) 


Digi@Reel® 


Cut Tape T&R Freq- Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon uency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Part No. 1 10 50 | Part No. 1,000 | Part No. (MHz) | Part No. al 10 50 | Part No. 1,000 | Part No. 
3.668640 |535-9723-1-ND | 1.24 1.08 95 | 535-9723-2-ND 462.00 | ABSM2-3.6864MHZ-4-T 19.80000 |300-8213-1-ND | 2.63 2.28 2.00 |300-8213-2-ND | 980.00 /ABM3B-19.800MHZ-10-1-U-T 
4.000000 |535-9724-1-ND | 1.24 1.08 95 |535-9724-2-ND 462.00 | ABSM2-4.000MHZ-4-T 20.00000 | 300-8214-1-ND 2.36 2.05 1.80 |300-8214-2-ND | 882.00 |ABM3B-20.000MHZ-10-1-U-T 
4.800000 |535-9725-1-ND | 1.24 1.08 95 | 535-9725-2-ND 462.00 | ABSM2-4.800MHZ-4-T 22.00000 |300-8215-1-ND | 2.63 2.28 2.00 |300-8215-2-ND | 980.00 |ABM3B-22.000MHZ-10-1-U-T 
6.000000 |535-9726-1-ND | 1.24 1.08 95 |535-9726-2-ND 462.00 | ABSM2-6.000MHZ-4-T 24.00000 |300-8216-1-ND | 2.36 2.05 1.80 |300-8216-2-ND | 882.00 |ABM3B-24.000MHZ-10-1-U-T 
7.372800 |535-9727-1-ND | 1.24 1.08 95 |535-9727-2-ND 462.00 | ABSM2-7.3728MHZ-4-T 24.57600 | 300-8217-1-ND 2.36 2.05 1.80 |300-8217-2-ND | 882.00 |ABM3B-24.576MHZ-10-1-U-T 
8.192000 |535-9728-1-ND | 1.24 1.08 95 | 535-9728-2-ND 462.00 | ABSM2-8.192MHz-4-T 25.00000 | 300-8218-1-ND 2.36 2.05 1.80 |300-8218-2-ND | 882.00 |ABM3B-25.000MHZ-10-1-U-T 
8.000000 |535-9729-1-ND | 1.24 1.08 95 | 535-9729-2-ND 462.00 | ABSM2-8.000MHZ-4-T 26.00000 |300-8219-1-ND | 2.63 2.28 2.00 |300-8219-2-ND | 980.00 |ABM3B-26.000MHZ-10-1-U-T 
10.000000 |535-9730-1-ND | 1.24 1.08 95 |535-9730-2-ND 462.00 | ABSM2-10.000MHZ-4-T 28.63636 | 300-8220-1-ND 2.63 2.28 2.00 |300-8220-2-ND | 980.00 |ABM3B-28.63636MHZ-10-1-U-T 
11.059200 |535-9731-1-ND | 1.24 1.08 95 |535-9731-2-ND 462.00 | ABSM2-11.0592MHZ-4-T 29.49120 | 300-8221-1-ND 2.63 2.28 2.00 |300-8221-2-ND | 980.00 |ABM3B-29.4912MHZ-10-1-U-T 
12.000000 |535-9732-1-ND | 1.24 1.08 95 _|535-9732-2-ND 462.00 | ABSM2-12.000MHZ-4-T 30.00000 |300-8222-1-ND | 2.36 2.05 1.80 |300-8222-2-ND_| 882.00 | ABM3B-30.000MHZ-10-1-U-T 
12.288000 |535-9733-1-ND | 1.24 T.08 95 | 535-9733-2-ND 462.00 | ABSM2-12.288MHZ-4-T 40.00000 |300-8223-1-ND | 2.36 2.05 1.80 /300-8223-2-ND | 882.00 |ABM3B-40.000MHZ-10-1-U-T 
14.318180 |535-9734-1-ND | 1.24 1.08 95 |535-9734-2-ND 462.00 | ABSM2-14.31818MHZ-4-T 44.00000 | 300-8224-1-ND 2.63 2.28 2.00 |300-8224-2-ND | 980.00 |ABM3B-44.000MHZ-10-1-U-T 
14.745600 |535-9735-1-ND | 1.24 1.08 95 |535-9735-2-ND 462.00 | ABSM2-14.7456MHZ-4-T 48.00000 | 300-8225-1-ND 2.36 2.05 1.80 |300-8225-2-ND | 882.00 |ABM3B-48.000MHZ-10-1-U-T 
16.000000 |535-9736-1-ND | 1.24 1.08 95 | 535-9736-2-ND 462.00 | ABSM2-16.000MHZ-4-T ABM3B-xxxMHZ-B2.T Series 
16.934400 |535-9737-1-ND | 1.24 1.08 .95 _|595-9737-2-ND | 462.00 | ABSM2-16.9344MHZ-4-T 8.00000 ]535-9720-1-ND | 188 1.63 1.43 ]535-9720-2-ND ] 700.00 ]ABM3B-8.000MHZ-B2-T 
19.660800 |535-9738-1-ND | 1.24 1.08 95 |535-9738-2-ND 462.00 | ABSM2-19.6608MHzZ-4-T 12.00000 |535-9116-1-ND 1.88 1.63 1.43 )535-9116-2-ND | 700.00 /ABM3B-12.000MHZ-B2-T 
20.000000 | 535-9739-1-ND | 1.24 1.08 95 | 535-9739-2-ND 462.00 | ABSM2-20.000MHZ-4-T 12.28800 | 535-9117-1-ND 1.88 1.63 1.43 |535-9117-2-ND | 700.00 |ABM3B-12.288MHZ-B2-T 
24.000000 |535-9740-1-ND | 1.24 1.08 95 | 535-9740-2-ND 462.00 | ABSM2-24.000MHZ-4-T 13.00000 | 535-9118-1-ND 1.88 1.63 1.43 |535-9118-2-ND | 700.00 |ABM3B-13.000MHZ-B2-T 
24576000 |535-9741-1-ND | 1.24 1.08 95 |535-9741-2-ND 462.00 | ABSM2-24.576MHZ-4-T 13.82400 |535-9119-1-ND 1.88 1.63 1.43 [535-9119-2-ND | 700.00 |ABM3B-13.824MHZ-B2-T 
95.000000 |535-9742-1-ND | 1.24 1.08 95 |535-9742-2-ND 462.00 | ABSM2-25.000MHZ-4-T 14.31818 |535-9120-1-ND 1.88 1.63 1.43 /535-9120-2-ND | 700.00 /ABM3B-14.31818MHZ-B2-T 
27.000000 |535-9743-1-ND | 1.24 1.08 95 | 535-9743-2-ND 462.00 | ABSM2-27.000MHZ-4-T 15.36000 | 535-9121-1-ND 1.88 1.63 1.43 |535-9121-2-ND | 700.00 |ABM3B-15.360MHZ-B2-T 
32.000000 |535-9744-1-ND | 1.24 1.08 .95 |535-9744-2-ND | 462.00 | ABSM2-32.000MHZ-4-T 16.0000 |535-9122-1-ND ) 1.88 1.63 1.43 |535-9122-2-ND | 700.00 |ABM3B-16.000MHZ-B2-T 
32.768000 |535-9745-1-ND | 1.24 1.08 95 |535-9745-2-ND 462.00 | ABSM2-32.768MHZ-4-T 16.38400 |535-9123-1-ND 1.88 1.63 1.43 )535-9123-2-ND | 700.00 /ABM3B-16.384MHZ-B2-T 
40.000000 | 535-9746-1-ND | 1.24 1.08 95 |535-9746-2-ND 462.00 | ABSM2-40.000MHZ-4-T 18.43200 |535-9124-1-ND 1.88 1.63 1.43 |535-9124-2-ND_| 700.00 | ABM3B-18.432MHZ-B2-T 
48.000000 |535-9747-1-ND | 1.24 1.08 95 |535-9747-2-ND 462.00 | ABSM2-48.000MHZ-4-T 20.00000 |535-9125-1-ND 1.88 1.63 1.43 [535-9125-2-ND | 700.00 /ABM3B-20.000MHZ-B2-T 
50.000000 1535-9748-1-ND | 1.24 1.08 95 |535-9748-2-ND 462.00 | ABSIM2-50.000MHZ-4-1 24.00000 | 535-9126-1-ND 1.88 1.63 1.43 )535-9126-2-ND | 700.00 /ABM3B-24.000MHZ-B2-T 
60.000000 |535-9749-1-ND | 1.24 1.08 95 |535-9749-2-ND | 462.00 |ABSM2-60.000MHZ-4-T 24.57600 |535-9127-1-ND | 1.88 1.63 1.43 |535-9127-2-ND | 700.00 |ABM3B-24.576MHZ-B2-T 
64.000000 |535-9750-1-ND | 1.24 1.08 95 _[535-9750-2-ND | 462.00 | ABSM2-64.000MHZ-4-T 25.00000 |535-9128-1-ND | 1.88 1.63 1.43 |535-9128-2-ND | 700.00 |ABM3B-25.000MHZ-B2-T 
27.00000 |535-9129-1-ND 1.88 1.63 1.43 |535-9129-2-ND_| 700.00 | ABM3B-27.000MHZ-B2-T 
30.00000 |535-9130-1-ND 1.88 1.63 1.43 |535-9130-2-ND | 700.00 |ABM3B-30.000MHZ-B2-T 
A 32.00000 |535-9131-1-ND 1.88 1.63 1.43 |535-9131-2-ND | 700.00 |ABM3B-32.000MHZ-B2-T 
ABMS Series 5.0 x 3.2 SMD Crystals Binianin 40.0000 |535-9132-1-ND | 1.88 1.63 1.43 /535-9132-2-ND | 700.00 |ABM3B-40.000MHZ-B2-T 
- : 48.00000 |535-9133-1-ND 1.88 1.63 1.43 |535-9133-2-ND_| 700.00 | ABM3B-48.000MHZ-B2-T 
ABM3B-xxxMHZ-10-D4 Series — Crystals for RF Transceivers 
12.18750 |535-9698-1-ND | 2.36 2.05 1.80 |535-9698-2-ND | 882.00 /ABM3B-12.1875MHZ-10-D4 
13.06250 |535-9699-1-ND_| 236 2.05 1.80 |535-9699-2-ND | 882.00 |ABM3B-13.0625MHZ-10-D4 
ABM3B-xxxMHZ-R60-D1W-T Series — Zigbee Specification Crystal 
24.00000 [535-9700-1-ND$| 2.06 1.79 1.57 [535-9700-2-ND$| 770.00 |ABM3B-24.000MHZ-R60-D1W-T 


Specifications: ¢ Frequency Stability: +5Oppm, -20°C ~ 70°C * Frequency Tolerance: +20ppm ¢ Operat- 
ing Temperature: -20°C ~ 70°C * Load Capacitance: 18.0pF 


+ See data sheet for electrical specifications 


NEW! ABN/7 Series 6.0 x 3.3 SMD Crystals 


Freq- Cut Tape T&R Dim. in mm. 
uency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Part No. 1 10 50 _ | Part No. 1,000 _| Part No. 
{2.00000 [535-9100-T-ND | 1.88 1.63 1.43 |535-9100-2ND | 700.00 |ABM3-12.000MHZ-B2-T 
13.56000 |535-9101-1-ND | 1.88 1.63 1.43 |535-9101-2-ND | 700.00 | ABM3-13.560MHZ-B2-T 
1431818 |535-9102-1-ND | 1.88 1.63 1.43 |535-9102-2-ND | 700.00 |ABM3-14.31818MHZ-B2-T 
16.00000 |535-9103-1-ND | 1.88 1.63 1.43 |535-9103-2-ND | 700.00 |ABM3-16.000MHZ-B2-T 
18.43200 |535-9104-1-ND | 1.88 1.63 ‘1.43 _|535-9104-2-ND | 700.00 | ABM3-18.432MHZ-B2-T 
20.0000 |535-9105-1-ND | 1.88 1.63 1.43 |/595-9105-2-ND | 700.00 | ABM3-20.000MHZ-B2-T 
24.00000 |535-9106-1-ND | 1.88 1.63 1.43 [535-9106-2-ND | 700.00 | ABM3-24.000MHZ-B2-T Specifications: » Frequency Stability: +30ppm, -40°C ~ 85°C * Frequency Tolerance: +20ppm * Oper- 
24.57600 |535-9107-1-ND | 1.88 163 143 |535-9107-2-ND) 700.00 | ABM3-24.576MHZ-B2-T ating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Load Capacitance: 18.0pF 
25.00000 |535-9108-1-ND | 188 163 1.43 |535-9108-2-ND | 700.00 |ABM3-25.000MHZ-B2-T — ; — — 
27.00000 |535-9109-1-ND | 1.88 1.63 1.43 _|535-9109-2-ND | 700.00 | ABM3-27.000MHZ-B2-T Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T&R Pricing | Abracon 
28.63630 [535-9110-1-ND | 1.88 1.63 1.43, [535-9110-2-ND | 700.00 | ABM3-28.6363MHZ-B2-T (MHz) __| Part No. 1 10 50_| Part No. 1,000 [Part No. 
29.49120 |535-9111-1-ND | 188 163 143 /535-9111-2-ND | 700.00 | ABM3-29.4912MHZ-B2-T 8.00000 |535-9831-1-ND| 1.31 1.14 1.00 |535-0831-2-ND| 490.00  |ABMy-8.000MHZ-D2v-T 
30.00000 |535-9112-1-ND | 188 163 143 |535-9112-2-ND | 700.00 |ABM3-30.000MHZ-B2-T 9.83040 |535-9832-1-ND) 131 1.14 1.00 /535-9832-2-ND| 490.00 —_‘| ABM7-9.8304MHZ-D2Y-T 
33.00000 |535-9113-1-ND | 188 163 1.43 |535-9113-2-ND | 700.00 |ABM3-33.000MHZ-B2-T 10.00000 |535-9833-1-ND| 1.31 1414 1.00 |535-9833-2-ND| 490.00 | ABM7-10.0000MHZ-D2Y-T 
40.00000 |535-9114-1-ND | 188 1.63 1.43 |535-9114-2-ND | 700.00 _| ABM3-40.000MHZ-B2-T 11.05920 |535-9834-1-ND| 1.31 144 1.00 |535-9834-2-ND| © 490.00 | ABM7-11.0592MHz-D2Y-T 
48.0000 [535-9115-1-ND | 1.88 1.63 1.43 (535-9175-2-ND | 700.00 | ABM3-48.000MHZ-B2-T 11.28960 |535-9835-1-ND| 1.31 1.14 1.00 |535-9835-2-ND| _490.00__| ABM7-11.2896MHZ-D2Y-T 
12.0000 /535-9836-1-ND| 1.31 1.14 1.00 /535-9836-2-ND| 490.00 | ABM7-12.000MHZ-D2Y-T 
12.28800 |535-9837-1-ND| 1.31 144 1.00 |535-9837-2-ND} 490.00 | ABM7-12.288MHZ-D2Y-T 
. 1431818 |535-9838-1-ND| 1.31 1.44 1.00 |535-9838-2-ND| 490.00 | ABM7-14.31818MHZ-D2Y-T 
ABMSB Series 5.0 x 3.2 SMD Crystals piacin wih 1474560 |535-9839-1-ND| 131 1.14 1.00 [535-9839-2-ND| 490.00 | ABM?7-14.7456MHZ-D2Y-T 
. : 16.00000 |535-9840-1-ND| 1.31 114 1.00 |535-9840-2-ND| 490.00 | ABM7-16.000MHZ-D2Y-T 
18.43200 |535-9841-1-ND| 1.31 1.14 1.00 /535-9841-2-ND| 490.00 | ABM7-18.432MHZ-D2Y-T 
19.66080 |535-9842-1-ND| 1.31 1.14 1.00 |535-9842-2-ND| 490.00 | ABM7-19.6608MHZ-D2Y-T 
20.00000 |535-9843-1-ND| 1.31 144 1.00 |535-9843-2-ND| 490.00 | ABM7-20.000MHZ-D2Y-T 
22.11840 |535-9844-1-ND| 1.31 144 1.00 |535-9844-2-ND| 490.00 | ABM?7-22.1184MHZ-D2Y-T 
24.00000 |535-9845-1-ND| 1.31 114 1.00 |535-9845-2-ND| 490.00 __ | ABM7-24.000MHZ-D2Y-T 
Top View 24.57600 |535-9846-1-ND| 1.31 1.14 1.00 /535-9846-2-ND| 490.00 | ABM?-24.576MHZ-D2y-T 
25.00000 |535-9847-1-ND| 1.31 144 1.00 |535-9847-2-ND| © 490.00 | ABM7-25.000MHZ-D2Y-T 
27.00000 |535-9848-1-ND| 1.31 144 1.00 |535-9848-2-ND| 490.00 | ABM7-27.000MHZ-D2Y-T 
Series Frequency Frequency Operating Load 30.00000 | 535-9849-1-ND| 1.31 1.14 1.00 |535-9849-2-ND 490.00 ABM7-30.000MHZ-D2Y-T 
Specifications: Stability Tolerance Temperature Capacitance 32.00000 | 535-9850-1-ND| 1.31 1.14 1.00 | 535-9850-2-ND 490.00 ABM7-32.000MHZ-D2Y-T 
ABM3B-xxMHZ-10-1-U-T =TOppm =TOppm “40°C ~ 60°C 10.0pF 33.0000 /535-9851-1-ND| 1.31 1.14 1.00 /535-9851-2-ND| 490.00 | ABM7-33.000MHZ-D2Y-T 
ABM3B-xxxMHZ-B2-T +50ppm +20ppm -20°C ~ 70°C 18.0pF 40.00000 | 535-9852-1-ND| 1.31 1.14 1.00 |535-9852-2-ND 490.00 ABM7-40.000MHZ-D2Y-F-T 
ABM3B-xxxMHZ-10-D4 +50ppm +30ppm -40°C ~ 85°C 40.0pF 48.0000 |535-9853-1-ND) 1.46 1.27 1.12 |535-9853-2-ND| 546.00 —_| ABM7-48.000MHZ-D2Y-F-T 
ABM3B-xxxMHZ-R60-D1W-T +25ppm +10ppm -40°C ~ 85°C 18.0pF 50.00000 |535-9854-1-ND| 1.46 1.27 1.12 |535-9854-2-ND| _546.00__| ABM7-50.000MHZ-D2Y-F-T 
Freq- Cut Tape T&R . 
uency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon ABM8 Series 3.2 x 2.5 SMD Crystals fact 
(MHz) | Part No. 110 50.‘ | Part No. 1,000 | Part No. Dim. in mm. 
ABM3B-xxxMHZ-10-1-U-T Series 
8.00000 [535-9721-1-ND | 236 2.05 1.80 [535-0721-2-ND | 882.00 |ABM3B-8.000MHZ-10-1UT 
10.00000 |300-8195-1-ND | 263 2.28 2.00 |300-8195-2-ND | 980.00 | ABM3B-10.000MHZ-10-1-U-T 
11.05920 |300-8196-1-ND | 263 2.28 2.00 |300-8196-2-ND | 980.00 | ABM3B-11.0592MHZ-10-1-U-T 
12.00000 |300-8197-1-ND | 2.36 2.05 1.80 |300-8197-2-ND | 882.00 | ABM3B-12.000MHZ-10-1-U-T 
12.28800 |300-8198-1-ND | 2.36 2.05 1.80 |300-8198-2-ND | 882.00 | ABM3B-12.288MHZ-10-1-U-T Top View 
12.80000 [300-8199-1-ND | 263 2.28 2.00 [300-8199-2-ND | 980.00 |ABM3B-12.800MHZ-10-1- 
13.00000 |300-8200-1-ND | 2.36 2.05 1.80 |300-8200-2-ND ) 882.00 | ABM3B-13.000MHZ-10-1- 
13.50000 | 300-8201-1-ND 2.63 2.28 2.00 |300-8201-2-ND | 980.00 | ABM3B-13.500MHZ-10-1-| Series Frequency Frequency Operating Load 
13.56000 | 300-8202-1-ND 2.36 2.05 1.80 |300-8202-2-ND | 882.00 | ABM3B-13.560MHZ-10-1-U-T Specifications: Stability Tolerance Temperature Capacitance 
14.40000 |300-8203-1-ND_| 263 2.28 2.00 |300-8203-2-ND | 980.00 | ABM3B-14.400MHZ-10-1-U-T ABMB-xxxMHZ-B2-T 50ppm ~oppm “20°C ~ 70°C 18.0pF 
1474560 [300-8204-1-ND | 263 2.28 2.00 [300-8204-2-ND | 980.00 | ABM3B-14.7456MHZ-10-1-U-T ABM8-xxxMHZ-10-1-U-T +10ppm +10ppm -10°C ~ 60°C 10.0pF 
15.36000 |300-8205-1-ND | 2.36 2.05 1.80 |300-8205-2-ND | 882.00 | ABM3B-15.360MHZ-10-1-U-T 
16.00000 |300-8206-1-ND | 2.36 2.05 1.80 |300-8206-2-ND | 882.00 | ABM3B-16.000MHZ-10-1-U-T Cut Tape T&R 
16.38400 |300-8207-1-ND | 2.36 2.05 1.80 |300-8207-2-ND | 882.00 | ABM3B-16.384MHZ-10-1-U-T Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
16.80000 |300-8208-1-ND | 263 2.28 2.00 |300-8208-2-ND | 980.00 | ABM3B-16.800MHZ-10-1-U-T (MHz) | Part No. 1 10 50 |PartNo. 1,000 | Part No. 
18.43200 [300-8209-1-ND | 2.36 2.05 1.80 [300-8209-2-ND | 882.00 |ABM3B-18.432MHZ-10-1-U-T - 
49.20000 |300-8210-1-ND | 263 228 2.00 |300-8210-2-ND | 980.00 |ABM3B-19.200MHZ-10-1-U-T ABMOxxXxMHZ:B2:7: Seno 
19.4000 |300-8211-1-ND | 2.63 2.28 2.00 |300-8211-2-ND | 980.00 | ABM3B-19.440MHZ-10-1-U-T 12.0000 |535-9826-1-NDW| 2.63 2.28 2.00 |535-9826-2-NDw| 980.00 | ABM8-12.000MHZ-B2-T 
19.68000 |300-8212-1-ND | 263 2.28 2.00 |300-8212-2-ND | 980.00 | ABM3B-19.680MHZ-10-1-U-T v NEW! (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Crystals Digi Reel” 


ABMS Series 3.2 x 2.5 SMD Crystals (Cont.) 


Cut Tape T&R Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) _ | Part No. 110-50‘ | PartNo. 1,000 | Part No. (MHz) _ | Part No. 110 50 _| PartNo. 1,000 | Part No. 
13.00000 |535-9827-1-NDv|) 2.63 2.28 2.00 |535-9827-2-NDw| 980.00 | ABM8-13.000MHZ-B2-T ABM10-xxxMHZ-7A15-T Series — Crystals for Wireless, Bluetooth and AV/OA 
14.31818 |535-9828-1-NDw| 2.63 228 2.00 |535-9828-2-NDw| 980.00 | ABM8-14.31818MHZ-B2-T 26.00000 [535-9624-1-ND | 244 212 1.86 [535-9624-2-ND | 910.00 |ABM10-26.000MHZ-7A15-T 
16.00000 |535-9134-1-ND | 2.63 228 2.00 |535-9134-2-ND | 980.00 | ABM8-16.000MHZ-B2-T 32.00000 |535-9626-1-ND | 2.44 212 1.86 |535-9626-2-ND | 910.00 | ABM10-32.000MHZ-7A15-T 
16.38400 |535-9829-1-NDw| 2.63 228 2.00 |535-9829-2-NDw| 980.00 | ABM8-16.384MHZ-B2-T NEWT 
18.43200 |535-9135-1-ND | 263 228 2.00 |535-9135-2-ND | 980.00 | ABM8-18.432MHZ-B2-T g 
20.0000 |535-9136-1-ND | 2.63 228 2.00 /535-9136-2-ND | 980.00 |ABM8-20.000MHZ-B2-T 
22.11840 |535-9137-1-ND | 263 228 2.00 |535-9137-2-ND | 980.00 | ABM8-22.1184MHZ-B2-T ‘ 
24.00000 |535-9138-1-ND | 263 228 2.00 |535-9138-2-ND | 980.00 | ABM8-24.000MHZ-B2-T NEW! ABM11 Series 2.0 x 1.6 SMD Crystals a 
24.57600 |535-9139-1-ND | 2.63 2.28 2.00 |535-9139-2-ND 980.00 | ABM8-24.576MHZ-B2-T Hm sn MM: 


25.00000 |535-9140-1-ND_| 2.63 2.28 2.00 |535-9140-2-ND 980.00_| ABM8-25.000MHZ-B2-T 
27.00000 |535-9141-1-ND | 263 2.28 2.00 |535-9141-2-ND 980.00 | ABM8-27.000MHZ-B2-T 
28.37500 |535-9142-1-ND | 263 2.28 2.00 |535-9142-2-ND 980.00 | ABM8-28.375MHZ-B2-T 
28.63636 |535-9143-1-ND | 2.63 2.28 2.00 |535-9143-2-ND 980.00 | ABM8-28.63636MHZ-B2-T 
29.49120 |535-9144-1-ND | 263 2.28 2.00 |535-9144-2-ND 980.00 | ABM8-29.4912MHZ-B2-T 
30.00000 |535-9145-1-ND_| 2.63 2.28 2.00 |535-9145-2-ND 980.00 _| ABM8-30.000MHZ-B2-T : 1-0. Top View 
32.00000 |535-9830-1-NDwv|) 2.63 2.28 2.00 |535-9830-2-NDw|) 980.00 | ABM8-32.000MHZ-B2-T 
33.00000 |535-9146-1-ND ) 263 2.28 2.00 |535-9146-2-ND 980.00 | ABM8-33.000MHZ-B2-T 


40.00000 |535-9147-1-ND 263 228 200 |535-9147-2-ND 980.00 | ABM8-40.000MHZ-B2-T Specifications: + Frequency Stability: +15ppm; -20°C ~ 70°C * Frequency Tolerance: +15ppm * Operat- 
44.0000 |535-9148-1-ND | 2.63 228 2.00 |535-9148-2-ND | 980.00 | ABM8-44.000MHZ-B2-T ing Temperature: -20°C ~ 70°C * Load Capacitance: 10.0pF 
48.0000 |535-9149-1-ND | 2.63 2.28 2.00 |535-9149-2-ND 980.00_| ABM8-48.000MHZ-B2-T _ ; — aay 
ABM8-xxxMHZ-10-1-U-T Series — Wireless Tight Stability Crystals Frequency | Digi-Key Citilane nee Eaciag ine Key T&R Pricing | Abracon 
73.00000 [535-9673-1-ND | 334 290 254 ]535-9673-2-ND | 1246.00 |ABM8-13.000MHZ-10-1-U-T (MHz) __| Part No. 1 10___50_| PartNo. 1,000 __|Part No. 
14.74560 |535-9674-1-ND | 3.34 2.90 2.54 |535-9674-2-ND | 1246.00 |ABM8-14.7456MHZ-10-1-U-T 26.00000 |535-9815-1-ND/ 2.55 2.21 1.94 |535-9815-2-ND| 952.00 | ABM11-26.000MHZ-B7G-T 
16.00000 |535-9675-1-ND | 3.34 290 2.54 |535-9675-2-ND | 1246.00 /ABM8-16.000MHZ-10-1-U-T 27.00000 |535-9816-1-ND} 2.55 2.21 1.94 |535-9816-2-ND| 952.00 | ABM11-27.000MHZ-B7G-T 
16.36760 |300-8226-1-ND | 3.34 2.90 2.54 |300-8226-2-ND | 1246.00 /ABM8-16.3676MHZ-10-1-U-T 28.63636 |535-9817-1-ND) 2.55 2.21 1.94 |535-9817-2-ND| 952.00 | ABM11-28.63636MHZ-B7G-T 
16.38400 |535-9676-1-ND | 3.34 2.90 2.54 |535-9676-2-ND | 1246.00 | ABM8-16.384MHZ-10-1-U-T 30.0000 )535-9818-1-ND| 2.55 2.21 1.94 /535-9818-2-ND} 952.00 ABM11-30.000MHZ-B7G-T 
16.80000 |300-8227-1-ND | 3.34 290 2.54 [300-8227-2-ND | 1246.00 |ABM8-16.800MHZ-10-1-U-T 32.0000 |535-9819-1-ND| 2.55 2.21 1.94 |535-9819-2-ND| 952.00 __| ABM11-32.000MHZ-B7G-T 
19.20000 |300-8228-1-ND | 3.34 290 2.54 |300-8228-2-ND | 1246.00 /ABM8-19.200MHZ-10-1-U-T 36.00000 |535-9820-1-ND| 2.55 2.21 1.94 |535-9820-2-ND| 952.00 | ABM11-36.000MHZ-B7G-T 
20.00000 |535-9677-1-ND | 3.34 2.90 2.54 |535-9677-2-ND | 1246.00 |ABM8-20.000MHZ-10-1-U-T 38.40000 |535-9821-1-ND} 2.55 2.21 1.94 |535-9821-2-ND| 952.00 | ABM11-38.400MHZ-B7G-T 
24.55350 |300-8229-1-ND | 3.34 2.90 2.54 |300-8229-2-ND | 1246.00 | ABM8-24.5535MHZ-10-1-U-T 40.0000 /535-9822-1-ND| 2.55 2.21 1.94 |535-9822-2-ND) 952.00 | ABM11-40.000MHZ-B7G-T 
24.57600 |535-9678-1-ND | 3.34 2.90 2.54 |535-9678-2-ND | 1246.00 |ABM8-24.576MHZ-10-1-U-T 44.0000 /535-9823-1-ND| 2.55 221 1.94 |535-9823-2-ND) 952.00 | ABM11-44.000MHZ-B7G-T 
26.00000 |300-8230-1-ND | 3.34 290 2.54 |300-8230-2-ND 4246.00 | ABM8-26.000MHZz-10-1 48.00000 |535-9824-1-ND{ 2.55 2.21 1.94 |535-9824-2-ND 952.00 | ABM11-48.000MHZ-B7G-T 


27.00000 |535-9679-1-ND | 3.34 2.90 2.54 |535-9679-2-ND 1246.00 | ABM8-27.000MHZ-1 
30.00000 |535-9680-1-ND |) 3.34 2.90 2.54 |535-9680-2-ND 1246.00 | ABM8-30.000MHZ-1 
36.00000 |535-9681-1-ND |) 3.34 2.90 2.54 |535-9681-2-ND 1246.00 | ABM8-36.000MHZ-1 
40.00000 |535-9682-1-ND_| 3.34 2.90 2.54 |535-9682-2-ND 1246.00_| ABM8-40.000MHZ-1 


v NEW! 


-U-T 
0-1-U-T 
0-1-U-T 
out | | ABMM Series 5.0 x 7.0 SMD Crystals 


Dim. in mm. 


1.2+| | 46 >| |-1.2 


+40 GND 4 3 
ABMS Series 4.0 x 2.5 SMD RF Transceiver Crystals eae ; : : ae ‘ thot cob eno 


Top View 


Bottom View 


Specifications: ¢ Frequency Stability: +5Oppm, -20°C ~ 70°C * Frequency Tolerance: +20ppm * Operat- 
ing Temperature: -20°C ~ 70°C * Load Capacitance: 18.0pF 


3 Freq- Cut Tape T&R 
TOP VIEW uency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Part No. 1 10 50 |Part No. 1,000 | Part No. 
7.37280 |535-9825-1-NDY| 1.20 1.04 92 [535-9825-2-NDw| 448.00 | ABMM-7.3728MHZ-B2-T 
Specifications: 8.00000 |535-9164-1-ND | 1.20 1.04 92 |535-9164-2-ND | 448.00 | ABMM-8.000MHZ-B2-T 
* Frequency Stability: +10ppm * Frequency Tolerance: +10ppm @ 25°C * Operating Temperature: -40°C eed eee a to a ee ea en Fey eee 
sino G: = Lead Gapaettance::19:0PE 12.0000 |535-9152-1-ND | 1.20 1.04 92 |535-9152-2-ND | 448.00 | ABMM-12.000MHZ-B2-T 
= : = = 1431818 [535-9153-1-ND | 1.20 1.04.92 /535-9153-2-ND | 448.00 | ABMM-14.31818MHz-B2-T 
Frequency | Digi-Key ChilTapelpncelEacliag (Digl Key T&R Pricing | Abracon 14.74560 |535-9154-1-ND | 1.20 1.04 92 |535-9154-2-ND | 448.00 | ABMM-14.7456MHZ-B2-T 
(MHz) _ | Part No. 1 1050 _| Part No. 1,000__| Part No. 16.0000 |535-9155-1-ND | 1.20 1.04 92 |535-9155-2-ND 448.00 | ABMM-16.000MHZ-B2-T 
16.000 |535-9693-1-ND| 3.08 267 2.34 [535-9693-2-ND| 1148.00 | ABM9-16.000MHZ-10-D-1U 16.93440 |535-9156-1-ND | 120 1.04 92 |535-9156-2-ND | 448.00 | ABMM-16.9344MHZ-B2-T 
19.66080 |535-9157-1-ND_| 1.20 1.04 92 |535-9157-2-ND | 448.00 _| ABMM-19.6608MHZ-B2-T 
20.0000 [535-9158-1-ND | 120 1.04 92 |535-9158-2-ND | 448.00 | ABMM-20.000MHZ-B2-T 
‘ 24.00000 |535-9159-1-ND | 120 1.04 92 |535-9159-2-ND | 448.00 | ABMM-24.000MHZ-B2-T 
ABM 10 Series 2.5 x 2.0 SMD Crystals Dim. in mm. 24.57600 |535-9160-1-ND | 120 1.04 92 |535-9160-2-ND | 448.00 | ABMM-24.576MHZ-B2-T 
25.00000 |535-9161-1-ND | 120 1.04 92 |535-9161-2-ND | 448.00 | ABMM-25.000MHZ-B2-T 
27.00000 |535-9162-1-ND | 120 1.04 92 _|535-9162-2-ND_| 448.00 _| ABMM-27.000MHZ-B2-T 
32.00000 [535-9163-1-ND | 1.20 1.04 92 [535-9163-2-ND | 448.00 | ABMM-32.000MHZ-2BF-T 


v NEW! 


ABMN2 Series 6.0 x 3.6 SMD Crystals 


Dim. in mm. 


Series Frequency Frequency Operating Load 
Specifications: Stability Tolerance Temperature Capacitance 
ABM10-xxxMHZ-E20-T +20ppm +20ppm -20°C ~ 70°C 10.0pF 
ABM10-xxxMHZ-8-7A15-T +15ppm +15ppm -10°C ~ 60°C 8.0pF 
ABM10-xxxMHZ-7A15-T +15ppm +15ppm -10°C ~ 60°C 10.0pF 
Cut Tape T&R Specifications: + Frequency Stability: +20ppm, -20°C ~ 70°C * Frequency Tolerance: +20ppm * Operat- 

Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon ing Temperature: -20°C ~ 70°C * Load Capacitance: 18.0pF 
(Mea art Nos LS Ue OL [Carte PNOO | Berne: Frequency | Digi-Ke Cut Tape Price Each | Digi-Ke T&R Pricing [Abracon 
16.0000 ]535-9810-1-NDW] 2.44 a ee [SIeOIE NO] 910.00 | ABM10-16.000MHZ-E20-T me) Pat. f a) Pat. 0g é el 
16.36760 |535-9811-1-NDw | 2.44 212 1.86 |535-9811-2-NDw| 910.00 | ABM10-16.3676MHZ-E20-T 0000) 285362851: ND ee im a eee; a626 ee ND Ae.00 Pe ae 
16.3840 |535-9812-1-NDw| 2.44 212 1.86 |535-9812-2-NDw| 910.00 | ABM10-16.384MHZ-E20-T 4105920 |535-9630-1-ND| 128 141 97 |535-9630-2-ND| 47600 | ABMM2-11.0592MHz-E2-T 
18.43200 | 535-9813-1-NDY | 2.44 2.12 1.86 |535-9813-2-NDw| 910.00 |ABM10-18.432MHZ-E20-T 42.00000 )535-9631-1-ND) 1.28 1.11 97 |535-9631-2-ND 476.00 ABMM2-12.000MHZ-E2-T 
19.20000 | 535-9814-1-NDw | 2.44 2.12 1.86 |535-9814-2-NDw| 910.00 | ABM10-19.200MHZ-E20-T 1431818 |535-9632-1-ND| 1.28 1.11.97 |535-9632-2-ND| 476.00 __ | ABMM2-14.31818MHZ-E2-T 
20.00000 |535-9091-1-ND | 2.44 2.12 1.86 [535-9091-2-ND | 910.00 [ABM10-20.000MHZ-E20-T 14.74560 [535-9633-1-ND| 1.28 1.11  .97 [535-9633-2-ND | 476.00 | ABMM2-14.7456MHZ-E2-T 
22.11840 |535-9092-1-ND | 2.44 2.12 1.86 |535-9092-2-ND | 910.00 |ABM10-22.1184MHZ-E20-T 16.00000 |535-9634-1-ND) 1.28 1.11  .97 |535-9634-2-ND] © 476.00 | ABMM2-16.000MHZ-E2-T 
24.00000 | 535-9093-1-ND. 2.44 2:12 1.86 | 535-9093-2-ND 910.00 | ABM10-24.000MHZ-E20-T 16.93440 |535-9635-1-ND | 1.28 1.11 .97 | 535-9635-2-ND 476.00 ABMM2-16.9344MHZ-E2-T 
24.57600 |535-9094-1-ND | 2.44 2.12 1.86 |535-9094-2-ND | 910.00 |ABM10-24.576MHZ-E20-T 19.66080 |535-9636-1-ND) 1.28 1.11 97 |535-9636-2-ND | 476.00 | ABMM2-19.6608MHZ-E2-T 
25.0000 |535-9095-1-ND | 2.44 2.12 1.86 |535-9095-2-ND | 910.00 | ABM10-25.000MHZ-E20-T 20.0000 |535-9637-1-ND| 1.28 1.11 97 | 535-9637-2-ND | __476.00_| ABMM2-20.000MHZ-E2-T 
27.0000 |535-9096-1-ND | 2.44 212 1.86 |535-9096-2-ND | 910.00 | ABM10-27.000MHZ-E20-T 24.00000 /935-9638-1-ND] 1.28 1.17.97 |535-9638-2-ND/ 476.00 | ABMM2-24.000MHZ-E2-T 
30.00000 |535-9097-1-ND | 2.44 2.12 1.86 |535-9097-2-ND | 910.00 | ABMt0-30.000MHZ-E20-T aeoreoe (SESE ae agi gy EROR ERA arte aoMe os OeCutiee 
40.00000 |535-9098-1-ND | 2.44 2.12 1.86 |535-9098-2-ND | 910.00 |ABM10-40.000MHZ-E20-T 9700000 |635-9641-1.ND| 128 141 97 \635-9e41-2.ND| 476-00 | ABMM9-97 OOOMHZ.E2.T 
48.00000 |535-9099-1-ND | 2.44 2.12 1.86 |535-9099-2-ND_| 910.00 | ABM10-48.000MHZ-E20-T 32.0000 |535-9642-1-ND| 128 441 97 /535-9642-2-ND| 47600 | ABMM2-32.000MHZ-EoF-T 

ABM10-xxxMHZ-8-7A15-T Series — Crystals tor Wireless, Bluetooth and AV/OA 32.7680 |535-9643-1-ND| 1.28 1.11 97 |535-9643-2-ND| 476.00 _ | ABMM2-32.768MHZ-E2F-T 
24.00000 [535-9622-1-ND | 2.44 212 1.86 [535-9622-2-ND | 910.00 [ABM10-24.000MHZ-8-7A15-T 40.0000 |535-9644-1-ND| 128 111 97 1535-9644-2-ND| 476.00 | ABMM?2-40 0OOMHZ-E2F-T 
28.63636 | 535-9623-1-ND 244 212 1.86 |535-9623-2-ND 910.00 | ABM10-28.63636MHZ-8-7A15-T 48.00000 |535-9645-1-ND| 1.28 1.11 97 |535-9645-2-ND 476.00 ABMM2-48.000MHZ-E2F-T 
32.00000 |535-9625-1-ND | 2.44 2.12 1.86 |535-9625-2-ND | 910.00 | ABM10-32.000MHZ-8-7A15-T 50.00000 |535-9646-1-ND| 128 1.11 97 |535-9646-2-ND| 476.00 | ABMM2-50.000MHZ-E2F-T 
40.0000 |535-9627-1-ND_| 2.44 2.12 1.86 |535-9627-2-ND_| 910.00 | ABM10-40.000MHZ-8-A15-T 64.0000 |535-9648-1-ND| 1.69 1.47 1.29 |535-9648-2-ND| 630.00 __| ABMM2-64.000MHZ-E2-T 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1440 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


V ZZ NN © 32.768kHz Crystals and Oscillators 


Dim. in mm. 


Connections 


oo 


Dimensions (mm) 


Series 
ABSO6 011210. 8.0 Max. 
ABSO7 | 3.2 | 1.5 | 0. he 5.5 +l 
ABSO9 5 | 0: C4 

ABS10 


*2.5 Max. 
K-05 + 0.5 


32.768kHz Crystals 


Load Operating | Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | pigi-Key Tape and Reel Abracon 
Fig. | Capacitance | Temperature | Tolerance | Part No. 1 10 50 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Surface Mount Tuning Fork Crystals 
12.5pF -40°C ~ 85°C | +20ppm |535-10104-1-ND NEW! 2.55 2.21 1.94 ]535-10104-2-ND NEW! | 3,000 918.00/M | ABS06-32.768KHZ-T 
12.5pF -40°C ~ 85°C | +20ppm | 535-9542-1-ND 1.58 1.37 1.20 | 535-9542-2-ND 3,000 567.00/M | ABSO7-32.768KHZ-T 
12.5pF -40°C ~ 85°C | +10ppm | 535-9808-1-ND NEW! 1.76 1.53 1.34 | 535-9808-2-ND NEW! 3,000 634.50/M | ABSO7-32.768KHZ-1-T 
9.0pF -40°C ~ 85°C | +20ppm | 535-9544-1-ND 1.58 1.37 1.20 | 535-9544-2-ND 3,000 567.00/M | ABS07-32.768KHZ-9-T 
7.0pF -40°C ~ 85°C | +20ppm_ | 535-9543-1-ND 1.58 1.37 1.20 _|535-9543-2-ND 3,000 567.00/M | ABSO7-32.768KHZ-7-T 
12.5pF -40°C ~ 85°C | +20ppm | 535-9539-1-ND 1.31 1.14 1.00 | 535-9539-2-ND 3,000 472.50/M | ABS09-32.768KHZ-T 
1 12.5pF -40°C ~ 85°C | +10ppm | 535-9807-1-ND NEW! 1.50 1.30 1.14 | 535-9807-2-ND NEW! 3,000 540.00/M | ABS09-32.768KHZ-1-T 2 
9.0pF -40°C ~ 85°C | +20ppm | 535-9541-1-ND 1.31 1.14 1.00 | 535-9541-2-ND 3,000 472.50/M | ABS09-32.768KHZ-9-T Cc D 
7.0pF -40°C ~ 85°C | +20ppm | 535-9540-1-ND 1.31 1.14 1.00 | 535-9540-2-ND 3,000 472.50/M | ABS09-32.768KHZ-7-T : -) | 4.3 (Typ.) [0.45 
12.5pF -40°C ~ 85°C | +20ppm_| 535-9536-1-ND 1.413 98 86 |535-9536-2-ND. 3,000 405.00/M__| ABS10-32.768KHZ-T . -) [9.0 (Min.) [0.80 
12.5pF -40°C ~ 85°C | +10ppm | 535-9806-1-ND NEW! 1.31 1.14 1.00 | 535-9806-2-ND NEW! 3,000 472.50/M | ABS10-32.768KHZ-1-T E -) | 9.0 (Min.) [1.10 
9.0pF -40°C ~ 85°C | +20ppm | 535-9538-1-ND 1.13 98 86 | 535-9538-2-ND 3,000 405.00/M | ABS10-32.768KHZ-9-T 
7.0pF -40°C ~ 85°C | +20ppm_| 535-9537-1-ND 1.13 98 .86_ | 535-9537-2-ND 3,000 405.00/M__| ABS10-32.768KHZ-7-T 
9 12.5pF -40°C ~ 85°C | +20ppm | 535-9166-1-ND wal 62 55 |535-9166-2-ND 3,000 256.50/M | ABS25-32.768KHZ-T 
12.5pF -40°C ~ 85°C | +10ppm__|535-9809-1-ND NEW! 1.01 88 .77_|535-9809-2-ND NEW! 3,000 364.50/M__| ABS25-32.768KHZ-1-T 
3 12.5pF -40°C ~ 85°C | +20ppm_ | 535-9165-1-ND 1.09 95 83 |535-9165-2-ND 3,000 391.50/M | ABS13-32.768KHZ-T 
4 12.5pF -40°C ~ 85°C | +20ppm_|535-9033-1-ND 64 56 49 [535-9033-2-ND 2,000 238.00/M__|AB26TRB-32.768KHZ-T 
Through Hole Tuning Fork Crystals 
12.5pF -20°C ~ 70°C | +20ppm |535-9031-ND¥ 74 63 53 = — —  |AB15T-32.768KHZ 
5 12.5pF -10°C ~ 60°C | +20ppm | 535-9032-ND$ 25 21 18 |= _— — | AB26T-32.768KHZ 
12.5pF -10°C ~ 60°C | +20ppm_|535-9034-ND$ 25 21 18 |= = — _|AB38T-32.768KHZ 
$ Bulk Pricing 
32.768kHz Oscillators 
Supply | Operating Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel —_| Abracon 
Fig. | Voltage | Temperature Stability Part No. 1 10 50 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Surface Mount Oscillators 
1.8V | -40°C ~ 85°C +25ppm 535-10003-1-ND NEW! | 5.06 439 3.85 |535-10003-2-ND NEW! 1,000 1890.00 | ASDK2-32.768KHZ-LRT 
2.5V | -40°C ~ 85°C +25ppm 535-10001-1-ND NEW! | 5.06 4.39 3.85 |535-10001-2-ND NEW! 1,000 1890.00 | ASDK1-32.768KHZ-LRT 
3.3V__| -40°C ~ 85°C +25ppm 535-9999-1-ND NEW! 6.06 4.39 3.85 | 535-9999-2-ND NEW! 1,000 1890.00 | ASDK-32.768KHZ-LRT 
1.8V | -40°C ~ 85°C +25ppm §35-10002-1-ND NEW! | 4.58 3.97 3.48 |535-10002-2-ND NEW! 1,000 1708.00 | ASEK2-32.768KHZ-LRT Dimensions (mm) Function 
2.5V | -40°C ~ 85°C +25ppm 535-10000-1-ND NEW! | 4.58 3.97 3.48 |535-10000-2-ND NEW! 1,000 1708.00 | ASEK1-32.768KHZ-LRT Series LE W H - 

6 | 3.3V_| -40°C ~ 85°C +25ppm _ | 535-9998-1-ND NEW! 4.58 3.97 3.48 |535-9998-2-ND NEW! 1,000 | 1708.00 | ASEK-32.768KHZ-LRT ASDK 2.5 | 2.0 | 0.95 Tri-state 
1.5V | -40°C ~ 85°C | -140 ~ +10ppm | 535-9719-1-ND+ 469 4.07 3.57 |535-9719-2-NDt 1,000 1750.00 | ASHK5-32.768KHZ-LT ASEK 3.2 | 2.5 | 1.20 GND 
1.8V | -40°C ~ 85°C | -140 ~ +10ppm | 535-9718-1-ND+ 469 4.07 3.57 |535-9718-2-NDt 1,000 1750.00 | ASHK4-32.768KHZ-LT ASHK 4.0 | 2.5 | 0.90 Output 
3.3V__| -40°C ~ 85°C _| -140 ~ +10ppm | 535-9717-1-NDt 4.69 4.07 3.57 |535-9717-2-NDt 1,000 1750.00 | ASHK-32.768KHZ-LT ASFLK 5.0 | 3.2 | 1.30 Vdd 
3.3V | -40°C ~ 85°C +20ppm 535-9546-1-ND 469 4.07 3.57 |535-9546-2-ND 1,000 1750.00 | ASFLK-32.768KHZ-LJT ASVK 7.0 | 5.0 | 1.60 
3.3V__| -40°C ~ 85°C +20ppm 535-9545-1-ND 413 3.58 3.14 |535-9545-2-ND 1,000 1540.00 | ASVK-32.768KHZ-LJT 


t+ ASHK Series features JA current consumption 


NEW! Test and Burn-in Sockets 


Note: For additional specifications, please see manufacturer's data sheet. 


Pad Device Digi-Key Price Each Abracon Pad Device Digi-Key Price Each Abracon 
Count Type Part No. 1 10 50 Part No. Count Type Part No. i 10 50 Part No. 
2.0 x 1.2mm Package 3.8 x 3.8mm Packages 
2 Crystal 535-10107-ND 47.25 40.50 33.75 [AXS-2012-02-04 6 Saw Filter | 535-10129-ND 38.33 32.85 27.38 | AXS-3838-06-01 
2.0 x 1.6mm Package 8 Saw Filter |535-10130-ND 38.33 32.85 27.38 _ | AXS-3838-08-01 
4 Oscillator 535-10108-ND 57.75 49.50 41.25 | AXS-2016-04-04 4.1 x 1.5mm Package 
25x 20min Packages 2 Crystal §35-10131-ND 37.28 31.95 26.63 | AXS-4115-02-06 
4 Oscillator |535-10109-ND 37.28 31.95 26.63 AXS-2520-04-01 4.9 x 1.8mm Package 
4 Oscillator | 535-10110-ND 37.28 31.95 26.63: | AXS-2520-04-05 2 Crystal SubalOIS2ND) ae aaa 1,95 "—_26.03 | ANS-4018-02"1 
4 Oscillator | 535-10111-ND 3728 31.95 —-26.63_| AXS-2520-04-07 - aa ST a SSE DS RS SOE 
- Oscillator SrcB\— SEG, BGR”) Mereoc- 06 4 | Crystal or Oscillator |535-10134-ND 37.28 31.95 -26.63_| AXS-5032-04-02 
4 Crystal 535-10113-ND 37.28 31.95 26.63 | AXS-2520-04-09 4 | Crystal or Oscillator | 535-10135-ND 37.28 31.95 26.63 | AXS-5032-04-04 
“ Crystal pea OUND 87.28 31.95 26.63) AXS-2520-04-10 4 | Crystal or Oscillator | 535-10136-ND 37.28 31.95 26.63 | AXS-5032-04-06 
4 Oscillator 535-10115-ND 37.28 31.95 26.63 | AXS-2520-04-11 4 | Crystal or Oscillator |535-10137-ND 37.28 31.95 26.63 | AXS-5032-04-07 
3.0 x 3.0mm Package 4 _ [Crystal or Oscillator | 535-10138-ND 37.28 31.95 26.63 | AXS-5032-04-12 
6 Saw Filter |535-10116-ND 50.40 43.20 36.00 _[AXS-3030-06-03 7.0 x 5.0mm Packages 
3.2 x 1.5mm Packages 4 [Crystal or Oscillator [535-10139-ND 37.28 31.95 26.63] AXS-7050-04-01 
2 Crystal 535-10117-ND 37.28 31.95 26.63 | AXS-3215-02-01 4 Crystal 535-10140-ND 37.28 31.95 26.63 | AXS-7050-04-02 
) Crystal 535-10118-ND 37.28 31.95 96.63 | AXS-3215-02-05 4 Crystal or Oscillator | 535-10141-ND 37.28 31.95 26.63 | AXS-7050-04-12 
3.2 x 2.5mm Packages 4 Oscillator | 535-10142-ND 37.28 31.95 26.63 | AXS-7050-04-17 
2 Cystal BISA0IISND 3798 3195 2663 AXS-3205-00-01 6 Oscillator _|535-10143-ND 37.28 31.95 26.63 | AXS-7050-06-07 
j crystal Sees ays at 95 ofiea: |AXS:4095-04-01 6 Oscillator Spi aa — ve 31.95 26.63 | AXS-7050-06-13 
P «J X 3.0mm Packages 
; ae et . ae bs [ ia ee roe ome 6 Oscllator —[B35-TO145-ND 37.28 31.95 26.03 | AXS-7550-06-03 
: 6 Oscillator _|535-10146-ND 37.28 31.95 26.63 _| AXS-7550-06-05 
4 Oscillator __|535-10123-ND 37.28 31.95 26.63 | AXS-3225-04-05 2.0: 4: Siti Package 
4 Oscillator |535-10124-ND 37.28 31.95 26.63 | AXS-3225-04-06 3 Crystal BASA0147-ND 37.28 3155 96.63 AXS-8045-00-04 
4 Oscillator | 535-10125-ND 37.28 31.95 26.63 | AXS-3225-04-07 11.5 x 4.8mm Package 
4 Oscillator 535-10126-ND 37.28 31.95 26.63 | AXS-3225-04-08 2 Crystal 535-10105-ND 38.33 32.85 27.38 | AXS-1147-02-02 
4 Oscillator | 535-10127-ND 37.28 31.95 26.63 | AXS-3225-04-10 11.8 x 5.5mm Package 
4 Crystal 535-10128-ND 37.28 31.95 26.63 | AXS-3225-04-12 4 Crystal 535-10106-ND 38.33 32.85 27.38 _[AXS-1155-04-01 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ACH, ACHL and ACO Series Oscillators 


Specifications: * Frequency Stability: +30ppm; -20°C ~ 70°C * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
Features: * HCMOS and TTL compatible 
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Function 


NC 


GND/Case 


Output 


Vdd 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Part No. 1 10 50 100 |Part No. 1,000 _| Part No. 
24.00000 |535-9605-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9605-2-ND | 2310.00 | ASD3-24.000MHZ-ECT 
24.57600 |535-9606-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9606-2-ND | 2310.00 | ASD3-24.576MHZ-ECT 
25.00000 |535-9607-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9607-2-ND | 2310.00 | ASD3-25.000MHZ-ECT 
27.00000 |535-9608-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9608-2-ND | 2310.00 | ASD3-27.000MHZ-ECT 
29.49120 |535-9609-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9609-2-ND ) 2310.00 |ASD3-29.4912MHZ-ECT 
40.00000 |535-9610-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9610-2-ND | 2310.00 | ASD3-40.000MHZ-ECT 
50.00000 |535-9611-1-ND | 619 5.37 4.71 3.72 |535-9611-2-ND | 2310.00 | ASD3-50.000MHZ-ECT 
ASE, ASE2 and ASE3 Series 


3.2 x 2.5 SMD Oscillators 


7 Functi 
. Frequency | Digi-Key Price Each Abracon pelea . jee 
Fig. (MHz) Part No. | 1 : 10 ; 100 500 (| Part No. $1.0 GND/Case 
ACH Series Half Size Oscillators — 5.0V *ASE2 Series = 1.1 ogiek’sh at Output 
, | 1431818 [535-9170-5-no 1.82 1.56 1.04 (87 | ACH-14.31818MHZ-EK ASES Series = 0.9 : : Vdd 
40.0000 | 535-9180-5-ND 1.82 1.56 1.04 87 _ | ACH-40.000MHZ-EK 
ACHL Series Half Size Oscillators — 3.3V 
3.68640 ]535-9197-5-ND 1.82 1.56 1.04 87 | ACHL-3.6864MHZ-EK earane oneie tice! 
1 ; : : : : : Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
32.00000 | 535-9195-5-ND 1.82 1.56 1.04 87 _ | ACHL-32.000MHZ-EK (MHz) _| Part No. 110 50 100 |PartNo. 1,000 —_| Part No. 
ACOL Series Full Size Oscillators — 3.3V ASE-xxxMHZ-LC-T Series — 3.3V, +50ppm, -40°C ~ 85°C 
» | 25-00000 |§35-9229-5-no 1.82 1.56 1.04 87 | ACOL-25.000MHZ-EK 1.84320 |535-9555-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |535-9555-2-ND] 1386.00 | ASE-1.8432MHZ-LC-T 
50.0000 _|535-9237-5-ND 1.82 1.56 1.04 87 _ | ACOL-50.000MHZ-EK 4.00000 |535-9556-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |535-9556-2-ND| 1386.00 | ASE-4.000MHZ-LC-T 
7.37280 |535-9557-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9557-2-ND| 1386.00 | ASE-7.3728MHZ-LC-T 
ASD1 and ASD3 Series 2.5 x 2.0 SMD Oscillators 8.00000 |535-9558-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9558-2-ND| 1386.00 | ASE-8.000MHZ-LC-T 
Succiticailoné: 10.0000 |535-9559-1-ND | 3.71 3.22 283 2.23 |535-9559-2-ND| 1386.00 | ASE-10.000MHZ-LC-T 
pecifications: Digi@Reel® 
+ Frequency Stability: +50ppm + Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Lid 11.05920 |535-9560-1-ND| 3.71 322 283 2.23 /535-9560-2-ND| 1386.00 | ASE-11.0592MHZ-LC-T 
Note: For nonstandard frequencies, please reference AP2S Series Programmable Oscillators. Dim. i 
im. in mm. 12.0000 |535-9561-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |535-9561-2-ND| 1386.00 | ASE-12.000MHZ-LC-T 
aaa 14.31818 |535-9562-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |535-9562-2-ND| 1386.00 | ASE-14.31818MHZ-LC-T 
Enable/Disable (STBY)F 14.74560 |535-9563-1-ND | 3.71 3.22 283 2.23 |535-9563-2-ND| 1386.00 | ASE-14.7456MHZ-LC-T 
eee 18.43200 |535-9564-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |535-9564-2-ND| 1386.00 | ASE-18.432MHZ-LC-T 
Vdd 20.00000 |535-9565-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |535-9565-2-ND| 1386.00 | ASE-20.000MHZ-LC-T 
tH or Open: Oscillation 24.0000 |535-9566-1-ND | 3.71 3.22 283 2.23 |535-9566-2-ND| 1386.00 | ASE-24.000MHZ-LC-T 
: Oscillation Stops/Hi Impedance 
24.57600 |535-9567-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |535-9567-2-ND| 1386.00 | ASE-24.576MHZ-LC-T 
25.00000 |535-9568-1-ND | 3.71 3.22 283 2.23 |535-9568-2-ND| 1386.00 | ASE-25.000MHZ-LC-T 
a Gut Tape = Tape & Reel 27.00000 |535-9569-1-ND | 3.71 3.22 283 2.23 |535-9569-2-ND| 1386.00 | ASE-27.000MHZ-LC-T 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Part No. 1 10 50 100 |PartNo. 4,000 | Part No. 29.49120 |535-9570-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |535-9570-2-ND| 1386.00 | ASE-29.4912MHZ-LC-T 
ASD1 Series — 3.0V 30.00000 |535-9571-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |535-9571-2-ND| 1386.00 | ASE-30.000MHZ-LC-T 
1.54400 |535-9579-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9579-2-ND | 2310.00 | ASD1-1.544MHZ-ECT 32.0000 |535-9572-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |535-9572-2-ND| 1386.00 | ASE-32.000MHZ-LC-T 
3.68640 |535-9580-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9580-2-ND | 2310.00 | ASD1-3.6864MHZ-ECT 33.00000 |535-9573-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |535-9573-2-ND| 1386.00 | ASE-33.000MHZ-LC-T 
4.00000 |535-9581-1-ND ) 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9581-2-ND | 2310.00 | ASD1-4.000MHZ-ECT 33.33300 |535-9574-1-ND | 3.71 3.22 283 2.23 |535-9574-2-ND| 1386.00 | ASE-33.333MHZ-LC-T 
7.37280 [S35;Q0621-ND) 6.19 5.87 4.71 3.72 |580-8082-2-ND)) 2310.00 | ASD1-7.3728MHZ-ECT 44.00000 [535-9575-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9575-2-ND| 1386.00 | ASE-44.000MHZ-LC-T 
8.00000 [RSEReeeaaNe 6.19 5.97 4.71 3.72 (BRSRSEE ANDY] 2310.00 | ASD1-8.000MHZ-ECT 48.00000 |535-9576-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |535-9576-2-ND| 1386.00 | ASE-48.000MHZ-LC-T 
10.0000 |535-9584-1-ND| 6.19 537 4.71 3.72 /535-9584-2-ND | 2310.00 | ASD1-10.000MHZ-ECT 50.0000 MEoeREN 3.71 902 2.83 993 REMERON taaeoo  |ASE-So.000MHZ-L0-T 
11.05920 |535-9585-1-ND | 619 5.37 4.71 3.72 |535-9585-2-ND | 2310.00 | ASD1-11.0592MHZ-ECT 6000000 EeRROMNN 3.71 3:90 baa 909 ERENT 1396.00 | ASE-60. 000MHZ-LC-T 
12.0000 |535-9586-1-ND | 6.19 537 4.71 3.72 |535-9586-2-ND | 2310.00 | ASD1-12.000MHZ-ECT NEW! ASE-<uxMHE.E-T Series <= 4.4V;4100ppm, 20°C = 70 NEW 
14.31818 |535-9587-1-ND | 6.19 537 4.71 3.72 |535-9587-2-ND | 2310.00 | ASD1-14.31818MHZ-ECT 
12.5000 |535-9981-1-ND| 2.40 2.08 1.83 1.44 /535-9981-2-ND] 896.00 | ASE-12.500MHZ-ET 
14.74560 |535-9588-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9588-2-ND | 2310.00 | ASD1-14.7456MHZ-ECT 
13.5000 |535-9982-1-ND | 2.40 2.08 1.83 1.44 |535-9982-2-ND| 896.00 | ASE-13.500MHZ-ET 
18.43200 |535-9589-1-ND | 6.19 537 4.71 3.72 |535-9589-2-ND | 2310.00 | ASD1-18.432MHZ-ECT 
20.00000 |535-9983-1-ND| 2.40 2.08 1.83 1.44 |535-9983-2-ND| 896.00 | ASE-20.000MHZ-ET 
20.00000 |535-9590-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9590-2-ND | 2310.00 | ASD1-20.000MHZ-ECT —— ee. eee 
24,00000 |535-9591-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9591-2-ND | 2310.00 | ASD1-24.000MHZ-ECT : oa ; ; ; ; ce : Sale : 
24.57600 |535-9592-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9592-2-ND | 2310.00 |ASD1-24.576MHZ-ECT 24.0000 (ESSeazeeamy 240 2.08 1.83 1.44 (BSEQEEaeD) 896.00 [ASE-24.000MHZ-ET 
25,0000 |535-9593-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9593-2-ND | 2310.00 | ASD1-25.000MHZ-ECT 24.57600 [essen 240 2.08 1.83 1.44 eee eeee §=— 896.00 ASE-24.576MHZ-ET 
27.0000 |535-9594-1-ND| 619 5.37 4.71 3.72 |535-9594-2-nD | 2310.00 | ASD1-27.000MHZ-ECT 25.0000 [ooo 2emaN Oy 2.40 2.08 1.83 1.44 [esheterNa) §=— 896.00 | ASE-25.000MHZ-ET 
30.00000 |535-9595-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 /535-9595-2-ND | 2310.00 | ASD1-30.000MHZ-ECT 27.00000 )535-9988-1-ND | 2.40 2.08 1.83 1.44 |535-9988-2-ND | 896.00 | ASE-27.000MHZ-ET 
32.00000 |535-9596-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9596-2-ND | 2310.00 | ASD1-32.000MHZ-ECT 30.0000 |535-9989-1-ND | 2.40 2.08 1.83 1.44 /535-9989-2-ND | 896.00 | ASE-30.000MHZ-ET 
33.0000 |535-9597-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9597-2-ND | 2310.00 |ASD1-33.000MHZ-ECT 3200000 |535-9990-1-ND | 240 2.08 1.83 1.44 |535-9990-2-ND | 896.00 | ASE-32.000MHZ-ET 
33.33300 |535-9598-1-ND) 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9598-2-ND | 2310.00 /ASD1-33.333MHZ-ECT 33.00000 |535-9991-1-ND | 2.40 2.08 1.83 1.44 |535-9991-2-ND 896.00 | ASE-33.000MHZ-ET 
40.00000 |535-9599-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9599-2-ND | 2310.00 | ASD1-40.000MHZ-ECT 33.33300 |535-9992-1-ND | 2.40 2.08 1.83 1.44 |535-9992-2-ND| 896.00 | ASE-33.333MHZ-ET 
48.00000 |535-9600-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9600-2-ND | 2310.00 | ASD1-48.000MHZ-ECT 40.00000 |535-9993-1-ND| 2.40 208 1.83 1.44 |535-9993-2-ND| © 896.00 | ASE-40.000MHZ-ET 
50.00000 |535-9601-1-ND| 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9601-2-ND | 2310.00 | ASD1-50.000MHZ-ECT 44.00000 |535-9994-1-ND| 2.40 208 1.83 1.44 |535-9994-2-ND| © 896.00 | ASE-44.000MHZ-E-T 
60.00000 |535-9602-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9602-2-ND | 2310.00 | ASD1-60.000MHZ-ECT 48.00000 |535-9995-1-ND | 2.40 2.08 1.83 1.44 |535-9995-2-ND| 896.00 | ASE-48.000MHZ-ET 
ASD3 Series — 1.8V 50.00000 |535-9996-1-ND| 2.40 208 1.83 1.44 |535-9996-2-ND] 896.00 | ASE-50.000MHZ-ET 
14.31818 |535-9603-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9603-2-ND | 2310.00 | ASD3-14.31818MHZ-ECT 60.00000 |535-9997-1-ND| 2.40 2.08 1.83 1.44 |535-9997-2-ND 896.00 | ASE-60.000MHZ-ET 
20.00000 |535-9604-1-ND | 6.19 5.37 4.71 3.72 |535-9604-2-ND | 2310.00 | ASD3-20.000MHZ-ECT (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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——# ABRACON 


korn Oscillators 


ASE, ASE2 and ASE3 Series 3.2 x 2.5 SMD Oscillators (cont, cut Tape paneer 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
x jCuuTanet Tape & Reel (MHz) | Part No. 4 10 50 100 | PartNo. 4,000 | Part No. 
Frequency | Digi-Key rice Eac! Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 1,000 Part No. 18.43200 |535-9257-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9257-2-ND | 1386.00 /ASFL1-18.432MHZ-EK-T 
NEW! ASE2-xxxMHZ-E-T Series — 2.5V, #100ppm, -20°C ~ 70°C NEW! 20.00000 |300-8251-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 /300-8251-2-ND | 1386.00 | ASFL1-20.000MHZ-EC-T 


20.00000 |535-9259-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 )535-9259-2-ND | 1386.00 | ASFL1-20.000MHZ-EK-T 
24.00000 | 300-8252-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 )300-8252-2-ND | 1386.00 | ASFL1-24.000MHZ-EC-T 
24.00000 |535-9260-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 )535-9260-2-ND | 1386.00 | ASFL1-24.000MHZ-EK-T 


12.50000 |535-9964-1-ND| 2.40 2.08 1.83 1.44 |535-9964-2-ND 896.00 | ASE2-12.500MHZ-ET 
13.50000 |535-9965-1-ND| 2.40 2.08 1.83 1.44 |535-9965-2-ND 896.00 | ASE2-13.500MHZ-ET 


20.00000 |535-8986-1-ND) 2.40 2.08 1.83 1.44 /535-9986-2-ND) 896.00 | ASE2-20.000MHZ-ET 24.57600 |300-8253-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |300-8253-2-ND | 1386.00 |ASFL1-24.576MHZ-EC-T 
22.0000 |535-9967-1-ND| 240 2.08 1.83 1.44 |535-9967-2-ND| 896.00 | ASE2-22.000MHZ-ET 24.5760 |535-9261-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9261-2-ND| 1386.00 | ASFL1-24.576MHZ-EK-T 
24,0000 |535-9968-1-ND| 240 2.08 1.83 1.44 |535-9968-2-ND| 896.00 _| ASE2-24.000MHZ-ET 25.0000 |300-8254-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |300-8254-2-ND | 1386.00 | ASFL1-25.000MHZ-EC-T 
3457600 IEESSGECENT | 9.40 208 183. 14a lReeaeeeNIA aco laseaoa svemuzetT 25.0000 |535-9262-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9262-2-ND| 1386.00 | ASFL1-25.000MHZ-EK-T 


27.00000 |300-8255-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 )300-8255-2-ND | 1386.00 | ASFL1-27.000MHZ-EC-T 
27.00000 |535-9263-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 )535-9263-2-ND | 1386.00 | ASFL1-27.000MHZ-EK-T 
29.49120 |300-8256-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |300-8256-2-ND | 1386.00 |ASFL1-29.4912MHZ-EC-T 


25.00000 |535-9970-1-ND| 240 2.08 1.83 1.44 |535-9970-2-ND 896.00 | ASE2-25.000MHZ-ET 
27.00000 |535-9971-1-ND) 2.40 2.08 1.83 1.44 |535-9971-2-ND 896.00 | ASE2-27.000MHZ-ET 


30.00000 |S35:8972-1-ND) 2.40 2.08 1.83 1.44 1585-9872-2,ND) 896.00 | ASE2-30.000MHZ-ET 30.00000 |300-8257-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |300-8257-2-ND | 1386.00 | ASFL1-30.000MHZ-EC-T 
32,0000 |535-9973-1-ND| 2.40 2.08 1.83 1.44 |535-9973-2-ND| 896.00 | ASE2-32.000MHZ-ET 30.00000 |535-9264-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9264-2-ND | 1386.00 | ASFL1-30.000MHZ-EK-T 
33.00000 |535-9974-1-ND| 2.40 2.08 1.83 1.44 |535-9974-2-ND| 896.00 | ASE2-33.000MHZ-ET 32,0000 |300-8258-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |300-8258-2-ND | 1386.00 | ASFL1-32,000MHZ-EC-T 
93.33300 [EREOTETENT 240 208 1.83 144 |RaRGGraeOmIM  goaoo |ASED-aa.asaMHZET 32,00000 |535-9265-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |535-9265-2-ND | 1386.00 |ASFL1-32.000MHZ-EK-T 


32.76800 | 300-8259-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 )300-8259-2-ND | 1386.00 | ASFL1-32.768MHZ-EC-T 
33.00000 |535-9266-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 )535-9266-2-ND | 1386.00 | ASFL1-33.000MHZ-EK-T 
33.33300 | 300-8260-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 )300-8260-2-ND | 1386.00 | ASFL1-33.333MHZ-EC-T 


40.00000 |535-9976-1-ND) 240 2.08 1.83 1.44 |535-9976-2-ND 896.00 | ASE2-40.000MHZ-ET 
44.00000 |535-9977-1-ND) 240 2.08 1.83 1.44 |535-9977-2-ND 896.00 | ASE2-44.000MHZ-ET 


48.00000 |S35:0978=15ND)| 240 2.08 1.83 1.44 [585-9878:2ND) 896.00 | ASE2-48.000MHZ-ET 33.33300 |535-9267-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |535-9267-2-ND | 1386.00 | ASFL1-33.333MHZ-EK-T 
50.0000 |535-9979-1-ND| 240 208 1.83 1.44 |535-9979-2-ND| 896.00 _| ASE2-50.000MHZ-ET 35.32800 |300-8261-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |300-8261-2-ND | 1386.00 |ASFL1-35.328MHZ-EC-T 
60.00000 |535-8980-1-ND| 2.40 2.08 1.83 1.44 /535-9980-2-ND| 896.00 | ASE2-60.000MHZ-ET 40.00000 |300-8262-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 | 300-8262-2-ND | 1386.00 | ASFL1-40.000MHZ-EC-T 

ASE3-xxxMHZ-K-T Series — 1.8V, +30ppm, -10°C ~ 70°C 40.0000 |535-9269-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9269-2-ND | 1386.00 | ASFL1-40.000MHZ-EK-T 


48.00000 | 300-8263-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 | 300-8263-2-ND | 1386.00 | ASFL1-48.000MHZ-EC-T 
48.00000 |535-9270-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9270-2-ND | 1386.00 | ASFL1-48.000MHZ-EK-T 
50.00000 | 300-8264-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 )300-8264-2-ND | 1386.00 | ASFL1-50.000MHZ-EC-T 


14.31818 |535-9547-1-ND | 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9547-2-ND| 1386.00 | ASE3-14.31818MHZ-KT 
20.00000 |535-9548-1-ND|) 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9548-2-ND| 1386.00 | ASE3-20.000MHZ-KT 


24.57600 )535-9549-1-ND ) 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9549-2-ND| 1386.00 | ASES-24.576MHZ-K-T 50.00000 |535-9272-1-ND) 3.71 3.22 283 2.23 /535-9272-2-ND| 1386.00 | ASFL1-50.000MHZ-EK-T 
25.00000 |535-9550-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9550-2-ND| 1386.00 | ASE3-25.000MHZ-KT 60.00000 |300-8265-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |300-8265-2-ND | 1386.00 | ASFL1-60.000MHZ-EC-T 
27.00000 |535-9551-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9551-2-ND| 1386.00 |ASE3-27.000MHZ-KT 64.00000 | 300-8266-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 )300-8266-2-ND | 1386.00 | ASFL1-64.000MHZ-EC-T 
30.40120 SESESEEEINID|| 71902 289 9.99 [SUSGEEOSNI ig0000 |asca-co4giomez-Kr 66.66600 |300-8267-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |300-8267-2-ND | 1386.00 | ASFL1-66.666MHZ-EC-T 


75.00000 | 300-8268-1-ND| 6.19 5.37 4.71 3.72 |300-8268-2-ND | 2310.00 | ASFL1-75.000MHZ-EC-T 
80.00000 | 300-8269-1-ND| 6.19 5.37 4.71 3.72 )300-8269-2-ND | 2310.00 | ASFL1-80.000MHZ-EC-T 
100.00000 | 300-8270-1-ND| 6.19 5.37 4.71 3.72 |300-8270-2-ND | 2310.00 | ASFL1-100.000MHZ-EC-T 
106.25000 | 300-8271-1-ND| 6.19 5.37 4.71 3.72 |300-8271-2-ND | 2310.00 | ASFL1-106.250MHZ-EC-T 
125.00000 | 300-8272-1-ND| 6.19 5.37 4.71 3.72 |300-8272-2-ND | 2310.00 | ASFL1-125.000MHZ-EC-T 
133.33000 | 300-8273-1-ND| 6.19 5.37 4.71 3.72 |300-8273-2-ND | 2310.00 | ASFL1-133.330MHZ-EC-T 


40.00000 |535-9553-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9553-2-ND| 1386.00 | ASE3-40.000MHZ-KT 
50.00000 |535-9554-1-ND) 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9554-2-ND| 1386.00 | ASE3-50.000MHZ-KT 


ASFL1 Series 5.0 x 3.2 SMD Oscillators pigi@Reel° 


Specifications: * Frequency Stability: EC: +50ppm; -20°C ~ 70°C; EK: +30ppm; -20°C ~ 70°C * Operating Temperature: 
-20°C ~ 70°C * Supply Voltage: 3.3V + 10% Features: * Seam sealed package 


Dim. in mm. 


ASFL3 Series 5.0 x 3.2 SMD Oscillators Digi@Reel° 


Specifications: * Frequency Tolerance: +30ppm » Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Load Capacitance: 15.0pF 
Supply Voltage: 1.8V +10% Output: CMOS 15pF Features: * Low current consumption « Tri-State output 


Function 
Tri State 
GND/Case 
Output 

12-7 +408 Vdd 


Dim. in mm. 


25 Function 
| fe Tri State 


40 GND/Case 
Tape and . Output 
Cut Tape Reel 1.21 ={-0.8 Vad 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 1,000 | Part No. 7 7 
1.84320 |300-8237-1-ND| 3.71 322 263 2.23 |300-8237-2-ND| 1386.00 | ASFL1-1.8432MHZ-EC-T Cut Tape eect 
1.84320 |535-9258-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9258-2-ND | 1386.00 | ASFL1-1.8432MHZ-EK-T Frequency | Digi-Key Brice Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) |Part No. 110 50 100 | PartNo. 1,000 | Part No. 


3.68640 |300-8238-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 /300-8238-2-ND | 1386.00 | ASFL1-3.6864MHZ-EC-T 
3.68640 |535-9268-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 )535-9268-2-ND | 1386.00 | ASFL1-3.6864MHZ-EK-T 
4.00000 |300-8239-1-ND} 3.71 3.22 2.83 2.23 |300-8239-2-ND | 1386.00 | ASFL1-4.000MHZ-EC-T 
4.00000 |535-9271-1-ND} 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9271-2-ND | 1386.00 | ASFL1-4.000MHZ-EK-T 
7.37280 |300-8240-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 /300-8240-2-ND | 1386.00 | ASFL1-7.3728MHZ-EC-T 
7.37280 |535-9273-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 )535-9273-2-ND | 1386.00 | ASFL1-7.3728MHZ-EK-T 
8.00000 |300-8241-1-ND|) 3.71 3.22 283 2.23 |300-8241-2-ND) 1386.00 | ASFL1-8.000MHZ-EC-T 
8.00000 |535-9274-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9274-2-ND) 1386.00 | ASFL1-8.000MHZ-EK-T 
10.00000 |300-8242-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 )300-8242-2-ND | 1386.00 | ASFL1-10.000MHZ-EC-T 
10.00000 |535-9251-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 )535-9251-2-ND | 1386.00 | ASFL1-10.000MHZ-EK-T 
11.05920 |300-8243-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |300-8243-2-ND | 1386.00 | ASFL1-11.0592MHZ-EC-T 
11.05920 |535-9252-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 )535-9252-2-ND | 1386.00 | ASFL1-11.0592MHZ-EK-T 
12.00000 |300-8244-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 /300-8244-2-ND | 1386.00 | ASFL1-12.000MHZ-EC-T 
12.00000 |535-9253-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 )535-9253-2-ND | 1386.00 | ASFL1-12.000MHZ-EK-T 
12.28800 |300-8245-1-ND | 3.71 3.22 283 2.23 )300-8245-2-ND | 1386.00 | ASFL1-12.288MHZ-EC-T 
14.31818 |300-8246-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |300-8246-2-ND | 1386.00 | ASFL1-14.31818MHZ-EC-T 
14.31818 |535-9254-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |535-9254-2-ND | 1386.00 | ASFL1-14.31818MHZ-EK-T 
14.74560 |300-8247-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 |300-8247-2-ND | 1386.00 | ASFL1-14.7456MHZ-EC-T 
14.74560 |535-9255-1-ND| 3.71 3.22 283 2.23 )535-9255-2-ND | 1386.00 | ASFL1-14.7456MHZ-EK-T 
16.00000 |300-8248-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 )300-8248-2-ND | 1386.00 | ASFL1-16.000MHZ-EC-T 
16.00000 |535-9256-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 )535-9256-2-ND | 1386.00 | ASFL1-16.000MHZ-EK-T 
16.38400 |300-8249-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 )300-8249-2-ND | 1386.00 | ASFL1-16.384MHZ-EC-T 
18.43200 |300-8250-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 /300-8250-2-ND | 1386.00 | ASFL1-18.432MHZ-EC-T 


1.84320 |535-9407-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9407-2-ND| 1386.00 |ASFL3-1.8432MHZ-EK-T 
3.68640 |535-9408-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9408-2-ND| 1386.00 | ASFL3-3.6864MHZ-EK-T 
4.00000 |535-9409-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9409-2-ND| 1386.00 | ASFL3-4.000MHZ-EK-T 
8.00000 |535-9410-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9410-2-ND| 1386.00 | ASFL3-8.000MHZ-EK-T 
10.00000 |535-9411-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9411-2-ND| 1386.00 | ASFL3-10.000MHZ-EK-T 
11.05920 |535-9412-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9412-2-ND| 1386.00 |ASFL3-11.0592MHZ-EK-T 
12.00000 |535-9413-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9413-2-ND| 1386.00 | ASFL3-12.000MHZ-EK-T 
14.31818 |535-9414-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9414-2-ND| 1386.00 |ASFL3-14.31818MHZ-EK-T 
16.00000 |535-9415-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9415-2-ND| 1386.00 | ASFL3-16.000MHZ-EK-T 
20.00000 |535-9416-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9416-2-ND| 1386.00 | ASFL3-20.000MHZ-EK-T 
24.00000 |535-9417-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9417-2-ND| 1386.00 | ASFL3-24.000MHZ-EK-T 
24.57600 |535-9418-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9418-2-ND| 1386.00 | ASFL3-24.576MHZ-EK-T 
25.00000 |535-9419-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9419-2-ND| 1386.00 | ASFL3-25.000MHZ-EK-T 
27.00000 |535-9420-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9420-2-ND| 1386.00 | ASFL3-27.000MHZ-EK-T 
30.00000 |535-9421-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9421-2-ND| 1386.00 | ASFL3-30.000MHZ-EK-T 
32.00000 |535-9422-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9422-2-ND| 1386.00 | ASFL3-32.000MHZ-EK-T 
32.76800 |535-9423-1-ND| 4.88 4.23 3.71 2.93 |535-9423-2-ND| 1820.00 | ASFL3-32.768MHZ-EK-T 
40.00000 |535-9424-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9424-2-ND| 1386.00 | ASFL3-40.000MHZ-EK-T 
48.00000 |535-9425-1-ND| 3.71 3.22 2.83 2.23 |535-9425-2-ND| 1386.00 | ASFL3-48.000MHZ-EK-T 


(Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1443 


FZ Oscillators (con) 


ASFLM1 Series 5.0 x 3.2 SMD ASDM Series 2.5 x 2.0 SMD 
MEMS Oscillators - “Low Cost Oscillators” MEMS Oscillators - “Low Cost Oscillators” 


Specifications: * Frequency Tolerance: «50ppm * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C; L: 40°C ~ 85°C » Supply Voltage: Specifications: * Frequency Tolerance: =50ppm * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Supply Voltage: 3.0V +0.3V 
3.0VDC +0.3V Features: « Ultra Miniature Pure Silicon™ Clock Oscillator, MEMS Technology by Discera. * Suitable for high Features: * Ultra Miniature Pure Silicon™ Clock Oscillator, MEMS Technology by Discera. * Suitable for high shock resis- 


i@pReel® 


shock resistance, Industrial, Consumer, COTS military applications Din. in mara: tance, Industrial, Consumer, COTS military applications Diniuintamn: 
Function Function 
Tri-state Tri-state 
GND GND 
Output Output 
Vdd Vdd 
Frequency | Digi-Key Bulk Price Each Abracon 
(MH) [Par i 8 a HOO Rart Na? Frequency | Digi-Key Pre Each Digi-Key ae Abracon 
7.84320 _|535-9649-5-ND 2.45 210 175 140 |ASFLM1-1.8432MHZ-C # # 
3.68640 | 535-9650-5-ND 2.45 2.10 1.75 1.40 | ASFLM1-3.6864MHZ-C iai2) a ariNo: aes OO es OO) atin: pP OOO Hart NG: 
4.00000 | 535-9651-5-ND 2.45 2.10 1.75 1.40 | ASFLM1-4.000MHZ-C 1.8432 |535-9778-1-ND | 2.93 254 223 1.76 |535-9778-2-ND | 1092.00 | ASDM1-1.8432MHZ-LC-T 
7.37280 |535-9652-5-ND 2.45 2.10 1.75 1.40 | ASFLM1-7.3728MHZ-C 
aoono Peasteeeatetnn eae F410 igs 4:40 || ASEM DOOMULE 4.0000 /535-9779-1-ND | 2.93 2.54 2.23 1.76 |535-9779-2-ND | 1092.00 |ASDM1-4.000MHZ-LC-T 
70.00000 |535-9654-5-ND 2.45 2.10 175 7.40 _ | ASFLM1-10.000MHZ-C 7.3728 |535-9780-1-ND | 2.93 254 223 1.76 |535-9780-2-ND | 1092.00 /ASDM1-7.3728MHZ-LC-T 
11.05920 |535-9655-5-ND 2.45 2.10 1.75 1.40 | ASFLIV1-11.0592MHZ-C 
42.00000 |535-9656-5-ND 245 210 175 440 | ASFLM4-12 000MHZ-C 8.0000 |535-9781-1-ND ) 2.93 254 223 1.76 |535-9781-2-ND | 1092.00 | ASDM1-8.000MHZ-LC-T 
14.31818 |) 535-9657-5-ND 2.45 2.10 1.75 1.40 | ASFLM1-14.31818MHZ-C 10.0000 |535-9782-1-ND | 2.93 254 223 1.76 |535-9782-2-ND | 1092.00 |ASDM1-10.000MHZ-LC-T 
14.74560_|535-9658-5-ND 2.45 2.10 1.75 1.40 _ | ASFLIM1-14.7456MHZ-C 
16.00000 |535-9659-5-ND 2.45 2.10 1.75 1.40 | ASFLM1-16.000MHZ-C 11.0592 |535-9783-1-ND | 2.93 254 2.23 1.76 |535-9783-2-ND | 1092.00 |ASDM1-11.0592MHZ-LC-T 
18.43200 |535-9660-5-ND 2.45 2.10 1.75 1.40 | ASFLM1-18.432MHZ-C tenaneds rar nate . aie 
>ooovee leaetseatelnn ae a a iota Peer perp teas 12.0000 |535-9784-1-ND | 2.93 254 2.23 1.76 |535-9784-2-ND ] 1092.00 |ASDM1-12.000MHZ-LC-T 
24.0000 |535-9662-5-ND 2.45 2.10 1.75 1.40 | ASFLM1-24.000MHZ-C 14.31818 |535-9785-1-ND | 2.93 2.54 2.23 1.76 |535-9785-2-ND | 1092.00 | ASDM1-14.31818MHZ-LC-T 
24.57600_|535-9663-5-ND 2.45 2.10 1.75 1.40 _ | ASFLM1-24.576MHZ-C 
35 00000 1535-9664-5-ND Ws 740 75 {401 ASFLMA-D5 DOOMHZ-C 14.7456 |535-9786-1-ND | 2.93 2.54 2.23 1.76 |535-9786-2-ND | 1092.00 |ASDM1-14.7456MHZ-LC-T 
27.00000 /535-9665-5-ND 2.45 2.10 1.75 1.40 | ASFLM1-27.000MHZ-C 16.0000 |535-9787-1-ND | 2.93 254 2.23 1.76 |535-9787-2-ND | 1092.00 |ASDM1-16.000MHZ-LC-T 
30.0000 |535-9666-5-ND 2.45 2.10 1.75 1.40 | ASFLM1-30.000MHZ-C 
32.00000 |535-9667-5-ND 2.45 210 1.75 1.40 | ASFLM1-32.000MHZ-C 18.4320 |535-9788-1-ND | 2.93 2.54 2.23 1.76 |535-9788-2-ND | 1092.00 |ASDM1-18.432MHZ-LC-T 
33.00000_|535-9668-5-ND 2.45 2.10 1.75 1.40 _ | ASFLM1-33.000MHZ-C anne Ravacten : ine 
SF east) EGET oa _ Tae +90 TASER SSS 20.0000 |535-9789-1-ND ) 2.93 254 223 1.76 |535-9789-2-ND | 1092.00 | ASDM1-20.000MHZ-LC-T 
40.0000 | 535-9670-5-ND 2.45 2.10 1.75 1.40 | ASFLM1-40.000MHZ-C 24.0000 |535-9790-1-ND ) 2.93 254 223 1.76 |535-9790-2-ND | 1092.00 | ASDM1-24.000MHZ-LC-T 
48.0000 |535-9671-5-ND 2.45 2.10 1.75 1.40 | ASFLM1-48.000MHZ-C 
50.0000 [Eseacorantin 5 ae 340 175 4407. || ASCEMI_S0 OOOMHI:C 24.5760 |535-9791-1-ND ) 2.93 254 223 1.76 |535-9791-2-ND | 1092.00 | ASDM1-24.576MHZ-LC-T 
66.00000_|535-9710-5-ND 2.38 2.04 1.70 1.36 __| ASFLM1-66.000MHZ-L-C 25.0000 |535-9792-1-ND ) 2.93 254 223 1.76 |535-9792-2-ND | 1092.00 | ASDM1-25.000MHZ-LC-T 
66.66660 |535-9711-5-ND 2.38 2.04 170 1.36 | ASFLM1-66.6666MHZ-L-C 
72,00000 |535-9712-5-ND 2.38 2.04 1.70 4.36 | ASFLM1-72.000MHZ-L-C 27.0000 |535-9793-1-ND | 2.93 254 2.23 1.76 )535-9793-2-ND | 1092.00 |ASDM1-27.000MHZ-LC-T 
75.00000 | 535-9713-5-ND 2.38 2.04 1.70 1.36 | ASFLIM1-75.000MHZ-L-C 29.4912 |535-9794-1-ND | 2.93 2.54 2.23 1.76 |535-9794-2-ND | 1092.00 | ASDM1-29.4912MHZ-LC-T 
80.0000 |535-9714-5-ND 2.38 2.04 1.70 1.36 | ASFLM1-80.000MHZ-L-C 
100.0000 | 535-9715-5-ND 2.38 2.04 1.70 1.36 | ASFLM1-100.000MHZ-L-C 30.0000 |535-9795-1-ND ) 2.93 254 223 1.76 |535-9795-2-ND | 1092.00 | ASDM1-30.000MHZ-LC-T 
125.0000 RiseetidE INE) 238 2.08 4.70 1.36] ASFLM1-125.000MHZ-L-C 32,0000 |535-9796-1-ND | 2.93 2.54 2.23 1.76 |535-9796-2-ND | 1092.00 | ASDM1-32.000MHZ-LC-T 
33.0000 |535-9797-1-ND ) 2.93 254 223 1.76 |535-9797-2-ND | 1092.00 | ASDM1-33.000MHZ-LC-T 
ASEM1 Series 3.2 x 2.5 SMD 33.3330 |535-9798-1-ND 2.93 254 223 1.76 |535-9798-2-ND | 1092.00 | ASDM1-33.333MHZ-LC-T 
MEMS Oscillators - “Low Cost Oscillators” 44,0000 |535-9799-1-ND | 2.93 2.54 2.23 1.76 |535-9799-2-ND | 1092.00 |ASDM1-44.000MHZ-LC-T 
Specifications: + Frequency Tolerance: +50ppm + Operating Temperature: -40°C ~ 85°C « Supply Voltage: 3.0V +0.3V 48.0000 |535-9800-1-ND | 2.93 2.54 2.23 1.76 |535-9800-2-ND | 1092.00 |ASDM1-48.000MHZ-LC-T 
Features: * Ultra Miniature Pure Silicon™ Clock Oscillator, MEMS Technology by Discera * Suitable for high shock Paden Lan WYN P bine 
resistance, Industrial, Consumer, COTS military applications sa 50.0000 |535-9801-1-ND ) 2.93 254 223 1.76 |535-9801-2-ND | 1092.00 | ASDM1-50.000MHZ-LC-T 
AH 60.0000 |535-9802-1-ND ) 2.93 2.54 2.23 1.76 |535-9802-2-ND | 1092.00 |ASDM1-60.000MHZ-LC-T 
Function 80.0000 |535-9803-1-ND ) 3.04 264 231 1.83 |535-9803-2-ND | 1134.00 | ASDM1-80.000MHZ-LC-T 
Tri State 100.0000 |535-9804-1-ND | 3.04 2.64 2.31 1.83 |535-9804-2-ND | 1134.00 |ASDM1-100.000MHZ-LC-T 


GND 
Output 
Vdd 


ASML Series 14 x 10 SMD Oscillators DigiReel” 


Specifications: * Frequency Tolerance: +100ppm * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Supply Voltage: 3.3V +10% 


Cut Tape Tape & Reel Features: * HCMOS and TTL compatible * Tri-State output vo 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon Dim. in mm. 
(MHz) | Part No. 1 10 50 100 |Part No. 1,000 Part No. 


1.8432 | 535-9751-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9751-2-ND 966.00 | ASEM1-1.8432MHZ-LC-T 
4.0000 |535-9752-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9752-2-ND 966.00 | ASEM1-4.000MHZ-LC-T 

7.3728 |535-9753-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9753-2-ND 966.00 | ASEM1-7.3728MHZ-LC-T 
8.0000 |535-9754-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9754-2-ND 966.00 | ASEM1-8.000MHZ-LC-T 

10.0000 |535-9755-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9755-2-ND 966.00 | ASEM1-10.000MHZ-LC-T 
11.0592 |535-9756-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9756-2-ND 966.00 | ASEM1-11.0592MHZ-LC-T 
12.0000 |535-9757-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9757-2-ND 966.00 | ASEM1-12.000MHZ-LC-T 
14.31818 | 535-9758-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9758-2-ND 966.00 | ASEM1-14.31818MHZ-LC-T 
14.7456 |535-9759-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9759-2-ND 966.00 | ASEM1-14.7456MHZ-LC-T 


[Pin] Function 
1 Tri State 
2 GND/Case 
3 
4 


Output 


Vdd 


Cut Tape Tape & Reel 

16.0000 |535-9760-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9760-2-ND | 966,00 _| ASEM1-16.000MHZ-LC-T Frequency [Dig Key Price Each Digi-Key Filclan iil (Abraren 
18.4320 |535-9761-1-ND | 259 2.25 1.97 1.56 [535-9761-2-ND | 966.00 | ASEM1-18.432MHZ-LC-T (MHz) | Part No. 1 10 50100 | Part No. 1,000 | Part No. 
20.0000 |535-9762-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9762-2-ND | 966.00 /ASEM1-20.000MHZ-LC-T 4.84320 |535-9386-1-ND | 1.79 1.53 1.30 1.21 |— — |ASML-1.8432MHZ-T 
24,0000 |535-9763-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9763-2-ND | 966.00 _| ASEM1-24.000MHZ-LC-T aecea0 CP 379 53 130 121 | x, lem aaaeauliz a 
24.5760 |535-9764-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9764-2-ND | 966.00 _| ASEM1-24.576MHZ-LC-T ; ; ; ; : : 
25,0000 |535-9765-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9765-2-ND | 966.00 _| ASEM1-25.000MHZ-LC-T 4.00000 [pepecougNDy 1.78 1.53 1.80 1-21 ta ASME A OOOMHE ST 

10.0000 |535-9390-1-ND | 1.79 153 130 1.21 |— —_| ASML-10.000MHZ-T 


27.0000 |535-9766-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9766-2-ND 966.00 | ASEM1-27.000MHZ-LC-T 
29.4912 |535-9767-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9767-2-ND 966.00 | ASEM1-29.4912MHZ-LC-T 
30.0000 |535-9768-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9768-2-ND 966.00 | ASEM1-30.000MHZ-LC-T 
32.0000 |535-9769-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9769-2-ND 966.00 | ASEM1-32.000MHZ-LC-T 
33.0000 |535-9770-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9770-2-ND 966.00 | ASEM1-33.000MHZ-LC-T 
33.3330 |535-9771-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9771-2-ND 966.00 | ASEM1-33.333MHZ-LC-T 
44.0000 |535-9772-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9772-2-ND 966.00 | ASEM1-44.000MHZ-LC-T 
48.0000 |535-9773-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9773-2-ND 966.00 | ASEM1-48.000MHZ-LC-T 


14.31818 |535-9393-1-ND ) 1.79 1.53 1.30 1.21 |535-9393-2-ND 910.00 | ASML-14.31818MHZ-T 
16.00000 |535-9394-1-ND ) 1.79 1.53 1.30 1.21 |535-9394-2-ND 910.00 | ASML-16.000MHZ-T 
24.00000 |535-9396-1-ND ) 1.79 1.53 1.30 1.21 |535-9396-2-ND 910.00 | ASML-24.000MHZ-T 
27.00000 |535-9399-1-ND ) 1.79 1.53 1.30 1.21 |535-9399-2-ND 910.00 | ASML-27.000MHZ-T 
32.00000 |535-9400-1-ND ) 1.79 1.53 1.30 1.21 |535-9400-2-ND 910.00 | ASML-32.000MHZ-T 
32.76800 |535-9401-1-ND ) 1.79 1.53 1.30 1.21 |535-9401-2-ND 910.00 | ASML-32.768MHZ-T 


50.0000 |535-9774-1-ND | 259 2.25 1.97 1.56 |535-9774-2-ND | 966.00 /ASEM1-50.000MHZ-LC-T 33.00000 |535-9402-1-ND) 1.79 153 130 1.21 |— — | ASML-33.000MHZ-T 
60.0000 |535-9775-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 |535-9775-2-ND | 966.00 | ASEM1-60.000MHZ-LC-T 33.33300 |535-9403-1-ND) 1.79 1.53 130 1.21 |— — _ | ASML-33.333MHZ-T 
80.0000 |535-9776-1-ND | 2.59 2.25 1.97 1.56 /535-9776-2-ND | 966.00 | ASEM1-80.000MHZ-LC-T 48.0000 |535-9405-1-ND | 1.79 453 130 121 /— — | ASML-48.000MHZ-T 
100.0000 |535-9777-1-ND | 259 2.25 1.97 1.56 |535-9777-2-ND | 966.00 | ASEM1-100.000MHZ-LC-T 

(Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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FZ Oscillators (con) © mais 


i i it ® Frequency | Input | Output | Digi-Key Price Each Abracon 
ASV Series 7.0 x 5.0 SMD Oscillators Digi@Reel abe Ta Ble qe 
Specifications: « Operating Temperature: -20°C ~ 70°C » Supply Voltage: 3.3V +10% * Frequency Tolerance: EJ: +20ppm, 20.000 3.3 CMOS |535-10096-ND 221.10 188.94 160.80 | AOCJY-20.000MHZ-E 
-20°C ~ 70°C; EC: +50ppm, -20°C ~ 70°C; E: +100ppm, -20°C ~ 70°C Features: * HCMOS and TTL compatible 38.880 3.3 | CMOS |535-10097-ND 225.91 193.06 164.30 | AOCJY-38.880MHZ-E 
Dim. in mm. 100.000 | 33 | CMOS |535-10098-ND 235.81 201.52 171.50 | AOCJY-100.000MHZ-E 
10.000 3.3 | CMOS |535-10099-ND 22110 188.94 160.80 | AOCJY-10.000MHZ 
Function 12.800 3.3 | CMOS |535-10100-ND. 221.10 188.94 160.80 | AOCJY-12.800MHZ 
Tri State 20.000 3.3 | CMOS [535-10101-ND 221.10 188.94 160.80 |AOCJY-20.000MHZ 
Enable/Disable 38.880 3.3 | CMOS |535-10102-ND 225.91 193.06 164.30 | AOCJY-38.880MHZ 
GND/Case io0.000 | 3.3 | CMOS [535-10103-ND 235.81 201.52 171.50 | AOCJY-100.000MHZ 
Output 
Vdd 
. sean ® 
ASVTX-09 Series 5.0 x 3.2 SMD VCTCXO Digi@Re 
A Cut Tape Tape & Reel§ Specifications: * Frequency Stability: +2.5ppm; -30°C ~ 75°C »* Frequency Tolerance: +0.5ppm @ 25°C « Operating 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing | Abracon Temperature: -30°C ~ 75°C * Supply Voltage: 3V 25% oo 
(MHz) | Part No. 1 10 50 100 1,000 | Part No. Dim. in mm. 
1.84320 _/535-9315-1-ND 263 228 2.00 158] 980.00 |ASV-1.8432MHZ-E-J-T : : 
1.84320 |535-10062-1-ND NEW!) 1.84 1.60 140 1.11] 686.00 |ASV-1.8432MHZ-E-T Function 
3.68640 |535-9326-1-ND 263 2.28 2.00 158] 980.00 |ASV-3.6864MHZ-EJ-T — . Vec 
3.68640 |535-10063-1-ND NEW!) 184 1.60 140 1.11 | 686.00 |ASV-3.6864MHZ-E-T 5 f GND 
4.00000 _|535-9329-1-ND 263 2.28 2.00 _1.58| 980.00 | ASV-4.000MHZ-EJ-T t ; ; Output 
4.00000 |535-10064-1-ND NEW!| 1.84 7160 140 1.11] 686.00 |ASV-4.000MHZ-E-T : : Vdd 
7.37280 |535-9331-1-ND 263 2.28 2.00 158) 980.00 |ASV-7.3728MHZ-EJ-T 
7.37280 |535-10065-1-ND NEW!) 1.84 1.60 140 1.11 | 686.00 |ASV-7.3728MHZ-E-T cr 
8.00000 /535-9332-1-ND 263 2.28 2.00 1.58] 980.00 | ASV-8.000MHZ-EJ-T oF Pree ch en T&R 
8.00000 _|535-10066-1-ND NEW!| 1.84 160 140 111 | 686.00 _|ASV-8.000MHZ-E-T roquency Diol Ay eee aac warn Dine Key prong Abracon 
70.00000 |535-9307-7-ND 2.63 2.28 2.00 1.58| 980.00 |ASV-10.000MHZ-E-J-T (Ci) Tato, ar: ’ are: 
10.00000 |535-10067-1-ND NEW!) 1.84 1.60 1.40 111 686.00 | ASV-10.000MHZ-E-T 12.80 |535-9333-1-ND | 7.50 6.50 5.70 4.50 |535-9333-2-ND | 2800.00 | ASVTX-09-12.800MHZ-T 
11.05920 |535-9308-1-ND 263 2.28 2.00 158) 980.00 |ASV-11.0592MHZ-E-J-T 13.00 |535-9334-1-ND | 7.50 6.50 5.70 4.50 |535-9334-2-ND | 2800.00 | ASVTX-09-13.00MHZ-T 
11.05920 |535-10068-1-ND NEW!) 184 160 140 1.11 686.00 | ASV-11.0592MHZ-E-T 14.40 |535-9335-1-ND | 7.50 650 5.70 4.50 |535-9335-2-ND | 2800.00 | ASVTX-09-14.400MHZ-T 
12.0000 _|535-9309-1-ND 2.63 2.28 2.00 1.58 | __ 980.00 _{ ASV-12.000MHZ-E-J-T 16.00 |535-9336-1-ND | 7.50 650 5.70 4.50 |535-9336-2-ND | 2800.00 | ASVTX-09-16,000MHZ-T 
12.0000 [535-10069-1-ND NEW!| 184 1.60 1.40 1.41/ 686.00 |ASV-12.000MHZ-E-T 
1431818 |535-9310-1-ND 263 4228 «©2200 «158! 98000 |AsV-14.31818MHZ-E-J-T 16.80 |535-9337-1-ND | 7.50 6.50 5.70 4.50 |535-9337-2-ND | 2800.00 |ASVTX-09-16.800MHZ-T 
14.31818 |535-10070-1-ND NEW!) 1.84 1.60 1.40 111 686.00 | ASV-14.31818MHZ-E-T 19.20 |535-9338-1-ND | 7.50 6.50 5.70 4.50 |535-9338-2-ND | 2800.00 | ASVTX-09-19.200MHZ-T 
14.74560 | 535-9311-1-ND 263 2.28 2.00 158) 980.00 |ASV-14.7456MHZ-E-J-T 19.44 |535-9339-1-ND | 7.50 6.50 5.70 4.50 |535-9339-2-ND | 2800.00 | ASVTX-09-19.440MHZ-T 
ate aaa NEW! ie ie ia iw eee ee ME ET 20.00 |535-9702-1-ND | 8.06 6.99 613 4.84 /535-9702-2-ND | 3010.00 | ASVTX-09-20.000MHZ-T 
4600000 (EGUEMIDIEE) 184 20 140 iti eason |ASVeO0OMIIZET 26.00 |535-9340-1-ND | 7.50 6.50 5.70 4.50 |535-9340-2-ND | 2800.00 | ASVTX-09-26.000MHZ-T 
16.38400 |535-9313-1-ND 263 2.28 2.00 158) 980.00 |ASV-16.384MHZ-E-J-T 


16.38400 |535-10073-1-ND NEW!) 1.84 1.60 140 1.11 686.00 | ASV-16.384MHZ-E-T 


18.4320 _|535-9314-1-ND 2.63 228 2.00 1.58 | 980.00 _| ASV-18.432MHZ-E-J-T ASVTX-11 Series 3.2 x 2.5 SMD VCTCXO DigiReel” 


18.43200 |535-10074-1-ND NEW!| 184 1.60 140 1.11 686.00 | ASV-18.432MHZ-E-T 


20.00000 | 535-9316-1-ND 2.63 2.28 2.00 1.58 980.00 | ASV-20.000MHZ-E-J-T Specifications: * Frequency Stability: +2.5ppm; -30°C ~ 75°C * Operating Temperature: -30°C ~ 75°C » Supply Voltage: 
20.00000 |535-10075-1-ND NEW!| 1.84 1.60 140 1.1] 686.00 |ASV-20.000MHZ-E-T 3.3V 25% pin nia 
24.0000 | 535-9317-1-ND 2.63 2.28 2.00 1.58 980.00 | ASV-24.000MHZ-E-J-T 

24.0000 _|535-10076-1-ND NEW!| 1.84 1.60 1.40 1.11 | 686.00 _| ASV-24.000MHZ-E-T pincnan 

2457600 /535-9318-1-ND 263 2.28 2.00 1.58] 980.00 |ASV-24.576MHZ-E-J-T 

24.57600 |535-10077-1-ND NEW!| 1.84 1.60 140 1.41] 686.00 |ASV-24.576MHZ-E-T 

25.0000 | 535-9319-1-ND 263 2.28 2.00 1.58 980.00 | ASV-25.000MHZ-E-J-T 

25.0000 |535-10078-1-ND NEW!| 1.84 1.60 140 1.11] 686.00 |ASV-25.000MHZ-E-T 

27.0000 _|535-9320-1-ND 2.63 2.28 2.00 1.58 | 980.00 _| ASV-27.000MHZ-E-J-T 

27.00000 |535-10079-1-ND NEW!| 1.84 1.60 140 1.41] 686.00 |ASV-27.000MHZ-E-T 

29.49120 |535-9321-1-ND 263 2.28 2.00 1.58] 980.00 |ASV-29.4912MHZ-E-J-T 

29.49120 |535-10080-1-ND NEW!| 184 1.60 140 1.11] 686.00 |ASV-29.4912MHZ-E-T 

30.00000 | 535-9322-1-ND 2.63 2.28 2.00 1.58 980.00 | ASV-30.000MHZ-E-J-T Cut Tape Tape & Reel 
30.00000_|535-10081-1-ND NEW!| 1.84 1.60 1.40 1.11 | 686.00 _| ASV-30.000MHZ-E-T Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 

32.0000 535-9323-1-ND 263 2.28 2.00 1.58] 980.00 |ASV-32.000MHZ-E-J-T (MHz) | Part No. 1 10 50 100 |Part No. 1,000 _| Part No. 

32.00000 /535-10082-1-ND NEW!) 1.84 1.60 140 1.11 | 686.00 | ASV-32.000MHZ-E-T 13.000 [535-9612-1-ND| 8.44 7.32 6.42 5.07 [535-9612-2-ND| 3150.00 |ASVTX-11-A-13.000MHZ-T 
33.0000 /535-8824:1-ND) 263 228 2.00 1.58) 980.00 ASV-83.000MHZ-E-J-T 14.400 |535-9613-1-ND| 8.44 7.32 6.42 5.07 |535-9613-2-ND| 3150.00 | ASVTX-11-A-14.400MHZ-T 


33.0000 [ososQ083qINDINEWE) 81.84 1.60) (1.40 1.11 | 686.00 | ASV-33.000MHZ-E-T 16.357 |535-9614-1-ND| 8.44 7.32 6.42 5.07 |535-9614-2-ND| 3150.00 | ASVTX-11-A-16.357MHZ-T 


Bete ETT Ta DOCG TCT 16.368 |535-9615-1-ND| 8.44 7.32 6.42 5.07 |535-9615-2-ND| 3150.00 |ASVTX-11-A-16.368MHZ-T 
40.00000 535-9327-1-ND 263 0.98 2.00 158 980.00 ASV-40.000MHZ-E-J-T 19.200 |535-9616-1-ND| 844 7.32 6.42 5.07 |535-9616-2-ND| 3150.00 | ASVTX-11-A-19.200MHZ-T 
40.0000 |535-10085-1-ND NEW!| 184 160 140 1111 68600 |ASV-40.000MHz-E-T 20.000 |535-9617-1-ND) 844 7.32 6.42 5.07 |535-9617-2-ND| 3150.00 | ASVTX-11-A-20.000MHZ-T 
48,0000 |535-9328-1-ND 263 «228 «©2200 +«2«158) 98000 | ASv-48.000MHZ-E-J-T 24.576 |535-9618-1-ND| 844 7.32 6.42 5.07 |535-9618-2-ND| 3150.00 |ASVTX-11-A-24.576MHZ-T 
48,00000 |535-10086-1-ND NEW!| 1.84 1.60 1.40 1.14 686.00 | ASV-48.000MHZ-E-T 26.000 |535-9619-1-ND} 844 7.32 6.42 5.07 |535-9619-2-ND| 3150.00 |ASVTX-11-A-26.000MHZ-T 
50.00000 |535-9330-1-ND 263 2.28 2.00 1.58 980.00 | ASV-50.000MHZ-E-J-T 33.600 |535-9620-1-ND} 844 7.32 6.42 5.07 |535-9620-2-ND| 3150.00 |ASVTX-11-A-33.600MHZ-T 
50.00000 |535-10087-1-ND NEW!) 1.84 160 140 1.11 686.00 | ASV-50.000MHZ-E-T 38.400 |535-9621-1-ND| 8.44 7.32 6.42 5.07 |535-9621-2-ND| 3150.00 |ASVTX-11-A-38.400MHZ-T 
60.00000 |535-10088-1-ND MEW!) 1.84 160 140 1.11 686.00 | ASV-60.000MHZ-E-T 
100.00000 /300-8232-1-ND 469 407 3.57 2.82) 1750.00 |ASV-100.000MHZ-E-C-T 
106.25000 | 300-8233-1-ND 469 4.07 3.57 2.82 | 1750.00 | ASV-106.250MHZ-E-C-T 1 aeai ® 
125.00000 /300-8234-1-ND 469 407 3.57 2.82) 1750.00 |ASV-125.000MHZ-E-C-T ASVV Series 7.0 x 5.0 SMD vcxo Digi Reel 
133.33000 | 300-8235-1-ND 5.81 5.04 4.42 3.49 | 2170.00 | ASV-133.330MHZ-E-C-T Specifications: * Frequency Stability: +5O0ppm; 0°C ~ 70°C » Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Supply Voltage: 3.3V 
150.00000 |300-8236-1-ND 7.50 6.50 5.70 4.50 | 2800.00 | ASV-150.000MHZ-E-C-T +5% * Pullability @ Voltage: +150ppm @ 3VDC (N152); +100ppm @ 3VDC (N102) Bwana 
§ For Tape and Reel Part Number change -1-ND to -2-ND. ‘ 
: i Function 
. VC 
NEW! AOCUJY Series SMD OCXOs Ti State 
y GND/C: 
Applications: ¢ Cellular infrastructure * Radar systems * Test & measurement equipment * GPS tracking with precision Outout 


hold-over accuracy * WiMax/WLAN Specifications: » Operating Temperature Range: E: -20°C ~ 70°C; F: -40°C ~ 75°C; B : NIC 
No Suffix: 0°C ~ 50°C Note: For additional specifications, please see manufacturer's data sheet 


Dim. in mm. - F i Vdd 


Function Cat Tape 
Control voltage VC 7 Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
ae Vou Ve (IMHz) | Part No. 110 50100 | PartNo. 1,000 _| Part No. 
Be Subit 1.544 |535-9343-1-ND| 4.95 4.29 3.77 2.97 |535-9343-2-ND | 1848.00 | ASVV-1.544IMHZ-N152 
Ground. case 4.096 |535-9351-1-ND} 4.95 429 3.77 2.97 |535-9351-2-ND | 1848.00 /ASVV-4.096MHZ-N152 


6.176 |535-9352-1-ND} 4.95 4.29 3.77 2.97 |535-9352-2-ND | 1848.00 | ASVV-6.176MHZ-N152 
16.384 |535-9341-1-ND) 4.95 4.29 3.77 2.97 |535-9341-2-ND | 1848.00 | ASVV-16.384MHZ-N152 


Frequency | Input / Output | Digi-Key Price Each Abracon 19.440 _|535-9342-1-ND| 4.95 4.29 3.77 2.97 |535-9342-2-ND | 1848.00 | ASVV-19.440MHZ-N152 
(MHz) | Voltage | Type | Part No. 1 10 50__|Part No. 20.000 |535-9344-1-ND| 4.95 4.29 3.77 2.97 |535-9344-2-ND | 1848.00 | ASVV-20.000MHZ-N152 
100 38 GMOS aan a a ae eon pea POMEL 27.000 |535-9345-1-ND} 4.95 4.29 3.77 2.97 |535-9345-2-ND | 1848.00 | ASVV-27.000MHZ-N152 
20,000 33 céos. |s35-10091-ND 79110 18894 160.80 |AOCIY-20,000MHZ- 32.768 eee sari) 495 4.29 3.77 2.97 Repeal 1848.00 ASN 327 COM N 152 

35.328 |535-9347-1-ND| 4.95 4.29 3.77 2.97 |535-9347-2-ND | 1848.00 | ASVV-35.328MHZ-N152 
eee oe CMOS [Bebe Ooean a Be ta aD Ae ve oOMe 38.880 |535-9348-1-ND| 4.95 4.29 3.77 2.97 |535-9348-2-ND | 1848.00 | ASVV-38.880MHZ-N152 
100.000 3.3 CMOS_|535-10093-ND 235.81 201.52 171.50 | AOCJY-100.000MHZ-F : ee : : - : aoe - = 2 
10.000 33 CMOS 1535-10094-ND 221.10 188.94 160.80 | AOGJY-10.000MHZ-E 40.000 |535-9349-1-ND} 4.95 4.29 3.77 2.97 |535-9349-2-ND | 1848.00 | ASVV-40.000MHZ-N102 
12.800 3.3 CMOS _|535-10095-ND 221.10 188.94 160.80 _| AOCJY-12.800MHZ-E 44.736 |535-9350-1-ND} 4.95 4.29 3.77 2.97 |535-9350-2-ND | 1848.00 | ASVV-44.736MHZ-N102 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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CITIZEN So nese 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing* —_| Citizen 
2 (MHz) | Part No. 1 10 50 2,000 _| Part No. 
c 4 7 5 0 F Cc Cc F B c F J c 24.000000 | 300-7214-1-ND 3.00 260 2.28 | 1120.00/M |CSX750FCC24.000M-UT 
2 5 5 Digi®Reel” 24576000 | 300-7215-1-ND 3.00 260 2.28 | 1120.00/M | CSX750FCC24.576M-UT 
Series SM D Osci | lators 25.000000 | 300-7216-1-ND 3.00 280 240 | 1120.00/M |CSX750FCC25.000M-UT 
SPECIFICATIONS CSKT50FCE GSK750FEC | —CSK:750FIC 27.000000 | 300-7217-1-ND 3.00 260 2.28 | 1120.00/M | CSX750FCC27.000M-UT 
Frequency Range (MHz): 7,000 ~ 39.999 | 40.000 70.000 | 1.000 - 39.999 | 40.000 ~ 80.000 29.491200 | 300-7218-1-ND 3.38 293 2.57 | 1260.00/M | CSX750FCC29.4912M-UT 
Frequency Stability: C: £100ppm @ (-20°C ~ 70°C) 32.000000 |300-7219-1-ND 3.38 293 257 | 1260.00/M |CSX750FCC32.000M-UT 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C ea i 
Storage Temperature: SeCe 1oe0 32.768000 | 300-7220-1-ND 338 293 257 | 1260.00/M | CSX750FCC32.768M-UT 
Supply Voltage: Vdd: 5.0V20.5V Vdd: 3.3V+0.3V | Vdd: 3.3V+0.3V 33.333000 | 300-7221-1-ND 3.00 260 2.28 | 1120.00/M | CSX750FCC33.333M-UT 
Supply Current: 25mA Max. 45mA Max. 15mA Max. 25mA Max. 35.328000 | 300-7222-1-ND 248 = 2.12 1.80 | 1260.00/M | CSX750FCC35.328M-UT 
Duty: TTL Level (1.4V): 40% ~ 60% _- - 
CMOS Level (VDD/2): 45% ~ 5E% 40.000000 | 300-7223-1-ND 3.00 260 2.28 | 1120.00/M |CSX750FCC40.000M-UT 
Output Voltage: VOH: 0.9V Min. 44.000000 | 300-7224-1-ND 248 212 1.80 | 1260.00/M ]CSX750FCC44.000M-UT 
VOL: 0.4V Max. 0.1V Max. 0.1V Max. 
cupitlodd: — FOnTL Max — — 45.000000 | 300-7225-1-ND 3.38 293 257 | 1260.00/M | CSX750FCC45.000M-UT 
CMOS: 50pF Max. 30pF Max. 30pF Max. 49.152000 | 300-7226-1-ND 248 212 1.80 — | CSX750FCC49.152M-UT 
Rise & Fall Time: _ CMOS: | tr, tf: 8nsec Max. | tr, tf: 6nsec Max. | tr, tf: 8nsec Max. | tr, tf: 6nsec Max. 50.000000 |300-7227-1-ND 3.38 2.93 257 4260.00/M | CSX750FCC50.000M-UT 
Start Up Time: 4 Max. 10 Max. 4 Max. 10 Max. 
an spans RE DOV Min VE SOV Min TV TH OVD Min 60.000000 | 300-7228-1-ND 3.38 293 2.57 | 1260.00/M | CSX750FCC60.000M-UT 
Input (OE) Voltage: VIL: 0.8V Max. VIL: 0.4V Max. |VIL: 0.3VDD Max. 66.6600 | 300-7229-1-ND 3.38 293 257 | 1260.00/M | CSX750FCC66.666M-UT 
Disable Current: FC, FB 10mA Max. 20mA Max. 5mA Max. _- CSX750FUC 
Stand-by Current: FJ = _ = 10y)A Max. 
Shock Resistance 20ppm Max. (750m height drop on hardwood board 3 times.) 40.000000 | 300-7253-1-ND 3.00 280 240 | 1120.00/M |CSX750FJC40.000M-UT 
44.000000 | 300-7254-1-ND 3.38 293 257 | 1260.00/M | CSX750FJC44.000M-UT 
, - 45.000000 | 300-7255-1-ND 3.38 2.93 2.57 | 1260.00/M | CSX750FJC45.000M-UT 
Pin Connection 
OE or Standby 49.152000 | 300-7256-1-ND 338 293 257 | 1260.00/M | CSX750FJC49.152M-UT 
au 50.000000 |300-7257-1-ND 3.00 260 2.28 | 1120.00/M |CSX750FJC50.000M-UT 
Vdd : 60.000000 | 300-7258-1-ND 338 293 2.57 | 1260.00/M | CSX750FJC60.000M-UT 
66.666000 | 300-7259-1-ND 3.00 260 2.28 | 1120.00/M |CSX750FJC66.666M-UT 
80.000000 | 300-8191-1-ND 344. 2.94 2.50 | 1750.00/M | CSX750FJB80.000M-UT 
80.000000 | 300-8231-1-ND 3.94 3.42 3.00 | 1470.00/M | CSX750FJC80.000M-UT 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


ne Digi-Key , Pe Ec fn “Pn Gilizen CSX-750V Series Voltage 
z ‘art No. i ‘art No. = 

TE Controlled Crystal Oscillators Disi@DReel’ 
1.843200 | 300-7230-1-ND 3.00 280 240 | 1120.00/M |CSX750FBC1.8432M-UT Specifications: 7 : 
seioo fozasao | axe 251 car | room focemscueur | | Supp Von: coxzentssovsos coxrsoovs09 reqaney San sip Pata 
4.000000 | 300-7232-1-ND 3.38 293 257 | 1260.00/M |CSX750FBC4.000M-UT ~70°C * Duty Cycle: 45% Min., 55% Max. 
7.372800 | 300-7233-1-ND 3.00 260 2.28 | 1120.00/M | CSX750FBC7.3728M-UT 
8.000000 | 300-7234-1-ND 3.38 293 257 | 1260.00/M | CSX750FBC8.000M-UT 
10.000000 |300-7235-1-ND 3.38 293 257 | 1260.00/M |CSX750FBC10.000M-UT ao 
12.000000 |300-7236-1-ND 3.00 260 2.28 | 1120.00/M | CSX750FBC12.000M-UT 
12.288000 |300-7237-1-ND 3.00 260 2.28 | 1120.00/M | CSX750FBC12.288M-UT 
14.318180 |300-7238-1-ND 3.00 260 228 | 1120.00/M | CSX750FBC14.31818M-UT 
14.745600 |300-7239-1-ND 3.00 260 228 | 1120.00/M |CSX750FBC14.7456M-UT 2.54 |. 12.54 
16.000000 |300-7240-1-ND 3.00 260 228 | 1120.00/M |CSX750FBC16.000M-UT 
16.384000 |300-7241-1-ND 3.00 260 2.28 | 1120.00/M | CSX750FBC16.384M-UT 
18.432000 |300-7242-1-ND 3.38 293 2.57 | 1260.00/M | CSX750FBC18.432M-UT Cut Tape IDENT 
20.000000 | 300-7243-1-ND 3.00 260 2.28 | 1120.00/M | CSX750FBC20.000M-UT Frequency | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Pricing | Citizen 
24,000000 |300-7244-1-ND 338 293 257 | 1260.00/M | CSX750FBC24.000M-UT (uli) [[eeDuo, OO (EaTUNG eu) eetil. 
24576000 |300-7245-1-ND 3.00 260 228 | 1120.00/M |CSX750FBC24.576M-UT 4.096 ]300-8173-1-ND | 4.13 3.53 3.00 |— — | SX750VKB4.096M-UT 
25.000000 | 300-7246-1-ND 3.38 2932.57 | 1260.00/M | CSX750FBC25.000M-UT 8.000 |300-8174-1-ND | 4.13 3.53 3.00 |300-8174-2-ND | 2100.00/M | CSX750VKB8.000M-UT 
27.000000 | 300-7247-1-ND 3.00 260 2.28 | 1120.00/M | CSX750FBC27.000M-UT 
oa. 4a1200 enone aad. bee ee | dtonoami |Gacensaeos 481 did-UT 8.000 |300-8158-1-ND | 413 3.53 3.00 |300-8158-2-ND | 2100.00/M |CSX750VJB8.000M-UT 
32.000000 | 300-7249-1-ND 3.38 293 2.57 | 1260.00/M | CSX750FBC32.000M-UT 12.288 |300-8160-1-ND | 4.13 3.53 3.00 |— — |CSX750VJB12.288M-UT 
32.768000 |300-7250-1-ND 338 293 257 | 1120.00/M |CSX750FBC32.768M-UT i250 [Boe 443 363 3.00 —.. lessrsovieia seat 
33.333000 |300-7251-1-ND 3.38 293 257 | 1260.00/M | CSX750FBC33.333M-UT 
96398000 [remerenenel mat cabat> «diene d|+ aaey aonll | GRUPSAFACAS BOA MEUT 12.352 |300-8161-1-ND | 4.13 3.38 3.00 |300-8161-2-ND ) 2100.00/M | CSX750VJB12.352M-UT 

CSX750FCC 13.500 |300-8178-1-ND | 8.25 7.05 6.00 |300-8178-2-ND | 2800.00/M | CSX750VKB13.500M-UT 

aim See AOR ENE, | ROOM Cen ol 13.500 |300-8162-1-ND | 8.25 7.05 6.00 |300-8162-2-ND ) 2800.00/M | CSX750VJB13.500M-UT 
3.686400 | 300-7201-1-ND 3.38 293 2.57 | 1260.00/M | CSX750FCC3.6864M-UT 
4.000000 | 300-7202-1-ND 338 293 257 | 41260.00M |cSx750FCC4.000M-UT 16.384 /300-8163-1-ND | 4.13 3.53 3.00 |300-8163-2-ND |) 2100.00/M | CSX750VJB16.384M-UT 
7.372800 | 300-7203-1-ND 3.38 2.93 2.57 | 1260.00/M | CSX750FCC7.3728M-UT 19.440 |300-8164-1-ND | 4.13 3.53 3.00 |300-8164-2-ND ) 2100.00/M | CSX750VJB19.440M-UT 
8.000000 | 300-7204-1-ND 3.00 280 240 | 1120.00/M |CSX750FCC8.000M-UT 
jo 000000 EGETEEENG i= 9a ALO CSIEOrCCAO ODOT 24.704 |300-8167-1-ND | 413 3.53 3.00 |300-8167-2-ND | 2100.00/M | CSX750VJB24.704M-UT 
12.000000 |300-7206-1-ND 3.38 293 2.57 | 1260.00/M | CSX750FCC12.000M-UT 25.000 |300-8168-1-ND | 413 3.53 3.00 |— — |CSX750VJB25.000M-UT 
12288000 eEaNG S00) 200, 228 | 1120.00 | CSXTBORGEI ZBMUT 32.000 |300-8186-1-ND | 413 3.53 3.00 |300-8186-2-ND | 2100.00/M | CSX750VKB32.000M-UT 
14.318180 |300-7208-1-ND 338 293 257 | 1260.00/M | CSX750FCC14.31818M-UT 
14.745600 | 300-7209-1-ND 3.00 260 228 | 1120.00/M |CSX750FCC14.7456M-UT 32.000 /S00:81701-NDI) 4.13 3.53 3.00 |= — | GSX750VJB32.000M-UT 
16.000000 |300-7210-1-ND 3.00 260 2.28 | 1120.00/M |CSX750FCC16.000M-UT 32.768 |300-8171-1-ND | 413 353 3.00 |— — |CSX750VJB32.768M-UT 
16304000 aa cin Ne EDS | ROOM. | Goa Seeley 35.328 |300-8188-1-ND | 413 3.53 3.00 |300-8188-2-ND | 2100.00/M | CSX750VKB35.328M-UT 
18.432000 |300-7212-1-ND 3.38 293 2.57 | 1260.00/M | CSX750FCC18.432M-UT 
20.000000 |300-7213-1-ND 3.00 260 2.28 | 1120.00/M | CSX750FCC20.000M-UT 35.328 |300-8172-1-ND | 4.13 3.53 3.00 |— — | CSX750VJB35.328M-UT 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CITIZEN 32.768kHz Tuning Fork Crystals 


SPECIFICATIONS: 

¢ Frequency: 32.768kHz * Operating Temperature: -40°C ~ 
85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C ¢ Drive Level: 
1pW * Aging (First Year): +3ppm Max. @ 25°C +3°C 
FEATURES: 

CMR200T Series: * Lead formed SMD type with embossed 
tape »* Automatic mounting and reflowable type * Most ap- 
propriate for clock source for portable and other various equip- 
ment with low power consumption 

CMJ206T Series: * High-density mounting SMD with jacket 
* Automatic mounting and reflowable type * Most appropriate 
for clock source for portable and other various equipment with 
low power consumption 

CM130 Series: «Most appropriate for high-density circuit 
board by the small surface mount type * Embedded with heat 
resistant cylinder type crystal bring highly stable characteris- 
tics * Suitable for small mobile telecommunications devices 
CM315 and CM415 Series: * Tuning fork crystal with ceramic 
package type * High-density SMD type » High-stability as- 
sured with tight vacuum sealing * Most appropriate for por- 
table devices and mobile telecommunications devices 

CM519 Series: * Tuning fork crystal with ceramic package 
type * Small and thin packaging and light weight * Most ap- 
propriate for portable devices and mobile telecommunications 


Dimensions (mm) 


devices : : : Series 5 WwW H (max.) 
CM200S Series: e Embedded with heat resistant cylinder type a —— CM315 3.2 1.5 0.9 


crystal bring highly stable characteristics * Automatic mount- f 7 CM415 41 1.5 0.9 
ing and reflowable type * Most appropriate for clock source ——= ii 

for portable and automotive equipment with low power con- cM519 49 | 18 1.0 
sumption. 


Load Shunt Frequency ESR Cut Tape 
Capacitance | Capacitance | Tolerance @ @ 25°C__—| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Citizen 
Fig. (pF) (pF) 25°C (Max.) Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Cylinder Type Tuning Fork Crystals — SMT 
6.0 1.35 +20ppm 50kQ 300-8341-1-ND 68 59 52 300-8341-2-ND 2,000 252.00/M_ |CMR200T32.768KDZB-UT 
1 7.0 1.35 +20ppm 50kQ 300-8736-1-ND 68 59 52 300-8736-2-ND 2,000 252.00/M_ |CMR200T32.768KDZY-UT 
12.5 1.35 +20ppm 50kQ 300-8340-1-ND 68 59 52 300-8340-2-ND 2,000 252.00/M __|CMR200T32.768KDZF-UT 
2 6.0 1.35 +20ppm 50kQ 300-8664-1-ND 83 72 63 300-8664-2-ND 3,000 297.00/M |CMJ206T32.768KDZB-UT 
12.5 1.35 +20ppm 50kQ 300-8663-1-ND 83 72 63 300-8663-2-ND 3,000 297.00/M |CMJ206T32.768KDZF-UT 
Surface Mount Tuning Fork Crystals 
3 12.5 1.20 +20ppm 65kQ. 300-8633-1-ND 1.28 LAT 97 300-8633-2-ND 3,000 459.00/M |CM130 32.768KDZF-UT 
7.0 1.05 +20ppm 70kQ 300-8730-1-ND 2.44 2.12 1.86 300-8730-2-ND 3,000 877.50/M_ |CM315 32.768KDZY-UT 
9.0 1.05 +20ppm 70kQ 300-8729-1-ND 2.44 2.12 1.86 300-8729-2-ND 3,000 877.50/M |CM315 32.768KDZC-UT 
12.5 1.05 +20ppm 70kQ 300-8728-1-ND 2.44 2.12 1.86 300-8728-2-ND 3,000 877.50/M |CM315 32.768KDZF-UT 
7.0 1.05 +20ppm 70kQ 300-8732-1-ND 2.06 1.79 1.57 300-8732-2-ND 3,000 742.50/M |CM415 32.768KDZY-UT 
4 9.0 1.05 +20ppm 70kQ 300-8731-1-ND 2.06 1.79 1.57 300-8731-2-ND 3,000 742.50/M |CM415 32.768KDZC-UT 
12:5 1.05 +20ppm 70kQ 300-8193-1-ND 2.06 1.79 1.57 300-8193-2-ND 3,000 742.50/M |CM415 32.768KDZF-UT 
7.0 1.33 +20ppm 70kQ 300-8734-1-ND 1.69 1.47 1.29 300-8734-2-ND 3,000 607.50/M |CM519 32.768KDZY-UT 
9.0 1.33 +20ppm 70kQ 300-8733-1-ND 1.69 1.47 1.29 300-8733-2-ND 3,000 607.50/M |CM519 32.768KDZC-UT 
12.5 1.33 +20ppm 70kQ 300-8194-1-ND 1.69 1.47 1.29 300-8194-2-ND 3,000 607.50/M |CM519 32.768KDZF-UT 
6.0 1.35 +20ppm 50kQ 300-8317-1-ND -90 .78 69 300-8317-2-ND 3,000 324.00/M |CM200S32.768KDZB-UT 
5 12.5 1.35 +20ppm 50kQ 300-8305-1-ND -90 78 69 300-8305-2-ND 3,000 324.00/M |CM200S32.768KDZF-UT 
12.5 1.35 +30ppm 50kQ 300-8735-1-ND 75 65 57 300-8735-2-ND 3,000 270.00/M |CM200S32.768KAZF-UT 


CS325 Series 
Miniature SMT Crystals _pjigigDpeer’ 


SPECIFICATIONS: 

¢ Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C * Frequency Stability: +5O0ppm (-10°C ~ 
60°C) * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature Range: 
-55°C ~ 125°C *Load Capacitance: 18pF * Shunt Capacitance: 5.0pF Max. ¢ Drive 
Level: 10W (100”HW Max.) * Insulation Resistance: 500MQ Min. 


Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 

(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 Part No. 

13.000 300-8665-1-ND 2.25 1.95 1.71 300-8665-2-ND 810.00/M CS325 13.000MABJ-UT 
13.5600 300-8666-1-ND 2.25 1.95 1.71 300-8666-2-ND 810.00/M CS325 13.560MABJ-UT 
14.31818 300-8667-1-ND 2.25 1.95 1.71 300-8667-2-ND 810.00/M CS325 14.31818MABJ-UT 
16.0000 300-8668-1-ND 2.25 1.95 1.71 300-8668-2-ND 810.00/M CS325 16.000MABJ-UT 
16.3840 300-8669-1-ND 2.25 1.95 1.71 300-8669-2-ND 810.00/M CS325 16.384MABJ-UT 
18.4320 300-8670-1-ND 2.25 1.95 1.71 810.00/M CS325 18.432MABJ-UT 
19.2000 300-8671-1-ND 2.25 1.95 1.71 300-8671-2-ND 810.00/M CS325 19.200MABJ-UT 
24.0000 300-8672-1-ND 2.25 1.95 1.71 300-8672-2-ND 810.00/M CS325 24.000MABJ-UT 
24.5760 300-8673-1-ND 2.25 1.95 1.71 300-8673-2-ND 810.00/M CS325 24.576MABJ-UT 
25.0000 300-8674-1-ND 2.25 1.95 1.71 300-8674-2-ND 810.00/M CS325 25.000MABJ-UT 
26.0000 300-8675-1-ND 2.25 1.95 1.71 300-8675-2-ND 810.00/M CS325 26.000MABJ-UT 
27.0000 300-8676-1-ND 2.25 1.95 1.71 300-8676-2-ND 810.00/M CS325 27.000MABJ-UT 
28.6363 300-8677-1-ND 2.25 1.95 1.71 810.00/M CS325 28.6363MABJ-UT 
30.0000 300-8678-1-ND 2.25 1.95 1.71 300-8678-2-ND 810.00/M CS325 30.000MABJ-UT 
32.0000 300-8679-1-ND 2.25 1.95 1.71 300-8679-2-ND 810.00/M CS325 32.000MABJ-UT 
33.0000 300-8680-1-ND 2.25 1.95 1.71 300-8680-2-ND 810.00/M CS325 33.000MABJ-UT 
33.3333 300-8681-1-ND 2.25 1.95 1.71 300-8681-2-ND 810.00/M CS325 33.3333MABJ-UT 
40.0000 300-8682-1-ND 2.25 1.95 1.71 300-8682-2-ND 810.00/M CS325 40.000MABJ-UT 
44.0000 300-8683-1-ND 2.25 1.95 1.71 300-8683-2-ND 810.00/M CS325 44.000MABJ-UT 
48.0000 300-8684-1-ND 2.25 1.95 1.71 810.00/M CS325 48.000MABJ-UT 
53.1250 300-8685-1-ND 2.25 1.95 1.71 300-8685-2-ND 810.00/M CS325 53.125MABJ-UT 

Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CITIZEN 


CS10 Series Ceramic Surface 
Mount Crystals 


Specifications: * Frequency/Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C 
Drive Level: 50uW Maximum 


85°C 


«Frequency Tolerance: +30ppm 


Digi@Reel” 


¢ Operating Temperature: -40°C ~ 


Load Capacitance: 18.0pF 


¢ Equivalent Series Resistance (ESR): 500 Maximum ¢ Operating Mode: Fundamental 


|«— 6.0 + 


3.0) f-0.1 


+ 
+33 
o'8 20 


CM250S Series Quartz Crystals 


Digi@Reel° 


Specifications: * Frequency Tolerance: +30ppm * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C » Storage Tem- 
perature: -55°C ~ 125°C * Load Capacitance: 12.5pF * Shunt Capacitance: .8pF ~ 1.7pF ¢ Drive Level: 
1pW Maximum = Insulation Resistance: 500MO Minimum « Aging (First Year): +5ppm Maximum 


CS20 Series Ceramic 
Surface Mount Crystals 


Specifications: 


° Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
¢ Drive Level: 100UW Maximum 

¢ Frequency Tolerance: +30ppm 

¢ Load Capacitance: 18.0pF 

¢ Frequency/Temperature: +50ppm, 


-10°C ~ 60°C 


" 11.6 
obs! 7.5.08 


Digi@Reel® — 


Equivalent Series Resistance (ESR 2 Maximum) 
Frequency ESR Mode 
3.579545MHz < fo < 3.6864MHz | 200 
4.0MHz s fo < 5.0MHz 150 
6.0MHz < fo < 8.OMHz 100 Fundamental 
10.0MHz < fo < 12.288MHz 80 
14.7456MHz < fo < 25.0MHz 50 


Cut Tape Tape & Reel 

Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing —_| Citizen 

(MHz) Part No. al 10 50 | Part No. 2,000 Part No. 
3.579545 | 300-8116-1-ND 1.50 1.30 1.14 |300-8116-2-ND 560.00/M | CS20 3.579545MABJ-UT 
3.686400 | 300-8117-1-ND 1.50 1.30 1.14 |300-8117-2-ND 560.00/M |CS20 3.6864MABJ-UT 
4.000000 | 300-8118-1-ND 1.50 1.30 1.14 }300-8118-2-ND 560.00/M | CS20 4.000MABJ-UT 
4.096000 |300-8119-1-ND 1.50 1.30 1.14 }300-8119-2-ND 560.00/M |CS20 4.096MABJ-UT 
4.915200 | 300-8120-1-ND 1.50 1.30 1.14 |300-8120-2-ND 560.00/M__|CS20 4.9152MABJ-UT 
5.000000 |300-8121-1-ND 1.50 1.30 1.14 }300-8121-2-ND 560.00/M | CS20 5.000MABJ-UT 
6.000000 | 300-8122-1-ND 1.50 1.30 1.14 |300-8122-2-ND 560.00/M | CS20 6.000MABJ-UT 
7.372800 |300-8124-1-ND 1.50 1.30 1.14 |300-8124-2-ND 560.00/M | CS20 7.3728MABJ-UT 
8.000000 | 300-8126-1-ND 1.50 1.30 1.14 }300-8126-2-ND 560.00/M |CS20 8.000MABJ-UT 
10.000000 | 300-8127-1-ND 1.50 1.30 1.14 |300-8127-2-ND 560.00/M | CS20 10.000MABJ-UT 
11.059200 | 300-8128-1-ND 1.50 1.30 1.14 |300-8128-2-ND 560.00/M | CS20 11.0592MABJ-UT 
11.289600 | 300-8129-1-ND 1.50 1.30 1.14 |300-8129-2-ND 560.00/M |CS20 11.2896MABJ-UT 
12.000000 |300-8130-1-ND 1.50 1.30 1.14 }300-8130-2-ND 560.00/M |CS20 12.000MABJ-UT 
12.288000 | 300-8131-1-ND 1.50 1.30 1.14 }300-8131-2-ND 560.00/M |CS20 12.288MABJ-UT 
14.745600 | 300-8133-1-ND 1.50 1.30 1.14 |300-8133-2-ND 560.00/M | CS20 14.7456MABJ-UT 
15.360000 | 300-8134-1-ND 1.32 1.13 96 [= — |CS20 15.360MABJ-UT 
16.000000 |300-8135-1-ND 1.50 1.30 1.14 }300-8135-2-ND 560.00/M |CS20 16.000MABJ-UT 
20.000000 |300-8139-1-ND 1.50 1.30 1.14 }300-8139-2-ND 560.00/M |CS20 20.000MABJ-UT 
20.480000 | 300-8140-1-ND 1.32 1.13 96 |= — }CS20 20.480MABJ-UT 
22.118400 | 300-8141-1-ND 1.50 1.30 1.14 |300-8141-2-ND 560.00/M__|CS20 22.1184MABJ-UT 
24.576000 |300-8143-1-ND 1.50 1.30 1.14 |300-8143-2-ND 560.00/M | CS20 24.576MABJ-UT 
25.000000 | 300-8144-1-ND 1.50 1.30 1.14 |300-8144-2-ND 560.00/M | CS20 25.000MABJ-UT 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing —_| Citizen 
(kHz) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 3,000 _| Part No. 
60.000 |300-2018-1-ND | 1.65 141 1.20 |300-2018-2-ND | 750.00/M | CM250S60.000KAZFT 
RoHS Compliant 
32.000 |300-8309-1-ND | 1.88 1.63 1.43 |300-8309-2-ND | 675.00/M |CM250S32.000KAZF-UT 
Cut Tape Tape & Reel 40.000 |300-8310-1-ND | 1.88 1.63 1.43 |— — _ | CM250S40.000KAZF-UT 
Paha Dior Key F doves aa Digi Rey Pricing Ciran 60.000 |300-8311-1-ND | 188 1.63 1.43 |— — |CM250S60.000KAZF-UT 
42.000000 |300-8089-1-ND | 1.69 1.47 1.29 |300-8089-2-ND | 630.00/M |CS10 12.000MABJ-UT sa eae rea ie .. Doone aly petal 
42.288000 |300-8090-1-ND | 1.69 1.47 1.29 |300-8090-2-ND | 630.00/M |CS10 12.288MABJ-UT : : : : : : 
42.500000 |300-8091-1-ND | 169 1.47 1.29 |300-8091-2-ND | 630.00/M |CS10 12.500MABJ-UT 76.800 |300-8314-1-ND | 1.88 1.63 1.43 |300-8314-2-ND | 675.00/M | CM250S76.800KAZF-UT 
13.560000 |300-8092-1-ND | 1.69 1.47 1.29 |300-8092-2-ND 630.00/M | CS10 13.560MABJ-UT 96.000 |300-8315-1-ND | 1.88 1.63 1.43 | 300-8315-2-ND 675.00/M | CM250S96.000KAZF-UT 
14.318180 |300-8093-1-ND_| 1.69 1.47 1.29 |300-8093-2-ND | 630.00/M_|CS10 14.31818MABJ-UT 100.000 |300-8316-1-ND | 1.88 1.63 1.43 |300-8316-2-ND | 675.00/M | CM250S100.000KAZF-UT 
44.745600 |300-8094-1-ND | 7.69 147 1.29 |300-8094-2-ND | 630.00/M |CS10 14.7456MABJ-UT 
16.000000 }300-8096-1-ND | 169 1.47 1.29 |300-8096-2-ND | 630.00/M |CS10 16.000MABJ-UT 
18.432000 |300-8098-1-ND | 1.69 1.47 1.29 |300-8098-2-ND | 630.00/M |CS10 18.432MABJ-UT i i 
19.660800 |300-8100-1-ND | 1.69 1.47 1.29 |300-8100-2-ND | 630.00/M |CS10 19.6608MABJ-UT CM309S Series Plastic 
20.000000 |300-8101-1-ND_| 1.69 1.47 1.29 |300-8101-2-ND_| 630.00/M_|CS10 20.000MABJ-UT : : : 
2.118400 |300-8102-1-ND | 1.69 147 1.29 [300-8102-2-ND | 630.00/M |CS10 22.1184MABJ-UT Surface Mount Crystals Equivalent series Resistance (ESR. RY) 
24.000000 |300-8103-1-ND | 1.69 1.47 1.29 |300-8103-2-ND | 630.00/M |CS10 24.000MABJ-UT Specifications: Fisitainey (o Max) 
24.576000 |300-8104-1-ND | 1.69 1.47 1.29 |300-8104-2-ND | 630.00/M |CS10 24.576MABJ-UT : 35 70545MHz cto 23 6864MHz! 200 
25.000000 |300-8105-1-ND | 1.69 1.47 1.29 |300-8105-2-ND | 630.00/M |CS10 25.000MABU-UT * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C This i522 soaenice 756 
27.000000 |300-8106-1-ND_| 1.69 1.47 1.29 |300-8106-2-ND | 630.00/M_|CS10 27.000MABJ-UT + Drive Level: 100u.W Maximum CMEC eeu cus bee 
28.636360 |300-8107-1-ND | 7.69 147 1.29 [300-8107-2-ND | 630.00/M |CS10 28.63636MABJ-UT . 
33.000000 |300-8112-1-ND | 1.69 147 1.29 |300-8112-2-ND | 630.00/M | CS10 33.000MABJ-UT + Load Capacitance: 18.0pF Oe eae - 
40.000000 }300-8114-1-ND | 1.69 147 1.29 |300-8114-2-ND | 630.00/M |CS10 40.000MABJ-UT + Frequency/Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C Selle Sige Ge caeeMhic 66 
4.000000 |300-8115-1-ND | 1.69 147 1.29 |300-8115-2-ND | 630.00/M | CS10 48.000MABJ-UT 


4 ——9.4—5 
I 
+H1+0.8 0.8+1 - 
tag 125 Max] 
4'6 
id bal Max. 
1 #2 
Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
(MHz) Part No. u 10 50 | Part No. 1,000 Part No. 
5.120000 |300-2036-1-ND | 1.10 94  .80 |300-2036-2-ND 520.00 |CM309S5.120MABJTR 
8.000156 |300-2038-1-ND / 1.10 94 80 |— —  |CM309S8.000156MABJTR 
9.600000 |300-2041-1-ND | 1.10 94 80 |— — _ |CM309S9.600MABJTR 
10.240000 |300-8052-1-ND | 1.10 94  .80 |300-8052-2-ND 520.00 |CM309S10.240MABJTR 
12.352000 |300-2042-1-ND | 1.10 94  .80 |300-2042-2-ND 520.00 |CM309S12.352MABJTR 
16.000312 |300-2045-1-ND | 1.10 94  .80 |300-2045-2-ND 520.00 |CM309S16.000312MABJTR 
16.257000 |300-2046-1-ND | 1.10 94  .80 |300-2046-2-ND 520.00 |CM309S16.257MABJTR 
16.384000 |300-2047-1-ND | 1.10 94 80 |— — _ |CM309S16.384MABJTR 
16.934400 |300-2048-1-ND | 1.10 94  .80 |300-2048-2-ND 520.00 |CM309S16.9344MABJTR 
17.734475 |300-2049-1-ND | 1.10 94 80 |— —  |CM309S17.734475MABJTR 
18.869000 |300-2051-1-ND | 1.10 94  .80 |300-2051-2-ND 520.00 |CM309S18.869MABJTR 
19.660800 |300-8065-1-ND | 1.10 94  .80 |300-8065-2-ND 520.00 |CM309S19.6608MABJTR 
25.175000 |300-2053-1-ND | 1.10 94 80 |— — |CM309S25.175MABJTR 
28.000000 |300-2054-1-ND | 1.10 94  .80 |300-2054-2-ND 520.00 |CM309S28.000MABJTR 
28.322000 |300-2055-1-ND | 1.10 94 80 |— — _ |CM309S28.322MABJTR 
32.000000 |300-8076-1-ND | 1.10 94 80 |— — __ |CM309S32.000MABJTR 
32.768000 |300-8077-1-ND | 1.10 94  .80 |300-8077-2-ND 560.00 | CM309S32.768MABJTR 
33.000000 |300-8078-1-ND | 1.10 94 .80 |— — _ |CM309S33.000MABJTR 
33.868800 |300-2056-1-ND | 1.10 94  .80 |300-2056-2-ND 520.00 | CM309S33.8688MABJTR 
36.000000 |300-8080-1-ND | 1.10 94 80 |— — _ |CM309S36.000MABJTR 
48.000000 |300-8082-1-ND | 1.10 .94  .80 |300-8082-2-ND 520.00 | CM309S48.000MABJTR 
53.125000 |300-8085-1-ND | 1.10 94 80 |— — _|CM309S53.125MABJTR 
60.000000 |300-8086-1-ND | 1.10 94 80 |— — _ |CM309S60.000MABJTR 
66.666600 |300-8088-1-ND | 1.10 94 80 |— — _ |CM309S66.6666MABJTR 
RoHS Compliant 
3.579545 |300-8634-1-ND | 1.28 1.11  .97 |300-8634-2-ND 476.00 | CM309S3.579545MABJ-UT 
3.686400 |300-8635-1-ND | 1.28 1.11 97 |300-8635-2-ND 476.00 | CM309S3.6864MABJ-UT 
4.000000 |300-8636-1-ND | 1.28 1.11  .97 |300-8636-2-ND 476.00 | CM309S4.000MABJ-UT 


(Continued) 
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CITIZEN _ CM5S09S Series Plastic Surface Reel” a rat Tape Tape & Reel | 
Seas Mount Crystals (cont) Fees [party nee ado eee 
= Olas Tape & Reel 32333300 |s00-d060-t4No | 110 gt _—-80 | 520.00 | cMao9Ag8 2339MABIT 
mG) | fag ee SOE NeY Prelng i | Cilzany 33.868800 | 300-4061-1-ND 110 94 ~~ .80 | 520.00 | CM309A33.8688MABJT 
: 40.000000 }300-4063-1-ND 1.10 94 80 520.00 | CM309A40.000MABJT 
4.096000 |300-8637-1-ND | 1.28 1.11 .97 |300-8637-2-ND 476.00 | CM309S4.096MABJ-UT 49.152000 |300-4065-1-ND 1.10 94 80 = CM309A49.152MABJT 
4.800000 |300-8318-1-ND | 94 77 68 |300-8318-2-ND | 564.00 | CM309S4.800MABJ-UT 50.000000 | 300-4066-1-ND 1.10 94 80 520.00 | CM309A50.000MABJT 
4.915200 |300-8638-1-ND | 1.28 1.11 .97 |300-8638-2-ND | 476.00 | cM309S4.9152MABJ-UT 33-125000 ao eee figs “ake ep Sah TEMGRERORLaPAIAGTE 
5.120000 |300-8319-1-ND | 1.31 1.14 1.00 }300-8319-2-ND | 490.00 | CM309S5.120MABJ-UT 64000000 }300-4069-1-ND 1.10 94 80 520.00 | CM309A64.000MABJT 
6.000000 |300-8639-1-ND | 1.28 1.11 .97 |300-8639-2-ND | 476.00 | CM309S6.000MABJ-UT 66.666600__|300-4070-1-ND 1.10 94 80 520.00 __| CM309A66.6666MABJT 
6.144000 |300-8640-1-ND | 1.28 1.11  .97 |300-8640-2-ND | 476.00 | CM309S6.144MABJ-UT CM309B 
7.372800 |300-8641-1-ND | 1.28 1.11 .97 |300-8641-2-ND | 476.00 | CM309S7.3728MABJ-UT 
8.000000 |300-8642-1-ND | 1.28 1.11 97 |300-8642-2-ND 476.00 | CM309S8.000MABJ-UT A pare jouliTane: Tape & Reel fa 
8.000156 |300-8321-1-ND | 1.31 1.14 1.00 |300-8321-2-nD | 490.00 | camso9s8.000156MABJ-UT "MHz) | Part Noe 4 a. 1.000 | PartNo. 
8.192000 |300-8322-1-ND | 1.28 1.11 .97 |300-8322-2-ND | 476.00 | CM309S8.192MABJ-UT 5.120000  |300-4107-1-ND T10 04 80 — | CM309B5.120MABJT 
9.216000 |300-8323-1-ND | .94 77 68 |300-8323-2-ND 564.00 | CM309S9.216MABJ-UT 7.680000 | 300-4112-1-ND 1.10 94 80 — | CM309B7.680MABJT 
10.000000 |300-8643-1-ND | 1.28 1.411 97 |300-8643-2-ND | 476.00 | CM309S10.000MABJ-UT pee eee ho a eo e200 peered 
10.240000 |300-8644-1-ND | 1.28 141 97 |300-8644-2-ND | 476.00 |CM309S10.240MABJ-UT 9.830400 | 300-4118-1-ND 1.10 94 80 520.00 | CM309B9.8304MABJT 
11.059200 |300-8645-1-ND | 1.28 1.11 97 |300-8645-2-ND | 476.00 | CM309S11.0592MABJ-UT 10.240000  /300-4120-1-ND 1.10 94 80 520.00 | CM309B10.240MABJT 
12000000 |300-8646-1-ND | 1.28 1.11 97 |300-8646-2-ND | 476.00 | CM309S12.000MABJ-UT Wy sooeey erie ii a “ oe ED goa aly 
12.288000 ]300-8647-1-ND | 1.28 141 97 |300-8647-2-ND ] 476.00 |CM309S12.288MABJ-UT 42.500000 | 300-4127-1-ND 1.10 94 80 520.00 | CM309B12.500MABJT 
42.352000 |300-8324-1-ND | 131 1.14 1.00 |300-8324-2-ND | 490.00 | cM309S12.352MABJ-UT pan at = a = a SE aE _ 
12500000 |300-8325-1-ND | 1.28 1.411 97 |300-8325-2-ND | 476.00 |CM309S12.500MABJ-UT 46257000 | 300-4135-1-ND 110 “O “80 520.00 | CM309B16 257MABJT 
13.500000 |300-8326-1-ND | 1.28 1411 97 |300-8326-2-ND | 476.00 |CM309S13.500MABJ-UT 18.000000 |300-4140-1-ND 1.10 94 80 520.00  |CM309B18.000MABJT 
14.318180 |300-8648-1-ND | 1.28 1.11 97 |300-8648-2-ND | 476.00 _|CM309S14.31818MABJ-UT Dey ee nr ee oe ae 
14.745600 |300-8649-1-ND | 1.28 1.11 .97 |300-8649-2-ND 476.00 | CM309S14.7456MABJ-UT 24000000 | 300-4147-1-ND 1.10 94 80 520.00 CM309B24.000MABJT 
15.000000 |300-8650-1-ND | 1.28 1.11 97 |300-8650-2-ND | 476.00 |CM309S15.000MABJ-UT 25.175000 )300-4150-1-ND 1.10 94 80 — — |CM309B25.175MABJT 
1.000000 |300-8651-1-ND | 1.28 1.11 97 |300-8651-2-ND | 476.00 | cM309S16.000MABJ-UT PRM en aap ° a’ “ebrs|| “sdogag lemapaeae ooeutaate 
16.384000 /300-8327-1-ND | 1.28 1.11  .97 |300-8327-2-ND 476.00 | CM309S16.384MABJ-UT 32.768000 |300-4158-1-ND 1.10 94 80 a CM309B32.768MABJT 
16.934400 |300-8328-1-ND | 1.31 1.14 1.00 |300-8328-2-ND | 490.00 | CM309S16.9344MABJ-UT 3.000000 ]300-4159-1-ND 1.10 4 80 — | CM309B33.000MABJT 
17.734475 |300-8329-1-ND | 1.31 1.14 1.00 |300-8329-2-ND | 490.00 |CM309S17.734475MABJ-UT S OReaD Ser ort ip a in oat Sees oon 
18.000000 |300-8330-1-ND | 1.28 1.11 97 |300-8330-2-ND | 476.00 |CM309S18.000MABJ-UT 49.152000 | 300-4165-1-ND 110 ‘94 ‘80 520.00 | CM309B49.152MABJT 
18.432000 |300-8652-1-ND | 1.28 1.11 .97 |300-8652-2-ND 476.00 | CM309S18.432MABJ-UT 50.000000 _|300-4166-1-ND 1.10 94 80 520.00 _| CM309B50.000MABJT 
19660800 |300-8653-1-ND | 1.28 1.411 97 |300-8653-2-ND | 476.00 | CM309S19.6608MABJ-UT ae son Sino me a “ ote Se 
20.000000 |300-8654-1-ND | 1.28 1.41 97 |300-8654-2-ND | 476.00 | CM309S20.000MABJ-UT 64.000000 | 300-4169-1-ND 1.10 94 80 — | CM309B64.000MABJT 
22.118400 |300-8655-1-ND | 1.28 141 97 |300-8655-2-ND | 476.00 |CM309S22.1184MABJ-UT 66.666600__|300-4170-1-ND 1.10 94 80 520.00 __| CM309B66.6666MABJT 
24,000000 |300-8656-1-ND | 1.28 111 97 |300-8656-2-ND | 476.00 |CM309S24.000MABJ-UT * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
24576000 |300-8331-1-ND | 1.28 1.411 97 |300-8331-2-ND | 476.00 | CM309S24.576MABJ-UT 
25.000000 |300-8657-1-ND | 1.28 1.411 97 |300-8657-2-ND | 476.00 | CM309S25.000MABJ-UT ‘ 
25.175000 |300-8332-1-ND | 1.31 1.14 1.00 |300-8332-2-ND | 490.00 | CM309S25.175MABJ-UT HCM49 Series Surface 
27.000000 ]300-8658-1-ND | 1.28 141 97 |300-8658-2-ND | 476.00 |CM309S27.000MABJ-UT Mou nt Crystals 
eames oo ey 4 8 ae POLO” | GMaboeee e2eMAB UT Specifications: » Frequency Tolerance: +30ppm * Frequency Stability: +50ppm, -10°C ~ 60°C * Operat- 
29.491200 |300-8659-1-ND | 1.28 1.11 97 |300-8659-2-ND | 476.00 | CM309S29.4912MABJ-UT ing Temperature: -40°C ~ 85°C. * Storage Temperature: -56°C ~ 125°C «Load Capacitance: 18.0pF 
¢ Shunt Capacitance: 7pF Maximum ~ 100uUW * Insulation Resistance: 500MQ Minimum « Aging (First 
Year): +5ppm Maximum 
CM309 Series Crystals }=-10.5Max—-j Equivalent Series Resistance 
Specifications: Equivalent Series Resistance (ESR, R1) i . (ESR; AI) (0 Maximum) 
* Frequency Tolerance: +30ppm ¢ Frequency/ Frequency ESR Mode ae Frequency ESR 
Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C * Operat- a OaeMEEIS = SOME Ti T0.15 Max 0.64 3.5MHz < fo < 4.0MHz 200 
ing Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Tem- oe 4.0MHz < fo < 6.0MHz 150 
perature: -55°C ~ 125°C »*Load Capacitance: 7.68MHz < fo < 9.8304MHz 100) Fundamental 6.0MHz < fo < 10.0MHz 100 
18.0pF * Shunt Capacitance: 7pF * Drive Level: | 10-24MHz < fo < 28.63636MHz | _50 a Mee h 10.0MHz < fo < 14.0MHz | 80 
7 . . i : 32MHz < fo < 33.8688MHz 100 ; 
iain » Aging (Fist Yeon gern Mart 40MHz < fo < 66.6666MHz go: | SOF Pr pe=peon ss , Lapin : : 5 aie 
1.6 


36.0MHz < fo < 50.0MHz 


q 


. te ares 
tO 4 9.40 | + Cut Tape Tape & Reel 
of 5.08 Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
CM309A Max. rer (MHz) —_| Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 _ | Part No. 
aaaexel 7 lz 4.433619 [300-6107-1-ND | .90 78  .68 |300-6107-2-ND 312.00 | HCM49-4.433619MABJT 
ee ms 5.990400 |300-6111-1-ND | .66 57 48 |300-6111-2-ND 312.00 | HCM49-5.9904MABJT 
“ ‘i 4.60 9.000000 |300-6118-1-ND | 66 57 48 |— — | HCM49-9.000MABJT 
ao ; Max | 12.000393 |300-6128-1-ND | .66 57 48 /300-6128-2-ND 312.00 | HCM49-12.000393MABJT 
GilsoeB ; ; 1.09--{[- 32,000000 |300-6153-1-ND | 66 57 48 |— —_ |HCM49-32.000MABJT 
: 33.868800 |300-6156-1-ND | 90  .78  .68 |300-6156-2-ND 312.00 | HCM49-33.8688MABJT 
49.152000 |300-6159-1-ND | 66 57 48 |— —_|HCM49-49.152MABJT 
Cc M309A RoHS Compliant 
Cut Tape 7 3.579545 ]300-8524-1-ND | 75 65 57 |300-8524-2-ND 280.00 HCM49 3.579545MABJ-UT 
pe & Reel 
Gercomey loneten Price Each Pricing* | Citizen 3.686400 |300-8525-1-ND | .75 65 57 |300-8525-2-ND 280.00 | HCM49 3.6864MABJ-UT 
(MHz) | Part No. 1 10 50 1,000 —_| Part No. 4.000000 |300-8526-1-ND | .75 65 57 |300-8526-2-ND 280.00 | HCM49 4.000MABJ-UT 
5.120000 | 300-4007-1-ND 110 94 80 520.00 | CM309A5.120MABJT 4.032000 |300-8527-1-ND | .90 78 69 |300-8527-2-ND 336.00 | HCM49 4.032MABJ-UT 
7.680000 | 300-4012-1-ND 110 94 80 — — |cw309A7.680MABJT 4.096000 |300-8528-1-ND | .75 65 57 |300-8528-2-ND 280.00 | HCM49 4.096MABJ-UT 
8.000156 |300-4014-1-ND 110 94 80 520.00 | CM309A8.000156MABJT 4.194304 |300-8529-1-ND | .75 65 57 |300-8529-2-ND 280.00 | HCM49 4.194304MABJ-UT 
9.830400 | 300-4018-1-ND 110 94 80 520.00 | CM309A9.8304MABUT 4.433619 |300-8530-1-ND | .90 78  .69 |300-8530-2-ND 336.00 | HCM49 4.433619MABJ-UT 
12.352000 | 300-4026-1-ND 110 94 80 520.00 | CM309A12.352MABJT 4.915200 |300-8531-1-ND | .75 65 57 |300-8531-2-ND 280.00 | HCM49 4.9152MABJ-UT 
42.500000 | 300-4027-1-ND 110 94 80 520.00 |CM309A12.500MABJT 5.000000 |300-8532-1-ND | .75 65 57 |300-8532-2-ND 280.00 | HCM49 5.000MABJ-UT 
15.000000 |300-4031-1-ND 110 94 80 520.00 | CM309A15.000MABUT 5.068800 |300-8533-1-ND | .90 78 _.69 |300-8533-2-ND 336.00 _| HCM49 5.0688MABJ-UT 
45.360000 |300-4032-1-ND 151 130 98 520.00 | CM309A15.360MABJT 5.990400 |300-8534-1-ND | .90 78 69 |300-8534-2-ND 336.00 | HCM49 5.9904MABJ-UT 
16.000312 | 300-4034-1-ND 110 94 80 — — |c309416.000312MABUT 6.000000 |300-8535-1-ND | .75 65 57 |300-8535-2-ND 280.00 | HCM49 6.000MABJ-UT 
16.257000 _|300-4035-1-ND 110 9480 520.00 _ |CM309A16.257MABUT 6.144000 |300-8536-1-ND | .75 65 57 |300-8536-2-ND 280.00 | HCM49 6.144MABJ-UT 
25.175000 |300-4050-1-ND 710. 94 80 —  |CM309A25.175MABJT 6.500000 |300-8537-1-ND | .90 78 69 |300-8537-2-ND 336.00 | HCM49 6.500MABJ-UT 
28.000000 | 300-4052-1-ND 110 94 80 520.00 — |CM309A28.000MABUT 7.372800 |300-8538-1-ND | .75 65 _.57 | 300-8538-2-ND 280.00 | HCM49 7.3728MABJ-UT 
32.000000 | 300-4057-1-ND 110 94 80 520.00 | CM309A32.000MABUT 7.680000 [300-8539-1-ND | .75 65 57 |300-8539-2-ND 280.00 | HCM49 7.680MABJ-UT 
32.768000 _|300-4058-1-ND 110 9480 520.00 _|CM309A32.768MABJT (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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CITIZEN HCM49 Series Surface 
mae Mount Crystals (Cont.) 
Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
(MHz) Part No. 1 10 50 | Part No. 1,000 Part No. 
8.000000 /300-8540-1-ND 715 65 .57 | 300-8540-2-ND 280.00 |HCM49 8.000MABJ-UT 
9.000000 )300-8541-1-ND 90 718 .69 | 300-8541-2-ND 336.00 | HCM49 9.000MABJ-UT 
9.830400 )300-8542-1-ND 75 65 .57 | 300-8542-2-ND 280.00 |HCM49 9.8304MABJ-UT 
10.000000 | 300-8543-1-ND 15 65 .57 | 300-8543-2-ND 280.00 |HCM49 10.000MABJ-UT 
10.240000 | 300-8544-1-ND 75 65 .57 | 300-8544-2-ND 280.00 | HCM49 10.240MABJ-UT 
11.000000 | 300-8545-1-ND 90 718 .69 | 300-8545-2-ND 336.00 |HCM49 11.000MABJ-UT 
11.059200 | 300-8546-1-ND 75 65 .57 | 300-8546-2-ND 280.00 |HCM49 11.0592MABJ-UT 
11.520000 | 300-8547-1-ND 90 78 .69 | 300-8547-2-ND 336.00 |HCM49 11.520MABJ-UT 
12.000000 | 300-8548-1-ND 15 65 .57 | 300-8548-2-ND 280.00 |HCM49 12.000MABJ-UT 
12.000393 | 300-8549-1-ND -90 78 .69 | 300-8549-2-ND 336.00 | HCM49 12.000393MABJ-UT 
12.288000 | 300-8550-1-ND 75 65 .57 | 300-8550-2-ND 280.00 |HCM49 12.288MABJ-UT 
13.500000 | 300-8579-1-ND 75 65 .57 | 300-8579-2-ND 280.00 |HCM49 13.500MABJ-UT 
14.318180 | 300-8551-1-ND 75 65 .57 | 300-8551-2-ND 280.00 |HCM49 14.31818MABJ-UT 
14.745600 | 300-8552-1-ND 75 65 .57 | 300-8552-2-ND 280.00 |HCM49 14.7456MABJ-UT 
15.000000 | 300-8553-1-ND 75 65 .57 | 300-8553-2-ND 280.00 | HCM49 15.000MABJ-UT 
15.360000 | 300-8554-1-ND 715 65 .57 | 300-8554-2-ND 280.00 |HCM49 15.360MABJ-UT 
16.000000 | 300-8555-1-ND 75 65 .57 | 300-8555-2-ND 280.00 |HCM49 16.000MABJ-UT 
16.000312 | 300-8556-1-ND 90 78 .69 | 300-8556-2-ND 336.00 |HCM49 16.000312MABJ-UT 
16.257000 |300-8557-1-ND 90 718 .69 | 300-8557-2-ND 336.00 |HCM49 16.257MABJ-UT 
16.384000 | 300-8558-1-ND 75 65 .57 | 300-8558-2-ND 280.00 | HCM49 16.384MABJ-UT 
17.734475 |300-8559-1-ND 75 65 .57 | 300-8559-2-ND 280.00 |HCM49 17.734475MABJ-UT 
18.000000 | 300-8560-1-ND 90 718 .69 | 300-8560-2-ND 336.00 |HCM49 18.000MABJ-UT 
18.432000 | 300-8561-1-ND 15 65 .57 | 300-8561-2-ND 280.00 |HCM49 18.432MABJ-UT 
19.660800 | 300-8562-1-ND 15 65 .57 | 300-8562-2-ND 280.00 |HCM49 19.6608MABJ-UT 
20.000000 | 300-8563-1-ND 75 65 .57 | 300-8563-2-ND 280.00 | HCM49 20.000MABJ-UT 
21.477270 |300-8564-1-ND 90 718 .69 | 300-8564-2-ND 336.00 |HCM49 21.47727MABJ-UT 
22.118400 | 300-8565-1-ND 75 65 .57 | 300-8565-2-ND 280.00 |HCM49 22.1184MABJ-UT 
24.000000 | 300-8566-1-ND 75 65 .57 | 300-8566-2-ND 280.00 |HCM49 24.000MABJ-UT 
24.000140 | 300-8567-1-ND 90 718 .69 | 300-8567-2-ND 336.00 |HCM49 24.00014MABJ-UT 
24.576000 | 300-8568-1-ND 75 65 .57 | 300-8568-2-ND 280.00 | HCM49 24.576MABJ-UT 
25.000000 | 300-8569-1-ND 75 65 .57 | 300-8569-2-ND 280.00 |HCM49 25.000MABJ-UT 
25.175000 |300-8570-1-ND 90 78 .69 | 300-8570-2-ND 336.00 |HCM49 25.175MABJ-UT 
27.000000 |300-8571-1-ND 75 65 .57 | 300-8571-2-ND 280.00 |HCM49 27.000MABJ-UT 
28.636360 | 300-8572-1-ND 90 78 .69 | 300-8572-2-ND 336.00 |HCM49 28.63636MABJ-UT 
32.000000 | 300-8573-1-ND 75 65 .57 | 300-8573-2-ND 280.00 | HCM49 32.000MABJ-UT 
33.868800 | 300-8574-1-ND 90 718 .69 | 300-8574-2-ND 336.00 | HCM49 33.8688MABJ-UT 
40.000000 | 300-8575-1-ND. 75 65 .57 | 300-8575-2-ND 280.00 |HCM49 40.000MABJ-UT 
48.000000 | 300-8576-1-ND 75 65 .57 | 300-8576-2-ND 280.00 |HCM49 48.000MABJ-UT 
49.152000 | 300-8577-1-ND. 715 65 .57 | 300-8577-2-ND 280.00 |HCM49 49.152MABJ-UT 
50.000000 | 300-8578-1-ND 75 65 .57 | 300-8578-2-ND 280.00 | HCM49 50.000MABJ-UT 


CMR250T Series 


Specifications: 
¢ Frequency Tolerance: +30ppm ¢ Oper- 
ating Temperature: -40°C ~ 85°C * Stor- 


age Temperature: -55°C ~ 125°C 
Capacitance: 12.5pF 


¢ Load 
¢ Shunt Capaci- 


tance: .8pF ~ .7pF ¢ Drive Level: 1W 


Crystals 


i@Reel” 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Pricing | Citizen 
(MHz) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 1,000 Part No. 
60.00000 | 300-2094-1-ND 17 ~=.66 ~— 56 |300-2094-2-ND 364.00 | CMR309T60.000MABJTR 
RoHS Compliant 
4.09600 | 300-8345-1-ND 90 .78 69 |300-8345-2-ND 336.00 | CMR309T4.096MABJ-UT 
4.91520 | 300-8346-1-ND 90 .78  .69 |300-8346-2-ND 336.00 / CMR309T4.9152MABJ-UT 
5.00000 | 300-8347-1-ND 90 .78  .69 |300-8347-2-ND 336.00 | CMR309T5.000MABJ-UT 
6.00000 | 300-8348-1-ND 90 .78 .69 |300-8348-2-ND 336.00 | CMR309T6.000MABJ-UT 
7.37280 | 300-8349-1-ND 90.78 69 | 300-8349-2-ND 336.00 / CMR309T7.3728MABJ-UT 
8.00000 | 300-8350-1-ND 90 .78 69 |300-8350-2-ND 336.00 | CMR309T8.000MABJ-UT 
10.00000 | 300-8351-1-ND 90.78 69 |300-8351-2-ND 336.00 / CMR309T10.000MABJ-UT 
11.05920 | 300-8352-1-ND 90 .78 69 |300-8352-2-ND 336.00 | CMR309T11.0592MABJ-UT 
12.00000 | 300-8353-1-ND 90 .78 .69 |300-8353-2-ND 336.00 / CMR309T12.000MABJ-UT 
12.28800 | 300-8354-1-ND 90 .78 .69 |300-8354-2-ND 336.00 / CMR309T12.288MABJ-UT 
14.31818 | 300-8355-1-ND 90.78 .69 |300-8355-2-ND 336.00 | CMR309T14.31818MABJ-UT 
16.00000 | 300-8356-1-ND 90 .78 .69 |300-8356-2-ND 336.00 / CMR309T16.000MABJ-UT 
16.38400 | 300-8357-1-ND 90.78 69 |300-8357-2-ND 336.00 | CMR309T16.384MABJ-UT 
18.43200 | 300-8358-1-ND 90 .78 69 | 300-8358-2-ND 336.00 | CMR309T18.432MABJ-UT 
22.11840 | 300-8359-1-ND 1.05 .91  .80 |300-8359-2-ND 392.00 | CMR309T22.1184MABJ-UT 
24.00000 | 300-8360-1-ND 1.05 .91  .80 |300-8360-2-ND 392.00 | CMR309T24.000MABJ-UT 
24.57600 | 300-8361-1-ND 1.05 91  .80 |300-8361-2-ND 392.00 | CMR309T24.576MABJ-UT 
27.00000 | 300-8362-1-ND 1.05 91  .80 |300-8362-2-ND 392.00 /CMR309T27.000MABJ-UT 
40.00000 | 300-8363-1-ND 1.05 91  .80 |300-8363-2-ND 392.00 /CMR309T40.000MABJ-UT 
48.00000 | 300-8364-1-ND 1.05 .91  .80 |300-8364-2-ND 392.00 | CMR309T48.000MABJ-UT 
50.00000 | 300-8365-1-ND 1.05 .91  .80 |300-8365-2-ND 392.00 / CMR309T50.000MABJ-UT 
CMR310T Series Crystals _ Digi 


Specifications: 


« Frequency/Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C 


° Aging (first year): +5ppm max. @ 25°C 
« Frequency Tolerance: +30ppm 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 


« Load Capacitance: 18.0pF 
¢ Shunt Capacitance: 5pF 


* Drive Level: 100W 
¢ Insulation Resistance: 500MO Min. 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
(MHz) | Part No. a 10 50 | PartNo. 1,000 Part No. 
3.579545 | 300-8342-1-ND 90 .78 .69 | 300-8342-2-ND 336.00 | CMR310T3.579545MABJ-UT 
3.686400 | 300-8343-1-ND 90 .78 .69 | 300-8343-2-ND 336.00 / CMR310T3.6864MABJ-UT 
4.000000 | 300-8344-1-ND 90.78 —_.69 | 300-8344-2-ND 336.00 _| CMR310T4.000MABJ-UT 


Cylinder Type Crystals 


Specifications: 


° Frequency Tolerance: CFS Series: +20ppm; CFV and CSA 
Series: +30ppm * Frequency Temperature Characteristics: 
CSA Series: +50ppm (-10°C ~ 60°C) * Operating Tempera- 


Max. ¢Insulation Resistance: 500MQ 
Min. * Aging (First Year): +5ppm Max. 
Cut Tape Tape & Reel 

Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing —_| Citizen 
(kHz) | Part No. 1 10 50 | Part No. 2,000 Part No. 
40.000 /300-2058-1-ND | 1.38 1.18 1.00/— — |CMR250TB40.000KAZFTR 
65.535 |300-2060-1-ND | 1.38 1.18 1.00 | 300-2060-2-ND 650.00/M | CMR250TB65.535KAZFTR 
75.000 |300-2061-1-ND | 1.38 1.18 1.00 | 300-2061-2-ND 650.00/M | CMR250TB75.000KAZFTR 
96.000 |300-2063-1-ND | 1.38 1.18 1.00 |— —__|CMR250TB96.000KAZFTR 

RoHS Compliant 

60.000 |300-8335-1-ND | 1.38 1.18 1.00 | 300-8335-2-ND 650.00/M | CMR250T60.000KAZF-UT 
75.000 |300-8337-1-ND | 1.75 1.50 1.13 | 300-8337-2-ND 650.00/M | CMR250T75.000KAZF-UT 
76.800 |300-8338-1-ND | 1.38 1.18 1.00 |— —__|CMR250776.8KAZF-UT 


CMR309T Series Crystals 


Specifications: 

¢ Frequency/Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C 

* Aging (first year): +5ppm max. @ 25°C 

¢ Frequency Tolerance: +30ppm 

* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 

* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 

* Load Capacitance: 18.0pF 

¢ Shunt Capacitance: 5pF 

* Drive Level: 100.W 

¢ Insulation Resistance: 500MO Min. 

* Mode of Oscillation: Fundamental: 4.096MHz to 
27.000MHz; Third Overtone: 32.000MHz to 66.6660MHz 


@Reel” 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each —_—| Digi-Key Pricing | Citizen 
(MHz) | Part No. 1 10 50 |Part No. 1,000 Part No. 

5.00000 |300-2072-1-ND 17 66 56 |= — | CMR309T5.000MABJTR 
32.00000 | 300-2089-1-ND 77 66 = 56 |— — | CMR309T32.000MABJTR 
40.00000 | 300-2090-1-ND 77 ~=.66 ~—-.56 | 300-2090-2-ND 364.00 | CMR309T40.000MABJTR 
48.00000 | 300-2091-1-ND 77 ~=.66 ~—-.56 |300-2091-2-ND 364.00 | CMR309T48.000MABJTR 
49.15200 |300-2092-1-ND 77 66 56 |— — | CMR309T49.152MABJTR 
50.00000 | 300-2093-1-ND 77 ~=.66 ~—-.56 | 300-2093-2-ND 364.00 | CMR309T50.000MABJTR 


ture Range: -20°C ~ 70°C * Storage Temperature Range: 
-40°C ~ 85°C ¢ Drive Level: CFS and CFV Series: 1pW Max.; 
CSA Series: 100uW «Insulation Resistance: 500MQ Min. 
* Aging (first year): CFS Series: +3ppm Max.; CFV and CSA 
Series: +5ppm Max. Dimensions (mm) 
Equivalent Series Resistance (ESR, R1) , ui Di 
Frequency ESR Mode Series | max. | L2 | max. | D2 B 
3.5MHz < fo < 4MHz 200 CFS145 | 5.1 |4.3) 1.5 | 0.2 | 0.45 
4MHz s fo < 6MHz 150 CFS206 | 6.2 | 10] 2.1 /0.26| 0.7 
Fundamental 
one Ses OMEe we crv206 | 62 | 10| 21 |0.26] 07 
10MHz s fo < 30MHz 50 
B0MHz < fo < 36MHz 100 ee CSA310 | 10.5 | 10] 3.2 | 0.32] 1.1 
36MHz < fo < 66.6666MHz 80 " CSA309 | 9 | 10] 3.2 |0.32| 1.1 
Load | Shunt . 
Cap. | Cap. | Digi-Key Price Each Citizen 
Series Frequency (pF) (pF) | Part No. 10 50 | Part No. 
10.240000MHz | 18.0 5.0 |300-5017-ND) 63 .55 46 | CSA309-10.240MABJ 
12.288000MHz | 18.0 5.0 |300-5022-ND) .63 .55 46 | CSA309-12.288MABJ 
12.352000MHz | 18.0 5.0 |300-5023-ND) 63 .55 46 | CSA309-12.352MABJ 
16.000312MHz | 18.0 5.0 |300-5031-ND) .63  .55 46 | CSA309-16.000312MABJ 
ceha0 16.257000MHz | 18.0 5.0 |300-5032-ND) .63 .55 46 | CSA309-16.257MABJ 
25.175000MHz | 18.0 5.0 |300-5047-ND) 63 .55 46 | CSA309-25.175MABJ 
28.000000MHz | 18.0 5.0 |300-5049-ND) 63 .55 — .46 | CSA309-28.000MABJ 
33.000000MHz | 18.0 5.0 |300-5056-ND) 63 .55 — .46 | CSA309-33.000MABJ 
40.000000MHz | 18.0 5.0 |300-5060-ND) 63 .55 46 | CSA309-40.000MABJ 
53.125000MHz | 18.0 5.0 |300-5064-ND) 63 .55 46 | CSA309-53.125MABJ 
RoHS Compliant 
CFS145 | 32.768000kHz | 12.5 1 300-8304-ND | .77 66 55 | CFS145 32.768KDZF-UB 


(Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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CITIZEN Cylinder Type Crystals (Cont.) 


HC49US Series Through-Hole Crystals 


Specifications: 


Load Shunt ¢ Frequency Tolerance: +30ppm * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C 
Cap. Cap. | Digi-Key Price Each Citizen ~ 85°C * Load Capacitance: 18.0pF * Shunt Capacitance: 7pF Maximum « Drive Level: 100”W Maximum 
Series Frequency (pF) (pF) | Part No. 1 10 50 | Part No. ¢ Insulation Resistance: 500MQ Minimum »« Aging (First Year): +5ppm Maximum 
crsoog | 32-768000KH2 | 60 ] 1.35 ]300-8801-ND ] 28 24 20) CFS206 32.768K0Z8-UB Biegler Li 
32.768000kHz | 125 | 1.35 |300-8303-ND| .28 .24 20 |CFS206 32.768KDZF-UB Ty u _ 
32.000000kHz | 12.5 | 0.8-1.7 |300-8402-ND | 1.05  .90 75 | CFV206 32.000KAZF-UB AiETaBAEMIHE eo 25 Gagan 500 
40.000000kHz | 12.5 | 0.8-1.7 |300-8403-ND | 1.05 90 75 | CFV206 40.000KAZF-UB 4.0MHz < fo < 5.9904MHz ig 
60.000000kHz | 12.5 | 0.8-1.7 |300-8404-ND | 1.05 90 75 | CFV206 60.000KAZF-UB 6.0MHz < fo < 9.8304MHz 100 
65.536000kHz | 12.5 | 0.8-1.7 |300-8405-ND | 1.40 1.20 1.00 | CFV206 65.536KAZF-UB 10.0MHz < fo < 13.5MHz 80 
cFv206 | 75.000000kHz | 12.5 |0.8-1.7 |300-8406-ND | 1.05 90 — .75 | CFV206 75.000KAZF-UB ai65\ Max 14.31818MHz < fo < 28.63636MHz 50 
76.800000kHz | 125 | 0.8-1.7 |300-8407-ND | 1.05 90 75 | CFV206 76.800KAZF-UB 32.0MHZ fo = 33.8688MHz 140 
77.503000kHz | 12.5 | 0.8-1.7 |300-8408-ND | 1.40 1.20 1.00 | CFV206 77.503KAZF-UB SO;OMz 5 10's 80,0MHz 108 
96.000000kHz | 12.5 | 0.8-1.7 |300-8409-ND | 1.05 90 75 | CFV206 96.000KAZF-UB Frequency [DigiKey Price Each chien 
100.000000kHz | 12.5 | 0.8-1.7 |300-8410-ND | 1.05 90 — .75 | CFV206 100.000KAZF-UB (MHz) Part No. 1 10 50 _| Part No. 
4.096000MHz | 180 | 5.0 |300-8412-ND| 63 54 45 ]CSA309 4.096MABJ-UB 6.500000 300-6014-ND 55 Av 40 | HC49US6.500MABJ 
4.800000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8413-ND] .81  .69 58 |CSA309 4.800MABJ-UB 12.000393 | 300-6028-ND 55 AT 40 |HC49US12.000393MABJ 
4.915200MHz | 18.0 | 5.0 |300-8414-ND| .63 54 45 | CSA309 4.9152MABJ-UB 16257000 /300-6036-ND 55 At 40 | HC49US16.257MABJ 
5.120000MHz | 180 | 5.0 [300-8415-ND| .81 69 58 |CSA309.5.120MABU-UB 25.175000__(SOUSG0s9.N0 fa Ar ga I BGI US cost OMAR! 
s.s29600MHz | 18.0 | 5.0 |300-8416-ND| .81 69 58 |CSA309 5.5296MABJ-UB ols Compliant 
6.000000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8417-ND] 63 54 45 |CSA309 6.000MABJ-UB 3579545 eae o oy AS HE ee a eatoNAB 
3.686400 | 300-8468-ND 63 54 45 |HC49US3.6864MABJ-UB 
6.144000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8418-ND] 63 54 45 |CSA309 6.144MABJ-UB 4.000000 (Anntenentnn a igh “ie. Vaedeusa ancuianl-Gk 
7.372800MHz | 18.0 | 5.0 |300-8419-ND] 63 54 45 |CSA309 7.3728MABJ-UB 4932000 nnn ae ce “shy II HCMOLISA DBOMIARICUR 
7.680000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8420-ND] .63 54 45 |CSA3097.680MABJ-UB zosso00 anata 63 ‘ed Set. 1llGhOl/S4 GABMIARICUA 
8.000000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8421-ND] 63 54 45 |CSA309 8.000MABJ-UB 4.194304. 1300-8472-ND 63 64 45 HC49US4.194304MABJ-UB 
8.192000MHz 18.0 5.0 |300-8422-ND | 63 54 — .45 | CSA309 8.192MABJ-UB 4.433619 300-8473-ND 70 60 50 |HC49US4.433619MABJ-UB 
9.216000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8423-ND] .81 69 58 |CSA309 9.216MABJ-UB 4.915200 | 300-8474-ND 63 54 45 | HC49US4.9152MABJ-UB 
9.600000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8424-ND| .81 69 58 |CSA309 9.600MABJ-UB 5.000000 ‘| 300-8475-ND 63 54 45 |HC49US5.000MABJ-UB 
9.830400MHz | 18.0 | 5.0 |300-8425-ND| .63 54 — 45 |CSA309 9.8304MABJ-UB 5.068800 _|300-8476-ND 70 60 50 | HC49US5.0688MABJ-UB 
10.000000MHz | 18.0 | 5.0 /300-8426-ND) .63 54 — .45 | CSA309 10.000MABJ-UB 5.990400 | 300-8477-ND 70 60 50 | HC49US5.9904MABJ-UB 
10.240000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8427-ND] .81 69  .58 |CSA309 10.240MABJ-UB 6.000000 300-8478-ND 63 54 45 | HC49US6.000MABJ-UB 
11.059200MHz | 18.0 | 5.0 |300-8428-ND| .63 54 45 | CSA309 11.0592MABJ-UB 6.144000 | 300-8479-ND 63 4 45 | HC49US6.144MABJ-UB 
11.289600MHz | 18.0 | 5.0 |300-8429-ND| .63 54 45 | CSA309 11.2896MABJ-UB 6.500000 | 300-8480-ND 70 60 50] HC49US6.S00MABJ-UB 
12.000000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8430-ND| .63 54 45 | CSA309 12.000MABJ-UB 7.972000 (SUR EAS GND 63 ua 45 |HO4QUS7.3728MABI-UB 
12.288000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8431-ND) .63 54 — 45 | CSA309 12.288MABJ-UB 7.600000 ae Ci = aAS) || HOASUS /. BOM AB UB 
12.500000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8432-ND] .63 54 45 |CSA309 12.500MABJ-UB 8.000000, Beene oe ae AD | HOASUSE OOOMABL-UB 
9.000000 ‘| 300-8484-ND 70 60 50 | HC49US9.000MABJ-UB 
13.500000MHz | 18.0 | 5.0 /300-8433-ND) .63 54 — 45 | CSA309 13.500MABJ-UB aoiecco | een es en ag | Hcdguse SaMABia 
14.318180MHz | 18.0 | 5.0 /300-8434-ND) .63 54 — 45 | CSA309 14.31818MABJ-UB 0.30400 © Enna - a Te. \lacseuselesoaasanlie 
14.745600MHz | 18.0 | 5.0 |300-8435-ND | .63 54 — 45 | CSA309 14.7456MABJ-UB To.cooo00  IOCTSaeTaNn 3 a 45. |HGAOUSIO.000MABIEUB 
15.000000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8436-ND) .63 54 — .45 | CSA309 15.000MABJ-UB 10.240000 | 300-8488-ND 63 54 45 |HC49US10.240MABU-UB 
16.000000MHz | 18.0 5.0 |300-8437-ND | 63 .54 — .45 | CSA309 16.000MABJ-UB 141.000000 300-8489-ND 70 60 50 | HC49US11.00MABJ-UB 
16.000312MHz | 18.0 5.0 | 300-8438-ND 63 54 ~~ .45 | CSA309 16.000312MABJ-UB 11.059200 300-8490-ND 63 54 45 | HC49US11.0592MABJ-UB 
CSA309 | 16.384000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8439-ND) .63 54 — 45 | CSA309 16.384MABJ-UB 11.520000 | 300-8491-ND 70 60 50 | HC49US11.520MABJ-UB 
16.667000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8440-ND) .81  .69 58 | CSA309 16.667MABJ-UB 42.000000  |300-8492-ND 63 54 45 |HC49US12.000MABJ-UB 
16.934400MHz | 18.0 | 5.0 |300-8441-ND| .63 54 45 | CSA309 16.9344MABJ-UB 12,000393 | 300-8493-ND 70 60 50 | HC49US12.000393MABJ-UB 
17.734475MHz | 18.0 5.0 |300-8442-ND | .81  .69 — 58 | CSA309 17.734475MABJ-UB 12.288000 | 300-8494-ND 63 54 A5 | HC49US12.288MABJ-UB 
18.000000MHz | 18.0 | 5.0 /300-8443-ND) .63 54 — .45 | CSA309 18.000MABJ-UB 13500000 | 300-8523-ND 63 54 45 | HC49US13.500MABJ-UB 
18.432000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8444-ND| 63 54 45 | CSA309 18.432MABU-UB 14.318180___|300-8495-ND 83 54 45 _|HC49US14.31818MABJ-UB 
t9.ssosoomHz | 180 | 5.0 |300-8445-ND| .63 54 45 | CSA309 19.6608MABJ-UB 14.745600 Eee o a 45) HC4QUS14:7456MAB-UB 
20.000000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8446-ND| .63 54 45 | CSA309 20.000MABJ-UB 15.000000 ane - o a8. || HOSES 12. Q00M AB TUB 
20.480000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8447-ND| .63 54 45 |CSA309 20.480MABJ-UB 15.2600 cae eae oe al | acne Gavan 
22.118000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8448-ND|} .77 .66 55 | CSA309 22.1184MABJ-UB 16.0000 aed 8 ae oO HONS SOO e 
16.000312 | 300-8500-ND 70 60 50 | HC49US16.000312MABJ-UB 
24.000000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8449-ND| .77 .66 55 | CSA309 24.000MABJ-UB 18057000 EOSERTEND = a "ahi AOASUIST@DETMABIEUE 
24.576000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8450-ND| .77 .66 55 | CSA309.24.576MABJ-UB 16384000  Rannenen a ‘sd “46. | ipagUsieasdARIUA 
25.000000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8451-ND| .77 .66 55 | CSA309 25.000MABJ-UB 17.734475  |300-8608-ND 70 160 60. |Heégusi7.734475MAR SUB 
27.000000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8452-ND| .77 .66 55 |CSA309.27.000MABJ-UB 48.000000  |300-8504-ND 70 60 50 | HC49US18.000MABJ-UB 
28.000000MHz | 18.0 5.0  |300-8453-ND | .81 69 58 | CSA309 28.000MABJ-UB 18.432000 300-8505-ND 63 54 45 |HC49US18.432MABJ-UB 
28.322000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8454-ND| .81  .69 58 |CSA309 28.322MABJ-UB 19.660800  |300-8506-ND 63 54 45 |HC49US19.6608MABJ-UB 
28.636360MHz | 18.0 | 5.0 |300-8455-ND| .77 .66 55 | CSA309 28.63636MABJ-UB 20.000000 | 300-8507-ND 63 54 45 |HC49US20.000MABJ-UB 
29.491200MHz | 18.0 | 5.0 |300-8456-ND| .77 66 55 | CSA309 29.4912MABJ-UB 2.477270 —_|300-8508-ND 70 60 50 | HC49US21.47727MABJ-UB 
30.000000MHz | 18.0 5.0 /300-8457-ND | .77 .66 —.55 | CSA309 30.000MABJ-UB 22.118400 —_/300-8509-ND 63 54 45 — |HC49US22.1184MABJ-UB 
32.000000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8458-ND| .77 66 — .55 |CSA309 32.000MABJ-UB 24.000000__| 300-8510-ND 63 54 45 | HC49US24.000MABJ-UB 
32.768000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8459-ND | .77 66 55 | CSA309 32.768MABJ-UB 24.000140 | 300-8511-ND 70 60 50 | HC49US24.00014MABJ-UB 
33.000000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8460-ND | .77 66 _.55 |CSA309 33.000MABJ-UB 24576000 OSS TaNe 88 “4 45 | HC49US24.576MABJ-UB 
33.333300MHz | 18.0 | 5.0 |300-8461-ND| .77 66 55 | CSA309 33.3333MABJ-UB chau oo Ie eS ie =88-> || Hedges OOOMAR YB 
33.868800MHz | 18.0 | 5.0 |300-8462-ND| .81 69 58 |CSA309 33.8688MABJ-UB 25.175000 ala ig a sB0 || BeseuSee. 17M EL UE 
40.000000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8463-ND | .77 .66 55 | CSA309 40.000MABJ-UB 77,000000  (eDseveaN = = Ee 
28.224000 | 300-8516-ND 63 4 45 |HC49US28.224MABJ-UB 
48.000000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8464-ND| .77 .66 55 | CSA309 48.000MABJ-UB oaezeaeo | Ren - rs "ay. {| paatlans BaeaeMIAREE 
49.152000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8465-ND| .77 .66 55 | CSA309 49.152MABJ-UB azooo000  anemeraen a ‘54 ~~ \l igaausas ooOMARISUB 
64.000000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8466-ND| .77 .66 55 | CSA309 64.000MABJ-UB 93.6860 ‘| 300-8519-ND 7 60 ‘eps || Heals ASRAMARLEIE 
3.579545MHz | 18.0 | 5.0 |300-8306-ND] 63 54 45 |CSA3103.579545MABJ-UB 40.000000 | 300-8520-ND 63 54 45 |HC49US40.000MABJ-UB 
CSA310 | 3.686400MHz 18.0 5.0 |300-8307-ND | .63 54 — .45 |CSA310 3.6864MABJ-UB 48.000000 300-8521-ND 63 54 45 | HC49US48.000MABJ-UB 
4.000000MHz | 18.0 | 5.0 |300-8308-ND] .63 54 45 |CSA310 4.000MABJ-UB 50.000000 ‘| 300-8522-ND 63 54 45 | HC49US50.000MABJ-UB 


Di i@Ree ” Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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ECS inc. Programmable Oscillators 


INTERNATIONAL 


The ability to create a custom oscillator to certain specifications provides engineers with a great deal of flexibil- 
ity. They allow for last minute changes in circuitry or design. ECS Blanks are “Twice Programmable”. This is a 
cost saving feature which allows you to reprogram the same part to different specifications. ECS Programmable 
Oscillators are available in five different package styles: 3.2 x 5.0 SMD, 5.0 x 7.5 SMD, 9.0 x 14.0 SMD, Half 


Size Dip and Full Size Dip Package. Frequency ranges are available from 1MHz ~ 125MHz in 3.3V and 1MHz 
~ 150MHz in 5V* and in +50ppm** and +100ppm Frequency Stability Options. 

*3.2 x 5.0 SMD package: Frequency range 1MHz ~ 125MHz in 5V. 

**+50ppm not available in Extended Temperature Range Option. 

Fig. 1 — P5 Type 


Fig. 2— P7 Type Fig. 3 — P8F Type 


Ey ors 


|+7.62>| 


Bs #2 
14.0 Max. 


—>|5.08 


Pin Connection Pin Connection 


Tri-State 


Pin Connection 
1 Tri-State 1 Tri-State 1 


2 Gnd 2 
3 Output : 3 


Gnd Gnd 


1.52 2 
0.25 3 
mi 


Output a7 Output 


— YY Vec 
o51+\~+ 4 


ry 
4.06 
Y 


Vec Vec 


Fig. 4 — P8 Type Fig. 5 — P14 Type 


Pin Connection 
Tri-State 


Pin Connection 
1 Tri-State 


4 Gnd Gnd 


5 Output Output 


Vec Vec 


+-7.62-1 


How to Select a Base Part Number: Example Part Number: 
ECS - -ND 
#1 Select Part Type a / iin. 
c 
#2 Select Output Voltage #1 Part Type Output Frequency 
P5 3.2x5.0mm #2 Voltage Tolerance 
Select Frequency Tolerance / Operating oe #3 (Operating Temperature) 
#8 Temperature P7 5.0 x 7.0 mm 3 $8y 
ani A +100ppm (0°C ~ 70°C) 
t Call Digi-Key with your Selected Base Part Number, and P8F 9.0 x 14.0 mm 5 5V 
a Sales Representative will enter your desired frequency. PB 8 Pin Dip AN +100ppm (40°C ~ 85°C) 
Programmable parts are non-cancelable and non- Rati B +50 0 2 
ppm (0°C ~ 70°C) 
returnable! EM Re 
Price Each ECS 
Fig. 1 10 50 100 Part No. 
Surface Mount — RoHS Compliant 
1 ECS-P5L1-O0-ND 11.03 9.45 6.93 6.30 ECS-UPO-3X5 
2 ECS-P7L-O0-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 ECS-UPO-5X7 
3 ECS-P8FL]-LIL-ND 7.61 6.53 4.79 4.35 ECS-UPO-8FX 
Through Hole 
4 ECSs-P8L1-O0-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 ECS-UPO-8PIN 
ECS-P8_1-LIX-ND@ 6.77 5.81 4.26 3.87 ECS-UPO-8PINX 
5 ECS-P14(]-C0L-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 ECS-UPO-14PIN 
ECS-P147)-DLX-ND@ 6.77 5.81 4.26 3.87 ECS-UPO-14PINX 
@ RoHS Compliant 
Programmer Blank Oscillator 
Designed specifically to program oscillator devices, the CrystalPro is a fast, aa Digi-Key Price 
accurate, low cost solution for your low to mid volume programming needs. Description Part No. Each 
Software and firmware upgrades can be downloaded off the web to support Blank Oscillator, 3 x 5 SMD ECS-UPO-3X5-ND@ 7.35 
future parts from manufacturers and new technologies such as program- 
mable TCXO and VCXO devices. Blank Oscillator, 5 x 7 SMD ECS-UPO-5X7-ND® 4.52 
The user-friendly CrystalWindow graphical interface insures complete and Ba Based Blank Oscillator, Full Size ECS-UPO-14PINX-ND® 4.52 
i ificati itchi i! ased Programmer 
valid part specification and fast part type switching. Attaches to any Windows ie] Blank Oscillator, Full Size ECS-UPO-14PIN-ND 452 
PC via standard serial port. 
Blank Oscillator, Half Size ECS-UPO-8PINX-ND® 6.48 
Features: Blank Oscillator, Half Size ECS-UPO-8PIN-ND 6.48 
Fast - average programming is less than two seconds. 
Blank Oscillator ECS-UPO-8FX-ND® 5.08 
* Accurate frequency at time of programming cycle is within 5ppm. 
< ‘ 5 « 7 ECS-PCPRO-ND RoHS Compliant 
* Simple - just select part number, type in desired frequency and click PRO- 
GRAM. Adapter 
¢ Flexible - handling devices up to 250MHz and LVTTL/TTL/CMOS/ECL/ Digi-Key RAGE 
PECL I/O technologies, the CrystalPro is designed to handle tomorrow's Description Part No. Each 
technologies as they become available. 
Adapter, 3 x 5 SMD ECS-UPO-3X5-FXT-ND 87.75 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each Adapter, 5 x 7 SMD ECS-UPO-5X7-FXT-ND 67.50 
PC Based Programmer ECS-PCPRO-ND 883.75 Adapter for Plastic Oscillator ECS-UPO-8F-FXT-ND® 27.00 
RoHS Compliant 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


MEMSpeed Pro 
Programmer 


Var — ARN 


Dimensions: 6.0” x 3.5” x 1.0” 


Blank Replacement 
Oscillators 


ASFLM and ASEM Oscillators are 
unprogrammed blank replacement 
oscillators for MEMSpeed Pro Pro- 
gramming Kits. 


MEMSpeed Pro Deluxe Kit: 


MEMSpeed Pro Standard ASFLM Kit: 


blank Oscillators (535-10059-5-ND) 


MEMSpeed Pro Standard ASEM Kit: 


blank Oscillators (535-10060-5-ND) 


535-10056-ND (MEMSPEED PRO DELUXE KIT) 


535-10057-ND (MEMSPEED PRO ASFLM KIT). 


Includes: * MEMSpeed Pro Programmer * Two Socket Adapters (5.0mm x 3.2mm and 3.2mm x 2.5mm) * USB Cable * Tweezers * Quickstart Guide and CD-ROM for PC Installation 
* 200 unprogrammed blank Oscillators (700pcs. of 535-10059-5-ND and 100pcs. of 535-10060-5-ND) 


Dtiveddad disse dcades dads pamneritnesicaguGlub sonaueshuaresadeodeheesndee dames dearedas edna ddsaseDasdgdcanedcadeddobaseasiacaasanaheianes $499.00 


Includes: * MEMSpeed Pro Programmer ¢ Socket Adapters (5.0mm x 3.2mm) * USB Cable * Tweezers * Quickstart Guide and CD-ROM for PC Installation * 50 unprogrammed 


-- $315.00 


Includes: * MEMSpeed Pro Programmer ¢ Socket Adapters (3.2mm x 2.5mm) * USB Cable * Tweezers * Quickstart Guide and CD-ROM for PC Installation * 50 unprogrammed 


535=10058-ND' (MEMSPEED'PROJASEMIRIT)iscecccsedcsnedcotesnadissnantensuiadadesindieanadseied sshedpedanbonsasadaugedeabedanddaasetaabededsadnng sa cade jonsed cadesinadiasnns deiaginetagds $315.00 
Digi-Key Tube Price Each Abracon 
Part No. 1 10 50 Part No. 
3.2mm x 5.0mm 
535-10059-5-ND 2.77 2.37 1.98 ASFLM-BLANK-LC 
2.5mm x 3.2mm 
535-10060-5-ND 2.84 2.43 2.03 ASEM-BLANK-LC 


Low Jitter Programmable Oscillators 
AP2S and AP3S Series 


Dimensions (mm) 


AP2S Series 


AP3S Series 


0.9 


Pin Connection 


2.0 


Standby 


2.5 


1.25 


1.65 


0.7 


O/O|o/>/S/r-|=x 


0.8 


Ground 
Output 
Vdd 


Frequency Range (MHz) Example Part Number: 
AP2S Series AP3S Series apPOOOO0-ND 

2.5V 3.0 ~ 90.0 2.5V 1.0 ~ 166.0 

1.8V 3.0 ~ 75.0 1.8V 1.0 ~ 133.0 

3.3V 3.0 ~ 110.0 3.3V 1.0 ~ 200.0 #1 #2 #3 

Package Supply Voltage Frequency Stability over 
Digi-Key Price Each 2s 20x25 1 2.5V Temperature Range 
RartNow i uy 50 2 1.8V Eu |+20ppm (-20°C ~ 70°C) | Lu | +20ppm (-40°C ~ 85°C) 
AP2SCILILI-ND 8.40 7.20 5.28 3s_ | 25x32 3 aly 
AP3SCILILI-ND 6.83 5.85 4.29 ER | +25ppm (-20°C ~ 70°C)| LR | +25ppm (-40°C ~ 85°C) 
- ‘ i , . How to Select a Base Part Number: 

* Call Digi-Key with your selected Base Part Number and a Sales Representative will enter your desired frequency. #1 Select Package EC | +50ppm (-20°C ~ 70°C)| LC | +50ppm (-40°C ~ 85°C) 


Note: For fixed frequency oscillators please reference ASD and ASE Series Oscillators. 
Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


#2 Select Supply Voltage 
#3 Select Frequency over Temperature Range 


NEW! Spread Spectrum Programmable Oscillators, 
“Systemic EMI Compliance Solution” — ASSFLP and ASSVP Series 


Dimensions (mm) 


ASSFLP 


3.4 


5.2 


1.3 


Pin Connection 


Tri-state 


GND/Case 


Output 


Vdd 


Frequency Range _ | Digi-Key Price Each How to Select a Base Part Number: Example Part Numbers: 
(Miz) Part No.* 1 10 50 #1 Select Package ASSFLP ()-C11-OO0-ND 
13.000 ~ 160.000 | ASSFLPC-O-OOC-ND 7.88 6.75 4.95 | #2 Select Supply Voltage assvP 0 -11-O00-ND 
10.000 ~ 160.000 |ASSVPD-O-OCIO-ND 751 6.44 4.72 #3 Select Frequency Stability eee Og ee 
#4 Select Spread Spectrum #1 #2 #3 #4 
* Call Digi-Key with your selected Base Part Number and a Sales Representative will enter your desired Bandwidth Code; Package Supply Frequency Spread Spectrum 
frequency or if you are ordering via the Web, you would put your desired frequency into the Customer either “Center Spread” or Voltage Stability Bandwidth Code 
Reference Field/Order Notes. 4 ” ASSFLP | 5.0x3.2 
: Down Spread”. Blank | 3.3V Blank | +50ppm (See Code 
Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! ASSVP | 7.0x5.0 aloe las Charts Below) 
x +25ppm 
Spread Spectrum Bandwidth Code Charts: 
Center Spread Down Spread 
Code (%) Code (%) Code (%) Code (%) 
co1 0.125 cog £1,125 Do1 -0.25 Dog 2.25 
co2 +0.250 C10 1.250 Do2 -0.50 Di0 -2.50 
C03 0.375 C11 +£1.375 DOo3 -0.75 Di1 -2.75 
co4 +0.500 C12 +1.500 Do4 -1.00 Di2 -3.00 
Co5 +0.675 C13 1.675 DOS 1.25 Di3 3.25 
Co6 +0.750 C14 +1.750 Dos -1.50 D1i4 -3.50 
C07 +0.875 C15 +£1.875 DOo7 21.75 Di5 3.75 
cos +1.000 C16 +2.000 Dos -2.00 Di6 -4.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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CITIZEN Programmable Oscillators — csx7soP Series 


Dim. in mm 


Pin Connection 


1 OE or ST 


How to Select Base Number: 


#1 Select Supply Voltage, 
Output and Function 
#2 Select Frequency Stability 


Example Part Numbers: 
csx750 DOOO0-ND 


pe ee, 


2 Gnd at Operating Temperature #1 2 #3 
#3 Select Packaging (leave Supply Frequency Stability Packaging 
3 Out ast two boxes blank for Voltage | Output} Function @ Operating Temperature cr | Cut 
4 Vdd packaging). Pp| 5.0V |CMOS| Standby C | £100ppm @ -20°C ~ 70°C Tape 
PC| 5.0V_| CMOS | Output Enable | ['B | s50ppm@ -20°0- 70°C || TR uate . 
PJ| 3.3V_ | CMOS Standb' 
Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Pricing Frequency Range (MHz) PB| 3.3V_| CMOS | Output Fp F | +100ppm @ -40°C ~ 85°C 
Part No.* 1 10 50 | Part No.* 2,000 6,000 3.3V | 1.000 ~ 100.000 | Fext—s oy 7 TTL Standby 
CSX-75000000-ND | 4.73 4.05 297 |CSX-75000000-ND | 1800.00mM 14a5.00m | | 50V | 1.000~125.000 | [Pr] 5.0V | TTL | Output Enable 
Blank Oscillator — SMD * Call Digi-Key with your selected Base Part Number, and a Sales Representative will enter your desired frequency. Parts 
come marked with Manufacture Date Lot Code only. 
CSX-750P1PCT-ND: 3.38 2.93 2.57 |CSX-750P1PTR-ND 1260.00/M 1170.00/M 
: iu z Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


CTs. 


nWwave 


Programmable Clock Oscilator 


Programmable Clock Oscillators — cps and CP7 Series 


Dimensions (mm) 


CP5 Series 


* Call Digi-Key with your selected base part number and a sales representative will enter your desired 
frequency. Note: Parts come marked with Manufacture Date Lot Code only. 


Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


SILICON LABS 


Features: 


* Quartz-free, MEMS-free, and PLL-free all-silicon 
oscillator 


¢ Any-rate output frequencies from 0.9 ~ 200 MHz 

* Short lead times 

« Excellent temperature stability (+20 ppm) 

* Highly reliable startup and operation 

* High immunity to shock and vibration 

* Low jitter: <1.5 ps 

*0°C ~ 85°C operation includes 10-year aging in 
hot environments 

© Footprint compatible with industry-standard 3.2 
x 5.0 mm XOs 


Pin Symbol Description Pin1 Pin3 
1 EOH Enable Input (Standby) Logic 1 Output 
Open Output 
2 GND Circuit and Package Ground Logic 0 High Impedance 
2 Output RreOutput Frequency Stability 
4 Vec Supply Voltage ~50ppm 
Frequency Operating Price Each 
Range* Supply | Temperature Case Style Digi-Key 
(MHz) Voltage Range (mm) Part No. 1 10 50 
2.5V -20°C ~ 70°C 3.2 x 5.0 CP5NA-ND 9.98 8.55 6.27 
2.5V -40°C ~ 85°C 3.2x 5.0 CP5NB-ND 9.98 8.55 6.27 
3.3V -20°C ~ 70°C 3.2x 5.0 CP5LA-ND 9.98 8.55 6.27 
3.3V -40°C ~ 85°C 3.2 x 5.0 CPS5LB-ND 9.98 8.55 6.27 
2.000 ~ 200.000 
2.5V -20°C ~ 70°C 5.0 x 7.0 CP7NA-ND 4.99 4.28 3.14 
2.5V -40°C ~ 85°C 5.0 x 7.0 CP7NB-ND 4.99 4.28 3.14 
3.3V -20°C ~ 70°C 5.0 x 7.0 CP7LA-ND 4.99 4.28 3.14 
3.3V -40°C ~ 85°C 5.0 x 7.0 CP7LB-ND 4.99 4.28 3.14 


* CMOS and SSTL versions available 

* Driver stopped, tri-state, or powerdown operation 
* 1.8, 2.5, or 3.3V options 

* Low power 


*More than 10x better fit rate than competing 
crystal solutions 


How to Select a Base Part Number: 

#1 Select Supply Voltage and Format 
#2 Select Frequency Stability 

#3 Select Function 

#4 Select Operating Temperature Range 


Digi-Key Price Each 
Base Part No.* a 10 50 
500DL1L-ACL-ND 8.14 6.98 5.12 


NEW! Single-Ended 


Features: 

* Quartz-free, MEMS-free, and PLL-free all-silicon 
oscillator 

¢ Any-rate output frequencies from 0.9 ~ 200 MHz 

* Short lead times 

¢ Excellent temperature stability (+20 ppm) 

* Highly reliable startup and operation 

¢ High immunity to shock and vibration 

Low jitter: <1.5 ps 

*0°C ~ 85°C operation includes 10-year aging in 
hot environments 

* Footprint compatible with industry-standard 3.2 
x 5.0 mm XOs 


NEW! Differential Output Silicon Oscillators 


Example Part Number: 
500D (J J -ACL)-ND 


#1 #2 
Supply Frequency 
Voltage | Format Stability 
A 3.3 LVPECL +150ppm 
c 3.3 LVDS +250ppm 
D 3.3 HCSL 
J 2.5 LVPECL 
L 2.5 LVDS 
M 2.5 HCSL 
s 1.8 LVDS 
T 1.8 HCSL 


#3 
Function 


OE active high/tristate 


OE active low/tristate 


OE active high/powerdown 


OE active low/powerdown 


OE active high/driver stopped 


nai/m/oO|/O/o|> 


OE active low/driver stopped 


Operating 
Temperature 


Range 


0°C ~ 70°C 


0°C ~ 85°C 


* Call Digi-Key with your selected Base Part Number and a Sales Representative will enter your desired frequency. 
Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


Output Silicon Oscillators 


* CMOS and SSTL versions available 

Driver stopped, tri-state, or powerdown operation 

* 1.8, 2.5, or 3.3V options 

* Low power 

More than 10x better fit rate than competing 
crystal solutions 


How to Select a Base Part Number: 

#1 Select Supply Voltage and Format 
#2 Select Frequency Stability 

#3 Select Function 

#4 Select Operating Temperature Range 


Digi-Key Price Each 
Base Part No.* i 10 50 
500SXUD-ACL-ND 6.41 5.49 4.03 


pene ee a es 


Example Part Number: 
500S (J 1 L)- ACL)-ND 


OE active high/driver stopped 


OE active low/driver stopped 


#1 #2 #3 #4 
Supply Frequency Function Operating 
Stabilit Te tt 
Voltage | Format samt A OE active high/tristate “Range 
A 3.3 CMOS +150ppm - - 
B OE active low/tristate F orc ~ 70°C 
2.5 CMOS #250ppm 
c OE active high/powerdown H 0°C ~ 85°C 
J 1.8 CMOS 
D OE active low/powerdown 
E 
F 


* Call Digi-Key with your selected Base Part Number and a Sales Representative will enter your desired frequency. 
Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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y ‘ s 
Z COMPONENTS, inc. FIPO™ Field Instantly Programmable Oscillators 


The CPP Series is a Standard series and is available in Styles 1, 4, 5, 7 and 8. The frequency range is 1.000MHz ~ 133.000MHz The CPPFX Series is an Extended Temperature, High Stability series and is available in Style 7 only. The frequency range 
for 5V and 1.000MHz ~ 100.000Mlz for 3.3V. The CPPL Series is an Ultra Low Jitter series and is available in Styles 1, 4,5, is 1.000MHz ~ 133.000MHz for both 5V and 3.3V. The temperature range is -40°C ~ 85°C and the frequency stability is 


7 and 8. The frequency range is 1.000MHz ~ 133.000MHz for 5V, 1.000MHz ~ 100.000MHz for 3.3V +25ppm. 
Fig. 1 — (Style 4) Half Size, 8-Pin Dip Fig. 2 — (Style 1) Full Size 14 Pin Dip Fig. 3 — (Style 7) 5x7 Ceramic SMD Fig. 4 — (Style 5) 3.2 x 5 Ceramic SMD Fig. 5 — (Style 8) Plastic SMD 
pr 13.2 + 20.8 —| 17 (75-08 S12 71.7 [{ 3.0 
| jt5.6 i i 7.0 — i : “4 c 5.8 
i> : i : t 2 
0.9!'6 35 i “Ot'g. 13. (ea #3) 4.0 ts ani = | . a! [3.0 
fader ng fecaaec q Ff . 1 
— a #1 #2) robot 7 25+! ‘ ter ger 127 
#4 Pin Connection : Pin Connection #2 Pin Connection i TT Pin Connection cml Pin Connection 
ey 1 | Control Control a 1|_ Control 1 OE : Control 
Ly 4 GND : GND . ei 2 GND 2|_ Ground R GND 
#8 #5 5 Output Output 3 Output Hl 3 Output aot Output 
Bottom View 8 | VDD Bottom View VoD 4|_ VoD 4{___voo pation View VDD 
Example Pi 
CPP/CPPL/CPPFX 
ie Te — zal saa: 2 : 
#1] Output #2) Package Style # Voltage #4 Packaging #5 | Operating Temp. #6 Stability #7 Function | —Tri-State Mode — The output of the part is weakly 
c | cmos 1 Full Size H 5 Volt T Tube 0 OC ~ 70°C 6 | £100ppm T | Tri-State pulled low when the control pin goes low. The active 
T| TIL 4 Half Size L| 3.3 Volt z|__ Tape & Reel 5 |  -20°C ~ 70°C P| +50ppm P| Power Down beats AS to Meer allowing a rapid fel 
5 | 32x5 Ceramic ) = 4 thru 133MHz Package style 1 and 4 7 |__-40°C ~ 85°C R| _+25ppm ee a ee 
7} 5x7 Ceramic L=1 thru 100MHz available in tube pack- CPPFX available in R not available in act own nOue = i an e sit oh pin cee ow, 
8 Plastic SMD aging only. Package -40°C ~ 85°C only. -40°C to 80°C ah ratte panies on the chip within anaes 7 
CPPFX Available in style 7 and 8 available CPPFX available shut hey it aaa time in which the part 
5x7 only. in tube and tape & reel in +25ppm only. regains Its UIput isi minimal. 
How to Select a Digi-Key * Price Each Tape and Reel Pricing Digi-Key * Price Each Tape and Reel Pricing 
Base Number: Fig. | Base Part No. 1 to 50._—'| 100 500 1,000 ‘| | Fig. |Base Part No. 1 ee 500 1,000 
#1 = Select Output cPPC4-TOILL-ND 7.09 6.08 4.46 = — = CPPFXC7-LJ_I7RLI-ND 8.72 747 5.48 498.00 1867.50 3320.00 
#2 = Select P. t Styl CPPC4-CITOIRLI-ND 8.14 6.98 5.12 = = = CPPFXT7-LIL17RL1-ND 8.72 7A7 5.48 498.00 1867.50 3320.00 
= Select Package Style , [CPPLC4-OOTOOIO-ND | 814 6.98 5.12 _ - _ 3 [CPPLC7-CIDDIOID-ND | 756 6.48 4.76 | 432.00 1620.00 2880.00 
# 3 = Select Voltage CPPLT4-LOTOOIL-ND 8.14 6.98 5.12 _ = = CPPLT7-OO000-ND 7.56 6.48 4.76 432.00 1620.00 2880.00 
# 4 = Select Packaging CPPT4-COTOOO-ND 7.09 6.08 4.46 = = = CPPT7-OOIOIOIO-ND | 6.56 5.63 ——4.13_-| 382.50 1434.38 2550.00 
# 5 = Select Operating Temp. CPPT4-LITLIRLIG-ND 8.14 6.98 §.12 = i = CPPT7-LILILIRLI-ND 7.56 6.48 4.76 439.50 1648.13 2930.00 
# 6 = Select Stability cPPC1-CTOILID-ND 7.09 6.08 4.46 _ _ _ 4 CPPLC5-LITLILILI-ND 9.98 8.55 6.27 _ _ _ 
# 7 = Select Function CPPC1-CITOIRLI-ND 8.14 6.98 5.12 _— _ _ CPPLT5-LIT! -ND 9.98 8.55 6.27 = = = 
9 CPPLC1-LITOIOL-ND 8.14 6.98 5.12 = = = cPPC8-CO0L0-ND 7.09 6.08 4.46 405.00 1518.75 2700.00 
* Call Digi-Key with your selected Base CPPLT1-OOTOOO-ND 8.14 6.98 §.12 = — = cPPC8-CIOORO-ND 8.14 6.98 $12 465.00 1743.75 3100.00 
Part Number, and a Sales Representative CPPT1-LITOOIL-ND 7.09 6.08 4.46 _ — = 5 CPPLC8-lIOOOO0-ND 8.14 6.98 5.12 465.00 1743.75 3100.00 
will enter your desired frequency. CPPT1-LITLIRLI-ND 8.14 6.98 5.12 = = = CPPLT8-OOOO0-ND 8.14 6.98 5.12 465.00 1743.75 3100.00 
Programmable parts are non-cancelable | 4 |CPPCT-CILLILL-ND | 656 563 413 | 375.00 140625 2500.00 CPPT8-COILIIUL-ND | 7.09 6.08 4.46 | 412.50 1546.88 2750.00 
and non-returnable! cPPC7-CIDIOIRL-ND 7.56 6.48 4.76 432.00 1620.00 2880.00 CPPT8-LILILIRLI-ND 8.14 6.98 5.12 472.50 1771.88 3150.00 


Programmers and Adapter Sockets 


PG-3000-ND PC Based Programmer for FIPO Parts. .............0...c0eeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee $489.00 
SC-5320-ND Socket for 5mm x 3.2mm Oscillators (use with PG-3000, PG3100 and PG2000P)........ $47.25 
$C2000-ND Socket for 5mm x 7mm Ceramic Oscillators (use with PG-3000, PG3100 and PG2000P) ... $47.38 
$C2500-ND Socket for Style 8 Plastic Oscillators (use with PG-3000, PG3100 and PG2000P) ........ $88.00 


Note: For Programmer features and system requirements, please see appropriate data sheets on Digi- 
Key website. 


FX5X7-ND 5x7 Ceramic SMD, +25ppm.... 
LX1FS-ND Full Size, +50ppm or +100ppm. 
LX4HS-ND Half Size, +50ppm or +100ppm .. 
LX5-ND 3.2 x 5mm SMD, +50ppm or +100ppm 
LX7-ND 5x7 Ceramic SMD, +50ppm or 100ppm 5X715-ND 5x7 Ceramic SMD, +50ppm or 100ppm. 
LX8-ND Plastic SMD J-lead, +50ppm or +100ppm...$5.43 X8J2-ND Plastic SMD, +25ppm SMD 
X1FS2-ND Full Size, +25ppm ...............0.::ceeeeee $5.43 X8J15-ND Plastic SMD, +50ppm or +100ppm. 


X1FS15-ND Full Size, +50ppm or +100ppm.. 
X4HS2-ND Half Size, +25ppm............. 
X4HS15-ND Half Size, +50ppm or +100ppm . 
5X72-ND 5x7 Ceramic SMD, +25ppm... 


A B A B c D E 
- ~ 7 - Pin Connection Pin Connection Pin Connection] |PinConnection| {Pin Connection 
Pin‘Gonnestion | Pin Gannection T[_DISABLE | [1[ ENABLE | [T[VCONTROL] [7|VCONTROL| [1]|VCONTROL 
1 | _LVPECL- LVDSL- 2(NOCONNECT| [2|NOCONNECT|] [2| ENABLE | [2| DISABLE | [2] ENABLE 
2 | Ground Ground 6 3| Ground 3| Ground 3] Ground 3 | Ground 3 | Ground 
3 | LVPECL+ LVDS+ 4] LVPECL+ 4 LVDS+ 4| LVPECL+ 4 | LVPECL+ 4} LVDS+ 
4) vbp VDD 5|_LVPECL-| [5] LVDS- S| LVPECL-_| [S| LVPECL- | [S| LvDs- 
6 Vdd 6 Vdd 6 Vdd 6 Vdd 6 Vdd 
Frequency | Digi-Key Price Each Cardinal Components Frequency | Digi-Key Price Each Cardinal Components 
Fig. | Output Type (MHz) Part No. 1 5 10 Part No. Fig. | Output Type (MHz) Part No. 1 5 10 Part No. 
Oscillators 2 LVPECL 622.080 _|370-1024-ND 77.50 62.00 58.91 | CFVE-A7BP-622.08TS 
LVPECL 155.520 | 370-1000-ND 60.00 48.00 45.61 | CFE4-A7BP-155.52 LVPECL 155.520 |370-1025-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVED-A7BP-155.52TS 
LVPECL 156.250 | 370-1001-ND 60.00 48.00 45.61 | CFE4-A7BP-156.25 LVPECL 156.250 |370-1026-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVED-A7BP-156.25TS 
1A LVPECL 212.500 | 370-1002-ND 60.00 48.00 45.61 | CFE4-A7BP-212.5 2D LVPECL 212.500 |370-1027-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVED-A7BP-212.5TS 
LVPECL 311.040 | 370-1003-ND 72.50 58.00 55.11 | CFE4-A7BP-311.04 LVPECL 311.040 | 370-1028-ND 77.50 62.00 58.91 | CFVED-A7BP-311.04TS 
LVPECL 622.080 _|370-1004-ND 72.50 58.00 55.11_| CFE4-A7BP-622.08 LVPECL 622.080 _|370-1029-ND 77.50 62.00 58.91 | CFVED-A7BP-622.08TS 
LVDS 155.520 | 370-1005-ND 60.00 48.00 45.61 | CFL4-A7BP-155.52 LVDS 155.520 |370-1030-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVL-A7BP-155.52TS 
LVDS 156.250 | 370-1006-ND 60.00 48.00 45.61 | CFL4-A7BP-156.25 LVDS 156.250 |370-1031-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVL-A7BP-156.25TS 
1B LVDS 212.500 | 370-1007-ND 60.00 48.00 45.61 | CFL4-A7BP-212.5 2E LVDS 212.500 |370-1032-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVL-A7BP-212.5TS 
LVDS 311.040 | 370-1008-ND 72.50 58.00 55.11 | CFL4-A7BP-311.04 LVDS 311.040 |370-1033-ND 77.50 62.00 58.91 | CFVL-A7BP-311.04TS 
LVDS 622.080 _|370-1009-ND 72.50 58.00 55.11 | CFL4-A7BP-622.08 LVDS 622.080 _|370-1034-ND 77.50 62.00 58.91 | CFVL-A7BP-622.08TS 
LVPECL 155.520 |370-1010-ND 60.00 48.00 45.61 | CFED-A7BP-155.52TS TCXOs 
LVPECL 156.250 | 370-1011-ND 60.00 48.00 45.61 | CFED-A7BP-156.25TS LVPECL 155.520 |370-1035-ND 72.50 58.00 55.11 | CTED-A5B3-155.52TS 
2A LVPECL 212.500 |370-1012-ND 60.00 48.00 45.61 | CFED-A7BP-212.5TS 2A LVPECL 311.040 | 370-1038-ND 85.00 68.00 64.61 | CTED-A5B3-311.04TS 
LVPECL 311.040 | 370-1013-ND 72.50 58.00 55.11 | CFED-A7BP-311.04TS LVPECL 622.080 _|370-1039-ND 85.00 68.00 64.61 | CTED-A5B3-622.08TS 
LVPECL 622.080 _|370-1014-ND 72.50 58.00 55.11 | CFED-A7BP-622.08TS LVDS 155.520 |370-1040-ND 72.50 58.00 55.11 | CTL-A5B3-155.52TS 
LVDS 155.520 |370-1015-ND 60.00 48.00 45.61 | CFL-A7BP-155.52TS 2B LVDS 311.040 | 370-1043-ND 85.00 68.00 64.61 | CTL-A5B3-311.04TS 
LVDS 156.250 | 370-1016-ND 60.00 48.00 45.61 | CFL-A7BP-156.25TS. LVDS 622.080 _|370-1044-ND 85.00 68.00 64.61 | CTL-A5B3-622.08TS 
2B LVDS 212.500 |370-1017-ND 60.00 48.00 45.61 | CFL-A7BP-212.5TS TCVCXOs 
LVDS 311.040 | 370-1018-ND 72.50 58.00 55.11 | CFL-A7BP-311.04TS LVPECL 155.520 |370-1045-ND 72.50 58.00 55.11 | CTVED-A5B3-155.52TS 
LVDS 622.080 _|370-1019-ND 72.50 58.00 55.11 | CFL-A7BP-622.08TS 2D LVPECL 311.040 | 370-1048-ND 85.00 68.00 64.61 | CTVED-A5B3-311.04TS 
VCXOs LVPECL 622.080 _|370-1049-ND 85.00 68.00 64.61 | CTVED-A5B3-622.08TS 
LVPECL 155.520 | 370-1020-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVE-A7BP-155.52TS LVDS 155.520 |370-1050-ND 72.50 58.00 55.11 | CTVL-A5B3-155.52TS. 
LVPECL 156.250 | 370-1021-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVE-A7BP-156.25TS 2E LVDS 311.040 |370-1053-ND 85.00 68.00 64.61 | CTVL-ASB3-311.04TS 
7 LVPECL 212.500 | 370-1022-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVE-A7BP-212.5TS LVDS 622.080 |370-1054-ND 85.00 68.00 64.61 | CTVL-A5B3-622.08TS 
LVPECL | 311.040 _|370-1023-ND 7.50 62.00 __58.91_| CFVE-A7BP-311.04TS Note: For additional specifications, please see the manufacturer's data sheets. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (us2010) 1455 


@ EPSON TOYOCOM SsG8002 Programmable Oscillators 


The SG-8002 Series gives you the flexibility to solve many different application problems with a one time different packages available in SMD and Thru-Hole styles. All packages are pin compatible with the Epson 
programmable device. Programmable Oscillators provide the ability to pick a custom frequency in one of seven SG-645, SG-636, SG-615, SG-531, SG-51, SG-710 and SG-310 Oscillators. 


Fig. 1 — SG-645 Package (JF) Fig. 2 — SG-636 Package (JC) Example Part Number: 
SG-8002 
- -ND 
SGR-8002 OO OOO 
SFT 
[ 
#1 #2 #3 #4 
Power Supply Frequency Operating 
Package Eunetion Duty Level Stability Temperature 
JA SG-615 P | Output Enable B =50ppm aoe a 90ke 
Jc| SsG-636 s Standby H | 5.0V, CMOS ¢ +100ppm ~ 
DB SG-51 Mo +100ppm -40°C ~ 85°C 
B_|__250ppm 20°C ~ 70°C 
DC} sG-531 T 5.0V, TTL C | 100ppm | 
CA| SG-710 MO +100ppm -40°C ~ 85°C 
q B +50ppm ae = 704 
oF | eee c | 3.3v,cMos [ C | +100ppm eee’ 
CE! 86-310 MO | 100ppm_ | -40°C ~ 85°C 
13.7 —+ 
fe 0 Not available in JC Package 
p #8 #5 
#4 How to order: 
. | 02 #1 — Select Package 
0.51-+|— Top View dd #2 — Select Function 
{ t 254) 7.62 #3 — Select Power Supply Duty Level 
5.08 54|_7.62_| #4 — Select Frequency Stability and Operating Temperature 


Call Digi-Key with your Base Part Number and an Operator will enter your desired frequency. 


Fig. 5 — SG-51 Package (DB) Fig. 6 — SG-710 Package (CA) Available Frequency Range: 1.000MHz ~125.000MHz (except for those listed below) 


7.62, $G-8002CA/DB/DC/JA: PHM/PTM/SHM/STM: 1.000MHz ~ 55.000MHz 
| SG-8002JF: PHM/PTM/SHM/STM: 1.000MHz ~ 40.000MHz 
90 | SG-8002CE: PHM/PTM/SHM/STM: 1.000MHz ~ 27.000MHz 
105° JF 


Parts coming from Digi-Key are marked with Manufacture Date Lot Code only. 
Fully marked parts are available as a non-catalog order. 


One Time Programmable parts are non-cancelable, non-returnable! 


Top View = : oa Top View Digi-Key Price Each 

Fig. | Base Part No.$ il 10 50 
1A | SG-8002JF-I0-ND 5.25 4.50 3.30 
2A |SG-8002JC-LILILI-ND 5.88 5.04 3.70 
Fig. 7 — SG-310 Package (CE) 3A |SG-8002JA-OLID-ND 5.78 4.95 3.63 
4B SG-8002DC-LIIL-ND 5.15 4.41 3.24 
A B c 5C__|SG-8002DB-LILIL-ND 5.15 4.41 3.24 

ao Pin Pin Pin Lead Free/RoHS Compliant 

gal i Jug i Connection| | Connection Connection 7A |SGR-8002JF-CIOIL-ND 5.25 4.50 3.30 
QEorST) |1/OEorST| | 1 | OEorST 2A | SGR-8002JC-CILID-ND 5.88 5.04 3.70 
GND 4|_ GND 7 | GND 3A | SGR-8002JA-CIOIO-ND 5.78 4.95 3.63 
Out 5 Out 8 Out 4B SGR-8002DC-LJ0-ND §.15 4.41 3.24 
Vad 8|_ vad Vdd 5C__|SGR-8002DB-CIIL-ND 5.15 4.41 3.24 
6A SG-8002CA-LILIL-ND 6.25 5.36 3.93 
7A SG-8002CE-LIIL-ND 6.25 5.36 3.93 


+ For Complete Base Part Number, substitute the corresponding letter for 1). 


Real Time Clock Modules 


Frequency Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Epson 
Tolerance Package Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
5 +23ppm 14-SOP SE3245CT-ND 5.04 4.32 3.60 SE3245TR-ND 1,000 2400.00 | RTC-4543SA:A0 
+10ppm 18-Dip SE3247-NDt 10.01 8.58 7.15 = = —  |RTC-62421A 
+50ppm 18-Dip SE3248-NDt 9.03 7.74 6.45 = _— — |RTC-62421B 
+20ppm 24-SOP SE3249CT-ND 12.25 10.50 8.75 SE3249TR-ND 250 1750.00 | RTC-62423A:3 
+10ppm 18-Dip SE3231-NDt 8.89 7.62 6.35 = = — _ |RTC-72421A 
+50ppm 18-Dip SE3232-NDt 8.23 7.05 5.88 = _ —  |RTC-72421B 
+20ppm 24-SOP SE3241-NDt 9.98 8.55 7.13 = _ —  |RTC-72423A 
+20ppm 24-SOP = SE3241TR-ND 250 1425.00 | RTC-72423A:3 
+50ppm 24-SOP SE3242-NDt 8.75 7.50 6.25 = = —  |RTC-72423B 
+50ppm 24-SOP = 250 1250.00 | RTC-72423B:3 
5 +23ppm 20-VSOJ SE3252CT-ND 5.88 5.04 4.20 SE3252TR-ND 250 840.00 | RTC-8564JE:3 
5 +23ppm 14-SOP SE3253-NDt 3.50 3.00 2.50 = = —__|RX-8581SA:B 
RoHS Compliant 
5 +23ppm 14-SOP SER3245CT-ND 5.04 4.32 3.60 SER3245TR-ND 1,000 2016.00 | RTC-4543SA:A0:ROHS 
+10ppm 18-Dip SER3247-NDt 10.01 8.58 7.15 = = — _ |RTC-62421A:ROHS 
+50ppm 18-Dip SER3248-NDt 9.03 7.74 6.45 = = — _ |RTC-62421B:ROHS 
+20ppm 24-SOP SER3249CT-ND 12.25 10.50 8.75 SER3249TR-ND 250 1750.00 | RTC-62423A:3:ROHS 
+10ppm 18-Dip SER3231-NDt 8.89 7.62 6.35 = _ —__|RTC-72421A:ROHS 
+20ppm 24-SOP SER3241-NDt 9.98 8.55 7.13 = _— — _ |RTC-72423A:ROHS 
+20ppm 24-SOP = SER3241TR-ND 250 1425.00 | RTC-72423A:3:ROHS 
+50ppm 24-SOP SER3242-NDt 8.75 7.50 6.25 = = — _ |RTC-72423B:ROHS 
5 +23ppm 14-SOP SER3648CT-ND 4.73 4.05 3.38 SER3648TR-ND 250 675.00 | RTC-4574SA:B3:ROHS 
5 +23ppm 22-SON SER3649CT-ND 6.34 5.43 4.53 SER3649TR-ND 250 905.00 | RTC-8564NB:B3:ROHS 
5 +5ppm 14-SOP SER3650CT-ND 4.06 3.48 2.90 SER3650TR-ND 250 580.00 | RX-8025SA:AA3:ROHS 
5 +23ppm 22-SON SER3651CT-ND 5.22 4.47 3.73 SER3651TR-ND 250 745.00 |RX-4581NB:B3:ROHS 
5 +23ppm 20-VSOJ SER3252CT-ND 5.88 5.04 4.20 SER3252TR-ND 250 840.00 | RTC-8564JE:3:ROHS 
5 +23ppm 14-SOP SER3253CT-ND 3.00 2.50 2.25 SER3253TR-ND 250 500.00 | RX-8581SA:B3:ROHS 
+ Bulk 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1456 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


@ EPSON TOYOCOM SG-310 Series SMD Oscillators Digi Reel’ [Sms 


Specifications: * Supply Voltage: 3.3V typ. * Storage Temperature: -40°C ~ 125°C »* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Stand-by 
Current: 2.0uA Maximum * Duty Cycle: 45% ~ 55% * Start-up Time: 10ms Maximum * Output Voltage: VOH: 90% Vcc Minimum; VOL: 


Pin “ 10% Vec Maximum * Output Load Condition: 15pF Maximum «¢ Rise and Fall Time: 4ns Maximum 
Connection 
1 ST Cut Tape Tape and Reel 
2 GND Frequency | Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson 
3 ouT (MHz) Stability | Part No. 1 10 50 Part No. 250 Part No. 
4 Vee 25.0000 +50ppm | SER3652CT-ND 6.67 5.72 4.20 | SER3652TR-ND 952.50 SG-310SCF 25.0000MB3 
48.0000 +100ppm | SER3653CT-ND 5.93 5.09 3.73 | SER3653TR-ND 847.50 SG-310SCF 48.0000MC3 


SG-3030JC 32.768kHz Crystal Oscillators D 


Specifications: 

* Voltage: 1.5V ~ 5.5V « Interface Power Supply Voltage: 1.5V ~ 5.5V * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°C * Frequency Tolerance: +5/-23ppm * Supply Current: 2uA Maximum » Duty Cycle: 45% ~ 55% » Start-up Time: 1s 
* Output Load CMOS: 15pF Maximum « Rise Time CMOS: 200ns Maximum « Fall Time CMOS: 200ns Maximum 


Reel” 


Cut Tape Tape and Reel 
toy Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson 
do (kHz) Part No. 1 10 50 Part No. 250 Part No. 
Lege 32.768 | SE3618CT-ND 4.67 4.01 2.94 | SE3618TR-ND 667.50 SG-3030JC 32.7680KB3 
re a Recommended . 
0.5 am cal ‘ Soldering Pattern 32.768 | SER3618CT-ND@ 4.67 4.01 2.94 | SER3618TR-ND@ 667.50 SG-3030JC 32.7680KB3:ROHS 


5.08 


@ RoHS Compliant 


SG-9001CA Series Oscillators with Spread Spectrum sities oe ane eee 
Center | Code | C10P | C15P | C20P 
Specifications: 
. Supply Voltage: 3.3V +0.3V * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage Tem- epread % #1.0% | #1.5% | +2.0% 
Pin perature: -40°C ~ 125°C * Supply Current: 30mA ¢ Duty Cycle: 45% ~ 55% ® Start- Down Code | D15P. _— — 
Connection up Time: 10ms ¢ Output Voltage: -0.4V (VOH); .4V (VOL) * Load Capacitance: 15.0pF Spread % 15% Zo = 
OE * Rise Time CMOS: 2.7ns » Fall Time CMOS: 2.7ns : 
(SSON)* Frequency Digi-Key Price Each Epson 
(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 
GND 16.6667 $E1915-ND 10.03 8.60 6.31 SG-9001CA C10P 16.6667MC 
#4 #5 #46 E OUT 25.0000 SE1916-ND 10.03 8.60 6.31 SG-9001CA C10P 25.0000MC 
No 25.0000 $E1917-ND 10.03 8.60 6.31 SG-9001CA C20P 25.0000MC 
= 33.3333 SE1918-ND 10.03 8.60 6.31 $G-9001CA C15P 33.3333MC 
#1 p - 6 VDD 33.3333 $E1919-ND 10.03 8.60 6.31 SG-9001CA D15P 33.3333MC 
. ; at * SSON Terminal 40.0000 $E1920-ND 10.03 8.60 6.31 $G-9001CA C20P 40.0000MC 
#3 #2) (|! i should be kept 50.0000 $E1921-ND 10.03 8.60 6.31 SG-9001CA D15P 50.0000MC 
1.4 open or GND 50.0000 $E1922-ND 10.03 8.60 6.31 $G-9001CA C20P 50.0000MC 
66.6667 $E1923-ND 10.03 8.60 6.31 SG-9001CA C20P 66.6667MC 
66.6667 $E1924-ND 10.03 8.60 6.31 SG-9001CA D15P 66.6667MC 


s s s s ® 
EG Series Low Jitter High Frequency SAW Oscillators Digi Reel 
Series Frequency | Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel_| Epson 
Specifications | EG-2001CA | EG-2021CA |EG-2101CA|EG-2102CA| EG-2121CA (MHz) | Stability | Part No. 1 10 50 | Part No. Oty.) Pricing —| Part No. 
Supply Voltage:| 3.3V0.3V | 2.5V20.125V | 3.3V 20.16 [3.3 «0.3V| 2.6V20.125V Fig. 1 — EG-2001CA Series 
a Ae ae 706.2500 | 2100ppm [SE10080T-ND 23.63 20.25 14.85 [SEO08TR-ND | 1,000] 9000.00 |EG-2001CA 106.2500M-PCHLO 
Supply Current | co, 5 LVPEGL-Boma} | 125.0000 | +100ppm | SE1009CT-ND 23.63 20.25 14.85 |SE1009TR-ND | 1,000) 9000.00 | EG-2001CA 125.0000M-PCHLO 
(Max.): m ‘SmA 60mA | 100MA | >HS-30mA 133.0000 | +100ppm |SE1007CT-ND 23.63 20.25 14.85 |SE1007TR-ND 250 | 3375.00 | EG-2001CA 133.0000M-PCHL3 
Duty Cycle: 45% ~ 55% = 5% ~ 55% Fig. 1 — EG-2021CA Series 
Start-up Time: 10mS Max. 125.0000 | =50ppm [SER3654-NDT 34.91 29.93 21.95 [— = —]EG-2021CA 125.0000M-CGPNB 
output [VOH:| Voc: 0.4V min, |Vcc: 0.96V Min.) 2.85V Typ. Pee Fig. 2 — EG-2101CA LVPECL Series 
ee cree ar | 125-0000 | =T00ppm |SEB6T0CT-ND 57.23 49.05 36.97 |SES610TR-ND | 250 | 8175.00 |EG-2101CA 125.0000M-PCHLS 
VoL:| 0.4VMax. | 0.35V Max. 1.60V Typ. Typ. 155.5200 | +100ppm |SE3611CT-ND 57.23 49.05 36.97 |SE3611TR-ND | 250 | 8175.00 /EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 
Output Load ner am TVPECI 500-1 | 156.2500 | +100ppm | SE3612CT-ND 63.53 54.45 39.93 |SE3612TR-ND | 250 | 9075.00 EG-2101CA 156.2500M-PCHL3 
Conditions: piMax LVDS: 1000 | | 159.3750 | +100ppm |SE3613CT-ND 63.53 54.45 39.93 |SE3613TR-ND | 250 | 9075.00 EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 
Rise/Fall Time: 2ns Max. 600ps Max. 400ps Max. 161.1328 | +100ppm |SE3614CT-ND 63.53 54.45 39.93 |SE3614TR-ND | 250 | 9075.00 |EG-2101CA 161.1328M-PCHL3 
250.0000 | +100ppm |SE3615CT-ND 63.53 54.45 39.93 [SES615TR-ND | 250 | 9075.00 [EG-2101CA 250.0000M-PCHL3 
1—5.08—+ _4-1.10 Fig. 2— EG-2102CA LVPECL Series 
rr) 106.2500 | =50ppm |SERS637CT-ND | 52.76 45.23 33.17 |SERS637TR-ND | 250 | 7537.50 |EG-2102CA 106.2500M-PGPNLS 
a 125.0000 | +100ppm |SERS638CT-ND | 63.00 54.00 39.60 |SERS638TR-ND | 250 | 9000.00/EG-2102CA 125.0000M-PHPALS 
2.60 156.2500 | +100ppm |SERS639CT-ND | 63.00 54.00 39.60 |SERS639TR-ND | 250 | 9000.00] EG-2102CA 156.2500M-PHPALS 
B aE 200.0000 | +100ppm | SER3655-NDt 69.30 59.40 43.56 |— = — | £G-2102CA 200.0000M-PHPAB 
aes 212.5000 | +100ppm | SER3656-NDt 69.30 59.40 43.56 |— = — | £G-2102CA 212.5000M-PHPAB 
Bin Souneotion 312.5000 | +100ppm | SER3657-NDt 69.30 59.40 43.56 |— = —|EG-2102CA 312.5000M-PHPAB 
i Fig. 2— EG-2121CA LVPECL Series 
Seema an 125.0000 | +100ppm |SE3616CT-ND 69.30 5940 43.56 |SE3616TR-ND 250 | 9900.00 [EG-2121CA 125.0000M-PHPAL3 
eee Na 156.2500 | +100ppm |SE3617CT-ND 49.35 42.30 35.25 |— = — | £G-2121CA 156.2500M-PHPAL3 
vee 100.0000 | +100ppm | SER3660-NDt 5460 46.80 34.32 |— = —]£G-2121CA 100.0000M-PHPAB 


125.0000 | +50ppm |SER3640CT-ND 79.80 68.40 50.16 )SER3640TR-ND 250 | 11400.00 | EG-2121CA 125.0000M-PGPAL3 
125.0000 | +50ppm | SER3662-NDt 72.45 6210 45.54 |— _ — | EG-2121CA 125.0000M-PGPNB 
156.2500 | +50ppm |SER3641CT-ND 85.31 73.13 53.63 | SER3641TR-ND 250 | 12187.50 | EG-2121CA 156.2500M-PGPAL3 


200.0000 | +100ppm | SER3667-NDt 74.03 63.45 46.53 |— _ — | EG-2121CA 200.0000M-PHPAB 
212.5000 | +100ppm | SER3668-NDt 74.03 63.45 46.53 |— _ — | EG-2121CA 212.5000M-PHPAB 
312.5000 | +100ppm_ | SER3671-NDt 74.03 63.45 46.53 | — _- — | EG-2121CA 312.5000M-PHPAB 
Fig. 2— EG-2121CA LVDS Series 
z) 100.0000 | +50ppm | SER3658-NDt 77.18 =©66.15 = 48.51 | — _ — | EG-2121CA 100.0000M-LGPAB 
te ee 100.0000 | +100ppm | SER3659-NDt 54.60 46.80 34.32 |— _ — | EG-2121CA 100.0000M-LHPAB 
125.0000 | +100ppm | SER3661-NDt 63.00 54.00 39.60 |— - — | EG-2121CA 125.0000M-LHPAB 
Pin Connection 156.2500 | +100ppm |SER3663-NDt 74.03 63.45 46.53 |— = — | EG-2121CA 156.2500M-LHPAB 
t OE 200.0000 | +50ppm | SER3664-NDt 85.31 73.13 53.63 |— _- — | EG-2121CA 200.0000M-LGPAB 
3.9 Recommended NC 200.0000 | +50ppm | SER3665-NDt 80.33 68.85 50.49 |— _ — | EG-2121CA 200.0000M-LGPNB 
4 Soldering GND 200.0000 | +100ppm | SER3666-NDt 74.03 63.45 46.53 |— — — | EG-2121CA 200,0000M-LHPAB 
2 54-l Pattern But 250.0000 | +50ppm | SER3669-NDt 85.31 73.13 53.63 |— _ — | EG-2121CA 250.0000M-LGPAB 
[52-5471 «op | Vee 312.5000 | +50ppm_|SER3670-NDt 85.31 73.13 53.63 |— _- — | EG-2121CA 312.5000M-LGPAB 
t Tube 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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@ EPSON TOYOCOM 


SG61 5 Se ries S u rface Mount Specifications: SG-615P SG-615PTJ SG-615PH SG-615PCV | SG-615PCG 
. Supply Voltage 5V+.5V 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 3.6V 
Q ua rtz G rystal Osc I | lato rs Digi Reel r de toae -55°C ~ 125°C 
Operating Temperature -20°C ~ 70°C -10°C ~ 70°C -40°C ~ 85°C 
Frequency Stability Parts ending in MB +50ppm, MC +100ppm 
Current Consumption 23mA Max. 35mA Max. 50mA Max. 12mA Max. 
Output Disable Current 12mA Max. 28mA Max. 20mA Max. 27mA Max. 10mA Max. 
Oscillation Start-up Time 4ms Max. 10ms Max. 12ms Max. 
Duty 
CMOS 40% ~ 60% = 40% ~ 60% 35% ~ 60% 45% ~ 55% 
TTL 40% ~ 60% 45% ~ 55% == 
Output Voltage 
Pin VOH Vec -.4V Min. 2.4V Min. Vec -.4VMin. Vee -.5V Vee -.4VMin. 
Connection j VOL -4V Max. 
Output Enable / Disable Input Volt. 
VIH 2V Min. 3.5V Min. 2V Min. -7V Min. 70% Vcc Min. 
VIL -8V Max. 1.5V Max. .8V Max. -2V Max. 20% Vcc Max. 
Output Fall Time 
CMOS 8ns Max. = 7ns Max. 4ns Max. 
TTL 8ns Max. 5ns Max. — 
Cut Tape Cut Tape 
Frequency | Digi-Key Price Each Tape and Reelt Epson Frequency | Digi-Key Price Each Tape and Reelt Epson 
(MHz) | Part No. il 10 50 Qty. Pricing Part No. (MHz) | Part No. 1 10 50 Qty. Pricing Part No. 
SG-615P (CMOS, TTL compatible type) 11.05920 | SER2232CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 11.0592MC0:ROHS 
1.54400 | SE2217CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 |SG-615P 1.5440MCO 12.00000 | SER2210CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 12.0000MCO:ROHS 
1.84320 | SE2201CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 |SG-615P 1.8432MCO 12.28800 | SER2233CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 12.2880MCO:ROHS 
2.00000 | SE2202CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 2.0000MCcO 14.31818 | SER2211CT-ND 3.50 3.00 2.50 _— — |SG-615P 14.31818MCO:ROHS 
2.04800 | SE2218CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 2.0480MCO 14.74560 | SER3619CT-ND 5.25 4.50 3.30 250 750.00 | SG-615P 14.7456MC3:ROHS 
2.45760 | SE2203CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 2.4576MCO 16.00000 | SER2212CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 16.0000MCO:ROHS 
3.07200 | SE2219CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 3.0720MCO 18.43200 | SER2213CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 18.4320MC0:ROHS 
3.57900 | SE2222CT-ND §.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 3.579545MCO 19.66080 | SER2239CT-ND 5125: 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 |SG-615P 19.6608MCO:ROHS 
3.68640 | SE2204CT-ND §.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 3.6864MCO 20.00000 | SER2214CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 20.0000MCO:ROHS 
4.00000 | SE2205CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 4.0000MCcO 22.11840 | SER2241CT-ND 5125: 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 22.1184MCO:ROHS 
5.00000 | SE2224CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 5.0000MCcO 24.00000 | SER2215CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 24.0000MCO:ROHS 
6.00000 | SE2207CT-ND §.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 6.0000MCO 25.00000 | SER2242CT-ND 3.50 3.00 2.50 | 1,000 2000.00 | SG-615P 25.0000MCO:ROHS 
6.14400 | SE2226CT-ND §.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 |SG-615P 6.1440MCO SG-615PCG (CMOS compatible type) 
7.37200 | SE2227CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 7.3728MCO 25.00000 | SE3621CT-ND 3.50 3.00 2.50 _— —  |$G-615PCG 25.0000MB3 
8.19200 | SE2228CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 8.1920MCO SG-615PCG (CMOS compatible type) — RoHS Compliant 
9.83000 | SE2229CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 9.8300MCO 25.00000 | SER3621CT-ND 5.83 5.00 3.67 250 832.50 | SG-615PCG 25.0000MB3:ROHS 
10.00000 | SE2209CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 10.0000MCcO SG-615PCV (CMOS compatible type) 
11.05900 | SE2232CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 11.0592MCO 75.00000 | SE3511CT-ND 5.85 4.88 3.40 | 1,000 2550.00 | SG-615PCV 75.000MCO 
12.28800 | SE2233CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 12.2880MCO 106.25000 | SE3515CT-ND 6.45 5.38 3.85 | 1,000 2900.00 | SG-615PCV 106.250MCO 
14.31818 |SE2211CT-ND@ §.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 |SG-615P 14.31818MCO SG-615PH (CMOS compatible type) 
14.74560 | SE3619CT-ND §.25 4.50 3.30 250 750.00 | SG-615P 14.7456MC3 32.00000 | SE2337CT-ND 3.50 3.00 2.50 _ — _|SG-615PH 32.0000MCO 
16.00000 | SE2212CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 16.0000MCO 33.00000 | SE2339CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615PH 33.0000MCO 
18.43200 | SE2213CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 18.4320MCO 33.33300 | SE2340CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615PH 33.3333MCO 
18.86900 | SE2238CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 | 2000.00 | SG-615P 18.8696MCO 36.00000 | SE2341CT-ND 5.25 450 3.30 | 1,000 | 2000.00 |SG-615PH 36.0000MCo 
19.66000 | SE2239CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 19.6608MCO 40.00000 | SE2343CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615PH 40.0000MCO 
20.00000 |SE2214CT-ND | 5.25 4.50 3.30 | 1,000 | 2000.00 | SG-615P 20.0000McO 44.9000 |SE2344CT-ND | 5.25 4.50 3.30 | 1,000 | 2000.00 |SG-615PH 44.9000Mco 
20.48000 |SE2240CT-ND |) 5.25 4.50 3.30 | 1,000 | 2000.00 | SG-615P 20.4800McO 48.0000 |SE2345CT-ND | 5.25 4.50 3.30 | 1,000 | 2000.00 |SG-615PH 48.0000Mco 
22.11800 | SE2241CT-ND 5.25 4.50 3.30 1,000 2000.00 | SG-615P 22.1184MCO 50.00000 | SE2346CT-ND 3.50 3.00 2.50 = —  |SG-615PH 50.0000MCO 
24.0000 | SE2215CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 / SG-615P 24.0000MCO 55.00000 | SE2347CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615PH 55.0000MCO 
25.00000 | SE3620CT-ND 5.83 5.00 3.67 | 250 832.50 | SG-615P 25.0000MB3 66.66600 |SE2352CT-ND 546 468 3.44 | 1,000 2080.00 |SG-615PH 66.6660MCO 
25.00000 | SE2242CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 25.0000MCO SG-615PH (CMOS compatible type) — RoHS Compliant 
SG-615P (CMOS, TTL compatible type) — RoHS Compliant 32.00000 | SER2337CT-ND 3.50 3.00 2.50 _ — __|SG-615PH 32.0000MC0:ROHS 
1.54400 |SER2217CT-ND | 5.25 4.50 3.30 | 1,000 | 2000.00 / SG-615P 1.5440MCO:ROHS 33.00000 |SER2339CT-ND | 5.25 4.50 3.30 | 1,000 | 2000.00 /SG-615PH 33.0000MC0:ROHS 
1.84320 |SER2201CT-ND | 5.25 4.50 3.30 | 1,000 | 2000.00 | SG-615P 1.8432MCO:ROHS 40.00000 |SER2343CT-ND | 5.25 4.50 3.30 | 1,000 | 2000.00 | SG-615PH 40.0000MCO:ROHS 
2.00000 |SER2202CT-ND | 5.25 4.50 3.30 | 1,000 ) 2000.00 | SG-615P 2.0000MC0:ROHS 48.00000 |SER2345CT-ND | 5.25 4.50 3.30 | 1,000 | 2000.00 | SG-615PH 48.0000MCO:ROHS 
2.04800 |SER2218CT-ND | 5.25 4.50 3.30 | 1,000 | 2000.00 SG-615P 2.0480MC0:ROHS 50.00000 |SER2346CT-ND | 5.25 4.50 3.30 | 1,000 | 2000.00 |SG-615PH 50.0000MC0:ROHS 
2.45760 |SER2203CT-ND | 5.25 4.50 3.30 | 1,000 | 2000.00 | SG-615P 2.4576MC0:ROHS 55.00000 |SER2347CT-ND | 5.25 4.50 3.30 | 1,000 | 2000.00 /SG-615PH 55.0000MC0:ROHS 
3.07200 | SER2219CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 3.0720MCO:ROHS SG-615PTJ (TTL compatible type) 
3.68640 | SER2204CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 3.6864MCO:ROHS 27.00000 |SE2326CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 |SG-615PTJ 27.0000MCO 
4.00000 | SER2205CT-ND §.25 4.50 3.30 1,000 2000.00 |SG-615P 4.0000MCO:ROHS 30.00000 | SE2330CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 |SG-615PTJ 30.0000MCO 
5.00000 | SER2224CT-ND §.25 4.50 3.30 1,000 2000.00 | SG-615P 5.0000MCO:ROHS 40.00000 | SE3622CT-ND 5.25 4.50 3.30 250 750.00 |SG-615PTJ 40.0000MC3 
6.00000 | SER2207CT-ND 5.25 4.50 3.30 1,000 2000.00 | SG-615P 6.0000MCO:ROHS 50.00000 | SE3608CT-ND 3.50 3.00 250 = —  |S$G-615PTJ 50.0000MC3 
6.14400 | SER2226CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 6.1440MCO:ROHS SG-615PTJ (TTL compatible type) — RoHS Compliant 
7.37280 |SER2227CT-ND | 5.25 4.50 3.30 / 1,000 | 2000.00 SG-615P 7.3728MCO:ROHS 27.00000 |SER2326CT-ND | 5.25 4.50 3.30 | 1,000 | 2000.00 | SG-615PTJ 27.0000MCO:ROHS 
8.19200 |SER2228CT-ND | 5.25 4.50 3.30 | 1,000 | 2000.00 SG-615P 8.1920MC0:ROHS 30.00000 |SER2330CT-ND | 5.25 4.50 3.30 | 1,000 | 2000.00 | SG-615PTJ 30.0000MC0:ROHS 
9.83000 | SER2229CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 | SG-615P 9.8300MCO:ROHS 50.00000 |SER3G608CT-ND 3.50 3.00 2.50 —_ —  |S$G-615PTJ 50.0000MC3:ROHS 
10.00000 | SER2209CT-ND 5.25 4.50 3.30 | 1,000 2000.00 /SG-615P 10.0000MCO:ROHS + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND @ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Specifications: 
¢ Supply Voltage: 3.3V +.3V 


¢ Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
* Storage Temperature: -55°C ~ 100°C 


¢ Frequency Tolerance: +100ppm 
* Supply Current: 9mA 
* Disable Current: 5mA 


¢ Duty @ CMOS Level (VDD/2): 45% ~ 55% 


¢ Fall Time CMOS: Sns Maximum 
¢ Rise Time CMOS: 5ns Maximum 
* Start-up Time: 4ms Maximum 


® EPSON TOYOCOM 
SG636PCE Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 
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Digi@Reel° 


Pin Connection 
y| OE 

2 GND 
3 Out 
4 


Vdd 


Cut Tape Tape and Reel Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricingt Epson Frequency | Digi-Key Price Each Pricingt Epson 
(MHz) — | Part No. 4 10 50 1,000 Part No. (MHz) __ | Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
2.4576 |SE2801CT-ND | 6.56 5.63 4.13 2500.00  |SG-636PCE 2.4576MCO RoHS Compliant 
3.6864 |SE2806CT-ND | 6.56 563 4.13 2500.00 | SG-636PCE 3.6864MCO 2.4576 |SER2801CT-ND| 6.56 5.63 4.13 2500.00 | SG-636PCE 2.4576MC0:ROHS 
4.0000 /SE2807CT-ND 656 5.63 4.13 2500.00 SG-636PCE 4.0000MCO 3.6864 |SER2806CT-ND| 6.56 563 4.13 2500.00 SG-636PCE 3.6864MC0:ROHS 
5.0000 | SE2810CT-ND 656 563 4.13 2500.00 —_ | SG-636PCE 5.0000MCO 4.0000 |SER2807CT-ND| 6.56 563 4.13 2500.00 | SG-636PCE 4.0000MC0:ROHS 
6.0000 |SE2812CT-ND | 6.56 5.63 4.13 2500.00 | SG-636PCE 6.0000MCO 5.0000 |SER2810CT-ND| 6.56 5.63 4.13 2500.00 | SG-636PCE 5.0000MC0:ROHS 
8.0000 /SE2B1SCT-ND | 6.56 5.63 4.13 2500.00 / SG-636PCE 8.0000MCO 6.0000 |SER2812CT-ND| 656 563 4.13 2500.00 | SG-636PCE 6.0000MCO:ROHS 
8.1920 [SEZBIGCIENDS) 6.56 5.63 4.13 2500.00 / SG-636PCE 8.1920MCO 8.0000 |SER2815CT-ND| 656 5.63 4.13 2500.00 | SG-636PCE 8.0000MC0:ROHS 
10.0000 eer nems| 655 «65.63 4.13) 2600.00 | SG-636PCE 10.0000MGO 8.1920 |SER2816CT-ND| 6.56 5.63 4.13] 2500.00 |SG-636PCE 8.1920MC0:ROHS 
10.2400 (Seno) 856 8.63 4.18 PEOTOO) | Pee 0 eeeeMee 10.0000 |SER2818CT-ND| 656 563 4.13 2500.00 | SG-636PCE 10.0000MC0:ROHS 
12.0000 [SEZSEZCINEM| 6.56 5.63 4.18 S200,005, -_ }SG:6S0F CEI 20000MES 12.0000 |SER2822CT-ND| 656 563 4.13 2500.00 | SG-636PCE 12.0000MCO:ROHS 
14.7456 |SE2825CT-ND | 656 563 4.13 2500.00 | SG-636PCE 14.7456MCO 
150000 CME «css 563 443 pcnapa,. |Se-Reebee 15 oonONGG 14.7456 |SER2825CT-ND| 656 563 4.13 2500.00 | SG-636PCE 14.7456MC0:ROHS 
16.0000 MMM! gas 563 4.13 aeOO00 | SCsRaBECE Te GOOOMGH 16.0000 |SER2827CT-ND| 656 563 4.13 2500.00 | SG-636PCE 16.0000MC0:ROHS 
12.4900 CERO «6.56 663 448 Benger? |SG:nseRGE AR SEONG 18.4320 |SER2830CT-ND| 656 563 4.13 2500.00 | SG-636PCE 18.4320MCO:ROHS 
20.0000 EEROENDM G56 663 443 2500.00 | SG-636PCE 20.0000Mco 20.0000 |SER2833CT-ND| 6.56 5.63 4.13 2500.00 | SG-636PCE 20.0000MC0:ROHS 
24.0000 ISESSSEGIENEINN| 6565.63 44a 50000: > | SG<6s6PGE 24 0000NGO 24.0000 |SER2836CT-ND| 6.56 5.63 4.13 2500.00 | SG-636PCE 24.0000MC0:ROHS 
25,0000 |SE2a37cT-ND | 656 563 4.13 2500.00  |SG-636PCE 25.0000MCo 25.0000 |SER2837CT-ND| 6.56 5.63 4.13 2500.00 | SG-636PCE 25.0000MC0:ROHS 
25.1750 |SE2838CT-ND | 6.56 5.63 4.13 2500.00 | SG-636PCE 25.1750MCo 25.1750 |SER2838CT-ND| 6.56 5.63 4.13 2500.00 | SG-636PCE 25.1750MC0:ROHS 
27.0000 |SE2839cT-ND | 6.56 5.63 413 2500.00 | SG-636PCE 27.0000MCo 27.0000 |SER2839CT-ND| 6.56 5.63 4.13 2500.00 | SG-636PCE 27.0000MC0:ROHS 
29.4912 |SE2842CT-ND 6.56 5.63 413 2500.00 SG-636PCE 29.4912MCO 29.4912 |SER2842CT-ND| 6.56 5.63 4.13 2500.00 SG-636PCE 29.4912MC0:ROHS 
30.0000 ]SE2843CT-ND | 6.56 5.63 4.13 2500.00  |SG-636PCE 30.0000MCO 30.0000 |SER2843CT-ND| 6.56 5.63 4.13 2500.00 | SG-636PCE 30.0000MC0:ROHS 
32.0000 |SE2844CT-ND | 6.56 5.63 4.13 2500.00 | SG-636PCE 32.0000MCO 32.0000 |SER2844CT-ND| 6.56 5.63 4.13 2500.00 | SG-636PCE 32.0000MC0:ROHS 
33.0000 |SE2847CT-ND | 6.56 563 4.13 2500.00 | SG-636PCE 33.0000MCO 33.0000 |SER2847CT-ND| 656 563 4.13 2500.00 | SG-636PCE 33.0000MC0:ROHS 
33.3333 |SE2848CT-ND | 6.56 563 4.13 2500.00 | SG-636PCE 33.3333MCO 33.3333 |SER2848CT-ND| 656 563 4.13 2500.00 | SG-636PCE 33.3333MC0:ROHS 
36.0000 _|SE2849CT-ND 656 5.63 4.13 2500.00 SG-636PCE 36.0000MCO 36.0000 |SER2849CT-ND| 6.56 5.63 4.13 2500.00 SG-636PCE 36.0000MCO0:ROHS 
38.0000 |SE2850CT-ND | 6.56 563 4.13 2500.00 | SG-636PCE 38.0000MCO 40.0000 |SER2851CT-ND| 656 5.63 4.13 2500.00 | SG-636PCE 40.0000MCO:ROHS 
40.0000 |SE2851CT-ND | 6.56 5.63 4.13 2500.00 | SG-636PCE 40.0000MCO + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


SG636PCV Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


SG636PTF Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Pin 
Connection 


1 OE 


GND 


2 
3 Out 
4 Vdd 


Specifications: 


Specifications: 


¢ Start-up Time: 4ms Maximum 


© Supply Voltage: 3.3V +.3V * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C 
~ 100°C * Frequency Tolerance: +100ppm * Supply Current: 9mA * Disable Current: 5mA * Duty @ 
CMOS Level (VDD/2): 45% ~ 55% * Fall Time CMOS: 5ns Maximum ¢ Rise Time CMOS: 5ns Maximum 


Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Epson 
(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 
55.0000 |SE2855CT-ND 6.15 5.13 3.60 SG-636PCV 55.000MCO 


Reel* 


° Supply Voltage: 5V +.5V * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C ~ 100°C * Frequency Toler- 
ance: +100ppm ¢ Supply Current: 17mA ¢ Disable Current: 10mA * Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% »* Fall Time 
CMOS: 7ns Maximum ¢ Rise Time CMOS: 7ns Maximum » Start-up Time: 4ms Maximum 


F 


Pin 
Connection Cut Tape Tape & Reel 
5 OE Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Epson 
(MHz) |Part No. 1 10 50 _|Part No. 250 _| Part No. 
2|_ GND 25.0000 |SE3623CT-ND | 5.25 4.50 3.30 |SE3623TR-ND 750.00 |SG-636PTF 25.0000MC3 
3 Out 
RoHS Compliant 
4| Vdd 
25.0000 |SER3623CT-ND | 5.25 4.50 3.30 |SER3623TR-ND| 750.00 |SG-636PTF 25.0000MC3:ROHS 
40.0000 |SER3624CT-ND| 5.25 450 3.30 |— — _ |SG-636PTF 40.0000MC3:ROHS 


Voltage Controlled Crystal Oscillators (VCXO) VG-1011JA Series 


Pin Connection 


1 vc 


GND 


Features: * Reflowable and high density * SMD mounting ¢ Using the heat-resisting type AT cut quartz crystal allows almost the same 
temperature soldering as universal SMD IC * Using C-MOS IC allows low current consumption and assures high reliability 

Specifications: e Frequency Adjustment Range: +75ppm * Frequency Control Sensitivity: 2.5, +2.0V, +10% * Supply Voltage: 5V 
+.5V ¢ Operating Temperature: -20°C ~ 70°C »* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Frequency Tolerance: +20ppm * Supply 
Current: 13mA * Output Voltage: .4V (VOL) * Output Current: -0.8mA IOH; .8mA IOL * Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% 


2 
3 Out 
4 Vdd 


¢ Control Voltage: 4.5V ~ 5.5V ° Fall Time: 8ns ¢ Rise Time: 8ns 
Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Epson 
(MHz) Part No. i 10 50 Part No. 
19.2000 SE3605CT-ND 15.96 13.68 11.40 VG-1011JA 19.2000MAVKO 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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EPSON TOYOCOM CMOS/TTL Oscillators 


Features: * High reliability by cylinder type AT Crystal * Automatic mountable » Lower current con- 
sumption by CMOS IC « TTHL-40 output load by using wos IC « DIP 14-pin plastic package compatible with Specifications rar erat rar ay 
metal package oscillator * DIP 8-pin plastic package compatible with half size metal package oscillator 
Supply Voltage 5.0V + 0.5V 
¥ Storage Temperature -55°C ~ 125°C 
Half Size Operating Temperature -20°C ~ 70°C 
SG-531P, PH, PTJ < Frequency Tolerance +100ppm 
Pin Connection 2 90~105° Current Consumption 23mA Max. 35mA Max. 
1 OE ‘ Output Disable Current 12mA Max. 28mA Max. 20mA Max. 
4 GND 4 25 Duty 
5 Out T CMOS 40% ~ 60% = 40% ~ 60% 
8 Vdd TTL 40% ~ 60% 45% ~ 55% = 
Output Voltage 
Full Size VOH Vec -0.4V Min. 2.4V Min. Vec -0.4V Min. 
SG-51P, PH, PTJ : VOL 0.4V Max. 
Pin Connection t Output Enable / Disable Input Voltage 
OE : VIH 2.0V Min. 3.5V Min. 2.0V Min. 
GND ‘ VIL 0.8V Max. 1.5V Max. 0.8V Max. 
Out 90~105° 7 Output Rise Time 8ns Max. _— 7ns Max. 
Vdd Output Fall Time 8ns Max. 5ns Max. = 
Oscillation Start-up Time 4ms Max. 10ms Max. 
Frequency | Digi-Key Price Each Epson Frequency | Digi-Key Price Each Epson 
Series (MHz) Part No. 1 10 50 | Part No. Series (MHz) Part No. i 10 50 | Part No. 
Half Size Full Size 
1.544000 |SE1216-ND 5.15 4.41 3.24) SG-531P 1.5440MC 1.544000 |SE1716-ND 5.15 4.41 3.24]SG-51P 1.5440MC 
1.843200 |SE1201-ND 5.15 4.41 3.24) SG-531P 1.8432MC 1.843200 |SE1701-ND 5.15 4.41 3.24|SG-51P 1.8432MC 
2.000000 |SE1217-ND 5.15 4.41 3.24) SG-531P 2.0000MC 2.000000 |/SE1717-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51P 2.0000MC 
2.048000 |SE1218-ND 5.15 4.41 3.24) SG-531P 2.0480MC 2.048000 |/SE1718-ND 5.15 4.41 3.24) SG-51P 2.0480MC 
2.457600 | SE1202-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531P 2.4576MC 3.072000 |SE1719-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51P 3.0720MC 
3.072000 |SE1219-ND 5.15 4.41 3.24) SG-531P 3.0720MC 3.088000 |SE1720-ND 5.15 4.41 3.24] SG-51P 3.0880MC 
3.088000 | SE1220-ND 5.15 4.41 3.24) SG-531P 3.0880MC 3.276800 |SE1721-ND 5.15 4.41 3.24) SG-51P 3.2768MC 
3.276800 | SE1221-ND 5.15 4.41 3.24) SG-531P 3.2768MC 3.579545 + |SE1722-ND 5.15 4.41 3.24|SG-51P 3.579545MC 
3.579545 | SE1222-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531P 3.579545MC 3.686400 |SE1723-ND 5.15 4.41 3.24) SG-51P 3.6864MC 
3.686000 | SE1223-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531P 3.6864MC 4.000000 |SE1703-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51P 4.0000MC 
4.000000 |SE1203-ND 5.15 4.41 3.24) SG-531P 4.0000MC 4.096000 |SE1724-ND 5.15 4.41 3.24|SG-51P 4.0960MC 
4.096000 |SE1224-ND 5.15 4.41 3.24) SG-531P 4.0960MC 4.915200 |SE1704-ND 5.15 4.41 3.24) SG-51P 4.9152MC 
4.915200 |SE1204-ND 5.15 4.41 3.24) SG-531P 4.9152MC 5.000000 |SE1705-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51P 5.0000MC 
5.000000 | SE1205-ND 5.15 4.41 3.24) SG-531P 5.0000MC 5.068000 |SE1725-ND 5.15 4.41 3.24] SG-51P 5.0680MC 
5.068800 | SE1225-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531P 5.0688MC 6.000000 | SE1706-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51P 6.0000MC 
6.000000 | SE1206-ND 5.15 4.41 3.24) SG-531P 6.0000MC 6.144800 | SE1726-ND 5.15 4.41 3.24|SG-51P 6.1448MC 
6.144000 |SE1226-ND 5.15 4.41 3.24) SG-531P 6.1440MC 7.372800 |SE1727-ND 5.15 4.41 3.24) SG-51P 7.3728MC 
7.372800 |SE1227-ND 5.15 4.41 3.24) SG-531P 7.3728MC 8.000000 |SE1707-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51P 8.0000MC 
SG-531P 8.000000 |SE1207-ND 5.15 4.41 3.24) SG-531P 8.0000MC 8.192000 |SE1728-ND 5.15 4.41 3.24|SG-51P 8.1920MC 
CMOS/TTL 8.192000 | SE1228-ND 5.15 4.41 3.24) SG-531P 8.1920MC SG-51P 9.830400 | SE1729-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51P 9.8304MC 
with Output 9.830400 | SE1229-ND 5.15 4.41 3.24) SG-531P 9.8304MC CMOS/TTL 10.000000 |SE1708-ND 5.15 4.41 3.24) SG-51P 10.0000MC 
Enable 10.000000 |SE1208-ND 5.15 4.41  3.24|SG-531P 10.0000MC with Output 10.240000 |SE1730-ND 5.15 4.41 3.24|SG-51P 10.2400MC 
10.240000 |SE1230-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531P 10.2400MC Enable 11.000000 |SE1731-ND 5.15 4.41 3.24)SG-51P 11.0000MC 
11.000000 |SE1231-ND 5.15 4.41  3.24|SG-531P 11.0000MC 11.059200 |SE1732-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51P 11.0592MC 
11.059200 | SE1232-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531P 11.0592MC 12.000000 |SE1709-ND 5.15 4.41 3.24|SG-51P 12.0000MC 
12.000000 |SE1209-ND 5.15 4.41  3.24|SG-531P 12.0000MC 12.288000 |SE1733-ND 5.15 4.41 3.24) SG-51P 12.2880MC 
12.288000 |SE1233-ND 5.15 4.41  3.24|SG-531P 12.2880MC 14.318180 |SE1710-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51P 14.318MC 
14.318180 |SE1210-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531P 14.31818MC 14.745600 |SE1734-ND 5.15 4.41 3.24)SG-51P 14.7456MC 
14.745600 | SE1234-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531P 14.7456MC 15.000000 |SE1735-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51P 15.0000MC 
15.000000 | SE1235-ND 5.15 4.41 3.24 | SG-531P 15.0000MC 16.000000 | SE1711-ND 5.15 4.41 3.24|SG-51P 16.0000MC 
16.257000 |SE1236-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531P 16.2570MC 16.257000 |SE1736-ND 5.15 4.41  3.24)SG-51P 16.2570MC 
18.000000 |SE1237-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531P 18.0000MC 18.000000 |SE1737-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51P 18.0000MC 
18.432000 |SE1238-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531P 18.4320MC 18.432000 |SE1738-ND 5.15 4.41 3.24) SG-51P 18.4320MC 
18.869600 |SE1239-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531P 18.8696MC 18.869000 |SE1739-ND 5.15 4.41 3.24|SG-51P 18.8690MC 
19.660800 |SE1240-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531P 19.6608MC 19.660800 |SE1740-ND 5.15 4.41 3.24|SG-51P 19.6608MC 
20.480000 |SE1241-ND 5.15 4.41  3.24|SG-531P 20.4800MC 20.000000 |SE1712-ND 5.15 4.41 3.24) SG-51P 20.0000MC 
22.118400 |SE1242-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531P 22.1184MC 20.480000 |SE1741-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51P 20.4800MC 
24.000000 |SE1213-ND 5.15 4.41  3.24|SG-531P 24.0000MC 22.118000 |SE1742-ND 5.15 4.41 3.24) SG-51P 22.1184MC 
25.175000 |SE1215-ND 5.15 4.41  3.24|SG-531P 25.1750MC 24,000000 |SE1713-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51P 24.0000MC 
25.576000 |SE1243-ND 5.15 4.41 3.24 | SG-531P 25.5760MC 24.576000 |SE1743-ND 5.15 4.41 3.24|SG-51P 24.5760MC. 
32.000000 |SE1111-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531PH 32.0000MC 25.000000 |SE1714-ND 5.15 4.41 3.24) SG-51P 25.0000MC 
32.514000 |SE1112-ND 5.15 4.41  3.24|SG-531PH 32.5140MC 25.175000 |SE1715-ND 5.15 4.41 3.24|SG-51P 25.1750MC. 
32.768000 |SE1113-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531PH 32.7680MC 32.768000 |SE1902-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51PH 32.7680MC 
33.000000 |SE1114-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531PH 33.0000MC 33.000000 |SE1903-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51PH 33.0000MC 
33.333000 |SE1115-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531PH 33.3330MC 33.333000 |SE1904-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51PH 33.3330MC 
SG-531PH 36.000000 |SE1116-ND 5.15 4.41  3.24|SG-531PH 36.0000MC 36.000000 |SE1905-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51PH 36.0000MC 
CMOS 38.000000 |SE1117-ND 5.15 4.41  3.24|SG-531PH 38.0000MC SG-51PH 38.000000 |SE1906-ND 5.15 4.41 3.24 | SG-51PH 38.0000MC 
with Output 42.000000 |SE1119-ND 5.15 4.41  3.24|SG-531PH 42.0000MC CMOS/TTL 42.000000 |SE1908-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51PH 42.0000MC 
Enable 44.900000 |SE1120-ND 5.15 4.41  3.24|SG-531PH 44.9000MC with Output 44.900000 |SE1909-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51PH 44.9000MC 
48.000000 | SE1122-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531PH 48.0000MC Enable 46.000000 |SE1910-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51PH 46.0000MC 
64.000000 | SE1126-ND 5.41 4.64 3.40 |SG-531PH 64.0000MC 48.000000 |SE1911-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51PH 48.0000MC 
65.000000 |SE1127-ND 5.41 4.64 3.40 |SG-531PH 65.0000MC 50.000000 |SE1912-ND 5.15 4.41 3.24|SG-51PH 50.0000MC 
66.000000 |SE1128-ND 5.41 4.64 3.40 |SG-531PH 66.0000MC 55.000000 |SE1913-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51PH 55.0000MC 
66.666700 |SE1129-ND 5.41 4.64 3.40 | SG-531PH 66.6667MC 60.000000 |SE1914-ND 5.41. 4.64 3.40 |SG-51PH 60.0000MC 
27.000000 |SE1817-ND 5.15 4.41  3.24|SG-531PTJ 27.0000MC 28.000000 |SE1806-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51PTJ 28.0000MC 
28.000000 | SE1818-ND 5.15 4.41  3.24|SG-531PTJ 28.0000MC 28.322000 |SE1807-ND 5.15 4.41 3.24|SG-51PTJ 28.3220MC 
28.322000 |SE1819-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531PTJ 28.3220MC 28.636360 |SE1808-ND 5.15 4.41 3.24) SG-51PTJ 28.63636MC 
28.636360 |SE1820-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531PTJ 28.63636MC SG-51PTJ 29.491200 |SE1809-ND 5.15 4.41 3.24|SG-51PTJ 29.4912MC 
SG-531PTJ | 29.491000 |SE1821-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531PTJ 29.4910MC TTL 30.000000 | SE1810-ND 515 4.41 3.24 | SG-51PTJ 30.0000MC 
with Outpik 30.000000 | SE1822-ND 5.15 4.41 3.24) SG-531PTJ 30.0000MC with Output 32.000000 |SE1811-ND 515 4.41 3.24|SG-51PTJ 32.0000MC 
Enable 32.514000 | SE1824-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531PTJ 32.5140MC Enable 32.768000 |SE1813-ND 5.15 4.41 3.24] SG-51PTJ 32.7680MC 
32.768000 |SE1825-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531PTJ 32.7680MC 33.000000 |SE1814-ND 5.15 4.41 3.24] SG-51PTJ 33.0000MC 
33.000000 | SE1826-ND 5.15 4.41 3.24) SG-531PTJ 33.0000MC 33.333300 |SE1815-ND 5.15 4.41  3.24|SG-51PTJ 33.3333MC 
33.333300 |SE1827-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531PTJ 33.3333MC 36.000000 |SE1816-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-51PTJ 36.0000MC 
36.000000 |SE1828-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531PTJ 36.0000MC (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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@ EPSON TOYOCOM 
CMOS/TTL Oscillators (Cont) 


Frequency |Digi-Key Price Each Epson 
Series (MHz) Part No. 1 10 50 | Part No. 


Half Size — RoHS Compliant 
1.544000 |SER1216-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531P 1.5440MC:ROHS 
1.843200 |SER1201-ND 5.15 4.41  3.24|SG-531P 1.8432MC:ROHS 
2.457600 |SER1202-ND 5.15 4.41  3.24|SG-531P 2.4576MC:ROHS 
3.276800 |SER1221-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531P 3.2768MC:ROHS 
3.579545 |SER1222-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531P 3.579545MC:ROHS 
3.686400 |SER1223-ND 5.15 4.41  3.24|SG-531P 3.6864MC:ROHS 
4.000000 |SER1203-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531P 4.0000MC:ROHS 
4.096000 |SER1224-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531P 4.0960MC:ROHS 
4.915200 |SER1204-ND 5.15 4.41 3.24|SG-531P 4.9152MC:ROHS 
aoe, 7.372800 |SER1227-ND 5.15 4.41  3.24|SG-531P 7.3728MC:ROHS 
with Output 8.000000 /SER1207-ND 5.15 4.41  3.24|SG-531P 8.0000MC:ROHS 


oe 8.192000 |SER1228-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531P 8.1920MC:ROHS 
10.000000 |SER1208-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531P 10.0000MC:ROHS 
11.059200 |SER1232-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531P 11.0592MC:ROHS 
12.288000 |SER1233-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531P 12.2880MC:ROHS 
14.745600 |SER1234-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531P 14.7456MC:ROHS 
18.432000 |SER1238-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531P 18.4320MC:ROHS 
19.660800 |SER1240-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531P 19.6608MC:ROHS 
22.118400 |SER1242-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531P 22.1184MC:ROHS 
24.000000 |SER1213-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531P 24.0000MC:ROHS 
32.000000 |SER1111-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531PH 32.0000MC:ROHS 
SG-531PH 


CMOS 33.000000 |SER1114-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531PH 33.0000MC:ROHS 
wi Ou 48.000000 |SER1122-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531PH 48.0000MC:ROHS 
66.000000 |SER1128-ND 5.41. 4.64 3.40 | SG-531PH 66.0000MC:ROHS 
27.000000 |SER1817-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531PTJ 27.0000MC:ROHS 

Seseir id 28.636360 |SER1820-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531PTJ 28.63636MC:ROHS 
with Output 29.491000 |SER1821-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531PTJ 29.4910MC:ROHS 


enene 33.000000 |SER1826-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-531PTJ 33.0000MC:ROHS 
Full Size — RoHS Compliant 
1.843200 |SER1701-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-51P 1.8432MC:ROHS 
2.000000 |SER1717-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-51P 2.0000MC:ROHS 
4.000000 |SER1703-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-51P 4.0000MC:ROHS 
6.000000 |SER1706-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-51P 6.0000MC:ROHS 
7.372800 |SER1727-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-51P 7.3728MC:ROHS 
eecip 8.000000 |SER1707-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-51P 8.0000MC:ROHS 


cmos/trL | 10000000 /SER1708-ND | 5.15 4.41 3.24/SG-51P 10.0000MC:ROHS 
with Output | 42.000000 |SER1709-ND | 5.15 4.41 3.24|SG-51P 12.0000MC:ROHS 


ree 12.288000 |SER1733-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-51P 12.2880MC:ROHS 
14.745600 |SER1734-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-51P 14.7456MC:ROHS 
16.000000 |SER1711-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-51P 16.0000MC:ROHS 
18.432000 |SER1738-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-51P 18.4320MC:ROHS 
20.000000 |SER1712-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-51P 20.0000MC:ROHS 
24.576000 |SER1743-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-51P 24.5760MC:ROHS 
SG-51PTJ 


TTL with 32.000000 |SER1811-ND 5.15 4.41 3.24 |SG-51PTJ 32.0000MC:ROHS 
Output Enable 


A462-ND Aries Electronics Inc., Full Size, 4-Pin Oscillator Socket: 
A463-ND Aries Electronics Inc., Half Size, 4-Pin Oscillator Sockets. 


-58/1 $12.08/25 $39.12/100 
-58/1 $12.08/25 $39.12/100 


Quartz Crystals - C-Type, Cylinder 


Specifications: 

* Nominal Frequency: 32.768kHz * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C « Drive Level: 1.0uW Maxi- 
mum ¢ Frequency Tolerance (Standard): +20ppm * Series Resistance: C-001R = 35kQ Maximum (18kQ 
Typ.); C-002RX and C-004R = 50kQ Maximum (30kQ Typ.); and C-005R = 50kQ Maximum (37kQ Typ.) 


Li L2 D1 
Model Max. | Min. | Max. D2 B 
C-001R 8.0 9.0 93.1 20.3 1 B D2 
= 
C-002RX 6.0 4.0 2.0 00.2 0.7 D1 = 
C-004R 5.0 4.0 01.5 | 00.18] 05 L1——+—L2 
C-005R 46 4.0 01.2 | 00.15] 03 
Load Digi-Key Price Each Epson 
Cap. (pF) | Part No. u 10 50 Part No. 
12.5 SER3201-ND 32 27 23 C-001R 32.7680K-A:PBFREE 
12.5 SER3202-ND 32 27 23 C-002RX 32.7680K-A:PBFREE 
6 SER3205-ND 32 27 23 C-002RX 32.7680K-E:PBFREE 
12.5 SER3203-ND 1.61 1.38 1.15 C-004R 32.7680K-A:PBFREE 
9 SER3204-ND 6.58 5.64 4.70 C-005R 32.7680K-AC:PBFREE 


Quartz Crystals - C-2-Type, Cylinder 
oo ces -10°C ~ 60°C 
¢ Drive Level: 1.0uW Maximum 


¢ Crystal Load Capacitance/Tolerance: All 
parts have 11pF load capacitance, +100ppm 
except: C-2 32.560KH-AG, 7pF, +190ppm; 
C-2 38.000KA-P 12.5pF, +20ppm 

* Series Resistance Over 20kHz and Under 


99kHz: 35kO ~ 15kO 


* Series Resistance Over 100kHz and Under 


200kHz: 12kO ~ 8kO 


Li L2 D1 
Model Max. | Min. | Max. D2 B 
C-2-Type 6.0 4.0 92.0 00.2 0.7 


Frequency | Digi-Key neo ean Epson 
(kHz) Part No. 1 10 50 Part No. 
26.6670 SE3303-ND 1.23 1.03 73 C-2 26.6670K-P 
31.2500 SE3308-ND 1.23 1.03 73 C-2 31.2500K-P 
31.5000 SE3309-ND 1.23 1.03 73 C-2 31.5000K-P 
32.5600 SE3311-ND 1.23 1.03 73 C-2 32.5600KH-AG 
32.9190 SE3312-ND 1.23 1.03 73 C-2 32.9190KC-P 
36.0000 SE3313-ND 1.23 1.03 73 C-2 36.0000K-P 
38.0000 SE3314-ND 1.35 1.13 73 C-2 38.0000KA-P 
38.4000 SE3315-ND 1.23 1.03 73 C-2 38.4000K-P 
75.0000 SE3323-ND 1.23 1.03 73 C-2 75.0000K-P 
83.0000 SE3330-ND 1.47 1.23 87 C-2 83.0000K-P 
111.0000 SE3334-ND 1.47 1.23 87 C-2 111.0000K-P 
120.8475 SE3336-ND 1.47 1.23 87 C-2 120.8475K-P 
RoHS Compliant 
20.0000 SER3301-ND 1.44 1.23 1.03 C-2 20.0000K-P:PBFREE 
25.6000 SER3302-ND 1.44 1.23 1.03 C-2 25.6000K-P:PBFREE 
26.6670 SER3303-ND 1.44 1.23 1.03 C-2 26.6670K-P:PBFREE 
28.0000 SER3304-ND 1.44 1.23 1.03 C-2 28.0000K-P:PBFREE 
30.0000 SER3305-ND 1.44 1.23 1.03 C-2 30.0000K-P:PBFREE 
31.2500 SER3308-ND 1.44 1.23 1.03 C-2 31.2500K-P:PBFREE 
32.0000 SER3310-ND 1.44 1.23 1.03 C-2 32.0000K-P:PBFREE 
36.0000 SER3313-ND 1.44 1.23 1.03 C-2 36.0000K-P:PBFREE 
38.0000 SER3314-ND 1.58 1.35 1.13 C-2 38.0000KA-P:PBFREE 
38.4000 SER3315-ND 1.44 1.23 1.03 C-2 38.4000K-P:PBFREE 
40.0000 SER3316-ND 1.44 1.23 1.03 C-2 40.0000K-P:PBFREE 
60.0000 SER3320-ND 1.44 1.23 1.03 C-2 60.000K-P:PBFREE 
65.5350 SER3322-ND 1.44 1.23 1.03 C-2 65.5350K-P:PBFREE 
75.0000 SER3323-ND 1.44 1.23 1.03 C-2 75.0000K-P:PBFREE 
76.8000 SER3324-ND 1.44 1.23 1.03 C-2 76.8000K-P:PBFREE 
83.0000 SER3330-ND 1.72 1.47 1.23 C-2 83.0000K-P:PBFREE 
96.0000 SER3331-ND 1.72 1.47 1.23 C-2 96.0000K-P:PBFREE 
100.0000 SER3333-ND 1.72 1.47 1.23 C-2 100-0000K-P:PBFREE 
120.0000 SER3335-ND 1.72 1.47 1.23 C-2 120.0000K-P:PBFREE 
131.0720 SER3337-ND 2.07 1,77 1.48 C-2 131.0720K-P:PBFREE 
149.4750 SER3338-ND 2.07 1.77 1.48 C-2 149.4750K-P:PBFREE 


Quartz Crystals - CA-301 Type, Cylinder 


Specif 


tions: 


* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Drive Level: 2mW Maximum * Recommended Level: 10yW ~ 
100uW Typ. * Frequency Tolerance (Standard): +30ppm * Load Capacitance: 18pF 


Frequency MHz Series 

Over | Under | Resistance Mode 

4.0 5.5 1500 Max. 

5.5 6.0 1009 Max. 

6.0 10.0 800 Max. Fundamental 

10.0 12.0 600 Max. 

12.0 | 16.0 | 500 Max. i) 51 

16.0 30.0 400 Max. Model Max. | Min. | Max. | D2 B 
30.0 36.0 1000 Max. Under 5.5MHz 9.3 9.5 | 03.1 | 90.3) 1.1 
36.0 | 64.0 | soamax. |"?°%°""?) | overssmHz | 89 | 95 | 031 | 003| 1.4 
Frequency | Digi-Key Price Each Epson 

(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 

4.433619 |SE3406-ND 1.95 1.67 1.42 |CA-301 4.433619M-C 

6.144000 |SE3410-ND 96 .80 -56 |CA-301 6.1440M-C 

7.200000 |SE3412-ND .96 .80 -56 | CA-301 7.200M-C 

8.432000 |SE3416-ND .96 -80 56 |CA-301 8.432M-C 

10.624400 |SE3422-ND .96 80 -56 |CA-301 10.6244M-C 

12.096000 |SE3425-ND .96 80 -56 |CA-301 12.0960M-C 

13.500000 |SE3427-ND .96 .80 -56 |CA-301 13.5000M-C 

14.000000 |SE3428-ND .96 .80 -56 |CA-301 14.0000M-C 

14.500000 |SE3430-ND .96 .80 -56 |CA-301 14.500M-C 

14.745600 |SE3431-ND .96 .80 -56 |CA-301 14.7456M-C. 

15.000000 |SE3432-ND .96 .80 -56 |CA-301 15.000M-C 

(Continued) 


Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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@ EPSON TOYOCOM auartz Crystals - CA-301 Type, Cylinder (cont) 


Frunz)”” | Part No ieee eee Puna)” | Part No i ce ea 
iz) art No. art No. z art No. art No. 
18.000000 |SE3435-ND 96 80 56 |CA-301 18.0000M-C 7.372800 |SER3413-ND 1.42 96 .80 |CA-301 7.372M-C:PBFREE 
18.432000 | SE3436-ND 96 80 56 |CA-301 18.4320M-C 8.000000 |SER3414-ND 1.12 96 .80 |CA-301 8.000M-C:PBFREE 
19.660800 | SE3437-ND 96 80 56 | CA-301 19.6608M-C 8.388608 |SER3415-ND 1.12 96 .80 |CA-301 8.388M-C:PBFREE 
24.000000 | SE3440-ND 96 80 56 | CA-301 24.0000M-C 8.432000 |SER3416-ND 1.12 96 .80 | CA-301 8.432M-C:PBFREE 
25.175000_| SE3442-ND 96 80 56 _|CA-301 25.1750M-C 9.600000 |SER3418-ND 1.12 96 80 |CA-301 9.600M-C:PBFREE 
27.000000 |SE3443-ND 96 80 .56 |CA-301 27.0000M-C:(FUND) 9.830000 |SER3419-ND 142 06 "80 |Ca-301 9.830M-C:PBFREE 
28.000000 (SE eaaney 220. BO: 26/8 CAE SOT ee O000NECAFUND) 10.000000 |SER3420-ND 142.96 ~—-.80._ |CA-301 10.000M-C:PBFREE 
28.922000 eae me _ ‘56 | CA-301 28.3220M-C:(FUND) 10.240000 |SER3421-ND 1.12 96 .80 |CA-301 10.2400M-C:PBFREE 
32.000000 Eis oe id $005 | ASSO SesO00ONER 11.059200 |SER3423-ND 1.42 96 .80 |CA-301 11.0592M-C:PBFREE 
$2.768000 [SEeane ee ” 20" |OASO1 82: 7880NEY 12.000000 |SER3424-ND 1.42 96 .80 |CA-301 12.0000M-C:PBFREE 
$3.000000 Ee sa 80 #98) CASO 68 OD0ONES 12.288000 |SER3426-ND 1.42 96 .80 |CA-301 12.2880M-C:PBFREE 
33.333000 |SE3449-ND 96 80 .56 |CA-301 33.3330M-C 
14.318180 |SER3429-ND 1.42 96 .80 |CA-301 14.31818M-C:PBFREE 

36.000000 |SE3450-ND 96 80 .56 |CA-301 36.0000M-C 
4e.000000 AEaneetes ea as a | acaht ae GOSGRICE: 14.745600 |SER3431-ND 1.42 96 .80 |CA-301 14.7456M-C:PBFREE 
49.860000 (Cement os a ‘er lem aciae eaconee 16.000000 |SER3433-ND 1.42 96 .80 |CA-301 16.0000M-C:PBFREE 
50.000000 ISESIEETNInI 06 20 "56? 1 CACS01BOLCDOONED 18.000000 |SER3435-ND 1.42 96 .80 |CA-301 18.0000M-C:PBFREE 
60.000000 | SE8457-ND 144 _ 64 (Gxa01 60.000MEC 18.432000 |SER3436-ND 1.42 96 .80 |CA-301 18.4320M-C:PBFREE 

RoHS Compliant 19.660800 |SER3437-ND 1.42 96 .80 |CA-301 19.6608M-C:PBFREE 
4.000000 |SER3404-ND 2.49 243 1.78 |CA-301 4.0000M-C:PBFREE 20.000000 ia lS eG BO CACO 0 0000M EC RET RES 
4.194304 |SER3405-ND 249 213 1.78 |CA-301 4.194304M-C:PBFREE 22.118400 | SER3439-ND 1.42 96 80 | CA-301 22.1184M-C:PBFREE 
4.915200 | SER3407-ND 2.49 2.13 1.78 |CA-301 4.9152M-C:PBFREE 24.000000 | SER3440-ND 1.12 -96 -80 | CA-301 24.0000M-C:PBFREE 
5.500000 | SER3408-ND. 1.12 96 80 |CA-301 5.5000M-C:PBFREE 25.000000 |SER3441-ND 1.12 -96 -80 |CA-301 25.0000M-C:PBFREE 
6.000000 |SER3409-ND 112 96 .80 |CA-301 6.000M-C:PBFREE 27.000000 |SER3443-ND 1.12 96 .80 |CA-301 27.0000M-C:(FUND):PBFREE 
6.144000 | SER3410-ND 1.12 96 .80 |CA-301 6.1440M-C:PBFREE 33.000000 |SER3448-ND 1.42 .96 .80 |CA-301 33.0000M-C:PBFREE 
7.200000 _|SER3412-ND 1.12 96 .80 _|CA-301 7.200M-C:PBFREE 40.000000 |SER3451-ND 1.42 96 .80 |CA-301 40.0000M-C:PBFREE 


Chipset Crystals Reel® 
Load Cut Tape Tape and Reel 

Frequency | Capacitance | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson Compatible Chip Sets 
(MHz) (pF) Part No. 4 10 50 Part No. 250 Part No. and Applications 
16.0000 9.0 SER3628CT-ND 3.45 2.88 2.59 SER3628TR-ND 575.00 TSX-3225 16.0000MFO9Z-AC3 CSR, Bluetooth® 
16.0000 9.0 SER3636CT-ND 3.45 2.88 2.59 SER3636TR-ND 575.00 TSX-3225 16.0000MF18X-AC3 Freescale, ZigBee™ 
20.0000 9.0 SER3629CT-ND 3.45 2.88 2.59 SER3629TR-ND 575.00 TSX-3225 20.0000MF20G-AC3 CSR, Bluetooth® 
24.0000 9.0 SER3634CT-ND 3.45 2.88 2.59 SER3634TR-ND 575.00 TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 Freescale, ZigBee™ 
24.0000 9.0 SER3635CT-ND 3.45 2.88 2.59 SER3635TR-ND 575.00 TSX-3225 24.0000MF15X-AC3 Freescale, ZigBee™ 
26.0000 9.0 SER3627CT-ND 3.45 2.88 2.59 SER3627TR-ND 575.00 TSX-3225 26.0000MFO09Z-AC3 CSR, Bluetooth®, GSM 
38.4000 8.5 SER3625CT-ND 3.45 2.88 2.59 SER3625TR-ND 575.00 TSX-3225 38.4000MF10Z-AS3 Marvell, WLAN 
40.0000 9.0 SER3626CT-ND 3.45 2.88 2.59 SER3626TR-ND 575.00 TSX-3225 40.0000MF10Z-AC3 Marvell, WLAN, WIMAX 
16.0000 9.0 SER3630CT-ND 2.19 1.83 1.65 SER3630TR-ND 365.00 TSX-4025 16.0000MFO9Z-AC3 CSR, Bluetooth® 
26.0000 9.0 SER3633CT-ND 4.35 3.63 3.27 SER3633TR-ND 725.00 FA-20H 26.0000ML81Z-AC3 CSR, Bluetooth®, GSM 
38.4000 8.5 SER3631CT-ND 4.35 3.63 3.27 SER3631TR-ND 725.00 FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 Marvell, WLAN 
40.0000 9.0 SER3632CT-ND 4.35 3.63 3.27 SER3632TR-ND 725.00 FA-20H 40.0000MF15Z-AC3 Analog Devices, WLAN, WIMAX 


MA-306 Series Crystal wae 


Specifications: * Storage Temperature: -55°C ~ 100°C, stored as naked product = = TET 7 Conneenon: 


after unpacking * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Maximum Drive Level: 

2mW _ » Recommended Drive Level: 10uW ~ 100”UW » Frequency Tolerance (stan- e 

dard): +50ppm * Frequency Temperature Characteristics (standard): +30ppm, -20°C 

~ 70°C, DL=100UW * Load Capacitance: 18pF »* Series Resistance: 600 Maximum, Recommended 

-20°C ~ 70°C, DL=100HW » Shunt Capacitance: 5pF Maximum * Aging: +5ppm/ Soldering Pattern 

year Maximum 

Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson 
(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 Part No. 
18.00000 SE2701CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2701TR-ND 854.00 MA-306 18.0000M-CO 
18.43200 SE2702CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2702TR-ND 854.00 MA-306 18.4320M-CO 
19.66080 SE2704CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2704TR-ND 854.00 MA-306 19.6608M-CO 
22.11840 SE2707CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2707TR-ND 854.00 MA-306 22.1184M-CO 
24.00000 SE2708CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2708TR-ND 854.00 MA-306 24.0000M-CO 
25.00000 SE2710CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2710TR-ND 854.00 MA-306 25.0000M-CO 
25.17500 SE2711CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2711TR-ND 854.00 MA-306 25.1750M-CO 
27.00000 SE2712CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2712TR-ND 854.00 MA-306 27.0000M-CO 
28.00000 SE2713CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2713TR-ND 854.00 MA-306 28.0000M-CO 
28.63636 SE2715CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2715TR-ND 854.00 MA-306 28.63636M-CO 
29.49120 SE2716CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2716TR-ND 854.00 MA-306 29.4912M-CO 
32.00000 SE2718CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2718TR-ND 854.00 MA-306 32.0000M-CO 
40.00000 SE2725CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2725TR-ND 854.00 MA-306 40.0000M-CO 
RoHS Compliant 

18.00000 SER2701CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2701TR-ND 854.00 MA-306 18.0000M-CO:ROHS 
18.43200 SER2702CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2702TR-ND 854.00 MA-306 18.4320M-CO:ROHS 
19.66080 SER2704CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2704TR-ND 854.00 MA-306 19.6608M-CO:ROHS 
20.00000 SER2705CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2705TR-ND 854.00 MA-306 20.0000M-CO:ROHS 
22.11840 SER2707CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2707TR-ND 854.00 MA-306 22.1184M-CO:ROHS 
24.00000 SER2708CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2708TR-ND 854.00 MA-306 24.0000M-CO:ROHS 
24.57600 SER2709CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2709TR-ND 854.00 MA-306 24.5760M-CO:ROHS 
25.00000 SER2710CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2710TR-ND 854.00 MA-306 25.0000M-CO:ROHS 
25.17500 SER2711CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2711TR-ND 854.00 MA-306 25.1750M-C0:ROHS 
27.00000 SER2712CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2712TR-ND 854.00 MA-306 27.0000M-CO:ROHS 
28.00000 SER2713CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2713TR-ND 854.00 MA-306 28.0000M-CO:ROHS 
29.49120 SER2716CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2716TR-ND 854.00 MA-306 29.4912M-C0:ROHS 
32.00000 SER2718CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2718TR-ND 854.00 MA-306 32.0000M-CO:ROHS 
40.00000 SER2725CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2725TR-ND 854.00 MA-306 40.0000M-CO:ROHS 

Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EPSON TOYOCOM Surface Mount Quartz Crystal Products Digi@Reel* 


Features: ¢ Capable of withstanding reflow temperatures of 260°C for 20 seconds » Suitable for use in today’s high density surface mount boards 


Package FC-135 FC-255 MA-406 MA-505 MA-506 MC-146 MC-156 MC-306 MC-405 MC-406 
Operating Temperature -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -20°C ~ 70°C -20°C ~ 70°C -20°C ~ 70°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C 
Maximum Drive Level 0.5uW 0.5uW 100uW 10uW ~ 100uW | 10uW ~ 100upW 1.0uW 1.0uW 1.0uW 1.0uW 1.0uW 
Frequency Tolerance | +20ppm @ 25°C | +20ppm @ 25°C | +50ppm @ 25°C | +50ppm @ 25°C | +50ppm @ 25°C | +20ppm @ 25°C | +20ppm @ 25°C | +20ppm @ 25°C | +20ppm @ 25°C | +20ppm @ 25°C 
Load Capacitance 12.5pF 12.5pF C: 18pF; G: 20pF 18pF 18pF 9pF 12.5pF A=12.5pf; E=6pF 12.5pF 12.5pF 
Series Resistance 70KQ Max. 65KQ Max. = _ = 65KQ Max. 65KO Max. 50KQ Max. 50KQ Max. 50KQ Max. 
Shunt Capacitance 1.3pF Typ. 1.3pF Typ. 5pF Max. 5pF Max. 5pF Max. 0.8pF _— 0.9pF Max. 0.85pF Typ. 0.85pF 


MA-506 Lett. Internal Connection 
Internal Connection Internal Connection 45 #4 [#3 
#3 «#4, #3 : =| t 
iO =I 
TU 3 = 4 
#2 Hi #2 #3 i | TT "#2 
Do not connect #2 and : Do not connect #2 and 
#3 to external device . : #3 to external device 


Internal Connection 


#4 #3 
| 
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= # #3 


Al tip th 
i ic 54 # 2 


Do not connect #2 and 
#3 to external device 


Fig. 8 
j-~0.85 
Internal Connection ry Internal Connection 
3.2 —] 
(Bottom View) 
Cut Tape Cut Tape 
Digi-Key Price Each Tape and Reelt Epson Digi-Key Price Each Tape and Reelt Epson 
Frequency Part No. 1 10 50 Qty. Pricing | Part No. Frequency Part No. 1 10 50 Qty. Pricing | Part No. 

Fig. 1 — MA-505 4.09600 MHz |SE2619CT-ND 2.80 2.40 2.00] 1,000 | 1120.00 |MA-506 4.0960M-CO 
4.00000 MHz | SE2518CT-ND 2.80 240 2.00} 1,000 | 1120.00 | MA-505 4.0000M-CO 4.09600 MHz |SER2619CT-ND®| 2.80 2.40 2.00] 1,000 | 1120.00 |MA-506 4.0960M-C0:ROHS 
4.00000 MHz |SER2518CT-ND@| 2.80 2.40 2.00) 1,000 ) 1120.00 |MA-505 4.0000M-C0:ROHS 4.91520 MHz | SE2620CT-ND 2.80 2.40 2.00] 1,000 | 1120.00 |MA-506 4.9152M-CO 
4.09600 MHz | SE2519CT-ND 2.80 240 2.00} 1,000 | 1120.00 | MA-505 4.0960M-CO 4.91520 MHz |SER2620CT-ND@| 2.80 2.40 2.00] 1,000 | 1120.00 |MA-506 4.9152M-C0:ROHS 
4.09600 MHz |SER2519CT-ND@| 2.80 2.40 2.00) 1,000 / 1120.00 |MA-505 4.0960M-C0:ROHS 6.00000 MHz | SE2601CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-506 6.0000M-CO 
4.91520 MHz _|SE2520CT-ND 2.80 240 2.00} 1,000 | 1120.00 |MA-505 4.9152M-CO 6.00000 MHz |SER2601CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-506 6.0000M-C0:ROHS 
4.91520 MHz |SER2520CT-ND@| 2.80 2.40 2.00) 1,000 ) 1120.00 |MA-505 4.9152M-C0:ROHS 6.14400 MHz | SE2602CT-ND 1.12 96 .80 | 1,000 448.00 | MA-506 6.1440M-CO 
6.00000 MHz | SE2501CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 6.0000M-CO 6.14400 MHz |SER2602CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-506 6.1440M-CO:ROHS 
6.00000 MHz |SER2501CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 6.0000M-CO:ROHS 7.37280 MHz | SE2603CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-506 7.3728M-CO 
7.37280 MHz | SE2503CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 7.3728M-CO 7.37280 MHz |SER2603CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-506 7.3728M-CO:ROHS 
7.37280 MHz _|SER2503CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 7.3728M-CO:ROHS 8.00000 MHz | SE2604CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 8.0000M-CO 
8.00000 MHz | SE2504CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 8.0000M-CO 8.00000 MHz |SER2604CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-506 8.0000M-CO:ROHS 
8.00000 MHz |SER2504CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 8.0000M-CO:ROHS 9.83000 MHz | SE2624CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-506 9.8300M-CO 
9.83000 MHz | SE2524CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 9.8304M-CO 9.83000 MHz |SER2624CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-506 9.8300M0CO:ROHS 
9.83040 MHz |SER2524CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 9.8304M-CO:ROHS 10.00000 MHz | SE2605CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 10.0000M-CO 
10.00000 MHz | SE2505CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 10.0000M-CO 10.00000 MHz |SER2605CT-ND®| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 10.0000M-CO:ROHS 
10.00000 MHz |SER2505CT-ND@} 1.12 96 80} 1,000 448.00 | MA-505 10.0000M-C0:ROHS 10.24000 MHz | SE2625CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 10.2400M-CO 
10.24000 MHz |SE2525CT-ND 1.12 96 80} 1,000 448.00 | MA-505 10.2400M-CO 11.00000 MHz | SE2626CT-ND 1.12 96 80} 500 265.60 |MA-506 11.0000M-CO 
11.05920 MHz |SE2506CT-ND 1.12 96 80} 1,000 448.00 | MA-505 11.0592M-CO 11.05920 MHz | SE2606CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 11.0592M-CO 
11.05920 MHz |SER2506CT-ND@} 1.12 96 80} 1,000 448.00 | MA-505 11.0592M-C0:ROHS 11.05920 MHz |SER2606CT-ND@| 1.12 96 .80 | 1,000 448.00 |MA-506 11.0592M-CO:ROHS 
12.00000 MHz |SE2507CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 12.0000M-CO 12.00000 MHz | SE2607CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 12.0000M-CO 
12.00000 MHz |SER2507CT-ND@| 1.12 96 80) 1,000 448.00 | MA-505 12.0000M-C0:ROHS 12.00000 MHz |SER2607CT-ND@| 1.12 96 .80 | 1,000 448.00 |MA-506 12.0000M-CO:ROHS 
14.31800 MHz |SE2528CT-ND 1.12 96 80) 1,000 448.00 | MA-505 14.3180M-CO 12.28800 MHz | SE2627CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 12.2880M-CO 
14.31800 MHz |SER2528CT-ND@| 1.12 96 80) 1,000 448.00 | MA-505 14.3180M-C0:ROHS 12.28800 MHz |SER2627CT-ND@| 1.12 96 .80 | 1,000 448.00 |MA-506 12.2880M-CO:ROHS 
14.74560 MHz |SE2529CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 14.7456M-CO 14.31818 MHz |SER2628CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 14.31818M-CO:ROHS 
14.74560 MHz |SER2529CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 14.7456M-CO:ROHS 14.74560 MHz | SE2629CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 14.7456M-CO 
16.00000 MHz |SE2508CT-ND 1.12 96 80) 1,000 448.00 | MA-505 16.0000M-CO 14.74560 MHz | SER2629CT-ND@| 1.12 96 .80 | 1,000 448.00 |MA-506 14.7456M-CO:ROHS 
16.00000 MHz |SER2508CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 16.0000M-CO:ROHS 15.00000 MHz | SE2630CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 15.0000M-CO 
18.43200 MHz |SE2533CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 18.4320M-CO 16.00000 MHz | SE2608CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 16.0000M-CO 
18.43200 MHz |SER2533CT-ND@| 1.12 96 80) 1,000 448.00 | MA-505 18.4320M-CO:ROHS 16.00000 MHz | SER2608CT-ND@| 1.12 96 .80 | 1,000 448.00 |MA-506 16.0000M-CO:ROHS 
19.66000 MHz |SE2535CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 19.6600M-CO 16.25700 MHz | SE2631CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 16.2570M-CO 
19.66000 MHz |SER2535CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 19.6600M-CO:ROHS 18.00000 MHz | SE2632CT-ND 1.12 96 .80 | 1,000 448.00 | MA-506 18.0000M-CO 
20.00000 MHz |SE2509CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 20.0000M-CO 18.00000 MHz |SER2632CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 18.0000M-CO:ROHS 
20.00000 MHz |SER2509CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 20.0000M-C0:ROHS 18.43200 MHz | SE2633CT-ND 1.12 96 .80 | 1,000 448.00 |MA-506 18.4320M-CO 
24.00000 MHz |SE2510CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 24.0000M-CO 18.43200 MHz |SER2633CT-ND@| 1.12 96 .80 | 1,000 448.00 |MA-506 18.4320M-CO:ROHS 
24.00000 MHz |SER2510CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 24.0000M-C0:ROHS 19.66080 MHz |SE2635CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 19.6608M-CO 
24.57600 MHz |SE2538CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 24.5760M-CO 20.00000 MHz | SE2609CT-ND 1.12 96 .80 | 1,000 448.00 |MA-506 20.0000M-CO 
24.57600 MHz |SER2538CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 24.5760M-CO:ROHS 20.00000 MHz |SER2609CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 20.0000M-CO:ROHS 
25.00000 MHz |SE2539CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 25.0000M-CO 20.48000 MHz | SE2636CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 20.4800M-CO 
25.00000 MHz |SER2539CT-ND@| 1.12 96 80) 1,000 448.00 | MA-505 25.0000M-C0:ROHS 22.11840 MHz_| SE2637CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 22.1184M-CO 
29.49120 MHz |SE2543CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 29.4912M-C0:(30T) 22.11840 MHz |SER2637CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 22.1184M-CO:ROHS 
29.49120 MHz |SER2543CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 29.4912M-C0:(30T):ROHS 24.00000 MHz | SE2610CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-506 24.0000M-CO 
30.00000 MHz |SE2544CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 30.0000M-CO 24.00000 MHz |SER2610CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-506 24.0000M-CO:ROHS 
30.00000 MHz |SER2544CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 30.0000M-C0:ROHS 24.57600 MHz | SE2638CT-ND 1.12 96 .80 | 1,000 448.00 |MA-506 24.5760M-CO 
32.76800 MHz |SE2546CT-ND 1.12 96 80) 1,000 448.00 | MA-505 32.7680M-CO 24.57600 MHz |SER2638CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 24.5760M-CO:ROHS 
33.33330 MHz |SE2514CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 33.3330M-CO 25.00000 MHz | SE2639CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 25.0000M-CO 
36.00000 MHz |SE2548CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 36.0000M-CO 25.00000 MHz |SER2639CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-506 25.0000M-CO:ROHS 
40.00000 MHz |SE2515CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 40.0000M-CO 27.00000 MHz |SE2641CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-506 27.0000M-CO:(FUND) 
40.00000 MHz |SER2515CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-505 40.0000M-CO:ROHS 27.00000 MHz |SER2641CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-506 27.0000M-CO:(FUND):ROHS 

Fig. 1 — MA-506 28.63600 MHz |SE2642CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-506 28.6360M-C0:(30T) 
4.00000 MHz | SE2618CT-ND 2.80 2.40 2.00] 1,000 | 1120.00 | MA-506 4.0000M-CO 28.63600 MHz |SER2642CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 |MA-506 28.6360M-C0:(30T):ROHS 
4.00000 MHz_|SER2618CT-ND@| 2.80 2.40 2.00| 1,000 | 1120.00 | MA-506 4.0000M-CO:ROHS + For Tape and Reel part number change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1463 


@ EPSON TOYOCOM Surface Mount Quartz Crystal Products (Cont) Digi@Reel° 


Cut Tape Cut Tape 
Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Epson Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Epson 
Frequency Part No. 1 10 50 aty. Pricing | Part No. Frequency Part No. 1 10 50 Qty. Pricing | Part No. 
32.76800 MHz |SER2646CT-ND@| 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-506 32.7680M-CO:ROHS Fig. 5 — MC-405 
33.00000 MHz | SE2647CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-506 33.0000M-CO 32.76800 KHz | SE2405CT-ND 95 81 68 | 1,000 378.00 | MC-405 32.7680K-AO 
40.00000 MHz | SE2615CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-506 40.0000M-CO Fig. 6 — MC-406 
48.00000 MHz |SE2651CT-ND 1.12 96 80} 1,000 448.00 | MA-506 48.0000M-CO 32.76800 KHz ]SE2418CT-ND 95 81 68] 250 135.00 | MC-406 32.768K-A3 
48.0000 MHz |SER2651CT-ND@| 1.12.96 80 | 1,000 | 448.00 |MA-506 48.0000M-CO:ROHS 3276800 KHz |SER2418CT-ND®| 95 81 68) 250 | 135.00 |MC-406 32.768K-A3:ROHS 


50.00000 MHz /SE2616CT-ND 1.12 96 80 | 1,000 448.00 | MA-506 50.0000M-CO 
64.00000 MHz | SE2653CT-ND 1.23 1.05 88 | 1,000 490.00 | MA-506 64.0000M-CO 
64.00000 MHz |SER2653CT-ND@| 1.23 1.05 88 | 1,000 490.00 | MA-506 64.0000M-CO:ROHS 
Fig. 2— MC-146 
32.76800 KHz |SE2416CT-ND 1.40 1.20 1.00} 250 200.00 | MC-146 32.768KA-AC3 
32.76800 KHz |SER2416CT-ND@} 1.40 1.20 1.00] 250 200.00 | MC-146 32.768KA-AC3:ROHS 
Fig. 3 — MC-156 


32.76800 KHz |SER2405CT-ND@| .95 81 68 | 1,000 378.00 | MC-405 32.7680K-A0:ROHS 
Fig. 7 — FC-135 — RoHS Compliant 
32.76800 KHz | SE2413CT-ND 298 255 213] 250 425.00 | FC-135 32.7680KA-A3 
Fig. 8 — FC-255 — RoHS Compliant 
32.76800 KHz | SE2415CT-ND 186 159 1.33} 250 265.00 | FC-255 32.7680K-A3 
Fig. 9 — MA-406 — RoHS Compliant 


3276800 KHz [SE24120T-ND 1301.11 93] 1,000 | 518.00 |IMG-156 32.7680KA-AO 10.0000MHz |SER3646CT-ND | 112 96 80] 250 | 160.00 /MA-406 10.0000M-C3:ROHS 
32.76800 KHz |SER2412CT-ND@| 1.30 1.11 93] 1,000 | 518.00 |MC-156 32.7680KA-A0:ROHS 12,0000 MHz |SER3643CT-ND | 1.12 96 80} 250 | 160.00 )MA-406 12.0000M-C3:ROHS 

Fig. 4— MC-306 14.31818 MHz |SER3647CT-ND | 1.12 96  .80| 250 | 160.00 |MA-406 14.31818M-C3:ROHS 
32.76800 KHz |SE2407CT-ND 05.81 68] 1,000 | 378.00 |MC-306 32.7680K-AO 16.0000 MHz |SER3645CT-ND | 112 .96 80] 250 | 160.00 |MA-406 16.0000M-C3:ROHS 
32.76800 KHz |SER2407CT-ND@| 95  .81  .68| 1,000 | 378.00 | MC-306 32.7680K-A0:ROHS 25.0000 MHz _|SER3644CT-ND | 1.12 96 80 | 250 | 160.00 |MA-406 25.0000M-C3:ROHS 
32.76800 KHz |SE2417CT-ND 95 81 68] 250 | 195.00 /MC-306 32.768K-E3 25.0000 MHz |SER3642CT-ND | 112 96 .80| 250 | 160.00 |MA-406 25.0000M-G3:ROHS 


32.76800 KHz |SER2417CT-ND@| .95 81 68 | 250 135.00 | MC-306 32.768K-E3:ROHS 


t+ For Tape and Reel part number change CT-ND to TR-ND. = RoHS Compliant 


CTS. 400 Series SMD Crystals Digi@Reel” 


Features: * Stable frequency over temperature and drive level ¢ Ideal for application to high-density circuit boards. * Reliable precision 
and excellent shock performance in wireless telecommunications devices 


Specifications 425 Series 403 Series 405 Series 406 Series 407 Series ie a 
Frequency Tolerance: +30ppm @25°C pepe pas ao messc +30ppm@ 25°C | +30ppm@25°C. +30ppm @ 25°C Top View 
Frequency Stability: +50ppm Tee. Son +50ppm +50ppm +50ppm Package Dimensions (mm) 

Load Capacitance: 73pF 20pF 13pF 13pF 20pF w H 
Shunt Capacitance: 5pF Maximum 5pF Maximum 7pF Maximum | 4pF Maximum 4pF Maximum 425 2 2.0 0.65 Max. 
Drive Level: 400uW Maximum 403 2.5 0.80 Max. 
Operating Mode: Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Se ea Fundamental ae : = = ies 
Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 407 i 5.0 4.20 Max. 
Storage Temperature: -40°C ~ 85°C -55°C ~ 125°C -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C -65°C ~ 125°C 
Cut Tape Cut Tape 
Frequency | ESR | Digi-Key Price Each Tape and Reelt [cts Frequency | ESR | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | cTs 
(MHz) (Q) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. (MHz) (Q) | Part No. i 10 100 Qty. Pricing Part No. 
NEW! 425 Series NEW! 406 Series 
16.00000 | 120 |CTX804CT-ND 3.10 269 1.87 | 3,000] 1116.45/M ]425F35B016M0000 18.43200 | 40 [CTX668CT-ND 216 188 1.30 | 1,000 807.80 ]406C35B18M43200 
20.00000 | 100 |CTX805CT-ND 3.57 310 2.15 | 3,000 | 1285.20/M | 425F35B020M0000 20.48000 | 40 |CTX670CT-ND 216 1.74 1.45 | 1,000 807.80 | 406C35B20M48000 
40.00000 | 60 | CTX806CT-ND 3.57 3.10 2.15 | 3,000 | 1285.20/M | 425F35B040M0000 22.00000 | 40 |CTX671CT-ND 216 1.74 1.45 | 1,000 807.80 | 406C35B22M00000 
403 Series 24.57600 | 40 |CTX672CT-ND 216 188 1.30 | 1,000 807.80 | 406C35B24M57600 
13.00000 | 90 |CTX731CT-ND 199 1.73 1.20 | 3,000] 715.50/M |403C35E13M00000 27.00000_| 40 | CTX673CT-ND 216 1.88 1.30 | 1,000 807.80_| 406C35B27M00000 
16.00000 | 90 |CTX732CT-ND 268 233 1.61 | 3,000] 963.90/M |403C11E16Mmo0000 30.00000 | 40 |CTX674CT-ND 216 1.88 1.30 | 1,000 807.80 | 406C35B30M00000 
26.0000 | 60 |CTX733CT-ND 1.99 173 1.20 | 3,000] 715.50/M |403C35E26mo00000 32.76800 | 40 | CTX675CT-ND 216 1.74 1.45 | 1,000 807.80 | 406C35B32M76800 
27.00000 | 60 |CTX734CT-ND 1.99 1.73 1.20 | 3,000] 715.50/m |403¢35E27Mo0000 san in ee sie is eH Bn nea prescerret ents 
32.00000_|_50_[GTAS50TEN5) en6 ow 53,000 | _963.90/M_]403611E2M00000 44.54500_| 40 |CTX678CT-ND 216 1.88 1.30 | 1,000 807.80 | 406C35B44M54500 
7105920 150 CTXEECT-ND 795 169 ~~ 1.17] 1.000 796.50 T405CI5BTI M0590 48.00000 | 40 |CTX679CT-ND 216 188 1.30 | 1,000 807.80 [406C35B48M00000 
1200000 | 50 | cTx6g9CT-ND 195 169 117 | 1000 726.60 |405¢35B12M00000 10.00000 ) 60 |CTX658CT-ND 216 188 1.30 | 1,000 807.80 | 406C35B10M00000 
4280000 | 50 \cTxe40CT-ND 195 169 © 147 | 1'000 796,60 |405C35B12Ma0q00 10.24500 ] 60 |CTX659CT-ND 216 188 1.30 | 1,000 807.80 | 406C35B10M24500 
: ‘ ; . } : 12.28800 | 60 |CTX660CT-ND 216 174 145 | — — |406C35B12M28800 
13.00000 ] 50 |CTX641CT-ND 195 1.69 1.17 | 1,000 726.60 | 405C35B13M00000 to6ae00 | 60 |cTX661CT-ND 216 46174 «145 :| 1.000 807.80 | 406C35B12Meaa00 
1431818 | 50 _[GIXGS26TENE 1.95 1.60 4.17 | 1,000 | __726.60_ | 405035B14M31818 73.00000 | 60 |CTX662CT-ND 216 1.88 1.30 | 1,000 | 807.80 | 406C35B13M00000 
14.40000 | 50 | CTX643CT-ND 1.95 1.56 1.30 | 1,000 726.60 | 405C35B14M40000 43.22500 | 60 |CTX663CT-ND 216 1.88 1.30 | 1,000 807.80 | 406C35B13M22500 
14.74560 | 50 eT elgua TOS BQ? ete gh OUD)) eb. 60) Absa i aM aoa) 14.0000 | 60 |CTX664CT-ND 246 1.88 1.30 | 1,000] 807.80 | 406¢35814Mo00000 
15.36000 | 50 [CIAGSSCT.ND 1.95 1.56 1.30 | 1,000) 726.60 | 405035B15M36000 14.31818 | 60 |CTX665CT-ND 216 1.74 1.45 | 1,000 807.80 | 406C35B14M31818 
16.00000 | 50 | CTX646CT-ND 1.95 1.69 1.17 | 1,000 726.60 | 405C35B16M00000 14.85000 | 60_|CTX667CT-ND 216 1.88 1.30 | 1,000 807.80 | 406C35B14M85000 
16.36800 | 50 |CTX647CT-ND 195 1.69 1.47 | 1,000 726.60 | 405C35B16M36800 407 Series 
19.20000 50 | CTX648CT-ND 1.95 1.69 1.17 | 1,000 726.60 | 405C35B19M20000 6.38400 40 |CTX682CT-ND 1.58 1.37 95 | 1,000 588.00 |40/7F35E016M3840 
19.68000 50 | CTX649CT-ND 1.95 1.56 1.30 | 1,000 726.60 /405C35B19M68000 16.67000 40 | CTX683CT-ND 1.58 1.37 95 | 1,000 588.00 | 407F35E016M6700 
20.00000 50 | CTX650CT-ND 1.95 1.69 1.17 | 1,000 726.60 |405C35B20M00000 92.11840 40 |CTX684CT-ND 1.58 1.37 95 | 1,000 592.20 | 407F35E022M1184 
24.00000 50 | CTX651CT-ND 1.95 1.69 1.17 | 1,000 726.60 |405C35B24M00000 29.49120 40 | CTX685CT-ND 1.59 1.38 96 | 1,000 592.20 | 407F35E029M4912 
25.00000 | 50 |CTX652CT-ND 195 1.69 1.17 | 1,000 726.60_|405C35B25M00000 36.00000 | 40 |CTX686CT-ND 1.73 1.50 1.04 | 1,000 644.00 | 407F35E036M0000 
26.00000 | 50 |CTX653CT-ND 195 1.69 1.47 | 1,000 726.60 |405C35B26M00000 44.73600 | 40 |CTX687CT-ND 188 «1.63 1.13 | 1,000 700.00 |407F35E044M7360 
32.00000 | 50 |CTX654CT-ND 195 1.69 1.17 | 1,000 726.60 | 405C35B32M00000 9.60000 | 60 |CTX680CT-ND 159 1.38 .96 | 1,000 592.20 | 407F35E009M6000 
33.00000 | 50 |CTX655CT-ND 195 1.69 1.17 | 1,000 726.60 | 405C35B33M00000 12.50000 | 60 |CTX681CT-ND 158 1.37 .95 | 1,000 588.00 | 407F35E012M5000 
40.00000 | 50 |CTX656CT-ND 216 1.74 1.45 | 1,000 807.80 |405C35B40M00000 50.00000 | 100 |CTX688CT-ND 173 1.51 1.04 | 1,000 646.80 | 407T35E050M0000 
44.00000 | 50 | CTX657CT-ND 216 1.74 1.45 | 1,000 807.80 | 405C35B44M00000 + For Tape and Reel part number change CT-ND to TR-ND. 
= i 3.8)<+| + Frequency| Load | Digi-Ke Bulk Price Each Digi-Ke T & R Pricing | CTS 
ATS-SM Series Crystals @ inioe] Gastal (Cis's (Miz) | Cap. [Part Nov 1 1050100 [Part No» 1,000 | PartNo. 
Specifications: * Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C 1 : |.Lead 4 t 8.00000 | 20.0pF | CTX506-ND® 1.23 1.05 88 .70 | CTX506TR-ND® 588.00 | ATSO8ASM-T 
+ Shunt Capacitance: 7.0pF Maximum « Drive Level: 100,w | * insulation pp 4.3| | 9:83040 | 20.0pF )CTXS07-ND® | 1.23 1.05 88 70 |CTXSO7TR-ND@ 588.00 | ATSO98SM-T 
* Frequency Stability: «50ppm * Operating Temperature: | 3.77 '4.9'" Base "gard Gant |_| 10-0000 | Series |CTX508-ND@ | 1.23 1.05 88 70 | CTX508TR-ND® 588.00 | ATS100SM-T 
-20°C ~ 70°C * Operating Mode: Fundamental 11.05920 | 20.0pF | CTX509-ND@ | 1.23 1.05 88 —.70 | CTX509TR-ND@ 588.00 | ATS111SM-T 
12.00000 | Series |CTX510-ND@ | 1.23 1.05 88 —_—.70 | CTXS10TR-ND@ 588.00 | ATS120SM-T 
Frequency| Load | Digi-Key Bulk Price Each Digi-Key T&R Pricing | CTS 12.28800 | 20.0pF |CTX511-ND@ | 1.23 1.05 88 .70 | CTX511TR-ND 588.00 | ATS122SM-T 
(MHz) | Cap. | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 1,000 | Part No. 14.31818 | Series |CTX512-ND@ | 1.23 1.05 88 .70 |CTX512TR-ND@ 588.00 | ATS143SM-T 
3.579545 | 18.0pF |CTXS00-ND@ | 1.23 1.05  .68  ./0|CTXS00IR-ND® 588.00 |ATSO36SM-T 15.36000 | 20.0pF |CTX513-ND@ | 1.23 1.05 .88 70 |CTX513TR-ND® 588.00 | ATS1SASM-T 
3.686400 | 20.0pF |CTXS01-ND® | 1.23 1.05 88 70 |CTX501TR-ND® 588.00 /ATSO37SM-T | | 16.0000 | Series |CTXS14-ND@® | 1.09 93 78 — 62 | CTXS14TR-ND@ 588.00 ATS160SM-T 
4.000000 | 20.0pF |CTX502-ND@ | 1.23 1.05 .88  .70|CTX502TR-ND@ 588.00 | ATSO40SM-T 20.00000 | Series |CTX515-ND@ | 1.09 93.78 «62 |CTX515TR-ND® 588.00 | ATS200SM-T 
4.915200 | 20.0pF |CTX503-ND® | 1.23 1.05 .88  .70 | CTX503TR-ND® 588.00 /ATSO42SM-T | | 20.48000 | 20.0pF |CTX516-ND@ | 1.26 1.08 90 72 )CTX516TR-ND® 728.00 ATS204SM-T 
5.068800 | 20.0pF |CTX504-ND@ | 1.23 1.05 88 _.70 | CTX5047TR-ND@ 588.00 | ATSOSOSM-T 24.57600 | Series |CTX517-ND@ | 1.26 1.08 90 72 |CTX517TR-ND® 728.00 | ATS245SM-T 
6.00000 [| 20.0pF [CTX505-ND@ | 1.23 1.05 88 70 [CTXS05TR-ND® 588.00 [ATSO60SM-T | RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1464 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CTS. ATS Series Crystals 


Specifications: 10.85 >| 4 4.50 
« Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C . > 3.68 ail a 
¢ Shunt Capacitance: 7pF Maximum - 
¢ Drive Level: 100W q 
¢ Frequency Stability: +50ppm 43 12.7 
* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C | 
* Operating Mode: Fundamental en 
Frequency Load | Digi-Key Price Each cTs 
(MHz) Cap. | Part No. at 10 50 100 Part No. 
3.579545 18.0pF |CTX400-ND 83 72 60 .48 |ATS036 
3.686400 20.0pF |CTX401-ND 83 72 60 .48 |ATS037 
4.000000 20.0pF |CTX402-ND 75 65 54 .43  |ATS040 
4.915200 20.0pF |CTX403-ND 75 65 54 43 |ATS042 
5.068800 20.0pF_|CTX404-ND 75 65 54 .43_|ATSO50 
6.000000 20.0pF |CTX405-ND 75 65 54 -43  |ATSO60 
8.000000 20.0pF |CTX406-ND 75 65 54 .43 |ATSO8A 
9.830400 20.0pF |CTX407-ND 75 65 54 .43 |ATSO98 
10.000000 Series |CTX408-ND 75 65 54 .43  |ATS100 
11.059200 20.0pF_|CTX409-ND 75 65 54 43 |ATS111 
12.000000 Series |CTX410-ND 5 65 54 .43 |ATS120 
12.288000 20.0pF |CTX411-ND 75 65 54 43 |ATS122 
14.318180 Series |CTX412-ND 75 65 54 43 |ATS143 
15.360000 20.0pF |CTX413-ND 75 65 54 .43 |ATS15A 
16.000000 Series _|CTX414-ND 75 65 54 .43__ |ATS160 
16.000000 20.0pF |CTX415-ND 15 65 54 .43 |ATS16A 
20.000000 Series |CTX416-ND 75 65 54 .43 |ATS200 
20.480000 20.0pF |CTX417-ND 48 At 34 .28 |ATS204 
24.576000 Series |CTX418-ND 1.26 1.08 -90 72 |ATS245 
25.000000 Series _|CTX419-ND 1.26 1.08 -90 .72 _|ATS250 
HCASINS-ND: (Base INSUlatOr.....:.3.cccrccsrsa aces sesina scenes sninengeaediubedenes $.90/10 $750/100 
Microprocessor Crystals =e 
Specifications: ¢ Frequency Tolerance: 10.85 13.46 
+30ppm @ 25°C »¢ Temperature Stability: | a 


+0.005% (+50ppm) * Operating Temperature: 


632 HCMOS/TTL 
Clock Oscillators 


Model 632 is a ceramic packaged clock oscillator offering reduced size and enhanced stability. The small size 
means it’s perfect for any application. Enhanced stability means it's the perfect choice for today’s communica- 
tion applications that require tight frequency control. Specifications: * Frequency Stability: s50ppm * Sup- 
ply Voltage: 3.3V * Output Load: 15pF * Output Duty Cycle: 45% ~ 55% * Rise/Fall Time: 10ns ¢ Start- 
up Time: 10ms * Enable Time: 10ms ¢ Standby Current: 10A * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Pin | Symbol | Description 

EOH | Enable Input 
GND _ | Circuit & Pkg. Grd. 
Output | RF Output 

Vec | Supply Voltage 


Blol}rm}a 


Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape & Reel Pricing* |CTS 

(MHz) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 

10.000 |CTX736CT-ND 7.35 6.37 4.41 2646.00/M 632L31010M00000 
20.000 |CTX737CT-ND 7.35 6.37 4.41 1636.20/M 632L31020M00000 
25.000 |CTX740CT-ND 4.55 3.94 2.73 1636.20/M 632L31025M00000 
40.000 |CTX738CT-ND 4.55 3.94 2.73 1636.20/M 632L31040M00000 
48.000 | CTX739CT-ND 4.55 3.94 2.73 1636.20/M 632L31048M00000 
50.000 | CTX741CT-ND 4.55 3.94 2.73 1636.20/M 632L31050M00000 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


636 Series SMD Digi@Reel® 
Clock Oscillators 


Features: * HCMOS »* Output enable standard * Standard 5x3.2mm surface mount footprint * Ceramic 
construction for long-term reliability Specifications: « Enable Input Voltage: 2V Minimum ¢ Disable Input 
Voltage: 0.5V Maximum « Phase Jitter (Bandwidth 12kHz-20MHz): 1ps RMS Maximum « Frequency 
Tolerance: +50ppm »* Supply Voltage: 3.3V * Supply Current: 20mA Maximum * Operating Tem- 
perature: -20°C ~ 70°C ° Rise/Fall Time: 14.31818MHz ~ 48MHz: 6ns Maximum; 75MHz ~ 125MHz: 3ns 
* Output Load CMOS: 15pF * Duty Cycle: 45% ~ 55% » Start-up Time: 10ms Maximum « Stand-by 
Current: 10uA Maximum 


-20°C ~ 70°C » Fully hermetic resistance weld 15 Pin Connection 
package * Low attain resistance 4.88 || 4.35 12,70) +k .43 1_| Enable 
2 | Circuit/Pkg. Gnd. 
Frequency Load Digi-Key Price Each cTs 3_| RF Output 
(MHz) Capacitance | Part No. 1 10 100 Part No. 4 | Supply Voltage 
1.843200 13.0pF — |CTX067-ND 1.83 1.58 1.05  |MPO18S Enable Truth Table 
2.000000 20.0pF |CTX068-ND 1.83 1.58 1.05 |MP020S Pin 1 Pin3 
2.457600 32.0pF |CTX069-ND 1.83 1.58 1.05 |MP024S 47 Output 
3.579545 18.0pF |CTX049-ND 75 65 43 |MP036S “07 High Imp. 
3.686400 20.0pF __|CTX071-ND 75 65 .43__|MP037 Open Output 
4.000000 Series |CTX080-ND 75 65 43 |MPO4A 
4.000000 20.0pF |CTX006-ND 75 .65 43 |MP040 
4.194304 12.0pF —|CTX007-ND 75 65 43° |MPO41 Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T & R Pricing | CTS 
4.915200 20.0pF |CTX050-ND 75 65 43 |MP042 (MHz) | Part No. 1 10 100 |Part No. 1,000 Part No. 
5.000000 Series CTX081-ND 75 65 43 |MP05B 14.31818 |CTX689CT-ND| 3.92 3.40 2.35|CTX689TR-ND| 1461.60 |636L3C014M31818 
5.000000 20.0pF = | CTX051-ND. 75 65 43 |MPO5A 14.74560 |CTX690CT-ND| 3.92 3.40 2.35|CTX690TR-ND| 1461.60 /|636L3C014M74560 
5.068800 Series CTX052-ND 15 65 43 /MPO50 16.00000 |CTX691CT-ND| 3.92 3.40 2.35|CTX691TR-ND| 1461.60 /636L3C016M00000 
6.000000 20.0pF = | CTX026-ND. 75 65 43 /MPO60 16.38400 |CTX692CT-ND| 3.92 3.40  2.35|CTX692TR-ND| 1461.60 /|636L3C016M38400 
6.144000 20.0pF = | CTX054-ND 75 65 43 /MPO061 18.43200 |CTX693CT-ND| 3.92 3.40 2.35|CTX693TR-ND| 1461.60 _|636L3C018M43200 
7.372800 Series _|CTX074-ND 75 65 43 | MPO73 20.00000 |CTX694CT-ND| 3.92 3.40 2.35|/CTX694TR-ND| 1461.60 | 636L3C020M00000 
8.000000 Series | CTX056-ND 75 65 43 |MP080 20.48000 |CTX695CT-ND| 3.92 340 2.35|/CTX695TR-ND| 1461.60 |636L3C020M48000 
8.000000 20.0pF | CTX082-ND 75 65 43 |MPO80A 24.00000 |CTX696CT-ND| 3.92 3.40 2.35/CTX696TR-ND| 1461.60 |636L3C024M00000 
9.830400 20.0pF eee 15 65 43 /MPo98 25.00000 |CTX697CT-ND| 3.92 3.40 2.35/CTX697TR-ND| 1461.60 _|636L3C025M00000 
ieoonone | Bares Baan oe ee oe tae 32.00000 |CTX698CT-ND| 3.92 3.40 _2.35|CTX698TR-ND| 1461.60 _|636L3C032M00000 
10:738635 32. 00F SSee 75 a5 33 MPi07 32.76800 |CTX699CT-ND| 3.92 3.14 2.61/CTX699TR-ND| 1461.60 |636L3C032M76800 
44000000 180pF  |CTXO86-ND 95 = Ja, ‘lMe10 33.00000 |CTX700CT-ND| 3.92 3.40 2.35/CTX700TR-ND| 1461.60 | 636L3C033M00000 
ad.086200 Series  (GnxoTenin 25 eS “ag. [MP1 44.00000 |CTX701CT-ND| 3.92 3.40 2.35/CTX701TR-ND| 1461.60 | 636L3C044M00000 
ia000000 Series  (Guxbaentny oe 65 “as MBI 48.00000 |CTX702CT-ND| 3.92 3.40 2.35|/CTX702TR-ND| 1461.60 |636L3C048M00000 
12288000 32.0pF _|CTX087-ND "25 ‘65 “43, «MP 122 75.00000 |CTX703CT-ND| 5.44 4.72 _3.27|CTX703TR-ND| _ 2333.80 _| 636L3C075M00000 
14318180 Series |CTX088-ND 75 65 43 |MP143 100.00000 |CTX725CT-ND| 14.58 12.64 8.76(CTX725TR-ND| 5444.60 |636L3C100M00000 
14.745600 Series  |CTX089-ND 75 65 “43 «|MP147 125.00000 |CTX726CT-ND| 14.58 12.64 8.76|CTX726TR-ND| 5444.60 _|636L3C125M00000 
15.000000 Series  |CTX059-ND 75 65 43 |MP150 
16.000000 Series  |CTX077-ND 75 65 43 |MP160 ; 
18.432000 Series _ |CTX061-ND 75 65 43 |MP184 635 Series LVPECL SMD 
79.660800 Series |CTX090-ND 75 65 43 |MP196 . 
20.000000 Series  |CTX062-ND 75 65 43 |MP200 
22.118400 Series  |CTX063-ND 75 65 43 |MP221 Cc I oc k Osci I lato rs 
24.000000 Series CTX091-ND 75 65 43 MP240 Model 635 is a ceramic packaged clock oscillator offering reduced size and enhanced stability. The small 
24.576000 Series CTX092-ND, 75 65 43 MP245 size means it is perfect for any application. The enhanced stability means it is the perfect choice for today’s 
25.000000 Series CTX093-ND 75 65 43 MP250 communications applications that require tight frequency control. Features: * Low phase jitter * Differential 
HCA49INS-ND Base Insulatol...--occcocccecccececeeeececeeeeeeeececeeeeeeeeeeeesees $.90/10 $750/100 LVPECL Output Specifications: * Enable Input Voltage: 0.7VCC Minimum »* Disable Input Voltage: 


NEW! 625 Series 2.5 x 2.0 Digi@keel° RoHS 
SMT Oscillators 


Specifications: 
* Supply Voltage: 3.3VDC 


0.3VCC Maximum »* Phase Jitter (Bandwidth 12kHz~20MHz): 1ps RMS » Frequency Tolerance: 
+50ppm ¢ Supply Voltage: 3.3Vdc * Supply Current: 100mA Maximum @ Maximum Load + Operating 
Temperature: -40°C ~ 85°C »* Rise/Fall Time: <100MHz 1.0ns Maximum; >100MHz 0.6ns Maximum 
¢ Output Duty Cycle: 45% ~ 55% * Start-up Time: 5ms Maximum 


¢ Frequency Stability: +50ppm 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 


Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each T & R Pricing* |CTS 
(MHz) Part No. i 10 100 3,000 Part No. 
12.00000 |CTX811CT-ND 7.13 6.18 4.28 2565.00/M 625L3C012M00000 
20.00000 |CTX812CT-ND 7A3 6.18 4.28 2565.00/M 625L3C020M00000 
24.00000 |CTX813CT-ND 7.13 6.18 4.28 2565.00/M 625L3C024M00000 
24.57600 |CTX814CT-ND 7.13 6.18 4.28 2565.00/M 625L3C024M57600 
40.00000_|CTX815CT-ND 7.13 6.18 4.28 2565.00/M 625L3C040M00000 


Pin| Symbol |Description 
1 | EOH or N.C. | Enable (std.) or optional No Connect 
2 |EOH orN.C.|No Connect (std.) or optional Enable 
3 GND Circuit and Package Ground 
4 Output RF Output 
5 Output Complimentary RF Output 
6 VCC Supply Voltage 


Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each T & R Pricing* | CTS 
(MHz) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 

77.76 CTX727CT-ND 15.56 13.49 9.34 5810.00 635P313077M7600 
100.00 CTX728CT-ND 22.14 20.30 13.66 10333.40 635P313100M0000 
125.00 CTX729CT-ND 25.39 23.28 15.66 11846.80 635P313125M0000 
155.52 CTX730CT-ND 24.00 22.00 14.80 11200.00 635P313155M5200 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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CTS. Surface Mount Clock Oscillators @PReel° 


Features: 
* Standard miniature surface mount footprint * PCMCIA Type II and IIl compatible * HCMOS/TTL compat- 


ible * 16mm Tape and Reel * Ceramic construction for long-term reliability * Seam welded and shielded with Denotes 44 


Kovar cover 
Specifications: so ] 1 Pin Connection 
ig utput Enable 
¢ Frequency Stability: 3C and 31: +50 ppm; 51: +25 ppm » Supply Voltage: CB3: 4.5V ~ 5.5V; CB3LV: 3.0V ~ EEE : 2 | Cover/CKT GND 
3.6V * Supply Current Maximum: 1.5MHz ~ 20.00MHz: CB3: 25mA; CB3LV: 12mA; 20.1MHz ~ 80MHz: CB3: Top View y i 3 Out 
50mA; CB3LV: 40mA; 80.1MHz ~ 160MHz: CB3: 100mA; CB3LV: 60mA * Operating Temperature: 3C: -20°C 441.8 1) 4 Vec 
~ 70°C; 3I and 51: -40°C ~ 85°C « Rise and Fall Time Maximum: 1.5MHz ~ 20.00MHz: CB3: 10ns; CB3LV: ——S==! Pad Layout a S08 
8ns; 20.1MHz ~ 80MHz: CB3: 8ns; CB3LV: 4ns; 80.1MHz ~ 160MHz: CB3: Sns; CB3LV: 3ns * Output Load: a : ottorn View 
4.5MHz ~ 50.0MHz: 50pf; 50.1MHz ~ 80.0MHz: 30pf; 80.1MHz ~ 160MHz: 15pF » Enable Input Voltage: 2V Side View 
Minimum ¢ Disable Input Voltage: 0.8V Maximum 
Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each T &R Pricing* |CTS Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each T &R Pricing* |CTS 
(MHz) —_| Part No. 1 10 50 1,000 Part No. (MHz) __ | Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
CB3 Surface Mount Clock Oscillators 16.38400 |CTX708LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3I-16M3840 
1.54400 |CTX290CT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 CB3-3C-1M5440 16.38400 |CTX321LVCT-ND 4.31 3.74 3.28 1608.60 CB3LV-5I-16M3840 
1.84320 | CTX291CT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 CB3-3C-1M8432 18.43200 |CTX293LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 CB8LV-3C-18M4320 
3.68640 | CTX260CT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3-3C-3M6864 18.43200 |CTX305LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CBSLV-3I-18M4320 
4.00000 [eo TEND 294 256° 22a 1099.00 | CBS-8C-4M0000 19.4000 |CTX272LVCT-ND | 294 256 224 1099.00 | CBSLV-3C-19M4400 
6.17600 [SAcee CTE) eon bees eee IOEBO0! ss} OBeoe OM 1t00 19.44000 |CTX709LVCT-ND | 294 256 2.24 1099.00 | CB8LV-3I-19§M4400 
7.37280 |CTX263CT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3-8C-7M3728 
aaaaee ee ia s6a Se 34 jassien - \eRs:s0-anionso 20.00000 |CTX273LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3C-20M0000 
Hafannae SROETEND pad fee a saa oA eae 1enodnD 20.00000 |CTX306LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 CB3LV-3I-20M0000 
42.00000 (Gmeneenmntn a.9d 66 354 4as:00| .|eBaS0215Mo000 20.00000 |CTX322LVCT-ND 4.31 3.74 3.28 1608.60 | CB3LV-5I-20M0000 
12.28800 |CTX266CT-ND oA Die Biba 409900: |CBS-3Ca12NeBa0 20.48000 |CTX274LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3C-20M4800 
12.35200 |OTX2670T-ND 373 3.44 1.98 1099.00 |CB3-3c-12Ma520 24.00000 |CTX294LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3C-24m0000 
14.31818 |CTX268CT-ND 294 256 2.24 4099.00 |CB3-3C-14M31818 24.00000 |CTX307LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3I-24m0000 
15.36000 | CTX269CT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 CB3-3C-15M3600 24.57600 |CTX326LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 CB3LV-3l-24M5760 
16.00000 | CTX270CT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3-3C-16M0000 24.70400 |CTX275LVCT-ND 3.73 3.44 1.98 1099.00 | CB3LV-3C-24M7040 
16.00000 | CTX304CT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 _| CB3-3I-16M0000 25.00000 |CTX276LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3C-25M0000 
16.38400 |CTX271CT-ND 3.73 3.44 1.98 1099.00 |CB3-3C-16M3840 25.00000 |CTX308LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3I-25M0000 
18.43200 | CTX293CT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 CB3-3C-18M4320 25.00000 |CTX323LVCT-ND 4.31 3.74 3.28 1608.60 CB8LV-5I-25M0000 
18.43200 | CTX300CT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3-31-18M4320 27.00000 |CTX710LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3I-27M0000 
19.44000 (ee TED 373 3.4400 1.98 1099.00 | CB3-8C-19M4400 27.00000 |CTX324LVCT-ND | 4.31 374 3.28 1608.60 | CBSLV-5I-27M0000 
20.00000 [OUACZSCigND eer | taeee Sees NOES O07 CBS GreQMO009 29.49120 |CTX295LVCT-ND | 294 256 224 1099.00 | CBSLV-3C-29M4912 
20.0000 (eT ca eat pa eat 1029.00; | GBsrl 20M0000 30.00000 |CTX296LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 — |CB3LV-3C-30M0000 
20.48000 | CTX274CT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3-3C-20M4800 
2400000 (oan 264 a6 abd Aosaie: | c8as-aanod08 30.00000 |CTX309LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3I-30M0000 
> an 400 (eennenentey ao a s ah aa a6 5 an BBaaC DaKIO4G 32.00000 |CTX277LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 CB3LV-3C-32M0000 
25.00000 \amennnenta ‘ee eee aeaon ||Ghe ac SeNnOGo 32.00000 |CTX310LVCT-ND | 2.94 256 2.24 1099.00 | CB3LV-31-32M0000 
39.49120 |CTX295CT-ND 2.94 256 224 1099.00 |cB3-ac-20m4912 32.76800 |CTX278LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3C-32M7680 
30.00000 | CTX296CT-ND 2.94 256 224 4099.00 _|cB3-3C-30Mo000 32.76800 |CTX311LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3I-32M7680 
32.00000 | CTX277CT-ND 2.94 2.56 2.24 4099.00 CB3-3C-32M0000 33.00000 |CTX312LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 CB3LV-3l-33M0000 
32.76800 | CTX278CT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3-3C-32M7680 33.33300 |CTX279LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3C-33M3330 
33.33300 | CTX279CT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3-8C-33M3330 33.33330 |CTX313LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3I-33M3333 
40.00000 |CTX280CT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00  |CB3-3C-40M0000 40.00000 |CTX280LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3C-40M0000 
40.00000 | CTX314CT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 —_| CB3-3I-40M0000 40.00000 |CTX314LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3I-40M0000 
44.73600 | CTX281CT-ND 3.73 3.44 1.98 1099.00 CB3-3C-44M7360 44.73600 |CTX281LVCT-ND 3.73 3.44 1.98 1099.00 CB3LV-3C-44M7360 
45.00000 | CTX297CT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3-3C-45M0000 44.73600 |CTX711LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00  |CBSLV-3I-44M7360 
49.18200 [X2e2CTEND) 294 2562.24 1099.00 | CB3-3C-49M1520 45.00000 |CTX297LVCT-ND | 2.94 256 2.24 1099.00 | CBSLV-3C-45Mo000 
50.0000 HE 204 a56 eat 1089.00; ~ » CBee 72OM0000 48.00000 |CTX315LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3I-48M0000 
Piss lene a ae ne io Pasi 49.15200 |CTX282LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB8LV-3C-49M1520 
eacine SRARISTERT Wag wien ee canto Gaetan ouiona 50.00000 |CTX283LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 CB3LV-3C-50M0000 
OE oo ceca aoe. aac? 366 ‘i Gigore Ul Gasacceeneeea 50.00000 |CTX327LVCT-ND | 2.94 256 2.24 1099.00 | CB3LV-31-50M0000 
72.00000 IGueaaEGimin aver oo ade 3100 495100" sl CBSSC-FNIO0N0 51.84000 |CTX284LVCT-ND | 373 344 1.98 1099.00 | CB3LV-3C-51M8400 
80.00000 |CTx289CT-ND 3.16 274 2.40 1178.80  |CB3-3C-8omoo00 60.00000 | CTX285LVCT-ND. 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3C-60M0000 
CB3LV Surface Mount Clock Oscillators 60.00000 |CTX712LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CBSLV-3I-60Mo000 
1.54400 | CTX290LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 CB3LV-3C-1M5440 64.00000 |CTX286LVCT-ND 2.98 2.59 2.27 1113.00 CB3LV-3C-64M0000 
1.84320 | CTX291LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3C-1M8432 64.00000 |CTX328LVCT-ND 2.98 2.59 2.27 1113.00 | CB3LV-3I-64M0000 
3.68640 |CTX260LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3C-3M6864 65.53600 |CTX713LVCT-ND 2.98 2.59 2.27 1113.00 | CB3LV-3I-65M5360 
4.00000 | CTX261LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3C-4M0000 66.00000 |CTX316LVCT-ND 2.98 2.59 2.27 1113.00 | CB3LV-3I-66M0000 
6.17600 | CTX262LVCT-ND 3.73 3.44 1.98 1099.00 CB3LV-3C-6M1760 66.66660 |CTX287LVCT-ND 2.98 2.59 2.27 1113.00 CB3LV-3C-66M6666 
7.37280 | CTX263LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 CB3LV-3C-7M3728 72.00000 |CTX288LVCT-ND 2.98 2.59 2.27 1113.00 CB3LV-3C-72M0000 
7.37280 |CUXG2SIVETENDE| 294 256 2.24 1099.00 | CBSLV-3I-7M3728 74.25000 |CTX714LVCT-ND | 2.98 259 2.27 1113.00 | CB3LV-3I-74M2500 
8.00000 ecco, 86294 06=— 26 2.24 1092200)” «| CBSE V SGM0000 74.75280 |CTX71SLVCT-ND | 298 259 227 1113.00 | CBSLV-3I-74M7528 
pene Rarer pent ae ret -_ aa pera ans 75.0000 |CTX716LVCT-ND | 298 259 227]| 1113.00 — |CBSLV-3I-7sMo000 
77.76000 |CTX717LVCT-ND 3.16 2.74 2.40 1178.80 | CBSLV-3I-77M7600 
10.00000 | CTX265LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3C-10M0000 0.00000 (Geeta ae 54 ein jase. | |shal y e-noniaod 
10.00000 | CTX707LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3I-10Mo0000 : j : . : ° — 
12.0000 feneeenGeND aid aes DA 499900: |CBSLV-80-49MI0000 80.00000 |CTX317LVCT-ND 3.16 2.74 2.40 1178.80 | CBSLV-3I-80M0000 
12.00000 |CTX308LVCT-ND 294 256 204 1099.00 | CBSLV-3I-12Moo00 100.00000 |CTX318LVCT-ND 4.02 3.49 3.06 1500.80 | CB8LV-3I-100M0000 
42.28800 |CTX266LVCT-ND 2.94 256 224 4099.00 _|CBSLV-3C-12M2880 106.25000 |CTX718LVCT-ND 5.75 4.98 4.37 2144.80 | CB3LV-3I-106M2500 
72.35200 |CTX267LVCT-ND 294 256 224 1099.00 | CB3LV-3C-12M3520 125.00000 |CTX319LVCT-ND 6.99 6.07 5.32 2611.00 | CB3LV-3I-125M0000 
14.31818 | CTX268LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 CB3LV-3C-14M31818 133.33000 )CTX320LVCT-ND 743 6.44 5.65 2773.40 CB3LV-3I-133M3300 
15.36000 | CTX269LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3C-15M3600 150.00000 |CTX719LVCT-ND | 17.88 16.39 13.41 8344.00 | CB3LV-3I-150M0000 
16.00000 | CTX270LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 | CB3LV-3C-16M0000 156.25000 |CTX720LVCT-ND | 17.88 16.39 13.41 8344.00 | CB3LV-3I-156M2500 
16.38400 |CTX271LVCT-ND 2.94 2.56 2.24 1099.00 _| CB3LV-3C-16M3840 * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CTS. 357L Series Surface Mount VCXO 


Specifications: + Output Voltage Level: Logic “1” Minimum 0.9V; Logic “O” Maximum 0.1V * Output Transi- 
tion Rise and Fall Time: 5.0ns * Output Duty Cycle (SYM): 45% Minimum, 55% Maximum @ 50% level 
¢ Phase Jitter (Bandwidth 12kHz-20MHz): 1ps RMS Maximum «* Linearity: 10% * Input Impedance: 50kQ. 


Minimum * Modulation Roll-Off: 10kHz @ -3dB * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Lt 
3.73 


1 


Denotes 
Pad #1 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing* |CTS 
(MHz) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
1.5440 CTX630CT-ND 6.86 5.49 4.58 2562.00 |357LB31001M5440 
2.0480 CTX721CT-ND 4.69 4.07 2.82 1750.00 |357LB31002M0480 
4.0960 CTX626CT-ND 6.86 5.95 4.12 2562.00 |357LB31004M0960 
6.1760 CTX631CT-ND 6.86 5.49 4.58 2562.00 |357LB31006M1760 
16.3840 CTX632CT-ND 6.86 5.95 4.12 2562.00 _|357LB31016M3840 
19.4400 CTX627CT-ND 6.86 5.49 4.58 2562.00 |357LB31019M4400 
20.0000 CTX633CT-ND 6.86 5.49 4.58 —  |357LB31020M0000 
27.0000 CTX634CT-ND 6.86 5.95 4.12 2562.00 |357LB31027M0000 
32.7680 CTX635CT-ND 6.86 5.95 4.12 2562.00 |357LB31032M7680 
35.3280 CTX628CT-ND 6.86 5.49 4.58 2562.00 _|357LB31035M3280 
38.8800 CTX636CT-ND 6.86 5.49 4.58 2562.00 |357LB31038M8800 7 
40.0000 CTX637CT-ND 7.24 6.28 4.35 2702.00 |357LB31040M0000 3 
44.7360 CTX629CT-ND 7.24 5.79 4.83 —  |357LB31044M7360 
61.4400 CTX722CT-ND 15.15 13.89 9.35 7070.00 |357LB31061M4400 2.54 | 
65.3600 CTX723CT-ND 15.15 13.89 9.35 7070.00 _|357LB3l065M3600 + 5.08 
77.7600 _|CTX724CT-ND 23.61 21.65 14.56 | 11018.00 [357LB31077M7600 Bottom View 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


NEW! 532 Series 5.0 x 3.2 Surface Mount TCXO 


Specifications: * Supply Voltage: 3.3VDC ¢ Frequency Stability: +2.5ppm * Operating Temperature 
Range: -30°C ~ 85°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


MX045 Clock Oscillators 


Specifications: * Frequency Stability: s50ppm * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C * Supply 
Voltage: 5.0V * Supply Current: 1.0 ~ 20MHz: 10 ~ 25mA; 20.1 ~ 80MHz: 30 ~ 50mA * Output Load CMOS: 
1 ~ 50MHz: 50pF; 50.1 ~ 80MHz: 30pF * Output Load TTL: 1 ~ 80MHz: 10TTL * Output Current: VoH=3.9V: 
-16mA; VoL=0.4V: 16mA ¢ Output Duty Cycle: 45 ~ 55% » Rise and Fall Time: 1.0 ~ 50MHz: 8 ~ 10ns; 50.1 
~ 80MHz: 4 ~ 8ns ¢ Start Up Time: 10ms ¢ Enable Input (Vin): 2V Minimum; (Vi): 0.8V Maximum ¢ Enable 
Time: 100ns ¢ Phase Jitter: 1ps 

Standard Output: Features: * CMOS/TTL compatible ¢ Fully hermetically-sealed package * Standard 14-Pin 
or 8-Pin DIP footprint * Drives up to 10 standard TTL Loads 

Tri-State Output: Tri-State Logic uses the two standard logic levels of high (logic 1) and low (logic 0) but has 
added a third state that is not a logic level but an open circuit condition that effectively disconnects the output 
from your circuit with a high impedance (floating) state, thereby enabling the use of numerous oscillators on 
the same bus line. Also, by using the enable pin to control the output, the crystal is still running even when the 
output is disabled (stand-by mode), thus eliminating any start-up time for the oscillator. 

CTS HCMOS/TTL products utilize an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) design strategy. Employ- 
ing a single design family supporting both HCMOS/TTL applications helps in reducing costs and lead times. 
Utilizing ASIC technology reduces the number of components inside the XO (crystal oscillator), thus increasing 
reliability and further reducing cost. Features: * CMOS/TTL compatible » Drives up to 10 standard TTL loads 


Full Size 


PIN 1 
Frequency Cut Tape Price Each T&R Pricing* |CTS IDENTIFIER 
(MHz) a 10 100 1,000 Part No. 
13.000 |CTX807CT-ND 11.16 9.68 6.70 4166.40 532L25DT13M0000 
19.200 |CTX808CT-ND 11.16 9.68 6.70 4166.40 532L25DT19M2000 
19.440 |CTX809CT-ND 11.16 9.68 6.70 4166.40 532L25DT19M4400 
26.000 | CTX810CT-ND 11.16 9.68 6.70 4166.40 532L25DT26M0000 
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Supply Voltage 


Fully hermetic resistance weld package 


Frequency |Digi-Key Price Each cTs Frequency | Digi-Key Price Each cTs 
(MHz) | Part No. 1 10 50 100 500 _|Part No. (MHz) | Part No. 1 10 50 100 500 _|Part No. 
Full Size — Standard Output 7.3728 |CTX765-ND 405 347 289 232 1.92 |MXO45HS-3C-7M3728 
1.0000 ]CTX775-ND 405 347 289 2.32 1.92 |MXO45-3C-1M0000 8.0000 |CTX743-ND 405 347 289 2.32 1.92 |MXO45HS-3C-8M0000 
1.8432 _|CTX776-ND 405 347 289 2.32 1.92 |MXO45-3C-1M8432 10.0000 |CTX753-ND 405 347 289 2.32 1.92 |MXO45HS-3C-10M0000 
2.0000 |CTX770-ND 405 347 289 2.32 1.92 |MXO45-3C-2M0000 14.31818 |CTX752-ND 405 347 289 2.32 1.92 |MXO45HS-3C-14M31818 
3.6864 |CTX781-ND 405 347 289 2.32 1.92 |MXO45-3C-3M6e864 16.0000 |CTX750-ND 405 347 2.89 2.32 __1.92_ | MXO45HS-3C-16M0000 
4.0000 _|CTX774-ND 4.05 347 2.89 2.32 —_—-1.92_ | MXO45-3C-4M0000 18.4320 |CTX754-ND 405. 347 289 232 1.92 |MXO45HS-3C-18M4320 
4.9152 |CTX783-ND 4.05 3.47 2.89 2.32 1.92 |MX045-3C-4M9152 19.6608 |CTX760-ND 4.05 3.47 2.89 2.32 1.92 |MXO45HS-3C-19M6608 
5.0000 |CTX769-ND 4.05 347 289 232 1.92 |MXO45-3C-5M0000 20.0000 | CTX756-ND 405 347 289 2.32 1.92 |MXO45HS-3C-20M0000 
6.0000 |CTX771-ND 4.05 3.47 2.89 2.32 1.92 /MX045-3C-6M0000 24.0000 |CTX757-ND 4.05 3.47 2.89 2.32 1.92 |MXO45HS-3C-24M0000 
6.1440 | CTX786-ND 405 347 289 2.32 1.92 |MX045-3C-6M1440 25.0000 _|CTX758-ND 405 347 289 2.32 1.92 _|MXO45HS-3C-25M0000 
7.3728 _|CTX788-ND 4.05 3.47 289 2.32 1.92 | MXO45-3C-7M3728 25.1750 |CTX761-ND 405 347 289 232 1.92 |MXO45HS-3C-25M1750 
8.0000 | CTX768-ND 4.05 347 289 2.32 1.92 |MXO45-3C-8M0000 32.0000 |CTX749-ND 4.05 347 289 232 1.92 |MXO45HS-3C-32M0000 
10.0000 | CTX772-ND 4.05 347 289 2.32 1.92 | MXO45-3C-10M0000 40.0000 |CTX748-ND 4.05 347 289 232 1.92 |MXO45HS-3C-40M0000 
12.0000 )CTX766-ND 4.05 347 289 2.32 1.92 |MXO045-3C-12M0000 50.0000 |CTX759-ND 4.05 347 289 232 1.92 |MXO45HS-3C-50M0000 
16.0000 )CTX767-ND 4.05 347 289 2.32 1.92 |MXO045-3C-16M0000 80.0000 _|CTX751-ND 851 7.29 6.08 4.86 —_4.04_ | MXO45HS-3C-80M0000 
18.4320 _|CTX777-ND 4.05 347 2.89 2.32 1.92 | MX045-3C-18M4320 Half Size — Tri-State Output 
20.0000 | CTX778-ND 4.05 347 2.89 2.92 1.92 | MXO045-3C-20M0000 1.0000 [CTX793-ND 405. 347 289 232 1.92 |MXO45HST-3C-1M0000 
24.0000) CTX773-ND 405 347 289 6 2.92 1.92 | MXO45-8C-24M0000 1.8432 |CTX794-ND 405 347 289 232 1.92 |MXO4SHST-3C-1M8432 
25.0000 | CTX779-ND 4.05 3.47 2.89 2.92 1.92 | MX045-3C-25M0000 3.6864 |CTX798-ND 405 347 289 2.32 1.92 |MXO4SHST-3C-3M6e864 
28.9220 /GIP@Eo ND 405 347 289° 2.92 1.92 | MX045-8C-28M3220 5.0000 |CTX800-ND 4.05 347 289 232 1.92 |MXO4S5HST-3C-5M0000 
32.0000 _|GIDM7B2:ND) 405 3.47 289 2.82 1.92 |MXO45-80-32M0000 6.0000 _|CTX792-ND 4.05 3472.89 2.32 1.92 |MXO4S5HST-3C-6M0000 
40.0000 eae 0G, SST. 7280 ~ ee vile | MAOAS oo 400000 8.0000 |CTX803-ND 405 347 289 232 1.92 |MXO4S5HST-3C-8M0000 
50.0000 ee ele Ree gees tee Ce coon) 10.0000 |CTX789-ND 4.05 347 289 232 1.92 |MXO45HST-3C-10M0000 
84.0000 [ETB 7aND) BS tek 22 TOE 08 = 2h 2] MACE Stee M0000 16.0000 |CTX795-ND 405 347 289 2.32 1.92 |MXO45HST-3C-16M0000 
Half\Size — Standard Output 18.4320 |CTX796-ND 405 347 289 232 1.92 |MXO45HST-3C-18M4320 
1.0000 een B05 SME BBO SR 2 | MXOsSHS SC 1M0000 20.0000 _|CTX791-ND 4.05 347 2.89 2.32 1.92 |MXO45HST-3C-20M0000 
1.8432 ean 05 SE 289. S22. 2: | MXOSSHS SC-IMEtS2 25.0000 |CTX797-ND 4.05 347 289 2.32 1.92 |MXO45HST-3C-25M0000 
2.0000 |CTX755-ND 405 347 289 2.32 1.92 |MXO45HS-3C-2M0000 
aesca [aeeents hoe. bay: Bad Bae dae- [NOseHeee-amaaaa 32.0000 |CTX799-ND 405 347 289 2.32 1.92 |MXO4S5HST-3C-32M0000 
+0000 (aan dine oag! “Bac, S48" | 488- lhixousue-ec-auncon 40.0000 |CTX790-ND 405 347 289 2.32 1.92 |MXO4S5HST-3C-40M0000 
aise TOINZESNDI toe Bay 389 D1 So |MXOASHS-SC-aMOtED 50.0000 |CTX801-ND 405 347 289 2.32 1.92 |MXO45HST-3C-50M0000 
50000 lenient jee ade Beo- bas? 4.68 | wkodeus ac siunoue 66.6666 _|CTX802-ND 529 454 3.78 3.03 _2.51_|MXO45HST-3C-66M66666 
6.0000 |CTX747-ND 4.05 3.47 2.89 2.32 1.92 |MXO45HS-3C-6M0000 A462-ND Aries Electronics Inc. Full Size 4-Pin Oscillator Sockets .... $.58/1 $12.08/25 $39.12/100 
6.1440 |CTX764-ND 4.05 3.47 2.89 2.32 1.92 |MXO45HS-3C-6M1440 A463-ND Aries Electronics Inc. Half Size 4-Pin Oscillator Sockets .... $.58/1 $12.08/25 $39.12/100 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 1 — LVCMOS and HCMOS Pin Function 
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Specifications: Series Dimensions Vee 
LVCMOS: © Duty Cycle @50% of Vcc: 40% ~ 60% * Operating Temperature: L Ww H 
-20°C ~ 70°C » Storage Temperature: -55°C ~ 125°C » Output Current: -8mA IOH CWX813 | 7.0 | 5.0 | 1.3 Fig. 2— LVPECL Pin Function 
* Output Current: 8mA IOL * Load Capacitance: 15.0pF * Output Enable Voltage: cwxe23 | 7.0 | 50 | 13 : Enable/Disable 
2.97V (VOH) * Output Enable Voltage: .33V (VOL) « Start-up Time: 10ms HSM92 75 50 74 ) NC 
HCMOS: « Temperature Range: 0°C ~ 70°C * Waveform: HCMOS Squarewave, Tri- HSM93 75 50 Ta Ground 
State * Output: Voh: 4.5V Minimum; Vol: 0.5V Max. * Current: loh: 16mA; lol: 16mA P122 70 50 15 Q Output 
« Rise/Fall Time: 7ns Max. * Duty Cycle: 45/55 Max. * Start Up Time: 10mS = = = Q Output 
Max. * Enable/Disable Time: 100ns Max. * Output Load: 50pF P142 70 | 50 | 15 Vec 
LVPECL: * Output Load: 500 * Duty Cycle at 50% of Vcc: 45% ~ 55% * Output p2i2 7.0 | 5.0 | 15 = = 
must be terminated into 500 to Vcc-2V or Thevenin equivalent Fall Time: 1ns P222 7.0 5.0 15 Pin Function 
Hise lima: Ins B28 = fOr | 6.04 | 08 Enable/Disable 
LVDS: * Output Differential Voltage: 450mV Max. * Enable Voltage: 0.3Vcc Max. * Dis- P143 70 50 15 Ground (Case) 
able Voltage: 0.7Vcc Min. * Output Load: 1000 * Duty Cycle at 50% of Vcc: 45% P213 7.0 5.0 15 ‘ , Output Q 
~ 55% » Freq. Stability: +20ppm - Operating Temperature: 0°C ~ 70°C » Storage P2203 70 50 15 Comp Output O 
Temperature: -40°C ~ 85°C * Fall Time: 10ns * Rise Time: 10ns Note: Vod measured 7 - 7 jd Vee 
with 1000 resistor between the true output and the complementary output X502 7.62 | 5.13 | 2.54 
Freq- Cut Tape Tape & Reel Freq- Cut Tape Tape & Reel 
uency | Output | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Connor-Winfield uency | Output | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Connor-Winfield 
(MHz) Type | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 Part No. (MHz) Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
Fig. 1 — CWX813 Series — 3.3V +25ppm, -20°C ~ 70°C 44.7360 | LVCMOS | CW459CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW459TR-ND 1066.50 | CWX823-44.736M 
1.5440 | LVCMOS | CW510CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW510TR-ND 1404.00) CWX813-1.544M 45.0000 | LVCMOS | CW460CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW460TR-ND 1066.50 | CWX823-45.0M 
1.8432 | LVCMOS | CW511CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW511TR-ND 1404.00 | CWX813-1.8432M 49.1520 | LVCMOS | CW461CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW461TR-ND 1066.50 | CWX823-49.152M 
3.6864 | LVCMOS | CW512CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW512TR-ND 1404.00 | CWX813-3.6864M 50.0000 | LVCMOS | CW462CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW462TR-ND 1066.50 | CWX823-50.0M 
4.0000 | LVCMOS | CW513CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW513TR-ND 1404.00 | CWX813-4.0M 60.0000 | LVCMOS | CW463CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW463TR-ND 1066.50 | CWX823-60.0M 
7.3728 | LVCMOS | CW514CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW514TR-ND 1404.00 | CWX813-7.3728M 64.0000 | LVCMOS | CW464CT-ND 240 2.01 1.61 | CW464TR-ND 1201.50 | CWX823-64.0M 
8.0000 | LVCMOS | CW515CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW515TR-ND 1404.00 | CWX813-8.0M 66.6666 | LVCMOS | CW465CT-ND 240 2.01 1.61 | CW465TR-ND 1201.50 / CWX823-66.6666M 
10.0000 | LVCMOS | CW516CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW516TR-ND 1404.00 | CWX813-10.0M 72.0000 | LVCMOS | CW466CT-ND 240 2.01 1.61 | CW466TR-ND 1201.50 | CWX823-72.0M 
12.0000 | LVCMOS | CW517CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW517TR-ND 1404.00 | CWX813-12.0M 80.0000 | LVCMOS | CW467CT-ND 240 2.01 1.61 | CW467TR-ND 1201.50 | CWX823-80.0M 
12.2880 | LVCMOS | CW518CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW518TR-ND 1404.00 | CWX813-12.288M 100.0000 | LVCMOS | CW468CT-ND 3.11 2.59 2.07 | CW468TR-ND 1552.50 | CWX823-100.0M 
14.3182 | LVCMOS | CW519CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW519TR-ND 1404.00 | CWX813-14.31818M 125.0000 | LVCMOS | CW469CT-ND 5.94 4.95 3.96 | CW469TR-ND 2970.00 | CWX823-125.0M 
15.3600 | LVCMOS | CW520CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW520TR-ND 1404.00 ) CWX813-15.36M 156.2500 | LVCMOS | CW470CT-ND 11.48 9.57 7.65 | CW470TR-ND 5737.50 | CWX823-156.25M 
16.0000 | LVCMOS | CW521CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW521TR-ND 1404.00 | CWX813-16.0M Fig. 1 — HSM92 Series — 5.0V +50ppm, O°C ~ 70°C 
16.3840 | LVCMOS | CW522CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW522TR-ND 1404.00 | CWX813-16.384M 29.4912 | HCMOS |CW341-ND 12.15 1013 8.10 |— — _ |HSM92-29.4912 
18.4320 | LVCMOS | CW523CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW523TR-ND 1404.00 | CWX813-18.432M 44.2368 | HCMOS | CW342-ND 12.15 1013 8.10 |— —__|HSM92-44.2368 
19.4400 | LVCMOS | CW524CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW524TR-ND 1404.00 | CWX813-19.44M Fig. 1 — HSM93 Series — 5.0V +100ppm, 0°C ~ 70°C 
20.0000 | LVCMOS | CW525CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW525TR-ND 1404.00 | CWX813-20.0M 4.9152 | HCMOS |CW301-ND 11.61 968 7.74 |— — _ |HSM93-4.9152 
20.4800 | LVCMOS | CW526CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW526TR-ND 1404.00 / CWX813-20.48M 8.0000 | HCMOS | CW302-ND 11.61 968 7.74 |— — __ |HSM93-8.0000 
24.0000 | LVCMOS | CW527CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW527TR-ND 1404.00 | CWX813-24.0M 10.0000 | HCMOS | CW303-ND 11.61 968 7.74 |— — __ |HSM93-10.0000 
24.5760 | LVCMOS | CW528CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW528TR-ND 1404.00 | CWX813-24.576M 16.0000 | HCMOS | CW304-ND 11.61 968 7.74 |— — ___|HSM93-16.0000 
25.0000 | LVCMOS | CW529CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW529TR-ND 1404.00 | CWX813-25.0M 20.0000 | HCMOS | CW305-ND 11.61 9.68 7.74 |— —__|HSM93-20.0000 
27.0000 | LVCMOS | CW530CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW530TR-ND 1404.00 | CWX813-27.0M 25.0000 | HCMOS | CW306-ND 11.61 9.68 7.74 |— — __ |HSM93-25.0000 
29.4912 | LVCMOS | CW531CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW531TR-ND 1404.00 / CWX813-29.4912M 32.0000 | HCMOS | CW307-ND 11.61 9.68 7.74 |— — __ |HSM93-32.0000 
30.0000 | LVCMOS | CW532CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW532TR-ND 1404.00 | CWX813-30.0M 40.0000 | HCMOS | CW308-ND 11.61 9.68 7.74 |— — __ |HSM93-40.0000 
32.0000 | LVCMOS | CW533CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW533TR-ND 1404.00 | CWX813-32.0M 50.0000 | HCMOS | CW309-ND 11.61 9.68 7.74 |— — __ |HSM93-50.0000 
32.7680 | LVCMOS | CW534CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW534TR-ND 1404.00 | CWX813-32.768M 60.0000 | HCMOS |CW310-ND 13.23 11.03 8.82 |— —__|HSM93-60.0000 
33.0000 | LVCMOS | CW535CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW535TR-ND 1404.00 | CWX813-33.0M Fig. 2 — P122 Series — 2.5V +50ppm, O°C ~ 70°C 
33.3330 | LVCMOS | CW536CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW536TR-ND 1404.00 | CWX813-33.333M 100.00 | LVPECL | CW598-ND 22.50 18.00 14.50 |— —  _|P122-100.0M 
40.0000 | LVCMOS | CW537CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW537TR-ND 1404.00 | CWX813-40.0M 125.00 | LVPECL | CW599-ND 22.50 18.00 14.50 |— —  |P122-125.0M 
44.7360 | LVCMOS | CW538CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW538TR-ND 1404.00 | CWX813-44.736M 155.52 | LVPECL | CW600-ND 23.63 18.90 15.23 |— —  |P122-155.52M 
45.0000 | LVCMOS | CW539CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW539TR-ND 1404.00 | CWX813-45.0M 156.25 | LVPECL | CW601-ND 23.63 18.90 15.23 |— —__|P122-156.25M 
49.1520 | LVCMOS | CW540CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW540TR-ND 1404.00 | CWX813-49.152M Fig. 2 — P142 Series — 2.5V +20ppm, O°C ~ 70°C 
50.0000 | LVCMOS | CW541CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW541TR-ND 1404.00 | CWX813-50.0M 100.00 | LVPECL | CW594-ND 24.75 19.80 15.95 P142-100.00M 
60.0000 | LVCMOS | CW542CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW542TR-ND 1404.00 | CWX813-60.0M 125.00 | LVPECL | CW595-ND 24.75 19.80 15.95 P142-125.0M 
64.0000 | LVCMOS | CW543CT-ND 3.21 2.68 2.15 | CW543TR-ND 1606.50 | CWX813-64.0M 155.52 | LVPECL | CW596-ND 25.88 20.70 16.68 P142-155.52M 
66.6666 | LVCMOS | CW544CT-ND 3.21 2.68 2.15 | CW544TR-ND 1606.50 | CWX813-66.6666M 156.25 | LVPECL | CW597-ND 25.88 20.70 16.68 P142-156.25M 
72.0000 | LVCMOS | CW545CT-ND 3.21 2.68 2.15 | CW545TR-ND 1606.50 | CWX813-72.0M Fig. 2 — P212 Series — 2.5V +25ppm, -40°C ~ 85°C 
80.0000 | LVCMOS | CW546CT-ND 3.21 2.68 2.15 | CW546TR-ND 1606.50 | CWX813-80.0M 100.00 | LVPECL | CW610-ND 27.00 21.60 17.40 |— —  |P212-100.0M 
100.0000 | LVCMOS | CW547CT-ND 3.92 3.27 2.61 | CW547TR-ND 1957.50 | CWX813-100.0M 125.00 | LVPECL | CW611-ND 27.00 21.60 17.40 |— —  |P212-125.0M 
Fig. 1 — CWX823 Series — 3.3V +50ppm, -20°C ~ 70°C 155.52 | LVPECL | CW612-ND 28.13 22.50 18.13 |— —  |P212-155.52M 
1.5440 | LVCMOS | CW431CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW431TR-ND 1066.50 |) CWX823-1.544M 156.25 | LVPECL | CW613-ND 28.13 22.50 18.13 |— —__|P212-156.25M 
1.8432 | LVCMOS | CW432CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW432TR-ND 1066.50 | CWX823-1.8432M Fig. 2 — P222 Series — 2.5V +50ppm, -40°C ~ 85°C 
3.6864 | LVCMOS | CW433CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW433TR-ND 1066.50 | CWX823-3.6864M 100.00 | LVPECL | CW614-ND 24.75 19.80 15.95 |— — _ |P222-100.0M 
4.0000 | LVCMOS | CW434CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW434TR-ND 1066.50 |) CWX823-4.0M 125.00 | LVPECL | CW615-ND 24.75 19.80 15.95 |— —  |P222-125.0M 
7.3728 _| LVCMOS | CW435CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW435TR-ND 1066.50 | CWX823-7.3728M 155.52 | LVPECL | CW616-ND 25.88 20.70 16.68 |— — | P222-155.52M 
8.0000 | LVCMOS | CW436CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW436TR-ND 1066.50 | CWX823-8.0M 156.25 | LVPECL | CW617-ND 25.88 20.70 16.68 |— —___|P222-156.25M 
10.0000 | LVCMOS | CW437CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW437TR-ND 1066.50 | CWX823-10.0M Fig. 2 — P123 Series — 3.3V +50ppm, OC ~ 70°C 
12.0000 | LVCMOS | CW438CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW438TR-ND 1066.50 | CWX823-12.0M 100.00 | LVPECL | CW590-ND 22.50 18.00 14.50 |— — _|P123-100.0M 
12.2880 | LVCMOS | CW439CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW439TR-ND 1066.50 | CWX823-12.288M 125.00 | LVPECL | CW591-ND 22.50 18.00 14.50 |— —  |P123-125.0M 
14.3182 | LVCMOS | CW440CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW440TR-ND 1066.50 | CWX823-14.31818M 155.52 | LVPECL | CW592-ND 23.63 18.90 15.23 |— —  |P123-155.52M 
15.3600 | LVCMOS | CW441CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW441TR-ND 1066.50 |) CWX823-15.36M 156.25 | LVPECL | CW593-ND 23.63 18.90 15.23 |— —___|P123-156.25M 
16.0000 | LVCMOS | CW442CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW442TR-ND 1066.50 | CWX823-16.0M Fig. 2 — P143 Series — 3.3V +20ppm, O°C ~ 70°C 
16.3840 | LVCMOS | CW443CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW443TR-ND 1066.50 | CWX823-16.384M 100.00 | LVPECL | CW586-ND 24.75 19.80 15.95 |— — _ _|P143-100.0M 
18.4320 | LVCMOS | CW444CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW444TR-ND 1066.50 | CWX823-18.432M 125.00 | LVPECL | CW587-ND 24.75 19.80 15.95 |— —  |P143-125.0M 
19.4400 | LVCMOS | CW445CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW445TR-ND 1066.50 | CWX823-19.44M 155.52 | LVPECL | CW588-ND 25.88 20.70 16.68 |— —  |P143-155.52M 
20.0000 | LVCMOS | CW446CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW446TR-ND 1066.50 | CWX823-20.0M 156.25 | LVPECL | CW589-ND 25.88 20.70 16.68 |— —__|P143-156.25M 
20.4800 | LVCMOS | CW447CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW447TR-ND 1066.50 / CWX823-20.48M Fig. 2 — P213 Series — 3.3V +25ppm, -40°C ~ 85°C 
24.0000 | LVCMOS | CW448CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW448TR-ND 1066.50 | CWX823-24.0M 100.00 | LVPECL | CW602-ND 27.00 21.60 17.40 |— —  |P213-100.0M 
24.5760 | LVCMOS | CW449CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW449TR-ND 1066.50 | CWX823-24.576M 125.00 | LVPECL | CW603-ND 27.00 21.60 17.40 |— —  |P213-125.0M 
25.0000 | LVCMOS | CW450CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW450TR-ND 1066.50 | CWX823-25.0M 155.52 | LVPECL | CW604-ND 28.13 22.50 18.13 |— —  |P213-155.52M 
27.0000 | LVCMOS | CW451CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW451TR-ND 1066.50 | CWX823-27.0M 156.25 | LVPECL | CW605-ND 28.13 22.50 18.13 |— —__|P213-156.25M 
29.4912 | LVCMOS | CW452CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW452TR-ND 1066.50 / CWX823-29.4912M Fig. 2 — P223 Series — 3.3V +50ppm, -40°C ~ 85°C 
30.0000 | LVCMOS | CW453CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW453TR-ND 1066.50 | CWX823-30.0M 100.00 | LVPECL | CW606-ND 24.75 19.80 15.95 |— — _ |P223-100.0M 
32.0000 | LVCMOS | CW454CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW454TR-ND 1066.50 | CWX823-32.0M 125.00 | LVPECL | CW607-ND 24.75 19.80 15.95 |— — _|P223-125.0M 
32.7680 | LVCMOS | CW455CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW455TR-ND 1066.50 | CWX823-32.768M 155.52 | LVPECL | CW608-ND 25.88 20.70 16.68 |— —  |P223-155.52M 
33.0000 | LVCMOS | CW456CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW456TR-ND 1066.50 | CWX823-33.0M 156.25 | LVPECL | CW609-ND 25.88 20.70 16.68 |— —__|P223-156.25M 
33.3330 | LVCMOS | CW457CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW457TR-ND 1066.50 | CWX823-33.333M Fig. 3 — X502 Series — 3.3V +20ppm, 0°C ~ 70°C 
40.0000 | LVCMOS | CW458CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW458TR-ND 1066.50 | CWX823-40.0M 622.08 LVDS _|CW618-ND 64.13 51.30 41.33 |— —___|X502-622.08M 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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CONNOR 
WINFIELD TCXO, VCXO and OCXO 


HOW Note: For additional specifications, please see the manufacturer's data sheets on Digi-Key website. 
Fig. 1 — D32G Series NEW! Fig. 2— D53G Series NEW! Fig. 3 — D75A, D75F, D75J and D75AS Series NEW! Fig. 4 —TFLD Series Fig. 5 —V702 and V802 Series 
>| 1.10 Je 21 |e (5.33 | 
>| 2.0 fe 
>| [1.52 
t 
6.99 i | 
[1-02 eas 4 
Pin Connections: +—m@2 5 
seg eer D75A, D75F and D75J Series D75AS Series A PD 1 = 
1 Do not Connect 1 | Do not Connect 
Pin Connection 2 Do not Connect 2 | Do not Connect - 9.02 =a 
N/C 3 Do not Connect 3 | Do not Connect 
Do not Connect 4 Ground 4 Ground Pin Connection 
Do not Connect 5 Output 5 Output ‘t N/C 
Pin Connection Ground 6 Do not Connect 6 | Do not Connect 2 N/C 
N/C Output 7 Do not Connect 7 | Do not Connect 3 Ground 
Ground Do not Connect 8 | Tri-State Enable/Disable 8 | Enable/Disable 4 Output Note: For pin outs and output char- 
Output Do not Connect 9 Supply, Vec 9 Supply, Vec 5 N/C acteristics, please see data sheet on 
Supply, Vec Supply, Vcc. 10 Do not Connect 10| Do not Connect 6 Vec Digi-Key website. 
Freq- Input 4 Freq- Input e 
uency | Voltage | Frequency Output Digi-Key Price Each Connor-Winfield uency | Voltage | Frequency Output Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
(MHz) (V) Stability Type Part No. il 10 100 | Part No. (MHz) (V) Stability Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
ne | 20.0000; 33 | 24.6ppm HCMOS | CW620-ND 49.50 39.60 31.90 | TFLD546-20.0M 
NEW! Fig. 1 —D32G Series NEW! ae ae ay 
16.3680 | 3.3 +0.5ppm | Clipped Sinewave | CW660-ND 33.75 27.00 21.75 |D32G-016.368 MHZ Fig. 5 — V702 Series 
19.2000 | 3.3 +0.5ppm | Clipped Sinewave | CW661-ND 33.75 27.00 21.75 |D32G-019.2 MHZ 155.5200] 3.3 | +50ppm/APR LVPECL CW625-ND 37.13 29.70 23.93 | V702-155.52M 
26.0000 | 3.3 +0.5ppm__| Clipped Sinewave | CW662-ND 33.75 27.00 21.75 | D32G-026.0 MHZ 156.2500] 3.3 | +50ppm/APR LVPECL CW626-ND 37.13 29.70 23.93 | V702-156.25M 
NEW! Fig. 2— D53G Series NEW! Fig. 5 — V802 Series 
20.0000 | 3.3 +0.5ppm | Clipped Sinewave | CW658-ND 30.38 24.30 19.58 | D53G-020.0 MHZ 74.17580| 3.3 | +50ppm/APR LVCMOS CW621-ND 31.50 25.20 20.30 | V802-74.1758M 
26.0000 | 3.3 +0.5ppm __| Clipped Sinewave | CW659-ND 30.38 24.30 19.58 | D53G-026.0 MHZ 74,25000| 3.3 | +50ppm/APR LVCMOS CW622-ND 31.50 25.20 20.30 | V802-74.25M 
NEW! Fig. 3 — D75A Series NEW! 100.0000] 3.3 | +50ppm/APR LVCMOS CW623-ND 33.75 27.00 21.75 | V802-100.0M 
10.0000 | 33 +0.28ppm LVCMOS CW648-ND 31.50 25.20 20.30 | D75A-010.0 MHZ 125.0000] 3.3 | +50ppm/APR LVCMOS CW624-ND 33.75 27.00 21.75 | V802-125.0M 
12.8000 | 3.3 +0.28ppm LVCMOS CW649-ND 31.50 25.20 20.30 | D75A-012.8 MHZ 
19.2000 | 3.3 +0.28ppm LVCMOS CW650-ND 31.50 25.20 20.30 | D75A-019.2 MHZ ASOF3, ASOF5 and BSOF3 Series V 
20.0000 | 3.3 +0.28ppm LVCMOS CW651-ND 31.50 25.20 20.30 | D75A-020.0 MHZ 10.0000) 3.3 +0.25ppm LVCMOS CW627-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF3S3-10.0M 
NEW! Fig. 3 — D75F Series NEW! 12.8000 | 3.3 +0.25ppm LVCMOS CW628-ND 11250 90.00 72.50 | ASOF3S3-12.8M 
13.0000 | 3.3 +0.5ppm LVCMOS CW652-ND 23.06 18.45 14.87 | D75F-013.0 MHZ 20.0000) 3.3 +0.25ppm LVCMOS CW629-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF3S3-20.0M 
19.4400 | 3.3 +0.5ppm LVCMOS CW653-ND 23.06 18.45 14.87 |D75F-019.44 MHZ 12.8000 | 5.0 +0.25ppm HCMOS CW630-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF5S3-12.8M 
25.0000 | 3.3 +0.5ppm LVCMOS CW654-ND 23.06 18.45 14.87 | D75F-025.0 MHZ 19.4400 | 5.0 +0.25ppm HCMOS CW631-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF5S3-19.44M 
27.0000 | 3.3 +0.5ppm LVCMOS CW655-ND 23.06 18.45 14.87 | D75F-027.0 MHZ 10.0000} 3.3 +10ppb HCMOS CW634-ND 202.50 162.00 130.50 | BSOF3S3E-10.0M 
NEW! Fig. 3 — D75J Series NEW! 
38.8800 | 3.3 +1.0ppm LVCMOS CW656-ND 18.00 14.40 11.60 |D75J-038.88 MHZ DGOF and OFC5 Series — 5.0V ¥ 
50.0000 | 3.3 +1.0ppm LVCMOS CW657-ND 18.00 14.40 11.60 |D75J-050.0 MHZ 10.0000} 5.0 +.25ppm HCMOS CW632-ND 135.00 108.00 87.00 | DGOF5S3-10.0M 
NEW! Fig. 3 — D75AS Series NEW! 20.0000 | 5.0 +.25ppm HCMOS CW633-ND 135.00 108.00 87.00 | DGOF5S3-20.0M 
20.0000 | 3.3 +0.25ppm_| Clipped Sinewave | CW663-ND 31.50 25.20 20.30 | D75AS-20.0MHZ 10.0000 | 5.0 +20ppb Sinewave CW635-ND 213.75 171.00 137.75 | OFC5DU3BS-10.0M 
Fig. 4 — TFLD Series 20.0000 | 5.0 +20ppb Sinewave CW636-ND 213.75 171.00 137.75 | OFC5DJ3BS-20.0M 
12.8000 3.3 +4.6ppm HCMOS CW619-ND 49.50 39.60 31.90 | TFLD546-12.8M Y For package specifications and additional information, please see datasheet on Digi-Key website. 


Surface Mount Crystals 


Specifications: 
CS-018 Series: Fig. 1 — CS-018 and CS-023 Series NEW! 
* Frequency Calibration: +100ppm » Frequency Stability: +100ppm » Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
CS-023 Series: 


* Frequency Calibration: s20ppm * Frequency Stability: +20ppm * Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
XM-1C and XM-1 Series: SS 
* Temperature Stability: +50ppm »* Frequency Tolerance: +50ppm @25°C * Operating Temperature: -10°C ~ 65°C * Drive Level: 
1mW Typical 
Top Vi GND 
Freq- % Tape and Reel ep ieN 
uency Load | Digi-Key Price Each Pricingt Connor-Winfield 
(MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. Fig. 2— XL-1C Series 
NEW! Fig. 1 — CS-018 and CS-023 Series NEW! 
114.285 | 18pF | CW646CT-ND 4.05 3.38 2.70 2.18 2025.00 CS-018-114.285M o 
114.285 | 18pF |CW647CT-ND 5.40 4.50 3.60 2.90 2700.00 CS-023-114.285M g 
Fig. 2 — XL-1C Series S 
10.0000 | 16pF |CW401CT-ND 4.73 3.94 3.15 = —= XL-1C-10.0000 5 
12.0000 | 16pF |CW402CT-ND 4.73 3.94 3.15 = = XL-1C-12.0000 
16.0000 | 16pF |CW403CT-ND 4.73 3.94 3.15 = = XL-1C-16.0000 
18.4320 | 16pF |CW404CT-ND 4.73 3.94 3.15 = = XL-1C-18.4320 
20.0000 | 16pF |CW405CT-ND 4.73 3.94 3.15 = = XL-1C-20.0000 
Vapor Phase Reflow 
" 5 50 
Fig. 3 — XM-1 Series S “Seal, igo 
10.0000 | 16pF |CW421CT-ND 7.83 6.53 5.22 - — | XM-1-10.0000 g 1-5°Cisec. 
12.0000 | 16pF |CW422CT-ND 7.83 6.53 5.22 = = XM-1-12.0000 § 
a 
= '-9°C/sec) 
16.0000 | 16pF |CW423CT-ND 7.83 6.53 5.22 = = XM-1-16.0000 2 |.20-100 sec. 
18.4320 | 16pF |CW424CT-ND 7.83 6.53 5.22 _ _— XM-1-18.4320 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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S I I @ Seiko Instruments Inc. 32.768kHz Crystals 


Dim. in mm 


1.05 
4 


= 


Load Frequency Operating ESR Drive Cut Tape Tape and Reel 
Capacitance Tolerance Temperature Max. Level | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Seiko Instruments 
Fig. (pF) (ppm) Range (Q) Typ. Part No. ul 10 50 Part No. 3,000 Part No. 
; 6.0 +20 -10°C ~ 60°C 50K 0.1pW = | 728-1000-NDt 35 -30 .20 = = VT200F-6PF20PPM 
12.5 +20 -10°C ~ 60°C 50K O.1pW = | 728-1001-NDt 35 -30 20 = _ VT200F-12.5PF20PPM 
7.0 +20 -40°C ~ 85°C 65K 0.1pW = | 728-1002-1-ND 1.05 -90 75 728-1002-2-ND 460.00/M SSPT7F-7PF20PPM 
2 12.5 +20 -40°C ~ 85°C 65K 0.1pW = | 728-1003-1-ND 1.05 -90 75 728-1003-2-ND 460.00/M SSPT7F-12.5PF20PPM 
6.0 +20 -40°C ~ 85°C 50K 0.1pW = | 728-1004-1-ND 70 60 50 728-1004-2-ND 307.00/M SPT2AF-6PF20PPM 
: 12.5 +20 -40°C ~ 85°C 50K 0.1pW = | 728-1005-1-ND -70 -60 50 728-1005-2-ND 307.00/M SPT2AF-12.5PF20PPM 
+ Bulk 


Digi@Reel° 


Fig. 4— 8-DFN NEW! Fig. 5 — SOT23-6 


Pin Function 

LTC6903 | LTC6904 | LTC6930 
V+ 
GND 
DIVA 
DIVB 
DIVC 
GND 
OUT 
V+ 


V+4 


VA ES [—] 10 SET 
DIV2 C4 [—1 9 MOD 
oo 
[ 
[ 


GND 2[_] 


PH3 [1 8 GND 
1 7 OUT4 
1 6 OUT3 


" OUT1 4 
SET 3*L_| | | 4Div OUT25 


* Pin 3 OE on LTC6905-XXX 


©) N|o]on] s]00 |r | aa 


Features: Linear’s solid-state “instant clocks” can be set to output a broad range of frequencies using a single resistor, or via an SPI or IC interface. 


Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Supply Current Digi-Key Price Each Pricingt 
Fig. | Description Range @ Frequency Part No. il 25 100 500 

Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 33MHz 1.1mA @ 3MHz LTC1799CS5#TRMPBFCT-ND® 3.89 3.48 3.13 1015.00 
Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 33MHz 1.1mA @ 3MHz LTC17991S5#TRMPBFCT-ND® 4.31 3.85 3.47 1395.00 
Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 33MHz 1.1mA @ 3MHz LTC1799HS5#TRMPBFCT-ND® 4.70 4.20 3.78 1520.00 
Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 20MHz 860A @ 10MHz LTC6900CS5#TRMCT-ND 3.89 3.48 3.13 = 
Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 20MHz 860A @ 10MHz LTC6900CS5#TRMPBFCT-ND® 3.89 3.48 3.13 1015.00 
Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 20MHz 860A @ 10MHz LTC6900IS5#TRMPBFCT-ND® 4.31 3.85 3.47 1395.00 

1. | Fixed Frequency Oscillator 25/50/100MHz 12mA @ 100MHz LTC6905CS5-100#TRMPBFCT-ND® 2.80 2.50 2.25 705.00 
Fixed Frequency Oscillator 33.3/66.7/133MHz 15mA @ 133MHz LTC6905CS5-133#TRM-ND$ 2.50 1.71 1.41 = 
Fixed Frequency Oscillator 33.3/66.7/133MHz 15mA @ 133MHz LTC6905CS5-133#TRMPBFCT-ND® 2.80 2.50 2.25 705.00 
Fixed Frequency Oscillator 20/40/80MHz 11mA @ 80MHz LTC6905CS5-80#TRMPBFCT-ND@ 2.80 2.50 2.25 705.00 
Fixed Frequency Oscillator 24/48/96MHz 12mA @ 96MHz LTC6905CS5-96#TRM-ND¥ 2.50 1.71 1.41 = 
Fixed Frequency Oscillator 24/48/96MHz 12mA @ 96MHz LTC6905CS5-96#T RMPBFCT-ND® 2.80 2.50 2.25 705.00 
Resistor Programmable Oscillator 17MHz ~ 170MHz 5mA @ 21MHz LTC6905CS5#TRMPBFCT-ND® 3.95 3.53 3.18 1010.00 

2 |Resistor Programmable with SS 5kHz ~ 20MHz 1.8mA @ 10MHz LTC6902CMS#PBF-ND@$ 4.40 2.93 2.40 = 
SPI Programmable Oscillator 1kHz ~ 68MHz 3.1mA @ 1MHz LTC6903CMS8#PBF-ND + 3.90 2.59 2.20 _ 

l?C Programmable Oscillator 1kHz ~ 68MHz 3.1mA @ 1MHz LTC6904CMS8#PBF-ND@+ 4.20 2.79 2.35 = 
Precision Power Oscillator 32.768kHz ~ 4.194MHz 420uA @ 4.19MHz LTC6930CMS8-4.19#PBF-ND@0 NEW! 2.65 1.76 1.46 = 
Precision Power Oscillator 32.768kHz ~ 4.194MHz 420uA @ 4.19MHz LTC6930IMS8-4.19#PBF-ND@0 NEW! 3.20 2.13 1:75 = 
Precision Power Oscillator 39.063kHz ~ 5.000MHz 570A @ 5MHz LTC6930CMS8-5.00#PBF-ND@0 NEW! 2.65 1.76 1.46 — 

3 Precision ,jPower Oscillator 39.063kHz ~ 5.000MHz 570A @ 5MHz LTC6930IMS8-5.00#PBF-ND@0 NEW! 3.20 2.13 1.75 _— 
Precision Power Oscillator 57.600kHz ~ 7.373MHz 660uA @ 7.37MHz LTC6930CMS8-7.37#PBF-ND@0 NEW! 2.65 1.76 1.46 = 
Precision Power Oscillator 57.600kHz ~ 7.373MHz 660A @ 7.37MHz LTC6930IMS8-7.37#PBF-ND@) NEW! 3.20 2.13 1.75 = 
Precision jPower Oscillator 62.500kHz ~ 8.000MHz 740uA @ 8.000MHz LTC6930CMS8-8.00#PBF-ND@0 NEW! 2.65 1.76 1.46 _ 
Precision Power Oscillator 62.500kHz ~ 8.000MHz 740uA @ 8.000MHz LTC6930IMS8-8.00#PBF-ND@0 NEW! 3.20 2.13 1.75 = 
Precision Power Oscillator 64.000kHz ~ 8.192MHz 760uA @ 8.19MHz LTC6930CMS8-8.19#PBF-ND@0 NEW! 2.65 1.76 1.46 = 
Precision Power Oscillator 64.000kHz ~ 8.192MHz 760uA @ 8.19MHz LTC6930IMS8-8.19#PBF-ND@0 NEW! 3.20 2.13 1.75 = 
Precision )Power Oscillator 32.768kHz ~ 4.194MHz 420uA @ 4.19MHz LTC6930CDCB-4.19#TRMPBFCT-ND® NEW! 3.22 2.88 2.59 760.00 
Precision )Power Oscillator 32.768kHz ~ 4.194MHz 420uA @ 4.19MHz LTC6930IDCB-4.19#TRMPBFCT-ND® NEW! 3.84 3.43 3.09 905.00 
Precision Power Oscillator 39.063kHz ~ 5.000MHz 570A @ 5MHz LTC6930CDCB-5.00#TRMPBFCT-ND® NEW! 3.22 2.88 2.59 760.00 
Precision Power Oscillator 39.063kHz ~ 5.000MHz 570A @ 5MHz LTC6930IDCB-5.00#TRMPBFCT-ND® NEW! 3.84 3.43 3.09 905.00 

4 Precision )Power Oscillator 57.600kHz ~ 7.373MHz 660uA @ 7.37MHz LTC6930CDCB-7.37#TRMPBFCT-ND® NEW! 3.22 2.88 2.59 760.00 
Precision )Power Oscillator 57.600kHz ~ 7.373MHz 660A @ 7.37MHz LTC6930IDCB-7.37#TRMPBFCT-ND® NEW! 3.84 3.43 3.09 905.00 
Precision Power Oscillator 62.500kHz ~ 8.000MHz 740yA @ 8.000MHz LTC6930CDCB-8.00#TRMPBFCT-ND® NEW! 3.22 2.88 2.59 760.00 
Precision Power Oscillator 62.500kHz ~ 8.000MHz 740yA @ 8.000MHz LTC6930IDCB-8.00#TRMPBFCT-ND® NEW! 3.84 3.43 3.09 905.00 
Precision )Power Oscillator 64.000kHz ~ 8.192MHz 760uA @ 8.19MHz LTC6930CDCB-8.19#TRMPBFCT-ND® NEW! 3.22 2.88 2.59 760.00 
Precision Power Oscillator 64.000kHz ~ 8.192MHz 760uA @ 8.19MHz LTC6930IDCB-8.19#TRMPBFCT-ND® NEW! 3.84 3.43 3.09 905.00 

5 Resistor Programmable Oscillator 10kHz ~ 1MHz 15pA @ 100kHz LTC6906CS6#TRMPBFCT-ND® 3.02 2.70 2.43 765.00 
Resistor Programmable Oscillator 40kHz ~ 4MHz 48uA @ 400kHz LTC6907CS6#TRMPBFCT-ND® 3.02 2.70 2.43 765.00 


@ RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. Bulk 0 Tube 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FOXElectronics 


Specifications: 


SMD Tuning Fork 
Crystals 


Digi@Reel” 


¢ Frequency Tolerance: +20ppm » Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 
125°C * Load Capacitance: 12.5pF * Insulation Resistance [Min]: 500MOQ « Drive Level: 1.W 


FX Series Ceramic 
SMD Crystals 


Specifications: 


Digi@Reel’ 


¢ Frequency Tolerance: +50ppm » Operating Temperature: -10°C ~ 60°C * Load Capacitance: 20.0pF 


Fig. 3 


5.0 —| 


tee 


Cut Tape Tape & Reel | Fox 
Frequency | ESR | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing —_| Electronics 
Fig.| (kHz) _| (kQ) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 3,000 _| Part No. 
FSRLF Series 
T[ 32768 | 50 [631-1000-T-ND [ 111 96 85 [631-1000-2-ND | 396.25/M [FSRLFS27 oo 
FSXLF Series ae PH cea = Tape & Reel |Fox 
2 [ 32.768 | 65 [631-1001-1-ND | 7.16 99 83 [631-1001-2-ND | 445.50/M |FSXLF327 __ | Frequency | Digi-Key (IE Digi-Key Pricing —_| Electronics 
FX135 Series Fig.| (MHz) | Part No. 1 10 50 | Part No. 1,000 Part No. 
3 [| 32.768 | 70 [631-1002-1-ND [| 227 1.92 1.69 [631-1002-2-ND | 796.50/M [FX195A-327 FX252B Series 
; | 16.0000 ]631-1036-1-ND | 6.19 5.37 4.71 [631-1036-2-ND 2310.00] FX252BS-16 
24.0000 |631-1038-1-ND | 6.19 5.37 4.74 |631-1038-2-ND 2310.00 _ | FX252BS-24 
i ini ® FX425B Series 
FOXSDLF Series SMD Digi@oRee Rolls 12.0000 ]631-1039-1-ND | 285 247 247 |631-1039-2-ND 1064.00 | FX425B-12 
16.0000 |631-1040-1-ND | 285 247 2417 |— — | Fx425B-16 
Crystals 2 | 20.0000 |631-to41-1-nD | 209 179 152 |— — — |FX425B-20.000 
Specifications: Has 5 J-t0.21->| 24.0000 |631-1042-1-ND 2.09 179 152 |— —__|FXx425B-24 
* Frequency Tolerance: +50ppm * Operat- pene pe od __] FX532B Series 
ing Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage 10.0000 ]631-10441-ND | 440 376 3.20 |— —~_]FX532B-10 
Temperature: -40°C ~ 85°C « Drive Level: 3 | 12.0000 631-1046-1-ND | 440 3.76 3.20 |— — | FX532B-12 
0.5mW « Shunt Capacitance: 7pF 16.0000 |631-1047-1-ND | 4.40 3.76 3.20 |— — | FX532B-16 
24.0000 |631-1049-1-ND | 4.40 3.76 3.20 |— —_|Fx532B-24 
Load Cut Tape Tape & Reel 
Capaci- | Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing —_| Fox Electronics 
tance (MHz) | Part No. il 10 50 | Part No. 1,000 Part No. 
T2.0pF | 4.194304 [631-1006-1-ND | 62 54 48 [631-1006-2-ND 231.00 | FOXSDLF/041 Thru-Hole Crystals 
18.0pF | 3.579545 |631-1003-1-ND | 62.54 48 (631-1003-2-ND 231.00 | FOXSDLF/036S Specifications: 
agieiO Loe 2 = oY Ro eae a ERORooR ° Shunt Capacitance: 7pF * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C 
4.915200 |631-1007-1-ND | 62 54 48 |631-1007-2-ND 231.00 | FOXSDLF/049-20 
6.000000 }631-1008-1-ND | 62 54 48 |631-1008-2-ND 231.00 | FOXSDLF/060-20 
7.372800 |631-1009-1-ND_ | 62 54 48 |631-1009-2-ND 231.00 _ | FOXSDLF/073-20 
8.000000 |631-1010-1-ND | .62 54.48 |631-1010-2-ND 231.00 | FOXSDLF/080-20 
10.000000|631-1011-1-ND | 62 54 48 |631-1011-2-ND 231.00 | FOXSDLF/100-20 
11.059200|631-1012-1-ND | 62 54 48 |631-1012-2-ND 231.00 | FOXSDLF/115-20 
ao.ope | 12-000000|631-1013-1-ND | .62 54 48 |631-1013-2-ND 231.00 | FOXSDLF/120-20 
“OPF | 42.288000|631-1014-1-ND_| 45 39 33 |— —_|FOXSDLF/128-20 
14318180 |631-1015-1-ND | 62.54 48 |631-1015-2-ND 231.00 | FOXSDLF/143-20 
14.745600|631-1016-1-ND | 62 54 48 |631-1016-2-ND 231.00 | FOXSDLF/147-20 
16.000000|631-1017-1-ND | 62 54 48 |631-1017-2-ND 231.00 | FOXSDLF/160-20 
20.000000|631-1018-1-ND | .62 54 48 |631-1018-2-ND 231.00 | FOXSDLF/200-20 
22.118400|631-1019-1-ND_| 62 54.48 |631-1019-2-ND 231.00 _ | FOXSDLF/221-20 
24,000000|631-1020-1-ND | 62.54.48 |631-1020-2-ND 231.00 | FOXSDLF/240F-20 
24.576000|631-1021-1-ND | .62 54 48 |631-1021-2-ND 231.00 | FOXSDLF/245F-20 
25.000000|631-1022-1-ND_| 62 54 48 |631-1022-2-ND 231.00 _ | FOXSDLF/250F-20 
i ini ® Load Frequency _| Digi-Key Price Each Fox Electronics 
FQ Series All Quartz Digi Ree RoHS Fig. | Capacitance (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 
HC49SLF 
SMD Crystals Series 3.686400 1 631-1094-ND 33 45 “38 | FOXSLF/03685, 
Specifications: * Frequency Tolerance: +30ppm * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Tem- aes Fonnoed Pa = a - Se rCaaR 
perature: -30°C ~ 85°C ¢ Drive Level: 0.5mW * Shunt Capacitance: 7pF * Load Capacitance: 20.0pF Series 41.059200 631-1102-ND 53 ‘45 38 FOXSLE/115 
Series 12.000000 | 631-1104-ND 53 45 .38__ | FOXSLF/120 
Series 76.000000 | 631-1107-ND 53 45 38 | FOXSLF/160 
Series 20.000000 | 631-1110-ND 53 45 .38 | FOXSLF/200 
18.0pF 3.579545 | 631-1093-ND 53 45 .38 | FOXSLF/036S 
20.0pF 3.686400 | 631-1095-ND 53 45 .38 | FOXSLF/0368-20 
j 20.0pF 4.000000 _|631-1097-ND 53 45 .38__ | FOXSLF/040 
20.0pF 7.372800 |631-1098-ND 53 45 "38 | FOXSLF/073-20 
20.0pF 8.000000 —|631-1100-ND 53 45 .38 | FOXSLF/080-20 
20.0pF 10.000000 | 631-1101-ND 53 45 .38 | FOXSLF/100-20 
20.0pF 11.059200 | 631-1103-ND 53 45 .38 | FOXSLF/115-20 
20.0pF 12.000000 _|631-1105-ND 53 45 .38__ | FOXSLF/120-20 
20.0pF 14745600 __|631-1106-ND 53 45 "38 | FOXSLF/147-20 
20.0pF 16.000000 | 631-1108-ND 53 45 .38 | FOXSLF/160-20 
20.0pF 18.432000 | 631-1109-ND 53 45 .38 | FOXSLF/184-20 
20.0pF 20.000000 | 631-1111-ND 53 45 .38 | FOXSLF/200-20 
Cut Tape IDOLE 20.0pF 25000000 _|631-1112-ND 53 45 .38__| FOXSLF/250F-20 
reauency iid ey Price Each | Digi-Key Pricing ag Ox leptons Series T686100 —STAOTEND | a 7) 35 | FOXLFOs68S 
La (lua) | eth. u FareIeA ecllies ACC arte: Series 4.000000 |631-1082-ND 49 42 35 | FOXLFO4OA 
50864 JOSTAIUBZTND] 2031.76 1.54 [631-1032-2-ND 756.00 | FOTO45A-3 6864 sts soaceape pence ae ee [Ee 
, | 4.0000 |631-1033-1-ND | 2.03 1.76 1.54 |631-1033-2-ND 756.00 | FQ1045A-4 Sales teoo0000 _ |eeuiteatnis a oo 38 | FOXLE160 
4.9152 |631-1034-1-ND | 1.88 1.63 1.43 |631-1034-2-ND 700.00 | FQ1045A-4.9152 : ‘ : : 
13.0pF 7.843200 /631-1076-ND 751 729 1.08 | FOXLFO18S 
6.0000 |631-1035-1-ND | 1.88 1.63 1.43 [631-1035-2-ND 700.00 _|FQ1045A-6 NR ORE 3 ee 
FQ7050B Series Op! 579545 | 631-1078-ND 49 42 .35 | FOXLFO36S 
7.3728 ]631-1028-1-ND | 131 1.14 1.00 |631-1028-2-ND 790.00] FO7050B-7.3728 20.0pF 3.686400 | /631-1080-ND 49 42 35 | FOXLFO368-20 
» | 8.0000 |631-1029-1-ND | 131 114 1.00 |631-1029-2-ND 490.00 | FO7050B-8 2) || 720:Onk 4.000000, eee 49 42 085, «| FOXEROSD 
10.0000 |631-1030-1-ND | 1.31 1.14 1.00 |631-1030-2-ND 490.00 | FQ7050B-10 20.0pF 8.000000__|631-1083-ND 49 A2 35 _|FOXLF080-20 
11.0592 |631-1031-1-ND | 1.31 1.14 1.00 |631-1031-2-ND 490.00 | FQ7050B-11.0592 20.0pF 10.000000 | 631-1084-ND A9 Ae 35 | FOXLF100-20 
FQ5032B Series 20.0pF 11.059200 | 631-1086-ND 49 42 35 | FOXLF115-20 
72.0000 [631-1023-1-ND | 146 1.27 1.12 [631-1023-2-ND 546.00 | FO5032B-12 20.0pF 12.000000 | 631-1088-ND A9 42 35 | FOXLF120-20 
16.0000 |631-1024-1-ND | 146 1.27 1.12 |631-1024-2-ND 546.00 | FQ5032B-16 20.0pF 16.000000 | 631-1090-ND A9 42 .35 | FOXLF160-20 
3 | 20.0000 |631-1025-1-ND | 146 1.27 1.42 |631-1025-2-ND 546.00 | FQ5032B-20 20.0pF 20.000000__|631-1091-ND A9 42 .35__| FOXLF200-20 
24.0000 |631-1026-1-ND | 146 1.27 1.12 |631-1026-2-ND 546.00 | FQ5032B-24 20.0pF 25.000000 _|631-1092-ND 49 42 35 | FOXLF250F-20 
24.5760 |631-1027-1-ND | 1.46 1.27 1.12 |631-1027-2-ND 546.00 _|FQ5032B-24.576 32.0pF 2.457600 _|631-1077-ND 1.51 1.29 1.08 | FOXLF024S 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FOXElectronics J@ress0 SMD Oscillators 


SPECIFICATIONS FXO-HC735 | FXO-PC735 | FXO-PC736 | FXO-PC738 | FXO-LC535 | FXO-LC536 


Supply Voltage: 3.3V +5% ze 
Output Type: HCMOS LVPECL LVDS Pin Connections 
Frequency Stability: +50ppm +50ppm +25ppm +20ppm +50ppm +25ppm - 1] E/D |3| Output 
Operating Temperature: -20°C ~ 70°C ()| NC_ |) NC 
Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 2 4] Voo 
Output Symmetry: 45% ~ 55% 
Startup Time: 10mS B 
Output VOH: {90% Vop min. 2.055V ~ 2.405V Pin Connections 
Voltage: VOL: | 10% Voo 1.305V ~ 1.650V = = i 1] E/D [4] Output ; : 
Output Load Condition (typ.): | _15pF max. 500 into Vop-2VDC typ. 1000 typ. ive 2| NC Output2 Output2 
Rise/Fall Time: 3nS 400pS 3|GND Vop Soll 55 " Vop 
Output Enable/Disable Time: 100nS 
Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
(MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
Fig. 1A — FXO-HC735 HCMOS +50ppm (-20°C ~ 70°C) 3.3V Oscillators 
1.00000 631-1122-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1122-2-ND 672.00 FXO-HC735-1MHZ 
1.54400 631-1123-1-ND 1.32 1.13 96 89 631-1123-2-ND 672.00 FXO-HC735-1.544MHZ 
1.84320 631-1051-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1051-2-ND 672.00 FXO-HC735-1.8432MHZ 
2.04800 631-1124-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1124-2-ND 672.00 FXO-HC735-2.048MHZ 
3.68640 631-1114-1-ND 1.32 1.13 96 89 = = FXO-HC735-3.6864MHZ 
4.00000 631-1115-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1115-2-ND 672.00 FXO-HC735-4MHZ 
8.00000 631-1125-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1125-2-ND 672.00 FXO-HC735-8MHZ 
12.00000 631-1116-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1116-2-ND 672.00 FXO-HC735-12MHZ 
12.28800 631-1117-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1117-2-ND 672.00 FXO-HC735-12.288MHZ 
12.50000 631-1126-1-ND 1.80 1.68 1.44 1.08 631-1126-2-ND 672.00 FXO-HC735-12.5MHZ 
14.31818 631-1118-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1118-2-ND 672.00 FXO-HC735-14.31818MHZ 
16.00000 631-1053-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1053-2-ND 672.00 FXO-HC735-16MHZ 
16.38400 631-1127-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1127-2-ND 672.00 FXO-HC735-16.384MHZ 
18.43200 631-1119-1-ND 1.32 1.13 96 89 = = FXO-HC735-18.432MHZ 
20.00000 631-1054-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1054-2-ND 672.00 FXO-HC735-20MHZ 
24.00000 631-1128-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1128-2-ND 672.00 FXO-HC735-24MHZ 
24.57600 631-1120-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1120-2-ND 672.00 FXO-HC735-24.576MHZ 
25.00000 631-1055-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1055-2-ND 672.00 FXO-HC735-25MHZ 
28.63636 631-1129-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1129-2-ND 672.00 FXO-HC735-28.63636MHZ 
32.00000 631-1121-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1121-2-ND 672.00 FXO-HC735-32MHZ 
33.00000 631-1130-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1130-2-ND 672.00 FXO-HC735-33MHZ 
33.33300 631-1057-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1057-2-ND 672.00 FXO-HC735-33.333MHZ 
40.00000 631-1058-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1058-2-ND 672.00 FXO-HC735-40MHZ 
48.00000 631-1059-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1059-2-ND 672.00 FXO-HC735-48MHZ 
50.00000 631-1060-1-ND 1.80 1.56 1.37 1.08 631-1060-2-ND 672.00 FXO-HC735-50MHZ 
62.50000 631-1131-1-ND 1.88 1.63 1.43 1.13 631-1131-2-ND 700.00 FXO-HC735-62.5MHZ 
66.66600 631-1132-1-ND 1.88 1.63 1.43 1.13 631-1132-2-ND 700.00 FXO-HC735-66.666MHZ 
75.00000 631-1133-1-ND 1.95 1.69 1.49 1.17 631-1133-2-ND 728.00 FXO-HC735-75MHZ 
77.76000 631-1134-1-ND 1.95 1.82 1.56 1.17 631-1134-2-ND 728.00 FXO-HC735-77.760MHZ 
80.00000 631-1135-1-ND 2.06 1.79 1.57 1.24 631-1135-2-ND 770.00 FXO-HC735-80.000MHZ 
100.0000 631-1136-1-ND 2.74 2.38 2.09 1.65 631-1136-2-ND 1022.00 FXO-HC735-100MHZ 
106.2500 631-1137-1-ND 2.01 1.72 1.46 1.36 631-1137-2-ND 1022.00 FXO-HC735-106.250MHZ 
125.0000 631-1138-1-ND 3.15 2.73 2.40 1.89 631-1138-2-ND 1176.00 FXO-HC735-125MHZ 
Fig. 1B — FXO-PC735 LVPECL +50ppm (-20°C ~ 70°C) 3.3V Oscillator 
156.2500 631-1140-ND$ 31.60 27.01 22.98 21.26 = _ FXO-PC735-156.25MHZ 
Fig. 1B — FXO-PC736 LVPECL +25ppm (-20°C ~ 70°C) 3.3V Oscillator 
1.0000GHz 631-1143-ND$ 51.59 44.09 37.52 34.71 = = FXO-PC736-1000MHZ 
Fig. 1B — FXO-PC738 LVPECL +20ppm (-20°C ~ 70°C) 3.3V Oscillator 
155.52000 631-1139-ND$ 46.94 40.12 34.14 31.58 = = FXO-PC738-155.52MHZ 
Fig. 2— FXO-LC535 LVDS +50ppm (-20°C ~ 70°C) 3.3V Oscillator 
212.50000 631-1141-ND$ 33.11 28.30 24.08 22.28 = = FXO-LC535-212.5MHZ 
Fig. 2 — FXO-LC536 LVDS +25ppm (-20°C ~ 70°C) 3.3V Oscillator 
312.50000 631-1142-ND$ 27.36 23.39 19.90 18.41 = = FXO-LC536-312.5MHZ 
+ Tube 
FOX914B and FOX924B Series SMD TCXO’s Digi) Reel” 
Specifications FOX914B FOX924B Cut Tape Tape & Reel 
Supply Voltage: 3.0V +5% 3.3V 45% Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing _| Fox Electronics 
Frequency Tolerance: xippm s15ppm (MHz) — | Part No. 1 10 50 | Part No. 1,000 ‘| Part No. 
Input Current: 2mA 5mA Fig. 1A — FOX914B Series — 3.0V +5% 
12.8000 |631-1062-1-ND 6.41 5.56 4.88 |631-1062-2-ND 2394.00 |FOX914B-12.8 
Output Load: 10pF 15pF 19.2000 |631-1063-1-ND | 666 569 4.84 |— — |FOX914B-19.2 
Operating Temperature: -20°C ~ 75°C -30°C ~ 85°C 19.4400 |631-1064-1-ND | 6.00 5.13 436 |— — |FOX914B-19.44 
Storage Temperature: -40°C ~ 85°C 20.0000 _|631-1065-1-ND 6.41 5.56 4.88 |631-1065-2-ND 2394.00 | FOX914B-20 
Fig. 1B — FOX924B Series — 3.3V +5%; HCMOS 
10.0000 |631-1067-1-ND 6.41 5.56 4.88 |631-1067-2-ND 2394.00 |FOX924B-10 
Pin Pin 12.0000 |631-1068-1-ND 6.41 5.56 4.88 |631-1068-2-ND 2394.00 |FOX924B-12 
Connections Céiedtions 12.2880 |631-1069-1-ND | 641 5.56 4.88 |631-1069-2.ND | 2394.00 |FOX924B-12.288 
GND NC 14.7456 |631-1070-1-ND 6.41 5.56 4.88 |631-1070-2-ND 2394.00 |FOX924B-14.7456 
16.0000 |631-1071-1-ND 6.41 5.56 4.88 |631-1071-2-ND 2394.00 | FOX924B-16 
GND SND 19.4400 |631-1072-1-ND | 6.41 5.56 4.88 |631-1072-2-ND | 2394.00 |FOX924B-19.44 
Output Output 20.0000 |631-1073-1-ND | 6.41 5.56 4.88 |631-1073-2-ND | 2394.00 |FOX924B-20 
Voo Voo 25.0000 |631-1074-1-ND 6.41 5.56 4.88 |631-1074-2-ND 2394.00 |FOX924B-25 
27.0000 _|631-1075-1-ND 6.41 5.56 4.88 |631-1075-2-ND 2394.00 | FOX924B-27 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1472 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each T&R Pricing | Crystek Corporation 
av SRYSTEK High Performance rots” fpattos—| naw | "Stwoe"® [pote 
ier CCHD-950 Series —162dBc/Hz Phase Noise Floor CMOS — 3.3V 
Clock Oscillators Dim. in mm Fi 80.0000 | 744-1055-NDt 28.24 26.83 25.42 — CCHD-950-50-80.000 
100.0000 _|744-1054-NDt 30.54 29.01 27.49 CCHD-950-50-100.000 
CCPD-033 and CCPD-034 Series — Differential LVPECL — 3.3V 
77.7600 |744-1036-1-ND 8.38 7.24 6.86 5030.00 CCPD-033-50-77.760 
100.0000 )744-1030-1-ND 8.78 7.58 7.18 5270.00 CCPD-033-50-100.000 
106.2500 )744-1031-1-ND 8.78 7.58 7.18 5270.00 CCPD-033-50-106.250 
a 125.0000 )744-1032-1-ND 9.39 8.11 7.69 5640.00 CCPD-033-50-125.000 
L- 19.05 | 155.5200 [744-1033-1-ND 12.65 10.93 10.35 7590.00 CCPD-033-50-155.520 
9 156.2500 |744-1034-1-ND 12.65 10.93 10.35 7590.00 CCPD-033-50-156.250 
161.1328 )744-1035-1-ND 14.34 12.39 11.74 8610.00 CCPD-033-50-161.1328 
200.0000 |744-1041-NDt 19.60 16.93 16.04 = CCPD-034-50-200.000 
212.5000 |744-1042-NDt 19.84 17.14 16.24 — CCPD-034-50-212.500 
250.0000 | 744-1043-NDt 33.59 29.01 27.49 = CCPD-034-50-250.000 
311.0400 | 744-1044-NDt 53.17 45.92 43.51 = CCPD-034-50-311.040 
312.5000 | 744-1253-NDt 71.54 54.27 44.41 = CCPD-034-50-312.500 
ral rn CCLD-033 Series — Differential LVDS — 3.3V 
+! 5.08 100.0000 | 744-1037-1-ND 11.22 9.69 9.18 6730.00 CCLD-033-50-100.000 
s 9 125.0000 )744-1038-1-ND 11.22 9.69 9.18 6730.00 CCLD-033-50-125.000 
Connection 133.0000 )744-1039-1-ND 11.62 10.03 9.50 6970.00 CCLD-033-50-133.000 
Connection E/D 156.2500 |744-1040-1-ND 13.35 11.53 10.93 | 8010.00 _| CCLD-033-50-156.250 
NIC NIC CCO-083 Series — True SineWave — 3.3V 
GND ane 3 100.0000 |744-1045-5-NDt 62.13 61.72 61.09 = CCO-083-100.000 
OUT COUT 200.0000 | 744-1046-5-NDt 68.55 68.09 ‘67.41 = CCO-083-200.000 
Vdd Veo t Bulk + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Note: For additional specifications please see the manufacturer's data sheets. 


High Performance, Low Phase Noise VCXOs, VCSOs, TCXOs and OCXOs 


17.8 


Pad Connection : 4 
1 NC or Volt Control er 08— i 27.2 
2 GND : Ie oy 
3 OUT 5.0 
4 Vdd Connection Connection Connection Connection Connection Connection 
Volt Control Volt Control Volt Control Volt Control NC Control Voltage 
Connection | C- Connection E/D E/D E/D GND RF Output No Connect 
Ye teatol ae exo ra Supply Voltage Supply Voltage 
OUT COUT COUT utput Case Ground RF Output 
Vdd Vdd Vdd Vdd Case Ground Case Ground 
Frequency | Input | Output Digi-Key Price Each Crystek Corporation Frequency | Input | Output Digi-Key Price Each Crystek Corporation 
Fig. (MHz) Voltage Type Part No. 1 a 10 Part No. Fig. (MHz) Voltage Type Part No. il 5) 10 Part No. 
CVHD-950 Series -162dBc/Hz Phase Noise Floor VCXO 77.7600 | 3.3V | LVPECL |744-1223-ND | 4450 4228 40.05 | CVPD-940X-77.760 
54.0000 | 3.3V ] CMOS [744-1217-ND | 2680 25.46 24.12 |CVHD-950-54.000 g | 1555200 | 3.3v | LVPECL |744-1221-ND | 47.90 45.51 43.11 | CVPD-940-155.520 
74.1758 | 3.3V | CMOS /744-1216-ND | 27.40 26.03 24.66. | CVHD-950-74.175800 212.5000 | 3.3V | LVPECL /744-1222-ND | 56.30 53.49 — 50.67 | CVPD-940X-212.500 
712500 | 3.3 | CMOS [ese 2740 26.03 24.66 | CVHD-950-74.250 622.0800 | 3.3V_| LVPECL |744-1224-ND | 78.24 74.33 70.42 | CVPD-970X-622.080 
1A | 80.0000 | 3.3v | CMOS |744-1214-ND | 2770 2632 24.93 |CVHD-950-80.000 CVSS75 Séilec Vollace Gantroliod SAW Oseliat 
100.0000 | 3.3V_| CMOS |744-1213-ND | 27.70 26.32 _24.93_ | CVHD-950-100.000 bell ct alba senator 
{99,8800 1 3.3y 1 GMOS 1 7441974-ND 15030-4779 47.79 | CVHD-950-199.880 4A | 500.0000 | 3.3V | LVPECL |744-1053-ND | 6446 61.24 58.01 |CVS575-500.000 
125.0000 3.3V CMOS |744-1272-ND 50.30 47.79 45.27 | CVHD-950-125.000 4A | 622.0800 3.3V LVPECL |744-1052-ND 64.46 61.24 58.01 | CVS575-622.080 
CVCSO-914 Series High Frequency SAW Sinewave VCSO 4B | 500.0000 3.3V__| Sinewave |744-1290-ND 64.46 61.24 58.01 | CVS575S-500.000 
18 [1.0000GH2 | 5.0V | Sinewave [744-1051-ND | 116.66 110.83 104.99 [CVCS0-014-1000 CXOH20 Series TCXO 
CCSO0-914X Series Ultra-Low Phase Noise SAW Oscillator 5 | 10.0000 | 50V | CMOS |744-1050-ND | 46.16 44.62 43.08 | CXOH20-BP-10.000 
qq | -OOOUGHZ ] 3.3V ] Sinewave ]744-1297-ND | 56.66 53.83 57.00 ]CCSO-914X3-1000 €027V Series OCXO 
1.0000GHz | _5.0V_| Sinewave WAGMaIZaeaNBIM 56.06 __53.83_51.00_|CCS0-914X-1000.000 10.0000 | 5.0V | Sinewave ]744-1049-ND | 259.86 256.20 252.54 | CO27VSOSDE-02-10.000 
CVPD-0S4, CVPD-S40, CVPIZS70 Series Differential VCXO 6 | 10.0000 | 120V | si 44-1048-ND | 259.86 256.20 252.54 | CO27VS12DE-02-10.000 
77.7600 | 3.3V | LVPECL |744-1218-ND | 37.88 34.44 32.72 |CVPD-034-50-77.76 ; ; inewave epee ae! see ee i oe 
» | 1565000 | aav | LypecL l744dotonn | 4171 3792 3602. |CVPD-034-50-155.59 10.0000 | 15.0v | cmos |744-1047-ND | 259.86 256.20 252.54 | CO27VH15DE-02-10.000 
156.2500 | 3.3V_ | LVPECL |744-1220-ND 471 37.92 36.02_| CVPD-034-50-156.25 Note: For additional specifications please see the manufacturer's data sheets. 
i i Cut Tape T&RO |Crystek 
Chipset Crystals and Oscillators Freq. | Digi-Key Price Each Pricing |Corp. | Compatible Chipsets 
For data sheets, please visit Crystek Corporation’s website to register for release of documents. (MHz) _| Part No. il 5 10 | 1,000 | Part No. | and Applications 
Texas Instruments: TRF6901/6903/ 4903, 
Caran TERWRE 19,6080 |744-1019-1-ND| 2.72 258 2.38| 950.00/o17119 | "ns nstar™ 
Freq. | Digi-Key Price Each Pricing |Corp. | Compatible Chipsets panei Microchip: rfRXD0420, (ASK) 315MHz, 
el eae Qe an ae Re 20.35625 |744-1008-1-ND] 1.08 1.03.95] 380.00/ot6a99 | Mirrors 
Crystals 24,00000 |744-1000-1-ND| 92.87 _.81| 320.00/016808 | Texas Instruments: USB Chipset 
4.096250 |744-1016-1-ND| 1.64 1.56 1.44] 570.00|ot7057 [Atmel U3741. T5743, 76744, 315M 26.45125 |744-1006-1-ND| 1.08 1.03 95) 380.00|ot69a5 | Microchip: rfRXD0420, (ASK) 433.92MHz, 
i 64 156 1. E “ANG - 85°C, 3mm 40°C ~ 
4.746870 |744-1001-1-ND| 1.48 1.41 1.30| 520.00 /016867 | Maxim: Max1470/1473 26.8000 |744-1014-1-ND] 1.08 1.03.95] 380.00 017053 | Microchip; rRXDO0820, (ASK) 868.5MIHz, 
4.906250 |744-1020-1-ND| 1.48 1.41. 1.30) 520.00/o17126 | Atmel: U3741, 15743, 15744, 315MHz, Microchip: riRXD0920, (ASK) 915MIFz, 
; ees UAL. ls ; 0°C ~ 70°C, 3mm 28.259875|744-1015-1-ND| 1.08 1.03 .95| 380.00) 017055 | Mimrochin. ' 7 
4.915200 |744-1013-1-ND| 88 64 77] 310.00/017418 | Texas Instruments: TRF690S, -40°C ~ 85°C Texas nsttanrants HraWire TSEAIBAR 
5.223438 |744-1007-1-ND) 1.68 1.60 1.47} 590.00|016991 | Maxim: MAX1470/1473, 345MHz, -40°C ~ 85°C 49.15200 |744-1022-1-ND | 16.64 15.81 14.56] 5820.00/017149 | "ance “grog ’ 
6.612813 |744-1002-1-ND| 1.48 1.41 1.30] 520.00|016868 | Maxim: Max1470/1473 Texas Instruments: FireWire TSB4TBAS, 
; 49.1520 |744-1023-1-ND| 13.32 12.65 11.66] 4660.00/017150 | Texas Instr i : 
6.764380 |744-1021-1-ND| 1.48 1.41 1.30] 520.00/o17128 | Atmel: U3741, 15743, 15744, 433.92Mz, O°C ~ 70°C 
9.509375 |744-1011-1-ND| 1.76 1.67 1.54] 620.00|017034 Maxine MARAT TSH 40°C ~ 85°C Oscillators 
. -1011-1- i d H i jaxim: : z, -40°C ~ 85° Texas Instruments: FireWire TSB41BA3, 
9.843750 |744-1017-1-ND| 1.68 1.60 1.47] 590.00|017113 | Atmel: T5753, 315MHz, -40°C ~ 85°C, 5mm 49.1520 (RSIOZGRINE] $.00 4.75 4.38) 1750.00) 601188 | aqec ~ asec, 1.8V 
9.843750 |744-1009-1-ND| 1.76 1.67 1.54] 620.00/017000 Cin, PG 98.30400 |744-1029-1-ND| 11.80 11.21 10.33| 4130.00] 601252 eras Instruments: a Wita/1 SET BAS, 
9.843750 |7AE-1008-1-ND| 128 1:22 1.12] 450.00/016875 |" fHS3626/362F, rPIC12F675K 49.15200 |744-1027-1-ND| 4.68 4.45 4.10| 1640.00] 601230 | '@*a8 Instruments: FireWire TSB41BA3, 
1.06250 |744-1004-1-ND| 1.28 1.22 1.12] 450.00/ o16e76 |Microchip: rfPIC12F675K, (ASK) 418MHz, Texas Istrments: FraWire TSHATBRG 
: nee ees : -40°C ~ 85°C 98.3040 |744-1028-1-ND| 11.00 10.45 9.63|3850.00| 601251 | ‘pres Inariment= ; 
13.22560 |744-1012-1-ND| 1.76 1.67 1.54) 620.00|017035 |Maxim: MAX1471, 433.92MHz, -40°C ~ 85°C “aE: — Tac eeeie 
13.56000 |744-1024-1-ND| 112 1.06 98] 390.00|017196 | Atmel: 15754, 433.92MlHz, 0°C ~ 70°C, 5mm SBS0800 LFA ORS PND] AGL 4.31 408 |1800 09 SOLO Texas Instruments: DSP Ratha. 0 ~ 70°6, 3.8¥ 
13.56000 (MBARLONGAIEND) 1.76 1.67 1.54| 620.00|017001 RRA ova aie 80,0000 1744-1252-NDF | 57.12 54.29 49.98]  —|602019 | Linear Technologies DC1216A-C 
13.56000 |744-1005-1-ND] 1.28 1.22 1.12) 450.00|016877 | ya oom, -ag asc 100.0000 |744-1250-NDt | 57.12 54.29 49.98) | —/601964 | Linear Technologies DC1216A-A 
; 122.8800 |744-1251-NDt | 59.12 56.19 51.73] __ —|602017 | Linear Technologies DC1216A-B 
14.74560 |744-1018-1-ND| 2.72 2.58 2.38) 950.00] 017116 | Texas instruments: TRF6801/6909/ 4803, ui ——re 
~ 85 t Bulk 4 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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- av GRYSTEK Connectorized RF Products 


Dim. in mm 


Pocket Reference Oscillators, Attenuators, DC Block, Frequency RedBox Regulators and 
Doublers and In-Line Regulators RedBox Amplifier 


i+ 33.34 
= 15.54—+} 


| f 
ol im. 


SMA Male SMA Female 


Pocket Reference Oscillators (PRO Series) — +25ppm 0°C ~ 70°C RecBox Amplifier — 1oomnz ~ ectz 


Frequency Digi-Key Price Each Crystek Corporation Digi-Key Price Crystek Corporation 
(MHz) Part No. 1 5 10 Part No. Description Part No. Each Part No. 
4.000 744-1225-ND 49.61 44.95 43.86 | CPRO33-4.000 Connectorized Amplifier 744-1292-ND 74.84 CRBAMP-100-6000 
5.000 744-1226-ND 49.61 44.95 43.86 | CPRO33-5.000 
8.000 744-1227-ND 49.61 44.95 43.86 | CPRO33-8.000 RF Coax Cables and Accessories 
10.000 744-1228-ND 49.61 44.95 43.86 | CPRO33-10.000 _ : _ 
12.000 744-1229-ND 49.61 44.95 43.86 _ | CPRO33-12.000 ime Die Koy ; oe se ease Commoreton 
16.000 744-1230-ND 49.61 44.95 43.86 | CPRO33-16.000 — : : 
16.384 744-1231-ND 49.61 44.95 43.86 | CPRO33-16.384 NEW! HG316 Double Shield (BNC/SMA, Straight) NEW! 
20.000 744-1232-ND 49.61 44.95 43.86 | CPRO33-20.000 RG316DS, Male (BNC/SMA) 6" 744-1293-ND 14.11 1230 11.20 |CCBNS-MM-RG316DS-6 
25.000 744-1233-ND 49.61 44.95 43.86 | CPRO33-25.000 RG316DS, Male (BNC/SMA) 12 744-1294-ND 14.67 12.62 11.49 | CCBNS-MM-RG316DS-12 
32.768 ee een 49.61 44.95 43.86 | CPRO33-32.768 RG316DS, Male (BNC/SMA) 24 744-1295-ND 16.36 14.28 13.01 | CCBNS-MM-RG316DS-24 
44.736 744-1235-ND 49.61 44.95 43.86 | CPRO33-44.736 
ee ERP ee ee aaas. \epRossas(000 RG316DS, Male (BNC/SMA) 36" 744-1296-ND 17.60 16.26 15.36 | CCBNS-MM-RG316DS-36 
50.000 744-1237-ND 49.61 44.95 43.86 | CPRO33-50.000 RG316 Double Shield (SMA/SMA, Straight) 
62.500 744-1238-ND 49.61 44.95 43.86 | CPRO33-62.500 RG316DS, Male (SMA/SMA) 6" 744-1298-ND NEW!| 14.31 13.00 11.84 |CCSMA-MM-RG316DS-6 
77.760 744-1239-ND 49.61 44.95 43.86 | CPRO33-77.760 RG316DS, Male (SMA/SMA) 12" 744-1276-ND 14.87 13.32 12.13 |CCSMA-MM-RG316DS-12 
eee ens oe be eee Palen RG316DS, Male (SMA/SMA) 24" 744-1277-ND 16.05 14.98 13.65 | CCSMA-MM-RG316DS-24 
100.000 744-1241-ND 49.61 44.95 43.86 | CPRO33-100.000 ; Male (SMA/SMA) AG es Hee eM ; 
106.250 744-1242-ND 49.61 44.95 43.86 | CPRO33-106.250 RG316DS, Male (SMA/SMA) 36" 744-1278-ND 18.81 17.56 15.99 | CCSMA-MM-RG316DS-36 
125.000 744-1243-ND 49.61 44.95 43.86 _ | CPRO33-125.000 RG316DS, Male (SMA/SMA) 48" 744-1279-ND 23.72 2214 20.16 | CCSMA-MM-RG316DS-48 
NEW! RG316 Double Shield (SMA/SMA, Straight/ Right Angle) NEW! 
SMA 500 Attenuators — oc - GHz J 
RG316DS, Male (SMA/SMA-RA) 6° 744-1299-ND 15.06 13.63 12.41 |CCSMA1-MM-RG316DS-6 
Attenuation Digi-Key FrlegjEach Crystek Corporation RG316DS, Male (SMA/SMA-RA) 12" | 744-1300-ND 15.62 13.95 12.70 |CCSMA1-MM-RG316DS-12 
wey elie i 2 ue RG316DS, Male (SMA/SMA-RA) 24" | 744-1301-ND 17.31 15.61 14.22 | CCSMA1-MM-RG316DS-24 
1.0 744-1255-ND 18.56 16.56 16.04 | CATTEN-01RO Male (SMA/SNA-RA) Cas Hs - ; jon ‘ 
46 ane gen 4866 {e566 send’ -/ |CATTENOTAS RG316DS, Male (SMA/SMA-RA) 36" | 744-1302-ND 18.55 18.19 16.57 | CCSMA1-MM-RG316DS-36 
20 744-1257-ND 18.56 16.56 16.04 |CATTEN-02R0 NEW! RG316 Double Shield (SMA/SMA, Right Angle/ Right Angle) NEW! 
3.0 744-1258-ND 18.56 16.56 16.04 | CATTEN-03R0 RG316DS, Male (SMA-RA/SMA-RA) 6" |744-1303-ND 15.81 14.26 12.98 |CCSMA2-MM-RG316DS-6 
4.0 744-1259-ND 18.56 16.56 16.04 | CATTEN-04RO RG316DS, Male (SMA-RA/SMA-RA) 12" |744-1304-ND 16.37 14.58 13.28 | CCSMA2-MM-RG316DS-12 
5.0 744-1260-ND 18.56 16.56 16.04) CATTEN-05RO RG316DS, Male (SMA-RA/SMA-RA) 24" | 744-1305-ND 18.06 16.24 14.79 |CCSMA2-MM-RG316DS-24 
ae enor qe a 16-08:. | CATTEN-DORO RG316DS, Male (SMA-RA/SMA-RA) 36° |744-1306-ND 19.30 18.15 17.14 | CCSMA2-MM-RG316DS-36 
7.0 744-1262-ND 18.56 16.56 16.04 | CATTEN-07RO naUoe Wasted ae suc Sica tt 
8.0 744-1263-ND 18.56 16.56 16.04 | CATTEN-08R0 velded't astretent) 
a0 ae penn — — ae tii ~ | [GATTENEOORO RG174 Male (BNC/SMA) 18 744-1297-ND NEW! 12.55 10.70 9.75 |CCBNS-MM-RG174-18 
10.0 7441 265-ND 18.56 16.56 16.04 | CATTEN-0100 RG174 Male (BNC/SMA) 36" 744-1249-ND 12.70 10.99 10.01 | CCBNS-MM-RG174-36 
15.0 744-1266-ND 18.56 16.56 16.04 | CATTEN-0150 RG174 Shielded (SMA/SMA, Straight) 
20.0 744-1267-ND 18.56 16.56 16.04 _ | CATTEN-0200 RG174 Male (SMA/SMA) 6° 744-1244-ND 14.37 12.02 10.94 ]CCSMA-MM-RG174-6 
RG174 Male (SMA/SMA) 12° 744-1245-ND 14.53 1216 11.07 |CCSMA-MM-RG174-12 
SMA DC Block — s00nz ~ 3GHz ‘ 
RG174 Male (SMA/SMA) 18 744-1246-ND 15.36 12.84 11.70 |CCSMA-MM-RG174-18 
Digi-Key ; Prog Fash A Grystek Corporation RG174 Male (SMA/SMA) 24° 744-1247-ND 15.51 12.97 11.81 |CCSMA-MM-RG174-24 
art No. art No. 
TARSIOGEN aa Teae Ta0d TRL RG174 Male (SMA/SMA) 36 744-1248-ND 15.67 13.11 11.94 | CCSMA-MM-RG174-36 
; NEW! RG174 Shielded (SMA/SMA, Straight/ Right Angle) NEW! 
NEW! SMA Frequency Doublers RG174 Male (SMA/SMA-RA) 6° 744-1307-ND 15.12 12.65 11.52 |CCSMAT-MM-RG174-6 
Iemiacecno; Won Price Each fivsiekcarnoratian RG174 Male (SMA/SMA-RA) 12° 744-1308-ND 15.28 12.79 11.65 | CCSMA1-MM-RG174-12 
Range Part No. 1 5 10___|Part No. RG174 Male (SMA/SMA-RA) 24° 744-1309-ND 16.11 13.47 12.27 | CCSMA1-MM-RG174-24 
0.85~2.0GHz  |744-1315-ND 31.29 29.74 28.51 | CPPD-0.85-2 
2.0 ~ 4.0 GHz 744-1316-ND 31.29 29.74 28.51 | CPPD-2-4 RG174 Male (SMA/SMA-RA) 36" 744-1310-ND 16.26 13.60 12.38 | CCSMA1-MM-RG174-36 
: i NEW! RG174 Shielded (SMA/SMA, Right Angle/ Right Angle) NEW! 
PROPOWER In-Line Regulator Kits RG174 Male (SMA-RA/SMA-RA) 6" ‘| 744-1314-ND 15.87 13.28 12.09 CCSMA2-MM-RG174-6 
Docker Price Each Crystek Corporation | |RG174 Male (SMA-RA/SMA-RA) 12’ |744-1312-ND 16.03 13.42 12.22 |CCSMA2-MM-RG174-12 
Daserintiony a RartiNo: 1 5 10_| Part No. RG174 Male (SMA-RA/SMA-RA) 24" | 744-1313-ND 16.86 14.10 12.84 |CCSMA2-MM-RG174-24 
1.8VDC In-Line Regulator, Cable, Wall Adapter Kt |744-1283-ND | 73.57 68.32 67.01 |PROPOWER-1.8V-KIT] | 74 wie cgum-Ra/SMA-RA) 36° |744-1314-ND secie< oa: «arom ROS MNRD. Acer 
2.5VDC In-Line Regulator, Cable, Wall Adapter Kit |744-1284-ND | 73.57 68.32 67.01 | PROPOWER-2.5V-KIT - : 
3.3VDC In-Line Regulator, Cable, Wall Adapter Kit | 744-1285-ND 73.57 68.32 67.01 | PROPOWER-3.3V-KIT RG58A/U Shielded (N-Type/N-Type, Straight) 
5.0VDC In-Line Regulator, Cable, Wall Adapter Kit | 744-1286-ND 73.57 68.32 67.01 |PROPOWER-5.0V-KIT| | RG58A/U Male (N-Type/N-Type) 12") 744-1273-ND 14.55 13.58 12.37 | CCN-MM-RG58-12 
RGSBA/U Male (N-Type/N-Type) 24° | 744-1274-ND 15.39 14.37 13.09 | CCN-MM-RG58-24 
RecBox Dual Output Regulator Kits RGS58A/U Male (N-Type/N-Type) 36" | 744-1275-ND 16.70 15.59 14.20 |CCN-MM-RG58-36 
Digi-Key Price Each Crystek Corporation Accessories: 
Description Part No. 1 5 10 | Part No. RG174 BNC to Alligator Clips 30° 744-1282-ND 23.96 23.50 23.04 | CCBNCCL-MC-30 
1.8VDC and 2.5VDC RedBox Regulator, RG174 SMA to Alligator Clips 24° 744-1281-ND 23.96 23.50 28.04 | CCSMACL-MC-24 
Adapter Cable, Wall Adapter, 744-1288-ND 108.73 106.65 104.55 | CRBR-1.8-2.5V-KIT 
SMA to Alligator Clips Kit pe (SMA to 2.1mm Adapter | 744.4980-ND 22.04 21.62 21.19 |CCADP-MM-6 
3.3VDC and 5.0VDC RedBox Regulator, 6VDC (0.6A) Wall Adapter for use with 
Adapter Cable, Wall Adapter, 744-1289-ND 108.73 106.65 104.55 | CRBR-3.3-5.0V-KIT all Regulator Series (Seat 12,99 12.74 12.49" CTRAN-600 
SMA to Alligator Clips Kit * a 
Note: For additional specifications please see the manufacturer's data sheets. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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av CGRYSTEK VCO’s (Voltage Controlled Oscillators) — cvco Series 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — 0.30” x 0.30” Fig. 2 — 0.50” x 0.50” Fig. 3 — 0.40” x 0.496” A 
? $ ? VCO Evaluation Boards 
TT 12.70, =*] te 12.60_ | Crystek’s VCO Evaluation Boards are a turn key solution to easy 
>| 11.81 SQ ae 4 stand alone testing. Evaluation boards are constructed using rigid 
10.16 Pie 0.062” FR4 PCB material. Solder down connection method insures 
12. Cm: St . that the VCO will receive proper grounding for best testing results. 
a Y Evaluation boards are available for 0.3” x 0.3” and 0.5” x 0.5” indus- 
ae sa Tp Orientation hate trial standard VCO footprints. 
Top Orientation Mark Top Orientation Mark Features: 
* Connectors: Gold plated SMA female connectors * Frequency 
Pad | Connection Pad | Connection Connection range: DC to 6GHz * PCB: 0.062” FR4 » Operating temperature: 
Vt 2 Vt Vt ~40°C ~ 85°C 
RF-OUTPUT 10 |RF-OUTPUT Veo 
11 Veo 14 Veo RE-OUTPUT 744-1269-ND (CEVAL-033) 0.30” x 0.30” VCO CVCO33.... $37.73 
GROUND Others | GROUND Others | GROUND 744-1270-ND (CEVAL-055) 0.50” x 0.50” VCO CVCO55.... $37.73 
Frequency Phase Noise Tuning Tuning Harmonic Supply Crystek 
Range @ 10kHz Typ. Voltage | Sensitivity | Suppression Power Vec Current | Digi-Key Price Each Corporation 
Fig. (MHz) (dBc/Hz) (Vdc) (MHz/V) (dBc) (dBm) (Vdc) (mA) _|Part No. 1 5 10 _| Part No. 
110 ~ 150 -110 0.0 ~ 5.0 WW -10 043 3.3 40.165 10 744-1056-ND 26.25 23.10 21.00 |CVCO33CL-0110-0150 
125 ~ 200 -100 0.5 ~ 6.0 12 15 643 5.0 +0.25 30 744-1057-ND 26.25 23.10 21.00 |CVCO83CL-0125-0200 
204 ~ 206 -112 1.0 ~ 4.0 11 -12 -143 5.0 +0.25 15 744-1058-ND 26.25 23.10 21.00 |CVCO833CL-0204-0206 
390 ~ 410 -105 0.5~4.5 12 -12 0+3 5.0 +0.25 10 744-1059-ND 26.25 23.10 21.00 |CVCO33CL-0390-0410 
al 415 ~ 435 -103 0.5 ~ 4.5 12 15 343 5.0 +0.25 15 744-1060-ND 26.75 23.54 21.40 | CVCO833CL-0415-0435 
435 ~ 470 -106 0.5 ~ 5.0 15 -10 343 5.0 +0.25 15 744-1061-ND 26.75 23.54 21.40 |CVCO33CL-0435-0470 
559 ~ 561 -95 0.5~4.5 12 “15 242 5.0 +0.25 15 744-1062-ND 26.75 23.54 21.40 |CVCO833CL-0559-0561 
750 ~ 770 -103 0.5~2.5 30 -20 4.543 2.7 +0.135 1 744-1063-ND 26.75 23.54 21.40 |CVCO33CL-0750-0770 
770 ~ 870 -107 0.0 ~ 10.0 10 -10 3.5 +1.5 5.0 +.25 6 744-1064-ND 26.75 23.54 21.40 | CVCO33CL-0770-0870 
42 ~ 46 -116 0.5~4.5 3 -13 -142 5.0 +0.25 8 744-1164-ND 27.63 24.31 22.10 |CVCOS5CL-0042-0046 
45 ~ 70 -115 0.5 ~ 10.5 4 -10 543 5.0 +0.25 15 744-1165-ND 27.63 24.31 22.10 |CVCOS55CL-0045-0070 
60 ~ 110 -114 0.5 ~ 9.5 8 -10 843 5.0 +0.25 25 744-1181-ND 28.75 25.30 23.00 |CVCOS55CL-0060-0110 
72~76 -110 0.3 ~ 3.0 7 “15 0+2 3.3 40.165 5 744-1182-ND 28.75 25.30 23.00 |CVCOS55CL-0072-0076 
140 ~ 250 -106 0.5 ~ 10.0 55 -14 342 5.0 +0.25 15 744-1204-ND 30.38 26.73 24.30 _| CVCO55CW-0140-0250 
150 ~ 200 “115 0.3 ~ 4.7 16 “15 444 5.0 +0.25 35 744-1183-ND 28.75 25.30 23.00 |CVCOS55CL-0150-0200 
180 ~ 200 -110 0.5~4.5 8 -10 342 5.0 +0.25 15 744-1166-ND 27.63 24.31 22.10 |CVCOS55CL-0180-0200 
184 ~ 190 -110 0.0 ~ 5.0 3 -20 043 5.0 +0.25 15 744-1167-ND 27.63 24.31 22.10 |CVCOS5CL-0184-0190 
200 ~ 400 -109 0.0 ~ 5.0 50 -10 343 5.0 +0.25 15 744-1184-ND 28.75 25.30 23.00 |CVCOS55CL-0200-0400 
209 ~ 277 -112 0.3 ~ 4.7 20 “15 543 7.0 +0.35 15 744-1185-ND 28.75 25.30 23.00 _|CVCO55CL-0209-0277 
225 ~ 425 -100 0.5 ~ 6.5 75 “15 -10 43 7.0 +0.25 5 744-1168-ND 27.63 24.31 22.10 |CVCOS55CL-0225-0425 
250 ~ 450 -96 0.3 ~ 4.7 50 “15 043 5.0 +0.25 12 744-1205-ND 30.38 26.73 24.30 |CVCOS55CW-0250-0450 
250 ~ 500 -106 0.5 ~ 19.0 75 “15 10 +3 14.25 +0.75 25 744-1206-ND 30.38 26.73 24.30 |CVCOS55CW-0250-0500 
260 ~ 285 -110 0.5~4.5 20 “15 4.75 £3.75 4.5 +0.25 20 744-1169-ND 27.63 24.31 22.10 |CVCOS55CL-0260-0285 
305 ~ 345 -111 0.5 ~ 4.5 21 -10 6.5 +3.5 5.0 +0.25 13 744-1186-ND 28.75 25.30 23.00 _|CVCO55CL-0305-0345 
350 ~ 405 -110 0.5 ~ 5.0 39 -3 7.25 £2.75 5.0 +0.25 15 744-1170-ND 27.63 24.31 22.10 |CVCOS55CL-0350-0405 
370 ~ 450 -110 0.5~4.5 35 -4 742 5.0 +0.25 15 744-1187-ND 28.75 25.30 23.00 |CVCOS55CL-0370-0450 
393 ~ 428 -112 0.5~4.5 15 “12 343 5.0 +0.25 8 744-1171-ND 27.63 24.31 22.10 |CVCOS5CL-0393-0428 
400 ~ 800 -105 0.0 ~ 12.0 47 5 745 5.0 +0.25 17 744-1071-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS5BE-0400-0800 
400 ~ 800 -105 0.0 ~ 12.0 47 5 745 5.0 +0.25 17 744-1207-ND 30.38 26.73 24.30 _|CVCO55CW-0400-0800 
434 ~ 452 -110 1.5~3.5 18 -15 0+4 5.0 +0.25 16 744-1188-ND 28.75 25.30 23.00 |CVCOS5CL-0434-0452 
450 ~ 470 -110 1.5~3.5 20 -15 0+4 5.0 +0.25 16 744-1189-ND 28.75 25.30 23.00 |CVCOS5CL-0450-0470 
467 ~ 493 -110 0.5~4.5 15 “12 3-342 5.0 +0.25 15 744-1172-ND 27.63 24.31 22.10 |CVCOS5CL-0467-0493 
470 ~ 520 -109 0.5~4.5 24 -7 142 2.0 +0.10 10 744-1173-ND 27.63 24.31 22.10 |CVCOS55CL-0470-0520 
482 ~ 498 -118 0.5 ~ 4.5 8 -10 2.5 +2.5 5.0 +0.25 15 744-1190-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCOS55CL-0482-0498 
490 ~ 540 -108 0.5~4.5 31 -12 343 5.0 +0.25 15 744-1174-ND 27.63 24.31 22.10 |CVCOS55CL-0490-0540 
500 ~ 1000 -104 0.5 ~ 18.0 60 5 743 12.0 +0.60 14 744-1208-ND 30.88 27.17 24.70 |CVCOS55CW-0500-1000 
510 ~ 770 -106 1.0 ~ 8.0 58 a] 6.5 +4.5 9.0 +0.45 14 744-1072-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS5BE-0510-0770 
535 ~ 560 -110 0.2~4.7 18 “12 1.5 41.5 5.0 £0.25 16 744-1191-ND 28.75 25.30 23.00 |CVCOS55CL-0535-0560 
575 ~ 675 -110 0.3 ~ 4.7 30 -15 2.5 +2.5 5.0 +0.25 15 744-1192-ND 28.75 25.30 23.00 _|CVCO55CL-0575-0675 
600 ~ 660 -105 0.3 ~ 4.7 22 -15 242 5.0 +0.25 20 744-1193-ND 28.75 25.30 23.00 |CVCOS55CL-0600-0660 
600 ~ 880 -100 0.5 ~ 4.5 60 -10 343 5.0 +0.25 20 744-1175-ND 28.75 25.30 23.00 |CVCO55CL-0600-0880 
640 ~ 690 -100 0.5~4.5 30 “12 6.5 +1.5 5.0 +0.25 15 744-1176-ND 28.75 25.30 23.00 |CVCOS55CL-0640-0690 
2 680 ~ 720 -109 0.5~4.5 29 “15 242 5.0 +0.25 25 744-1194-ND 28.75 25.30 23.00 |CVCOS55CL-0680-0720 
760 ~ 860 -105 0.3 ~ 4.7 40 “15 441 2.0 +0.10 22 744-1195-ND 28.75 25.30 23.00 _|CVCO55CL-0760-0860 
800 ~ 1600 -100 0.5 ~ 19.0 60 -10 6 +2 11.5 +0.5 15 744-1073-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS55BE-0800-1600 
800 ~ 980 -100 0.5 ~ 5.0 75 -22 343 5.0 +0.25 25 744-1196-ND 28.75 25.30 23.00 |CVCO55CL-0800-0980 
805 ~ 900 -105 0.5 ~ 5.0 30 “15 243 5.0 +0.25 20 744-1177-ND 28.75 25.30 23.00 |CVCO55CL-0805-0900 
902 ~ 928 “115 0.5 ~4.5 13 “15 543 5.0 +0.25 15 744-1197-ND 28.75 25.30 23.00 |CVCOS55CL-0902-0928 
902 ~ 928 -114 0.3 ~ 4.7 13 “15 10 +2 12.0 +0.50 25 744-1203-ND 29.38 25.85 23.50 | CVCOS55CT-0902-0928 
920 ~ 980 -105 1.0~5.0 30 “12 5 +2 5.0 +0.25 35 744-1178-ND 28.75 25.30 23.00 |CVCO55CL-0920-0980 
925 ~ 970 -110 0.5 ~ 4.5 13 “15 543 5.0 +0.25 15 744-1198-ND 28.75 25.30 23.00 |CVCOS55CL-0925-0970 
954 ~ 980 -100 0.5 ~2.5 33 -10 043 3.0 +0.15 8 744-1179-ND 31.25 27.50 25.00 |CVCOS55CLS-0954-0980 
960 ~ 1200 -96 0.5~ 4.5 150 -10 343 3.0 +0.15 8 744-1110-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS55BE-0960-1200 
1000 ~ 1500 -95 0.5 ~ 4.5 150 “15 343 3.0 +0.15 10 744-1112-ND 29.50 25.96 23.60 _|CVCOS55BE-1000-1500 
1000 ~ 2000 -100 1.0 ~ 20.0 §2 -10 5.5 +2.5 10.0 +0.25 15 744-1111-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS55BE-1000-2000 
1100 ~ 1200 -104 0.0 ~ 5.0 35 -20 242 5.0 +0.25 25 744-1199-ND 28.75 25.30 23.00 |CVCOS5CL-1100-1200 
1100 ~ 2100 -100 1.0 ~ 20.0 67 -10 5.5 +2.5 10.0 +0.25 15 744-1074-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS5BE-1100-2100 
1165 ~ 1175 -110 0.5~4.5 10 -20 2.5 +2.5 5.0 +0.25 35 744-1200-ND 28.75 25.30 23.00 |CVCOS5CL-1165-1175 
1188 ~ 1212 -110 0.0 ~ 8.0 15 -20 8 +2 12.0 +0.60 20 744-1201-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCOS55CL-1188-1212 
1200 ~ 2300 -100 0.5 ~ 20.0 58 -10 442 5.0 +0.25 25 744-1075-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS5BE-1200-2300 
1256 ~ 1264 -112 0.5~4.5 15 -17 5 +2 5.0 +0.25 20 744-1180-ND 29.38 25.85 23.50 |CVCOS5CL-1256-1264 
1350 ~ 1400 -103 0.5~4.5 25 -15 745 5.0 +0.25 20 744-1113-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS5BE-1350-1400 
1360 ~ 1380 -108 0.3 ~ 4.7 8 -15 6 +2 8.0 +0.40 30 744-1202-ND 28.75 25.30 23.00 |CVCOS5CL-1360-1380 
1400 ~ 1624 -102 0.3 ~ 4.7 65 -10 0+3 5.0 +0.25 30 744-1076-ND 29.50 25.96 23.60 _|CVCOS55BE-1400-1624 
1440 ~ 1670 -100 0.5~4.5 99 -13 442 5.0 +0.25 12 744-1077-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS5BE-1440-1670 
1480 ~ 1600 -99 0.5~4.5 65 “12 6.5 +1.5 5.0 +0.25 15 744-1114-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS5BE-1480-1600 
1520 ~ 1635 -100 0.5~4.5 45 “15 2.5 +2.5 5.0 +0.25 35 744-1078-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS5BE-1520-1635 
1530 ~ 2700 -87 0.5 ~ 10.0 140 -15 6.5 +1.5 5.0 +0.25 15 744-1115-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS5BE-1530-2700 
1550 ~ 1650 -102 0.5 ~ 4.5 45 15 343 5.0 +0.25 17 744-1116-ND 29.50 25.96 23.60 _|CVCOS55BE-1550-1650 
1550 ~ 2050 -106 0.5 ~ 15.5 36 -15 -2.5 +2.5 8.0 +0.40 17 744-1079-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS5BE-1550-2050 
1550 ~ 2500 -95 0.5 ~ 9.5 115 VT 643 10.0 +0.25 13 744-1080-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS5BE-1550-2500 
1600 ~ 2700 -98 1.0 ~ 20.0 84 “15 5+5 10.0 +0.50 22 744-1081-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS55BE-1600-2700 
1630 ~ 1665 -102 0.5 ~4.5 18 -20 442 5.0 +0.25 15 744-1117-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS5BE-1630-1665 
1640 ~ 1840 -101 0.5 ~ 4.5 85 “15 342 4.5 +0.25 10 744-1082-ND 29.50 25.96 23.60 _|CVCOS55BE-1640-1840 
1650 ~ 1850 -105 0.5 ~ 10.0 25 “12 342 5.0 +0.25 25 744-1083-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS5BE-1650-1850 
1650 ~ 2050 -105 0 ~ 20.0 25 “15 -2.5 42.5 8.0 +0.4 28 744-1084-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS55BE-1650-2050 
1650 ~ 2150 -95 0.5 ~ 4.5 160 -15 543 5.0 +0.25 15 744-1085-ND 29.50 25.96 23.60 _|CVCOS55BE-1650-2150 
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CORPORATION 


aw CRYSTEK VCO’s (Voltage Controlled Oscillators) —cvco series (Cont, 


Frequency Phase Noise Tuning Tuning Harmonic Supply Crystek 
Range @ 10kHz Typ. Voltage | Sensitivity | Suppression Power Vec Current | Digi-Key Price Each Corporation 
Fig. (MHz) (dBe/Hz) (Vdc) (MHz/V) (dBc) (dBm) (Vdc) (mA) | Part No. 1 5 10 ‘| Part No. 
1658 ~ 1662 -104 0.5 ~ 2.0 20 “15 6 +2 8.0 +0.2 35 744-1118-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS55BE-1658-1662 
1660 ~ 1760 -100 0.3 ~ 4.7 45 “15 2.5 +2.5 5.0 +0.25 35 744-1086-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCO55BE-1660-1760 
1680 ~ 1740 -103 0.5~4.5 70 “15 343 5.0 +0.25 an 744-1119-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS55BE-1680-1740 
1690 ~ 2062 -96 0.0 ~ 5.0 145 -22 5 +2 5.0 +0.25 20 744-1120-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS55BE-1690-2062 
1750 ~ 1810 -103 0.5 ~ 4.5 70 -15 343 5.0 +0.25 ah 744-1121-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS55BE-1750-1810 
1750 ~ 2150 -100 0.3 ~ 4.7 85 “15 0+3 5.0 +0.25 25 744-1087-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS55BE-1750-2150 
1770 ~ 1830 -105 0.3 ~ 4.7 25 “15 343 5.0 +0.25 25 744-1088-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCO55BE-1770-1830 
1775 ~ 1845 -105 0.5 ~4.5 22 “15 442 5.0 +0.25 16 744-1089-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS55BE-1775-1845 
1785 ~ 1900 -100 0.3 ~ 4.7 45 “15 2.5 +2.5 5.0 +0.25 35 744-1090-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCO55BE-1785-1900 
1800 ~ 2200 -100 0.5 ~ 18.0 YE -15 -3 +3 10.0 +0.5 15 744-1122-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-1800-2200 
1820 ~ 2100 -105 0.5 ~ 18.0 20 “15 0+3 8.0 +0.4 30 744-1091-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCO55BE-1820-2100 
1845 ~ 1877 -106 0.5 ~ 4.0 20 “15 6 +2 8.0 +0.4 35 744-1092-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS55BE-1845-1877 
1848 ~ 1852 -104 0.5 ~ 2.0 20 -15 6 +2 8.0 +0.2 35 744-1123-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCO55BE-1848-1852 
1896 ~ 1924 -104 0.3 ~ 4.7 18 “15 442.5 5.0 +0.25 33 744-1093-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS55BE-1896-1924 
1900 ~ 2762 -92 0.5 ~ 9.5 140 af 6 +3 10.0 +0.25 13 744-1094-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1900-2762 
1930 ~ 1990 -105 0.5 ~4.5 70 -15 2-243 5.0 +0.25 15 744-1124-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCO55BE-1930-1990 
1930 ~ 2400 -100 0.5 ~ 18.0 40 -15 0+3 8.0 +0.4 35 744-1095-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCO55BE-1930-2400 
1950 ~ 2070 -102 0.5~4.5 40 -20 442 5.0 +0.25 18 744-1125-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS55BE-1950-2070 
1950 ~ 2150 -96 0.5~4.5 72 “15 5 +2 5.0 +0.25 16 744-1126-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS55BE-1950-2150 
2000 ~ 2800 -92 1.0 ~ 24.0 25 -15 5 +5 5.0 +0.25 25 744-1127-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-2000-2800 
2050 ~ 2474 -103 0.0 ~ 16.0 30 -15 -2.5 +2.5 8.0 +0.4 28 744-1128-ND 30.75 27.06 24.60 |CVCOS55BE-2050-2474 
2060 ~ 2300 -100 0.3 ~ 4.7 65 -15 4.5 42.5 5.0 +0.25 33 744-1096-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCO55BE-2060-2300 
2074 ~ 2284 -100 0.5 ~4.5 60 -20 5 +2 5.0 +0.25 27 744-1097-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS55BE-2074-2284 
2100 ~ 2200 -98 0.5 ~4.5 50 “12 442 5.0 +0.25 15 744-1129-ND 30.75 27.06 24.60 |CVCO55BE-2100-2200 
2100 ~ 2300 -103 0.3 ~ 4.7 60 -18 0+3 5.0 +0.25 25 744-1098-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-2100-2300 
2110 ~ 2170 -105 0.5 ~4.5 70 -15 343 5.0 +0.25 11 744-1130-ND 30.75 27.06 24.60 |CVCOS55BE-2110-2170 
2130 ~ 2220 -101 0.5~4.5 35 -12 0+2 5.0 +0.25 20 744-1131-ND 30.75 27.06 24.60 |CVCOS55BE-2130-2220 
2130 ~ 2360 -103 0.5 ~4.5 70 -12 0+2 5.0 +0.25 20 744-1132-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS55BE-2130-2360 
2200 ~ 2570 -101 1.0 ~ 17.0 46 -15 0+3 5.0 +0.25 35 744-1133-ND 30.75 27.06 24.60 |CVCOS55BE-2200-2570 
2250 ~ 2290 -106 0.3 ~ 4.7 20 -15 6 +2 8.0 +0.4 35 744-1099-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-2250-2290 
2270 ~ 2330 -103 1.0 ~ 5.0 30 “12 5 +2 5.0 +0.25 35 744-1134-ND 30.75 27.06 24.60 |CVCO55BE-2270-2330 
2270 ~ 3180 -85 1.0 ~ 20.0 50 -12 5 +2 5.0 +0.25 35 744-1135-ND 30.75 27.06 24.60 |CVCO55BE-2270-3180 
2300 ~ 2360 -101 0.5~4.5 25 “12 0+2 5.0 +0.25 20 744-1136-ND 30.75 27.06 24.60 |CVCOS55BE-2300-2360 
2300 ~ 2450 -100 0.5 ~4.5 56 “15 442 5.0 +0.25 29 744-1100-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS55BE-2300-2450 
2300 ~ 2500 -103 0.5 ~ 11.0 50 “12 644 8.0 +0.4 29 744-1137-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCO55BE-2300-2500 
2300 ~ 2575 -102 0.5 ~ 18.0 20 -15 0+3 8.0 +0.4 30 744-1101-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS55BE-2300-2575 
2 2400 ~ 2670 -102 1.0 ~ 17.0 35 “15 242 5.0 +0.25 38 744-1138-ND 30.75 27.06 24.60 |CVCO55BE-2400-2670 
2425 ~ 2820 -100 0.5 ~ 18.0 28 -10 0242.5 8.0 +0.4 35 744-1139-ND 30.75 27.06 24.60 |CVCO55BE-2425-2820 
2430 ~ 2585 -101 0.2~4.8 45 -16 242 5.0 +0.25 15 744-1140-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS55BE-2430-2585 
2475 ~ 2900 -100 0.0 ~ 16.0 30 -15 -2.5 +2.5 8.0 +0.4 28 744-1141-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCO55BE-2475-2900 
2495 ~ 2625 -100 0.5 ~4.5 59 -20 0+3 5.0 +0.25 25 744-1102-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-2495-2625 
2550 ~ 2570 -105 0.5 ~4.5 12 -15 442 8.0 +0.4 30 744-1103-ND 29.50 25.96 23.60 |CVCOS55BE-2550-2570 
2560 ~ 2920 -102 0.0 ~ 18.0 28 -10 0+3 8.0 +0.4 35 744-1142-ND 33.00 29.04 26.40 |CVCOS55BE-2560-2920 
2560 ~ 3200 -90 0.5 ~ 11.0 110 -20 6 +3 10.0 +0.5 23 744-1143-ND 33.00 29.04 26.40 |CVCO55BE-2560-3200 
2600 ~ 2900 -95 0.3 ~ 4.7 87 -22 5 +3 5.0 +0.25 25 744-1104-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-2600-2900 
2600 ~ 3100 -90 1.0 ~ 10.0 110 -20 6 +3 10.0 +0.5 23 744-1144-ND 33.00 29.04 26.40 |CVCOS55BE-2600-3100 
2620 ~ 2910 -100 1.0 ~ 17.0 35 -15 242 5.0 +0.25 38 744-1145-ND 33.00 29.04 26.40 |CVCOS55BE-2620-2910 
2650 ~ 2700 -105 2.0 ~7.0 20 -15 6 +2 8.0 +0.4 15 744-1146-ND 33.00 29.04 26.40 |CVCOS55BE-2650-2700 
2650 ~ 2800 -102 0.5~4.5 40 “15 0+3 5.0 +0.25 25 744-1147-ND 33.00 29.04 26.40 |CVCOS55BE-2650-2800 
2675 ~ 2950 -100 1.0 ~ 17.0 35 -15 2+2 5.0 +0.25 38 744-1148-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS55BE-2675-2950 
2700 ~ 3275 -95 0.0 ~ 15.0 75 -22 5 +2 5.0 +0.25 15 744-1149-ND 33.00 29.04 26.40 |CVCOS55BE-2700-3275 
2732 ~ 3120 -101 0.5 ~ 18.0 30 -10 0+3 8.0 +0.4 35 744-1150-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS55BE-2732-3120 
2865 ~ 3100 -90 0.5 ~4.5 110 -15 143 5.0 +0.25 15 744-1151-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCO55BE-2865-3100 
2900 ~ 3100 -98 1.0 ~ 17.0 35 -15 242 5.0 +.25 38 744-1152-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS55BE-2900-3100 
2900 ~ 3273 -100 0.5 ~ 18.0 28 -10 0+3 8.0 +0.4 35 744-1153-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCO55BE-2900-3273 
2900 ~ 3300 -95 0.0 ~ 16.0 30 “15 -2.5 +2.5 8.0 +0.4 28 744-1154-ND 33.00 29.04 26.40 |CVCO55BE-2900-3300 
2974 ~ 3274 -98 0.3 ~ 4.7 100 -15 242 5.0 +0.25 27 744-1155-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCO55BE-2974-3274 
3000 ~ 3100 -101 0.5 ~ 11.5 23 “15 5 +3 5.0 +0.25 17 744-1156-ND 33.75 29.70 27.00 |CVCO55BE-3000-3100 
3020 ~ 3050 -98 0.3 ~ 4.7 12 -15 442 8.0 +0.4 30 744-1105-ND 34.00 29.92 27.20 |CVCO55BE-3020-3050 
3020 ~ 3265 -98 0.5 ~ 11.5 30 -15 4+6 6.8 +0.34 25 744-1157-ND 34.38 30.25 27.50 | CVCO55BES-3020-3265 
3025 ~ 3125 -98 0.3 ~ 4.7 34 -15 0+3 5.0 +0.25 35 744-1106-ND 34.00 29.92 27.20 |CVCOS5BE-3025-3125 
3050 ~ 3400 -98 1.0 ~ 20.0 40 “15 2.5 +2.5 5.0 +0.25 25 744-1158-ND 33.75 29.70 27.00 |CVCOS55BE-3050-3400 
3070 ~ 3325 -98 1.0 ~ 17.0 36 -15 2.5 +2.5 5.0 +0.25 38 744-1159-ND 33.75 29.70 27.00 |CVCOS5BE-3070-3325 
3100 ~ 3350 -98 0.3 ~ 4.7 30 “15 444 5.0 +0.25 25 744-1160-ND 33.75 29.70 27.00 |CVCOS55BE-3100-3350 
3130 ~ 3230 -96 0.5 ~ 4.5 40 -15 0+3 5.0 +0.25 30 744-1161-ND 33.75 29.70 27.00 | CVCOS55BE-3130-3230 
3150 ~ 3250 -98 0.3 ~ 4.7 75. -20 4244 5.0 +0.25 35 744-1107-ND 34.00 29.92 27.20 |CVCOS5BE-3150-3250 
3206 ~ 3306 -97 0.5~4.5 40 “15 0+3 5.0 +0.25 25 744-1162-ND 33.75 29.70 27.00 |CVCOS5BE-3206-3306 
3245 ~ 3500 -97 1.0 ~ 20.0 27 “15 2.5 +2.5 5.0 +0.25 38 744-1163-ND 33.75 29.70 27.00 |CVCOS55BE-3245-3500 
3350 ~ 3500 -97 0.3 ~ 4.7 45 -30 2.5 +2 5.0 +0.25 20 744-1108-ND 34.00 29.92 27.20 |CVCOS55BE-3350-3500 
3430 ~ 3480 -97 0.5 ~ 4.5 48 -30 2.5 +2.5 5.0 +0.25 22 744-1109-ND 34.00 29.92 27.20 | CVCO55BE-3430-3480 
3600 ~ 3800 -92 0.5 ~4.5 100 “15 442 5.0 +0.25 10 744-1209-ND 45.33 39.89 36.26 |CVCO55BH-3600-3800 
4100 ~ 4300 -90 0.5 ~4.5 100 -15 442 5.0 +0.25 15 744-1210-ND 39.88 35.09 31.90 |CVCO55BH-4100-4300 
5256 ~ 5356 -86 1.0 ~ 4.0 56 -10 0+2 5.0 +0.25 25 744-1211-ND 41.00 36.08 32.80 |CVCO55BH-5256-5356 
5450 ~ 5550 -85 0.5 ~ 4.5 50 -10 1.5 41.5 5.0 +0.25 25 744-1212-ND 41.00 36.08 32.80 |CVCO55BH-5450-5550 
100 ~ 140 -105 0.0 ~ 5.0 10 “15 343 3.0 40.15 15 744-1065-ND 25.75 22.66 20.60 |CVCO45CL-0100-0140 
350 ~ 460 -105 0.0 ~ 5.0 10 -15 343 3.0 40.15 15 744-1066-ND 25.75 22.66 20.60 |CVCO45CL-0350-0460 
3 421 ~ 441 -100 0.5 ~ 2.7 15 -15 0+3 3.0 +0.15 10 744-1067-ND 25.75 22.66 20.60 |CVCO45CL-0421-0441 
430 ~ 470 -104 0.0~ 4.5 18 “15 242 5.0 +0.25 10 744-1068-ND 25.75 22.66 20.60 |CVCO45CL-0430-0470 
795 ~ 825 -108 0.5 ~ 4.5 12 -15 0+3 5.0 +0.25 15 744-1069-ND 26.88 23.65 21.50 | CVCO45CL-0795-0825 
900 ~ 940 -104 0.5 ~ 4.5 28 -20 0+3 5.0 +0.25 17. 744-1070-ND 27.75 24.42 22.20 |CVCO45CL-0900-0940 
NEW! PLL (Phase Lock Loop) with Internal VCO — Bottom View Dim. in mm 
CPLL66 Series ae | 
GND 
Phase Noise Step 2nd Operating Crystek 
Frequency | @10kHz Typ. | Size Typ. | Harm, Typ.| Power | Temperature| VCO PLL | Digi-Key Price Each Corporation 
(MHz) (dBe/Hz) | (KHz) (dBc) | (dBm) (-C) (Vde) | (Vdc) | Part No. 1 5 10 _|Part No. 
1600 ~ 2200 -98 1,000 “15 7.0 +2.0 -40 ~ 85 12.0 +0.6 | 3.0 +0.3| 744-1317-ND| 41.49 37.44 34.10 |CPLL66-1600-2200 
2175 -95 100 “15 3.0 +3.0 -40 ~ 85 5.0 +0.25 | 3.0 0.3] 744-1318-ND| 41.49 37.44 34.10 |CPLL66-2175-2175 
2400 ~ 2500 -95 1,000 “15 3.0 +3.0 -40 ~ 85 5.0 +0.25 | 3.0 +0.3| 744-1319-ND| 41.49 37.44 34.10 |CPLL66-2400-2500 
2450 -95 100 -15 3.0 +3.0 -40 ~ 85 5.0 +0.25 | 3.0 +0.3| 744-1320-ND| 41.49 37.44 34.10 |CPLL66-2450-2450 GND 
3160 ~ 3380 -95 2,500 “15 3.0 +3.0 -40 ~ 85 8.0 +0.4 | 3.0 +0.3| 744-1321-ND| 41.49 37.44 34.10 | CPLL66-3160-3380 
3475 -95 2,500 -15 3.0 +3.0 -40 ~ 85 5.0 +0.25 | 3.0 0.3] 744-1322-ND| 41.49 37.44 34.10 |CPLL66-3475-3475 
4160 ~ 4380 -90 2,500 “15 3.0 +3.0 -40 ~ 85 5.0 +0.25 | 3.0 +0.3| 744-1323-ND| 41.49 37.44 34.10 |CPLL66-4160-4380 
4240 -90 2,500 -15 3.0 +3.0 -40 ~ 85 5.0 +0.25 | 3.0 +0.3| 744-1324-ND| 41.49 37.44 34.10 |CPLL66-4240-4240 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1476 (uszo010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


acne ® 
IN NIBIK Sid Crystals DigiReel’ [OMS 
. Frequency | Load Cap. Frequency Frequency Stability | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel Pricingt |NDK 
NX2016AB Series (MHz) (pF) _ | Tolerance @ 25°C | Over Operating Temp. | Part No. 1 10 50 3,000 Part No. 
26.000 8.0 #20 220 644-1116-1-ND {57 129 115 807.00/M NX2016AB-26MHZ ST1 
32.000 8.0 +20 +20 644-1119-1-ND 157 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-32MHZ ST2 
36.000 8.0 +20 +20 644-1120-1-ND 157 1.29 115 801.00/M NX2016AB-36MHZ ST3 
38.400 8.0 +20 +20 644-1121-1-ND 157 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-38.4MHZ ST4 
26.000 7.0 +10 +15 644-1122-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-26MHZ SB1 
26.000 7.0 +15 +15 644-1123-1-ND 157 1.29 115 801.00/M NX2016AB-26MHZ SB2 
38.400 7.0 +10 +10 644-1124-1-ND 157 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-38.4MHZ SW1 
38.400 7.0 +20 +20 644-1125-1-ND 157 1.29 115 801.00/M NX2016AB-38.4MHZ SWW 
40.000 7.0 +10 +10 644-1126-1-ND 157 1.29 115 801.00/M NX2016AB-40MHZ SW2 
40.000 7.0 +20 +20 644-1127-1-ND 157 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-40MHZ SW2W 
Note: For applications and additional specifications, please see the manufacturer's data sheets. 
t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
NX2520SA Series Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T&R Pricing |NDK 
(MHz) | Part No. 1 10 50 _| Part No. 3,000 —_| Part No. 
Electrical Characteristics: » Frequency Tolerance (253°C): +10ppm * Frequency Stability: :10ppm © Operating | 16.000000 |644-1059-1-ND | 150 1.23 1.09 /644-1059-2-ND | 763.00/M | NX2520SA-16.000000MHZ 
Mode: Fundamental ¢ Load Capacitance: 10pf Operating Temperature: -10°C ~ 60°C Drive Level: 10uW 20.000000 |644-1060-1-ND | 1.50 1.23 1.09 |644-1060-2-ND | 763.00/M | NX2520SA-20.000000MHZ 
24.000000 }644-1061-1-ND | 1.50 1.23 1.09 |644-1061-2-ND | 763.00/M | NX2520SA-24.000000MHZ 
see BD ai 24.576000 |644-1062-1-ND | 150 1.23 1.09 |644-1062-2-ND | 763.00/M | NX2520SA-24.576000MHZ 
#4 aie: caminon 26.000000 |644-1063-1-ND | 1.50 1.23 1.09 |644-1063-2-ND | _763.00/M _| NX2520SA-26.000000MHZ 
to thé caver 30.000000 |644-1064-1-ND | 150 1.23 1.09 |644-1064-2-ND | 763.00/M | NX2520SA-30.000000MHZ 
Please connect 32.000000 }644-1065-1-ND | 150 1.23 1.09 |644-1065-2-ND | 763.00/M | NX2520SA-32.000000MHZ 
to ground or 40.000000 }644-1066-1-ND | 1.62 1.33 1.18 |644-1066-2-ND | 826.00/M | NX2520SA-40.000000MHz 
power supply 44.000000 }644-1067-1-ND | 1.62 1.33 1.18 |644-1067-2-ND | 826.00/M _| NX2520SA-44.000000MHZ 
48.000000 |644-1068-1-ND | 1.62 1.33 1.18 [644-1068-2-ND | _826.00/M __| NX2520SA-48.000000MHZ 
NX3225SA Series Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T&R Pricing |NDK 
(MHz) Part No. il 10 50 | Part No. 3,000 Part No. 
Electrical Characteristics: ¢ Frequency Tolerance (253°C): +15ppm © Frequency Stability: +15ppm ¢ Operating 72.000000 |644-1047-1-ND 715 62 55 |644-1047-2-ND 381.00/M NX3225SA-12.000000MHZ 
Mode: Fundamental ¢ Load Capacitance: 8pf ° Operating Temperature: -10°C ~ 75°C © Drive Level: 50uW 44.318180 |644-1048-1-ND a2] 62 55 | 644-1048-2-ND 381.00/M | NX3225SA-14.318180MHZ 
16.000000 |644-1049-1-ND) .75 62 55 |644-1049-2-ND | 381.00/M | NX3225SA-16.000000MHZ 
20.000000 |644-1050-1-ND| .75 62 55 |644-1050-2-ND | 381.00/M | NX3225SA-20.000000MHZ 
iaeone an 22.000000 |644-1051-1-ND | .75 62.55 |644-1051-2-ND | __381.00/M_| NX3225SA-22.000000MHZ 
pees aa 24.000000 |644-1052-1-ND | .75 62 55 |644-1052-2-ND | 381.00/M | NX3225SA-24.000000MHZ 
tol the. cover 24.576000 |644-1053-1-ND| .75 62 55 |644-1053-2-ND | 381.00/M | NX3225SA-24.576000MHZ 
Plaase. Gennect 26.000000 |644-1054-1-ND| .75 62 55 |644-1054-2-ND | 381.00/M | NX3225SA-26.000000MHZ 
to around. of 27.000000 |644-1055-1-ND| .75 62 55 |644-1055-2-ND | 381.00/M | NX3225SA-27.000000MHZ 
ower supply 32.000000 |644-1056-1-ND | .75 62.55. |644-1056-2-ND | _381.00/M_| NX3225SA-32.000000MHZ 
40.000000 |644-1057-1-ND | 82 68 60 |644-1057-2-ND |  419.00/M | NX3225SA-40.000000MHZ 
44.000000 |644-1058-1-ND | 82 68 _—.60_|644-1058-2-ND | _419.00/M_| NX3225SA-44.000000MHZ 
NX5032GA Series Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | pigi-Key T&R Pricing |NDK 
(MHz) | Part No. 1 10 50 | Part No. 1,000 —_| Part No. 
Electrical Characteristics: 0.000000 |644-1033-1-ND | 57 AT 42 |644-1033-2-ND 291.00  |NX5032GA-10.000000MHZ 
* Frequency Tolerance (253°C): +50ppm Frequency Stability: +5Oppm * Operating Mode: Fundamental * Load | 12.000000 |644-1034-1-ND | .57 AT 42 |644-1034-2-ND 291.00 —|NX5032GA-12.000000MHZ 
Capacitance: 8pf * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C » Drive Level: 50uW 12.288000 |644-1035-1-ND | .57 7 42 |644-1035-2-ND 291.00 | NX5032GA-12.288000MHZ 
13.560000 |644-1036-1-ND | 57 7 42 |644-1036-2-ND 291.00 — |NX5032GA-13.560000MHZ 
16000000 |644-1037-1-ND | _.57 A? 42 |644-1037-2-ND 291.00 | NX5032GA-16.000000MHZ 
16.384000 |644-1038-1-ND | .57 AT 42 |644-1038-2-ND 291.00  |NX5032GA-16.384000MHZ 
20.000000 |644-1039-1-ND | .57 A7 42 |644-1039-2-ND 291.00 | NX5032GA-20.000000MHZ 
24000000 |644-1040-1-ND | 57 A? 42 |644-1040-2-ND 291.00 — |NX5032GA-24.000000MHZ 
25.000000 |644-1041-1-ND | 57 7 42 |644-1041-2-ND 291.00 | NX5032GA-25.000000MHZ 
27.000000 |644-1042-1-ND | _.57 A7 42 |644-1042-2-ND 291.00 | NX5032GA-27.000000MHZ 
30.000000 |644-1043-1-ND | .57 AT 42 |644-1043-2-ND 291.00  |NX5032GA-30.000000MHZ 
32000000 |644-1044-1-ND | 57 7 42 |644-1044-2-ND 291.00 — |NX5032GA-32.000000MHZ 
40.000000 |644-1045-1-ND | 57 A? 42 |644-1045-2-ND 291.00 — |NX5032GA-40.000000MHZ 
48.000000 |644-1046-1-ND | 57 A? 42 |644-1046-2-ND 291.00 _|NX5032GA-48.000000MHZ 
NX8045GB Series Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T&R Pricing |NDK 
(MHz) | Part No. 1 10 50 | Part No. 1,000 Part No. 
Electrical Characteristics: Ps . 8.000000 |644-1018-1-ND 45 37 ~~~«.33.:[644-1018-2-ND 229.00  |NX8045GB-8.000000MHZ 
° Frequency Tolerance (25+3°C): +50ppm * Frequency Stability: «50ppm * Operating Mode: Fundamental * Load | 10.000000 |644-1019-1-ND | 45 37 33: |644-1019-2-ND 229.00 | NX8045GB-10.000000MHZ 
Capacitance: 8pf * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C » Drive Level: 50uW 12.000000 |644-1020-1-ND | 45 37 33 |644-1020-2-ND 229.00 | NX8045GB-12.000000MHZ 
12.288000 |644-1021-1-ND | 45 37 33 |644-1021-2-ND 229.00 | NX8045GB-12.288000MHZ 
13.560000 |644-1022-1-ND | 45 .37_—=.33._ | 644-1022-2-ND 229.00 | NX8045GB-13.560000MHZ 
14318180 |644-1023-1-ND | 45 37 33 |644-1023-2-ND 229.00 | NX8045GB-14.318180MHZ 
16.934400 |644-1024-1-ND | 45 37 33 |644-1024-2-ND 229.00 | NX8045GB-16.934400MHZ 
18.432000 |644-1025-1-ND | 45 37 33 |644-1025-2-ND 229.00 | NX8045GB-18.432000MHZ 
20.000000 |644-1026-1-ND | 45 37 33 |644-1026-2-ND 229.00 | NX8045GB-20.000000MHZ 
24.000000 |644-1027-1-ND | 45 37 —.33_ |644-1027-2-ND 229.00 _| NX8045GB-24.000000MHZ 
25.000000 |644-1028-1-ND | 45 37 33 |644-1028-2-ND 229.00 | NX8045GB-25.000000MHZ 
27.000000 |644-1029-1-ND | 45 37 33: |644-1029-2-ND 229.00 | NX8045GB-27.000000MHZ 
30.000000 |644-1030-1-ND | 45 37 33: |644-1030-2-ND 229.00 | NX8045GB-30.000000MHZ 
32,000000 |644-1031-1-ND | 45 37 33: |644-1031-2-ND 229.00 | NX8045GB-32.000000MHZ 
40.000000 [644-1032-1-ND | 45 37.33: [644-1032-2-ND 229.00 | NX8045GB-40.000000MHZ 
NX1255GB Series Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T&R Pricing |NDK 
ciecipical Chutacieletie: (MHz) __ | Part No. 1 10 50 _| Part No. 1,000 [Part No. 
© Frequency Tolerance (253°C): +50ppm ¢ Frequency Stability: +5Oppm ¢ Operating Mode: Fundamental © Load sata oi OOO TEND o as ‘at Sater ee PAE lt pees 
Capacitance: 12pt * Operating Temperatura: -10°C ~ 70°C « Drive Level: 100uW 4.194304 |644-1002-1-ND | 92 76 68 |644-1002-2-ND | 470.00 ‘| NX1255GB-4.194304MHZ 
4.915200 |644-1003-1-ND | .92 76 68 |644-1003-2-ND 470.00 | NX1255GB-4.915200MHZ 
6.000000 |644-1004-1-ND | 92.76 ~—.68._ | 644-1004-2-ND 470.00 _| NX1255GB-6.000000MHZ 
6.144000 |644-1005-1-ND | 92.76 68 |644-1005-2-ND 470.00 |NX1255GB-6.144000MHZ 
7.372800 |644-1006-1-ND | .92 76 68 |644-1006-2-ND 470.00 | NX1255GB-7.372800MHZ 
8.000000 |644-1007-1-ND | .92 76 68 |644-1007-2-ND 470.00 | NX1255GB-8.000000MHZ 
10.000000 |644-1008-1-ND | 92 76 68 |644-1008-2-ND 470.00 | NX1255GB-10.000000MHZ 
12.000000 |644-1009-1-ND | 92.76 _—=68_ | 644-1009-2-ND 470.00 | NX1255GB-12.000000MHZ 
12.288000 |644-1010-1-ND | 92.76 68 |644-1010-2-ND 470.00 |NX1255GB-12.288000MHZ 
13.560000 |644-1011-1-ND | 92 .76 68 ‘|644-1011-2-ND 470.00 | NX1255GB-13.560000MHZ 
14.318180 |644-1012-1-ND | 92 .76 68 |644-1012-2-ND 470.00 | NX1255GB-14.318180MHZ 
16.000000 |644-1013-1-ND | 92 76 68 |644-1013-2-ND 470.00 | NX1255GB-16.000000MHZ 
18.432000 |644-1014-1-ND | 92.76 —68_ | 644-1014-2-ND 470.00 | NX1255GB-18.432000MHZ 
20.000000 |644-1015-1-ND | 92.76 68 |644-1015-2-ND 470.00 _ |NX1255GB-20.000000MHZ 
24.000000 |644-1016-1-ND | 92 76 68 |644-1016-2-ND 470.00 | NX1255GB-24.000000MHZ 
25.000000 [644-1017-1-ND | 92.76 —.68_ | 644-1017-2-ND 470.00 __| NX1255GB-25.000000MHZ 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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IN) I //Y/4 2765E Series Spread Spectrum | NT3225SA Series SMT TCXO _ Digi@Reel” 
N/ SMT Oscillators Di A Reel’ ELECTRICAL CHARACTERISTICS: * Supply Voltage: 3.0VDC * Load: 10KQ/ 10pF « Current Consumptio: 


1.5mA Maximum « Frequency Stability: +2.5ppm »* Operating Temperature: -30°C ~ 75°C » Output Voltage: 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: * Supply Voltage: 3.3V +0.3 * Output Level: CMOS 


0.8V(P-P), DC Coupling * AFC: s9ppm ~ +15ppm/ 1.5V +1V 
¢ Frequency Stability: +100ppm » Current Consumption: 30mA Maximum « Current 
Consumption (Standby): 301A * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C » Rise Time/Fall 


Time: 5nS Maximum « Duty Cycle: 40% ~ 60% at % VDD . 3 i Connection 
VCONT 
GND 
Connection OUTPUT 
STAND-BY VGC 
GND 
OUTPUT 
vod Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each T&RPricingt |NDK 
(MHz) | Part No. 1 10 50 2,000 Part No. 
13.00 |644-1086-1-ND 405 379 3.25 1513.00/M | NT3225SA-13.000000MHZ 
= ut Tage Price Fach _ 19.20 |644-1087-1-ND 405 379 «© 3.25 1513.00/M — | NT3225SA-19.200000MHZ 
aaete Diol Mey ; ut porte Sian EGR encing Le 19.68 | 644-1088-1-ND 405 3,793.25 1513.00/M — | NT3225SA-19.680000MHZ 
Z i : 26.00 | 644-1089-1-ND 405 379 3.25 1513.00/M _ | NT3225SA-26.000000MHZ 
25.00 |644-1071-1-ND 340 3.07 256 1702.00 | 2765E-25.000000MHZ Sea ice cialaesi gi anes Choa GEN 
40.00 | 644-1073-1-ND 340 307 256 1702.00 | 2765E-40.000000MHZ e enn ; 
50.00 | 644-1074-1-ND 368 332 276 1839.00 | 2765E-50.000000MHZ 
66.00 | 644-1075-1-ND 3.68 332 2.76 | 1839.00 —_ | 2765E-66.000000MHZ NZ2520SB Series SMT 
66.667 | 644-1076-1-ND 368 332 276 1839.00 _ | 2765E-66.667000MHZ . 
80.00 |644-1077-1-ND 368 332 276 1839.00 | 2765E-80.000000MHZ Oscillators 


ELECTRICAL CHARACTERISTICS: * Supply Voltage: 3.0V » Output Level: CMOS » Frequency Stability: +30ppm » Current 
Consumption: 6mA Maximum « Current Consumption (Standby): 101A * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C « Rise 
Time/Fall Time: 5nS Maximum Duty Cycle: 45% ~ 55% 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Automotive i@Reel® |) Aows 
Application Crystals 


Connection 
Load Cut Tape Tape and Reel STAND-BY 
Frequency | Cap. | Digi-Key Price Each Pricingt | NDK GND 
(MHz) | (pF) | Part No. 1 10 50 1,000 | Part No. OUTPUT 
Wide Temperature Range Automotive Applications VoD 

12.00 | 8.0 ]644-1128-1-ND] 137 128 1.10 510.00 | NX3225SA 12MHZ AT-W 
16.00 | 8.0 |644-1129-1-ND) 137 128 1.10 510.00 | NX3225SA 16MHZ AT-W 
20.00 | 8.0 |644-1130-1-ND) 137 128 1.10 510.00 | NX3225SA 20MHZ AT-W Ficaveasyia|DIGEKGy Cut Tape Price Each T&R Pricing t [NOK 
40.00 8.0 |644-1131-1-ND | 1.44 1:35 1.16 539.00 NX3225SA 40MHZ AT-W (MHz) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 

8.00 | 8.0 [644-1132-1-ND| 164 153 1.32 612.00 _ | NX5032GA 8MHZ AT-W 2.75 644-1143-1-ND 232 209 1.74 1158.00/M | NZ2520SB-2.750000MHZ 
10.00 | 8.0 }644-1133-1-ND} 164 1.53 1.32 612.00 | NX5032GA 10MHZ AT-W 5.00 644-1145-1-ND 232 209 1.74 1158.00/M | NZ2520SB-5.000000MHZ 
12.00 | 8.0 }644-1134-1-ND] 164 1.53 1.32 612.00 | NX5032GA 12MHZ AT-W 7.60 644-1144-1-ND 232 209 1.74 1158.00/M | NZ2520SB-7.600000MHZ 
16.00 | 8.0 |644-1135-1-ND | 1.64 1.53 1.32 612.00 | NX5032GA 16MHZ AT-W 10.00 644-1146-1-ND 2.32 2.09 1.74 1158.00/M | NZ2520SB-10.000000MHZ 
20.00 | 8.0 644-1136-1-ND] 164 153 1.32 612.00 | NX5032GA 20MHZ AT-W 19.20  |644-1147-1-ND 2.32 2.09 1.74 1158.00/M | NZ2520SB-19.200MHZ 
40.00 | 8.0 [644-1137-1-ND| 1.64 1.53 1.32 612.00 | NX5032GA 40MHZ AT-W 20.00  644-1148-1-ND 2.32 2.09 1.74 1158.00/M | NZ2520SB-20.000000MHZ 
4.00 | 8.0 }644-1138-1-ND| 1.44 1.35 1.16 539.00 | NX8045GB 4MHZ AT-W 22.00  |644-1149-1-ND 2.32 2.09 1.74 1158.00/M | NZ2520SB-22.000000MHZ 

Automotive TPMS Applications 25.60  |644-1150-1-ND 232 209 41.74 1158.00/M —/NZ2520SB-25.600MHZ 

9.84375 | 8.0 [644-1139-1-ND] 1.64 153 1.32 612.00 | NX5032GA 9.84375MHZ AT-TPMS 38.90  |644-1151-1-ND 240 246 «1.80 4198.00/M | Nz2520SB-38.900MHZ 
13.56 | 8.0 |644-1140-1-ND) 164 153 1.32 612.00 | NX5032GA 13.56MHZ AT-TPMS 40.00  |644-1152-1-ND 240 246 1.80 1198.00/M | Nz2520SB-40.000000MHZ 

9.84375 | 12.0 /644-1141-1-ND] 1.76 164 1.41 655.00 | NX5032SD 9.84375MHZ AT-TPMS 4136 1644-11534-ND 240. 2161.80 1198.00/M | NZ2520SB-41 360MHZ 
13.56 | 12.0/644-1142-1-ND) 1.76 164 1.41 655.00 _ | NX5032SD 13.56MHZ AT-TPMS 44.00 |644-1154-1-ND 240 216 1.80 4198.00/m | NZ2520SB-44.000000MHIZ 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Note: For additional specifications please reference the manufacturer's data sheets. t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Chip Set TCXOs and Crystals 


Frequency —_| Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt NDK Compatible Chip Sets 
Type (MHz) Part No. i 10 50 Qty. Pricing Part No. and Applications 
26.00 644-1113-1-ND 4.05 3.79 3.25 1,000 1513.00 NT2520SA-26.000000MHZ-A1 NXP (Philips), GSM 
19.20 644-1111-1-ND 2.97 2.44 217 1,000 1513.00 NT3225SA-19.200000MHZ-T3 QUALCOM, CDMA (MSM6000) 
TCXO 19.20 644-1090-1-ND 2.97 2.44 2AT 1,000 1513.00 NT3225SA-19.200000MHZ-T2 NXP (Philips), TV ON MOBILE 
26.00 644-1091-1-ND 2.97 2.44 217 1,000 1513.00 NT3225SA-26.000000MHZ-G5 NXP (Philips), 3G UMTS/CDMA 
26.00 644-1092-1-ND 2.97 2.44 217 1,000 1513.00 NT3225SA-26.000000MHZ-G7 ADI, GSM 
26.00 644-1110-1-ND 2.97 2.44 2AT 1,000 1513.00 NT3225SA-26.000000MHZ-G8 ADI, GSM (AD6548) 
16.00 644-1093-1-ND 1.62 1.33 1.18 3,000 826.00/M NX2520SA-16.000000MHZ-W1 FREESCALE, ZIGBEE 
24.00 644-1094-1-ND 1.62 1.33 1.18 3,000 826.00/M NX2520SA-24.000000MHZ-B8 NXP (Philips), Bluetooth 
26.00 644-1095-1-ND 1.62 1.33 1.18 3,000 826.00/M NX2520SA-26.000000MHZ-B9 NXP (Philips), Bluetooth 
40.00 644-1096-1-ND 1.62 1.33 1.18 3,000 826.00/M NX2520SA-40.000000MHZ-W2 STEPMIND, WLAN-WIFI 
40.00 644-1097-1-ND 1.62 1.33 1.18 3,000 826.00/M NX2520SA-40.000000MHZ-W3 NXP (Philips), WLAN-WIFI 
16.00 644-1099-1-ND 92 76 67 3,000 467.00/M NX3225SA-16.000000MHZ-B3 Cambridge Silicon Radio, Bluetooth 
16.00 644-1100-1-ND 92 76 67 3,000 467.00/M NX3225SA-16.000000MHZ-T1 NXP (Philips), TV ON MOBILE 
20.00 644-1098-1-ND 92 716 67 3,000 467.00/M NX3225SA-20.000000MHZ-B2 Cambridge Silicon Radio, Bluetooth 
Crystal 26.00 644-1101-1-ND 92 716 67 3,000 467.00/M NX3225SA-26.000000MHZ-B1 Broadcom, Bluetooth 
26.00 644-1109-1-ND 92 76 67 3,000 467.00/M NX3225SA-26.000000MHZ-G2 Atheros, GSM 
26.00 644-1102-1-ND 92 716 67 3,000 467.00/M NX3225SA-26.000000MHZ-G3 Atheros, GSM 
26.00 644-1103-1-ND 92 716 67 3,000 467.00/M NX3225SA-26.000000MHZ-G4 INFINEON, GSM 
39.00 644-1104-1-ND 92 76 67 3,000 467.00/M NX3225SA-39.000000MHZ-B4 XEMICS-SEMTECH, Bluetooth 
13.00 644-1105-1-ND 1.04 86 76 3,000 531.00/M NX4025DA-13.000000MHZ-B6 NXP (Philips), Bluetooth 
15.36 644-1106-1-ND 1.04 86 76 3,000 531.00/M NX4025DA-15.360000MHZ-B7 FREESCALE, Bluetooth 
16.00 644-1107-1-ND 1.04 86 76 3,000 531.00/M NX4025DA-16.000000MHZ-B5 Cambridge Silicon Radio, Bluetooth 
13.00 644-1108-1-ND 92 76 67 5,000 467.00/M NX5032SA-13.000000MHZ-G1 Atheros, GSM 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Note: For additional specifications please reference the manufacturer's data sheets. 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt |Txc 
Fig. (MHz) Part No. 1 10 50 Qty. Pricing | Part No. 
22.000 | 887-1064-1-ND 53.46 +40] 1,000 | 196.00 |9C-22.000MAAJ-T 
22.1184 | 887-1065-1-ND 53 46 40] 1,000 | 196.00 |9C-22.1184MAAJ-T 
H 24.000 | 887-1066-1-ND 53 46 40] 1,000} 196.00 |9C-24.000MAAJ-T 
9C, 7A, 7B, 7M, 8Z and 8Y Series 24.576 | 887-1067-1-ND 53 46 40] 1,000 | 196.00 |9C-24.576MAAJ-T 
SMT Crystals Reel” 25.000 _ | 887-1068-1-ND 53.46 ~——.40 | 1,000 | _ 196.00 |9C-25.000MAAJ-T 
26.000 | 887-1069-1-ND 53 46 40] 1,000 | 196.00 |9C-26.000MAAJ-T 
Saries 27.000 | 887-1070-1-ND 53 46 40] 1,000 | 196.00 |9C-27.000MAAJ-T 
Specifications oC 7h 7B 7M az BY 4 | 28:63636 |887-1071-1-ND 53 46 40] 1,000 | 196.00 |9C-28.63636MAAJ-T 
Frequency Tolerance @ 25°C: =30ppm 30.000 | 887-1072-1-ND 53 46 40] 1,000} 196.00 |9C-30.000MAAJ-T 
Frequency Stability: ~30ppm (-20°C ~ 70°C) 35.328 | 887-1073-1-ND 53.46 ~—.40 | 1,000 | __ 196.00 |9C-35.328MAAJ-T 
Load Capacitance: 18pF 36.000 | 887-1074-1-ND 53 46 .40 | 1,000 196.00 | 9C-36.000MAAJ-T 
Shunt Capacitance: __ 7pF Max. 5SpF Max. SpF Max. 48.000 |/887-1075-1-ND | 53 46 40 | 1,000 | 196.00 | 9C-48.000MAAJ-T 
Coeaiing Teese Sapir __epoyi [_e es | tee ee 50.000 |887-1076-1-ND | .53 46 40 | 1,000 | 196.00 | 9C-50.000MAAJ-T 
iMcae sk Gpsiation: 9C Series <=36.00MHz Fundamental Mode >36.00MHz Third Overtone eae emgee §=6—-68 S952) 1,000 | 252.00 |90-54.000MAAL-T 
7A, 7B, 7M, 8Z and 8Y Series are all Fundamental Mode 887-1078-1-ND 68 59 52 | 1,000 252.00 | 9C-60.000MAAJ-T 
eae tae 64.000 _ | 887-1079-1-ND 68.59 52 | 1,000 | 252.00 [9C-64.000MAAJ-T 
Dimensions in mm 7A Series 
10.000 ]887-1080-1-ND 94 +82 72] 1,000] 350.00 /7A-10.000MAAJ-T 
12.000 |887-1081-1-ND 94 82 72] 1,000 | 350.00 |7A-12.000MAAJ-T 
12.288 | 887-1082-1-ND 94 82 72] 1,000 | 350.00 |7A-12.288MAAJ-T 
13.560 |887-1083-1-ND 94 82 72] 1,000 | 350.00 |7A-13.560MAAJ-T 
14.31818 |887-1084-1-ND 94.82 ~—_—.72 | 1,000 | _ 350.00 |7A-14.31818MAAJ-T 
14.7456 |887-1085-1-ND 94 ~«.82.~—«.72| 1,000 | 350.00 |7A-14.7456MAAJ-T 
16.000 |887-1086-1-ND 94 82 72] 1,000 | 350.00 |7A-16.000MAAJ-T 
Sas 16.9344 |887-1087-1-ND 94 82 72] 1,000 | 350.00 |7A-16.9344MAAJ-T 
[ee > | 18432  |887-1088-1-ND 94 82 72] 1,000 | 350.00 |7A-18.432MAAJ-T 
| I 20.000 _ | 887-1089-1-ND 94 82 _.72 | 1,000 | __ 350.00 |7A-20.000MAAJ-T 
24.000 | 887-1090-1-ND 94 82. ~«.72| 1,000 | 350.00 |7A-24.000MAAJ-T 
24.576 | 887-1091-1-ND 94 82 72] 1,000 | 350.00 |7A-24.576MAAJ-T 
25.000 | 887-1092-1-ND 94 82 72] 1,000 | 350.00 |7A-25.000MAAJ-T 
27.000 | 887-1093-1-ND 94 82 72 1,000 | 350.00 |7A-27.000MAAJ-T 
28.63636_|887-1094-1-ND 94.82 ——«.72 | 1,000 | _ 350.00 |7A-28.63636MAAJ-T 
Gonneenan 30.000 | 887-1095-1-ND 94 +82. —~«.72| 1,000 | 350.00 |7A-30.000MAAJ-T 
4 3 36.000 | 887-1096-1-ND 94 82 72] 1,000 | 350.00 |7A-36.000MAAJ-T 
GNDY/ 48.000 | 887-1097-1-ND 94.82 —_—.72 | 1,000 | __ 350.00 |7A-48.000MAAJ-T 
7B Series 
171.0592 1887-1098-1-ND | 1.13 98 86] 1,000] 420.00 ]7B-11.0592MAAJ-T 
12.000 |887-1099-1-ND | 1.13  .98  .86]| 1,000] 420.00 |7B-12.000MAAJ-T 
12.288 |887-1100-1-ND | 1.13 98 86] 1,000] 420.00 |7B-12.288MAAJ-T 
13.000 |887-1101-1-ND | 1.13 98 86] 1,000] 420.00 |7B-13.000MAAJ-T 
14.31818 |887-1102-1-ND | 1.13 98 _.86 | 1,000 | _ 420.00 |7B-14.31818MAAJ-T 
14.7456 |[887-1103-1-ND | 1.13.98 86] 1,000 | 420.00 |7B-14.7456MAAJ-T 
16.000 |887-1104-1-ND | 1.13 98 86] 1,000] 420.00 |7B-16.000MAAJ-T 
7 16.384 |887-1105-1-ND | 1.13 .98 86] 1,000] 420.00 |7B-16.384MAAJ-T 
= 16.9344 |887-1106-1-ND | 1.13 98 86] 1,000] 420.00 |7B-16.9344MAAJ-T 
18.432 |887-1107-1-ND | 1.13 98 _.86 | 1,000 | __420.00 |7B-18.432MAAJ-T 
19.200 |887-1108-1-ND | 1.13  .98  .86| 1,000 | 420.00 |7B-19.200MAAJ-T 
3 | 20.000 |887-1109-1-ND | 1.13 98 86] 1,000] 420.00 |7B-20.000MAAJ-T 
24.000 |887-1110-1-ND | 113  .98 86 | 1,000 | 420.00 | 7B-24.000MAAJ-T 
24.576 |887-1111-1-ND | 113  .98  .86| 1,000 420.00 | 7B-24.576MAAJ-T 
25.000 | 887-1112-1-ND | 1.13 98 _.86 | 1,000 | _ 420.00 | 7B-25.000MAAJ-T 
26.000 [887-1113-1-ND | 113 .98  .86| 1,000| 420.00 |7B-26.000MAAJ-T 
27.000 |887-1114-1-ND | 113  .98 86 | 1,000 | 420.00 | 7B-27.000MAAJ-T 
28.63636 |887-1115-1-ND | 1.13 98  .86/ 1,000] 420.00 |7B-28.63636MAAJ-T 
30.000 |887-1116-1-ND | 113  .98 86 | 1,000} 420.00 |7B-30.000MAAJ-T 
32.000 | 887-1117-1-ND | 113 .98 _.86 | 1,000 | _ 420.00 | 7B-32.000MAAJ-T 
36.000 [887-1118-1-ND | 113 .98  .86| 1,000] 420.00 |7B-36.000MAAJ-T 
40.000 |887-1119-1-ND | 113 .98 86 | 1,000 | 420.00 | 7B-40.000MAAJ-T 
48.000 |887-1120-1-ND | 113 .98 _.86 | 1,000 | _ 420.00 | 7B-48.000MAAJ-T 
7M Series 
12.000 ]887-1121-1-ND | 1.31 1.14 1.00] 3,000 | 472.50/M |7M-12.000MAAJ-T 
12.288 |887-1122-1-ND | 1.31 1.14 1.00 | 3,000 | 472.50/M |7M-12.288MAAJ-T 
13.000 |887-1123-1-ND | 1.31 1.14 1.00 | 3,000 | 472.50/M |7M-13.000MAAJ-T 
14.31818 |887-1124-1-ND | 1.31 1.14 1.00 | 3,000 | 472.50/M |7M-14.31818MAAJ-T 
16.000 |887-1125-1-ND | 1.31 1.14 _ 1.00 | 3,000 | 472.50/M |7M-16.000MAAJ-T 
16.384 |[887-1126-1-ND | 1.31 1.14 1.00 | 3,000 | 472.50/M |7M-16.384MAAJ-T 
16.9344 |887-1127-1-ND | 1.31 1.14 1.00 | 3,000 | 472.50/M |7M-16.9344MAAJ-T 
Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape and Reelt |Txc 19.200 |887-1128-1-ND | 1.31 1.14 1.00 | 3,000 | 472.50/M |7M-19.200MAAJ-T 
Fig. | (MHz) | Part No. 1 10 50 | Qty. | Pricing | Part No. 20.000 |887-1129-1-ND | 1.31. 1.14 1.00 | 3,000 | 472.50/M |7M-20.000MAAJ-T 
9C Series 4 [24.000 |887-1130-1-ND | 1.31 1.14 1.00 | 3,000 | 472.50/M |7M-24.000MAAJ-T 
3.579545 |887-1040-1-ND 53.46 +40] 1,000] 196.00 [9C-3.579545MAAJ-T 24.576 [887-1131-1-ND | 1.31 1.14 1.00 | 3,000 | 472.50/M |7M-24.576MAAJ-T 
3.6864 | 887-1041-1-ND 53 46  .40| 1,000| 196.00 |9C-3.6864MAAJ-T 25.000 |887-1132-1-ND | 1.31 1.14 1.00 | 3,000 | 472.50/M |7M-25.000MAAJ-T 
4.000 887-1042-1-ND 53 46 40 | 1,000 196.00 | 9C-4.000MAAU-T 26.000 | 887-1133-1-ND 1.31 1.14 1.00 | 3,000 | 472.50/M |7M-26.000MAAJ-T 
4.096 |887-1043-1-ND 53.46 ~—-.40 | 1.000 | 196.00 |9C-4.096MAAJ-T 27.000 |887-1134-1-ND | 1.31 1.14 1.00 | 3,000 | 472.50/M |7M-27.000MAAJ-T 
4gis2 |887-1044-1-ND ‘53 46 40 | 1.000 | 196.00 |9C-4.9152MAAJ-T 30.000 | 887-1135-1-ND | 1.31 1.14 1.00 | 3,000 | 472.50/M |7M-30.000MAAJ-T 
32.000 |887-1136-1-ND | 1.31 1.14 1.00 | 3,000 | 472.50/M |7M-32.000MAAJ-T 
6.000 eee 58 a8 401,000 196.00" /8C'S:000MAAYT 36.000 |887-1137-1-ND | 1.31 1.14 1.00 | 3,000 | 472.50/M |7M-36.000MAAJ-T 
78728 emcee §=68S A640. | 1,000'| 196.00 | 8C-7.8728MAAJ-T 38.400 /887-1138-1-ND | 1.31 1.14 1.00 | 3,000 | 472.50/M |7M-38.400MAAJ-T 
7.680 (BB 7g10S7aIND 53 46 = -40| 1,000 | 196.00 | 9C-7.6B0MAAJ-T 40.000 |887-1139-1-ND | 1.31 1.14 1.00 | 3,000 | 472.50/M |7M-40.000MAAJ-T 
8.000 | 887-1048-1-ND 53 46 -40 | 1,000 196.00 | 9C-8.000MAAJ-T 48.000 |887-1140-1-ND | 1.50 1.30 _1.14 | 3,000 | 540.00/M |7M-48.000MAAJ-T 
8.912 | 887-1049-1-ND 53.46 40 | 1,000 | __ 196.00 |9C-8.912MAAJ-T 8Z Series 
10.000 |887-1050-1-ND 53 46 40] 1,000 | 196.00 |9C-10.000MAAJ-T 14.31818 [887-1141-1-ND | 2.25 1.95 1.71] 3,000 | 810.00/M ]8Z-14.31818MAAJ-T 
, | 11-0592 ]887-1051-1-ND 53 46 40] 1,000 | 196.00 |9C-11.0592MAAJ-T 16.000 |887-1142-1-ND | 2.25 1.95 1.71 | 3,000 | 810.00/M |8Z-16.000MAAJ-T 
11.2896 |887-1052-1-ND 53 46 40] 1,000 | 196.00 |9C-11.2896MAAJ-T 20.000 |887-1143-1-ND | 225 1.95 1.71 | 3,000 | 810.00/M | 8Z-20.000MAAJ-T 
12.000 |887-1053-1-ND 53 46 40 | 1,000 196.00 | 9C-12.000MAAJ-T 24.000 | 887-1144-1-ND 2.06 1.79 1.57 | 3,000 | 742.50/M |8Z-24.000MAAJ-T 
42.288 |887-1054-1-ND 53.46 ~—«.40 | 1.000) 196.00 |9C-12.288MAAJ-T 5 [25.000 _|887-1145-1-ND | 2.06 1.79 _ 1.57 | 3,000 | 742.50/M |8Z-25.000MAAJ-T 
42.500  |SE7HOSESENID 534640 1 7,000 | 196.00 190-13. S60MAAI-T 26.000 [887-1146-1-ND | 2.06 1.79 1.57 | 3,000 | 742.50/M |8Z-26.000MAAJ-T 
27.000 |887-1147-1-ND | 2.06 1.79 1.57 | 3,000 | 742.50/M | 8Z-27.000MAAJ-T 
14.31818 |887-1056-1-ND 53 46 40] 1,000 | 196.00 |9C-14.31818MAAJ-T 30400 [ceeReMETDM 206 1.79 187 | 3,000 | 742.50/M |ez-ae400Maal-T 
14.7456 |887-1057-1-ND 53 46 40] 1,000} 196.00 |9C-14.7456MAAJ-T 40.000 |ga7-1149-1-ND | 208 179 157| 3.000 | 742.50/M |az-40.000MAAJ-T 
15.360 [BB7aT058sIEND 530 46-40) 1,000 | 196.00 | 9C-15.360MAAJ-T 48.000 | 887-1150-1-ND | 2.06 1.79 _1.57 | 3,000 | 742.50/M |8Z-48.000MAAJ-T 
16.000 _|887-1059-1-ND 53 46 40 | 1,000 | __ 196.00 |9C-16.000MAAJ-T BY Series 
16.384 | 887-1060-1-ND 53 46 -40 | 1,000 196.00 | 9C-16.384MAAJ-T 24.000 |887-1151-1-ND | 2.44 2.12 1.86 | 3,000 | 877.50/M ]8Y-24.000MAAJ-T 
18.432 |887-1061-1-ND 53 46 40] 1,000 | 196.00 |9C-18.432MAAJ-T 6 | 26.000 |887-1152-1-ND | 2.44 212 1.86 | 3,000 | 877.50/M |8Y-26.000MAAJ-T 
19.200 |887-1062-1-ND 53 46 40] 1,000 | 196.00 |9C-19.200MAAJ-T 38.400 | 887-1153-1-ND | 2.44 212 1.86 | 3,000 | 877.50/M | 8Y-38.400MAAJ-T 
20.000 | 887-1063-1-ND 53 46 40 | 1,000 | __ 196.00 |9C-19.200MAAJ-T $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Freq. | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel¢ |Txc 
(MHz) | Part No. all 10 50 100 500 | Qty. | Pricing | Part No. 

4.096 |887-1158-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 | 1,000 980.00 | 7W-4.096MBB-T 
6.000 |887-1159-1-ND} 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 | 1,000 980.00 | 7W-6.000MBB-T 
7.3728 |887-1160-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 | 1,000 980.00 | 7W-7.3728MBB-T 
8.000 |887-1161-1-ND} 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 | 1,000 980.00 | 7W-8.000MBB-T 


9B Series HC-49US Crystals 


Specifications: Dimensions in mm 8.192 |887-1162-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 |1,000| 980.00 |7W-8.192MBB-T 
* Frequency Tolerance @ 25°C: +30ppm 3:8 10.000 /887-1163-1-ND] 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 |1,000 980.00 | 7W-10.000MBB-T 
* Frequency Stability: +30ppm (-20°C ~ 70°C) || (oe °) 12.000 |887-1164-1-ND] 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 |1,000| 980.00 |7W-12.000MBB-T 
* Load Capacitance: 18pF — gg 12.288 |887-1165-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 1,000] 980.00 |7W-12.288MBB-T 


* Shunt Capacitance: 7pF Maximum 14.31818 | 887-1166-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 | 1,000 980.00 | 7W-14.31818MBB-T 


¢ Drive Level: 500uW Maximum | 14.7456 | 887-1167-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 | 1,000 980.00 | 7W-14.7456MBB-T 


C59 16.000 /887-1168-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 | 1,000 980.00 | 7W-16.000MBB-T 


paca | 


* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
16.384 |887-1169-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 | 1,000 980.00 | 7W-16.384MBB-T 
18.432 |887-1170-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 | 1,000 980.00 | 7W-18.432MBB-T 
20.000 | 887-1171-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 | 1,000 980.00 | 7W-20.000MBB-T 


*Mode of Operation: Fundamental up to 
36.00MHz > 36.00MHz Third Overtone 


Sans Done -) a Pie Ae Ae 24.000 |887-1172-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 |1,000| 980.00 |7W-24.000MBB-T 
3.579545 |887-1000-ND | 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-3.579545MAAUJ-B 24.576 /887-1173-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 / 1,000) 980.00 | 7W-24.576MBB-T 
3.6864 |887-1001-ND | .46 3.90 1625 26.00 107.90 146.25 | 9B-3.6864MAAJ-B 25.000 |887-1174-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 ]1,000} 980.00 |7W-25.000MBB-T 
4.000 887-1002-ND 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-4.000MAAJ-B 27.000 |887-1175-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 | 1,000 980.00 | 7W-27.000MBB-T 
4.096 887-1003-ND 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-4.096MAAJ-B 30.000 |887-1176-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 | 1,000 980.00 | 7W-30.000MBB-T 
4.9152 |887-1004-ND | .46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-4.9152MAAJ-B 32.000 |887-1177-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 |1,000} 980.00 |7W-32.000MBB-T 
6.000 |887-1005-ND | .46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-6.000MAAJ-B 32.768 |887-1178-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 /1,000]  980.00|7W-32.768MBB-T 
7.3728 |887-1006-ND | 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-7.3728MAAJ-B 33.3333 |887-1179-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 |1,000] — 980.00 |7W-33.3333MBB-T 
7.680 |887-1007-ND | .46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-7.680MAAJ-B 35.328 |887-1180-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 1,000} 980.00 |7W-35.328MBB-T 
8.000 |887-1008-ND | .46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-8.000MAAJ-B 36.000 |887-1181-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 ]1,000} 980.00 |7W-36.000MBB-T 
8.912 |887-1009-ND | 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-8.912MAAJ-B 40.000 |887-1182-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 |1,000} 980.00 |7W-40.000MBB-T 
10.000 |887-1010-ND | 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 /9B-10.000MAAJ-B 48.000 |887-1183-1-ND| 2.63 2.28 2.00 158 1.33 [1,000] 980.00 |7W-48.000MBB-T 
11.0592 |887-1011-ND | __.46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 | 9B-11.0592MAAJ-B 49.152 |887-1184-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 |1,000 980.00 | 7W-49.152MBB-T 
11.2896 |887-1012ND / 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 )9B-11.2896MAAJ-B 50.000 |887-1185-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 [1,000] 980.00 |7W-50.000MBB-T 
12.000 |887101S-NDI| 46 63.90 16.25 26.00 107.90 146.25 | 9B-12.000MAAJ-B 60.000 |887-1186-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 ]1,000} 980.00 |7W-60.000MBB-T 
12.268 |SEZIDIEDS 46 8.90 16.25 26.00 107.00 146.25 |9B-12.288MAAJ-B 66.6666 |887-1187-1-ND| 3.00 2.60 2.28 1.80 1.52 |1,000| 1120.00 |7W-66.6666MBB-T 
13.560 /887-1015-ND | 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 /9B-13.560MAAJ-B 75.000 |887-1188-1-ND| 3.00 2.60 2.28 1.80 1.52 [1,000] 1120.00 |7W-75.000MBB-T 
14.31818 |887-1016-ND | .46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-14.31818MAAJ-B 80.000 |887-1189-1-ND| 3.00 260 228 1.80 1521|1,000/ 1120.00 | 7w-80.000MBB-T 


14.7456 | 887-1017-ND 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-14.7456MAAJ-B 
15.360 | 887-1018-ND 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-15.360MAAJ-B 
16.000 | 887-1019-ND 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-16.000MAAJ-B 
16.384 | 887-1020-ND 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-16.384MAAJ-B 
18.432 | 887-1021-ND 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-18.432MAAJ-B 
19.200 | 887-1022-ND 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-19.200MAAJ-B 
20.000 | 887-1023-ND 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-20.000MAAJ-B 
22.000 | 887-1024-ND 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-22.000MAAJ-B 
22.1184 |887-1025-ND 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 | 9B-22.1184MAAJ-B 
24.000 |887-1026-ND 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-24.000MAAJ-B 
24.576 | 887-1027-ND 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-24.576MAAJ-B 
25.000 | 887-1028-ND 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-25.000MAAJ-B 


100.000 |887-1190-1-ND| 4.69 4.07 3.57 2.82 2.38 | 1,000 1750.00 | 7W-100.000MBB-T 
106.250 |887-1191-1-ND| 4.69 4.07 3.57 2.82 2.38 | 1,000 1750.00 | 7W-106.250MBB-T 
125.000 |887-1192-1-ND| 5.63 488 4.28 3.38 2.85 | 1,000 2100.00 | 7W-125.000MBB-T 
133.330 |887-1193-1-ND| 5.63 488 4.28 3.38 2.85 | 1,000 2100.00 | 7W-133.330MBB-T 
150.000 |887-1194-1-ND| 6.56 5.69 4.99 3.94 3.33 | 1,000 2450.00 | 7W-150.000MBB-T 
7C Series 
4.000 |887-1195-1-ND| 3.00 2.60 228 1.80 1.52 | 1,000 1120.00 | 7C-4.000MBB-T 
6.000 |887-1196-1-ND} 3.00 260 2.28 1.80 1.52 | 1,000 1120.00 | 7C-6.000MBB-T 
8.000 |887-1197-1-ND} 3.00 260 2.28 1.80 1.52 | 1,000 1120.00 | 7C-8.000MBB-T 
12.000 |887-1198-1-ND| 3.00 2.60 2.28 1.80 1.52 | 1,000 1120.00 | 7C-12.000MBB-T 
14.31818 | 887-1199-1-ND| 3.00 2.60 2.28 1.80 1.52 | 1,000 1120.00 | 7C-14.31818MBB-T 


26.000 |887-1029-ND| .46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-26.000MAAUJ-B 16.000 |887-1200-1-ND| 3.00 260 2.28 1.80 1.52 1,000] 1120.00]7C-16.000MBB-T 
27.000 |887-1030-ND | 46. 3.90. 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-27.000MAAJ-B 20.000 |887-1201-1-ND| 3.00 2.60 2.28 1.80 1.52 /1,000| 1120.00 |7C-20.000MBB-T 
28.63636 |887-1031-ND | .46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-28.63636MAAJ-B 24.000 |887-1202-1-ND| 3.00 2.60 2.28 1.80 1.52 |1,000] 1120.00 |7C-24.000MBB-T 
30.000 |887-1032-ND) .46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-30.000MAAJ-B 24.576 |887-1203-1-ND| 3.00 2.60 2.28 1.80 1.52 |1,000] 1120.00|7C-24.576MBB-T 
35.328 |887-1033-ND 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-35.328MAAJ-B 25.000 |887-1204-1-ND| 3.00 260 2.28 1.80 1.52 | 1,000 1120.00 | 7C-25.000MBB-T 
36.000 |887-1034-ND 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-36.000MAAJ-B 26.000 | 887-1205-1-ND| 3.00 2.60 2.28 1.80 1.52 | 1,000 1120.00 | 7C-26.000MBB-T 
48.000 |887-1035-ND 46 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-48.000MAAJ-B 27.000 |887-1206-1-ND} 3.00 2.60 2.28 1.80 1.52 | 1,000 1120.00 | 7C-27.000MBB-T 
50.000 | 887-1036-ND AB 3.90 16.25 26.00 107.90 146.25 |9B-50.000MAAJ-B 28.63636 | 887-1207-1-ND} 3.00 2.60 2.28 1.80 1.52 | 1,000 1120.00 | 7C-28.63636MBB-T 
54.000 |887-1037-ND 56 4.80 20.00 32.00 132.80 180.00 |9B-54.000MAAU-B 33.3330 |887-1208-1-ND| 3.00 2.60 2.28 1.80 1.52 | 1,000 1120.00 | 7C-33.3330MBB-T 
60.000 | 887-1038-ND 56 4.80 20.00 32.00 132.80 180.00 | 9B-60.000MAAJ-B 40.000 | 887-1209-1-ND| 3.00 2.60 2.28 1.80 1.52 | 1,000 1120.00 | 7C-40.000MBB-T 
64.000 | 887-1039-ND 56 4.80 20.00 32.00 132.80 180.00 |9B-64.000MAAU-B 44.000 | 887-1210-1-ND| 3.00 2.60 228 1.80 1.52 | 1,000 1120.00 | 7C-44.000MBB-T 


48.000 | 887-1211-1-ND| 3.00 2.60 2.28 1.80 1.52 | 1,000 1120.00 | 7C-48.000MBB-T 
50.000 | 887-1212-1-ND| 3.00 2.60 228 1.80 1.52 | 1,000 1120.00 | 7C-50.000MBB-T 
7X Series 
1.8432 |887-1213-1-ND] 3.56 3.09 2.71 2.14 1.81 | 3,000} 1282.50/M | 7X-1.8432MBB-T 
12.000 |887-1214-1-ND| 3.56 3.09 2.71 2.14 1.81 | 3,000} 1282.50/M | 7X-12.000MBB-T 


7W, 7C, 7X and 8W Series 
SMT Oscillators 


Specifications: ; Dimensions - mm 14.31818 |887-1215-1-ND| 3.56 3.09 271 2.14 1.81 |3,000| 1282.50/M |7X-14.31818MBB-T 
* Supply Voltage: 3.3V Series + “# #, 19.200 |887-1216-1-ND| 3.56 3.09 271 2.14 1.81 |3,000| 1282.50/M |7X-19.200MBB-T 
+ Frequency Stability: #50ppm (-20°C ~ 70°C) 7 50 30 12 20.000 |887-1217-1-ND| 3.56 3.09 271 2.14 1.81 |3,000| 1282.50/M |7X-20.000MBB-T 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C = ae os ae 24.576 |887-1218-1-ND| 3.56 3.09 271 2.14 1.81 |3,000] 1282.50/M |7X-24.576MBB-T 


25.000 |887-1219-1-ND| 3.56 3.09 2.71 2.14 1.81 | 3,000) 1282.50/M |7X-25.000MBB-T 
26.000 |887-1220-1-ND} 3.56 3.09 2.71 2.14 1.81 |3,000) 1282.50/M |7X-26.000MBB-T 
30.000 | 887-1221-1-ND} 3.56 3.09 2.71 2.14 1.81 |3,000) 1282.50/M |7X-30.000MBB-T 
38.400 |887-1222-1-ND| 3.56 3.09 2.71 2.14 1.81 | 3,000] 1282.50/M |7X-38.400MBB-T 
48.000 |887-1223-1-ND| 3.56 3.09 2.71 2.14 1.81 | 3,000} 1282.50/M | 7X-48.000MBB-T 
8W Series 
12.000 |887-1224-1-ND| 4.69 4.07 3.57 2.82 2.38 |3,000| 1687.50/M |8W-12.000MBB-T 
13.000 |887-1225-1-ND| 4.69 4.07 3.57 2.82 2.38 |3,000| 1687.50/M |8W-13.000MBB-T 
19.200 | 887-1226-1-ND| 4.69 4.07 3.57 2.82 2.38 | 3,000] 1687.50/M | 8W-19.200MBB-T 


Freq. Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt |txc 20.000 |887-1227-1-ND| 4.69 4.07 3.57 2.82 2.38 |3,000| 1687.50/M |8W-20.000MBB-T 
(MHz) | Part No. i] 10 50 100 500 | Qty. | Pricing |Part No. 24,000 |887-1228-1-ND| 4.69 4.07 3.57 2.82 2.38 |3,000| 1687.50/M | 8W-24.000MBB-T 
7W Series 24.576 |887-1229-1-ND| 469 4.07 357 2.82 2.38 |3,000| 1687.50/M |8W-24.576MBB-T 


1.544 |887-1154-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 | 1,000 980.00 | 7W-1.544MBB-T 
1.8432 |887-1155-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 | 1,000 980.00 | 7W-1.8432MBB-T 
3.6864 |887-1156-1-ND/ 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 | 1,000 980.00 | 7W-3.6864MBB-T 
4,000 |887-1157-1-ND| 2.63 2.28 2.00 1.58 1.33 | 1,000 980.00 | 7W-4.000MBB-T 


26.000 |887-1230-1-ND| 4.69 4.07 3.57 2.82 2.38 | 3,000] 1687.50/M | 8W-26.000MBB-T 
36.000 | 887-1231-1-ND| 4.69 4.07 3.57 2.82 2.38 | 3,000] 1687.50/M | 8W-36.000MBB-T 
40.000 |887-1232-1-ND| 4.69 4.07 3.57 2.82 2.38 |3,000| 1687.50/M |8W-40.000MBB-T 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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IND <i KYOCERA CX5032GB Series SMD Crystals 


Eee 


13 24 1.3 


Features: * Crystal unit for audio-visual and office equipment * Small and low profile * Ceramic package * Reflow compatible 
Applications: « Digital electronics * Audio-visual * Office equipment 
Specifications: » Frequency Tolerance: +50ppm * Frequency Temperature Characteristics: +50ppm * Load Capacitance: 12pF »* Operating Tem- 
perature Range: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
(MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 

10.00000 | 478-4358-1-ND 1.52 95 ral 478-4358-2-ND 608.00 CX5032GB10000HOPESZZ 
12.00000 | 478-4359-1-ND. 1.52 95 aril 478-4359-2-ND 608.00 CX5032GB12000HOPESZZ 
14.31818 | 478-4360-1-ND 1.52 95 yal 478-4360-2-ND 608.00 CX5032GB14318HOPESZZ 
14.74560 | 478-4361-1-ND 1.52 95 ral 478-4361-2-ND 608.00 CX5032GB14745HOPESZZ 
16.00000 | 478-4362-1-ND 1.52 95 ral 478-4362-2-ND 608.00 CX5032GB16000HOPESZZ 
20.00000 | 478-4363-1-ND 1.52 95 ral 478-4363-2-ND 608.00 CX5032GB20000HOPESZZ 
24.57600 | 478-4364-1-ND 1:52: 95 al 478-4364-2-ND 608.00 CX5032GB24576HOPESZZ 
27.00000 | 478-4365-1-ND 1.52 95 ral 478-4365-2-ND 608.00 CX5032GB27000HOPESZZ 


NEW! ST3215SB Series SMD Crystals 


Features: * Small and low profile * Ceramic package * Reflow compatible 
Applications: * Consumer and Mobile Equipment 
Specifications: * Frequency Tolerance: +20ppm_ Equivalent Series Resistance: 70kQ »* Nominal Frequency: 32.768kHz * Operating Temperature 
Range: -40°C ~ 85°C 


Load Cut Tape Tape and Reel 
Capacitance | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
(pF) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
9.0 478-5429-1-ND 1.50 1.35 1.13 |478-5429-2-ND 750.00/M $T3215SB32768EQHPWAA 
12.5 478-5428-1-ND 1.50 1.35 1.13 |478-5428-2-ND 750.00/M $T3215SB32768HSHPWAA 
. ® 
CX49GFWEB Series SMT Crystals Digi Reel 
Features: « Crystal unit for audio-visual and office equipment * Metal package * Hermetic sealed resistance weld Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | AVX 
Applications: « Digital electronics * Audio-visual Office equipment (MHz) | Part No. 1 10 100 | Part No. i Part No. 
Specifications: * Frequency Tolerance: +50ppm * Frequency Temperature Characteristics: +50ppm * Load Capaci- 3.579545 |478-4339-1-ND | 1.00 63 “47 |478-4339-2-ND 400.00 CX49GFWB03579HOPESZZ 
tance: 12pF * Operating Temperature Range: -10°C ~ 70°C » Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C 4.000000 | 478-4340-1-ND | 1.00 63 47 |478-4340-2-ND 400.00 CX49GFWBO4000HOPESZZ 
4.194304 |478-4341-1-ND | 1.00 63 47 |478-4341-2-ND 400.00 CX49GFWB04194HOPESZZ 
4.332000 |478-4342-1-ND | 1.00 63 47 | 478-4342-2-ND 400.00 CX49GFWB04332HOPESZZ 
4.433619 | 478-4343-1-ND | 1.00 63 47_|478-4343-2-ND 400.00 CX49GFWB04433HOPESZZ 
4.915200 |478-4344-1-ND | 1.00 63 47 |478-4344-2-ND 400.00 CX49GFWB04915HOPESZZ 
6.000000 |478-4345-1-ND | 1.00 63 47 |478-4345-2-ND 400.00 CX49GFWBOG6000HOPESZZ 
7.200000 |478-4346-1-ND | 1.00 63 47 |478-4346-2-ND 400.00 CX49GFWB07200HOPESZZ 
8.000000 |478-4347-1-ND | 1.00 63 47 |478-4347-2-ND 400.00 CX49GFWBO8000HOPESZZ 
10.000000 |478-4348-1-ND | 1.00 63 47_|478-4348-2-ND 400.00 CX49GFWB10000HOPESZZ 
12.000000 |478-4349-1-ND | 1.00 63 47 |478-4349-2-ND 400.00 CX49GFWB12000HOPESZZ 
14.318180 |478-4350-1-ND | 1.00 63 47 |478-4350-2-ND 400.00 CX49GFWB14318HOPESZZ 
16.000000 |478-4351-1-ND | 1.00 63 47 | 478-4351-2-ND 400.00 CX49GFWB16000HOPESZZ 
16.934000 |478-4352-1-ND | 1.00 63 47 |478-4352-2-ND 400.00 CX49GFWB16934HOPESZZ 
18.432000 |478-4353-1-ND | 1.00 63 47_|478-4353-2-ND 400.00 CX49GFWB18432HOPESZZ 
20.000000 | 478-4354-1-ND | 1.00 63 47 |478-4354-2-ND 400.00 CX49GFWB20000HOPESZZ 
24.000000 |478-4355-1-ND | 1.00 63 47 |478-4355-2-ND 400.00 CX49GFWB24000HOPESZZ 
24.576000 |478-4356-1-ND | 1.00 63 47 |478-4356-2-ND 400.00 CX49GFWB24.576HOPESZZ 
27.000000 |478-4357-1-ND | 1.00 63 47_|478-4357-2-ND 400.00 CX49GFWB27000HOPESZZ 
+ 3 AH ® 
Chipset Crystals and TCXO’s DigiReel® | (hols 
Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape and Reelt | qyx IC Manufacturer | | Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape and Reelt | ayx IC Manufacturer 
(MHz) | Part No. fl 10 100 | Qty. Pricing | Part No. and Application (MHz) _| Part No. 1 10 100 | Oty. Pricing | Part No. and Application 
Chipset Crystals 40.000 | 478-4822-1-ND 4.50 4.05 3.38 | 3,000 | 2250.00/M | KT3225R40000ECV28TBA | BeCeem WiMax 
16.000 |478-4815-1-ND 3.20 2.00 1.48 | 1,000 1280.00 | CX3225SB16000E0FPZ25 | Freescale Zighee 27.456 |478-5250-1-NDW| 5.40 4.86 4.05 | 3,000 | 2700.00/M | KT2520F27456ZAW28TBA | E-Ride GPS 
24.000 | 478-4820-1-ND 4.00 2.50 1.85 | 1,000 1600.00 | CX2520SB24000D0PESZZ | BeCeem WiMax 27.456 | 478-4823-1-ND 5.40 4.86 4.05 | 2,000 | 2700.00/M | KT3225F27456ZAW28TAO | E-Ride GPS 
40.000 | 478-4816-1-ND 3.20 2.00 1.48 | 1,000 1280.00 | CX-96F-040.000-E0107 Atheros WiFi 26.000 | 478-4824-1-ND 5.40 4.86 4.05 | 3,000 | 2700.00/M | KT3225R26000ZAW28TMA | E-Ride GPS 
40.000 |478-4817-1-ND 3.20 2.00 1.48 | 1,000 1280.00 | CX101F-040.000-H0445 Atheros WiFi 16.367 |478-5251-1-NDw| 5.40 4.86 4.05 | 3,000 | 2700.00/M | KT3225F16367ACW3O0TAO | Atheros 
40.000 |478-4818-1-ND 4.00 2.50 1.85 | 1,000 1600.00 | CX2520SB40000HODZFO8 | Atheros WiFi 16.369 | 478-4825-1-ND 5.40 4.86 4.05 | 3,000 | 2700.00/M | KT2520Y16369ACW28TMA | SIRF GPS 
40.000 |478-4819-1-ND 4.00 2.50 1.85 | 1,000 1600.00 | CX2520SB40000HOWZKO6 | BeCeem WiMax 16.369 | 478-4826-1-ND 5.40 4.86 4.05 | 3,000 | 2700.00/M | KT3225F16369ACW28TAD | SIRF GPS 
TCXO’s 16.369 |478-5249-1-NDwv| 5.40 4.86 4.05 | 3,000 | 2700.00/M | KT2520F16369ACW18TAG | SIRF GPS 
40.000 |478-4821-1-ND | 4.50 4.05 3.38 | 2,000 | 2250.00/M | KT2520Y40000ECV28TBA | BeCeem WiMax + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. NEW! 


KC7050P Series LVDS and PECL SMD Oscillators 


Features: * Miniature ceramic package * Highly reliable with seam welding » Supply Voltage Vcc: 3.3V Specifica- 
tions: * Operating Temperature Range: 0°C ~ 70°C * Max. Current Consumption: 70mA (LVDS), 90mA (PECL) 
Stand-by Current: 30A  Rise/Fall Time: 0.6ns * Output Load: 100 (LVDS), 500 (PECL) 


Digi@Reel” 


Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | AVX 
(MHz) | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
LVDS 
125.000 |478-4806-1-ND | 17.40 15.66 13.05 |478-4806-2-ND 8700.00 | KC7050P125.000L30E00 
sao cone 150.000 |478-4807-1-ND | 20.40 18.36 15.30 |478-4807-2-ND 10200.00 | KC7050P150.000L30E00 
! (Disable 5 Complementary 155.520 |478-4808-1-ND | 20.40 18.36 15.30 |478-4808-2-ND 10200.00 | KC7050P155.520L30E00 
put 
Case GND wwe 156.250 |478-4809-1-ND | 20.40 1836 15.30 |478-4809-2-ND 10200.00 | KC7050P156.250L30E00 
LV-PECL 
100.000 ]478-4810-1-ND | 17.40 15.66 13.05 |478-4810-2-ND 8700.00 | KC7050P100.000P30E00 
Enable/Disable Function 
Padi Pada/Pad5 (Output 106.250 |478-4811-1-ND | 17.40 15.66 13.05 |478-4811-2-ND 8700.00 | KC7050P106.250P30E00 
pee : uate 125.000 |478-4812-1-ND | 17.40 15.66 13.05 |478-4812-2-ND 8700.00 | KC7050P125.000P30E00 
= ; 
T" Lavel | HIGI-Z (No Osciaton) 155.520 |478-4813-1-ND | 20.40 18.36 15.30 |478-4813-2-ND | 1000.00 | Kc7050P155.520P30E00 
156.250 |478-4814-1-ND | 2040 1836 15.30 |478-4814-2-ND 10200.00 | KC7050P156.250P30E00 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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/WAKCR KYOCERA Clock Oscillators SMD Digi@Reel” 


KC5032 Series: * Highly reliable miniature SMD ceramic package » Tri-state output inhibit *Low current consumption Maximum ¢ Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 

+ Frequency Tolerance: +50ppm * Supply Current: 25mA Maximum + Rise/Fall Time: 10nsec Maximum * Load Capacitance: _¢2520B Series: » Miniature ceramic package « Highly reliable with seam welding * Low power supply consumption * Wide 
15pF Maximum - Operating Temperature: “10°C ~ 70°C * Storage Temperature: “55°C ~ 125°C operating voltage range from 2.25V to 3.63V * Frequency Tolerance: +50ppm * Supply Current: 5mA Maximum  Rise/Fall 
K50-3C Series: » Highly reliable SMD ceramic package » Tri-state output inhibit » Frequency Tolerance: +50ppm Supply Time: 5nS * Load Capacitance: 15pF * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 


Current: 25mA Maximum « Rise/Fall Time: 10nsec Maximum ¢ Load Capacitance: 15pF Maximum * Operating Temperature: . ech : ‘ . . . 
-10°C ~ 70°C » Storage Temperature: -55°C ~ 125°C KC3225A-C3 Series: * Miniature ceramic package * Highly reliable with seam welding * CMOS output * Frequency Toler- 


K50-HC Series: * Highly reliable SMD ceramic package * Tri-state output inhibit * Frequency Tolerance: +50ppm * Supply coe spon scunely Current: sor niseltall Time: 3nS * Load Capacitance: 15pF * Operating Temperature: -10°C ~ 
Current: 50mA Maximum  Rise/Fall Time: 10nsec Maximum * Load Capacitance: 50pF Maximum » Operating Temperature: a forage Temperature: -55°C ~ 125' 

-10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C KC7050A Series: ¢ Miniature ceramic package * Highly reliable with seam welding * Supply Voltage Vcc: 3.3V » Operating 
K50H-3C Series: * Special design package for high frequency applications « Tri-state output inhibit * Lower jitter *Fre- Temperature Range: 0°C ~ 70°C * Max. Current Consumption: 70mA (LVDS), 90mA (PECL) * Stand-by Current: 30)A « Rise/ 
quency Tolerance: +50ppm * Supply Current: 60mA Maximum « Rise/Fall Time: 10nsec Maximum * Load Capacitance: 15pF Fall Time: 0.6ns_* Output Load: 1000 (LVDS), 500 (PECL) 


Supply Cut Tape 
Frequency Voltage —_| Digi-Key Price Each Tape and Reelt | AVX 
Fig.| (MHz) (vy) Part No. 1 10 100 500 | Qty. | Pricing |PartNo. 
0.8=| f+] 1.2 KC5032 Series 
ty 14.31818 3.3 478-2094-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032014.3182C30E00 
2.9 1.2 16.00000 3.3 478-2095-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C16.0000C30E00 
Pa 20.00000 3.3 478-2096-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C20.0000C30E00 
Fo al 24.57600 3.3 478-2097-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C24.5760C30E00 
: 25.00000 3.3 478-2098-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C625.0000C30E00 
27.00000 3.3 478-2099-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C627.0000C30E00 
29.49890 3.3 478-2100-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C29.4989C30E00 
40.00000 3.3 478-2101-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C40.0000C30E00 
1A | 50.00000 3.3 478-2102-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C50.0000C30E00 
60.00000 3.3 478-2103-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 |KC5032C60.0000C30E00 
64.00000 3.3 478-2104-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C64.0000C30E00 
66.66670 3.3 478-2105-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C66.6667C30E00 
75.0000 3.3 478-4796-1-ND 2.76 2.49 2.07 1.66 | 1,000 1380.00 | KC5032C75.0000C30E00 
100.000 3.3 478-4797-1-ND 4.50 4.05 3.38 2.70 | 1,000 2250.00 | KC5032C100.000C30E00 
106.250 3.3 478-4798-1-ND 4.50 4.05 3.38 2.70 | 1,000 2250.00 | KC5032C106.250030E00 
125.000 3.3 478-4799-1-ND 4.50 4.05 3.38 2.70 | 1,000 2250.00 | KC5032C125.000C30E00 
150.000 3.3 478-4800-1-ND 13.80 12.42 10.35 8.28 | 1,000 6900.00 | KC5032C150.000C30E00 
K50-3C Series 
14.31818 3.3 478-2084-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3C0SE14.31818MR 
16.00000 3.3 478-2085-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3C0SE16.0000MR 
24.57600 3.3 478-2086-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3C0SE24.5760MR 
oA 25.00000 3.3 478-2087-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3C0SE25.0000MR 
29.49890 3.3 478-2088-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3C0SE29.4989MR 
40.00000 3.3 478-2089-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3C0SE40.0000MR 
50.00000 3.3 478-2090-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3CO0SE50.0000MR 
66.66670 3.3 478-2091-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 |K50-3C0SE66.6667MR 
K50-HC Series 
1.84320 5.0 478-2066-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE1.8432MR 
3.68640 5.0 478-2067-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE3.6864MR 
8.00000 5.0 478-2068-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE8.0000MR 
14.31818 5.0 478-2069-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE14.31818MR 
16.00000 5.0 478-2071-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE16.0000MR 
20.00000 5.0 478-2072-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE20.0000MR 
24.00000 5.0 478-2073-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE24.0000MR 
24.57600 5.0 478-2074-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE24.5760MR 
2A | 25.00000 5.0 478-2075-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE25.0000MR 
27.00000 5.0 478-2076-1-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | 1,000 2625.00 | K50-HCOCSE27.0000MR 
28.63630 5.0 478-2077-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE28.6363MR 
29.49890 5.0 478-2078-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE29.4989MR 
40.00000 5.0 478-2079-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE40.0000MR 
48.00000 5.0 478-2080-1-ND 3.00 2.70 2:25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE48.0000MR 
49.15200 5.0 478-2081-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE49.1520MR 
50.00000 5.0 478-2082-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE50.0000MR 
66.66670 5.0 478-2083-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 |K50-HCOCSE66.6667MR 
K50H-3C Series 
3A 106.25000 3.3 478-2092-1-ND 6.00 5.40 4.50 3.60 | 1,000 3000.00 | K50H-3C0-SE106.250MR 
125.00000 3.3 478-2093-1-ND 6.00 5.40 4.50 3.60 | 1,000 3000.00 | K50H-3C0-SE125.000MR 
KC2520B Series 
4.09600 2.5/3.3 478-4585-1-ND 4.20 3.78 3.15 2.52 | 2,000 | 2100.00/M )KC2520B4.09600C2GE00 
7.37280 2.5/3.3 478-4586-1-ND 4.20 3.78 3.15 2.52 | 2,000 | 2100.00/M /KC2520B7.37280C2GE00 
25.00000 2.5/3.3 478-4587-1-ND 4.20 3.78 3.15 2.52 | 2,000 | 2100.00/M )KC2520B25.0000C2GE00 
27.00000 2.5/3.3 478-4588-1-ND 4.20 3.78 3.15 2.52 | 2,000 | 2100.00/M | KC2520B27.0000C2GE00 
33.33330 2.5/3.3 478-4589-1-ND 4.20 3.78 3.15 2.52 | 2,000 | 2100.00/M |KC2520B33.3333C2GE00 
4B 48.00000 2.5/3.3 478-4590-1-ND 4.20 3.78 3.15 2.52 | 2,000 | 2100.00/M /KC2520B48.0000C2GE00 
14.3182 | 1.8V/2.5V/3.3V | 478-4777-1-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | 2,000 1650.00/M | KC2520B14.3182C10E00 
24.0000 | 1.8V/2.5V/3.3V | 478-4778-1-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | 2,000 1650.00/M | KC2520B24.0000C10E00 
24.5760 | 1.8V/2.5V/3.3V | 478-4779-1-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | 2,000 1650.00/M | KC2520B24.5760C10E00 
25.0000 _| 1.8V/2.5V/3.3V | 478-4780-1-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | 2,000 1650.00/M_|KC2520B25.0000C10E00 
27.0000 | 1.8V/2.5V/3.3V | 478-4781-1-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | 2,000 1650.00/M | KC2520B27.0000C10E00 
48.0000 _| 1.8V/2.5V/3.3V | 478-4782-1-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | 2,000 1650.00/M_|KC2520B48.0000C10E00 
KC3225A-C3 Series 
12.0000 3.3 478-4783-1-ND 2.97 2.68 2.23 1.79 | 2,000 1485.00/M | KC3225A12.0000C30E00 
Fig. A 14.3182 3.3 478-4784-1-ND 2.97 2.68 2.23 1.79 | 2,000 1485.00/M | KC3225A14.3182C30E00 
9- 24.5760 3.3 478-4785-1-ND 2.97 2.68 2.23 1.79 | 2,000 1485.00/M | KC3225A24.5760C30E00 
25.0000 3.3 478-4786-1-ND 2.97 2.68 2.23 1.79 | 2,000 1485.00/M | KC3225A25.0000C30E00 
Enable/Disable Function Pad Connection 27.0000 3.3 478-4787-1-ND 2.97 2.68 2.23 1.79 | 2,000 1485.00/M_|KC3225A27.0000C30E00 
Pad #1 Pad #3 1 Control 30.0000 3.3 478-4788-1-ND 2.97 2.68 2.23 1.79 | 2,000 1485.00/M | KC3225A30.0000C30E00 
“H” or Open _| Oscillation 2 | Case GND 40.0000 3.3 478-4789-1-ND 2.97 2.68 2.23 1.79 | 2,000 1485.00/M | KC3225A40.0000C30E00 
High Impedance or Oscillation Stop 3 Output 5B 48.0000 3.3 478-4790-1-ND 2.97 2.68 2.23 1.79 | 2,000 1485.00/M | KC3225A48.0000C30E00 
by (K50-HC Series does not include uy 49.1520 3.3 478-4791-1-ND 2.97 2.68 2.23 1.79 | 2,000 1485.00/M | KC3225A49.1520C30E00 
Oscillation Stop) 4 Vee 50.0000 3.3 478-4792-1-ND 2.97 2.68 2.23 1.79 | 2,000 1485.00/M_|KC3225A50.0000C30E00 
54.0000 3.3 478-4793-1-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 | 2,000 1725.00/M | KC3225A54.0000C30E00 
72.0000 3.3 478-4794-1-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 | 2,000 1725.00/M | KC3225A72.0000C30E00 
Fig. B 75.0000 3.3 478-4795-1-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 | 2,000 1725.00/M | KC3225A75.0000C30E00 
9- 100.00000 3.3 478-4591-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 2,000 | 2175.00/M |KC3225A100.000C30E00 
106.25000 3.3 478-4592-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 2,000 | 2175.00/M |KC3225A106.250C30E00 
Enable/Disable Function Pad Connection 125.00000 3.3 478-4593-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 2,000 | 2175.00/M |KC3225A125.000C30E00 
Pad 1 Pad 3 (Output) Enable/Disable KC7050A Series 
Open Ketive Case GND 75.0000 33 478-4801-1-ND 276 +249 «2.07 1.60 | 1,000 7380.00 [KC7050A75.0000C30E00 
“H Level | Active Output 100.000 33 478-4802-1-ND 450 405 338 270 1,000 | 2250.00 |KC7050A100.000C30E00 
*C*Level [High Z (No Oscillation) Veo 6B | 106.250 3.3 |478-4803-1-ND 450 405 338 270 1,000 | 2250.00 |KC7050A106.250C30E00 
125.000 3.3 478-4804-1-ND 4.50 4.05 3.38 2.70 | 1,000 2250.00 | KC7050A125.000C30E00 
150.000 3.3 478-4805-1-ND 13.80. 12.42 10.35 8.28 | 1,000 6900.00 | KC7050A150.000C30E00 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ECS inc. Monolithic Crystal Filters 


INTERNATIONA! 
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Side View 


Pad 
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Input 
Ground 


In/Out 


Ground 


Ground 


Ground 


Zc 


Ground 


Out/In 


Out/In 


Ground 


Ground 


Zc 


Ground 


In/Out 


Center No. Cut Tape 
Freq. |Passband| of | Digi-Key Price Each Tape and Reelt |ECS 
Fig. | (MHz) (kHz) Poles | Part No. 1 10 100 Qty. | Pricing |Part No. 
SMD 
21.4 75) 2  |X715CT-ND 8.10 7.29 6.08 | 500 2025.00 | ECS-96SMF21A7.5 
21.4 15 2  |X713CT-ND 7.31 6.08 4.84 | 1,000} 3375.00 |ECS-96SMF21A15 
21.4 20 2  |X716CT-ND 8.10 7.29 6.08 | 500 2025.00 | ECS-96SMF21A20 
1 21.4 30 2  |X717CT-ND 8.31 7.48 6.24 | 500 2077.50 |ECS-96SMF21A30 
45 30 2 |X714CT-ND 10.56 8.78 6.99 | 1,000} 4875.00 |ECS-96SMF45A30 
45 75 4 |X718CT-ND 27.99 25.20 21.00 | 500 6997.50 | ECS-75SMF45A7.5B 
45 30 4 |X719CT-ND 27.99 25.20 21.00 | 500 6997.50 | ECS-75SMF45A30B 
2 45 15 2  |X720CT-ND 21.00 18.90 15.75 | 500 5250.00 | ECS-38SMF45A15 
45 30 2 |X721CT-ND 21.00 18.90 15.75 | 500 5250.00 | ECS-38SMF45A30 
Through-Hole 
10.7 75 2  |X701-NDt 5.20 4.32 3.44 _— — |ECS-10.7-7.5A 
10.7 75 4  |X702-ND¥§ 12.03 9.99 7.96 — — |ECS-10.7-7.5B 
3 10.7 15 2  |X703-ND¥ 3.09 2.57 2.05 = — |ECS-10.7-15A 
10.7 15 4  |X704-ND#§ 6.34 5.27 4.20 = — |ECS-10.7-15B 
10.7 30 2 |X705-ND¥ 4.23 3.51 2.80 = — |ECS-10.7-30A 
10.7 30 4 | X706-ND4§ 8.78 7.29 5.81 = — |ECS-10.7-30B 
21.4 15: 2  |X707-ND¥ 4.39 3.65 2.91 = — |ECS-21K-7.5A 
21.4 TH: 4  |X708-ND¥§ 10.24 8.51 6.78 oe — |ECS-21K-7.5B 
4 21.4 15 2  |X709-ND¥ 4.39 3.65 2.91 = — |ECS-21K-15A 
21.4 15 4  |X710-ND#§ 10.24 8.51 6.78 = — |ECS-21K-15B 
21.4 30 2 _|X711-ND¥ 4.39 3.65 2.91 = — |ECS-21K-30A 
21.4 30 4 |X712-ND4#§ 10.24 8.51 6.78 = — |ECS-21K-30B 
t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Bulk 


§ Through hole 4 pole filters are packaged in matched pairs. 


Ceramic Resonators — Surface Mount 


CR-2 Series: * Frequency Accuracy: 0.5% * Stability in Temperature: -20°C ~ 80°C, 0.3% * Aging for Ten Years: +0.5% * Built-In 


Capacitance CR-2B: 10.0 ~ 12.0MHz 30pF, 16.0 ~ 20.0MHz 15pF +20% 


HFR Series: * Frequency Accuracy: 0.5% * Stability in Temperature: -20° ~ 80°C; 20.0 ~ 30.0MHz +0.4%; 40.0 ~ 50.0MHz +0.3% 


* Aging for Ten Years: +0.3% »* Built-In Capacitance HFR-B: 8pF +20% 


SR1 Series: * Frequency Accuracy: +0.5% * Stability in Temperature: -20°C ~ 80°C, +0.3% * Aging for Ten Years: +0.3% ¢ Built-In 
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Dimensions - mm 


Series 


A 


CR-2 
HFR 


3.1 
2.0 


Capacitance SR1-B: 30pF +20% SRIA 4.0 
SR1B 4.0 
Cut Tape 
Frequency | Digi-Key Price Each Tape and Reelt ECS Pa Pad 
Fig. Series (MHz) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. Gonneetions Connections 
ECS-CR2-A] 10.00 [XC1102CT-ND 51 460 «39 | — — |ECS-CR2-10.00-A-TR TT In/Out T | In/Out 
1 ECS-CR2-A 16.00 XC1104CT-ND 51 46 .39 1,000 255.00 |ECS-CR2-16.00-A-TR 2 | Out/in 2_| Ground 
ECS-CR2-A | 20.00 _|XC1105CT-ND 51 46 39 | 1,000 255.00 |ECS-CR2-20.00-A-TR 3 | Out/in 
ECS-CR2-B 10.00 XC1106CT-ND 57 52 43 1,000 285.00 |ECS-CR2-10.00-B-TR 2 3 ‘tc 
» | ECS-CR2-B | 16.00 /XC1108CT-ND 57 52 43 f — — |ECS-CR2-16.00-B-TR Top View Side View Top View Side View 
ECS-CR2-B 20.00 XC1109CT-ND 57 52 43 1,000 285.00 |ECS-CR2-20.00-B-TR 
ECS-HFR-B | 30.00 _|XC1098CT-ND 57 52 43 | 1,000 285.00 |ECS-HFR-30.00-B-TR Terminations 
ECS-SR1-A 3.58 X932CT-ND -70 60 47 2,500 280.00/M_ |ECS-SR1-3.58-A-TR 
ECS-SR1-A 4.00 X933CT-ND 70 60 A7 2,500 280.00/M |ECS-SR1-4.00-A-TR 
3 | ECS-SR1-A 419 X934CT-ND -70 60 A7 2,500 280.00/M |ECS-SR1-4.19-A-TR 
ECS-SR1-A 6.00 X935CT-ND -70 60 A7 2,500 280.00/M |ECS-SR1-6.00-A-TR 
ECS-SR1-A 8.00 X936CT-ND -70 60 47 2,500 280.00/M_ |ECS-SR1-8.00-A-TR 
ECS-SR1-B 3.58 X927CT-ND age 66 52 2,500 308.00/M_ |ECS-SR1-3.58-B-TR 
ECS-SR1-B 4.00 X928CT-ND 77 66 52 2,500 308.00/M |ECS-SR1-4.00-B-TR 
4 | ECS-SR1-B 419 X929CT-ND 77 66 52 2,500 308.00/M |ECS-SR1-4.19-B-TR 
ECS-SR1-B 6.00 X930CT-ND ae 66 52 2,500 308.00/M |ECS-SR1-6.00-B-TR 
ECS-SR1-B 8.00  |X931CT-ND a 66 52 | 2,500] 308.00/M |ECS-SR1-8.00-B-TR 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 

H — Digi-Key Price Each ECS 
Ceram Ic Resonators Fig. Model/Series Frequency Part No. 1 10 100 Part No. 
Through Hole ZIB 200kHz X919-ND 84 70 56 |ZTB200D 

ZTB 400kHz X920-ND 68 57 45 ZTB400P 
ZTT Series with Built-In Load Capacitance: * Frequency Accuracy: +0.5% * Stabil- ZTB 455kHz X921-ND 68 57 45 ZTB455E 
ity in Temperature: -20°C ~ 80°C, +0.3% » Aging for Ten Years: +0.3% »¢ Built-in ZTB 500kHz X922-ND 68 57 45 ZTB500E 
Capacitance: 30pf +20% ZTA and ZTB Series: * Frequency Accuracy: +0.5% * Sta- 1 ZTB 540kHz X923-ND 68 57 45 ZTB540P 
bility in Temperature: -20°C ~ 80°C, +0.3% * Aging for Ten Years: +0.5% »* Operating ZTB 640kHz X924-ND 68 57 45 ZTB640P 
Temperature: -20°C ~ 80°C ZTB 800kHz X925-ND 68 57 45 |ZTB8O0J 
ZTB 1,000kHz X926-ND 68 57 A5 ZTB1000J 
207. 3.58MHz X901-ND 54 45 36 ZTT-3.58MG 
ZTT 3.68MHz XC1017-ND 50 45 -36 ZTT-3.68MG 
Z1T 4MHz X902-ND 54 45 -36 ZTT-4.00MG 
Di 7 ZIT. 4.19MHz X903-ND 54 45 -36 ZTT-4.19MG 
Freq. pmenstons: = min, 2 ZIT 6MHz X904-ND. 54 45 .36__|ZTT-6.00MT 
Range | WT | HPL ZIT 8MHz X905-ND 54 45 36 |ZTT-8.00MT 
200 13.5 | 3.8 | 14.7] 10 | 8.0 Z1T 10MHz X906-ND 54 45 36 ZTT-10.00MT 
400 7.9 | 3.6 | 9.3 | 5.0 | 5.0 ZIT 12MHz X907-ND 54 45 36 ZTT-12.00MT 
455~640 | 7.0 |3.5]| 9.0 | 5.0] 5.0 ZTT 16MHz X908-ND 54 45 -36 ZTT-16.00MX 
800~1,000 2.8 | 6.0 | 2.5] 3.5 ZIT 20MHz X909-ND 54 45 -36 ZTT-20.00MX 
ZTA 6MHz X913-ND 49 At 33 ZTA-6.00MT 
ZTA 8MHz X914-ND 49 At -33 ZTA-8.00MT 
Fig. 4 3 ZTA 10MHz X915-ND 49 Al .33 ZTA-10.00MT 
ZTA 12MHz X916-ND 49 At .33 ZTA-12.00MT 
ZTA 16MHz X917-ND. 49 Al 33 ZTA-16.00MX 
ZTA 20MHz X918-ND 49 Al 33 ZTA-20.00MX 
ZTA 3.58MHz X910-ND 49 At 33 ZTA-3.58MG 
4 ZTA 4MHz X911-ND 49 At 33 ZTA-4.00MG 
ZTA 4.19MHz X912-ND 49 At -33 ZTA-4.19MG 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ECS Inc. SAW Filters 


INTERNATIONAL 


Fig. 2 — 3.0 
Pin Connection = | 


Pin ye 
Input 5 | Output 3.0 Connection Ne Connection 
GND__[6 |GND : 06 , GND__[4|GND 5 0. Input 
ra 
8 


GND Coupling | Signal | 5 [Signal i Output 
GND 


GND. 7 7 GND__|6|GND 5 i . GND 


Frequency | Insertion Loss Passband (MHz) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key ECS 
Fig. (MHz) (dB) Min. Max. Part No. 1 10 100 Part No. Part No. 
1 400.0 6.0 399.917 400.083 XC994CT-ND 3.57 3.22 2.68 XC994TR-ND 1785.00 ECS-DSF400.0A-51-TR 
2 947.5 3.3 922.5 = XC995CT-ND 3.57 3.22 2.68 XC995TR-ND 1785.00 ECS-DSF947.5B-21-TR 
3 479.5 23 453.8 507.2 XC992-ND$ 2.25 2.03 1.62 = = ECS-D479.5B 
480.0 21 463.4 498.6 XC993-ND¥ 2.25 2.03 1.62 = = ECS-D480A 
+ Bulk 
ECS-SDR1 — One Port SAW Resonators minmm Digi@>Reel’ 
Dim. in mm. 


cut rapes Tape and Reel 
Frequency | Digi-Key rice Fac) Digi-Key Pricing ECS 7 7 
(MHz) | Part No. 1 40 100 | Part No. 1,000 Part No. Pin Connection 
No Conn. | 5 | No Conn. 
315.00 |XC996CT-ND| 357 3.22 2.68 |XC996TR-ND| 1785.00 | ECS-SDR1-3150-TR : ; input 161 Output 
418.00 |XC997CT-ND| 3.57 3.22 2.68 |XC997TR-ND| 1785.00 | ECS-SDR1-4180-TR Ne Conn, Z No Conn: 


Ground Ground 


433.92 |XC998CT-ND |} 3.57 3.22 2.68 |XC998TR-ND 1785.00 ECS-SDR1-4339-TR 


V Za Nt = AFS Series — sm Saw Filters 


Dim. in mm. 
Tape and 
Freq- Cut Tape Reel 
uency |Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
Fig.) (MHz) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 1,000 | Part No. 


1,575.42 |535-9239-1-ND} 2.06 1.79 1.24 1.05 |535-9239-2-ND| 770.00 | AFS1575.42S4 
1,842.50 |535-9240-1-ND| 2.06 1.79 1.24 1.05 770.00 | AFS1842.5S4 


303.825 | 535-9241-1-ND| 1.84 1.60 1.11 94 686.00 | AFS303.825E 
2 315.020 | 535-9242-1-ND| 1.84 1.60 a 94 686.00 |AFS315E 
374.000 | 535-9243-1-ND| 1.84 1.60 1 94 686.00 | AFS374E 
390.000 | 535-9244-1-ND| 1.84 1.60 11 94 686.00 | AFS390E 
418.000 | 535-9245-1-ND| 1.84 1.60 1 94 686.00 |AFS418S3 


869.000 | 535-9247-1-ND| 1.84 1.60 24 .94 |535-9247-2-ND} 686.00 | AFS869S3 


3 | 915.000 |535-9248-1-ND| 1.84 1.60 1.11 94 |535-9248-2-ND] 686.00 |AFS915S3 Dimensions (mm) 
916.500 |535-9249-1-ND] 1.84 1.60 11.94 |535-9249-2-ND] 686.00 |AFS916.5S3 Part Number [A 
930.500 |535-9250-1-ND| 1.84 1.60 1.11.94 |535-9250-2-ND] 686.00 | AFS930S3 AFS1575.42S4 | 1.15 

AFS1842.554 [1.5 


See manufacturer's data sheets for pinout information 


ASR Series — SMD Saw Resonators 


Dim. in mm. 


Tape and 
Freq- Cut Tape Reel 
uency |Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
Fig.) (MHz) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 1,000 | Part No. 


303.825 |535-9275-1-ND | 1.76 1.53 1.06 -90 |535-9275-2-ND 658.00 |ASR303.825E 
390.000 |535-9277-1-ND | 1.76 1.53 1.06 -90 _|535-9277-2-ND 658.00 _|ASR390E 
315.000 |535-9276-1-ND | 1.76 1.53 1.06 -90 |535-9276-2-ND 658.00 |ASR315E 
423.220 |535-9278-1-ND | 1.76 1.53 1.06 -90 |535-9278-2-ND 658.00 |ASR423.22E 
433.420 |535-9279-1-ND | 1.76 1.53 1.06 -90 |535-9279-2-ND 658.00 |ASR433.42E 
433.920 |535-9280-1-ND | 1.76 1.53 1.06 -90 658.00 |ASR433.92E 
868.350 |535-9281-1-ND | 1.76 1.53 1.06 -90 658.00 |ASR868.35E 
915.000 |535-9282-1-ND | 1.76 1.53 1.06 -90 _|535-9282-2-ND 658.00 _|ASR915E 


See manufacturer's data sheets for pinout information 


AWSCR Series — SMD Ceramic Resonators with Built-In Cap 


Specifications: * Frequency Tolerance: 0.5% »* Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Features: * Industrial grade 


Dimensions (mm) 


Function in | Function Series L WwW 
Input Input AWSCR-xxxxMTD-T 4.7 +0.2 | 4.10.2 
GND GND AWSCR-xxxxCV-T 3.7 40.2 | 3.1 20.2 
Output Output AWSCR-xxxxCW-T 2.5 40.2 | 2.0 20.2 
Cut Tape 
Frequency | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Abracon 
Fig. (MHz) Part No. ill 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
AWSCR-xxxxMGD.-T Series 
1 3.58 535-9365-1-ND 45 3.90 27.00 114.00 535-9365-2-ND 1,000 168.00 AWSCR-3.58MGD-T 
6.00 535-9367-1-ND 45 3.90 27.00 114.00 535-9367-2-ND 1,000 168.00 AWSCR-6.00MGD-T 
AWSCR-xxxxMTD-T Series 
16.00 535-9362-1-ND 49 4.23 29.25 123.50 535-9362-2-ND 1,000 182.00 AWSCR-16.00MTD-T 
2 20.00 535-9363-1-ND 49 4.23 29.25 123.50 535-9363-2-ND 1,000 182.00 AWSCR-20.00MTD-T 
24.00 535-9364-1-ND 49 4.23 29.25 123.50 535-9364-2-ND 1,000 182.00 AWSCR-24.00MTD-T 
NEW! AWSCR-xxxxCV-T Series NEW! 
2 8.00 535-10004-1-ND At 3.58 24.75 104.50 535-10004-2-ND 1,000 154.00 AWSCR-8.00CV-T 
10.00 535-10005-1-ND 49 4.23 29.25 123.50 535-10005-2-ND 1,000 182.00 AWSCR-10.00CV-T 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1484 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


AWSCR Series — SMD Ceramic Resonators with Built-In Cap (Cont) Re 
Cut Tape 
Frequency | Digi-Key Pricing Tape and Reel Abracon 
Fig. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Qty. Pricing Part No. 
11.00 535-10006-1-ND 49 4.23 29.25 123.50 535-10006-2-ND 1,000 182.00 AWSCR-11.00CV-T 
12.00 535-10007-1-ND 45 3.90 27.00 114.00 535-10007-2-ND 1,000 168.00 AWSCR-12.00CV-T 
16.00 535-10008-1-ND 45 3.90 27.00 114.00 535-10008-2-ND 1,000 168.00 AWSCR-16.00CV-T 
16.93 535-10009-1-ND 45 3.90 27.00 114.00 535-10009-2-ND 1,000 168.00 AWSCR-16.93CV-T 
18.43 535-10010-1-ND 45 3.90 27.00 114.00 535-10010-2-ND 1,000 168.00 AWSCR-18.43CV-T 
20.00 535-10011-1-ND 45 3.90 27.00 114.00 535-10011-2-ND 1,000 168.00 AWSCR-20.00CV-T 
2 24.00 535-10012-1-ND 49 4.23 29.25 123.50 535-10012-2-ND 1,000 182.00 AWSCR-24.00CV-T 
25.00 535-10013-1-ND 49 4.23 29.25 123.50 535-10013-2-ND 1,000 182.00 AWSCR-25.00CV-T 
27.00 535-10014-1-ND 49 4.23 29.25 123.50 535-10014-2-ND 1,000 182.00 AWSCR-27.00CV-T 
30.00 535-10015-1-ND 56 4.88 33.75 142.50 535-10015-2-ND 1,000 210.00 AWSCR-30.00CV-T 
32.00 535-10016-1-ND 56 4.88 33.75 142.50 535-10016-2-ND 1,000 210.00 AWSCR-32.00CV-T 
40.00 535-10017-1-ND 60 5.20 36.00 152.00 535-10017-2-ND 1,000 224.00 AWSCR-40.00CV-T 
48.00 535-10018-1-ND 60 5.20 36.00 152.00 535-10018-2-ND 1,000 224.00 AWSCR-48.00CV-T 
50.00 535-10019-1-ND 60 5.20 36.00 152.00 535-10019-2-ND 1,000 224.00 AWSCR-50.00CV-T 
NEW! AWSCR-xxxxCW-T Series NEW! 
20.00 535-10036-1-ND 49 4.23 29.25 123.50 535-10036-2-ND 3,000 175.50/M AWSCR-20.00CW-T 
24.00 535-10037-1-ND 49 4.23 29.25 123.50 535-10037-2-ND 3,000 175.50/M AWSCR-24.00CW-T 
25.00 535-10038-1-ND 49 4.23 29.25 123.50 535-10038-2-ND 3,000 175.50/M AWSCR-25.00CW-T 
27.00 535-10039-1-ND 49 4.23 29.25 123.50 535-10039-2-ND 3,000 175.50/M AWSCR-27.00CW-T 
2 30.00 535-10040-1-ND 53 4.55 31.50 133.00 535-10040-2-ND 3,000 189.00/M AWSCR-30.00CW-T 
32.00 535-10041-1-ND 53 4.55 31.50 133.00 535-10041-2-ND 3,000 189.00/M AWSCR-32.00CW-T 
33.00 535-10042-1-ND 53 4.55 31.50 133.00 535-10042-2-ND 3,000 189.00/M AWSCR-33.00CW-T 
40.00 535-10043-1-ND 53 4.55 31.50 133.00 535-10043-2-ND 3,000 189.00/M AWSCR-40.00CW-T 
48.00 535-10044-1-ND 64 5.53 38.25 161.50 535-10044-2-ND 3,000 229.50/M AWSCR-48.00CW-T 


Dim. in mm. D Reel ° 


Dimensions (mm) 

Series L WwW 
AWSZT-xxxxMWD-T 4.7+0.2 | 4.1 40.2 
Function in| Function | =| AWSZT-xxxxMXD-T | 4.7+0.2 | 4.1 +0.2 
Input Input AWSZT-XxxxxCV-T 3.7 +0.2 | 3.1 +0.2 
GND 2 GND AWSZT-xxxxCW-T 2.5+0.2 | 2.0+0.2 


Specifications: * Frequency Tolerance: +0.5% »* Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Features: « Industrial grade 


Cut Tape 
Frequency _| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Abracon 
Fig. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
AWSZT-xxxMGD-T Series 
3.58 535-9373-1-ND At 3.58 24.75 104.50 535-9373-2-ND 1,000 154.00 AWSZT-3.58MGD-T 
1 4.00 535-9374-1-ND At 3.58 24.75 104.50 535-9374-2-ND 1,000 154.00 AWSZT-4.00MGD-T 
6.00 535-9375-1-ND Al 3.58 24.75 104.50 535-9375-2-ND 1,000 154.00 AWSZT-6.00MGD-T 
AWSZT-xxxMWD.-T Series 
2 12.00 535-9369-1-ND 53 4.55 31.50 133.00 535-9369-2-ND 1,000 154.00 AWSZT-12.00MWD-T 
AWSZT-xxxMXD-T Series 
16.00 535-9370-1-ND At 3.58 24.75 104.50 535-9370-2-ND 1,000 154.00 AWSZT-16.00MXD-T 
2 20.00 535-9371-1-ND At 3.58 24.75 104.50 535-9371-2-ND 1,000 154.00 AWSZT-20.00MXD-T 
24.00 535-9372-1-ND Al 3.58 24.75 104.50 535-9372-2-ND 1,000 154.00 AWSZT-24.00MXD-T 
NEW! AWS2T-xxxCV-T Series NEW! 
8.00 535-10020-1-ND 45 3.90 27.00 114.00 535-10020-2-ND 1,000 168.00 AWSZT-8.00CV-T 
10.00 535-10021-1-ND 45 3.90 27.00 114.00 535-10021-2-ND 1,000 168.00 AWSZT-10.00CV-T 
11.00 535-10022-1-ND 45 3.90 27.00 114.00 535-10022-2-ND 1,000 168.00 AWSZT-11.00CV-T 
12.00 535-10023-1-ND 45 3.90 27.00 114.00 535-10023-2-ND 1,000 168.00 AWSZT-12.00CV-T 
16.00 535-10024-1-ND 45 3.90 27.00 114.00 535-10024-2-ND 1,000 168.00 AWSZT-16.00CV-T 
16.93 45 3.90 27.00 114.00 535-10025-2-ND 1,000 168.00 AWSZT-16.93CV-T 
18.43 45 3.90 27.00 114.00 535-10026-2-ND 1,000 168.00 AWSZT-18.43CV-T 
2 20.00 45 3.90 27.00 114.00 535-10027-2-ND 1,000 168.00 AWSZT-20.00CV-T 
24.00 535-10028-1-ND 45 3.90 27.00 114.00 535-10028-2-ND 1,000 168.00 AWSZT-24.00CV-T 
25.00 535-10029-1-ND 45 3.90 27.00 114.00 535-10029-2-ND 1,000 168.00 AWSZT-25.00CV-T 
27.00 45 3.90 27.00 114.00 535-10030-2-ND 1,000 168.00 AWSZT-27.00CV-T 
30.00 535-10031-1-ND 56 4.88 33.75 142.50 535-10031-2-ND 1,000 210.00 AWSZT-30.00CV-T 
32.00 535-10032-1-ND 56 4.88 33.75 142.50 535-10032-2-ND 1,000 210.00 AWSZT-32.00CV-T 
40.00 535-10033- 60 5.20 36.00 152.00 1,000 224.00 AWSZT-40.00CV-T 
48.00 535-10034- -60 5.20 36.00 152.00 1,000 224.00 AWSZT-48.00CV-T 
50.00 535-10035-1-ND -60 5.20 36.00 152.00 535-10035-2-ND 1,000 224.00 AWSZT-50.00CV-T 
NEW! AWS2T-xxxCW-T Series NEW! 
20.00 535-10045-1-ND 49 4.23 29.25 123.50 535-10045-2-ND 3,000 175.50/M AWSZT-20.00CW-T 
24.00 49 4.23 29.25 123.50 3,000 175.50/M AWSZT-24.00CW-T 
25.00 535-10047-1-ND 49 4.23 29.25 123.50 535-10047-2-ND 3,000 175.50/M AWSZT-25.00CW-T 
27.00 535-10048-1-ND 49 4.23 29.25 123.50 535-10048-2-ND 3,000 175.50/M AWSZT-27.00CW-T 
2 30.00 535-10049- 49 4.23 29.25 123.50 3,000 175.50/M AWSZT-30.00CW-T 
32.00 535-10050- 49 4.23 29.25 123.50 3,000 175.50/M AWSZT-32.00CW-T 
33.00 535-10051- 53 4.55 31.50 133.00 3,000 189.00/M AWSZT-33.00CW-T 
40.00 535-10052-1-ND 53 4.55 31.50 133.00 535-10052-2-ND 3,000 189.00/M AWSZT-40.00CW-T 
48.00 535-10053-1-ND -60 5.20 36.00 152.00 535-10053-2-ND 3,000 216.00/M AWSZT-48.00CW-T 


HWZT Series — Leaded Ceramic Resonators 


Specifications: * Frequency Tolerance: +0.5% * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Features: * Low resonant 
impedance »* Industrial grade » Excellent environmental resistance 


Dim. in mm. 


“| |+ 5.0 Max. 

Frequency Pricing Abracon Fi H(M: 
(MHz) 1 10 100 500 _| Part No. “(MH2) Ainarey 
2.00 535-9381-ND 28 2.40 76.00 66.40 _ | HWZT-2.00MD 
3.58 535-9382-ND 28 2.40 16.00 66.40 | HWZT-3.58MD eooet0 295 (7-5) 
6.00 535-9384-ND 28 2.40 16.00 66.40 | HWZT-6.00MD ; 13.01 ~ 20.00 | .395 (10.0) 
10.00 535-9377-ND 28 2.40 16.00 66.40 | HWZT-10.00MD 
12.00 535-9378-ND 28 2.40 16.00 66.40 | HWZT-12.00MD 
16.00 535-9379-ND 28 2.40 16.00 66.40 _|HWZT-16.00MD 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1485 


= ® 
Panasonic = 
Oscillation 
Ceramic Resonators - Through Hole ere 
Frequency | Digi-Key Pricing Panasonic 
(MHz) Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
Ceramic Resonators — EFO-MN 

3.00 PX300MN-ND 1.04 8.91 69.80 424.00 396.00/M EFO-MN3004A4 

4.00 PX400MN-ND 63 5.37 42.09 255.86 238.80/M EFO-MN4004A4 

5.00 PX500MN-ND 63 5.37 42.09 255.86 238.80/M EFO-MN5004A4 


Ceramic Resonators Surface Mount 


Features: * Constructed with ceramic package * High reliability against soldering heat and mechanical stress 
* Moisture-proof sealing * Stable against solvent cleaning * Designed for reflow soldering * Flat-bottom plate 
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for better mountings Applications: * Clock generator for various microprocessers * Carrier between telecom- 
munication equipment (telephone to telephone, personal computer to printer, etc.) 


Terminal Electrodes 


>I 
1.35 0.80 


Oscillating 
Frequency 


Fig. 7 


R(0.20) 


ke 


05 >| 


Tomine \Manutacturer's Dimensions 
Logo 
Terminal Electrodes pees - Terminations (Terminal Electrodes, ad bi 
125 pert 16.930] 1.15 
! 20.000} 1.05 
30.000} 0.95 
eee, a2 32.000) 0.9 
| 1 boss 33.868| 0.9 
40.000} 0.9 
Frequency | Freq. Drift Built In| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. (MHz) -20°C ~ 80°C Cap Part No. 1 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
EFO-S Surface Mount with Built-In Capacitor +.5% 
3.580 +£.3% — PX358SCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX358STR-ND 2,500 294.00/M_ |EFO-S3584E5 
4.000 +£.3% _ PX400SCT-ND 97 8.30 65.00 290.43 PX400STR-ND 2,500 228.58/M |EFO-S4004E5 
1 4.190 +£.3% =. PX419SCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95 PX419STR-ND 2,500 655.72/M_ |EFO-S4194E5 
5.000 +£.3% = PX500SCT-ND 1.64 14.04 109.98 491.40 PX500STR-ND 2,500 668.58/M |EFO-S5004E5 
6.000 +£.3% = PX600SCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX600STR-ND 2,500 294.00/M_|EFO-S6004E5 
8.000 +£.3% _ PX800SCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX800STR-ND 2,500 294.00/M_|EFO-S8004E5 
EFO-SS Surface Mount with Built-in Capacitor +.5% 
4.000 +.2% 21pF PX400SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX400SSTR-ND 2,000 294.00/M |EFO-SS4004E5 
4.190 +.2% 21pF PX419SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX419SSTR-ND 2,000 294.00/M |EFO-SS4194E5 
2 5.000 +.2% 21pF PX500SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX500SSTR-ND 2,000 294.00/M_ |EFO-SS5004E5 
6.000 +.2% 21pF PX600SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX600SSTR-ND 2,000 294.00/M_ |EFO-SS6004E5 
8.000 +£.2% 21pF PX800SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX800SSTR-ND 2,000 294.00/M_|EFO-SS8004E5 
10.000 +£.3% 21pF PX100SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX100SSTR-ND 2,000 294.00/M_|EFO-SS1005E5 
EFO-BM Surface Mount with Built-In Capacitor +.5% 
16.000 +.3% 33pF PX160BCT-ND 64 5.49 42.98 192.05 PX160BTR-ND 1,000 261.00 |EFO-BM1605E5 
3 16.930 +£.3% 33pF PX169BCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX169BTR-ND 1,000 295.00 |EFO-BM1695E5 
20.000 +£.3% 33pF PX200BCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX200BTR-ND 1,000 295.00 _|EFO-BM2005E5 
EFO-JM Surface Mount with Built-In Capacitor +.5% 
32.000 +.2% 10pF PX320JCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX320JTR-ND 1,000 295.00 | EFO-JM3205E5 
4 33.868 +.2% 10pF PX338JCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX338JTR-ND 1,000 295.00 | EFO-JM3385E5 
40.000 £.2% 10pF PX400JCT-ND 64 5.49 42.98 192.05 PX400JTR-ND 1,000 261.00 |EFO-JM4005E5 
EFO-P Surface Mount +.5% 
3.580 +£.2% 33pF PX358PCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX358PTR-ND 2,500 294.00/M_ |EFO-P3584E5 
4.000 +.2% 33pF PX400PCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX400PTR-ND 2,500 294.00/M |EFO-P4004E5 
5 4.190 +.2% 33pF PX419PCT-ND 1.58 13.50 105.75 472.50 PX419PTR-ND 2,500 642.86/M |EFO-P4194E5 
5.000 +.2% 33pF PX500PCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95 PX500PTR-ND 2,500 655.72/M_ |EFO-P5004E5 
6.000 +£.2% 33pF PX600PCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95 PX600PTR-ND 2,500 655.72/M_|EFO-P6004E5 
8.000 +.2% 33pF PX800PCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX800PTR-ND 2,500 294.00/M_|EFO-P8004E5 
EFO-PS Surface Mount +.5% 
4.000 +.6% = PX400PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX400PSTR-ND 2,000 294.00/M_ |EFO-PS4004E5 
4.190 +.6% = PX419PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX419PSTR-ND 2,000 294.00/M |EFO-PS4194E5 
6 5.000 +.6% _ PX500PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX500PSTR-ND 2,000 294.00/M |EFO-PS5004E5 
6.000 +.6% = PX600PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX600PSTR-ND 2,000 294.00/M_ |EFO-PS6004E5 
8.000 +.6% = PX800PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX800PSTR-ND 2,000 294.00/M_|EFO-PS8004E5 
10.000 +1% = PX100PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX100PSTR-ND 2,000 294.00/M_|EFO-PS1005E5 
EFJ-C Surface Mount with Built-In Capacitor +.5% 
16.000 +.2% 8pF PX160CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX160CTR-ND 3,000 251.00/M | EFJ-C1605E5B 
7 16.930 +£.2% 8pF PX169CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX169CTR-ND 3,000 251.00/M |EFJ-C1695E5B 
32.000 +£.2% 8pF PX320CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 — = — |EFJ-C3205E5B 
33.868 +.2% 8pF PX338CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX338CTR-ND 3,000 251.00/M_| EFJ-C3385E5B 
EFJ-N Surface Mount +.5% 
16.000 +.2% = PX160NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX160NTR-ND 3,000 251.00/M_ | EFJ-N1605J5B 
16.930 +.2% = PX169NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX169NTR-ND 3,000 251.00/M | EFJ-N1695J5B 
20.000 +.2% _— PX200NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX200NTR-ND 3,000 251.00/M | EFJ-N2005J5B 
7 30.000 +.2% = PX300NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX300NTR-ND 3,000 251.00/M_ | EFJ-N3005J5B 
32.000 +.2% = PX320NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX320NTR-ND 3,000 251.00/M_| EFJ-N3205J5B 
33.868 +.2% = PX338NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX338NTR-ND 3,000 251.00/M_ | EFJ-N3385J5B 
40.000 +.2% = PX400NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX400NTR-ND 3,000 251.00/M_| EFJ-N4005J5B 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic saw Filters — ercu series 


2-0.735 i A B 
[sean Input - Unbalanced Input - Unbalanced Input - Unbalanced 
Qutput-Balanced Output - Unbalanced Output - Unbalanced 
Pin Connection Pin Connection ring Pin Connection 
il Input Input ll Input 
2 GND GND 2 GND 
3 Output GND 3 Output 
4 Output Output } 4 GND 
5 GND GND 
Features: * Small case size based on CSP technology * Low loss with excellent attenuation 
Insertion T&R 
Frequency Passband Loss Input/Output Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. (MHz) (MHz) (dB) Impedance () Application Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
881.50 869 ~ 894 1.4 50/150 GSMB850 Rx Filter P13003CT-ND 1.14 1.03 86 P13003TR-ND 567.75/M_ |EFCH881MTCA1 
881.50 869 ~ 894 15 50/100 CDMA800 Rx Filter P13009CT-ND 1.14 1.03 86 P13009TR-ND 567.75/M_ |EFCH881MTCA7 
1A 1,575.42 | 1,574.42 ~ 1,576.42 V1 50/100 GPS Rx Filter P13012CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13012TR-ND 757.50/M_ |EFCH1575TCA1 
1,960.00 1,930 ~ 1,990 1.5 50/150 PCS1900 Rx Filter P13002CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13002TR-ND 757.50/M_ |EFCH1960TCA1 
2,140.00 2,110 ~ 2,170 1.8 50/100 WCDMA Rx Filter P13011CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13011TR-ND 757.50/M_|EFCH2140TCA1 
836.50 824 ~ 849 eZ 50/50 CDMA800 Tx Filter; GSM850 Tx Filter | P13008CT-ND 1.14 1.03 86 P13008TR-ND 567.75/M_ |EFCH836MTCD1 
881.50 869 ~ 894 1.6 50/50 GSMB850 Rx Filter; CDMA800 Rx Filter | P13007CT-ND 1.14 1.03 86 P13007TR-ND 567.75/M_ |EFCH881MTCD1 
1B 942.50 925 ~ 960 1.7 50/50 EGSM900 Rx Filter P13004CT-ND 1.14 1.03 86 P13004TR-ND 567.75/M_ |EFCH942MTCD1 
1,842.50 1,805 ~ 1,880 1.9 50/50 DCS1800 Rx Filter P13005CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13005TR-ND 757.50/M_ |EFCH1842TCD1 
1,950.00 1,920 ~ 1,980 2.3 50/50 WCDMA Tx Filter P13010CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13010TR-ND 757.50/M_|EFCH1950TCD1 
1,960.00 1,930 ~ 1,990 az. 50/50 PCS1900 Rx Filter P13006CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13006TR-ND 757.50/M_|EFCH1960TCD1 
2 1,575.42 | 1,573.92 ~ 1,576.92 1.15 50/50 GPS Rx Filter P13013CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13013TR-ND 757.50/M_|EFCH1575TCB1 
SAW Resonators — EFO-H Series i 09. 


Capable of fundamental wave oscillation, and it is particularly suited for simplification, size reduction and stabilization of the circuit, compared with - 
conventional LC oscillation and quartz crystal oscillation. Features: * Capable of fundamental oscillation * Superior temperature characteristics 3.5 
Recommended Applications: ¢ Oscillation circuit for remote control (garage door opener, security system) * Various kinds of local oscillation $4.0 
circuit Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 80°C »* Maximum Frequency Drift: -150 ~ 50 ppm/°C (-20°C ~ 80°C) 1 Port Type: a 
* Resonant Resistance: 300 Maximum « Capacitance: 2.0pF +0.5 2 Port Type: « Insertion Loss: 15dB Maximum * Loaded Q: 7,000 Minimum —+— 3 3-0.45 
(5,000 Minimum for 418.0 frequency) * Capacitance: 1.3pF +0.3 * Phase Shift: 180° Fi 
in 
Frequency Digi-Key Pricing Panasonic Connection 
Port Type (MHz) Part No. i 10 100 Part No. L 4pF $6200 In/Out 
1 Port Type 224.5 +0.25% PX224S1-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H224MS12 
1 Port Type 418.0 +0.25% PX418S1-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H418MS12 ti? Out/In 
2 Port Type 224.5 +0.25% PX224S2-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H224MS03 Example Circuit for Reference Only GND 
2 Port Type 418.0 +0.25% PX418S2-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H418MS03 


JV) OR KYOCERA Digi Reel 


M Hz Band Ceram ic Resonators — Frequency Range (MHz) Tolerance (25°C) Temperature Stability Standard Frequency 
2.00 ~ 8.00 +0.5% (op. 0.3%) +0.5% (-40°C ~ 85°C) 2.00, 3.58, 3.68, 4.00, 4.19, 6.00, 8.00 
PBRC and PRQGC Series 8.07 ~ 20.00 40.7% (op. 20.5%) 20.1% (40°C ~ 85°C) 10.0, 12.0, 16.0, 20.0 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Features: * Excellent frequency stability * Low Freq- Cut Tape 
profile * Reflow solderable * Excellent solderability (Nickel barrier + gold flash termination) uency | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | vx 
Applications: * Automotive and automotive accessories * Camcorders Digital cameras * PDAs * PC Fig. | (MHz) | Part No. 1 140 400 | Part No. Oty. Pricing | Part No. 
peripherals PBRC Series 
2.00 |478-5188-1-ND 86 15 58 | 478-5188-2-ND 2,000 | 403.00/M | PBRC2.00HR50X000 
3.58 | 478-2106-1-ND 56 Ag 38 | 478-2106-2-ND 2,000 | 262.50/M | PBRC3.58HR50X000 
3.68 | 478-5189-1-ND AT Al 32 | 478-5189-2-ND 2,000 | 219.00/M | PBRC3.68HR50X000 
4.00 |478-2107-1-ND 56 9 38 | 478-2107-2-ND 2,000 | 262.50/M | PBRC-4.00HR 
4.00 _|478-5190-1-ND AT Al 32 | 478-5190-2-ND 2,000 | 263.00/M_|PBRC-4.00HR50X000 
4.19 |478-2108-1-ND 56 9 38 | 478-2108-2-ND 2,000 | 262.50/M | PBRC4.19HR50X000 
1 | 6.00 )478-2109-1-ND 56 9 38 | 478-2109-2-ND 2,000 | 262.50/M | PBRC6.00HR50X000 
8.00 | 478-2110-1-ND 56 9 38 | 478-2110-2-ND 2,000 | 262.50/M | PBRC-8.00HR 
8.00 | 478-5191-1-ND 54 8 37 | 478-5191-2-ND 2,000 | 263.00/M | PBRC-8.00HR50X000 
10.00 |478-2111-1-ND 1.13 98 75 |478-2111-2-ND 2,000 | 525.00/M_|PBRC10.00HR50X000 
12.00 |478-2112-1-ND 86 5 58 | 478-2112-2-ND 2,000 | 402.50/M |PBRC12.00HR50X000 
16.00 | 478-2113-1-ND 94 82 63 | 478-2113-2-ND 2,000 | 437.50/M |PBRC16.00HR50X000 
20.00 | 478-2114-1-ND 94 82 63 | 478-2114-2-ND 2,000 | 437.50/M | PBRC20.00HR50X000 
4.00 |478-4580-1-ND 56 49 45 | 478-4580-2-ND 3,000 | 263.00/M | PBRC4.00MR50X000 
. 4.19 |478-5414-1-ND NEW!| .49 3 39 |478-5414-2-ND NEW! | 3,000 | 228.00/M |PBRC4.19MR50X000 
1 Input, Output (No polarity) 4.91 |478-5415-1-ND NEW!| 49 43 39 |478-5415-2-ND MEW! | 3,000 | 228.00/M |PBRC4.91MR50X000 
2 GND 5.00 | 478-4581-1-ND 56 A9 45 |478-4581-2-ND 3,000 | 263.00/M |PBRC5.00MR50X000 
9 6.00 | 478-4582-1-ND 56 49 45 | 478-4582-2-ND 3,000 | 263.00/M_|PBRC6.00MR50X000 
fe: oie 215) é I ; , 7.37 |478-4583-1-ND ‘56. 49 ~~45*[478-4583-2-ND 3,000 | 263.00/M | PBRC7.37MR50X000 
ww 8.00 |478-5416-1-ND NEW!) 56 9 45 |478-5416-2-ND NEW! | 3,000 | 263.00/M |PBRC8.00MR50X000 
10.00 | 478-5417-1-ND NEW!) 68 59 54 |478-5417-2-ND NEW! | 3,000 | 315.00/M |PBRC10.00MR50X000 
12.00 | 478-5418-1-ND NEW!) 68 59 54 |478-5418-2-ND NEW! | 3,000 | 315.00/M |PBRC12.00MR50X000 
16.00 |478-5419-1-ND NEW! | .75 65 60 | 478-5419-2-ND NEW! | 3,000 | 350.00/M |PBRC16.00MR50X000 
PRQC Series 
3 8.00 | 478-4584-1-ND 56 9 45 | 478-4584-2-ND 3,000 | 263.00/M | PRQC8.00SR5010X000 
16.00 |478-5420-1-ND NEW! |  .60 52 48 |478-5420-2-ND NEW! | 3,000 | 280.00/M |PRQC16.00SR5010X000 


0.575 


NEW! SAW Filters 


ea 5-0.325 ii Function 
— SF14 Series 5-025 GND 
® i 

Specification: Di Reel r i GND 
* Storage Temperature: -40°C ~ 85°C , 1 . Output 
Application: rams 0.2875 GND 
*GSM 

Nominal Maximum e Tape and Reel 

Frequency Passband Insertion Loss Operating Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Pricing AVX 
(GHz) (GHz) (dB) Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 

1.57542 1.57392 ~ 1.57692 1.2 -40°C ~ 85°C 478-5246-1-ND 2.00 1.63 1,25 478-5246-2-ND 750.00/M SF14-1575F5UU19 

1.57542 1.57392 ~ 1.57692 1.8 -40°C ~ 85°C 478-5247-1-ND 2.00 1.63 1.25 478-5247-2-ND 750.00/M SF14-1575F5UU15 

1.57542 1.57442 ~ 1.57642 1.6 -30°C ~ 85°C 478-5248-1-ND 2.00 1.63 1,25 478-5248-2-ND 750.00/M SF14-1575M5UB06 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1487 


JV). O% KYOCERA 
PARS Series (SAW Resonators) 


Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Features: Low profile * Highly reliable SMD ce- 
ramic package ¢ Excellent temperature characteristics Applications: * Keyless entry systems (automotive) 


4-1.0 +0.2>| . 
* Garage door openers ¢ Security systems * 1 port type SMD resonator 
4-1.0 40.2} 7 
4-0.6 40.275 Cut Tape Tape & Reel 
r Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | AVX 
(MHz) Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 


315.00 |478-2115-1-ND | 2.10 1.80 1.41 |478-2115-2-ND 840.00/M_ |PARS315.00K04R 
418.00 |478-2116-1-ND | 2.10 1.80 1.41 |478-2116-2-ND 840.00/M_ |PARS418.00K04R 
433.92 |478-2117-1-ND | 2.10 1.80 1.41 |478-2117-2-ND 840.00/M_|PARS433.92K04R 
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. igi ® R 
Ceramic Resonators - Surface Mount Digi@Reel” |) foKs | 
Cut Tape 
Frequency| Operating | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Murata 
Fig.| (MHz) Temperature | Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing | Part No. 


CSTCC-G Series - Commercial 
t 1 2.00 -20°C ~ 80°C |490-1193-1-ND|) .68 57 -44 | 2,000 | 341.00/M | CSTCC2M00G53-RO 
in “b “uy 3.58 -20°C ~ 80°C |490-1194-1-ND| .55 46 -36 | 2,000 | 277.00/M | CSTCC3M58G53-RO 
0.45(ref.) (X3 plcs.) 25°25 ° CSTCC-G Series - Industrial 
1 2.00 -40°C ~ 125°C | 490-1216-1-ND | .71 61 -48 | 2,000 | 283.00/M | CSTCC2M00G53Z-RO 
CSTCE-G and CSTCR-G Series - Commercial 
8.00 -20°C ~ 80°C |490-1195-1-ND | .50 42 .33 | 3,000 | 251.00/M | CSTCE8M00G55-RO 
2 10.00 -20°C ~ 80°C |490-1196-1-ND |) .50 42 .33 | 3,000 | 251.00/M | CSTCE10M0G55-RO 
12.00 -20°C ~ 80°C |490-1197-1-ND | .50 42 -33 | 3,000 | 251.00/M | CSTCE12M0G55-RO 
(3)9.4(2) (1) 4.00 -20°C ~ 80°C |490-1200-1-ND|) .45 .38 -30 | 3,000 | 227.00/M |CSTCR4M00G53-RO 

[+3.0 max-+| 0.421 el bel 1+ 0.4 
ht0.7 4.19 -20°C ~ 80°C |490-1201-1-ND|) .45 .38 -30 | 3,000 | 227.00/M |CSTCR4M19G53-RO 
0.5 (ret) = sae F 05 (cet) 3 4.91 -20°C ~ 80°C |490-1202-1-ND| .46 38  .30 | 3,000] 229.00/M |CSTCR4M91G53-RO 
. 5 (rel) 5.00 -20°C ~ 80°C |490-1203-1-ND |) .48 40 -31 | 3,000 | 238.00/M | CSTCR5M00G53-RO 
6.00 -20°C ~ 80°C |490-1204-1-ND| .45 .38 -30 | 3,000 | 227.00/M | CSTCR6M00G53-RO 
CSTCE-G and CSTCR-G Series - Industrial 
8.00 -40°C ~ 125°C | 490-1219-1-ND| .53 44 -35 | 3,000 | 265.00/M | CSTCE8M00G55Z-RO 
2 10.00 -40°C ~ 125°C | 490-4715-1-ND | .59 52 -48 | 3,000 | 278.00/M | CSTCE10M0G55Z-RO 
12.00 -40°C ~ 125°C | 490-1220-1-ND|_.53 44 -35 | 3,000 | 265.00/M | CSTCE12M0G55Z-RO 
4.00 -40°C ~ 125°C |} 490-1217-1-ND| .48 40 -32 | 3,000 | 193.00/M | CSTCR4M00G53Z-RO 
ht 15 4.19 -20°C ~ 80°C |490-4718-1-ND|) .53 46 .43 | 3,000 | 245.00/M | CSTCR4M19G53Z-RO 
TAISTAT Ba eae slike athe 3 4.91 -20°C ~ 80°C |490-4719-1-ND|) .53 46 -43 | 3,000 | 245.00/M | CSTCR4M91G53Z-RO 

3) (2) (1) .4(ref.) (X3 ples.) E I . * a 

5.00 -20°C ~ 80°C |490-4720-1-ND|} .53 46 .43 | 3,000 | 245.00/M | CSTCR5M00G53Z-RO 
6.00 -40°C ~ 125°C | 490-1218-1-ND | .48 40 -32 | 3,000 | 242.00/M | CSTCR6M00G53Z-RO 
CSTCE-V Series - Commercial 
16.00 -20°C ~ 80°C |490-1198-1-ND|) .59 49 .38 | 3,000 | 294.00/M | CSTCE16MOV53-RO 


|x 6.6 max. | 
ia 


4.1 max. 


7 20.00 -20°C ~ 80°C |490-1199-1-ND| .59 49 .38 | 3,000 | 294.00/M | CSTCE20MOV53-RO 
CSTCE-V Series - Industrial 
2 16.00 -40°C ~ 125°C | 490-4716-1-ND | .73 64 -59 | 3,000 | 341.00/M | CSTCE16MOV53Z-RO 
20.00 -40°C ~ 125°C | 490-4717-1-ND | .61 53 -49 | 3,000 | 286.00/M | CSTCE20MOV53Z-RO 
CSTCW-X Series - Commercial 
4 24.00 -20°C ~ 80°C |490-1205-1-ND|) .25 21 -16 | 3,000 | 123.00/M | CSTCW24M0X53-RO 


48.00 -20°C ~ 80°C |490-1206-1-ND| .25 21 -16 | 3,000 | 123.00/M | CSTCW48M0X51-RO 


* For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
RoHS 
aT 


Operating | Digi-Key Price Each Murata 
Fig. | Frequency | Temperature | Part No. 1 10 100 Part No. 
CSBLA Series - Commercial 
400.00kHz -20°C ~ 80°C |490-1186-ND 61 51 40 CSBLA400KECE-BO 
455.00kHz -20°C ~ 80°C |490-1187-ND 81 67 52 CSBLA455KEC8-BO 
1 480.00kHz -20°C ~ 80°C |490-1188-ND 55 46 36 CSBLA480KEC8-BO 
500.00kHz -20°C ~ 80°C |490-1189-ND 73 61 47 CSBLASOOKEC8-BO 
540.00kHz -20°C ~ 80°C _|490-1190-ND 70 59 46 CSBLA540KEC8-BO 
640.00kHz -20°C ~ 80°C | 490-1191-ND 74 62 48 CSBLA640KEC8-BO 
2 800.00kHz -20°C ~ 80°C |490-1192-ND .96 80 62 CSBLA800KJ58-BO 
1.00MHz -20°C ~ 80°C | 490-1185-ND 84 -70 55 CSBLA1M00J58-BO 
CSTLS Series - Commercial 
3.58MHz -20°C ~ 80°C |490-1207-ND 27 23 18 CSTLS3M58G53-B0 
4.00MHz -20°C ~ 80°C |490-1208-ND 26 22 7 CSTLS4M00G53-B0 
4.19MHz -20°C ~ 80°C |490-1209-ND et 23 18 CSTLS4M19G53-BO 
3 5.00MHz -20°C ~ 80°C |490-1210-ND .27 23 18 CSTLS5M00G53-B0 
6.00MHz -20°C ~ 80°C |490-1211-ND 27 23 18 CSTLS6M00G53-B0 
8.00MHz -20°C ~ 80°C |490-1212-ND 26 22 A7 CSTLS8M00G53-B0 
10.00MHz -20°C ~ 80°C_|490-1213-ND 28 24 19 CSTLS10M0G53-B0 
16.00MHz -20°C ~ 80°C |490-1214-ND 50 42 32 CSTLS16MO0X55-BO 
4 20.00MHz -20°C ~ 80°C |490-1215-ND 56 AT 37 CSTLS20M0X53-B0 
50.00MHz -20°C ~ 80°C |490-2606-ND 56 AZ 37 CSTLS50M0X51-BO 
CSTLS Series - Industrial 
*T = 3.51.0 (16.00 - 32,99MHz) 4.00MHz -40°C ~ 125°C |490-1221-ND 29 24 19 CSTLS4M00G53Z-BO 
T =3.0#1.0 (33.00 - 70.00MHz) 3 | 6.00MHz | -40°C ~ 125°C |490-1222-ND 28 24 19 | CSTLS6M00G53Z-BO 
8.00MHz -40°C ~ 125°C |490-1223-ND 29 25 19 CSTLS8M00G53Z-BO 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SFECV10M7 Series for FM receivers are monolithic type ceramic filters which utilize the thickness expander mode of the piezoelectric ceramic. 


Fig. 1 — SFECV 
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Fig. 2 — SFSCE 
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Fig. 3 — SFECF 
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Fig. 4 — SFELF and SFVLF 


Reel* 


Fig. 5 — SFKLF 


(4): Input 
(1): Input (2): Ground (3) (2) (1) 
(2): Output 
ONaAg fae | Shee | 
Bottom Electrode (6): Output (3): Output (3): Output 
Insertion Input/Output Cut Tape 
Frequency | Attenuation (Min) | Bandwidth Loss_ | Attenuation| Impedance | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
(MHz) @ Frequency (kHz) (dB) (dB) (OQ) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 1 — SFECV 
10.7 +30kHz | 20dB @ 320kHz 110 6 35 330/330 490-1229-1-ND 1.29 1.12 .87 | 490-1229-2-ND 2,000 603.00/M | SFECV10M7KAO0-RO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 380kHz 150 5.5 35 330/330 490-1230-1-ND 99 86 -66 | 490-1230-2-ND 2,000 461.00/M |SFECV10M7JA00-RO 
10.7 +40kHz | 20dB @ 950kHz 500 2 20 470/470 490-1231-1-ND 1.44 1.25 -96 |490-1231-2-ND 2,000 672.00/M_|SFECV10M7CQ0C01-RO 
Fig. 2— SFSCE 
10.7 20dB @ 2.2MHz 500 2 30/25 470/470 490-4675-1-ND 1.88 1.64 1.51  |490-4675-2-ND 1,500 878.00/M | SFSCE10M7WFO03-RO 
10.7 20dB @ 1.8MHz 400 1.5 30/25 470/470 490-4676-1-ND 1.88 1.64 1.51  |490-4676-2-ND 1,500 878.00/M |SFSCE10M7WF04-RO 
10.7 20dB @ 1.7MHz 325 1.5 40/30 470/470 490-4677-1-ND 1.88 1.64 1.51 |490-4677-2-ND 1,500 878.00/M_|SFSCE10M7WFO05-RO 
Fig. 3 — SFECF 
10.7 20dB @ 990kHz 150 6 20 330/330 490-4678-1-ND 1.26 1.10 1.01  |490-4678-2-ND 2,000 587.00/M |SFECF10M7DF00-RO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 700kHz 330 3 30 330/330 490-4679-1-ND 1.25 1.08 1.00 |490-4679-2-ND 2,000 581.00/M |SFECF10M7EA00-RO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 590kHz 280 3 30 330/330 490-4680-1-ND 81 70 .65 |490-4680-2-ND 2,000 376.00/M |SFECF10M7FA00-RO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 510kHz 230 3.5 30 330/330 490-4681-1-ND 83 73 .67 | 490-4681-2-ND 2,000 389.00/M | SFECF10M7GA00-RO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 470kHz 180 4 30 330/330 490-4682-1-ND 83 2 .67 | 490-4682-2-ND 2,000 385.00/M_ |SFECF10M7HAOO-RO 
Fig. 4 — SFELF 
10.7 20dB @ 950kHz 175 3 20 470/470 490-4705-ND 64 53 0 = — |SFELF10M7DF00-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 680kHz 330 4 30 330/330 490-4706-ND 45 38 29 fae — — |SFELF10M7EA00-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 650kHz 280 4 30 330/330 490-4707-ND 31 26 20 j— = — |SFELF10M7FA00-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 570kHz 230 4 40 330/330 490-4708-ND 31 26 20 J— _— — |SFELF10M7GA00-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 520kHz 180 7 40 330/330 490-4709-ND -36 30 23 |= _ — _|SFELF10M7HAO00-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 360kHz 150 4.5 35 330/330 490-4710-ND 43 36 28 | _— — |SFELF10M7JAAO-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 350kHz 110 ra 45/30 330/330 490-4711-ND 64 53 a — = — _|SFELF10M7KABO-BO 
Fig. 4 — SFVLF 
10.7 = 25 5.5 30 330/330 490-4712-ND 1.99 1.65 1.28 |S = — |SFVLF10M7LF00-BO 
10.7 20dB @ 135kHz 13 5 35 330/330 490-4713-ND 2.02 1.68 1.31 je = — _ |SFVLF10M7MFOO-BO 
Fig. 5 — SFKLF 
10.7 +15kHz 20dB @ 95kHz 20 6 24 600/600 490-4714-ND 2.00 1.66 1.29 [ES = — _ |SFKLF10M7NLO00-BO 


Ceramic Discriminator 


CDSCB and CDALF Series: 
They form a resonator on a piezoelectric ceramic substrate. In combination with ICs, these types obtain stable demodulation characteristics in a wide bandwidth. 


0.4 (ref.) 0.4 (ref. 


Min. Cut Tape 
Frequency | Recovered | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
Fig. (MHz) Audio Part No. d 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

10.7 40mV 490-4721-1-ND 87 76 .70 490-4721-2-ND 2,000 408.00/M CDSCB10M7GA042-RO 
10.7 67mV 490-4723-1-ND 92 -80 74 490-4723-2-ND 2,000 430.00/M CDSCB10M7GA085-RO 
10.7 75mV 490-1240-1-ND 86 72 56 490-1240-2-ND 2,000 430.00/M CDSCB10M7GA119-RO 
10.7 75mV 490-4726-1-ND 92 80 74 490-4726-2-ND 2,000 430.00/M CDSCB10M7GA135-RO 

1 10.7 75mV 490-4727-1-ND 99 86 79 490-4727-2-ND 2,000 461.00/M CDSCB10M7GA135S-RO 
10.7 110mV 490-4725-1-ND 92 .80 74 490-4725-2-ND 2,000 430.00/M CDSCB10M7GA105A-RO 
10.7 130mV 490-4724-1-ND 92 .80 74 490-4724-2-ND 2,000 430.00/M CDSCB10M7GA096-RO 
10.7 = 490-4722-1-ND 87 76 70 490-4722-2-ND 2,000 408.00/M CDSCB10M7GA061-RO 
10.7 =. 490-4728-1-ND 87 76 .70 490-4728-2-ND 2,000 408.00/M CDSCB10M7GF123-RO 
10.7 = 490-4729-1-ND 99 86 79 490-4729-2-ND 2,000 461.00/M CDSCB10M7GF123S-RO 
10.7 50mV 490-4730-ND$ 52 44 34 = = = CDALF10M7GA042-BO 
10.7 70mV 490-4732-ND$ 51 43 .33 = _ =< CDALF10M7GA085-BO 

2 10.7 110mV 490-4733-ND$ 55 46 36 = _— _ CDALF10M7GA096-B0 
10.7 130mV 490-4734-ND¥ AT 40 31 = = = CDALF10M7GA105A-BO 
10.7 180mV 490-4731-ND¥ 55 46 -36 = = = CDALF10M7GA084-BO 

+ Bulk 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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AST DKK Ceramic Resonators — Leaded 


Specifications: * Frequency Tolerance: +0.5% * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Features: « The FCR series provide a high degree of stability between 


the quartz oscillator and the LC or RC oscillating circuits. Temperature Characteristics: -20°C ~ 85°C 


Freq- ae Tape and Reel 
uency Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing TDK 
Fig.| (MHz) 1 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
FCR Series 
1 16.00 |445-1646-ND+ 39 3.24 25.13 = = FCR16.0M2G 
4.00 445-1642-ND$ 30 2.51 19.50 = = FCR4.0M5 
2 4.19 445-1643-ND$ 30 2.51 19.50 = = FCR4.19M5 
6.00 445-1644-ND$ 30 2.51 19.50 = = FCR6.0M5 
8.00 445-1645-ND$ 31 2.56 19.87 = _ FCR8.0M5 
4.00 445-1638-ND$ 31 2.56 19.87 = = FCR4.0MC5 
3 4.19 445-1639-ND$ 31 2.56 19.87 = — FCR4.19MC5 
6.00 445-1640-ND$ 31 2.56 19.87 = = FCR6.0MC5 
8.00 445-1641-ND$ 33 2.71 21.00 = = FECR8.0MC5 
16.00 |445-2568-1-ND 34 3.08 25.63 445-2568-2-ND 171.00/M FCR16.0M6T 
18.00 |445-2569-1-ND 34 3.08 25.63 445-2569-2-ND 171.00/M FCR18.0M6T 
4 18.43 |445-2570-1-ND 34 3.08 25.63 = = FCR18.43M6T 
24.00 |445-2571-1-ND 34 3.08 25.63 445-2571-3-NDt 171.00/M FCR24.0M6T 
25.00 | 445-2572-1-ND 34 3.08 25.63 = = FCR25.0M6T 
Bulk + Tape and Box 


Ceramic Resonators — Surface Mount 


Specifications: * Frequency Tolerance: 0.5% »* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Digi@Reel” 


Features: ¢ These are thin type ceramic chip resonators. 3rd overtone thickness mode elements are used for the 16.93 ~ 50MHz band. ¢ Built-in load capacitance 


Tape and Reel 
Frequency Cut Tape Price Each Digi-Key Pricing TDK 
(MHz) 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
CCR Series 
16.93 63 55 A3 445-1648-2-ND 294.58/M CCR16.93MXC7T 
20.00 63 55 43 445-1649-2-ND 294.58/M CCR20.0MXC7T 
25.00 63 55 43 445-1650-2-ND 294.58/M CCR25.0MXC7T 
30.00 60 52 40 445-1651-2-ND 280.00/M CCR30.0MXC7T 
33.86 445-1652-1-ND 60 52 40 445-1652-2-ND 280.00/M CCR33.86MXC7T 
48.00 445-1654-1-ND 1.09 95 73 445-1654-2-ND 507.50/M CCR48.0MXC7A15T 


NEW! Ceramic Filter — Leaded 


Center Center | Insertion SPR Cut Tape Tape and Box 
Frequency | Frequency} Loss_ | Attenuation | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing TDK 
(MHz) Tolerance | Max. (dB)| Min. (dB) | Part No. 1 10 50 Part No. 1,800 Part No. 
FFE Series 
10.700 +20kHz 7.0 35 445-4830-1-ND 56 AQ 45 445-4830-3-ND 225.00/M_ |FFE1070MS10RBL 
A 
= Pin Configuration 
7 — . Input 
—_ SAW Bandpass Filters input Grourd 
Chip Carrier - Ground 
EPCOS Sui 
Output 
Frequency | Insertion Loss | Bandwidth | Digi-Key BricelEach Epcos 
Fig. (MHz) (dB) (MHz) Part No. 1 25 50 100 Part No. Pin Configuration 
36.125 17.6 6.0 495-1947-5-ND NEW! 5.44 4.72 4.35 3.63 B39361X6865N201 Input 
1 43.75 14.8 6.0 495-1952-5-ND 7.90 6.85 6.32 5.27 B39438X6964M100 Input - Ground 
43.75 14.8 6.0 495-1953-5-ND 3.19 2.77 2.55 2.13 B39438X6964N201 Chip Carrier - Ground 
44 14.7 6.0 495-1691-5-ND 7.90 6.85 6.32 5.27 B39440X6965N201 ]_3: Output 
2 44 16.2 8.0 | 495-1954-5-ND 16.88 14.63 13.50 11.25 |B39440X6855M100 0.34.09 Output 
44 20.0 6.5 495-1690-5-ND 7.90 6.85 6.32 5.27 B39440X6941N201 


SAW Resonators — Surface Mount 


Applications: In remote control applications, SAW resonators provide stable frequencies for the RF carrier signal to transmit data over a range of 


10-300m or for the local oscillators of superhet receivers. Note: Tighter tolerances are available upon request. 


No. Cut Tape 
of Frequency __| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Epcos 
Fig. | Ports (MHz) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
it 315 495-3698-1-ND 1.19 1.07 90 |495-3698-2-ND 9,000 554.00/M |B39321R961H110 
1 1 433.92 495-2380-1-ND 1.26 1.14 95 | 495-2380-2-ND 9,000 590.00/M |B39431R900U410 
1 433.92 495-2392-1-ND 1.71 1.54 1.29 |495-2392-2-ND 9,000 700.00/M |B39431R960H110 
1 433.92 495-2381-1-ND 1.08 -98 82 |495-2381-2-ND 3,000 506.00/M_|B39431R980U410 
1 314.875; 315.125 | 495-2368-1-NDt 4.54 4.09 3.410 j— = — |B39311R771U310 
1 433.81; 434.06 |495-2377-1-NDt 4.54 4.09 3.41 |495-2377-2-NDf| 3,000 2271.00/M_ |B39431R770U310 
2 311.063 495-2344-1-ND 2.43 2.19 1.83 |495-2344-2-ND 3,000 1215.00/M |B39311R2710U310 
2 315 495-2346-1-ND 2.43 2.19 1.83 |495-2346-2-ND 3,000 1215.00/M |B39321R2704U310 
2 2 418.05 495-2375-1-ND 2.03 1.83 1.53 |495-2375-2-ND 3,000 1015.00/M_|B39421R2702U310 
2 433.92 495-2349-1-ND 2.43 2.19 1.83 |495-2349-2-ND 3,000 1015.00/M |B39431R2701U310 
2 804.5 495-2384-1-ND 2.43 2.19 1.83 |— _ — |B39801R2712U310 
2 868.35 495-2385-1-ND 2.43 2.19 1.83 | 495-2385-2-ND 3,000 1015.00/M |B39871R2711U310 
2 915 495-1675-1-ND 1.77 1.60 1.330 [|— = —_|B39921R2706U310 
1 303.825 495-2365-1-ND 1.50 1.36 1.13 |495-2365-2-ND 3,000 752.00/M |B39301R807H210 
1 304.3 495-2343-1-ND 2.22 2.01 1.67) |— = — |B39301R852H210 
1 314.5 495-2367-1-ND 2.22 2.01 1.67 |— = — |B39311R854H210 
1 315 495-1669-1-ND 99 -90 Yt | — = — |B39321R801H210 
3 1 315.02 495-2345-1-ND 2.22 2.01 1.67 |495-2345-2-ND 3,000 1112.00/M_|B39321R851H210 
1 433.42 495-2348-1-ND 99 -90 .75 | 495-2348-2-ND 3,000 632.00/M |B39431R806H210 
1 433.92 495-2378-1-ND 1.26 1.14 95 |495-2378-2-ND 3,000 632.00/M |B39431R820H210 
1 433.92 495-2350-1-ND 1.26 1.14 95 |495-2350-2-ND 3,000 632.00/M |B39431R880H210 
1 433.94 495-2379-1-ND 1.85 1.67 1.39 |495-2379-2-ND 3,000 925.00/M |B39431R850H210 
1 868.35 495-3697-1-ND 2.88 2.60 2.17 |495-3697-2-ND 3,000 1442.00/M_|B39871R858H210 


+ 2 resonators in 1 housing 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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a 
—- SAW Filters - Surface Mount Digi@Reel® 


Applications: The front-end SAW filter in the receiver eliminates interference from the incoming RF signal, thus increasing selectivity and sensitivity in short-range devices. 
E P Cc (oe) =) Note: Tighter tolerances are available upon request. 


Frequency Passband tae Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Epcos 

Fig. (MHz) (MHz) (dB) Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
312.2 311.9 ~ 312.5 1.8 495-2354-1-ND 1.53 1.38 1.16 | 495-2354-2-ND 9,000 716.00/M B39311B3712U410 
315 314.7 ~ 315.3 5 We 495-1667-1-ND 1.29 1.16 97 |495-1667-2-ND 9,000 601.00/M B39321B3711U410 
315 314.85 ~ 315.15 24 495-2619-1-ND 2.33 2.10 1.75 [ee = = B39321B3731H110 
433.92 433 ~ 434.71 2.0 495-1870-1-ND 1.29 1.16 .97  |495-1870-2-ND 9,000 571.00/M B39431B3710U410 
433.92 433.7 ~ 434.14 2.4 495-3691-1-ND 1.71 1.55 1.29 | 495-3691-2-ND 9,000 800.00/M B39431B3730H110 
433.92 433.7 ~ 434.14 2.2 495-3693-1-ND 1.71 1.55 1.29 | 495-3693-2-ND 9,000 800.00/M B39431B3736H110 
400 399.875 ~ 400.125 2.3 495-3923-1-ND 1.71 1.55 1.29 | 495-3923-2-ND 9,000 800.00/M B39401B3742H110 
1 864 862.5 ~ 865.5 4.0 495-2353-1-ND 1.71 1.55 1.29 | 495-2353-2-ND 9,000 800.00/M B39861B3563U410 
866.5 865 ~ 868 21 495-3734-1-ND NEW! 1.71 1.55 1.29 | 495-3734-2-ND NEW! 9,000 800.00/M B39871B3717U410 
868.3 868.15 ~ 868.45 3.2 495-3692-1-ND 2.33 2.10 1.75 | 495-3692-2-ND 9,000 1086.00/M B39871B3734H110 
869 868 ~ 870 24 495-2361-1-ND 1.29 1.16 97 |495-2361-2-ND 9,000 601.00/M B39871B3715U410 
915 902 ~ 928 2.9 495-1674-1-ND 1.19 1.07 90 |495-1674-2-ND 9,000 554.00/M B39921B3588U410 
916 914.25 ~ 917.75 24 495-3690-1-ND a yal 1.55 1.29 | 495-3690-2-ND 9,000 800.00/M B39921B3718U410 
1575.42 1574.22 ~ 1576.62 1.3 495-2363-1-ND 1.53 1.38 1.16 | 495-2363-2-ND 9,000 716.00/M B39162B3520U410 
1575.42 1574.42 ~ 1576.42 3.2 495-3689-1-ND 1.53 1.38 1.16 |495-3689-2-ND 9,000 716.00/M B39162B3521U410 
1575.42 1574.22 ~ 1576.62 3.3 495-3699-1-ND 1.53 1.38 1.16 | 495-3699-2-ND 9,000 920.00/M B39162B4050U510 
2 1575.42 1574.22 ~ 1576.62 1.3 495-2341-1-ND 2.33 2.10 1.75 | 495-2341-2-ND 9,000 716.00/M B39162B4060U810 
303.8 303.62 ~ 303.98 3.0 495-2325-1-ND 3.62 3.26 2.72 |e = = B39301B3553U310 
311.06 310.94 ~ 311.18 2.0 495-2326-1-ND 3.62 3.26 2.72 | 495-2326-2-ND 3,000 1808.00/M B39311B3577U310 
315 314.84 ~ 315.16 21 495-2329-1-ND 3.36 3.03 2.52 ime = = B39321B3751U310 
315 314.9 ~ 315.1 3.3 495-2327-1-ND 3.87 3.49 2.91 = = = B39321B3576U310 
345.03 344.9 ~ 345.1 2.0 495-2330-1-ND 3.62 3.26 2.72 | 495-2330-2-ND 3,000 1808.00/M B39351B3559U310 
433.42 433.31 ~ 433.53 3.3 495-2332-1-ND 2.97 2.68 2.24 | 495-2332-2-ND 3,000 1487.00/M B39431B3567U310 
433.92 433.76 ~ 434.08 2.0 495-2335-1-ND 2.84 2.56 2.14 | 495-2335-2-ND 3,000 1420.00/M B39431B3750U310 
3 433.92 433.83 ~ 434.01 3.4 495-2289-1-ND 2.34 2.11 1.76 | 495-2289-2-ND 3,000 1622.00/M B39431B3575U310 
433.96 433.8 ~ 434.12 2.2 495-2359-1-ND 2.97 2.68 2.24  |495-2359-2-ND 3,000 1487.00/M B39431B3555U310 
434.42 434.26 ~ 434.58 2.0 495-2336-1-ND 3.36 3.03 2.52 | 495-2336-2-ND 3,000 1679.00/M B39431B3757U310 
868.3 868.2 ~ 868.4 4.2 495-2337-1-ND 2.34 2.11 1.76 | 495-2337-2-ND 3,000 1622.00/M B39871B3574U310 
868.39 868 ~ 868.78 2.7 495-1961-1-ND 2.34 2.11 1.76 | 495-1961-2-ND 3,000 1622.00/M B39871B3570U310 
868.69 868 ~ 869.38 3.1 495-2338-1-ND 3.87 3.49 2.91 495-2338-2-ND 3,000 1937.00/M B39871B3571U310 
869.69 869.2 ~ 870.18 2.8 495-2339-1-ND 3.24 2.92 2.44 | 495-2339-2-ND 3,000 1622.00/M B39871B3573U310 
313.85 313.7 ~ 314 1.9 495-2356-1-ND 2.61 2.36 1.97 | 495-2356-2-ND 3,000 1307.00/M B39311B3768Z810 
315 314.5 ~ 315.5 2.7 495-2328-1-ND 1.77 1.60 1.33. |— = = B39321B3581Z810 
315 314.85 ~ 315.15 1.9 495-1668-1-ND 2.64 2.38 1.98 | 495-1668-2-ND 3,000 1318.00/M B39321B3761Z810 
315.15 315 ~ 315.3 1.9 495-2357-1-ND 3.10 2.79 2.33 |— = = B39321B3763Z810 
345 344.6 ~ 345.4 2.5 495-2352-1-ND 2.61 2.36 1.97 |495-2352-2-ND 3,000 1307.00/M B39351B3583Z810 
433.92 433 ~ 434.71 2.8 495-2334-1-ND 2.61 2.36 1.97 | 495-2334-2-ND 3,000 1307.00/M B39431B3580Z810 
- 433.92 433.76 ~ 434.08 1.9 495-1672-1-ND 2.61 2.36 1.97 |495-1672-2-ND 3,000 1307.00/M B39431B3760Z810 
433.92 433.645 ~ 434.195 2.0 495-3694-1-ND 2.84 2.56 2.14  |495-3694-2-ND 3,000 1420.00/M B39431B3780Z810 
433.92 433.86 ~ 433.98 3.6 495-3695-1-ND 2.84 2.56 2.14 | 495-3695-2-ND 3,000 1420.00/M B39431B3790Z810 
460 450 ~ 470 2.0 495-3924-1-ND 2.61 2.36 1.97 |495-3924-2-ND 3,000 1307.00/M B39461B3590Z810 
868.3 868 ~ 868.6 3.1 495-1673-1-ND 2.84 2.56 2.14  |495-1673-2-ND 3,000 1420.00/M B39871B3762Z810 
914.7 913.9 ~ 915.5 4.0 495-2340-1-ND 2.61 2.36 1.97 | 495-2340-2-ND 3,000 1307.00/M B39921B3705Z810 
1575.42 1574.42 ~ 1576.42 0.5 495-1880-1-ND 1.59 1.44 1.20 | 495-1880-2-ND 9,000 742.00/M B39162B9000C710 
1575.42 1574.42 ~ 1576.42 0.75 495-3913-1-ND 1.59 1.44 1.20 | 495-3913-2-ND 9,000 742.00/M B39162B7839K410 
5 1575.42 1574.42 ~ 1576.42 1.2 495-3914-1-ND 4,59 1.44 1.20 |495-3914-2-ND 9,000 742.00/M B39162B7840C710 
2140 2110 ~ 2170 2.6 495-1873-1-ND 1.83 1.65 1.38 | 495-1873-2-ND 9,000 854.00/M B39212B7835C710 
2441.75 2400 ~ 2483.5 2.2 495-3918-1-ND 2.25 2.03 1.69 | 495-3918-2-ND 3,000 1050.00/M B39242B7841C710 
6 2140 2110 ~ 2170 24 495-2629-1-ND 1.62 1.46 1.22 | 495-2629-2-ND 9,000 756.00/M B39212B7750C810 
7 1575.42 1574.22 ~ 1576.62 2.8 495-3696-1-ND 1.53 1.38 1.16 | 495-3696-2-ND 9,000 716.00/M B39162B4059U810 
8 1575.42 1574.42 ~ 1576.42 0.9 495-3908-1-ND 1.17 1.06 88 | 495-3908-2-ND 9,000 546.00/M B39162B9037E910 
1575.42 1574.42 ~ 1576.42 1.2 495-3909-1-ND 1.59 1.44 1.20 | 495-3909-2-ND 9,000 742.00/M B39162B9080L310 
1575.42 1574.42 ~ 1576.42 0.6 495-3910-1-ND 2.10 1.89 1.58 | 495-3910-2-ND 6,000 980.00/M B39162B9415K610 
1575.42 1574.42 ~ 1576.42 0.9 495-3911-1-ND 1.89 1.71 1.42 | 495-3911-2-ND 6,000 882.00/M B39162B9416K610 
9 1575.42 1574.42 ~ 1576.42 11 495-3912-1-ND 1.05 95 79 |495-3912-2-ND 15,000 490.00/M B39162B9417K610 
2450 2400 ~ 2500 2.2 495-3915-1-ND 87 9 66 | 495-3915-2-ND 6,000 406.00/M B39252B9430M410 
2441.75 2400 ~ 2483.5 2.0 495-3919-1-ND 87 79 .66 | 495-3919-2-ND 15,000 406.00/M B39242B9413K610 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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GP) sumida Surface Mount Power Inductors 


Series CR43 Features: * Standard SMD small size power inductors » Non-shielded 


D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance @20°C) (A) Part No. 1 10 100 1,500 | Part No. 
1.8uH 0.0637 1.95 ]308-1118-1-ND | 1.24 1.13 84 455.00/M |CR43-1R8MC 
6.8uH 0.1312 0.95 |308-1125-1-ND | 1.24 1.13 84 455.00/M |CR43-6R8MC 
8.2uH 0.1462 0.84 |308-1126-1-ND | 1.24 1.13 84 455.00/M_|CR43-8R2MC. 
RoHS Compliant 

1.0HH 0.0487 2.56 |308-1521-1-ND ] 1.10 1.00 1 403.00/M | CR43NP-1ROMC 
1.4yH 0.0562 2.52 |308-1522-1-ND | 1.10 1.00 Pres] 403.00/M | CR43NP-1R4MC 
1.8yH 0.0637 1.95 |308-1523-1-ND | 1.10 1.00 15 403.00/M | CR43NP-1R8MC 
2.2uH 0.0712 1.75 |308-1524-1-ND | 1.10 1.00 mds] 403.00/M | CR43NP-2R2MC 
3.3u1H 0.0862 1.44 |308-1525-1-ND | 1.10 1.00 5 403.00/M_|CR43NP-3R3MC 
3.9uH 0.0937 1.33 ]308-1526-1-ND | 1.10 1.00 yd 403.00/M | CR43NP-3R9MC 
4.71H 0.1087 1.15  |308-1527-1-ND | 1.10 1.00 PY As] 403.00/M | CR43NP-4R7MC 
6.8uH 0.1312 0.95 |308-1528-1-ND | 1.10 1.00 AG 403.00/M | CR43NP-6R8MC 
8.2uH 0.1462 0.84 |308-1529-1-ND | 1.10 1.00 16 403.00/M_|CR43NP-8R2MC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CR54_ Features: + Standard SMD small size power inductors * Non-shielded 


Series CDR105 


Features: * Standard SMD power inductor * EMI shielding to 
minimize crosstalk interference 


Digi@Reel° 


D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | @20°C) (A) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
CDR105 Series 
10H 0.06 2.53 |308-1423-1-ND 1.49 1.36 1.01 | 378.00 | CDR105NP-100MC 
22uH 0.09 1.71 |308-1425-1-ND 1.49 1.36 1.01 | 378.00 | CDR105NP-220MC 
100yH 0.35 0.80 |308-1424-1-ND 149 1.36 1.01 | 378.00 | CDR105NP-101MC 
CD105 Series 
100yH 0.35 0.97 [308-1415-1-ND 2.17 1.97 1.47 | 549.00 | CD105NP-101KC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDR125 


Features: * Standard SMD power inductor * EMI shielding to minimize crosstalk 
interference 


4.5 2.2\H ~ 8.5 0H 10H ~ 220nH 
| D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
pdm pa DOWTOG (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | @20°C) (A) | Part No. 1 10 100 500 Part No. 
22\H 0.07 2.20 |308-1020-1-ND. 2.59 2.36 1.76 —_|CDR125-220MC 
RoHS Compliant 
10H 0.05 2.65 |308-1426-1-ND 2.45 2.23 1.66 621.00 |CDR125NP-100MC 
D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 22H 0.07 2.20 |308-1428-1-ND 245 223 1.66 | 621.00 /CDR125NP-220MC 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 100yH 0.25 1.05 |308-1427-1-ND 2.45 2.23 1.66 | 621.00 |CDR125NP-101MC 
Inductance @20°C) (A) | Part No. 1 10 50 1,500 | Part No. ¥ 
3.3)1H 0.0286 | 3.20 |308-1299-1-ND T7107 ~96 —|CR54-3R3MC For Tape and Heel part number, change 1-ND to 2-ND. 
7.6uH 0.0624 2.08 /308-1308-1-ND 147 1.07.96 — | CR54-7R6MC 
12uH 0.12 1.40 |308-1286-1-ND 117 (1.07.96 — | CR54-120MC 4 
39H 0.32 0.80 /308-1298-1-ND 147° 1.07.96 — | CR54-390LC Series CDRH5D18 
56H 0.42 0.68 |308-1303-1-ND 1471.07.96 — | CR54-560KC Features: * Low Profile SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core 
180uH 1.38 0.38 [308-1291-1-ND 147. 1.07 96 —|CR54-181KC © EMI shielding to minimize crosstalk interference 
RoHS Compliant 
10H 0.10 1.44 |308-1530-1-ND 1417 1.07.96 _| 594.00/M | CR54NP-100MC 
15y1H 0.14 1.30 | 308-1531-1-ND 1417 1.07.96 | 594.00/M | CR54NP-150MC 
18uH 0.15 1.23 |308-1532-1-ND 147 1.07.96 _| 594.00/M | CR54NP-180MC 
22\1H 0.18 1.11 |308-1533-1-ND 1417 1.07.96 | 594.00/M | CR54NP-220MC 
33yH 0.23 0.88 |308-1535-1-ND 117 1.07 96 | 594.00/M | CR54NP-330LC (Bottom View) 
68H 0.46 0.61 /308-1536-1-ND 1417 1.07.96 _| 594.00/M | CR54NP-680KC 
220\1H 1.57 0.35 _|308-1534-1-ND 1471.07 96 _| 594.00/M | CR54NP-221KC 
Cut Tape * 
*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Eee Current | Digi-Key PHC ee Sumida 
Inductance; @20°C) (A) | Part No. 1 10 100 2,000 | Part No. 
4.1pH 0.057 1.95 |308-1481-1-ND 92 84 63 | 468.00/M ) CDRH5D18NP-4R1NC 
Series CR75 Features: » Standard SMD small size power inductors * Non-shielded RoHS 5.4uH 0.076 1.60 |308-1482-1-ND 92 84 -63 | 468.00/M )CDRHSD18NP-5R4NC 
10H 0.124 1.20 |308-1479-1-ND 92 84 63 | 468.00/M | CDRH5D18NP-100NC 
22uH 0.290 0.80} 308-1480-1-ND. 92 84 63 | 468.00/M_|CDRH5D18NP-220NC 


10 wH ~ 220 WH 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH6D28 


3.0uH ~ 6.0nH 


s 


Features: * Low profile SMD power inductors with electrodes directly attached 
to ferrite core * EMI shielding to minimize crosstalk interference 


7.3pH ~ 100pH 


D.C.R. (0) Cut Tape T&R* s 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance} @20°C) (A) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
TOA 0.07 2.3 |308-1537-1-ND 728 117 87 | 648.00 |CR75NP-100KC 
33H 0.13 1.2 |308-1539-1-ND 1.28 1417 87 | 648.00 |CR75NP-330KC 
47H 0.18 1.1 |308-1540-1-ND 1.28 1417 87 | 648.00 |CR75NP-470KC 
220uH 0.96 0.49 | 308-1538-1-ND 1.28 1.17.87 | 648.00 |CR75NP-221KC D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
* f ¥ (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
For'Tape and‘Heel/part number,‘change 1-ND'to.2-ND. Inductance} @20°c) | (A) | Part No. 14 10 100 | 1,500 | Part No. 
73H 0.054 2.10 |308-1222-1-ND 710 100 75 — |CDRH6D28-7R3NC 
; ; P ; 12uH 0.070 1.55 |308-1225-1-ND 110 1.00 75 — | CDRH6D28-120NC 
Series CDSS; fetes: Sub power inductors sath alectrades drertly atiacied ta RoHS sau | 0.390 | 0.60 |308-1235-1-ND__| 410 1.00 75 — | cDRH6D28-820NC 
ferrite core nshieldes w RoHS Compliant 
3.0uH 0.024 3.00 ]308-1495-1-ND 1.03.94 70 | 522.00/M |CDRH6D28NP-3RONC 
3.9U1H 0.027 2.60 |308-1496-1-ND 1.03 94 .70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-3R9NC 
5.0uH 0.031 2.40 |308-1498-1-ND 1.03 94 .70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-5RONG 
6.0uH 0.035 2.25 |308-1499-1-ND 1.03 94 .70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-6RONG 
7.3uH 0.054 2.10 | 308-1500-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M_|CDRH6D28NP-7R3NC. 
T0uH 0.065 1.70 |308-1487-1-ND 1.03.94 .70 | 522.00/M |CDRH6D28NP-T00NC 
412uH 0.070 1.55 |308-1489-1-ND 1.03 94 .70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-120NC 
15uH 0.084 1.40 |308-1490-1-ND 1.03 94 .70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-150NC 
18u1H 0.095 1.32 |308-1491-1-ND 1.03 94 .70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-180NC 
22uH 0.128 1.20 | 308-1492-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M |CDRH6D28NP-220NC 
D.C.R. (0) = Cutan: T&R* ; 27\1H 0.142 1.05 |308-1493-1-ND 1.03.94 70 | 522.00/M |CDRH6D28NP-270NC 
(Maximum | Current | Digi-Key he a Pricing | Sumida 33y1H 0.165 0.97 |308-1494-1-ND 1.03 94 .70 | 522.00/M |CDRH6D28NP-330NC 
Inductance | @20°C) | (A) | Part No. 110-100 1,500 | Part No. 47H 0.238 0.80 | 308-1497-1-ND 1.03 94 70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-470NC 
T0uH 0.16 1.23 [308-1421-1-ND 99 91 68 | 504.00/M |CDHS53NP-100LC 82uH 0.390 0.60 |308-1501-1-ND 1.03 94 .70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-820NC 
100uH 1.57 0.37 |308-1422-1-ND 99 91 68 | 504.00/M_|CDH53NP-101UC 100yH 0.535 0.54 | 308-1488-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M_|CDRH6D28NP-101NC 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1492 usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


4) sumida Surface Mount Power Inductors (cont) 


. Features: * SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core . Features: * SMD power inductors with electrodes directly attached 
Series CDRH62B . EMI shielding to minimize crosstalk interference Series CDRH74 to ferrite core © eM shielding to minimize crosstalk ser rahes 


D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 

Inductance | @20°C) (A) | Part No. 1 10 = 100 2,000 | Part No. (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 

2.9uH 0.068 1.94 | 308-1148-1-ND 96 88 65 — | CDRH62B-2R9NC Inductance | @20°C) (A) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
27uH 0.38 0.66 _|308-1159-1-ND 96 88.65 _| 486.00/M_| CDRH62B-270MC 10H 0.049 1.84 |308-1502-1-ND. 1.42 1.29 .96 | 720.00 |CDRH74NP-100MC 
RoHS Compliant 15yH 0.081 1.47 |308-1505-1-ND 142 1.29 .96 | 720.00 |CDRH74NP-150MC 
2.9u1H 0.068 1.94 | 308-1485-1-ND 92.84 ~—-.63_ | 468.00/M | CDRH62BNP-2RONC 18H 0.091 1.31 |308-1507-1-ND. 1.42 1.29 .96 | 720.00 |CDRH74NP-180MC 
10H 0.15 1.10 | 308-1483-1-ND 1.28 1.17  .87 | 468.00/M | CDRH62BNP-100MC 22H 0.11 1.23 |308-1509-1-ND 1.42 1.29  .96 | 720.00 |CDRH74NP-220MC 
22uH 0.34 0.74 |308-1484-1-ND 92.84 63 | 468.00/M | CDRH62BNP-220MC 47H 0.26 0.88 |308-1512-1-ND 1.42 1.29.96 | 720.00 |CDRH74NP-470MC 
47H 0.69 0.50 | 308-1486-1-ND 92.84.63 _| 468.00/M | CDRH62BNP-470MC 56H 0.35 0.75 [308-1514-1-ND 1427.29.96 ~| 720.00 |CDRH74NP-560MC 
* me 7 68H 0.38 0.69 |308-1516-1-ND 142 1.29  .96 | 720.00 |CDRH74NP-680MC 
For Tape and Reel part number, change 1-ND to. 2-ND. 400H 0.61 | 0.80 |308-1503-1-ND 142 1.29 96 | 720.00 |CDRH74NP-101MC 
150yH 0.88 0.46 |308-1506-1-ND 142 1.29 .96 | 720.00 |CDRH74NP-151MC 
. 180)H 0.98 0.42 | 308-1508-1-ND 1.42. 1.29.96 | 720.00 _|CDRH74NP-181MC 
Series CDPH4D19F 220uH T47] 0.36 |308-1510-1-ND 421.29 .96 | 720.00 | CDRH74NP-221MC 
Reenter 7 7 330H 1.86 0.32 |308-1511-1-ND 142 1.29 .96 | 720.00 |CDRH74NP-331MC 
Features: * Double-stacked flatwire windings allow for supercompact size and current handling 470uH 3.01 0.26 |308-1513-1-ND 1.42 1.29 .96 | 720.00 |CDRH74NP-471MC 
efficiency * EMI shielding to minimize crosstalk interference 560uH 3.62 0.23 |308-1515-1-ND 142 129 96 | 720.00 |CDRH74NP-561MC 
1.0mH 6.00 0.18 | 308-1504-1-ND. 1.42 1.29.96 | 720.00 |CDRH74NP-102MC 

* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
A Features: « Low DCR direct drop-in version of Sumida’s 
Series CDRH1 27/LD most popular series, CDRH127 * Shielded 


D.C.R. (0) | Saturation Cut Tape T&R* E 10pH ~ 56H 4mH 1.0)H 68H ~ 1000H 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida : 
Inductance | @20°C) (A) Part No. i 10 100 1,000 | Part No. \ 

3.3yH 0.033 1.50 308-1315-1-ND | 1.49 1.36 1.01 | 756.00 |CDPH4D19FNP-3R3MC i <> Oy -9 oC 

47H 0.038 1.15 308-1317-1-ND | 1.49 1.36 1.01 | 756.00 |CDPH4D19FNP-4R7MC j 2 

6.8uH 0.050 1.00 308-1318-1-ND | 1.49 1.36 1.01 ) 756.00 |CDPH4D19FNP-6R8MC — 5 

8.0uH 0.056 0.90 308-1319-1-ND | 1.49 1.36 1.01 | 756.00 |CDPH4D19FNP-8ROMC 

10H 0.065 0.80 308-1311-1-ND_| 1.49 1.36 1.01 | 756.00 |CDPH4D19FNP-100MC 

15H 0.095 0.66 308-1312-1-ND | 1.49 1.36 1.01 | 756.00 |CDPH4D19FNP-150MC D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 

22\H 0.135 0.54 308-1313-1-ND | 1.49 1.36 1.01 ) 756.00 |CDPH4D19FNP-220MC (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 

33H 0.200 0.43 308-1314-1-ND | 1.49 1.36 1.01 ) 756.00 | CDPH4D19FNP-330MC Inductance | @20°C) (A) _| Part No. 1 10 100 500 | Part No. 

47H 0.293 0.36 308-1316-1-ND_ | 1.49 1.36 1.01 | 756.00 |CDPH4D19FNP-470MC 1.0HH 0.0065 14.0 |308-1334-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 | 513.00 |CDRH127/LDNP-1RONC 


10pH 0.0195 6.70 |308-1330-1-ND | 2.02 1.84 1.37 | 513.00 |CDRH127/LDNP-100MC 
15yH 0.0264 5.65 |308-1333-1-ND | 2.02 1.84 1.37 | 513.00 |CDRH127/LDNP-150MC 
22uH 0.0364 470 |308-1335-1-ND | 2.02 1.84 1.37 | 513.00 |CDRH127/LDNP-220MC 
27H 0.0416 4.20 _|308-1336-1-ND_| 2.02 1.84 1.37 | 513.00_|CDRH127/LDNP-270MC 
33H 0.0533 3.90 |308-1337-1-ND | 2.02 1.84 1.37 | 513.00 |CDRH127/LDNP-330MC 
39yH 0.0605 3.50 |308-1338-1-ND | 2.02 1.84 1.37 | 513.00 |CDRH127/LDNP-390MC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDR7D28MN 


Features: * DC supercomposition characteristic is extended by using a hybrid Ni-Zn/Mn-Zi core 47H 0.078 3.25 |308-1339-1-ND | 2.02 1.84 1.37 | 513.00 |CDRH127/LDNP-470MC 
+ EMI shielding to minimize crosstalk interference 56yH 0.090 2.90 |308-1340-1-ND | 2.02 1.84 1.37 | 513.00 |CDRH127/LDNP-560MC 
68H 0.120 2.60_|308-1341-1-ND_| 2.02 1.84 1.37 | 513.00_|CDRH127/LDNP-680MC 
100pH 0.151 2.10 |308-1331-1-ND | 2.02 1.84 1.37 | 513.00 |CDRH127/LDNP-101MC 
1.0mH 1.50 0.70 _|308-1332-1-ND_| 2.02 1.84 1.37 | 513.00 _|CDRH127/LDNP-102MC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


. Features: * SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core 
Series CDRH1 27 © EMI shielding to minimize crosstalk interference 


D.C.R. (0) | Saturation Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | @20°C) (A) Part No. 1 10 100 | 1,000 | Part No. 3.5uH ~ 56H  G8yH ~ 150nH 220\H ~ 470yH 
1.2uH 0205 5.90 308-1322-1-ND | 1.92 1.75 1.30 | 972.00 | CDR7D28MNNP-1R2NC 
2.0H1H .0238 4.55 308-1324-1-ND | 1.92 1.75 1.30 | 972.00 | CDR7D28MNNP-2RONC x 
3.61H 0325 3.55 308-1326-1-ND | 1.92 1.75 1.30 | 972.00 | CDR7D28MNNP-3R6NC C A ; | O70 
4.6uH 0375 3.30 308-1327-1-ND | 1.92 1.75 1.30 | 972.00 | CDR7D28MNNP-4R6NC 
6.81H .0463 2.90 308-1328-1-ND_ | 1.92 1.75 1.30 | 972.00 | CDR7D28MNNP-6R8NC 
8.01H .050 2.60 308-1329-1-ND | 1.92 1.75 1.30 | 972.00 | CDR7D28MNNP-8RONC 
10H .0538 2.40 308-1320-1-ND | 1.92 1.75 1.30 | 972.00 | CDR7D28MNNP-100NC 
15uH 0813 210 |308-1321-1-ND | 1.92 1.75 1.30 | 972.00 | CDR7D28MNNP-150NC D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
22\H 120 1.65 | 308-1323-1-ND | 1.92 1.75 1.30 | 972.00 | CDR7D28MNNP-220NC (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
33H 1963 1.35 |308-1325-1-ND_| 1.92. 1.75 1.30 | 972.00 | CDR7D28MNNP-330NC. Inductance | @20°C) (A) | Part No. ‘l 10 100 500 | Part No. 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 3.5)H 0.0135 | 7.50 |308-1073-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 |CDRH127-3R5NC 
7.6H1H 0.0200 5.90 | 308-1076-1-ND 3.05 2.78 2.07 | 774.00 | CDRH127-7R6NC 
RoHS Compliant 
A Features: * R-series SMD power inductors with low AC and DC resistance 3.5H 0.0135 7 7.50 [308-1470-1-ND 291 265 1.97 | 738.00 ]CDRH127NP-3R5NC 
Series CDRH1 04R characteristics * EMI shielding to minimize crosstalk interference rene 0.0158 6.80 |308-1473-1-ND 291 2.65 1.97 | 738.00 |CDRH127NP-4R7NC 
6.1p1H 0.0176 6.60 | 308-1476-1-ND 2.91 2.65 1.97 | 738.00 |CDRH127NP-6R1NC 
2.5)1H ~ 10H 22H ~ 33pH 47H ~ 330pH 7.61H 0.0200 5.90 | 308-1477-1-ND 2.91 2.65 1.97 | 738.00 |CDRH127NP-7R6NC 
10H 0.0216 5.40 | 308-1457-1-ND 2.91 2.65 1.97 | 738.00 |CDRH127NP-100MC 
12\1H 0.0243 4.90 |308-1459-1-ND 2.91 2.65 1.97 | 738.00 |CDRH127NP-120MC 
15yH 0.0270 4.50 | 308-1461-1-ND 2.91 2.65 1.97 | 738.00 |CDRH127NP-150MC 
18H 0.0392 3.90 | 308-1463-1-ND 2.91 2.65 1.97 | 738.00 |CDRH127NP-180MC 
22\1H 0.0432 3.60 | 308-1464-1-ND 2.91 2.65 1.97 | 738.00 |CDRH127NP-220MC 
27H 0.0459 3.40 | 308-1466-1-ND 2.91 2.65 1.97 | 738.00 |CDRH127NP-270MC 
33H 0.0648 3.00 | 308-1467-1-ND 2.91 2.65 1.97 | 738.00 |CDRH127NP-330MC 
Inductance | D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 39)1H 0.0729 2.75 | 308-1469-1-ND 2.91 2.65 1.97 | 738.00 |CDRH127NP-390MC 
@100kHz | (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 47H 0.10 2.50 |308-1471-1-ND 2.91 265 1.97 | 738.00 |CDRH127NP-470MC 
iv @20°c) | (A) | PartNo. 1 10 50 | 1,000 | Part No. 56H 0.11 2.35 |308-1474-1-ND 291 2.65 1.97 | 738.00 |CDRH127NP-560MC 
47H 128m 2.10 | 308-1280-1-ND 2.45 2.23 2.01 | 1242.00 | CDRH104R-470NC 68uH 0.14 2.10 |308-1475-1-ND 2.91 2.65 1.97 _| 738.00 | CDRH127NP-680MC 
Tun 105m 75) UES BoHs Compliant 33 S124 00 | CORTOGANP-DRENG 82\1H 0.16 1.95 | 308-1478-1-ND 2.91 2.65 1.97 | 738.00 |CDRH127NP-820MC 
3.81H 13.0m 6.00 |308-1434-1-ND 245 2.23 2.01 | 1242.00 | CDRH104RNP-3R8NC pci hoe ie Sees nt eee fee tia CORTE IO} ME 
10H 35m 4.40 |308-1429-1-ND 245 2.23 2.01 | 1242.00 | CDRH104RNP-100NC 150uH 0.28 4.42 |308-1462-1-ND 291 265 1.97 | 738.00 |CDRH127NP-151MC 
22H 73m 2.90 |308-1431-1-ND 245 2.23 2.01 | 1242.00 | CDRH104RNP-220NC 20H 0.39 1416 308-1465-1-ND 291 265 197 738.00 CDRH127NP-221MC 
33H 93m 2.30 | 308-1433-1-ND. 245 2.23 2.01 | 1242.00 | CDRH104RNP-330NC IL ~ = 2 = ~ = 
47H 128m | 2.10 |308-1435-1-ND 2.45 2.23 2.01 | 1242.00 |CDRH104RNP-470NC 330HH 0.64) 0.95 )308-1468-1-ND | 2.91 265 1.97 | 738.00 | CDRH127NP-331MC 
100yH 304m_| 1.35 |308-1430-1-ND 2.45 2.23 2.01 | 1242.00 |CDRH104RNP-101NC 470uH 0.98 0.79 | 308-1472-1-ND 291 265 1.97 | 738.00 | CDRH127NP-471MC 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1493 


© sumida Surface Mount Power Inductors (con) 
Series CDRH125 


Features: * SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core 
¢ EMI shielding to minimize crosstalk interference 


1.3y1H ~ 5.8pH 10H ~ 47pH 56yH ~ 1mH 
@ a | t 
{176 
D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | @20°C) (A) | Part No. 1 10 100 500 Part No. 
10H 0.025 4.00 |308-1046-1-ND} 2.13 1.94 1.44 | 540.00 |CDRH125-100MC 
39H 0.068 2.00 |308-1053-1-ND} 2.13 1.94 1.44 — |CDRH125-390MC 
56H 0.11 1.70 |308-1055-1-ND) 213 1.94 1.44 — |CDRH125-560MC 
82H 0.14 1.40 |308-1057-1-ND) 213 1.94 1.44 — |CDRH125-820MC 
150)1H 0.23 1.00 |308-1060-1-ND| 213 194 1.44 540.00 _|CDRH125-151MC 
820)1H 1.34 0.43 | 308-1069-1-ND | 2.13 1.94 1.44 —_|CDRH125-821MC 
RoHS Compliant 
1.3H 0.012 8.00 |308-1444-1-ND} 2.02 1.84 1.37 513.00 |CDRH125NP-1R3NC 
2.11H 0.014 7.00 |308-1447-1-ND |} 2.02 1.84 1.37 513.00 |CDRH125NP-2R1NC 
5.8u1H 0.021 4.40 |308-1453-1-ND |} 2.02 184 1.37 513.00 |CDRH125NP-5R8NC 
10H 0.029 4.60 |308-1543-1-ND} 1.42 1.29 96 360.00 |CDRH125/LDNP-100NC 
10H 0.025 4.00 | 308-1436-1-ND | 2.02 1.84 1.37 513.00 _|CDRH125NP-100MC 
15H 0.035 4.00 |308-1546-1-ND| 1.42 1.29 96 360.00 |CDRH125/LDNP-150MC 
15H 0.030 3.30 |308-1440-1-ND |} 2.02 184 1.37 513.00 |CDRH125NP-150MC 
18H 0.034 3.00 |308-1442-1-ND |} 2.02 1.84 1.37 513.00 |CDRH125NP-180MC 
22\H 0.044 3.28 |308-1547-1-ND | 1.42 1.29 96 360.00 |CDRH125/LDNP-220MC 
22\H 0.036 2.80 |308-1445-1-ND | 2.02 1.84 1.37 513.00 _|CDRH125NP-220MC 
33H 0.065 2.60 |308-1548-1-ND| 1.42 1.29 96 360.00 |CDRH125/LDNP-330MC 
33H 0.057 2.10 |308-1448-1-ND |} 2.02 1.84 1.37 513.00 |CDRH125NP-330MC 
39H 0.068 2.00 |308-1450-1-ND} 2.02 184 1.37 513.00 |CDRH125NP-390MC 
47H 0.095 2.30 |308-1549-1-ND} 1.42 1.29 96 360.00 |CDRH125/LDNP-470MC 
47H 0.075 1.80 |308-1451-1-ND| 2.02 1.84 1.37 513.00 _|CDRH125NP-470MC 
56H 0.11 1.70 |308-1452-1-ND) 2.02 184 1.37 513.00 |CDRH125NP-560MC 
68H 0.12 1.50 /308-1454-1-ND) 2.02 1.84 1.37 513.00 |CDRH125NP-680MC 
82H 0.14 1.40 |308-1455-1-ND) 2.02 184 1.7 513.00 |CDRH125NP-820MC 
1001H 0.187 1.60 /308-1544-1-ND) 142 1.29 96 360.00 |CDRH125/LDNP-101MC 
1001H 0.16 1.30 |308-1437-1-ND| 2.02 1.84 1.37 513.00 _|CDRH125NP-101MC 
120)1H 0.17 1.10 |308-1439-1-ND) 2.02 1.84 1.7 513.00 |CDRH125NP-121MC 
1501H 0.23 1.00 /308-1441-1-ND) 2.02 184 1.7 513.00 |CDRH125NP-151MC 
180)1H 0.29 0.90 |308-1443-1-ND} 2.02 1.84 1.37 513.00 |CDRH125NP-181MC 
220uH 0.40 0.80 |308-1446-1-ND} 2.02 1.84 1.37 513.00 |CDRH125NP-221MC 
330yH 0.51 0.68 | 308-1449-1-ND | 2.02 184 1.37 513.00 _|CDRH125NP-331MC 
820yH 1.34 0.43 |308-1456-1-ND |} 2.02 1.84 1.37 513.00 |CDRH125NP-821MC 
1.0mH 1.95 0.46 |308-1545-1-ND} 1.42 1.29 96 360.00 |CDRH125/LDNP-102MC 
1.0mH 1.53 0.40 | 308-1438-1-ND | 2.02 1.84 1.37 513.00 _|CDRH125NP-102MC 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Series CEP125 


Features: * High current handling and low DCR achieved in a small package with flat wire technology 
+ Non-shielded 


D.C.R. (0) | Saturation Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | @ 20°C) (A) Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
0.8yH 0.0022 25.7 308-1517-1-ND 3.87 3.52 2.62 | 981.00 | CEP125NP-OR8NC-UD 
1.0HH 0.0022 20.0 308-1519-1-ND 3.87 3.52 2.62 | 981.00 | CEP125NP-1ROMC-HD 
1.0HH 0.0025 20.0 308-1518-1-ND 3.87 3.52 2.62 | 981.00 | CEP125NP-1ROMC-H 
1.5)H 0.0022 14.0 308-1520-1-ND 3.87 3.52 2.62 _| 981.00 | CEP125NP-1R5MC-D 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDEP134 


Features: * High current handling and low DCR achieved in a small package with flat wire 
technology * EMI shielding to minimize crosstalk interference 


D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | @ 20°C) (A) | Part No. 1 10 100 500 ‘| Part No. 

0.661 0.0025 29.0 |308-1416-1-ND 447 4.07 3.03 | 1134.00 | CDEP134NP-OR6NC-H 
1.2H 0.0037 21.0 |308-1417-1-ND 447 4.07 3.03 | 1134.00 | CDEP134NP-1R2MC-H 
1.6H 0.0037 16.0 | 308-1418-1-ND 447 4.07 3.03 | 1134.00 | CDEP134NP-1R6MC 
3.61H 0.0120 12.5 |308-1419-1-ND 447 4.07 3.03 | 1134.00 | CDEP134NP-3R6MC-H 
4.8H 0.0120 9.3 _|308-1420-1-ND 447 4.07 3.03 | 1134.00 | CDEP134NP-4R8MC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Common Mode Chokes 
Series CPFC6D36 


Features: * High impedance in wide range of frequency « Ideally used in DC line noise for LCD TV and PC 


DCR. (0) ; TER 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
@20°C) (A) Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
0.02 235 308-1557-1-ND 2.41 2.20 1.64 | 1224.00 | CPFC6D36NP-100MO6 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CPFC74_ Features: Ideally used in CAN BUS, AV and OA equipment 


D.C.R. (0) : T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
@20°C) (A) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
0.12 1.5 |308-1558-1-ND 1.78 1.62 1.20 900.00 | CPFC74NP-PS10H2A15 
0.12 2.0 |308-1559-1-ND 1.78 1.62 1.20 900.00 | CPFC74NP-PS02H2A20 
0.12 2.5 |308-1560-1-ND 117 1.07.80 594.00 | CPFC74NP-PSO3H2A25 
0.06 3.0 |308-1561-1-ND 1.03 94 70 900.00 | CPFC74NP-PS01H2A30 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CPFC805 


Features: * High impedance in wide range of frequency » Ideally used in DC line noise 
reduction for LCD TV and PC 


D.C.R. (0) 3 T&R® 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
@20°C) (A) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
0.015 4.5 |308-1562-1-ND 2.34 2.13 1.59 1188.00 | CPFC805NP-100M05 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CPFC85 


Features: « Ideally used as EMC common mode choke and xDSL CO transformer 


induc] D.C.R. (0) : T&R 
tance | (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
(Min.) | @20°c) | (A) |Part No. 1 10 100 | 1,000 |Part No. 
_ 0.02 5.65 | 308-1563-1-ND 3.12 2.84 2.12 | 1044.00 | CPFC85NP-WHO4 
- 0.02 4.00 |308-1564-1-ND 3.12 2.84 2.12 | 1584.00 | CPFC85NP-WHO7 
4.7mH 2.0 —__|808-1565-1-ND 3.12 2.84 2.12 | 1584.00 | CPFC85NP-1M15 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series UUSLF 


Features: * Small size common mode choke Applications: * Multi-function telephone 
© AC adapter * FAX © Small size fluorescent light * VCR * TV 


Inductance| D.C.R.() | Current | Digi-Key Price Each Sumida 
(Min.) |(Max.@20°C)| (mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
4.7mH 1.6 340 [308-1377-ND 1.23 1.02 79 _|UU9LFNP-B472 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Connection Options: 


COILTRONICS Digi@Ree! 
Parallel Connection: 


OCTA-PAC®/ ECONO-PAC™ Power 5 Doubles the current 


3.05 capacity 


Inductors and Transformers (4 pics) 


These parts are commonly used in reference designs for manufacturers like Linear Technology, Texas 
Instruments, On-Semiconductor™, Maxim, National Semiconductor™, Fairchild Semiconductor®, 


Series Connection: 


Analog Devices and many more. Dimensions Four pa 
Features: * Surface mount magnetics that can be used as single or coupled inductors or 1:1 Series D E 

transformers that provide isolation between two windings * OCTA-PACs are designed around high CTX-1,.1P 11.43 | 10.72 

frequency, low loss MPP core material * ECONO-PACs are a lower cost version of OCTA-PACs offering . 7 . . 

high saturation flux density Applications: * Computer and portable power devices * LCD panels, DVD CTX-2,-2P 11.43 | 10.72 1:1 Ratio Transformer: 
players © Inductor: DC-DC converters * Buck, boost, forward and resonant converters Noise filtering CTX-3,-3P . 13.97 | 12.50 For isolation and some 


and filter chokes » Transformers: 1:1 300Vdc isolation, flyback, sepic Specifications: * Operating Aa flyback applications 
Temperature Range: -40°C ~ 85°C (Range is application specific) Solder Reflow Temperature: 260°C COSTAE 13,97 | 12:50 
for 10 seconds maximum 


Transformer 


Parallel Connection Series Connection 
Open Circuit Full Load Full Load DC Resistance | Open Circuit Full Load Full Load DC Resistance Cut Tape 
Inductance Current DC Inductance Maximum Inductance Current DC Inductance Maximum | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel __| Coiltronics 
20% (1H) (A) Min. (uH) (0) +20% (1H) (A) Min. (HH) (0) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
OCTA-PAC Series 
4.70 3.00 2.66 021 18.80 1.50 10.65 084 513-1214-1-ND 5.15 468 3.48 |513-1214-2-ND 800 1740.00 | CTX5-2-R 
4.90 4.40 2.59 014 19.60 2.20 10.37 .056 613-1215-1-ND 6.29 4.81 3.58 |513-1215-2-ND 600 1341.00 | CTX5-4-R 
9.60 3.40 4.82 019 38.42 1.70 19.28 078 513-1002-1-ND 5.68 5.16 3.84 |513-1002-2-ND 600 1440.00 | CTX10-4-R 
10.00 1.90 4.85 044 40.00 95 19.40 176 513-1003-1-ND 6.25 4.78 3.56 |513-1003-2-ND | 1,100} 2220.00/M | CTX10-1-R 
10.58 2.50 5.18 031 42.30 1.25 20.72 125 513-1004-1-ND 6.50 5.00 3.72 |513-1004-2-ND 800 1860.00 | CTX10-2-R 
14.16 3.00 6.76 024 56.64 1.50 27.03 096 513-1202-1-ND 5.68 5.16 3.84 |513-1202-2-ND 600 1440.00 | CTX15-4-R 
19.60 1.00 11.54 146 78.40 50 46.15 583 513-1203-1-ND 6.25 4.78 3.56 |513-1203-2-ND | 1,100} 2220.00/M | CTX20-1-R 
19.60 2.10 10.68 055 78.40 1.05 42.73 .220 513-1007-1-ND 5.68 5.16 3.84 |513-1007-2-ND 600 1440.00 | CTX20-4-R 
20.18 1.50 10.76 078 80.74 1S 43.04 312 513-1008-1-ND 5.61 5.10 3.80 |513-1008-2-ND 800 1896.00 | CTX20-3-R 
20.73 1.30 12.36 107 82.91 65 49.46 426 613-1204-1-ND 6.50 5.00 3.72 _|513-1204-2-ND 800 1860.00 | CTX20-2-R 
25.92 2.00 13.32 063 103.68 1.00 53.27 253 513-1207-1-ND 6.68 5.16 3.84 |513-1207-2-ND 600 1440.00 | CTX25-4-R 
31.77 1.40 15.90 105 127.09 70 63.59 420 §13-1210-1-ND 6.50 5.00 3.72 |513-1210-2-ND 800 1860.00 | CTX33-2-R 
32.86 96 19.69 083 131.42 A8 78.77 331 513-1012-1-ND 5.61 510 3.80 |513-1012-2-ND 800 1896.00 | CTX33-3-R 
33.12 1.80 16.82 072 132.50 90 67.27 287 513-1211-1-ND 5.68 5.16 3.84 |513-1211-2-ND 600 1440.00 | CTX33-4-R 
50.18 1.50 25.03 AN 200.70 WH 100.11 443 513-1014-1-ND 5.68 5.16 3.84 |513-1014-2-ND 600 1440.00 | CTX50-4-R 
50.63 64 29.34 2365 202.50 32 117.38 1.461 §13-1212-1-ND 6.25 4.78 3.56 |513-1212-2-ND | 1,100} 2220.00/M | CTX50-1-R 
51.18 92 28.79 .210 204.73 AG 115.16 839 513-1016-1-ND 6.50 5.00 3.72 |513-1016-2-ND 800 1860.00 | CTX50-2-R 
67.08 1.20 35.29 157 268.32 60 141.15 630 513-1216-1-ND 6.68 5.16 3.84 |513-1216-2-ND 600 1440.00 | CTX68-4-R 
99.23 A4 58.72 784 396.90 22 234.88 3.137 513-1195-1-ND 6.25 4.78 3.56 |513-1195-2-ND | 1,100} 2220.00/M | CTX100-1-R 
99.23 92 54.56 302 396.90 AG 218.25 1.210 513-1198-1-ND 5.68 5.16 3.84 |513-1198-2-ND 600 1440.00 | CTX100-4-R 
99.45 63 57.45 457 397.81 32 229.79 1.828 513-1196-1-ND 6.50 5.00 3.72 |513-1196-2-ND 800 1860.00 | CTX100-2-R 
101.40 70 52.48 345 405.60 35 209.93 1.381 513-1197-1-ND 5.61 5.10 3.80 |513-1197-2-ND 800 1896.00 | CTX100-3-R 
148.23 82 T7AT 372 592.90 Al 308.69 1.488 513-1201-1-ND 5.68 5.16 3.84 |513-1201-2-ND 600 1440.00 | CTX150-4-R 
200.70 64 111.08 545 802.82 32 444.32 2.180 513-1023-1-ND 5.68 5.16 3.84 |513-1023-2-ND 600 1440.00 | CTX200-4-R 
254.40 60 122.30 615 1017.60 -308 489.20 2.460 613-1206-1-ND 6.96 6.33 4.71 |513-1206-2-ND 600 1764.00 | CTX250-4-R 
298.12 62 147.92 672 1192.46 31 591.66 2.687 513-1208-1-ND 6.68 5.16 3.84 [513-1208-2-ND 600 1440.00 [CTX300-4-R 
ECONO-PAC Series 
1.07 4.50 13 008 4.28 2.25 2.92 032 513-1524-1-ND 3.09 2.81 = 2.09 |513-1524-2-ND | 1,100] 1305.00/M | CTX1-1P-R 
8.08 1.80 6.31 052 32.33 90 21.23 207 §13-1124-1-ND 3.09 2.81 2.09 |513-1124-2-ND | 1,100} 1305.00/M | CTX8-1P-R 
9.62 1.70 6.23 057 38.48 85 24.94 227 513-1026-1-ND 3.09 2.81 2.09 |513-1026-2-ND | 1,100} 1305.00/M | CTX10-1P-R 
9.83 2.10 6.73 045 39.30 1.05 26.92 179 513-1199-1-ND 3.20. 2.91 2.16 |513-1199-2-ND 800 1080.00 / CTX10-2P-R 
9.79 2.70 5.71 033 39.15 1.35 22.85 131 513-1544-1-ND 3.20. 2.91 2.16 |513-1544-2-ND 800 1080.00 | CTX10-3P-R 
9.88 2.50 6.70 047 39.53 1.25 26.79 187 513-1200-1-ND 3.20 2.91 2.16 |513-1200-2-ND 600 810.00 | CTX10-4P-R 
19.58 1.50 13.37 097 78.34 75 53.48 387 513-1029-1-ND 3.20 2.91 2.16 |513-1029-2-ND 800 1260.00 | CTX20-2P-R 
20.62 1.90 13.44 084 82.47 95 53.76 337 513-1205-1-ND 3.20 2.91 2.16 |513-1205-2-ND 600 810.00 | CTX20-4P-R 
24.79 1.40 16.60 109 99.14 70 66.38 436 §13-1235-1-ND 3.20. 2.91 2.16 |513-1235-2-ND 800 1080.00 | CTX25-2P-R 
32.33 80 22.27 .250 129.32 AO 89.06 1.001 513-1209-1-ND 3.09 2.81 2.09 |513-1209-2-ND | 1,100 | 1305.00/M_|CTX33-1P-R 
32.67 1.30 21.29 126 130.70 65 85.17 503 513-1033-1-ND 3.20 2.91 2.16 |513-1033-2-ND 800 1080.00 ) CTX33-2P-R 
48.80 1.20 32.21 .201 195.20 60 128.83 805 §13-1213-1-ND 3.20. 2.91 2.16 |513-1213-2-ND 600 810.00 | CTX50-4P-R 
67.37 1.10 43.04 238 269.50 55 172.16 952 513-1035-1-ND 3.20 2.91 2.16 |513-1035-2-ND 600 810.00 | CTX68-4P-R 
99.01 54 63.64 557 396.06 27 254.55 2.227 513-1036-1-ND 3.09 2.81 2.09 |513-1036-2-ND | 1,100} 1305.00/M | CTX100-1P-R 
201.59 46 138.49 951 806.34 23 553.97 3.804 613-1545-1-ND 3.20. 2.91 2.16 |513-1545-2-ND 800 1080.00 | CTX200-2P-R 
300.42 42 197.52 1.176 1201.70 2A 790.08 4.703 513-1546-1-ND 3.20. 2.91 2.16 [513-1546-2-ND 800 1080.00 | CTX300-2P-R 


UNI-PAC™ and Amorphous Surface Mount Power Inductors Digi@Reel® 


Features: 
These specified parts are designed for use in National 


Semiconductors Webench program, but are also used Bimenaions = Max. se Max. 
in many power applications like DC-DC converters K B Series A B 
and battery powered equipment. Miniature size with 
maximum power density and are rugged enough for 8.89 | 6.10 | 5.0 UPSB | 19.30] 13.21] 6.8 
design in high shock environments. 13.97| 10.41] 6.0 CTXO1 | 17.70 | 12.85 | 7.55 
Specifications: * Operating Temperature Range: ‘ 
-40°C ~ 85°C * Solder Reflow Temperature: 260°C 12.90] 9.40 | 5.2 BB! [22010 SOO tBe 
for 10 seconds maximum 
Rated Cut Tape 
Inductance OCL(1) IRMS(2) ISAT(3) DCR(4) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
Fig. (uH) + 20% (1H) Amperes Amperes (Q) (Maximum) | Part No. ‘l 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
UPO.4C Series 
22 21.8 0.76 0.77 0.360 513-1061-1-ND 99 91 68 | 513-1061-2-ND 2,500 420.00/M UPO.4C-220-R 
33 32.2 0.64 0.63 0.560 513-1063-1-ND 99 91 68 | 513-1063-2-ND 2,500 420.00/M UPO.4C-330-R 
1 47 46.5 0.53 0.53 0.820 513-1064-1-ND 99 91 68 | 513-1064-2-ND 2,500 420.00/M UPO.4C-470-R 
68 68.2 0.45 0.43 1.10 513-1227-1-ND 99 91 68 | 513-1227-2-ND 2,500 420.00/M UPO.4C-680-R 
100 102.5 0.37 0.35 1.58 513-1060-1-ND 99 91 68 | 513-1060-2-ND 2,500 420.00/M UPO.4C-101-R 
UP1B Series 
0.47 0.569 6.0 77 0.0097 513-1183-1-ND 1.10 1.00 75 -|513-1183-2-ND 900 418.50 UP1B-R47-R 
1.0 1.20 44 5.3 0.0177 513-1181-1-ND 1.10 1.00 75 |613-1181-2-ND 900 418.50 UP1B-1R0-R 
47 5.15 2.2 2.6 0.0544 513-1182-1-ND 1.10 1.00 75 |613-1182-2-ND 900 418.50 UP1B-4R7-R 
10.0 11.00 15 1.9 0.1107 513-1180-1-ND 1.10 1.00 75 |613-1180-2-ND 900 418.50 UP1B-100-R 
15.0 16.00 1.2 1.5 0.1747 513-1228-1-ND 1.10 1.00 75 | 513-1228-2-ND 900 418.50 UP1B-150-R 
9 22.0 23.50 1.0 1.2 0.2541 513-1069-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1069-2-ND 900 418.50 UP1B-220-R 
33.0 36.00 0.82 0.99 0.3670 513-1071-1-ND 1.10 1.00 75 | §13-1071-2-ND 900 418.50 UP1B-330-R 
47.0 48.50 0.72 0.87 0.4740 513-1073-1-ND 1.10 1.00 75 |§13-1073-2-ND 900 418.50 UP1B-470-R 
68.0 73.52 0.58 0.67 0.7320 513-1074-1-ND 1.10 1.00 75 |§13-1074-2-ND 900 418.50 UP1B-680-R 
100.0 112.67 0.47 0.53 11 513-1066-1-ND 1.10 1.00 75 | 513-1066-2-ND 900 418.50 UP1B-101-R 
150.0 152.40 0.40 0.46 1.61 513-1229-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1229-2-ND 900 418.50 UP1B-151-R 
220.0 223.10 0.36 0.38 1.96 513-1070-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1070-2-ND 900 418.50 UP1B-221-R 
+ Tolerance is +25% Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C at an ambient temperature of 85°C. 
Note (3): Peak current for approximately 30% roll-off UP0.4C, UP1B, 3B, 4B. 10% roll-off UP2B at 20°C Note (4): DCR limits 20°C (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1495 


Cc coitRowics’ ~UNI-PAC™ and Amorphous Surface Mount Power Inductors (cont Di 


Reel® 
Rated Cut Tape 
Inductance OCL(1) IRMS(2) ISAT(3) DCR(4) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
Fig. (uH) + 20% (1H) Amperes Amperes (Q) (Maximum) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2 330.0 331.90 0.28 0.31 3.10 513-1072-1-ND 1.10 1.00 75 |613-1072-2-ND 900 418.50 UP1B-331-R 
UP2B Series 
1.0 1.00 9.3 9.9 0.0065 513-1186-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1186-2-ND 550 313.50 UP2B-1R0-R 
2.2 2.56 7.2 61 0.0107 513-1556-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1556-2-ND 550 313.50 UP2B-2R2-R 
47 477 55: 42 0.0165 513-1187-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1187-2-ND 550 313.50 UP2B-4R7-R 
10.0 9.73 43 3.3 0.0267 513-1185-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1185-2-ND 550 313.50 UP2B-100-R 
15.0 15.43 3.5 24 0.0410 513-1076-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1076-2-ND 550 313.50 UP2B-150-R 
22.0 22.50 28 2.0 0.0617 513-1230-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1230-2-ND 550 313.50 UP2B-220-R 
2 33.0 33.13 21 17 0.0917 513-1080-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1080-2-ND 550 313.50 UP2B-330-R 
47.0 48.65 17 1.4 0.1388 513-1082-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1082-2-ND 550 313.50 UP2B-470-R 
68.0 68.17 15 1.2 0.1787 513-1083-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1083-2-ND 550 313.50 UP2B-680-R 
100.0 102.60 12 0.95 0.2707 513-1075-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1075-2-ND 550 313.50 UP2B-101-R 
150.0 150 1.0 0.77 0.4100 513-1077-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1077-2-ND 550 313.50 UP2B-151-R 
220.0 223 0.773 0.637 0.6717 513-1079-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1079-2-ND 550 313.50 UP2B-221-R 
330.0 338 0.676 0.510 0.8783 513-1081-1-ND 1.35 1.23 92 |513-1081-2-ND 550 313.50 UP2B-331-R 
UP2C Series 
2 33.0 32.11 2.16 2.20 0797 513-1188-1-ND 1.46 1.33 99 |513-1188-2-ND 900 553.50 UP2C-330-R 
UP3B Series 
47 5.00 6.5 77 0.0114 513-1557-1-ND 1.63 1.49 Acad 513-1557-2-ND 450 310.50 UP3B-4R7-R 
10.0 11.00 43 5.2 0.0260 513-1084-1-ND 1.63 1.49 1.11 513-1084-2-ND 450 310.50 UP3B-100-R 
15.0 16.38 3.9 43 0.0317 513-1231-1-ND 1.63 1.49 1.11 §13-1231-2-ND 450 310.50 UP3B-150-R 
22.0 22.93 34 3.7 0.0490 513-1088-1-ND 1.63 1.49 1.11 513-1088-2-ND 450 310.50 UP3B-220-R 
33.0 33.85 24 3.0 0.0688 513-1089-1-ND 1.63 1.49 1.11 513-1089-2-ND 450 310.50 UP3B-330-R 
3 47.0 51.00 1.9 24 0.1082 513-1232-1-ND 1.63 1.49 1.11 §13-1232-2-ND 450 310.50 UP3B-470-R 
68.0 69.50 1.6 2.0 0.1558 513-1092-1-ND 1.63 1.49 1.11 §13-1092-2-ND 450 310.50 UP3B-680-R 
100.0 101.40 14 1.8 0.2053 513-1085-1-ND 1.63 1.49 Ad 513-1085-2-ND 450 310.50 UP3B-101-R 
120.0 120.0 2.0 Ae 0.0620 513-1539-1-NDf 1.42 1.29 96 | 513-1539-2-NDt 400 240.00 CTX01-16025-R 
150.0 152.9 1.2 1.4 0.2960 513-1087-1-ND 1.63 1.49 1.411 513-1087-2-ND 450 310.50 UP3B-151-R 
330.0 332.80 0.75 0.98 0.7330 513-1090-1-ND 1.63 1.49 1.11 513-1090-2-ND 450 310.50 UP3B-331-R 
UP4B Series 
1.0 0.916 17.3 37.3 0.0023 513-1189-1-ND 1.88 1.71 1.28 |513-1189-2-ND 275 218.63 UP4B-1R0-R 
15.0 15.61 5.5 94 0.0230 513-1094-1-ND 1.88 1.71 1.28  |513-1094-2-ND 275 218.63 UP4B-150-R 
22.0 22.61 45 76 0.0340 513-1096-1-ND 1.88 1.71 1.28 | 513-1096-2-ND 275 218.63 UP4B-220-R 
3 47.0 48.10 34 5.2 0.0740 513-1098-1-ND 1.88 1.71 1.28  |513-1098-2-ND 275 218.63 UP4B-470-R 
68.0 69.14 24 4.3 0.1200 513-1099-1-ND 1.88 1.71 1.28 |513-1099-2-ND 275 218.63 UP4B-680-R 
100.0 99.42 2.0 3.6 0.1700 513-1093-1-ND 1.88 1.71 1.28 | 513-1093-2-ND 275 218.63 UP4B-101-R 
150.0 146.90 A? 3.0 0.2392 513-1233-1-ND 1.88 AT 1.28 |513-1233-2-ND 275 218.63 UP4B-151-R 
220.0 221.40 14 24 0.3571 513-1234-1-ND 1.88 1.71 1.28 — |513-1234-2-ND 275 218.63 UP4B-221-R 
CTX06 Series 
22 23.1$ 8.5 6.8 0.0117 513-1102-ND 12.78 11.61 8.64 |— _ _ CTX06-14622 
4 33 34.1$ ve Tt 0.0141 513-1101-ND 11.25 10.23 761 |— _ =_ CTX06-14621 
47 47.24 7A 8.5 0.0166 513-1100-ND 16.26 14.78 11.00 [= = = CTX06-14620 


$ Tolerance is +25% Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C at an ambient temperature of 85°C —_ Note (3): Peak current 
for approximately 30% roll-off UP0.4C, UP1B, 3B, 4B. 10% roll-off UP2B at 20°C Note (4): DCR limits 20°C ++ CTX01 Series — Mechanical package is similar to the UP3B Series. See data sheet for more information. 


Shielded High Power 


Dimensions — Maximum (mm) 


Reel @ Series Square Height 
H DR73 76 3.55 
Inductors — DR Series (SMD) <> aA 
Features: Designed for use in many power applications, DC-DC converters, LCD panels, Computer, DVD players and portable power devices. Rs “iil Be oe ise oss 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Solder Reflow Temperature: 260°C maximum for 10 seconds maximum Height DR127 12.5 8.00 
Rated Inductance OCL(1) IRMS(2) ISAT(3) DCR(4) Volt-"Sec(5) | Digi-Key Cut Tape Price Each —_| Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(WH) + 20% (HH) Amperes Amperes Peak | (9) (Typ.) (Typ.) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
DR73 Series 
1.00 0.992 5.28 7.97 0.0102 3.56 513-1130-1-ND 1.67 1.52 1.13 1513-1130-2-ND 1,350 705.00/M |DR73-1R0-R 
1.50 1.482 4.67 6.52 0.0130 4.36 513-1132-1-ND 1.67 1.52 113 |513-1132-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-1R5-R 
2.20 2.070 415 5.52 0.0165 5.15 513-1533-1-ND 1.67 1.52 1.13 /513-1533-2-ND 1,350 705.00/M |DR73-2R2-R 
3.30 3.540 3.31 4.22 0.0259 6.73 513-1534-1-ND 1.67 1.52 1.13 | 513-1534-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-3R3-R 
470 4.422 3.09 3.78 0.0297 7.52 513-1133-1-ND 1.67 1.52 1.13 [513-1133-2-ND 1,350 705.00/M__|DR73-4R7-R 
6.80 6.480 2.55 3.12 0.0435 9.11 513-1134-1-ND 1.67 1.52 1.13 /513-1134-2-ND 1,350 705.00/M |DR73-6R8-R 
10.0 10.30 2.08 2.47 0.0656 11.5 513-1129-1-ND 1.67 1.52 1.13 |513-1129-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-100-R 
15.0 15.01 1.83 2.05 0.0844 13.9 513-1135-1-ND 1.67 1.52 1.13 /513-1135-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-150-R 
22.0 22.65 1.62 1.67 0.107 17.0 513-1532-1-ND 1.67 1.52 1.13 |513-1532-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-220-R 
33.0 34.41 1.31 1.35 0.1660 21.0 513-1131-1-ND 1.67 1.52 113 |513-1131-2-ND 1,350 705.00/M__|DR73-330-R 
47.0 48.62 1.08 1.14 0.2410 24.9 513-1136-1-ND 1.67 1.52 1.13 /513-1136-2-ND 1,350 705.00/M | DR73-470-R 
100 101.4 0.73 0.79 0.527 36.0 513-1531-1-ND 1.67 1.52 1.13 [513-1531-2-ND 1,350 705.00/M__[|DR73-101-R 
DR74 Series 
1.00 0.952 5.39 10.2 0.0099 3.08 513-1139-1-ND 1.70 1.55 1.16 /513-1139-2-ND 1,100 720.00/M |DR74-1R0-R 
1.50 1.422 4.94 8.35 0.0118 3.76 513-1389-1-ND 1.70 1.55 1.16 /513-1389-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-1R5-R 
2.20 1.986 4.76 7.06 0.0126 4.45 513-1140-1-ND 1.70 1.55 1.16 /513-1140-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-2R2-R 
470 5.182 3.34 4.37 0.0254 7.18 513-1550-1-ND 1.70 1.55 1.16 /513-1550-2-ND 1,100 720.00/M |DR74-4R7-R 
6.80 7.344 2.60 3.67 0.0418 8.55 513-1536-1-ND 1.70 1.55 1.16 |513-1536-2-ND 1,100 720.00/M__| DR74-6R8-R 
10.0 9.882 2.41 3.17 0.0489 9.92 513-1137-1-ND 1.70 1.55 1.16 /513-1137-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-100-R 
15.0 16.09 2.11 2.48 0.0637 12.7 513-1138-1-ND 1.70 1.55 1.16 /513-1138-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-150-R 
22.0 21.73 1.75 2.13 0.0925 14.7 513-1390-1-ND 1.70 1.55 1.16 /513-1390-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-220-R 
33.0 33.01 1.41 1.73 0.143 18.1 513-1141-1-ND 1.70 1.55 1.16 /513-1141-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-330-R 
47.0 49.64 1.15 141 0.216 22.2 513-1535-1-ND 1.70 1.55 1.16 |513-1535-2-ND 1,100 720.00/M__|DR74-470-R 
100 101.6 0.86 0.99 0.383 31.8 513-1225-1-ND 1.70 1.55 1.16 /513-1225-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-101-R 
150 150.0 0.69 0.81 0.591 38.6 513-1388-1-ND 1.70 1.55 1.16 /513-1388-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-151-R 
220 227.0 0.56 0.66 0.907 47.5 513-1391-1-ND 1.70 1.55 1.16 /513-1391-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-221-R 
330 335.6 0.45 0.54 1.41 57.8 513-1392-1-ND 1.70 1.55 1.16 /513-1392-2-ND 1,100 720.00/M | DR74-331-R 
1000 1009 0.27 0.31 3.89 100 513-1387-1-ND 1.70 1.55 1.16 |513-1387-2-ND 1,100 720.00/M__|DR74-102-R 
DR124 Series 
1.0 0.83 13.9 18.00 .003 - 513-1427-1-ND 1.74 1.58 1.18 /513-1427-2-ND 750 551.25 |DR124-1R0-R 
15 1.37 114 14.00 .00475 - 513-1428-1-ND 1.74 1.58 1.18 /513-1428-2-ND 750 551.25 |DR124-1R5-R 
2.2 2.04 94 11.45 .00592 _ 513-1429-1-ND 1.74 1.58 1.18 /513-1429-2-ND 750 551.25 | DR124-2R2-R 
47 4.88 6.5 7.65 01350 - 513-1430-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1430-2-ND 750 551.25 | DR124-4R7-R 
10 8.94 45 5.80 02333 =_ 513-1431-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1431-2-ND 750 551.25 |DR124-100-R 
12 11.5 44 4.96 03167 _ 513-1432-1-ND 1.74 1.58 1.18 /513-1432-2-ND 750 551.25 |DR124-120-R 
15 14.2 3.6 4.62 .03730 - 513-1433-1-ND 1.74 1.58 1.18 /513-1433-2-ND 750 551.25 |DR124-150-R 
22 20.7 3.2 3.83 .05399 - 513-1434-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1434-2-ND 750 551.25 | DR124-220-R 
33 31.2 2.6 3.12 .08083 - 513-1435-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1435-2-ND 750 551.25 | DR124-330-R 
47 44.0 2.2 2.63 12466 =_ 513-1436-1-ND 1.74 1.58 118 [513-1436-2-ND 750 551.25 |DR124-470-R 
100 95.1 1.5 1.79 25667 = 513-1437-1-ND 1.74 1.58 1.18 [513-1437-2-ND 750 551.25 |DR124-101-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc _— Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the 
part not exceed 125°C. Note (3): Peak current for approximately 30% roll-off at 20°C | Note (4): DCR limits 20°C —_— Note (5): Applied Volt-Time product (V-S) across the inductor at 100kHz necessary to 
generate a core loss equal to 10% of the total losses for 40°C temperature rise. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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| é i . 
Cc COILTRONICS’| Shielded High Power Inductors — DR Series (SMD) (cont) DigiG>Reel” | Bsks 
Rated Inductance OCL(1) IRMS(2) ISAT(3) DCR(4) Volt-1Sec(5) | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(WH) + 20% (HH) Amperes Amperes Peak | (9) (Typ.) (Typ.) Part No. U 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
220 216 1.0 1.15 .55800 _ 513-1438-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1438-2-ND 750 551.25 DR124-221-R 
330 327 0.83 0.92 82500 _ 513-1439-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1439-2-ND 750 551.25 DR124-331-R 
DR125 Series 
1.00 0.894 15.0 23.6 0.0024 4.43 513-1126-1-ND 1.74 1.58 1.18 513-1126-2-ND 600 447.00 DR125-1R0-R 
3.30 3.084 9.26 127 0.0063 8.23 513-1529-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1529-2-ND 600 441.00 DR125-3R3-R 
4.70 5.274 7.18 9.71 0.0105 10.8 513-1125-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1125-2-ND 600 441.00 DR125-4R7-R 
6.80 6.588 6.64 8.68 0.0123 12.0 513-1530-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1530-2-ND 600 441.00 DR125-6R8-R 
10.0 9.654 5.35 717 0.0189 14.6 513-1525-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1525-2-ND 600 441.00 DR125-100-R 
15.0 15.35 4.27 5.69 0.0298 18.4 513-1527-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1527-2-ND 600 447.00 DR125-150-R 
22.0 22.36 3.70 471 0.0396 22.2 513-1127-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1127-2-ND 600 441.00 DR125-220-R 
33.0 33.74 3.28 3.84 0.0505 27.2 513-1528-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1528-2-ND 600 441.00 DR125-330-R 
47.0 47.47 271 3.24 0.0740 32.3 513-1128-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1128-2-ND 600 441.00 DR125-470-R 
68.0 67.91 2.22 2.70 0.101 38.6 513-1386-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1386-2-ND 600 441.00 DR125-680-R 
100 102.7 1.78 2.20 0.170 47.5 513-1526-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1526-2-ND 600 441.00 DR125-101-R 
220 216.8 1.19 1.51 0.384 69.0 513-1549-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1549-2-ND 600 441.00 DR125-221-R 
DR127 Series 
0.47 0.419 17.9 56.0 0.00195 3.50 513-1059-1-ND 1.88 171 1.28 /513-1059-2-ND 350 288.75 DR127-R47-R 
1.00 0.821 15.5 40.0 0.00313 4.90 513-1218-1-ND 1.88 171 1.28 |513-1218-2-ND 350 278.25 DR127-1R0-R 
1.50 1.357 13.5 31.4 0.00341 6.30 513-1219-1-ND 1.88 171 1.28 |513-1219-2-ND 350 278.25 DR127-1R5-R 
2.20 2.027 12.5 25.5 0.00402 7.70 513-1220-1-ND 1.88 1.71 1.28 |513-1220-2-ND 350 278.25 DR127-2R2-R 
3.30 2.831 10.5 21.5 0.00567 9.10 513-1221-1-ND 1.88 171 1.28 |513-1221-2-ND 350 278.25 DR127-3R3-R 
4.70 4.841 8.25 16.5 0.00917 11.9 513-1222-1-ND 1.88 171 1.28 |513-1222-2-ND 350 278.25 DR127-4R7-R 
6.80 7.387 7.34 13.3 0.0116 14.7 513-1055-1-ND 1.88 171 1.28 |513-1055-2-ND 350 278.25 DR127-6R8-R 
8.20 8.861 6.32 12.2 0.0157 16.1 513-1058-1-ND 1.95 1.78 1.32 |513-1058-2-ND 350 278.25 DR127-8R2-R 
10.0 10.47 6.04 11.2 0.0172 17.5 513-1037-1-ND 1.88 171 1.28 |513-1037-2-ND 350 288.75 DR127-100-R 
15.0 14.09 5.03 9.66 0.0247 20.3 513-1040-1-ND 1.88 171 1.28 |513-1040-2-ND 350 278.25 DR127-150-R 
22.0 22.93 4.00 7.57 0.0391 25.9 513-1044-1-ND 1.88 171 1.28 |513-1044-2-ND 350 278.25 DR127-220-R 
33.0 33.92 3.23 6.22 0.0600 31.5 513-1047-1-ND 1.88 171 1.28 |513-1047-2-ND 350 278.25 DR127-330-R 
47.0 47.05 2.95 5.28 0.0719 37.4 513-1050-1-ND 1.88 171 1.28 |513-1050-2-ND 350 278.25 DR127-470-R 
68.0 66.48 2.44 4.44 0.105 441 513-1053-1-ND 1.88 171 1.28 |513-1053-2-ND 350 278.25 DR127-680-R 
82.0 79.75 2.09 4.06 0.143 48.3 513-1056-1-ND 1.88 171 1.28 _|513-1056-2-ND 350 278.25 DR127-820-R 
100 99.31 1.96 3.64 0.163 53.9 513-1038-1-ND 1.88 171 1.28 |513-1038-2-ND 350 278.25 DR127-101-R 
150 144.9 1.59 3.01 0.247 65.1 513-1041-1-ND 1.95 1.78 1.32 |513-1041-2-ND 350 278.25 DR127-151-R 
220 221.5 1.29 2.43 0.376 80.5 513-1045-1-ND 1.88 171 1.28 |513-1045-2-ND 350 278.25 DR127-221-R 
330 323.6 1.04 2.01 0.574 97.3 513-1048-1-ND 1.88 171 1.28 |513-1048-2-ND 350 278.25 DR127-331-R 
470 467.1 0.85 1.68 0.861 117 513-1051-1-ND 1.88 171 1.28 _|513-1051-2-ND 350 278.25 DR127-471-R 
680 676.7 0.76 1.39 1.08 141 513-1223-1-ND 1.88 171 1.28 /513-1223-2-ND 350 288.75 DR127-681-R 
820 818.1 0.65 1.27 1.47 155 513-1224-1-ND 1.88 171 1.28 |513-1224-2-ND 350 278.25 DR127-821-R 
1000 1005 0.61 1.14 1.66 172 513-1217-1-ND 1.88 171 1.28 |513-1217-2-ND 350 278.25 DR127-102-R 
Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc _ Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 
125°C. Note (3): Peak current for approximately 30% roll-off at 20°C Note (4): DCR limits at 20°C —_ Note (5): Applied Volt-Time product (V-yS) across the inductor at 100kHz necessary to generate a core loss equal to 
10% of the total losses for 40°C temperature rise. 
Shielded Low Profile, High Power 
. Dimensions — Max. (mm) 
Inductors — SD Series (SMD) Series | “Square | Height 
SD10 5.20 1.00 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Solder Reflow Temperature: 240°C for 30 seconds 
maximum, 260°C for 10 seconds maximum for ROHS Compliant components Sb14 5.20 1.45 
Rated Inductance OCL(1) IRMS(2) ISAT(3) DCR(4) Volt-ySec(5) | Part | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing | Coiltronics 
(wH) + 20% (1H) Amperes |Amperes Peak)  (Q) Typ. Typ. Marking | Part No. 1 10 100 Part No. 3,800 Part No. 
SD10 Series 
1.00 1.119 1.93 2.25 0.0448 3.3 B | 513-1168-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1168-2-ND 795.00/M $D10-1R0-R 
2.20 2.081 1.35 1.65 0.0912 45 D = |513-1169-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1169-2-ND 795.00/M $D10-2R2-R 
3.30 3.339 1.24 1.31 0.1078 5.7 E  /513-1170-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1170-2-ND 795.00/M $D10-3R3-R 
4.70 4.893 1.04 1.08 0.1535 6.9 F  )513-1226-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1226-2-ND 795.00/M $D10-4R7-R 
6.20 6.743 0.94 0.92 0.218 8.1 G | 513-1172-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1172-2-ND 795.00/M $D10-6R2-R 
10.0 10.07 0.760 0.752 0.336 9.9 J 513-1167-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1167-2-ND 795.00/M $D10-100-R 
SD14 Series 
6.9 6.98 1.35 1.41 0.1363 11.6 J 513-1178-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1178-2-ND 795.00/M $D14-6R9-R 
10 9.93 14 1.18 0.2058 13.9 L | 613-1174-1-ND 1.88 1.71 1.28 513-1174-2-ND 795.00/M $D14-100-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc _—Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 
125°C. Note (3): Peak current for approximate 30% roll-off at 20°C. | Note (4): DCR limits 20°C. —_ Note (5): Applied Volt-Time product (V-uS) across the inductor at 100kHz necessary to generate a core loss equal to 
10% of the total losses for 40°C temperature rise. 


Dual Winding, Shielded Inductors/Transformers 
DRQ/Low Profile — SDQ Series (SMD) 


Dimensions — Max. (mm) 

Features: Series Square Height 

Dual winding inductors can be used as either a single inductor, or in coupled inductor/transformer SDQ12 5.2 1.20 

applications (1:1 turns ratio), offering a broad range of inductance and current ratings. SDQ25 5.2 25 S 

Specifications: DRQ73 7.6 3.55 4 

* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C (ranges are application specific) * Solder Reflow DRQ74 7.6 4.45 

Temperature: 260°C maximum for 10 seconds maximum ° Isolation Between Windings: 200VAC DRQ125 12.5 6.00 A 

(DRQ Series); SOOVDC (SDQ Series) « Turns Ratio: (1-2):(3-4) 1:1 DRQ127 12.5 8.00 Dual Inductor songs Meus Parallel Mode 

Parallel Ratings Series Ratings 
Rated ISAT(3) ISAT(3) Cut Tape 
Inductance | OCL(1) | IRMS(2) | (Amperes | DCR(4) | Volt(5) OCL(1) | IRMS(2) | (Amperes | DCR(4) | Volt(5) | Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ | Coiltronics 
(pH) +20% (1H) | Amperes Peak) (Q) (Typ.) pSec. | +20% (H)| Amperes Peak) (Q) (Typ.) pSec. | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
SDQ Series 
8.2 8.41 0.868 1.05 0.3318 10.15 33.64 0.434 0.524 1.33 20.3 |513-1112-1-ND 2.09 1.91 1.42 | 3,800 | 885.00/M |SDQ12-8R2-R 
68 69.19 0.603 0.484 0.6865 30.7 276.8 0.302 0.242 2.75 61.4 |513-1595-1-ND NEW! 2.45 2.23 1.66 | 2,900 | 1035.00/M | SDQ25-680-R 
DRQ73 Series 

2.20 2.070 441 5.52 0.0167 5.15 8.280 2.06 2.76 0.0669 10.3 |513-1239-1-ND 72 1.57 1.17 | 1,350 | 728.00/M |DRQ73-2R2-R 
3.30 3.540 3.31 4.22 0.0259 6.73 14.16 1.66 241 0.1035 13.5 |513-1240-1-ND 1.72 1.57 1.17 | 1,350 | 728.00/M |DRQ73-3R3-R 
4.70 4.422 3.09 3.78 0.0297 7.52 17.69 1.55 1.89 0.1188 15.0 |513-1241-1-ND er? 1.57 1.17 | 1,350 | 728.00/M |DRQ73-4R7-R 
6.80 6.480 2.55 3.12 0.0435 9.11 25.92 1.28 1.56 0.1742 18.2 |513-1242-1-ND 1.72 1.57 1.17 | 1,350 | 728.00/M |DRQ73-6R8-R 
10.0 10.30 2.08 247 0.0656 11.5 41.20 1.04 1.24 0.2623 23.0 |513-1244-1-ND 1.72 1.57 1.17 | 1,350 | 728.00/M |DRQ73-100-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc _—Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 
125°C. Note (3): Peak current for approximately 30% roll-off at 20°C Note (4): DCR limits at 20°C _—_— Note (5): Applied Volt-Time product (V-yS) across the inductor at 100kHz necessary to generate a core loss equal to 
10% of the total losses for a 40°C temperature rise. 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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(C courromics’ Dual Winding, Shielded Inductors / Transformers 
| DRQ/Low Profile - SDQ Series (SMD) (cont) 
Parallel Ratings Series Ratings 
Rated ISAT(3) TSAT(3) Cut Tape 
Inductance | OCL(1) | IRMS(2) | (Amperes | DCR(4) | Volt(5) OCL(1) | IRMS(2) | (Amperes | DCR(4) | Volt(5) | Digi-Key Price Each Tape and Reel | Coiltronics 
(pH) +20% (HH) | Amperes Peak) (Q) (Typ.) pSec. | +20% (H)| Amperes Peak) (Q) (Typ.) pSec. | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
15.0 15.01 1.83 2.05 0.0844 13.9 60.04 0.916 1.03 0.339 27.8 513-1245-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 | 728.00/M |DRQ73-150-R 
22.0 22.65 1.62 1.67 0.107 17.0 90.60 0.811 0.83 0.429 34.0 513-1246-1-ND 1.72 1.57 1:17 1,350 | 728.00/M |DRQ73-220-R 
33.0 34.41 1.31 1.35 0.166 21.0 137.6 0.653 0.68 0.665 42.0 513-1247-1-ND 1.72 1.57 1:17 1,350 | 728.00/M |DRQ73-330-R 
47.0 48.62 1.08 1.14 0.241 24.9 194.5 0.542 0.57 0.965 49.8 513-1248-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 | 728.00/M |DRQ73-470-R 
82.0 80.37 0.86 0.89 0.384 32.1 321.5 .0430 0.44 1.54 64.2 513-1250-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 | 728.00/M |DRQ73-820-R 
100 101.4 0.73 0.79 0.527 36.0 405.6 0.367 0.39 2.11 72.0 513-1251-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 | 728.00/M |DRQ73-101-R 
150 150.9 0.58 0.65 0.851 44.0 603.6 0.289 0.32 3.41 88.0 513-1252-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 | 728.00/M |DRQ73-151-R 
220 223.3 0.52 0.53 1.05 53.5 893.2 0.260 0.27 4.20 107 513-1253-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 | 728.00/M |DRQ73-221-R 
470 465.8 0.35 0.37 2.36 77.2 1863 0.173 0.18 9.44 154 513-1255-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 | 728.00/M |DRQ73-471-R 
1000 995.0 0.26 0.25 4.34 113 3980 0.128 0.13 17.36 226 513-1258-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 | 728.00/M |DRQ73-102-R 
DRQ74 Series 
1.00 0.952 5.33 10.2 0.0100 3.08 3.808 2.66 5.10 0.0400 6.16 513-1260-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 | 743.00/M )DRQ74-1R0-R 
3.30 3.396 3.94 5.40 0.0183 5.81 13.58 1.97 2.70 0.0732 11.6 513-1263-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 | 743.00/M )DRQ74-3R3-R 
4.70 5.182 3.34 4.37 0.0254 7.18 20.73 1.67 2.19 0.102 14.4 513-1264-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 | 743.00/M )DRQ74-4R7-R 
6.80 7.344 2.60 3.67 0.0418 8.55 29.38 1.30 1.84 0.167 174 513-1265-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 | 743.00/M )DRQ74-6R8-R 
10.0 9.882 2.41 3.17 0.0489 9.92 39.53 1.20 1.58 0.196 19.8 513-1267-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 | 743.00/M |DRQ74-100-R 
15.0 16.09 2.11 2.48 0.0637 12.7 64.36 1.05 1.24 0.255 25.4 513-1268-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 | 743.00/M |DRQ74-150-R 
22.0 21.73 1.75 2.13 0.0925 14.7 86.92 0.874 1.07 0.371 29.4 513-1148-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 | 743.00/M |DRQ74-220-R 
33.0 33.01 1.41 1.73 0.143 18.1 132.0 0.702 0.87 0.574 36.2 513-1269-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 | 743.00/M |DRQ74-330-R 
47.0 49.64 1.15 1.41 0.216 22.2 198.6 0.573 0.71 0.865 44.4 513-1270-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 | 743.00/M |DRQ74-470-R 
68.0 69.67 1.03 1.19 0.265 26.3 278.7 0.517 0.60 1.06 52.6 513-1271-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 | 743.00/M |DRQ74-680-R 
100 101.6 0.86 0.99 0.383 31.8 406.4 0.430 0.49 1.53 63.6 513-1273-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 | 743.00/M |DRQ74-101-R 
150 150.0 0.69 0.81 0.591 38.6 600.0 0.346 0.41 2.37 77.2 513-1274-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 | 743.00/M |DRQ74-151-R 
220 227.0 0.56 0.66 0.907 47.5 908.0 0.279 0.33 3.63 95.0 513-1275-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 | 743.00/M |DRQ74-221-R 
470 465.3 0.40 0.46 1.74 68.1 1861 0.202 0.23 6.97 136 513-1277-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 | 743.00/M |DRQ74-471-R 
1000 1009 0.27 0.31 3.89 100 4036 0.135 0.16 15.6 200 513-1280-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 | 743.00/M |DRQ74-102-R 
DRQ125 Series 
3.30 3.084 9.26 12.7 0.0063 8.23 12.34 4.63 6.35 0.0253 16.5 513-1285-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 |DRQ125-3R3-R 
6.80 6.588 6.64 8.68 0.0123 12.0 26.35 3.32 4.34 0.0492 24.0 513-1287-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 |DRQ125-6R8-R 
10.0 9.654 5.35 7A7 0.0189 14.6 38.62 2.67 3.59 0.0757 29.2 513-1289-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 |DRQ125-100-R 
15.0 15.35 4.27 5.69 0.0298 18.4 61.40 2.13 2.85 0.120 36.8 513-1290-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 )|DRQ125-150-R 
22.0 22.36 3.70 471 0.0396 22.2 89.44 1.84 2.36 0.159 44.4 513-1291-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 |DRQ125-220-R 
33.0 33.74 3.28 3.84 0.0505 27.2 135.0 1.64 1.92 0.203 54.4 513-1292-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 |DRQ125-330-R 
47.0 47.47 271 3.24 0.0740 32.3 189.9 1.35 1.62 0.297 64.6 513-1293-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 )DRQ125-470-R 
68.0 67.91 2.22 2.70 0.101 38.6 271.6 11 1.35 0.440 77.2 513-1294-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 |DRQ125-680-R 
82.0 86.89 2.05 2.39 0.128 43.7 347.6 1.03 1.20 0.515 87.4 513-1295-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 )|DRQ125-820-R 
100 102.7 1.78 2.20 0.170 47.5 410.8 0.892 1.10 0.682 95.0 513-1296-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 )DRQ125-101-R 
220 216.8 1.19 1.51 0.384 69.0 867.2 0.594 0.755 1.54 138 513-1298-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 )DRQ125-221-R 
470 473.1 0.87 1.02 0.718 102 1892 0.434 0.510 2.87 204 513-1300-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 )DRQ125-471-R 
680 679.8 0.70 0.85 1.10 122 2719 0.350 0.425 4.42 244 513-1301-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 |DRQ125-681-R 
DRQ127 Series 
2.20 2.027 12.5 255 0.00373 7.70 8.108 6.23 12.7 0.0161 15.4 513-1307-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 |DRQ127-2R2-R 
3.30 2.831 10.4 215 0.00567 9.10 11.32 5.23 10.8 0.0229 18.2 513-1308-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 |DRQ127-3R3-R 
4.70 4.841 8.25 16.5 0.00917 11.9 19.36 4.13 8.24 0.0367 23.8 513-1147-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 |DRQ127-4R7-R 
6.80 7.387 7.34 13.3 0.0116 14.7 29.55 3.67 6.67 0.0465 29.4 513-1309-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 |DRQ127-6R8-R 
10.0 10.47 6.04 11.2 0.0172 17.5 41.88 3.02 5.60 0.0686 35.0 513-1143-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 )DRQ127-100-R 
15.0 14.09 5.03 9.66 0.0247 20.3 56.36 2.51 4.83 0.099 40.6 513-1144-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 )DRQ127-150-R 
22.0 22.93 4.00 7.57 0.0391 25.9 91.72 2.00 3.78 0.157 51.8 513-1145-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 )DRQ127-220-R 
33.0 33.92 3.23 6.22 0.0600 31.5 135.7 1.61 3.11 0.241 63.0 513-1146-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 )DRQ127-330-R 
47.0 47.05 2.95 5.28 0.0719 37.1 188.2 1.47 2.64 0.288 74.2 §13-1311-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 )DRQ127-470-R 
68.0 66.48 2.44 4.44 0.105 44.1 265.9 1.22 2.22 0.421 88.2 513-1312-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 )DRQ127-680-R 
82.0 79.75 2.09 4.06 0.143 48.3 319.0 1.04 2.03 0.573 96.6 513-1313-1-ND 2.02 1.84 1.37 _ — |DRQ127-820-R 
100 99.31 1.96 3.64 0.163 53.9 397.2 0.980 1.82 0.653 107.8  |513-1314-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 )DRQ127-101-R 
150 144.9 1.59 3.01 0.247 65.1 579.6 0.796 1.51 0.989 130.2 |513-1315-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 )DRQ127-151-R 
220 221.5 1.29 2.43 0.376 80.5 886.0 0.645 1.22 1.50 161 513-1316-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 )DRQ127-221-R 
330 323.6 1.04 2.01 0.574 97.3 1294 0.522 1.01 2.30 195 513-1317-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 )DRQ127-331-R 
470 467.1 0.85 1.68 0.861 117 1868 0.427 0.838 3.44 234 513-1318-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 )DRQ127-471-R 
1000 1005 0.61 1.14 1.66 172 4020 0.307 0.571 6.64 344 513-1321-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 )DRQ127-102-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc _—Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 
125°C. Note (3): Peak current for approximately 30% roll-off at 20°C Note (4): DCR limits at 20°C —_— Note (5): Applied Volt-Time product (V-yS) across the inductor at 100kHz necessary to generate a core loss equal to 
10% of the total losses for a 40°C temperature rise. 

+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Cc comTronics’) C°™Mmon Mode Inductors (SMD) — cus series DigigpRe 
OCL Nominal(1) IRMs DCR @ 20°C | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel§ | Coiltronics 
; Dimensions (mm) 20% (WH) Amperes (Max.)t | (mQ) (Typ.) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
Series| A B c x a 45 7.00 27 513-1114-1-ND | 234 243 1.59 | 2,000 | 990.00/M |CMS1-1-R 
CMI) 8:40) 1:2. (26 A B 28 5.70 5 513-1543-1-ND | 3.69 336 2.50 | 600 936.00 |CMS3-1-R 
CMS2| 8.9 | 11.4 | 6.0 | (¢Ms1 Shown) C 41.5 2.60 19 513-1113-1-ND 2.34 213 1.59 | 2,000 | 990.00/M |CMS1-7-R 
CMS3 | 11.4 | 14.0 | 6.0 102 2.80 19 513-1115-1-ND | 3.37 3.07 228 | 800 1140.00 |CMS2-4-R 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 160°C »* Isolation 217 2.85 20 513-1523-1-ND 3.69 3.36 2.50 600 936.00 _|CMS3-6-R 
Voltage: 300Vdc, Noise attenuation up to 44dB * Frequency Range: Note (1): Definition: OCL = Open Circuit Inductance + 160°C maximum, inductance values are sustained up to 160°C 
Up to 100MHz * Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
maximum 
i Induc- OCL(1) Ipc(2) | Isat(3) | DCR@20°C | Digi-Key Price Each Coiltronics 
Toroidal Power Ind uctors Fig. | tance (uH) | + 20% (uH) | Amperes | Amperes | Max. (mQ) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Specifications: Operating Temperature: -40°C ~ 75°C, 1 50 50.29 2.6 2.7 71.5 513-1108-ND | 1.60 1.46 1.08 /CTX50-1-52-R 
meets ULO4V-0 flammability standards 50 50.00 4.9 4.9 32.6 |513-1548-ND | 3.09 2.81 2.09 |CTX50-2-52-R 
Series _|_Dimensions (mm) 50 50.29 2.6 27 71.5 [513-1116-ND | 2.73 2.49 1.85 |CTX50-1-52LP-R 
sD__| Thickness 2 50 50.00 4.9 4.9 32.6  |513-1547-ND | 3.76 3.42 2.55 |CTX50-2-52LP-R 
CTXS0-1 | 16.2 9.0 250 251.4 4.2 42 83.3 |513-1117-ND | 4.65 4.23 3.15 |CTX250-2-52LP-R 
CTX50-2 | 21.6 13.6 
Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.250 Vrms, 0.0 Adc. Note (2): DC Current for an approximate AT of 
CTX250-2 31.2 19.0 30°C at 75°C ambient with no core loss. Note (3): Peak current for an approximate 30% roll-off in open circuit inductance. 
Hig h Cu rrent Induc- OCL(1) | IRms(2)| Isat(3) | DCR @ 20°C | Digi-Key Cut Tape Price Each | T&R Pricing§ | Coiltronics 
tance (uH) | +20% (uH) | Amps | Amps (Max) (mQ)_| Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 
Pressed Power 0.15 0.15 26 52 2.5 513-1366-1-ND | 1.61 1.47 1.09 | 680.00/M |HCP0703-R15-R 
ini ® 0.22 0.22 23 40 2.8 513-1367-1-ND | 1.61 1.47 1.09 | 680.00/M_ |HCP0703-R22-R 
In d uctors (SM D) Digi Reel 0.47 0.47 17 26 4.2 513-1368-1-ND | 1.61 1.47 1.09 | 680.00/M_ |HCP0703-R47-R 
. RA 1.0 1.0 1 22 10 513-1359-1-ND | 1.61 1.47 1.09 | 680.00/M_ |HCP0703-1R0-R 
— HCP0703 Series 30 1.5 1.5 9 18 15 513-1360-1-ND | 1.61 1.47 1.09 | 680.00/M_|HCPO0703-1R5-R 
~< ose 22 2.2 8 14 20 513-1361-1-ND | 1.61 1.47 1.09 | 680.00/M |HCP0703-2R2-R 
3.3 3.3 6 13.5 30 513-1362-1-ND | 1.61 1.47 1.09 | 680.00/M_|HCP0703-3R3-R 
47 47 55 10 40 -ND | 1.61 1.47. 1.09 | 680.00/M_ |HCP0703-4R7-R 
<> Dim. in mm 6.8 68 45 8 60 -ND | 1.61 1.47. 1.09 | 680.00/M_ |HCP0703-6R8-R 
24 3.0 8.2 8.2 4 75 68 -ND | 1.61 1.47 1.09 | 680.00/M_|HCP0703-8R2-R 
10.0 10.0 3 7.0 105 513-1358-1-ND | 1.61 1.47 1.09 | 680.00/M_|HCP0703-100-R 


¢ Core Material: Pressed powdered iron * Frequency Range: Up to 
1MHz ¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Solder 
Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds max. 


Shielded High Power Inductors 
Low Profile (SMD) — pR10 Series 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.25V, 0.0Adc. 
loss. Note (3): Peak for approximately 20% rolloff (at 25°C) 


* Core Material: Ferrite 

* Frequency Range: Up to 1MHz 

* Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 

¢ Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds maximum 


Note (2): DC current for an approximate AT of 40°C without core 


§ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Induc- OcL(1) | IRms(2) | Isat(3) | DCR @20°C | Dimension | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
tance (uH) | +30% (1H) Amps Amps (mQ) (max.) H (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
DR1030 
tat 1 7.0 9.50 7.9 3.0 513-1327-1-ND 1.92 1.75 1.30 | 513-1327-2-ND 1,000 810.00 |DR1030-1R1-R 
1.8 1.9 5.9 741 11.0 3.0 513-1328-1-ND 1.92 1.75 1.30 | 513-1328-2-ND 1,000 810.00 |DR1030-1R8-R 
5.2 5.2 3.7 4.75 27.5 3.0 513-1334-1-ND 1.92 1:75 1.30 | 513-1334-2-ND 1,000 810.00 |DR1030-5R2-R 
6.8 6.8 3.5 3.90 30.0 3.0 513-1336-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1336-2-ND 1,000 810.00 |DR1030-6R8-R 
8.2 8.4 3.3 3.54 34.1 3.0 513-1338-1-ND 1.92 1.75 1.30 | 513-1338-2-ND 1,000 810.00 |DR1030-8R2-R 
10 10.4 2.8 3.18 48.0 3.0 513-1322-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1322-2-ND 1,000 810.00 |DR1030-100-R 
15 14.8 2.3 2.66 68.8 3.0 513-1325-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1325-2-ND 1,000 810.00 |DR1030-150-R 
47 47.9 1.3 1.52 200.0 3.0 513-1333-1-ND 1.92 1.75 1.30 | 513-1333-2-ND 1,000 810.00 |DR1030-470-R 
100 100 0.9 1.05 450.0 3.0 513-1323-1-ND 1.92 1.75 1.30 | 513-1323-2-ND 1,000 810.00 |DR1030-101-R 
120 119.3 0.8 0.95 602.0 3.0 513-1324-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1324-2-ND 1,000 810.00 |DR1030-121-R 
150 155.3 0.7 0.86 700 3.0 513-1326-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1326-2-ND 1,000 810.00 |DR1030-151-R 
DR1040 
1.5 1.4 6.5 10.00 8.1 4.0 513-1393-1-ND 1.92 1.75 1.30) |— = — |DR1040-1R5-R 
2.5 2.4 6.10 7.80 9.0 4.0 513-1394-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1394-2-ND 850 688.50 |DR1040-2R5-R 
3.8 3.6 5.50 6.40 13.0 4.0 513-1395-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1395-2-ND 850 688.50 |DR1040-3R8-R 
5.2 5.2 5.40 5.50 17.0 4.0 513-1396-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1396-2-ND 850 688.50 |DR1040-5R2-R 
7.0 6.8 4.50 4.80 20.0 4.0 513-1397-1-ND 1.92 1.75 1.30 | 513-1397-2-ND 850 688.50 |DR1040-7RO-R 
8.2 8.1 3.98 4.60 29.0 4.0 513-1398-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1398-2-ND 850 688.50 |DR1040-8R2-R 
10 9.6 3.80 4.40 35.0 4.0 513-1399-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1399-2-ND 850 688.50 |DR1040-100-R 
15 14.9 3.10 3.60 50.0 4.0 513-1400-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1400-2-ND 850 688.50 |DR1040-150-R 
22 211 2.50 2.90 73.0 4.0 513-1401-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1401-2-ND 850 688.50 |DR1040-220-R 
33 32.6 2.20 2.45 93.0 4.0 513-1402-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1402-2-ND 850 688.50 |DR1040-330-R 
47 45.8 1.90 2.10 128 4.0 513-1403-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1403-2-ND 850 688.50 |DR1040-470-R 
68 65.3 1.42 1.65 183 4.0 513-1404-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1404-2-ND 850 688.50 |DR1040-680-R 
100 101.4 1.25 1.35 304 4.0 513-1406-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1406-2-ND 850 688.50 |DR1040-101-R 
150 148.3 0.85 1.15 430 4.0 513-1407-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1407-2-ND 850 688.50 |DR1040-151-R 
220 216.2 0.70 0.92 640 4.0 513-1408-1-ND 1.92 1.75 1.30 | 513-1408-2-ND 850 688.50 _|DR1040-221-R 
330 323.4 0.52 0.70 1090 4.0 513-1409-1-ND 1.92 1.75 1.30 | 513-1409-2-ND 850 688.50 |DR1040-331-R 
DR1050 
1.5 1.37 8.60 10.50 5.0 5.0 513-1411-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1411-2-ND 500 405.00 |DR1050-1R5-R 
2.2 2.27 7.52 9.25 6.8 5.0 513-1412-1-ND 1.92 1:75 1.30 |513-1412-2-ND 500 405.00 |DR1050-2R2-R 
47 4.43 6.13 6.70 bale] 5.0 513-1413-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1413-2-ND 500 405.00 |DR1050-4R7-R 
8.2 8.09 5.24 5.00 19.0 5.0 513-1414-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1414-2-ND 500 405.00 |DR1050-8R2-R 
10 10.1 4.80 4.58 22.5 5.0 513-1415-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1415-2-ND 500 405.00 |DR1050-100-R 
15 14.8 3.80 3.70 32.5 5.0 513-1416-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1416-2-ND 500 405.00 |DR1050-150-R 
22 23.5 3.12 3.00 48.4 5.0 513-1417-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1417-2-ND 500 405.00 |DR1050-220-R 
33 34.3 2.56 2.50 71.9 5.0 513-1418-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1418-2-ND 500 405.00 |DR1050-330-R 
47 47.1 2.06 2.10 114 5.0 513-1419-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1419-2-ND 500 405.00 |DR1050-470-R 
56 56.7 1.96 1.94 123 5.0 513-1420-1-ND 1.92 1.75 1.30 | 513-1420-2-ND 500 405.00 _|DR1050-560-R 
68 67.2 1.84 1.70 139 5.0 513-1421-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1421-2-ND 500 405.00 |DR1050-680-R 
100 97.5 1.52 1.45 205 5.0 513-1422-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1422-2-ND 500 405.00 |DR1050-101-R 
150 149.2 1.26 1.15 298 5.0 513-1423-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1423-2-ND 500 405.00 |DR1050-151-R 
220 221.8 1.00 0.98 472 5.0 513-1424-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1424-2-ND 500 405.00 |DR1050-221-R 
330 320.6 0.83 0.80 693 5.0 513-1425-1-ND 1.92 1.75 1.30 |513-1425-2-ND 500 405.00 |DR1050-331-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.1V, 0.0Adc Note (2): DC current for an approximate AT of 30°C without core loss. Note (3): Peak for approximately 35% rolloff maximum (at 25°C) 
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Low Profile Power Inductors 
Shielded Drum Core (SMD) 


Specifications: * Frequency Range: up to 4MHz (Up to 300KHz for the SD3814 Series) * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 
(-40°C ~ 85°C for the SD3814 Series) * Solder Reflow Temperature: 260°C max. for 10 seconds maximum 


"ee COILTRONICS’ 


iom View Bottom View Bottom View Bottom View 
Bottom View Bottom View 
Inductance | OCL(1) | IRms(2) Isat(3) DCR (mo) Dimension | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(uH) (uH) Amps Amps @20°C (Typical)| A(mm)_ | Part No. i 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — SD3114 Series 
4.7 4.9 0.77 1.14 251 = 513-1561-1-ND 1.57 1.43 1.07 |513-1561-2-ND 4,100 846.00/M SD3114-4R7-R 
6.8 6.72 0.71 0.98 296 = 513-1562-1-ND 1.57 1.43 1.07 |513-1562-2-ND 4,100 846.00/M SD3114-6R8-R 
10 10.4 0.57 0.78 458 _ 513-1563-1-ND 1.57 1.43 1.07 |513-1563-2-ND 4,100 846.00/M $D3114-100-R 
Fig. 2 — SD3814 Series 
47 4.276 1.06 1.29 141 — 513-1564-1-ND 1.68 1.53 1.14 |513-1564-2-ND 4,150 900.00/M SD3814-4R7-R 
Fig. 3 — SD53 Series 
2.00 2.00 2.64 3.30 23 = 513-1453-1-ND 99 -90 .67  |513-1453-2-ND 2,600 419.00/M SD53-2R0-R 
3.30 3.30 2.26 2.60 29 = 513-1454-1-ND 99 -90 .67  |513-1454-2-ND 2,600 419.00/M SD53-3R3-R 
4.70 4.70 2.01 2.10 39 = 513-1455-1-ND 99 -90 .67  |513-1455-2-ND 2,600 419.00/M SD53-4R7-R 
6.80 6.80 1.65 1.85 59 = 513-1456-1-ND 99 -90 .67  |513-1456-2-ND 2,600 419.00/M SD53-6R8-R 
10.0 10.0 1.41 1.40 77 = 513-1457-1-ND 99 -90 -67 |513-1457-2-ND 2,600 419.00/M SD53-100-R 
15.0 15.0 1.10 1.10 122 = 513-1458-1-ND 99 -90 .67  |513-1458-2-ND 2,600 419.00/M SD53-150-R 
22.0 22.0 0.81 0.94 179 = 513-1459-1-ND 99 -90 .67  |513-1459-2-ND 2,600 419.00/M SD53-220-R 
47.0 47.0 0.64 0.64 303 — 513-1460-1-ND 99 -90 .67  |513-1460-2-ND 2,600 419.00/M SD53-470-R 
68.0 68.0 0.52 0.58 452 = 513-1461-1-ND 99 -90 .67 |513-1461-2-ND 2,600 419.00/M SD53-680-R 
100 100 0.44 0.45 689 _ 513-1462-1-ND 99 -90 -67  |513-1462-2-ND 2,600 419.00/M SD53-101-R 
Fig. 4 — SD6020 Series 
41 3.9 2.22 1.95 47.5 2.0 513-1463-1-ND 98 89 .66 |513-1463-2-ND 2,600 413.00/M SD6020-4R1-R 
6.2 6.5 1.63 1.40 80.0 2.0 513-1464-1-ND 98 89 .66 |513-1464-2-ND 2,600 413.00/M SD6020-6R2-R 
10 9.7 1.39 1.20 103.3 2.0 513-1465-1-ND 98 89 .66 |513-1465-2-ND 2,600 413.00/M SD6020-100-R 
47 45 0.61 0.54 495.8 2.0 513-1468-1-ND 98 89 -66 |513-1468-2-ND 2,600 413.00/M SD6020-470-R 
Fig. 4 — SD6030 Series 
20 2.7 4.08 2.60 13 3.0 513-1471-1-ND 98 89 .66 |513-1471-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-2R7-R 
3.3 3.3 3.54 2.40 18 3.0 513-1472-1-ND 98 89 66 |513-1472-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-3R3-R 
4.2 41 3.11 2.20 23 3.0 513-1473-1-ND 98 89 .66 |513-1473-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-4R2-R 
10 9.3 2.15 1.30 48 3.0 513-1475-1-ND 98 89 .66 |513-1475-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-100-R 
22 20.4 1.57 0.90 90 3.0 513-1477-1-ND 98 89 -66 | 513-1477-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-220-R 
44 44.0 1.10 0.62 185 3.0 513-1478-1-ND 98 89 .66 |513-1478-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-440-R 
68 65.6 0.92 0.52 263 3.0 513-1479-1-ND 98 89 .66 |513-1479-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-680-R 
100 94.4 0.76 0.42 385 3.0 513-1480-1-ND 98 89 -66 |513-1480-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-101-R 
Fig. 5 — SD7030 Series 
3.3 3.3 3.7 3.00 20 — 513-1481-1-ND 1.17 1.07 .80 |513-1481-2-ND 1,500 495.00/M SD7030-3R3-R 
5.0 4.9 3.2 2.40 26 = 513-1482-1-ND 1.17 1.07 -80 |513-1482-2-ND 1,500 495.00/M SD7030-5R0-R 
7.3 7.0 2.3 2.10 45 = 513-1483-1-ND 1.17 1.07 .80 |513-1483-2-ND 1,500 495.00/M SD7030-7R3-R 
10 10.0 2.1 1.70 54 = 513-1485-1-ND 1.17 1.07 .80 |513-1485-2-ND 1,500 495.00/M $D7030-100-R 
22 21.0 1.4 1.20 107 _ 513-1486-1-ND 1.17 1.07 -80 |513-1486-2-ND 1,500 495.00/M $D7030-220-R 
68 66.6 0.85 0.65 253 = 513-1488-1-ND 1.17 1.07 -80 |513-1488-2-ND 1,500 495.00/M $D7030-680-R 
Fig. 6 — SD8328 Series 
3.3 3.4 6.1 4.0 14 3.0 513-1491-1-ND 1.07 97 .72  |513-1491-2-ND 1,280 450.00/M SD8328-3R3-R 
47 5.0 4.5 3.6 19 3.0 513-1492-1-ND 1.07 97 .72  |513-1492-2-ND 1,280 450.00/M SD8328-4R7-R 
7.3 7.6 3.4 2.9 30 3.0 513-1493-1-ND 1.07 97 .72 |513-1493-2-ND 1,280 450.00/M SD8328-7R3-R 
10 9.1 3.3 2.6 36 3.0 513-1494-1-ND 1.07 97 .72 |513-1494-2-ND 1,280 450.00/M SD8328-100-R 
15 14.5 2.35 2.0 53 3.0 513-1495-1-ND 1.07 97 -72_|513-1495-2-ND 1,280 450.00/M SD8328-150-R 
22 2 Akal 1.85 17 76 3.0 513-1496-1-ND 1.07 97 .72 |513-1496-2-ND 1,280 450.00/M SD8328-220-R 
33 31.9 1.45 1.4 120 3.0 513-1497-1-ND 1.07 97 .72  |513-1497-2-ND 1,280 450.00/M $D8328-330-R 
47 44.9 1.30 1.2 150 3.0 513-1498-1-ND 1.07 97 .72 |513-1498-2-ND 1,280 450.00/M SD8328-470-R 
100 97.0 0.80 0.8 330 3.0 513-1500-1-ND 1.07 7 .72  |513-1500-2-ND 1,280 450.00/M SD8328-101-R 
Fig. 6 — SD8350 Series 
47 4.2 4.10 5.5 18.5 4.5 513-1501-1-ND AZ 1.07 -80 |513-1501-2-ND 750 371.25 |SD8350-4R7-R 
6.8 6.8 3.90 44 20.8 4.5 513-1502-1-ND 1.17 1.07 -80 |513-1502-2-ND 750 371.25 SD8350-6R8-R 
10 9.9 3.20 4.0 31.4 4.5 513-1503-1-ND 1.17 1.07 .80 |513-1503-2-ND 750 371.25 |SD8350-100-R 
22 20.4 1.80 2.6 63.5 4.5 513-1504-1-ND 1.17 1.07 .80 |513-1504-2-ND 750 371.25 SD8350-220-R 
47 44.9 1.30 1.8 130 4.5 513-1505-1-ND 1.17 1.07 -80 | 513-1505-2-ND 750 371.25 SD8350-470-R 
68 65.1 1.00 1.5 200.8 4.5 513-1506-1-ND TAZ 1.07 .80 |513-1506-2-ND 750 371.25 |SD8350-680-R 
100 99.7 0.80 1.3 308.0 4.5 513-1507-1-ND 1.17 1.07 -80 |513-1507-2-ND 750 371.25 | SD8350-101-R 
Fig. 7 — LDSO705 Series 
4.7 5.08 3.32 3.53 21 = 513-1445-1-ND 1.31 1.20 .89  |513-1445-2-ND 1,000 555.00 |LDSO705-4R7M-R 
10.0 9.30 2.54 2.61 36 = 513-1446-1-ND 1.31 1.20 .89 |513-1446-2-ND 1,000 555.00 |LDS0705-100M-R 
15.0 14.78 2.04 2.07 56 = 513-1447-1-ND 1.31 1.20 .89  |513-1447-2-ND 1,000 555.00 |LDS0705-150M-R 
47.0 45.71 1.21 1.18 158 = 513-1449-1-ND 1.31 1.20 .89 |513-1449-2-ND 1,000 555.00 |LDS0705-470M-R 
150.0 152.0 0.649 0.645 554 = 513-1451-1-ND 1.31 1.20 -89 |513-1451-2-ND 1,000 555.00 |LDS0705-151M-R 
220.0 216.5 0.584 0.541 680 = 513-1452-1-ND 1.31 1.20 -89 |513-1452-2-ND 1,000 555.00 _|LDS0705-221M-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.1V, 0.0Adc. Note (2): Irms: DC current for an approximate AT of 40°C (LDS0705 30°C) without core loss. It is recommended that the temperature of the part not 
exceed 125°C under worst case operating conditions verified in the end application. Note (3): Isat Amperes peak for approximately 30% rolloff @20°C (SD3114 and SD3814 Series), 30% rolloff @25°C (SD53), 35% rolloff 
@25°C (SD6020, SD6030, SD7030, SD8328, SD8350 Series), 15% rolloff @25°C (LDS0705 Series) 
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C COILTRONICS" Shielded Low Profile High Current er 
Power Inductors (SMD) of 
Specifications: 
* Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds maximum 
Dim. - mm Dim. - mm Frequency Operating Ambient Frequency Operating Ambient 
Series A B [c} Series A B c Series Range Temperature Range Series Range Temperature Range 
FP0705 7.0 7.0 4.95 FP1109 11.2 11.2 9.0 FP0705 Up to 2MHz -40°C ~ 125°C FP3 Up to 2MHz -40°C ~ 155°C 
FP0708 7.0 8.5 7.2 FP3 67 7.3 3.0 FP0708 Up to 2MHz -40°C ~ 125°C -40°C ~ 125° 
Dene 762 | 740 | 496 | |tpssoe eee aes lee aerh 4 ors ps iets: FP1308 | Upto 2MHz 40°C ~ 125°C 
FP0807 7.4 7.6 7.0 HC7 13.0 13.8 55 i : HC7 1kHz ~ 500kHz -40°C ~ 155°C 
FP1005 jo2 | 70 | 495 | |Hcep to.4 | 104 | 35 | |FP807 | Upto 2MHz AG Oe lee HC8LP | 1kHz~500kKHz] — -40°C ~ 155°C 
FP1006 (R1) 10.2 8.0 6.0 HC9 (0.20 ~ 1.5yH) 13.4 13.4 75 FP1005 Up to 2MHz -40°C ~ 125°C 
FP1006 (R2) 10.0 8.0 6.0 = = HC9 1kHz ~ 500kHz -40°C ~ 155°C 
FP1007 (R1) 78 10.2 68 HC9Q (2.2 ~ 47.0u1H) 13.1 13.8 75 FP1006 Up to 2MHz -40°C ~ 125°C HEPOTOL Tater T0CERC 
FP1007 (R2) 78 | 102 | 63 HCP0704 (1.0yH) 6.8 6.8 4.2 FP1007 Up to 2MHz -40°C ~ 125°C PHOEMNE iad 
FP1007 (R3) 73 | 102 | 73 HCP0704 (2.3~4.7HH) | 68 | 68 | 4.0 FP1105 | Up to 2MHz -40°C ~ 125°C HCP0805 | Up to 2MHz -40°C ~ 125°C 
FP1105 11.0 7 80 | 4.9 | |HCPO80S 74 | 77 | 60 | | oe | cy So 7 HCP1104 | Up to 1MHz -55°C ~ 125°C 
FP1107 (Rt) 72 | 11.0 | 7.5 | [HCP1104 10.0 | 11.5 | 4.0 p to 2MHz “40°C ~ 125°C 
FP1107 (R2) 7.2 11.0 7.2 HCP1305 12.9 13.8 5.0 FP1109 Up to 2MHz -40°C ~ 125°C HCP1305 Up to 1MHz -55°C ~ 125°C 
Inductance OCL(1) IRms(2) Isat(3) DCR Cut Tape Price Each Tape and Reel Coiltronics 
(yH) +20% (uH) | Amperes | Amperes Peak (mQ) 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
NEW! FP0O705R1 Series, Halogen Free — FLAT PAC™ NEW! 
.072 .072 43 65 0.25 10% 513-1596-1-ND 1.60 1.46 1.08 |513-1596-2-ND 950 641.25 | FPO705R1-R07-R 
-105 -105 43 44 0.25 +10% 513-1597-1-ND 1.60 1.46 1.08 |513-1597-2-ND 950 641.25 |FPO705R1-R10-R 
120 -120 43 37 0.25 +10% 513-1598-1-ND 1.60 1.46 1.08 |513-1598-2-ND 950 641.25 |FPO705R1-R12-R 
-150 150 43 30 0.25 +10% 513-1599-1-ND 1.60 1.46 1.08 |513-1599-2-ND 950 641.25 |FPO705R1-R15-R 
-180 -180 43 25 0.25 +10% 513-1600-1-ND 1.60 1.46 1.08 | 513-1600-2-ND 950 641.25 | FPO0705R1-R18-R 
-220 220 43 20 0.25 +10% 513-1601-1-ND 1.60 1.46 1.08 | 513-1601-2-ND 950 641.25 _|FPO705R1-R22-R 
NEW! FP0705R2 Series, Halogen Free — FLAT PAC™ NEW! 
.072 .072 38 65 0.32 +9.4% 513-1602-1-ND 1.60 1.46 1.08 |513-1602-2-ND 950 641.25 | FPO705R2-R07-R 
-105 -105 38 44 0.32 +9.4% 513-1603-1-ND 1.60 1.46 1.08 |513-1603-2-ND 950 641.25 | FPO705R2-R10-R 
120 -120 38 37 0.32 +9.4% 513-1604-1-ND 1.60 1.46 1.08 |513-1604-2-ND 950 641.25 | FPO705R2-R12-R 
-150 -150 38 30 0.32 +9.4% 513-1605-1-ND 1.60 1.46 1.08 |513-1605-2-ND 950 641.25 |FPO705R2-R15-R 
-180 -180 38 25 0.32 +9.4% 513-1606-1-ND 1.60 1.46 1.08 | 513-1606-2-ND 950 641.25 | FPO705R2-R18-R 
-220 220 38 20 0.32 +9.4% 513-1607-1-ND 1.60 1.46 1.08 |513-1607-2-ND 950 641.25 | FPO705R2-R22-R 
NEW! FP0O705R3 Series, Halogen Free — FLAT PAC™ NEW! 
.072 .072 32 65 0.46 +6.5% 513-1608-1-ND 1.60 1.46 1.08 |513-1608-2-ND 950 641.25 | FPO705R3-R07-R 
-105 -105 32 44 0.46 +6.5% 513-1609-1-ND 1.60 1.46 1.08 |513-1609-2-ND 950 641.25 | FPO705R3-R10-R 
-120 120 32 37 0.46 +6.5% 513-1610-1-ND 1.60 1.46 1.08 |513-1610-2-ND 950 641.25 |FPO705R3-R12-R 
-150 .150 32 30 0.46 +6.5% 513-1611-1-ND 1.60 1.46 1.08 |513-1611-2-ND 950 641.25 | FPO705R3-R15-R 
-180 -180 32 25 0.46 +6.5% 513-1612-1-ND 1.60 1.46 1.08 |513-1612-2-ND 950 641.25 | FPO705R3-R18-R 
-220 220 32 20 0.46 +6.5% 513-1613-1-ND 1.60 1.46 1.08 | 513-1613-2-ND 950 641.25 | FPO705R3-R22-R 
NEW! FP0708 Series, Halogen Free — FLAT PAC™ NEW! 
.072 .072 44 90 0.35 +8.6% 513-1614-1-ND 1.70 1.55 1.16 |513-1614-2-ND 640 460.80 | FP0708R1-R07-R 
09 .09 44 75 0.35 +8.6% 513-1615-1-ND 1.70 1.55 1.16 |513-1615-2-ND 640 460.80 | FP0708R1-RO9-R 
-105 105 44 68 0.35 +8.6% 513-1616-1-ND 1.70 1.55 1.16 |513-1616-2-ND 640 460.80 | FPO708R1-R10-R 
120 120 44 59 0.35 +8.6% 513-1617-1-ND 1.70 1.55 1.16 |513-1617-2-ND 640 460.80 | FPO708R1-R12-R 
-150 -150 44 47 0.35 +8.6% 513-1618-1-ND 1.70 1.55 1.16 |513-1618-2-ND 640 460.80 | FP0708R1-R15-R 
-190 -190 44 37 0.35 +8.6% 513-1619-1-ND 1.70 1.55 1.16 |513-1619-2-ND 640 460.80 _| FP0708R1-R20-R 
NEW! FP0805 Series, Halogen Free — FLAT PAC™ NEW! 
.032 .032 65 110 0.17 17% 513-1590-1-ND 1.70 1.55 1.16 |513-1590-2-ND 950 684.00 | FP0805R1-RO3-R 
.058 .058 65 83 0.17 £17% 513-1591-1-ND 1.70 1.55 1.16 |513-1591-2-ND 950 684.00 | FP0805R1-RO6-R 
.072 .072 65 67 0.17 £17% 513-1592-1-ND 1.70 1.55 1.16 |513-1592-2-ND 950 684.00 | FP0805R1-R07-R 
-100 -100 65 50 0.17 £17% 513-1593-1-ND 1.70 1.55 1.16 |513-1593-2-ND 950 684.00 | FPO0805R1-R10-R 
-200 -200 65 20 0.17 17% 513-1594-1-ND 1.70 1.55 1.16 |513-1594-2-ND 950 684.00 | FP0805R1-R20-R 
NEW! FP0807 Series, Halogen Free — FLAT PAC™ NEW! 
2 120 410% 49 66 0.50 +6% 513-1626-1-ND 1.70 1.55 1.16 |513-1626-2-ND 600 432.00 |FP0807R1-R12-R 
22 -220 +10% 49 35 0.50 +6% 513-1627-1-ND 1.70 1.55 1.16 |513-1627-2-ND 600 432.00 | FP0807R1-R22-R 
NEW! FP1005R1 Series, Halogen Free — FLAT PAC™ NEW! 
.085 .085 53 90 0.39 +7.7% 513-1565-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1565-2-ND 950 698.25 |FP1005R1-R08-R 
-100 -100 53 73 0.39 +7.7% 513-1566-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1566-2-ND 950 698.25 |FP1005R1-R10-R 
-120 120 53 60 0.39 +7.7% 513-1567-1-ND 1.74 1.58 1.18  |513-1567-2-ND 950 698.25 |FP1005R1-R12-R 
-150 .150 53 47 0.39 +7.7% 513-1568-1-ND 1.74 1.58 1.18 | 513-1568-2-ND 950 698.25 |FP1005R1-R15-R 
-220 220 53 33 0.39 +7.7% 513-1569-1-ND 1.74 1.58 1.18  |513-1569-2-ND 950 698.25 | FP1005R1-R22-R 
NEW! FP1005R2 Series, Halogen Free — FLAT PAC™ NEW! 
.085 085 50 90 0.47 +6.7% 513-1570-1-ND 1.74 1.58 1.18  |513-1570-2-ND 950 698.25 | FP1005R2-R08-R 
-100 -100 50 73 0.47 +6.7% 513-1571-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1571-2-ND 950 698.25 |FP1005R2-R10-R 
120 -120 50 60 0.47 +6.7% 513-1572-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1572-2-ND 950 698.25 |FP1005R2-R12-R 
-150 -150 50 47 0.47 +6.7% 513-1573-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1573-2-ND 950 698.25 | FP1005R2-R15-R 
-220 220 50 33 0.47 +6.7% 513-1574-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1574-2-ND 950 698.25 | FP1005R2-R22-R 
NEW! FP1005R3 Series, Halogen Free — FLAT PAC™ NEW! 
.085 -085 45 90 0.55 +5.4% 513-1575-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1575-2-ND 950 698.25 | FP1005R3-R08-R 
-100 -100 45 73 0.55 +5.4% 513-1576-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1576-2-ND 950 698.25 |FP1005R3-R10-R 
120 -120 45 60 0.55 +5.4% 513-1577-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1577-2-ND 950 698.25 |FP1005R3-R12-R 
-150 -150 45 47 0.55 +5.4% 513-1578-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1578-2-ND 950 698.25 | FP1005R3-R15-R 
-220 220 45 33 0.55 +5.4% 513-1579-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1579-2-ND 950 698.25 | FP1005R3-R22-R 
NEW! FP1006R1 Series, Halogen Free — FLAT PAC™ NEW! 
.085 .085 53 100 0.27 12% 513-1580-1-ND 1.74 1.58 1.18  |513-1580-2-ND 850 624.75 |FP1006R1-RO8-R 
-100 -100 53 85 0.27 +12% 513-1581-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1581-2-ND 850 624.75 |FP1006R1-R10-R 
120 -120 53 71 0.27 +12% 513-1582-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1582-2-ND 850 624.75 |FP1006R1-R12-R 
-160 -160 53 55 0.27 12% 513-1583-1-ND 1.74 1.58 1.18 | 513-1583-2-ND 850 624.75 |FP1006R1-R16-R 
-220 220 53 38 0.27 +12% 513-1584-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1584-2-ND 850 624.75 _|FP1006R1-R22-R 
NEW! FP1006R2 Series, Halogen Free — FLAT PAC™ NEW! 
.085 085 45 100 0.36 +8.6% 513-1585-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1585-2-ND 850 624.75 |FP1006R2-R08-R 
-100 -100 45 85 0.36 +8.6% 513-1586-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1586-2-ND 850 624.75 |FP1006R2-R10-R 
120 120 45 71 0.36 +8.6% 513-1587-1-ND 1.74 1.58 1.18 | 513-1587-2-ND 850 624.75 |FP1006R2-R12-R 
-160 -160 45 55 0.36 +8.6% 513-1588-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1588-2-ND 850 624.75 |FP1006R2-R16-R 
-220 220 45 38 0.36 +8.6% 513-1589-1-ND 1.74 1.58 1.18  |513-1589-2-ND 850 624.75 | FP1006R2-R22-R 
NEW! FP1007 Series, Halogen Free — FLAT PAC™ NEW! 
12 -120 +10% 51 81 0.48 +8% 513-1631-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1631-2-ND 750 551.25 |FP1007R2-R12-R 
15 -150 +10% 61 76 0.29 +8% 513-1648-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1648-2-ND 650 477.75 |FP1007R3-R15-R 
Ay -170 +10% 60 58 0.29 +10% 513-1628-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1628-2-ND 700 514.50 |FP1007R1-R17-R 
22 215 410% 51 50 0.48 +8% 513-1632-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1632-2-ND 750 551.25 |FP1007R2-R22-R 
22 215 +10% 60 50 0.29 +10% 513-1629-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1629-2-ND 700 514.50 | FP1007R1-R22-R 
22 215 +10% 61 50 0.29 +8% 513-1649-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1649-2-ND 650 477.75 |FP1007R3-R22-R 
30 -300 +10% 51 32 0.48 +8% 513-1633-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1633-2-ND 750 551.25 |FP1007R2-R30-R 
30 -300 +10% 60 32 0.29 +10% 513-1630-1-ND 1.74 1.58 1.18 | 513-1630-2-ND 700 514.50 | FP1007R1-R30-R 
30 -300 +10% 61 35 0.29 +8% 513-1650-1-ND 1.74 1.58 1.18 | 513-1650-2-ND 650 477.75 _|FP1007R3-R30-R 
Note (1): OCL; Open Circuit Inductance at no load, see data sheet for test parameters Note (2): IRjs; Ampere rating for normal operation without core related losses 
Note (3): Isat; Saturation Ampere rating, see data sheet for percentage rolloff (Continued) 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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C couTRONics’) Shielded Low Profile High Current Power Inductors (SMD) (cont) @PReel° | Ass 
Inductance OCL(1) IRms(2) IsaT(3) DCR Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(uH) +20% (uH) | Amperes | Amperes Peak (mQ) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
NEW! FP1105 Series, Halogen Free — FLAT PAC™ NEW! 
-100 -100 46 81 0.35 +8.6% 513-1620-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1620-2-ND 900 661.50 |FP1105R1-R10-R 
120 -120 46 66 0.35 +8.6% 513-1621-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1621-2-ND 900 661.50 |FP1105R1-R12-R 
-150 -150 46 54 0.35 +8.6% 513-1622-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1622-2-ND 900 661.50 |FP1105R1-R15-R 
192 192 46 42 0.35 +8.6% 513-1623-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1623-2-ND 900 661.50 |FP1105R1-R20-R 
226 226 46 39 0.35 +8.6% 513-1624-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1624-2-ND 900 661.50 | FP1105R1-R22-R 
NEW! FP1107 Series, Halogen Free — FLAT PAC™ NEW! 
AS -150 +10% 42 70 0.47 +6.4% 513-1637-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1637-2-ND 640 470.40 |FP1107R2-R15-R 
23 -230 410% 55 45 0.29 +10% 513-1634-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1634-2-ND 640 470.40 |FP1107R1-R23-R 
30 -300 +10% 42 35 0.47 +6.4% 513-1638-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1638-2-ND 640 470.40 |FP1107R2-R30-R 
-30 -300 +10% 55 35 0.29 +10% 513-1635-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1635-2-ND 640 470.40 |FP1107R1-R30-R 
40 -400 +10% 42 25 0.47 +6.4% 513-1639-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1639-2-ND 640 470.40 _|FP1107R2-R40-R 
51 -510 +10% 55 18 0.29 +10% 513-1636-1-ND 1.74 1.58 1.18 |513-1636-2-ND 640 470.40 | FP1107R1-R51-R 
NEW! FP1109 Series, Halogen Free — FLAT PAC™ NEW! 
27 .270 +10% 35 51 42 410% 513-1640-1-ND 1.85 1.68 1.25 |513-1640-2-ND 350 273.00 |FP1109-R27-R 
33 311 410% 35 44 42 +10% 513-1641-1-ND 1.85 1.68 1.25 |513-1641-2-ND 350 273.00 |FP1109-R33-R 
1.0 -950 +10% 35 1415) 42 410% 513-1642-1-ND 1.85 1.68 1.25 |513-1642-2-ND 350 273.00 _|FP1109-1RO-R 
FP1308 Series — FLAT PAC™ 
210 210 68 72 0.24 Max. 513-1441-1-ND 2.31 2.10 1.56 |513-1441-2-ND 400 390.00 |FP1308-R21-R 
-320 320 68 45 0.24 Max. 513-1443-1-ND 2.31 2.10 1.56 |513-1443-2-ND 400 390.00 |FP1308-R32-R 
-440 -440 68 32 0.24 Max. 513-1444-1-ND 2.31 2.10 1.56 |513-1444-2-ND 400 390.00 | FP1308-R44-R 
FP3 Series — FLAT PAC™ 
-470 440 10.9 11.6 3.67 Max. 513-1553-1-ND 2.24 2.04 1.52 |513-1553-2-ND 1,700 945.00/M_ |FP3-R47-R 
-680 .720 9.72 9.0 4.63 Max. 513-1554-1-ND 2.24 2.04 1.52 |513-1554-2-ND 1,700 945.00/M_ |FP3-R68-R 
1.0 1.10 6.26 9.5 11.2 Max. 513-1149-1-ND 2.24 2.04 1.52 |513-1149-2-ND 1,700 945.00/M_ |FP3-1RO-R 
2.0 2.00 5.40 6.9 15.0 Max. 513-1151-1-ND 2.24 2.04 1.52 |513-1151-2-ND 1,700 945.00/M |FP3-2RO0-R 
3.3 3.20 3.63 5.5 30.0 Max. 513-1152-1-ND 1.88 1.71 1.28 |513-1152-2-ND 1,700 795.00/M__|FP3-3R3-R 
47 4.70 3.23 4.2 40.0 Max. 513-1150-1-ND 1.88 Ayal 1.28 |513-1150-2-ND 1,700 795.00/M_ |FP3-4R7-R 
8.2 8.50 2.91 2.6 74.0 Max. 513-1552-1-ND 1.88 nbyAil 1.28 | 513-1552-2-ND 1,700 795.00/M_ |FP3-8R2-R 
15.0 14.9 2.22 2.0 127 Max. 513-1551-1-ND 1.88 1.71 1.28 |513-1551-2-ND 1,700 795.00/M__|FP3-150-R 
HC7 Series — High Current 7 
1.0 1.05 20.30 19.6 2.1 Max. 513-1164-1-ND 3.32 3.02 2.25 |513-1164-2-ND 610 855.83 |HC7-1R0-R 
2.2 2.58 13.00 12.5 5.2 Max. 513-1166-1-ND 3.32 3.02 2.25 |513-1166-2-ND 610 855.83 |HC7-2R2-R 
4.7 4.81 9.80 9.2 9.0 Max. 513-1165-1-ND 3.32 3.02 2.25 |513-1165-2-ND 610 855.83 _|HC7-4R7-R 
HC8LP Series — High Current 8LP (Low Profile) 
33.0 32.10 2.3 21 224 Max. 513-1341-1-ND 3.32 3.02 2.25 |513-1341-2-ND 800 1224.00 | HC8LP-330-R 
HC9 Series — High Current 9 
0.20 0.218 46.7 65 0.50 Max. 513-1356-1-ND 2.34 2.13 1.59 |513-1356-2-ND 450 445.50 |HC9-R20-R 
0.47 0.544 33.7 40 0.88 Max. 513-1357-1-ND 2.34 2.13 1.59 |513-1357-2-ND 450 445.50 |HC9-R47-R 
1.0 1.04 23.7 28 1.87 Max. 513-1347-1-ND 2.34 2.13 1.59 |513-1347-2-ND 450 445.50 |HC9-1R0-R 
1.5 1.70 21.0 22 2.27 Max. 513-1348-1-ND 2.34 2.13 1.59 |513-1348-2-ND 450 445.50 |HC9-1R5-R 
2.2 2.53 17.2 18 3.37 Max. 513-1350-1-ND 2.34 2.13 1.59 |513-1350-2-ND 450 445.50 | HC9-2R2-R 
3.3 3.52 14.3 15 4.87 Max. 513-1352-1-ND 2.34 2.13 1.59 |513-1352-2-ND 450 445.50 |HC9-3R3-R 
4.3 4.67 13.0 13.2 5.90 Max. 513-1354-1-ND 2.34 2.13 1.59 |513-1354-2-ND 450 540.00 |HC9-4R3-R 
6.8 7.45 10.3 11.4 9.40 Max. 513-1355-1-ND 2.34 2.13 1.59 |513-1355-2-ND 450 445.50 |HC9-6R8-R 
10.0 10.9 8.50 8.6 14.0 Max. 513-1346-1-ND 2.34 2.13 1.59 |513-1346-2-ND 450 445.50 |HC9-100-R 
22.0 22.4 6.30 6.0 25.7 Max. 513-1349-1-ND 2.34 2.13 1.59 | 513-1349-2-ND 450 445.50 | HC9-220-R 
33.0 34.5 4.42 48 48.8 Max. 513-1351-1-ND 2.34 2.13 1.59 |513-1351-2-ND 450 445.50 |HC9-330-R 
47.0 49.2 3.65 3.9 72.3 Max. 513-1353-1-ND 2.34 2.13 1.59 |513-1353-2-ND 450 445.50 _|HC9-470-R 
NEW! HCP0704 Series, Halogen Free NEW! 
1.0 1.00 +25% 12 17 6.2 10% 513-1643-1-ND 2.27 2.07 1.54 |513-1643-2-ND 1,000 960.00 |HCP0704-1RO0-R 
2.3 2.30 +25% 75 11.5 16.5 +10% 513-1644-1-ND 2.27 2.07 1.54 |513-1644-2-ND 1,000 960.00 |HCP0704-2R3-R 
4.7 4.70 +25% 5.0 8.0 29.5 +10% 513-1645-1-ND 2.27 2.07 1.54 | 513-1645-2-ND 1,000 960.00 _|HCP0704-4R7-R 
NEW! HCP0805 Series, Halogen Free NEW! 
1.0 1.00 14.5 22 5.8 +6% 513-1646-1-ND 2.38 2.17 1.61 513-1646-2-ND 700 703.50 |HCP0805-1R0-R 
2.2 2.20 10 14 11.2 46% 513-1647-1-ND 2.38 2.17 1.61 513-1647-2-ND 700 703.50 | HCP0805-2R2-R 
HCP1104 Series — High Current, Pressed Iron Core (1104 Pkg) 
0.36 0.36 30 40 1.2 Max. 513-1372-1-ND 3.15 2.87 2.13  |513-1372-2-ND 950 1264.45 |HCP1104-R36-R 
0.56 0.56 25 32 1.8 Max. 513-1374-1-ND 3.15 2.87 2.13  |513-1374-2-ND 950 1264.45 |HCP1104-R56-R 
0.90 0.90 22 25 2.5 Max. 513-1375-1-ND 3.15 2.87 2.13 |513-1375-2-ND 950 1264.45 _|HCP1104-R90-R 
HCP1305 Series — High Current, Pressed Iron Core (1305 Pkg) 
0.47 0.47 38 65 1.3 Max. 513-1379-1-ND 2.38 2.17 1.61 513-1379-2-ND 400 402.00 |HCP1305-R47-R 
0.56 0.56 36 55 1.5 Max. 513-1380-1-ND 2.38 2.17 1.61 513-1380-2-ND 400 402.00 |HCP1305-R56-R 
1.0 1.0 29 50 2.5 Max. 513-1376-1-ND 2.38 2.17 1.61 513-1376-2-ND 400 402.00 |HCP1305-1R0-R 
1.5 1.5 23 48 4.1 Max. 513-1377-1-ND 2.38 2.17 1.61 513-1377-2-ND 400 402.00 |HCP1305-1R5-R 
2.2 2.2 20 32 5.5 Max. 513-1378-1-ND 2.38 2% 1.61 513-1378-2-ND 400 402.00 |HCP1305-2R2-R 


Note (1): OCL; Open Circuit Inductance at no load, see data sheet for test parameters Note (2): IRs; Ampere rating for normal operation without core related losses Note (3): Isat; Saturation Ampere rating, see data 
sheet for percentage rolloff 


High Current Power Inductors (SMD) — i Dimensions in mm 
HCF1305 Series 


Specifications: 


* Frequency Range: 100kHz ~ 1MHz 


* Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C Bottom View 
¢ Solder Reflow Temperature: 260°C maximum for 10 seconds 
DCR Cut Tape Tape and Reel 
Inductance OCL(1) IRMs(2) Isat(3) Typical _| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Coiltronics 

(uH) + 20% (uH) Amperes Amperes Peak (mQ) Part No. 1 10 100 Part No. 600 Part No. 
0.56 0.56 32.0 30.0 0.83 513-1509-1-ND 2.71 2.47 1.84 513-1509-2-ND 687.60 HCF1305-R56-R 
1.00 1.00 22.0 24.0 1.58 513-1510-1-ND 2.71 2.47 1.84 513-1510-2-ND 687.60 HCF1305-1R0-R 
1.80 1.80 16.3 18.0 2.58 §13-1512-1-ND 2.71 2.47 1.84 513-1512-2-ND 687.60 HCF1305-1R8-R 
2.20 2.20 16.3 15.0 2.58 513-1513-1-ND 2.71 2.47 1.84 513-1513-2-ND 687.60 HCF1305-2R2-R 
3.30 3.30 13.2 12.5 4.08 513-1515-1-ND 2.71 2.47 1.84 513-1515-2-ND 687.60 HCF1305-3R3-R 
4.00 4.00 10.9 12.0 6.0 513-1516-1-ND 2.71 2.47 1.84 513-1516-2-ND 687.60 HCF1305-4RO-R 
4.70 4.70 10.9 10.4 6.0 513-1517-1-ND 2.71 2.47 1.84 513-1517-2-ND 687.60 HCF1305-4R7-R 


Note (1): OCL: Open Circuit Inductance test parameters: 100kKHz, 0.1Vrms, 0.0Adc. OCL @ -40°C can be lower than OCL @20°C by 15% max. Note (2): Irms: DC current for an approximate DT of 40°C without core loss. 
Derating is necessary for AC currents. PCB layout, trace thickness and width, air-flow, and proximity of other heat generating components will affect the temperature rise. It is recommended that the temperature of the part 
not exceed 125°C under worst case operating conditions verified in the end application. Note (3): Isat: Amperes Peak for approximately 30% rolloff (@25°C). 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Cc comtronics’| High Current Power Inductors (Thru Hole) — HcPT1309 Series 


Specifications: * Frequency Range: up to 1MHz * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds maximum 


OcL(1) IsaT(3) 5 f 5 
nominal +/- | IRMs(2) | _ Peak 30% DCR (mo) Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each Coiltronics 4997 >< 1a = 

20% (uH) | Amperes | Roll-off @ 20°C | nom @ 20°C |B Cc D__|Part No. 1 10 100 _|Part No. age Gemeeiaeeel 
0.20 43.4 72.2 0.426 12.2 | 1.63 | 243 [513-1518-ND | 260 237 1.76 |HCPT1309-R20-R 
0.96 19.4 30.9 1.90 12.0 | 1.29 | 1.60 |513-1519-ND | 260 237 1.76 /HCPT1909-1R0-R op-~ 
1.59 13.7 24.4 3.82 11.8 | 1.15 | 1.40 /513-1520-ND | 260 237 1.76 |HCPT1309-1R5-R 
2.27 12.5 19.7 4.10 11.8 | 115 | 1.40 /513-1521-ND | 260 237 1.76 |HCPT1309-2R2-R 2 Bottom View 
3.31 11.4 16.7 4.80 11.8 | 1.15 | 1.40 |513-1522-ND | 260 2.37 1.76 _|HCPT1309-3R3-R 


Note: (1) OCL: Open Circuit Inductance test parameters: 100kHz, 0.1Vrms, 0.0Adc. Note: (2) IRms DC current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 
105°C under worst case operating conditions. Note: (3) IsAT Amperes Peak for approximately 30% roll-off (@25°C) See data sheet for additional roll-off ratings. 


Foil Technology, High Current Power Inductors (SMD) an 
Features: * Designed for high current, high frequency, low voltage applications where low DCR and high efficiency are needed. o HC1 13 13 10 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C (HC1 Series) * Operating Ambient Temperature Range: -40°C ~ D @Reel HoaLp | 192 192 | 41.18 
85°C (HC2LP Series) * Solder Reflow Temperature: 260°C maximum for 10 seconds maximum ¢ Frequency Range: 1kHz ~ 1MHz 7 2 s 


Inductance 
(uH) ocL(1) IRms(2) IsaT(3) DCR (mQ) _| Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
HC1 Series + 20% (uH) Amperes Amperes Peak | Max. @ 20°C | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
HC1 Series 
0.22 0.218 51.42 40.5 0.36 513-1160-1-ND 2.80 2.55 1.90 513-1160-2-ND 250 296.25 |HC1-R22-R 
1.0 1.12 28.01 25.4 1.23 2.80 2.55 1.90 250 296.25 |HC1-1RO-R 
ALY. 1.66 22.3 22.2 2.0 2.80 2.55 1.90 250 296.25 |HC1-1R7-R 
2.3 2.29 22.3 16.7 2.0 2.80 2.55 1.90 250 367.50 |HC1-2R3-R 
3.6 3.59 16.76 13.4 3.5 513-1157-1-ND 2.80 2.55 1.90 513-1157-2-ND 250 296.25 |HC1-3R6-R 
5.1 5.15 12.79 11.2 5.7 513-1158-1-ND 2.80 2.55 1.90 513-1158-2-ND 250 296.25 |HC1-5R1-R 
7.8 7.85 12.79 6.7 5.7 513-1159-1-ND 2.80 2.55 1.90 513-1159-2-ND 250 296.25 |HC1-7R8-R 
10 10.5 12.79 5.3 5.7 513-1153-1-ND 2.80 2.55 1.90 513-1153-2-ND 250 296.25 |HC1-100-R 
HC2LP Series 
1.0 1.15 33.0 42.50 1.3 513-1555-1-ND 4.26 3.87 _ 513-1555-2-ND 130 234.00 |HC2LP-1RO-R 
2.2 2.00 24.3 31.90 2.3 513-1161-1-ND 4.26 3.87 = 513-1161-2-ND 130 234.00 |HC2LP-2R2-R 
47 4.55 17.0 21.25 4.6 513-1162-1-ND 4.26 3.87 = 513-1162-2-ND 130 234.00 |HC2LP-4R7-R 
6.0 6.00 17.0 16.50 4.6 513-1163-1-ND 4.26 3.87 = 513-1163-2-ND 130 234.00 |HC2LP-6RO-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 300kHz, .25Vrms, 0.0 Adc and Isat. Note (2): IRMs Amperes for approximately AT of 40°C. DC current for an approximate AT of 40°C without core loss. Derating is 
necessary for AC currents. It is recommended that the temperature of the part not exceed 125°C under worst case operating conditions verified in the end application. Note (3): Isat Amperes Peak for approximately 30% 
roll-off at 20°C. 


Power Over Ethernet Transformers (SMD) 


Features: Versatile design allows multiple output variations. For use in IEEE 802.3af compliant applications, UPS, VoiP Phone, Wireless LAN Access 
points, Bluetooth® Access points. 


Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds maximum, 1500VAC isolation primary 
to secondary * Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.1Vrms, 0.0Adc ¢ Leakage Inductance: 200kHz, 0.01Vrms, 0.0Adc 


Cut Tape 
Inductance Output Ratings Leakage Inductance | Primary Current Price Each Digi-Key Coiltronics 
Wattage (uH) (Number of Outputs) x (V @ A) Typ. (uH) Peak (Adc) U 10 Part No. Part No. 
Flyback Topology 
13 100 (3) x 5.0V @ 0.90A 1.20 1.60 513-1105-1-ND 7.28 6.62 513-1105-2-ND 430.50 POE13W3X5.0-R 
13 100 (2) x 12.0V @ 0.60A 1.00 1.70 513-1103-1-ND 7.28 6.62 513-1103-2-ND 430.50 POE13W2X12-R 
13 100 WAz7.0 Cate TAA, 1.00 1.70 513-1107-1-ND 7.28 6.62 |513-1107-2-ND 430.50 POE13W3VERS-R 
13 100 V1:5.0V @ 1.6A, 2:3.3V @ 1.6A 1.20 1.70 513-1106-1-ND 7.28 6.62 513-1106-2-ND 430.50 POE13W2VERS-R 
NEW! Push-Pull Transformer 12-Pin (SMD) Digi@ Reel’ 
191 ee 
Inductance Input Output Amperes _| Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pri Coiltronics 
(uH) Voltage (VDC) | Voltage (VDC) (A) Part No. 1 10 100 Part No. 300 Part No. 
1254 5 12 0.250 513-1625-1-ND 8.66 7.87 5.86 |513-1625-2-ND 1098.00 CTX02-13665 
VERSA-PAC® Inductors/ sa = a {mm) = VP1, 2, VPH1 and VPH2 Series | VP3, 4, VPH4 and VP5 Series 
eries 
Transformers (SMD) = @ |_YPt,VPH1 12.9 13.0 62 
Specifications: D 9 Reel VP2, VPH2 16.3 16.8 7.8 
¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C VP3 Wa 22.3 8.4 
* Isolation Voltage: 500VAC VP4, VPH4 18.0 24.6 40.0 
¢ Frequency Range: 1MHz 
* Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds maximum VPS 21.0 28.5 10.8 
Inductance(1) Isat(2;3) Inms(2.4) Volt-pSec(5) Cut Tape 
(BASE) (BASE) (BASE) (BASE) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
#20% (yH) Max. (Amperes) | Typ.(Amperes) | Max. (uVs) | Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
3.4 4.59 2.08 65.6 513-1540-ND§ 8.91 8.10 6.03 = = — |VP5-0053-R 
5.7 1.41 1.26 33.7 513-1537-1-ND 7.21 6.55 4.88 513-1537-2-ND 300 913.50 |VP2-0116-R 
6.1 1.75 1.70 44.7 513-1539-ND§ 8.20 7.45 5.55 = = — |VP4-0075-R 
9.9 1.60 2.08 65.6 513-1193-ND§ 8.91 8.10 6.03 = = — |VP5-0155-R 
10.6 0.76 1.26 33.7 513-1192-1-ND 7.21 6.55 4.88 513-1192-2-ND 300 913.50 _|VP2-0216-R 
10.9 0.72 0.55 32.9 513-1559-1-ND 7.03 6.39 4.76 513-1559-2-ND 600 1782.00 |VPH1-0076-R 
11.2 0.59 1.47 27.7 513-1538-1-ND 7.42 6.74 5.02 513-1538-2-ND 200 627.00 |VP3-0138-R 
11.3 0.95 1.70 44.7 513-1558-ND§ 8.20 7.45 5.55 = = — |VP4-0140-R 
12.2 0.43 0.85 21.8 513-1191-1-ND 7.03 6.39 4.76 513-1191-2-ND 600 1782.00 |VP1-0190-R 
12.7 1.21 1.41 64.6 513-1541-ND§ 9.94 9.03 6.72 = = —__|VPH4-0075-R 
21.6 0.53 0.95 48.3 513-1560-1-ND 7.21 6.55 4.88 513-1560-2-ND 300 913.50 |VPH2-0216-R 
27.4 0.29 0.55 32.9 513-1194-1-ND 7.38 6.71 5.00 513-1194-2-ND 600 1782.00 |VPH1-0190-R 
159.65 0.11 1.41 64.6 513-1542-ND§t¢ 9.94 9.03 6.72 = = —__|VPH4-0860-R 


Note (1): Lsase = Nominal Inductance of a single winding. Note (2): lsase = is the lesser of Isat(ease) and IRms(ease) Note (3): Peak current that will result in 30% saturation of the core. This current value assumes that equal 
current flows in all six windings. Saturation current per winding may be calculated as follows: ISAT = 6 x IsaT(ease)/Number of windings driven. Note (4): IRs current that results in a surface temperature of approximately 
40°C above ambient. The 40°C rise occurs when the specified current flows through each of the six windings. Note (5): For multiple windings in series, the volt-sec Totat (Vs) capability varies as the number of windings in 
series (S): Volt-~sec totat = S x Volt-ysec(ease). For multiple windings in parallel, the Volt-usecond Tora (Vs) capability is as shown in the table above. t These devices are designed for feed-forward applications, 
where load current dominates magnetizing current § Bulk 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Shielded Surface Mount Power Inductors Digit Reel® 
Murata Power Solutions 
The 2900 and 4600 Series are bobbin-wound, shielded inductors suitable for power-line filtering found in con- Maximum] Maximum Tape and |Murata 
sumer electronics such as desktop computers, LED applications and GPS systems, as well as a vast range of | Induct- Dc Dc Dim. Cut Tape Reelt Power 
industrial and telecom applications including network hubs, bridges and routers, and high frequency wireless ance | Current | Resistance} A _ |Digi-Key Price Each Pricing | Solutions 
communication devices. The 4500 Series is a lower profile version of the 4600 Series. (uH) (A) (mQ) (mm) | Part No. i 10 50 1,000 Part No. 
Fig. 2 — 4500 Series 
0.28 8.0 9.0 3.55 |811-1160-1-ND| 96 84 74 | 455.00 |45281C 
0.54 7.0 1 3.55 |811-1164-1-ND) 96 84 74 | 455.00 |45541C 
1.0 6.0 14 3.55 |811-1153-1-ND) 96 84 74 | 455.00 |45102C 
2.2 45 26 3.55 |811-1157-1-ND) 96 84 74 | 455.00 |45222C 
3.3 3.7 34 3.55 |811-1161-1-ND| 96 84 74 | 455.00 |45332C 
6.8 2.6 66 3.55 |811-1165-1-ND| .91 80 70 | 429.00 |45682C 
10 22 82 3.55 |811-1154-1-ND) .91 80 70 | 429.00 |45103C 
22 1.35 180 3.55 |811-1158-1-ND} .91 80 70 | 429.00 |45223C 
Maximum} Maximum : anaes Tape and | Murata 33 1.25 250 3.55 |811-1162-1-ND 91 80 .70 429.00 | 45333C 
ae Patan rie a Seen RASAE CEH ane cower Pcs 68 0.82 510 3.55 |811-1166-1-ND| .91 80 70 | 429.00 |45683C 
(uH) (A) (mo) (mm) | Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 100 0.7 710 3.55 |811-1155-1-ND 91 80 .70 429.00 |45104C 
Fig. 1 — 2900 Series 220 0.5 1550 | 3.55 |811-1159-1-ND| .91 80 .70 | 429.00 /45224c 
1.0 6.0 16 4.0 [811-1133-1-ND] 1.05 92 80 | 494.00 ]29102C 330 0.35 2540 | 3.55 |811-1163-1-ND) .91 80 70 | 429.00 |45334C 
3.3 4.0 28 4.0 |811-1137-1-ND] 1.05 92 80 | 494.00 |29332C 680 0.26 5000 | 3.55 |811-1167-1-ND) .91 80 70 | 429.00 |45684C 
47 2.3 30 4.0 |811-1140-1-ND) 1.05 92 80 | 494.00 |29472C 1000 0.23 6500 | 3.55 |811-1156-1-ND| .91 80 70 | 429.00 |45105C 
10 1.8 45 4.0 |811-1134-1-ND) 1.05 92 80 | 494.00 |29103C Fig. 2 — 4600 Series 
33 1.0 120 4.0 |811-1138-1-ND| 1.05.92 80 | 494.00 | 20333 0.28 87 8.0 4.55 |811-1175-1-ND| 1.02 .89 78 | 481.00 |46281C 
ae. 0.85 170 4.0 Cee 1.05 892 = 80 | 494.00 /29473C 0.54 77 10 4.55 |811-1179-1-ND| 1.02 89 78 | 481.00 |46541C 
100 0.53 360 4.0 [SIMeiicoaEND) 1.05 .92 .80 | 494.00 /20104C 1.0 68 13 4.55 |811-1168-1-ND| 1.02 .89 78 | 481.00 |46102C 
330 0.32 1000 4.0 |811-1139-1-ND] 1.05 92 80 | 494.00 |29334C ae 5.0 ot 155 OEE 402.29 728.| -aat.oo |4eo22c 
470 0.26 1600 4.0 |811-1142-1-ND] 1.05 92 80 | 494.00 |29474Cc 38 pe 25 45s ARReeetn 4.02 .e9 78 | 4at.oo |asaac 
1000 0.18 4100 4.0 |811-1136-1-ND| 1.05 92 80 | 494.00 |29105C 
Fig. 1 — 29008 Bariad 6.8 3.4 52 4.55 |811-1180-1-ND) 96 84 74 | 455.00 |46682C 
1.0 46 13 3.15 )811-1143-1-ND] 1.05 92 80 | 494,00 |29L1020 10 24 66 4.55 Ellaucgae §<86 84 74) 455.00 /46108C 
3.3 2.6 25 3.15 |g11-1147-1-ND| 1.05 92 80 | 494.00 |29L332c 22 ane 120/455 Eimer) 8696 84 74) 455.00 | 462280 
47 22 31 3.15 }811-1150-1-ND| 1.05 92 80 | 494.00 |29L472c 33 1.45 190) 4.55 [EMISIZSND) §69606 8474 | 455.00 | 469336 
10 1.55 64 3.15 |811-1144-1-ND| 1.05 92 80 | 494.00 /29L103C 68 1.05 360 4.55 |811-1181-1-ND/ 96.84.74 | 455.00 | 46683C 
33 0.82 174 3.15 |811-1148-1-ND| 1.05 92 80 | 494.00 |29L333C 100 0.86 500 4.55 |811-1170-1-ND) 96 84 = 74 | 455.00 |46104C 
47 0.8 223 3.15 [811-1151-1-ND| 1.05 92 80 494.00 |29L473C 220 0.57 1050 4.55 |811-1174-1-ND .96 84 74 455.00 |46224C 
100 0.48 456 3.15 ]811-1145-1-ND| 1.05 92 80 | 494.00 |29L104C 330 0.46 1850 | 4.55 |811-1178-1-ND| .96 .84 .74 | 455.00 /46334C 
330 0.3 1670 | 3.15 |811-1149-1-ND| 1.05 .92 .80 | 494.00 |29L334C 680 0.32 3900 | 4.55 |811-1182-1-ND) 96 84 74 | 455.00 |46684C 
470 0.22 2410 | 3.15 ]811-1152-1-ND| 1.05 92 80 | 494.00 |29L474Cc 1000 0.27 4900 | 4.55 |811-1171-1-ND) 96 84 74 | 455.00 |46105C 
1000 0.14 6480 | 3.15 |811-1146-1-ND| 1.05 92 80 | 494.00 |29L105C_| + For Tape and Reel part number, change 4-ND to 2-ND. 


Axial and Radial Lead Inductors 


The 1100R Series is a general purpose range of inductors suitable for 
low to medium current applications. Their small footprint makes them 
ideal for high density applications where a chip inductor will not cope with 
the power requirements. 

The 1200LRS and 1200RS Series of inductors is suitable for power line 
filtering in low to medium current applications such as switching power 
supply circuits. The integral ferrite shield makes these devices ideal for 


Fig. 1 NEW! Fig.2 NEW! 


Fig. 3 NEW! 


protecting circuits susceptible to EMI. The 1200LRS Series is for lower 
current. The 1200RS Series is for higher current. 

The 1300R Series is a general purpose range of inductors suitable for 
low to medium current applications such as power supply and other 
general purpose filtering designs. 

The 1800 Series inductors are particularly suited to use with a wide 
variety of switching regulators. Offering high current handling with a low 


Fig.4 NEW! 


50 


10.5 =i 


At 


mounting height, the devices are ideal where space is 
at a premium. The 1800R Series is a Radial Lead version of the 1800 
Series, and features a small footprint. 

The 2200R Series is a general purpose range of inductors suitable for 
low to medium current applications. Their small footprint makes them 
ideal for high density applications where a chip inductor will not cope with 
the power requirement. 


Induct- | Maximum DC | Maximum DC Murata Induct- | Maximum DC | Maximum DC Murata 
ance Current Resistance | Digi-Key Price Each Power Solutions ance Current Resistance | Digi-Key Price Each Power Solutions 
(uH) (A) (Q) Part No. 1 10 50 | Part No. (uH) (A) (Q) Part No. 1 10 50 | Part No. 
NEW! Fig. 1 — 1100R Series — Radial Lead NEW! 100 0.35 1.10 811-2030-ND 31 .29 .28 |11R104C 
1.0 420% 3.00 0.02 811-2018-ND 31 29 .28 |11R102C 150 0.30 1.65 811-2031-ND 31 29 .28 |11R154C 
1.5 420% 2.40 0.03 811-2019-ND 31 .29 .28 |11R152C 220 0.24 2.40 811-2032-ND 31 29 .28 |11R224C 
2.2 +20% 1.90 0.05 811-2020-ND 31 .29 .28 |11R222C 330 0.19 3.60 811-2033-ND 31 29 .28 |11R334C 
3.3 20% 1.50 0.07 811-2021-ND 31 .29 -28 |11R332C 470 0.14 6.40 811-2034-ND 31 29 .28 |11R474C 
4.7 +20% 1.30 0.09 811-2022-ND 31 29 -28 |11R472C NEW! Fig. 2— 1200LRS Series — Through Hole Radial Lead Shielded NEW! 
6.8 +20% 1.10 0.10 811-2023-ND 31 .29 -28 |11R682C 6.8 +20% 47 0.02 811-2091-ND vA 68 .66 | 12LRS682C 
10 0.95 0.14 811-2024-ND 31 29 28 |11R103C 10 420% 3.4 0.05 811-2073-ND PY a 68 .66 | 12LRS103C 
15 0.80 0.19 811-2025-ND 31 29 28 |11R153C 15 420% 3.0 0.07 811-2077-ND al 68 66 |12LRS153C 
22 0.65 0.27 811-2026-ND 31 .29 28 | 11R223C 22 420% 2.6 0.09 811-2081-ND vA 68 66 | 12LRS223C 
33 0.55 0.42 811-2027-ND 31 29 28 | 11R333C 33 420% 24 0.11 811-2085-ND 71 68 66 | 12LRS333C 
47 0.50 0.54 811-2028-ND 31 29 28 |11R473C 47 +20% aL? 0.14 811-2088-ND Pal 68 .66 | 12LRS473C 
68 0.40 0.85 811-2029-ND 31.29.28 ‘| 11R683C (Continued) 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Axial and Radial Lead Inductors (cont) 


Murata Power Solutions 


Induct- | Maximum DC | Maximum DC Murata Induct- | Maximum DC | Maximum DC Murata 
ance Current Resistance | Digi-Key Price Each Power Solutions ance Current Resistance | Digi-Key Price Each Power Solutions 
(uH) (A) (Q) Part No. 1 10 50 | Part No. (uH) (A) (9) Part No. 1 10 50 | Part No. 

68 1.6 0.16 811-2092-ND 71 68 66 |12LRS683C 6.8mH 0.13 13.5 811-2057-ND 60 56 55 |13R685C 
100 1.4 0.2 811-2074-ND 71 68 66 |12LRS104C 10mH 0.085 23.8 811-2058-ND 60 56 55 |13R106C 
150 1.0 0.35 811-2078-ND 71 68 66 |12LRS154C 15mH 0.080 31.0 811-2059-ND 60 56 55 |13R156C 
220 0.78 0.54 811-2082-ND 71 68 66 |12LRS224C 22mH 0.070 48.0 811-2060-ND 60 56 55 |13R226C 
330 0.63 0.86 811-2086-ND 71.68 66 _|12LRS334C 33mH 0.060 68.0 811-2061-ND 60.56 55 | 13R336C 
470 0.53 1.23 811-2089-ND 71 68 .66 |12LRS474C 47mH 0.045 120.0 811-2062-ND -60 56 55 |13R476C 
680 0.5 1.65 811-2093-ND 71 68 .66 |12LRS684C 68mH 0.040 152.0 811-2063-ND -60 56 55 | 13R686C 

1.0mH 0.4 2.3 811-2075-ND 7 68 66 |12LRS105C Fig. 5 — 1800 Series — Axial Lead 

1.5mH 0.31 3.4 811-2079-ND 7 68 66 |12LRS155C 10 3.45 0.015 811-1329-ND 1.43 1.35 1.31 |18103C 

2.2mH 0.28 46 811-2083-ND 71 68 66 |12LRS225C 15 3.0 0.018 811-1326-ND 1.43 1.35 1.31 |18153C 

3.3mH 02 87 811-2087-ND 71. 68 66 |12LRS335C 22 2.42 0.025 811-1325-ND 1.43 135 1.31 |18223C 
4.7mH 0.18 10.5 811-2090-ND 71 68 66 |12LRS475C 47 1.65 0.055 | 811-1322-ND 143° 1.35 1.31 | 18473C 
6.8mH 0.15 15.0 — |811-2094-ND 71 68 66 |12LRS685C 100 1.2 0.4 SSN) 1.43, 1:95. 1.91. |18104C 
10mH 0.12 24.0 |811-2076-ND 71 68 66 |12LRS106C _ hkl 0.23 Bee TAS" 185. OAS, || 182240 
15mH 0.095 37.0 _|811-2080-ND Ti 68 _.66_|12LRS156C _ of me (oe) Asse Ao Let | TGS 
22mH 0.073 70.0 [811-2084-ND 71.68 66 |12LRS226C imi 0.44 1.0 SideIS2/sNb) 143° 1:95 1.91 |18105C 
NEW! Fig. 3 — 1200RS Series — Through Hole Radial Lead Shielded NEW! Fig..6 — 1800R Series — Radial Lead 

10 #20% 46 0.023 | 811-2095-ND 85 80 78 |12RS103C 10 3.45 0.015 eet ND 1.430 1.35 1.81 /18R103C 

15 #20% 4.0 0.036 —_|811-2098-ND 85 80 78 |12RS153C a aoe 0.025 END TMSes  aLeo.> tet |) 1BREZSC 

22 +20% 33 0.042 — |811-2100-ND 85 80 78 |12RS223C a8 ao 0.04 Rae Lae) ee. 81. || [BASS 

33 27 0.057  \Ganeenneinns ‘85 «= g0S7a [t2RS99ac 47 1.65 0.055 811-1313-ND 1.43 135 1.31 |18R473C 

47 2.2 ot 811-2104-ND 85 80  .78 |12RS473C = uss oa a : 4 ae we a 1 3 eee 

o8 Ve on et eon Sia aaa bebeanars 150 1 0.165 811-1318-ND 143 135 1.31 |teRts4c 
oe ie vie iicouadin ee 220 0.90 0.23 811-1316-ND 1.43 135 1.31 |18R224C 
ies ae Ss ee - ] 2 seh 330 0.73 0.335 811-1314-ND 1.43 135 1.31 |18R334C 
aap gs oi) He ee = ‘65 se joneadac 470 0.60 0.465 811-1312-ND 1.43 1.35 1.31 |18R474C 
6 me nae HGaIGEND Gao. 7a SRS AG 680 0.53 0.63 811-1310-ND 1.43 1.35 1.31 |18R684C 

1.0mH 0.44 1.0 811-1319-ND 1.43 1.35 1.31 |18R105C 

680 0.55 1.2 811-2107-ND 85 80 .78 |12RS684C Fig. 7 — 2200R Series — Radial Lead 
1mH 0.44 15 811-2097-ND 85 80 78 |12RS105C 70 ned ots BT RRISOGINIDI a0l 56? © BB. DBRIOSC 
NEW! Fig. 4 — 1300R Series — Radial Lead NEW! 15 1.35 0.07 811-1305-ND 60 56 55 |22R153C 
1.5 420% 6.3 0.008 811-2035-ND 60 56 55 |13R152C an as nee 811-1301-ND ‘aol 66°. age. | (DORBDEE 
2.2 420% 5.3 0.010  |811-2036-ND 60 56 55 |13R222C 33 0.90 0.14 814-1297-ND ‘60 4«56~Sts«iSS:s«|22Raaac 
3.3 420% 4.8 0.013 811-2037-ND 60 56 55 |13R332C 47 077 0.22 811-1293:-ND 60 56 55 |22R473C 
4.7 420% 4.3 0.017 811-2038-ND 60 56 55 |13R472C 8 077 0.28 814-1289-ND 60 56.55 |22Re83C 
6.8 +20% 3.5 0.023 | 811-2039-ND 60 56 55 |13R682C 100 067 0.39 811-1308-ND ‘60 56 55 |22R104C 

10 3.0 0.031 811-2040-ND 60 56 55 |13R103C 150 0.52 0.54 811-1304-ND 60 © 6.56~—S—S5. «| 22R1540 

15 25 0.042 =| 811-2041-ND 60 56 55 |13R153C 220 0.43 0.83 811-1300-ND 60 56. ~—SiwS «| B2R204C 

22 2.0 0.070 | 811-2042-ND 60 56 55 |13R223C 330 0.38 1.24 811-1296-ND 60 ©.56.~—SCiw «| 22334 

33 18 0.092 811-2043-ND 60 56 55 |13R333C 470 031 1.65 811-1292.ND 0. 56.55 |22R474C 

47 5. 0.110 811-2044-ND .60 56 .55 |13R473C 680 0.25 2.64 811-1288-ND 60 56 55 |22R684C 

68 1.3 0.150 811-2045-ND 60 56 = 55 | 13R683C 1.0mH 0.17 3.63 811-1307-ND 60 56 55 |22R105C 
100 1.0 0.240 811-2046-ND 60 56 55 | 13R104C 1.5mH 0.13 6.49 811-1303-ND 60 56 .55 |22R155C 
150 0.82 0.330 811-2047-ND -60 56 55 |13R154C 2.2mH 0.11 8.58 811-1299-ND 60 56 55 |22R225C 
220 0.70 0.470 | 811-2048-ND 60 56 55 |13R224C 3.3mH 0.10 10.0 811-1295-ND ‘60 56 55 |22R335C 
330 0.58 0.640 | 811-2049-ND 60 56 55 |13R334C 4.7mH 0.081 13.2 811-1291-ND 60 56  .58 |22R475C 
470 0.45 1.05 811-2050-ND 60 56 55 |13R474C 6.8mH 0.072 22.0 811-1287-ND 60 56 55 |22R685C 
680 0.42 15 811-2051-ND 60 56 55 |13R684C 10mH 0.063 37.4 811-1306-ND 85 80 78 |22R106C 

1.0mH 0.33 24 811-2052-ND 60 56 55 |13R105C 15mH 0.054 49.5 811-1302-ND 85 80 78 |22R156C 
1.5mH 0.28 3.4 811-2053-ND 60 56 55 |13R155C 22mH 0.045 82.5 811-1298-ND 85 80 78 |22R226C 
2.2mH 0.24 45 811-2054-ND 60 56 55 |13R225C 33mH 0.036 110.0 811-1294-ND 85 80 78 |22R336C 
3.3mH 0.19 7.0 811-2055-ND 60 56 55 |13R335C 47mH 0.027 154.0 811-1290-ND 85 80  .78 |22R476C 
4.7mH 0.16 9.3 811-2056-ND 60 56 55 |13R475C 68mH 0.018 242.0 811-1286-ND 85.80 _.78_|22R686C 


Flat Coil Surface Mount 
Power Inductors 


The 3500 and 3600 Series is a range of flat-coil power inductors. 

They are ideal for high power designs which demand reliability in high temperature environments. Used to provide 
filtering or energy storage, they are suited to many power applications including portable devices, computers and 
telecom equipment. 


Reel° 


Maximum DC Maximum DC Cut Tape Murata 
Inductance Current Resistance Dim. A | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Power Solutions 
(uH) (A) (mQ) (mm) Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
3500 Series 
0.25 15.5 4.5 3.2 811-1243-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1243-2-ND 1,400 754.00/M |35251C 
0.5 11.5 ra 3.2 811-1244-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1244-2-ND 1,400 754.00/M |35501C 
0.8 9.5 10 3.2 811-1245-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1245-2-ND 1,400 754.00/M |35801C 
11 8.0 15 3.2 811-1241-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1241-2-ND 1,400 754.00/M |35112C 
1.5 6.5 19 3.2 811-1242-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1242-2-ND 1,400 754.00/M_ |35152C 
3600 Series 
0.4 14.5 4 4.2 811-1250-1-ND 1.71 1.49 1.31 811-1250-2-ND 1,000 806.00 |36401C 
0.6 12.5 5 4.2 811-1252-1-ND 1.71 1.49 1.31 811-1252-2-ND 1,000 806.00 |36601C 
1 9.5 75 4.2 811-1246-1-ND 1.71 1.49 1.31 811-1246-2-ND 1,000 806.00 |36102C 
1.8 7 14 4.2 811-1247-1-ND 1.71 1.49 1.31 811-1247-2-ND 1,000 806.00 |36182C 
2.3 6 20 4.2 811-1248-1-ND 1.71 1.49 1.31 811-1248-2-ND 1,000 806.00 | 36232C 
3.3 4.6 35 4.2 811-1249-1-ND 1.71 1.49 1.31 811-1249-2-ND 1,000 806.00 |36332C 
47 3.6 41 4.2 811-1251-1-ND 1.71 1.49 1.31 811-1251-2-ND 1,000 806.00 |36472C 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1505 


Maximum Maximum Murata 
Inductance | DC Current | DC Resistance Dimensions — mm Digi-Key Price Each Power Solutions 
(uH) (A) (0) A B C__ |Part No. i 10 50 _| Part No. 
Murata Power Solutions Fig. 1 — 1400 Series Through Hole Type 
‘ 10 13 0.007 244 27.0 14.0 |811-1346-ND 2.50 2.36 228 | 14103130 
Bobbin Type 22 11 0.011 244 27.0 14.0._(|811-1341-ND 250 236 228 |1422311C 
__ 47 8.5 0.021 244 268 14.0 |811-1334-ND 2.50 2.36 2.28 | 1447385C 
Inductors Digi@Reel” 68 6.2 0.032 244 265 14.0 |811-1331-ND 2.50 2.36 2.28 | 14683620 
100 5.4 0.042 24.4 26.4 14.0 _[811-1345-ND 2.50 2.36 2.28 [14104546 
Te Mon efniautmsetormanypwersayand [198 [18 [Se | 8 eae trains oe ee ee 
ober enelal purpose filtering applications: [he use o} 330 35 0.096 244 261 140 |811-1340-ND Be 2.36 bin’ || 4asogsc 
aifon-magnelpsctow will ensure mechanical slabiliy: 220 a4 0.073 244 263 185 |811-1339-ND 2.64 2.48 2.41 |1422441C 
the 2800 Series Inductors ae designed for use in 220 5.5 0.062 29.8 32.1 21.8 _|811-1398-ND 406 3.83 —3.71_| 1422455C 
switching power supply and power line filter circuits, 300 3 0.14 24.4. 259 14.0 |811-1336-ND 2.50 2.36 2.28 |1430430C 
and are suitable for any application requiring a high 330 28 0.15 244 259 14.0 |811-1335-ND 2.50 2.36 228 | 1433428C 
Saturation! “current: "in! a> miniatures “surface-mount 470 2.3 0.222 24.4 257 14.0 |811-1333-ND 2.50 2.36 2.28 | 1447423C 
footprint. 470 4 0.125 29.8 31.7 21.8 |811-1332-ND 4.06 3.83 3.71 | 1447440C 
680 2 0.276 24.4 25.7 14.0 [811-1330-ND 2.50 2.36 2.28 | 14684200 
mH 16 0.419 24.4 25.6 14.0 |811-1343-ND 2.50 2.36 2.28 | 1410516C 
2.2mH 0.9 0.916 244 25.3 14.0 _[811-1337-ND 2.50 2.36 2.28 | 1422509C 
Fig. 2 — 2800 Series Surface Mount Type 
i 15.5 0.0026 152 185 7.6 |811-1205-1-ND¥ 187 1.64 143 [281020 
1 15.5 0.0026 15.2 18.5 7.6 |811-1205-2-ND§ 357.00/350 28102C 
47 8.3 0.01 15.2 18.5 7.6 |811-1209-1-ND$ 1.87 1.64 1.43 |28472C 
47 8.3 0.01 15.2 18.5 7.6 |811-1209-2-ND§ 357.00/350 28472C 
6.8 6.8 0.014 15.2 18.5 7.6 _|811-1212-1-ND¢ 1.87 1.64 1.43 |28682C 
6.8 6.8 0.014 15.2 18.5 7.6 |811-1212-2-ND§ 357.00/350 28682C 
10 5.9 0.018 15.2 18.5 7.6 |811-1206-1-ND$ 1.87 1.64 1.43 |28103C 
10 5.9 0.018 15.2 18.5 7.6 |811-1206-2-ND§ 357.00/350 28103C 
47 2.66 0.086 15.2 18.5 7.6 |811-1210-1-ND$ 1.87 1.64 1.43 |28473C 
47 2.66 0.086 15.2 18.5 7.6 _|811-1210-2-ND§ 357.00/350 28473C 
68 2.16 0.122 15.2 18.5 7.6 |811-1213-1-ND¢ 187 1.64 143 |28683C 
68 2.16 0.122 15.2 18.5 7.6 |811-1213-2-ND§ 357.00/350 28683C 
100 1.8 0.174 15.2 18.5 7.6 |811-1207-1-ND¢ 1.87 1.64 1.43 |28104C 
100 1.8 0.174 15.2 18.5 7.6 |811-1207-2-ND§ 357.00/350 28104C 
470 0.78 0.816 15.2 18.5 7.6 _|811-1211-1-ND$ 1.87 1.64 1.43 |28474C 
470 0.78 0.816 15.2 18.5 7.6 |811-1211-2-ND§ 357.00/350 28474C 
680 0.64 1.17 15.2 18.5 7.6 |811-1214-1-ND$ 1.87 1.64 1.43 |28684C 
680 0.64 1.17 15.2 18.5 7.6 |811-1214-2-ND§ 357.00/350 28684C 
1000 0.51 1.82 15.2 18.5 7.6 |811-1208-1-ND$ 1.87 1.64 1.43 |28105C 
1000 0.51 1.82 15.2 18.5 7.6 _|811-1208-2-ND§ 357.00/350 28105C 
+ Cut Tape § Tape and Reel 
Vertical Mount Maximum Maximum ; Murata 
Inductance DC Current |DC Resistance | Digi-Key Price Each Power Solutions 
T id | | d t (uH) (A) (mQ) Part No. i 10 50 Part No. 
oroidal Inductors 5200 Series 
The 3200 and 3300 Series is a range of through hole power 2 oo an Seen i a see pate 
inductors. Due to the toroidal construction, they exhibit a very low 22 3 29 811-1220-ND 173 164 1.59 322200 
EMI as stray flux is kept to a minimum. Typical applications include 33 25 36 811-1222-ND 173 1.64 1.59 323300 
switching regulators and power line filtering. 47 24 42 811-1224-ND 1.73 1.64 1.59 32470C 
: : 68 17 62 811-1226-ND 1.73 1.64 1.59 32680C 
r Dimensions=mm 100 1.4 77 811-1216-ND 1.73 1.64 1.59 32101C 
Serles A B c 150 1.2 117 811-1219-ND 1.73 1.64 1.59  |32151C 
3200 10.0 18.0 24.0 220 0.96 141 811-1221-ND 1.73 1.64 1.59 32221C 
330 0.78 215 811-1223-ND 1.73 1.64 1.59 32331C 
3300 16.3 24.0 31.0 470 0.66 312 811-1225-ND 1.73 1.64 1.59 32471C 
680 0.55 377 811-1227-ND 1.73 1.64 1.59 32681C 
1000 0.45 568 811-1217-ND 1.73 1.64 1.59 321026 
3300 Series 
10 20 811-1228-ND 184 173 1.68 33100C 
15 27 811-1231-ND 1.84 1.73 1.68 33150C 
22 33 811-1233-ND 1.84 1.73 1.68 332206 
33 40 811-1235-ND 1.84 1.73 1.68 33330C 
47 48 811-1237-ND 1.84 1.73 1.68 334706 
68 57 811-1239-ND 1.84 1.73 1.68 33680C 
100 70 811-1229-ND 1.84 1.73 1.68 33101C 
150 84 811-1232-ND 1.84 1.73 1.68 33151C 
220 102 811-1234-ND 1.84 1.73 1.68 33221C 
330 126 811-1236-ND 1.84 1.73 1.68 33331C 
470 152 811-1238-ND 1.84 1.73 1.68 33471C 
680 183 811-1240-ND 1.84 1.73 1.68 33681C 
1000 221 811-1230-ND 1.84 1.73 1.68 331026 


Common Mode 
Chokes 


Reel’ 


Dimensions —- mm 
The 5000, 5100 and 5200 Series common mode Series A B c 
chokes are designed to attenuate up to 100MHz 5000 9.3 7.0 4.4 
common mode Noise where line filtering is required, 5100 10.0 18.0 24.0 
such as switching power supplies and telecom ap- 
plications. 5200 16.3 24.0 31.0 
Inductance Maximum DC Maximum DC _ | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Murata Power Solutions 
(mH) Current (A) Resistance (Q) | Part No. i 10 50 Part No. Pricing 1,000 | Part No. 
Fig. 1 — 5000 Series, Surface Mount Type 
0.47 0.7 0.3 811-1185-1-ND$ 1.79 1.56 1.37 811-1185-2-ND 845.00 50474C 
i 0.7 0.3 811-1183-1-ND$ 1.79 1.56 1.37 811-1183-2-ND 845.00 50105C 
2.2 0.5 0.4 811-1184-1-ND$ 1.79 1.56 1.37 811-1184-2-ND 845.00 50225C 
47 0.4 0.7 811-1186-1-ND¥ 1.79 1.56 1.37 811-1186-2-ND 845.00 50475C 
Fig. 2 — 5100 Series, Through-Hole Type 
0.5 41 0.027 811-1255-ND 2.75 2.60 2.52 = _ 51504C 
1 3.3 0.038 811-1253-ND 2.75 2.60 2.52 = = 51105C 
3 1.9 0.097 811-1254-ND 2.75 2.60 2.52 = = 51305C 
5 1.2 0.197 811-1256-ND 2.75 2.60 2.52 = = 51505C 
Fig. 2 — 5200 Series, Through-Hole Type 
3 3.5 0.045 811-1258-ND 3.35 3.16 3.06 = = 52305C 
5 2.4 0.091 811-1259-ND 3.35 3.16 3.06 = = 52505C 
7 2.2 0.107 811-1260-ND 3.35 3.16 3.06 = = 52705C 
10 1.7 0.193 811-1257-ND 3.35 3.16 3.06 = = 52106C 
+ Cut Tape 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Reel* 


ee aie High Current Low Profile Surface Mount Inductors — 
IHLP Series 


Features: * Shielded construction * Frequency range up to 5.0MHz (1.0MHz for IHLP1616AB/BZ and Applications: * PDA/Notebook/Desktop/Server applications * High current POL converters » Low profile, 
IHLP2020BZ/CZ-11 series; 2.0MHz for IHLP6767GZ-01 series) »* Lowest DCR/uH, in this package high current power supplies * Battery powered devices * DC/DC converters in distributed power systems 
size * Handles high transient current spikes without saturation * Ultra low buzz noise, due to composite * DC/DC converters for Field Programmable Gate Array (FPGA) 


construction Applications for IHLP6767GZ-01 Series: * Desktop/server applications * High current buck and boost 
Specifications: All test data is referenced to 25°C ambient * Operating Temperature Range: -55°C ~ converters * Low profile, high current power supplies *DC/DC converters in distributed power systems 
125°C « Inductance Tolerance: 20% * High current noise filter 


Dimensions in mm 


Fig. 2 
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Inductance Heat Rating Saturation 
+20% @ 100kHz DCR DCR Current DC Current DC Cut Tape 
0.25 V,0A Typical 25°C | Max. 25°C Typical Typical Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel __| Vishay 
Fig. (uH) (mo) (mQ) (A)t (A)t Part No. i 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
0.22 11.0 12.0 85 20.0 541-1041-1-ND 2.45 1.74 1.45 [541-1041-2-ND 4,000 | 986.00/M |IHLP1616ABERR22M01 
0.47 20.0 22.0 5.0 13.0 541-1042-1-ND 2.45 1.74 1.45 4,000 | 986.00/M |IHLP1616ABERR47M01 
1A 1.0 50.0 52.5 4.0 8.5 541-1043-1-ND 2.45 1.74 1.45 4,000 | 986.00/M |IHLP1616ABER1ROM01 
1.0 43.0 47.0 4.2 45 541-1044-1-ND 2.415 1.74 1.45 4,000 | 986.00/M |IHLP1616ABER1ROM11 
2.2 90.0 100.0 2.75 3.0 541-1045-1-ND 2.45 1.74 1.45 4,000 | 986.00/M_|IHLP1616ABER2R2M11 
0.22 73 8.0 13.0 24.0 541-1046-1-ND 2.18 1.77 1.48 4,000 | 1003.00/M |IHLP1616BZERR22M01 
1.0 33.0 37.0 3.75 85 541-1047-1-ND 2.18 1.77 1.48 4,000 | 1003.00/M |IHLP1616BZER1ROMO1 
Te 2.2 80.0 90.0 2.85 6.0 541-1048-1-ND 2.18 1.77 1.48 4,000 | 1003.00/M |IHLP1616BZER2R2M01 
1.0 24.0 27.0 45 5.0 541-1049-1-ND 2.18 1.77 1.48 |541-1049-2-ND 4,000 | 1003.00/M |IHLP1616BZER1ROM11 
22 61.0 68.0 3.25 3.25 541-1050-1-ND 2.18 1.77 1.48 |541-1050-2-ND 4,000 | 1003.00/M_|IHLP1616BZER2R2M11 
47 95.0 105.0 17 1.75 541-1051-1-ND 2.18 1.77 1.48 [541-1051-2-ND 4,000 | 1003.00/M |IHLP1616BZER4R7M11 
0.10 27 2.9 21.0 25.0 541-1211-1-ND NEW! | 1.96 1.59 1.33 [541-1211-2-ND NEW!| 2,000 | 901.00/M |IHLP2020BZERR10M11 
0.10 3.6 3.9 17.0 45.0 541-1082-1-ND 1.96 1.59 1.33 |541-1082-2-ND 2,000 | 901.00/M |IHLP2020BZERR10M01 
0.22 44 45 17.0 13.0 541-1213-1-ND NEW! | 1.96 1.59 1.33 |541-1213-2-ND NEW!| 2,000 | 901.00/M |IHLP2020BZERR22M11 
0.22 49 5.2 15.0 22.0 541-1083-1-ND 1.96 1.59 1.33 |541-1083-2-ND 2,000 | 901.00/M |IHLP2020BZERR22M01 
0.33 55 5.9 13.0 75 541-1214-1-ND NEW! | 1.96 1.59 1.33 |541-1214-2-ND NEW!| 2,000 | 901.00/M_|IHLP2020BZERR33M11 
0.33 7.6 8.2 12.0 25.0 541-1084-1-ND 1.96 1.59 1.33 [541-1084-2-ND 2,000 | 901.00/M |IHLP2020BZERR33M01 
0.47 7A 7.7 12.5 8.0 541-1215-1-ND NEW! | 1.96 1.59 1.33 |541-1215-2-ND NEW!| 2,000 | 901.00/M |IHLP2020BZERR47M11 
0.47 84 8.8 115 21.0 541-1085-1-ND 1.96 1.59 1.33 |541-1085-2-ND 2,000 | 901.00/M |IHLP2020BZERR47M01 
0.68 11.2 12.4 10.0 15.0 541-1086-1-ND 1.96 1.59 1.33 |541-1086-2-ND 2,000 | 901.00/M |IHLP2020BZERR68M01 
1.0 16.8 18.1 75 7.0 541-1218-1-ND NEW! | 1.96 1.59 1.33 [541-1218-2-ND NEW!| 2,000 | 901.00/M_|IHLP2020BZER1ROM11 
on 1.0 18.9 20.0 7.0 16.0 541-1087-1-ND 1.96 1.59 1.33 [541-1087-2-ND 2,000 | 901.00/M |IHLP2020BZER1ROMO1 
2.2 34.9 37.7 5.0 55 541-1220-1-ND NEW! | 1.96 1.59 1.33 |541-1220-2-ND NEW!| 2,000 | 901.00/M |IHLP2020BZER2R2M11 
22 45.6 50.1 4.2 12.5 541-1088-1-ND 1.96 1.59 1.33 |541-1088-2-ND 2,000 | 901.00/M |IHLP2020BZER2R2M01 
3.3 53.5 57.8 44 47 541-1221-1-ND NEW! | 1.96 1.59 1.33 |541-1221-2-ND NEW!| 2,000 | 901.00/M |IHLP2020BZER3R3M11 
3.3 79.2 85.5 3.3 8.5 541-1089-1-ND 1.96 1.59 1.33 [541-1089-2-ND 2,000 | 901.00/M_|IHLP2020BZER3R3M01 
47 75.3 81.3 3.2 3.0 541-1222-1-ND NEW! | 1.96 1.59 1.33 /541-1222-2-ND NEW!| 2,000 | 901.00/M ]IHLP2020BZER4R7M11 
47 108.0 116.6 28 5.0 541-1090-1-ND 1.96 1.59 1.33 |541-1090-2-ND 2,000 | 901.00/M |IHLP2020BZER4R7M01 
5.6 85.2 92.0 3.0 2.2 541-1223-1-ND NEW! | 1.96 1.59 1.33 |541-1223-2-ND NEW!| 2,000 | 901.00/M |IHLP2020BZER5R6M11 
5.6 113.0 122.0 25 45 541-1091-1-ND 1.96 1.59 1.33 |541-1091-2-ND 2,000 | 901.00/M |IHLP2020BZER5R6M01 
6.8 139.0 150.0 24 4.3 541-1092-1-ND 1.96 1.59 1.33 2,000 | 901.00/M_|IHLP2020BZER6R8M01 
10.0 169.3 182.8 2.2 2.0 541-1225-1-ND NEW! | 1.96 1.59 1.33 2,000 | 901.00/M |IHLP2020BZER100M11 
10.0 184.0 199.0 2.3 4.0 541-1093-1-ND. 1.96 1.59 1.33 2,000 | 901.00/M_|IHLP2020BZER100M01 
0.10 2.6 2.9 21.0 25.0 541-1227-1-ND NEW! | 1.92 1.56 1.30 2,000 | 884.00/M |IHLP2020CZERR10M11 
0.22 35 3.9 21.0 14.5 541-1229-1-ND NEW! | 1.92 1.56 1.30 2,000 | 884.00/M |IHLP2020CZERR22M11 
0.33 45 5.0 16.5 9.0 541-1230-1-ND NEW! | 1.92 1.56 1.30 2,000 | 884.00/M |IHLP2020CZERR33M11 
0.47 5.0 5.4 14.0 9.0 541-1231-1-ND NE! 1.92 1.56 1.30 2,000 | 884.00/M |IHLP2020CZERR47M11 
1.0 10.0 11.0 10.0 65 541-1234-1-ND NEW! | 1.92 1.56 1.30 [541-1234-2-ND NEW!| 2,000 | 884.00/M_|IHLP2020CZER1ROM11 
op 15 174 18.5 75 7.0 541-1235-1-ND NE! 1.92 1.56 1.30 [541-1235-2-ND NEW! 2,000 | 884.00/M |IHLP2020CZER1R5M11 
22 22.5 25.0 6.75 55 541-1236-1-ND NE! 1.92 1.56 1.30 |541-1236-2-ND NEW!| 2,000 | 884.00/M |IHLP2020CZER2R2M11 
3.3 31.9 35.0 55 7.0 541-1237-1-ND NE! 1.92 1.56 1.30 |541-1237-2-ND NEW!| 2,000 | 884.00/M |IHLP2020CZER3R3M11 
47 54.0 60.0 45 5.2 541-1238-1-ND NE! 1.92 1.56 1.30 |541-1238-2-ND NEW!| 2,000 | 884.00/M |IHLP2020CZER4R7M11 
5.6 63.0 70.6 4.25 3.5 541-1239-1-ND NE! 1.92 1.56 1.30 _[541-1239-2-ND NEW!| 2,000 | 884.00/M_|IHLP2020CZER5R6M11 
10.0 122.4 131.9 2.75 2.25 541-1241-1-ND NE! 1.92 1.56 1.30 [541-1241-2-ND NEW!| 2,000 | 884.00/M /IHLP2020CZER100M11 
22.0 250.0 260.0 1.9 1.7 541-1243-1-ND NEW! | 1.92 1.56 1.30 [541-1243-2-ND NEW!| 2,000 | 884.00/M_|IHLP2020CZER220M11 
0.10 15 17 32.5 60.0 541-1000-1-ND 1.89 1.53 1.28 [541-1000-2-ND 2,000 | 867.00/M |IHLP2525CZERR10M01 
0.20 24 3.0 24.0 41.0 541-1001-1-ND 1.89 1.53 1.28 |541-1001-2-ND 2,000 | 867.00/M |IHLP2525CZERR20M01 
0.33 35 3.9 20.0 30.0 541-1002-1-ND 1.89 1.53 1.28 |541-1002-2-ND 2,000 | 867.00/M |IHLP2525CZERR33M01 
0.47 4.0 4.2 17.5 26.0 541-1003-1-ND 1.89 1.53 1.28 |541-1003-2-ND 2,000 | 867.00/M |IHLP2525CZERR47M01 
3 0.68 5.0 5.5 15.5 25.0 541-1004-1-ND 1.89 1.53 1.28 _|541-1004-2-ND 2,000 | _867.00/M_|IHLP2525CZERR68M01 
0.82 67 8.0 13.0 24.0 541-1005-1-ND 1.89 1.53 1.28 [541-1005-2-ND 2,000 | 867.00/M |IHLP2525CZERR82M01 
1.0 9.0 10.0 11.0 22.0 541-1006-1-ND 1.89 1.53 1.28 |541-1006-2-ND 2,000 | 867.00/M |IHLP2525CZER1ROM01 
15 14.0 15.0 9.0 18.0 541-1007-1-ND 1.89 1.53 14.28 |541-1007-2-ND 2,000 | 867.00/M |IHLP2525CZER1R5M01 
2.2 18.0 20.0 8.0 14.0 541-1008-1-ND 1.89 1.53 1.28 |541-1008-2-ND 2,000 | _867.00/M_|IHLP2525CZER2R2M01 


+ DC current (A) that will cause an approximate AT of 40°C. + DC current (A) that will cause Lo to drop approximately 20% 
NOTE: The part temperature (ambient + temp rise) should not exceed 125°C under worst case operating conditions. Circuit design, component placement, PWB trace size and thickness, airflow and other 


cooling provisions all affect the part temperature. Part temperature should be verified in the end application. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1507 
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Dale High Current Low Profile Surface Mount Inductors — IHLP Series (Cont.) Digi@Reel® 
Inductance Heat Rating Saturation 
+20% @ 100kHz DCR DCR Current DC Current DC Cut Tape 
0.25 V,0A Typical 25°C | Max. 25°C Typical Typical Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel __| Vishay 
Fig. (uH) (mo) (ma) (A)t (A)t Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing _ | Part No. 
3.3 28.0 30.0 6.0 13.5 541-1009-1-ND 1.89 1.53 1.28 |541-1009-2-ND 2,000 | 867.00/M |IHLP2525CZER3R3M01 
47 37.0 40.0 55 10.0 541-1010-1-ND 1.89 1.53 1.28 |541-1010-2-ND 2,000 | 867.00/M |IHLP2525CZER4R7M01 
3 6.8 54.0 60.0 45 8.0 541-1011-1-ND 2.26 1.83 1.53 |541-1011-2-ND 2,000 | 1037.00/M |IHLP2525CZER6R8M01 
8.2 64.0 68.0 4.0 75 541-1012-1-ND 2.26 1.83 1.53 |541-1012-2-ND 2,000 | 1037.00/M |IHLP2525CZER8R2M01 
10.0 102.0 105.0 3.0 7.0 541-1013-1-ND 2.26 1.83 1.53 _[541-1013-2-ND 2,000 | 1037.00/M_|IHLP2525CZER100M01 
4 0.47 1.6 2.0 32.0 55.0 541-1014-1-ND 4.26 3.45 2.88 |[541-1014-2-ND 500 977.50 _|IHLP5050CEERR47M01 
0.68 23 25 28.0 49.0 541-1015-1-ND 4.26 3.45 2.88 |541-1015-2-ND 500 977.50 |IHLP5050CEERR68M01 
0.82 26 3.0 25.0 44.0 541-1016-1-ND 4.26 3.45 2.88 |541-1016-2-ND 500 977.50 ||HLPS5050CEERR82M01 
1.0 3.3 3.5 24.0 40.0 541-1017-1-ND 4.26 3.45 2.88 |541-1017-2-ND 500 977.50 ||HLP5050CEER1ROMO1 
15 54 55 19.0 35.0 541-1018-1-ND 4.26 3.45 2.88 |541-1018-2-ND 500 977.50 |IHLPS5050CEER1R5MO1 
5 2.2 72 8.0 16.0 29.0 541-1019-1-ND 4.26 3.45 2.88 |541-1019-2-ND 500 977.50_|IHLP5050CEER2R2M01 
3.3 11.0 12.0 12.0 27.0 541-1020-1-ND 4.26 3.45 2.88 |541-1020-2-ND 500 977.50 |IHLP5050CEER3R3M01 
47 14.3 15.0 10.0 24.0 541-1021-1-ND 4.26 3.45 2.88 |541-1021-2-ND 500 977.50 |IHLP5050CEER4R7MO01 
5.6 18.3 19.0 95 19.0 541-1022-1-ND 4.77 3.87 3.23 |541-1022-2-ND 500 1096.50 |IHLPS5050CEER5R6M01 
6.8 19.8 22.0 9.0 18.0 541-1023-1-ND 4.77 3.87 3.23 |541-1023-2-ND 500 1096.50 |IHLPS5050CEER6R8M01 
10.0 30.4 34.0 7.0 14.0 541-1024-1-ND 4.77 3.87 3.23 |541-1024-2-ND 500 1096.50 _|IHLPS5050CEER100M01 
1.0 24 25 29.0 50.0 541-1025-1-ND 4.88 3.96 3.30 |541-1025-2-ND 250 561.00 |IHLP5050EZER1ROMO1 
2.2 46 55 20.0 32.0 541-1026-1-ND 4.88 3.96 3.30 |541-1026-2-ND 250 561.00 | IHLP5050EZER2R2M01 
a 3.3 77 9.2 15.0 32.0 541-1027-1-ND 4.88 3.96 3.30 |541-1027-2-ND 250 561.00 | IHLP5050EZER3R3M01 
47 12.8 15.0 12.0 27.0 541-1028-1-ND 4.88 3.96 3.30 |541-1028-2-ND 250 561.00 | IHLP5050EZER4R7M01 
6.8 15.4 18.5 11.0 21.0 541-1029-1-ND 7.10 5.76 4.80 _|541-1029-2-ND 250 629.00 | IHLP5050EZER6R8M01 
10.0 21.4 25.5 9.0 16.0 541-1030-1-ND 5.48 4.44 3.70 _[541-1030-2-ND 250 629.00 | IHLP5050EZER100M01 
0.47 1.0 1.2 41.0 63.0 541-1031-1-ND 5.48 4.44 3.70 |541-1031-2-ND 250 629.00 |IHLP5050FDERR47M01 
1.0 17 2.0 32.0 49.0 541-1032-1-ND 5.48 4.44 3.70 |541-1032-2-ND 250 629.00 | IHLP5050FDER1ROMO1 
6B 2.2 3.5 4.2 22.0 40.0 541-1033-1-ND 7.29 5.91 4.93 |541-1033-2-ND 250 629.00 | IHLP5050FDER2R2M01 
3.3 5.7 6.8 18.0 35.0 541-1034-1-ND 5.48 4.44 3.70 |541-1034-2-ND 250 629.00 | IHLP5050FDER3R3M01 
47 9.3 11.2 13.5 30.0 541-1035-1-ND 5.48 4.44 3.70 _|541-1035-2-ND 250 629.00 _| IHLP5050FDER4R7M01 
10.0 16.4 17.2 10.0 15.5 541-1036-1-ND 6.40 5.19 4.33 |541-1036-2-ND 250 735.25 [IHLP5050FDER100M01 
0.22 0.63 0.66 80.0 129.0 541-1245-1-ND NEW! | 6.14 4.98 4.15 |541-1245-2-ND NEW!| 200 564.40 |IHLP6767GZERR22M01 
0.33 0.71 0.75 65.0 126.0 541-1246-1-ND NEW! | 6.14 4.98 4.15 |541-1246-2-ND NEW!| 200 564.40 | IHLP6767GZERR33M01 
0.47 0.84 0.89 62.0 123.0 541-1247-1-ND NEW! | 6.14 4.98 4.15 |541-1247-2-ND NEW!| 200 564.40 | IHLP6767GZERR47M01 
0.56 0.91 0.96 56.0 88.0 541-1248-1-ND NEW! | 6.14 4.98 4.15 |541-1248-2-ND NEW!| 200 564.40 | IHLP6767GZERRS56M01 
0.82 1417 1.23 50.0 73.0 541-1249-1-ND NEW! | 6.14 4.98 4.15 |541-1249-2-ND NEW!| 200 564.40_|IHLP6767GZERR82M01 
1.0 1.28 1.35 48.0 73.0 541-1250-1-ND NEW! | 6.14 4.98 4.15 |541-1250-2-ND NEW!| 200 564.40 |IHLP6767GZER1ROMO1 
15 1.78 1.88 42.0 65.0 541-1251-1-ND NEW! | 6.14 4.98 4.15 |541-1251-2-ND NEW!| 200 564.40 | |IHLP6767GZER1R5MO1 
7 18 1.96 2.07 38.0 65.0 541-1252-1-ND NEW! | 6.14 4.98 4.15 |541-1252-2-ND NEW!| 200 564.40 | |IHLP6767GZER1R8MO1 
2.2 2.40 2.53 35.0 62.0 541-1253-1-ND NEW! | 6.14 4.98 4.15 |541-1253-2-ND NEW!| 200 564.40 | IHLP6767GZER2R2MO01 
3.3 3.68 3.88 28.0 54.0 541-1254-1-ND NEW! | 6.14 4.98 4.15 |541-1254-2-ND NEW!| 200 564.40 | IHLP6767GZER3R3M01 
47 4.84 5.11 25.0 41.0 541-1255-1-ND NEW! | 6.14 4.98 4.15 |[541-1255-2-ND NEW!| 200 564.40 |IHLP6767GZER4R7MO1 
5.6 6.68 7.05 21.0 40.0 541-1256-1-ND NEW! | 6.14 4.98 4.15 |541-1256-2-ND NEW!| 200 564.40 | |IHLP6767GZERSR6MO1 
6.8 8.37 8.83 19.0 32.0 541-1257-1-ND NEW! | 6.14 4.98 4.15 |541-1257-2-ND NEW!| 200 564.40 | IHLP6767GZER6R8MO1 
8.2 10.10 10.66 18.0 25.0 541-1258-1-ND NEW! | 6.14 4.98 4.15 |541-1258-2-ND NEW!| 200 564.40 | IHLP6767GZER8R2MO01 
10.0 11.05 11.66 16.5 25.0 541-1259-1-ND NEW! | 6.14 4.98 4.15 |541-1259-2-ND NEW!| 400 1128.80 |IHLP6767GZER100M01 


+ DC current (A) that will cause an approximate AT of 40°C. 


+ DC current (A) that will cause Lo to drop approximately 20% 
NOTE: The part temperature (ambient + temp rise) should not exceed 125°C under worst case operating conditions. Circuit design, component placement, PWB trace size and thickness, airflow and other 
cooling provisions all affect the part temperature. Part temperature should be verified in the end application. 


High Current Surface Mount Inductors — IHsM Series 


Features: » Flame retardant encapsulant (UL 94V-0) * Completely encapsulated winding provides superior environmental protection and moisture resistance * High current unit in surface mount package printed with model, inductance value and date 
code * Compatible with infrared or conventional reflow soldering methods Pick and place compatible Applications: * Excellent for power line noise filters * Filters for switching regulated power supplies * DC/DC converters * SCR and Triac controls 
« RFI suppression Electrical Specifications: * Inductance: Measured at 1V with no DC current * Inductance Tolerance: +15% * Incremental Current: The typical current at which the inductance will be decreased by 5% from its initial zero DC value 
* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C (no load); -55°C ~ 85°C (at full rated current) Material Specifications: * Core: High resistivity ferrite core * Encapsulant: Epoxy * Terminals: 100% Sn over Ni 


Digi@Reel° 


Dimensions (mm) 
Model A B Cc E F G H J K 
1 11.18 6.72 1.91 9.65 14.22 5.58 4.57 5.08 4.32 6.35 
2 13.72 §.72 1.91 12.19 16.76 5.58 4.57 7.62 4.32 6.35 
3 16.26 7.24 254 14.73 21.97 737 6.60 8.76 5.46 8.13 
4 21.34 7.24 2.54 19.81 26.67 7.37 6.60 13.46 5.46 8.13 
Inductance | DCR Rated Incremental Cut Tape 
@1kHz | Max. | Current Current Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel —_| Vishay 
Model (pH) (Q) | (Max Amps) | (Amps Approx.) | Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1.0 0.015 5.11 4.41 541-1052-1-ND 3.18 2.58 2.15 |541-1052-2-ND 750 1096.50 |IHSM3825ER1ROL 
2.2 0.031 3.61 2.62 541-1053-1-ND 3.18 2.58 2.15 |541-1053-2-ND 750 1096.50 |IHSM3825ER2R2L 
47 0.083 2.17 1.93 541-1054-1-ND 3.18 2.58 2.15 |541-1054-2-ND 750 1096.50 |IHSM3825ER4R7L 
10.0 0.126 1.74 1.36 541-1055-1-ND 3.40 2.76 2.30 | 541-1055-2-ND 750 1173.00 |IHSM3825ER100L 
15.0 0.228 1.29 1.11 541-1056-1-ND 3.40 2.76 2.30 | 541-1056-2-ND 750 1173.00 _|IHSM3825ER150L 
22.0 0.336 1.05 0.96 541-1057-1-ND 3.40 2.76 2.30 | 541-1057-2-ND 750 1173.00 | 1HSM3825ER220L 
1 33.0 0.440 0.92 0.75 541-1058-1-ND 3.40 2.76 2.30 | 541-1058-2-ND 750 1173.00 | IHSM3825ER330L 
47.0 0.646 0.74 0.68 541-1059-1-ND 3.33 2.70 2.25 | 541-1059-2-ND 750 1147.50 | IHSM3825ER470L 
100.0 1.440 0.48 0.42 541-1060-1-ND 3.33 2.70 2.25 | 541-1060-2-ND 750 1147.50 | IHSM3825ER101L 
220.0 3.650 0.34 0.28 541-1061-1-ND 3.00 2.43 2.03 | 541-1061-2-ND 750 1032.75 | |IHSM3825ER221L 
330.0 5.070 0.27 0.23 541-1062-1-ND 3.77 3.06 2.55 | 541-1062-2-ND 750 1300.50 | 1HSM3825ER331L 
470.0 7.670 0.22 0.19 541-1063-1-ND 3.77 3.06 2.55 | 541-1063-2-ND 750 1300.50 | IHSM3825ER471L 
1000.0 12.97 0.16 0.13 541-1064-1-ND 3.63 2.94 2.45 | 541-1064-2-ND 750 1249.50 | |IHSM3825ER102L 
1.0 0.013 8.6 41 541-1037-1-ND 3.15 2.55 2.13 | 541-1037-2-ND 750 1083.75 | |HSM4825ER1ROL 
2 22.0 0.152 A: 1.02 541-1038-1-ND 3.29 2.67 2.23 | 541-1038-2-ND 750 1134.75 | |IHSM4825ER220L 
47.0 0.362 1.07 0.74 541-1039-1-ND 2.96 2.40 2.00 |541-1039-2-ND 750 1020.00 |IHSM4825ER470L 
100.0 0.672 0.73 0.5 541-1040-1-ND 2.96 2.40 2.00 | 541-1040-2-ND 750 1020.00 _|IHSM4825ER101L 
470.0 2.21 0.49 0.31 541-1065-1-ND 3.66 2.97 2.48 | 541-1065-2-ND 500 841.50 |IHSM5832ER471L 
1000.0 4.20 0.37 0.21 541-1066-1-ND 3.74 3.03 2.53 | 541-1066-2-ND 500 858.50 ||HSM5832ER102L 
3 1500.0 7.35 0.29 0.17 541-1067-1-ND 3.18 2.58 2.15 | 541-1067-2-ND 500 731.00 |IHSM5832ER152L 
2700.0 11.29 0.20 0.13 541-1068-1-ND 3.18 2.58 2.15 | 541-1068-2-ND 500 731.00 |IHSM5832ER272L 
3300.0 15.60 0.18 0.12 541-1069-1-ND 3.18 2.58 2.15 _|541-1069-2-ND 500 731.00 _||IHSM5832ER332L 
4700.0 23.10 0.14 0.10 541-1070-1-ND 3.18 2.58 2.15 | 541-1070-2-ND 500 731.00 | IHSM5832ER472L 
4700.0 10.6 0.23 0.09 541-1071-1-ND 4.07 3.30 2.75 | 541-1071-2-ND 500 935.00 |IHSM7832ER472L 
4 10,000.0 24.6 0.16 0.07 541-1072-1-ND 418 3.39 2.83 | 541-1072-2-ND 500 960.50 |IHSM7832ER103L 
15,000.0 37.8 0.12 0.055 541-1073-1-ND 4.18 3.39 2.83 | 541-1073-2-ND 500 960.50 _|IHSM7832ER153L 


Digi®Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1508 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Chip Coils Monolithic and Film Type SMD 


fanovator tn Electronics , shan 
Dimensions in mm 


Induct- Test | Rated SRF Cut Tape LQPO3T_00 Seri 
ance | Toler- | Freg. | Current | Q DCR Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel) | Murata iceman 
(nH) ance (MHz) (mA) (Min.) (0) (MHz) | Part No. 1 10 100 ty. Pricing | Part No. 


LQP03T_0O Series — Case 0201 
1.0 +0.2nH 500 400 13 0.10 max. | 6,000 |490-2481-1-ND | .25 2.11 16.88 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN1NOCOOD 


Coloring side 
| 


t t 
1.2 +0.2nH 500 280 13 0.13 max. | 6,000 |490-2482-1-ND | .25 2.11 16.88} 10,000 | 73.85/M )LQPO3TN1N2C00D 0.3 
1.5 +0.2nH 500 280 13 0.16 max. | 6,000 |490-2483-1-ND | .25 2.11 16.88} 10,000 | 73.85/M )LQPO3TN1N5CO0D I 06 | t 
1.8 +0.2nH 500 280 13 0.16 max. | 6,000 |490-2484-1-ND | .25 2.11 16.88} 10,000 | 73.85/M |LQPO3TN1N8CO0D Polarity Marking 
2.2 +0.2nH 500 220 13 0.18 max. | 6,000 |490-2485-1-ND | .25 2.11 16.88} 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN2N2C00D —| 0.15 
27 +0.2nH 500 220 13 0.21 max. | 6,000 |490-2486-1-ND | .25 2.11 16.88} 10,000 | 73.85/M |LQPO3TN2N7CO0D a eb — . Ss tes 
Murata’s original thin film technology contributes further to miniaturizing high 
3.3 +0.2nH 500 190 13 0.30 max. | 6,000 |490-2487-1-ND | .25 2.11 16.88} 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN3N3C00D performance equipment because the size is small and the Q-value is high. 
3.9 +0.2nH 500 170 13 0.45 max. | 6,000 |490-2488-1-ND | .25 2.11 16.88} 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN3N9CO0D 
LQP03T_04 Series 
47 5% 500 160 13 0.55 max. | 6,000 |490-2489-1-ND | .25 2.11 16.88] 10,000) 73.85/M | LQPO3TN4N7JO0D 
5.6 5% 500 140 13 0.68 max. | 6,000 |490-2490-1-ND | .25 2.11 16.88 | 10,000) 73.85/M | LQPO3TNSN6JOOD ealaii id 
68 | +5% | 500 | 130 | 13 | 0.75max. | 6,000 |490-2491-1-ND | 25 211 1688] 10,000| 73.85/M |LOPO3TNeNaJoOD ae 
8.2 5% 500 110 13 0.86 max. | 5,500 |490-2492-1-ND | .25 2.11 16.88 | 10,000) 73.85/M | LQPO3TN8N2JO0D 
LQP03T_04 Series — Case 0201 fPorarity | ‘al 
1.0 +0.2nH 500 400 13 0.10 max. | 6,000 |490-4069-1-ND | .25 2.11 16.88} 10,000 | 74.00/M )LQPO3TN1NOCO4D Marking SS 
1.2 +0.2nH 500 280 13 0.13 max. | 6,000 |490-4070-1-ND | .25 2.11 16.88} 10,000 | 74.00/M )LQPO3TN1N2C04D b+l0.15 


1.5 +0.2nH 500 280 13 0.16 max. | 6,000 |490-4071-1-ND | .25 2.11 16.88 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN1NSCO4D 


18 | 40.2nH | 500 | 280 | 13 | 046max. | 6,000 |490-4072-1-ND | 25 211 16.88 | 10,000] 74.00/M |LOPO3TNiN8CO4D enuresis re: smal OF D1 Sze i= High value or some Mets lee eel 


heightened and direction indicator has been enabled this enables easy 


22 | #0.2nH | 500 220 13 | 0.18max. | 6,000 |490-4073-1-ND | 25 211 16.88 | 10,000 | 74.00/m | LaPo3TN2N2co4D impedance at matching RF and IF circuits * High frequency designing. 

33 | 202nH | 500 190 13 | 0.20max. | 6,000 |490-4074-1-ND | 25 241 16.88] 10,000] 74.00/m |LOPO3TN3N3CO4D Gena 

39 | 202nH | 500 | 170 | 13 | 0.30max. | 6,000 |490-4075-1-ND | .25 2.11 16.88 10,000) 74.00/m |LOPO3TN3N9Co4D sa 

47 | 45% | 500 160 13 | 0.40 max. | 6,000 |490-4076-1-ND | 25 211 16.88| 10,000) 74.00/m |LaPosTNAN7J04D 

56 | 45% | 500 140 13 | 0.55 max. | 6,000 |490-4077-1-ND | .25 241 16.88| 10,000) 74.00/m | LaPo3TNSNeJo4D 

68 | 45% | 500 130 13 | 0.60 max. | 6,000 |490-4078-1-ND | .25 211 16.88| 10,000) 74.00/m | LaPo3TNeNsJO4D . 

82 25% | 500 110 13 | 0.86 max. | 5,500 |490-4079-1-ND | .25 211 16.88| 10,000] 74.00/M |LOPO3TN8N2J04D -&— 1.0 —| “ides 

10 +5% | 500 100 13 | 140 max. | 4,500 |490-4080-1-ND | .25 241 16.88| 10,000) 74.00/m |LaPosTN1oNJo4D 

12 5% 500 90 1 1.15 max. | 3,700 |490-4081-1-ND | .25 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LQPO3TN12NJ04D Features: * Tight inductance tolerance * Ultra small size 0402 inductor, 

15 +5% | 500 90 11 | 1.40 max. | 3,700 |490-4082-1-ND | 25 241 1688) 10,000 | 74.00/M | LOPO3TN15NJo4D low profile and lightest weight in the world, enables miniaturization of 
mobile telecommunication equipment » Weight: LOP15M Series 0.61mg/ 

18 +5% | 500 80 11 | 1.60 max. | 3,100 |490-4083-1-ND | 25 241 16.88| 10,000) 74.00/m |LaPosTN1sNuo4D pes multilayer film type inductor 0.94mg/pes 

22 25% | 500 70 11 | 255max. | 2,800 [490-4084-1-ND | 25 211 16.88| 10,000] 74.00/m |LaPosTN22NJ04D 

ry LQG15HS Series 

27 +5% | 500 70 11 | 2.90 max. | 2,500 |490-4085-1-ND | .25 211 16.88| 10,000) 74.00/m | LaPosTN27NJO4D 

33 +5% | 300 60 8 | 295max. | 2,000 |490-4086-1-ND | .25 211 16.88] 10,000) 74.00/m |LaposTNa3NJo4D Betian 

39 +5% | 300 60 8 | 3.35max. | 1,800 |490-4087-1-ND | 25 211 16.88] 10,000) 74.00/m |LaposTNs9NJo4D j-+10.25_/'dicator ee 

47 +5% | 300 50 8 | 3.60max. | 1,600 |490-4088-1-ND | 25 211 16.88] 10,000) 74.00/m |LaposTNa7NJo4D ia 

56 25% | 300 50 8 | 4.30max. | 1,400 [490-4089-1-ND | 25 211 16.88| 10,000] 74.00/m |LaPOsTNSéNJo4D os 

LQP15M Series — Case 0402 fr 10 

1.0 | #01nH | 500 400 13 | 0.40max. | 6,000 [490-1124-1-ND | 20 1.67 13.36] 10,000] 58.45/M |LOP1SMN1NOBO2D Chip inductors specifically designed for high frequency applications. They 

1.2 | s0.1nH | 500 390 13 | 0.10 max. | 6,000 |490-1125-1-ND | 20 1.67 13.36] 10,000 58.45/M | LOP1SMN1N2B02D are designed to realize stable characteristics in high frequency range 
applying integrated multilayer process. Integrated multilayer process 

15 | #01nH | 500 280 13 | 0.20max. | 6,000 |490-1126-1-ND | 20 1.67 13.36] 10,000 | 58.45/M | LOP1SMN1N5B02D enables a wide range of inductance values with tight tolerance. 


1.8 | #0.1nH | 500 280 13 | 0.20max. | 6,000 |490-1127-1-ND | .20 1.67 13.36 | 10,000} 58.45/M |LOP15MN1N8B02D 
22 | +01nH | 500 220 13 | 0.30 max. | 6,000 |490-1128-1-ND | .20 1.67 13.36] 10,000 | 58.45/M | LQP15MN2N2B02D LQM18F Series 
27 | +01nH | 500 220 13 | 0.30max. | 6,000 |490-1129-1-ND | .20 1.67 13.36] 10,000] 58.45/M |LQP15MN2N7B02D 


3.3 +0.1nH 500 190 13 0.40 max. | 6,000 |490-1130-1-ND | .20 1.67 13.36 | 10,000) 58.45/M | LQP15MN3N3B02D +/0.3}< 

3.9 +0.1nH 500 170 13 0.50 max. | 6,000 |490-1131-1-ND | .20 1.67 13.36 | 10,000) 58.45/M | LQP15MN3N9B02D 

47 +0.1nH 500 160 13 0.60 max. | 6,000 |490-1132-1-ND | .20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN4N7B02D | ko.8-! 

5.6 +0.1nH 500 140 13 0.70 max. | 6,000 |490-1133-1-ND | .20 1.67 13.36 | 10,000) 58.45/M | LQP15MNS5N6B02D 

6.8 +0.1nH 500 130 13 0.90 max. | 6,000 |490-1134-1-ND | .20 1.67 13.36 | 10,000) 58.45/M | LQP15MN6N8B02D 

8.2 +0.1nH 500 110 13 1.10 max. | 5,500 |490-1135-1-ND | .20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LQP15MN8N2B02D Special ferrite material, whose inductance change caused by bias current 


is small, enables large rated current of 50mA at 10 micro H. Magnetically 
shielded structure enables good crosstalk characteristics. 


LQG15HS Series — Case 0402 


1.0 | +0.3nH | 100 300 8 | 0.07 max. | 10,000|490-2610-1-ND ] .09 74 5.88 | 10,000] 25.73/M | LaG15HS1NoS02D 

1.2 | +#0.3nH | 100 300 8 | 0.09 max. | 6,000 }490-2611-1-ND | .09 74 5.88] 10,000} 25.73/M | LaG15HS1N2S02D LQM18N Series 

1.5 | +0.3nH | 100 300 8 | 0.10max. | 6,000 |490-2612-1-ND | .09 .74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LAG15HS1N5S02D 

1.8 | #0.3nH | 100 300 8 | 0.10max. | 6,000 }490-2613-1-ND | .09 74 5.88] 10,000} 25.73/M | LaG15HS1N8S02D Electrode 

22 | +0.3nH | 100 300 8 | 0.12max. | 6,000 |490-2614-1-ND | .09 74 5.88] 10,000) 25.73/M | LaG15HS2N2S02D 

27 | +0.3nH | 100 300 8 | 0.15max. | 6,000 |490-2615-1-ND ] .09 74 5.88 | 10,000 25.73/M | LaG15HS2N7S02D 

33 | +0.3nH | 100 300 8 | 0.17max. | 6,000 |490-2616-1-ND | .09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LaG15HS3N3S02D 0.871 

39 | +0.3nH | 100 300 8 | 0.18max. | 6,000 |490-2617-1-ND | .09 74 5.88] 10,000} 25.73/M | LaG15HS3N9S02D : . ease foe et 
Magnetically shielded chip coils were developed by using original 

47 | +0.3nH | 100 300 8 | 0.18max. | 6,000 |490-2618-1-ND | .09 74 5.88] 10,000} 25.73/M | LaG15HS4N7S02D multilayer process technology and magnetic materials. Compact size is 

5.6 | #0.3nH | 100 300 8 | 0.20max. | 4,500 |490-2619-1-ND | 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LaG1SHS5N6S02D Suitable for high density mounting. Shielded construction is not affected 
by interference from peripheral components. 

62 | +0.3nH | 100 300 8 | 0.22max. | 4,500 |490-2620-1-ND ] .09 74 5.88 10,000) 25.73/M | LaG15HS6N2S02D 

68 15% 100 300 8 | 0.24max. | 4,500 |490-2621-1-ND | .09 74 5.88] 10,000 | 25.73/M | LaG15HS6N8J02D LQG18H Series 

75 25% 100 300 8 | 0.24max. | 4,200 |490-3456-1-ND | .09 74 5.88] 10,000 | 25.73/M | LQG15HS7N5J02D 

8.2 25% 100 300 8 | 0.24 max. | 3,700 }490-2622-1-ND | .09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LaG15HS8N2J02D Pitection 

10 15% 100 300 8 | 0.26 max. | 3,400 |490-2623-1-ND | .09 74 5.88] 10,000 | 25.73/M | LQG15HS10NJO2D 3 

12 25% 100 300 8 | 0.28 max. | 3,000 |490-2624-1-ND ] .09 74 5.88] 10,000 25.73/M | LaG15HS12NJ02D Foal 

15 25% 100 300 8 | 0.32max. | 2,500 }490-2625-1-ND | .09 74 5.88] 10,000 | 25.73/M | LQG15HS15NJ02D ‘ 1.6 

18 25% 100 300 8 | 0.36 max. | 2,200 |490-2626-1-ND | .09  .74 5.88] 10,000 | 25.73/M | LAG15HS18NJ02D 

22 25% | 100 300 8 | 042max. | 1,900 |490-2627-1-ND | 09 74 5.88] 10,000) 25.73/m |LaG15HS22NJ02D Designed to realize stable characteristics in high frequency range applying 
integrated multilayer process. Monolithic air core. 

27 25% 100 300 8 | 0.46 max. | 1,700 |490-2628-1-ND | .09 74 5.88] 10,000 | 25.73/M | LaG15HS27NJO2D 

0 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Dimensions in mm 


Chip Coils Monolithic and Film Type SMD (cont) Digi@Reel° ols | | Lamaip Series 
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Induct- Test | Rated SRF Cut Tape f+10.5 
ance | Toler- | Freg. | Current Q DCR Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel) | Murata 
(nH) ance (MHz) (mA) (Min.) (0) (MHz) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
33 +5% | 100 200 8 | 0.58max. | 1,600 |490-2629-1-ND | .09 74 5.88 | 10,000] 25.73/M |LOGISHS33NJo2D 
39 45% | 100 200 8 | 0.65max. | 1,200 |490-2630-1-ND | .09 79 6.32 10,000) 27.65/M |LaG1sHSs9NJo2D Electrode 
47 +5% | 100 200 8 | 0.72max. | 1,000 |490-2631-1-ND | .09 79 6.32] 10,000 | 27.65/M |LaG1sHS47NJo2D = aN GHGEFROG ! 
56 +5% | 100 200 8 | 0.82max. | 800 |490-2632-1-ND | .09 79 6.32 10,000) 27.65/M |LaG1SHSs6NJo2D LomeiDNioonoop | 2:85# 02 
68 +5% | 100 180 8 | 0.92max. | 800 |490-2639-1-ND | .09 79 6.32 | 10,000 | 27.65/M |LaG1SHS68NJo2D Fos" LOMO1DN220NOOL 1125202 
82 +5% | 100 150 8 | 1.20max. | 700 |490-2634-1-ND | .11 88 7.00 | 10,000 | 30.63/M |LOG1SHSB2NJo2D 
100 | +5% | 100 150 8 | 1.25max. | 600 |490-2635-1-ND | .11 88 7.00 10,000 30.63/M |LaG1sHSR10J02D Consists of magnetically shielded chip inductors. It has less than half the 
DC resistance of our conventional monolithic chip inductors as well as 
120 | 45% | 100 150 8 | 1.30max. | 600 |490-2636-1-ND | .11 88 7.00 10,000 30.63/M |LaG1sHSR12J02D high inductance. Monolithie design. 
150 | 45% | 100 140 8 | 299max. | 550 |490-2637-1-ND| .11 96 7.64] 10,000) 33.00/M |LaG1sHSR15J02D 
180 +5% | 100 130 8 | 3.38max. | 500 |490-2638-1-ND | .11 96 7.64 | 10,000 | 33.43/M |LQG15HSR18J02D LOM21F Serles 
220 | +5% | 100 120 8 | 377max. | 450 |490-2639-1-ND | .11 96 7.64] 10,000 | 33.00/M |LOG1SHSR22J02D 
270 | +5% | 100 110 8 | 494max. | 400 |490-2640-1-ND | .11 96 7.64 | 10,000 | 33.00/M |LaG1SHSR27J02D 
LQM18F Series — Case 0603 
1000 | +20% 1 150 | — | 0.20230% | 120 |490-4022-1-ND | 16 1.30 1036] 4,000 | 45.00/M |LOM18FN1ROMOOD 
2200 | #20% 1 120 | — | 040230% | 80 |490-4023-1-ND | 16 1.30 1036) 4,000 | 45.00/M |Lam18FN2R2MooD Electrode 
4700 | #20% 1 80 — | 06030% | 50 |490-4024-1-ND | .16 1.30 10.36] 4,000 | 45.00/M |LaM18FN4R7MOOD 
10000 | +20% 1 50 — | 090#30% | 30 |490-4025-1-ND | .16 1.30 10.36] 4,000 | 45.00/m |LOM18FN100MooD 
LQM18N Series — Case 0603 ry 25° 1 
47 | 220% | 50 50 10 | 0.30max. | 260 ]490-1110-1-ND] .23 1.93 15.44] 4,000 | 67.55/M |LOM18NN47NMOOD 
68 +20% 50 50 10 0.30 max. | 250 |490-4032-1-ND | .23 1.93 15.44] 4,000 | 68.00/M |LQM18NN68NMOOD Suitable for power line choke because of its excellent direct current 
too | s10% | 25 50 15 | 0.50max. | 240 |490-1111-1-ND} 23 1.93 15.44] 4,000 | 67.55/M |LOM18NNR10KO0D characteristics. The serles has larger rated currant (G0mA at 10 micro H) 
than conventional rated current. Monolithic ferrite core. 
150 | +10% | 25 50 15 | 0.60max. | 180 |490-4033-1-ND | 23 1.93 15.44| 4,000 | 68.00/M |LOM18NNR15KOOD 
220 | «10% | 25 50 15 | 0.80 max. | 150 |490-4034-1-ND | 23 1.93 15.44| 4,000 | 68.00/M |LaMieNNR22KO0D | | LaM21N Series 
330 | 210% | 25 35 15 | 0.85max. | 125 [490-4035-1-ND | 23 1.93 15.44] 4,000 | 68.00/M |LOM18NNR33KOOD 
470 | +10% | 25 35 15 | 1.35max. | 105 |490-4036-1-ND | 23 1.93 15.44| 4,000 | 68.00/M |LOM18NNR47KOOD k= 20 —| 
680 | «10% | 25 35 15 | 1.70max. | 90 |490-4037-1-ND | 23 1.93 15.44| 4,000 | 68.00/M |LOM18NNR68KOOD 
1000 | +10% | 10 25 35 | 0.60max. | 75 |490-1112-1-ND| .26 218 17.40) 4,000 | 76.13/M |LOM18NN1ROKOOD 
1500 | st0% | 10 25 35 | 0.80max. | 60 |490-4038-1-ND | 26 218 17.40 4,000 | 76.00/M |LaM1sNN1RSKOOD Pleatode 
2200 | #10% | 10 15 35 | 1.15max. | 50 |490-1113-4-ND | .26 218 17.40| 4,000 | 76.13/M |LOM18NN2R2KOOD 
LQG18H Series — Case 0603 LS —| 
12 | 20.3nH | 100 500 12 | 0.10max. | 6,000 [490-1099-1-ND | 21 1.75 14.00] 4,000 | 61.25/M |LOG18HN1N2SO0D 1.25 
15 | 0.3nH | 100 500 12 | 0.10 max. | 6,000 |490-1100-1-ND | 21 1.75 14.00] 4,000 | 61.25/M |LOG18HN1NSSOOD Garitats of ttagneticaly'shielded chip lndiuctots developed usiag Muvata’s 
18 +0.3nH 100 500 12 0.10 max. | 6,000 |490-1101-1-ND | .21 1.75 14.00 | 4,000 61.25/M |LOQG18HN1N8S00D original multilayer process technology and magnetic materials. The 
22 | +03nH | 100 500 12 | 0.10 max. | 6,000 |490-1102-1-ND | 21 1.75 14.00] 4,000 | 61.25/M |LOG18HN2N2so0D ae of 2.0mm x 1.25mm enables compact design of elactric 
27 | 203nH | 100 500 12 | 0.15 max. | 6,000 [490-1103-1-ND | 21 1.75 14.00] 4,000 | 61.25/M |LOG18HN2N7SO0D 
33 | 203nH | 100 500 12 | 0.15max. | 6,000 [490-1104-1-ND | 21 1.75 14.00] 4,000 | 61.25/M |LOG18HN3N3SOOD LOND1P Sarles. 
3.9 | 203nH | 100 450 12 | 0.15 max. | 6,000 |490-1105-1-ND | 25 205 1640] 4,000 | 72.00/M |LOG1sHNaN9SOOD 
47 | 20.3nH | 100 450 12 | 0.20max. | 6,000 |490-1106-1-ND | 21 1.75 14.00] 4,000 | 61.25/M |LOG18HN4N7SO0D 05 Ferrite 


Fl 


5.6 +0.3nH 100 430 12 0.20 max. | 5,000 |490-1107-1-ND | .21 1.75 14.00} 4,000 | 61.25/M |LQG18HNSN6S00D 
68 45% 100 430 12 0.25 max. | 5,000 |490-1108-1-ND | .21 1.75 14.00] 4,000 | 61.25/M |LQG18HN6N8JO0D 


8.2 +5% 100 400 12 | 0.25max. | 4,000 [490-1109-1-ND | .21 1.75 14.00] 4,000 | 61.25/M |LOG18HN8N2JO0D posed ]e— 2.0 
LQM21D Series — Case 0805 
47H | +30% 1 30 — | 030max.] 35 [490-1120-1-ND] .26 219 17.52] 4,000 | 76.65/M ]LOM21DN4R7NOOD 
10uH | +30% 1 15 — | 050max. | 24 |490-1121-1-ND | .26 219 17.52] 4,000 | 76.65/M |LQM21DN100NO0D 
22uH | +30% 1 13 — | 065max. | 16 |490-1123-1-ND | .26 219 17.52] 3,000 | 76.65/M |LQM21DN220NOOL _ : 
7 Features: Small size in 2.0x1.25mm_ Low profile * Large rated current 
LQM21F Series — Case 0805 of 1100mA * Magnetically shielded structure * Outstanding solder heat 
1.0uH | +30% 1 220 — | 0.20+30% | 105 /490-4026-1-ND | .15 1.29 10.32] 4,000 | 45.00/M |LQM21FN1RONOOD resistance, either flow or reflow soldering methods can be employed 
22uH | 430% | 4 150 | — | 0.28230% | 70 |490-4027-1-ND | .15 1.29 10.32 4,000 | 45.00/m |Lam2teN2R2NooD Applications: « DC-DG converter circuits for mobile equipment 
47H | +20% 1 120 — | 0.35+30% | 25 |490-4028-1-ND | .25 2.10 16.76 | 3,000 | 73.00/M |LOM21FN4R7M70L TGNDN Geiss 
10uH | +20% 1 100 — | 0.60+30% | 15 |490-4029-1-ND | .27 2.22 17.72] 3,000 | 78.00/M |LOM2t1FN100M70L 
10uH | +30% 1 60 — | 050+30% | 15 |490-1122-1-ND | 18 1.51 12.08 | 3,000 | 52.85/M |LQM21FN100NOOL = Dg aj 
22uH | +30% 1 13 — | 035+30% | 15 [490-4030-1-ND | 18 1.51 12.08] 3,000 | 53.00/M |LOM21FN220NO0L 
47H | +30% 1 7 — | 060+30% | 7.5 |490-4031-1-ND | 18 1.51 12.08 | 3,000 | 53.00/M |LOM21FN470NOOL 
LQM21N Series — Case 0805 
O4yH ] +10% 25 250 20 | 0.26max. | 340 ]490-1114-1-ND ] 23 1.88 15.04] 4,000 | 65.80/M |LQM2iNNR10K10D 
0.22H | +10% 25 250 20 | 0.38max. | 220 |490-1115-1-ND | 23 1.88 15.04) 4,000 | 65.80/M |LQM21NNR22K10D 
0.47uH | +10% 25 200 25 | 0.57max. | 150 |490-1116-1-ND | .23 1.88 15.04) 4,000 | 65.80/M |LQM21NNR47K10D 
1.0uH | +10% 10 50 45 | 0.40max. | 107 |490-1117-1-ND | .24 203 16.20) 4,000 | 70.88/M |LQM21NN1ROK10D 
15H | +10% 10 50 45 | 0.50max. | 87 |490-1118-1-ND | .24 2.03 16.20) 4,000 | 70.88/M |LQM21NN1R5K10D Features: ¢ Small size of 2.5mm x 2.0mm _  Flow/Reflow solderable 
22uH | 210% | 10 30 | 45 | 063max.| 71 [490-1119-1-ND| 24 203 16.20 | 4,000 | 70.8e/M |LOMZINNaRAKIOD | | HoyecRioNC, «Wacnoionily sieued ceucture OUOmA: TOUH «Low 
LQM21P Series — Case 0805 Applications: * DC-DC converters of mobile devices 
0.47uH | +20% 1 1100 | — | 0.12+25% ] 100 ]490-4991-1-ND | .31 260 20.80] 4,000 | 91.00/M |LaM21PNR47MCOD 
4.0HH | +20% 1 800 — | 0.19225% | 90 |490-4992-1-ND | .35 289 2312) 4,000 | 101.00/m |Lam21PN1RomcoD | | L@M31P Series 
15H | +20% 1 700 — | 0.26+25% | 70 |490-4993-1-ND | .35 2.89 23.12] 4,000 | 101.00/M |LOM21PN1R5MCOD 
2.2uH | +20% 1 600 — | 034+25% | 50 |490-4994-1-ND | .35 2.89 23.12] 4,000 | 101.00/M |LOM21PN2R2MCOD 1410.6 
LQM2H Series — Case 1008 
0.47uH | +20% 1 1800 | — | 0.04+25% | 100 ]490-5111-1-ND ] 48 4.04 32.28] 3,000 | 141.00/M |LQM2HPNR47MGOL 
1.0uH | +20% 1 1600 | — |0.055+25%| 60 |490-5112-1-ND | 48 4.04 32.28} 3,000 | 141.00/M |LQM2HPN1ROMGOL 
15H | +20% 1 1500 | — | 0.07+25% | 50 |490-5113-1-ND | 48 4.04 32.28} 3,000 | 141.00/M |LQM2HPN1RSMGOL 
2.2uH | +20% 1 1300 | — | 0.08+25% | 40 |490-5114-1-ND | 48 4.04 32.28} 3,000 | 141.00/M |LQM2HPN2R2MGOL 
3.3uH | +20% 1 1200 | — | 0.10+25% | 30 |490-5115-1-ND | 48 4.04 32.28 | 3,000 | 141.00/M |LQM2HPN3R3MGOL K— 3.2 —+| 
47H | +20% 1 1100 | — | 0.11+25% | 25 |490-5116-1-ND | 48 4.04 32.28 | 3,000 | 141.00/M |LQM2HPN4R7MGOL 
LQM31P Series — Case 1206 Features low DC resistance and magnetically shielded structure. 
TOuH | 20% | 1 1200 | — | 0.12225% | 60 ]490-4030-1-ND | 54 454 36.28] 3,000 | 159.00/M |LOMaipNiromooL | | Outstanding solder heat resistance. Either flow or reflow soldering 


methods can be employed. 


4 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Chip Coils Wound Type SMD 


Dimensions in mm 


LQW15A Series 


k+[0.2 0.2/+| 


Consists of air core chip coil using a miniature alumina 
core. Has high Q value and high self resonant frequency in 
high frequency range. Suitable for high frequency circuits 
which are used in telecommunication equipment. 


+10.3 0.3/+| 


Horizontal winding structure enables tight inductance. 
High self resonant frequency realizes high-Q value and 
stable inductance at high frequency. Low DC resistance 
design is ideal for low loss, high output and low power 


0.6 0.8 0.6 


Wire wound type with low profile (0.95mm) and wide 


Features: * Wire wound type with 0.70mm maximum ultra 


low-profile * Rated current: 595mA (1.0uH) » Inductance 


Be i, 
0.154 0.45 0.45 
Small size with large rated current (2.2uH). Small 


inductance change plus bias current enables high 
performance for DC-DC converter. Magnetically shielded 


0.9 1.2 0.9 


Features: * Small size of 3.0mm x 3.0mm » Low profile: 
1.0mm max. * Reflow solderable » Large rated current: 
* Low DC resistance »* Magnetically 


Applications: * DC-DC converters of mobile devices 


t Test Frequency at 250MHz 


§ Test Frequency at 200MHz 


4 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


A Test Frequency at 150MHz_ =‘ ¢ Test Frequency at 100MHz 


* Test Frequency at 796kHz 


Consists of miniature chip coils with low DC resistance, 
high current capacity, and high impedance characteristics. 
Features are possible by the development of Murata’s 
automatic winding techniques. Excellent for use as power 


Test | Rated Cut Tape i 
Induct- | Toler- | Freg. | Current Q DCR Digi-Key Price Each Tape and Reel) | Murata 
ance ance (MHz) (mA) (Min.) (0) SRF Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. It =| 
LQW15A Series — Case 0402 si: Beas iy aoa 
15nH | 205nH | 100 000 | 10t | 0.03max | 18GHz 490-1136-1-ND 4336 29 | 10,000 | 126.00/M |LOWi5AN1NSDOOD 0540.1 (27-56nH) 
27nH | +0.5nH | 100 850 20t | 0.05max. | 15GHz |490-1137-1-ND 43° 36 29 | 10,000 | 126.00/M |LaW15AN2N7D00D 
4.3nH_| +0.2nH | 100 750 25t | 0.07max. | 10GHz |490-1138-1-ND 43° 36 29 | 10,000 | 126.00/M |LaW15AN4N3COOD 
4.7nH | +0.2nH | 100 750 25t | 0.07max. | 8GHz |490-1139-1-ND 43° 36 29 | 10,000 | 126.00/M |LQW15ANAN7COOD 
5.inH | +0.5nH | 100 600 25t | 012max. | 8GHz |490-1140-1-ND 43.36 29 | 10,000 | 126.00/M |LQW15ANSN1D00D 
6.2nH | 20.5nH | 100 700 25t | 0.09max. | 8GHz |490-1141-1-ND 43-3629 | 10,000 | 126.00 |LOWTSANEN2D00D | > 
6.en | 35% | 100 700 25t | 0.09max. | 6GHz |490-1142-1-ND 43°36 29 | 10,000 | 126.00/M |LaW15AN6NeJ00D 
75n | 35% | 100 570 25t | 013max. | 6GHz |490-1143-1-ND 43° 36 ~—.29 ‘| 10,000 | 126.00/M |LaW15AN7NS5J00D 
g.2nh | 45% | 100 540 25t | 014max. | 5.5GHz |490-1144-1-ND 4437 30 | 10,000 | 129.15/M |LQW15AN8N2J00D 
g.inh | 35% | 100 540 25t | 0.14max. | 5.5GHz |490-1145-1-ND 4336 29 | 10,000 | 126.00/M |LQW15ANQN1J00D 
ton | 25% | 100 500 2t | O17max. | 55GHz |490-1146-1-ND 4336 29 | 10,000 | 126.00/M |LQW15ANTONJOOD 
tan | 25% | 100 500 30t | 014max. | 5.5GHz |490-1147-1-ND 43° 36 29 | 10,000 | 126.00/M |LaW15AN12NJOOD Tog! 
tn | 25% | 100 460 30t | 016max. | 5GHz |490-1148-1-ND 43° 36 29 | 10,000 | 126.00/M |LQW15AN15NJOOD 1 LQW18AN_ 
tn | 25% | 100 370 25t | 0.27max. | 4.5GHz |490-1149-1-ND 43 36.29 | 10,000 | 126.00/M |LOW15ANt8NJooD 10:0.840.3 
zenH | 25% | 100 310 25t | 0.30max. | 4GHz |490-1150-1-ND 43.36 29 | 10,000 | 126.00/M |LaW15AN22NJooD 
27H | 25% | 100 280 25t | 052max. | 35GHz |490-1151-1-ND 43.36 29 | 10,000 | 126.00/M |LQW15AN27NJOOD 
33nH_ | 25% | 100 260 25t | 0.63max. | 3.2GHz |490-1152-1-ND 43 36 29 ‘| 10,000 | 126.00/M |LQW15AN33NJOOD 
3onH | 25% | 100 250 25t | 0.70max. | 3GHz |490-1153-1-ND 43 36 29 ‘| 10,000 | 126.00/M |LQW15AN39NJOOD consumption. 
47H | 25% | 100 210 25§ | 1.08max. | 2.9GHz |490-1154-1-ND 43 36 29 | 10,000 | 126.00/M |LaW15AN47NJooD 
LQH2MC_02 Series 
sénH | +5% | 100 200 25§ | 1.17max. | 2.8GHz |490-1155-1-ND 43.36 29 | 10,000 | 126.00/M |LQW15ANS6NJOOD 
B2nH | 25% | 100 130 | 20a | 224max. | 23GHz |490-1157-4-ND 4437 30 | 10,000 | 129.15/M |LQWi5AN82NJOOD 
t00nH | 25% | 100 120 | 20a | 252max. | 1.5GHz |490-4090-1-ND 4437 30 | 10,000 | 129.00/M |LaW15ANRt0J000 
120nH | 25% | 100 110 | 20a | 266max. | 1.0GHz |490-4091-1-ND 4437 30 | 10,000 | 129.00/M |Law15ANR12J000 
LQW18A Series — Case 0603 
22nH | 20.5nH | 100 700 16t | 0.049 max. | 6,000 MHz |490-1158-1-ND 39 33 27 | 4,000 | 115.15/M |LOWi8AN2N2D00D 
3.6nH_| +0.5nH | 100 850 25¢ | 0.059 max. | 6,000 MHz | 490-1159-1-ND 39 ©3327 '| 4,000 | 115.15/M |Law1sAN3NeDooD inductance range. 
3.9nH | 40.5nH | 100 850 35t | 0.059 max. | 6,000 MHz | 490-1160-1-ND 39 33 ~—.27 ‘| 4,000 | 115.15/m |Law1sANsN9DO0D 
4.3nH_ | +0.5nH | 100 850 35t | 0.059 max. | 6,000 MHz | 490-1161-1-ND 39 33 © 27 ‘| 4,000 | 115.15/m |Law1sAN4NsDo0D 
4.7nH_ | +0.5nH | 100 850 35t | 0.059 max. | 6,000 MHz | 490-1162-1-ND 39 33 27 | 4,000 | 115.15/m |Law18AN4N7D00D 
5.6nH_ | +0.5nH | 100 750 35t | 0.082 max. | 6,000 MHz | 490-1164-1-ND 39 33.27 ‘| 4,000 | 115.15/M |LOW18ANSN6DOOD 
6.2nH | +0.5nH | 100 750 35t | 0.082 max. | 6,000 MHz | 490-1163-1-ND 39 ©3327 ‘| 4,000 | 115.15/m |LaW18AN6N2D00D 
6.8nH_| 40.5nH | 100 750 35t | 0.082 max. | 6,000 MHz | 490-1165-1-ND 39 33 ~—.27 ‘| 4,000 | 115.15/m |LaW18AN6NeDooD 
7.5nH | +0.5nH | 100 750 35t | 0.082 max. | 6,000 MHz | 490-1166-1-ND 39 ©3327 ‘| 4,000 | 115.15/M |LaW18AN7NSDOOD 
8.2nH | +0.5nH | 100 650 35t | 0.11 max. | 6,000 MHz | 490-1167-1-ND 39 33 27 | 4,000 | 115.15/m |Law1sANsN2D00D 
87nH | +0.5nH | 100 650 35t | 0.11 max. | 6,000 MHz |490-1168-1-ND 39 3327 '| 4,000 | 115.15/M |LOW18AN8N7DO0D Hee odie il 
ton | 25% | 100 650 35t | 0.11 max. | 6,000 MHz | 490-1169-1-ND 39 33 27 | 4,000 | 115.15/M |LQW18ANtONJooD Applications: * DC-DC converter 
tan | 35% | 100 600 35t | 0.13 max. | 6,000 MHz | 490-1170-1-ND 39 33 ©—.27 | 4,000 | 115.15/M |LaW18ANt2NJooD 
t5nH | 25% | 100 600 4ot | 0.13 max. | 6,000 MHz | 490-1171-1-ND 39 33 © .27 ‘| 4,000 | 115.15/M |LaW18AN15NJooD LQY33P Series 
1snH | 25% | 100 550 40t | 0.16 max. } 5,500 MHz | 490-1172-1-ND 39 33 27 | 4,000 | 115.15/M |LaW1sANt8NJooD t 
2anH | 25% | 100 500 40t | 0.17 max. | 4,600 MHz [490-1173-1-ND 39 3327: | 4,000 | 115.15/M |LQWiAN22NJooD 0.85 
27nH | 25% | 100 440 4ot | 0.21 max. | 3,700 MHz | 490-1174-1-ND 39 33 27 ‘| 4,000 | 115.15/M |LaW18AN27NJooD Peel 
3anH_ | 25% | 100 420 40t | 0.23 max. | 3,200 MHz | 490-1175-1-ND 39 33 © 27 ‘| 4,000 | 115.15/m |LaW18AN33NJooD 
son | 25% | 100 400 40t | 0.26 max. | 2,800 MHz | 490-1176-1-ND 39 ©3327 ‘| 4,000 | 115.15/M |LaW1sAN39NJooD 
senH | 25% | 100 360 38g | 0.35 max. | 2,400 MHz | 490-1177-1-ND 39 33.27 ‘| 4,000 | 115.15/M |LQW18ANS6NJooD 
ean | 25% | 100 340 38g | 0.38 max. | 2,200 MHz [490-1178-1-ND 39 33 +27 | 4,000 | 115.15/M |LQWi8AN6sNJoOD 
t00nH | 25% | 100 220 | 34a | 0.68 max. | 1,800 MHz | 490-1179-1-ND 39 33 27 ‘| 4,000 | 115.15/m |Law1saNRtoJooD 
120nH | +5% 100 180 324 | 1.3max. | 1,600 MHz | 490-1180-1-ND 39 33.27 | 4,000 | 115.15/M |LQW18ANR12J00D structure. Low profile. 
270nH | 5% | 100 110 30¢ | 3.4max. | 960 MHz |490-1181-1-ND 43°36 ~©—.29 | 4,000 | 126.00/M |Law1saNR27Jo0D TONG Seale 
330nH | +5% | 100 85 30¢ | 5.5 max. | 800MHz |490-1182-1-ND 43.36 29 | 4,000 | 126.00/M |LaW1sANR33J00D 
3a0nH | 25% | 100 80 30¢ | 62max | 800MHz |490-1183-1-ND 43.36 29 | 4,000 | 126.00/M |LQW18ANR39J00D 
47onH | +5% | 100 75 30¢ | 7.0max. | 700MHz |490-1184-1-ND 4336 29 | 4,000 | 126.00/m |Law1saNR47JooD 
LQH2MC_02 Series — Case 0806 
toon | +20% 1 485 —  ] 0.330% | 100MHz |490-4040-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M |LOH2MCN1ROMO2L 
1500nH | +20% 1 445 — | 04430% | 95MHz |490-4041-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M |LOH2MCNiRSMo2L 
2200nH | +20% 1 425 — | 0.48230% | 70MHz |490-4042-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/m |LOH2McN2R2Mo2L 
3300nH | +20% 1 375 — | 06230% | 65 MHz |490-4043-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M |LOH2McN3R3MO2L 
4700nH | +20% 1 300 — | 08.30% | 60MHz |490-4044-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M |LOH2McN4R7M02L aoa til 
6800nH | +20% 1 255 — | 4.0230% | 55 MHz |490-4045-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M |LOH2MCNeéREMO2L shielded structure 
10000nH} +10% 1 225 — | 1.2430% | 48mHz |490-4046-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M |LQH2MCN100Ko2L 
15000nH} +10% 1 200 — | 16430% | 40MHz |490-4047-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M |LQH2MCN150Ko2L 
22000nH|} +10% 1 185 — | 21430% | 30MHz |490-4048-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M |LaH2McN220K02L LQH32C_23 Series 
33000nH} 210% 1 160 — | 28430% | 28MHz |490-4049-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M |LQH2MCN330KO2L L140 p= 55 
47000nH| 10% 1 120 — | 51430% | 18MHz |490-4050-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M |LQH2MCN470KO2L 2.0 
68000nH| 210% 1 100 — | 66+30% | 14MHz |490-4051-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M |LQH2MCNesoKO2L 
LQH2MC_52 Series — Case 0806 
TOuH | 220% 1 595 —] 0.25230% | 215 MHz |490-4984-1-ND 89 75 ~~60 | 3,000 | 261.00/M |LOH2MCNiROMS2L 
1.5uH | +20% 1 540 — | 0.33 230% | 165 MHz |490-4985-1-ND 89 75 60 | 3,000 | 261.00/M |LOH2MCN1RSM52L 
22uH | +20% 1 500 — | 0.42230% | 125 MHz |490-4986-1-ND 89 75 60 | 3,000 | 261.00/M |LOH2McN2R2M52L y 
3.3uH | +20% 1 360 — | 0.74230% | 110 MHz |490-4987-1-ND 89 75 60 | 3,000 | 261.00/M |LOH2MCNSR3M52L geet: 
4.7yH | +20% 1 335 —_ | 0.91230% | 90MHz |490-4988-1-ND 89 75 60 | 3,000 | 261.00/M |LOH2MCN4R7M52L 
68H | 220% 1 285 — | 1.23230% | 65 MHz |490-4989-1-ND 89 75 ~.60 | 3,000 | 261.00/M |LOH2MCNeREM52L 
toyH | +20% 1 200 —_ | 227+30% | 60MHz |490-4990-1-ND 89 75 60 | 3,000 | 261.00/M |LOH2MCN100Ms2L 
LQY33P Series — Case 1212 u e 
2200nH | 20% 1 720 — | 036230% | 270 MHz |490-4052-1-ND 72.60 48 | 1,500 | 209.00/M |LOY33PNERAMOAL Supply tine chokelcolls 
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Dimensions in mm 


LQH32C_53 Series 


|_| 
13 


09 13 09 


UE» 
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Consists of miniature chip coils with low DC resistance, 
high current capacity and high impedance characteristics. 
Excellent for use as choke coils in DC power supply 
circuits. High rated current and low profile with a maximum 


Consists of miniature chip inductors wound on a special 
ferrite core. High Q value at high frequency and low DC 


3.5 


Large DC current rating of up to 2.95A. Offers both low DC 
resistance between 0.03~0.370 and low power loss. Wide 
operating temperature range of -40°C~85°C. Available 
for extended requirements. Wide inductance range from 
1.2yH~22uH. Magnetically shielded structure. Reflowable. 


Loonie 


Consists of miniature chip inductors with low DC 
resistance, high current capacity, and high impedance 
characteristics. It is suitable for use as choke coil in DC 


t Test Frequency at 250MHz 


§ Test Frequency at 200MHz 


4 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


A Test Frequency at 150MHz 


+ Test Frequency at 100MHz 


* Test Frequency at 796kHz 


Consists of winding type chip coils for general use by 
Murata’s original auto winding technology and ferrite core. 
High Q value at high frequency and low DC resistance. 


Large allowable DC current of 2600mA (at 1.2 pH). 
The series has an inductance range from 1.2uH~22uH. 
Magnetically shielded structure. Reflow soldering methods 
can be employed. 


Test Rated Cut Tape 1 5 
Induct- | Toler- | Freg. | Current Q DCR Digi-Key Price Each Tape and Reel) | murata { 
ance ance (MHz) (mA) (Min.) (0) SRF | PartNo. 1 10 100 | Qty. Pricing | Part No. k—3.2— ‘1.55 
LQHSN Series — Case 1212 
T.0uH | +30% 1 1525 — ] 0.08+20% | 160 MHz |490-5117-1-ND 60 50 40 | 1,500 | 174.00/M [LOH3NPN1RONGOL 
1.5uH | +30% 1 1470 — | 0.10+20% | 130 MHz | 490-5118-1-ND 60 50 40 | 1,500 | 174.00/M |LQH3NPN1RSNGOL 
2.2uH | +30% 1 1270 — | 0.14+20% | 100 MHz | 490-5119-1-ND 60 50 40 | 1,500 | 174.00/M | LOH3NPN2R2NGOL 
3.3uH | +30% 1 1130 — | 018+20% | 75MHz |490-5120-1-ND 54 45 36 | 1,500 | 156.00/M |LOH3NPN3R3NGOL 
47H | +30% 1 925 — | 0.26+20% | 60MHz |490-5121-1-ND 60 50 40 | 1,500 | 174.00/M_|LOH3NPN4R7NGOL ¢ 
6.8H | +30% 1 710 — | 0.45+20% | 48MHz |490-5122-1-ND 60 50 .40 | 1,500 | 174.00/M |LQH3NPNGR8NGOL height of 1.7mm 
10uH | +30% 1 630 — | 057+20% | 45MHz |490-5123-1-ND 60 51 41 | 1,500 | 174.00/M |LOH3NPN100NGOL 
15H | +30% 1 475 — | 0.91+20% | 35MHz |490-5124-1-ND 60 50 40 | 1,500 | 174.00/M |LOH3NPN150NGOL LQH32M Series 
22H | +30% 1 430 - 1.1420% | 25MHz |490-5125-1-ND 64 54 43 | 1,500 | 188.00/M |LOH3NPN220NGOL 
33uH | +30% 1 345 - 2.1 +20% | 24MHz | 490-5126-1-ND 60 50 40 | 1,500 | 174.00/M |LQH3NPN330NGOL 
47yH | 30% 1 270 = 3.0220% | 19MHz |490-5127-1-ND 60 50 40 | 1,500 | 174.00/M |LOH3NPN470NGOL 
68uH | +30% 1 235 - 4.2+20% | 16MHz |490-5128-1-ND 60 50 40 | 1,500 | 174.00/M |LOH3NPN6SONGOL 
100H | +30% 1 165 - 8.0+20% | 10MHz |490-5129-1-ND 61 51 41 | 1,500 | 179.00/M |LOH3NPN101NGOL 
150uH | +30% 1 145 — | 11.0+20% | 10MHz |490-5130-1-ND 61 51 41 | 1,500 | 179.00/M |LQH3NPN151NGOL 
220uH | +30% 1 130 —__| 14.0+20% | 8.5 MHz | 490-5131-1-ND 61 51 ——41_-| ‘1,500 | 179.00/M_|LOH3NPN221NGOL 
250uH | +30% 1 130 — | 15.0+20% | 8.0MHz |490-5132-1-ND 6151 41‘ 1,500 | 179.00/M [LOH3NPN251NGOL 
LQH32C_23 Series — Case 1210 
T.0uH | +20% 1 800 — ] 0.09+30% | 96MHz |490-2493-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M [LOH32CN1ROM23L 
2.2uH | +20% 1 600 — | 013+30% | 64MHz |490-2494-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M |LOH32CN2R2M23L Fee 
47H | +20% 1 450 - 0.2+30% | 43MHz |490-2495-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M |LOH32CN4R7M23L : 
10uH | +10% 1 300 — | 0.44+30% | 26MHz |490-2496-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M |LQH32CN100K23L 
47pH | +10% 1 170 - 1.3+30% | 15MHz | 490-2497-1-ND 39.33.26 | 2,000 | 113.05/M_|LQH32CN470k23L ri 
220H | +10% 1 70 = 8.4+30% | 6.8MHz |490-4066-1-ND 39 33.26 | 2,000 | 113.00/M |LQH32CN221K23L resistance. 
330uH | +10% 1 60 - 10 +30% | 5.6MHz |490-2498-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M |LQH32CN331K23L - 
390NH | #10% 1 60 — 17#30% | 5MHz |490-4067-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.00/M | LQH32CN391K23L LQH44P Series NEW! 
470uH | +10% |  1kHz 60 - 19+30% | 5MHz |490-2499-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M |LQH32CN471k23L 
560uH | +10% | 1kHz 60 - 22+30% | 5MHz |490-4068-1-ND 39.33.26 | 2,000 | 113.00/M _|LQH32CN561K23L pemaiuieg| 
LQH32C_53 Series — Case 1210 + 
T.0uH | +20% 1 1000 — ] 0.060 +30% | 100 MHz | 490-4055-1-ND 42 36 29 | 2,000 | 123.00/M [LOH32CN1ROMS53L 
2.2uH | +20% 1 790 — | 0.097 +30% | 64MHz | 490-4056-1-ND 42 36 29 | 2,000 | 123.00/M |LOH32CN2R2M53L | 
47H | +20% 1 650 — | 0.15+30% | 43MHz |490-4057-1-ND 42 36 29 | 2,000 | 123.00/M |LQH32CN4R7M53L 
6.8uH | +20% 1 540 — | 0.25+30% | 32MHz |490-4058-1-ND 42 36 29 | 2,000 | 123.00/M |LQH32CN6R8M53L [.1.0, | le 
10H | +10% 1 450 —__| 0.30+30% | 26MHz |490-4059-1-ND 42.36 29 | 2,000 | 123.00/M _|LQH32CN100K53L ie vhs 
T5uH | +10% 1 300 — | 058+30% | 26MHz |490-4060-1-ND 42 36 29 | 2,000 | 123.00/M |LOH32CN150K53L 
22uH | +10% 1 250 — | 0.71+30% | 19MHz |490-4061-1-ND 42 36 29 | 2,000 | 123.00/M |LQH32CN220K53L 
33uH | +10% 1 200 - 1.1430% | 17MHz |490-4062-1-ND 42 36 29 | 2,000 | 123.00/M |LQH32CN330K53L 
47yH | +10% 1 170 - 1.3430% | 15MHz |490-4063-1-ND 42 36 29 | 2,000 | 123.00/M |LQH32CN470K53L 
68uH | +10% 1 130 - 2.2 +30% | 12MHz | 490-4064-1-ND 42.36 29 | 2,000 | 123.00/M _|LQH32CN680K53L 
OOH | +10% 1 700 = 3.5+30% | 10MHz [490-4065-1-ND 42.36.29 | 2,000 | 123.00/M [LOH32CN101K53L 
LQH32M Series — Case 1210 LQH43C Series 
T.0uH | +20% 1 445 20 05 max. | 100 MHz |490-2500-1-ND 39.33. 26 | 2,000 | 113.05/M ]LOH32MNTROM23L a6 
2.2uH | +10% 1 370 20 0.8max. | 50MHz |490-2501-1-ND 39 33.26 | 2,000 | 113.05/M |LOH32MN2R2K23L 
47H | +10% 1 270 20 4.2max. | 31MHz |490-2502-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M |LOH32MN4R7K23L 
6.8uH | +10% 1 240 20 4.5max. | 25MHz |490-2503-1-ND 39 33.26 | 2,000 | 113.05/M | LOH32MN6R8K23L 
8.2uH | +10% 1 225 20 1.6max. | 23MHz_|490-2504-1-ND 39.33.26 | 2,000 | 113.05/M_|LQH32MN8R2K23L 
TOuH | +5% 1 790 35 1.8max. | 20MHz |490-2505-1-ND 39 33. 26 | 2,000 | 113.05/M |LOH32MN100J23L 
22uH | 45% 1 150 35 2.8max. | 14MHz |490-2506-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M |LQH32MN220J23L 
33uH | 45% 1 115 40 3.5max. | 12MHz |490-2507-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M |LQH32MN330J23L 
47H | 45% 1 100 40 4.3max. | 11MHz |490-2508-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M |LOH32MN470J23L 
150uH | +5% 1 70 40% | 9.3max. | 7MHz_|490-2509-1-ND 39.33.26 | 2,000 | 113.05/M_|LOH32MN151J23L 
270uH | +5% 1 65 40% | 125max. | 5MHz | 490-2510-1-ND 39.33.26 | 2,000 | 113.05/M |LOH32MN271J23L 
330uH | +5% 1 65 40% | 13.0max. | 5MHz |490-2511-1-ND 39 33.26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32MN331J23L 
390H | +5% 1 50 50% | 22.0max. | 5MHz |490-2512-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M |LQH32MN391J23L 
560uH | +5% kHz 40 50% | 28.0max. | 5MHz |490-2513-1-ND 39 33.26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32MN561J23L 
NEW! LQH44P Series — Case 1515 NEW! tis 
T.0uH | +30% 1 2450 — | 0.030 +20% | 90 MHz |490-5325-1-ND 68 57 46 | 1,000 199.00 |LQH44PN1RONPOL power supply circuits. 
2.2uH | +20% 1 1800 — | 0.049+20% | 70MHz |490-5326-1-ND 68 57 46 | 1,000 | 199.00 |LQH44PN2R2MPOL 
3.3uH | 420% 1 1770 — | 0.065+20% | 50MHz |490-5327-1-ND 68 57 46 | 1,000 199.00 | LQH44PN3R3MPOL LQH43M Series 
47H | +20% 1 1700 — | 0.080+20% | 40MHz | 490-5328-1-ND 68 57 46 | 1,000 | 199.00 |LQH44PN4R7MPOL 
6.8uH | +20% 1 1340 — __| 012+20% | 35MHz | 490-5329-1-ND 68 57 46 | 1,000 | 199.00 |LQH44PN6RSMPOL 
TOuH | +20% 1 1170 — | 016+20% | 25MHz |490-5330-1-ND 68 57 46 | 1,000 | 199.00 |LOH44PN100MPOL 
22H | +20% 1 790 —__| 037+20% | 17MHz_ |490-5331-1-ND 68 57 46 | 1,000 | _ 199.00 |LQH44PN220MPOL 
LQH43C Series — Case 1812 
T.0uH | +20% 1 1080 = 0.08 max. | 100 MHz ]490-2514-1-ND 64 54. 43-«| «4500 93.10 | LOQH43CNTROMO3L 
2.2uH | +20% 1 900 - 0.11 max. | 60MHz |490-2515-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN2R2MO3L 
3.3uH | +20% 1 800 - 0.13 max. | 47MHz |490-2516-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN3R3MO3L 
47H | +20% 1 750 — 0.15 max. | 35MHz |490-2517-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN4R7MO3L 
6.8uH | +20% 1 720 - 0.20 max. | 30MHz |490-2518-1-ND 645443 | 500 93.10 | LQH43CN6R8MO3L . 
TOuH | +10% 1 650 = 0.24max. | 23MHz |490-2519-1-ND 64 54. 43-« | «4500 93.10 | LQH43CN100KO3L yf | 
33uH | +10% 1 310 - 4.0max. | 12MHz |490-2520-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN330KO3L —4.5—| 
47pH | 410% 1 280 - 4.Amax. | 10MHz |490-2521-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN470KO3L 
68uH | +10% 1 220 - 1.7 max. | 8.4MHz |490-2522-1-ND 64 54 43 | 500 93.10 | LQH43CN680KO3L 
330uH_ | +10% 1 100 - 6.8max. | 3.6MHz |490-2523-1-ND 67 56 45 (| +500 97.65 |LQH43CN331KO3L 
470uH [| 10% | 1kHz 90 = 8.5 max. | 3.0MHz |490-2524-1-ND 6756 45 | 500 97.65 [LOH43CN471KO3L 
LQH43M Series — Case 1812 LQHSSP Series NEW! 
3.9uH | +20% 1 500 20 0.38 max. | 41MHz ]490-2525-1-ND 79 66 53 | 500 114.89 | LOH43MN3ROMO3L 
5.6uH | +10% 1 500 30 0.47 max. | 33MHz |490-2526-1-ND 79 66 53 | 500 114.89 | LQH43MNSR6KO3L 
27uH | +10% 1 300 35 4.Amax. | 14MHz | 490-2527-1-ND 68 53 43 | 500 92.58 | LQH43MN270K03L 
82uH | +10% 1 170 35 2.2max. | 7.5MHz |490-2528-1-ND 638 53 43 | 500 92.58 | LQH43MN820K03L 
150uH | +10% 1 130 40% | 3.7 max. | 5.5MHz | 490-2529-1-ND 63 53 43 | 500 92.58 |LQH43MN151K03L 
NEW! LQH55P Series — Case 2220 NEW! 
{.2uH | +30% | 100kHz | 2900 — ] 0.021 +20% | 80MHz | 490-5265-1-ND 89. 75 60 | 500 130.00 | LQHS5PN1R2NROL 
2.2uH | +30% | 100kHz | 2500 — | 0.031 +20% | 60MHz | 490-5266-1-ND 89 75 60 | 500 130.00 | LQH55PN2R2NROL 
27H | +30% | 100kHz | 2150 — | 0.040 +20% | 50MHz | 490-5267-1-ND 89 75 60 | 500 130.00 | LQH55PN2R7NROL 
3.3uH | +30% | 100kHz | 2000 — | 0.044 +20% | 35MHz | 490-5268-1-ND 89 75 60 | 500 130.00 | LQHS5PN3R3NROL 
47H | +30% | 100kHz | 1750 — | 0.060+20% | 30MHz | 490-5269-1-ND 89 75 60 | 500 130.00 | LQHS5PN4R7NROL 
6.8uH | +30% | 100kKHz | 1450 — | 0.087 +20% | 25MHz | 490-5270-1-ND 89 75 ~©~«.60 | 500 730.00 | LQH55PN6R8NROL 
10uH | +20% | 100kHz | 1250 — | 0.11+20% | 20MHz | 490-5271-1-ND 89 75 60 | 500 130.00 | LQH55PN100MROL 
22uH | +20% | 100kHz | 850 — | 0.26+20% | 10MHz |490-5272-1-ND 89 75 60 | 500 130.00 | LQHS5PN220MROL 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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DLW21H Series: Excellent noise suppression for limited board space applications. Suitable for differential signal line like 

USB2.0, IEEE1394 and LVDS. DLW21H does not provide distortion to high speed signal transmission due to its high 

coupling. (USB2.0:DLW21HN900SQ2). 

DLW21S Series: Able to suppress noise for high-speed differential signal lines which are used in digital AV interfaces, such 

as HDMI and DVI, without damage to the signal wave. 

DLW31S Series: High common mode impedance at high frequency provides excellent noise suppression performance. 

DLW31S series enables noise suppression for differential signal line without distortion in high speed signal transmission 

due to its high coupling. Small dimension enables higher density mounting. 

DLW5BS Series: High performance wound type chip common mode choke coil. Its high impedance characteristic enables great 

noise suppression, but it does not damage high speed signal due to low normal mode impedance. 

DLW5BT Series: Suitable for noise suppression at DC power line and portable equipment. Low profile. Small size and high 

rated current. High common mode impedance. 

DLPONS Series: Enables noise suppression for differential signal line without distorion in high-speed signal transmission 
DLW21H Series 


DLW21S Series DLW31S Series 


Common Mode Choke Coils wound Type, Film Type and Film Type Arrays Digi@>Reel° 


due to its line impedance matching. Applications: Common mode noise suppression of high speed differential signal lines 
for USB 2.0, IEEE1394, LVDS 

DLP11S Series: Enables noise suppression for differential signal line without distortion in high-speed signal transmission 
due to its high coupling. DLP11SN_HL2 series match with line impedance. High cutoff frequency is suitable for high speed 
differential signal line such as HDMI. 

DLP31S Series: Has excellent performance at high frequency range. Suitable for differential signal line like USB, because 
DLP31S does not provide distortion to high speed signal transmission due to its high coupling (coupling coefficient: 0.98 
minimum). 

DLP2AD Series: High common mode impedance characteristics. DLP2AD can suppress common mode noise without 
damage to signal wave. DLP2AD match with line impedance. 

DLP31D Series: Utilizing ferrite materials and thin film technology, this common mode choke coil array has high 
impedance characteristics all packaged in a small case size. 2 components are included in 3.2 x 1.6mm. DLP31D can 


suppress common mode noise without damage to signal wave. : oa 
Dimensions in mm 


DLWS5BS Series DLWS5BT Series 


al 


[ 


i) 


DLPONS Series 


DLP2AD Series DLP31D Series 


+ (1) 2) (3) 4) 
+f 
ml 
(5) (6) (7) (8) 
k— 29 —+| 
Common Mode Insulation With- DC 
Impedance Rated Rated Resistance standing Resis- Cut Tape 
(at 100MHz) Current Voltage (min.) Voltage tance _| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
(0) (mA) (Vde) (MQ) (Vdc) (Q) Part No. 10 50 100 | Part No. Oty. Pricing Part No. 
DLW21H Series — Wound Type 
67 25% 330 50 10 125 0.35 max. /490-1063-1-ND 60 52 48 | 490-1063-2-ND 3,000 276.50/M DLW21HN670SQ2L 
90 +25% 330 50 10 125 0.35 max. | 490-1064-1-ND 60 52 48 | 490-1064-2-ND 3,000 276.50/M DLW21HN900SQ2L 
120 225% 280 50 10 125 0.45 max. | 490-1065-1-ND 60 52 48 | 490-1065-2-ND 3,000 276.50/M DLW21HN121SQ2L 
180 +25% 250 50 10 125 0.50 max. | 490-1066-1-ND 60 52 48 |490-1066-2-ND 3,000 276.50/M. DLW21HN181SQ2L 
DLW21S Series — Wound Type 
67 225% 320 20 10 50 0.31 max. | 490-5133-1-ND 1.05 1 .84 | 490-5133-2-ND 2,000 489.00/M DLW21SN670HQ2L 
90 +25% 280 20 10 50 0.41 max. | 490-5134-1-ND 1.05 a) 84 | 490-5134-2-ND 2,000 489.00/M DLW21SN900HQ2L 
120 225% 280 20 10 50 0.41 max. | 490-5135-1-ND 1.05 91 84 | 490-5135-2-ND 2,000 489.00/M DLW21SN121HQ2L 
67 225% 400 50 10 125 0.25 max. | 490-5136-1-ND 89 18 72 |490-5136-2-ND 2,000 415.00/M DLW21SN670SQ2L 
90 +25% 330 50 10 125 0.35 max. | 490-5137-1-ND 89 18 72 |490-5137-2-ND 2,000 415.00/M DLW21SN900SQ2L 
120 +25% 370 50 10 125 0.30 max. | 490-5138-1-ND 89 18 72 |490-5138-2-ND 2,000 415.00/M DLW21SN121SQ2L 
180 225% 330 50 10 125 0.35 max. | 490-5139-1-ND 89 78 72 |490-5139-2-ND 2,000 415.00/M DLW21SN181SQ2L 
260 +25% 300 50 10 125 0.40 max. | 490-5140-1-ND 89 78 72 |490-5140-2-ND 2,000 415.00/M DLW21SN261SQ2L 
370 +25% 280 50 10 125 0.45 max. _|490-5141-1-ND 89 18 .72__|490-5141-2-ND 2,000 415.00/M DLW21SN371SQ2L 
DLW31S Series — Wound Type 
90 +25% 370 50 10 125 0.3 490-1067-1-ND 1.07 93 86 | 490-1067-2-ND 2,000 498.75/M DLW31SN900SQ2L 
600 +25% 260 50 10 125 0.8 490-1068-1-ND 1.07 93 86 | 490-1068-2-ND 2,000 498.75/M DLW31SN601SQ2L 
1000 +25% 230 50 10 125 1.0 490-1069-1-ND 1.07 93 86 | 490-1069-2-ND 2,000 498.75/M DLW31SN102SQ2L 
2200 +25% 200 50 10 125 1.2 490-1070-1-ND 1.07 93 86 |490-1070-2-ND 2,000 498.75/M DLW31SN222SQ2L 
DLWS5BS Series — Wound Type 
350 2000 50 10 125 0.04 490-1071-1-ND 2.11 1.83 1.69 | 490-1071-2-ND 400 392.40 DLW5BSN351SQ2L 
1000 1500 50 10 125 0.06 490-1072-1-ND 2.11 1.83 1.69 | 490-1072-2-ND 400 392.56 DLW5BSN102SQ2L 
DLWS5BT Series — Wound Type 
100 6000 50 10 125 0.009 +40% |490-4019-1-ND 1.18 1.02 94 | 490-4019-2-ND 700 383.60 DLW5BTN101SQ2L 
1000 2000 50 10 125 0.024 +40% |490-4018-1-ND 1.18 1.02 94 | 490-4018-2-ND 700 383.60 DLW5BTN102SQ2L 
1400 1500 50 10 125 0.040 +40% |490-4017-1-ND 1.18 1.02 94 | 490-4017-2-ND 700 383.60 DLW5BTN142SQ2L 
DLPONS Serie: Film Type 
67 +20% 110 5 100 12.5 2.4+25% | 490-5150-1-ND 53 A6 43 |490-5150-2-ND 5,000 246.00/M DLPONSN670HL2L 
90 +20% 100 5 100 12.5 3.0+25% | 490-5151-1-ND 53 A6 43 | 490-5151-2-ND 5,000 246.00/M DLPONSN9OOHL2L 
120 +20% 90 5 100 12.5 3.8+25% | 490-5152-1-ND 53 6 43 |490-5152-2-ND 5,000 246.00/M DLPONSN121HL2L 
DLP11S Series — Film Type 
67 +20% 180 5 100 12.5 1.3+25% | 490-5142-1-ND a 52 48 | 490-5142-2-ND 3,000 279.00/M DLP11SN670SL2L 
90 +20% 150 5 100 12.5 1.5+25% | 490-5143-1-ND 34 .32 | 490-5143-2-ND 3,000 181.00/M DLP11SN900HL2L 
120 +20% 140 5 100 12.5 2.0 +25% | 490-5144-1-ND A4 1 |490-5144-2-ND 3,000 235.00/M DLP11SN121SL2L 
160 +20% 120 5 100 12.5 2.725% | 490-5145-1-ND A4 1 |490-5145-2-ND 3,000 235.00/M DLP11SN161SL2L 
200 +20% 110 5 100 12.5 3.1+25% | 490-5146-1-ND 34 32 |490-5146-2-ND 3,000 181.00/M DLP11SN201HL2L 
240 +20% 100 5 100 12.5 3.5 +25% |490-5147-1-ND 34 32 |490-5147-2-ND 3,000 181.00/M DLP11SN241HL2L 
280 +20% 90 5 100 12.5 4.2 +25% | 490-5148-1-ND 34 32 | 490-5148-2-ND 3,000 181.00/M DLP11SN281HL2L 
330 +20% 80 5 100 12.5 4.9 +25% _|490-5149-1-ND 34 32 |490-5149-2-ND 3,000 181.00/M DLP11SN331HL2L 
DLP31S Series — Film Type 
120 +20% 100 16 100 40 2.0 max. | 490-4020-1-ND 1.40 1.21 1.12 | 490-4020-2-ND 3,000 650.00/M DLP31SN121ML2L 
550 +20% 100 16 100 40 3.6 max. [490-4021-1-ND 1.40 1.21 1.12 |490-4021-2-ND 3,000 650.00/M DLP31SN551ML2L 
DLP2AD Series — Film Type Arrays 
67 +20% 140 5 100 12.5 1.3+25% |490-5153-1-ND 66 58 53 | 490-5153-2-ND 3,000 308.00/M DLP2ADN670HL4L 
90 +20% 130 5 100 12.5 1.7+25% | 490-5154-1-ND 66 58 53 | 490-5154-2-ND 3,000 308.00/M DLP2ADN9OOHL4L 
120 +20% 120 5 100 12.5 2.0 +25% | 490-5155-1-ND 66 58 53 | 490-5155-2-ND 3,000 308.00/M DLP2ADN121HL4L 
160 +20% 100 5 100 12.5 2.5 +25% | 490-5156-1-ND 66 58 53 | 490-5156-2-ND 3,000 308.00/M DLP2ADN161HL4L 
200 +20% 90 5 100 12.5 3.2 +25% | 490-5157-1-ND 66 58 53 |490-5157-2-ND 3,000 308.00/M DLP2ADN201HL4L 
240 +20% 80 5 100 12.5 3.8+25% | 490-5158-1-ND 66 58 53 | 490-5158-2-ND 3,000 308.00/M DLP2ADN241HL4L 
280 +20% 80 5 100 12.5 4.6 +25% _|490-5159-1-ND 66 58 53 |490-5159-2-ND 3,000 308.00/M DLP2ADN281HL4L 
DLP31D Series — Film Type Arrays 
90 +20% 160 10 100 25 1.1max. | 490-2474-1-ND 1.46 1.27 1 490-2474-2-ND 3,000 678.83/M DLP31DNSOOML4L 
130 +20% 120 10 100 25 1.6 max. | 490-2475-1-ND 1.46 1.27 A 490-2475-2-ND 3,000 678.83/M DLP31DN131ML4L 
200 +20% 100 10 100 25 2.2max. | 490-2476-1-ND 1.46 1.27 1.17 | 490-2476-2-ND 3,000 678.83/M DLP31DN201ML4L 
320 +20% 80 10 100 25 3.5 max. | 490-2477-1-ND 1.46 1.27 1 490-2477-2-ND 3,000 678.83/M DLP31DN321ML4L 
440 +20% 70 10 100 25 4.3 max. |490-2478-1-ND 1.46 1.27 1 490-2478-2-ND 3,000 678.83/M DLP31DN441ML4L 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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a ae Non-Winding Type Wire Wound Type 
anasonic 0402 | 0603 | 0402 | 0603 | 0805 | 1008 | 1210 |] 1812 
Type (1005) | (1608) | (1005) | (1608) | (2012) | (2520) | (3225) | (4532) 
Su rface Mou nt Inductors D @Reel® Non Magnetic Core ELJRF | ELJRE | ELUNK = ELJND | ELJNC | ELUNA _ 
Higher Q Type ELJQF = — [eur] — — = = 
Non Wound and Wire Wound type chip inductors for automatic and high-density mounting. Regular = a = ELJFJ | ELJFD | ELJFC | ELJFA | ELJFB 
Features: * High Q * Good for mounting * Wide availability range (1.0nNH ~ 1000UH) * Stable L-value in any | Shield ELJSC | ELJSA _ 
mounting direction (non winding type) ; a : High Power ELJPF | EWPE | — | — — | ELPC | ELJPA | ELJPB 
Recommended Applications: * Portable telephones, Wireless Communication equipment (W-LAN, BT), PDA, Low DC Resist. ELJEA 
Camcorder, DSC, Various modules, HIC, TV, VTR, PC peripherals Ow: esistance: — 


Fig. 1 - 0402 (1005) 
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RF Type (Non-winding design): * High Q 
frequency * Non Polarity 

QF Type: * High Q * Lead-Free 

PF Type: * High power type » Stable for power line as choke coil 


¢ High self-resonant 


Fig. 4 - 1008 (2520) 


Code of value 


a 
3.5-4.0 


NC Type: * Low inductance, tight tolerance and small size » Suitable 
for high-frequency circuits * Coreless type ¢ Lis stable with respect to 
temperature and humidity 

FC and SC Type: ¢ Smallest of the coil type inductors »* Suitable for 
a variety of small processing circuits *SC Type is equipped with a 
magnetic shield function 

PC Type: * High rated DC current * Low DC resistance ¢ Suitable 


Fig. 2 - 0603 (1608) 
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Resist 
Coating 


“0.7 to 
09 


0.8 to 1.0 


RE Type (Non-winding design): * Small size * High self-resonant 
frequency ¢ Tight tolerance 

PE Type (Non-winding design): * Small size * High self-resonant 
frequency 


Fig. 5 - 1210 (3225) 


Code of Value 
ime 
2.5 


b3.2 


0.6 =| 


FA Type: * Chip inductor for general use 
wide inductance range 

NA Type: * Coreless Type ¢L is stable with respect to temperature 
and humidity suitable for high-frequency circuits 

SA Type: ¢ Use of ferrite resin giving it an additional function of 
magnetic shield * Compact size with high inductance 

PA Type: * High power * High rated DC current * Suitable for power 
line as choke coil 


* Compact size with a 


ND Type: * High Q ¢ High self-resonant frequency 
FD Type: * High Q ¢ Standard version of ND Type 


Fig. 6 - 1812 (4532) 


Code of Value 


L3.0-| Loe 


for power circuits EA Type: Low DC resistance FB and PB Type: « Chip inductor for general use * High inductance 


Induc- Tol- Q QTyp.@ | L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max.| IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel __| Panasonic 
tance erance Min. 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Q) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
ig. 1, 0402 (1005) — Type RF (2% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.05 400 PCD1898CT-ND A2 .96 7.56 |PCD1898TR-ND 10,000 41.00/M_ | ELJ-RF1NOZFB 
1.2nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.06 400 PCD1899CT-ND A2 .96 7.56 |PCD1899TR-ND 10,000 41.00/M_ | ELJ-RF1N2ZFB 
1.5nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.07 400 PCD1900CT-ND 12 .96 7.56 |PCD1900TR-ND 10,000 41.00/M_ | ELJ-RF1N5ZFB 
1.8nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.08 400 PCD1901CT-ND 12 .96 7.56 |PCD1901TR-ND 10,000 41.00/M_ | ELJ-RF1N8ZFB 
2.2nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.09 400 PCD1902CT-ND 12 -96 7.56 |PCD1902TR-ND 10,000 41.00/M_| ELJ-RF2N2ZFB 
2.7nH +0.2nH 8 _ 100 5500 0.10 400 PCD1903CT-ND 12 .96 7.56 |PCD1903TR-ND 10,000 41.00/M_ | ELJ-RF2N7ZFB 
3.3nH +0.2nH 8 _— 100 5500 0.12 400 PCD1904CT-ND 12 .96 7.56 |PCD1904TR-ND 10,000 41.00/M_ | ELJ-RF3N3ZFB 
3.9nH +0.2nH 8 = 100 5200 0.15 360 PCD1905CT-ND 12 .96 7.56 |PCD1905TR-ND 10,000 41.00/M_ |ELJ-RF3N9ZFB 
4.7nH +0.2nH 8 _ 100 4800 0.17 360 PCD1906CT-ND 12 .96 7.56 |PCD1906TR-ND 10,000 41.00/M_ | ELJ-RF4N7ZFB 
5.6nH +0.2nH 8 = 100 4600 0.19 340 PCD1907CT-ND A2 96 7.56 |PCD1907TR-ND 10,000 41.00/M_| ELJ-RF5N6ZFB 
6.8nH +0.2nH 8 = 100 4000 0.30 320 PCD1908CT-ND 2: .96 7.56 |PCD1908TR-ND 10,000 41.00/M_ | ELJ-RF6N8ZFB 
8.2nH +0.2nH 8 _ 100 3500 0.35 320 PCD1909CT-ND 12 .96 7.56 |PCD1909TR-ND 10,000 41.00/M_ | ELJ-RF8N2ZFB 
10nH 42% 8 = 100 2800 0.41 320 PCD1910CT-ND 12 .96 7.56 |PCD1910TR-ND 10,000 41.00/M_ | ELJ-RF10NGFB 
12nH 42% 8 _ 100 2800 0.45 320 PCD1911CT-ND 12 .96 7.56 |PCD1911TR-ND 10,000 41.00/M_ | ELJ-RF12NGFB 
15nH 42% 8 = 100 2500 0.60 240 PCD1912CT-ND 12 96 7.56 |PCD1912TR-ND 10,000 41.00/M_|ELJ-RF15NGFB 
18nH 42% 8 — 100 2200 0.70 240 PCD1913CT-ND 12 .96 7.56 |PCD1913TR-ND 10,000 41.00/M_ |ELJ-RF18NGFB 
22nH 42% 8 = 100 2000 0.80 200 PCD1914CT-ND 12 .96 7.56 |PCD1914TR-ND 10,000 41.00/M_ |ELJ-RF22NGFB 
27nH +2% 8 = 100 1800 1.20 200 PCD1915CT-ND A2 .96 7.56 |PCD1915TR-ND 10,000 41.00/M_ |ELJ-RF27NGFB 
33nH +2% 8 = 100 1800 1.40 170 PCD1916CT-ND A: .96 7.56 |PCD1916TR-ND 10,000 41.00/M_ | ELJ-RF33NGFB 
39nH 42% 8 = 100 1800 1.70 150 PCD1917CT-ND 12 -96 7.56 |PCD1917TR-ND 10,000 41.00/M_|ELJ-RF39NGFB 
47nH 42% 8 = 100 1800 2.10 140 PCD1918CT-ND 12 96 7.56 |PCD1918TR-ND 10,000 41.00/M_ |ELJ-RF47NGFB 
56nH +2% 8 _ 100 1500 2.50 130 PCD1919CT-ND 12 .96 7.56 |PCD1919TR-ND 10,000 41.00/M_ | ELJ-RF56NGFB 
68nH 42% 8 _ 100 1500 4.00 120 PCD1920CT-ND 12 .96 7.56 |PCD1920TR-ND 10,000 41.00/M_ | ELJ-RF68NGFB 
82nH +2% 8 = 100 1400 4.50 110 PCD1921CT-ND 12 96 7.56 |PCD1921TR-ND 10,000 41.00/M_ |ELJ-RF82NGFB 
100nH 42% 8 = 100 1200 5.50 90 PCD1922CT-ND 12 .96 7.56 |PCD1922TR-ND 10,000 41.00/M_|ELJ-RFR10GFB 
1.0nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.05 400 PCD1264CT-ND ag 93 7.29 |— _ —  |ELJ-RF1NODF 
1.5nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.07 400 PCD1266CT-ND 1 93 7.29 |PCD1266TR-ND 10,000 40.00/M_ | ELJ-RF1NSDF 
2.2nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.09 400 PCD1268CT-ND 1 93 7.29 |PCD1268TR-ND 10,000 40.00/M_ |ELJ-RF2N2DF 
2.7nH +0.3nH 8 21 100 5500 0.10 400 PCD1269CT-ND AT 93 7.29 |— _— —  |ELJ-RF2N7DF 
3.3nH +0.3nH 7 21 100 5500 0.12 400 PCD1270CT-ND 1 93 7.29 |PCD1270TR-ND 10,000 40.00/M_| ELJ-RF3N3DF 
3.9nH +0.3nH oe 20 100 5200 0.15 360 PCD1271CT-ND AW 93 7.29 |PCD1271TR-ND 10,000 40.00/M_ |ELJ-RF3N9DF 
4.7nH +0.3nH 7 20 100 4800 0.17 360 PCD1272CT-ND 1 93 7.29 |PCD1272TR-ND 10,000 40.00/M_ | ELJ-RF4N7DF 
6.8nH 5% 7 19 100 4000 0.30 320 PCD1274CT-ND 8 93 7.29 |e _ — |ELJ-RF6N8JF 
8.2nH 5% 7 19 100 3500 0.35 320 PCD1275CT-ND 1 93 7.29 |PCD1275TR-ND 10,000 40.00/M_ | ELJ-RF8N2JF 
12.0nH 5% 7 19 100 2800 0.45 320 PCD1277CT-ND 1 93 7.29 |— = —__|ELJ-RF12NJF 
22.0nH 5% 7 19 100 2000 0.80 200 PCD1280CT-ND 1 93 7.29 |PCD1280TR-ND 10,000 40.00/M_ |ELJ-RF22NJF 
27.0nH 5% t 19 100 1800 1.20 200 PCD1281CT-ND 1 93 7.29 |— = —__|ELJ-RF27NJF 
(Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) Digi@Reel’ 


Induc- Tol- Q QTyp.@ | L,QTest | S.R.F.Min.|RDC Max.| IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel __| Panasonic 
tance erance Min. 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Q) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
33.0nH 5% 7 18 100 1800 1.40 170 PCD1282CT-ND at 93 7.29 |PCD1282TR-ND 10,000 40.00/M_ | ELJ-RF33NJF 
39.0nH 5% 7 18 100 1800 1.70 150 PCD1283CT-ND Fa ak 93 7.29 |PCD1283TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF39NJF 
56.0nH 5% 7 = 100 1500 2.50 130 PCD1327CT-ND at 93 7.29 |e = —  |ELJ-RFS6NJF 
68.0nH 5% 7 _ 100 1500 4.00 120 PCD1328CT-ND a ah 93 7.29 |PCD1328TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF68NJF 
82.0nH 5% t 100 1400 4.50 110 PCD1329CT-ND 11 93 7.29 |— ELJ-RF82NJF 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type RF (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.3nH 8 — 100 6000 0.05 400 PCD1923CT-ND .08 68 5.36 |PCD1923TR-ND 10,000 29.00/M_ |ELJ-RF1NODFB 
1.2nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.06 400 PCD1924CT-ND .08 68 5.36 |PCD1924TR-ND 10,000 29.00/M_ |ELJ-RF1N2DFB 
1.5nH +0.3nH 8 —_ 100 6000 0.07 400 PCD1925CT-ND .08 68 5.36 |PCD1925TR-ND 10,000 29.00/M_ |ELJ-RF1N5DFB 
1.8nH +0.3nH 8 — 100 6000 0.08 400 PCD1926CT-ND .08 68 5.36 |PCD1926TR-ND 10,000 29.00/M_ |ELJ-RF1N8DFB 
2.2nH +0.3nH 8 _ 100 6000 0.09 400 PCD1927CT-ND 08 68 5.36 |PCD1927TR-ND 10,000 29.00/M_| ELJ-RF2N2DFB 
2.7nH +0.3nH 8 _ 100 5500 0.10 400 PCD1928CT-ND .08 68 5.36 |PCD1928TR-ND 10,000 29.00/M_ |ELJ-RF2N7DFB 
3.3nH +0.3nH 8 _ 100 5500 0.12 400 PCD1929CT-ND .08 68 5.36 |PCD1929TR-ND 10,000 29.00/M_ |ELJ-RF3N3DFB 
3.9nH +0.3nH 8 i 100 5200 0.15 360 PCD1930CT-ND .08 68 5.36 |PCD1930TR-ND 10,000 29.00/M_ |ELJ-RF3N9DFB 
4.7nH +0.3nH 8 _ 100 4800 0.17 360 PCD1931CT-ND .08 68 5.36 |PCD1931TR-ND 10,000 29.00/M_ |ELJ-RF4N7DFB 
5.6nH +0.3nH 8 = 100 4600 0.19 340 PCD1932CT-ND .08 68 5.36 |PCD1932TR-ND 10,000 29.00/M_|ELJ-RFS5N6DFB 
6.8nH +5% 8 _ 100 4000 0.30 320 PCD1933CT-ND .08 68 5.36 |PCD1933TR-ND 10,000 29.00/M_ |ELJ-RF6N8JFB 
8.2nH 45% 8 _ 100 3500 0.35 320 PCD1934CT-ND .08 68 5.36 |PCD1934TR-ND 10,000 29.00/M_ |ELJ-RF8N2JFB 
10nH 45% 8 _— 100 2800 0.41 320 PCD1935CT-ND .08 68 5.36 |PCD1935TR-ND 10,000 29.00/M_ | ELJ-RF10NJFB 
12nH +5% 8 _— 100 2800 0.45 320 PCD1936CT-ND .08 68 5.36 |PCD1936TR-ND 10,000 29.00/M_ | ELJ-RF12NJFB 
15nH +5% 8 = 100 2500 0.60 240 PCD1937CT-ND -08 68 5.36 |PCD1937TR-ND 10,000 29.00/M_| ELJ-RF15NJFB 
18nH +5% 8 — 100 2200 0.70 240 PCD1938CT-ND .08 68 5.36 |PCD1938TR-ND 10,000 29.00/M_ _|ELJ-RF18NJFB 
22nH +5% 8 = 100 2000 0.80 200 PCD1939CT-ND .08 68 5.36 |PCD1939TR-ND 10,000 29.00/M_ |ELJ-RF22NJFB 
27nH +5% 8 — 100 1800 1.20 200 PCD1940CT-ND .08 68 5.36 |PCD1940TR-ND 10,000 29.00/M_ |ELJ-RF27NJFB 
33nH +5% 8 _ 100 1800 1.40 170 PCD1941CT-ND .08 68 5.36 |PCD1941TR-ND 10,000 29.00/M_ |ELJ-RF33NJFB 
39nH +5% 8 = 100 1800 1.70 150 PCD1942CT-ND .08 68 5.36 |PCD1942TR-ND 10,000 29.00/M_|ELJ-RF39NJFB 
47nH +5% 8 — 100 1800 2.10 140 PCD1943CT-ND .08 68 5.36 |PCD1943TR-ND 10,000 29.00/M_ |ELJ-RF47NJFB 
56nH +5% 8 —_ 100 1500 2.50 130 PCD1944CT-ND .08 68 5.36 |PCD1944TR-ND 10,000 29.00/M_ |ELJ-RF56NJFB 
68nH +5% 8 = 100 1500 4.00 120 PCD1945CT-ND .08 68 5.36 |PCD1945TR-ND 10,000 29.00/M_ |ELJ-RF68NJFB 
82nH +5% 8 —_ 100 1400 4.50 110 PCD1946CT-ND .08 68 5.36 |PCD1946TR-ND 10,000 29.00/M_ |ELJ-RF82NJFB 
100nH 45% 8 _ 100 1200 5.50 90 PCD1947CT-ND .08 68 5.36 |PCD1947TR-ND 10,000 29.00/M_|ELJ-RFR10JFB 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type PF (5% Tolerance) 
2.2nH +0.3nH 7 _ 100 5300 0.04 1900 PCD1539CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1539TR-ND 10,000] 124.50/M |ELJ-PF2N2DF 
2.7nH +0.3nH 7 = 100 5300 0.05 1800 PCD1540CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1540TR-ND 10,000] 124.50/M | ELJ-PF2N7DF 
3.3nH +0.3nH 7 = 100 5000 0.07 1500 PCD1541CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1541TR-ND 10,000] 124.50/M | ELJ-PF3N3DF 
3.9nH +0.3nH 7 = 100 4800 0.08 1400 PCD1542CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1542TR-ND 10,000] 124.50/M | ELJ-PF3N9DF 
4.7nH +0.3nH t = 100 4600 0.10 1300 PCD1543CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1543TR-ND 10,000 | 124.50/M_ | ELJ-PF4N7DF 
5.6nH +0.3nH 7 = 100 4200 0.12 1200 PCD1544CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1544TR-ND 10,000] 124.50/M | ELJ-PF5N6DF 
6.8nH 5% 7 = 100 4000 0.16 1100 PCD1545CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1545TR-ND 10,000] 124.50/M |ELJ-PF6N8JF 
8.2nH 5% 7 = 100 3700 0.21 900 PCD1546CT-ND 35 2.91 22.83 |— _ — |ELJ-PF8N2JF 
10.0nH 5% 7 = 100 3200 0.26 750 PCD1547CT-ND 35 2.91 22.83 |— = —__|ELJ-PFIONJF 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type PF (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
2.2nH +0.3nH 7 = 100 5300 0.040 1900 PCD1889CT-ND 7 1.37 10.78 |PCD1889TR-ND 10,000 59.00/M_ |ELJ-PF2N2DFB 
2.7nH +0.3nH 7 = 100 5300 0.050 1800 PCD1890CT-ND 7 1.37 10.78 |PCD1890TR-ND 10,000 59.00/M_ |ELJ-PF2N7DFB 
3.3nH +0.3nH 7 _ 100 5000 0.070 1500 PCD1891CT-ND 7 1.37 10.78 |PCD1891TR-ND 10,000 59.00/M_ |ELJ-PF3N3DFB 
3.9nH +0.3nH 7 = 100 4800 0.080 1400 PCD1892CT-ND AN? 1.37 10.78 |PCD1892TR-ND 10,000 59.00/M_ |ELJ-PF3N9DFB 
4.7nH +0.3nH 7 _ 100 4600 0.100 1300 PCD1893CT-ND 17 1.37 10.78 | PCD1893TR-ND 10,000 59.00/M_|ELJ-PF4N7DFB 
5.6nH +0.3nH 7 = 100 4200 0.120 1200 PCD1894CT-ND 7 1.37 10.78 |PCD1894TR-ND 10,000 59.00/M_ |ELJ-PF5N6DFB 
6.8nH +5% 7 = 100 4000 0.160 1100 PCD1895CT-ND AT 1.37 10.78 |PCD1895TR-ND 10,000 59.00/M_ |ELJ-PF6N8JFB 
8.2nH +5% t = 100 3700 0.210 900 PCD1896CT-ND 7 1.37 10.78 |PCD1896TR-ND 10,000 59.00/M_ | ELJ-PF8N2JFB 
10nH 45% ré = 100 3200 0.260 750 PCD1897CT-ND AT 1.37 10.78 |PCD1897TR-ND 10,000 59.00/M_|ELJ-PF10NJFB 
1.0nH +0.3nH 10 4 100 6000 0.05 400 PCD1846CT-ND 26 2.17 17.05 |PCD1846TR-ND 10,000 93.00/M_ | ELJ-QF1NODF 
1.2nH +0.3nH 10 4 100 6000 0.06 400 PCD1847CT-ND .26 2.17 17.05 |PCD1847TR-ND 10,000 93.00/M_ | ELJ-QF1N2DF 
1.5nH +0.3nH 10 40 100 6000 0.07 400 PCD1848CT-ND .26 2.17 17.05 |PCD1848TR-ND 10,000 93.00/M_ | ELJ-QF1N5DF 
1.8nH +0.3nH 10 40 100 6000 0.08 400 PCD1849CT-ND 26 2.17 17.05 |PCD1849TR-ND 10,000 93.00/M_ | ELJ-QF1N8DF 
2.2nH +0.3nH 10 40 100 6000 0.09 400 PCD1850CT-ND .26 2.17 17.05 |PCD1850TR-ND 10,000 93.00/M_ | ELJ-QF2N2DF 
2.7nH +0.3nH 10 40 100 5500 0.10 400 PCD1851CT-ND .26 2.17 17.05 |PCD1851TR-ND 10,000 93.00/M_ |ELJ-QF2N7DF 
3.3nH +0.3nH 10 39 100 5500 0.12 400 PCD1852CT-ND .26 217 17.05 |PCD1852TR-ND 10,000 93.00/M_ | ELJ-QF3N3DF 
3.9nH +0.3nH 10 39 100 5200 0.15 360 PCD1853CT-ND 26 2.17 17.05 |PCD1853TR-ND 10,000 93.00/M_ |ELJ-QF3N9DF 
4.7nH +0.3nH 10 39 100 4800 0.17 360 PCD1854CT-ND 26 2.17 17.05 |PCD1854TR-ND 10,000 93.00/M_ | ELJ-QF4N7DF 
5.6nH +0.3nH 10 39 100 4600 0.19 340 PCD1855CT-ND 26 2.17 17.05 |PCD1855TR-ND 10,000 93.00/M_| ELJ-QF5N6DF 
6.8nH 5% 10 39 100 4000 0.30 320 PCD1856CT-ND 26 2.17 17.05 |PCD1856TR-ND 10,000 93.00/M_ |ELJ-QF6N8JF 
8.2nH 5% 10 39 100 3500 0.35 320 PCD1857CT-ND .26 2.17 17.05 |PCD1857TR-ND 10,000 93.00/M_ |ELJ-QF8N2JF 
10nH 5% 10 39 100 2800 0.41 320 PCD1858CT-ND 26 2.17 17.05 |PCD1858TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF10NJF 
12nH 5% 10 38 100 2800 0.45 320 PCD1859CT-ND 26 2.17 17.05 |PCD1859TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF12NJF 
15nH 5% 10 36 100 2500 0.60 240 PCD1860CT-ND 26 2.17 17.05 |PCD1860TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF15NJF 
18nH 5% 10 36 100 2200 0.70 240 PCD1861CT-ND 26 2.17 17.05 |PCD1861TR-ND 10,000 93.00/M_ |ELJ-QF18NJF 
22nH 5% 10 36 100 2200 0.80 200 PCD1862CT-ND 26 2.17 17.05 |PCD1862TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF22NJF 
27nH 5% 10 36 100 1800 1.20 200 PCD1863CT-ND 26 2.17 17.05 |PCD1863TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF27NJF 
33nH 5% 10 35 100 1800 1.40 170 PCD1864CT-ND .26 2.17 17.05 |PCD1864TR-ND 10,000 93.00/M_ |ELJ-QF33NJF 
39nH 5% 10 35 100 1800 1.70 150 PCD1865CT-ND .26 2.17 17.05 |PCD1865TR-ND 10,000 93.00/M__| ELJ-QF39NJF 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type RE (2% Tolerance) 
2.7nH +0.2nH 8 35 100 6000 0.10 500 PCD1287CT-ND 15 1.23 9.63 |— = — |ELJ-RE2N7ZF2 
6.8nH +0.2nH 9 36 100 3550 0.20 430 PCD1292CT-ND 5 1.23 9.63 |— = — |ELJ-RE6N8ZF2 
68nH 2% 12 35 100 1500 1.3 250 PCD1304CT-ND 5 1.23 9.63 |— = — |ELJ-RE68NGF3 
82nH 2% 12 33 100 1500 1.5 250 PCD1305CT-ND 15 1.23 9.63 |— = — |ELJ-RE82NGF3 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type RE (2% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.2nH 4 = 100 6000 0.05 500 PCD1990CT-ND AS 1.23 9.63 | PCD1990TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE1NOZFA 
1.2nH +0.2nH 7 = 100 6000 0.06 500 PCD1991CT-ND 15 1.23 9.63 |PCD1991TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RE1N2ZFA 
1.5nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.07 500 PCD1992CT-ND AS 1.23 9.63 |PCD1992TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RE1N5ZFA 
1.8nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.08 500 PCD1993CT-ND 5 1.23 9.63 |PCD1993TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RE1N8ZFA 
2.2nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.09 500 PCD1994CT-ND 5 1.23 9.63 |PCD1994TR-ND 3,000 53.00/M_|ELJ-RE2N2ZFA 
2.7nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.10 500 PCD1995CT-ND 15 1.23 9.63 |PCD1995TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RE2N7ZFA 
3.3nH +0.2nH 9 = 100 5500 0.12 500 PCD1996CT-ND 15 1.23 9.63 | PCD1996TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RE3N3ZFA 
3.9nH +0.2nH 9 — 100 5500 0.15 450 PCD1997CT-ND 15 1.23 9.63 |PCD1997TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RE3N9ZFA 
4.7nH +0.2nH 9 _ 100 4800 0.17 450 PCD1998CT-ND 15 1.23 9.63 |PCD1998TR-ND 3,000 53.00/M_|ELJ-RE4N7ZFA 


(Continued) 
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Induc- Tol- Q QTyp.@ | L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max.) IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | Panasonic 
tance erance Min. 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Q) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
5.6nH +0.2nH 9 = 100 4600 0.18 430 PCD1999CT-ND 15 1.23 9.63 | PCD1999TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RESN6ZFA 
6.8nH +0.2nH 9 = 100 3550 0.20 430 PCD2000CT-ND 15 1.23 9.63 | PCD2000TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RE6N8ZFA 
8.2nH +0.2nH 9 _ 100 3550 0.28 400 PCD2001CT-ND 15 1.23 9.63 |PCD2001TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RE8N2ZFA 
10nH 42% 10 _ 100 2800 0.32 400 PCD2002CT-ND 15 1.23 9.63 |PCD2002TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RE10NGFA 
12nH +2% 10 = 100 2800 0.35 400 PCD2003CT-ND 15 1.23 9.63 | PCD2003TR-ND 3,000 53.00/M_|ELJ-RE12NGFA 
15nH 42% 10 _ 100 2500 0.41 350 PCD2004CT-ND 15 1.23 9.63 |PCD2004TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RE1SNGFA 
18nH +2% 10 = 100 2300 0.45 350 PCD2005CT-ND 15 1.23 9.63 | PCD2005TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RE18NGFA 
22nH 42% 10 _ 100 2000 0.50 300 PCD2006CT-ND 15 1.23 9.63 | PCD2006TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RE22NGFA 
27nH +2% 10 _ 100 2000 0.55 300 PCD2007CT-ND 15 1.23 9.63 |PCD2007TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RE27NGFA 
33nH 42% 10 = 100 1800 0.60 300 PCD2008CT-ND 15 1.23 9.63 | PCD2008TR-ND 3,000 53.00/M__|ELJ-RE33NGFA 
39nH +2% 11 = 100 1800 0.80 300 PCD2009CT-ND 15 1.23 9.63 | PCD2009TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RE39NGFA 
47nH 42% 11 _ 100 1800 0.95 250 PCD2010CT-ND 15 1.23 9.63 |PCD2010TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RE47NGFA 
56nH +2% 12 = 100 1800 1.20 250 PCD2011CT-ND 15 1.23 9.63 |PCD2011TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RES56NGFA 
68nH 42% 12 _ 100 1500 1.30 250 PCD2012CT-ND 15 1.23 9.63 |PCD2012TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RE68NGFA 
82nH +2% 12 = 100 1500 1.50 250 PCD2013CT-ND 15 1.23 9.63 |PCD2013TR-ND 3,000 53.00/M_|ELJ-RE82NGFA 
100nH 42% 12 _ 100 1300 1.80 200 PCD2014CT-ND 15 1.23 9.63 |PCD2014TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RER10GFA 
120nH +2% 5 = 25.2 1200 3.00 130 PCD2015CT-ND 15 1.23 9.63 |PCD2015TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RER12GFA 
150nH 42% 5 _ 25.2 1100 4.50 100 PCD2016CT-ND 15 1.23 9.63 |PCD2016TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RER15GFA 
180nH +2% 4 = 25.2 1000 6.50 80 PCD2017CT-ND 15 1.23 9.63 |PCD2017TR-ND 3,000 53.00/M_ |ELJ-RER18GFA 
220nH 42% 4 _— 25.2 900 7.50 70 PCD2018CT-ND 15 1.23 9.63 |PCD2018TR-ND 3,000 53.00/M_ | ELJ-RER22GFA 
6.8nH 5% 9 36 100 3550 0.20 430 PCD1149CT-ND 1 93 7.29 (ee = — |ELJ-RE6N8JF2 
18nH 5% 10 39 100 2300 0.45 350 PCD1154CT-ND AW 93 7.29 |PCD1154TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RE18NJF2 
150nH 5% 5 22 25.2 1100 4.50 100 PCD1323CT-ND 1 93 7.29 (ie = — |ELJ-RER15JF3 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type RE (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.3nH 7 _ 100 6000 0.05 500 PCD1961CT-ND al 93 7.29 |PCD1961TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RE1NODFA 
1.2nH +0.3nH vs = 100 6000 0.06 500 PCD1962CT-ND al 93 7.29 |PCD1962TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RE1N2DFA 
1.5nH +0.3nH 8 _ 100 6000 0.07 500 PCD1963CT-ND 1 93 7.29 |PCD1963TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RE1NSDFA 
1.8nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.08 500 PCD1964CT-ND an) 93 7.29 |PCD1964TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RE1N8DFA 
2.2nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.09 500 PCD1965CT-ND 1 93 7.29 |PCD1965TR-ND 3,000 40.00/M_|ELJ-RE2N2DFA 
2.7nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.10 500 PCD1966CT-ND 1 93 7.29 |PCD1966TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RE2N7DFA 
3.3nH +0.3nH 9 _ 100 5500 0.12 500 PCD1967CT-ND an 93 7.29 |PCD1967TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RE3N3DFA 
3.9nH +5% 9 = 100 5500 0.15 450 PCD1968CT-ND an 93 7.29 |PCD1968TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RE3N9JFA 
4.7nH +5% 9 = 100 4800 0.17 450 PCD1969CT-ND al 93 7.29 |PCD1969TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RE4N7JFA 
5.6nH +5% 9 = 100 4600 0.18 430 PCD1970CT-ND 1 93 7.29 |PCD1970TR-ND 3,000 40.00/M_|ELJ-RESN6JFA 
6.8nH +5% 9 _ 100 3550 0.20 430 PCD1971CT-ND 1 93 7.29 |PCD1971TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RE6N8JFA 
8.2nH +5% 9 _ 100 3550 0.28 400 PCD1972CT-ND 1 93 7.29 |PCD1972TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RE8N2JFA 
10nH +5% 10 _ 100 2800 0.32 400 PCD1973CT-ND 1 93 7.29 |PCD1973TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RE10NJFA 
12nH +5% 10 = 100 2800 0.35 400 PCD1974CT-ND WW 93 7.29 |PCD1974TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RE12NJFA 
15nH +5% 10 =_ 100 2500 0.41 350 PCD1975CT-ND 1 93 7.29 |PCD1975TR-ND 3,000 40.00/M_|ELJ-RE15NJFA 
18nH +5% 10 = 100 2300 0.45 350 PCD1976CT-ND 1 93 7.29 |PCD1976TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RE18NJFA 
22nH +5% 10 _ 100 2000 0.50 300 PCD1977CT-ND an 93 7.29 |PCD1977TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RE22NJFA 
27nH +5% 10 = 100 2000 0.55 300 PCD1978CT-ND AW 93 7.29 |PCD1978TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RE27NJFA 
33nH +5% 10 _ 100 1800 0.60 300 PCD1979CT-ND 1 93 7.29 |PCD1979TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RES3NJFA 
39nH +5% 11 = 100 1800 0.80 300 PCD1980CT-ND 1 93 7.29 |PCD1980TR-ND 3,000 40.00/M_|ELJ-RE39NJFA 
47nH +5% 11 _— 100 1800 0.95 250 PCD1981CT-ND 1 93 7.29 |PCD1981TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RE47NJFA 
56nH +5% 12 = 100 1800 1.20 250 PCD1982CT-ND AW 93 7.29 |PCD1982TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RES6NJFA 
68nH +5% 12 _ 100 1500 1.30 250 PCD1983CT-ND 1 93 7.29 |PCD1983TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RE68NJFA 
82nH +5% 12 = 100 1500 1.50 250 PCD1984CT-ND 1 93 7.29 |PCD1984TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RE82NJFA 
100nH +5% 12 _ 100 1300 1.80 200 PCD1985CT-ND 1 93 7.29 |PCD1985TR-ND 3,000 40.00/M_|ELJ-RER10JFA 
120nH +5% 5 = 25.2 1200 3.00 130 PCD1986CT-ND AW 93 7.29 |PCD1986TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RER12JFA 
150nH +5% 5 _ 25.2 1100 4.50 100 PCD1987CT-ND 1 93 7.29 |PCD1987TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RER15JFA 
180nH +5% 4 = 25.2 1000 6.50 80 PCD1988CT-ND AW 93 7.29 |PCD1988TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RER18JFA 
220nH +5% 4 _ 25.2 900 7.50 70 PCD1989CT-ND 1 93 7.29 |PCD1989TR-ND 3,000 40.00/M_ |ELJ-RER22JFA 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type PE (10% Tolerance) 
2.2nH 10% 8 ae 100 6000 0.030 2.1 PCD1404CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1404TR-ND 3,000 | 125.00/M_ |ELJ-PE2N2KF 
2.7nH 10% 8 = 100 5500 0.030 2:1 PCD1405CT-ND 35 2.91 22.83 |— = —  |ELJ-PE2N7KF 
3.3nH 10% 8 = 100 5500 0.040 21 PCD1406CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1406TR-ND 3,000 | 125.00/M_ |ELJ-PE3N3KF 
3.9nH 10% 9 = 100 5200 0.040 21 PCD1407CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1407TR-ND 3,000 | 125.00/M_ |ELJ-PE3N9KF 
4.7nH 10% 9 _ 100 4800 0.050 2.1 PCD1408CT-ND 35 2.91 22.83 |— = —__|ELJ-PE4N7KF 
5.6nH 10% 9 = 100 4600 0.055 2.1 PCD1409CT-ND 35 2.91 22.83 |— = —  |ELJ-PESN6KF 
6.8nH 10% 9 = 100 4000 0.055 1.9 PCD1410CT-ND 35 2.91 22.83 |— = — _ |ELJ-PE6N8KF 
8.2nH 10% 9 = 100 3500 0.060 LF PCD1411CT-ND 35 2.91 22.83 |— = —  |ELJ-PE8N2KF 
10nH 10% 9 _ 100 2800 0.065 1.4 PCD1412CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1412TR-ND 3,000 | 125.00/M_ |ELJ-PE10NKF 
12nH 10% 9 = 100 2500 0.080 1.3 PCD1413CT-ND 35 2.91 22.83 |— = —_ |ELJ-PE12NKF 
15nH 10% 9 = 100 2200 0.100 0.9 PCD1414CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1414TR-ND 3,000 | 125.00/M_ |ELJ-PE1S5NKF 
18nH 10% 9 = 100 2000 0.120 0.8 PCD1415CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1415TR-ND 3,000 | 125.00/M_ |ELJ-PE18NKF 
22nH 10% 9 = 100 1800 0.150 0.7 PCD1416CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1416TR-ND 3,000 | 125.00/M_ |ELJ-PE22NKF 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type PE (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
2.2nH +10% 8 = 100 = 030 2100 PCD1948CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1948TR-ND 3,000 | 125.00/M_ |ELJ-PE2N2KFA 
2.7nH +10% 8 = 100 = .030 2100 PCD1949CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1949TR-ND 3,000 | 125.00/M_ |ELJ-PE2N7KFA 
3.3nH +10% 8 = 100 = 040 2100 PCD1950CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1950TR-ND 3,000 | 125.00/M_ |ELJ-PE3N3KFA 
3.9nH +10% 9 = 100 = 040 2100 PCD1951CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1951TR-ND 3,000 | 125.00/M_ |ELJ-PE3N9KFA 
4.7nH +10% 9 = 100 = 050 2100 PCD1952CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1952TR-ND 3,000 | 125.00/M_|ELJ-PE4N7KFA 
5.6nH +10% 9 = 100 = 055 2100 PCD1953CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1953TR-ND 3,000 | 125.00/M_ |ELJ-PESN6KFA 
6.8nH +10% 9 _ 100 = .055 1900 PCD1954CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1954TR-ND 3,000 | 125.00/M_ |ELJ-PE6N8KFA 
8.2nH +10% 9 _ 100 = .060 1700 PCD1955CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1955TR-ND 3,000 | 125.00/M_ |ELJ-PE8N2KFA 
10nH +10% 9 = 100 = .065 1400 PCD1956CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1956TR-ND 3,000 | 125.00/M_ |ELJ-PE10NKFA 
12nH +10% 9 = 100 = .080 1300 PCD1957CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1957TR-ND 3,000 | 125.00/M_ |ELJ-PE12NKFA 
15nH +10% 9 = 100 = -100 900 PCD1958CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1958TR-ND 3,000 | 125.00/M_ |ELJ-PE1SNKFA 
18nH +10% 9 _ 100 = 120 800 PCD1959CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1959TR-ND 3,000 | 125.00/M_ |ELJ-PE18NKFA 
22nH +10% i] = 100 = -150 700 PCD1960CT-ND 35 2.91 22.83 |PCD1960TR-ND 3,000 | 125.00/M_ |ELJ-PE22NKFA 
Fig. 3, 0805 (2012) — Type ND (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
10nH 10% 10 48 100 3300 18 540 PCD1160CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1160TR-ND 3,000 | 122.00/M_ |ELJ-ND10NKF 
12nH 10% 10 53 100 3300 24 535 PCD1161CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1161TR-ND 3,000 | 122.00/M_ |ELJ-ND12NKF 


(Continued) 
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Panasonic § Surface Mount Inductors (cont) 


Induc- Tol- Q QTyp.@ | L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max.) IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | Panasonic 
tance erance Min. 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Q) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
15nH 10% 12 55 100 3000 24 520 PCD1162CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1162TR-ND 3,000 | 122.00/M_ |ELJ-ND1SNKF 
18nH 10% 12 55 100 3000 29 480 PCD1163CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1163TR-ND 3,000 | 122.00/M |ELJ-ND18NKF 
22nH 10% 15 55 100 2600 29 465 PCD1164CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1164TR-ND 3,000 | 122.00/M_ |ELJ-ND22NKF 
27nH 10% 15 57 100 2500 34 455 PCD1165CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1165TR-ND 3,000 | 122.00/M |ELJ-ND27NKF 
33nH 10% 15 58 100 2050 39 395 PCD1166CT-ND 35 2.85 22.36 _|PCD1166TR-ND 3,000 | 122.00/M_|ELJ-ND33NKF 
Fig. 3, 0805 (2012) — Type ND (5% Tolerance) 
330nH 5% 10 _ 25.2 200 2.16 160 PCD1178CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1178TR-ND 3,000 | 122.00/M_ |ELJ-NDR33JF 
390nH 5% 10 — 25.2 150 2.37 150 PCD1179CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1179TR-ND 3,000 | 122.00/M_|ELJ-NDR39JF 
Fig. 3, 0805 (2012) — Type ND (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
12nH 5% 10 53 100 3300 24 535 PCD1185CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1185TR-ND 3,000 | 122.00/M_ |ELJ-ND12NJF 
39nH 5% 15 55 100 2000 At 390 PCD1167CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1167TR-ND 3,000 | 122.00/M_ |ELJ-ND39NJF 
47nH 5% 15 50 100 1650 46 385 PCD1168CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1168TR-ND 3,000 | 122.00/M_ |ELJ-ND47NJF 
56nH 5% 15 45 100 1550 51 360 PCD1169CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1169TR-ND 3,000 | 122.00/M_ |ELJ-ND56NJF 
68nH 5% 15 44 100 1450 57 340 PCD1170CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1170TR-ND 3,000 | 122.00/M_|ELJ-ND68NJF 
82nH 5% 15 40 100 1100 63 330 PCD1171CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1171TR-ND 3,000 | 122.00/M_ |ELJ-ND82NJF 
100nH 5% 8 35 25.2 800 86 285 PCD1172CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1172TR-ND 3,000 | 122.00/M_ |ELJ-NDR10JF 
120nH 5% 8 = 25.2 600 -99 275 PCD1173CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1173TR-ND 3,000 | 122.00/M_ |ELJ-NDR12JF 
150nH 5% 10 = 25.2 600 1.47 230 PCD1174CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1174TR-ND 3,000 | 122.00/M |ELJ-NDR15JF 
180nH 5% 10 = 25.2 600 1.61 195 PCD1175CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1175TR-ND 3,000 | 122.00/M_|ELJ-NDR18JF 
220nH 5% 10 = 25.2 500 1.84 170 PCD1176CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1176TR-ND 3,000 | 122.00/M_ |ELJ-NDR22JF 
270nH 5% 10 = 25.2 300 1.95 165 PCD1177CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1177TR-ND 3,000 | 122.00/M_ |ELJ-NDR27JF 
470nH 5% 10 = 25.2 150 2.56 145 PCD1180CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1180TR-ND 3,000 | 122.00/M_ |ELJ-NDR47JF 
560nH 5% 10 _ 25.2 100 2.69 140 PCD1181CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1181TR-ND 3,000 | 122.00/M_ |ELJ-NDR56JF 
680nH 5% 10 = 25.2 100 3.02 130 PCD1182CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1182TR-ND 3,000 | 122.00/M_|ELJ-NDR68JF 
820nH 5% 10 = 25.2 80 3.38 125 PCD1183CT-ND 35 2.85 22.36 |PCD1183TR-ND 3,000 | 122.00/M_ |ELJ-NDR82JF 
1000nH 5% 8 = 7.96 80 3.88 120 PCD1184CT-ND 35 2.85 22.36 _|PCD1184TR-ND 3,000 | 122.00/M_|ELJ-ND1ROJF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type NC (10% Tolerance) 
15nH 10% 10 _ 100 1800 0.38 255 PCD1039CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1039TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NC15NKF 
18nH 10% 10 _ 100 1550 0.40 250 PCD1040CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1040TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NC18NKF 
33nH 10% 15 _ 100 1000 0.51 220 PCD1043CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1043TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NC33NKF 
39nH 10% 15 _ 100 890 0.55 215 PCD1044CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1044TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NC39NKF 
47nH 10% 15 = 100 770 0.59 205 PCD1045CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1045TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-NC47NKF 
56nH 10% 15 _ 100 670 0.63 200 PCD1046CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1046TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NC56NKF 
68nH 10% 15 _ 100 590 0.68 190 PCD1047CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1047TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NC68NKF 
82nH 10% 15 — 100 520 0.73 185 PCD1048CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1048TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-NC82NKF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type NC (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
10nH 10% 10 _ 100 2500 0.32 280 PCD1037CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1037TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NC10NKF 
12nH 10% 10 _ 100 2200 0.34 270 PCD1038CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1038TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NC12NKF 
22nH 10% 15 = 100 1350 0.43 240 PCD1041CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1041TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NC22NKF 
27nH 10% 15 = 100 1150 0.47 230 PCD1042CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1042TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NC27NKF 
100nH 10% 10 = 25.2 460 0.80 175 PCD1049CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1049TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-NCR10KF 
120nH 10% 10 = 25.2 400 0.87 170 PCD1050CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1050TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NCR12KF 
150nH 10% 10 = 25.2 340 0.98 160 PCD1051CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1051TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NCR15KF 
180nH 10% 10 = 25.2 300 1.05 155 PCD1052CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1052TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-NCR18KF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type NC (5% Tolerance) 
68nH 5% 15 = 100 590 0.68 190 PCD1206CT-ND ot 2.26 17.79 | PCD1206TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-NC68NJF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type NC (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
33nH 5% 15 = 100 1000 0.51 220 PCD1202CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1202TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NC33NJF 
39nH 5% 15 = 100 890 0.55 215 PCD1203CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1203TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NC39NJF 
47nH 5% 15 _ 100 770 0.59 205 PCD1204CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1204TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NC47NJF 
56nH 5% 15 _ 100 670 0.63 200 PCD1205CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1205TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NCS56NJF 
82nH 5% 15 = 100 520 0.73 185 PCD1207CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1207TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-NC82NJF 
100nH 5% 10 _ 25.2 460 0.80 175 PCD1208CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1208TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NCR10JF 
120nH 5% 10 _ 25.2 400 0.87 170 PCD1209CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1209TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NCR12JF 
150nH 5% 10 _ 25.2 340 0.98 160 PCD1210CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1210TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NCR15JF 
180nH 5% 10 _ 25.2 300 1.05 155 PCD1211CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1211TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NCR18JF 
220nH 5% 10 = 25.2 260 1.15 145 PCD1212CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1212TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-NCR22JF 
270nH 5% 10 _ 25.2 230 1.25 140 PCD1213CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1213TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NCR27JF 
330nH 5% 10 _ 25.2 200 1.37 135 PCD1214CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1214TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NCR33JF 
390nH 5% 10 _ 25.2 180 1.47 130 PCD1215CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1215TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NCR39JF 
470nH 5% 10 = 25.2 160 1.58 125 PCD1216CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1216TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NCR47JF 
560nH 5% 10 = 25.2 145 1.70 120 PCD1217CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1217TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-NCRS56JF 
680nH 5% 10 = 25.2 130 1.85 110 PCD1218CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1218TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NCR68JF 
820nH 5% 10 = 25.2 100 2.10 100 PCD1219CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1219TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-NCR82JF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (20% Tolerance) 
0.22uUH 20% 25 = 25.2 230 0.7 190 PCD1053CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1053TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FCR22MF 
0.33yH 20% 25 = 25.2 190 0.85 170 PCD1055CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1055TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FCR33MF 
0.39UH 20% 25 = 25.2 175 0.95 160 PCD1056CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1056TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FCR39MF 
0.47pH 20% 25 = 25.2 160 1.0 155 PCD1057CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1057TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FCR47MF 
0.56UH 20% 25 = 25.2 150 11 150 PCD1058CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1058TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FCR56MF 
0.68yH 20% 25 = 25.2 135 1.25 140 PCD1059CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1059TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FCR68MF 
0.82UH 20% 25 — 25.2 125 1.4 130 PCD1060CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1060TR-ND 2,000 97.00/M__|ELJ-FCR82MF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (20% Tolerance) — RoHS Compliant 
0.27UH 20% 25 — 25.2 210 0.75 180 PCD1054CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1054TR-ND 2,000 97.00/M__|ELJ-FCR27MF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (10% Tolerance) 
0.22UH 10% 25 _ 25.2 230 0.70 190 PCD1220CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1220TR-ND 2,000 97.00/M_ | ELJ-FCR22KF 
0.33H 10% 25 _ 25.2 190 0.85 170 PCD1222CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1222TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FCR33KF 
0.39UH 10% 25 _ 25.2 175 0.95 160 PCD1223CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1223TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FCR39KF 
0.56UH 10% 25 _— 25.2 150 1.10 150 PCD1225CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1225TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FCR56KF 
1.5yH 10% 25 = 7.96 90 0.85 170 PCD1063CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1063TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FC1R5KF 
8.2UH 10% 25 _ 7.96 40 2.2 105 PCD1072CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1072TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC8R2KF 
12uH 10% 25 _ 2.52 30 3.8 75 PCD1074CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1074TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC120KF 
15yH 10% 25 = 2.52 28 4.4 70 PCD1075CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1075TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC150KF 
18uH 10% 25 = 2.52 25 5.0 65 PCD1076CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1076TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FC180KF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
0.27pH 10% 25 = 25.2 210 0.75 180 PCD1221CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1221TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FCR27KF 
0.47pH 10% 25 = 25.2 160 1.00 155 PCD1224CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1224TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FCR47KF 
0.68yH 10% 25 = 25.2 135 1.25 140 PCD1226CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1226TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FCR68KF 
0.82UH 10% 25 = 25.2 125 1.40 130 PCD1227CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1227TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FCR82KF 
1.0UH 10% 25 = 7.96 115 0.65 195 PCD1061CT-ND 2t 2.26 17.79 | PCD1061TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FC1ROKF 
1.2uH 10% 25 = 7.96 100 0.75 180 PCD1062CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1062TR-ND 2,000 97.00/M_ | ELJ-FC1R2KF 
1.8uH 10% 25 = 7.96 85 0.95 160 PCD1064CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1064TR-ND 2,000 97.00/M_ | ELJ-FC1R8KF 
2.2UH 10% 25 = 7.96 80 1.05 155 PCD1065CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1065TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC2R2KF 
2.7UH 10% 25 _ 7.96 75 1.2 145 PCD1066CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1066TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC2R7KF 
3.3uH 10% 25 = 7.96 65 1.3 135 PCD1067CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1067TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FC3R3KF 


(Continued) 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


Induc- Tol- Q QTyp.@ | L,QTest |S.R.F. Min. | RDC Max.) IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | Panasonic 
tance erance Min. 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Q) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
3.9UH 10% 25 = 7.96 60 1.4 130 PCD1068CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1068TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC3R9KF 
4.7UH 10% 25 a 7.96 55 1.55 125 PCD1069CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1069TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC4R7KF 
5.6uH 10% 25 = 7.96 50 1.75 120 PCD1070CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1070TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FCSR6KF 
6.8uH 10% 25 = 7.96 45 1.95 115 PCD1071CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1071TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC6R8KF 
10uH 10% 25 = 2.52 32 3.5 80 PCD1073CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1073TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FC100KF 
22uH 10% 25 = 2.52 22 5.8 60 PCD1077CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1077TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FC220KF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (5% Tolerance) 
1.5uH 5% 25 _ 7.96 90 0.85 170 PCD1230CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1230TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC1R5JF 
39H 5% 20 — 2.52 18 9.5 90 PCD1247CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1247TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FC390JF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0uH 5% 25 _ 7.96 115 0.65 195 PCD1228CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1228TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC1ROJF 
1.2uH 5% 25 _ 7.96 100 0.75 180 PCD1229CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1229TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC1R2JF 
1.8uH 5% 25 _ 7.96 85 0.95 160 PCD1231CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1231TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC1R8JF 
2.2UH 5% 25 _— 7.96 80 1.05 155 PCD1232CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1232TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC2R2JF 
2.7UH 5% 25 = 7.96 75 1.20 145 PCD1233CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1233TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FC2R7JF 
3.3yH 5% 25 _ 7.96 65 1.30 135 PCD1234CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1234TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC3R3JF 
3.9UH 5% 25 _— 7.96 60 1.40 130 PCD1235CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1235TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC3R9JF 
4.7pH 5% 25 = 7.96 55 1.55 125 PCD1236CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1236TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC4R7JF 
5.6uH 5% 25 = 7.96 50 1.75 120 PCD1237CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1237TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FCSR6JF 
6.8uH 5% 25 = 7.96 45 1.95 115 PCD1238CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1238TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FC6R8JF 
8.2uUH 5% 25 = 7.96 40 2.2 105 PCD1239CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1239TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC8R2JF 
10yH 5% 25 = 2.52 32 3.5 80 PCD1240CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1240TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC100JF 
12uH 5% 25 a 2.52 30 3.8 75 PCD1241CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1241TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC120JF 
15yH 5% 25 = 2.52 28 44 70 PCD1242CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1242TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC150JF 
18uH 5% 25 — 2.52 25 5.0 65 PCD1243CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1243TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FC180JF 
22uH 5% 25 = 2.52 22 5.8 60 PCD1244CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1244TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC220JF 
27H 5% 20 _ 2.52 21 6.3 115 PCD1245CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1245TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC270JF 
33H 5% 20 = 2.52 20 Tal 110 PCD1246CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1246TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC330JF 
47uH 5% 20 _— 2.52 17 11.00 80 PCD1248CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1248TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC470JF 
56yuH 5% 20 = 2.52 16 12.1 75 PCD1249CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1249TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FCS60JF 
68yH 5% 20 _ 2.52 15 16.6 70 PCD1250CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1250TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC680JF 
82uH 5% 20 _ 2.52 13 19.0 65 PCD1251CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1251TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FC820JF 
100UH 5% 15 = 0.796 12 21.0 60 PCD1252CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1252TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FC101JF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type SC (10% Tolerance) 
33yH 10% 40 _ 2.52 18 5.2 14 PCD1079CT-ND 28 2.31 18.15 | PCD1079TR-ND 2,000 99.00/M_ |ELJ-SC330KF 
39H 10% 40 _ 2.52 15 5.7 13 PCD1080CT-ND 28 2.31 18.15 | PCD1080TR-ND 2,000 99.00/M_ |ELJ-SC390KF 
56yH 10% 40 _ 2.52 13 Tel 10 PCD1082CT-ND 28 2.31 18.15 | PCD1082TR-ND 2,000 99.00/M_ |ELJ-SC560KF 
68H 10% 25 _ 2.52 13 6.5 17 PCD1083CT-ND 28 2.31 18.15 | PCD1083TR-ND 2,000 99.00/M_ |ELJ-SC680KF 
82uH 10% 25 — 2.52 13 7.4 14 PCD1084CT-ND 28 2.31 18.15 | PCD1084TR-ND 2,000 99.00/M_|ELJ-SC820KF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type SC (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
27H 10% 40 = 2.52 20 4.5 18 PCD1078CT-ND .28 2.31 18.15 |PCD1078TR-ND 2,000 99.00/M_ |ELJ-SC270KF 
47uH 10% 40 = 2.52 14 6.6 12 PCD1081CT-ND .28 2.31 18.15 | PCD1081TR-ND 2,000 99.00/M_ |ELJ-SC470KF 
100UH 10% 25 = 0.796 12 8.4 10 PCD1085CT-ND .28 2.31 18.15 | PCD1085TR-ND 2,000 99.00/M__|ELJ-SC101KF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type PC 
1.5yH 20% 10 = 7.96 85 0.55 435 PCD1087CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1087TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PC1R5MF 
2.2uUH 20% 10 = 7.96 65 0.65 390 PCD1088CT-ND oe 2.26 17.79 | PCD1088TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-PC2R2MF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type PC — RoHS Compliant 
1.0UH 20% 10 _ 7.96 95 0.45 475 PCD1086CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1086TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PC1ROMF 
3.3yH 20% 8 = 7.96 55 0.85 340 PCD1089CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1089TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PC3R3MF 
4.7pH 20% 8 — 7.96 43 1.2 285 PCD1090CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1090TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PC4R7MF 
6.8uH 10% 8 _ 7.96 39 1.3 275 PCD1091CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1091TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PC6R8KF 
10yH 10% 20 = 2.52 32 2.2 210 PCD1092CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1092TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-PC100KF 
12uH 10% 20 _— 2.52 25 27 195 PCD1093CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1093TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PC120KF 
15yH 10% 20 _— 2.52 21 3.2 175 PCD1094CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1094TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PC150KF 
22uH 10% 20 _ 2.52 18 4.0 160 PCD1095CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1095TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PC220KF 
33yH 10% 20 — 2.52 16 6.5 120 PCD1096CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1096TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-PC330KF 


0.27pH 20% 25 _— 25.2 210 0.32 345 PCD1001CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1001TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FAR27MF2 
0.39yH 20% 25 _ 25.2 175 0.39 305 PCD1003CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1003TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FAR39MF2 
0.68yH 20% 25 _ 25.2 135 0.55 260 PCD1006CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1006TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FAR68MF2 
1.2uH 10% 30 _ 7.96 100 0.75 215 PCD1009CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1009TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA1R2KF2 
3.9UH 10% 30 = 7.96 60 1.3 175 PCD1015CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1015TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FA3R9KF 
5.6uH 10% 30 = 7.96 50 1.6 160 PCD1261CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1261TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FASR6KF 
6.8uH 10% 30 = 7.96 45 1.8 150 PCD1262CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1262TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA6R8KF 
8.2uUH 10% 30 a 7.96 40 2.0 140 PCD1263CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1263TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA8R2KF 
33H 10% 30 = 2.52 20 5.6 85 PCD1026CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1026TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA330KF 
56H 10% 30 = 2.52 15 8.0 70 PCD1029CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1029TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FAS60KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type FA — RoHS Compliant 
0.22uH 20% 25 _ 25.2 230 0.29 360 PCD1000CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1000TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FAR22MF2 
0.33yH 20% 25 = 25.2 190 0.35 330 PCD1002CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1002TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FAR33MF2 
0.47pH 20% 25 = 25.2 160 0.44 290 PCD1004CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1004TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FAR47MF2 
0.56UH 20% 25 = 25.2 150 0.49 275 PCD1005CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1005TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FARS6MF2 
0.82UH 20% 25 = 25.2 125 0.61 245 PCD1007CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1007TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FAR82MF2 
1.0uH 10% 30 _ 7.96 115 0.69 230 PCD1008CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1008TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA1ROKF2 
1.5uH 10% 30 _ 7.96 90 0.75 210 PCD1010CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1010TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA1R5KF 
1.8uH 10% 30 _ 7.96 85 0.82 200 PCD1011CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1011TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA1R8KF 
2.2UH 10% 30 _ 7.96 80 0.95 190 PCD1012CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1012TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA2R2KF 
2.7UH 10% 30 = 7.96 75 11 180 PCD1013CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1013TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FA2R7KF 
3.3yH 10% 30 _— 7.96 65 1.2 180 PCD1014CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1014TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FASR3KF 
4.7UH 10% 30 _ 7.96 55 1.5 165 PCD1016CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1016TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA4R7KF 
10uH 10% 30 _ 2.52 36 21 140 PCD1020CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1020TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA100KF 
12uH 10% 30 _ 2.52 33 2.5 125 PCD1021CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1021TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA120KF 
15yH 10% 30 = 2.52 30 2.8 120 PCD1022CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1022TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FA150KF 
18uH 10% 30 = 2.52 27 3.3 110 PCD1023CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1023TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA180KF 
22uH 10% 30 = 2.52 25 3.7 105 PCD1024CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1024TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA220KF 
27H 10% 30 _ 2.52 22 5.0 90 PCD1025CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1025TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA270KF 
39H 10% 30 = 2.52 20 6.4 80 PCD1027CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1027TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA390KF 
47H 10% 30 = 2.52 15 7.0 75 PCD1028CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1028TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FA470KF 
68yH 10% 30 = 2.52 15 9.0 65 PCD1030CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1030TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA680KF 
82uH 10% 30 = 2.52 11 10.0 60 PCD1031CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1031TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA820KF 
100yH 10% 20 = 0.796 10 10.0 60 PCD1032CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1032TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA101KF 
120uH 10% 20 = 0.796 10 11.0 55 PCD1033CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1033TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA121KF 
150yH 10% 20 = 0.796 8.0 15.0 50 PCD1034CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1034TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FA151KF 
180yH 10% 20 = 0.796 7.0 17.0 50 PCD1035CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1035TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA181KF 
220UH 10% 20 _ 0.796 7.0 21.0 45 PCD1036CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1036TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FA221KF 


(Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) Reel’ 
Induc- Tol- Q QTyp.@ | L,QTest |S.R.F.Min.| RDC Max. | IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | Panasonic 
tance erance Min. 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (OQ) (mA) [Part No. i 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type FA (5% Tolerance) 
18uH 5% 30 = 2.52 27 3.3 110 PCD1823CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1823TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA180JF 
220UH 5% 20 = 0.796 fi 21 45 PCD1830CT-ND .27 2.26 17.79 | PCD1830TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FA221JF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type FA (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0uH 5% 30 _ 7.96 115 0.69 230 PCD1825CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1825TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA1ROJF2 
1.2uH 5% 30 = 7.96 100 0.75 215 PCD1826CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1826TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA1R2JF2 
1.5yH 5% 30 = 7.96 90 0.75 210 PCD1827CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1827TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA1R5JF 
1.8uH 5% 30 _ 7.96 85 0.82 200 PCD1828CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1828TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA1R8JF 
2.2UH 5% 30 = 7.96 80 0.95 190 PCD1832CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1832TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FA2R2JF 
2.7UH 5% 30 _ 7.96 75 11 180 PCD1833CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1833TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA2R7JF 
3.3yH 5% 30 _ 7.96 65 1.2 180 PCD1836CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1836TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA3R3JF 
3.9UH 5% 30 = 7.96 60 1.3 175 PCD1837CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1837TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA3R9JF 
4.7pH 5% 30 = 7.96 55 1.5 165 PCD1839CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1839TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA4R7JF 
5.6uH 5% 30 = 7.96 50 1.6 160 PCD1841CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1841TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FASR6JF 
6.8uH 5% 30 _ 7.96 45 1.8 150 PCD1843CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1843TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA6R8JF 
8.2UH 5% 30 _ 7.96 40 2.0 140 PCD1845CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1845TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA8R2JF 
10yH 5% 30 = 2.52 36 21 140 PCD1817CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1817TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA100JF 
12uH 5% 30 = 2.52 33 2.5 125 PCD1819CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1819TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA120JF 
15uH 5% 30 = 2.52 30 2.8 120 PCD1821CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1821TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FA150JF 
22uH 5% 30 _ 2.52 25 3.7 105 PCD1829CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1829TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA220JF 
27H 5% 30 _ 2.52 22 5.0 90 PCD1831CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1831TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA270JF 
33H 5% 30 = 2.52 20 5.6 85 PCD1834CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1834TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA330JF 
39H 5% 30 = 2.52 20 6.4 80 PCD1835CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1835TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA390JF 
47H 5% 30 = 2.52 15 7.0 75 PCD1838CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1838TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FA470JF 
56yuH 5% 30 _ 2.52 15 8.0 70 PCD1840CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1840TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA560JF 
68H 5% 30 _ 2.52 15 9.0 65 PCD1842CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1842TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA680JF 
82uH 5% 30 = 2.52 1 10 60 PCD1844CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1844TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA820JF 
100yH 5% 20 = 0.796 10 10 60 PCD1818CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1818TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA101JF 
120yH 5% 20 = 0.796 10 11 55 PCD1820CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1820TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FA121JF 
150uH 5% 20 _ 0.796 8 15 50 PCD1822CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1822TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-FA151JF 
180UH 5% 20 — 0.796 7 17 50 PCD1824CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1824TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-FA181JF 
NEW! Fig. 5, 1210 (3225) — Type FA (5% Tolerance) — for ADSL Modem use — RoHS Compliant NEW! 
39H 5% 30 = 2.52 20 6.4 80 PCD2321CT-ND .28 2.34 18.37 | PCD2321TR-ND 2,000 | 100.00/M |ELJ-FA390JFD 
47H 5% 30 = 2.52 15, 7.0 75 PCD2322CT-ND 28 2.34 18.37 | PCD2322TR-ND 2,000 | 100.00/M_ |ELJ-FA470JFD 
68yH 5% 30 _ 2.52 15 9.0 65 PCD2323CT-ND 28 2.34 18.37 | PCD2323TR-ND 2,000 | 100.00/M |ELJ-FA680JFD 
82uH 5% 30 _ 2.52 10 10 60 PCD2324CT-ND 28 2.34 18.37 | PCD2324TR-ND 2,000 | 100.00/M_ |ELJ-FA820JFD 
100UH 5% 20 _— 0.796 10 10 60 PCD2325CT-ND 28 2.34 18.37 | PCD2325TR-ND 2,000 | 100.00/M_|ELJ-FA101JFD 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type NA 
0.056yH 20% 10 = 100 600 0.22 420 PCD1116CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1116TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NAS6NMF 
0.068H 20% 10 = 100 540 0.25 400 PCD1117CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1117TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NA68NMF 
0.082UH 20% 10 _ 100 500 0.27 380 PCD1118CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1118TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NA82NMF 
0.12UH 20% 10 _ 25.2 400 0.67 240 PCD1120CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1120TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NAR12MF 
0.15uH 20% 10 = 25.2 350 0.72 230 PCD1121CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1121TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-NAR15MF 
0.27pH 10% 10 = 1.0, 25.2 250 1.0 200 PCD1124CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1124TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NAR27KF 
0.33yH 10% 10 = 1.0, 25.2 220 11 190 PCD1125CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1125TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NAR33KF 
0.39yH 10% 10 _ 1.0, 25.2 200 1.2 180 PCD1126CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1126TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NAR39KF 
3.9UH 5% 13 — 1.0, 7.96 57 4.4 95 PCD1138CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1138TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-NA3R9JF 
0.047pH 20% 10 = 100 680 0.20 450 PCD1115CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1115TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NA47NMF 
0.10UH 20% 10 = 100 450 0.30 360 PCD1119CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1119TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NAR10MF 
0.18yH 20% 10 _ 25.2 320 0.81 220 PCD1122CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1122TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NAR18MF 
0.22uUH 10% 10 _ 1.0, 25.2 280 0.90 210 PCD1123CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1123TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NAR22KF 
0.47pH 10% 10 — 1.0, 25.2 180 1.4 175 PCD1127CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1127TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-NAR47KF 
0.56UH 10% 10 = 1.0, 25.2 160 1.5 170 PCD1128CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1128TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NAR56KF 
0.68H 10% 10 = 1.0, 25.2 150 1.7 155 PCD1129CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1129TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NAR68KF 
0.82UH 10% 10 — 1.0, 25.2 135 1.9 145 PCD1130CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1130TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NAR82KF 
1.0uH 5% 13 _— 1.0, 7.96 120 21 125 PCD1131CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1131TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NA1ROJF 
1.2uH 5% 13 = 1.0, 7.96 110 2.3 120 PCD1132CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1132TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-NA1R2JF 
1.5uH 5% 13 = 1.0, 7.96 95 2.7 115 PCD1133CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1133TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NA1RS5JF 
1.8uH 5% 13 — 1.0, 7.96 85 3.0 110 PCD1134CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1134TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NA1R8JF 
2.2UH 5% 13 = 1.0, 7.96 80 3.2 110 PCD1135CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1135TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NA2R2JF 
2.7UH 5% 13 _— 1.0, 7.96 70 3.6 105 PCD1136CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1136TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NA2R7JF 
3.3yH 5% 13 _ 1.0, 7.96 62 4.2 100 PCD1137CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1137TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-NA3R3JF 
4.7UH 5% 13 _ 1.0, 7.96 52 tt 70 PCD1139CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1139TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NA4R7JF 
5.6uH 5% 13 = 1.0, 7.96 46 8.7 65 PCD1140CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1140TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NASR6JF 
6.8uH 5% 13 = 1.0, 7.96 42 10.0 60 PCD1141CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1141TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-NA6R8JF 
8.2UH 5% 13 1.0, 7.96 38 11.0 60 PCD1142CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1142TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-NA8R2JF 
15uH 10% 40 _ 1.0, 5.0 25 2.2 15 PCD1099CT-ND 28 2.31 18.15 | PCD1099TR-ND 2,000 99.00/M_ |ELJ-SA150KF 
18uH 10% 40 _ 1.0, 5.0 23 2.5 13 PCD1100CT-ND .28 2.31 18.15 |PCD1100TR-ND 2,000 99.00/M_ |ELJ-SA180KF 
33H 10% 40 _ 1.0, 5.0 17 3.5 10 PCD1103CT-ND .28 2.31 18.15 |PCD1103TR-ND 2,000 99.00/M_ |ELJ-SA330KF 
39H 10% 40 _ 1.0, 5.0 15 3.8 9.0 PCD1104CT-ND 28 2.31 18.15 |PCD1104TR-ND 2,000 99.00/M_ |ELJ-SA390KF 
47H 10% 40 = 1.0, 5.0 14 4.0 8.0 PCD1105CT-ND 28 2.31 18.15 | PCD1105TR-ND 2,000 99.00/M_|ELJ-SA470KF 
56yuH 10% 40 _ 1.0, 5.0 13 4.5 7.0 PCD1106CT-ND 28 2.31 18.15 |PCD1106TR-ND 2,000 99.00/M_ |ELJ-SAS60KF 
82uH 10% 40 = 1.0, 1.5 11 6.0 6.0 PCD1108CT-ND .28 2.31 18.15 |PCD1108TR-ND 2,000 99.00/M_ |ELJ-SA820KF 
120uH 10% 40 = 1.0, 1.5 9.0 8.0 5.0 PCD1110CT-ND .28 2.31 18.15 |PCD1110TR-ND 2,000 99.00/M_ |ELJ-SA121KF 
150uH 10% 40 — 0.1, 1.5 5.0 9.0 5.0 PCD1111CT-ND .28 2.31 18.15 |PCD1111TR-ND 2,000 99.00/M_|ELJ-SA151KF. 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type SA (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
10uH 10% 40 _ 1.0, 5.0 30 1.8 18 PCD1097CT-ND 28 2.31 18.15 |PCD1097TR-ND 2,000 99.00/M_ |ELJ-SA100KF 
12uH 10% 40 = 1.0, 5.0 28 2.0 17 PCD1098CT-ND .28 2.31 18.15 | PCD1098TR-ND 2,000 99.00/M_ |ELJ-SA120KF 
22uH 10% 40 = 1.0, 5.0 20 2.8 12 PCD1101CT-ND .28 2.31 18.15 |PCD1101TR-ND 2,000 99.00/M_ |ELJ-SA220KF 
27H 10% 40 = 1.0, 5.0 18 3.2 10 PCD1102CT-ND .28 2.31 18.15 |PCD1102TR-ND 2,000 99.00/M_ |ELJ-SA270KF 
68uH 10% 40 = 1.0, 1.5 12 5.0 6.0 PCD1107CT-ND 28 2.31 18.15 | PCD1107TR-ND 2,000 99.00/M_|ELJ-SA680KF 
100yH 10% 40 _ 1.0, 1.5 10 7.0 5.0 PCD1109CT-ND 28 2.31 18.15 |PCD1109TR-ND 2,000 99.00/M_ |ELJ-SA101KF 
180uH 10% 40 _ 0.1, 1.5 5.0 11.0 5.0 PCD1112CT-ND 28 2.31 18.15 |PCD1112TR-ND 2,000 99.00/M_ |ELJ-SA181KF 
220UH 10% 40 = 0.1, 1.5 4.0 12.0 5.0 PCD1113CT-ND .28 2.31 18.15 |PCD1113TR-ND 2,000 99.00/M_ |ELJ-SA221KF 
270UH 10% 40 = 0.1, 1.5 4.0 14.0 5.0 PCD1114CT-ND .28 2.31 18.15 |PCD1114TR-ND 2,000 99.00/M__|ELJ-SA271KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type EA 
1.5uH 20% t _ 7.96 80 0.10 390 PCD1418CT-ND 35 2.88 22.61 |PCD1418TR-ND 2,000 | 123.00/M_ |ELJ-EA1R5MF 
3.3yH 20% 7 _— 7.96 50 0.16 270 PCD1420CT-ND 35 2.88 22.61 |PCD1420TR-ND 2,000 | 123.00/M_ |ELJ-EASR3MF 
68H 10% 10 = 2.52 10 1.95 60 PCD1428CT-ND 35 2.88 22.61 |PCD1428TR-ND 2,000 | 123.00/M_ |ELJ-EA680KF 
150uH 10% 20 = 0.796 7.0 4.03 45 PCD1430CT-ND 35 2.88 22.61 |PCD1430TR-ND 2,000 | 123.00/M_|ELJ-EA151KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type EA — RoHS Compliant 
1.0uH 20% 7 _ 7.96 100 0.09 500 PCD1417CT-ND 35 2.88 22.61 |PCD1417TR-ND 2,000 | 123.00/M_ |ELJ-EA1ROMF 
2.2UH 20% 7 _ 7.96 65 0.13 350 PCD1419CT-ND 35 2.88 22.61 |PCD1419TR-ND 2,000 | 123.00/M_ |ELJ-EA2R2MF 
4.7UH 20% va = 7.96 46 0.18 240 PCD1421CT-ND 35 2.88 22.61 |PCD1421TR-ND 2,000 | 123.00/M_ |ELJ-EA4R7MF 
6.8uH 20% rg = 7.96 36 0.25 200 PCD1422CT-ND 335 2.88 22.61 |PCD1422TR-ND 2,000 | 123.00/M_ |ELJ-EA6R8MF 
10yH 10% 10 = 2.52 29 0.34 160 PCD1423CT-ND 35 2.88 22.61 |PCD1423TR-ND 2,000 | 123.00/M_|ELJ-EA100KF 
15yH 10% 10 _ 2.52 25 0.42 145 PCD1424CT-ND 35 2.88 22.61 |PCD1424TR-ND 2,000 | 123.00/M_ |ELJ-EA150KF 
22uH 10% 10 _ 2.52 18 0.65 115 PCD1425CT-ND 35 2.88 22.61 |PCD1425TR-ND 2,000 | 123.00/M_ |ELJ-EA220KF 
33yH 10% 10 = 2.52 16 0.91 95 PCD1426CT-ND 35 2.88 22.61 |PCD1426TR-ND 2,000 | 123.00/M_|ELJ-EA330KF 


(Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont, Reel” 
Induc- Tol- Q QTyp.@ | L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max.) IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | Panasonic 
tance erance Min. 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Q) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
47H 10% 10 = 2.52 13 1.30 80 PCD1427CT-ND 35 2.88 22.61 |PCD1427TR-ND 2,000 | 123.00/M_ |ELJ-EA470KF 
100yH 10% 20 = 0.796 8.0 3.12 50 PCD1429CT-ND 35 2.88 22.61 |PCD1429TR-ND 2,000 | 123.00/M_ |ELJ-EA101KF 
220UH 10% 20 _ 0.796 5.0 TAS 35 PCD1431CT-ND 35 2.88 22.61 |PCD1431TR-ND 2,000 | 123.00/M_ |ELJ-EA221KF 
330yH 10% 20 — 0.796 4.0 9.23 30 PCD1432CT-ND 35 2.88 22.61 |PCD1432TR-ND 2,000 | 123.00/M_|ELJ-EA331KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type PA 
1.5uH 20% ve = 7.96 110 0.18 550 PCD1479CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1479TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PA1R5MF 
27H 10% 15 a 2.52 13 1.45 165 PCD1489CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1489TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PA270KF 
56yuH 10% 15 = 2.52 8.5 3.30 110 PCD1493CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1493TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PAS60KF 
120uH 10% 20 _ 0.796 6.0 7.00 75 PCD1497CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1497TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PA121KF 
150uH 10% 20 = 0.796 5.5 8.00 70 PCD1498CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1498TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-PA151KF 
270UH 10% 20 — 0.796 3.5 14.5 55 PCD1501CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1501TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-PA271KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type PA — RoHS Compliant 
1.0uH 20% cf = 7.96 150 0.15 600 PCD1478CT-ND 27 2.26 17.79 |PCD1478TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PA1ROMF 
2.2UH 20% 7 = 7.96 80 0.23 500 PCD1480CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1480TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PA2R2MF 
3.3yH 20% ie = 7.96 58 0.28 400 PCD1481CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1481TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PA3R3MF 
4.7UH 20% 7 _ 7.96 46 0.34 350 PCD1482CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1482TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PA4R7MF 
6.8yH 20% 7 = 7.96 38 0.42 300 PCD1483CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1483TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-PA6R8MF 
10uH 10% 15 _ 2.52 23 0.50 240 PCD1484CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1484TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PA100KF 
12uH 10% 15 = 2.52 21 0.60 230 PCD1485CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1485TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PA120KF 
15yH 10% 15 = 2.52 18 0.74 220 PCD1486CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1486TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PA150KF 
18uH 10% 15 _ 2.52 17 0.90 205 PCD1487CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1487TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PA180KF 
22uH 10% 15 = 2.52 15 1.15 185 PCD1488CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1488TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-PA220KF 
33yH 10% 15 _ 2.52 12 1.65 155 PCD1490CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1490TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PA330KF 
39H 10% 15 _— 2.52 1 1.90 145 PCD1491CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1491TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PA390KF 
47H 10% 15 = 2.52 9.5 2.25 135 PCD1492CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1492TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PA470KF 
68yH 10% 15 _ 2.52 7.5 3.70 105 PCD1494CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1494TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PA680KF 
82uH 10% 15 = 2.52 7.0 4.20 100 PCD1495CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1495TR-ND 2,000 97.00/M_|ELJ-PA820KF 
100yH 10% 20 _ 0.796 6.5 5.00 90 PCD1496CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1496TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PA101KF 
180uH 10% 20 _ 0.796 5.0 9.50 65 PCD1499CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1499TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PA181KF 
220UH 10% 20 _— 0.796 4.0 11.0 60 PCD1500CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1500TR-ND 2,000 97.00/M_ |ELJ-PA221KF 
330yH 10% 20 = 0.796 3.0 16.0 50 PCD1502CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1502TR-ND 2,000 97.00/M_| ELJ-PA331KF 
Fig. 6, 1812 (4532) — Type FB 
27H 20% 30 = 25.2 200 0.32 650 PCD1434CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1434TR-ND 500 78.00 |ELJ-FBR27MF 
39H 20% 30 = 25.2 155 0.37 620 PCD1436CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1436TR-ND 500 78.00 |ELJ-FBR39MF 
47uH 20% 30 _ 25.2 135 0.40 580 PCD1437CT-ND AQ 4.01 26.76 |PCD1437TR-ND 500 78.00 |ELJ-FBR47MF 
56H 20% 30 _ 25.2 120 0.42 560 PCD1438CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1438TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR56MF 
68yH 20% 30 = 25.2 105 0.48 530 PCD1439CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1439TR-ND 500 78.00 |ELJ-FBR68MF 
82uH 20% 30 = 25.2 90 0.50 500 PCD1440CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1440TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR82MF 
1.5uH 10% 30 = 25.2 60 0.61 430 PCD1443CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1443TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB1RS5KF 
3.3yH 10% 50 ss 7.96 39 0.66 380 PCD1447CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1447TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB3R3KF 
5.6UH 10% 50 _ 5.0 30 0.88 330 PCD1450CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1450TR-ND 500 78.00 |ELJ-FBSR6KF 
8.2UH 10% 50 = 5.0 24 1.6 250 PCD1452CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1452TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB8R2KF 
33H 5% 50 = 2.52 12 3.1 175 PCD1459CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1459TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB330JF 
82uH 5% 40 = 2.52 7.5 5.9 110 PCD1464CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1464TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB820JF 
Fig. 6, 1812 (4532) — Type FB — RoHS Compliant 
22uH 20% 30 = 25.2 230 0.30 700 PCD1433CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1433TR-ND 500 78.00 |ELJ-FBR22MF 
33yH 20% 30 _ 25.2 180 0.35 630 PCD1435CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1435TR-ND 500 78.00 |ELJ-FBR33MF 
1.0uH 10% 30 _ 25.2 80 0.52 470 PCD1441CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1441TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB1ROKF 
1.2uH 10% 30 _ 25.2 70 0.55 460 PCD1442CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1442TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB1R2KF 
1.8uH 10% 30 = 25.2 50 0.61 410 PCD1444CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1444TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB1R8KF 
2.2UH 10% 30 = 7.96 45 0.61 410 PCD1445CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1445TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB2R2KF 
2.7UH 10% 50 = 7.96 43 0.61 400 PCD1446CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1446TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB2R7KF 
3.9UH 10% 50 = 7.96 36 0.74 360 PCD1448CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1448TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB3R9KF 
4.7H 10% 50 _ 5.0 33 0.81 350 PCD1449CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1449TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB4R7KF 
6.8yH 10% 50 = 5.0 26 1.0 310 PCD1451CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1451TR-ND 500 78.00 _|ELJ-FB6R8KF 
10uH 5% 50 _— 5.0 22 1.8 235 PCD1453CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1453TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB100JF 
12uH 5% 50 = 5.0 20 1.9 225 PCD1454CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1454TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB120JF 
15yH 5% 50 = 5.0 18 21 215 PCD1455CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1455TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB150JF 
18uH 5% 50 = 5.0 16 2.3 205 PCD1456CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1456TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB180JF 
22uH 5% 50 = 2.52 15 2.6 195 PCD1457CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1457TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB220JF 
27H 5% 50 _ 2.52 13 2.9 185 PCD1458CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1458TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB270JF 
39H 5% 50 _ 2.52 10 3.6 165 PCD1460CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1460TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB390JF 
47H 5% 50 = 2.52 9.7 4.2 130 PCD1461CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1461TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB470JF 
56yuH 5% 40 = 2.52 9.0 47 125 PCD1462CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1462TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB560JF 
68yH 5% 40 = 2.52 8.2 5.3 115 PCD1463CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1463TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB680JF 
100yH 5% 40 _ 2.52 6.7 8.8 105 PCD1465CT-ND AQ 4.01 26.76 |PCD1465TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB101JF 
120uH 5% 40 _ 1.5 6.1 10 100 PCD1466CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1466TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB121JF 
150uH 5% 40 _— 1.5 5.5 11 95 PCD1467CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1467TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB151JF 
180yH 5% 40 = 1.5 5.1 13 85 PCD1468CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1468TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB181JF 
220UH 5% 40 = 0.796 4.5 13 85 PCD1469CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1469TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB221JF 
270UH 5% 40 = 0.796 41 14 80 PCD1470CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1470TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB271JF 
330yUH 5% 40 = 0.796 3.7 16 75 PCD1471CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1471TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB331JF 
390UH 5% 40 _ 0.796 3.3 19 70 PCD1472CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1472TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB391JF 
470UH 5% 30 _ 0.796 3.3 31 55 PCD1473CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1473TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB471JF 
560uUH 5% 30 = 0.796 2.7 35 50 PCD1474CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1474TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB561JF 
680UH 5% 30 = 0.796 2.5 39 50 PCD1475CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1475TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB681JF 
820UH 5% 30 = 0.796 2.4 45 45 PCD1476CT-ND 49 4.01 26.76 |PCD1476TR-ND 500 78.00 |ELJ-FB821JF 
1000UH 5% 30 = 0.796 2.1 53 40 PCD1477CT-ND 49 4.01 26.76 _|PCD1477TR-ND 500 78.00 _|ELJ-FB102JF 
Fig. 6, 1812 (4532) — Type PB (10% Tolerance) 
18uH 10% 10 _ 2.52 14 0.90 310 PCD1525CT-ND 61 4.99 33.24 |PCD1525TR-ND 500 97.00 |ELJ-PB180KF 
27H 10% 10 _ 2.52 1 1.20 270 PCD1527CT-ND 61 4.99 33.24 |PCD1527TR-ND 500 97.00 |ELJ-PB270KF 
39H 10% 10 = 2.52 9.5 1.60 230 PCD1529CT-ND 61 4.99 33.24 |PCD1529TR-ND 500 97.00 |ELJ-PB390KF 
82uH 10% 10 = 2.52 6.5 3.50 160 PCD1533CT-ND 61 4.99 33.24 |PCD1533TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB820KF 
Fig. 6, 1812 (4532) — Type PB (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
10uH 10% 10 _ 2.52 19 0.65 360 PCD1522CT-ND 61 4.99 33.24 |PCD1522TR-ND 500 97.00 |ELJ-PB100KF 
12uH 10% 10 = 2.52 17 0.70 340 PCD1523CT-ND 61 4.99 33.24 |PCD1523TR-ND 500 97.00 |ELJ-PB120KF 
15yH 10% 10 _ 2.52 15 0.80 320 PCD1524CT-ND 61 4.99 33.24 |PCD1524TR-ND 500 97.00 |ELJ-PB150KF 
22uH 10% 10 = 2.52 13 1.00 300 PCD1526CT-ND 61 4.99 33.24 |PCD1526TR-ND 500 97.00 |ELJ-PB220KF 
33H 10% 10 = 2.52 10 1.40 250 PCD1528CT-ND 61 4.99 33.24 |PCD1528TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB330KF 
47H 10% 10 = 2.52 8.5 1.90 210 PCD1530CT-ND 61 4.99 33.24 |PCD1530TR-ND 500 97.00 |ELJ-PB470KF 
56yH 10% 10 = 2.52 8 2.20 190 PCD1531CT-ND 61 4.99 33.24 |PCD1531TR-ND 500 97.00 |ELJ-PB560KF 
68H 10% 10 _— 2.52 rg 2.60 170 PCD1532CT-ND 61 4.99 33.24 |PCD1532TR-ND 500 97.00 |ELJ-PB680KF 
100yH 10% 20 _ 0.796 6 4.00 150 PCD1534CT-ND 61 4.99 33.24 |PCD1534TR-ND 500 97.00 |ELJ-PB101KF 
120uH 10% 20 = 0.796 5.5 4.50 130 PCD1535CT-ND 61 4.99 33.24 |PCD1535TR-ND 500 97.00 |ELJ-PB121KF 
150yH 10% 20 — 0.796 5 6.50 120 PCD1536CT-ND 61 4.99 33.24 |PCD1536TR-ND 500 97.00 |ELJ-PB151KF 
180yH 10% 20 = 0.796 4.5 7.50 110 PCD1537CT-ND 61 4.99 33.24 |PCD1537TR-ND 500 97.00 |ELJ-PB181KF 
220UH 10% 20 = 0.796 4 9.00 90 PCD1538CT-ND 61 4.99 33.24 |PCD1538TR-ND 500 97.00 |ELJ-PB221KF 


® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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THIN FILM TECHNOLOGY 


FY! SUSUMU CO., LTD 


Delay Lines 


CL2LA 
A1 00000000 0 BI 
Time Delay H Time Delay O~DOH000N +O 
0.1 ~ 5.0ns_| 6.35 max. 0.1 ~ 1.0ns ne Be 
5.5 ~ 10.0ns| 9.20 max. 1.1 ~ 5.0ns 1345 6 8 9 1112131416 Dimensions in mm 
Delay Tolerance Impedance Insertion Loss Return Loss __| Digi-Key Price Each Susumu 
Fig. (Ns) (pS) (Q) MHz (-3dB) MHz (-15dB) _| Part No. 1 10 50 Part No. 
DS1L Series 3 Pin SIP Delay Lines 
0.1 +50 50 +5 2980 2380 408-1108-ND 9.69 6.88 5.98 DS1L5DJ010S-C 
0.5 +50 50 +5 2580 800 408-1109-ND 9.69 6.88 5.98 DS1L5DJ050S-C 
1.0 +50 50 +5 1260 185 408-1110-ND 9.69 6.88 5.98 DS1L5DJ100S-C 
1.5 +50 50 +5 1140 180 408-1111-ND 9.69 6.88 5.98 DS1L5DJ150S-C 
2.0 +50 50 +5 910 118 408-1112-ND 9.69 6.88 5.98 DS1L5DJ200S-C 
3.0 +125 50 +5 610 322 408-1113-ND 17.96 12.75 11.08 DS1L5DJ300S-C 
3.5 +125 50 +5 560 415 408-1114-ND 17.96 12.75 11.08 DS1L5DJ350S-C 
4.0 +125 50 +5 480 436 408-1115-ND 17.96 12.75 11.08 DS1L5DJ400S-C 
4.5 +125 50 +5 440 388 408-1116-ND 17.96 12.75 11.08 DS1L5DJ450S-C 
1 5.0 +125 50 +5 590 341 408-1117-ND 17.96 12.75 11.08 DS1L5DJ500S-C 
6.0 +250 50 +5 470 294 408-1118-ND 21.85 15.51 13.49 DS1L5VJ600S-C 
7.0 +250 50 +5 400 200 408-1119-ND 21.85 15.51 13.49 DS1L5VJ700S-C 
8.0 +250 50 +5 350 209 408-1120-ND 21.85 15.51 13.49 DS1L5VJ800S-C 
9.0 +250 50 +5 310 181 408-1121-ND 21.85 15.51 13.49 DS1L5VJ900S-C 
10.0 +250 50 +5 280 166 408-1122-ND 21.85 15.51 13.49 DS1L5VJA00S-C 
0.1 +25 50 +5 3500 2200 408-1123-ND 10.63 7.54 6.57 DS1L5DJ010K-C 
0.5 +25 50 +5 2700 2000 408-1124-ND 10.63 7.54 6.57 DS1L5DJ050K-C 
1.0 +50 50 +5 2100 2000 408-1125-ND 10.63 7.54 6.57 DS1L5DJ100K-C 
1.3 +50 50 +5 2300 1500 408-1126-ND 10.63 7.54 6.57 DS1L5DJ130K-C 
Delay Tolerance Impedance Insertion Loss Return Loss __| Digi-Key Price Each Susumu 
Fig. (Ns) (pS) (Q) GHz (-3dB) GHz (-15dB) | Part No. 1 10 50 Part No. 
GL1L Series 16 Pin SOIC Delay Lines 
0.1 +50 50 +5 8.41 3.67 408-1127-ND 20.32 14.42 12.54 GL1L5LS010S-C 
0.5 +50 50 +5 3.86 1.80 408-1128-ND 20.32 14.42 12.54 GL1L5LS050S-C 
1.0 +50 50 +5 2.92 1.43 408-1129-ND 20.32 14.42 12.54 GL1L5LS100S-C 
1.5 +50 50 +5 1.99 1.87 408-1130-ND 20.32 14.42 12.54 GL1L5MS150S-C 
2.0 +50 50 +5 1.78 1.48 408-1131-ND 20.32 14.42 12.54 GL1L5MS200S-C 
2 2.5 +50 50 +5 1.51 1.58 408-1132-ND 20.32 14.42 12.54 GL1L5MS250S-C 
3.0 +50 50 +5 1.15 1.64 408-1133-ND 20.32 14.42 12.54 GL1L5MS300S-C 
3.5 +50 50 +5 1.11 1.25 408-1134-ND 20.32 14.42 12.54 GL1L5MS350S-C 
4.0 +50 50 +5 0.93 1.35 408-1135-ND 20.32 14.42 12.54 GL1L5MS400S-C 
4.5 +50 50 +5 0.69 1.34 408-1136-ND 20.32 14.42 12.54 GL1L5MS450S-C 
5.0 +50 50 +5 0.60 1.59 408-1137-ND 20.32 14.42 12.54 GL1L5MS500S-C 
Delay Tolerance Individual 20 ~ 80% Digi-Key Price Each Susumu 
Fig. (Ns) (pS) Impedance () Risetime (ps) Part No. 1 10 50 Part No. 
GL2L Series 16 Pin SOIC Delay Lines 
0.1 +50 50 +5 <144 408-1138-ND 37.09 26.33 22.88 GL2L5LS010D-C 
0.5 +50 50 +5 <200 408-1139-ND 37.09 26.33 22.88 GL2L5LS050D-C 
1.0 +50 50 +5 <270 408-1140-ND 37.09 26.33 22.88 GL2L5LS100D-C 
1.5 +50 50 +5 <340 408-1141-ND 37.09 26.33 22.88 GL2L5MS150D-C 
2 2.0 +50 50 +5 <410 408-1142-ND 37.09 26.33 22.88 GL2L5MS200D-C 
2.5 +50 50 +5 <480 408-1143-ND 37.09 26.33 22.88 GL2L5MS250D-C 
3.0 -0.5 50 +5 <550 408-1144-ND 37.09 26.33 22.88 GL2L5MS300D-C 
3.5 +100 50 +5 <620 408-1145-ND 37.09 26.33 22.88 GL2L5MS350D-C 
4.0 +100 50 +5 <690 408-1146-ND 37.09 26.33 22.88 GL2L5MS400D-C 
4.5 +100 50 +5 <760 408-1147-ND 37.09 26.33 22.88 GL2L5MS450D-C 
Insertion Return Cut Tape Tape and Reel 
Delay Tolerance | Impedance Loss Loss Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Susumu 
Fig. (Ns) (pS) (Q) GHz (-3dB) GHz (-15dB) | Part No. 1 10 50 Part No. 100 Part No. 
CL1L Series 1210 Chip Delay Lines 
04 +10 50 +5 1 4.6 408-1148-1-ND 8.62 6.13 5.33 408-1148-2-ND 463.00 CL1ILS5ATOO4L-T1 
.06 +10 50 +5 12.4 4.3 408-1149-1-ND 8.62 6.13 5.33 408-1149-2-ND 463.00 CL1ILSATOO6L-T1 
.08 +10 50 +5 ani 74 408-1150-1-ND 8.62 6.13 5.33 408-1150-2-ND 463.00 CL1ILSATOO8L-T1 
A +10 50 +5 9.4 4.3 408-1151-1-ND 8.62 6.13 5.33 408-1151-2-ND 463.00 CL1LSATO10L-T1 
3 12 +10 50 +5 8.4 6.3 408-1152-1-ND 8.62 6.13 5.33 408-1152-2-ND 463.00 CLIL5AT012L-T1 
14 +10 50 +5 74 6.1 408-1153-1-ND 8.62 6.13 5.33 408-1153-2-ND 463.00 CLILSATO14L-T1 
16 +10 50 +5 6.6 5.9 408-1154-1-ND 8.62 6.13 5.33 408-1154-2-ND 463.00 CL1ILSATO16L-T1 
18 +10 50 +5 5.9 4.5 408-1155-1-ND 8.62 6.13 5.33 408-1155-2-ND 463.00 CL1IL5ATO18L-T1 
4 +10 50 +5 5.5 5.4 408-1156-1-ND 8.62 6.13 5.33 408-1156-2-ND 463.00 CL1ILS5ATO20L-T1 
22 +10 50 +5 49 4.9 408-1157-1-ND 8.62 6.13 5.33 408-1157-2-ND 463.00 CLIL5ATO22L-T1 
Differential 20 ~ 80% Cut Tape Tape and Reel 
Delay Tolerance Impedance Risetime Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Susumu 
Fig. (Ns) (pS) (Q) (ps) Part No. 1 10 50 Part No. 100 Part No. 
CL2L Series 1210 Chip Delay Lines 
04 +10 100 +10 <20 408-1158-1-ND 15.36 10.90 9.49 408-1158-2-ND 824.20 CL2LAAT004D-C-T1 
.06 +10 100 +10 <24 408-1159-1-ND 15.36 10.90 9.49 408-1159-2-ND 824.20 CL2LAATOO6D-C-T1 
.08 +10 100 +10 <24 408-1160-1-ND 15.36 10.90 9.49 408-1160-2-ND 824.20 CL2LAATO08D-C-T1 
A +10 100 +10 <27 408-1161-1-ND 15.36 10.90 9.49 408-1161-2-ND 824.20 CL2LAAT010D-C-T1 
3 12 +10 100 +10 <31 408-1162-1-ND 15.36 10.90 9.49 408-1162-2-ND 824.20 CL2LAAT012D-C-T1 
14 +10 100 +10 <37 408-1163-1-ND 15.36 10.90 9.49 408-1163-2-ND 824.20 CL2LAAT014D-C-T1 
16 +10 100 +10 <37 408-1164-1-ND 15.36 10.90 9.49 408-1164-2-ND 824.20 CL2LAAT016D-C-T1 
18 +10 100 +10 <39 408-1165-1-ND 15.36 10.90 9.49 408-1165-2-ND 824.20 CL2LAAT018D-C-T1 
2 +10 100 +10 <45 408-1166-1-ND 15.36 10.90 9.49 408-1166-2-ND 824.20 CL2LAATO20D-C-T1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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SGI! SUSUMU CO., LTD Power Choke Coils 


Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 


Reel” 


. 7 f i : LO Heat Rating Current} Saturation Current Cut Tape Tape & Reel 
125°C Features: + High Power High Saturation | inductance Rade (m) DC Amps. Idc DC Amps. Isat _ | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Susumu 
Current * Inductance Tolerance: 20% Applications: | (yH) @ (OA) | Typical | Maximum Typical (A) Typical (A) _| Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 1,000 [Part No. 
+ DC/DC Converter for CPUs_* Thin-type on-board 0.10 5 17 325 60.0 408-1096-1-ND | 1.47 1.26 84 |408-1096-2-ND 525.00 |PCMCO63T-RT0MN 
Power Supply Module for the Exchanger 0.22 1.9 25 26.0 52.0 408-1097-1-ND | 1.47 1.26 84 |408-1097-2-ND | 525.00 | PCMCO063T-R22MN 
0.33 35 3.9 20.0 30.0 408-1098-1-ND | 1.47 1.26 84 | 408-1098-2-ND 525.00 | PCMCO63T-R33MN 
Birnensions inirart 0.47 4.0 42 175 26.0 408-1099-1-ND | 1.47 1.26 84 |408-1099-2-ND | 525.00 | PCMCO063T-R47MN 
0.68 5.0 55 15.5 25.0 408-1100-1-ND | 1.47 1.26 84 [408-1100-2-ND | 525.00 _|PCMCO063T-R68MN 
0.82 67 8.0 13.0 24.0 408-1101-1-ND [1.47 1.26 84 [408-1101-2-ND | 525.00 |PCMCO63T-R82MIN 
1.00 9.0 10.0 11.0 22.0 408-1102-1-ND | 1.47 1.26 84 |408-1102-2-ND | 525.00 | PCMCO063T-1ROMN 
1.20 10.0 12.0 10.0 20.0 408-1103-1-ND | 1.47 1.26 84 |408-1103-2-ND | 525.00 | PCMCO63T-1R2MN 
1.50 14.0 15.0 9.0 18.0 408-1104-1-ND | 1.47 1.26 84 |408-1104-2-ND | 525.00 | PCMCO63T-1R5MN 
2.20 18.0 20.0 8.0 14.0 408-1105-1-ND | 1.84 1.58 1.05 [408-1105-2-ND | 656.00 _|PCMCO063T-2R2MN 
3.30 28.0 30.0 6.0 13.5 408-1106-1-ND | 1.84 1.58 1.05 |408-1106-2-ND | 656.00 |PCMCO63T-3R3MN 
470 37.0 40.0 55 10.0 408-1107-1-ND | 1.84 1.58 1.05 [408-1107-2-ND | 656.00 _|PCMCO63T-4R7MN 


Digi@Reel” 


¢ FO: 2450MHz ¢ Band: 2400 ~ 2500MHz 


TBF Series Dimensions in mm 


Thin Film Chip LC Filter 


Electrical Specifications: TBF-1608-245-R1: * Application: Bluetooth, W-LAN 


TBF1608 
1.6 +0.1 


TBF2012 
2.0 +0.1 


TBF1608 
Input 


TBF2012 
Output 


leb= 


¢ Insertion Loss: 1.7dB @ 25°C, 1.9dB @ -40°C ~ 85°C * Attenuation: 20.0dB @ 1710 ~ 1910MHz, 30.0dB @4800 ~ 082011125201 eT 
5000MHz, 30.0dB @ 7200 ~ 7500MHz * VSWR in BW: 2.0 max. *Impedance: 500 » Power: 500mW Max. TBF-2012- 4 a od aM Output Input 
245-R1: ° Application: Bluetooth, W-LAN * FO: 2450MHz * Band: 2400 ~ 2500MHz * Insertion Loss: 1.5dB @ 25°C; 1.6dB 0; eae a7 BO GND GND 
@ -40°C ~ 85°C * Attenuation: 30.0dB @ 880 ~ 960MHz, 25.0dB @1710 ~ 1910MHz, 30.0dB @ 4800 ~ 5000MHz, 30.0dB 04 07 04 04 
@ 7200 ~ 7500MHz * VSWR in BW: 2.0 max. * Impedance: 500 »* Power: 500mW Max. TBL-1608-245-M2: Application: eM. ey 
Bluetooth, W-LAN * FO: 2450MHz * Band: 2400 ~ 2500MHz * Unbalance Port Impedance: 500 « Balance Port Impedance: 
100Q * Phase: 180+10 deg * Insertion Loss: 1.0dB max. @ 25°C * VSWR in BW: 2.0 max. * Power: 500mW max. TBL Series 
Cut Tape Tape and Reel GND or DC feed 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Susumu NC 
Series | Part No. il 10 100 Part No. 4,000 Part No. Unbalance Port 
tap | 408-1300-1-ND 99 61 44 |408-1300-2-ND 335.00/M | TBF-1608-245-R1N Balance Eort 
408-1301-1-ND 1.08 66 -48 | 408-1301-2-ND 365.00/M TBF-2012-245-R1 Balance Port 
TBL | 408-1302-1-ND 61 37 .27 | 408-1302-2-ND 206.00/M TBL-1608-245-M2 


Thin Film Inductors _Disi@Reel° inienalon im 
Series L w P ay Ww 
paeahee a) - aa ‘ a ee ; HPL1005 | 1.00 +0.10 0.50 +0.10 0.15 +0.10 0.40 +0.10 ! 
* Excellent inductance tolerances * Thin package profiles * Self resonan i | Phe 
frequencies of more than 1GHz * High Q values * High rated currents uid 1:60:40:10 peel 0:60) 20.20 O:80)20:10 it +——_ L——* 
Test S.R.F. Cut Tape 
Inductance | Toler- Frequency Min. DCR Max. | Rated Current | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Susumu 
(nH) ance Q Min. (MHz) (GHz) (Q) (mA) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
HPL1005 Series 0402 Package 
1.0 +0.2nH 15 300 7 0.03 1800 408-1000-1-ND 94 7.72 30.32 408-1000-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-1NO 
11 +0.2nH | 15 ~20 300 4.0~7.0 | 0.01~0.4 340~ 1800 |408-1310-1-ND 94 7.74 30.39 408-1310-2-ND 10,000 33.00/M )HPL1005-1N1 
1.2 +0.2nH 15 300 7 0.08 1400 408-1001-1-ND 94 7.72 30.32 408-1001-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-1N2 
1.3 +0.2nH | 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~ 0.4 340~ 1800 |408-1311-1-ND 94 7.74 30.39 408-1311-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-1N3 
1.5 +0.2nH 15 300 z 0.10 1200 408-1002-1-ND 94 7.72 30.32 408-1002-2-ND 10,000 33.00/M_|HPL1005-1N5 
1.6 +0.2nH | 15 ~20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~ 0.4 340~ 1800 |408-1312-1-ND 94 7.74 30.39 408-1312-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-1N6 
1.8 +0.2nH 15 300 7 0.14 1000 408-1003-1-ND 94 7.72 30.32 408-1003-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-1N8& 
2.0 +0.2nH | 15 ~20 300 4.0~7.0 | 0.01~0.4 340~ 1800 |408-1313-1-ND 94 7.72 30.32 408-1313-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-2NO 
2.2 +0.2nH 15 300 ca 0.15 900 408-1004-1-ND 94 7.72 30.32 408-1004-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-2N2 
2.4 +0.2nH_ | 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~0.4 340 ~ 1800 | 408-1314-1-ND 94 7.72 30.32 408-1314-2-ND 10,000 33.00/M_|HPL1005-2N4 
27 +0.2nH 13 300 7 0.23 750 408-1005-1-ND 94 7.72 30.32 408-1005-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-2N7 
3.0 +0.2nH | 15 ~20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~ 0.4 340~ 1800 |408-1315-1-ND 94 7.72 30.32 408-1315-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-3NO 
3.3 +0.2nH 13 300 t 0.25 700 408-1006-1-ND 94 7.72 30.32 408-1006-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-3N3 
3.6 +0.2nH | 15 ~20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~ 0.4 340~ 1800 |408-1316-1-ND 94 7.72 30.32 408-1316-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-3N6 
3.9 +0.2nH 13 300 7 0.30 620 408-1007-1-ND 94 7.72 30.32 408-1007-2-ND 10,000 33.00/M_|HPL1005-3N9 
4.3 +0.2nH | 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~ 0.4 340~ 1800 |408-1317-1-ND 94 7.72 30.32 408-1317-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-4N3 
47 +0.2nH 13 300 6 0.50 500 408-1008-1-ND 94 7.72 30.32 408-1008-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-4N7 
5.1 +0.2nH | 15 ~20 300 4.0~7.0 | 0.01~0.4 340~ 1800 |408-1318-1-ND 94 7.72 30.32 408-1318-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-5N1 
5.6 +0.2nH 10 300 5.5 0.70 450 408-1009-1-ND 94 7.72 30.32 408-1009-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-5N6 
6.2 +#0.2nH_ | 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~0.4 340 ~ 1800 | 408-1319-1-ND 94 7.74 30.39 408-1319-2-ND 10,000 33.00/M_|HPL1005-6N2 
6.8 +0.2nH 10 300 4.5 0.80 430 408-1010-1-ND 94 7.72 30.32 408-1010-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-6N8 
75 +0.2nH | 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~ 0.4 340~ 1800 |408-1320-1-ND 94 7.72 30.32 408-1320-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-7N5 
8.2 +0.2nH 10 300 4 1.10 340 408-1011-1-ND 94 7.72 30.32 408-1011-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-8N2 
10 +2% 10 300 3.5 1.40 300 408-1012-1-ND 94 7.72 30.32 408-1012-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-10N 
abl 42% 13 ~ 15 300 3.5 0.5 ~ 0.8 240 ~ 300 408-1308-1-ND 94 7.72 30.32 408-1308-2-ND 10,000 33.00/M_|HPL1005-11N 
12 +2% 10 300 3.5 1.65 270 408-1013-1-ND 94 7.72 30.32 408-1013-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-12N 
13 +2% 13 ~ 15 300 3.5 0.5 ~ 0.8 240 ~ 300 408-1309-1-ND 94 7.72 30.32 408-1309-2-ND 10,000 33.00/M |HPL1005-13N 
15 +2% 10 300 3.5 2.25 240 408-1014-1-ND 94 7.72 30.32 408-1014-2-ND 10,000 33.00/M_|HPL1005-15N 
TFLO816 Series 0603 Package 
1.0 +0.2nH 20 300 6 0.10 1000 408-1025-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1025-2-ND 5,000 63.00/M | TFLO816-1NO 
1.2 +0.2nH 20 300 6 0.10 1000 408-1026-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1026-2-ND 5,000 63.00/M | TFLO816-1N2 
1.5 +0.2nH 20 300 6 0.10 1000 408-1027-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1027-2-ND 5,000 63.00/M_ | TFLO816-1N5 
1.8 +0.2nH 20 300 6 0.15 800 408-1028-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1028-2-ND 5,000 63.00/M | TFLO816-1N8 
2.2 +0.2nH 20 300 6 0.15 800 408-1029-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1029-2-ND 5,000 63.00/M_| TFL0816-2N2 
27 +0.2nH 20 300 6 0.15 800 408-1030-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1030-2-ND 5,000 63.00/M | TFLO816-2N7 
3.3 +0.2nH 20 300 6 0.20 700 408-1031-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1031-2-ND 5,000 63.00/M | TFLO816-3N3 
3.9 +0.2nH 20 300 6 0.20 700 408-1032-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1032-2-ND 5,000 63.00/M | TFLO816-3N9 
47 +0.2nH 20 300 5 0.25 600 408-1033-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1033-2-ND 5,000 63.00/M | TFLO816-4N7 
5.6 +0.2nH 15 300 5 0.50 400 408-1034-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1034-2-ND 5,000 63.00/M_| TFLO816-5N6 
6.8 +0.2nH 15 300 5 0.50 400 408-1035-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1035-2-ND 5,000 63.00/M | TFLO816-6N8 
8.2 +0.2nH 15 300 4 0.50 400 408-1036-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1036-2-ND 5,000 63.00/M_ | TFLO816-8N2 
10 +2% 15 300 4 1.00 300 408-1037-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1037-2-ND 5,000 63.00/M | TFLO816-10N 
12 +2% 15 300 3 1.00 300 408-1038-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1038-2-ND 5,000 63.00/M | TFLO816-12N 
15 +2% 15 300 3 1.00 300 408-1039-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1039-2-ND 5,000 63.00/M_|TFLO816-15N 
18 42% 15 300 2 1.50 250 408-1040-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1040-2-ND 5,000 63.00/M | TFLO816-18N 
22 42% 15 300 2 1.50 250 408-1041-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1041-2-ND 5,000 63.00/M | TFLO816-22N 
27 42% 15 300 2 2.00 200 408-1042-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1042-2-ND 5,000 63.00/M | TFLO816-27N 
33 42% 15 200 1.5 2.00 200 408-1043-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1043-2-ND 5,000 63.00/M | TFLO816-33N 
39 +2% 15 200 1.5 3.00 180 408-1044-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1044-2-ND 5,000 63.00/M_| TFLO816-39N 
47 +2% 15 200 1.5 3.00 180 408-1045-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1045-2-ND 5,000 63.00/M | TFLO816-47N 
56 +2% 15 200 1 4.00 150 408-1046-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1046-2-ND 5,000 63.00/M_ | TFLO816-56N 
68 +2% 15 200 1 4.50 140 408-1047-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1047-2-ND 5,000 63.00/M_ | TFLO816-68N 
82 +2% 10 200 1 6.00 120 408-1048-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1048-2-ND 5,000 63.00/M | TFLO816-82N 
100 +2% 10 200 1 8.50 100 408-1049-1-ND 1.79 14.70 57.75 408-1049-2-ND 5,000 63.00/M_|TFLO816-R10 


SSMH1005-KIT-ND 
SSMT0816-KIT-ND 


1522 (usz2010) 


HPL1005 Series 0402 SMD Thin Film Inductor Kit, 40 each of 28 values (1.0nH ~ 15nH) 
TFLO816 Series 0603 SMD Thin Film Inductor Kit, 40 each of 25 values (1.0nH ~ 100nH) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Panasonic Voltage Step-Up Coil ELT-3KN, ELT-5KN and ELT-5KT Types Digi@Reel° 


High inductance Voltage Step-up coil chip series for piezo- Mnatininie Rated Cut Tape 
electric buzzer and DC-DC circuit of EL @100kHz | Tolerance | Current | RDC | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Features: * Small and thin * High inductance Fig. (HH) (%) (mA) (Q) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Recommended Applications: * Watches, Toys, Camera, 3KN Type 
Electronic thermometers, Pagers, PHS, Portable telephones 560 _— 45 15 | PCD1397CT-ND 2.10 1.74 1.37 PCD1397TR-ND. 1,000 743.00 | ELT-3KN128B 
Operating Temperature: -20°C ~ 85°C (-20°C ~ 105°C for 1.0 = 30 35 | PCD1398CT-ND 2.10 1.74 1.37 | PCD1398TR-ND 4,000 743.00 | ELT-3KN104B 
the 5KT Type). ienuoneis tam 1.0 = 40 23 | PCD1399CT-ND 2.10 1.74 1.37 | PCD1399TR-ND 4,000 743.00 | ELT-3KN121B 
1 1.0 _ 30 25 | PCD1400CT-ND 2.10 174 1.37 | PCD1400TR-ND 4,000 743.00 | ELT-3KN123B 
2.0 = 20 44 _ | PCD1401CT-ND 2.10 174 1.37 _ | PCD1401TR-ND 1,000 743.00 _| ELT-3KN131B 
25 = 20 64 | PCD1402CT-ND 2.10 174 137 | PCD1402TR-ND 7,000 743.00 |ELT-3KN118B 
- 4.0 = 15 85 | PCD1403CT-ND 2.10 1.74 1.37 _ | PCD1403TR-ND 1,000 743.00 _| ELT-3KN124B 
ies ama 2 5KN Type 
5.5 220.0 10 700 | 24 |PCD1550CT-ND 2.23 1.84 745 |PCD1550TR-ND 4,000 788.00/M ]ELT-5KN127C 
560.0 +10 60 6.0 | PCD1551CT-ND 2.23 1.84 1.45 | PCD1551TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN118C 
12 » | 390.0 +10 120 | 28 |PCD1552CT-ND 2.23 1.84 1.45 | PCD1552TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN131C 
i 1000.0 +10 55 11.5 |PCD1553CT-ND 2.23 1.84 1.45 | PCD1553TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN134C 
1500.0 +10 40 | 20.0 |PCD1554CT-ND 2.23 1.84 1.45 | PCD1554TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN135C 
2700.0 #10 36 | 33.0 _[PCD1555CT-ND 2.23 1.84 1.45 _ [PCD1555TR-ND 4,000 788.00/M__[ELT-5KN120C 
5KT Type 
47 #20 950 | 0.20 | PCD1557CT-ND 2.44 2.02 759 | PCD1557TR-ND 5,000 863.00/M ELT-5KT4R7MA 
68 +20 760 | 0.30 | PCD1558CT-ND 2.44 2.02 1.59 | PCD1558TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT6R8MA 
10.0 +20 680 | 0.36 | PCD1559CT-ND 2.44 2.02 159 J— — —_ |ELT-SKT100MA 
15.0 415 510 | 0.58 | PCD1560CT-ND 2.44 2.02 1.59 | PCD1560TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT150LA 
3 22.0 +15 420 | 0.90 | PCD1561CT-ND 2.44 2.02 1.59 | PCD1561TR-ND 5,000 863.00/M__| ELT-5KT220LA 
33.0 415 360 | 1.20 | PCD1562CT-ND 2.44 2.02 1.59 | PCD1562TR-ND 5,000 863.00/M |ELT-5KT330LA 
47.0 +15 300 | 1.70 | PCD1563CT-ND 2.44 2.02 1.59 | PCD1563TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT470LA 
68.0 +15 260 | 2.60 | PCD1564CT-ND 2.44 2.02 1.59 | PCD1564TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT680LA 
100.0 +15 190 | 4.30 | PCD1565CT-ND 2.44 2.02 1.59 | PCD1565TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT101LA 
5KT Type - RoHS Compliant 
33 #20 000 | 0.47 |PCD2024CT-ND 1.28 1.05 83 | PCD2024TR-ND 5,000 450.00/M ELT-5KT3R3MB 
47 +20 950 | 0.20 | PCD2025CT-ND 1.28 1.05 83 | PCD2025TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT4R7MB 
68 +20 760 | 0.30 | PCD2026CT-ND 1.28 1.05 83 |PCD2026TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT6R8MB 
10.0 +20 680 | 0.36 | PCD2027CT-ND 1.28 1.05 83 |PCD2027TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT100MC 
3 15.0 +15 510 | 0.58 | PCD2028CT-ND 1.28 1.05 83 _|PCD2028TR-ND 5,000 450.00/M__| ELT-5KT150LB 
22.0 15 420 | 0.90 |PCD2029CT-ND 1.28 1.05 83 |PCD2029TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT220LB 
33.0 415 360 | 1.20 | PCD2030CT-ND 1.28 1.05 83 |PCD2030TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT330LB 
47.0 +15 300 | 1.70 |PCD2031CT-ND 1.28 1.05 83 |PCD2031TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT470LB 
68.0 +15 260 | 2.60 | PCD2032CT-ND 1.28 1.05 83 |PCD2032TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT680LB 
100.0 +15 190 | 4.30 | PCD2033CT-ND 1.28 1.05 .83__|PCD2033TR-ND 5,000 450.00/M__| ELT-5KT101LB 
SM D Ch oke Coils DigiReel’ Inductance RDC Rated Cut Tape Tape and Reel 
@100kHz | Tolerance | @20°C | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
ELC-3FN and (uH) (%) | Tol.+20% | (mA) |Part No. ails = 10 100 | Part No. 2,000 _| Part No. 
ELC-3GN Types 10 +30 080 7400 _]PCD2034CT-ND 75 62 49 | PCD2034TR-ND 266.00/M | ELC-3FNTRON 
: 7 1.8 +30 110 1100 | PCD2035CT-ND 75 62 49 | PCD2035TR-ND 266.00/M | ELC-3FN1R8N 
Features: + Low DC resistance and large current capability * Shock 22 +30 120 1000 | PCD2036CT-ND 75 62 49 | PCD2036TR-ND 266.00/M | ELC-3FN2R2N 
resistant 27 +30 150 950 | PCD2037CT-ND 75 62 49 |PCD2037TR-ND 266.00/M | ELC-3FN2R7N 
Recommended Applications: + DC/DC converter circuitry for computer 47 +30 .280 750 _|PCD2038CT-ND 75 62 49 | PCD2038TR-ND 266.00/M | ELC-3FN4R7N 
peripherals and cellular hand sets * Chopper circuit decoupling chokes in 56 +30 310 680 | PCD2039CT-ND 75 62 49 |PCD2039TR-ND 266.00/M | ELC-3FN5R6N 
DC/DC converter circuitry 6.8 +30 360 620 | PCD2040CT-ND 75 62 49 | PCD2040TR-ND 266.00/M | ELC-3FNGR8N 
Rated Current: This indicates the value of current when the inductance is 75 +30 390 600 PCD2041CT-ND 75 62 49 PCD2041TR-ND 266.00/M | ELC-3FN7R5N 
70% of nominal value and case temperature has risen At=45°C (at 20°C) 10.0 +20 430 530 | PCD2042CT-ND 75 62 49 | PCD2042TR-ND 266.00/M | ELC-3FN100M 
Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (Including self-temperature rise) 15.0 +20 1.000 370 _ | PCD2043CT-ND 75 62 49 |PCD2043TR-ND 266.00/M | ELC-3FN150M 
22.0 +20 1.180 330 | PCD2044CT-ND 75 62 49 |PCD2044TR-ND 266.00/M | ELC-3FN220M 
Dimensions in mm 33.0 +20 1.900 260 | PCD2045CT-ND 75 62 49 | PCD2045TR-ND 266.00/M | ELC-3FN330M 
47.0 +20 2.450 230 | PCD2046CT-ND 75 62 49 | PCD2046TR-ND 266.00/M | ELC-3FN470M 
doo 68.0 +20 4.200 170 __ | PCD2047CT-ND 15 62 49 |PCD2047TR-ND 266.00/M | ELC-3FNG80M 
7 ELC-3GN 
70 +30 04 7300 | PCD2048CT-ND 79 6 B1 | PCD2048TR-ND 278.00/M | ELC-3GNTRON 
1.6 +30 83 1200 | PCD2049CT-ND 79 65 51 | PCD2049TR-ND 278.00/M | ELC-3GN1R6N 
J Ee 10.70 22 +30 100 1000 | PCD2050CT-ND 79 65 51 | PCD2050TR-ND 278.00/M | ELC-3GN2R2N 
9, 3.3 +30 130 970 | PCD2051CT-ND 79 65 51 | PCD2051TR-ND 278.00/M | ELC-3GN3R3N 
a 47 +30 .200 760 _ | PCD2052CT-ND 79 65 51 |PCD2052TR-ND 278.00/M _|ELC-3GN4R7N 
mi, 68 +30 250 680 | PCD2053CT-ND 79 65 ‘51 | PCD2053TR-ND 278.00/M | ELC-3GN6R8N 
8.2 +30 A10 540 | PCD2054CT-ND 79 65 51 | PCD2054TR-ND 278.00/M | ELC-3GN8R2N 
0.10 10.0 +20 430 530 | PCD2055CT-ND 79 65 51 | PCD2055TR-ND 278.00/M | ELC-3GN100M 
15.0 +20 600 430 | PCD2056CT-ND 79 65 51 | PCD2056TR-ND 278.00/M | ELC-3GN150M 
22.0 +20 950 330__ | PCD2057CT-ND 79 65 51 |PCD2057TR-ND 278.00/M | ELC-3GN220M 
33.0 +20 1.400 280 | PCD2058CT-ND 79 65 ‘51 | PCD2058TR-ND 278.00/M | ELC-3GN330M 
47.0 +20 1.950 240 | PCD2059CT-ND 79 65 51 | PCD2059TR-ND 278.00/M | ELC-3GN470M 
68.0 +20 3.000 190 _ | PCD2060CT-ND 79 65 51 |PCD2060TR-ND 278.00/M | ELC-3GN680M 


Rated Current: This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal value and temperature rising At=45°C lower at D.C. 
superposition (at 20°C) Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (Including self-temperature rise) 


, fla Inductance Rated RDC Cut Tape Tape & Reel 
Dimensions in mm @100kHz | Tolerance | Current | @20°C | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) (%) (mA) | Tol. +20% |Part No. 1 40 100 | Part No. 500 Part No. 
1.3 +30 5.40 7.80 PCD2132CT-ND 1.86 1.54 1.21 PCD2132TR-ND 328.50 ELL-8UV1R3N 
2.0 +30 5.10 8.70 PCD2133CT-ND 1.86 1.54 1.21 PCD2133TR-ND 328.50 ELL-8UV2RON 
27 +30 4.75 10.00 PCD2134CT-ND 1.86 1.54 1.21 PCD2134TR-ND 328.50 ELL-8UV2R7N 
47 +30 4.20 12.00 PCD2135CT-ND 1.86 1.54 1.21 PCD2135TR-ND 328.50 ELL-8UV4R7N 
6.2 +30 3.80 16.00 PCD2183CT-ND 1.86 1.54 1.21 PCD2183TR-ND 328.50 ELL-8UV6R2N 
10.0 +20 3.00 22.00 PCD2136CT-ND 1.86 1.54 1.21 PCD2136TR-ND 328.50 ELL-8UV100M 
15.0 +20 2.50 26.00 PCD2137CT-ND 1.86 1.54 1.21 PCD2137TR-ND 328.50 ELL-8UV150M 
22.0 +20 2.05 40.00 PCD2138CT-ND 1.86 1.54 1.21 PCD2138TR-ND 328.50 ELL-8UV220M 
27.0 +20 1.80 53.00 PCD2139CT-ND 1.86 1.54 1.21 PCD2139TR-ND 328.50 ELL-8UV270M 
33.0 +20 1.65 78.00 PCD2184CT-ND 1.86 1.54 1.21 PCD2184TR-ND 328.50 ELL-8UV330M 
39.0 +20 1.50 90.00 PCD2140CT-ND 1.86 1.54 1.21 PCD2140TR-ND 328.50 ELL-8UV390M 
47.0 +20 1.25 100.00 |PCD2141CT-ND 1.86 1.54 1.21 PCD2141TR-ND 328.50 ELL-8UV470M 
68.0 +20 1.10 130.00 |PCD2142CT-ND 1.86 1.54 1.21 PCD2142TR-ND 328.50 ELL-8UV680M 
100.0 +20 0.82 160.00 |PCD2143CT-ND 1.86 1.54 1.21 PCD2143TR-ND 328.50 ELL-8UV101M 
220.0 +20 0.66 370.00 _|PCD2185CT-ND 1.86 1.54 1.21 PCD2185TR-ND 328.50 ELL-8UV221M 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic SMD Choke Coils (con) 


ELL-4FG-A, ELL-4LG-A, and ELL-4GG Types 
Features: 
* Magnetically shielded structure Inductance (100kHz) | RDC (@20°C) | Rated Cut Tape 
«Low DG: resistence and beige curvent Nominal Tol. Nominal | Tol. | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
or 9 Fig. (uH) Yo. (mQ) % (mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
capability ELL-4FG-A Typ 
* Shock resistant 1.0 +30 45 +20 1900 |PCD2186CT-ND 86 71 -50 |PCD2186TR-ND 2,000 304.00/M |ELL-4FG1RONA 
Recommended Applications: 1.5 +30 60 +20 1600 |PCD2187CT-ND 86 71 50 |PCD2187TR-ND 2,000 304.00/M |ELL-4FG1R5NA 
7 2.0 +30 70 +20 1300 |PCD2188CT-ND 86 71 50 |PCD2188TR-ND 2,000 304.00/M |ELL-4FG2RONA 
* DC-DC converter circuitry for computer 3.3 +30 110 +20 1100 |PCD2189CT-ND 86 71 -50 |PCD2189TR-ND 2,000 304.00/M |ELL-4FG3R3NA 
peripherals and cellular phones 47 +30 160 +20 | 1000 |PCD2190CT-ND 86 71 50 _|PCD2190TR-ND 2,000 | 304.00/M_|ELL-4FG4R7NA 
ae : 1 6.8 +30 220 +20 800 |PCD2191CT-ND 86 Wal 50 |PCD2191TR-ND 2,000 304.00/M |ELL-4FG6R8NA 
* Chopper circuit decoupling chokes for 10.0 +20 290 +20 | 700 |PCD2192CT-ND 86 7 60 |PCD2192TR-ND 2,000 | 304.00/M |ELL-4FG100MA 
DC-DC converter circuitry 15.0 +20 480 +20 600 |PCD2193CT-ND 86 71 50 |PCD2193TR-ND 2,000 304.00/M |ELL-4FG150MA 
22.0 +20 620 +20 420 |PCD2194CT-ND 86 71 50 |PCD2194TR-ND 2,000 304.00/M |ELL-4FG220MA 
Dimensions in mm 33.0 +20 1060 +20 360 |PCD2195CT-ND 86 71 -50 |PCD2195TR-ND 2,000 304.00/M_|ELL-4FG330MA 
4.20 47.0 +20 1600 +20 290 _|PCD2196CT-ND 86 WAl -50 _|PCD2196TR-ND 2,000 304.00/M_|ELL-4FG470MA 
[4 00 "| ELL-4LG-A Type 
inal 1.0 +30 41 +20 2200 |PCD2213CT-ND 73 61 43 |PCD2213TR-ND 3,000 258.00/M | ELL-4LG1RONA 
1.5 +30 48 +20 1700 |PCD2214CT-ND 73 61 43 |PCD2214TR-ND 3,000 258.00/M |ELL-4LG1R5NA 
2.2 +30 55 +20 1500 |PCD2215CT-ND 73 61 .43 |PCD2215TR-ND 3,000 258.00/M |ELL-4LG2R2NA 
2.7 +30 63 +20 1400 |PCD2216CT-ND 73 61 -43 |PCD2216TR-ND 3,000 258.00/M |ELL-4LG2R7NA 
3.3 +30 72 +20 1300 |PCD2217CT-ND 73 61 43 |PCD2217TR-ND 3,000 258.00/M_|ELL-4LG3R3NA 
47 +30 90 +20 1100 |PCD2218CT-ND 73 61 -43 |PCD2218TR-ND 3,000 258.00/M |ELL-4LG4R7NA 
6.2 +30 140 +20 930 |PCD2219CT-ND 73 61 -43 |PCD2219TR-ND 3,000 258.00/M |ELL-4LG6R2NA 
(net H 1 10.0 +20 200 +20 800 |PCD2220CT-ND 73 61 .43. |PCD2220TR-ND 3,000 258.00/M |ELL-4LG100MA 
sal 15.0 +20 300 +20 620 |PCD2221CT-ND 73 61 43 |PCD2221TR-ND 3,000 258.00/M |ELL-4LG150MA 
40.30 22.0 +20 390 +20 550 | PCD2222CT-ND 73 61 43 |PCD2222TR-ND 3,000 258.00/M_|ELL-4LG220MA 
Type Height 33.0 +20 610 +20 430 |PCD2223CT-ND. 73 61 -43 |PCD2223TR-ND 3,000 258.00/M |ELL-4LG330MA 
47.0 +20 920 +20 360 |PCD2224CT-ND 73 61 43 |PCD2224TR-ND 3,000 258.00/M |ELL-4LG470MA 
ELLAFG-A | 1.20 max. 68.0 £20 1300 | +20 | 270 |PCD2225CT-ND 73 61 43 |PCD2225TR-ND 3,000 | 258.00/M |ELL-4LG680MA 
ELLALG-A | 1.80 max. 100.0 +20 2200 | #20 | 250 |PCD2226CT-ND 73 61 43 |PCD2226TR-ND 3,000 | 258.00/M |ELL-41G101MA 
150.0 +20 3000 +20 220 | PCD2227CT-ND 73 61 43 |PCD2227TR-ND 3,000 258.00/M_|ELL-4LG151MA 
ELL-4GG Type 
1.2 +30 50 +20 2400 |PCD2197CT-ND 65 54 .38 |PCD2197TR-ND 2,000 229.00/M | ELL-4GG1R2N 
1.8 +30 71 +20 1900 |PCD2198CT-ND 65 54 -38 |PCD2198TR-ND 2,000 229.00/M |ELL-4GG1R8N 
2.2 +30 88 +20 1700 |PCD2199CT-ND 65 54 -38 |PCD2199TR-ND 2,000 229.00/M | ELL-4GG2R2N 
3.3 +30 110 +20 1500 |PCD2200CT-ND 65 54 -38 |PCD2200TR-ND 2,000 229.00/M |ELL-4GG3R3N 
3.9 +30 120 +20 1400 | PCD2201CT-ND 65 54 -38 | PCD2201TR-ND 2,000 229.00/M_| ELL-4GG3R9N 
47 +30 160 +20 1200 |PCD2202CT-ND 65 54 -38 = |PCD2202TR-ND 2,000 229.00/M | ELL-4GG4R7N 
5.6 +30 170 +20 1100 |PCD2203CT-ND 65 54 -38 = |PCD2203TR-ND 2,000 229.00/M |ELL-4GGSR6N 
6.8 +30 200 +20 1050 |PCD2204CT-ND 65 54 -38 |PCD2204TR-ND 2,000 229.00/M |ELL-4GG6R8N 
2 8.2 +30 220 +20 1000 |PCD2205CT-ND 65 54 -38 |PCD2205TR-ND 2,000 229.00/M |ELL-4GG8R2N 
10.0 +20 250 +20 900 | PCD2206CT-ND 65 54 -38 _|PCD2206TR-ND 2,000 229.00/M_|ELL-4GG100M 
12.0 +20 380 +20 800 |PCD2207CT-ND 65 54 -38 |PCD2207TR-ND 2,000 229.00/M |ELL-4GG120M 
15.0 +20 500 +20 700 |PCD2208CT-ND 65 54 -38 |PCD2208TR-ND 2,000 229.00/M |ELL-4GG150M 
22.0 +20 640 +20 600 |PCD2209CT-ND 65 54 -38 |PCD2209TR-ND 2,000 229.00/M |ELL-4GG220M 
33.0 +20 980 +20 450 |PCD2210CT-ND 65 54 -38 |PCD2210TR-ND 2,000 229.00/M | ELL-4GG330M 
47.0 +20 1250 +20 400 _|PCD2211CT-ND 65 54 -38__ |PCD2211TR-ND 2,000 229.00/M_| ELL-4GG470M 
100.0 +20 2400 +20 290 | PCD2212CT-ND 65 54 -38 | PCD2212TR-ND 2,000 229.00/M_|ELL-4GG101M 
ELL6RH, ELL6SH and ELL6UH Types R r Dimensions in mm 
Magnetic Shielded Series : 
Features: * Thin type (ELL6RH — 2.5mm height, ELL6SH — 3.0mm height, ELL6UH — 4.7mm height) » Higher 
reliability in mounting by separated user terminal and internal connection * High current Recommended 
Applications: * Video, audio, mobile communications, electric battery driving equipment »* Choke coils for chop- 
per circuit, and decoupling choke in DC/DC convertor circuit Cautions for Use: * DC/DC convertor — Chopper ; Type Height 
type: 1W maximum »¢ Operating Temperature: 105°C maximum (including self-temperature rise) ° ELL6RH | 2.5 +0.3mm 
Rated Current: ELL6RH and ELL6SH: This indicates the value of current when the inductance is 80% more than 
nominal value and temperature rising At=45°C lower at D.C. superposition (at 20°C) ELL6SH | 3.0 +0.3mm 
ELL6UH: This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal value and (TOP VIEW) . ELL6UH | 4.7 +0.3mm 
temperature rising At=45°C lower at D.C. superposition. (20°C) : 
Inductance @ 100kHz (uH)| RDC @20°C (9) | Rated Current | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing |Panasonic 
Tolerance +20% Tolerance +20% (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
ELLGRH Series 
1.0 0.019 3000 PCD1337CT-ND® 1.22 1.01 80 PCD1337TR-ND® 432.00 ELL-6RH1ROM 
1.5 0.024 2400 PCD1338CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1338TR-ND 432.00 ELL-6RH1R5M 
27 0.039 1800 PCD1339CT-ND® 1.22 1.01 80 PCD1339TR-ND@ 432.00 ELL-6RH2R7M 
3.3 0.044 1600 PCD1340CT-ND® 1.22 1.01 80 PCD1340TR-ND@ 432.00 ELL-6RH3R3M 
5.1 0.056 1550 PCD1341CT-ND® 1.22 1.01 -80 PCD1341TR-ND® 432.00 ELL-6RH5R1M 
6.2 0.062 1400 PCD1342CT-ND® 1.22 1.01 80 PCD1342TR-ND® 432.00 ELL-6RH6R2M 
75 0.080 1250 PCD1343CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1343TR-ND 432.00 ELL-6RH7R5M 
8.2 0.087 1200 PCD1344CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1344TR-ND 432.00 ELL-6RH8R2M 
10.0 0.095 1100 PCD1345CT-ND® 1.22 1.01 80 PCD1345TR-ND@ 432.00 ELL-6RH100M 
12.0 0.13 1000 PCD1346CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1346TR-ND 432.00 ELL-6RH120M 
15.0 0.15 850 PCD1347CT-ND® 1.22 1.01 80 PCD1347TR-ND@ 432.00 ELL-6RH150M 
18.0 0.17 800 PCD1348CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1348TR-ND 432.00 ELL-6RH180M 
22.0 0.22 700 PCD1349CT-ND® 1.22 1.01 80 PCD1349TR-ND® 432.00 ELL-6RH220M 
27.0 0.26 650 PCD1350CT-ND® 1.22 1.01 80 PCD1350TR-ND® 432.00 ELL-6RH270M 
33.0 0.38 600 PCD1351CT-ND® 1.22 1.01 -80 PCD1351TR-ND@ 432.00 ELL-6RH330M 
39.0 0.41 550 PCD1352CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1352TR-ND 432.00 ELL-6RH390M 
47.0 0.48 500 PCD1353CT-ND® 1.22 1.01 80 PCD1353TR-ND@ 432.00 ELL-6RH470M 
56.0 0.54 450 PCD1354CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1354TR-ND 432.00 ELL-6RH560M 
68.0 0.77 400 PCD1355CT-ND® 1.22 1.01 -80 PCD1355TR-ND® 432.00 ELL-6RH680M 
82.0 0.87 350 PCD1356CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1356TR-ND 432.00 ELL-6RH820M 
100.0 1.00 300 PCD1357CT-ND® 1.22 1.01 80 PCD1357TR-ND@ 432.00 ELL-6RH101M 
120.0 1.50 280 PCD1358CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1358TR-ND 432.00 ELL-6RH121M 
150.0 1.80 250 PCD1359CT-ND® 1.22 1.01 80 PCD1359TR-ND@ 432.00 ELL-6RH151M 
180.0 2.00 230 PCD1360CT-ND 1.22 1.01 80 PCD1360TR-ND 432.00 ELL-6RH181M 
220.0 2.30 200 PCD1361CT-ND® 1.22 1.01 -80 PCD1361TR-ND® 432.00 ELL-6RH221M 
ELLG6SH Series 
1.0 0.019 3400 PCD1362CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1362TR-ND® 422.00 ELL-6SH1ROM 
1.5 0.024 3200 PCD1363CT-ND® 1.20 99 78 PCD1363TR-ND@ 422.00 ELL-6SH1R5M 
27 0.031 2400 PCD1364CT-ND® 1.20 99 78 PCD1364TR-ND@ 422.00 ELL-6SH2R7M 
3.3 0.034 2200 PCD1365CT-ND® 1.20 99 78 PCD1365TR-ND@ 422.00 ELL-6SH3R3M 
47 0.042 2000 PCD1366CT-ND® 1.20 -99 -78 PCD1366TR-ND® 422.00 ELL-6SH4R7M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic SMD Choke Coils 
ELL6RH, ELL6SH and ELL6UH Types (cont.) 


Inductance @ 100kHz (uH)| RDC @20°C (Q) | Rated Current | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing | Panasonic 
Tolerance +20% Tolerance +20% (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
56 0.049 1800 PCD1367CT-ND@ 1.20 99 78 |PCD1367TR-ND® 422.00 ELL-6SH5REM 
6.8 0.052 1500 PCD1368CT-ND@ 1.20 99 78 |PCD1368TR-ND@ 422.00 ELL-6SH6R8M 
8.2 0.061 1400 PCD1369CT-ND 1.20 99 78 |PCD1369TR-ND 422.00 ELL-6SH8R2M 
10.0 0.065 1300 PCD1370CT-ND@ 1.20 99 .78 |PCD1370TR-ND@ 422.00 ELL-6SH100M 
12.0 0.071 1200 PCD1371CT-ND@ 1.20 99 78 |PCD1371TR-ND@ 422.00 ELL-6SH120M 
15.0 0.096 1100 PCD1372CT-ND@ 1.20 99 78 |PCD1372TR-ND@ 422.00 ELL-6SH150M 
18.0 0.11 1000 PCD1373CT-ND@ 1.20 99 78 |PCD1373TR-ND@ 422.00 ELL-6SH180M 
22.0 0.14 900 PCD1374CT-ND@ 1.20 99 78  |PCD1374TR-ND@ 422.00 ELL-6SH220M 
27.0 0.16 800 PCD1375CT-ND 1.20 99 78 |PCD1375TR-ND 422.00 ELL-6SH270M 
33.0 0.18 700 PCD1376CT-ND@ 1.20 99 78 |PCD1376TR-ND@ 422.00 ELL-6SH330M 
39.0 0.24 650 PCD1377CT-ND@ 1.20 99 78 |PCD1377TR-ND® 422.00 ELL-6SH390M 
47.0 0.27 600 PCD1378CT-ND@ 1.20 99 78 |PCD1378TR-ND@ 422.00 ELL-6SH470M 
56.0 0.29 550 PCD1379CT-ND 1.20 99 78 |PCD1379TR-ND 422.00 ELL-6SH560M 
68.0 0.52 500 PCD1380CT-ND@ 1.20 99 .78 |PCD1380TR-ND@ 422.00 ELL-6SH680M 
82.0 0.60 450 PCD1381CT-ND 1.20 99 78 _|PCD1381TR-ND 422.00 ELL-6SH820M 
100.0 0.68 400 PCD1382CT-ND@ 1.20 99 78 |PCD1382TR-ND@ 422.00 ELL-6SH101M 
120.0 0.75 370 PCD1383CT-ND@ 1.20 99 78 |PCD1383TR-ND@ 422.00 ELL-6SH121M 
150.0 0.86 350 PCD1384CT-ND@ 1.20 99 78 |PCD1384TR-ND@ 422.00 ELL-6SH151M 
180.0 1.20 300 PCD1385CT-ND@ 1.20 99 78 |PCD1385TR-ND@ 422.00 ELL-6SH181M 
220.0 1.40 280 PCD1386CT-ND@ 1.20 99 78 _|PCD1386TR-ND@ 422.00 ELL-6SH221M 
270.0 2.40 260 PCD1387CT-ND 1.20 99 78 |PCD1387TR-ND 422.00 ELL-6SH271M 
330.0 2.70 240 PCD1388CT-ND@ 1.20 99 78 |PCD1388TR-ND@ 422.00 ELL-6SH331M 
390.0 2.80 210 PCD1389CT-ND@ 1.20 99 78 |PCD1389TR-ND@ 422.00 ELL-6SH391M 
470.0 3.20 200 PCD1390CT-ND@ 1.20 99 .78 |PCD1390TR-ND@ 422.00 ELL-6SH471M 
560.0 3.70 180 PCD1391CT-ND@ 1.20 99 78 _|PCD1391TR-ND@ 422.00 ELL-6SH561M 
680.0 4.30 160 PCD2182CT-ND@ 1.20 99 78 |PCD2182TR-ND@ 422.00 ELL-6SH681M 
ELL6UH Series — RoHS Compliant 
10.0 0.063 1800 PCD2107CT-ND 86 71 ‘56 |PCD2107TR-ND 302.00 ELL-6UH100M 
12.0 0.071 1700 PCD2108CT-ND 86 71 66 |PCD2108TR-ND 302.00 ELL-6UH120M 
15.0 0.079 1600 PCD2109CT-ND 86 71 66 | PCD2109TR-ND 302.00 ELL-6UH150M 
18.0 0.088 1400 PCD2110CT-ND 86 71 66 |PCD2110TR-ND 302.00 ELL-6UH180M 
22.0 0.098 1300 PCD2111CT-ND 86 m1 66 |PCD2111TR-ND 302.00 ELL-6UH220M 
27.0 0.110 1200 PCD2112CT-ND 86 71 ‘56 |PCD2112TR-ND 302.00 ELL-6UH270M 
33.0 0.130 1100 PCD2113CT-ND 86 71 66 |PCD2113TR-ND 302.00 ELL-6UH330M 
39.0 0.150 1000 PCD2114CT-ND 86 71 66 |PCD2114TR-ND 302.00 ELL-6UH390M 
47.0 0.160 900 PCD2115CT-ND 86 71 66 |PCD2115TR-ND 302.00 ELL-6UH470M 
56.0 0.210 800 PCD2116CT-ND 86 71 56 |PCD2116TR-ND 302.00 ELL-6UH560M 
68.0 0.230 700 PCD2117CT-ND 86 71 ‘66 |PCD2117TR-ND 302.00 ELL-6UH680M 
82.0 0.260 650 PCD2118CT-ND 86 71 66 |PCD2118TR-ND 302.00 ELL-6UH820M 
100.0 0.360 600 PCD2119CT-ND 86 71 66 |PCD2119TR-ND 302.00 ELL-6UH101M 
120.0 0.480 580 PCD2120CT-ND 86 71 66 |PCD2120TR-ND 302.00 ELL-6UH121M 
150.0 0.680 500 PCD2121CT-ND 86 wa 66 |PCD2121TR-ND 302.00 ELL-6UH151M 
180.0 0.750 470 PCD2122CT-ND 86 71 ‘56 |PCD2122TR-ND 302.00 ELL-6UH181M 
220.0 0.840 410 PCD2123CT-ND 86 wal 66 |PCD2123TR-ND 302.00 ELL-6UH221M 
270.0 1.200 370 PCD2124CT-ND 86 71 66 |PCD2124TR-ND 302.00 ELL-6UH271M 
330.0 1.360 330 PCD2125CT-ND 86 wal 66 |PCD2125TR-ND 302.00 ELL-6UH331M 
390.0 1.500 300 PCD2126CT-ND 86 71 56 |PCD2126TR-ND 302.00 ELL-6UH391M 
470.0 1.680 270 PCD2127CT-ND 86 71 ‘66 |PCD2127TR-ND 302.00 ELL-6UH471M 
560.0 2.530 260 PCD2128CT-ND 86 71 66 |PCD2128TR-ND 302.00 ELL-6UH561M 
680.0 2.830 240 PCD2129CT-ND 86 71 66 |PCD2129TR-ND 302.00 ELL-6UH681M 
820.0 3.140 200 PCD2130CT-ND 86 71 66 |PCD2130TR-ND 302.00 ELL-6UH821M 
1000.0 3.670 180 PCD2131CT-ND 86 m1 66 |PCD2131TR-ND 302.00 ELL-6UH102M 
RoHS Compliant 
ELL-6GG and Inductance (100kHz) RDC (@ 20°C) Rated Cut Tape Tape and Reel 
Nominal Tol. | Nominal | Tol. | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing _| Panasonic 
ELL-6PG Types (uH) % (mo) % | (mo) | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 —_| Part No. 
Features: ELL-6GG Type 
‘ } 0 +30 27 +20 | 2500 |PCD2243CT-ND 1.04 86 60 | PCD2243TR-ND 366.00 | ELL-6GGTRON 
* Magnetically shielded structure 15 +30 36 +20 | 2300 |PcD2244cT-ND 1.04 86 60 |PCD2244TR-ND 366.00 ELL-6GG1RS5N 
* Low DC resistance and large current capabilities 22 +20 45 +20 | 1950 |PCD2245CT-ND 1.04 86 60 | PCD2245TR-ND 366.00 / ELL-6GG2R2M 
Recommended Applications: 27 +20 54 +20 | 1850 |PCD2246CT-ND 1.04 86 60 | PCD2246TR-ND 366.00 ELL-6GG2R7M 
+ DC-DC converter circuitry for computer peripherals and 3.9 +20 60 +20 | 1650 |PCD2247CT-ND 1.04 86 60 _|PCD2247TR-ND 366.00 | ELL-6GG3R9M 
cellular phones 47 +20 70 +20 | 1400 |PCD2248CT-ND 1.04 86 60 | PCD2248TR-ND 366.00 | ELL-6GG4R7M 
nes ; 6.8 +20 110 #20 | 1150 |PCD2249CT-ND 1.04 86 60 | PCD2249TR-ND 366.00 ELL-6GG6R8M 
Greiee SHeUE eecouping.chokes:For DeDe-cOMmenes| 400 220 | 170 | 420 | 900 |Pcp2250cT-ND 1.04 86 60 | PCD22507R-ND 366.00 | ELL-6GG100M 
15.0 +20 210 +20 800 | PCD2251CT-ND 1.04 86 60 | PCD2251TR-ND 366.00 /ELL-6GG150M 
Sane 22.0 +20 300 +20 620 | PCD2252CT-ND 1.04 86 60 _|PCD2252TR-ND 366.00 _|ELL-6GG220M 
Dimensions in mm 33.0 +20 510 +20 490 | PCD2253CT-ND 1.04 86 ‘60 | PCD2253TR-ND 366.00 | ELL-6GG330M 
47.0 +20 610 +20 400 | PCD2254CT-ND 1.04 86 60 | PCD2254TR-ND 366.00 ELL-6GG470M 
68.0 +20 860 +20 380 | PCD2255CT-ND 1.04 86 60 | PCD2255TR-ND 366.00 / ELL-6GG680M 
100.0 +20 1480 +20 300 | PCD2256CT-ND 1.04 86 60 _|PCD2256TR-ND 366.00 | ELL-6GG101M 
ELL-6PG Type 
08 +30 24 +20 | 3800 |PCD2257CT-ND 88 73 ‘31 | PCD2257TR-ND 309.00 J ELL-6PGRO8N 
15 +30 30 +20 | 2500 |PCD2258CT-ND 88 73 51 | PCD2258TR-ND 309.00 ELL-6PG1RSN 
2.2 +30 37 +20 | 2200 |PcD2259CT-ND 88 73 51 | PCD2259TR-ND 309.00 ELL-6PG2R2N 
33 +30 44 +20 | 1700 |PCD2260CT-ND 88 73 51 | PCD2260TR-ND 309.00 ELL-6PG3R3N 
3.9 +30 51 +20 | 1600 |PCD2261CT-ND 88 23 51 |PCD2261TR-ND 309.00 _|ELL-6PG3RON 
47 +30 58 +20 | 1500 |PCD2262CT-ND 88 73 ‘51 | PCD2262TR-ND 309.00 | ELL-6PG4R7N 
5.6 430 65 +20 | 1450 |PCD2263CT-ND 88 7B 51 |PCD2263TR-ND 309.00 ELL-6PGSR6N 
6.8 +30 70 #20 | 1400 |PCD2264cT-ND 88 73 51 | PCD2264TR-ND 309.00 / ELL-6PGEREN 
10.0 +20 110 +20 | 1300 |PCD2265CT-ND 88 73 51 | PCD2265TR-ND 309.00 / ELL-6PG100M 
15.0 +20 150 +20 | 1000 |PcD2266CT-ND 88 3 51 |PCD2266TR-ND 309.00 | ELL-6PG150M 
22.0 +20 230 +20 800  |PCD2267CT-ND 88 73 ‘51 |PCD2267TR-ND 309.00 | ELL-6PG220M 
27.0 +20 260 +20 730 | PCD2268CT-ND 88 73 51 | PCD2268TR-ND 309.00 ELL-6PG270M 
33.0 +20 300 +20 700 | PCD2269CT-ND 88 7B 51 | PCD2269TR-ND 309.00 ELL-6PG330M 
47.0 +20 470 +20 550 | PCD2270CT-ND 88 7B 51 | PCD2270TR-ND 309.00 ELL-6PG470M 
Type 56.0 +20 520 +20 500 _|PCD2271CT-ND 88 2B 51 _|PCD2271TR-ND 309.00 | ELL-6PG560M 
ELL6GG 68.0 +20 700 +20 420 _ | PCD2272CT-ND 88 73 ‘51 | PCD2272TR-ND 309.00 | ELL-6PG680M 
ELL6PG 82.0 +20 800 +20 400 | PCD2273CT-ND 88 73 .51 | PCD2273TR-ND 309.00 | ELL-6PG820M 
100.0 +20 1000 +20 380 _|PCD2274CT-ND 88 2B 51 |PCD2274TR-ND 309.00 | ELL-6PG101M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic SIMD Power Choke Coils 


ELL6GM Type 


Features: * Magnetic shielded structure * Low DC resistance and high current * Structure for withstanding fall shock * Available on tape and reel for automatic 
insertion 


Recommended Applications: * DC/DC converter * Chopper circuit, decoupling choke 


Dimensions in mm 


Note: *Rated Current: This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. 
superposition. (at 20°C) 


| Inductance DCR (@20°C) *Rated Cut Tape 
Nominal Tol. Nominal Tol. Current | Digi-Key Price Each Panasonic 
| L (uH) % (9) % (mA) _ | Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 
2.25 2.25 18 £30 0.028 #20 1900 | PCD1674CT-ND 78 73 60 | ELL-6GM1R8N 
3.6 +30 0.057 +20 1500 PCD1677CT-ND .78 73 60 ELL-6GM3R6N 
5.6 +30 0.086 +20 1200 PCD1679CT-ND .78 73 60 ELL-6GM5R6N 
12.0 +20 0.17 +20 830 PCD1683CT-ND .78 73 60 ELL-6GM120M 
15.0 +20 0.19 +20 740 PCD1684CT-ND 78 73 60 ELL-6GM150M 
18.0 +20 0.26 +20 710 PCD1685CT-ND 78 .73 60 ELL-6GM180M 
27.0 +20 0.35 +20 560 PCD1687CT-ND 78 73 60 ELL-6GM270M 
33.0 +20 0.49 +20 500 PCD1688CT-ND .78 73 60 ELL-6GM330M 
47.0 +20 0.62 +20 420 PCD1690CT-ND .78 73 60 ELL-6GM470M 
56.0 +20 0.70 +20 380 PCD1691CT-ND 78 73 60 ELL-6GM560M 
68.0 +20 0.82 +20 350 PCD1692CT-ND 78 73 60 ELL-6GM680M 
@ RoHS Compliant 


Features: * Magnetic shielded structure * Low DC resistance and high current * Structure for withstanding fall shock * Available on tape and reel for automatic 
insertion 


Di : : Recommended Applications: * DC/DC converter * Chopper circuit, decoupling choke 
imensions in mm 


a Current: This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. 
superposition. (at 20°C) 
Inductance DCR (@20°C) *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal] Tol. | Nominal] Tol. | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing _| Panasonic 
(uH) % () % (mA) _| Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 | Part No. 
15 +30 0.020 +20 2450 |PCD1694CT-ND® 82 77 63 = —  |ELL-6PM1R5N 
2.7 +30 0.029 +20 2000 |PCD1696CT-ND 82 77 63 = —  |ELL-6PM2R7N 
3.9 +30 0.040 +20 1800 |PCD1698CT-ND 82 77 63 = —  |ELL-6PM3R9N 
5.6 +30 0.052 +20 1500 |PCD1700CT-ND 82 Wis 63 = — |ELL-6PM5R6N 
7.5 +30 0.070 +20 1300 |PCD1702CT-ND 82 ww 63 = — |ELL-6PM7R5N 
9.1 +30 0.077 +20 1200 |PCD1703CT-ND 82 at 63 = —  |ELL-6PM9R1N 
12.0 +20 0.11 +20 950 PCD1705CT-ND 82 we 63 = —  |ELL-6PM120M 
27.0 +20 0.22 +20 620 PCD1709CT-ND 82 Wis 63 = —  |ELL-6PM270M 
33.0 +20 0.29 +20 550 PCD1710CT-ND 82 77 63 = —  |ELL-6PM330M 
39.0 +20 0.31 +20 520 PCD1711CT-ND 82 th 63 = —  |ELL-6PM390M 
82.0 +20 0.68 | +20] 360 |PCD1715CT-ND 82 av 63 |PCD1715TR-ND 487.50 |ELL-6PM820M 
@ RoHS Compliant 
ELL6PV Type 
Features: ¢ Thin type (height, 1.8mm) * Capable of corresponding high current * Low DC resistance 
Recommended Application: * Videos, audio, mobile communications, electric battery driving equipment * Choke coils for chopper circuit decoupling choke in DC/DC convertor circuit 
Cautions for Use: * DC/DC power converter * Chopper type: 1W maximum »* Operating temperature: 105°C maximum (Including self-temperature rise) 
Note: 
*Rated Current: This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. superposition. (at 20°C) 
Dimensions iim fieeal Tek Noten] fac caren Digi-Key Price Each Digi-Key ber prcinay Panasonic 
(uH) % (0) % (mA) _ | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 ‘| Part No. 
1.8 +30 0.024 +20 2500 |PCD1719CT-ND 68 64 52 |e — |ELL-6PV1R8N 
5.6 +30 0.049 +20 1450 |PCD1724CT-ND 68 64 52 |e —  |ELL-6PV5R6N 
8.2 +30 0.070 +20 1150 |PCD1726CT-ND® 68 64 52 |PCD1726TR-ND® 406.25 | ELL-6PV8R2N 
9.41 +30 0.076 +20 1100 |PCD1727CT-ND 68 64 52 |— — |ELL-6PV9R1N 
10.0 +20 0.085 +20 1000 |PCD1728CT-ND@ 68 64 52 |e —  |ELL-6PV100M 
12.0 +20 0.090 +20 980 PCD1729CT-ND@ 68 64 52 |— —  |ELL-6PV120M 
18.0 +20 0.14 +20 840 PCD1731CT-ND 68 64 52 |e — |ELL-6PV180M 
22.0 +20 0.20 +20 700 PCD1732CT-ND 68 64 52 |— —  |ELL-6PV220M 
56.0 +20 0.41 +20 450 PCD1737CT-ND 68 64 52 |S —  |ELL-6PV560M 
68.0 +20 0.57 +20 420 PCD1738CT-ND@ 68 64 52 |e —  |ELL-6PV680M 
82.0 +20 0.65 +20 380 PCD1739CT-ND 68 64 52  |PCD1739TR-ND 406.25 | ELL-6PV820M 
100.0 +20 0.75 +20 340 PCD1740CT-ND 68 64 52 |e — |ELL-6PV101M 
RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 


SMD Choke Coils 


Features: * Magnetic shielded structure * Low DC resistance, high current * Shock resistant * Available on tape and reel for automatic insertion * Rated Current: This 
indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. superposition. (at 20°C) Recommended 
Applications: * DC/DC Converter Circuit for computer peripheral, Hand phone * Choke coils for chopper circuit decoupling choke in DC/DC Converter Circuit 


ELL3GM Type 


Inductance 
(100kHz) RDC (@20°C) Rated Cut Tape 
Nominal Tol. Nominal | Tol. Current | Digi-Key Price Each Panasonic 
(uH) % (0) % (mA) _|Part No. 1 10 100 _| Part No. 
1.3 +30 0.058 +20 1500 PCD1642CT-ND 1.26 1.04 82 ELL-3GM1R3N 
3.9 +30 0.14 +20 940 PCD1646CT-ND 1.26 1.04 82 ELL-3GM3R9N 
4.3 +30 0.22 +20 720 PCD1647CT-ND 1.26 1.04 82 ELL-3GM4R3N 


ELL4LM and ELL4GM Types 


Series ELL4LM 


Features: * Magnetic shielded structure * Low DC resistance, high current » Structure for withstanding fall shock 
¢ Available on tape and reel for automatic insertion Recommended Applications: * DC/DC Converter Circuit for Computer 
peripheral, hand phone * Choke coils for chopper circuit decoupling choke in DC/DC Converter Circuit Rated Current: 
This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal value and temperature rising A t=45°C 


lower at D.C. superposition (at 20°C) 
Series ELL4GM 


Features: * Low Profile * High Power * High Inductance * Shock Resistant Recommended Applications: « Digital Base 
Band * CPA and PA Rated Current: The Maximum allowable current is a D.C. current which causes a 30% inductance 
reduction from its nominal value or coil temperature to rise 45°C, whichever is smaller (Reference ambient temperature 


1.25 1.25 


Dimensions in mm 


Y 0.80 
A 


1.20 


Dimensions in mm 


Height 


1.65 +0.15 


1.35 +0.15 


20°C) 
Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (Including self-temperature rise) 
Inductance RDC 
(100kHz) (@20°C) Rated Cut Tape 
Nominal Tol. Nominal| Tol. Current Digi-Key Price Each Panasonic 
(uH) % (0) % (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
ELL4LM Series 
6.2 +30 0.14 +20 800 PCD1665CT-ND 1.40 1.16 1 ELL-4LM6R2N 
18.0 +30 0.32 +20 460 PCD1670CT-ND 1.40 1.16 91 ELL-4LM180M 
27.0 +30 0.42 +20 370 PCD1672CT-ND@ 1.40 116 1 ELL-4LM270M 
ELL4GM Series — RoHS Compliant 
3.6 +30 0.10 +20 950 PCD2062CT-ND 96 79 62 ELL-4GM3R6N 
5.6 +30 0.13 +20 750 PCD2064CT-ND 96 79 62 ELL-4GMS5R6N 
6.8 +30 0.18 +20 640 PCD2065CT-ND 96 79 62 ELL-4GM6R8N 
15.0 +20 0.29 +20 410 PCD2179CT-ND 96 79 62 ELL-4GM150M 
18.0 +20 0.49 +20 400 PCD2068CT-ND 96 79 62 ELL-4GM180M 
27.0 +20 0.64 +20 330 PCD2070CT-ND 96 79 62 ELL-4GM270M 
33.0 +20 0.70 +20 300 PCD2071CT-ND 96 79 62 ELL-4GM330M 
47.0 +20 1.05 +20 260 PCD2180CT-ND 96 79 62 ELL-4GM470M 
@ RoHS Compliant 
ELL-VEG, ELL-VFG-C and Inductance (100kHz) RDC (@20°C) Rated Cut Tape Tape & Reel 
ELL-VGG Types Nominal Tol. | Nominal) Tol. | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
(uH) % (mo) % (mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 | Part No. 
Features: ELL-VEG Type 
* Magnetically shielded structure 1.0 +30 61 +20 1900 ]PCD2275CT-ND 53 Ad 31 |PCD2275TR-ND 186.00/M ]ELL-VEGIRON 
+ Low DC resistance and large current capability 15 +30 74 +20 1200 | PCD2276CT-ND 53 a4 31 | PCD2276TR-ND 186.00/M | ELL-VEG1RSN 
* Shock Resistance 22 +30 110 +20 1100 | PCD2277CT-ND 53 A4 31 |PCD2277TR-ND 186.00/M_ | ELL-VEG2R2N 
Recommended Applications: 33 +30 210 +20 1000 | PCD2278CT-ND 53 Ad 31 | PCD2278TR-ND 186.00/M | ELL-VEG3R3N 
© DC-DC converter circuitry for computer peripherals and 47 +30 240 +20 750 _|PCD2279CT-ND 53 Ad 31 | PCD2279TR-ND 186.00/M_| ELL-VEG4R7N 
cellular phones 68 +30 350 +20 580 | PCD2280CT-ND 53 a4 31 | PCD2280TR-ND 186.00/M |ELL-VEG6R8N 
© Chopper circuit decoupling chokes for DC-DC converter 10.0 +20 480 +20 520 PCD2281CT-ND 53 A4 31 PCD2281TR-ND 186.00/M | ELL-VEG100M 
circuitry 15.0 +20 710 +20 430 | PCD2282CT-ND 53 A4 31 | PCD2282TR-ND 186.00/M | ELL-VEG150M 
22.0 +20 1200 +20 330 | PCD2283CT-ND 53 Ad 31 | PCD2283TR-ND 186.00/M | ELL-VEG220M 
Dimensions in mm ELL-VFG-C Type 
1.0 +30 50 +20 1500 PCD2287CT-ND 58 48 34) PCD2287TR-ND 203.00/M ]ELL-VFG1RONC 
15 +30 61 +20 1300 | PCD2288CT-ND 58 48 34 | PCD2288TR-ND 203.00/M | ELL-VFG1R5NC 
22 +30 87 +20 1100 | PCD2289CT-ND 58 A8 34 | PCD2289TR-ND 203.00/M | ELL-VFG2R2NC 
33 +30 110 +20 980 | PCD2290CT-ND 58 A8 34 | PCD2290TR-ND 203.00/M_ | ELL-VFG3R3NC 
47 +30 150 +20 740 _|PCD2291CT-ND 58 48 34 | PCD2291TR-ND 203.00/M_| ELL-VFG4R7NC 
68 +30 230 +20 600 | PCD2292CT-ND 58 48 34 | PCD2292TR-ND 203.00/M | ELL-VFG6R8NC 
10.0 +20 380 +20 550 | PCD2293CT-ND 58 48 34 | PCD2293TR-ND 203.00/M | ELL-VFG100MC 
15.0 +20 540 +20 500 | PCD2294CT-ND 58 A8 34 | PCD2294TR-ND 203.00/M | ELL-VFG150MC 
22.0 +20 710 +20 350 | PCD2295CT-ND 58 A8 34 | PCD2295TR-ND 203.00/M | ELL-VFG220MC 
33.0 +20 1160 +20 280 | PCD2296CT-ND 58 48 34 |PCD2296TR-ND 203.00/M_| ELL-VFG330MC 
ELL-VGG Type 
1.0 +30 52 +20 2200 | PCD2297CT-ND 51 4B 30 |PCD2297TR-ND 181.00/M ]ELL-VGG1RON 
16 +30 73 +20 1800 | PCD2298CT-ND 51 43 30 | PCD2298TR-ND 181.00/M | ELL-VGG1R6N 
22 +30 92 +20 1600 | PCD2299CT-ND 51 43 30 | PCD2299TR-ND 181.00/M | ELL-VGG2R2N 
33 +30 130 +20 1350 | PCD2300CT-ND 51 43 30 | PCD2300TR-ND 181.00/M | ELL-VGG3R3N 
3.9 +30 150 +20 1300 _|PCD2301CT-ND 51 43 30 |PCD2301TR-ND 181.00/M_ | ELL-VGG3R9N 
47 +30 170 +20 1200 | PCD2302CT-ND 51 4B 30 |PCD2302TR-ND 181.00/M |ELL-VGG4R7N 
68 +30 230 +20 1000 | PCD2303CT-ND 51 43 30 | PCD2303TR-ND 181.00/M | ELL-VGG6R8N 
10.0 +20 280 +20 800 | PCD2304CT-ND 51 43 30 | PCD2304TR-ND 181.00/M |ELL-VGG100M 
12.0 +20 480 +20 690 | PCD2305CT-ND 51 43 30 | PCD2305TR-ND 181.00/M |ELL-VGG120M 
Type 15.0 +20 640 +20 600 | PCD2306CT-ND 51 43 30 | PCD2306TR-ND 181.00/M_|ELL-VGG150M 
ELL-VEG 22.0 +20 800 +20 500 | PCD2307CT-ND 51 43 30 |PCD2307TR-ND 181.00/M ELL-VGG220M 
ELL-VFG-C 33.0 +20 1330 +20 450 | PCD2308CT-ND 51 43 .30 | PCD2308TR-ND 181.00/M | ELL-VGG330M 
aes) 47.0 220 | 2100 | +20 350 | PCD2309CT-ND 51 43 30 |PCD2309TR-ND 181.00/M | ELL-VGG470M 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1527 


Panasonic SMD Choke Coils (cont) 


ELLATV Type Inductance (100kHz) RDC (@20°C) roe Cut Tape Tape & Reel 
Features: Nominal Tol. Nominal Tol. Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing —_/ Panasonic 
(wH) % (mQ) % (mA) Part No. i 10 100 | Part No. 500 Part No. 
= Magnenelshicded suuoure 15 +30 53 420 6700 |PCD1741CT-ND@ 247 179 141 [PCD1741TR-ND@ 382.50 [ELL-ATVIRSN 
+ Low DC resistance and capable of 2.2 +30 6.3 +20 6200 | PCD1742CT-ND® 217 1.79 1.41 |PCD1742TR-ND® 382.50 / ELL-ATV2R2N 
corresponding high current 3.3 +30 8.8 +20 5350 | PCD1743CT-ND® 217 1.79 1.41 |PCD1743TR-ND® 382.50 / ELL-ATV3R3N 
¢ Available on tape and reel for automatic 43 +30 10 +20 5000 PCD1744CT-ND@ 217 1.79 1.41 PCD1744TR-ND® 382.50 ELL-ATV4R3N 
insertion 5.1 +30 14 +20 4350 | PCD1745CT-ND@ 2.17 1.79 1.41 |PCD1745TR-ND® 382.50 | ELL-ATVSRIN 
* Rated Current: This indicates the value of 6.8 +30 16 +20 4000 | PCD1746CT-ND@ 2.17 1.79 1.41 |PCD1746TR-ND® 382.50 | ELL-ATV6R8N 
current when the inductance is 70% more 8.2 +30 18 +20 3700 PCD1747CT-ND@ 217 1.79 1.41 |PCD1747TR-ND® 382.50 ELL-ATV8R2N 
than nominal value and temperature rising A 10.0 +20 23 +20 3300 | PCD1748CT-ND® 217 1.79 1.41 |PCD1748TR-ND® 382.50 | ELL-ATV100M 
t=45°C lower at D.C. superposition. (at 20°C) 12.0 +20 25 +20 2900 | PCD1749CT-ND® 217 1.79 1.41 |PCD1749TR-ND® 382.50 | ELL-ATV120M 
Recommended Applications: 15.0 +20 32 +20 2800 | PCD1750CT-ND® 2.17 1.79 1.41 |PCD1750TR-ND 382.50 | ELL-ATV150M 
* DC/DC converter circuit for computer 18.0 +20 38 +20 2500 | PCD1751CT-ND® 217 1.79 1.41 |PCD1751TR-ND® 382.50 | ELL-ATV180M 
peripheral, LCD 22.0 +20 45 +20 2200 | PCD1752CT-ND® 217 1.79 1.41 |PCD1752TR-ND® 382.50 | ELL-ATV220M 
* Choke coils for chopper circuit decoupling 27.0 +20 56 +20 2000 | PCD1753CT-ND® 217 1.79 1.41 |PCD1753TR-ND® 382.50 | ELL-ATV270M 
choked in DC/DC Converter Circuit 33.0 +20 62 +20 1800 | PCD1754CT-ND® 217 1.79 1.41 |PCD1754TR-ND® 382.50 | ELL-ATV330M 
39.0 +20 74 +20 1600 | PCD1755CT-ND® 217 1.79 1.41 |PCD1755TR-ND® 382.50 | ELL-ATV390M 
Dimensions in mm 47.0 +20 94 +20 1550 | PCD1756CT-ND® 217 1.79 1.41 |PCD1756TR-ND® 382.50 | ELL-ATV470M 
56.0 +20 100 +20 1350 | PCD1757CT-ND® 217 1.79 1.41 |PCD1757TR-ND® 382.50 | ELL-ATV560M 
68.0 +20 130 +20 1200 | PCD1758CT-ND® 217 1.79 1.41 |PCD1758TR-ND 382.50 | ELL-ATV680M 
82.0 +20 150 +20 1100 | PCD1759CT-ND® 217 1.79 1.41 |PCD1759TR-ND® 382.50 | ELL-ATV820M 
100.0 +20 180 +20 1000 | PCD1760CT-ND® 217 1.79 1.41 _|PCD1760TR-ND® 382.50 | ELL-ATV101M 
120.0 +20 190 +20 840 PCD1761CT-ND® 217 1.79 1.41 |PCD1761TR-ND® 382.50 / ELL-ATV121M 
150.0 +20 250 +20 780 PCD1762CT-ND® 217 1.79 1.41 |PCD1762TR-ND® 382.50 | ELL-ATV151M 
180.0 +20 320 +20 750 PCD1763CT-ND 217 1.79 1.41 |PCD1763TR-ND 382.50 | ELL-ATV181M 
220.0 +20 360 +20 700 PCD1764CT-ND@ 217 1.79 1.41 |PCD1764TR-ND® 382.50 | ELL-ATV221M 
270.0 +20 460 +20 600 PCD1765CT-ND 217 1.79 1.41 | PCD1765TR-ND 382.50 | ELL-ATV271M 
330.0 +20 550 +20 550 PCD1766CT-ND® 217 1.79 1.41 |PCD1766TR-ND® 382.50 | ELL-ATV331M 
390.0 +20 690 +20 520 PCD1767CT-ND 217 1.79 1.41 |PCD1767TR-ND 382.50 | ELL-ATV391M 
470.0 +20 780 +20 470 PCD1768CT-ND@ 217 1.79 1.41 |PCD1768TR-ND® 382.50 | ELL-ATV471M 
560.0 +20 820 +20 390 PCD1769CT-ND 2.17 1.79 1.41 |PCD1769TR-ND 382.50 | ELL-ATV561M 
680.0 +20 1150 +20 370 PCD1770CT-ND® 2.17 1.79 1.41 |PCD1770TR-ND® 382.50 | ELL-ATV681M 
820.0 +20 1270 +20 340 PCD1771CT-ND 217 1.79 1.41 |PCD1771TR-ND 382.50 | ELL-ATV821M 
1000.0 +20 1750 +20 320 PCD1772CT-ND@ 217 1.79 1.41 |PCD1772TR-ND® 382.50 | ELL-ATV102M 
@ RoHS Compliant 
ELL-5PS Type Features: * Magnetically shielded structure * Low DC resistance and large current capabilities Recommended Applications: * DC-DC converter circuitry for 


computer peripherals and cellular phones * Chopper circuit decoupling chokes for DC-DC converter circuitry 


Inductance (100kHz) RDC1@20°C) Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Tol. Nominal | Tol. Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(pH) % (mo) % (mA max.) | Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
1.2 +30 22 +20 2500 PCD2228CT-ND WG 64 45 PCD2228TR-ND 273.00/M | ELL-5PS1R2N 
1.5 +30 28 +20 2400 PCD2229CT-ND ae 64 A5 PCD2229TR-ND 273.00/M | ELL-5PS1R5N 
2.2 +30 34 +20 2100 PCD2230CT-ND 17 64 AS PCD2230TR-ND 273.00/M | ELL-5PS2R2N 
27 +30 40 +20 2000 PCD2231CT-ND 77 64 A5 PCD2231TR-ND 273.00/M | ELL-5PS2R7N 
3.3 +30 46 +20 1900 PCD2232CT-ND J7 64 A5 PCD2232TR-ND 273.00/M | ELL-5PS3R3N 
47 +30 61 +20 1500 PCD2233CT-ND 77 64 A5 PCD2233TR-ND 273.00/M | ELL-5PS4R7N 
10.0 +20 120 +20 1000 PCD2234CT-ND Pid 64 AS PCD2234TR-ND 273.00/M | ELL-5PS100M 
15.0 +20 170 +20 790 PCD2235CT-ND Th 64 45 PCD2235TR-ND 273.00/M | ELL-5PS150M 
22.0 +20 290 +20 650 PCD2236CT-ND Th 64 45 PCD2236TR-ND 273.00/M | ELL-5PS220M 
33.0 +20 470 +20 490 PCD2237CT-ND Th 64 A5 PCD2237TR-ND 273.00/M | ELL-5PS330M 
47.0 +20 620 +20 450 PCD2238CT-ND Pid 64 A5 PCD2238TR-ND 273.00/M | ELL-5PS470M 
56.0 +20 680 +20 430 PCD2239CT-ND 77 64 A5 PCD2239TR-ND 273.00/M | ELL-5PS560M 
68.0 +20 750 +20 380 PCD2240CT-ND 77 64 A5 PCD2240TR-ND 273.00/M | ELL-5PS680M 
82.0 +20 1160 +20 340 PCD2241CT-ND 77 64 A5 PCD2241TR-ND 273.00/M | ELL-5PS820M 
100.0 20 1320 20 300 PCD2242CT-ND 77 64 A5 PCD2242TR-ND 273.00/M | ELL-5PS101M 
ELL5GM and ELL5PM Types 
Features: 
* Magnetic shielded structure Inductance (100kHz) | pc (@20°C) Rated Cut Tape Tape & Reel 
* Low DC resistance and large current capability Nominal Tol. Tol. + 20% Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
* Shock resistant structure (HH) % (mQ) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
Recommended Applications: ELLS5GM Seri 
© DC/DC converter circuitry for computer peripherals and cellular pide 
hand sets 5.6 +30 100 1000 PCD2076CT-ND 99 82 64 PCD2076TR-ND 349.00/M | ELL-5SGMS5R6N 
© Chopper circuit decoupling chokes in DC/DC converter circuitry 7 is _ 4 
Rated Current: This indicates the value of current when the 82 +50 a _ [ERED - - a asaitiah 
inductance is 70% of nominal value or when the case temperature 15.0 +20 250 650 PCD2081CT-ND 99 82 64 — — |ELL-5GM150M 
has risen 45°C (at 20°C) 
Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (Including self-temperature 27.0 #20 430 450 PCD2084CT-ND 99 82 64 ir — /ELL-SGM270M 
rise) 33.0 +20 490 400 PCD2085CT-ND 99 82 64 — — |ELL-5GM330M 
Dimensionein him 47.0 +20 930 390 | PCD2181CT-ND 99 82 64 | PCD2181TR-ND 349.00/M_ | ELL-5GM470M 
«1.75 ELL5PM Series 
3.9 +30 47 1600 PCD2090CT-ND 1.08 90 7 _ — |ELL-5PM3R9N 
68 +30 74 1200 | PCD2093CT-ND 1.08 90 n — |ELL-SPM6R8N 
8.2 +30 81 1050 PCD2094CT-ND 1.08 90 Pra = — |ELL-5PM8R2N 
12.0 +20 120 850 PCD2096CT-ND 1.08 90 7 PCD2096TR-ND 383.00/M |ELL-5PM120M 
22.0 +20 210 680 PCD2099CT-ND 1.08 90 wal - — |ELL-5PM220M 
33.0 +20 270 530 PCD2101CT-ND 1.08 90 wal - — |ELL-5PM330M 
56.0 +20 610 400 PCD2104CT-ND 1.08 90 wal _ — |ELL-5PMS60M 
82.0 +20 780 320 | PCD2106CT-ND 1.08 90 71 |PCD2106TR-ND 383.00/M_ELL-5PM820M 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic SMD Choke Coils (cont, 


ELLCTV Type Inductance (100kHz) | anc (@20°c) | Rated Cut Tape Tape & Reel 
Features: Nominal Tol. Tol. + 20% | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
* Magnetic shielded structure (uH) % (mo) (mA) _| Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
. low DC resistance and large current capability 1.2 +30 4.6 6500 PCD2144CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2144TR-ND 396.00 ELL-CTV1R2N 
Recommended Applications: 2.0 +30 5.6 6300 |PCD2145CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2145TR-ND 396.00 | ELL-CTV2RON 
*DC/DC converter circuitry for computer 27 +30 7.0 5700 |PCD2146CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2146TR-ND 396.00 | ELL-CTV2R7N 
peripherals and cellularhand sets 3.9 +30 8.5 5600 |PCD2147CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2147TR-ND 396.00 |ELL-CTV3R9N 
* Chopper circuit decoupling chokes: in DC/DC 47 +30 9.9 5200 | PCD2148CT-ND 2.24 1.85 1.46 _|PCD2148TR-ND 396.00 | ELL-CTV4R7N 
Converter CnCURY:. a, 5.6 £30 1 4900 |PCD2149CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2149TR-ND 396.00 | ELL-CTV5R6N 
Rated Current: This indicates the value of 68 +30 14 4500 |PCD2150CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2150TR-ND 396.00 | ELL-CTV6R8N 
current when the inductance is 70% of nominal ; 7 7 : 
value or when the case temperature has risen 8.2 +30 15 4400 |PCD2151CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2151TR-ND 396.00 | ELL-CTV8R2N 
45°C (at 20°C) 10.0 +20 17 3900 | PCD2152CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2152TR-ND 396.00 | ELL-CTV100M 
Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 12.0 +20 22 3700 _ | PCD2153CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2153TR-ND 396.00 | ELL-CTV120M 
(Including self-temperature rise) 15.0 +20 25 3100 |PCD2154CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2154TR-ND 396.00 | ELL-CTV150M 
18.0 +20 30 3000 | PCD2155CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2155TR-ND 396.00 |ELL-CTV180M 
Dimansione lain 22.0 +20 37 2700 |PCD2156CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2156TR-ND 396.00 | ELL-CTV220M 
27.0 +20 43 2300 |PCD2157CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2157TR-ND 396.00 | ELL-CTV270M 
33.0 +20 50 2200 _|PCD2158CT-ND 2.24 1.85 1.46 _|PCD2158TR-ND 396.00 _| ELL-CTV330M 
39.0 +20 61 2100 |PCD2159CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2159TR-ND 396.00 | ELL-CTV390M 
47.0 +20 69 1900 |PCD2160CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2160TR-ND 396.00 | ELL-CTV470M 
56.0 +20 87 1600 |PCD2161CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2161TR-ND 396.00 | ELL-CTV560M 
68.0 +20 100 1500 |PCD2162CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2162TR-ND 396.00 | ELL-CTV680M 
82.0 +20 120 1400 _|PCD2163CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2163TR-ND 396.00 | ELL-CTv820M 
100.0 +20 150 1200 |PCD2164CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2164TR-ND 396.00 |ELL-CTV101M 
120.0 +20 190 1100 |PCD2165CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2165TR-ND 396.00 |ELL-CTV121M 
150.0 +20 220 1000 |PCD2166CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2166TR-ND 396.00 |ELL-CTV151M 
180.0 +20 270 930 |PCD2167CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2167TR-ND 396.00 |ELL-CTV181M 
220.0 +20 310 840 | PCD2168CT-ND 2.24 1.85 1.46 _|PCD2168TR-ND 396.00 | ELL-CTV221M 
270.0 +20 400 810 |PCD2169CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2169TR-ND 396.00 |ELL-CTV271M 
330.0 +20 500 660 |PCD2170CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2170TR-ND 396.00 | ELL-CTV331M 
390.0 +20 560 630 | PCD2171CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2171TR-ND 396.00 | ELL-CTV391M 
470.0 +20 690 580 |PCD2172CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2172TR-ND 396.00 | ELL-CTV471M 
560.0 +20 810 540 | PCD2173CT-ND 2.24 1.85 1.46 _|PCD2173TR-ND 396.00 | ELL-CTV561M 
680.0 +20 1010 470 |PCD2174CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2174TR-ND 396.00 |ELL-CTV681M 
820.0 +20 1140 440 | PCD2175CT-ND 2.24 1.85 1.46 |PCD2175TR-ND 396.00 | ELL-CTV821M 
1000.0 +20 1500 410 | PCD2176CT-ND 2.24 1.85 1.46 _|PCD2176TR-ND 396.00 | ELL-CTV102M 
SMD Power Choke Coils ETQP4L Type Dimensions in mm 
Features: a 
* Small size, space-saving (11.5 x 10 x 4 mm) ¢* Capable of corresponding high HP1 
current (15A ~ 21A) * Low loss (DCR :0.7 ~ 1.6mQ) * Capable of corresponding high [ 
frequency (to 1MHz) * Surface mount and lead-free type A P2i 
Recommended Applications: \ 
*DC/DC converter for driving CPU at high speed such as server and router « Electric 2.5 


power supply for CPU peripherals of Notebook PC and Desktop PC. 


Inductance (@ 20°C) (Tol. = +20%) F 
Li es exter aay te Cut Tape Tape & Reel 
Measurement Measurement RDC i Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) Current (uH) Current (mQ) Max. i] 10 100 Part No. 500 Part No. 
56 +20% 15A 0.53 21A 1.6 PCD1638CT-ND 3.56 3.06 2.04 PCD1638TR-ND 687.49 ETQ-P4LR56WFC 
36 +20% 17A 0.34 24A 11 PCD1637CT-ND 3.56 3.06 2.04 PCD1637TR-ND 687.49 ETQ-P4LR36WFC 
-19 +20% 21A 0.176 30A 0.7 PCD1636CT-ND 3.56 3.06 2.04 PCD1636TR-ND 687.49 ETQ-P4LR19WFC 


* Reference Only 


ETQP5L Type 


Features: 

* Small size, space-saving (11.5 x 10 x 4 mm) k- 14.5 —| 
* Capable of corresponding high current (21A ~ 28A) 

* Low loss (DCR: 0.7 ~ 1.6mQ) t 

* Capable of corresponding high frequency (to 1MHz) 

* Low buzz noise due to gap-less structure 12.5 


Recommended Applications: | 


* DC/DC converter for driving CPU at high speed such as server and router 
* Desktop PC power supply modules 


Dimensions in mm 


Inductance (@ 20°C) (Tol. = +20%) DC Resistance 
ui L2* (@ 20°C) Cut Tape Tape & Reel 
Measurement Measurement DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) Current (uH) Current (mQ) Max. Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
0.50 +20% 30A 0.46 42A 0.847% PCD2021CT-ND 3.43 2.94 1.96 PCD2021TR-ND 661.50 ETQ-P5LR50XFA 
0.60 +20% 30A 0.54 42A 1.145% PCD2022CT-ND 3.43 2.94 1.96 PCD2022TR-ND 661.50 ETQ-P5LR60XFA 


* Reference Only 


NEW! SMD Power Choke Coils ETQP5M Type [ions Dimensions in mm 


Features: ) 


* High heat resistance 

¢ Excellent DC bias characteristics 

* Low buzz noise 

* High reliability at high temperatures 
* High efficiency 


Recommended Applications: 


* Noise filter for various drive circuitry requiring high temperature operation and large 
peak current handling capability 
* DC/DC converter 


Date’‘Code Po 


Inductance (100KHz) 

m0) Ets DC Resistance Cut Tape Tape & Reel 

Tolerance Measurement | Rated | Center | Tolerance | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) (%) (uH) Current Current (mo) (%) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
2.5 +20 2.40 6.0 6.0 5.3 +10 PCD2317CT-ND 5.41 4.64 3.10 PCD2317TR-ND 2087.00 ETQ-P5M2R5YFC 
2.4 +20 2.40 4.5 4.5 7.6 +10 PCD2318CT-ND 4.64 3.98 2.65 PCD2318TR-ND 1789.00 ETQ-P5M2R5YFK 
47.0 +20 45.3 1.0 1.0 156 +10 PCD2319CT-ND 4.12 3.53 2.36 PCD2319TR-ND 1588.00 ETQ-P5M470YFM 
22.7 +20 21.5 1.6 1.6 63 +10 PCD2320CT-ND 4.64 3.98 2.65 PCD2320TR-ND. 1789.00 ETQ-P5M220YFK 


* Reference Only 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic SWMMD Power Choke Coils 


* * —— 
PCC-N6 Type — Thin, Compact and High Power ae 
Features: a ! 125 BE 
; ‘ ; ») 5.7 : 6.0 
* High power type Thin type (5.7mm height) * Low leakage flux SA =a PI 7: 
Recommended Applications: We * Polarity Marking 
© DC/DC converter for driving PC at high speed * Thin type on-board power supply module for exchanger Bottom View Top View 
(10 ~ 40w) 
Fi Heat Rating pc 
Inductance Saturation Current Current Resistance Tape and 
Initial Flat Point @2c | @100C AT=40°C @20°C te Tonee Reel 
@ 25°C (100 KHz) | @ 25°C (100 KHz) Isat I sat 10 (A) DCR Digi-Key ce ae Digi-Key Pricing —_| Panasonic 
Series LO (uH) L1 (yH) (A) Min. (A) Min. Ref. Only (mQ) Max. | Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
2.3 +30% 1.2 30% 14.3 11.7 14.2 2.24 PCD1307CT-ND 3.35 2.88 1.92 |PCD1307TR-ND 646.50 ETQ-P6F1R2HFA 
3.5 +30% 2.0 +30% 10.7 8.7 12.5 3.30 PCD1308CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1308TR-ND 646.50 ETQ-P6F2ROHFA 
4.8 +25% 3.2 425% 8.6 7A 10.8 4.92 PCD1309CT-ND 3.35 2.88 1.92 |PCD1309TR-ND 646.50 ETQ-P6F3R2HFA 
HL 6.6 425% 4.6 +25% 7.3 6.0 9.3 6.48 PCD1310CT-ND 3.35 2.88 1.92 )PCD1310TR-ND 646.50 ETQ-P6F4R6HFA 
8.3 425% 6.4 +25% 6.2 5.2 79 8.64 PCD1311CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1311TR-ND 646.50 ETQ-P6FER4HFA 
10.4 +25% 8.2 425% 5.6 47 7.2 10.9 PCD1312CT-ND 3.35 2.88 1.92 |PCD1312TR-ND 646.50 ETQ-P6F8R2HFA 
12.5 +25% 10.2 +25% 47 4.0 6.5 13.3 PCD1313CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1313TR-ND 646.50 ETQ-P6F102HFA 
1.9 +30% 1.0 30% 19.4 15.4 14.2 2.24 PCD1314CT-ND 3.35 2.88 1.92  |PCD1314TR-ND 646.50 ETQ-P6F1ROSFA 
sp 2.8 +30% 1.6 +30% 14.9 12.2 12.5 3.30 PCD1315CT-ND 3.35 2.88 1.92  )PCD1315TR-ND 646.50 ETQ-P6F1R6SFA 
3.6 +30% 2.5 +30% 11.3 9.3 10.8 4.92 PCD1316CT-ND 3.35 2.88 1.92 )PCD1316TR-ND 646.50 ETQ-P6F2R5SFA 
4.9 +30% 3.5 +30% 9.5 8.0 9.3 6.48 PCD1392CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1392TR-ND 646.50 ETQ-P6F3R5SFA 
1.8 30% 0.8 +30% 25.2 20.0 14.2 2.24 PCD1317CT-ND 3.35 2.88 1.92 )PCD1317TR-ND 646.50 ETQ-P6FOR8LFA 
2.5 +30% 1.3 30% 18.6 15.8 12.5 3.30 PCD1318CT-ND 3.35 2.88 1.92 )PCD1318TR-ND 646.50 ETQ-P6F1R3LFA 
LB 3.1 430% 2.0 +30% 15.1 12.1 10.8 4.92 PCD1319CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1319TR-ND 646.50 ETQ-P6F2ROLFA 
4.1 +30% 2.9 +30% 12.0 10.0 9.3 6.48 PCD1320CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1320TR-ND 646.50 ETQ-P6F2R9LFA 
5.0 +20% 4.1 +20% 10.8 8.7 79 8.64 PCD1321CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1321TR-ND 646.50 ETQ-P6F4R1LFA 
N6B Type — High Rated Current, Low Profile and Low Loss 
Applications: ; ; Inductance (@ 20°C) (Tolerance =+20%) | pc Resistance pen 
© DC/DC converter for cpu in PC or video game machine | 12 @ 20°C Cut Tape Reel 
+ Thin type on-board power supply for switchboards Measuring Measuring DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
(wH) Current (uH) Current (mQ) Max. | Part No. a 10 100 | Part No. 500 Part No. 
= 12.5 Marking ~ 6.0 0.58 19A 0.54 27A 1.44 PCD1393CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1393TR-ND 646.50 | ETQ-P6FOR6BFA 
f 1.06 16A 0.99 22A 2.24 PCD1394CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1394TR-ND 646.50 | ETQ-P6FIRIBFA 
60 1.71 14A 1.50 20A 3.30 PCD1395CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1395TR-ND 646.50 | ETQ-P6F1R8BFA 
12.5 i 1 1.3 2.45 12A 217 17A 4.92 PCD1396CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1396TR-ND 646.50 | ETQ-P6F2R5BFA 
| >| min. 3.32 10A 2.96 14A 6.48 PCD1639CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1639TR-ND 646.50 | ETQ-P6F3R4BFA 


PCC-NX1/NX2 Type — Small and Ultra Thin, High Current and Low Loss ETQ-PIH ETQ-P2H ETQ-P3H 


Features: * High Power: 1 sat (<29A) * High Inductance: 0.7 ~ 2.5 pH *Low 3.9mm; ETQ-P2H: 4.9mm; ETQ-P1H: 6.0mm 
Resistance: .89 ~ 5.0mQ * Small Mount Area: 13.0 ~ 12.9 * Height: ETQ-P3H: Applications: * PC High speed of CPU: Notebook PC 


Inductance (@ 20°C. i 
% ( i DC Resist. Cut Tape Tape and 
@ 20°C Price Each Reel 
Meas. Meas. DCR Digi-Key Digi-Key Pricing | Panasonic 6.0 (ETQ-P1H Seri 
Series (pH) Current | (WH) | Current | (mQ) Max. | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 Part No. 49 ae sat 
ETO-PIH 0.60 +25% | 26A 0.45 36A 0.90 PCD1634CT-ND ] 4.34 3.72 2.48 |PCD1634TR-ND | 837.00 |ETQ-P1HOR6BFA 3.9 (ETQ-P3H Series) 
1.00 +20% | 19A 0.80 27A 1.56 PCD1635CT-ND | 4.34 3.72 2.48 |PCD1635TR-ND | 837.00 |ETQ-P1H1ROBFA 
0.33 +20% | 23A 0.30 32A 0.89 PCD1566CT-ND | 3.96 3.40 2.27 |PCD1566TR-ND | 764.10 |ETQ-P2HOR3BFK 
0.69 +20% | 21A 0.59 29A 1.30 PCD1567CT-ND | 3.96 3.40 2.27 |PCD1567TR-ND | 764.00 |ETQ-P2HOR7BFA 
ETQ-P2H | 1.22+20% | 16A 1.04 22A 2.27 PCD1568CT-ND | 3.96 3.40 2.27 |PCD1568TR-ND | 764.10 |ETQ-P2H1R2BFA ane 
1.83 +20% | 14A 1.49 20A 3.48 PCD1569CT-ND | 3.96 3.40 2.27 |PCDI569TR-ND | 764.10 |ETQ-P2H1R8BFA 
2.61 +20% | _12A 2.12 17A 4.98 PCD1570CT-ND | 3.96 3.40 2.27 |PCD1570TR-ND 764.10 _|ETQ-P2H2R6BFA 
0.36 +20% | 23A 0.32 32A 1.04 PCD1640CT-ND | 3.96 3.40 2.27 |PCD1640TR-ND 764.10 | ETQ-P3HOR4BFA Polarity 
ETQ-P3H | 0.80+20% | 16A 0.71 22A 2.33 PCD1571CT-ND | 3.96 3.40 2.27 |PCD1571TR-ND 764.10 )ETQ-P3HOR8BFA 
1.43 20% | 12A 1.25 17A 4.52 PCD1572CT-ND | 3.96 3.40 2.27 |PCD1572TR-ND 764.10 | ETQ-P3H1R4BFA 
* Reference only ee 
PCC-S1 Type — High Inductance and High Current 
Features: * High inductance * High current Recommended Applications: * DC/DC converter * Computer network ¢ Telcom base station 
Inductance Saturation Current Heat Rating DC 
Initial At Flat Point Current Resistance Gat tave Tape and 
@ 25°C @25°C @25C | @ 100°C AT=40°C @20°C Pri w h Reel 
7. (100KHz) (100KHz) Isat Isat 10 (A) DCR _| Digi-Key Wt Digi-Key Pricing | Panasonic 
aw Series LO (yH) L1 (uH) (A) Min. | (A) Min. Ref. Only (mQ) Max. | Part No. i 10 100 | Part No. 250 Part No. 
2.9 +30% 1.2 +30% 21.4 18.0 22.6 1.00 PCD1331CT-ND 12.14 810 6.72 |PCD1331TR-ND 1365.25 | ETQ-PAFIR2HFA 
p2 HL 4.6 +30% 2.7 430% 15.5 12.5 17.5 1.56 PCD1332CT-ND 12.14 810 6.72 |PCD1332TR-ND 1365.25 | ETQ-PAF2R7HFA 
6.8 +30% 4.8 +30% 10.6 9.0 14.4 2.29 PCD1333CT-ND 12.14 810 6.72 |PCD1333TR-ND 1365.25 | ETQ-PAF4R8HFA 
9.7 +30% 7.2 +30% 8.6 7.3 12.0 3.31 PCD1334CT-ND 12.14 810 6.72 |PCD1334TR-ND 1365.25 | ETQ-PAF7R2HFA 
P1 o* EX 1.9 +30% 0.7 +30% 50.4 42.3 22.6 1.00 PCD1335CT-ND 12.14 810 6.72 |PCD1335TR-ND 1365.25 | ETQ-PAFOR7EFA 
+ Polarity 2.9 +30% 1.3 +30% 36.7 30.0 17.5 1.56 PCD1336CT-ND 12.14 810 6.72 |PCD1336TR-ND 1365.25 | ETQ-PAF1R3EFA 
Choke Coil for Low Pass Filter i) 
For LPF of multi-channel digital amplifiers, with a small mounting area (small size, low RDC, high power) A—| Cc | 75 
Features: * Low leakage flux * Low loss with low RDC and low core loss » High quality sound, low distortion 1 
Recommended Applications: * Home theater digital amplifiers, AV-Receivers, Audio/Visual equipment * DC/DC B 
Induct- Saturation Heat iy + 
Di : ance | Toler- Current Current RDC Price Each 4.5 2 
imensions (mm) wH@ | ance | @100°C AT=40°C Max. —_| Digi-Key nice ac Panasonic + 8.0 7 - 
Series A B C | 10kHZ | (%) (A) (A) @20°C | PartNo. 1 10 100 | Part No. Connection 
Schematic 
15B | 15.0+0.5| 16.0) 14.5] 33.0 | 10 4.0 4.0 15.0mQ |P13501-ND 1.38 1.19 79 | ETQ-A15B330 
17B | 17.0+0.5| 18.0) 15.0} 10.0 | 10 21.0 11.0 17.0mQ_ |P13502-ND 1.73 1.48 99 | ETQ-A17B100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= Pulse’ wWire-wound RF Chip Inductors 0402, 0603, 0805 Digi@Reel’ 


A TECHNITROL COMPANY 


Specifications: Suggested Pad Layout in Inches (mm) 
z : . Series A B Cc 
Wire-wound ceramic core construction 
PE-0402CD 0.018 (0.46) 0.026 (0.66) 0.014 (0.36) 
* Operating Temperature: -40°C ~ 
inst PE-0603CD 0.025 (0.64) 0.050 (1.27) 0.025 (0.64) 
PE-0805CM 0.030 (0.76) 0.070 (1.78) 0.040 (1.02) 
¢ Terminal Plating: Gold (0402), Tin 
or Gold manufacturers’ discretion Dimensions in Inches (mm) Maximum 
(0603, 0805) Series L WwW H 
Note: PE-0402CD 0.047 (1.19) 0.026 (0.66) 0.024 (0.61) 
Inductance information is not stamped PE-0603CD 0.071 (1.80) 0.049 (1.24) 0.049 (1.24) 
on part because of the small size. PE-0805CM 0.090 (2.29) 0.066 (1.68) 0.057 (1.45) 
Inductancet IDC$ Qg QTested | SRFA RDCO | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel __| Pulse 
(nH) + 5% (mA) Max. Min. @ (MHz) | (MHz) Min. | (Q) Max. | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 


0402 Wire-Wound 


1 1360 13 250 6000 0.045 |553-1000-1-ND 49 2.78 18.07. |— _ — _ |PE-0402CD1NOJTG 
3.6 840 20 250 6000 0.066 |553-1002-1-ND 49 2.79 18.90 |553-1002-2-ND 3,000 138.00/M | PE-0402CD3N6JTG 
5.6 760 23 250 5800 0.083 | 553-1004-1-ND 49 2.79 18.90  |553-1004-2-ND 3,000 138.00/M_ | PE-0402CD5N6JTG 
7.5 680 25 250 5800 0.104 |553-1006-1-ND 49 2.79 18.90  |553-1006-2-ND 3,000 138.00/M | PE-0402CD7N5JTG 
23 400 26 250 2720 0.214 |553-1010-1-ND 49 2.78 18.07 |553-1010-2-ND 3,000 138.00/M | PE-0402CD230JTG 
27 400 26 250 2480 0.298 | 553-1011-1-ND 49 2.78 18.07. |— _ — _|PE-0402CD270JTG 
33 350 24 250 2350 0.35 553-1012-1-ND 49 2.79 18.90 |553-1012-2-ND 3,000 138.00/M | PE-0402CD330JTG 


0603 Wire-Wound 


5.1 700 20 250 5700 0.108 |553-1015-1-ND 49 2.78 18.07 |553-1015-2-ND 2,000 131.00/M | PE-0603CD5N1JTT 
6.2 700 25 250 5800 0.11 553-1016-1-ND 49 2.78 18.07 |553-1016-2-ND 2,000 131.00/M | PE-0603CD6N2JTT 
10 700 30 250 4800 0.13 553-1018-1-ND 45 2.56 16.80 |553-1018-2-ND 2,000 128.00/M |PE-0603CD100JTT 
15 700 30 250 4000 0.17 553-1019-1-ND 45 2.56 16.80 |553-1019-2-ND 2,000 128.00/M_ |PE-0603CD150JTT 
22 700 35 250 3000 0.19 553-1021-1-ND A5 2.56 16.80 |553-1021-2-ND 2,000 128.00/M_ | PE-0603CD220JTT 
27 600 35 250 2800 0.22 553-1022-1-ND 45 2.56 16.80 |553-1022-2-ND 2,000 128.00/M | PE-0603CD270JTT 
33 600 35 250 2300 0.22 553-1023-1-ND 45 2.56 16.80 |553-1023-2-ND 2,000 128.00/M_ | PE-0603CD330JTT 
39 600 35 250 2200 0.25 553-1024-1-ND 45 2.56 16.80 |553-1024-2-ND 2,000 128.00/M_ | PE-0603CD390JTT 
47 600 35 200 2000 0.28 553-1025-1-ND 45 2.56 16.80 |553-1025-2-ND 2,000 128.00/M | PE-0603CD470JTT 
68 600 35 200 1700 0.34 553-1027-1-ND 45 2.56 16.80 |553-1027-2-ND 2,000 128.00/M_ | PE-0603CD680JTT 
120 300 32 150 1300 0.65 553-1029-1-ND 42 2.40 15.59  |553-1029-2-ND 2,000 113.00/M_ |PE-0603CDR12JTT 
220 200 25 100 900 1.9 553-1030-1-ND 45 2.56 16.80 |553-1030-2-ND 2,000 128.00/M |PE-0603CD221JTT 
330 150 22 100 500 2.3 553-1031-1-ND 45 2.56 16.80 |553-1031-2-ND 2,000 128.00/M_ | PE-0603CD331JTT 
390 130 20 100 350 2.9 553-1032-1-ND 45 2.56 16.80 |553-1032-2-ND 2,000 128.00/M_ | PE-0603CD391JTT 


0805 Wire-Wound 


10 600 60 500 3900 0.10 553-1033-1-ND 46 2.61 16.94 |553-1033-2-ND 2,000 128.00/M_ |PE-0805CM100JTT 
33 500 58 500 1800 0.18 553-1037-1-ND 46 2.61 16.94 |553-1037-2-ND 2,000 128.00/M_ | PE-0805CM330JTT 
47 500 60 500 1650 0.25 553-1039-1-ND 39 2.23 14.46 |— = —_|PE-0805CM470JTT 
68 500 60 500 1350 0.18 553-1041-1-ND 46 2.61 16.94 |553-1041-2-ND 2,000 128.00/M_ | PE-0805CM680JTT 
120 350 45 250 1100 0.56 553-1043-1-ND 46 2.61 16.94 |553-1043-2-ND 2,000 128.00/M_ |PE-0805CM121JTT 
150 350 50 250 900 0.56 553-1044-1-ND 46 2.61 16.94 |553-1044-2-ND 2,000 128.00/M_ |PE-0805CM151JTT 
330 300 40 100 775 1.28 553-1045-1-ND 49 2.78 18.07 |553-1045-2-ND 2,000 128.00/M_ | PE-0805CM331JTT 
560 240 40 100 600 3.1 553-1047-1-ND 46 2.61 16.94 |553-1047-2-ND 2,000 128.00/M_ |PE-0805CM561JTT 
680 240 32 50 550 3.5 553-1048-1-ND 46 2.61 16.94 |553-1048-2-ND 2,000 128.00/M_ |PE-0805CM681JTT 
820 200 23 50 215 2.35 553-1049-1-ND 46 2.61 16.94 |553-1049-2-ND 2,000 128.00/M | PE-0805CM821JTT 


+ Inductance measured using a HP4286A RF Impedance Analyzer. + Based on a 15°C maximum temperature rise. § Q measured using a HP4291A RF Impedance Analyzer with a HP16193A Test Fixture. A SRF 
measured using a HP8753C Network Analyzer.  Rpc measured using a Valhalla Scientific model 4100 ATC Digital Ohmmeter. 


Digi®Reel ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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SMT Power Inductors Inductance! DCR_ | Saturation2| Heating3 Cut Tape ‘ 
@ IPK ADC | Irated4 | Max. Current | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | pulse 
Unshielded (uH) +#20% | (A) | (mo) | @25°C(A)| (A) __|Part No. 110 100 | Qty. | Pricing |Part No. 
3.3 54 18 64 5.4 |553-1058-1-ND 90 52  .38 | 800 | 256.00 |P0751.332NLT 
Dru m Core 47 48 33 54 4.8 |553-1059-1-ND 90 52 .38 | 800 | 256.00 |P0751.472NLT 
P0751/2 Series 6.8 44 44 46 4.4 |553-1060-1-ND 90 52  .38 | 800 | 256.00 |P0751.682NLT 
10 3.8 50 3.8 3.9 |553-1061-1-ND 90 52  .38 | 800 | 256.00 |P0751.103NLT 
Speciticanons: 15 3.0 55 3.0 3.1 |553-1062-1-ND 90 .52  .38 | 800 | 256.00 |P0751.153NLT 
= Operating Temperature: A000 2:180°C 22 26 114 26 2.7  |553-1063-1-ND 90 52  .38 | 800 | 256.00 |P0751.223NLT 
© Footprint: 13.0mm X 9.4mm maximum 
; 33 2.0 120 2.0 2.1 |553-1064-1-ND 90 52  .38 | 800 | 256.00 |P0751.333NLT 
¢ Current Rating: Up to 6.8A 
+ Inductance Range: 1.0uH ~ 1000pH 47 1.6 168 16 1.8 |553-1065-1-ND 90 52  .38 | 800 | 256.00 |P0751.473NLT 
68 1.4 240 14 1.5 |553-1066-1-ND 90 52  .38 | 800 | 256.00 |P0751.683NLT 
100 1.2 380 1.2 1.3. |553-1067-1-ND 92 55  .40 | 800 | 268.80 |P0752.104NLT 
150 1.0 570 1.0 1.0 |553-1068-1-ND 92 55  .40 | 800 | 268.80 |P0752.154NLT 
220 08 840 0.8 0.8 | 553-1069-1-ND 92 55  .40 | 800 | 268.80 |P0752.224NLT 
330 06 | 1020 0.6 0.6 |553-1070-1-ND 92 55  .40 | 800 | 268.80 |P0752.334NLT 
470 05 | 1460 05 0.5 |553-1071-1-ND 92 55  .40 | 800 | 268.80 |P0752.474NLT 
680 04 | 2170 0.4 0.4 |553-1072-1-ND 92 55  .40 | 800 | 268.80 |P0752.684NLT 
1000 03 | 3300 0.3 0.3 |553-1073-1-ND 92 55  .40 | 800 | 268.80 |P0752.105NLT 


Notes: The temperature of the component (ambient plus temperature 
rise) must be within the specified operating temperature range. 

1. Inductance tested at 100kHz, 10 mVawms. 

2. Inductance drop = 10% typical at the Saturation Current. 


3. AT = 15°C rise typical at the Heating Current. 
4. The rated current is the lower of the saturation or heating current. 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SMT Power Inductor 
Shielded Drum Core 


P1167 Series 


Digi@Reel” 


Specifications: 
* Operating Temperature: -40°C ~ 130°C ¢ Footprint: 7.5mm x 7.5mm maximum 
¢ Current Rating: Up to 3.5A * Inductance Range: 1.8uH ~ 750uH 
Inductance @ Rated Inductance | Saturation | Heating Cut Tape Tape & Reel 
Rated Current | Current | DCR (mQ) @oIDC Current Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Pulse 
(WH) Minimum IDC Typical Maximum | (uH)+20% | @ 25°C (A) (A) Part No. 1 10 100 Part No. 900 Part No. 
1.8 3.5 13 16 20" 3.5 3.6 553-1074-1-ND 1.17 75 54 553-1074-2-ND 413.10 P1167.272NLT 
2.3 3.1 15 20 3.6* 3.1 3.4 553-1075-1-ND 1.17 75 54 553-1075-2-ND 413.10 P1167.362NLT 
3.5 2.5 27 33 5.4* 2.7 2.5 553-1077-1-ND 1.17 FY £] 54 553-1077-2-ND 413.10 P1167.542NLT 
41 2.4 30 35 6.3" 25 2.4 553-1078-1-ND 1.17 PY £3) 54 553-1078-2-ND 413.10 P1167.632NLT 
7.5 2.0 42 50 10 21 2.0 553-1079-1-ND AA? PY £2) 54 553-1079-2-ND 413.10 P1167.103NLT 
9.0 1.9 46 57 12! 1.9 1.9 553-1080-1-ND AA? AY £2) 54 553-1080-2-ND 413.10 P1167.123NLT 
11.3 1.7 53 66 15 17 1.8 553-1081-1-ND 1.17 75 54 553-1081-2-ND 413.10 P1167.153NLT 
13.5 1.5 59 73 18 1.5 1.7 553-1082-1-ND 1.17 75 54 553-1082-2-ND 413.10 P1167.183NLT 
16.5 1.4 87 105 22 1.4 1.4 553-1083-1-ND 1.17 75 54 553-1083-2-ND 413.10 P1167.223NLT 
20.3 1.2 100 130 27 1.2 1.3 553-1084-1-ND 1.17 75 54 553-1084-2-ND 413.10 P1167.273NLT 
24.8 a | 139 170 33 11 V1 553-1085-1-ND 1.17 75 54 553-1085-2-ND 413.10 P1167.333NLT 
29.3 1.0 156 200 39 1.0 1.0 553-1086-1-ND 1.34 .78 54 = = P1167.393NLT 
35.3 0.94 173 220 47 0.94 1.0 553-1087-1-ND TAZ 15 54 553-1087-2-ND 413.10 P1167.473NLT 
42.0 0.86 225 270 56 0.86 0.86 553-1088-1-ND 1.17 5 54 553-1088-2-ND 413.10 P1167.563NLT 
51.0 0.78 251 310 68 0.78 0.81 553-1089-1-ND 1.17 75 54 553-1089-2-ND 413.10 P1167.683NLT 
61.5 0.70 282 350 82 0.70 0.77 553-1090-1-ND 1.17 75 54 553-1090-2-ND 413.10 P1167.823NLT 
75.0 0.63 317 390 100 0.63 .072 553-1091-1-ND 1.17 75 54 553-1091-2-ND 413.10 P1167.104NLT 
113 0.52 497 610 150 0.52 0.58 553-1093-1-ND 1.17 75 54 553-1093-2-ND 413.10 P1167.154NLT 
165 0.43 745 930 220 0.43 0.47 553-1095-1-ND 1.17 75 54 553-1095-2-ND 413.10 P1167.224NLT 
248 0.35 1162 1470 330 0.35 0.38 553-1097-1-ND 1.17 5 54 553-1097-2-ND 413.10 P1167.334NLT 
353 0.29 1688 2180 470 0.29 0.31 553-1099-1-ND 1.17 5 54 553-1099-2-ND 413.10 P1167.474NLT 
* Inductance at 0 IDC tolerance on indicated part numbers is +30%; tolerance is +20% on all other parts. 
Toroid Power Inductors — Bare Coil Series 
Specifications: « Current Range: Up to 48A * Frequency Range: Up to 1MHz * Operating Temperature: -40°C ~ 130°C * Electrical Specifications: Measured at 25°C 
Inductance @ Rated DCR Inductance 
Rated Current | Current | Maximum | @ 0IDC Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Pulse 
(uH) Typical IDC (ma) — | (WH) +20% A B Cc D Part No. 1 10 100 | Part No. 
1.05 19.0 2.7 2.24 .604 (15.30) | .323 (8.20) | .556 (14.10) | .250 (6.40) |553-1112-ND 1.54 .87 -57 | PAO489L 
1.81 14.3 5.0 3.50 -610 (15.50) | .325 (8.30) = -300 (7.60) |553-1114-ND 1.72 98 -64 | P1715L 
3.22 20.5 5.5 7.80 .874 (22.20) | .374 (9.50) = -240 (6.10) |553-1115-ND 2.62 1.53 1.05 |PA0431L 
5.00 20.5 75 12.10 -980 (24.90) | .440 (11.20) | .980 (24.90) | .310(7.90) |553-1116-ND 2.11 1.23 -85 |PA0432L 


Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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+= Pulse’ Power Toroid Inductors - for National Simple Switcher™ 


A TECHNITROL COMPANY 


Specifications: * Base Material meets flammability requirements of UL94V-0 * Operating Dimensions — Inches (mm) 
Temperature: -40°C ~ 130°C Package Type A B Cc 
150kHz Inductors are tested and recommended by National Semiconductor for the LM259X | LCI-20 .340 (8.64) -340 (8.64) -270 (6.86) 
series regulators. LCI-30 .435 (11.05) 440 (11.18) .360 (9.14) 
260kHz Inductors are tested and recommended by National Semiconductor for the LM267X_ | LCI-37 .565 (14.35) .570 (14.48) .360 (9.14) 
Series teguistors: Lol-44 600 (15.24) 620 (15.75) 390 (9.91) 
LCI-50 .670 (17.02) .700 (17.78) .390 (9.91) 
HCI-68 .940 (23.87) .940 (23.87) .400 (10.16) 
Dimensions — Inches (mm) 
Package Type A B Cc Lead Space 
Big Foot 4.00 (25.40) 1.22 (30.99) 0.50 (12.70) = 
KM-1.1 0.35 (8.89) 0.58 (14.74) 0.71 (18.17) 0.22 (5.60) 
KM-2.0 0.45 (11.43) 0.65 (21.08) 0.70 (17.78) 0.30 (7.62) 
KM-2.1 0.46 (11.69) 0.67 (17.02) 0.75 (19.05) 0.30 (7.62) 
KM-3.0 0.45 (11.43) 0.83 (21.09) 0.95 (24.13) 0.30 (7.62) 
KM-4.0 0.60 (15.24) 0.95 (24.13) 1.35 (34.29) 0.45 (11.44) 
150kHz Inductors 
Inductance Rated ETop DCR National Price Each 
Package Nominal Current Maximum Nominal Reference Digi-Key Pulse 
Fig. Type (UH) +20% (IDC) (V-pSec)* (9) No. Part No. 1 10 100 Part No. 
LCl-20 178 0.16 16.5 2.8 LM259X-L2 553-1390-ND® 2.47 1.68 1.33 PE-53802SNL 
LCl-20 55 0.3 6.6 1.0 LM259X-L5 553-1270-5-ND 2.44 1.65 1.32 PE-53805S, 
LCl-20 39 0.34 6.6 0.8 LM259X-L6 553-1392-ND® 2.18 1.41 1.12 PE-53806SNL 
LCI-30 374 0.2 75.9 27 LM259X-L8 553-1393-ND® 1.73 1.14 84 PE-53808SNL 
LCI-30 176 0.3 26.4 1.4 LM259X-L10 553-1394-ND® 1.69 1.09 83 PE-53810SNL 
LCI-30 118 0.38 19.8 1.2 LM259X-L11 553-1395-ND® 1.69 1.09 83 PE-53811SNL 
LCI-30 78 0.46 16.5 0.8 LM259X-L12 553-1396-ND® 2.24 1.50 1.19 PE-53812SNL 
LCI-30 39 0.68 9.9 0.3 LM259X-L14 553-1398-ND® 1.97 1.31 1.02 PE-53814SNL 
LCI-30 26 0.84 6.6 0.2 LM259X-L15 553-1399-ND® 1.89 1.22 95 PE-53815SNL 
LCI-30 17 1.02 6.6 0.1 LM259X-L16 553-1400-ND® 2.18 1.41 1.12 PE-53816SNL 
LCI-37 375 0.36 75.9 1.3 LM259X-L17 553-1401-ND® 2.24 1.50 1.19 PE-53817SNL 
LCI-37 252 0.44 49.5 0.9 LM259X-L18 553-1438-ND® 1.94 1.29 1.00 PE-53818SNL 
LCI-37 173 0.54 36.30 0.6 LM259X-L19 553-1402-ND® 1.69 1.09 83 PE-53819SNL 
1 LCI-37 115 0.67 29.7 0.4 LM259X-L20 553-1403-ND® 2.69 1.77 1.47 PE-53820SNL 
LCI-37 78 0.82 23.1 0.3 LM259X-L21 553-1404-ND® 2.18 1.41 1.12 PE-53821SNL 
LCI-37 54 1.0 16.5 0.2 LM259X-L22 553-1405-ND® 2.18 1.41 114 PE-53822SNL 
LCI-37 38 1.2 13.2 0.1 LM259X-L23 553-1406-ND® 2.18 1.41 1.12 PE-53823SNL 
LCI-37 26 1.48 9.9 0.1 LM259X-L24 553-1407-ND® 1.97 1.31 1.02 PE-53824SNL 
LCI-37 18 1.81 9.9 0.06 LM259X-L25 553-1408-ND® 2.18 1.41 1.12 PE-53825SNL 
LCI-44 377 0.68 75.9 1.0 LM259X-L26 553-1409-ND® 2.18 1.41 1.12 PE-53826SNL 
LCI-44 248 0.83 72.6 0.6 LM259X-L27 553-1410-ND® 2.18 1.41 1.12 PE-53827SNL 
LCl-44 168 1.02 56.1 0.4 LM259X-L28 553-1411-ND® 2.18 1.41 1.12 PE-53828SNL 
LCl-44 112 1.26 42.9 0.3 LM259X-L29 553-1412-ND® 2.14 1.39 111 PE-53829SNL 
LCI-44 rid 1.54 33 0.2 LM259X-L30 553-1413-ND® 1.97 1.31 1.02 PE-53830SNL 
LCI-44 53 1.87 26.4 0.13 LM259X-L31 553-1414-ND® 1.97 1.31 1.02 PE-53831SNL 
LCl-44 37 2.24 19.8 0.1 LM259X-L32 553-1415-ND® 2.18 1.41 1.12 PE-53932SNL 
LCl-44 24 2.74 16.5 0.07 LM259X-L33 553-1416-ND® 2.18 1.41 1.12 PE-53933SNL 
LCI-44 17 3.0 13.2 0.05 LM259X-L34 553-1417-ND® 1.97 1.31 1.02 PE-53934SNL 
HCI-68 250 1.5 72.6 0.23 LM259X-L35 553-1418-ND® 2.44 1.65 1.32 PE-53935SNL 
HCI-68 168 1.81 75.9 0.18 LM259X-L36 553-1419-ND® 2.76 1.87 1.56 PE-54036SNL 
2 HCI-68 114 2.22 62.7 0.1 LM259X-L37 553-1420-ND® 2.56 1.68 1.40 PE-54037SNL 
HCI-68 77 2.7 52.8 0.09 LM259X-L38 553-1421-ND® 2.59 1.71 1.42 PE-54038SNL 
HCI-68 38 3.0 29.7 0.05 LM259X-L40 553-1423-ND® 2.28 1.54 1.23 PE-54040SNL 
1 LCI-50 25 3.0 19.8 0.04 LM259X-L41 553-1424-ND® 1.90 1.26 98 PE-54041SNL 
2 HCI-68 77 3.0 59.4 0.08 LM259X-L44 553-1425-ND® 2.62 1.73 1.44 PE-54044SNL 
* ETop rated at 150kHz. @ RoHS Compliant 
260kHz Inductors 
Inductance Rated ETop DCR National ' 
Package Nominal Current Maximum Nominal Reference Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Type (WH) +20% (IDC) (V-pSec)} (Q) No. Part No. 1 10 100 Part No. 
KlipMount™ 
KM-3.0 22.8 4.9 23.3 036 LM267X-L41 553-1117-ND 3.03 2.02 1.77 PO841NL 
KM-1.1 10.2 4.3 10 026 LM267X-L45 553-1118-ND 1.59 99 -76 PO845NL 
KM-2.1 14.8 5.0 17 023 LM267X-L46 553-1119-ND 1.90 1.26 98 PO846NL 
3 KM-2.0 10 5.0 13 025 LM267X-L47 553-1120-ND 1.76 1.13 86 PO847NL 
KM-4.0 50 5.0 40 -050 LM267X-L48 553-1121-ND 3.07 2.08 1.74 PO848NL 
KM-4.0 33 5.0 36 .047 LM267X-L49 553-1122-ND 3.09 2.06 1.81 PO849NL 
KM-3.0 23 5.0 24 026 LM267X-L50 553-1123-ND 3.09 2.06 1.81 PO850NL 
Surface Mount 
2 HCI-68 22.8 4.9 23.3 036 LM267X-L41 553-1124-ND 2.41 1.63 1.30 P0841SNL 
LCl-44 10 4.3 10 -050 LM267X-L45 553-1125-5-ND 1.73 1.11 84 PO845SNL 
1 LCI-50 15 5.0 17 .027 LM267X-L46 553-1126-5-ND 1.82 1.17 91 PO846SNL 
LCI-50 1 5.0 13 025 LM267X-L47 553-1127-5-ND 2.04 1.32 1.05 PO847SNL 
Big Foot 52 5.0 40 025 LM267X-L48 553-1128-ND 3.45 2.30 2.02 PO848SNL 
2 Big Foot 36 5.0 36 019 LM267X-L49 553-1129-ND 3.57 2.38 2.09 PO849SNL 
Big Foot 24.7 5.0 24 013 LM267X-L50 553-1130-ND 3.42 2.28 2.00 PO850SNL 
+ ETop rated at 260kHz. Note: Simple Switcher is a trademark of National Semiconductor. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SMT Power Inductor Toroid SLIC Series 


Dimensions — Inch (mm) 


Dimensions — Inch (mm) 


Package A 


Package A B 

Stat | GBT | SOE | 27 eR Har | SOOCSTA) | ETISTT] STOO 

LCI-37_ | .565 (14.35) | .570 (14.48) | .360 (9.14) HCI-44 | .670 (17.02) | .670 (17.02) | .390 (9.91) 

LCI-44 | .600 (15.24) | .620 (15.75) | .390 (9.91) HCI-50 | .740 (18.80) | .740 (18.80) | .390 (9.91) 

LCI-50_| .670 (17.02) | .700 (17.78) | .390 (9.91) HCI-68 | .940 (23.88) | .940 (23.88) | .390 (9.91) 

Inductance @ Irated lrated Inductance @ 0 ADC DCR (mQ) Reference ET | Package | Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. (uH) (A) (uH) Typical Maximum (Volt-ySec) Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Low Current Inductors - LCI Type — RoHS Compliant 
1.01 3.4 11 9.35 1 0.53 LCI-20 | 553-1434-ND 1.33 82 62 PE-53630NL 
2.5 8.0 3.8 7.055 8.3 1.77 LCI-37 | 553-1383-ND 1.59 99 76 PE-53661NL 
3.8 48 5.2 14.705 17.3 1.76 LCI-30 |553-1436-NDT 1.16 73 54 PE-53650NL 
5.1 5.4 75 15.045 17.7 2.51 LCI-37 | 553-1380-ND 1.63 1.02 77 PE-53651NL 
9.0 5.5 14 25.0 28 4.06 LCI-44 | 553-1381-ND 1.29 -80 60 PE-53652NL 
9.3 7.2 16 15.895 18.7 4.90 LCI-50 | 553-1384-ND 1.66 1.06 81 PE-53663NL 
9.4 2.8 12.3 36.89 43.4 2.70 LCI-30 | 553-1435-ND 1.33 82 62 PE-53631NL 
16.1 5.1 25.9 27.2 32 6.27 LCI-50 | 553-1382-ND 1.52 99 72 PE-53653NL 
1 16.2 27 21.9 63.0 72 4.29 LCI-37  |553-1377-ND 1.55 97 74 PE-53632NL 
29.1 27 40.5 85.0 100 6.90 LCI-44 | 553-1378-ND 1.48 96 70 PE-53633NL 
29.7 1.4 35.3 141.1 166 4.60 LCI-30 | 553-1371-ND 1.25 -80 58 PE-53602NL 
50 2.6 72.9 113.05 133 10.5 LCI-50 | 553-1379-ND 1.63 1.02 AT PE-53634NL 
58.1 1.3 73 246.5 290 7.83 LCI-37 | 553-1372-ND 1.66 1.06 81 PE-53604NL 
114 0.94 167 365 405 10.0 LCI-30 | 553-1433-ND 1.37 .87 65 PE-53606NL 
383 0.72 672 732.7 862 23.5 LCI-37  |553-1374-ND 1.97 1.31 1.02 PE-53611NL 
645 0.74 1134 1062.5 1250 36.5 LCI-44 | 553-1375-ND 1.55 97 74 PE-53613NL 
1070 0.71 1950 1445 1700 54.4 LCI-50 | 553-1376-ND 1.63 1.02 77 PE-53614NL 
NEW! Low Current Coupled Inductors - LCCI Type NEW! 
2 21.9 2.7 39.5 72.4 90.5 6.90 LCOCI-44 |553-1494-ND 2.07 1.35 1.07 PE-53718NL 
High Current Inductors - HCI Type — RoHS Compliant 

1.32 11.5 21 3.4 4.0 1.33 HCI-37 | 553-1385-ND 1.73 WAT 84 PE-53680NL 
1.68 13.9 2.8 3.06 3.6 1.83 HCI-44 | 553-1388-NDT 1.66 1.06 81 PE-53691NL 
3 2.5 11.4 4.2 4.59 5.4 2.23 HCI-44 | 553-1386-ND 1.66 1.06 81 PE-53681NL 
3.5 12.4 6.5 5.61 6.6 3.10 HCI-50 | 553-1437-NDT 1.89 1.22 95 PE-53692NL 
5.2 15.4 10.5 5.27 6.2 5.21 HCI-68 | 553-1389-NDT 2.18 1.41 1.12 PE-53700NL 
9.4 10.9 17.6 10.455 12.3 6.84 HCI-68 | 553-1387-ND 1.94 1.29 1.00 PE-53683NL 


t Dimension “C” is .400” (10.16mm) for the marked models because of heavier wire gauge. 
Note: Electrical Specification tested at 25°C. Reference values are for an inductor with a 55°C temperature rise. 


Telecommunication Transformers T1/E1 and T3/E3 


Transformers designed for digital and analog telecom applications supporting a wide variety of leading Specifications: ¢ Standard Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Extended Temperature: -40°C ~ 85°C 
transceiver IC manufacturers. * Agency Approvals: UL1459 / UL1950, EN60950 per BABT * Isolation Voltage: 1500Vrms 


Schematic: 


Temperature Turns Ratio B Primary Inductance Primary Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Schematic Rating Primary : Secondary (+5%) (mH Minimum) Pins Part No. 1 10 100 Part No. 
T1/E1 Dual Transmit and Receive Transformer 
A Standard 1CT:1CT / 1CT:2CT 1.2 16-14, 6-8 553-1445-ND 3.48 2.32 2.03 PE-68678NL 
A Standard 1CT:1.41CT / 1CT:1.41CT 1.0 16-14, 11-9 553-1446-ND 3.48 2.32 2.03 PE-68786NL 
A Standard 1CT:2CT / 1CT:2CT 1.2 16-14, 6-8 553-1440-ND 3.48 2.32 2.03 PE-65861NL. 
A Standard 1CT:2.42CT / 1CT:2.42CT 1.2 1-3, 6-8 553-1450-ND 3.48 2.32 2.03 T1137NL 
1 A Extended 1CT:ACT / 1CT:2CT 1.2 16-14, 6-8 553-1449-ND 3.48 2.32 2.03 T1094NL 
A Extended 1CT:1CT / 1CT:2.4CT 1.0 9-11, 1-3 553-1451-ND 3.48 2.32 2.03 T1144NL 
A Extended 1C0T:1.15C T /1CT:1.15CT 1.2 1-3, 6-8 553-1448-ND 27.60 23.20 20.30 T1093NL 
A Extended 1CT:2CT / 1CT:2CT 1.2 16-14, 6-8 553-1447-ND 3.48 2.32 2.03 T1090NL 
T3/E3 Single Transmit and Receive Transformer 
B Standard AAT .040 4-6 553-1441-ND 4.20 2.93 2.63 PE-65967NL. 
B Extended Wt -100 1-3 553-1452-ND 4.51 3.14 2.82 T3001NL 
. Cc Standard 1:2CTt 019 4-6 553-1442-ND 4.20 2.93 2.70 PE-65968NL. 
Cc Extended 1:2CTt -040 4-6 553-1453-ND 4.51 3.14 2.82 T3002NL 


t Primary : Secondary Tolerance is +2% 
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= Pulse’ 


A TECHNITROL COMPANY 


Pulse offers the most comprehensive line of discrete LAN 
magnetics modules available to the OEM worldwide. With 
technological advancements such as patented InterLock 
Base construction. Modules for 10/100/1000BASE- 
TX (Gigabit), 10/100BASE-TX, 10BASE-T, and ATM 
applications are optimized for all major LAN transceivers. 
All modules provide electrical circuit isolation that meets 
applicable IEEE and ANSI standards, while maintaining 


LAN Discrete Modules 


signal integrity needed for the most demanding 
applications. 10BASE-T modules have various levels of 
filtering for use with each referenced IC. 10/100BASE- 
TX and Gigabit modules provide “tuned” common mode 
noise attenuation best matched to the transceiver being 
considered. 

Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (unless otherwise 
noted) 


Package 
No. of Turns ExWbgHss* Digi-Key Price Each Pulse 
Ports Ratio Configuration* Style** Inches (mm) - Maximum Part No. 1 10 100 Part No. 
Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
1CT:1CT T.C 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16 x 5.71) 553-1189-ND 8.69 6.52 5.43 H5004 
1CT:1CT T,C 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16 x 5.71) 553-1430-ND® 7.68 5.53 4.61 H5004NL 
1CT:1CT T,C 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16 x 5.71) 553-1343-ND§@ 8.18 6.14 5.12 HX5004NL 
1 1CT:1 T,C,S 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16 x 5.71) 553-1334-ND® 5.88 4.30 3.51 H5007NL 
1CT:1CT T,C,S 24-PIN SMD 537 x .740 x .225 (13.64 x 18.80 x 5.71) 553-1335-ND@ 8.59 6.45 5.37 H5008NL 
1CT:1CT T,C 24-PIN SOIC .650 x .380 x .082 (16.51 x 9.65 x 2.08) 553-1454-5-ND@ 6.75 5.00 4.14 H5120NL 
1CT:1 T,C,S 24-PIN SMD .537 x .740 x .225 (13.64 x 18.80 x 5.71) 553-1344-ND§@ 8.93 6.70 5.58 HX5008NL 
1CT:1CT T,C 24-PIN SOIC 542 x .750 x .230 (13.77 x 19.05 x 5.84) 553-1462-5-ND§@ 8.18 6.14 5.12 HXS5009NL 
1CT:1CT T,C,S 48-PIN SMD 1.095 x .600 x .285 (27.81 x 15.24 x 7.24) 553-1336-ND0® 12.74 9.80 8.21 H5012NL 
1CT:1CT T,C 48-PIN SMD 1.095 x .600 x .285 (27.81 x 15.24 x 7.24) 553-1337-ND0® 11.29 8.60 7.37 H5014NL 
1CT:1CT T,C 48-PIN BGA -580 x .680 x .440 (14.73 x 17.27 x 11.18) 553-1455-ND® 9.84 7.49 6.42 H5200NL 
2 1CT:1CT CT 48-PIN BGA -580 x .680 x .440 (14.73 x 17.27 x 11.18) 553-1456-ND$® 9.84 7.49 6.42 H5201NL 
1CT:1CT T,C 48-PIN SMD 1.095 x .600 x .285 (27.81 x 15.24 x 7.24) 553-1431-ND§0@ 11.99 9.23 7.73 HX5014NL 
1CT:1CT T,C 50-PIN SMD 1.100 x .430 x .340 (27.94 x 10.92 x 8.64) 553-1338-ND0® 12.11 9.31 7.81 H5020NL 
1CT:1CT T,C 50-PIN SMD 1.100 x .430 x .340 (27.94 x 10.92 x 8.64) 553-1432-ND§0 11.99 9.23 7.73 HX5020NL 
4 1CT:1CT T,C 96-PIN BGA 1.120 x .680 x .440 (28.45 x 17.27 x 11.18) 553-1457-ND® 17.03 13.79 11.56 H5400NL 
1CT:1CT CT 96-PIN BGA 1.120 x .680 x .440 (28.45 x 17.27 x 11.18) 553-1458-ND+@ 17.03 13.79 11.56 H5401NL 
NEW! Gigabit POE (Power Over Ethernet) 10/100/1000BASE-T — RoHS Compliant NEW! 
1 11 T,C 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16.00 x 5.71) 553-1477-5-ND 3.84 3.57 3.21 H6062NL 
Package 
No. of Turns Configuration* LxWxH** Digi-Key Price Each Pulse 
Ports Ratio T™ RX Style** Inches (mm) - Maximum Part No. 1 10 100 Part No. 
Fast Ethernet 10/100BASE-TX 
1CT:1CT T,C CT 16-PIN SOIC -560 x .670 x .082 (14.22 x 17.02 x 2.08) 553-1314-ND® 5.09 3.61 2.96 HOOOONL 
1CT:1CT T.C CT 16-PIN SOIC -500 x .380 x .084 (12.7 x 9.65 x 2.13) 553-1315-ND® 5.16 3.73 3.06 HOO19NL 
1CT:1CT T,C,S CT 12-PIN SOIC -465 x .450 x .085 (11.81 x 11.43 x 2.16) 553-1316-ND® 5.46 3.99 3.78 HO022NL 
1CT:1CT T,C,S CT 16-PIN SMT 1.00 x .505 x .245 (25.4 x 12.83 x 6.22) 553-1317-ND® 4.32 2.98 2.43 H1012NL 
1CT:1CT T.C T.C 16-PIN SOIC -500 x .370 x .235 (12.7 x 9.4 x 5.97) 553-1323-ND® 3.89 2.68 2.19 H1102NL 
1 1CT:1CT T,C,S CT 12-PIN SMD -583 x .580 x .192 (14.81 x 14.73 x 4.88) 553-1324-ND® 4.00 2.76 2.25 H1112NL 
1CT:1CT T.C T.C 16-PIN SOIC -500 x .380 x .236 (12.7 x 9.65 x 5.99) 553-1328-ND® 3.48 2.32 1.90 H1260NL 
1CT:1CT T,C,S CT 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16.00 x 5.71) 553-1429-ND® 3.54 2.44 1.99 H1267NL 
1CT:1CT T.C,S CT 16-PIN SMT 1.00 x .505 x .245 (25.4 x 12.83 x 6.22) 553-1339-ND§@ 6.19 4.53 4.17 HX1148NL 
1CT:1CT T,C T.C 16-PIN SOIC -500 x .380 x .235 (12.7 x 9.65 x 5.97) 553-1340-ND§@ 4.06 2.80 2.29 HX1188NL 
1CT:1CT CT CT 16-PIN SOIC -500 x .380 x .235 (12.7 x 9.65 x 5.97) 553-1341-ND§@ 3.54 2.44 1.99 HX1198NL 
1CT:1CT T.C,S CT 40-PIN SOIC 1.125 x .640 x .230 (28.58 x 16.26 x 5.84) 553-1318-ND® 8.00 5.76 5.44 H1028NL 
1CT:1CT T,C CT 24-PIN SMD -515 x .590 x .145 (13.08 x 14.99 x 3.68) 553-1326-ND0® 6.32 4.62 4.26 H1174NL 
. 1CT:1CT T.C T.C 24-PIN SMD -515 x .590 x .145 (13.08 x 14.99 x 3.68) 553-1329-ND0® 6.01 4.39 3.59 H1270NL 
1CT:1CT T,C CT 24-PIN SOIC -743 x .538 x .231 (18.87 x 13.67 x 5.87) 553-1460-5-ND@ 5.33 3.90 3.18 HX1294NL 
4 1CT:1CT T.C T.C 40-PIN SOIC 1.125 x .630 x .230 (28.58 x 16.00 x 5.84) 553-1325-ND$@ 8.88 6.66 5.55 H1164NL 
1CT:1CT T,C T.C 40-PIN SOIC 1.125 x .630 x .230 (28.58 x 16.00 x 5.84) 553-1342-ND§4¢® 9.46 7.10 5.91 HX1234NL 
10BASE.-T Filter Modules 
1CT:1CT F,T,C F,T,C 16-PIN SMT -920 x .500 x .230 (23.37 x 12.7 x 5.84) 553-1223-ND 7.70 5.55 5.39 PE-68026 
1 1CT:1CT F,T,C FT 16-PIN THT 1.005 x .405 x .338 (25.53 x 10.29 x 8.59) 553-1428-ND® 8.50 5.57 4.64 FL1012NL 
1CT:1CT F,T,C F,TC 10-PIN SIL -900 x .210 x .450 (22.86 x 5.33 x 11.43) 553-1444-ND® 6.11 4.47 4.12 PE-68017SNL 
10BASE.-T Transformer/Choke Modules 
1 1CT:1CT:2CT T.C T.C 16-PIN SOIC -457 x .375 x .233 (11.61 x 9.53 x 5.92) 553-1226-ND 42.28 29.45 24.16 ST4202T 
VoIP (Voice over Internet Protocol) Transformer Modules 
2 1CT:1CT T,C,S CT 24-PIN SMD -510 x .740 x .280 (12.95 x 18.8 x 7.11) 553-1330-ND® 6.01 4.39 4.05 H2005ANL 
1 1CT:1CT T.C T.Cc 16-PIN SOIC -500 x .370 x .235 (12.7 x 9.4 x 5.97) 553-1333-ND® 5.35 3.87 3.17 H2019NL 
AUI Ethernet Transformer — RoHS Compliant 
= 11 = _— 16-PIN SOIC -500 x .370 x .200 (12.7 x 9.4 x 5.08) 553-1439-ND 2.28 1.52 1.20 PE-65728NL 
Package Price Each 
No. of Inductance DC Resistance LxWxH** Digi-Key Pulse 
Lines (uH) Minimum (Q) Maximum Style** Inches (mm) - Maximum Part No. 1 10 100 Part No. 
LAN Common Mode Chokes 
68 0.20 8-PIN SOIC -230 X .360 x .215 (5.84 x 9.14 x 5.46) 553-1427-ND@ 2.15 1.43 1.13 23Z104SMNL 
4 100 0.60 8-PIN SMT -475 x .600 x .340 (12.06 x 15.24 x 8.64) 553-1234-ND 3.57 2.46 2.16 PE-67540 
100 0.60 8-PIN SMT .475 x .600 x .340 (12.06 x 15.24 x 8.64) 553-1443-ND@ 3.39 2.26 1.98 PE-67540NL. 
140 0.60 8-PIN DIP -500 x .500 x .375 (12.7 x 12.7 x 9.52) 553-1235-ND 3.18 2.12 1.86 PE-67539 


* F = Filter, T = Transformer, C = Chokes, S = Shunt Inductor 

** SOIC = 50 mil pitch leads, SMT = 100 mil pitch leads (Surface Mount), THT = Through Hole, DIP = Dual In-Package (Through Hole), SIL = Single In-Line (Through Hole), SMD = Varying lead pitch (Surface Mount), 
BGA = Ball Grid Array 

*** L_x W x H = Width is measured on surface mount parts pin-tip to pin-tip (height includes wash area) 

§ Suitable for industrial temperature applications, -40°C ~ 85°C. 

% .039” (0.99mm) pitch leads 

+ Each has a different pinout for optimization in layout with various IC Manufacturers 

@ RoHS Compliant 
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Mechanicals: ; 

1,23) Pri eat {4-2amm max, Width of Body 

4 - ‘ oe - z 14.22mm max. Length of Body 

4,5,6 Sec is a HE =—w oy Coplanarity of +0.10mm across 

5 1 ’ all Leads 
44,22 All pins may not be used. 
Schematic Information 

Primary Secondary Digi-Key Price Each Newava 

Fig. | Description (applications and notes) Inductance | Start | CTap | Finish | Start | CTap | Finish | Part No. i 10 50 100 500 | Part No. 
1 | Transformer for Maxim 250/251; 5V to 5V @ 50mA 2.5mH 1 = 3 4 = 6 470-1001-ND® 10.36 7.13 4.15 3.97 3.50 |S22601 
Transformer for Maxim 250/251; For RS232 Isolation 2mH 1 2 3 4 5 6 470-1002-ND@ 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 |S22100 
: Isolation for Digital Audio; Crystal CS8401/2/11/12 225yH 1 — 2 3 = 4 470-1003-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 |S22083 
3 |Digital Audio, SMD;Transformer 225uH 1 _ 4 5 — 8 470-1000-ND® 8.96 6.16 3.48 3.03 2.69 /S37211 
Isolation for Digital Audio: Crystal CS8401/2/11/12 225uH 1 = 3 4 = 6 470-1004-ND® 8.36 6.75 3.35 3.20 2.83 |S22160 
Transformer for Maxim 250/251; RS232 Isolation 2mH 3 2 A 6 5 4 470-1005-ND® 8.36 5.75 3.35 3.20 2.83 |S22230 
Ss Isolation for Digital Audio, Shielded, Crystal CS8401/2/11/12 225uH 1 = 3 4 = 6 470-1006-ND® 8.60 5.92 3.44 3.29 2.91 |S22133 
Baieo eainena esis 70-110 ohm, Crystal 8401, 225uH 1 = 3 4 = 6  |470-1007-ND@ 860 592 344 329 2.91 |$22523 
Inductor, 3.6A 33yH 1-5 = 6-10 = = —  |470-1009-ND@ 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 |S34568 
Inductor DCR 0.04 ohms, 3.7A 47uH 1-4 = 5-8 = = —  |470-1011-ND 9.44 6.49 3.78 3.62 3.19 |S34567 
7 Inductor DCR 0.300 ohms SMD, 0.45A 150uH 1 = 6 = = —  |470-1012-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 |S34582 
Inductor DCR 0.150 ohms SMD, 0.63A 150yH 1-4 = 5-8 = = —  |470-1013-ND 8.96 6.16 3.59 3.43 3.03 |S34591 
5 3A Inductor, Buck for LM257x 150uH 1 = 4 _ 6 470-1008-ND® 12.12 8.34 4.85 4.64 4.10 |S34045 
0.9A Inductor, Buck for LM257x 1000UH 1 _— 4 = 6 470-1014-ND 13.00 8.94 5.20 4.98 4.39 |S34050 
9 |2.25A Inductor, SMD for LM259x 47uH 6 1 2 3 4 5 470-1016-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 |S34603 

@ RoHS Compliant 


A 
_ Helically Wou nd Features: * Very high rated current * Extremely low DC resistance * Very Enamel copper flat wire » Self-leaded construction under 
Lo low profile and smallest possible footprint * Suitable for pick-and-place body termination General Technical Data: * Operating ‘oH 
Power In du cto rs processes Construction: ¢ Ferrite core * Magnetically shielded * Winding: Temperature: -40°C ~ 130°C 
s Cut Tape 
Induc- | Toler-| Isat | Rmax | Dim. h | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel _| Epcos 
Fig. | tance (uH) | ance | (A) | (mQ) | (mm) |Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing | Part No. 

0.50 +10% | 30 1.4 4.95 |495-1866-1-ND$ 3.38 3.07 2.77 |495-1866-2-ND 750 1249.50 |B82559A0501A013 
0.95 +10% | 25 1.4 5.95 |495-1867-1-ND¥ 3.38 3.07 2.77 |495-1867-2-ND 550 916.30 |B82559A0951A013 
1.1 +10% |] 20 | 2.2 4.95 |495-1860-1-ND} 3.38 3.07 2.77 |495-1860-2-ND 750 1249.50 |B82559A0112A013 
1 1.4 +10% | 22 1.8 5.95 |495-1861-1-ND¥ 3.38 3.07 2.77 |495-1861-2-ND 500 833.00 |B82559A0142A013 
2.2 #10%| 15 | 4.2 4.95 |495-1862-1-ND$ 3.38 3.07 2.77 _|495-1862-2-ND 750 1249.50 |B82559A0222A013 
24 +10% ]16.5} 3.2 5.95 |495-1863-1-ND¥ 3.38 3.07 2.77 |495-1863-2-ND 550 916.30 |B82559A0242A013 
3.0 #10%] 13 | 5.1 4.95 |495-1864-1-ND$ 3.38 3.07 2.77 |495-1864-2-ND 750 1249.50 |B82559A0302A013 
3.9 +10%| 12 | 6.0 5.95 | 495-1865-1-ND} 3.38 3.07 2.77 _|495-1865-2-ND 500 833.00 |B82559A0392A013 

0.44 +7% | 71 | 0.23 8.95 |495-3452-NDt 6.28 4.49 4.04 |— = — |B82559A1042A25 

1.25 +7% | 50 | 0.46 | 10.75 |495-3453-NDt 7.02 5.02 4.52 |— _ — |B82559A2122A25 

23 +7% | 41 0.7 11.95 |495-3454-NDf 7.95 5.68 5.11 [eo = — |B82559A3232A25 

2 29 +7% | 33 | 1.15 | 10.75 |495-3455-NDf 7.39 5.28 4.76 |— = — |B82559A3292A25 

4.35 +7% | 30 1.5 10.75 | 495-3456-NDt 8.50 6.08 5.47 |— = — _|B82559A4432A25 

6.1 +7% | 28 | 1.75 | 11.95 |495-3457-NDf 10.35 7.40 6.66 |— = — |B82559A5612A25 

7.9 +7% | 26 | 2.15 | 12.85 |495-3458-NDt 11.46 8.19 7.37 |e _ — |B82559A6792A25 

10 +7% | 24 | 2.5 12.85 |495-3459-NDf 11.46 8.19 7.37 |e <i —_|B82559A7103A25 

+ Bulk 


+ 495-1686-ND Power Inductor Kit (2 each of part numbers denoted, 16 total pieces) - $61.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1536 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Reel* 


Za 
= Surface Mount Inductors 
EPCOS 


Features: B82496C Series: * High resonance frequency « Free of polarization effect * Close inductance tolerance * High mechanical 
B82422A Series: * Very wide temperature range (up to 145°C) * High Q factor * High resonance frequency B82422H stability B82498F Series: * High resonance frequency » Suitable for reflow (IR and vapor phase) and wave soldering 
Series: * Very high current handling capability * Suitable for reflow soldering * Qualified to AEC-Q200 B82422T Series: B82462A4/G2/G4 Series: * Wide temperature range * High rated current *Low DC resistance B82464A/G/Z Series: 
High Q factor * High resonance frequency * High inductance value B82432C/T Series: * High current handling capability * Wide temperature range * Very high rated current * Low DC resistance «Suitable for reflow soldering B82468A and 
Suitable for reflow (IR and vapor phase) and wave soldering B82442A Series: * High current handling capability * High B82470A Series: * Low profile * High rated current * Low DC resistance B82476A Series: * Very high rated current * Low 
inductance rating * Suitable for reflow (IR and vapor phase) and wave soldering B82442H Series: * Very high current DC resistance * Suitable for reflow soldering B82477G2/G4 Series: * Wide temperature range * Very high rated current 


handling capability * High inductance value » Suitable for reflow (IR and vapor phase) and wave soldering * Low DC resistance B82479A1 Series: * Very high rated current * Low DC resistance Suitable for reflow soldering 
Induct-| Induct- DC Res. | Current Cut Tape 
ance ance Max. | Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Epcos 
(uH) | Tolerance Qmin. (Q) (A) Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 1 — B82422A Series — 1210 
0.0082 +10% 20 0.08 0.8 |495-1721-1-ND 55 4.94 21.96 |495-1721-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A3829K100 
0.012 +10% 25 0.10 0.7 |495-1966-1-ND .34 3.09 13.72 |495-1966-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A3120K100 
0.015 +10% 27 0.12 0.64 |495-1709-1-ND$ 55 4.94 21.96 |495-1709-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A3150K100 
0.022 +10% 30 0.14 0.6 |495-1713-1-ND¥ 55 4.94 21.96 |495-1713-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A3220K100 
0.033 +10% 20 0.17 0.54 |495-1715-1-ND$ 55 4.94 21.96 |495-1715-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A3330K100 
0.047 +10% 26 0.19 0.51 |495-1717-1-ND$ 55 4.94 21.96 |495-1717-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A3470K100 
0.068 +10% 27 0.21 0.48 |495-1971-1-ND$ .34 3.09 13.72 |— = — |B82422A3680K100 
0.1 +10% 25 0.26 0.44 |495-1708-1-ND$ 55 4.94 21.96 |495-1708-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A3101K100 
0.12 +10% 22 0.32 0.4 |495-1967-1-ND 55 4.94 21.96 |495-1967-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A3121K100 
0.15 +10% 25 0.33 0.39 |495-1710-1-ND$ 55 4.94 21.96 |495-1710-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A3151K100 
0.22 +10% 25 0.64 0.28 |495-1714-1-ND¢ 55 4.94 21.96 |495-1714-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A3221K100 
0.27 +10% 20 0.90 0.235 |495-1968-1-ND 55 4.94 21.96 |495-1968-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A3271K100 
0.33 +10% 22 1.3 0.2 |495-1716-1-ND¥ 55 4.94 21.96 |495-1716-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A3331K100 
0.39 +10% 22 1.4 0.19 |495-1970-1-ND 55 4.94 21.96 |495-1970-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A3391K100 
0.47 +10% 22 2.2 0.15  |495-1718-1-ND$ 55 4.94 21.96 |495-1718-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A3471K100 
0.68 +10% 22 2.4 0.145 |495-1972-1-ND$ 55 4.94 21.96 |495-1972-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A3681K100 
0.82 +10% 22 2.5 0.14 |495-1720-1-ND 55 4.94 21.96 |495-1720-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A3821K100 
1.0 +10% 20 0.34 0.38 |495-1694-1-ND¢ 55 4.94 21.96 |495-1694-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A1102K100 
1.5 +10% 20 0.50 0.34 |495-1697-1-ND¢ 55 4.94 21.96 |495-1697-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A1152K100 
1.8 +10% 25 0.60 0.29 | 495-1963-1-ND 55 4.94 21.96 |495-1963-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A1182K100 
2.2 +10% 25 0.75 0.27 |495-1699-1-ND¢ 55 4.94 21.96 |495-1699-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A1222K100 
3.3 +10% 27 1.2 0.2 |495-1701-1-ND¥ 55 4.94 21.96 |495-1701-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A1332K100 
47 +10% 27 2.2 0.15 |495-1703-1-ND$ 55 4.94 21.96 |495-1703-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A1472K100 
5.6 +10% 27 2.6 0.14 |495-1964-1-ND 55 4.94 21.96 |495-1964-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A1562K100 
6.8 +10% 27 2.8 0.135 |495-1705-1-ND$ 55 4.94 21.96 |495-1705-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A1682K100 
8.2 +10% af 3.0 0.13 |495-1965-1-ND 55 4.94 21.96 |495-1965-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A1822K100 
10 +10% 27 1.6 0.18 |495-1695-1-ND$ 55 4.94 21.96 |495-1695-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A1103K100 
12 +10% 27 1.65 0.175 |495-1962-1-ND 55 4.94 21.96 |495-1962-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A1123K100 
15 +10% 27 1.85 0.165 |495-1698-1-ND$ 55 4.94 21.96 |495-1698-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A1153K100 
22 +10% 2 2.65 0.14 |495-1700-1-ND¢ 55 4.94 21.96 |495-1700-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A1223K100 
33 +10% 27 4.5 0.105 |495-1702-1-ND¢ 55 4.94 21.96 |495-1702-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A1333K100 
47 +10% 27 7.0 0.085 |495-1704-1-ND¢ 55 4.94 21.96 |495-1704-2-ND 2,000 192.00/M | B82422A1473K100 
100 +10% 27 11.5 0.065 |495-1696-1-ND$ 55 4.94 21.96 |495-1696-2-ND 2,000 192.00/M |B82422A1104K100 
Fig. 2 — B82422H Series — 1210 
1.0 +10% 8 0.10 1.15 |495-2637-1-ND .73 6.53 29.02 |495-2637-2-ND 2,000 254.00/M |B82422H1102K 
2.2 +10% 8 0.16 0.8  |495-2643-1-ND .73 6.53 29.02 |495-2643-2-ND 2,000 254.00/M | B82422H1222K 
3.3 +10% 8 0.18 0.77 |495-2646-1-ND 73 6.53 29.02 |495-2646-2-ND 2,000 254.00/M | B82422H1332K 
47 +10% 8 0.25 0.7 |495-2649-1-ND .73 6.53 29.02 |495-2649-2-ND 2,000 254.00/M |B82422H1472K 
6.8 +10% 8 0.35 0.57 | 495-2652-1-ND 73 6.53 29.02 |495-2652-2-ND 2,000 254.00/M | B82422H1682K 
10 +10% 12 0.46 0.5 |495-2638-1-ND .73 6.53 29.02 |495-2638-2-ND 2,000 254.00/M |B82422H1103K 
22 +10% 12 1.0 0.33 |495-2644-1-ND 73 6.53 29.02 |495-2644-2-ND 2,000 254.00/M | B82422H1223K 
33 +10% 15 1.4 0.28 |495-2647-1-ND .73 6.53 29.02 j|— = — |B82422H1333K 
47 +10% 15 21 0.23 |495-2650-1-ND .73 6.53 29.02 |495-2650-2-ND 2,000 254.00/M | B82422H1473K 
68 +10% 15 3.4 0.18 | 495-2653-1-ND 56 5.02 22.32 |— = — |B82422H1683K 
100 +10% 20 4.8 0.15 |495-2639-1-ND .73 6.53 29.02 |495-2639-2-ND 2,000 254.00/M |B82422H1104K 
220 +10% 20 10.9 0.1 495-2645-1-ND .73 6.53 29.02 |495-2645-2-ND 2,000 254.00/M | B82422H1224K 
330 +10% 20 13 0.09 |495-2648-1-ND .73 6.53 29.02 |495-2648-2-ND 2,000 254.00/M | B82422H1334K 
470 +10% 20 20 0.076 |495-2651-1-ND .73 6.53 29.02 |495-2651-2-ND 2,000 254.00/M | B82422H1474K 
680 +10% 20 31 0.061 |495-2654-1-ND 73 6.53 29.02 |495-2654-2-ND 2,000 254.00/M | B82422H1684K 
Fig. 3 — B82422T Series — 1210 
1.0 +10% 30 0.6 0.4 |495-1729-1-ND NEW! 47 4.23 18.80 |495-1729-2-ND NEW!| 2,000 165.00/M |B82422T1102K 
3.3 +10% 30 1.2 0.26 |495-2656-1-ND A7 4.23 18.80 |495-2656-2-ND 2,000 165.00/M | B82422T1332K 
10 +10% 27 2:1 0.15 |495-1730-1-ND NEW! 47 4.23 18.80 |495-1730-2-ND NEW!| 2,000 165.00/M |B82422T1103K 
15 +10% 27 2.8 0.13 |495-2655-1-ND 29 2.64 11.74 |495-2655-2-ND 2,000 165.00/M | B82422T1153K 
NEW! Fig. 4 — B82432C Series — 1812 NEW! 
1.0 +10% 40 0.28 0.6 |495-1743-1-ND 1.02 9.15 40.68 |495-1743-2-ND 2,500 356.00/M | B82432C1102K 
22 +10% 30 1.45 0.26 |495-1748-1-ND 1.02 9.15 40.68 |495-1748-2-ND 2,500 356.00/M |B82432C1223K 
100 +10% 30 4.7 0.145 |495-1745-1-ND 1.02 9.15 40.68 |495-1745-2-ND 2,500 356.00/M | B82432C1104K 
Fig. 4 — B82432T Series — 1812 
1.0 +10% 10 0.08 1.3 |495-1753-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1753-2-ND 2,500 338.00/M | B82432T1102K 
15 +10% 10 0.14 1.15 |495-1975-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1975-2-ND 2,500 338.00/M |B82432T1152K 
1.8 +10% 10 0.13 1.05 |495-1978-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1978-2-ND 2,500 338.00/M |B82432T1182K 
2.2 +10% 10 0.15 1.0 |495-1757-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1757-2-ND 2,500 338.00/M | B82432T1222K 
3.3 +10% 10 0.19 0.9 |495-1760-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1760-2-ND 2,500 338.00/M | B82432T1332K 
3.9 +10% 10 0.20 0.85 |495-1980-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1980-2-ND 2,500 338.00/M | B82432T1392K 
47 +10% 10 0.22 0.8  |495-1763-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1763-2-ND 2,500 338.00/M |B82432T1472K 
6.8 +10% 10 0.30 0.7 |495-1766-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1766-2-ND 2,500 338.00/M | B82432T1682K 
8.2 +10% 10 0.33 0.67 |495-1983-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1983-2-ND 2,500 338.00/M | B82432T1822K 
10 +10% 10 0.35 0.65 |495-1754-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1754-2-ND 2,500 338.00/M |B82432T1103K 
15 +10% 10 0.50 0.6 |495-1976-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1976-2-ND 2,500 338.00/M | B82432T1153K 
22 +10% 10 0.70 0.45 |495-1758-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1758-2-ND 2,500 338.00/M | B82432T1223K 
33 +10% 10 1.2 0.4 |495-1761-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1761-2-ND 2,500 338.00/M | B82432T1333K 
39 +10% 10 1.3 0.38 |495-1981-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1981-2-ND 2,500 338.00/M | B82432T1393K 
47 +10% 10 1.35 0.35 |495-1764-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1764-2-ND 2,500 338.00/M |B82432T1473K 
56 +10% 10 2.0 0.3 |495-1982-1-ND 97 8.69 38.64 |495-1982-2-ND 2,500 338.00/M |B82432T1563K (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1537 


A 
~~ 
A Surface Mount Inductors (cont) @DReel° 


EPCOS 
Induct-| Induct- DC Res. | Current Cut Tape 
ance ance Max. | Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 
(uH) | Tolerance | Qmin. (Q) (A) | Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
68 +10% 10 2.5 0.25 |495-1767-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1767-2-ND 2,500 338.00/M | B82432T1683K 
100 +10% 20 3.5 0.2 495-1755-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1755-2-ND 2,500 338.00/M |B82432T1104K 
150 +10% 20 6.0 0.16 |495-1977-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1977-2-ND 2,500 338.00/M |B82432T1154K 
220 +10% 20 75 0.13 |495-1759-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1759-2-ND 2,500 338.00/M |B82432T1224K 
270 +10% 20 10.5 0.12 |495-1979-1-ND 97 8.69 38.64 |495-1979-2-ND 2,500 338.00/M |B82432T1274K 
330 +10% 20 11.0 0.12 |495-1762-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1762-2-ND 2,500 338.00/M | B82432T1334K 
470 +10% 20 15 0.1 495-1765-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1765-2-ND 2,500 338.00/M |B82432T1474K 
680 +10% 20 23 0.08 |495-1768-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1768-2-ND 2,500 338.00/M | B82432T1684K 
820 +10% 20 27 0.08 |495-1984-1-ND 97 8.69 38.64 |495-1984-2-ND 2,500 338.00/M | B82432T1824K 
1000 +10% 20 30 0.07 |495-1756-1-NDt 97 8.69 38.64 |495-1756-2-ND 2,500 338.00/M |B82432T1105K 
Fig. 5 — B82442A Series — 2220 
1.0 +10% 10 0.024 1.8  |495-1769-1-ND§ 1.23 11.05 49.10 |495-1769-2-ND 1,500 430.00/M | B82442A1102K 
2:2 +10% 10 0.048 1.3 |495-1774-1-ND 1.28 11.55 51.34 |495-1774-2-ND 1,500 449.00/M | B82442A1222K 
4.7 +10% 10 0.088 0.95 |495-1778-1-ND§ 1.28 11.55 51.34 |495-1778-2-ND 1,500 449.00/M | B82442A1472K 
10 +10% 10 0.168 0.69 |495-1770-1-ND§ 1.23 11.05 49.10 |495-1770-2-ND 1,500 430.00/M | B82442A1103K 
22 +10% 10 0.35 0.48 |495-1775-1-ND 1.28 11.55 51.34 |495-1775-2-ND 1,500 449.00/M | B82442A1223K 
47 +10% 10 0.68 0.34 |495-1779-1-ND§ 1.28 11.55 51.34 |495-1779-2-ND 1,500 449.00/M | B82442A1473K 
100 +10% 20 1.28 0.25 |495-1771-1-ND§ 1.23 11.05 49.10 |495-1771-2-ND 1,500 430.00/M | B82442A1104K 
220 +10% 20 2.72 0.17 |495-1776-1-ND 1.28 11.55 51.34 |495-1776-2-ND 1,500 449.00/M | B82442A1224K 
470 +10% 20 5.6 0.12 |495-1780-1-ND§ 1.28 11.55 51.34 |495-1780-2-ND 1,500 449.00/M | B82442A1474K 
1000 +10% 30 12 0.085 |495-1772-1-ND§ 1.23 11.05 49.10 |495-1772-2-ND 1,500 430.00/M | B82442A1105K 
2200 +10% 30 28 0.055 |495-1777-1-ND NEW! 1.28 11.55 51.34 |495-1777-2-ND NEW!) 1,500 449.00/M |B82442A1225K 
4700 +10% 30 62.4 0.036 |495-1781-1-ND§ 1.28 11.55 51.34 |495-1781-2-ND 1,500 449.00/M | B82442A1475K 
10000 +10% 30 120 0.025 |495-1773-1-ND§ 1.23 11.05 49.10 |495-1773-2-ND 1,500 430.00/M |B82442A1106K 
Fig. 5 — B82442H Series — 2220 
1.0 +10% 10 0.024 2.5 495-1782-1-ND 1.64 14.76 65.58 |495-1782-2-ND 1,500 574.00/M | B82442H1102K 
2.2 +10% 10 0.048 1.8 495-1787-1-ND 1.64 14.76 65.58 |495-1787-2-ND 1,500 574.00/M | B82442H1222K 
4.7 +10% 10 0.088 1.35 |495-1791-1-ND 1.64 14.76 65.58 |495-1791-2-ND 1,500 574.00/M | B82442H1472K 
10 +10% 10 0.168 1.0 |495-1783-1-ND 1.64 14.76 65.58 |495-1783-2-ND 1,500 574.00/M | B82442H1103K 
22 +10% 10 0.35 0.67 _|495-1788-1-ND 1.64 14.76 65.58 |495-1788-2-ND 1,500 574.00/M | B82442H1223K 
47 +10% 10 0.68 0.48 |495-1792-1-ND 1.64 14.76 65.58 |495-1792-2-ND 1,500 574.00/M | B82442H1473K 
100 +10% 20 1.28 0.35 |495-1784-1-ND 1.64 14.76 65.58 |495-1784-2-ND 1,500 574.00/M | B82442H1104K 
220 +10% 20 ore. 0.24 |495-1789-1-ND 1.64 14.76 65.58 |495-1789-2-ND 1,500 574.00/M |B82442H1224K 
330 +10% 20 3.92 0.2 495-3438-1-ND§ 1.64 14.76 65.58 |495-3438-2-ND 1,500 574.00/M |B82442H1334K 
470 +10% 20 5.6 0.17 |495-1793-1-ND 1.64 14.76 65.58 |495-1793-2-ND 1,500 574.00/M | B82442H1474K 
1000 +10% 30 12 0.12 |495-1785-1-ND§ 1.64 14.76 65.58 |495-1785-2-ND 1,500 574.00/M | B82442H1105K 
2200 +10% 30 28 0.075 |495-1790-1-ND 1.64 14.76 65.58 |495-1790-2-ND 1,500 574.00/M |B82442H1225K 
4700 +10% 30 62.4 0.05 |495-1794-1-ND 1.64 14.76 65.58 |495-1794-2-ND 1,500 574.00/M |B82442H1475K 
10000 +10% 30 120 0.035 |495-1786-1-ND 1.64 14.76 65.58 |495-1786-2-ND 1,500 574.00/M | B82442H1106K 
Fig. 6 — B82496C Series — 0603 
0.001 +0.3nH 7 0.02 1.8 495-1826-1-ND .39 3.52 15.64 |495-1826-2-ND 4,000 137.00/M | B82496C3109A 
0.0015 | +0.3nH 8 0.03 1.5  |495-1832-1-ND& .39 3.52 15.64 |495-1832-2-ND 4,000 137.00/M | B82496C3159A 
0.0018 | +0.3nH 12 0.033 1.5  |495-2028-1-ND& .39 3.52 15.64 |495-2028-2-ND 4,000 137.00/M | B82496C3189A 
0.0022 | +0.3nH 14 0.035 1.5 495-1835-1-ND& 39 3.52 15.64 |495-1835-2-ND 4,000 137.00/M | B82496C3229A 
0.0027 | _+0.3nH 14 0.04 1.4 |495-2030-1-ND& 39 3.52 15.64 | 495-2030-2-ND 4,000 137.00/M | B82496C3279A 
0.0033 | +0.3nH 14 0.06 per 495-1837-1-ND& .39 3.52 15.64 |495-1837-2-ND 4,000 137.00/M | B82496C3339A 
0.0039 45% 14 0.065 AA 495-2032-1-ND& AL 3.72 16.52 |495-2032-2-ND 4,000 145.00/M | B82496C3399J 
0.0047 +5% 14 0.10 0.8 495-1839-1-ND& Al 3.72 16.52 |495-1839-2-ND 4,000 145.00/M | B82496C3479J 
0.0056 +5% 14 0.15 0.7 |495-2034-1-ND& Al 3.72 16.52 |495-2034-2-ND 4,000 145.00/M | B82496C3569J 
0.0068 +5% 14 0.15 0.7 |495-1841-1-ND& AL 3.72 16.52 |495-1841-2-ND 4,000 145.00/M | B82496C3689J 
0.0082 45% 14 0.18 0.65 |495-1843-1-ND& AL 3.72 16.52 |495-1843-2-ND 4,000 145.00/M | B82496C3829J 
0.01 +5% 14 0.20 0.60 |495-1824-1-ND& AL 3.72 16.52 |495-1824-2-ND 4,000 145.00/M | B82496C3100J 
0.012 +5% 14 0.35 0.45 |495-1827-1-ND& Al 3.72 16.52 |495-1827-2-ND 4,000 145.00/M | B82496C3120J 
0.015 +5% 14 0.40 0.42 |495-1830-1-ND& Al 3.72 16.52 |495-1830-2-ND 4,000 145.00/M | B82496C3150J 
0.018 +5% 14 0.45 0.40 |495-2026-1-ND& Al 3.72 16.52 |495-2026-2-ND 4,000 145.00/M |B82496C3180J 
0.022 45% 14 0.50 0.38 |495-1833-1-ND& AL 3.72 16.52 |495-1833-2-ND 4,000 145.00/M | B82496C3220J 
0.027 +5% 14 0.55 0.36 |495-2029-1-ND& Al 3.72 16.52 |495-2029-2-ND 4,000 145.00/M | B82496C3270J 
0.033 +5% 14 0.60 0.35 |495-1836-1-ND& Al 3.72 16.52 |495-1836-2-ND 4,000 145.00/M | B82496C3330J 
0.039 45% 14 0.80 0.30 |495-2031-1-NDA AL 3.72 16.52 |495-2031-2-ND 4,000 145.00/M | B82496C3390J 
0.047 +5% 14 0.95 0.27 |495-1838-1-NDA AL 3.72 16.52 |495-1838-2-ND 4,000 145.00/M |B82496C3470J 
0.056 45% 14 1.2 0.25 |495-2033-1-ND& At 3.72 16.52 |495-2033-2-ND 4,000 145.00/M | B82496C3560J 
0.068 +5% 14 1.3 0.23 |495-1840-1-ND& Al 3.72 16.52 |495-1840-2-ND 4,000 145.00/M | B82496C3680J 
0.082 45% 14 1.5 0.22 |495-1842-1-NDA AL 3.72 16.52 |495-1842-2-ND 4,000 145.00/M | B82496C3820J 
0.1 45% 14 1.8 0.20 |495-1825-1-NDA At 3.72 16.52 |495-1825-2-ND 4,000 145.00/M |B82496C3101J 
0.12 +5% 5 3.0 0.16 | 495-1828-1-ND Al 3.72 16.52 | 495-1828-2-ND 4,000 145.00/M | B82496C3121J 
0.15 +5% 5 5.0 0.13 | 495-1831-1-ND Al 3.72 16.52 |495-1831-2-ND 4,000 145.00/M | B82496C3151J 
0.18 +5% 4 6.0 0.12 |495-2027-1-ND Al 3.72 16.52 |495-2027-2-ND 4,000 145.00/M | B82496C3181J 
0.22 +5% 4 7.0 0.11 |495-1834-1-ND& AL 3.72 16.52 |495-1834-2-ND 4,000 145.00/M | B82496C3221J 
Fig. 7 — B82498F Series — 0805 
0.0027 +10% 50 0.03 1.0 |495-2058-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-2058-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3279K 
0.0056 +10% 50 0.04 0.9  |495-2113-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-2113-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3569K 
0.0068 +10% 50 0.05 0.8  |495-1857-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-1857-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3689K 
0.0082 +10% 50 0.09 0.7 |495-1859-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-1859-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3829K 
0.01 +5% 50 0.09 0.7 |495-1848-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-1848-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3100J 
0.012 +5% 50 0.09 0.7 |495-2035-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-2035-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3120J 
0.015 45% 50 1.13 0.65 |495-2036-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-2036-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3150J 
0.018 45% 60 0.08 0.7 |495-2037-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-2037-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3180J 
0.022 +5% 60 0.08 0.7 |495-1850-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-1850-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3220J 
0.027 +5% 60 0.09 0.7 |495-2038-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-2038-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3270J 
0.033 45% 65 0.11 0.6 495-1852-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-1852-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3330J 
0.039 45% 65 0.12 0.6 |495-2040-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-2040-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3390J 
0.047 45% 65 0.13 0.6 |495-1854-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-1854-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3470J 
0.056 +5% 60 0.14 0.6 495-2041-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-2041-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3560J 
0.068 +5% 60 0.18 0.5 495-1856-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-1856-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3680J 
0.082 45% 60 0.19 0.5 |495-1858-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-1858-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3820J 
0.1 45% 55 0.28 0.45 |495-1849-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-1849-2-ND 3,000 265.00/M |B82498F3101J 
0.12 +5% 50 0.31 0.44 |495-3433-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-3433-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3121J 
0.15 +5% 45 0.42 0.40 | 495-3434-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-3434-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3151J (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ao 
fA Surface Mount Inductors (cont) 


EPCOS 
Induct-| Induct- DC Res. | Current Cut Tape 
ance ance Max. | Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Epcos 
(uH) | Tolerance | Qmin. (Q) (A) | Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
0.22 45% 45 0.70 0.32 |495-1851-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-1851-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3221J 
0.33 45% 45 1.5 0.22 |495-1853-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-1853-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3331J 
0.47 45% 30 19 0.19 |495-1855-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-1855-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3471J 
0.68 +5% 23 1.7 0.19 |495-3436-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-3436-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3681J 
0.82 +5% 23 1.9 0.18 |495-3435-1-NDO 76 6.82 30.32 |495-3435-2-ND 3,000 265.00/M | B82498F3821J 
1.0 45% 20 0.55 0.24 |495-1844-1-ND 99 8.94 39.74 |495-1844-2-ND 3,000 348.00/M | B82498F1102J 
2.2 45% 20 1.6 0.13 |495-1845-1-ND 99 8.94 39.74 |495-1845-2-ND 3,000 348.00/M | B82498F1222J 
47 45% 20 3.8 0.09 |495-1846-1-ND 99 8.94 39.74 |495-1846-2-ND 3,000 348.00/M |B82498F1472J 
6.8 +5% 20 47 0.08 |495-1847-1-ND 99 8.94 39.74 |495-1847-2-ND 3,000 348.00/M | B82498F1682J 
A 495-1684-ND B82496C Series Inductor Kit 15 Each of Values Denoted. . .$77.03 eey Paleo 
4 495-1685-ND B82498F Series Inductor Kit 15 Each of Values Denoted.. . $77.03 
+ 495-1679-ND B82422A Series Inductor Kit 15 Each of Values Denoted. . -$77.03 
Tt 495-1680-ND B82432T Series Inductor Kit 15 Each of Values Denoted. . .$77.03 
§ 495-1682-ND B82442A/B82442H Series Inductor Kit 6 Each of Values Denoted. .$77.03 
Induct- Induct | DC Res. | Current Cut Tape 
ance ance Max. | Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 
(uH) | Tolerance (Q) (A) Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 8 — B82462A4 Series 
1.0 +20% 0.024 3.0 495-2659-1-ND 1.03 9.36 42.06 |495-2659-2-ND 2,500 508.00/M B82462A4102M 
3.3 +20% 0.06 2.0 495-2663-1-ND 1.03 9.36 42.06 |495-2663-2-ND 2,500 508.00/M B82462A4332M 
4.7 +20% 0.08 1.65 | 495-2665-1-ND 1.03 9.36 42.06 |495-2665-2-ND 2,500 508.00/M B82462A4472M 
6.8 +20% 0.1 1.4 495-2667-1-ND 1.03 9.36 42.06 |495-2667-2-ND 2,500 508.00/M B82462A4682M 
10 +20% 0.14 1.15 |495-2660-1-ND 1.03 9.36 42.06 |495-2660-2-ND 2,500 508.00/M B82462A4103M 
22 +10% 0.26 0.8 495-2662-1-ND 1.03 9.36 42.06 |495-2662-2-ND 2,500 508.00/M B82462A4223K 
47 +10% 0.64 0.54 |495-2666-1-ND 1.03 9.36 42.06 |495-2666-2-ND 2,500 508.00/M B82462A4473K 
100 +10% 1.28 0.35 |495-2661-1-ND 1.03 9.36 42.06 |495-2661-2-ND 2,500 508.00/M B82462A4104K 
330 +10% 3.9 0.2 495-2664-1-ND 1.03 9.36 42.06 |495-2664-2-ND 2,500 508.00/M B82462A4334K 
Fig. 9 — B82462G2 Series 
0.82 +20% 0.017 3.25 |495-2677-1-ND 86 7.84 35.24 |— = — |B82462G2821M 
47 +20% 0.061 1.6 495-2674-1-ND 1.35 12.23 55.00 |495-2674-2-ND 2,500 664.00/M B82462G2472M 
10 +20% 0.106 1.25 | 495-2668-1-ND 1.35 12.23 55.00 |— = — |B82462G2103M 
22 +20% 0.245 0.83 |495-2671-1-ND 1.35 12.23 55.00 |495-2671-2-ND 2,500 664.00/M B82462G2223M 
47 +20% 0.42 0.62 | 495-2675-1-ND 1.04 9.41 42.30 |— = — _|B82462G2473M 
100 +20% 0.95 0.41 |495-2669-1-ND. 1.35 12.23 55.00 |495-2669-2-ND 2,500 664.00/M B82462G2104M 
Fig. 10 — B82462G4 Series 
1.0 +20% 0.016 3.4 495-1985-1-ND 1.90 17.07 75.86 |495-1985-2-ND 2,500 664.00/M B82462G4102M 
1.5 +20% 0.020 3.1 495-1988-1-ND 1.90 17.07 75.86 |495-1988-2-ND 2,500 664.00/M B82462G4152M 
2.2 +20% 0.025 2.55 |495-1991-1-ND 1.90 17.07 75.86 |495-1991-2-ND 2,500 664.00/M B82462G4222M 
3.3 +20% 0.031 2.3 495-1994-1-ND 1.90 17.07 75.86 |495-1994-2-ND 2,500 664.00/M B82462G4332M 
4.7 +20% 0.040 2.0 495-1997-1-ND 1.90 17.07 75.86 |495-1997-2-ND 2,500 664.00/M B82462G4472M 
6.8 +20% 0.050 1.65 |495-1999-1-ND 1.90 17.07 75.86 |495-1999-2-ND 2,500 664.00/M B82462G4682M 
10 +20% 0.062 15 495-1986-1-ND 1.90 17.07 75.86 |495-1986-2-ND 2,500 664.00/M B82462G4103M 
15 +20% 0.097 1.25 |495-1989-1-ND 1.90 17.07 75.86 |495-1989-2-ND 2,500 664.00/M B82462G4153M 
22 +20% 0.15 1.05 |495-1992-1-ND 1.90 17.07 75.86 |495-1992-2-ND 2,500 664.00/M B82462G4223M 
33 +20% 0.23 0.85 |495-1995-1-ND 1.90 17.07 75.86 |495-1995-2-ND 2,500 664.00/M B82462G4333M 
47 +20% 0.31 0.75 |495-1998-1-ND 1.90 17.07 75.86 |495-1998-2-ND 2,500 664.00/M B82462G4473M 
68 +20% 0.41 0.65 |495-2000-1-ND 1.90 17.07 75.86 |495-2000-2-ND 2,500 664.00/M B82462G4683M 
100 +20% 0.58 0.53 |495-1987-1-ND 1.90 17.07 75.86 |495-1987-2-ND 2,500 664.00/M B82462G4104M 
150 +20% 1.05 0.38 |495-1990-1-ND 1.90 17.07 75.86 |495-1990-2-ND 2,500 664.00/M B82462G4154M 
220 +20% 1.35 0.35 | 495-1993-1-ND 1.90 17.07 75.86 |495-1993-2-ND 2,500 664.00/M B82462G4224M 
330 +20% 2.30 0.27 |495-1996-1-ND 1.90 17.07 75.86 |495-1996-2-ND 2,500 664.00/M B82462G4334M 
Fig. 11 — B82464A Series 
1.0 +20% 0.009 7.0 495-2001-1-NDt 2.01 18.07 80.32 |495-2001-2-ND 750 527.25 B82464A4102M 
2.2 +20% 0.012 5.7 495-2008-1-NDt 2.01 18.07 80.32 |495-2008-2-ND 750 527.25 B82464A4222M 
3.3 +20% 0.015 4.9 495-2011-1-NDt 2.01 18.07 80.32 |495-2011-2-ND 750 527.25 B82464A4332M 
4.7 +20% 0.018 4.3 495-2014-1-NDt 2.01 18.07 80.32 |495-2014-2-ND 750 527.25 B82464A4472M 
6.8 +20% 0.027 3.5 495-2017-1-NDt 2.01 18.07 80.32 |495-2017-2-ND 750 527.25 B82464A4682M 
10 +20% 0.038 2.9 495-2002-1-NDt 2.01 18.07 80.32 |495-2002-2-ND 750 527.25 B82464A4103M 
15 +10% 0.046 2.5 495-2006-1-NDt 2.01 18.07 80.32 |495-2006-2-ND 750 527.25 B82464A4153K 
22 +10% 0.085 21 495-2009-1-NDt 2.01 18.07 80.32 |495-2009-2-ND 750 527.25 B82464A4223K 
33 +10% 0.1 1.8 495-2012-1-NDt 2.01 18.07 80.32 |495-2012-2-ND 750 527.25 B82464A4333K 
47 +10% 0.14 1.5 495-2015-1-NDt 2.01 18.07 80.32 |495-2015-2-ND 750 527.25 B82464A4473K 
68 +10% 0.2 1.25 |495-2018-1-NDt 2.01 18.07 80.32 |495-2018-2-ND 750 527.25 B82464A4683K 
100 +10% 0.28 1.03 |495-2003-1-NDt 2.01 18.07 80.32 |495-2003-2-ND 750 527.25 B82464A4104K 
150 +10% 0.40 0.86 |495-2007-1-ND 2.01 18.07 80.32 |495-2007-2-ND 750 527.25 B82464A4154K 
220 +10% 0.61 0.69 |495-2010-1-NDt 2.01 18.07 80.32 |495-2010-2-ND 750 527.25 B82464A4224K 7.4—+ 
330 +10% 1.0 0.58 | 495-2013-1-ND 2.01 18.07 80.32 |495-2013-2-ND 750 527.25 B82464A4334K 12.95 Max.—+ 
470 +10% 1.27 0.5 495-2016-1-NDt 2.01 18.07 80.32 |495-2016-2-ND 750 527.25 B82464A4474K 
680 +10% 2.0 0.4 495-2019-1-ND 2.01 18.07 80.32 |495-2019-2-ND 750 527.25 B82464A4684K 
1000 +10% 3.0 0.33 | 495-2004-1-NDt 2.01 18.07 80.32 |495-2004-2-ND 750 527.25 B82464A4105K 
Fig. 12 — B82464G Series 
1.0 +20% 0.007 7.5 495-1795-1-NDt 2.15 19.31 85.80 |495-1795-2-ND 750 563.25 B82464G4102M 
1.5 +20% 0.009 L 495-2021-1-NDt 1.52 13.84 62.21 |495-2021-2-ND 750 563.25 B82464G4152M 
2.2 +20% 0.01 6.5 495-1799-1-NDt 1.52 13.84 62.21 |495-1799-2-ND 750 563.25 B82464G4222M 
4.7 +20% 0.015 4.9 495-1805-1-NDt 2.15 19.31 85.80 |495-1805-2-ND 750 563.25 B82464G4472M 
6.8 +20% 0.02 4.3 495-1808-1-NDt 2.15 19.31 85.80 |495-1808-2-ND 750 563.25 B82464G4682M 
10 +20% 0.03 3.4 495-1796-1-NDt 2.15 19.31 85.80 |495-1796-2-ND 750 563.25 B82464G4103M 
15 +20% 0.04 2.75 |495-2023-1-NDt 2.15 19.31 85.80 |495-2023-2-ND 750 563.25 B82464G4153M 
22 +20% 0.052 2.25 |495-1800-1-NDt 2.15 19.31 85.80 |495-1800-2-ND 750 563.25 B82464G4223M 
33 +20% 0.075 1.85 |495-1803-1-NDt 2.15 19.31 85.80 |495-1803-2-ND 750 563.25 B82464G4333M 
47 +20% 0.095 1.55 | 495-1806-1-NDt 2.15 19.31 85.80 |495-1806-2-ND 750 563.25 B82464G4473M 
+ Typical (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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A 
—- Surface Mount Inductors (cont) Digi@Reel’ | Css 
EPCOS 
Induct- Induct | DC Res. | Current Cut Tape 
ance ance Max. Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 
(uH) | Tolerance (9) (A) |Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
68 +20% 0.13 1.3 495-1809-1-NDt 2.15 19.31 85.80 |495-1809-2-ND 750 563.25 |B82464G4683M 
100 +20% 0.22 1.05 |495-1797-1-NDt 2.15 19.31 85.80 |495-1797-2-ND 750 563.25 |B82464G4104M 
150 +20% 0.32 0.85 |495-2024-1-ND 2.15 19.31 85.80 |495-2024-2-ND 750 563.25 |B82464G4154M 
220 +20% 0.44 0.7 495-1801-1-NDt 2.15 19.31 85.80 |495-1801-2-ND 750 563.25 |B82464G4224M 
330 +20% 0.65 0.59 |495-1804-1-ND 2.15 19.31 85.80 | 495-1804-2-ND 750 563.25 | B82464G4334M 
470 +20% 0.93 0.5 495-1807-1-NDt 2.15 19.31 85.80 |495-1807-2-ND 750 563.25 |B82464G4474M 
680 +20% 1.3 0.42 |495-1810-1-ND 2.15 19.31 85.80 |495-1810-2-ND 750 563.25 |B82464G4684M 
1000 +20% 2.2 0.34 |495-1798-1-NDt 2.15 19.31 85.80 |495-1798-2-ND 750 563.25 | B82464G4105M 
Fig. 12 — B82464Z Series 
1.0 +20% 0.007 75 495-3460-1-ND 1.20 10.93 49.13 |495-3460-2-ND 750 444.75 | B82464Z4102M 
1.5 +20% 0.009 7.0 495-3464-1-ND .86 7.80 35.09 |495-3464-2-ND 750 453.75 | B82464Z4152M 
2.2 +20% 0.01 6.5 495-3467-1-ND 1.20 10.93 49.13 |495-3467-2-ND 750 444.75 | B82464Z4222M 
3.3 +20% 0.012 5.5 495-3470-1-ND 1.20 10.93 49.13 |495-3470-2-ND 750 444.75 | B82464Z4332M 
4.7 +20% 0.015 4.9 495-3473-1-ND 1.20 10.93 49.13 | 495-3473-2-ND 750 444.75 | B82464Z4472M 
6.8 +20% 0.02 4.3 495-3476-1-ND 1.20 10.93 49.13 |495-3476-2-ND 750 444.75 | B82464Z4682M 
10 +20% 0.03 3.4 495-3461-1-ND 1.20 10.93 49.13 |495-3461-2-ND 750 444.75 | B82464Z4103M 
15 +20% 0.04 2.75 |495-3465-1-ND 1.20 10.93 49.13 |495-3465-2-ND 750 444.75 | B82464Z4153M 
22 +20% 0.052 2.25 |495-3468-1-ND 1.20 10.93 49.13 |495-3468-2-ND 750 444.75 | B82464Z4223M 
33 +20% 0.075 1.85 |495-3471-1-ND 1.20 10.93 49.13 |495-3471-2-ND 750 444.75 | B82464Z4333M 
47 +20% 0.095 1.55 |495-3474-1-ND 1.20 10.92 49.13 |495-3474-2-ND 750 444.75 | B82464Z4473M 
100 +20% 0.22 1.05 |495-3462-1-ND 1.20 10.93 49.13 |495-3462-2-ND 750 444.75 | B82464Z4104M 
150 +20% 0.32 0.85 |495-3466-1-ND 1.20 10.93 49.13 |495-3466-2-ND 750 444.75 | B82464Z4154M 
220 420% 0.44 0.7 |495-3469-1-ND 1.20 10.93 49.13 |495-3469-2-ND 750 444.75 |B82464Z4224M Fig. 17 NEW! 
330 +20% 0.65 0.59 |495-3472-1-ND 86 7.80 35.09 | 495-3472-2-ND 750 444.75 | B82464Z4334M 
470 +20% 0.93 0.5 495-3475-1-ND 85 6.41 30.25 |495-3475-2-ND 750 444.75 | B82464Z4474M i 12.8 = 
680 +20% 1.3 0.42 |495-3478-1-ND 1.20 10.93 49.13 |495-3478-2-ND 750 444.75 | B82464Z4684M T 
1000 +20% 2.2 0.34 |495-3463-1-ND 1.20 10.93 49.13 | 495-3463-2-ND 750 444.75 |B82464Z4105M 
Fig. 13 — B82468A Series 12.8 
1.0 +20% 0.051£ 1.95 |495-2709-1-ND 89 8.07 36.28 |495-2709-2-ND 1,000 438.00 /B82468A4102M 
47 +20% 0.185$ 1.03 |495-2713-1-ND 89 8.07 36.28 |495-2713-2-ND 1,000 438.00 |/B82468A4472M y\ 
10 +20% 0.334 0.75 |495-2710-1-ND 89 8.07 36.28 |495-2710-2-ND 1,000 438.00 | B82468A4103M 
22 +20% 0.814 0.48 |495-2712-1-ND 7 7.01 31.54 |— = —__|B82468A4223M 
Fig. 14 — B82470A Series 
1.0 +20% 0.045 1.8 495-2678-1-ND 94 8.52 38.32 | 495-2678-2-ND 1,000 463.00 | B82470A1102M 
2.2 +20% 0.09 1.35 |495-2680-1-ND 85 7.75 34.83 |— = —  |B82470A1222M 
47 +20% 0.19 0.95 |495-2682-1-ND 94 8.52 38.32 | 495-2682-2-ND 1,000 463.00 /B82470A1472M 
10 +20% 0.305 0.75 |495-2679-1-ND 94 8.52 38.32 | 495-2679-2-ND 1,000 463.00 /B82470A1103M 
22 +20% 0.69 0.48 _|495-2681-1-ND 94 8.52 38.32 | 495-2681-2-ND 1,000 463.00 | B82470A1223M 
47 +20% 1.5 0.32 _|495-2683-1-ND 85 7.75 34.83 |— — —__|B82470A1473M 
Fig. 15 — B82476A Series 
1.0 +20% 0.008 6.8 495-2684-1-ND 89 8.04 36.16 |495-2684-2-ND 750 699.75 |B82476A1102M 
2.2 +20% 0.0105 6.1 495-2687-1-ND 1.50 13.67 61.45 | 495-2687-2-ND 750 556.50 | B82476A1222M 
3.3 +20% 0.0135 5.4 495-2688-1-ND 1.50 13.67 61.45 | 495-2688-2-ND 750 556.50 | B82476A1332M 
47 +20% 0.0165 4.8 495-2690-1-ND 1.16 10.51 47.27 |— = —  |B82476A1472M 
6.8 +20% 0.021 4.4 495-2693-1-ND 1.16 10.51 47.27 _|495-2693-2-ND 750 556.50 | B82476A1682M 
10 +20% 0.027 3.9 495-2685-1-ND 1.50 13.67 61.45 | 495-2685-2-ND 750 556.50 |B82476A1103M 
33 +20% 0.088 2.1 495-2689-1-ND 1.50 13.67 61.45 | 495-2689-2-ND 750 556.50 | B82476A1333M 
47 +20% 0.12 1.8 495-2691-1-ND 1.50 13.67 61.45 |495-2691-2-ND 750 556.50 |B82476A1473M 
68 +20% 0.16 1.5 495-2694-1-ND 1.50 13.67 61.45 | 495-2694-2-ND 750 556.50 |B82476A1683M 
100 +20% 0.23 1.3 495-2686-1-ND 1.50 13.67 61.45 | 495-2686-2-ND 750 556.50 | B82476A1104M 
470 +20% 11 0.5 495-2692-1-ND 1.50 13.67 61.45 | 495-2692-2-ND 750 556.50 | B82476A1474M 
Fig. 16 — B82477G2 Series 
1.0 +20% 0.009 i} 495-2695-1-ND 1.84 16.71 75.12 |495-2695-2-ND 600 544.20 |B82477G2102M 
47 +20% 0.02 5 495-2698-1-ND 1.60 14.53 65.32 | 495-2698-2-ND 600 544.20 |B82477G2472M 
10 +20% 0.025 4 495-2696-1-ND 2.12 19.29 86.71 |495-2696-2-ND 600 628.20 |B82477G2103M 
47 +20% 0.075 1.8 495-2699-1-ND 1.84 16.71 75.12 |495-2699-2-ND 600 544.20 |B82477G2473M 
100 +20% 0.16 1.3 495-2697-1-ND 1.84 16.71 75.12 |495-2697-2-ND 600 544.20 |B82477G2104M 
470 +20% 0.77 0.58 _|495-2700-1-ND 1.84 16.71 75.12 _|495-2700-2-ND 600 544.20 | B82477G2474M 
NEW! Fig. 17 — B82477G4 Series NEW! 
47 +20% 0.014 6.8 495-1821-1-ND 1.84 16.71 75.12 |495-1821-2-ND 400 362.80 |B82477G4472M 
10 +20% 0.022 5.4 495-1818-1-ND 1.84 16.71 75.12 |495-1818-2-ND 400 362.80 |B82477G4103M 
47 +20% 0.082 2.5 495-1822-1-ND 1.84 16.71 75.12 |495-1822-2-ND 400 362.80 |B82477G4473M 
100 +20% 0.165 17 495-1819-1-ND 1.84 16.71 75.12 |495-1819-2-ND 400 362.80 |B82477G4104M 
Fig. 18 — B82479A1 Series 
10 +20% 0.032 4.3 495-2702-1-ND 1.88 17.05 76.65 |495-2702-2-ND 250 231.25 | B82479A1103M 
47 +20% 0.087 2.6 495-2704-1-ND 1.88 17.05 76.65 |495-2704-2-ND 250 231.25 | B82479A1473M 
100 +20% 0.19 1.8 495-2703-1-ND 1.88 17.05 76.65 |495-2703-2-ND 250 231.25 | B82479A1104M 
470 +20% 0.85 0.82 _|495-2705-1-ND 1.88 17.05 76.65 _|495-2705-2-ND 250 231.25 |B82479A1474M 
+ Typical 
t 495-1683-ND B82464G/B82464A Series Inductor Kit 3 Each of Values Denoted $113.10 


Chokes for Data and Signal Lines 


B82790S0513N201: 
Features: * Current compensated ring core choke with ferrite core * Case flame-retardant per UL94V-0 * Suitable for reflow D @®Re 
soldering Specifications: * Rated voltage: 42VAC (50/60Hz) / 80VDC 


B82793S0513N201: 
Features: * Current compensated ring core choke with ferrite core * High rated current * Reduced component height * Case flame-retardant per UL94V-0 
* Suitable for reflow soldering Specifications: * Rated voltage: 42VAC (50/60Hz) / 80VDC 


pc Current Cut Tape Tape & Reel 
Inductance | Typical Rating Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epcos 
Fig.| _(uH) (Q) (mA) Part No. 1 10 50 Part No. 1,500 Part No. 
1 51 0.16 500 495-1868-1-ND 5.57 5.02 4.46 495-1868-2-ND| 1950.00/M |B82790S0513N201 
2 51 0.16 800 495-1869-1-ND 2.96 2.67 2.37 495-1869-2-ND| 1036.00/M_ | B82793S0513N201 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1540 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


A 
=~ 
a Chokes for Power Lines — Current Compensated Ring Core Double Chokes Ww 


EPCOS 


Construction: * Current-compensated ring core double choke with ferrite core * Polycarbonate case 


* Polyurethane potting * Sector winding 


Features: * Case and potting flame-retardant per UL94V-0 * High resonance frequency owing to a 


special winding technique » Approximately 1% stray inductance for symmetrical interference suppression 
Specifications: * Rated voltage: 250VAC ° Test voltage: 1500VAC for 2 seconds (line/line) * Inductance 
tolerance: +30% 


> 12.5 
22.3 Max. 
Induct- DC Res. Current ‘3 Induct- DC Res. Current i 
ance Typical Rating | Digi-Key Price Each Epcos ance Typical Rating | Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. | _(uH) (0) (mA) _|Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | __(yH) (9) (mA) __| Part No. 1 10 100 | Part No. 
400 0.035 3600 |495-2726-ND | 2.85 2.15 1.67 |B82721A2362N1 » | 27000 17 400 495-2737-ND | 2.42 1.82 1.41 |B82721K2401N21 
400 0.06 2600 |495-2725-ND | 2.85 2.15 1.67 |B82721A2262N1 39000 2.0 400 _|495-2736-ND | 242 1.82 _—‘1.41_|B82721K2401N20 
1000 0.09 2000 | 495-2724-ND 2.85 2.15 1.67 |B82721A2202N1 1200 0.056 3000 | 495-2743-ND 2.57 1.93 1.50 |B82722A2302N1 
3300 0.19 1500 |495-2723-ND | 2.85 215 1.67 |B82721A2152N1 3 2200 0.13 2000 |495-2741-ND | 2.57 1.93 1.50 |B82722A2202N1 
1 6800 0.28 1200 |495-2722-ND | 220 1.65 1.29 _|B82721A2122N20 10000 0.48 1000 oso NDR) 257 = 1.93 1.60 | BB2722A2102N1 
10000 0.6 700 |495-2730-ND | 285 2.15 1.67 |B82721A2701N20 27000 12 500 (SSBreMNOM| 257 1.95 1.50 |BB2722A2501N1 
18000 15 500 |495-2729-ND | 285 215 1.67 |B82721A2501N1 aos 0.056 3000 Bee) 20300 (1.760 1.87 |B8272212802N1 
27000 7 400 |495-2728-ND | 2.85 2.15 1.67 |B82721A2401N21| | 4 a ae ees ene ts a ; secleerieth 
39000 2.0 400 _|495-2727-ND | 3.51 2.64 2.05 |B82721A2401N20 : ——— : - - 
400 0.035 3600 |495-2735-ND | 242 1 = 1.41 |B82721K2362N1 oes ues 4000 pee) 4 258 2.01 | BeR7edJ2402Nt 
pe poe peoo | Fe pee ee Bes. alee -a/ai'< eased ROObON: 5 6800 0.19 2000 |495-2752-ND | 3.44 259 2.01 |B82724J2202N1 
: peice : , : a 33000 0.81 1000 _|495-2750-ND | 3.44 2.59 _2.01_|B82724J2102N1 
1000 0.09 2000 |495-2733-ND | 2.42 1.82 1.41 |B82721K2202N1 2700 0.022 2000 1495-2750-ND | 9.81 7365.72 |B82725A2802N1 
2 3300 0.19 1500 |495-2732-ND | 242 1.82 1.41 |B82721K2152N1 3900 0.041 6000 |495-2758-np | 9.81 736 5.72. |BB2725A2602N1 
6800 0.28 1200 |495-2731-ND | 242 1.82 1.41 |B82721K2122N20 6 6800 0.087 4000 |495-2757-ND | 9.81 7.36 5.72 |B82725A2402N1 
10000 0.6 700 495-2739-ND 2.42 1.82 1.41 |B82721K2701N20 18000 0.35 2000 495-2756-ND 9.81 7.36 5.72 |B82725A2202N1 
18000 15 500  |495-2738-ND | 2.42 1.82 1.41 |B82721K2501N1 68000 13 1000 |495-2755-ND | 9.81 7.36 5.72 |B82725A2102N1 
D Core Chokes \} 
Construction: 
* Current-compensated double choke with closed, rectangular ferrite 
core * Closed polycarbonate coil former with 4 sections * Without 
encapsulation ¢ 2-section winding 


Features: [#24 Max.—>; 
* Coil former is flame-retardant per UL94V-0 * High resonance 
frequency due to 2-section winding »* Low leakage due to closed 
core shape *High pulse strength * Approximately 1% stray Mt 
inductance for symmetrical interference suppression ARS 
Specifications: 
¢ Rated voltage: 250VAC/DC * Test voltage: 1500VAC for 2 seconds 
(line/line) * Inductance tolerance: -30/+50% 
Induct- DC Res. Current i. Induct- DC Res. Current = 
ance Typical Rating | Digi-Key Price Each Epcos ance Typical | Rating | Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. | (uH) (Q) (mA) _|Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | (yH) (Q) (mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
3300 0.14 1800 495-2762-ND 1.86 1.40 1.09 |B82731M2182A30 10000 0.3 1400 495-2777-ND 2.18 1.64 1.27 | B82732R2142B30 
6800 0.28 1300 495-2761-ND 1.86 1.40 1.09 |B82731M2132A30 2 15000 0.44 1100 495-2776-ND 2.18 1.64 1.27 |B82732R2112B30 
10000 0.4 1100 495-2760-ND 1.86 1.40 1.09 |B82731M2112A30 27000 0.75 900 495-2782-ND 2.18 1.64 1.27 | B82732R2901B30 
15000 0.6 900 495-2768-ND 1.86 1.40 1.09 |B82731M2901A30 47000 1.4 600 495-2780-ND 2.18 1.64 1.27 |B82732R2601B30 
27000 1.0 700 495-2767-ND 1.86 1.40 1.09 |B82731M2701A30 3300 0.046 4600 495-2796-ND 3.74 2.81 2.19 |B82734R2462B30 
1 39000 1.5 600 495-2766-ND 1.86 1.40 1.09 |B82731M2601A30 6800 0.085 3200 495-2795-ND 3.74 2.81 2.19 |B82734R2322B30 
47000 2.0 500 495-2765-ND 1.86 1.40 1.09 |B82731M2501A30 10000 0.13 2600 495-2794-ND 3.74 2.81 2.19 |B82734R2262B30 
68000 3.0 400 495-2764-ND 1.86 1.40 1.09 |B82731M2401A33 3 15000 0.185 2300 495-2793-ND 3.74 2.81 2.19 |B82734R2232B30 
100000 4.5 350 495-2763-ND 1.86 1.40 1.09 |B82731M2351A30 27000 0.32 1700 495-2792-ND 3.74 2.81 2.19 |B82734R2172B30 
3300 0.14 2200 495-2779-ND 2.18 1.64 1.27 |B82732R2222B30 39000 0.46 1400 495-2791-ND 3.74 2.81 2.19 |B82734R2142B30 
6800 0.19 1700 495-2778-ND 2.18 1.64 1.27 |B82732R2172B30 47000 0.56 1300 495-2790-ND 3.74 2.81 2.19 |B82734R2132B30 


FC Core Chokes 


Construction: * Current-compensated double choke » Closed magnetic circuit with frame construction 


¢ 4-section winding with direct winding of the core 


Features: * High inductance with low resistance ¢ Excellent differential-mode suppression »* Low height 


allows usage in lamp ballasts * High pulse-handling capability 


Specifications: * Rated voltage: 250VAC * Test voltage: 1500VAC for 2 seconds (line/line) »* Inductance 


tolerance: +30% 


Induct- DC Res. Current 
ance Typical Rating | Digi-Key Price Each Epcos 
Fig.| (uw) (0) (mA) _ | Part No. 1 10 100 | Part No. 
10000 0.29 1600 495-2770-ND 2.67 2.01 1.56 |B82732F2162B001 
15000 0.43 1300 495-2769-ND 2.67 2.01 1.56 |B82732F2132B001 
1 27000 0.77 900 495-2775-ND 2.67 2.01 1.56 |B82732F2901B001 
47000 1.26 700 495-2773-ND 2.67 2.01 1.56 |B82732F2701B001 
68000 1.97 600 495-2772-ND 2.67 2.01 1.56 |B82732F2601B001 
10000 0.188 2300 495-2787-ND 2.81 2.11 1.64 |B82733F2232B001 
27000 0.44 1400 495-2785-ND 2.81 2.11 1.64 |B82733F2142B001 
2 39000 0.696 1200 495-2784-ND 2.81 2.11 1.64 |B82733F2122B001 
47000 0.804 1100 495-2783-ND 2.81 2.11 1.64 |B82733F2112B001 
100000 1.81 700 495-2788-ND 2.81 2.11 1.64 |B82733F2701B001 


124.5 Max. 


[24.8 Max.) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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A 
pC a . 
-_ Power Line Filters 
EPCOS B84110A Series Ko WEG 


Features: * High insertion loss » Cost-effective solution Applications: * Medium-performance switch-mode power supplies * Data systems, 
gambling machines, small-size equipment * DC applications Specifications: » Rated voltage: 250VDC/AC @ 50/60Hz * Test voltage: 1414VDC for 
2 seconds (line/line); 2700VDC for 2 seconds (lines/ground) * Climatic category (IEC 60068-1): 25/100/21 


Rated Voltage | Current Rating | Rated Inductance | Digi-Key Price Each Epcos 
(VAC/DC) (A) (mH) Part No. 1 10 100 Part No. 
0.5 2x39 495-2800-ND 9.78 8.56 7.10 B84110A0000A005 
250 1 2x10 495-2797-ND 9.98 8.74 7.24 B84110A0000A010 
2 2x 5.6 495-2798-ND 10.24 8.96 7.43 B84110A0000A020 
4 ZEB. 495-2799-ND 10.38 9.09 7.53 B84110A0000A040 
B84112G Series Ko 
Features: * Compact Design * Optimized leakage current Applications: * Switch-mode power supplies in industrial > 63— J, b t 
electronics, telecommunications, data systems and medical equipment * DC Applications Specifications: * Test voltage: ORO NOS or 
1414VDC for 2 seconds (line/line); 2700VDC for 2 seconds (lines/case) * Climatic category (IEC 60068-1): 25/100/21 i 0.5 aie 
“39.5 
Rated Voltage | Current Rated i 
@50/60Hz | Rating | Inductance | Digi-Key Price Each Epcos 
Fig.|  (VAC/DC) (A) (mH) | Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 
250 3 2x10 | 495-2803-ND 21.82 19.10 15.82 | B84112G0000B030 
1 250 6 2x3.3  |495-2804-ND 23.18 20.29 16.81 B84112G0000B060 
250 10 2x1.8  |495-2801-ND 23.70 20.74 17.19  |B84112G0000B110 
250 16 2x18 |495-2802-ND 27.20 23.80 19.72 |B84112G0000B116 
250 20 2x1.8  [495-2805-ND 58.84 51.49 42.66 | B84112G0000G120 
2 250 25 2x1.6 | 495-2806-ND 64.72 56.63 46.93 | B84112G0000G125 
250 36 2x0.75 | 495-2807-ND 71.20 62.30 51.62 | B84112G0000G136 
B84113H Series Eo 


Features: * Low leakage current *Compact Design Applications: * Switch-mode power supplies 
in industrial electronics, telecommunications, data systems and medical engineering Specifications: 
* Test voltage: 1414VDC for 2 seconds (line/line); 2700VDC for 2 seconds (line/ground) « Climatic 
category (IEC 60068-1): 25/100/21 


Rated Rated 
Voltage | Current | Induct- = 
@50/60Hz | Rating | ance | Digi-Key Price Each Epcos = 
Fig.| (VAC) (A) | (mH) | Part No. 1 10 100 | Part No. 5 
1 250 6 4x36 /495-2811-ND] 28.96 25.34 21.00 |B84113HOOO0B060 § thi = 
5 250 10 |4x3.9/495-2808-ND] 30.84 2699 22.36 /B84113H0000B110 7 0.5--\ ~M5x20 
250 16 | 4x1.3/495-2809-ND| 35.36 30.94 25.64 | B84113H0000B116 ‘ Hs et 
3 250 20 | 4x1.2/495-2812-ND] 79.44 69.51 57.60 /B84113H0000G120 <i 


NEW! Magnetics Modules for LAN Applications 


Features: * Specifically for LAN applications, EPCOS has developed magnetic modules for both electrical isolation and Characteristics: * The insertion loss of the modules is only -1.0 dB. * Values of -16 dB and -40 dB are 
suppression of common-mode and differential-mode interference. * The modules are available in single, dual and quad port attained for return loss and crosstalk, respectively. * In addition to the standard temperature range for 0°C ~ 70°C, versions 
versions and are qualified to IPC/JEDEC J-STD-020C abd IEEE 802.3. * The electrial isolation can withstand a breakdown with an extended temperature range -40°C ~ 85°C were developed for industrial applications. * Typical applications are 


voltage of 1500 VAC. 10/100 Base-T, 1000 Base-T as well as PoE (Power over Ethernet). 
Turns Ratio Dimensions Cut Tape 
No. of| (Primary: | Package LxWxH Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Encos 
Ports | Secondary) Style (mm) Features Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
1 1CT:ACT | 12-PIN SMD] 14.81 x 11.7 x 5.15 10/100 Base T 495-4018-1-ND| 4.98 4.49 3.74 |495-4018-2-ND| 400 929.60 | B78476A8067A3 
1 1CT:CT | 16-PINSMD} 25.4 x 10.56 x 6.1 10/100 Base T 495-4019-1-ND) 4.98 4.49 3.74 |495-4019-2-ND| 400 929.60 | B78476A7694A3 
1 1CT:ACT |16-PINSMD] 12.7x7.11x5.6 10/100 Base T 495-4020-1-ND) 3.33 3.00 2.50 |495-4020-2-ND| 500 777.00 | B78476A8065A3 
1 1CT:ACT |16-PINSMD|) 12.7x6.9x5.6 10/100 Base T, PoE 495-4022-1-ND) 3.33 3.00 2.50 |495-4022-2-ND| 500 777.00 | B78476A8245A3 
1 1CT:1CT | 16-PINSMD| 12.7x6.9x5.6 10/100 Base T, Extended Temperature | 495-4025-1-ND | 3.66 3.30 2.75 _|495-4025-2-ND| 500 854.00 | B78476A8247A3 
1 1CT:CT |16-PINSMD] 12.7x6.9x5.6 | 10/100 Base T, PoE, Extended Temperature |495-4026-1-ND| 3.66 3.30 2.75 |495-4026-2-ND| 500 854.00 | B78476A8248A3 
1 1CTACT |24-PINSMD] 17.6x12.1x5.8 1000 Base T 495-4027-1-ND) 6.63 5.97 4.98 |495-4027-2-ND| 350 1082.90 | B78476A8317A3 
1 1CT:ACT | 24-PINSMD] 17.6x12.1x5.8 1000 Base T 495-4028-1-ND) 6.63 5.97 4.98 |495-4028-2-ND| 350 1082.90 | B78476A8249A3 
1 1CT:ACT | 24-PINSMD] 17.6x12.1x5.8 1000 Base T, PoE 495-4030-1-ND) 6.63 5.97 4.98 |495-4030-2-ND| 350 1082.90 | B78476A8253A3 
1 1CT:1CT | 24-PINSMD| 17.6 x 12.1 x 5.7 1000 Base T, Extended Temperature 495-4032-1-ND|__ 6.63 5.97 4.98 |495-4032-2-ND | 350 1082.90 | B78476A8251A3 
1 1CT:CT =| 24-PINSMD] 13.8 x 15.2 x 5.72 1000 Base T, Extended Temperature 495-4033-1-ND| 6.63 5.97 4.98 |495-4033-2-ND | 400 1237.60 | B78476A8135A3 
2 1CT:CT | 24-PIN SMD | 13.64 x 11.94 x 6.22 10/100 Base T, PoE 495-4023-1-ND| 6.63 5.97 4.98 |495-4023-2-ND | 400 1237.60 | B78476A1889A3 
4 1CT:ACT |40-PINSMD] 28.1x11.9x5.5 10/100 Base T 495-4021-1-ND) 9.93 8.94 7.45 |495-4021-2-ND| 350 1621.90 | B78476A8068A3 
2 1CT:ICT | 48-PIN SMD | 27.81 x 12.19 x 7.24 1000 Base T, PoE 495-4031-1-ND | 13.23 11.91 9.93 | 495-4031-2-ND| 300 1852.20 | B78476A8066A3 
4 1CT:ICT | 48-PIN SMD | 28.71 x 12.19 x 7.24 10/100 Base T, PoE 495-4024-1-ND| 9.93 8.94 7.45 |495-4024-2-ND| 300 1390.20 | B78476A8246A3 
2 1CT:1CT | 50-PIN SMD | 27.69 x 7.29 x 8.41 1000 Base T 495-4029-1-ND| 9.93 8.94 7.45 |495-4029-2-ND| 350 1621.90 | B78476A8250A3 
2 1CT:1CT | 50-PIN SMD | 27.69 x 7.29 x 8.41 1000 Base T, Extended Temperature 495-4034-1-ND | __ 9.93 8.94 7.45 _|495-4034-2-ND| 350 1621.90 | B78476A8252A3 


NEW! Current Sense Transformers Digi®Reel’ 


Features: * Very low DC resistance « Different turns ratios * Very small package 
Applications: * Switching power supplies * Feedback control * Overload sensing * Load drop shut down detection 
Specifications: » Test voltage 


Minimum : 
Induct- | Turns Maximum DC Sensed Cut Tape 
ance Ratio Resistance (m®) | Current | Vtest | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Encos 
Fig. (WH) Np:Ns | Primary | Secondary (A) (VAC) | Part No. 1 10 100 ‘| Part No. Qty. Pricing | Part No. 
33 1:20 2.5 320 rd 360 | 495-4035-1-ND 4.26 3.84 3.20 | 495-4035-2-ND | 1,200 | 1989.00/M|B82801A333A20 
74 1:30 2.5 800 7 360 | 495-4036-1-ND 4.26 3.84 3.20 | 495-4036-2-ND | 1,200 | 1989.00/M|B82801A743A30 
132 1:40 2.5 1,300 7 360 | 495-4037-1-ND 4.26 3.84 3.20 | 495-4037-2-ND | 1,200 | 1989.00/M|B82801A134A40 
1 205 1:50 2.5 2,200 vA 360 | 495-4038-1-ND 4.26 3.84 3.20 | 495-4038-2-ND | 1,200 | 1989.00/M|B82801A214A50 
295 1:60 2.5 3,600 7 360 | 495-4039-1-ND 4.26 3.84 3.20 | 495-4039-2-ND. 600 1193.40 | B82801A304A60 
820 1: 100 25 8,700 7 360 | 495-4040-1-ND 4.26 3.84 3.20 | 495-4040-2-ND | 1,200 | 1989.00/M|B82801A824A100 
1,280 1:125 2.5 13,000 va 360 | 495-4041-1-ND 4.26 3.84 3.20 |495-4041-2-ND_ | 1,200 | 1989.00/M | B82801A135A125 
80 1:20 0.8 400 20 500 | 495-4043-1-ND 2.74 2.47 2.06 |495-4043-2-ND | 1,800 | 1280.00/M|B82801B803A20 
180 1:30 0.8 870 20 500 | 495-4044-1-ND 2.74 2.47 2.06 |495-4044-2-ND | 1,800 | 1280.00/M|B82801B184A30 
320 1:40 0.8 1,140 20 500 | 495-4045-1-ND 2.74 2.47 2.06 |495-4045-2-ND | 1,800 | 1280.00/M | B82801B324A40 
9 500 1:50 0.8 1,500 20 500 | 495-4046-1-ND 2.74 2.47 2.06 | 495-4046-2-ND 900 1152.00 | B82801B504A50 
720 1:60 0.8 1,980 20 500 | 495-4047-1-ND 2.74 2.47 2.06 | 495-4047-2-ND_ | 1,800 | 1280.00/M | B82801B724A60 
980 1:70 0.8 4,750 20 500 | 495-4048-1-ND 2.74 2.47 2.06 | 495-4048-2-ND 900 1152.00 | B82801B984A70 185-| Bal 0.6 
2,000 1: 100 0.8 5,500 20 500 | 495-4042-1-ND 2.74 2.47 2.06 |495-4042-2-ND | 1,800 | 1280.00/M | B82801B205A100 3.7 
3,000 1:125 0.8 6,500 20 500 | 495-4049-1-ND 2.74 2.47 2.06 | 495-4049-2-ND. 900 1152.00 | B82801B305A125 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Max. Max. | Max. 
evan Induc- Test |Current ; API Induc-} DC | Current F API 
Lo D tance | Q | Freq. | Rating |Digi-Key Price Each /Delevan tance | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Delevan 
. (uH) |Min.|(MHz)| (mA) |Part No. 110 100 |Part No. (uH) | (0) | (Amps) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
> 
Coils and Inductors ZL 4 33 | 44] 79 | 490 |DN42092-ND@] 1.37 1.17 .78 |1641R-332K 270 | 0.557 | 0.80 |DN7430-ND | 2.98 255 1.70 |2474-30L 
Series 1025 3.9 | 44] 7.9 | 455 |DN42096-ND@| 1.37 1.17 .78 |1641R-392K 330 | 0.650 | 0.74 |DN7733-ND@) 2.98 2.55 1.70 |2474R-31L 
Molded Unshielded ya L 47 | 44] 7.9 | 390 |DN42100-ND@] 1.37 1.17 .78 /1641R-472K 390 | 0.770 | 0.68 |DN7432-ND | 298 255 1.70 |2474-32L 
RF Coils Z 5.6 | 44 | 7.9 | 340 /DN42104-ND@| 1.37 1.17 .78 |1641R-562K 470 | 1.03 | 0.59 |DN7734-ND@| 2.98 2.55 1.70 |2474R-33L 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (Phenolic Core), -55°C 68 | 50 | 7.9 | 285 |DN42108-ND@| 1.37 1.17.78 |1641R-682k 560 1.14 0.56 |DN7735-ND@} 2.98 2.55 1.70 |2474R-34L 
~ 105°C (Iron and Ferrite Core) Maximum Power Dissipation @ 90°C: % a 
-21W (Phenolic Core), .09W (Iron Core), .073W (Ferrite Core) 82 | 50') 7.9 | 250 (Bese aig) 37 1.17 78 164th 822K 680 | 1.50 | 0.49 /DN7736-ND@) 2.98 2.55 1.70 |2474R-35L 
1o | 50 | 79 | 228 |DN42077-ND@| 1.37 1.17 .78 |1641R-103K . 
Dimensions — Inch (mm) ead Size ead ena 1,000 | 230 | 0.39 |DN7737-ND@] 3.61 3.09 2.06 |2474R-37L 
c D AWG #24(TCW) | — Inch (mm) 12 [55 | 25 | 205 DRS ND) 1.37 1.17.78 /1641-123K 1,800 | 4.00 | 0.30 |DN7440-ND | 3.61 3.09 2.06 |2474-40L 
Series 1641 Ferrite Core 
1250 (6.88) 095 (2.41) 020 (51) 1.5 (3841) Ferrite Sleeve (LT10K) — RoHS Compliant 2,200} 4.40 | 0.28 |DN7738-ND@| 3.61 3.09 2.06 |2474R-41L 
Max. 15) 45 | 2.5 | 325 |DN42082-ND | 1.37 1.17  .78 /1641R-153K 2,700} 5.80 | 0.25 |DN7767-ND@| 2.63 2.25 1.50 )2474R-42L 
adc Test) Current ; Pa 18 | 45 | 25 | 305 |pN42085-ND | 1.37 1.17 .78 |1641R-183K 
fancet OM ErentlliRating# DighKey Price Each | pelevan s 37147 5,600} 112 | 018 |DN7446-ND | 3.61 3.09 2.06 |2474-46L 
(uH) (Min. Zs Eeee - se! F aut ~ Part No. 22 | 45 | 25 | 295 |pN42089-ND | 1.37 1.17 .78 |1641R-223K 3200! 208 | 013 |on744s-no | 3.61 3.09 2.06 |2474-48L 
eries enolic Core 
30 140] 25 1 1380 TENGZUBNIN@) 77 ea 44] 1025n-oaK a7) 45 | 25 | 265 Rag 1.37 1.17.78 1641R-279K 15,000) 36.0 | 0.10 JoN7451-nD | 3.61 3.09 206 |2474-51L 
42 | 40 | 25 | 1300 |pNe596-ND | .77 .66 44] 1025-96K 33/45 | 25 | 248 (BRR) 1-97 1.17.78 (1G41R-333K 18,000} 40.0 | 0.09 |oN7452-ND | 3.61 3.09 2.06 |2474-52L 
33 | 30 | 25 | 830 |pN7677-ND@| 77 .66 .44| 1025R-08K 39 | 50 | 25 | 209 /pNn42097-ND | 1.37 1.17 .78 |1641R-393K + RoHS Compliant 
39 | 30 | 25 | 710 |DN2510-ND | .77 .66 .44|1025-10k 47 | 50) 25 | 200 |DN42101-ND | 1.37 1.17 .78 )1641R-473K 
39 | 30 | 25 | 710 |DN7678-ND@| .77 .66 44] 1025R-10K 
56 | 50] 25 | 194 |DN42105-ND | 1.97 1.17 .78 |1641R-563K : : 
47 [30 | 25 | 660 |DN7679-ND@| .77 .66 .44/1025R-12K Series 4590 High Current 
‘56 | a0 | 25 | 550 [RNRRRRRING 77 66 .44|toosA-taK 68 | 50] 25 | 176 |DN42109-ND | 1.37 1.17 .78 |1641R-683K Filter Inductors ay 
; fi 1o0 | 50 | 25 | 164 |DN42078-ND | 1.51 1.29 .86 |1641R-104K 
68) 28) 25 | 500 PONieoiaag «77 66.44) 1025R-16K Mechanical Configuration: Ferrite bobbin 211.55 
82 | 28 | 25 | 420 |DN7682-ND@) .77 .66 .44)1025R-18K 120 | 55 | .79 | 153 |DN42080-ND | 1.51 1.29 .86 )1641R-124K protected with a flame retardant polyolefin sleeve. ae 
1.0 25 25 390 |DN7683-ND@| .77 .66 .44| 1025R-20K High saturation bobbin allows for high inductance i 
180 | 55 | .79 | 138 |DN42086-ND | 1.51 1.29 .86 |1641R-184K ; j ee 
Series 1025 Iron Core (LT10K) — RoHS Compliant i o | tao RUMOR 4.51 4.20 pe lrettnezoae ie saanaite Nis lalate Reema iol 
55 | 7 - 511.29. - , 
12 | 25] 79 | 620 |DN7684-ND | 77 .66 .44]1025R-22K performance. Operating Temperature: -55° ~ 
4.5 | 28 | 7.9 | 560 |DN7685-ND | .77 .66 .44|1025R-24K 330 | 55 | .79 | 115 |DN42094-ND | 1.51 1.29 .86 |1641R-334K 125°C (-55° ~ 85°C @ full rated current) Maximum AWG #20 TCW 
P. Dissipation @ 85°C: .70W Dielectri 
22 | 30] 7.9 | 415 |DN7686-ND | 77 .66 .44)1025R-28K 390 | 60 | 79 | 107 [oNazog8-no |1.51 1.29 86 |1641R-394k) | Withstanding Voltage: 2500VRMS. 
27 |) 37 | 7.9 | 358 (ONesgub) 77 86.44) 1025R-30K 470 | 60 | 79 | 94 |pNnazt02-no [1.51 1.29 .86 |1641R-474K 
3.3 | 45 | 79 | 285 |DN7688-ND | .77 .66 .44/1025R-32K so | 60 | 79 | 97 POORINMM +651 129. a6 teatpesea ee Max: pian rai 
5 Fri | 511.29. 5 induct. urren' , 
47 | 45 | 7.9 | 239 |DN7689-ND | .77 66 .44/1025R-36K 10% | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each | Delevan 
56 | 50 | 79 | 195 |DN7690-ND | .77 .66 .44]1025R-38K 1,000} 60 | .79 | 70 |DN42079-ND | 1.51 1.29 .86 |1641R-105K (uH) | (0) | (Amps) | Part No. 110 100 | Part No. 
68 | 50 | 79 | 185 |pN7691-ND | 77 .66 .44]1025R-40K © RoHS Compliant 3.9 | 0.007 | 9.75 |DN4495-ND | 263 2.25 1.50 |4590-392K 
82 | 55 | 7.9 160 |DN7692-ND 77 66 .44|1025R-42K 3.9 0.007 | 9.75 |DN7769-ND@ | 2.63 2.25 1.50 | 4590R-392K 
to | 55) 79 | 144 |pnvega-no | 77 .66 .44|1025R-44K : 4.7 | 0.008 | 9.11 |DN7773-ND@ | 2.63 2.25 1.50 |4590R-472K 
42.) 45 | 28 °| 460 WSNreGannIl 77.66 44 102sR-46K Series 2474 5.6 | 0.011 | 7.77 |DN7777-ND@ | 2.63 2.25 1.50 | 4590R-562K 
6.8 | 0.011 | 7.60 |DN4498-ND | 2.63 2.25 1.50 |4590-682K 
ee) | i oe ienek | Power neers 8] O0T | 760 [ONT7BLADe [269 225 150 #S00R 82K 
fs 7 - eels = clan oie Mechanical Configuration: Units are axial leaded for printed circuit 10 0.016 | 6.44 |DN7748-ND@ | 2.63 2.25 1.50 | 4590R-103K 
Series 1025 Ferrite (LT10K) mounting, encapsulated in an epoxy molded case. High resistivity 15 0.020 | 5.76 |DN4502-ND 2.63 2.25 1.50 | 4590-153K 
33 45 | 25 130 |DN7697-ND@} .98 .84 .56|1025R-56K ferrite core allows for high inductance with low DC resistance. 15 0.020 | 5.76 |DN7756-ND@ | 2.63 2.25 1.50 |4590R-153K 
39 | 45 | 25 | 125 |DN7698-ND@| 98 .84 .56/1025R-58K beatae tereee Scere ecinnd Suir Diaper © 22 | 0.024 | 5.26 |DN7760-ND@ | 2.63 2.25 1.50 | 4590R-223K 
47 | 45 | 25 | 110 |DN7699-ND®| 98 .84 .56/1025R-60K a5"C! .SOW ‘induetance:lMaaniisd atv witine DG cunent 27 | 0.025 | 5.15 |DN7764-ND@ [2.63 2.25 1.50 |4590R-273K 
100 | 50 | 2.5 84 |DN7700-ND@| .98 .84  .56/1025R-68K 33 0.028 | 4.87 |DN7766-ND@ | 2.63 2.25 1.50 | 4590R-333K 
150 | 30 | .79 61 |DN7701-ND@| .98 .84 .56|1025R-72K Dimensions — Inch (mm) Lead Size Lead Length 39 0.031 | 4.87 |DN4507-ND | 2.63 2.25 1.50 | 4590-393K 
180) 80) 70 | 87 ON) 88.84 56) 1025R-74K ‘40 a a 0 ee cS iz Ae tie EEN oe es - cana 
1 _ 7 H F -10) .032” (.81mm F 5 . 5 al . . E 7 
220 | 30) 78 | 52 IONICS te) 28 84 56) 1025R-76K 56 | 0.043 | 3.93 |DN7778-ND@ | 2.63 2.25 1.50 |4590R-563K 
270) 30) 79) 47 ENCINO 1-23 1.05.70) 1025-78K macelanax 68 | 0.059 | 3.35 |DN7782-ND@ | 2.63 2.25 1.50 | 4590R-683K 
470 | 30 | 79 | 36 |DN7705-ND@| 1.23 1.05 70) 1025R-84K Induc- | DC | Current : API 82 | 0.066 | 3.17 |DN7785-ND@ | 2.63 2.25 1.50 | 4590R-823K 
560 | 30 | .79 | 35 |DN7706-ND@|1.23 1.05 .70| 1025R-86K tance | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Delevan 100 | 0.084 | 2.81 |DN7749-ND@ | 2.63 2.25 1.50 | 4590R-104K 
1,000] 30 | 79 | 28 |DN7707-ND@|1.23 1.05 .70| 1025R-92K CE tO) (ns) arto? JA 1) jib 120 | 0.113 | 2.43 |0N7753-NDe | 2.63 2.25 1.50 | 4590R-124K 
Series 2474 Ferrite C q 5 
¢ RoHS Compliant jeries errite Core 150 | 0.129 | 227 |DN7757-ND@ | 263 2.25 1.50 |4590R-154K 
1.0 | 0.009 | 6.27 ]DN7710-ND@] 2.98 255 1.70 ]2474R-01L 180 | 0.150) 210 /DN4515-ND | 263 2.25 1.50) 4590-184k 
7 1.5 | 0.011 | 5.67 |DN7711-ND@| 2.98 2.55 1.70 |2474R-03L 220 | 0.162 | 2.02 |DN7761-ND@ | 2.63 2.25 1.50 |4590R-224K 
Series 1641 22 | 0.013 | 5.22 |DN7712-ND@| 298 2.55 1.70 |2474R-05L a ie Aes ae 7 ee pi 
Molded Shielded RF Coils 47 | 0.022 | 4.01 |DN7714-ND@| 298 2.55 1.70 |2474R-09L 39010288 171.62 IBNERMIN@a| 9 63 2.95 460 14s00R-a04K 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C, Maximum Power 6.8 | 0.026 | 3.69 |DN7715-ND@| 2.98 2.55 1.70 |2474R-11L 470 | 0.393 | 1.30 |DN7775-ND@ | 2.63 2.25 1.50 | 4590R-474K 
Dissipation @ 90°C: .11W 8.2 | 0.028 | 3.55 |DN7716-ND@| 2.98 255 1.70 |2474R-12L 560 | 0.504) 1.15 /DN4521-ND | 263 2.25 1.50) 4590-564K 
Dimensions = Inch (mm) Lead Size [ead Length 40 | 0.033 | 3.27 |DN7717-ND@) 2.98 255 1.70 |2474R-13L - es - ee se 7 ae pees 
c D AWG #22 (TCW) | _Inch (mm) 12 | 0.037 | 3.09 |DN7718-ND@| 2.98 2.55 1.70 |2474R-14L = oe ote = = = aaa 
410 (10.41) 162 (4.11) 025" (64mm) | _ 1.44 (36.58) 15 | 0.040 | 2.97 |DN7719-ND@| 2.98 2.55 1.70 |2474R-15L 1.000 | 0.844) 0.89 |on7750-ND@| 287 246 1.64 | 4590R-105K 
= 18 | 0.044 | 2.84 |DN7720-ND@| 2.98 2.55 1.70 |2474R-16L 1,200 | 0.977 | 0.82 |DN4525-ND | 287 246 1.64 |4590-125K 
incurs Tet! | Careat API 22 | 0.050 | 2.66 |DN7721-ND@| 298 255 1.70 |2474R-17L 1,200 | 0.977 | 0.82 |DN7754-ND@ | 2.87 2.46 1.64 |4590R-125K 
Fen & bal Pathe Diver bss ates Germ 27 | 0.070 | 2.25 |DN7722-ND@| 2.98 2.55 1.70 |2474R-18L ue im a ee aay ae i 4008-109 
im in. |(MHz)) (m. ‘art No. art No. F 7 A '7762-ND®@ | 2.87 2. .64 | 4590R-2251 
Series 1641 — Phenolic Core Iron Sleeve (LT10K) 83°) 0.075) 217 Tones) 2.98 2.65 1.70 | 2474R-iaL 3.300 | 253 | 0.51 |ON7768-NDe | 2.87 2.46 1.64 | 4590R-335K 
10 | 50 | 25 | 1830 [DN42075-ND@] 1.37 1.17 .78 ]1641R-101K 39° | 0.084 | 2.05 |DN7724-ND@ | 2.98 2.55 1.70 |2474R-20L 3,900 | 284 | 0.48 |DN7772-ND@ | 2.87 2.46 1.64 | 4590R-395K 
48 | 50) 25 | 1330 |DN41181-ND | 1.37 1.17 .78 |1641-181K 47 | 0.104 | 1.84 |DN7725-ND@| 2.98 2.55 1.70 |2474R-21L 4,700 | 379 | 0.41 |DN7776-ND@ | 2.87 2.46 1.64 | 4590R-475K 
22 | 49) 25 | 1120 |DN42087-ND@| 1.37 1.17 .78 |1641R-221K 56 | 0.130 | 1.68 |DN7726-NDe| 298 255 1.70 |2474R-20L 5,600 | 424 | 0.39 |DN7780-ND@ | 2.87 2.46 1.64 | 4590R-565K 
39 | 44) 25 | 680 |DN42095-ND@| 1.37 1.17 .78 |1641R-391K ca | 0145 | 166 RRM 298 255 170 [oa7a-naL 6,800 | 5.75 | 0.34 |DN4534-ND [2.87 2.46 1.64]4590-685K 
47 | 44 | 25 | 580 |DN42099-ND@| 1.37 1.17 .78 |1641R-471K 6800 | 5.75 | 0.34 |DN7784-ND@ | 2.87 2.46 1.64 | 4590R-685K 
56 | 43 | 25 | 505 |DN42103-ND@| 1.37 1.17.78 |1641R-S61K GB) 0145) 166 ONT 2-98 2.55 1.70 |2474R-23L. 8,200 | 644 | 0.32 |DN7787-ND@ | 2.87 2.46 1.64|4590R-825K 
68 | 42 | 25 | 430 |DN42107-ND@| 1.37 1.17 .78 |1641R-681K 82 | 0.152 | 1.53 |DN7728-ND@| 2.98 2.55 1.70 | 2474R-24L 10,000 | 7.30 | 0.30 |DN7751-ND@ | 2.87 2.46 1.64 | 4590R-106K 
Series 1641 — Iron Core Iron Sleeve (LT10K) 0.208 | 1.30 |DN7425-ND | 2.98 255 1.70 [2474-251 12,000 | 9.34 | 0.26 |DN4537-ND | 2.87 2.46 1.64 | 4590-126K 
1.0 | 44] 25 | 1090 |DN42076-ND@] 1.37 1.17 .78 |1641R-102K 0.208 | 1.30 \pn772o-NDe| 2.98 255 1.70 |2474R-25L 12,000 | 9.34 | 0.26 |DN7755-ND@ | 287 2.46 1.64 |4590R-126K 
15 | 44) 79 | 835 |DN42081-ND@| 1.37 1.17 .78 |1641R-152K 15,000 | 10.7 | 0.25 |DN7759-ND@ | 2.87 2.46 1.64 | 4590R-156K 
0.283 | 1.12 |DN7730-ND@) 2.98 255 1.70 |2474R-26L : 
18 | 44) 79 | 775 |DN41182-ND | 1.37 1.17 .78 |1641-182K 22,000 | 18.0 | 0.19 |DN7763-ND@ | 2.87 2.46 1.64 | 4590R-226K 
18 | 44| 79 | 775 |DNa2084-ND@| 1.37 1.17 .78 |1641R-182K 0.362 | 0.99 |DN7731-ND@ | 2.98 2.55 1.70 | 2474R-28L 100,000] 76.0 | 0.09 |DN7752-ND@ | 2.87 2.46 1.64 | 4590R-107K 
22 | 44 | 79 | 665 |pN42088-ND@| 1.37 1.17 .78 |1641R-222k 0.505 | 0.84 |DN7732-ND@| 2.98 2.55 1.70 |2474R-29L # RoHS Compliant (Continued) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1543 


i Test Current Cut Tape T&R | API 
API Delevan Coils and Inductors (Cont.) Induct. | Freg.| Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 


CF - (WH) | (MHz) ) Min. | Max. (mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 | Part No. 
Series 1008 Unshielded O 91 | 25 | 40 | 685 |DN7902CT-ND@ | 2.94 280 1.82 |DN7902TR-ND@ | 542.50 |S1008R-911K 
Surface Mount 1.0 | 7.9 | 30] 670 |DN7880CT-ND@ | 2.94 2.80 1.82 |DN7880TR-ND@ | 542.50 |S1008R-102K 

aan ® 
Di i@Reel | - 1.2 | 79 | 30 | 625 |DN1017CT-ND | 2.94 2.80 1.82 |DN1O17TR-ND | 542.50 |$1008-122K 
Inductors 9 (ose 78) 12 | 79 | 30 | 625 |DN7gs2cT-ND@ | 2.94 280 1.82 |DN7882TR-ND@ | 542.50 |S1008R-122K 


1.5 7.9 | 30 545 DN1O18CT-ND | 2.94 2.80 1.82 |— — |81008-152K 
15 79 | 30 545 DN7884CT-ND@ | 2.94 2.80 1.82 |DN7884TR-ND@ | 542.50 )S1008R-152K 
2.2 7.9 | 30 375 DN1020CT-ND | 2.94 2.80 1.82 |DN1020TR-ND | 542.50 |S1008-222K 
2.2 79 | 30 375 DN7887CT-ND@ | 2.94 2.80 1.82 |DN7887TR-ND@ | 542.50 )S1008R-222K 


Operating Temperature Range: -67°F ~ 257°F (-55°C ~ 125°C) 
Maximum Power Dissipation @ 90°C: .169W (Phenolic), .208W (Ferrite) 


Dimensions — Inch (mm) 


A (over terminals) B C (over terminals) D E (Ref. only) 
100 (2.54) 080 (2.03) 80 (2.03) 055 (140) “046 (1.17) 27 | 79 | 30 | 365  /DN7889CT-ND@ | 2.94 2.80 1.82 /DN7889TR-ND@ | 542.50 |S1008R-272K 
33 | 79 | 30 | 355 _|DN7892CT-ND@ | 2.94 2.80 1.82 |DN7892TR-NDe | 542.50 |S1008R-332K 
Tai Ter Cut Tape Tay Ie 47 | 79 | 30 | 305  |DN7895CT-ND@ | 2.94 2.80 1.82 [DN7895TR-ND@ | 542.50 |S1008R-472K 
induct.| Freq. | | Rating | Digi-Key Price Each | pigi-key pricing Oelevan 68 | 79 | 30 | 250 /DN7899CT-ND@ | 2.94 2.80 1.82 /DN7899TR-ND@ | 542.50 |St008R-682k 
(uH) _| (MHz) | Min. | Max. (mA) | Part No. 110 100 |Part No. 500 | Part No. 8.2 | 79 | 30 | 240 /DN7901CT-ND@ | 2.94 2.80 1.82 /DN7901TR-ND@ | 542.50 |S1008R-822K 
Series 1008 Phenolic Core — K Tolerance, +10% io | 79 | 30 | 230 |DN7@8iCT-ND® | 294 280 1.82 |DN788iTR-ND@ | 542.50 |S1008R-103K 
10 | 50 | 40] 1562 |DN42005CT-ND@ ]2.56 244 1.59 )DN42005TR-ND@ | 472.75 | 1008R-100K 12 | 25 | 30 | 220  (DRAGZSCTANDI) 2.94 2.60 1.82 [BNIDZSIESNEME| 642.50 |$1008-123K 


12 25 | 30 220 DN7883CT-ND@ | 2.94 2.80 1.82 |DN7883TR-ND@ | 542.50 )S1008R-123K 
15 25 | 30 210 DN1030CT-ND | 2.94 2.80 1.82 |— — |S1008-153K 
15 25 | 30 210 DN7885CT-ND@ | 2.94 2.80 1.82 |DN7885TR-ND® | 542.50 )S1008R-153K 


015 | 50 | 40 1381 |DNO8150CT-ND | 2.56 2.44 1.59 |DNO8150TR-ND 472.75 | 1008-150K 
018 | 50 | 40 1320 |DNO8180CT-ND | 2.56 2.44 1.59 |DNO8180TR-ND 472.75 | 1008-180K 


022 | 50 | 35 | 1235 |DN42013CT-ND® | 2.56 2.44 1.59/DN42013TR-ND@ | 472.75 | 1008R-220K 18 | 25/30 200 |pntogict-nn |294 280 182 |— — |s1008-183K 
027 | 50 | 35 | 1164 |DNO8270CT-ND | 2.56 2.44 1.59|DNO8270TR-ND | 472.75 | 1008-270K 1s | 25 | 30 | 200 |DN7886CT-ND@ | 2.94 2.80 1.82 |DN7886TR-ND@ | 542.50 |S1008R-183K 
.033 50 | 30 1105 | DN08330CT-ND 2.56 2.44 1.59 | DNO8330TR-ND 472.75 | 1008-330K 22 2.5 | 30 170 DN7888CT-ND® | 2.94 2.80 1.82 |DN7888TR-ND@ | 542.50 |S1008R-223K 
.033 50 | 30 1105 |DN42017CT-ND@® | 2.56 2.44 1.59 |— — |1008R-330K 27 2.5 | 30 160 DN1033CT-ND 2.94 2.80 1.82 |DN1033TR-ND | 542.50 )S1008-273K 
039 | 50 | 30 1053 |DNO8390CT-ND 2.56 2.44 1.59 |DNO8390TR-ND 472.75 |1008-390K 27 25 | 30 160 DN7890CT-ND@ | 2.94 2.80 1.82 |DN7890TR-ND® | 542.50 )S1008R-273K 
047 50 | 30 1008 | DNo8470CT-ND 256 2.44 1.59|/— — |1008-470K 33 2.5 | 30 125 DN7893CT-ND® | 2.94 2.80 1.82 |DN7893TR-ND@ | 542.50 |S1008R-333K 
047 | 50 | 30 | 1008 |DN42019CT-ND@ | 2.56 2.44 1.59|DN42019TR-ND@ | 472.75 | 1008R-470K A7_| 25 | 80 | 110 _[DNAGSGCTEND a] 2.94 2.80 1.82 [DNASPOTRSND.Sa 542.50 |S1008R-473K 
.056 | 50 | 25 847 DNO8560CT-ND 2.56 2.44 1.59 | DNO8560TR-ND 472.75 | 1008-560K $1008RKIT-ND@ (S1008RKIT) Series $1008 Inductor Kit 

.068 50 | 25 823 DNO8680CT-ND 2.56 2.44 1.59 | DNO8680TR-ND 472.75 |1008-680K 5 each of 36 values (0.1}H to 47.0p1H), 180 total pieces ........ 0... cece cee eee eee $308.00 
.068 50 | 25 823 DN42024CT-ND@ | 2.56 2.44 1.59 |DN42024TR-ND® | 472.75 | 1008R-680K RoHS Compliant 


082 | 50 | 25 801 DN42026CT-ND® | 2.56 2.44 1.59)DN42026TR-ND® | 472.75 | 1008R-820K 


100 | 25 | 15 | 728 |DN42006CT-ND@ | 2.56 2.44 1.59 |DN42006TR-ND@ | 472.75 |1008R-101K . . —- 
Series 1008 Ferrite Core — K Tolerance, +10% Series 121 0 Unshielded Digi Reel® 

12°] 25 | 40] 1225 ]DNO8121CT-ND 2.56 2.44 159/DNO8121TR-ND | 472.75 ]1008-121K Surface Mount Inductors 

15 25 | 40 1168 |DNO8151CT-ND | 2.56 2.44 1.59 )— — |1008-151K Operating Temperature Range: 

15 | 25 | 40 | 1168 |DN42010CT-ND@ | 2.56 2.44 1.59/DN42010TR-ND@ | 472.75 |1008R-151K -67°F ~ 257°F (-55°C ~ 125°C) O 

18 | 25 | 40 | 1119 |DNO8181CT-ND | 2.56 2.44 1.59/DNO8181TR-ND | 472.75 |1008-181K Maximum Power Dissipation @ 90°C Ambient: 


22 | 25 | 40 | 1055 |DNO8221CT-ND | 2.56 2.44 159|— — |1008-221k -168W (Phenolic), .287W (Iron and Ferrite) > 016 (0.41) 


22 25 | 40 1055 |DN42014CT-ND® | 2.56 2.44 1.59|DN42014TR-ND® | 472.75 | 1008R-221K 


Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 


AT 25 | 40 846 |DNO8471CT-ND |256 2.44 1.59 |— — |1008-471K A (over terminals) B C (over terminals) D E (Ref. only) 

AT 25 | 40 846 | DN42020CT-ND@ | 2.56 2.44 1.59 |DN42020TR-ND@ | 472.75 | 1008R-471K -118 ~ 138 .085 ~ .105 .081 ~ .101 .041 ~ .061 054 

56 25 | 40 808 |DNO8561CT-ND | 2.56 2.44 1.59 |DNO8561TR-ND 472.75 | 1008-561K (3.00 ~ 3.51) (2.16 ~ 2.67) (2.06 ~ 2.57) (1.04 ~ 1.55) (1.37) 

68 25 | 40 760 | DN42025CT-ND® | 2.56 2.44 1.59 |DN42025TR-ND@ | 472.75 | 1008R-681K 

82 25 | 40 708 =| DNO8821CT-ND | 2.56 2.44 1.59 | DN08821TR-ND 472.75 | 1008-821K main seal a ure ary jeuttane: Deak pee Ae! 
Series 1008 Ferrite Core — J Tolerance, +5% UH), (Me) Min. Max. (ma) Pail ay ‘il 10 «100 Patt No. 500 Patt No. 


1.0 7.9 | 30 685 DN42007JCT-ND@ | 2.56 2.44 1.59])DN42007JTR-ND@| 472.75 | 1008R-102J 
1.2 79 | 30 591 DNO8122JCT-ND | 2.56 2.44 1.59)DNO8122JTR-ND | 472.75 | 1008-122J 
1.2 7.9 | 30 591 DN42009JCT-ND@ | 2.56 2.44 1.59 ]DN42009JTR-ND®| 472.75 | 1008R-122J 
15 7.9 | 30 548 DNO8152JCT-ND | 2.56 2.44 1.59)DNO8152JTR-ND | 472.75 | 1008-152J 
1.5 7.9 | 30 548 DN42011JCT-ND@ | 2.56 2.44 1.59 |DN42011JTR-ND@| 472.75 | 1008R-152J 
2.2 7.9 | 30 433 DN42015JCT-ND@ | 2.56 2.44 1.59]DN42015JTR-ND@| 472.75 | 1008R-222J 
3.3 7.9 | 30 398 DNO8332JCT-ND | 2.56 2.44 1.59/DNO8332JTR-ND | 472.75 | 1008-332J 
3.3 79 | 30 398 DN42018JCT-ND@ | 2.56 2.44 1.59 ])DN42018JTR-ND@| 472.75 | 1008R-332J 
47 7.9 | 30 334 DN42021JCT-ND@ | 2.56 2.44 1.59 ]DN42021JTR-ND@| 472.75 | 1008R-472J 
5.6 7.9 | 30 312 DNO8562JCT-ND | 2.56 2.44 1.59|DNO8562JTR-ND | 472.75 | 1008-562J 
5.6 7.9 | 30 312 DN42023JCT-ND@ | 2.56 2.44 1.59 )— — |1008R-562J 
10 7.9 | 30 245 DN42008JCT-ND@ | 2.56 2.44 1.59 ]DN42008JTR-ND@| 472.75 | 1008R-103J 
15 2.5 | 30 194 DNO8153JCT-ND | 2.56 2.44 1.59)DNO8153JTR-ND | 472.75 | 1008-153J 
15 2.5 | 30 194 DN42012JCT-ND@ | 2.56 2.44 1.59 )DN42012JTR-ND®| 472.75 | 1008R-153J 
18 2.5 | 30 173 DNO8183JCT-ND | 2.56 2.44 1.59 |— — | 1008-183 
22 2.5 | 30 158 DN42016JCT-ND@ | 2.56 2.44 1.59 )DN42016JTR-ND@| 472.75 | 1008R-223J 
47 2.5 | 30 120 DN42022JCT-ND@ | 2.56 2.44 1.59 |DN42022JTR-ND@| 472.75 | 1008R-473J 


@ RoHS Compliant 


Series 1210 Phenolic Core, +10% 
010 | 50 | 30 966 | DN10100CT-ND 92.88 .58 |DNIO100TR-ND | 170.50 | 1210-100K 
010 | 50 | 30 966 |DN42027CT-ND®@ | 92 .88 .58 |DN42027TR-ND@ | 170.50 | 1210R-100K 
015 | 50 | 30 871 DN42034CT-ND@ | 92 .88 .58 |DN42034TR-ND@ | 170.50 | 1210R-150K 
018 | 50 | 30 821 DN10180CT-ND 92 88 58 |— — | 1210-180K 
022 | 50 | 30 779 _|DN42048CT-ND@ | 92 .88 .58 |DN42048TR-ND@ | 170.50 | 1210R-220K 
033 | 50 | 30 71 DN10330CT-ND 92 88 58 |— —|- 

033 | 50 | 30 711 DN42055CT-ND@ | 92 .88 .58 |DN42055TR-ND@ | 170.50 | 1210R-330K 
039 | 50 | 30 670 | DN10390CT-ND 92 88 58 |— — | 1210-390K 
047 | 50 | 30 636 | DN10470CT-ND 92.88 .58 |DN10470TR-ND | 170.50 | 1210-470K 
047 | 50 | 30 636 |DN42061CT-ND®@ | .92 88 .58 |DN42061TR-ND@ | 170.50 | 1210R-470K 
056 | 50 | 30 606 | DN10560CT-ND 92 88 58 |= — | 1210-560K 
068 | 50 | 30 580 |DN42068CT-ND® | 92 .88 .58 |DN42068TR-ND@ | 170.50 | 1210R-680K 
082 | 50 | 30 551 DN10820CT-ND 92.88 .58 |DN10820TR-ND | 170.50 | 1210-820K 
082 | 50 | 30 551 DN42072CT-ND@ | 92 88 58 |— — |1210R-820K 
Series 1210 Iron Core, +10% 
10 25 | 30 1018 |DN42028CT-ND® | 92 .88 .58 |DN42028TR-ND® | 170.50 |1210R-101K 
12 25 | 30 971 DN10121CT-ND 92.88 .58 |DN10121TR-ND | 170.50 | 1210-121K 
12 25 | 30 971 DN42032CT-ND@ | .92 .88 .58 |DN42032TR-ND@ | 170.50 )1210R-121K 
15 25 | 30 910 |DN10151CT-ND 92.88 .58 |DN10151TR-ND | 170.50 | 1210-151K 
15 25 | 30 910 |DN42035CT-ND@ | 92 88 .58 |DN42035TR-ND@ | 170.50 | 1210R-151K 
22 25 | 30 805 | DN10221CT-ND 92 88 .58 |DN10221TR-ND | 170.50 | 1210-221K 


Series S1008 Shielded 


22 | 25 | 30 | 805 /DN42049CT-ND@ | .92 .88 .58 |DN42049TR-ND@ | 170.50 |1210R-221K 
Surface Mount Digi e @ 27 | 25 | 30} 759 |DN42052CT-ND@ | 92 .88 .58 /DN42052TR-ND@ | 170.50 |1210R-271K 
Inductors Digi@pReel  G10005D 33 | 25 | 30 | 720 /DN10331CT-ND 92 88 .58 |DN10331TR-ND | 170.50 |1210-331K 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (0.26:0.76) 39 | 25 | 30 | 679 |DNto391cT-ND | 92 .88 .58 |— —|1210-391k 


39 25 | 30 679 DN42058CT-ND® | 92 .88 .58 |DN42058TR-ND® | 170.50 | 1210R-391K 
AT 25 | 30 644 DN42062CT-ND® | 92 .88 .58 |DN42062TR-ND® | 170.50 | 1210R-471K 
56 25 | 30 614 DN42065CT-ND® | .92 .88 .58 |DN42065TR-ND® | 170.50 | 1210R-561K 


Maximum Power Dissipation @ 90°C: .157W 


Dimensions — Inch (mm) 


A (over terminals) B C (over terminals) D E 68 25 | 30 588 DN42069CT-ND® | 92 .88 .58 | DN42069TR-ND@® | 170.50 | 1210R-681K 
-100 (2.54) -080 (2.03) -080 (2.03) -055 (1.40) .046 (1.17) 82 | 25 | 30 556 | DN10821CT-ND 92 88 58 |— — |1210-821K 
82 25 | 30 556 DN42073CT-ND@ | 92 .88 .58 |DN42073TR-ND@ | 170.50 | 1210R-821K 
Induct. Fea Q rete Digi-Key Prise Each Digi-Key preg ee Series 1210 Ferrite Core, £5% 
(uH) ‘ (MHz) Min. | Max. (mA) | Part No. 1 40 100 | Part No. 500 | Part No. 1.0 7.9 | 30 515 DN42029JCT-ND@| 1.05 1.00 .65 | DN42029JTR-ND@) 193.75 | 1210R-102J 


1.2 7.9 | 30 497 DN42033JCT-ND® | 1.05 1.00 .65 |DN42033JTR-ND@ | 193.75 | 1210R-122J 
1.5 7.9 | 30 467 DN42036JCT-ND® | 1.05 1.00 .65 | DN42036JTR-ND@ | 193.75 | 1210R-152J 
1.8 7.9 | 30 454 DN10182JCT-ND | 1.05 1.00 .65 |— — |1210-182d 
1.8 7.9 | 30 454 DN42046JCT-ND@ | 1.05 1.00 .65 | DN42046JTR-ND@ | 193.75 | 1210R-182J 
2.2 7.9 | 30 431 DN42050JCT-ND@ | 1.05 1.00 .65 | DN42050JTR-ND@ | 193.75 | 1210R-222J 
27 7.9 | 30 41 DN42053JCT-ND@ | 1.05 1.00 .65 | DN42053JTR-ND@ | 193.75 | 1210R-272J 
3.3 7.9 | 30 393 DN10332JCT-ND | 1.05 1.00 .65 |DN10332JTR-ND | 193.75 | 1210-332J 
3.3 7.9 | 30 393 DN42143JCT-ND@ | 1.05 1.00 .65 |DN42143JTR-ND@| 193.75 | 1210R-332J 
3.9 7.9 | 30 378 DN42059JCT-ND@ | 1.05 1.00 .65 | DN42059JTR-ND@ | 193.75 | 1210R-392J 
47 7.9 | 30 352 DN42063JCT-ND@ | 1.05 1.00 .65 | DN42063JTR-ND@ | 193.75 | 1210R-472J 
5.6 7.9 | 30 341 DN10562JCT-ND [1.05 1.00 .65 |— — |1210-562J 


@ RoHS Compliant (Continued) 


Series $1008 Ferrite Core, +10% 
10 25 | 40 1120 |DN7879CT-ND@ | 2.94 2.80 1.82 |DN7879TR-ND@ | 542.50 |S1008R-101K 
15 25 | 40 1015 |DN1003CT-ND | 2.94 2.80 1.82 |DN1003TR-ND | 542.50 |$1008-151K 
27 25 | 40 900 |DNIO06CT-ND | 2.94 2.80 1.82 |DN1006TR-ND | 542.50 |S1008-271K 
33 25 | 40 865  |DN7891CT-ND@ | 2.94 2.80 1.82 |DN7891TR-ND@ | 542.50 | S1008R-331K 
39 25 | 40 840 |DN1008CT-ND_ | 2.94 2.80 1.82 |DN1008TR-ND | 542.50 |S1008-391k 
AT 25 | 40 815 |DN7894CT-ND@ | 2.94 2.80 1.82 |DN7894TR-ND@ | 542.50 | S1008R-471K 
56 25 | 40 790  |DNIO10CT-ND | 294 280 1.82 |— — | $1008-561K 
56 25 | 40 790 |DN7897CT-ND@ | 2.94 2.80 1.82 |DN7897TR-ND@ | 542.50 | S1008R-561K 
68 25 | 40 750 |DN1012CT-ND | 2.94 2.80 1.82 |DN1012TR-ND | 542.50 | S1008-681K 
68 25 | 40 750 |DN7898CT-ND@ | 2.94 2.80 1.82 |DN7898TR-ND@ | 542.50 |S1008R-681K 
82 25 | 40 715  |DN1014CT-ND | 2.94 2.80 1.82 |DN1014TR-ND | 542.50 | S1008-821K 
82 25 | 40 715 |DN7900CT-ND@ | 2.94 2.80 1.82 | DN7900TR-ND@ | 542.50 |S1008R-821kK 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1544 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


API Delevan Coils and Inductors Series 1812 Unshielded Digi Reel” 


Series 1210 Unshielded Surface Mount Inductors 
Surface Mount Inductors (Cont.) Digi@pReel*° Operating Temperature Range: 
-67°F ~ 257°F (-55°C ~ 125°C) tk 
Test Current Cut Tape T&R | API Maximum Power Dissipation @ 90°C: “O15 (0.98 ) 
Induct. | Freg.| Q | Rating | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Pricing | Delevan -278W (Iron and Ferrite), .210W (Phenolic) 
(HH) | (MHz) | Min. | Max. (mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 | Part No. Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 
56 | 79 | 30] 341 |DN42066JCT-ND@) 1.05 1.00 .65 |DN42066JTR-ND@| 193.75 | 1210R-562J A (over terminals) B C (over terminals) D E 
68 | 79 | 30 | 321 |DN42070JCT-ND@] 1.05 1.00 .65 |DN42070JTR-ND@| 193.75 | 1210R-682J -166 ~ .190 118 ~ 134 118 ~ 134 .054 ~ .078 | .066 
(4.22 ~ 4.83) | (3.00~3.40)| _ (3.00~ 3.40) _| (1.37 ~ 1.98)| (1.68) 
82 | 79 | 30 | 305 |DN42074JCT-ND@) 1.05 1.00 .65 |DN42074JTR-ND@| 193.75 | 1210R-822J 
10 | 7.9 | 30 | 297 |DN42030JCT-ND@| 1.05 1.00 .65 |DN42030JTR-ND@| 193.75 | 1210R-103J Test Current Cut Tape T&R | API 
Induct. | Freg. | Q Rating | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Pricing | Delevan 
15 2.5 | 30 257 |DN10153JCT-ND | 1.05 1.00 .65 |DN10153JTR-ND | 193.75] 1210-153J (wH) | (MHz) | Min. | Max. (mA) | Part No. 1 10 100 /|Part No. 500 | Part No. 
15 | 25 | 30 | 257 |DN42037JCT-ND@]| 1.05 1.00 .65 |DN42037JTR-ND@| 193.75 | 1210R-153J Series 1812 Iron Core, +10% 
18 | 25 | 30 | 237 |DN42047JCT-ND@| 1.05 1.00 .65 |DN42047JTR-ND@| 193.75 | 1210R-183J 12) 25 | 30 818 /DN12121CT-ND_ | 84 80 52 |DN12121TR-ND | 155.00 | 1812-121k 


18 25 | 30 757 DN12181CT-ND 84.80 52 )DN12181TR-ND 155.00 | 1812-181K 
22 25 | 30 708 DN42123CT-ND® | .84 .80 .52 |DN42123TR-ND® | 155.00 | 1812R-221K 
27 25 | 30 668 DN12271CT-ND 84.80 .52 )DN12271TR-ND 155.00 | 1812-271K 


22 2.5 | 30 224 DN42051JCT-ND@| 1.05 1.00 .65 |DN42051JTR-ND@) 193.75 ) 1210R-223J 
27 2.5 | 30 193 DN10273JCT-ND | 1.05 1.00 .65 |DN10273JTR-ND | 193.75 | 1210-273J 


27 2.5 | 30 193 DN42054JCT-ND@/ 1.05 1.00 .65 |DN42054JTR-ND@| 193.75 | 1210R-273J 56 25 30 409 DN12561CT-ND 84 80 .52 |DN12561TR-ND 155.00 |1812-561K 
33 | 25 | 30 182 |DN42057JCT-ND@] 1.05 1.00 .65 |DN42057JTR-ND@| 193.75 | 1210R-333J 68 | 25 | 30 379 | DN12681CT-ND 84 80 .52 |DN12681TR-ND | 155.00 |1812-681K 
39 25 | 30 170 | DN42060JCT-ND@| 1.05 1.00 .65 |DN42060JTR-ND@) 193.75 | 1210R-393J Series 1812 Ferrite Core — J Tolerance, +5% 

a7 | 25 | 30] 163 |pNn4zoeaJcT-Noe! 1.05 1.00 .65 |DN42064JTR-NDe | 193.75 |1210R-473J 1.0 | 79 ] 50 | 634 [DN42111JCT-ND@]1.22 1.16 .76 [DN42111JTR-ND@] 224.75 ] 1812R-102J 


1.2 79 | 50 604 DN42115JCT-ND@ | 1.22 1.16 .76 |DN42115JTR-ND@| 224.75 | 1812R-122J 


oe | ie accaatmened| 05 100 65 neem, 199-75 | 1210R-S6a) 1.5 79 | 50 578 DN42117JCT-ND@ | 1.22 1.16 .76 |DN42117JTR-ND@| 224.75 | 1812R-152J 


68 | 25 | 30 | 144 (DNTOGSSUCTNDT| 1.05 1.00 .65 |= — | 1210-683) 18 | 79 | 50) 556 |DN42120NCT-ND@| 1.22 1.16 .76 |DN42120JTR-ND@| 224.75 | 1812R-182J 

68 2.5 | 30 144 DN42071JCT-ND@| 1.05 1.00 .65 |DN42071JTR-ND@| 193.75 | 1210R-683J 22 79 | 50 535 DN12222JCT-ND 11.22 1.16 .76 |DN12222JTR-ND | 224.75 |1812-222J 

400 | 25 | 30 | 120 /DN42031JCT-ND@| 1.05 1.00 .65 |DN42031JTR-ND@ | 193.75 | 1210R-104J 22 | 79 | 50 535 [DN42124JCT-ND@|1.22 146 .76 [DN42124JTR-ND@| 224.75 |1812R-222J 

27 | 79 | 50 517 | DN42127JCT-ND@|1.22 116 .76 |DN42127JTR-ND@| 224.75 | 1812R-272J 

1210RKIT-ND@ (1210RKIT) Series 1210 Inductor Kit — 33 | 7.9 | 50 501 | DN42130JCT-ND@ | 1.22 1.16 .76 |DN42130JTR-ND@| 224.75 | 1812R-332J 
5 each of 58 values (0.0018yH to 100.01H), 290 total pieces.......... 0. $322.00 


3.9 7.9 | 50 472 DN12392JCT-ND /1.22 1.16 .76 |DN12392JTR-ND | 224.75 | 1812-392J 
3.9 7.9 | 50 472 DN42133JCT-ND@ | 1.22 1.16 .76 |DN42133JTR-ND@| 224.75 | 1812R-392J 
47 7.9 | 50 448 DN42135JCT-ND@ |1.22 1.16 .76 |DN42135JTR-ND@| 224.75 | 1812R-472J 


@ RoHS Compliant 


Series $1210 Shielded Digi Reel® 56 | 79 | 50 | 427  |DN42138JCT-ND@|1.22 1.16 .76 |DN42138JTR-ND@| 224.75 | 1812R-562J 
32 | 79 | 50 | 375 |DN42141JCT-ND@ 1.22 1.16 .76 |DN42141JTR-ND@| 224.75 | 1812R-822J 
Surface Mount Inductors 
10 | 79 | 50 | 354 | DN42112UCT-ND@| 1.22 1.16 .76 |DN42112JTR-ND@| 224.75 | 1812R-103J 
Operating Temperature Hatioe- oo eee ‘* 12 | 25 | 50 | 317 |DN42116JCT-ND@|1.22 1.16 .76 |DN42116JTR-ND@ | 224.75 | 1812R-123J 
jaximum Power Dissipation PC: . 7 ae _ i 
Te esi eet leeway ts | 25 | 50 | 283 |DN12158/CT-ND |1.22 116 .76 1812-153) 
15 | 25 | 50 | 283 |DN42118/CT-ND@|1.22 1.16 .76 |DN42118JTR-ND@| 224.75 | 1812R-153J 
Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 18 25 | 50 268 DN12183JCT-ND 1.22 1.16 .76 |DN12183JTR-ND | 224.75 |1812-183J 
A (over terminals) B C (over terminals) D E 18 | 25 | 50 | 268 | DN42121NCT-ND@| 1.22 1.16 .76 |DN42121JTR-ND@| 224.75 | 1812R-183J 
118 ~ 138 085 ~ 105 081 ~ 101 041 ~ 061 054 ‘ ‘i 
ae ane een oen oe ey ee 22 | 25 | 50 | 250 | DN42125JCT-ND@|1.22 116 .76 |DN42125JTR-ND@| 224.75 | 1812R-223 
a | 25 | 50 | 236 |DN42128JCT-ND@|1.22 116 .76 |DN42128JTR-ND@| 224.75 | 1812R-273 
Test caren Cut Tape Tan |API 33 | 25 | 50 | 224 | DN42131JCT-ND@|1.22 116 .76 |DN42131JTR-ND@| 224.75 | 1812R-333 
Induct.) Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing | Delevan 39 | 25 | 50 211 |DN12393JCT-ND | 1.22 1.16 .76 |— — |1812-393J 
CLE EZ) Mn a) eK Oe NOO RartiNo! 500) [Part No. 39 | 25 | 50 | 211 | DN42134JCT-ND@|1.22 1.16 .76 |DN42134JTR-ND@| 224.75 | 1812R-393J 


Series $1210 Iron Core, +10% 
10 25 | 40 1131 |DN1050CT-ND | 1.30 1.24 .81 |DN1050TR-ND 240.25 |S1210-101K 
10 25 | 40 1131 |DN7903CT-ND® | 1.30 1.24 .81 |DN7903TR-ND@ | 240.25 |S1210R-101K 
12 25 | 40 1062 |DN7907CT-ND@ | 1.30 1.24 .81 |DN7907TR-ND® | 240.25 |S1210R-121K 
15 25 | 40 979 DN1052CT-ND | 1.30 1.24 81 |— — |$1210-151K 
15 25 | 40 979 DN7909CT-ND@ | 1.30 1.24 .81 |DN7909TR-ND® | 240.25 |S1210R-151K 
18 25 | 40 934 DN7912CT-ND® | 1.30 1.24 .81 |DN7912TR-ND@ | 240.25 |S1210R-181K 
33 25 | 40 740 DN7918CT-ND@ | 1.30 1.24 .81 |DN7918TR-ND® | 240.25 |S1210R-331K 
39 25 | 40 692 DN7921CT-ND@ | 1.30 1.24 .81 |DN7921TR-ND® | 240.25 |S1210R-391K 
AT 25 | 40 653 DN7924CT-ND® | 1.30 1.24 .81 |DN7924TR-ND@ | 240.25 |S1210R-471K 
56 25 | 40 619 DN7927CT-ND@ | 1.30 1.24 .81 |DN7927TR-ND@ | 240.25 |S1210R-561K 
68 25 | 40 590 DN7929CT-ND® | 1.30 1.24 .81 |DN7929TR-ND@ | 240.25 |S1210R-681K 
82 25 | 40 565 DN7931CT-ND@ | 1.30 1.24 .81 |DN7931TR-ND® | 240.25 |S1210R-821K 
Series $1210 Ferrite Core, +10% 
1.0 | 7.9 | 40 635 DN7904CT-ND@ | 1.30 1.24 .81 |DN7904TR-ND® | 240.25 |S1210R-102K 
1.2 | 7.9 | 40 574 DN1063CT-ND | 1.30 1.24 .81 |DN1063TR-ND 240.25 |S1210-122K 
1.2 | 7.9 | 40 574 DN7908CT-ND@ | 1.30 1.24 .81 |DN7908TR-ND® | 240.25 |S1210R-122K 
15 | 7.9 | 40 532 DN1064CT-ND | 1.30 1.24 81 $1210-152K 


47 25 | 50 200 DN42136JCT-ND@ | 1.22 1.16 .76 |DN42136JTR-ND@| 224.75 | 1812R-473J 
56 25 | 50 191 DN42139JCT-ND@ | 1.22 1.16 .76 |DN42139JTR-ND@| 224.75 | 1812R-563J 
82 25 | 50 169 DN12823JCT-ND /1.22 1.16 .76 |DN12823JTR-ND | 224.75 | 1812-823J 
100 | 2.5 | 50 158 DN42113JCT-ND® | 1.22 1.16 .76 |DN42113JTR-ND@| 224.75 | 1812R-104J 
120 | 0.79 | 40 158 DN12124JCT-ND |1.22 1.16 .76 |— — |1812-124) 
150 | 0.79 | 40 149 DN42119JCT-ND@ | 1.22 1.16 .76 |DN42119JTR-ND@| 224.75 | 1812R-154J 
180 | 0.79 | 40 145 DN42122JCT-ND@ | 1.22 1.16 .76 |DN42122JTR-ND@| 224.75 | 1812R-184J 
220 | 0.79 | 40 142 DN42126JCT-ND® | 1.22 1.16 .76 |DN42126JTR-ND@| 224.75 | 1812R-224J 
270 | 0.79 | 40 129 DN42129JCT-ND® | 1.22 1.16 .76 |DN42129JTR-ND@| 224.75 | 1812R-274J 
330 | 0.79 | 40 120 DN42132JCT-ND@ |1.22 1.16 .76 |DN42132JTR-ND@| 224.75 | 1812R-334J 
470 | 0.79 | 40 88 DN42137JCT-ND@ |1.22 1.16 .76 |DN42137JTR-ND@| 224.75 | 1812R-474J 
560 | 0.79 | 30 82 DN42140JCT-ND® | 1.22 1.16 .76 |DN42140JTR-ND@| 224.75 | 1812R-564J 
680 | 0.79 | 30 82 DN12684JCT-ND /1.22 1.16 .76 |DN12684JTR-ND | 224.75 | 1812-684J 
820 | 0.79 | 30 67 DN12824JCT-ND |1.22 1.16 .76 |— — |1812-824) 
820 | 0.79 | 30 67 DN42142JCT-ND® | 1.22 1.16 .76 |DN42142JTR-ND@| 224.75 | 1812R-824J 
1,000 | 0.79 | 30 55 DN42114JCT-ND@ | 1.22 1.16 .76 |DN42114JTR-ND@| 224.75 | 1812R-105J 


1812RKIT-ND® (1812RKIT) Series 1812 Inductor Kit 


= ~~ 5 each of 61 values (0.010yH to 1000.0uH), 305 total pieces......... 0... ce cece cece cece eee ee eee $338.10 
1.5 | 7.9 | 40 | 532 |DN7910CT-ND@ | 1.30 1.24 .81 |DN7910TR-ND@ | 240.25 |S1210R-152K RoHS Compliant 
1.8 | 79 | 40] 498  |DN7913CT-ND@ [1.30 1.24 .81 /DN7913TR-ND@ | 240.25 |S1210R-182K 
2.2 | 79 | 40 | 470  |DN7914CT-ND@ | 1.30 1.24 .81 /DN7914TR-ND@ | 240.25 |$1210R-222K . : = 
27 | 79 | 40 | 464 |DN7916CT-ND@ | 1.30 1.24 .81 |DN7916TR-ND@ | 240.25 |$1210R-272K Series $1812 Shielded Digi Reel” 
33 | 7.9 | 40] 449  |DN7919CT-ND® | 1.30 1.24 .81 |DN7919TR-ND@ | 240.25 |S1210R-332K Surface Mount Inductors 
39 | 79 | 40 | 441 |DN1069CT-ND | 1.30 1.24 .81 [DN1069TR-ND | 240.25 |$1210-392K © 


3.9 | 7.9 | 40 441 DN7922CT-ND® | 1.30 1.24 .81 |DN7922TR-ND@® | 240.25 |$1210R-392K 
47 | 79 | 40 402 DN7925CT-ND@® | 1.30 1.24 .81 |DN7925TR-ND® | 240.25 |S1210R-472K 
5.6 | 7.9 | 40 352 DN7928CT-ND® | 1.30 1.24 .81 |DN7928TR-ND® | 240.25 |S1210R-562K 
6.8 7.9 | 40 328 DN7930CT-ND@® | 1.30 1.24 .81 |DN7930TR-ND® | 240.25 |S1210R-682K 
10 2.5 | 40 291 DN7905CT-ND® | 1.30 1.24 .81 |DN7905TR-ND@ | 240.25 |S1210R-103K 
15 2.5 | 40 254 DN7911CT-ND@® | 1.30 1.24 .81 |DN7911TR-ND® | 240.25 |S1210R-153K 
22 25 | 40 232 DN7915CT-ND® | 1.30 1.24 .81 |DN7915TR-ND® | 240.25 |$1210R-223K 


Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C +!" 038 (0.97) 
Maximum Power Dissipation @ 90°C: .278W 


Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 
A (over terminals) B C (over terminals) D E 


166 ~ .190 118 ~ 134 118 ~ 134 054 ~.078 | .066 
(4.22 ~ 4.83) | (8.00~3.40)| _(3.00~ 3.40) _| (1.37 ~ 1.98)| (1.68) 


Test Current Cut Tape T&R |API 
27 | 25 | 40 | 201 | DN7917CT-ND@ | 1.30 1.24 81 |DN7917TR-ND@ | 240.25 |S1210R-273K Induct.| Freq.| Q | Rating | Digi-Key Price Each — | pigi-key pricing | Delevan 
33 2.5 | 40 189 DN7920CT-ND® | 1.30 1.24 .81 |DN7920TR-ND@ | 240.25 |S1210R-333K (WH) | (MHz) | Min. | Max. (mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 | Part No. 


39 25 | 40 179 DN1081CT-ND 1.30 1.24 .81 |DN1081TR-ND 240.25 |S1210-393K 

39 25 | 40 179 DN7923CT-ND@ | 1.30 1.24 .81 |DN7923TR-ND® | 240.25 |S1210R-393K 
47 25 | 40 71 DN7926CT-ND® | 1.30 1.24 .81 |DN7926TR-ND® | 240.25 |S1210R-473K 
100 | 2.5 | 40 127 DN7906CT-ND@ | 1.30 1.24 .81 |DN7906TR-ND® | 240.25 |S1210R-104K 


Series $1812 Iron Core, +20% 
56 25 | 40 735  |DN1109CT-ND | 1.51 1.44 .94]|DN1109TR-ND | 519.25 |S1812-561M 
82 25 | 40 614. |DN1111CT-ND | 1.51 1.44 .94|DN1111TR-ND | 519.25 |S1812-821M 
Series $1812 Ferrite Core, +10% 
1.0 79 | 40 755  |DN7932CT-ND@ | 1.76 1.68 1.10 |DN7932TR-ND@ | 325.50 |S1812R-102K 
@ RoHS Compliant (Continued) 


$1210RKIT-ND@ (S1210RKIT) Series $1210 Inductor Kit 
5 each of 37 values (0.10,JH to 100.0y/H), 185 total pieces... 
RoHS Compliant 


... $308.00 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1545 


API Delevan Coils and Inductors 


Series P1330 
Surface Mount 


Series $1812 Shielded | 
Surface Mount Inductors (Cont) Digi@Reel’ | Power > Ul f— 
Test Current Cut Tape T&R |API Inductors | ts | 
Induct. | Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Pricing | Delevan -}-—— F 
(WH) | (MHz) | Min. | Max. (mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 | Part No. 
15 7.9 | 40 706 DN1114CT-ND | 1.76 1.68 1.10 |— — |$1812-152K Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 
22 | 79 | 40 | 658 |DN7940CT-ND@ | 1.76 1.68 1.10 |DN7940TR-ND@ | 325.50 S1812R-222K ls BS 7 D (Min.) E F (Ref. only) | G (Ref. Only) 
33 | 7.9 | 40 | 534 |DN7943CT-ND@ | 1.76 1.68 1.10 | DN7943TR-ND@ | 325.50 |S1812R-332k Gepceoe | @ercaie |@iecaee | (0) |(ozcie)| Ges) Pe 
39 | 79 | 40 | 487  |DN7946CT-ND@ | 1.76 1.68 1.10 |DN7946TR-ND@ | 325.50 |$1812R-392K 
47 79 40 474 DN1420CT-ND 476 168 1.10 /DN1120TR-ND | 325.50 |s1812-472K Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Maximum Power Dissipation @ 90°C: .210W 
47 | 79 | 40 | 471 |DN7947CT-ND@ | 1.76 1.68 1.10 |DN7947TR-ND@ | 325.50 |$1812R-472K Induct. Incre- 
5.6 | 79 | 40 | 447  |DN7950CT-ND@ | 1.76 1.68 1.10 |DN7950TR-ND@ | 325.50 |$1812R-562K Aa mee Current Ha Cut Tape Tar 
68 | 7.9 | 40 | 408 |DN7953CT-ND@| 1.76 1.68 1.10 |DN7953TR-ND@ | 325.50 |S1812R-682K Ane ai fan eae Blatkey ee Bloteey Erielng | AB Delevan 
8.2 | 79 | 40 | 372 | DN7956CT-ND@ | 1.76 1.68 1.10 |DN7956TR-ND@ | 325.50 |S1812R-822K 1.0 | 0.035 | 2780 ] 1526 |DN3260CT-ND | 1.87 1.79 1.16 |DN3260TR-ND | 480.50 |P1330-102K 
10 | 25 | 50 333 | DN7933CT-ND@ | 1.76 1.68 1.10 |DN7933TR-ND@ | 325.50 |S1812R-103K 1.0 | 0.035 | 2780 | 1526 |DN7855CT-ND@ | 2.60 2.48 1.62 |DN7855TR-ND@ | 480.50 | P1330R-102K 
15 | 25 | 50 | 301 |DN1126CT-ND |1.76 1.68 1.10 |— — |$1812-153K 2.2 | 0.075 | 1690 | 1104 /DN7860CT-ND@ | 2.60 2.48 1.62 |DN7860TR-ND@ | 480.50 | P1330R-222k 
15 | 25 | 50 | 301 |DN7938CT-ND@ | 1.76 1.68 1.10 |DN7938TR-ND@ | 325.50 |$1812R-153K 5.6 | 0.145} 1110 | 612 |DN7865CT-ND@ | 2.60 2.48 1.62 |DN7865TR-ND@ | 480.50 | P1330R-562K 
22 25 | 50 277 DN7941CT-ND@ | 1.76 1.68 1.10 |DN7941TR-ND@ | 325.50 |S1812R-223K 10 0.216 | 946 564 |DN7856CT-ND@ | 2.60 2.48 1.62 )DN7856TR-ND@ | 480.50 | P1330R-103K 
33 | 25 | 50 | 258 |pn7ga4cr-noe | 4.76 1.68 1.10 |DN7944TR-NDe | 325.50 |$1812R-333K 22 | 0.384] 694 | 348 |DN7861CT-ND@| 2.60 2.48 1.62 |DN7861TR-NDe | 480.50 |P1330R-223K 
a | 95 |-s0| 940 \ONPedReENDeS 1.76 168° 110 (ONToteRtnnte 295 50 | Sieiaaca7aK 47 | 0.792 | 467 | 246 /DN7863CT-ND@| 2.60 2.48 1.62 |DN7863TR-ND@ | 480.50 | P1330R-473K 
se 25 1 50 | 235 IBNGETETINEGY 176 1.60 1.10 [BNVSSIREMIO@Y 20550 [sieionseax 68 | 1.020] 384 | 174 |DN7866CT-ND@| 2.60 2.48 1.62 |DN7866TR-ND@ | 480.50 | P1330R-683K 
53 | 25 | 50 | 218 ERR «76 168 140 (i = letaisasae 82 | 1.380] 362 | 150 /DN7867CT-ND@| 2.60 2.48 1.62 |DN7867TR-ND@ | 480.50 | P1330R-823K 
00 | 1.680 | 347 | 132 |DN7857CT-ND@| 3.02 288 1.88 /DN7857TR-ND@ | 558.00 | P1330R-104K 
68 | 25 | 50 | 215 |DN7954CT-ND@| 1.76 1.68 1.10 |DN7954TR-ND@ | 325.50 |S1812R-683K 45012040 | 2721 106 ~TRNSEERENEM 2.20 2.10 1.36 —Tpraapisae 
100) 78 40) 108 Oem 76 1.68 1.10 Meee Ie bie) 025-50 S1812R-104K 150 | 2.040) 272 | 106 |DN7859CT-ND@ | 3.02 2.88 1.88 |DN7859TR-ND@ | 558.00 |P1330R-154K 
120 | 79 | 40 | 163 |DN7936CT-ND® | 1.76 1.68 1.10 /DN7936TR-ND@ | 325.50 |$1812R-124K aa9 | 4900 | 179 | 57 \RNERERERROIM 0.00 240 +236 | Eldan 
180 | 79 | 40 | 153 |DNI139CT-ND 1.76 1.68 1.10 ]DN1139TR-ND | 325.50 )$1812-184k 330 | 4.800] 179 | 57 |DN7862CT-ND@ | 3.02 2.88 1.88 /DN7862TR-ND@ | 558.00 | P1330R-334K 
180 | .79 | 40 153 | DN7939CT-ND® | 1.76 1.68 1.10 | DN7939TR-ND@ | 325.50 |S1812R-184K 470 | 6.000) 161 41 | DN7864CT-ND@ | 3.02 2.88 1.88 |DN7864TR-ND@ | 558.00 | P1330R-474K 
220 | .79 | 40] 149 | DN7942CT-ND@ | 1.76 1.68 1.10 |DN7942TR-ND@ | 325.50 |$1812R-224K 1,000 [11.160] 105 | 22 |DN7858CT-ND@ | 3.02 288 1.88 |DN7858TR-NDe | 558.00 | P1330R-105K 
330 | .79 | 40 | 129 | DN7945CT-ND@ | 1.76 1.68 1.10 |DN7945TR-ND@ | 325.50 |$1812R-334K ¢ RoHS Compliant 
390 | .79 | 40 | 105 |DN1143CT-ND [1.76 1.68 1.10 |DN1143TR-ND | 325.50 |$1812-394K 
470 | .79 | 40 91 | DN7949CT-ND® | 1.76 1.68 1.10 |DN7949TR-ND@ | 325.50 |$1812R-474K Series 4922 High Current 
560 | .79 | 40 84 | DN7952CT-ND@ | 1.76 1.68 1.10 /DN7952TR-ND@ | 325.50 /$1812R-564K Sorisca oul Power mdueio 
680 | .79 | 40 79 |DN1146CT-ND | 1.76 1.68 1.10 |DN1146TR-ND | 325.50 |$1812-684K u 
680 | 79 | 40 | 79  |DN79S5CT-ND@ | 1.76 1.68 1.10 |DN7955TR-NDe | 325.50 |$1812R-684K ee ten nn ra pein daieies eae i 
1,000 | .79 | 40 60 DN7935CT-ND® | 1.76 1.68 1.10 |DN7935TR-ND@ | 325.50 |S1812R-105K are pre-tinned. A high resistivity ferrite core allows for high 


$1812RKIT-ND@ (S1812RKIT) Series $1812 Inductor Kit 
5 each of 49 values (0.10)H to 1000.0y1H), 245 total pieces ........ 0... cece $323.40 
@ RoHS Compliant 


Series P1812 


inductance with low DC resistance. 

¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Current 
Rating: 40°C Rise over 85°C Ambient * Maximum Power 
Dissipation @ 85°C: .55W »* Inductance: Measured at 1V 
with no DC current 


>! 


i 
050 (1.27) 


Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 


‘ 
DigiRee A B Cc D E (Ref. only) 
| F—- 
Surface Mount Ck 500 (12.70) .240 (6.10) .220 (5.59) .065 (1.66) 100 (2.54) 
Power 7 
Ef ee Induct. pc Rated | Incre- 
Inductors Bz A (wH) | Resist. | Current | mental Cut Tape T&R API 
=] 415% jax. ax. | Current | Digi-Key igi-Key ricing | Delevan 
D B 15% | Mi (Max. |C Digi-K Price Each | Digi-k Pricing | Del 
@1KHz {| (9) | Amps) | (Amps) | Part No. 1 10 100 | Part No. 800 | Part No. 
Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) Series 4922 Ferrite Core, +15% 
A € D F G 
(overterminats) |__| (overterminat) | wing |__| (Ret-onvy) | (Ret.onty) | | | o> |a0e0| 700 | 700 [owreoactaine| 290 276 +20 [on7oneTRwDe| #5560 | 4709-211 
eps a ih id — ep pei ae i 0.33 | 0.0090] 6.50 | 6.50 |DN2195CT-ND | 2.69 2.56 1.67 |DN2195TR-ND | 855.60 | 4922-331L 
(9221-5 4:89) G100519.40)i] + 18.002'8-40)) |i 088) | (NS ei1288)" | 08:00), (1.68) 0.47 |0.0100/ 6.00 | 6.00 |DN78i7cT-ND@| 2.90 276 1.80 |DN7gi7TR-ND®| 855.60 | 4922R-471L 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Maximum Power Dissipation @ 90°C: .278W. 0.56 | 0.0105] 5.80 | 5.80 |DN2198CT-ND | 2.69 2.56 1.67 |DN2198TR-ND | 855.60 | 4922-561L 
068 {0.0110} 5.70 | 5.70 |DN2199CT-ND | 2.69 2.56 1.67 [DN2199TR-ND | 806.00 /4922-681L 
Induct. Incre- 0.82 | 0.0120] 5.60 | 5.60 |DN2200CT-ND | 2.69 2.56 1.67 |— — | 4922-821L 
ay pss ee mental Cut Tape 7 14.0 | 0.013) 550 | 5.50 |DN7788cT-ND@| 2.90 2.76 1.80 |DN7788TR-ND@| 855.60 | 4922R-01L 
(aaa iiax || Rating) |Rating) |Digh'Key Price Each | pigi-Key Pricing | API Delevan 1.2 | 0.018 | 4.69 | 4.69 |DN2202CT-ND | 2.69 2.56 1.67 |— —}4922-02L 
1KHz | (0) | (mA) | (mA DC) | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 | Part No. 15 | 0.020 | 4.45 | 4.45 |DN2203CT-ND | 2.69 2.56 1.67 |DN2203TR-ND | 855.60 | 4922-03L 
1.0 | 0.113 | 1050 | 2400 |DN7868CT-ND@|] 1.26 1.20 .78 |DN7868TR-ND@ | 232.50 | P1812R-102K 18 | 0.021 | 4.34 | 4.34 |DN2204CT-ND | 2.69 2.56 1.67 |DN2204TR-ND | 855.60 | 4922-04L 
22 | 0.029] 3.70 | 3.70 |DN7789CT-ND®| 290 2.76 1.80 |DN7789TR-ND@) 855.60 | 4922R-05L 
47 | 0.401 | 650 | 1131 |DN7875CT-ND@| 1.26 1.20 .78 |DN7875TR-ND@ | 232.50 |P1812R-472K o7 | ona | at | a4 [BNOSSReRIEMM 069 956 167 | ad era 
5.6 | 0.437 | 650 | 1060 /DN7877CT-ND@) 1.26 1.20 .78 |DN7877TR-ND@ | 232.50 | P1812R-562K 3.3 | 0.038 | 3.23 | 3.23 |DN7790CT-ND@| 2.90 2.76 1.80 |DN7790TR-ND@| 855.60 | 4922R-071 
68 | 0.472 | 600 990 |DN3310CT-ND | 1.26 1.20 .78 |— — | P1812-682K 3.9 0.042 | 3.07 3.07 |DN7791CT-ND@| 2.90 2.76 1.80 |DN7791TR-ND@| 855.60 | 4922R-08L 
47 | 0.047 | 290 | 2.90 |DN7792CT-ND®|290 2.76 1.80 |DN7792TR-ND@| 855.60 | 4922R-09L 
68 | 0.472 | 600 | 990 |DN7878CT-ND@| 1.26 1.20 .78 |DN7878TR-ND@ | 232.50 |P1812R-682K ss | 0051 | 279 | 279 TENRESeERTI’ 990 276 1.00 FENTROGRENTM! ass.e0 | 4o00R-101 
10 | 0.608 | 550 | 772 |DN7869CT-ND@| 1.26 1.20 .78 | DN7869TR-ND@ | 232.50 | P1812R-103K 8.2 | 0.063 | 2.51 | 2.51 |DN7794CT-ND@| 2.90 2.76 1.80 |DN7794TR-ND@] 855.60 | 4922R-12L 
15 | 0.780 | 450 | 693 |DN7871CT-ND@] 1.26 1.20 .78 |DN7871TR-ND@ | 232.50 | P1812R-153K 10 | 0.071 | 2.36 | 2.36 |DN7795CT-ND@) 2.90 2.76 1.80 |DN7795TR-ND@] 855.60 | 4922R-13L 
15 | 0.089 | 2.11 | 2.11 |DN7797CT-ND@| 2.90 2.76 1.80 |DN7797TR-ND@| 855.60 | 4922R-15L 
18 | 0.875 | 400 | 614 |DN3315CT-NDw] 1.26 1.20 .78 |DN3315TR-NDw | 232.50 |P1812-183K >> 104501 1811 4181 IEN@mogerNnall 2.00 276 1.80 INazoanRtNitell ase 60 |4929R-171 
18 | 0.875 | 400 | 614 |DN7872CT-ND® | 1.26 1.20 .78 | DN7872TR-ND@ | 232.50 )P1812R-183K 27 | 0.179 | 1.48 | 1.48 |DN7799CT-ND@| 2.90 2.76 1.80 |DN7799TR-ND@) 855.60 | 4922R-18L 
22 | 1.200 | 370 | 515 |DN7873CT-ND@] 1.26 1.20 .78 |DN7873TR-ND@ | 232.50 | P1812R-223K 33 | 0.222 | 1.33 | 1.33 |DN7800CT-ND@| 2.90 2.76 1.80 |DN7800TR-ND@) 855.60 / 4922R-19L 
39 | 0315 | 112 | 1.12 |DN2220CT-ND | 3.07 292 1.90 |— —)4922-20L 
33 | 1578 | 300 | 425 |DN7874CT-ND@| 1.26 1.20 .78 |DN7874TR-ND@ | 232.50 | P1812R-333K 
47 | 0.362 | 1.04 | 1.04 [DN7801CT-ND@| 2.90 2.76 1.80 |DN7801TR-ND@| 855.60 |4922R-21L 
47 | 2.064) 260 | 366 |DN7876CT-ND@ | 1.26 1.20 78 | DN7876TR-ND@ | 232.50 | P1812R-473K 56 | 0.397 | 1.00 | 1.00 |DN7803CT-ND@| 290 276 1.80 /DN7803TR-ND@| 855.60 | 4922R-22L 
68 | 3.408 | 220 | 297 |DN3322CT-ND | 1.26 1.20 .78 |DN3322TR-ND | 232.50|P1812-683K 68 | 0.418 | 0.97 | 0.97 |DN7804CT-ND@| 2.90 2.76 1.80 |DN7804TR-ND@) 855.60 | 4922R-23L 
82 | 0.604 | 0.81 | 0.81 |DN2224CT-ND | 3.28 3.12 2.03 /DN2224TR-ND | 855.60) 4922-24. 
100 | 4.320) 180 | 238 |DN7870CT-ND@) 1.26 1.20 .78 |DN7870TR-ND@ | 232.50 | P1812R-104K 
82 | 0.604 | 0.81 | 0.81 |DN7805CT-ND®| 2.90 2.76 1.80 |DN7805TR-ND@) 855.60 | 4922R-24L 
120 | 6.000 | 160 | 208 |DN3325CT-ND | 1.26 1.20 .78 |DN3325TR-ND | 232.50 |P1812-124K 100 | 0.672 | 0.76 | 0.76 |DN7806CT-ND@| 2.90 2.76 1.80 |DN7806TR-ND@| 855.60 | 4922R-25L 
@ RoHS Compliant vV NEW! RoHS Compliant (Continued) 
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i Induct. | Max. DC | Current Cut Tape T&R | API 
API Delevan Coils and Inductors @1KHz | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
Series 4922 High Current (uH)215%| (0) _| Max. (A) | Part No. 110 100 |PartNo. 480 | Part No. 
Surface Mount Power Inductors (Cont) DigiReel” 15 | 0.040 | 297 |DN3215CT-ND | 4.03 384 250 |— — |8532-15LTR 
15 0.040 2.97 |DN7827CT-ND@| 4.24 4.04 2.63 |DN7827TR-ND@) 751.44 | 8532R-15L 
Induct. DC Rated | Incre- 18 0.044 2.84 |DN3216CT-ND | 4.03 3.84 2.50 |DN3216TR-ND | 751.44 )8532-16LTR 
(uH) | Resist. ) Current ) mental | ___ sultans ae T&R API 18 0.044 | 2.84 |DN7828CT-ND@] 4.24 4.04 2.63 |DN7828TR-ND@| 751.44 | 8532R-16L 
oi rai ee eee nig Key Aegon eee Pricing) Delevan 22 | 0.050 | 266 |DN7829CT-ND@| 4.24 4.04 2.63 |DN7829TR-ND@| 751.44 | 8532R-17L 
120 0.735 | 0.73 0.73 |DNO226CT-ND | 3.28 3412 203/— — 14929-26L 27 0.070 2.25 |DN3218CT-ND | 4.03 3.84 2.50 |DN3218TR-ND | 751.44 )8532-18LTR 
120 | 0.735 | 0.73 | 0.73 |DN7807CT-ND@| 290 276 1.80 |DN7807TR-ND@| 855.60 | 4922R-26L ws see be eae pe | pee PSOE) 751.44 ee es 
150 0.998 | 0.63 0.63 |DN7808CT-ND@) 2.90 2.76 1.80 |DN7808TR-ND@| 855.60 | 4922R-271 z : : ‘ : a — z 
180 137 053 053 |DN2228CT-ND 13.28 3.12 2.03 /DN2298TR-ND 855.60 |4922-28L 56 0.130 1.65 /DN7831CT-ND@| 4.24 4.04 2.63 |DN7831TR-ND@| 751.44 | 8532R-22L 
180 1.37 0.53 0.53 |DN7809CT-ND@| 2.90 2.76 1.80 |DN7809TR-ND@| 855.60 | 4922R-28L 5 ae ie arte im i pon ANGoSATERIT 7d eee 
220 1.58 0.50 0.50 |DN7810CT-ND@) 2.90 2.76 1.80 |DN7810TR-ND@| 855.60 | 4922R-29L < . . . : . 
270 177 0.47 0.47 |pne230cT-nn 1328 312 203|— — | 4922-30. 100 0.208 1.30 /DN7833CT-ND@)| 4.83 4.60 2.99 |DN7833TR-ND@| 855.60 | 8532R-25L 
330 254 0.39 0.39 DN2231CT-ND 3.08 3.12 2.03 DN22317TR-ND 855.60 |4922-31L 180 0.362 0.99 |DN3228CT-ND | 4.24 4.04 2.63 |DN3228TR-ND | 855.60 ) 8532-28LTR 
330 2.51 0.39 0.39 |DN7811CT-ND@) 2.90 2.76 1.80 |DN7811TR-ND®| 855.60 | 4922R-31L pe ae eo ee re He oH slag ised | ee 
390 2.73 0.38 0.38 |DN7812CT-ND@) 2.90 2.76 1.80 |DN7812TR-ND®| 855.60 | 4922R-32L 270 0557 0.80 DN7836CT-NDe 783 760 7.99 DN7836TR-NDe 855.60 8530R-30L 
470 3.25 0.35 0.35 |DN7813CT-ND@) 2.90 2.76 1.80 |DN7813TR-ND@| 855.60 | 4922R-33L 560 114 0.56 DN3234CT-ND 4.83 460 2.99 ee — 8532-34, TR 
680 4.31 0.30 0.30 |DN2235CT-ND | 3.36 3.20 2.08 )DN2235TR-ND | 1041.60 | 4922-35L 560 114 0.56 DN7837CT-ND@ 483 460 2.99 DN7837TR-ND@| 855.60 |8532R-34L 
680 4.31 0.30 0.30 |DN7814CT-ND@) 3.53 3.36 2.19 |DN7814TR-ND@| 1041.60 | 4922R-35L 680 150 0.49 DN3235CT-ND 483 460 2.99 DN32357R-ND 855.60 8532-35LTR 
1,000 6.90 0.24 0.24 |DN7815CT-ND@) 3.53 3.36 2.19 |DN7815TR-ND@| 1041.60 | 4922R-37L 680 150 0.49 DN7838CT-ND@ 483 460 2.99 DN7838TR-ND® 855.60 8532R-35L 
1,200 | 10.00 | 0.20 0.20 |DN7816CT-ND@| 3.53 3.36 2.19 |DN7816TR-ND@| 1041.60 | 4922R-38L 7.000 2.30 0.39 DN3237CT-ND 483 4.60 7.99 = — 8532-37LTR 
1,800) 12.50) 0.178) 0.178 Te ogom 236 320 2.08 Tag Palen 1000 | 230 | 039 |pn7e3ecT-NDe| 483 460 299 |pN7839TR-ND@| 855.60 | 8532R-37L 
2,700 | 23.00 | 0.131 | 0.131 |DN2335CT-ND | 3.36 3.20 2.08 |DN2335TR-ND | 1041.60 | 4922-42L 1.200 055 037 |pN3238cT-ND | 483 4.60 2.99 |DN3238TR-ND | 855.60 |8532-38LTR 
3,900 | 33.00 | 0.110 | 0.110 |DN2337CT-ND | 3.36 3.20 2.08 |DN2337TR-ND | 1041.60 | 4922-44L 1800 400 0.30 DN3240CT-ND 4.83 460 2.99 DN3240TR-ND 855.60 8532-40LTR 
4,700 | 37.00 | 0.103 | 0.103 |DN2338CT-ND | 3.36 3.20 2.08 |DN2338TR-ND | 1041.60 | 4922-45L 2200 440 0.28 DN3241CT-ND 4.83 460 2.99 DN3241TR-ND 855.60 8532-41LTR 
Bee Oat sap ae ORT NG a x ae DN2SSETENOR 1041.60 ee 2,700 | 5.80 | 0.25 |DN3242CT-ND | 4.83 460 299 |DN3242TR-ND | 855.60 |8532-42LTR 
: : 2 2 : . = — 6 3,900 8.63 0.20 |DN3244CT-ND | 4.83 4.60 2.99 |DN3244TR-ND | 855.60 ) 8532-44LTR 
6,800 | 62.00 | 0.080 | 0.080 |DN7818CT-ND@| 3.53 3.36 2.19 |DN7818TR-ND@| 1041.60 | 4922R-47L 5,600 11.2 0.18 |pNse46cT-ND | 4.83 4.60 2.99 |DN3246TR-ND | 855.60 |8532-46LTR 
8,200 | 66.00 | 0.077 | 0.077 |DN7819CT-ND@| 3.53 3.36 2.19 |DN7819TR-ND@| 1041.60 | 4922R-48L 6,800 15.0 0.15 |DN3247CT-ND | 4.83 4.60 299 |DN3247TR-ND | 855.60 |8532-47LTR 
10,000 | 74.00 ) 0.071 | 0.071 |DN2342CT-ND | 3.53 3.36 2.19 |DN2342TR-ND | 1041.60 |4922-49L 8,200 20.8 0.13 |DN7840CT-ND@) 4.83 4.60 2.99 |DN7840TR-ND@| 855.60 | 8532R-48L 
10,000 | 74.00 | 0.071 | 0.071 |DN7820CT-ND@| 3.53 3.36 2.19 | DN7820TR-ND@) 1041.60 | 4922R-49L 15,000 36.0 0.10 |DN3251CT-ND | 4.83 4.60 299 |DN3251TR-ND | 855.60 |8532-51LTR 
12,000 | 93.00 | 0.065 | 0.065 |DN2343CT-ND | 3.53 3.36 2.19 |— — |4922-50L 18,000 40.0 0.09 |DN3252CT-ND | 4.49 428 279 |— — | 9532-52LTR 
22,000 | 160.00 | 0.050 | 0.050 |DN7821CT-ND@| 3.53 3.36 2.19 |DN7821TR-ND@| 1041.60 | 4922R-53L. = 
: @ RoHS Compliant 
@ RoHS Compliant 
Fi 2.92 +-—4.7_» 
A a jae I 
Series 5022 Surface Mount Inductors Digi@Reel° Series SPD42 i 
Mechanical Configuration: Units are encapsulated 24 (6.10) Shielded SMD — es a7 
in a surface mount package using an epoxy molded cr ~—1 22h Power Chokes DigiReel 1 
case. Operating Temperature Range: -55°C ~ (5.59), ‘ = 65 | 586 
125°C Current Rating at 90°C Ambient: 35°C A : F 075 > Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 7 
Rise Maximum Power Dissipation at 90°C: .405W + L. .050 Ola -505 (12.82) 
Weight Maximum: 1.5 grams (1.27) min. (80 Dc Curr. 
Dom icur Induc-) Test | Resist. | Rating) cut Tene: - T&R {API 
indicts Test |Resist. |Ratin Cut Tape T&R JAPI tance | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key rice Eac Digi-Key Pricing | Delevan 
(wH) | Q | Freq.) Max. Max. Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing |Delevan (Ca) late) 12) [btn eet uy) beth SOME EattNo: 
+5% |Min.|(MHz)} () | (mA) |Part No. 1 10 100 |Part No. 800 (Part No. 1.2 | 100 | .019 1.80 |DN7659CT-ND | 2.10 2.00 1.30 |DN7659TR-ND | 387.50 |SPD42R-122M 
Series 5022 Phenolic Core 2.2 | 100 | .023 | 1.35 |DN7660CT-ND | 2.10 2.00 1.30 |DN7660TR-ND | 387.50 |SPD42R-222M 
0.20 | 50 | 25 | 0.047 | 2790 |DN2243CT-ND 3.28 3.12 2.03 /DN2243TR-ND 967.20 /5022-201J 
0.62 | 50 | 25 | 0.140] 1615 |DN2255CT-ND | 2.52 2.40 1.56 |DN2255TR-ND 967.20 |5022-621J 3.3 | 100 | .032 | 1.10 |DN7661CT-ND | 2.10 2.00 1.30 |DN7661TR-ND | 387.50 |SPD42R-332M 
2.0 | 33 | 7.9 | 0.800) 675 |DN2267CT-ND | 2.52 2.40 1.56 |DN2267TR-ND | 967.20 /5022-202J 47 | 100 | .045 | 0.90 |DN7662CT-ND | 210 2.00 1.30 |DN7662TR-ND | 387.50 |SPD42R-472M 
3.9 | 33 | 7.9 | 2.300 | 395 |DN2274CT-ND 2.52 2.40 1.56 |DN2274TR-ND 967.20 [5022-392 
‘Serlos 5022 Iron Core 68 | 100 | .060 | 0.73 |DN7663CT-ND | 2.10 2.00 1.30 |DN7663TR-ND | 387.50 |SPD42R-682M 
100 | 50 | 2.5 | 4.500 | 275 |DN2308CT-ND 2.98 2.84 1.85 /DN2308TR-ND 967.20 )5022-104J 10 100 | .083 0.58 |DN7664CT-ND | 2.10 2.00 1.30 |DN7664TR-ND | 387.50 |SPD42R-103M 
1000 | 65 | 0.79 |33.000| 105 |DN2347CT-NDW@| 3.28 3.12 2.03 |DN2347TR-NDY | 967.20 |5022R-105J 20 10 460 0.38 |pN7eescT-No | 2.10 200 1.30 lon7essTR-no | 387.50 |Spp42R-223M 
@ RoHS Compliant “ NEW! 
27 1.0 190 0.35 |DN7669CT-ND | 2.10 2.00 1.30 |DN7669TR-ND | 387.50 |SPD42R-273M 
. 47 1.0 320 0.28 |DN7672CT-ND | 2.10 2.00 1.30 |DN7672TR-ND | 387.50 |SPD42R-473M 
Ay ® 
Series 8532 D @PReel 56 1.0 365 0.25 |DN7673CT-ND | 2.10 2.00 1.30 |DN7673TR-ND | 387.50 |SPD42R-563M 
Surface Mount 6s | 1.0 | 480 | 0.22 |pn7eract-np | 210 200 1.30 |DN7674TR-No | 387.50 |SPD42R-68aM 
Power Inductors 2080 (1.27) s2 | 1.0 | 520 | 0.20 |pN7e7scT-ND | 210 200 1.30 |DN7675TR-ND | 387.50 |SPD42R-823M 
is 
. 7 Kieu iii F .< } 100 | 1.0 700 0.12 |DN7676CT-ND | 2.10 2.00 1.30 |DN7676TR-ND | 387.50 |SPD42R-104M 
Mechanical Configuration: Units are encapsulated in a surface mount pack- E c 
age using an epoxy molded case. High resistivity ferrite core allows for high aq 
inductance with low DC resistance. Operating Temperature Range: -55°C ~ a Sh = 2 
125°C Current Rating: 40°C Rise over 85°C Ambient Maximum Power Se oS Ca Series SPD62 Shielded tT] 
Dissipation at 85°C: .50W Inductance: Measured at 1V with no DC current Surface Mount __ 6 sa []e% 
Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) Inductors DigiReel” ut fats 
A (over terminals) B C (over terminals) D E (Ref. only) —3o— 1 ais 38? 
-840 ~ .860 310 ~ .330 .266 ~ .286 -070 ~ .110 .20 
This low cost power choke is suitable for PDA, palmtop and other power management applications requiring 
tetoe 21:84) (7.87 ~ 8.38) (6.76 ~ 7.26) (1.78 ~ 2.79) (5.08) small size, high current capacity and a shielded winding to reduce EMI/RFI. The flat top construction lends 
itself to auto-insertion. Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Induct.) Max. DC | Current Cut Tape T&R | API 
@1KHz | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan pC | Curr. 
(WH)#15% | (9) | Max. (A) | Part No. 1 10 100 | Part No. 480 | Part No. Fata test Ronis ating Bee jeuutane aie eR att 
Series 8532 Ferrite Core, #15% WH) | Freq. | Max. jax. | Digi-Key igi-Key ricing | Delevan 
10 | 0.009 | 627 |DNS201CT-ND | 361 344 2.24 [DNS201TR-ND | 751.44 [8532-01LTR e270} (KE AO) (Ams) | art eae C1005 (EartiNo: SUD RaciNy: 
1.0 0.009 6.27. |DN7822CT-ND@| 4.24 4.04 2.63 |DN7822TR-ND@) 751.44 |8532R-01L 1.2 | 100 | 0.08 | 3.50 |DN7959CT-ND@ | 1.93 1.84 1.20 |DN7959TR-ND® | 644.00/M | SPD62R-122M 
1.2 0.010 ) 5.95 |DN3202CT-ND | 3.61 3.44 2.24 |DN3202TR-ND | 751.44 | 8532-02LTR 47 | 100 | 0.15 | 2.00 |DN7960CT-ND@ | 1.93 1.84 1.20]DN7960TR-ND@ | 644.00/M | SPD62R-472M 
1.5 0.011 5.67 | DN3203CT-ND 3.61 344 2.24 |— — |8532-03LTR 
33. | ooi6 | 470 \pnazozct-np | 361 344 224 |— — | 9592-07LTR 10 | 100 | 0.18 | 1.40 |DN7961CT-ND@ | 1.93 1.84 1.20/DN7961TR-ND@ | 644.00/M | SPD62R-103M 
33 | 0.016 | 4.70 /DN7823CT-ND@] 4.24 4.04 2.63 |DN7823TR-ND@| 751.44 |8532R-07L 22 | 1 | 0.40 | 1.00 |DN7962CT-ND@ ] 1.93 1.84 1.20/DN7962TR-ND@ | 644.00/M | SPD62R-223M 
nee i ee e _ oo ieee a pcre 33 1 0.50 | 0.82 |DN7963CT-ND® | 1.93 1.84 1.20 |DN7963TR-ND® | 644.00/M | SPD62R-333M 
47 0.022 4.01 |DN7824CT-ND@| 4.24 4.04 2.63 |DN7824TR-ND@) 751.44 | 8532R-09L 39 1 0.70 | 0.78 |DN7512CT-ND | 1.81 1.72 1.12 |— — | SPD62-393M 
5.6__| 0.024 | 3.84 (DNS25GTRNDS) 4.24 4.04 2.63 [DNEEZSTEEND@y| 751.44 |8532R-10L 47 | 1 | 075 | 0.70 |DN7964cT-ND@ | 1.93 1.84 1.20 |DN7964TR-ND@ | 644.00/M | SPD62R-473M 
6.8 0.026 3.69 | DN3211CT-ND 3.61 3.44 2.24 |DN3211TR-ND | 751.44 )8532-11LTR 
40 0.033 | 3.27 |DN7826CT-ND@| 4.24 4.04 263 |DN7826TR-NDe| 751.44 |g5g9R-13L 56 | 1 | 0.85 | 0.68 |DN7965CT-ND@ | 1.93 1.84 1.20 |DN7965TR-ND@ | 644.00/M | SPD62R-563M 
12 0.037 | 3.09 |DN3214CT-ND | 4.03 3.84 2.50 |DN3214TR-ND_ | 751.44 |8532-14LTR ROHS Compliant (Continued) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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API Delevan Coils and Inductors 


Series SPD125/SPD127 


Rol: 


P ‘: i 12.0 
Series SPD62 Shielded = ° Shielded SMD ®) i 
Surface Mount Inductors (Cont.) Digi Reel Power Inductors Sn «Oe Ml so 
= - z , 
DC Curr. ane Specifications: D Reel 6.0 SPD125 
Induct. | Test | Resist. | Rating ut Tape T&R | API Operating T ‘ture R: + -55°C ~ 125°C -—7,6— (8.0 SPD127) 
(uH) | Freq.) Max. | Max. | Digi-Key Price Each —_| pigi-Key Pricing | Delevan Peleg verapee anne nae 
+ 20% | (KHz) | (9) | (Amps) | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,500 | Part No. oC Curr. cutT, 
5 rT 5 Induc-| Test | Resist. | Rating ut Tape T&R {API 
68 | 1 1.2 | 0.56 |DN7966CT-ND@ | 193 1.84 1.20|DN7966TR-ND@ |644.00/M | SPD62R-683M sani | Ere fi Mase I Maes | Digi’ Key Price Each | pigi-Key Pristaa| Delevan 
120) 1 1.7 | 039 |DN7518CT-ND ]181 1.72 142|— —|SPD62-124M (wH) |(MHz)} (0) | (Amps) | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 | Part No. 
270 | 1 | 3.0 | 0.29 |DN7522cT-ND 1.81 1.72 1.12|— —|SPD62-274M SPD125 Series 
RoHS Compliant 10 | 100 | .055 | 4.00 |DN7621CT-ND | 3.02 2.88 1.88 |DN7621TR-ND | 558.00 |SPD125R-103M 
; 15 | 1 | .065 | 3.30 |DN7622CT-ND | 3.02 2.88 1.88 |DN7622TR-ND | 558.00 |SPD125R-153M 
hapa tT. idal RoHS 18 | 1 | .070 | 3.00 |DN7623CT-ND | 3.02 2.88 1.88 |DN7623TR-ND | 558.00 |SPD125R-183M 
Ig eae eee ® 22 | 1 | .075 | 2.80 |DN7624CT-ND | 3.02 288 1.88 /DN7624TR-ND | 558.00 |SPD125R-223M 
Inductors 
33 | 1 | .095 | 2140 |DN7625CT-ND | 3.02 2.88 1.88 /DN7625TR-ND | 558.00 |SPD125R-333M 
Features: 
+ Surface mount + Low profile, self-leaded Dimensions (mm) 47 | 1 | 4115 | 1.80 |DN7627CT-ND | 3.02 2.88 1.88 /DN7627TR-ND | 558.00 |SPD125R-473M 
Specifications: Series A B C D 68 | 1 | .170 | 1.50 |DN7629CT-ND | 3.02 2.88 1.88 |DN7629TR-ND | 558.00 |SPD125R-683M 
* Frequency Range: 1KHz ~ 1MHz »* Operating Temperature Range: | HCTR-37x | 0.615 | 0.6 0.37 0.5 
-30°C ~ 130°C * Materials: Meets UL94V-0 * Max. Power Dissipation |_HCTR-44x | 0.665 [0.665 | 04 | 0.56 100 | 1 | .210 | 1.30 |DN7631CT-ND | 3.02 2.88 1.88 |DN7631TR-ND | 558.00 |SPD125R-104M 
@ 25°C: HCTR-37x: 0.9W; HCTR-44x: 1.0W; HCTR-50x: 1.1W; |_HCTR-50x [0.74 [0.74 | 04 | 063 
HCTR-68x: 1.2W « Test Frequency: 100KHz HCTR-68x | 0.945 | 0.94 | 0.4 | 0.82 120 | 1 | .250 | 1.10 |DN7632CT-ND | 3.02 2.88 1.88 |DN7632TR-ND | 558.00 |SPD125R-124M 
Te Ci WSL 150 | 1 | .300 | 1.00 |DN7633CT-ND | 3.02 2.88 1.88 |DN7633TR-ND | 558.00 |SPD125R-154M 
tance pc Max. Temp. Rise Typ. 7 q Ei 
(uH) | Resis- | from 25°C Ambient | q | SRE | Digi-Key Price Each aime 180 | 1 | .350 | .90 |DN7634CT-ND | 3.02 2.88 1.88 |DN7634TR-ND | 558.00 | SPD125R-184M 
225% |tance(9)| 25°C | 55°C | Typ. | (MHz) | Part No. 1 10100 _| Part No. 220 | 1 | 420 | .80 |DN7635CT-ND | 3.02 288 1.88 |DN7635TR-ND | 558.00 |SPD125R-224M 
HCTR-37x 
725 | 0025 | 123 174 | 32 | 260 |DN4791-ND 5.64 4.83 3.22 |HCTR-371 330 | 1 | 600 | .70 |DN7636CT-ND | 3.02 2.88 1.88 /DN7636TR-ND | 558.00 |SPD125R-334M 
24 004 | 987 13.9 | 27 | 160 |DN4792-ND 5.64 483 3.22 |HCTR-372 
28 | 0063 | 782 110 | 27 | 110 |pN4793-ND 564 483 3.22 \HCTR-373 1,000) 1 | 200 | .40 |DN7638CT-ND | 3.02 2.88 1.88 |DN7638TR-ND | 558.00 |SPD125R-105M 
HCTR-44x SPD127 Series 
28 | .0036 | 11.0 156 | 33 | 110 |DN4795-ND 5.64 483 3.22 |HCTR-441 
42 | .0054 | 9.14 128 | 29] 85 |DN4796-ND 5.64 4.83 3.22 |HCTR-442 47 | 100 | .022 | 6.80 |DN7639CT-ND | 3.23 3.08 2.01 |DN7639TR-ND | 596.75 |SPD127R-472M 
57 | .0075 | 7.78 10.9 | 29] 65 |DN4797-ND 5.64 4.83 3.22 |HCTR-443 
9.0 0114 6.28 8.87 26 | 55 |DN4798-ND 5.64 483 3.22 |HCTR-444 10 | 100 | .040 | 5.40 |DN7640CT-ND | 3.23 3.08 2.01 |DN7640TR-ND | 596.75 |SPD127R-103M 
HCTR-50x 
35 008s BG a ae SGI TES BT TTR 15 | 1 | .048 | 4.50 |DN7642CT-ND | 3.23 3.08 2.01 |DN7642TR-ND | 596.75 |SPD127R-153M 
84 |) .0083 | 7.66 10.8 | 23 | 45 |DN4800-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-502 18 1 .052 | 3.90 |DN7643CT-ND | 3.23 3.08 2.01 |DN7643TR-ND | 596.75 |SPD127R-183M 
125 | 0114 | 6.56 9.25 | 23] 35 |DN4801-ND 5.64 483 3.22 |HCTR-503 
17.0 | 017 | 5.37 7.58 | 22 | 29 |DN4802-ND 5.64 4.83 3.22 |HCTR-504 22. | 1 | .055 | 3.60 |DN7644CT-ND | 3.23 3.08 2.01 |DN7644TR-ND | 596.75 |SPD127R-223M 
HCTR-60x 
105) 20062 1 5.39 132] 357-30 TDNABOS-ND 564 03 DD HCTRCGAT 27/| 1 | .060 | 3.40 |DN7645CT-ND | 3.23 3.08 2.01 /DN7645TR-ND | 596.75 |SPD127R-273M 
176 | 0123 | 66 9.32 | 35 | 24 |DN4804-ND 5.64 483 3.22 |HCTR-682 2 r 
SoelSGize dl teen 7e7 | 30| 21 VORRCanE Beas “dag. 23S ERS 33 | 1 | .065 | 3.00 |DN7646CT-ND | 3.23 3.08 2.01 /DN7646TR-ND | 596.75 |SPD127R-333M 
29.0 | 025 | 4.66 6.57 | 30 | 16 |DN4806-ND 5.64 4.83 3.22 |HCTR-684 47 | 1 | 100 | 250 |DN7648CT-ND | 3.23 3.08 2.01 /DN7648TR-ND | 596.75 |SPD127R-473M 
56 | 1 | 120 | 2.30 |DN7649CT-ND | 3.23 3.08 2.01 /DN7649TR-ND | 596.75 |SPD127R-563M 
Series SPD73/SPD74 0.38 = i= Sibentto 68 | 1 | 140 | 210 |DN7650CT-ND | 3.23 3.08 2.01 |DN7650TR-ND | 596.75 |SPD127R-683M 
. RI st: 
Shielded SMD Power ( I. 82 | 1 | 170 | 1.90 |DN7651CT-ND | 3.23 3.08 2.01 |DN7651TR-ND | 596.75 |SPD127R-823M 
Inductors L | C jy" 100 | 1 | .220 | 1.70 |DN7652CT-ND | 3.23 3.08 2.01 |DN7652TR-ND | 596.75 |SPD127R-104M 
Specifications: 3.9 SPD73 
Operating Temperature Range: -S8°C ~ 125°C (4.7 SPD74) 120 | 1 | .250 | 1.60 |DN7653CT-ND | 3.23 3.08 2.01 |DN7653TR-ND | 596.75 |SPD127R-124M 
DOmECur 150 | 1 | .320 | 1.40 |DN7654CT-ND | 3.23 3.08 2.01 |DN7654TR-ND | 596.75 |SPD127R-154M 
bs Hae Cut Tape 
Induc-| Test | Resist. | Rating es T&R {API 
tance | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Prichinis |Delavan 220 | 1 | 390 | 1.20 |DN7655CT-ND | 3.23 3.08 2.01 |DN7655TR-ND | 596.75 |SPD127R-224M 
CHE) CHAE) aC) (ips) arti te (Ratio: DOO arta: 330 | 1 | .620 | 1.00 |pnzesect-no | 3.23 3.08 2.01 |DN7eseTR-ND | 596.75 |SPD127R-334M 
SPD73 Series 
70 | 100 | 067 | 250 |oN7so2cT-nD | 273.260 169 |ON7S592TRND | 910.00 |SPp73R-10am 470 | 1 | 980 | .80 |DN7657CT-ND | 3.23 3.08 2.01 |DN7657TR-ND | 596.75 |SPD127R-474M 
15 1 | .091 | 2.00 |DN7593CT-ND | 2.73 260 1.69 |DN7593TR-ND | 910.00 |SPD73R-153M 1,000} 1 1.54 | .62 |DN7658CT-ND | 3.23 3.08 2.01 |DN7658TR-ND | 596.75 |SPD127R-105M 
18 | 4 14 | 1.80 |DN7594CT-ND | 2.73 2.60 1.69 |DN7594TR-ND | 910.00 |SPD73R-183M 
22 | 4 19 | 1.75 |DN7595CT-ND | 2.73 260 1.69 |DN7595TR-ND | 910.00 |SPD73R-223M 
47 | 1 36 | 1.16 |DN7596CT-ND | 2.73 2.60 1.69 [DN7596TR-ND | 910.00 |SPD73R-473M Series SDS130 LS Di i@Reel’ 
68 | 1 52 | 1.05 |DN7598CT-ND | 2.73 2.60 1.69 [DN7598TR-ND | 910.00 |SPD73R-683M Shielded SMD Tea 
100 | 14 .79 | .85 |DN7599CT-ND | 2.73 2.60 1.69 |DN7599TR-ND | 910.00 |SPD73R-104M P Chok Ma 
150 | 4 .89 | .70 |DN7600CT-ND | 2.73 2.60 1.69 |DN7600TR-ND | 910.00 |SPD73R-154M ower okes oe 
180 | 1 | 1.45 | .62 |DN7601CT-ND | 2.73 2.60 1.69 |DN7601TR-ND | 910.00 /SPD73R-184M i ata 7 . 
Specifications: | 
220 | 1 | 165 | .57 |DN7602CT-ND | 2.73 2.60 1.69 |DN7602TR-ND | 910.00 | SPD73R-224M + Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C ye] Lb SS | 
330 | 1 | 262 | .50 |DN7603CT-ND | 2.73 2.60 1.69 |DN7603TR-ND | 910.00 |SPD73R-334M * Cote Material: Ferrite 25 : 
470 | 1 | 418 | .38 |DN7604CT-ND | 2.73 2.60 1.69 |DN7604TR-ND | 910.00 |SPD73R-474M cOmECITE 
SPD74 Series Induc- | Test | Resist. | Rating | jeutenes a T&R [API 
10 | 100 | .049 | 3.2 |DN7606CT-ND | 2.73 2.60 1.69 |DN7606TR-ND | 910.00 |SPD74R-103M rat fae nau feo Digi Key eee ae Blok Key Pricing Delevan 
15 | 1 | .081 | 2.4 |DN7607CT-ND | 2.73 2.60 1.69 |DN7607TR-ND ) 910.00 |SPD74R-153M u E - - - - 
18 | 1 | 091 | 23 |oNveoscT-No | 2.73 260 1.69 |DN7608TR-ND | 910.00 |SPD74R-183M 22 | 100 ) .045 | 35 [BNISZACNDS) 113 1.08 71 |BNGSCSTR NDI) 378.00 | SDS130R-222N 
oo | 4 11 | 2.00 |DN7609CT-ND | 2.73 260 1.69 |DN7609TR-ND | 910.00 |SPD74R-223M 3.0 | 100 | .062 | 3.0 |DN7525CT-ND / 1.13 1.08 71 |DN7525TR-ND | 378.00 | SDS130R-302N 
47 | 4 .26 | 1.30 |DN7610CT-ND | 2.73 260 1.69 |DN7610TR-ND | 910.00 |SPD74R-473M 47 | 100 | 078 | 25 \on7sezct-no 14.13 4.08 71 |pN75e7TR-ND | 37.00 | SoS130R-472N 
56 | 1 35 | 11 |DN7611CT-ND | 2.73 2.60 1.69 |DN7611TR-ND | 910.00 )SPD74R-563M 
sa | 4 ‘3a | 105 |pnvetecT-no | 273 260 169 |— — |spp74p-caam 68 | 100 | 100 | 22 |DN7528CT-ND ] 1.13 1.08 71 |DN7528TR-ND | 378.00 |SDS130R-682N 
100 | 14 .61 | .86 |DN7613CT-ND | 2.73 2.60 1.69 |DN7613TR-ND | 910.00 |SPD74R-104M 10 | 1 | 145 | 20 |DN7529CT-ND / 113 1.08 71 |— —|SDS130R-103M 
150 | 14 .88 | .70 |DN7614CT-ND | 2.73 260 1.69 |DN7614TR-ND | 910.00 |SPD74R-154M 33 1 4 45 | 44 lon7ssict-np | 413 4.08 71 |pn75aiTR-ND | 378.00 | spS1a0R-a33m 
180 | 1 .98 | .68 |DN7615CT-ND | 2.73 2.60 1.69 |DN7615TR-ND | 910.00 |SPD74R-184M 
200 141 447-160 ToNve1ecTND | 2.73 260 169 1— —Tspp74R-224M 47} 4 65 | .80 |DN7532CT-ND | 113 1.08 .71 |DN7532TR-ND | 378.00 |SDS130R-473M 
560 | 1 | 3.62 | .36 |DN7619CT-ND | 2.73 2.60 1.69 |DN7619TR-ND | 910.00 |SPD74R-564M 68 | 1 80 | .70 |DN7533CT-ND | 113 1.08 .71 |DN7533TR-ND | 378.00 |SDS130R-683M 
1,000] 1 6.0 | .28 |DN7620CT-ND | 2.73 2.60 1.69 |DN7620TR-ND | 910.00 |SPD74R-105M (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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API Delevan Coils and Inductors (cont) 


Series SDS680 
Shielded SMD 
Power Chokes 


Specifications: 


Digi@Reel” 


* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 292 

* Core Material: Ferrite 1 

Induc- oc Curr. 

tance Resist. | Rating Cut Tape T&R |API 

(uH) | SRF | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 

20% |(MHz)| (0) | (Amps) | Part No. 1 10 100 |Part No. 2,000 | Part No. 
1.0 250 | .040 3.0 |DN7538CT-ND | 1.18 1.12 .73 |DN7538TR-ND | 372.40/M | SDS680R-102M 
1.5 125 | .045 2.8 |DN7539CT-ND | 1.18 1.12 .73 |DN7539TR-ND | 372.40/M | SDS680R-152M 
2:2. 120 | .050 1.8 |DN7540CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |DN7540TR-ND | 372.40/M|SDS680R-222M 
3.3 120 | .055 1.6 |DN7541CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |DN7541TR-ND | 372.40/M | SDS680R-332M 
47 105 | .060 1.4 |DN7542CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |DN7542TR-ND | 372.40/M|SDS680R-472M 
6.8 50 .065 1.2 |DN7543CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |DN7543TR-ND | 372.40/M | SDS680R-682M 
10 38 075 1.0 |DN7544CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |DN7544TR-ND | 372.40/M|SDS680R-103M 
15 33 .090 80 |DN7545CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |DN7545TR-ND | 372.40/M|SDS680R-153M 
22 25 110 70 |DN7546CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |DN7546TR-ND | 372.40/M | SDS680R-223M 
33 20 -190 60 |DN7547CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |DN7547TR-ND | 372.40/M | SDS680R-333M 
47 20 .230 50 |DN7548CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |DN7548TR-ND | 372.40/M|SDS680R-473M 
68 15 .290 40 |DN7549CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |DN7549TR-ND | 372.40/M | SDS680R-683M 
100 10 480 30 |DN7550CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |DN7550TR-ND | 372.40/M|SDS680R-104M 
150 9 590 26 |DN7551CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |— —|SDS680R-154M 
220 6 770 22 |DN7552CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |DN7552TR-ND | 372.40/M | SDS680R-224M 
680 3 2.20 18 |DN7555CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |DN7555TR-ND | 372.40/M | SDS680R-684M 
1,000 2 3.40 15 |DN7556CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |DN7556TR-ND | 372.40/M|SDS680R-105M 
1,500 2 4.20 12 |DN7557CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |DN7557TR-ND | 372.40/M|SDS680R-155M 
2,200 2 8.50 10 |DN7558CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |DN7558TR-ND | 372.40/M | SDS680R-225M 
3,300 1 11.0 .08 |DN7559CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |DN7559TR-ND | 372.40/M | SDS680R-335M 
4,700 1 13.9 .06 |DN7560CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |DN7560TR-ND | 372.40/M|SDS680R-475M 
6,800 1 25.0 04 |DN7561CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |DN7561TR-ND | 372.40/M | SDS680R-685M 
10,000} 0.8 32.8 02 |DN7562CT-ND ) 1.18 1.12 .73 |DN7562TR-ND | 372.40/M|SDS680R-106M 

Series SDS850 

Shielded SMD 

Power Chokes Digi@Reel°® baal 

Specifications: ; : , mae 

* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 48 

¢ Core Material: Ferrite Ra 

DC Curr. 

Induc- | Test | Resist. | Rating Cut Tape T&R API 

tance | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 

(uH) |(MHz)| (0) | (Amps) | Part No. 110 100 |Part No. 1,000 | Part No. 
22 100 | .040 2.50 |DN7563CT-ND | 1.22 1.16 .76 |DN7563TR-ND | 406.00 |SDS850R-222N 
8.2 100 | .080 1.75 |DN7566CT-ND | 1.22 1.16 .76 |DN7566TR-ND | 406.00 |SDS850R-822N 
10 1 -100 1.50 |DN7567CT-ND | 1.22 1.16 .76 |DN7567TR-ND | 406.00 |SDS850R-103M 
15 1 140 1.30 |DN7569CT-ND | 1.22 1.16 .76 |DN7569TR-ND | 406.00 |SDS850R-153M 
18 1 -160 1.20 |DN7570CT-ND | 1.22 1.16 .76 |DN7570TR-ND | 406.00 |SDS850R-183M 
27 1 .200 1.00 |DN7572CT-ND | 1.22 1.16 76 |— — |SDS850R-273M 
33 1 .240 920 |DN7573CT-ND | 1.22 1.16 .76 |DN7573TR-ND | 406.00 |SDS850R-333M 
39 1 .260 840 |DN7574CT-ND | 1.22 1.16 .76 |— — |SDS850R-393M 
47 1 .280 750 |DN7575CT-ND | 1.22 1.16 .76 |DN7575TR-ND | 406.00 |SDS850R-473M 
56 1 .380 680 |DN7576CT-ND | 1.22 1.16 .76 |DN7576TR-ND | 406.00 |SDS850R-563M 
100 1 600 500 |DN7579CT-ND | 1.22 1.16 .76 |DN7579TR-ND | 406.00 |SDS850R-104M 
180 1 1.05 350 |DN7582CT-ND | 1.22 1.16 .76 |DN7582TR-ND | 406.00 |SDS850R-184M 
270 1 1.40 270 |DN7584CT-ND | 1.22 1.16 .76 |DN7584TR-ND | 406.00 |SDS850R-274M 
470 1 2.25 200 |DN7587CT-ND | 1.22 1.16 .76 |DN7587TR-ND | 406.00 |SDS850R-474M 
1,000 1 5.00 150 |DN7591CT-ND | 1.22 1.16 .76 |DN7591TR-ND | 406.00 |SDS850R-105M 


Series DC630 High Current [Roxs) = —169— Hole for 
* seorusst 4/40 screw 
Power Line Chokes salle : 
Features: * Insulated ferrite bobbin protected with a | © B 
flame retardant polyolefin sleeve * Center hole allows for mechanical =: : 
mounting Specifications: » Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 4 Jis0s ja 
(-55°C ~ 80°C @ full rated current) »* Power Dissipation at 80°C: 1.0W Ht 
Nom. Ind. Max. Max. DC 3 
Induc- | Toler-| Current | Resis- | Dim. B | Digi-Key Price Each API Delevan 
tance (WH) | ance | Rating (A)/ ance(Q) | (mm) | Part No. 1 10 50 | Part No. 
1.0 420% 14.0 .003 12.45 |DN4758-ND 3.89 3.33 2.78 |DC630R-102M 
15 420% 13.5 .004 12.45 |DN4763-ND 3.89 3.33 2.78 |DC630R-152M 
2.2 420% 12.8 .005 12.45 |DN4768-ND 3.89 3.33 2.78 |DC630R-222M 
27 420% 12.8 .005 12.45 |DN4771-ND 3.89 3.33 2.78 |DC630R-272M 
3.3 420% 12.8 .005 12.45 |DN4774-ND 3.89 3.33 2.78 |DC630R-332M 
3.9 420% 12.3 .006 12.45 |DN4777-ND 3.89 3.33 2.78 |DC630R-392M 
47 420% 117 .007 12.45 |DN4780-ND 3.89 3.33 2.78 |DC630R-472M 
5.6 420% 11.7 .007 12.45 |DN4783-ND 3.89 3.33 2.78 |DC630R-562M 
6.8 420% 10.5 .008 12.45 |DN4786-ND 3.89 3.33 2.78 |DC630R-682M 
8.2 420% 10.0 .009 12.45 |DN4789-ND 3.89 3.33 2.78 |DC630R-822M 
10 +10% 9.5 010 12.45 |DN4759-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-103K 
12 +10% 94 011 12.45 |DN4761-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-123K 
15 +10% 8.09 015 11.94 |DN4764-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-153K 
18 +10% 7.0 02 11.68 |DN4766-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-183K 
22 +10% 6.26 025 11.68 |DN4769-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-223K 
27 +10% 5.72 .030 11.18 |DN4772-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-273K 
33 +10% 4.95 040 10.92 |DN4775-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-333K 
39 410% 4.43 .050 10.67 |DN4778-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-393K 
47 +10% 3.98 062 12.19 |DN4781-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-473K 
56 +10% 3.77 .069 12.19 |DN4784-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-563K 
68 410% 3.57 077 12.19 |DN4787-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-683K 
82 +10% 3.44 .083 12.19 |DN4790-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-823K 
100 410% 3.21 095 12.19 |DN4760-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-104K 
120 410% 3.12 100 12.19 |DN4762-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-124K 
150 410% 2.97 111 12.19 |DN4765-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-154K 
180 410% 2.80 125 12.19 |DN4767-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-184K 
220 410% 2.42 168 11.94 |DN4770-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-224K 
270 410% 2.09 225 11.43 |DN4773-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-274K 
330 410% 1.72 315 11.43 |DN4776-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-334K 
390 410% 1.66 342 12.19 |DN4779-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-394K 
470 410% 1.58 377 12.19 |DN4782-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-474K 
560 410% 1.52 408 12.19 |DN4785-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-564K 
680 +10% 1.42 468 12.19 |DN4788-ND 5.18 4.44 3.70 |DC630R-684K 
Series DC780 
High Current k =1.79 (20.06) ue 
Power Line Chokes I (4.95) 
823 
Mechanical Configuration: Ferrite bobbin pro- (0020) A 
tected with a flame retardant polyolefin sleeve. j a7 i 
Center hole allows for mechanical mounting. t - 
Insulated bobbins. Operating Temperature: -55°C -750 (19.05) can 
~ 125°C, -55°C ~ 80°C @ full rated current —+ min. 
Nom. Max. | Max. Rated 5 API 
Induct. | DCR Current Dimension A __ | Digi-Key Price Each Delevan 
(uH) (0) (ADC) Inch(mm) | Part No. 1 10 50 | Part No. 
Series DC780, +15% 
1.0 0.003 11.4 620 (15.748) | DN7841-ND® 4.03 3.45 2.88 |DC780R-102L 
3.9 0.005 11.4 620 (15.748) | DN2407-ND 4.03 3.45 2.88 |DC780-392L 
8.2 0.007 11.4 620 (15.748) | DN7854-ND® 4.03 3.45 2.88 |DC780R-822L 
Series DC780, +10% 
10 0.009 11.4 620 (15.748) | DN7842-ND® 5.39 4.62 3.85 |DC780R-103K 
12 0.009 11.4 620 (15.748) | DN7844-ND® 5.39 4.62 3.85 |DC780R-123K 
22 0.019 7.2 -630 (16.002) | DN2416-ND 5.39 462 3.85 |DC780-223K 
22 0.019 7.2 -630 (16.002) | DN7847-ND® 5.39 4.62 3.85 |DC780R-223K 
33 0.029 5.5 546 (13.868) | DN7850-ND® 5.39 4.62 3.85 |DC780R-333K 
56 0.039 5.5 625 (15.875) | DN7852-ND® 5.39 4.62 3.85 |DC780R-563K 
100 0.080 4.0 593 (15.062) |DN7843-ND® 5.39 4.62 3.85 |DC780R-104K 
150 0.098 4.0 .593 (15.062) | DN7845-ND® 5.39 4.62 3.85 |DC780R-154K 
180 0.110 4.0 593 (15.062) | DN7846-ND® 5.39 4.62 3.85 |DC780R-184K 
220 0.150 2.8 593 (15.062) |DN7848-ND® 5.39 4.62 3.85 |DC780R-224K 
330 0.305 1.6 590 (14.986) |DN7851-ND® 5.39 4.62 3.85 |DC780R-334K 
560 0.388 1.6 -590 (14.986) | DN7853-ND® 5.39 4.62 3.85 |DC780R-564K 
2,200 1.540 0.8 590 (14.986) |DN7849-ND® 5.39 4.62 3.85 |DC780R-225K 


@ RoHS Compliant 


(Continued) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1549 


API Delevan Coils and Inductors (cont) 


Series CM6296 Surface Mount 
Common Mode Chokes 


Features: 
¢ Flat top surface mount case with excellent coplanarity of terminals Specifications: Operating Tem- 
perature: -55°C ~ 125°C * Maximum Power Dissipation @ 25°C: 2.5W * Inductance Test Frequency: 1KHz 


4 
#1 
5.33 22.10 Sic4 
" 5 | L12||C 12 
Los e | 10.74 5.08 2 3 
Induc- Maximum | Max. DC 
tance +25% | Current Resis- | Digi-Key Price Each API Delevan 

(uH) Rating (A) | tance (Q) | Part No. 1 10 100 | Part No. 

25 10 014 DN4724-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-253 

50 10 014 DN4728-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-503 
100 9.5 016 DN4719-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-104 
150 9.5 016 DN4721-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-154 
200 8.5 016 DN4723-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-204 
300 7.5 020 DN4726-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-304 
450 6.5 024 DN4727-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-454 
650 5.5 .030 DN4729-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-654 
1000 3.5 050 DN4720-ND 12.15 10.41 6.94 |CM6296R-105 
1500 2.5 -090 DN4722-ND 12.15 10.41 6.94 |CM6296R-155 
2500 2.2 162 DN4725-ND 12.15 10.41 6.94 |CM6296R-255 

Series CM6460 Surface Mount [@rees | 


Common Mode Chokes 


Features: * Excellent coplanarity of terminals Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 
105°C * Maximum Power Dissipation at 25°C: .605W »* Test Frequency: 10kHz 


© “ 12.44 00 
re va — re 4 
cal ied v2 f)}L1 
2 13.17 Seren 
Induc- Rated | Maximum 
tance |RMSCur-| DCR _ | Digi-Key Price Each API Delevan 
+25% (uH) | rent (A) (Q) Part No. 1 10 100 Part No. 
100 7.0 006 |DN4730-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-104 
150 55 010 |DN4734-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-154 
220 5.0 012 |DN4736-ND 11.90 10.20 6.80 |CM6460R-224 
330 4.0 017 |DN4738-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-334 
500 3.3 024 _|DN4740-ND 11.90 10.20 6.80 _|CM6460R-504 
750 27 035 |DN4742-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-754 
1000 2.2 049 |DN4731-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-105 
1200 17 068 |DN4733-ND 11.90 10.20 6.80 |CM6460R-125 
1800 14 106 |DN4735-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-185 
2200 11 150 _|DN4737-ND 11.90 10.20 6.80 _|CM6460R-225 
3300 85 .210 |DN4739-ND 11.90 10.20 6.80 |CM6460R-335 
5000 70 320 |DN4741-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-505 
7500 44 640 |DN4743-ND 11.90 10.20 6.80 |CM6460R-755 
10,000 33 900 _|DN4732-ND 11.90 10.20 6.80 _|CM6460R-106 
Series CM6560 Surface Mount Common OHS 
remnant? 


Mode Chokes 


Features: * Excellent coplanarity of terminals Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 
105°C * Maximum Power Dissipation at 25°C: .725W * Test Frequency: 10kHZ 


12.6 Start 
—15.8— tect 
7dell 1 v2 HALA 
e = Lsigai 3 342 
k—16.0—! Finish 
Induc- Rated Maximum 
tance RMS Cur- DCR Digi-Key Price Each API Delevan 
25% (uH) | rent (A) (Q) Part No. 1 10 100 | Part No. 
100 8.5 .005 DN4744-ND 17.33 14.85 9.90 |CM6560R-104 
180 7. .007 DN4749-ND 17.33 14.85 9.90 |CM6560R-184 
330 4.8 015 DN4752-ND 17.33 14.85 9.90 |CM6560R-334 
500 3.6 .023 DN4754-ND 17.33 14.85 9.90 |CM6560R-504 
750 3.0 .034 DN4756-ND 17.33 14.85 9.90 |CM6560R-754 
1000 2.4 .047 DN4745-ND 17.33 14.85 9.90 |CM6560R-105 
1800 1.9 .08 DN4750-ND 17.33 14.85 9.90 |CM6560R-185 
2200 15 105 DN4751-ND 17.33 14.85 9.90 |CM6560R-225 
3300 1.2 160 DN4753-ND 17.33 14.85 9.90 |CM6560R-335 
5000 0.95 .240 DN4755-ND 17.33 14.85 9.90 |CM6560R-505 
10,000 0.55 530 DN4746-ND 17.33 14.85 9.90 |CM6560R-106 
12,000 0.45 .730 DN4747-ND 17.33 14.85 9.90 |CM6560R-126 
15,000 0.35 1.05 DN4748-ND 17.33 14.85 9.90 |CM6560R-156 


Series CM9900 PC Mount 
Common Mode Chokes 


Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Current Rating at 80°C Ambient: 40°C Rise 
Mechanical Configuration: Tape wrapped winding sections; varnish impregnated assembly 


Notes: (1) Leakage inductance tested at L1 with L2 shorted or at L2 with L1 shorted (2) Windings balanced 


within 1% 
21.3 }-— 18.8 
Presial es] r | 
4 19.1 
Ls f La 1.0 17.0 
3 6 oH Tr | | 
64 Sq.-]-[ 4.4 + 
| bs. b- 22.9 —| 
Inductance Current P API 
(uH) Rating Max. | Digi-Key Price Each Delevan 
L1 or L2 (Amps) Part No. 1 10 100 Part No. 
820 tA DN4614-ND 4.20 3.60 2.40 CM9900-824 
Series CM6149 


Surface Mount Low Profile Common 
Mode Chokes / Isolation Transformers 


Operating Temperature Range: —55°C ~ 105°C Electrical Characteristics: Measured @ 25°C Maximum 
Power Dissipation @ 25°C: .200W 


:250 (6.35)- 
200" |i f 
1212 (6.08), ; 
(6.38)-4 ples. 100 F-L060 .026" 
2.54) : Start 
‘400 “CO b. (1.52) (0.64) 4 4 
(10.16) — 400 . e 
300 J —(2.54) 
(7.62) + 
t F] L2 Li 
.300 (7.62) 
400 (10.16) [285 | 3 2 
ca ad (7.24) Finish 
Inductance| Max. Rated g API 
+25% (uH) | DCR RMS Current Price Each Delevan 
L1 or L2 (0) (Amps DC) Max. 1 10 100 | Part No. 
68 .020 2.0 DN42145-ND@ 12.53 10.74 7.16 |CM6149R-683 
100 .030 1.6 DN42143-ND@ 12.53 10.74 7.16 |CM6149R-104 
330 .090 75 DN12831-ND 12.53 10.74 7.16 |CM6149-334 
2,200 .750 18 DN42144-ND@ 1253 10.74 7.16 |CM6149R-225 
@ RoHS Compliant 
Series CM6350 


Surface Mount Common Mode Chokes 


Operating Temperature Range: —55°C ~ 105°C Electrical Characteristics: Measured @ 25°C Maximum 
Power Dissipation @ 25°C: .400W 


:350 (8.90)- 
.200° 
7 bead f (6.08), : 
(7.289)-4 ples. 100 [=h060 025" 
Start 
a (2.54) (1.52) (0.64) 4 1 
_ e e 
(12.827) — 100 
.405 (2.54) 
(10.287) | # L2 ui 
t F 
Lo (7.24) 
|4-(10.287) 39 02 
|_.505 (12.827) Finish 
Inductance | Maximum Rated As API 
25% (HH) DCR RMS Current | Digi-Key Price Each Delevan 
L1 or L2 (Q) (Amps) Max. | Part No. il 10 100 | Part No. 
33 0.007 5.50 DN42151-ND 9.52 816 5.44 |CM6350R-333 
47 0.008 5.00 DN42154-ND 9.52 816 5.44 |CM6350R-473 
68 0.010 4.20 DN42157-ND 9.52 816 5.44 |CM6350R-683 
100 0.014 3.30 DN42146-ND 9.52 816 5.44 |CM6350R-104 
220 0.027 2.20 DN42149-ND 9.52 816 5.44 |CM6350R-224 
330 0.040 1.80 DN42152-ND 9.52 816 5.44 |CM6350R-334 
470 0.060 1.50 DN42155-ND 9.52 816 5.44 |CM6350R-474 
680 0.090 1.20 DN42158-ND 9.52 816 5.44 |CM6350R-684 
1,000 0.130 0.90 DN42147-ND 9.52 816 5.44 |CM6350R-105 
1,500 0.190 0.75 DN42148-ND 9.52 816 5.44 |CM6350R-155 
2,200 0.300 0.60 DN42150-ND 9.52 816 5.44 |CM6350R-225 
3,300 0.550 0.40 DN42153-ND 9.52 816 5.44 |CM6350R-335 
4,700 1.050 0.25 DN42156-ND 9.52 816 5.44 |CM6350R-475 


(Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Series BF Split Ferrite Suppressors for 
Round Cables 


One of the most versatile and cost effective shielding methods that can be used today is the API Delevan bisected ferrite 
cable snap assembly. The bisected styling, or familiar clamshell enclosure design, offers the ultimate in adaptability. The 
RF absorbing material interacts directly with unwanted high frequency energy and dissipates it effectively while allowing 
data signals to pass unimpeded. 


API Delevan Coils and Inductors (cont) 
Series 4426 Surface Mount Air Core Inductors 


Digi@Reel” 


High Q, wire wound air cores designed to operate over a wide frequency range. 
Flat cap top is suitable for automatic placement. 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Top I] Side Encapsulant K-H—"1 All plastic and adhesive components are UL Recognized with Flammability Ratings of UL94V-0, UL-510 or UL-746C. 
T Fi Color is black. 
7) Bottom End B + | 
EA = 4 ‘OF 
I ‘ 
rc {Mh 
“4 ob -E +-G—+| 
—-D-! ica cov hin 0° Typical Pad Layout 
Size A Size B 
(Inch) (mm) (Inch) (mm) 
A Max. 120 3.05 120 3.05 
B Max. 125 3.18 125 3.18 
C Max. 145 3.68 .270 6.86 
D -115+.010 2.92+.25 -230+.010 5.84+.25 
E .05+.015 1.27+.38 .05+.015 1.27+.38 
F -165 4.19 285 7.23 
G -110 2.79 -110 2.79 
H -130 3.30 -130 3.30 
| -050 1.27 -050 1.27 
J -065 1.65 185 4.69 
Cut Tape API 
Size | Induct. Q | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Tape & Reel__| Delevan 
Code; (nH) | Turns| Min. | Part No. 1 10 100 | PartNo. Qty. | Pricing | Part No. 
Series 4426 Air Core Inductors 
2.5+10%| 1 | 145 |DN7739CT-ND@ | .97 .92 .60 |DN7739TR-ND® | 650 | 231.73 |4426R-1 
5.0+10%) 2 | 140 |DN7741CT-ND@ | .97 92 .60 |DN7741TR-ND® | 650 | 231.73 |4426R-2 
5 Impedance (0) Dimensions - mm Digi-Key Price Each API Delevan 
A | 8.025% | 3 | 140 )DN7742CT-ND@ | 97 .92 .60 |DN7742TR-ND@ | 650 | 231.73 |4426R-3 Fig. |@25MHz| @100MHz| A B Ct D en ParilNe 1 40 100 |Part No. 
12.5+5% | 4 | 137 |DN7743CT-ND® | .97 .92 .60 |DN7743TR-ND@ | 650 | 231.73 |4426R-4 136 250 22.3 | 23.3 | 10 | 32.6 — |DN4715-ND | 2.98 2.55 1.70 |BF2223 
18.545%| 5 | 132|DN7744CT-ND@ | 97 92 .60 |DN7744TR-ND@ | 650 | 231.73 |4426R-5 1) 155 257 | 29.6 | 305 | 13 | 33 | — |DNA716-ND | 298 2.55 1.70 | BF2930 
a 171 325 17.8 | 19.5 | 6.5 | 32.5 —__|DN4710-ND | 2.98 2.55 1.70 |BF1719 
22.0+5%| 7 | 102 |DN7745CT-ND@ | .97 .92 .60 |DN7745TR-ND® | 400 | 142.60 |4426R-7 96 154 1171-43 5 25 ——Tpnavo7-np | 2.03 1.741.46 |BF1125-5 
28.025%| 8 | 105|DN4008CT-ND | .97 92 .60 |DN4008TR-ND | 400 | 156.40 | 4426-8 2 | 442 qo | ig }io7! 9 | 35 | — I|pnavtz-no | 203 14.74 1.16 |BF1835 
B | 28.0+5%| 8 | 105 |DN7746CT-ND@ | .97 .92 .60 |DN7746TR-ND® | 400 | 142.60 | 4426R-8 139 191 11.7 | 13 3.5 25 — _|DN4706-ND | 2.03 1.74 1.16 | BF1125-3 
35.525%| 9 | 112 /oN7747cT-ND@ | .97 92 .60 |DN7747TR-ND@ | 400 | 142.60 |4426R-9 3 | ® M460 128) 147) 4 | 25 ) — [RNID 1.72 1.47 98 |BFI225 
' 85 157 14.5 | 15.7 | 56 29 — |DN4709-ND | 1.72 1.47 98 | BF1429 
43.0 +5% | 11 | 106 |DN7740CT-ND® | .97 92 .60 |DN7740TR-ND@ | 400 | 142.60 |4426R-10 rr 05 315) — 15 | 152 — Tpna7ie-No | 186 159 1.06 |BF3121 
4426RKIT-ND@ (4426RKIT) Series 4426 Inductor Kit 4 42 94 21.5} — | 815] 16.8 — |DN4713-ND | 1.86 1.59 1.06 |BF2123 
5 each of 10 values (2.5nH to 43nH), 50 total pieces ......... 0. ccc e cece eee eee eee ees $147.00 50 107 21.5) — | 815 | 19.7 — |DN4714-ND | 1.86 1.59 1.06 |BF2125 
# RoHS Compliant 51 103 | 30.5 | — | 114 | 17.7 | — |DN4717-ND | 1.86 1.59 1.06 |BF3024 
§ 126 174 18.6 | — 9 31 35.2 |DN4712-ND | 2.17 1.86 1.24 | BF1835-9 


Series SMB 2.5 Surface Mount Shield Beads 


High resistivity ferrite material eliminates the need to insulate windings. 
Lead wire is plated copper. Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 


Flexible Ferrite Absorbent Tubing 


Features: ¢ Provides effective EMI suppression in a wide frequency range (10MHz to 3GHz) » High 
electrical resistance (106 to 108) * Easy and fast to process * Extremely flexible * Six sizes to chose from 
* Can be incorporated into the over-molding process on cable assemblies » Eliminates the task of soldering 
braid * Effectively eliminates EMI and RFI problems on internal and external power, data and signal lines 
Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C »* Length: 1 meter 


Digi@Reel” 


460 (11.68) 


— M 


.265 (6.73) 29 (7.37) | 
aia abet ' S — - 7 7 
= Inside Outside Typical F 
| t 075 7 ATBNAS2) Diameter | Diameter | Impedance (Q) | Digi-Key Price Each API Delevan 
jal (aal coset |e 056 (mm) (mm) @ 100MHz __|Part No. 1 10 100 _|Part No. 
(4.70), (4.83) (2.41) : (1.42) 18 2.9 140 DN4i986-ND | 1953 16.74 11.16 |FFATS2 
' F 09 (2.29) wae oral 4 5 138 DN41989-ND | 20.62 17.67 11.78 |FFATS4 
4 : 5 6.5 132 DN41990-ND 46.41 39.78 26.52 |FFAT65 
Minimum Impedance (hms) 6 9 134 DN41991-ND | 84.14 72.12 48.08 /FFAT96 
API Delevan 10 100 150 220 Idc Max. | DCR Max. 7 11 137 DN41992-ND. 104.69 89.73 59.82 |FFAT117 
Part No. Turns MHz MHz MHz MHz (Amps) | (Ohms) 10 14 149 DN41993-ND | 125.86 107.88 71.92 |FFAT1410 
SMB2.5-1 21/2 210 385 400 375 9.5 0.005 
SMB2.5-2 21/2 NA 490 635 650 9.5. 0.005 
= cat Tape 7 Tape & Reel Flexible Ferrite Absorbent Material 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing API Delevan Features: ° Provides effective EMI suppression in a wide frequency range (10MHz to 3GHz) ° Effective 
Part No. 10 50 100 | Part No. 700 Part No. - 7 : j : 
in preventing resonance and suppressing coupling ¢ Ultra thin (.25mm through 2.5mm) ¢ High electrical 
DN7957CT-ND 92 75 60 [DN7957TR-ND 249.55 | SMB2.5R-1 resistance (108 to 108 ohms) » Extremely flexible 
DN7958CT-ND 92 75 60 | DN7958TR-ND 249.55 SMB2.5R-2 Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Sheet Sheet ait 
. Size Thickness | Adhesive | Impedance | Digi-Key rice Eac API Delevan 
Series 4221 Surface Mount (mm) (mm) | Backing | @100MHz | Part No. 1 10 100_‘| Part No. 
Filter Beads B+ 0.25 Yes 55 [DN41994-ND | 14.11 12.09 8.06 |FFAMO25-1"1°T 
Specificati 5 . pat 0.6 No 58 DN41995-ND 10.33 8.85 5.90 )FFAMO6-1*1 
pecifications: * Operating Temperature Range: 
“55°C ~ 125°C * Current Rating: 5A maximum 06 Yes 58 DN41996-ND 11.76 10.08 6.72 |FFAMO6-1*1*T 
* Material: Ferrite bead with plated copper lead aE —D 1.0 No 60 DN41997-ND 12.81 10.98 7.32: | FFAM10-1"1 
T. deel 1.0 Yes 60 DN41998-ND 14.21 12.18 8.12 | FFAM10-1*1*T 
ape and Reel ; 
Impedance (0) Dimensions —mm — |pigi-key CutrapelPrieingii limes Pricing |API Delevan 100x100] 15 No 61 DN41999-ND | 19.11 1638 10.92 |FFAM15-1"1 
@25MHz/@100MHz| A B C OD_ €E |PartNo. 1 10 100 500 Part No. 15 Yes 61 DN42000-ND 20.55 17.61 11.74 | FFAM15-1*1*T 
22 47 6.0 3.05 3.05 1.5 1.25/DN4702CT-ND | .55 5.20 33.80 100.75 4221R-1 2.0 No 62 DN42001-ND 25.69 22.02 14.68 |FFAM20-1*1 
45 95 9.5 3.05 3.05 1.5 1.25/DN4703CT-ND | .55 5.20 33.80 100.75 4221R-2 ry any 
22 42 5.5 2.97 3.5 1.5 1.25/DN4704CT-ND | .55 5.20 33.80 100.75 4221R-3 a ves 7 eles SLABS e828) 19:02) | HEAMEO ma q 
43 85 [8.9 4.75 3.5 1.5 1.85|DN4705CT-ND | 55 5.20 33.80] 100.75 —*|4221R-4 25 No 63 |DN42003-ND_| 32.38 27.75 18.50_ | FFAM25-1"1 
© For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 25 Yes 63 |DN42004-ND | 33.85 29.01 19.34 | FFAM25-1"1*T 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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2 WE-TPC Series — Shielded Low Profile Reel’ 
Midicom ~wisnazmos Power Inductors @heel 


Features: ¢ Extremely low height power inductor * High current capability * High reliability and perfect soldering Applications: 
characteristics because of an integrated soldering pad * Magnetically shielded which results in a low leakage field * Portable power devices like PDA, Digital camera, PCMCIA cards and data displays * DC/DC converter * Embedded PC 


* Operating Temperature: -40°C ~ 115°C * Recommended solder profile: Reflow * Clocked power supply * Mobile data gathering, telemetric Dimensions minim 


Rated Cut Tape Rated Cut Tape 
Inductance| DCR | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wiirth Inductance} DCR | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wiirth 
(uH) Max. (0) (A) | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. (uH) Max. (0) (A) | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
T-Type — Fig. 1 82 04 4.25 |732-1102-1-ND | 204 1.71 145 | 500 426.00 |744043008 
0.11 0.018 | 4.6 |732-1321-1-ND | 204 171 1.45 | — — 74402800011 10 0.41 4.19 |732-1103-1-ND | 204 1.71 145 | 500 426.00 |744043100 
0.33 0.035 3.0 |732-1322-1-ND | 204 171 145 | — — |74402800033 12 0.125 1.12 |732-1104-1-ND 2.04 1.71 1.45 | 500 426.00 | 744043120 
0.47 0.042) 25 /7321323-1-ND | 204 1.71 145 | — — |74402800047 15 0.15 4.03 /732-1105-1-ND | 2.04 1.71 1.45 | 500 426.00 | 744043150 
0.82 0.065 2.2 |732-1324-1-ND | 2.04 471 145 | — — 74402800082 18 0.16 ‘9a |7ae-tt0e--nn | 204 171 145 | — — | 744043180 
1.0 0.085 | 1.9 [@S2eI000sGNDIR) 204 171 145 | — — {744028001 22 0.185 | 925 |732-1107-1-ND | 204 171 145 | 500 | 426.00 |744043220 
ie 0165 | 15 a fe rt 145 | — | eaneane 33 0.230 | 92 |732-1108-1-ND | 204 171 145 | 500 | 426.00 |744043330 
33 0.220 441 |732-1002-1-ND | 2.04 1.71 1.45 | 1,500 | 682.00/m |744028003 ‘e ‘sna 75 SERMONS) og 471 145 | 00 data! | Zadnaeer 
47 0310 | 09 |732-1003-1-ND | 2.04 1.71 1.45 | 4,500 | 682.00/M |744028004 3 abd cg EI oo oa 71 145 | 500 se ait | paagioein 
68 0.400 | 0.83 |732-1004-1-ND | 204 471 145 | — — 744028006 
10 0.670 | 0.63 |732-1092-1-nD | 2.04 1.71 1.45 | 1,500 | 682.00/M | 744028100 (00 0.600 | 51 (ESCA) 2.04 1.71) 1.45 | 500 | 426.00 | 7aanasiot 
TH-Type — Fig. 2 L-Type — Fig. 6 
on 0.016 | 50 |732-1925-1-ND | 211 176 150) — — ]74402900011 12 0.03 3.0 /732-1026-1-ND | 2.04 1.71 1.45 | — — | 7440520012 
0.33 0.029 3.2 |732-1326-1-ND O41 1.76 1.50 = — |74402900033 18 0.035 2.6 |732-1027-1-ND 2.04 1.71 1.45 | 500 426.00 | 7440520018 
0.47 0.037 28 1|732-1327-1-ND O41 1.76 1.50 = — |74402900047 2.5 0.04 24  |732-1028-1-ND 2.04 171 1.45 | 500 426.00 | 744052002 
0.82 0.045 26 |732-1328-1-ND | 211 176 150 | — — |74402900082 3.0 0.045 2.2 |732-1029-1-ND | 2.04 1471 1.45 | 500 426.00 |744052003 
1.0 0.055 25 |732-1086-1-ND | 2.11 176 1.50 | 1,200 | 703.00/M | 744029001 39 0.055 2.0 |732-1030-1-ND | 2.04 471 145 | — — |7440520039 
22 0.105 1.7 |732-1087-1-ND | 241 1.76 1.50 | 1,200 | 703.00/m |744029002 5.0 0.06 4.65 |732-1031-1-ND | 204 1.71 145 | 500 426.00 |744052005 
33 0.130 1.4 |732-1088-1-ND | 211 1.76 1.50 | 1,200 | 703.00/m |744029003 6.2 0.08 1.45 |732-1032-1-ND | 204 171 145 | — — |744052006 
47 0.200 1.2 | 732-1089-1-ND 2.11 1.76 1.50 | 1,200 | 703.00/M | 744029004 75 0.09 1.35 |732-1033-1-ND 2.04 171 1.45 = — |744052007 
6.8 0.300) 0.95 |7321090-1-ND | 211 1.76 1.50 ) — — |744029006 9.0 0.11 4.25 |732-1034-1-ND | 2.04 1.71 145 | — — |744052009 
10 0.470 | 0.75 |732-1091-1-ND | 2.11 1476 1.50 | 1,200 | 703.00/M 744029100 10 013 14 |7ae-to3s-t-np | 204 171 145 | 500 426.00 |744052100 
S-Type — Fig. 3 LH-Type — Fig. 7 
ee i ee _ ee - see aie ett 26 003 | 30 |732-1036-1-ND | 224 187 159 | 400 | 410.00 | 744053002 
36 0.085 | 4.38 |732-1007-1-ND | 1.92 1.60 1.36 | 4,000) 639.00 / 744031003 40 0085 25 ee 0 ea | ed psues, 
a7 aan 12 Pema) 400 160 126 |1000/ ea.00 | 74doato04 47 0.038 | 24 |732-1039-1-ND | 2.24 187 1.59 | 400 410.00 |7440530047 
68 0.156 | .85 |732-1000-1-no | 1.92 1.60 1.36 | 1,000| 639.00 |744031006 aa 00 | 23 tet 187 158 | Mpa haueeees 
10 0.205 74 |732-40104-ND | 4.92 1.601.36 1 1.000 | 639.00 1744037100 6.2 0.045 2.2 |732-1041-1-ND | 2.24 187 1.59 | 400 410.00 |744053006 
15 0.285 62 |732-1011-1-no | 192 160 136 | 1,000! 639.00 | 744031150 82 0.055 24 |732-1042-1-ND | 2.24 187 1.59 | 400 410.00 |744053008 
22 0.450 51 |732-1012-1-ND | 192 160 1.36 | 1,000] 639.00 |744031220 10 0.07 1.5 |732-1043-1-ND | 2.24 1.87 1.59 | 400 410.00 }744053100 
33 0.660 42 |732-1013-1-ND | 192 160 1.36 | 1,000] 639.00 |744031330 12 0.08 1.46 |732-1044-1-ND ] 2.24 1.87 1.59 | — — 744053120 
47 1.0 39 |732-1014-1-ND | 192 160 1.36 | 1,000] 639.00 |744031470 15 04 1.38 |732-1045-1-ND | 2.24 1.87 1.59 | 400 410.00 | 744053150 
100 24 25 |732-1015-1-ND | 192 160 136 | — — [744031101 18 0.11 4.25 |732-1046-1-ND | 2.24 187 159 | 400 410.00 |744053180 
M-Type — Fig. 4 22 0.412 4.15 |732-1047-1-ND | 2.24 1.87 159 | 400 410.00 |744053220 
1.0 0.030 2.7 |732-1016-1-ND 1.85 1.55 1.32 800 592.80 | 744042001 27 0.16 4.05 |732-1048-1-ND 2.24 1.87 1.59 400 410.00 | 744053270 
1.8 0.058 2.35 |732-1017-1-ND 1.85 1.55 1.32 | 800 592.80 | 7440420018 33 0.19 90 |732-1049-1-ND 2.04 1.87. 1.59 | 400 410.00 | 744053330 
27 0.06 2.03 |732-1018-1-ND | 185 155 1.32 | 800 592.80 |7440420027 47 0.25 2 |732-1050-1-No | 224 187 159 | 400 410.00 |744053470 
33 0.065 | 1.95 |732-1019-1-ND | 1.85 155 1.32 | 800 592.80 |744042003 68 035 62. |7ae-t0si-1-nn | 224 187 159 | 400 410.00 | 744058680 
a 0.075 | 1.62 [RG2aICeDaiaEas) 1.85 1.55) 1.92 | 800 | 592.80 [7440420039 100 048 | 45 |732-1052-1-ND | 224 187 1.59 | 400 | 410.00 | 744053101 
47 0.082 | 4.72 |732-1021-1-ND | 1.85 155 1.32 | 800 592.80 |744042004 MLTipe Fla: 6 
28 ed 164 ee 5 188 1S | = ees 1.0 0.0065 | 80 |732-1053-1-ND | 249 208 177 | — — ]744065001 
68 of 1.5 |732-1023-1-ND | 185 155 1.32 | 800 592.80 |744042006 
8.2 0.135 1.4 |732-1024-1-ND | 185 155 1.32 | 800 592.80 |744042008 ue O01 72 Gale 208) — => || aves O0 le 
4 ai 13 POEM se 455 490 | 800 ae aby || 74445400 22 0.015 6.2 |732-1055-1-ND | 249 208 1.77 | 1,000] 831.00 | 7440650022 
MH-Type — Fig. 5 33 0.02 5.3 |732-1056-1-ND | 249 208 177 | — — |7440650033 
12 0.020) 34. |73210034-ND | 204. 471148 | 500 426.00 17440430012 47 0.023 4.6 |732-1057-1-ND | 249 208 1.77 | 1,000] 831.00 | 7440650047 
18 0.025 27  |732-1094-1-ND 2.04 171 1.45 = — |7440430018 68 0.033 4.2 |732-1058-1-ND 2.49 2.08 1.77 | 1,000 831.00 | 7440650068 
22 0.028 | 25 |732-1095-1-ND | 204 1471 1.45 | 500 426.00 |7440430022 8.2 0.037 | 38 |732-1059-1-ND | 249 208 1.77 | — — 7440650082 
27 0.03 2.35 |732-1096-1-ND | 2.04 171 145 | 500 426.00 | 7440430027 10 0.053 3.0 |732-1060-1-ND | 249 208 1.77 | 14,000] 831.00 / 744065100 
33 0.035 | 2.15 |732-1097-1-ND | 2.04 1471 1.45 | 500 426.00 |744043003 15 0.09 2.2 |732-1061-1-ND | 249 208 177 | — — 744065150 
39 0.06 4.72 |732-1098-1-ND | 204 171 145 | — — ]7440430039 22 0.135 1.8 |732-1062-1-ND | 249 208 177 | — — |744065220 
47 0.07 1.55 | 732-1099-1-ND 2.04 1.71 1.45 500 426.00 | 744043004 33 0.18 1.6 |732-1063-1-ND 2.49 2.08 177 i — |744065330 
68 0.09 1.3 |732-1101-1-ND | 204 171 145 | 500 426.00 |744043006 + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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WE-TPC Series — Shielded 
Low Profile Power Inductors (cont) 


Rated Cut Tape Rated Cut Tape 
Inductance| DCR | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | wiirth Inductance| DCR | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | wiirth 
(WH) Max. (0) (A) | Part No. ‘il 25 100 Qty. Pricing | Part No. (uH) Max. () (A) | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
a7 0.23 14 |73210641-ND | 249 208 t77 | — — (744065470 NEW! 8x8x1.5 Type — Fig. 10 NEW! 
56 0.27 | 1.25 |732-1065-1-ND | 249 208 177 | — — |744065560 0.22 014 55 |732-1885-1-ND | 330 275 234 | 550 | 756.25 | 74406900022 
68 03 1.2 |732-1066-1-ND | 249 208 177 | — — |744065680 0.52 020 43 |732-1886-1-ND | 330 275 234 | 550 | 756.25 | 74406900052 
82 0.42 14 | 732-1067-1-ND | 249° 208 1.77 | — — }744065820 1 026 3.6 |732-1887-1-ND | 3.30 275 234 | 550 756.25 | 7440690010 
100 0.47 1.0 |732-1068-1-ND | 249 208 1.77 | 1,000| 831.00 | 744065101 16 ‘035 31 |zaedeeet-nn | 330 275 294 | 560 | 75625 |7aaoegoo16 
120 0.56 90 /782-1069-1-ND ) 2.49 2.08 1.77 | — — |744065121 22 045 2.8 |732-1889-1-ND | 330 275 234 | 550 | 756.25 |7440690022 
190 0.68 | 85 MS2aIOAGaNDMM) 2.49 2.08 1.77 | 1,000 | _ 831.00 _ 1744065151 33 052 | 255 |732-1800-1-ND | 330 275 234 | 550 | 756.25 [7440600033 
XLH-Type — Fig. 9 47 070 | 22 |732-1891-1-nD | 330 275 234 | 550 | 756.25 | 7440690047 
i i e Cots a a an = ~ erates 68 410 | 1.75 |732-1892-1-ND | 330 275 234 | 550 | 756.25 |7440690068 
an ons | 53 CMR os 240 20a | — el anesnaas 82 415 | 1.65 |792-1893-1-ND | 330 275 234 | 550 | 756.25 |7440690082 
5.0 0.022 | 49 |732-1074-1-ND | 288 240 204 | soo | 920.00 |744086005 oy 135 | 1.55 (ESERESRAINEM 2:90 2.75 2.04 | 550 | 756.25 | 7440600100 
62 oo: | 43 ERROR np 940 904 | — 25 ll Gaaneaotee 12 470 | 1.35 |732-1895-1-ND | 330 275 234 | 550 | 756.25 |7440690120 
rT 1035138 Sos OVENDNN| baa >.40 D041 goo 1900.00 1744088100 15 200 | 1.25 |732-1896-1-ND | 330 275 234 | 550 | 756.25 |7440690150 
46 ning 30 Peoepremnnml oss 249 204 | 800 | 920.00 |7aadests0 18 250 14 |732-1897-1-ND | 330 275 234 | 550 | 756.25 |7440690180 
22 0.075 25 |732-1078-1-ND | 288 240 2.04 | 800 920.00 |744066220 22 310 1.0 | 732-1898-1-ND | 330 2.75 2.34 | 550 756.25 | 7440690220 
33 0.112 | 21 |732-1079--nD | 288 240 204 | 800 | 920.00 |744066330 NEW! 8x8x2 Type — Fig. 10 NEW! 
47 0.16 | 1.75 |732-1080-1-ND | 288 240 204 | 00 | 920.00 |744066470 0.18 0045 | 85 |732-18714-ND | 330 275 234 ] 550 | 756.25 |74407000018 
68 0216 | 15 |732-1081--ND | 288 240 204 | 800 | 920.00 |7440se680 0.47 0078 | 7.0 |732-1872-1-nD | 330 275 234 | 550 | 756.25 |74407000047 
100 03 1.2 |792-1082-1-ND | 288 240 204 | 800 | 920.00 | 744066101 0.82 ott 6.0 |732-1873-1-nD | 330 275 234 | 550 | 756.25 | 74407000082 
150 0.47 1.0 |732-1083-1-ND | 288 240 204 | 800 | 920.00 | 744066151 12 016s | 46 |732-1874-1-nD | 330 275 234 | 550 | 756.25 | 7440700012 
220 0.74 75 __|732-1084-1-ND 288 240 2.04 | 800 920.00 _| 744066221 2.2 021 4.4 |732-1875-1-ND 3.30 275 2.34 | 550 756.25 | 7440700022 
NEW! 8x8x1.25 Type — Fig. 10 NEW! 3.3 036 3.2 |732-1876-1-ND | 3.30 275 2.34 | 550 756.25 | 7440700033 
0.24 019 | 41 ([732-1899-1-ND | 330 275 234] 550 | 75625 |74406800024 47 ‘045 30 (Cone) §=390 275 294 | 550 | 76025 |7ado700047 
0.56 028 3.4 |732-1900-1-ND | 330 275 234 | 550 | 756.25 |74406800056 a “One 26 REIN §=390 275 294 | 550 | 75025 |zado700056 
LU 038 28 |P21901INDS) 330 275 234 | 550 | 756.25 /7440680010 6.8 068 24 |732-1879-1-nD | 330 275 234 | 550 | 756.25 | 7440700068 
A 48) 25 eg) 220 275 234) 550 | 756.25 | 7440680017 82 oss | 22 |732-1880-1-Nv | 330 275 234 | 550 | 756.25 | 7440700082 
27 062 22 |732-1903-1-ND | 330 275 234 | 550 | 756.25 |7440680027 0 “104 50 ERTERERNGM ago 278 aga | B50 178825 l7aan7oonba 
a [me [ae paper ee ae aa Tae ee pees) |S | | tas fiomeao | tao tno oa [am | mus fam 
5.6 120 | 15 |732-1906-1-D | 330 275 234 | 550 | 756.25 |7440680056 iS 62) 15 | 220) 275 2.84) 550 | 756.25 | 7440700180 
68 135 1.4 |732-1907-1-ND | 330 275 234 | 550 | 756.25 |7440680068 28 200 1.3 |GG2SIBSSSINDR) 380 275 2.34 | 550 | 756.25 |7440700220 
8.2 160 1.35 |732-1908-1-ND 3.30. 275 2.34 | 550 756.25 | 7440680082 * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
10 200] 12 /78219091-ND | 3:30 2.75 2.34 | 550 | 756.25 | 7440680100 | 739.1656-ND (744722) WE-TPC/PD/PD2 Series Kit (See Digi-Key website for contents of Kit) ........--.2+-+-e+- 
15 240 1A] 732-1910-1-ND | 3.30 2.75 2.34 | 550 756.25 | 7440680150 | 739.1917-ND (744028) NEW! WE-TPC Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit)... $105. 
18 325] (0.90 |782-1911-1-ND | 3.30 2:75 2.34 | 550 | 756.25 /7440680180 | 739.1918-ND (744043) NEW! WE-TPC Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit). $105.00 
22 395 0.85 | 73219121-ND | 330 275 2.34 | 550 756.25 | 7440680220 | 732-1919-ND (744062) NEW! WE-TPC Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit). .. . $105.00 


Dimensions in mm 


[7 23.00 —| 


J| 


Cut Tape 
Inductance DC Resistance (9) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Wirth 
Fig. | Description (HH) Primary | Secondary | Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Transformer for LT3750/3751 10 0.02 1.45 732-2128-1-ND 8.40 7.00 5.95 732-2128-2-ND 200 868.00 750032050 
Transformer for LT3750/3751 10 0.015 0.7 732-2127-1-ND 8.40 7.00 = 732-2127-2-ND 125 542.50 750032051 
Transformer for LT3750 10 0.02 1.06 732-2129-1-ND 9.00 7.50 = 732-2129-2-ND 125 581.25 750032052 
Transformer for LT3751 5.0 0.01 0.5 732-2130-ND 6.30 5.25 4.65 = = = 750310349 
Transformer for LT3751 2.5 0.005 0.25 732-2131-ND 6.30 5.25 4.65 = = = 750310355 


Digi Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Features: ¢ Flat wire coil for low loss 
at high frequency » Low stray field 
Extremely low profile design * Extremely 
low core loss allows design optimization 
for high ripple currents * Current capability 
up to 65A * Operating temperature: -40°C 
~ 155°C * Recommended solder profile: 
Reflow * Inductance Tolerance: +20% 
Applications: * Graphic cards * Laptops 
* Industrial computers * Motherboards 
* High current switching regulators * High 
temperature electronics * Polyphase 
switching regulators 


WE-HCA Series — High Current Flat Wire 


Dimensions in mm 


Rated Cut Tape Rated Cut Tape 
Inductance | DCR | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wiirth Inductance} DCR | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wiirth 
(wH) Max.(mQ) (A) _ | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. (uH) Max.(m0) (A) _ | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 1 6.00 9.00 2 |732-1129--ND | 479 400 340 | 400 | 87880 | 7443551600 

019 072 29 [7a2t1121-ND | 460 384 326 | 400 ] 643.60 | 744355019 7.30 6.40 13 |732-1137-1-ND | 4.79 4.00 340 | 400 | 87880 | 7443551730 
0.47 1.30 26 |732-1114-1-ND | 460 384 326 | — — |744355047 9.20 8.40 12 |732-1138-1-ND | 4.79 400 340 | 400 | 87880 | 7443551920 
0.90 1.90 24 /782-1115-1-ND | 4.60 3.84 3.26 | — — |744355090 11.30 10.00 11 |732-1139-1-ND | 4.79 4.00 340 | 400 | 9878.80 |7443551111 
1.40 2.80 22 | 732-1116-1-ND | 460 384 3.26 | — — | 7443550140 13.00 12.50 10 _|732-1140-1-ND_ | 4.79 4.00 3.40 | 400 | 878.80 |7443551131 
2.30 4.50 175 |732A117-A-ND | 4.60 3.84 3.26 | — —=_|7443550230 15.40 16.00 9 |[732-1141-4-ND | 479 4.00 340 | 400 | 878.80 [7443551151 
3.20 6.50 16 |732-1118-1-ND | 4.60 384 326 | — — | 7443550320 Fig. 3 
aon | aeay | gs ORE ace See | tO) eel a eecpaay 0.15 072 | 2 |7se1421-NDt | 415 347 295 | — = [748366215 

: : : Fig 2 : = = 0.30 1.30 22 |732-1130-1-ND | 415 347 295 | — — | 744355230 
0.20 043 32 /2112A-ND | 479 ~~ 4.00340 | 400 | 878.80 744355122 0.56 1.80 20 (MSZRISTSIND) 4.15 9.47 2.95 |) 800 | 1320.60 744355256 
047 080 30 ROOM 479 400 240 | 400 | svago |74aasaia7 1.00 3.80 16 |732-1132-1-ND | 415 347 295 | 800 | 1329.60 | 7443552100 
0.82 120 97 \7a0-1129-1-ND | 479 400 340 | — — |744355182 1.50 5.70 14 _|732-1133-1-ND | 415 347 2.95 | 800 | 1329.60 | 7443552150 
1.30 2.00 25 |732-1124-1-ND | 4.79 4.00 3.40 | 400 | 878.80 | 7443551130 2.00 8.00 V1 |732-1134-1-ND | 4.15 3.47 2.95 | — — | 7443552200 
2.00 3.00 23 | 732-1125-1-ND 479 4.00 3.40 400 878.80 | 7443551200 4.30 17.00 8.0 | 732-1136-1-ND 4.15 3.47 2.95 800 1329.60 | 7443552430 
2.80 3.80 20 | 732-1126-1-ND 4.79 4.00 3.40 — — |7443551280 * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + +30% Tolerance 
3.70 5.30 17) 732-1127-1-ND 4.79 4.00 3.40 | 400 878.80 | 7443551370 | 732-1921-ND (744355) NEW! WE-HC/HCA Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit)................. $135.00 
4.70 7.70 13 |732-1128-1-ND_| 4.79 4.00 3.40 | 400 | 878.80 [7443551470 | 732-1922-ND (744356) NEW! WE-HC/HCA Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit)................. $157.50 


RoHS 


remruisat 


WE-HC Series — High Current Flat 
Wire SMD Inductors 


¢ Laptops « Industrial computers 


* Polyphase - switching regulators 


Features: ¢ Flat wire coil for low loss at high frequency * Low stray field * Extremely low profile design * Extremely low 
core loss allows design optimization for high ripple currents * Current capability up to 40A »* Operating temperature: 
-40°C ~ 155°C * Recommended solder profile: Reflow » Inductance Tolerance: +20% Applications: * Graphic cards 


* Motherboards » High current switching regulators »* High temperature electronics 
Dimensions in mm 


Rated Cut Tape Rated Cut Tape 
Inductance | DCR | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | wiirth Inductance | DCR | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | wiirth 

(uH) Max. (mQ)| (A) | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. (uH) Max. (mQ)| (A) | Part No. al 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 1 1.10 3.80 15 | 732-1157-1-ND| 3.51 2.93 2.49 1,000 1172.00 | 744314110 
0.13 i 22 =| 732-1143-1-ND| 3.26 2.72 2.31 _— — [744310013 1.50 5.20 13 | 732-1158-1-ND| 3.51 2.93 2.49 1,000 1172.00 | 744314150 
0.24 1.6 18 = |732-1144-1-ND) 3.26 2.72 2.31 1,500 | 1086.00/M | 744310024 2.00 7.00 11.5 |732-1159-1-ND| 3.51 2.93 2.49 1,000 1172.00 | 744314200 
0.52 3.7 14 /732-1145-1-ND} 3.26 2.72 2.31 1,500 | 1086.00/M | 744310055 3.30 11.6 9 732-1160-1-ND| 3.51 2.93 2.49 | 1,000 4172.00 | 744314330 
Aa ae ah een ae a ot tenn 1 nRe en Leh ae 4.90 17.00 6.5 |732-1161-1-ND| 3.51 293 249 | 1,000 | 1172.00 [744314490 
2 g E za ais | a é B z 6.5 25.00 6 732-1162-1-ND | 3.51 2.93 2.49 1,000 1172.00 | 744314650 
: = ee "Fig ES = = = aaa 0.40 0. 24 32-1164-1-ND a 3.68 3.13 00 1285.90 | 744325040 

= . 77 732- eid i H . 7 5. 7 5 
068 a eT ee eee linn 072 165 | 22 |73e-1165-1-ND| 441 368 3.13 | zoo | 1285.90 | 744325072 
29 11.4 9 739-1151-1-ND| 3.32 277 236 1/000 4108.00 | 744311220 1.20 2.00 20 =| 732-1166-1-ND| 4.41 3.68 3.13 700 1285.90 | 744325120 
33 172 65 |732-1152-1-ND| 332 277 236 | 1,000) 1108.00 |744311330 1.80 4.00 16 | 732-1167-1-ND) 4.41 3.68 = 3.13 | — — 1744325180 
47 195 6 |730-115-1-ND| 332 277 236 | 1000] 410800 |744311470 2.40 5.00 | 14 |732-1168-1-ND| 4.41 368 —3.13_'| 700 | 1285.90 |744325240 
Fig. 3 : 3.30 6.60 12 | 732-1169-1-ND| 4.41 3.68 3.13 _ — |744325330 
0.24 1.15 20 1732-1154-1-ND| 3.51 2.93 2.49 = — 744314024 4.20 8.00 11 (| 732-1170-1-ND| 4.41 3.68 3.13 700 1285.90 | 744325420 
0.47 2.00 18 |732-1155-1-ND| 3.51 293 249 | 1,000) 1172.00 |744314047 5.50 14.00 10__|732-1171-1-ND| 4.41 3.68 3.13 | 700 1285.90 |744325550 

0.76 2.90 15.5 |732-1156-1-ND | 3.51 2.93 2.49 = — | 744314076] * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
NEW! Kit 

732-1923-ND (744721) Kit Chokes for EXAR (See Digi-Key website for contents of kit) - ROHS Compliant ..............0.0.. 0c c cece cece cece eee eee teens eens teens eee ne estes eee neeeenseeeneeeeneeeeneeeeneeeneeenes $127.50 


Trilogy of Inductors 
Design Guide for EMC Filters, Switch Mode 
Power Supplies and RF Circuits 


Offers professionals or enthusiasts an enormous accumulation of EMC knowledge. With more than 400 pages, it shows all the 
relevant components, principles of filter circuits, and more than 150 applications. Consists of 3 main sections and is complimented 
by basic principles and an alphabetical keyword index. The components chapter is based on commercially available components 
and common interference suppression techniques are presented. The various components are examined in regard to their potential 
applications as well as their design advantages and disadvantages. The filter circuits chapter provides the reader with information on 
the basic principles of filtering, on various circuitry techniques, and on the layout of filter circuits. However, the heart of the Trilogy 
of Inductors is the applications chapters with over 150 industry specific practical examples. This chapter offers layout designs, 
simulation models, and circuitry examples for every industry. 


T3214 14ND (744002) 5 2.250 ciorictrannacshazedaiaeahaaaaheasnasnoasadamadsactasiaaddedendssaacnaseisadebeadaneamaicdshiedeeiedin heed $36.00 


ABC of Transformers 
Application and Design Handbook 
for Transformer Design 


This application and design handbook is a practical guide for selecting suitable 
transformers for the respective application. The 140 page textbook delivers a 
detailed insight into the functionality of transformers. There is also an overview 
about the qualities of the transformers and their applications. The book includes a 
free simulation software program for fly-back topologies. 


This software will calculate a suitable transformer after the parameters are entered. 


732-1415-ND (749002) ......... 00sec ces ce cesceeeeeeceseenenenseeeeneananeeneeee 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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7 NEW! WE-HCC Series — High Current 
Midcom ~wirtuoxx SMD Inductors 


Features: 5 ut Tape * 

* Magnetically shielded version * Excellent Saturation characteristics * Operating temperature: -40°C ~ 125°C Ind pee IRMS_| Digi-Key aca en Ae Wiirth 

Peau er i switching regulators and motor electronics * Single/Mulitphase switching regulators for (uh) (ma) (Alea RavtiNo: J 25 00 Sm Barings 

currents 0.22 0.51 27 | 732-2116-1-ND 3.18 2.65 2.26 437.40 7443310022 

Dimensions in mm 0.33 0.51 27 ~~ | 732-2117-1-ND 3.18 2.65 2.26 437.40 7443310033 

0.47 0.72 23 | 732-2118-1-ND 3.18 2.65 2.26 437.40 7443310047 
0.68 0.72 23 | 732-2119-1-ND 3.18 2.65 2.26 437.40 7443310068 
0.82 1.15 21 | 732-2120-1-ND 3.18 2.65 2.26 437.40 7443310082 
1.00 1.15 21 | 732-2121-1-ND 3.18 2.65 2.26 437.40 7443310100 
1.50 2.00 18.5 | 732-2122-1-ND 3.18 2.65 2.26 437.40 7443310150 
2.20 3.00 16 | 732-2123-1-ND 3.18 2.65 2.26 437.40 7443310220 
3.30 6.00 13 | 732-2124-1-ND 3.18 2.65 2.26 437.40 7443310330 
3.90 8.90 11.5 | 732-2125-1-ND 3.18 2.65 2.26 437.40 7443310390 
4.70 8.90 11.5 | 732-2126-1-ND 3.18 2.65 2.26 437.40 7443310470 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


WE-PD Series — Shielded Power SMD Inductors Digi@Reel° 


Features: ¢ Magnetically shielded version which results in a low leakage field * High storage capacity *Low Applications: * Switching regulators with low operating voltages (computer, laptop, mobile phones, pagers) 
self-losses * Highest possible current loading for SMD inductors »* Operating temperature: -40°C ~ 125°C * Integrated DC/DC converter * Perfectly suitable for switching regulators with extremely high efficiency 
* Recommended solder profile: Reflow (>86%) * Graphics cards 


Dimensions in mm 


Induc- | DCR | Rated Cut Tape Induc- | DCR | Rated Cut Tape 
tance | Max. | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wiirth tance | Max. | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | wiirth 
(uH) (mo) (A) | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. (uH) (mo) (A) | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
S-Type — Fig. 1 XL-Type — Fig. 5 
70 {2 | 537 [732-1172-1-ND 256 213 1.82 | 1,000] 852.00 |7447789001 12 7 | 1200 732-1218-1-ND 332 277 236 | — — 174477001 
2.2 20 | 4.02 |732-1173-1-ND 256 213 1.82 | 1,000] 9852.00 | 7447789002 24 12 | 10.10 |732-1219-1-ND 3.32 277 236 | 500 | 692.50 | 74477002 
33 30 | 3.42 |732-1174-1-ND 256 213 1.82 | 1,000] 9852.00 | 7447789003 35 14 | 8.90 |732-1220-1-ND 332 277 236 | — — |74477003 
47 35 | 2.90 |732-1175-1-ND 256 213 1.82 | 1,000) 9852.00 | 7447789004 47 16 | 8.50 |732-1221-1-ND 3.32 277 236 | 500 | 69250 | 74477004 
6.8 44 | 250 |732-1176-1-ND 256 213 1.82 | 4,000] 852.00 | 7447789006 6.4 18 |_7.60_|732-1222-1-ND 3.32_ 277 2.36 | 500 | 692.50 _| 74477006 
700 | 72 | 1.83 |732-1177-1-ND 256 213 1.82 | 1,000] 852.00 [744778910 100 | 22 | 620 |732-1223-1-ND 332 277 2.36 | 500 | 692.50 | 74477010 
420 | 98 | 1.73 |732-1178-1-ND 256 213 182 | — — 7447789112 120 | 24 | 5.90 |732-1224-1-ND 3.32 277 236 | 500 | 69250 |744770112 
18.0 | 140 | 4.41 |732-1179-1-ND 256 213 1.82 | 1,000) 9852.00 |7447789118 15.0 | 27 | 5.00 |732-1225-1-ND 3.32 277 2.36 | 500 | 692.50 |744770115 
22.0 | 190 | 1.38 |732-1180-1-ND 256 213 1.82 | 1,000) 852.00 |7447789122 18.0 39 4.20 )732-1226-1-ND 3.320 277 2.36 | — — | 744770118 
33.0 | 240 | 1.22 |732-1181-1-ND 256 213 1.82 | 1,000] 852.00 | 7447789133 220 | 43 | 410 |732-1227-1-ND 3.32 277 2.36 | 500 | 692.50 | 744770122 
39.0 | 320 | 1.03 |732-1182-1-ND 256 213 1.82 | 1,000} 852.00 | 7447789139 27.0 | 46 | 3.70 |732-1228-1-ND 3.32 277 2.36 | 500 | 692.50 | 744770127 
47.0 | 360 | 0.85 |732-1183-1-ND 256 213 1.82 | 1,000] 852.00 | 7447789147 33.0 | 64 | 3.20 )732-1229-1-ND 3.32 2.77 2.36 | 500 | 692.50 | 744770133 
56.0 | 470 | 0.84 |732-1388-1-ND 256 213 1.82 | 1,000] 9852.00 | 7447789156 39.0 } 73 | 3.00 |732-1230-1-ND 3.32 277 2.36 | — — | 744770139 
68.0 | 520 | 0.74 |732-1184-1-ND 256 213 1.82 | 1,000] 852.00 | 7447789168 47.0 | 100 | 2.70 )732-1231-1-ND 3.32 2.77 2.36 | 500 | 692.50 | 744770147 
82.0 | 690 | 0.69 |732-1389-1-ND 256 213 1.82 | — —_|7447789182 56.0 | 110 | 2.40 | 732-1232-1-ND 3.32 2.77 2.36 | — —_| 744770156 
100.0 | 790 | 0.62 _|732-1185-1-ND 2.56 213 1.82 | 1,000] 852.00 | 744778920 ae he oe Ee pain aos ae se 500 | 692.50 Bat 3 
M.-Type — Fig. 2 2 i Ree ; ’ : i im 
TO | 1 | 630 |732-1186-1-ND 268 2.24 1.97 [1,000] 895.00 | 7447770001 100.0) 220 | 2.20, (ees zeaa ele Bae SE 1286.50) | 682.50: 74477020 
29 oo | 420. |7ae-1187-1-ND 268 224 ~«191 |1000/ 99500 | 744777902 180.0 | 350 | 1.40 |732-1687-1-ND NEW!) 3.32 277 2.36 | 500 | 692.50 | 744770218 
SKATE : 220.0 | 390 | 1.30 |732-1688-1-ND NEW! | 3.32 277 2.36 | 500 | 692.50 |744770222 
33 30 | 3.30 |732-1188-1-ND 268 224 1.91 | 1,000] 9895.00 | 7447779003 sa0 0-1 S40 “11:10 ESE aoe 2-200 {ego copa noes 
47 32. | 3.46 |732-1189-1-ND 268 224 1.91 | 1,000) 9895.00 | 7447779004 ‘ooo | 930 | 090 RBMeSREINOIMenEH| a3 277 226 | coo | e920 |zaszood7 
6.8 35 | 2.91 |732-1190-1-ND 268 2.24 1.91 | 14,000| 895.00 | 7447779006 : ’ aU a : : : 
560.0 | 1,070 | 0.80 |732-1691-1-ND NEW! | 3.32 277 236 | 500 | 69250 |744770256 
10.0 | 49 | 2.00 |732-1191-1-ND 268 2.24 1.91 | 4,000] 895.00 [744777910 
680.0 | 1,460 | 0.70 |732-1692-1-ND NEW! | 3.32 277 236 | 500 | 69250 |744770268 
120 | 58 | 1.82 |732-1192-1-ND 268 224 1.91 | 1,000) 995.00 | 7447779112 
820.0 | 1,640 | 0.60 |732-1693-1-ND NEW! | 3.32 277 2.36 | 500 | 692.50 |744770282 
18.0) 91 |) 1.50 eee ano e008: eee eh | — (744779118 | 17 000.0 | 1,820 | 0.60 |732-1694-1-ND NEW! | 3.32 2772.96 | 500 | 692.50 [74477030 
22.0 | 110 | 1.41 |732-1194-1-ND 268 224 1.91 | 1,000) 995.00 | 7447779122 al - XXL-Type —Fig. 6 - 
33.0 | 170 | 1.13 |732-1195-1-ND 268 2.24 1.91 | 4,000| 895.00 | 7447779133 aa = — — 
39.0 | 230 | 1.11 |732-1196-1-ND 268 224 «191 | — — [7447779139 ae 6) 11-50 eee sane S088 1808) = 12:88 Ae 
35 8.5 | 11.00 |732-1238-1-ND 403 336 286 | — — |7447709003 
47.0 | 260 | 1.03 |732-1197-1-ND 268 224 1.91 | 4,000) 9895.00 | 7447779147 a7 1 9.20 \Raonaaoennn doa, ase, SBA ee | raa7709004 
56.0 | 350 | 0.93 |732-1390-1-ND 2.68 224 1.91 | — — | 7447779156 68 | 14 | 840 |732-1240-1-ND 403 336 286 | 250 | 461.25 | 7447709006 
68.0 | 380 | 0.87 |732-1198-1-ND 268 224 1.91 | 1,000) 9895.00 | 7447779168 too | 2 710 |799-1941-1-ND 403 336 ©0286 | 250 | 46125 | 7447709100 
82.0 | 430 | 0.84 |732-1202-1-ND 268 224 1.91 | 4,000] 895.00 | 7447779182 150 198 16.50 1730-1242 ND 403 3.36286 250 1261 25 17447709150 
700.0 | 610 | 0.79 [732-1199-1-ND 268 224 1.91 [4,000] 895.00 [744777920 020 | 28 | 530 |732-1243-1-ND 403. 336 286 | 250 | 461.25 |7447709020 
M-Type — Fig. 3 33.0 | 45 | 4.20 |732-1244-1-ND 4.03 336 286 | 250 | 461.25 | 7447709330 
10.0 | 49° | 2.00 |732-1200-1-ND 2.68 2.24 1.91 | 1,000) 895.00 | 74477710 390 | 56 | 4.10 |732-1245-1-ND 4.03 336 286 | 250 | 461.25 |7447709390 
22.0 | 110 | 1.41 |732-1201-1-ND a 2.52 = zo 1.79 |4,000| 840.00 {744777122 470 | 60 | 380 |732-1246-1-ND 403 336 «©6286 | 250 | 46125 |7447709470 
“Type — Fig. 68.0 | 885 | 3.20 |732-1247-1-ND 403 336 286 | 250 | 461.25 [7447709680 
150 6 10.50 | 732-1203-1-ND 3.260 272 9 231 | — — {744771001 100.0 | 110 | 2.50 |732-1248-1-ND 4.03 336 286 | 250 | 461.25 | 7447709101 
2.20 8 10.00 )732-1204-1-ND 3.26 2.72 = 2.31 | 500 | 679.00 | 744771002 150.0 | 200 | 2.10 |732-1695-1-ND NEW! | 4.03 3.36 2.86 | 250 | 461.25 | 7447709151 
3.50 8 9.25 )732-1205-1-ND 3.260 2.72 © 2.31 | — — | 744771003 220.0 | 300 | 1.80 |732-1696-1-ND NEW! | 4.03 336 2.86 | 250 | 461.25 |7447709221 
470 | 11 8.25 |732-1206-1-ND 3.26 272 2.31 | 500 | 679.00 | 744771004 270.0 | 330 | 1.60 |732-1697-1-ND NEW! | 4.03 3.36 2.86 | 250 | 461.25 | 7447709271 
8.20 20 6.25 | 732-1207-1-ND 3.26272 2.31 | 500 | 679.00 | 744771008 330.0 | 430 | 1.50 |732-1698-1-ND NEW! | 4.03 336 2.86 | 250 | 461.25 |7447709331 
10.0 ] 25 | 5.00 |732-1208-1-ND 3.26 272 2.31 | 500 ] 679.00 74477110 470.0 | 560 | 1.40 |732-1699-1-ND NEW! | 4.03 3.36 286 | 250 | 461.25 | 7447709471 
12.0 | 27 | 3.91 |732-1209-1-ND 3.26 272 2.31 | 500 | 679.00 |744771112 680.0 | 825 | 1.10 |732-1700-1-ND NEW!| 4.03 336 286 | 250 | 461.25 | 7447709681 
18.0 | 34 | 3.48 |732-1210-1-ND 3.26 272 2.31 | 500 | 679.00 ]744771118 820.0 | 1,000 | 0.95 |732-1701-1-ND NEW! | 4.03 336 286 | 250 | 461.25 | 7447709821 
220 | 36 | 3.37 |732-1211-1-ND 3.26 272 231 | 500 | 679.00 |744771122 1,000.0| 1,200 | 0.90 |732-1702-1-ND NEW! | 4.03 3.36 2.86 | 250 | 461.25 | 7447709102 
33.0 | 57 | 268 |732-1212-1-ND 3.26 272 2.31 | 500 | 679.00 |744771133 * 
For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
39.0 | 68 | 2.49 |7321213-1-ND 3.06 2722.31 | 500 | 679.00 | 744771139 ee NOU GP ieen Petey Deal Sinedess yc 
47.0 | 75 | 221 |732-1214-1-ND 3.26 272 231 | 500 | 679.00 |744771147 732-1656-ND (744722) WE-TPC/PD/PD2 Series Kit (See Digi-Key website for contents of Kit)..........2.es02200+ 
56.0 | 110 | 2.01 |732-1391-1-ND 3.26 272 231 | 500 | 679.00 |744771156 732-1645-ND (744720) WE-PD/PD2/PD3/PD4 Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit). - 
68.0 120 1.91 |732-1215-1-ND 3.26 2.72 2.31 | 500 | 679.00 |744771168 732-1924-ND (744777) NEW! WE-PD Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit) 
82.0 140 1.65 |732-1392-1-ND 3.26 2.72 2.31 | 500 | 679.00 | 744771182 732-1925-ND (744778) NEW! WE-PD Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit) 
100.0 160 1.53 |732-1216-1-ND 3.26 2.72 2.31 500 679.00 | 74477120 732-1926-ND (744770) NEW! WE-PD Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1555 


“WWE we-pp2 Series — SMD Power Inductors 


Midcom WURTH ELEKTRONIK 


Feature: ¢ Industry standard sizes * Operating temperature: -40°C ~ 125°C * Recommended solder profile: 
Reflow * Current capability up to 14A Applications: * Switching regulators with low operating voltage 


(computer, laptop, mobile phones and pagers) * Integrated DC/DC converter ¢ Perfectly suitable for switching 


regulators with extremely high efficiency (>86%) 


Dimensions in mm 


4.70 65.00 2.50 | 732-1316-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 2,000 | 469.00/M | 7447745047 


732-1645-ND (744720) WE-PD/PD2/PD3/PD4 Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit). 


WE-PD3 Series — Shielded SMD Power Inductors 


Features: 
* Magnetically shielded version which results in a low leakage field * Extremely low profile * Low inherent 
losses * High storage capacity * Operating temperature: -40°C ~ 125°C * Recommended solder profile: Reflow 
Applications: 

° EMI filter ¢ Perfectly suitable for switching regulators with extremely high efficiency 


Dim. in mm 


DCR | Rated Cut Tape DCR | Rated Cut Tape 
Inductance | Max. | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | wiirth Inductance | Max. | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel” | wiirth 
(uH) (mo) (A) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. (wH) (mo) (A) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
S-Type — Fig. 1 5.60 | 78.00 | 230 |732-1317-1-ND | 141 1.18 1.00 |2,000| 469.00/M | 7447745056 
10 49.00 | 4.00 |732-1249-4-ND | 1.73 1.44 1.23 | 1,500] 575.00/M |7447730 620 | 9000 | 210 |732-1318-1-nD | 141 1.18 1.00 | 2,000 | 469.00/m | 7447745062 
18 64.00 | 270 |732-1394-1-ND | 1.73 1.44 1.23 | — — |744773018 10.00 | 130.00 | 1.70 [732-1920-1-ND_ | 141 1.18 1.00 | 2,000 | 469.00/m 7447745100 
22 71.00 | 250 |732-1250-1-ND | 1.73 1.44 1.23 | 1,500) 575.00/M |744773022 L-Type — Fig. 4 
3.3 86.00 2.00 | 732-1251-1-ND 1.730 1.44 1.23 | 1,500 | 575.00/M | 744773033 1.50 20.00 6.00 | 732-1279-1-ND 1.85 1.55 132] — — 1744775015A 
47 110.00 | 1.82 |732-1252-1-nD_ | 1.73 1.44 1.23 | 1,500 | 575.00/m | 744773047 330 | 2000 | 460 |7a2-2e1-t-nn | 185 155 132 | — — |744775033A 
5.6) 126.00 | 1.58 (@B2TSSSENDR) 1.780 1440 1.28 | — — |744773056 4.70 | 30.00 | 3.70 |732-1282-1-ND | 185 155 132 | — — |744775047A 
68 131.00 | 1.54 |732-1253-1-ND | 1.73 1.44 1.23 | 1,500} 575.00/m | 744773068 eso | 4000 | 320 Fee Gas iss 432 | — — |744775068A 
82 146.00 | 1.50 |732-1254-1-ND | 1.73 1.44 1.23 | 1,500} 575.00/m |744773082 pe Figs 
10.0 | 182.00) 1.45 |732-1255-1-ND | 1.73 1.44 1.23 | 1,500) 575.00/M |74477310 
120 | 210.00 | 1.28 |732-1256-1-ND 173.144 123 | — — |744773112 aoe 7000) 230 ane pe See Ue pared 
120 | 80.00 | 218 |732-1285-1-ND | 185 155 132 | — — |74a775112 
18.0 | 338.00 | 1.10 |732-1257-1-ND | 1.73 144 1.23 |1,500| 575.00/M |744773118 
220 | 370.00 | 1.00 |732-1258-1-ND | 1.73 1.44 1.23 | 1,500] 575.00/M | 744773122 18.0 | 100.00 | 189° eee 185 155 1.32) — | Mareen’ 
33.0 | 540.00 | o86 |732-1259-1-ND | 1.73 1.44 1.23 | 4,500) 575.00m |744773133 22.0 | 110.00 | 1.76 ezgieeigaeme) 185 1.85 1.92 | 500) 386.00 | 744775122 
47.0 | 844.00 | 0.68 |732-1261-1-ND | 1.73 1.44 1.23 | 1,500 575.00/m |744773147 93.0 | 130.00 | 1.85 [EG2aIEEARND | 1.85 1.55 1.82 | — w= [748775183 
seo | 937.00 | 064 (ROMOSOIMM 473 444. 423 | — ~. yan77sis6 390 | 160.00 | 1.25 |732-1280-4-ND | 185 155 132 | — — |744775139 
68.0 14117001 0.56 |7a2t0634-ND 1 173° 144 193 1748773168 470 | 180.00 | 1.17 |732-1290-1-ND | 1.85 1.55 1.32 | 500 | 386.00 | 744775147 
M-Type — Fig. 2 68.0 | 280.00 | 099 |732-1291-1-ND | 185 155 192 | — — |744775168 
22 41.00 | 4.60 732-1267-1-ND 160 1.34 1.14 [1,500] 533.00/M |744774022 100.0 | 430.00 | 0.77 | 732-1292-1-ND 185 1.55 1.32 | 500 386.00 [74477520 
27 45.00 | 4.00 |732-1996-1-ND | 160 134 114 | — — |744774027 XL-Type — Fig. 6 
33 60.00 | 4.00 |732-1265-1-ND | 1.60 1.34 1.14 | 1,500) 533.00/M |744774033 12 20.00 | 5.50 |732-12931-ND | 211 176 150 | — — ]744776012A 
47 71.00 | 3.00 |732-1266-1-ND | 160 1.34 1.14 | 1,500| 533.00/m |744774047 22 20.00 | 540 |732-1294-1-ND | 211 176 150 | — — |744776022A 
68 82.00 | 240 |732-1268-1-ND | 1.60 1.34 1.14 | 1,500| 533.00/m |744774068 33 20.00 | 5.00 |732-1295-1-ND | 211 1.76 150 | 800 | 675.20 |744776033A 
10.0 | 100.00 | 220 |732-1269-1-ND | 1.60 1.94 1.14 | 1,500] 533.00/M |74477410 47 40.00 | 4.00 |732-1296-1-ND | 211 176 150 | — — |744776047A 
120 | 110.00 | 200 |732-1270-1-ND | 1.60 1.34 1.414 | 1,500) 533.00/m |744774112 XL-Type — Fig. 7 
18.0 | 150.00) 1.45 |732-1271-1-ND | 160 1.94 114 | — — |74a774118 700 | 6000 | 208 |73210087ND | 211 «+176 +150) — 74877610 
22.0 180.00 1.28 | 732-1272-1-ND 1.60 1.34 1.14 | 1,500 | 533.00/M | 744774122 12.0 70.00 272 |732-1299-1-ND 241 1.76 1.50 | 500 439.50 |744776112 
27.0 200.00 1.19 | 732-1273-1-ND 1.60 1.34 1.14 | 1,500 | 533.00/M | 744774127 18.0 90.00 2.36 |732-1300-1-ND O11 1.76 4.50 | 500 439.50 |744776118 
330 | 230.00 | 1.09 |732-12744-ND | 1.60 1.34 1.44 | 1,500] 533.00 | 744774133 220 ~©| 100.00) 204 |732-1301-1-no | 211 176 150 | 500 | 43950 |744776122 
39.0 | 320.00 | 0.94 |792-1275-1-ND | 1.60 1.34 1.14 | 1,500] 533.00/M |744774139 2790 | 11000 | 195 Pete 241 176 10 | — — | 744776127 
470 | 370.00 | 0.86 |732-1276-1-ND | 1.60 1.34 1.14 | 1,500} 533.00 |744774147 7301 49000 11.78 RESSOOORENDMNNN “O11 1.76150 1 500 143050 17aa776138 
68.0 | 460.00 | 064 mezsIe7INDE 1600 1.340 1.14 | — — |Paa77a168 30.0 | 140.00) 1.62 |732-1303-1-n0 | 211 1.76 1.50 | 500 | 430.50 |744776139 
100.0_| 650.00 | 0.57 Lae pe Fin 1.14 | 1,500 | 583.00/M 174477420 470 | 170.00 | 145 |732-1304-1-no | 211 1.76 1.50 | 500 | 430.50 |744776147 
0.27 530 | 820 |732-1308-1-ND | 141 148 1.00 | 2,000| 469.00/M |74477450027 $6.0) 190.00 | 136 gg) 2 16 160) = aaieise 
0.56 950 | 650 |732-1309-1-no | 141 118 1.00 |2,000| 4e9.00/m |74477450056 68.0 | 220.00 | 1.19 [AG2SIS0SAENE Ra) 211 1.76 1.60 | 500 | 439.50 [744776168 
082 | 14.00 | 5.40 |732-1310-1-ND | 141 1.18 1.00 | 2,000) 469.00/m |74477450082 820 | 250.00) 111 ego 1980 (1.65 141 | — =) oles 
220 | 36.00 | 3.60 |732-1313-1-ND | 1.41 1.18 1.00 | 2,000] 469.00/m |7447745022 100.0__| 350.00 | 1.02 AGZAISDGaRNERER) 2.11 1.76 1.80 | 600 | 480.50 174477620 
3.30 | 4900 | 3.00 |792-1314-1-no_ | 1.41 1.18 1.00 | 2,000 | 469.00/M |7447745033 | ~* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
3.00 | 54.00) 280 eiaom 41 118 1.00 | — — |7447745039 | 732-1656-ND (744722) WE-TPC/PD/PD2 Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit)... .. $45.00 


... $45.00 


DCR Rated Cut Tape 
Inductance | Max. | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | wiirth 
(uH) (0) (A) Part No. dl 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
S-Type — Fig. 1 
1.0 0.040 3.0 | 732-1402-1-ND 147 1.23 1.05 | 500 306.50 | 7445101 
2.2 0.050 1.80 | 732-1403-1-ND 147 1.23 1.05 | 500 306.50 | 74451022 
3.3 0.055 1.60 | 732-1404-1-ND 147 1.23 1.05 | 500 306.50 | 74451033 
47 0.060 1.40 |732-1405-1-ND 147 1.23 1.05 | 500 306.50 | 74451047 
6.8 0.065 1.20 | 732-1406-1-ND 147 1.23 1.05 | 500 306.50 | 74451068 
10.0 0.075 1.00 | 732-1407-1-ND 147 1.23 1.05 | 500 306.50 | 7445110 
15.0 0.090 0.80 | 732-1408-1-ND 147 1.23 1.05 _ — |74451115 
22.0 0.110 0.70 | 732-1409-1-ND 147° 1.23 1.05 | 500 306.50 | 74451122 
33.0 0.190 0.60 | 732-1410-1-ND 147 1.23 1.05 | 500 306.50 | 74451133 
47.0 0.230 0.50 | 732-1411-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 500 306.50 | 74451147 
L-Type — Fig. 2 
47 0.040 2.70 | 732-1412-1-ND 147 1.23 1.05 | 600 367.80 | 7445404 
6.8 0.055 2.20 | 732-1413-1-ND 147 1.23 1.05 - —_ |74454068 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1556 (usz2010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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“WE WE-PD4 Series — SMD Power Inductors ® 
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Nidcom WURTH ELEKTRONIK 

Features: * Compact Size * Current loading up to 35A * Industry standard size * Low-loss ferrite core * High storage capacity * Operating temperature: -40°C ~ 125°C » Application frequency range up to 10MHz 


* Recommended solder profile: Reflow 
Applications: * Noise suppression * Perfectly suitable for switching regulators with extremely high efficiency 


Dimensions in mm 


Max. | Rated Cut Tape Mace lated Cut Tape 
Inductance] DCR | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel"* | wiirth Inductance] DCR | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel" | wiirth 
(yH) (mo) (A) Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing | Part No. (uH) (mQ) (A) Part No. 1 25 100 Qty. | Pricing | Part No. 
S-Type — Fig. 1 XL-Type — Fig. 3 
1.0 50.0 2.90 | 732-1329-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 500 | 293.00 | 7445501 1:2 3.8 15.0 | 732-1358-1-ND 2.24 1.87 1.59 — — |74457012 
1.5 50.0 2.80 | 732-1330-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 500 | 293.00 | 74455015 1.8 5.4 13.0 | 732-1359-1-ND 2.24 1.87 1.59 | 250 | 256.25 | 74457018 
2.2 70.0 2.40 | 732-1331-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 500 | 293.00 | 74455022 3.3 9.2 9.0 732-1361-1-ND 2.24 1.87 1.59 = — |74457033 
3.3 80.0 2.00 | 732-1332-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 500 | 293.00 | 74455033 47 11.0 8.5 732-1362-1-ND 2.24 1.87 1.59 | 250 | 256.25 | 74457047 
47 90.0 1.50 | 732-1333-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 500 | 293.00 | 74455047 5.6 15.0 7.8 732-1363-1-ND 2.24 1.87 1.59 = — |74457056 
6.8 130.0 1.40 |732-1334-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 500 | 293.00 | 74455068 6.8 17.0 75 732-1364-1-ND 2.24 1.87 1.59 _ — |74457068 
10 160.0 1.20 |732-1335-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 500 | 293.00 |7445510 8.2 19.0 7.0 732-1365-1-ND 2.24 1.87 1.59 = — |74457082 
15 230.0 1.10 |732-1336-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 500 | 293.00 | 74455115 10.0 21.0 6.5 732-1366-1-ND 2.24 1.87 1.59 | 250 | 256.25 |7445710 
22 370.0 0.80 | 732-1337-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 500 | 293.00 | 74455122 15.0 35.0 5.0 732-1368-1-ND 2.24 1.87 1.59 | 250 | 256.25 | 74457115 
33 510.0 0.60 | 732-1338-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 500 | 293.00 | 74455133 18.0 40.0 4.6 732-1369-1-ND 2.24 1.87 1.59 = — |74457118 
47 640.0 0.50 | 732-1339-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 500 | 293.00 | 74455147 22.0 47.0 4.0 732-1370-1-ND 2.24 1.87 1.59 | 250 | 256.25 | 74457122 
68 860.0 0.40 | 732-1340-1-ND 1.41 1.18 1.00 _ — |74455168 33.0 70.0 3.4 732-1371-1-ND 2.24 1.87 1.59 | 250 | 256.25 | 74457133 
100 1270.0} 0.30 |732-1341-1-ND 1.41 1.18 1.00 | 500 | 293.00 |7445520 47.0 109.0 2.8 732-1372-1-ND 2.24 1.87 1.59 | 250 | 256.25 | 74457147 
L-Type — Fig. 2 56.0 116.0 2.6 732-1373-1-ND 2.24 1.87 1.59 _ — |74457156 
1.0 7.0 8.60 | 732-1342-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 600 | 367.80 | 7445601 68.0 134.0 2.4 732-1374-1-ND 2.24 1.87 1.59 _ — |74457168 
3.3 15.0 5.30 | 732-1345-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 600 | 367.80 | 74456033 100.0 202.0 2.0 732-1376-1-ND 2.24 1.87 1.59 | 250 | 256.25 |7445720 
47 19.0 5.00 1.47 1.23 1.05 | 600 | 367.80 | 74456047 X-Type — Fig. 4 
5.6 32.0 4.00 1.47 1.23 1.05 = — | 74456056 1.0 9.0 8.60 | 732-1377-1-ND 1.53 1.28 1.09 = — |74458001 
6.8 34.0 3.80 1.47 1.23 1.05 | 600 | 367.80 | 74456068 2.2 14.0 7.10 |732-1378-1-ND 1.53 1.28 1.09 | 300 | 210.90 | 74458002 
8.2 40.0 3.20 1.47 1.23 1.05 _ — | 74456082 5.6 20.0 5.30 | 732-1380-1-ND 1.53 1.28 1.09 | 300 | 210.90 | 74458005 
10.0 45.0 3.30 1.47 1.23 1.05 | 600 | 367.80 |7445610 10 31.0 4.30 | 732-1381-1-ND 1.53 1.28 1.09 | 300 | 210.90 | 74458010 
15.0 60.0 2.90 |732-1351-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 600 | 367.80 | 74456115 15 36.0 4.00 | 732-1382-1-ND 1.53 1.28 1.09 | 300 | 210.90 | 74458115 
22.0 95.0 2.60 | 732-1352-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 600 | 367.80 | 74456122 22 47.0 3.50 | 732-1383-1-ND 1.53 1.28 1.09 | 300 | 210.90 | 74458122 
33.0 120.0 2.30 | 732-1353-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 600 | 367.80 | 74456133 33 66.0 3.00 | 732-1384-1-ND 1.53 1.28 1.09 | 300 | 210.90 | 74458133 
47.0 190.0 1.80 |732-1354-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 600 | 367.80 | 74456147 47 86.0 2.60 | 732-1385-1-ND 1.53 1.28 1.09 | 300 | 210.90 | 74458147 
68.0 240.0 1.60 |732-1355-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 600 | 367.80 | 74456168 68 130.0 2.30 | 732-1386-1-ND 1.53 1.28 1.09 | 300 | 210.90 | 74458168 
100.0 330.0 1.40 |732-1356-1-ND 1.47 1.23 1.05 | 600 | 367.80 |7445620 100 190.0 1.80 | 732-1387-1-ND 1.53 1.28 1.09 | 300 | 210.90 |7445820 


220.0 | 780.0} 0.90 |732-1400-1-ND | 1.47 1.23 1.05 | 600 | 367.80 |74456222 | * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
470.0 | 1700.0] 0.60 |732-1401-1-ND | 147 1.23 1.05 | 600 | 367.80 |74456247 | 739.1645-ND (744720) WE-PD/PD2/PD3/PD4 Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit).....$45.00 


NEW! WE-KI Series — Digi®Reel° 
Wire Wound Ceramic 


Dimensions (mm) 


Inductors se [ 
4 0.55 0.5 
Features: 1.45 0.9 
¢ High thermal stability * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C * Offers excellent Q factor and highest 1.70 1.28 
possible self resonant frequencies up to 12.7GHz . 2.0 1.6 
Applications: 
* Developed for high frequency applications * Telecommunications »* Bluetooth * Wireless LAN 
Self Rated Dc Cut Tape 
Case Inductance | Tolerance Resonant Current | Resistance | Digi-Key Price Each Tape and Reel* Wirth 
Size (nH) (+) Q Factor | Frequency (mA) (Q) Part No. 1 25) 100 Qty. Pricing Part No. 
1.0 0.2nH 26 6,000 1,360 0.045 732-1703-1-ND 53 45 .38 3,000 156.00/M |744765010A 
1.9 0.2nH 29 6,000 1,040 0.070 732-1704-1-ND 53 45 38 3,000 156.00/M |744765019A 
2.0 0.2nH 16 6,000 1,040 0.070 732-1705-1-ND 53 45 .38 3,000 156.00/M |744765020A 
2.2 0.2nH 32 6,000 960 0.070 732-1706-1-ND 53 45 38 3,000 156.00/M |744765022A 
24 0.2nH 35 6,000 790 0.068 732-1707-1-ND 53 45 38 3,000 156.00/M |744765024A 
2.7 0.2nH 31 6,000 640 0.120 732-1708-1-ND 53 45 .38 3,000 156.00/M |744765027A 
0402 3.3 5% 41 6,000 840 0.066 732-1709-1-ND 53 45 38 3,000 156.00/M |744765033A 
3.6 5% 43 6,000 840 0.066 732-1710-1-ND 53 45 .38 3,000 156.00/M |744765036A 
3.9 5% 41 5,800 840 0.066 732-1711-1-ND 53 45 38 3,000 156.00/M |744765039A 
4.3 5% 45 6,000 700 0.091 732-1712-1-ND 53 5 .38 3,000 156.00/M |744765043A 
47 5% 45 4,775 640 0.130 732-1713-1-ND 53 5 38 3,000 156.00/M |744765047A 
5.1 5% 49 5,800 800 0.083 732-1714-1-ND 53 45 .38 3,000 156.00/M |744765051A 
5.6 5% 46 5,800 760 0.083 732-1715-1-ND 53 45 38 3,000 156.00/M |744765056A 
6.2 5% 49 5,800 760 0.083 732-1716-1-ND 53 45 .38 3,000 156.00/M |744765062A 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1557 


Vidcom WURTH ELEKTRONIK 


NEW! WE-KI Series — Wire Wound Ceramic Inductors (cont) 


Reel” aes 


Self Rated Dc Cut Tape 
Case Inductance | Tolerance Resonant Current | Resistance | Digi-Key Price Each Tape and Reel* Wirth 
Size (nH) (+) QFactor | Frequency (mA) (9) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
6.8 5% 50 4,800 680 0.083 732-1717-1-ND 53 5 .38 3,000 156.00/M |744765068A 
75 5% 50 5,800 680 0.104 732-1718-1-ND 53 45 38 3,000 156.00/M |744765075A 
8.2 5% 49 4,400 680 0.104 732-1719-1-ND 53 45 .38 3,000 156.00/M |744765082A 
8.7 5% 50 4,100 480 0.200 732-1720-1-ND 53 5 .38 3,000 156.00/M |744765087A 
9.0 5% 49 4,160 680 0.104 732-1721-1-ND 53 45 38 3,000 156.00/M |744765090A 
9.5 5% 45 4,000 680 0.200 732-1722-1-ND 53 45 .38 3,000 156.00/M |744765095A 
10.0 5% 47 3,900 480 0.195 732-1723-1-ND 53 45 38 3,000 156.00/M |744765110A 
11.0 5% 56 3,680 640 0.120 732-1724-1-ND 53 45 .38 3,000 156.00/M |744765111A 
12.0 5% 51 3,600 640 0.120 732-1725-1-ND 53 45 38 3,000 156.00/M |744765112A 
13.0 5% 54 3,450 560 0.210 732-1726-1-ND 53 45 .38 3,000 156.00/M |744765113A 
15.0 5% 54 3,280 560 0.172 732-1727-1-ND 53 45 38 3,000 156.00/M |744765115A 
16.0 5% 54 3,100 560 0.220 732-1728-1-ND 53 45 .38 3,000 156.00/M |744765116A 
18.0 5% 52 3,100 420 0.230 732-1729-1-ND 53 45 .38 3,000 156.00/M |744765118A 
19.0 5% 50 3,040 480 0.202 732-1730-1-ND 53 45 38 3,000 156.00/M |744765119A 
0402 20.0 5% 51 3,000 420 0.250 732-1731-1-ND 53 45 .38 3,000 156.00/M |744765120A 
22.0 5% 52 2,800 400 0.300 732-1732-1-ND 53 45 38 3,000 156.00/M |744765122A 
23.0 5% 53 2,720 400 0.214 732-1733-1-ND 53 45 .38 3,000 156.00/M |744765123A 
24.0 5% 51 2,700 400 0.300 732-1734-1-ND 53 45 38 3,000 156.00/M |744765124A 
27.0 5% 48 2,480 400 0.298 732-1735-1-ND 53 45 .38 3,000 156.00/M |744765127A 
30.0 5% 46 2,350 400 0.300 732-1736-1-ND 53 45 38 3,000 156.00/M |744765130A 
33.0 5% 48 2,350 400 0.350 732-1737-1-ND 53 45 .38 3,000 156.00/M |744765133A 
36.0 5% 48 2,320 320 0.403 732-1738-1-ND 53 45 .38 3,000 156.00/M |744765136A 
39.0 5% 45 2,100 320 0.550 732-1739-1-ND 53 45 38 3,000 156.00/M |744765139A 
40.0 5% 48 2,240 320 0.438 732-1740-1-ND 53 45 .38 3,000 156.00/M |744765140A 
43.0 5% 46 2,030 100 0.810 732-1741-1-ND 53 45 38 3,000 156.00/M |744765143A 
47.0 5% 46 2,100 100 0.830 732-1742-1-ND 53 45 .38 3,000 156.00/M |744765147A 
51.0 5% 40 1,750 100 0.820 732-1743-1-ND 53 45 38 3,000 156.00/M |744765151A 
56.0 5% 42 1,760 100 0.970 732-1744-1-ND 53 45 .38 3,000 156.00/M |744765156A 
100 5% 20 1,300 100 2.520 732-1745-1-ND 53 45 38 3,000 156.00/M |744765210A 
1.6 5% 18 12,500 700 0.030 732-1746-1-ND -50 42 .36 3,000 147.00/M |744761016C 
3.9 5% 22 6,900 700 0.07 732-1747-1-ND -50 42 36 3,000 147.00/M |744761039C 
4.3 5% 22 5,900 700 0.07 732-1748-1-ND 50 42 36 3,000 147.00/M |744761043C 
47 5% 20 5,800 700 0.08 732-1749-1-ND -50 42 36 3,000 147.00/M |744761047C 
5.1 5% 18 5,700 700 0.15 732-1750-1-ND -50 42 36 3,000 147.00/M |744761051C 
5.6 5% 16 5,700 700 0.19 732-1751-1-ND -50 42 .36 3,000 147.00/M |744761056C 
75 5% 28 4,800 700 0.10 732-1752-1-ND 50 42 36 3,000 147.00/M |744761075C 
8.2 5% 28 4,700 700 0.10 732-1753-1-ND -50 42 36 3,000 147.00/M |744761082C 
8.7 5% 28 4,600 700 0.10 732-1754-1-ND 50 42 36 3,000 147.00/M |744761087C 
ant 5% 30 4,000 700 0.10 732-1755-1-ND -50 42 .36 3,000 147.00/M |744761111C 
12 5% 32 4,000 700 0.10 732-1756-1-ND 50 42 .36 3,000 147.00/M |744761112C 
18 5% 35 3,100 700 0.12 732-1757-1-ND 50 42 36 3,000 147.00/M |744761118C 
20 5% 35 3,100 700 0.12 732-1758-1-ND -50 42 .36 3,000 147.00/M |744761120C 
06030 24 5% 35 2,650 700 0.14 732-1759-1-ND -50 42 36 3,000 147.00/M |744761124C 
33 5% 36 2,300 600 0.20 732-1760-1-ND -50 42 -36 3,000 147.00/M _ |744761133C 
36 5% 36 2,080 600 0.20 732-1761-1-ND 50 42 36 3,000 147.00/M |744761136C 
39 5% 36 2,200 600 0.21 732-1762-1-ND -50 42 .36 3,000 147.00/M |744761139C 
47 5% 35 2,000 600 0.23 732-1763-1-ND -50 42 36 3,000 147.00/M |744761147C 
51 5% 32 1,950 600 0.24 732-1764-1-ND -50 42 -36 3,000 147.00/M |744761151C 
56 5% 32 1,900 600 0.25 732-1765-1-ND -50 42 -36 3,000 147.00/M_ |744761156C 
68 5% 32 1,700 600 0.35 732-1766-1-ND -50 42 36 3,000 147.00/M |744761168C 
82 5% 30 1,700 400 0.58 732-1767-1-ND -50 42 -36 3,000 147.00/M |744761182C 
120 5% 30 1,300 300 0.65 732-1768-1-ND 50 42 36 3,000 147.00/M |744761212C 
150 5% 30 990 280 0.85 732-1769-1-ND 50 42 36 3,000 147.00/M |744761215C 
180 5% 25 990 250 1.00 732-1770-1-ND -50 42 36 3,000 147.00/M |744761218C 
220 5% 25 900 250 1.80 732-1771-1-ND -50 42 -36 3,000 147.00/M |744761222C 
270 5% 25 822 200 2.10 732-1772-1-ND 50 42 36 3,000 147.00/M |744761227C 
330 5% 25 500 150 2.00 732-1773-1-ND -50 42 -36 3,000 147.00/M | 744761233A 
27 5% 30 7,900 800 0.10 732-1774-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |744760027C 
5.6 5% 40 5,500 600 0.10 732-1775-1-ND 54 A5 39 3,000 158.00/M |744760056C 
6.8 5% 50 5,500 600 0.11 732-1776-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |744760068C 
10 5% 50 4,200 600 0.12 732-1777-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |74476010C 
12 5% 45 4,000 600 0.15 732-1778-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |744760112C 
15 5% 50 3,400 600 0.17 732-1779-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |744760115C 
18 5% 50 3,300 500 0.20 732-1780-1-ND 54 5 39 3,000 158.00/M |744760118C 
22 5% 55 2,600 500 0.22 732-1781-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |74476012C 
27 5% 55 2,500 500 0.25 732-1782-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |744760127C 
0805C 33 5% 60 2,050 500 0.27 732-1783-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M_ |74476013C 
39 5% 50 2,000 500 0.29 732-1784-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |744760139C 
47 5% 50 1,650 500 0.31 732-1785-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |74476014C 
56 5% 50 1,550 500 0.34 732-1786-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |74476015C 
68 5% 50 1,450 500 0.38 732-1787-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |74476016C 
82 5% 50 1,300 400 0.42 732-1788-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |74476018C 
100 5% 50 1,200 400 0.46 732-1789-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |7447602C 
120 5% 35 1,100 400 0.51 732-1790-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |744760212C 
150 5% 40 920 400 0.56 732-1791-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |744760215C 
180 5% 35 870 400 0.96 732-1792-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M_ |744760218C 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1558 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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NEW! WE-KI Series — Wire Wound Ceramic Inductors (cont, Digi@keel” 
Self Rated Dc Cut Tape 
Case Inductance | Tolerance Resonant Current | Resistance | Digi-Key Price Each Tape and Reel* Wirth 
Size (nH) (+) QFactor | Frequency (mA) (OQ) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
220 5% 35 850 400 1.00  |732-1793-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |744760222C 
270 5% 35 650 350 1.29  |732-1794-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |744760227C 
330 5% 35 600 310 1.56  |732-1795-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |744760233C 
390 5% 35 560 290 210  |732-1796-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |744760239C 
470 5% 30 375 250 2.30  |732-1797-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |74476032C 
noses 560 5% 23 340 230 250  |732-1798-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |744760256C 
620 5% 23 188 400 2.70  |732-1799-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |744760262C 
680 5% 23 188 190 2.80  |732-1800-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |7447604C 
820 5% 23 215 180 3.90  |732-1801-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |744760282C 
1,000 5% 23 285 150 4.20 |732-1802-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M_ |744760310C 
1,200 5% 20 200 150 4.60  |732-1803-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M |744760312C 
1,500 5% 20 200 130 5.30 _ |732-1804-1-ND 54 45 39 3,000 158.00/M_ |744760315C 
3.3 0.2nH 50 6,000 1,000 0.06 |732-1805-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762033A 
6.8 5% 50 5,500 1,000 0.06 |732-1806-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762068A 
8.2 5% 50 5,500 1,000 0.06 —|732-1807-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762082A 
10 5% 50 4,300 1,000 0.08 —|732-1808-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762110A 
12 5% 60 3,600 1,000 0.08 —_ |732-1809-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762112A 
15 5% 60 2,700 1,000 0.08 —|732-1810-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762115A 
18 5% 60 2,700 1,000 0.10  |732-1811-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762118A 
22 5% 60 2,500 1,000 0.10  |732-1812-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762122A 
27 5% 60 1,800 1,000 0.10  |732-1813-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762127A 
33 5% 60 1,700 1,000 0.10 — |732-1814-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M_ |744762133A 
39 5% 60 1,500 1,000 0.10  |732-1815-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762139A 
47 5% 60 1,500 1,000 0.10  |732-1816-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762147A 
56 5% 60 1,350 1,000 0.12 — |732-1817-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762156A 
1008 68 5% 60 1,300 1,000 0.15 — |732-1818-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762168A 
82 5% 60 1,100 1,000 0.18 —_ |732-1819-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M_ |744762182A 
100 5% 60 1,100 1,000 0.18  |732-1820-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762210A 
120 5% 45 950 800 0.20  |732-1821-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762212A 
150 5% 45 880 800 0.22 |732-1822-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762215A 
180 5% 45 800 800 0.33 |732-1823-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762218A 
220 5% 45 730 800 0.45 — |732-1824-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762222A 
270 5% 45 650 600 0.75 —_|732-1825-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762227A 
330 5% 45 570 500 0.90  |732-1826-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762233A 
390 5% 45 530 470 1.06 | 732-1827-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762239A 
470 5% 45 480 420 117 |732-1828-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762247A 
560 5% 45 430 310 1.50 | 732-1829-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762256A 
680 5% 45 380 230 2.06  |732-1830-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762268A 
820 5% 45 350 180 2.30  |732-1831-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762282A 
1,000 5% 35 310 120 3.30 _ |732-1832-1-ND 59 49 42 2,000 172.00/M |744762310A 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
/ W/)( Inductance |Tolerance]_Q | SRF Min. | RDC Max. |IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reelt [AVX 
(nH) (nH) |Typical} (GHz) (Q) (mA) | Part No. 10 100 500 Qty. | Pricing | Part No. 
rT A 7 
0402 Series 
High- Q RF SMD 82 0.4 40 20 0.06 500 | 478-4191-1-ND 5.10 42.00 165.00 | 5,000] 174.00/M |L0402R82BHNTR 
1.0 0.4 30 20 0.15 500 | 478-4192-1-ND 5.10 42.00 165.00 | 5,000 | 174.00/M |L04021ROBHNTR 
| n d u ct ors 1.2 04 30 20 0.20 400 | 478-4193-1-ND 5.10 42.00 165.00 | 5,000] 174.00/M |L04021R2BHNTR 
15 0.4 25 18 0.20 400 | 478-4194-1-ND 5.10 42.00 165.00 | 5,000] 174.00/M |L04021R5BHNTR 
18 0.1 20 16 0.20 400 | 478-4195-1-ND 5.10 42.00 _ 165.00 | 5,000 | 174.00/M |L04021R8BHNTR 
<W 22 0.4 20 15 0.20 400 | 478-4196-1-ND 5.10 42.00 165.00 | 5,000] 174.00/M |L04022R2BHNTR 
27 0.4 20 9.5 0.25 250 | 478-4197-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000 | 232.00/M |L04022R7BHNTR 
Tél fea 3.3 0.4 20 8.5 0.40 250 | 478-4198-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000 | 232.00/M |L04023R3BHNTR 
ind 3.9 04 20 8 0.45 250 | 478-4199-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000 | 232.00/M |L04023R9BHNTR 
47 0.4 20 75 0.45 250 | 478-4200-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000 | 232.00/M |L04024R7BHNTR 
Dimensions - (mm) 5.6 04 20 7 0.65 200 | 478-4201-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000] 232.00/M |LO4025R6BHNTR 
Series L w T 68 0.1 15 6.5 0.90 200 | 478-4202-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000 | 232.00/M |L04026R8BHNTR 
0402 1.0 0.58 0.35 0603 Series 
0603 1.6 0.81 0.61 1.2 0.2 49 10 0.04 1,000 ]478-4324-1-ND 6.38 52.50 206.25 | 3,000] 225.00/M |LO6031R2CGSTR 
The Accu-L® SMD Inductor is based on thin-film multilayer 15 0.2 26 10 0.06 1,000 | 478-4325-1-ND 6.38 52.50 206.25 | 3,000 | 225.00/M |LO6031R5CGSTR 
technology. This technology provides a level of control on 18 0.2 20 10 0.07 1,000 |478-4326-1-ND 6.38 52.50 206.25 | 3,000 | 225.00/M |L06031R8CGSTR 
the electrical and physical characteristics of the component 2.2 0.2 20 10 0.08 1,000 | 478-4328-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 3,000 | 240.00/M |LO6032R2CGSTR 
which gives consistent characteristics within a lot and lot- 27 0.2 21 9 0.08 750 | 478-4329-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 3,000 | 240.00/M |LO6032R7CGSTR 
Peace ee ae a breartalh 33 02 24 a4 0.08 750 |478-4330-1-ND 680 56.00 220.00 | 3,000 | 240.00/M |LOé033R3CGSTR 
for reliable automatic assembly. The Accu-L Inductor is 3.9 0.2 25 6.5 0.12 500 | 478-4331-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 3,000 | 240.00/M |LO6033R9ICGSTR 
particularly suited for the telecommunications industry where 47 0.2 23 5.5 0.15 500 | 478-4332-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 3,000 | 240.00/M |LO6034R7CGSTR 
there is a continuing trend towards miniaturization and 5.6 0.2 26 5 0.25 300 478-4333-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 3,000 | 240.00/M |LO6035R6CGSTR 
increasing frequencies. The Accu-L Inductor meets both the 68 0.2 23 45 0.30 300 _|478-4334-1-ND 6.80 56.00 _ 220.00 | 3,000 | 240.00/M |LO6036R8CGSTR 
Performances: and tolerance. fequifements.of present: cellular 82 02 23 38 0.35 300 |478-4335-1-ND | 6.80 56.00 220.00 | 3,000 | 240.00/M |Lo6038R2CGSTR 
frequencies 450MHz and 900MHz and of future frequencies, 
such as 1700MHz, 1900MHz and 2400MHz. 10 2% 28 3.5 0.45 300 | 478-4336-1-ND 7.65 63.00 247.50 | 3,000 | 270.00/M |L0603100GGSTR 
eaiienas 12 2% 28 3 0.50 300 | 478-4337-1-ND 7.65 63.00 247.50 | 3,000 | 270.00/M |L0603120GGSTR 
+ High-Q * RF Power Capability * High SRF * Low DC 15 2% 28 25 0.60 300 | 478-4338-1-ND 7.65 63.00 _ 247.50 | 3,000 | 270.00/M |L0603150GGSTR 


Resistance ¢ Ultra-Tight Tolerance on Inductance *Low  f For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Profile * Rugged Construction 478-2948-ND ACCU-L 0402KITL1 Inductor Kit 20 each of 12 values (0402 Series). 
Operating / Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 478-4323-ND ACCU-L TYPE 1600 LF Inductor Kit 20 each of 14 values (0603 Serie 


-. $206.25 
-. $221.93 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1559 


AST DK Inductors — MLK, MLF, GLC, GLF, 


MLK Series: Supports operating frequency bands of up to 12GHz with nominal inductance values from 1 ~ 100nH. Provides 
high Q characteristics. Advanced monolithic structure is formed using a lamination and firing process with high-frequency 
ceramic and conductive materials. Because the part is non-polarized, it can be used in bulk cassette loaders. Operating 
Temperature: -25°C ~ 85°C MLF Series - Magnetic Shielded Inductor: TDK’s MLF multi-layer chip inductor combines 
high performance with the most compact design available today. MLF inductor’s multi-layer technology utilizes ferrite paste 
and electric conductor paste layered in a monolithic structure. Sintering of ferrite and electric conductors forms a perfect 
closed magnetic circuit and a magnetic shield. Magnetic shielding is ideally suited for high density circuit application in 
disk drives, personal computers, measuring equipment and telephone equipment. Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 
GLF Series: Features: * Delivers low Rdc with high Idc * Construction supports bulk mounting Applications: Perfect coil 
for step-up circuits, step-down circuits and decoupling circuits for each set power supply circuit * Portable audio visual 
devices * Mobile communication devices * Information devices (GLF1608) * Amusement devices (GLF1608) Operating 


MLG and MLZ Series @Reel® 


Temperature: -40°C ~ 105°C GLCR and GLFR Series: Features: * Delivers low Rdc with high Idc * Able to withstand high 
temperature reflows (260°C during peak) used in lead free soldering Applications: * Portable audio visual devices * Mobile 
communication devices » Information devices Operating Temperature: -40°C ~ 105°C MLG Series: Supports operating 
frequency bands of up to 10GHz with nominal inductance values from 0.6 ~ 390nH. Provides high Q characteristics. 
Advanced monolithic structure is formed using a lamination and firing process with high-frequency ceramic and conductive 
materials. Operating Temperature: (MLG1005S, MLGO603S and MLGO603Q) -55°C ~ 125°C; (MLG1608) -25°C ~ 85°C 
MLZ Series: This is a multi-layered inductor primarily designed for choking power lines. With one of the best resistance 
performance in the industry, this product delivers a significantly lower DC resistance value compared to our previous 
products. This reduces the loss at the power supply and contributes to power conservation Applications: Choke coil to use 
for DVC, DSC, MD, power supply circuit such as various module Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 


Dimensions in mm 


Fig. 1 0.35 F 
max + 
et olae: asleeos] 
0.3 0.35 0.3 0.7 0.7 0.7 
max max max 
i 1.6 >| >| | 0.3 
Induc- DC | Rated Tape and Induc- DC | Rated Tape and 
Induc-| tance | Test | Res. |Current! SRF Cut Tape Reelt Induc- | tance | Test | Res. | Current) SRF Cut Tape Reelt 
tance | Toler- | Freq. | Max. | Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK tance | Toler- | Freq. |Max.| Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 
(nH) | ance | (MHz)| () | (mA) |(GHz)|Part No. 1 10 100 | 15,000 | Part No. (wH) | ance |(MHz)| (®) | (mA) | (MHz) | Part No. 110 = 100 | 4,000 | PartNo. 
Fig. 1 — MLK0603 (0201) 0.39 | 210% | 25 |0.85| 100 | 210 |445-1010-1-ND | 41 340 27.20] 119.00/M|MLF1G08DR39K 
7.0 |+0.3nH] 100 ] 0.20] 300 | 12.0 |445-1570-1-ND 18 «1.47 11.76] 51.00/M|MLKO603L1NOS 0.47 | +10% | 25 | 0.95} 100 190 |445-1011-1-ND 41 3.40 27.20} 119.00/M | MLF1608DR47K 
1.2 |+0.3nH| 100 | 0.22 | 300 | 11.0 |445-1571-1-ND 18 1.47 11.76} 51.00/M|MLKO603L1N2S 0.56 | +10% | 25 | 1.05} 100 170 |445-1012-1-ND 41 3.40 27.20} 119.00/M | MLF1608DR56K 
1.5 |+0.3nH] 100 | 0.24 | 300 | 10.0 )445-1572-1-ND 18 1.47 11.76] 51.00/M|MLKO603L1N5S 0.68 |) +10% | 25 | 1.25; 70 | 150 |445-1013-1-ND ) .41 3.45 27.56] 120.58/M | MLF1608DR68K 
1.8 |+0.3nH) 100 | 0.27 | 300 | 10.0 |445-1573-1-ND 18 1.47 11.76) 51.00/M|MLKO603L1N8S 1.2 [| +10% | 10 | 0.65 50 110 | 445-1014-1-ND 41 3.40 27.20 119.00/M | MLF1608A1R2K 
2.2 |+0.3nH| 100 | 0.30 | 300 | 9.0 |445-1574-1-ND 181.47 11.76 | 51.00/M| MLKO603L2N2S 1.5] +10% | 10 70.70) 50 | 100 ]445-1015-1-ND ] 41 3.40 27.20) 119.00/M | MLF1608A1R5K 
27 |2#0.3nH| 100 [0.35 | 300 | 8.5 |445-1575-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M|MLKO603L2N7S 1.8 | 410% | 10 ]0.85) 50 | 90 )445-1016-1-ND | .41 3.40 27.20) 119.00/M | MLF1608A1R8K 
3.3 |+0.3nH] 100 | 0.40 | 200 | 8.0 )445-1576-1-ND 18 1.47 11.76] 51.00/M|MLKO603L3N3S 2.2 | 410% |) 10 | 1.00} 30 80 /445-1017-1-ND | .41 3.40 27.20) 119.00/M | MLF1608A2R2K 
3.9 |+#0.3nH| 100 | 0.45} 200 | 8.0 |445-1577-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M|MLKO603L3N9S 2.7 |} 210% ) 10 / 1.15) 30 | 70 /445-1018-1-ND ) .41 3.40 27.20) 119.00/M | MLF1608A2R7K 
4.7 |40.3nH| 100 | 0.50] 200 | 7.5 |445-1578-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M|MLKO603L4N7S 3.3 | +10% | 10 (1.30/30 | 65 [445-1019-1-ND | 41 3.40 27.20] 119.00/M | MLF1608A3R3K 
5.6 |+0.3nH| 100 | 0.60] 200 6.5 |445-1579-1-ND 18 1.47 11.76] 51.00/M|MLKO603L5N6S 47 |+10% | 10 | 1.60 30 55 |445-1021-1-ND 41 3.40 27.20] 119.00/M | MLF1608A4R7K 
68 | 25% | 100 10657 2001 6.0 1445-1580-1-ND) 181.47 11.761 57-00/M|MLKO603L6NB4J 56 |+10%| 4 110) 15 | 45 |445-1022-1-ND | .41 3.40 27.20] 119.00/M|MLF1608E5R6K 
8.2 | +5% | 100 | 0.70} 200 | 6.0 |445-1581-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M|MLKO603L8N2J 68 | 210%) 4 / 1.30) 15 | 40 /445-1023-1-ND ) .41 3.40 27.20) 119.00/M| MLF1608E6R8K 
10 | +5% | 100 | 0.80} 200 | 5.5 |445-1582-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M|MLKO603L10NJ 82 | 210%) 4 / 1.50) 10 | 35 /445-1024-1-ND ) 41 3.40 27.20) 119.00/M | MLF1608E8R2K 
12 | 25% | 100 | 1.00] 150 | 5.0 /445-1583-1-ND 18 1.47 11.76) 51.00/M|MLKO603L12NJ 10_|+10% | 2 |1.70| 10 30_|445-1025-1-ND_ | 41 3.40 _27.20| 119.00/M | MLF1608E100K 
15 | +5% | 100 | 1.10 | 150 | 4.5 |445-1584-1-ND 181.47 11.76 | 51.00/M|MLKO603L15NJ WS 210%) 1 | 1.50) 2 22 |445-1027-1-ND | 41 3.40 27.20) 119.00/M/MLF1608C150K 
18 | +5% | 100 [1.30 | 100 | 4.0 |445-1585-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M|MLKO603L18NJ 18} 210%) 1 | 1.60) 2 20 | 445-1028-1-ND | .41 3.40 27.20) 119.00/M)MLF1608C180K 
22 | +5% | 100 | 1.60 | 100 | 3.5 | 445-1586-1-ND 181.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L22NJ 22 |} 210%} 1 | 1.70) 2 18 |445-1029-1-ND ) .41 3.40 27.20] 119.00/M | MLF1608C220K 
27 | 410%) 1 |180] 2 15 |445-1030-1-ND | .41 3.40 27.20] 119.00/M|MLF1608C270K 
ime De] Rated Fann 33_|+to%| 1 |220| 2 10 |445-1031-1-ND | .41 3.40 _27.20| 119.00/M | MLF1608C330K 
Induc-) tance | Test | Res. | Current} SRF Cut Tape Reelt 
tance | Toler- | Freq. | Max.| Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK Induc- DC | Rated Cutt, Tape and 
(nH) | ance |(MHz)| (0) | (mA) | (GHz) | Part No. 1 10 100 | 10,000 |Part No. Induc-) tance | Test | Res. | Current) SRF | Pra Reelt 
Fig. 2 — MLK1005 (0402) tance | Toler- | Freq. | Max. | Max. | Min. | Digi-Key ricing Pricing | TDK 
T2 [s03nH] 100 [O12] 500 | 11 [445-1456-1-ND {229.72 | 42.53/M] MLKTOO5STN2S (CL) jets. |ttid23)L_(@a) Lat) a se a EZOTS jan0sy— LOO 2, COURS EsrtN! 
3 |soani| yoo | o7| soo | es /4as-1458--ND ’ 22 a2 | azsan|mixtoossines | [OOE7 220% | 50 [OO 300 | S60 ]44s-1092-1-ND ] 41 340. 27.20) 11800 | MLFZOTZDETHM 
22 |403nH| 100 1018! 500 | 8 |445-1459-1-ND| 15 122 9.72 | 4253/M|MLK1005S2N28 0.082 | +20% | 50 | 0.15] 300 | 450 [445-1034-1-ND ] .41 3.40 27.20) 119.00/M|MLF2012D82NM 
2.7 |40.3nH| 100 | 0.20| 500 | 7.5 |445-1460-1-ND| 15 1.22 9.72 | _42.53/M|MLK1005S2N7S O41 | 210% | 25 ] 0.15) 300 | 400 ]445-1035-1-ND | .41 3.40 27.20) 119.00/M | MLF2012DR10K 
33 120 3nH) 100 10.221 4001-7 |445-1461-1-ND | 151.229.72 | 42.53/M| MLK1005S3N3S 0.12 | +10%| 25 | 0.20] 300 | 360 |445-1036-1-ND ] .41 340 27.20) 119.00/M|MLF2012DR12K 
4462-1 0.15 | +10%| 25 | 0.20 | 300 | 320 |445-1037-1-ND | .41 3.40 27.20/ 119.00/M|MLF2012DR15K 
ae eat as nee a a Perea ‘13 iP aie poy Arete 0.22 |+10% | 25 | 0.30} 250 | 250 |445-1039-1-ND | .41 3.40 27.20) 119.00/M|MLF2012DR22K 
56 |205nH| 100 |030/ 400 | 5.7 |445-1464-1-ND| 15 122 9.72 | 42.53/M/MLK1005S5NeD 0.27 | 410% | 25 | 0.35 | 250 | 220 |445-1040-1-ND ) .41 340 27.20) 119.00/M|MLF2012DR27K 
4465-1 0.33 | 410% | 25 | 0.40] 250 | 200 |445-1041-1-ND ] .41 3.40 27.20) 119.00/M|MLF2012DR33K 
os aint in oe we As Bee 4 1 a a eee 0.47 | +10%| 25 | 0.50] 200 | 160 |445-1043-1-ND ] .39 3.28 26.24) 114.80/M|MLF2012DR47K 
to | 28% | 100 |o42| 350 | 47 |a4s-t4e7-4-ND| 45 122 972 | 4253/M|MLK100sS10NJ 0.56 | +10%| 25 | 0.55 | 150 | 150 |445-1044-1-ND | .41 3.40 27.20/ 119.00/M|MLF2012DR56K 
42 | 45% | 100 |047) 350 | 43 |445-4468-1-ND| 15 122 972) 42.53/M\MLK1005S12NJ 0.68 | +10% | 25 | 0.60} 150 | 140 |445-1045-1-ND | .39 3.28 26.24) 114.80/M|MLF2012DR68K 
45 | 25% | 100 |050| 300 | 4 |445-1469-1-ND| 15 122 9.72 | 42.53/M|MLK1005S15NJ 0.82 | +10%| 25 | 0.65] 150 | 130 |445-1046-1-ND ] .41 3.40 27.20) 119.00/M|MLF2012DR82K 
43 | 25% | 100 |oe0| 250 | 37 |445-1470-1-ND| 15 122 972 42.53/M|MLK1005S18NJ 1 | +10%] 10 |030] 80 | 120 [445-1047-1-ND | .39 3.28 26.24) 114.80/M|MLF2012A1ROK 
29] 45% | 100 10701 200 135 14454471-4-ND | 15 1.22972 | 42.53/MIMLK1005S20NJ 4.2 | 410%] 10 | 0.35} 80 | 110 |445-1048-1-ND | .41 3.40 27.20] 119.00/M)MLF2012A1R2K 
9 1472-1 1.8 [+10%| 10 | 0.45 | 80 | 90 |445-1050-1-ND | 41 3.40 _27.20| 119.00/M | MLF2012A1R8K 
oe pa Ve nee a os eeap ie ah of es ae ioe arareee 2.2 |210%| 10 | 050) 50 | 80 /445-1051-1-ND | 41 3.40 27.20] 119.00/M|MLF2012A2R2K 
47 | 25% | 100 1120! 200 | 18 [445-1475-1-ND| 45 122 972) 4253/MIMLK1005S47NJ 27 |+10%) 10 |055) 50 | 70 /445-1052-1-ND | .41 3.40 27.20] 119.00/M|MLF2012A2R7K 
56 | 25% | 100 11301 200 | 15 |445-1476-1-ND| 15 122 972 42.53/MIMLK1005SS6NJ 3.3 |+10%) 10 | 060) 50 | 60 /445-1053-1-ND | .41 3.40 27.20] 119.00/M|MLF2012A3R3K 
68} 25% | 100 11501150 1 1.4 }4d5477-4-ND | 151-2297 | 40.53/M TMLKIOOSS@BNJ 47 |+10%] 10 |0.70) 30 | 50 /445-1055-1-ND | .39 3.28 26.24] 114.80/M|MLF2012A4R7K 
go | 25% | 100 1180] 150 | 13 [445-4478-t-ND| 45 122 972) 4253/MIMLKi005S82NJ 5.6 |+10%| 4 |060| 15 | 45 [445-1056-1-ND_| 41 3.40 27.20| 119.00/M | MLF2012ES5R6K 
joo | 45% | 100 [2.20] 100 | 1.1 [445-1479-1-ND | 15 1.22 9.72 | _42.53/M|MLK1005SR10J 68 | 210%) 4 ) 065) 15 | 40 /445-1057-1-ND | 41 3.40 27.20] 119.00/M | MLF2012E6R8K 
Fig. 2 — MLF1005 (0402) 10 |+10%] 2 |080) 15 | 30 /445-1059-1-ND | .39 3.28 26.24] 114.80/M|MLF2012E100K 
OT | 210% | 25 | 0.60] 25 | 0.45 [445-3502-1-ND | 60 5.00 40.00 ] 175.00/M| MLFTO05DRTOKT 12 | 10% | 2 | 0.90) 15 | 25 |445-1060-1-ND | 41 3.40 27.20) 119.00/M | MLF2012E120K 
0.12 | 210% | 25 /0.70| 25 | 0.40 |445-3503-1-ND | .60 5.00 40.00 | 175.00/M] MLF1005DR12KT 15 210% | 1/070) 5 22 /445-1061-1-ND | 41 3.40 27.20/ 119.00/M ) MLF2012C150K 
0.15 | 210% | 25 |0.80} 25 | 0.35 |445-3504-1-ND | .60 5.00 40.00 | 175.00/M| MLF1005DR15KT 18 |si0%| 1 (| 080| 5 | 20 [ERGSIOCCSIENDAE) 41 3.40 27.201 119.00/M | MLF20120180K 
0.18 | +10% | 25 /0.90] 25 | 0.32 |445-3505-1-ND} .60 5.00 40.00 | 175.00/M| MLF1005DR18KT 22 210% | 1/090) 5 18 [445-1063-1-ND ) 41 3.40 27.20) 119.00/M | MLF2012C220K 
0.22 | 210% | 25 [1.10| 25 | 0.29 |445-3506-1-ND | .60 5.00 _40.00 | 175.00/M| MLF1005DR22KT 27 |) #10% | 1 | 1.00) 5 17 |445-1064-1-ND | 41 3.40 27.20) 119.00/M | MLF2012C270K 
0.27 | 410% | 25 [1.30] 25 | 0.26 [445-3507-1-ND | 60 5.00 40.00 | 175.00/M|MLF1005DR27KT . ae ot a5 5 i teimeine 4 a ara ay pirates 
0.33 | +10% | 25 /150| 25 | 0.23 |445-3508-1-ND} .60 5.00 40.00 | 175.00/M] MLF1005DR33KT +10% . -1066-1- : ; : 5 
0.39 | +10% | 10 /0.60| 10 | 0.21 |445-3509-1-ND} .60 5.00 40.00 | 175.00/M| MLF1005AR39KT 47 _|#10%| 2 |270| 4 11_|445-1067-1-ND_| 39 3.28 26.24 — | MLF2012K470K 
0.47 | +10% | 10 /0.65| 10 | 0.19 |445-3510-1-ND} .60 5.00 40.00 | 175.00/M| MLF1005AR47KT G8 | sl0%) 1/280) 2 9 /445-1069-1-ND | 41 3.40 27.20) 119.00/M | MLF2012C680K 
0.56 | +10% | 10 |0.70| 10 | 0.17 |445-3511-1-ND | .60 5.00 _40.00 | 175.00/M| MLF1005ARSGKT 100_| #10%| 1 | 310} 2 7 (445-1071-1-ND_| 41 3.40 _27.20 | 119.00/M | MLF2012C101K 
0.68 | +10% | 10 |0.80| 10 | 0.15 /445-3512-1-ND | .60 5.00 40.00 | 175.00/M| MLF1005AR68KT 
0.82 | +10% | 10 /0.90]| 10 | 0.13 |445-3513-1-ND |} .60 5.00 40.00 | 175.00/M] MLF1005AR82KT Induc- 
4.0 | +10% | 10 | 1.00] 10 | 012 /445-3514-1-ND |} .60 5.00 40.00 | 175.00/M]MLF1005A1ROKT | | Induc- | tance | DC | Rated Cut Tape 
4.2 | 410% | 10 | 410] 10 | 0.411 )445-3515-1-ND | .60 5.00 40.00 | 175.00/M|MLF1005A1R2KT | | tance | Toler- | Res. | Current | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | TDK 
1.5 | +10% | 10 |1.30| 10 | 0.10 [445-3516-1-ND | .60 5.00 40.00 | 175.00/M| MLF1005A1R5KT (wH) | ance | (Q) | (mA) | PartNo. 110 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
18 | +10% | 10 |155| 10 | 0.09 /445-3517-1-ND | .60 5.00 40.00 | 175.00/M| MLF1005A1R8KT Fig. 3 — GLF1608 (0603) 
2.2 | +10% | 10 [1.80| 10 | 0.08 |445-3518-1-ND | 60 5.00 40.00 | 175.00/M| MLF1005A2R2KT TO | 220% | 017 | 125 |445-0151-1-ND | .22 1.92 16.80]4,000| 64.00/M|GLF1606T1ROM 
2.2 | +20% | 033 | 75 |445-3152-1-ND | .22 1.92 16.80/4,000| 84.00/M|GLF1608T2R2M 
induc DC | Rated Tape and 47 | +20% | 0.55 | 70 |445-3153-1-ND | .22 1.92 16.80]4,000) 84.00/M)GLF1608T4R7M 
Induc- | tance | Test | Res. |Current] SRF Cut Tape Reel 10.0 | +20% | 0.70 | 50 |445-3154-1-ND | .22 192 16.80/4,000| 84.00/M|GLF1608T100M 
tance | Toler- | Freq. |Max.| Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 22.0 | +20% | 3.00 | 35 |445-3155-1-ND | 22 1.92 16.80[4,000| 84.00/M|GLF1608T220M 
(uH) | ance | (MHz)| (0) | (mA) | (MHz) | Part No. 1 10 100 | 4,000 |Part No. Fig. 3 — GLFR1608 (0603) 
Fig. 4 — MLF1608 (0603) TO | 220% | 0.08 | 230 445-3605-1-ND | .30 250 20.00]4,000] 68.00/M|GLFRI606TIROM-LR 
0.047 [220% | 50 1020) 200 | 600 |445-1000-1-ND | 41 340 27.20] 119.00/M]MLF1608D47NM 2.2 | +20% | 017 | 160 |445-3606-1-ND | 30 2.50 20.00/4,000| 88.00/M|GLFR1608T2R2M-LR 
0.068 | +20% | 50 /0.30| 200 | 550 |445-1001-1-ND | 41 340 27.20| 119.00/M|MLF1608D68NM 47 | +20% | 0.24 | 110 |445-3607-1-ND | .30 250 20.00]4,000) 88.00/M)GLFR1608T4R7M-LR 
0.082 | +20% | 50 /0.30| 200 | 500 |445-1002-1-ND | .41 340 27.20] 119.00/M|MLF1608D82NM 10 | 420% | 0.36 | 80 |445-3608-1-ND | .30 250 20.00/4,000) 88.00/M|GLFR1608T100M-LR 
0.1 |+10%| 25 |0.35) 200 | 450 |445-1003-1-ND | .41 340 27.20] 119.00/M|MLF1608DR10K 22 | +20% | 1 50__|445-3609-1-ND_| 30 2.50 _20.00|4,000| 88.00/M | GLFR1608T220M-LR 
0.12 |+10% | 25 |0.40| 200 | 400 |445-1004-1-ND | 41 3.40 27.20/ 119.00/M | MLF1608DR12K 47 | +20% [23 | 35 [445-3610-1-ND [30 2.50 20.00[4,000| 88.00/M|GLFR1608T470M-LR 
0.15 |+10%| 25 | 0.45] 200 | 350 |445-1005-1-ND | .41 3.40 27.20) 119.00/M/MLF1608DR15K Fig. 5 — GLCR2012 (0805) 
0.418 | 210% | 25 |0.50| 150 | 320 [445-1006-1-ND | .41 340 27.20) 119.00/M|MLF1608DR18K TO | 220% | 0.09 | 490 ]445-3624-1-ND | .36 3.00 24.00]2,000) 105.00/M|GLCR2012T1ROM-HG 
0.22 | 210% | 25 |0.55| 150 | 290 |445-1007-1-ND | .41 340 27.20) 119.00/M|MLF1608DR22K 22 | +20% | 0.2 | 350 |445-3625-1-ND | .36 3.00 24.00/2,000| 105.00/M|GLCR2012T2R2M-HC 
0.27 |+10% | 25 | 0.60] 150 | 260 |445-1008-1-ND | .41 3.40 27.20] 119.00/M)MLF1608DR27K 47 | +20% | 0.29 | 225 |445-3626-1-ND_| .36 3.00 24.00 2,000] 105.00/M| GLCR2012T4R7M-HC 
0.33 | 210% | 25 [0.75] 100 | 230 |445-1009-1-ND | 41 3.40 27.20| 119.00/M|MLF1608DR33K | + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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& TDK _ Inductors — mk, MLF, GLC, GLF, MLG and MLZ Series (Cont. 


Induc- Induc- DC | Rated Tape and 
Induc- | tance | DC | Rated Cut Tape Induc-| tance | Test | Res. | Current} SRF Cut Tape Reelt 
tance | Toler- | Res. | Current) Digi-Key Pricing Tape and Reelt | TDK tance | Toler- | Freq. | Max. | Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing |TDK 
(uH) | ance | (9) | (mA) | PartNo. 110 100 | Qty. | Pricing | Part No. (nH) | ance |(MHz)| (0) | (mA) |(GHz)| Part No. 1 10 100 | 10,000 | Part No. 
70 | 220% | 05 | 155 |445-3627-1-ND | .36 3.00 24,00/2,000| 105.00/M|GLCR20121100M-HC Too | 25% | 100 | 2 | 200 | 05 |445-3071-1-ND | .11 1.00 8.75 | 38.00/M|MLG1005SR10J 
22 | 220% | 1 105 |445-3628-1-ND | .36 3.00 24.00]2,000| 105.00/M| GLCR2012T220M-HC 420 | 45% | 100 | 22 | 150 | 0.5 |445-3072-1-ND | .11 1.00 8.75 | 38.00/M|MLG1005SR12J 
47 | #20% | 24 | 70 |445-3629-1-ND | .36 3.00 24.00]2,000) 105.00/M| GLCR2012T470M-HC 150 | 25% | 100 | 35 | 150 | 0.45 |445-3073-1-ND | 11 1.00 8.75 | 38.00/M|MLG1005SR15J 
oo | +20% | 45 | 40 |445-3630-1-ND | .36 3.00 24.00/ 2,000 | 105.00/M|GLCR2012T101M-HC. 180 | 25% | 100 | 38 | 150 | 0.4 |445-3074-1-ND | 11 1.00 8.75 | 38.00/M|MLG1005SR18J 
Fig. 5 — GLF2012 (0805) 220 | +5% | 100 | 42 | 100 | 0.35 |445-3075-1-ND | 11 1.00 8.75 | 38.00/M|MLG1005SR22J 
10 | #20% | 0.07 | 400 [445-3156-1-ND ] 22 1.92 16.80]2,000] 84.00/M] GLF2012T1ROM 270 | 45% | 100 | 48 | 100 | 0.3 |445-3076-1-ND | 11 1.00 8.75 | 38.00/M|MLG1005SR27J 
2.2 | 220% | 0.10 | 300 /445-3157-1-ND | .22 1.92 16.80] — —|GLF2012T2RaM 330 | +5% | 50 | 7 | 50 | 0.28 /445-3077-1-ND| .11 1.00 8.75 | 38.00/M|MLG1005SR33J 
47 | 220% | 0.24 | 200 /445-3158-1-ND | .22 1.92 16.80] — —|GLF2012T4R7M 390 | +5% | 50 | 8 | 50 | 0.25 |445-3078-1-ND | 11 1.00 8.75 | 38.00/M|MLG1005SR39J 
10 | +10% | 036 | 140 |445-3159-1-ND | .22 1.92 16.80| — —| GLF2012T100k 
22 | +10% | 1.00 | 100 |445-3160-1-ND_| 22 1.92 16.80|2,000| 84.00/M| GLF2012T220k ingae= DC) Rated Tape and 
47 | 210% | 1.70 | 75 |445-3161-1-ND | .22 1.92 16.80/2,000| 84.00/M| GLF20121470K Indue- | tance | Test | Res. |Current} SRF Cut Tape Reelt 
oo | +10% | 4.00 | 50 |445-3162-1-ND_| 22 1.92 16.80| — —[GLF2012T101K tance | Toler- | Freq. | Max. | Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 
Fig. 5 — GLF201208 (0805) (nH) | ance |(MHz)| (0) | (mA) | (GHz) | Part No. 1 10 100 | 15,000 | Part No. 
TO | 220% | 0.15 | 340 ]445-3618-1-ND | .39 3.25 26.00/4,000| 174.00/M|GLF201208T1ROM Fig. 1 — MLG0603@ (0201) 
22 | +20% | 0.36 | 220 |445-3619-1-ND | .39 3.25 26.00/4,000] 114.00/M| GLF201208T2R2M ie: 
47 | 420% | 066 | 160 |445-3620-1-ND | 39 325 2600) — —| GLF201208T4R7M 06 |+0.2nH] 100 | 0.1 ] 300 | 10 [445-3120-1-ND| .31 272 23.80] 104.00/M/MLGO6O3Q0NGC 
40 | +20% | 1.1 | 130 |445-3621-1-ND | .39 3.25 26.00) 4,000] 114.00/M| GLF201208T100M 0.8 |+0.2nH| 100 | 0.1 | 300 | 10 |445-3122-1-ND]| .31 2.72 23.80] 104.00/M|MLGO6030Q0N8C 
22 | +20% | 2.6 | 80 [445-3622-1-ND_ | 39 3.25 26.00/4,000/ 114.00/M | GLF201208T220M 1.0 |+0.3nH] 100 | 0.2 | 300 | 10 |445-3124-1-ND) .31 272 23.80] 104.00/M/MLGO603Q1NOS 
47_| s20% | 53 | 60 [ase a7 tye ni SMSG1S ene) 4,000 | 114.00/M | GLF201208T470M 13 |s0.3nH) 100 | 02 | 300 | 9 |445-3127-1-ND) .31 272 23.80] 104.00/M| MLGo60301N3S 
TO] 220% | 0.058] 300 ]445-3611-1-ND | 30 2.50 20.00|2,000| 88.00/M | GLFR2012T1ROM-LR 1.5 |+0.3nH| 100 | 0.3 | 300 | 9 |445-3128-1-ND| .31 2.72 23.80] 104.00/M|MLGO60301N5S 
22 | +20% | 0.088 | 240 |445-3612-1-ND | .30 2.50 20.00/2,000) 88.00/M| GLFR2012T2R2M-LR 1.8 |+0.3nH| 100 | 03 | 300 | 85 |445-31301-ND| .31 272 23.80] 104.00/M/MLGO603Q1N8S 
47 | #20% | 0.2 | 140 /445-3613-1-ND | .30 250 20.00)2,000) 88.00/M| GLFR2012T4R7M-LR 2.0 |+0.3nH| 100 | 0.3 | 300 | 7.5 |445-3131-1-ND) .31 272 23.80] 104.00/M|MLGO0603Q2NOS 
40 | +20% | 0.3 | 100 |445-3614-1-ND | .30 2.50 20.00/2,000| 88.00/M|GLFR2012T100M-LR 
22 | 20% | 0.7 | 75 |445-3615-1-ND | 30 250 20.00|2,000| 88.00/M| GLFR20127220M-LR 24 /20.3nH) 100) 0.4 ) 300 | 7 [SIaRa) 31 2.72 23.80 — | MLGO60302N4S 
47] 220% | 1.38 | 50 |445-3616-1-ND | 302.50 20.00]2,000) 88.00/M| GLER20121470M-LR 3.0 |+0.3nH} 100 | 0.4 | 300 | 6 [445-3135-1-ND| .31 272 23.80] 104.00/M] MLGos03Q3NoS 
oo | +20% | 3 30__[445-3617-1-ND_| 30 2.50 20.00/2,000| 88.00/M| GLFR2012T101M-LR 3.6 |+0.3nH| 100 | 0.5 | 300 | 5 [445-3137-1-ND| 31 2.72 23.80 —|MLG060303N6S 
= — 5 : 39 |+03nH] 100 | 0.5 | 300 | 5 [445-3138-1-ND| 31 272 23.80 —/MLG060303N9S 
induc- jatet ape an + x )-4-| = 
rarer | cen | A ee Cut Tape tea 47 |+0.3nH} 100 ] 0.6 | 300 | 4.5 [445-3140-1-ND| .31 272 23.80 MLGO60304N7S 
tance | Toler- | Freq. | Max. | Max. | Min. | Digi-Key ricing Pricing |TDK 541 |+0.3nH|} 100] 0.6 | 200 | 4.2 |445-3141-1-ND| 31 272 23.80 —|MLGO60305N1S 
(nH) | ance |(MHz)| (9) | (mA) | (GHz) | Part No. 110 100 | 4,000 |Part No. 68 | +5% | 100 | 0.7 | 200 | 35 |445-3144-1-ND]| .31 2.72 23.80] 104.00/M|MLGO60306N8J 
Fig. 3 — MLG1608 (0603) 10 | +5% | 100 | 09 | 200 | 28 |445-3148-1-ND| 31 272 23.80 —|MLG0603010NJ 
70 ]20.3nH] 100 ] 0.10 | 600 | 10.0 [445-1480-1-ND | 16 1.04 10.68) 46.73/M|MLG1608BINOS 421 25% | 400 111 1150 | 24 1445-31494-ND| 312.72 23.80 —TwiLcoso3012NJ 
1.2 |+0.3nH| 100 | 0.10} 600 | 10.0 |445-1481-1-ND | 16 1.34 10.68] 46.73/M/MLG1608B1N2S Peas a 
15 |s03nH) 100 | 0.10 | 600 | 10.0 |445-1482-1-nD | “16 1:34 10.68] 46.73/m|muGteossinss | | 15 | *5% | 100 | 12 | 150 | 22 [445-3150-1-ND| 31 272 23.80 MuGdeOSm1 SN 
1.8 |+0.3nH| 100 | 0.10} 600 | 10.0 |445-1483-1-ND | 16 1.34 10.68] 46.73/M/MLG1608B1N8S Fig. 1 — MLGO603S (0201) 
2.2 [+0.3nH| 100 | 0.10 | 600 | 8.0 |445-1484-1-ND | 16 1.34 10.68] 46.73/M|MLG1608B2N2S 06 [+0.2nH] 100 ] 0.1 ] 300 | 10 [445-3079-1-ND| 22 196 17.15 —]MLGO603SON6C 
27 |+0.3nH| 100 [0.12 | 600 | 7.0 |445-1485-1-ND | 16 1.34 10.68] 46.73/M|MLG1608B2N7S i -3080-1- =i 
3.3 |#0.3nH) 100 | 0.12 | 600 | 65 |445-1486-1-ND | .16 1.34 10.68| 46.73/M|MLG1608B3N3S, Hi ne Hes is Ea is . eee a i. es dopesgensie 
3.9 |+0.3nH) 100 | 0.14 | 600 | 6.0 |445-1487-1-ND | .16 1.34 10.68] 46.73/M|MLG1608B3N9S i ee : nee : ‘ ; = 
4.7 |40.3nH} 100 | 0.15 | 600 | 5.0 |445-1488-1-ND | 16 1.34 10.68] 46.73/M)MLG1608B4N7S 0.9 }+0.2nH| 100 | 0.1 | 300 | 10 |445-3082-1-ND| .22 1.96 17.15 —|MLGO603SON9C 
5.6 |+0.5nH| 100 | 0.16 | 600 | 5.0 |445-1489-1-ND | 16 1.34 10.68| 46.73/M|MLG1608B5N6D 1.0 |+0.3nH| 100 | 0.2 | 300 | 10 |445-3083-1-ND| 22 1.96 17.15 —|MLG0603S1NOS 
6.8 |+0.5nH| 100 | 0.18] 600 | 4.5 |445-1490-1-ND | 16 1.34 10.68] 46.73/M|MLG1608B6N8D z 3084-14 = 
82 |+0.5nH) 100 | 0.20] 600 | 4.5 |445-1491-1-ND | .16 1.34 10.68| 46.73/M|MLG1608B8N2D eee i Me ca : ots ie He ee 76.00/M eereanatis 
40 | +5% | 100 | 0.20} 600 | 3.5 |445-1492-1-ND | 16 1.34 10.68] 46.73/M/MLG1608B10NJ da lpese ; : ; ; : 
12 | +5% | 100 | 0.25 | 600 3.0 |445-1493-1-ND 16 1.34 10.68) 46.73/M|MLG1608B12NJ 1.5 |+0.3nH| 100 | 0.3 300 9 |445-3087-1-ND| .22 1.96 17.15} 75.00/M|MLG0603S1N5S 
15 | +5% | 100 | 0.28 | 600 | 28 |445-1494-1-ND | 16 1.34 10.68] 46.73/M|MLG1608B15NJ 1.6 |+0.3nH] 100 | 0.3 | 300 | 9 |445-3088-1-ND| .22 1.96 17.15 —|MLGO0603S1N6S 
18 | +5% | 100 | 0.32| 600 | 26 |445-1495-1-ND | .16 1.94 10.68] 46.73/M|MLG1608B18NJ “s -3089-1-| wi 
22 | +5% | 100 | 0.35] 500 | 23 |445-1496-1-ND | .16 1.34 10.68) 46.73/M|MLG1608B22NJ g at vw t3 * u ~ ae 2 i ie 7500/M ee 
27 | +5% | 100 | 040] 500 | 20 |445-1497-1-ND | .16 1.34 10.68) 46.73/M|MLG1608B27NJ saa ek : : ee : : : : 
33 +5% | 100 | 0.50 500 1.8 |445-1498-1-ND 16 1.34 10.68) 46.73/M|MLG1608B33NJ 2.4 |+0.3nH} 100 | 0.4 300 7 |445-3092-1-ND} .22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S2N4S 
39_| +5% | 100 | 055 | 400 | 1.6 |445-1499-1-ND | 16 1.34 10.68| 46.73/M|MLG1608B39NJ 27 |+03nH| 100 | 0.4 | 300 | 65 [445-3093-1-ND| 22 196 17.15 —|MLGO0603S2N7S 
47 | 45% | 100 [060 | 400 | 14 |445-1500-1-ND | 16 1.34 10.68] 46.73/M|MLG1608B47NJ if -3094-1- 
56 | +5% | 100 | 070] 400 | 1.2 |445-1501-1-ND | .16 1.34 10.68] 46.73/M|MLG1608B56NJ - aa bs es me ee a Sie a Hips eases 
68 | +5% | 100 | 0.75 | 300 | 14 |445-1502-1-ND | 16 134 10.68] 46.73/M|MLG1608B68NJ pais | 20.6 6 5.5 [ites02sals : 9617.15] 75.00) 
82 | +5% | 100 | 0.80} 300 | 1.0 |445-1503-1-ND 16 1.34 10.68) 46.73/M | MLG1608B82NJ 3.6 /20.3nH] 100 | 0.5 ) 300 5 |445-3096-1-ND) .22 1.96 17.15 —)MLG0603S3N6S 
too | +5% | 100 | 1.00 | 300 | 0.80 |445-1504-1-ND | 16 1.34 10.68] 46.73/M|MLG1608BR10J 3.9 |+03nH} 100) 0.5 | 300 | 5 [445-3097-1-ND| .22 1.96 17.15] 75.00/M] MLGo603S3N9S 
43 |+0.3nH|} 100 | 0.6 | 300 | 4.5 [445-3098-1-ND| 22 196 17.15 —|MLG0603S4N3S 
fee Anes ay ne Fila ene cut Tape Tape a 47 |+0.3nH| 100 | 0.6 | 300 | 4.5 |445-3099-1-ND| .22 1.96 17.15 —|MLG0603S4N7S 
nduc- | tance esi es. urren' ee 
tance | Toler- | Freq. | Max. | Max. | Min, | Digi-Key Bren Pricing | TDK 541 |+0.3nH| 100 | 0.6 | 200 | 4.2 |445-3100-1-ND| 22 1.96 17.15 —|MLG0603S5N1S 
(nH) | ance |(MHz)| (0) | (mA) | (GHz) | Part No. 1 10 100 | 10,000 | Part No. 5.6 |+0.3nH} 100 | 0.6 200 4.2 |445-3101-1-ND| .22 1.96 17.15] 75.00/M)MLGO603S5N6S 
Fig. 2— MLG1005 (0402) 62 |+03nH| 100) 0.7 | 200 | 35 |445-3102-1-ND| .22 1.96 17.15] 75.00/M] MLGos03SeN2s 
06 |202nH] 100 | 0.1 | 1000 | 10 |445-3031-1-ND | .11 1.00 875] 38.00/M]MLG1005SONG6C 68 | +5% | 100) 0.7 | 200 | 35 [445-3103-1-ND| 22 196 17.15 —|MLG0603S6NBJ 
0.7 |+0.2nH| 100 | 0.1 | 1000 | 10 |445-3032-1-ND | .11 1.00 8.75 38.00/M|MLG1005SON7C 9 3104-1 - = 
0.8 |+0.2nH| 100 | 0.1 | 1000 | 10 |445-3033-1-ND | .11 1.00 8.75 —|MLG1005SoN8c is pee i ea He Panes be are ari steer 
0.9 |+0.2nH| 100 | 0.1 | 1000 | 10 |445-3034-1-ND | 11 1.00 8.75 | 38.00/M]MLG1005SON9C a : : : : : : 
1.0 |+0.3nH| 100 | 0.1 | 1000 | 10 |445-3035-1-ND | 11 1.00 8.75 | 38.00/M|MLG1005S1NOS 9.1 | +5% | 100 | 0.9 | 200 3 }445-3106-1-ND | 22 1.96 17.15 —|MLGO603S9N1J 
11 [+0.3nH| 100 [0.1 | 1000 | 10 [445-3036-1-ND | .11 1.00 8.75 —/MLGTOO5SINTS 10 | +5% | 100] 09 | 200 | 28 |445-3107-1-ND| .22 1.96 17.15 —|MLG0603S10NJ 
4.2 |+0.3nH| 100 | 0.1 | 1000 | 10 /445-3037-1-ND] .11 1.00 8.75 | 38.00/M|MLG1005S1N2S 42 | 45% | 100 | 44 | 150 | 24 |445-3108-4-ND| 22 1.96 17.15 —|mL@o603s12NJ 
1.3 |+0.3nH| 100 | 01 | 1000 | 8 /445-3038-1-ND) .11 1.00 8.75 | 38.00/M|MLG1005S1N3S i eat 
+s lsoand{ 100 | 01 | 1000 | 8 P@eeeseGINGH 11 4'00. 87s | ae00nM| MLGIOOSSINES 15 25% 100 | 1.2 | 150 | 22 |445-3109-1-ND]} .22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S15NJ 
1.6 |+0.3nH| 100 | 0.15 | 1000 | 7 |445-3040-1-ND | 111.00 8.75 | 38.00/M|MLG1005S1N6S 18 | +5% | 100 | 14 | 150 | 2 [445-3110-1-ND| 22 1.96 17.15] _75.00/M| MLGO603S18NJ 
1.8 |#0.3nH| 100 | 0.15 | 900 | 8 |445-3041-1-ND | .11 1.00 8.75 | 38.00/M|MLG1005S1N8S 22 | 45% | 100 | 1.7 | 150 | 4.7 [445-3111-1-ND| .22 1.96 17.15] 75.00/M|/MLGO603S22NJ 
2.0 |+0.3nH| 100 | 0.15 | 900 7 |445-3042-1-ND | .11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S2NOS 27 +5% | 100 | 1.7 100 4.5 |445-3112-1-ND|} .22 1.96 17.15 —J|MLG0603S27NJ 
Sr eet ere cece eR eam ee Le chad 33 | 45% | 100 | 2 | 100 | 13 |445-3113-1-ND| .22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S33NJ 
2.7 |+0.3nH| 100 | 0.15 | 800 | 5 |445-3045-1-ND | 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S2N7S 39 | 25% | 100 | 22) 50 | 14 /445-3114-1-ND) .22 1.96 17.15 —| MLGO603S39NJ 
3.0 |+0.3nH| 100 | 0.2 | 800 | 5 |445-3046-1-ND | .11 1.00 875 | 38.00/M|/MLG1005S3NOS 47 | +5% | 100 | 24 | 50 | 09 |445-3115-1-ND| .22 1.96 17.15] _75.00/M|MLGO603S47NJ 
3.3 |+0.3nH| 100 | 0.2 | 800 | 5 |445-3047-1-ND | .11 1.00 875 38.00/M|MLG1005S3N3S 56 | 25% | 100] 4 | 50 | 06 |445-3116-1-ND| 22 1.96 17.15 —/MLGO603S56NJ 
3.6 |+0.3nH| 100 | 0.2 | 700 | 5 |445-3048-1-ND | .11 1.00 875 38.00/M|MLG1005S3N6S 9 -3117-1- 
3.9 |+03nH| 100 | 0.2 | 700 | 5 |445-3049-1-ND | .11 1.00 875 38.00/M|MLG1005S3N9S oe =e TOO | 4 |) 50 | 05 eal <2 196 17-18) 78.,00// MLGOBOSSEBNY 
43 |+0.3nH| 100 | 0.2 | 700 | 4 |445-3050-1-ND | 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S4N3S 82 | 26% | 100) 4 | 50 | 05 /445-3118-4-ND) 22 1.96 17.15 —|MLGO603S82NJ 
47 |+0.3nH| 100 | 0.25 | 700 | 4 |445-3051-1-ND | .11 1.00 8.75 | 38.00/M|MLG1005S4N7S 100 | 45% | 100 | 5 | 50 | 05 |445-3119-1-ND| .22 1.96 17.15] 75.00/M/MLGO603SR10J 
51 |+0.3nH| 100 | 0.25 | 600 | 3.5 |445-3052-1-ND | .11 1.00 8.75 | 38.00/M|MLG1005S5N1S 
5.6 |+0.3nH| 100 | 0.25 | 600 | 3.5 |445-3053-1-ND | 11 1.00 8.75 38.00/M|MLG1005S5N6S induce 
62 |+03nH| 100 | 0.3 | 600 | 3 |445-3054-1-ND | 11 1.00 875 38.00/M|MLG1005S6N2S Induc-| tance | Test | Dc. | Rated | SRF Cut Tape 
68 | +5% | 100 | 0.3 | 600 | 3 |445-3055-1-ND | 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S6N8J tance | Toler- | Freq. | Res. |Current | Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | rp, 
75 | +5% | 100 | 0.3 | 500 | 3 |445-3056-1-ND | .11 1.00 8.75 | 38.00/M/MLGT005S7N5J (uH) | ance |(MHz)| (0) | (mA) |(MHz)| Part No. 1 10 100 | Oly. | Pricing | Part No. 
8.2 | +5% | 100 | 0.35 | 500 | 3 |445-3057-1-ND) .11 1.00 8.75 | 38.00/M/MLG1005S8N2J Fig. 4 — MLZ1608 (0603) 
91 | +5% | 100 | 0.35 | 500 | 25 |445-3058-1-ND) .11 1.00 8.75 | 38.00/M/MLG1005S9N1J = 
to | 25% | 100 | o4 | 500 | 25 |445-3080-1-ND | 11 100 875| 3800/M/MLG1005S10Nd 1.0 ]+20%] 10 [0.17] 150 | 120 ]445-3163-1-ND] .23 2.00 17.50] 4,000] 88.00/M]MLZ1608A1ROMT 
12 | +5% | 100 | 0.45 | 400 | 2 |445-3060-1-ND | 11 1.00 8.75 | 38.00/M|MLG1005S12NJ 2.2 |+20%] 10 [0.30] 100 | 80 |445-3164-1-ND| .23 2.00 17.50| 4,000) 88.00/M| MLZ1608A2R2MT 
5 a 1m uy pe 1 ae i ey a7 =u" rey 47 |+20%] 2 [050] 60 | 50 [445-3165-1-ND] .23 2.00 17.50| 4,000) 88.00/M| MLZ1608E4R7MT 
45% 7 | 35 5 | 445-3062-1- Wo 75 | 38. 5 420% -3166-1- 
22 | +5% | 100 | 0.8 | 350 | 1.3 |445-3063-1-ND | 11 1.00 8.75 | 38.00/M/MLG1005S22NJ 0.0) | 32] 2 [090 | 40 as sie iz aes 17:80 [310001 86.0070 | MIZIGISE]O0ML 
27 | +5% | 100 | 0.9 | 300 | 12 |445-3064-1-ND | .11 1.00 875 38.00/M)MLG1005S27NJ is = (0805) 
33 +5% | 100 1 300 1 |445-3065-1-ND | .11 1.00 8.75 | 38.00/M|MLG1005S33NJ 1.0 | +20% | 10 |0.12} 220 | 160 |445-3167-1-ND| .23 2.00 17.50) 4,000 | 88.00/M | MLZ2012A1ROMT 
39 | +5% | 100 | 1.2 | 250 | 1 [445-3066-1-ND| .11 1.00 8.75 | 38.00/M/MLG1005S39NJ 2.2 |+20%) 10 [0.20] 160 | 100 |445-3168-1-ND| .23 2.00 17.50| 4,000) 88.00/M| MLZ2012A2R2MT 
a oy it ve oon ne eee i 1 aoe oN Nate 47 |+20%] 2 [030] 80 | 70 [445-3169-1-ND| .23 2.00 17.50| 4,000) 88.00/M| MLZ2012E4R7MT 
45% K i - -1- 2 i x i 
ba | 25% | 100115 | 200 | o6 |445-2069-1-ND| 11 100 875 38.00/M|MLG1005S6eNJ 10.0 |+20% | 2 |040| 60 | 30 [445-3170-1-ND| .23 2.00 17.50| 2,000 | 88.00/M|MLZ2012E100MT 
82_| +5% | 100 | 1.6 | 200 | 05 |445-3070-1-ND | .11 1.00 8.75 | 38.00/M|MLG1005S82NJ_| + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1561 


e@TDK NLFV, NLC, NL and CPL Series 


NLFC Series: This product has good heat durability that withstands lead-free compatible reflow soldering 
conditions. Lead-free materials are used for the plating on the terminal. The NLFC series features magnetic 
shielding and is recommended for power supply line applications. DCR: +30% Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 

NLV Series: This product supports lead-free solder reflow condition. Lead-free materials are used to terminal 
plating. This product uses metal terminal, therefore it is high connection reliability. They are wire wound 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 

NLHV Series: High Q-Factor is provided in frequency band more than 30MHz Applications: * Power supply 
lines ¢ Audio visual systems * Electronic equipment for vehicles * IT equipment Operating Temperature: 
-40°C ~ 105°C (-40°F ~ 221°F) 

NLCV Series: Lead-free materials are used to terminal plating in this product Applications: ¢ Universal 
inductance circuit use * AV components * Car electronics * IT equipment This series is a large current type: 
1.0 ~ 33 pH (NLCV32: 1.0 ~ 330 pH) DCR: +30% Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 
FLF Series: Features: « It delivers low Rdc with high Idc. * It is able to withstand high temperature reflows 
(260°C during the peak) used in lead-free soldering. Applications: * Information electrical appliance 
equipment (HDD) « Information electrical appliance equipment (W_LAN) ¢ Portable Phone Equipment (Digital 
Cellular) * Portable AV Equipment (DSC, DVC, AUDIO, etc.) Operating Temperature: -40°C ~ 125°C (-40°F 
~ 257°F) 


Fig. 1 — NLFC2016 (EIA0805) Fig. 2— NLV32T, NLCV32T and 


FLF3215T (ElA1210) 


| 100 [Ps 


Inductors — NLFC, NLV, NLHV, NLCV, FLF, 


Digi Reel” 


NLFV Series: Provides low DC resistance while using 252018 size winding construction Applications: * PCs 
* Hard disk drives * Other types of electronics DCR: +20% 
Operating Temperature: -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F) -PFR Series Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


NLC4532 Series: Designed to be used on power lines and support rated current in the range from 90 ~ 
150mA. NLC Series has only half as much DC resistance and twice as much DC current. 
Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (-40°F ~ 221°F) 


NL Series: Features good heat durability that withstands lead-free compatible reflow soldering conditions. 
Uses metal terminals, which realize excellent connection reliability Applications: * Electronic equipment 
used in communication infrastructures including xDSL and mobile base stations * Electronic equipment used 
in onboard automobile equipment including car audio and ECU systems * Audio visual equipment including 
TVs and VCRs ¢ Other electronic equipment including HDDs and ODDs 


CPL Series: Delivers low Rdc with high Idc and able to withstand high temperature reflows (260°C during the 
peak) used in lead-free soldering Applications: * Portable audio visual devices (DSCs and DVCs) * Mobile 
communication devices (cellular phones) * Information devices (PCs). 


Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (-40°F ~ 221°F) Di ss 
imensions in mm 


Fig. 3 — NLHV25T, NLV25T, NLCV25T and NLFV25 (ElA1008) 


--1.9-] 


Series Dim. T 


a 


Fig. 5 — NL5650 and NLC5650 (EIA2220) 


NLCV32T 2.2 
NLCV32T-PFR 2.2 
FLF3215T 1.55 


Fig. 6 — CPL2510T and CPL2512T NEW! 


j+— 2.5 —+ 


5.6 
7 
| [ie Series 
4 
berbe 4 tied 2510 
0.65 0.65 2512 
Rated Tape and Rated Tape and 
Induc- | Induc-| Test | DC |Current] SRF Cut Tape Reelt Induc- | Induc-| Test | DC |Current] SRF Cut Tape Reelt 
tance | tance | Freq. | Res. | Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK tance | tance | Freq. | Res. | Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 
(wH) | Tol. | (MHz)} (0) | (mA) | (MHz) | Part No. 1 10 100 2,000 |Part No. (wH) | Tol. |(MHz)} (0) | (mA) | (MHz) | Part No. 1 10 100) 2,000 |Part No. 
Fig. 1 — NLFC2016 Series 68 |+20%| 7.96 | 029] 700 | 38 |445-3653-1-ND| .33 2.75 22.00] 96.00/M|NLCV32T-6R8M-PFR 
22 ]#20%] 7.96 | 023] 240 | 80 ]445-1899-1-ND] .65 6.00 50.00] 180.00/M [NLFC201614T-2R2M-PF 10 [+10% | 2.52 | 0.42 | 600 | 30 |445-3654-1-ND | 33 2.75 22.00| 96.00/M|NLCV32T-100K-PFR 
22 | +10%| 252 | 17 | 75 | 16 |445-1898-1-ND| .65 6.00 50.00 —|NLFC201614T-220K-PF NEW! Fig. 2—FLF3215T Series NEW! 
Fig. 2— NLV32T Series 0.47 [+30%| 1 [0.021] 2800 | 200 |445-4843-1-ND | .60 5.00 40.00] 175.00/M | FLF3215T-R47N 
0.010 | #5% | 100 | 0.13 | 450 | 2500 |445-1505-1-ND | .29 2.42 19.32] 84.53/M)NLV32T-010J-PF 1.0 |+30%] 1 0.03 | 2000 | 100 |445-4844-1-ND | .60 5.00 40.00] 175.00/M|FLF3215T-1RON 
0.047 | +5% | 100 | 0.30 | 450 | 1200 }445-1509-1-ND | .29 2.42 19.32) 84.53/M)NLV32T-047J-PF 22 | 420%! 1 |005| 1400 | 60 |445-4845-1-ND| 60 5.00 40.00| 175.00/M| FLF3215T-2ROM 
0.15 | 45% | 25.2 | 0.25 | 450 | 450 |445-1512-1-ND| 29 2.42 19.32] 84.53/M|NLV32T-R15J-PF 47 |+20%| 1 |009| 1000 | 40 |445-4846-1-ND| 60 5.00 40.00| 175.00/M|FLF3215T-4R7M 
0.22 | 45% | 25.2 | 0.32 | 450 | 350 |445-1513-1-ND| .29 2.42 19.32] 84.53/M|NLV32T-R22J-PF io | 20%) 1 | 020) 700 | 25 |445-4847-1-ND| 60 5.00 40.00/175.00/M | FLF3215T-100M 
0.33 | +5% | 25.2 | 0.40 | 450 | 300 |445-1514-1-ND| 29 2.42 19.32] 84.53/M|NLV32T-R33J-PF 22 |+20%! 1 | 045 450 | 14 |445-4848-4-ND| 60 5.00 40.00| 175.00/m/ FLE3215T-220m 
OAT | 25% ] 25.2 [050 | 460 | 220 /445-1815-1-ND | 29 2.42 19.32] 84 53/N NLVS2T-RA7I-P Fig. 3— NLHV25T Series 
0.68 | 25% | 25.2 | 0.60 | 450 | 160 (RRS TAIUDY 29 2.42 19.92) 84.53/M | NLV32T-REBL-PF 0.12 | =5% | 252 | 038] 550 | 700 |445-4631-1-ND| .30 250 20.00] 68.00/M|NLHV25T-R12J-PF 
1.0 | 45% | 7.96 | 0.70) 400 | 120 |445-1517-1-ND| 29 2.42 19.32] 84.53/M|NLV32T-1ROJ-PF ois | as% | 252 | 042} sco | $50 PRGRAZOMEDM 30 250 20.00] aacont| NLNVoST-A1Ey-9F 
2.2 | 45% | 7.96 | 1.00] 320 | 75 /445-1519-1-ND) .29 2.42 19.32| 84.53/M| NLV32T-2R2J-PF ove | 25% | 252 | 045 | 476 | coo AEEEESTEM 20 250 20001 sao | NLUVOST-AIEWeF 
3.3 | +5% | 7.96 | 1.20} 260 | 60 [445-1520-1-ND | .29 2.42 19.32| 84.53/M|NLV32T-3R3J-PF . i ales aor ete ee ; 
47-1 a5 17:96 11501 220 1 50 MASHISTEEND)| 29 2.42 49.921 ea 59/1 NLVGDT-ARTI-PE 0.22 | 45% | 25.2 | 0.5 | 450 | 450 |445-3634-1-ND | 30 2.50 20.00) 88.00/M|NLHV25T-R22J-PF 
to | «5% | 252/210) 150 | 30 |445-1599-1-ND| 29 2.49 19.90] 945q/M|NLV32T-100)-PF 0.27 | +5% | 25.2 | 0.58 | 425 | 425 | 445-3635-1-ND | 30 2.50 20.00] 88.00/M|NLHV25T-R27J-PF 
2 | 45% | 2521370! 110 | 20 |445-1525-1-nD| 29 242 1932) 8453/M|NLV32T-200J-PE 0.33 | +5% | 25.2 [0.68] 400 | 400 |445-3636-1-ND| 30 2.50 20.00] 88.00/M|NLHV25T-R33J-PF 
47 | 45% 12521700! 60 | 15 |445-1507-1-ND| 29 242 19.32 g4.53/M|NLV32T-470J-Pr 0.39 | 45% | 25.2 | 0.73 | 375 | 375 |445-3637-1-ND| .30 2.50 20.00) 88.00/M|NLHV25T-R3QJ-PF 
6s | 25% |25219,00| 50 | 12 |445-1528-4-ND| 29 242 19.32) 94.53/M{NLV32T-680J-PR 0.47 | 45% | 25.2 | 0.83] 350 | 350 |445-3638-1-ND | .30 2.50 20.00) 88.00/M|NLHV25T-R47J-PF 
100 | +5% |0.796/10.00| 40 10 |445-1529-1-ND | .29 2.42 19.32] 84.53/M|NLV32T-101J-PF 0.56 | #5% | 25.2 | 0.93 | 325 | 325 |445-3639-1-ND| 30 2.50 20.00] 88.00/M)NLHV25T-R56J-PF 
220 | +5% |0.796/21.00/ 50 7 |445-1531-1-ND| .29 2.42 19.32] 84.53/M]NLV32T-221J-PF 0.68 | +5% | 25.2 | 0.98 | 300 | 180 |445-3640-1-ND| 30 2.50 20.00] 88.00/M|NLHV25T-R68J-PF 
330 | +5% | 0.796 | 34.00] 40 5 |445-1532-1-ND | .29 2.42 19.32] 84.53/M|NLV32T-331J-PF 0.82 | +5% | 25.2 | 1.05 | 280 120 | 445-3641-1-ND | .30 2.50 20.00} 88.00/M | NLHV25T-R82J-PF 
470 | +5% [0.796 | 40.00} 25 | 4 [445-1533-1-ND| .29 2.42 19.32] 84.53/M|NLV32T-471J-PF Fig. 3 — NLV25T Series 
Fig. 2— NLCV32T Series 0.01 | +5% | 100 ] 0.26] 530 | 2150 |445-1701-1-ND| 27 2.22 17.76] 77.70/M|NLV25T-010J-PF 
1.0 ]+20%] 7.96 ] 0.06) 1000 ) 100 ]445-1534-1-ND | 29 242 19.32] 84.53/M)NLCV32T-1ROM-PF 0.022 | 5% | 100 | 0.37 | 420 | 1650 |445-1705-1-ND| .27 2.22 17.76| 77.70/M| NLV25T-022J-PF 
1.5 |+20%| 7.96 | 0.11) 830 | 80 |445-1535-1-ND| .29 2.42 19.32] 84.53/M|NLCV32T-1R5M-PF 0.027 | 5% | 100 | 0.4 | 410 | 1550 |445-1706-1-ND| .27 2.22 17.76| 77.70/M| NLV25T-027J-PF 
2.2 | +20% | 7.96 | 0.13 | 770 | 68 |445-1536-1-ND| .29 2.42 19.32] 84.53/M|NLCV32T-2R2M-PF 0.033 | +5% | 100 | 0.42 | 400 | 1450 |445-1707-1-ND| .27 2.22 17.76] 77.70/M|NLV25T-033J-PF 
3.3 | +20% | 7.96 | 0.16 | 690 | 54 |445-1537-1-ND| .29 2.42 19.32] 84.53/M | NLCV32T-3R3M-PF 0.039 | +5% | 100 | 0.45 | 380 | 1350 |445-1708-1-ND | .27 2.22 17.76| 77.70/M|NLV25T-039J-PF 
10_| 10% | 2.52 | 0.36 | 450 | 30 (445-1538-1-ND | 29 2.42 19.32] 84.53/M | NLCV32T-100K-PF 0.047 | #5% | 100 | 05 | 360 | 1200 ]445-1709-1-ND | .27 2.22 17.76] 77.70/M|/NLV25T-047J-PF 
15 | 210% | 2.52 | 0.56 | 370 | 26 [445-1539-1-ND) .29 2.42 19.32) 84.53/M | NLCV32T-150K-PF 0.068 | 5% | 100 | 0.65 | 320 | 1050 |445-1711-1-ND| .27 2.22 17.76] 77.70/M|NLV25T-068J-PF 
22 | #10% | 252 |) 0.77 | 300 | 21 |AMSSOSDSIEND)) 29 2.42 19.32) 84.53/M ) NLCV32T-220K-PF 0.082 | #5% | 100 | 0.75} 300 | 900 |445-1712-1-ND| 27 2.22 17.76) 77.70/M|NLV25T-082J-PF 
33 | +10% | 2.52 | 140] 240 | 17 |445-1541-1-ND| .29 2.42 19.32] 84.53/M| NLCV32T-330K-PF 01 | «5% | 100 | o8 | 280 | goo |445-1713-1-np | 27 222 1776| 7770/M|NLV25T-RIOJ-PE 
47 | +10% | 2.52 | 1.64] 180 | 14 |445-1542-1-ND| .29 2.42 19.32] 84.53/M|NLCV32T-470K-PF 012 | 25% | 2521 03 | 550 | 700 |445-1714-1-ND| 27 222 1776] 77,70/M|NLV2ST-R1DU-PF 
a a ae a8 we a eee 3 oe Be ae rae 0.15 | 25% | 25.2 | 0.35 | 500 | 550 |445-1715-1-ND| .27 2.22 17.76| 77.70/M|NLV25T-R15J-PF 
wo ftom ovon| oaa| ap | 7 PAPEETE “So a> temp eee Wiciastonieoe 0.18 | #5% | 25.2 | 04 | 460 | 500 |445-1716-1-ND| .27 2.22 17.76) 77.70/M| NLV25T-R18J-PF 
330 |at0% | 0796|123| 70 | 6 POERERAMRNEN oo 240 19921 sasanalNicvacT-asikPr 0.22 | +5% | 25.2 | 0.5 | 430 | 450 |445-1717-1-ND| 27 2.22 17.76] 77.70/M|NLV25T-R22J-PF 
Fig. 2 — NLCV32T-PFR Series 0.27 | 45% | 25.2 | 0.55 | 420 | 425 |445-1718-1-ND| 27 2.22 17.76] 77.70/M|NLV25T-R27J-PF 
01 | 220% | 252 | 0.02 | 2850 | 800 |445-3642-1-ND| 33 2.75 22.00] 96.00/M|NLCV32T-R1OM-PFR 0.83 | 25% | 26.2 | 0.6 | 400 | 400 (EASSIMIGSIEND)) 27 2.22 17.76 77.70/M | NLV25T-RBQU-PE 
0.15 | +20% | 25.2 |0.024) 2600 | 500 |445-3643-1-ND | .33 2.75 22.00] 96.00/M|NLCV32T-R15M-PFR 0.89 | 5% | 25.2 | 0.65 | 375 | 375 /AASSIZZOIGND)) .27 2.22 17.76) 77-70/M | NLV25T-R3QJ-PF 
0.22 | +20% | 25.2 |0.027| 2400 | 400 |445-3644-1-ND | 33 2.75 22.00] 96.00/M|NLCV32T-R22M-PFR 0.47 | £5% | 25.2 | 0.68 | 350 / 350 [445-1721-1-ND |) .27 2.22 17.76) 77.70/M| NLV25T-R47J-PF 
0.33 | +20% | 25.2 [0.035] 2100 | 300 |445-3645-1-ND | 33 2.75 22.00] 96.00/M|NLCV32T-R33M-PFR 0.56 | 45% | 25.2 | 0.75 | 325 | 325 |445-1722-1-ND | .27 2.22 17.76) 77.70/M | NLV25T-RS6J-PF 
0.47 | +20% | 25.2 |0.038| 2000 | 250 |445-3646-1-ND | .33 2.75 22.00] 96.00/M|NLCV32T-R47M-PFR 0.68 | +5% | 25.2 | 0.85 | 300 | 300 /445-1723-1-ND | 27 2.22 17.76) 77.70/M | NLV25T-R68J-PF 
0.68 | +20% | 25.2 |0.045] 1900 | 180 |445-3647-1-ND | 33 2.75 22.00] 96.00/M | NLCV32T-R68M-PFR 0.82 | 25% | 25.2 | 1 | 260 | 260 |445-1724-1-ND| .27 2.22 17.76| 77.70/M|NLV25T-R82J-PF 
1.0 | +20% | 7.96 |0.055| 1700 | 100 |445-3648-1-ND | 33 2.75 22.00] 96.00/M|NLCV32T-1ROM-PFR 1.0 | #5% | 7.96] 1.1 | 245 | 245 ]445-1725-1-ND| 27 2.22 17.76] 77.70/M|NLV25T-1ROJ-PF 
1.5 |+20%| 7.96 |0.095) 1400 | 80 |445-3649-1-ND | 33 2.75 22.00] 96.00/M|NLCV32T-1R5M-PFR 1.2 | 25% | 7.96 | 1.2 | 230 | 230 |445-1726-1-ND| 27 2.22 17.76] 77.70/M|NLV25T-1R2J-PF 
2.2 | +20% | 7.96 |0.115| 1200 | 68 |445-3650-1-ND| .33 2.75 22.00] 96.00/M|NLCV32T-2R2M-PFR 15 | 45% | 7.96 | 1.3 | 220 | 182 |445-1727-1-ND| 27 2.22 17.76] 77.70/M|NLV25T-1R5J-PF 
33 [220%] 7.96 | 016 | 1000 | 54 /445-3051-1-ND] 33 2.75 22.00] 96.00/M|NLCV32T-3R3M-PFR 1.8 | +5% | 7.96 | 1.45 | 210 | 135 |445-1728-1-ND| 27 2.22 17.76] 77.70/M|NLV25T-1R8J-PF 
47 | +20% | 7.96 | 0.2 | 900 | 46 [445-3652-1-ND| .33 2.75 22.00] 96.00/M|NLCV32T-4R7M-PFR + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Digi@Ree! ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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&$TDIKK_ inductors — NLFC, NLV, NLHV, NLCV, FLF, NLFV, NLC, NL and CPL Series (cont) Digi®Reel” |S 


Rated Tape and DC | Rated Tape and 
Induc-|Induc-| Test | DC |Current} SRF Cut Tape Reelt Induc- |Induc-| Test | Res. |Current) SRF Cut Tape Reelt 
tance | tance | Freq. | Res. | Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK tance | tance | Freq. | Max.| Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 
(wH) | Tol. |(MHz)| (0) | (mA) | (MHz) | Part No. 110 100 | 2,000 | Part No. (wH) | Tol. | (MHz) | (Q) | (mA) | (MHz) | Part No. 1 10 100 | 400 | PartNo. 
2.2 | 25% | 7.96 | 1.55] 200 | 105 |445-1729-1-ND] .27 2.22 17.76] 77.70/M|NLV25T-2R2J-PF Fig. 5 — NL5650 Series 
2.7 | 25% | 7.96 | 1.7 | 195 | 70 |445-1730-1-ND| .27 2.22 17.76] 77.70/M|NLV25T-2R7J-PF 1200 | +5% | 0.252] 17 | 75 | 1.5 |445-3655-1-ND| .90 8.00 70.00] 140.00) NL565050T-122J-PF 
3.3 | 25% | 7.96) 1.9) 185 | 55 ASSIS UgNO) 27 2.22 17.76) 77.70/M | NLV25T-3R3-Pr 1500 | 25% | 0.252] 20 | 70 | 1.4 |445-3656-1-ND| .90 8.00 70.00] 140.00| NL565050T-152J-PF 


3.9 | 25% | 7.96 | 2.1 180 48 |445-1732-1-ND |) .27 2.22 17.76| 77.70/M|NLV25T-3R9J-PF 


a7 | 45% | 796| 23 | 175 | 43 Peeereeetnnll 7 222 1776) 77-70/M|NLVOST-aR7)-PF 1800 | +5% | 0.252| 30 | 60 | 1.3 |445-3657-1-ND| .90 8.00 70.00) 140.00) NLS65050T-182J-PF 
5.6 | 25% | 7.96 | 25 | 170 42 |445-1734-1-ND | .27 2.22 17.76] 77.70/M|NLV25T-5R6J-PF 2200 | #5% | 0.252 | 35 55 1.2 |445-3658-1-ND| .90 8.00 70.00) 140.00) NL565050T-222J-PF 
68 | 45% | 7.96 | 27 | 165 | 39 /445-1735-1-ND) .27 2.22 17.76| 77.70/M|NLV25T-6R8J-PF 2700 | +5% | 0.252 | 55 | 45 | 14 |445-3659-1-ND| 90 8.00 70.00) 140.00|NL565050T-272J-PF 
8.2 | 25% | 7.96 | 3.05 | 160 | 36 /445-1736-1-ND | .27 2.22 17.76] 77.70/M | NLV25T-8R2J-PF 3300 | +5% | 0.252] 60 | 40 1 |445-3660-1-ND| .90 8.00 70.00) 140.00| NL565050T-332J-PF 
10 | 8% | 252 | 3.5 | 185 | 33 (ASCTgINDY 27 2.22 17.76) 77.70/M | NLV25T-100)-PF 3900 | 25% | 0.252] 70 | 38 | 1 |445-3661-1-ND] 90 8.00 70.00] 140.00|NLS65050T-392U-PF 


12 | 45% | 252 | 38 150 30 | 445-1738-1-ND | .27 2.22 17.76] 77.70/M|NLV25T-120J-PF 
15 | 45% | 252 | 44 140 26 |445-1739-1-ND | .27 2.22 17.76] 77.70/M)NLV25T-150J-PF 


4700 | +5% | 0.252 | 78 36 0.9 |445-3662-1-ND| .90 8.00 70.00} 140.00) NL565050T-472J-PF 


18 | 25% | 252/48 | 130 | 24 |445-1740-4-nD| 27 222 17.76) 77.70/M|NLV25T-180J-PF 5600 | 25% | 0.252] 85 | 33 | 0.8 |445-3663-1-ND| 90 8.00 70.00 140.00|NLS65050T-562U-PF 
22 | 25% | 252| 55 | 125 | 22 |445-1741-1-ND| 27 2.22 17.76) 77.70/M|NLV25T-220J-PF 6800 | 25% | 0.252] 110} 30 | 0.7 |445-3664-1-ND| 90 8.00 70.00 140.00| NLS65050T-682U-PF 
27 | 26% | 252 | 63 | 115 | 21 )445-1742-1-ND | 27 2.22 17.76) 77.70/M | NLV2ST-270J-PF 8200 | 25% | 0.252 | 125 | 28 | 0.6 |445-3665-1-ND| .90 8.00 70.00) 140.00|NL5650507-822U-PF 


33 | +5% | 2.52 | 7.1 110 20 | 445-1743-1-ND | .27 2.22 17.76|_77.70/M|NLV25T-330J-PF 
39 | 25% | 2.52 | 9.5 90 18 |445-1744-1-ND | .27 2.22 17.76] 77.70/M|NLV25T-390J-PF 


10000 | +5% | 0.0796] 150 25 0.5 |445-3666-1-ND| .90 8.00 70.00} 140.00) NL565050T-103J-PF 


47 | 45% | 252] 11.1] 80 | 17 |445-1745-1-ND| .27 2.22 17.76] 77.70/M|NLV25T-470J-PF Fig. 5 — NLC5650 Series 
56 | 25% | 252 | 121] 75 | 16 /445-1746-1-ND| .27 2.22 17.76| 77.70/M|NLV25T-560J-PF 1 ]+10%] 7.96 ] 0.03] 1800 ] 95 |445-3519-1-ND| .81 7.20 63.00] 126.00|NLC565050T-1ROK-PF 
6B | 5% | 252) 16.6 | 70 | 15 |445-1747-1-ND | 27 2.22 17.76) 77.70/M | NLV25T-680J-PF 1.2 |#10%| 7.96 |0.035) 1700 | 70 |445-3520-1-ND] .81 7.20 63.00) 126.00/NLC565050T-1R2K-PF 


82 | 25% | 2.52 | 19 66 13 |445-1748-1-ND | .27 2.22 17.76| 77.70/M | NLV25T-820J-PF 
100 | +5% | 0.796} 21 60 12 |445-1749-1-ND | .27 2.22 17.76] 77.70/M|NLV25T-101J-PF 
Fig. 3 — NLCV25T Series 


1.5 | 410% | 7.96 | 0.04 | 1600 | 55 |445-3521-1-ND| .81 7.20 63.00} 126.00] NLC565050T-1R5K-PF 
1.8 |410% | 7.96 | 0.05 | 1400 | 47 |445-3522-1-ND| .81 7.20 63.00} 126.00] NLC565050T-1R8K-PF 


1.0 |+20% | 7.96 | 0.34] 475 | 200 ]445-1752-1-ND] 27 2.22 17.76] 77.70/M|NLCV25T-1ROM-PF 2.2 | 410% | 7.96 | 0.06 | 1300 | 42 |445-3523-1-ND| .81 7.20 63.00} 126.00) NLC565050T-2R2K-PF 
1.5 | +20% | 7.96 | 0.42] 435 | 165 [445-1753-1-ND| .27 2.22 17.76] 77.70/M|NLCV25T-1R5M-PF 2.7 |+10%| 7.96 | 0.07] 1200 ] 37 |445-3524-1-ND] .81 7.20 63.00] 126.00] NLC565050T-2R7K-PF 
2.2 / 220% | 7.96 | 0.5 | 900 | 95 (Recgmeiagney -27 2.22 17.76) 77-70/M | NLCV251-2R2M-PF 3.3 | 410%] 7.96 | 0.08] 1120 | 34 /445-3525-1-ND| .81 7.20 63.00] 126.00| NLC565050T-3R3K-PF 
ns ne a oe _ a aes on isa 3.9 | 210%] 7.96 | 0.09] 1050 | 32 |445-3526-1-ND| .81 7.20 63.00] 126.00] NLC565050T-3R9K-PF 
68 1220%1796 | 1 | 275) 39 1445-41757-4-ND | 27 2.22 1776] 77.70/M|NLCV25T-GR8M-PF 4.7 | 410%] 7.96 | 0.11] 950 | 29 |445-3527-1-ND| .81 7.20 63.00] 126.00| NLC565050T-4R7K-PF 
10 | +10%| 252} 14.69] 210 | 32 [445-1750-+1-ND| .27 2.22 17.76] 77.70/M|NLCV25T-100K-PF 5.6 |+10%| 7.96 | 0.13| 880 | 26 |445-3528-1-ND| .81 7.20 63.00| 126.00] NLC565050T-5R6K-PF 
15) 210% | 2.52] 2.2 ) 175 | 21 |445-1751-1-ND| .27 2.22 17.76] 77.70/M|NLCV25T-150K-PF 6.8 |+10%| 7.96 | 0.15] 810 | 24 |445-3529-1-ND] .81 7.20 63.00] 126.00] NLC565050T-6R8K-PF 
22 210% | 2.52) 28°) 160 | 18 pieiceginay) 27 2.22 17.76) 77-70/M | NLCV25T-220K-PF 8.2 |+10%| 7.96 | 0.18) 750 | 22 |445-3530-1-ND| .81 7.20 63.00| 126.00] NLC565050T-8R2K-PF 
33_| 210% | 262 | 42 | 120 pe erence A776 |_T7.TOIM |NUCVEST-S30K PF 40 | 410%] 2.52 | 0.21] 690 | 19 /445-3531-1-ND] .81 7.20 63.00] 126.00| NLC565050T-100K-PF 
1.0 ] 220%] 7.96 | 0.07] 455 | 100 |445-1904-1-ND ] .64 5.94 49.50] 178.20/M | NLFV25T-1ROM-PF 12) 210% ) 2.52 0.25) 630 | 17 ]445-3532-1-ND) .81 7.20 63.00) 126.00) NLC565050T-120K-PF 
1.5 | +20%| 7.96 | 0.09] 350 | 80 |445-1905-1-ND| .64 5.94 49.50] 178.20/M| NLFV25T-1R5M-PF 15 |+10%| 2.52 | 03 | 580 | 16 |445-3533-1-ND| .81 7.20 63.00| 126.00|NLC565050T-150K-PF 
2.2 | +20%| 7.96 | 01 | 315 | 70 |445-1907-1-ND| .64 5.94 49.50] 178.20/M/| NLFV25T-2R2M-PF 48 |si0%! 252 1036/1 530 | 14 |445-3534-4-nD| .81 7.20 63.00| 126.00| NLCS65050T-180K-PF 


3.3 | 420% | 7.96 | 0.2 | 280 55 |445-1909-1-ND |) .64 5.94 49.50 | 178.20/M | NLFV25T-3R3M-PF 
47 | +20% | 7.96 | 0.24 | 210 45 |445-1911-1-ND | .64 5.94 49.50 | 178.20/M | NLFV25T-4R7M-PF 
6.8 | 420% | 7.96 | 0.29) 175 38 |445-1913-1-ND | .64 5.94 49.50 | 178.20/M | NLFV25T-6R8M-PF 


22 | 410% | 2.52 | 0.43) 480 13 |445-3535-1-ND| .81 7.20 63.00} 126.00) NLC565050T-220K-PF 
27 | 410% | 2.52 | 0.52) 440 | 11.5 |445-3536-1-ND| .81 7.20 63.00) 126.00) NLC565050T-270K-PF 


10 | +10% | 252 | 0.36) 155 32 |445-1901-1-ND | .64 5.94 49.50] 178.20/M | NLFV25T-100K-PF 33 | +10% | 2.52 | 0.62] 400 | 10.5 )445-3537-1-ND| .81 7.20 63.00] 126.00) NLC565050T-330K-PF 
15 |+10%| 252 | 0.75) 130 | 28 |445-1903-1-ND) .64 5.94 49.50) 178.20/M | NLFV25T-150K-PF 39 |+10%| 252 | 0.72] 370 | 95 |445-3538-1-ND| .81 7.20 63.00) 126.00 NLC565050T-390K-PF 
22 210% | 2.52 | 1.0) 105 | 16 Rg Do GIN Dy) -64 5.94 49.50 | 178.20/M | NLFV25T-220K-PE 47 |+10%| 252 |085| 340 | 85 |445-3539-1-ND| .81 7.20 63.00] 126.00/ NLC565050T-470K-PF 
st fumslan| a | | ve lupin asa aulreminluresrsame | | 3 Von] ae 1 | an | ve [asain] st 720 su es Mcnenranno 
6s |x10%| 252133 | 50 | 10 |445-1912-1-nD| 64 594 4950) 178 20M | NLFV25T-680K-PF 68 |+10%| 252 | 1.2 | 290 | 7 |445-3541-1-ND| .81 7.20 63.00) 126.00) NLC565050T-680K-PF 
100 |+10%|0.796| 4.0 | 40 | 8 |445-1902-1-ND| .64 5.94 49.50| 178.20/M | NLFV25T-101K-PF 82 |+10%| 252 | 14 | 270 | 64 |445-9542-1-ND| .81 7.20 63.00) 126.00] NLC5650507-820K-PF 
100 |+10%| 0796 | 1.6 | 250 | 6 [445-3543-1-ND) .81 7.20 63.00} 126.00| NLC565050T-101K-PF 

mp | cere Tane 120 [210% | 0796 | 1.9 | 230 | 54 [445-3544-1-ND| .81 7.20 63.00| 126.00|NLC565050T-121K-PF 

Induc- | nduc-| Test | Res. |Current} SRF | Euan Reelt 150 |+10%| 0.796 | 22 | 210 | 4.8 [445-3545-1-ND) .81 7.20 63.00} 126.00| NLC565050T-151K-PF 
Hh Pea ae nant eal fea Dlg Key Begg aaa ee ek 180 | +10%| 0.796 | 28 | 190 | 4.4 |445-3546-1-ND] .81 7.20 63.00) 126.00] NLC565050T-181K-PF 
Fig. 4 — NLC4532 Series 220 | #10%] 0.796 | 34 | 170 | 3.9 |445-3547-1-ND| .81 7.20 63.00] 126.00] NLC565050T-221K-PF 


1.0 |[+10%] 7.96 | 0.11] 1050 | 200 ]445-1944-1-ND| 59 4.90 39.20] 85.75]NLC453232T-1ROK-PF 270 | #10% | 0.796 | 4.2 | 155 | 3.6 |445-3548-1-ND| .81 7.20 63.00) 126.00| NLC565050T-271K-PF 
1.2 | 10% | 7.96 | 0.12) 1000 | 160 /445-1945-1-ND| .59 4.90 39.20) 85.75]NLC453232T-1R2K-PF 330 | 410% | 0.796 | 49 | 140 | 3.2 |445-3549-1-ND) .81 7.20 63.00) 126.00) NLC565050T-331K-PF 
1.5 |+10%| 7.96 | 0.15) 950 | 130 |445-1946-1-ND} .59 4.90 39.20] 85.75]NLC453232T-1R5K-PF 390 | 210% | 0.796 | 5.8 | 130 | 2.9 |445-3550-1-ND) .81 7.20 63.00) 126.00) NLC565050T-391K-PF 
1.8 |#10% | 7.96 | 0.16) 900 | 100 |445-1947-1-ND} .59 4.90 39.20] 85.75] NLC453232T-1R8K-PF 470 |+10% | 0.796) 7 | 120 | 26 |445-3551-1-ND) .81 7.20 63.00) 126.00/NLC565050T-471K-PF 
2.2 | +10% | 7.96 [0.18 | 850 | 80 |445-1948-1-ND| 59 4.90 39.20] 85.75 |NLC453232T-2R2K-PF 560 |+10% | 0.796 | 85 | 110 | 2.4 |445-3552-1-ND| .81 7.20 63.00} 126.00] NLC5650507-561K-PF 
27 | 410% | 7.96 | 0.2 | 800 | 60 |445-1949-1-ND}) 59 4.90 39.20) 85.75) NLC423232T-2R7K-PF 680 | +10% | 0.796 | 10 | 100 | 2.2 |445-3553-1-ND| .81 7.20 63.00} 126.00] NLC565050T-681K-PF 


3.3 | +10%| 7.96 [0.22] 750 | 45 |445-1950-1-ND| .59 4.90 39.20] 85.75]NLC453232T-3R3K-PF} |~go9 |a1o%]o796/ 43.1 90 | 2 1445-35544-ND| 81 7.20 63.001 126.00/ NLCS650507-821K-PF 


3.9 | 210% | 7.96 | 0.24} 700 ) 40 |445-1951-1-ND | 594.90 39.20) 85.75) NLC453232T-3ROK-PF | | 4999 | s10%| 0.252 | 15 | 85 | 1.8 [445-3555-1-ND) .81 7.20 63.00) 126.00| NLC565050T-102K-PF 
47 |s10%| 7.96 0.27] 650 | 35 |445-1952-1-ND| 59 4.90 39.20 85.75] NLC453232T-4R7K-PF 


5.6 |+10%| 7.96 | 0.3 | 650 | 30 [445-1953-1-ND| .59 4.90 39.20] 85.75 NLC453232T-5R6K-PF DC | Rated Tape and 
68 [10%] 7.96 ]035| 600 | 28 [445-1954-1-ND| 59 4.90 39.0/ 65.75|NLC453232T-6R@K-PF| | Induc- | Induc- | Res. | Current | puuTane Reel 

tance | tance | Max. | Max. | Digi-Key ricing Pricing | TDK 
8.2 |+10% | 7.96 | 0.4 | 600 25 |445-1955-1-ND} .59 4.90 39.20) 85.75|NLC453232T-8R2K-PF (wH) | Tol. (0) (mA) | Part No. 1 10 100 2,000 | Part No. 
10 | +10% | 2.52 | 0.5 | 550 22 |445-1956-1-ND} .59 4.90 39.20) 85.75|NLC453232T-100K-PF NEW! Fig. 6 — CPL2510T Series NEW! 
12 |+10% | 2.52 | 0.6 | 500 21 |445-1957-1-ND} .59 4.90 39.20) 85.75|NLC453232T-120K-PF 1.0 +20% | 0.09 | 1200 |445-4160-1-ND 72 6.00 48.00 | 210.00/M|CPL2510T1ROM 
15 |+10%| 252 | 0.7 | 450 | 20 [445-1958-1-ND| .59 4.90 39.20] 85.75|NLC453232T-150K-PF 1.5 | 420% | 012 | 1000 |445-4161-1-ND 72 6.00 48.00 | 210.00/M)CPL2510T1R5M 
18 /+10%| 252 | 0.8] 400 | 19 /445-1959-1-ND] .59 4.90 39.20] 85.75/NLC453232T-180K-PF 2.2 | 420% | 0.135] 800 |445-4162-1-ND 72 6.00 48.00 | 210.00/M)CPL2510T2R2M 
22 |+10%| 252 | 0.9 | 370 | 18 |445-1960-1-ND) .59 4.90 39.20] 85.75] NLC453232T-220K-PF 3.3 | #20% | 0.27 | 700 /445-4163-1-ND 72 6.00 48.00 | 210.00/M | CPL2510T3R3M 
27 | 410% | 252 | 1.2 | 330 | 16 |445-1961-1-ND| .59 4.90 39.20] 85.75|NLC453232T-270K-PF 47 | #20% | 0.38 | 650 | 445-4164-1-ND 726.00 48.00 | 210.00/M | CPL2510T4R7M 
33 | +10% | 2.52 | 1.4 | 300 | 14 |445-1962-1-ND] .59 4.90 39.20) 85.75/NLC453232T-330K-PF NEW! Fig. 6 — CPL2512T Series NEW! 
39 |+10%| 252 | 16] 280 | 12 |445-1963-1-ND| .59 4.90 39.20] 85.75|NLC453232T-390K-PF 15 | #20% | 0.034 | 2400 /445-4165-1-ND 60 5.00 40.00 | 175.00/M | CPL2512TRISM 
47 [s10%| 252 | 1.9 | 260 | 11.5 [445-1964-1-ND| 59 4.90 39.20| 85.75|NLC453232T-470K-PF 22 | #20% | 0.042 | 2200 |SaS=416031-ND 60 5,00 40.00 | 175.00/M | CPL2512TR22M 
56 |210%| 252) 22| 240 | 11 |445-1965-1-ND) .59 4.90 39.20) 85.75 |NLC453232T-S60K-PF 33 | 220% | 0.051) 2000 eeu 60: 5,00" 40.00:,| 1 75.00/M) CPL2S12TRSSM 
68 |+10%| 252 | 26 | 220 | 10 |445-1966-1-ND) .59 4.90 39.20] 85.75|NLC453232T-680K-PF ss ee eae oe a a a en 
82 |+10%| 252] 35 | 200 | 9 |445-1967-1-ND) .59 4.90 39.20] 85.75|NLC453232T-820K-PF 101 220% 10.0901 1800 AERO 0500 40.00 1175 007 CPLOSTOTIROM 
100 |+10%|0.796| 4 | 180 | 8 |445-1968-1-ND| .59 4,90 39.20) 85.75|NLC453232T-101K-PF 15 | 90% (0120) 1200 |Aeeetraeniets seo; 200 an00:| d7e.goim| CPLaSioTIREM 
420 [+10%]0796/ 45 | 160 | 7.5 |445-1969-1-ND| .59 4.90 39.20] 85.75/NLC453232T-121K-PF 22 | 490% | 0.135! 900 |445-4172-1-ND ‘60 5.00 40.00 | 175.00/| cPLost2T2ROM 
150 |+10%|0.796| 65 | 140 | 7 |445-1970-1-ND| .59 4,90 39.20) 85.75|NLC453232T-151K-PF 33 | 220% | 0.240! 730 |445-4173-1-ND ‘60 5.00 40.00 | 175.00/|cPLo5t2T3Ram 
180 | +10%|0.796| 7.5 | 120 | 6.5 /445-1971-1-ND| .59 4.90 39.20) 85.75|NLC453232T-181K-PF 47 | «20% | 0360! 650 |445-4174-1-ND ‘60 5.00 40.00 | 175.00/M|cPL2512TaR7™M 
220 |+10%| 0.796] 9 120 5.5 |445-1972-1-ND| .59 4.90 39.20) 85.75|NLC453232T-221K-PF 68 +20% |0.700| 450 |445-4175-1-ND 60 5.00 40.00 175.00/M | CPL2512T6R8M 
270 |+10%|0.796| 11 | 100 | 5 |445-1973-1-ND| .59 4.90 39.20] 85.75|NLC453232T-271K-PF 10 | +20% | 0.900} 300 |445-4176-1-ND 60 5.00 40.00 | 175.00/M|CPL2512T100M 


330 | +10% | 0.796 | 13 90 4 |445-1974-1-ND| .59 4.90 39.20] 85.75 |NLC453232T-331K-PF 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1563 


AST DKK Inductors — vLP, SLF, RLF, SPM, VLCF, VLF and VLS Series 


VLP Series: 

This is a SMD power inductor for power supplies that has an open magnetic path construction based on a low- 
height drum core (upright). User terminals are contact-formed on the bottom of the drum core using copper 
(finished with tin plating). It uses crosswise windings and supports large currents. 

SLF Series: 

SLF series large current lead less inductors have been developed for SMD of power circuits. High per- 
formance ferrite core material and low-profile design, ensure superior characteristics and high reliability 
Features: * Low-profile SMD type * Magnetic shielded type suitable for high density mounting »* Provided 
with embossed carrier tape packaging for automatic mounting machines * Only reflow soldering is applicable 
Characteristics: Sizes SLF6028, SLF7032, and SLF7045: Operating temperature is -20°C ~ 85°C; Size SLF10145: 
Operating temperature is -20°C ~ 90°C; Size 12565 and 12575: Operating temperature is -20°C ~ 105°C 

RLF Series: 

This series of inductors is designed for power circuits that require a low profile, low inductance and large 
current such as those used in notebook PC’s Features: With the height at only 4.5mm and retaining the 
DC current superimposition characteristic, this inductor reduces DC resistance 20% to 50% lower than 
TDK’s existing products Applications: Choke coils in power circuit of notebook computers, LCD, DVD, 
entertainment electronics, etc Specifications: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 105°C * Storage 
Temperature Range: -40°C ~ 105°C. 


SPM Series: 

Features: * Small footprint, low profile * High power handling capability * Small copper loss Specifications: 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C (including self-temperature rise) 

VLCF Series: 

Features: ¢ Miniature size * Generic use for portable DC to DC converter line * High magnetic shield 
construction should actualize high resolution for EMC protection Specifications: * Operating Temperature 
Range: -40°C ~ 105°C (including self-temperature rise) 

VLF Series: 

Features: * These are compact inductors for power line measuring at L2.6 x W2.8mm and 1mm in height, 
considerably smaller compared to inductors with comparable characteristics * They feature low coil 
resistance, making them suitable for large currents (e.g., 0.7A at 0.240) * They offer an excellent shielding 
effect Applications: * For mobile phones, hard disk drives and DSCs _ Specifications: * Operating 
Temperature Range: -40°C ~ 105°C (including self-temperature rise) 

VLS Series: 

Features: ¢ Miniature size * High magnetic shield construction should actualize high resolution for EMC 
protection Applications: * Generic use for portable DC to DC converter line * DVCs * DSCs * PDAs 
*LCD displays ¢ Cellular phones * HDDs Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C 


(including self-temperature rise) ; ‘. ‘ 
Dimensions in mm 


Induct- Test DCRes. | Rated Cut Tape Fig. 1 — VLP46 
ance | Inductance | Frequency| Nominal | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | TDK 
(nH) Tolerance (kHz) (0) 20% (A) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 1 — VLP4612 Series 
1.0 +20% 100 0.11 1.5 | 445-1916-1-ND 1.90 1.76 1.46 | 445-1916-2-ND 3,000 | 525.60/M | VLP4612T-1ROM1R5 
1.8 +20% 100 0.14 1.3 |445-1917-1-ND 1.90 1.76 1.46 | 445-1917-2-ND 3,000 | 525.60/M | VLP4612T-1R8M1R3 
25 +20% 100 0.17 1.1 |445-1919-1-ND 1.90 1.76 1.46 | 445-1919-2-ND 3,000 | 525.60/M | VLP4612T-2R5M1R1 
3.3 +20% 100 0.26 0.85 | 445-1920-1-ND 1.90 1.76 1.46 | 445-1920-2-ND 3,000 | 525.60/M | VLP4612T-3R3MR85 
47 +20% 100 0.28 0.72 | 445-1921-1-ND 1.90 1.76 1.46 | 445-1921-2-ND 3,000 | 525.60/M_|VLP4612T-4R7MR72 
6.8 +20% 100 0.38 0.67 | 445-1922-1-ND 1.90 1.76 1.46 | 445-1922-2-ND 3,000 | 525.60/M | VLP4612T-6R8MR67 
10.0 +20% 100 0.62 0.52 | 445-1914-1-ND 1.90 1.76 1.46 | 445-1914-2-ND 3,000 | 525.60/M | VLP4612T-100MR52 
15.0 +20% 100 0.96 0.42 | 445-1915-1-ND 1.90 1.76 1.46 | 445-1915-2-ND 3,000 | 525.60/M | VLP4612T-150MR42 
22.0 +20% 100 1.42 0.34 | 445-1918-1-ND 1.90 1.76 1.46 | 445-1918-2-ND 3,000 | 525.60/M_ | VLP4612T-220MR34 
Fig. 2— VLP5610 Series 
27 +20% 100 0.17 1.0 | 445-1926-1-ND 2.52 2.33 1.94 | 445-1926-2-ND 3,000 | 698.40/M | VLP5610T-2R7M1RO 
47 +20% 100 0.24 0.90 | 445-1929-1-ND 2.52 2.33 1.94 | 445-1929-2-ND 3,000 | 698.40/M | VLP5610T-4R7MR90 
6.8 +20% 100 0.30 0.80 | 445-1930-1-ND 2.52 2.33 1.94 | 445-1930-2-ND 3,000 | 698.40/M | VLP5610T-6R8MR80 
10.0 +20% 100 0.45 0.65 | 445-1923-1-ND 2.52 2.33 1.94 | 445-1923-2-ND 3,000 | 698.40/M | VLP5610T-100MR65 
15.0 +20% 100 0.71 0.52 | 445-1924-1-ND 2.52 2.33 1.94 | 445-1924-2-ND 3,000 | 698.40/M_ | VLP5610T-150MR52 
22.0 +20% 100 0.96 0.45 | 445-1925-1-ND 2.52 2.33 1.94 | 445-1925-2-ND 3,000 | 698.40/M | VLP5610T-220MR45 
33.0 +20% 100 1.47 0.36 | 445-1927-1-ND 2.52 2.33 1.94 | 445-1927-2-ND 3,000 | 698.40/M | VLP5610T-330MR36 
47.0 +20% 100 1.93 0.29 | 445-1928-1-ND 2.52 2.33 1.94 | 445-1928-2-ND 3,000 | 698.40/M_ | VLP5610T-470MR29 
Fig. 3 — SLF6028 Series 
47 +20% 100 0.0284 1.6 | 445-1995-1-ND 2.73 2.28 1.82 | 445-1995-2-ND 1,000 796.25 | SLF6028T-4R7M1R6-PF 
6.8 +20% 100 0.0354 1.5 | 445-1997-1-ND 2.73 2.28 1.82 | 445-1997-2-ND 1,000 796.25 | SLF6028T-6R8M1R5-PF 
10 +20% 100 0.0532 1.3 |445-1989-1-ND 2.73 2.28 1.82 | 445-1989-2-ND 1,000 796.25 | SLF6028T-100M1R3-PF 
15 +20% 100 0.0745 1.0 | 445-1991-1-ND 2.73 2.28 1.82 | 445-1991-2-ND 1,000 796.25 | SLF6028T-150M1RO-PF 
22 +20% 100 0.104 0.77 | 445-1992-1-ND 2.73 2.28 1.82 _ | 445-1992-2-ND 1,000 796.25 | SLF6028T-220MR77-PF 
33 +20% 100 0.148 0.69 | 445-1993-1-ND 2.73 2.28 1.82 | 445-1993-2-ND 1,000 796.25 | SLF6028T-330MR69-PF 
47 +20% 100 0.21 0.59 | 445-1994-1-ND 2.73 2.28 1.82 | 445-1994-2-ND 1,000 796.25 | SLF6028T-470MR59-PF 
68 +20% 100 0.29 0.50 | 445-1996-1-ND 2.73 2.28 1.82 | 445-1996-2-ND 1,000 796.25 | SLF6028T-680MR50-PF 7 
100 +20% 100 0.43 0.42 |445-1990-1-ND 2.73 2.28 1.82 | 445-1990-2-ND 4,000 796.25 | SLF6028T-101MR42-PF Fig. 3 — SLF6028 
NEW! Fig. 4 — SLF6045 Series NEW! 
1.5 430% 100 0.016 +30% 4.0 | 445-4568-1-ND 1.18 1.05 92 | 445-4568-2-ND 1,000 459.00 | SLF6045T-1R5N4R0-3PF ie 6.0 + 
2.2 430% 100 0.018 +30% 3.3 | 445-4569-1-ND 1.18 1.05 92 | 445-4569-2-ND 1,000 459.00 | SLF6045T-2R2N3R3-3PF 
3.3 430% 100 0.0215 +30% | 2.8 |445-4570-1-ND 1.18 1.05 92 | 445-4570-2-ND 1,000 459.00 | SLF6045T-3R3N2R8-3PF 
47 430% 100 0.0265 +30% | 2.4 |445-4571-1-ND 1.18 1.05 92 | 445-4571-2-ND 1,000 459.00 | SLF6045T-4R7N2R4-3PF 
6.8 +30% 100 0.033 +30% 2.0 | 445-4572-1-ND 1.18 1.05 92 | 445-4572-2-ND 1,000 459.00 _| SLF6045T-6R8N2R0-3PF 
10 +20% 100 0.039 1.6 | 445-4573-1-ND 1.18 1.05 92 | 445-4573-2-ND 1,000 459.00 | SLF6045T-100M1R6-3PF 
15 +20% 100 0.0595 1.3 |445-4574-1-ND 1.18 1.05 92 | 445-4574-2-ND 1,000 459.00 | SLF6045T-150M1R3-3PF 
22 +20% 100 0.082 1.1 |445-4575-1-ND 1.18 1.05 92 | 445-4575-2-ND 1,000 459.00 _| SLF6045T-220M1R1-3PF 
Fig. 5 — SLF7032 Series 
3.3 +20% 100 0.023 1.9 | 445-2007-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2007-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-3R3M1R9-2-PF 
47 +20% 100 0.03 1.7 |445-2010-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2010-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-4R7M1R7-2-PF 
6.8 +20% 100 0.041 1.6 | 445-2013-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2013-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-6R8M1R6-2-PF 
10 +20% 100 0.053 1.4 |445-1998-1-ND 1.16 97 .78 | 445-1998-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-100M1R4-2-PF 
15 +20% 100 0.075 1.1 |445-2001-1-ND 1.16 97 -78 | 445-2001-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-150M1R1-2-PF 
22 +20% 100 0.11 0.96 | 445-2003-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2003-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-220MR96-2-PF 
33 +20% 100 0.16 0.75 | 445-2005-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2005-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-330MR75-2-PF 
47 +20% 100 0.24 0.67 | 445-2008-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2008-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-470MR67-2-PF 
68 +20% 100 0.31 0.59 | 445-2011-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2011-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-680MR59-2-PF 
100 +20% 100 0.45 0.45 | 445-1999-1-ND 1.16 97 .78 | 445-1999-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-101MR45-2-PF 
150 +20% 100 0.65 0.37 | 445-2002-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2002-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-151MR37-2-PF 
220 +20% 100 1.05 0.29 | 445-2004-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2004-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-221MR29-2-PF 
330 +20% 100 1.67 0.22 | 445-2006-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2006-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-331MR22-2-PF 
470 +20% 100 2.05 0.20 | 445-2009-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2009-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-471MR20-2-PF 
680 +20% 100 3.15 0.16 | 445-2012-1-ND 1.16 97 78 | 445-2012-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-681MR16-2-PF 
1000 +20% 100 4.78 0.13 | 445-2000-1-ND 1.16 97 .78 | 445-2000-2-ND 1,000 337.75 | SLF7032T-102MR13-2-PF 
Fig. 6 — SLF7045 Series 
3.3 +20% 100 0.02 2.5  |445-2023-1-ND 1.31 1.09 .88 | 445-2023-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-3R3M2R5-PF 
3.3 +20% 100 0.028 2.2 |445-3866-1-ND¥ 1.32 1.10 88 | 445-3866-2-ND$ 1,000 385.00 | SLF7045T-3R3M2R2-H Fig. 5 — SLF7032 
47 +20% 100 0.03 2.0 | 445-2026-1-ND 1.31 1.09 88 | 445-2026-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-4R7M2R0-PF 
47 +20% 100 0.031 2.1 |445-3867-1-ND¥ 1.32 1.10 88 | 445-3867-2-ND$ 1,000 385.00 | SLF7045T-4R7M2R1-H 
6.8 +20% 100 0.039 1.7 _|445-2029-1-ND 1.31 1.09 88 | 445-2029-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-6R8M1R7-PF 
6.8 +20% 100 0.039 1.9 | 445-3868-1-ND¥¢ 1.32 1.10 88 | 445-3868-2-ND$ 1,000 385.00 | SLF7045T-6R8M1R9-H 
10 +20% 100 0.036 1.3 |445-2014-1-ND 1.31 1.09 88 | 445-2014-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-100M1R3-PF 
10 +20% 100 0.047 1.8 | 445-3869-1-ND¥¢ 1.32 1.10 .88 | 445-3869-2-ND$ 1,000 385.00 | SLF7045T-100M1R8-H 
15 +20% 100 0.052 1.1 |445-2017-1-ND 1.31 1.09 88 | 445-2017-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-150M1R1-PF 
15 +20% 100 0.068 1.5 | 445-3870-1-ND¥¢ 1.32 1.10 88 | 445-3870-2-ND$ 1,000 385.00 | SLF7045T-150M1R5-H 
22 +20% 100 0.061 0.90 | 445-2019-1-ND 1.31 1.09 .88 | 445-2019-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-220MR90-PF 
22 +20% 100 0.082 1.3 |445-3871-1-ND¥ 1.32 1.10 88 | 445-3871-2-ND$ 1,000 385.00 | SLF7045T-220M1R3-H 
33 +20% 100 0.096 0.82 | 445-2021-1-ND 1.31 1.09 88 | 445-2021-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-330MR82-PF 
33 +20% 100 0.12 1.1 |445-3872-1-ND¥$ 1.32 1.10 88 | 445-3872-2-ND$ 1,000 385.00 | SLF7045T-330M1R1-H 
47 +20% 100 0.125 0.75 | 445-2024-1-ND 1.31 1.09 88 | 445-2024-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-470MR75-PF 
47 +20% 100 0.18 0.90 | 445-3884-1-ND$ 1.32 1.10 88 | 445-3884-2-ND$ 1,000 385.00 | SLF7045T-470MR90-H 
68 +20% 100 0.175 0.60 | 445-2027-1-ND 1.31 1.09 .88 | 445-2027-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-680MR60-PF 
68 +20% 100 0.27 0.75 | 445-3873-1-ND¥ 1.32 1.10 88 | 445-3873-2-ND$ 1,000 385.00 | SLF7045T-680MR75-H 


+ Operating Temperature Range -40°C ~ 125°C ~~ t Inductance is at 2 Idc1 power distribution. 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Inductors — VLP, SLF, RLF, SPM, VLCF, VLF and VLS Series (Cont.) 


Induct- Test DCRes. | Rated Cut Tape 
ance | Inductance | Frequency| Nominal | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | TDK 
(wH) Tolerance (kHz) (0) +20% (A) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
100 +20% 100 0.25 0.50 | 445-2015-1-ND 1.31 1.09 88 | 445-2015-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-101MR50-PF 
100 +20% 100 0.39 0.60 | 445-3885-1-ND¥ 1.32 1.10 88 | 445-3885-2-ND¥ 1,000 385.00 | SLF7045T-101MR60-H 
150 +20% 100 0.34 0.40 | 445-2018-1-ND 1.31 1.09 88 | 445-2018-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-151MR40-PF 
150 +20% 100 0.55 0.50 | 445-3874-1-ND¥ 1.32 1.10 .88 | 445-3874-2-ND$ 1,000 385.00 | SLF7045T-151MR50-H 
220 +20% 100 0.52 0.33 | 445-2020-1-ND 1.31 1.09 -88 | 445-2020-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-221MR33-PF 
220 +20% 100 0.83 0.40 | 445-3875-1-ND¥ 1.32 1.10 88 | 445-3875-2-ND$ 1,000 385.00 | SLF7045T-221MR40-H 
330 +20% 100 0.74 0.25 | 445-2022-1-ND 1.31 1.09 88 | 445-2022-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-331MR25-PF 
330 +20% 100 1.15 0.35 | 445-3876-1-ND¥ 1.32 1.10 88 | 445-3876-2-ND$ 1,000 385.00 | SLF7045T-331MR35-H 
470 +20% 100 1.05 0.22 | 445-2025-1-ND 1.31 1.09 88 | 445-2025-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-471MR22-PF 
680 +20% 100 1.48 0.20 | 445-2028-1-ND 1.31 1.09 -88 | 445-2028-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-681MR20-PF 
1000 +20% 100 2.28 0.14 | 445-2016-1-ND 1.31 1.09 -88 | 445-2016-2-ND 1,000 381.50 | SLF7045T-102MR14-PF 
NEW! Fig. 7 — SLF7055 Series NEW! 
1.5 +30% 100 0.0174 +30%| 4.0 |445-4560-1-ND 1.04 93 .81 | 445-4560-2-ND 1,000 404.00 | SLF7055T-1R5N4R0-3PF 
2.2 430% 100 0.0217 +30% | 3.5 |445-4561-1-ND 1.04 93 81 | 445-4561-2-ND 1,000 404.00 | SLF7055T-2R2N3R5-3PF 
3.3 +30% 100 0.024 +30% 3.3 | 445-4562-1-ND 1.04 93 81 | 445-4562-2-ND 1,000 404.00 | SLF7055T-3R3N3R3-3PF 
47 +30% 100 0.028 +30% 3.1 |445-4563-1-ND 1.04 93 81 | 445-4563-2-ND 1,000 404.00 | SLF7055T-4R7N3R1-3PF 
6.8 +30% 100 0.034 +30% 2.8 | 445-4564-1-ND 1.04 93 81 | 445-4564-2-ND 1,000 404.00 _| SLF7055T-6R8N2R8-3PF 
10 +20% 100 0.0391 2.5  |445-4565-1-ND 1.04 93 81 | 445-4565-2-ND 1,000 404.00 | SLF7055T-100M2R5-3PF 
15 +20% 100 0.0508 2.1 |445-4566-1-ND 1.04 93 .81 | 445-4566-2-ND 1,000 404.00 | SLF7055T-150M2R1-3PF 
22 +20% 100 0.0643 1.7 |445-4567-1-ND 1.04 93 81 | 445-4567-2-ND 1,000 404.00 _| SLF7055T-220M1R7-3PF 
Fig. 8 — SLF10145 Series 
3.3 +30% 1 0.0161 3.7 |445-3834-1-ND¥ 1.80 1.50 1.20 | 445-3834-2-ND¥ 500 262.50 | SLF10145T-3R3N3R7-H 
5.6 +20% 1 0.0220 3.2 | 445-3837-1-ND¥ 1.80 1.50 1.20 | 445-3837-2-ND¥ 500 262.50 | SLF10145T-5SR6M3R2-H 
10 +20% 1 0.0364 2.5 |445-1975-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1975-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-100M2R5-PF 
10 +20% 1 0.0364 2.5  |445-3824-1-ND¥ 1.80 1.50 1.20 | 445-3824-2-ND$ 500 262.50 | SLF10145T-100M2R5-H 
15 +20% 1 0.0472 2.2 _|445-1978-1-ND 1.76 1.47 1.18 |445-1978-2-ND 500 256.38 _| SLF10145T-150M2R2-PF 
15 +20% 1 0.0472 2.2 | 445-3827-1-ND¥ 1.80 1.50 1.20 | 445-3827-2-ND¥ 500 262.50 | SLF10145T-150M2R2-H 
22 +20% 1 0.0591 1.9 |445-1981-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1981-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-220M1R9-PF 
22 +20% 1 0.0591 1.9 |445-3830-1-ND¥ 1.80 1.50 1.20 | 445-3830-2-ND¥ 500 262.50 | SLF10145T-220M1R9-H 
33 +20% 1 0.0815 1.6 | 445-1983-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1983-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-330M1R6-PF 
33 +20% 1 0.0815 1.6 | 445-3832-1-ND$ 1.80 1.50 1.20 | 445-3832-2-ND$ 500 262.50 _| SLF10145T-330M1R6-H 
47 +20% 1 0.1 1.4 |445-1985-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1985-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-470M1R4-PF 
47 +20% 1 0.1 1.4 |445-3835-1-ND¥ 1.80 1.50 1.20 | 445-3835-2-ND¥ 500 262.50 | SLF10145T-470M1R4-H 
68 +20% 1 0.14 1.2 |445-1987-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1987-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-680M1R2-PF 
68 +20% 1 0.14 1.2 |445-3838-1-ND¥ 1.80 1.50 1.20 | 445-3838-2-ND¥ 500 262.50 | SLF10145T-680M1R2-H 
100 +20% 1 0.2 1.0 | 445-1976-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1976-2-ND 500 256.38 _| SLF10145T-101M1RO0-PF 
100 +20% 1 0.2 1.0 | 445-3825-1-ND¥ 1.80 1.50 1.20 | 445-3825-2-ND$ 500 262.50 | SLF10145T-101M1R0-H 
150 +20% 1 0.35 0.79 |445-1979-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1979-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-151MR79-PF 
150 +20% 1 0.35 0.79 | 445-3828-1-ND¥ 1.80 1.50 1.20 | 445-3828-2-ND$ 500 262.50 | SLF10145T-151MR79-H 
220 +20% 1 0.47 0.65 | 445-1982-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1982-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-221MR65-PF 
220 +20% 1 0.47 0.65 | 445-3831-1-ND¥ 1.80 1.50 1.20 | 445-3831-2-ND$ 500 262.50 _| SLF10145T-221MR65-H 
330 +20% 1 0.68 0.54 | 445-1984-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1984-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-331MR54-PF 
330 +20% 1 0.68 0.54 | 445-3833-1-ND¥ 1.80 1.50 1.20 | 445-3833-2-ND$ 500 262.50 | SLF10145T-331MR54-H 
470 +20% 1 1.03 0.47 |445-1986-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1986-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-471MR47-PF 
470 +20% 1 1.03 0.47 |445-3836-1-ND¥ 1.80 1.50 1.20 | 445-3836-2-ND$ 500 262.50 | SLF10145T-471MR47-H 
680 +20% 1 1.6 0.38 | 445-1988-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1988-2-ND 500 256.38 _| SLF10145T-681MR38-PF 
680 +20% 1 1.6 0.38 | 445-3839-1-ND¥ 1.80 1.50 1.20 | 445-3839-2-ND$ 500 262.50 | SLF10145T-681MR38-H 
1000 +20% 1 2.8 0.29 |445-1977-1-ND 1.76 1.47 1.18 |445-1977-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-102MR29-PF 
1000 +20% 1 2.8 0.29 | 445-3826-1-ND$ 1.80 1.50 1.20 | 445-3826-2-ND¥ 500 262.50 | SLF10145T-102MR29-H 
1500 +20% 1 3.4 0.22 |445-1980-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 445-1980-2-ND 500 256.38 | SLF10145T-152MR22-PF 
1500 +20% 1 3.4 0.22 | 445-3829-1-ND¥ 1.80 1.50 1.20 | 445-3829-2-ND$ 500 262.50 | SLF10145T-152MR22-H 
Fig. 9 — SLF12565 Series 
2.0 +30% 1 0.0117 6.2 |445-3845-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3845-2-ND 500 437.50 | SLF12565T-2RON6R2-H 
4.2 +30% 1 0.015 5.5 | 445-3848-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3848-2-ND 500 437.50 | SLF12565T-4R2N5R5-H 
7.0 +30% 1 0.0177 5.0 | 445-3850-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3850-2-ND 500 437.50 | SLF12565T-7RONSRO-H 
10 +20% 1 0.0202 4.8  |445-3840-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3840-2-ND 500 437.50 | SLF12565T-100M4R8-H 
15 +20% 1 0.0237 4.2 |445-3842-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3842-2-ND 500 437.50 _| SLF12565T-150M4R2-H 
22 +20% 1 0.0316 3.5 | 445-3843-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3843-2-ND 500 437.50 | SLF12565T-220M3R5-H 
33 +20% 1 0.0406 2.8 | 445-3846-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3846-2-ND 500 437.50 | SLF12565T-330M2R8-H 
47 +20% 1 0.0578 2.4 |445-3847-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3847-2-ND 500 437.50 | SLF12565T-470M2R4-H 
68 +20% 1 0.0787 2.0 | 445-3849-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3849-2-ND 500 437.50 | SLF12565T-680M2R0-H 
100 +20% 1 0.123 1.6 | 445-3841-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3841-2-ND 500 437.50 _| SLF12565T-101M1R6-H 
220 +20% 1 0.273 1.0 | 445-3844-1-ND 3.00 2.50 2.00 | 445-3844-2-ND 500 437.50 _| SLF12565T-221M1RO0-H 
Fig. 9 — SLF12575 Series 
1:2 430% 1 0.0051 8.2 | 445-3855-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3855-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-1R2N8R2-H 
27 430% 1 0.0074 7.0 | 445-3858-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3858-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-2R7N7RO-H 
3.9 +30% 1 0.0104 6.7 | 445-3861-1-ND 3.30 2.75 2.20 |445-3861-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-3R9N6R7-H 
5.6 +30% 1 0.0116 6.3 |445-3863-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3863-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-SR6N6R3-H 
6.8 +30% 1 0.0131 5.9 _|445-3865-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3865-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-6R8N5R9-H 
10 +20% 1 0.0156 5.4 |445-3851-1-ND 3.30 2.75 2.20 |445-3851-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-100M5R4-H 
15 +20% 1 0.0184 4.7 |445-3853-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3853-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-150M4R7-H 
33 +20% 1 0.0395 3.2 | 445-3859-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3859-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-330M3R2-H 
47 +20% 1 0.0528 2.7 | 445-3862-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3862-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-470M2R7-H 
68 +20% 1 0.0778 2.0 | 445-3864-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3864-2-ND 500 481.50 _| SLF12575T-680M2R0-H 
100 +20% 1 0.125 1.9 |445-3852-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3852-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-101M1R9-H 
150 +20% 1 0.175 1.5  |445-3854-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3854-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-151M1R5-H 
330 +20% 1 0.34 1.0 | 445-3860-1-ND 3.30 2.75 2.20 | 445-3860-2-ND 500 481.50 | SLF12575T-331M1RO0-H 
Fig. 10 — RLF12545 Series 
27 +30% 100 0.0045 8.7 | 445-2949-1-ND 3.96 3.30 2.64 | 445-2949-2-ND 500 577.50 | RLF12545T-2R7N8R7-PF 
4.2 +30% 100 0.0074 6.5 | 445-2950-1-ND 3.96 3.30 2.64 | 445-2950-2-ND 500 577.50 | RLF12545T-4R2N6R5-PF 
5.6 430% 100 0.0085 6.1 |445-2951-1-ND 3.96 3.30 2.64 |445-2951-2-ND 500 577.50 | RLF12545T-5R6N6R1-PF 
78 +30% 100 0.0102 5.4 |445-2952-1-ND 3.96 3.30 2.64 | 445-2952-2-ND 500 577.50 | RLF12545T-7R8N5R4-PF 
10 +20% 100 0.0124 5.1 |445-2947-1-ND 3.96 3.30 2.64 | 445-2947-2-ND 500 577.50 | RLF12545T-100M5R1-PF 
Fig. 10 — RLF12560 Series 
1.0 430% 100 0.0028 14 | 445-2954-1-ND 4.20 3.50 2.80 | 445-2954-2-ND 500 612.50 | RLF12560T-1RON140 
1.9 +30% 100 0.0036 12 | 445-2955-1-ND 4.20 3.50 2.80 | 445-2955-2-ND 500 612.50 | RLF12560T-1R9N120 
2:7: 430% 100 0.0045 ah 445-2956-1-ND 4.20 3.50 2.80 | 445-2956-2-ND 500 612.50 | RLF12560T-2R7N110 
4.2 +30% 100 0.0074 10 | 445-2957-1-ND 4.20 3.50 2.80 | 445-2957-2-ND 500 612.50 | RLF12560T-4R2N100 
5.6 +380% 100 0.0085 9.2 | 445-2958-1-ND 4.20 3.50 2.80 | 445-2958-2-ND 500 612.50 _| RLF12560T-5REN9R2 
78 480% 100 0.0102 8.2 | 445-2959-1-ND 4.20 3.50 2.80 | 445-2959-2-ND 500 612.50 | RLF12560T-7R8N8R2 
10 +20% 100 0.0124 7.5 _|445-2953-1-ND 4.20 3.50 2.80 | 445-2953-2-ND 500 612.50_| RLF12560T-100M7R5 


+ Operating Temperature Range -40°C ~ 125°C tf Inductance is at ¥2 Idc1 power distribution. 
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Induct- Test DCRes. | Rated Cut Tape 
ance | Inductance | Frequency| Nominal | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | TDK 
(uH) Tolerance (kHz) (0) 20% (A) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 11 — RLF7030 Series 
1.0 430% 100 0.0073 6.4 | 445-2960-1-ND 2.88 2.40 1.92 | 445-2960-2-ND 1,000 840.00 | RLF7030T-1RON6R4 
1.5 +30% 100 0.0080 6.1 | 445-2961-1-ND 2.88 2.40 1.92 | 445-2961-2-ND 1,000 840.00 | RLF7030T-1R5N6R1 
2.2 +20% 100 0.0100 5.4 | 445-2962-1-ND 2.88 2.40 1.92 | 445-2962-2-ND 1,000 840.00 | RLF7030T-2R2M5R4 
3.3 +20% 100 0.0174 4.1 |445-2963-1-ND 2.88 2.40 1.92 | 445-2963-2-ND 1,000 840.00 | RLF7030T-3R3M4R1 
47 +20% 100 0.0260 3.4 | 445-2964-1-ND 2.88 2.40 1.92 | 445-2964-2-ND 1,000 840.00 | RLF7030T-4R7M3R4 
6.8 +20% 100 0.0373 2.8 | 445-2965-1-ND 2.88 2.40 1.92 | 445-2965-2-ND 1,000 840.00 | RLF7030T-6R8M2R8 
Fig. 12 — SPM6530 Series 
0.25 +20% 100 21 23° | 445-3877-1-ND 2.00 1.67 1.33 | 445-3877-2-ND 1,000 582.00 | SPM6530T-R25M230 
0.47 +20% 100 3.3 17 | 445-3878-1-ND 2.00 1.67 1.33 | 445-3878-2-ND 1,000 582.00 | SPM6530T-R47M170 
0.68 +20% 100 49 14 | 445-3879-1-ND 2.00 1.67 1.33 | 445-3879-2-ND 1,000 582.00 | SPM6530T-R68M140 
1.0 +20% 100 ral 12 | 445-3880-1-ND 2.00 1.67 1.33 | 445-3880-2-ND 1,000 582.00 | SPM6530T-1ROM120 
1.5 +20% 100 9.7 10 | 445-3881-1-ND 2.00 1.67 1.33 | 445-3881-2-ND 1,000 582.00 | SPM6530T-1R5M100 
2.2 +20% 100 17.3 8.2 |445-4118-1-ND NEW!| 2.00 1.67 1.33 | 445-4118-2-ND NEW! 1,000 582.00 | SPM6530T-2R2M 
3.3 +20% 100 27 6.8 |445-4119-1-ND NEW!| 2.00 1.67 1.33 | 445-4119-2-ND NEW!| 1,000 582.00 | SPM6530T-3R3M 
47 +20% 100 35.8 5.6 | 445-4120-1-ND NEW!| 2.00 1.67 1.33 | 445-4120-2-ND NEW!| 1,000 582.00 | SPM6530T-4R7M 
Fig. 13 — SPM10040 Series 
0.36 +20% 300 0.0011 17 | 445-3603-1-ND 1.58 1.40 1.23 | 445-3603-2-ND 500 306.50 | SPM10040T-R36M170 
0.56 +20% 300 0.0017 15 | 445-3604-1-ND 1.58 1.40 1.23 | 445-3604-2-ND 500 306.50 | SPM10040T-R56M150 
Fig. 14 — VLCF4018-2 Series 
1.6 430% 100 0.044 1.7 | 445-3171-1-ND AG 68 60 | 445-3171-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4018T-1R6N1R7-2 
2.2. +30% 100 0.052 1.4 | 445-3172-1-ND 77 68 60 | 445-3172-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4018T-2R2N1R4-2 
3.3 +30% 100 0.069 1.2 | 445-3173-1-ND 77 68 60 | 445-3173-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4018T-3R3N1R2-2 
47 +30% 100 0.088 1.0 | 445-3174-1-ND AE 68 60 | 445-3174-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4018T-4R7N1RO-2 
6.8 +30% 100 0.108 0.94 | 445-3175-1-ND 77 68 60 | 445-3175-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4018T-6R8NR94-2 
10 +20% 100 0.163 0.74 | 445-3176-1-ND 77 68 60 | 445-3176-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4018T-100MR74-2 
15 +20% 100 0.233 0.59 | 445-3177-1-ND AG 68 60 | 445-3177-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4018T-150MR59-2 
22 +20% 100 0.321 0.49 | 445-3178-1-ND 77 68 60 | 445-3178-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4018T-220MR49-2 
33 +20% 100 0.469 0.42 | 445-3179-1-ND 77 68 60 | 445-3179-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4018T-330MR42-2 
47 +20% 100 0.661 0.34 | 445-3180-1-ND AE 68 60 | 445-3180-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4018T-470MR34-2 
Fig. 14 — VLCF4020 Series 
1.8 +30% 100 0.046 1.9 | 445-3181-1-ND 77 68 60 | 445-3181-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4020T-1R8N1R9 
2.2 430% 100 0.054 1.7 | 445-3182-1-ND AE 68 60 | 445-3182-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4020T-2R2N1R7 
3.3 +30% 100 0.071 1.5 | 445-3183-1-ND 77 68 60 | 445-3183-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4020T-3R3N1R5 
47 +30% 100 0.089 1.2 | 445-3184-1-ND 17 68 60 | 445-3184-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4020T-4R7N1R2 
6.8 +30% 100 0.119 1.0 | 445-3185-1-ND 77 68 60 | 445-3185-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4020T-6R8N1RO 
10 +20% 100 0.168 0.85 | 445-3186-1-ND 77 68 60 | 445-3186-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4020T-100MR85 
15 +20% 100 0.275 0.68 | 445-3187-1-ND 77 68 60 | 445-3187-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4020T-150MR68 
22 +20% 100 0.391 0.56 | 445-3188-1-ND 77 68 60 | 445-3188-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4020T-220MR56 
27 +20% 100 0.451 0.48 | 445-3189-1-ND 17 68 60 |= — — _ | VLCF4020T-270MR48 
33 +20% 100 0.571 0.47 | 445-3190-1-ND AL 68 60 | 445-3190-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4020T-330MR47 
47 +20% 100 0.849 0.39 | 445-3191-1-ND 2eF 68 60 | 445-3191-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4020T-470MR39 
100 +20% 100 1.308 0.26 | 445-3192-1-ND J7 68 60 | 445-3192-2-ND 1,000 298.00 | VLCF4020T-101MR26 
Fig. 15 — VLCF5020 Series 
1.8 +30% 100 0.049 2.0 | 445-3193-1-ND 81 2 63 | 445-3193-2-ND 500 157.50 | VLCF5020T-1R8N2R0 
27 430% 100 0.058 1.7 | 445-3194-1-ND 81 72 63. | 445-3194-2-ND 500 157.50 | VLCF5020T-2R7N1R7 
3.3 +30% 100 0.069 1.6 | 445-3195-1-ND 81 72 63 | 445-3195-2-ND 500 157.50 | VLCF5020T-3R3N1R6 
47 +30% 100 0.079 1.4 | 445-3196-1-ND 81 12 63 | 445-3196-2-ND 500 157.50 | VLCF5020T-4R7N1R4 
6.8 +30% 100 0.102 1.1. |445-3197-1-ND 81 12 63 | 445-3197-2-ND 500 157.50 | VLCF5020T-6R8N1R1 
10 +20% 100 0.151 0.87 | 445-3198-1-ND 81 Je 63 | 445-3198-2-ND 500 157.50 | VLCF5020T-100MR87 
15 +20% 100 0.214 0.71 | 445-3199-1-ND 81 72 63 | 445-3199-2-ND 500 157.50 | VLCF5020T-150MR71 
22 +20% 100 0.311 0.58 | 445-3200-1-ND 81 72 63 | 445-3200-2-ND 500 157.50 | VLCF5020T-220MR58 
33 +20% 100 0.435 0.48 | 445-3201-1-ND 81 J2 63 | 445-3201-2-ND 500 157.50 | VLCF5020T-330MR48 
47 +20% 100 0.623 0.40 | 445-3202-1-ND 81 72 63 | 445-3202-2-ND 500 157.50 | VLCF5020T-470MR40 Fig. 15 
100 +20% 100 1.375 0.27 | 445-3203-1-ND 81 12 63 _| 445-3203-2-ND. 500 157.50 | VLCF5020T-101MR27 VLCF5020-3 
Fig. 15 — VLCF5020-1 Series 
2.2 +30% 100 0.058 2.6 | 445-3204-1-ND 81 72 63 | 445-3204-2-ND 500 157.50 | VLCF5020T-2R2N2R6-1 Rea5 (9) aan 
2.7 +30% 100 0.069 2.2 | 445-3205-1-ND 81 72 63 | 445-3205-2-ND 500 157.50 | VLCF5020T-2R7N2R2-1 | 
3.3 +30% 100 0.079 2.0 | 445-3206-1-ND 81 2 63 | 445-3206-2-ND 500 157.50 | VLCF5020T-3R3N2R0-1 
47 +30% 100 0.102 1.7 | 445-3207-1-ND 81 72 63 | 445-3207-2-ND 500 157.50 | VLCF5020T-4R7N1R7-1 
6.8 +30% 100 0.138 1.3 | 445-3208-1-ND 81 72 63 | 445-3208-2-ND 500 157.50 | VLCF5020T-6R8N1R3-1 
10 +20% 100 0.198 1.1 | 445-3209-1-ND 81 i2 63 | 445-3209-2-ND 500 157.50 | VLCF5020T-100M1R1-1 Vani 
15 +20% 100 0.292 0.90 | 445-3210-1-ND 81 72 63 | 445-3210-2-ND 500 157.50 | VLCF5020T-150MR90-1 
22 +20% 100 0.413 0.75 | 445-3211-1-ND 81 72 63 | 445-3211-2-ND 500 157.50 | VLCF5020T-220MR75-1 
33 +20% 100 0.597 0.62 | 445-3212-1-ND 81 T2 63 | 445-3212-2-ND 500 157.50 | VLCF5020T-330MR62-1 
47 +20% 100 0.875 0.51 | 445-3213-1-ND 81 72 63 | 445-3213-2-ND 500 157.50 _| VLCF5020T-470MR651-1 
NEW! Fig. 15 — VLCF5020-3 Series NEW! 
2.2 +30% 100 0.038 2.62 | 445-4557-1-ND 95 84 .74 | 445-4557-2-ND 500 184.00 | VLCF5020T-2R2N2R6-3 
27 +30% 100 0.046 2.28 | 445-4558-1-ND 95 84 74 | 445-4558-2-ND 500 184.00 | VLCF5020T-2R7N2R2-3 
3.3 +30% 100 0.055 2.02 | 445-4559-1-ND 95 84 74 |445-4559-2-ND 500 184.00 | VLCF5020T-3R3N2R0-3 
Fig. 16 — VLF3010A Series 
15 +30% 100 0.068 1.2 | 445-3214-1-ND 90 80 70 | 445-3214-2-ND 2,000 | 350.00/M | VLF3010AT-1R5N1R2 
2.2 +20% 100 0.10 1.0 | 445-3215-1-ND 90 80 70 | 445-3215-2-ND 2,000 | 350.00/M | VLF3010AT-2R2M1RO 
3.3 +20% 100 0.15 0.87 | 445-3216-1-ND 90 80 .70 | 445-3216-2-ND 2,000 | 350.00/M | VLF3010AT-3R3MR87 
47 +20% 100 0.24 0.70 | 445-3217-1-ND 90 80 .70 | 445-3217-2-ND 2,000 | 350.00/M | VLF3010AT-4R7MR70 VLF3014A 
6.8 +20% 100 0.34 0.61 | 445-3218-1-ND -90 80 70 | 445-3218-2-ND 2,000 | 350.00/M_ | VLF3010AT-6R8MR61 
10 +20% 100 0.58 0.49 | 445-3219-1-ND 90 80 70 | 445-3219-2-ND 2,000 | 350.00/M | VLF3010AT-100MR49 
15 +20% 100 0.75 0.40 | 445-3220-1-ND 90 80 .70 | 445-3220-2-ND 2,000 | 350.00/M | VLF3010AT-150MR40 
22 +20% 100 1.3 0.33 | 445-3221-1-ND -90 80 70 | 445-3221-2-ND 2,000 | 350.00/M_| VLF3010AT-220MR33 
NEW! Fig. 17 — VLF3010S Series NEW! 
1.0 430% 1000 0.041 1.7 | 445-4545-1-ND 1.35 1.20 1.05 | 445-4545-2-ND 2,000 | 525.00/M | VLF3010ST-1RON1R7 
2.2 +20% 1000 0.077 1.1 | 445-4546-1-ND 1.35 1.20 1.05 | 445-4546-2-ND 2,000 | 525.00/M | VLF3010ST-2R2M1R1 
3.3 +20% 1000 0.11 0.88 | 445-4547-1-ND 1.35 1.20 1.05 | 445-4547-2-ND 2,000 | 525.00/M | VLF3010ST-3R3MR88 
47 +20% 1000 0.15 0.75 | 445-4548-1-ND 1.35 1.20 1.05 | 445-4548-2-ND 2,000 | 525.00/M | VLF3010ST-4R7MR75 
6.8 +20% 1000 0.22 0.65 | 445-4549-1-ND 1.35 1.20 1.05 | 445-4549-2-ND 2,000 | 525.00/M_|VLF3010ST-6R8MR65 
10 +20% 1000 0.41 0.53 | 445-4550-1-ND 1.35 1.20 1.05 | 445-4550-2-ND 2,000 | 525.00/M | VLF3010ST-100MR53 
15 +20% 1000 0.51 0.38 | 445-4551-1-ND 1.35 1.20 1.05 | 445-4551-2-ND 2,000 | 525.00/M | VLF3010ST-150MR38 
22 +20% 1000 0.81 0.34 | 445-4552-1-ND 1.35 1.20 1.05 | 445-4552-2-ND 2,000 | 525.00/M_|VLF3010ST-220MR34 
Fig. 16 — VLF3012A Series 
15 +30% 100 0.059 1.2 | 445-3222-1-ND 86 76 67 | 445-3222-2-ND 2,000 | 333.00/M | VLF3012AT-1R5N1R2 
2.2 +20% 100 0.088 1.0 | 445-3223-1-ND 86 76 67 | 445-3223-2-ND 2,000 | 333.00/M | VLF3012AT-2R2M1RO 
3.3 +20% 100 0.11 0.87 | 445-3224-1-ND 86 76 67 | 445-3224-2-ND 2,000 | 333.00/M_|VLF3012AT-3R3MR87 


(Continued) 
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Inductors — VLP, SLF, RLF, SPM, VLCF, VLF and VLS Series (Cont.) 


+ Operating Temperature Range -40°C ~ 125°C Inductance is at 2 Idc1 power distribution. 
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Induct- Test DC Res. | Rated Cut Tape 
ance | Inductance | Frequency| Nominal | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | TDK 
(nH) Tolerance (kHz) (0) 20% (A) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
47 +20% 100 0.16 0.74 | 445-3225-1-ND 86 76 67 | 445-3225-2-ND 2,000 | 333.00/M | VLF3012AT-4R7MR74 
6.8 +20% 100 0.23 0.59 | 445-3226-1-ND 86 76 67 | 445-3226-2-ND 2,000 | 333.00/M | VLF3012AT-6R8MR59 
10 +20% 100 0.36 0.49 | 445-3227-1-ND 86 76 67 | 445-3227-2-ND 2,000 | 333.00/M | VLF3012AT-100MR49 
15 +20% 100 0.54 0.41 | 445-3228-1-ND 86 76 67 | 445-3228-2-ND 2,000 | 333.00/M | VLF3012AT-150MR41 
22 +20% 100 0.66 0.33 | 445-3229-1-ND 86 76 67 | 445-3229-2-ND 2,000 | 333.00/M_|VLF3012AT-220MR33 
33 +20% 100 i Ba 0.27 | 445-3230-1-ND 86 76 67 | 445-3230-2-ND 2,000 | 333.00/M | VLF3012AT-330MR27 
47 +20% 100 1.9 0.22 | 445-3231-1-ND 86 716 67 _| 445-3231-2-ND 2,000 | 333.00/M_|VLF3012AT-470MR22 
NEW! Fig. 17 — VLF3012S Series NEW! 
1.0 +30% 1000 0.032 2.0 | 445-4199-1-ND 1.22 1.08 95 | 445-4199-2-ND 2,000 | 473.00/M | VLF3012ST-1RON2RO 
2.2 +20% 1000 0.060 1.4 | 445-4200-1-ND 1.22 1.08 95 | 445-4200-2-ND 2,000 | 473.00/M | VLF3012ST-2R2M1R4 
3.3 +20% 1000 0.090 1.1 |445-4201-1-ND 1.22 1.08 95 | 445-4201-2-ND 2,000 | 473.00/M | VLF3012ST-3R3M1R1 
47 +20% 1000 0.13 0.91 | 445-4202-1-ND 1.22 1.08 95 | 445-4202-2-ND 2,000 | 473.00/M | VLF3012ST-4R7MR91 
6.8 +20% 1000 0.18 0.78 | 445-4203-1-ND 1.22 1.08 95 | 445-4203-2-ND 2,000 | 473.00/M_|VLF3012ST-6R8MR78 
10 +20% 1000 0.28 0.59 | 445-4204-1-ND 1.22 1.08 95 | 445-4204-2-ND 2,000 | 473.00/M | VLF3012ST-100MR59 
15 +20% 1000 0.41 0.49 | 445-4205-1-ND 1.22 1.08 95 | 445-4205-2-ND 2,000 | 473.00/M | VLF3012ST-150MR49 
22 +20% 1000 0.61 0.43 | 445-4206-1-ND 1.22 1.08 95 | 445-4206-2-ND 2,000 | 473.00/M_|VLF3012ST-220MR43 
NEW! Fig. 16 — VLF3014A Series NEW! 
2.2 +20% 100 0.091 1.2 |445-4177-1-ND 1.17 1.04 91 | 445-4177-2-ND 2,000 | 455.00/M | VLF3014AT-2R2M1R2 
3.3 +20% 100 0.13 1.0 | 445-4178-1-ND 1.17 1.04 91 | 445-4178-2-ND 2,000 | 455.00/M | VLF3014AT-3R3M1RO 
47 +20% 100 0.17 0.90 | 445-4179-1-ND 117 1.04 91 | 445-4179-2-ND 2,000 | 455.00/M | VLF3014AT-4R7MR90 
6.8 +20% 100 0.27 0.72 | 445-4180-1-ND 1.17 1.04 91 | 445-4180-2-ND 2,000 | 455.00/M | VLF3014AT-6R8MR72 Fig. 18 — VLF4010A, VLF4012A, 
10 +20% 100 0.4 0.59 | 445-4181-1-ND 1.17 1.04 91 | 445-4181-2-ND 2,000 | 455.00/M_| VLF3014AT-100MR59 VLF4014A 
22 +20% 100 1.0 0.37 | 445-4182-1-ND 117 1.04 91 | 445-4182-2-ND 2,000 | 455.00/M_| VLF3014AT-220MR37 
NEW! Fig. 18 — VLF4010A Series NEW! 
47 +20% 100 0.18 1.0 | 445-4183-1-ND ml 1.04 91 | 445-4183-2-ND 1,000 455.00 | VLF4010AT-4R7M1RO 
6.8 +20% 100 0.28 0.81 | 445-4184-1-ND 117 1.04 91 | 445-4184-2-ND 1,000 455.00 | VLF4010AT-6R8MR81 
10 +20% 100 0.42 0.64 | 445-4185-1-ND 1:17 1.04 91 | 445-4185-2-ND 1,000 455.00_| VLF4010AT-100MR64 
NEW! Fig. 19 — VLF4010S Series NEW! 
1.0 +30% 1000 0.050 1.9 | 445-4207-1-ND 1.26 1.12 98 | 445-4207-2-ND 1,000 490.00 | VLF4010ST-1RON1R9 
22 +20% 1000 0.068 1.4 | 445-4208-1-ND 1.26 1.12 .98 | 445-4208-2-ND 1,000 490.00 | VLF4010ST-2R2M1R4 
3.3 +20% 1000 0.081 1.2 | 445-4209-1-ND 1.26 1.12 98 | 445-4209-2-ND 1,000 490.00 | VLF4010ST-3R3M1R2 
47 +20% 1000 0.10 1.0 | 445-4210-1-ND 1.26 1.12 98 | 445-4210-2-ND 1,000 490.00 | VLF4010ST-4R7M1RO 
6.8 +20% 1000 0.15 0.85 | 445-4211-1-ND 1.26 1.12 98 | 445-4211-2-ND 1,000 490.00 | VLF4010ST-6R8MR85 
10 +20% 1000 0.25 0.80 | 445-4212-1-ND 1.26 1.12 98 | 445-4212-2-ND 1,000 490.00 | VLF4010ST-100MR80 
Fig. 18 — VLF4012A Series 
15 +20% 100 0.069 1.6 | 445-3232-1-ND 81 72 63 | 445-3232-2-ND 1,000 315.00 | VLF4012AT-1R5M1R6 
2.2 +20% 100 0.076 1.5 | 445-3233-1-ND 81 12 63 | 445-3233-2-ND 1,000 315.00 | VLF4012AT-2R2M1R5 
3.3 +20% 100 0.1 1.3 | 445-3234-1-ND 81 72 63 | 445-3234-2-ND 1,000 315.00 | VLF4012AT-3R3M1R3 
47 +20% 100 0.14 1.1 | 445-3235-1-ND 81 72 63 | 445-3235-2-ND 1,000 315.00 | VLF4012AT-4R7M1R1 
6.8 +20% 100 0.2 0.96 | 445-3236-1-ND 81 72 63 | 445-3236-2-ND 1,000 315.00 | VLF4012AT-6R8MR96 
10 +20% 100 0.3 0.79 | 445-3237-1-ND 81 72 63 | 445-3237-2-ND 1,000 315.00 | VLF4012AT-100MR79 
15 +20% 100 0.46 0.63 | 445-3238-1-ND 81 72 63 | 445-3238-2-ND 1,000 315.00 | VLF4012AT-150MR63 
22 +20% 100 0.71 0.51 | 445-3239-1-ND 81 72 63 | 445-3239-2-ND 1,000 315.00 | VLF4012AT-220MR51 
33 +20% 100 1.2 0.39 | 445-3240-1-ND 81 72 63 | 445-3240-2-ND 1,000 315.00 | VLF4012AT-330MR39 
47 +20% 100 2.0 0.30 | 445-3241-1-ND 81 12 63 | 445-3241-2-ND 1,000 315.00 | VLF4012AT-470MR30 
NEW! Fig. 20 — VLF4012S Series NEW! 
1.0 +30% 1000 0.045 1.9 | 445-4213-1-ND 1.31 1.16 1.02 | 445-4213-2-ND 1,000 508.00 | VLF4012ST-1RON1R9 
2.2 +20% 1000 0.097 1.3 | 445-4214-1-ND 1.31 1.16 1.02 | 445-4214-2-ND 1,000 508.00 | VLF4012ST-2R2M1R3 
3.3 +20% 1000 0.13 1.1 | 445-4215-1-ND 1.31 1.16 1.02 | 445-4215-2-ND 1,000 508.00 | VLF4012ST-3R3M1R1 
47 +20% 1000 0.16 1.0 | 445-4216-1-ND 1.31 1.16 1.02 | 445-4216-2-ND 1,000 508.00 | VLF4012ST-4R7M1RO 
6.8 +20% 1000 0.27 0.80 | 445-4217-1-ND 1.31 1.16 1.02 | 445-4217-2-ND 1,000 508.00 | VLF4012ST-6R8MR80 
10 +20% 1000 0.41 0.65 | 445-4218-1-ND 1.31 1.16 1.02 | 445-4218-2-ND 1,000 508.00 | VLF4012ST-100MR65 
NEW! Fig. 18 — VLF4014A Series NEW! 
47 +20% 100 0.14 1.1 | 445-4186-1-ND 1.22 1.08 95 | 445-4186-2-ND 1,000 473.00 | VLF4014AT-4R7M1R1 
10 +20% 100 0.23 0.90 | 445-4187-1-ND 1.22 1.08 95 | 445-4187-2-ND 1,000 473.00 _| VLF4014AT-100MRQ0 
NEW! Fig. 20 — VLF4014S Series NEW! 
1.0 +30% 1000 0.041 2.3 | 445-4219-1-ND 1.35 1.20 1.05 | 445-4219-2-ND 1,000 525.00 | VLF4014ST-1RON2R3 
2:2. +20% 1000 0.06 1.9 | 445-4220-1-ND 1.35 1.20 1.05 | 445-4220-2-ND 1,000 525.00 | VLF4014ST-2R2M1R9 
3.3 +20% 1000 0.089 1.6 | 445-4221-1-ND 1.35 1.20 1.05 | 445-4221-2-ND 1,000 525.00 | VLF4014ST-3R3M1R6 
47 +20% 1000 0.11 1.4 | 445-4222-1-ND 1.35 1.20 1.05 | 445-4222-2-ND 1,000 525.00 | VLF4014ST-4R7M1R4 
6.8 +20% 1000 0.16 1.2 | 445-4223-1-ND 1.35 1.20 1.05 | 445-4223-2-ND 1,000 525.00 | VLF4014ST-6R8M1R2 
10 +20% 1000 0.22 1.0 | 445-4224-1-ND 1.35 1.20 1.05 | 445-4224-2-ND 1,000 525.00 | VLF4014ST-100M1RO Series Dim. T 
NEW! Fig. 22 — VLF5010A-2 Series NEW! 4010S 1 0 
10t +20% 100 0.31 0.78 | 445-4553-1-ND 1.09 98 .86 | 445-4553-2-ND 1,000 425.00 | VLF5010AT-100MR78-2 . 
15t +20% 100 0.48 0.62 | 445-4554-1-ND 1.09 98 86 | 445-4554-2-ND 1,000 425.00 | VLF5010AT-150MR62-2 
22t +20% 100 0.74 0.50 | 445-4555-1-ND 1.09 98 .86 | 445-4555-2-ND 1,000 425.00 | VLF5010AT-220MR50-2 
33t +20% 100 14 0.41 | 445-4556-1-ND 1.09 98 86 | 445-4556-2-ND 1,000 425.00 | VLF5010AT-330MR41-2 Fig. 20 — VLF4012S, VLF4014S NEW! 
NEW! Fig. 21 — VLF5010S Series NEW! 
1.0 +30% 1000 0.045 2.5 | 445-4225-1-ND 1.40 1.24 1.09 | 445-4225-2-ND 1,000 543.00 | VLF5010ST-1RON2R5 
22. +20% 1000 0.064 2.0 | 445-4226-1-ND 1.40 1.24 1.09 | 445-4226-2-ND 1,000 543.00 | VLF5010ST-2R2M2R0 
3.3 +20% 1000 0.13 1.4 | 445-4227-1-ND 1.40 1.24 1.09 | 445-4227-2-ND 1,000 543.00 | VLF5010ST-3R3M1R4 
47 +20% 1000 0.15 1.3 | 445-4228-1-ND 1.40 1.24 1.09 | 445-4228-2-ND 1,000 543.00 | VLF5010ST-4R7M1R3 
6.8 +20% 1000 0.2 1.1 |445-4229-1-ND 1.40 1.24 1.09 | 445-4229-2-ND 1,000 543.00 | VLF5010ST-6R8M1R1 
10 +20% 1000 0.31 0.94 | 445-4230-1-ND 1.40 1.24 1.09 | 445-4230-2-ND 1,000 543.00 | VLF5010ST-100MR94 
NEW! Fig. 22 — VLF5012A Series NEW! 
2.2 +20% 100 0.09 1.5 | 445-4188-1-ND 1.26 1.12 98 | 445-4188-2-ND 1,000 490.00 | VLF5012AT-2R2M1R5 
3.3 +20% 100 0.12 1.3 | 445-4189-1-ND 1.26 1.12 98 | 445-4189-2-ND 1,000 490.00 | VLF5012AT-3R3M1R3 
47 +20% 100 0.14 1.2 | 445-4190-1-ND 1.26 1.12 98 | 445-4190-2-ND 1,000 490.00 | VLF5012AT-4R7M1R2 
6.8 +20% 100 0.17 1.0 | 445-4191-1-ND 1.26 1.12 98 | 445-4191-2-ND 1,000 490.00 | VLF5012AT-6R8M1RO 
10 +20% 100 0.3 0.80 | 445-4192-1-ND 1.26 1.12 98 | 445-4192-2-ND 1,000 490.00 | VLF5012AT-100MR80 
NEW! Fig. 21 — VLF5012S Series NEW! 
1.0 +30% 1000 0.042 2.5 | 445-4231-1-ND 1.44 1.28 1.12 | 445-4231-2-ND 1,000 560.00 | VLF5012ST-1RON2R5 
2.2 +20% 1000 0.069 2.0 | 445-4232-1-ND 1.44 1.28 1.12 | 445-4232-2-ND 1,000 560.00 | VLF5012ST-2R2M2R0 
3.3 +20% 1000 0.095 1.7 | 445-4233-1-ND 1.44 1.28 1.12 | 445-4233-2-ND 1,000 560.00 | VLF5012ST-3R3M1R7 
47 +20% 1000 0.13 1.4 | 445-4234-1-ND 1.44 1.28 1.12 | 445-4234-2-ND 1,000 560.00 | VLF5012ST-4R7M1R4 
6.8 +20% 1000 0.18 1.2 |445-4235-1-ND 1.44 1.28 1.12 | 445-4235-2-ND 1,000 560.00 | VLF5012ST-6R8M1R2 
10 +20% 1000 0.24 1.0 | 445-4236-1-ND 1.44 1.28 1.12 | 445-4236-2-ND 1,000 560.00 | VLF5012ST-100M1RO 
Fig. 22 — VLF5014A Series 
15 +20% 100 0.051 1.7 |445-4193-1-ND NEW!) 1.31 1.16 1.02 | 445-4193-2-ND NEW!) 1,000 508.00 | VLF5014AT-1R5M1R7 
27 +20% 100 0.068 1.5  |445-4194-1-ND NEW!) 1.31 1.16 1.02 | 445-4194-2-ND NEW! 1,000 508.00 | VLF5014AT-2R7M1R5 
47 +20% 100 0.12 1.1 | 445-3242-1-ND 1.26 1.12 98 | 445-3242-2-ND 1,000 490.00 | VLF5014AT-4R7M1R1 
6.8 +20% 100 0.16 0.99 | 445-3243-1-ND 1.26 1.12 98 | 445-3243-2-ND 1,000 490.00 | VLF5014AT-6R8MR99 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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&$TDK_Inductors — vip, sLF, RLF, SPM, VLCF, VLF and VLS Series (Cont.) 
Induct- Test DCRes. | Rated Cut Tape i = 
ance | Inductance | Frequency| Nominal | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | TDK cots MEM VEF=OI2S, 
(HH) Tolerance (kHz) (0) 20% (A) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. . 
10 £20% 100 0.19 0.92 | 445-3244-1-ND 1.26 112 98 |445-3244-2-ND 1,000 490.00 | VLF5014AT-100MR92 
15 +20% 100 0.28 0.76 | 445-3245-1-ND 1.26 112 98 |445-3245-2-ND 1,000 490.00 | VLF5014AT-150MR76 
22 +20% 100 0.40 0.62 /445-4195-1-ND NEW!) 1.31 116 1.02 |445-4195-2-ND NEW!| 1,000 508.00 | VLF5014AT-220MR62 
33 +20% 100 0.63 0.50 )445-4196-1-ND NEW!) 1.31 116 1.02 |445-4196-2-ND NEW!| 1,000 508.00 | VLF5014AT-330MR50 
47 +20% 100 0.95 0.41 [445-4197-1-ND NEW!) 1.31 1.16 1.02 |445-4197-2-ND NEW!| 1,000 508.00 | VLF5014AT-470MR41 
100 +20% 100 24 0.26 [445-4198-1-ND NEW!| 1.31 116 1.02 |445-4198-2-ND NEW!| 1,000 508.00 | VLF5014AT-101MR26 
NEW! Fig. 21 — VLF5014S Series NEW! 
1.0 +30% 1000 0.041 27 | 445-4237-1-ND 149° 1.32 1.16 [445-4237-2-ND 1,000 578.00 |VLF5014ST-1RON2R7 
22 +20% 1000 0.059 2.3 | 445-4238-1-ND 149 1.82 1.16 |445-4238-2-ND 1,000 578.00 | VLF5014ST-2R2M2R3 
3.3 +20% 1000 0.077 2.0 | 445-4239-1-ND 149 1.32 116 |445-4239-2-ND 1,000 578.00 | VLF5014ST-3R3M2RO 
47 +20% 1000 0.098 1.7 | 445-4240-1-ND 149 1.82 116 |445-4240-2-ND 1,000 578.00 | VLF5014ST-4R7M1R7 
6.8 +20% 1000 0.16 1.4 |445-4241-1-ND 149 1.82 1.16 |445-4241-2-ND 1,000 578.00 | VLF5014ST-6R8M1R4 
10 +20% 1000 0.21 1.2 [445-4242-1-ND 149 1.32 1.16 |445-4242-2-ND 1,000 578.00 | VLF5014ST-100M1R2 
Fig. 23 — VLF10040 Series 
1.0 +30% 100 0.0043 97 | 445-3556-1-ND 225 2.00 1.75 |445-3556-2-ND 500 437.50 |VLF10040T-1RONOR7 Series 
15 +30% 100 0.0051 8.9 | 445-3557-1-ND 2.25 2.00 1.75 | 445-3557-2-ND 500 437.50 | VLF10040T-1R5N8R9 5010S 
22 +30% 100 0.0079 7.4 |445-3558-1-ND 2.25 2.00 1.75 | 445-3558-2-ND 500 437.50 | VLF10040T-2R2N7R1 50128 
3.3 +30% 100 0.0105 6.2 | 445-3559-1-ND 2.25 2.00 1.75 | 445-3559-2-ND 500 437.50 | VLF10040T-3R3N6R2 5014S 
47 +30% 100 0.0127 5.4 | 445-3560-1-ND 2.25 2.00 1.75 | 445-3560-2-ND 500 437.50_|VLF10040T-4R7N5R4 
68 +30% 100 0.0198 45 | 445-3561-1-ND 2.25 2.00 1.75 | 445-3561-2-ND 500 437.50 | VLF10040T-6R8N4R5 
10 +20% 100 0.028 3.8 | 445-3562-1-ND 2.25 2.00 1.75 | 445-3562-2-ND 500 437.50 | VLF10040T-100M3R8 Fig. 22 — VLF5010A-2, VLF5012A, 
15 +20% 100 0.036 3.1 |445-3563-1-ND 2.25 2.00 1.75 | 445-3563-2-ND 500 437.50 | VLF10040T-150M3R1 VLF5014A 
22 +20% 100 0.05 2.5 | 445-3564-1-ND 2.25 2.00 1.75 | 445-3564-2-ND 500 437.50 | VLF10040T-220M2R5 
33 +20% 100 0.08 2.1 | 445-3565-1-ND 2.25 2.00 1.75 | 445-3565-2-ND 500 437.50_| VLF10040T-330M2R1 
47 +20% 100 0.108 1.7 |445-3566-1-ND 225 2.00 1.75 |445-3566-2-ND 500 437.50 | VLF10040T-470M1R7 
68 +20% 100 0.155 1.4 | 445-3567-1-ND 2.25 2.00 1.75 | 445-3567-2-ND 500 437.50 | VLF10040T-680M1R4 
100 +20% 100 0.216 1.2 | 445-3568-1-ND 2.25 2.00 1.75 | 445-3568-2-ND 500 437.50 | VLF10040T-101M1R2 
150 +20% 100 0.343 0.99) 445-3569-1-ND 2.25 2.00 1.75 | 445-3569-2-ND 500 437.50 | VLF10040T-151MR99 
220 +20% 100 0.467 0.81 | 445-3570-1-ND 2.25 2.00 1.75 | 445-3570-2-ND 500 437.50_| VLF10040T-221MR81 
330 +20% 100 0.757 0.67 [445-3571-1-ND 2.25 2.00 1.75 |445-3571-2-ND 500 437.50_|VLF10040T-331MR67 
Fig. 23 — VLF10045 Series 
1.0 +30% 100 0.0046 10 | 445-3572-1-ND 225 2.00 1.75 |445-3572-2-ND 500 437.50 | VLF10045T-1RON100 
15 +30% 100 0.0057 9.0 | 445-3573-1-ND 248 2.20 1.93 | 445-3573-2-ND 500 481.50 | VLF10045T-1R5N9RO 
22 +30% 100 0.0085 7.4 | 445-3574-1-ND 2.48 2.20 1.93 | 445-3574-2-ND 500 481.50 | VLF10045T-2R2N7R4 
3.3 +30% 100 0.0097 6.9 | 445-3575-1-ND 248 2.20 1.93 | 445-3575-2-ND 500 481.50 | VLF10045T-3R3N6R9 
47 +30% 100 0.0125 6.1 | 445-3576-1-ND 248 2.20 1.93 | 445-3576-2-ND 500 481.50 | VLF10045T-4R7N6R1 
68 +30% 100 0.0178 5.1 | 445-3577-1-ND 248 2.20 1.93 |445-3577-2-ND 500 481.50 |VLF10045T-6R8N5R1 _ 
10 +20% 100 0.025 4.3 | 445-3578-1-ND 248 2.20 1.93 | 445-3578-2-ND 500 481.50 | VLF10045T-100M4R3 Serles 
15 +20% 100 0.0373 3.5 | 445-3579-1-ND 248 2.20 1.93 | 445-3579-2-ND 500 481.50 | VLF10045T-150M3R5, 5010A 
22 +20% 100 0.0495 2.8 | 445-3580-1-ND 2.48 2.20 1.93 | 445-3580-2-ND 500 481.50 | VLF10045T-220M2R8 aan 
33 +20% 100 0.0701 2.3 | 445-3581-1-ND 248 2.20 1.93 | 445-3581-2-ND 500 481.50 | VLF10045T-330M2R3 
47 £20% 100 0.0976 1.9 | 445-3582-1-ND 248 2.20 1.93 | 445-3582-2-ND 500 481.50 | VLF10045T-470M1R9 
68 +20% 100 0.158 1.6 | 445-3583-1-ND 248 2.20 1.93 | 445-3583-2-ND 500 481.50 | VLF10045T-680M1R6 
100 +20% 100 0.217 1.3 | 445-3584-1-ND 2.48 2.20 1.93 | 445-3584-2-ND 500 481.50 | VLF10045T-101M1R3 
150 +£20% 100 0.306 1.1 )445-3585-1-ND 248 2.20 1.93 | 445-3585-2-ND 500 481.50 | VLF10045T-151M1R1 
220 +20% 100 0.434 0.90 | 445-3586-1-ND 248 2.20 1.93 | 445-3586-2-ND 500 481.50 | VLF10045T-221MR90 
330 +20% 100 0.721 0.70 [445-3587-1-ND 248 2.20 (1.93 | 445-3587-2-ND 500 481.50 | VLF10045T-331MR70 
Fig. 24 — VLF12060 Series 
18 +30% 100 0.0036 12 | 445-3588-1-ND 2.93 260 2.28 |445-3588-2-ND 500 569.00 | VLF12060T-1R8N120 
27 +30% 100 0.0053 10 | 445-3589-1-ND 2.93 260 2.28 | 445-3589-2-ND 500 569.00 | VLF12060T-2R7N100 
3.9 +30% 100 0.0070 9.0 | 445-3590-1-ND 2.93 260 2.28 | 445-3590-2-ND 500 569.00 | VLF12060T-3R9N9RO 
47 +30% 100 0.0096 7.7 | 445-3591-1-ND 2.93 260 2.28 |445-3591-2-ND 500 569.00 | VLF12060T-4R7N7R7 
6.8 +30% 100 0.0109 7.2 |445-3592-1-ND 2.93 2.60 2.28 | 445-3592-2-ND 500 569.00 | VLF12060T-6R8N7R2 
10 +20% 100 0.0139 6.2 | 445-3593-1-ND 2.93 260 2.28 |445-3593-2-ND 500 569.00 | VLF12060T-100M6R2 
15 +20% 100 0.0223 5.0 | 445-3594-1-ND 2.93 260 2.28 | 445-3594-2-ND 500 569.00 | VLF12060T-150M5RO 
22 +20% 100 0.0314 4.1 |445-3595-1-ND 2.93 260 2.28 |445-3595-2-ND 500 569.00 | VLF12060T-220M4R1 
33 +20% 100 0.0461 3.4 | 445-3596-1-ND 2.93 260 2.28 | 445-3596-2-ND 500 569.00 | VLF12060T-330M3R4 
47 +20% 100 0.0622 2.8 | 445-3597-1-ND 2.93 2.60 2.28 | 445-3597-2-ND 500 569.00 | VLF12060T-470M2R8 
68 £20% 100 0.0875 2.3 | 445-3598-1-ND 2.93 260 2.28 |445-3598-2-ND 500 569.00 | VLF12060T-680M2R3 
100 +20% 100 0.1324 1.9 | 445-3599-1-ND 2.93 260 2.28 | 445-3599-2-ND 500 569.00 | VLF12060T-101M1R9 
150 +20% 100 0.1871 1.6 | 445-3600-1-ND 2.93 260 2.28 | 445-3600-2-ND 500 569.00 | VLF12060T-151M1R6 
220 +20% 100 0.3068 1.3 | 445-3601-1-ND 2.93 260 2.28 |445-3601-2-ND 500 569.00 | VLF12060T-221M1R3 
330 +20% 100 0.404 1.0 _|445-3602-1-ND 2.93 2.60 2.28 | 445-3602-2-ND 500 569.00 | VLF12060T-331M1RO : 
NEW! Fig. 25 — VLS252010 Series NEW! Series 
0.47 +30% 1000 0.04 2.3 1445-4243-1-ND 83 74 65 | 445-4243-2-ND 2,000 | 323.00/M ]VLS252010T-R47N 10040 
0.68 +30% 1000 0.053 2.0 | 445-4244-1-ND 83 74 ~—.65_ | 445-4244-2-ND 2,000 | 323.00/M | VLS252010T-R68N 10045 
1.0 +30% 1000 0.071 1.7 | 445-4245-1-ND 83 74 ~~ 65 | 445-4245-2-ND 2,000 | 323.00/M | VLS252010T-1RON 
15 +30% 1000 0.107 1.4 | 445-4246-1-ND 83 74 65 |445-4246-2-ND 2,000 | 323.00/M | VLS252010T-1R5N 
2.2 +20% 1000 0.158 14 |445-4247-1-ND 83.74 —_—.85_ | 445-4247-2-ND 2,000 | 323.00/M_|VLS252010T-2R2M Fig. 24 — VLF12060 
33 £20% 1000 0.253 0.94 | 445-4248-1-ND 8374 ~—«G5 | 445-4248-2-ND 2,000 | 323.00/M | VLS252010T-3R3M 
47 +20% 1000 0.367 0.78 | 445-4249-1-ND 83 74 — 65 |445-4249-2-ND 2,000 | 323.00/M | VLS252010T-4R7M 
6.8 +20% 1000 0.451 0.70 | 445-4250-1-ND 83 74 65 | 445-4250-2-ND 2,000 | 323.00/M | VLS252010T-6R8M 
10 +20% 1000 0.172 0.52 | 445-4251-1-ND 83.74 _.65_| 445-4251-2-ND 2,000 | 323.00/M_|VLS252010T-100M 
Fig. 25 — VLS252012 Series 
0.47 +30% 1000 0.047 2.1 | 445-3667-1-ND 83.74 ~—«65 | 445-3667-2-ND 2,000 | 323.00/M ]VLS252012T-R47N2R1 
1.0 +30% 1000 0.073 1.7 | 445-3668-1-ND 83 74 — 65 | 445-3668-2-ND 2,000 | 323.00/M | VLS252012T-1RON1R7 
15 +30% 1000 0.105 1.4 | 445-3669-1-ND 83 74 65 | 445-3669-2-ND 2,000 | 323.00/M | VLS252012T-1RSN1R4 
22 +20% 1000 0.129 1.3 | 445-3670-1-ND 83 74 — 65 | 445-3670-2-ND 2,000 | 323.00/M_ | VLS252012T-2R2M1R3 
3.3 +20% 1000 0.227 0.99 | 445-3671-1-ND 83.74 _.65_ | 445-3671-2-ND 2,000 | 323.00/M_| VLS252012T-3R3MR99 
47 +20% 1000 0.338 0.81 | 445-3672-1-ND 83.74 ~——«65 | 445-3672-2-ND 2,000 | 323.00/M_ | VLS252012T-4R7MR81 
6.8 +20% 1000 0.510 0.66 | 445-3673-1-ND 83 74 — 65 |445-3673-2-ND 2,000 | 323.00/M | VLS252012T-6R8MR66 
10 +20% 1000 0.630 0.59 |445-3674-1-ND 83.74 —_.65_| 445-3674-2-ND 2,000 | 323.00/M_|VLS252012T-100MR59 
Fig. 25 — VLS252015 Series 
1.0 +30% 1000 0.068 1.7 ]445-3675-1-ND 8374 ~—«65 | 445-3675-2-ND 2,000 | 323.00/M |VLS252015T-1RON1R7 
15 +30% 1000 04 1.4 | 445-3676-1-ND 83 74 — 65 |445-3676-2-ND 2,000 | 323.00/M | VLS252015T-1R5SN1R4 
22 +20% 1000 0.133 1.2 | 445-3677-1-ND 83 74 65 |445-3677-2-ND 2,000 | 323.00/M | VLS252015T-2R2M1R2 
3.3 +20% 1000 0.182 1.0 | 445-3678-1-ND 83 74 65 | 445-3678-2-ND 2,000 | 323.00/M | VLS252015T-3R3M1RO 
47 +20% 1000 0.265 0.89 | 445-3679-1-ND 83 74 _.65_ | 445-3679-2-ND 2,000 | 323.00/M_| VLS252015T-4R7MR89 
68 £20% 1000 04 0.73 | 445-3680-1-ND 83.74 ~—«65 | 445-3680-2-ND 2,000 | 323.00/M_ | VLS252015T-6R8MR73 
10 +20% 1000 0.49 0.66 | 445-3681-1-ND 83.74 65 | 445-3681-2-ND 2,000 | 323.00/M_|VLS252015T-100MR66 
NEW! Fig. 26 — VLS3010 Series NEW! 
1.0 +30% 1000 0.060 1.9 [445-4252-1-ND 7 63.55 | 445-4252-2-ND 2,000 | 274.00/M_[VLS3010T-1RON1R9 
+ Operating Temperature Range -40°C ~ 125°C ~~ ¢ Inductance is at 2 Idc1 power distribution. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1568 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


&$TDK_Inductors — vip, sLF, RLF, SPM, VLCF, VLF and VLS Series (Cont, 


Induct- Test DCRes. | Rated Cut Tape i = 
ance | Inductance | Frequency| Nominal | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | TDK Mooge viseneole: 
(uH) Tolerance (kHz) (0) 20% (A) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1.5 +30% 1000 0.071 1.6 | 445-4253-1-ND fil 63 55 | 445-4253-2-ND 2,000 | 274.00/M |VLS3010T-1R5N1R6 
2.2 +20% 1000 0.097 1.3 | 445-4254-1-ND 7 63 55 | 445-4254-2-ND 2,000 | 274.00/M | VLS3010T-2R2M1R3 
3.3 +20% 1000 0.13 1.1 |445-4255-1-ND 7 63 55 | 445-4255-2-ND 2,000 | 274.00/M |VLS3010T-3R3M1R1 
47 +20% 1000 0.17 0.80 | 445-4256-1-ND 7 63 55 | 445-4256-2-ND 2,000 | 274.00/M | VLS3010T-4R7MR80 
6.8 +20% 1000 0.26 0.75 | 445-4257-1-ND 7 63 55 | 445-4257-2-ND 2,000 | 274.00/M_ | VLS3010T-6R8MR75 
10 +20% 1000 0.39 0.65 | 445-4258-1-ND 7 63 55 | 445-4258-2-ND 2,000 | 274.00/M |VLS3010T-100MR65 
15 +20% 1000 0.51 0.55 | 445-4259-1-ND 7 63 55 | 445-4259-2-ND 2,000 | 274.00/M |VLS3010T-150MR55 
22 +20% 1000 0.75 0.46 | 445-4260-1-ND wal 63 55 | 445-4260-2-ND 2,000 | 274.00/M_ | VLS3010T-220MR46 
Fig. 26 — VLS3012 Series 
1.0 +30% 1000 0.058 2.2 | 445-3682-1-ND 7 63 55 | 445-3682-2-ND 2,000 | 274.00/M | VLS3012T-1RON2R2 Series 
15 +30% 1000 0.068 1.7 | 445-3683-1-ND 7 63 55 | 445-3683-2-ND 2,000 | 274.00/M | VLS3012T-1R5N1R7 f 252010 
2.2 +20% 1000 0.082 1.5 | 445-3684-1-ND 7 63 55 | 445-3684-2-ND 2,000 | 274.00/M | VLS3012T-2R2M1R5 OE 252012 
3.3 +20% 1000 0.1 1.3 | 445-3685-1-ND wal 63 55 | 445-3685-2-ND 2,000 | 274.00/M | VLS3012T-3R3M1R3 : : 252015 
47 +20% 1000 0.13 1.0 | 445-3686-1-ND 7 63 55 | 445-3686-2-ND 2,000 | 274.00/M | VLS3012T-4R7M1RO 
6.8 +20% 1000 0.19 0.90 | 445-3687-1-ND 7 63 55 | 445-3687-2-ND 2,000 | 274.00/M | VLS3012T-6R8MR90 
10 +20% 1000 0.28 0.72 | 445-3688-1-ND A 63 55 | 445-3688-2-ND 2,000 | 274.00/M |VLS3012T-100MR72 
15 +20% 1000 0.44 0.58 | 445-3689-1-ND 7 63 55 | 445-3689-2-ND 2,000 | 274.00/M |VLS3012T-150MR58 
22 +20% 1000 0.63 0.49 | 445-3690-1-ND A 63 55 | 445-3690-2-ND 2,000 | 274.00/M |VLS3012T-220MR49 
33 +20% 1000 1.04 0.40 | 445-3691-1-ND 7 63 55 | 445-3691-2-ND 2,000 | 274.00/M_ | VLS3012T-330MR40 
47 +20% 1000 1.26 0.34 | 445-3692-1-ND 7 63 55 | 445-3692-2-ND 2,000 | 274.00/M_ | VLS3012T-470MR34 
Fig. 26 — VLS3015 Series is Max 
1.0 +30% 1000 0.048 2.0 | 445-3693-1-ND 7 63 55 | 445-3693-2-ND 2,000 | 274.00/M |VLS3015T-1RON2RO t 
1.5 +30% 1000 0.062 1.6 | 445-3694-1-ND 7 63 55 | 445-3694-2-ND 2,000 | 274.00/M |VLS3015T-1R5N1R6 
2.2 +20% 1000 0.07 1.4 | 445-3695-1-ND 7 63 55 | 445-3695-2-ND 2,000 | 274.00/M | VLS3015T-2R2M1R4 
3.3 +20% 1000 0.093 1.2 | 445-3696-1-ND 7 63 55 | 445-3696-2-ND 2,000 | 274.00/M | VLS3015T-3R3M1R2 
47 +20% 1000 0.113 0.99 | 445-3697-1-ND 7 63 55 | 445-3697-2-ND 2,000 | 274.00/M_|VLS3015T-4R7MR99 - 
6.8 +20% 1000 0.176 0.86 | 445-3698-1-ND 7 63 55 | 445-3698-2-ND 2,000 | 274.00/M | VLS3015T-6R8MR86 Series 
10 +20% 1000 0.234 0.70 | 445-3699-1-ND 7 63 55 | 445-3699-2-ND 2,000 | 274.00/M |VLS3015T-100MR70 leslie Ste 
15 +20% 1000 0.352 0.58 | 445-3700-1-ND 7 63 55 | 445-3700-2-ND 2,000 | 274.00/M | VLS3015T-150MR58 Bs ie 3015 
22 +20% 1000 0.518 0.45 | 445-3701-1-ND Pal 63 55 | 445-3701-2-ND 2,000 | 274.00/M | VLS3015T-220MR45 
33 +20% 1000 0.799 0.36 | 445-3702-1-ND 7 63 55 | 445-3702-2-ND 2,000 | 274.00/M_|VLS3015T-330MR36 Fig. 27 — VLS4012 
47 +20% 1000 1.172 0.31 | 445-3703-1-ND eal 63 55 | 445-3703-2-ND 2,000 | 274.00/M_ | VLS3015T-470MR31 
Fig. 27 — VLS4012 Series 
1.0 +30% 1000 0.05 1.6 | 445-3704-1-ND 76 68 59 | 445-3704-2-ND 1,000 294.00 | VLS4012T-1RON1R6 | 
15: +30% 1000 0.06 1.5 | 445-3705-1-ND 76 68 59 | 445-3705-2-ND 1,000 294.00 | VLS4012T-1R5N1R5 4.0 
22 +20% 1000 0.07 1.4 | 445-3706-1-ND 76 68 59 | 445-3706-2-ND 1,000 294.00 | VLS4012T-2R2M1R4 | 
3.3 +20% 1000 0.085 1.2 | 445-3707-1-ND 76 68 59 | 445-3707-2-ND 1,000 294.00 | VLS4012T-3R3M1R2 | <t 
47 +20% 1000 0.11 1.1 |445-3708-1-ND 76 68 59 | 445-3708-2-ND 1,000 294.00 | VLS4012T-4R7M1R1 40 
6.8 +20% 1000 0.13 1.0 | 445-3709-1-ND 76 68 59 | 445-3709-2-ND 1,000 294.00 | VLS4012T-6R8M1RO 
10 +20% 1000 0.2 0.82 | 445-3710-1-ND 76 68 59 | 445-3710-2-ND 1,000 294.00 | VLS4012T-100MR82 
15 +20% 1000 0.31 0.65 | 445-3711-1-ND 76 68 59 | 445-3711-2-ND 1,000 294.00 | VLS4012T-150MR65 
22 +20% 1000 0.41 0.57 | 445-3712-1-ND 76 68 59 | 445-3712-2-ND 1,000 294.00 | VLS4012T-220MR57 
33 +20% 1000 0.68 0.44 | 445-3713-1-ND 76 68 59 | 445-3713-2-ND 1,000 294.00 | VLS4012T-330MR44 
47 +20% 1000 0.85 0.39 | 445-3714-1-ND 76 68 59 | 445-3714-2-ND 1,000 294.00 | VLS4012T-470MR39 


+ Operating Temperature Range -40°C ~ 125°C t Inductance is at 2 Idc1 power distribution. 


Inductors — TSL and SL Series Radial Leaded 


TSL series: flammable material (UL94V-0). Specifications: * Operating temperature range: -40°C ~ 85°C (including self- 
The TSL series features low DC resistance and high current handling capacities, making them ideal for power temperature rise) SL Series Features: * Low RDC = Best for the power supply line Specifications: « Operat- 
supply line applications. These parts are manufactured to a high degree of dimensional accuracy using non- ing temperature range: -40°C ~ 85°C 


Maximum Maximum Cut Tape 
Inductance Current DC Resistance | Digi-Key Price Each Digi-Key Ammo Pack TDK 
Fig. (wH) Rating (A) (0) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
TSL Series 

10 5.1 0.023 445-3722-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3722-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-100K5R1-PF 

15 45 0.028 445-3723-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3723-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-150K4R5-PF 

22 4.2 0.035 445-3724-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3724-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-220K4R2-PF 

33 3.7 0.043 445-3725-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3725-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-330K3R7-PF 

47 3.4 0.052 445-3726-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3726-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-470K3R4-PF 

68 3.0 0.068 445-3727-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3727-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-680K3RO-PF 

100 2.5 0.097 445-3728-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3728-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-101K2R5-PF 

150 21 0.14 445-3729-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3729-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-151K2R1-PF 

1 220 L7 0.2 445-3730-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3730-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-221K1R7-PF 
330 1.4 0.3 445-3731-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3731-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-331K1R4-PF 

470 11 0.43 445-3732-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3732-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-471K1R1-PF 

680 0.99 0.61 445-3733-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3733-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-681KR99-PF 

1000 0.78 1.0 445-3734-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3734-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-102JR78-PF 

1500 0.68 1.3 445-3883-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3883-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-152JR68-PF 

2200 0.55 2.0 445-3735-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3735-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-222JR55-PF 

3300 0.44 34 445-3736-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3736-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-332JR44-PF 

4700 0.37 44 445-3737-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3737-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-472JR37-PF 

+ Bulk (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1569 


&$TDK_ Inductors — TsL and SL Series Radial Leaded (Cont) RolS 


Maximum Maximum Cut Tape 
Inductance Current DC Resistance | Digi-Key Price Each Digi-Key Ammo Pack TDK 
Fig. (uH) Rating (A) (0) Part No. 1 10 100 Part No. aty. Pricing Part No. 
1 6800 0.30 6.5 445-3738-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3738-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-682JR30-PF 
10,000 0.24 10 445-3739-1-ND 5.70 4.75 3.80 445-3739-3-ND 200 332.50 TSL1315RA-103JR24-PF 
2.2 3.9 0.015 445-3740-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3740-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-2R2M3R9-PF 
3.3 3.8 0.017 445-3741-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3741-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-3R3M3R8-PF 
47 3.5 0.021 445-3742-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3742-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-4R7M3R5-PF 
6.8 34 0.025 445-3743-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3743-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-6R8M3R1-PF 
10 2.6 0.031 445-3744-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3744-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-100K2R6-PF 
15 21 0.042 445-3745-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3745-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-150K2R1-PF 
22 17 0.07 445-3746-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3746-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-220K1R7-PF 
33 1.4 0.092 445-3747-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3747-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-330K1R4-PF 
47 a2: 0.13 445-3748-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3748-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-470K1R2-PF 
68 1.0 0.16 445-3749-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3749-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-680K1RO-PF 
2 100 0.80 0.25 445-3750-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3750-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-101KR80-PF 
150 0.67 0.4 445-3751-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3751-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-151KR67-PF 
220 0.54 0.53 445-3752-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3752-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-221KR54-PF 
330 0.45 0.78 445-3753-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3753-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-331KR45-PF 
470 0.38 1.0 445-3754-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3754-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-471KR38-PF 
680 0.32 15 445-3755-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3755-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-681KR32-PF 
1000 0.26 2.2 445-3756-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3756-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-102KR26-PF 
1500 0.21 3.5 445-3757-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3757-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-152KR21-PF 
2200 0.17 6.4 445-3758-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3758-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-222KR17-PF 
3300 0.14 8.5 445-3759-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3759-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-332KR14-PF 
4700 0.13 12.2 445-3760-1-ND 1.80 1.50 1.20 445-3760-3-ND 1,000 525.00 TSLO808RA-472JR13-PF 
1.0 77 0.058 445-3761-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3761-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-1ROM7R7-PF 
2.2 67 0.073 445-3762-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3762-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-2R2M6R7-PF 
3.3 5.9 0.01 445-3763-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3763-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-3R3M5R9-PF 
47 48 0.015 445-3764-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3764-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-4R7M4R8-PF 
6.8 46 0.016 445-3765-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3765-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-6R8M4R6-PF 
10 3.7 0.025 445-3766-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3766-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-100M3R7-PF 
15 3.4 0.029 445-3767-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3767-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-150M3R4-PF 
22 2.9 0.04 445-3768-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3768-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-220K2R9-PF 
33 2.3 0.062 445-3769-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3769-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-330K2R3-PF 
47 21 0.075 445-3770-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3770-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-470K2R1-PF 
68 1.6 0.13 445-3771-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3771-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-680K1R6-PF 
100 14 0.16 445-3772-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3772-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-101K1R4-PF 
3 150 4 0.26 445-3773-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3773-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-151K1R1-PF 
220 1.0 0.33 445-3774-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3774-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-221K1RO-PF 
330 0.82 0.52 445-3775-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3775-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-331KR82-PF 
470 0.72 0.66 445-3776-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3776-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-471KR72-PF 
680 0.56 11 445-3777-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3777-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-681KR56-PF 
1000 0.50 14 445-3778-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3778-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-102JR50-PF 
1500 0.38 24 445-3779-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3779-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-152JR38-PF 
2200 0.33 3.2 445-3780-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3780-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-222JR33-PF 
3300 0.26 49 445-3781-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3781-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-332JR26-PF 
4700 0.21 76 445-3782-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3782-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-472JR21-PF 
6800 0.18 9.8 445-3783-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3783-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-682JR18-PF 
10,000 0.14 18 445-3784-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3784-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-103JR14-PF 
15,000 0.12 24 445-3785-1-ND 3.00 2.50 2.00 445-3785-3-ND 500 437.50 TSL1112RA-153JR12-PF 
SL Series 
10 3.6 0.019 445-3786-ND$ 3.80 3.09 2.38 _ _— _ $L1215-100K3R6-PF 
15 3.3 0.022 445-3787-ND¥ 3.80 3.09 2.38 — _ — $L1215-150K3R3-PF 
22 2.8 0.031 445-3788-ND$ 3.80 3.09 2.38 = _ _ $L1215-220K2R8-PF 
4 33 2.3 0.044 445-3789-ND¥ 3.80 3.09 2.38 =— _ _- $L1215-330K2R3-PF 
47 2.0 0.059 445-3790-ND$ 3.80 3.09 2.38 = = = $L1215-470K2R0-PF 
68 1.8 0.073 445-3791-ND¥ 3.80 3.09 2.38 _ _ _ $L1215-680K1R8-PF 
100 1.5 0.1 445-3792-ND¥ 3.80 3.09 2.38 = - =- $L1215-101K1R5-PF 
150 13 0.15 445-3793-ND¥ 3.80 3.09 2.38 _ _ - $L1215-151K1R3-PF 
220 1.0 0.26 445-3794-ND¥ 3.80 3.09 2.38 _- _ _ $L1215-221K1RO-PF 
330 0.91 0.32 445-3795-ND$ 3.80 3.09 2.38 — _ _ $L1215-331KR91-PF 
470 0.72 0.48 445-3796-ND$ 3.80 3.09 2.38 _ _ _ $L1215-471KR72-PF 
5 680 0.58 0.73 445-3797-ND$ 3.80 3.09 2.38 - _- - $L1215-681KR58-PF 
1000 0.51 0.96 445-3798-ND$ 3.80 3.09 2.38 _ _ _ $L1215-102KR51-PF 
1500 0.42 14 445-3799-ND$ 3.80 3.09 2.38 — _ _ $L1215-152KR42-PF 
2200 0.31 2.5 445-3800-ND$ 3.80 3.09 2.38 _ _ _ $L1215-222KR31-PF 
3300 0.27 3.3 445-3801-ND¥ 3.80 3.09 2.38 _ _ _ $L1215-332KR27-PF 
5600 0.20 6.4 445-3802-ND$ 3.80 3.09 2.38 = - - $L1215-562KR20-PF 
150 21 01 445-3803-ND$ 7.80 6.34 4.88 _ _ = $L1720-151K2R1-PF 
220 1.8 0.13 445-3804-ND¥ 7.80 6.34 4.88 _ =— — $L1720-221K1R8-PF 
330 1.5 0.18 445-3805-ND¥ 7.80 6.34 4.88 = _ - $L1720-331K1R5-PF 
6 470 13 0.27 445-3806-ND$ 7.80 6.34 4.88 = _ =- $L1720-471K1R3-PF 
680 1.0 0.38 445-3807-ND¥ 7.80 6.34 4.88 _- - = $L1720-681K1RO0-PF 
1000 0.90 0.54 445-3808-ND$ 7.80 6.34 4.88 _- _ _ $L1720-102KR90-PF 
1500 0.72 0.86 445-3809-ND¥ 7.80 6.34 4.88 = _ _ $L1720-152KR72-PF 
2200 0.60 1.22 445-3810-ND$ 7.80 6.34 4.88 = _- - $L1720-222KR60-PF 
470 1.5 0.2 445-3811-ND¥ 7.80 6.34 4.88 _— _— _ $L1923-471K1R5-PF 
680 1.3 0.29 445-3812-ND$ 7.80 6.34 4.88 _ _ — $L1923-681K1R3-PF 
7 1000 11 0.41 445-3813-ND$ 7.80 6.34 4.88 — _ _ $L1923-102K1R1-PF 
2200 0.70 1.0 445-3814-ND¥ 7.80 6.34 4.88 _ _ — $L1923-222KR70-PF 
10,000 0.33 43 445-3815-ND$ 7.80 6.34 4.88 _ _ - $L1923-103KR33-PF 
15,000 0.26 7A 445-3816-ND$ 7.80 6.34 4.88 om _ _ $L1923-153KR26-PF 
1000 13 0.35 445-3817-ND¥ 7.80 6.34 4.88 = _ _ $L2125-102K1R3-PF 
1500 0.99 0.61 445-381 8-ND$ 7.80 6.34 4.88 = - _- $L2125-152KR99-PF 
2200 0.87 0.78 445-3819-ND$ 7.80 6.34 4.88 = _ _ $L2125-222KR87-PF 
8 3300 0.72 1.15 445-3820-ND$ 7.80 6.34 4.88 = _- _ $L2125-332KR72-PF 
4700 0.59 1.71 445-3821-ND¥ 7.80 6.34 4.88 _- - - $L2125-472KR59-PF 
6800 0.47 2.61 445-3822-ND$ 7.80 6.34 4.88 _ - _ $L2125-682KR47-PF 
10,000 0.41 3.41 445-3823-ND$ 7.80 6.34 4.88 = = - $L2125-103KR41-PF 
$ Bulk 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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AfaMmag Inductors for National _ Ree ° sus : Dimensions “Inches 20.070 (mm 20.28) 

° H H @Reel ST | 0.339 (86) | 0.339 (8.6) | 0205(5.2) | 0.268 (69 
Electnhonics Simple Switcher™ ® $2 | 0.433 heel 0.441 aa 0.291 ta ea 
Feanires: : — $3 | 0.551 (14.0) | 0.559 (14.2) | 0.327 (8.3) | 0.461 (11.7) 
« High energy storage with minimum saturation « High stability from no load to full load Size Dimensions Inches 20,01 (mmm 0:25) S4 | 0.591 (15.0) | 0.614.(15.6) | 0.876 (9.6) | 0.508 (12.9) 
Electrical specifications at 25°C Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C Test = . E ze collen Pf ee ap ae We Teal Hee Oh 
Frequency: Inductance measured at 10kHz/10mV C1 | 0.580 (14.73) | 0.340 (8.64) | 0.220 (5.58) | 0.110 (2.80) | | cen! go95 (23.5) | 0.957 (24.3) | 0.402 (10.2) | 0.843 (21.4) 
50kHz Inductors are compatible with National Simple Switcher part numbers LM2574, LM2475, Ge || BED CTG.8): ) OAR CLLR) | 20.288: (7-60) | (Os110.(2.80) SHC7| 1.000 (25.4) | 1.213 (30.8) | 0.465 (11.8) | 1.100 (27.94) 
and LM2576. Inductance wil be typical for the Ipc and ETop values listed. C3 | 0.827 (21.0) | 0.449(11.4) | 0.299(7.60) | 0.110 (2.80) TT | 0.339 (8.6) | 0.339 (8.6) | 0.201 (5.1) | 0.250 (6.35) 

at leat ‘ : c4 | 0.949 (24.1) | 0.598(15.2) | 0.449(11.4) | 0.110 (2.80) 2 | 0.433 (11.0) | 0.441 (11.2) | 0.280(7.1) | 0.300 (7.62) 
150kHz Inductors are compatible with National Simple Switcher part numbers LM259X-L1 T3 | 0.551 (14.0) | 0.559 (14.2) | 0.311 (7.9) | 0.375 (9.52) 
through LM259X-L44 and LM258X-L. C5 | 1.252 (31.8) | 0.701 (17.8) | 0.500 (12.7) | 0.130 (3.30) T4 | 0.591 (15.0) | 0.614 (15.6) | 0.358 (9.1) | 0.300 (7.62) 
5 | 0.669 (17.0) | 0.701 (17.8) | 0.409 (10.4) | 0.600 (15.24) 
B Series — Base Mount 50kHz Inductors TH6A | 0.925 (23.5) | 0.957 (24.3) | 0.386 (9.8) | 0.650 (16.51) 
IN IDC ETOP DCR ; 
(uH) | Current | (V-pSec) (0) Size _| Digi-Key Price Each AlfaMag 
1.38 Typ. (A) Max. Max. Code Part No. 1 10 25 Part No. 
(35) 47 3.0 90 0.05 C2 | TE2152-ND 1.86 159 7.49 |SH50C-3.0-47 
| 47 3.0 90 0.05 $5 | TE2142CT-ND§ 2.81 2.68 2.55 | SH50S-3.0-47 
> 47 3.0 90 0.05 $5 | TE2142TR-NDA&A 335.00/250 SH50S-3.0-47 
os 47 3.0 90 0.05 75 ‘| TE2137-ND 2.87 2.46 2.30 | SH50F-3.0-47 
(20.3 68 3.0 90 0.02 C4__ | TE2151-ND 2.94 2.52 2.36 | SH50C-5.0-36 
700 3.0 90 0.04 C4___‘(| TE2156-ND 2.70 2.31 2.46 | SH50C-3.0-100 
150 2.0 90 0.10 C4 —| TE2158-ND 2.49 2.13 1.99 | SH50C-2.0-150 
150 2.0 90 0.10 $6 | TE2143CT-ND§ 3.53 3.36 3.20 | SH50S-2.0-150 
= 150 2.0 90 0.10 sé | TE2143TR-ND& 218.40/130 SH50S-2.0-150 
F Series — Encapsulated 150 3.0 200 0.10 C4_—_| TE2155-ND 2.52 2.16 2.02 _ | SH50C-3.0-150 
Flat Mount 176 14 90 0.14 C3 | TE2159-ND 2.24 1.92 1.80 | SHS50C-1.4-176 
176 14 90 0.14 SH6A | TE2145CT-ND§ 3.36 3.20 3.04 | SH50S-1.4-176 
176 1.4 90 0.14 SHEA | TE2145TR-ND&A 208.00/130 SH50S-1.4-176 
176 14 90 0.14 THEA | TE2139-ND 3.40 2.91 2.72 | SHSOT-1.4-176 
220 14 90 0.38 $5 __| TE2144CT-ND§ 3.07 2.92 2.78 | SH50S-1.4-220 
220 14 90 0.38 $5 | TE2144TR-NDA 365.00/250 SH50S-1.4-220 
220 14 90 0.38 FSeries |TE2148-ND 2.52 2.16 2.02 | SH5OF-1.4-220 
220 3.0 200 0.07 C5 | TE2154-ND 3.64 3.12 2.92 | SH50C-3.0-220 
267 0.9 90 0.18 c3 | TE2162-ND 2.35 2.01 1.88 | SH50C-0.9-267 
330 0.9 90 0.74 $5__| TE2146CT-ND§ 2.98 2.84 2.70 | SH50S-0.9-330 
330 09 90 0.74 $5 | TE2146TR-NDA 355.00/250 SH50S-0.9-330 
S Series — T Series — V Series — 330 0.9 90 0.74 FSeries | TE2149-ND 2.70 231 216 | SH50F-0.9-330 
Surface Mount Thru-Hole Mount Encapsulated 330 0.9 90 0.74 V Series | TE2136-ND 2.31 1.98 1.85 | SH5OV-0.9-330 
Vertical Mount 330 3.0 200 0.15 C5 —| TE2153-ND 3.47 2.97 2.78 | SH50C-3.0-330 
470 0.64 90 0.16 C4__| TE2163-ND 277 2.37 2.22 | SH50C-0.64-470 
470 2.0 200 0.17 C5 | TE2157-ND 3.50 3.00 2.80 | SH50C-2.0-470 
680 0.85 90 1.25 $5 | TE2147CT-ND§ 2.94 2.80 2.66 | SH50S-0.85-680 
680 0.85 90 1.25 $5 | TE2147TR-NDA& 350.00/250 SH50S-0.85-680 
680 0.85 90 1.25 75 ‘| TE2141-ND 3.12 2.67 2.50 | SH50T-0.85-680 
680 0.85 90 1.25 F Series | TE2150-ND 2.66 2.28 2.13 | SHS5OF-0.85-680 
Z 680 13 200 0.20 C5 | TE2160-ND 3.99 3.42 3.20 | SH50C-1.3-680 
591. 1000 | 0.95 200 0.24 c5 | TE2161-ND 4.24 3.63 3.39 | SH50C-0.95-1000 
(15) 2200 | 0.42 200 1.80 B Series _|TE2164-ND 4.08 3.45 3.22 __ | SH50B-0.42-2200 
§CutTape A Tape and Reel 
150kHz Inductors 
Simple LN ioc | ETOP | DCR | Energy Cut Tape F 
Switcher™M (uwH) | Current | (V-pSec)| (Q) | Storage | Size | Digi-Key Price Each Tape and Reelx | alfaMag Size | Digi-Key Price Each AlfaMag 
Reference No.t | +20% (A) Max. Max. (uJ) Code | Part No. 1 10 25 Qty. Pricing | Part No. Code | Part No. 1 10 25 Part No. 
Surface Mount Thru-Hole 
LM-259X-L3 118 | 0.20 | 132 | 1.80 2 = Ti TE2183-ND 214 1.83 1.71 [SH150T-0.20-118 
LM-259X-L5 55 | 030 | 66 | 1.00 2 $1 |TE2210CT-ND 1.68 160 152 | 600 | 372.00 |SH150S-0.30-55 | — |— - - -|- 
LM-259X-L8 374 | 0.20 | 75.9 | 270 7 $2 |TE2212CT-ND 2.06 1.96 1.87 | 550 | 45815 |SH150S-0.20-374 | 12 |TE2182-ND 231 1.98 1.85 | SH150T-0.20-374 
LM-259X-L10 176 | 0.30 | 264 | 1.40 8 $2 |TE2211CT-ND 2.02 1.92 1.83 | 550} 448.80 |SH150S-0.30-176 | 12 |TE2181-ND 2.28 1.95 1.82 | SH150T-0.30-176 
LM-259X-L11 118 | 0.38 | 198 | 1.20 9 $2_|TE2208CT-ND 1.97 188 1.79 | 550 | 439.45 | SH150S-0.38-118 | 12 |TE2179-ND 2.24 1.92 1.80 _|SH150T-0.38-118 
LM-259X-L12 78 | 046 | 165 | 0.80 8 = T2_ |TE2177-ND 221 1.89 1.77 _[SH150T-0.46-78 
LM-259X-L13 55 | 0.56 | 132 | 0.50 9 $2 |TE2206CT-ND 193 184 175 | 550] 430.10 |SH150S-056-55 | — |— - _ -—|- 
LM-259X-L15 26 | 084 | 66 | 0.20 9 -i/- T2  |TE2171-ND 252 216 2.02 |SH150T-0.84-26 
LM-259X-L16 17 | 1.02 | 66 | 0.10 9 $2 |TE2200CT-ND 1.93 184 175 | 550 | 430.10 |SH150S-1.02-17 J — |— - - -|- 
LM-259X-L17 375 | 0.36 | 75.9 | 130 | 24 $3__|TE2209CT-ND 2.23 212 2.02 | 375 | 337.88 |SH150S-0.36-375 | 13 |TE2180-ND 242 2.07 1.94 | SH150T-0.36-375 
LM-259X-L18 252 | 0.44 | 495 | 090 | 24 -—- 73 |TE2178-ND 238 2.04 1.91 |SH150T-0.44-252 
LM-259X-L19 173 | 054 | 363 | 060 | 25 $3 |TE2207CT-ND 2.06 1.96 1.87 | 375 | 31238 |SH150S-0.54-173 | 13 |TE2176-ND 231 1.98 1.85 | SH150T-0.54-173 
LM-259X-L20 115 | 0.67 | 29.7 | 040 | 26 $3 |TE2205CT-ND 210 200 1.90 | 375 | 318.75 |SH150S-0.67-115 | 13 |TE2175-ND 235 2.01 1.88 | SH150T-0.67-115 
LM-259X-L21 78 | 082 | 231 | 0.30] 26 $3 |TE2204CT-ND 2.02 1.92 1.83 | 375 | 306.00 |SH150S-0.82-78 | 13 |TE2173-ND 235 2.01 1.88 | SH150T-0.82-78 
LM-259X-L22 54 | 1.00 | 165 | 0.20 | 27 $3__|TE2202CT-ND 1.68 160 152 | 375 | 255.00 _| SH150S-1.0-54 -([- = - -/|- 
LM-259X-L23 38 | 1.20 | 132 | 010 | 27 $3 |TE2199CT-ND 248 2.08 1.98 | 375 | 331.50 |SH150S-1.2-38 = = = —/- 
LM-259X-L26 377 | 0.68 | 75.9 | 1.00 | 87 -i/- 14 |TE2174-ND 252 2.16 2.02 |SH150T-0.68-377 
LM-259X-L27 248 | 0.83 | 726 | 060 | 85 $4 |TE2203CT-ND 227 216 2.06 | 250} 229.50 |SH150S-0.83-248 | 14 |TE2172-ND 249 213 1.99 |SH150T-0.83-248 
LM-259X-L28 168 | 1.02 | 561 | 040 | 87 $4 |TE2201CT-ND 223 212 2.02 | 250] 225.25 |SH150S-1.02-168 | 14 |TE2170-ND 249 243 1.99 |SH150T-1.02-168 
LM-259X-L29 112 | 1.26 | 429 | 030 | 89 S4_|TE2198CT-ND 223 212 2.02 | 250 | 225.25 |SH150S-1.26-112 | 14 |TE2169-ND 245 210 1.96 _|SH150T-1.26-112 
LM-259X-L30 7 | 154 | 330 | 020] 91 $4 |TE2197CT-ND 248 2.08 1.98 | 250 | 221.00 |SH150S-1.54-77 | 14 |TE2168-ND 245 210 1.96 |SH150T-1.54-77 
LM-259X-L31 53 | 187 | 264 | 013 | 93 $4 |TE2195CT-ND 227 216 2.06 | 250} 229.50 |SH150S-1.87-53 | 14 |TE2167-ND 273 234 219 |SH150T-1.87-53 
LM-259X-L32 37 | 224 | 198 | 0.10 | 93 $4 |TE2193CT-ND 227 216 2.06 | 250 | 229.50 |SH150S-2.24-37 | 14 |TE2166-ND 270 231 216 |SH150T-2.24-37 
LM-259X-L33 24 | 274) 165 | 0.07 | 90 $4 |TE2190CT-ND 227 2416 2.06 | 250} 229.50 |SH150S-2.74-24 | 14 |TE2165-ND 270 231 216 |SH150T-2.74-24 
LM-259X-L34 17 | 3.00 | 132 | 005 | 77 S4_|TE2188CT-ND 260 248 2.36 | 250 | 263.50 |SH150S-3.00-17_| C1 |TE2218-ND 1.96 168 1.57 | SH150C-3.00-17 
LM-259X-L35 250 | 1.50 | 726 | 0.23 | 281 -—/- 3 /7E2222-ND 277 237 2.22 |SH150C-1.5-250 
LM-259X-L36 168 | 1.81 | 75.9 | 048 | 275 | SH6A |TE2196CT-ND 370 352 3.35 | 150) 264.00 |SH150S-1.81-168 | — |— _ — -|- 
LM-259X-L37 114 | 2.22 | 627 | 0140 | 281 | SH6A |TE2194CT-ND 445 4.24 4.03 | 150 | 318.00 |SH150S-2.22-114 | C3 |TE2221-ND 259 2.22 2.08 |SH150C-2.22-114 
LM-259X-L38 77 | 270 | 528 | 0.09 | 281 | SH6A |TE2191CT-ND 3.99 3.80 3.61 | 150) 285.00 |SH150S-2.70-77 | — |— — _ -—|- 
LM-259X-L39 53 | 3.00 | 429 | 0.08 | 239 | SHA |TE2185CT-ND 3.95 3.76 3.58 | 150 | 282.00 |SH150S-3.00-53 | C3 |TE2215-ND 2.87 2.46 _2.30_|SH150C-3.00-53 
LM-259X-L40 38 | 3.00 | 297 | 0.05 | 171 | SH6A |TE2186CT-ND 391 372 354 | 150] 279.00 |SH150S-3.00-38 | C3 |TE2216-ND 284 243 2.27 |SH150C-3.00-38 
LM-259X-L41 25 | 3.00 | 198 | 0.04 | 113 | SS |TE2187CT-ND 286 272 259 | 250} 340.00 |SH150S-3.00-25 | C2 |TE2217-ND 228 1.95 1.82 | SH150C-3.00-25 
LM-259X-L42 167 | 250 | 75.9 | 014 | 522 | SHC7 |TE2192CT-ND 584 556 5.29 | 110 | 305.80 |SH150S-2.50-167 | C4 |TE2220-ND 4.20 3.60 3.36: | SH150C-2.50-167 
LM-259X-L43 110 | 3.00 | 75.9 | 0.09 | 495 | SHC7 |TE2189CT-ND 575 548 5.21 | 110 | 301.40 |SH150S-3.00-110 | C4 |TE2219-ND 413 3.54 3.31. | SH150C-3.00-110 
LM-259X-L44 77 | 3.00 | 594 | 0.08 | 347 | SHA |TE2184CT-ND 412 3.92 3.73 | 150 | 294.00 |SH150S-3.00-77_| C3 |TE2214-ND 3.01258 2.41 | SH150C-3.00-77 
LM-258X-L i9 [| 450 | 320¢ | 002 | 192 [ — [— 3_[TE2213-ND 2.66 2.28 2.13 |SH150C-4.50-19 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. t+ Simple Switcher is a trademark of National Semiconductor to be used for reference only. 
+ ETop for part number SH150C-4.50-19 is based on a frequency of 100kHz. All other items are rated at 150kHz. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TAIYO YUDEN Multilayer Chip Inductors HkSeries  Digi@Reel’ 
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Dimensions in Inch (mm) Features: * Multilayer inductor made of advanced ceramics with low-resistivity silver used as internal 
Size L WwW T e conductors provides excellent Q and SRF characteristics * Designed to address surface mount inductor 
0201 | 0.024 £0.01 (0.6 #0.03) | 0.012 +0.001 (0.3 20.03) | 0.012 #0.001 (0.3 0.03) | 0.006 +0.002 (0.15 +0.05)] needs for applications above 100MHz * Multilayer block structure ensures outstanding reliability, high [LI i 
0402 | 0.039 +0.002 (1.00 +0.05) | 0.020 +0.002 (0.5 +0.05) | 0.020 +0.002 (0.5 +0.05) | 0.010 +0.004 (0.25 +0.10)| productivity and product quality Applications: » Portable telephones, PHS and pagers * Miscellaneous 
0603 | 0.063 +0.006 (1.6 0.15) | 0.031 +0.006 (0.8 +0.15) | 0.031 +0.006 (0.8 +0.15)| 0.012 +0.008 (0.3 +0.2) | high-frequency circuits « EMI countermeasure in high-frequency circuits feb 
Induct- Test Q Typical | Max. Rated Cut Tape 
ance Frequency | (Typical) | DC Resis- | Current | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Size (nH) Tolerance (MHz) @ 100MHz | tance (Q) (mA) Part No. 10 50 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1.0 +0.3nH 100 6 088 470 587-1473-1-ND§ 65 2.93 5.20 |587-1473-2-ND 15,000 21.00/M_ |HKO6031NOS-T 
1.2 +0.3nH 100 6 089 450 587-1474-1-ND§ 65 2.93 5.20 |587-1474-2-ND 15,000 21.00/M_ |HKO6031N2S-T 
1.5 +0.3nH 100 6 1 430 587-1475-1-ND§ 65 2.93 5.20 |587-1475-2-ND 15,000 21.00/M_ |HKO6031N5S-T 
1.8 +0.3nH 100 6 12 390 587-1476-1-ND§ 65 2.93 5.20 |587-1476-2-ND 15,000 21.00/M_ | HKO6031N8S-T 
2.2 +0.3nH 100 6 14 360 587-1477-1-ND§ 65 2.93 5.20 __|587-1477-2-ND 15,000 21.00/M_| HKO6032N2S-T 
20 +0.3nH 100 vA 16 340 587-1478-1-ND§ 65 2.93 5.20 |587-1478-2-ND 15,000 21.00/M_ |HKO6032N7S-T 
3.3 +0.3nH 100 7 9) 320 587-1479-1-ND§ 65 2.93 5.20 |587-1479-2-ND 15,000 21.00/M_ |HKO6033N3S-T 
3.9 +0.3nH 100 7 .20 300 587-1480-1-ND§ 65 2.93 5.20 |587-1480-2-ND 15,000 21.00/M_ |HKO6033N9S-T 
47 +0.3nH 100 ‘it .24 280 587-1481-1-ND§ 65 2.93 5.20 |587-1481-2-ND 15,000 21.00/M_ |HKO6034N7S-T 
5.6 +0.3nH 100 7 27? 260 587-1482-1-ND§ 65 2.93 5.20 _|587-1482-2-ND 15,000 21.00/M_| HKO6035N6S-T 
6.8 +5% 100 7 -30 250 587-1483-1-ND§ 65 2.93 5.20 |587-1483-2-ND 15,000 21.00/M_ |HKO6036N8J-T 
8.2 45% 100 cA 34 230 587-1484-1-ND§ 65 2.93 5.20 |587-1484-2-ND 15,000 21.00/M_ |HKO6038N2J-T 
0201 10 +5% 100 7 AL 220 587-1485-1-ND§ 65 2.93 5.20 |587-1485-2-ND 15,000 21.00/M_ |HKO60310NJ-T 
12 45% 100 vA 45 190 587-1486-1-ND§ 65 2.93 5.20 |587-1486-2-ND 15,000 21.00/M_ |HKO60312NU-T 
15 +5% 100 ri 50 180 587-1487-1-ND§ 65 2.93 5.20 _|587-1487-2-ND 15,000 21.00/M__|HKO60315NJ-T 
18 +5% 100 7 57 170 587-1488-1-ND§ 65 2.93 5.20 |587-1488-2-ND 15,000 21.00/M_ |HK060318NJ-T 
22 45% 100 7 71 150 587-1489-1-ND§ 65 2.93 5.20 |587-1489-2-ND 15,000 21.00/M_ |HKO60322NU-T 
27 +5% 100 6 1.11 120 587-1490-1-ND§ 65 2.93 5.20 |587-1490-2-ND 15,000 21.00/M | HKO60327NU-T 
33 +5% 100 6 1.33 110 587-1491-1-ND§ 65 2.93 5.20 |587-1491-2-ND 15,000 21.00/M_ |HKO60333NJ-T 
39 +5% 100 6 1.51 100 587-1492-1-ND§ 65 2.93 5.20 _|587-1492-2-ND 15,000 21.00/M__| HKO60339NU-T 
47 +5% 100 6 1.74 100 587-1493-1-ND§ 65 2.93 5.20 |587-1493-2-ND 15,000 21.00/M_ |HKO60347NJ-T 
56 +5% 100 6 1.85 80 587-1494-1-ND§ 65 2.93 5.20 |587-1494-2-ND 15,000 21.00/M_ |HKO60356NJ-T 
68 +5% 100 6 2.30 80 587-1495-1-ND§ 65 2.93 5.20 |587-1495-2-ND 15,000 21.00/M | HKO60368NU-T 
82 +5% 100 6 2.60 70 587-1496-1-ND§ 65 2.93 5.20 |587-1496-2-ND 15,000 21.00/M_ |HKO60382NJ-T 
100 +5% 100 6 3.00 60 587-1497-1-ND§ 65 2.93 5.20 __|587-1497-2-ND 15,000 21.00/M_| HKO603R10J-T 
1.0 +0.3nH 100 i] .04 300 587-1498-1-NDft 60 2.70 4.80 |587-1498-2-ND 10,000 19.00/M |HK10051NOS-T 
1.2 +0.3nH 100 1 .04 300 587-1499-1-NDt 60 2.70 4.80 |587-1499-2-ND 10,000 19.00/M |HK10051N2S-T 
15 +0.3nH 100 1 05 300 587-1500-1-NDt 60 2.70 4.80 |587-1500-2-ND 10,000 19.00/M |HK10051N5S-T 
1.8 +0.3nH 100 11 .06 300 587-1501-1-NDft 60 2.70 4.80 |587-1501-2-ND 10,000 19.00/M_ |HK10051N8S-T 
2.0 +0.3nH 100 afl 06 300 587-1502-1-ND 60 2.70 4.80 _|587-1502-2-ND 10,000 19.00/M__|HK10052NOS-T 
2.2 +0.3nH 100 10 .07 300 587-1503-1-NDt 60 2.70 4.80 |587-1503-2-ND 10,000 19.00/M |HK10052N2S-T 
2.4 +0.3nH 100 10 07 300 587-1504-1-ND 60 2.70 4.80 |587-1504-2-ND 10,000 19.00/M_ |HK10052N4S-T 
2.7 +0.3nH 100 10 .08 300 587-1505-1-NDt 60 2.70 4.80 |587-1505-2-ND 10,000 19.00/M |HK10052N7S-T 
3.0 +0.3nH 100 10 .09 300 587-1506-1-ND 60 2.70 4.80 |587-1506-2-ND 10,000 19.00/M_ |HK10053NOS-T 
3.3 +0.3nH 100 10 10 300 §87-1507-1-NDf 60 2.70 4.80 _|587-1507-2-ND 10,000 19.00/M__| HK10053N3S-T 
3.6 +0.3nH 100 10 a1 300 587-1508-1-ND 60 2.70 4.80 |587-1508-2-ND 10,000 19.00/M |HK10053N6S-T 
3.9 +0.3nH 100 10 12 300 587-1509-1-NDt 60 2.70 4.80 |587-1509-2-ND 10,000 19.00/M_ |HK10053N9S-T 
4.3 +0.3nH 100 10 12 300 §87-1510-1-ND 60 2.70 4.80 |587-1510-2-ND 10,000 19.00/M_ |HK10054N3S-T 
47 +0.3nH 100 10 12 300 587-1511-1-NDft 60 2.70 4.80 |587-1511-2-ND 10,000 19.00/M_ |HK10054N7S-T 
5.1 +0.3nH 100 10 13 300 §87-1512-1-ND 60 2.70 4.80 _|587-1512-2-ND 10,000 19.00/M__|HK10055N1S-T 
5.6 +0.3nH 100 10 15 300 §87-1513-1-NDft 60 2.70 4.80 |587-1513-2-ND 10,000 19.00/M_ |HK10055N6S-T 
6.2 +0.3nH 100 10 16 300 587-1514-1-ND 60 2.70 4.80 |587-1514-2-ND 10,000 19.00/M |HK10056N2S-T 
6.8 +5% 100 10 7 300 587-1515-1-NDft 60 2.70 4.80 |587-1515-2-ND 10,000 19.00/M_ |HK10056N8J-T 
75 +5% 100 10 18 300 587-1516-1-ND 60 2.70 4.80 |587-1516-2-ND 10,000 19.00/M |HK10057N5J-T 
0402 8.2 +5% 100 10 21 300 587-1517-1-NDf 60 2.70 4.80 __|587-1517-2-ND 10,000 19.00/M__|HK10058N2J-T 
9.1 +5% 100 10 22 300 §87-1518-1-ND 60 2.70 4.80 |587-1518-2-ND 10,000 19.00/M |HK10059N1J-T 
10 +5% 100 10 .23 300 587-1519-1-NDt 60 2.70 4.80 |587-1519-2-ND 10,000 19.00/M |HK100510NJ-T 
12 +5% 100 1 28 300 587-1520-1-NDt 60 2.70 4.80 |587-1520-2-ND 10,000 19.00/M |HK100512NJ-T 
15 +5% 100 11 31 300 §87-1521-1-NDt 60 2.70 4.80 |587-1521-2-ND 10,000 19.00/M_ |HK100515NJ-T 
18 +5% 100 inl 35 300 587-1522-1-NDt 60 2.70 4.80 _|587-1522-2-ND 10,000 19.00/M_|HK100518NJ-T 
22 +5% 100 1 42 300 587-1523-1-NDt 60 2.70 4.80 |587-1523-2-ND 10,000 19.00/M |HK100522NJ-T 
27 45% 100 11 AT 300 §87-1524-1-NDft 60 2.70 4.80 |587-1524-2-ND 10,000 19.00/M_ |HK100527NJ-T 
33 +5% 100 an 50 200 587-1525-1-NDft 60 2.70 4.80 |587-1525-2-ND 10,000 19.00/M |HK100533NJ-T 
39 45% 100 11 52 200 587-1526-1-NDft 60 2.70 4.80 |587-1526-2-ND 10,000 19.00/M_ |HK100539NJ-T 
47 +5% 100 11 58 200 §87-1527-1-NDt 60 2.70 4.80 _|587-1527-2-ND 10,000 19.00/M__|HK100547NJ-T 
56 +5% 100 1 61 200 587-1528-1-NDt 60 2.70 4.80 |587-1528-2-ND 10,000 19.00/M |HK100556NJ-T 
68 45% 100 1 .70 180 §87-1529-1-NDt 60 2.70 4.80 |587-1529-2-ND 10,000 19.00/M_ |HK100568NJ-T 
82 45% 100 10 81 150 587-1530-1-NDft 60 2.70 4.80 |587-1530-2-ND 10,000 19.00/M_ |HK100582NJ-T 
100 +5% 100 10 94 150 587-1531-1-NDft 60 2.70 4.80 |587-1531-2-ND 10,000 19.00/M |HK1005R10J-T 
120 45% 100 10 1.10 150 §87-1532-1-NDf 60 2.70 4.80 |587-1532-2-ND 10,000 19.00/M__|HK1005R12J-T 
150 45% 100 12 2.57 140 587-1788-1-ND 60 2.70 4.80 |587-1788-2-ND 10,000 19.00/M_ |HK1005R15J-T 
180 45% 100 12 2.97 130 587-1789-1-ND 60 2.70 4.80 |587-1789-2-ND 10,000 19.00/M |HK1005R18J-T 
220 45% 100 12 3.29 120 587-1790-1-ND 60 2.70 4.80 |587-1790-2-ND 10,000 19.00/M_ |HK1005R22J-T 
270 +5% 100 12 3.92 110 §87-1791-1-ND 60 2.70 4.80 __|587-1791-2-ND 10,000 19.00/M__|HK1005R27J-T 
1.0 +0.3nH 100 14 015 300 587-1533-1-ND .80 3.60 6.40 |587-1533-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK16081NOS-T 
1.2 +0.3nH 100 14 015 300 587-1534-1-ND 80 3.60 6.40 |587-1534-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK16081N2S-T 
1.5 +0.3nH 100 14 .03 300 587-1535-1-ND$ .80 3.60 6.40 |587-1535-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK16081N5S-T 
1.8 +0.3nH 100 10 .06 300 587-1536-1-ND$ .80 3.60 6.40 |587-1536-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK16081N8S-T 
2.2) +0.3nH 100 12 06 300 §87-1537-1-ND$ 80 3.60 6.40 _|587-1537-2-ND 4,000 28.00/M__| HK16082N2S-T 
27 +0.3nH 100 13 .06 300 587-1538-1-ND$ -80 3.60 6.40 |587-1538-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK16082N7S-T 
3.3 +0.3nH 100 14 .06 300 587-1539-1-ND$ .80 3.60 6.40 |587-1539-2-ND 4,000 28.00/M_|HK16083N3S-T 
3.9 +0.3nH 100 13 07 300 587-1540-1-ND$ .80 3.60 6.40 |587-1540-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK16083N9S-T 
47 +0.3nH 100 13 .08 300 587-1541-1-ND$ -80 3.60 6.40 |587-1541-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK16084N7S-T 
5.6 +0.3nH 100 14 09 300 587-1542-1-ND¥$ -80 3.60 6.40 __|587-1542-2-ND 4,000 28.00/M_| HK16085N6S-T 
6.8 +5% 100 14 M1 300 §87-1543-1-ND$ .80 3.60 6.40 |587-1543-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK16086N8J-T 
8.2 +5% 100 14 13 300 587-1544-1-ND$ .80 3.60 6.40 |587-1544-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK16088N2J-T 
10 45% 100 14 16 300 587-1545-1-ND$ 80 3.60 6.40 |587-1545-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK160810NU-T 
12 +5% 100 14 7 300 587-1546-1-ND$ 80 3.60 6.40 |587-1546-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK160812NU-T 
15 +5% 100 15 .20 300 587-1547-1-ND¥ -80 3.60 6.40 _|587-1547-2-ND 4,000 28.00/M_| HK160815NJ-T 
18 +5% 100 15 21 300 587-1548-1-ND$ -80 3.60 6.40 |587-1548-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK160818NJ-T 
0603 22 45% 100 16 25 300 587-1549-1-ND$ 80 3.60 6.40 |587-1549-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK160822NU-T 
27 +5% 100 16 .28 300 587-1550-1-ND$ -80 3.60 6.40 |587-1550-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK160827NJ-T 
33 +5% 100 17 35 300 587-1551-1-ND$ 80 3.60 6.40 |587-1551-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK160833NU-T 
39 +5% 100 18 38 300 §87-1552-1-ND$ 80 3.60 6.40 _|587-1552-2-ND 4,000 28.00/M__|HK160839NJ-T 
47 +5% 100 17 45 300 587-1553-1-ND$ -80 3.60 6.40 |587-1553-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK160847NJ-T 
56 +5% 100 17 50 300 587-1554-1-ND$ 80 3.60 6.40 |587-1554-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK160856NU-T 
68 +5% 100 18 55 300 587-1555-1-ND$ .80 3.60 6.40 |587-1555-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK160868NJ-T 
82 +5% 100 18 60 300 587-1556-1-ND$ .80 3.60 6.40 |587-1556-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK160882NJ-T 
100 +5% 100 18 65 300 §87-1557-1-ND$ 80 3.60 6.40 _|587-1557-2-ND 4,000 28.00/M_|HK1608R10J-T 
120 +5% 50 16 68 300 587-1558-1-ND£ -80 3.60 6.40 |587-1558-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK1608R12J-T 
150 +5% 50 13 73 300 587-1559-1-ND$ .80 3.60 6.40 |587-1559-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK1608R15J-T 
180 45% 50 13 85 300 587-1560-1-ND$ 80 3.60 6.40 |587-1560-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK1608R18J-T 
220 +5% 50 12 95 300 587-1561-1-ND$ .80 3.60 6.40 |587-1561-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK1608R22J-T 
270 +5% 50 14 1.34 150 587-1562-1-ND 80 3.60 6.40 _|587-1562-2-ND 4,000 28.00/M_| HK1608R27J-T 
330 +5% 50 14 1.53 150 §87-1563-1-ND -80 3.60 6.40 |587-1563-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK1608R33J-T 
390 +5% 50 13 1.72 150 587-1564-1-ND .80 3.60 6.40 |587-1564-2-ND 4,000 28.00/M_ |HK1608R39J-T 
470 +5% 50 13 2.04 150 587-1565-1-ND -80 3.60 6.40 _|587-1565-2-ND 4,000 28.00/M_| HK1608R47J-T 
§ 587-1793-ND (TAIYO-HK0603-V1) 50 each of values denoted (1250 total pieces). . $67.50 
+ 587-1787-ND (TAIYO-HK1005-V1) 50 each of values denoted (1300 total pieces). - $67.50 
$ 587-1792-ND (TAIYO-HK1608-V1) 50 each of values denoted (1350 total pieces). . $67.50 (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TAIYO YUDEN Multilayer Chip Inductors (cont) Reel’ 
LK Series 


Features: ¢ Internal printed coil structure creates a closed magnetic circuit which Dimensions in Inch (mm) = 
acts as a magnetic shield eliminating crosstalk, thus permitting higher mounting L WwW T [lI] {w | | i tT 


densities * Multilayer block structure yields higher reliability Size = 
Applications: Any general circuit of portable equipment in which compact size 0603 01063101006 OO tee ore O:08iliD1006 O:0712)50:008 “ L . >lele 
and high mounting densities are required (1.6 #0.15) (0.8 +0.15) (0.8 +0.15) (0.3 +0.2) 
Induct- Test Max. DC | Max. Rated Cut Tape Tape and Reel 
ance Freq. Q Resistance | Current | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Taiyo Yuden 
Size (uH) Tolerance (MHz) (min.) (Q) (mA) Part No. 10 50 100 Part No. 4,000 Part No. 
.068 +20% 50 10 30 50 587-1598-1-ND 1.37 6.14 10.92 = — LK160868NM-T 
.082 +20% 50 10 30 50 587-1599-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1599-2-ND 48.00/M LK160882NM-T 
10 +10% 25 15 -50 50 587-1566-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1566-2-ND 48.00/M LK1608R10K-T 
12 +10% 25 15 50 50 587-1567-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1567-2-ND 48.00/M LK1608R12K-T 
15 +10% 25 15 -60 50 587-1568-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1568-2-ND 48.00/M LK1608R15K-T 
18 +10% 25 15 -60 50 587-1569-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1569-2-ND 48.00/M LK1608R18K-T 
22 +10% 25 15 80 50 587-1570-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1570-2-ND 48.00/M LK1608R22K-T 
27 +10% 25 15 80 50 587-1571-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1571-2-ND 48.00/M LK1608R27K-T 
33 +10% 25 15 85 35 587-1572-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1572-2-ND 48.00/M LK1608R33K-T 
39 +10% 25 15 1.00 35 587-1573-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1573-2-ND 48.00/M LK1608R39K-T 
AT +10% 25 15 1.35 35 587-1574-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1574-2-ND 48.00/M LK1608R47K-T 
56 +10% 25 15 1.55 35 587-1575-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1575-2-ND 48.00/M LK1608R56K-T 
68 +10% 25 15 1.70 35 587-1576-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1576-2-ND 48.00/M LK1608R68K-T 
82 +10% 25 15 2.10 35 587-1577-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1577-2-ND 48.00/M LK1608R82K-T 
1.0 +10% 10 35 -60 25 587-1578-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1578-2-ND 48.00/M LK16081ROK-T 
1.2 +10% 10 35 80 25 587-1579-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1579-2-ND 48.00/M LK16081R2K-T 
0603 1.5 +10% 10 35 80 25 587-1580-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1580-2-ND 48.00/M LK16081R5K-T 
1.8 +10% 10 35 95 25 587-1581-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1581-2-ND 48.00/M LK16081R8K-T 
2.2 +10% 10 35 1.15 15 587-1582-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1582-2-ND 48.00/M LK16082R2K-T 
2.7 +10% 10 35 1.35 15 587-1583-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1583-2-ND 48.00/M LK16082R7K-T 
3.3 +10% 10 35 1.55 15 587-1584-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1584-2-ND 48.00/M LK16083R3K-T 
3.9 +10% 10 35 1.70 15 587-1585-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1585-2-ND 48.00/M LK16083R9K-T 
4.7 +10% 10 35 2.10 15 587-1586-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1586-2-ND 48.00/M LK16084R7K-T 
5.6 +10% 4 35 1.55 5 587-1587-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1587-2-ND 48.00/M LK16085R6K-T 
6.8 +10% 4 35 1.70 5 587-1588-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1588-2-ND 48.00/M LK16086R8K-T 
8.2 +10% 4 35 2.10 5 587-1589-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1589-2-ND 48.00/M LK16088R2K-T 
10 +10% 2 35 2.55 5 587-1590-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1590-2-ND 48.00/M LK1608100K-T 
12 +10% 2 35 2.75 5 587-1591-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1591-2-ND 48.00/M LK1608120K-T 
15 +20% 1 20 1.70 d 587-1592-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1592-2-ND 48.00/M LK1608150M-T 
18 +20% 1 20 1.85 1 587-1593-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1593-2-ND 48.00/M LK1608180M-T 
22 +20% 1 20 2.10 1 587-1594-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1594-2-ND 48.00/M LK1608220M-T 
27 +20% 1 20 2.75 dl 587-1595-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1595-2-ND 48.00/M LK1608270M-T 
33 +20% 1 20 2.95 1 587-1596-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1596-2-ND 48.00/M LK1608330M-T 
i Dimensions in Inch (mm) 
cm 2 eke gear eee tote | LO 
Features: « Internal printed coil structure creates a closed 0.063 +0.006 0.031 +0.006 0.031 +0.006 0.012 +0.008 w 
magnetic circuit which acts as a magnetic shield eliminating 0603 (1.6 +0.15) (0.8 +0.15) (0.8 +0.15) (0.3 +0.2) 
crosstalk, thus permitting higher mounting densities * Multi- 0805 0.079 +0.012 -0.004 0.049 +0.008 0.033 +0.008 0.020 +0.012 + L— == fh 
layer block structure yields higher reliability Applications: (R10M~2R2M) (2.0 +0.3 -0.1) (1.25 +0.2) (0.85 +0.2) (0.5 +0.3) 
* Separation of analog and digital circuits * Prevents 0805 0.079 +0.012 -0.004 0.049 +0.008 0.049 +0.008 0.020 +0.012 alee 
interference between PLL and the other digital circuits (4R7M~100M) (2.0 +0.3 -0.1) (1.25 +0.2) (1.25 +0.2) (0.5 +0.3) 
Test Max. DC | Max. Rated Cut Tape 
Inductance Freq. Q Resistance| Current | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Size (uH) Tolerance (MHz) (min.) (Q) (mA) Part No. 10 50 100 __| Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
0603 47 +20% 4 20 50 60 587-1683-1-ND 1.55 6.98 12.40 |587-1683-2-ND 4,000 54.00/M_ |CK16084R7M-T 
10 +20% 2 20 85 40 587-1684-1-ND 1.55 6.98 12.40 | 587-1684-2-ND 4,000 54.00/M__| CK1608100M-T 
10 +20% 25 15 16 500 587-1685-1-ND 1.15 5.18 9.20 |587-1685-2-ND 4,000 40.00/M |CK2125R10M-T 
22 +20% 25 15 23 400 587-1686-1-ND 1.15 5.18 9.20 |587-1686-2-ND 4,000 40.00/M | CK2125R22M-T 
47 +20% 25 15 32 400 587-1687-1-ND 1.15 5.18 9.20 |587-1687-2-ND 2,000 40.00/M_ |CK2125R47M-T 
0805 1.0 +20% 10 20 26 220 587-1688-1-ND 1.15 5.18 9.20 |587-1688-2-ND 4,000 40.00/M | CK21251ROM-T 
2.2 +20% 10 20 35 150 587-1689-1-ND 1.15 5.18 9.20 |587-1689-2-ND 4,000 40.00/M_| CK21252R2M-T 
47 +20% 10 20 48 120 587-1690-1-ND 1.15 5.18 9.20 |587-1690-2-ND 2,000 40.00/M | CK21254R7M-T 
10 +20% 2 20 65 60 587-1691-1-ND 1.15 5.18 9.20 |587-1691-2-ND 2,000 40.00/M_| CK2125100M-T 
AQ Series 5 zr 
Features: * High Q and high SRF suitable for high frequency circuit * Excellent mountability and heat resistance suitable for replacement of wirewound ie ‘ 
inductors * Monolithic structure provides high reliability : ae soi = 
Applications: * Mobile telephone, wireless LAN * High frequency module ¢ Tuner * High frequency circuits . b<— 1.0 —> 
Max. DC Rated Cut Tape Tape and Reel 
Inductance Q Resistance Current Digi-Key Pricing Digi-Key Taiyo Yuden 
Size (nH) Tolerance (min.) (Q) (mA) Part No. 10 50 100 Part No. Part No. 
1.0 +0.3nH 8 0.07 760 587-1970-1-ND 1.35 6.08 10.80 [587-1970-2-ND 43.00/M AQ1051NOS-T 
1.2 +0.3nH 8 0.07 760 587-1971-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1971-2-ND 43.00/M AQ1051N2S-T 
15 +0.3nH 8 0.07 760 587-1972-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1972-2-ND 43.00/M AQ1051N5S-T 
18 +0.3nH 8 0.07 760 587-1973-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1973-2-ND 43.00/M AQ1051N8S-T 
2.0 +0.3nH 8 0.08 710 587-1974-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1974-2-ND 43.00/M AQ1052NOS-T 
2.2 +0.3nH 8 0.08 710 587-1975-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1975-2-ND 43.00/M AQ1052N2S-T 
2.4 +0.3nH 8 0.09 670 587-1976-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1976-2-ND 43.00/M AQ1052N4S-T 
2.7 +0.3nH 8 0.09 670 587-1977-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1977-2-ND 43.00/M AQ1052N7S-T 
3.0 +0.3nH 8 0.11 610 587-1978-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1978-2-ND 43.00/M AQ1053NOS-T 
3.3 +0.3nH 8 0.12 580 587-1979-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1979-2-ND 43.00/M AQ1053N3S-T 
3.6 +0.3nH 8 0.14 540 587-1980-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1980-2-ND 43.00/M AQ1053N6S-T 
0402 3.9 +0.3nH 8 0.15 520 587-1981-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1981-2-ND 43.00/M AQ1053N9S-T 
4.3 +0.3nH 8 0.16 500 587-1982-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1982-2-ND 43.00/M AQ1054N3S-T 
47 +0.3nH 8 0.17 490 587-1983-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1983-2-ND 43.00/M AQ1054N7S-T 
5a +0.3nH 8 0.19 460 587-1984-1-ND 1.35 6.08 10.80 _|587-1984-2-ND 43.00/M AQ1055N1S-T 
5.6 +0.3nH 8 0.20 450 587-1985-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1985-2-ND 43.00/M AQ1055N6S-T 
6.2 +0.3nH 8 0.22 430 587-1986-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1986-2-ND 43.00/M AQ1056N2S-T 
6.8 +5% 8 0.23 420 587-1987-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1987-2-ND 43.00/M AQ1056N8J-T 
75 +5% 8 0.25 400 587-1988-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1988-2-ND 43.00/M AQ1057N5J-T 
8.2 +5% 8 0.27 390 587-1989-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1989-2-ND 43.00/M AQ1058N2J-T 
9.1 +5% 8 0.29 370 587-1990-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1990-2-ND 43.00/M AQ1059N1J-T 
10.0 +5% 8 0.31 360 587-1967-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1967-2-ND 43.00/M AQ10510NJ-T 
12.0 +5% 8 0.39 320 587-1968-1-ND 1.35 6.08 10.80 |587-1968-2-ND 43.00/M AQ10512NJ-T 
15.0 +5% 8 0.45 300 587-1969-1-ND 1.35 6.08 10.80 _|587-1969-2-ND 43.00/M AQ10515NJ-T 
587-1991-ND (TAIYO-AQ105-V1) 20 each of 24 values (480 total pieces) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TAIYO YUDEN _sppi@reei ae ewe Cut Tape 
i stn | [ses |W" | tan [Pattee | a0 60 t00 [| re 
Wound Chip Power Inductors 100 | 10% | 21 | 60 |587-2192-1-NDw| 1.70 7.65 13.60/2,000) 60.00/M|CB2518T101K 
CB Series 220 | 20% | 84 | 110 |587-1617-1-ND§ | 2.00 9.00 16.00|2,000| 70.00/m|cBC2518T221M 
The CB Series wound chip inductors can be used for small DC/DC converters and are suited for choke uses. 1007) 220 | 10%: | 4.6 50 eeaiecmguneg) 1-70 7.65 13.60/2,000) 60.00/M /CB2518T221K 
Applications: * DSC/DVC/HDD *LCD Portable telephones *Game equipment * Various audio visual equipment 470 | 10% | 10 35 /587-2194-1-NDw| 1.70 7.65 13.60) 2,000} 60.00/M | CB2518T471K 
¢ Various communication equipment 1000 | 10% 24 25 | 587-2195-1-ND¥| 1.70 7.65 13.60) 2,000) 60.00/M |CB2518T102K 
1.0 | 20% | 0.055 | 1440 |587-1622-1-ND§ | 3.05 13.73 24.40/1,000] 107.00/CBC3225T1ROMR 
2.2 | 20% | 0.08 | 1130 |587-1623-1-ND§ | 3.05 13.73 24.40]1,000} 107.00] cBc3225T2R2MR 
[| [lt [Lh 4.7 | 20% | 0.10 | 1010 |587-1624-1-ND§ | 3.05 13.73 24.40]1,000} 107.00|cBC3225T4R7MR 
1210] 10 | 20% | 0.133 900 |587-1625-1-ND§ | 3.05 13.73 24.40]1,000) 107.00|cBc3225T100MR 
}#— _—+| altel 22 | 20% | 0.27 | 620 /587-1626-1-ND§ | 3.05 13.73 24.40]1,000] 107.00|cBC3225T220MR 
47 | 20% | 067 | 390 |587-1627-1-ND§ | 3.05 13.73 24.40]1,000] 107.00|cBC3225T470MR 
Dimensions = Inch (mm) 100 | 20% | 14 | 270 |587-1628-1-ND§ | 3.05 13.73 24.40/1,000) 107.00/CBC3225T101MR 
Size L Ww T 8 Vv NEW! — ¢For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
0603 DOG a a2 pipet 008 a peu § 587-1796-ND (TAIYO-CBCCOIL-V1) 5 each of values denoted (145 total pieces)...........2..s+csscsses-ee0es $67.50 
(1.6 +0.2) (0.8 +0.2) (0.8 +0.2) (0.4 40.15) 
0808 (€80) 0.079 +0.008 0.049 +0.008 0.049 +0.008 0.020 +0.008 : 
(2.0 +0.2) (1.25 +0.2) (1.25 +0.2) (0.5 +0.2) BR Series 
0806 (CEL) 0.079 +0.008 0.049 +0.008 0.035 +0.004 0.020 +0.008 lenin _— ; 
(2.0 0.2) (1.25 #0.2) (0.9 40.1) (0.5 40.2) e best efficiency design is achieved by adopting bottom: surface electrode 
cae | 87920008] oe a0008 | oan .0007 | —bazo.oaps | | sere, Salat te wun hp ns a ste fr mat 
(2.0 +0.2) (1.6 +0.2) (1.6 +0.2) (0.5 +0.2) : 
0G 0.098 +0.008 0.071 +0.008 0.071 +0.008 0.020 +0.008 Applications: 
(2.5 +0.2) (1.8 +0.2) (1.8 +0.2) (0.5 +0.2) * Small DC/DC converters in cell phones * HDD, DVC, DSC, PDA, LCD displays 
atk 0.126 +0.008 0.098 +0.008 0.098 +0.008 0.024 +0.012 ciasaine Ean 
(3.2 +0.2) (2.5 +0.2) (2.5 +0.2) (0.6 +0.3) Type r W A= Maximum 7 
— AAG 0.063 +0.008 0.031 +0.008 0.031 +0.008 0.016 +0.006 
indnee Resiee (nated Cut Tape (1.6 +0.2) (0.8 +0.2) (0.8 +0.2) (0.45 #0.15) 
tance |Toler-| tance | Curr. | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Taiyo Yuden aagels 0.078 +0.008 0.049 +0.008 0.040 0.020 +.008 
Size | (WH) | ance | (9) | (mA) | PartNo. 10 50 100 | Qty. | Pricing | Part No. (2.0 +0.2) (1.25 +0.2) (1.0) (0.5 +0.2) 
1.0 | 20% | 0.09 | 290 ]587-1717-1-ND | 2.60 11.70 20.80/3,000] 91.00/m|CBMF1608T1ROM 0.078 +0.008 0.063 +0.008 0.063 +0.008 0.020 +.008 
BRC2016 
2.2 | 20% | 0.17 | 190 |587-1718-1-ND | 2.60 11.70 20.80)3,000} 91.00/M)CBMF1608T2R2M (2.0 0.2) (1.6 +0.2) (1.6 +0.2) (0.5 +0.2) 
oeog| 2 | 20% | 024 | 145 |587-1719-4-ND | 2.60 11.70 20.80/3,000) 91.00/M | caMmF1eosTaR7M BRL2518 pee pres ne vier 
10 | 10% | 0.36 | 115 |587-1720-1-ND | 260 11.70 20.80) 3,000] 91.00/M|CBMF1608T100K 0.126 +0.008 7.098 «0.008 0.068 0.03 «0.008 
22 | 10% | 1.0 | 70 |587-1721-1-ND | 260 11.70 20.80/3,000| 91.00/M| CBMF1608T220K ene? (3.2 40.2) (2.5 +0.2) (1.7) (0.75 +0.2) 
47 | 10% | 25 | 50 |587-1722-1-ND | 260 11.70 20.80/3,000| 91.00/m]CBMF1608T470K noma 
1.0 | 20% | 0.19 | 700 |587-1600-1-NDg | 2.35 10.58 18.80/3,000| 82.00/m|cBC2012T1ROM Induc- Resist- | Rated Cut Tape 
tance | Toler-| ance | Curr. | Digi-Key Pricing Tape & Reelt | Taiyo Yuden 
2.2 | 20% | 0.33 | 530 |587-1601-1-ND§ | 2.35 10.58 18.80} 3,000} 82.00/M | CBC2012T2R2M (WH) | ance (Q) | (mA) | Part No. 10 50 100 Qty. Pricing | Part No. 
4.7 | 20% | 0.50 | 360 /587-1602-1-ND§ | 2.35 10.58 18.80]3,000| 82.00/M|cBC2012T4R7M BRC1608 Type 
10 | 20% | 12 | 240 |587-1603-1-nog | 235 10.58 18.80/3,000| ¢2.00/m|cecz012T100M 0.2 | 20% | 0.078 | 980 ]587-2056-1-ND | 360 16.20 28.80 | 3,000] 126.00/M|BRC1608TR20M 
22 | 20%) 37 | 170 |sev-te04-Nog | 235 105e 18.80/3,000) 82.00] cBcoot2T220M 0.35 | 20% | 0.104 | 810 |587-2057-1-ND | 3.60 16.20 28.80 | 3,000 | 126.00/M|BRC1608TR35M 
0.45 | 20% | 0.117 | 800 |587-2058-1-ND | 3.60 16.20 28.80 | 3,000 | 126.00/M|BRC1608TR45M 
oaog| 7” | 70% | 58 | 120 (ReeOSM UES g) 225 10.58 18.80) 3,000) 82.00/M) GBC2012T470M 0.56 | 20% | 0.1235] 760 |587-2059-1-ND | 3.60 16.20 28.80 | 3,000 | 126.00/M|BRC1608TR56M 
1.0 | 20% | 0.15 | 620 |587-1629-1-ND | 2.75 12.38 22.00) 4,000 | 96.00/M | CBL2012T1ROM 0.77 | 20% | 0.143 | 660 |587-2060-1-ND | 3.60 16.20 28.80 | 3,000| 126.00/M|BRC1608TR77M 
2.2 | 20% | 0.39 | 440 /587-1630-1-ND | 2.75 12.38 22.00]4,000| 96.00/M|CBL2012T2R2M 1.0 | 20% | 0.234 | 520 |587-2061-1-ND | 3.60 1620 28.80 | 3,000 | 126.00/M|BRC1608T1ROM 
47 | 20% | 0.66 | 275 |587-1631-1-ND | 275 12.38 22.00/4,000| 96.00/m|cBL2012T4R7M 2.2 | 20% | 0.715 | 280 |587-2062-1-ND | 3.60 16.20 28.80 | 3,000 | 126.00/M|BRC1608T2R2M 
10 | 20% | 1.0 | 205 |587-1632-1-ND | 2.75 12.38 22.00] 4,000) 96.00/M|CBL2012T100M BRL2012 Type 
120%) 21 | 150 IESRISSESRNOIM 2.75 12.20 20.0014,0001 oe.0ona| caLao12To00m 4.0 | 20% ]0.1755] 850 [587-2063-1-ND | 315 1418 25.20 | 3,000] 110.00/M|BRL2012T1ROM 
2.2 | 20% | 0.39 | 550 |587-2064-1-ND | 315 1418 25.20 | 3,000 | 110.00/M|BRL2012T2R2M 
AT | 20% | 4.2 | 100 [BBPIBEAMDaM| 2.75 12.98 22.00) 4,000) 96.00/M) CBL2012T470M 47 | 20% | 0.715 | 400 |587-2065-1-ND | 3.15 14.18 25.20 | 3,000] 110.00/M|BRL2012T4R7M 
1.0 | 20% | 0.10 | 1100 |587-1608-1-ND§ | 2.40 10.80 19.20) 2,000} 84.00/M/) CBC2016T1ROM 10 | 20% | 1.105 | 330 |587-2066-1-ND | 3.15 14.18 25.20 | 3,000} 110.00/M|BRL2012T100M 
2.2 | 20% | 0.20 | 720 |587-1610-1-ND§ | 240 10.80 19.20]2,000| 84.00/m|cBC2016T2R2M 22 | 20% | 1.69 | 270 |587-2067-1-ND | 3.15 14.18 25.20 | 3,000] 110.00/m|BRL2012T220M 
4.7 | 20% | 0.37 | 530 |587-1612-1-ND§ | 2.40 10.80 19.20) 2,000] 84.00/M|CBC2016T4R7M 47 | 20% | 4.55 | 160 |587-2068-1-ND | 3.15 14.18 25.20 | 3,000 | 110.00/M BRL2012T470M 
0806) 10 | 20% | 0.82 | 350 |587-1606-1-ND§ | 2.40 10.80 19.20| 2,000] 84.00/M|cBC2016T100M 100 | 20% | 10.01 | 85 coeur Bheao1é a Paci 3,000 | 110.00/M | BRL2012T101M 
4 re ‘ype iy 
BB | 20% | 1.8 | 250 [BRRIRUEAAERSE| 2.40 10.80 19.20) 2.000 @4.00/M | CBC20167220M 1.0 | 20% | 0.085 | 1,350 [587-2171-1-ND | 310 1395 24.80 | 2,000 | 109.00/M|BRC2016T1ROM 
47 | 20% | 4.3 | 150 (CRISUTAINGS) 2.40 10.80 19.20/2,000) 84.00/M)CBC2016T470M 1.5 | 20% | 0.150 | 1,100 |587-2172-1-ND | 3.10 13.95 24.80 | 2,000] 109.00/M|BRC2016T1RSM 
100 | 20% | 8.0 | 110 /587-1607-1-ND§ | 2.40 10.80 19.20} 2,000} 84.00/M|CBC2016T101M 2.2 | 20% | 0.180 | 910 |587-2173-1-ND | 3.10 13.95 24.80 | 2,000} 109.00/M|BRC2016T2R2M 
1.0 | 20% | 0.08 | 1000 |587-1615-1-NDg | 2.00 9.00 16.00) 2,000] 70.00/m|cBc2518T1ROM 3.3 | 20% | 0.220 | 740 |587-2174-1-ND | 310 1395 24.80 | 2,000 | 109.00/M|BRC2016T3R3M 
1.0 | 20% | 0.06 | 1200 |587-2184-1-NDw) 1.70 7.65 13.60) 2,000| 6o.00/m| cBestet1Rom 47 | 20% | 0.270 | 660 |587-2175-1-ND | 3.10 13.95 24.80 | 2,000| 109.00/m|BRC2016T4R7M 
15 | 20% | 0.07 | 650 |se7-2185-1-nov| 1.70 7.65. 13.60|2,000] 60.00/m| cB2518T1RSM 6.8 | 20% | 0.330 | 550 |587-2176-1-ND | 310 1395 24.80 | 2,000 | 109.00/M|BRC2016T6REM 
20. | ate.| 010\| 300: Ae 2100 Gon 460012000 zooonilcaeeearaneNi 10 | 10% | 0.400 | 450 |587-2177-1-ND | 3.10 13.95 24.80 | 2,000) 109.00/m|BRC2016T100K 
: 22 | 10% | 1.00 | 310 |587-2178-1-ND | 3.10 13.95 24.80 | 2,000] 109.00/m|BRC2016T220K 
22 | 20% | 0.09 | 510 [S87-22K4-NDy;| 1.70 7.65 13.60) 2,000) 60.00/M | CB2518T2R2M 47 | 10% | 2.20 | 210 |587-2179-1-ND | 3.10 1395 24.80 | 2,000} 109.00/m|BRC2016T470K 
3.3 | 20% | 0.11 | 440 /587-2186-1-NDw| 1.70 7.65 13.60] 2,000| 60.00/M)CB2518T3R3M 100 | 10% | 3.40 | 140 |587-2180-1-ND | 3.10 13.95 24.80 | 2,000 | 109.00/M| BRC2016T101K 
4.7 | 20% | 0.20 | 680 |587-1621-1-ND§ | 2.00 9.00 16.00]2,000| 70.00/m|cBC2518T4R7M BRL2518 Type 
47 | 20% | oto | 310 |s87-2187-1-now| 1.70 7.65 13.60/ 2,000! 60.00/m| cB2518T4R7MR 4.0 | 20% | 0.080 | 1000 [587-1952-1-ND | 355 1598 28.40 | 3,000] 124.00/M|BRL2518T1ROM 
1007| 47 | 20% | 013 | 340 BeemeneRNDe!] 170 7.65 12.60/2,000| eo.ovm| cazsteTan7M 2.2 | 20% | 0.135 | 850 |587-1954-1-ND | 3.55 1598 28.40 | 3,000 | 124.00/M|BRL2518T2R2M 
3.3 | 20% | 0.300 | 580 |587-1955-1-ND | 355 1598 28.40 | 3,000 | 124.00/M|BRL2518T3R3M 
6.8 | 20% | 0.15 | 270 |587-2188-1-NDv| 1.70 7.65 13.60/2,000| 60.00/M|cB2518T6R8M NEW? BRLS225 7/pa NEWT 
10 | 20% | 0.36 | 480 ]587-1613-1-ND§ | 2.00 9.00 16.00} 2,000} 70.00/M | CBC2518T100M 1.0 ] 20% | 0.043 ] 2,400 /587-2164-1-ND | 275 12.38 22.00] 2,000] 96.00/M]BRL3225T1ROM 
10 | 10% | 0.25 | 250 |587-2189-1-NDw| 1.70 7.65 13.60) 2,000 60.00/M|CB2518T100K 2.2 | 20% | 0.065 | 1,850 |587-2165-1-ND | 2.75 12.38 22.00 | 2,000] 96.00/M|BRL3225T2R2M 
22 | 20% | 0.77 | 320 |587-1616-1-ND§ | 2.00 9.00 16.00|2,000| 70.00/m|cBc2518T220M 4.7 | 20% | 0.180 | 1,300 |587-2166-1-ND | 2.75 1238 22.00 | 2,000) 96.00/m|BRL3225T4R7M 
22 | 10% | 0.50 | 165 |587-2190-1-NDw| 1.70 7.65 13.60/2,000/ 60.00/M| cB2518T220K 10 | 10% | 0.350 | 900 |587-2167-1-ND | 275 1238 22.00 | 2,000] 96.00/M|BRL3225T100K 
47 | 20% | 19 | 240 ERPRERARENBeM 2.00 9.00 16.00/2,000/ 7o.ona| cacostsTavom 22 | 10% | 0.690 | 550 |587-2168-1-ND | 2.75 12.38 22.00 | 2,000] 96.00/M| BRL3225T220K 
47 | 10% | 4.00 | 420 [587-2169-1-ND | 275 12.38 22.00 | 2,000] 96.00/M|BRL3225T470K 
47 | 10% | 0.95 | 110 (ebeiiaslbyg) 1.70 7.65 13.60) 2,000 60.00/M) CB2518T470k 100 | 10% | 250 | 270 |587-2170-1-nD | 2.75 1238 22.00 | 2,000 | 96.00/M| BRL3225T101K 
100 | 20% | 3.7 | 160 |587-1614-1-ND§ | 2.45 11.03 19.60/2,000| 70.00/M|CBC2518T101M + For Tajo and Real part number, change the 1:ND to 2-Nb, (Gontinied) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TAIYO YUDEN 
Wound Chip Power Inductors (cont) 


LB Series 


The LBMF Series wound chip inductor covers customers’ wide range module design by wide-line-up shape, standard, 


igiDReel° 


NR Series 


Features: * Small and low profile * Corresponds to high current * Simple and original magnetic shield structure * Structure 
is strong against shock Applications: * Small DC/DC converters in cell phones * HDD, DVC, DSC, PDA, LCD displays 


NR3010, NR3012, NR3015, NR4010, 
NR4012, NR4018, NR6012, NR8040 Types 


NR6020, NR6028, NR6045 Types 


low Rdc, and high electric current series. The LBM2016 Series High Q and narrow tolerance are achieved by adopting = L = see 23, 
bottom-surface electrode structure. Wound chip inductors are suited for module design of signal line uses. The LBC Series — 
has super high Idc and low Rdc characteristics. The LBR Series features super low Rdc and high Idc characteristics. | — 
Applications: *DSC/DVC/HDD *LCD *Portable telephones »*Game equipment »* Various audio visual equipment t 
¢ Various communication equipment Ww f 
Dimensions — Inch (mm) | as 
Type L Ww T e = 
Lpieoa | 0-068 +0.004 | 0.031 0.004 | 0.031 0.004 | “0.014 0.006 
(1.6 0.1) (0.8 +0.1) (0.8 0.1) (0.35 +0.15) [Lh Dimensions — Inch (mm) 
Lpmrieog | 0063 20.008 | 0.031 #0.008 | 0.031 +0.008 | 0.016 +0.006 Type L W H- Maximum e i 
(1.6 +0.2) (0.8 +0.2) (0.8 +0.2) (0.4 +0.15) alee R300 0.118 +0.004 0.118 +0.004 0.039 0.035 +0.008 0.075 +0.008 
Lprooi2 | 0-079 :0.008 | 0.049 +0.008 | 0.049 +0.008 | 0.020 +0.008 (3.0 +0.1) (3.0 +0.1) (1.0) (0.9 +0.2) (1.9 +0.2) 
(2.0 0.2) (1.25 20.2) | (1.25 +0.2) (0.5 20.2) Rai 0.178 +0.004 0.118 +0.004 0.047 0.035 +0.008 0.075 +0.008 
LBM2016 recy a Cea. hers [| [lt (3.0 40.1) (3.0 £0.1) (1.2) (0.9 +0.2) (1.9 40.2) 
[Bc2518, | 0.098 20.008 | 0.071+0.008 | 0.071 20.008 | 0.020 0.008 7 NR3015 ein ee rey ne a ee oe 
UBReOUH (25202) (1.6 +02) {1.8 +0.2) (0.5 +02) 0.157 £0.08 0.157 £0.008 0.039 0.043 0.008 0.098 +0.008 
0.128 +0.008 | 0.072+0.008 | 0.072+0.008 | 0.024 +0.008 NR4010 ; : : : ; : ; : ; 
LB3218 (3.2 40.2) (1.8 40.2) (1.8 40.2) (0.6 +0.2) (4.0 +0.2) (4.0 +0.2) (1.0) (1.1 +0.2) (2.5 +0.2) 
nab 0.157 #0.008 0.157 #0.008 0.047 0.043 +0.008 0.098 +0.008 
DC] Max. (4.0 +0.2) (4.0 +0.2) (1.2) (1.1 40.2) (2.5 40.2) 
Induc- Resis- | Rated Cut Tape 0.157 +0.008 0.157 +0.008 0.071 0.043 +0.008 0.098 +0.008 
tance | Toler- | tance | Current | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Taiyo Yuden NR4018 (4.0 +0.2) (4.0 +0.2) (1.8) (1.1 40.2) (2.5 +0.2) 
(uH) | ance | (0) | (mA) |Part No. 1050100 | Qty. | Pricing | PartNo. 0.236 +0.008 0.236 +0.008 0.047 0.039 +0.008 0.189 0.008 
NEW! LB1600 Type NEW! ARGO (6.0 20.2) (6.0 20.2) (1.2) (1.0 20.2) (4.8 20.2) 
10 | 20% | 017 | 160 |587-2160-1-ND | 275 12.38 22.00] 4,000] 96.00/M |LB1608T1ROM 0.236 0.008 0.236 0.008 0.078 0.059 «0.008 0.157 20.008 
2.2 | 20% | 033 | 115 |587-2161-1-ND | 275 12.38 22.00] 4,000] 96.00/M |LB1608T2R2M NR6020 (6.0 +0.2) (6.0 +0.2) (2.0) (1.35 40.2) (4.0 +0.2) 
4.7 | 20% | 055 | 70 |587-2162-1-ND | 275 12.38 22.00] 4,000] 96.00/M |LB1608T4R7M 0.236 0.008 0.236 0.008 0.4110 0.053 20.008 0.157 20.008 
8.2 | 20% | 0.70 | 60 |587-2163-1-ND | 275 12.38 22.00]4,000| 96.00/M |LB1608TsR2M NR6028 (6.0 20.2) (6.0 +0.2) (28) (1.35 20.2) (4.0202) 
10 | 20% | 070 | 60 |587-2243-1-ND | 2.75 12.38 22.00] 4,000| 96.00/M |LB1608T100M vnsoas 9.936 20.008 979620008 077 nUSsa00E 1ST a0 008 
LBMF1608 Type 
10 | 20% | 009 | 280 |S87-1711-1-ND | 225 1013 18.00] 3,000| 79.00/M |LBMF1608TIROM (6.00.2) (6.00.2) ie (1.35 +0.2) (4.00.2) 
2.2 | 20% | 017 | 160 |587-1712-1-ND | 245 11.03 19.60] 3,000] 79.00/M |LBMF1608T2R2M 0.315 +0.008 0.315 +0.008 (4.2)t 0.063 +0.012 0.220 +0.012 
4.7 | 20% | 0.24 | 110 |587-1713-1-ND | 2.25 10.13 18.00]3,000] 79.00/M /LBMF1608T4R7M NRBO40 (8.0 +0.2) (8.0 +0.2) 0.157 (1.6 0.3) (6.6 20.3) 
10 | 10% | 036 | 80 |587-1714-1-ND | 225 10.13 18.00]3,000| 79.00/M |LBMF1608T100K (4.0)§ 
22 | 10% | 1.0 | 50 |587-1715-1-ND | 2.25 10.13 18.00] 3,000| 79.00/M |LBMF1608T220K $09uH~68uH  §10uH~100uH 
47_ | 10% | 25 | 35 (587-1716-1-ND | 225 1013 18.00|3,000| 79.00/M |LBMF1608T470K 
LBR2012 Type DC) Max. 
10 | 20% | 0.091 | 400 [587-2042-7-ND | 1.25 563 10.00] 3,000] 44.00/M |LBR2012TIROM Induc- Resist-| Rated Cut Tape 
2.2 | 20% | 0.169} 260 |587-2043-1-ND | 1.25 5.63 10.00] 3,000] 44.00/M |LBR2012T2R2M tance | Toler- | ance | Current | Digi-Key Pricing Tape and Reel+ | Taiyo Yuden 
47 | 20% | 0.312) 200 |587-2044-1-ND | 1.25 5.63 10.00)3,000) 44.00/M |LBR2012T4R7M (HE) ances s(O) |e) | Bart Nos =_aoe Oat O0 |My BErtclnoe| Barkin: 
0, we -4-| ype 
» a Bek ich ae be ae thon Hee ae opis tea 7.0 | 30% | 0.065 | 1300 |587-1636-1-ND | 4.50 20.25 36.00] 2,000| 158.00/M| NR3O10T1RON 
a7 1 Dat 75 eee 1.25 5.63 10.0013 0001 44 00M 1LBR20TOTATOK 2.2 | 20% | 0.095 | 1100 |587-1638-1-ND | 4.50 20.25 36.00] 2,000] 158.00/M| NR3010T2R2M 
: 47 | 20% | 0.19 | 750 |587-1640-1-ND | 4.50 20.25 36.00] 2,000 158.00/M| NR3010T4R7M 
100 | 10% | 5.2 | 50 |587-2048-1-ND | 1.25 5.63 10.00] 3,000 | 44.00/M |LBR2012T101K " 
a i | a | us | so RS (22 se] aomn| setoan|waosrion 
0.15 | 5% | 0.15 | 570 |587-1800-1-ND | 1.85 833 14.80] 2,000] 65.00/M |LBM2016TR15J 471 20% 12.05 | 220 ~1587-16304-ND 1450 20.25 36-00] 2.0001 7158 OOM NRGO10T47OM 
0.22 | 5% | 0.20 | 520 |587-1801-1-ND | 1.85 8.33 14.80] 2,000] 65.00/M |LBM2016TR22J NA3O12 Type 
0.33 | S% |) 0.21 | 490 )587-18021-ND | 1.85 8.33 14.80) 2,000 | 65.00/M |LBM2016TR33J 1.0 | 30% | 0.05 | 1500 [587-1641-1-ND | 4.25 19.13 34.00] 2,000] 149.00/M|NR3012TIRON 
0.68 | 5% | 0.32 | 400 |587-1804-1-ND 1.85 8.33 14.80] 2,000} 65.00/M | LBM2016TR68J 2.2 | 20% | 0.08 | 1100 |587-1642-1-ND | 4.25 19.13 34.00] 2,000] 149.00/M|NR3012T2R2M 
1.0 | 5% | 0.38 | 385 |587-1805-1-ND__| 1.85 8.33  14.80| 2,000 | 65.00/M |LBM2016T1ROJ 47 | 20% | 013 | 770 |587-1643-1-ND | 4.25 19.13 34.00] 2,000] 149.00/M| NR3012T4R7M 
15 | 5% | 047 | 350 |587-1806-1-ND | 1.85 8.33 14.80] 2,000] 65.00/M |LBM2016T1R5J 10 | 20% | 0.29 | 540 |587-1644-1-ND | 4.25 19.13 34.00] 2,000] 149.00/M|NR3012T100M 
22 | 5% | 054 | 340 |587-1807-1-ND | 1.85 8.33 14.80]2,000] 65.00/M |LBM2016T2R2J 22 | 20% | 0.63 | 375 |587-1645-1-ND | 4.25 19.13 34.00] 2,000 | 149.00/M| NR3012T220M 
3.3 | 5% | 068 | 290 |587-1808-1-ND | 1.85 8.33 14.80] 2,000] 65.00/M |LBM2016T3R3J NR3015 Type 
47 | 5% | 0.78 | 270 |587-1809-1-ND | 185 8.33 14.80] 2,000] 65.00/M |LBM2016T4R7J 7.0 | 30% | 0.03 | 2100 |587-1647-1-ND | 4.00 18.00 32.00] 2,000| 140.00/M| NR3015T1RON 
6.8 | 5% | 097 | 240 |587-1810-1-ND | 1.85 8.33 14.80|2,000| 65.00/M |LBM2016T6R8J 2.2 | 20% | 0.06 | 1480 |587-1648-1-ND | 4.00 18.00 32.00] 2,000} 140.00/M|NR3015T2R2M 
10 5% 12 205 |587-1811-1-ND. 1.85 8.33 14.80] 2,000] 65.00/M |LBM2016T100J 47 20% | 0.12 | 1020 |587-1649-1-ND 4.00 18.00 32.00] 2,000 | 140.00/M|NR3015T4R7M 
1s | 5% | 15 | 185 |587-1812-1-no | 1.85 9833 1480) 2000| 65.00/M |LeM2016T150 10 | 20% | 0.23 | 700 |587-1650-1-ND | 4.00 18.00 32.00] 2,000} 140.00/M|NR3015T100M 
47 | 5% | 41 | 105 |587-1815-1-No | 1.85 8.33 1480/2000) 65.00/M |LeM2016T470. 22 | 20% | 052 | 470 |587-1651-1-ND | 4.00 18.00 32.00] 2,000 | 140.00/M| NR3015T220M 
6s | 5% | 70 | 87. |s87-1816-1-nD | 185 833 1480|2000| 65.00/M |LBMz0t6Te80 47_| 20% | 1.34 | 320 Saas 400 18.00 32.00] 2,000 | 140.00/M|NR3015T470M 
7 B17 ype 
100 | 5% | 80 | 70 Jeezereie! v dosis Tine 14.80] 2,000 |_65.00/M | LBM2016T101J 47] 20% | O21 7 900 7587-T6584-ND | 5.00 2250 40.007 5,000] 175.00/M)NRAOTOTARTH 
10 | 20% | 0.08 | 775 |587-1933-1-ND | 1.65 743 13.20/2,000| 58.00/M ]LBC2518T1ROM a Mois Tiae 49.60] 5.000 |_175.00/M] NR4010T470M 
22 | 20% | 0.13 | 630 eeiescaome) 1-65 7.43 13.20) 2,000 | 58.00/M |LBC2518T2R2M 22 | 20% | 0.09 | 1200 /587-168I-1-ND | 4.75 21.38 38.00] 4500] 166.00/M|NR4O12T2ROM 
4.7 | 20% | 0.20 | 510 |587-1935-1-ND ) 1.65 7.43 13.20} 2,000) 58.00/M | LBC2518T4R7M 47 | 20% | 0.14 | 960 |587-1663-1-ND | 4.75 21.38 38.00) 4.500 | 166.00/M| NR4012T4R7M 
10 | 10% | 0.36 | 375 eectomm) 1:05 7.43. 13.20) 2,000) 58.00/M | LBC2518T100K 10 | 20% | 0.24 | 740 /587-1659-1-ND | 4.75 21.38 38.00) 4,500] 166.00/m] NR4012T1 00M 
22 | 10% | 0.77 | 250 [SB7eLBS7SINDER) 1.65 7.43 13.20) 2,000 | 58.00/M |LBC2518T220K 22 | 20% | 0.48 | 510 |587-1660-1-ND | 4.75 21.38 38.00] 4,500 | 166.00/M| NR4012T220M 
33 20% 1.5 185 |587-2256-1-ND¥ | 1.65 7.43 13.20) 2,000} 58.00/M |LBC2518T330M 47 20% 1.0 350 |587-1662-1-ND 5.30 23.85 42.40] 4,500) 166.00/M|NR4012T470M 
47 | 10% | 19 | 165 |587-1938-1-ND | 1.65 7.43 13.20] 2,000) 58.00/M |LBC2518T470K NR4018 Type 
100 | 10% | 37 | 125 |587-1939-1-ND | 1.65 7.43 13.20) 2,000] 58.00/M |LBC2518T101K 7.0 | 30% | 0.03 | 1830 |587-1606-1-ND | 4.30 19.35 3440] 3,500| 151.00/M| NR4O16T1RON 
220 | 10% | 84 | 80 |587-1940-1-ND | 1.65 7.43 13.20| 2,000] 58.00/M |LBC2518T221K 2.2 | 20% | 0.06 | 1440 |587-1669-1-ND | 4.30 19.35 34.40] 3,500] 151.00/M|NR4O18T2R2M 
LBR2518 Type 47 | 20% | 0.09 | 1200 |587-1671-1-ND | 4.30 19.35 34.40) 3,500| 151.00/M| NR4018T4R7M 
1.0 | 20% [0.0585] 960 [587-2049-1-ND | 140 6.30 11.20] 2,000] 49.00/M |LBR2518T1ROM 10 | 20% | 0.18 | 840 |587-1664-1-ND | 4.30 19.35 34.40] 3,500] 151.00/M/NR4018T100M 
2.2 | 20% | 0.091 | 480 |587-2050-1-ND | 1.40 6.30 11.20]2,000] 49.00/m |LBR2518T2R2M 22 | 20% | 0.36 | 590 |587-1667-1-ND | 4.30 19.35 34.40| 3,500 | 151.00/M| NR4018T220M 
47 | 20% | 013 | 345 |587-2051-1-ND | 140 630 11.20}2,000] 49.00/m \LBR2518T4R7M 47 | 20% | 0.65 | 420 |587-1670-1-ND | 4.30 19.35 34.40| 3,500| 151.00/M|NR4018T470M 
10 | 10% | 0.247) 235 |587-2052-1-ND 1.40 6.30 11.20] 2,000} 49.00/M )LBR2518T100K 100 ) 20% | 15 | 270 |587-1665-1-ND | 4.30 19.35 34.40] 3,500 | 151.00/M| NR4018T101M 
22 | 10% | 0572) 175 |587-2053-1-ND | 140 630 1120/2000) 49.00/M | LeR2518T220K 220 | 20% | 4.0 | 170 |587-1668-1-ND | 4.30 19.35 34.40] 3,500 | 151.00/M|NR4018T221M 
47 | 10% | 1.092 | 120 |587-2054-1-ND | 1.40 6.30 11.20/2,000| 49.00/M |LBR2518T470K 55S 470 not? Type a7eol 1000 | P0500 WREOTSTORENE 
100_| 10% [2457 | 80 Feuieetisoa a 11.20] 2,000 | _49.00/M } LBR2518T101K 4.0 | 30% | 0126 | 1570 |587-2025-1-ND ] 5.95 26.78 47.60] 1,000 | 208.00| NR60t2T4RONE 
10 | 20% | 0.078 | 1075 [587-2032-1-ND | 1.55 698 1240]2,000| 54.00/M |LB3218T1ROM Se eae | irae CRMSCUE| foe bees eel tier] oeeeal heptore cere 
22 | 20% | 0.117 | 775 |587-2033-1-ND | 1.55 6.98 12.40) 2,000) 54.00/M /LB3218T2R2M : % | 0.198 | 1180 ete igre) S05 26.78 47.60) 1,000) 208.00) NRGDIZTEREME 
: 10_| 20% | 0.282 | 1000 |587-2028-1-ND | 5.95 26.78 47.60] 1,000| —_ 208.00 /NR6012T100ME 
4.7 | 20% | 0.169 | 550 |587-2034-1-ND | 155 698 12.40]2,000| 54.00/M |LB3218T4R7M 3} 20% 1 0636 1 630 1887-20004-ND 1 S95 2678 47.601 7.000 | 208-00  NRGO1DT200ME 
10 | 10% | 0.325 | 340 |587-2035-1-ND | 1.55 698 12.40]2,000] 54.00/M |LB3218T100K a7 | 20% | 1.26 | 460 |587-2030-1-Nv | 595 2678 4760|1000/  208.00| NReo12T470ME 
22 | 10% | 0.637 | 255 [S87:203021-NDEN| 1.55 6.98 12.40} 2,000 | 54.00/M |LB8218T220K too | 20% | 2.616 | 320 |587-2031-1-ND | 5.95 26.78 47.60] 1,000| _208.00/ NR6012T101ME 
47 | 10% | 1.196 | 205 |587-2037-1-ND | 1.55 698 12.40] 2,000] 54.00/M |LB3218T470K NRGO20 Type 
100 | 10% ) 3.42 | 140 |587-2038-1-ND 1.55 6.98 12.40] 2,000} 54.00/M |LB3218T101K 08 | 30% | 0.026 | 3800 |587-2070-1-ND | 5.25 23.63 42.00] 2,500] 184.00/M]NR6020TORSN 
220 | 10% | 7.02 | 80 |587-2039-1-ND |) 1.55 6.98 12.40] 2,000] 54.00/M |LB3218T221K 2.2 | 30% |0.0442| 2700 |587-2071-1-ND | 5.25 23.63 42.00] 2,500| 184.00/M|NR6O20T2R2N 
470 | 10% | 18.2 | 50 |587-2040-1-ND ) 1.55 6.98 12.40] 2,000] 54.00/M |LB3218T471K 47 | 30% | 0.0754] 2000 |587-2072-1-ND | 5.25 23.63 42.00) 2,500 | 184.00/M| NR6O20T4R7N 
1000 | 10% | 35.1 | 40 |587-2041-1-ND | 1.55 6.98 12.40] 2,000| 54.00/M |LB3218T102K 10 | 20% |0.1625| 1400 |587-2073-1-ND | 5.25 23.63 42.00] 2,500 | 184.00/M|NR6020T100M 
v NEW! — ¢For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Wound Chip Power Inductors — NR Series (Cont) Digi@Reel° 
oC Max. 
Induc- Resist-| Rated Cut Tape 
tance | Toler- | ance |Current | Digi-Key Pricing Tape and Reel$ | Taiyo Yuden 
(uH) | ance (0) (mA) | Part No. 10 50 100 | Qty. | Pricing | PartNo. 
NRG6028 Type 


0.9 | 30% | 0.013 | 4600 /587-2096-1-ND 3.95 17.78 31.60] 2,000 
1.5 | 30% | 0.016 | 4200 |587-2097-1-ND 3.95 17.78 31.60) 2,000 
2.2 | 30% | 0.02 | 3700 /587-2098-1-ND 3.95 17.78 31.60) 2,000 
3.0 | 30% | 0.023 | 3400 /587-2099-1-ND 3.95 17.78 31.60) 2,000 
47 | 20% | 0.031 | 3000 |587-2100-1-ND 3.95 17.78 31.60| 2,000 
6.0 | 20% | 0.04 | 2500 /587-2101-1-ND 3.95 17.78 31.60] 2,000 
10 20% | 0.065 | 1900 |587-2102-1-ND 3.95 17.78 31.60) 2,000 
22 20% | 0.135 | 1400 |587-2103-1-ND 3.95 17.78 31.60) 2,000 
47 20% 0.3 920 |587-2104-1-ND 3.95 17.78 31.60) 2,000 
100 | 20% 0.6 660_|587-2105-1-ND 3.95 17.78 31.60] 2,000 
NR6045 Type 
0 |] 30% | 0.014 | 4200 ]587-2074-1-ND 475 21.38 38.00] 1,500 
3 | 30% | 0.016 | 4000 |587-2075-1-ND 475 21.38 38.00) 1,500 
8 | 30% | 0.018 | 3700 |587-2076-1-ND 475 21.38 38.00) 1,500 
3 

0 


138.00/M | NR6028TORON 
138.00/M | NR6028T1R5N 
138.00/M | NR6028T2R2N 
138.00/M | NR6028T3RON 
138.00/M | NR6028T4R7M 
138.00/M | NR6028T6ROM 
138.00/M | NR6028T100M 
138.00/M | NR6028T220M 
138.00/M | NR6028T470M 
138.00/M | NR6028T101M 


166.00/M | NR6045T1RON 
166.00/M | NR6045T1R3N 
166.00/M | NR6045T1R8N 
166.00/M | NR6045T2R3N 
166.00/M | NR6045T3RON 
166.00/M | NR6045T4R5M 
166.00/M | NR6045T6R3M 
166.00/M | NR6045T100M 
166.00/M | NR6045T220M 
166.00/M | NR6045T470M 
166.00/M | NR6045T101M 


30% | 0.021 | 3500 |587-2077-1-ND | 4.75 21.38 38.00) 1,500 
.0_| 30% | 0.024 | 3200 [587-2078-1-ND | 4.75 21.38 _38.00| 1,500 
45 | 20% | 0.031 | 3000 |587-2079-1-ND | 4.75 21.38 38.00] 1,500 
6.3 | 20% | 0.038 | 2800 |587-2080-1-ND | 4.75 21.38 38.00/ 1,500 
10 | 20% | 0.047 | 2500 |587-2081-1-ND | 4.75 21.38 38.00] 1,500 
22 | 20% | 0.115 | 1500 /587-2082-1-ND | 4.75 21.38 38.00] 1,500 
47_| 20% | 0.22 | 1100 |587-2083-1-ND | 4.75 21.38 38.00| 1,500 
joo | 20% | 05 | 700 |587-2084-1-ND | 475 21.38 38.00) 1,500 
NR8040 Type 
09 | 30% | 0.006 | 7800 [587-1995-1-ND | 6.75 30.38 54.00|1,000| 236.00] NRBO40TORON 
1.4 | 30% | 0.007 | 7000 |587-1996-1-ND | 6.75 30.38 54.00] 1,000) — 236.00/NR8040T1R4N 
2.0 | 30% | 0.009 | 6300 |587-1997-1-ND | 6.75 30.38 54.00|1,000] — 236.00/NR8040T2RON 
3.6 | 30% | 0.015 | 4900 |587-1998-1-ND | 6.75 30.38 54.00|1,000|  236.00/NR8040T3REN 
47 | 30% | 0.018 | 4100 |587-1999-1-ND | 6.75 30.38 54.00|1,000| —_ 236.00 | NR8040T4R7N 
68 | 30% | 0.025 | 3700 |587-2000-1-ND | 6.75 30.38 54.00|1,000|  236.00| NR8040TGREN 
10 | 20% | 0.034) 3100 |587-2001-1-ND | 6.75 30.38 54.00|1,000] — 236.00/NR8040T100M 
22 | 20% | 0.066 | 2200 |587-2002-1-ND | 6.75 30.38 54.00|1,000|  236.00| NR8040T220M 
47 | 20% | 0.15 | 1400 |587-2003-1-ND | 6.75 30.38 54.00] 1,000}  236.00| NR8040T470M 
joo | 20% | 0.29 | 1000 |587-2004-1-ND | 6.75 30.38 54.00|1,000| _236.00/NR8040T101M 


$ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NR10050 Series 


Features: * High current * Simple and original magnetic shield structure 
Applications: * Power supply circuits * DC/DC converters in a variety of applications such as PDP TV, LCD TV, HCC, PC 


Dimensions - Inch (mm) 
L Ww H-Maximum| a b 
0.394 +0.012 | 0.386 +0.02 0.197 0.16 | 0.07 
(10.0 #0.3) | (9.8 40.5) (5.0) (4.0) | (1.75) 
oc Max. 
Induc- Resist-| Rated Cut Tape Tape & Reel¢ 
tance | Toler- | ance | Current | Digi-Key Pricing Pricing Taiyo Yuden 
(pH) | ance (0) (mA) | Part No. 10 50 100 500 Part No. 
2.1 30% | 0.008 | 8300 |587-1693-1-ND 11.00 49.50 88.00 192.50 NR10050T2R1N 
2.9 30% | 0.0093 | 7300 |587-1694-1-ND 11.00 49.50 88.00 192.50 NR10050T2R9N 
49 30% | 0.015 | 6000 |587-1696-1-ND 11.00 49.50 88.00 192.50 NR10050T4R9N 
6.5 30% | 0.018 | 5200 |587-1697-1-ND 11.00 49.50 88.00 192.50 NR10050T6R5N 
10 20% | 0.025 | 4100 |587-1698-1-ND 11.00 49.50 88.00 192.50 NR10050T100M 
22 20% | 0.045 | 2500 |587-1699-1-ND 11.00 49.50 88.00 192.50 NR10050T220M 
47 20% | 0.092 | 1800 |587-1700-1-ND 11.00 49.50 88.00 192.50 NR10050T470M 
100 20% | 0.209 | 1200 |587-1701-1-ND 11.00 49.50 88.00 192.50 NR10050T101M 
220 20% | 0.45 800 |587-1702-1-ND 11.00 49.50 88.00 192.50 NR10050T221M 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


CKP Series 


DigiReel° 
Chip Inductors aaa 


tsTOKO Digi@Reel 


Low Dropout Voltage Regulators 
Series TK112xxC/TK113xxCM 


Specifications: 

TK112xxC ¢ Peak output current is 480mA (10% down point) * Built-in on/off control (0.1A max. standby 
current) High On ¢ Supply Voltage: -0.4V ~ 16V * Operating Temperature: -30°C ~ 80°C « Line Regulation: 
6mV * Maximum Output Current: 480mA * Quiescent Current: 65yA 

TK113xxC * Active Low (Reference: Vin) On/Off Control * Output Current: 300mA (peak 480mA) * Supply 
Voltage: -0.4V ~ 16V * Operating Temperature: -30°C ~ 80°C * Line Regulation: 6.0mV * Maximum Output 
Current: 480mA »* Quiescent Current: 1.8mA 


Description: 

The TK112xxC is an integrated circuit with a silicon monolithic bipolar structure. The regulator is of the low 
saturation voltage output type with very little quiescent current (65uA). The PNP power transistor is built-in. 
The I/O voltage difference is 0.17V (typ.) when a current of 200mA is supplied to the system. Because 
of the low voltage drop, the voltage source can be effectively used; this makes it very suitable for battery 
powered equipment. The on/off function is built into the IC. The over current sensor circuit and the reverse- 
bias protection circuit are built-in. It is a very rugged design because the ESD protection is high. Therefore, 
the TK112xxC can be used with confidence. 


The TK113xxCM series of low dropout (LDO) voltage regulators are designed for use in battery powered 
equipment, portable communication devices or RF modules requiring a thermal enhanced SOT23L-6 
package. The maximum continuous current power rating is 380mA. 


Series 
TK112xxC TK113xxCM 
- On/Off . Vcont 


. Gnd . Gnd 
. Np (Vref) 


Series 


. Np (Vref) 
. Vout . Vout 
. Gnd . Gnd 
. Vin . Vin 


Output Cut Tape Tape & Reel 

Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Toko 
(V) Part No. 1 10 100 | Part No. 1,300 Part No. 
28 TKS11228CT-ND 1.79 1.51 1.32 |TKS11228TR-ND 675.00/M | TK11228CMCL-G 
3.0 TKS11230CT-ND 1.71 1.44 1.26 |TKS11230TR-ND 675.00/M | TK11230CMCL-G 
3.3 TKS11233CT-ND 1.79 1.51 1.32 |TKS11233TR-ND 675.00/M | TK11233CMCL-G 
5.0 TKS11250CT-ND 1.71 1.44 1.26 |TKS11250TR-ND 675.00/M | TK11250CMCL-G 
3.0 TKS11330CT-ND 2.47 2.08 1.82 | TKS11330TR-ND 975.00/M | TK11330CMCL-G 
3.3 TKS11333CT-ND 2.47 2.08 1.82 |= — |TK11333CMCL-G 
5.0 TKS11350CT-ND 2.47 2.08 1.82 | TKS11350TR-ND 910.00/M | TK11350CMCL-G 


Series TK111xxC/TK717xx 


Specifications: 

TK111xxC ¢ Peak output current is 320mA (0.3V down point) ¢ Built-in on/off control (0.1A )max. standby 
current) High on * Supply Voltage: -0.4V ~ 16V »* Operating Temperature: -30°C ~ 80°C » Line Regulation: 
5mV * Maximum Output Current: 320mA * Quiescent Current: 1.0mA * Lead free 


TK717xx * Built-in PNP power transistor. Very small Dropout Voltage (Vdrop=163mV at lout=200mA) 
* Supply Voltage: -0.4V ~ 16V »* Operating Temperature: -30°C ~ 80°C » Line Regulation: 5nV »* Maximum 
Output Current: 370mA * Quiescent Current: 72uA 


Description: 

The TK111xxC is an integrated circuit of the silicon monolithic bipolar structure, and the regulator of low 
saturation output type with very little quiescent current (63LA). The PNP power transistor is built-in. The I/O 
voltage difference when the current of 200mA (typical) is supplied to the system is 0.2V. The voltage source 
can be effectively used therefore, it is the best for the battery use set. The on/off function is built into the IC. 
The current in standing-by mode becomes slight (pA level). 1.5V ~ 10.0V is arranged to the output voltage 
in 0.1V step. The output voltage is trimmed in high accuracy. 


The TK717xx is an integrated circuit with a silicon monolithic bipolar structure. The regulator is of the low 


: ee _ saturation voltage output type with very little quiescent current. The PNP power transistor is built-in. The 
Features: * Low profile below 1.2mm * Low DC power dissipation due to low RDC with V/O voltage difference is 163mV (typ.) when a current of 200mA is supplied to the system. Because of the 
high aspect ratio internal conductor : . low voltage drop, the voltage source can be effectively used; this makes it very suitable for battery powered 
Applications: « DC/DC converter for mobile equipment (Cellular phones, DSC, DVC) equipment. The on/off function is built into the IC. The current during standby mode becomes very small 
(pA level). In addition, the output short-circuit function works at off times. It is a unique characteristic by 
Induc- Cut Tape which the residual charge of the output side capacitor is rapidly discharged. 
tance | Toler- Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Taiyo Yuden 
Size | (wH) | ance | Dim. T | Part No. 10 50 100 | Qty. | Pricing | PartNo. 
1.0 ]+20% | 1.0 |587-2091-1-ND 45.41.36 -|3,000) 158.00/M|CKP25201ROM-T 
2.2 |+20% | 1.0 |587-2092-1-ND 45 41 «36 |3,000) 158.00/M| CKP25202R2M-T Series Series 
joog |_4-7_|#20% | 1.0 |587-2093-1-ND A541 __.36 | 3,000) 158.00/M| CKP25204R7M-T TK141xxC 9 TK717xx 
1.0 [+20%] 1.2 |587-2181-1-ND NEW!) 45 41 ~— 36 2,000] 158.00/M| CKP2520V1ROM-T 4. on/off 1.Vi 
2.2 |+20% | 1.2 |587-2182-1-ND NEW!| 45 41 — .36 |2,000) 158.00/M|CKP2520V2R2M-T sede an 
3.3 | 220% | 1.2 |587-2183-1-ND NEW!| 45 41 __.36 |2,000| 158.00/M|CKP2520V3R3M-T A ar F . oar 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 4 eat ref) A. ne (Vref) 
5. Vin 5. Vout 
Common Mode Choke Coil pigi@reei° 
For DC and Signal Lines 
Specifications: Output ‘Gut vane Tape & Reel 
: 3 Voltage | Digi-Ke: rice Eac! Digi-Ke Pricin Toko 
: poeraling Jonette Range: ane ~ 105°C vy). Patt No. 1 10 100 [Patt No. 3,000, Part No. 
. Insulation fesletanee! aOR aint 2.5  |TKS11125CT-ND 1.37. 1416 1.01 | TKS11125TR-ND 504.00/M | TK11125CSCL-G 
+ Rated Voltage: 20VDC 3.0 | TKS11130CT-ND 1.37. 116 1.01 |TKS11130TR-ND 504.00/M | TK11130CSCL-G 
Tiel Pen ral cantare Tane & Reel 3.3 |TKS11133CT-ND 1.37. 116 1.01 | TKS11133TR-ND 504.00/M | TK11133CSCL-G 
ypical ate jaximum u ape & Ree 7 r e 
Impedance | Current | Resistance | Digi-Key Price Each Pricing Talyo Yuden 5.0 | TKS11150CT-ND 1.37. 116 1.01 | TKS11150TR-ND 504.00/M | TK11150CSCL-G 
@100MHz() | (mA) (0) Part No. 10 50 100 3,000 Part No. 2.8 | TKS71728CT-ND 1.44 1.22 1.07 _|TKS71728TR-ND 532.00/M | TK71728SCL-G 
90 250 0.5 587-2090-1-ND 655952 228.00/M | CMO1H900T 3.0 | TKS71730CT-ND 1.44 1.22 91.07 | TKS71730TR-ND 532.00/M | TK71730SCL-G 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 3.3 _|TKS71733CT-ND 1.44 1.22 1.07 | TKS71733TR-ND 532.00/M_|TK71733SCL-G 


Digi®Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1576 (usz010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


L(uH) | Q | Test | SRF | DCR 


JW. Miller 


. +5% | (Min.) | Fre. | (MHz) | (0) |, DC | Digi-Key Price Each J.W.Miller 

MAGNETIC S Fixed Inductors @1kHz | @50kHz | (kHz) | Min. | Max. | (mA) | Part No. 1 10 25 50 100 |PartNo. 

A Bourns Company RL622 Series 
RL181S Series: 1.0 20 7.96 | 150 | 0.013} 10 |/M9975-ND | 113 .90 .68 .57 45 |RL622-1ROK-RC 
Features: Ferrite shield for low radiation * High Q ¢ High reliability, high efficiency * Operating temperature: 15 20 7.96 | 130 | 0.016 | 8.5 |M9976-ND 113 90 .68 .57  .45 |RL622-1R5K-RC 
-55°C ~ 105°C Applications: * Switch mode power supplies *DC-DC converters * Desktop, notebook 
computers, servers * Digital TV, DVD, cable modems, DSS set-top boxes * Battery chargers * Output chokes 2.2 20 7.96 | 100 | 0.021 | 6.5 |M9977-ND 113.90 .68 57 45 ) RL622-2R2K-RC 
= EMbnliets 33 20 | 7.96) 79 | 0.025| 55 |M9978-ND | 1.13 .90 68 .57 45 |RL622-3R3K-RC 
RL187 Series: 
Features: * High Q * High reliability, high efficiency » Winding covered with shrink tubing »* Operating ae 20 7.96 at 0.030 | 4.3 (Bgaaae 148) 90:68" 57" 45 | RLG22-4R7K-RG 
temperature: -55°C ~ 105°C Applications: * Switch mode power supplies *DC-DC converters * Desktop, 68 20 7.96 29 | 0.035 | 3.7 |M9980-ND 113 90 .68 .57  .45 |RL622-6R8K-RC 
notebook computers, servers »¢ Digital TV, DVD, cable modems, DSS set-top boxes » Battery chargers 
* Output chokes * EMI filters 10 50 2.52) 14 | 0.045} 3.0 |M9981-ND | 113 .90 .68 .57  .45 |RL622-100K-RC 
eee 12 50 | 252) 13 | 0.050) 27 |M9982-ND } 113 .90 .68 .57 45 |RL622-120K-RC 
Features: * High Q * High reliability, high efficiency »* Winding covered with shrink tubing * Operating 
temperature: -55°C ~ 105°C Applications: * Switch mode power supplies * DC-DC converters * Desktop, 15 40 2.52 12 | 0.056 | 2.3 /M9983-ND 113 90.68 57 45 | RL622-150K-RC 
notebook computers, servers ¢ Digital TV, DVD, cable modems, DSS set-top boxes » Battery chargers 18 40 2.52 TI 0.061 | 2.2 |M9984-ND 1413 90 .68 .57  .45 |RL622-180K-RC 
* Output chokes * EMI filters zs z Z : é : 
RL622 Series: 22 40 2.52 | 9.2 | 0.070} 2.0 |M9985-ND | 113 90 68 .57  .45 |RL622-220K-RC 
Features: * High current capacity » Ferrite bobbin core *Low core loss High reliability, high efficiency 27 30 2.52 | 8.5 | 0.080 | 1.7 |M9986-ND 113 90 68 .57  .45 |RL622-270K-RC 
¢ Winding covered with shrink tubing * Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: * Switch mode 
power supplies *DC-DC converters * Desktop, notebook computers, servers » Digital TV, DVD, cable 33 30 2.52 | 7.8 | 0.090 | 1.6 |M9987-ND 143.90 .68 57 —.45 ) RL622-330K-RC 
modems, DSS set-top boxes * Battery chargers * Output chokes ¢ EMI filters 39 30 252) 69 oto | 15 |moogs-no 413 90 68 57  .45 |RL622-390K-RC 
RL822 Series: : : ; : ee ee ec ee 
Features: * High current capacity » Ferrite bobbin core * Low core loss * High reliability, high efficiency 7 30 252 | 65 0.16 | 1.4 {M9989-ND 143 90.68 57 45 | RL622-470K-RC 
* Winding covered with shrink tubing * Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: * Switch mode 56 30 252 | 5.4 0.18 | 1.3 }M9990-ND 4.13 90 .68 .57  .45 |RL622-560K-RC 
power supplies *DC-DC converters * Desktop, notebook computers, servers » Digital TV, DVD, cable 
modems, DSS set-top boxes ¢ Battery chargers * Output chokes * EMI filters 68 30 2.52 | 4.9 | 0.21 | 1.2 |M9991-ND 113.90 68 .57 .45 |RL622-680K-RC 
Bubet eeries: 82 30 | 252] 41 | 023 | 11 |mggg2-nD | 1.13 90 68 57 45 |RL622-820K-RC 


Features: * High current capacity » Ferrite bobbin core * Low core loss * High reliability, high efficiency 
* Winding covered with shrink tubing * Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: * Switch mode 100 20 0.796 | 3.7 0.28 | 0.91 |M9993-ND 143.90 68 «57.45 | RL622-101K-RC 
power supplies *DC-DC converters * Desktop, notebook computers, ‘Servers ¢ Digital TV, DVD, cable 120 20 0.796| 3.4 0.32 | 0.84 | M9994-ND 1413 90 68 .57  .45 |RL622-121K-RC 
modems, DSS set-top boxes * Battery chargers * Output chokes * EMI filters 


150 | 20 |[o796| 32 | 037 |075|Moog5-ND | 113 90 68 57 45 |RL622-151K-RC 
B18 1S /Series E187 Series Fil2e2 Series 180 | 20 |o796) 28 | 058 |0.69|Mooo6-ND | 113 90 .68 .57 45 |RL622-181K-RC 
220 | 20 |o796| 27 | 065 |0.64|Mggg7-ND | 113 90 68 57 45 |RL622-221K-RC 
270 | 20 |o796| 24 | 0.75 |0.57|Mgggs-ND | 113 90 68 57 45 |RL622-271K-RC 


330 20 0.796} 2.3 | 0.85 | 0.54 |M9999-ND 1.13.90 68 .57  .45 | RL622-331K-RC 


390 20 0.796) 2.1 1.0 | 0.48 )M10000-ND | 1.13 90 68 .57 .45 |RL622-391K-RC 


470 20 0.796 | 1.9 1.1 | 0.46 )M10001-ND } 1.13 90 .68 .57 .45 |RL622-471K-RC 
560 20 0.796) 1.8 1.4 | 0.41 )M10002-ND } 113 90 68 .57 .45 |RL622-561K-RC 
680 20 0.796) 1.6 1.6 | 0.38 )M10003-ND | 1.13 90 68 .57 .45 |RL622-681K-RC 


RL622 Serles RL822 Series RL824 Series 4000 | 50 [0.252) 1.3 | 29 |0.29|M10005-ND ] 1.13 .90 68 .57 45 |RL622-102K-RC 
$ 1200 | 50 |0.252| 1.1 | 40 |013|mtoo06-ND | 113 90 .68 57 45 |RL622-122K-RC 

=e C) 5 1500 | 20 |0.252| 1.0 | 61 |0.08|mtoo07-ND | 113 90 .68 57 45 |RL622-152K-RC 

1800 | 20 |0.252| 1.0 | 64 |0.08|mtooos-ND | 113 90 .68 57 45 |RL622-182K-RC 

11.0 is , 4111.0 iw i i 18:5: = i, 2200 | 20 |0.252} 09 | 68 |0.08/Mtoo09-ND | 1.13 .90 .68 .57  .45 |RL622-222K-RC 
Cee dia. 8.5 Me dia. ; | Dbrae 2700 | 20 |o252} 09 | 7.7 |0.08/M1o010-ND | 113 90 68 57 45 |RL622-272K-RC 

s ay =| [6.0 TOs] k 8.0 3300 | 20 |o252} 07 | 90 |0.08/Mioot1-ND | 113 90 .68 57 45 |RL622-332K-RC 


4700 20 0.252) 0.5 | 16.0 | 0.05 |M10013-ND ] 1.13 .90 .68 .57  .45 |RL622-472K-RC 


5600 20 0.252} 0.4 | 18.0 | 0.05 |M10014-ND ] 1.13 90 .68 .57  .45 | RL622-562K-RC 


CH) | Q | Test) SRF | DCR k 
#5% | (Min.) | Freq. | (MHz) | (0) /1, DC | Digi-Key Erice Each J.W.Miller 6800 | 20 0.252] 04 | 19.0 | 0.05 /M10015-ND ] 1.13 90 .68 .57 45 |RL622-682K-RC 
@tkHz | @50kHz | (kHz) | Min. | Max. | (mA) | Part No. 1 10 25 50 100 | Part No. 


: 8200 20. | 0.252) 0.3 | 21.0 | 0.05 /M10016-ND | 113 .90 .68 57 45 |RL622-822K-RC 
RL181S Series 


10000 40 0.079} 0.3 | 25.0 | 0.05 |M10017-ND ] 1.13 .90 .68 .57  .45 |RL622-103K-RC 


15000 100 — | 0.22 | 15.0 | 22 |M10071-ND | 1.98 1.49 112 .99  .87 |RL181S-153J-RC 

15000 40 0.079} 0.2 | 37.0 | 0.04 |M10019-ND ) 1.13 .90 .68 .57  .45 |RL622-153K-RC 
18000 | 100 | — | 0.19 | 17.0 ) 21 |M10072-ND | 1.98 1.49 112 99 87 /RL181S-183J-RC 22000} 30 0.079] 014 | 56.0 | 0.03 |M10021-ND | 1.13 .90 .68 .57 45 |RL622-223K-RC 
33000 100 — | 0.16 | 26.0 | 17 |M10074-ND | 1.98 1.49 1.12 .99 .87 |RL181S-333J-RC 39000 30 0.079} 0.1 80.0 | 0.03 |M10024-ND | 1.13 .90 .68 .57 .45 |RL622-393K-RC 
39000 100 — | o12 | 450 | 15 |atoo75-no | 1.98 149 142 99 87 |pL181s-a93/-Rc 47000 20 0.079] 0.1 99.0 | 0.03 |M10025-ND | 1.13 .90 .68 .57 45 |RL622-473K-RC 


56000 20 0.079} 01 | 135.0 | 0.02 |M10026-ND ) 1.13 .90 .68 .57  .45 | RL622-563K-RC 


RL187 Series 
68000 20 | 0.079) 0.1 | 150.0 | 0.02 )M10027-ND | 113 .90 .68 .57 45 | RL622-683K-RC 


820 80 | 796 | 14 | 6.0 | 200 )M10046-ND ) 1.18 94 71 59.47 | RL187-821J-RC 82000 | 20 0.079] 014 | 212.0 | 0.02 |m10028-ND | 1.13 .90 .68 .57 45 |RL622-823K-RC 


1200 90 252 1.2 9.0 | 150 |M10048-ND | 1.18 .94 71 59  .47 |RL187-122J-RC 100000 20 0.025} 0.1 | 235.0 | 0.02 |M10029-ND ] 1.13 .90 .68 .57  .45 |RL622-104K-RC 


5600 | 90 | 252| 05 | 18 | 50 |mtooss-ND | 1.18 94 .71 59 47 |RL187-562U-RC inte 2e series 


15 - - 12 | 0.058 | 1.75 |M9961-ND | 1.18 .94 .71 59  .47 |RL822-150K-RC 
6800 90 252 | 0.5 26 | 50 |M10056-ND | 1.18 94 71 .59  .47 |RL187-682J-RC 
56 = — | 54 | 0.20 | 0.76 |M9964-ND | 1.18 94 71 .59  .47 |RL822-560K-RC 
22000 | 100 | 796 |) 03 80 | 30 |M10061-ND | 1.18 94 .71 59  .47 |RL187-223J-RC RL824 Series 
27000 | 100 | 796} 03 80 | 30 |M10062-ND | 1.18 94 71 59  .47 |RL187-273J-RC 15 = = 25 | 0.065 | 1.93 |M9944-ND | 1.30 98 .74 .65 57 | RL824-150K-RC 
; 120 - — | 26 | 0.19 |0.94|M9947-ND | 1.30 98 74 .65  .57 |RL824-121K-RC 
RL262 Series 
330 = - 1.5 | 0.50 | 0.56 |M9950-ND | 1.30 98 74 .65  .57 |RL824-331K-RC 
2200 80 252 | 1.5 | 14.0 | 50 |M10034-ND | 118 .94 .71 59 47 |RL262-222J-RC 
390 - - 1.4 | 0.56 | 0.52 |M9951-ND | 1.30 98 74 .65  .57 |RL824-391K-RC 
10000 60 79.6 | 0.6 | 55.0 | 20 |M10036-ND | 118 .94 .71 59 47 |RL262-103J-RC 680 — = 441 | 0.79 |0.44/m9953-ND | 1.30 .98 .74 .65 .57 |RL824-681K-RC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1577 


JW. Miller Surface Mount Chip Inductors 


MAGNETIC S 


‘ABourns Company. M1812 and PM1210 Series 


PM1812 Series PM1210 Series 


" 4.5 al 2 ia 3.2 7 
Test SRF DCR Cut Tape 
Frequency (MHz) (9) Ide Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel J.W.Miller 
L (uH) Q Min. (MHz) Maximum Maximum (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
PM1812 Series 10% 
0.10 28.00 25.20 300.00 0.18 800.00 M8526CT-ND 45 At 34 M8526TR-ND 500 66.75 | PM1812-R10K-RC 
PM1812 Series 5% 
1.00 50.00 7.96 100.00 0.50 450.00 M8527CT-ND 45 At 34 M8527TR-ND 500 66.75 |PM1812-1RO0J-RC 
3.30 50.00 7.96 45.00 0.80 355.00 M8530CT-ND 45 At 34 M8530TR-ND 500 66.75 |PM1812-3R3J-RC 
10.00 50.00 2.52 20.00 1.60 250.00 M8531CT-ND 45 At 34 M8531TR-ND 500 66.75 |PM1812-100J-RC 
12.00 50.00 2.52 18.00 2.00 225.00 M8532CT-ND 45 At 34 = = —  |PM1812-120J-RC 
1000.00 30.00 0.796 2.00 2.00 40.00 M8539CT-ND 45 At 34 M8539TR-ND 500 66.75 | PM1812-102J-RC 
PM1210 Series 5% 
1.00 28.00 7.96 120.00 0.70 400.00 M8540CT-ND 45 At 34 M8540TR-ND 2,000 133.50/M_ | PM1210-1ROJ-RC 
1.50 28.00 7.96 85.00 0.85 370.00 M8541CT-ND 45 At 34 M8541TR-ND 2,000 133.50/M_ | PM1210-1R5J-RC 
2.20 30.00 7.96 75.00 1.00 320.00 M8542CT-ND 45 At 34 M8542TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-2R2J-RC 
4.70 30.00 7.96 50.00 1.70 220.00 M8543CT-ND 45 At 34 M8543TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-4R7J-RC 
5.60 30.00 7.96 47.00 1.80 200.00 M8544CT-ND 45 At 34 M8544TR-ND 2,000 133.50/M__|PM1210-5R6J-RC 
10.00 30.00 2.52 36.00 2.50 150.00 M8545CT-ND 45 At 34 M8545TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-100J-RC 
12.00 30.00 2.52 33.00 2.80 140.00 M8546CT-ND 45 At 34 M8546TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-120J-RC 
15.00 30.00 2.52 30.00 3.20 130.00 M8547CT-ND 45 At 34 M8547TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-150J-RC 
33.00 30.00 2.52 17.00 5.60 70.00 M8548CT-ND 45 At 34 M8548TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-330J-RC 
47.00 30.00 2.52 15.00 7.00 60.00 M8549CT-ND 45 Al 34 M8549TR-ND 2,000 133.50/M__|PM1210-470J-RC 
68.00 30.00 2.52 12.00 9.00 50.00 M8550CT-ND 45 At 34 = _ —  |PM1210-680J-RC 
82.00 30.00 2.52 11.00 10.00 45.00 M8551CT-ND 45 At 34 = _ —  |PM1210-820J-RC 
100.00 20.00 0.796 10.00 10.00 40.00 M8552CT-ND 45 At 34 M8552TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-101J-RC 
120.00 20.00 0.796 10.00 11.00 70.00 M8553CT-ND 45 41 34 M8553TR-ND 2,000 133.50/M_ | PM1210-121J-RC 
150.00 20.00 0.796 8.00 15.00 65.00 M8554CT-ND 45 41 34 M8554TR-ND 2,000 133.50/M__|PM1210-151J-RC 
180.00 20.00 0.796 7.00 17.00 60.00 M8555CT-ND 45 At 34 M8555TR-ND 2,000 133.50/M__|PM1210-181J-RC 
Surface Mount High Power Inductors _ Digi@Reel* 
PM7232S, PM12645S, PM12651S and PM13560S Series 
Features: * Ideal for very high current DC/DC converter output inductors * Magnetically shielded for low radiation * High Pad Layout 
saturation current * Low DC resistance * Low Profile * Test Frequency: 100kHz * Operating Temperature: -40°C ~ 150°C 
L (uH) DCR lrated Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel J.W.Miller 
+20% Q Max. (A) A B c D E F G H_ | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
PM7232S Series 
0.10 0.0011 22 7.2 6.6 3.2 3.5 1.3 3.0 4.0 7.5 |M8494CT-ND 2.41 2.20 1.64 |M8494TR-ND 1,500 1020.00/M |PM7232S-R10M-RC. 
0.47 0.0030 15 7.2 6.6 3.2 3.5 1.3 3.0 4.0 7.5 |M8496CT-ND 2.41 2.20 1.64 |M8496TR-ND 1,500 1020.00/M |PM7232S-R47M-RC. 
0.72 0.0080 12.5 7.2 6.6 3.2 3.5 1.3 3.0 4.0 7.5 |M8497CT-ND 2.41 2.20 1.64 |M8497TR-ND 1,500 1020.00/M |PM7232S-R72M-RC 
1.5 0.0095 9 7.2 6.6 3.2 3.5 1.3 3.0 4.0 7.5 |M8498CT-ND 2.41 2.20 1.64 |M8498TR-ND 1,500 1020.00/M_|PM7232S-1R5M-RC 
PM12645S Series 
1.2 0.0018 21 126 126 4.5 5.8 2.4 6.0 6.5 13.0 |M8107CT-ND 2.54 2.31 1.72 |M8107TR-ND 500 536.25 | PM12645S-1R2M-RC 
2.7 0.0044 15 126 126 45 5.8 2.4 6.0 6.5 13.0 |M8109CT-ND 2.54 2.31 1.72 _|M8109TR-ND 500 536.25 | PM12645S-2R7M-RC 
PM12651S Series 
47 0.0072 12 126 126 5.1 5.8 2.4 6.0 6.5 13.0 |M8500CT-ND 2.54 2.31 1.72 _|M8500TR-ND 500 536.25 | PM12645S-4R7M-RC 
PM13560S Series 
6 0.0107 9.5 13.0 126 5.6 5.8 2.4 6.4 6.5 13.4 |M8501CT-ND 2.59 2.36 1.76 |M8501TR-ND 500 547.50 | PM13560S-6ROM-RC 
10 0.0149 75 13.0 126 5.6 5.8 2.4 6.4 6.5 13.4 |M8502CT-ND 2.59 2.36 1.76 |M8502TR-ND 500 547.50 | PM13560S-100M-RC. 
Surface Mount Chip Inductors LTest| Ride | Ide ee 
L_ | Tol. | Q | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Pricing | J.W.Miller 
Features: * Ceramic Core, Wire Wound for Superior Reliability * High Self-Resonant (nll) | (%) | Min. | (MHz) | (0) | (mA) | Part No. i 10 100 2,000 | Part No. 
Frequency Flat Top Surface for Automated Pick and Place PMO60S Serles 
6.8 20 | 50 | 250 | 0.11 ) 600 )M8452CT-ND 40.36 = -.30. | 120.00/M | PM0805-6N8M-RC 
7 7 z 8.2 20 | 50 | 250 | 0.12 ) 600 )M8453CT-ND 40.36 =~ -.30 | 120.00/M | PM0805-8N2M-RC 
PMO0603 Series _0.64 | PMO805 Series _|- 1.78, | PM1008 Series 12 | 20 | 50 | 250 | 0.15 | 600 | ma4s4cT-ND 40 36 © 30] 120.00/M | PMo805-12NIM-RC 
T ~ 41.78 | 22 20 | 55 | 250 | 0.22 | 500 )M8455CT-ND 40 36 =~ -.30 | 120.00/M | PM0805-22NM-RC 
1.02 2.29 27 20 | 55 | 250 | 0.25 | 500 |M8456CT-ND 40.36.30 | _120.00/M_|PM0805-27NM-RC 
4 ] ] 33 20 | 60 | 250 | 0.27 | 500 )M8457CT-ND A036 =~ -.30 | 120.00/M | PM0805-33NM-RC 
TT 11.07 ot 0.64 47 20 | 60 | 200 | 0.31 ) 500 )M8459CT-ND 40 36 =~ -.30 | 120.00/M | PM0805-47NM-RC 
i i 56 10 | 60 | 200 | 0.34 ) 500 )M8460CT-ND 40.36 ~—-.30_ | 120.00/M | PM0805-56NK-RC 
tT ) Saas Laer 68 10 | 60 | 200 | 0.38 ) 400 )M8461CT-ND 40.36 ~—-.30 | 120.00/M | PM0805-68NK-RC 
1.12 | iy 82 10 | 65 | 150 | 0.42 | 400 |M8462CT-ND 40.36.30 | 120.00/M_| PM0805-82NK-RC 
4. 4 100 10 | 65 | 150 | 0.46 ) 400 )M8463CT-ND 40.36 ~—-.30_ | 120.00/M | PM0805-R10K-RC 
—1.80—+1 120 10 | 50 | 150 | 0.51 ) 400 )M8464CT-ND 40.36 ~—-.30 | 120.00/M | PM0805-R12K-RC 
- : 220 10 | 50 | 100 | 1.00 | 400 |M8466CT-ND 40.36.30 | _120.00/M_|PM0805-R22K-RC 
Cut Tane PM1008 Series 
i lap tL ee lamers Pics ve ocntien 18 | 20 | 50] 50 |011|1000|MadG7cT-ND | 40 26 30 — ]PMt008-8NI-RC 
(nt) | (%) |ain. | (MHz) | (0) | (mA) | Part No. 1 10 100 | 3,000 | PartNo. 68 | 10 | 65 | 50 | 0.20 | 1000 |8470cT-ND 40 36.30 | 120.00/M | PM1008-68NK-RC 
PM0603 Series 330 | 10 | 45 | 25 | 1.05 | 450 jMe472cT-ND | 40 36 30 | 120.00/M | PM1008-R33K-RC 
3.9 ]203anH] 22 | 250 | 0.08] 700 |Ma489CT-ND | .39  .36 30 | 117.00/M /PMOG03-3N9-RC 680) 10 | 45) 25 | 1.47 | 400 [eC Ne 0" 86. 30 — | PMi1008-RGBK-RC 
10 | #5 | 30 | 250 | 0.15 | 700 |Me4s4cT-ND 39 © 36 ~—.30 | 117.00/M | PMO603-10NJ-RC 820 | 10 | 45 | 25 | 1.61 | 400 |M8475CT-ND 40 .36__.30 | 120.00/M_| PM1008-R82K-RC 
18 | «5 | 35 | 250 | 0.17| 700 |meagsct-n> | 39 36 30 | 117.007 |pmoco3-ten-nc | [TOW] 10 | 35 | 25 [1.75 | 370 |MB476CT-ND | 40 36 30 | 120.00/M |PM1008-1ROK-RC 
7 +5 | 40 | 250 | 0.23 | 700 |M8486CT-ND 39 36 ~—.30 | 117.00/M | PMO603-27NJ-RC 1.2uH | 10 | 35 | 7.9 | 2.00 | 340 |M8477CT-ND 40.36 ~——-.30 | 120.00/M | PM1008-1R2K-RC 
33 | +5 | 43 | 250 | 0.23 | 600 |M8487CT-ND 39.36.30 | 117.00/M_ | PM0603-33NJ-RC 15H | 10 | 28 | 7.9 | 2.30 ) 330 |M8478CT-ND 40 3630 — |PM1008-1R5K-RC 
39 +5 43 | 250 | 0.25 | 600 |M8488CT-ND 39 36 30 | 117.00/M | PM0603-39NJ-RC 2.2uH | 10 28 | 7.9 | 2.80 | 290 |M8480CT-ND 40 36 -30 | 120.00/M |PM1008-2R2K-RC 
47 +5 | 40 | 200 | 0.28 ) 600 )M8490CT-ND 39.36 =~ -.30 | 117.00/M | PM0603-47NJ-RC 27H | 10 | 22 | 7.9 | 3.20 | 290 |M8481CT-ND 40.36.30 | 120.00/M | PM1008-2R7K-RC 
82 +5 | 35 | 150 | 0.54 ) 400 )M8491CT-ND 39.36 = .30 | 117.00/M | PM0603-82NJ-RC 3.3uH | 10 | 22 | 7.9 | 3.40 | 290 |M8482CT-ND 40.36 =~ -.30 | 120.00/M | PM1008-3R3K-RC 
120 +5 | 35 | 150 | 0.65 | 300 |M8493CT-ND 39.36 ——-.30_| 117.00/M | PM0603-R12J-RC 47H | 10 | 20 | 7.9 | 4.00 | 260 |M8483CT-ND 40.36.30 — _|PM1008-4R7K-RC 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Surface Mount Power Digi Reel” 
Inductors - PM5022 Series 


JW. Miller 


MAGNETIC S 
A Bourns Company 


Surface Mount Power Digi Reel” 
Inductors - PM3308 Series 


L | R,de Cut Tape T&R* 
+20% | Max. ||, sat. | 1, rms | Digi-Key Price Each Pricing | J.W.Miller 
(pH) i) Amp | Amp | Part No. 1 10 100 250 Part No. 


1.22 1.02 | 101.25 /PM5022-5R6M-RC 
10 | 0.032 | 10 4.3 |M8597CT-ND 1.22 1.02 | 101.25 |PM5022-100M-RC 
68 013 | 3.5 2.3 |M8602CT-ND 1.22 1.02 | 101.25 |PM5022-680M-RC 


5.6 | 0.022 | 12 5.3 |M8594CT-ND 1.35 
1.35 
1.35 
100 0.19 | 3.0 1.8 |M8603CT-ND 1.35 1.22 1.02 | 101.25 |PM5022-101M-RC 
1.35 
1.35 
1.35 


220 0.38 | 2.4 1.2__|M8605CT-ND 1.22 1.02 | 101.25 | PM5022-221M-RC 
470 0.85 | 1.4 | 0.82 |M8607CT-ND 1.22 1.02 | 101.25 |PM5022-471M-RC 


[B R, de Cut Tape T&R* 
; ae ; ve ; 680 | 1.2 | 12 | 0.72 |Me60scT-ND 35 «1.22 1.02 | 101.25 |pms5022-681M-RC 

+20% | Max. | I, sat. | I, rms | Digi-Key Price Each Pricing |J.W.Miller 

(uh) | | Amp | Amp |Part No. 4 10 190 | 1,000 |PartNo. i000 | 1.8 | 1.0 | 0.56 |M8609CT-ND 1.35 1.22 1.02 | 101.25 |PM5022-102M-RC 
jo | 041 | 24 | 20 |Mss76cT-ND 1.70 153 1.28 | 510.00 |PM3308-100M-RC 

22 | 023 | 1.6 | 1.3 |M8577CT-ND 1.70 153 1.28 | 510.00 |PM3308-220M-RC 

33 | 030 | 14 | 1.1 |M8578CT-ND 1.70 153 1.28 | 510.00 |PM3308-330M-RC Surface Mount 

47 | 039 | 1.0 | 08 |Ma579CT-ND 1.70 153 1.28 | 510.00 |PM3308-470M-RC 

6s | o7 | 09 | 07 |MaseocT-ND 170 153 1.28 | 510.00 | pM3308-680M-RC Power Inductors 

330 | 27 | 04 | 03 |Me581CT-ND 1.70 153 1.28 | 510.00 )PM3308-331M-RC 

470 | 40 | 03 | 0.2 |m8582cT-ND 1.70 153 1.28 | 510.00 |PM3308-471M-RC PM105SB 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Surface Mount Power Digi@>Reel” 


Inductors - PM3316 Series Terminal 


Dimensions 


Dimensions (mm) 
Series A B C D Typ. E Typ. F Typ. 
PMma3 40403 45403 3.2403 45 40 12 
PM54 5.2403 5.8 40.3 4.5 +03 5.8 5.2 1.3 
PM105 9.0 40.4 10.0 +0.4 5.4404 10.0 95 25 
PWM105/SB 9.2 40.4 10.0 +0.4 5.0 40.5 10.0 95 25 
< Max. | Rated Cut Tape T&R* 
L | Bde a Te T&R ; L |Tol.| Test | pcR | 1 | Digi-Key Price Each Pricing | J.W.Miller 
+20% | Max. | 1,sat. | 1, rms | Digi-Key Price Each Pricing | J.W.Miller 9 
(HH) | % Freq. 2 Amps | Part No. al 10 100 1,500 | Part No. 
(uH) 2 Amp Amp | Part No. 1 10 100 500 | Part No. PM43 Series 
1.0 | 0.009 | 9.0 | 68 |M8557CT-ND 1.65 1.49 1.24 | 247.50 |PM3316-1ROM-RC 10 | 20 | 25MHz | 0.182] 1.04 |M8503CT-ND 1.45 1.31 1.09 ] 435.00/M |PM43-100M-RC 
15 | oo10 | 80 | 64 \messecT-ND 165 149 1.24 | 24750 |pégg16-1R5M-RC 22 | 20 | 2.5mHz | 0.378 | 0.68 |M8506CT-ND 1.45 1.31 1.09 | 435.00/M | PM43-220M-RC 
33 | 10 | 2.5MHz | 0.540} 0.56 |M8507CT-ND 1.45 1.31 1.09 | 435.00/M | PM43-330K-RC 
22 | 0.012 | 7.0 | 6.1  |M8559CT-ND 4.65 1.49 1.24 | 247.50 | PM3316-2R2M-RC se | 40 | >sMie| 09371 042. IIREORCRNR 445° 131-109 mM PM43-560K-RC 
33 | 040 | 20 | 21  |mss66cT-ND 1.65 1.49 1.24 | 247.50 | PM3316-330M-RC 68 | 10 | 25MHz | 1.117 | 0.37 |M8510CT-ND 1.45 1.31 1.09 | 435.00/M | PM43-680K-RC 
4 . ur PM54 Series 
Ge | 020 | 14 | 15 (MBSeSciRND P05 SAB 2A PALO PMS TC OROMERG 10 | 20 | 25MHz| 010 | 144 ]M@STICT-ND | 145 1.31 1.09 | 435.00/M |PWIS4-100MF-RC 
100 | 0.28 | 12 | 1.3  |M8569CT-ND 1.65 1.49 1.24 | 247.50 PM3316-101M-RC 12 | 20 | 2.5MHz | 0.12 | 1.40 |M8513CT-ND 4.45 1.31 1.09 | 435.00/M | PM54-120M-RC 
450 | 040 | 10 | 1.0. \mgsvocT-no 465 1.49 1.24 | 247.50 |PM3316-151M-RC 18 | 20 | 2.5MHz | 0.15 | 1.23 |M8516CT-ND 4.45 1.31 1.09 | 435.00/M | PM54-180M-RC 
22 | 20 | 2.5mMHz| 0.18 | 1.41 |M8518CT-ND 4.45 1.31 1.09 | 435.00/M | PM54-220M-RC 
330) 1.02 | 06 | 0.6 )M8572CT-ND 1.65 1.49 1.24 | 247.50 | PM3316-331M-RC 27 | 20 | 2.5mHz | 0.20 | 0.97 |M8520CT-ND. 1.45 1.31 1.09 | 435.00/M | PM54-270M-RC 
470 | 1.27 | 05 | 05 |Ma573CT-ND 1.65 1.49 1.24 | 247.50 |PM3316-471M-RC 33 | 15 | 2.5MHz| 0.23 | 0.88 |M8521CT-ND 1.45. 1.31 1.09 | 435.00/M | PM54-330L-RC 
7 39 | 15 | 25mHz| 032 | 0.80 |ma522CT-ND 4.45 1.31 1.09 | 435.00/M | PM54-390L-RC 
For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 47 | 15 | 2.5MHz| 0.37 | 0.72 |M8523CT-ND 145 1.31 1.09 | 435.00/M |PM54-470L-RC 
68 | 10 | 2.5mMHz| 0.46 | 0.61 |M8524CT-ND 4.45 1.31 1.09 | 435.00/M | PM54-680K-RC 
Ss rf M tP 82_| 10 | 2.5mHz| 0.60 | 0.58 |M8525CT-ND 1.45 1.31 1.09 | 435.00/M | PM54-820K-RC 
oe ® 700 | 10 | ikHz | 0.70 | 0.52 |M8512CT-ND 7.45 1.31 1.09 | 435.00/M |PM54-101K-RC 
urface Noun ower Digiq Ree RoHS 150} 10 | ikHz | 1.10 | 0.40 |M8515CT-ND 1.45 1.31 1.09 | 435.00/M | PM54-151K-RC 
Inductors = PM3340 Series 180 | 10 | 1kHz | 1.38 | 0.38 |M8517CT-ND 145 1.31 © 1.09 — | PM54-181K-RC 
220 | 10 | tkHz | 1.57 | 0.35 |M8519CT-ND 1.45 1.31 1.09 | 435.00/M | PM54-221K-RC 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Max. | Rated Cut Tape T&R* 
L | Tol.) Test | DCR | | Digi-Key Price Each Pricing | J.W.Miller 
(uH) | % | Freq. Q | Amps | Part No. ul 10 100 500 | Part No. 
PM105 Series 

15 | 20 [25MHz] 0.08 | 227 [M8414CT-ND 1.90 171 143] 285.00 [PMT05-150M-RC 

39 | 20 |2.5MHz| 0.14 | 1.37 |M8417CT-ND 1.90 1.71 1.43 | 285.00 | PM105-390M-RC 

47 | 10 |2.5MHz| 0.17 | 1.28 |M8418CT-ND 4.90 1.71 1.43 | 285.00 | PM105-470K-RC 

82 | 10 /2.5MHz| 0.25 | 1.00 |M8421CT-ND 190 171 143 — | PM105-820K-RC 
L | Rac Cut Tape T&R* 100 | 10 | 1kHz | 0.35 | 0.97 |M8422CT-ND 1.90 1.71 1.43 | 285.00 |PM105-101K-RC 
+20% | Max. | |, sat. | 1, rms | Digi-Key Price Each Pricing | J.W.Miller 120 | 10 | 1kHz | 0.40 | 0.89 |M8423CT-ND 1.90 1.71 1.43 | 285.00 | PM105-121K-RC 
(uH) | © | Amp | Amp | Part No. 1 10 100 | 225 PartNo. 180 | 10 | 1kHz | 0.63 | 0.72 |M8425CT-ND 190 171 143 — | PM105-181K-RC 

270 | 10 | 1kHz | 0.97 | 0.57 |M8427CT-ND 190 1.71 143 — | PM105-271K-RC 
10 | 0.083) 80 | 35 ae BIB NSE NSE, MAE 1S! (RM SRO OONERG 330 | 10 | 1kHz | 1.15 | 0.52 |M8428CT-ND 1.90 1.71 1.43 | 285.00 | PM105-331K-RC 
15 | 0.042 | 7.0 | 3.0 | M8584CT-ND 175 158 1.82 | 118.13 | PM3340-150M-RC 470 | 10 | 1kHz | 1.48 | 0.42 |M8429CT-ND 1.90 1.71 1.43 | 285.00 |PM105-471K-RC 
22 | 0.054] 5.5 | 25 |M8585CT-ND 175 158 1.32 | 118.13 |PM3340-220M-RC 560 | 10 | 1kHz | 1.90 | 0.33 /M8430CT-ND 190 171 143 — |PM105-561K-RC 

680 | 10 | 1kHz | 2.25 | 0.28 |M8431CT-ND 1.90 1.71 1.43 | 285.00 |PM105-681K-RC 
33 | 0.08 | 4.0 | 2.0 |M8586CT-ND 175 158 1.32 | 118.13 |PM3340-330M-RC PM105SB (Shielded) Series 
47 01 | 38 | 1.6 |M8587CT-ND 175 1.58 1.32 | 118.13 | PM3340-470M-RC 10 | 20 [2.5MHz] 0.06 | 2.06 [M8433CT-ND 1471.33 ‘1.11 | 220.50 [PM105SB-100M-RC 
68 | ot7 | 30 | 12 |M8588CT-ND 175 158 1.32 | 118.13 |PM3340-680M-RC 15 | 20 |2.5MHz) 0.07 | 1.72 |M8435CT-ND 1.47 1.33 1.41 | 220.50 | PM105SB-150M-RC 

27 | 20 |2.5MHz| 0.10 | 1.32 |M8438CT-ND 1.47 1.33 1.41 | 220.50 | PM105SB-270M-RC 
100 | 022) 25 | 2 Ee Te hp SRE | dba | RMB SEOs 0IM-RG 33 | 15 |2.5MHz| 0.11 | 1.16 |Me439CT-ND 147 133 1.11 | 22050 | PM105SB-330L-RC 
150 | 0.34 | 2.0 | 0.9 |M8590CT-ND 1.75 1.58 1.32 | 118.13 | PM3340-151M-RC 47_| 15 [2.5MHz| 0.14 | 1.00 |M8441CT-ND 1.47 1.33 1.41 | 198.00 |PM105SB-470L-RC 
220 0.44 16 0.7. |M8591CT-ND 175 1.58 4.32 | 118.13 |PM3340-221M-RC 82 | 15 /2.5MHz| 0.28 | 0.79 |M8443CT-ND 1.47 1.33 1.11 | 220.50 | PM105SB-820L-RC 

100] 10 | 1kHz | 0.34 | 0.72 |M8444CT-ND 1.47 1.33 1.11 | 220.50 | PM105SB-101K-RC 
330 | 07 | 1.2 | 06 |M8592CT-ND 175 158 1.32 | 118.13 |PM3340-331M-RC 4901 10 | tkHz | 037 | 0.63 |M@445CT-ND 147 433144 | PMIOSSB-121K-RC 
1000 | 20 | 0.8 | 0.1 |M8593CT-ND 1.75 158 1.32 | 118.13 |PM3340-102M-RC 330 | 10 | 1kHz | 1.20 | 0.37 |M8450CT-ND 1.47 1.33 1.41 | 220.50 [PM105SB-331K-RC 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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JW. Miller Surface Mount High Current Toroid Inductors 


MAGNETICS 


A Bourns Company PM21 1 0 and PM21 20 Series 


L(uH) | DCR | Dim.A 

L(wH) | Ide | +20% | (0) | (mm) | Digi-Key Price Each J.W.Miller 

@ikHz| (A) |@Rated!} Max. Max. | Part No. 1 10 25 Part No. 
330.00 | 3.20 | 15950 | 0.09 | 15.24 |M8772-ND 273 205 1.82 |PM2110-331K-RC 
390.00 | 3.10 | 182.90 | 0.10 | 15.24 |ms773-ND 2.73 2.05 1.82 | PM2110-391K-RC 
470.00 | 2.60 | 230.40 | 0.13 | 14.48 |M8774-ND 2.73 2.05 1.82 | PM2110-471K-RC 
820.00 | 2.00 | 394.10 | 0.22 | 15.24 |M8775-ND 2.73 2.05 1.82. | PM2110-821K-RC 
1000.00 | 1.90 | 463.70 | 0.24 | 15.24 |m8776-ND 2.73 2.05 1.82 |PM2110-102K-RC 

PM2120 Series 20% 
2.20 | 1970] 180 | 0.00 | 20.83 )M8777-ND 3.00 225 200 |PM2120-2R2M-RC 
4.70 | 1660} 3.70 | 0.01 | 20.83 |m8778-ND 3.00 2.25 2.00 |PM2120-4R7M-RC 
5.60 | 1560} 420 | 0.01 | 20.83 |m8779-ND 3.00 2.25 2.00 |PM2120-5R6M-RC 
ar CH) par ren Dialaaa pea ae 6.80 | 1470 | 5.00 | 0.01 | 20.83 |m8780-ND 3.00 2.25 _-2.00_|PM2120-6REM-RC 
4 El re ile PM2120 Series 10% 
Sa Pete Be toes 2S eee 
; 7 : ; i 782 i 25 ; -120K-| 

= no ee a i tame eh eae ie Secures stad 15.00 | 12.20] 10.20 | 0.01 | 20.83 |M8783-ND 3.00 2.25 2.00 | PM2120-150K-RC 
: : : : pilaii¢ series 10% : : 18.00 | 11.80 | 12.00 | 0.01 | 20.83 |M8784-ND 3.00 2.25 2.00: | PM2120-180K-RC 
22.00 | 11.00 | 14.20 | 0.01 | 20.83 |8785-ND 3.00 2.25 2.00 _| PM2120-220K-RC 
10.00) 11.70) 650 | O01 | 14.48 Tee aS | eae TES EME TIO OOK RG 27.00 | 10.40 | 1690 | 0.01 | 20.83 |M8786-ND 3.00. 2.25 2.00 | PM2120-270K-RC 
12.00 | 11.90) 7.60 / 0.01 | 14.48 BRAD BTSs 0B: 1:6 IPMETIOAZOK-RE 33.00 | 10.10 | 2030 | 0.01 | 20.83 |mg787-ND 3.00 2.25 2.00 | PM2120-330K-RC 
15.00 | 10.70] 920 | 0.01 | 14.48 |M8758-ND 2.73 2.05 1.82 | PM2110-150K-RC 3900 | 960 | 2330 | 001 | 2083 \ieaeentn 300. 295 2.90. ||PMaTa0ag0KAG 
18.00 | 10.20] 10.70 | 0.01 | 14.48 |M8759-ND 2.73 2.05 1.82 | PM2110-180K-RC 4700 | 220 | 2920 | 002 | 20.07 \iereontn aion® (358 “290: || PMaIa@a7OKAG 
22.00 | 9.70 | 12.70 | 0.01 | 14.48 |M8760-ND 2.73 2.05 1.82 _| PM2110-220K-RC 56.00 | 790 | 33.90 | 0.02 | 20.07 |8790-ND 3.00 2.25 2.00 _|PM2120-560K-RC 
27.00 | 820 | 16.00 | 0.01 | 13.72 |M8761-ND 273 2.05 1.82 |PM2110-270K-RC 68.00 | 670 | 4220 10031 1956 1ma791-ND 3.00 2.25 2.00 1 PM2120-680K-RC 
33.00 | 7.00 | 20.10 | 0.02 ) 13.21 |M8762-ND 2.73 2.05 1.82 | PM2110-330K-RC 82.00 | 640 | 4950 | 0.03 | 22.10 |ms792-ND 3.00 2.25 —-2.00_ | PM2120-820K-RC 
39.00 | 6.80 | 23.20 | 0.02 | 15.75 |M8763-ND 2.73 2.05 1.82 | PM2110-390K-RC 100.00 | 6.10 | 5870 | 0.04 | 22.10 |g793-ND 3.00 2.25 2.00 | PM2120-101K-RC 
47.00 | 650 | 27.20 | 0.02 | 15.75 |M8764-ND 2.73 2.05 1.82 )PM2110-470K-RC 120.00 | 5.80 | 6810 | 0.04 | 22.10 |g794-ND 3.00 2.25 2.00 | PM2120-121K-RC 
56.00 | 6.20 | 31.60 | 0.02 | 15.75 |M8765-ND 2.73 2.05 1.82_|PM2110-560K-RC 150.00 | 5.50 | 82.50 | 0.04 | 22.10 |M8795-ND 3.00 2.25 2.00 | PM2120-151K-RC 
68.00 | 590 ] 37.10 | 0.03 | 15.75 |M8766-ND 2.73 2.05 1.82 | PM2110-680K-RC 780.00 | 5.30 | 96.20 | 0.05 | 21.08 |M8796-ND 3.00 225 2.00 |PM2120-181K-RC 
100.00 | 5.40 | 51.40 | 0.03 | 15.75 |M8767-ND 2.73 2.05 1.82. | PM2110-101K-RC 220.00 | 5.00 | 113.70 | 0.05 | 21.08 |M8797-ND 3.00 2.25 2.00: | PM2120-221K-RC 
150.00 | 4.30 | 77.30 | 0.05 | 14.99 |ms768-ND 273° 2.05 1.82 | PM2110-151K-RC 330.00 | 3.60 | 183.40 | 0.10 | 19.81 |M8798-ND 3.00 2.25 2.00 _ | PM2120-331K-RC 
180.00 | 3.70 | 96.30 | 0.07 | 13.46 |m8769-ND 273° 2.05 1.82 | PM2110-181K-RC 390.00 | 3.50 | 211.60 | 0.11 | 19.81 |Ms799-ND 3.00 2.25 2.00 _ | PM2120-391K-RC 
220.00 | 3.50 | 113.80 | 0.07 | 15.24 |M8770-ND 2.73 2.05 1.82 | PM2110-221K-RC 470.00 | 3.30 | 24710 | 0.12 | 21.59 |mssoo-ND 3.00 2.25 2.00 _|PM2120-471K-RC 
270.00 | 3.40 | 134.90 | 0.08 | 15.24 [M8771-ND 273 2.05 1.82 |PM21i10-271K-RC | | 1000.00/ 250 | 499.70 | 0.22 | 20.83 |M8801-ND 3.00 2.25 2.00 |PM2120-102K-RC 


Surface Mount Dual Toroid Inductors 


The PM3602 and PM3604 Series are versatile surface mount coils that can provide different functions in a 
single package. A bifilar method is used in the winding of these coils. The user can utilize these coils in four 
different ways, depending on the external connection chosen: 


(1) Parallel Connection: Doubles the current capacity 1.—— 23,—— 4 


(2) Series Connection: 4 times the parallel inductance Series Mode 


(3) Dual Inductor: Creates two differential mode inductors 


Series or parallel con- 
nections are made at 
Features: the circuit level (not z : 
* Toroidal core design to minimize RFI radiation * Low loss core material * Encapsulated in case for pick and an internal connection ono Dimensions (mm) 


(4) 1:1 Ratio Transformer: For isolation and some flyback applications 


place capability * Reflow soldering * Hi-pot 500V »* Operating temperature: -55°C ~ 125°C of the device). Part No. B c D E 

Typical Applications: 4:4 ‘Tranetormer! PM3602 8.99 | 5.71 | 2.54 | 2.54 
* Switching power supplies * Converters * Data communications * Processor/controller circuits * Personal Dual Differential Mode PM3604 11.48] 6.73 | 4.06 | 2.54 
computers ¢ Filters 


Parallel Series 
[E Ide L +20% R,dce L Ide L+20% R,de 
+20% | (Amps) | @I,dc (0) +20% | (Amps) | @I,dc (0) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel J.W.Miller 
HH Max. HH Max. pH Max. pH Max. _| Part No. i 10 25 Part No. aty. Pricing Part No. 
PM3602 Series 

5 241 3.8 0.023 20 1.20 15.2 0.09 | M10135CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10135TR-ND 400 354.00 PM3602-5-RC 

8 1.90 6.1 0.037 32 0.95 23.2 0.15 |M10136CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10136TR-ND 700 619.50 PM3602-8-RC 
10 1.83 74 0.040 40 0.92 29.6 0.16 |M10137CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10137TR-ND 400 354.00 PM3602-10-RC 
15 1.45 W4 0.063 60 0.73 44.4 0.25 | M10138CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10138TR-ND 700 619.50 PM3602-15-RC 
20 1.25 15.2 0.086 80 0.63 60.8 0.34 | M10139CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10139TR-ND 700 619.50 PM3602-20-RC 
25 117 18.5 0.098 100 0.59 74.0 0.39 | M10162CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10162TR-ND 400 354.00 PM3602-25-RC 
33 0.98 24.8 0.14 132 0.49 99.2 0.56 |M10140CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10140TR-ND 400 354.00 PM3602-33-RC 
50 0.78 37.5 0.22 200 0.38 150.0 0.88 | M10141CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10141TR-ND 700 619.50 PM3602-50-RC 
68 0.72 49.6 0.26 272 0.36 198.4 1.04 |M10142CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10142TR-ND 700 619.50 PM3602-68-RC 
100 0.58 74.0 0.40 400 0.29 296.0 1.60 _|M10143CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10143TR-ND 700 619.50 PM3602-100-RC 
150 0.47 111 0.60 600 0.24 444.0 2.40 |M10144CT-ND yea 1.33 1.18 M10144TR-ND 700 619.50 PM3602-150-RC 
200 0.40 150.0 0.84 800 0.20 600.0 3.36 | M8673-ND VIZ 1.33 1.18 — _ —  |PM3602-200-B-RC 
250 0.33 192.5 1.19 1000 0.17 770.0 4.76 |M10146CT-ND Ae: 1.33 1.18 M10146TR-ND 700 619.50 PM3602-250-RC 
300 0.32 225.0 1.31 1200 0.16 900.0 5.24 |M10147CT-ND ATE 1.33 1.18 M10147TR-ND 700 619.50 PM3602-300-RC 

PM3604 Series 

5 3.30 3.8 0.019 20 1.65 15.2 0.076 | M10148CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10148TR-ND 400 365.80 PM3604-5-RC 

8 3.00 5.8 0.024 32 1.50 23.2 0.096 | M10149CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10149TR-ND 400 365.80 PM3604-8-RC 
10 2.70 7.3 0.028 40 1.35 29.2 0.11 |M10150CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10150TR-ND 400 365.80 PM3604-10-RC 
15 2.20 11.0 0.041 60 1.10 44.0 0.16 |M10151CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10151TR-ND 400 365.80 PM3604-15-RC 
20 2.02 14.2 0.049 80 1.01 56.8 0.20 | M10152CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10152TR-ND 400 365.80 PM3604-20-RC 
25 1.91 17.0 0.054 100 0.96 68.0 0.22 |M10153CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10153TR-ND 400 365.80 PM3604-25-RC 
33 1.60 23.1 0.078 132 0.80 92.4 0.31 | M10154CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10154TR-ND 400 365.80 PM3604-33-RC 
50 1.28 35.5 0.12 200 0.64 142.0 0.48 =| M10155CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10155TR-ND 400 365.80 PM3604-50-RC 
68 1.19 46.2 0.14 272 0.60 184.8 0.56 | M10156CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10156TR-ND 400 365.80 PM3604-68-RC 
100 0.98 68.0 0.21 400 0.49 272.0 0.84 | M10157CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10157TR-ND 400 365.80 PM3604-100-RC 
150 0.78 103.5 0.32 600 0.39 414.0 1.28 | M10158CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10158TR-ND 400 365.80 PM3604-150-RC 
200 0.65 140.0 0.47 800 0.33 560.0 1.88 | M10159CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10159TR-ND 400 365.80 PM3604-200-RC 
250 0.60 172.5 0.53 1000 0.30 690.0 2.12 |M10160CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10160TR-ND 400 365.80 PM3604-250-RC 
300 0.52 213.0 0.73 1200 0.26 852.0 2.92 |M10161CT-ND 1.77 1.33 1.18 M10161TR-ND 400 365.80 PM3604-300-RC 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1580 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


JW. Miller High Current 


MAGNETIC S 


A Bourns Company Toroid Inductors 


5700 Series 6729 - 6730 Series 6712 Series 


sity, 


Lead tinned 
to within 3.18 
kC| of body 

i Ide | Ride Dimensions (mm) JW. 

(wH) | Max. | Max. | A B Cc D | Digi-Key Price Each Miller 

+15% | Amps a Max. | Max. | Nom. | Nom. | Part No. 1 10 Part No. 

5700 Series 

10 | 11.00] .008 | 22.23 | 11.10] 8.13 | 1.63 |M8709-ND 5.25 3.94 |5701-RC 

25 5.50 | .014 | 22.23 | 11.10 | 7.62 | 1.02 |M8710-ND 5.25 3.94 |5702-RC 

125 | 2.75 12 | 22.23 | 11.10 | 7.62 51 |M8711-ND 5.25 3.94 |5703-RC 
275 | 2.00 24 | 22.23 | 11.10 | 7.62 41 |M8712-ND 5.25 3.94 |5704-RC 
450 | 1.50 AQ | 22.23 | 11.10 | 7.62 30 |M8713-ND 5.25 3.94 | 5705-RC 

75 5.00 04 | 28.58 | 14.27 | 10.67 | .91 |M8715-ND 5.25 3.94 |5707-RC 
400 | 2.25 33 | 28.58 | 14.27 | 10.67 | .46 |M8716-ND 5.25 3.94 |5708-RC 

50 9.50 | .012 | 31.75 | 15.88 | 13.46 ) 1.63 |M8717-ND 5.25 3.94 |5711-RC 

150 | 4.75 | .046 | 31.75 | 15.88 | 12.70 | .91 |M8718-ND 5.25 3.94 |5712-RC 
700 | 2.25 42 | 31.75 | 15.88 | 12.70 | .46 |M8719-ND 5.25 3.94 |5713-RC 

500 | 4.00 15 | 46.02 | 19.05 | 16.51 | .81 |M8722-ND 7.03 6.25 |5717-RC 
1100 | 2.50 33 | 46.02 | 19.05 | 16.51 | .64 /M8723-ND 7.03 6.25 |5718-RC 
250 | 8.00 | .041 | 53.98 | 23.80 | 20.07 ) 1.57 |M8725-ND 9.34 8.30 |5721-RC 
900 | 3.75 | .175 | 53.98 | 23.80 | 19.05 | .81 |M8726-ND 9.34 8.30 | 5722-RC 
1800 | 2.50 55 | 53.98 | 23.80 | 19.05 | .58 |M8727-ND 9.34 8.30 | 5723-RC 
4000 | 1.75 | 1.16 | 53.98 | 23.80 | 18.80) .46 |M8728-ND 9.34 8.30 |5724-RC 
8000 | 1.00 | 3.34 | 53.98 | 23.80 | 18.80) .30 |M8729-ND 9.34 8.30 | 5725-RC 

25 2.50 | .040 | 13.97 | 5.59 | 5.33 51 |M8730-ND 4.70 3.53 | 5726-RC 

35 2.50 | .035 | 17.78] 813 | 7.62 64 |M8731-ND 4.70 3.53 | 5727-RC 

50 2.50 | .060 | 19.05 | 813 | 7.11 51 |M8732-ND 4.70 3.53 | 5728-RC 

100 | 2.50 | .080 | 21.59 | 9.14 | 8.38 51 |M8733-ND 4.70 3.53 |5729-RC 

70 3.00 | .050 |) 21.59] 9.14 | 8.38 64 |M8734-ND 4.70 3.53 | 5730-RC 

40 4.00 | .025 | 21.59 | 9.14 | 8.64 81 |M8735-ND 4.70 3.53 | 5731-RC 

il, Ide R,de Dimensions (mm) JW. 
(uH) | Max. | Max. A B Cc D E | Digi-Key Price Each | Miller 
+15% | Amps 10) Max. Max. | +.38 | +.38 | Max. | PartNo. 1 10 ‘| Part No. 

6700 Series 

100 2.50 080 | 21.59 ] 10.79 | 15.24 | 6.35 | 25.40 |M8751-ND 7.12 5.35 |6729-RC 

70 3.00 050 | 21.59 ) 10.79 | 15.24 | 6.35 | 25.40 |M8752-ND 7.12 5.35 |6730-RC 

150 4.75 046 | 31.75 | 20.32 | 22.86 | 15.24 | 34.93 |M8744-ND 7.95 5.97 |6712-RC 
High Current Toroid Inductors oS 


2100, 2200 and 2300 Series (sta., HT and LL) 


2100, 2200, and 2300 Series: Features: ¢ High current * Low radiation * 12.70mm lead length tinned 
to within 1.59mm of body» Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Typical Applications: * DC-DC 
converters ¢ EMI filters * Output Chokes Notes: ¢ Rated Idc causes a 30°C temperature rise 2100LL and 
2200LL Series: Features: * Low core loss * Low magnetic radiation * High current capacity » Horizontal 
mount * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Typical Applications: * Switch mode power supplies 
*DC-DC converters * Output chokes * EMI filters Notes: * Rated Idc causes a 30°C temperature 
rise 2100HT, 2200HT and 2300HT Series: Features: * High temperature rating, up to 200°C *Low 
magnetic radiation * High current capacity * Horizontal or vertical mount available * Low cost * Operating 
Temperature: -55°C ~ 200°C * 12.70mm lead length tinned to within 1.59mm of body Notes: « Rated Idc 
causes a 50°C temperature rise 


Fig.2 . Horizontal Fig. 3 - Horizontal 


13.97 max. - 16.51 max. 32. ae 


Fig. 1 4 - Horizontal 


B - Vertical : i B - Vertical 


I Tax I imax =a | Aly, 
21.84 24.13 = xs 


max. max. max. 


| | 


L (uH) L(uH) | DcR Dim. (mm) ; JW. 
415% | Ide | +#15% | Max. A B_ | Digi-Key Price Each | Miller 
Fig. |@1kHz| (A) | @I Rated a Max. Min. | Part No. 1 10 | Part No. 
2100 Series 
10 [108] 63 0.006 ] 19.56 | 1.35 [M8802-ND 2.99 2.14 ]2101-H-RC 
1A] 15 | 77 | 102 | 0.012 | 19.30 | 1.07 |M8803-ND 2.99 2.14 |2103-H-RC 
22 | 7.0 | 14.2 | 0.015 | 19.30 | 1.07 |M8804-ND 2.99 2.14 |2105-H-RC 


Dim. (mm) 


L (wH) L(uH) | DCR ; JW. 
+15% | Ide | +15% | Max. A B | Digi-Key Price Each | Miller 
Fig. | @1kHz| (A) | @1 Rated a Max. Min. | Part No. 1 10 | Part No. 
33 5.0 22.8 0.029 | 19.05 0.86 |M8805-ND 2.99 2.14 |2107-H-RC 
47 3.6 34.7 0.055 | 19.05 0.69 |M8806-ND 2.99 2.14 |2109-H-RC 
56 3.4 40.6 0.060 | 19.05 0.69 |M8807-ND 2.99 2.14 |2110-H-RC 
68 3.3 48.3 0.067 | 19.05 0.69 |M8808-ND 2.99 2.14 |2111-H-RC 
100 2.4 75.2 0.13 18.80 0.56 _|M8809-ND 2.99 2.14 |2112-H-RC 
120 2.2 88.5 0.15 18.80 0.56 = |M8810-ND 2.99 2.14 |2113-H-RC 
1A | 150 3.4 84.3 0.062 | 20.07 0.86 |M8811-ND 2.99 2.14 |2114-H-RC 
180 2.6 113.1 0.11 19.56 0.69 |M8812-ND 2.99 2.14 |2115-H-RC 
270 1.8 181.6 0.21 19.30 0.56 |M8814-ND 2.99 2.14 |2117-H-RC 
330 17 216.3 0.23 19.30 0.56 |M8815-ND 2.99 2.14 |2118-H-RC 
470 1.6 293.8 0.28 19.30 0.56 |M8816-ND 2.99 2.14 |2120-H-RC 
560 15 341.5 0.30 20.07 0.56 |M8817-ND 2.99 2.14 |2121-H-RC 
1000 1.3 559.2 0.40 20.57 0.56 |M8818-ND 2.99 2.14 |2124-H-RC 
10 10.8 6.3 0.006 8.64 1.35 |M8848-ND 2.99 2.14 |2101-V-RC 
18 74 11.9 0.013 8.38 1.07 |M8849-ND 2.99 2.14 |2104-V-RC 
22 7.0 14.2 0.015 8.38 1.07 |M8850-ND 2.99 2.14 |2105-V-RC 
27 5.3 19.1 0.026 8.13 0.86 |M8851-ND 2.99 2.14 |2106-V-RC 
33 5.0 22.8 0.029 8.13 0.86 |M8852-ND 2.99 2.14 |2107-V-RC 
39 48 26.4 0.032 8.13 0.86 |M8853-ND 2.99 2.14 |2108-V-RC 
47 3.6 34.7 0.055 7.87 0.69 |M8854-ND 2.99 2.14 |2109-V-RC 
1B 56 3.4 40.6 0.060 7.87 0.69 |M8855-ND 2.99 2.14 |2110-V-RC 
100 24 75.2 0.13 7.87 0.56 |M8856-ND 2.99 2.14 |2112-V-RC 
150 3.4 84.3 0.062 8.89 0.86 _|M8857-ND 2.99 2.14 |2114-V-RC 
180 2.6 113.1 0.11 8.64 0.69 |M8858-ND 2.99 2.14 |2115-V-RC 
220 24 134.4 0.12 8.64 0.69 |M8859-ND 2.99 2.14 |2116-V-RC 
330 17 216.3 0.23 8.38 0.56 |M8860-ND 2.99 2.14 |2118-V-RC 
390 17 250.1 0.25 8.38 0.56 |M8861-ND 2.99 2.14 |2119-V-RC 
470 1.6 293.8 0.28 8.89 0.56 _|M8862-ND 2.99 2.14 |2120-V-RC 
1000 1.3 559.2 0.40 9.40 0.56 _[M8863-ND 2.99 2.14 [2124-V-RC 
2200 Series 
22 10.3 13.4 0.010 | 22.35 1.35 |M8819-ND 3.99 2.85 | 2205-H-RC 
27 9.8 16.0 0.011 | 22.35 1.35 |M8820-ND 3.99 2.85 | 2206-H-RC 
33 7A 21.6 0.020 | 22.10 1.07 |M8821-ND 3.99 2.85 | 2207-H-RC 
47 67 29.3 0.024 | 22.10 1.07 |M8822-ND 3.99 2.85 | 2209-H-RC 
56 6.4 34.1 0.026 | 22.10 1.07 |M8823-ND 3.99 2.85 | 2210-H-RC 
oA 68 49 45.7 0.046 | 21.84 0.86 |M8824-ND 3.99 2.85 | 2211-H-RC 
100 44 64.0 0.056 | 21.84 0.86 |M8825-ND 3.99 2.85 | 2212-H-RC 
150 3.1 102.7 0.11 21.84 0.69 |M8826-ND 3.99 2.85 | 2214-H-RC 
270 3.4 149.4 0.092 | 22.86 0.86 |M8827-ND 434 3.10 |2217-H-RC 
330 3.3 176.8 0.10 22.86 0.86 |M8828-ND 4.34 3.10 | 2218-H-RC 
470 23 275.9 0.19 22.35 0.69 + |M8829-ND 4.34 3.10 | 2220-H-RC 
1000 1.9 621.3 0.28 23.11 0.69 _|M8830-ND 4.34 3.10 | 2224-H-RC 
10 12.5 67 0.007 | 11.68 1.35 |M8864-ND 469 3.35 |2201-V-RC 
12 12.0 79 0.008 | 11.68 1.35 |M8865-ND 469 3.35 | 2202-V-RC 
15 11.3 9.6 0.008 | 11.68 1.35  |M8866-ND 469 3.35 |2203-V-RC 
18 10.8 11.3 0.009 | 11.68 1.35 |M8867-ND 4.69 3.35 |2204-V-RC 
22 10.3 13.4 0.010 | 11.68 1.35 _|M8868-ND 4.69 3.35 |2205-V-RC 
27 9.8 16.0 0.011 | 11.68 1.35 |M8869-ND 4.69 3.35 |2206-V-RC 
33 74 21.6 0.020 | 11.43 1.07 |M8870-ND 4.69 3.35 |2207-V-RC 
2B 47 67 29.3 0.024 | 11.43 1.07 |M8871-ND 469 3.35 |2209-V-RC 
56 6.4 34.1 0.026 | 11.43 1.07 |M8872-ND 469 3.35 |2210-V-RC 
100 4.4 64.0 0.056 | 11.18 0.86 |M8873-ND 469 3.35 |2212-V-RC 
120 3.3 84.4 0.098 | 11.18 0.69 |M8874-ND 469 3.35 |2213-V-RC 
220 3.6 125.6 0.083 | 12.19 0.86 |M8875-ND 4.69 3.35 |2216-V-RC 
330 3.3 176.8 0.10 12.19 0.86 |M8876-ND 5.04 3.60 | 2218-V-RC 
470 2.3 275.9 0.19 11.68 0.69 |M8877-ND 5.04 3.60 |2220-V-RC 
1000 1.9 621.3 0.28 12.45 0.69 _|M8878-ND 5.04 3.60 _|2224-V-RC 
2300 Series 
10 20.0 6.7 0.005 | 29.97 1.68 |M8831-ND 3.99 3.00 | 2301-H-RC 
15 18.0 9.5 0.006 | 29.97 1.68 |M8832-ND 3.99 3.00 | 2303-H-RC 
22 16.4 13.2 0.007 | 29.97 1.68 |M8833-ND 3.99 3.00 | 2305-H-RC 
27 15.6 15.7 0.008 | 29.97 1.68 |M8834-ND 3.99 3.00 | 2306-H-RC 
47 10.7 29.0 0.016 | 28.96 1.35 |M8835-ND 3.99 3.00 | 2309-H-RC 
56 10.2 33.7 0.017 | 28.96 1.35 |M8836-ND 3.99 3.00 | 2310-H-RC 
68 77 45.2 0.030 | 28.70 1.07 |M8837-ND 3.99 3.00 | 2311-H-RC 
100 7.0 63.1 0.037 | 28.70 1.07 |M8838-ND 3.99 3.00 | 2312-H-RC 
3A} 120 67 73.9 0.040 | 28.70 1.07 |M8839-ND 3.99 3.00 | 2313-H-RC 
180 4.8 118.9 0.078 | 28.45 0.86 _|M8840-ND 3.99 3.00 | 2315-H-RC 
220 5.8 123.8 0.054 | 29.72 1.07 |M8841-ND 3.99 3.00 | 2316-H-RC 
330 §.2 174.1 0.067 | 29.72 1.07 |M8842-ND 3.99 3.00 | 2318-H-RC 
390 5.0 200.2 0.072 | 29.72 1.07 |M8843-ND 3.99 3.00 | 2319-H-RC 
470 3.8 271.4 0.13 29.46 0.86 |M8844-ND 3.99 3.00 | 2320-H-RC 
560 3.6 314.8 0.14 29.46 0.86 |M8845-ND 3.99 3.00 | 2321-H-RC 
680 3.4 370.7 0.15 29.46 0.86 |M8846-ND 3.99 3.00 | 2322-H-RC 
1000 2.4 593.6 0.30 28.96 0.69 _|M8847-ND 3.99 3.00 | 2324-H-RC 
10 20.0 6.7 0.005 | 14.22 1.68 |M8879-ND 3.99 3.00 |2301-V-RC 
12 19.1 78 0.005 | 14.22 1.68 |M8880-ND 3.99 3.00 | 2302-V-RC 
22 16.4 13.2 0.007 | 14.22 1.68 |M8881-ND 3.99 3.00 | 2305-V-RC 
27 15.6 15.7 0.008 | 14.22 1.68 |M8882-ND 3.99 3.00 | 2306-V-RC 
33 11.7 21.3 0.013 | 13.46 1.35 |M8883-ND 3.99 3.00 _|2307-V-RC 
39 11.2 24.7 0.014 | 13.46 1.35 |M8884-ND 3.99 3.00 | 2308-V-RC 
47 10.7 29.0 0.016 | 13.46 1.35  |M8885-ND 3.99 3.00 | 2309-V-RC 
56 10.2 33.7 0.017 | 13.46 1.35 |M8886-ND 3.99 3.00 | 2310-V-RC 
3B 68 77 45.2 0.030 | 13.21 1.07 |M8887-ND 3.99 3.00 | 2311-V-RC 
100 7.0 63.1 0.037 | 13.21 1.07 _|M8888-ND 3.99 3.00 | 2312-V-RC 
120 6.7 73.9 0.040 ] 13.21 1.07 |M8889-ND 3.99 3.00 | 2313-V-RC 
150 5.0 101.4 0.071 | 12.95 0.86 |M8890-ND 3.99 3.00 | 2314-V-RC 
270 5.5 147.2 0.060 | 14.22 1.07 |M8891-ND 3.99 3.00 | 2317-V-RC 
330 5.2 174.1 0.067 | 14.22 1.07 |M8892-ND 3.99 3.00 | 2318-V-RC 
390 5.0 200.2 0.072 | 14.22 1.07 |M8893-ND 3.99 3.00 |2319-V-RC 
470 3.8 271.4 0.13 13.72 0.86 |M8894-ND 3.99 3.00 | 2320-V-RC 
1000 24 593.6 0.30 13.46 0.69 _|M8895-ND 3.99 3.00 | 2324-V-RC 
tow Loss 
2100LL Series 
10 11.4 5.2 0.005 | 20.32 1.35 |M1400-ND 3.50 2.63 | 2100LL-100-H-RC 
12 10.9 61 0.006 | 20.32 1.35 |M1401-ND 3.50 2.63 | 2100LL-120-H-RC 
15 10.5 7.3 0.006 | 20.32 1.35 |M1402-ND 3.50 2.63 | 2100LL-150-H-RC 
18 10.1 8.5 0.007 | 20.32 1.35 |M1403-ND 3.50 2.63 | 2100LL-180-H-RC 
22 76 11.8 0.012 | 19.81 1.07 |M1404-ND 3.50 2.63 | 2100LL-220-H-RC 
27 7.3 14.2 0.012 | 19.81 1.07 |M1405-ND 3.50 2.63 | 2100LL-270-H-RC 
1A 33 6.9 16.6 0.014 | 19.81 1.07 |M1406-ND 3.50 2.63 | 2100LL-330-H-RC 
39 6.6 18.8 0.015 | 19.81 1.07 |M1407-ND 3.50 2.63 | 2100LL-390-H-RC 
47 5.2 25.3 0.024 | 19.30 0.86 |M1408-ND 3.50 2.63 | 2100LL-470-H-RC 
56 5.0 29.3 0.026 | 19.30 0.86 |M1409-ND 3.50 2.63 | 2100LL-560-H-RC 
68 47 34.0 0.030 | 19.30 0.86 |M1410-ND 3.50 2.63 | 2100LL-680-H-RC 
82 46 39.9 0.032 | 19.30 0.86 |M1411-ND 3.50 2.63 | 2100LL-820-H-RC 
100 4.3 46.2 0.036 | 19.30 0.86 |M1412-ND 3.50 2.63 | 2100LL-101-H-RC 
120 44 53.5 0.039 | 19.30 0.86 |M1413-ND 3.50 2.63 | 2100LL-121-H-RC 


(Continued) 
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ABourns Company TOFLOId Inductors (cont) Common 
L(uH) L(uH) | pcr Dim. (mm) ; JW. Mode Chok 
215% | Ide | 215% | Max. | A B | Digi-Key Price Each | Miller ode oKes 
Fig. | @ 1kHz| (A) |@1I Rated 10) Max. Min. | Part No. 1 10 ‘| Part No. : 
750 | 39 | 638 | 0.043 | 1930 | 0.86 |Mi414-ND 3.50 2.63 |2100LL-151-H-RC 3700 Series 
480 | 37 | 733 | 0.048 | 19.30 | 0.86 |M1415-ND 3.50 2.63 |2100LL-181-H-RC 
220 | 35 | 8514 | 0.053 | 1930 | 0.86 |M1416-ND 3.50 2.63 |2100LL-221-H-RC 2 ; 
1A] 270 | 27 | 1242 | 0.093 | 1880 | 0.69 |M1417-ND 3.50 2.63 |2100LL-271-H-RC D @Reel 
330 | 25 | 145.1 | 0.103 | 18.80 | 0.69 |M1418-ND 3.50 2.63 |2100LL-331-H-RC 
390 | 24 | 1654 | 0.112 | 1880 | 0.69 |M1419-ND 3.50 2.63 |2100LL-391-H-RC 
470_| 23 | 1901 | 0124 | 1930 | 0.69 |M1420-ND 3.50 2.63 |2100LL-471-H-RC DCR ROIELELIT TEECUILEE 
2200LL Series * | with 20 igi- Price Each ici i 
1 [43] 60 | 0006 | 2667 | 1.35 |MI42T-ND Z75 357 | 2200LL-T00-H-RC col eel ay | Oe oe ‘i a ene ne | eter 
we lage | oo | 2008 | 2867) 1 eae Ae ee lesen anioe 02 | 0.008} 7.0|  5-S5MHz  |Me937cT-ND | 2.85 2.414 266.00 | PM3700-10-RC 
a \daq.| 97 | coor | oner | 413s Ieemeann Age: caer. {Sooo ABL RG 0.75 | 0.012} 5.5 1-20MHz | M8938CT-ND 2.85 244 266.00 | PM3700-30-RC 
» |ae| its | coos | oeer | 135 (Remeeinn A7_/aer- | S0OL HRC 2.0 | 0.03 | 3.5 | 300kHz-20MHz |M3939CT-ND 2.85 214 266.00 | PM3700-50-RC 
! : F : ; : E 20 [0.25 [1.0 |  25kHz-4MHz | M3940CT-ND 2.85 244 266.00 _|PM3700-80-RC 
27 | 118 135 | 0.009 | 2667 | 1.35 |M1426-ND 4.75 3.57 |2200LL-270-H-RC 
33 114 15:7 0.010 | 26.67 1.35 |M1427-ND 4.75 3.57 | 2200LL-330-H-RC * Current to cause 35°C maximum temperature rise. + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
39 | 108) 181 | 0011 | 2667 | 1.35 |M1428-ND 4.75 3.57 |2200LL-390-H-RC 
47 | 103] 209 | 0012 | 2667 | 1.35 |M1429-ND 4.75 3.57 |2200LL-470-H-RC 
56 | 98 | 23.9 | 0.013 | 2667 | 1.35 |M1430-ND 4.75 3.57 _|2200LL-560-H-RC . 
2A 6g] 7.6 | 33.9 | 0.022 | 2616 | 1.07 |M1431-ND 4.75 3.57 |2200LL-680-H-RC High Current RF Chokes 
82 | 71 | 39.0 | 0024 | 2646 | 1.07 |M1432-ND 4.75 3.57 |2200LL-820-H-RC : 
100 | 68 | 456 | 0.027 | 2616 | 1.07 /M1433-ND 4.75 3.57 |2200LL-101-H-RC 1110, 1120, 1130 and 1140 Series 
420 | 51 | 634 | 0.047 | 25.65 | 0.86 |M1434-ND 475 3.57 |2200LL-121-H-RC 
150 | 49 | 76.0 | 0.052 | 25.65 | 0.86 |M1435-ND 4.75 3.57 |2200LL-151-H-RC i i 
180 | 4.7 | 885 | 0.057 | 25.65 | 0.86 |M1436-ND 475 3.57 |2200LL-181-H-RC THO Series ml2p'Saries 
220 | 44 | 1031 | 0.063 | 25.65 | 0.86 |M1437-ND 4.75 3.57 |2200LL-221-H-RC ag 
270 | 40 | 141.9 | 0.077 | 25.65 | 0.69 |M1439-ND 4.75 3.57 |2200LL-331-H-RC 
390 | 38 | 161.2 | 0.084 | 25.65 | 0.69 |M1440-ND 4.75 3.57 |2200LL-391-H-RC 
470 | 3.7 | 1857 | 0.092 | 25.65 | 0.69 _|M1441-ND 4.75 3.57 |2200LL-471-H-RC iad dened B (DIA) lies yet 
ue Hemperarukel to within to within 
2100HT Series 3.175 of body we 3.175 of body 
70 799 | 76 | 0012 | 1930] 1.07 |M8917-ND 3.15 2.25 |2100HT-100-H-RC . 
15 | 91 | 11.0 | 0.014 | 1930 ) 1.07 |Ms918-ND 3.15 2.25 |2100HT-150-H-RC 
in| 33. | 61 | 240 | 0.031 | 20.07 | 0.86 | Me919-ND 3.15 2.25 |2100HT-330-H-RC 1140 Series 
47 | 56 | 33.1 | 0.036 | 20.07 | 0.86 |M8920-ND 3.15 2.25 |2100HT-470-H-RC aeio4 
joo | 46 | 645 | 0.053 | 20.07 | 0.86 |M8921-ND 3.15 2.25 | 2100HT-101-H-RC bAcd —S 
47__[ 56 | 33.1 | 0.036 | 8.89 | 0.86 |M8922-ND 3.15 2.25 |2100HT-470-V-RC see 
2200HT Series i 
72 [109] 94 | 0015 | 2235 | 1.35 |M8923-ND 3.89 2.50 |2200HT-120-H-RC 1 / +B (DIA. 1 1 
on| 39 | 81 | 274 | 0.026 | 22.10 | 1.07 |mso24-no 3.33 2.50 |2200HT-390-H-RC ouannes 12:79] Lead tinned 
400 | 53 | 689 | 0.061 | 2286 | 0.86 |M8925-ND 3.33 2.50 |2200HT-101-H-RC 3.175 of body pe 3.175 of body 
180 | 46 | 1156 | 0.082 | 22.86 | 0.86 |M8926-ND 3.33 2.50 | 2200HT-181-H-RC 
2300HT Series 
10 [233] 72 | 0.006 | 2997 | 1.68 |M8927-ND 5.13 3.85 |2300HT-100-H-RC Dinenontem 
33 | 136) 23.0 | 0.015 | 2896 | 1.35 |Mg928-ND 513 3.85 |2300HT-330-H-RC L(uH) | DCR a ; ' 
47 | 10.0) 347 | 0.028 | 2870 | 1.07 |Mg929-ND 5.13 3.85 |2300HT-470-H-RC 220% | (0) | Ide | A B_ | Digi-Key Price Each J.W.Miller 
3A | 150 | 7.5 97.9 | 0.050 | 29.72 | 1.07 |M8930-ND 5.13 3.85 | 2300HT-151-H-RC @ kHz | Max. | (A) | Approx.| Nom. | Part No. 1 10 25 | PartNo. 
220 | 68 | 136.6 | 0.061 | 29.72 | 1.07 |M8931-ND 5.13 3.85 | 2300HT-221-H-RC 1110 Series 10% 
330 | 4.9 | 218.3 0.10 | 29.46 | 0.94 |M8932-ND 5.13 3.85 | 2300HT-331-H-RC 10.00 | 0.01 | 9.00 | 13.97 ] 1.27 ]M8338-ND 3.15 2.37 2410 ]1110-100K-RC 
470 | 45 | 2979 | 0.14 | 2946 | 0.94 |M8933-ND 513 3.85 | 2300HT-471-H-RC ; Sones 
fo | 233] 72 | 0.006 | 1422 | 1.68 |M8934-ND 5.13 3.85 | 2300HT-100-V-RC an ae ee . Bea as ee a. bean 
3B} 22 | 190] 145 | 0.008 | 14.22 | 1.68 |meg35-ND 5.13 3.85 |2300HT-220-V-RC ; : ; ; : ; ; : 
47 | 100) 347 | 0028 | 1321 | 1107. \Mag36-ND 313 3.85 |2300HT-470-V-RC 22.00 | 0.02 | 5.50 | 13.46 | 1.27 |1M8341-ND 3.15 2.37 2.10 | 1110-220K-RC 

47.00 | 0.06 | 280 | 13.46 | 1.02 |Mme342-ND 3.15 2.37 2.10 | 1110-470K-RC 

100.00 | 0.10 | 280 | 1270 | 0.76 |Mm@343-ND 3.15 2.37 2.10 | 1110-101K-RC 

. 220.00 | 0.24] 1.60 | 12.70} 0.76 |M8345-ND 3.15 2.37 2.10 | 1110-221K-RC 

Common Mode Choke with Header zano0 | 024 | 130 | 119¢| ost |weadenD | ais 207 240. |riioasiKAG 

8100 Series 60.00 | 0.70 | 0.80 | 11.94 | 0.51 | 18347-ND_ 3.15 2.37 2.10 | 1110-561K-RC 
1120 Series 20% 

AipiSIOS Series e14gi1 Sense 470 | 0.01 | 1140 | 1600 | 152 [BSHENIES z au 3.33 2.96 _[1120-4R7M-RC 

<B> 70.00 | 0.01 | 1140 | 16.00 | 152 ]M8349-ND 444 3.33 2.96 | 1120-100K-RC 

47.00 | 0.04 | 5.50 | 15.75 | 1.27 |M@351-ND 4.44 3.33 2.96 | 1120-470K-RC 

68.00 | 0.05 | 4.80 | 15.75 | 1.02 |1Ms352-ND 4.44 3.33 2.96 | 1120-680K-RC 

100.00 | 0.08 | 4.00 | 15.75 | 1.02 |Mm@354-ND 4.44 3.33 2.96 | 1120-101K-RC 

150.00 | 0.10 | 4.00 | 15.75 | 0.76 |M@355-ND 4.44 3.33 2.96 | 1120-151K-RC 

220.00 | 0.15 | 280 | 15.75 | 0.76 |M8366-ND 4.44 3.33 2.96 | 1120-221K-RC 

270.00 | 0.21 | 2.00 | 15.24 | 0.76 |M8367-ND 4.44 3.33 2.96 | 1120-271K-RC 

470.00 | 0.36 | 1.60 | 15.24 | 0.76 |M8368-ND 4.44 3.33 2.96 | 1120-471K-RC 

1000.00 | 0.82) 1.00 | 15.24 | 0.51 |1Ms359-ND 4.44 3.33 2.96 | 1120-102K-RC 

1500.00 | 1.26 | 0.80 | 15.24 | 0.51 _|M8360-ND 4.44 3.33 2.96 | 1120-152K-RC 

1130 Series 20% 
720 | 0.00 | 21.00 | 2032 | 203 ]M8361-ND 6.75 5.07 4.50 | 1130-1R2M-RC 
8.20 | 0.00 | 21.00 | 20.83 | 2.03 |ma362-ND 6.75 5.07 4.50 |1130-8R2M-RC 
1130 Series 10% 

70.00 | 0.01 | 17.00 | 2083 | 203 /M8363-ND 6.75 5.07 450 | 1130-100K-RC 
wane Dinas oT in 100.00 | 0.03 | 9.00 | 20.07 | 1.27 |Mm@365-ND 6.75 5.07 4.50 | 1130-101K-RC 
merrell eee oO 5 ; D E | F [bigi-key Troe — littey 120.00 | 0.05 | 7.20 | 20.07 | 1.27 |me366-ND 6.75 5.07 4.50 | 1130-121K-RC 
@tktz| (A) | (0) | Max. | +0.01 | +0.015 | 40.015 | max. | Max. {Part No. 1 40 |Part No. 220.00 | 0.08 | 5.50 | 19.56 | 1.02 |M8367-ND 6.75 5.07 4.50 | 1130-221K-RC 

4 | +7 [0.173| 19.30 | 10.79 | 15.24 | 6.35 |22.86/ 1.02 |Me80e-ND | 570 428 |8101-RC 470.00 _| 0.19 | 4.00 | 19.56 | 1.02 |M8368-ND 6.75 5.07 4.50 _|1130-471K-RC 
25 | 24 | 0.09] 19.30] 10.79] 15.24 | 6.35 | 22.86) 1.02 |M8e97-ND | 5.70 4.28 |8102-RC 680.00 | 0.26 | 280 | 19.56 | 0.76 |M8370-ND 6.75 5.07 4.50 | 1130-681K-RC 
1 | 48 |0.022| 1930] 10.79] 15.24 | 6.35 |22.86| 1.02 |Mg898-ND | 5.70 4.28 |8103-RC 1500.00 | 0.52] 2.00 | 19.05 | 0.76 |ms371-ND 6.75 5.07 4.50 | 1130-152K-RC 
10 | 24 | 0.17 | 30.48 | 15.24 | 20.32 | 10.16 |30.48] 1.27 |Mge99-ND | 7.98 5.99 |8104-RC 330000 | 127 | 130 | 1905 | 051. |s372-ND 675 5.07 450 |4130-332K-RC 
7__| 28 | 0.12 | 30.48 | 15.24 | 2032 | 10.16 | 30.48| 1.27 |mago0-ND | 7.98 5.99 _|8105-RC 

5 | 37 | 0.07 | 3048 | 15.24} 20.32 | 10.16 | 30.48] 1.27 |M8901-ND | 7.98 5.99 @106-RC 4700.00 | 1.86 | 1.00 | 19.05 | 0.51 [IMBSIe:NDR G15 28000 SSO TKERG 
2 | 66 |0.022| 30.48 | 15.24 | 2032 | 10.16 | 30.48) 1.27 |M8902-ND | 7.98 5.99 |8107-RC 1140 Series 10% 

1 | 40 | 0.01 | 30.48 | 15.24 | 20.32 | 10.16 |30.48| 1.27 |Mg903-ND | 7.98 5.99 |8108-RC 18.00 ] 0.01 | 27.00 | 29.21 | 203 ]M8374-ND 9.56 8.50 7.44 [1140-180K-RC 
30 | 23 | 0.33 | 34.29 | 2032 | 22.86 | 15.24 | 36.83] 1.27 |M8904-ND | 7.98 5.99 |8109-RC 33.00 | 0.01 | 21.00 | 29.21 | 1.78 |1s375-ND 9.56 8.50 7.44 |1140-330K-RC 
20 2.9 | 0.21 | 34.29 | 20.32 | 22.86 | 15.24 | 36.83] 1.27 |M8905-ND | 12.54 9.41 |8110-RC 100.00 | 0.03 | 14.40 | 29.21 1.52 |M8377-ND 9.56 8.50 744 |1140-101K-RC 
72 | 4 [0.11 | 34.29 | 20.32 | 22.86 | 15.24 |36.83| 1.27 |M8906-ND | 1254 941 |8111-RC ‘ aaa 
8 | 5.6 |0.055| 34.29 | 20.32 | 22.86 | 15.24 | 36.83| 1.27 |MaQ07-ND | 1254 9.41 |8112-RC ca ae sag ae Wee eae ve Hee iy ee 
5 | 8.9 |0.022| 36.83 | 20.32 | 22.86 | 15.24 | 38.10| 1.09 |magos-ND | 1254 9.41 |8113-RC : : : ! : : : : 

2.5 | 12.5 |0.011| 36.83 | 20.32 | 22.86 | 15.24 |38.10| 1.35 |M8909-ND | 12.54 9.41 /8114-RC 330.00 | 0.07 | 11.40 | 29.21 | 1.27 |M8380-ND 9.56 8.50 7.44 | 1140-331K-RC 
1.2 | 16 |0.006| 38.10 | 20.32 | 22.86 | 15.24 |38.86| 1.52 |Mag10-ND | 12.54 9.41 |8115-RC 820.00 | 0.15 | 7.20 | 29.21 ) 1.02 /ma381-ND 9.56 8.50 7.44 | 1140-821K-RC 
50 | 23 | 0.45 | 39.37 | 20.32 | 22.86 | 15.24 |41.91| 1.27 |M8O11-ND | 11.97 10.64 |8116-RC 2200.00 | 0.49 | 4.00 | 27.94 0.76 |Mme383-ND 9.56 8.50 7.44 | 1140-222K-RC 
36 | 29 | 03 | 39.37 | 2032 | 22.86 | 15.24 |41.91] 1.27 |Mg8912-ND | 11.97 10.64 |8117-RC 4 -392K- 
73 | 93 |0.032] 41.91 | 20.32 | 22.86 | 15.24 |41.91] 1.09 |M8913-ND | 11.97 10.64 |8118-RC panes ee oi Hie pale esti ae = te eee 
4 | 14.5 |0.012| 43.18 | 22.86 | 30.48 | 17.78 | 41.91| 1.52 |magi4-ND | 11.97 10.64 |8119-RC 2 : : 5 ; L E : 

24 | 17 |0.008| 43.18 | 22.86 | 30.48 | 17.78 | 41.91| 1.70 |M8915-ND | 11.97 10.64 _|8120-RC 10,000.00 | 2.76 | 1.30 | 28.19 | 0.51 )M8386-ND 9.56 8.50 7.44 |1140-103K-RC 
{| 20 [0.007] 43.18 | 22.86 | 30.48 | 17.78 |41.91| 1.70 [M8916-ND | 11.97 10.64 [8121-RC 15,000.00 | 3.39 | 1.30 | 27.94 | 0.51 |M8387-ND 9.56 8.50 7.44 | 1140-153K-RC 
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e 
L__ | Test | Ide | DCR j LW. Test | Ide | DCR : TW. 
JIWM iller (uH) | Freq.|Max.) © |Digi-Key | Price Each | Miller L_ | Freq. |Max.| © |Digi-Key | Price Each | imine 
MAGNETICS 5% | (MHz) | (mA) | Max. | Part No. 1 10 | Part No. (HH) | (MHz) | (mA) | Max. | Part No. 1 10 | Part No. 
A Bourns Company 6,800 | 25 | 43 | 78 |ma4to-nD | 1.68 1.26 | 70F683Al-RC Ferrite Core 
10,000 | .25 38 | 101 |M8392-ND | 2.00 1.50 | 70F102AI-RC 33 25 | 187 | 3.4 |M8648-ND | 1.60 1.20 | 9230-56-RC 
Conformal Coated 22,000 | .079 | 41 | 144 |M8396-ND | 1.75 1.25 | 70F222AI-RC 47 25 | 165 | 4.5 |mse651-ND | 1.60 1.20) 9230-60-RC 
RF Chokes Forte Core, 68 | 25 | 135 | 67 |Ma654-ND | 1.60 1.20] 9230-64-RC 
imnensions niin 33,000 | 079 | 43 | 134 JM8401-ND | 1.75 1.25 |70F332AF-RC 100 | 28 | 125 | 20 Fe 4.60 +20 | eoao-ca-re 
Features: 47,000 | .079 | 38 | 168 |M8407-ND | 1.75 1.25 |70F472AF-RC : : ae 
* Epoxy coating — 25.4 —.|4-06) : 68,000 | 079 | 34 | 215 |M8411-ND | 1.75 1.25 |70F682AF-RC 220 | 0.79 | 73 | 21 |RIGRSONERE) 1.60 1.20 | 9280-76-RC 
* Operating : == 100,000/ 079 | 29 | 278 |me3o3-No | 3.26 2.33 |70F101AF-RC 330 | 0.79] 62 | 28 |ms649-ND | 1.60 1.20] 9230-80-RC 
T t : 
Beige. 2.54 220,000 | .025 | 39 | 424 |Mma397-ND | 3.26 2.33 | 70F221AF-RC 470 | 0.79 | 50 | 42 |M8652-ND | 1.60 1.20 9230-84-RC 
aes 330,000] .025 | 34 | 540 |a4o2-ND | 3.26 2.33 |70F331AF-RC 4,000 | 0.79 | 38 | 72 |M8644-ND | 1.60 1.20/9230-92-RC 
est wdc a 5 . 
(uit) | Freg. | Max. | Digi-Key Pricing | y w.mitier 470,000] .025 | 30 | 704 |Ms408-ND | 3.26 2.33 |70F471AF-RC 9250A Series — Shieh 
20% | (MHz) | (mA) | Part No. 1 10 | Part No. t 20% tolerance tt 10% tolerance Phenolic Core 
0.10} 25 | 700 |M8110CT-NDt 30 2.85 / 79FRIOM-TR-RC 10 | 25 | 1790 ]0.025]Im10079-ND ] 1.84 1.38] 9250A-101-RC 
0.10| 25 | 700 |me110TB-ND$ | 180.00/2,000 | 79FR10M-TR-RC Hash Chokes 0.15 | 25 | 1470 |0.037)M10090-ND | 1.84 1.38 | 9250A-151-RC 
0.12| 25 | 660 |M8111-ND 30 2.40 | 79FR12M-RC 0.18 25 | 1300 | 0.047 )M10095-ND | 1.84 1.38 | 9250A-181-RC 
o3a| 25 | 970. REND ai: - dag: |FOPRSMLRG | 31.75" —+|+— 31.75 a 0.22 | 25 | 1100 |0.067)IM10099-ND | 1.84 1.38 | 9250A-221-RC 
Tl 0.33 | 25 | 780 | 0.13 |M10109-ND | 1.84 1.38 | 9250A-331-RC 
0.47| 25 | 330 |m8118-ND 30 2.40 | 79FR47M-RC 
[ 0.39 | 25 | 670 | 0.18 |m10115-ND | 1.84 1.38 | 9250A-391-RC 
0.68) 25 | 310 |MB120-ND 302.40 | 79FRE8M-RC * 5230 Form Length is 22.23 0.82 | 25 | 370 | 0.59 /M10129-ND | 1.84 1.38 | 9250A-821-RC 
L | Test | Ide a can aw Iron Core 
kL _ | Digi- ricing .W.Mi 5 -W. | -102- 
(WH) | Freq. | Max. | Digi-Key J.W.Miller "| Niax. | Dia, Max. | Digi-Key Price Each | Millar 1.0 | 25 | 1070] 0.07 |mt0080-ND | 1.84 1.38 ]9250A-102-RC 
10% | (MHz) | (mA) | Part No. 1 10 | PartNo. 
101 95 | 270 PReRecemme AO? 8s [ORIRORARCAG (mm) _ | Part No. 1 10 _| Part No. 1.2 | 7.9 | 895 | 0.10 |M10086-ND | 1.84 1.38] 9250A-122-RC 
st 5 | o70 (eae eget aenaaee = ortite Core {a7 |5030-RC 1.5 | 7.9 | 815 | 0.12 |M10091-ND | 1.84 1.38] 9250A-152-RC 
0} 25 | 27 - x 7 -TR- ; : 
i a i 7.87 |M8269-ND | 1.96 1.47 |5240-RC 22 | 7.9 | 650 | 0.19 |M10100-ND | 1.84 1.38 | 9250A-222-RC 
15) 7.9 | 250 eT oS, EADY TOIROKRG : Me MOM lo {on lesan 33 | 7.9 | 480 | 0.35 |M10110-ND | 1.84 1.38 |9250A-332-RC 
1.8 | 7.9 | 240 |M8125CT-NDt 302.70 | 79F1RK-TR-RC d 5 | 1270 |M8272-ND | 1.72 1.23 |5252-RC 3.9 | 79 | 450 | 0.40 |m10116-ND | 1.84 1.38 | 9250A-392-RC 
1.8 7.9 | 240 |M8125TB-ND: 180.00/2,000 | 79F1R8K-TR-RC : . 11.18 /M8273-ND | 1.72 1.23 ]5254-RC 7 -479- 
+ i420 WMI 70 4153 [cosenc 47 | 7.9 | 380 | 0.55 |M10118-ND | 1.84 1.38 | 9250A-472-RC 
47 | 7.9 | 190 |M8130CT-NDt 30 2.70 |79F4R7K-TR-RC ; 12.70 _|M8275-ND 1.23 |5258-RC 56 | 7.9 | 335 | 0.72 |M10123-ND | 1.84 1.38 | 9250A-562-RC 
47 7.9 | 190 |M8130TB-ND$ | 180.00/2,000 | 79F4R7K-TR-RC 3.2 | 7.9 | 250 | 1.32 |M10130-ND | 1.84 1.38 | 9250A-822-RC 
10 | 7.9 | 160 |M8134CT-NDtw 30 2.70 | 79F100K-TR-RC NEW! Varnished Chokes 10 7.9 | 220 = — 1.84 1.38 | 9250A-103-RC 
a -TR-| ‘errite Core 
10 | 7.9 | 160 |M8134TB-ND$~ | 180.00/2,000 | 79F100K-TR-RC Fastiirea: 3; igh Wi: high seltesoriatit requency:-« Hint 
15 | 25 | 145 |M8136-ND 30 ~—-2.40 | 79F150K-RC voltage application » Varnish coated * Ferrite core * Operat- 12 2.5 | 200 | 2.0 |M10087-ND | 1.84 1.38 / 9250A-123-RC 
ing Temperature: -85°C ~ 105°C mensions i 15 | 25 | 315 | 0.80 |M10092-ND | 1.84 1.38 | 9250A-153-RC 
22 | 25 | 100 |meizect-NDty | .30 2.70 |79F220K-TR-RC Dimensions in Inches : : ea 8 
18 | 25 | 300 | 0.89 |M10096-ND | 1.84 1.38 | 9250A-183-RC 
22 | 25 | 100 /M8138TB-ND$~ | 180.00/2,000 | 79F220K-TR-RC 
22 | 25 | 290 | 0.96 |M10101-ND | 1.84 1.38 | 9250A-223-RC 
a7 | 25 | 80 eee Lot i eciind Vace n 27 | 25 | 260 | 1.19 |M10105-ND | 1.84 1.38 ) 9250A-273-RC 
27) 25 | 80 |MBISOTEND$ | 180.00/2,000 | 79F270K-TR-RC 33 | 25 | 240 | 1.37 |M10111-ND | 1.84 1.38 | 9250A-333-RC 
39 | 2.5 | 74 |M8141-ND 302.40 | 79F390K-RC = ; JW. 39 | 25 | 205 | 1.93 |Mm10117-ND | 1.84 1.38 | 9250A-393-RC 
i Digi-Key Price Each | Miller 
47 | 25 | 70 )M8142CT-NDt 30 2.70 | 79F470K-TR-RC Part No. 1 10 | Part No. 47 | 25 | 195 | 2.11 |M10119-ND | 1.84 1.38 | 9250A-473-RC 
47 | 25 | 70 |M8142TB-ND$ — | 180.00/2,000 | 79F470K-TR-RC 0 [mi0164-ND | 2.23 1.60 |6302-AC 82 | 25 | 180 | 2.44 |M10131-ND | 1.84 1.38 | 9250A-823-RC 
56 | 25 | 68 |M8143CT-NDT 30 2.70 |79F560K-TR-RC M10165-ND | 2.23 1.60 | 6304-RC 100 | 25 | 160 | 3.12 |M10082-ND | 1.84 1.38 |9250A-104-RC 
M10163-ND | 2.23 1.60 
56 | 2.5 | 68 |M8143TB-ND 180.00/2,000 | 79F560K-TR-RC 150 | 0.79 | 140 | 4.1 |M10093-ND | 1.84 1.38 | 9250A-154-RC 
100} 25 | 44 |me146cT-NDt 36. 990° 79EO1TRERG 180 | 0.79 | 135 | 4.4 |M10097-ND | 1.84 1.38 | 9250A-184-RC 
100] 25 | 44 |me146TB-ND¢ — | 180.00/2,000 |79F101K-TR-RC Molded RF Chokes 220 | 0.78 | 125 | 5.0 eg) 1-84 1.88 8250A-224-RC 
Zi. 270 | 0.79 | 115 | 5.8 |M10106-ND | 1.84 1.38 | 9250A-274-RC 
220 | 0.79 | 35 |M8150CT-NDt 30 2.70 | 79F221K-TR-RC 9230 Series: 
290 | 079 | 35 (MeneOTen Asaigabieno' [FoR TRARAG Form Length: 6.35mm; Form Diameter: 2.41mm; Lead Length: 330 0.79 | 110 | 6.4 |M10112-ND | 1.84 1.38 | 9250A-334-RC 
79 | 35 50TB- i 7 -TR- : "410% 
i de 38.10mm; Tolerance: 10% 470 | 0.79] 92 | 95 |mt0120-ND | 1.84 1.38 | 9250A-474-RC 
+ CutTape +$Tape and Box /~ NEW! 9250A Series: 


560 0.79 | 90 | 10.5 )M10124-ND | 1.84 1.38 | 9250A-564-RC 


Form Length: 10.41mm; Form Diameter: 4.11mm; Lead Length: 
25.4mm; Tolerance: +10%. The 9250A uses a ferrite compound for 680 0.79 | 80 | 114.8 |M10126-ND | 1.84 1.38 | 9250A-684-RC 


the shield, as opposed to the 9250 which uses a ferrite sleeve. 
820 | 0.79 | 80 | 13.0 ]M10132-ND | 1.84 1.38 | 9250A-824-RC 


1,000 | 0.79 | 70 | 17.5 |M10083-ND | 1.84 1.38 | 9250A-105-RC 


Coiled RF Chokes 


© 0.025 for Dimensionsiin Inches SII] _K—_—— 1,200 | 0.25 | 60 | 22.1 |M10088-ND | 1.61 1.15 |9250A-125-RC 
as vee Coil'Dia: 1,500 | 0.25 | 55 | 26.5 |mio094-No | 1.61 1.15 | 9250A-155-RC 
1,800 | 0.25 | 50 | 29.9 |mto098-ND | 1.61 1.15|9250A-185-RC 
© 0.032 for 
Test | ide | DCR ; Tw. 2,200 | 0.25 | 50 | 33.8 |M10103-ND | 1.61 1.15 |9250A-225-RC 
ae L | Freq. | Max.| 9 |Digi-Key | Prie® Each |yijtey 2,700 | 0.25 | 40 | 47.3 |m10107-ND | 1.61 1.15 |9250A-275-RC 
(uH) | (MHz) | (mA) | Max. | Part No. 1 10 | Part No. : : ; cee 
cue | i sain | a2s | 0/0 (ag +8 155] eno 
(ut) ae ray rae | a Millers Phenolic Core 4,700 | 0.25 | 31 | 81.6 |M10121-ND | 1.61 1.15 | 9250A-475-RC 
iran Gore 01 | 25.0 [1100] 0.07 |ma6s6-ND | 1.63 1.30 |9230-94-RC 6,800 | 0.25 | 27 | 111 |m10127-ND | 1.61 1.15 |9250A-685-RC 
1.0t | 25 | 2041 ]0.048)M8388-ND | 1.25 1.00 | 70F106AI-RC 25.0 | 1100 | 0.10 |M8657-ND | 1.63 1.30 /9230-00-RC 8,200 | 0.25 | 26 | 119 |M10133-ND | 1.61 1.15 |9250A-825-RC 
22tt | 7:9 | 1182 0.156 MRE) 1.25 1.00 | 70FZ26Al-RC 25.0 | 935 | 0.14 Mieeeeemg| '-83 1.80 /9230-04-RC 10,000 | 0.25 | 24 | 137 |IM10084-ND | 1.61 1.15] 9250A-106-RC 
3.3tt | 7.9 | 912 | 0.24 |me403-ND | 1.25 1.00 |70F336AI-RC 25.0 | 780 | 0.20 |M8659-ND | 1.63 1.30 |9230-08-RC 
a7tt | 7.9 | 661 |0.457|Me409-ND | 1.25 1.00 | 70F476AI-RC 25.0 | 590 | 0.35 |Mg660-ND | 1.63 1.30 |9230-12-RC 12,000 | 0.079 23 | 143 taper og 1.61 1.15) 9260A-126-R¢ 
6.8tt | 7.9 | 566 [0.624/ms4t2-No | 1.25 1.00 | 70F686AI-RC 25.0 | 450 | 0.60 \Maet-nD | 1.63 1.30 |9230416-RC 22,000 | 0.079] 17 | 274 |mt0104-ND | 1.61 1.15 | 9250A-226-RC 
10tt | 7.9 | 277 | 1.56 |M8389-ND | 1.20 .90 | 70F105AI-RC d 25.0 | 350 | 1.0 |M8641-ND | 1.63 1.30 |9230-20-RC 27,000 | 0.079} 16 | 308 |M10108-ND | 1.61 1.15 | 9250A-276-RC 
22) 25 | 200 | 2.26 eeeeg| 120-90 | 70F225AI-RC Iron Core 33,000 | 0.079] 15 | 343 |m10114-ND | 1.61 1.15 |9250A-336-RC 
33 | 25 | 208 | 276 |mas99-ND | 1.20 90 |70F335Al-RC TRESRER CS ED EET 
47 25 | 188 | 3.36 |M8404-ND | 1.20  .90 |70F475AI-RC : ; : : 47,000 | 0.079) 13 | 473 |M10122-ND | 1.61 1.15 | 9250A-476-RC 
100 | 25 | 139 | 7.68 |Ms390-ND | 1.52 1.14 |70F104AI-RC 79 | 360 | 0.85 (eee eho 130-98 9280-32-RC 56,000 | 0.079] 13 | 512 [m10125-ND | 1.61 1.15 /9250A-566-RC 
470 | 0.79 | 95 | 16.3 |MB405:NDG) 1.52 1.14 | 70F474AI-RC 79 | 320) 12 eae) 2298 /8280-85-RC 68,000 | 0.079] 12 | 580 |M10128-ND | 1.61 1.15 |9250A-686-RC 
1,000 | .79 | 79 | 24.0 |M8391-ND | 1.68 1.26 | 70F103AI-RC : 7.9 | 245 | 2.0 |M8655-ND | 1.30.98 | 9230-40-RC 
2200 | 25 | 57 | 45.6 )mg395-ND | 1.68 1.26 | 70F223AI-RC 79 3.7 |M8642-ND | 1.30 .98|9230-44-RC 82,000 | 0.079) 11 | 618 |M10134-ND | 1.38 1.04 | 9250A-826-RC 


3,300 | .25 | 53 | 51.6 |M8400-ND | 1.68 1.26 | 70F333AI-RC 2.5 3.3 |M8645-ND | 1.30 .98 |9230-52-RC 100,000 | 0.079 | 11 | 678 |M10085-ND | 1.38 1.04 | 9250A-107-RC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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JW Miller Epoxy Conformal Epoxy Conformal 
MAGNETICS Coated Inductors Coated Inductors 


A Bourns Company 


Filter and Miniature 
High Current Chokes 


Inductance +15% @ 1kHz. Coils finished with sleeving VW1 Rated. 
Leads No. 20 tinned copper 1” long minimum 
Ambient Temperature: -55°C ~ 125°C. 


Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Working 
Voltage: 250VDC maximum « Material: Coating-Epoxy Leads-Tinned 
Copper ¢ Core Material: Ferrite 


|} 66.55 ——>| 
plea 13.05 


@0.51 
THD= 


5800 Seri 5900 Series Ls Test | 1, de ; JW. Fea 
pati f 10% | Q | Freq. | Max. | Digi-Key Price Each | Miller geo to {eee ee once Bach lance 
[6.99 11.51 uH | Min. | MHz | mA |Part No. 1 10 | Part No. H) | min. | (MHz) | (ma) | Part Ni 1 10 |PartN 
.——- obt i - (WH) | Min. | (MHz) | (mA) | Part No. art No. 
17.78 25.4 22.86 25.4 Phenolic Core 10 | 40 | 25.0 | 500 /M10147-ND 30.24 |78FRIOM-RC 
22* | 40 | 25.0 | 1025 )M10148-ND 30 24 | 78FR22K-RC 
40 ] 40 | 25.0] 1100]M8i59-ND | 2.75 2.20]8230-94-RC 
1.0 | 40 | 25.0 | 385 |m10137-ND 30.24 | 78F1ROK-RC 
if Pee 18 35 | 25.0 | 1010 |M8160-ND 2.75 2.20) 8230-02-RC 22 | 50 | 7.9 | 395 |M10140-ND 30 .24 | 78F2R2K-RC 
ax. ate r y} ig 
L(wH) | DCRO |Current] Digi-Key Price Each | J. W.Miller 22 | 33 | 25.0 | 935 |MB161-ND | 2.75 2.20)8280-04-RC a3 4 i 4 Sear 2 3 Tenet 
#10% | @+20°C| Amp | PartNo. 110 |PartNo. 27 33 | 25.0 | 875 |M8162-ND 2.75 2.20|8230-06-RC io | 40 | 79 | 130 |M10135-ND "30 24 |78F100J-RC 
5800 Series 4 -08- 22 | 50 | 2.5 | 140 |M10138-ND 30.24 |78F220J-RC 
39-1 eee 733 100 [SBO0-SRE-RC 33 | 30 | 250] 780 |msi63-ND | 2.75 2.20/8230-08-RC | 0) 8 | 0 oa ay st secmatae 
47 | 022 | 1.28 |M8277-ND 1.33 1.00 |5800-4R7-RC 39 ©] 30 | 250] 640 ]ms164-ND | 2.75 2.20]/8230-10-RC 6s | 60 | 25 | 137 |M10144-ND 30 24 | 78F680J-RC 
10 | 083 | 1.28) M8278-ND 1.33 1.00 |5800-100-RC 47 | 30 | 25.0 | 590 |me165-ND | 2.75 2.20) 8230-12-RC 82 | 60 | 25 | 132 |M10145-ND 30.24 | 78F820J-RC 
12 037 | 1.28 |g279-ND 4.33 1.00 |5800-120-RC 100 | 60 | 25 | 125 |M10136-ND 30.24 |78F101J-RC 
15 040_| 1.28 |g280-ND 1.33 _ 1.00 |5800-150-RC 56 | 30 | 25.0 | 495 /M8166-ND 2.75 2.20) 8230-14-RC 220 | 60 | 0.79 | 76 |m10139-ND 30.24 |78F221J-RC 
18 044 1.28 |M8281-ND 1.33 1.00 )5800-180-RC 68 28 | 25.0 | 450 |M8167-ND 275 2.20|8230-16-RC 470 | 60 | 0.79 | 53 |M10142-ND 30.24 | 78F471J-RC 
22 050 | 1.28 |g2s2-ND 1.33 1.00 |5800-220-RC s60t | 60 | 0.79 | 85 |M8155-ND 30.24 |78F561J-RC 
27 | .058 | 1.28 |ms283-ND 1.33 1.00 |5800-270-RC 82 | 28 | 25.0 | 380 [MBIGE:NDINE) 2.75 2.20) 8230-18-RC 680f | 60 | 0.79 | 68 |MB156-ND 30 24 [78F6B1J-RC 
33 075 | 1.008 | Mg8284-ND 1.33 1.00 |5800-330-RC 1.00 | 25 | 25.0 | 350 |met69-ND | 2.75 2.20/8230-20-RC 1000+ | 60 | 0.79 | 60 |M8158-ND 30.24 |78F102U-RC 
39 094 | 0.804 |mg285-ND 1.33 1.00 |5800-390-RC * Rated atL 410% uH + Rated at L 25% pH 
47| 109 | 0.804 |M8286-ND 1.33 1.00 |5800-470-RC fron Core aa 
56 140 0.804 |M8287-ND 1.33 1.00 |5800-560-RC 1.20 25 7.9 | 825 |M8170-ND 2.20 1.65 | 8230-22-RC 
68 145 | 0.804 )M8288-ND 1.33 1.00 | 5800-680-RC 1.50 | 28 | 7.9 | 745 |M8171-ND 2.20 1.65) 8230-24-RC i & 
82 152 | 0.804 |mg289-ND 1.33 1.00 |5800-820-RC Wide-Band 
too | 208 | 0.632 |Ims290-ND 1.33 1.00 |5800-101-RC 1.80 | 30 | 7.9 | 640 |MB172-ND | 2.20  1.65/8230-26-RC Chokes 
120 | .283 | 0.508 |M8291-ND 1.33 1.00 [5800-121-RC 2.20 | 30 | 7.9 | 550 |m8i73-ND | 2.20 1.65] 8230-28-RC 
150 | .340 | 0.508 |g292-nD 1.33 1,00 |5800-151-RC 
tg0 | .362 | 0.508 |M8293-ND 1.33 1.00 |5800-181-RC 2.70 | 87 | 79 | 495 (OSUAERD EEE 2.20 1.65) 8280-30-RC Fig. 2 
220 | .430 | 0.508 |M8294-ND 1.33 1.00 |5800-221-RC 3.30 | 45 | 7.9 | 380 |M8175-ND | 2.20 1.65] 8230-32-RC 1 ; Y | 38.14 5.99 
270_| .557__| 0.400 _|M8295-ND. 1.33 _1.00 {5800-271-RC 3.90 | 45 | 79 | 350 |M8176-ND | 2.20 1.65|8230-34-RC | ' 
330 | .665 | 0.400 |M8296-ND 1.33 1.00 |5800-331-RC ; 
390 | 772 | 0400 |mee97-ND 133 1,00 |5800-391-RC 4.70 | 45 | 79 | 320 |m8177-ND | 2.20 1.65] 8230-36-RC : 3.97-! 0.64 
470 | 1.15 | 0.315 |M8298-ND 1.33 1.00 |5800-471-RC 5.60 | 50 | 7.9 | 260 |msi78-nD | 2.20 1.65|8230-38-RC 
560 | 1.27 | 0.315 |M8299-ND 1.33 1.00 |5800-561-RC 
680 | 1.61 | 0.250 |M8300-ND 1.33 1.00 |5800-681-RC 6.80 | 50 | 7.9 | 245 (MBM, 220 1.65 | 8280-40-RC 
7,000 | 230 | 0.200 |M8301-ND 1.33 1.00 |5800-102-RC 8.20 | 55 | 79 | 210 |meig0-ND | 2.20 1.65/8230-42-RC 
1,200 | 2.65 | 0.200 |m8302-ND 1.33 1,00 |5800-122-RC 4 4d. 
1,500 | 3.45 | 0.158 |M8303-ND 1.33 1.00 |5800-152-RC Toa | 85) 79 | 180 eae) ooo 165 /8280-44-RC 
1,800 | 4.03 | 0.158 |M8304-ND 1.33 1.00 |5800-182-RC 12.00 | 45 ) 25 | 210 )M8182-ND 2.20 1.65) 8230-46-RC No. of | Min. | Freq. | Digi-Key Price Each | J.W.Miller 
2,200 | 4.48 | 0.158 |M8305-ND 1.33 _ 1.00 |5800-222-RC 15.00 | 45 | 25 | 205 |M8183-ND | 2.20 1.65)8230-48-RC Fig.| Turns | Z (0) | (MHz) | Part No. 1 10 |Part No. 
2,700 5.90 0.125 |M8306-ND 1.33 1.00 |5800-272-RC 225 | 10 |M8693-ND 85.68 |FB20009-3B-RC 
3,300 | 6.56 | 0.125 |IM8307-ND 1.33 1.00 |5800-332-RC 18.00 | 50 | 25 | 195 (MGIEERO Ime) 2.20 1.65 /8280-50-RC 1 | 112 | 4751 40 lmsege-nD | 95 6a |FB20019-48-RC 
3,900 | 8.63 | 0.100 |Mm8308-ND 1.33 1.00 |5800-392-RC 22.00 | 50 | 25 | 190 |ma185-ND | 2.20 1.65/8230-52-RC 460 1101 8694-ND 1 85 68 1FB20010-3B-RC 
4,700 | 10.5 | 0.100 )M8309-ND 1.33 1.00 ]5800-472-RC 27.00 | 50 | 25 | 185 |maige-ND 220 1.65|8230-54-RC 2 | 212 | 35 | 40 |meeo7-No | 85 68 |FB20020-4B-RC 
5,600 | 13.9 | 0.082 |M8310-ND 1.33 1.00 |5800-562-RC : 315 110 TM695-ND 1 85 68 1FB20017-48-RC 
6,800 | 16.3 | 0.082 |M8311-ND 1.33 1.00 |5800-682-RC Ferrite Core 3 [2x11/21 475 | 49 |masge-nn | 85 68 /FB20001-4B-RC 
8,200 | 20.8 | 0.065 |M8312-ND 1.33 1.00 |5800-822-RC 33.00 | 45 | 25 | 187 |Maie7-nD | 2.72 204]8230-56-RC — 
10,000 | 26.4 | 0.050 |g313-ND 1.33 1.00 |5800-103-RC 
15,000 | 425 | 0.039 |Ms314-ND 1.33 1.00 |5800-153-RC 39.00 | 45 ) 2.5 | 180 |M8188-ND | 2.72  2.04/8230-58-RC é 
18,000 | 48.3 | 0.039 |M8315-ND 1.33 1.00 [5800-183-RC 47.00 | 45 | 25 | 165 |Me189-ND | 2.72 2.04] 8230-60-RC Ferrite Beads 
5900 Series a ‘ 
39 | 007 | 4.0 ]Ma316-ND 237 1.69 [5000-3RO-RC 56.00 | 45 | 25 | 145 /MB190-ND | 2.72 2.04) 8280-62-RC| | The addition of a Ferrite 
47 | .008 | 4.0 |Ms8317-ND 2.37 1.69 |5900-4R7-RC 68.00 | 50 | 25 | 135 |M8191-ND | 2.72 2.04)8230-64-RC Bead to a piece of wire 
10 017 | 40 |ms318-ND 2.37 1.69 |5900-100-RC Cauces: We Impedance: c! 
: ; : : 82.00 50 | 2.5 | 130 |M8192-ND 2.72 2.04 | 8230-66-RC the lead to increase and 
22 026 | 4.0 |M8319-ND 2.37 1.69 |5900-220-RC acts like @ small HF choke 
33 ‘o32-| 4.0. |me320-ND 237 1.69 |5900-330-RC 100.00 | 50 | 25 | 125 |Msi93-ND | 2.72 2.04)8230-68-RC at high freqilencies 
47 035 4.0 |M8321-ND 2.37 1.69 |5900-470-RC 120.00 | 30 | .79 | 97 |M8194-ND 2.72 2.04| 8230-70-RC It is possible to dissipate 
68 047 2.5 |M8322-ND 2.37 1.69 |5900-680-RC high frequency parasitic 
82 060 2.0 |M8323-ND 2.37 1.69 |5900-820-RC 150.00 30 19 85 /M8195-ND 2.72 2.04) 8230-72-RC signals and attenuate undesirable frequencies that travel on DC 
100 | 090 | 1.6 |Ms324-nD 2.37 1.69 |5900-101-RC 180.00 | 30 | 79 | 79 |Msi96-ND | 2.72 2.04)8230-74-RC circuits by the use of beads. 
150 | 129 | 1.6 |18325-ND 2.37 1.69 |5900-151-RC 7 7B — 
ee | HR PE Msc eee 220.00 | 30 | .79 | 73 |matg7-ND | 2.72 2.04/8230-76-RC Frequency] Dimensions = 
290 162 | 16 |1me327-ND 237 169 |5900-221-RC 270.00 | 30 | .79 | 65 JMmat98-ND | 2.72 2.04)8230-78-RC Range (mm) Digi-Key Pricing | J.W.Miller 
: ; i oa eae (MHz) | A | B | C |PartNo. 1 10 | Part No. 
330 212 1.6 | M8328-ND 2.37 1.69 |5900-331-RC 330.00 | 30 | .79 | 62 |M8199-ND 2.72 2.04| 8230-80-RC 0-40 17301 69-1 216 1M8699-ND 35 2.001 FB73-08S-RC 
390 | 281 | 1.6 |Mm@329-ND 2.37 1.69 |5900-391-RC Gi 32 | . ; H 25 2 P85" 
470 | 300 | 12. FREED 347-4066 |Foana7GAC 390.00 | 30 | .79 | 55 JMma200-ND | 2.72 2.04)8230-82-RC 40 ~ 200 | 3.12 | 1.02 | 5.61 |M8700-ND | 18 1.40|FB43-226-RC 
680 | 548 | 1.0 |M8331-ND 2.37 1.69 |5900-681-RC 470.00 | 30 | .79 | 50 JMma201-ND | 2.72 2.04)8230-84-RC ae ar V3 a pet ee 7p Eerie 
1,000 | .844 | 0.8 /M8332-ND 2.37 1.69 |5900-102-RC 560.00 | 30 | 79 | 48 |ms202-ND | 2.72 2.04]8230-86-RC 200+ | 3.18 | 1.02 | 2.87 |M8703-ND__| .18 _1.40| FB64-110-RC 
2,200 | 2.00 0.5 |M8333-ND 2.37 1.69 |5900-222-RC 0~40 | 3.12] 1.02 | 2.87 |M8704-ND 25 2.00|FB73-110-RC 
3,900 | 2.75 | 0.4 |M8334-ND 2.37 1.69 |5900-392-RC 680.00 | 30 | 79 | 42 |M8203-ND 2.72 2.04) 8230-88-RC 40 ~ 200 | 4.70 | 1.27 | 10.46 )M8705-ND | .25 2.00] FB43-422-RC 
4,700 3.19 0.4 | M8335-ND 2.37 1.69 |5900-472-RC 820.00 | 30 | .79 | 40 |M8204-ND 2.72 2.04] 8230-90-RC 0~40 | 4.70 | 1.27 | 10.46 |M8706-ND .30 2.40 | FB73-422-RC 
70,000 | 7.30 | 0.250 |M8336-ND 2.03 1.53 |5900-103-RC 40-200 | 7.14] 2.13| 7.16 |M8707-ND | 18 1.40|FB43-287-RC 
100,000} 89.7 | 0.065 |M8337-ND 2.03 1.53 |5900-104-RC 1,000.00} 30 | .79 | 38 |M8205-ND 2.72 2.04) 8230-92-RC 0-40 | 7.14| 2.13 | 7.16 |M8708-ND | .25 _2.00|FB73-287-RC 
EMI Filters (For Electromagnetic Interference) 


Applications: * Communication equipment, cordless phones, automotive phones Capacitance | 25dB AH. 150B AH. Cut Tape Tape and Box 
+ Digital audio and video equipment * Electronic automotive equipment such +20% Frequency | Frequency | Digi-Key Price Each | pigi-Key Pricing J.W.Miller 
and oer digital devices. Specifications: « Rated Current: SA. = ated Voltage: | PF) oS ta) tN 1 sn eet Ne! BOE Ee Ne 
50VDC * DCR: 0.059 Maximum «Insulation Resistance: 10GQ Minimum @ oe enae ee = 4 Pete oN oe secede ay rea 
50VDC *HI-Pot: 125VDC * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C ~ ~ 2 ' ‘ zl z _ 
7 2 e bd 100 350 ~ 500 200 ~ 800 |M9941CT-ND 48 43 |M9941TB-ND 142.50/M | EMI101T-RC 
8.5 Dimensions in mm 220 200 ~ 350 100 ~ 800 |M9939CT-ND 48 43 |M9939TB-ND 142.50/M | EMI221T-RC 
Max, | 2.8 Max. 7 5 270 200 ~ 300 80~ 800 |M9940CT-ND 48 .43__|M9940TB-ND 142.50/M__ | EMI271T-RC 
Marking i — 470 120 ~ 300 50~ 800 |M9937CT-ND 48 43 |M9937TB-ND 142.50/M | EMI471T-RC 
§ 8.0 Max. —C 1,000 70 ~ 200 30~800 |M9934CT-ND 48 43 |M9934TB-ND 142.50/M | EMI102T-RC 
a 2,200 45 ~ 200 20~800 |M9942CT-ND 48 43 |M9942TB-ND 142.50/M | EMI222T-RC 
10,000 15 ~ 200 6 ~ 800 M9935CT-NDt 48 43 |M9935TB-NDt 142.50/M__ | EMI103T-RC 


+1 | 12.5 2-Ples. 0.5 x 0.5 Sq. Internal Connection 


+ Capacitance Tolerance: -20%, +80% 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1584 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


3 Terminal EMI Filters 


The regulations for electromagnetic noise are becoming tighter in many countries due to its influence on the human body. Under these circumstances, Rohm’s EMI 
filter (low internal resistance, three-terminal, 1.6x0.8mm 0603 size) is a solution. It can cancel the differential-mode noise on the board complying with a large current 
of 4A in the power supply. Various capacitances are in the lineup that enable noise cancellation at the frequency band. Specifications: * Rated Current: 4A » Operating 
Temperature: -55°C ~ 125°C 


Dimensions in mm 


Capacitance | Rated Voltage| Insulation Resistance | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel¢ | Rohm er 0.6 
+20% (pF) (V) (MQ) Part No. 10 100 Pricing 4,000 | Part No. i 

1,000 25 1,000 §11-1617-1-ND 1.65 14.85 50.00/M MCF182CN102M04AK 1+0.8-+| f 

2,200 25 1,000 511-1618-1-ND 1.65 14.85 50.00/M MCF182CN222M04AK 

3,300 25 1,000 §11-1619-1-ND 1.65 14.85 50.00/M MCF182CN332M04AK 

4,700 25 1,000 511-1620-1-ND 1.65 14.85 50.00/M MCF182CN472M04AK 

10,000 25 1,000 §11-1621-1-ND 1.65 14.85 50.00/M MCF182CN103M04AK 

22,000 25 1,000 §11-1622-1-ND 1.65 14.85 50.00/M MCF182CN223M04AK 

47,000 25 1,000 §11-1623-1-ND 1.65 14.85 50.00/M MCF182CN473M04AK 

100,000 16 500 511-1626-1-ND NEW! 2.65 23.85 80.00/M MCF183CN104M04AK 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


+= Pulse’ | Pr wide Band Balun Transformers 


A TECHNITROL COMPANY 


The Pulse balun transformer offers an excellent 
insertion loss device in a low cost SMT format. The 
RF Baluns are ideal for balanced to unbalanced 
applications and have been designed for applications 


Schematic 1 Schematic 2 


such as CATV Distribution/Drop Amplifiers, Set Top 
Boxes and Home Gateways. 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
Impedance Ratio Turns Ratio Bandwidth ' : r 
(+-2%) (+ -2%) (MHz Typ.) | Insertion Loss Dimensions - Inches Digi-Key Price Each Pulse 
Fig.| Schematic | Primary:Secondary | Primary:Secondary | Midband Loss (dB Typ.) LL Ww H Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1 2 121 11 10 ~ 1000 0.4 0.202 +.015 | 0.204 +.015 0.14 Max. 553-1050-ND 1.75 1.13 88 86 | CX2024 
1 1:2CTt 1:1.4CTt 3 ~ 300 0.8 0.15+.015 | 0.15 +.02/-.015 0.11 +.015 553-1052-ND 1.94 1.29 1.00 99 | CX2045L 
9 2 121 11 2.3 ~ 2700 0.2 0.169 +.004 | 0.209 +.004 | 0.118 +.018/-.012 |553-1051-ND 1.94 1.29 1.00 99 | CX2156 
1 1:1CTt 1:1CTt 5 ~ 200 0.3 0.272 Max. 0.272 Max. 0.173 Max. 553-1053-ND 1.79 1.15 90 88 | CX2147 
3 1 1ACTt 1:2CTt 5 ~ 165 0.6 0.36 Max. 0.265 Max. 0.098 Max. 553-1054-ND 2.56 1.68 1.44 1.38 [CX2032 


+ CT indicates Center Tap. 


x) RF Balun Transformers and Directional Couplers Digi®Reel’ {fons 
TDK HHM Series - Surface Mount Gas 


Dimensions in mm 


Fig. 3 NEW! 


o's 
t 


0.311 | Ht 10.1 
0. 5! “To.58 


Terminal Functions Terminal Functions 
Unbalanced Port Unbalanced Port Terminal Functions 
GND or DC Feed + RF GND F GND or DC Feed + RF GND 1 Balance 
Balanced Port B Balanced Port 2 Unbalance 
GND 4 GND 3 Balance 
NC NC 4 GND 


Fig.4 NEW! >| 0.55 


| 


Terminal Functions : ple 
Input : 0.1 F Terminal Functions 
GND Band 1 Input Port} 5 | Band 2 Output Port 
Output R GND 6 GND 
509 Load Band 2 Input Port} 7 | Band 1 Output Port 
Monitor Output 509 Termination | 8 | Monitor Output Port 
Operating Impedance | Insertion | Difference Cut Tape 
Frequency In/Out Loss-Max. | of Phase | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
Fig. Application (GHz) (Q) (dB) (Deg.) Part No. 1 10 100 | Part No. Oty. Pricing Part No. 
Balun Transformers 
Bluetooth and IEEE802.11b/g 2.4~25 50/50 1.2 180+10 | 445-1233-1-ND 1.06 80 54 | 445-1233-2-ND 2,000 329.00/M | HHM1517 
Bluetooth and IEEE802.11b/g 2.3 ~2.5 50/50 1.2 180+10 | 445-3983-1-ND NEW! 1.56 1.33 1.10 | 445-3983-2-ND NEW! 2,000 469.00/M |HHM1517A2 
Bluetooth and IEEE802.11b/g 2.4~2.5 50/100 1.0 180+10 )445-1234-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1234-2-ND 2,000 635.19/M_ )HHM1520 
Bluetooth and IEEE802.11b/g 2.3~2.5 50/100 1.0 180+10 | 445-3985-1-ND NEW! 1.56 1.33 1.10 |445-3985-2-ND NEW! 2,000 469.00/M | HHM1520A2 
Bluetooth and IEEE802.11b/g 2.4 ~2.5 50/200 1.0 180+10 | 445-1229-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1229-2-ND 2,000 635.19/M_|HHM1521 
EGSM/Tx and Rx 88 ~ .96 50/50 1.3 180+10 | 445-3987-1-ND NEW! 1.56 1.33 1.10 | 445-3987-2-ND NEW! 2,000 469.00/M |HHM1522B1 
EGSM/Tx and Rx 88 ~ .96 50/100 1 180+10 | 445-3960-1-ND NEW! 1.79 1.52 1.25 | 445-3960-2-ND NEW! 2,000 536.00/M |HHM1523C1 
EGSM/Tx and Rx 88 ~ .96 50/150 1.0 180+10 | 445-3989-1-ND NEW! 1.56 1.33 1.10 | 445-3989-2-ND NEW! 2,000 469.00/M |HHM1524B1 
Wideband-LAN 4.9 ~ 5.95 50/100 1.0 180+10 =) 445-1231-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1231-2-ND 2,000 635.19/M |HHM1570B1 
Wideband-LAN 5.15 ~ 5.875 50/100 1.0 180+10 | 445-1230-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1230-2-ND 2,000 635.19/M_| HHM1562B 
1 Bluetooth 2.3 ~ 2.5 50/75 1.0 180+10 | 445-3249-1-ND 2.25 1.92 158 = _ — |HHM1541E1 
UWB 3.1 ~ 4.9 50/100 1.0 180+10 |) 445-3250-1-ND 2.25 1.92 1.58 | 445-3250-2-ND 2,000 675.00/M | HHM1583B1 
UWB 3.1 ~ 4.9 50/100 1.0 180215 | 445-3386-1-NDt 2.25 1.92 1.58 | 445-3386-2-NDt 2,000 675.00/M | HHM1596A1 
UWB 3.0 ~ 8.0 50/100 15 180+20 |) 445-3387-1-ND 2.25 1.92 1.58 | 445-3387-2-ND 2,000 675.00/M |HHM1595A1 
DCS-PCS/Tx and Rx 1.71 ~ 1.99 50/50 1.0 180+10 | 445-3991-1-ND NEW! 1.56 1.33 1.10 _|445-3991-2-ND NEW! 2,000 469.00/M_|HHM1525 
DCS-PCS/Tx and Rx 1.71 ~ 1.99 50/100 0.8 180 +9 445-3992-1-ND NEW! 1.56 1.33 1.10 |445-3992-2-ND NEW! 2,000 469.00/M | HHM1526 
DCS-PCS/Tx and Rx 1.71 ~ 1.99 50/150 1.0 180+10 | 445-3984-1-ND NEW! 1.56 1.33 1.10 |445-3984-2-ND NEW! 2,000 469.00/M |HHM1518A3 
DVB-H/ISDB-T .35 ~ 47 50/100 15 180+10 | 445-3994-1-ND NEW! 1.56 1.33 1.10 | 445-3994-2-ND NEW! 2,000 469.00/M )HHM1591D1 
AGSM/Tx and Rx 824 ~ 894 50/50 14 180+10 | 445-3986-1-ND NEW! 1.56 1.33 1.10 | 445-3986-2-ND NEW! 2,000 469.00/M |HHM1522A7 
AGSM/Tx and Rx 824 ~ 894 50/100 1.2 180+10 | 445-3988-1-ND NEW! 1.56 1.33 1.10 | 445-3988-2-ND NEW! 2,000 469.00/M_|HHM1523B3 
AGSM/Tx and Rx 824 ~ 894 50/150 1.0 180+10 | 445-3990-1-ND NEW! 1.56 1.33 1.10 | 445-3990-2-ND NEW! 2,000 469.00/M |HHM1524B4 
AGSM/Tx and Rx 824 ~ 894 50/200 1.0 180+10 | 445-3993-1-ND NEW! 1.56 1.33 1.10 | 445-3993-2-ND NEW! 2,000 469.00/M_|HHM1564A4 
t Pin Configuration — Pin1 NC, Pin 6 Unbalanced Port. * Frequencies listed in same order as Applications. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1585 


ES 1 DK RF Balun Transformers and Directional Couplers HHM Series - Surface Mount (Ccont.) Reel® 
Operating Impedance | Insertion | Difference Cut Tape 
Frequency In/Out Loss-Max. | of Phase | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
Fig. Application (GHz) (0) (dB) (Deg.) Part No. a 10 100 | Part No. ty. Pricing Part No. 
Bluetooth and IEEE802.11b/g 2.4~2.5 50/100 1.2 180+10 | 445-1232-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1232-2-ND 4,000 635.19/M ]HHM1711D1 
Bluetooth and IEEE802.11b/g 2.4~2.5 50/50 1.2 180+10 |) 445-3246-1-ND 2.25 1.92 1.58 | 445-3246-2-ND 4,000 653.00/M |HHM-1710D1 
Wideband-LAN 4.9 ~ 5.95 50/100 1.0 180210 | 445-3247-1-ND 2.25 1.92 1.58 | 445-3247-2-ND 4,000 653.00/M_ |HHM1732B1 
2 Wideband-LAN 4.9 ~ 5.95 50/50 Hi 180+10 | 445-3996-1-ND NEW! 1.56 1.33 1.10 |445-3996-2-ND NEW! 4,000 453.00/M | HHM1733B1 
Wideband-LAN 4.9 ~ 5.95 50/200 1.2 180+10 | 445-3248-1-ND 2.25 1.92 1.58 | 445-3248-2-ND 4,000 653.00/M_| HHM1752A2 
WiMAX 2.5 ~ 2.7 50/100 0.8 180+10 | 445-3997-1-NDt NEW! 1.56 1.33 1.10 |445-3997-2-NDt NEW! 4,000 453.00/M |HHM1791A1 
WiMAX 3.3 ~ 3.9 50/100 1.0 180+15 | 445-3995-1-ND NEW! 1.56 1.33 1.10 |445-3995-2-ND NEW! 4,000 453.00/M_|HHM1715E1 
3 Bluetooth and Windband-LAN 2.4 ~2.5 50/100 1.0 180+10 [445-3998-1-ND NEW! 1.56 1.33 1.10 |445-3998-2-ND NEW! 10,000 438.00/M_[HHM1903A1 
Operating Frequency Coupling Factor | InsertionLoss | Isolation _| Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
Fig. Application (GHz) (dB) (dB) Max. 25°C | (dB) Minimum | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
NEW! Directional Couplers NEW! 
DCS/Tx 1.71 ~ 1.785 -15.0 0.30 25 445-3999-1-ND 1.56 1.33 1.10 | 445-3999-2-ND 2,000 469.00/M | HHM2204SA1 
4 AGSM-GSM/Tx 824 ~ 915 -16.0 0.30 25 445-4000-1-ND 1.56 1.33 1.10 | 445-4000-2-ND 2,000 469.00/M | HHM2215SA5 
W-CDMA/Tx 1.92 ~ 1.98 -16.0 0.30 25 445-4001-1-ND 1.56 1.33 1.10 | 445-4001-2-ND 4,000 469.00/M | HHM2220SA3 
5 | agswocs/ecs-Tx | 824 ~ B18/-880 ~ S157 20.0 0.30 32 |445-4002-1-ND& 1.88 1.60 1.32 |445-4002-2-NDie 2,000 | 563.00/M| HHM2319B2 


t Pin Configuration — Pin1 NC, Pin 6 Unbalanced Port. * Frequencies listed in same order as Applications. 


Multilayer RF Filters and Delay Lines DEA Series - Surface Mount Reel° 


Dimensions in mm 


Terminal Functions Terminal Functions : Terminal Functions Terminal Functions 
GND 1 IN i) 1 GND 1 IN 1 GND 
IN (OUT) 2 GND GND 2 IN 2 GND 2 IN 
GND 3 OUT V0 3.4.6 GND 3 OUT 3,4,6 GND 
OUT (IN) 4 GND GND 5 OUT 4 GND 5 OUT 
Fig. 11 NEW! Fig. 12 NEW! 
0.52 j= 
4 
0.5 
i 
Terminal Functions inal Functions 
Terminal Functions Unbalanced Port Unbalanced Port Terminal Functions Terminal Functions 
Unbalanced DC Feed + RF GND or GND 1__| Unbalanced Port 1 IN 
DC Feed or RF GND NC 2,3,6 GND 2. GND 
GND GND 4 _| Balanced Port 1 3 OUT 
Balanced Balanced Port Balanced Port 5 | Balanced Port 2 4 GND 
Center Maximum | Minimum Cut Tape 
Frequency Filter Insertion Return _| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
Fig. (GHz) Type Application Loss (dB) Loss (dB) | Part No. 1 10 100 | Part No. ty. Pricing Part No. 
RF Filters 
1 2.45 Band Pass Wideband-LAN and Bluetooth 2.3 9.0 445-3251-1-ND 2.58 2.20 1.81 [445-3251-2-ND 2,000 775.00/M_| DEA202450BT-1195A1 
5.425 Band Pass Wideband-LAN 2.0 9.0 445-3252-1-ND 2.58 2.20 1.81 |445-3252-2-ND 2,000 775.00/M | DEA205425BT-2028A4 
9 2.45 Band Pass Wideband-LAN and Bluetooth 15 10 445-3969-1-ND NEW! 2.00 1.70 1.40 |445-3969-2-ND NEW! | 2,000 600.00/M | DEA202450BT-1213C1 
2.45 Band Pass Wideband-LAN and Bluetooth 26 10 445-3970-1-ND NEW! 2.00 1.70 1.40 |445-3970-2-ND NEW! | 2,000 600.00/M | DEA202450BT-2038A1 
3.6 Band Pass WiMAX 2.2 10 445-3974-1-ND NEW! 2.00 1.70 1.40__|445-3974-2-ND NEW! | 2,000 600.00/M_| DEA203600BT-1240B2 
3 3.96 Band Pass UWB 1.9 10 445-3388-1-ND 4.50 3.83 3.15 | 445-3388-2-ND 2,000 1350.00/M | DEA453960BT-3002B1 
3.96 Band Pass UWB 1.9 10 445-3389-1-ND 4.50 3.83 3.15 |445-3389-2-ND 2,000 1350.00/M_| DEA453960BT-3007B1 
2.40 Band Pass Wideband-LAN and Bluetooth 3.0 10 445-3253-1-ND 2.75 2.34 1.93 | 445-3253-2-ND 2,000 825.00/M | DEA252450BT-2024C2 
2.40 Band Pass Wideband-LAN and Bluetooth 2: 10 445-3254-1-ND 2.75 2.34 1.93 | 445-3254-2-ND 2,000 825.00/M | DEA252450BT-2027A1 
2.40 Band Pass Wideband-LAN and Bluetooth 1.4 10 445-3255-1-ND 275 2.34 1.93 | 445-3255-2-ND 2,000 825.00/M | DEA252400BT-2030A1 
4 2.45 Band Pass Wideband-LAN and Bluetooth 25 10 445-3975-1-ND$ NEW! 2.00 1.70 1.40 |445-3975-2-ND$ NEW! | 2,000 600.00/M | DEA252450BT-2063C1 
25 Band Pass WiMAX 25 = 445-3976-1-ND§ NEW! 2.00 1.70 1.40 | 445-3976-2-ND§ NEW! | 2,000 600.00/M | DEA252593BT-2074A3 
6.375 Band Pass Wideband-LAN #2 _ 445-3977-1-ND§ NEW! 2.00 1.70 1.40 | 445-3977-2-ND§ NEW! | 2,000 600.00/M | DEA255375BT-2076A1 
5.395 Band Pass Wideband-LAN 3.5 = 445-3978-1-ND§ NEW! 2.00 1.70 1.40 | 445-3978-2-ND§ NEW! | 2,000 600.00/M_| DEA255395BT-2065D2 
2.45 Low Pass Wideband-LAN and Bluetooth 42 14 445-3257-1-ND 2.50 2.13 1.75 | 445-3257-2-ND 4,000 725.00/M | DEA162500LT-1212A1 
5 2.45 Low Pass Wideband-LAN and Bluetooth AB 14 445-3258-1-ND 2.50 2.13 1.75 | 445-3258-2-ND 4,000 725.00/M | DEA162500LT-1217A1 
2.55 Low Pass WiMAX 35 10 445-3968-1-ND NEW! 1.56 1.33 1.10 |445-3968-2-ND NEW! | 4,000 453.00/M_|DEA162700LT-5014A1 
5.425 Low Pass Wideband-LAN 10 12 445-3259-1-ND 2.50 2.13 1.75 |445-3259-2-ND 4,000 725.00/M | DEA165850LT-1197B2 
900MHz Low Pass AGSM-EGSM/Tx 0.7 _ 445-3964-1-ND NEW! 1.56 1.33 1.10 |445-3964-2-ND NEW! | 4,000 453.00/M | DEA160915LT-1169 
6 1.8 Low Pass PCS/Tx and Rx 0.7 = 445-3965-1-ND NEW! 1.56 1.33 1.10 |445-3965-2-ND NEW! | 4,000 453.00/M | DEA161990LT-1182 
2.45 High Pass Wideband-LAN and Bluetooth 1.4 10 445-3966-1-ND NEW! 1.56 1.33 1.10 |445-3966-2-ND NEW! | 4,000 453.00/M | DEA162400HT-8004B1 
2.45 Band Pass Wideband-LAN and Bluetooth 2.0 10 445-3967-1-ND$ NEW! 2.00 1.70 1.40__|445-3967-2-ND$ NEW! | 4,000 580.00/M_| DEA162450BT-1247B1 
a 2.40 High Pass Wideband-LAN and Bluetooth 80 = 445-3260-1-ND 2.58 2.20 1.81 [445-3260-2-ND 2,000 775.00/M_| DEA202484HT-8002A1 
2.45 Band Pass Wideband-LAN and Bluetooth 3.0 = 445-3256-1-ND 3.83 3.26 2.69 |445-3256-2-ND 2,000 1150.00/M | DEA252450BT-7022B1 
8 2.45 Band Pass Bluetooth 3.6 8 445-3381-1-ND 3.29 2.80 2.30 | 445-3381-2-ND 2,000 986.00/M | DEA252450BT-7035B2 
2.45 Band Pass Bluetooth 3.0 8 445-3382-1-ND 3.29 2.80 2.30 |445-3382-2-ND 2,000 986.00/M_| DEA252450BT-7046A1 
2.45 Band Pass Wideband-LAN and Bluetooth 3.5 9 445-3383-1-ND 2.93 2.49 2.05 |445-3383-2-ND 2,000 879.00/M | DEA202450BT-7077A1 
9 2.45 Band Pass Wideband-LAN and Bluetooth 3.4 8.5 445-3971-1-ND¢ NEW! 2.19 1.86 1.54 |445-3971-2-ND¢ NEW! | 2,000 656.00/M | DEA202450BT-7089C3 
2.45 Band Pass Wideband-LAN and Bluetooth 25. 9 445-3973-1-ND¢ NEW! 2.19 1.86 1.54 |445-3973-2-ND¢ NEW! | 2,000 656.00/M_| DEA202450BT-7112B1 
10 2.44 Band Pass Bluetooth 5.0 10 445-3384-1-ND 2.93 2.49 2.05 | 445-3384-2-ND 2,000 879.00/M | DEA202450BT-7041E1 
2.40 Band Pass Wideband-LAN and Bluetooth 2.3 ih 445-3972-1-ND NEW! 2.19 1.86 1.54 |445-3972-2-ND NEW! | 2,000 656.00/M_| DEA202450BT-7099A1 
11 25 Band Pass WiMAX 2.8 7 445-4117-1-ND NEW! 1.50 1.28 1.05 |445-4117-2-ND NEW! | 2,000 450.00/M_|DEA212495BT-7055A2 
Frequency Range Phase VSWR | Minimum Insertion | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
Fig. (GHz) Shift Application (dB) Max. Loss (dB) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
NEW! Delay Lines NEW! 
1.71 ~1.91 -30 DCS/PCS 15: 0.4 445-3961-1-ND 1.56 1.33 1.10 | 445-3961-2-ND 10,000 422.00/M | DEA101910DT-6004A1 
12 1.71~1.91 715 DCS/PCS fe? 0.4 445-3962-1-ND 1.56 1.33 1.10 |445-3962-2-ND 10,000 422.00/M | DEA101910DT-6016A1 
1.71 ~1.91 -46.93 DCS/PCS 1.09 0.16 445-3963-1-ND 1.56 1.33 1.10 | 445-3963-2-ND 10,000 422.00/M__|DEA101910DT-6017A1 
t Pin Configuration — Pin2NC.  § Pin Configuration — Pin 2 OUT, Pin 3 GND. + Pin Configuration — Pin 1 and 3 GND, Pin 2 IN, Pin 4 OUT. 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1586 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Fig.3 NEW! 


Terminal Functions R28 all 
T_[AIGH (5.0GHz) 
2 GND Terminal Functions 
3 GND IDEN Port 
Terminal Functions 4 | LOW (2.4GHz) GND 
1,3,5 GND 5 GND GPS Port 
2 ANT 6 | ANT (Common) GND 
4 HIGH ye GND Antenna Port 
6 LOW 8 GND GND 
High Frequency | Low Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
Fig. (MHz) (MHz) Part No. u 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
4.000 2.400 445-3390-1-ND 4.00 3.40 2.80 445-3390-2-ND 2,000 1200.00/M DPX204752DT-4028A1 
5.000 2.400 445-3261-1-ND 2.75 2.34 1.93 _ — _— DPX205950DT-9008A1 
1 1.850 892 445-3980-1-ND NEW! 2.19 1.86 1.54 445-3980-2-ND NEW! 2,000 656.00/M DPX201990DT-4011D1 
1.920 859 445-3981-1-ND NEW! 2.19 1.86 1.54 445-3981-2-ND NEW! 2,000 656.00/M DPX201990DT-4014A2 
2.045 857 445-3982-1-ND NEW! 2.19 1.86 1.54 445-3982-2-ND NEW! 2,000 656.00/M DPX202170DT-4021A1 
2 5.000 2.400 445-3263-1-ND 3.83 3.26 2.69 445-3263-2-ND 2,000 1150.00/M DPX315950DT-5005B2 
3 1.575 867 445-3979-1-ND NEW! 2.06 1.76 1.45 445-3979-2-ND NEW! 4,000 619.00/M DPX161576DT-8011B1 


Panasonic Hybrid Passive RF/Microwave Devices 


These components are suited for Mobile Phones (Handsets/Base Stations), Navigation Devices (GPS), Pagers, Mobile 
Computing (PCs and PDAs), Mobile Data Terminals, Wireless Microphones, Cordless Phones and Wireless Local Area 


Network (WLAN) applications. 
SPECIFICATIONS: * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C * Soldering: 230°C for 5 seconds 


BALUN: Ultra small, thin, high precision, with ultra-fine geometry baluns to meet your single-ended to double-ended to 


electronic circuitry interface requirements Application: Single/Double Ended Mixer, Differential Amp, Matching. 


Note: All drawings are top view. 


DIRECTIONAL COUPLER: Miniaturized, high coupling efficiency, low-cost, with ultra-fine geometry directional couplers to 
meet your most demanding coupling needs Application: To control transmitted power. 


DIRECTIONAL COUPLER with LC FILTER: A directional coupler having the above same features and benefits, but also 
incorporating an LC Filter Application: To control transmitted power while suppressing spurious noise. 


Nu GndOut 2 
65 4 
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ooo 
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In Gnd Out 1 


POWER DIVIDER: Miniaturized, high efficiency/low-loss, with ultra-fine geometry, three port power divider to meet your 
circuitry power handling requirements Application: To divide internal signals (ex. VCO). 


Fig. 8 Fig. 11 
R.Qut D.Out ou D Bi ond a aa im S| Pin 
aie ced Sealey No 
C nation 
cee 7 23 
Bad een in Gnd Out anon 
Operating Impedance Insertion Difference Cut Tape 
Frequency In/Out Loss of Phase Size Digi-Key Price Each Tape and Reelt Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (0) (Maximum) (Degree) (mm) Part No. 1 10 100 ty. Pricing | Part No. 
1 Balun 380 ~ 430 50/200 1dB 180 +15 3.2x1.6 P10702CT-ND 1.32 1.23 1.01 500 393.40 | EHF-FD1617 
Balun 1700 ~ 1900 50/50 .8dB 180 +10 3.2x 1.6 P12025CT-ND 1.27 1.18 97 — — |EHF-1BD1800 
2 Balun 1700 ~ 1900 50/100 .8dB 180 +10 3.2x1.6 P12026CT-ND 127. 1.18 97 _ — _ |EHF-1BE1800 
Balun 1700 ~ 1900 50/200 -8dB 180 +10 3.2x1.6 P12028CT-ND 1.27 1.18 197 = —_|EHF-1BG1800 
3 Balun 824 ~ 894 50/200 1dB 180 +15 1.6x1.6 P10703CT-ND 1.32 1.23 1.01 4,000 755.33/M | EHF-FD1622 
Balun 880 ~ 960 50/200 2dB 180 +15 1.6x1.6 P10706CT-ND 1.32 1.23 1.01 4,000 755.33/M_| EHF-FD1620 
4 Balun 1700 ~ 1900 50/200 1dB 180 +15 3.2x1.6 P10711-NDt 1.19 1.11 92 = —_|EHF-FD1626 
Balun 1700 ~ 1900 50/50 1.0dB 180 +15 2.0 x 1.25 P12029CT-ND 1.27 1.18 97 — — |EHF-2BD1800 
Balun 1920 ~ 2170 50/50 1.0dB 180 +15 2.0 x 1.25 P12030CT-ND 1.27 1.18 97 — _ |EHF-2BD2060 
Balun 1700 ~ 1900 50/100 1.00B 180 +15 2.0 x 1.25 P12033CT-ND 1.27 1.18 97 _ — |EHF-2BE1800 
5 Balun 1700 ~ 1900 50/200 1.0dB 180 +15 2.0 x 1.25 P12037CT-ND 1.27 1.18 97 -— — |EHF-2BG1800 
Balun 1920 ~ 2170 50/200 1.00B 180 +15 2.0 x 1.25 P12038CT-ND 1.27 1.18 97 = —_|EHF-2BG2060 
Balun 2400 ~ 2500 50/200 1.00B 180 +15 2.0 x 1.25 P12039CT-ND 1.27 1.18 97 — — |EHF-2BG2450 
Balun 3400 ~ 4000 50/100 1.0dB 180 +20 2.0 x 1.25 P12041CT-ND 1.27 1.18 97 = —_|EHF-FD1755T 
6 Balun 5150 ~ 5350 50/100 1.20B 180 +15 1.6x 0.8 P12428CT-ND 3.36 3.13 2.57 = —_|EHF-4BE5250 
Operating Coupling Insertion Voltage Standing Cut Tape 
Frequency Factor Loss Isolation Wave Ratio Size _| Digi-Key Price Each Tape and Reelt Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (dB) (Maximum) | (Minimum) (Maximum) (mm) __ | PartNo. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
7 Directional 800 ~ 1000 17 +2 .300B 24dB 1.3 1.6x1.6 |P10684CT-ND 1.13 1.06 87 4,000 647.81/M | EHF-FD1540 
Coupler 1850 ~ 1950 1422 A00B 19dB 1.3 1.6x1.6 |P10691CT-ND 1.13 1.06 87 4,000 647.81/M_ | EHF-FD1541 
8 Directional 1710 ~ 1910 17215 .250B 270B 1.3 1.6x.8 |P12044CT-ND 1.07 1.00 82 _ — |EHF-4CQ1810 
Coupler 820 ~ 850 20 +1 .250B 30dB 1.3 1.6x.8 | P12045CT-ND 1.07 1.00 82 _- —_|EHF-4CT0835 
9 Directional 1850 ~ 1950 20 +1 .3dB 26dB 1.3 1.61.6 |P12046CT-ND 1.07 1.00 82 _ — | EHF-FD1542 
Coupler 1850 ~ 1950 1721 .3dB 23dB 1.3 1.6x1.6 |P12047CT-ND 1.07 1.00 82 500 317.80 | EHF-FD1548 
880 ~ 915 19 +2 .350B 24dB 1.5 
a Stee 4710 ~ 1785 14415 “45qB 4708 15 2.0 x 1.25 | P12049CT-ND 1.07 1.00 82 500 317.80 | EHF-FD1812D 
880 ~ 915 1431 A5dB 18dB 1.5 
4740 ~ 1785 1444 “45dB 48dB 15 2.0 x 1.25 | P12050CT-ND 1.07 1.00 82 - — | EHF-FD1824 
Operating Coupling Insertion 2FO 3FO Cut Tape 
Frequency Factor Loss Attenuation | Attenuation Size Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (dB) (Maximum) | (Minimum) (Minimum) (mm) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
11 Direc. Coupler 880 ~ 915 20 +1 45d 22dB 17dB 2.0x1.25 |P12051CT-ND. 1.27 1.18 97 — — | EHF-FD1728 
with Filter 1710 ~ 1785 20 +1 45d 22dB 170B 2.0x1.25 | P12052CT-ND 1.27 1.18 97 500 377.30 |EHF-FD1729 
Operating Insertion Voltage Standing Cut Tape 
Frequency Loss Isolation Wave Ratio Size Digi-Key Price Each Tape and Reelt Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (Maximum) (Minimum) (Maximum) (mm) Part No. 1 10 100 ty. Pricing _| Part No. 
12 Power Divider 720 ~ 760 4.0dB 180dB 1.8 3.2x1.6 P10715-NDt 1.42 1.32 1.08 _ — _[EHF-FD1502 
Power Divider 981 ~ 1008 4.0dB 180B 2.1 3.2x1.6 P10716-NDt 1.42 1.32 1.08 — — |EHF-FD1508 
Power Divider 1546 ~ 1630 4.0dB 18dB 1.9 3.2x1.6 P10717CT-ND 1.35 1.26 1.04 4,000 772.80/M | EHF-FD1503 
13 Power Divider 1607 ~ 1685 4.0dB 18dB 1.6 3.2x1.6 P10718-NDt 1.35 1.26 1.04 _ — | EHF-FD1506 
Power Divider 1880 ~ 1920 4.0dB 18dB 1.6 3.2x1.6 P10720-NDt 1.35 1.26 1.04 _ — | EHF-FD1507 
Power Divider 2043 ~ 2104 4.0dB 180B 1.6 3.2x1.6 P10721-NDt 1.35 1.26 1.04 = — _|EHF-FD1509 
14 Power Divider 945 ~ 979 4dB 180B 2.1 1.61.6 P12054CT-ND 1.07 1.00 82 = —_[EHF-FD1779 


t Bulk Package 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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WE-FI Series — Leaded Toroidal Line Chokes 


WE—= 


Nidcom WURTH ELEKTRONIK 

Peatures: . ‘ Inductance DCR Rated Current Dimensions — mm Digi-Key Price Each Wiirth 

* High storage capacity * Iron powder cores with low losses (uH) Max. (0) (A) A B Cc D Part No. 1 25 100 Part No. 

* Low magnetically leakage field 10.0 0.020 2.00 105 | 55 | 15.0 | 5.0 |732-1416-ND 2.68 2.24 1.99 [7447054 

Applications: 12.0 0.030 1.00 10.0 | 5.0 15.0 | 4.0 |732-1417-ND 2.68 2.24 1.99 |7447053 

* Application in voltage transformers and power supplies * For 22.0 0.015 5.00 19.0 10.5 15.0 8.0 | 732-1418-ND 3.04 2.54 2.25 7447017 

interference frequencies up to 10MHz * Perfect for filtering of 29.0 0.015 5.00 18.5 97 15.0 8.0 |732-1419-ND 3.04 2.54 2.25 |7447016 

symmetric interferences 35.0 0.025 3.00 185 | 85 | 15.0 | 80 |732-1420-ND 3.04 2.54 2.25 |7447015 
68.0 0.055 2.00 140 | 7.0 15.0 6.0 |732-1423-ND 2.73 2.28 2.02 |7447033 
100.0 0.070 2.00 15.5 | 8.0 15.0 7.0 |732-1424-ND 2.73 2.28 2.02 |7447021 
100.0 0.035 5.00 25.0 | 11.0 | 15.0 8.0 |732-1425-ND 3.31 2.76 2.45  |7447070 
150.0 0.045 5.00 275 | 13.0 | 15.0 | 11.5 |732-1427-ND 3.94 3.29 2.91 |7447076 
220.0 0.220 0.80 140 | 7.5 15.0 6.0 |732-1428-ND 2.73 2.28 2.02 | 7447036 
220.0 0.160 1.00 15.8 | 7.5 15.0 7.0 |732-1429-ND 2.73 2.28 2.02 |7447020 
300.0 0.130 2.00 21.0 | 11.0 | 25.0 9.0 |732-1430-ND 3.31 2.76 2.45 |7447060 
470.0 0.225 1.00 18.5 | 95 15.0 9.0 |732-1432-ND 2.73 2.28 2.02 |7447010 
470.0 0.110 3.00 25.0 | 12.0 | 25.0 | 11.0 |732-1433-ND 3.31 2.76 2.45 |7447071 
860.0 0.150 3.00 28.5 | 15.0 | 25.0 | 14.0 |732-1434-ND 3.94 3.29 2.91  |7447075 


WE-CMB Series — Current 
Compensated Chokes 


Features: 

¢ With this product you can achieve high suppression of asymmetric interferences even at low 
frequency ranges * Broadband interference suppression because of low capacitance winding 
technique * Very compact design ¢ Best possible current at small size 


Applications: 
* Power electronics * Power line input and output filter * For filtering of devices without a stable 
ground connection ¢ Radio interference suppression in motors 


Inductance DCR Rated Current Dimensions — mm Digi-Key Price Each Wiirth 
(mH) Max. (mQ) (A) A B Cc D = F Part No. i 25 100 Part No. 
XS-Type 
1.0 45 2.0 15.0 75 10.0 45 18.0 2.5 732-1435-ND 4.47 3.73 3.31 744821201 
4.0 140 1.5 15.0 75 10.0 4.5 18.0 2.5 732-1436-ND 4.47 3.73 3.31 744821240 
10.0 350 0.7 15.0 7: 10.0 4.5 18.0 2.5 732-1437-ND 4.47 3.73 3.31 744821110 
20.0 1000 0.5 15.0 7.5 10.0 4.5 18.0 2.5 732-1438-ND 4.47 3.73 3.31 744821120 
14 15 4.0 16.0 7.5 10.0 45 17.5 = 732-1459-ND 4.47 3.73 3.31 744841414 
30 26 3.0 16.0 75: 10.0 4.5 17.5 = 732-1460-ND 4.47 3.73 3.31 744841330 
47 40 2.0 16.0 7.5 10.0 4.5 17.5 _ 732-1461-ND 4.47 3.73 3.31 744841247 
100 80 1.5 16.0 7.5 10.0 45 17.5 _ 732-1462-ND 4.47 3.73 3.31 744841210 
S-Type 
1.0 35 3.0 17.5 13.0 Te 5.0 22.0 3.0 732-1439-ND 5.37 4.48 3.97 744822301 
2.2 70 2.0 17.5 13.0 Tt 5.0 22.0 3.0 732-1440-ND 5.37 4.48 3.97 744822222 
10.0 360 1.0 17.5 13.0 Tt 5.0 22.0 3.0 732-1442-ND 5.37 4.48 3.97 744822110 
20.0 540 0.5 17.5 13.0 ca 5.0 22.0 3.0 732-1443-ND 5.37 4.48 3.97 744822120 
M-Type 
1.0 13 6.0 23.0 17.0 75 10.7 28.0 3.0 732-1444-ND 6.71 5.60 4.96 744823601 
3.3 60 2.5 23.0 17.0 75 10.7 28.0 3.0 732-1446-ND 6.71 5.60 4.96 744823333 
20.0 270 1.5 23.0 17.0 7.5 10.7 28.0 3.0 732-1448-ND 6.71 5.60 4.96 744823220 
L-Type 
1.0 ve 10.0 27.5 18.5 10.0 12.0 33.0 5.0 732-1449-ND 7.60 6.34 5.62 744824101 
2.2 20 6.0 27.5 18.5 10.0 12.0 33.0 5.0 732-1450-ND 7.60 6.34 5.62 744824622 
10.0 105 3.0 27.5 18.5 10.0 12.0 33.0 5.0 732-1452-ND 7.60 6.34 5.62 744824310 
20.0 220 2.0 275. 18.5 10.0 12.0 33.0 5.0 732-1453-ND 7.60 6.34 5.62 744824220 
XL-Type 
1.0 9 12.0 30.0 21.0 25.0 15.0 35.0 5.0 732-1454-ND 12.52 10.44 9.25 7448251201 
2.2 14 8.0 30.0 21.0 25.0 15.0 35.0 5.0 732-1455-ND 12.52 10.44 9.25 7448258022 
3.3 25 6.0 30.0 21.0 25.0 15.0 35.0 5.0 732-1463-ND 12.52 10.44 9.25 7448256033 
10.0 55 5.0 30.0 21.0 25.0 15.0 35.0 5.0 732-1457-ND 12.52 10.44 9.25 744825510 
20.0 160 3.0 30.0 21.0 25.0 15.0 35.0 5.0 732-1458-ND 12.52 10.44 9.25 744825320 


WE-CNSW Series — SMD Common 
Mode Noise Suppressor 


Features: 

* High common mode suppression at high frequency * Operating temperature: -40°C ~ 125°C * Recommended 
solder profile: Reflow 

Applications: 

¢ USB 2.0 ¢ Firewire/IEEE 1394 *LVDS * High Speed Data Lines * Common Mode Filters 


Tape and 
Cut Tape Reel 
Impedance DCR Rated Current Dimensions — mm Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Wiirth 
(Q) @ 100MHz Max. (Q) (A) A B c D E Part No. 1 25 100 Part No. 2,000 Part No. 
0805 Type 
67 0.25 0.4 2.0 12 1.2 0.45 0.4 732-1464-1-ND 94 -80 | 732-1464-2-ND 373.00/M |744231061 
120 0.30 0.37 2.0 1.2 1.2 0.45 0.4 732-1465-1-ND 94 -80 | 732-1465-2-ND 373.00/M |744231121 
180 0.35 0.33 2.0 1.2 1:2 0.45 0.4 732-1466-1-ND 94 -80 | 732-1466-2-ND 373.00/M | 744231181 
260 0.40 0.3 2.0 bie 1.2 0.45 0.4 732-1467-1-ND 94 80 [eS — |744231261 
370 0.45 0.28 2.0 1.2 1.2 0.45 0.4 732-1468-1-ND 94 -80 | 732-1468-2-ND 373.00/M_|744231371 
1206 Bauform Type 
90 0.30 0.37 3.2 1.9 1.6 0.6 0.6 732-1469-1-ND 1.73 1.44 1.23 |732-1469-2-ND 575.00/M |744232090 
160 0.40 0.34 3.2 1.9 1.6 0.6 0.6 732-1470-1-ND 1.73 1.44 1.23 |732-1470-2-ND 575.00/M |744232161 
260 0.50 0.31 3.2 1.9 1.6 0.6 0.6 732-1471-1-ND 1.73 1.44 1.23 |732-1471-2-ND 575.00/M |744232261 
600 0.80 0.26 3.2 A 1.6 0.6 0.6 732-1472-1-ND 1.73 1.44 1.230 |— — |744232601 
1000 1.00 0.23 3.2 1.9 1.6 0.6 0.6 732-1473-1-ND 1.73 1.44 1.23 |732-1473-2-ND 575.00/M_|744232102 
2200 1.20 0.2 3.2 1.9 1.6 0.6 0.6 732-1474-1-ND 1.73 1.44 1.23 |732-1474-2-ND 575.00/M_|744232222 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


NEW! WE-FC Series — Current Compensated Chokes 
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Nidcom WURTH ELEKTRONIK 


Features: Closed rectangular ferrite core * 2-section winding for excellent high frequency performance * 1% stray inductance for symmetrical interference suppression » Rated voltage of 250VAC * Operating temperature: 
-25°C ~ 125°C * Isolation voltage: 2000VAC Applications: Switch mode power supplies * Electronic ballasts for lamps 


Dimensions in mm 


Inductance DCR Rated Current Digi-Key Price Each Wiirth 
Fig. (mH) Max. (Q) (A) Part No. 1 25 100 Part No. 

0.82 0.065 2.0 732-1657-5-NDt 5.88 4.90 4.34 7448640395 

1.8 0.15 1.5 732-1658-5-NDt 5.88 4.90 4.34 7448640396 

2.7 0.23 1.2 732-1659-5-NDt 5.88 4.90 4.34 7448640397 

3.3 0.25 1.4 732-1660-5-ND 5.88 4.90 4.34 7448640398 

3.9 0.28 1.0 732-1661-5-NDt 5.88 4.90 4.34 7448640399 

5.6 0.4 0.8 732-1662-5-ND 5.88 4.90 4.34 7448640400 

6.8 0.48 0.8 732-1663-5-NDt 5.88 4.90 4.34 7448640401 

1 10 0.72 0.6 732-1664-5-ND 5.88 4.90 4.34 7448640402 
18 1.17 0.5 732-1665-5-NDt 5.88 4.90 4.34 7448640403 

22 1.61 0.4 732-1666-5-ND 5.88 4.90 4.34 7448640404 

33 2 0.3 732-1667-5-NDt 5.88 4.90 4.34 7448640405 

0.82 0.065 2.0 732-1668-5-NDt 5.25 4.38 3.88 7448640406 

T2, 0.095 1.6 732-1669-5-NDt 5.25 4.38 3.88 7448640407 

1.8 0.12 1.5 732-1670-5-ND 5.25 4.38 3.88 7448640408 

2.2 0.17 1.3 732-1671-5-NDt 5.25 4.38 3.88 7448640409 

27 0.19 1.2 732-1672-5-ND 5.25 4.38 3.88 7448640410 

3.3 0.21 1.2 732-1673-5-NDt 5.25 4.38 3.88 7448640411 

3.9 0.27 1.0 732-1674-5-ND 5.25 4.38 3.88 7448640412 

5.6 0.42 0.8 732-1675-5-NDt 5.25 4.38 3.88 7448640413 

2 6.8 0.47 0.7 732-1676-5-ND 5.25 4.38 3.88 7448640414 
10 0.71 0.6 732-1677-5-NDt 5.25 4.38 3.88 7448640415 

18 1.2 0.5 732-1678-5-ND 5.25 4.38 3.88 7448640416 

22 1.64 0.4 732-1679-5-NDt 5.25 4.38 3.88 7448640417 

33 25 0.3 732-1680-5-NDt 5.25 4.38 3.88 7448640418 


t 732-1920-ND 


(744864) FC Series Kit. 


NEW! WE-LF Series — SMD Current 
Compensated Power Line Chokes 


Features: * Compact size * Toroidal core with sector winding * High attenuation of common mode interferences in low and middle frequency range * Operating 


voltage: 250VAC 
Applications: ¢ Mains filter * Power electronics * SMPS 


Dimensions in mm 


Cut Tape Tape and Reelt 
Inductance DCR Rated Current | Digi-Key Price Each Pricing Wiirth 
(mH) Max. (0) (A) Part No. 1 25 100 400 Part No. 
27 1.20 0.4 732-1850-1-ND 9.36 7.80 6.63 1716.00 7446630027 
39 1.70 0.4 732-1851-1-ND 9.36 7.80 6.63 1716.00 7446630039 
47 2.60 0.3 732-1852-1-ND 9.36 7.80 6.63 1716.00 7446630047 
6.8 0.30 1.0 732-1853-1-ND 9.36 7.80 6.63 1716.00 7446631007 
10 0.55 0.7 732-1854-1-ND 9.36 7.80 6.63 1716.00 7446631010 
1.0 0.06 2.0 732-1855-1-ND 9.36 7.80 6.63 1716.00 7446632001 
2.2 0.10 2.0 732-1856-1-ND 9.36 7.80 6.63 1716.00 7446632002 
3.3 0.15 1.5 732-1857-1-ND 9.36 7.80 6.63 1716.00 7446632003 
0.7 0.03 4.0 732-1858-1-ND 9.36 7.80 6.63 1716.00 74466340007 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NEW! WE-SLM Series — SMD Common Mode Line Filter 


Dimensions in mm 


Features: a ore 
* Small Size * High currency capability up to 300mA * Rated voltage: 80VDC (42VAC) » Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 
Applications: 
*USB *CAN ° FireWire * Signal lines and sensor lines * Power supply systems * Data lines 
Dc Maximum Cut Tape Tape and Reelt 
Inductance | Resistance | Inpedance | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Wiirth 
(uH) (Q) (Q) Part No. 1 25 100 | Part No. 500 Part No. 
a 0.18 800 732-1681-1-ND 3.60 3.00 2.55 | 732-1681-2-ND 750.00 744242110 
22 0.23 1500 732-1682-1-ND 3.60 3.00 2.55 | 732-1682-2-ND 750.00 744242220 
33 0.27 2000 732-1683-1-ND 3.60 3.00 2.55 | 732-1683-2-ND 750.00 744242330 
51 0.32 2500 732-1684-1-ND 3.60 3.00 2.55 | 732-1684-2-ND 750.00 744242510 
100 0.58 4000 3.60 3.00 2.55 |732-1685-2-ND 750.00 744242101 
470 0.35 2200 732-1686-1-ND 3.60 3.00 2.55 |732-1686-2-ND 750.00 744242471 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 1589 


“)f/fe—- WE-SL2 Series — SMD Common so wa 
Midcom WURTH ELEKTRONIK Mode Line Filters — 


Features: 
* Offering a wide bandwidth with the core materials NiZn / MnZn « Rated Voltage: 80VDC (42VAC) * UL 
compliant housing * Operating temperature: -40°C ~ 125°C * Recommended solder profile: Reflow 


‘Jl 
i 


Applications: 
* Power supply systems * Filter for measurement signals * CAN 
Maximum Maximum DC. Rated DC Cut Tape Tape and Reel 
Inductance Impedance Resistance Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Wiirth 
(uH) (Q) (Q) (A) Part No. 1 25 100 Part No. 1,000 Part No. 
2x10 920 0.08 1.6 732-1475-1-ND 3.45 2.88 2.45 732-1475-2-ND 1150.00 744226 
2x10 920 0.08 1.6 732-1476-1-NDt 3.45 2.88 2.45 732-1476-2-NDt 1150.00 744226S 
2x25 2800 0.12 1.0 732-1477-1-ND 3.45 2.88 2.45 732-1477-2-ND 1150.00 744228 
2x40 3100 0.25 0.9 732-1479-1-ND 3.45 2.88 2.45 732-1479-2-ND 1150.00 744225 
2x40 3100 0.25 0.9 732-1480-1-NDt 3.45 2.88 2.45 732-1480-2-NDt 1150.00 744225S 
2x51 5500 0.16 1.0 732-1481-1-ND 3.45 2.88 2.45 732-1481-2-ND 1150.00 744227 
2x51 5500 0.16 1.0 732-1482-1-NDt 3.45 2.88 2.45 732-1482-2-NDt 1150.00 744227S 
2x 250 1800 0.13 1.2 732-1483-1-ND 3.45 2.88 2.45 732-1483-2-ND 1150.00 744224 
2x 500 3300 0.15 1.0 732-1484-1-ND 3.45 2.88 2.45 732-1484-2-ND 1150.00 744223 
2x 1000 6000 0.31 0.8 732-1485-1-ND 3.45 2.88 2.45 732-1485-2-ND 1150.00 744222 
2x 2000 9200 0.42 0.6 732-1486-1-ND 3.45 2.88 2.45 732-1486-2-ND 1150.00 744221 
2x 4700 20000 0.75 0.5 732-1487-1-ND 3.45 2.88 2.45 732-1487-2-ND 1150.00 744220 
2x 6500 18400 0.95 0.4 732-1488-1-ND 3.45 2.88 2.45 732-1488-2-ND 1150.00 744229 


t Sectional Winding 


WE-SL5 Series — SMD Common 
Mode Line Filters 


Features: * Small size * High current up to 2500mA * UL compliant housing (UL 94-VO) » Rated 
voltage: 80VDC (42VAC) » Operating temperature: -40°C ~ 125°C »* Recommended solder profile: 
Reflow 

Applications: * Data Lines * Power Lines 


Dimensions in mm 


Impedance Maximum DC Rated DC Cut Tape Tape and Reel 
Inductance Maximum Resistance Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Wiirth 
(uH) (Q) (0) (A) Part No. 1 25 100 Part No. 800 Part No. 
2x 120 460 0.025 2.5 732-1489-1-ND 4.15 3.47 2.95 732-1489-2-ND 1329.60 744272121 
2x 220 780 0.032 2.2 732-1490-1-ND 4.15 3.47 2.95 732-1490-2-ND 1329.60 744272221 
2x 250 970 0.035 2.0 732-1491-1-ND 4.15 3.47 2.95 732-1491-2-ND 1329.60 744272251 
2x 470 1750 0.065 1.6 732-1492-1-ND 4.15 3.47 2.95 732-1492-2-ND 1329.60 744272471 
2x 1000 3600 0.180 95 732-1493-1-ND 4.15 3.47 2.95 732-1493-2-ND 1329.60 744272102 
2x 2200 7500 0.300 75 732-1494-1-ND 4.15 3.47 2.95 732-1494-2-ND 1329.60 744272222 
2x 3300 8900 0.360 65 732-1495-1-ND 4.15 3.47 2.95 = _ 744272332 
2x 3900 9600 0.540 52 732-1496-1-ND 4.15 3.47 2.95 732-1496-2-ND 1329.60 744272392 
2x 4700 13000 0.720 35 732-1497-1-ND 4.15 3.47 2.95 732-1497-2-ND 1329.60 744272472 


Locking Clamp-On Ferrites for Cable Assembly 
STAR-FLAT, STAR-TEC, STAR-RING and STAR-GAP Series | (§) 


STAR-FLAT, STAR-TEC, STAR-RING Series: Features: » Prefixing cable system for easy assembling of the snap ferrite 
* Patented case design prevents air gaps for a perfect EMI suppression * The security lock guarantees electromagnetic 
compatibility because only authorized persons can unlock the snap ferrite with the STAR-TEC key « The innovative sleek 
design without any sharp edges makes the STAR-TEC blend in on the cable « The ferrite core is made of NiZn, a material 
which provides broadband suppression from 30MHz ~ 1.5GHz * Material of the plastic case: PA 6, UL 94V-0 * Operating 
temperature: -25°C ~ 105°C « Reinforced hinge design outperforms competition 


STAR-GAP Series: Features: * Worldwide first split case ferrite with ‘defined air-gap’ (patented) * Especially helpful for EMI 
problems in frequency range of 100MHz up to 2.5GHz » Data signals up to 100MHz will not be effected * Best performance 
(impedance) especially with 2 windings * Low magnetic saturation of the material in cases of high DC current applications 
which therefore gives a low reduction of impedance in comparison to other manufacturers » Pre-fixing and cable protection 
system is time saving and makes it easier to assemble * Not possible to remove from the cable without the WE key »* Non 
visible locking in closed conditions * Unique and handy case design » With each packing unit you get one WE key for free 
* With 0.8mm air gap * Material of the plastic case: PA 6, UL 94V-0 * Operating temperature: -25°C ~ 105°C 


Max. Cable Typical Impedance (0) 
Diameter with 1 Turn Dimensions — mm Digi-Key Price Each Wiirth 
(mm) @ 25MHz @ 100MHz A B Cc D Part No. i 25 100 Part No. 
STAR-FLAT Series — Fig. 1 
26 Conductor 97 194 53.3 33.1 16.0 34.0 732-1499-ND 9.58 7.99 7.08 7427246 
40 Conductor 78 180 71.3 33.1 16.0 52.0 732-1501-ND 13.31 11.10 9.83 7427248 
50 Conductor 42 114 84.5 19.6 16.0 64.5 732-1502-ND 15.97 13.32 11.80 74272475 
STAR-TEC Series — Fig. 2 
6.0 176 321 23.7 36.9 18.2 _ 732-1503-ND 3.83 3.20 2.83 74271112 
75 145 246 24.2 36.4 20.1 = 732-1504-ND 3.83 3.20 2.83 74271131 
8.5 141 241 24.2 36.3 19.7 = 732-1505-ND 4.15 3.47 3.07 74271132 
10.5 151 270 33.6 37.7 29.5 = 732-1506-ND 4.92 4.10 3.63 74271221 
12.5 145 265 33.5 37.6 28.8 = 732-1507-ND 7.72 6.44 5.70 74271222 
STAR-RING Series — Fig. 3 
8.0 83 165 23 20 20 30 732-1508-ND 2.13 1.78 1.58 7427153 
14.5 64 119 32 30 20 40 732-1509-ND 3.04 2.53 2.25 7427151 
16.0 71 130 35 32 20 43 732-1510-ND 3.51 2.93 2.60 7427154 
27.0 142 327 48 44 20 55 732-1511-ND 9.05 7.55 6.69 7427155 
STAR-GAP Series — Fig. 4 
8.5 28 100 22.5 35 19.3 = 732-1514-ND 4.53 3.78 3.35 74271633S 
12.5 35 140 31.5 35 28.3 _ 732-1513-ND 9.05 7.55 6.69 74271622S 
STAR-FIX Series — Fig. 4 
8.0 145 246 21.7 35.1 18.2 = 732-1914-ND NEW! 4.83 4.03 3.57 74271733 
12.5 151 270 31.0 35.1 28.0 = 732-1913-ND NEW! 7.31 6.09 5.40 74271722 
STAR-TEC Key to open all clamps listed above 732-1498-ND 34 28 25 74271 
732-1915-ND (742791) NEW! Ferrite SMD Series Kit for 1206 ~ 1812 Sizes (See Digi-Key website for contents of kit) . . $67.50 


732-1916-ND (742790) NEW! Ferrite SMD Series Kit for 0402 ~ 0805 Sizes (See Digi-Key website for contents of kit) . . $67.50 


Digi®@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1590 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


: <se EMI Suppression WE-CBF Series — SMD EMI [t= _ 
= . H H H H HS: High Speed 
7. a_,_/ Aare : 
Midcom ~wimnames TOroidal Ferrite Cores Suppression Ferrite Beads | f& tis) Se", 
Features: Features: _ _ 
* Ferrite core made of NiZn, a material which works in * The special SMD chip bead ferrites Dimensions - mm 
a broadband frequency range * Many different types y can be put directly on the printed circuit Size A B c D 
and grades of material (NiZn) for the best possible B board « These parts offer excellent anti- 0402 1.0 05 05 0.25 
interierence pasha . Cf EMI properties and low DC-resistance 0603 16 08 0.8 0.3 
Applications: 2 " * ¢ Reliable Ni-Sn electrodes « Perfect 0805 2.0 12 0.9 0.5 
+ Wires * Coaxial cables “* Wire-wrapping cables ar as data lined filter and for uncoupling of 1206 | 3.2 16 i 05 
¢ Multiconductor wires »* Power supplies * Data and c Pears aig 1210 32 25 13 05 
j I lines distribution voltage »* Highly extended 5 E J 
gage signal 
spectrum * Recommended soldering: 1806 45 16 16 0.5 
Max. Cable] Typical Impedance (0) Dimensions Reflow 1812 | 4.5 3.2 15 | 05 
Diameter with 1 Turn mm Digi-Key Pricing Wiirth 
(mm) @25MHz | @100MHz| A B C | PartNo. il 25 100 | Part No. Impedance | RDC | Max Current ul Tape z Aneel 
@ 100MHz| Max.| Rating Digi-Key ricing ape and Reel* | wiirth 
3.0 30 50 73 | 33 | 4.3 |732-1515-ND | 17 362 12.83 |74270111 (0) (0) (A) | Type | Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing |Part No. 
46 76 123 95 | 5.0 | 14.5 |732-1517-ND | 37 7.74 27.44 | 742701121 0402 Size 
10 0.05 5 HS 1732-1566-1-ND 112.25 7.95] 10,000] 53.00/M |742792701 
46 68 126 11.5 | 5.0 | 9.0 /732-1518-ND | .29 6.07 21.51 | 74270113 40 0.30 3 HS |732-1567-1-ND At 2.25 7.95 | 4,000 | 53.00/M | 74279270 
60 0.35 3 HS |732-1568-1-ND 11 2.25 7.95 | 4,000 | 53.00/M |74279276 
47 25 37 10.0 | 5.0 | 3.7 |732-1519-ND | 40 823 29.17 |74270161 ¢ 
120 | 0.40 3 WB |732-1570-1-ND 11 2.25 7.95 | 4,000 | 53.00/M | 74279271 
6.4 59 94 11.0 | 6.75 | 15.0 |732-1520-ND | 59 12.25 43.40 | 74270162 220 | 0.40 2 HS _|732-1569-1-ND 112.25 7.95 | 4,000 | _53.00/M | 742792780 
240 ‘| 0.70 2 WB |732-1571-1-ND 12 251 885) — — | 74279278 
a6 a 161 | 14.0 | 10.0) 8.0 PeAaSzaNE 59 12.25 43.40 | 74270117 300 |oso| 2 | we |732-1572-1-nD | 12 251 885 | 4,000 | 59.00/m | 74279272 
10.0 55 65 18.6 | 10.2 | 10.0 |732-1524-ND | 1.06 2215 78.46 | 74270182 600 | 1.00 2 WB |732-1573-1-ND 12 251 8.85] 4,000 | 59.00/M |74279279 
1000 | 1.50 05 WB |732-1574-1-ND 12 251 8.85 | 10,000] 59.00/M |742792795 
10.5 30 50 19.0 | 11.5] 8.0 |732-1526-ND | 113 23.52 83.33 |74270121 0603 Size 
11.5 47 70 | 16.0 | 12.0 | 16.0 |732-1527-ND | 1.06 22.15 78.46 |74270110 16/010) 5 HS |7gego 75 END) 08 1.74 6.15 | 4,000 | 41.00/M | 74279268 
22 0.05 1.0 HC |732-1597-1-ND 11 2.42 8.55 | 4,000 | 57.00/M |742792604 
11.8 76 148 23.5 | 12.6 | 14.0 ]732-1528-ND | 1.22 25.48 90.27 |7427012 28 0.03 4.0 HC |732-1590-1-ND 11 2.42 8.55 | 4,000 | 57.00/M )742792603 
30 0.04 3.0 HC |732-1591-1-ND 11 242 8.55 | 4,000 | 57.00/M |742792609 
123 30 70 21.2} 127) 6.0 |732-1529-ND | .74 15.49 54.87 |74270118 40 ai a us (eameraeens os 174 618 | 4000 | 41 can | 74279060 
13.3 45 133 22.5 | 13.8) 64 |732-1530-ND | .74 15.49 54.87 |74270119 a 0.10 5 HS |732-1596-1-ND 08 1.74 6.15 | 4,000 | 41.00/M |742792608 
60 0.30 5 WB |732-1595-1-ND 08 1.74 6.15 | 4,000 | 41.00/M | 74279267 
155 7 189 | 28.0 | 16.0 | 13.0 |7S2s1532-NDQ) 1.60 93.92 118.05 | 7427013 too | 0.15 5 we |732-1579-1-ND 08 1.74 6.15 | 4,000 | 41.00/m | 742792620 
175 45 152 28.0 | 18.0 | 7.5 |732-1533-ND | 1.13 23.52 83.33 |742701110 120 | 0.30 5 WB |732-1594-1-ND 08 1.74 6.15) 4,000 | 41.00/M | 74279262 
180 _| 0.30 5 WB |732-1580-1-ND 08 1.74 615) — — | 742792622 
18.5 55 155 29.5 | 19.0 | 7.7 |732-1534-ND | 1.06 22.15 78.46 742701111 220 | 0.30 5 WB |732-1581-1-ND 08 1.74 6.15] 4,000 | 41.00/M [74279263 
300 | 0.15 2.0 HC |732-1592-1-ND 11 2.42 8.55 | 4,000 | 57.00/M |742792641 
18.5 80 167 31.5 | 19.0 | 16.0 |732-1536-ND | 2.26 47.04 166.66 | 74270115 ; 
300 | 0.35 3 HS |732-1578-1-ND 08 1.74 6.15 | 4,000 | 41.00/M }742792640 
24.8 39 127 35.6 | 25.4) 7.5 |732-1538-ND | 1.86 38.81 137.49 |742701112 470 | 0.45 2 WB |732-1582-1-ND 10 2.08 7.35 | 4,000 | 49.00/M | 742792642 
600 | 0.20 1.0 HC_|732-1593-1-ND 13 2.85 10.05 | 4,000 | _67.00/M |742792651 
26.9 54 108 | 406 | 27.4 | 15.0 (AGERE) 2-13 44.40 157.20 | 7427015 600 [045/ 2 | WB |732-1583-1-ND | .10 2.08 7.35 | 4,000 | 49.00/M| 74279265 
1000 | 0.60 2 WB |732-1598-1-ND 11 2.42 8.55 4,000 | 57.00/M |74279266A 
7 : 1000 | 0.60 3 HS |732-1586-1-ND 10 2.08 7.35 | 4,000 | 49.00/M |742792664 
RoHS 1000 | 0.85 4 WB |732-1585-1-ND 10 2.08 7.35 | 4,000 | 49.00/M | 742792663 
a haa plea Axial [(@ms | 1500 _| 0.70 05 WB |732-1587-1-ND 112.42 8.55 | 4,000 |_57.00/M |742792691 
2200 | 0.80 05 WB |732-1588-1-ND 11 242 8.55 | 4,000 | 57.00/M |742792693 
errite eads 2500 _| 1.00 05 WB |732-1589-1-ND 112.42 8.55 | 4,000 | _57.00/M |742792695 
Features: 0805 Size 
* Ferrite core made of NiZn, a material which works in a broadband frequency range * Many different types 7 0.030 3.0 HC |732-1618-1-ND 13 2.68 9.45] 4,000 | 63.00/M | 742792010 
and grades of materials (NiZn) for the best possible interference suppression ¢ Suitable for interference 1 0.415 60 Hs |732-1616-1-ND 09 1.83 645 4.000 43.00/M |7427920 
Rae ee 30/0025] 3.0 | HC /732-1611-1-ND | 13 268 9.45 | 4,000 | 63.00/M | 74279206 
¢ Wires * Coaxial cables * Wire-wrapping cables * Multiconductor wires » Power supplies * Data and gage 32 0.15 05 HS | 732-1599-1-ND 09 1.83 6.45 | 4,000 | 43.00/M 74279201 
signal lines 60 [0.025| 3.0 HC |732-1612-1-ND 132.68 9.45 | 4,000 | _63.00/M |742792063 
75 0.20 30 HS |732-1600-1-ND 09 «183 © «645/ — — |742792064 
120 | 0.03 3.0 HC |732-1613-1-ND 13 2.68 9.45 | 4,000 | 63.00/M | 742792023 
F 120 | 0.10 50 HS |732-1601-1-ND 09 183 6.45 | 4,000 | 43.00/M | 74279202 
5 A 220 | 0.05 2.0 HC |732-1614-1-ND 13 2.68 9.45 | 4,000 | 63.00/M | 742792022 
i { 220 | 0.30 30 HS |732-1602-1-ND 09 1.83 6.45 | 4,000 | 43.00/M | 742792034 
aa 330 | 0.08 2.0 HC |732-1619-1-ND 13 268 9.45 | 4,000 | 63.00/M |742792037 
470 | 0.30 20 WB |732-1603-1-ND 10 2.04 7.20] 4,000 | 48.00/M |742792036 
600 | 0.15 2.0 HC |732-1620-1-ND 13 268 9.45 | 4,000 | 63.00/M | 742792040 
Max. Cable| Typical Impedance (0) Dimensions 600 | 0.30 50 WB |732-1605-1-ND 14 2.93 10.35 | 4,000 | 69.00/M |7427920415 
Diameter with 1 Turn mm Digi-Key Pricing Wiirth 600 | 0.35 20 WB |732-1617-1-ND 14 2.93 10.35 | 4,000 | 69.00/M |74279204 
(mm) [@25MHz| @100MHz | A | B | C |PartNo. 1 25 100 ‘| PartNo. 600 | 0.40 20 WB |732-1604-1-ND 14 2.93 10.35 | 4,000 | 69.00/M |742792041 
44 56 162 a5 |475| 95 |732-1540-ND | 27 558 19.78 |74270033 1000 | 0.45 20 WB |732-1606-1-ND 14 2.93 10.35 | 4,000 | 69.00/M |74279205 
1500 | 0.55 20 WB |732-1607-1-ND 14° 293 10.35) — — | 742792091 
46 125 158 11.5 ) 5.0 | 18.5 |732-1541-ND ) .64 13.23 46.87 |74270030 1800 | 0.40 20 HS |732-1608-1-ND 14 2.93 10.35 | 4,000 | 69.00/M |742792090 
46 163 498 415] 5.0 | 205 |732-1542-ND | 74 15.49 54.87 174270031 2200 _| 0.60 20 WB |732-1609-1-ND 14 2.93 10.35 | 4,000 | 69.00/M |742792093 
2700 | 0.60 20 WB [732-1610-1-ND 142.93 10.35 | 4,000 | 69.00/M [742792095 
46 170 255 11.5 | 5.0 | 25.0 |732-1543-ND | .90 1881 66.65 |74270032 1206 Size 
54 150 240 10.5 | 5.5 | 28.5 |732-1544-ND 74 15.49 54.87 | 74270036 31 0.040 3.0 HC | 732-1626-1-ND 20. 417 14.70 | 3,000 | 98.00/M |742792112 
50 0.025} 3.0 HC |732-1621-1-ND 20. 417 14.70 | 3,000 | 98.00/M )742792114 
59 120 192 | 14.1.) 6.3 |) 18.0 |732-1546-ND | .80 16.66 59.02 | 74270060 80 |003) 30 HC |732-1629-1-ND 20 4.17 14.70 | 3,000 | 98.00/M |74279215 
59 180 258 141 | 6.3 | 28.6 |732-1547-ND 1.06 2215 78.46 |7427004 120 0.03 3.0 HC | 732-1622-1-ND 20. 417 14.70 | 3,000 | 98.00/M |742792113 
220 | 0.30 30 WB |732-1624-1-ND 12 259 9.15 | 3,000 | 61.00/M |742792122 
60 85 120, | 9:9) | 6.35) 19.5 Heaeese «85 17.74 62.84 174270061 600 [010] 20 | HC |72-1623-1-ND | 20 417 14.70| 3,000 | 98.00/M|74279218 
7.0 133 2n1 14.2 | 7.2 | 25.0 |732-1550-ND | 1.22 25.48 90.27 |74270045 600 | 0.30 20 WB |732-1625-1-ND 16 3.36 11.85 | 3,000 | 79.00/M |74279213 
1000 | 0.45 20 WB |732-1627-1-ND 16 3.36 11.85 | 3,000 | _79.00/M |74279214 
69 85 160 12.1 | 7.3 | 15.5 |732-1551-ND 69 14.40 51.03 74270034 1210'Sixe d 
75 300 451 15.85] 7.93 | 50.8 |732-1552-ND | 3.73 77.61 274.97 |74270044 30 0.05 3.0 HC ]732-1631-1-ND 19 442 14.55] 2,000 | 97.00/M]742792310 
52 0.05 3.0 HC |732-1632-1-ND 19° 412 1455) — —| 742792311 
a a 258) 16.0| 8.0 | 265 (erieouom 1-26 26.65" 94.43 174270053 65/003} 30 | HC \732-1633-1-ND | 19 442 14.55] 2,000 | 97.001 |742792312 
86 83 143 16.0 | 9.0 | 17.0 |732-1556-ND 96 19.99 70.84 |74270054 90 0.30 40 HS |732-1634-1-ND 19 4.12 14.55 | 2,000 | _97.00/M |7427923 
1806 Size 
oe 138 ele 16.0) 9.0 | 26.0 AZeSRICa 117 = 2440 86.46.) 7427005 60 0.01 6.0 HC 1732-1635-1-ND 22 4.68 16.50 | 2,000 | 110.00/M ]742792410 
94 ” 170 17.5 | 9.5 | 12.7 |732-1558-ND | 1.01 21.07 74.65 |74270091 80 0.04 3.0 HC |732-1636-1-ND 22 468 16.50) — —) 742792411 
110 0.035) 4.0 HC |732-1638-1-ND 22 468 16.50) — — | 74279245 
ae bat cal 186 |) 102 | 265 eas 80 33.92 118.05 ) 7427005 150 | 0.50 20 WB |732-1639-1-ND 22 4.68 16.50 | 2,000 | 110.00/M | 74279242 
10.0 90 150 17.5 | 10.7 | 25.0 |732-1560-ND | 1.60 33.32 118.05 |74270093 850 | 0.10 15 HC |732-1637-1-ND 224.68 16.50 | 2,000 | 110.00/M |74279244 
11.0 202 338 | 19.0 | 11.5 | 50.8 |732-1561-ND | 4.26 88.79 314.56 |74270057 1812 '3ize 
70 0.03 6.0 HC 732-1640-1-ND 33 7.01 24.75] 1,000] 165.00] 742792510 
15.0 116 192 26.0 | 15.5 | 28.5 |732-1563-ND 3.73 77.61 274.97 |74270096 120 0.05 3.0 HC |732-1641-1-ND 35 7.44 26.25 | 1,000 175.00 |742792511 
175 115 153 | 28.0 | 18.0 | 285 |732-1564-ND | 266 55.47 196.51 74270095 S30 0.05) 8.0) HO Name) 22 «8.29 29.25 | 1,000) 195.00 | 742792515 
600 | 0.04 3.0 HC |732-1643-1-ND 39 8.29 29.25 | 1,000 | 195.00 |742792514 
33.4 64 133 61.0 | 35.5 | 12.7 |732-1565-ND | 5.86 122.01 432.26 |74270097 * For Tapa arid Reel part number, change ‘-D ta 2:ND, 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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a Corcom Dimensions - mm T1 (Terminal Thread) T2 (Mounting Thread) 
= . Series | Part No. A|B{C D E F | Thread | Torque (In.-lbs.) | Thread | Torque (In.-Ibs.) 
Tyco Electronics pre |2000F06-R [165] 54 | 68 | 19 | 40 | 40] M0 7 M27 x15 142 
Pane rn et ee 300DFC6-a | 160 | 54 | 54 | 19 | 46 | 40 | M16 177 M32x1.5 212 
Cap. |Cap.| Rated | Max. Leakage | Digi-Key Price Each Corcom 
Corcom Feedthrough ID _| (nF) |Current (A)| Current (mA) | Part No. 1 25 50 _ | Part No. 
a a AFC Series 
Filters and Capacitors A [22] 10 021 [CCM1796-ND 6404 58.28 53.48 | 10AFCE-A 
47 10 0.44 CCM1797-ND 64.14 58.37 53.56 | 10AFC6-B 
B | 47 16 0.44 CCM1798-ND 58.88 53.59 49.17 | 16AFC6-B 
. F 47 32 0.44 CCM1801-ND 59.84 54.46 49.97 | 32AFC6-B 
Filters — FFA and FFD Series Peer TD (Micutibd 7 w]e 0.94 | CCMI802-ND 60.80 55.33 50.77 | 32AFC6-C 
All parts are UL and CSA approved. thread) 10 63 0.94 CCM1794-ND 68.10 61.98 56.87 _| B3AFC6-C 
; : F | 33 32 34 CCM1844-ND 63.24 57.55 52.81 | 82AFC6-F 
The FFA and FFD series are designed to meet the very 47 16 44 CCM1799-ND 62.34 56.73 52.06 | 16AFC6-G 
Stringant catty requirements of EN132400 class Y4 and G 47 100 44 CCM1795-ND 97.26 98.51 81.22 | 100AFC6-G 
the class 
Specifications: * UL94V-0 Rated »* Category Temperature = 10 1S a4 eee oD ore0 61.16 6-127 1GAEUG 
Range: -40°C ~ 85°C « Insulation Resistance: For C<0.33pF, —_ | Filter Frequency (MHz) H | 100 32 94 CCM1793-ND 69.02 62.81 57.64 | 32AFC6-H 
R>15000M0 / For C>0.33uF, RC(MO“uF) >5000s « MTBF. |Series| 1D [0.07 [0.0370.1/0.3[ 1 | 10 [100] 1000 100 | 200 94 CCM1803-ND 106.78 97.17 _ 89.17 | 200AFC6-H 
Typically >5 million hours CA) — | — | 2] 4710] 22) 65 | 100 N [470 | 300 4 CCM1840-ND 299.84 272.86 250.37 [300AFC6-N 
FFA Series (Class Y2): * Rated Voltage: 250VDC 50/60 Hz DG | — | — | 3] 7 | 15} 40) 72 | 100 P_[1000[ 250 94 CCM1839-ND 286.14 260.39 238.93 | 250AFC6-P 
maximum « Test Voltage (two seconds): 5000VDC » Oper- GJ | — | — | 5 | 12) 21] 60) 90 | 100 DFC Series 
ating Ambient Temperature Range: 10 ~ 100 Amps: -40°C | FFA | HF | —- | 2 | 10} 18 | 27 | 60/100) 100 10 10 = CCM1807-ND 6414 68.37 53.56 | 10DFC6-C 
~ 60°C; 200 Amps: -40°C ~ 50°C; 250 and 300 Amps: HN | 2 | 4 {10 '| 47 [241 75 | 90 | 100 c | 10} 16 _ CCM1808-ND 59.16 53.84 49.40 | 16DFC6-C 
-40°C ~ 40°C * Pulse Test (EN132400): 5000V Peak NP | 7 | 15 | 24 ] 31 | 44 | 80 | 100] 100 10 30 = CCM1812-ND 6006 5466 5016 | 32DFC6-C 
FFD Series (Class Y4): * Rated Voltage: 130VDC maxi- PP | 12 | 20 | 29 | 33 | 56 | 80 | 100 100 rr 16 CCMt809-ND 6143 “30 129 T16DEC6-G 
mum « Test Voltage (two seconds): 2500VDC * Operating CA | — | — | 2 | 4 | 10) 23] 65 | 100 if = 5 : 5b. ole § 
Ambient Temperature Range: -40°C ~ 60°C * Pulse Test FFD | HE | 2 | 4 |10|18/27)| 67] 95 | 100 G 47 32 = CCM1813-ND 62.84 57.19 52.48 | 32DFC6-G 
cai alias icant eae io} 16 ——eamereno 216 S657 S191 Te0FC6 
Corcom Dimensions - mm T1 (Terminal Thread) T1 (Terminal Thread) 7 100 100 = CCM1805-ND 102.20 93.01 85.34 | 100DFC6-H 
Series | Part No. A{|[B{[C/[D/[E F | Thread | Torque (In.-Ibs.)|_ Thread | Torque (In.-Ibs.) N 470 16 =— CCM1811-ND 83.46 75.95 69.69 | 16DFC6-N 
S2FFAG-CA | 106/20 | 61 | 12/18 | 47] M4 W Mi6x1 62 470 32 = CCM1814-ND 84.52 76.92 70.58 | 32DFC6-N 
16FFAG-DG = 116 | 25 | 69 | 14 | 18 | 22) M4 11 M16 x14 62 P_[1000[ 100 = CCM1806-ND 122.80 111.75 102.54 | 100DFC6-P 
IOFFAG-GJ_— | 140 | 20 ) 99) 12 | 16) 17) M3 4 Mi2x1 35 Q (3300; 300 = CCM1841-ND 246.00 223.86 205.41 [300DFC6-0 
FFA re ih eH a i 1c oo me Hes fare ae R [4700] 200 = CCM1842-ND 156.42 142.35 130.62 _| 200DFC6-R 
200FFAG-NP | 243] 54 |146/ 19 | 40 | 40 | M10 70 M27 x 1.5 142 
100FFA6-PP__| 227 | 54 | 144/ 19 | 32 | 40 | M8 44 M27 x 1.5 142 
TOFFD6-CA | 90 | 20] 49] 12 | 16 | 17 | M3 q Mi2x1 35 TUSONIZX 
32FFD6-CA | 98 | 20) 53 | 12] 18 | 17) M4 14 Mt2x1 35 . ini ® 
FFD |10FFD6-HE | 130] 20 | 89 | 12] 16 | 17 | m3 4 Mi2x4 35 NEW! EMI Filters DigiqReel 
16FFD6-HE | 139| 20] 94] 12 | 18) 17] M4 1 M12x1 35 A Subsidiary ot ESTES, crectronic Components 
100FFD6-PK | 228 | 38 | 145/ 19 | 32 | 27 | M8 44 M24 x1 124 ate ; 
Note: Please see manufacturer's data sheet for additional information 
Rated | Induct- oC Price Each - - — = - 
Filter] Cap. |Current} ance | Resistance | Digi-Key Corcom ___| Mounting | Capacitance | Digi-Key Price Each Tusonix 
1D (nF) (A) | (nH) | (MO) Max. | Part No. 1 25 50 ‘| Part No. Circuit Style (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. 
FFA Series Pi Eyelet 1500 ‘| 410-1052-NDe 750 643 5.36 |4100-O00LF 
CA | 2x10 | 32 70 4 CCM1830-ND 126.08 114.74 105.28 | 32FFA6-CA Pi Eyelet 1500 | 410-1053-ND@ 7.66 6.57 5.47 |4100-002LF 
DG | 2x22 | 16 | 170 4 CCM1832-ND 124.44 113.25 103.91 | 16FFA6-DG Pi Eyelet 3000 =| 410-1054-ND@ 7.66 6.57 5.47 |4100-003LF 
GJ | 2x47 | 10 | 210 9 CCM1834-ND 118.44 107.79 98.90 | 10FFA6-GJ Pi PC Mount 5000 | 410-1055-ND@ 6.96 5.97 4.98 |4100-053LF 
HF | 2x100 | 300 | 160 < CCM1831-ND 344.44 313.45 287.61 | 300FFAG-HF Pi Eyelet 1750 __| 410-1056-ND@ 4.35 3.73 3.11 |4101-000LF 
HN | 2x100 | 32 | 250 6 CCM1835-ND 145.00 131.95 121.08 |32FFAG-HN Pi Eyelet 1500 | 410-1057-ND@ 4.49 3.85 3.21 |4101-001LF 
NP | 2x470 | 200 | 330 <2 CCM1833-ND 278.84 253.75 232.84 | 200FFA6-NP Pi Eyelet 1750 | 410-1058-ND@ 4.44 3.81 3.18 | 4101-002LF 
PP_|2x1000| 100 | 330 <2 CCM1836-ND 252.22 229.53 210.61 | 100FFA6-PP E fee we anspernng oie 4 a. TeaaLe 
FFD Series ! -yele iS rl 5 / 5 i 
CA | 2x10 | 10 70 6 CCM1815-ND 105.36 95.88 87.98 | 10FFD6-CA Pi Eyelet 3000__|410-1061-ND@ 7.87 6.75 5.63 |4102-000LF 
CA | 2x10 | 32 70 6 CCM1816-ND 120.08 109.28 100.27 | 32FFD6-CA Pi Eyelet 3000 | 410-1062-ND@ 7.50 6.43 5.36 |4106-000LF 
HE | 2x100) 10 | 140 8 CCM1817-ND 112.66 102.53 94.08 | 10FFD6-HE Pi Eyelet 4500 | 410-1063-ND® 7.50 6.43 5.36 |4106-001LF 
HE | 2x100] 16 | 140 5 CCM1837-ND 122.68 111.64 102.44 | 16FFD6-HE Pi Eyelet 22000 | 410-1064-ND® 13.41 11.49 9.58 |4151-001LF 
PK |2x1000| 100 | 240 2 CCM1838-ND 240.22 218.61 200.59 | 100FFD6-HE Pi Bushing 1500 | 410-1065-ND@ 12.70 10.89 9.08 | 4200-000LF 
Pi Bushing 3000 _|410-1066-ND 2117 18.15 15.12 |4200-005LF 
Capacitors oa Cap. Frequency (MHz) Pi Bushing 1500 | 410-1067-NDe 7033 885 7.38 |4201-000LF 
Series| ID [0.01/0.03/0.1/0.3! 1 | 10 | 100) 1000 Pi Bushing 1500 410-1068-ND® 10.33 8.85 7.38 |4201-001LF 
AFC and DFC Series A/—|—/—l/—/—| 8 | 38| 45 Pi Bushing 2000 | 410-1069-ND@ 11.36 975 8412 |4201-003LF 
; ; B |—|—/—|—/—| 14) 43 | 60 Pi Bushing 5500 ‘| 410-1070-ND 12.06 10.34 8.62 |4201-050LF 
The AFC and DFC Series are designed to meet the very ge | —)|—|—|—| 3/21) 48) 70 Pi Bushing 5500 __|410-1071-NDe 12.06 10.34 8.62_|4201-051LF 
stringent safety requirements of, EN132400 class Y2 F/—|—J|—]| 4 | 12] 30] 48 | 90 Pi | Bushin 5500 |410-1072-ND@ 12.06 10.34 8.62 |4201-053LF 
and Y4 Specifications: * UL94V-0 Rated + Operating | AFC | g | — | —| 9 | 6 | 15|34| 50 | 90 pi | Bushing 1500 |410-1073-ND@ 1275 10.93 9.11 |4202-000LF 
Ambient: Temperature: Ranget0'= 200, Amps: 0G H > —J| 2] 8 [41] 20] 40 | 65 | 90 pi | Bushing 1500 |410-1074-ND@ 1275 10.93 9.11 |4202-001LF 
ON, OUR SOO SEBS: gee deus eaiedlaliGlia ne: N | 6 | 9 | 16 | 22 | 33] 33 | 90) 90 pi | Bushing 2500 | 410-1075-ND® 1275 10.93 9.11 |4202-004LF 
sistance: For C<0.33uF, R >15000MQ/ For C>0.33yF, P | 10 | 15 | 22 | 30] 40/42] 90] 90 Pi Bushi 9 4500 410-1076-ND 42. 1093 ott 4202-021LF 
RC(MO*LF) >5000s * MTBF: Typically >10 million hours €1—1—1—1—13 1211 451 70 | ushing 5 HONS ad t - 
AFC Series (Class Y2):« Rated Voltage: 250VAC maximum 6 |—|—|2] 6 | 15/34] 50 | 90 Bice} “Bushing 5000 Fees ee ame ee a 
*Test Voltage (two seconds): 5000VDC Pulse Test H|—] 2151/11) 20) 40] 65 | 90 is peng a. aed Bae ee pe rear 
EN132400): 5000V Peak prc | N | 6 | 9 | 15) 22] 33] 33] 90) 90 -1079- / . f ‘ 
bre ae (Class Y4): * Rated Voltage: 130VDC max- P_| 10 | 15 | 24 | 32 | 42| 50 | 90 | 90 Pi Bushing 5000 | 410-1080-ND® 12.06 10.34 8.62 | 4203-053LF 
imum Test Voltage (two seconds): 2500VDC «Pulse Q | 13 | 21 [31 | 42] 50 | 58] 90 7 90 Pi Bushing 1500 410-1081-ND@ 13.31 11.41 9.51 |4204-001LF 
Test (EN132400): 2500V Peak R_ | 18 | 26 | 36 | 45 | 52 | 70 | 90 | 90 Pi Bushing 5000 410-1082-ND® 13.31 11.41 9.51 |4204-051LF 
Pi Bushing 1500 | 410-1083-NDe 11.28 968 8.06 |4205-001LF 
Corcom Dimensions - mm T1 (Terminal Thread) T2 (Mounting Thread) Pi Bushing 65 410-1084-ND® 11.28 9.68 8.06 |4205-002LF 
Series | Part No. A|B/[C {OD E F | Thread | Torque (In.-Ibs.) | Thread | Torque (In.-Ibs.) Pi Bushing 3000 410-1085-ND® 17.24 14.78 12.32 | 4206-001LF 
TOAFC6-A | 57 | 15 | 18 | 10] 16 | 13 | M3 4 Mi0x1 27 Pi Bushing 3000 _|410-1086-ND 1673 14.34 11.95 |4206-006LF 
JOAFC6-B ) 57 | 15 | 18 | 10] 16 | 13) M3 4 M10x1 27 Pi Bushing 1500 | 410-1087-NDe 24.80 21.26 17.72 | 4208-O00LF 
1GAFC6-B 63 | 20 | 18 | 12 | 18 | 17) M4 1 Mi2x1 35 Pi Bushing 1500 | 410-1088-ND@ 10.96 9.40 7.83 |4209-003LF 
Tee a ie a oy vi i" ie Mi i: ee 2 Pi Bushing 5500 ‘|410-1089-ND 10.46 897 7.47 |4209-053LF 
BARGER Tes boo ag ae a to ii TEES a Pi Bushing 15000 | 410-1090-NDe 14.80 12.69 10.57 |4251-001LF 
Soartece | e3'|'90' | 4 \s4d¢1 de: | az] Md ‘4 Mid 35 Pi Bushing 12000 _|410-1091-NDe 14.80 12.69 10.57 _|4251-002LF 
AFC |o5qccer | 7520/30/42 1481471 m4 tt Mt2x4 35 Pi Bushing 28000 | 410-1092-ND@ 9.22 1648 13.73 |4251-004LF 
zoarce-H | 77) 25/30/44 148/22) m4 1 Mix 1 62 Pi Bushing 25000 ‘| 410-1093-ND@ 17.09 14.65 12.21 |4253-001LF 
63AFC6-C 96 | 25 | 30 | 14] 26 | 22 | m6 22 M16x1 62 Pi Bushing 50000 410-1094-ND® 25.00 21.43 17.86 |4253-002LF 
{O0AFC6-G |113/ 32 | 33 | 16 | 32 | 27 Ms 44 M20 x1 89 Pi Bushing 7500 410-1095-ND® 12.80 10.98 9.15 |4260-002LF 
200AFC6-H | 130) 38 | 33 | 19 | 40 | 27 | Mio a” M24 x4 424 Pi Bushing 5500 _|410-1096-ND 12.80 10.98 9.15 |4261-001LF 
250AFC6-P | 160) 54 | 54 | 19 | 46 | 40 | Mi2 97 M32 x 1.5 212 C Solder 100 410-1097-ND® 754 647 5.39 |4300-000LF 
300AFC6-N | 160| 54 | 54 | 19 | 46 | 40 | MiG 177 M32 x 1.5 212 t Solder 500 410-1098-ND® 754 6.47 5.39 |4300-001LF 
TODFCE-C 57 | 15 | 18 | 10) 16 | 13) M3 4 Mi0x1 27 Cc Solder 1200 | 410-1099-NDe 754 647 5.39 |4300-002LF 
{oer os a Hy 1 if vv Ma u Ne 2 Cc Solder 2700 —- | 410-1100-ND@ 7.54 6.47 5.39 |4300-003LF 
veorce# | 75/20) 30/12] 18 a7] me | 11 | waxt | 8s ¢ | —Salder 0000 —fai0-1102-NDs 325 77 S89 [4200 05tF 
pre fenetee fee SR aS Bf 8 Se Ma 4 Meox Ee c Solder 15000 | 410-1103-NDe 975 836 6.97 |4300-006LF 
aonrce.g | 75 120/301 42/48) i7| m4 1 Mioxd 38 c Solder 10 410-1104-ND@ 754 647 5.39 |4300-008LF 
3oprce-n | 82/32) 33 | 16/48/27 1 m4 1 M20 x4 39 t Solder 25 410-1105-ND@ 754 6.47 5.39 |4300-009LF 
eaorce-c | 96) 25 | 30/14/26 | 22) me 00 Mi6x 1 62 C Solder 27000 _| 410-1106-ND@ 11.07 -9.49 7.91 _[4300-013LF 
100DFC6-H | 113] 32 | 33 | 16 | 32 | 27) M8 44 M20x1 89 iq Solder 50000 410-1107-ND@ 11.69 10.02 8.35 [4300-014LF 
100DFC6-P__[ 133] 38 | 50 | 19 [| 32 | 27 | M8 44 M24 x4 124 +CutTape +Tape and Reel RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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. ® Mounting | Capacitance |Digi-Ke Price Each Tusonix 
NEW! TUSO NIX EMI Filters (cont) Digi@Reel circu | Style | (9). |Part No. 1 10 100_| Part No. 
Pi SMT Square 6800 410-1200-1-NDt 2.30 1.97 1.64 | 4701-002LF 
Mounting | Capacitance | Digi-Key Price Each Tusonix Pi SMT Square 6800 410-1200-2-ND$o 1902.40/2,000 4701-002LF 
Circuit Style (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. c SMT Square 100 410-1201-1-NDt@ 2.39 2.06 1.71. | 4702-000LF 
C Solder 100 TAO TORN ® 754-647 5.39 14300-0050 C | SMT Square 100 |410-1201-2-ND¢@ 1983.60/2,000 4702-000LF 
C Solder 1200 _-(/4t0-1109-NDe 754 647 539 |4300-029LF C__| SMTSquare | —_4000___|410-1202-1-NDt 239 2.06 1.71 |4702-005LF 
C Solder 5000 |410-1110-NDe 763 «654 ~—5.45 | 4300-004LF C | SMT Square | 4000 | 410-1202-2-ND+@ 7983.60/2,000 4702-005LF 
' ul 7 Pi Bushing 2500 410-1228-ND 9.70 8.31 6.93 | M15733/28-0001 
ois | oe eam te oe ie ieee =| Gates | Se idem | fap FS Meee 
C Solder 50 7A10-1113-ND® 6.58 5 64 470 14300-680LF Pi Bushing 15000 410-1230-ND 12.52 10.74 8.95 | M15733/28-0003 
C Solder 50 410-1114-ND@ 658 564 470 |4300-681LF Pi Eyelet 1750 410-1231-ND 5.19 4.46 3.71 |M15733/33-0001 
? ‘ : : Pi Eyelet 1750 410-1232-ND 5.19 4.46 3.71 |M15733/33-0002 
| Press In 10 eee B55, 194 Geld” | 4804-000LF L | Bushing | 1400000 |410-1233-ND 38.63 33.11 27.59 |M15733/38-0004 
¢ Press In 100 | 410-1116-ND@ 855 7.34 6.11 | 4304-003LF L Bushing 1400000 | 410-1234-ND 38.63 33.11. 27.59 |M15733/38-0005 
c Press In 50000 |410-1117-ND@ 13.58 11.65 9.71 | 4304-011 LF Pi Bushing 1500 410-1235-ND 13.10 11.23 9.36 | M15733/43-0001 
C Press In 500 410-1118-ND® 11.20 9.60 8.00 | 4306-003LF Pi Bushing 1500 410-1236-ND 10.32 8.85 7.37__|M15733/43-0002 
C Press In 5000 410-1119-ND@ 12.44 10.66 8.89 | 4306-004LF Pi Bushing 3000 410-1237-ND 16.36 14.03 11.69 |M15733/44-0001 
C Press In 50 410-1120-ND® 9.84 8.43 7.03 | 4306-005LF Pi Bushing 1500 410-1238-ND 13.09 11.22 9.35 | M15733/44-0002 
C Press In 25 410-1121-ND@ 9.84 8.43 7.03 | 4306-006LF Pi Bushing 65 410-1239-ND 13.09 11.22 9.35 | M15733/44-0003 
c Press In 250 410-1122-ND@ 9.84 8.43 7.03 | 4306-007LF le Bushing 680000 410-1240-ND 33.59 28.80 24.00 |M15733/49-0001 
C Press In 7000 1410-1123:NDe 1.559.918 26 14306-008LF L Bushing | 1.2~2.4uF | 410-1241-ND 38.63 33.11___27.59_|M15733/49-0006 
- iu 7 Pi Eyelet 5500 410-1242-ND 5.89 5.05 4.21 |M15733/51-0001 
c | Presin | 10000 |aidiasnbe | 1358 136i 867 |4s06oT0LF pi | eyelet | 22000 | 40-1245-ND 1517 13011084 | mis7aysi-aone 
c Press In 27000 | 410-1126-ND® 1486 1274 10.62 | 4306-011LF id Bushing 1500 ND M51 9.87 8.23 | M15733/61-0001 
C Press In 50 410-1127-ND@ 984 8.43 703 | 4306-012LF Pi Bushing 1500 410-1245-ND 12.76 10.94 9.12 | M15733/61-0002 
C Press ln 10 410-1128:ND® 9.84 8.43 7-03 14306-013LE Pi Bushing 2000 410-1246-ND 17.80 15.27 12.72 _|M15733/61-0003 
: i Pi Bushing 2000 410-1247-ND 18.20 15.60 13.00 |M15733/61-0004 
iy Press In 100 410-1129-ND@ 9.84 8.43 7.03 | 4306-01 4LF Pi Bushing 1500 | 410-1248-ND 10.83 9.29 7.74 |M15733/61-0005 
C Press In 2700 (| 410-1130-ND@ 11.82 1014 8.45 | 4306-015LF Pi Bushing 1500 | 410-1249-ND 1089 933 7.78 |M15733/61-0006 
C Press In 500 410-1131-ND® 11.20 9.60 8.00 | 4306-016LF Pi Bushing 5000 410-1250-ND 11.45 9.82 8.18 |M15733/61-0007 
C Press In 5000 410-1132-ND@ 12.44 10.66 8.89 | 4306-017LF Pi Bushing 1000 410-1251-ND 18.14 15.56 12.96 _|M15733/61-0008 
C Press In 50 410-1133-ND® 9.84 8.43 7.03 | 4306-018LF Pi Bushing 5000 410-1252-ND 11.45 9.82 8.18 |M15733/61-0010 
C Press In 25 410-1134-ND@ 9.84 8.43 7.03 | 4306-019LF Pi Bushing 5000 410-1253-ND 11.45 9.82 8.18 |M15733/61-0011 
Cc Press In 250 410-1135-ND@ 9.84 8.43 7.03 | 4306-020LF Pi Bushing 25000 410-1254-ND 26.02 22.31 18.59 |M15733/61-0012 
C Press In jo00 —*|410-1136-ND@ 4155 991 826 |4306-021LF Pi Bushing 10000 | 410-1255-ND 16.36 14.03 11.69 | M15739/61-0014 
4 | Pi Eyelet 1500 410-1256-ND 5.52 4.73 3.94 |M15733/62-0001 
G__Fress In on, eee Hoo __Aa Bae | ee Pi Eyelet 1500 ]410-1257-ND 12.64 10.84 9.03 }M15733/62-0002 
c | Press in 27000 | 410-1139-ND® 1486 1274 10.62 | 4306-024LF Pi Eyelet 1750__JSINSI2S eH) 5.62 __4.83 _4.02_[M15733/66-0001 
C Press In 5.0 410-1140-ND@ 9.84 8.43 7.03 | 4306-025LF tCutTape $Tape and Reel 4 RoHS Compliant 
C Press In 10 410-1141-ND@ 9.84 8.43 7.03 | 4306-028LF 
C Press In 100 410-1142-ND® 9.84 8.43 7.03 _|4306-029LF F Th c ¥ 
C Press In 2700 410-1143-ND@ 11.82 10.14 8.45 | 4306-030LF - 
C Press In 5.0 410-1144-ND® 8.56 7.34 6.12 | 4306-680LF eed ru apac itors 
C Press In 5.0 410-1145-ND® 8.56 7.34 6.12 | 4306-681LF Note: Please see manufacturer's data sheet for additional information 
C Bushing 100 410-1146-ND® 6.84 5.86 4.89 | 4400-000LF 
Cc Bushing 5000 410-1147-ND@ 8.11 6.96 5.80 | 4400-004LF Temp. | Mounting | Capacitance | Digi-Key Price Each Tusonix 
C Bushing 1000 410-1148-ND® 6.84 5.86 4.89 |4400-007LF Coef. Style (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. 
C Bushing 10 410-1149-ND@ 6.84 5.86 4.89 | 4400-008LF Solder 100 410-1048-ND 7.56 6.48 5.40 |2482-012-X5U0-101MLF 
C Bushing 27000 410-1150-ND® 8.91 7.64 6.37 | 4400-010LF Solder 1000 410-1032-ND 3.17 2.73 2.27 |2404-000-X5U0-102PLF 
C Bushing 100 410-1151-ND@ 6.84 5.86 4.89 | 4400-030LF Solder 1000 410-1033-ND 3.12 2.68 2.23 |2404-014-X5U0-102PLF 
C Bushing 1200 410-1152-ND® 6.84 5.86 4.89 | 4400-032LF X5U Solder 1000 410-1041-ND 6.53 5.60 4.67 | 2450-001-X5U0-102PLF 
Cc Bushing 2700 410-1153-ND® 6.92 5.94 4.95 |4400-033LF Solder 1000 410-1042-ND 6.53 5.60 4.67 | 2451-001-X5U0-102PLF 
C Bushing 5000 410-1154-ND@ 8.11 6.96 5.80 | 4400-034LF Bushing 100 410-1034-ND 11.20 9.60 8.00 |2425-001-X5U0-101AALF 
c Bushing 10000 410-1155-ND@ 8.73 749 6.24 | 4400-035LE Bushing 1000 410-1035-ND 11.20 9.60 8.00 | 2425-001-X5U0-102AALF 
Cc Bushing 1000 410-1156-ND@ 6.84 5.86 4.89 | 4400-037LF Bushing 1500 410-1036-ND 11.20 9.60 8.00 | 2425-001-X5U0-152AALF 
c Bushing 10 410-1157-ND® 6.84 5.86 4.89 | 4400-038LF Bushing 5000 410-1037-ND 11.20 9.60 8.00 |2425-001-X5W0-502AALF 
C Bushing 25 410-1158-ND@ 6.84 5.86 4.89 |4400-039LF X5W Bushing 5000 410-1040-ND 11.64 9.98 8.32 | 2443-007-X5W0-502ZLF 
L Bushing 50000 410-1159-ND@ 10.54 9.04 7.53 |4400-057LF Bushing 10000 410-1038-ND 9.17 7.87 6.56 | 2425-601-X5W0-103ZLF 
L Bushing 27000 410-1160-ND@ 9.17 7.87 6.56 |4400-060LF Bushing 10000 410-1051-ND 9.79 8.40 7.00 | 2499-003-X5W0-103ZLF 
C Bushing 100 |410-1161-NDe 684 586 489 |4400-076LF Shoulder 470 |410-1047-ND 2.72 2.34 1.95 |2463-001-X5S0-471MLF 
C Bushing 40000 |410-1162-NDe 924 792 660 |4400-089LF ysg | Bushing 1000 | 410-1039-ND 11.64 9.98 8.32 | 2443-007-X5S0-102MLF 
C Bushing 1000 [410-1163-ND® 683 5.85 4.88 |4400-O91LF ea to fine rari ace ca oH Serene ne 
i 7 uy f jushing 5 -1050-| 7 7 vA -003-X5S0-15: 
ett oan aes a pe a appeal Shoulder 7000 [410-1043-ND 4.25 3.65 3.04 }2461-000-X7V0-102PLF 
c Bushing 1000 410-1166-ND@ 6.84 5.86 4.89 |4400-095LE X7V Shoulder 1000 410-1045-ND 4.82 4.14 3.45 |2461-001-X7V0-102PLF 
5 i ‘ i Shoulder 1500 410-1044-ND 4.25 3.65 3.04 |2461-000-X7V0-152PLF 
C Bushing 470 410-1167-ND@ 6.84 5.86 4.89 | 4400-096LF 
C Bushing 2700 710-1168-ND® 6.92 594 74.95 14400-097LF Shoulder 1500 410-1046-ND 4.82 4.14 3.45 |2461-001-X7V0-152PLF 
C Bushing 27000 410-1169-ND@ 9.17 7.87 6.56 | 4400-098LF 
C Bushing 50000 410-1170-ND® 9.97 8.55 7.12 |4400-099LF 
C Bushing 5.0 410-1171-ND@ 5.90 5.06 4.22 | 4400-680LF x) 
C Bushing 5.0 410-1172-ND® 5.90 5.06 4.22 | 4400-683LF Lv 
C Bushing 100 410-1173-ND@ 9.09 7.19 6.49 | 4401-000LF 
C Bushing 100 410-1174-ND® 9.31 7.98 6.65 | 4401-014LF . . . 
C Bushing 400000 | 410-1175-NDe 10.03 860 7.17 |4402-018LF Flexield® Noise Su ppression Sheets - 
C Bushing 100 410-1176-ND® 7A 6.36 5.30 | 4403-030LF . . . 
C Bushing 2700 _|410-1177-ND® 7.50 643 5.36 |4403-033LF Flexible Ferrite Material 
C Bushing 10000 410-1178-ND@ 9.31 7.98 6.65 | 4403-035LF ‘Stas . f50 Snicdan ; Ree f 
C | Busting | 100 ee BA Oe 280 [aor ee Tasted and fei I ae tesepinataclee tga aegane Oman car He 
c Bushing 25 MEE Tal 6.36 5.30 gave aeste range of frequencies, offers flexibility in fabrication, and delivers particularly excellent 
¢ Bushing 27000 /410-1181-ND® 9.53 8.17 6.81 | 4403-040LF performance in high frequency ranges. Flexield is the ideal sheet-type noise reduction 
¢ Bushing 100000__|410-1182-ND@ 9.44 8.09 6.74 |4404-003LF product for mobile devices including notebook PCs, digital cameras, and cell phones. 
: eoatat ee Het ee oe re ae fe TERR aber era . athe aa plates ce thin ang compass devices * Support 
; ’ : ‘ a wide range of frequency bands » Excellent performance at high frequencies 
: a tapos Hee. Figs ee ae AeonOeaLt Applications: « Electromagnetic noise reduction for electric equipment « Internal EMI . Resonance reduction . Amplifier 
L Coaxial 4400000 |410-1187-ND@ 30.29 25.97 7164 4600-054LF ¢Radiated noise reduction »* Surface current suppression ° Improvement of noise immunity » Electrostatic discharge 
c Coaxial 7400000 Rapeeeetne 30990857 39.141 4607-O00LF countermeasure * Improved antenna reception sensitivity 
L Coaxial 1400000 | 410-1189-ND@ 31.90 27.35 22.79 | 4601-050LF Suggested Minimum 
L Coaxial 1400000 | 410-1190-ND® 33.76 28.95 24.12 | 4601-052LF Frequency Initial E 
Le Coaxial 1400000 | 410-1191-ND@ 38.54 33.04 27.53 | 4601-053LF LxWxT Range | Material | Permeability | Digi-Key Price Each | TDK 
L Coaxial 1400000 | 410-1192-ND® 40.19 34.45 28.71 |4601-054LF (mm) MHz/GHz | Name | (ui)@10MHz | Part No. 1 10 | Part No. 
Pi SMT Square 2000 410-1193-1-NDt@ 2.05 1.76 1.47 | 4700-003LF Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C 
Pi SMT Square 2000 410-1193-2-ND$@ 1696.50/2,000 4700-003LF 300 x 200 x .1 = IFLO4 45$ 445-3717-ND 43.75 37.50] IFLO4AR 300X200XP1 
Pi | SMT Square 1000 410-1194-1-NDt® 2.05 1.76 1.47 | 4700-005LF 300x200x.13] 10/3 IRJO9 100$ | 445-3715-ND 58.33 50.00 | IRJO9AB 300X200X0.13 
Pi | SMT Square | = 1000 /410-1194-2-ND¢@ 1696.50/2,000 4700-005LF 300 x 200x.25} 10/3 IRJO9 100$  /445-3716-ND | 72.92 62.50] IRJO9AB 300X200X0.25 
Pi_| SMT Square 100___ [Dan SSsieNDts: BOSh 2 ole SAT” SOD-O06LE 300x200x.5} 100/10 | IRLOS 25 |445-2581-ND | 52.50 45.00] IRLO3AB 300X200X0.5 
P| SMT Sauare A paren A hen pote 200x200x1 | 100/10 | IRLO2 25 |[445-2582-ND | 43.75 _37.50| IRLO2A 200X200X1 
Pi SMT erie 7000 (att Hania oe “eG Hk ann if Sean onaLe 200x200x2 | 100/10 | IRLO2 25 | 445-3718-ND 93.33  80.00/ IRLOZA 200X200X2 
Pi SMT Square 470 410-1197-1-NDt© 2.05 4 76 1.47 |4700-009LE 300 x 200x.25] 50/10 IRLO4 35 445-2584-ND 52.50 45.00} IRLO4EAB 300X200X0.25 
Pi SMT Square 470 410-1197-2-ND$@ . 1696.50/2 000 . 4700-009LF 300 x 200 x .5 50/10 IRLO4 35 445-2585-ND 66.50 57.00} IRLO4EAB 300X200X0.5 
Pi SMT Round 5000 410-1198-1-NDt® 2.05 1.76 1.47 14700-056LF 300 x 200 x .1 30/10 IRLOS 60 445-2586-ND 78.75 67.50 | IRLOSAB 300X200X0.1 
Pi | SMT Round 5000 | 410-1198-2-ND+o 1696.50/2,000 4700-056LF Operating Temperature Range -40°C ~ 125°C 
Pi SMT Square 8200 410-1199-1-NDte 230 1.97 1.64 |4701-001LF 300 x 200 x .25 50/10 IRJO4 35 445-2587-ND 66.50 57.00} IRJO4AB 300X200X0.25 
Pi__| SMT Square 8200 _|410-1199-2-ND+ 1902.40/2,000 4701-001LF Typical, @1MHz 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Imp. 1 ] Rdc Cut Tape 
400MHz | Max. | Max. | Mate- | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | TDK 
()#25% | (A) | () | rial | PartNo. 10 50 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
H area ® 33 0.20 | 0.6 F | 445-3344-1-ND 57 2.47 4.57 | 10,000 | 27.00/M | MMZ1005F330C 
Chip Beads (SMD Array) = DigiqoReel 47 |o1o| 08 | F |445-3345-1-ND | 57 247 457 | 10.000] 27.00/M |mMzto05F470C 
n 56 0.10 | 0.8 F | 445-3346-1-ND 57 2.47 4.57 | 10,000 | 27.00/M | MMZ1005F560C 
MZA3216 Series 80 0.50 | 0.2 S | 445-2159-1-ND 59 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M |MMZ1005S800C 
Features: «A single MZA series chip provides noise Applications: * Computers ¢ Printers * VCRs « Televisions 120 0.50 | 0.25 S_ |445-2160-1-ND 9 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M |MMZ1005S121C 
attenuation for four lines, making it ideal for use with I/O * Portable telephones «Electronic equipment, such as 240 0.40 | 0.4 S  |445-2161-1-ND 59 2.54 4.69 | 10,000) 27.37/M |MMZ1005S241C 
lines of various highly miniaturized devices * Low crosstalk portable products, which comprise high density circuitry 600 0.30 | 0.6 S | 445-2162-1-ND 59 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M |MMZ1005S601C 
between adjacent circuits Internal electrodes feature |oW Material: For signal line applications in which the 1000 | 0.20] 1.0 | S |445-2163-1-ND | .59 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M |MMz1005S102¢ 
DG resistance, minimizing wasteful power consumption bis oking region is Aer OOMHAL 40 | 0.55] 012) Y |445-2150-1-ND | .59 254 4.69 | 10,000] 27.37/M |MMz1005Y400C 
Electroplated terminal elactrodes accommodate reflow so | 045 | 017 | Y |445-2151-1-ND | 59 254 4.69 | 10,000 | 27.37/M | MMZ1005Y800C 
soldering * Monolithic structure ensures high reliability Y Material: High frequency range type intended for the 120 0.40 021 Y1445-2152-1-ND 59 0.54 74.69 70.000 97 37/M MMZ1005Y121C 
* Contains no lead and also supports lead-free soldering 100MHz region and above. For signal line applications in ‘ i . : i ‘ : 
Operating Temperature Range: 55°C - 125° whic he inal reueney is far rm te cua requeny, | | y | 05 | oe | y faazaisetno | 59 254 69 | 10.000 | arm [MMztonsysot0 
470 0.25 | 0.5 Y | 445-2155-1-ND 59 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M |MMZ1005Y471C 
600 0.25 | 0.56 Y__|445-2156-1-ND 59 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M |MMZ1005Y601C 
1000 0.20 | 0.74 Y | 445-2157-1-ND 59 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M |MMZ1005Y102C 
1500 0.10 | 1.15 Y__ |445-2158-1-ND 9 2.54 4.69 | 10,000 | 27.37/M |MMZ1005Y152C 
MPZ1005 Series — 0402 Size 
10 2.0 | .045 S | 445-2978-1-ND 60 2.62 4.83 | 10,000 | 28.00/M | MPZ1005S100C 
30 1.7 | .050 S| 445-2979-1-ND 60 2.62 4.83 | 10,000 | 28.00/M | MPZ1005S300C 
Dimensions in mm 60 1.5 | 075 S | 445-2980-1-ND 60 2.62 4.83 | 10,000 | 28.00/M | MPZ1005S600C 
120 1.2 | .090 S |445-2981-1-ND 60 2.62 4.83 | 10,000 | 28.00/M |MPZ1005S121C 
MMZ1608 Series — 0603 Size 
imp. | | Rae Cut Tape Tape and Reel 15 15 1005] R |445-2180-1-ND | 53 228 421 | 4,000 | 24.50/M | MMZ1608R150A 
100MHz | Max. | Max. | Mate- | Digi-Key Pricing Pricingt TDK 30 1.5 | 0.05 R_ | 445-2181-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M |MMZ1608R300A 
(0)+25% | (A) | (Q) | rial | Part No. 10 50 100 4,000 Part No. 60 0.8 | 0.4 R_ |445-2182-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608R600A 
120 0.5 | 0.18 R_ | 445-2170-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M |MMZ1608R121A 
sy 0:20)| (08 5 eee “1S 17-88 83.00 agen Meee GSn008 300 0.5 | 0.25 R__ | 445-2171-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M |MMZ1608R301A 
120 | 0.25) 0.2 | S | 445-3348-1-ND| 4.13 17.88 33.00 |  193.00/M |) MZA3216S121A 600 | 05 | 04 | R [445-1547-1-ND | 53 228 4.21 | 4,000 | 24.56/M |MMZ1608R601A 
300 0.20] 0.4 S |445-3349-1-ND| 4.13 17.88 33.00 = MZA3216S301A 1000 0.4 0.5 R_ |445-1548-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M |MMZ1608R102A 
40 06 | 01 S| 445-2183-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608S400A 
eu O20") (a2 S [iemeeeeemaney| “1S 17-88 33.00 198.007 Mehs2 1656014 80 0.5 | 0.15 S| 445-2172-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608S800A 
60 0.30 | 0.2 Y _[445-3351-1-ND| 4.13 17.88 33.00 —__|MZA3216Y600B 120 0.5 | 0.2 S$ |445-2173-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M |MMZ1608S121A 
120 0.25 | 0.2 Y |445-3377-1-ND| 4.13 17.88 33.00 193.00/M MZA3216Y121B 180 0.5 | 0.2 S  |445-2174-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M |MMZ1608S181A 
240 |020/ 03 | y |445-s9521-ND/ 413 17.88 3300) 193.00m |wzaserevess| | | So | os | o4 | § |adstsde1No | 53 228 421 | 4000 | 24s6ne | MIZTGOESEDIA 
300 0.20 | 0.4 Y | 445-3378-1-ND| 4.13 17.88 33.00 _ MZA3216Y301B 1000 0.4 0.5 S| 445-1550-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M |MMZ1608S102A 
600 |020! 05 | y |445-3979-1-Np| 4.13 17.88 33.00; 193.00m |mzage16v601B 15 | 15 | 0.05 | Y [445-2184-1-ND | 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608Y150B 
30 1.5 | 0.05 Y | 445-2185-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608Y300B 
1000_ | 0.15 | 0.6 | Y_ | 445-3380-1-ND| 4.13 17.88 33.00 | __193.00/M_| MZA3216Y102B 60 0.5 | 0.15] Y |445-2186-1-ND | 53 228 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMz1608Y600B 
120 0.5 | 02 Y | 445-2176-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608Y121B 
# For Tape and es] park number, change ND te|2:ND. 300 | 05 | 03 | y [445-2177-1-nD | 53 228 4.21 | 4.000 | 24.56/M | MMZ1608Y301B 
600 0.5 | 04 Y__|445-1551-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M |MMZ1608Y601B 
1 A ® 1000 04 | 0.5 Y | 445-1552-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608Y102B 
Ferrite Beads / SMD D Reel 1500 03 | 06 Y | 445-1553-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608Y152B 
MMZz — Digital Signal Line Application MPZ— Power Supply Line Application 1500 | 03 | 1.0 | A [445-2178-1-ND | .53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608A152E 
MATERIAL CHARACTERISTICS: 2500 0.2 | 08 A |445-2179-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608A252B 
on nee : , ; ne ae 80 05 | 04 | D |445-2167-1-ND | .53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M |MMZ1608D800B 
A Material Wiis Tigh Impedance product ¥ pase on me cies (200 ~ 500MH2z) for signal line applications. 720 04 105 D 1445-2168-1-ND 532.28 421 | 4,000 | 24.56/M |MMZ1608D121B 
impedance frequency characteristics of our Y-material. The ial: Thi inheri isti oes 
product offers excellent impedance characteristics, which Faker: Inia net prog Venetia: charac alco 300 0.3 | 07 | D_ |445-2169-1-ND | 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M |MMZ1608D301B 
is greater than 25000, in the vicinity of 100MHz range its impedance | ed di He hifted higher i MMZ1608-C Series — 0603 Size 
(MIMZ1608A2528), its impedance peak frequency has been shifted higher into 120 | 06 [0.15] B 445-2164-1-ND [| 53 228 4.21 | 4,000 | 24.56/M |MMZ1608B121C 
ara j ; ‘oitay (ang The product offers excallent noise suppression from 300 | 05 | 025) 8 |445-2165-1-ND | 53 228 4.21 | 4,000 | 24.56/m |mMz1608B301C 
B Material: This type is perfectly suited for fast digital GooMHz to as high as in the GHz range. 600 | 05 | 04 | B |445-2166-1-nD | 53 228 4.21 | 4.000 | 24.56/M |MMZ1608B601C 
signals. By equalizing R components and X components ait Hata ci A ict “ “ - 4 | “ 
that beads possess at a frequency of SMHz, it is able to Material: For digital signal line applications. MPZ1608 Series — 0603 Size 
suppress overshooting, undershooting and ringing of fast $ Material: For signal line applications in which the block- 30 5.0 | 0.01 S$ |445-1562-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MPZ1608S300A 
digital signals. ing region is near 100MHz. 60 3.5 | 0.02 S| 445-1563-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MPZ1608S600A 
D Material: For applications calling for low insertion loss at Y Material: High frequency range type intended for the 100 3.0 | 0.03 S| 445-1564-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MPZ1608S101A 
low frequencies and sharply increasing impedance at high 100MHz region and above. For signal line applications in 220 2.0 | 0.05 S| 445-1565-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M |MPZ1608S221A 
frequencies. Designed for high impedance at high frequen- which the signal frequency is far from the cutoff frequency. 600 1.0 | 0.15 S$ |445-2205-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M |MPZ1608S601A 
7 - 390 1.2 12 R | 445-2982-1-ND 54 2.36 4.35 | 4,000 | 25.00/M |MPZ1608R391A 
Top View ; . | Dimensions - mm 60 2.3 | 03 Y | 445-2983-1-ND 54 2.36 4.35 | 4,000 | 25.00/M | MPZ1608Y600B 
e Side View Series ATB[C]TD[TETF][T too | 20 | 05 | Y /445-2084-1-ND | 54 236 4.35 | 4,000 | 25.00/M |MPZ1608Y101B 
MMZ0603 03 | 06 | — | 03 | 08 | 0.3 | 03 150 1.8 | .07 Y | 445-2985-1-ND 54 2.36 4.35 | 4,000 | 25.00/M |MPZ1608Y151B 
MMZ1005 0.5 1 0.1 05 | 14] 05 | 05 30 1.8 | .07 D__ | 445-2986-1-ND 54 2.36 4.35 | 4,000 | 25.00/M |MPZ1608D300B 
mpzioss |0s | 1/01/05 )14/!05 1/05 60 12 | 42 | D (445-2987-1-ND | .54 2.36 4.35 | 4,000 | 25.00/M |MPz1608D600B 
MMz1608 os | 161/03 /]08 !] 20/08 | 08 100 1.0 | 15 D_ | 445-2988-1-ND 54 2.36 4.35 | 4,000 | 25.00/M |MPZ1608D101B 
eee || oe | ge |i rete | eam |toe |e 15 1.5 | 0.05 R rentaEe peries oo 6 oe 4,000 | 31.15/M |MMZ2012R150A 
ingen > ae is ae oe = iC se 30 1.5 | 0.05 R_ | 445-2199-1-ND 67 = 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012R300A 
MPz2012 1.25 2 05 1 36 | 12 | 085 60 1.0 | 01 R_ | 445-2200-1-ND 67 = 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012R600A 
+ - - - - 120 0.8 | 0.12 R= | 445-2190-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012R121A 
* 2200 and 6000 = 0.8 300 0.6 | 0.15 R__ | 445-2191-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012R301A 
600 0.5 | 0.2 R_ | 445-1554-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012R601A 
Imp. ! Rde Cut Tape 1000 05 | 03 R | 445-1555-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012R102A 
100MHz | Max. | Max. | Mate- | Digi-Key Pricing Tape and Reel+ | TDK 40 | 1.0 | 04 | $ |445-2201-1-ND | .67 289 5.34 | 4,000 | 31.15/M |mMz2012S400A 
(0)s25% | (A) | (9) | rial | PartNo. 1050100 | ty. | Pricing | Part No. 80 | 08 | 01 | S$ |445-2192-1-ND | .67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMz2012S800A 
MMZ0603 Series — 0201 Size 120 0.8 | 0.15 S__ |445-2193-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ20128121A 
33 0.10 | 1.0 D | 445-2140-1-ND | 1.40 6.05 11.16 | 15,000 | 65.12/M | MMZ0603D330C 180 06 | 0.15 S  |445-2194-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012S181A 
56 0.10 | 1.3 D | 445-3332-1-ND | 1.36 5.88 10.86 | 15,000 | 63.00/M | MMZ0603D560C 300 0.6 | 0.2 S | 445-2195-1-ND 67 = 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012S301A 
80 0.10) 1.5 D | 445-3333-1-ND 136 5.88 1086 | — — | MMZ0603D800C 600 05 | 03 S| 445-1556-1-ND 67 = 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012S601A 
10 0.20) 0.8 F | 445-3334-1-ND§ | 1.36 5.88 10.86 | 15,000 | 63.00/M | MMZ0603F100C 1000 0.5 | 0.35 S  |445-1557-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012S102A 
10 0.50 | 0.15 S| 445-2141-1-ND§ | 1.40 6.05 11.16 | 15,000 | 65.12/M | MMZ0603S100C 15 1.5 | 0.05 Y__ |445-2202-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012Y150B 
80 0.20 | 0.5 S  |445-2142-1-ND | 1.40 6.05 11.16 | 15,000 | 65.12/M | MMZ0603S800C 30 1.5 | 0.05 Y | 445-2203-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012Y300B 
120 0.20) 0.8 S| 445-2143-1-ND 140 6.05 11.16 | 15,000 | 65.12/M | MMZ0603S121C 60 1.0 | 01 Y | 445-2204-1-ND 67 = 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012Y600B 
240 0.10) 1.0 S | 445-2144-1-ND 140 6.05 11.16 | 15,000 | 65.12/M | MMZ0603S241C 120 0.8 | 0.12 Y | 445-2196-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012Y121B 
470 0.05 | 1.8 S  |445-2145-1-ND | 1.40 6.05 11.16 | 15,000 | 65.00/M | MMZ0603S471C 300 0.6 | 0.15 Y | 445-2197-1-ND 67 = 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012Y301B 
600 0.05 | 2.0 S_|445-2146-1-ND | 1.40 6.05 11.16 | 15,000 | 65.12/M | MMZ0603S601C 600 0.5 | 0.2 Y___|445-1558-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012Y601B 
120 0.20 | 0.8 Y  |445-2147-1-ND | 1.40 6.05 11.16 | 15,000 ) 65.12/M | MMZ0603Y121C 1000 05 | 03 Y  |445-1559-1-ND 67 = 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012Y102B 
240 0.10) 1.0 Y = |445-2148-1-ND | 140 605 1116} — — | MMZ0603Y241C 1500 0.5 | 04 Y | 445-1560-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012Y152B 
470 0.05 | 1.8 Y_ |445-2149-1-ND | 1.40 6.05 11.16 | 15,000 | 65.12/M | MMZ0603Y471C 2000 04 | 05 Y  |445-1561-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012Y202B 
MMZ1005 Series — 0402 Size 80 05 | 03 D | 445-2187-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012D800B 
80 0.45 | 0.2 B | 445-3335-1-ND 57 =2.47 ~~ 4.57 | 10,000 | 27.00/M | MMZ1005B800C 120 0.5 | 03 D_ |445-2188-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MMZ2012D121B 
120 | 0.40 | 0.25) B  |445-3336-1-ND 57 2.47 ~~ 4.57 | 10,000 | 27.00/M | MMZ1005B121C 300 0.4 | 0.5 D_ |445-2189-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M [MMZ2012D301B 
600 0.20 | 0.85 B | 445-3337-1-ND 57 2.47 ~~ 4.57 | 10,000 | 27.00/M | MMZ1005B601C MPZ2012 Series — 0805 Size 
10 0.50 | 0.1 D | 445-3338-1-ND§ | 57 2.47 4.57 | 10,000 | 27.00/M | MMZ1005D100C 30 5.0 | 0.01) S$ |445-1566-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M )MPZ2012S300A 
22 0.40 | 0.2 D | 445-3339-1-ND 57 247 4.57 = — |MMZz1005D220C 100 4.0 | 0.02 S  |445-1567-1-ND 67 = 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MPZ2012S101A 
33 0.40 ] 0.35 | D | 445-3340-1-ND 57 = 2.47 4.57 | 10,000] 27.00/M | MMZ1005D330C 220 3.0 | 0.04) S$ |445-1568-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M )MPZ2012S221A 
68 0.40 | 0.55 | D |445-3341-1-ND 57 2.47 — 4.57 | 10,000 | 27.00/M | MMZ1005D680C 330 25 | 0.05) S /445-1569-1-ND 67 = 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MPZ2012S331A 
120 | 0.35 | 0.75) D  |445-3342-1-ND 57 = 2.47 4.57 | 10,000 | 27.00/M | MMZ1005D121C 600 2.0 | 04 S__|445-2206-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M |MPZ2012S601A 
240 | 0.20 | 1.2 | D | 445-3343-1-ND 57247 4.57 | 10,000 | 27.00/M | MMZ1005D241C + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. —§ Impedance tolerance is +50 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Tape and 
D Reel” Attenuation) 1 Rdc Cut Tape Reel 
Frequency | Max. | Max. | Digi-Key Pricing Pricing* =) TDK 
“ . Ps ao (MHz) Max.| (A) | (Q) | PartNo. 1 10 50 1,000 ‘| Part No. 
3-Terminal Filters for Signal Line and 40 2 | 0.04 |445-2120-1-ND 615.26 24.27 — | ACH4518-472-TD01 
. 50 2 0.04 | 445-2121-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-332-TDO1 
DC Power Line / SMD — AcF and ACH Series 60 2 | 0.04 |445-2122-1-ND 61 5.26 © 24.27 283.15 | ACH4518-222-TD01 
; : “a ; ae ‘ oes 75 2 | 0.04 |445-2123-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-152-TD01 
Features: * The ACF and ACH series are T-type EMC filters incorporating ferrite chip beads and multilayer ceramic chip 90 2 0.04 |445-2124-1-ND 61 5.26 24.97 283.15 ACH4518-102-TD01 
capacitors. * The external structure consists entirely of ferrite, enabling these parts to achieve superior attenuation 705 7) 0.04 1445-0125-1-ND 61 596 24.97 983.15 | ACH4518-681-TD01 
characteristics despite their extremely compact dimensions. * Because they can be mounted on edge, the ACF and ACH 425 2 0.04 445-2126-1-ND ‘et 5.26 04.97 283-15 ACH4518-471-TD01 
series are ideal for high-density circuit configurations. Di rane - i . 
mensions In mm 190 2 0.04 | 445-2128-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-221-TDO1 
i : 230 2 0.04 | 445-2129-1-ND 61 5.26 24.27 — _|ACH4518-151-TD01 
Oe ease Bighe AC HeeG Sane 280 | 2 | 0.04 |445-2130-1-ND 615.26 24.27 | 283.15 | ACH4518-101-T001 
aoe 340 2 | 0.04 |445-2131-1-ND 615.26 24.27 | 283.15 | ACH4518-680-TD01 
410 2 0.04 |445-2132-1-ND 61 5.26 24.27 283.00 | ACH4518-470-TD01 
500 2 0.04 | 445-2133-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-330-TDO1 
600 2 0.04 | 445-2134-1-ND 61 6.26 24.27 283.15 | ACH4518-220-TD0O1 
Hee ee * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Guaranteed Tape 
Frequency | Guaranteed] 1 | Rdc Cut Tape and Reel 
Bandwidth | Attenuation | Max. | Max. | Digi-Key Pricing Pricing* | TDK 
(MHz) (dB) (A) | (mq) | Part No. 1 10 50 | 2,000 PartNo. 
Fig. 2 — ACH32C Series, Operating Temperature -40°C ~ 125°C 
2 3.5 ~ 150 -25 6 2 |445-2998-1-ND 56 4.88 22.52] 263.00/M | ACH32C-104-T 
No Polarity 10 ~ 300 -25 6 | 2 |445-2997-1-ND | .56 4.88 22.52) 263.00/M | ACH32C-333-T 
30 ~ 300 -25 6 2 |445-2996-1-ND 56 4.88 22.52) 263.00/M | ACH32C-103-T 
Dimensions (mm) | : : 55 ~ 300 -25 6 2 |445-2995-1-ND 56 4.88 22.52) 263.00/M | ACH32C-222-T 
Series Bi) C;/W/ a/b 100 ~ 500 -25 6 2 |445-2994-1-ND 56 4.88 22.52| 263.00/M_| ACH32C-102-T 
‘ACF321825/2. el 35103118114 122 j i 200 ~ 800 “25 6 | 2 |445-2093-1-ND | .56 4.88 22.52] 263.00/M | ACH32C-331-T 
. 450 ~ 1300 -20 6 2 |445-2992-1-ND 56 4.88 22.52) 263.00/M | ACH32C-101-T 
AGro 1882 ; * pe + ue 3 : 650 ~ 2500 “15 6 2 |445-2991-1-ND 56 4.88 22.52) 263.00/M | ACH32C-470-T 
Z —s ee ee 1300 ~ 2500 15 6 2__|445-2990-1-ND 56 4.88 22.52| 263.00/M_| ACH32C-220-T 
ACH4518 | 3.2] 4. -35/0.4 |1.8 [1.75/35 : 2000 ~ 5500 15 6 | 2 [445-2089-1-ND | 56 4.88 22.52| 263.00/M [ACH32C-100-T 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Tape and 
Attenuation] 1 | Rdc eee mee T E 1 Fil f 7 
Frequency | Max.) Max. | Digi-Key TDK - H iB 
(MHz) Max. | (A) | (0) | Part No. 1 10 50 1,000 | Part No. 3-Terminal Filters for Digi Reel 
Fig. 1 — ACF321825 Series, Operating Temperature -25°C ~ 85°C i i — . 
17 03 | 0.15 |445-2059-1-ND ‘51 4.38 20.22 | 23595 J ACF321825-223-TD01 Signal Line / SMD — memz2012T Series 
27 0.3 | 0.15 |445-2060-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-103-TD01 Features: * Multilayer chip EMC filter utilizing a T-type circuit * Entirely monolithic structure results in high reliability 
37 0.3 | 0.15 |445-2061-1-ND 51 438 20.22 235.95 ACF321825-682-TD01 * Due to closed magnetic circuit architecture, high-density installation becomes possible and crosstalk generation is pre- 
45 0.3 | 0.15 |445-2062-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 ACF321825-472-TD01 vented Steep attenuation characteristic plot. Highly effective noise suppression * Covers a wide range of frequencies 
55 0.3 | 0.15 |445-2063-1-ND 51 4.38 20.22 | 235.95 _ | ACF321825-332-TD01 * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Dimensions in mm 
65 03 | 0.15 [445-2064-1-ND 514.38 20.22 | 235.95 | ACF321825-222-TD01 
80 0.3 | 0.15 |445-2065-1-ND 51 4.38 © 20.22 | 235.95 ‘| ACF321825-152-TD01 Pad Layout for 
100 0.3 | 0.15 |445-2066-1-ND 51 4.38 © 20.22. | 235.95 | ACF321825-102-TD01 Fig. 1 and Fig. 2 
120 0.3 | 0.15 |445-2067-1-ND 51 4.38 © 20.22. | 235.95 | ACF321825-681-TD01 
145 0.3 | 0.15 |445-2068-1-ND 51 4.38 20.22 | 235.95 _| ACF321825-471-TD01 
165 03 | 0.15 |445-2069-1-ND St 438 20.22 | 235.95 [ACF321825-831-TD01 
200 0.3 | 0.15 |445-2070-1-ND 51 4.38 © 20.22 | 235.95 | ACF321825-221-TD01 
240 0.3 | 0.15 |445-2071-1-ND 51 4.38 20.22. | 235.95 | ACF321825-151-TD01 
300 0.3 | 0.15 |445-2072-1-ND 51 4.38 20.22 | 235.95 ‘| ACF321825-101-TD01 : 
370 0.3 | 0.15 |445-2073-1-ND 514.38 20.22 235.95 | ACF321825-680-TD01 Capacitor 
450 0.3 | 0.15 [445-2074-1-ND 514.38 20.22 | 235.95 | ACF321825-470-TD01 Inductor 
530 0.3 | 0.15 |445-2075-1-ND 51 4.38 © 20.22. | 235.95 | ACF321825-330-TD01 po tH 
650 0.3 | 0.15 |445-2076-1-ND 51 4.38 20.22 | 235.95 _ | ACF321825-220-TD01 iiouicGrde Gulla 
Fig. 1 — ACF451832 Series, Operating Temperature -25°C ~ 85°C 
2 0.3 | 0.15 |445-2077-1-ND 615.26 24.27 | 283.15 | ACF451832-333-TD01 
15 0.3 | 0.15 |445-2078-1-ND 61 5.26 «24.27 283.15 | ACF451832-223-TDO1 Cut-off} 1 | Cutrane 5 Aneel 
18 03 | 0.15 |445-2079-1-ND 61 5.26 24.27 | 283.15 | ACF451832-153-TDOt __ | Freq. | Max. | Digi-Key renna abe ane pee TDK 
23 0.3 | 0.15 |445-2080-1-ND 615.26 24.27 | 283.15 | ACF451832-103-TD01 il ala} |L (G3) | Geet u LO 0 Oty 8h art No” 
35 0.3 | 0.15 |445-2081-1-ND 615.26 24.27 | 283.15 _ | ACF451832-682-TD01 10 | 0.1 )445-2135-1-ND 26 2.28 10.52 | 1,000 | 122.69 |MEM2012T10RO 
40 | 03 | 0.15 |445-2082-1-ND 615.26 24.27 | 283.15 | ACF451832-472-TDO1 25) 0.15 aca ND peOe -2eeBe A0:8E 000)! 129) | MEMCOIETZS RO 
50 0.3 | 0.15 |445-2083-1-ND ‘61 «45.26 24.27 | 283.15 | ACF451832-332-TD01 1 | 50 | 0.15 )445-2137-1-ND 26 2.28 10.52 | 1,000) 122.69 | MEM2012TSORO 
60 0.3 | 0.15 |445-2084-1-ND ‘61 «5.26 «24.27 | 283.15 | ACF451832-222-TD01 75 | 0.25 |445-2138-1-ND St 4.38 20.22 | 1,000 | 285.95 |MEM2012T75RO 
75 03 | 0.15 |445-2085-1-ND 615.26 24.27 | 283.15 | ACF451832-152-TD01 100_| 0.25 [See SaleNo) 262.28" 10:52 | 1,000:| 122.69 |MEM2012T101R, 
90 03 | ois (aaeeoaeennn Bi ‘Soe. “od o7| desis. lackdsiesasiooanot 25 | 01 |445-3357-1-ND 25. 247 10.01 | 4,000 | 117.00/M |MEM2012T25ROTOSt 
105 | 03 | 0.15 /445-2087-1-ND ‘615.26 24.27 | 283.15 | ACF451830-681-TD01 35) OT eee ceaane eh 2 “ADOL ) A,000) | A F00/M. | MEM20)2TSSROTOST 
ioe o3 | ois Peeeoeeeinn GE. ceoes SOdo7|, coasde!, [Acriniaso a ctDOH 2 | 50 | 0.1 }445-3359-1-ND 25 247 10.01 | 4,000 | 117.00/M | MEM2012TS0ROTOS1 
100 | 0.25 |445-3360-1-ND 25 2.47 10.01 | 4,000 | 117.00/M | MEM2012T101RTOS! 
150 0.3 | 0.15 |445-2089-1-ND 61 5.26 © 24.27 | 283.15 | ACF451832-331-TD01 ono | 0.25 (GERRI De. — 4740.01 (4.000 | 147 ons | MEMDOIZTDOIATOSI 
190 0.3 | 0.15 |445-2090-1-ND 61 5.26 «24.27 | 283.15 | ACF451832-221-TD01 : : : : : : 
230 0.3 | 0.15 |445-2091-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-151-TD01 * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
280 03 | 0.15 [445-2092-1-ND G1 5.26 24.27 | 283.15 | ACF451832-101-TD01 
340 0.3 | 0.15 |445-2093-1-ND 61 5.26 24.27 | 283.00 ‘| ACF451832-680-TD01 - ; 
410 | 03 | 0.15 |445-2094-1-ND 615.26 24.27 — | ACF451832-470-1D01 3-Terminal Filters for Digi®Reel” 
500 0.3 | 0.15 |445-2095-1-ND 61 5.26 24.27 | 283.15 | ACF451832-330-TD01 z 
600 0.3 | 0.15 |445-2096-1-ND 61 5.26 24.27 | 283.15 _ | ACF451832-220-TD01 Signal Line / SMD — mMEm2012D Series Sa 
Fig. 1 — ACH3218 Series, Operating Temperature -25°C ~ 85°C Dimensions in mm 
7 1.5 | 0.06 |445-2097-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 |ACH3218-223-TDO1 This chip type EMC filter eliminates the noise component from 
27 1.5 | 0.06 |445-2098-1-ND 51 438 20.22 235.95 ACH3218-103-TDO1 a communication line. This noise component can be eliminated 
37 1.5 | 0.06 |445-2099-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 ACH3218-682-TD01 by inserting these products in series with the communication 
45 1.5 | 0.06 |445-2100-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 ACH3218-472-TD01 line. In comparison to earlier multilayer chip EMC filters, signal 
65 1.5 | 0.06 | 445-2102-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 ACH3218-222-TD01 wave-form distortion is low after the signal has passed through 
80 1.5 | 0.06 |445-2103-1-ND 51 4.38 20.22 — — |ACH3218-152-TD01 the filter. Therefore this filter can be used for high speed pulse 
100 1.5 | 0.06 |445-2104-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 ACH3218-102-TDO1 signal circuits and wide band analog RGB circuits. 
120 1.5 | 0.06 |445-2105-1-ND 51 4.38 ©«20.22 | 235.95 | ACH3218-681-TD01 Features: * Small size * Steep attenuation characteristic 
145 1.5 | 0.06 )445-2106-1-ND 51 4.38 © 20.22 | 235.95 | ACH3218-471-TD01 + Low distortion of signal after passing through filter » Capable 
165 1.5 | 0.06 [445-2107-1-ND 514.38 20.22 | 235.95 | ACH3218-331-TD01 of reflow soldering 
200 15 | 0.06 |445-2108-1-ND ‘51 438 20.22 | 236.00 | ACH3218-221-TDO1 Bee eee x etna ses 
240 | 15 | 0.06 |445-2109-1-ND ‘51 4.38 ©2022 | 236.00 ‘| ACH3218-151-TDo1 ede UL ie Panelss<s Enters 
300 1.5 | 0.06 )445-2110-1-ND 51 4.38 «20.22 | 235.95 + | ACH3218-101-TD01 é Sonne 
370 | 15 | 0.06 |445-2111-1-ND 51 438 «20.22 | 235.95 | ACH3218-680-TD01 Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
450 1.5 | 0.06 [445-2112-1-ND 51 4.38 20.22 | __-235.95 | ACH3218-470-TDO1 
530 | 1.5 | 0.06 |445-21134-ND | 61 4.38 20.22 | 236.00 _ | ACH3218-330-TD01 a ae aoe ea 
Fig. 1 — ACH4518 Series, Operating Temperature -25°C ~ 85°C requency)/Maximum)/DIgEKsy OK 
z (MHz) (A) | Part No. 1 10 50 4,000 _| Part No. 
12 2 | 0.04 ]445-2115-1-ND 615.26 24.27 | 283.15 | ACH4518-333-TDOt 
15 2 0.04 |445-2116-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-223-TD01 200 0.2 445-3353-1-ND 33 2.89 13.34 156.00/M MEM2012D201R 
18 2 | 0.04 |445-2117-1-ND 61 5.26 24.27 | 283.15 | ACH4518-153-TDO1 
23 2 | 0.04 |445-2118-1-ND 61 5.26 «24.27 | 283.15 | ACH4518-103-TD01 a0 0.2 [See SeSCUND. a i ae 158.0070 | MEMEO12D301R 
35 2 0.04 | 445-2119-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-682-TD01 * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ATDK Common Mode Choke Digi Reel’ 


: ; Coils for Signal Line / SMD — 2uys Series 
3-Terminal Filters for Digi®Reel® Fests 
Wide-Band / SMD — MEM2012P Series quality signals 


A common mode filter for distortion-free noise removal from transmitted signals. Optimized for transmission of high 
¢ Best filter for countering the common mode noise resulting from data signal processing by PCs, phone equipment, etc 
Features: ; , Di faut + Due to a maximum current tolerance of 5A, can also be used to counter power line noise 

* Multilayer chip EMC filter that is small and low- imenstons:inimm * The ZJYS81R5-2PL is a high inductance common mode filter designed to use with a CAN-BUS 


profile due to the use of a n-type circuit » Entirely 7 
monolithic structure results in high reliability a A o2 
lew | 
oa 


Fig. 1 — ZJYS51R5-2P, -2PB, -2PL 


re 


* Due to closed magnetic circuit architecture, 
high-density installation becomes possible, = 
and crosstalk generation is prevented. * Steep IN/OUT GND OUT/IN 
attenuation characteristic plot, highly effective 


10.4 
noise suppression * Covers a wide range of | 
frequencies » n-type circuit with 1 coil / 2 cap- GND H 2 
acitors construction — -— 3 a 
Applications: ! i 
«Computers * Computer peripherals »* VCRs IN OUT | | 
*TVs *Car audio equipment ¢ Printers *Game —_ ee lav 
machines GND 3 1.6 
Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
Cut-off 1 Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Maximum | Digi-Key Pricing Pricingt TDK 
(MHz) (A) | Part No. 1 10 50 4,000 Part No. 
10 0.2 445-3362-1-ND 33 2.89 13.34 156.00/M )MEM2012P10RO 
25 0.2 445-3363-1-ND .33 2.89 13.34 156.00/M )MEM2012P25RO 
50 0.2 445-3364-1-ND 33 2.89 13.34 156.00/M )MEM2012P50RO Fig. 2 — ZJYS51R5-4P, -M4PA 
75 0.2 445-3365-1-ND 33 2.89 13.34 156.00/M )MEM2012P75RO 
100 0.2 445-3366-1-ND 33 2.89 13.34 156.00/M )MEM2012P101R 


tT For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


3-Terminal Filters for Digi Reel” 
Wide-Band / SMD — mEm2012TC Series 


Features: * Multilayer chip EMC filter utilizing 
a T-type circuit * Entirely monolithic structure 
results in high reliability * Due to closed magnetic 
circuit architecture, high-density installation 
becomes possible, and crosstalk generation is 
prevented » Steep attenuation characteristic plot. 
Highly effective noise suppression * Covers a IN/_ GND OUT/ 
wide range of frequencies * Combines a bead OUT IN 
inductor with a through-type capacitor 


ZJYS51R5-4P 


Dimensions in mm 


Applications: * Computer and computer r 1"10.2 Fig. 3 — ZJYS81R5-2PL25-G01, -2PL51-G01 
peripherals * VCRs *TVs Car audio equipment 
Printers * Game machines Krl0.4 L1iL2 
Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 4 h S 
H 
Cap. i Cut Tape Tape and Reel 34 — 4 
(pF) | Maximum | Digi-Key Pricing Pricingt TDK +06 ah 
+30% (A) Part No. ul 10 50 4,000 Part No. t 
10 1 445-3367-1-ND 33 2.89 13.34 — |MEM2012TC100 
47 1 445-3369-1-ND .33 2.89 13.34 — |MEM2012TC470 
100 1 445-3370-1-ND .33 2.89 13.34 156.00/M MEM2012TC101 
150 1 445-3371-1-ND .33 2.89 13.34 —  |MEM2012TC151 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


3-Terminal Filters for Digi Reel’ moo 3 T0K 
Fig. | (Max.) | (Max.) | (Max.) | (Max.) E F (Max.) H_ | Part No. 


Wide-Band / SMD — mEm2012Ww Series 


These SMD Type 3-terminal filters are used for 
elimination of high frequency noise from signal 
lines. Due to a higher cutoff frequency than earlier 
SMD type 3-terminal filters and steep attenuation 
characteristics, these filters are effective for 


1 55 6.86 | 4.57 | 5.08 1.3 2.54 9 0.25 |ZJYS51R5-2P, -2PB, -2PL 
2 | 10.5 | 686 | 4.57 | 5.08 1.3 2.54 9 0.25 |ZJYS51R5-4P, -M4PA 
3 6 7A 4.5 5 1.3 2.54 9 0.25 |ZJYS81R5-2PL25-G01, -2PL51-G01 


Dimensions in mm 


iminati i i i i IN/_GND IN/ Minimum | Rated Cut Tape 
elimination of a high level of high frequency noise. de a iagedanceia (current DieitKen Price Each Tape and Reelt_|7px 
Features: Q (MHz) 1(A) | Part No. il 10 50 Qty. Pricing | Part No. 


© Small size * Entirely monolithic architecture 


Fig. 1 — 50V, Operating Temperature -25°C ~ 85°C 


Applications: 

*PCs «Liquid crystal panels «Printers * Game 
machines «Cellular phones » Digital video 
cameras 


200 (20 ~ 300) 2 |445-2219-1-ND | 1.31 1.14 1.06 | 1,500} 613.48/M | ZJYS51R5-2PT-01 


200 (20 ~ 300) 2 |445-2220-1-ND | 1.52 1.32 1.22 | 1,500} 707.86/M | ZJYS51R5-2PBT-01 


200 (20 ~ 300) 2 = |445-2221-1-ND | 1.42 1.23 1.14 | 1,500 } 660.66/M | ZJYS51R5-2PLT-01 


Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Fig. 2 — 50V, Operating Temperature -25°C ~ 85°C 


Cut-off i ul ape Tape and Reel 
Frequency | Maximum | Digi-Key Heng Pricingt | TDK 200 (20~300)| 2 |445-2224-1-ND | 2.22 1.93 1.78 | 1,000) 1038.19 | ZJYS51R5-4PT-01 

(MHz) (A) _ | Part No. 1 10 50 1,000 | Part No. ( ) ; 

420 0.4 |445-3372-1-ND 42 361 16.68 195.00 | MEM2012W121R 200 (20~ 300) | 0.5 | 445-2225-1-ND | 222 1.93 1.78 | 1,000} 1038.19 | ZJYS51R5-M4PAT-01 
150 0.1 |445-3373-1-ND 42 3.61 16.68 — — | mem2012wi5iR Fig. 3 — 80V, Operating Temperature -40°C ~ 125°C 

180 0.14 |445-3374-1-ND 42 3.61 16.68 195.00 | MEM2012W181R 

600 (10~100) | 0.5 |445-2222-1-ND | 1.52 1.32 1.22 | 1,500 707.86/M | ZJYS81R5-2PL25T-GO1 

210 0.1 |445-3375-1-ND 42 3.61 16.68 — — | mem2o12watiR 

on PO scormauia iD sen. 4ee8 <=, MEMO DWAR 1000 (10~100)| 0.5 |445-2223-1-ND | 152 132 1.22 | 1,500} 707.86/M |Z2JYS81R5-2PL51T-G01 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1596 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ATDK Common Mode Choke Coils for DC Power and Signal Line / SMD __pigi@reel’ 


Features: ¢ A chip-type common mode filter for large current applications * Common mode impedance surpasses 80 ~ 1000 at 100MHz * Noise is greatly suppressed » Height and size have been 
considered, resulting in a compact and light weight choke coil * Applicable for the miniaturization required to reduce the size and weight of portable equipment 


Dimensions in mm 


bode at 
0.75 0.75 
WwW E a b c d TDK 
Fig. (mm) (mm) Max. (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Type | (mm) | (mm) (mm) (mm) (mm) _| Part No. Family 
3.2 25 2.3 07 0.65 1.5 1.6 1.4 1.1 [ACM3225-xxx-2P. 
2 45 3.2 3.0 1 1 1.8 2.3 GAS 1.1 | ACM4532-xxx-2P 
45 3.2 3.0 0.65 0.65 1.35 3.2 0.9 1.6 | ACT45B-xxx-2P 
7.0 6.0 3.5 =_ = 1.5 15 15 4.0 2.2 25 40 15 1.5 | ACM7060-xxx-2PL 
9.0 7.0 45 - - 1.5 2.0 15 6.0 29 25 6.0 15 2.0 | ACM9070-701-2PL 
12.0 11.0 6.0 - - 27 25 2.3 74 3.8 3.2 7.6 27 2.5 | ACM1211-xxx-2PL 
4 15.0 13.0 6.0 _ - 27 3.8 2.3 10.4 3.8 3.3 10.4 27 3.8 | ACM1513-551-2PL 
7.0 6.0 3.5 _ - 15 15 15 4.0 - 25 4.0 15 1.5 | ACM70V-xxx-2PL 
9.0 7.0 45 = = 1.5 2.0 15 6.0 = 25 6.0 15 2.0 | ACM90V-xxx-2PL 
12 1 6.0 - - 2.7 25 2.3 74 - 3.3 74 2.7 2.5 [ACM12V-xxx-2PL 
Typical Max. DC Max. Rated Cut Tape 
Impedance @ | Resistance Current No. of | Digi-Key Price Each Tape and Reel* TDK 
Fig. | 100MHz (0) (0) Ide (A) Lines | Part No. ‘il 10 50 Qty. Pricing Part No. 
ACM Series 
90 0.19 0.4 2 445-2207-1-ND 57 50 46 2,000 264.27/M | ACM2012-900-2P-T 
120 0.22 0.37 2 445-2208-1-ND 57 50 A6 2,000 264.27/M | ACM2012-121-2P-T000 
1 200 0.25 0.35 2 445-2209-1-ND 57 50 46 2,000 264.27/M | ACM2012-201-2P-T002 
360 0.5 0.22 2 445-2210-1-ND 57 50 46 2,000 264.27/M | ACM2012-361-2P-T000 
90 0.30 0.300 2 445-5193-1-ND NEW! 15 65 60 2,000 350.00/M | ACM2012H-900-2P-T00 
80 0.15 0.4 2 445-2030-1-ND 97 85 18 1,000 453.02 | ACM3225-800-2P-T001 
270 0.3 0.3 2 445-2032-1-ND 97 85 78 1,000 453.02 | ACM3225-271-2P-T001 
2 1000 0.5 0.2 2 445-2033-1-ND 97 85 18 1,000 453.02 | ACM3225-102-2P-T001 
600 0.2 1.0 2 445-2035-1-ND 97 85 18 1,000 453.02 | ACM3225-601-2P-T001 
600 04 15 2 445-2036-1-ND 1.05 92 85 500 245.39 | ACM4532-601-2P-T001 
800 01 1.0 2 445-2037-1-ND 1.05 92 85 500 245.39 | ACM4532-801-2P-T001 
3 1000 0.6 0.2 3 445-2034-1-ND 1.05 92 85 500 245.39 | ACM4532-102-3P 
300 0.01 5 2 445-2214-1-ND 1.58 1.37 1.27 1,500 736.18/M | ACM7060-301-2PL-TL 
700 0.015 4 2 445-2215-1-ND 1.58 1.37 1.27 1,500 736.18/M | ACM7060-701-2PL-TL 
700 0.01 5 2 445-2216-1-ND 1.58 1.37 1.27 800 588.94 | ACM9070-701-2PL-TL 
700 0.006 8 2 445-2212-1-ND 2.22 1.93 1.78 500 519.09 | ACM1211-701-2PL-TL 
4 700 15 4.0 2 445-4081-1-ND NEW! | 1.69 147 1.35 1,500 788.00/M | ACM70V-701-2PL-TLOO 
700 10 5.0 2 445-4082-1-ND NEW! | 1.88 1.63 1.50 800 700.00 | ACM90V-701-2PL-TLOO 
700 6 8.0 2 445-4083-1-ND NEW! | 2.44 2.12 1.95 500 569.00 | ACM12V-701-2PL-TLOO 
1000 0.014 6 2 445-2213-1-ND 2.22 1.93 1.78 500 519.09 | ACM1211-102-2PL-TL 
550 0.004 10 2 445-2211-1-ND 2.63 2.28 ah] 500 613.48 | ACM1513-551-2PL-TL 
300 0.35 0.4 2 445-2966-1-ND 19 69 64 2,000 370.00/M | ACM2520-301-2P 
450 0.4 0.35 2 445-2967-1-ND 19 69 64 2,000 370.00/M | ACM2520-451-2P 
5 600 0.45 0.3 2 445-2968-1-ND 79 69 64 2,000 370.00/M | ACM2520-601-2P-T 
1000 0.9 0.2 2 445-2969-1-ND 19 69 64 2,000 370.00/M | ACM2520-102-2P 
800 1.6 0.15 3 445-4842-1-ND NEW! 94 82 15 2,000 437.50/M | ACM2520-801-3P-T002 
TCM Series 
65 15 0.10 2 445-2970-1-ND 58 51 AT 4,000 272.00/M | TCM1210-650-2P 
90 1.75 0.10 2 445-2971-1-ND 58 51 AT 4,000 272.00/M | TCM1210-900-2P-T 
6 200 27 0.10 2 445-2972-1-ND 58 Fy AT 4,000 272.00/M | TCM1210-201-2P-T 
300 3.5 0.05 2 445-2973-1-ND 58 51 AT 4,000 272.00/M | TCM1210-301-2P-T 
90 85 0.10 2 445-5179-1-ND NEW! | 1.13 98 90 4,000 525.00/M | TCM1210H-900-2P-T000 
65 15 0.10 4 445-2974-1-ND 94 82 16 4,000 438.00/M | TCM2010-650-4P 
100 15 0.10 4 445-2975-1-ND 94 82 16 4,000 438.00/M | TCM2010-101-4P-T 
7 200 2.0 0.10 4 445-2976-1-ND 94 82 716 4,000 438.00/M | TCM2010-201-4P-T 
260 5.0 0.04 4 445-2977-1-ND 94 82 716 — — | TCM2010-261-4P-T 
90 1.0 0.10 4 445-5180-1-ND NEW! | 1.69 147 1.35 4,000 787.50/M | TCM2010H-900-4P-TO00 
ACT Series 
700 0.6 0.25 2 445-3956-1-ND NEW! |] = 2.52 2.19 2.02 2,000 1176.00/M | ACT45B-110-2P-TLO03 
9 1000 1.0 0.20 2 445-3957-1-ND NEW! | = 2.52 2.19 2.02 2,000 1176.00/M | ACT45B-220-2P-TLO03 
2000 1.0 0.20 2 445-3958-1-ND NEW! | = 2.52 2.19 2.02 2,000 1176.00/M | ACT45B-510-2P-TLO03 
5000 3.0 0.15 2 445-3959-1-ND NEW! | 2.52 2.19 2.02 2,000 1176.00/M | ACT45B-101-2P-TLO03 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Clamp Filters for Cable Fig. 1 — ZCAT Type 
Features: ¢ Unique plastic case ensures simple, convenient installation and includes a self-holding mechanism to prevent slippage on cables « Ferrite core provides -#—— B—| 
excellent absorption of high-frequency EMC » Highly effective as countermeasure against common mode EMC without adverse effect on signal quality * Large core a 
size prevents saturation during large signal surges 
F ‘ Minimum Outer Cable s 
Dimensions — mm Impedance @ Diameter Case | Digi-Key Price Each TDK 
Fig. | A B c D E 50 ~ 500MHz (0) (mm) Color | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
ZCAT Type 
22 18 7 i | — 35 7 Max. Gray |445-2040-ND 1.09 90 18 70 [ZCAT1518-0730 
22 18 7 15) — 35 7 Max. Black | 445-2041-ND 1.09 90 78 .70 |ZCAT1518-0730-BK 
24 17 9 20 | — 35 9 Max. Gray | 445-2044-ND 1.29 1.07 93 83 | ZCAT2017-0930 
1 21 17 9 20 | — 35 9 Max. Black | 445-2045-ND 1.29 1.07 93 83 | ZCAT2017-0930-BK 
36 32 iW | 205 | — 50 11 Max. Gray |445-2048-ND 1.16 96 83 .75_|ZCAT2132-1130 
36 32 1 | 205) — 50 11 Max. Black | 445-2049-ND 1.16 96 83 75 |ZCAT2132-1130-BK 
39 34 13 30 | — 100 13 Max. Gray | 445-2054-ND 2.55 2.11 1.82 1.64 | ZCAT3035-1330 
39 34 13 30. | — 100 13 Max. Black | 445-2055-ND 2.55 2.11 1.82 1.64 | ZCAT3035-1330-BK 
ZCAT-A Type 
25 20 5 | 12.8 ] 11.2 50 3~5 Gray |445-2038-ND Wal 60 a] 46 [ZCAT1325-0530A 
25 20 5 | 12.8 | 11.2 50 3~5 Black | 445-2039-ND wal 60 51 46 |ZCAT1325-0530A-BK 
30 23 7 | 16.5 | 15 50 4~7 Gray | 445-2042-ND 1.22 1.02 88 .79 |ZCAT1730-0730A Fig. 3 — ZCAT-D Type 
30 23 7 | 165 |} 15 50 4-7 Black | 445-2043-ND 1.22 1.02 88 .79 |ZCAT1730-0730A-BK 
9 [35 28 9 | 19.5 | 17.4 80 6~9 Gray |445-2046-ND 1.22 1.02 88 .79 |ZCAT2035-0930A ~——C 
35 28 9 | 19.5 | 17.4 80 6~9 Black | 445-2047-ND 1.22 1.02 88 .79 |ZCAT2035-0930A-BK | of 
35 28 10 | 215) 20 80 8~10 Gray | 445-2050-ND 1.60 1.33 1.14 1.03 | ZCAT2235-1030A ul 
35 28 10 | 21.5) 20 80 8~10 Black | 445-2051-ND 1.60 1.33 1.14 1.03 | ZCAT2235-1030A-BK Applicable Cable 
36 29 13 | 235 | 22 50 10 ~ 13 Gray | 445-2052-ND 2.04 1.69 1.46 1.31 | ZCAT2436-1330A Thickness 1.3mm Max. 
36 29 13 | 23.5 | 22 50 10 ~ 13 Black | 445-2053-ND 2.04 1.69 1.46 1.31 | ZCAT2436-1330A-BK 
ZCAT-D Type 
3 [45.5 | 24.5 | 34 2 | — 35 26 Conductor Flat | Black | 445-2057-ND 4.07 3.38 2.91 2.62_|ZCAT4625-3430D-BK 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TAIYO YUDEN Highc SMT Ferrite Chip Beads | & ee 
igh Current errite Chip Beads | coe |-+~——w_[ tT 
. FBMH Series 
Peakiree: ss 0603 | 1.6207 | 0820.1 | 0.8201 [0320.15 
¢ Large withstanding voltage * Resistance to high energy * High reliability D i@Reel 0805 | 2.0+0.2 | 1.25 +0.2 | 0.85+0.2] 0.5+0.3 
‘Apsileations: 0806 | 2.020.2 | 1620.2 | 1.6+0.2 | 0.5203 
PRncanons: 1206 | 3.2203 | 1.6202 | 1.6202 | 0520.3 
* Automotive * Computer Peripherals ° Differential transmission line on USB and similar products » Mobile devices which require Cae 1210 | 3.2203 | 25203 | 25203 | 0.5+03 
lower power consumption ¢ Provides waveform correction of digital signals and high frequency noise countermeasures in various lL 1806 | 4.5403 | 1640.2 | 1.6402 | 0.5203 
types of digital equipment * Works well with power line radiated and conducted noise 1810 | 4540.4 | 25403 ) 25403 | 0.9406 
> 1812 | 4540.4 | 3.2203 | 3.2+0.3 | 0.9406 
Taiyo Yuden’s Type Breakout: ee FBMJ Series 
°HS: icati 0603 | 1.6+0.2 | 0820.2 | 0.8402 | 0.3+0.2 
a lla te ac << 0805 | 2.0402 | 1.25402 | 0.85402) 05403 
* HM: For upper MHz range applications Ww o 1206 | 3.2403 | 1620.2 | 1120.2 | 0.5403 
* HL: For GHz range applications % Ne 1806 | 4.5+0.3 | 1.6+0.2 | 1.1+0.2 | 0.5+0.3 
Impedence Maximum | Maximum DC 
Size (9) @ Rated Resistance | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type 100MHz Current (A) (Q) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
FBMH Series 
HL 30 25 0.028 587-1733-1-ND 71 5.70 21.38 587-1733-2-ND 4,000 33.00/M | FBMH1608HL300-T 
HM 47 3.5 0.020 587-1743-1-ND 71 5.70 21.38 587-1743-2-ND 4,000 33.00/M | FBMH1608HM470-T 
HL 60 1.8 0.045 587-1736-1-ND 71 5.70 21.38 587-1736-2-ND 4,000 33.00/M | FBMH1608HL600-T 
HM 60 3.0 0.025 587-1745-1-ND 71 5.70 21.38 587-1745-2-ND 4,000 33.00/M_ | FBMH1608HM600-T 
HM 100 2.0 0.035 587-1738-1-ND FA) 5.70 21.38 587-1738-2-ND 4,000 33.00/M_|FBMH1608HM101-T 
HL 120 0.9 0.130 587-1731-1-ND 71 5.70 21.38 587-1731-2-ND 4,000 33.00/M | FBMH1608HL121-T 
HM 150 2.0 0.050 587-1740-1-ND 71 5.70 21.38 587-1740-2-ND 4,000 33.00/M | FBMH1608HM151-T 
0603 HL 220 0.7 0.170 587-1732-1-ND 71 5.70 21.38 587-1732-2-ND 4,000 33.00/M | FBMH1608HL221-T 
HM 220 1.5 0.070 587-1741-1-ND 71 5.70 21.38 587-1741-2-ND 4,000 33.00/M | FBMH1608HM221-T 
HL 330 0.6 0.210 587-1734-1-ND 71 5.70 21.38 587-1734-2-ND 4,000 33.00/M_| FBMH1608HL331-T 
HL 470 0.5 0.350 587-1735-1-ND 71 5.70 21.38 587-1735-2-ND 4,000 33.00/M | FBMH1608HL471-T 
HM 470 0.7 0.150 587-1744-1-ND 71 5.70 21.38 587-1744-2-ND 4,000 33.00/M_ | FBMH1608HM471-T 
HL 600 0.4 0.45 587-1737-1-ND 71 5.70 21.38 587-1737-2-ND 4,000 33.00/M | FBMH1608HL601-T 
HM 600 0.7 0.170 587-1746-1-ND 71 5.70 21.38 587-1746-2-ND 4,000 33.00/M | FBMH1608HM601-T 
HM 1,000 0.5 0.350 587-1739-1-ND 71 5.70 21.38 587-1739-2-ND 4,000 33.00/M_| FBMH1608HM102-T 
HM 80 27 0.025 587-1750-1-ND 94 7.50 28.13 587-1750-2-ND 4,000 44.00/M_ | FBMH2012HM800-T 
0805 HM 120 2.5 0.032 587-1747-1-ND 94 7.50 28.13 587-1747-2-ND 4,000 44.00/M_ | FBMH2012HM121-T 
HM 220 2.0 0.060 587-1748-1-ND 94 7.50 28.13 587-1748-2-ND 4,000 44.00/M_ | FBMH2012HM221-T 
HM 330 1.8 0.080 587-1749-1-ND 94 7.50 28.13 587-1749-2-ND 4,000 44.00/M_| FBMH2012HM331-T 
0806 HM 250 2.0 0.050 587-1751-1-ND 1.13 9.00 33.75 587-1751-2-ND 2,000 53.00/M_|FBMH2016HM251NT 
1206 HM 500 2.0 0.070 587-1752-1-ND 1.88 15.00 56.25 587-1752-2-ND 2,000 88.00/M_|FBMH3216HM501NT 
HM 600 3.0 0.042 587-1755-1-ND 3.56 28.50 106.88 587-1755-2-ND 1,000 166.00 | FBMH3225HM601NT 
1210 HM 1,000 2.0 0.100 587-1753-1-ND 3.56 28.50 106.88 587-1753-2-ND 1,000 166.00 | FBMH3225HM102NT 
HM 2,000 1.2 0.130 587-1754-1-ND 3.56 28.50 106.88 587-1754-2-ND 1,000 166.00 | FBMH3225HM202NT 
1806 HM 850 1.5 0.100 587-1756-1-ND 3.75 30.00 112.50 587-1756-2-ND 2,000 175.00/M_| FBMH4516HM851NT 
4810 HM 1,000 3.0 0.060 587-1757-1-ND 6.38 51.00 191.25 587-1757-2-ND 1,000 298.00 | FBMH4525HM102NT 
HM 1,600 2.0 0.130 587-1758-1-ND 6.38 51.00 191.25 587-1758-2-ND 1,000 298.00 _| FBMH4525HM162NT 
HM 680 4.0 0.028 587-1761-1-ND 5.14 41.10 154.13 587-1761-2-ND 2,000 240.00/M | FBMH4532HM681-T 
1812 HM 1,300 3.0 0.060 587-1759-1-ND 5.14 41.10 154.13 587-1759-2-ND 2,000 240.00/M_ | FBMH4532HM132-T 
HM 2,000 1.3 0.130 587-1760-1-ND 5.14 41.10 154.13 587-1760-2-ND 2,000 240.00/M_| FBMH4532HM202-T 
FBMJ Series 
0603 HM 23 4.0 0.007 587-1762-1-ND 71 5.70 21.38 587-1762-2-ND 4,000 33.00/M |FBMJ1608HM230NT 
HS 28 4.0 0.007 587-1763-1-ND Ai) 5.70 21.38 587-1763-2-ND 4,000 33.00/M_| FBMJ1608HS280NT 
HL 8 2.0 0.010 587-1764-1-ND 75 6.00 22.50 587-1764-2-ND 4,000 35.00/M | FBMJ2125HL8RONT 
HM 21 6.0 0.004 587-1765-1-ND 75 6.00 22.50 587-1765-2-ND 4,000 35.00/M | FBMJ2125HM210NT 
0805 HS 25 6.0 0.004 587-1767-1-ND 75 6.00 22.50 587-1767-2-ND 4,000 35.00/M | FBMJ2125HS250NT 
HM 33 4.0 0.008 587-1766-1-ND 75 6.00 22.50 587-1766-2-ND 4,000 35.00/M_ | FBMJ2125HM330-T 
HS 42 4.0 0.008 587-1768-1-ND 75 6.00 22.50 587-1768-2-ND 4,000 35.00/M_| FBMJ2125HS420-T 
HM 38 6.0 0.005 587-1769-1-ND 1.13 9.00 33.75 587-1769-2-ND 2,000 53.00/M | FBMJ3216HM380NT 
1206 HS 48 6.0 0.005 587-1771-1-ND 1.13 9.00 33.75 587-1771-2-ND 2,000 53.00/M | FBMJ3216HS480NT 
HM 60 4.0 0.010 587-1770-1-ND 1.13 9.00 33.75 587-1770-2-ND 2,000 53.00/M | FBMJ3216HM600-T 
HS 80 4.0 0.010 587-1772-1-ND 1.13 9.00 33.75 587-1772-2-ND 2,000 53.00/M_| FBMJ3216HS800-T 
HM 56 6.0 0.007 587-1773-1-ND 1.31 10.50 39.38 587-1773-2-ND 2,000 61.00/M_ | FBMJ4516HM560NT 
4806 HS 72 6.0 0.007 587-1776-1-ND 1.31 10.50 39.38 587-1776-2-ND 2,000 61.00/M_ | FBMJ4516HS720NT 
HM 90 4.0 0.014 587-1774-1-ND 1.31 10.50 39.38 587-1774-2-ND 2,000 61.00/M | FBMJ4516HM900-T 
HS 110 4.0 0.014 587-1775-1-ND 1.31 10.50 39.38 587-1775-2-ND 2,000 61.00/M_| FBMJ4516HS111-T 


Multilayer Ferrite Chip Beads 


— 
Features: « Internal silver printed layer creates a closed circuit which acts as a magnetic shield minimizing heat generation and crosstalk * No need for grounding provides ieee Ww 
greater circuit design flexibility * Several material types and a broad range of impedance values provide noise countermeasures for various applications wee 
T 
Applications: * High frequency noise countermeasure in personal computers, digital cameras and other information system products ¢ For use on digital product clock ~~ ef 
lines and general signal lines * Radiated noise suppression in computer or printer interfaces and harness connectors * Noise suppression in video and other AV products 
« Prevents interference between circuits in cellular phones ¢ Due to the closed internal circuit which acts as a magnetic shield, the TS material is extremely effective as a 
noise filter on LSI power supply lines where downsizing of components is needed 
Taiyo Yuden’s Type Breakout: Dimensions - mm 
¢ HS: Suppresses the XL component. Helps stop the reduction of the wave-form integrity. (digital wave-form overshoot, etc.) Size Code L Ww e T 
* HM: Increases the Z characteristic sharply above 20MHz and is applicable for radiated noise in the 100MHz ~ 300MHz range. Especially effective on video signal lines. 0201 0.60 +0.03 | 0.30+0.03 | 0.15 +0.05 03 
LL: Designed as a noise countermeasure for the 200MHz ~ 500MHz range where the rise of the Z component is in the high frequency area. 0402 1.00 +0.05 | 0.50+0.05 | 0.25 +0.10 05 
¢ LM: Intended for noise suppression around 200MHz. Effectively increases attenuation. 0603 1.6 40.15 0840.15 03202 08 
pele material in the BK Series to suppress the XL component and stop the reduction of the wave-form integrity while maintaining attenuation in the high 0805 (< 15000) |_20+02 1.25 40.2 05103 0.85 
¢ TS: Reduced DC resistance version for noise countermeasures around LS! power supplies. 0805 (218000) 2.0 20.2 1.25 20.2 0.5 20.3 1.25 
Max. | Max. Max. | Max. 
Imped- |Rated| DC Cut Tape Imped- |Rated| DC Cut Tape 
Size ance (0) | Curr. | Res. | Digi-Key Pricing Tape and Reel$ | Taiyo Yuden Size ance (Q) | Curr. | Res. | Digi-Key Pricing Tape and Reel+ | Taiyo Yuden 
Code | Type |@100MHz| (A) | (Q) | PartNo. 10 50 Qty. | Pricing | Part No. Code |Type|@100MHz| (A) | (0) | PartNo. 10 50 Qty. | Pricing | Part No. 
BK Series LL 10 0.5 | 0.11 |587-1853-1-NDt 38 1.63 | 10,000} 18.00/M | BK1005LL100-T 
HS | 33 0.5 [0.070 /587-1828-1-ND 86 3.74 | 15,000] 39.00/M]BKO603HS330-T te os ie oe ia = ve te te toE ae teagan 
LL | 47 — | 0.15 | 0.70 |587-1834-1-ND .86 3.74 | 15,000 | 39.00/M/| BKO603LL470-T il 33 Ae 025 ee Sak 38 «163 /10:000/ 1 a BK joan 
HS 80 0.2 | 0.40 |587-1830-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M | BKO603HS800-T LL 47 0.35 | 0.33 |587-1859-1-NDt 381.63 | 10,000| 18.00/M |BK1005LL470-T 
LL 80 0.1 | 1.30 |587-2198-1-ND NEW! | 86 3.74 | 15,000) 40.00/M | BKO603LL800-T LL 68 0.4 | 0.31 |587-1860-1-NDt 38 1.63 | 10,000) 18.00/M | BK1005LL680-T 
& ea : HS 80 0.7 | 0.1 |587-1820-1-ND 38 1.63 | 10,000 | 18.00/M | BK1005HS800-T 
0201 | HM 120 0.2 | 0.40 |587-1821-1-ND 86 3.74 | 15,000) 39.00/M | BKO603HM121-T 0402 HM 420 03 | 0.18 |587-1836-1-NDt 38 1.63 | 10.000] 18.00/m|BK1005HM121-T 
HM | 240 | 0.2 | 0.80 [587-1822-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M| BKO603HM241-T us | 420 | 05 | 02 |587-1842-1-NDt 381.63 | 10.000| 18.00/M |BK100SHS121-T 
HS 240 0.2 | 0.65 |587-1827-1-ND 86 3.74 | 15,000) 39.00/M | BKO603HS241-T HW. 120 0.45 | 0.24 | 587-1848-1-NDt 38 1.63 | 10,000 | 18.00/M | BK1005HW121-T 
HM) 470 | 0.4 | 1.05 |587-1823-1-ND 86 3.74 | 15,000) 39.00/M| BKO603HM471-T it ie - oe eae . ve ee ne ae emt a 
HS 600 0.15 | 1.20 |587-1829-1-ND 86 3.74 | 15,000) 39.00/M | BKO603HS601-T HM 240 03 03 587-1837-1-NDt ‘38 163 40.000 18.00/M BK1005HM241-T 
0402 LL 5 0.6 | 0.08 |587-2199-1-ND NEW! | 38 1.63 | 10,000) 18.00/M | BK1005LL050-T HS 240 0.4 | 0.3 |587-1843-1-NDt 38 1.63 | 10,000} 18.00/M | BK1005HS241-T 
HS 10 1.0 | 0.03 |587-1840-1-NDt 38 1.63 | 10,000) 18.00/M | BK1005HS100-T $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TAIYO YUDEN (Multilayer Ferrite Chip Beads (cont, 


Digi@Reel” 


ie 


Max. | Max. Max. | Max. 
Imped- | Rated} DC Cut Tape Imped- |Rated| DC Cut Tape 
Size ance (Q) | Curr. | Res. | Digi-Key Pricing Tape and Reel¢ | Taiyo Yuden Size ance (0) | Curr. | Res. | Digi-Key Pricing Tape and Reel | Taiyo Yuden 
Code | Type} @100MHz| (A) | (Q) | PartNo. 10 50 Qty. | Pricing | Part No. Code | Type} @100MHz| (A) | () | PartNo. 10 50 Qty. | Pricing | Part No. 
HW] 240 [| 0.4 | 0.31 [587-1849-1-NDT 38 1.63 | 10,000] 18.00/M | BK1005HW241-T HS 15 1.2 | 0.05 |587-1906-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125HS150-T 
LL | 240 | 0.25 | 0.7 |587-1857-1-NDt 88 1.63 | 10,000) 18.00/M | BK1005LL241-T HS 22 1.2 | 0.05 |587-1907-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125HS220-T 
HS | 430 | 0.35 | 0.45 |587-1845-1-ND 38 1.63 | 10,000) 18.00/M | BK1005HS431-T HS 33 1.2 | 0.05 |587-1909-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M |BK2125HS330-T 
HW] 430 | 0.35 | 0.5 |587-1850-1-NDt 38 1.63 | 10,000] 18.00/M | BK1005HW431-T HS 47 1.0 | 0.05 |587-1911-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125HS470-T 
o4o2 -HM | 600 _| 0.25 | 0.5 |587-1839-1-NDf 381.63 | 10,000 18.00/M | BK1005HM601-T LL 56 0.6 | 0.2 |587-1916-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M |BK2125LL560-T 
HS | 600 | 0.3 | 0.55 |587-1846-1-NDT 38 1.63 | 10,000] 18.00/M |BKT005HS601-T HS 75 1.0 | 0.1 |587-1913-1-ND ‘56 2.44 | 4,000 | 26.00/M|BK2125HS750-T 
HW 600 0.3 | 0.6 |587-1851-1-NDt 38 1.63 | 10,000 | 18.00/M ) BK1005HW601-T HS 100 0.9 | 0.1 |587-1903-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M|BK2125HS101-T 
HM | 1,000 | 0.15 | 0.7 |587-1835-1-NDt .88 1.63 | 10,000] 18.00/M | BK1005HM102-T Hm | 120 | 0.8 | 0.15 )587-1899-1-ND ‘56 2.44 | 4.000 | 26.00/M|BK2125HM121-T 
HS 1,000 0.3 | 0.58 |587-1841-1-ND 38 1.63 | 10,000} 18.00/M | BK1005HS102-T HS 120 0.8 | 0.15 |587-1905-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M|BK2125HS121-T 
LM 1,800 0.12 | 0.9 |587-1861-1-ND 38 1.63 | 10,000 | 18.00/M | BK1005LM182-T LL 120 0.4 | 0.3 |587-1914-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M|BK2125LL121-T 
HS 22 1.5 | 0.05 |587-1869-1-ND At 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608HS220-T 0805; HM | 240 0.6 | 0.2 |587-1900-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125HM241-T 
LL 30 0.5 | 0.2 |587-1883-1-ND Al 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608LL300-T HS 240 0.6 | 0.2 |587-1908-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M|BK2125HS241-T 
HS | 33 1.2 | 0.08 )587-1871-1-ND 1 1.79 | 4,000 | 19.00/M) BK1608HS330-T HS | 430 | 0.5 | 0.25 |587-1910-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M|BK2125HS431-T 
HS) 47 | 0.9 | 0.1 [587-1872-1-ND 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608HS470-T HM | 470 | 0.5 | 0.25 |587-1901-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125HIM471-T 
ts a oA a8 ee ea a ee ane ont aL ae HM | 600 | 0.5 | 0.25 [587-1902-1-ND 562.44 | 4,000 | 26.00/M|BK2125HM601-T 
ue] 88 | 03 | 035 |5er-tpo--v0 41 179 | 4 | 19.00n4 ergo 0-7 Hi 1.000 | o | 035 |s8r-t89e-t-ND 38248 | 4000 | 26.00 |BK2125HN1102-1 
Hw] 120 | 036 | 0 |587-1863-1-No 41179 | 4000 | 19.001 axreoeHt21-7 im | 500 | 04 | 035 [ser-tot7-1.ND 58244 | 4000 | 26000 |BK2125L4I152-7 
HS | 120 _|_0.5_| 0.18 [BBM BGESIEND) 41 __1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608HS121-T um | 1,800_| 03 | 0.45 |587-1918-1-ND 562.44 | 2,000 | 26.00/M| BK2125LM182-T 
Hw] 120 [| 0.6 | 0.15 [587-1876-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608HW121-T tw] 2'500 10.21 075 1587-1919-1-ND 562.44 | 2.000 | 26 OO/M|BK2125LM250-T 
LL} 120 | 03 | 0.5 |587-1880-1-ND 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608LL121-T : - : BKP Series : : : 
Be | aap) | O88 Ieeeeconens 411.79 | 4,000 | 19.00/M | Bk1608L1181-T HS | 22 | 1.0 10.065]587-2106-1-ND NEW! | 86 3.74 115,000] 40.00/M | BKPOG03HS220-T 
4 | 0.25 |587-1870-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M /BK1608HS241-T | |0201/ Hs | 33 | 4.0 |0.070/587-2197-1-ND NEW! | 86 3.74 | 15.000| 40.00/M|BKP0603HS330-T 
HW | 240 | 0.45 | 0.25 |587-1877-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608HW241-T Peart -|— : : : 
0603 : HS | 120 1.0 | 0.14 [587-1921-1-ND 38 1.63 | 10,000] 18.00/M |BKP1005HS121-T 
tL | 240 [0.25 | 0.8 |587-1882-1-ND At 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BKT608LL241-T : 
d 0402) HM] 120 1.1 | 0.12 |587-2089-1-ND 38 1.63 | 10,000) 18.00/M | BKP1005HM121-T 
Hw] 430 | 0.4 | 0.3 |587-1878-1-ND 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608HW431-T : 
Hm) 470 | 0.25 | 045 |587-1865-1-ND 41 179 | 4'000 | 19.00/M| BK1608HM471-T HS | 220 | 0.8 | 0.2 [587-2088-1-ND 38 1.63 | 10,000 18.00/M | BKP1005HS221-T 
um} 600 | 0.25 | 06 |587-1866-1-ND ‘4 179 | 4000 | 19.00/M|BK1608HM601-T HS 33 3.0 |0.025]587-1926-1-ND 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M |BKP1608HS330-T 
Hs | 600 | 035 | 045 |587-1874-1-ND ‘4179 | 4000 | 19.00m|BK1G08HS601-7 HS 60 2.5 | 0.04 |587-1928-1-ND 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BKP1608HS600-T 
HW1 600-1 -0.3 1 0.4 1587-1879-1-ND “1.79 | 4.000 | 19.00/MTBK1608HWe0T-T HS | 100 1.7 | 0.05 |587-1922-1-ND 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BKP1608HS101-T 
7s | 600 | 0.35 | 027 |587-1897-1-ND “411.79 | 4'000 | 19.00/M|BK1608TS601-T 0603) HS | 120 | 2.7 |0.035|587-1923-1-ND 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BKP1608HS121-T 
iL | ego. | 045 | 1.0 |587-1890-1-ND “44179 | 4000 | 19.00/m1|BK1608LL681-T HS | 180 1.5 | 0.075 | 587-1924-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BKP1608HS181-T 
im | 750 | 03 | 06 |587-1894-1-ND “44179 | 4000 | 19.00/m|BKi608LM751-T HS | 270 1.2 | 0.11 [587-1925-1-ND AT 1.79 | 4,000 | 19.00/M |BKP1608HS271-T 
um | 1,000 | 02 | 07 |587-1862-1-ND ‘at 1.79 | 4,000 | 19.00/M|BK1608HM102-T HS | 390 1.0 | 0.14 |587-1927-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BKP1608HS391-T 
HS | 1,000 | 0.3] 0.6 }587-1867-1-ND “411.79 | 4,000 | 19.00/M18K1608HS102-T HS 33 4.0 | 0.02 [587-1931-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BKP2125HS330-T 
ts | 1/000 | 03 | 0.30 |587-1895-1-ND ‘41179 | 4:000 | 19.00/m| BK1608TS102-T osos | HS 60 3.0 | 0.025] 587-1932-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BKP2125HS600-T 
LM] 1,500 | 0.25 | 0.75 |587-1891-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M|BK1608LM152-T HS | 100 | 2.5 | 0.04 |587-1929-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BKP2125HS101-T 
LM] 1,800 | 0.2 | 0.85 |587-1892-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M|BK1608LM182-T HS | 220 | 2.0 | 0.05 |587-1930-1-ND 56__2.44 | 4,000 | 26.00/M | BKP2125HS221-T 
LM | 2,500 | 0.2 | 1.1 |587-1893-1-ND A1 1.79 | 4,000 | 19.00/M|BK1608LM252-T_| For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
+ 587-1957-ND (TAIYO-0402BEAD-V1) Kitcontains'50:each of values: denoted (1,200 total pieces): .2.:c100:1csiiacsissmessiasadeia sida serra diate need stern denb setae ndinberietedoanesibecssebgiamdsbabnbrnesonegennaes $67.50 
v 
NV, 
I:NV/)'( Feedthru 0508/0612/0805/1206 Filters/Capacitors Reel 
AVX’s line of feedthru capacitors are ideal choices for Dimensions - mm 
EMI suppression, broadband fe) filtering, or Vcc power Series A B Cc D E FE L WwW T BW BL EW X S 
line conditioning. The unique construction of a feedthru 
capacitor provides low parallel inductance and offers excel- 0508 0.56 | 1.32 | 1.88 | 0.25 | 0.50 | 1.80 | 2.10 +0.15] 1.30 +0.20 | 1.02 Max.| 0.25 +0.10 | 0.18 +0.25/-0.08 = 0.75 £0.10 | 0.25 +0.10 
lent decoupling capability for all high di/dt environments | 9649 (w3H) | 2.54 | 3.05 | 1.12 | 0.46 | 0.61 | 0.33 | 1.60 +0.20 | 3.20 +0.20| 1.22 Max. | 2.80 #0.127 | 0.18 +0.25/-0.08 |0.41 +0.10| 1.60 +0.10 | 1.40 +0.07 
and provides significant noise reduction in digital circuits 
to <5GHz. 0612 (W3F) | 0.6 | 1.6 | 2.2 |0.35| 0.76] 2.6 |3.25 +0.15| 1.60 +0.20) 1.22 Max.] 0.41 +0.10 | 0.18 +0.25/-0.06 _ 1.14 40.10 | 0.38 +0.10 
Characteristics: * Current Rating: 300mA « Insulation 0805 3.45 | 0.51 | 0.76 | 1.27 | 1.02 | 0.46 | 2.01 +0.20 | 1.25 +0.20| 1.14 Max. | 0.46 40.10 | 0.18 +0.25/-0.08 | 0.25 +0.13 | 1.02 +0.10 | 0.23 40.15 
Ter pcnuye: 6's oe <0.62 * Operating 4206 | 4.54/ 0.94] 1.02 | 1.65] 1.09 | 0.71 |3.20 +0.20| 1.60 0.20] 1.27 Max.| 0.89 +0.10 | 0.18 +0.25/-0.08 | 0.38 +0.18 | 1.60 +0.10 | 0.46 +0.15 
Dim. in mm 
Common Ground Fig. 2 NEW! Fig.3 NEW! 
Feedthru Pad ¢ Feedthru Pad t ; 
t 
| Ne Signal/Vec—| Pf Sanaive : 
| A 
t jt Pigs SIDE VIEW 
T Common Ground ae EW Ground 7 Signal/Vec 
We TOP VIEW TOP VIEW H { 1 ; 
BW i Fe 
Ground 
SIDE VIEW SIDE VIEW t-E—| 
TOP VIEW 
Size WV |Capacitance| Capacitance | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel | AVX 
Fig. | Code | Type | VDC (pF) Tolerance (%) | Part No. 10 100 500 |Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
NPO | 100 220 +50,-20 -(478-2232-1-ND 1.07 64 “37 |478-2232-2-ND 7,000 174.60 | W2FT1A2218ATIF 
NPO | 100 470 +50,-20  |478-2233-1-ND 1.07 64 .87 |478-2233-2-ND 1,000 174.60 | W2F11A4718ATIF 
ogos | X7R | 50 1,000 +50,-20  |478-2234-1-ND 1.13 67 .39 |478-2234-2-ND 1,000 183.60 | W2F15C1028AT1F 
X7R | 50 10,000 +50,-20  |478-2235-1-ND 1.13 67 .89 |478-2235-2-ND 1,000 183.60 | W2F15C1038AT1F 
1 X7R | 50 22,000 +50,-20  |478-2236-1-ND 1.13 67 .89 |478-2236-2-ND 1,000 183.60 | W2F15C2238AT1F 
X7R_| 50 47,000 +50,-20 _ |478-2237-1-ND 1.13 67 .39 |478-2237-2-ND 1,000 183.60 | W2F15C4738AT1F 
NPO | 100 47 +50,-20_ (478-2238-1-ND 1.10 65 38 |478-2238-2-ND 1,000 180.00 | W3F11A4708ATIF Fig. 4 NEW! 
1206 | X7R | 50 2,200 +50,-20  |478-2239-1-ND 1.16 69 40 |478-2239-2-ND 1,000 189.00 | W3F15C2228AT1F 
X7R | 50 22,000 +50,-20 _|478-5277-1-ND NEW! 85 ot .29 |478-5277-2-ND NEW! | 4,000 | 139.00/M |W3F15C2238AT1A 
NPO | 100 22 +50,-20_(478-5478-1-ND NEW! 85 ot .29 |478-5478-2-ND NEW! | 4,000 | 140.00/M |W2H11A2208AT1A SIDE VIEW [ 
NPO | 100 470 +50,-20  |478-5473-1-ND NEW! 85 51 .29 |478-5473-2-ND NEI 1,000 140.00 | W2H11A4718AT1F A 
X7R | 25 OUF +50,-20  |478-5489-1-ND NEW! | 1.19 a 41 |478-5489-2-ND NEI 4,000 | 194.00/M | W2H13C1048AT1A 
> | oaos | X7R | 25 OUF +50,-20 |478-5470-1-ND NEW! | 1.19 a” 41 |478-5470-2-ND NEW! | 1,000 194.00 | W2H13C1048AT1F 
X7R | 50 1,000 +50,-20 _|478-5472-1-ND NEW! 90 53 .31 |478-5472-2-ND NEW! | 1,000 147.00 | W2H15C1028AT1F A 
X7R | 50 1,000 +50,-20_(478-5477-1-ND NEW! 90 53 31 [478-5477-2-ND NEW! | 4,000 | 147.00/M |W2H15C1028ATIA BL 
X7R | 50 47,000 +50,-20  |478-5468-1-ND NEW! 90 53 .31 |478-5468-2-ND NEI 1,000 147.00 | W2H15C4738AT1F t 
X7R_| 50 47,000 +50,-20 _|478-5476-1-ND NEW! 90 53 .31 |478-5476-2-ND NEI 4,000 | 147.00/M | W2H15C4738AT1A Common] 
NPO | 100 700 +50,-20 [478-5475-1-ND NEW! | 1.30 TT 44 [478-5475-2-ND NEI 7,000 212.00 [W3H11A1018AT1F Ground 
3 | o6t2 | NPO | 100 470 +50,-20 |478-5474-1-ND NEW! | 1.30 77 44 |478-5474-2-ND NEW! | 1,000 212.00 | W3H11A4718AT1F 
X7R | 50 10,000 +50,-20 |478-5471-1-ND NEW! | 1.95 1.15 .66 |478-5471-2-ND NEI 1,000 319.00 | W3H15C1038AT1F 
X7R | 50 47,000 +50,-20 _|478-5469-1-ND NEW! 92 55 82 |478-5469-2-ND NEI 1,000 151.00 | W3H15C4738AT1F le 
0508 | NPO | 25 100 +50, -20_|[478-5486-1-ND NEW! | 1.23 73 42 [478-5486-2-ND NEI 1,000 201.00 [W2F43A1018ATIF 
NPO | 100 22 +50,-20 -(478-5485-1-ND NEW! | 3.31 1.96 1.13 |478-5485-2-ND NEI 7,000 541.00 |W3F41A2208ATIF 
4 NPO | 100 47 +50,-20 | 478-5487-1-ND NEW! | 1.23 73 42 |478-5487-2-ND NEI 1,000 201.00 | W3F41A4708AT1F 
0612 | NPO | 100 100 +50,-20 |478-5483-1-ND NEW! | 3.31 1.96 —- 1.13 |478-5483-2-ND NEW! | 1,000 541.00 | W3F41A1018ATI1F 
X7R | 50 220 +50,-20 |478-5488-1-ND NEW! | 1.23 73 42 |478-5488-2-ND NEI 1,000 201.00 | W3F45C221 8ATIF 
X7R | 50 470 +50,-20 _ |478-5484-1-ND NEW! | 1.32 78 45 |478-5484-2-ND NEW! | 1,000 216.00 | W3F45C4718ATIF 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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BLMO02A, BLM03A, BLM15A, BLM18A and BLM21A Series - For General Use: BLM-A Series generates 
an impedance from the relatively low frequencies. Therefore BLM-A Series is effective in noise suppression in 
the wide frequency range (30MHz ~ several hundred MHz). 

BLMO03B, BLM15B, BLM18B and BLM21B Series - For High Speed Signal: BLM-B Series can minimize 
attenuation of the signal waveform due to its sharp impedance characteristics. Various impedances are 
available to match signal frequency. 

BLM15E, BLM18E, BLM15H and BLM18H Series - For GHz Range Noise Suppression: 

BLM-H/E Series has horizontal wire wound structure that minimizes stray capacitance and increases the 
effective frequency range. 

BLM15G Series - For High Frequency Noise Suppression over a Wide Frequency Range 


EMI Suppression Ferrite Chips and Arrays 


Digi@Reel” 


BLM18K Series: Can be used in high current circuits due to its low DC resistance. 

BLMO3P, BLM15P, BLM18P, BLM21P, BLM31P, BLM41P and BLM18S Series - For Large Current: BLM- 
P/S Series can be used in high current due to its low DC resistance. It can match power lines to a maximum 
of 6A DC. 

BLM18R Series: Can be used in digital interface. 

BLA2AA and BLA2AB Series: The BLA2AA/AB Series provides attenuation across a broad frequency range. 
Two types of impedance characteristics are available, one is for the general signal lines and the other is for 
high speed signal line. The BLA2 Series original inner electrode structure enables extra low crosstalk. 
BLA31A and BLA31B Series: The BLA31A/B is capable of filtering 4 circuits in a 3216 package size. 
BLA31A/B is suitable for EMI suppression in smaller digital equipment. 


Impedance Rated DC Resist- 
(@ 100MHz) Current ance (max.) | Digi-Key Pricing Tape and Reelt Murata BLM02A NEW! 
(0) (mA) (0) Part No. 10 50 100 ty. Pricing Part No. 
NEW! BLMOZ2A Series — 01005 Case Size NEW! 
10 (Typ.) 500 0.1 490-5160-1-NDt 2.40 10.42 19.23 20,000 112.00/M | BLM02AG100SN1D 
70 +25% 250 0.5 490-5161-1-NDt 2.40 10.42 19.23 20,000 112.00/M | BLM02AG700SN1D 
120 +25% 200 0.8 490-5162-1-NDt 2.40 10.42 19.23 20,000 112.00/M__ | BLM02AG121SN1D 
BLMO3 Series — 0201 Case Size 
10 +25% 300 0.4 490-5166-1-ND$ NEW! 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M | BLM03BB100SN1D 
10 (Typ.) 500 0.1 490-2555-1-ND$ 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M | BLMO3AG100SN1D 
22 25% 200 0.5 490-5167-1-ND$ NEW! 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M | BLMO3BB220SN1D 
22 25% 900 0.065 490-5174-1-ND$ NEW! 1.36 5.90 10.89 15,000 64.00/M | BLMO3PG220SN1D 
33 25% 750 0.090 490-5175-1-ND$ NEW! 1.36 5.90 10.89 15,000 64.00/M | BLMO3PG330SN1D 
47 425% 200 0.7 490-5168-1-ND$ NEW! 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M | BLM03BB470SN1D 
70 (Typ.) 200 0.4 490-2556-1-NDt 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M | BLMO3AG700SN1D 
75 25% 200 1.0 490-5169-1-ND$ NEW! 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M | BLM03BB750SN1D 
75 25% 300 0.4 490-5171-1-ND$ NEW! 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M | BLMO3BD750SN1D 
80 +25% 200 0.4 490-5163-1-ND$ NEW! 2.40 10.42 19.23 15,000 112.00/M__| BLMO3AG800SN1D 
120 +25% 100 15 490-5170-1-ND$ NEW! 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M | BLM03BB121SN1D 
120 125% 200 0.5 490-2557-1-NDt 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M | BLMO3AG121SN1D 
120 +25% 250 0.5 490-5172-1-ND$ NEW! 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M | BLM03BD121SN1D 
240 +25% 200 0.8 490-2558-1-ND$ 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M | BLM03AG241SN1D 
240 +25% 200 0.8 490-5173-1-ND$ NEW! 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M__| BLM03BD241SN1D 
600 +25% 100 15 490-5164-1-ND$ NEW! 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M | BLMO3AG601SN1D 
1000 +25% 100 25 490-5165-1-ND+ NEW! 99 4.29 7.92 15,000 46.00/M | BLMO3AG102SN1D BLMO03A, BLM03B, BLM03P 
BLM15 Series — 0402 Case Size 
5 425% 300 0.10 490-5179-1-ND§ NEW! 12 3.14 5.79 10,000 34.00/M | BLM15BA050SN1D 
5 +25% 500 0.08 490-5185-1-ND§ NEW! 66 2.84 5.25 10,000 31.00/M | BLM15BB050SN1D 
10 25% 300 0.20 490-5180-1-ND§ NEW! 72 3.14 5.79 10,000 34.00/M | BLM15BA100SN1D 
10 25% 300 0.10 490-5186-1-ND§ NEW! 66 2.84 5.25 10,000 31.00/M | BLM15BB100SN1D 
10 (Typ.) 1000 0.05 490-5176-1-ND§ NEW! 62 2.70 4.98 10,000 29.00/M | BLM15AG100SN1D 
22 25% 300 0.30 490-5181-1-ND§ NEW! 12 3.14 5.79 10,000 34.00/M | BLM15BA220SN1D 
22 25% 300 0.20 490-5187-1-ND§ NEW! 66 2.84 5.25: 10,000 31.00/M | BLM15BB220SN1D 
30 25% 2200 0.035 490-5200-1-ND§ NEW! 66 2.84 5.25 10,000 31.00/M | BLM15PD300SN1D 
33 25% 300 0.40 490-5182-1-ND§ NEW! 72 3.14 5.79 10,000 34.00/M | BLM15BA330SN1D 
47 +25% 200 0.60 490-5183-1-ND§ NEW! 12 3.14 5.79 10,000 34.00/M__| BLM15BA470SN1D 
47 425% 300 0.35 490-5188-1-ND§ NEW! 66 2.84 5.25 10,000 31.00/M ] BLM15BB470SN1D 
60 +25% 1700 0.06 490-5201-1-ND§ NEW! 66 2.84 5.25 10,000 31.00/M | BLM15PD600SN1D 
70 (Typ.) 500 0.15 490-5177-1-ND§ NEW! 62 2.70 4.98 10,000 29.00/M | BLM15AG700SN1D 
75 25% 200 0.80 490-5184-1-ND§ NEW! 72 3.14 5.79 10,000 34.00/M | BLM15BA750SN1D 
75 25% 200 1.3 490-5199-1-ND§ NEW! 2.19 9.51 17.55 10,000 102.00/M__| BLM15GA750SN1D 
75 25% 300 0.40 490-5189-1-ND§ NEW! 66 2.84 §.25 10,000 31.00/M ] BLM15BB750SN1D 
75 25% 300 0.20 490-5191-1-ND§ NEW! 66 2.84 5.25 10,000 31.00/M | BLM15BD750SN1D 
80 +25% 1500 0.07 490-5202-1-ND§ NEW! 93 4.03 7.44 10,000 43.00/M | BLM15PD800SN1D 
120 +25% 300 0.55 490-1008-1-ND§ 62 2.70 4.98 10,000 29.05/M | BLM15BB121SN1D 
120 +25% 300 0.30 490-5192-1-ND§ NEW! 66 2.84 5.25 10,000 31.00/M | BLM15BD121SN1D 
120 +25% 300 0.7 490-4000-1-ND§ 1.41 6.13 11.31 10,000 66.00/M | BLM15HB121SN1D 
120 +25% 500 0.25 490-1005-1-ND§ 62 2.70 4.98 10,000 29.05/M | BLM15AG121SN1D 
120 +25% 1300 0.09 490-5203-1-ND§ NEW! 66 2.84 5.25 10,000 31.00/M | BLM15PD121SN1D aca oe aie Bet Blan 5P 
120 +25% 1500 0.095 490-4004-1-ND§ 1.74 7.52 13.89 10,000 81.00/M | BLM15EG121SN1D : 
220 +25% 200 0.80 490-5190-1-ND§ NEW! 66 2.84 5.25 10,000 31.00/M__| BLM15BB221SN1D 
220 +25% 250 1.0 490-4001-1-ND§ 1.41 6.13 11.31 10,000 66.00/M | BLM15HB221SN1D 
220 +25% 300 0.35 490-5178-1-ND§ NEW! 66 2.84 5.25 10,000 31.00/M | BLM15AG221SN1D 
220 +25% 300 0.40 490-5193-1-ND§ NEW! 51 2.19 4.05 10,000 24.00/M | BLM15BD221SN1D >| |-0.25 
220 +25% 300 0.7 490-5197-1-ND§ NEW! 2.99 12.97 23.94 10,000 140.00/M | BLM15GG221SN1D 
220 +25% 700 0.28 490-4005-1-ND§ 1.74 7.52 13.89 10,000 81.00/M__| BLM15EG221SN1D 
470 +25% 200 0.60 490-5194-1-ND§ NEW! 69 2.97 5.49 10,000 32.00/M | BLM15BD471SN1D 
470 +25% 200 1.3 490-5198-1-ND§ NEW! 2.99 12.97 23.94 10,000 140.00/M | BLM15GG471SN1D 
600 +25% 200 0.65 490-1009-1-ND§ 69 2.97 5.49 10,000 32.03/M | BLM15BD601SN1D | 1.0 | 
600 +25% 300 0.60 490-1006-1-ND§ 66 2.84 §.25 10,000 30.63/M | BLM15AG601SN1D 
600 +25% 300 0.7 490-3998-1-ND§ 1.41 6.13 11.31 10,000 66.00/M__| BLM15HG601SN1D 
600 +25% 300 0.85 490-4002-1-ND§ 1.41 6.13 11.31 10,000 66.00/M | BLM15HD601SN1D 
1000 +25% 200 0.90 490-1010-1-ND§ 69 2.97 5.49 10,000 32.03/M | BLM15BD102SN1D 
1000 +25% 200 1.00 490-1007-1-ND§ 66 2.84 5.25 10,000 31.00/M | BLM15AG102SN1D 
1000 +25% 250 1 490-3999-1-ND§ 1.41 6.13 11.31 10,000 66.00/M | BLM15HG102SN1D 
1000 +25% 250 1.25 490-4003-1-ND§ 1.41 6.13 11.31 10,000 66.00/M__| BLM15HD102SN1D 
1800 +25% 100 1.40 490-5195-1-ND§ NEW! 64 2.76 5.10 10,000 30.00/M | BLM15BD182SN1D 
1800 +25% 200 2:2. 490-5196-1-ND§ NEW! 1.73 7.48 13.80 10,000 81.00/M__| BLM15HD182SN1D 
BLM18 Series — 0603 Case Size 
5 425% 500 0.20 490-5204-1-ND& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M | BLM18BA050SN1D 
5 +25% 700 0.05 490-5206-1-ND& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M | BLM18BB050SN1D 
10 25% 500 0.25 490-5205-1-ND& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M | BLM18BA100SN1D BLM18A, BLM18B, BLM18E, BLM18H, 
10 25% 700 0.10 490-5207-1-ND& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M | BLM18BB100SN1D BLM18K, BLM18P, BLM18R and 
22 25% 500 0.35 490-1016-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M__| BLM18BA220SN1D BLM18S 
22 25% 600 0.20 490-5246-1-ND& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M | BLM18BB220SN1D 
26 25% 6000 0.007 490-5252-1-ND& NEW! 54 2.34 4.32 4,000 25.00/M | BLM18KG260TN1D 
26 25% 6000 0.007 490-3995-1-ND& 88 3.82 7.05 10,000 33.00/M | BLM18SG260TN1D >| 04 
30 (Typ.) 1000 0.05 490-1035-1-ND& 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18PG300SN1D 
33 25% 3000 0.025 490-5220-1-ND& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M__| BLM18PG330SN1D 
47 425% 300 0.55 490-1017-1-ND&A 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BA470SN1D = 16 —| 
47 225% 500 0.30 490-5211-1-ND& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M | BLM18BD470SN1D ° 
47 425% 550 0.25 490-5208-1-ND& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M | BLM18BB470SN1D 
60 (Typ.) 500 0.10 490-1036-1-ND&A 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18PG600SN1D 
60 +25% 550 0.25 490-5247-1-ND&A NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M__| BLM18BB600SN1D FF 
70 25% 3500 0.022 490-5253-1-ND& NEW! 54 2.34 4.32 4,000 25.00/M | BLM18KG700TN1D a 0.80 
70 25% 4000 0.020 490-5224-1-ND& NEW! 88 3.82 7.05 10,000 41.00/M | BLM18SG700TN1D iY 
75 +25% 300 0.70 490-1018-1-ND& 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BA750SN1D ke | 
75 25% 500 0.30 490-5209-1-ND& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M | BLM18BB750SN1D 0.8 
120 +25% 200 0.40 490-5212-1-ND& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M__| BLM18BD121SN1D 
720 +25% 200 0.90 490-1019-1-ND A 56 2.44 450 4,000 26.25/M | BLM18BA121SN1D 0 BLM18S = 0.5 
120 +25% 200 0.25 490-5226-1-ND& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M | BLM18RK121SN1D 0 BLM18KG_TN = 0.6 
120 +25% 500 0.18 490-1011-1-ND& 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18AG121SN1D 
120 +25% 500 0.30 490-1020-1-ND& 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BB121SN1D 
120 +25% 2000 0.04 490-3991-1-ND 1.78 7.70 14.22 4,000 83.00/M__| BLM18EG121SN1D 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Impedance Rated DC Resist- ae 
(@ 100MHz) Current ance (max.) | Digi-Key Pricing Tape and Reelt Murata BLM21A, BLM21B, BLM21P 
(0) (mA) (Q) Part No. 10 50 100 Qty. Pricing Part No. 
120 +25% 2000 0.05 490-1037-1-ND& 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M |BLM18PG121SN1D | 05 
120 25% 3000 0.030 490-5254-1-ND.& NEW! 54 2.34 4.32 4,000 25.00/M | BLM18KG121TN1D = 
120 25% 3000 0.025 490-3996-1-ND& 88 3.82 7.05 10,000 33.00/M | BLM18SG121TN1D 
150 +25% 200 0.40 490-5250-1-ND& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M |BLM18BD151SN1D 
150 +25% 450 0.37 490-5248-1-ND.& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M__| BLM18BB151SN1D. 
150 25% 500 0.25 490-5244-1-ND& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M |BLM18AG151SN1D 
180 +25% 1500 0.09 490-5263-1-ND.& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M |BLM18PG181SN1D 
220 +25% 200 0.45 490-5213-1-ND.& NEI 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M |BLM18BD221SN1D 
220 +25% 450 0.45 490-5210-1-ND.& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M | BLM18BB221SN1D 
220 +25% 500 0.25 490-1012-1-ND& 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M__| BLM18AG221SN1D 
220 +25% 1400 0.4 490-5221-1-ND&A NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M |BLM18PG221SN1D 
220 +25% 2000 0.05 490-3992-1-ND 1.78 7.70 14.22 4,000 83.00/M | BLM18EG221SN1D 
220 +25% 2200 0.050 490-5255-1-ND& NEW! 54 2.34 4.32 4,000 25.00/M | BLM18KG221SN1D 
220 +25% 2500 0.040 490-5225-1-ND.& NEW! 88 3.82 7.05 10,000 41.00/M | BLM18SG221TN1D 
330 +25% 200 0.50 490-5251-1-ND& NEI 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M__| BLM18BD331SN1D 
330 +25% 400 0.58 490-5249-1-ND.& NEI 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M | BLM18BB331SN1D 
330 +25% 500 0.30 490-5245-1-ND.& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M | BLM18AG331SN1D BLM31P 
330 +25% 1200 0.15 490-5222-1-ND& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M |BLM18PG331SN1D 
330 +25% 1500 0.070 490-3997-1-ND& 88 3.82 7.05 10,000 41.00/M | BLM18SG331TN1D 
330 +25% 1700 0.080 490-5256-1-ND& NEW! 54 2.34 4.32 4,000 25.00/M__| BLM18KG331SN1D 
420 +25% 200 0.55 490-5259-1-ND& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M |BLM18BD421SN1D 
470 +25% 100 1.20 490-1029-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M |BLM18HD471SN1D 
470 +25% 200 0.55 490-1022-1-ND& 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BD471SN1D 
470 +25% 200 0.85 490-1032-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M |BLM18HG471SN1D 
470 +25% 200 0.70 490-5217-1-ND NEW! 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M__| BLM18HK471SN1D 
470 +25% 200 0.50 490-5264-1-ND& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M | BLM18RK471SN1D 
470 +25% 300 0.85 490-1021-1-ND& 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BB471SN1D 
470 +25% 500 0.35 490-1013-1-ND& 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18AG471SN1D 
470 +25% 500 0.21 490-3993-1-ND 1.78 7.70 14.22 4,000 83.00/M | BLM18EG471SN1D 
470 +25% 1000 0.2 490-5223-1-ND.& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M__| BLM18PG471SN1D 
470 +25% 1500 0.130 490-5257-1-ND& NEW! 54 2.34 4.32 4,000 25.00/M |BLM18KG471SN1D 
600 +25% 100 1.50 490-1030-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M |BLM18HD601SN1D 
600 +25% 100 0.90 490-5218-1-ND NEW! 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M |BLM18HK601SN1D 
600 +25% 200 0.65 490-1023-1-ND& 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BD601SN1D 
600 +25% 200 1.00 490-1033-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M__| BLM18HG601SN1D 
600 +25% 200 0.60 490-5227-1-ND& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M |BLM18RK601SN1D BLM41P 
600 +25% 500 0.38 490-1014-1-ND& 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M | BLM18AG601SN1D 
600 +25% 500 0.35 490-3994-1-ND 1.76 7.64 14.10 4,000 82.00/M | BLM18EG601SN1D [+10.7 
600 +25% 800 0.25 490-5214-1-ND NEW! 1.94 8.42 15.54 4,000 91.00/M | BLM18HE601SN1D 
600 +25% 1300 0.150 490-5258-1-ND& NEW! 54 2.34 4.32 4,000 25.00/M__| BLM18KG601SN1D 
1000 +25% 50 1.80 490-1031-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M |BLM18HD102SN1D 
1000 +25% 50 1.50 490-5219-1-ND NEW! 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M | BLM18HK102SN1D 
1000 +25% 100 1.60 490-1034-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M | BLM18HG102SN1D 
1000 +25% 100 0.85 490-1024-1-ND& 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BD102SN1D 
1000 +25% 200 0.80 490-5228-1-ND.& NEW! 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M__| BLM18RK102SN1D 
1000 +25% 400 0.50 490-1015-1-ND& 56 2.44 4.50 4,000 26.00/M |BLM18AG102SN1D 
1000 +25% 600 0.35 490-5215-1-ND NEW! 1.94 8.42 15.54 4,000 91.00/M | BLM18HE102SN1D 
1500 +25% 50 1.20 490-1025-1-ND& 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BD152SN1D 
1500 +25% 500 0.50 490-5216-1-ND NEW! 2.24 9.69 17.88 4,000 104.00/M | BLM18HE152SN1D 
1800 +25% 50 1.50 490-1026-1-ND& 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M__| BLM18BD182SN1D 
2200 +25% 50 1.50 490-1027-1-ND& 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BD222SN1D 
2500 +25% 50 1.50 490-1028-1-ND& 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M__| BLM18BD252SN1D 
BLM21 Series — 0805 Case Size 
30 (Typ.) 3000 0.015 490-1052-1-ND a7 3.06 5.64 4,000 33.00/M | BLM21PG300SN1D 
60 (Typ.) 3000 0.025 490-1053-1-ND 77 3.06 5.64 4,000 32.90/M | BLM21PG600SN1D BLA2AA and BLA2AB 
120 25% 200 0.15 490-1038-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21AG121SN1D 
120 25% 200 0.25 490-1044-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21BD121SN1D 
120 +25% 200 0.25 490-1042-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M__| BLM21BB121SN1D 
220 (Typ.) 2000 0.050 490-1054-1-ND 56 2.41 4.44 4,000 26.00/M |BLM21PG221SN1D 
470 +25% 200 0.25 490-1039-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21AG471SN1D 
470 +25% 200 0.35 490-1045-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21BD471SN1D 
470 +25% 200 0.45 490-1043-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21BB471SN1D 
600 +25% 200 0.30 490-1040-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M__| BLM21AG601SN1D 
600 +25% 200 0.35 490-1046-1-ND 19 3.41 6.30 4,000 36.75/M |BLM21BD601SN1D 
1000 +25% 200 0.40 490-1047-1-ND 83 3.58 6.60 4,000 38.50/M | BLM21BD102SN1D 
1000 +25% 200 0.45 490-1041-1-ND 83 3.58 6.60 4,000 38.50/M | BLM21AG102SN1D 
1500 +25% 200 0.45 490-1048-1-ND 1.13 4.88 9.00 4,000 53.00/M | BLM21BD152SN1D =e 
1800 +25% 200 0.50 490-1049-1-ND 1.13 4.88 9.00 4,000 53.00/M__| BLM21BD182SN1D t 
2200 +25% 200 0.60 490-1050-1-ND 1.13 4.88 9.00 4,000 53.00/M | BLM21BD222TN1D 1.0 
2700 +25% 200 0.80 490-1051-1-ND 1.13 4.88 9.00 3,000 53.00/M__| BLM21BD272SN1L | 
BLM31 Series — 1206 Case Size py 
50 (Typ.) 3000 0.025 490-1055-1-ND 2.00 8.65 15.96 3,000 93.00/M | BLM31PG500SN1L 
120 (Typ.) 3000 0.025 490-1056-1-ND 2.00 8.65 15.96 3,000 93.00/M | BLM31PG121SN1L 
390 +25% 2000 0.05 490-5229-1-ND NEW! 2.00 8.65 15.96 3,000 93.00/M | BLM31PG391SN1L 
600 (Typ.) 1500 0.09 490-1057-1-ND 2.00 8.65 15.96 3,000 93.00/M__| BLM31PG601SN1L  fo.s 
BLM41 Series — 1806 Case Size Sloss 
60 (Typ.) 6000 0.01 90-1058-1-ND 253 10.95 20.22 2,500 T17.96/M_ | BLM41PGGOOSNTL we _ 
75 (Typ.) 3000 0.025 490-4013-1-ND 2.53 10.95 20.22 2,500 118.00/M | BLM41PG750SN1L 
80 (Typ.) 1000 0.10 490-1059-1-ND 217 9.39 17.34 2,500 101.16/M | BLM41PF800SN1L 
180 +25% 3000 0.025 490-5230-1-ND NEW! 2.30 9.95 18.36 2,500 107.00/M | BLM41PG181SN1L BLA31A and BLA31B 
470 (Typ.) 2000 0.05 490-1060-1-ND 2.33 10.09 18.63 2,500 108.68/M__| BLM41PG471SNiL 
1000 (Typ.) 1500 0.09 490-1061-1-ND 2.57 11.12 20.52 2,500 119.70/M__| BLM41PG102SNiL 
BLA2 Series — 0804 Case Size 
120 +25% 50 0.60 490-4009-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 220.00/M | BLA2ABB121SN4D 
120 25% 200 0.35 490-4011-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 220.00/M |) BLA2ABD121SN4D 
120 25% 100 0.50 490-4006-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 220.00/M |) BLA2AAG121SN4D 
220 +25% 50 0.90 490-4010-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 220.00/M | BLA2ABB221SN4D 
600 +25% 50 1.10 490-4007-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 220.00/M__| BLA2AAG601SN4D 
600 +25% 100 0.80 490-4012-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 220.00/M | BLA2ABD601SN4D 
1000 +25% 50 1.00 490-4092-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 220.00/M |) BLA2ABD102SN4D 
1000 +25% 50 1.30 490-4008-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 220.00/M__| BLA2AAG102SN4D 
BLA31 Series — SMD Array 
120 25% 150 0.20 490-1000-1-ND 4.50 19.50 36.00 4,000 210.00/M | BLA31AG121SN4D 
120 +25% 150 0.30 490-1003-1-ND 4.50 19.50 36.00 4,000 210.00/M | BLA31BD121SN4D 
600 +25% 100 0.45 490-1004-1-ND 4.50 19.50 36.00 4,000 210.00/M | BLA31BD601SN4D 
600 +25% 100 0.35 490-1001-1-ND 4.50 19.50 36.00 4,000 210.00/M | BLA31AG601SN4D 
1000 +25% 50 0.45 490-1002-1-ND 4.50 19.50 36.00 4,000 210.00/M__| BLA31AG102SN4D 
t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
NEW! Kits 
+ 490-5231-ND (EKEMBLO3D) Kit contains 10 each of values denoted (200 total pieces). 
§ 490-5232-ND (EKEMBL15J) Kit contains 10 each of values denoted (420 total pieces). 
A 490-5243-ND (EKEMBL18G) Kit contains 10 each of values denoted (600 total pieces). 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Chip EMI Filters Capacitor Type 


NFM21CC Series: The chip EMIFIL NFM21C series is a chip type 3-terminal EMI suppression filter. It can reduce residual inductance to an 


extremely low level making it excellent for noise suppression at high frequencies. 


NFM21PC Series: NFM21P is a 3-terminal structure component. This product can be applied to large current DC power lines. NFM21P is 


suitable for noise suppression of DC power lines where relatively large current operates. 


NFE31PT Series: Its large rated current of 6A and low voltage drop due to small DC resistance are suitable for DC power line use. The 
feedthrough capacitor realizes excellent high frequency characteristics. The structure incorporates built-in ferrite beads which minimize 


resonance with surrounding circuits. 


NFM41PC Series: The chip EMIFIL NFM41P series consists of 3-terminal structure. These components are able to be applied to large 


current DC power lines. NFM41P series are suitable in noise suppression in DC lines where relatively large currents operate. 


NFE61PT Series: Its large rated current of 2A and low voltage drop due to small DC resistance are suitable for DC power line use. The 


feedthrough capacitor realizes excellent high frequency characteristics. 


0.3 


NFM21PC Series 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


LC Combined Chip EMIFIL® 


NFL18ST Series: The NFL18ST series is an EMI suppression filter for 
high speed signal lines, achieving T-type structure in 1.6 x 0.8mm size with 
Murata’s multilayer technology. Noise suppression for video signal lines 


(RGB lines) and high speed clock lines. 


NFL21S Series: Murata’s original internal structure design enables excellent 
noise suppression up to high frequencies. Available in five different values of 


cut off frequency ranging from 20MHz up to SOOMHz. 


Digi@Reel’ 


NFW31S Series: The signal line chip EMI filter NFW31S series consists of 
high performance EMI suppression filters LC combined wound type. They 
are designed for noise suppression in high speed signal digital circuits in 
which the signal harmonics are prone to becoming noise sources. These 
filters achieve a 100dB/dec. (typical) damping characteristic with Murata’s 
innovative circuit design. This makes these chips effective in applications 


where the signal and noise frequencies are close to each other. 


Rated | Rated 
Capaci- | Voltage | Current | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | Murata 
tance (Vdc) (mA) | Part No. 1 10 50 100 Qty. Pricing | Part No. 
NFM21CC Series — 0805 Case Size 
22pF 50 700 |490-2532-1-ND .24 2.04 9.42 15.70 | 4,000 | 109.90/M |NFM21CC220U1H3D 
47pF 50 700 | 490-2533-1-ND .24 2.04 9.42 15.70 | 4,000 | 109.90/M |NFM21CC470U1H3D 
100pF 50 700 | 490-2534-1-ND .24 2.04 9.42 15.70 | 4,000 | 109.90/M |NFM21CC101U1H3D 
2200pF 50 1000 | 490-2535-1-ND 24 2.04 9.42 15.70 | 4,000 | 109.90/M_|NFM21CC222R1H3D 
NFM21PC Series — 0805 Case Size 
0.10pF 25 2000 |490-2536-1-ND -18 1.57 7.25 12.08 | 4,000 84.53/M |NFM21PC104R1E3D 
0.47pF 16 2000 |490-2537-1-ND .23 2.00 9.23 15.38 | 4,000 | 107.63/M |NFM21PC474R1C3D 
1.0uF 16 4000 | 490-3912-1-ND 24 2.10 9.68 16.13 | 4,000 | 113.00/M_|NFM21PC105B1C3D 
NFE31PT Series — 1206 Case Size 
22pF 25 6000 |490-2544-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 | 2,000 | 251.13/M |NFE31PT220R1E9L 
100pF 25 6000 |490-2545-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 | 2,000 | 251.13/M |NFE31PT101C1E9L 0.7 — 
470pF 25 6000 |490-2546-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 | 2,000 | 251.13/M |NFE31PT471F1E9L 45 
2200pF 25 6000 | 490-2547-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 | 2,000 | 251.13/M_|NFE31PT222Z1E9L 
NFM41PC Series — 1806 Case Size NFEG1PT Series 
0.20uUF 50 2000 | 490-2550-1-ND -84 7.25 33.45 55.75 | 4,000 | 390.25/M_|NFM41PC204F1H3L 
NFE61PT Series — 2606 Case Size 07 
33pF 50 2000 |490-2551-1-ND .70 6.08 28.07 46.78 | 2,500 | 327.43/M | NFE61PT330B1H9L 
680pF 50 2000 |490-2552-1-ND .70 6.08 28.07 46.78 | 2,500 | 327.43/M |NFE61PT681B1H9L 1 
1000pF 50 2000 |490-2553-1-ND -70 6.08 28.07 46.78 | 2,500 | 327.43/M | NFE61PT102E1H9L | 
4700pF 50 2000 |490-2554-1-ND 85 7.39 34.13 56.88 | 2,500 | 398.13/M |NFE61PT472C1H9L —_———_ 
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+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Block Type EMIFIL® LC 
Combined Type Filters 


The block type EMIFIL BNX series incorporates through-type, monolithic chip 
and bead capacitors. The BNX capacitors are high performance capacitors, for use in DC power 


circuits. 
Features: 


@Reel® 


¢ Enables obtaining high insertion loss in wide frequency ranges from 0.5MHz ~ 1GHz * Effective for 
impulse noise such as electrostatic discharge or spike noise 


Cut-off Induc- | Rated | Rated an Tape and Reel} 
Freq. | Cap. | tance | Voltage | Current | Digi-Key Cut Tape Pricing Pricing Murata 
(MHz) | (pF) | (nH) | (Vdc) | (mA) | Part No. 1 10 50 100 4,000 Part No. 
NFL18ST Series 

150 32 140 16 100 | 490-2531-1-ND -50 4.37 20.19 33.65 235.55/M NFL18ST157X1C3D 

200 25 110 16 150 50 4.37 20.19 33.65 236.00/M NFL18ST207X1C3D 00.4-3 pl 
300 18 62 16 200 -50 4.37 20.19 33.65 235.55/M NFL18ST307X1C3D id ci 
500 10 43 16 200 |490-4015-1-ND -50 4.37 20.19 33.65 236.00/M NFL18ST507X1C3D 

NFL21S Series 

10 670 680 16 100 | 490-4016-1-ND 51 4.42 20.40 34.00 238.00/M NFL21SP106X1C3D 

20 240 700 16 100 | 490-4540-1-ND 40 3.43 15.84 26.40 185.00/M NFL21SP206X1C7D 

50 84 305 16 150 | 490-2542-1-ND 40 3.43 15.84 26.40 184.80/M NFL21SP506X1C3D 

70 76 185 16 150 37 3.22 14.88 24.80 173.60/M NFL21SP706X1C3D 

100 44 135 16 200 29 2.54 11.72 19.53 136.68/M NFL21SP107X1C3D 

300 19 45 16 300 |490-2539-1-ND 28 2.40 11.07 18.45 129.15/M NFL21SP307X1C3D. 

NFW31S Series 
Nominal oF 
Cut-off Attenuation at | Attenuation at | Digi-Key Pricing Tape and Reel# | Murata p= 2.3 5 
Freq. (MHz) 10 MHz (dB) 400 MHz (dB) | Part No. 1 10 50 100 Pricing 2,000 | Part No. 
NFW31S Series 
10 6 maximum _ 490-2548-1-ND 79 6.86 31.65 52.75 369.00/M NFW31SP106X1E4L 
400 _ 6 maximum __|490-2549-1-ND 79 6.86 31.65 52.75 369.00/M NFW31SP407X1E4L 


Applications: 
* Displays ¢ Digital AV equipment * Amusement equipment * PC peripheral equipment « Industry 
equipment 
Rated Rated Insulation Tape and Reel 
Voltage Current Resistance Digi-Key Digi-Key Pricing Murata 
Fig. (Vdc) (A) Min. (Ohm) Part No. 1 50 Part No. 400 Part No. 
1 25 15 50M 490-5055-ND 5.93 237.12 = _— BNX016-01 
50 15 500M 490-5054-ND 5.93 237.12 = = BNX012-01 
2 50 10 100M 490-5053-ND 11.90 475.80 = = BNX002-01 
3 50 10 500M 490-5052-1-NDt 6.35 254.01 490-5052-2-ND 1185.20 BNX022-01L 
t+ Cut Tape 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1602 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Steward | iaza. Surface Mount EMI Suppression Ferrite Chips for Signal and Power Filtering 


Chips up to 10 Amps continuous operation 


Steward’s Part Number Prefix Code 


Applications: DM: Differential Mode and Ultra High Current LI: Low Current 
* Filters power input pins of oscillators and logic devices using high speed clocks HI: High Current, : LF: Low Frequency 
. Filters low frequency input/output signals entering/exiting shielded enclosures i Reel® HR: High Retention under bias MI: Mid Current 
High frequency filtering of medium speed clocks and video signals HZ: High Impedance 
Current Typical Typical Peak 
Rating | Impedance Peak | Impedance Cut Tape 
Size Dimensions - mm Max. (mA) | @ 100MHz | Impedance | Frequency | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Steward 
Code [E WwW H Continuous (0) (0) (MHz) | Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing ty. Pricing Part No. 
0.60 0.30 0.30 300 33 171 1,646 240-2591-1-ND NEW! | 1.42 6.14 11.34 | 240-2591-2-ND NEW! |15,000| 66.15/M | 30,000 62.37/M | LI0201C330R-10 
0.60 0.30 0.30 300 56 268 1,347 240-2592-1-ND NEW! | 1.42 6.14 11.34 | 240-2592-2-ND NEW! |15,000} 66.15/M | 30,000 62.37/M | LI0201C560R-10 
0.60 0.30 0.30 200 80 225 978 240-2593-1-ND NEW! | 1.42 6.14 11.34 | 240-2593-2-ND NEW! |15,000| 66.15/M | 30,000 62.37/M |LI0201B800R-10 
0201 0.60 0.30 0.30 300 80 434 903 240-2594-1-ND NEW! | 1.42 6.14 11.34 | 240-2594-2-ND NEW! |15,000| 66.15/M | 30,000 62.37/M | LI0201C800R-10 
0.60 0.30 0.30 500 80 120 605 240-2595-1-ND NEW! | 1.42 6.14 11.34 |240-2595-2-ND NEW! |15,000| 66.15/M | 30,000 62.37/M | LI0201E800R-10 
0.60 0.30 0.30 200 120 275 800 240-2596-1-ND NEW! | 1.42 6.14 11.34 | 240-2596-2-ND NEW! |15,000| 66.15/M | 30,000 62.37/M |LI0201B121R-10 
0.60 0.30 0.30 300 120 190 630 240-2597-1-ND NEW! | 1.42 6.14 11.34 | 240-2597-2-ND NEW! |15,000| 66.15/M | 30,000 62.37/M |L10201C121R-10 
0.60 0.30 0.30 200 240 619 390 240-2598-1-ND NEW! | 1.42 6.14 11.34 |240-2598-2-ND NEW! |15,000| 66.15/M | 30,000 62.37/M | L10201B241R-10 
1.01 0.50 0.50 200 300 549 374 240-2360-1-ND 89 3.87 7.14 | 240-2360-2-ND 10,000)  42.00/M | 30,000 39.00/M | LI0402B301R-10 
1.01 0.50 0.50 200 80 243 769 240-2553-1-ND 89 3.87 7.14 | 240-2553-2-ND 10,000}  42.00/M | 30,000 39.00/M |LI0402B800R-10 
1.01 0.50 0.50 300 220 453 440 240-2554-1-ND 89 3.87 7.14 | 240-2554-2-ND 10,000)  42.00/M | 30,000 39.00/M | LI0402C221R-10 
1.01 0.50 0.50 300 47 59 1,402 240-2589-1-ND 719 3.41 6.30 | 240-2589-2-ND 10,000)  36.75/M_ | 30,000 34.65/M | L10402C470R-10 
1.01 0.50 0.50 400 120 213 682 240-2361-1-ND 83 3.59 6.63 | 240-2361-2-ND 10,000] 39.00/M | 30,000 36.00/M |L10402D121R-10 
0402 1.01 0.50 0.50 500 19 24 1,519 240-2590-1-ND 719 3.41 6.30 | 240-2590-2-ND 10,000)  36.75/M | 30,000 34.65/M | LI0402E190R-10 
1.01 0.50 0.50 500 30 58 1,195 240-2362-1-ND 89 3.87 7.14 | 240-2362-2-ND 10,000}  42.00/M | 30,000 39.00/M | LI0402E300R-10 
1.01 0.50 0.50 500 60 97 801 240-2363-1-ND 89 3.87 7.14 | 240-2363-2-ND 10,000}  42.00/M | 30,000 39.00/M | LI0402E600R-10 
1.01 0.50 0.50 50 1,500 1,875 143 240-2588-1-ND 1.13 4.91 9.06 | 240-2588-2-ND 10,000) 52.85/M | 30,000 49.83/M |HZ0402A152R-10 
1.01 0.50 0.50 100 600 965 241 240-2364-1-ND 81 3.53 6.51 | 240-2364-2-ND 10,000}  38.00/M | 30,000 36.00/M |HZ0402A601R-10 
1.01 0.50 0.50 200 1,000 1,116 182 240-2555-1-ND 98 4.24 7.83 | 240-2555-2-ND 10,000} 46.00/M | 30,000 43.00/M | HZ0402B102R-10 
1.60 0.80 0.80 400 300 389 261 240-2365-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2365-2-ND 4,000 33.00/M | 12,000 30.00/M | LI0603D301R-10 
1.60 0.80 0.80 500 47 91 1,000 240-2557-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2557-2-ND 4,000 33.00/M | 12,000 30.00/M | LIO603E470R-10 
1.60 0.80 0.80 500 150 209 332 240-2366-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2366-2-ND 4,000 33.00/M | 12,000 30.00/M |LIO603E151R-10 
1.60 0.80 0.80 700 120 177 389 240-2367-1-ND 58 2.52 4.65 | 240-2367-2-ND 4,000 27.00/M | 12,000 25.00/M | LI0603G121R-10 
1.60 0.80 0.80 700 220 283 251 240-2368-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2368-2-ND 4,000 33.00/M | 12,000 30.00/M | LI0603G221R-10 
1.60 0.80 0.80 700 80 101 500 240-2369-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2369-2-ND 4,000 33.00/M | 12,000 30.00/M | LIO603G800R-10 
1.60 0.80 0.80 1,000 60 96 700 240-2370-1-ND 81 3.53 6.51 | 240-2370-2-ND 4,000 38.00/M | 12,000 35.00/M | MI0603J600R-10 
1.60 0.80 0.80 1,000 600 620 150 240-2371-1-ND 87 3.77 6.96 | 240-2371-2-ND 4,000 41.00/M | 12,000 37.00/M | MI0603J601R-10 
1.60 0.80 0.80 1,000 68 110 650 240-2372-1-ND 81 3.53 6.51 | 240-2372-2-ND 4,000 38.00/M | 12,000 35.00/M | MI0603J680R-10 
1.60 0.80 0.80 1,500 30 45 1,000 240-2373-1-ND 81 3.53 6.51 | 240-2373-2-ND 4,000 38.00/M | 12,000 35.00/M | MI0603K300R-10 
1.60 0.80 0.80 2,000 300 412 200 240-2374-1-ND 95 4.13 7.62 | 240-2374-2-ND 4,000 44.00/M | 12,000 41.00/M | MIO603L301R-10 
soe 1.60 0.80 0.80 2,000 220 240 280 240-2558-1-ND 95 4.13 7.62 | 240-2558-2-ND 4,000 44.00/M | 12,000 41.00/M | MI0603L221R-10 
1.60 0.80 0.80 2,500 120 171 420 240-2375-1-ND 95 4.13 7.62 | 240-2375-2-ND 4,000 44.00/M | 12,000 41.00/M | MI0603M121R-10 
1.60 0.80 0.80 4,000 60 100 750 240-2376-1-ND 95 4.13 7.62 |240-2376-2-ND 4,000 44.00/M | 12,000 41.00/M | HIO603P600R-10 
1.60 0.80 0.80 50 2,500 3,065 149 240-2561-1-ND 83 3.58 6.60 | 240-2561-2-ND 4,000 39.00/M | 12,000 35.00/M | HZ0603A252R-10 
1.60 0.80 0.80 100 1,500 2,306 190 240-2559-1-ND 83 3.58 6.60 | 240-2559-2-ND 4,000 39.00/M | 12,000 35.00/M | HZ0603A152R-10 
1.60 0.80 0.80 100 2,200 3,051 122 240-2377-1-ND 83 3.58 6.60 | 240-2377-2-ND 4,000 39.00/M | 12,000 35.00/M | HZ0603A222R-10 
1.60 0.80 0.80 200 1,000 992 135 240-2378-1-ND 63 271 5.01 | 240-2378-2-ND 4,000 29.00/M | 12,000 27.00/M | HZ0603B102R-10 
1.60 0.80 0.80 200 1,100 1,539 288 240-2379-1-ND 83 3.58 6.60 | 240-2379-2-ND 4,000 39.00/M | 12,000 35.00/M |HZ0603B112R-10 
1.60 0.80 0.80 200 750 863 137 240-2547-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2547-2-ND 4,000 33.00/M | 12,000 30.00/M | HZ0603B751R-10 
1.60 0.80 0.80 300 600 775 168 240-2380-1-ND 63 271 5.01 | 240-2380-2-ND 4,000 29.00/M | 12,000 27.00/M | HZ0603C601R-10 
1.60 0.80 0.80 300 650 964 380 240-2381-1-ND 81 3.53 6.51 | 240-2381-2-ND 4,000 38.00/M | 12,000 35.00/M | HZ0603C651R-10 
2.00 1.25 0.90 700 200 272 250 240-2549-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2549-2-ND 4,000 35.00/M | 12,000 32.00/M | LI0805G201R-10 
2.00 1.25 0.90 700 300 350 205 240-2382-1-ND 15 3.25 6.00 | 240-2382-2-ND 4,000 35.00/M | 12,000 32.00/M | LI0805G301R-10 
2.00 1.25 0.90 800 120 171 340 240-2383-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2383-2-ND 4,000 35.00/M | 12,000 32.00/M | LI0805H121R-10 
2.00 1.25 0.90 800 150 209 400 240-2384-1-ND M5 3.25 6.00 | 240-2384-2-ND 4,000 35.00/M | 12,000 32.00/M | LI0805H151R-10 
2.00 1.25 0.90 800 75 132 769 240-2385-1-ND 5 3.25 6.00 | 240-2385-2-ND 4,000 35.00/M | 12,000 32.00/M | LIO805H750R-10 
2.00 1.25 1.25 100 1,267 5,138 25 240-2563-1-ND 1.29 5.59 10.32 | 240-2563-2-ND 2,000 60.00/M 6,000 57.00/M | LFO805A252R-10 
2.00 1.25 0.90 1,000 1,000 1,112 120 240-2551-1-ND 1.03 4.45 8.22 | 240-2551-2-ND 4,000 48.00/M | 12,000 44.00/M | MI0805J102R-10 
2.00 1.25 0.90 1,500 1 20 1,000 240-2387-1-ND 91 3.93 7.26 | 240-2387-2-ND 4,000 42.00/M | 12,000 39.00/M | MI0805K110R-10 
2.00 1.25 0.90 1,500 40 69 903 240-2389-1-ND a 3.93 7.26 | 240-2389-2-ND 4,000 42.00/M | 12,000 39.00/M | MIO805K400R-10 
2.00 1.25 0.90 1,500 600 723 130 240-2390-1-ND 96 418 7.71 |240-2390-2-ND 4,000 45.00/M | 12,000 41.00/M | MI0805K601R-10 
0805 2.00 1.25 0.90 2,000 300 350 200 240-2391-1-ND 1.03 4.45 8.22 | 240-2391-2-ND 4,000 48.00/M | 12,000 44.00/M | MI0805L301R-10 
2.00 1.25 0.90 2,500 220 284 260 240-2392-1-ND 96 418 7.71 | 240-2392-2-ND 4,000 45.00/M | 12,000 41.00/M | MI0805M221R-10 
2.00 1.25 0.90 3,500 120 167 270 240-2393-1-ND 1.03 4.45 8.22 | 240-2393-2-ND 4,000 48.00/M | 12,000 44.00/M | HI08050121R-10 
2.00 1.25 0.90 4,500 31 45 800 240-2394-1-ND 1.03 4.45 8.22 | 240-2394-2-ND 4,000 48.00/M | 12,000 44.00/M | HI0805Q310R-10 
2.00 1.25 0.90 5,000 80 100 200 240-2395-1-ND 89 3.84 7.08 | 240-2395-2-ND 4,000 41.00/M | 12,000 38.00/M | HI0805R800R-10 
2.00 1.25 0.90 200 2,700 2,900 88 240-2504-1-ND 1.47 6.37 11.76 | 240-2504-2-ND 2,000 69.00/M 6,000 65.00/M | HZ0805B272R-10 
2.00 1.25 0.90 300 2,000 2,000 100 240-2396-1-ND 96 418 7.71 | 240-2396-2-ND 4,000 45.00/M | 12,000 41.00/M |HZ0805C202R-10 
2.00 1.25 0.90 400 1,000 1,268 113 240-2397-1-ND 15 3.25 6.00 | 240-2397-2-ND 4,000 35.00/M | 12,000 32.00/M |HZ0805D102R-10 
2.00 1.25 0.90 400 1,500 1,525 110 240-2398-1-ND 96 418 7.71 |240-2398-2-ND 4,000 45.00/M | 12,000 41.00/M |HZ0805D152R-10 
2.00 1.25 0.90 500 600 696 155 240-2399-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2399-2-ND 4,000 33.00/M | 12,000 30.00/M | HZ0805E601R-10 
2.00 1.25 0.90 700 470 572 149 240-2400-1-ND 5 3.25 6.00 | 240-2400-2-ND 4,000 35.00/M | 12,000 32.00/M |HZ0805G471R-10 
2.00 1.25 1.25 200 2,200 2,200 100 240-2562-1-ND 96 418 7.71 |240-2562-2-ND 4,000 39.00/M | 12,000 35.00/M | HZ0805B222R-10 
3.20 1.60 1.10 2,000 390 460 130 240-2578-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2578-2-ND 3,000 46.00/M 6,000 43.00/M | MI1206L391R-10 
3.20 1.60 1.10 800 120 145 422 240-2401-1-ND 90 3.92 7.23 | 240-2401-2-ND 3,000 42.00/M 6,000 40.00/M | LI1206H121R-10 
3.20 1.60 1.10 800 150 182 241 240-2402-1-ND 90 3.92 7.23 | 240-2402-2-ND 3,000 42.00/M 6,000 40.00/M |LI1206H151R-10 
3.20 1.60 1.10 100 915 5,650 19 240-2564-1-ND 1.29 5.59 10.32 | 240-2564-2-ND 3,000 60.00/M 6,000 57.00/M | LF1206A302R-10 
1206 3.20 1.60 1.10 300 915 2,505 4 240-2565-1-ND 1.13 4.89 9.03 | 240-2565-2-ND 3,000 53.00/M 6,000 50.00/M | LF1206C202R-10 
3.20 1.60 1.10 500 950 1,564 57 240-2566-1-ND 1.01 4.36 8.04 | 240-2566-2-ND 3,000 47.00/M 6,000 44.00/M_ |LF1206E152R-10 
3.20 1.60 1.10 1,500 26 46 1,000 240-2403-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2403-2-ND 3,000 46.00/M 6,000 43.00/M | MI1206K260R-10 
3.20 1.60 1.10 1,500 31 41 1,018 240-2404-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2404-2-ND 3,000 46.00/M 6,000 43.00/M | MI1206K310R-10 
3.20 1.60 1.10 1,500 600 650 79 240-2405-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2405-2-ND 3,000 46.00/M 6,000 43.00/M | MI1206K601R-10 
3.20 1.60 1.10 1,500 90 154 867 240-2406-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2406-2-ND 3,000 46.00/M 6,000 43.00/M | MI1206K900R-10 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 1603 


Steward | ‘zig. Surface Mount EMI Suppression Ferrite Chips for Signal and Power Filtering (cont, Digi@Reel” 
Current Typical Typical Peak 
Rating | Impedance Peak | Impedance Cut Tape 
Size Dimensions - mm Max. (mA) | @ 100MHz | Impedance | Frequency | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Steward 
Code [E WwW H Continuous (0) (0) (MHz) Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Qty. Pricing Part No. 
3.20 1.60 1.10 2,000 500 500 100 240-2407-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2407-2-ND 3,000 46.00/M 6,000 43.00/M | MI1206L501R-10 
3.20 1.60 1.10 3,000 100 149 600 240-2408-1-ND 97 4.19 7.74 | 240-2408-2-ND 3,000 45.00/M 6,000 43.00/M | HI1206N101R-10 
3.20 1.60 1.10 3,000 80 131 800 240-2409-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2409-2-ND 3,000 46.00/M 6,000 43.00/M | HI1206N800R-10 
3.20 1.60 1.10 4,000 120 144 300 240-2410-1-ND 90 3.92 7.23 |240-2410-2-ND 3,000 42.00/M 6,000 40.00/M | HI1206P121R-10 
4206 3.20 1.60 1.35 6,000 160 229 250 240-2411-1-ND 1.26 5.48 10.11 | 240-2411-2-ND 2,000 59.00/M 6,000 56.00/M | HI1206T161R-10 
3.20 1.60 1.10 6,000 50 70 1,000 240-2412-1-ND 8 2.06 3.81 | 240-2412-2-ND 3,000 22.00/M 6,000 21.00/M | HI1206T500R-10 
3.20 1.60 1.10 300 915 2,505 4 240-2413-1-ND 1.10 4.75 8.76 | 240-2413-2-ND 3,000 51.00/M 6,000 48.00/M |HZ1206C202R-10 
3.20 1.60 1.10 400 1,000 1,000 100 240-2414-1-ND 90 3.92 7.23 | 240-2414-2-ND 3,000 42.00/M 6,000 40.00/M |HZ1206D102R-10 
3.20 1.60 1.10 500 1,500 1,564 57 240-2548-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2548-2-ND 3,000 46.00/M 6,000 43.00/M_ |HZ1206E152R-10 
3.20 1.60 1.10 500 600 674 6 240-2415-1-ND 90 3.92 7.23 |240-2415-2-ND 3,000 42.00/M 6,000 40.00/M | HZ1206E601R-10 
1210 3.20 2.50 1.40 1,500 60 100 900 240-2416-1-ND 1.48 6.42 11.85 | 240-2416-2-ND 3,000 69.00/M 6,000 65.00/M | MI1210K600R-10 
4612 4.06 3.05 2.28 10,000 56 81 940 240-2417-1-ND 5.63 24.38 45.00 |240-2417-2-ND 2,500 | 270.00/M 5,000 | 254.00/M |DM1612X560R-10 
4.06 3.05 2.28 10,000 56 81 1,000 240-2499-1-ND 4.15 17.99 33.21 |240-2499-2-ND 5,000 | 183.00/M | 10,000 | 177.00/M_|HI1612X560R-10 
4.50 1.52 1.60 3,000 91 150 1,000 240-2541-1-ND 1:51 6.55 12.09 | 240-2541-2-ND 2,000 71.00/M 6,000 66.00/M | HI1806N910R-10 
4.50 1.60 1.60 300 150 223 871 240-2418-1-ND 1.53 6.65 12.27 | 240-2418-2-ND 2,000 72.00/M 6,000 67.00/M |LI1806C151R-10 
4.50 1.60 1.60 500 100 166 966 240-2419-1-ND 1.52 6.60 12.18 | 240-2419-2-ND 2,000 71.00/M 6,000 67.00/M |LI1806E101R-10 
1806 4.50 1.60 1.60 500 80 117 1,100 240-2420-1-ND 1.54 6.68 12.33 | 240-2420-2-ND 2,000 72.00/M 6,000 68.00/M |LI1806E800R-10 
4.50 1.60 1.60 6,000 60 92 1,000 240-2421-1-ND 1.66 7.18 13.26 | 240-2421-2-ND 2,000 77.00/M 6,000 73.00/M | HI1806T600R-10 
4.50 1.60 1.60 1,500 1,000 1,390 135 240-2579-1-ND 448 19.42 35.85 |240-2579-2-ND 2,000 | 209.00/M 6,000 | 197.00/M |HZ1806K102R-10 
4.50 1.60 1.60 1,000 80 119 903 240-2552-1-ND 1.61 6.97 12.87 | 240-2552-2-ND 2,000 75.00/M 6,000 71.00/M | MI1806J800R-10 
4.50 3.20 1.40 400 120 186 738 240-2567-1-ND 2.58 11.18 20.64 |240-2567-2-ND 2,500 | 120.00/M 5,000 | 114.00/M /|LI1812D121R-10 
4812 4.50 3.20 1.40 1,500 120 170 900 240-2422-1-ND 2.68 11.60 21.42 |240-2422-2-ND 2,500 | 125.00/M 5,000 | 118.00/M |MI1812K121R-10 
4.50 3.20 1.40 6,000 80 108 1,000 240-2423-1-ND 2.87 1245 22.98 |240-2423-2-ND 2,500 | 134.00/M 5,000 | 126.00/M |HI1812T800R-10 
4.50 3.20 2.30 8,000 100 139 800 240-2543-1-ND 2.83 12.27 22.65 | 240-2543-2-ND 2,500 | 132.00/M 5,000 | 125.00/M_|HI1812V101R-10 
5.59 5.08 1.52 4,000 170 256 500 240-2424-1-ND 4.86 21.08 38.91 |240-2424-2-ND 2,000 | 227.00/M 6,000 | 214.00/M |HI2220P171R-10 
5.59 5.08 1.80 4,000 250 350 200 240-2425-1-ND 5.69 24.64 45.48 |240-2425-2-ND 2,000 | 265.00/M 6,000 | 250.00/M | HI2220P251R-10 
5.59 5.08 1.97 4,000 550 851 300 240-2426-1-ND 10.07 43.62 80.52 | 240-2426-2-ND 2,000 | 470.00/M 6,000 | 443.00/M | HI2220P551R-10 
5.59 5.08 3.05 4,000 600 600 100 240-2427-1-ND 7.51 32.53 60.06 | 240-2427-2-ND 2,000 | 350.00/M 6,000 | 330.00/M |HI2220P601R-10 
5.59 5.08 3.05 4,000 700 700 100 240-2428-1-ND 7.43 32.19 59.43 | 240-2428-2-ND 2,000 | 347.00/M 6,000 | 327.00/M | HI2220P701R-10 
5.59 5.08 1.80 5,000 150 226 500 240-2429-1-ND 4.86 21.04 38.85 |240-2429-2-ND 2,000 | 227.00/M 6,000 | 214.00/M |HI2220R151R-10 
2220 5.59 5.08 3.20 4,000 270 390 300 240-2544-1-ND 6.41 27.76 51.24 | 240-2544-2-ND 2,000 | 299.00/M 6,000 | 282.00/M |HI2220P271R-10 
5.59 5.08 3.20 4,500 400 450 150 240-2545-1-ND 6.54 28.34 52.32 |240-2545-2-ND 2,000 | 305.00/M 6,000 | 288.00/M |HI22200401R-10 
5.59 5.08 1.80 5,000 180 270 400 240-2546-1-ND 5.17 22.41 41.37 |240-2546-2-ND 2,000 | 241.00/M 6,000 | 228.00/M |HI2220R181R-10 
5.59 5.08 3.20 5,000 300 374 200 240-2430-1-ND 6.90 29.90 55.20 | 240-2430-2-ND 2,000 | 322.00/M 6,000 | 304.00/M | HI2220R301R-10 
5.59 5.08 1.80 6,000 100 158 600 240-2431-1-ND 4.92 21.34 39.39 |240-2431-2-ND 2,000 | 230.00/M 6,000 | 217.00/M |HI2220T101R-10 
5.59 5.08 3.05 4,000 600 600 104 240-2432-1-ND 9.88 4282 79.05 |240-2432-2-ND 2,000 | 461.00/M 6,000 | 435.00/M |HR2220P601R-10 
5.59 5.08 3.61 8,000 800 910 96 240-2433-1-ND 16.45 71.27 131.58 | 240-2433-2-ND 2,000 | 768.00/M 6,000 | 724.00/M_|HR2220V801R-10 
3312 8.50 3.05 2.28 10,000 100 173 1,059 240-2434-1-ND 10.13 43.88 81.00 | 240-2434-2-ND 2,500 | 479.00/M 5,000 | 452.00/M |DM3312X101R-10 
8.50 3.05 2.28 10,000 100 173 1,000 240-2498-1-ND 5.39 23.34 43.08 | 240-2498-2-ND 5,000 | 237.00/M | 10,000 | 230.00/M_ | HI3312X101R-10 
240-2227-ND Surface Mount Ferrite Chip Bead Sample Kit (10 ~ 30 samples of each part listed) ....... 0.6... eee cece cece eee e eee ne eee eee e eee teen erence reeset eset este teste tessa tesseteseeteseetesteteseeeees $60.00 
EMI Filters, Chokes, Chips and Power Inductor Chips Digi Reel’ = 
Surface Mount Four Line Chip Arrays for Differential Signal Filtering < ‘ 
Features: * Small footprint * Rugged construction * Broad range of impedance values * Good high frequency performance (peaks well above 100MHz) * Lower installation cost (one pick and place motion instead of 
four discrete installations) * Equivalent performance to four 0603 sized chips 
Typical Typical Peak | Number Current Cut Tape 
. Dimensions - mm Inpeuancg Bean Impedance 7 of Bend fan Price Each Har Tape and Reel 
Size (Q) Impedance | Frequency | Filtered | | Max. (mA) | Digi-Key Digi-Key Steward 
Code} L Ww H_ | @ 100MHz (0) (MHz) _ | Circuits | Continuous | Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Qty. Pricing Qty. Pricing | Part No. 
3.20 | 1.60 | 0.80 1,000 1,129 175 4 200 240-2483-1-ND 1.21. 1.05 97 | 240-2483-2-ND 3,000} 561.00/M | 6,000 | 529.00/M | 9,000) 513.00/M |DA1206B102R-10 
3.20 | 1.60 | 0.80 600 761 214 4 200 240-2482-1-ND 1.21 1.05 97 | 240-2482-2-ND 3,000} 561.00/M | 6,000 | 529.00/M | 9,000) 513.00/M |DA1206B601R-10 
1206 3.20 | 1.60 | 0.80 120 211 559 4 300 240-2480-1-ND 1.21. 1.05 97 | 240-2480-2-ND 3,000 561.00/M 6,000} 529.00/M | 9,000) 513.00/M |DA1206C121R-10 
3.20 | 1.60 | 0.80 300 450 500 4 400 240-2481-1-ND 1.21 1.05 97 | 240-2481-2-ND 3,000} 561.00/M | 6,000 | 529.00/M | 9,000} 513.00/M |DA1206D301R-10 
3.20 | 1.60 | 0.80 60 133 1,103 4 400 240-2539-1-ND 1.21. 1.05 97 | 240-2539-2-ND 3,000} 561.00/M | 6,000 | 529.00/M | 9,000} 513.00/M |DA1206D600R-10 
3.20 | 1.60 | 0.80 30 56 1,161 4 500 240-2479-1-ND 1.21. 1.05 97 | 240-2479-2-ND 3,000} 561.00/M | 6,000 | 529.00/M | 9,000 | 513.00/M |DA1206E300R-10 


Single Line Surface Mount Differential Mode Bead Assemblies 


Steward SMT Bead Assemblies provide filtering in circuits carrying up to 10 Amps continuous current. Products are offered for low frequency and high frequency EMI filtering. 


The robust construction and low DCR are well suited for applications operating in extreme conditions or applications that are sensitive to added circuit DCR. 
Features: * 10 Amps Continuous Operating Current Capability * Very Low DCR « Broadband (28F) and Low Frequency (35F) parts available 
Typical Impedance | Peak impedance | DCR | Rated | Max. Cut Tape 
Size Dimensions — mm (9) Frequency Max. | Continuous | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Steward 
Code| A B c @ 100MHz | @ 500MHz (MHz) (0) (mA) Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing ty. Pricing —_| Part No. 
1612 3.05 | 2.54 | 4.06 36 34 13 .00075 10,000 240-2520-1-ND 2.53 10.97 20.25 | 240-2520-2-ND 2,500 118.00/M 5,000 | 111.00/M |35F0121-0SR-10 
3.05 | 2.54 | 4.06 48 53 800 .00075 10,000 240-2435-1-ND 2.76 11.94 22.05 | 240-2435-2-ND 2,500 129.00/M 5,000 | 121.00/M | 28F0121-0SR-10 
3912 3.05 | 2.54 | 8.51 75 67 17 .001 10,000 240-2521-1-ND 3.13 13.57 25.05 | 240-2521-2-ND 2,500 146.00/M 5,000 | 138.00/M |35F0121-1SR-10 
3.05 | 2.54 | 8.51 96 115 833 .001 10,000 240-2436-1-ND 3.45 14.93 27.57 |240-2436-2-ND 2,500 161.00/M 5,000 | 152.00/M_ | 28F0121-1SR-10 
3318 | 4.57 | 2.54 | 8.51 115 123 900 001 10,000 240-2511-1-ND 3.18 13.80 25.47 | 240-2511-2-ND 2,500 149.00/M 5,000 | 140.00/M | 28F0181-1SR-10 


Power Inductor Chip / Monolithic Surface Mount 


Steward’s DI2220V301R-10 is a surface mount, high current power inductor (the industry’s smallest package) with exceptional performance under DC Bias 

Features: * Very low DCR provides superior thermal performance under DC bias * Compact, monolithic component produces flat inductance over the driven current range (from 3 ~ 8 amps) comparable to a larger, 
heavier, wire-wound toroidal inductor * EMI resistant, fully shielded internal coil * Tuned to work with high frequency multiphase DC-DC converters * Mounting can be on back side of PC boards » Low profile, small 
footprint and vibration resistant 


L@ 2MHz DCR | Rated | Max. Cut Tape 
Size Dimensions - mm Typical nH (10%) Max. Continuous | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Code A B c D 5 Amps 8 Amps (0) (mA) Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
2220 5.59 5.08 3.61 0.76 300 270 0.010 8,000 240-2484-1-ND 1.60 1.39 1.28 | 240-2484-2-ND 2,000 703.00/M | DI2220V301R-10 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1604 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Steward EMI Filters, Chokes, Chips and Power Inductor Chips (cont. 


Miniature High Current Common Mode Choke Chip Beads 


Steward’s monolithic surface mount common mode chokes are designed for power and data line EMI filtering where high current, small size or high frequency performance is required. SG Cc 
Features: * Low Normal Mode Impedance and Low DCR to minimize signal distortion * Up to 10 Amps continuous operating current capability in an 1812 size * Vibration resistant * Excellent performance beyond 
1GHz * Very stable impedance under load 


Laird 


Vee Typical Impedance PeakImpedance | DCR | Rated! Max. Cut Tape 
Size Dimensions - mm Common Mode (0) Frequency Max. | Continuous | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Code A B Cc @100MHz | @ 500MHz (MHz) (0) (mA) Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Qty. Pricing | Part No. 
1812 4.57 3.05 1.60 33 62 2,359 0.003 10,000 240-2455-1-ND 72 62 .57 | 240-2455-2-ND | 2,500 | 332.00/M | 5,000} 313.00/M |CM1812X330R-10 
4.57 3.05 2.36 60 85 1,519 0.005 5,000 240-2454-1-ND 15 65 60 |240-2454-2-ND | 2,500 | 349.00/M | 5,000 | 329.00/M |CM1812R600R-10 
3312 | 8.50 3.05 2.36 110 150 800 0.005 5,000 240-2500-1-ND 89 JT .71 | 240-2500-2-ND | 2,500 | 413.00/M | 5,000 | 389.00/M |CM3312R111R-10 


Common Mode Chip Beads for Power and Signal EMI Filtering 


Features: 


* Monolithic * Compact size * High current carrying capability * Very low DCR to minimize signal distortion * Smaller, lighter, and less susceptible to vibration than wire-wound chokes 
* Performance peaks beyond 2GHz ° Very stable impedance under load 


Typical Peak Current 
eee Impedance Impedance| DCR Rating Cut Tape 
Size |_ Dimensions—mm_ | Common Mode() | Frequency | Max. |1 Max. (mA)| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Code) L Ww H 100MHz | 500MHz (MHz) (0) Continuous | Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Qty. Pricing Qty. Pricing | Part No. 
Low Profile Surface Mount - Monolithic 

1922 | 4.70 | 5.60 | 2.84 33 64 1,783 .003 10,000 | 240-2456-1-ND 82 77 66 | 240-2456-2-ND |2,500| 381.00/M |5,000| 360.00/M | 10,000} 349.00/M |CM1922X330R-10 
3322 8.50 | 5.60 | 2.10 61 123 1,581 .009 7,000 240-2457-1-ND 95 82 76 |240-2457-2-ND |2,500) 440.00/M |5,000} 415.00/M | 10,000} 403.00/M |CM3322U610R-10 

8.50 | 5.60 | 2.84 63 114 1,459 .008 10,000 | 240-2458-1-ND 1.07 93 86 | 240-2458-2-ND |2,500| 497.00/M |5,000| 469.00/M | 10,000} 454.00/M | CM3322X630R-10 

High Frequency - Low Profile Surface Mount - Monolithic 

3322 | 8.50 | 5.60 | 2.10 40 121 1,931 .030 4,000 240-2459-1-ND 1.00 86 80 |240-2459-2-ND |2,500| 463.00/M |5,000| 436.00/M | 10,000} 423.00/M | CM3322P400R-10 


Common Mode Chokes - Series 05 A 


w 
Steward’s Series 05 Common Mode Chokes provide excellent filtering capabilities for workload normal mode impedance allows signals to pass. Available in package size EIA 0805. << 7, 
speeds of 25 ~ 480 Mb/s. Series 05 Common Mode Chokes handle filtering for bandwidth- Applications: | 2 
hungry data lines in USB 2.0 designs. By using these parts on data lines (D+ and D-), they »*USB 2.0 * Broadband ¢ Video applications * Imaging * High density storage devices * Low 

will suppress common mode noise without affecting the integrity of the differential signal. Low normal mode impedance 


Typical Typical Peak Current 
eer Impedance Peak |Impedance| DCR | Rating Cut Tape 
Size | Dimensions - mm Common Mode () Impedance | Frequency | Max. |! Max. (mA) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Code) L WwW H | 100MHz | 500MHz| 1GHz (0) (MHz) () | Continuous | Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing ty. Pricing | Part No. 
2.00 | 1.20 | 1.20 90 340 435 445 1,405 0.30 400 240-2568-1-ND§ 1.97 1.71 1.58 |240-2568-2-ND 2,000 | 916.00/M | 6,000} 864.00/M |CMO805D900R-10 
0805 2.00 | 1.20 | 1.20 160 540 684 684 1,000 0.35 300 240-2569-1-ND§ 1.97 1.71 1.58 | 240-2569-2-ND 2,000 | 916.00/M | 6,000} 864.00/M |CM0805C161R-10 
2.00} 1.20) 1.20} 220 570 720 724 1,147 0.40 300 240-2570-1-ND§ 1.97 1.71 1.58 | 240-2570-2-ND 2,000} 916.00/M |6,000} 864.00/M |CM0805C221R-10 
2.00} 1.20) 1.20} 370 730 878 878 1,000 0.50 100 240-2571-1-ND§ 1.97 1.71 1.58 | 240-2571-2-ND 2,000} 916.00/M |6,000|} 864.00/M |CM0805A371R-10 
§ 240-2581-ND Series 05 USB Common Mode Sample Kit (20 each of parts denoted) ....... 0... c ccc nen ene e enn Een ene eee eee endo eens eee tess ene e ease saat esses eee tena ete een ee $10.00 


Common Mode Chokes - 
Low Frequency Series LF 


Applications: * Medical Equipment * Telecom * Automotive 
Features: * Low Frequency Peak Impedance * Up to 13,2000 of Peak Impedance 
cane Typical Impedance | peak Impedance| Peak DCR | Rated | Max. Cut Tape 
Size | Dimensions—mm | Common Mode (9)| Frequency | Impedance| Max. | Continuous | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Fig. |Code) L Ww H 4MHz | 100MHz (MHz) (0) (0) (mA) Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Qty. Pricing | Part No. 
2824) 7.5 | 5.5 | 3.8 | 8,900 400 2 13,200 | 1.3000 400 240-2572-1-ND§ 6.54 5.67 5.24 | 240-2572-2-ND 1,500 | 3051.00/M | 6,000 | 2877.00/M |CM2824B103R-10 
1 2824) 7.5 | 55 | 3.8 570 1,800 80 1,920 0.2600 800 240-2573-1-ND§ 6.54 5.67 5.24 | 240-2573-2-ND 1,500 | 3051.00/M | 6,000 | 2877.00/M |CM2824E182R-10 
2824) 7.5 | 55 | 38 | 1,400 3,500 45 3,950 0.3000 800 240-2574-1-ND§ 3.48 = 3.02 2.79 | 240-2574-2-ND 1,500 | 1622.00/M | 6,000 | 1529.00/M |CM2824E352R-10 
2824) 7.5 | 5.5 | 3.8 | 7,000 800 6 7,200 0.2600 700 240-2575-1-ND§ 7.16 6.20 5.73 |240-2575-2-ND 1,500 | 3337.00/M | 6,000 | 3146.00/M |CM2824E702R-10 
2 11812] 5.00 | 3.50 | 5.55 | 1,100 2,800 50 3,500 0.5000 200 240-2576-1-ND§ 471 4.08 3.77 | 240-2576-2-ND 2,000 | 2194.00/M | 6,000 | 2068.00/M |CM1812C282R-10 
3 | 5740 | 14.48 | 10.03] 10.54} 240 100 3 276 0.0013 20,000 240-2577-ND§t 4.63 3.99 3.60 |— = -|- — |CM5740Z241B-10 


t Bulk Packaging 


§ 240-2582-ND Low Frequency Common Mode Sample Kit (10 each of parts denoted). $10.00 


SMD Common Mode Arrays for Power and Signal EMI Filtering 


An advanced family of ferrite common mode choke arrays provides electromagnetic interference (EMI) filtering for both 
power and data lines in one part. 


Features: * High continuous operating current capability (6 Amps) * Very low normal mode impedance allows desired 
signals to pass Parts have no crosstalk * One single part can be used as a multi-line array or installed as a multi-pass 
choke in series to multiply impedance »¢ Excellent filters for USB, Firewire and RJ11 to RJ45 Modular Data/Power Port 
applications * DCR Maximum is 0.0200 » Will easily fit behind connector port jacks 


Two Chokes Three Chokes Four Chokes 


ae x Current Rating Cut Tape 
Size Dimensions - mm Typical Impedance (0) 1Max. (A) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Fig. | Code L Ww H 100MHz 300MHz Continuous | Part No. 1 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Qty. Pricing Qty. Pricing | Part No. 
2722 | 6.99 | 5.72 | 7.62 150 170 5 240-2470-1-ND — 1.79 1.55 1.43 |240-2470-2-ND 600 499.80 | 3,000 | 785.00/M | 6,000 | 762.00/M |CM2722R151R-10 
1 | 2722} 6.99 | 5.72 9.53 200 210 5 240-2471-1-ND — 185 1.60 1.48 |240-2471-2-ND 500 430.76 | 2,500 | 812.30/M | 5,000 | 787.68/M |CM2722R201R-10 
2722 | 6.99 | 5.72 | 4.32 80 95 5 240-2472-1-ND — 174 1.51 1.39 |240-2472-2-ND | 1,000; 809.00 | 5,000 | 762.00/M | 10,000) 739.00/M |CM2722R800R-10 
3822 | 9.78 | 5.72 7.62 150 170 5 240-2473-1-ND — 205 1.78 1.64 |240-2473-2-ND 600 573.60 | 3,000 | 901.00/M | 6,000 | 874.00/M |CM3822R151R-10 
2 | 3822} 9.78 | 5.72 | 4.32 80 95 5 240-2475-1-ND — 200 1.73 1.60 |240-2475-2-ND | 1,000} 931.00 | 5,000 878.00/M | 10,000} 851.00/M |CM3822R800R-10 
3822 | 9.78 | 5.72 9.53 200 210 5 240-2474-1-ND — 210 1.82 1.68 |240-2474-2-ND 500 490.00 | 2,500 | 924.00/M | 5,000 | 896.00/M | CM3822R201R-10 
5022 | 12.57 | 5.72 7.62 150 170 5 240-2476-1-ND — 269 2.33 2.16 |240-2476-2-ND 600 753.00 | 3,000 | 1183.00/M | 6,000 | 1147.00/M |CM5022R151R-10 
3 | 5022 | 12.57 | 5.72 9.53 200 210 5 240-2477-1-ND 2.97 279 242 2.23 |240-2477-2-ND 375 486.81 | 1,875 | 1223.97/M | 3,750 | 1186.88/M |CM5022R201R-10 
5022 | 12.57 | 5.72 | 4.32 80 95 5 240-2478-1-ND — 263 2.28 2.10 |240-2478-2-ND | 1,000 ) 1225.00 | 5,000 | 1155.00/M | 10,000) 1120.00/M |CM5022R800R-10 
(Continued) 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 1605 


Steward | ia. —_EMI Filters, Chokes, Chips and Power Inductor Chips (cont) 
Common Mode Chokes for Ultra High Current Power EMI Filtering (Capable of 8 ~ 75 Amps Continuous Operation) 


Fig. 1— Two Chokes | Fig. 2— Three Chokes Fig. 3 — Four Chokes Fig. 4 - One Choke Fig. 6 - One Choke Fig. 7 - One Choke 
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Features: * Surface mount design ¢ Filters groups of signals * Multi pass | Features: * High continuous | Features: * Can be used | Features: « Surface mount | Features: High continuous oper- 
board layout application can effectively install 2, 3 or 4 chokes in series to | Operating current capability (10 | as multi-pass device | design * High continuous ating current capability up to 75A 


sar : : 5 ~ 20 Amps) * Compact size | to multiply impedance | operating current (15 Amps) | * Small footprint »* Smaller and 
multiply impedance up to a 0000. at 100MHz + High continuous operating current * Parts available in both thru- | * Parts available in both | * Low profile * Low DCR | lighter than older style wire wound 
capability (8 Amps) * Will fit behind RJ45 Jack * Eliminates the need for an | hoje (B) and surface mount (R) | thru-hole (B) and surface | * Resistant to board flex | high current chokes * Very low DCR 


expensive filtered connector * Surface mount * Very low DCR versions mount (R) versions stress Stable under load 
Common Mode Current Rating Cut Tape 
Size | Dimensions - mm Impedance (0) Max. (A) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Fig.| Code} L Ww H 100MHz | 300MHz | Continuous | Part No. 1 10 50 100 | Part No. Qty. | Pricing Qty. Pricing ty. Pricing | Part No. 
High Current Surface Mount 
3032 | 7.62 | 8.13 | 9.45 200 205 8 240-2461-1-ND§ — 244 1.85 1.71] 240-2461-2-ND 400 398.00 | 2,000 | 939.00/M ] 4,000 | 910.00/M )CM3032V201R-10 
1 | 3032 | 7.62 | 8.13 | 14.48 300 295 8 240-2462-1-ND§ — 3.28 285 —)240-2462-2-ND 100 153.00 | 500 721.00 | 1,000 1398.00 | CM3032V301R-10 
3032 | 7.62 | 8.13 | 5.72 120 128 8 240-2538-1-ND — 199 1.72 1.59 | 240-2538-2-ND 400 370.00 | 2,000 | 872.00/M | 4,000 | 846.00/M_|CM3032V121R-10 
9 | 4732] 11.94) 8.13 | 9.45 200 220 8 240-2465-1-ND — 2.34 2.03 1.87 | 240-2465-2-ND 400 435.60 | 2,000 | 1026.00/M | 4,000 | 995.00/M |CM4732V201R-10 
4732 | 11.94 | 8.13 | 14.48 300 305 8 240-2466-1-ND — 3.57 3.10 _— | 240-2466-2-ND 150 249.90 | 750 1178.25 | 1,500 | 1523.00/M_|CM4732V301R-10 
3 | 8032) 15.24] 8.13 | 9.45 200 210 8 240-2468-1-ND§ — 291 2.52 2.33] 240-2468-2-ND 500 677.51 | 2,500 | 1277.60/M | 5,000 | 1238.88/M | CM6032V201R-10 
6032 | 15.24 | 8.13 | 14.48 300 300 8 240-2469-1-ND§ — 428 3.71 —|240-2469-2-ND 100 199.70 | 500 941.50 | 1,000 1826.00_| CM6032V301R-10 
4 | 2545 | 11.38) 6.30 | 9.32 170 180 10 240-2460-1-ND — 147 1.27 1.18] 240-2460-2-ND 400 273.20 | 2,000 | 644.00/M ] 4,000 | 624.00/M )CM2545X171R-10 
3440 | 10.03 | 8.51 | 9.32 170 170 20 240-2463-1-ND§ 196 1.84 1.60 1.47 | 240-2463-2-ND 375 321.38 | 1,875 | 808.00/M | 3,750 | 783.00/M_|CM3440Z171R-10 
5 | 4545 | 11.38 | 17.38 | 9.32 130 145 10 240-2464-1-ND — 1.65 1.43 1.32] 240-2464-2-ND 400 307.60 | 2,000 | 725.00/M ] 4,000 | 703.00/M |CM4545Z131R-10 
5740 | 14.48 | 10.03 | 9.32 170 190 20 240-2467-1-ND§ 248 2.33 2.02 1.86 | 240-2467-2-ND 375 406.88 | 1,875 | 1023.01/M | 3,750 | 992.00/M_|CM5740Z171R-10 
g | 2021 | 5.60 | 5.00 | 2.85 33 35 15 240-2502-1-ND — 34 30.27 | 240-2502-2-ND 2,500 | 157.00/M | 5,000 | 148.00/M |10,000| 143.00/M |CM2021Y330R-10 
3421 | 8.68 | 5.60 | 2.85 60 65 15 240-2501-1-ND a 34 30 _.27 | 240-2501-2-ND 2,500 | 157.00/M | 5,000 | 148.00/M | 10,000] 143.00/M_|CM3421Y600R-10 
High Current Thru Hole 
4 | 2545 | 11.38 | 6.30 | 9.32 170 175 10 240-2485-NDt 1.22, 1.028879 |— CM2545X171B-10 
5 | 4545 | 11.38 | 11.38 | 9.32 130 145 10 240-2486-NDt 1.70 1.41 1.22 1.10|— CM45452131B-10 
Ultra High Current Thru Hole 
4 | 3440 | 10.03] 8.51 | 9.32 170 175 20 240-2487-ND§t 1.57 1.31 1.13 1.01|— CM34402171B-10 
5 [5740 | 14.48 | 10.03 | 9.32 170 175 20 240-2490-ND§t 2.06 1.71 1.47 1.33/— CM5740Z171B-10 
7 | 5441 | 13.72 | 10.41 | 15.24 160 150 75 240-2488-ND§t 216 1.80 1.55 1.40/— CM5441Z161B-10 
5441 | 13.72 | 10.41 | 10.52 100 112 75 240-2489-ND§t 1.81 1.50 1.29) 1.17 |— CM5441Z101B-10 
+ Bulk Packaging 
§ 240-2228-ND High Current (200mA ~ 75A) Common Mode Choke Sample Kit (4 each of parts denoted)........... 0.0... c cece eee e eee e cence cence cece eee e eset eee ee eee ee est eteseet esse ee seesttessetestetestetestetesteeees $45.00 


Common Mode Chokes for Data/Signal Lines and CAN-Bus Applications 


Automotive, Medical, Industrial, Consumer Electronics, etc. 

Strong low and high frequency impedance! 

Surface mount chokes for Controller Area Networks (CAN-Bus) and other common mode EMI filtering applications. Current compensated 
surface mount chokes, filter common mode noise currents and minimize emissions from high speed data lines. Also suppresses interference 
with on-board electronics. Available in 1812 and 2824 sizes. Four chokes offer peak impedance below 10MHz. Over 12,0000 at 2MHz. 
Operating Temp. Range: -40°C to +125°C for = 1,000UH. 


Fig. A At Max. B c C1 Max. D 11 T2 Steward Part No. Family 
1 7.50 9.00 5.50 3.80 4.90 2.54 1.75 0.50 — ) CC2824xxxxR-x0 
2 5.00 5.20 3.50 3.55 = 1.70 1.00 1.00 | CC1812xxxxR-x0 
Hi-Pot 
Lp Inductance ~ yH Typical Peak TRP | (VAC) | DCR Cut Tape 
Test Impedance 100kHz/ /0.5mA, | Typical) Ide | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Fig. Conditions Min. Nom. Max. 0 @ MHz 50mV 2 sec. (0) (mA) | Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
100kHz / 50mV 3.5 5.0 6.5 388 @ 500 1:145% 250 0.10 | 1,200 |240-2445-1-ND¥ 6.54 5.67 5.24 |240-2445-2-ND 1,500 3051.00/M |CC2824J502R-10 
100kHz / 50mV 77 11.0 14.3 780 @ 200 1:145% 250 0.12 800 | 240-2446-1-ND$ 5.32 4.61 4.26 |240-2446-2-ND 1,500 2480.00/M |CC2824E113R-10 
100kHz/50mV | 17.5 25.0 32.5 1,971 @ 100 1:125% 250 0.13 800 |240-2447-1-ND$ 6.54 5.67 5.24 |240-2447-2-ND 1,500 3051.00/M | CC2824E253R-10 
{ 100kHz/50mV | 35.0 51.0 66.3 3,805 @ 50 1:145% 250 0.16 800 |240-2448-1-ND¢ 3.48 3.02 2.79 |240-2448-2-ND 1,500 1622.00/M |CC2824E513R-10 
100kHz/50mV_| 329.0 | 470.0 | 611.0 8,580 @ 5 1:1 45% 750 0.20 700 | 240-2449-1-ND$ 7.16 6.20 5.73 | 240-2449-2-ND 1,500 3337.00/M_|CC2824E474R-10 
100kHz/50mV | 700.0 | 1,000.0 | 1,500.0 4,250 @7 1:145% 750 0.20 700 = |240-2450-1-ND¥ 7.00 6.07 5.60 |240-2450-2-ND 1,500 3266.00/M |CC2824E105R-10 
10kHz/50mV | 1,540.0 | 2,200.0 | 3,300.0 5,278 @5 1:145% 750 0.40 500 |240-2451-1-ND$ 7.00 6.07 5.60 |240-2451-2-ND 1,500 3266.00/M |CC2824D225R-10 
10kHz/50mV_| 3,290.0 | 4,700.0 | 7,050.0 12,300 @ 2 1:1+5% 750 0.55 400 | 240-2452-1-ND¥ 6.54 5.67 5.24 | 240-2452-2-ND 1,500 3051.00/M_|CC2824B475R-10 
2 | 100kHz/50mV [| 35.7 51.0 66.3 3,530 @ 40 1:1+5% 250 0.50 200 | 240-2453-1-ND¥ 471 4.08 3.77 |240-2453-2-ND 2,000 2194.00/M_[CC1812C513R-10 
+ 240-2583-ND CAN-Bus:Common'Modeé Sample: Kit (5:eachof parts denoted). 2caic:cicts castes casita snestessesdsiassusds dassasiase arabes ee ncsabd gods coda scciah waned edidesanad caida east stedues Mand oeiessaasdasinecsias $10.00 


Differential Mode Surface 
Mount and Through Hole A on 
Ferrite EMI Filters Digi@keel << N 


Differential Mode Multi-Line Arrays for Power EMI Filtering 
3, 4, 5, and 8 Line Filters Rated up to 10 Amps Continuous Operation 


These multi-line ferrite products provide economical EMI filtering of and differential mode EMI noise on groups of data/power lines. The surface up to 10 Amps continuous operation per line. Rugged construction provides 
differential mode noise in surface mount and through hole PCB applications. mount differential mode EMI filters are rated for up to 9 Amps continuous protection against transient events as well as much higher peak current 
They are designed to provide high frequency suppression of both common operation per filtered line (channel) and the through hole filters are rated handling capability than most other EMI suppression devices. Low DCR. 


Fig. 1 — Surface Mount (R) Fig. 2 — Through Hole (T) 
Pr 


Surface Mount 


ens Typical Current Rating | No. Cut Tape 

Dimensions - mm Impedance (0) 1 Max. (A) of | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Steward 

Fig.| L Ww H | 100MHz | 300MHz Continuous Lines | Part No. 10 50 100 | Part No. Qty.| Pricing | Qty. Pricing ty. Pricing _| Part No. 
8.33 | 10.87 | 6.35 200 210 9 3 | 240-2441-1-ND 16.11 69.83 128.91 | 240-2441-2-ND 450 | 338.40 | 2,250] 709.00/M | 4,50 688.00/M | 29F0330-2SR-10 
10.87 | 10.87 | 6.35 200 210 8 4  |240-2443-1-ND 17.27 74.82 138.12 | 240-2443-2-ND 450 | 362.70 | 2,250] 760.00/M | 4,500) 737.00/M | 29F0430-2SR-10 
11.43 | 4.50 | 4.19 119 120 6 8 | 240-2444-1-ND 25.80 111.78 206.37 | 240-2444-2-ND 900 | 1083.60 | 4,500 | 1135.00/M | 9,000) 1101.00/M | 29F0818-1SR-10 
1 483 | 4.50 | 4.19 119 128 6 3 | 240-2515-1-ND 15.83 68.58 126.60 | 240-2515-2-ND 900} 665.10 | 4,500} 696.00/M | 9,000) 675.00/M |29F0318-1SR-10 
6.10 | 4.50 | 2.92 83 83 6 4 |240-2517-1-ND 14.73 63.85 117.87 | 240-2517-2-ND 900} 619.20 | 4,500} 648.00/M | 9,000) 629.00/M | 29F0418-0SR-10 
6.10 | 4.50 | 4.19 119 118 6 4 |240-2442-1-ND 15.08 65.33 120.60 | 240-2442-2-ND 900} 633.15 | 4,500] 663.30/M | 9,000) 643.20/M |29F0418-1SR-10 
10.87 | 10.87 | 8.89 290 299 9 4 |240-2518-1-ND 20.86 90.38 166.86 | 240-2518-2-ND 400 | 389.20 | 2,000} 918.00/M | 4,000) 890.00/M | 29F0430-4SR-10 
11.43 | 4.50 | 2.92 75 81 6 8 | 240-2519-1-ND 25.02 108.42 200.16 | 240-2519-2-ND 900 | 1051.20 | 4,500 | 1101.00/M | 9,000 | 1068.00/M | 29F0818-0SR-10 

(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1606 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Steward | ia Differential Mode Surface Mount Digi®PReel” 
Teemnovoaes > . . 
and Through Hole Ferrite EMI Filters (cont) 
Through Hole 

No. of Dimensions - mm Current Rating Typical Impedance (0) _ | Digi-Key Price Each Steward 

Fig. Lines A B Cc D 1 Max. (A) Continuous @100MHz | @300MHz |Part No. al 10 50 100 | Part No. 
3 7.62 5.08 10.44 2.54 8 266 288 240-2514-ND 85 Wal 61 .55 | 29F0303-0T0-10 
3 8.34 10.88 10.57 7.62 10 342 400 240-2516-ND 1.13 94 81 .73 | 29F0328-0T0-10 
2 4 10.87 10.87 10.57 7.62 10 342 400 240-2494-ND 1.31 1.09 94 .85 | 29F0428-0T0-10 
4 10.87 5.49 10.44 2.54 8 245 290 240-2495-ND 1.00 83 12 .65 | 29F0429-0T0-10 
5 13.41 10.87 10.57 7.62 10 342 400 240-2496-ND 1.97 1.64 1.41 1.27 |29F0528-0T0-10 


Axial Lead Ferrite Beads for Broad Band EMI Filtering 
Through Hole Applications 


Steward’s two-terminal axial lead ferrite beads provide economical filtering for differential mode EMI suppression applications. Constructed using a 
continuous 22 gauge conductor, these devices are able to withstand high peak currents that can destroy other surface mount devices. Through hole 
installation. Low DCR. 


Current Cut Tape 

Dimensions - mm Typical Impedance (0) Rating | Max. (A) | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Steward 

A B Cc @100MHz | @300MHz Continuous Part No. 10 50 100 Part No. Qty. Pricing Qty. Pricing Part No. 
3.51 59.00 4.45 75 80 5 240-2438-1-ND 98 4.24 7.83 | 240-2438-2-ND 4,500 46.00/M | 9,000 43.00/M | 28L0138-10R-10 
3.51 59.00 8.89 135 138 5 240-2439-1-ND a: 3.93 7.26 | 240-2439-2-ND 4,500 42.00/M | 9,000 40.00/M | 28L0138-40R-10 
3.51 59.00 | 13.97 220 210 5 240-2440-1-ND 1.80 7.82 14.43 | 240-2440-2-ND 4,500 84.00/M | 9,000 79.00/M | 28L0138-70R-10 
3.51 59.00 5.23 86 78 5 240-2513-1-ND 96 4.18 7.71 |240-2513-2-ND 4,500 45.00/M | 9,000 42.00/M | 28L0138-80R-10 

Wound Bead 


Chokes for 
Differential Mode 
EMI Filtering 


Broad Band EMI Filtering Ne - Plastic Spacer 
- Through Hole pee 


Multi-aperture, multiple turn fertlte Dimensions - mm Typical Impedance (9) | Digi-Key Pricing Steward 
chokes. Three turn configurations | Fig. A B C @50MHz | @100MHz | Part No. 1 10 50 100 Part No. 
provide lossy impedance over 1,0000. 1 6.00 50.53 10.00 845 1,000 240-2492-ND 39 3.27 14.09 25.36 28C0236-0EW-10 
2 6.00 86.46 10.00 700 835 240-2491-ND 39 3.27 14.09 25.36 28C0236-OBW-10 
These alts offer exes lent Broadband |. 33 6.00 20.96 40.00 845 4,000 | 240-2493-ND 51 4.26 18.38 33.08 | 28C0236-0JW-10 
frequency performance. Current rating 4 5.99 14.99 10.00 680 835 240-2509-ND <1 4.19 18.08 32.54 28C0236-0BS-10 
is up to 5 Amps continuous operation. 5 5.99 86.46 10.00 360 460 240-2510-ND 58 4.83 20.83 37.49 28C0236-ODW-10 
Ferrite EMI Disks and Plates are ae Epo leee bere 
A : Fig. A B C | Part No. 1 10 50 | PartNo. 
with Adhesive Disks 
Steward’s Ferrite Disks and Plates provide a simple, cost-effective solution for radiated and inductively coupled 20.00 ~ 1.27 |280;2282-NDSt ala 1.20 5.16 | HMO787-100 
electromagnetic interference. After the PC board soldering process, a ferrite disk or plate can be installed directly 20.00 - 1.91 | 240-2249-ND§t A7 1.42 6.11 |HM0787-200 
on the source of EMI (such as active devices or unwanted antennas). Can also be utilized either as inductively- t 7 . 
coupled components or EMI shields on PC board components and traces. 1 35.56 ~ 1.91, |240-2250-ND§t 35 2.87 12.36 | HM1400-200 
Inductive coupling occurs when the ferrite affects the conducted wave form leaving the active component. The rise 16.51 ra 1.27 | 240-2252-ND§ 13 1.06 4.55 | MM0650-100 
time of the wave form is effectively slowed by the ferrite, and the overshoot and associated ringing are attenuated. 20.00 = 1.91 | 240-2254-ND§ 17 4.42 6.11 |MMO0787-200 
EMI shielding occurs when the ferrite absorbs the radiated EMI emissions from active components, effectively 
protecting other boards or components in the vicinity from radiated contamination. Performance varies with each Plates 
application. 26.42 | 26.42 1.27 | 240-2257-ND§t 24 1.74 7.49 | HP1040-100 
Features: * Parts have 3M VHB double-sided permanent adhesive * Can be used to locate unwanted EMI 12 5 7 
antennas ¢ Flat Flex and Ribbon Cable Shields ¢ Provides retrofit auxiliary EMI attenuation 26.42 note 191 eeu St at eee 61 HRIOat 200 
8.00 8.00 2.00 | 240-2259-ND Pal] 89 3.85 |MP0315-200 
Fig. 1 — Disks Fig. 2 - Plates 26.42 8.89 1.27 | 240-2260-ND 13 1.08 4.65 | MP0350-000 
Cc 11.00 | 11.00 1.96 | 240-2261-ND 12 1.02 4.38 | MP0433-000 
A— bk _A— | Pon 
1 2 13.00 | 13.00 ) 2.00 |240-2262-ND 14 1.13 4.86 | MP0512-200 
15.00 | 15.00 ) 2.00 |240-2264-ND 15 1.26 5.41 |MP0591-200 
8B 19.30 | 19.30 1.27 | 240-2265-ND§ 15 1.28 5.50 | MP0760-100 
I 26.42 | 26.42 1.27 | 240-2266-ND§ 24 1.74 7.49 |MP1040-100 
26.42 | 26.42 1.91 | 240-2267-ND§ 27 2.23 9.61 | MP1040-200 
§ 240-2247-ND Ferrite EMI Disk and Plate Kit (5 each of parts denoted) $8.00 | 38.00 | 200 Zsuse2beNe SAB = SES adel] META99:000 


“Sample kit contains parts with temporary adhesives so they can be repositioned” . .. $30.00 — + For Higher EMI Frequencies 


Ferrite Toroid Cores for Transformers and Chokes 


ID OD 
Features: Steward 35 and 40 material ferrite toroids provide low losses and high performance in transformers at kHz to low MHz frequencies. They provide ‘Oo Dp 
high impedance below 10MHz for suppression for undesired signals. The H coating is an epoxy with typical thickness of 0.003 inches. The Hipot rating is bal 
1000 VAC minimum of coating. Application: » Switched mode power supplies * Current sensing transformers * DC to DC converters * Telecommunications 
transformers and chokes * Lighting Ballast * Ground Fault Interrupter Application * EMI filters 
Dimensions ~ Inches (mm) Initial AL @ 100kHz Digi-Key Pricing Steward 
oD ID H Permeability (nH per turn squared) | Part No. 1 10 50 Part No. 
.230 (5.84) -120 (3.05) .060 (1.52) 5,000 991 240-2584-ND .06 53 2.30  |35T0231-00P 
.230 (5.84) -120 (3.05) 125 (3.18) 5,000 2,066 240-2585-ND 09 78 3.38  |35T0231-20P 
.230 (5.84) -120 (3.05) .100 (2.54) 5,000 1,652 240-2586-ND .09 72 3.09  |35T0231-30P 
.375 (9.53) .187 (4.75) .125 (3.18) 5,000 2,214 240-2522-ND 18 1.51 6.52 |35T0375-10H 
.500 (12.70) .281 (7.14) .250 (6.35) 5,000 3,659 240-2524-ND 23 1.94 8.35 |35T0501-10H 
1.000 (25.40) .610 (15.50) .394 (10.00) 5,000 4,830 240-2526-ND 1.19 9.86 42.49 | 35T1000-00H 
1.417 (36.00) .906 (23.00) -394 (10.00) 5,000 4,543 240-2528-ND 2.51 20.83 89.77 | 35T1417-00H 
.500 (12.70) .281 (7.14) .250 (6.35) 10,000 7,318 240-2532-ND 27 2.20 9.50 | 40T0501-10H 
1.000 (25.40) .610 (15.50) .394 (10.00) 10,000 9,660 240-2534-ND 1.37 11.36 48.97 | 40T1000-00H 
1.417 (36.00) .906 (23.00) -591 (15.00) 10,000 13,440 240-2537-ND 3.46 28.71 123.75 |40T1417-10H 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1607 


auntot 
r Laird. Fig. 1 — One Piece Ferrite Fig. 2 — One Piece Ferrite Fig. 3 -— 
Ste wa d Tecino.oces| > Assembly 


with 


Broad Band (30 MHz ~ 900 MHz | 2 hinged 
Optimized) Ribbon and Flex Cable Ey : case. 
Ferrite Cores for EMI 


One Piece Ferrite EMI Cores for Flat Cables: Cable must be inserted into the ferrite cores before cable 
ends are connected for figures 1 and 2. Parts made from high performance material. 


it Ril i i i i _ i i i Assembled Assembled 
Split Ribbon Cable Core Assemblies with Hinged Plastic Cases: Conveniently contain both ferrite core Example of 
halves within the same fully assembled, hinged black plastic case. Order one part for each assembly Example of two metal 
Split Ribbon Cable Cores with Plastic End Clips: Easy to use where assembled cable connectors prevent two plastic cli d 
the use of one piece ferrite cores. White end clips provide secure closure of ferrite parts onto the flat cable. clipped Ppe 
Tabs with screw holes for mounting the assembly included. Order two parts for each assembly. parts (_PO) parts (_MO) 
Split Ribbon Cable Cores with Metal Clips: Split ferrite cores for flat ribbon cables clamp together with 
small metal clips that provide secure closure. Order two parts for each assembly. 
Dimensions - mm Typical Impedance (0) Digi-Key Steward 
Fig. A B Cc D E @ 100 MHz @300 MHz _ | Part No. 1 2 50 100 Part No. 
Rectangular Shaped One Piece Ferrite EMI Cores for Flat Cables 
8.00 6.00 12.00 0.70 2.70 102 250 240-2320-ND 12 = 1.04 4.46 8.03 | 28R0315-200 
11.50 8.00 12.00 0.70 3.00 104 335 240-2155-ND 14 = 1.20 5.16 9.29 | 28R0453-200 
12.20 8.00 18.00 1.00 5.50 190 320 240-2156-ND 25 = 2.04 8.80 15.84 |28R0480-000 
15.01 10.00 22.86 1.50 7.49 227 370 240-2229-ND AN — 3.36 14.48 26.06 |28R0592-010 
17.00 13.00 12.00 0.75 3.50 110 270 240-2157-ND 18 = 1.48 6.40 11.52 | 28R0669-000 
22.35 14.00 19.05 1.50 7.75 187 356 240-2082-ND 201 = 4.22 18.20 32.76 |28R0880-000 
22.80 18.70 16.00 0.70 2.80 127 280 240-2161-ND 21 = 1.75 7.53 13.55 |28R0898-200 
28.00 23.00 20.00 0.80 5.80 192 380 240-2162-ND 50 = 4.16 17.91 32.24 |28R1102-100 
28.00 23.00 27.00 1.10 6.10 230 480 240-2325-ND 65 = 5.39 23.24 41.83 |28R1103-000 
1 31.12 24.77 13.30 1.91 8.26 128 300 240-2327-ND 49 = 4.07 17.53 31.55 |28R1227-100 
31.40 23.00 19.00 1.50 7.75 162 370 240-2328-ND 66 = 5.45 23.51 42.32 |28R1236-000 
38.10 26.67 25.40 1.91 12.07 230 520 240-2084-ND 1.58 = 13.10 56.45 101.61 |28R1517-000 
45.08 34.42 28.58 1.52 12.45 260 530 240-2086-ND 2.17 = 17.99 77.53 139.55 |28R1775-000 
63.50 52.07 28.58 1.68 12.70 298 588 240-2088-ND 3.03 = 25.11 108.25 194.85 |28R1779-000 
63.50 52.07 12.98 1.68 12.70 170 375 240-2335-ND 1.42 = 11.78 50.79 91.42 |28R1779-100 
45.72 35.05 27.94 1.52 12.70 260 555 240-2336-ND 2.20 = 18.25 78.65 141.57 |28R1800-010 
55.12 43.69 25.40 1.27 12.70 280 550 240-2090-ND 2.42 = 20.09 86.59 155.86 |28R2170-000 
55.12 43.69 12.70 1.27 12.70 170 370 240-2092-ND 1.25 = 10.38 44.73 80.51 |28R2170-100 
79.98 68.58 12.70 1.91 11.99 135 318 240-2094-ND 1.59 = 13.21 56.95 102.51 _|28R3149-000 
Oval Shaped One Piece Ferrite EMI Cores for Flat Cables 
15.50 13.50 10.00 1.40 3.40 80 216 240-2322-ND 14 _ 1.17 5.03 9.05 |28R0610-000 
19.20 15.00 10.00 1.15 5.35 107 258 240-2323-ND 21 _— 1.73 7.48 13.46 |28R0756-000 
19.20 15.00 16.00 1.15 5.35 140 308 240-2159-ND 28 _— 2.30 9.93 17.87 |28R0756-200 
25.00 18.00 24.00 0.90 7.70 220 430 240-2160-ND 66 _— 5.46 23.54 42.37 |28R0984-000 
25.00 18.00 16.00 0.90 7.70 170 370 240-2324-ND A7 — 3.90 16.83 30.29 |28R0984-200 
28.58 23.50 31.00 1.70 7.70 220 430 240-2230-ND 86 _ 7.13 30.73 55.31 |28R1127-000 
28.58 23.50 17.00 1.70 7.70 150 330 240-2231-ND 51 _— 4.26 18.36 33.05 |28R1127-400 
2 28.58 23.50 9.70 1.70 7.70 110 265 240-2326-ND 33 _— 2.70 11.64 20.95 |28R1127-500 
37.00 27.00 18.25 1.50 8.00 168 380 240-2163-ND 72 _— 6.00 25.85 46.53 |28R1141-010 
32.00 25.10 35.00 0.90 7.75 350 700 240-2330-ND 1.16 — 9.61 41.44 74.59 |28R1261-100 
32.00 25.10 9.70 0.90 7.75 135 310 240-2331-ND 39 = 3.21 13.85 24.93 |28R1261-200 
34.00 28.00 25.00 1.00 7.00 220 449 240-2332-ND 82 = 6.81 29.36 52.85 |28R1340-200 
36.83 29.58 10.00 0.75 7.75 130 290 240-2164-ND 45 = 3.71 16.01 28.82 |28R1450-100 
37.01 33.00 13.46 0.51 4.50 140 310 240-2333-ND 39 _— 3.19 13.75 24.75 |28R1457-400 
42.00 37.50 5.00 0.70 5.00 84 200 240-2334-ND 22 = 1.81 7.79 14.02 |28R1654-010 
49.61 44.00 12.00 1.45 7.62 127 300 240-2165-ND -60 _ 5.01 21.59 38.86 |28R1953-000 
Split Ribbon Cable Core Assemblies with Hinged Plastic Cases 
3 67.08 53.75 27.53 1.91 16.66 230 480 240-2341-ND 2.75 — 22.79 98.25 176.85 [28S2001-2A2 
Split Ribbon Cable Cores with Plastic End Clips* 
63.50 52.07 28.58 84 6.35 280 590 240-2097-ND _ 3.26 13.49 58.13 104.63 /28S2001-0P0 
4 76.20 65.28 28.58 84 6.35 280 600 240-2099-ND _— 3.38 14.00 60.34 108.61 /28S2011-0P0 
45.09 34.42 28.58 84 6.35 250 550 240-2103-ND _ 2.39 9.90 42.66 76.79 |28S2022-0P0 
Split Ribbon Cable Cores with Metal End Clips (1 Set = 2 Filters and 2 Clips)* 
63.50 52.07 28.58 84 6.35 280 590 240-2096-ND _ 3.26 13.49 58.13 104.63 /28S2001-0M0O 
76.20 65.28 28.58 84 6.35 280 600 240-2098-ND _— 3.38 14.00 60.34 108.61 /28S2011-0OMO 
4 88.90 78.23 28.58 84 6.35 240 630 240-2100-ND = 4.52 18.74 80.79 145.42 |28S2012-0M0 
45.09 34.42 28.58 84 6.35 250 550 240-2102-ND _— 2.39 9.90 42.66 76.79 |28S2022-OM0 
38.10 26.67 25.40 84 6.35 250 520 240-2104-ND im 2.06 8.55 36.84 66.31 |28S2023-0M0 
Extra Accessories 
___ | Extra Plastic End Clip with Mounting Hole for a Split Ribbon Cable Core 240-2345-ND 13 a 1.04 4.49 8.08 |ASSE001-2 
Extra Metal End Clip for Split Ribbon Cable Core 240-2346-ND 14 = 1.17 5.06 9.11 | ASSE017-2 


* Note: Split ribbon cable cores require two ferrite pieces per one complete assembly (except split cores in fully assembled hinged plastic cases). 


240-2507-ND Ferrite EMI Cores for Flat Ribbon and Flex Cables (3-11 each of 36 different sizes) 


Ferrite EMI Cores for Cables and Wiring Harnesses 


Low Frequency (300kHz ~ 30MHz) 
Cores for Round Cables 
5 Turn 


Steward LFB ferrite material provides excellent impedance at lower frequencies. 1 Turn 2 Turn 

Optimum EMI attenuation is between 300kHz and 30MHz, however, with additional wire turns, much broader EMI 

frequencies can be effectively attenuated. Additional wire turns will multiply impedance. 

Net Impedance (0) 
Dimensions - mm @ 1MHz @ 1MHz @ 1MHz @ 5MHz @ 5MHz @5MHz | Digi-Key Pricing Steward 
A B c (1 Turn) (2 Turn) (5 Turn) (1 Turn) (2 Turn) (5 Turn) Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 

9.00 7.00 5.00 21 90 558 36 140 867 240-2135-ND§ 5 1.26 5.44 9.79 39.15 |LFBO90050-000 
9.50 19.05 5.10 63 240 1464 86 332 2514 240-2277-ND§ 45 3.71 15.99 28.78 115.11 |LFB095051-000 
12.70 7.00 7.92 16 70 436 25 102 593 240-2278-ND§ lg 1.55 6.66 11.99 47.97 |LFB127079-000 
14.27 28.58 6.35 122 490 2842 120 480 2646 240-2279-ND§ 1.71 14.14 60.94 109.69 438.75 |LFB143064-000 
14.27 13.46 6.35 57 220 1169 53 215 1552 240-2136-ND§ 79 6.57 28.30 50.94 203.76 |LFB143064-100 
15.88 28.58 7.87 105 410 2615 100 390 2305 240-2281-ND§ 1.09 9.05 39.00 70.20 280.80 |LFB159079-000 
17.40 28.58 9.50 91 350 2184 85 340 2044 240-2282-ND§ 2.16 17.92 77.25 139.05 556.20 |LFB174095-000 
18.10 10.00 10.00 31 138 809 29 115 722 240-2283-ND§ 51 4.23 18.25 32.85 131.40 |LFB180100-000 
18.70 28.58 10.16 91 350 1969 84 330 1863 240-2284-ND§ 2.34 19.36 83.44 150.19 600.75 /LFB187102-000 
22.10 12.70 14.00 30 30 818 28 110 699 240-2137-ND§ 65 5.41 23.30 41.94 167.76 |LFB220140-000 
25.00 13.00 15.00 34 136 850 26 80 624 240-2285-ND§ 92 7.66 33.00 59.40 237.60 |LFB250150-000 
25.91 28.58 12.83 106 420 2647 62 240 1487 240-2138-ND§ 3.30 27.37 117.96 212.33 849.33 |LFB259128-000 
28.98 15.21 19.05 34 155 963 22 70 573 240-2286-ND§ 1.47 12.16 52.41 94.34 377.37 |LFB290190-000 
31.00 13.00 19.00 33 143 845 22 88 554 240-2139-ND§ 1.45 11.98 51.63 92.93 371.70 |LFB310190-000 
36.00 15.00 23.00 27 110 653 19 75 438 240-2287-ND 2.80 23.18 99.90 179.82 719.28 |LFB360230-300 


§ 240-2508-ND __ Ferrite Low Frequency EMI Cores for Round Cables and Wire Bundles Sample Kit (4-16 each of parts denoted). . $60.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1608 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 


Laira_ Ferrite Cylinders and Toroids for Electromagnetic 


Stewar d ===> Interference (EMI) 


Broad Band (optimized 30MHz ~ 800MHz +) Bead Cores for Round 
Cables and Wire Bundles 


One-piece ferrite tubular bead cores for effectively attenuating a broad range the smallest and most cost effective EMI solution when filtering both common 


of conducted and radiated electromagnetic interference (EMI). Install over mode and differential mode EMI on internal and external cable assemblies. By 
round cables or wire bundles. Ferrite beads can be over molded or covered using Steward’s high performance material, one is able to use the smallest and 
with heat shrink coating if desired. Additional wire turns will multiply impedance. lowest weight core size possible with the highest EMI attenuation performance 
Steward’s cylindrical beads for round cables in Broad Band 28 material provide available. 
Dimensions (mm) Typical Impedance (Q) Digi-Key Pricing Steward 
Fig. A B Cc @ 5OMHz @ 100MHz @ 300MHz | Part No. id 10 50 100 500 Part No. 
6.35 15.88 3.18 131 182 300 240-2289-ND 14 1.17 5.04 9.07 36.27 28B0250-100 
6.78 14.22 3.99 100 138 260 240-2112-ND 14 1.12 4.83 8.69 34.74 28B0268-000 
7.00 13.50 3.80 84 146 268 240-2290-ND 14 1.16 4.99 8.98 35.91 28B0275-000 
8.00 4.78 3.17 69 100 220 240-2291-ND 12 97 4.19 7.54 30.15 28B0315-000 
8.00 10.06 3.17 112 158 281 240-2292-ND AS 1.22 5.26 9.47 37.89 28B0315-100 
8.60 10.00 3.80 85 143 264 240-2293-ND 5 1.27 5.46 9.83 39.33 28B0339-000 
9.00 20.00 4.75 148 205 360 240-2295-ND 21 1.76 7.58 13.64 54.54 28B0355-000 
9.53 14.48 5.08 114 154 282 240-2067-ND 19 1.55 6.69 12.04 48.15 28B0375-100 
9.53 19.05 5.08 146 194 310 240-2113-ND 22 1.82 7.86 14.15 56.61 28B0375-300 
9.53 4.83 5.08 52 81 200 240-2296-ND 12 1.02 4.39 7.90 31.59 28B0375-400 
9.75 10.00 3.80 125 159 286 240-2297-ND 18 1.45 6.26 11.27 45.09 28B0384-000 
9.75 25.00 3.80 254 322 473 240-2298-ND .30 2.51 10.84 19.51 78.03 28B0384-200 
9.91 15.00 6.35 88 128 248 240-2299-ND 18 1.50 6.46 11.63 46.53 28B0390-200 
12.00 10.00 3.55 152 195 320 240-2240-ND .23 1.87 8.08 14.54 58.14 28B0473-000 
12.00 25.00 3.55 318 424 558 240-2241-ND 43 3.60 15.51 27.92 111.69 28B0473-200 
12.32 25.40 4.88 253 320 450 240-2114-ND 43 3.60 15.50 27.90 111.60 28B0485-000 
12.70 6.35 7.92 52 83 200 240-2301-ND 16 1.29 5.58 10.04 40.14 28B0500-100 
14.27 10.16 6.35 101 145 270 240-2302-ND 26 2.18 9.38 16.88 67.50 28B0562-000 
14.27 28.58 6.35 262 317 470 240-2078-ND 58 4.81 20.74 37.33 149.31 28B0562-200 
14.27 15.24 7.26 121 173 295 240-2303-ND -33 2.76 11.91 21.44 85.77 28B0563-000 
14.27 28.57 7.26 197 287 406 240-2304-ND 55 4.53 19.54 35.17 140.67 28B0563-200 
14.48 5.51 8.51 51 82 200 240-2305-ND 17 1.41 6.06 10.91 43.65 28B0570-000 
1 15.00 35.00 5.90 348 450 580 240-2242-ND 79 6.57 28.31 50.96 203.85 28B0591-200 
15.65 28.58 7.00 232 310 450 240-2306-ND 68 5.64 24.30 43.74 174.96 28B0616-000 
15.88 14.27 7.87 87 163 273 240-2307-ND -38 3.11 13.43 24.17 96.66 28B0625-000 
15.88 28.58 7.87 209 280 400 240-2115-ND 66 5.49 23.65 42.57 170.28 28B0625-100 
16.00 28.00 9.25 174 243 370 240-2308-ND 60 4.94 21.29 38.32 153.27 28B0631-100 
17.42 6.35 9.52 61 91 214 240-2310-ND .23 1.93 8.30 14.94 59.76 28B0686-000 
17.42 28.57 9.52 191 242 390 240-2079-ND .73 6.06 26.11 47.00 188.01 28B0686-200 
18.67 28.58 10.16 197 250 400 240-2080-ND -83 6.88 29.66 53.39 213.57 28B0735-000 
18.67 14.27 10.16 108 150 270 240-2311-ND A6 3.79 16.35 29.43 117.72 28B0735-300 
22.10 6.35 13.72 53 85 205 240-2312-ND 29 2.41 10.39 18.70 74.79 28B0870-000 
22.10 12.70 13.72 80 122 236 240-2116-ND 49 4.05 17.46 31.43 125.73 28B0870-100 
25.40 12.70 15.49 83 122 247 240-2313-ND 63 5.21 22.45 40.41 161.64 28B0999-000 
25.40 12.70 12.70 106 151 278 240-2117-ND 74 6.10 26.29 47.32 189.27 28B1000-000 
25.91 28.58 12.83 104 276 412 240-2081-ND 1.62 13.40 57.78 104.00 415.98 28B1020-100 
28.50 28.58 13.77 218 307 440 240-2243-ND 1.96 16.21 69.89 125.80 503.19 28B1122-100 
29.01 7.49 19.00 53 85 200 240-2118-ND 47 3.87 16.68 30.02 120.06 28B1142-000 
29.01 13.84 19.00 77 114 235 240-2314-ND 79 6.55 28.23 50.81 203.22 28B1142-100 
31.12 15.93 19.05 100 140 270 240-2315-ND 1.10 9.15 39.43 70.97 283.86 28B1225-000 
31.75 22.22 19.05 134 186 292 240-2119-ND 1.60 13.28 57.24 103.03 412.11 28B1250-000 
36.00 12.70 23.00 78 115 230 240-2317-ND 114 9.22 39.76 71.57 286.29 28B1417-200 
39.12 22.22 16.76 204 254 405 240-2319-ND 3.03 25.07 108.05 194.49 777.96 28B1540-000 
50.80 28.70 25.40 218 305 442 240-2244-ND 5.97 49.46 213.20 383.76 1535.04 28B2000-100 
60.96 12.70 35.56 90 135 285 240-2120-ND 3.07 25.46 109.75 197.55 790.20 28B2400-000 
2 38.86 28.58 12.95 161 210 347 240-2318-ND 2.25 18.66 80.43 144.77 579.06 28B1531-000 
19.64 12.70 5.10 100 141 273 240-2497-ND 67 5.54 23.90 43.02 172.08 28B0773-050 


240-2505-ND Ferrite Broad Band EMI Cores for Round Cables and Wire Bundles Sample Kit (1-12 each of 36 part sizes) 


Ferrite Cylinders and Toroids for Electromagnetic Interference (EMI) _|Bgls 
High Frequency (300MHz ~ 2GHz) Cylindrical Cores for Round Cables ® 


Made from special high frequency material, these ferrite cylinders and toroids have EMI attenuation (impedance) that peaks above 1GHz for most part sizes. Also available in 
split clamp-on shapes (in plastic cases) listed at the bottom of this page. Size and shape of the part can affect performance and frequency response. 


Dimensions (mm) Net Impedance (Q) Digi-Key Pricing Steward 
A B c @ 500MHz @ 800MHz | Part No. al 10 50 100 500 Part No. 
7.52 10.00 2.39 136 138 240-2146-ND 25 2.04 8.80 15.84 63.36 HFB075024-000 
9.52 10.00 5.08 74 85 240-2145-ND 29 2.41 10.40 18.72 74.88 HFB095051-100 
9.52 19.00 5.08 135 183 240-2140-ND 48 3.95 17.03 30.65 122.58 HFB095051-200 
12.32 5.00 4.88 56 62 240-2269-ND 29 2.39 10.29 18.52 74.07 HFB123049-000 
12.32 10.00 4.88 110 127 240-2149-ND 49 4.10 17.66 31.79 127.17 HFB123049-100 
12.32 25.40 4.88 287 305 240-2270-ND 1.13 9.39 40.46 72.83 291.33 HFB123049-300 
14.27 10.00 6.35 100 113 240-2147-ND 60 4.93 21.25 38.25 153.00 HFB143064-100 
14.27 28.58 6.35 315 306 240-2148-ND 1.56 12.94 55.76 100.37 401.49 HFB143064-300 
15.24 10.00 3.38 190 189 240-2151-ND 78 6.48 27.91 50.24 200.97 HFB152034-000 
15.65 20.00 6.99 200 216 240-2273-ND 1.32 10.94 47.16 84.89 339.57 HFB157070-000 
15.88 28.58 7.87 290 302 240-2142-ND 1.83 15.13 65.23 117.41 469.62 HFB159079-100 
16.00 19.00 9.25 145 155 240-2274-ND 1.11 9.23 39.79 71.62 286.47 HFB160093-200 
16.00 27.99 9.25 198 261 240-2152-ND 1.60 13.28 57.25 103.05 412.20 HFB160093-300 
16.99 10.00 7.01 115 127 240-2153-ND 84 6.96 30.00 54.00 216.00 HFB170070-000 
16.99 20.00 7.01 215 234 240-2275-ND 1.59 13.21 56.93 102.47 409.86 HFB170070-100 
18.67 30.00 10.16 250 276 240-2143-ND 2.40 19.91 85.81 154.46 617.85 HFB187102-100 
25.91 28.58 12.83 246 268 240-2154-ND 4.67 38.67 166.66 299.99 1199.97 HFB259128-100 
240-2225-ND High Frequency Ferrite Clamp-On and Solid Cylinder Core Sample Kit for Round Cables (one each of 18 different Sizes) ............ 0.0.60 c cece cece cece eee eee eee tees sede eset esses es eeeeseeeeseneeee $30.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 1609 


Laird Clamp-On, Split Ferrite Cores in Plastic Cases for 
Steward =~ Round Cables and Wire Bundles 


Split ferrite bead cores in clamp-on (or snap-on) plastic cases can be easily used for EMI attentuation where one-piece cores cannot be installed. Clamp-on cores are also 
convenient for use during EMI testing. Cylinder, round and box shaped plastic cased part shapes available. Additional wire turns will multiply impedance. High performance material. 


Broad Band Plastic Clamp-On Cores Optimized for 30MHz ~ 800MHz + 


Plastic Case Max. Cable 
Case Dimensions (mm) Diameter Typical Impedance (9) _| Digi-Key Price Each Steward 
Fig. Color A B c (mm) 100MHz 300MHz | Part No. i 10 50 100 Part No. 
Cylinder Clamp-On Ferrite 
Black 25.20 13.00 3.50 3.50 240 400 240-2233-ND§+ 1.37 1.14 .98 .89 28A0350-0B2 
White 29.08 12.80 5.44 4.65 170 320 240-2068-ND 94 79 68 61 28A0392-0A0 
Black 29.08 12.80 5.44 4.65 170 320 240-2070-ND§+ 94 79 68 61 28A0392-0A2 
Black 42.55 14.30 5.35 5.10 277 449 240-2344-ND§$ 1.17 97 84 76 28A0434-0A2 
Black 53.39 18.75 4.80 4.50 572 688 240-2245-ND§$ 1.76 1.46 1.26 1.13 28A0592-0A2 
1 Black 53.39 18.75 6.60 6.55 407 575 240-2246-ND§+ 1.80 1.49 1.29 1.16 28A0593-0A2 
White 40.36 19.10 9.09 8.95 240 390 240-2065-ND 1.30 1.08 94 .84 28A0640-0A0 
Black 40.36 19.10 9.09 8.95 240 390 240-2066-ND§$ 1.30 1.08 94 .84 28A0640-0A2 
Black 55.91 24.82 10.00 10.00 348 514 240-2580-ND$ 3.68 3.05 2.63 2.37 28A0807-0A2 
Black 41.68 21.03 7.00 6.35 270 460 240-2122-ND§+ 1.36 1.13 98 -88 28A2026-0A2 
Black 35.10 18.00 9.00 9.00 220 360 240-2124-ND§$ 1.16 96 83 PY £] 28A2736-0A2 
Black 33.70 30.00 13.00 12.85 260 410 240-2127-ND§+ 6.08 5.04 4.34 3.91 28A3851-0A2 
Round Clamp-On Ferrite 
Black 19.90 19.20 8.20 8.13 160 300 240-2123-ND§+ 1.86 1.55 1.33 1.20 28A2432-0A2 
2 Black 13.60 24.55 10.20 10.19 130 250 240-2125-ND$ 1.96 1.63 1.40 1.26 28A3039-0A2 
Black 15.40 28.80 13.60 13.55 120 230 240-2128-ND$ 2.25 1.87 1.61 1.45 28A4155-0A2 
Box Clamp-On Ferrite 
White 32.50 29.00 13.00 12.70 280 440 240-2072-ND 2.92 2.43 2.09 1.88 28A2024-0A0 
Black 32.50 29.00 13.00 12.70 280 440 240-2073-ND§+ 2.92 2.43 2.09 1.88 28A2024-0A2 
White 32.03 17.58 7.26 6.35 320 510 240-2074-ND 1.28 1.06 92 .83 28A2025-0A0 
3 Black 32.03 17.58 7.26 6.35 320 510 240-2075-ND§+ 1.28 1.06 92 83 28A2025-0A2 
White 32.84 21.77 10.00 9.91 250 420 240-2076-ND 1.67 1.39 1.20 1.08 28A2029-0A0 
Black 32.84 21.77 10.00 9.91 250 420 240-2077-ND§+ 1.67 1.39 1.20 1.08 28A2029-0A2 
Black 42.00 29.20 19.30 18.80 210 360 240-2121-ND§+ 715 5.93 5.11 4.60 28A5776-0A2 
Large Round Clamp-On 
4 Black 56.64 19.50 45.00 25.40 425 533 240-2199-ND 9.87 8.18 7.05 6.35 28A5131-0A2 
§ 240-2224-ND Split Clamp-On Broad Band EMI Ferrite Cores Small Sample Kit for Round Cables (one each of parts denoted) ... ... $30.00 
+ 240-2506-ND Split Clamp-On Broad Band EMI Ferrite Cores Large Sample Kit for Round Cables (1-12 each of parts denoted) .. ... $60.00 
High Frequency (300MHz ~ 2GHz) Clamp-On Ferrite Cores 
Plastic Case Max. Cable Net 
Case Dimensions (mm) Diameter Impedance (Q) Digi-Key Price Each Steward 
Fig. Color A B Cc D (mm) 500MHz 800MHz | Part No. al 10 50 100 Part No. 
Cylinder Clamp-On Ferrite 
29.30 12.80 5.30 12.40 4.65 152 168 240-2129-ND 1411 92 80 72 HFA100049-0A2 
5 Black 41.68 21.03 8.13 21.03 6.35 340 281 240-2132-ND 2.63 2.19 1.89 1.70 HFA150068-0A2 
40.36 19.10 9.09 20.80 8.95 260 262 240-2130-ND 2.42 2.01 1.73 1.56 HFA163090-0A2 
Box Clamp-On Ferrite 
32.50 17.88 7.00 18.39 6.35 350 339 240-2131-ND 2.66 2.21 1.90 1.71 HFA150066-0A2 
6 Black 32.64 21.77 10.00 21.84 9.91 290 280 240-2133-ND 3.60 2.99 2.58 2.32 HFA187102-0A2 
32.51 29.01 13.00 29.60 12.70 315 275 240-2134-ND 6.64 5.51 4.75 4.28 HFA259131-0A2 
A 
z=. Ferrite Toroid Cores for ID oD 
SI iw 
Chokes and Transformers ‘8 B 
EPCOS . 
Epcos Ferrite Toroid Cores are used primarily as EMC chokes for suppressing RF interference in the MHz 
region and in signal. 
Dimensions | Relative Initial] AL x Dimensions | Relative Initial | AL ae 
(mm) Permeability | Value | Digi-Key Pricing Epcos (mm) Permeability | Value | Digi-Key Pricing Epcos 
oD ID H (ni) (nH) | Part No. 1 10 100 | Part No. oD ID H (ni) (nH) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
6.3 3.8 25 10,000 2,530 |495-3873-ND .29 2.18 16.92 | B64290P0037X038 25.3 | 14.8 | 10.0 6,500 6,970 | 495-3859-ND 1.54 11.52 89.58 | B64290L0618X037 
63 3.8 95 4,300 1,090 | 495-3874-ND 27 2.00 15.52 | B64290P0037X830 25.3 | 14.8 | 10.0 5,000 5,400 | 495-3860-ND 1.52 11.37 88.45 | B64290L0618X035 
10.0 | 60 | 4.0 10,000 4,090 |495-3847-ND 43 3.25 25.27 | B64290L0038X038 25.3 | 14.8 | 10.0 10,000 10,700 | 495-3861-ND 1.54 11.52 89.58 | B64290L0618X038 
too | 60 | 40 4,300 1,760 | 495-3848-ND 31-229 17.83 |Be4zg0Lo0gexego | | 25:3 | 148 | 10.0} 4,300 4,620 |495-3862-ND | 147 11.06 86.00 /B64290L0618x830 
10.0 | 60 4.0 2,200 900 |495-3849-ND 26 1.97 15.35 | B64290L0038x087 34.0 | 20.5 | 12.5 4,300 5,460 | 495-3857-ND 4.19 31.43 244.48 | B64290L0048X830 
125) 75 50 10,000 5110 |495-3851-ND 53 3.05 30.70 | B64290L0044x038 34.0 | 20.5 | 10.0 4,300 4,360 |495-3858-ND 4.11 30.85 239.91 | B64290L0058X830 
425 | 75 5.0 4,300 2.200 |495-3852-ND 45 3.37 96.18 | B64290L.0044x830 36.0 | 23.0 | 15.0 10,000 13,500 | 495-3868-ND 6.04 45.34 352.61 | B64290L0674x038 
36.0 | 23.0 | 15.0 4,300 5,750 | 495-3869-ND 4.89 36.68 285.32 | B64290L0674X830 
fer: G2. 08 2,200 1.930 ee iany ee abe 37-47) Bet2o0L 0742x087 38.1 | 19.05 | 12.7 10,000 17,600 | 495-3867-ND 6.37 47.78 371.63 | B64290L0668X038 
16.0) 96 | 65 | 10,000 | 6440 /495-3854-ND_ | 826.12 47.64 | B64290L0045X038 | | 49.9 | 240 | 160 | 4300 | 7,000 |495-3866-ND | 5.62 42.14 327.74 |Be4290L 0659x830 
16.0, | 9:6. "88 4,300 | -2,770 [geseeebeNo 72 537 41.76 |B64290L0045x830 | Far g ] 62 | 125] 4,300 | 5,000 [495-3846-ND | 5.37 4031 313.51 |B64290L0022x890 
16.0 | 96 ) 63 2,200 1,420 |885;3850-ND 68 = 5.14 39.95 | B64290L0045X087 | | 50.0 | 30.0 | 20.0 4,300 8,700 |495-3871-ND | 883 66.26 515.32 /B64290L0082x830 
20.0 | 10.0 | 7.0 5,100 5,000} 495-3863-ND 1.42 8.39 65.22 |B64290L0632X035 50.0 | 30.0 | 20.0 2,200 4,460 | 495-3872-ND 9.63 72.26 562.03 |B64290L0082X087 
20.0 | 10.0 | 7.0 4,300 4,160 | 495-3864-ND 1.42 8.39 65.22 | B64290L0632X830 58.3 | 40.8 | 17.6 4,300 5,400 /495-3850-ND | 11.54 86.52 — 672.96 | B64290L0040x830 
221 | 13.7 | 6.35 2,200 1,340 | 495-3865-ND 90 6.73 52,34 | B64290L0638X087 102 | 65.8 | 15.0 4,200 5,500 |495-3845-ND | 36.38 272.81 2121.89 |B64290L0084x830 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1610 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic 
Surface Mount Bead Cores bigi@hkeel° 


0603 FEATURES: EXC-3BB Series: * High impedance for high speed signal line * Increase 8 
the A characteristics sharply above 40MHz and is applicable for radiated noise in the 100MHz q 

~ 300MHz range EXC-3BP Series: * Reduced DC resistance for EMI suppression *High  .- 
current rating * Effective noise suppression at high frequency, up to 2GHz APPLICATIONS: de 
Clock line, signal line, I/O interface circuit 


Dim. in mm 


1.60 
~~ 


Imp. 100 | 1 | Rdc | Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key T & R Pricing | Panasonic 
MHz +25% | (mA) | (0) | Part No. 10 100 =500 | Part No. 4,000 Part No. 
2200 200 | 0.3 |P10188CT-ND 1.52 10.23 34.65 |P10188TR-ND 45.00/M | EXC-3BB221H 
6000 100 | 0.8 |P10189CT-ND 1.52 10.23 34.65 |P10189TR-ND 45.00/M | EXC-3BB601H 
10000 50 | 1 |P10190CT-ND 1.52 10.23 34.65 |P10190TR-ND 45.00/M_| EXC-3BB102H 
600 1000 | 0.07 | P10749CT-ND 1.72 1210 41.80 |P10749TR-ND 66.00/M | EXC-3BP600H 
1200 500 | 0.1 |P10750CT-ND 1.721210 41.80 |P10750TR-ND 66.00/M_| EXC-3BP121H 
High Current ee 
FEATURES: « Super small, high self-resonant frequency and excellent tolerance tH 
SPECIFICATIONS: « Tolerance: +25% »* Test Frequency: 100MHz BO 
Rde . Cut Tape Tape and Reel 
Imp| 1 | Max. | Dim.(mm) | Digi-Key Pricing Pricing* Panasonic 
Size | (0) |(A)|(mO) | A | B | C |Part No. 10 100 500 | 3,000 4,000 /PartNo. 
0603| 27 | 4 | 6 [1.6 -8 |P10436CT-ND | 2.61 18.43 63.65 —__ 87.00/M_|EXC-ML16A270U 


8 
0805| 39 | 4 | 8 [2.0/1.2] 9 [P10191CT-ND| 2.61 18.43 63.65 — __ 87.00/M_|EXC-ML20A390U 
1206| 68 | 3 | 12 [3.2/1.6] .9 |P10437CT-ND| 2.56 18.25 65.70 | 102.00/M — |EXC-ML32A680U 
1806| 91 | 3 | 16 [4.5/1.6]1.1|P11956CT-ND| 2.82 20.13 72.45 | 121.00/M — |EXC-ML45A910H 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Surface Mount Bead Core Assortment Kit: 


Imp. (0) | Digi-Key Pricing Panasonic 
Description 100 MHz | Part No. 10 100 1,000 2,000 | PartNo. 
Radial Single Type (Tape and Box) | 50 min. |P9821TB-ND _ _ 58.00 —|EXC-ELSR35T 
Radial Form Type (Bulk) 50 min. |P9821BK-ND 1.27 8.78 = —|EXC-ELSR35S 


Common Mode Noise Filter bigi®Reel’ 


0504 FEATURES: + Low profile *Low DC resistance * High reliability and high mounting efficiency due to multilayer 
construction APPLICATIONS: General electronic equipment SPECIFICATIONS: Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Dim. in mm 
Imp.@100MHz | Rated | Rated | Rdc Cut Tape Tape & Reel 
Common | Differen-| Volt. | Current | (0 | Digi-Key Price Each Pricing* | Panasonic 
Mode | tial Mode| (V DC) | (mA DC) | Max.) | Part No. 1 10 100 5,000 Part No. 


900+25% 150, 5 160 | 1.75 |P12972CT-ND) 61 46 .34 
1200#25% | 180 5 140 | 2.20 |P12970CT-ND) 61 46 .34 
2000+25% | 200 5 130 | 2.70 |P12971CT-ND| 61 46.34 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


NEW! Common Mode Noise Filters RoHS 


0302 FEATURES: « Small size and low profile (L 0.85mm x W 0.65mm x H 0.45mm) « Filtering 
the noise of high-speed differential signaling lines and minimizing deformations of passing signal Ree 
waveforms »* Low DC resistance and insertion loss  Rigidly layered and sintered structured with 

high resistance to reflow heat and mounting reliability APPLICATIONS: * Noise reduction of high-speed data lines, such 
as USB and LVDS lines * Mobile phones, DSC, notebook PCs, and other equipment required to be more space-saving 
SPECIFICATIONS: Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


192.00/M | EXC-24CE900U 
192.00/M | EXC-24CE121U 
192.00/M | EXC-24CE201U 


Dim. in mm 


EXC1-KIT-ND 20 each of 9 values (180 pieces) (ROHS Compliant)............2.200cececeeeeeeee $61.95 
—— Frequency Characteristics 

°& 140 

Surface Mount Digi@Reel* _ = 

Bead Cores ce 

SPECIFICATIONS: 3 60 i 

© Tolerance: +25% — 40 im =" 

© Test Frequency: 100MHz a + 

Rated Current: 2A 1 10 100 1000 


 Flow/ Reflow Soldering Frequency (MHz) 


Dimensions Cut Tape Tape and Reel 
Imp. (mm) Digi-Key Price Each | pigi-Key Pricing Panasonic 
Dia.| (0) | L | W] H | A |PartNo. 10 100 | Part No. 2,000 10,000 | Part No. 
A_| 25 [3.2|1.6/1.6[0.5|P9810CT-ND@| 41.31 | P9810TR-ND@ | 173.00/M__160.00/M | EXC-CL3216U1 
B | 45 |3.2[2.5] 1.6] 0.5 | P9811CT-ND 53.39 |P9811TR-ND [| 221.00/M_205.00/M | EXC-CL3225U1 
C | 115 [4.5 /3.2]1.8]0.5 |P9812CT-ND@| 62.46 | P9812TR-ND® —_240.00/M [| EXC-CL4532U1 


@ RoHS Compliant 


Surface Mount Digi 
Bead Core Array Dim. in mm 


0804 (0402x4) FEATURES: « .02 inch (0.51mm) height, lightweight (typically only 
5mg), narrow pitch, compatible with SSOP pitch EXC-28BB Series: ¢ Suitable for high speed . 
signals (over 50MHz), excellent cross talk characteristics (100MHz: <-25dB) APPLICATIONS: * PC, LCD, DSC, Printer, 
PDA, MD, CD, NAVI EXC-28BA Series: * Suitable for ring suppression while maintaining wave form, excellent cross talk 
characteristics (100MHz: <-30dB) APPLICATIONS: * HDD, E-IDE (Ultra DMA 33), DVD, CD-ROM, C-DR, CDR-RW 


Imp. 100 MHz| 1 | Rade | Digi-Key Cut Tape Price Each | pigi-Key T &R Pricing | Panasonic 
#25% —_|(mA)| (0) | Part No. 10 100 500 | Part No. 5,000 | Part No. 
7200 100 [0.5 |PIO751CT-ND | 71 52 .38 |PTO751TR-ND | 298.00/M |EXC-28BB121U 
2200 100 | 0.7 |P10752CT-ND | .71 52 «38 |P10752TR-ND | 298.00/M_|EXC-28BB221U 
7200 100 [0.5 |P10753CT-ND |.71 52.38 |P10753TR-ND | 298.00/M |EXC-28BA121U 
2200 100 | 0.7 |P10754CT-ND | .71 52.38 |P1O754TR-ND | 298.00/M_|EXC-28BA221U 


EMI Bead Cores 


(For Electromagnetic Interference) 


SPECIFICATIONS: * DC Resistance: 10m maximum * Insulation Resistance: 10MQ minimum Dim. in mm 
ELDR-35 ELSA-39 
9.0; 93.5, 03.5 00.8 Frequency Characteristics 
Fa ea ETDRGS| 
e ELSR-35 18-9048 ELSAsg 
Pe = 38 “ HELD R25 Fett 
a > i 8 100 ee 
SA-35 (me 
pear 06 
7. 
10 100 1000 
Ue Frequency (MHz) 
Imp. (0) | Digi-Key Pricing Panasonic 
Description 100 MHz | Part No. 10 100 1,000 2,000 | Part No. 
Radial Dual Type (Tape and Box) 90 min. |P9817TB-ND = — 88.00 82.00/M| EXC-ELDR35V 
Radial Dual Type (Bulk) 90 min. |P9817BK-ND 1.79 14.58 = —|EXC-ELDR35C 
Axial Single Type (Tape and Box) 80 min. |P9818TB-ND _ — 58.00 —|EXC-ELSA39V 
Axial Single Type (Bulk) 80 min. | P9818BK-ND 1.27 10.34 _ —|EXC-ELSA39 
Radial Dual Type (Tape and Box) 80 min. |P9819TB-ND. _— _ — 82.00/M| EXC-ELDR25V 
Radial Dual Type (Bulk) 80 min. |P9819BK-ND 1.73 14.08 114.00 —|EXC-ELDR25C 
Axial Single Type (Tape and Box) 50 min. |P9820TB-ND — — 58.00 —|EXC-ELSA35V 
Axial Lead Type (Bulk) 50 min. | P9820BK-ND 1.27 8.78 = —|EXC-ELSA35 


Imp. @100MHz | Rated] Rated CutTape | Tape and Reel 
Common | Differen- | Volt. | Current | Rdc | Digi-Key Price Each Pricing* | Panasonic 
Mode | tial Mode | (VDC) | (mA DC) | (0 Max.) | Part No. 1 10 100| 10,000 | Part No. 
900+20% 200 5 130 2.5  [P14216CT-ND| .23 17.13 71.00/M EXC-14CE900U 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Common Mode Noise Filter Array 


0804 EXc-28CG SERIES: FEATURES: + 2 Common mode noise filters on one package * The 
TDR value is controlled to 1009 (typ.), preventing transmission signal reflection * Meet the Reel” 
HDMI and other eye-pattern standards and suppress the skew, overshoot, and other waveform 

distortion * Reduce the common mode noise and reform the signal wave by high-coupled inductors » Magnetic shield 
type ° The strong multi-layer structure provides high resistance to reflow soldering heat and a high mounting reliability 
APPLICATIONS: * HDMI data lines such as TV, STB, DVD, DVC * S-ATA data lines such as PCs, HDD SPECIFICATIONS: 
Temperature Range: -40°C ~ 85°C 

EXC-28CE SERIES: FEATURES: « Low profile * Low DC resistance * High reliability and high mounting efficiency due to 


multilayer construction * 2 filters in one small package APPLICATIONS: General electronic equipment SPECIFICATIONS: 
Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Dim. in mm 


Imp. @100MHz |Rated| Rated | Rdc Cut Tape T&R 
Common | Differen-| Volt. | Current | (0 | Digi-Key Price Each | Pricing* | Panasonic 
Mode | tial Mode | (VDC) | (mA DC) | Max.) | Part No. 1 10 100) 5,000 | PartNo. 


240+25% 150 5 160 1.5 |P14217CT-ND NEW!) 68 51  .38 | 215.00/M|EXC-28CG240U 


900+25% 170 5 130 3.0 |P14218CT-ND NEW!) 68 .51  .38 | 215.00/M | EXC-28CG900U 
900+25% 150 5 160 1.5 | P12975CT-ND 88 66 49 | 277.00/M | EXC-28CE900U 
1200+25%| 180 5 140 2.0 |P12973CT-ND 88 66 49 | 277.00/M| EXC-28CE121U 
2000+25% | 200 5 130 2.5 |P12974CT-ND 88.66.49 | 277.00/M | EXC-28CE201U 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


A ® 
LC/LR Composite Devices _ Digi@Reel 
FEATURES: 
° Effective for noise and ESD at the same time * Simple 
pattern without connecting GND pattern 
APPLICATIONS: 
* Information/communication devices with LCD 
displays 


Dim. in mm 


Inductance; Q |Imp.@]| SRF@ 
@100MHz | Min. | 800-900 | +50MHz| Rdc | IDC Cut Tape Reel 
+20% | @100} MHz Nom. (Q | Max. | Digi-Key Pricing Pricing* | Panasonic 
Nom. MHz | Nom. | (MHz) | Max.) | (mA) | Part No. 1 10 100 | 10,000 | Part No. 


Tape & 


99nH 4 15000 850 10 90 |P13345CT-ND| .16 1.35 10.58] 61.00/M | ELW-CF800F01 
Inductance @ | DCR@| SRF | IDC Cut Tape Tape & Reel 
100MHz, +5% | +20% | Min. | Max. | Digi-Key Pricing Pricing* | Panasonic 
Nom. Nom. | (MHz) | (mA) | Part No. 1 10 100 10,000 Part No. 
100nH 1000 | 1200 | 23 |P13346CT-ND 15 1.26 9.87 57.00/M_|ELW-RFR10101F 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 
Surface Mount 


2 Mode Noise Filters 


EXC-24CB and EXC-24CP Series 


FEATURES: 
* Acoustic quality improvement of mobile phone and portable audio equipment ¢ Effectively suppresses both 
common mode noise and normal mode noise * Small size and light weight 

APPLICATIONS: 

* Receiver line, microphone line and headset of mobile phone * Small digital equipment such as personal 
computers, printer, HDD, DVD-ROM, CD-ROM and LCD « Digital audio and video equipment such as PDA, 
DSC, DVC, CD Player, DVD Player and MD Player 
SPECIFICATIONS: 

¢ Tolerance: +25% » Rated Voltage: 5VDC 


Digi@Reel’ 


Dimensions in mm 


. 
es 

NS vol 
0.35 ~ 0.65 \u1’00 


Circuit Configuration 
Normal mode 


Common mode Open mode 


@ 
Open Mode | Rated oc Cut Tape 
Impedance | Current | Resist. | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | panasonic 
@100MHz (1) | (mA DC) | Max. (0) | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | PartNo. 
1000 50 1.5 |P11169CT-ND 68 51 -38 | 5,000 | 215.00/M | EXC-24CB102U 
220 100 0.7 |P11170CT-ND 68 51 .38 | 5,000 | 215.00/M | EXC-24CB221U 
600 200 0.9 |P14215CT-ND NEW!| 13 10 .08 |10,000| 41.00/M| EXC-24CN601X 
220 350 0.4 | P11598CT-ND Fil 53.39 | 5,000 | 223.00/M | EXC-24CP221U 
120 500 0.3 |P11597CT-ND 7 53.39 | 5,000 | 223.00/M | EXC-24CP121U 
t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Dimensions in mm 
Surface Mount 
Common Mode D re 
Noise Filters 
< > 
APPLICATIONS: AV Equipment, USB, LVDS, IEEE1394, HDMI, SATA 1.25 1.0 
SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 5VDC yee 
Rated oc 
Imp. @ 100MHz (9) | Current | Resist. Cut Tape Tape and Reelt 
Common] Differen- | (mA | Max. | Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
Mode |tialMode| DC) (Q) | Part No. il 10 100 5,000 Part No. 
120 35 140 2 P11171CT-ND 95 71 62 299.00/M EXC-24CD121U 
200 40 130 3 P11172CT-ND 95 71 52 299.00/M EXC-24CD201U 
60 20 160 2 P11173CT-ND 95 71 62 299.00/M EXC-24CD600U 
90 30 160 2 P11174CT-ND 95 71 62 299.00/M EXC-24CD900U 
36 20 200 1 P13759CT-ND 73.55.40 230.00/M EXC-24CE360UP 
90 20 130 2.5 |P13761CT-ND 73 55.40 230.00/M EXC-24CF900U 
24 15 160 1.5 | P13760CT-ND 95 71 62 298.00/M EXC-24CG240U 
90 20 100 3 P13570CT-ND 93.70 52 293.00/M EXC-24CG900U 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


SMT Digital Noise Filters 


Series K: Type E 

High performance noise filter for digital signal processing circuits. 
FEATURES: * 3218 case size, 2A rated current * No variation in attenuation characteristics as current changes * The 
stable P/N marking using laser technology makes the part number check easier 

SPECIFICATIONS: * Operating Temperature: -20 ~ +85°C » Rated Voltage: DC 50V (Except ELKE333FA: DC 25V) » Rated 
Current: DC 2A Reliability characteristics endurance (High Temp.) Soldering condition (reflow): 85°C 50V 2A 1000h 
(Spec: 500h) 

APPLICATIONS: ¢ Office automated equipment * TVs, VTRs * Communication equipment 


Digi@Reel” 


Dimensions in mm 


Cut-off Inner Rated | Rated Cut Tape mein 
Frequency | Capacitance | Voltage | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Panasonic 
(MHz) (pF typ.) (Vv) (A) | Part No. 1 10 100 2,000 |PartNo. 
250 10 50 2.0 |P9870CT-ND 63 47.35 | 197.00/M |ELK-E100FA 
200 22 50 2.0  |P9871CT-ND 63 47 ~— 35 | 197.00/M | ELK-E220FA 
100 47 50 2.0 |P9872CT-ND 63 47.35 | 197.00/M | ELK-E470FA 
50 100 50 2.0 |P9873CT-ND 63 47.35 | 197.00/M |ELK-E101FA 
25 220 50 2.0 |P9874CT-ND 635 47.35 | 197.00/M |ELK-E221FA 
10 470 50 2.0 |P9875CT-ND 63 47.35 | 197.00/M |ELK-E471FA 
5 1000 50 2.0 |P9876CT-ND 63 47 ~— 35 | 197.00/M | ELK-E102FA 
2 2200 50 2.0 |P9877CT-ND 63 47.35 | 197.00/M | ELK-E222FA 
0.5/DC 10000 50 2.0 |P9878CT-ND 63 47.35 | 197.00/M | ELK-E103FA 
0.2/DC 33000 25 2.0 |P13159CT-ND $1 48 =~ 35 | 197.00/M | ELK-E333FA 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Dimensions in mm 


Digital Noise Filters 


ELKT Type 


Useful EMI noise filter when signal and noise frequency 
are close in frequency. T type radial lead EMI filter 
consisting of one capacitor and two inductors. 
FEATURES: 

¢ Flat response at signal frequency and sharp noise 
attenuation characteristics »* Minimal distortion of pulse 
signal wave form and excellent noise attenuation toward 
high frequency noise (good EMI filter for analog signal 
line such as video signal) 

APPLICATIONS: 

* Reduction of EMI noise on the signal line, I/O line and 
DC line circuit within OA, AV, communication equipment 
Replaces ELK-A series 


--7.0+| 
Marking} 


Cut-off | Imped- | Rated Cut Tape 
Frequency | ance Current | Digi-Key Price Each Panasonic 
(MHz) | zo(a) | (mA) |PartNo. 1 10 100 | Part No. 
55 300 100 P11101CT-ND 1.14 1.06 77 | ELK-TT180EA 


ESD Suppressor Di 


FEATURES: » ESD Protection of high-speed data lines * Low capacitance 0.04 pF: 0201 size, 0.05 # 


pF: 0402 size, 0.1pF: 0603 size * Good ESD suppression characteristics * Good ESD withstanding 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C APPLICATIONS: * High-Speed 


Data Lines (HDMI, SATA, USB, IEEE1394, Display port) * Antenna Circuitry and RF 


. A ® 
SMT EMI Filters Reel Modules (Cellular Phones) SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 30V maximum 
SPECIFICATIONS: * 50VDC * 2A Maximum ipimencignelin ike Ss Dimensiong=mmm 
Code L Ww a b t 
EZAEG1A (0201) 0.60 0.30 0.15 0.15 0.23 
EZAEG2A (0402) 1.00 0.50 0.20 0.25 0.38 
EZAEG3A (0603) 1.60 0.80 0.30 0.30 0.50 
@ 9 
~ 10 i: Max. | Max. Cut Tape 
§ 99 Peak | Clamp. | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Tape and Reel _| panasonic 
s 30 Volt. | Volt. | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
5 40 100V |P14219CT-ND NEW!| 53 .37  .25 |P14219TR-ND NEW!) 15,000 | 156.00/M | EZA-EG1AS0AC 
z ae A 500V | 100V | P13571CT-ND 33.23.16 |P13571TR-ND 10,000} 99.00/M | EZA-EG2A50AX 
1 10 00 100V | P13682CT-ND 39.27.19 |P13682TR-ND 5,000 | 124.00/M | EZA-EG3A50AV 
Frequency (MHz) 
ESD Suppressor Array Digi 
25B 1508 Cut Tape Tape & Reel 0805 Series 
Cap. | Frequency | Frequency | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing | Panasonic FEATURES: 125 ow 
Dia.| (pF) (MHz) (MHz) | Part No. 10 100 | Part No. 1,000 Part No. ° ESD Protection of high-speed data lines * Low capacitance 0.25pF A 20 
H | 22 [800 ~1,000]600~1,000/P9825CT-ND | 69 51 |P9825TR-ND | 289.00 | EXC-CET220U sooadl ESD suppression characteristics * Good ESD withstanding eo 
G 47 450 ~ 550 | 350 ~ 1,000|P9826CT-ND | .69 .51 |P9826TR-ND 289.00 | EXC-CET470U * High-Speed Data Lines (HDMI, IEEE1394) KY 
F | 100 | 300-450 | 200~900 |pgs27cT-ND | 69 51 |P9s27TR-ND | 289.00 | EXC-CET101U SPECIFICATIONS: a 
E 270 | 200~300 | 80~700 |P9828CT-ND | .69 .51 |P9828TR-ND 289.00 | EXC-CET271U Rated Voltage: 15V » Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
D | 470 | 100~220 | 50~700 |P9829CT-ND | .69  .51 |P9829TR-ND 289.00 | EXC-CET471U Max Max Cut Tape 
C | 1,000] 65-200 | 30~700 |P9830cT-ND | 69 51 |P9830TR-ND | 289.00 |EXC-CET102U Peak | Clamping | Digi-Key Price Each | pigi-Key Taneandneclial ipameanie 
B | 2,200 | 35 ~ 180 15~700 |P9831CT-ND | .69 .51 /P9831TR-ND 289.00 | EXC-CET222U Voltage | Voltage | Part No. 1 10 100 |Part No. Oty. Pricing | Part No. 
A [10,000] 15~120 | 15~700 |P9832CT-ND | .69 .51 | P9832TR-ND 289.00 | EXC-CET103U 500v | 100V [P14127CT-ND [1.50 1.03.70 [P14127TR-ND 5,000 [473.00/M | EZA-EGCAS0AV 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 
Digital Noise Filters evk-ev type 


FEATURES: 

* Effective on both EMI noise and ESD 

¢ Improves the varistor suppression and spike voltage 

* Small size (1216 size) * Good DC loaded characteristics up to 2A 


SPECIFICATIONS: 
¢ Rated Current: 2.0A Maximum 
* DCR (DC Resistance): 0.029 Typical 


APPLICATIONS: 
* Countermeasure for ESD and EMI noise on DC line such as POS, FA machine, Amusement and etc. 


Dimensions in mm 


Inductance Capacitance | Frequency Tape and 
(1-3) Varistor (1-2) Range @ Cut Tape Reel 
+40% Voltage Typical | 15dB Min. | Digi-Key Price Each Pricing+ | Panasonic 
(nH) (V1mA) (pF) (MHz) | Part No. 1 10 2,000 _| Part No. 
27 225% 15 700 ~ 1500}P13170CT-ND | 1.05 98 405.00/M | ELK-EV150FF 
27 +25% 30 450 ~ 1000/P13171CT-ND | 1.05 98 405.00/M | ELK-EV300FF 


27 425% 160 150 ~ 1000) P13172CT-ND | 1.05 98 405.00/M | ELK-EV161FF 


60 27 £25% 430 80 ~ 1000 |P13173CT-ND | 1.05 98 405.00/M | ELK-EV431FF 


22 425% 560 60 ~ 1000 |P13174CT-ND | 1.05 98 405.00/M | ELK-EV561FE 


12 425% 1050 40 ~ 1000 |P13175CT-ND | 1.05 98 405.00/M | ELK-EV112FC 


12 425% 3500 15~ 1000 |P13176CT-ND | 1.05 98 405.00/M | ELK-EV352FC 


Combination Line Filters 
Series C, types 21C, 25C and 25C (F) 


Combination line filters applicable for attenuation of both the common mode and normal mode. 


FEATURES: 


* Addition of superior normal mode attenuation characteristics * Compact and high inductance » Low profile 
and suitable for high density mounting 


RECOMMENDED APPLICATIONS: 
¢ Lighting equipment * AV Equipment * Communication equipment * Power supply 
SPECIFICATIONS: 


¢ Operating Temperature: -20°C ~ 115°C * Voltage: AC 250Vrms Maximum » Dielectric withstanding 
voltage: AC 2kV 1 minute * Temperature rise: 45 K Maximum 


Dimensions in mm 


21C Type 


Marking} 


oe (an 


Te 


25C Type 


Marking 


25C (F) Type 


Marking] |47.5 
— 
Coy ro 


+—25.0— 


DCR (at Rated 


Inductance ° 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ‘ 20°C) Current : 
i (mH Min.) (0) (Arms) _ | Digi-Key Price Each Panasonic 
Common Normal +20% Tol. Max. Part No. 1 10 100 | Part No. 
Digital Noise Filters evk-ca type 210 Type 
FEATURES: 43.0 1.70 3.07 0.3 PLK1294-ND@ 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C003A 
* Small size 25.0 -960 1.75 0.4 PLK1295-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C004A 
* Good DC loaded characteristics up to 5A 
* Steep attenuation and stable frequency characteristics at high impedance load 11.0 A40 790 0.6 PLK1296-ND@ 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C006A 
SPECIFICATIONS: 6.40 250 450 0.9  |PLK1297-ND@ | 368 345 2.63 | ELF-21CO09A 
* Rated Current: 5.0A Maximum 3.90 150 300 1.1 |PLK1298-ND 3.68 315 2.63 | ELF-21C011A 
¢ Rated Voltage Maximum: 50V P13160-P13168; 25V P13169 
* DCR (DC Resistance): 4mQ Typical 2.30 .090 170 1.5 PLK1299-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C015A 
5 q z 1.70 065 120 1.8 PLK1300-ND® 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C018A 
Dimensions in mm 
1.00 .040 080 2.3 PLK1301-ND® 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C023A 
25C Type 
184.0 5.30 5.031 0.3 PLK1302-ND@ 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C003A 
72.0 2.10 1.891 0.5 PLK1303-ND@ 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C005A 
34.0 0.90 916 0.7 PLK1304-ND@ 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C007A 
20.0 0.52 510 0.9 PLK1305-ND® 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C009A 
11.0 0.31 310 1.2 PLK1306-ND 4.64 3.98 3.32 | ELF-250012A 
Inductance Frequency 4 = 
(1-3) Capacitance MeNominal Rangel Cut Tape Tape & Reel 6.70 180 180 1.6 PLK1307-ND@ 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C016A 
240% (1-2) | Capacitance | 15dB Min. | Digi-Key Price Each / Pricing$ | Panasonic 4.40 110 113 2.0 | PLK1308-ND 464 3.98 3.32 | ELF-25C020A 
(nH) (pF) (pF) (MHz) | Part No. 4] 10 2,000 | Part No. 
10 +20% 10 1200 ~ 1500 |P13160CT-ND|) .63 59 243.00/M | ELK-EA100FA 200 080 ue - ee eee. 464 oe Sdes | ELE ZoGteon 
1.80 .050 053 3.2 PLK1310-ND 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C032A 
22 420% 22 700 ~ 1000 |P13161CT-ND| .63 59 243.00/M | ELK-EA220FA 
1.20 03 037 3.8 PLK1311-ND@ 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C038A 
47 420% 47 400 ~ 1000 |P13162CT-ND| .63 59 243.00/M | ELK-EA470FA 25C (F) Type — RoHS Compliant 
100 +20% 100 250 ~ 1000 |P13163CT-ND| .63 59 243.00/M | ELK-EA101FA 85.0 2.10 1.891 0.5 PLK1312-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25CO005F 
220 +20% 220 150 ~ 1000 |P13164CT-ND| .63 59 243.00/M | ELK-EA221FA 52.0 1.28 1.270 0.6 PLK1313-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C006F 
14 
485+20% | 470 | 70-1000 /P13165CT-ND| .63 59 | 243.00/M | ELK-EA471FA oe te G18 07 eee feel: SN B20), | EE eeb00rE 
26.0 0.68 0.673 0.8 PLK1315-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C008F 
1030 +30% 1000 40~1000 |P13166CT-ND| .63 59 243.00/M | ELK-EA102FA 
20.0 0.52 0.510 0.9 PLK1316-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25CO09F 
2140 +30% 2200 20~1000 |P13167CT-ND| .63 59 243.00/M | ELK-EA222FA 
: 11.0 0.31 0.310 1.2 PLK1317-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C012F 
9700 +30% | 10000 | 4~1000 |P13168CT-ND] .63 59 | 243.00/M | ELK-EA103FA 67 0.18 0.180 16 |PLK1318-ND 448 3.84 3.20 | ELF-25C016F 
32000 +30% 33000 2~1000 |P13169CT-ND| .63 59 243.00/M | ELK-EA333FA 44 0.14 0.113 2.0 PLK1319-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C020F 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1613 


Panasonic Line Filters 


V Series (290, 450, 650, 850, 21V, 22V, 24V Types) 
H Series (200, 270, 400, 600 Types) 


F Series (23F, 25F Types) 


M Series (11M, 14M, 16M Types) 


N Series (15N, 18N, 20N Types) 


High N Series (17N, 19N, 21N Types) 


290 Type 


Mounting Dimensions 


450, 650 Type Dimensions: shown in[_] are for 450 type. 


33.53 
[28.8] 


_]4.0 


850 Type 


21V Type 


Mounting Dimensions 


1 ©1.40 


Mounting Dimensions 
1. 020 4 


15.0 


22V Type 


24V Type 


Mounting Dimensions 
21.0 


Standard Circuit Diagram 


® 
1 S18 2 
@ 


200, 400, 600 Type 
—e 


Cs = 


b+ — A—ol 


Circuit Example 


Mounting Dimensions 
Q1.19 


20.00 
24.00 
28.50 


21.00 
24.50 
29.00 


20.00 
19.50 21.00 15.00 21.00 15.00 
22.50 24.00 20.00 24.00 20.00 


13.00 


10.00 13.00 10.00 


B Cc 
. Max. 


Max. D 


14 1640.5 
15 2140.5 


10+0.5 
1140.5 2140.1 


16+0.1  10+0.1 


11+0.1 


15N Type 
22.74 


18N Type 


fo 27.5 + 


Mounting Dimensions 


4-6 1.2 


T 
10 
il 


Mounting Dimensions 
401.2 


Line filters for suppressing conductive noise ranging from low to high frequencies 
generated from power supply circuits of various equipment 


V Series (Vertical Structure): Excellent attenuation in high frequency characteristics 
H Series (Horizontal Structure): Greatly decreases leakage flux 

F Series (Thin Structure): 15 mm height max. 

M Series (Small Structure): Small size and lightweight 

N Series (Vertical Structure): Suitable for high-density automatic insertion 

High N Series (High L Structure): High inductance (same size with N Series) 


Dim. in mm 


Mounting Dimensions 


17N Type 


Mounting Dimensions 


ae 


270 Type Mounting Dimensions 
4-01.2 
$13.0] 
Induc- | Rated Induc- | Rated 
tance | Current | Digi-Key Pricing Panasonic tance | Current | Digi-Key Pricing Panasonic 
Type | mH min. | Arms | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. Type | mH min. | Arms | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
V Series 47 2.0  |PLK1221-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 |ELF-18D650Y 
33.0 0.3 |PLK1005-ND® 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290H 3.3 2.4 |PLK1009-ND® 6.21 53.25 443.75 2649.00 |ELF-18D650B 
22.0 0.4 |PLK1004-ND® 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290C 18 2.8 |PLK1222-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 |ELF-18D650G 
299 | 10-0 0.6 | PLK1003-ND® 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290G 650 | 15 3.1 |PLK1008-ND® 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650M 
3.3 1.1 |PLK1002-ND@ 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290S 47 2.5  |PLK1229-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 |ELF-18D656Y 
2.2 1.3 |PLK1001-ND@ 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290T 27 2.7 |PLK1230-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656Z 
0.82 2.0 _|PLK1000-ND@ 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290B 22 2.8 |PLK1037-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 |ELF-18D666A 
56.0 0.45 |PLK1206-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D4500 82.0 0.8 |PLK1231-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 |ELF-18D850R 
39.0 0.50 |PLK1207-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450H 56.0 1.1 |PLK1017-ND@ 9.82 84.18 701.50 4188.00 |ELF-18D850T 
18.0 0.8 |PLK1007-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450B 47.0 1.2 |PLK1232-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 |ELF-18D850U 
10.0 1.0 | PLK1208-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450J 33.0 1.4 |PLK1233-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 |ELF-18D850H 
8.2 1.1 |PLK1209-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450G 27.0 1.5  |PLK1234-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850Z 
450 68 1.2 |PLK1210-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450L 22.0 1.8  |PLK1018-ND® 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D860C 
5.6 1.4 |PLK1211-ND® 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450D 18.0 1.9 |PLK1235-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D8500 
3.9 1.8 |PLK1212-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450K 850 15.0 2.0 |PLK1236-ND® 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850D 
27 2.0 |PLK1006-ND® 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450A 10.0 2.5  |PLK1016-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850W 
22: 2.2 |PLK1213-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450C 8.2 3.0 | PLK1237-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850C 
1.2 3.0 | PLK1214-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450M 5.6 3.4 |PLK1238-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850X 
68.0 0.6 | PLK1223-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656S 47 3.5 |PLK1015-ND® 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850Y 
47.0 0.7 |PLK1012-ND® 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650U 3.9 3.7 |PLK1239-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850P 
39.0 0.7 |PLK1215-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650P 3.3 4.2 |PLK1014-ND® 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850B 
33.0 0.8 |PLK1216-ND® 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650H 27 4.5 |PLK1240-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D860B 
27.0 1.0 |PLK1224-ND@ 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656V 1.5 5.0 | PLK1013-ND® 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850M 
22.0 1.0 |PLK1011-ND@ 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650L 68.0 0.6 |PLK1102-ND® 4.66 39.93 332.75 1987.00 | ELF-21V006A 
18.0 1.0 |PLK1217-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D6500 56.0 0.7 |PLK1103-ND 4.66 39.93 332.75 1987.00 | ELF-21V007A 
650 18.0 1.2 |PLK1225-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656Q 33.0 0.8 |PLK1104-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V008A 
15.0 1.3 |PLK1226-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 |ELF-18D656D 27.0 1.0 |PLK1105-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V010A 
12.0 1.3 |PLK1218-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 |ELF-18D650J atv 18.0 1.2 _|PLK1106-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V012A 
12.0 1.6 |PLK1038-ND® 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656J 15.0 1.3 |PLK1107-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V013A 
10.0 1.4 |PLK1219-ND® 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650W 12.0 1.6 |PLK1108-ND® 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V016A 
8.2 1.7 |PLK1010-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650C 8.2 1.8 |PLK1109-ND@ 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V018A 
6.8 1.8 | PLK1220-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650K 6.8 2.0 |PLK1110-ND@ 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V020A 
6.8 2.0 | PLK1227-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656K 5.6 2.2 | PLK1111-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V022A 
56 2.2 | PLK1228-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 |ELF-18D656X RoHS Compliant (Continued) 


1614 (usz010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


- 1 i Induc- | Rated 
Panasonic Line Filters (cont, tance | Current | Digi-Key Pricing Panasonic 
indaccu enue Type | mH min. | Arms | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
eagae lciaiann Digi-Key Pricing Pangennie 100.0 | 04 |PLKi273-ND@ 5.75 49.29 410.75 2452.00 |ELF-18D620 
Type | mH min. | Arms |Part No. i 10 100 1,000 | Part No. 68.0 | 05 |PLK1274-ND@ 5.75 49.29 410.75 + 2452.00 | ELF-18D607 
45 25 |PLK1112-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V025A 47.0 | 07 |PLK1287-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D605F 
2iv| 27 2.7 |PLK1113-ND® 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V027A 39.0 | 07 |PLK1275-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D615 
2.2 3.0_|PLK1114-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 _| ELF-21V030A 33.0 | 08 |PLK1036-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D624F 
23.3 2.0  |PLK1320-ND® 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V020A 27.0 0.8 |PLK1276-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 |ELF-18D618 
12.6) 2.5 | PLK1321-ND 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V025A 27.0 | 1.0 |PLK1288-ND 575 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D618F 
98) 30 ee ee ester ~soeieors eae 100 ELE ceveeue 22.0 | 1.0 |PLK1034-ND@ 575 49.29» 410.75 2452.00 | ELF-18D612 
ay 73 | 35 Ene, 5.04 48.18 359.85 2159.10 | ELF-22V035A 18.0 | 4.0. |PLK1277-ND 5.75 4929 410.75 2452.00 |ELF-18D606 
() | 58 | 40 Eee SIA 49-18) = 2808.85. 2 2159 AD [Eee vOaOR 180 | 1.2 |PLK1289-ND 575 49.29 410.75 2452.00 _|ELF-18D606F 
40 5.0 |PLK1325-ND® 5.04 43.18 359.85 2159.10 |ELF-22V050A 
3.0 6.0 |PLK1326-ND® 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V060A Qo ee a3 face, ~saOeey ~i2dee00. |) ELE ABE? 
a6 MP bs irecoratnys 504 418 apoas: 2160.10 .[EUROOVO70A 12.0 | 16 |PLK1290-ND@ 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D609F 
27.0 | 2.0 |PLK1328-ND@ 5.04. 43.18 359.85 2159.10 |ELF-22V020B goo | 19 | 14 |PLK1279-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D616 
18.0 2.5 |PLK1329-ND® 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22v025B 10.0 1.6 |PLK1291-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D601F 
13.1 3.0 |PLK1330-ND@ 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V030B 8.2 1.7 __|PLK1280-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 _| ELF-18D602 
av] 93 3.5 |PLK1331-ND® 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V035B 5.6 1.8 |PLK1281-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00] ELF-18D603 
(8) | 69 4.0 _|PLK1332-ND@ 5.04 43.18 359.85 2159.10 _| ELF-22v040B 5.6 21 |PLK1292-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D603F 
45 5.0 | PLK1333-ND® 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V050B 47 2.0 | PLK1282-ND@ 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D604 
32 6.0 |PLK1334-ND® 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22v060B 47 25 |PLK1293-ND 575 49.29 410.75 2452.00 | ELF-1sD604F 
2.2 7.0 _|PLK1335-ND® 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V070B 3.9 2.2 |PLK1283-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 |ELF-18D613 
16.0 2.0 |PLK1336-ND@ 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V020C 33 2.5  |PLK1033-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D605 
oy | 28 | 25 (EIeerN eS, om, Paste seen pele Eleee weeny 27 | 26 |PLK1284-ND 575 49.29» 410.75 2452.00 | ELF-18D611 
ic) | 8° | 30 ee eee 504 48.18 360.85 2159.10 | ELF-22V0306 22 | 28 |PLK1035-ND 5.75 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D617F 
58 3.5 |PLK1339-ND® 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22v035C es 23 \aieenenn 5.75 aon aioe. sion. | EuEABHRLA 
45 4.0 _|PLK1340-ND® 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22v040C iE a1 leemesas B75 4099. Aip7e dag. 00° [ELEASDELO 
820 | 08 |PLK1115-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V008A : : : d : : 
56.0 | 1.0 |PLK1116-ND 578 49.50 412.50 2463.00 ‘| ELF-24V010A 1.0 | 34 (RESIns2SNo) se e929 OH 22002) ELD 
47.0 | 4.2 |PLK1117-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V012A F Series 
33.0 4.4 |PLK1118-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V014A 50.0 0.3 |PLK1039-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F003A 
27.0 1.5  |PLK1119-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 |ELF-24V015A 20.0 0.5 |PLK1041-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F005A 
220 | 18 |PLK1120-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V078A 14.0 | 0.6 |PLK1042-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23FO06A 
18.0 | 19 |PLK1121-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V019A 8.0 0.8 | PLK1044-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F008A 
15.0 | 20 |PLK1122-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V020A 6.0 0.9 | PLK1045-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23FO09A 
10.0 | 25 |PLK1123-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V025A 23F | 5.0 1.0 |PLK1046-ND@ 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F010A 
9.0 2.8 | PLK1124-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 _| ELF-24V028A 3.5 1.2 |PLK1047-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 |ELF-23F012A 
2av | 82 3.0 |PLK1125-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V030A 20 46 |PLK1048-ND 9.85 34.39 703.25 4198.00 | ELF-23F016A 
5.6 3.4 | PLK1126-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V034A 15 4.8 |PLK1049-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 ‘| ELF-23F018A 
47) 35 Be ASOOE OLE 20 > so002 00) EEE anv Goa 12 | 20 |PLK1050-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F020A 
39 3.7 |PLK1128-ND 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V037A 
a ao latemeshines aa — sineg 2485 00" |ELEDAIOA 1.0 2.2 _|PLK1051-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F022A 
oT 75 TRIKGHECENG a5R =a @12.50-— 3657.00 ELRDAVOASE 200 | 07 |PLK1053-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F107A 
15 50 lelanetina ace 7450 612.50 3657.00" \ELEDaVOEOR 12.0 | 09 |PLK1055-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F109A 
ogo | 70 |PLKi132-NDe 8.58 73.50 61250 365700 | ELF-24V070A 10.0 | 1.0 |PLK1056-ND@ 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F110A 
o4o | 80. |PLKi133-ND 8.58 73.50 61250 3657.00 | ELF-24vos0A 7.0 4.2 |PLK1057-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F112A 
0.26 9.0 |PLK1134-ND 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V090A 25F 5.0 1.4 |PLK1058-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F114A 
0.15 | 10.0 [PLK1135-NDe 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V100A 4.0 7.6 |PLK1059-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 |ELF-25F116A 
H Series 3.0 1.8 |PLK1060-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F118A 
68.0 | 0.25 |PLKi247-ND® 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D222F 1.6 2.2 |PLK1062-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F022A 
47.0 0.3 |PLK1248-ND® 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D235F 1.3 25  |PLK1063-ND 41.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F025A 
33.0 | 04 |PLK1024-NDe 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D221F M Series 
22.0 | 04 |BERO2I ND 3848288 274.00 1686.00 | ELF-180218 30.0 | 0.1 |PLK1136-ND@ 296 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11MO10E 
18.0 | 0.5 | PLK1241-ND@ 3.84 32.88 274.00 1636.00_| ELF-18D210 120 | 02 |PLK1137-NDe 296 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11M020E 
1.0) 08 ae Bie. eee eee ee OO re abe Is 6.0 | 03. |PLKi138-ND@ 296 25.41 «211.73 1264.02 | ELF-11M030E 
8.2 0.7 |PLK1243-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D214 
2a os (eterna aad Bat Seaiohs “eae 66." RI ianaes 35 0.4 |PLK1139-ND® 2.96 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11MO40E 
200) 45 10 (ates eal ood paige “466 oot lEMRManOSTE tim 25 0.5 |PLK1140-ND 2.96 25.41 211.73 1264.02 _ | ELF-11MO50E 
39 to |puKiose-nDe 3.84 32.88 27400 1636.00 | ELF-180216 15 0.6 |PLK1141-ND® 2.96 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11MO60E 
33 1.0 1PLK1245-ND 384 30.88 274.00 1636.00 TELF-18D213 1.0 0.7 |PLK1142-ND 2.96 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11MO70E 
27 4.3 |PLK1246-ND 3.84 32.88 274.00 4636.00 |ELF-18D219 0.8 0.8  |PLK1143-ND 2.96 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11MO80E 
2.2 1.5  |PLK1023-ND® 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D228F 0.7 0.9 |PLK1144-ND@ 2.96 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11MO90E 
15 1.6 |PLK1019-ND@ 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D217 0.5 1.0 _|PLK1145-ND@ 2.96 25.41 211.73 1264.02 _| ELF-11M100E 
12 2.0 _|PLK1250-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 _| ELF-18D230F 30.0 | 01 |PLK1146-NDe 3.26 27.95 232.90 1390.44 | ELF-14M010E 
10 24 _|PLK1022-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 _| ELF-18D212F 12.0 | 0.2 |PLK1147-ND@ 3.26 27.95 232.90 1390.44 | ELF-14MO020E 
33.0 0.3 | PLK1251-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D270J 6.0 0.3 |PLK1148-ND@ 3.26 27.95 232.90 1390.44 | ELF-14M030E 
22.0 0.4 | PLK1252-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D270B 35 0.4 |PLK1149-ND@ 3.26 27.95 232.90 1390.44 | ELF-14MO40E 
18.0 | 0.5 |PLK1253-ND@ 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D270H 25 05 |PLK1150-NDe 3.26 97.95 93290 1390.44. | ELF-14MOS0E 
979 | 10-0 | 0.6 |PLK1254-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D270G aM 5 0.6 | PLK1151-ND® 3.26. 27.95 232.90 1390.44 _| ELF-14MO60E 
a 07 (EONS, ES peed 280000. > 1485.00" 3 [ETE 1802704 1.0 0.7 |PLK1152-NDe 3.26 27.95 232.90 1390.44 | ELF-14MO70E 
56 0.8  |PLK1255-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D2700 ia oa laneneatine a8 a7 6 paon ~4aa-ad |ELEAAMOBOE 
27 141 |PLK1256-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D270D : é ; : ; . 
18 ts lplGosann 448 rs sana: 448900. /ELE4ane706 07 0.9 |PLK1154-NDe 3.26 27.95 232.90 1390.44 | ELF-14MO90E 
68.01 041 PLKI266-ND 455 39.03 305.25 1942.00 1 ELFA8D437F 0.5 1.0 _|PLK1155-ND@ 3.26 27.95 232.90 1390.44 _ | ELF-14M100E 
390 | 05 |PLK1267-ND 455 39.03 325.25 1942.00 | ELE-18D427F 28.0 | 02 |PLK1156-NDe 1.80 15.46 128.80 768.95 | ELF-16MO20A 
33.0 0.5 |PLK1029-ND@ 4.55 39.03 325.25 4942.00 | ELF-18D428 20.0 0.3 |PLK1157-ND® 1.80 15.46 128.80 768.95 | ELF-16M030A 
27.0 0.6 | PLK1258-ND@ 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D423 15.0 0.4 |PLK1158-ND@ 1.80 15.46 128.80 768.95 | ELF-16M040A 
22.0 | 06 |PLK1259-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D422 8.0 0.5 |PLK1159-ND@ 1.80 15.46 128.80 768.95 | ELF-16MO50A 
18.0 | 07 |PLK1260-ND 455 39.03 325.25 1942.00 |ELF-18D417 7.0 0.6 | PLK1160-ND@ 1.80 15.46 128.80 768.95 | ELF-16MO6OA 
18.0 | 0.8 |PLK1268-ND@ 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D417F 50 07 |PLK1161-ND® 7.80 15.46 728.80 768.95 | ELF-16MO70A 
120 | 09 |PLK1028-ND 455 39.03 «325.25 +: 1942.00 | ELF-18D430 1M} 35 08 |PLK1162-ND 180 1546 12880 768.95 | ELF-16Mo80A 
10.0 | 1.0 |PLK1031-ND@ 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D431F 20 4.0 |PLK1163-ND 1.80 15.46 428.80 768.95 | ELF-16M100A 
8.2 1.0 _|PLK1261-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00_| ELF-18D415 10 13. |PLKI164-ND 1.80 15.46 108.80 768.95 | ELF-16M130A 
400 | 68 1.2 | PLK1262-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D412 He 15 lplcreens 180 15.46 joaso 768.95 |ELEAGMIS0A 
56 1.3 |PLK1263-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D424 
06 17 |PLK1166-ND 1.80 15.46 128.80 768.95 |ELF-16M170A 
56 1.4 |PLK1269-ND@ 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D424F ag oo lehenemine ‘96 1646 49.80. 768 98-. | ELEM@MO00A 
39 1.5 |PLK1264-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D433 : : _ : : : 
33 1.8 _|PLK1265-ND@ 4.55 39.03 325.25 1942.00 |ELF-18D414 N Series 
7 20 1PLKIZ7O-ND® 7.55 39.03 305.95 1942.00 | ELFA8D434F 104.0 | 0.2 |PLK1064-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 |ELF-15NO02A 
22 20 |PLK1027-ND@ 455 39.03 30525 1942.00 |ELF-18D416 43.0 | 03 |PLK1065-NDe 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO03A 
22 2.2 |PLK1030-ND 455 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D435F 15N 26.0 0.4 |PLK1066-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N004A 
15 2.4 |PLK1026-NDe 455 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D419 19.0 | 0.5 |PLK1067-ND@ 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO05A 
1.2 3.0 _|PLK1271-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D420F 12.0 | 0.6 |PLK1068-ND@ 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO06A 
056 | 34  [PLKi272-NDe 455 39.03 325.25 1942.00 [ELF-18D441F RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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"0 
i H Induc- | Rated - 
Panasonic Line Filters (Cont.) tance | Current | Digi-Key Pricing Panasonic 
iague Rated Type | mH min. | Arms | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
7 "efiy Pricin A High N Series 
aol Currant BIg iy fl ie ah eo ee 142.0 | 02 |PLK1168-ND@ 142 1221 101.75 607.00 ]ELF-T7NOO2A 
2 ; 60.0 | 0.3  |PLK1169-ND@ 142 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NOO3A 
10.0 | 07 |PLKt069-NDe 242 2076 173.00 1033.00 |ELF-15NO07A 350 | o lateneoinees ta 4901 fOfae* >” e0r06-4| ER APHODdA 
68 0.8 [REKIOZONDe. 242 20.76 = 173.00 1083.00 | ELF-15N008A 26.0 | 05 |PLK1171-NDe 142 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NOO5A 
5.3 1.0 | PLK1071-ND@ 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO10A 16.0 0.6 | PLK1172-ND@ 1.42 12.21 101.75 607.00 _|ELF-17NOO6A 
4.0 1.1 |PLK1072-ND@ 242 20.76 + «173.00 1033.00 | ELF-15NO11A 14.0 | 0.7 |PLK1173-NDe® 142 (12.21 101.75 607.00 | ELF-17NOO7A 
15N | 27 1.3 _|PLK1073-ND 242 20.76 173.00 1039.00 | ELF-15NO13A a] 92 0.8 |PLK1174-ND 142 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NO08A 
24 1.5 |PLK1074-ND@ 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO15A 7.2 1.0 |PLK1175-ND@ 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NO10A 
17 1.7. |PLK1075-ND@ 242 20.76 «173.00 1033.00 ‘| ELF-15NO17A 54 ee. La 101.75 607.00 | ELF-17NO11A 
15 oo lela 37 1.3 _|PLK1177-ND 142 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NO13A 
; d eK? foe a Oe ee ee 29 | 1.5  |PLKi178-NDe 7421221 101.75 607.00 |ELF-17NO15A 
0.6 | 3.0 | PLK1077-ND@ 242 20.76 173.00 __1033.00_| ELF-15NO30A 23 | 17. |PLKI179-NDe 142 1221 101.75 607.00 | ELF-17NO17A 
80.0 | 04 |PLK1078-ND 467 40.05 333.75 1993.00 |ELF-18NO04A 13 22 |PLK1180-ND 142 42.01 101.75 607-00 | ELF-17NO22A 
50.0 | 0.5 |PLK1079-ND@ 4.67 40.05 333.75 ~—-1993.00 | ELF-18NO05A 08 | 3.0 |PLK1181-NDe 142 12.21 101.75 607.00 _| ELF-17NO30A 
35.0 | 0.6 |PLK1080-ND@ 467 40.05 338.75 ~—-1993.00 ‘| ELF-18NOO6A 99.0 | 04 |PLK1182-ND 257 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19NO04A 
20.0 0.8 |PLK1081-ND® 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N008A 62.0 0.5 /PLK1183-ND 2.57 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19NO05A 
say (150_|_ 1.0 _[PLK1082-ND@ 467 4005 38375 © 1999.00 | ELF-18NO10A 43.0 | 0.6 |PLK1184-ND@ 257 22.05 «183.75 1097.00 | ELF-19NO06A 
ss [ 12 [patistos tor tows —snvs esr arson] | | | ft | os (rutwean | 357 tes rs or [ama 
6.0 1.6 |PLK1084-ND@ 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N016A 72.0 | 12 |PLK1187-ND 257 22.05 783.75 1097.00 | ELF-19NO12A 
42 2.0 | PLK1085-ND@ 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N020A 74 1.6 |PLK1188-ND 257 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19NO16A 
24 25  |PLK1086-ND@ 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18NO25A 54 2.0 |PLK1189-ND@ 257 22.05 183.75 1097.00 ‘| ELF-19N020A 
14 3.2 _|PLK1087-ND@ 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18NO32A 30 | 25  |PLK1190-NDe 257 22.05 ~~ 183.75 1097.00 | ELF-19N025A 
69.0 | 06 |PLK1088-ND 5.11 43.77 (364.75 2178.00 |ELF-20NO06A 17 | 3.2 _|PLK1191-NDe 257 22.05 183.75 1097.00 _| ELF-19N032A 
430 | 08 |PLKI089-NDe B11 4377. «364.75 2478.00 | ELF-20NOOSA 87.0 | 06 |PLK1192-ND@ 3.31 2836 236.30 1410.74 | ELF-21NOOGA 
ono | 10 jpMenes Sif. “dar “seays(®- 917800" |FLROONOIOA 54.0 | 0.8 |PLK1193-ND@ 3.31 2836 236.30 «1410.74 ‘| ELF-21NO08A 
igo | 13. lenges ae se si7ago: lELESONDIAA 36.0 | 1.0 |PLK1194-ND@ 3.31 28.36 = «236.30 1410.74 | ELF-21NO10A 
: ; aul 5. Bae PB ANB. i 22.0 | 1.3  |PLK1195-ND 3.31 28.36 «236.30 1410.74 | ELF-21NO13A 
14.0 | 1.5 | PLK1092-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 _| ELF-20NO15A 18.0 | 15  |PLK1196-ND@ 3.31 28.36 236.30 1410.74 _| ELF-21NO15A 
120 | 1.6 |PLK1093-ND@ 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20NO16A 15.0 | 1.6 |PLK1197-ND 3.31 2836 236.30 1410.74 |ELF-21NO16A 
sox 1.8 |PLK1094-ND 5.11 43.77 ~~ 364.75 2178.00 ‘| ELF-20N018A on | 94 1.8 |PLK1198-ND@ 3.31 2836 236.30 1410.74 | ELF-21NO18A 
7.0 20 |PLK1095-ND® 511 43.77 ~—=«364.75 «2178.00 ‘| ELF-20N020A 87 | 20 |PLK1199-NDe 3.31 28.36 «= «236.30 -»—-1410.74 | ELF-21NO20A 
62 2.2 |PLK1096-ND 514 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N022A 78 2.2 | PLK1200-ND 3.31 28.36 236.30 1410.74 | ELF-21N022A 
49 2.4 |PLK1097-ND 5.41 43.77 364.75 2178.00 ‘| ELF-20N024A 64 2.4 _{PLK1201-ND 3.31 28.36 236.30_1410.74_ | ELF-21NO24A 
58 27 |PLK1202-ND® 3.31 2836 236.30 1410.74 | ELF-21NO27A 
47 27  |PLK1098-ND@ 5.11 43.77 364.75 2178.00 |ELF-20N027A 37 | 30. \elerosens Mad SORE “oaRaar> 4410 741 EIS INGOR 
29 | 3.0  |PLK1099-ND@ 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N030A 25 | 35  |PLK1204-ND 331 28.36 ~=—»«-236.30-—«1410.74. | ELF-21NO35A 
2.0 3.5 |PLK1100-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N035A 1.9 | 40 |PLK1205-NDe 3.31 28.36 236.30 —-1410.74_| ELF-21NO40A 
15 | 4.0 |PLK1101-NDe 5114377 __—-364.75 2178.00 |ELF-20N040A_| RoHS Compliant 


Ring Core 
Ferrites T1 series 


Applications: General purpose noise reduction, such as 
for power circuits, motor areas and TV circuits. 
Measuring Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, 1 turn 


Ring Core with Casing Ferrites 
TA and TB Series 


Applications: Low frequency noise reduction. TB Series has Fixed Hole. 
Material of Case: PP 
Measuring Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, 1 turn 


Dimensions - mm Typical Impedance (Q) Digi-Key Panasonic 
Fig.) A BC | 30MHz | 50MHz | 100MHz | Part No. 1 10 —-50_‘| PartNo. 
720 80 55 | 20 27 42 |P12713-ND At.30 20 |KR16TT120805 
130 74 63] 30 40 55 |P12715-ND 49.36 ~—-.24 | KR16TT130706 
16.0 120 80] 20 30 45 |P12721-ND 49 36 ~—«.24: | KR16TT161208 
18.0 100 60] 30 40 55 | P12722-ND 62 45 30 |KR16TT181006 
18.0 10.0 10.0] 35 50 80 |P12723-ND 66 48 _.32_ | KR16TT181010 
; | 185 10.0 100) 35 50 80 | P12725-ND 62. 45 30 [KRIGTT191010 
205 106 103] 55 65 80 | P11378-ND 70 51 34 |KR16TT201110 
22.0 140 60] 25 30 48 |P11380-ND 62 45 30 | KR16TT221406 Typical ; 
22.0 140 10.0] 35 45 60 /P11381-ND 78 57 38 |KR16TT221410 Case Impedance Digi-Key Price Each Panasonic 
25.0 15.0 80 | 35 44 64 _|P11382-ND__| 1.07.78 _—.52_ | KR167T251508 Fig. |_ Color / MHz Part No. 1 10 50_| Part No. 
285 180 75 | 30 40 60 | P11385-ND 90.66 44 [KR16TT281807 TA Series 
ge we Be 3 a = ae oa ae a ee 1 ] White ] 35/30 ] 50/50 | 80/100 |P11398-ND 115 84 56] KRI6TA191010W 
95 49 104| 40 50 70 |P12714-ND 57. 42~—SCO28.: |KRA6TT100510 > | White ) 36/80 | 50/60 | 80/100 |P11399-nD 1.68 1.23  .82)/KR16TA251512W 
2/120 80 15.0] 35 50 80 | P12714-ND 49.36 ~—«.24_ | KR16TT120815 Black | 20/1 | 18/5 | 14/10 |P11400-ND 1.80 1.32 88 |KR50TA251512B1 
16.0 9.0 180] 80 95 110 |P12719-ND 94 69 46 |KR16TT160918 TB Series 
oo 0 ae 6 70 iso ee a ma i eRe 3 | Black ] 35/30 | 50/50 | 80/100 |P11401-ND 234 471 1.14] KR16TB251512B1 
143 64 200} 120 | 140 | 140 |P12716-ND 90 66 44 | KR16TT140620 
3 | 143 64 286] 200 | 220 | 175 |Preri7-ND | 119 87 58 |KRI6TT140629 
160 78 280} 150 | 180 | 170 |pt2718-ND | 1.31 96 64 |KR16TT160828 H 
16.0 90 280| 120 | 140 | 140 |pt2720-ND | 1.39 1.02 68 |KR16TT160928 Snap-On Core Ferrites 
185 100 290/ 130 | 150 | 150 |P11377-ND | 1.52 141 74 [KR16TT191029 KRCB Series 


Applications: Noise reduction on AC power cable for PCs and other electronic devices. Their "snap-on" construction 
allows for easy installation at any point in the production cycle. 


Material of Case: Nylon 66 Material of Core: KR16 Measuring Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, tturn 


Flat Cable Core Ferrites rp series 


Applications: Noise reduction for flat cables 
Measuring Wire: * 1 — 1UEW 0.5, 50mm, tturn * 2—UL1007 AWG26, 65mm, tturn * 3 - 1UEW 0.5, 100mm, 1 turn 


Meas- ae Typical A 
uring Dimensions - mm Impedance (0) Digi-Key Price Each | panasonic Typical 
Fig.| Wire| A BC OD E |30MHz| 50MHz | 100MHz | Part No. 1 10 50 | Part No. Case Impedance (0) Digi-Key Price Each Banasonic 
1 1 |22.5 17.5 6.0 1.0 10.3) 32 40 56 |P11387-ND |) .82 .60 .40 )KR16FP220610 Fig. | Color | 30MHz | 50MHz | 100MHz| Part No. il 10 50 | Part No. 
3 /33.5 27.0 65 1.3 10.0} 28 38 73 ~=-|P11388-ND ] .86 .63 .42 | KR16FP340710 1 Black 35 50 80 | P11393-ND 1.39 1.02 -68 | KRCBC130714B 
2 2 /33.5 285 7.5 2.5 12.0} 25 32 53  |P11389-ND) .90 .66 .44 ) KR16FP340812 White 35 50 80 | P11394-ND 1.48 1.08 .72 | KRCBG130714 
2 |36.0 310 65 15 90] 23 30 48 |P11390-ND | .86 .63 .42 |KR16FP360709 9 Black 110 140 140 | P11395-ND 2.58 1.89 1.26 | KRCBC160928B 
3 3 /45.2 40.0 65 1.3 12.0} 28 40 83 |P11392-ND 1.15 .84 .56 | KR16FP450712 White 110 140 140 |P11396-ND 2.46 1.80 1.20 |KRCBN160928 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1616 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Qualtek ELECTRONICS CORP. AC Line Cords 


¢ Temperature Rating: 60°C 
* Volt Rating: 125VAC 


¢ Small Appliance Line Cord: NEMA 1-15 P Polarized Plug 


* Male Plug Power Cord: NEMA 5-15 P Plug 


* Detachable Power Cord: NEMA 5-15 P Plug, IEC 320 Connector 


SPT-1: All thermoplastic, parallel-jacketed, with or without third SVT: Two or three-conductor, all plastic construction with or without third 
conductor for grounding purposes only. Light duty cord for pendant or 
portable use in damp locations. 300V 
SPT-2: Thermoplastic, PVC/No jacket, 16-18AWG, 2 or 3 Conductors, 


300V 


conductor for grounding purposes only. 300V, 60° C 
SJT: Junior hard service thermoplastic or rubber-insulated conductors 
with overall thermoplastic jacket. 300V, 60°C ~ 105°C 

HO5VV-F: Unshielded, CEC, 250V 70°C 


Length Cord/Plug Rating Amps Cord Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. Description Color Code+ Feet (Meter) Color AWG @ 125V Type Part No. 1 10 100 250 Part No. 
North American Power Cords 
= 6'0" (1.83) Brown/Brown 18/2 10 SPT-1 Q100-ND 2.23 2.01 1.62 1.37 |221001-03 
; Small Appliance - 6'0" (1.83) | White/White | 18/2 10 SPT-1  |Q101-ND 2.23 2.01 1.62 1.37 |221001-08 
Line Cord _— 6'0” (1.83) Black/Black 18/2 10 SPT-1 Q114-ND 1.69 1.53 1.23 1.04 |221001-01 
UL Listed = 90" (2.74) Black/Black 18/2 10 SPT-1 Q121-ND 2.16 1.96 1.57 1.33 |221002-01 
2 CUL _— 6'0” (1.83) Black/Black 18/2 yf SPT-2 |Q348-ND 2.49 2.25 1.81 1.53 | 223020-01 
— 8'0” (2.44) Black/Black 18/2 Fé SPT-2 |Q349-ND 2.95 2.66 2.14 1.81 |223021-01 
CEE 6'7” (2.01) Black/Black 18/3 10 SVT Q106-ND 3.13 2.83 2.28 1.92 |311007-01 
CEE 9°10" (3.00) Black/Black 18/3 10 SVT Q107-ND 5.91 5.34 4.30 3.63 |311010-01 
CEE 67” (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q108-ND 3.59 3.25 2.61 2.21 |311013-01 
Male Plug CEE 9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q109-ND 4.51 4.08 3.28 2.77 |311016-01 
3 Power Cord CEE 6'7” (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q110-ND 5.82 5.26 4.23 3.57 |311019-01 
UL Listed CEE 9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q111-ND 6.85 6.20 4.98 4.21 |311022-01 
CUL CEE 67” (2.01) Black/Black 14/3 15 SJT Q112-ND 6.53 5.91 4.75 4.01 |311024-01 
CEE 9°10" (3.00) Black/Black 14/3 15 SJT Q113-ND 7.98 7.21 5.80 4.90 |311027-01 
North American 8'0" (2.44) Gray/Gray 18/3 10 SVT Q122-ND 5.54 5.01 4.03 3.40 |211012-06 
North American 8'0” (2.44) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q123-ND 6.23 5.64 4.53 3.83 |211018-06 
CEE 67” (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q102-ND 4.64 4.19 3.37 2.85 |312007-01 
CEE 9°10" (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q103-ND 5.82 5.27 4.23 3.58 |312010-01 
CEE 67” (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q115-ND 5.56 5.02 4.04 3.41 |312011-01 
CEE 9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q116-ND 7.73 6.99 5.62 4.74 |312014-01 
Detachable CEE 9'10" (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q120-NDt 12.02 10.86 8.73 7.37 |312040-01 
4 ee CEE 76" (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT  [Q125-ND 5.13 4.64 3.73 3.15 |312003-01 
CUL CEE 76” (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q126-ND* 5.16 4.66 3.75 3.16 |312021-01 
CEE 7'6" (2.29) Black/Black 18/3 10 SJT Q352-ND 5.20 4.70 3.78 3.19 |312008-01 
CEE 9'10" (3.00) Black/Black 14/3 15 SJT Q353-ND 9.98 9.02 7.25 6.12 |312019-01 
North American 76" (2.29) Black/Black 16/3 13 SJT Q124-ND 9.06 8.19 6.58 5.56 |212013-01 
North American 76" (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q347-ND 5.39 4.87 3.92 3.31 |212004-01 
CEE 67” (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q104-ND 5.09 4.60 3.70 3.12 |313006-01 
CEE 67” (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q117-ND 5.80 5.24 4.21 3.56 |313010-01 
Delachabie CEE 9°10" (3.00) | Black/Black | 18/3 10 SJT | Q105-ND 5.33 4.82 3.87 3.27 |313009-01 
5 Power Cord CEE 9°10" (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q118-ND 7.45 6.73 5.41 4.57 |313014-01 
UL Listed CEE 9'10" (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q119-NDt 11.76 10.62 8.54 7.21 |313026-01 
CUL CEE 76" (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q354-ND 5.12 4.62 3.72 3.14 |313001-01 
CEE 67” (2.01) Black/Black 18/3 10 SVT Q355-ND 4.81 4.35 3.50 2.96 |313003-01 
CEE 7'6" (2.29) Black/Black 16/3 13 SJT Q360-ND 6.87 6.21 4.99 4.22 |313011-01 
t Shielded with Mylar Foil = * Temperature Rating: 105°C VW-1 + Note: CEE Color Code: Brown/Blue/Green-Yellow; North American Color Code: Black/White/Green (Continued) 
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Qualtek ELECTRONICS CORP AC Line Cords (cont) 
Length Cord/Plug Rating Amps Cord | Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. Description Color Code+ Feet (Meter) Color AWG @ 125V Type Part No. 1 10 100 250 Part No. 
CEE 33" (.99) Black/Black 18/3 10 SVT Q127-ND 4.10 3.71 2.98 2.52 |318002-01 
6 CEE 33” (.99) Black/Black 18/3 10 SJT Q128-ND 3.92 3.55 2.85 2.41 |318005-01 
Detachable Power Cord CEE 3'3" (.99) Black/Black | 16/3 13 SJT _|Q356-ND 4.62 4.18 3.36 2.84 |318007-01 
7 UL Listed CEE 9'10" (3.00) Black/Black 14/3 15 SJT Q268-ND 15.99 14.45 11.61 9.81 |331010-01 
8 CUL CEE 9°10" (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q129-ND 5.83 5.27 4.24 3.58 |315008-01 
9 CEE 6'0" (1.83) Black/Black 18/3 10 SVT Q139-ND 5.08 4.59 3.69 3.12 |350049-LD01 
CEE 10'0” (3.50) Black/Black 18/3 10 SVT Q140-ND 7.33 6.63 5.33 4.50 |350050-LD01 
10 North American 10°0” (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q130-ND 7.34 6.64 5.34 4.51 |232003-06 
North American 10°0” (3.05) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q131-ND 7.34 6.64 5.34 4.51 |232011-06 
Hospital Grade North American | 10'0"(3.05) | Gray/Clear 18/3 10 SJT — [Q132-ND 7.43 6.72 5.40 4.56 | 233003-06 
4 UL Listed North American 10'0” (3.05) Gray/Gray 18/3 10 SUT Q133-ND 7.43 6.72 5.40 4.56 | 233009-06 
CSA Certified North American 8'0” (2.44) Gray/Clear 18/3 10 SJT | Q350-ND 6.79 6.14 4.93 4.17 |233002-06 
North American 80” (2.44) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q351-ND 6.79 6.14 4.93 4.17 |233008-06 
12 North American 10°0” (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q263-ND 8.83 7.98 6.42 5.42 |243003-06 
Universal Power Cord 
6 Detachable Power Cord CEE 3'3” (.99) Black/Black 18/3 10 SJT/ Q345-ND 4.81 4.34 3.49 2.95 |319002-T01 
UL Listed, CUL & VDE Certified CEE 8'2” (2.5) Black/Black 18/3 10 @ 250V HO5VV-F |Q136-ND 8.35 7.54 6.06 5.12 |319004-T01 
+ Shielded with Mylar Foil * Temperature Rating: 105°C VW-1 + Note: CEE Color Code: Brown/Blue/Green-Yellow; North American Color Code: Black/White/Green 
Length Cord Conductors Rating Amps _| Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. Description Feet (Meter) Color Type (MM2) @ 250V Part No. 1 10 100 250 Part No. 
International Power Cords 
13 Continental Europe 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q134-ND 6.14 5.55, 4.46 3.77 |363012-D01 
14 Continental Europe 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q135-ND 7.14 6.46 5.19 4.38 | 364002-D01 
15 Continental Europe 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q346-ND 10.15 9.17 7.37 6.22 |367003-D01 
16 United Kingdom 8'2” (2.5) Black HO5VV-F 3x 1.00 10 Q137-ND 9.28 8.38 6.74 5.69 | 369003-E01 
17 United Kingdom 8'2” (2.5) Black HO5VV-F 3x 1.00 10 Q138-ND 10.88 9.83 7.90 6.67 |370001-E01 
18 Australia / New Zealand 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q359-ND 8.17 7.39 5.94 5.01 374003-A01 
19 Australia / New Zealand 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q406-ND 5.87 5.31 4.27 3.61 373003-A01 
19 Australia / New Zealand 5'9" (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q407-ND 4.74 4.29 3.45 2.91 373008-01 
20 Australia / New Zealand 5°9" (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q408-ND 6.08 5.49 4.41 3.73 |374009-01 
21 Switzerland 8'2” (2.5) Black HO5VV-F 3x 1.00 10 Q409-ND 5.87 5.31 4.27 3.61 377003-E01 
21 Switzerland 5'9” (1.8) Black HO5VV-F 3x 1.00 10 Q410-ND 4.94 4.47 3.59 3.03 |377009-01 
22 Switzerland 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q411-ND 7.48 6.76 5.43 4.59  |378001-E01 
22 Switzerland 59” (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q412-ND 6.27 5.67 4.56 3.85 | 378005-01 
23 Italy 5'9" (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q414-ND 4.94 4.47 3.59 3.03 | 380007-01 
24 Italy 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q415-ND 748 6.76 5.43 4.59 |381002-D01 
24 Italy 59” (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q416-ND 6.21 5.61 4.51 3.81 381003-01 
25 Argentina 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q417-ND 5.74 5.19 4.17 3.52 /390001-01 
25 Argentina 59” (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q419-ND 5.27 4.77 3.83 3.24 | 390003-01 
26 Argentina 8'2" (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q418-ND 7.28 6.58 5.29 4.47  |390002-01 
26 Argentina 5°9" (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q420-ND 6.61 5.97 4.80 4.06 | 390004-01 
27 Israel 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q421-ND 7.74 7.00 5.63 4.75 |398001-01 
27 Israel 59” (1.8) Black HO5VV-F 3x 1.00 10 Q422-ND 7.01 6.34 5.09 4.30 | 398002-01 
28 Israel 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q423-ND 6.48 5.85 4.71 3.97 |398005-01 
28 Israel 5°9" (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q424-ND 5.27 4.77 3.83 3.24 |398006-01 
AC Receptacles 
Approvals: * 770W-X2/xx, 771W-X2/02 and 771W-xxx/01: UL, CSA, VDE 
© 719W-00: UL,CSA, VDE * 761,762,763,764,765: UL, CSA, SEMKO 
* 738W-X2/xx, 739W-X2/xx and 740W-D/02: UL, CSA + 770W-00/01: UL, CSA, VDE 
© 701W-X2/xx, 701W-15/xx, 703W-00/xx, 704-00/00, 705-00/00, 709-00/00, 710W-00/xx, 711-00/00, 712-00/00, 716W- » 736W-B-101, -102: UL, CSA, VDE 
15/xx, 716W-X2/xx, 723W-X2/xx, 744W-00/04: UL, CSA, VDE * 738W-CX2-01: ULR, CSA 
Mount | Panel Cutout Contact Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. | Description Type | HxW (mm) Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
Power Inlets with Single 5x20mm Fuseholder 
AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4x 27.0 Solder Tab Q201-ND 140 1.27 1.02}719W-00/02 
1 | AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4x 27.0 .187” (4.75mm) Fast-On Q202-ND 1.40 1.27 1.02}719W-00/03 
AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4x 27.0 .248” (6.35mm) Fast-On Q203-ND 1.40 1.27 1.02}719W-00/04 
AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) | Snap-In] 27.0x 31.4 Solder Tab Q204-ND 1.51 1.37 1.10} 723W-x2/02 
2 {AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) |Snap-In) 27.0x 31.4 .187” (4.75mm) Fast-On Q205-ND 1.51 1.37 1.10} 723W-X2/03 
AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) | Snap-In] 27.0x 31.4 .248” (6.35mm) Fast-On Q206-ND 1.51 1.37 1.10} 723W-xX2/04 
AC Power Inlets 
AC Receptacle, Straight, Male (front or rear mt.) | Screw | 19.8 x 27.4 frt. Solder Tab Q210-ND 92 84 .67 | 703W-00/02 
3 | AC Receptacle, Straight, Male (front or rear mt.) | Screw | or 22.8 x 30.0 .187” (4.75mm) Fast-On Q211-ND 92.84 .67 | 703W-00/03 
AC Receptacle, Straight, Male (front or rear mt.) | Screw | rear mount .248” (6.35mm) Fast-On Q212-ND 92 84 .67 | 703W-00/04 
4 | Power Receptacle Screw | 24.5 x 32.5 .248” (6.3mm) Quick Connect | Q235-ND 1.02 93 .75 | 744W-00/04 
AC Power Plug Assemblies 
5 | In-Line Plug, Straight, Female Cord _ Screw Terminals Q213-ND 5.28 4.77 3.83} 704-00/00 
6 | In-Line Plug, Right Angle, Female Cord - Screw Terminals Q214-ND 7.35 6.64 5.34] 705-00/00 
7 | In-Line Plug, Right Angle, Male Cord - Screw Terminals Q215-ND 8.76 7.91 6.36/711-00/00 
8 | In-Line Plug, Straight, Male Cord — Screw Terminals Q216-ND 8.76 7.91 6.36] 712-00/00 
9 | In-Line Plug, Straight, Female Cord _ Screw Terminals Q217-ND 5.83 5.27 4.23} 709-00/00 
Angled Inlet PCB Mount 
10 AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 23.3x31.1 Round PC Terminals Q218-ND 97 ~=—-.88_ ~——-.71) 703W-00/52 
AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 23.3x 31.1 Flat PC Terminals Q219-ND 27 88 .71 | 703W-00/53 
11 | AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 23.3x31.1 Flat PC Terminals Q220-ND 97 ~=—.88~——-.71) 703W-00/54 
(Continued) 
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Qualtek ELECTRONICS CORP. AC Receptacles (con, 


Mount | Panel Cutout Contact Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. | Description Type | HxW(mm) Type Part No. 1 10 100 | Part No. 


AC Power Inlets IEC 320 


AC Receptacle, Straight, Male (front or rear mt.) | Screw | 19.8 x 27.4 frt. .187” (4.75mm) Fast-On Q335-ND 92.84.67) 703W-00/07 
3 AC Receptacle, Straight, Male (front or rear mt.) | Screw aero .250” (6.35mm) Fast-On Q336-ND 92.84 67) 703W-00/08 
20.0 x 28 frt. 
AC Receptacle, Straight, Male (front or rear mt.) | Screw | or 22.5 x 30.3 Solder Tab Q334-ND 92.84 67) 703W-00/06 
rear mount 
AC Receptacle, Straight, Female Screw | 25.0x32.5 Solder Tab Q221-ND 1.13 1.02 .82}710W-00/01 
12 | AC Receptacle, Straight, Female Screw | 25.0x 32.5 -187” (4.75mm) Fast-On Q222-ND 1.13 1.02 82) 710W-00/02 
AC Receptacle, Straight, Female Screw | 25.0x 32.5 .248” (6.35mm) Fast-On Q223-ND 113 1.02.82} 710W-00/03 
AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) | Snap-In] 27.0 x 20.5 Solder Tab Q207-ND 82.74 ~~ .60}701W-X2/02 
AC Receptacle, Straight, Male, 031” (0.8mm) |Snap-In) 27.0x 20.5 -187” (4.75mm) Fast-On Q208-ND 82.74 ~~ .60}701W-X2/03 
AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) | Snap-In] 27.0 x 20.5 .248” (6.35mm) Fast-On Q209-ND 82 74 ~~ 60} 701W-X2/04 
" Power Receptacle, .059” (1.5mm), Male Snap-In|  27.2x 19.7 Solder Tab Q256-ND 82 74 ~~ 60} 701W-15/21 
Power Receptacle, .059” (1.5mm), Male Snap-In} 27.2x 19.7 | .187” (4.7mm) Fast-On/Solder Tab | Q257-ND 82.74 ~~ 60) 701W-15/26 
Power Receptacle, .059” (1.5mm), Male Snap-In|  27.2x 19.7 .250” (6.35mm) Fast-On Q258-ND 82.74 ~~ 60} 701W-15/31 
106 Power Receptacle, .059” (1.5mm), Female Snap-In| 25.3 x 32.6 Solder Tab Q259-ND 118 1.07 .86|716W-15/05 
578 14 | Power Receptacle, .059” (1.5mm), Female Snap-In} 25.3x 32.6 | .187” (4.7mm) Fast-On/Solder Tab | Q260-ND 1.18 1.07 .86/716W-15/10 
Panel Cutout Power Receptacle, .059” (1.5mm), Female Snap-In] 25.3 x 32.6 .250" (6.35mm) Fast-On 0261-ND 1.18 1.07 — .86)716W-15/15 
AC Recept., Straight, Female, .031” (0.8mm) Snap-In| 25.3 x 32.6 Solder Tab Q224-ND 87 = 79 =~ 64} 716W-X2/01 
15 |AC Recept., Straight, Female, .031” (0.8mm) Snap-In} 25.3 x 32.6 -187” (4.75mm) Fast-On Q225-ND 87 = .79 = .64| 716W-X2/02 
AC Recept., Straight, Female, .031” (0.8mm) Snap-In} 25.3 x 32.6 .248” (6.35mm) Fast-On Q226-ND 87 = .79 =~ .64|716W-X2/03 


NEMA 5-15R Power Outlets 


16 | AC Receptacle, Dual, Female ace (2) 28.5 x 27.5 Spring Contact Q339-ND 1.74 158 1.27|740W-D/02 
AC Receptacle, Straight, Female, .031” (0.8mm) | Snap-In] See Drawing -187” (4.75mm) Fast-On Q227-ND 85 77 — .62|738W-X2/03 
u AC Receptacle, Straight, Female, .031” (0.8mm) | Snap-In] See Drawing -187” (4.75mm) Fast-On Q337-ND 85 77 62} 738W-X2/01 
AC Receptacle, Straight, Female, .031” (0.8mm) | Snap-In] 24.6 x 24.6 IDC Crimp Terminals Q228-ND 84 = .76 ~— 61] 739W-X2/03 
ve AC Receptacle, Straight, Female, .031” (0.8mm) | Snap-In] 24.5 x 24.5 IDC Crimp Terminals Q338-ND 1.08 98 .79}739W-X2/04 
NEMA 5-20P Power Outlets 
19 | AC Receptacle, Straight, Female, .031” (0.8mm) | Snap-In) 24.5 x 24.5 IDC Crimp Terminals Q282-ND 118 1.07 86} 739W-X2/20 
Power Receptacles 
Power Receptacle Screw | 12.4x 21.0 Solder Tab Q269-ND 61 56 — .45|770W-X2/03 
20 | Power Receptacle Panel 12.4x 21.0 Right Angle, PCB Pins Q273-ND 61 56 .45|770W-X2/10 
Power Receptacle Snap-In| 12.5 x 24.5 PCB Pins Q277-ND 87 = 79 ~—-.64} 771W-X2/02 
21 | Power Receptacle, 2 Conductors Snap-In| 12.4x 22.1 4.8mm Tab Q281-ND 77 ~~ 70-56 | 738W-CX2-01 
AC Adapter 
22 | AC Adapter 3 Prong/2 Prong _ _ Wall Plug Q280-ND 86 78 63] 738W-E-01 
Circuit Breaker Switch 
. viet tn Panel | 14.0x285 Solder Tab a278-ND | 216 1.95 1.57|736W-B/101 
with Red Actuator, 45 Amp Panel | 14.0x 28.5 Solder Tab Q279-ND 1.89 1.71 1.38} 736W-B/102 
Multi-Function Modules with Switch 
Male, Plastic Housing, SPST, Single Fuse 5x20 | Snap-In| 66.0 x 27.0 Solder Tab Q300-ND 8.68 6.21 5.15/761-18/003 
A Male, Plastic Housing, DPST, Single Fuse 5x20 | Snap-In| 66.0 x 26.9 Solder Tab Q301-ND 11.99 8.57 7.11] 761-18/004 
Male, Metal Housing, SPST, Single Fuse 5x20 | Snap-In| 66.0 x 27.0 .250” Fast-On Q302-ND 11.56 8.26 6.86 | 762-18/002 
we Male, Metal Housing, DPST, Single Fuse 5x20 | Snap-In| 66.0 x 27.0 .250” Fast-On Q303-ND 18.08 12.92 10.72|762-18/003 
ig | MalosFlastte Halsings Dest Screw | 58.9x27.5 Solder Tab a306-ND | 9.39 671 5.57|763-00/001 
27 | Male, Plastic Housing, DPST, Double 5x20 Screw | 72.4x 27.9 Solder Tab Q307-ND 10.81 7.72 6.41) 764-00/002 
28 | Male, Plastic Housing, DPST, Double 5x20 Screw | 72.4x 27.9 Solder Tab Q308-ND 12.46 8.90 7.39) 764-00/003 
29 | Male, Plastic Housing, DPST Screw | 55.9x 28.5 Solder Tab Q340-ND 10.08 9.11 7.32) 765-00/001 


Low Power Inlets 


30 | Male, Thermoplastic Housing Screw | 21.0x 12.4 Solder Tab Q309-ND 77.70 ~——«.56 | 770W-00/01 

31 | Male, Thermoplastic Housing Screw | 24.5x 12.5 Solder Tab Q310-ND 1.40 1.27 1.02}771W-AX2/01 
32 | Male, Thermoplastic Housing Panel 24.5 x 12.5 Solder Tab Q311-ND 1.08 .98  .79}771W-BX2/01 
33 | Male, Thermoplastic Housing Panel 24.5 x 12.5 Solder Tab Q312-ND 1.24 142 .90}771W-CX2/01 
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Qualtek ELECTRONICS CORP. EMI Filters 


Panel Cutout 
Mount HxW Contact Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. | Description Type (mm) Type Part No. ‘i 10 100 Part No. 
EMI Multi-Purpose Filters 
3A EMI Power Line Filter Flange — Fast-On Q449-ND 13.15 9.40 7.80 | 848-03/001 
6A EMI Power Line Filter Flange — Fast-On Q450-ND 18.33 13.10 10.87 | 848-06/002 
10A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q451-ND 18.33 13.10 10.87 | 848-10/003 
3A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q425-ND 14.10 10.08 8.36 | 849-03/001 
1 |6A EMI Power Line Filter Flange — Fast-On Q426-ND 18.97 13.56 11.25 | 849-06/002 
10A EMI Power Line Filter Flange — Fast-On Q427-ND 18.97 13.56 11.25 | 849-10/003 
3A EMI Power Line Filter Flange — Fast-On Q453-ND 14.32 10.23 8.49 | 850-03/001 
6A EMI Power Line Filter Flange = Fast-On Q454-ND 19.19 13.71 11.38 | 850-06/002 
10A EMI Power Line Filter Flange = Fast-On Q455-ND 19.19 13.71 11.38 | 850-10/003 
20A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q452-ND 32.99 23.57 19.56 | 848-20/004 
2  |20A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q428-ND 32.99 23.57 19.56 | 849-20/004 
20A EMI Power Line Filter Flange — Fast-On Q456-ND 33.20 23.72 19.69 | 850-20/004 
3A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q458-ND 10.05 7.18 5.96 | 851-03/003 
3 |5A EMI Power Line Filter Flange — Fast-On Q460-ND 9.31 6.66 5.53 | 851-05/005 
10A EMI Power Line Filter Flange — Fast-On Q462-ND 12.07 8.63 7.16 | 851-10/007 
3A EMI Power Line Filter Flange — Wire-Lead Q459-ND 9.53 6.81 5.65 | 851-03/004 
4 |5A EMI Power Line Filter Flange = Wire-Lead Q461-ND 10.22 7.30 6.06 | 851-05/006 
10A EMI Power Line Filter Flange = Wire-Lead Q463-ND 11.17 7.98 6.63 | 851-10/008 
5 10A EMI Power Line Filter Flange = Screw Terminal | Q464-ND 16.26 11.62 9.64 | 851-10/009 
20A EMI Power Line Filter Flange — Screw Terminal | Q465-ND 18.76 13.40 11.13 | 851-20/011 
1A EMI Power Line Filter Panel 21.2x30.5 | Quick Connect | Q466-ND 7.46 5.33 4.43 |858-01/003 
3A EMI Power Line Filter Panel 21.2x30.5 | Quick Connect /Q467-ND 7.46 5.33 4.43 | 858-03/007 
3A EMI Power Line Filter Panel 21.2x30.5 | Quick Connect /Q429-ND 8.62 6.16 5.12 | 858-03/013 
6 |6A EMI Power Line Filter Panel 21.6x 28.4 | Quick Connect )Q468-ND 7.46 5.33 4.43 |858-06/011 
6A EMI Power Line Filter Panel 21.2x30.5 | Quick Connect /Q430-ND 7.46 5.33 4.43 |858-06/014 
10A EMI Power Line Filter Panel 21.2x30.5 | Quick Connect /Q469-ND 7.94 5.67 4.71 |858-10/015 
10A EMI Power Line Filter Panel 21.2x30.5 | Quick Connect | Q431-ND 8.84 6.32 5.25 | 858-10/022 
7 _|20A EMI Power Line Filter Panel 26.5x34.5 | Quick Connect | Q432-ND 19.40 13.86 11.51 | 858-20/069 
3A EMI Power Line Filter Snap-In | 21.9x 28.4 Quick Connect | Q433-ND 9.79 7.00 5.81 | 869-03/006 
8 |6A EMI Power Line Filter Snap-In | 21.9 x 28.4 Quick Connect | Q434-ND 9.79 7.00 5.81 | 869-06/007 
10A EMI Power Line Filter Snap-In | 21.9 x 28.4 Quick Connect | Q435-ND 9.79 7.00 5.81 | 869-10/008 
9 |20A EMI Power Line Filter Snap-In | 26.5 x 36.0 Quick Connect | Q436-ND 20.27 14.48 12.02 | 869-20/042 
EMI Multi-Function Module Filters 
3A EMI Power Entry Module with Fuse Snap-In | 28.5 x 55.9 Solder Tab Q437-ND 28.46 20.33 16.88 | 882-03/001 
3A EMI Power Entry Module with Fuse Snap-In | 28.5 x 55.9 Solder Tab Q438-ND 28.46 20.33 16.88 | 882-03/003 
10 6A EMI Power Entry Module with Fuse Snap-In | 28.5 x 55.9 Solder Tab Q439-ND 28.46 20.33 16.88 | 882-06/011 
6A EMI Power Entry Module with Fuse Snap-In | 28.5 x 55.9 Solder Tab Q440-ND 28.46 20.33 16.88 | 882-06/013 
10A EMI Power Entry Module with Fuse Snap-In | 28.5 x 55.9 Solder Tab Q441-ND 29.06 20.76 17.24 | 882-10/016 
10A EMI Power Entry Module with Fuse Snap-In | 28.5 x 55.9 Solder Tab Q442-ND 29.06 20.76 17.24 | 882-10/018 
3A EMI Power Entry Module with Fuse Panel 28.5 x 55.9 Solder Tab Q443-ND 27.55 19.69 16.34 | 883-03/001 
3A EMI Power Entry Module with Fuse Panel 28.5 x 55.9 Solder Tab Q444-ND 27.55 19.69 16.34 | 883-03/003 
"1 6A EMI Power Entry Module with Fuse Panel 28.5 x 55.9 Solder Tab Q445-ND 27.55 19.69 16.34 | 883-06/011 
6A EMI Power Entry Module with Fuse Panel 28.5 x 55.9 Solder Tab Q446-ND 27.55 19.69 16.34 | 883-06/013 
10A EMI Power Entry Module with Fuse Panel 28.5 x 55.9 Solder Tab Q447-ND 28.16 20.12 16.70 | 883-10/016 
10A EMI Power Entry Module with Fuse Panel 28.5 x 55.9 Solder Tab Q448-ND 28.16 20.12 16.70 | 883-10/018 
12 |6A EMI Power Entry Mod., Fuse Snap-In | 27.0 x 66.0 Fast-On Q483-ND 27.17 19.41 16.11 | 862-06/007 
General Purpose Filters 
2A EMI Power Entry Module with Fuse Panel 29.0 x 33.1 Fast-On Q470-ND 15.35 10.97 9.11 | 860-02/001 
13 |4A EMI Power Entry Module with Fuse Panel 29.0 x 33.1 Fast-On Q473-ND 15.35 10.97 9.11 | 860-04/002 
6A EMI Power Entry Module with Fuse Panel 29.0 x 33.1 Fast-On Q475-ND 15.35 10.97 9.11 | 860-06/005 
2A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel 29.0 x 33.1 Fast-On Q471-ND 21.43 15.31 12.71 | 860-02/006 
14 |4A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel 29.0 x 33.1 Fast-On Q474-ND 22.34 15.96 13.25 | 860-04/014 
3A EMI Power Entry Module with Switch Panel 28.5 x 39.0 Fast-On Q472-ND 19.88 14.20 11.79 | 860-03/008 
15 6A EMI Power Entry Module with Switch Panel 28.5 x 39.0 Fast-On Q477-ND 20.48 14.63 12.15 | 860-06/018 
10A EMI Power Entry Module with Switch Panel 28.5 x 39.0 Fast-On Q478-ND 21.13 15.10 12.53 | 860-10/024 
EMI Multi-Function Module Filters with Switch 
16 6A EMI Power Entry Mod., Fuse Snap-In | 27.0 x 66.0 Fast-On Q481-ND 21.91 15.65 12.99 | 862-06/002 
6-4A EMI Power Entry Mod., Fuse Snap-In | 27.0 x 66.0 Fast-On Q482-ND 25.40 18.15 15.06 | 862-06/003 
3A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel 29.0 x 60.2 Fast-On Q484-ND 34.97 24.98 20.74 | 864-03/001 
3A EMI Power Entry Module with Fuse Panel 29.0 x 60.2 Fast-On Q485-ND 34.97 24.98 20.74 | 864-03/003 
17 6A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel 29.0 x 60.2 Fast-On Q486-ND 34.97 24.98 20.74 | 864-06/005 
6A EMI Power Entry Module with Fuse Panel 29.0 x 60.2 Fast-On Q487-ND 34.97 24.98 20.74 | 864-06/007 
10A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel 29.0 x 60.2 Fast-On Q488-ND 34.97 24.98 20.74 | 864-10/009 
10A EMI Power Entry Module with Fuse Panel 29.0 x 60.2 Fast-On Q489-ND 34.97 24.98 20.74 =| 864-10/011 
1A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel 29.5 x 60.0 Fast-On Q490-ND 29.76 21.26 17.65 | 880-01/001 
1A EMI Power Entry Module with Fuse Panel 29.5 x 60.0 Fast-On Q491-ND 29.76 21.26 17.65 | 880-01/004 
18 3A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel 29.5 x 60.0 Fast-On Q492-ND 29.76 21.26 17.65 | 880-03/002 
3A EMI Power Entry Module with Fuse Panel 29.5 x 60.0 Fast-On Q493-ND 29.76 21.26 17.65 | 880-03/005 
6A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel 29.5 x 60.0 Fast-On Q494-ND 30.40 21.72 18.03 | 880-06/003 
6A EMI Power Entry Module with Fuse Panel 29.5 x 60.0 Fast-On Q495-ND 30.40 21.72 18.03 | 880-06/006 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. A B c D lz [F Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Power Plug Retainer Clips 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) .250(6.35) 125 (3.18) .196 (4.98) | Q264-ND 2.85 2.40 217 1.90 | 730B-00/00 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) .218 (5.54) 125 (3.18) .196 (4.98) | Q265-ND 4.13 3.47 3.14 2.75 | 732-00/00 
1 1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.32 (33.53) .250 (6.35) 125 (3.18) .196 (4.98) | Q266-ND 2.27 1.91 1.73 1.51 |730-00/05 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) .250(6.35) 125 (3.18) .352 (8.94) |Q267-ND 3.55 2.99 2.70 2.36 | 731B-00/00 
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ELSCHURTER Ac Connectors 


ELECTRON COMPONENTS 


OBAOwme|OBA 


Fig. 8 


486-1026-ND: G8) cSANus 
486-1027-ND: OY. AXG 


Plug/ 
Connector 


Terminal/ | Digi-Key Schurter Terminal/ | Digi-Key Price Each Schurter 
Fig. Mounting Pin Space Part No. 50 Part No. Fig. Mounting Pin Space _| Part No. 1 25 50 Part No. 
AC Connectors a1 Snap-In 1.5mm Solder/0.c. | 486-1028-ND 388 311 2.80 |4300.0301 
Sorew-On Solder 138” ]486-1001-ND 144445 ~~+1.04 161003100 ScreucOn 0.0, 250" |486-1068-ND¢ oat 2.95 2.03 14797.0000 
; 8 De - iC ; ; i i 
1 aie a ae es . ie ie bee bee a 7 a Serew-On Solder | 486-1072-NDt_ | 281 2.25 2.03 |4797.3000 
crew-On Cos -1003- E ; i B = Sata 
al Sou ia faa tet oF Teton S100 23 Front Snap-i Q.c 260" _|486-1105-NDt 281 225 2.03 |4797.0015 
eT Solder 138” AS6STOTENT (504907408 lROOI 24 | "Front Side Snap-in | "Solder 198° |486-1082-ND 95 77 69 | 4300.0701 
9 Sianeli Sri ac tev | ennai ie tp. Hos: bei0n.4ots 25 | FrontSide Snap-in | Q.C. Sockets |486-1083-ND 1.22 98 89 |4300.0703 
Snap-In 1.5mm Q.c..250" _ |486-1006-ND 150 1.20 1.08 _|6100.4315 - —_ waa ERh 
Screw-On 9,05/9.7mm _|486-1007-ND 163. «131. ~~«<448~«~(GSP1.8107.1 fr carte Maximum) | Digt Key 4 He Sop | Seturter 
3 Screw-On 7/7.3mm | 486-1130-ND§ 1631.31 148 |@sP1.9103.1 : Power Entry Connectors : 
Screw-On 7/73mm__(SGRtODSEND cE x Straight Entry T8AWG — |486-1048-ND 529 424 3.62 ]4782.0000 
Fi Screw-On PCB 9.05/9.7mm | 486-1009-ND 253. 203 1.83 |GSP2.8101.13 Straight Entry jaawo | Reet Soy “dake. Saigo! use On 
Screw-On PCB 773mm —_ | 486-1117-ND 314251 2.26 |GsP29113.13 | foe Angled Entry Ta AWG @REETRTONNTT Gigee<c a0 > ease. “476 0000 
5 Front Snap-In 10.187" _[486-1011-ND 344.276 2.48 | GSF2.1011.01 7 Straight Entry 18 AWG |486-1050-NDE | 4763.81 3.43 |4781.0000 
6 Sorew-On 010. 250° | 486-1098-ND 1699 1360 1224 [5110.0133.1 6 Angled Entry 18 AWG |486-1051-NDE | 5294.23.82 |4784.0000 
7 | Snap-n.8-3.0mm Q.6. 250" |486-1030-NDA | 16.99 1360 12.24 /5110.0348.1 7 Straight Entry jaAWG  aResORDENID 7at 6835.84 14739.0000 
Snap-In .8-3.0mm Q.c..250" |486-1040-ND& | 1699 1360 12.24 |5110.1043.1 mr Angled Entry ja Awa @ResORaED 704 B35 572 14733.0000 
Front or Rear Screw-On | _Q.C..250" _ | 486-1069-ND 678 543 4.88 |5120.00000 7 Straight Entry 14AWG  /486-1054-NDt | 8506.80 6.12 4795.00 
8 Rear Screw-On Q.C..250" |486-1070-ND 678 543 488 (512010030 a Angled Entry T4AWG |486-1108-NDt | 40.24 8.20 7.38 |4789.1200 
Rear Screw-On Q.C..250" | 486-1071-ND 678 5.43 4.88 |5120.1006.0 34 Straight Entry T#AWG  |486-1055-NDt | 9647.72 6.95 |4796.0000 
, Sorew-On Solder 138” |486-1012-ND$ 197 +158 +143 +(6110.3100 35 Angled Entry taawe  |486-1109-ND¢ | 9.02 7.22650 47901200 
Scraw-On Q.6. 250 CESAREAN 1.97 41,58 1.43 (6110/8300 High Temperature (120°C) + High Current (20A) A3A Rated Current = 10A Rated Current 
10 | __ Snap-In 1.5mm Solder 138” |486-1014-ND$ 197158 ~~+1.43~(6110.4115 § Without Insulation Cover 
+5 Screw-On Solder 150” |486-1015-NDt 208 167 1.50 |4798.9200 SS : 
Screw-On ac..250" |4s6-1016-nDt | 208 1.67 1.50 | 4798.9000 a ie aren a) iar Ky : paren = eet 
12 Snap-In 1.5mm Q.C..250" _|486-1018-NDt 2.08 1.67 1.50 | 4793.4000 : estan : pL 5 Sone sulin 
13 Rear Screw-On Q.C..250" |486-1080-NDt | 3077 2462 2216 |C20F.0121 ; ae - ug238 et Eee arr newt ne 3 aa Tavoo non 
14 Screw-On Solder 250" |486-1043-NDt | 30.77 2462 22.16 |C20F.0001 ; ee oa ass Ree ae. aug ane la70n on68 
15 Front Snap-In QC..250" |486-1081-NDt | 3077 2462 2216 |C20F0111 eo | spec a : can saa: gaa. 346. |avon 0003 
16 |. pad [ean ae ' . a aed Dd | Countersunk 4 40 |486-1123-ND 436 349 3.15. |4700.0004 
— So _ jee ; : : : E Flat Head 45 40 |486-1124-ND 436 3.49 3.15 | 4700.0005 
a7 | Shap-in 1.5mm Solder 198° | 486-1022-ND 221. 177 1.59 | 66004115 Fa CaIMIsrenE ri 155 ARETE 426 349 315147000008 
Snap-In 1.5mm Q.c..250" | 486-1023-ND 221 177 1.59 | 6600.4315 7 Hattisad ie ass eeereniNn dae? aaa: “aie ldron 007 
18 | RearScrew-On PCB | Solder.157” |486-1343-ND 228 183 1.64 | 6182.0033 4 Flat Head 55 455  |486-1107-ND 496 349 ~©«3.15 |47000008 
49 Screw-On Q.C..250" |) 486-1024-ND 3.40 2.72 2.45 | 4721.0000 J | Countersunk 8 37.5 | 486-1128-ND 436 349 3.15 |4700.0009 
Screw-On Solder 150” |486-1025-ND 3.40 2.72 2.45 | 4721.0300 K Countersunk 6.6 37.5  |486-1129-ND 436 349 3.15 |4700.0010 
Snap-In 1.5mm Solder 150” | 486-1026-ND 4.38 3.51 3.16 | 0909.0021 i Flat Head 55 37.5  |486-1118-ND 4.36 3.49 3.15 |4700.0011 
20 ou 1 QC. 187" | -t007-no a ae en M Flat Head 5.5 40 [486-1119-ND 4.36 3.49 3.15 | 4700.0012 
nap-In 1.5mm © See Data Sheet on Digi-Key’s website for Kit contents. 
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Note: For Safety, EMI Certifications and additional technical information, please see Digi-Key 
website for data sheets. 

Figures are general description and may vary from actual form, please see Digi-Key website 
for data sheets. 


&.SCHURTER 


ELECTRONIC COMPONENTS 


Power Entry Modules 


Rated Terminal/ Digi-Key Price Each Schurter Rated Terminal/ Digi-Key Price Each Schurter 
Fig. | Current (A) Pin Space Part No. 1 25 Part No. Fig. | Current (A) Pin Space Part No. 1 25 Part No. 
Front Snap-In — Standard Version 6 Q.C. .250” 486-1298-ND§ 30.36 24.29 |DD12.6321.111 
10 Solder.138”  ]486-1033-NDT0 3.78 3.03 16200.4115 24 8 Q.C. .250" 486-1301-ND§ 30.36 24.29 |DD12.8321.111 
1 10 QC. 187" 486-1087-NDt0 3.78 3.03 | 6200.4215 10 Q.C. .250” 486-1304-ND§ 30.36 24.29 | DD12.9321.111 
10 QC. .250" 486-1034-NDt0 3.78 3.03 |6200.4315 Front Screw-On — Rivet — Standard Version 
2 10 Q.C. 250" 486-1036-ND§ 4.68 3.75 | 4301.0502 16 QC. .250” 486-1370-ND 1745 13.96 | 5130.0000 
10 Q.C. .250" 486-1088-ND§ 25.02 __ 20.02 _| 4301.6005 4 20 Q.C. .250" 486-1371-ND 17.45 13.96 |5130.0001 
3 Q.. .250° 486-1344-ND 11.51 9.21 |5003.0131.1 16 Qc. 250” 486-1372-ND 4832 1466 151300100 
ay a on eee ea ee ae Beet : 20 Q.C. .250” 486-1373-ND 18.32 14.66_|5130.0101 
HC. . =1386- ’ ; 0331. Front Screw-On — Rivet — Medical Versi 
3 15 Q.C..250" | 486-1347-ND 11.51 9.21 |5003.0431.1 76 te ae ga sue 51300000 
3 QC. 250" 486-1348-ND 12.06 9.65 [5003.1131.1 BRO" oe : : ‘ 
: 20 QC. .250 486-1375-ND 18.84 15.08 | 5130.0201 
6 Qc. .250 486-1349-ND 12.06 9.65 |5003.1231.1 4 16 Gi. 350" /PRs HEAD ig74.- dea |eta010900 
10 QC. 250” 486-1350-ND 12.06 9.65 |5003.1331.1 20 ac. 250" 486-1377-ND 1979 1883 (51300301 
15 QC. .250” 486-1351-ND 12.06 9.65 | 5003.1431.1 “Front Snap-In — Standard or Medical Version : 
1 Q.C..250" | 486-1352-ND 8.22 6.58 _|5120.2000.0 7 OC IET PERSIE 1565 Toe —TKMOOTTOS=T7 
2 QC. 250” 486-1353-ND 8.22 6.58 |5120.2001.0 16 een $ ; ' ee 
4 Qc 250" 486-1354-ND 8.09 658 1512020030 10 Q.C. 187 486-1093-ND§ 18.23 14.68_|KMO1.1105.11 
6 QC. 250” 486-1355-ND 8.22 6.58 |5120.2004.0 Front or Rear Screw-On — Standard Version 
10 ac 250" 486-1356-ND 3.09 658 |5120-2006.0 10 Solder 138 486-1031-NDt0 3.78 3.03] 6200.2100 
: 15 QC. 250° 486-1357-ND 8.22 6.58 _|5120.2007.0 1 10 Q.C .187 486-1086-NDTO 3.78 3.03 | 6200.2200 
16 Q.C. .250” 486-1386-ND 17.45 13.96 |5130.2000 10 Q.C. .250" 486-1032-ND40 3.78 3.03 _| 6200.2300 
20 QC. 250” 486-1387-ND 17.45 13.96 |5130.2001 9 10 QC. 187 486-1090-ND& 5.91 4.73 | 4301.0001 
16 QC. .250" 486-1388-ND 18.32 14.66 |5130.2100 10 Q.C. .250" 486-1035-ND§ 4.68 3.75 | 4301.0501 
20 Q.C. .250” 486-1389-ND 18.32 14.66 |5130.2101 9 15 Q.C. .187” 486-1073-ND 9.72 7.78 | DC11.0001.001 
9 10 Q.C..187" 786-1091-ND 0.72 7.78 |DC11.0001.201 12 20 Q.C..250" 486-1101-ND* 78.10 14.49 [EC11.0001.001 
10 2 Q.C..250" 486-1079-ND 32.92 26.34 _[DC12.2102.101 20 10 Q.C. .250" 486-1097-ND 29.73 23.79 _|DF11.1089.0010.01 
12 20 Q.C..250" 486-1102-ND% 18.10 14.49 _|EC11.0001.201 21 20 Q.C. .250" 486-1104-NOPE 25.62 20.50 _[EF11.0035.0010.01 
16 10 Q.C. .187" 486-1094-ND§ 28.90 23.12 | KMF1.1191.11 Front or Rear Screw-On — Medical Version 
al 20 Q.C..250" 486-1103-ND:* 29.27 23.42_[EF11.0572.0012.01 ir 10 QC..187" 486-1096-ND + 22.83 18.26 [KG10.6101.151 
Front Snap-In — Bleed Resistor Version Front or Rear Screw-On — Standard or Medical Version 
7 QC. 250" 486-1358-ND 8.22 6.58 |5120.2200.0 4 0 QC. .187" 486-1041-ND¥ 5.98 479 _[4303.0001 
2 Q.C. .250” 486-1359-ND 8.22 6.58 |5120.2201.0 47 10 QC. 187” 486-1046-ND$ 20.12 16.10 |KD14.1101.151 
4 4 QC. .250" 486-1360-ND 8.22 6.58 |5120.2203.0 10 Q.C. 187” 486-1095-NDA 21.37 17.10_|KD14.4101.151 
6 Q.c. .250" 486-1361-ND 8.22 6.58 |5120.2204.0 10 QC. 187" 486-1275-NDT¥ 10.65 8.52 |DD11.0111.1110 
al Q.C. .250" 486-1362-ND 8.22 6.58 _|5120.2206.0 10 Q.C. .187" 486-1276-NDtV 11.21 8.97 |DD11.0111.1111 
15 Q.C. 250 7 HGLSEIND HSGISST Versi 8.22 6.58 _[5120.2207.0 10 Q.C. 187” 486-1277-NDt¥ 12.26 9.81 /DD11.0113.1110 
ront Snap-in — Medical Version 10 QC. 187” 486-1278-NDT¥ 12.90 10.32 | DD11.0113.1111 
1 Q.C. 250" 486-1364-ND 8.22 6.58 |5120.2300.0 10 Q.C..187” AeBADENDLY 12.26 9.81 _|DD11.0114.1110 
2 QC. 250” 486-1365-ND 8.22 6.58 |5120.2301.0 24 a oa 
i 10 QC. 187 486-1280-NDT¥ 7290 10.32 |DD11.0114.1111 
4 Qc. .250 486-1366-ND 8.22 6.58 |5120.2303.0 10 ac. 187" 486-1283-ND§ 1935 1548 |DD11.0123-1110 
6 QC. 250” 486-1367-ND 8.22 6.58 |5120.2304.0 ore : : ae 
‘ 10 QC. .187 486-1284-ND§ 20.37 = 16.30 |DD11.0123.1111 
4 10 QC. .250 486-1368-ND 8.22 6.58 | 5120.2306.0 10 Qc. 187” 486-1285-ND§ 1935 1848 |DD11 01241110 
15 QC. 250" 486-1369-ND 8.22 6.58 |5120.2307.0 ae : : eben 
10 QC. .187 486-1286-ND§ 20.37 16.30_|DD11.0124.1111 
16 Qc. .250 486-1390-ND 18.84 15.08 |5130.2200 Ficatarneare RS 
20 Q.c. .250” 486-1391-ND 18.84 15.08 |5130.2201 Ce eran et ene VOTSior 
16 Qc 250" 486-1392-ND 19.79 1883 |5130.2300 4 5 QC. .250 486-1394-ND 82.26 65.81 _[5150.0011.0 
20 Q.¢..250" __|486-1393-ND 19.79 15.83 |5130.2301 Front or Rear Screw-On — Rivet — Medical'Version 
Fronl Screw-On — Standard Version q i QC. .250 486-1398-ND 82.26 65.81_[5150.0031.0 
1 QC..250" | 486-1262-NDFO 27.76 22.21 |5707.0101.112 Frontiorinear’ Screw On Rivet — industrial Version 
1 Q.C..250" | 486-1264-NDO 29.42 23.54 |5707.0101.312 4 15 QC. .250" 486-1400-ND 82.26 65.81 _|5150.0041.0 
4 4 Q.c. .250” 486-1268-NDtO 27.76 22.21 -|5707.0401.112 Rear Screw-On — Standard Version 
4 Q.C. .250" 486-1270-NDO 29.42 23.54 |5707.0401.312 1 Q.C. .250' 486-1263-NDtO 27.76 22.21 |5707.0101.113 
10 Q.C. .250” 486-1089-ND§ 25.02 20.02 |4301.5005 1 Q.C. .250” 486-1265-NDO 29.42 23.54 | 5707.0101.313 
Ti 2 Q.C..250" 486-1074-ND 32.92 26.34 _[DC12.2102.001 4 QC. .250” 486-1269-NDt0 27.76 = 22.21 | 5707.0401.113 
ik) 20 Q.C..250" 486-1100-ND# 59.92 47.94 _[EC12.1101.001 4 QC. .250” 486-1271-NDO 29.42 23.54 |5707.0401.313 
15 10 Q.C..187" 486-1110-ND$ 34.29 27.43_[4303.5005 7 10 Q.C. .250" 486-1075-ND§ 25.02 20.02 _ | 4301.7005 
6 QC. 187" 486-1047-ND¢ 49.36 39.49 |CD44.1101.151 15 Q.C. .250" 486-1395-ND 82.26 65.81 [5150.0011.1 
17 10 QC. 187" 486-1115-ND¢ 49.36 39.49 | CD64.1101.151 16 QC. .250” 486-1378-ND 17.45 13.96 |5130.1000 
10 QC. .187" 486-1116-NDke* 68.59 _54.87_| CG60.6101.151 16 Q.C. .250” 486-1380-ND 18.32 14.66 |5130.1100 
18 10 QC. .187" 486-1084-ND 10.01 8.01 | 4304.6090 20 Q.C. .250” 486-1379-ND 17.45 13.96 |5130.1001 
19 10 QC. .250" 486-1085-NDO 74.14 59.32 _[4304.4025 20 Q.C. .250" 486-1381-ND 18.32 14.66 _|5130.1101 
20 15 QC. .250" 486-1098-ND 62.28 49.82 | DF12.2851.9110.1 7 10 PCB 486-1076-ND 12.31 9.85 _|DC21.0023.1111 
22 20 Q.C. 250" 486-1099-ND:k 66.56 53.25 | EF12.0572.1110.01 8 10 PCB 486-1077-ND 34.40 97.52 |DC22.9121.111 
1 Q.C. .250" 486-1287-NDt¥ 26.52 21.22) |DD12.1111.111 10 10 Q.C. .250" 486-1078-ND 34.99 28.00 |DC12.5102.201 
Be a ae RG 27-0) zy eo See 1 PCB 486-1312-ND§ 34.00 27.20 |DD22.1121.1111 
WC. . 1290: : : 2111. 2 PCB 486-1314-NDT¥ 33.40 26.73 |DD22.2111.1111 
2 QC. 250” 486-1291 -ND§ 27.00 24.60 |DD12.2121.111 2 PCB 486-134 ates 3400 2720 |pp222101 1114 
4 QC. 250” 486-1293-NDTW 26.52 24.22 |DD12.4111.111 eee 
2 23 4 PCB 486-1318-ND§ 34.00 27.20 |DD22.4121.1111 
34 q QC. .250 486-1294-ND§ 27.00 21.60 |DD12.4127.117 6 PCB 486-1321-ND§ 3400 2720 |pb2261211111 
6 QC. 250” 486-1296-NDTW 26.52 21.22 |DD12.6111.111 Se, - : Gti 
10 PCB 486-1323-NDT¥ 33.40 26.73 [DD22.9177.1111 
6 Qc. .250 486-1297-ND§ 27.00 24.60 _|DD12.6121.111 0 PCR 486-1324-ND§ anon. "7 90: (Dbada12n 14 
8 QC. 250” 486-1299-NDTW 26.52 21.22 |DD12.8111.111 Rear Screw-On — Medical Version - Sosl. 
8 QC. 250” 486-1300-ND§ 27.00 24.60 | DD12.8121.111 > <n — 
10 0.0..250"  |486-1302-NDT+W 26.52 21.22 |DDIZ.9111.111 15 Q.6. 250" /486=1890-ND 82.26 65.81 /5150.0031.1 
‘i al 16 QC. .250 486-1382-ND 18.84 15.08 |5130.1200 
10 QC. .250 486-1303-ND§ 27.00 24.60 _|DD12.9121.111 : 
Front Screw-On — Medical Version 4 16 QC. .250 486-1384-ND 1979 15.83 |5130.1300 
5 2 QC..250" ‘| 486-1266-NDO 35.30 28.24 ]5707.0203.312 20 QC. .250” 486-1383-ND 18.84 15.08 /5130.1201 
6 Q.C. .250” 486-1272-NDO 35.30 28.24 |5707.0603.312 20 Q.C. 250 486-1385-ND 19.79 15.83 _ | 5130.1301 
| QC. 250" 486-1289-ND§ 30.36 24.09 1DD12.1391. 111 é 2 Q.6. 250" 486-1267-NDO 35.30 28.24 |5707.0203.313 
24 2 Q.C. .250” 486-1292-ND§ 30.36 24.29 |DD12.2321.111 6 Q.€. .250 486-1273-NDO 35.30 28.24 | 5707.0603.313 
4 Q.C..250" 486-1295-ND§ 30.36 24.29 | DD12.4321.111 (Continued) 
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S.SCHURTER RoHS Digi-Key Price Each Schurter 
LECTRON MPONENT Power Entry Modules (Cont.) ® —— Mounting Style | Fuseholder | Part No. 1 25 50 Part No. 
oe a : - Fuse Drawer for Modules 
Rated Terminal/ Digi-Key Price Each Schurter 2-Pole | 486-1042-ND 3.47 2.78 2.50 4303.2401 
Fig. | Current (A) Pin Space Part No. 1 25 Part No. Fingerarip 2-Pole | 486-1111-ND 6.14 4.92 4.43 | 4303.2014.01 
1 PCB 486-1313-ND§ 38.22 30.58 |DD22.1321.1111 aol eae eee ee Cael Pecrer rye 
2 PCB 486-1316-ND§ 38.22 30.58 | DD22.2321.1111 T-Pole}486-1342-ND 701 161 145143011407" 
2 : es aan Sere aren boos eat Extra-Safe 2-Pole —|486-1274-ND 346 92.77 2.50 | 4301.1403 
Pe 5 , boat. 2-Pole | 486-1114-ND 5.54 4.43 3.99 | 4305.0001 
10 PCB 486-1325-ND§ 38.22 30.58 | DD22.9321.1111 Voltage Selector Insert 486-1113-ND 6.90 5.52 4.97 |4305.0048.01 
Rear Screw-On — Industrial Version 
4 15 Q.C. 250” 486-1401-ND 82.26 65.81 [5150.0041.1 t One-Pole * Voltage Selector Insert (486-1113-ND) available 
Rear Screw-On — PCB — Standard or Medical Version % High Current for this part, sold separately. 
10 Q.C. 187” 486-1305-NDTt¥ 14.16 11.33 )DD21.0111.1111 f *Fuse Drawer (486-1114-ND) available for this part, 
10 Q.C..187" | 486-1306-NDtW 16.28 13.03 |DD21.0113.1111 6 Comes with Fusedrawer sold separately. 
7 10 Q.C. 187” 486-1307-NDTt¥ 16.28 13.03 |DD21.0114.1111 § Fuse Drawer (486-1037-ND) or (486-1274-ND) e i f . 
10 Q.C..187" | 486-1308-ND§ 2235 1789 |DD21.0121.-1111 available for this part, sold separately. ¥ Fuse Drawer (486-1942:ND) available for-this part, 
10 Q.C..187" | 486-1310-ND§ 25.71 20.57_ | DD21.0124.1111 F ; Sold separately: 
Rear Screw-On — Standard with Bleed Resistor Version anaes (486-1042-ND) available for this part, Ai) parts are Two-Pole unless otherwise noted 
4 15 Q.C. .250” 486-1397-ND 82.26 65.81 [5150.0021.1 . Note: Fuse drawers accept two 5X20 mm fuses 
Rear Screw-On — Rivet — Standard with Bleed Resistor Version A Fuse Drawer with voltage selector (486-1111-ND) njess otherwise noted. Haxagains fuse drawers 
4 15 Q.C. .250' = Essa —— 82.26 65.81 [5150.0021.0 available for this part, sold separately. are optional for Fig’s 14, 19, 23, 24, 25 and 26. All 
5 0.250" =P Aec1 42ND ares T3044 4.36 155002203 4 Fuse Drawer with voltage selector (486-1112-ND) _ filters are rated at 10A, other rated current versions 
10 Q.C. 250” 486-1403-NDt 30.44 24.36 | 5500.2224 available for this part, sold separately. are available. 
2 | a0 250" |aso-t405 NOE anaa 2436 |ss00 2208 ere Dig Key Fl een 
24 Q.C. .250” 486-1406-NDt 36.38 29.11 |5500.2227 - ~ - - 
30 0.0. 250" 786-1407-NOt 40.47 32.38 155002228 Molex Mating Connectors for Schurter 5003.0 Series 
5 C250" i i ‘ Single Row Receptacle 3 position .330 Centers |WM4211-ND 57 46 38 | 03-12-1036 
5 Q.C. .250' 486-1408-ND 48.26 38.61 | 5500.2229 3 a : : EB 
10 Q.C. 250” 486-1409-ND 48.26 38.61 | 5500.2230 Female Terminal, 10-14 AWG, Tin WM4212-ND aa 09 08 | 18-12-1602 
15 Q.C. 250” 486-1410-ND 48.26 38.61 |5500.2231 Crimp Hand Tool for 10-14 AWG HCS~125 wm4213-ND 343.44 - _ 16381 1-1100 
20 Q.C. .250” 486-1411-ND 48.26 38.61 | 5500.2232 Tyco Electronics AMP Mating Connectors for Schurter 5003.1 Series 
24 Q.C. .250” 486-1412-ND 60.07 48.06 |5500.2233 Plug 3 position UL94V-2 Universal Mate-n-Lock | A1450-ND 24 20 .14 | 1-480700-0 
30 Q.C. .250” 486-1413-ND 68.50 54.80 |5500.2234 Connector Socket, 10-12 AWG, Tin A25383-ND — 2.64/10 — _ |640310-3 


AELTA EMI Filters 


Since 1981, Delta has produced high quality, dependable EMI filters for power supplies, monitors, instruments, networking and medical equipment and many other tools used throughout the world. The present products 
cover IEC inlet filters with a maximum of 20A. * Safety Specifications: For safety ratings and certifications, please see data sheet. 


Current Rating Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Delta 
Fig. | 115VAC | 250VAC Termination A B Cc D Part No. 1 25 100 Part No. 
General Purpose Filters 
20A 20A Faston/Solder 2.02 (51.3) 1.16 (29.5) 2.02 (51.3) 3.25 (82.5) 603-1136-ND 11.77 8.53 7.59 20DBAG5 
1 2A 2A Faston/Solder 2.02 (51.3) 0.65 (16.5) 1.77 (45.0) 2.15 (54.6) 603-1141-ND 7.23 4.92 4.43 02DBAG5 
5A 5A Faston/Solder — 1.16 (29.5) 2.04 (51.8) 2.99 (75.9) 603-1143-ND 9.10 6.26 5.69 O5DKAG5 
Switching Transient Filters 
3 6A 6A Faston/Solder 3.76 (95.5) 1.83 (46.4) 2.22 (56.5) 4.49 (114.0) 603-1152-ND 26.12 19.59 18.29 O6DCCG5B 
Multi-Purpose Power Line Filters 
4 10A 10A Faston/Solder i 1.54 (39.1) 2.06 (52.3) 3.75 (95.2) 603-1148-ND 14.06 10.23 9.27 10DWCG5 
High Performance Filters 
2 20A 20A Faston/Solder 3.33 (84.6) 1.52 (38.6) = 5.14 (130.5) 603-1147-ND 29.50 22.70 21.19 20DRGGS 
4 10A 10A Faston/Solder 3.33 (84.6) 1.52 (38.6) 2.02 (51.3) 3.75 (95.2) 603-1137-ND 15.44 11.24 10.18 10DRCG5 
IEC 
Current Rating Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Delta 
Fig. | 115VAC | 250VAC | Termination A B Cc D cE Part No. it 25 100 Part No. 
Power Entry EMI Filters 
5 6A 4A Faston/Solder | 1.15 (29.2) 1.06 (27.0) 2.57 (65.3) 2.65 (67.3) _— 603-1131-ND 18.48 13.64 12.54 O6AK2D 
6 6A 6A Faston/Solder | 1.74 (44.2) 1.06 (27.0) 2.57 (65.3) 2.65 (67.3) _— 603-1144-ND 19.76 14.59 13.41 O6AK5 
rs 10A 10A Faston/Solder | _ 2.76 (70.1) 2.37 (60.2) 1.14 (29.0) 1.99 (50.5) 1.57 (40.0) |603-1146-ND 24.90 18.68 17.43 10EK3S 
Snap-In 
8 8A 4A Faston/Solder | 1.66 (42.2) 1.12 (28.4) 0.84 (21.4) 1.22 (31.0) = 603-1133-ND 6.65 4.61 4.07 O03GENG3E 
8A 4A Faston/Solder | 1.66 (42.6) | 0.82 (20.8) | 1.12(28.4) | 1.22 (31.0) = 603-1151-NDt¢ 7.65 5.21 4.59 _|O6GENG3E-R(H) 
4A 4A Faston/Solder | 1.06 (26.9) 1.15 (29.2) 2.6 (66.0) 2.65 (67.3) = 603-1138-ND 9.12 6.27 5.70 06A2D 
9 6A 4A Faston/Solder | 1.74 (44.2) 1.06 (27.0) 2.57 (65.3) 2.65 (67.3) = 603-1132-ND 20.00 15.30 14.00 O6AR2D 
6A 6A Faston/Solder | 1.74 (44.2) 1.06 (27.0) 2.57 (65.3) 2.65 (67.3) = 603-1140-ND 20.01 14.78 13.59 O6AR2 
Compact IEC 
10 10A 6A Faston/Solder | 2.01 (51.3) 2.28 (58.00) | 1.10 (28.00) 1.97 (50.0) 1.57 (40.0) |603-1149-ND 16.32 11.88 10.76 10SB3S 
EMI Filters 
3A 3A Faston/Solder | 0.85 (21.6) 0.84 (21.3) 1.12 (28.5) 2.05 (52.1) 1.57 (40.0) |603-1153-ND 6.63 4.42 3.96 O3GEEG3E 
Ad 10A 10A Faston/Solder | 0.85 (21.6) 0.84 (21.3) 1.12 (28.5) 2.05 (52.1) 1.57 (40.0) |603-1154-ND 6.63 4.42 3.96 10GEEG3E 
8A 6A Faston/Solder | 0.85 (21.6) 0.84 (21.3) 1.12 (28.5) 2.05 (52.1) 1.57 (40.0) |603-1155-ND 6.63 4.42 3.96 O6GEEG3E 
t With Bleed Resistor 
PCB Board Mount 
Current Rating Digi-Key Price Each Delta 
Fig. 115VAC 250VAC Part No. 1 25 100 Part No. 
12 3A 3A. 603-1142-ND 9.29 6.39 5.81 O3MK2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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1] LINSCHAFFNeF Fi ee 
NEW! Filters = | Sekt,| sovacisone Price Each | senatiner 
energy efficiency and reliability (A) (HA) 1 10 Part No. 
10 (11.6) 373 0.225 |817-1422-ND 4.39 3.65 |FN9222-10-06 
IEC Inlet Filters 10 (11.6) 373 0.225 |817-1423-ND 6.50 5.40 | FN9222-10-07 
12 (12) 373 0.11 |817-1424-ND 4.39 3.65 | FN9222-12-06 
12 (12) 373 0.11 |817-1425-ND 6.50 5.40 |FN9222-12-07 
15 (15) 373 0.075 |817-1426-ND 4.39 3.65 | FN9222-15-06 
15 (15) 373 0.075 |817-1427-ND 6.50 5.40 |FN9222-15-07 
1 (1.2) 2 12 |817-1428-NDA 4.39 3.65 | FN9222B-1-06 
1 (1.2) 2 12 |817-1429-NDA 6.50 5.40 | FN9222B-1-07 
3 (3.5) 2 2.5 |817-1430-NDA 4.39 3.65 | FN9222B-3-06 
3 (3.5) 2 2.5 |817-1431-NDA 6.50 5.40 | FN9222B-3-07 
6 (7.2) 2 0.78 |817-1432-NDA 4.39 3.65 |FN9222B-6-06 
6 (7.2) 2 0.78 |817-1433-NDA 6.50 5.40 | FN9222B-6-07 
10 (11.6) 2 0.225 |817-1434-NDA 4.39 3.65 | FN9222B-10-06 
10 (11.6) 2 0.225 |817-1435-NDA 6.50 5.40 | FN9222B-10-07 
12 (12) 2 0.11 |817-1436-NDA 4.39 3.65 | FN9222B-12-06 
12 (12) 2 0.11 |817-1437-NDA 6.50 5.40 |FN9222B-12-07 
15 (15) 2 0.075 |817-1438-NDA 6.50 5.40 | FN9222B-15-07 
1 (1.2) 373 12 |817-1439-ND 4.39 3.65 | FN9222R-1-06 
All the advantages of IEC connector, EMC/EMI filter, fuses, switch and voltage selector combined in a powerful compact all- 4 (1.2) 373 412 817-1440-ND 6.50 5.40 |FN9222R-1-07 
in-one solution. Ideal for computers, monitors and office equipment like printer and copy machines. 3(35) 373 25 |817-1441-ND 4.39 3.65 | FN9222R-3-06 
Rated Leakage 3 (3.5) 373 2.5 |817-1442-ND 6.50 5.40 | FN9222R-3-07 
Current@ | Current@ | Induct. | __ Baers 6 (7.2) 373 0.78 |817-1443-ND 4.39 3.65 | FN9222R-6-06 
40°C (25°C) | 230VAC/S0Hz | Li | Digi-Key Schaffner 6 (7.2) 373 0.78 |817-1444-ND 6.50 5.40 | FN9222R-6-07 
(A) (uA) (mH) _|Part No. 1 10 | Part No. 
Soap Sarieg 10 (11.6) 373 0.225 |817-1445-ND 4.39 3.65 | FN9222R-10-06 
Ta) a 53 SeTNG tao? eo TENDOI106 10 (11.6) 373 0.225 |817-1446-ND 6.50 5.40_|FN9222R-10-07 
2 (2.3) 373 2.7 |817-1088-ND 15.60 12.96 |FN261-2-06 ie ae =i a ep eet a ae pe sik hes 
363) | sa | 03 |errioaond | i860 i206 | rNast 08 fsa | sa | oor Uy $2 868 [reece 1-06 
A0:(14-8) ats 0.2 [SUZIDoi NEES 15.60 12/982 | GN26110-06 16 (18.5) 373 0.54 |817-1451-ND 9.61 7.98 |FN9222R-16-06 
cdl 20 (23) 373 0.4 |817-1452-ND 9.96 8.27 |FN9222R-20-06 
ee as . OU GE 1. Sam Se aeelies 1 (1.2) 373 12. |817-1453-ND 4.39 3.65 |FN9222SR-1-06 
4 (48) 373 1 817-1094-ND 27.16 22.58 |FN282-4-06 : ae pas fe pe ett _. ps es onretl ee! 
6 (7.2) 373 0.45 |817-1095-ND 27.38 22.75 | FN282-6-06 " ; : ; 
10 ie 373 0.34 Se NB 27.58 25.51 |FN282-10-06 = 3, oS a tee ND ot 22 eee 
N@2) 2 Soom oie NIB pha eer: ENeBEE 106 6 (7.2) 373 0.78 817-1458-ND 6.50 5.40 | FN9222SR-6-07 
ses | se | 2 [arraomeno | aa7222a0 |rnano-oa ae | me | atts (Me SSS [peers 
saa | _a7s__| avs lerriiorNo | 2572 2020 [rNoea-0s woe) | __sra_| 0226 REESE _680_640_ | rvaooesas0.7 
7 : 1461-1 : 65 12: 
10 (11.6) 373 0.34 |817-1102-ND 26.83 22.26 |FN283-10-06 
ih | 58 | os fore | aor te fewer wig | mon Gam S28 [enone 
224) ars 2 Be euae, “eee: ENGR EOS 15 (15) 373 0.075. |817-1464-ND 6.50 5.40 | FN9222SR-15-07 
ee | Peo roe Sors 
7. 7 ; -1106- k : 6- 
10 ey 373 0.34 1817-1107-ND 27.60 22.91 |FN284-10-06 1(1.2) she 4.65 (Bianco 0 fee | FNee2e402 
4 (1.2) 2 7.5  |817-1111-NDA 25.96 21.56 |FN284B--1-06 on pie ce Se es a are 
aes) . eS ain earl0s | ENeBAE ee 3 (3.5) 373 124 817-1469-ND 791 6.57 | FN9226-3-06 
aas)| 2 | 4 _|etrttoonoa_| 2660 2010. rNasd6-4.06 ea | sro __| ose [err-sarono | 94 __7.75 | rnoaas-e-e 
7. 5 1471-1 , 7 -6- 
6 (7.2) 2 0.45 _|817-1110-NDA 27.60 22.91 |FN284B-6-06 (7-2) FN 9233 Series 
FN 370 Series (Rated Current @ 50°C (25°C), Leakage Current @ 250VAC/50Hz) 
2 (2.4) 373 0.70 [817-1166-ND 32.40 26.89 |FN372-2-21 7(1.2) 373 22.5 |817-1472-ND 4.97 4.13 ]FN9233-1-06 
2 (2.4) 373 0.70 |817-1167-ND 32.40 26.89 | FN372-2-22 3 (3.5) 373 4.6 |817-1473-ND 4.97 4.13 | FN9233-3-06 
4 (4.8) 373 0.30 |817-1168-ND 32.40 26.89 _|FN372-4-21 6 (7.2) 373 1.6 |817-1474-ND 4.97 4.13 | FN9233-6-06 
4 (4.8) 373 0.30 |817-1169-ND 32.40 26.89 |FN372-4-22 8 (10.6) 373 0.9 |817-1475-ND 4.97 4.13 | FN9233-8-06 
6 (7.2) 373 0.18 |817-1170-ND 32.40 26.89 _|FN372-6-21 40 (11.6) 373 0.45 |817-1476-ND 4.97 4.13 | FN9233-10-06 
6 (7.2) 373 0.18 _[817-1171-ND 32.40 26.89 _|FN372-6-22 72 (12) 373 0.27 |817-1477-ND 4.97 4.13 |FN9233-12-06 
FN 380 Series 15 (15) 373 0.2 _|817-1478-ND 4.97 4.13 |FN9233-15-06 
4 (4.8) 373 0.30 [817-1172-ND 32.61 26.09 |FN382-4-21 FN 9233E Series 
4 (4.8) 373 0.30 |817-1173-ND 32.61 26.09 |FN382-4-22 (Rated Current @ 50°C (25°C), Leakage Current @ 250VAC/50Hz) 
6 (72) nae PT cr odor 9569 (/ENas-6-. 1 (1.2) 373 22.5 |817-1479-ND 6.72 5.58 | FN9233E-1-06 
6 (7.2) 373 0.18 |817-1175-ND 32.61 26.09 |FN382-6-21 3 (3.5) oe acme (22 Cie = spied | FNG2G8E 06 
6 (7.2) 373 0.18 |817-1176-ND 32.61 26.09 |FN382-6-22 6 (7.2) oe 16 NS Cie abIBB: | ENO2S3E"G-06 
4 (48) 2 0.80 |817-1177-NDA 36.12 28.10 |FN389B-4-21 8 (10.6) _ 0.0 eee Cie “5188s | FNO2SSEE-06 
4(48) . 0.20 (enemReeeten Seid’ - Ohag ENGBOE Loo 10 (11.6) 373 0.45 _|817-1483-ND 6.72 5.58 _| FN9233E-10-06 
6 (72) a 050 Seen Bede OBMON|ENSSR-E-24 12 (12) 373 0.27 [817-1484-ND 6.72 5.58 | FN9233E-12-06 
6 (7.2) 2 0.50 |817-1180-NDA 35.12 28.10 | FN389B-6-22 FN 9260 Series 
EN{a90'SarlsE 1 (1.2) 373 5.3 |[817-1485-ND 13.88 11.52 |FN9260-1-06 
7 (1.2) 797 16 ]817-1059-ND 38.40 31.89 ]FN1393-1-05-11 2 (2.3) 373 27 Bio ND) 13.68 11.52 | FN9260-2-06 
1 (1.2) 797 16 |817-1060-ND 38.40 31.89 |FN1393-1-05-14 4 (4.6) 373 1.0 [Sige A 13.88 11.52 / FN9260-4-06 
2.5 (3) 797 8 |817-1061-ND 38.40 31.89 |FN1393-2.5-05-11 6 (6.9) 373 0.3 eMac ND 13.68 11:52: | FN9260-6-06 
6 (72) _ 25 4eoTonts eine <a ee: leNiaea soe 10 (11.5) 373 0.2 _|817-1489-ND 13.88 11.52 | FN9260-10-06 
10 (12) 797 0.6 _|817-1058-ND 38.40 31.89 _|FN1393-10-05-11 1(1.2) 2 5.3 (Bios 13.68 11.52. | FN9260B-1-06 
7 (1.2) 797 16 |817-1064-ND 38.53 36.48 |FN1394-1-05-11 2 (2.3) 2 27 isos 13.88 11.52 | FN9260B-2-06 
2.5 (3) 797 8 |817-1065-ND 38.53 36.48 |FN1304-2.5-05-11 4 (4.6) . 10 eee ean 13.68 11:52 | FN9260B-4-06 
6 (7.2) 797 2.5 |817-1066-ND 38.53 36.48 |FN1394-6-05-11 6 (6.9) 2 0.8 eigaoo es 13.68 11.52" | FN9260B-6-06 
40 (12) 797 0.6 |817-1063-ND 38.53 36.48 |FN1394-10-05-11 10 (11.5) 2 0.2 [SivaIAse NDA 13.88 (11.52 _ | FN92608-10-06 
410 (12) 797 0.6 _|817-1067-ND 38.53 36.48 |FN1394-10-05-11-QN-0 FN 9263 Series 
FN 9222 Series 1 (1.2) 373 5.3 |[817-1495-ND 13.30 11.05 |FN9263-1-06 
(Rated Current @ 50°C (25°C), Leakage Current @ 250VAC/S0Hz) 2 (2.3) 373 2.7 |817-1496-ND 13.30 11.05 | FN9263-2-06 
1(1.2) 373 12 [817-1416-ND 4.39 3.65 |FN9222-1-06 3 (3.5) 373 2 |817-1497-ND 13.30 11.05 | FN9263-3-06 
1 (1.2) 373 12 = |817-1417-ND 6.50 5.40 | FN9222-1-07 4 (4.6) 373 1.0 |817-1498-ND 13.30 11.05 |FN9263-4-06 
3 (3.5) 373 2.5 |817-1418-ND 4.39 3.65 | FN9222-3-06 6 (6.9) 373 0.3 _|817-1499-ND 13.30 11.05 _ | FN9263-6-06 
3 (3.5) 373 2.5 |817-1419-ND 6.50 5.40 |FN9222-3-07 8 (9.2) 373 0.25 |817-1500-ND 13.30 11.05 | FIN9263-8-06 
6 (7.2) 373 0.78 _|817-1420-ND 4.39 3.65 | FN9222-6-06 40 (11.5) 373 0.2 |817-1501-ND 13.30 11.05 | FN9263-10-06 
6 (7.2) 373 0.78 |817-1421-ND 6.50 5.40 |FN9222-6-07 AilGdical Version (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW! | IINISCHAFFNEL Fitters con) 


energy efficiency and reliability 


EMC / RFI Filters 


Single-Phase Filters 


Single-phase EMC/EMI filters for chassis or 
DIN rail mounting are key for EMC compliance 
of higher power office equipment and low to 
medium power industrial applications. A broad 
selection of electrical and mechanical features al- 
lows a specific choice and deployment for count- 
less applications. 


Three-Phase Filters 


EMC/EMI Three-phase filter solutions for indus- 
trial applications like motor drives and machine 
tools. These types of EMC/EMI filters are also 
suitable for mainframe computer systems, large 
uninterruptible power supplies, medical equip- 
ment, wind turbine power stations and a vast 
array of other three-phase power electronics. 


Rated Leakage 
Current@ Current@ Induct. 
40°C (25°F) | 230VAC/50Hz L Digi-Key Price Each Schaffner 
(A) (uA) (mH) | Part No. 1 10 Part No. 
FN 350 Series 
8 (9.0) 4.9mA = 817-1129-ND 166.89 127.44 | FN350-8-29 
2 (13.5) 4.9mA = 817-1130-ND 166.89 127.44 |FN350-12-29 
20 (22.4) 4.9mA = 817-1131-ND 166.89 127.44 | FN350-20-29 
30 (33.6) 5.4mA = 817-1132-ND 200.71 — _ |FN350-30-33 
55 (61.5) 11.0 mA = 817-1133-ND 283.61 —__|FN350-55-24 
55 (61.5) 11.0 mA = 817-1134-ND 283.61 —__|FN350-55-33 
FN 402 Series 
0.5 (0.6) 373 40 817-1181-ND 8.40 6.99 | FN402-0.5-02 
1 (1.2) 373 10 817-1182-ND 8.29 6.88 
1.6 (1.9) 373 6 817-1183-ND 8.29 6.94 | FN402-1.6-02 
2.5 (3) 373 2 817-1184-ND 9.38 7.80 |FN402-2.5-02 
4 (4.7) 373 1 817-1185-ND 9.38 7.80 | FN402-4-02 
6.5 (7.5) 373 1 817-1186-ND 9.38 7.80 | FN402-6.5-02 
FN 405 Series 
0.5 (0.6) 373 24 817-1187-ND 10.47 8.71 | FN405-0.5-02 
1 (1.2) 373 10 817-1188-ND 10.47 8.71 | FN405-1-02 
3 (3.6) 373 2 817-1189-ND 10.47 8.71 | FN405-3-02 
6 (6.9) 373 0.8 817-1190-ND 10.47 8.71 | FN405-6-02 
10 (11.5) 373 0.5 817-1191-ND 13.09 10.86 | FN405-10-02 
FN 406 Series 
0.5 (0.6) 373 24 817-1192-ND 10.80 8.98 | FN406-0.5-02 
1 (1.2) 373 12 817-1193-ND 10.80 8.98 | FN406-1-02 
3 (3.6) 373 2.5 817-1194-ND 10.80 8.98 | FN406-3-02 
6 (6.9) 373 0.78 817-1195-ND 10.80 8.98 | FN406-6-02 
8.4 (9.6) 373 0.3 817-1196-ND 10.80 8.98 | FN406-8.4-02 
FN 610 Series 
1 (1.15) 190 3 817-1197-ND 11.67 9.68 |FN610-1-06 
3 (3.4) 190 2 817-1198-ND 11.67 9.68 | FN610-3-06 
6 (6.9) 190 0.75 817-1199-ND 10.92 9.06 | FN610-6-06 
10 (11.5) 190 0.45 817-1200-ND 10.92 9.06 |FN610-10-06 
20 (23) 190 0.48 817-1201-ND 20.85 17.31 _|FN610-20-06 
30 (34) 190 0.61 817-1202-ND 49.86 41.39 | FN610-30-03 
3 (3.4) 2 2 817-1203-NDA 10.92 9.06 | FN610B-3-06 
6 (6.9) 2 0.75 817-1204-NDA 10.92 9.06 | FN610B-6-06 
10 (11.5) 2 0.45 817-1205-NDA 10.92 9.06 |FN610B-10-06 
20 (23) 2 0.48 817-1206-NDA 22.34 18.55 _|FN610B-20-06 
FN 612 Series 
1 (1.15) 190 3 817-1207-ND 15.39 12.78 |FN612-1-06 
3 (3.4) 190 2 817-1208-ND 15.39 12.78 | FN612-3-06 
6 (6.9) 190 0.75 817-1209-ND 15.39 12.78 |FN612-6-06 
10 (11.5) 190 0.45 817-1210-ND 15.39 12.78 |FN612-10-06 
20 (23) 190 0.48 817-1211-ND 21.08 17.50 | FN612-20-06 
20 (23) 190 0.48 817-1212-ND 24.32 20.19 |FN612-20-10 
30 (34) 190 0.61 817-1213-ND 54.60 45.32 | FN612-30-03 
30 (34) 190 0.61 817-1214-ND 52.51 43.59 | FN612-30-10 
80 (92) 450 0.2 817-1215-ND 128.98 107.06 | FN612-80-24 
FN 660 Series 
1 (1.15) 190 3 817-1216-ND 22.58 18.74 | FN660-1-06 
3 (3.4) 190 2 817-1217-ND 21.83 18.12 |FN660-3-06 
6 (6.9) 190 0.75 817-1218-ND 15.88 13.19 | FN660-6-06 
10 (11.5) 190 0.45 817-1219-ND 19.85 16.48 | FN660-10-06 
16 (18.4) 190 0.44 817-1220-ND 39.21 32.54 _| FN660-16-03 
16 (18.4) 190 0.44 817-1221-ND 35.47 29.45 | FN660-16-06 
16 (18.4) 190 0.44 817-1222-ND 37.46 31.09 | FN660-16-10 
20 (23) 190 0.48 817-1223-ND 54.83 45.52 | FN660-20-03 
20 (23) 190 0.48 817-1224-ND 47.39 39.34 | FN660-20-06 
20 (23) 190 0.48 817-1225-ND 51.87 43.06 _| FN660-20-10 
6 (6.9) 2 0.75 817-1226-NDA 21.83 18.12 |FN660B-6-06 
10 (11.5) 2 0.45 817-1227-NDA 21.83 18.12 |FN660B-10-06 
16 (18.4) 2 0.44 817-1228-NDA 35.47 29.45 |FN660B-16-06 
20 (23) 2 0.48 817-1229-NDA 47.39 39.34 | FN660B-20-06 
FN 670 Series 
1.6 (1.8) 190 7.2 817-1230-ND 28.29 23.49 | FN670-1.8-06 
2.5 (3) 190 12.2 817-1231-ND 29.27 24.30 | FN670-3-06 
5 (6) 190 the 817-1232-ND 29.27 24.30 | FN670-6-06 
8.0 (10) 190 10.4 817-1233-ND 61.29 50.88 | FN670-10-06 
FN 680 Series 
1 (1.2) 410 22.5 817-1234-ND 32.75 27.18 |FN680-1-06 
2.5 (3) 410 16 817-1235-ND 34.98 29.04 | FN680-2.5-06 
4 (4.8) 1900 8 817-1236-ND 39.46 32.76 | FN682-4-06 
6.5 (7.8) 1900 41 817-1237-ND 61.29 50.88 | FN682-6.5-06 
10 (12) 1900 4 817-1239-ND 88.84 73.74 | FN682-10-06 


Rated Leakage 
Current@ Current@ Induct. 
40°C (25°F) | 230VAC/50Hz L Digi-Key Price Each Schaffner 
(A) (uA) (mH) [Part No. 1 10 Part No. 
FN 2010 Series 
1 (1.15) 0.74 mA 12 817-1240-ND 42.11 10.06 | FN2010-1-06 
1 (1.15) 0.74 mA 12 817-1241-ND 12.54 10.43 | FN2010-1-07 
3 (3.45) 0.74 mA 2.5 817-1242-ND 12.11 10.06 | FN2010-3-06 
3 (3.45) 0.74 mA 2.5 817-1243-ND 12.54 10.43 | FN2010-3-07 
6 (6.9) 0.74 mA 1 817-1244-ND 12.11 10.06 | FN2010-6-06 
6 (6.9) 0.74 mA 1 817-1245-ND 12.54 10.43 | FN2010-6-07 
10 (11.5) 0.74 mA 0.8 817-1246-ND 12.98 10.81 | FN2010-10-06 
10 (11.5) 0.74 mA 0.8 817-1247-ND 13.64 11.30 |FN2010-10-07 
12 (13.8) 0.74 mA 0.7 817-1248-ND 12.98 10.81 |FN2010-12-06 
12 (13.8) 0.74 mA 0.7 817-1249-ND 13.74 11.45 _|FN2010-12-07 
16 (18.4) 0.74 mA 0.7 817-1250-ND 20.18 16.78 | FN2010-16-06 
16 (18.4) 0.74 mA 0.7 817-1251-ND 21.60 17.96 | FN2010-16-07 
20 (23) 0.74 mA 0.6 817-1252-ND 20.18 16.78 |FN2010-20-06 
20 (23) 0.74 mA 0.6 817-1253-ND 21.60 19.98 | FN2010-20-07 
20 (23) 0.74 mA 0.6 817-1254-ND 40.47 33.61 | FN2010-20-08 
30 (34.5) 0.87 mA 0.7 817-1255-ND 45.38 37.69 | FN2010-30-08 
60 (69) 0.87 mA 1 817-1257-ND 182.17 151.09 | FN2010-60-24 
FN 2020 Series 
1 (1.5) 0.74 mA 12 817-1258-ND 16.58 13.77 | FN2020-1-06 
1 (1.5) 0.74 mA 12 817-1259-ND 16.91 14.04 | FN2020-1-07 
3 (3.45) 0.74 mA 2.5 817-1260-ND 16.58 13.77 | FN2020-3-06 
3 (3.45) 0.74 mA 2.5 817-1261-ND 16.91 14.04 | FN2020-3-07 
6 (6.9) 0.74 mA 1 817-1262-ND 16.58 13.77__| FN2020-6-06 
6 (6.9) 0.74 mA 1 817-1263-ND 16.91 14.04 | FN2020-6-07 
10 (11.5) 0.74 mA 0.8 817-1264-ND 16.58 13.77 | FN2020-10-06 
10 (11.5) 0.74 mA 0.8 817-1265-ND 16.91 14.04 | FN2020-10-07 
12 (13.8) 0.74 mA 0.7 817-1266-ND 16.58 13.77 | FN2020-12-06 
12 (13.8) 0.74 mA 0.7 817-1267-ND 16.91 14.04 | FN2020-12-07 
16 (18.4) 0.74 mA 0.65 817-1268-ND 22.58 18.77 | FN2020-16-06 
16 (18.4) 0.74 mA 0.65 817-1269-ND 23.02 19.09 |FN2020-16-07 
16 (18.4) 0.74 mA 0.65 817-1270-ND 23.02 19.09 | FN2020-16-08 
20 (23) 0.74 mA 0.6 817-1271-ND 23.56 19.57 | FN2020-20-06 
20 (23) 0.74 mA 0.6 817-1272-ND 24.43 20.27 | FN2020-20-08 
30 (34.5) 0.87 mA 0.67 817-1273-ND 54.43 45.16 | FN2020-30-08 
60 (69) 0.87 mA 1 817-1274-ND 185.44 153.78 _| FN2020-60-24 
FN 2030 Series 
1 (1.1) 0.34 mA 20 817-1276-ND 16.66 14.16 | FN2030-1-06 
3 (3.4) 0.52 mA 14 817-1281-ND 16.66 14.16 | FN2030-3-06 
4 (4.5) 0.52 mA 14 817-1282-ND 16.66 14.16 | FN2030-4-06 
6 (6.7) 0.73 mA 8 817-1283-ND 16.66 14.16 | FN2030-6-06 
8 (8.9) 0.73 mA 8 817-1284-ND 17.27 14.68 | FN2030-8-06 
10 (11.2) 0.73 mA 8 817-1275-ND 19.85 16.88 | FN2030-10-06 
12 (13.4) 0.87 mA 4 817-1277-ND 20.57 17.49 |FN2030-12-06 
16 (17.9) 0.87 mA 4 817-1278-ND 23.59 20.05 | FN2030-16-06 
20 (22.4) 0.87 mA 4 817-1279-ND 26.19 22.27 | FN2030-20-06 
30 (33.5) 0.87 mA 2 817-1280-ND 53.76 45.70 _| FN2030-30-08 
FN 2060 Series 
1 (1.2) 0.734 mA 12 817-1285-ND 21.82 18.12 | FN2060-1-06 
1 (1.2) 0.734 mA 12 817-1286-ND 22.80 18.93 | FN2060-1-07 
3 (3.5) 0.734 mA 2.5: 817-1287-ND 21.71 18.02 | FN2060-3-06 
3 (3.5) 0.734 mA 2.5 817-1288-ND 22.80 18.93 | FN2060-3-07 
6 (6.9) 0.734 mA 0.97 817-1289-ND 21.71 18.02 | FN2060-6-06 
6 (6.9) 0.734 mA 0.97 817-1290-ND 22.80 18.93 | FN2060-6-07 
10 (11.5) 0.734 mA 0.8 817-1291-ND 22.80 18.93 | FN2060-10-06 
10 (11.5) 0.734 mA 0.8 817-1292-ND 23.23 19.30 |FN2060-10-07 
12 (13.8) 0.734 mA 0.58 817-1293-ND 23.56 19.57 |FN2060-12-06 
12 (13.8) 0.734 mA 0.58 817-1294-ND 40.47 33.61 | FN2060-12-07 
16 (18.4) 0.734 mA 0.65 817-1295-ND 50.50 41.94 | FN2060-16-06 
16 (18.4) 0.734 mA 0.65 817-1296-ND 52.69 43.72 | FN2060-16-07 
16 (18.4) 0.734 mA 0.65 817-1297-ND 51.49 42.75 | FN2060-16-08 
20 (23) 0.734 mA 0.6 817-1298-ND 52.25 43.39 | FN2060-20-06 
20 (23) 0.734 mA 0.6 817-1299-ND 52.69 43.72 _| FN2060-20-08 
30 (34.5) 0.867 mA 0.6 817-1300-ND 88.90 73.77 __| FN2060-30-08 
FN 2070 Series 
1 (1.2) 0.734 mA 22 817-1301-ND 26.18 21.72 | FN2070-1-06 
1 (1.2) 0.734 mA 22 817-1302-ND 26.51 22.05 | FN2070-1-07 
3 (3.5) 0.734 mA 9.8 817-1303-ND 26.18 21.72 | FN2070-3-06 
3 (3.5) 0.734 mA 9.8 817-1304-ND 26.51 22.05 | FN2070-3-07 
6 (6.9) 0.734 mA 7.8 817-1305-ND 35.45 29.46 _| FN2070-6-06 
6 (6.9) 0.734 mA 7.8 817-1306-ND 36.43 30.27 | FN2070-6-07 
10 (11.5) 0.734 mA 4.5 817-1307-ND 51.16 42.48 | FN2070-10-06 
10 (11.5) 0.734 mA 4.5 817-1308-ND 52.69 43.72 | FN2070-10-07 
12 (13.8) 0.734 mA 3.25 817-1309-ND 51.16 42.48 | FN2070-12-06 
12 (13.8) 0.734 mA 3.25 817-1310-ND 52.69 43.72 _| FN2070-12-07 
16 (18.4) 0.734 mA 2.8 817-1311-ND 82.03 68.07 | FN2070-16-06 
16 (18.4) 0.734 mA 2.8 817-1312-ND 87.05 72.21 | FN2070-16-07 
16 (18.4) 0.734 mA 2.8 817-1313-ND 85.96 71.35 | FN2070-16-08 
16 (18.4) 0.734 mA 2.8 817-1314-ND 87.11 80.58 | FN2070-16-46 
25 (28.8) 0.734 mA 2 817-1315-ND 109.76 101.53 _| FN2070-25-08 
36 (41.4) 0.867 mA 1.23 817-1316-ND 112.90 104.43 | FN2070-36-08 
FN 2080 Series 
1 (1.2) 0.734 mA 22 817-1317-ND 30.11 25.00 | FN2080-1-06 
3 (3.5) 0.734 mA 9.8 817-1319-ND 30.11 25.00 | FN2080-3-06 
3 (3.5) 0.734 mA 9.8 817-1320-ND 30.43 25.27 | FN2080-3-07 
6 (6.9) 0.734 mA 7.8 817-1321-ND 33.05 27.42 | FN2080-6-06 
6 (6.9) 0.734 mA 7.8 817-1322-ND 33.38 27.75 _| FN2080-6-07 
10 (11.5) 0.734 mA 4.5 817-1323-ND 37.96 31.51 | FN2080-10-06 
10 (11.5) 0.734 mA 4.5 817-1324-ND 38.51 31.99 | FN2080-10-07 
12 (13.8) 0.734 mA 3.25 817-1325-ND 40.91 33.93 | FN2080-12-06 
12 (13.8) 0.734 mA 3.25 817-1326-ND 46.58 38.66 | FN2080-12-07 
16 (18.4) 0.734 mA 2.8 817-1327-ND 69.92 58.02 _| FN2080-16-06 
16 (18.4) 0.734 mA 2.8 817-1328-ND 70.79 58.77__|FN2080-16-07 
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. Rated Leakage Power 
NEW! | | | | | SC H da FFN e c Filters Current@ uve Loss@ 
energy efficiency and reliability 50°C (40°C) | 480VAC/50Hz | 25°C/50Hz | Digi-Key Price Each Schaffner 
. (A) (mA) (W) _|Part No. 1 10 _| Part No. 
EMC / RFI Filters (cont, FN 355 Series 
(Rated Current @ 40°C (25°C), Leakage Current @ 400VAC/50 Hz) 
Rated Leakage 3 (3.4) 0.07 1.4 1817-1154-ND 54.32 41.42 |FN355-3-05 
Current@ | Current@ | Induct. ; 6 (6.9) 0.07 1.5 |817-1155-ND 57.18 43.60 |FN355-6-05 
40°C (25°F) | 230VAC/S0Hz L_ | Digi-Key Price Each Schaffner 10 (11.5) 0.07 1.8 |817-1156-ND 60.19 45.90 | FN355-10-05 
(A) (uA) (al) Reto: i LCs artiNos 20 (23) 0.29 3.4 |817-1157-ND 75.81 57.75 |FN355-20-03 
16 (18.4) 0.734 mA 2.8 |817-1329-ND 82.79 68.71 | FN2080-16-08 FN 356 Series 
FN 2090 Series (Rated Current @ 40°C (25°C), Leakage Current @ 400VAC/50 Hz) 
1 (1.1) 0.5 mA 20 817-1331-ND 23.00 19.55 | FN2090-1-06 16 (18.4) 0.43 7.0 817-1158-ND 195.25 — |FN356-16-06 
3 (3.4) 0.5 mA 14 817-1335-ND 23.00 19.55 | FN2090-3-06 16 (18.4) 0.43 7.0 817-1159-ND 195.25 — |FN356-16-29 
4 (4.5) 0.5 mA 14 |817-1336-ND 23.00 19.55 | FN2090-4-06 25 (28.8) 0.43 10.1 | SamaiTeO ND) 316.33 — |FN356-25-24 
6 (6.7) 0.67 mA 8 |817-1337-ND 27.27 23.18 | FN2090-6-06 25 (28.8) oe 10.1 END S699 a 2 || NGOS: oo oe 
8 (8.9) 0.67 mA 8 _|817-1338-ND 27.27 23.18 |FN2090-8-06 36 (41.5) 0.43 10.9 __|SAZeiG2:ND) 345.79 —_|FN356-36-24 
40 (11.2) | 0.67mA 8 |817-1330-ND 36.59 31.10 |FN2090-10-06 ote!) on 10.9 Bae Sire =; | ENSBESES? 
12 (13.4) 1.02 mA 4 |817-1332-ND 38.45 32.69 | FN2090-12-06 - on bate es a o hie pen _ apt 
16 (17.9) 1.02 mA 4 817-1333-ND 68.06 57.85 | FN2090-16-06 FN 3025/3026 Seles 
20 (22.4) 1.02 mA 2.7 |817-1834-ND__ 81.70 69.45 | FN2090-20-06 70107) wi 48 (SSD spon) SAIE7IENSODEHISIO“7A 
FN 2310 Serles 20 (21.4) 04 62  |817-1114-ND 78.32 66.67 | FN3025HL-20-71 
3 (3.35) 0.69 mA 36.9  ]817-1340-ND 13.09 11.49 |FN2310X-3-06 30 (32.1) 04 70 |817-1115-ND 93.98 80.01 | FN3025HL-30-71 
6 (6.7) 0.69 mA 19.3 |817-1341-ND 13.42 11.82 | FN2310X-6-06 50 (53.5) 0.4 10.5  |817-1116-ND 105.09 89.46 |FN3025HL-50-72 
10 (11.2) 1.73 mA 9.6  |817-1342-ND 18.76 — | FN2310X-10-06 10 (10.7) 25 48 817-1117-ND 75.81 64.54_|FN3025HP-10-71 
10 (11.2) 0.69 mA 9.6 817-1339-ND 19.31 —_|FN2310H-10-06 20 (21.4) 25 6.2 817-1118-ND 86.15 73.34 |FN3025HP-20-71 
FN 2320 Series 30 (32.1) 25 7.0 |817-1119-ND 103.38 88.01 |FN3025HP-30-71 
3 (3.35) 0.94 mA 1.1 [817-1343-ND 10.04 8.81 | FN2320Y-3-06 50 (53.5) 25 10.5 |817-1120-ND 115.60 98.41 | FN3025HP-50-72 
6 (6.7) 0.94 mA 1.9  |817-1344-ND 13.64 11.98 |FN2320Y-6-06 10 (10.7) 0.4 4.8 |817-1121-ND 74.43 63.36 |FN3026HL-10-71 
10 (11.2) 0.94 mA 1.3 |817-1345-ND 14.73 12.95 | FN2320Y-10-06 20 (21.4) 0.4 6.2 |817-1122-ND 84.58 72.01 _|FN3026HL-20-71 
20 (22.4 0.94 mA 1 817-1346-ND 32.83 28.89 _| FN2320Y-20-06 30 (32.1) 0.4 7.0 |817-1123-ND 101.50 86.41 | FN3026HL-30-71 
FN 2410/2412 Series 50 (53.5) 0.4 10.5 |817-1124-ND 113.50 96.62 |FN3026HL-50-72 
(Rated Current @ 50°C (40°C) 10 (10.7) 25 48 817-1125-ND 81.87 69.70 |FN3026HP-10-71 
8 (8.8) 3.4mA _ 817-1357-ND 47.78 42.75 | FN2410-8-44 20 (21.4) 25 6.2 817-1126-ND 93.04 79.21 |FN3026HP-20-71 
16 (17.5) 3.4mA = 817-1351-ND 55.35 49.53 | FN2410-16-44 30 (32.1) 25 7.0 817-1127-ND 111.65 95.04 |FN3026HP-30-71 
25 (27.4) 3.4mA = 817-1352-ND 64.33 57.56 )FN2410-25-33 50 (53.5) 2.5 10.5 |817-1128-ND 124.85 106.28 |FN3026HP-50-72 
32 (35.0) 3.4mA —  |817-1353-ND 70.71 63.27 | FN2410-32-33 FN 3256 Series 
45 (49.3) 3.4mA —___|817-1354-ND 71.90 64.33 | FN2410-45-33 8 (8.8) <l 2.7 |817-1368-ND 207.28 157.95 |FN3256H-8-29 
60 (65.7) 3.4mA — — |817-1355-ND 112.72 — |FN2410-60-34 16 (17.5) <1 5.0  |817-1363-ND 216.45 164.94 | FN3256H-16-29 
80 (87.6) 3.4mA —  |817-1356-ND 125.25 — |FN2410-80--34 25 (27) <1 9.8 |817-1364-ND 272.83 207.90 | FN3256H-25-33 
8 (8.8) 3.4mA = 817-1362-ND 43.22 — |FN2412-8-44 36 (39) <1 11.3 817-1365-ND 302.25 230.32 | FN3256H-36-33 
16 (17.5) 3.4mA — — |817-1358-ND 48.68 — |FN2412-16-44 64 (70) <1 17.2 _|817-1366-ND 455.83 347.34 _| FN3256H-64-34 
25 (27.4) Shire — — |817-1359-ND 54.71 — | FN2412-25-33 80 (88) <1 14.5 |817-1367-ND__| 608.55 463.72 _|FN3256H-80-35 
32 (35.0) 3.4mA —  |817-1360-ND 59.71 —_ | FN2412-32-33 jieatage abled ae Jeo He) 
45 (49.3) 3.4mA —___|817-1361-ND 65.85 —_|FN2412-45-33 777) 33.0 3.8 |817-1369-ND 98.25 —<—TEN3258-7-44 
A Medical Version 7 (7.7) 33.0 3.8 |817-1370-ND 96.11 — |FN3258-7-45 
16 (17.5) 33.0 6.1 817-1371-ND 147.32 — |FN3258-16-44 
Rated Leakage Power 16 (17.5) 33.0 6.1 817-1372-ND 139.95 — |FN3258-16-45 
Current@ Current@ Loss@ ¢ 30 (32.9) 33.0 11.8 817-1373-ND 196.27 —__|FN3258-30-33 
50°C (40°C) | 480VAC/S50Hz | 25°C/50Hz | Digi-Key Price Each Schaffner 30 (32.9) 33.0 11.8 1817-1374-ND 186.46 _ TFN3258-30-47 
anne rvs 2°00 © S0 | 157 srtorsn | zzago |r. 
Z 42 (46.0) 33.0 15.7 |817-1376-ND 211.34 — |FN3258-42-47 
(teskage ons eS s0evAGEO Hz) 55 (60.2) 33.0 25.9 | 817-1377-ND 315.82 — |FN3258-55-34 
8 (88) 34 27 1817-1068-ND 111.69 —TFN256-8-46 55 (60.2) 33.0 25.9 | 817-1378-ND 300.03 —_|FIN3258-55-52 
16 (17.5) 34 6.0  |817-1069-ND 116.82 — |FN256-16-46 75 (82.2) 33.0 32.2 |817-1379-ND 356.18 — ]FN3258-75-34 
25 (27) 34 44.6 |817-1070-ND 164.67 — |FN256-25-47 75 (82.2) 33.0 32.2 | 817-1380-ND 338.37 — |FN3258-75-52 
36 (39) 34 148  |817-1071-ND 178.65 — |FN256-36-47 100 (109.5) 33.0 34.5 |817-1381-ND 374.93 — _ |FN3258-100-35 
64 (70) 34 18.4 |817-1074-ND 335.97 320.98 | FN256-64-52 130 (142.4) 33.0 43.1 |817-1382-ND 414.90 — _ |FN3258-130-35 
80 (88) a4 4a8 1817-1072-ND 303.37 — 1 FN256-80-28 180 (197.1) 33.0 58.3 _|817-1983-ND_| 440.45 —_|FN3258-180-40 
80 (88) 3.4 18.8 |817-1073-ND 303.37 —_|FN256-80-34 FN'3270 Series 
FN 258 Series 10 (11) 26.4 2.4 |817-1386-ND 69.24 — _]FN3270H-10-29 
(Leakage Current @ 440VAC/50 Hz) 10 (11) 26.4 2.4 |817-1387-ND 69.24 — _|FN3270H-10-44 
7 (7.7) 16.5 9 817-1075-ND 134.93 — ]FN258-7-07 20 (22) 26.4 44 817-1390-ND 76.32 — _ |FN3270H-20-29 
7 (7.7) 16.5 9 817-1076-ND 142.03 — |FN258-7-29 20 (22) 26.4 44 817-1391-ND 76.32 — _ |FN3270H-20-44 
16 (17.5) 18.3 20 817-1077-ND 149.50 — |FN258-16-07 35 (38) 29.4 6.8 |817-1394-ND 90.65 —_|FN3270H-35-33 
16 (17.5) 18.3 20 817-1078-ND 157.38 — |FN258-16-29 50 (55) 29.4 12.8 |817-1396-ND 172.86 — _|FN3270H-50-34 
30 (33) 24.2 21 817-1079-ND 174.87 —_|FN258-30-07 65 (71) 29.4 13.5 |817-1398-ND 197.08 — _|FN3270H-65-34 
30 (33) 24.2 24 817-1080-ND 194.29 — | FN258-30-33 80 (88) 29.4 13.5 |817-1399-ND 269.79 — _|FN3270H-80-35 
42 (46) 25.8 30 817-1081-ND 414.51 394.10 | FN258-42-07 100 (110) 29.4 17.1 |817-1385-ND 311.61 — _|FN3270H-100-35 
42 (46) 25.8 30 817-1082-ND 414.51 394.10 | FN258-42-33 150 (164) 59.5 7.5 |817-1388-ND 489.87 —_|FIN3270H-150-99 
55 (60) 25.8 30 817-1083-ND 434.14 392.34 |FN258-55-07 200 (219) 59.5 13.2 817-1389-ND 516.45 — _ |FN3270H-200-99 
55 (60) 25.8 30 817-1084-ND 434.14 392.34 | FN258-55-34 250 (274) 59.5 20.6 = /817-1392-ND 531.78 — _|FN3270H-250-99 
75 (82) 25.8 24 817-1085-ND 650.12 539.80 |FN258-75-34 320 (350) 59.5 12.2 817-1393-ND 544.37 — _|FN3270H-320-99 
100 (110) 25.8 51 817-1086-ND 683.94 567.76 _ | FN258-100-35 400 (438) 59.5 19.2 |817-1395-ND 559.21 — _|FN3270H-400-99 
FN 351 Series 600 (657) 59.5 35.6 |817-1397-ND 611.86 —_|FIN3270H-600-99 
(Rated Current @ 40°C (25°C), Leakage Current @ 400VAC/50 Hz) 1000 (1095) 59.5 81.0 _[817-1384-ND 833.71 —_|FN3270H-1000-99 
8 (9.2) 1.9 7 817-1135-ND 166.20 — ]FN351-8-29 FN 3280 Series 
16 (18.5) 1.9 8 817-1136-ND 170.40 — |FN351-16-29 8 (8.8) <1 oT 817-1400-ND 126.19 — ]FN3280H-8-29 
25 (28.9) 28.0 8 817-1137-ND 174.59 — _|FN351-25-33 16 (17.5) <1 6.0 817-1401-ND 131.78 — _ |FN3280H-16-29 
25 (28.9) 28.0 8 817-1138-ND 170.40 — |FN351-25-46 25 (27) <1 11.6 |817-1402-ND 166.10 — _ |FN3280H-25-33 
36 (41.6) 28.0 9 817-1139-ND 175.98 —_|FN351-36-33 36 (39) <1 14.8 |817-1403-ND 184.02 — _ |FN3280H-36-33 
36 (41.6) 28.0 9 817-1140-ND 175.98 — |FN351-36-47 64 (70) <1 18.4 |817-1404-ND 277.52 —_ | FN3280H-64-34 
50 (57.7) 29.5 "1 817-1141-ND 187.15 — |FN351-50-33 80 (88) <1 18.9  |817-1405-ND 370.50 — _ |FN3280H-80-35 
64 (73.9) 29.5 15 817-1142-ND 221.23 — | FN351-64-33 120 (131) <1 28.5 |817-1406-ND 461.18 — _|FN3280H-120-35 
64 (73.9) 29.5 15 817-1143-ND 259.55 — | FN351-64-34 160 (175) <1 30.7. |817-1407-ND 566.60 — _|FN3280H-160-40 
80 (92.3) 31.8 23 817-1145-ND 368.72 —_|FN351-80-34 200 (219) <1 46.8 |817-1408-ND 613.75 —_|FIN3280H-200-40 
110 (127) 31.8 25 817-1146-ND 416.21 — |FN351-110-35 FN 3359 Series 
8 (9.2) 2.3 7 817-1147-ND 171.65 — |FN351H-8-29 150 (164) <6 24 817-1409-ND 1029.72 784.18 ]FN3359-150-28 
16 (18.5) 2.3 8 817-1148-ND 176.92 — |FN351H-16-29 180 (197) <6 34 817-1410-ND 1176.98 896.15 |FN3359-180-28 
25 (28.9) 32.7 8 817-1149-ND 193.98 — | FN351H-25-33 250 (250) <6 49 817-1411-ND 1266.43 964.99 | FN3359-250-28 
36 (41.6) 32.7 9 817-1150-ND 204.20 —_|FN351H-36-33 320 (350) <6 19 817-1412-ND 1518.41 1156.26 | FN3359-320-99 
50 (57.7) 32.7 1 817-1151-ND 201.92 — ]FN351H-50-33 400 (438) <6 29 817-1413-ND 1769.29 1347.95 _|FN3359-400-99 
64 (73.9) 32.7 15 817-1152-ND 225.14 — |FN351H-64-33 600 (657) <6 44 817-1414-ND 2022.36 1540.29 |FN3359-600-99 
80 (92.3) 38.0 23 817-1153-ND 544.70 —_|FN351H-80-34 800 (876) <6 39 817-1415-ND 2067.31 1625.98 |FN3359-800-99 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


C Series: A two-function power entry module combining a DPST switch and an IEC 320 power line connector. 


GG Series: The power entry modules combine the functions of a general purpose RFI filter with IEC power cord connector 
and single or dual metric fusing, in the smallest possible panel space. 


HG Series: A medical version of our GG series, these filters offer the same compact design but reduce the line-to-ground 
capacitance in order to meet UL2601 patient care requirements. 


P Series: This series of power entry modules offers full flexibility of design in the most compact package. As the first 
10 Amp module to provide all five power entry functions in one compact design, the "Chameleon" readily adapts to its 
environment and the needs of international markets. * Snap-in or flange mounting * IEC power line connector * Both North 
American and European fusing capabilities * Two voltage selections * Optional DPST on/off switch » Filtering options for 
general purpose, high performance and medical applications. 


J Series: The most widely accepted of all the power entry modules, the J series combines an IEC connector, 2 voltage, or 4 
voltage selection, and a North American fuse holder. 


L Series: The power entry modules are compact units that combine a multi-function power entry module and high 
performance RFI filtering capabilities. They are available with either a four voltage selector or a DPST on/off switch. 


LA Series: A multi-function power entry connector with a choice of filtering capabilities. The series features an IEC line 
connector, selectable North American or dual European fusing capabilities, DPST on/off switch and 120/240 voltage 
selection. The filtered LA units provide a one piece solution to all power entry needs and provide a filtering solution for 
almost any RFI problem. Their vertical design is flange mounted and will meet requirements for worldwide markets. 


Corcom Power Entry Modules 


M Series: This series of power entry modules offers the most choices of power entry components and filtering options to 
fit a specific need. 


SR Series: Includes a full line of popular AC receptacles. These male and female power line connectors include snap-in and 
flange mounted models. All have complete safety agency approvals for worldwide usage. 


Part Numbering System for P Series (Figure 5A, 5B & 5C) 


Mounting Extender Switch Voltage Fuse Filter Filter 
Style Options Options Select Options Type Current 


Shield 
Options 


P 


T I I 
0 = Blank D = Dual fuse 


S = DPST S = Single fuse 

0 =No filter X 
B = Intercon. block 

H = Medical Filter 

S = Gen. purpose 

L = High Performance 

Medical 
Z = High Performance 


T 
0 =No filter 
3=3 amps 
6=6amps 0 =No shield 
=10amps A =Filter shield 
B = Complete 
shield 
C = Complete Can 
(for L & Z models) 


E = Mtg. Ears 


(horiz.) 
S = Snap-in 
M = Mtg. Ears 
(Vertical) 


0 = None 

C =FN260 
J=4J Series 
L=L Series 


0 = Single voltage 

S = Dual voltage select 
(SMPS) 

X = Dual voltage select 
(series/parallel) 


Rated Current Dimensions - mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B Cc D E E Part No. 1 25 100 | Part No. 
C Series — Switch with IEC Connector — RoHS Compliant 
3 Faston, Straight ] 31.24 | 64.26 ] 41.17 =_ _ — | CCM1690-ND 19.60 17.84 15.10 |3CFS1 
1 6 Faston, Straight | 31.24 | 64.26 | 41.17 - - —  |CCM1699-ND 18.28 16.64 14.08 | 6CFS1 
10 Faston, Straight | 31.24 | 24.64 | 41.17 - od —  |CCM1647-NDO 6.60 6.01 5.09 |10CS1 
10 Faston, Straight | 31.24 | 64.26 | 41.17 _ =- —__|CCM1668-ND 20.30 18.48 15.64 | 10CFS1 
10 Faston, Straight | 44.2 | 24.64 |] 41.17 | 26.92 =_ 36.0 |CCM1666-NDO 6.60 6.01 5.09 |10CE1 
2 3 Faston, Straight | 44.2 | 64.26 | 41.17 | 28.5 - 36.0 |CCM1689-ND 19.60 17.84 15.10 | 3CFE1 
6 Faston, Straight | 44.2 | 64.26 | 41.17 | 28.5 _ 36.0 |CCM1698-ND 19.18 17.46 14.77 | 6CFE1 
10 Faston, Straight | 44.2 | 64.26 | 41.17 | 28.5 - 36.0 | CCM1667-ND 20.82 18.95 16.04 _|10CFE1 
GG Series — Power Entry Modules with Fuse Holders — RoHS Compliant 
1 Faston, Straight | 54.6 28.7 32.8 36.1 447 — | CCM1681-ND§ 13.28 12.09 10.23 |1EGG1-1 
3 Faston, Straight | 54.6 28.7 32.8 36.1 447 — | CCM1692-ND§ 12.36 11.25 9.52 |3EGG1-1 
3 Faston, Straight | 54.6 28.7 32.8 36.1 447 — | CCM1693-NDt 14.70 13.38 11.32 |3EGG1-2 
3 6 Faston, Straight | 54.6 28.7 32.8 36.1 447 — | CCM1620-ND§ 11.66 10.62 8.98 |6EGG1-1 
6 Faston, Straight _| 54.6 28.7 32.8 36.1 44.7 —__|CCM1650-NDt 14.22 12.95 10.95 | 6EGG1-2 
6 Wire Lead 51.3 28.7 32.8 36.1 447 — | CCM1756-ND§ 16.40 14.93 12.63 |6EGG8-1 
10 Faston, Straight | 54.6 28.7 32.8 36.1 447 —  |CCM1872-ND§ NEW! | 14.24 12.96 10.97 |10EGG1-1 
10 Faston, Straight _| 54.6 28.7 32.8 36.1 44.7 —___|CCM1871-NDt NEW! | 14.64 13.33 11.28 |10EGG1-2 
4 10 Wire Lead 51.3 28.7 32.8 36.1 447 — |CCM1873-ND§ NEW! | 15.74 14.33 12.12 |10EGG8-1 
10 Wire Lead 51.3 28.7 32.8 36.1 447 —___|CCM1874-NDt NEW! | 16.14 14.69 12.43 |10EGG8-2 
3 Faston, Straight ] 54.1 28.7 32.5 37.1 36.1 —  |CCM1790-NDt 14.24 12.96 10.97 |3EGS1-2 
3 Faston, Straight | 54.1 28.7 32.5 37.4 36.1 — | CCM1791-ND§ 11.98 10.91 9.23 |3EGS1-1 
5 6 Faston, Straight | 54.1 28.7 32.5 37.4 36.1 — | CCM1792-ND§ 11.58 10.54 8.92 |6EGS1-1 
6 Faston, Straight | 54.1 28.7 32.5 37.1 36.1 — | CCM1705-NDt 14.12 12.85 10.88 | GEGS1-2 
10 Faston, Straight | 54.1 28.7 32.5 37.4 36.1 —  |CCM1875-ND§ NEW! | 13.64 12.42 10.51 |10EGS1-1 
10 Faston, Straight_| 54.1 28.7 32.5 37.4 36.1 —___|CCM1876-NDt NEW! | 14.04 12.78 10.82 | 10EGS1-2 
HG Series — Power Entry Modules with Fuse Holders — RoHS Compliant 
3 Faston, Straight | 54.6 28.7 32.8 36.1 447 — | CCM1694-NDt 13.50 12.29 10.40 |3EHG1-2 
3 6 Faston, Straight | 54.6 28.7 32.8 36.1 447 — | CCM1707-NDt 12.84 11.69 9.89 |6EHG1-2 
10 Faston, Straight_| 54.6 28.7 32.8 36.1 447 — ___|CCM1882-NDt NEW! | 15.64 14.24 12.05 |10EHG1-2 Fig. 4 NEW! 
1 Wire Lead 51.3 28.7 32.8 36.1 447 —  |CCM1878-NDt NEW! 17.04 15.51 13.13 | 1EHG8-2 
4 3 Wire Lead 51.3 28.7 32.8 36.1 447 —  |CCM1880-NDt NEW! | 16.60 15.11 12.79 | 3EHG8-2 -k}— A — 
6 Wire Lead 51.3 28.7 32.8 36.1 447 —  |CCM1879-NDt NEW! | 16.70 15.20 12.86 | 6EHG8-2 T y 
10 Wire Lead 51.3 28.7 32.8 36.1 447 —___|CCM1881-NDt NEW! | 17.38 15.82 13.39 | 10EHG8-2 
5 10 Faston, Straight | 54.1 28.7 32.5 37.4 36.1 —___|[CCM1877-NDt NEW! | 15.04 13.69 11.59 | 10EHGS1-2 
P Series, Chameleon — For General, High Performance or Medical Applications — RoHS Compliant 
(See chart for part number break down) 
3 Faston 31.49 | 54.1 | 58.67 _ _ —  |CCM1719-ND 20.86 18.99 16.07 |PSOSODH3B 
3 Faston 31.49 | 54.1 | 58.67 _ _ —  |CCM1759-ND 21.68 19.73 16.70 |PSOSODS3B 
3 Faston 31.49 | 54.1 | 58.67 - ad —  |CCM1722-ND 20.50 18.66 15.79 |PSOSOSS3A 
3 Faston 31.49 ) 54.1 | 58.67 - - —  |CCM1723-ND 21.68 19.73 16.70 |PSOSOSS3B 
3 Faston 31.49 | 54.1 | 58.67 - _ —__|CCM1377-ND 17.78 16.18 13.70 _| PSOSXSS30 
3 Faston 31.49 | 54.1 | 58.67 =_ =_ — | CCM1376-ND 18.16 16.53 13.99 |PSO00SS3B 
6 Faston 31.49 | 54.1 | 58.67 - - —  |CCM1724-ND 20.14 18.33 15.51 |PSOSXSS6A 
6 Faston 31.49 ) 54.1 | 58.67 - - —  |CCM1382-ND 20.26 18.44 15.61 |PSOSOSS6A 
6 Faston 31.49 | 54.1 | 58.67 - - —  |CCM1753-ND 18.48 16.82 14.23 | PSOSSDS60 
6 Faston 31.49 | 54.1 | 58.67 - - —__|CCM1720-ND 21.20 19.30 16.33 | PSOSODS6B ; 7 
6 Faston 31.49 | 54.1 | 58.67 | — | — | — |CCM1378-ND 18.48 16.82 14.23 _|PSOSXSS60 sh a otal rata s 
6A 6 Faston 31.49 ) 54.1 | 58.67 - _ —  |CCM1381-ND 18.48 16.82 14.23 | PSOSXDS60 p 
6 Faston 31.49 | 54.1 | 58.67 - - — | CCM1600-ND 18.48 16.82 14.23 | PSOSOSS60 
10 Faston 31.49 | 49.02 | 58.67 - _ —  |CCM1372-ND0 12.84 11.69 9.89 |PSOSXS000 
10 Faston 31.49 | 49.02 | 58.67 - - —__|CCM1373-ND0 10.02 9.12 7.72_|PS000S000 
10 Faston 31.49 | 54.1 | 58.67 - = —  |CCM1374-ND 15.30 13.93 11.79 | PSOSOSBX0 
10 Faston 31.49 ) 54.1 | 58.67 - _ —  |CCM1379-ND 21.66 19.72 16.68 |PSOSOSSXA 
10 Faston 31.49 | 49.02 | 58.67 _ _ —  |CCM1733-ND0 12.94 11.78 9.97 |PSOSXD000 
10 Faston 31.49 | 54.1 | 58.67 - - —  |CCM1735-ND 22.36 20.35 17.22 | PSOSOSSXB 
10 Faston 31.49 | 54.1 | 58.67 - - —__|CCM1721-ND 23.08 21.01 17.78 _| PSOSODSXB 
10 Faston 31.49 | 54.1 | 58.67 =— _— —  |CCM1750-ND 20.26 18.44 15.61 |PSOSODHXO 
10 Faston 31.49 ) 49.02 | 58.67 - = —  |CCM1718-NDO 12.84 11.69 9.89 |PSOSODO00 
10 Faston 31.49 ] 54.1 | 58.67 - - —  |CCM1789-ND 17.54 15.97 13.51 | PSOOOSSXO 
10 Faston 31.49 | 54.1 | 58.67 _ - —___|CCM1380-ND 20.26 18.44 15.61 _| PSOOOSSXB 
3 Faston 50.29 | 54.1 | 58.67 - =_ — | CCM1385-ND 18.62 16.95 14.34 | PEOSOSS30 
6 Faston 50.29 | 54.1 | 58.67 =- =- —  |CCM1383-ND 19.32 17.59 14.88 | PEOSSSS60 
6B 6 Faston 50.29 | 54.1 | 58.67 - _ —  |CCM1760-ND 23.54 21.43 18.13 | PEOSODH6B 
10 Faston 50.29 | 49.02 | 58.67 - - — | CCM1375-NDO 13.66 12.44 10.52 | PEOSSS000 
10 Faston 50.29 | 54.1 | 58.67 - =- —__|CCM1384-ND 20.72 18.86 15.96 _| PEOSSSSXO 
10 Faston 31.49 [| 54.1 | 58.67 =- - —__|CCM1822-ND0 12.48 11.36 9.61 _|PSOSOS000 
6 Faston 31.14 | 112.27 | 63.40 =_ _— —  |CCM1861-ND NEW! 37.92 34.51 29.20 |PMOSODL6C 
6 Faston 31.14 | 112.27 | 63.40 - - —  |CCM1863-ND NEW! 37.92 34.51 29.20 |PMOSODZ6C 
10 Faston 31.14 | 112.27 | 63.40 _ - —  |CCM1862-ND NEW! 37.92 34.51 29.20 | PMOSODLXC 
6c 10 Faston 31.14 | 112.27 | 63.40 _ - — |CCM1864-ND NEW! 37.92 34.51 29.20 | PMOSODZXC 
6 Faston 31.14 | 112.27 | 63.40 - - —__|CCM1865-ND NEW! 37.92 34.51 29.20 _|PMOSOSL6C 
6 Faston 31.14 | 112.27 | 63.40 =_ = —  |CCM1867-ND NEW! 37.92 34.51 29.20 |PMOSOSZ6C 
10 Faston 31.14 | 112.27 | 63.40 _ _ —  |CCM1866-ND NEW! 37.92 34.51 29.20 | PMOSOSLXC 
10 Faston 31.14 | 112.27 | 63.40 - - —__|CCM1868-ND NEW! 37.92 34.51 29.20 _| PMOSOSZXC 
Cable Assembly for P Series 4 Position with 6” wire CCM1664-ND 3.20 2.92 —_|PA100 


@ ROHS Compliant Unfiltered § (-1 Models) Utilizes 1 5x20 fuse _t (-2 Models) Utilizes 2 5x20 fuses 
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= Tyco Electronics Corcom Power Entry Modules (con: 


Authorized Distributor 


Rated Available 
Current RFI Voltage | DPST 
120V Filter Selection | On/Off Dimensions - mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | (Amps) Type Position | Switch A B c D E F | Part No. 1 25 100 | Part No. 
J Series — Power Entry Modules — RoHS Compliant 
7 6 Unfiltered 4 _ 68.07 | 38.61 | 29.72 ) 31.24} — — |CCM1200-ND 1586 14.44 12.22 |6VJ1 
6 Gen. Purpose 4 = 69.85 | 47.50 | 29.73 | 40.13 | — —  |CCM1201-ND 27.96 25.45 21.53 |6J4 
L Series — Power Entry Modules with RFI Power Line Filter 
2 Gen. Purpose 1 Yes | 32.51 | 51.05 | 5842 | — al — |CCM1108-ND 33.02 30.05 25.43 | 2EDL1SC 
4 Gen. Purpose 1 Yes | 32.51 | 51.05 | 5842 | — - — |CCM1112-ND® 31.62 28.78 24.35 | 4EDL1SC 
2 Gen. Purpose 1 Yes | 32.51 | 51.05 | 5842 | — - — |CCM1051-ND@ 35.28 = 32.11 27.17 | 2EDL1SCM 
6A 4 Gen. Purpose 1 Yes | 32.51 | 51.05 | 5842 | — al — |CCM1055-ND@ 32.66 29.73 25.15 |4EDL1SCM 
6 Gen. Purpose 1 Yes | 32.51 | 51.05 | 58.42 | — =— — _ |CCM1059-ND® 32.66 29.73 25.15 |6EDLISCM 
6 Gen. Purpose 4 No 32.51 | 51.05 | 58.42 |) — — — |CCM1061-ND@ 32.66 29.73 25.15 |6EDL4CM 
6 Medical 4 No 32.51 | 51.05 | 58.42 | — - —  |CCM1065-ND@ 32.66 29.73 25.15 | 6EHL4CM 
2 Gen. Purpose 1 Yes | 50.29 | 51.05 | 5842 | — _- — |CCM1107-ND® 31.42 28.60 24.20 |2EDL1S 
4 Gen. Purpose 1 Yes | 50.29 | 51.05 | 5842 | — - — |CCM1111-ND@ 31.42 28.60 24.20 |4EDL1S 
6 Gen. Purpose 1 Yes | 50.29 | 51.05 | 5842 | — _ — |CCM1115-ND® 31.42 28.60 24.20 |6EDLIS 
6B 6 Gen. Purpose 4 No 50.29 | 51.05 | 58.42) — — — |CCM1117-ND® 31.42 28.60 24.20 |6EDL4 
6 Medical 1 Yes | 50.29 | 51.05 | 5842 | — - — |CCM1119-ND@ 31.42 28.60 24.20 | 6EHL1S 
6 Medical 1 Yes | 50.29 | 51.05 | 5842 | — _ — |CCM1062-ND® 32.90 29.94 25.34 | 6EHL1SM 
6 Medical 4 No 50.29 | 51.05 | 58.42 | — = —  |CCM1064-ND® 34.54 31.44 26.60 | 6EHL4M 
Fuse holder for 5 X 20mm L Series CCM1662-ND@ 1.56 1.42 — |LA201 
LA Series — Multi-Function Power Entry Modules — RoHS Compliant 
8 5 Gen. Purpose 2 Yes 50.5 | 39.9 | 65.79 | 61.21 | 68.07 | — |CCM1614-ND 51.18 46.58 39.41 /5EFLA2S 
3 Premium 2 Yes 50.5 | 39.9 | 65.79 | 61.21 | 105.7 | — |CCM1731-ND 65.86 59.94 50.72 |3EZLA2S 
M Series — Power Entry Modules — RoHS Compliant 
9A 6 Unfiltered 1 No 86.1 72.1 | 29.0 | 62.0 | 36.8 — |CCM1000-ND 14.02 12.76 10.80 )6VM1 
9B 6 Unfiltered 2 No 98.6 | 84.3 | 29.0 | 74.2 | 368 — |CCM1002-ND 16.70 15.20 1286 |6VM2 
9B 6 Unfiltered 4 No 98.6 | 84.3 | 29.0 | 74.2 | 36.8 — |CCM1004-ND 16.94 1542 13.05 |6VM4 
10A 6 Unfiltered 1 Yes | 105.9) 91.9 | 29.0 | 81.8 | 36.8 — |CCM1001-ND 17.02 15.49 13.11 |6VM1S 
10B 6 Unfiltered 2 Yes | 118.1 | 104.1 | 29.0 | 94.5 | 36.8 — | CCM1003-ND 19.84 18.06 15.28 |6VM2S 
10B 6 Unfiltered 4 Yes | 118.1 | 104.1 | 29.0 | 94.5 | 368 — |CCM1005-ND 19.84 18.06 15.28 |6VM4S 
10 § Medical 1 Yes | 105.9) 91.9 | 29.0 | 81.8 | 55.6 — |CCM1011-ND 25.22 22.96 19.42 |5EHM1S 
10D 5 Medical 4 Yes | 118.1 | 104.1 | 29.0 | 74.2 | 55.6 — |CCM1013-ND 28.04 25.52 21.60 | 5EHM4S 
10 5 Gen. Purpose 1 Yes | 105.9) 91.9 | 29.0 | 81.8 | 55.6 — |CCM1021-ND 24.80 22.57 = 19.10 | 5EFM1S 
10D 6 Gen. Purpose 4 Yes | 118.1 | 104.1 | 29.0 | 74.2 | 55.6 — | CCM1023-ND 27.64 25.16 21.29 | SEFM4S 
9D 5 Medical 1 No 86.1 72.1 | 29.0 | 62.0 | 55.6 — |CCM1010-ND 22.32 = 20.32, 17.19 |5EHM1 
10D 5 Medical 4 No 98.6 | 84.3 | 29.0 | 74.2 | 55.6 — |CCM1012-ND 2448 22.28 18.85 | 5EHM4 
9D 5 Gen. Purpose 1 No 86.1 | 72.1 | 29.0 | 62.0 | 55.6 — |CCM1020-ND 21.26 619.35 = 16.38 | 5EFM1 
9E 5 Gen. Purpose 4 No 98.6 | 84.3 | 29.0 | 74.2 | 55.6 — |CCM1022-ND 25.32 23.05 = 19.50 | 5EFM4 
9C 3 Premium 4 Yes | 118.1 | 104.1 | 29.0 | 94.5 | 43.7 | 78.49 |CCM1033-ND 4914 44.72 37.84 |3EZM4S 
Connector Plug for M Series CCM1665-ND 86 719 — |MA101 
Insulating Boot for VM/EFM Models fits M4S Versions CCM1663-ND 4.64 4.23 — |MA601 
Insulating Boot for VM/EFM Models fits M1S Versions CCM1725-ND 4.64 4.23 — |MA602 
Insulating Boot for VM/EFM Models fits M4 Versions CCM1818-ND 4.64 4.23 3.58 |MA603 
Rated Current Output Mounting | Input Dimensions - mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 125V (Amps) Terminals Style | Config. A B Cc D Part No. al 25 100 | Part No. 
SR Series — AC Connector — RoHS Compliant 
15 PC Terminals Flange Male | 50.01 | 40.01 | 28.19 | 26.70 |CCM1400-ND 2.42 2.21 1.87 |6ESRM-P 
15 Quick Disconnect | Flange Male | 50.22 | 40.01 | 22.76 | 31.09 |CCM1401-ND 1.82 1.66 1.41. | 6ESRM-3 
an] 15 Quick Disconnect | Snap-In | Male | 30.40 _— 22.66 | 30.61 |CCM1402-ND 1.92 1.75 1.48 | 6ESRMC2 
15 Quick Disconnect | Snap-In | Female} 35.31 _ 28.19 | 35.71 |CCM1403-ND 2.22 2.03 1.71 | 6ESRFC3 
15 Quick Disconnect | Flange | Female} 50.01 | 40.01 | 29.31 | 35.71 |CCM1404-ND 2.22 2.03 1.71 | 6ESRF-3 


@ ROHS Compliant Unfiltered § (-1 Models) Utilizes 1 5x20 fuse _t (-2 Models) Utilizes 2 5x20 fuses 


Corcom RF Line Filters 
3 Phase RFI Filters 


A Series: The 3-phase filters are designed for 3-phase, four wire, WYE applications providing filtering in each of the three lines plus the neutral and ground line. 


AYO Series: The AYO series filters are designed for 3-phase, four wire, WYE applications providing filtering in each of the three lines plus neutral. These lower 
current RFI filters provide filtering to industrial 3-phase applications. 


Mounting Stud: 
BCF Series: The 3-phase filters are designed for universal applications where reduced size is critical. It is ideal for all industrial 3-phase applications requiring very No. 6-32 (8) 


high attenuation in the frequency range between 100kHz ~ 30MHz. 


Rated Current Dimensions —- mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. (Amps) Termination A B Cc D E Part No. 1 25 100 Part No. 
A Series — High Performance 3-Phase RFI Line Filter 
30 Single Stage Stud | 224.0 | 141.5 65.0 117.2 38.1. |CCM1727-ND 261.94 238.37 201.70 |30AYP6C 
1 60 Single Stage Stud | 239.5 | 175.8 | 122.4 | 151.1 95.3 |CCM1736-ND 356.10 324.06 274.20 |60AYP6C 
60 Dual Stage Stud 351.3 | 175.8 | 122.4 | 151.1 95.3 |CCM1730-ND 517.72 471.13 398.65 |60AYT6C 
AYO Series — Lower Current 3-Phase RFI Filter 
2 20 Faston 85.6 52.5 38.7 74.63 _— CCM1684-ND 35.84 32.62 27.60 |20AYO1 
BCF Series — Compact 3-Phase RFI Filter 
7 Load 190 70 40 160 = CCM1848-ND 89.46 81.41 68.89 | 7BCF10 
16 Load 250 70 45 220 = CCM1849-ND 106.12 96.57 81.72 | 16BCF10 
30 Load 270 85 50 240 = CCM1850-ND 142.86 130.01 110.01 |30BCF10 
8 42 Load 310 85 50 280 = CCM1851-ND 166.76 151.76 128.41 |42BCF10 
55 Load 250 90 85 220 = CCM1852-ND 181.52 165.19 139.78 |55BCF10 
75 Load 270 135 80 240 = CCM1853-ND 310.30 282.38 238.94 | 75BCF10 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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General Purpose RFI Filters 


B Series: These general purpose common-mode RFI power line filters effectively provide 
RFI control of line-to-ground noise in a small size at a low cost. 

DK Series: The DK series RFI power line filters are general purpose common mode and 
differential mode filters with higher performance line-to-line attenuation than the VK 
series. 

EMC Series: The EMC series of RFI filters has been developed to reduce conducted noise 
to acceptable limits for equipment that must comply with the requirements of CISPR in 
Europe and the FCC specifications in the USA. The EMC series was designed to address 
the need for more differential mode attenuation in the lower frequency range while still 
maintaining high common mode performance. This type of performance is typically 
needed for motor drives and switch mode power supplies with increased operating 
frequencies. 

EP/VP Series: The EP/VP series of RFI filters has been developed to reduce conducted 
noise to acceptable limits for equipment that must comply with requirements of CISPAR 
in Europe and the FCC specifications in the USA. 

FC Series: The FC filters provide filtering for frequency inverters and variable speed motor 
drives. Designed for very noisy applications, they attenuate conducted interference at low 
and high frequency ranges and protect programmable logic controllers from RF noise on 
the AC power line. 

G Series: The G series RFI filters are designed to provide excellent common-mode and 
differential-mode attenuation for most digital electronic equipment (particularly switching 
power supplies) over the frequency range of 20kHz ~ 30MHz. 

K Series: These power line filters are general purpose common-mode and differential- 
mode filters. They are effective in the control of line-to-line as well as line-to-ground RFI 
interference. They are particularly suited in applications where pulsed, continuous and/or 
intermittent RFI interference is present. 

N Series: The N series RFI filters are designed to provide superior common-mode 
attenuation for most digital electronic equipment (particularly switching power supplies) 


over the frequency range of 10kHz ~ 30MHz. 

Q Series: A series of RFI power line filters that has been developed specifically for 
switching power supplies and is designed to be all the power line filtering needed to 
control conducted emissions all the way down to 10kHz. 

R Series: These dual T section RFI power line filters provide premium performance 
at a moderate cost. They are well suited for low impedance loads where noisy RFI 
environments are present. They control pulsed, continuous and/or intermittent 
interference, insuring protection of your equipment from line power noise in addition to 
protecting the line from equipment noise. 

RK Series: The RK Series filters are compact, single stage, chassis mount filters 
that provide significant differential mode performance ideal for industrial machinery 
equipment. Low input leakage current makes this series suitable for portable equipment. 
S Series: The S series of RFI power line filters combines successful line-to-ground 
interference rejection filters with additional circuitry designed to reduce line-to-line noise 
and transients. 

SK Series: This series of RFI power line filters was designed to reduce conducted noise to 
acceptable limits for equipment that must comply with the FCC specifications in the USA 
and CISPAR specifications in Europe. 

T Series: These RFI power line filters provide superior common-mode and premium 
differential-mode attenuation, exceeded only by that of Q series filters. 

U Series: The U series was designed to meet the RFI needs created by power factor 
corrected power supplies. This high performance filter offers a high impedance circuit to 
mismatch the power supply's impedance characteristics. 

V and W Series: These RFI power line filters will protect equipment from malfunctions 
due to conducted interference coming into the equipment from the line, especially line- 
to-line noise and transients. The W series has a two-stage construction that provides 
excellent suppression at high frequency. 


Rated Current Dimension - mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) | Termination A B c D E Part No. 1 25 100 Part No. 
B Series — RFI Power Line Filter for High Impedance Loads — RoHS Compliant 
1 Faston 57.2 46.2 16.8 53.98 64.3 | CCM1300-ND 10.92 9.94 8.41 | 1VB1 
2 Faston 57.2 46.2 16.8 53.98 64.3 | CCM1301-ND 9.84 8.96 7.58 | 2VB1 
3 Faston 66.3 46.2 19.8 53.98 64.3 | CCM1302-ND 11.36 10.34 8.75 |3VB1 
1 5 Faston 66.3 46.2 19.8 53.98 64.3 | CCM1303-ND 10.52 9.58 8.11 /5VB1 
10 Faston 66.3 46.2 29.5 53.98 64.3 | CCM1304-ND 11.74 10.69 9.04 | 10VB1 
5 Faston 66.3 46.2 19.8 53.98 64.3 |CCM1762-ND 11.88 10.82 9.15 /5EB1 
20 Faston 85.3 52.6 29.5 60.33 71.4 |CCM1634-ND 18.20 16.57 14.02 |20EB1 
20 Faston 85.3 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1305-ND 18.04 16.42 13.90 |20VB1 
9 10 Stud 69.1 46.2 29.5 53.98 64.3 |CCM1320-ND 14.72 13.40 11.34 | 10VB6 
20 Stud 87.9 52.6 29.5 60.33 71.4 _|CCM1321-ND 21.44 19.52 16.51 | 20VB6 
3 30 Stud 135.6 85.9 38.9 95.3 106.7 |CCM1322-ND 40.94 37.26 31.53 [30VB6 
1 Wire Lead 24.4 46.2 16.8 53.98 64.3 |CCM1310-ND 11.64 10.60 8.97 | 1VB3 
2 Wire Lead 24.4 46.2 16.8 53.98 64.3 | CCM1311-ND 10.60 9.65 8.17 | 2VB3 
4 3 Wire Lead 33.5 46.2 19.8 53.98 64.3 | CCM1312-ND 12.10 11.02 9.32 | 3VB3 
5 Wire Lead 33.5 46.2 19.8 53.98 64.3 | CCM1313-ND 14.14 10.14 8.58 |5VB3 
10 Wire Lead 33.5 46.2 29.5 53.98 64.3 | CCM1314-ND 12.28 11.18 9.46 |10VB3 
DK Series — Enhanced Performance RFI Power Line Filters — RoHS Compliant 
5 20 Faston 97.8 65.5 45.2 74.63 85.1 | CCM1686-ND 36.02 32.78 27.74 | 20VDK1 
20 Stud 87.9 65.5 45.2 74.63 85.1 | CCM1748-ND 36.02 32.78 27.74 | 20VDK6 
EMC Series — Compact Dual Stage RFI Filters — RoHS Compliant 
6 3 Faston 85.1 46.0 29.5 60.3 _— CCM1738-ND 16.28 14.82 12.54 ]3EMC1 
10 Faston 97.8 52.6 38.91 74.6 _ CCM1741-ND 17.20 15.66 13.25 | 10EMC1 
EP/VP Series — Line Filter For Switching Power Supply Noise Suppression — RoHS Compliant 
3 Faston 97.8 52.6 45.2 74.63 = CCM1619-ND 26.96 24.54 20.76 |3EP1 
6 10 Faston 168.1 52.6 70.6 142.88 - CCM1644-ND 61.06 55.57 47.02 |10EP1 
20 Faston 125.7 57.7 45.7 103.2 - CCM1685-ND 49.14 44.72 37.84 | 20EP1 
10 Wire Lead 135.9 52.6 70.6 142.88 = CCM1749-ND. 61.06 55.57 47.02 |10EP3 
20 Stud 127.3 57.2 45.2 103.2 - CCM1827-ND 52.76 48.02 40.63 | 20EP6 
20 Stud 127.3 57.2 45.2 103.2 - CCM1765-ND. 52.76 48.02 40.63 |20VP6 
FC Series — Single Phase External Power Line Filter for Frequency Converters — RoHS Compliant 
9 25 DIN Type 175.3 139.2 64.77 124.5 70.0 _|CCM1763-ND 113.54 103.33 87.43 | 25FC10 
G Series — High Performance RFI Filter for Switching Power Supplies — RoHS Compliant 
10A 6 Faston 90.4 54.6 39.6 74.63 = CCM1744-ND 33.30 30.31 25.65 [6EG1 
K Series — RFI Power Line Filters for High Impedance Load SLOTS: .260 X .156 
1 Faston 78.7 52.6 23.1 60.33 71.4 |CCM1683-ND@ 14.62 13.31 11.26 ]1VK1 
2 Faston 78.7 52.6 23.4 60.33 71.4 |CCM1627-ND@ 12.56 11.43 9.68 | 2VK1 
3 Faston 78.7 52.6 29.5 60.33 71.4  |CCM1618-ND@ 14.92 13.58 11.49 |3VK1 
1 5 Faston 78.7 52.6 29.5 60.33 71.4 |CCM1613-ND@ 12.80 11.65 9.86 | 5VK1 
10 Faston 85.1 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1641-ND@ 13.50 12.29 10.40__|10VK1 
20 Faston 85.1 65.0 38.9 74.63 85.1 | CCM1632-ND@ 20.12 18.31 15.50 | 20VK1 
5 Faston 78.7 52.6 29.5 60.33 71.4 |CCM1757-ND@ 14.36 13.07 11.06 |5EK1 
20 Faston 85.1 65.0 38.9 74.63 85.1 | CCM1633-ND@ 20.34 18.51 15.67__| 20EK1 
9 20 Stud 87.9 65.0 38.9 74.63 85.1 | CCM1631-ND® 23.30 21.21 17.95 | 20VK6 
30 Stud 135.6 85.9 38.9 95.25 106.7 | CCM1625-ND® 43.64 39.72 33.61 [30VK6 
2 Wire Lead 46.0 52.6 23.1 60.33 71.4 |CCM1626-ND® 13.56 12.34 10.45 | 2VK3 
3 Wire Lead 46.0 52.6 29.5 60.33 71.4 |CCM1697-ND 15.42 14.04 11.88 |3VK3 
4 5 Wire Lead 46.0 52.6 29.5 60.33 71.4 |CCM1612-ND 14.40 13.11 11.09 |5VK3 
10 Wire Lead 52.6 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1674-ND® 14.22 12.95 10.95 | 10VK3 
10 Stud 87.9 52.6 29.5 60.33 71.4 _|CCM1820-ND@ 15.96 14.53 12.29 | 10VK6 
N Series — High Performance Line Filter for Switching Power Supplies — RoHS Compliant 
40A 6 Faston 90.4 54.6 45.9 74.63 _ CCM1713-ND 40.34 36.71 31.07 J6VN1 
10 Faston 119.1 57.7 45.7 103.2 _ CCM1649-ND 65.68 59.77 50.58 | 10VN1 
Q@ Series — Line Filters For Switching Power Supply Emissions Down to 10kHz — RoHS Compliant 
3 Faston 97.8 52.6 45.2 74.63 _ CCM1651-ND 42.00 38.22 32.34 /3EQ1 
6 Faston 126.5 57.7 45.7 103.2 - CCM1605-ND 60.88 55.41 46.88 /6EQ1 
6 20 Faston 168.1 52.6 57.9 142.9 _ CCM1726-ND 77.80 70.80 59.91 | 20EQ1 
3 Faston 97.8 52.6 45.2 74.63 _ CCM1728-ND 42.00 38.22 32.34 /3VQ1 
20 Faston 168.1 52.6 57.9 142.9 _ CCM1687-ND. 77.80 70.80 59.91 | 20VQ1 
1 6 Wire Lead 93.7 57.7 45.7 103.2 113.5 | CCM1739-ND 60.88 55.41 46.88 | 6EQ3 
12 6 Wire Lead 138.9 52.6 45.2 40.01 68.0 | CCM1751-ND 66.06 60.12 50.87 |6EQ8 
R Series — 2 Stage General Purpose Line Filter 
1 Faston 85.1 46.0 29.5 60.33 _ CCM1330-ND® 19.94 18.15 15.36 ]1VR1 
2 Faston 85.1 46.0 29.5 60.33 - CCM1331-ND® 18.06 16.44 13.91 |2VR1 
3 Faston 97.8 52.6 29.5 74.63 - CCM1332-ND® 19.38 17.64 14.93 |3VR1 
6 5 Faston 97.8 52.6 29.5 74.63 - CCM1333-ND 18.22 16.59 14.03 |5VR1 
10 Faston 97.8 52.6 38.9 74.63 - CCM1769-ND® 22.02 20.04 16.96__|10ER1 
10 Faston 97.8 52.6 38.9 74.63 = CCM1334-ND® 19.12 17.40 14.73 | 10VR1 
20 Faston 132.8 85.6 38.9 95.25 - CCM1335-ND® 46.38 42.21 35,72 |20VR1 
8 10 Stud 100.6 52.6 38.9 74.63 = CCM1360-ND@ 22.68 20.64 17.47__|10VR6 
14 20 Faston 132.8 85.6 38.9 95.25 106.7 | CCM1752-ND@ 46.38 42.21 35.72 | 20ER1 
3 20 Stud 132.8 85.6 38.9 95.25 106.7 | CCM1361-ND@ 47.60 43.32 36.66 | 20VR6 
10B 1 Wire Lead 52.6 46.0 29.5 60.33 = CCM1340-ND@ 21.06 19.17 16.22 | 1VR3 
@ RoHS Compliant 


(Continued) 
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Corcom RF Line Filters 
General Purpose RFI Filters (cont.) 


Rated Current Dimension - mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) | Termination A B c D E Part No. i 25 100 Part No. 
2 Wire Lead 52.6 46.0 29.5 60.33 _ CCM1341-ND@ 19.96 18.17 15.37 ]2VR3 
7 3 Wire Lead 65.0 52.6 29.5 74.63 - CCM1342-ND® 20.68 18.82 15.93 |3VR3 
5 Wire Lead 65.0 52.6 29.5 74.63 - CCM1343-ND® 20.12 18.31 15.50 |5VR3 
10 Wire Lead 65.0 52.6 38.9 74.63 _ CCM1344-ND@ 19.76 17.99 15.22 | 10VR3 
13 5 Faston 110.0 57.2 32.5 40.01 16.3 | CCM1351-ND@ 21.10 19.21 16.25 | 5VR7 
RK Series — RoHS Compliant 
3 Faston 85.09 25.4 29.46 60.33 = CCM1869-ND NEW! 22.48 20.46 17.31 ]3ERK1 
6 Faston 85.09 25.4 32.51 60.33 - CCM1870-ND NEW! 24.90 22.66 19.18 |6ERK1 
10€ 10 Faston 97.8 25.4 45.2 74.63 - CCM1845-ND 28.16 25.63 21.69 |10ERK1 
15 Faston 97.8 25.4 45.2 74.63 - CCM1846-ND 32.38 29.47 24.94 |15ERK1 
20 Faston 97.8 25.4 45.2 74.63 - CCM1847-ND 37.24 33.89 28.68 | 20ERK1 
S Series — Line Filter For Emission Control — RoHS Compliant 
3 Faston 85.30 46.20 29.50 60.33 — CCM1617-ND 23.74 21.61 18.28 3VS1 
6 6 Faston 98.00 52.80 38.90 74.63 - CCM1603-ND 23.74 21.61 18.28 |6VS1 
10 Faston 98.00 52.80 38.90 74.63 =_ CCM1640-ND. 27.94 25.43 21.52 | 10VS1 
14 20 Faston 132.80 85.90 38.90 95.25 106.68 _|CCM1648-ND 61.78 56.22 47.58 | 20VS1 
15 60 Stud 182.88 78.23 57.91 142.87 158.7 _|CCM1843-ND 101.32 92.21 78.02 | 60VS6 
SK Series — High Performance RFI Line Filter for SMPS Emission Control — RoHS Compliant 
13 6 Faston 81.5 57.2 45.2 40.01 16.0 ]CCM1714-ND 35.72 32.51 27.51 |6VSK7 
10 Faston 110.0 57.2 45.2 40.01 16.0 | CCM1675-ND 41.04 37.35 31.61 | 10VSK7 
3 Faston 97.8 52.6 29.5 74.63 _— CCM1823-ND 27.32 24.87 21.04 [3VSK1 
6 6 Faston 110.2 57.2 32.5 87.05 - CCM1709-ND 32.00 29.12 24.64 |6ESK1 
6 Faston 110.2 57.2 32.5 87.05 - CCM1732-ND 32.00 29.12 24.64 | 6VSK1 
10 Faston 126.2 57.2 45.2 103.2 _ CCM1729-ND. 37.30 33.95 28.73 | 10VSK1 
8 20 Stud 127.3 57.2 45.2 103.2 = CCM1630-ND 44.98 40.94 34.64 | 20VSK6 
20 Stud 127.3 57.2 45.2 103.2 =_ CCM1746-ND. 44.98 40.94 34.64 | 20ESK6 
16 30 Stud 125.0 79.25 69.85 87.3 101.6 )CCM1688-ND 54.08 49.22 41.65 | 30ESK6 
30 Stud 125.0 79.25 69.85 87.3 101.6 _|CCM1624-ND 54.08 49.22 41.65 | 30VSK6 
3 40 Stud 152.4 79.25 55.4 88.9 =_ CCM1615-ND 59.90 54.51 46.13 [40VSK6 
17 30 Stud 125.0 79.25 69.85 87.3 101.6 | CCM1734-ND 68.40 62.25 52.67 | 30VSK6C 
T Series — High Performance Line Filter For Switching Power Supplies — RoHS Compliant 
1 6 Wire Lead 64.8 54.6 46.0 74.63 — CCM1710-ND 36.44 33.17 28.06 6ET3 
10 Wire Lead 93.7 57.7 45.7 103.2 _ CCM1754-ND 52.66 47.93 40.55 | 10ET3 
13 6 Faston 89.4 57.2 45.2 40.01 16.0 | CCM1711-ND 37.46 34.09 28.85 [6ET7 
6 Faston 90.4 54.6 46.0 74.63 = CCM1604-ND 36.44 33.17 28.06 |6ET1 
6 10 Faston 119.1 57.7 45.7 103.2 - CCM1643-ND 48.42 44.07 37.29 |10ET1 
10 Faston 119.1 57.7 45.7 103.2 _ CCM1639-ND. 52.66 47.93 40.55 |10VT1 
15 Faston 138.4 79.2 55.4 88.9 = CCM1635-ND 69.26 63.03 53.34 | 15ET1 
18 15 Faston 138.4 79.2 55.4 88.9 - CCM1679-ND 69.26 63.03 53.34 |15VT1 
20 Faston 138.4 79.2 55.4 88.9 - CCM1764-ND 70.32 64.00 54.15 |20VT1 
3 15 Stud 151.1 79.2 55.4 88.9 100.6 | CCM1678-ND 72.76 66.22 56.03 | 15ET6 
U Series — For Power Factor Corrected Power Supplies — RoHS Compliant 
6 6.5 Faston 125.73 57.66 45.72 103.12 — CCM1363-ND 49.88 45.40 38.41 [6EU1 
V Series — Line Filter For Emission Control — RoHS Compliant 
8 3 Faston 85.3 46.2 32.5 60.33 = CCM1825-ND 26.82 24.41 20.66 [3VV1 
6 Faston 98.0 52.8 38.9 74.63 _ CCM1602-ND 26.82 24.41 20.66 /6VV1 
10 Faston 98.0 52.8 38.9 74.63 - CCM1638-ND 30.26 27.54 23.31 |10VV1 
14 20 Faston 132.8 85.9 38.9 95.25 106.7 | CCM1629-ND 64.64 58.83 49.78 |20VV1 
W Series — Multipurpose Power Line for Emission Control and High Noise Industrial Environments — RoHS Compliant 
3 Faston 85.3 46.2 32.5 60.33 — CCM1616-ND 28.26 25.72 21.77 [3VWi 
6 6 Faston 98.0 52.8 38.9 74.63 - CCM1601-ND 28.26 25.72 21.77 |6vWi 
10 Faston 98.0 52.8 38.9 74.63 _— CCM1637-ND. 32.42 29.51 24.97 |10VW1 
14 20 Faston 132.8 85.9 38.9 95.25 106.7 | CCM1628-ND 66.08 60.14 50.89 | 20VW1 
3 20 Stud 135.64 85.9 38.9 95.5 106.7 [CCM1747-ND 66.32 60.36 51.07 [20VW6 
@ RoHS Compliant 


Medical Grade Filters 


EAH Series: This is a new generation of compact medical RFI filters with an IEC socket. 
A new design in internal structure and manufacturing process makes the series cost 
effective. This health care series supersedes the H series by providing superior differential 
mode performance while still maintaining a maximum leakage current of 2 micro amps. 


EBH Series: A compact medical RFI filter with IEC socket, the EBH series is a cost 
effective alternative to the H series. Electrically the EBH provides enhanced differential 
mode performance compared to both the EAH and the H series. These filters provide RFI 
common and differential modes performance while still allowing medical equipment to 
meet UL leakage current specifications for medical and dental equipment. 


EJH Series: The 1 ~ 15 Amp versions are flange mounted and mechanically equivalent 
to the EAH/EBH series. The performance has been enhanced to meet the needs for more 
attenuation. It has an improved high frequency EMI shielding and larger contact area for 
the panel ground. These medical filters are designed to provide common and differential 
mode performance while maintaining the UL leakage requirements for medical and dental 
equipment. The EJH series also includes a 20 Amp version that uses the inlet IEC 320/ 
C20. 


H Series: The H series was developed specifically for health care applications. These 
products are suitable for uses in both patient care equipment and non-patient care equip- 
ment. Their extremely low leakage current allows compliance with UL2601 and CSA 22.2 
health care specifications. 


HT Series: This series of power line filters provides superior common-mode and premium 
differential-mode attenuation to RFI noise on the frequency range from 10kHz ~ 30MHz, 
for IEC60601 and UL2601 patient-connected equipment, as well as all other electronic 
equipment that cannot tolerate any leakage current. 


HQ Series: The HQ series power line filters provide the highest available common-mode 
and differential-mode attenuation to RFI noise in the frequency range from 10kHz ~ 
30MHz, for IEC 60601 and UL2601 patient-connected equipment, as well as all other 
electronic equipment that cannot tolerate any leakage current. 


MV Series: This series answers the need for a medical filter to help equipment comply 
with increasing noise sources in medical applications while still meeting leakage current 
requirements of UL2601. 


Rated Current Dimension - mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B Cc D E Part No. 1 25 100 Part No. 
EAH Series — For UL544 Health Care Equipment — RoHS Compliant 
1 6 Faston 54.61 28.45 22.86 40.01 50.29 | CCM1700-ND 10.54 9.60 8.12 | 6EAH1 
EBH Series — For UL544 Health Care Equipment — RoHS Compliant 
1 10 Faston 54.61 28.45 22.86 40.01 50.29 | CCM1669-ND 13.76 12.53 10.60 | 10EBH1 
EJH Series — Enhanced Performance Compact RFI Filter IEC Connector Package 
1 Straight 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 |CCM1236-ND@ 8.18 7.45 6.30 | 1EJH1 
Straight 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 |CCM1237-ND 7.58 6.90 5.84 | 3EJH1 
1 6 Straight 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 |CCM1238-ND@ 7.10 6.47 5.47 | 6EJH1 
10 Straight 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 |CCM1239-ND@ 7.58 6.90 5.84 | 10EJH1 
15 Straight 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 |CCM1240-ND@ 7.22 6.58 5.56 | 15EJH1 
2 20 Straight 79.38 34.79 29.99 42.01 53.00 |CCM1241-ND@ 12.98 11.82 10.00 | 20EJH1 
1 Right Angle 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 |CCM1242-ND@ 8.38 7.63 6.46 | 1EJH2 
Right Angle 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 |CCM1243-ND 6.72 6.12 5.18 | 3EJH2 
3 6 Right Angle 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 |CCM1244-ND 6.64 6.05 5.12 | 6EJH2 
10 Right Angle 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 |CCM1245-ND@ 7.16 6.52 5.52 | 10EJH2 
15 Right Angle 45.47 28.70 24.38 40.00 51.76 |CCM1246-ND 7.28 6.63 5.61 | 15EJH2 
@ RoHS Compliant 
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Corcom RF Line Filters 
Medical Grade Filters (Cont) 


Rated Current Dimension - mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B Cc D E Part No. 1 25 100 Part No. 
1 PCB 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 |CCM1247-ND@ 9.72 8.85 7.49 | 1EJHP 
3 PCB 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 |CCM1248-ND 8.12 7.39 6.26 | 3EJHP 
4 6 PCB 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 |CCM1249-ND@ 8.06 7.34 6.21 |6EJHP 
10 PCB 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 |CCM1250-ND 8.82 8.03 6.80 | 10EJHP 
15 PCB 45.47 28.70 24.38 40.00 51.76 |CCM1251-ND@ 8.76 7.98 6.75 | 15EJHP 
H Series — Line Filters for UL2601 Healthcare Equipment 
6 Faston, Straight) 55.90 30.20 20.60 40.01 50.3 | CCM1607-ND@ 13.14 11.96 10.12 | 6EH4 
: 10 Faston, Straight) 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1671-ND@ 14.22 12.95 10.95 | 10EH4 
3 Faston 57.2 46.1 16.7 53.98 64.2 | CCM1758-ND@ 10.72 9.76 8.26 | 3EH1 
6 6 Faston 57.2 46.1 16.7 53.98 64.2 | CCM1608-ND@ 10.84 9.87 8.35 | 6EH1 
10 Faston 57.2 46.1 16.7 53.98 64.2 | CCM1670-ND 11.30 10.29 8.71 | 10EH1 
7 6 Right Angle 39.4 30.2 21.6 40.01 50.3 | CCM1706-ND@ 13.44 12.24 10.35 | 6EH9 
HT Series — High Performance RFI Power Line Filter For Medical Equipment — RoHS Compliant 
6 Faston 90.4 54.6 46.0 74.63 - CCM1606-ND 35.90 32.67 27.65 | 6EHT1 
‘ 10 Faston 119.1 57.7 45.7 103.2 = CCM1672-ND 53.88 49.04 41.49 |10EHT1 
9 15 Faston 138.4 79.2 55.4 88.9 ad CCM1821-ND 72.62 66.09 55.92 | 15EHT1 
HQ Series — Highest Performance RFI Filter For Medical Equipment 
8 3 Faston 97.8 52.6 45.2 74.63 - CCM1695-ND@ 42.54 38.72 32.76 | 3EHQ1 
10 3 Wire Lead 84.8 52.6 45.2 74.63 ad CCM1826-ND@ 41.50 37.77 31.96 | 3EHQ3 
8 6 Faston 126.5 57.7 45.7 103.2 - CCM1708-ND 61.66 56.12 47.48 | 6EHQ1 
MV Series — Multipurpose Medical Filter for Power Line Noise Protection — RoHS Compliant 
6 Faston 98.0 52.8 38.9 74.63 - CCM1712-ND 27.90 25.39 21.49 |6MV1 
8 10 Faston 98.0 52.8 38.9 74.63 _ CCM1642-ND 31.52 28.69 24.28 | 10MV1 
20 Faston 132.8 85.9 38.9 95.25 ad CCM1824-ND 63.66 57.94 49.02 | 20MV1 
@ RoHS Compliant 


PC Board Mountable Filters 


EDP Series: These RFI power line filters provide enhanced differential-mode performance for applications requiring more line-to-line protection. 
EOP Series: A general purpose filter which is effective in removing both common and differential-mode noise for susceptibility applications. 
X Series: This series was designed to bring most digital equipment (including switching power supplies) into compliance with FCC Part 15J, Class B conducted emission limits. 


Z Series: A design that brings most digital equipment (including switching power supplies) into compliance with EN55022 Level B, (as well as FCC Part 15J, Class B) conducted 
emission limits. 


Rated Current Dimension - mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B Cc D Part No. iJ 25 100 Part No. 
EDP Series — For General Purpose Applications — RoHS Compliant 
1 PCB 36.6 31.5 24.15 — | CCM1364-ND 15.38 14.00 11.85 1EDP 
1 3 PCB 36.6 31.5 24.15 - CCM1365-ND 14.02 12.76 10.80  |3EDP 
10 PCB 36.6 31.5 24.15 — | CCM1742-ND 15.22 13.86 11.72 10EDP 
EOP Series — For General Purpose Application — RoHS Compliant 
1 PCB 36.6 31.5 19.9 — | CCM1366-ND 12.64 11.51 9.74 1EOP 
1 3 PCB 36.6 31.5 19.9 - CCM1367-ND 11.32 10.31 8.72 3E0P 
10 PCB 36.6 31.5 19.9 — | CCM1673-ND 11.98 10.91 9.23 10E0P 
X Series — For Emission Control Applications — RoHS Compliant 
3 PCB 66.80 28.70 A115 —  |CCM1370-ND 20.08 18.28 15.47 | 3EXP 
i 6 PCB 66.29 28.70 44.45 — _|CCM1371-ND 30.96 28.18 23.84 6EXP 
2Z Series — For Emission Control Applications 
1 PCB 66.3 28.7 414 — | CCM1682-ND@ 25.08 22.83 19.32 1EZP 
2 2 PCB 66.3 28.7 44.4 —  |CCM1368-ND® 25.02 22.77 19.27 |2EZP 
3 PCB 66.3 28.7 44.4 — | CCM1369-ND 25.08 22.83 19.32 3EZP 
3 3 Faston 89.9 52.8 33.3 74.63 | CCM1696-ND® 29.04 26.43 22.37 | 3EZ1 
@ RoHS Compliant 
DC Filters 
DA Series: DC Series: 


The DA series filters were designed as general purpose line filters for DC applications 
up to 125VDC. They are compact with a 3-pin inlet connector. The DA series addresses 
the increasing need for DC rated filters with a standard DC power inlet. Any internal DC 
connection within larger multi-component systems, or external DC connection between 


The DC series filters were designed as general purpose line filters for DC applications. 
They are available with or without circuit breakers for extra protection. These filters are 
generally used in central office equipment like switches, routers, and hubs to clean up 
the 48VDC power, but are not exclusive to that equipment. They can also be used at the 


user installed components which require filtering will benefit. 


primary input of the DC power supply. 


Rated Current Dimension - mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B c D [z Part No. 1 25 100 Part No. 
DA Series — Compact RFI Filter with DC Inlet Connector 
3 Faston 54.61 - 20.57 | 40.01 50.29 |CCM1745-ND 11.22 10.22 8.64 |) 3DAF1 
: 10 Faston 54.61 - 20.57 | 40.01 50.29 |CCM1743-ND 11.62 10.58 8.95 | 10DAF1 
DC Series — RFI Power Line Filters for DC Applications 
15 Stud 135.40 | 78.70 | 45.20 68.0 50.80 |CCM1737-ND 83.92 76.37 64.62 | 15DCF6 
‘ 30 Stud 157.20 | 100.60 | 55.40 88.9 50.80 |CCM1828-ND 103.66 94.34 79.82 | 30DCF6 (Continued) 
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IEC Inlet Line Filters 


EAS Series: This filter offers the performance 
characteristics of the EEA susceptibility filter with the 
additional advantage of a snap-in panel mount. The EAS 
series supersedes the EF series by providing superior 
performance, particularly in the common mode at low 
frequencies. 

EBF Series: The EBF accessory outlet filters provides 
an innovative means of connecting accessories while 
filtering noise between a system and the accessories 
attached. These filters provide enhanced performance 
utilizing common mode inductance and differential mode 
capacitance for attenuation of noise across the frequency 
range. The filtered connector offers the additional 
advantage of a grounded connection and features low 
leakage current required for international usage. 

EBS Series: This filter offers the performance 
characteristics of the EEB susceptibility filter with the 
additional advantage of a snap-in panel mount. 


EC Series: This series of filtered power entry modules 
provides the highest attenuation of any standard filter 
available in a package size limited by the dimensions of 
the integral IEC connector. These filters combine high 
common-mode inductance with high differential-mode 
capacitance and minimal parasitic elements, for effective 


Corcom RF Line Filters (cont) 


attenuation of line-to-ground and line-to-line noise across 
the frequency range. 

ED Series: These filtered power entry modules are more 
effective than general purpose filters in applications where 
line-to-line and low frequency line-to-ground noise must 
be controlled. 

EEA Series: A new design in both the internal structure 
and manufacturing process makes this series cost effective 
and compact. 

EEB Series: This is a compact RFI filter with IEC 
socket. A new design in both the internal structure and 
manufacturing process makes this series cost effective 
and compact. Electrically, the EEB provides enhanced 
differential mode performance compared to both the EEA 
and EF series. Mechanically, its slimmer size makes it 
compatible with all similar filters on the market. 

EEJ Series: The 1 ~ 15 Amp versions are flange mounted 
and mechanically equivalent to the EEA/EEB series. The 
performance has been enhanced to meet the needs for 
more attenuation. It also has an extended metal flange 
around the socket for improved high frequency EMI 
shielding. The EEJ series also includes a 20 Amp version 
that uses the inlet IEC 320/C20. 

EF Series: This rugged international series of filtered 
power entry modules incorporates the special IEC power 


line connector. They are UL recognized, CSA certified, and 
VDE and SEV approved. Models with F suffix are SEMKO 
approved and comply with BSI standards. 

EJS Series: The 1 ~ 15 Amp versions are snap-in mounted 
and mechanically equivalent to the EAS/EBS series. The 
performance has been enhanced to meet the needs for 
more attenuation. It has improved high frequency EMI 
shielding. The EJS series also includes a 20 Amp version 
that uses the inlet IEC 320/20. 

EJT Series: The EJT Series is a power inlet filter designed 
to attenuate noise up to 1 GHz. This inlet uses an IEC 
320/C14 input connector. This product was designed to 
address the demand for more noise attenuation at higher 
frequencies in a compact inlet. 

SRB Series: The SRB series is one of the smallest depth 
available on the market, it features a complete shield 
design with various capacitance values. The SRB series is 
rated up to 15A, 250VAC, 10A VDE. This product is ideally 
suited for power supplies or other applications which 
require a minimum depth low cost solution. 

SRB Series (Slide-in Mount): This addition to the SRB 
Series filter features a unique, panel mounting option. 
This new “slide-in” mounting approach provides a simple, 
cost-effective installation method, reducing the need for 
additional mounting hardware. 


@ RoHS Compliant + 1250W, 10A ~ 125VAC SVT, Black, UL, CSA. Not recommended for patient care applications due to leakage current of the line cord. 


Rated Current Dimension - mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B Cc p) E Part No. 1 25 100 Part No. 
EAS Series — Snap-In Compact RFI Filter — RoHS Compliant 
1 3 Faston 55.88 29.2 24.38 | 29.97 | 35.81 /CCM1691-ND 9.58 8.72 7.38 | 3EAS1 
6 Faston 55.88 29.2 24.38 | 29.97 | 35.81 |CCM1701-ND 8.98 8.18 6.92 | 6EAS1 
EBF Series — Accessory Outlet Filter — RoHS Compliant 
2 6 Faston 65.3 33.8 25.4 40.01 50.5 |CCM1702-ND 12.96 11.80 9.98 | 6EBF1 /L=erown 
EBS Series — Snap-In Compact RFI Filter — RoHS Compliant Eiacanvet B 
1 6 Faston, Straight 55.88 29.2 24.38 | 30.10 | 34.21 [CCM1761-ND 11.42 10.40 8.80 | 6EBS1 F/A= sue 
EC Series — High Performance RFI Filter with IEC Connector — RoHS Compliant 
1 Faston, Straight 66.5 30.2 20.6 40.1 50.3 |CCM1680-ND 17.96 16.35 13.83 | 1EC1 
3 3 Faston, Straight 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 |CCM1623-ND 17.96 16.35 13.83 | 3EC1 
6 Faston, Straight 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 |CCM1611-ND 17.96 16.35 13.83 | 6EC1 
10 Faston, Straight 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 |CCM1646-ND 18.92 17.22 14.57 | 10EC1 
ED Series — High Performance RFI Power Line Filters with IEC Connectors 
1 Faston, Straight 56.0 30.2 20.6 40.01 50.3 |CCM1203-ND® 13.22 12.04 10.18 | 1ED1 
3 Faston, Straight 56.0 30.2 20.6 40.01 50.3 |CCM1204-ND 13.22 12.04 10.18 | 3ED1 
3 6 Faston, Straight 56.0 30.2 20.6 40.01 50.3 |CCM1205-ND@ 13.22 12.04 10.18 | 6ED1 
10 Faston, Straight 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3  |CCM1206-ND@ 13.64 12.42 10.51 | 10ED1 
15 Faston, Straight 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 |CCM1676-ND@ 14.52 13.22 11.19 | 15ED1 
3 Wire Lead, Straight 39.4 30.2 20.6 40.01 50.3 |CCM1214-ND@ 13.10 11.93 10.09 | 3ED8 
4 6 Wire Lead, Straight 39.4 30.2 20.6 40.01 50.3 |CCM1215-ND@ 13.22 12.04 10.18 | 6ED8 
15 Wire Lead, Straight 50.3 30.2 20.6 40.01 50.3 |CCM1677-ND® 14.52 13.22 11.19 | 15ED8 
6 Wire Lead, Straight 50.3 30.2 20.6 40.01 50.3 |CCM1218-ND@ 16.78 15.27 12.93 | 6ED8C 
3 6 Faston, Straight 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 |CCM1216-ND@ 16.64 15.15 12.82 |6EDIC 
10 Faston, Straight 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 |CCM1219-ND@ 18.04 16.42 13.90 | 10ED1C 
5 3 Wire Lead, Right Angle | 39.4 30.2 21.6 40.01 50.3 |CCM1211-ND 13.22 12.04 10.18 =| 3ED4 
6 Faston, Right Angle 39.4 30.2 21.6 40.01 50.3 |CCM1209-ND@ 13.22 12.04 10.18 | 6ED2 
EEA Series — Compact RFI Filter IEC Connector Package — RoHS Compliant 
3 Faston, Straight 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 |CCM1622-ND 8.90 8.10 6.86 | 3EEA1 
6 6 Faston, Straight 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 |CCM1610-ND 8.22 7.49 6.33 | 6EEA1 
10 Faston, Straight 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1645-ND 9.06 8.25 6.98 | 10EEA1 
15 Faston, Straight 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 |CCM1766-ND 10.22 9.31 7.87 _|15EEA1 
7 6 Faston, Right Angle 39.4 28.4 20.6 40.01 50.3 |CCM1703-ND 9.74 8.87 7.50 | 6EEAP 
EEB Series — Compact RFI Filter IEC Connector Package — RoHS Compliant 
7 1 Faston, Right Angle 39.1 28.4 20.6 40.01 50.3 [CCM1768-ND 14.50 13.20 11.17 | 1EEBP 
6 3 Faston 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 |CCM1829-ND 11.46 10.43 8.83 | 3EEB1 
10 Faston, Straight 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 |CCM1740-ND 11.54 10.51 8.89 | 10EEB1 
EEJ Series — Enhanced Performance Compact RFI Filter IEC Connector Package 
1 Straight 54.61 30.48 | 24.38 | 40.00 | 51.76 |CCM1220-ND@ 8.34 7.59 6.43 | 1EEJ1 
3 Straight 54.61 30.48 | 24.38 | 40.00 | 51.76 |CCM1221-ND® 6.74 6.14 5.19 | SEEJ1 
6 6 Straight 54.61 30.48 | 24.38 | 40.00 | 51.76 |CCM1222-ND@ 6.30 5.74 4.86 | 6EEJ1 
10 Straight 54.61 30.48 | 24.38 | 40.00 | 51.76 |CCM1223-ND® 6.84 6.23 5.27 | 10EEJ1 
15 Straight 54.61 30.48 | 24.38 | 40.00 | 51.76 |CCM1224-ND@ 7.42 6.76 5.72__| 15EEJ1 
8 20 Straight 79.38 | 34.79 | 29.99 | 42.01 53.00 _|CCM1225-ND@ 12.18 11.09 9.38 | 20EEJ1 
1 Right Angle 39.12 | 28.70 | 24.38 | 40.00 | 51.76 |CCM1226-ND 8.96 8.16 6.90 | 1EEJ2 
5 3 Right Angle 39.12 | 28.70 | 24.38 | 40.00 | 51.76 |CCM1227-ND 7.36 6.70 5.67 | 3EEJ2 
6 Right Angle 39.12 | 28.70 | 24.38 | 40.00 | 51.76 |CCM1228-ND@ 6.84 6.23 5.27 | 6EEJ2 
15 Right Angle 45.47 | 28.70 | 24.38 | 40.00 | 51.76 |CCM1230-ND@ 7.58 6.90 5.84 | 15EEJ2 
1 PCB 39.12 | 28.70 | 24.38 | 40.00 | 51.76 |CCM1231-ND@ 9.98 9.09 7.69 | 1EEJP 
3 PCB 39.12 | 28.70 | 24.38 | 40.00 | 51.76 |CCM1232-ND® 7.94 7.23 6.12 | 3EEJP 
7 6 PCB 39.12 | 28.70 | 24.38 | 40.00 | 51.76 |CCM1233-ND® 7.38 6.72 5.69 | 6EEJP 
10 PCB 39.12 | 28.70 | 24.38 | 40.00 | 51.76 |CCM1234-ND 7.94 7.23 6.12 | 10EEJP 
15 PCB 45.47 | 28.70 | 24.38 | 40.00 | 51.76 |CCM1235-ND@ 9.02 8.21 6.95 | 15EEJP 
EF Series — Compact RFI Filter IEC Connector — RoHS Compliant 
1 Faston, Straight 55.9 30.2 20.6 40.01 50.3 ]CCM1100-ND 11.02 10.03 8.49 | 1EFIF 
3 Faston, Straight 55.9 30.2 20.6 40.01 50.3 |CCM1101-ND 11.02 10.03 8.49 | 3EFIF 
6 Faston, Straight 55.9 30.2 20.6 40.01 50.3 |CCM1102-ND 11.02 10.03 8.49 | 6EFIF 
3 10 Faston, Straight 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 |CCM1103-ND 11.20 10.20 8.63 | 10EF1F 
3 Faston, Straight 55.9 30.2 20.6 40.01 50.3 |CCM1621-ND 13.20 12.02 10.17 | 3EF1 
6 Faston, Straight 55.9 30.2 20.6 40.01 50.3 |CCM1609-ND 13.66 12.44 10.52 | 6EF1 
15 Faston, Straight 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 |CCM1636-ND 16.30 14.84 12.56 | 15EF1F 
4 6 Wire Lead, Straight 39.4 30.2 20.6 40.01 50.3 |CCM1704-ND 10.68 9.72 8.23 | 6EF8 
EJS Series — Enhanced Performance Snap-In Compact RFI Filter IEC Connector Package 
1 Straight 55.88 | 27.94 ] 24.38 ] 30.10 | 34.21 |CCM1252-ND 9.06 8.25 6.98 ]1EJS1 
3 Straight 55.88 | 27.94 | 24.38 | 30.10 | 34.21 |CCM1253-ND@ 7.48 6.81 5.76 | 3EJS1 
1 6 Straight 55.88 | 27.94 | 24.38 | 30.10 | 34.21 |CCM1254-ND@ 7.00 6.37 5.39 | 6EJS1 
10 Straight 55.88 | 27.94 | 24.38 | 30.10 | 34.21 |CCM1255-ND 7.54 6.87 5.81 | 10EJS1 
15 Straight 55.88 | 27.94 | 24.38 | 30.10 | 34.21 |CCM1256-ND@ 7.56 6.88 5.83 | 15EJS1 
9 20 Straight 79.38 | 34.29 | 29.99 | 37.08 | 36.07 [CCM1257-ND@ 14.98 13.64 11.54 [20EJS1 
EJT1 Series — Compact RFI Filter For Higher Frequency Applications 
1A Faston 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 |CCM1652-ND 13.84 12.60 10.66 | 1EJT1 
3A Faston 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3  |CCM1653-ND® 13.80 12.56 10.63 | 3EJT1 
10 6A Faston 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 |CCM1654-ND 13.78 12.54 10.62 | 6EJT1 
10A Faston 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 |CCM1655-ND@ 13.84 12.60 10.66 | 10EJT1 
15A Faston 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1656-ND 14.04 12.78 10.82 | 15EJT1 
EJT8 Series — Compact RFI Filter For Higher Frequency Applications 
4 1A Wire Lead 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 |CCM1657-ND 13.20 12.02 10.17 | 1EJT8 
3A Wire Lead 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 |CCM1658-ND@ 13.20 12.02 10.17 | 3EJT8 


—E 
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Corcom RF Line Filters 
IEC Inlet Line Filters (Cont.) 


Rated Current Dimension - mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B C D E Part No. 1 25 100 Part No. 
6A Wire Lead 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 |CCM1659-ND@ 13.40 12.20 10.32 | 6EJT8 
4 10A Wire Lead 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 |CCM1660-ND@ 13.46 12.25 10.37 | 10EJT8 
15A Wire Lead 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 |CCM1661-ND 13.66 12.44 10.52 | 15EJT8 
Capacitor Dimension -mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. Value (pF) Termination A B Cc D E Part No. 1 25 100 Part No. 
SRB Series — 15A, 250VAC, Reduced Footprint, Shielded Line Filter — RoHS Compliant a7 =~ 
= Faston 4445 | 28:70 | 2438 | 40.00 | 51.76 |CCMM770-ND 152 1.39 ‘1.18 | 15SRBI Pier ree 
6 33 Faston 44.45 28.70 24.38 40.00 51.76 |CCM1771-ND 4.14 3.77 3.19 | 15SRB1-0 eae awe | 
3300 Faston 44.45 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1772-ND 2.46 2.24 1.90 |15SRB1-Z ———$—=—— 
_ Wire Lead 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 |CCM1773-ND 1.82 1.66 1.41 15SRB8 
33 Wire Lead 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 |CCM1774-ND 4.16 3.79 3.21 15SRB8-0 f- A> 
100 Wire Lead 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 |CCM1775-ND 2.04 1.86 1.58 | 15SRB8-R 
4 220 Wire Lead 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 |CCM1776-ND 2.04 1.86 1.58 | 15SRB8-S 
330 Wire Lead 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1777-ND 2.08 1.90 1.61 15SRB8-T 
470 Wire Lead 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 |CCM1778-ND 2.10 1.92 1.62 | 15SRB8-W 
1000 Wire Lead 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1779-ND 2.30 2.10 1.78 | 15SRB8-X 
_ Faston 44.45 28.70 24.38 30.10 35.81 |CCM1780-ND 1.70 1.55 1.31 15SRBS1 
6 220 Faston 44.45 28.70 24.38 30.10 35.81 |CCM1781-ND 2.10 1.92 1.62 |15SRBS1-S 
330 Faston 44.45 28.70 24.38 30.10 35.81 |CCM1782-ND 2.14 1.95 1.65 /15SRBS1-T 
1000 Faston 44.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1783-ND 2.14 1.95 1.65 | 15SRBS1-X 
om Wire Lead 28.45 28.70 24.38 30.10 35.81 |CCM1784-ND 2.04 1.86 1.58 | 15SRBS8 
33 Wire Lead 28.45 28.70 24.38 30.10 35.81 |CCM1785-ND 4.42 4.03 3.41 15SRBS8-Q 
an 100 Wire Lead 28.45 28.70 24.38 30.10 35.81 |CCM1786-ND 2.26 2.06 1.75 | 15SRBS8-R 
470 Wire Lead 28.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1787-ND 2.30 2.10 1.78 | 15SRBS8-W 
1000 Wire Lead 28.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1788-ND 2.22 2.03 1.71 15SRBS8-X 
NEW! SRB Series with Slide-in Mounting Style — RoHS Compliant NEW! 
_ Wire Lead 30.61 28.19 — _ =— CCM1854-ND 2.44 2.23 1.88  )15SRBX8 
33 Wire Lead 30.61 28.19 _— _ =— CCM1855-ND 2.50 2.28 1.93 | 15SRBX8-Q 
100 Wire Lead 30.61 28.19 - _ - CCM1856-ND 2.50 2.28 1.93 | 15SRBX8-R 
12 220 Wire Lead 30.61 28.19 = _ _ CCM1857-ND 2.50 2.28 1.93 |15SRBX8-S 
330 Wire Lead 30.61 28.19 = = = CCM1858-ND 2.50 2.28 1.93 | 15SRBX8-T 
470 Wire Lead 30.61 28.19 — — _ CCM1859-ND 2.50 2.28 1.93 | 15SRBX8-W 
1000 Wire Lead 30.61 28.19 - = = CCM1860-ND 3.58 2.50 2.09 | 15SRBX8-X 
General — RoHS Compliant 
13 | 7.5’, 3 Conductor Line Cord to Mate with Models within Catalog CCM1819-NDt 9.30 8.47 717 GA400 


@ RoHS Compliant + 1250W, 10A ~ 125VAC SVT, Black, UL, CSA. Not recommended for patient care applications due to leakage current of the line cord. 


[BJBULGIN NEW! IEC Connectors 


Solder Terminals Shown 


Digi-Key Price Each Bulgin Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 | Part No. Fig. | Description Part No. d 25 50 | Part No. 

1 Flange Mount, 2.8mm Solder Terminals, Fused Inlet 708-1328-ND 2.69 2.47 2.20 |PFO001/28 11_| Snap-Fit Recept., 1.5mm Panel, 6.3mm Tab Terminals 708-1345-ND_ | 3.17 2.94 2.60 | PX0592/15/63 
Flange Mount, 6.3mm Tab Terminals, Fused Inlet 708-1329-ND 2.74 2.52 2.24 | PF0001/63 49 Flange Mount Plug, 4.8mm Tab Terminals 708-1346-ND 241 1.94 1.73 |PX0596/48 
Snap-Fit, 2.8mm Solder Terminals, Single 5x20mm Fuse /708-1330-ND ) 2.67 2.45 2.18 /PFO011/10/28 Flange Mount Plug, 6.3mm Tab Terminals 708-1347-ND | 2.41 1.94 1.73 |PX0596/63 

2 | Snap-Fit, 2.8mm Solder Terminals, Single 5x20mm Fuse ]708-1331-ND | 2.67 2.45 2.18 | PFOO11/15/28 | 737) gnan-Fit Plug, 1.smm Panel, 6.3mm Tab Terminals 708-1348-ND_ | 2.11 1.94 1.73 |PX0598/15/63 
Snap-Fit, 6.3mm Tab Terminals, Single 5x20mm Fuse 708-1332-ND 2.72 249 2.22 | PFO011/15/63 14 [Female Cable Connector, Straight, Screw Terminals 708-1349-ND 675620 551 /PX0599 

3 Flange Mount, 2.8mm Solder Terminals, Twin 5x20mm Fuse | 708-1333-ND 4.03 3.71 3.29 | PF0033/15/28 : ght, ts = a 
Flange Mount, 6.3mm Tab Terminals, Twin 5x20mm Fuse |708-1334-ND | 4.09 3.75 3.34 | Pr0033/15/63 | | 15 | Flange Mount Receptacle, 6.3mm Tab Terminals TOSSISSONDM) 150 1.38 1.22 | PXOG75/63 

Z_|Flange Mount, 6.3mm Tab Terminals, Twin 5x20mm Fuse |708-1458-ND | 4.14 3.80 3.38 | PFO030/63 16 |Receptacle, Rear Flange Mount PCB Terminals 708-1351-ND | 1.66 1.53 1.36 |PX0675/PC 
Snap-Fit, 1mm Panel, 6.3mm Tab Terminals 708-1335-ND 1.44 1.32 1.17 | PX0575/10/63 17 | Male Connector, Straight, Screw Terminals 708-1352-ND 3.65 3.36 2.98 | PX0686 

5 Snap-Fit, 1.5mm Panel, 2.8mm Solder Terminals 708-1336-ND 1.39 1.28 = 1.14 | PX0575/15/28 18 | Male Connector, Side Entry, Screw Terminals 708-1353-ND 4.00 3.68 3.27 | PX0686/SE 
Snap-Fit, 1.5mm Panel, 4.8mm Tab Terminals 708-1337-ND | 1.44 1.32 1.17 | PX0575/15/48 4g | Snap-Fit Recept., 1.5mm Panel, 2.8mm Solder Terminals |708-1354-ND | 1.61 1.48 1.31 )PX0695/15/28 
FE ign Boe Sole Te rea 4 is iv Pian eros Snap-Fit Recept., 1.5mm Panel, 6.3mm Tab Terminals _|708-1355-ND | 1.61 1.48 1.31 |PX0695/15/63 

6 Flange Mount, 6 3mm Tab Terminals 708-1340-ND 444 132 447 /PX0580/63 20 | Snap: fit Plug/Receptacle, 4.8mm Tab Terminals 708-1356-ND 2.85 2.64 2.34 |PX0716/48 

7 [Plug, Rear Mount, PCB Terminals 708-1341-ND | 1.55 1.43 1.27 [PXO580/PC Insulation Boot, Black 708-1324-ND 7 61 56 5011328 

8_ [Female Connector, Straight, Screw Terminals 708-1342-ND_| 3.06 2.81 2.50 | PX0587 — [Blanking Cover for Outlet Connectors, Black MOCSS2S:NDR) 1.03 95.85 14228 

9 [Female Connector, Side Entry, Screw Terminals 708-1343-ND | 3.64 3.35 2.97 | PX0587/SE Retaining Clip for Flanged Receptacle Connectors 708-1326-ND | 2.61 2.40 2.13) KTO006 

10 [Female Connector, Side Entry, R/A, Screw Terminals 708-1344-ND 4.42 4.06 3.61 | PX0588 Retaining Clip for PX0596/xx and PX0599 708-1327-ND 5.40 4.96 4.41 |KT0012 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1633 


Curtis Industries 


v. of Powers Holdings, inc 


Curtis Industries is recognized as a leader in RFI Power Line Filters with over 
75 years of bringing products, including EMI Power Line Filters to the market 
place. 

Curtis offers a wide range of EMI filters, including: * AC single phase, general 
purpose, high performance and medical grade filters * AC three phase with 
a range up to 600A at 600V «DC including general and high performance 
in a small enclosure * Power Entry Modules including IEC type * RFI/EMI 
Conducted Emissions Testing in accordance with FCC and CE standards 
Curtis’ focus is in five key areas, Customer Satisfaction, Design Engineering, 
Manufacturing, Quality and On-Time Delivery using the latest technologies in 
each process. 


Note: For Safety, EMI Certifications and additional technical information, please see Digi- 
Key website for data sheets. 


Power Line Filters 


Note: Figures are general description and may vary from actual form, 
please see Digi-Key website for data sheets. 


A DIVISION OF EASTEK INTERNATIONAL 


Lister Digi-Key Price Each Curtis Industries Current Digi-Key Price Each Curtis Industries 
Fig.) (A) Termination Part No. 1 25 100 Part No. Fig.) (A) Termination Part No. 1 25 100 Part No. 
Single Phase 6 Wire 364-1091-ND 23.86 19.56 16.38 | F1700BB06 
General Purpose 10 Wire 364-1092-ND 26.94 22.09 18.49 | F1700BB10 
2 Faston 364-1016-ND 7.39 6.68 5.79 | 02EK11 1 20 Screw 364-1101-ND 42.13 34.55 28.93 | F1700DD20 
2 Faston 364-1031-ND 11.17 10.10 8.75 |02ER11 30 Screw 364-1102-ND 49.13 40.29 33.73 | F1700DD30 
2 Faston 364-1049-ND@ 9.90 8.12 6.80 | F1199AA02 30 Screw 364-1142-ND& 65.61 53.80 45.04 | F1799DD30 
2 Faston 364-1060-ND® 12.21 10.01 8.38 | F1299AA02 3 1EC320/Faston 364-1096-ND* 38.62 31.67 26.52 | F1S00CA03 
2 Faston 364-1070-ND® 18.45 15.13 12.68 | F1399AA02 3 1EC320/Faston 364-1098-ND* 35.92 29.46 24.66 | F1600CA03 
3 Faston 364-1050-ND® 11.05 9.07 7.59 | F1199AA03 3 1EC320/Faston 364-1093-ND 27.91 22.89 19.16 | F1700CA03 
3 Faston 364-1061-NDO@* 14.53 11.92 9.98 | F1299AA03 2 6 1EC320/Faston 364-1099-ND* 40.60 33.29 27.87 | FIG00CA06 
3 Faston 364-1071-NDO@* 19.77 16.22 13.59 | F1399AA03 6 1EC320/Faston 364-1094-ND 27.91 22.89 19.16 | F1700CA06 
6 Faston 364-1002-ND 6.61 5.97 5.18 |06EB11 10 1EC320/Faston 364-1097-ND* 45.69 37.46 31.37 | F1SOOCA10 
6 Faston 364-1018-ND 8.00 7.23 6.27 | 06EK11 10 1EC320/Faston 364-1100-ND* 63.33 51.93 43.47 | FIGO0CA10 
6 Faston 364-1051-ND@* 10.93 8.97 7.51 |F1199AA06 10 |EC320/Faston 364-1095-ND 31.40 25.75 21.56 | F1700CA10 
8 | Faston | 364-062-NDe 1320 1082 9.07_|Fiaggaaoe 
6 Faston 364-1072-ND@ 18.63 14.90 12.79 | FI399AA06 General Purpose 
10 Faston 364-1019-ND 8.58 7.76 6.73 |10EK11 1 3 Faston 364-1117-ND@* 47.37 38.84 32.53 | F2700AA03 
10 Faston 364-1052-ND@ 12.25 10.05 8.42 |F1199AA10 3 Fused IEC320/Faston | 364-1118-ND@* 29.38 24.10 20.18 | F3300WA03 
10 Faston 364-1063-ND@* 12.93 10.60 8.88 |F1299AA10 1 1EC320/Faston 364-1012-ND 6.18 5.58 4.84 |O1EBM1 
10 Faston 364-1073-ND@ 19.50 16.00 13.39 |F1I399AA10 1 1EC320/Faston 364-1113-ND® 10.17 8.35 6.99 | F2199CA01 
20 Faston 364-1003-ND 11.25 10.17 8.82 |20EB11 3 1EC320/Faston 364-1013-ND 6.18 5.58 4.84 |03EBM1 
20 Faston 364-1035-ND 26.48 23.93 20.74 | 20ER11 3 1EC320/Faston 364-1114-ND@* 10.16 8.34 6.99 | F2199CA03 
20 Faston 364-1053-ND@ 18.60 15.26 12.77 _|F1199AA20 2 6 |EC320/Faston 364-1115-ND@* 10.10 8.29 6.94 | F2199CA06 
20 Faston 364-1064-ND@ 20.78 17.04 14.26 |F1299AA20 6 1EC320/Faston 364-1119-ND@* 15.58 12.78 10.71 | F3500CA06 
20 Faston 364-1074-NDO@* 43.71 35.84 30.00 | F1399AA20 10 1EC320/Faston 364-1015-ND 5.94 5.37 4.66 |10EBM1 
2 Wire 364-1004-ND 5.94 5.37 4.66 |02EB33 10 1EC320/Faston 364-1116-ND@*x 9.84 8.07 6.76 | F2199CA10 
2 Wire 364-1021-ND 8.17 7.38 6.40 |02EK33 6 Fused IEC320/Faston | 364-1112-ND@* 27.03 22.17 18.56 | F2600FP06 
1 2 Wire 364-1036-ND 11.42 10.32 8.95 | 02ER33 No Switch — RoHS Compliant 
2 Wire 364-1054-ND® 9.83 8.07 6.75 | F1199BB02 3 1EC320/Faston 364-1106-ND* 42.82 35.12 29.39 | PE712003 
2 Wire 364-1075-ND® 17.20 14.11 11.81 |F1399BB02 3 6 1EC320/Faston 364-1104-ND 47.22 38.73 32.41 | PE713006 
3 Wire 364-1022-ND 9.25 8.36 7.25 | 03EK33 6 |EC320/Faston 364-1105-ND 35.62 29.21 24.46 | PE773006 
3 Wire 364-1037-ND 11.67 10.55 9.14 | 03ER33 SPST Rocker Switch — RoHS Compliant 
3 Wire 364-1055-ND® 11.05 9.07 7.59 _|F1199BB03 3 10 |EC320/Faston 364-1103-ND* 83.94 68.83 57.62 | PE163110 
3 Wire 364-1076-ND® 19.27 15.81 13.24 | F1399BB03 DPST Rocker Switch — RoHS Compliant 
6 Wire 364-1023-ND 8.67 7.83 6.79 | 06EK33 3 1EC320/Faston 364-1108-ND* 36.85 30.23 25.31 | PE820203 
6 Wire 364-1056-ND® 11.05 9.07 7.59 |F1199BB06 3 6 1EC320/Faston 364-1109-ND* 37.66 30.88 25.86 | PE880206 
6 Wire 364-1077-ND@ 19.65 16.12 13.49 |F1399BB06 10 IEC/QC 364-1145-ND NEW! 57.42 51.89 44.97 | PE183210 
10 Wire 364-1024-ND 8.52 7.70 6.67 | 10EK33 10 IEC/QC 364-1146-ND NEW! 60.74 54.89 47.57 | PE1832P0 
‘0 Wire [368-1086-ND i225 i107 960. |10ER33 
10 Wire 364-1057-ND@ 12.21 10.01 8.38 |F1199BB10 6 Faston 364-1046-ND 6.81 6.15 5.33 | 06HB11 
10 Wire 364-1065-ND® 14.07 11.54 9.67 |F1299BB10 1 6 Faston 364-1120-ND@* 11.23 9.21 7.71 | F3099AA06 
10 Wire 364-1078-ND@ 20.23 16.59 13.89 |F1399BB10 6 Wire 364-1047-ND 6.61 5.97 5.18 | 06HB33 
10 Screw 364-1009-ND 11.01 9.95 8.62 | 10EB66 6 Wire 364-1121-ND® 10.93 8.97 7.51 | F3099BB06 
10 Screw 364-1028-ND 10.74 9.71 8.42 | 10EK66 2 6 |EC320/Faston 364-1048-ND 7.80 7.05 6.11 |O6HBM1 
20 Screw 364-1010-ND 13.25 11.97 10.38 | 20EB66 6 1EC320/Faston 364-1122-ND@*x 12.88 10.57 8.85 | F3199CA06 
20 Screw 364-1044-ND 27.22 24.60 21.32 | 20ER66 No Switch — RoHS Compliant 
20 Screw 364-1058-ND@* 21.88 17.95 15.02 |F1199DD20 3 6 |EC320/Faston 364-1124-ND 45.47 37.29 31.21 | PM713006 
20 Screw 364-1068-ND@ 24.03 19.70 16.50 |F1299DD20 6 |EC320/Faston 364-1125-ND 32.77 26.87 22.50 | PM773006 
20 Screw 364-1082-ND® 44.95 36.86 30.87) F1399DD20 SPST Rocker Switch — RoHS Compliant 
30 Screw 364-1030-ND 27.26 24.63 21.35 | 30EK66 3 10 |EC320/Faston 364-1123-ND 77.24 63.34 53.02 | PM163110 
30 Screw 364-1045-ND 47.77 43.17 37.42 | 30ER66 DC Filters — RoHS Compliant 
30 Screw 364-1059-ND@ 41.33 33.89 28.38 /F1199DD30 6 Faston 364-1132-ND 23.33 19.13 16.02 | FDOOAA006 
30 Screw 364-1069-ND@*& 45.00 36.90 30.90 | F1299DD30 10 Faston 364-1134-ND 26.23 21.50 18.00 | FDOOAA010 
3 1EC320/Faston 364-1025-ND 9.96 9.00 7.80 |03EKM1 6 Wire 364-1133-ND 23.33 19.13 16.02 | FDOOBB006 
3 1EC320/Faston 364-1040-ND 13.83 12.50 10.83 |03ERM1 10 Wire 364-1135-ND 26.23 21.50 18.00 | FDO0BB010 
3 1EC320/Faston 364-1066-ND@ 16.45 13.49 11.30 | F1299CA03 : 25 Screw 364-1136-ND 87.24 71.54 59.89 | FDOODD025 
3 1EC320/Faston 364-1079-ND® 22.85 18.74 15.69 | F1399CA03 50 Screw 364-1137-ND 93.72 76.85 64.34 | FDOODD050 
6 1EC320/Faston 364-1026-ND 9.21 8.33 7.22 |O6EKM1 75 Screw 364-1138-ND 103.20 84.63 70.85 | FDOODD075 
2 6 1EC320/Faston 364-1041-ND 13.06 11.81 10.24 |06ERM1 100 Screw 364-1139-ND 108.08 88.63 74.20 _|FDOODD100 
6 1EC320/Faston 364-1067-ND@ 15.21 12.47 10.45 | F1299CA06 
6 1EC320/Faston 364-1080-ND@ 21.55 17.68 14.80 | F1399CA06 ‘Rated Digi-Ke Price Each Canis indvstles 
10 1EC320/Faston 364-1027-ND 10.24 9.26 8.03 | 10EKM1 Fig.) (A) Termination | Voltage Pa ied 1 25 400 | Part No. 
10 1EC320/Faston 364-1042-ND 14.06 12.71 11.02 |10ERM1 3-Phase Filters — RoHS Compliant 
7 ECSP0/Fasion ee = zs20 ee se Beale 16 | Terminal Block] 480 |364-1126-ND 217.30 178.18 149.17 |F3480T016 
High Performance Filters — RoHS Compliant 7 
3 Faston 364-1083-ND& 23.54 19.31 1617 |FI700AA03 16 | Terminal Block] 600 |364-1129-ND 240.76 197.42 165.28 |F3600T016 
6 Faston 364-1087-ND& 46.93 38.50 32.23 |F1400AA06 1 32 | Terminal Block} 480 /364-1127-ND 273.75 224.47 ~—- 187.92 | F3480T032 
6 Faston 364-1084-ND& 23.83 19.55 16.37 |F1700AA06 45 |Terminal Block} 600 /364-1130-ND 393.02 322.27 269.80 | F3600T045 
1 10 Faston 364-1088-ND*& 68.06 55.81 46.73 | F1400AA10 50 | Terminal Block} 480 /364-1128-ND 361.59 296.49 248.22 |F3480T050 
10 Faston 364-1085-ND 26.80 21.98 18.40 | FI700AA10 80 | Terminal Block} 600 |364-1131-ND 821.59 673.67 563.98 | F3600T080 
20 Faston 364-1086-ND 41.81 34.30 28.71 | FI700AA20 @ RoHS Compliant 
3 Wire posalOUO:ND 23.86 19.56__16.88_ | F1700BB03 + 364-1140-ND (88888899) Power Line Filters Kit contains the items denoted (33 parts)..........se+ss+sesee0 $690.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ELNA 


AMERICA, INC. 


Audio Aluminum Electrolytic Capacitors 
RFS Series 


ELNA developed new raw material for the separate paper which uses a silk fiber. Therefore, this series can give high grade sound for any audio design. This series can 
be used to relieve the music’s vibration energy, to decrease the peak feeling sound at high compass, rough quality sound at middle compass and to increase massive 
sound at low compass. Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C « Standards: JIS C5101-1, -4 1998 (IEC 60384-1 1992, -4 1985) 


Way 
VISHAY. BCcomponenis 


FEATURES: 
¢ Polarized aluminum electrolytic capacitors, solid electrolyte MnO2 « Axial leads, 


aluminum case, ceramic seal, blue insulation sleeve 
¢ Extremely long useful life: 20,000 hours at 125°C. 


SAL-A 123 Axial Solid AL 


Electrolytic Capacitors 


* SAL-A: standard version 
« Extended usable temperature range 


up to 200°C * Excellent low temperature impedance and ESR behavior * Charge and 
discharge proof, application with 0 Q resistance allowed * Reverse DC voltage up to 0.3 
x UR allowed * AC voltage up to 0.8 x UR allowed » Advanced technology to achieve 
high reliability and high stability 


Dimensions in mm 


73 


Rated Ripple | __ 5 =e Rated Ripple | __ z a 
Wv | Cap. Current | Dimensions (mm) | pigi-Key Pricing ELNA WV | Cap. Current | Dimensions (mm) | pigi-Key Pricing ELNA 
DC | (uF) (mArms) D jE F | Part No. if 10 100 | Part No. DC | (uF) (mArms) D [ F | Part No. if 10 100 | Part No. 
47 25 5.0 | 11.0] 2.0 [604-1049-ND 15 (1.19 9.35 | RFS-25V4R7MES# 47 30 5.0 | 11.0 | 2.0 |604-1060-ND 15 «1.19 9.35 | RFS-35V4R7ME3# 
10 35 5.0 | 11.0) 2.0 |604-1050-ND 15 1.19 9.35 | RFS-25V100MES# 10 35 5.0 | 11.0} 2.0 | 604-1061-ND 15 4.49 9.35 | RFS-35V100ME3# 
22 80 5.0 | 11.0) 2.0 |604-1051-ND 15 1.19 9.35 | RFS-25V220ME3# 22 95 8.0 | 11.5] 3.5 |604-1062-ND 24 1.93 15.11 | RFS-35v220MG3# 
22 80 8.3 | 11.0 | 2.5 |604-1052-ND 200 1.61 12.64 | RFS-25V220MF3# 33 140 10.0 | 12.5] 5.0 |604-1063-ND 33 © 266 —-20.80 | RFS-35V330MH3# 
33 120 8.0 | 11.5 | 3.5 |604-1053-ND 24 1.93 15.11 | RFS-25V330MG3# 
47 170 10.0 | 12.5 | 5.0 |604-1064-ND 332.66 —_.20.80 | RFS-35V470MH3# 
25 | 47 140 8.0 | 11.5] 3.5 |604-1054-ND 24 «1.93 _-*15.11 | RFS-25V470MG34 35 
100 270 10.0|160| 50 |604-1085-ND 48 383 3003 | RFS-25V101MH4¢ 700 295 10.0 | 20.0 | 5.0 |604-1065-ND 52 449 32.78 | RFS-35V101MH5# 
200 505 4251200) 5.0 |604-1056-ND ‘86 «691.5412. | RFS-25V221MI5¥ 220 550 12.5 | 25.0 | 5.0 |604-1066-ND 1.08 866 67.87 |RFS-35V221Ml6# 
330 675 42.5 | 25.0| 5.0 |604-1057-ND 1.08 8.66 67.87 | RFS-25V331MI6¢ 330 785 16.0 | 25.0] 7.5 |604-1067-ND 1.38 11.04 86.48 | RFS-35V331MJ6# 
470 940 16.0 | 25.0 | 7.5 |604-1058-ND 1.38 11.04 _ 86.48 | RES-25V471MJ6# 470 1030 16.0 | 31.5 | 7.5 |604-1068-ND 2.27 1815 142.18 | RFS-35V471MJ7# 
7000 1575 16.0 [35.5 | 7.5 [604-1059-ND | 3.32 2656 208.05 [RFS-25V102MJ8F 1000 1690 18.0 | 35.5 | 7.5 |604-1069-ND 2.68 21.41 167.74 | RFS-35V102MK8# 
DESCRIPTION VALUE 


Case sizes (ODnom x Lnom in mm) 


6.7 x 15.3 to 12.9 x 32.0 


Rated capacitance range (E6 Series), CR 


1.5 to 2200 pF 


Tolerance on CR +20% 
Rated voltage range, UR 6.3 to 40V 
Category temperature range -55°C ~ 125°C 
Usable temperature range -80°C ~ 200°C 


Endurance test at 155 and 125°C. 


5000 and 8000 hours 


Useful life at 40°C, IR applied 


450,000 hours 


Shelf life atO V, 125°C 


500 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30300 


Detail specification 


1EC384-4-2/CECC 30302 


Climatic category IEC 68 
(DIN 40040; NF C20-600) 


55/125/56 (FKD; 434) 


APPLICATIONS: CNET LNZ 44-04 COS-C (PTT) 
¢ EDP, telecommunications, general industrial, automotive, military and space Form BA: Taped in box (ammopack) Approvals Gam-t-1 (MIL) 
* Smoothing, filtering, buffering, timing * For power supplies, DC/DC converters CECC 30302-003 
wv Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Vishay 
(VDC) (uF) Current (yA) tand Curr. (mA) E D d Part No. 1 10 Part No. 
6.3 330 104 0.180 330 23.3 9.3 0.6 4267PHCT-ND 10.26 94.02 MAL212313331E3 
10 33 17 0.180 63 15.3 6.7 0.6 4271PHCT-ND 8.33 76.37 MAL212314339E3 
33 55 0.140 89 20.4 7.6 0.6 4284PHCT-ND 8.67 79.45 MAL212315339E3 
16 
68 110 0.140 180 20.4 7.6 0.6 4286PHCT-ND 9.21 84.43 MAL212315689E3 
40 68 270 0.160 170 32 10.3 0.8 4326PHCT-ND 12.48 114.37 MAL212317689E3 
AS M 021 Dimensions in mm Case tuse (Ooo x Lnom in mm) 4.5 x 10 to 10 x ao 10 x 30 to 21 x 40 
Axial Standard Miniature casi s* i aa ase a 
. . + = 
Electrolytic Capacitors Fe 99 Gatenoty temperate range 40C= 85 
FEATURES: ° Polarized aluminum electrolytic capacitors, non- j Goce peat aii 1,000 hours 5,000 hours 
solid » Axial leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue | UR = 40 ~ 100V 2,000 hours 5,000 hours 
sleeve * Charge and discharge proof * Case @10mm x 30mm to Useful life at 85°C 2,500 hours 8,000 hours 
21mm x 40mm with pressure relief * Taped versions up to case | Useful life at 40°C, 1.4 x IR applied 70,000 hours 200,000 hours 
@15mm x 30mm available for automatic insertion * Miniaturized, high Shelf life at 0 V, 85°C 500 hours 500 hours 
CV-product per unit volume Case size 10 x 30 and above are bulk Based. op sections! specification: IEC ire 30300 Sin 30300 
waco oslng.aoccuning”secohing Morne bloieg ana | couse@bxt=4sxtowexiinm | |UR=40 i0ov UL gre Uae 
timing * Portable and mobile equipment (small size, low mass) * Low Case OD x L = 6.5 x 18 to 10 x 25mm been category IEC 68 (DIN 40/085/56 (GPF) 
mounting height boards, vibration and shock resistant. ) 
WwW Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Box Pricing Vishay 
(VDC) (uF) Curr. (uA) | tans Curr. (mA) L D qd | Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 500 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
470 22 0.250 260 an] 8.0 0.6 | 4000PHCT-ND@ 81 6.92 54.17 |4000PHTB-ND® 221.50 344.00 325.00/M  299.00/M | MAL202133471E3 
6.3 1000 42 0.250 440 18 8.0 0.8 | 4001PHCT-ND@ 92 7.93 62.09 )4001PHTB-ND® 254.00 394.00 372.00/M — 343.00/M | MAL202133102E3 
2200 87 0.290 710 25 10 0.8 | 4002PHCT-ND® 1.35 11.54 90.36 |4002PHTB-ND® 369.50 574.00 542.00/M — 499.00/M | MAL202190589E3 
100 10 0.200 100 10 45 0.6 | 4003PHCT-ND® 57 4.93 38.59 | 4003PHTB-ND® = 245.00 231.00/M — 213.00/M | MAL202134101E3 
220 17 0.200 160 10 6.0 0.6 | 4004PHCT-ND® 63 5.42 42.42 |4004PHTB-ND® - 269.00 254.00/M — 234.00/M | MAL202134221E3 
330 24 0.200 230 an] 8.0 0.6 | 4005PHCT-ND® 81 6.92 54.17 |4005PHTB-ND® 221.50 344.00 325.00/M — 299.00/M | MAL202134331E3 
10 470 32 0.200 310 18 6.5 0.8 | 4006PHCT-ND® 81 6.92 54.17 |4006PHTB-ND® = 344.00 325.00/M — 299.00/M | MAL202134471E3 
1000 64 0.200 550 18 10 0.8 | 4008PHCT-ND® 1.06 9.12 71.44 |4008PHTB-ND® 292.00 454.00 428.00/M — 395.00/M | MAL202134102E3 
2200 136 0.250 800 30 12.5 0.8 | 4011PHBK-ND@t 1.88 16.13 126.31 |— 516.34 802.23 757.05/M — 698.06/M | MAL202114222E3 
3300 202 0.270 1000 30 12.5 0.8 | 4012PHBK-ND@t 2.06 17.63 138.06 |— 564.37 876.86 827.47/M — 762.99/M | 2222 021 14332 
4700 286 0.290 1180 30 15 0.8 | 4013PHBK-ND@t 2.39 20.50 160.60 |— 656.50 1020.00 962.54/M — 887.54/M | MAL202114472E3 
68 1 0.160 90 10 45 0.6 |4017PHCT-ND® 57 4.93 38.59 /4017PHTB-ND® = 245.00 231.00/M — 213.00/M | MAL202135689E3 
150 18 0.160 140 10 6.0 0.6 |4018PHCT-ND@ 63 5.42 42.42 |4018PHTB-ND® = 269.00 254.00/M — 234.00/M | MAL202135151E3 
220 25 0.160 210 1 8.0 0.6 | 4019PHCT-ND@ 81 6.92 54.17 |4019PHTB-ND® 221.50 344.00 325.00/M — 299.00/M | MAL202135221E3 
330 36 0.160 290 18 6.5 0.8 | 4020PHCT-ND® 81 6.92 54.17 |4020PHTB-ND® = 344.00 325.00/M — 299.00/M | MAL202135331E3 
470 49 0.160 380 18 8.0 0.8 | 4021PHCT-ND® 92 7.93 62.09 |4021PHTB-ND® 254.00 394.00 372.00/M — 343.00/M | MAL202135471E3 
680 69 0.160 500 18 10 0.8 | 4022PHCT-ND@ 1.06 9.12 71.44 |4022PHTB-ND® 292.00 454.00 428.00/M — 395.00/M | MAL202135681E3 
16 1000 100 0.160 660 25 10 0.8 | 4023PHCT-ND@ 1.35 11.54 90.36 )4023PHTB-ND® 369.50 574.00 542.00/M  499.00/M | MAL202190518E3 
1000 100 0.160 700 30 10 0.8 | 4024PHBK-ND@t 1.62 13.89 108.83 |— 444.87 691.19 652.26/M — 601.43/M | MAL202115102E3 
2200 216 0.210 890 30 12.5 0.8 | 4026PHBK-ND@t 2.05 17.54 137.36 |— 561.49 872.38 823.24/M — 759.09/M | MAL202115222E3 
3300 321 0.230 1130 30 15 0.8 | 4027PHBK-ND@t 2.43 20.87 163.47 |— 668.22 1038.20 979.72/M —_ 903.38/M | MAL202115332E3 
4700 455 0.250 1410 30 18 0.8 | 4028PHBK-ND@t 2.93 25.12 196.79 |— 804.44 1249.84 —1179.44/M 1087.54/M ) MAL202115472E3 
6800 656 0.300 1780 38 18 0.8 | 4029PHBK-ND@t 3.68 31.52 246.89 |— 1009.24 1568.05  1479.72/M 1364.42/M ) MAL202115682E3 
10000 964 0.360 2170 38 21 0.8 | 4030PHBK-ND@t 4.81 41.25 323.13 |— 1320.87 2052.23 1936.62/M 1785.72/M | MAL202115103E3 
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ay ASM 021 
vise Sceomponents Axial Standard Miniature Electrolytic Capacitors (Cont.) 
Ww Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Box Pricing Vishay 
(vpc) | (uF) | Curr.(wA) | tans | Curr.(mA) | L D d | PartNo. 1 10 100 | Part No. 500 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
47 1 0.140 80 10 45 0.6 |4031PHCT-ND® 57 4.93 38.59 | 4031PHTB-ND® — 245.00 231.00/M — 213.00/M | MAL202136479E3 
100 19 0.140 150 10 6.0 0.6 |4032PHCT-ND® 63 5.42 42.42 | 4032PHTB-ND® = 269.00 254.00/M — 234.00/M | MAL202136101E3 
150 27 0.140 210 18 6.5 0.8 |4034PHCT-ND® 81 6.92 54.17 |4034PHTB-ND® = 344.00 325.00/M — 299.00/M | MAL202136151E3 
220 37 0.140 250 18 6.5 0.8 |4035PHCT-ND® 81 6.92 54.17 |4035PHTB-ND® _— 344.00 325.00/M — 299.00/M | MAL202136221E3 
330 54 0.140 340 18 8.0 0.8 | 4036PHCT-ND® 92 7.93 62.09 | 4036PHTB-ND® 254.00 394.00 372.00/M — 343.00/M | MAL202136331E3 
470 75 0.140 450 18 10 0.8 |4037PHCT-ND® 1.06 9.12 71.44 |4037PHTB-ND® 292.00 454.00 428.00/M — 395.00/M | MAL202136471E3 
25 680 106 0.140 560 25 10 0.8 |4038PHCT-ND® 1.35 11.54 90.36 | 4038PHTB-ND® 369.50 574.00 542.00/M  499.00/M | MAL202190528E3 
1000 154 0.140 720 30 12.5 0.8 | 4040PHBK-ND@t 1.80 15.39 120.58 )— 492.90 765.82 722.68/M — 666.37/M | MAL202116102E3 
1500 229 0.170 790 30 12.5 0.8 | 4041PHBK-NDt 2.06 17.63 138.06 j)— 564.37 876.86 827.47/M —762.99/M | MAL202116152E3 
2200 334 0.190 1030 30 15 0.8 | 4042PHBK-ND@t 2.42 20.75 162.53 )— 664.38 1032.23 974.09/M — 898.19/M | MAL202116222E3 
3300 499 0.210 1310 30 18 0.8 | 4043PHBK-ND@t 2.99 25.61 200.62 j)— 820.09 1274.17 1202.40/M 1108.70/M | MAL202116332E3 
4700 709 0.230 1680 38 18 0.8 | 4328PHBK-ND@t 3.72 31.85 249.52 j— 1020.00 1584.77 1495.50/M 1782.99/M | MAL202190062E3 
6800 1024 0.280 2070 38 21 0.8 | 4045PHBK-ND@t 4.81 41.19 322.63 |— 1318.86 2049.09 1933.67/M 1782.99/M | MAL202116682E3 
22 9.0 0.110 60 10 45 0.6 |4046PHCT-ND® 57 4.93 38.59 | 4046PHTB-ND® _ 245.00 231.00/M — 213.00/M | MAL202137229E3 
47 15 0.110 110 10 6.0 0.6 |4047PHCT-ND® 63 5.42 42.42 | 4047PHTB-ND® = 269.00 254.00/M — 234.00/M | MAL202137479E3 
100 28 0.110 170 1 8.0 0.6 |4048PHCT-ND® 81 6.92 54.17 |4048PHTB-ND® 221.50 344.00 325.00/M — 299.00/M | MAL202190538E3 
100 28 0.110 190 18 6.5 0.8 |4049PHCT-ND® 81 6.92 54.17 |4049PHTB-ND® _— 344.00 325.00/M — 299.00/M | MAL202137101E3 
150 40 0.110 250 18 8.0 0.8 | 4050PHCT-ND® 92 7.93 62.09 | 4050PHTB-ND® 254.00 394.00 372.00/M — 343.00/M | MAL202137151E3 
220 57 0.110 330 18 10 0.8 |4051PHCT-ND® 1.06 9.12 71.44 |4051PHTB-ND® 292.00 454.00 428.00/M — 395.00/M | MAL202137221E3 
330 83 0.110 430 25 10 0.8 | 4052PHCT-ND® 1.35 11.54 90.36 )4052PHTB-ND® 369.50 574.00 542.00/M  499.00/M | MAL202137331E3 
i" 470 117 0.110 520 25 10 0.8 |4053PHCT-ND@ 1.35 11.54 90.36 |4053PHTB-ND® 369.50 574.00 542.00/M — 499.00/M | MAL202190515E3 
470 117 0.120 570 30 10 0.8 | 4054PHBK-ND@t 1.56 13.34 104.50 j)— 427.19 663.73 626.34/M —577.54/M | MAL202117471E3 
680 167 0.120 620 30 12.5 0.8 | 4055PHBK-ND@t 1.75 15.02 117.69 [ee 481.09 747.46 705.36/M — 650.39/M | MAL202117681E3 
1500 364 0.150 930 30 15 0.8 | 4057PHBK-ND@t 2.41 20.69 162.03 )— 662.36 1029.10 971.13/M — 895.46/M | MAL202117152E3 
2200 532 0.170 1200 30 18 0.8 | 4058PHBK-ND@t 3.02 25.86 202.55 j— 827.97 1286.41 = 1213.95/M 1119.35/M | MAL202117332E3 
3300 796 0.190 1550 38 18 0.8 | 4059PHBK-ND@t 3.96 33.91 265.60 j)— 1085.71 1686.86 = 1591.83/M 1467.80/M | MAL202117332E3 
4700 1132 0.210 1880 38 21 0.8 | 4060PHBK-ND@t 5.29 45.32 354.99 j— 1451.14 2254.62 = 2127.61/M_ 1961.82/M | MAL202117472E3 
0.47 4.2 0.090 8.0 10 45 0.6 |4061PHCT-ND® 52 4.50 35.23 | 4061PHTB-ND® = 224.00 211.00/M — 195.00/M | MAL202138477E3 
1.0 44 0.090 12 10 45 0.6 |4062PHCT-ND® 52 4.50 35.23 | 4062PHTB-ND® _— 224.00 211.00/M — 195.00/M | MAL202138108E3 
2.2 48 0.090 21 10 45 0.6 |4063PHCT-ND@ 52 4.50 35.23 | 4063PHTB-ND® = 224.00 211.00/M — 195.00/M | MAL202138228E3 
3.3 5.2 0.090 25 10 45 0.6 | 4064PHCT-ND@ 52 4.50 35.23 | 4064PHTB-ND® = 224.00 211.00/M — 195.00/M | MAL202138338E3 
47 5.8 0.090 31 10 45 0.6 | 4065PHCT-ND® 52 4.50 35.23 |4065PHTB-ND® _— 224.00 211.00/M — 195.00/M | MAL202138478E3 
10 78 0.080 50 10 45 0.6 |4066PHCT-ND@ 52 4.50 35.23 | 4066PHTB-ND® = 224.00 211.00/M — 195.00/M | MAL202138109E3 
15 9.5 0.080 55 10 45 0.6 | 4067PHCT-ND@ 57 4.93 38.59 | 4067PHTB-ND® = 245.00 231.00/M — 213.00/M | MAL202138159E3 
22 12 0.080 90 10 6.0 0.6 | 4068PHCT-ND® 57 4.93 38.59 | 4068PHTB-ND® — 245.00 231.00/M — 213.00/M | MAL202138229E3 
33 16 0.080 100 10 6.0 0.6 | 4069PHCT-ND® 63 5.42 42.42 |4069PHTB-ND® _— 269.00 254.00/M — 234.00/M | MAL202138339E3 
47 22 0.080 140 an 8.0 0.6 |4070PHCT-ND® 81 6.92 54.17 |4070PHTB-ND® 221.50 344.00 325.00/M — 299.00/M | MAL202190542E3 
47 22 0.080 150 18 6.5 0.8 |4071PHCT-ND® 81 6.92 54.17 |4071PHTB-ND® _ 344.00 325.00/M — 299.00/M | MAL202138479E3 
8 68 30 0.080 170 18 6.5 0.8 | 4073PHCT-ND 81 6.92 54.17 |4073PHTB-ND — 344.00 325.00/M — 299.00/M | MAL202138689E3 
100 42 0.080 250 18 8.0 0.8 | 4074PHCT-ND@ 92 7.93 62.09 | 4074PHTB-ND® 254.00 394.00 372.00/M — 343.00/M | MAL202138101E3 
150 61 0.080 320 18 10 0.8 |4075PHCT-ND® 1.06 9.12 71.44 |4075PHTB-ND® 292.00 454.00 428.00/M — 395.00/M | MAL202138151E3 
220 88 0.080 430 25 10 0.8 |4076PHCT-ND® 1.35 11.54 90.36 | 4076PHTB-ND® 369.50 574.00 542.00/M — 499.00/M | MAL202190512E3 
220 88 0.080 480 30 10 0.8 | 4077PHBK-ND@t 1.55 13.28 104.03 )— 425.27 660.74 623.52/M —574.94/M | MAL202118221E3 
330 129 0.080 530 30 12.5 0.8 |4078PHBK-ND@t 1.74 14.90 116.72 j— 47715 741.34 699.58/M — 645.07/M | MAL202118331E3 
470 182 0.080 630 30 12.5 0.8 | 4079PHBK-ND@t 1.96 16.80 131.60 j)— 537.96 835.82 788.74/M = 727.28/M | MAL202118471E3 
680 261 0.080 830 30 15 0.8 | 4080PHBK-ND@t 2.32 19.92 156.04 )— 637.86 991.04 935.21/M — 862.34/M | MAL202118681E3 
1000 382 0.080 1120 30 18 0.8 | 4081PHBK-ND@t 2.88 24.69 193.43 j— 790.70 1228.50 1159.30/M 1068.96/M | MAL202118102E3 
1500 571 0.110 1350 38 18 0.8 |4082PHBK-ND@t 3.75 32.13 251.69 j)— 1028.84 1598.50  1508.45/M 1390.91/M | MAL202118152E3 
2200 836 0.130 1780 38 21 0.8 | 4083PHBK-ND@t 4.98 42.72 334.62 j— 1367.85 2125.21 = 2005.50/M 1849.22/M | MAL202118222E3 
1.0 46 0.080 14 10 45 0.6 | 4084PHCT-ND 52 4.50 35.23 | 4084PHTB-ND = 224.00 211.00/M — 195.00/M | MAL202139108E3 
2.2 5.3 0.080 20 10 45 0.6 | 4085PHCT-ND® 52 4.50 35.23 |4085PHTB-ND® _— 224.00 211.00/M — 195.00/M | MAL202139228E3 
10 10 0.080 65 10 6.0 0.6 | 4087PHCT-ND@ 61 5.20 40.75 | 4087PHTB-ND® = 259.00 244.00/M — 225.00/M | MAL202139109E3 
15 13 0.080 77 1 8.0 0.6 /4088PHCT-ND 19 6.78 63.11 [= MAL202190548E3 
15 13 0.080 85 18 6.5 0.8 | 4089PHCT-ND® 81 6.92 54.17 |4089PHTB-ND® _— 344.00 325.00/M — 299.00/M | MAL202139159E3 
22 17 0.080 95 1 8.0 0.6 |4090PHCT-ND@ 81 6.92 54.17 |4090PHTB-ND® 221.50 344.00 325.00/M — 299.00/M | MAL202190552E3 
22 17 0.080 100 18 6.5 0.8 )4091PHCT-ND 19 6.78 53.11 |— MAL202139229E3 
100 47 32 0.080 160 18 8.0 0.8 |4093PHCT-ND® 92 7.93 62.09 |4093PHTB-ND® 254.00 394.00 372.00/M — 343.00/M | MAL202139479E3 
68 45 0.080 220 18 10 0.8 | 4094PHCT-ND® 1.06 9.12 71.44 | 4094PHTB-ND® 292.00 454.00 428.00/M — 395.00/M | MAL202139689E3 
100 64 0.080 300 25 10 0.8 |4095PHCT-ND@ 1.35 11.54 90.36 |4095PHTB-ND® 369.50 574.00 542.00/M — 499.00/M | MAL202190532E3 
100 64 0.070 360 30 10 0.8 | 4096PHBK-ND@t 1.59 13.59 106.43 j— 435.07 675.97 637.89/M — 588.19/M | MAL202119101E3 
220 136 0.080 460 30 12.5 0.8 | 4098PHBK-ND@t 2.01 17.26 135.20 j— 552.65 858.65 810.29/M —747.15/M | MAL202119221E3 
330 202 0.090 580 30 15 0.8 | 4099PHBK-ND@t 2.48 21.27 166.59 j)— 680.99 1058.05 998.45/M — 920.65/M | MAL202119331E3 
470 286 0.090 740 30 18 0.8 |4100PHBK-ND@t 3.07 26.35 206.38 j— 843.63 1310.74 = 1236.90/M 1140.52/M | MAL202119471E3 
1000 604 0.100 1260 38 21 0.8 |4102PHBK-ND@t 5.32 45.62 357.39 j— 1460.93 2269.84 = 2141.97/M 1975.07/M | MAL202119102E3 
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VISHAY. BCcomponents AHT 118 Axial High Temperature Electrolytic Capacitors 


S oa DESCRIPTION VALUE 
Dimensions in mm i. - 
FEATURES Case sizes (ODnom x Lnom in mm) 6.5 x 18 to 10 x 25 10 x 30 to 21x 40 
* Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid 73 +1.6 Rated capacitance tangs, Gi ihe oe uF 
* Axial leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve @DK-L+ Tolerance on CR #20% 
* Case 10mm x 30mm to 21mm x 40mm with pressure relief = @d Rated voltage range, UR 6.3 ~ 200V 
* Taped versions up to case @15mm x 30 mm available for automatic insertion ; Category temperature range -40°C ~ 125°C 55°C ~ 125°C 
* Charge and discharge proof Endurance test at 150°C 
* Extra long useful life: 4,000 hours at 125°C, high reliability 1 with no IR applied 500 hours 1,000 hours 
° fea ea Sadi 125°C lusaule up to 150°C) Endurance test at 125°C 2,000 hours 3,000 hours 
° s 
invaturized) nigh GN-procuctiper/unit volume Useful life at 125°C 4,000 hours 4,000 hours 
APPLICATIONS: aoe Useful life at 40°C, 1.8 x IR applied 500,000 hours 500,000 hours 
* Automotive, industrial and telecommunication 7 7 
polis eet ; aaa aae Shelf life at 0 V, 125°C 
* Smoothing, filtering, coupling, decoupling, timing UR = 6.3 to 63V 500 hours 
* For use after very long storage (10 years) without voltage applied Case size 10mm x 30mm and above are bulk UR = 100 and 200 V 100 hours 
* Portable and mobile equipment (small size, low mass) Form BA: Taped in box (ammopack) B a tional ‘ficati TEC 384-4/CECC 30300. LL grad 
* Low mounting height boards, vibration and shock resistant Case OD x L = 6.5mm x 18mm to 10mm x 25mm ase on SOGUO MAL specication, degrade 
* Outdoor applications, e.g. aerial amplifiers Climatic category IEC 68 (DIN 40040) 40/125/56 (GKD) 55/125/56 (FKD) 
WV Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Box Pricing Vishay 
(VDC) | (uF) | Curr.(uA) | tans | Curr. (mA) [LO D d__|Part No. 1 10 100 |Part No. 500 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
1000 42 0.500 251 18 10 0.8 |4103PHCT-ND® 2.23 19.08 149.46 |— MAL211833102E3 
6.3 
1500 61 0.500 352 25 10 0.8 |4104PHCT-ND 2.38 20.38 159.64 |4104PHTB-ND 652.50 1014.00 957.00/M  882.00/M | MAL211890503E3 
330 24 0.350 150 18 8.0 0.8 |4106PHCT-ND@ 2.17 18.57 145.49 |4106PHTB-ND® 594.50 924.00 872.00/M 804.00/M | MAL211834331E3 
470 32 0.350 179 18 8.0 0.8 |4107PHCT-ND 2.17 18.57 145.49 |4107PHTB-ND 594.50 924.00 872.00/M 804.00/M |MAL211834471E3 
10 
2200 136 0.400 634 30 12.5 0.8 |4111PHBK-ND@t 3.29 28.21 220.99 |— 903.38 1403.58 1324.51/M 1221.30/M |MAL211814222E3 
4700 286 0.460 1035 30 18 0.8 |4113PHBK-ND@t 5.03 43.15 337.98 |— 1381.59 2146.56 2025.64/M 1867.79/M |MAL211814472E3 
330 36 0.250 204 18 10 0.8 |4117PHCT-ND@ 2.27 19.46 152.44 |4117PHTB-ND® 623.00 968.00 914.00/M 842.00/M |MAL211835331E3 
470 49 0.250 243 18 10 0.8 |4118PHCT-ND® 2.27 19.46 152.44 |4118PHTB-ND® 623.00 968.00 914.00/M 842.00/M |MAL211835471E3 
16 
1000 100 0.220 557 30 12.5 0.8 |4120PHBK-ND@t 2.79 23.93 187.44 |— 766.20 1190.44 1123.38/M 1035.85/M |MAL211815102E3 
2200 215 0.290 790 30 15 0.8 |4122PHBK-ND@t 4.00 34.30 268.70 |— 1098.39 1706.56 1610.43/M 1484.94/M |MAL211815222E3 
100 20 0.180 102 18 6.5 0.8 |4126PHCT-ND® 2.11 18.11 141.89 |4126PHTB-ND® _— 901.00 850.00/M 784.00/M |MAL211836101E3 
220 37 0.180 196 18 10 0.8 |4127PHCT-ND® 2.27 19.46 152.44 |4127PHTB-ND® 623.00 968.00 914.00/M 842.00/M |MAL211836221E3 
330 54 0.180 274 25 10 0.8 |4128PHCT-ND@ 2.38 20.38 159.64 |4128PHTB-ND@ 652.50 1014.00 957.00/M 882.00/M | MAL211836331E3 
470 75 0.180 327 25 10 0.8 |4129PHCT-ND® 2.38 20.38 159.64 |4129PHTB-ND® 652.50 1014.00 957.00/M 882.00/M | MAL211890509E3 
25 470 75 0.180 366 30 10 0.8 |4130PHBK-ND@t 2.65 22.74 178.11 |— 728.07 1131.19 1067.47/M 984.29/M |MAL211816471E3 
1000 154 0.240 531 30 12.5 0.8 |4132PHBK-ND@t 3.48 29.84 233.71 |— 955.35 1484.32 1400.71/M 1291.56/M |MAL211816102E3 
2200 334 0.260 919 30 18 0.8 |4134PHBK-ND@t 5.37 46.05 360.75 |— 1474.67 2291.18 2162.12/M 1993.64/M |MAL211816222E3 
3300 499 0.260 1280 38 18 0.8 |4135PHBK-NDt 7.07 60.59 474.61 |— 1940.10 3014.31 2844.51/M 2622.86/M | MAL211816332E3 
4700 709 0.280 1464 38 21 0.8 |4136PHBK-ND@t 9.29 79.65 623.95 |— 2550.58 3962.82 3739.58/M 3448.18/M |MAL211816472E3 
47 20 0.110 89.8 18 6.5 0.8 |4137PHCT-ND@ 2.11 18.11. 141.89 |4137PHTB-ND® = 901.00 850.00/M 784.00/M |MAL211837479E3 
100 28 0.110 147 18 8.0 0.8 |4138PHCT-ND® 2.17 18.57 145.49 |4138PHTB-ND® 594.50 924.00 872.00/M 804.00/M | MAL211837101E3 
150 40 0.110 207 18 10 0.8 |4139PHCT-ND® 2.27 19.46 152.44 |4139PHTB-ND® 623.00 968.00  914.00/M 842.00/M |MAL211837151E3 
40 220 57 0.100 338 30 10 0.8 |4141PHBK-ND@t 2.60 22.31 174.75 |— 714.33 1109.85 1047.33/M 965.72/M |MAL211817221E3 
330 83 0.100 484 30 12.5 0.8 |4142PHBK-ND@t 2.96 25.37 198.72 |— 812.31 1262.08 1190.99/M 1098.19/M |MAL211817331E3 
470 117 0.110 522 30 12.5 0.8 |4143PHBK-ND@t 3.41 29.25 229.15 joe 936.72 1455.37 1373.38/M 1266.37/M |MAL211817471E3 
1000 244 0.130 852 30 18 0.8 |4145PHBK-ND@t 5.13 43.97 344.44 |— 1408.00 2187.60 2064.37/M 1903.51/M |MAL211817102E3 
1.0 20 0.070 16.4 18 6.5 0.8 |4148PHCT-ND 2.07 17.76 139.12 |— MAL211838108E3 
10 20 0.070 51.9 18 6.5 0.8 |4151PHCT-ND® 2.11 18.11 141.89 |4151PHTB-ND® _— 901.00 850.00/M 784.00/M |MAL211838109E3 
22 20 0.070 77 18 6.5 0.8 |4152PHCT-ND® 2.11 18.11 141.89 |4152PHTB-ND® _— 901.00 850.00/M 784.00/M |MAL211838229E3 
47 22 0.070 126 18 8.0 0.8 |4153PHCT-ND@ 2.17 18.57 145.49 |4153PHTB-ND® 594.50 924.00 872.00/M 804.00/M | MAL211838479E3 
100 42 0.070 243 25 10 0.8 |4154PHCT-ND® 2.38 20.38 159.64 |4154PHTB-ND® 652.50 1014.00  957.00/M  882.00/M | MAL211890514E3 
63 
100 42 0.070 262 30 10 0.8 |4155PHBK-ND@t 2.61 22.34 174.98 |— 715.29 1111.34 1048.74/M 967.02/M |MAL211818101E3 
220 87 0.080 454 30 12.5 0.8 |4157PHBK-ND@t 3.50 30.02 235.14 |— 961.21 1493.43 1409.30/M 1299.48/M |MAL211818221E3 
330 129 0.090 544 30 15 0.8 |4158PHBK-ND@t 4.33 37.09 290.51 |— 1187.54 1845.07 1741.13/M 1605.46/M | MAL211818331E3 
470 182 0.090 695 30 18 0.8 |4159PHBK-ND@t 5.37 46.05 360.75 |— 1474.67 2291.18 2162.12/M 1993.64/M |MAL211818471E3 
1000 383 0.100 1161 38 21 0.8 |4161PHBK-ND@t 9.34 80.05 627.05 |— 2563.26 3982.52 3758.17/M 3465.33/M | MAL211818102E3 
10 20 0.070 52 18 6.5 0.8 |4163PHCT-ND@ 2.11 18.11 141.89 |4163PHTB-ND@ = 901.00 850.00/M 784.00/M |MAL211839109E3 
22 20 0.070 91 18 8.0 0.8 |4164PHCT-ND® 217: 18.57 145.49 |4164PHTB-ND® 594.50 924.00 872.00/M 804.00/M | MAL211839229E3 
47 33 0.070 170 25 10 0.8 |4166PHCT-ND® 2.38 20.38 159.64 |4166PHTB-ND® 652.50 1014.00  957.00/M 882.00/M | MAL211890536E3 
100 
47 33 0.080 178 30 10 0.8 |4167PHBK-ND@t 2.76 23.69 185.53 |— 758.42 1178.35 1111.98/M 1025.33/M |MAL211819479E3 
100 64 0.090 303 30 12.5 0.8 |4169PHBK-ND@t 3.57 30.63 239.94 |— 980.81 1523.87 1438.03/M 1325.98/M |MAL211819101E3 
220 136 0.100 481 30 18 0.8 |4171PHBK-ND@t 5.42 46.48 364.11 |— 1488.41 2312.53 2182.26/M 2012.21/M |MAL211819221E3 
10 20 0.060 85 25 10 0.8 |4176PHCT-ND@ 2.38 20.38 159.64 |4176PHTB-ND@® 652.50 1014.00 957.00/M 882.00/M | MAL211890543E3 
15 22 0.046 129 30 10 0.8 |4177PHBK-ND@t 2.57 22.06 172.82 |— 706.45 1097.61 1035.78/M 955.07/M | MAL211892159E3 
22 31 0.046 198 30 12.5 0.8 |4178PHBK-ND@t 3.02 25.86 202.55 |— 827.97 1286.41 1213.95/M 1119.35/M | AL211892229E3 
200 
33 44 0.046 242 30 15 0.8 |4179PHBK-ND@t 3.71 31.76 248.82 |— 1017.12 1580.29 1491.27/M 1375.07/M | MAL211892339E3 
47 61 0.046 317 30 18 0.8 |4180PHBK-ND@t 459 39.32 308.01 |— 1259.10 1956.26 1846.06/M 1702.21/M |MAL211892479E3 
100 124 0.046 551 38 21 0.8 |4182PHBK-ND@t 7.94 68.06 533.10 |— 2179.20 3385.80 3195.07/M 2946.11/M |MAL211892101E3 
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Sy 
VISHAY. BCcomponents 


FEATURES: 

* Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid * Axial 
leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve (case 
@6.3mm x 12.7mm and 7.7mm x 12.7mm are molded with flame 
retardant plastic material) * Case 10mm x 30mm to 21mm x 
40mm with pressure relief * Taped versions up to case @15mm x 30 
mm available for automatic insertion * Charge and discharge proof 
* Long useful life: 2,000 ~ 10,000 hours at 105°C, high reliability 
* High ripple current capability » Miniaturized, high CV-product per 
unit volume 


APPLICATIONS: 

* Industrial, automotive, EDP and telecommunication * Smoothing, 
filtering, buffering in SMPS; coupling, decoupling, timing » Portable 
and mobile equipment (small size, low mass) * Standby applications 
* Low mounting height boards * Vibration and shock resistant 


AML 138 Axial Miniature Long-Life Electrolytic Capacitors 


Dimension in mm DESCRIPTION VALUE 
63.5+1.5* Case sizes (ODnom x Lnom in mm) | 6.3 x 12.7 ~ 10 x 25 10 x 30 ~ 21x 40 
73.0+1.6** Rated capacitance range, CR 1.0 ~ 15,000 pF 
eae aaa Tolerance on CR +20% 
| Rated voltage range, UR 6.3 ~ 100V 
ae Category temperature range -40°C ~ 105°C 
| Endurance test at 105°C 1,000 hours 5,000 hours 
Useful life at 105°C. 2,000 hours 10,000 hours 
| Uses tc, Reppies | xMRapeleg: [Ex Raps 
Case size 10mm x 30mm and above are bulk Shelf life at 0 V, 105°C 500 hours 
Form BA: Taped in box (ammopack) 
*Case OD x L = 6.3mm x 12.7mm and 7.7mm x 12.7 mm Based on sectional specification IEC 384-4/CECC 30300 
**Case OD x L = 6.5mm x 18mm and 10mm x 25 mm CIDIN AOOAG IEC 68 40/105/56 (GMF) 


WV Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Box Pricing Vishay 
(VDC) (uF) [Current (yA)| tané | Current (mA) & D d Part No. 10 100 Part No. 500 1,000 Part No. 
100 16 0.240 99 12.7 6.3 0.6 |4183PHCT-ND® 1.53 13.13 102.84 |4183PHTB-ND@ = 653.00 MAL213833101E3 
220 31 0.240 160 12.7 7.7 0.6 |4184PHCT-ND 1.66 14.19 111.16 |— a = MAL213833221E3 
63 1000 42 0.240 430 18 10 0.8 |4186PHCT-ND® 1.80 15.39 120.58 |4186PHTB-ND® 493.00 766.00 MAL213833102E3 
2200 87 0.290 640 25 10 0.8 |4187PHCT-ND 2.17 18.57 145.49 |4187PHTB-ND 594.50 924.00 MAL213833222E3 
150 33 0.200 140 12.7 cera 0.6 |4188PHCT-ND 1.69 14.48 113.39 |4188PHTB-ND 463.50 720.00 MAL213834151E3 
220 17 0.200 190 18 6.5 0.8 |4189PHCT-ND® 1.32 11.32 88.69 |4189PHTB-ND®@ = 563.00 MAL213834221E3 
470 32 0.200 300 18 8.0 0.8 |4190PHCT-ND® 1.43 12.24 95.88 |4190PHTB-ND® 392.00 609.00 MAL213834471E3 
10 1000 64 0.200 520 25 10 0.8 |4191PHCT-ND® 2.17 18.57 145.49 |4191PHTB-ND® 594.50 924.00 MAL213834102E3 
2200 140 0.270 750 30 12.5 0.8 |4193PHBK-ND@t 2.25 19.28 151.01 |— 617.30 959.10 MAL213814222E3 
4700 290 0.310 1200 30 18 0.8 |4195PHBK-NDt 3.34 28.61 224.12 |— 916.16 1423.43 MAL213814472E3 
22 10 0.120 58 12.7 6.3 0.6 |4199PHCT-ND® 1.53 13.13 102.84 |4199PHTB-ND® = 653.00 MAL213835229E3 
47 18 0.160 83 12.7 6.3 0.6 |4200PHCT-ND® 1.53 13.13 102.84 |4200PHTB-ND® a 653.00 MAL213835479E3 
100 35 0.160 130 12.7 7.7 0.6 |4201PHCT-ND® 1.69 14.48 113.39 |4201PHTB-ND@ 463.50 720.00 MAL213835101E3 
16 220 25 0.160 230 18 8.0 0.8 |4202PHCT-ND® 1.43 12.24 95.88 |4202PHTB-ND@ 392.00 609.00 MAL213835221E3 
470 49 0.160 360 18 10 0.8 |4203PHCT-ND® 1.80 15.39 120.58 |4203PHTB-ND® 493.00 766.00 MAL213835471E3 
1000 100 0.190 530 30 10 0.8 |4204PHBK-ND@t 1.94 16.65 130.40 |— 533.06 828.20 MAL213815102E3 
2200 210 0.210 950 30 15 0.8 |4206PHBK-NDt 2.68 22.95 179.78 |— 734.89 1141.79 MAL213815222E3 
4700 450 0.280 1400 30 18 0.8 |4208PHBK-NDt 4.21 36.08 282.61 |— 1155.26 1794.92 MAL213815472E3 
10 8.0 0.090 46 12.7 6.3 0.6 |4211PHCT-ND® 1.53 13.13 102.84 |4211PHTB-ND® = 653.00 MAL213836109E3 
22 14 0.140 61 12.7 6.3 0.6 |4212PHCT-ND® 1.53 13.13 102.84 |4212PHTB-ND® — 653.00 MAL213836229E3 
33 20 0.140 74 12.7 6.3 0.6 |4213PHCT-ND 1.53 13.13 102.84 |4213PHTB-ND = 653.00 MAL213836339E3 
47 27 0.140 96 12.7 7.7 0.6 |4214PHCT-ND® 1.69 14.48 113.39 |4214PHTB-ND® 463.50 720.00 MAL213836479E3 
100 19 0.130 160 18 6.5 0.8 |4215PHCT-ND® 1.32 11.32 88.69 |4215PHTB-ND® — 563.00 MAL213836101E3 
220 37 0.130 270 18 10 0.8 |4216PHCT-ND® 1.80 15.39 120.58 |4216PHTB-ND® 493.00 766.00 MAL213836221E3 
25 470 75 0.130 440 25 10 0.8 |4217PHCT-ND® 2.17 18.57 145.49 |4217PHTB-ND® 594.50 924.00 MAL213836471E3 
680 110 0.140 500 30 10 0.8 |4218PHBK-NDt+ 1.91 16.40 128.47) |— 525.18 815.97 MAL213816681E3 
1000 150 0.140 670 30 12.5 0.8 |4219PHBK-ND@t+ 2.22 19.00 148.85 |— 608.47 945.37 MAL213816102E3 
1500 230 0.150 890 30 15 0.8 |4220PHBK-NDt 2.69 23.04 180.50 |— 737.86 1146.41 MAL213816152E3 
2200 330 0.160 1200 30 18 0.8 |4221PHBK-ND@t 3.35 28.70 224.85 |— 919.14 1428.05 MAL213816222E3 
4700 710 0.200 1800 38 18 0.8 |4223PHBK-NDt 5.71 48.93 383.29 |— 1566.80 2434.32 MAL213816472E3 
6800 1000 0.260 2100 38 21 0.8 |4224PHBK-ND@t 7.69 65.94 516.55 |— 2111.57 3280.73 MAL213816682E3 
47 15 0.100 120 18 6.5 0.8 |4226PHCT-ND® 1.32 11.32 88.69 |4226PHTB-ND@ = 563.00 MAL213837479E3 
100 28 0.100 180 18 8.0 0.8 |4227PHCT-ND® 1.43 12.24 95.88 |4227PHTB-ND® 392.00 609.00 MAL213837101E3 
220 57 0.100 350 25 10 0.8 |4228PHCT-ND® 217 18.57 145.49 |4228PHTB-ND® 594.50 924.00 MAL213837221E3 
330 83 0.100 410 30 10 0.8 |4229PHBK-NDt 1.84 15.79 123.68 |— 505.58 785.52 MAL213817331E3 
40 470 120 0.100 550 30 12.5 0.8 |4230PHBK-NDt 2.05 17.60 137.83 |— 563.41 875.37 MAL213817471E3 
680 170 0.110 650 30 12.5 0.8 |4231PHBK-ND@t 2.37 20.32 159.17 |= 650.64 1010.89 MAL213817681E3 
1000 240 0.110 840 30 15 0.8 |4232PHBK-NDt 2.85 24.45 191.53 |— 782.92 1216.41 MAL213817102E3 
2200 530 0.130 1500 38 18 0.8 |4234PHBK-ND@t 4.66 39.93 312.81 |— 1278.70 1986.71 MAL213817222E3 
3300 800 0.150 1700 38 21 0.8 |4235PHBK-ND@t 6.29 53.95 422.60 |— 1727.51 2684.02 MAL213817332E3 
10 13 0.090 51 12.7 6.3 0.6 |4236PHCT-ND® 1.53 13.13 102.84 |4236PHTB-ND® _ 653.00 MAL213831109E3 
50 22 25 0.090 82 12.7 7.7 0.6 |4237PHCT-ND® 1.69 14.48 113.39 |4237PHTB-ND® 463.50 720.00 MAL213831229E3 
100 34 0.080 230 18 10 0.8 |4238PHCT-ND® 1.80 15.39 120.58 |4238PHTB-ND® 493.00 766.00 MAL213831101E3 
47 9.0 0.090 35 12.7 6.3 0.6 |4239PHCT-ND® 1.53 13.13 102.84 |4239PHTB-ND® = 653.00 MAL213838478E3 
10 16 0.080 59 12.7 7.7 0.6 |4240PHCT-ND® 1.69 14.48 113.39 |4240PHTB-ND@ 463.50 720.00 MAL213838109E3 
22 12 0.070 100 18 6.5 0.8 |4241PHCT-ND® 1.32 11.32 88.69 |4241PHTB-ND® — 563.00 MAL213838229E3 
47 22 0.070 150 18 8.0 0.8 |4242PHCT-ND® 1.43 12.24 95.88 |4242PHTB-ND@ 392.00 609.00 MAL213838479E3 
100 42 0.070 280 25 10 0.8 |4243PHCT-ND® 217 18.57 145.49 |4243PHTB-ND® 594.50 924.00 MAL213838101E3 
63 150 61 0.110 340 30 10 0.8 |4244PHBK-ND@t 1.81 15.51 121.52 jee 496.74 771.79 MAL213818151E3 
220 88 0.110 470 30 12.5 0.8 |4245PHBK-ND@t 2.03 17.38 136.16 |— 556.59 864.77 MAL213818221E3 
330 130 0.120 570 30 12.5 0.8 |4246PHBK-NDt 2.37 20.29 158.93 |— 649.68 1009.40 MAL213818331E3 
470 180 0.120 730 30 15 0.8 |4247PHBK-ND@t 2.80 24.02 188.16 |— 769.18 1195.07 MAL213818471E3 
1000 380 0.120 1300 38 18 0.8 |4249PHBK-ND@t 4.44 38.04 297.96 |— 1217.99 1892.38 MAL213818102E3 
1500 570 0.130 1600 38 21 0.8 |4250PHBK-NDt 6.00 51.44 402.93 |— 1647.10 2559.09 MAL213818152E3 
1.0 5.0 0.090 16 12.7 6.3 0.6 |4251PHCT-ND® 1.53 13.13 102.84 |4251PHTB-ND® = 653.00 MAL213839108E3 
2.2 7.0 0.090 24 12.7 6.3 0.6 |4252PHCT-ND 1.53 13.13 102.84 |4252PHTB-ND — 653.00 MAL213839228E3 
47 12 0.080 40 12.7 rere 0.6 |4253PHCT-ND® 1.69 14.48 113.39 |4253PHTB-ND@ 463.50 720.00 MAL213839478E3 
10 10 0.070 67 18 6.5 0.8 |4254PHCT-ND 1.32 11.32 88.69 |4254PHTB-ND = 563.00 MAL213839109E3 
22 17 0.070 100 18 8.0 0.8 |4255PHCT-ND® 1.43 12.24 95.88 |4255PHTB-ND® 392.00 609.00 MAL213839229E3 
100 47 32 0.070 190 25 10 0.8 |4256PHCT-ND 2.17 18.57 145.49 |4256PHTB-ND 594.50 924.00 MAL213839479E3 
68 45 0.070 220 30 10 0.8 |4257PHBK-ND@t 1.92 16.49 129.20 |— 528.16 820.59 MAL213819689E3 
100 64 0.070 290 30 12.5 0.8 |4258PHBK-NDt 2.15 18.42 144.29 |— 589.83 916.41 MAL213819101E3 
220 140 0.070 470 30 15 0.8 |4260PHBK-NDt 3.00 25.67 201.11. |— 822.11 1277.31 MAL213819221E3 
330 200 0.080 620 30 18 0.8 |4261PHBK-ND@t 3.77 32.31 253.12  |— 1034.70 1607.60 MAL213819331E3 
470 290 0.080 840 38 18 0.8 |4262PHBK-NDt 4.76 40.82 319.76 |— 1307.14 2030.89 MAL213819471E3 
@ RoHS Compliant t Bulk 
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Panasonic _ Bi-Polar Series SU Capacitors 


FEATURES: 


Ideal for circuits where polarity is not constant or reverse voltage is 
applied when switches are turned on or off. 
* Life: 2000 hours at +85°C. 


SPECIFICATIONS: 

Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C. 

Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, +20°C). 

Leakage Current: | < 0.03CV + 3(y/A) after 5 minutes application of 
rated working voltage at +20°C. 

Low Temperature Characteristics: Impedance ratio max. at 120Hz. 
Following specified values. 


Working Voltage 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V 
-25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 
Impedance 
-40°C/+20°C 8 6 4 4 4 3 
ENDURANCE: 


Test Conditions: Duration: 2000 hours. Ambient Temperature: +85°C. 
Applied Voltage: Rated DC working voltage to each polarity for 1000 


hours. 


Post Test Requirements: +20°C. Leakage Current: <Initial specified 
value. Capacitance Change: +20% of initial measured value. tan 5: 


<150% of initial specified value. 


Vinyl sleeve wd 


Vent |] 
26.3" | 


eal 


SHELF LIFE: 


Test Conditions: Duration: 1000 hours. Ambient Temperature: 85°C. 
Applied Voltage: none 


Post Test Requirements (+20°C): Same limits for “Endurance”. 


D.C.L. tand Ripple 
Cap. | (+20°C/Smin.) | (120Hz/+20°C) | Current Dimensions — mm Digi-Key Pricing Panasonic 
wv | (uF) | (WA) max. (max.) (mA) rms | D L P d_ |Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 _| Part No. 
33 9.2 0.30 80 5 1 20 | 05 |P1141-NDe 124 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-AOJN330U 
47 11.8 0.30 90 5 4 2.0 | 0.5 |P1142-NDe 124 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-AOJN470U 
100 21.9 0.30 130 63 | 112 ] 25 | 05 |P1143-NDe 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M |ECE-AOJN101U 
220 44.5 0.30 200 8 11.5 | 35 | 06 |P1144-ND@ 38 2.65 18.95 106.00 99.00/M 95.00/M | ECE-AOJN221U 
330 65.3 0.30 250 8 11.5 | 35 | 0.6 |P1145-ND@ 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M  106.00/M_| ECE-AOJN331U 
6.3 | 470 91.8 0.30 310 10 | 125 | 5.0 | 06 |P1146-ND@ 53 3.73 27.40 157.00 152.00/M  146.00/M | ECE-AOJN471X 
1000 192.0 0.30 430 10 20 5.0 | 0.6 |P1147-ND@ 80 5.60 41.10 236.00 227.00/M —219.00/M | ECE-AOJN102U 
2200 418.8 0.30 660 125 | 25 5.0 | 0.6 |P1148-ND@ 1.44 7.87 59.02 349.00 336.00/M  328.00/M | ECE-A0JN222U 
3300 626.7 0.30 760 16 25 75 | 0.8 |P1149-ND@ 1.42 10.05 75.40 446.00 429.00/M 419.00/M | ECE-A0JN332U 
4700 891.3 0.30 1170 16 | 315 | 7.5 | 0.8 |P1150-ND@ 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M  574.00/M | ECE-A0JN472U 
6800 1288.2 0.30 1450 18 | 355 | 7.5 | 0.8 |P1151-ND@ 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M _ 807.00/M | ECE-AOJN682U 
22 9.6 0.25 60 5 rT 2.0 | 0.5 |P1152-ND@ 124 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M_ | ECE-A1AN220U 
33 12.9 0.25 80 5 1 2.0 | 0.5 |P1153-ND@ 124 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1AN330U 
47 17.4 0.25 90 5 i] 2.0 | 0.5 |P1154-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1AN470U 
100 33.0 0.25 130 63 | 11.2 | 25 | 05 |P1155-ND 84 6.27 46.06 265.00 255.00/M  245.00/M | ECE-A1AN101U 
100 33.0 0.25 130 63 | 112 | 25 | 05 |P1370-ND@ 51 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M_|ECE-A1AN101X 
to | 220 69.0 0.25 200 8 11.5 | 35 | 06 |P1156-ND@ 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M  106.00/M | ECE-A1AN221U 
330 102.0 0.25 280 10 16 5.0 | 0.6 |P1157-ND@ 53 3.73 27.40 157.00 152.00/M  146.00/M | ECE-A1AN331U 
470 144.0 0.25 340 10 16 5.0 | 0.6 |P1158-ND@ 66 4.66 34.24 197.00 189.00/M  182.00/M | ECE-N1AN471U 
1000 303.0 0.25 470 12.5 | 20 5.0 | 0.6 |P1159-ND@ .99 6.99 52.45 310.00 298.00/M  291.00/M | ECE-A1AN102X 
2200 663.0 0.25 690 16 25 75 | 0.8 |P1160-ND@ 1.42 10.05 75.40 446.00 429.00/M —_419.00/M_| ECE-A1AN222U 
3300 993.0 0.25 1090 16 | 315 | 7.5 | 0.8 |P1161-ND@ 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M 574.00/M | ECE-A1AN332U 
4700 1413.0 0.25 1200 18 | 355 | 7.5 | 0.8 |P1162-ND@ 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M _ 807.00/M | ECE-A1AN472U 
10 78 0.20 40 5 1 2.0 | 0.5 |P1163-ND@ 124 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M |ECE-A1CN100U 
22 13.5 0.20 60 5 11 2.0 | 0.5 |P1164-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1CN220U 
33 18.8 0.20 80 5 1 2.0 | 0.5 |P1165-ND@ .20 1.38 9.83 55.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1CN330U 
47 25.5 0.20 100 63 | 112 ] 25 | 05 |P1166-NDe 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M |ECE-A1CN470U 
100 51.0 0.20 180 8 11.5 | 35 | 06 |P1167-ND@ 43 2.96 21.13 118.00 110.00/M  106.00/M | ECE-A1CN101U 
16 | 220 108.6 0.20 260 10 | 125 | 5.0 | 0.6 |P1168-ND@ 53 3.73 27.40 157.00 152.00/M  146.00/M | ECE-A1CN221X 
330 161.4 0.20 330 10 16 5.0 | 0.6 |P1169-ND@ 66 4.66 34.24 197.00 189.00/M  182.00/M | ECE-A1CN331U 
470 228.6 0.20 380 10 20 5.0 | 0.6 |P1170-ND@ 74 5.25 39.35 233.00 224.00/M —219.00/M | ECE-A1CN471U 
1000 483.0 0.20 560 12.5 | 25 5.0 | 0.6 |P1171-ND@ 1.23 8.74 65.57 388.00 373.00/M  364.00/M | ECE-A1CN102U 
2200 1059.0 0.20 750 16 | 315 | 7.5 | 0.8 |P1172-ND@ 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M _574.00/M | ECE-A1CN222U 
3300 1587.0 0.20 900 18 | 355 | 7.5 | 0.8 |P1173-ND® 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-A1CN332U 
3.3 5.4 0.15 20 5 1 2.0 | 0.5 |P1174-NDe 124 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN3R3U 
47 65 0.15 25 5 1 2.0 | 0.5 |P1175-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN4R7U 
10 10.5 0.15 45 5 1 2.0 | 0.5 |P1176-ND@ 124 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN100U 
22 19.5 0.15 60 5 4 2.0 | 0.5 |P1177-ND@ 124 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN220X 
33 27.7 0.15 90 63 | 112 | 25 | 05 |P1178-NDe 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M_|ECE-A1EN330U 
47 38.2 0.15 110 63 | 112 | 25 | 05 |P1179-NDe 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M |ECE-A1EN470U 
25 | 100 78.0 0.15 180 8 11.5 | 35 | 06 |P1180-ND@ 45 3.17 23.29 134.00 129.00/M  124.00/M | ECE-A1EN101U 
220 168.0 0.15 320 10 16 5.0 | 0.6 |P1181-ND@ 67 4.66 34.24 197.00 189.00/M  182.00/M |ECE-A1EN221U 
330 250.5 0.15 350 12.5 | 20 5.0 | 0.6 |P1182-ND@ 80 5.68 42.62 252.00 242.00/M —237.00/M | ECE-A1EN331U 
470 355.5 0.15 430 12.5 | 20 5.0 | 0.6 |P1183-ND@ .99 6.99 52.45 310.00 298.00/M _291.00/M | ECE-A1EN471U 
1000 753.0 0.15 680 16 25 75 | 0.8 |P1184-ND@ 151 10.81 81.60 530.00 514.00/M  502.00/M | ECE-A1EN102U 
2200 1653.0 0.15 900 18 | 355 | 7.5 | 0.8 |P1185-ND@ 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M _807.00/M | ECE-A1EN222U 
47 79 0.15 30 5 1 2.0 | 0.5 |P1186-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1VN4R7U 
10 13.5 0.15 43 5 cn 2.0 | 0.5 |P1187-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1VN100U 
22 26.1 0.15 80 63 | 112 ] 25 | 05 |P1188-ND@ 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M_|ECE-A1VN220U 
33 37.6 0.15 100 8 11.5 | 35 | 06 |P1189-ND@ 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M  106.00/M | ECE-A1VN330U 
35 | 47 52.3 0.15 120 8 11.5 | 35 | 0.6 |P1190-ND@ 45 3.17 23.29 134.00 129.00/M _ 124.00/M_| ECE-A1VN470U 
100 108.0 0.15 230 10 16 5.0 | 0.6 |P1191-ND@ 67 4.66 34.24 197.00 189.00/M  182.00/M |ECE-A1VN101U 
220 234.0 0.15 360 12.5 | 20 5.0 | 0.6 |P1192-ND@ 80 5.68 42.62 252.00 242.00/M — 237.00/M | ECE-A1VN221U 
330 349.5 0.15 450 12.5 | 20 5.0 | 0.6 |P1193-ND@ .99 6.99 52.45 310.00 298.00/M  291.00/M | ECE-A1VN331U 
470 496.5 0.15 590 12.5 | 25 5.0 | 0.6 |P1194-ND@ 1.08 7.72 58.28 379.00 367.00/M _ 358.00/M | ECE-A1VN471U 
0.47 37 0.15 10 5 4 2.0 | 0.5 |P1195-ND@ 124 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M_ | ECE-A1HNR47U 
1 45 0.15 10 5 4 2.0 | 0.5 |P1196-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M |ECE-A1HNO10U 
2.2 6.3 0.15 18 5 1 2.0 | 0.5 |P1197-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1HN2R2U 
3.3 79 0.15 25 5 i 2.0 | 0.5 |P1198-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1HN3R3U 
47 10.0 0.15 30 5 14 2.0 | 0.5 |P1199-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M_ | ECE-A1HN4R7U 
10 18.0 0.15 50 63 | 112 | 25 | 05 |P1280-NDe 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M |ECE-A1HN100U 
50 | 22 36.0 0.15 90 8 11.5 | 35 | 06 |P1281-ND@ 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M  106.00/M | ECE-A1HN220U 
33 52.5 0.15 110 8 11.5 | 35 | 06 |P1282-ND@ 45 3.17 23.29 134.00 129.00/M  124.00/M | ECE-A1HN330U 
47 73.5 0.15 140 10 | 125 | 5.0 | 0.6 |P1283-ND@ 57 3.96 29.12 167.00 161.00/M  155.00/M | ECE-A1HN470U 
100 153.0 0.15 250 10 20 5.0 | 0.6 |P1284-ND@ 74 5.25 39.35 233.00 224.00/M —_219.00/M | ECE-A1HN101U 
220 333.0 0.15 360 12.5 | 25 5.0 | 0.6 |P1285-ND@ 1.11 7.87 59.02 349.00 336.00/M  328.00/M | ECE-A1HN221U 
330 498.0 0.15 450 16 25 75 | 0.8 |P1286-ND@ 1.24 8.88 67.02 436.00 422.00/M 412.00/M | ECE-A1HN331U 
470 708.0 0.15 590 16 | 315 | 7.5 | 0.8 |P1287-ND@ 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M _574.00/M | ECE-A1HN471U 
@ RoHS Compliant 
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Panasonic \MSeries Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Am mo Box Packag i n g 5-8 mm 10, 12.5 mm Low Temperature Characteristics: Impedance ratio at 120 Hz 
PANASONIC M SERIES CROSS REFERENCES ee leer Li ss u 2 8 = 2 a 
Nichicon: VR; Chemicon: SMG; fu [ ] } | fe ~a0°C/20°C 7 Tr " 5 7 3 
Marcon: DSM; Rubycon: YK; Elna: RE3; = 
Nitsuko: MK; Sanyo: HG/HPC LI LT L | For capacitance value >1000 pF, add 0.5 per every 1000 pF for -25°C/20°C. 
FEATURES: ° Miniaturized size version for general pur- ( (| Hy add 1.0 per every 1000 uF for -40°C/20°C. 
pose use * Life: 2000 hours at 85°C » Vent construc- oy oye o}to © 
tion for => 6.3 mm products o| P +ll-Od =] FP: l- Od Ripple Current: 120 Hz, 85°C. 
SPECIFICATIONS: Frequency (Hz) 50/60 120 1k 10k 
Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C -25°C ~ 85°C Correction Factor (Multiplier) 0.7 1 1.3 1.7 
Rated Working Voltage Range 6.3 ~ 50 V DC 160 ~ 450 V DC 
Nominal Capacitance Range 0.47 ~ 2200 uF 1 ~ 470 uF Endurance: 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, 20°C) Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
‘ : Duration 2000 Hours Leakage Current ¢ initial specified value 
Is 0.03 CV or 4 (uA) after 1 minute I< 0.06 CV + 10 (uA) after 2 minutes Ambient Temperature 85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Leakage Current jou se gronier méesuiae wih application of sed working voltage Applied Voltage Rated DC Working Voltage tan 6 < 150% initial specified value 
rated working voltage at 20°C. . shalt Lik 
elf Life: 
tan 6: (at 120 Hz, 20°C) Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
W.V. 6.3 10 16 25 35 50 Duration 1000 Hours Leakage Current < initial specified value 
tand 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 Ambient Temperature 85°C. Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 pF, add 0.02 per every 1000 pF. Applied Voltage = tans S 150% initial specified value 
Leakage Ripple 
wv Cap clirent tand canvent Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) (uA) Maximum (mA) rms @D E P Od Part No. 500 1,000 2,000 Part No. 
220 13.8 0.28 240 5 11 5.0 0.5 P10357TB-ND = = 27.00/M_ |ECA-0JM221B 
220 13.8 0.28 240 5 1 2.5 0.5 P10401TB-ND = = 27.00/M_ |ECA-0JM2211 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 5.0 0.5 P10358TB-ND crt _ 39.00/M_ |ECA-0JM471B 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 2.5 0.5 P10402TB-ND = = 39.00/M_ |ECA-0JM4711 
6.3 1000 63 0.28 580 8 11.5 5.0 0.6 P10359TB-ND = 63.00 —__|ECA-0JM102B 
1000 63 0.28 580 8 11.5 3.5 0.6 P10403TB-ND = 63.00 —  |ECA-0JM102BJ 
2200 138.6 0.3 890 10 16 5.0 0.6 P10360TB-ND 67.00 = 104.00/M |ECA-0JM222B 
3300 207.9 0.32 1020 10 20 5.0 0.6 P10361TB-ND 86.50 = 138.00/M |ECA-0JM332B 
4700 296.1 0.34 1170 12.5 20 5.0 0.6 P10362TB-ND 124.00 — 197.00/M__|ECA-0JM472B 
100 10 0.24 150 5 1 5.0 0.5 P10363TB-ND _— _ 27.00/M_ |ECA-1AM101B 
100 10 0.24 150 5 11 2.5 0.5 P10404TB-ND = = 27.00/M_ |ECA-1AM1011 
220 22 0.24 250 5 1 5.0 0.5 P10364TB-ND = = 42.00/M |ECA-1AM221B 
220 22 0.24 250 6.3 11.2 2.5 0.5 P10405TB-ND = = 42.00/M__|ECA-1AM2211 
10 330 33 0.24 330 6.3 11.2 5.0 0.5 P10365TB-ND = = 39.00/M__| ECA-1AM331B 
330 33 0.24 330 6.3 11.2 2.5 0.5 P10406TB-ND = = 39.00/M_ |ECA-1AM3311 
470 47 0.24 400 8 11.5 5.0 0.6 P10366TB-ND = 63.00 — |ECA-1AM471B 
470 47 0.24 400 8 11.5 3.5 0.6 P10407TB-ND = 63.00 —  |ECA-1AM471BJ 
1000 100 0.24 630 10 12.5 5.0 0.6 P10367TB-ND 51.00 = 80.00/M_ |ECA-1AM102B 
2200 220 0.26 920 10 20 5.0 0.6 P10368TB-ND 86.50 = 138.00/M__|ECA-1AM222B 
100 16 0.2 180 5 11 5.0 0.5 P10369TB-ND = = 30.00/M_ |ECA-1CM101B 
100 16 0.2 180 5 11 2.5 0.5 P10408TB-ND = _— 30.00/M |ECA-1CM1011 
220 35.2 0.2 280 6.3 11.2 5.0 0.5 P10370TB-ND = = 39.00/M |ECA-1CM221B 
220 35.2 0.2 280 6.3 11.2 2.5 0.5 P10409TB-ND _— = 39.00/M_ |ECA-1CM2211 
16 330 52.8 0.3 350 8 11.5 5.0 0.6 P10371TB-ND = 63.00 —__|ECA-1CM331B 
330 52.8 0.3 350 8 11.5 3.5 0.6 P10410TB-ND — 63.00 —  |ECA-1CM331BJ 
470 75.2 0.2 440 8 11.5 5.0 0.6 P10372TB-ND = 63.00 —  |ECA-1CM471B 
470 75.2 0.2 440 8 11.5 3.5 0.6 P10411TB-ND = 63.00 —  |ECA-1CM471BJ 
1000 160 0.2 680 10 16 5.0 0.6 P10373TB-ND 67.00 = 104.00/M_ |ECA-1CM102B 
2200 352 0.22 1000 12.5 20 5.0 0.6 P10374TB-ND 124.00 = 197.00/M__|ECA-1CM222B 
47 11.7 0.16 130 5 1 5.0 0.5 P10375TB-ND — = 30.00/M_ |ECA-1EM470B 
47 11.7 0.16 130 5 1 2.5 0.5 P10412TB-ND = = 30.00/M_ |ECA-1EM4701 
100 25 0.16 180 6.3 11.2 5.0 0.5 P10376TB-ND — = 42.00/M |ECA-1EM101B 
100 25 0.16 180 6.3 11.2 2.5 0.5 P10413TB-ND = = 42.00/M_ |ECA-1EM1011 
25 220 55 0.16 310 8 11.5 5.0 0.6 P10377TB-ND = 63.00 — __|ECA-1EM221B 
220 55 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P10414TB-ND = 63.00 —  |ECA-1EM221BJ 
330 82.5 0.16 390 8 11.5 5.0 0.6 P10378TB-ND = 63.00 —  |ECA-1EM331B 
330 82.5 0.16 390 8 11.5 3.5 0.6 P10415TB-ND — 63.00 —  |ECA-1EM331BJ 
470 117.5 0.16 480 10 12.5 5.0 0.6 P10379TB-ND 59.00 = 92.00/M |ECA-1EM471B 
1000 250 0.16 850 10 20 5.0 0.6 P10380TB-ND 93.00 _ 148.00/M__|ECA-1EM102B 
33 115 0.14 110 5 11 5.0 0.5 P10381TB-ND = = 30.00/M_ |ECA-1VM330B 
33 11.5 0.14 110 5 1 2.5 0.5 P10416TB-ND _ = 30.00/M_ |ECA-1VM3301 
47 16.4 0.14 130 5 11 5.0 0.5 P10382TB-ND = = 30.00/M_ |ECA-1VM470B 
47 16.4 0.14 130 5 11 2.5 0.5 P10417TB-ND = = 30.00/M_ |ECA-1VM4701 
100 35 0.14 210 6.3 11.2 5.0 0.5 P10383TB-ND ied _ 39.00/M__|ECA-1VM101B 
35 100 35 0.14 210 6.3 11.2 2.5 0.5 P10418TB-ND = — 39.00/M_ |ECA-1VM1011 
220 77 0.14 350 8 11.5 5.0 0.6 P10384TB-ND _ 63.00 — |ECA-1VM221B 
220 77 0.14 350 8 11.5 3.5 0.6 P10419TB-ND = 63.00 —  |ECA-1VM221BJ 
330 115.5 0.14 440 10 12.5 5.0 0.6 P10385TB-ND 59.00 _— 92.00/M_ |ECA-1VM331B 
470 164.5 0.14 550 10 16 5.0 0.6 P10386TB-ND 68.00 = 106.00/M__ | ECA-1VM471B 
1000 350 0.14 900 12.5 20 5.0 0.6 P10387TB-ND 136.50 = 216.00/M__|ECA-1VM102B 
0.47 3 0.12 5 5 1 5.0 0.5 P10388TB-ND — = 27.00/M_ |ECA-1HMR47B 
0.47 3 0.12 5 5 11 2.5 0.5 P10420TB-ND = = 27.00/M | ECA-1HMR47I 
1 3 0.12 10 5 1 5.0 0.5 P10389TB-ND = = 27.00/M_ |ECA-1HM010B 
1 3 0.12 10 5 11 2.5 0.5 P10421TB-ND = = 27.00/M_ |ECA-1HMO0101! 
2.2 3 0.12 20 5 11 5.0 0.5 P10390TB-ND = = 27.00/M__|ECA-1HM2R2B 
22 3 0.12 20 5 11 2.5 0.5 P10422TB-ND = = 27.00/M_ | ECA-1HM2R2I 
3.3 3 0.12 35 5 11 5.0 0.5 P10391TB-ND a _— 27.00/M_ |ECA-1HM3R3B 
3.3 3 0.12 35 5 11 2.5 0.5 P10423TB-ND = = 27.00/M_ _|ECA-1HM3R3l 
47 3 0.12 45 5 1 5.0 0.5 P10392TB-ND = = 27.00/M_ |ECA-1HM4R7B 
47 3 0.12 45 5 11 2.5 0.5 P10424TB-ND = = 27.00/M__| ECA-1HM4R7I 
10 5 0.12 65 5 1 5.0 0.5 P10393TB-ND = = 27.00/M_ |ECA-1HM100B 
50 10 5 0.12 65 5 11 2.5 0.5 P10425TB-ND = _ 27.00/M_ _|ECA-1HM1001! 
22 1 0.12 100 5 11 5.0 0.5 P10394TB-ND = = 30.00/M |ECA-1HM220B 
22 1 0.12 100 5 1 2.5 0.5 P10426TB-ND _— = 30.00/M_ |ECA-1HM2201 
33 16.5 0.12 110 5 1 5.0 0.5 P10395TB-ND = = 30.00/M__| ECA-1HM330B 
33 16.5 0.12 110 5 1 2.5 0.5 P10427TB-ND = = 30.00/M_ |ECA-1HM3301 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 5.0 0.5 P10396TB-ND — = 42.00/M_ |ECA-1HM470B 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P10428TB-ND = = 42.00/M_ |ECA-1HM4701 
100 50 0.12 250 8 11.5 5.0 0.6 P10397TB-ND _— 63.00 —  |ECA-1HM101B 
100 50 0.12 250 8 11.5 3.5 0.6 P10429TB-ND = 63.00 —__|ECA-1HM101BJ 
220 1 0.12 400 10 12.5 5.0 0.6 P10398TB-ND 63.00 = 98.00/M_ |ECA-1HM221B 
330 165 0.12 500 10 16 5.0 0.6 P10399TB-ND 72.00 = 112.00/M_ |ECA-1HM331B 
470 235 0.12 650 10 20 5.0 0.6 P10400TB-ND 93.00 = 148.00/M__ | ECA-1HM471B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1640 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


M Series 


Panasonic 


PANASONIC M SERIES 
CROSS REFERENCES 


Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Low Temperature Characteristics: Impedance ratio at 120 Hz 


Nichicon: VR; Chemicon: SMG; Vinyl W.v. 6.3 jo | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 250 | 450 
Marcon: DSM; Rubycon: YK; Sleeve -25°C/20°C 5 4 3 2 2 2 2 2 2 3 6 
Elna: RE3; Nitsuko: MK; 
Sanyo: HC/HPC -40°C/20°C 12 10 8 5 4 3 3 3 _ = = 
For capacitance value >1000 uF, add 0.5 per every 1000 UF for -25°C/20°C. 
FEATURES: add 1.0 per every 1000 pF for -40°C/20°C. 
¢ Miniaturized size version for general 
purpose use 
* Life: 2000 hours at +85°C Ripple Current: 120 Hz, 85°C 
¢ Vent construction for >96.3 mm products 
Frequency (Hz) 50/60 120 1k 10k 
SPECIFICATIONS: Correction Factor (Multiplier) 0.7 1 1.3 nad 
Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C -25°C ~ 85°C 
Rated Working Voltage Range 6.3 ~ 100 V DC 160 ~ 450 V DC Endurance: 
Nominal Capacitance Range 0.33 ~ 22000 pF 1 ~ 470 pF = 2 
Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, 20°C) Duration 2000 Hours Leakage Current < initial specified value 
Ambient Temperature 85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Is 0.03 CV or 4 (yA) after 1 minute Is 0.06 CV + 10 (yA) after 2 minutes 7 7 ram se 
ifeskege Curent le 0.01 cv or 3 He after 2 minutes application of ple ie voltage Applied Voltage Rated DC Working Voltage tan < 150% initial specified value 
Whichever is greater measured with at 20°C. 
rated working voltage at 20°C. Shelf Life: 
tan 8: (at 120 Hz, 20°C) Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
Wv. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 250 450 Duration 1000 Hours Leakage Current < initial specified value 
tan d 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.11 0.10 0.16 0.18 0.20 Ambient Temperature 85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 pF, add 0.02 per every 1000 pF. Applied Voltage i tan 6 <= 150% initial specified value 
Leakage Ripple 
wv Cap. Current tand Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) (uA) max. (mA) rms oD [Ee Ip od Part No. al 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
100 6.3 0.28 130 5 "1 2.0 0.5 P5111-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M_ |ECA-0JM101 
220 13.8 0.28 240 5 ati 2.0 0.5 P5112-ND -16 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M_ |ECA-0JM221 
330 20.7 0.28 300 6.3 11.2 2.5 0.5 P5113-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M_ |ECA-0JM331 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 2.5 0.5 P5114-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-0JM471 
1000 63.0 0.28 580 8 11.5 3.5 0.6 |P5115-ND 25 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/M_ | ECA-0JM102 
2200 138.6 0.30 890 10 16 5.0 0.6 P5116-ND 6 2.60 18.58 66.87 104.00 97.00/M |ECA-0JM222 
os 3300 207.9 0.32 1020 10 20 5.0 0.6 P5117-ND 57 3.26 23.97 86.70 138.00 133.00/M | ECA-0JM332 
4700 296.1 0.34 1170 12.5 20 5.0 0.6 |P5118-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M_ |ECA-0JM472 
6800 428.4 0.38 1270 12.5 25 5.0 0.6 |P5119-ND 93 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M_ |ECA-OJM682 
10000 630.0 0.46 1450 16 25 75 0.8 P5120-ND 1.30 7.43 55.73 198.16 329.00 317.00/M |ECA-0JM103 
15000 945.0 0.56 1700 16 31.5 75 0.8 P5121-ND 1.61 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M_ |ECA-0JM153 
22000 1386.0 0.70 1900 18 35.5 75 0.8 |P5122-ND 2.35 13.52 102.00 382.50 663.00 643.00/M |ECA-0JM223 
100 10.0 0.24 150 5 1 2.0 0.5 P5123-ND 16 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M_ |ECA-1AM101 
220 22.0 0.24 250 6.3 11.2 2.5 0.5 P5124-ND .24 1.21 8.12 27.51 42.00 35.00/M_ |ECA-1AM221 
330 33.0 0.24 330 6.3 11.2 2.5 0.5 P5125-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M_ |ECA-1AM331 
470 47.0 0.24 400 8 11.5 3.5 0.6 |P5126-ND 32 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M_ |ECA-1AM471 
1000 100.0 0.24 630 10 12.5 5.0 0.6 |P5127-ND -34 1.99 14.20 51.12 80.00 74.00/M_ |ECA-1AM102 
10 2200 220.0 0.26 920 10 20 5.0 0.6 P5128-ND 57 3.26 23.97 86.70 138.00 133.00/M | ECA-1AM222 
3300 330.0 0.28 1090 12.5 20 5.0 0.6 P5129-ND .74 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M_ | ECA-1AM332 
4700 470.0 0.30 1200 12.5 25 5.0 0.6 P5130-ND 94 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M_ |ECA-1AM472 
6800 680.0 0.34 1400 16 25 7.5 0.8 |P5131-ND 1.30 7.43 55.73 198.16 329.00 317.00/M_ |ECA-1AM682 
10000 1000.0 0.42 1600 16 31.5 75 0.8 |P5132-ND 1.56 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M_ |ECA-1AM103 
15000 1500.0 0.52 1850 18 35.5 7.5 0.8 P5133-ND 2.35 13.52 102.00 382.50 663.00 643.00/M_|ECA-1AM153 
10 3.0 0.20 30 5 1 2.0 0.5 P5134-ND 15 AT 5.21 17.64 27.00 23.00/M_ |ECA-1CM100 
22 3.5 0.20 75 5 "1 2.0 0.5 P5135-ND 15 TT 5.21 17.64 27.00 23.00/M_ |ECA-1CM220 
33 5.2 0.20 110 5 "1 2.0 0.5 P5136-ND 15 AE: 5.21 17.64 27.00 23.00/M_ | ECA-1CM330 
47 75 0.20 130 5 1 2.0 0.5 P5137-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M_ |ECA-1CM470 
100 16.0 0.20 180 5 an 2.0 0.5 P5138-ND -18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M_ |ECA-1CM101 
220 35.2 0.20 280 6.3 11.2 2.5 0.5 P5139-ND 19 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M_ |ECA-1CM221 
330 52.8 0.20 350 8 11.5 3.5 0.6 |P5140-ND 32 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M_ |ECA-1CM331 
18 470 75.2 0.20 440 8 11.5 3.5 0.6 P5141-ND .26 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/M_ |ECA-1CM471 
1000 160.0 0.20 680 10 16 5.0 0.6 P5142-ND 40 2.60 18.58 66.87 104.00 97.00/M_ |ECA-1CM102 
2200 352.0 0.22 1000 12.5 20 5.0 0.6 |P5143-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M |ECA-1CM222 
3300 528.0 0.24 1200 12.5 25 5.0 0.6 |P5144-ND 1.03 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M_ |ECA-1CM332 
4700 752.0 0.26 1360 16 25 75 0.8 P5145-ND 1.30 7.43 55.73 198.16 329.00 317.00/M_ |ECA-1CM472 
6800 1088.0 0.30 1600 16 31.5 75 0.8 P5146-ND 1.58 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M_ |ECA-1CM682 
10000 1600.0 0.38 1800 18 35.5 75 0.8 |P5147-ND 2.35 13.52 102.00 382.50 663.00 643.00/M_ |ECA-1CM103 
10 3.0 0.16 50 5 a1 2.0 0.5 P5148-ND 15 7 5.21 17.64 27.00 23.00/M_ |ECA-1EM100 
22 5.5 0.16 90 5 11 2.0 0.5 P5149-ND 15 At 5.21 17.64 27.00 23.00/M_ |ECA-1EM220 
33 8.2 0.16 110 5 1 2.0 0.5 P5150-ND 15 At 5.21 17.64 27.00 23.00/M_ |ECA-1EM330 
47 11.7 0.16 130 5 1 2.0 0.5 P5151-ND -18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M_ |ECA-1EM470 
100 25.0 0.16 180 6.3 11.2 2.5 0.5 P5152-ND .23 1.21 8.12 27.51 42.00 35.00/M_ |ECA-1EM101 
220 55.0 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 |P5153-ND 31 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M_ |ECA-1EM221 
25 330 82.5 0.16 390 8 11.5 3.5 0.6 P5154-ND 125 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/M_ |ECA-1EM331 
470 117.5 0.16 480 10 12.5 5.0 0.6 P5155-ND 39 2.30 16.40 59.04 92.00 85.00/M_ |ECA-1EM471 
1000 250.0 0.16 850 10 20 5.0 0.6 |P5156-ND 58 3.50 25.69 92.91 148.00 142.00/M_ |ECA-1EM102 
2200 550.0 0.18 1200 12.5 25 5.0 0.6 |P5157-ND 1.04 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M_ |ECA-1EM222 
3300 825.0 0.20 1300 16 25 75 0.8 P5158-ND 1.35 8.31 62.30 221.52 368.00 354.00/M | ECA-1EM332 
4700 1175.0 0.22 1500 16 31.5 75 0.8 P5159-ND 1.72 10.04 75.78 284.18 493.00 477.00/M_ | ECA-1EM472 
6800 1700.0 0.26 1750 18 35.5 7.5 0.8 |P5160-ND 2.55 14.67 110.74 415.28 720.00 698.00/M_ |ECA-1EM682 
a5 10 3.5 0.14 60 5 11 2.0 0.5 P5161-ND 15 At 5.21 17.64 27.00 23.00/M_ |ECA-1VM100 
22 7.7 0.14 95 5 ft 2.0 0.5 P5162-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M_ |ECA-1VM220 
(Continued) 
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Panasonic M-Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (cont) 


Leakage Ripple 
wv Cap. Current tand Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) (uA) max. (mA) rms oD L P od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
33 11.5 0.14 110 5 11 2.0 0.5 |P5163-ND 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M |ECA-1VM330 
47 16.4 0.14 130 5 WW 2.0 0.6 |P5164-ND 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M_ |ECA-1VM470 
100 35.0 0.14 210 6.3 112 2.5 0.5 |P5165-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M_ |ECA-1VM101 
220 77.0 0.14 350 8 11.5 3.5 0.6 |P5166-ND 26 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/M_ |ECA-1VM221 
45 330 115.5 0.14 440 10 12.5 5.0 0.6 |P5167-ND 36 2.30 16.40 59.04 92.00 85.00/M_|ECA-1VM331 
470 164.5 0.14 550 10 16 5.0 0.6 |P5168-ND 43 2.65 18.95 68.22 106.00 99.00/M_ |ECA-1VM471 
1000 350.0 0.14 900 12.5 20 5.0 0.6 |P5169-ND 74 5.13 37.67 136.26 216.00 208.00/M_ |ECA-1VM102 
2200 770.0 0.16 1250 16 25 75 0.8 |P5170-ND 1.26 8.31 62.30 221.52 368.00 354.00/M |ECA-1VM222 
3300 1155.0 0.18 1400 16 31.5 75 0.8 |P5171-ND 1.48 10.04 75.78 284.18 493.00 477.00/M__|ECA-1VM332 
4700 1645.0 0.20 1600 18 35.5 7.5 0.8 |P5172-ND 2.42 14.67 110.74 415.28 720.00 698.00/M_ |ECA-1VM472 
0.33 3.0 0.12 4.4 5 WW 2.0 0.5 |P5349-NDt 12 75 5.05 17.12 26.00 22.00/M_ |ECA-1HMR33 
0.47 3.0 0.12 5 5 WW 2.0 0.6 |P5173-NDt 15 Wee 5:21 17.64 27.00 23.00/M_ |ECA-1HMR47 
1.0 3.0 0.12 10 5 WW 2.0 0.6 |P5174-NDt AS. fT 5.21 17.64 27.00 23.00/M_ |ECA-1HM010 
2.2 3.0 0.12 20 5 ay 2.0 0.5 |P5175-NDt 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M_ |ECA-1HM2R2 
3.3 3.0 0.12 35 5 WW 2.0 0.5  |P5176-NDt 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M_ |ECA-1HM3R3 
47 3.0 0.12 45 5 11 2.0 0.6 |P5177-NDt 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M_ |ECA-1HM4R7 
10 5.0 0.12 65 5 WW 2.0 0.5 |P5178-NDt 15 Was 5.21 17.64 27.00 23.00/M_ |ECA-1HM100 
22 11.0 0.12 100 5 WW 2.0 0.6 |P5179-NDt 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M_ |ECA-1HM220 
50 33 16.5 0.12 110 5 WW 2.0 0.6 |P5180-NDt 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M_ |ECA-1HM330 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 2.5 0.5 |P5181-NDt 25 1.21 8.12 27.51 42.00 35.00/M_ |ECA-1HM470 
100 50.0 0.12 250 8 11.5 3.5 0.6 |P5182-NDt .29 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M_ |ECA-1HM101 
220 110.0 0.12 400 10 12.5 5.0 0.6 |P5183-NDt 37 2.45 17.48 62.91 98.00 91.00/M_ | ECA-1HM221 
330 165.0 0.12 500 10 16 5.0 0.6 |P5184-NDt 43 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M_ |ECA-1HM331 
470 235.0 0.12 650 10 20 5.0 0.6 |P5185-NDt 52 3.50 25.69 92.91 148.00 142.00/M_ |ECA-1HM471 
1000 500.0 0.12 1050 12.5 25 5.0 0.6 |P5186-NDt 1.03 6.12 45.90 163.20 271.00 261.00/M_ |ECA-1HM102 
2200 1100.0 0.14 1300 16 31.5 75 0.8 |P5187-NDt 1.85 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M_ |ECA-1HM222 
3300 1650.0 0.16 1500 18 35.5 7.5 0.8 |P5188-NDt 2.51 14.67 110.74 415.28 720.00 698.00/M_ |ECA-1HM332 
10 6.3 0.11 70 5 WW 2.0 0.6 |P5189-ND A7 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M_ |ECA-1JM100 
22 13.8 0.11 105 5 abl 2.0 0.6 |P5190-ND 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M_ |ECA-1JM220 
33 20.7 0.11 130 6.3 As2 2.5 0.5 |P5191-ND =9! 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M_ |ECA-1JM330 
47 29.6 0.11 160 6.3 11.2 25 0.6 |P5192-ND 21 1.11 7.81 26.98 43.00 37.00/M_ |ECA-1JM470 
63 100 63.0 0.11 270 8 11.5 3.5 0.6 |P5193-ND 31 1.79 12.75 45.90 71.00 66.00/M_ |ECA-1JM101 
220 138.6 0.11 450 10 16 5.0 0.6 |P5194-ND 45 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M |ECA-1JM221 
330 207.9 0.11 550 10 20 5.0 0.6 |P5195-ND 63 3.64 26.72 96.65 153.00 148.00/M_ |ECA-1JM331 
470 296.1 0.11 750 12.5 20 5.0 0.6 |P5196-ND 92 §.25 39.35 139.92 233.00 224.00/M_ |ECA-1JM471 
1000 630.0 0.11 1100 16 25 7.5 0.8 |P5197-ND 1.40 8.31 62.30 221.52 368.00 354.00/M_ |ECA-1JM102 
2200 1386.0 0.13 1400 18 35.5 7.5 0.8 |P5198-ND 2.64 15.45 116.58 437.18 758.00 734.00/M_ |ECA-1JM222 
0.47 3.0 0.10 10 5 W 2.0 0.6 |P5199-ND 18 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M_ |ECA-2AMR47 
1.0 3.0 0.10 20 5 1 2.0 0.5 |P5305-ND 18 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M_ |ECA-2AM010 
2.2 3.0 0.10 30 5 11 2.0 0.5  |P5306-ND 19 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M_ |ECA-2AM2R2 
3.3 3.3 0.10 40 5 WW 2.0 0.5 |P5307-ND 19 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M_ |ECA-2AM3R3 
47 47 0.10 50 5 WW 2.0 0.5 |P5308-ND 19 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M_ |ECA-2AM4R7 
10 10.0 0.10 70 5 WW 2.0 0.5  |P5309-ND 19 94 6.32 21.42 33.00 28.00/M |ECA-2AM100 
22 22.0 0.10 115 6.3 11.2 25 0.6 |P5310-ND 21 1.11 7.81 26.98 43.00 37.00/M_ |ECA-2AM220 
109 33 33.0 0.10 145 8 11.5 3.5 0.6 |P5311-ND 38 1.99 14.03 48.45 77.00 66.00/M_ |ECA-2AM330 
47 47.0 0.10 180 8 11.5 3.5 0.6 |P5312-ND 32 1.89 13.48 48.51 75.00 70.00/M |ECA-2AM470 
100 100.0 0.10 350 10 16 5.0 0.6 |P5313-ND 48 2.89 21.22 76.76 122.00 117.00/M |ECA-2AM101 
220 220.0 0.10 550 12.5 20 5.0 0.6 |P5314-ND 94 5.46 40.97 145.68 242.00 233.00/M |ECA-2AM221 
330 330.0 0.10 700 12.5 25 5.0 0.6 |P5315-ND teat 6.99 52.45 186.48 310.00 298.00/M_ |ECA-2AM331 
470 470.0 0.10 900 16 25 7.5 0.8 |P5316-ND 1.59 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M_ |ECA-2AM471 
1000 1000.0 0.10 1300 18 35.5 7.5 0.8 |P5317-ND 2.91 17.76 134.06 502.73 871.00 845.00/M_ |ECA-2AM102 
1.0 19.6 0.16 36 6.3 11.2 2.5 0.5 |P5318-ND 32 1.37 9.63 33.25 53.00 46.00/M |ECA-2CM010 
2.2 31.1 0.16 53 6.3 11.2 2.5 0.5 |P5319-ND 33 1.37 9.63 33.25 53.00 46.00/M |ECA-2CM2R2 
3.3 41.6 0.16 66 6.3 12 2.5 0.5  |P5320-ND 29 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M_ |ECA-2CM3R3 
4.7 55.1 0.16 78 6.3 qds2 2.5 0.5 |P5321-ND 31 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M |ECA-2CM4R7 
10 103.0 0.16 105 10 12.5 5.0 0.6  |P5322-ND 42 2.30 16.40 59.04 92.00 85.00/M_ |ECA-2CM100 
22 221.0 0.16 175 10 16 5.0 0.6 |P5323-ND 51 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M |ECA-2CM220 
180 33 326.0 0.16 235 10 20 5.0 0.6 |P5324-ND 68 3.03 22.25 80.50 128.00 123.00/M_ |ECA-2CM330 
47 461.0 0.16 320 12.5 20 5.0 0.6 |P5325-ND .99 4.81 36.07 128.24 213.00 205.00/M_ |ECA-2CM470 
100 970.0 0.16 515 12.5 25 5.0 0.6 |P5326-ND 1.24 6.12 45.90 163.20 271.00 261.00/M_ |ECA-2CM101 
220 2122.0 0.16 830 16 31.5 7.5 0.8 |P5327-ND 1.79 9.65 72.86 273.23 474.00 459.00/M_ |ECA-2CM221 
330 3178.0 0.16 1090 18 31.5 7.5 0.8  |P5328-ND 3.07 18.53 139.88 524.55 909.00 881.00/M_ |ECA-2CM331 
470 4522.0 0.16 1440 18 40 75 0.8  |P5329-ND 4.16 24.33 183.60 688.50 1193.00 1157.00/M_ |ECA-2CM471 
1.0 25.0 0.18 34 6.3 11.2 2.5 0.5  |P5330-ND .29 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M |ECA-2EM010 
2.2 43.0 0.18 50 6.3 q12 2.5 0.5 |P5331-ND .29 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M |ECA-2EM2R2 
3.3 59.5 0.18 72 8 a5 3.5 0.6 |P5332-ND 36 1.79 12.75 45.90 71.00 66.00/M |ECA-2EM3R3 
47 80.5 0.18 86 8 11.5 3.5 0.6 |P5333-ND AN 1.79 12.75 45.90 71.00 66.00/M |ECA-2EM4R7 
10 160.0 0.18 110 10 16 5.0 0.6 |P5334-ND 51 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M |ECA-2EM100 
250 22 340.0 0.18 180 10 20 5.0 0.6 |P5335-ND 81 3.36 24.65 89.17 142.00 136.00/M |ECA-2EM220 
33 505.0 0.18 250 12.5 20 5.0 0.6 |P5336-ND 1.00 4.81 36.07 128.24 213.00 205.00/M_ |ECA-2EM330 
47 715.0 0.18 350 12.5 25 5.0 0.6 |P5337-ND 1.21 6.12 45.90 163.20 271.00 261.00/M_ |ECA-2EM470 
100 1510.0 0.18 530 16 31.5 7.5 0.8  |P5338-ND 1.91 9.65 72.86 273.23 474.00 459.00/M_ |ECA-2EM101 
220 3310.0 0.18 930 18 40 78 0.8 |P5339-ND 4.15 24.33 183.60 688.50 1193.00 1157.00/M_ |ECA-2EM221 
1.0 37.0 0.20 37 8 11.5 3.5 0.6 |P5340-ND 44 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M |ECA-2WM010 
22 69.4 0.20 44 10 12.5 5.0 0.6 |P5341-ND 52 2.65 18.95 68.22 106.00 99.00/M |ECA-2WM2R2 
3.3 99.1 0.20 60 10 16 5.0 0.6 |P5342-ND 59 2.80 20.54 74.29 118.00 114.00/M |ECA-2WM3R3 
450 47 136.0 0.20 79 10 20 5.0 0.6 |P5343-ND 85 3.50 25.69 92.91 148.00 142.00/M_ |ECA-2WM4R7 
10 280.0 0.20 130 12.5 20 5.0 0.6 |P5344-ND 1.18 5.46 40.97 145.68 242.00 233.00/M_ |ECA-2WM100 
22 604.0 0.20 210 16 25 75 0.8 |P5345-ND 1.63 8.50 64.12 240.45 417.00 404.00/M_ |ECA-2WM220 
33 901.0 0.20 285 16 31.5 75 0.8 |P5346-ND 1.95 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M_|ECA-2WM330 


+ M-KIT-ND Digi-Key® M Series Capacitors Kit 10 each of values denoted. 170 total pieces. Includes notebook style storage case and bin storage guide 
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Panasonic NHG Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Panasonic NHG Series Cross References: Ripple Current: 120 Hz, 105°C 


mpPoreing: Rua; Rubyeon: KA | eran W.V.(V.DC) | Cap (uF) - ap Fieaueney a) = 
a) 
FEATURES: oo . ae aes 6.3 ~ 100 a7 470 030 i _ _ 4150 
+ Compact size (same case size with series M) L=16:L+ 1.0 max min mi 1000 ~ 22000 0.85 1 4.10 4.15 4.15 
* Life: 1000 ~ 2000 hours at +105°C L=20: L+ 2.0 max 160 ~ 450 1.0 ~ 330 0.80 1 1.35 1.50 1.50 
SPECIFICATIONS: Endurance: 
Operating Temperature Range “55°C ~ 105°C -25°C ~ 105°C Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
Tene Gages range On 33000 nF TOn a0 Duration 2000 Hours* Leakage Current ¢ initial specified value 
Ambient Temperature 105°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, +20°C) Applied Voltage _| Rated DC Working Voltage tand < 200% initial specified value 
Leakage Is 0.01 CV HA or SHA, whichever is greater after2 | I< 0.06 CV+10pA after 2 minutes appli * 4000 Hours for < @8mm products. 
Current | minutes application of rated working voltage at 20°C. | cation of rated working voltage at 20°C. Shelf Life: 
tan 8: (at 120 Hz, +20°C) Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
W.V. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 250 450 Duration 1000 Hours Leakage Current < initial specified value 
tan 5 max. 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.15 0.15 0.24 Ambient Temperature 105°C Capacitance Change +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 pF, add 0.02 per every 1000 pF. Applied Voltage = tan 6 = 200% initial specified value 
D.C.L. Ripple 
wv Cap. (+20°C) tani Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) pF (WA) max. max. (mA) rms oD E Le od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 | Part No. 
100 6.3 0.28 91 5 11 2.0 0.5 P5505-ND .24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M | ECA-OJHG101 
220 13.8 0.28 140 5 11 2.0 0.5 P5506-ND 19 107 6.82 23.56 37.00 32.00/M | ECA-OJHG221 
330 20.7 0.28 190 6.3 11.2 2.5 0.5 P5507-ND -30 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/M | ECA-OJHG331 
470 29.6 0.28 230 6.3 11.2 2.5 0.5 P5508-ND 24 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/M | ECA-OJHG471 
1000 63.0 0.28 380 8 11.5 3.5 0.6 P5509-ND 38 2.24 16.03 57.69 90.00 83.00/M | ECA-OJHG102 
2200 138.6 0.30 710 10 16 5.0 0.6 P5510-ND 63 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M | ECA-OJHG222 
bd 3300 207.9 0.32 840 10 20 5.0 0.6 P5511-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00  189.00/M | ECA-OJHG332 
4700 296.1 0.34 1090 12.5 20 5.0 0.6 P5512-ND 99 5.68 42.62 151.52 252.00 242.00/M | ECA-OJHG472 
6800 428.4 0.38 1350 12:5 25 5.0 0.6 P5513-ND 1.27 7.21 54.09 192.32 320.00 308.00/M | ECA-OJHG682 
10000 630.0 0.46 1650 16 25 75 0.8 P5514-ND 1.61 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M | ECA-OJHG103 
15000 945.0 0.56 2010 16 31.5 75 0.8 P5515-ND 2.14 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M | ECA-OJHG153 
22000 1386.0 0.70 2350 18 35.5 75 0.8 P5516-ND 3.02 17.38 131.14 491.78 852.00 826.00/M | ECA-0JHG223 
100 10.0 0.24 110 5 11 2.0 0.5 P5517-ND 18 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M | ECA-1AHG101 
220 22.0 0.24 170 6.3 11.2 2.5 0.5 P5518-ND -30 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/M | ECA-1AHG221 
330 33.0 0.24 200 6.3 11.2 2.5 0.5 P5519-ND 25 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/M | ECA-1AHG331 
470 47.0 0.24 250 8 11.5 3.5 0.6 P5520-ND 35 2.04 14.58 52.47 82.00 76.00/M | ECA-1AHG471 
1000 100.0 0.24 460 10 12.5 5.0 0.6 P5521-ND Al 2.80 20.54 74.29 118.00 114.00/M | ECA-1AHG102 
10 2200 220.0 0.26 760 10 20 5.0 0.6 P5522-ND 79 4.43 32.52 117.64 187.00 180.00/M | ECA-1AHG222 
3300 330.0 0.28 1000 12.5 20 5.0 0.6 P5523-ND 96 5.68 42.62 151.52 252.00 242.00/M | ECA-1AHG332 
4700 470.0 0.30 1260 12.5 25 5.0 0.6 P5524-ND 1.30 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M | ECA-1AHG472 
6800 680.0 0.34 1570 16 25 75 0.8 P5525-ND 1.84 10.49 78.68 279.76 465.00 448.00/M | ECA-1AHG682 
10000 1000.0 0.42 1890 16 31.5 75 0.8 P5526-ND 2.15 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M | ECA-1AHG103 
15000 1500.0 0.52 2180 18 35.5 Ti: 0.8 P5527-ND 3.02 17.38 131.14 491.78 852.00 826.00/M | ECA-1AHG153 
47 7.5 0.20 77 5 11 2.0 0.5 P5528-ND .24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M | ECA-1CHG470 
100 16.0 0.20 110 5 11 2.0 0.5 P5529-ND 19 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M |ECA-1CHG101 
220 35.2 0.20 180 6.3 11.2 2.5 0.5 P5530-ND 25 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/M | ECA-1CHG221 
330 52.8 0.20 260 8 ALS 3.5 0.6 P5531-ND .37 2.04 14.58 52.47 82.00 76.00/M | ECA-1CHG331 
470 75.2 0.20 310 8 11.5 3.5 0.6 P5532-ND 40 2.24 16.03 57.69 90.00 83.00/M | ECA-1CHG471 
16 1000 160.0 0.20 560 10 16 5.0 0.6 P5533-ND 63 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M | ECA-1CHG102 
2200 352.0 0.22 920 12.5 20 5.0 0.6 P5534-ND 99 5.68 42.62 151.52 252.00 242.00/M | ECA-1CHG222 
3300 528.0 0.24 1170 12.5 25 5.0 0.6 P5535-ND 1.35 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M | ECA-1CHG332 
4700 752.0 0.26 1480 16 25 75 0.8 P5536-ND 1.61 9.27 69.94 262.28 455.00  441.00/M | ECA-1CHG472 
6800 1088.0 0.30 1780 16 31.5 75 0.8 P5537-ND 2.07 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M | ECA-1CHG682 
10000 1600.0 0.38 2060 18 35.5 75 0.8 P5538-ND 3.02 17.38 131.14 491.78 852.00 826.00/M | ECA-1CHG103 
47 11.7 0.16 91 5 1 2.0 0.5 P5539-ND 18 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M | ECA-1EHG470 
100 25.0 0.16 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P5540-ND .28 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/M | ECA-1EHG101 
220 55.0 0.16 230 8 11.5 3.5 0.6 P5541-ND 35 2.04 14.58 52.47 82.00 76.00/M | ECA-1EHG221 
330 82.5 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P5542-ND 42 2.35 16.75 60.30 94.00 87.00/M | ECA-1EHG331 
470 117.5 0.16 380 10 12.5 5.0 0.6 P5543-ND 49 2.94 21.57 78.03 124.00 119.00/M | ECA-1EHG471 
e 1000 250.0 0.16 680 10 20 5.0 0.6 P5544-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00  189.00/M | ECA-1EHG102 
2200 550.0 0.18 1090 12.5 25 5.0 0.6 P5545-ND 1.29 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M | ECA-1EHG222 
3300 825.0 0.20 1400 16 25 7.5 0.8 P5546-ND 1.65 9.85 74.32 278.70 483.00 468.00/M | ECA-1EHG332 
4700 1175.0 0.22 1750 16 31.5 7.5 0.8 P5547-ND 1.84 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M | ECA-1EHG472 
6800 1700.0 0.26 2040 18 35.5 7.5 0.8 P5548-ND 3.15 18.15 136.98 513.68 890.00 863.00/M | ECA-1EHG682 
33 11.5 0.14 75 5 11 2.0 0.5 P5549-ND 18 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M | ECA-1VHG330 
47 16.4 0.14 90 5 1 2.0 0.5 P5550-ND 19 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M | ECA-1VHG470 
100 35.0 0.14 150 6.3 11.2 2.5 0.5 P5551-ND 25 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/M | ECA-1VHG101 
220 77.0 0.14 270 8 11.5 3.5 0.6 P5552-ND 42 2.35 16.75 60.30 94.00 87.00/M | ECA-1VHG221 
35 330 115.5 0.14 350 10 12.5 5.0 0.6 P5553-ND 52 2.94 21.57 78.03 124.00  119.00/M | ECA-1VHG331 
470 164.5 0.14 460 10 16 5.0 0.6 P5554-ND 56 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M | ECA-1VHG471 
1000 350.0 0.14 810 12.5 20 5.0 0.6 P5555-ND 1.03 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M | ECA-1VHG102 
2200 770.0 0.16 1260 16 25 7.5 0.8 P5556-ND 1.71 9.85 74.32 278.70 483.00 468.00/M | ECA-1VHG222 
3300 1155.0 0.18 1610 16 31.5 7.5 0.8 P5557-ND 2.15 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M | ECA-1VHG332 
4700 1645.0 0.20 1910 18 35.5 5: 0.8 P5558-ND 3.15 18.15 136.98 513.68 890.00 863.00/M | ECA-1VHG472 


(Continued) 
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Panasonic NHG Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont) 


D.C.L. Ripple 
wv Cap. (+20°C) tand Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) pF (uA) max. max. (mA) rms oD E Le od Part No. il 10 100 500 1,000 5,000 | Part No. 
0.1 3.0 0.12 11 5 1 2.0 0.5 P5559-NDt .24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M | ECA-1HHGOR1 
0.22 3.0 0.12 2.3 5 11 2.0 0.5 P5560-NDt .24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M | ECA-1HHGR22 
0.33 3.0 0.12 3.5 5 11 2.0 0.5 P5561-NDt .24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M | ECA-1HHGR33 
0.47 3.0 0.12 5 5 11 2.0 0.5 P5562-NDt .24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M | ECA-1HHGR47 
1.0 3.0 0.12 10 5 11 2.0 0.5 P5563-NDt .24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M | ECA-1HHGO10 
2.2 3.0 0.12 18 5 11 2.0 0.5 P5564-NDt .24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M | ECA-1HHG2R2 
3.3 3.0 0.12 22 5 1 2.0 0.5 P5565-NDt .24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M | ECA-1HHG3R3 
47 3.0 0.12 26 5 11 2.0 0.5 P5566-NDt .24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M | ECA-1HHG4R7 
10 5.0 0.12 39 5 1 2.0 0.5 P5567-NDt .22 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M | ECA-1HHG100 
50 22 11.0 0.12 65 5 1 2.0 0.5 P5568-NDt 18 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M | ECA-1HHG220 
33 16.5 0.12 90 5 11 2.0 0.5 P5569-NDt 19 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M | ECA-1HHG330 
47 23.5 0.12 110 6.3 11.2 2.5 0.5 P5570-NDt 29 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/M | ECA-1HHG470 
100 50.0 0.12 180 8 11.5 3.5 0.6 P5571-NDt .39 2.14 15.30 55.08 86.00 80.00/M | ECA-1HHG101 
220 110.0 0.12 330 10 12.5 5.0 0.6 P5572-NDt 50 2.94 21.57 78.03 124.00  119.00/M | ECA-1HHG221 
330 165.0 0.12 410 10 16 5.0 0.6 P5573-NDt 57 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M | ECA-1HHG331 
470 235.0 0.12 530 10 20 5.0 0.6 P5574-NDt .70 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M | ECA-1HHG471 
1000 500.0 0.12 950 12.5 25 5.0 0.6 P5575-NDt 1.19 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M | ECA-1HHG102 
2200 1100.0 0.14 1470 16 31.5 75 0.8 P5576-NDt 1.74 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M | ECA-1HHG222 
3300 1650.0 0.16 1770 18 35.5 75 0.8 P5577-ND 3.04 18.15 136.98 513.68 890.00 863.00/M | ECA-1HHG332 
10 6.3 0.10 46 5 1 2.0 0.5 P5578-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-1JHG100 
22 13.8 0.10 71 5 11 2.0 0.5 P5579-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-1JHG220 
33 20.7 0.10 100 6.3 11.2 2.5 0.5 P5580-ND 31 1.59 A122 38.76 61.00 53.00/M | ECA-1JHG330 
47 29.6 0.10 120 6.3 11.2 2.5 0.5 P5581-ND 25 1.43 10.20 36.72 57.00 53.00/M | ECA-1JHG470 
aa 100 63.0 0.10 215 10 12.5 5.0 0.6 P5582-ND 48 3.21 22.95 82.62 129.00 119.00/M | ECA-1JHG101 
220 138.6 0.10 335 10 16 5.0 0.6 P5583-ND 69 3.87 28.41 102.77 163.00 157.00/M | ECA-1JHG221 
330 207.9 0.10 510 10 20 5.0 0.6 P5584-ND 91 5.13 37.67 136.26 216.00 208.00/M | ECA-1JHG331 
470 296.1 0.10 640 12.5 20 5.0 0.6 P5585-ND 1.15 6.56 49.19 174.88 291.00 280.00/M | ECA-1JHG471 
1000 630.0 0.10 930 16 25 75 0.8 P5586-ND 1.78 10.23 77.22 289.58 502.00 486.00/M | ECA-1JHG102 
2200 1386.0 0.12 1610 18 35.5 75 0.8 P5587-ND 3.49 20.08 151.54 568.28 985.00 955.00/M | ECA-1JHG222 
0.47 3.0 0.08 9 5 11 2.0 0.5 P5588-ND .20 1.02 het 24.89 39.00 34.00/M | ECA-2AHGR47 
1.0 3.0 0.08 14 5 11 2.0 0.5 P5589-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-2AHGO10 
2.2 3.0 0.08 21 5 1 2.0 0.5 P5590-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-2AHG2R2 
3.3 3.3 0.08 31 5 11 2.0 0.5 P5591-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-2AHG3R3 
47 47 0.08 38 5 11 2.0 0.5 P5592-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-2AHG4R7 
10 10.0 0.08 54 6.3 11.2 2.5 0.5 P5593-ND -30 1.59 11.22 38.76 61.00 53.00/M | ECA-2AHG100 
22 22.0 0.08 93 6.3 11.2 2.5 0.5 P5594-ND 25 1.43 10.20 36.72 57.00 53.00/M | ECA-2AHG220 
199 33 33.0 0.08 130 8 11.5 3.5 0.6 P5595-ND 44 2.45 17.48 62.91 98.00 91.00/M | ECA-2AHG330 
47 47.0 0.08 165 10 12.5 5.0 0.6 P5596-ND 53 2.96 21.13 76.05 118.00 110.00/M | ECA-2AHG470 
100 100.0 0.08 265 10 20 5.0 0.6 P5597-ND 91 5.13 37.67 136.26 216.00  208.00/M | ECA-2AHG101 
220 220.0 0.08 440 12.5 25 5.0 0.6 P5598-ND 1.36 7.78 58.37 207.52 345.00 332.00/M | ECA-2AHG221 
330 330.0 0.08 540 16 25 7.5 0.8 P5599-ND 1.92 10.93 81.97 291.44 485.00 466.00/M | ECA-2AHG331 
470 470.0 0.08 715 16 25 7.5 0.8 P5850-ND 2.02 11.58 87.42 327.83 568.00 551.00/M | ECA-2AHG471 
1000 1000.0 0.08 985 18 35.5 7.5 0.8 P5851-ND 3.49 20.08 151.54 568.28 985.00 955.00/M | ECA-2AHG102 
1.0 19.6 0.15 A? 6.3 11.2 2.5 0.5 P5852-ND 34 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M | ECA-2CHG010 
2.2 31.1 0.15 25 6.3 11.2 2.5 0.5 P5853-ND 38 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M | ECA-2CHG2R2 
3.3 41.6 0.15 36 6.3 11.2 2.5 0.5 P5854-ND Al 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M | ECA-2CHG3R3 
47 55.1 0.15 43 6.3 11.2 2.5 0.5 P5855-ND 45 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M | ECA-2CHG4R7 
10 106.0 0.15 70 10 12.5 5.0 0.6 P5856-ND 53 2.70 19.86 71.83 114.00  110.00/M | ECA-2CHG100 
160 22 221.0 0.15 130 10 20 5.0 0.6 P5857-ND 71 3.64 26.72 96.65 153.00 148.00/M | ECA-2CHG220 
33 326.0 0.15 180 10 20 5.0 0.6 P5858-ND 82 3.41 25.58 90.96 151.00  146.00/M | ECA-2CHG330 
47 461.0 0.15 220 12.5 20 5.0 0.6 P5859-ND 1.02 4.81 36.07 128.24 213.00 205.00/M | ECA-2CHG470 
100 970.0 0.15 335 16 25 7.5 0.8 P5860-ND 1.50 7.87 59.02 209.84 349.00 336.00/M | ECA-2CHG101 
220 2122.0 0.15 540 16 31.5 75 0.8 P5861-ND 2.28 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M | ECA-2CHG221 
330 3178.0 0.15 705 18 31.5 75 0.8 P5862-ND 3.26 19.31 145.72 546.45 947.00 918.00/M | ECA-2CHG331 
1.0 25.0 0.15 17 6.3 11.2 2.5 0.5 P5863-ND 40 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M | ECA-2EHG0O10 
2.2 43.0 0.15 29 6.3 11.2 2.5 0.5 P5864-ND 42 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M | ECA-2EHG2R2 
3.3 59.5 0.15 42 8 11.5 3.5 0.6 P5865-ND 45 1.87 13.70 49.56 79.00 76.00/M | ECA-2EHG3R3 
4.7 80.5 0.15 50 8 qs 3.5 0.6 P5866-ND 52 2.10 15.42 55.76 89.00 85.00/M | ECA-2EHG4R7 
250 10 160.0 0.15 88 10 16 5.0 0.6 P5867-ND .78 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M | ECA-2EHG100 
22 340.0 0.15 155 12.5 20 5.0 0.6 P5868-ND 94 5.03 37.71 134.08 223.00 215.00/M | ECA-2EHG220 
33 505.0 0.15 190 12.5 20 5.0 0.6 P5869-ND 1.12 5.46 40.97 145.68 242.00 233.00/M | ECA-2EHG330 
47 715.0 0.15 230 12.5 25 5.0 0.6 P5870-ND 1.45 6.99 52.45 186.48 310.00 298.00/M | ECA-2EHG470 
100 1510.0 0.15 365 16 31.5 75 0.8 P5871-ND 2.22 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M | ECA-2EHG101 
1.0 37.0 0.20 18 8 11.5 3.5 0.6 P5872-ND 56 2.33 17.13 61.97 98.00 95.00/M | ECA-2WHG010 
2.2 69.4 0.20 29 10 12.5 5.0 0.6 P5873-ND 60 2.80 20.54 74.29 118.00 114.00/M | ECA-2WHG2R2 
3.3 99.1 0.20 4 10 16 5.0 0.6 P5874-ND 84 3.64 26.72 96.65 153.00  148.00/M | ECA-2WHG3R3 
450 4.7 136.0 0.20 49 10 20 5.0 0.6 P5875-ND 88 3.72 27.88 99.12 165.00  159.00/M | ECA-2WHG4R7 
10 280.0 0.20 75 12.5 20 5.0 0.6 P5876-ND 1.50 6.56 49.19 174.88 291.00 280.00/M | ECA-2WHG100 
22 604.0 0.20 115 16 25 £5: 0.8 P5877-ND 2.00 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M | ECA-2WHG220 
33 901.0 0.20 155 16 31.5 7.5 0.8 P5878-ND 2.45 11.58 87.42 327.83 568.00 551.00/M | ECA-2WHG330 


+ NHG-KIT-ND Digi-Key® NHG Series Capacitors Kit 10 each of values denoted. 180 total pieces. Includes notebook style storage case and bin storage guide 
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Panasonic Fc Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Frequency Correction Factor for Ripple Current 


FEATURES: 
¢ Low impedance Long life: 1000 ~ 5000 hours at 105°C 


SPECIFICATIONS: 

© Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Rated Working Voltage Range: 
6.3 to 100VDC * Nominal Capacitance Range: 1.0 ~ 15000uF » Capacitance 
Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3 (uA) 
whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working 
voltage at 20°C tan 8: (120Hz, 20°C) For capacitance value > 1000uF, add 
0.02 per every 1000uF. * Impedance at High Frequency: Refer to standard 
product table (100kHz, 20°C) * Ripple Current: Refer to standard product table 
(100kHz, 105°C) 


Endurance: 

Test Conditions — Duration: 1000 hours (for 04 ~ @6.3mm), 2000 hours (for 
98mm), 3000 hours (for 910mm), 5000 hours (for 012.5mm ~ 18mm) * Ambient 
Temperature: 105°C +2°C * Applied Voltage: DC voltage with maximum 
permissible ripple current specified at 105°C (the sum of the DC voltage and 
super-imposed peak AC voltage for maximum permissible ripple current should 
be equal to rated DC working voltage.) Post Test Requirements at 20°C — 
Leakage Current: < Initial specified value * Capacitance change: +20% of 
initial measured value * tan 8: < 200% of initial specified value 

Shelf Life: 

Test Conditions — Duration: 1000 hours * Ambient Temperature: 105°C 
+2°C © Applied Voltage: (none) Post Test Requirements at 20°C — Leakage 
Current: < Initial specified value * Capacitance change: +20% of initial 


W.V. Capacitance Frequency (Hz) 
(v DC) (uF) 60 | 120 | 1K | 10K | 100K 
1.0 ~ 330 0.55 | 0.65 | 0.85 | 0.90 | 1.00 
63~100 390 ~ 1000 0.70 | 0.75 | 0.90 | 0.95 | 1.00 
iy 1200 ~ 2200 0.75 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 
2700 ~ 15000 0.80 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.00 


Vinyl “ieve 


Sealing Rubber 
@d 


Working Wott (¥) a ao = = = = = “ measured value * tan 5: < 200% of initial specified value 
- - - - - ~ - ~ * Body Color: Black Blue * Marking Color: Gold 
: a Leakage Current Impedance Ripple Current Life a 
W.V. Cap. Dimensions — mm (20°C) (2 Min.) (100kHz) (20°C) (105°C) Time | Digi-Key Pricing Panasonic 
(V) (uF) @D [b [2 Od (uA) Maximum (Q) Maximum | (mA) rms Maximum | (hours) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 

68 4 A 1.5 0.45 4.28 1.30 120 1000 P12700-ND@ .28 1.88 13.26 72.00 | EEU-FCOJ680 
100 5 an] 2.0 0.50 6.3 0.80 175 1000 P10195-ND® 34 1.37 9.63 53.00 | EEU-FC0J101 
150 5 15 2.0 0.50 9.4 0.50 235 1000 P10196-ND® .30 2.01 14.19 77.00 | EEU-FCOJ151 
220 6.3 11.2 2.0 0.50 13.86 0.350 290 1000 P12701-ND@ 34 1.70 12.02 66.00 | EEU-FC0J221 
330 6.3 132 2.5 0.50 20.7 0.35 290 1000 P10197-ND® 28 1.53 10.93 61.00 | EEU-FC0J331S 
330 6.3 15 2.5 0.50 20.79 0.250 400 1000 P12702-ND® 39 2.54 17.90 98.00 | EEU-FC0J331 
390 8 a5 3.5 0.60 24.57 0.117 555 2000 P12703-ND@ 48 2.45 17.24 94.00 | EEU-FC0J391 
470 8 a5 3.5 0.60 29.61 0.117 555 2000 P12704-ND@ 48 2.45 17.24 94.00 | EEU-FC0J471 
560 8 11:5 3.5 0.60 35.28 0.117 555 2000 P12705-ND® 48 2.45 17.24 94.00 | EEU-FCOJ561 
820 10 12.5 5.0 0.60 51.66 0.090 755 3000 P12706-ND@ 63 3.41 24.04 131.00 | EEU-FC0J821 
820 8 15 3.5 0.60 51.6 0.085 730 2000 P10198-ND@ 48 2.80 20.54 118.00 | EEU-FCOJ821L 
1000 10 12.5 5.0 0.60 63.0 0.090 755 3000 P10199-ND® AT 2.80 20.54 118.00 | EEU-FC0J102 
1200 10 16 5.0 0.60 75.6 0.068 1050 3000 P10201-ND® 61 3.73 27.40 157.00 | EEU-FC0J122 
1200 8 20 3.5 0.60 75.6 0.065 995 2000 P10200-ND@ 53 3.26 23.97 138.00 | EEU-FC0J122L 
1500 12.5 15 5.0 0.60 94.5 0.065 1205 5000 P10203-ND -80 5.45 40.00 230.00 | EEU-FC0J152S 
1500 10 20 5.0 0.60 94.5 0.052 1220 3000 P10202-ND® 73 4.48 32.88 189.00 | EEU-FCOJ152 
1800 10 25 5.0 0.60 113.4 0.045 1440 3000 P12707-ND@ 1.07 6.14 43.29 236.00 | EEU-FC0J182 
2200 16 15 75 0.80 138.6 0.043 1690 5000 P10205-ND® 1.05 7.23 54.20 320.00 | EEU-FC0J222S 

63 2200 10 25 5.0 0.60 138.6 0.045 1440 3000 P10204-ND® .80 5.04 36.99 212.00 | EEU-FC0J222 
, 2700 16 15 7.5 0.80 170.1 0.043 1690 5000 P11175-ND@ 1.51 9.40 66.25 361.00 | EEU-FC0J272S 
2700 12.5 20 5.0 0.60 170.1 0.038 1655 5000 P12709-ND@ 1.30 7.67 54.09 295.00 | EEU-FC0J272 
2700 10 30 5.0 0.60 170.1 0.035 1815 3000 P12708-ND® 1.20 7.56 53.30 291.00 | EEU-FC0J272L 
3300 18 15 7.5 0.80 207.9 0.038 2000 5000 P10207-ND@ 1.39 9.78 73.35 434.00 | EEU-FC0J332S 
3300 12.5 20 5.0 0.60 207.9 0.038 1655 5000 P10206-ND@ -90 5.90 44.26 262.00 | EEU-FC0J332 
3900 12.5 25 5.0 0.60 245.7 0.030 1945 5000 P10208-ND® 1.24 743 55.73 329.00 | EEU-FC0J392 
4700 16 20 75 0.80 296.1 0.029 2205 5000 P10210-ND@ 1.41 9.18 68.85 407.00 | EEU-FC0J472S 
4700 12.5 30 5.0 0.80 296.1 0.025 2310 5000 P10209-ND@ 1.26 7.65 57.38 339.00 | EEU-FC0J472 
5600 16 20 75 0.80 352.8 0.029 2205 5000 P11176-ND® 2.03 11.93 84.15 459.00 | EEU-FCOJ562 
5600 12.5 35 5.0 0.80 352.8 0.022 2510 5000 P10211-ND® 1.39 9.97 74.79 442.00 | EEU-FCOJ562L 
6800 18 20 7.5 0.80 428.4 0.028 2490 5000 P10214-ND@ 1.61 11.01 83.06 540.00 | EEU-FCOJ682S 
6800 16 25 78 0.80 428.4 0.022 2555 5000 P10213-ND® 1.66 10.93 81.97 485.00 | EEU-FCOJ682 
6800 12.5 40 5.0 0.80 428.4 0.018 2655 5000 P10212-ND 1.59 11.42 85.61 506.00 | EEU-FCOJ682L 
8200 16 31.5 7.5 0.80 516.6 0.018 3010 5000 P11177-ND@ 3.23 18.19 128.23 699.00 | EEU-FC0J822 
10000 18 25 75 0.80 630.0 0.020 2740 5000 P10216-ND@ 2.04 13.90 104.92 682.00 | EEU-FC0J103S 
10000 16 35.5 75 0.80 630.0 0.016 3150 5000 P10215-ND 1.99 14.15 106.76 694.00 | EEU-FC0J103 
12000 18 31.5 75 0.80 756.0 0.016 3635 5000 P11178-ND 3.71 23.63 166.65 909.00 | EEU-FC0J123 
12000 16 40 7.5 0.80 756.0 0.015 3360 5000 P11179-ND 3.76 22.93 161.70 882.00 | EEU-FC0J123L 
15000 18 35.5 75. 0.80 945.0 0.015 3680 5000 P10217-ND® 2.71 17.38 131.14 852.00 | EEU-FC0J153 

47 4 11 1.5 0.45 47 1.30 120 1000 P11180-ND@ .28 1.88 13.26 72.00 | EEU-FC1A470 

82 5 11 2.0 0.50 8.2 0.80 175 1000 P10218-ND@ 34 1.37 9.63 53.00 | EEU-FC1A820 
100 5 an 2.0 0.50 10.0 0.80 175 1000 P11181-ND® 34 1.37 9.63 53.00 | EEU-FC1A101S 
100 5 15 2.0 0.50 10.0 0.50 235 1000 P10219-ND® .30 2.01 14.19 77.00 |EEU-FC1A101 
180 6.3 a2 2.5 0.50 18.0 0.35 290 1000 P11182-ND@ 34 1.70 12.02 66.00 | EEU-FC1A181 
220 6.3 11.2 2.5 0.50 22.0 0.35 290 1000 P10220-ND® .28 1.53 10.93 61.00 | EEU-FC1A221S 
220 6.3 15 2.5 0.50 22.0 0.25 400 1000 P11183-ND® .39 2.54 17.90 98.00 | EEU-FC1A221 
330 8 a5 3.5 0.60 33.0 0.117 555 2000 P11184-ND@ 48 2.45 17.24 94.00 | EEU-FC1A331 
390 8 11.5 3.5 0.60 39.0 0.117 555 2000 P11185-ND® 48 2.45 17.24 94.00 | EEU-FC1A391 
470 8 11.5 3.5 0.60 47.0 0.117 555 2000 P10221-ND® 40 2.19 15.68 88.00 | EEU-FC1A471 
560 10 12.5 5.0 0.60 56.0 0.09 755 3000 P11186-ND@ 63 3.41 24.04 131.00 | EEU-FC1A561 
680 10 12.5 5.0 0.60 68.0 0.090 755 3000 P10223-ND@ 45 2.80 20.54 118.00 | EEU-FC1A681 
680 8 15 3.5 0.60 68.0 0.085 730 2000 P10222-ND® 48 2.80 20.54 118.00 | EEU-FC1A681L 
820 10 16 5.0 0.60 82.0 0.068 1050 3000 P11187-ND@ 81 4.55 32.07 175.00 | EEU-FC1A821 
1000 10 16 5.0 0.60 100.0 0.068 1050 3000 P10225-ND@ 59 3.73 27.40 157.00 | EEU-FC1A102 
1000 8 20 3.5 0.60 82.0 0.065 995 2000 P10224-ND® 53 3.26 23.97 138.00 | EEU-FC1A102L 
1200 12.5 15 5.0 0.60 120.0 0.065 1205 5000 P10227-ND® .80 5.45 40.00 230.00 | EEU-FC1A122S 
1200 10 20 5.0 0.60 120.0 0.052 1220 3000 P10226-ND@ 72 4.48 32.88 189.00 | EEU-FC1A122 
1500 10 25 5.0 0.60 150.0 0.045 1440 3000 P10228-ND® .80 5.04 36.99 212.00 | EEU-FC1A152 

10 1800 16 15 75 0.80 180.0 0.043 1690 5000 P10229-ND® 1.05 7.23 54.20 320.00 | EEU-FC1A182S 
1800 12.5 20 5.0 0.60 180.0 0.038 1655 5000 P11188-ND@ 1.30 7.67 54.09 295.00 | EEU-FC1A182 
2200 12.5 20 5.0 0.60 220.0 0.038 1655 5000 P10230-ND® 90 5.90 44.26 262.00 | EEU-FC1A222 
2200 10 30 5.0 0.60 220.0 0.035 1815 3000 P11189-ND® 1.20 7.56 53.30 291.00 | EEU-FC1A222L 
2700 18 15 75 0.80 270.0 0.038 2000 5000 P10232-ND@ 1.39 9.78 73.35 434.00 | EEU-FC1A272S 
2700 12.5 25 5.0 0.60 270.0 0.030 1945 5000 P10231-ND@ 1.20 743 65.73 329.00 | EEU-FC1A272 
3300 16 20 75 0.80 330.0 0.029 2205 5000 P10234-ND® 1.41 9.18 68.85 407.00 | EEU-FC1A332S 
3300 12.5 30 5.0 0.80 330.0 0.025 2310 5000 P10233-ND@ 1.26 7.65 57.38 339.00 | EEU-FC1A332 
3900 16 20 7.5 0.80 390.0 0.029 2205 5000 P11190-ND@ 2.13 11.93 84.15 459.00 | EEU-FC1A392 
3900 12.5 35 5.0 0.80 390.0 0.022 2510 5000 P10235-ND® 1.39 9.97 74.79 442.00 | EEU-FC1A392L 
4700 16 25 7.5 0.80 470.0 0.022 2555 5000 P10237-ND@ 1.81 10.93 81.97 485.00 | EEU-FC1A472 
4700 12.5 40 5.0 0.80 470.0 0.018 2655 5000 P10236-ND@ 1.53 11.42 85.61 506.00 | EEU-FC1A472L 
5600 18 20 78 0.80 560.0 0.028 2490 5000 P10238-ND® 1.61 11.01 83.06 540.00 | EEU-FC1A562S 
5600 16 25 75 0.80 560.0 0.022 2555 5000 P11191-ND® 2.60 14.21 100.18 546.00 | EEU-FC1A562 
6800 18 25 7.5 0.80 680.0 0.020 2740 5000 P10240-ND@ 1.97 13.90 104.92 682.00 | EEU-FC1A682S 
6800 16 31.5 7.5 0.80 680.0 0.018 3010 5000 P10239-ND® 1.97 12.36 93.26 606.00 | EEU-FC1A682 
8200 18 31.5 75 0.80 820.0 0.016 3635 5000 P11193-ND 3.71 23.63 166.65 909.00 | EEU-FC1A822 
8200 16 35.5 7.5 0.80 820.0 0.016 3150 5000 P11192-ND@ 3.27 20.82 146.80 801.00 | EEU-FC1A822L 
10000 18 35.5 7.5 0.80 1000.0 0.015 3680 5000 P10241-ND@ 2.71 17.38 131.14 852.00 | EEU-FC1A103 
12000 18 40 7h 0.80 1200.0 0.014 3735 5000 P11194-ND 4.77 30.12 212.41 1159.00 | EEU-FC1A123 

39 4 11 1.5 0.45 6.24 1.30 120 1000 P11195-ND@ 28 1.88 13.26 72.00 | EEU-FC1C390 

47 5 11 2.0 0.50 7.52 0.80 175 1000 P11196-ND@ 34 1.37 9.63 53.00 | EEU-FC1C470 

56 5 1 2.0 0.50 8.96 0.80 175 1000 P11197-ND® 34 1.37 9.63 53.00 | EEU-FC1C560 

68 5 11 2.0 0.50 10.8 0.80 175 1000 P10242-ND@ 34 1.37 9.63 53.00 | EEU-FC1C680 

82 5 15 2.0 0.50 13.1 0.50 235 1000 P10243-ND@ -30 2.01 14.19 77.00 |EEU-FC1C820 
100 6.3 a2 2.5 0.50 16.0 0.35 290 1000 P11198-ND® 34 1.70 12.02 66.00 | EEU-FC1C101 

16 120 6.3 11.2 25 0.50 19.2 0.35 290 1000 P10244-ND® .28 1.53 10.93 61.00 | EEU-FC1C0121 

180 6.3 15 2.5 0.50 28.8 0.25 400 1000 P10245-ND@ 32 2.28 16.28 91.00 | EEU-FC1C181 
220 8 11.5 3.5 0.60 35.2 0.117 555 2000 P11199-ND® 48 2.45 17.24 94.00 | EEU-FC1C0221 
270 8 11.5 3.5 0.60 43.2 0.117 555 2000 P11200-ND® A6 2.45 17.24 94.00 |EEU-FC1C271 
330 8 11.5 3.5 0.60 52.8 0.117 555 2000 P10246-ND@ 40 2.19 15.68 88.00 | EEU-FC1C331 
390 10 12.5 5.0 0.60 62.4 0.09 755 3000 P11201-ND® 63 3.41 24.04 131.00 | EEU-FC1C391 
470 10 12.5 5.0 0.60 75.2 0.090 755 3000 P10248-ND® AT 2.80 20.54 118.00 | EEU-FC1C471 
470 8 15 3.5 0.60 75.2 0.085 730 2000 P10247-ND@ A7 2.80 20.54 118.00 | EEU-FC1C471L 
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. 5 Leakage Current Impedance Ripple Current Life es 
w.v. | Cap. Dimensions - mm (20°C) (2 Min.) | (100kHz) (20°C) (105°C) Time | Digi-Key Pricing Panasonic 
(V) (uF) OD [L Py @d (HA) Maximum (Q) Maximum | (mA) rms Maximum | (hours) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
560 10 16 5.0 0.60 89.6 0.068 1050 3000 P11202-ND@ 81 4.55 32.07 175.00 | EEU-FC1C561 
680 10 16 5.0 0.60 108.8 0.068 1050 3000 P10250-ND® 51 3.73 27.40 157.00 | EEU-FC1C681 
680 8 20 3.5 0.60 108.8 0.065 995 2000 P10249-ND@ 56 3.26 23.97 138.00 | EEU-FC1C681L 
820 12.5 15 5.0 0.60 131.2 0.065 1205 5000 P10252-ND@ 80 5.45 40.00 230.00 )EEU-FC1C821S 
820 10 20 5.0 0.60 131.2 0.052 1220 3000 P10251-ND® 74 4.48 32.88 189.00 | EEU-FC1C821 
1000 10 20 5.0 0.60 160.0 0.052 1220 3000 P11203-ND@ 1.03 5.46 38.47 210.00 | EEU-FC1C102S 
1000 10 25 5.0 0.60 160.0 0.045 1440 3000 P10253-ND@ 77 5.04 36.99 212.00 )EEU-FC1C102 
1200 16 15 75 0.80 192.0 0.043 1690 5000 P11205-ND® 1.51 9.40 66.25 361.00 )EEU-FC1C122S 
1200 10 25 5.0 0.60 192.0 0.045 1440 3000 P11204-ND® 1.07 6.14 43.29 236.00 | EEU-FC1C122 
1500 16 15 7.5 0.80 240.0 0.043 1690 5000 P11206-ND@ 1.56 9.40 66.25 361.00 |EEU-FC1C152S 
1500 12.5 20 5.0 0.60 240.0 0.038 1655 5000 P10254-ND® -90 5.90 44.26 262.00 | EEU-FC1C152 
1500 10.0 30 5.0 0.60 240.0 0.035 1815 3000 P10255-ND® -90 6.20 45.54 262.00 | EEU-FC1C152L 
1800 18 15 75 0.80 288.0 0.038 2000 5000 P10256-ND@ 1.39 9.78 73.35 434.00 | EEU-FC1C182S 
16 1800 12.5 25 5.0 0.60 288.0 0.03 1945 5000 P11207-ND® 1.78 9.66 68.12 372.00 | EEU-FC1C182 
2200 16 20 7.5 0.80 352.0 0.029 2205 5000 P10258-ND® 1.41 9.18 68.85 407.00 | EEU-FC1C222S 
2200 12.5 25 5.0 0.60 352.0 0.030 1945 5000 P10257-ND@ 1.14 7.43 55.73 329.00 | EEU-FC1C222 
2700 16 20 7.5 0.80 432.0 0.029 2205 5000 P11208-ND@ 2.03 11.93 84.15 459.00 | EEU-FC1C272 
2700 12.5 30 5.0 0.80 432.0 0.025 2310 5000 P10259-ND® 1.26 7.65 57.38 339.00 | EEU-FC1C272L 
3300 18 20 7.5 0.80 528.0 0.028 2490 5000 P10261-ND@ 1.61 11.01 83.06 540.00 ) EEU-FC1C332S 
3300 12.5 35 5.0 0.80 528.0 0.022 2510 5000 P10260-ND@ 1.35 9.97 74.79 442.00 | EEU-FC1C332 
3900 18 20 75 0.80 624.0 0.028 2490 5000 P11209-ND® 2.65 16.20 114.21 623.00 | EEU-FC1C392S 
3900 16 25 75 0.80 624.0 0.022 2555 5000 P10262-ND@ 1.60 10.93 81.97 485.00 | EEU-FC1C392 
4700 18 25 75 0.80 752.0 0.020 2740 5000 P10264-ND@ 1.97 13.90 104.92 682.00 | EEU-FC1C472S 
4700 16 31.5 7.5 0.80 752.0 0.018 3010 5000 P10263-ND® 1.97 12.36 93.26 606.00 | EEU-FC1C472 
5600 18 31.5 7.5 0.80 896.0 0.016 3635 5000 P11210-ND@ 3.71 23.63 166.65 909.00 | EEU-FC1C562 
5600 16 35.5 75 0.80 896.0 0.016 3150 5000 P10265-ND@ 1.87 14.15 106.76 694.00 | EEU-FC1C562L 
6800 16 40 7.5 0.80 1088.0 0.015 3360 5000 P11211-ND® 3.65 22.93 161.70 882.00 | EEU-FC1C682 
8200 18 35.5 75 0.80 1312.0 0.015 3680 5000 P10266-ND® 2.71 17.38 131.14 852.00 | EEU-FC1C822 
10 4 rd 1.5 0.45 2.5 2 65 1000 P11212-ND@ -30 1.25 8.83 48.00 | EEA-FC1E100 
22 5 t 2 0.45 5.5 0.95 120 1000 P11213-ND® 32 1.37 9.63 53.00 | EEA-FC1E220 
27 4 i | 1.5 0.45 6.75 1.3 120 1000 P11214-ND® .28 1.88 13.26 72.00 | EEU-FC1E270 
39 5 4 2 0.50 9.75 0.80 175 1000 P11215-ND® 28 1.87 13.20 72.00 | EEU-FC1E390 
47 5 hl 2.0 0.50 11.7 0.80 175 1000 P10267-ND® .28 1.87 13.20 72.00 | EEU-FC1E470 
56 5 15 2.0 0.50 14.0 0.50 235 1000 P10268-ND® 30 2.01 14.19 77.00 | EEU-FC1E560 
82 6.3 11.2 2.5 0.50 20.5 0.35 290 1000 P11216-ND@ 33 1.70 12.02 66.00 | EEU-FC1E820 
100 6.3 11.2 2.5 0.50 25.0 0.35 290 1000 P10269-ND@ 23 1.53 10.93 61.00 | EEU-FC1E101S 
120 6.3 15 2.5 0.50 30.0 0.25 400 1000 P10270-ND® 32 2.28 16.28 91.00 | EEU-FC1E121 
180 8 11.5 3.5 0.60 45.0 0.117 555 2000 P11217-ND@ 48 2.45 17.24 94.00 |EEU-FC1E181 
220 8 11.5 3.5 0.60 55.0 0.117 555 2000 P10271-ND@ 38 2.19 15.68 88.00 | EEU-FC1E221 
270 10 12.5 5 0.60 67.5 0.09 755 3000 P11218-ND® 63 3.41 24.04 131.00 | EEU-FC1E271 
330 10 12.5 5.0 0.60 82.5 0.090 755 3000 P10273-ND@ 44 2.80 20.54 118.00 | EEU-FC1E331 
330 8 15 3.5 0.60 82.5 0.085 730 2000 P10272-ND@ A7 2.80 20.54 118.00 | EEU-FC1E331L 
390 10 16 5 0.60 97.5 0.068 1050 3000 P11219-ND® 81 4.55 32.07 175.00 | EEU-FC1E391 
470 10 16 5.0 0.60 117.5 0.068 1050 3000 P10275-ND® 57 3.73 27.40 157.00 | EEU-FC1E471 
470 8 20 3.5 0.60 117.5: 0.065 995 2000 P10274-ND@ 53 3.26 23.97 138.00 | EEU-FC1E471L 
560 12.5 15 5.0 0.60 140.0 0.065 1205 5000 P10276-ND® 80 5.45 40.00 230.00 | EEU-FC1E561S 
560 10 20 5 0.60 140.0 0.052 1220 3000 P11220-ND® 93 5.46 38.47 210.00 | EEU-FC1E561 
25 680 10 20 5.0 0.60 170.0 0.052 1220 3000 P10277-ND@ 72 4.48 32.88 189.00 | EEU-FC1E681 
820 12.5 20 5 0.60 205.0 0.038 1655 5000 P11222-ND® 1.30 7.67 54.09 295.00 | EEU-FC1E821S 
820 10 25 5 0.60 205.0 0.045 1440 3000 P11221-ND® 1.07 6.14 43.29 236.00 | EEU-FC1E821 
1000 16 15 7.5 0.80 250.0 0.043 1690 5000 P10279-ND@ 1.05 7.23 54.20 320.00 | EEU-FC1E102S 
1000 12.5 20 5.0 0.60 250.0 0.038 1655 5000 P10278-ND® 87 5.90 44.26 262.00 | EEU-FC1E102 
1000 10 30 5 0.60 250.0 0.035 1815 3000 P11223-ND@ 1.20 7.56 53.30 291.00 | EEU-FC1E102L 
1200 18 15 7.5 0.80 300.0 0.038 2000 5000 P10280-ND@ 1.39 9.78 73.35 434.00 | EEU-FC1E122S 
1200 12.5 25 5 0.60 300.0 0.03 1945 5000 P11224-ND@ 1.78 9.66 68.12 372.00 | EEU-FC1E122 
1500 16 20 7.5 0.80 375.0 0.029 2205 5000 P10282-ND® 1.41 9.18 68.85 407.00 | EEU-FC1E152S 
1500 12.5 25 5.0 0.60 375.0 0.030 1945 5000 P10281-ND@ 1.24 7.43 55.73 329.00 | EEU-FC1E152 
1800 16 20 7.5 0.80 450.0 0.029 2205 5000 P11225-ND@ 2.03 11.93 84.15 459.00 | EEU-FC1E182 
1800 12.5 30 5.0 0.80 450.0 0.025 2310 5000 P10283-ND® 1.26 7.65 57.38 339.00 | EEU-FC1E182L 
2200 18 20 7.5 0.80 550.0 0.028 2490 5000 P10285-ND@ 1.61 11.01 83.06 540.00 | EEU-FC1E222S 
2200 12.5 35 5.0 0.80 550.0 0.022 2510 5000 P10284-ND@ 1.35 9.97 74.79 442.00 | EEU-FC1E222 
2700 16 25 7.5 0.80 675.0 0.022 2555 5000 P10286-ND® 1.81 10.93 81.97 485.00 | EEU-FC1E272 
3300 18 25 7.5 0.80 825.0 0.020 2740 5000 P10288-ND® 1.97 13.90 104.92 682.00 | EEU-FC1E332S 
3300 16 31.5 75 0.80 825.0 0.018 3010 5000 P10287-ND@ 1.97 12.36 93.26 606.00 | EEU-FC1E332 
3900 18 31.5 7.5 0.80 975.0 0.016 3635 5000 P11227-ND® 3.71 23.63 166.65 909.00 | EEU-FC1E392 
3900 16 35.5 7.5 0.80 975.0 0.016 3150 5000 P11226-ND® 3.27 20.82 146.80 801.00 | EEU-FC1E392L 
4700 18 35.5 7.5 0.80 1175.0 0.015 3680 5000 P10289-ND@ 271 17.38 131.14 852.00 | EEU-FC1E472 
5600 18 40 7.5 0.80 1400.0 0.014 3735 5000 P11228-ND® 4.77 30.12 212.41 1159.00 | EEU-FC1E562 
18 4 + 1.5 0.45 6.3 1.3 120 1000 P11229-ND® .28 1.88 13.26 72.00 | EEU-FC1V180 
22 5 1 2 0.50 ad 0.80 175 1000 P11230-ND@ 34 1.37 9.63 53.00 | EEU-FC1V220 
27 5 1 2 0.50 9.45 0.80 175 1000 P11231-ND® 34 1.37 9.63 53.00 | EEU-FC1V270 
33 5 "1 2.0 0.50 11.5 0.80 175 1000 P10290-ND® 34 1.37 9.63 53.00 | EEU-FC1V330 
39 5 15 2.0 0.50 13.6 0.50 235 1000 P10291-ND@ 30 2.01 14.19 77.00 |EEU-FC1V390 
47 6.3 11.2 2.5 0.50 16.45 0.35 290 1000 P11232-ND@ 34 1.70 12.02 66.00 | EEU-FC1V470 
56 6.3 11.2 2.5 0.50 19.6 0.35 290 1000 P11233-ND® 33 1.70 12.02 66.00 | EEU-FC1V560 
68 6.3 a2 2.5 0.50 23.8 0.35 290 1000 P10292-ND@ 28 1.53 10.93 61.00 | EEU-FC1V680 
82 6.3 15 2.5 0.50 28.7 0.25 400 1000 P10293-ND® 32 2.28 16.28 91.00 | EEU-FC1V820 
100 8 115 3.5 0.60 35.0 0.117 555 2000 P10294-ND® -38 2.19 15.68 88.00 | EEU-FC1V101 
120 8 11.5 3.5 0.60 42.0 0.117 555 2000 P11234-ND® A6 2.45 17.24 94.00 | EEU-FC1V121 
150 8 11.5 3.5 0.60 52.5 0.117 555 2000 P10295-ND@ 36 2.19 15.68 88.00 | EEU-FC1V151 
180 10 12.5 5 0.60 63.0 0.09 755 3000 P11235-ND® 63 3.41 24.04 131.00 | EEU-FC1V181 
220 10 12.5 5.0 0.60 77.0 0.090 755 3000 P10297-ND® 44 2.80 20.54 118.00 | EEU-FC1V221 
220 8 15 3.5 0.60 77.0 0.085 730 2000 P10296-ND@ 48 2.80 20.54 118.00 | EEU-FC1V221L 
270 10 16 5 0.60 94.5 0.068 1050 3000 P11236-ND® 81 4.55 32.07 175.00 | EEU-FC1V271 
390 12.5 15 5.0 0.60 136.5 0.065 1205 5000 P10300-ND® 80 5.45 40.00 230.00 | EEU-FC1V391S 
330 10 16 5.0 0.60 115.5 0.068 1050 3000 P10299-ND@ 61 3.73 27.40 157.00 | EEU-FC1V331 
330 8 20 3.5 0.60 115.5 0.065 995 2000 P10298-ND® 56 3.26 23.97 138.00 | EEU-FC1V331L 
35 390 10 20 5 0.60 136.5 0.052 1220 3000 P11237-ND® 96 5.46 38.47 210.00 | EEU-FC1V391 
470 10 20 5.0 0.60 164.5 0.052 1220 3000 P10301-ND@ 72 4.48 32.88 189.00 | EEU-FC1V471 
560 12.5 20 5 0.60 196.0 0.038 1655 5000 P11239-ND® 1.25 7.67 54.09 295.00 | EEU-FC1V561S 
560 10 25 5 0.60 196.0 0.045 1440 3000 P11238-ND® 1.07 6.14 43.29 236.00 | EEU-FC1V561 
680 16 15 75 0.80 238.0 0.043 1690 5000 P10303-ND@ 1.01 7.23 54.20 320.00 | EEU-FC1V681S 
680 12.5 20 5.0 0.60 238.0 0.038 1655 5000 P10302-ND@ -90 5.90 44.26 262.00 | EEU-FC1V681 
680 10 30 5 0.60 238.0 0.035 1815 3000 P11240-ND® 1.20 7.56 53.30 291.00 | EEU-FC1V681L 
820 18 15 75 0.80 287.0 0.038 2000 5000 P10304-ND@ 1.35 9.78 73.35 434.00 | EEU-FC1V821 
820 12.5 25 5 0.60 287.0 0.03 1945 5000 P11241-ND@ 1.78 9.66 68.12 372.00 | EEU-FC1V821L 
1000 16 20 75 0.80 350.0 0.029 2205 5000 P10876-ND® 1.42 9.18 68.85 407.00 | EEU-FC1V102S 
1000 12.5 25 5.0 0.60 350.0 0.030 1945 5000 P10305-ND@ 1.11 7.43 55.73 329.00 | EEU-FC1V102 
1200 16 20 7.5 0.80 420.0 0.029 2205 5000 P11242-ND@ 2.03 11.93 84.15 459.00 | EEU-FC1V122 
1200 12.5 30 5.0 0.80 420.0 0.025 2310 5000 P10306-ND® 1.26 7.65 57.38 339.00 | EEU-FC1V122L 
1500 18 20 7.5 0.80 525.0 0.028 2490 5000 P11243-ND® 2.65 16.20 114.21 623.00 | EEU-FC1V152S 
1500 16 25 75 0.80 525.0 0.022 2555 5000 P10308-ND@ 1.81 10.93 81.97 485.00 | EEU-FC1V152 
1500 12.5 35 5.0 0.80 525.0 0.022 2510 5000 P10307-ND® 1.39 9.97 74.79 442.00 | EEU-FC1V152L 
1800 18 20 7.5 0.80 630.0 0.028 2490 5000 P11246-ND® 2.65 16.20 114.21 623.00 | EEU-FC1V182S 
1800 16 25 7.5 0.80 630.0 0.022 2555 5000 P11245-ND@ 2.39 14.21 100.18 546.00 | EEU-FC1V182 
1800 12.5 40 5 0.80 630.0 0.018 2655 5000 P11244-ND® 2.29 14.84 104.64 571.00 | EEU-FC1V182L 
2200 18 25 75 0.80 770.0 0.020 2740 5000 P10310-ND® 1.97 13.90 104.92 682.00 | EEU-FC1V222S 
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: . Leakage Current Impedance Ripple Current Life = 
w.v. | Cap. Dimensions - mm (20°C) (2 Min.) | (100kHz) (20°C) (105°C) Time _| Digi-Key Pricing Panasonic 
(V) (uF) OD iL [ @d (yA) Maximum (Q)Maximum_ | (mA) rms Maximum | (hours) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
2200 16 31.5 7.5 0.80 770.0 0.018 3010 5000 P10309-ND® 1.78 12.36 93.26 606.00 | EEU-FC1V222 
2700 18 31.5 7.5 0.80 945.0 0.016 3635 5000 P11248-ND@ 3.71 23.63 166.65 909.00 | EEU-FC1V272 
35 2700 16 35.5 7.5 0.80 945.0 0.016 3150 5000 P11247-ND@ 3.27 20.82 146.80 801.00 | EEU-FC1V272L 
3300 18 35.5 7.5 0.80 1155.0 0.015 3680 5000 P10311-ND® 2.71 17.38 131.14 852.00 | EEU-FC1V332 
3900 18 40 7.5 0.80 1365.0 0.014 3735 5000 P11249-ND® 4.77 30.12 212.41 1159.00 | EEU-FC1V392 
1.0 5 11 2.0 0.50 0.5 2.40 20 1000 P10312-ND@ 27 1.37 9.63 53.00 | EEU-FC1H1RO 
2.2 5 1 2.0 0.50 1 1.30 45 1000 P10313-ND® 27 1.37 9.63 53.00 | EEU-FC1H2R2 
3.3 5 11 2.0 0.50 1.6 1.30 65 1000 P10314-ND® 34 1.37 9.63 53.00 | EEU-FC1H3R3 
47 5 11 2.0 0.50 2.3 1.30 95 1000 P10315-ND@ 27 1.37 9.63 53.00 | EEU-FC1H4R7 
10 4 11 1.5 0.45 5.0 2.5 90 1000 P11250-ND@ 28 1.88 13.26 72.00 | EEU-FC1H100 
10 5 11 2.0 0.50 5.0 1.30 125 1000 P10316-ND® 34 1.37 9.63 53.00 | EEU-FC1H100L 
15 5 11 2.0 0.50 7.5 1.30 145 1000 P10317-ND@ 34 1.37 9.63 53.00 | EEU-FC1H150 
18 5 11 2 0.50 9.0 1.3 155 1000 P11251-ND@ 34 1.37 9.63 53.00 | EEU-FC1H180 
22 5 11 2.0 0.50 11.0 1.30 155 1000 P10318-ND® 34 1.37 9.63 53.00 | EEU-FC1H220 
27 5 15 2.0 0.50 13.5 0.90 215 1000 P10319-ND® -30 2.01 14.19 77.00 |EEU-FC1H270 
33 6.3 11.2 2.5 0.50 16.5 0.60 260 1000 P10320-ND@ 27 1.53 10.93 61.00 | EEU-FC1H330 
47 6.3 11.2 2.5 0.50 23.5 0.60 260 1000 P10321-ND® 28 1.53 10.93 61.00 | EEU-FC1H470 
56 6.3 15 2.5 0.50 28.0 0.40 360 1000 P10322-ND® 32 2.28 16.28 91.00 | EEU-FC1H560 
68 8 11.5 3.5 0.60 34.0 0.234 485 2000 P11252-ND@ 48 2.45 17.24 94.00 | EEU-FC1H680 
82 8 11.5 3.5 0.60 41.0 0.234 485 2000 P11253-ND@ A3 2.45 17.24 94.00 | EEU-FC1H820 
100 10 12.5 5.0 0.60 50.0 0.162 615 3000 P10323-ND® 44 2.80 20.54 =118.00 | EEU-FC1H101 
120 10 12.5 5 0.60 60.0 0.162 615 3000 P11255-ND® 63 3.41 24.04 131.00 | EEU-FC1H121 
120 8 15 3.5 0.60 60.0 0.155 635 2000 P11254-ND@ 65 3.41 24.04 131.00 | EEU-FC1H121L 
150 10 16 5 0.60 75.0 0.119 850 3000 P11256-ND® 81 4.55 32.07 175.00 | EEU-FC1H151 
180 8 20 3.5 0.60 90.0 0.120 860 2000 P10324-ND® 56 3.26 23.97 138.00 | EEU-FC1H181L 
50 220 12.5 15 5.0 0.60 110.0 0.110 1150 5000 P10326-ND@ -80 5.45 40.00 230.00 | EEU-FC1H221S 
220 10 20 5.0 0.60 110.0 0.090 1030 3000 P10325-ND@ 72 4.48 32.88 189.00 | EEU-FC1H221 
270 10 25 5 0.60 135.0 0.082 1200 3000 P11257-ND® 1.07 6.14 43.29 236.00 | EEU-FC1H271 
330 12.5 20 5 0.60 165.0 0.063 1480 5000 P11258-ND@ 1.30 7.67 54.09 295.00 | EEU-FC1H331 
390 16 15 7.5 0.80 195.0 0.080 1610 5000 P10327-ND@ 1.05 7.23 54.20 320.00 | EEU-FC1H391S 
390 12.5 20 5 0.60 195.0 0.063 1480 5000 P11259-ND® 1.30 7.67 54.09 295.00 | EEU-FC1H391 
470 12.5 25 5.0 0.60 235.0 0.050 1832 5000 P10328-ND® 1.08 7.43 55.73 329.00 | EEU-FC1H471 
470 10 30 5 0.60 235.0 0.06 1610 3000 P11260-ND@ 1.20 7.56 53.30 291.00 | EEU-FC1H471L 
560 18 15 7.5 0.80 280.0 0.068 1900 5000 P10329-ND® 1.39 9.78 73.35 434.00 | EEU-FC1H561S 
560 12.5 25 5 0.60 280.0 0.05 1832 5000 P11261-ND® 1.78 9.66 68.12 372.00 | EEU-FC1H561 
680 16 20 75 0.80 340.0 0.048 1835 5000 P10331-ND@ 1.41 9.18 68.85 407.00 | EEU-FC1H681 
680 12.5 30 5.0 0.80 340.0 0.040 2215 5000 P10330-ND@ 1.26 7.65 57.38 339.00 | EEU-FC1H681L 
820 18 20 7.5 0.80 410.0 0.042 2420 5000 P11262-ND® 2.65 16.20 114.21 623.00 | EEU-FC1H821 
820 12.5 35 5.0 0.80 410.0 0.034 2285 5000 P10332-ND@ 1.39 9.97 74.79 442.00 | EEU-FC1H821L 
1000 16 25 7.5 0.80 500.0 0.034 2235 5000 P10333-ND@ 1.75 10.93 81.97 485.00 | EEU-FC1H102 
1000 12.5 40 5 0.80 500.0 0.03 2590 5000 P11263-ND® 2.29 14.84 104.64 571.00 | EEU-FC1H102L 
1200 18 25 7.5 0.80 600.0 0.029 2610 5000 P11265-ND® 3.23 20.46 144.27 787.00 | EEU-FC1H122S 
1200 16 31.5 7.5 0.80 600.0 0.028 2700 5000 P11264-ND@ 3.23 18.19 128.23 699.00 | EEU-FC1H122 
1500 16 35.5 7.5 0.80 750.0 0.025 2790 5000 P10334-ND® 1.99 14.15 106.76 694.00 | EEU-FC1H152L 
1800 18 31.5 7.5 0.80 900.0 0.025 3000 5000 P11267-ND® 3.58 23.63 166.65 909.00 | EEU-FC1H182 
1800 16 40 7.5 0.80 900.0 0.023 2845 5000 P11266-ND@ 3.51 22.93 161.70 882.00 | EEU-FC1H182L 
2200 18 35.5 7.5 0.80 1100.0 0.023 3100 5000 P10335-ND@ 2.60 17.38 131.14 852.00 | EEU-FC1H222 
6.8 4 11 1.5 0.45 4,284 3.5 80 1000 P11268-ND® 28 1.88 13.26 72.00 | EEU-FC1J6R8 
12 5 11 2.0 0.50 7.5 2.00 145 1000 P10336-ND® 34 1.37 9.63 53.00 | EEU-FC1J120 
18 5 15 2.0 0.50 11.3 1.30 200 1000 P10337-ND@ -30 2.01 14.19 77.00 | EEU-FC1J180 
22 6.3 11.2 2.5 0.50 13.8 1.00 240 1000 P10338-ND® 27 1.53 10.93 61.00 | EEU-FC1J220 
33 6.3 11.2 2.5 0.50 20.7 1.000 240 1000 P10764-ND® 29 1.53 10.93 61.00 | EEU-FC1J330 
39 6.3 15 2.5 0.50 24.5 0.70 330 1000 P10339-ND® 32 2.28 16.28 91.00 | EEU-FC1J390 
47 8 11.5 3.5 0.60 29.6 0.342 405 2000 P10340-ND® 38 2.19 15.68 88.00 | EEU-FC1J470 
68 8 11.5 3.5 0.60 42.8 0.342 405 2000 P10341-ND® 40 2.19 15.68 88.00 | EEU-FC1J680 
56 8 11.5 3.5 0.60 35.28 0.342 405 2000 P11269-ND@ A8 2.45 17.24 94.00 | EEU-FC1J560 
82 10 12.5 5 0.60 51.66 0.256 535 3000 P11270-ND@ 63 3.41 24.04 131.00 | EEU-FC1J820 
100 10 12.5 5.0 0.60 63.0 0.256 535 3000 P10343-ND® 4 2.80 20.54 = =118.00 | EEU-FC1J101 
100 8 15 3.5 0.60 63.0 0.230 535 2000 P10342-ND® 40 2.80 20.54 118.00 | EEU-FC1J101L 
120 10 16 5 0.60 75.6 0.194 600 3000 P11271-ND@ 81 4.55 32.07 175.00 | EEU-FC1J121 
150 8 20 3.5 0.60 94.5 0.178 690 2000 P10344-ND® 56 3.26 23.97 138.00 | EEU-FC1J151 
180 12.5 15 5.0 0.60 113.4 0.150 1020 5000 P10345-ND® -80 5.45 40.00 230.00 | EEU-FC1J181S 
180 10 20 5 0.60 113.4 0.147 885 3000 P11272-ND®@ 99 5.46 38.47 = 210.00 | EEU-FC1J181 
220 12.5 20 5.0 0.60 138.6 0.085 1285 5000 P10347-ND® -90 5.90 44.26 262.00 | EEU-FC1J221S 
220 10 25 5.0 0.60 138.6 0.130 1050 3000 P10346-ND® 68 5.04 36.99 212.00 | EEU-FC1J221 
63 270 16 15 7.5 0.80 170.1 0.090 1410 5000 P10348-ND@ 1.05 7.23 54.20 320.00 | EEU-FC1J271 
330 12.5 20 5.0 0.60 207.9 0.085 1285 5000 P10349-ND@ 87 5.90 44.26 262.00 | EEU-FC1J331 
330 10 30 5 0.60 207.9 0.09 1300 3000 P11273-ND® 1.20 7.56 53.30 291.00 | EEU-FC1J331L 
390 18 15 7.5 0.80 245.7 0.086 1690 5000 P10350-ND® 1.39 9.78 73.35 434.00 | EEU-FC1J391S 
390 12.5 25 5 0.60 245.7 0.07 1720 5000 P11274-ND@ 1.78 9.66 68.12 372.00 | EEU-FC1J391 
470 16 20 7.5 0.80 296.1 0.059 1765 5000 P10352-ND@ 1.36 9.18 68.85 407.00 | EEU-FC1J471 
470 12.5 30 5.0 0.80 296.1 0.055 2090 5000 P10351-ND® 1.26 7.65 57.38 339.00 | EEU-FC1J471L 
560 16 25 75 0.80 352.8 0.05 2160 5000 P11275-ND@ 2.60 14.21 100.18 546.00 | EEU-FC1J561 
680 18 20 7.5 0.80 428.4 0.055 2290 5000 P11276-ND@ 2.65 16.20 114.21 623.00 | EEU-FC1J681S 
680 16 25 7.5 0.80 428.4 0.050 2160 5000 P10354-ND® 1.78 10.93 81.97 485.00 | EEU-FC1J681 
680 12.5 35 5.0 0.80 428.4 0.047 2265 5000 P10353-ND® 1.35 9.97 74.79 442.00 | EEU-FC1J681L 
820 18 25 75 0.80 516.6 0.043 2585 5000 P11279-ND@ 3.23 20.46 144.27 787.00 | EEU-FC1J821S 
820 16 31.5 75 0.80 516.6 0.043 2670 5000 P11278-ND® 3.23 18.19 128.23 699.00 | EEU-FC1J821 
820 12.5 40 5 0.80 516.6 0.042 2560 5000 P11277-ND® 2.29 14.84 104.64 571.00 | EEU-FC1J821L 
1000 16 31.5 7.5 0.80 630.0 0.043 2670 5000 P11280-ND® 3.33 18.19 128.23 699.00 | EEU-FC1J102U 
1000 16 35.5 7.5 0.80 630.0 0.036 2770 5000 P10355-ND@ 1.99 14.15 106.76 694.00 | EEU-FC1J102 
1200 16 40 7.5 0.80 756.0 0.032 2950 5000 P11282-ND 3.65 22.93 161.70 _ 882.00 | EEU-FC1J122L 
1200 18 31.5 7.5 0.80 756.0 0.03 2825 5000 P11281-ND@ 3.71 23.63 166.65 909.00 | EEU-FC1J122 
1500 18 35.5 7.5 0.80 945.0 0.030 3095 5000 P10356-ND@ 2.71 17.38 131.14 852.00 | EEU-FC1J152 
1800 18 40 7.5 0.80 1134.0 0.025 3205 5000 P11283-ND® 4.77 30.12 212.41 1159.00 | EEU-FC1J182 
1.0 5 11 2.0 0.50 1.0 7.500 15 1000 P10765-ND® 24 1.33 9.48 53.00 | EEU-FC2A1RO 
2.2 5 11 2.0 0.50 2.2 5.400 35 1000 P10766-ND@ -30 1.33 9.48 53.00 | EEU-FC2A2R2 
3.3 5 11 2.0 0.50 3.3 4.400 50 1000 P10767-ND® -30 1.33 9.48 53.00 | EEU-FC2A3R3 
47 5 11 2.0 0.50 47 4.400 65 1000 P10768-ND® -30 1.33 9.48 53.00 | EEU-FC2A4R7 
10 6.3 11.2 2.5 0.50 10.0 1.800 114 1000 P10769-ND@ 31 1.68 12.03 67.00 | EEU-FC2A100 
22 8 11.5 3.5 0.60 22.0 0.680 260 2000 P10770-ND@ 44 2.40 17.13 96.00 | EEU-FC2A220 
33 10 12.5 5.0 0.60 33.0 0.530 306 3000 P10771-ND® 51 3.08 22.61 130.00 | EEU-FC2A330 
33 8 15 3.5 0.60 33.0 0.450 340 2000 P10772-ND@ 54 3.08 22.61 130.00 | EEU-FC2A330L 
47 10 20 5.0 0.60 47.0 0.240 463 3000 P10773-ND@ 82 4.92 36.17 208.00 | EEU-FC2A470 
68 10 25 5.0 0.60 68.0 0.210 599 3000 P10774-ND® 88 5.55 40.75 234.00 | EEU-FC2A680L 
400 100 12.5 20 5.0 0.60 100.0 0.180 671 5000 P10776-ND® 1.01 6.51 48.85 289.00 | EEU-FC2A101 
100 10 30 5.0 0.60 100.0 0.150 698 3000 P10775-ND@ 93 6.38 47.86 283.00 | EEU-FC2A101L 
150 18 15 7.5 0.80 150.0 0.120 917 5000 P10778-ND@ 1.55 10.76 80.69 477.00 | EEU-FC2A151S 
150 12.5 25 5.0 0.60 150.0 0.110 807 5000 P10777-ND® 1.15 7.95 59.60 352.00 | EEU-FC2A151 
220 16 25 7.5 0.80 220.0 0.089 1170 5000 P10780-ND@ 1.76 10.62 80.14 521.00 | EEU-FC2A221 
220 12.5 35 5.0 0.80 220.0 0.087 1040 5000 P10779-ND@ 1.55 10.97 82.26 486.00 | EEU-FC2A221L 
270 12.5 40 5.0 0.80 270.0 0.072 1130 5000 P10781-ND® 1.55 11.09 83.70 544.00 | EEU-FC2A271L 
330 18 25 7.5 0.80 330.0 0.070 1420 5000 P10783-ND® 2.21 15.45 116.58 758.00 | EEU-FC2A331S 
330 16 31.5 7.5 0.80 330.0 0.062 1520 5000 P10782-ND@ 2.19 13.59 102.58 667.00 | EEU-FC2A331 
390 16 35.5 7.5 0.80 390.0 0.053 1730 5000 P10784-ND® 2.21 15.56 117.42 763.00 | EEU-FC2A391L 
470 16 40 7.5 0.80 470.0 0.047 1920 5000 P10874-ND® 2.47 17.14 129.36 841.00 | EEU-FC2A471 
680 18 40 7.5 0.80 680.0 0.036 2300 5000 P10875-ND@ 3.28 22.52 169.94 1105.00 | EEU-FC2A681 
@ RoHS Compliant 
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Panasonic FMSeries Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 

* Low Impedance: 40 ~ 70% lower than FC Series »* High Ripple Current: 50% 
higher than FC Series * Long Life: 2000 ~ 7000 hours at 105°C »* PVC free, Pb 
free * Appearance: Black body with gold markings 

SPECIFICATIONS: 


© Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% 
(120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01 CV (A) measured after 2 minutes 
application of rated working voltage at 20°C 


*tan 8 (120 Hz, 20°C) 


© Impedance at High Frequency: Refer to standard product table » Ripple Current: 
Refer to standard product table (100kHz, 105°C) 

Endurance: 

Test Conditions — Duration: 3000 hours (for @8x11.5 ~ 15mm), 4000 hours 
(for 08x20, 010x12.5 ~ 16mm), 5000 hours (for 10x20 ~ 25, 912.5x20, 
@16x20mm), 7000 hours (for @12.5x25 ~ 35, @16x25mm) + Ambient 
Temperature: 105°C +2°C »* Applied Voltage: DC voltage with maximum 
permissible ripple current specified at 105°C (the sum of the DC voltage and 
super-imposed peak AC voltage for maximum permissible ripple current should 
be equal to rated DC working voltage.) 

Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value 


Frequency Correction Factor for Ripple Current 


WV. Capacitance Frequency (Hz) 
(vDC) (uF) 60 | 120 | 1K | 10K | 100K 
22 ~ 33 0.45 0.55 0.75 0.90 1.00 
63~50 47 ~ 330 0.60 0.70 0.85 0.95 1.00 
: 390 ~ 1000 0.65 0.75 0.90 0.98 1.00 
1200 ~ 6800 0.75 0.80 0.95 1.00 1.00 


Working volt. (VDC) 6.3 10 16 25 35 50 * Capacitance change: 16V ~ 50V: +25% of initial measured value (6.3V ~ 10V: 
tan 5 max. 022 | 019 0.16 0.14 0.12 0.40 +30%) * tan 8: < 200% of initial specified value 
Shelf Life: After storage for 1000 hours at 105 +2°C with no voltage applied and 9 40.5 max 
i then being stabilized at 20°C, capacitor shall meet the limits specified in Endurance. 
For capacitance value > 1000pF, add 0.02 per every 1000pF. (With voltage treatment) 
F ; Leakage Current Impedance Ripple Current Life Fiske 
w.v. | Cap. Dimensions (mm) (20°C) (2 min.) (100kHz) (20°C) | (1000kHz @ 105°C) | Time | Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (uF) OD iL [7 Od (yA) Maximum (Q) Maximum | (mA) rms Maximum | (hours) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
150 5 11 2.0 0.5 9.5 0.300 280 2000 P12917-ND 16 1.16 8.30 46.48 | EEU-FM0J151 
330 6 11.2 2.5 0.5 20.8 0.130 455 2000 P12918-ND 20 1.45 10.35 57.96 | EEU-FM0J331 
560 8 11.5 3.5 0.6 35.3 0.056 950 3000 P12348-ND 32 2.16 15.25 83.19 | EEU-FMO0J561 
820 8 15 3.5 0.6 51.7 0.041 1240 3000 P12352-ND 37 2.71 19.35 108.36 | EEU-FM0J821L 
1000 10 12.5 5.0 0.6 63.0 0.038 1290 4000 P12340-ND 37 2.74 19.55 109.48 | EEU-FM0J102 
1200 10 16 5.0 0.6 75.6 0.026 1790 4000 P12341-ND 50 3.65 26.07 145.98 | EEU-FM0J122 
1200 8 20 3.5 0.6 75.6 0.030 1560 4000 P12342-ND A3 3.16 22.58 126.42 | EEU-FM0J122L 
6.3 1500 10 20 5.0 0.6 94.5 0.019 2180 5000 P12343-ND 59 4.38 31.28 175.14 | EEU-FM0J152 
2200 10 25 5.0 0.6 138.6 0.018 2470 5000 P12344-ND 61 4.50 33.06 189.95 | EEU-FMO0J222L 
3300 12.5 20 5.0 0.6 207.9 0.018 2600 5000 P12345-ND 76 5.63 41.35 237.55 | EEU-FM0J332 
3900 12.5 25 5.0 0.6 245.7 0.015 3190 7000 P12346-ND 95 7.09 52.07 299.13 | EEU-FM0J392 
4700 12.5 30 5.0 0.8 296.1 0.013 3630 7000 P12347-ND 98 7.30 53.60 307.94 | EEU-FM0J472L 
5600 12.5 35 5.0 0.8 352.8 0.012 3750 7000 P12349-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 | EEU-FM0J562L 
5600 16 20 7.5 0.8 352.8 0.017 3300 5000 P12350-ND 1.09 8.21 61.58 364.02 | EEU-FMOJ562S 
6800 16 25 75: 0.8 428.4 0.014 3820 7000 P12351-ND 1.30 9.77 73.31 433.31 | EEU-FM0J682 
100 5 11 2.0 0.5 10.0 0.300 280 2000 P12919-ND 16 1.16 8.30 46.48 | EEU-FM1A101 
220 6 11.2 2.5 0.5 22.0 0.130 455 2000 P12920-ND 20 1.45 10.35 57.96 | EEU-FM1A221 
470 8 11.5 3.5 0.6 47.0 0.056 950 3000 P12361-ND 32 2.16 15.25 83.19 | EEU-FM1A471 
680 10 12.5 5.0 0.6 68.0 0.038 1290 4000 P12364-ND 37 2.74 19.55 109.48 | EEU-FM1A681 
680 8 15 3.5 0.6 68.0 0.041 1240 3000 P12365-ND 37 2.71 19.35 108.36_| EEU-FM1A681L 
1000 10 16 5.0 0.6 100.0 0.026 1790 4000 P12353-ND 50 3.65 26.07 145.98 | EEU-FM1A102 
1000 8 20 3.5 0.6 100.0 0.030 1560 4000 P12354-ND 50 3.65 26.07 145.98 | EEU-FM1A102L 
10 1200 10 20 5.0 0.6 120.0 0.019 2180 5000 P12355-ND 59 4.38 31.28 175.14 | EEU-FM1A122 
1500 10 25 5.0 0.6 150.0 0.018 2470 5000 P12356-ND 61 4.50 33.06 189.95 | EEU-FM1A152L 
2200 12.5 20 5.0 0.6 220.0 0.018 2600 5000 P12357-ND 76 5.63 41.35 237.55 | EEU-FM1A222 
3300 12.5 25 5.0 0.6 330.0 0.015 3190 7000 P12735-ND 95 7.09 62.07 299.13 | EEU-FM1A332 
3900 12.5 30 5.0 0.8 390.0 0.013 3630 7000 P12736-ND 98 7.30 53.60 307.94 | EEU-FM1A392L 
3900 16 20 7.5 0.8 390.0 0.017 3300 5000 P12737-ND 1.09 8.21 61.58 364.02 | EEU-FM1A392S 
4700 12.5 35 5.0 0.8 470.0 0.012 3750 7000 P12362-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 | EEU-FM1A472L 
5600 16 25 7.5 0.8 560.0 0.014 3820 7000 P12363-ND 1.30 O77 73.31 433.31 | EEU-FM1A562 
68 5 11 2.0 0.5 10.9 0.300 280 2000 P12921-ND 16 1.16 8.30 46.48 | EEU-FM1C680 
120 6 11.2 2.5 0.5 19.2 0.130 455 2000 P12922-ND 20 1.45 10.35 57.96 | EEU-FM1C121 
330 8 11.5 3.5 0.6 52.8 0.056 950 3000 P12372-ND 32 2.16 15.25 83.19 | EEU-FM1C331 
470 10 12.5 5.0 0.6 75.2 0.038 1290 4000 P12375-ND 37 2.74 19.55 109.48 | EEU-FM1C471 
470 8 15 3.5 0.6 75.2 0.041 1240 3000 P12376-ND 37 2.71 19.35 108.36_| EEU-FM1C471L 
680 10 16 5.0 0.6 108.8 0.026 1790 4000 P12377-ND 50 3.65 26.07 145.98 | EEU-FM1C681 
680 8 20 3.5 0.6 108.8 0.030 1560 4000 P12378-ND A3 3.16 22.58 126.42 | EEU-FM1C681L 
16 1000 10 20 5.0 0.6 160.0 0.019 2180 5000 P12366-ND 59 4.38 31.28 175.14 | EEU-FM1C102 
1200 10 25 5.0 0.6 192.0 0.018 2470 5000 P12367-ND 61 4.50 33.06 189.95 | EEU-FM1C122L 
1500 12.5 20 5.0 0.6 240.0 0.018 2600 5000 P12368-ND 76 5.63 41.35 237.55 | EEU-FM1C152 
2200 12.5 25 5.0 0.6 352.0 0.015 3190 7000 P12369-ND 95 7.09 52.07 299.13 | EEU-FM1C222 
2700 12.5 30 5.0 0.8 432.0 0.013 3630 7000 P12370-ND 98 7.30 53.60 307.94 | EEU-FM1C272L 
2700 16 20 1.5 0.8 432.0 0.017 3300 5000 P12371-ND 1.09 8.21 61.58 364.02 | EEU-FM1C272S 
3300 12.5 35 5.0 0.8 528.0 0.012 3750 7000 P12373-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 | EEU-FM1C332L 
3900 16 25 7.5 0.8 624.0 0.014 3820 7000 P12374-ND 1.30 9.77 73.31 433.31_| EEU-FM1C392 
47 5 11 2.0 0.5 11.8 0.300 280 2000 P12923-ND 16 1.16 8.30 46.48 | EEU-FM1E470 
100 6 11.2 2.5 0.5 25.0 0.130 455 2000 P12924-ND 20 1.44 10.28 57.54 |EEU-FM1E101 
220 8 11.5 3.5 0.6 55.0 0.056 950 3000 P12383-ND 32 2.16 15.25 83.19 | EEU-FM1E221 
330 10 12.5 5.0 0.6 82.5 0.038 1290 4000 P12386-ND 37 2.74 19.55 109.48 | EEU-FM1E331 
330 8 15 3.5 0.6 82.5 0.041 1240 3000 P12387-ND 37 2.71 19.35 108.36_| EEU-FM1E331L 
470 10 16 5.0 0.6 1175. 0.026 1790 4000 P12388-ND 50 3.65 26.07 145.98 | EEU-FM1E471 
470 8 20 3.5 0.6 117.5 0.030 1560 4000 P12389-ND A3 3.16 22.58 126.42 | EEU-FM1E471L 
25 680 10 20 5.0 0.6 170.0 0.019 2180 5000 P12390-ND 59 4.38 31.28 175.14 | EEU-FM1E681 
820 10 25 5.0 0.6 205.0 0.018 2470 5000 P12391-ND 61 4.50 33.06 189.95 | EEU-FM1E821L 
1000 12.5 20 5.0 0.6 250.0 0.018 2600 5000 P12379-ND 76 5.63 41.35 237.55 | EEU-FM1E102 
1500 12.5 25 5.0 0.6 375.0 0.015 3190 7000 P12380-ND 95 7.09 62.07 299.13 | EEU-FM1E152 
1800 12.5 30 5.0 0.8 450.0 0.013 3630 7000 P12381-ND 98 7.30 53.60 307.94 | EEU-FM1E182L 
1800 16 20 7.5 0.8 450.0 0.017 3300 5000 P12382-ND 1.09 8.21 61.58 364.02 | EEU-FM1E182S 
2200 12.5 35 5.0 0.8 550.0 0.012 3750 7000 P12384-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 | EEU-FM1E222L 
2700 16 25 7.5 0.8 675.0 0.014 3820 7000 P12385-ND 1.30 9.77 73.31 433.31 | EEU-FM1E272 
33 5 11 2.0 0.5 11.6 0.300 280 2000 P12925-ND 16 1.16 8.30 46.48 | EEU-FM1V330 
68 6 11.2 2.5 0.5 23.8 0.130 455 2000 P12926-ND 20 1.44 10.28 57.54 | EEU-FM1V680 
150 8 11.5 3.5 0.6 52.5 0.056 950 3000 P12408-ND 32 2.16 15.25 83.19 | EEU-FM1V151 
220 10 12.5 5.0 0.6 77.0 0.038 1290 4000 P12411-ND 37 2.74 19.55 109.48 | EEU-FM1V221 
220 8 15 3.5 0.6 77.0 0.041 1240 3000 P12412-ND 37 2.71 19.35 108.36 | EEU-FM1V221L 
330 10 16 5.0 0.6 115.5 0.026 1790 4000 P12413-ND 50 3.65 26.07 145.98 | EEU-FM1V331 
330 8 20 3.5 0.6 115.5 0.030 1560 4000 P12414-ND 43 3.16 22.58 126.42 | EEU-FM1V331L 
35 470 10 20 5.0 0.6 164.5 0.019 2180 5000 P12415-ND 59 4.38 31.28 175.14 | EEU-FM1V471 
560 10 25 5.0 0.6 196.0 0.018 2470 5000 P12416-ND 61 4.50 33.06 189.95 | EEU-FM1V561L 
680 12.5 20 5.0 0.6 238.0 0.018 2600 5000 P12417-ND 76 5.63 41.35 237.55 | EEU-FM1V681 
1000 12.5 25 5.0 0.6 350.0 0.015 3190 7000 P12405-ND 95 7.09 52.07 299.13 | EEU-FM1V102 
1200 12.5 30 5.0 0.8 420.0 0.013 3630 7000 P12406-ND 98 7.30 53.60 307.94 | EEU-FM1V122L 
1200 16 20 7.5 0.8 420.0 0.017 3300 5000 P12407-ND 1.09 8.21 61.58 364.02 | EEU-FM1V122S 
1500 12.5 35 5.0 0.8 525.0 0.012 3750 7000 P12409-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 | EEU-FM1V152L 
1800 16 25 7.5 0.8 630.0 0.014 3820 7000 P12410-ND 1.30 9.77 73.31 433.31 | EEU-FM1V182 
22 5 11 2.0 0.5 11.0 0.340 250 2000 P12927-ND 16 1.16 8.30 46.48 | EEU-FM1H220 
56 6 11.2 2.5 0.5 28.0 0.140 405 2000 P12928-ND 20 1.44 10.28 57.54 | EEU-FM1H560 
100 8 11,5 3.5 0.6 50.0 0.061 870 3000 P12392-ND 32 2.16 15.25 83.19 | EEU-FM1H101 
120 8 15 3.5 0.6 60.0 0.045 1140 3000 P12394-ND 37 2.71 19.35 108.36 | EEU-FM1H121L 
150 10 12.5 5.0 0.6 75.0 0.042 1170 4000 P12395-ND 37 2.74 19.55 109.48 | EEU-FM1H151 
180 8 20 3.5 0.6 90.0 0.033 1430 4000 P12396-ND A3 3.16 22.58 126.42 | EEU-FM1H181L 
220 10 16 5.0 0.6 110.0 0.030 1650 4000 P12397-ND 50 3.65 26.07 145.98 | EEU-FM1H221 
50 270 10 20 5.0 0.6 135.0 0.023 1890 5000 P12398-ND 59 4.38 31.28 175.14 | EEU-FM1H271 
330 10 25 5.0 0.6 165.0 0.022 2150 5000 P12399-ND 61 4.50 33.06 189.95 | EEU-FM1H331L 
470 12.5 20 5.0 0.6 235.0 0.022 2260 5000 P12400-ND 76 5.63 41.35 237.55 | EEU-FM1H471 
560 12.5 25 5.0 0.6 280.0 0.018 2660 7000 P12401-ND 95 7.09 62.07 299.13 | EEU-FM1H561 
680 12.5 30 5.0 0.8 340.0 0.016 3160 7000 P12402-ND 98 7.30 53.60 307.94 | EEU-FM1H681L 
820 12.5 35 5.0 0.8 410.0 0.014 3270 7000 P12403-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 | EEU-FM1H821L 
820 16 20 7.5 0.8 410.0 0.019 2870 5000 P12404-ND 1.09 8.21 61.58 364.02 | EEU-FM1H821S 
1000 16 25 7.5 0.8 500.0 0.016 3320 7000 P12393-ND 1.30 OTT 73.31 433.31 | EEU-FM1H102 
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Sleeve 


Panasonic E5B Series 


Radial Lead Type Capacitor for High Ripple Long Life Applications ale Fe 
Ls16:L +1 Max. 3 Min OD + 0.5 Max. 
FEATURES: ° High Ripple (High Frequency) ¢ Life Time: 105°C 5,000 ~ 10,000 hours L220: L + 2 Max. 
MAIN APPLICATION: Electronic Ballast, Power supply (10 ~ 63 voc) Ripple Current Frequency Multiplier 
SPECIFICATIONS: ¢ Operating Temperature Range: 10 ~ 63VDC: -40°C ~ 105°C, 160 ~ 450VDC: -25°C ~ 105°C » Rated Capacitance Frequency (Hz) 
Working Voltage Range: 10 ~ 450 VDC » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: 10 ~ 63VDC: (uF) 60 120 1k 10k 100k 
|< 0.01 CV or 3p A, 160 ~ 450VDC: | < 0.06 CV + 10pA, after 2 minutes application of rated working voltage at 20°C, which 0.47 ~ 10 0.75 1 1.40 1.55 1.65 
ever is greater. * Endurance: After following life test with DC voltage and 105 +2°C ripple current value applied (the sum of 22 ~ 470 0.85 1 1.20 1.25 1.30 
DC and ripple peak voltage shall not exceed the rated working voltage), the capacitors shall meet the limits. 10 ~ 63VDC: 1000 ~ 3300 0.95 1 1.05 1.10 1.15 
Duration: 5,000 ~ 10,000 hours. Capacitance change: +30% of initial measured value tan 8: < 300% of initial specified value. 
DC Leakage Current: < initial specified value. 160 ~ 450VDC: Duration 5,000 hours. Capacitance change: +20% of initial Frequency (Hz) 
measured value. DF: < 200% of initial specified value. DC Leakage Current: < initial specified value * Shelf Life: After storage W.V. (VDC) 120 ik 10k ~ 30k 30k ~ 100k 
for 1,000 hours at 105 +2°C with no voltage applied and then being stabilized at +20°C, capacitors shall meet the limits specified 160 ~ 250 0.55 0.85 0.90 1.00 
in “Endurance” (with voltage treatment). 350 ~ 450 0.50 0.80 0.90 1.00 
D.C.L. tand Ripple Current Life 
WV | Cap. | (20°C/2mm) | (120Hz/20°C) (105°C) Time Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (WF) | (WA) Max. Maximum (mA) rms Max. | (hours)| 9D L I? od | Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
100 10 0.30 105@120kHz | 7000 | 5 15 20 0.5 /P13114-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M | EEU-EB1A101 
100 10 0.30 66@120kHz | 5000} 5 11 20 0.5 |P13455-ND MW 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M | EEU-EB1A101S 
220 22 0.30 152@120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 |P13116-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M | EEU-EB1A221 
40 220 22 0.30 100@120kHz | 5000 | 63 11.2 25 0.5 |P13456-ND 14 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M | EEU-EBIA221S 
470 47 0.30 278@120kHz | 10000| 8 15 35 0.6 |P13118-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M__| EEU-EB1A471 
470 47 0.30 180@120kHz | 5000 | 8 115 35 0.6 |P13457-ND 21 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M | EEU-EB1A471S 
2200 220 0.32 540 @120kHz | 10000] 12.5 20 5.0 0.6 /P13115-ND 80 5.68 44.51 284.10 265.16/M 246.22/M | EEU-EB1A222 
3300 330 0.34 802 @120kHz | 10000|125 25 5.0 0.6 |P13117-ND 96 6.78 53.09 338.85 316.26/M 293.67/M__| EEU-EB1A332 
16 1000 160 0.25 430@120kHz | 10000) 10 20 5.0 0.6 |P13119-ND 56 3.93 30.81 196.65 183.54/M 170.43/M | EEU-EB1C102 
2200 352 0.27 706 @120kHz | 10000|12.5 25 5.0 0.6 |P13120-ND 96 6.78 53.09 338.85 316.26/M 293.67/M | EEU-EB1C222 
47 11.75 0.22 78@120kHz | 7000} 5 15 2.0 0.5 |P13125-ND At 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M — | EEU-EB1E470 
47 11.75 0.22 55@120kHz | 5000} 5 11 20 0.5 |P13458-ND MW 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M | EEU-EB1E470S 
100 25 0.22 135@120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 |P13122-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M | EEU-EB1E101 
25 100 25 0.22 95@120kHz | 5000 | 63 11.2 25 0.5 |P13476-ND 14 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M | EEU-EB1E101S 
220 55 0.22 125@120kHz | 5000 | 8 115 35 0.6 |P13477-ND 21 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M | EEU-EB1E221S 
330 82.5 0.22 255@120kHz | 10000} 8 15 35 0.6 /P13123-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M | EEU-EB1E331 
470 117.5 0.22 321@120kHz | 10000} 10 16 5.0 0.6 /P13124-ND A8 3.41 26.72 170.55 159.18/M 147.81/M | EEU-EB1E471 
1000 250 0.22 498 @ 120kHz | 10000|125 20 5.0 0.6 |P13121-ND 80 5.68 44.51 284.10 265.16/M 246.22/M__| EEU-EB1E102 
33 11.55 0.18 66@120kHz | 7000} 5 15 20 0.5 |P13129-ND Ae 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M | EEU-EB1V330 
33 11.55 0.18 46@120kHz | 5000} 5 11 20 0.5 |P13475-ND MW 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M | EEU-EB1V330S 
35 220 7 0.18 197@120kHz | 10000} 8 15 35 0.6 |P13127-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M — | EEU-EB1V221 
330 115.5 0.18 278@120kHz | 10000} 10 16 50 0.6 /P13128-ND A8 3.41 26.72 170.55 159.18/M 147.81/M — | EEU-EB1V331 
470 164.5 0.18 349@120kHz | 10000| 10 20 5.0 0.6 |P13130-ND 56 3.93 30.81 196.65 183.54/M 170.43/M__| EEU-EB1V471 
1000 350 0.18 586 @ 120kHz | 10000|12.5 25 5.0 0.6 [P13126-ND 96 6.78 53.09 338.85 316.26/M 293.67/M | EEU-EB1V102 
AT 3 0.15 4 @ 120kHz 5000 | 5 11 20 0.5 |P13466-ND MW 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M | EEU-EB1HR47S 
1.0 3 0.15 8 @ 120kHz 5000 |} 5 11 20 0.5 |P13460-ND Ad 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M | EEU-EB1H1ROS 
2.2 3 0.15 15@120kHz | 5000} 5 11 20 0.5 |P13462-ND all 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M — | EEU-EB1H2R2S 
3.3 3 0.15 18@120kHz | 5000} 5 11 20 0.5 |P13463-ND MW 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M | EEU-EB1H3R3S 
47 3 0.15 18@120kHz | 5000} 5 11 20 0.5 |P13465-ND AW 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M__| EEU-EB1HR47S 
10 5 0.15 27@120kHz | 5000} 5 11 20 0.5 |P13478-ND MW 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M — | EEU-EB1H100S 
50 22 "1 0.15 55@120kHz | 7000} 5 15 20 0.5 |P13132-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M | EEU-EB1H220 
22 "1 0.15 39@120kHz | 5000} 5 11 20 0.5 |P13461-ND MW 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M — | EEU-EB1H220S 
47 23.5 0.15 87@120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 |P13135-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M | EEU-EB1H470 
47 23.5 0.15 61@120kHz | 5000 | 6.3 11.2 25 0.5 |P13464-ND 14 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M | EEU-EB1H470S 
100 50 0.15 99@120kHz | 5000} 8 115 35 0.6 |P13459-ND 21 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M — | EEU-EB1H101S 
220 110 0.15 234@120kHz | 10000} 10 16 5.0 0.6 /P13131-ND 48 3.41 26.72 170.55 159.18/M 147.81/M | EEU-EB1H221 
330 165 0.15 293 @120kHz | 10000} 10 20 50 0.6 /P13133-ND 56 3.93 30.81 196.65 183.54/M 170.43/M | EEU-EB1H331 
470 235 0.15 370 @120kHz | 10000 | 12.5 20 5.0 0.6 |P13134-ND 80 5.68 44.51 284.10 265.16/M 246.22/M__| EEU-EB1H471 
0.47 3 0.12 6 @ 120kHz 7000 | 5 15 20 0.5 |P13136-ND A7 1.22 9.59 61.20 §7.12/M 53.04/M | EEU-EB1JR47 
0.47 3 0.12 45@120kHz | 5000} 5 11 20 0.5 |P13474-ND AW 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M | EEU-EB1JR47S 
1.0 3 0.12 12@120kHz | 7000} 5 15 20 0.5 |P13139-ND lit 1.22 9.59 61.20 §7.12/M 53.04/M | EEU-EB1J1RO 
1.0 3 0.12 9 @ 120kHz 5000} 5 11 20 0.5 |P13468-ND lit 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M | EEU-EB1J1R0S 
2.2 3 0.12 22@120kHz | 7000 | 5 15 20 0.5 |P13140-ND le 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M__| EEU-EB1J2R2 
2:2 3 0.12 16.5@120kHz | 5000} 5 11 20 0.5 |P13469-ND MW 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M — | EEU-EB1J2R2S 
3.3 3 0.12 30@120kHz | 7000} 5 15 20 0.5 |P13143-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M | EEU-EB1J3R3 
3.3 3 0.12 20@120kHz | 5000} 5 11 20 0.5 |P13471-ND rail 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M — | EEU-EB1J3R3S 
47 3 0.12 30@120kHz | 7000} 5 15 20 0.5 |P13146-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M | EEU-EB1J4R7 
47 3 0.12 23@120kHz | 5000 | 5 11 20 0.5 |P13473-ND ada 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M__| EEU-EB1J4R7S 
63 | 10 6.3 0.12 46@120kHz | 7000} 5 15 20 0.5 |P13138-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M | EEU-EB1J100 
10 6.3 0.12 30@120kHz | 5000} 5 11 20 0.5 |P13467-ND AW 96 7.54 48.15 44,94/M 41.73/M — | EEU-EB1J100S 
22 13.86 0.12 55@120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 |P13142-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M | EEU-EB1J220 
33 20.79 0.12 71@120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 |P13145-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M | EEU-EB1J330 
33 20.79 0.12 50@120kHz | 5000 | 6.3 11.2 25 0.5 |P13470-ND 14 1.22 9.59 61.20 §7.12/M 53.04/M | EEU-EB1J330S 
47 29.61 0.12 94@120kHz | 10000} 8 15 35 0.6 /P13148-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M — | EEU-EB1J470 
47 29.61 0.12 80@120kHz | 5000} 8 115 35 0.6 |P13472-ND 21 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M | EEU-EB1J470S 
100 63 0.12 180@120kHz | 10000} 8 15 35 0.6 /P13137-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M — | EEU-EB1J101 
220 138.6 0.12 292 @120kHz | 10000} 10 20 5.0 0.6 /P13141-ND 56 3.93 30.81 196.65 183.54/M 170.43/M | EEU-EB1J221 
330 207.9 0.12 381 @120kHz | 10000|12.5 20 5.0 0.6 |P13144-ND 80 5.68 44.51 284.10 265.16/M 246.22/M__| EEU-EB1J331 
470 296.1 0.12 454 @ 120kHz | 10000|12.5 25 5.0 0.6 |P13147-ND 96 6.78 53.09 338.85 316.26/M 293.67/M__| EEU-EB1J471 
22 221.2 0.15 470@100kHz | 5000 | 10 20 5.0 0.6 |P5900-ND 67 3.93 30.81 196.00 185.00/M 170.00/M — | EEU-EB2C220 
33 326.8 0.15 470@100kHz | 5000 | 10 20 5.0 0.6 |P5901-ND 67 3.93 30.81 196.00 185.00/M 170.00/M —_| EEU-EB2C330 
47 461.2 0.15 600 @ 100kHz | 5000 | 12.5 20 5.0 0.6 /P5902-ND 85 5.90 46.22 294.00 277.00/M 255.00/M | EEU-EB2C470 
68 662.8 0.15 750 @100kHz | 5000 | 12.5 25 5.0 0.6 /P5903-ND 1.09 6.78 53.09 337.00 318.00/M 293.00/M | EEU-EB2C680 
68 662.8 0.15 750@100kHz | 5000 | 16 20 7.5 0.8 |P5904-ND 1.31 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M__| EEU-EB2C680S 
460 100 970.0 0.15 1060 @100kHz | 5000 | 16 25 7.5 0.8 |P5905-ND 1.31 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M | EEU-EB2C101 
100 970.0 0.15 1060 @100kHz | 5000 | 18 20 75 0.8 |P5906-ND 1.53 13.11 102.72 652.00 616.00/M 568.00/M | EEU-EB2C101S 
150 1450.0 0.15 1280 @100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 |P5907-ND 1.67 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M — | EEU-EB2C151 
150 1450.0 0.15 1280 @100kHz | 5000 | 18 25 75 0.8 |P5908-ND 2.20 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M | EEU-EB2C151S 
220 2122.0 0.15 1280 @100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 |P5909-ND 2.04 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M__| EEU-EB2C221 
220 2122.0 0.15 1280 @100kHz | 5000 | 18 25 75 0.8 /P5910-ND 2.20 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M | EEU-EB2C221S 
330 3178.0 0.15 1690 @100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 |P5911-ND 2.04 17.49 136.98 870.00 821.00/M 757.00/M__| EEU-EB2C331 
22 274.0 0.15 470@100kHz | 5000 | 10 20 50 0.6 |P5912-ND 64 3.93 30.81 196.00 185.00/M 170.00/M | EEU-EB2D220 
200 33 406.0 0.15 600 @100kHz | 5000 | 125 20 5.0 0.6 /P5913-ND 94 5.90 46.22 294.00 277.00/M 255.00/M | EEU-EB2D330 
47 574.0 0.15 600 @ 100kHz | 5000 | 12.5 20 5.0 0.6 /P5914-ND 97 6.12 47.94 304.00 287.00/M 265.00/M | EEU-EB2D470 
68 826.0 0.15 750 @ 100kHz | 5000 |125 25 5.0 0.6 |P5915-ND 1.33 7.87 61.64 391.00 369.00/M 341.00/M__| EEU-EB2D680 
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Panasonic 55 Series (cont) 


D.C.L. tand Ripple Current Life 
wv | Cap. | (20°¢/2mm)| (120Hz/20°C) (105°C) Time Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (WF) | (WA) Max. Maximum (mA) rms Max. | (hours) | 9D iL P gd | Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
68 826.0 0.15 750 @100kHz | 5000 | 16 20 7.5 0.8 |P5916-ND 1.72 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2D680S 
100 1210.0 0.15 1060 @100kHz | 5000 | 16 25 7.5 0.8 | P5917-ND 1.72 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2D101 
200 100 1210.0 0.15 1060 @100kHz | 5000 | 18 20 7.5 0.8 | P5918-ND 1.93 13.11 102.72 652.00 616.00/M 568.00/M EEU-EB2D101S 
150 1810.0 0.15 1280 @100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 | P5919-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2D151 
150 1810.0 0.15 1280 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 0.8 | P5920-ND 2.24 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2D151S 
220 2650.0 0.15 1690 @100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 | P5921-ND 2.04 17.49 136.98 870.00 821.00/M 757.00/M EEU-EB2D221 
22 340.0 0.15 560 @100kHz | 5000 |125 20 5.0 0.6 |P5922-ND 94 6.34 49.66 315.00 298.00/M 274.00/M EEU-EB2E220 
33 505.0 0.15 560 @100kHz | 5000 125 20 5.0 0.6 |P5923-ND 94 6.34 49.66 315.00 298.00/M 274.00/M EEU-EB2E330 
47 715.0 0.15 710 @100kHz | 5000 125 25 5.0 0.6 |P5924-ND 1.22 7.87 61.64 391.00 369.00/M 341.00/M EEU-EB2E470 
47 715.0 0.15 710@100kHz | 5000 | 16 20 7.5 0.8 |P5925-ND 1.65 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2E470S 
250 | 68 1030.0 0.15 990 @100kHz | 5000 | 16 25 7.5 0.8 |P5926-ND 1.65 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2E680 
68 1030.0 0.15 990 @100kHz | 5000 | 18 20 7.5 0.8 |P5927-ND 1.85 13.11 102.72 652.00 616.00/M 568.00/M EEU-EB2E680S 
100 1510.0 0.15 1200 @ 100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 | P5928-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2E101 
100 1510.0 0.15 1200 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 0.8 | P5929-ND 2.02 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2E101S 
150 2260.0 0.15 1470 @100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 | P5930-ND 2.04 17.49 136.98 870.00 821.00/M 757.00/M EEU-EB2E151 
10 220.0 0.20 270@100kHz | 5000 | 10 20 5.0 0.6 |P5931-ND val 4.59 35.96 228.00 215.00/M 199.00/M EEU-EB2V100 
22 472.0 0.20 350 @100kHz | 5000 |125 20 5.0 0.6 | P5932-ND 97 6.99 54.78 348.00 328.00/M 303.00/M EEU-EB2V220 
33 703.0 0.20 480 @100kHz | 5000 | 16 20 7.5 0.8 |P5933-ND 1.56 10.93 85.61 544.00 513.00/M 473.00/M EEU-EB2V330S 
350 47 997.0 0.20 640 @100kHz | 5000 | 16 25 7.5 0.8 |P5934-ND 1.87 11.80 92.45 587.00 554.00/M 511.00/M EEU-EB2V470 
47 997.0 0.20 640 @100kHz | 5000 | 18 20 7.5 0.8 |P5935-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2V470S 
68 1438.0 0.20 780 @100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 |P5936-ND 2.49 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2V680 
68 1438.0 0.20 780 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 0.8 |P5937-ND 2.49 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2V680S 
100 2110.0 0.20 970 @100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 |P5938-ND 2.35 20.11 157.52 1000.00 944.00/M 871.00/M EEU-EB2V101 
10 250.0 0.24 250 @100kHz | 5000 | 10 20 5.0 0.6 | P5939-ND 18 4.59 35.96 228.00 215.00/M 199.00/M EEU-EB2G100 
22 538.0 0.24 410 @100kHz | 5000 |125 25 5.0 0.6 |P5940-ND 1.22 8.74 68.48 435.00 410.00/M 378.00/M EEU-EB2G220 
22 538.0 0.24 410@100kHz | 5000 | 16 20 7.5 0.8 |P5941-ND 1.43 10.93 85.61 544.00 513.00/M 473.00/M EEU-EB2G220S 
400 | 33 802.0 0.24 600 @100kHz | 5000 | 16 25 7.5 0.8 |P5942-ND 1.87 11.80 92.45 587.00 554.00/M 511.00/M EEU-EB2G330 
33 802.0 0.24 600 @100kHz | 5000 | 18 20 7.5 0.8 |P5943-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2G330S 
47 1138.0 0.24 730 @100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 |P5944-ND 2.70 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2G470 
47 1138.0 0.24 730 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 0.8 |P5945-ND 2.70 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2G470S 
10 280.0 0.24 310 @100kHz | 5000 |125 20 5.0 0.6 |P5946-ND 1.07 6.99 54.78 348.00 328.00/M 303.00/M EEU-EB2W100 
22 604.0 0.24 560 @100kHz | 5000 | 16 25 7.5 0.8 |P5947-ND 1.79 11.80 92.45 587.00 554.00/M 511.00/M EEU-EB2W220 
450 22 604.0 0.24 560 @100kHz | 5000 | 18 20 7.5 0.8 |P5948-ND 1.88 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2W220S 
33 901.0 0.24 680 @100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 |P5949-ND 2.29 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2W330 
33 901.0 0.24 680 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 0.8 |P5950-ND 2.57 15.74 123.28 783.00 739.00/M 681.00/M EEU-EB2W330S 
47 1279.0 0.24 850 @100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 |P5951-ND 2.35 20.11 157.52 1000.00 944.00/M 871.00/M EEU-EB2W470 


ED Series 


FEATURES: 
* High Ripple (High Frequency) * Life Time: 8,000 ~ 10,000 hours @ 105°C 


MAIN APPLICATION: 
Electronic Ballast, Power Supply Input Circuit 


SPECIFICATIONS: 

* Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C »* Rated Working Voltage Range: 160 ~ 450 VDC 
¢ Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) »* Leakage Current: | < 0.06 CV + 10/A, after 2 minutes 
application of rated working voltage at 20°C whichever is greater * Endurance: After following life test with DC Ripple Current Frequency Multiplier 
voltage and 105 +2°C ripple current value applied (the sum of DC and ripple peak voltage shall not exceed the 


rated working voltage), the capacitors shall meet the limits. Capacitance change: +20% of initial measured value Capacitance Frequency (Hz) 
tan 8: < 200% of initial specified value. DC Leakage Current: < initial specified value. * Shelf Life: After storage for (uF) 50 120 500 a 10k 30k 
1,000 hours at 105 +2°C with no voltage applied and then being stabilized at +20°C, capacitors shall meet the limits Cap. < 100 pF 0.30 0.40 0.55 0.70 0.90 1.00 
specified in “Endurance” (with voltage treatment). 100 pF < Cap. 0.35 0.45 0.60 0.75 0.90 1.00 
D.C.L. tans Ripple Current Life a a a 
WV | Cap. | (20°C/2mm)| (120Hz/20°C) (105°C) Time | Dimensions (mm) | pigi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (WF) | (HA) Max. Maximum (mA) rms Max. |(hours)| sD L Pad | PartNo. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
22 221.2 0.15 500@100kHz | 8000 | 10 20 5.0 0.6 )P13510-ND 59 414 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M | EEU-ED2C220 
33 326.8 0.15 580@100kHz | 8000 | 10 20 5.0 0.6 /P13513-ND 59 4.14 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M | EEU-ED2C330 
47 461.2 0.15 750@100kHz | 8000 | 10 20 5.0 0.6 )P13515-ND 59 4.14 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M | EEU-ED2C470 
68 662.8 0.15 950@100kHz | 10000 12.5 20 5.0 0.6 /P13516-ND a) 6.42 50.29 321.00 299.60/M 278.20/M | EEU-ED2C680 
82 797.2 0.15 1060@100kHz | 10000 |12.5 25 5.0 0.6 [P13517-ND 1.17 8.28 64.86 414.00 386.40/M 358.80/M | EEU-ED2C820 
160 100 970.0 0.15 1170@100kHz | 10000 |12.5 25 5.0 0.6 /P13506-ND 1.17 8.28 64.86 414.00 386.40/M 358.80/M )EEU-ED2C101 
100 970.0 0.15 1280@100kHz | 10000} 16 20 7.5 0.8 /P13507-ND 1.48 10.47 82.02 523.50 488.60/M 453.70/M | EEU-ED2C101S 
150 1450.0 0.15 1400@100kHz | 10000} 16 25 7.5 0.8 /P13508-ND 1.61 11.34 88.83 567.00 529.20/M 491.40/M )EEU-ED2C151 
150 1450.0 0.15 1400@100kHz | 10000} 18 20 7.5 0.8 /P13509-ND 1.92 13.53 105.99 676.50 631.40/M 586.30/M /EEU-ED2C151S 
220 2122.0 0.15 1700@100kHz | 10000 | 16 31.5 7.5 0.8 [P13511-ND 2.10 14.82 116.09 741.00 691.60/M 642.20/M | EEU-ED2C221 
220 2122.0 0.15 1500@100kHz | 10000] 18 25 7.5 0.8 /P13512-ND 2.16 15.27 119.62 763.50 712.60/M 661.70/M | EEU-ED2C221S 
330 3178 0.15 2000@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 0.8 |P13514-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M_| EEU-ED2C331 
22 274.0 0.15 600@100kHz | 8000 | 10 20 5.0 0.6 /P13521-ND 59 414 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M | EEU-ED2D220 
33 406.0 0.15 650@100kHz | 8000 | 10 20 5.0 0.6 /P13523-ND 59 414 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M | EEU-ED2D330 
47 574.0 0.15 790@100kHz | 10000 |12.5 20 5.0 0.6 )P13525-ND a) 6.42 50.29 321.00 299.60/M 278.20/M | EEU-ED2D470 
68 826.0 0.15 950@100kHz | 10000 |12.5 25 5.0 0.6 /P13526-ND 1.17 8.28 64.86 414.00 386.40/M 358.80/M | EEU-ED2D680 
68 826.0 0.15 950@100kHz | 10000] 16 20 7.5 0.8 |P13527-ND 1.48 10.47 82.02 523.50 488.60/M 453.70/M | EEU-ED2D680S 
200 | 82 994.0 0.15 1100@100kHz | 10000} 16 20 7.5 0.8 /P13528-ND 1.48 10.47 82.02 523.50 488.60/M 453.70/M | EEU-ED2D820S 
100 1210.0 0.15 1300@100kHz | 10000} 16 25 7.5 0.8 /P13518-ND 1.61 11.34 88.83 567.00 529.20/M 491.40/M | EEU-ED2D101 
100 1210.0 0.15 1280@100kHz | 10000} 18 20 7.5 0.8 /P13519-ND 1.92 13.53 105.99 676.50 631.40/M 586.30/M | EEU-ED2D101S 
150 1810.0 0.15 1400@100kHz | 10000} 16 25 7.5 0.8 /P13520-ND 1.61 11.34 88.83 567.00 529.20/M 491.40/M )EEU-ED2D151 
220 2650.0 0.15 2000@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 0.8 |P13522-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M | EEU-ED2D221 
330 3970.0 0.15 2400@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 0.8 |P13524-ND 5.44 38.40 300.80 1920.00 1792.00/M 1664.00/M_|EEU-ED2D331 
22 340.0 0.15 560@100kHz | 8000 | 10 20 5.0 0.6 /P13532-ND 59 414 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M | EEU-ED2E220 
33 505.0 0.15 710@100kHz | 10000 12.5 20 5.0 0.6 /P13534-ND x) 6.42 50.29 321.00 299.60/M 278.20/M | EEU-ED2E330 
47 715.0 0.15 920@100kHz | 10000 12.5 25 5.0 0.6 /P13535-ND 1.17 8.28 64.86 414.00 386.40/M 358.80/M | EEU-ED2E470 
47 715.0 0.15 990@100kHz | 10000} 16 20 7.5 0.8 /P13536-ND 1.48 10.47 82.02 523.50 488.60/M 453.70/M | EEU-ED2E470S 
250 68 1030.0 0.15 1000@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 0.8 |P13537-ND 1.48 10.47 82.02 523.50 488.60/M 453.70/M_|EEU-ED2E680S 
82 1240.0 0.15 1200@100kHz | 10000} 16 25 7.5 0.8 /P13538-ND 1.61 11.34 88.83 567.00 529.20/M 491.40/M | EEU-ED2E820 
82 1240.0 0.15 1200@100kHz | 10000} 18 20 7.5 0.8 /P13539-ND 1.92 13.53 105.99 676.50 631.40/M 586.30/M |) EEU-ED2E820S 
100 1510.0 0.15 1500@100kHz | 10000 | 16 31.5 7.5 0.8 /P13529-ND 2.10 14.82 116.09 741.00 691.60/M 642.20/M | EEU-ED2E101 
100 1510.0 0.15 1500@100kHz | 10000} 18 25 7.5 0.8 /P13530-ND 2.16 15.27 119.62 763.50 712.60/M 661.70/M | EEU-ED2E101S 
150 2260.0 0.15 1800@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 0.8 [P13531-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M | EEU-ED2E151 
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Panasonic. £p Series (cont) 


D.C.L. tand Ripple Current | Life e i aa 
WV | Cap. | (20°C/2mm)| (120Hz/20°C) (105°C) Time | Dimensions(mm) | pigi-kKey Pricing Panasonic 
(VDC) | (uF) | (WA) Max. Maximum (mA) rms Max. | (hours)| sD L Pad | PartNo. it 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
250 | 220 3310.0 0.15 2100@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 0.8 |P13533-ND 5.44 38.40 300.80 1920.00 1792.00/M 1664.00/M_| EEU-ED2E221 
10 220.0 0.20 350@100kHz 8000 | 10 20 5.0 0.6 |P13549-ND 68 4.80 37.60 240.00 224.00/M 208.00/M | EEU-ED2V100 
22 472.0 0.20 480@100kHz | 10000 |12.5 20 5.0 0.6 |P13551-ND 1.04 7.32 57.34 366.00 341.60/M 317.20/M | EEU-ED2V220 
33 703.0 0.20 640@100kHz | 10000] 16 20 7.5 0.8 |P13552-ND 1.67 11.79 92.36 589.50 550.20/M 510.90/M | EEU-ED2V330S 
47 997.0 0.20 800@100kHz | 10000] 16 25 7.5 0.8 |P13553-ND 1.85 13.08 102.46 654.00 610.40/M 566.80/M | EEU-ED2V470 
350 | 47 997.0 0.20 800@100kHz | 10000 | 18 20 7.5 0.8 |P13554-ND 2.22 15.69 122.91 784.50 732.20/M 679.90/M__| EEU-ED2V470S 
68 1438.0 0.20 1100@100kHz | 10000] 16 31.5 7.5 0.8 |P13555-ND 2.47 17.46 136.77 873.00 814.80/M 756.60/M | EEU-ED2V680 
68 1438.0 0.20 1000@100kHz | 10000] 18 25 7.5 0.8 |P13556-ND 2.60 18.33 143.59 916.50 855.40/M 794.30/M | EEU-ED2V680S 
82 1732.0 0.20 1100@100kHz / 10000] 18 25 7.5 0.8 |P13557-ND 2.60 18.33 143.59 916.50 855.40/M 794.30/M | EEU-ED2V820S 
100 2110.0 0.20 1200@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 0.8 |P13550-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M_| EEU-ED2V101 
10 250.0 0.24 300@100kHz 8000 | 10 20 5.0 0.6 |P13540-ND 68 4.80 37.60 240.00 224.00/M 208.00/M | EEU-ED2G100 
15 370.0 0.24 410@100kHz | 10000 |12.5 20 5.0 0.6 |P13541-ND 1.04 7.32 57.34 366.00 341.60/M 317.20/M | EEU-ED2G150 
22 538.0 0.24 500@100kHz | 10000 ]12.5 25 5.0 0.6 |P13542-ND 1.30 9.15 71.68 457.50 427.00/M 396.50/M | EEU-ED2G220 
22 538.0 0.24 600@100kHz | 10000] 16 20 7.5 0.8 |P13543-ND 1.67 11.79 92.36 589.50 550.20/M 510.90/M | EEU-ED2G220S 
400 | 33 802.0 0.24 730@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 0.8 |P13544-ND 1.67 11.79 92.36 589.50 550.20/M 510.90/M | EEU-ED2G330S 
47 1138.0 0.24 840@100kHz | 10000] 16 25 7.5 0.8 |P13545-ND 1.85 13.08 102.46 654.00 610.40/M 566.80/M | EEU-ED2G470 
47 1138.0 0.24 840@100kHz | 10000] 18 20 7.5 0.8 |P13546-ND 2.22 15.69 122.91 784.50 732.20/M 679.90/M | EEU-ED2G470S 
68 1642.0 0.24 1200@100kHz | 10000] 18 31.5 7.5 0.8 |P13547-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M | EEU-ED2G680 
82 1978.0 0.24 1500@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 0.8 |P13548-ND 5.44 38.40 300.80 1920.00 1792.00/M 1664.00/M_| EEU-ED2G820 
10 280.0 0.24 350@100kHz | 10000 ]12.5 20 5.0 0.6 |P13558-ND 1.04 7.32 57.34 366.00 341.60/M 317.20/M | EEU-ED2W100 
15 415.0 0.24 560@100kHz | 10000 |12.5 25 5.0 0.6 |P13559-ND 117 8.28 64.86 414.00 386.40/M 358.80/M | EEU-ED2W150 
22 604.0 0.24 680@100kHz | 10000] 16 20 7.5 0.8 |P13560-ND 1.67 11.79 92.36 589.50 550.20/M 510.90/M | EEU-ED2W220S 
450 | 33 901.0 0.24 850@100kHz | 10000] 16 31.5 7.5 0.8 |P13561-ND 2.47 17.46 136.77 873.00 814.80/M 756.60/M | EEU-ED2W330 
33 901.0 0.24 850@100kHz | 10000 | 18 25 7.5 0.8 |P13562-ND 2.60 18.33 143.59 916.50 855.40/M 794.30/M_| EEU-ED2W330S 
47 1279.0 0.24 1000@100kHz / 10000] 18 31.5 7.5 0.8 |P13563-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M | EEU-ED2W470 
68 1846.0 0.24 1300@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 0.8 |P13564-ND 5.44 38.40 300.80 1920.00 1792.00/M 1664.00/M_| EEU-ED2W680 
EE Series 


FEATURES: 

* High Ripple (High Frequency) » Life Time: 8,000 ~ 10,000 hours @ 105°C 
MAIN APPLICATION: 

Electronic Ballast, Power Supply Input Circuit 

SPECIFICATIONS: 


° Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C « Rated Working Voltage Range: 160 ~ 450 VDC 
¢ Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.06 CV + 10/A, after 2 minutes 
application of rated working voltage at 20°C whichever is greater » Endurance: After following life test with DC Ripple Current Frequency Multiplier 
voltage and 105 +2°C ripple current value applied (the sum of DC and ripple peak voltage shall not exceed the 


rated working voltage), the capacitors shall meet the limits. Capacitance change: +20% of initial measured value Capacitance’ Frequency (Hz) 
tan 8: < 200% of initial specified value. DC Leakage Current: < initial specified value. * Shelf Life: After storage for (uF) 60 120 300 1k 10k 30k 
1,000 hours at 105 +2°C with no voltage applied and then being stabilized at +20°C, capacitors shall meet the limits 10 ~ 82 0.25 0.35 0.50 0.65 0.90 1.00 
specified in “Endurance” (with voltage treatment). 100 ~ 330 0.30 0.40 0.55 0.70 0.90 1.00 
D.C.L. tand Ripple Current | Life ; 5 a 
WV | Cap. | (20°C/2mm)| (120Hz/20°C) (105°C) Time | Dimensions (mm) _| pigi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (WF) | (WA) Max. Maximum (mA) rms Max. |(hours)| sD L Pad | Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
22 221.1 0.15 700@100kHz | 8000 | 10 20 5.0 0.6 |P13617-ND 51 4.39 34.36 219.30 204.68/M 190.06/M | EEU-EE2C220 
33 326.8 0.15 810@100kHz | 8000 | 10 20 5.0 0.6 |P13618-ND 51 4.39 34.36 219.30 204.68/M 190.06/M | EEU-EE2C330 
47 461.2 0.15 1065@100kHz | 8000 | 10 20 5.0 0.6 |P13619-ND 51 4.39 34.36 219.30 204.68/M 190.06/M | EEU-EE2C470 
68 662.8 0.15 1350@100kHz | 10000 }12.5 20 5.0 0.6 |P13620-ND 19 6.75 52.90 337.65 315.14/M 292.63/M ) EEU-EE2C680 
82 797.2 0.15 1480@100kHz | 10000 |12.5 25 5.0 0.6 | P13621-ND 1.00 8.55 67.00 427.65 399.14/M 370.63/M_|EEU-EE2C820 
160 | 100 970.0 0.15 1660@100kHz | 10000 ]12.5 25 5.0 0.6 |P13622-ND 1.00 8.55 67.00 427.65 399.14/M 370.63/M | EEU-EE2C101 
100 970.0 0.15 1700@100kHz | 10000} 16 20 7.5 0.8 |P13623-ND 1.28 10.97 85.89 548.25 511.70/M 475.15/M )EEU-EE2C101S 
150 1450.0 0.15 1890@100kHz | 10000] 16 25 7.5 0.8 |P13624-ND 1.48 12.72 99.64 636.00 593.60/M 551.20/M | EEU-EE2C151 
150 1450.0 0.15 1820@100kHz | 10000) 18 20 7.5 0.8 |P13625-ND 1.59 13.60 106.50 679.80 634.48/M 589.16/M )EEU-EE2C151S 
220 2122.0 0.15 2280@100kHz | 10000 | 16 31.5 7.5 0.8 | P13626-ND 1.79 15.35 120.25 767.55 716.38/M 665.21/M_| EEU-EE2C221 
220 2122.0 0.15 1950@100kHz | 10000] 18 25 7.5 0.8 |P13627-ND 1.87 16.01 125.40 800.40 747.04/M 693.68/M | EEU-EE2C221S 
330 3178.0 0.15 2600@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 0.8 | P13628-ND 3.12 26.75 209.57 1337.70 1248.52/M 1159.34/M_| EEU-EE2C331 
22 274.0 0.15 850@100kHz | 8000 | 10 20 5.0 0.6 |P13629-ND 51 4.39 34.36 219.30 204.68/M 190.06/M | EEU-EE2D220 
33 406.0 0.15 920@100kHz | 8000 | 10 20 5.0 0.6 |P13630-ND 61 4.39 34.36 219.30 204.68/M 190.06/M | EEU-EE2D330 
47 574.0 0.15 1100@100kHz | 10000 }12.5 20 5.0 0.6 |P13631-ND 19 6.75 52.90 337.65 315.14/M 292.63/M | EEU-EE2D470 
68 826.0 0.15 1330@100kHz | 10000 |12.5 25 5.0 0.6 |P13632-ND 1.00 8.55 67.00 427.65 399.14/M 370.63/M | EEU-EE2D680 
68 826.0 0.15 1330@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 0.8 |P13633-ND 1.28 10.97 85.89 548.25 511.70/M 475.15/M_|EEU-EE2D680S 
200 | 82 994.0 0.15 1460@100kHz | 10000] 16 20 7.5 0.8 |P13634-ND 1.28 10.97 85.89 548.25 511.70/M 475.15/M | EEU-EE2D820S 
100 1210.0 0.15 1730@100kHz | 10000] 16 25 7.5 0.8 |P13635-ND 1.48 12.72 99.64 636.00 593.60/M 551.20/M | EEU-EE2D101 
100 1210.0 0.15 1665@100kHz | 10000] 18 20 7.5 0.8 |P13636-ND 1.59 13.60 106.50 679.80 634.48/M 589.16/M )EEU-EE2D101S 
150 1810.0 0.15 1860@100kHz | 10000] 16 25 7.5 0.8 |P13637-ND 1.48 12.72 99.64 636.00 593.60/M 551.20/M | EEU-EE2D151 
220 2650.0 0.15 2600@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 0.8 | P13638-ND 3.12 26.75 209.57 1337.70 1248.52/M 1159.34/M_| EEU-EE2D221 
330 3970.0 0.15 3120@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 0.8 |P13639-ND 4.50 38.60 302.35 1929.90 1801.24/M 1672.58/M_| EEU-EE2D331 
22 340.0 0.15 785@100kHz | 8000 | 10 20 5.0 0.6 |P13640-ND 51 4.39 34.36 219.30 204.68/M 190.06/M | EEU-EE2E220 
33 505.0 0.15 995@100kHz | 10000 }12.5 20 5.0 0.6 |P13641-ND 79 6.75 52.90 337.65 315.14/M 292.63/M | EEU-EE2E330 
47 715.0 0.15 1290@100kHz | 10000 }12.5 25 5.0 0.6 |P13642-ND 1.00 8.55 67.00 427.65 399.14/M 370.63/M_ | EEU-EE2E470 
47 715.0 0.15 1400@100kHz | 10000] 16 20 7.5 0.8 |P13643-ND 1.28 10.97 85.89 548.25 511.70/M 475.15/M | EEU-EE2E470S 
68 1030.0 0.15 1400@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 0.8 | P13644-ND 1.28 10.97 85.89 548.25 511.70/M 475.15/M_| EEU-EE2E680S 
250 | 82 1240.0 0.15 1680@100kHz | 10000] 16 25 7.5 0.8 |P13645-ND 1.48 12.72 99.64 636.00 593.60/M 551.20/M | EEU-EE2E820 
82 1240.0 0.15 1680@100kHz | 10000} 18 20 7.5 0.8 |P13646-ND 1.59 13.60 106.50 679.80 634.48/M 589.16/M | EEU-EE2E820S 
100 1510.0 0.15 2100@100kHz | 10000] 16 31.5 7.5 0.8 |P13647-ND 1.79 15.35 120.25 767.55 716.38/M 665.21/M | EEU-EE2E101 
100 1510.0 0.15 2100@100kHz | 10000] 18 25 7.5 0.8 |P13648-ND 1.89 16.23 127.11 811.35 757.26/M 703.17/M | EEU-EE2E101S 
150 2260.0 0.15 2520@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 0.8 | P13649-ND 3.12 26.75 209.57 1337.70 1248.52/M 1159.34/M_| EEU-EE2E151 
220 3310.0 0.15 2940@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 0.8 | P13650-ND 4.50 38.60 302.35 1929.90 1801.24/M 1672.58/M_| EEU-EE2E221 
15 325.0 0.20 480@100kHz | 8000 | 10 20 5.0 0.6 |P13651-ND 59 5.04 39.50 252.15 235.34/M 218.53/M | EEU-EE2V150 
22 472.0 0.20 660@100kHz | 10000 }12.5 20 5.0 0.6 |P13652-ND 90 7.68 60.14 383.85 358.26/M 332.67/M ) EEU-EE2V220 
33 703.0 0.20 790@100kHz | 10000 }12.5 25 5.0 0.6 |P13653-ND 1.13 9.65 75.58 482.40 450.24/M 418.08/M ) EEU-EE2V330 
33 703.0 0.20 900@100kHz | 10000] 16 20 7.5 0.8 |P13654-ND 1.43 12.28 96.21 614.10 573.16/M 532.22/M ) EEU-EE2V330S 
350 47 997.0 0.20 1070@100kHz | 10000 | 16 25 7.5 0.8 | P13655-ND 1.64 14.03 109.93 701.70 654.92/M 608.14/M_|EEU-EE2V470 
47 997.0 0.20 1070@100kHz | 10000] 18 20 7.5 0.8 |P13656-ND 1.74 14.91 116.82 745.65 695.94/M 646.23/M | EEU-EE2V470S 
68 1438.0 0.20 1530@100kHz | 10000] 16 31.5 7.5 0.8 |P13657-ND 2.15 18.42 144.29 921.00 859.60/M 798.20/M ) EEU-EE2V680 
68 1438.0 0.20 1330@100kHz | 10000] 18 25 7.5 0.8 |P13658-ND 2.25 19.30 151.18 964.95 900.62/M 836.29/M |) EEU-EE2V680S 
82 1732.0 0.20 1530@100kHz | 10000] 18 25 7.5 0.8 |P13659-ND 2.25 19.30 151.18 964.95 900.62/M 836.29/M ) EEU-EE2V820S 
100 2110.0 0.20 1600@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 0.8 | P13660-ND 3.43 29.39 230.18 1469.25 1371.30/M 1273.35/M_| EEU-EE2V101 
10 250.0 0.24 430@100kHz | 8000 | 10 20 5.0 0.6 |P13661-ND 59 5.04 39.50 252.15 235.34/M 218.53/M | EEU-EE2G100 
400 15 370.0 0.24 590@100kHz | 10000 }12.5 20 5.0 0.6 |P13662-ND 90 7.68 60.14 383.85 358.26/M 332.67/M | EEU-EE2G150 
22 538.0 0.24 760@100kHz | 10000 }12.5 25 5.0 0.6 |P13663-ND 1.13 9.65 75.58 482.40 450.24/M 418.08/M | EEU-EE2G220 
22 538.0 0.24 860@100kHz | 10000] 16 20 7.5 0.8 |P13664-ND 1.43 12.28 96.21 614.10 573.16/M 532.22/M_|EEU-EE2G220S 


(Continued) 
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Panasonic EE series (Cont.) 


D.C.L. tand Ripple Current | Life F e Tar 
WV | Cap. | (20°C/2mm)| (120Hz/20°C) (105°C) Time | Dimensions(mm) _|pigi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (uF) | (WA) Max. Maximum (mA) rms Max. |(hours)| sD L P aod | PartNo. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 

33 802.0 0.24 1020@100kHz / 10000) 16 20 7.5 0.8 |P13665-ND 1.43 12.28 96.21 614.10 573.16/M 532.22/M | EEU-EE2G330S 
47 1138.0 0.24 1180@100kHz / 10000) 16 25 7.5 0.8 |P13666-ND 1.64 14.03 109.93 701.70 654.92/M 608.14/M | EEU-EE2G470 

400 47 1138.0 0.24 1180@100kHz | 10000) 18 20 7.5 0.8 |P13667-ND 1.79 15.35 120.25 767.55 716.38/M 665.21/M | EEU-EE2G470S 
68 1642.0 0.24 1470@100kHz | 10000) 18 25 7.5 0.8 |P13668-ND 2.35 20.18 158.04 1008.75 941.50/M 874.25/M | EEU-EE2G680 
82 1978.0 0.24 1645@100kHz | 10000) 18 31.5 7.5 0.8 |P13669-ND 3.43 29.39 230.18 1469.25 1371.30/M 1273.35/M | EEU-EE2G820 
100 2410.0 0.24 2060@100kHz | 10000| 18 40 7.5 0.8 |P13670-ND 4.50 38.60 302.35 1929.90 1801.24/M 1672.58/M | EEU-EE2G101 
10 280.0 0.24 330@100kHz 8000 | 10 20 5.0 0.6 |P13671-ND 59 5.04 39.50 252.15 235.34/M 218.53/M | EEU-EE2W100U 
10 280.0 0.24 490@100kHz | 10000 |12.5 20 5.0 0.6 |P13672-ND 90 7.68 60.14 383.85 358.26/M 332.67/M | EEU-EE2W100 
15 415.0 0.24 780@100kHz | 10000 |12.5 25 5.0 0.6 |P13673-ND 1.13 9.65 75.58 482.40 450.24/M 418.08/M | EEU-EE2W150 
22 604.0 0.24 945@100kHz | 10000} 16 20 7.5 0.8 |P13674-ND 1.43 12.28 96.21 614.10 573.16/M 532.22/M | EEU-EE2W220S 
33 901.0 0.24 1000@100kHz / 10000) 16 25 7.5 0.8 |P13675-ND 1.74 14.91 116.82 745.65 695.94/M 646.23/M | EEU-EE2W330 

to 33 901.0 0.24 1000@100kHz / 10000) 18 20 7.5 0.8 |P13676-ND 1.79 15.35 120.25 767.55 716.38/M 665.21/M | EEU-EE2W330S 
47 1279.0 0.24 1200@100kHz | 10000) 16 31.5 7.5 0.8 |P13677-ND 2.20 18.86 147.74 943.05 880.18/M 817.31/M | EEU-EE2W470 
47 1279.0 0.24 1200@100kHz | 10000) 18 25 7.5 0.8 |P13678-ND 2.35 20.18 158.04 1008.75 941.50/M 874.25/M | EEU-EE2W470S 
56 1522.0 0.24 1380@100kHz | 10000) 18 31.5 7.5 0.8 |P13679-ND 3.43 29.39 230.18 1469.25 1371.30/M 1273.35/M | EEU-EE2W560 
68 1846.0 0.24 1800@100kHz / 10000) 18 40 7.5 0.8 |P13680-ND 4.50 38.60 302.35 1929.90 1801.24/M 1672.58/M | EEU-EE2W680 


KS Series 


FEATURES: 
¢ Low profile 5mm height for @3 ~ @8 mm 


SPECIFICATIONS: 

° Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Rated Working Voltage Range: 4 ~ 50VDC * Nominal 
Capacitance Range: 0.1 ~ 330F * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 
0.01CV or 3 (yA), whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working voltage at 20°C 
¢ Endurance: Test Conditions — Duration: 1000 hours * Ambient Temperature: 85°C ¢ Applied Voltage: 


Rated DC working voltage » Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value 
* Capacitance Change: +20% of initial measured value (4V: +30%) * tan 8: < 200% of initial specified value 
° Shelf Life: Test Conditions — Duration: 1000 hours * Ambient Temperature: 85°C » Applied voltage: Body Diameter D 
(None) * Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value * Capacitance Lead Diameter d 


Change: +20% of initial measured value (4V: +30%) *tan 5: < 200% of initial specified value Panasonic 
KS Cross Reference: Nippon Chemi-Con: SRE, Nichicon: MA, Elna: RC3, Rubycon: MS5, Marcon: LSM 
Recommended Applications: AV (TV, Audio, Video), Office, Home Appliance 


Lead Space P 


Characteristics at Low Temperature Impedance ratio maximum at 120Hz 


Working Voltage (V) 4 6.3 10 16 25 35 50 Tan 8: (120Hz, 20°C) 
-25°C/25°C 7 4 3 2 2 2 2 Working Voltage (V) 4 6.3 10 16 25 35 50 
-40°C/20°C 15 8 6 4 4 3 3 tan5 Maximum 0.35 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10 
WV Cap. D.C.L. tani Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) (+20°C/2 min.) (120Hz/+20°C) Current 9D [5 [2 Part No. 10 100 1,000 Part No. 
22 3.0 0.35 19 3 5 1.0 P950-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A0GKK220 
33 3.0 0.35 26 4 5 1.5 P951-ND att 6.02 33.00 ECE-A0GKS330 
4 47 3.0 0.35 34 4 5 1.5 P952-ND 77 6.02 33.00 ECE-A0GKS470 
100 4.0 0.35 61 5 5 2.0 P953-ND 84 6.60 36.00 ECE-A0GKS101 
220 8.8 0.35 82 6.3 5 2.5 P954-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A0GKS221 
22 3.0 0.24 29 4 5 1.5 P955-ND we 6.02 33.00 ECE-A0JKS220 
33 3.0 0.24 38 5 5 2.0 P956-ND 84 6.60 36.00 ECE-A0JKS330 
6.3 47 3.0 0.24 46 5 5 2.0 P957-ND 84 6.60 36.00 ECE-A0JKS470 
100 6.3 0.24 71 6.3 5 2.5 P958-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-AOJKS101 
330 20.7 0.24 130 8 5 2.5 P959-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A0JKS331 
22 3.0 0.20 35 5 5 2.0 P960-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1AKS220 
33 3.3 0.20 43 5 5 2.0 P961-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1AKS330 
10 47 47 0.20 65 6.3 5 25 P962-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1AKS470 
100 10.0 0.20 80 6.3 5 25 P963-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1AKS101 
220 22.0 0.20 120 8 5 2.5 P964-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1AKS221 
10 3.0 0.16 20 3 5 1.0 P965-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1CKK100 
10 3.0 0.16 28 4 5 1.5 P966-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1CKS100 
16 22 3.5 0.16 39 5 5 2.0 P967-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1CKS220 
33 5.2 0.16 60 6.3 5 25 P968-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1CKS330 
47 75 0.16 70 6.3 5 2.5 P969-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1CKS470 
100 16.0 0.16 91 8 5 2.5 P970-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1CKS101 
2.2 3.0 0.14 8 3 5 1.0 P971-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1EKK2R2 
3.3 3.0 0.14 10 3 5 1.0 P972-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1EKK3R3 
4.7 3.0 0.14 12 3 5 1.0 P973-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1EKK4R7 
25 4.7 3.0 0.14 22 4 5 15 P974-ND ee 6.02 33.00 ECE-A1EKS4R7 
10 3.0 0.14 28 5 5 2.0 P975-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1EKS100 
22 5.5 0.14 55 6.3 5 25 P976-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1EKS220 
33 8.2 0.14 65 6.3 5 2.5 P977-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1EKS330 
3.3 3.0 0.12 16 4 5 1.5 P978-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1VKS3R3 
4.7 3.0 0.12 22 4 5 15 P979-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1VKS4R7 
35 10 3.5 0.12 30 5 5 2.0 P980-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1VKS100 
22 77 0.12 60 6.3 5 2.5 P981-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1VKS220 
33 11.6 0.12 65 8 5 2.5 P982-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1VKS330 
47 16.4 0.12 85 8 5 2.5 P983-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1VKS470 
0.1 3.0 0.10 1 4 5 15 P984-ND Waa 6.02 33.00 ECE-A1HKSOR1 
0.1 3.0 0.10 1 3 5 1.0 P985-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKOR1 
0.22 3.0 0.10 2 4 5 1.5 P986-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1HKSR22 
0.22 3.0 0.10 2 3 5 1.0 P987-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKR22 
0.33 3.0 0.10 3 4 5 1.5 P988-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1HKSR33 
0.33 3.0 0.10 3 3 5 1.0 P989-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKR33 
0.47 3.0 0.10 5 4 5 1.5 P990-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1HKSR47 
50 0.47 3.0 0.10 5 3 5 1.0 P991-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKR47 
1.0 3.0 0.10 8 3 5 1.0 P992-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKK010 
1.0 3.0 0.10 10 4 5 1.5 P993-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1HKS010 
2.2 3.0 0.10 16 4 5 1.5 P994-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1HKS2R2 
3.3 3.0 0.10 16 4 5 1.5 P995-ND lt 6.02 33.00 ECE-A1HKS3R3 
4.7 3.0 0.10 23 5 5 2.0 P996-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1HKS4R7 
10 5.0 0.10 35 6.3 5 2.5 P997-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1HKS100 
22 11.0 0.10 60 8 I 2.5 P998-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1HKS220 
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Panasonic KA-Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors 


Rating Dimensions The KA-Series is a tantalum substitute for many appli- 
wv (mm) Digi-Key Pricing Panasonic cations. 
DC | uF D L P__|Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 [Part No. : 
22] 40 7.0 1.5 |P800-ND 14 91 611 20.69 32.00 27.00/M|ECE-A0JKA220 io i in a cola 
33 | 40 7.0 1.5 |P801-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 —-27.00/M | ECE-AOJKA330 
63 | 47 | 40 7.0 1.5 |P802-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 ~—-27.00/M | ECE-AOJKA470 
100 | 5.0 7.0 2.0 |P803-NDt 16 1.01 6.79 23.00 35.00 ~—-30.00/M | ECE-AOJKA101 
220 | 63 7.0 2.5 |P829-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 _34.00/M |ECE-AOJKA221 L+1.0 150 5.0 
330 | 8.0 7.0 3.5 _|P830-ND 23 168 12.03 43.29 67.00 _63.00/M|ECE-AQJKA331 + Operating Temperature Range: —40°C ~ 85°C 
22 | 40 7.0 1.5 |P804-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M |ECE-A1AKA220 + Rated DC Voltage Range: 6.3 ~ 63VDC 
33 | 40 7.0 1.5 |P805-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 -—-27.00/M | ECE-A1AKA330 * Rated Capacitance Range: 1.0 ~ 100uF 
10 | 47 | 50 7.0 2.0 |P806-ND 16 1.01 6.79 23.00 35.00 ~—-30.00/M | ECE-A1AKA470 * Capacitance Tolerance: +20% 
100 | 63 7.0 2.5 |P831-ND A5 1.02 7.24 24.89 39.00  34.00/M | ECE-A1AKA101 tan 6: Maximum at 120Hz 
220 | 8.0 7.0 3.5 _|P832-ND 23 1.68 12.03 43.29 67.00 __63.00/M| ECE-A1AKA221 wv-1 63 70 16 35 35 50 
jo | 4.0 7.0 1.5 |P807-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M |ECE-A1CKA100 
22 | 40 7.0 1.5 |P808-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 -—-27.00/M | ECE-A1CKA220 ferns [024 | 02 | N60) Og: One [oe 
16 | 33 | 50 7.0 2.0 |P809-NDt 16 1.01 6.79 23.00 35.00 ~—-30.00/M | ECE-A1CKA330 * DC Leakage Current, Maximum: After 5 minutes 
47 | 5.0 7.0 2.0 |P810-NDt 16 1.01 6.79 23.00 35.00 ~—-30.00/M | ECE-A1CKA470 application of the DC working voltage, I=0.01 C V or 3HA, 
joo | 6.3 7.0 2.5 _|P833-ND 15 1.02 721 24.89 39.00 _34.00/M |ECE-A1CKA101 whichever is greater. 
47 | 40 7.0 1.5 |P812-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M|ECE-A1EKA4R7 + Load Life: 1,000 hours application of the rated DC working 
jo | 4.0 7.0 1.5 |P813-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 —-27.00/M | ECE-A1EKA100 voltage at 85°C, the capacitor shall meet the following limits: 
25 | 22 | 5.0 7.0 2.0 |P814-ND 16 1.01 6.79 23.00 35.00 _~—-30.00/M | ECE-A1EKA220 
33 | 63 7.0 2.5 |P815-ND A5 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1EKA330 Capacitance Change |Within 220% of the initial 
47 6.3 7.0 2.5 _|P834-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 _34.00/M| ECE-A1EKA470 jen vale ofthe infil 
4.7 | 40 7.0 1.5  |P817-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECE-A1VKA4R7 tand specified value. 
10 | 5.0 7.0 2.0 |P818-NDt 16 1.01 6.79 23.00 35.00 ~—-30.00/M | ECE-A1VKA100 a " 
35 | 22 | 63 7.0 2.5 |P819-NDt 15 1.02 7.21 24.89 39.00 ~—34.00/M| ECE-A1VKA220 DC Leakage Current Less than the initial specified value 
33 | 63 7.0 2.5 |P835-ND 15 1.02 721 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1VKA330 
47 8.0 7.0 3.5 _|P836-ND .23 1.68 12.03 43.29 67.00 _63.00/M | ECE-A1VKA470 * Stability at Low and High Temperature: Impedance ratio 
0.1 4.0 7.0 4.5  |P820-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00  27.00/M |ECE-A1HKAOR1 at 120Hz -25/20°C, —40/20°C. 
0.22] 4.0 7.0 1.5 |P821-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 -—-27.00/M | ECE-A1HKAR22 
033) 40 70 15° |P822-NDt 14 91 611 20.69 += 32.00 -~—-27.00/M |ECE-A1HKAR33 Wee | G28! | 90 | NG |) 25. |) 85.80 
0.47 | 4.0 7.0 1.5 |P823-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M| ECE-A1HKAR47 =25/20°C | 4 3 2 2 2 2 
1.0 | 40 7.0 1.5 _|P824-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 __27.00/M |ECE-A1HKAO10 —40/20°C | 8 6 4 4 3 3 
50 | 22 | 40 7.0 1.5 |P825-NDt 14 91 6.14 20.69 32.00 27.00/M |ECE-A1HKA2R2 
33 | 4.0 7.0 1.5 |P826-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 —-27.00/M| ECE-A1HKA3R3 * Shelf Life: After 1,000 hours storage without load at 85°C, 
47 | 4.0 7.0 1.5 |P827-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 —-27.00/M| ECE-A1HKA4R7 the capacitor shall meet the above “Load life.” 
10 5.0 7.0 2.0 |P828-NDt 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M| ECE-A1HKA100 * Others shall be in accordance with JIS-C-5141 (1976). 
22 | 63 7.0 2.5 |P837-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 _ 34.00/M |ECE-A1HKA220 PANASONIC K CROSS REFERENCES: 
33 [| 8.0 7.0 3.5 _|P838-ND 23 168 12.03 43.29 67.00 _63.00/M|ECE-A1HKA330 Elna: RC2, IC: RSS, Marcon: SSM, Nichicon: SR/SA, 
+ P835-KIT-ND Digi-Key® KA-Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated. (160 total pieces) Notebook style storage CaSe...........6...6eeeeeee eee $29.95 Rubycon: MS7, UCC: SRG/SRA 


KG-Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors 105°C 


The KG-Series is a tantalum substitute for many applic: 


wv Cap. Size | Digi-Key Panasonic 
Dc pF Code | Part No. 1 10 1,000 5,000 | Part No. Features: * Height is 7mm « Anti-solvent in Freon 
22 A |P900-ND 18 a 35.00  30.00/M |ECE-AOJKG220 Operating Temperature Range: —55°C ~ 105°C 
33 B  |P901-ND 19 1.02 39.00  34.00/M | ECE-AOJKG330 ; 
47 B  |P902-ND 20 1.02 39.00 34.00/M |ECE-AOJKG470 Capacitance Tolerance: +20% at 120Hz, 20°C 
63 68 C P903-ND 20 1.25 48.00  42.00/M |ECE-AOJKG680 DC Leakage Current: I<0.01CV or 3[yA] after 2 minutes (whichever 
100 C | P904-ND+ 24 1.25 48.00 _42.00/M |ECE-AQJKG101 is greater) 
220 D___|P947-ND 40 1.94 78.00 __72.00/M [ECE-AOJKG221 
22 A |P905-ND 19 91 35.00 30.00/M |ECE-A1AKG220 tan 8 (120Hz/120°C): 
33 B  |P906-ND 24 1.02 39.00  34.00/M | ECE-A1AKG330 
10 47 Cc |P907-ND 24 1.25 48.00  42.00/M |ECE-A1AKG470 W.V. 63 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 
68 Cc |P908-ND 24 1.25 48.00  42.00/M |ECE-A1AKG680 tan 5 (Maximum) 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 
100 C___|P942-ND 24 1.12 45.00 _42.00/M | ECE-A1AKG101 
6.8 A P909-ND 18 91 35.00 30.00/M | ECE-A1CKG6R8 Low Temperature Impedance Stability at 120Hz: 
10 A |P910-ND 19 91 35.00  30.00/M | ECE-A1CKG100 
15 A |P914-ND 19 ot 35.00  30.00/M | ECE-A1CKG150 wv. 63 | 10 16 25 | 35 50 
16 | 83 | c_ |porenpe 2135 48.00 _42.00M |ECE-AICKG990 Ze ee eee 
47 C |P914-NDt 23 1.25 48.00 42.00/M |ECE-A1CKG470 Z(-40°C)/Z(20°C) 6 5 3 3 3 3 
68 D  |P943-ND 40 1.94 78.00 72.00/M | ECE-A1CKG680 Z(-55°C)/Z(20°C) 8 6 4 4 4 4 
100 D__|P944-ND 40 1.94 78.00 _72.00/M | ECE-A1CKG101 
68 A |P915-ND¥ 19 1 35.00 30.00/M |ECE-A1EKG6R8 Load Life: 
10 A P916-ND$ 19 291 35.00 30.00/M | ECE-A1EKG100 After 1,000 hours application of DC rated working voltage at 105°C, the 
15 B  |P917-ND 24 1.02 39.00  34.00/M | ECE-A1EKG150 capacitor shall meet the following limits. 
25 22 PEGA Ea: 22 1.02 39.00 34.00/M | ECE-A1EKG220 Capacitance change: < +20% of the initial measured value 
33 C___|P919-ND 25 1.25 48.00 _42.00/M | ECE-A1EKG330 : : 
47 D |P945-ND 40 1.94 78.00 72.00/M |ECE-A1EKG470 tan 3: 
68 D P946-ND 40 1.94 78.00 _72.00/M |ECE-A1EKG680 < 200% of the initial specified value. 
47 A |P920-ND$ -19 1 35.00 30.00/M | ECE-A1VKG4R7 DC leakage current: < the initial specified value. 
6.8 A |P921-ND 19 ot 35.00  30.00/M | ECE-A1VKG6R8 : P 
10 B |P922-ND+$ 24 1.02 39.00  34.00/M | ECE-A1VKG100 Anti-solvent: = eee: - ; 
35 15 Cc P923-ND 25 1.25 48.00  42.00/M |ECE-A1VKG150 Can withstand circuit-board cleaning within 5 minutes in Freon TE, TES, or 
22 C | P924-ND+ 25 1.25 48.00 _42.00/M |ECE-A1VKG220 TP-35 at 40°C by dipping, steaming, or ultrasonic. 
33 D |P947-ND 40 1.94 78.00 72.00/M |ECE-A1VKG330 pimensions: (mm) 
47 D___|P948-ND 40 1.94 78.00 _72.00/M | ECE-A1VKG470 Size Body Diameter = Laad Space 
04 A |P925-ND$ 18 7 35.00 30.00/M |ECE-A1HKGOR1 Code iD Sy 
0.15 A |P926-ND 18 ot 35.00  30.00/M | ECE-A1HKGR15 
0.22 A |P927-ND¥ 18 1 35.00  30.00/M |ECE-A1HKGR22 A 4 1.5 
0.33 A |P928-ND+ 18 ot 35.00  30.00/M | ECE-A1HKGR33 B 5 2 
0.47 A__|P929-ND+ 18 ot 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGR47 
0.68 A |P930-ND 18 ot 35.00 30.00/M |ECE-A1HKGR68 Cc 6.3 25 
1 A |P931-ND$ 18 ot 35.00  30.00/M | ECE-A1HKG010 B - 3 
Ph 15 A |P932-ND 18 Tr 35.00  30.00/M | ECE-A1HKG1R5 iad 
22 A |P933-ND$ 18 ot 35.00  30.00/M | ECE-A1HKG2R2 
3.3 A__|P934-ND+ 19 ot 35.00 30.00/M | ECE-A1HKG3R3 Vinyl Sleeve 
47 A |P935-ND$ 19 ot 35.00 30.00/M |ECE-A1HKG4R7 ae aan ues 8 ® 
6.8 B  |P936-ND 24 1.02 39.00 34.00/M | ECE-A1HKG6R8 i — 
10 Cc |P937-ND¢ 25 1.25 48.00  42.00/M | ECE-A1HKG100 ! r 
15 Cc |P938-ND 26 1.25 48.00  42.00/M |ECE-A1HKG150 1 ! © 
22 D__|P939-ND 40 1.94 78.00 _72.00/M | ECE-A1HKG220 ! | 
33 D___[P940-ND 40 1.94 78.00 __72.00/M [ECE-A1HKG330 | 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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[ope pusiicn MLS Series — Flatpack, Ultra-Long Life, Aluminum Capacitors 


The Type MLS extends the super performance of the MLP from a maximum operating temperature of 85°C ~ 125°C. While Features: « Near hermetic welded seal » Stainless steel case * 100 yrs. expected operating life * Two inch case size 
the MLP is inherently capable of operation at 125°C, its flat aluminum case can’t withstand the higher temperature without * Mounting Style: Two leads/no tabs 
inflating from internal pressure. The MLS incorporates a rugged, stainless steel case which assures flatness to beyond Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C up to 250VDC «Load Life: 2,000 hrs. @ 125°C * Leakage Current: 


125°C. The MLS is perfect for hi-rel military systems and applications operating above 85°C 0.002CV pA @ 25°C and 5 min. * Terminals: 18AWG copper wire with 60/40 tin-lead electroplate 
18 AWG LEADS Capacitance | ESR Maximum (mQ) @ 25°C | Ripple Current (A)@ 85°C | Dim. L | Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Voltage (uf) 120Hz 20kHz 120Hz 20kHz (mm) | Part No. if 10 100 1,000 | Part No. 

|———. = f j 40 4,400 97 70 10.3 124 38.1 |338-1377-ND 59.78 50.82 41.85 37.37 | MLS442M040EKOC 

rn ou ha 60 1,500 106 77 9.8 11.5 38.1 |338-1379-ND 65.20 55.42 45.64 40.75 | MLS152MO60EKOC 

|. 38.1-+| 75 1,100 112 78 9.6 11.5 38.1 |338-1381-ND 59.78 50.82 41.85 37.37 | MLS112M075EKOC 

200 330 426 258 49 6.2 38.1 |338-1383-ND 137.50 116.88 96.25 85.94 | MLS331M200EKOC 

200 820 172 103 vad 10.0 76.2 |338-1384-ND 74.80 63.58 52.36 46.75 |MLS821M200EB0C 


MLP Series — Flatpack, Ultra-Long Life, Aluminum Capacitors 


The MLPs high-energy storage and box shape makes it perfect Capacitance [ESR Maximum (m0) @25°C] Ripple Current (A) @ 85°C | Dim. L | Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
jo voltage holdup at tering H mila SEM modules, Voltage | (uf) 120Hz 20KHz 120Hz 20kKHz | (mm) |Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 

‘in to.20 Tales pr eneray storayellt & ip" height athe 50 year 16 38,000 31 27 3.0 96 76.2 |338-1210-ND 35.96 3057 25.18 22.48 |MLP3B3MO16EBOA 
ife at 45°C. May readily heatsink it to double the ripple-current | 25 20,000 34 27 8.6 9.6 76.2 |338-1201-ND 35.96 3057 2518 22.48 | MLP203MO25EB0A 
capability. Ratings up to 250V can operate at 75% of rated | 35 5,600 90 70 34 44 38.1 |338-1217-ND 28.74 2443 2012 17.97 | MLP562MO35EKOA 
voltage up to 125°C if clamped or potted to prevent expanding | 35 14,000 35 27 84 96 76.2 |338-1197-ND 35.96 3057 2518 22.48 |MLP143MO35EBOA 
beyond 1/2”. 50 4,400 97 70 37 44 38.1 |338-1213-ND 28.74 24.43 2012 _17.97 | MLP442M050EKOA 
Features: «Low profile replacement for snap-ins *Double | 50 4,400 97 70 37 44 38.1 _|338-1214-ND§ 28.74 2443 2012 17.97 |MLP442MO050EK1A 
the ripple capability with a heatsink * Nearly hermetic welded | 50 11,000 36 27 8.3 96 76.2 |338-1192-ND 35.96 3057 2518 22.48 | MLP113MO50EBOA 
seal assures 50-year life * Withstands more than 80,000 feet | 50 11,000 36 27 8.3 96 76.2 |338-1193-ND§ 35.96 3057 25.18 22.48 | MLP113MO50EB1A 
altitude 63 2,200 101 76 37 42 38.1 |338-1388-ND 66.10 5619 4627 41.32 | MLP222M063EKOA 
Specifications: » Operating Temperature: -55°C ~ 85°C up to |_63 5,600 36 29 83 93 76.2__|338-1385-ND 82.70 70.30 57.89 _51.69 | MLP562MO63EBOA 
250VDC; -40°C ~ 85°C 300VDC and up Leakage Current: | 80 7,500 106 77 36 42 38.1 |338-1199-ND 28.74 2443 2012 17.97 |MLP152MOB0EKOA 
<0.002CVUA @ 25°C and 5 minutes Terminals: 18AWG | 80 3,300 44 31 75 9.0 76.2 |338-1208-ND 35.96 3057 2518 22.48 | MLP332MO80EBOA 
copper wire with 60/40 tin-lead electroplate 100 1,100 112 78 35 42 38.1 |338-1191-ND 28.74 2443 2012 — 17.97 |MLP112M100EKOA 
200 400 388 253 1.9 23 38.1 |338-1211-ND 66.10 5619 4627 41.32 | MLP401M200EKOA 
Dinaniin 200 1,000 158 100 3.8 5.0 76.2_|338-1189-ND 35.96 3057 25.18 22.48 | MLP102M200EBOA 
250 330 426 258 18 23 38.1 | 338-1205-ND 28.74 2443 2012 17.97 |MLP331M250EKOA 
Slot: 3.96 250 820 172 103 38 49 76.2 |338-1219-ND 35.96 3057 2518 22.48 | MLP821M250EB0A 
250 820 172 108 38 49 76.2 |338-1386-ND§ 82.70 7030 57.89 51.69 | MLP821M250EB1A 
250 820 172 103 38 49 76.2 |338-1404-ND NEW!) 82.70 70.30 57.89 51.69 |MLP821M250EB1C 
300 220 597 393 15 1.9 38.1 |338-1202-ND 3218 2736 2253 20.12 | MLP221M300EKOA 
300 560 240 157 32 40 76.2 |338-1216-ND 40.28 3424 28.20 25.18 | MLP5G1M300EBOA 
400 130 1,320 970 1.0 12 38.1 |338-1194-ND 74.04 62.94 51.83 46.28 | MLP131M400EKOA 
400 330 530 390 24 25 76.2 |338-1206-ND 40.28 34.24 2820 25.18 | MLP331M400EBOA 
420 330 530 390 24 25 76.2 |338-1207-ND 40.28 34.24 28.20 25.18 | MLP331M420EB0A 
450 110 1,456 1,190 0.96 14 38.1 |338-1190-ND+ 3218 2736 2253 20.12 | MLP111M450EKOC 
450 280 585 480 20 23 76.2_[338-1204-ND 40.28 34.24 28.20 25.18 |MLP281M450EB0A 


§ Polyester Insulation + Two leads/no tabs, mounting style 


NEScCAP Ultracapacitors and Pseudocapacitors 


TURBO-POWER 


The NessCap Ultracapacitor (ESHSR Series) is an Electric Double Layer Capacitor (EDLC) that uses The NessCap Pseudocapacitor (PSHLR Series) differs from the EDLC in that it uses a metal oxide 
an activated carbon powder and coating process to prepare electrodes. The NessCap ultracapacitor’s rather than an activated carbon for electrode material. With this advantage, pseudocapacitor cell 
high energy density is made possible through the use of a proprietary binder formulation and specially needs to be only 60% in volume as compared to an EDLC of the same capacitance. Conversely, it also 


developed electrode-making process. means the pseudocapacitor holds 80% more energy than the equivalent-size EDLC. 
Working Capacitance | Nominal Internal Series Dimensions - (mm) Digi-Key Price Each NessCap 
Fig. | Voltage (DC) (F) Resistance @1KHz (m0) A B Cc D E: Part No. i 10 100 Part No. 
ESHSR and EMHSR Series — Ultracapacitors 
1 27 3 75 20 15 4 8 3.5 |589-1000-ND 2.28 1.95 1.47 | ESHSR-0003C0-002R7 
1 a7 5 60 20 15 4 10 6 589-1001-ND 2.73 2.34 1.76 | ESHSR-0005C0-002R7 
1 27 10 35 30 15 4 10 5 589-1002-ND 3.54 3.25 2.66 | ESHSR-0010C0-002R7 TE 2 
2 5.4 1.5 150 23 AZ 9 = 8.8  |589-1007-ND 5.22 4.79 3.92 | EMHSR-0001C5-005R0 
2 5.0 2.5 100 23 21 10.5 _ 10.6 _|589-1008-ND 6.06 5.56 4.55 _| EMHSR-0002C5-005R0 
PSHLR Series — Pseudocapacitors Insulator recommended for 

1 23 20 40 30 15 4 10 5 [589-1009-ND 5.70 5.23 4.28 [PSHLR-0020C0-002R3 cetialn applications 


TAIYO YUDEN High Capacitance PAS Capacitors Digi Reel” 


PAS (Polyacenic Semiconductor) which was originally developed by Shoei The capacitors are 1/2 ~ 1/3 smaller than conventional electric double layer than conventional electric double layer capacitors * Quick Charge & Discharge: 
Electronics (now a Taiyo Yuden owned company), is a kind of conductive polymer, capacitors and its low internal resistance enables quick charging and large current These capacitors can be charged and discharged quickly due to low internal 
synthesized through pyrolytic treatment of phenolic resin. When PAS is employed discharging. Features: » High Capacitance: PAS can store a large number of ions __ resistance » High Reliability: \t's possible to charge/discharge the capacitors more 
for both positive and negative electrodes, it shows extremely high performance. into its amorphous structure (doping), which gives them much more capacitance _ than 100,000 times with less deterioration, compared to a secondary battery 


WV | Nominal Internal Diameter | Dim. (mm) | Digi-Key Price Each T&R Pricingt | Taiyo Yuden i 1 i 1 i 1 
Fig. | DC | Cap. (F) | Resistance (ma) | (mm) [L | a |PartNo. 1 10 100 4,000 [Part No. Ege ae Hg:2 MEM Pecans 
NEW! HR and SR Series - Coins NEW! 

1 [3.3] 0.03 _— 48 — | — |587-2156-1-ND 2.30 2.11 1.73 1148.00/M | PAS409HR-VE5R 

2 13.3] 0.06 _— 48 — | — |587-2157-1-ND 217 1.99 1.63 1085.00/M | PAS414HR-VG1 

3 13.3] 0.06 _ 48 — | — |587-2158-1-ND 217 1.99 1.63 1085.00/M | PAS414HR-VA5R 

4 |33] 0.06 _ 48 — | — |587-2159-1-ND 217 1.99 1.63 1085.00/M | PAS414HR-VESR 

5 |3.3] 0.03 _ 3.8 — | — |587-2155-1-ND 2.42 2.22 1.82 1211.00/M | PAS311HR-VA6R 

5 {26} 0.03 = 3.8 — | — |587-2154-1-ND 2.42 2.22 1.82 1211.00/M_| PAS311SR-VA6R 

LA Series - Large Capacitance 

2.3 47 300 10.0 | 20.0} 0.6 |587-2017-ND 7.68 7.04 5.76 — _ |PAS1020LA2R3475 
2.3 10 200 12.5 | 20.0} 0.6 |587-2018-ND 12.81 11.75 9.61 — _ |PAS1220LA2R3106 
2.3 22 100 12.5 | 35.0} 0.6 |587-2019-ND 17.94 1645 13.46 — |PAS1235LA2R3226 

6 2.3 56 70 18.0 | 40.0} 0.8 |587-2020-ND 25.65 23.52 19.24 — |PAS1840LA2R3566 
3.0 4.0 300 10.0 | 20.0 | 0.6 |587-2021-ND 9.99 9.16 7.50 —_|PAS1020LA3R0405 
3.0 9.0 200 12.5 | 20.0] 0.6 |587-2022-ND 16.68 15.29 12.51 — |PAS1220LA3R0905 
3.0 20 100 12.5 | 35.0} 0.6 |587-2023-ND 23.34 21.40 = 17.51 — |PAS1235LA3R0206 
3.0 50 70 18.0 | 40.0 | 0.8 |587-2024-ND 33.33 30.56 25.00 —_|PAS1840LA3R0506 

LR Series - Low ESR 

6 2.3 1.0 70 8.0 15.0 | 0.6 |587-2015-ND 8.97 8.23 6.73 — |PAS0815LR2R3105 

2.3 2.0 50 10.0 16.0 | 0.6 |587-2016-ND 11.55 10.59 8.67 —__|PAS1016LR2R3205 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1654 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


PowerStor 
Aerogel Supercapacitors — A, B and P Series 


The PowerStor® Aerogel Capacitor is a unique, ultra-high capacitance device based on a novel type of 
carbon foam, known as carbon aerogel. Aerogel capacitors are similar to ultracapacitors and electrochemical 
double layer capacitors (EDLCs) and gold capacitors with the added benefit of low ESR. Temperature range: 
-25°C ~ 70°C 

A Series: Features: ¢ Ultra low ESR »* Low leakage current »* Long cycle life * High usable capacity 
* 2.5VDC working voltage can be configured in series for higher voltage applications Applications: ¢ Pulse 
power * Hold-up power * DC/DC converters * Hybrid battery packs ¢ Valve and solenoid actuation 

B Series: Features: * Higher energy density * Very low ESR ¢ Low leakage currents * Long cycle life 
* 2.5VDC working voltage can be configured in series for higher voltage applications Applications: * Main 
power * Hybrid battery packs * Hold-up power * Pulse power 

P Series: Features: ¢ Available in an ultra-low ESR version (PA), a low ESR but higher energy density 
version (PB) or Ultra Low ESR and high energy density (PM) * 5.0VDC working voltage Applications: PB 
Series: * Memory, microprocessor or RTC backup; PA and PM Series: * Pulse power * Hybrid battery packs 
¢ Hold-up power » Valve and solenoid actuation 


Nominal 
internal ‘ “ 
Working | Capac-| Series Dimensions — mm : 
Voltage | itance | Res. d F | Digi-Key Price Each PowerStor 
(DC) (F) | @1kHz(Q) | D L_ | (£0.02) | (+0.5) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 1 — A Series 
AT 150 8.5 | 21.0} 50 3.5 |283-2771-ND| 4.29 4.10 2.97] A0820-2R5474-R 
25 1.0 090 10.5| 22.3) .60 5.0 |283-2772-ND| 6.44 6.14 4.46|A1020-2R5105-R 
‘ 15 .060 10.5|31.5) .60 5.0 |283-2773-ND| 8.58 8.19 5.94} A1030-2R5155-R 
47 025 16.5 |38.0| .80 7.5 |283-2774-ND | 16.09 15.35 11.14|A1635-2R5475-R 
Fig. 1 — B Series 
22 3.00 6.5 |12.0} .50 2.0 |283-2775-ND| 1.46 1.40 1.02] B0510-2R5224-R 
1.0 400 8.5 | 13.5] 50 3.5 |283-2776-ND| 2.44 2.33  1.69|B0810-2R5105-R 
1.5 300 10.5|14.4) .60 5.0 |283-2779-ND| 3.67 3.51 2.55|/B1010-2R5155-R 
2.2 .200 8.5 | 21.0} 50 3.5 |283-2777-ND| 4.88 4.65 3.38] B0820-2R5225-R 
3.3 150 10.5| 22.3] .60 5.0 |283-2780-ND| 6.11 5.83 4.23| B1020-2R5335-R 
25 47 150 8.5 |31.0} .50 3.5 |283-2778-ND| 6.50 6.20  4.50|B0830-2R5475-R 
: 68 100 10.5|31.5) .60 5.0 |283-2781-ND| 7.31 6.98 5.07|B1030-2R5685-R 
10 060 13.5| 28.4) .60 5.0 |283-2782-ND| 8.58 8.19 5.94] B1325-2R5106-R 
22 040 16.5| 38.0) .80 7.5 |283-2783-ND | 17.06 16.28 11.82] B1635-2R5226-R 
33 030 18.5 | 38.0] .80 7.5 | 283-2784-ND | 23.17 22.11 16.05 | B1835-2R5336-R 
50 025 18.5/42.0) .80 7.5 |283-2785-ND | 29.02 27.69 20.10) B1840-2R5506-R 
100 020 18.5|60.0{ .80 7.5 | 283-2824-ND | 26.10 20.30 16.24 | B1860-2R5107-R 
Nominal 
Internal F 
Working | Capac-| Series Dimensions — mm 5 
Voltage | itance | Res. d P| Digi-Key Price Each PowerStor 
(Dc) | (F) |@ikHz(o)| a | B | c | (20.02) | (20.5)| Part No. 1 10 100 |Part No. 
Fig. 2 — PA Series 
50 22 300 8.5 |16.8/21.5) 0.5 11.8 )283-2786-ND| 7.31 6.98 5.07|PA-5ROV224-R 


7 200 |105/ 208/215] 06 5.3 |283-2787-ND| 9.26 8.84 6.42| PA-SROV474-R 


10 10.0 [55 /10.8/12.5] 05 7.3 |283-2788-ND| 3.58 3.41 2.48|PB-5ROV104-R 
5.0 AT 2.00 | 85 /16.8/125] 0.5 | 11.8 |283-2790-ND| 5.36 5.12 3.72|PB-5ROV474-R 
1.0 1.00 | 85 |16.8/21.5| 0.5 | 11.8 |283-2789-ND| 8.29 7.91 5.74|PB-5ROV105-R 
Fig. 2 — PM Series 
AS 0.07 | 11.0]21.3]}23.0] 0.6 5.3 |283-2857-ND | 10.89 10.39 7.54|PM-5ROV155-R 


3.0 0.05 |11.0/21.3]/32.5] 0.6 5.3 |283-2858-ND | 14.46 13.80 10.02 | PM-5ROV305-R 


aos 


5.0 


Supercapacitors — KR Series 


Features: ¢ Wide range of high capacitance coin cell style products for use in memory and RTC back-up 
applications: computers, cameras, camcorders, telephones, printers, car stereos, CCTV, set top box and 
PDP * Vinyl sleeve protection Specifications: * Surge Voltage: 6.3V * Capacitance Tolerance: -20% ~ 
80% (20°C) * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 


Working |Capaci-| Internal E a - 
Voltage | tance | Resis- Dimensions —mm_| pigi-Key Price Each PowerStor 
(DC) (F) | tance (0) | oD H P |Part No. 1 10 100 | Part No. 

Fig. 1- C Type 
10 75 13.5 75 5 |283-2806-ND | 211 2.02 1.47 |KR-5R5C104-R 
22 75 13.5 75 5 | 283-2807-ND | 211 1.95 1.47 |KR-5R5C224-R 
55 33 50 13.5 75 5 | 283-2808-ND | 211 1.95 1.47 |KR-5R5C334-R 
q AT 50 13.5 7.6 5 |283-2809-ND | 3.74 3.45 2.59 |KR-5R5C474-R 
1.0 30 21.5 7.5 5 | 283-2810-ND | 4.23 4.03 2.93 |KR-5R5C105-R 
15 30 21.5 7.5 5 | 283-2811-ND | 5.53 5.10 3.83 | KR-5R5C155-R 

Fig. 2- V Type 
10 75 11.5 | 12.5 5 | 283-2812-ND | 211 1.95 1.47 |KR-5R5V104-R 
22 75 11.5 | 12.5 5 | 283-2813-ND | 211 2.02 1.47 |KR-SR5V224-R 
55 33 50 11.5 | 12.5 5 | 283-2814-ND | 211 2.02 1.47 |KR-SR5V334-R 
: AT 50 11.5 | 12.5 5 | 283-2815-ND | 3.74 3.57 2.59 |KR-SR5V474-R 
1.0 30 19 19.5 5 | 283-2816-ND | 4.23 3.90 2.93 |KR-SR5V105-R 
1.5 30 19 19.5 5 | 283-2817-ND | 553 5.10 3.83 |KR-SR5V155-R 

Fig. 3- H Type 
10 75 11.5 J 10 |283-2818-ND | 211 1.95 1.47 |KR-5R5H104-R 
22 75 11.5 5 10 | 283-2819-ND | 211 1.95 1.47 |KR-5R5H224-R 
55 33 50 11.5 5 10 | 283-2820-ND | 211 1.95 1.47 |KR-5R5H334-R 
, AT 50 11.5 5 10 | 283-2821-ND | 3.74 3.45 2.59 |KR-SR5H474-R 
1.0 30 19 6.5 20 | 283-2822-ND | 4.23 3.90 2.93 |KR-5R5H105-R 
1.5 30 19 6.5 20 | 283-2823-ND | 5.53 5.10 3.83 | KR-5R5H155-R 


Surface Mount Supercapacitors 
KS, KSL and KSR Series 


KS Series: Features: * Eco-friendly * Long life cycle * High-rated voltage Specifica- D 
tions: * Working Voltage: KS-2R8-334-R: 2.8V; KS-3R3-224-R: 3.3V * Capacitance 
Tolerance: -20% ~ 80% (20°C) * Operating Temperature Range: KS-2R8-334-R: -25°C ~ 70°C; KS-3R3- 
224-R: -10°C ~ 60°C Applications: RTC back-up (MP3, PMP, MD Player) DSC Wireless and cellular phones 
* Pagers and PDAs » Solar watch and solar calculators 

KSL Series: Features: ¢ Eco-friendly * Compatible with lead free reflow solder (260°C peak) Specifications: 
* Working Voltage: 3.3V * Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% (20°C) * Operating Temperature Range: 
-25°C ~ 60°C Applications: * RTC back-up (MP3, PMP, MD Player) DSC Wireless and Cellular phones, 
pagers, PDAs, etc. * Solar watch and solar calculators 

KSR Series: Features: * Eco-friendly Specifications: * Working Voltage: 3.3V * Capacitance Tolerance: 
-20% ~ 80% (20°C) * Operating Temperature Range: -10°C ~ 60°C Applications: * RTC back-up (MP3, PMP, 
MD Player) DSC Wireless and Cellular phones, pagers, PDAs, etc. * Solar watch and solar calculators 


[re 21 
2.8Max. +b 2.5 


04.8 ASS 
ax 
xX i 
- 
Nominal 
Working | Capaci- | Internal Series Tape and Reel 
Voltage | tance | Resistance | Digi-Key Price Each Pricingt | PowerStor 
(Dc) | (F) | @1kHz(Q) | PartNo. 1 10 = 100 4,000 Part No. 
Fig. 1 — KS Series 
28 0.33 100 283-2862-ND 2.11 2.02 1.47 — | KS-2R8334-R 
3.3 0.22 200 283-2863-ND 1.85 1.77 1.29 —_|KS-3R3224-R 
Fig. 2 — KSL Series 
3.3 0.07 100 283-2860-1-ND$ | 1.69 1.56 1.31 585.00/M__| KSL-3R3703E-R 
Fig. 3 — KSL Series 
3.3 0.07 100 283-2861-1-ND$ | 1.69 1.56 1.31 585.00/M__| KSL-3R3703S-R 
Fig. 4 — KSR Series 
3.3 0.20 200 283-2859-ND 2.11 1.95 1.47 —__|KSR-3R3204-R 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Cut Tape 


INVA ( BestCap® Ultra-Low ESR 
rT A 


High Power Pulse Supercapacitor 


Features: AVX’s BestCap technology provides excellent high power pulse characteristics based upon the 
combination of very high capacitance and ultra-low ESR, together with extremely low leakage current. Based 
on a unique patented aqueous chemistry and an innovative design, this series offers high capacitance, even 
with short pulse applications such as in GSM, GPRS, Edge, and PCS based systems. 

While BestCap technology offers more efficient energy savings in battery circuits than conventional 
supercapacitors, its low ESR results in a high current handling capability, making this an ideal solution for any 
portable or wireless device requiring high power availability. 

Specifications: * Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% »* Temperature Range: A Series: -20°C ~ 75°C; B 
Series: -20°C ~ 70°C 


Case Dimensions: Inches (mm) 
Case Size an w L EW 
+1.0 (0.040)/-0 | +1.0(0.040)/-0 | +1.0(0.040) | +0.5 (0.020) | +0.2(0.008) 
BZ01 1.102 (28) 0.669 (17) | 1.524 (38.7) | 0.197 (5.0) | 0.177 (4.5) 
BZ05 0.787 (20) 0.591 (15) 1.024 (26) | 0.138 (3.5) | 0.098 (2.5) 
0.591 (15) 1.102 (28) | 0.118(3.0) | 0.157 (4.0) 


BZ25 0.787 (20) 


Capac- | Rated | Typ. ESR| Maximum | Dim. 
itance | Voltage| @1kHz | Leakage H_— | Digi-Key Price Each AVX 
Fig.| _(F) (V) (mQ) | Current (WA) | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
.050 3.6 100 5 3.2 |478-3521-ND 15.05 12.90 10.75 |BZ013B503ZSB 
-100 5.5 80 10 7.2 |478-3522-ND 19.25 16.50 13.75 |BZ015A104ZSB 
022 12.0 350 5 7.6 |478-3523-ND | 26.25 22.50 18.75 |BZ01CA223ZSB 
1 015 5.5 250 5 2.7 |478-3645-ND 15.75 13.50 11.25 |BZ055B153ZSB 
.033 5.5 250 6 3.5 | 478-3646-ND 18.20 15.60 13.00 | BZ055A333ZSB 
01 12.0 500 5 6.5 |478-5410-NDv | 21.00 18.00 15.00 |BZ05CA103ZSB 
022 4.0 140 5 1.9 [478-5411-NDv | 15.75 13.50 11.25 |BZ254223ZSBCE 
2 40 5.5 35 40 6.9 |478-3524-ND | 53.90 46.20 38.50 |BZ025A404ZLB 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic 
SG Series Gold Capacitors 


Electric Double Layer Capacitors 


Specifications: 

* Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C * Nominal Capacitance Range: 0.022F ~ 1.0F (20°C) 
* Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% 
Temperature Characteristics: 

* Capacitance Change -25°C ~ 70°C: +30% at 20°C 
Current at 70°C: <4 times at 20°C 

Load Life Characteristics: (After 1000 hours with rated voltage of 5.5VDC applied at 70°C) 

* Capacitance Change: +30% of initial measured value ¢ Internal Resistance: <4 times of initial specified 
value ¢ Inflow Current: <2 times of initial specified value 


¢ Internal Resistance -25°C: <5 times at 20°C » Inflow 


EN Series Gold Capacitors Surface Mount RoHS 


Electric Double Layer Capacitors 


commuiant 
ati ® 

| Digi@Reel” | 
Features: * Surface mount * Longer life than a secondary battery * Lead free 
stainless steel terminals 
Applications: * Audio/Video equipment * Robotics * Computers * Home appliance Office equipment 
Specifications: * Operating Temperature Range: -10°C ~ 60°C » Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% «Reflow Solder: 
Terminal Types A, B and RL: 240°C 30 seconds maximum; Terminal Types AK, J2 and RK: 250°C 5 seconds maximum 
Endurance: (After 500 hours with rated voltage of 3.3VDC applied at 60°C) 
Current: 300A or less (at 30 minutes) »* Capacitance Change: +30% of initial measured value « Internal Resistance: 
4kQ or less 


Type A/AK 


1.65 


—S5Ee 12.5 
Side View Max. 


1 
6.8 


f : 
Tis 


Top View 


Side View 


1.9 Max. {Top View 


0.5 +e 


Type RL/RK 


1.8 Max. 


Vertical Horizontal 
+-20.0-+| 
4-20-+/ +140.2 
Nominal Internal a 
WV | Capacitance | Resistance | Digi-Key Price Each Panasonic 
Dc (F) O(1kHz) | Part No. il 10 100 1,000 | Part No. 
Vertical 

0.47 30 P6974-ND 465 3.71 2.91 1.86 |EEC-S5R5V474 
5.5 1.0 30 P6975-ND 4.82 3.84 3.01 1.93 |EEC-S5R5V105 

1.5 30 P11343-ND 5.55 442 3.46 2.22 | EEC-SSR5V155 

Horizontal 

0.47 30 P6980-ND 4.65 3.71 2.91 1.86 |EEC-S5R5H474 
5.5 1.0 30 P6981-ND 4.82 3.84 3.01 1.93 |EEC-S5R5H105 

1.5 30 P11342-ND 5.55 442 3.46 2.22 |EEC-SSR5H155 


SD Series Gold Capacitors 
Electric Double Layer Capacitors 


Features: 

* 30% smaller than the SG series »* Terminal solderability 95% » Longer life than a secondary battery * Best 
choice for A range IC memory back-up 

Specifications: 

* Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C * Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% 

Temperature Characteristics: 

* Capacitance Change -25°C ~ 70°C: +30% at 20°C * Internal Resistance -25°C: <5 times at 20°C 

Endurance: (After 1000 hours with rated voltage of 5.5VDC applied at 70°C) 

* Capacitance Change: +30% of initial measured value * Internal Resistance: <4 times the initial specified value 


Vertical Horizontal 


I 


Side View Top View 
Nom. | Internal | Cur- | Term- Cut Tape T&Rt 
WV | Cap. | Resist. | rent | inal | Digi-Key Price Each Pricing | Panasonic 
DC | (F) | 2Max. | pA | Type | PartNo. 1 10 100 2,000 Part No. 
0.2 200 150 | A |P11067CT-ND 219 1.88 1.47 938.00/M | EEC-ENOF204A 
0.2 200 150 | AK |P14162CT-ND 2.08 1.79 1.40 891.00/M | EEC-ENOF204AK 
33 0.2 200 150 B | P11068CT-ND 219 1.88 1.47 938.00/M | EEC-ENOF204B 
: 0.2 200 150 | J2 |P14163CT-ND 2.08 1.79 1.40 891.00/M | EEC-ENOF204J2 
0.2 200 150 | RL |P11069CT-ND 219 1.88 1.47 938.00/M | EEC-ENOF204RL 
0.2 200 150 | RK |P14164CT-ND 2.08 1.79 1.40 891.00/M | EEC-ENOF204RK 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


EP Series Gold Capacitors Surface Mount 
Electric Double Layer Capacit = 
ectric Double Layer Capacitors DigiDReel” 


Features: 

* Re-flow soldering method available (260°C) * Miniature size 
Applications: 

* Mobile Phones * PDAs « Digital Cameras 

Specifications: 

* Operating Temperature Range: -10°C ~ 60°C 

Endurance: 

FEC-EPOE333A: (After 500 hours application of 2.6VDC at 60°C the 
capacitor shall meet the following limits) * Capacitance Change: 
+30% of initial measured value * Internal Resistance: 2kQ or less 
FEC-EPOF333A: (After 250 hours application of 3.3VDC at 60°C the 
capacitor shall meet the following limits) * Capacitance Change: 
+30% of initial measured value » Internal Resistance: 4kQ or less 


RF/RG Series Electric Double Layer Gold Capacitors - stacked Coin Type 


Features: Endurance: 85°C 2000h * Can be discharged mA current 
Applications: * GAS, Water, watt-hour meter (LCD indicate, valve) * Server 
Specifications: * Category Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% 


High and Low Temperature Stability: Upper (85°C) and Lower (-25°C) Category Temperature: * Capacitance Change: +30% of initial mea- 


sured value at 20°C ¢ Internal Resistance: <4 times of initial specified value 


Endurance: (After 2,000 hours application of maximum operating voltage at 85°C the capacitor shall meet the following limits) * Capacitance 
Change: +30% of initial measured value at 20°C « Internal Resistance: RF Series: 3.6VDC: <300, 5.5VDC: <400; RG Series: 3.6VDC: <400 
Shelf Life: (After 2,000 hours storage at 85°C without load the capacitor shall meet the following limits) * Capacitance Change: +30% of 


initial measured value at 20°C * Internal Resistance: RF Series: 3.6VDC: <300, 5.5VDC: <400; RG Series: 3.6VDC: <400 


Nominal Internal Dim. A ife: on wi 
wy | “Gap.” | nesstance |" mm. DigtKey Pricoznch —leanesonic | | Sa i ter $0 hur storage at 6 wut ode 
pc (F) 9 (1kHz) | (Max.) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. Capacitance Change: +30% of initial measured value « Internal 
Vertical Resistance: 1kQ or less 
0.022 <150 —_ P10789-ND 1.85 1.24 .97 .62 | EEC-SOHD223V Moisture Resistance: After 500 hours storage at 40°C, 90 to 95% 
0.047 <120 —  |P10790-ND 1.92 1.28 1.01 .65 | EEC-SOHD473V R.H., the capacitor shall meet the specified limits for shelf life. 
55 | 0.10 <75 —  |P10791-ND 1.98 1.33 1.04  .67|EEC-SOHD104V 
0.22 <75 —  |P10792-ND 2.06 1.37 1.08  .69|EEC-SOHD224V Nom. | Internal | Cur-| Cap. Cut Tape Tape & Reelt 
0.33 <75 —__|P11065-ND 1.85 1.42 1.11 .71|EEC-SOHD334V WV | Cap. | Resist. | rent) Range | Digi-Key Price Each Pricing | Panasonic 
Horizontal DC | (F) |QMax.| pA | (F) | PartNo. 1 10 100 4,000 ‘| Part No. 
0.022 150 5.5 |P10785-ND 1.85 1.24.97 .62|EEC-SOHD223H 2.6 |0.033) 350 | 5 [90264 ~| pi349gcT-np 283 215 1.62| 1034.00/M |EEC-EPOES33A 
0.047 <120 5.5 |P10786-ND 1.92 1.28 1.01 .65]EEC-SOHD473H 0.0594 
55 | 0.10 <75 5.5 |P10787-ND 1.98 1.33 1.04 .67|EEC-SOHD104H 33/0033] 350 | 5 |°0°61-) praisicr-np 3.10 235 1.78| 1133.00/M |EEC-EPOF333A 
0.22 <75 6.0 |P10788-ND 2.06 1.37 1.08 .69|EEC-SOHD224H : 
0.33 <75 6.5 _|P11064-ND 1.85 1.42 1.11 -71 | EEC-SOHD334H + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


RF Series RG Series 


H Terminal 


019.0. 


6.0 
10 +e f35 


Capac- | Internal Discharge | Operating = 
itance | Resistance Current Voltage | Digi-Key Price Each Panasonic aide 
Series (F) Qat 1kHz | Case (mA) (VDC) Part No. 1 10 100 | Part No. Sleeve 4o9 o5.0 
RE 0.68 <20 B <25 3.6 P14153-ND 9.26 7.42 5.81 | EEC-RFOV684 53 4 
0.68 <20 B <20 5.5 P14152-ND 9.26 7.42 5.81 | EEC-RFOH684 ots 0.20 
RG 1.0 <20 A <20 3.6 P14154-ND 6.45 5.17 4.05 | EEC-RGOV105H 
1.0 <20 A <20 3.6 P14155-ND 6.45 5.17 4.05 | EEC-RGOV105V 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic 
HZ Series Gold Capacitors 


Electric Double Layer Capacitors 


Specifications: * Operating Temperature Range: 
-25°C ~ 60°C » Terminal Polarity: (—) Negative 
Note: Taking into consideration the possibility of 
an imbalance in the voltages across the capacitors, 
make sure that the voltage applied to each capacitor 
will not exceed the maximum operating voltage. 


Nominal | Internal Z : : 
wv] Cap. | Resist. Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each Panasonic 
pe] (F) |o(tkHz)| 5D L od P |PartNo. 1 10 100 | Part No. 
3.3 0.3 8.0 20 0.6 3.5 |P13762-ND 2.98 2.34 1.50 | EEC-HZ0E335 
25 47 0.3 10 20 06 5.0 }P13763-ND 3.11 2.44 1.56 | EEC-HZ0E475 
10.0 0.2 10 30 06 5.0 |P13764-ND 4.04 3.17 2.02 | EEC-HZ0E106 


HW Series Gold Capacitors 
Electric Double Layer Capacitors 


Specifications: * Operating Temperature Range: 
-25°C ~ 70°C (reflects capacitance range 1.0 ~ 22); 
-25°C ~ 60°C (reflects capacitance range 30 ~ 50) 
* Terminal Polarity: (—) Negative 

Warning: If the voltage balance breaks down, an 
over voltage condition could result. To prevent this 
from occurring, add a voltage dividing resistor in 
parallel with each capacitor, allowing for the capaci- 
tor’s leakage current. 


Nominal | Internal . 7 = 
wv | Cap. Resist. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
pc) (Ff) | o(tkHz)| oD L od P_ |PartNo. 1 10 100 | Part No. 

3.3 <0.3 12.5 23 0.8 5.0 |P11347-ND 3.03 2.38 = 1.52 | EEC-HWO0D335 
47 <0.3 12.5 23 0.8 5.0 |P11344-ND 3.12 2.45 1.57 | EEC-HWO0D475 
23 10.0 <0.2 12.5 35 0.8 5.0 |P11345-ND 4.04 317 2.03 |EEC-HWOD106 
° 22.0 <0.1 18.0 35 0.8 7.5 |P11346-ND 6.95 545 3.48 | EEC-HWO0D226 
30.0 <0.1 18.0 35 0.8 7.5 |P11348-ND 8.05 6.31 4.03 | EEC-HW0D306 
50.0 <0.1 18.0 40 08 7.5 |P11066-ND 879 6.89 4.40 | EEC-HWOD506 
21 70.0 <0.1 18.0 50 08 7.5 |P11349-ND | 14.81 11.61 7.41 [EEC-HWO0D706 
AL Series Gold Capacitors RoHS 


Electric Double Layer Capacitors 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C * Rated Working Voltage: 2.5VDC »* Nominal Capacitance 
Range: 0.22F ~ 10F (20°C) » Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% Temperature Characteristics: » Capacitance Change 
-25°C ~ 70°C: 430% at 20°C + Internal Resistance -40°C: <3 times at 20°C Inflow Current at 70°C: <3 times at 20°C 
Load Life Characteristics: (After 1000 hours with rated voltage of 2.5VDC applied at 70°C) » Capacitance Change: +30% 
of initial measured value * Internal Resistance: <2 times of initial specified value * Inflow Current: <2 times of initial 
specified value Shelf Life: After 1000 hours storage at 70°C without load, the capacitor shall meet the specified limits for 
“Endurance” Loading with Moisture: The capacitor shall meet the limits for “High Temperature Loading” after 500 hours 
exposure at 55°C (90% to 95% R.H.) with 2.5VDC applied 


Sleeve 


@d+0.05 


@D+0.5 max. L+2 max. = 


Inflow | Internal Di ‘ Price Each 
Wv| Cap. | Current* | Resistance | Dimensions(mm) | pigi-Key riceEact Panasonic 
pc| (F) | (mA) | O(tkHz) | OD L dP |PartNo. 4 10 100 | Part No. 
1.0 0.18 1.0 8.0 22 0.7 3.5 | P6963-ND 4.15 3.21 2.52 | EEC-AOEL105 
25 3.3 0.30 0.3 12.5 23 0.8 5.0 | P6966-ND 5.22 4.04 3.17 | EEC-AOEL335 
“| 47 0.44 0.2 12.5 35 0.8 5.0 |P6967-ND 6.11 4.73 3.71 | EEC-AOEL475 
10 0.60 0.1 18.0 35 0.8 7.5 |P6969-ND 8.71 7.43 5.82 | EEC-AOEL106 


* Inflow current is measured after 90 minutes application of rated working voltage. In use, current will decrease to several 
uA level after approximately 10 hours application of rated working voltage. 


XH-H Series Capacitors 


XH-H Series capacitors feature high capacity, low impedance and long term reliability. They are most suitable 


F Series Gold Capacitors 
Electric Double Layer Capacitors 


Features: * Endurance: 85°C 1000 hours 

Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Maximum Operating Voltage: 5.5VDC »* Nominal Capac- 
itance Range: 0.047 ~ 1.0F 

Temperature Characteristics: * Capacitance Change: +30% of initial measured value at 20°C (-25° ~ 85°C) * Internal 
Resistance: - 25°C: Less than 5 times of initial measured value at 20°C 

Endurance: (After 1000 hours of 5.5VDC at 85°C, the capacitor shall meet the following limits) * Capacitance Change: 
+30% of initial measured value * Internal Resistance: Less than 4 times of initial specified value 

Shelf Life: After 1000 hours storage at 85°C without load, the capacitor shall meet the specified limits for “Endurance” 
Moisture Resistance: After 500 hours storage at 55°C (90% to 95% R.H.), the capacitor shall meet the specified limits 
for “Endurance” 


Internal Dim. ; 
WV] Cap.| Capacitance |Current} Resist. |Case| (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic 
DC) (F) Range (F) WA |Q(1kHz)|Code) sD L | Part No. 1 10 = 100 | Part No. 


0.047 | 0.0376 ~ 0.0846} 70 120 A |13.5 9.5}P12914-ND | 3.48 2.79 2.18 | EEC-F5R5H473 
0.10 | 0.080~0.180 | 100 100 A |13.5 9.5}P12912-ND | 3.59 2.87 2.25 | EEC-F5R5H104 
5.5| 0.47 | 0.376~ 0.846 | 215 75 B | 21.5 9.5/P12915-ND | 844 6.76 5.30 |EEC-F5R5H474 
0.68 | 0.476~ 1.224 | 315 50 B | 21.5 9.5/P12916-ND | 872 698 5.47 | EEC-F5SR5H684 
1.00 | 0.80 ~ 1.80 315 50 B | 21.5 9.5/P12913-ND | 8.99 7.20 5.64 |EEC-F5R5H105 


NF Series Gold Capacitors 

Wet Type Electric Double Layer Capacitors 
Gold capacitors provide super large capacitance by unique electrode and miniaturization technology meeting the trend of 
compactness. Suitable for a memory back-up for CMOS type RAM in microcomputers. 

Features: * A long period memory back-up is available by excellent self-discharging characteristics * Low profile design 
is 9.5mm maximum in height and has a standardized 5mm terminal spacing * Superior to primary or secondary batteries 
in operating temperature range, charge/discharge characteristics, long time reliability and performance stability 
Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C * Surge Voltage: 6.3VDC * Capacitance Tolerance: -20% 
~ 80% 

Temperature Characteristics: * Capacitance Change: +30% at 20°C «Internal Resistance -25°C: Less than 5 times at 
20°C * Leakage Current at 70°C: Less than 4 times at 20°C 

Load Life Characteristics: (After 1000 hours with rated voltage of 5.5VDC applied at 70°C) » Capacitance Change: +30% 
« Internal Resistance: Less than 4 times * Leakage Current: Less than 2 times 


Inflow | Internal | Dim. ; 
WV |Cap.| Capacitance | Current | Resist. (mm) _ | Digi-Key Price Each Panasonic 
De | (F).| Range(F) |(30min.)| O(1kHz) | L aD | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
0.1 | 0.08 ~ 0.18 100pA 75 7.5 13.5 |P6952-ND 2.33 1.66 1.30 | EEC-F5R5U104 
ee 0.47 | 0.376 ~ 0.846 | 216pA 30 8.0 21.5 | P6954-ND 5.41 4.07 3.19 | EEC-F5R5U474 
“| 4.0 0.8 ~ 1.8 315pA 30 8.0 21.5 | P6955-ND 5.41 4.07 3.19 | EEC-F5R5U105 
1.5 1.2~27 385 30 8.0 21.5 )P11063-ND 6.63 4.82 3.77 | EEC-F5R5U155 


Dimensions in mm 


12 
6 


for clock and memory backup in various electric equipment due to their wide operating voltage. Features: (0) 
* Pb-free reflowable * Superior heat resistance (260°C peak) allows reflow soldering by Pb-free solder * High 
rated voltage * High capacity * Low impedance * Quick charge/discharge performance »* Long cycle life + 97 solder 
* Simple charging circuit (constant-voltage charging) Operating Temperature: -20°C ~ 60°C Applications: =), plate area 
Power supply back up use for cellular phones, wireless phones, PHS, PDA, and MD players 
Electrical Characteristics 
Nominal Voltage Electrostatic Capacity Internal Impedance Weight | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Seiko Instruments 
Fig. (V) (F) (0) (g) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 3.0 0.07 70 0.07 | 728-1037-1-ND 2.38 2.04 1.60 | 728-1037-2-ND 3,600 1020.00/M | XH414H-II06E 
3.3 0.08 100 0.06 | 728-1049-1-ND 2.59 2.22 1.74 _|728-1049-2-ND 3,600 1110.00/M | XH414HG-IIO6E 
2 3.0 0.07 70 0.07 | 728-1038-1-ND 2.24 1.92 1.51 [728-1038-2-ND 4,000 960.00/M | XH414H-IVO1E 
3 3.0 0.07 70 0.07 |728-1039-1-ND 2.38 2.04 1.60 | 728-1039-2-ND 3,600 1020.00/M | XH414H-IVO2E 
3.3 0.08 100 0.06 | 728-1050-1-ND 2.52 2.16 1.70 |728-1050-2-ND 4,000 1080.00/M | XH414HG-IVO1E 
4 3.3 0.02 300 0.04 | 728-1051-1-ND 3.57 3.06 2.40 [728-1051-2-ND 4,000 1530.00/M | XH311HG-IVO7E 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ELNA 


AMERICA, INC. 


DB/DBJ Series — 5.5VDC 


Features: 
¢ Small-sized 
* Large capacity 


¢ Excellent voltage holding 


¢ Wider temperature range than battery 
* Ideal for backing up of CMOS, Microcomputers and RAM 


Specifications: 


* Operating Temperature Range: 


-25°C ~ 70°C (DB Series) -10°C ~ 85°C (DB Series) 


Electric Double Layer 
Capacitors 


Rated Dimensions Internal 
Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
tance(F) D [5 @ 1KHz (0) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
DB Series 
047 13.5 75 120 604-1000-ND 2.48 1.98 1.56 | DB-5R5D473T 
10 13.5 75 75 604-1001-ND 2.48 1.98 1.56 |DB-5R5D104T 
22 13.5 75 75 604-1004-ND 2.48 1.98 1.56 | DB-5R5D224T 
.33 13.5 75 75 604-1005-ND 2.48 1.98 1.56 |DB-5R5D334T 
AT 21.5 8.0 30 604-1002-ND 4.16 3.33 2.61 )DB-5R5D474T 
1.0 21.5 8.0 30 604-1003-ND 4.16 3.33 2.61 |DB-5R5D105T 
DBJ Series 
22 13.5 75 150 604-1073-ND 2.63 2.10 1.65 |DBJ-5R5D224T 
.33 13.5 75 150 604-1074-ND 2.63 2.10 1.65 |DBJ-5R5D334T 
DC/DCK Series 
Features: 
* Small sized 


* Large capacity 


Specifications: 


* Operating Temperature Range: 
Series) - 10°C 


-25°C ~ 70°C (DC 


~ 60°C (DCK Series) 


Rated Internal F 
WV | Capaci- | Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
DC | tance(F) | @1KHz(Q) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
DC Series 
25 0.22 100 604-1006-ND 244 195 1.53 | DC-2R5E224U-E 
DCK Series 
3.3 0.22 200 604-1007-ND 244 1.95 1.53 | DCK-3R3E224U-E 
3.3 0.20 200 604-1078-ND 2.61 2.09 1.64 | DCK-3R3E204T614-E 


DH Series — 5.5VDC 


Features: 


* High temperature tolerant 


* Highly reliable 
Specifications: 


* Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


DS/DSK Series 


Features: 


* Reflow soldering method available 


* Highly reliable 
* Safe 

¢ Pollution free 
Specifications: 


* Operating Temperature Range: -10°C ~ 60°C 


Rated Internal Tape and Reel 
WV | Capaci- | Resistance | Digi-Key Cut Tape Price Each Pricing* |ELNA 
DC | tance(F) | @ 1KHz () | Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 
DS Series 
2.5 | 0.22 200 604-1019-1-ND 2.98 2.55 2.00 —__|DS-2R5H224U-HL 
DSK Series 
3.3] 0.22 200 604-1020-1-ND 2.98 2.55 2.00 1275.00/M | DSK-3R3H224U-HL 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


DX/DXJ Series — 5.5VDC 


DX Series Features: * Smaller and lighter than DB Series 
* Miniaturized but can encase up to 0.33F in 11.5 x 5mm 
Specifications: * Operating Temperature Range: 


case 
-25°C ~ 70°C 


Temperature Range: -10°C ~ 85°C 


DXJ Series Features: * High temperature type * 5mm tall 
max. thin profile (H-Shaped) » Miniaturized but can encase 
up to 0.33F in 11.5 x 5mm case Specifications: * Operating 


Rated | Dimensions | _nternal 
Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
Fig. | tance(F)| D L | @ 1KHz (0) | Part No. J 10 100 | Part No. 
DX Series 
047 | 115 5.0 120 604-1021-ND 2.14 1.71 1.34 | DX-5R5H473U 
10 11.5 5.0 75 604-1022-ND 2.14 1.71 1.34 | DX-5R5H104U 
: 22 11.5 5.0 75 604-1023-ND 2.14 1.71 1.34 | DX-5R5H224U 
33 11.5 5.0 75 604-1024-ND 2.14 1.71 1.34 | DX-5R5H334U 
047 | 11.5 13.0 120 604-1029-ND 2.14 1.71 1.34 | DX-5R5V473U 
10 11.5 13.0 75 604-1030-ND 2.14 1.71 1.34 | DX-5R5V104U 
2 22 11.5 13.0 75 604-1031-ND 2.14 1.71 1.34 | DX-5R5V224U 
33 11.5 13.0 75 604-1032-ND 2.14 1.71 1.34 | DX-5R5V334U 
1.0 19.0 20.5 30 604-1033-ND 3.94 3.15 2.47 | DX-5R5V105U 
DXJ Series 
10 11.5 5.0 150 604-1080-ND 2.36 1.89 1.49 | DXJ-5R5H104U 
1 22 11.5 5.0 150 604-1081-ND 2.36 1.89 1.49 | DXJ-5R5H224U 
33 11.5 5.0 150 604-1082-ND 2.36 1.89 1.49 | DXJ-5R5H334U 
047 | 11.5 13.0 200 604-1087-ND 2.36 1.89 1.49 | DXJ-5R5V473U 
2 22 11.5 13.0 150 604-1089-ND 2.36 1.89 1.49 | DXJ-5R5V224U 
33 11.5 13.0 150 604-1090-ND 2.36 1.89 1.49 | DXJ-5R5V334U 


DZ/DZN Series — 2.5VDC 


Features: ¢ Low internal resistance allows boosting charge and heavy-current discharge * Unlimited number 
of charges and discharges Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 


Rated Dimensions Internal 
Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
tance(F) D il, @ 1KHz (0) | Part No. 1 10 100 =| Part No. 
047 | 135° 95 300 | 604-1008-ND 285 2.28 1.79 | DH-SR5D473T 
10 | 135 95 200 —_|604-1009-ND 285 2.28 1.79 | DH-SR5D104T 
22 | 135 95 120 |604-1010-ND 285 228 1.79 | DH-SR5D224T 
AT | 15 (95 50 | 604-1011-ND 6.11 489 3.84 | DH-5R5D474T 
68 | 215 95 50 | 604-1012-ND 6.11 4.89 3.84 | DH-5R5D684T Rated | Dimensions eel 
1.0 215 95 30 604-1013-ND 6.11 4.89 3.84 _| DH-5R5D105T Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
Fig. | tance(F) | D It F | @ 1KHz (Q) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
DZ Series 
ine. 10 | 80 220 35 1.0  [604-1034-ND 3.19 255 2.00 |DZ-2R5D105T 
DK Series — 6.3VDC 33 |125 230 50] 03  |604-1035-ND 413 330 2.59 |DZ-2R5D335T 
Features: 1 | 47 |125 315 50] 02  |604-1036-ND 5.06 4.05 3.18 |DZ-2R5D475T 
Be eer etiam eet renal peat ee Oe ee 10 | 18.0 350 7.5 0.2 | 604-1037-ND 10.31 825 6.47 |DZ-2R5D106T 
Speciieatione: 20 |180 400 75} 02 |604-1038-ND | 1211 969 7.60 |DZ-2R5D206T 
+ Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 50 | 25.0 400 — | 0.08 |604-1039-ND | 2340 1833 11.70 |DZ-2R5D506T 
= > | 100 |350 500 —| 0,08 |604-1040-ND | 31.66 23.92 19.70 |Dz-2RSD107T 
Rated Dimensions Internal oe eae 200 | 35.0 500 — | 0.08 |604-1041-ND | 45.32 34.24 28.20 |DZ-2R5D207857T 
a ' (mm) ‘ ae Dit Key Mer meray (bene 300_|36.0 500 — | 008 |604-to91-no__| 7416 89.88 51.92 | DZ-2RSDG07S67T 
047 13.5 95 300 604-1014-ND | 319 255 2.00 |DK-GR3D473T DEN Series 
{0 135 aie a0 See 319 955 2.00 |DK-GRADIOAT , | 33 [125 230 80] 02 — |604-1043-ND 428 342 268 |DZN-2R5D335T 
AT 15 9.5 50 604-1016-ND 615 4.92 3.86 |DK-6R3D474T 47 (12.5 31.5 5.0 0.10 604-1044-ND 5.36 4.29 3.37 | DZN-2R5D475T 
68 215 95 50 604-1017-ND | 615 492 3.86 | DK-6R3D684T > | 50/250 40.0 — | 003 |604-1047-ND | 24.27 19.02 12.14 | DZN-2RSDS06T 
1.0 21.5 95 30 604-1018-ND | 615 4.92 3.86 |DK-6R3D105T 100 |350 500 — | 0.03 |604-1048-ND | 40.05 30.26 24.92 |DZN-2R5D107T 
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e e 
nichicon NEW! Electric Double Layer Capacitors EVerCAP® 
UM/JC Series 


UM Series: Features: ¢ Radial lead type » High voltage type * Suitable for quick charge and discharge * Wide 
temperature range Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C »* Rated Voltage Range: 
2.7V * Capacitance Tolerance: +20% @ 20°C 

JC Series: Features: * Snap-in terminal type * Excellent in voltage holding property * Suitable for quick charge 
and discharge * Wide temperature range Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 60°C 
* Rated Voltage Range: 2.5V * Capacitance Tolerance: +20% @ 20°C 


Rated Dimensions ESR Rated Dimensions ESR 
Capaci- (mm) @ 1KHz | Digi-Key Price Each Nichicon Capaci- (mm) @ 1KHz | Digi-Key Price Each Nichicon 
Fig. | tance (F) | oD L P (Q) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | tance (F) | oD L P (Q) | Part No. i 10 100 | Part No. 
UM Series 33 25 | 30 | — 0.08 | 493-3304-ND 10.14 9.01 7.21 | JJCOE336MELA 
AT 63] 9 | 25 4 493-3290-ND 1.24 98 74 | JUMT1474MED 33 35 | 20 | — 0.08 | 493-3305-ND 10.49 9.32 7.46 | JJCOE336MELC 
1.0 8 ) 11.5] 35 2 493-3291-ND 1.55 1.23 92 | JUMT1105MPD 39 22 | 35 | — 0.08 | 493-3306-ND 10.49 9.32 7.46 | JJCOES96MELZ 
2.2 8 20 | 3.5 2 493-3292-ND 1.94 1.57: 1.20 | JUMT1225MPD 39 25 | 30 | — 0.08 | 493-3307-ND 10.84 9.64 7.71 | JJCOES96MELA 
3.3 10 | 20 | 5.0 1 493-3293-ND 2.77 2.25 1.72 | JUMT1335MPD 39 35 | 20 | — 0.08 | 493-3308-ND 11.18 9.95 7.96 | JJCOES96MELC 
1 47 12.5 | 20 | 5.0 0.4 | 493-3294-ND 4.05 3.27 2.55 | JUMT1475MHD 47 22 | 40 | — 0.07 | 493-3309-ND 11.18 9.95 7.96 | JJCOE476MELZ 
10 12.5 | 31.5 | 5.0 0.2 | 493-3295-ND 5.06 4.08 3.19 | JUMT1106MHD 47 25 | 35 | — 0.07 | 493-3310-ND 10.25 9.74 7.69 | JJCOE476MELA 
22 16 | 31.5] 7.5 0.2 | 493-3296-ND 6.24 5.55 4.44 | JUMT1226MHD 2 56 25 | 40 | — 0.07 | 493-3311-ND 10.87 10.33 8.16 | JJCOES66MELA 
33 18 | 31.5] 7.5 0.1 |493-3297-ND 771 6.85 5.48 | JUMT1336MHD 56 30 | 30 | — 0.07 | 493-3312-ND 11.18 = 10.63 8.39 | JJCOES66MELB 
47 18 | 40 | 7.5 0.1 |493-3298-ND 9.54 8.49 6.79 | JUMT1476MHD 68 35 | 30 | — 0.06 | 493-3313-ND 11.81 11.22 8.86 | JJCOE686MELC 
JC Series 82 25 | 50 | — 0.06 | 493-3314-ND 12.74 12.11 9.56 | JJCOE826MELA 
15 22 | 20 | — 0.12 | 493-3299-ND 8.39 7.46 5.97 | JUCOE1S6MELZ 82 30 | 40 | — 0.06 | 493-3315-ND 13.05 12.40 9.79 | JJCOE826MELB 
18 26 | 20 | — 0.12 | 493-3300-ND 8.74 7.77 6.22 | JICOE186MELA 100 35 | 35 | — 0.05 | 493-3316-ND 14.29 13.58 10.72 | JJCOE107MELC 
2 22 30 | 20 | — 0.09 | 493-3301-ND 9.09 8.08 6.47 | JJCOE226MELB 120 30 | 50 | — 0.05 | 493-3317-ND 15.53 14.76 11.66 | JJCOE127MELB 
27 22 | 30 | — 0.09 | 493-3302-ND 9.44 8.39 6.72 | JJCOE276MELZ 120 35 | 40 | — 0.05 | 493-3318-ND 15.53 14.76 11.66 | JJCOE127MELC 
27 30 | 20 | — 0.09 | 493-3303-ND 9.79 8.70 6.96 | JJCOE276MELB 150 35 | 50 | — 0.04 | 493-3319-ND 18.02 1712 13.52 | JJCOE1S7MELC 
JD/JL Series Fig. 1 Fig. 2 
JD Series: Hexagenal Hexagenal 
Features: * Screw terminal type *High energy density headed bolt Bottom plate headed bolt M6 
*Suitable for electric power storage Specifications: Bottom plate M5 (035), M6 (040) 


* Operating Temperature Range: -25°C ~ 60°C «Rated 


Voltage Range: 2.5V » Capacitance Tolerance: +20% @ 20°C 
JL Series: 
Features: * Screw terminal type *High power density 
¢ Rapid charge and discharge » Suitable for regeneration 
and UPS applications Specifications: * Operating Temp- 
erature Range: -25°C ~ 60°C » Rated Voltage Range: 2.5V 
* Capacitance Tolerance: 20% @ 20°C 
Rated Dimensions (mm) DCR Digi-Key Price Each Nichicon 
Fig. | Capacitance (F) oD L WwW ] A B (mo) Part No. 1 10 100 Part No. 
JD Series 
600 35 85 127 6 29 45 16 493-3320-ND 71.30 66.84 57.93 JJDOE607MSEC 
800 35 105 127 6 29 45 13 493-3321-ND 81.79 76.68 66.46 JJDOE807MSEC 
1 950 35 135 12.7 6 29 45 10 493-3322-ND 94.37 88.47 76.68 JJDOE957MSEC 
1000 40 105 18.8 9 32 48 10 493-3323-ND 93.12 88.31 81.89 JJDOE108MSED 
1300 40 135 18.8 9 32 48 8 493-3324-ND 108.33 102.73 95.26 JJDOE138MSED 
2300 51 135 22.0 10 38.5 =_ 5 493-3325-ND 151.39 146.44 134.88 JJDOE238MSEF 
2 2500 51 150 22.0 10 38.5 _ 4 493-3326-ND 160.39 155.15 142.90 JJDOE258MSEF 
4000 63.5 150 28.6 10 43 _ 3 493-3327-ND 246.90 238.82 219.97 JJDOE408MSEG 
JL Series 
400 35 85 127 6 29 45 7 493-3328-ND 85.98 80.61 69.87 JJLOE407MSEC 
550 35 105 12:7 6 29 45 5 493-3329-ND 93.12 88.31 81.89 JJLOES57MSEC 
1 650 35 135 127 6 29 45 4 493-3330-ND 106.43 100.93 93.59 JJLOE657MSEC 
700 40 105 18.8 9 32 48 4 493-3331-ND 117.83 111.74 103.61 JJLOE707MSED 
850 40 135 18.8 9 32 48 3 493-3332-ND 138.74 131.56 122.00 JJLOE857MSED 
1500 51 135 22.0 10 38.5 ad 2 493-3333-ND 200.05 193.51 178.23 JJLOE158MSEF 
2 1600 51 150 22.0 10 38.5 _ 2 493-3334-ND 205.45 198.73 183.04 JJLOE168MSEF 
2600 63.5 150 28.6 10 43 _ 1.6 493-3335-ND 340.62 329.47 303.46 JJLOE268MSEG 


Features: 

¢ With the original electrode process, high energy density implementation is possible 
* Charge/discharge efficiency are higher than in batteries * Environment-friendly 
* Suited for electricity storage, battery assistance, short-term backups, etc. 


Specifications: 


* Operating Temperature Range: -25°C ~ 60°C DLA/DLC Series; -30°C ~ 60°C DSC 
Series * Rated Voltage Range: 2.5V * Capacitance Tolerance: +10% @ 20°C 


Rated Dimensions (mm) Internal Resistance __| Digi-Key Price Each United Chemi-Con 
Fig. Capacitance (F) oD IT, F WwW (mo) Part No. 1 10 100 Part No. 
DLA Series 
1 700 35 105 12.7 _ §.5 565-3256-ND 56.00 52.50 45.50 DDLA2R5LGN701KAA5S 
DLC Series 
1 350 35 65 12.7 _ 8 §65-3257-ND 45.00 42.50 34.38 DDLC2R5LGN351KA65S 
1,400 40 150 17.0 _ 2.5 565-3258-ND 72.00 67.50 58.50 DDLC2R5LGN142KBFOS 
DSC Series 
2 2,400 54 128 27.15 54 0.7 565-3259-ND 137.50 133.00 122.50 DDSC2R5LGN242K54BS 
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CORNELL Max. 
DUBILIER Max. | Ripple 
ESR | Current 


@25°C | @85°C Dimensions 


H H H WV} Cap. | 120Hz| 120H; Inches Digi-K Price Each —_| Cornell Dubili 
DCMC Series Screw Terminal Aluminum Be eae | aan | ee siesta 

1 1 550 98.0 3.6 1.375) 4.125) 0.5 |338-1412-ND MEW! | 21.02 17.87 |CGS551T250R4C. 
Electrolytic Capacitors 1200 | 80.0 44 2.0 | 3.125 | 0.875 | 338-1246-ND 26.20 22.27 |CGS122T250V3C 


250) 2500 | 41.0 7.8 2.0 | 5.625 | 0.875 | 338-1426-ND NEW! | 39.18 33.30 |CGS252T250V5L 
6000 | 47.0 9.2 3.0 |5.625| 1.25 |338-1428-ND NEW! | 81.85 69.58 |CGS602T250X5L 
10000 | 16.0 15.6 3.0 |5.625| 1.25 |338-1420-ND NEW! | 109.88 — 93.40 |CGS103T250X5L 
1000 | 14.0 37 2.0 | 4.125 | 0.875 | 338-1429-ND NEW! | 32.01 = 27.21 |CGS102T350V4C 
350] 2200 | 63.0 7.2 2.5 |5.625 | 1.125/338-1406-ND NEW! | 70.22 59.69 |CGS222T350WSL 
3300 | 44.0 9.5 3.0 | 5.625 | 1.25 |338-1247-ND 79.38 67.48 | CGS332T350X5L 
210 | 332.0 1.9  |1.375)4.125) 0.5 |338-1248-ND 20.84 = 17.72 |CGS211T450R4C 
650 | 15.4 3.7 2.0 | 4.125 | 0.875 | 338-1427-ND NEW! | 35.69 30.34 | CGS651T450V4C 
1000 | 82.0 5.5 2.5 |4.125 |1.125/338-1408-ND NEW! | 46.41 39.45 |CGS102T450W4C 


85°C High Capacitance Computer Grade 


The DCMC series capacitor is the best choice for high-capacitance, | 


power supply filters and energy storage applications such as welding 
equipment, UPS systems and computer hold-up power. The extended 
cathode foil of the DCMC assures cool operation with heatflow from the 
capacitor element to the can. 

Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C ° Life Test: 
4,000 hours at 85°C and rated voltage (ACapacitance +20%, ESR 
200% of limit, DCL 100% of limit) * Shelf Life: 500 hours @ 85°C 


| 


i 
| 


es a 1400 | 60.0 | 71 | 25 |5.125|/1125]338-1405-ND NEW!| 59.07 50.22 |cGS142T450Wsc 
aetel diem | Ginerete 1500 | 57.0 | 81 | 30 |5.125| 1.25 |338-1435-ND MEW!| 67.70 57.55 |CGS152T450X5C 

WV) Cap. | 120Hz| @85°C Inches Digi-Key Price Each =| Cornell Dubilier 450| 1800 | 48.0 9.3 3.0 |5.875) 1.25 |338-1410-ND NEW! | 72.81 61.89 | CGS182T450X5R 
DC | (uF) | (mo) |120Hz(A)[ D [ LC | S$ |[PartNo. 1 10 _|Part No. 2000 | 45.0 | 91 | 3.0 |5.125) 1.25 |338-1407-ND MEW!| 83.68 71.14 |C@S202T450x5C 
50 |38000| 163 | 119 | 20 | 3.125 | 0.875 |338-1220-ND 39.38 _ 33.48 | DCMC363U050BB2B 2200 | 450 | 84 | 30 |4.125) 1.25 |338-1442-ND MEW!| 99.25 84.37 |C@S222Ta50x4c 

30000] 15.6 12.1 2.0 | 4.125 | 0.875 )338-1221-ND 43.46 36.95 | DCMC303U075BC2B 2400 | 38.0 10.3 3.0 |5.625| 1.25 |338-1250-ND 95.14 80.87 | CGS242T450X5L 
75 |46000| 12.0 | 15.8 | 2.0 | 5.625 | 0.875 | 338-1222-ND 58.34 49.59 / DCMC463U075BF2B 3300 | 31.0 | 11.4 | 3.0 [5.625] 1.25 |338-1421-ND NEW! | 122.86 104.44 |CGS332T450X5L 

74000| 12.9 | 17.0 _| 3.0 | 4.125 | 1.25 |338-1223-ND 86.42 73.46 | DCMC743U075DC2B 4700 | 31.0 | 10.9 | 3.0 |5.125| 1.25 |338-1409-ND NEW! | 161.07 136.92 |CGS472T450x5C 
p00 | 4300 | 46.1 | 71 | 2.0 [3.126 | 0.875 [398-1204-ND 43.18 36.71 | DCMC432T200BB2B 

6900 | 285 | 9.7 | 2.0 | 4.125 | 0.875 |338-1225-ND 59.24 50.36 | DCMC692T200BC2B 

3900} 36 | 103 | 25 | 4.625 | 1.125 /338-1772-ND NEW!| 99.40 84.49 |DCMC392M400CD5F . . 
400] 0000} 17 | 17.4 | 3.5 | 5.125 | 1.25 |338-1773-ND NEW!| 174.54 148.36 | OCMC103M400FESE 500C Series Screw Terminal RoHS 

1000 | 137.0} 43 | 20 | 3.125 | 0.875 |338-1226-ND 45.30 38.51 | DCMC1021450BB2B . . . 

1500] 895 | 53 | 20| 4.125 |0.875 |338-1227-ND 55.20 46.92 | DCMC152T450BC2B Aluminum Electrolytic Capacitors ® 

1800 | 76.0 | 64 | 20 | 4.625 | 0.875 |338-1228-ND 68.42 58.16 | DCMC1827450BD28 5 . 

2200| 586 | 7.1 | 2.0 | 5.625 | 0.875 |338-1229-ND 80.26 68.23 | DCMC222T450BF28 95°C Long Life Computer Grade 

2200 | 68.2 | 69 | 25 | 4.125 | 1.125 |338-1230-ND 81.06 68.91 | DCMC222T450CC28 Tile ‘S000 Ganecitore’afe-dééigned for imamnftattie’ éampiters. and 
aso | 2400 | 847 | 7-7 [25 [4.125 |1.125 [338-1231-ND 86.82 73.80 | DCMC242T450CC2B other long-life UPS and power supply fiter applications. They deliver = 

3300} 40 | 92 | 25] 5.125) 1.125|338-1770-ND NEW!| 113.08 96.12 | DCMC332M450CE5F nearly dé mich ‘capacitance as the DMG eapaditance, but with two | D | 

3300 | 404 | 9.2 | 25 | 5.125 | 1.125 }338-1232-ND 113.02 96.07 | DCMC332T450CE2B fines the lite expectaricy: They areian excellent choice for hiGhi tipple 

4700 | 32 | 120 | 3.0)5.125| 1.25 |338-171-ND NEW!| 110.54 93.96 DCMc472M4500E5H| | applications. The extended cathode foll of the 500C assures cool L 

4700 | 325 | 120 | 3.0 | 5.125 | 1.25 |338-1233-ND 110.48 93.91 | DCMCc472T450DE2B spetation aithingat Tow fromthe capaeltor elsmanktetHetcan: 

5600 | 288 | 133 | 3.0 | 5.625 | 1.25 |338-1234-ND 125.48 106.66 | DCMC562T450DF2B Fastureet'<iLong life + High eapactancé: * For Power siipply’and | 

8200 | 190 | 17.9 | 3.0 | 8.625 | 1.25 |338-1236-ND 178.08 151.37 | DCMC822T450DG28 LUPS eystemns, * Therma Pake™ extended dathioile constniction: 


Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 95°C 


CGS Series Screw Terminal aes 
. . . o Dimensions 
Aluminum Electrolytic Capacitors wv | Cap. cae | Inches Digi-Key Price Each —_| Cornell Dubilier 
és DC | (uF) | (mo) |120Hz(A)/_D | L | S |PartNo. 1 10 | Part No. 
85°C Computer Grade 12000/ 49.1 51 | 1.375 |2.125] 0.5 |338-1251-ND 27.44 23.52 |500C123T025AA2B 
Bewuree: yg |22000) 41.2 7.0 | 20 [2.125] 0.875 |338-1252-ND 20.58 — 17.50 |500C223T025BA2B 
High Gv Piceushe Rabie tap ibe inset Gemeinding 47000] 194 | 11.7 | 20 |3.125| 0.875 |338-1253-ND 29.94 25.45 |500C473T025BB2B 
Zeoicaing ‘Seung hieh Gane ficindior oh fay 68000] 149 | 141 | 20 |3.625| 0.875 |338-1254-ND 35.72 30.37 |500C683T025BJ2B 
sores: ay | 6000 | 29.0 75 | 1.375 [3.125] 0.5 |338-1255-ND 27.51 23.58 |500C602T040AB2B 
22000 30.0 94 | 2.0 [3.125 | 0.875 |338-1257-ND 28.18 23.96 |500C223T0408B2B 
Specifications: 4100 | 35.1 69 | 1.375 [3.125] 0.5 |338-1258-ND 28.04 24.03 |500C412T050AB2B 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 50 | 6800} 46.0 6.0 | 1.375 ]3.125] 0.5 |338-1259-ND 32.03 27.45 |500C682T050AB2B 
na 10000} 32.8 79 | 1.375 |4.125] 0.5 |338-1260-ND 21.64 18.40 |500C103T050AC2B 
Max. | Ripple 15000] 20.1 12.7 | 2.0 |4.125| 0.875 |338-1261-ND 29.22 24.84 |500C153T050BC2B 
ESR | Current Ng ot: 2500 | 82.0 39 | 1.375 [2.125] 0.5 |338-1263-ND 32.24 27.63 |500C252T100AA2B 
@25°C) @85°C Dimensions oe F im 4000 | 57.6 59 2.0 |2.125 | 0.875 |338-1264-ND 23.92 20.34 |500C402T100BA2B 
wi fae) ae ae 5 et = Dit Key ui eit comallDuniliee 100! +0000| 229 | 113 | 20 |3.625]0.875|338-1265-ND | 41.04 34.89 |500C103T100Bu28 
24000| 32.0 | 56 |1.375/3.125] 0.6 |338-1440-ND NEW! | 31.61 27.10 |CGS243U016R3C _ a ue ies We 2 Se ve oe eee 
16 |120000] 7.0 | 20.3 | 3.0 |3.625] 1.25 |338-1436-ND NEW!| 43.96 37.37 |CGS124U016x3L to00 | 1000 | 44 | 20 |o195/ 0.875 eaeineeaintT pak 198 5s: / SoG SF TOSDBAG 
210000] 5.0 | 29.2 | 3.0 |5.875| 1.25 |338-1413-ND NEW!| 59.42 50.51 |CGS214U016x5R 250] eno0 | o17 | 142 | 30 |3125| 1.95 |aae1960-ND 7672 65.22 |S00C602T250DR28 
25 | 3000 | 235.0 1.8 1.375 | 2.125] 0.5 |338-1430-ND NEW! | 29.05 24.90 | CGS302U025R2C 10000! 16.3 18.6 3.0 |4.625| 1.25 |338-1270-ND 115.90 98.52 |500C103T250DD2B 
30 | 55000] 9.0 | 163 | 25 [4.125/1.125|338-1432-ND NEW!| 36.61 31.12 |CGS553U030W4C go0| 1000] 142.0 | 40 | 20 |2.625/0.875|338-1271-ND 32.50 27.63 |500C102T350BH2B 
9000 | 190 | 82 |1.375/4.125] 0.6 |338-1238-ND 21.02 17.87 [CGS902U040R4C 5600 | 27.0 | 143 | 3.0 |4.625| 1.25 |338-1272-ND | 112.60 95.71 |500C562T350DD28 
ag | 22000] 31.0 | 7.4 | 2.0 |3.126)0.875/338-1443-ND NEW!| 26.01 22.11 |CGS223U040V3C 450 | 306.0 | 29 | 20 |3.125) 0.875 /338-1273-ND 29.92 25.44 |500C451T450BB2B 
23000 | 20.0 | 9.9 | 20 |4.125]0.875/338-1423-ND NEW! | 26.67 22.68 /CGS233U040V4C 1000 | 141.0 46 2.0 | 3.625 | 0.875 | 338-1274-ND 42.60 36.21 |500C102T450BJ2B 
68000 | 12.0 | 16.0 | 3.0 [4.125] 1.25 |338-1419-ND NEW!| 51.74 43.99 |CGS683U040x4c 1800 | 78.0 | 7.2 | 20 |5.625) 0.875 |S38-1270-ND)) 70.40 = 59.84 | 50001827450BF28 
4100 | 22.0 | 7.6 |1.375/3.125] 05 |338-1425-ND NEW!| 33.26 28.51 |CGS412U050R3C 450 bees | . - re oo batik ee ss pte ie 
9600 | 18.0 | 103 | 2.0 14.125 10.876 emia S818, 22800 BoseeevOSOVee 2400 | 61.0 99 | 3.0 |5.125) 1.25 |338-1278-ND 91.86 78.09 | 500C242T450DE2B 
10000 | 17.0 | 85 |1.375]4.125] 0.5 |338-1415-ND NEW!| 21.06 17.91 |CGS103U050R4C si00| 480 | jo4 | 25 (5605/1125 RRMOPGNOMI 14024  9a71 |soocsisTasocraa 
15000 | 19.0 | 10.0 | 20 |4.125]0.875|338-1437-ND NEW!| 25.94 — 22.06 |cGsis3u050v4c 3600| 230 | 176 | 30 |4605| 1.25 |saa-ton0-nn | 12698 107.94 |So0caeeT4s0DD2R 
50 | 18000 | 340 | 68 | 20 |3.125|0.875|338-1240-ND 27.20 23.12 |CGS183U050V3C 
20000 | 21.0 | 95 | 20 /4125|0.875|338-1241-ND 28.48 24.21 |CGS203U050V4C 
31000 | 280 | 96 | 25 |4.125)1.125|338-1242-ND 38.92 33.09 |CGS313U050W4C Capacitor Mounting Hardware 
56000} 5.0 | 2314 | 3.0 |3.625| 1.25 |338-1243-ND 59.32 50.43 | CGS563U050X3L 
60000 | 10.0 | 198 | 3.0 [5.125] 1.25 |338-1422-ND MEW!| 62.32 52.98 |CGS603U050X5C 
70000 | 41.0 | 62 | 20 |3.125]0.875|338-1244-ND 26.56 22.58 |CGS103U075V3C 


75 | 25000 | 24.0 11.7 2.5 |5.625|1.125|338-1418-ND MEW! | 45.91 39.02 |CGS253U075WS5L 
37000 | 10.0 19.7 3.0 |5.625| 1.25 |338-1416-ND MEW! | 62.16 52.84 |CGS373U075X5L 
1700 | 69.0 3.8 | 1.375]3.125| 0.5 |338-1439-ND MEW! | 29.37 25.18 |CGS172U100R3C 
9000 | 24.0 10.2 2.0 | 5.625 | 0.875 | 338-1434-ND NEW! | 37.05 31.49 | CGS902U100V5L 
10000 | 40.0 8.0 2.5 |4.125|1.125|338-1424-ND NEW! | 36.98 31.44 |CGS103U100W4C 
15000 | 51.0 7.9 3.0 [4.125] 1.25 |338-1245-ND 49.00 41.65 |CGS153U100X4C 
1100 | 64.0 44 |1.375]4.125| 0.5 |338-1417-ND MEW! | 20.84 = 17.72 |CGS112U150R4C 


100 


150 
8700 | 27.0 | 125 | 3.0 [5.875] 1.25 |338-1414-ND NEW! | 62.58 53.19 |CGS872U150X5R ETH Digi Key Price Each aA ORR ISE 
1600 | 74.0 46 2.0 |3.125 | 0.875 | 338-1433-ND MEW! | 25.64 = 21.80 |CGS162T200V3C Fig. | Inches (mm) | Material | Part No. 1 10 100 Part No. 

2000 | 57.0 | 58 | 20 | 4.12 |0.875|338-1438-ND NEW!) 28.73 24.43 |CGS202T200V4C 2.000 (50.80) | Metal | 338-1364-ND 2.38 2.04 170 1125565-09 

200) 5000 | 36.0 | 92 | 25 [5.125] 1.125|338-1411-ND MEW!) 54.01 45.91 |CGS502T200W5C 1 
5400 | 21.0] 126 | 3.0 |4.625] 1.25 |338-1441-ND NEW!| 64.48 54.81 |CGS542T200X4L 4.000 (76.20) | Metal [ESBasCGRm) 10-50 a0 eR RES 
7400 | 18.0 | 15.0 | 3.0 [5.625] 1.25 |338-1431-ND NEW! | 80.11 68.10 |CGS742T200X5L 2 | 3.500 (88.90) | Plastic | 338-1367-ND 9.7 8.37 6.98 | 125309-01 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1660 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


CORNELL Max Matt 
ESR Ripple ; 
DUBILIER @25°C Current Dimensions 5 
' . " WV | Cap. | 120Hz @85°C mm Digi-Key Price Each | Cornell Dubilier 
DC | (WF) (mo) 120Hz (Arms) D ae Part No. 1 10 ‘| Part No. 
N EW! 550C Series Screw Terminal 8200 65 3.29 30 30 |338-1662-ND | 2.46 2.11 |SLPX822M035E3P3 
10000) 53 3.65 25 40 |338-1566-ND | 260 2.24 |SLPX103M035C7P3 
Aluminum Electrolytic Capacitors yg | 10000] 53 3.61 30 30 |338-1567-ND | 2.77 2.37 |SLPX103M035E3P3 
© -Hi i i 15000) 35 477 25 50 |338-1581-ND | 4.13 3.54 |SLPX153M035C9P3 
105°C Ultra High Ripple Long Life Computer Grade 15000| 35 4.80 30 40 _|338-1582-ND | 3.66 3.14 |SLPX153M035E7P3 
The 550C series is the standard for motor drive and other high-ripple, long-life ) 22000 24 6.38 35 45 | 338-1598-ND 5.07 4.35 | SLPX223M035H4P3 
applications. Expected operating life is more than 100,000 hours in typical applications. 2200 211 1.93 22 25 |338-1588-ND 1.37. 117 |SLPX222M050A1P3 
The 550€ series is rated for 10,000 hours life with full ripple current, rated voltage, 85°C 3300 141 2M 22 30 |338-1608-ND 1.68 1.44 |SLPX332M050A3P3 
and 100lfm airflow while mounted horizontally. The extended cathode foil of the 550C L 3300 144 2.38 25 25 |338-1609-ND 177 1.53 |SLPX332M050C1P3 
assures heat flow from the capacitor element to the can in all orientations. 4700 99 3.02 09 40 |338-1626-ND 2.09 179 SLPX472M050A7P3 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: | 4700 99 3.07 25 30 |338-1627-ND 247 186 SLPX472M050C3P3 
101906 4700 | 99 3.01 30 | 25 |338-1628-ND | 237 2.04 |SLPX472M050E1P3 
Max. | Max. 50 | 9800 83 3.26 22 40 |338-1637-ND | 2.43 2.08 |SLPX562M050A7P3 
nESRD lope) nieeeciore 6800 68 3.94 22 50 |338-1648-ND | 2.70 2.32 |SLPX682MO5S0A9P3 
nt urrent E _- | 
wy cap |e | apt |e” lowtyay | eee cnet one ee] ae | |S | 2 eee 22 28 apna 
Dc | (uF) | (mo) | 120Hz(A)[D | LC | S |PartNo. 1 10 | Part No. : : : 
0000] 46 5.08 30 40 |338-1568-ND | 3.89 3.33 |SLPXT03M050E7P3 
950 | 2900 | 37.4 10.9 2 4.125] 0.88 [338-1758-ND 75.20 63.92 |550C292T250BC2B 15000| 31 ae a 45 ERREPRI| 550 471 |SLPxisaMosoH4p3 
9000 | 13.9 24.6 3 |5.125| 1.25 |338-1759-ND 129.06 109.71 |550C902T250DE2B 18000! 26 744 35 50 |9a8-1586-ND | 632 543 |SLPXieaMosoH9P3 
1000 | 94.2 66 2 3.625] 0.88 |338-1760-ND 65.74 55.88 |550C102T400BJ2B 20000| 21 739 35 50 |338-1599-ND | 7.56 648 |SLPX223MOSOHOP3 
400 | 3400 | 28.9 15.8 2.5 |5.625| 1.13 )338-1761-ND 166.86 141.84 |5500342T400CF2B 2200 781 2.35 22 30  |338-1589-ND 1.73 1.48 |SLPX222M063A3P3 
5600 | 18.1 22.4 3 |5.875| 1.25 |338-1762-ND 164.38 139.73 |5500562T400DP2B 4700 85 3.54 30 30 |338-1629-ND 3.13 2.69 |SLPX472M063E3P3 
1400 | 53.3 10.2 2 /5.625| 0.88 |338-1763-ND 105.56 89.73 ]550C142T450BF2B 6800 59 4.55 30 40 |338-1651-ND | 4.10 3.51 |SLPX682M063E7P3 
3300 | 22.7 19.2 3 |5.125] 1.25 |338-1764-ND 138.22 117.49 |550C332T450DE2B 63 | 6800 59 4.44 35 30 |338-1652-ND | 4.28 3.67 |SLPX682M063H3P3 
450 | 3700 | 20.2 20.9 3 |5.625] 1.25 |338-1765-ND 152.90 129.97 |550C372T450DF2B 8200 49 5.05 35 35 |338-1663-ND | 5.06 4.35 |SLPX822M063H5P3 
4000 | 19.2 21.8 3 |5.875| 1.25 |338-1767-ND 163.68 139.13 |550C402T450DP2B 10000] 40 5.78 30 50 [338-1569-ND ] 5.51 4.72 | SLPX103M063E9P3 
4400 | 17.0 24.3 | 3.5 |5.125| 1.25 |338-1766-ND 202.30 171.96 |550C442T450FE2D 10000 | _40 5.75 35 40 | 338-1570-ND 5.71 4.90 | SLPX103M063H7P3 
509 | 3700 | 324 | 168 | 3 ]5.875) 1.25 ]338-1768-ND | 218.96 186.12 /550C372TS00DP2B 2200 | 151 2.53 25 | 30 |338-1590-ND | 251 2.16 | SLPX222M080C3P3 
s4o0 | 261 | 209 | 3 |7.625| 1.25 |338-1769-ND | 311.26 264.58 |550C542TS00DN2B 8300), 101 3.28 22) 50 BRE IDD I) 3.29 2.83 /SLPX832MOBOAOPS 
go | 3300) 101 3.29 25 40 |338-1611-ND | 3.39 2.91 |SLPX332M080C7P3 
4700 74 412 35 30 |338-1630-ND | 4.84 4.15 |SLPX472M080H3P3 
i. . 6800 49 5.27 30 50 |338-1653-ND | 6.23 5.34 |SLPX682M080E9P3 
NEW! 3186 Series Screw Terminal 6800 | 49 5.24 35_| 40 |938-1654-ND | 643 5.52 |SLPX682MO80H7P3 
. . . 000 | 265 2.02 22 30 |338-1553-ND | 1.87 1.60 |SLPXT02M100A3P3 
Aluminum Electrolytic Capacitors 2200 | 121 3.21 25 | 40 |338-1591-ND | 356 3.06 |SLPX222M100C7P3 
eS : ; D_ too | 2200) 121 3.17 30 30 |338-1592-ND | 3.73 3.20 |SLPX222M100E3P3 
85°C High Capacitance 3300 | 80 4.18 30 | 40 |338-1612-ND | 5.09 4.37 |SLPX332M100E7P3 
Ava’ L 4700 56 5.23 35 40 _|338-1631-ND | 6.99 6.00 | SLPX472M100H7P3 
Specifications: 6800 39 6.01 35 50 |338-1655-ND | 9.22 7.91 |SLPX682M100H9P3 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Capacitance Tolerance: +20% * Life | 390 510 1.63 22 25 |338-1615-ND 1.77 1.53 | SLPX391M160A1P3 
Endurance Test: 2,000 hours @ 85°C and rated voltage 470 423 1.86 22 30 | 338-1618-ND 1.99 1.71 |SLPX471M160A3P3 
470 | 423 1.86 25 25 |338-1619-ND | 2.09 1.80 |SLPX471M160C1P3 
Max: Maxi 560 355 2.15 22 30 |338-1632-ND | 2.21 1.89 |SLPX561M160A3P3 
@25°C cieert Dimensions 680 293 2.35 22 40 _|338-1638-ND_ | 2.56 2.19 |SLPX681M160A7P3 
wv | cap. | 120Hz | @85°c Inches Digi-Key Price Each | Cornell Dubilier 680 293 2.33 25 30 |338-1639-ND | 264 2.27 |SLPX681M160C3P3 
DC | (uF) | (mO) | 120Hz(A)| D L S |Part No. 1 10 ‘| Part No. 160 | 820 243 2.65 25 35 | 338-1656-ND 3.02 2.59 |SLPX821M160C5P3 
2200 | 55 5.75 | 2 |4.125]/0.875/338-1775-ND | 75.38 64.08 |3186EE222M400MPC1 1000 | 199 3.02 22 | 50 |338-1554-ND | 3.41 2.93 | SLPX102M160A9P3 
2200 | 61 5.0 | 25 [3.125] 1.125/338-1776-ND | 63.02 53.57 |3186FC222M400MPCt saa. Gee aae | ae eeeeaMm cen coe lctoxicontt emcees 
2200 | 67 55 2 | 4.625] 0.875|338-1777-ND | 62.10 52.79 |3186EF222M400MPC1 : AR : : 
7200 | 166 3.40 35 30 |338-1571-ND | 4.40 3.77 |SLPX122M160H3P3 
3300 | 45 7.44 | 25 |4.125)1.125|338-1778-ND | 85.90 73.02 |3186FE332M400MPC1 
3300 | 44 7.0 3_|3.625| 1.25 |338-1779-ND | 87.82 74.65 |3186GD332M400MPC1 ae be 2 SS eeegece iam) 5:92 5.08 | SLPXIs2MIGOHSPS 
: : : ales : : 2200 90 4.96 35 40 _|338-1593-ND | 6.95 5.96 |SLPX222M160H7P3 
400 | 3300 | 40 839 | 25 |4.625/1.125|338-1780-ND | 86.24 73.31 |3186FF332M400MPC1 7330 603 149 20 35 19a8-1603-ND 1 1.68145] SLPXG31M10A1P3 
4700 | 34 9.74 3 |4.125] 1.25 |338-1781-ND | 116.96 99.42 |3186GE472M400MPC1 470 | 423 208 95 25 |338-1620-ND | 270 231 |SLPX471M180C1P3 
4700 33 10.2 3 | 4.625] 1.25 |338-1782-ND | 117.32 99.73 |3186GF472M400MPC1 180 2200 90 4.83 35 40 |338-1594-ND 7.44 6.38 |SLPX222M180H7P3 
5600 28 11.0 3 |5.125) 1.25 |338-1783-ND 96.64 82.15 |3186GG562M400MPC1 2700 74 5.30 35 50 |338-1602-ND 8.86 7.60 |SLPX272M180H9P3 
6800 | 22 10.9 3 |6.125| 1.25 |338-1784-ND | 114.00 96.90 |3186GY682M400MPC1 270 737 1.37 22 25 |338-1600-ND | 1.70 1.47 |SLPX271M200A1P3 
6800 | 35 10.7 3 [5.625] 1.25 [338-1785-ND | 111.24 94.56 |3186GH682M400MPC1 330 603 1.51 22 25 |338-1604-ND | 1.89 1.62 |SLPX331M200A1P3 
450 | 4700 | 30 11.6 3 [5.625] 1.25 [338-1774-ND | 108.44 92.18 [3186GH472M450MPC1 330 603 1.63 22 30 |338-1605-ND | 1.91 1.65 |SLPX331M200A3P3 
390 510 1.73 22 30 |338-1616-ND | 212 1.83 |SLPX391M200A3P3 
470 | 423 1.97 22 30 |338-1621-ND | 2.37 2.04 |SLPX471M200A3P3 
] . ° 560 355 2.18 22 40 |338-1633-ND | 278 2.38 |SLPX561M200A7P3 
NEW! SLPX Series 85 Cc and SLP 560 355 2.15 30 25 |338-1634-ND | 3.01 2.58 |SLPX561M200E1P3 
‘ ° : H 680 293 2.48 22 45 |338-1640-ND | 3.21 2.75 |SLPX681M200A4P3 
Series 105°C Aluminum Electrolytic sso | 203 | 248 | 25 | 38 faaeieano | 325 279 |stexssinaoocses 
H Insulation Disk 820 243 2.81 22 50 |338-1657-ND | 3.64 3.12 |SLPX821M200A9P3 
Snap In Capacitors ooo | 820 243 279 25 40 |338-1658-ND | 3.77 3.24 |SLPX821M200C7P3 
dG in pn Polarity 820 243 275 30 30 |338-1659-ND | 3.91 3.35 |SLPX821M200E3P3 
The SLPX and SLP Series is the best value package snap-in series for 85°C 
and 105°C 3000hr operation. This series is the most economical choice for Bar 1000 199 3.28 25 45 |338-1557-ND 4.13 3.55 /SLPX102M200C4P3 
DC filtering and power supply applications where long life and high ripple L Vinyl 1000 199 3.15 30 35 | 338-1558-ND 4.67 4.00 |SLPX102M200E5P3 
capability are needed Features: * 3000 hour ripple load life at rated voltage R i Sleeve 1000 199 3.25 35 30 |338-1559-ND 5.18 4.44 | SLPX102M200H3P3 
PB GED, ie (SLP) rated + Siallcase se sth nigh cebaniace (3) i: j 1200 | 166 3.80 30 45 (338-1572-ND | 4.94 4.24 |SLPX122M200E4P3 
# Dest FOL SWIONING/ DOWEE SUDPIES * PAGITIPDIE CUETENE SPeciiEAtOns: d+ 1200 | 166 3.61 30 40 |338-1573-ND | 4.94 4.24 |SLPX122M200E7P3 
s pevating: Lemberatute Range: ADO BSE SLED Oe dieG (elt) —8 1200 | 166 3.57 35 | 35 |338-1574-ND | 5.65 4.85 |SLPX122M200H5P3 
epacitanes:Loveraneer sO 1500 | 133 4.13 30 | 45 |338-1575-ND | 625 5.37 |SLPX152M200E4P3 
Wax. Wax. 1500 | 133 4.26 35 45 _|338-1576-ND | 6.55 _5.62_|SLPX152M200H4P3 
ESR Ripple ee 1500 | 133 4.06 35 40 |338-1577-ND | 6.65 5.70 |SLPX152M200H7P3 
@25°C Current Dimensions | ’ i 2200 90 5.25 35 50 |338-1595-ND | 8.32 7.13 |SLPX222M200H9P3 
WV | Cap. | 120Hz @85°C ita Digi-Key Price Each | Cornell Dubilier 220 | 905 1.24 22 | 25 |338-1587-ND | 2.05 1.77 |SLPX221M250A1P3 
ie JL (cs) |L_ (tate) |e) |E_ Pama Rerun! i) _il)_ jet. 270 | 737 1.50 22 | 30 |338-1601-ND | 236 2.03 |SLPX271M250A3P3 
SLPX Series 330 603 1.66 22 30 |338-1606-ND | 2.70 2.32 |SLPX331M250A3P3 
16 10000 66 2.89 22 30 | 338-1564-ND 1.43 1.23 |SLPX103M016A3P3 330 603 1.61 25 25  1338-1607-ND 287 2.47 |SLPX331M250C1P3 
18000| 37 3.88 30 30 _[338-1585-ND | 2.28 1.96 |SLPX183M016E3P3 390 510 1.88 22 35 |338-1617-ND | 3.08 2.64 |SLPX391M250A5P3 
6800 88 2.56 22 30 |338-1644-ND | 153 1.32 |SLPX682M025A3P3 470 | 423 215 22 40 |338-1622-ND | 3.51 3.02 |SLPX471M250A7P3 
10000] 60 3.31 22 35 |338-1565-ND | 192 1.65 |SLPX103M025A5P3 470 | 423 2.04 30 25 |338-1623-ND | 3.83 3.28 |SLPX471M250E1P3 
15000) 40 4.24 22 50 |338-1579-ND | 252 2.17 |SLPX153M025A9P3 560 355 2.48 22 45 |338-1635-ND | 4.07 3.50 | SLPXS61M250A4P3 
og | 15000} 40 4.10 25 | 40 |338-1580-ND | 262 2.25 |SLPX153M025C7P3 959 | 360 | 355 2.35 25 | 35 |338-1636-ND | 4.33 3.71 | SLPXS61M250C5P3 
22000| 27 5.29 25 | 50 |338-1596-ND | 4.14 3.55 |SLPX223MO25C9P3 680 | 293 267 25 | 40 [SSGsIGS2NDR] 5.09 4.36 |SLPX631M25067P3 
22000) 27 5.33 30 | 40 |338-1597-ND | 3.62 3.11 |SLPX223MO25E7P3 680 | 293 aut 30 | 35 (SSBTGASND))) 5.08 4.36 |) SLPX681M250E5P3 
820 243 2.98 30 35 |338-1660-ND | 4.70 4.03 |SLPX821M250E5P3 
33000} 18 5.29 30 50 |338-1613-ND | 4.64 3.98 |SLPX333M025E9P3 
820 243 2.96 35 30 |338-1661-ND | 6.12 5.25 |SLPX821M250H3P3 
33000| 18 6.75 35 45 |338-1614-ND | 5.10 4.38 |SLPX333M025H4P3 tooo | 199 356 30 45 |aae-1se0-nD | 698 599 |SLPX102Mo50E4P3 
4700 | 113 2.46 22 30 |338-1624-ND | 156 1.34 |SLPX472M035A3P3 joo0 | 199 3.20 30 35 |338-1561-ND | 680 584 |SLPX102M250ESP3 
4700 113 2.43 25 25 | 338-1625-ND 1.66 1.42 |SLPX472M035C1P3 7000 799 3.73 30 50 |338-1562-ND 6.80 5.84 | SLPX102M250E9P3 
35 | 6800 78 2.97 22 40 | 338-1645-ND 1.94 1.67 | SLPX682M035A7P3 1000 199 3.48 35 35 1338-1563-ND 7.18 6.16 |SLPX102M250H5P3 
6800 78 2.89 25 30 |338-1646-ND | 2.02 1.73 |SLPX682M035C3P3 1500 | 133 4.33 35 45 _|338-1578-ND | 10.12 8.68 | SLPX152M250H4P3 
6800 78 3.09 30 25 |338-1647-ND | 2.22 1.91 |SLPX682M035E1P3 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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|cpE| cornet. NEW! SLPX Series 85°C and SLP Max. Max. 
DUBILIER 7 ° . . = ESR Ripple ¥ F 
Series 105°C Aluminum Electrolytic wy | cap. | C2 | Gument Dimensions gue aerradl eee 
. ap. iz ° igi-Ke' ‘ornell Dubilier 
Snap-In Capacitors (cont) pc iF) (mo) | 120Hz (Arms) | —D Patt No. 1 10 | Part No. 
max nox 390 | 510 1.49 25 35 |338-1503-ND | 352 3.03 |SLP391M250C5P3 
ESR Ripple soe 470 | 423 1.65 22 50 |338-1512-ND | 3.96 3.40 |SLP471M250A9P3 
walle ae current Dimensions ney aeyten een 470 | 423 1.65 25 | 40 |338-1513-ND | 4.06 3.49 |SLP471M250C7P3 
ap. Zz i igi-Ke! orne| ubilier 
ap (uF) (mo) | 120H2 (arms) | 0 Teale A oo. een 470 | 423 1.65 30 30 |338-1514-ND | 4.26 3.65 |SLP471M250E3P3 
SEP Gavise 560 | 355 1.80 25 | 45 |338-1526-ND | 5.02 4.30 |SLP561M250C4P3 
25 [15000| 40 3.60 5 45 _[338-1470-ND_[ 3.03 2.60 |SLP153M025C4P3 560 | 355 1.80 30 35 |338-1527-ND_ | 4.85 4.16 | SLP561M250E5P3 
4700 113 2.20 25 25 |338-1515-ND 1.95 1.68 |SLP472M035C1P3 250 680 293 2.03 25 50 | 338-1539-ND 5.49 4.71 | SLP681M250C9P3 
35 10000) 53 3.04 25 40 |338-1457-ND | 3.22 2.76 |SLP103M035C7P3 680 | 293 2.00 30 | 40 |338-1540-ND | 5.54 4.76 |SLP681M250E7P3 
22000 24 5.48 35 50 | 338-1485-ND 6.30 5.40 | SLP223M035H9P3 680 293 2.00 35 30 |338-1541-ND 5.92 5.08 | SLP681M250H3P3 
50 an a oie 30 )338-1497-ND |) 2.22 1.91 | SLP332M050C3P3 820 | 243 2.30 30 | 45 |338-1551-ND | 6.60 5.67 |SLP821M250E4P3 
: S| 35 (SSBSIBIGADE| 2.92 _2.50_| SLPA72MOSOCEFS 820 | 243 2.30 35 | 35 /338-1552-ND | 6.81 5.84 |SLP821M250H5P3 
2200 | 181 2.00 5 30 /338-1481-ND | 2.36 2.03 |SLP222M063C3P3 . : : 
gg | 3300 | 121 250 30 | 30 |a9e-1498-np | 332 205 |SLP33oMocaEaP3 1000 | 199 2.70 30 50 |338-1455-ND | 7.79 6.69 |SLP102M250E9P3 
6800 59 3.84 35 40 |338-1542-ND 6.00 5.15 |SLP682M063H7P3 1000 199 2.69 35 40 | 338-1456-ND 7.96 6.83 |SLP102M250H7P3 
10000} 40 511 35 50_|338-1458-ND | 815 6.99 |SLP103MO63H9P3 1500 | 144 3.61 35 50 |338-1469-ND | 10.99 9.42 |SLP152M250H9P3 
680 | 390 1.09 22 25 (338-1528-ND | 214 1.83 |SLP6B1M100A1P3 
too | 1000} 265 1.45 25 25 |338-1446-ND | 288 2.47 |SLP102M100C1P3 
2200 | 121 2.53 25 45 |338-1482-ND | 5.38 4.61 |SLP222M100C4P3 
4700 | 56 3.80 35 45 _|338-1517-ND__| 10.85 9.31 |SLP472M100H4P3 
330 | 603 1.20 22 25 (338-1489-ND | 1.68 1.45 |SLP33iM160A1P3 
390 | 510 1.30 22 30 |338-1499-ND | 1.84 1.58 |SLP391M160A3P3 
470 | 423 1.55 22 30 |338-1504-ND | 2.04 1.75 |SLP471M160A3P3 
470 | 423 1.55 25 25 |338-1505-ND | 218 1.87 |SLP471M160C1P3 a a 
560 355 1.67 22 35 _|338-1518-ND | 2.31 1.99 |SLP561M160A5P3 NEW! U32D Series Screw Terminal 
560 | 355 1.67 5 30 /338-1519-ND | 240 2.06 |SLP56iM160C3P3 ‘ a A 
680 | 293 1.82 22 | 40 |338-1529-ND | 263 2.26 | SLPe8iM160A7P3 Aluminum Electrolytic Capacitors 
680 | 293 1.85 25 35 |338-1530-ND | 275 2.37 |SLP681M160C5P3 7 : 
680 | 293 1.82 30 | 25 |338-1531-ND | 294 2.52 |SLP681M160E1P3 105°C High Ripple 
460 |820_|_ 243 2.04 22 45 _|338-1543-ND | 3.04 2.61 |SLP821M160A4P3 ; = _ 
820 243 2.04 25 40 |338-1544-ND 3.15 2.70 |SLP821M160C7P3 The U32D series allows for extremely high ripple current for applications such as A > 
mo] ae | zo | ao | an Jaap | 331204 [strainers | re mc era 
1000 199 2.40 25 45 |338-1447-ND 3.63 3.12 | SLP102M160C4P3 Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Leakage Current: SA 
4000 | 199 2.25 30 | 35 |338-1448-ND | 3.80 3.27 |SLP102M160E5P3 0.02CV (uA) or mA, whichever is smaller S 
1200 | 166 2.49 35 30 |338-1459-ND | 4.57 3.93 |SLP122M160H3P3 : 
7500 | 133 2.84 30 | 45 |338-1464-ND | 5.20 4.47 |SLP152M160E4P3 Max. 
1500 | 133 2.84 35 35 |338-1465-ND | 5.38 4.62 |SLP152M160H5P3 Max. | Ripple 
1800) 111 3.32 30 | 50 |338-1473-ND | 6.01 5.16 |SLP182M160E9P3 ESR | Current arr 
1800 | 111 3.00 35 40 |338-1474-ND | 6.17 5.30 |SLP182M160H7P3 @25°C | @85°C pinensione ss Rbaech : j 
2200 | 90 3.50 35 | 45 |398-1483-ND | 7.31 6.27 |SLP222M160H4P3 WV | Cap. | 120Hz | 120Hz sand Digi-Key rice Kaci | United Chemi-Con 
270 | 737 7.00 22 | 25 |338-1486-ND | 1.78 1.53 |SLP271NM80A1P3 CEC oA arti J ___il_nit.b, 
330 | 603 120 20 30 |338-1490-Nn | 200 172 |SLP33iM180AaP3 50 [f00000; 68 | 3143 | 25 [4.125|1.125/565-3208-ND | 23.37 22.14 | E32D500HPN104MDA5M 
390 | 510 135 09 30 |338-1500-ND | 221 7490 |SLP391M1g0A3P3 250| 5600 | 40 84 2 |3.625| 0.875 |565-3296-ND | 23.33 22.11 | E32D251CJNS562MC92M 
390 510 1.35 25 25 |338-1501-ND 234 2.01 |SLP391M180C1P3 400 | 3300 48.0 9.73 3 | 3.625] 1.25 |565-3297-ND | 31.62 29.96 | E32D401HPN332ME92M 
470 | 423 1.50 22 35 |338-1506-ND | 252 2.17 |SLP471M180A5P3 
470 | 423 150 5 30 /338-1507-ND | 261 224 |SLP471M180C3P3 y z 5 
560 | 355 1.67 22 40 |338-1520-ND | 284 2.44 |SLP561M180A7P3 
560 | 355 1.67 25 30 |338-1521-ND | 3.59 3.08 |SLP561M180C3P3 NEW! U36D Series Screw Terminal 
560 | 355 1.67 30 | 25 |338-1522-ND | 3.80 3.27 |SLP561M180E1P3 i i i 
680 | 293 1.78 22 45 _|338-1532-ND | 3.33 2.85 |SLP681M180A4P3 Aluminum Electrolytic Capacitors 7 
680 | 293 1.78 25 35 |338-1533-ND | 419 3.59 |SLP681M180C5P3 ° . . 
180 | 680 | 293 1.78 30 | 30 |338-1534-ND | 3.59 3.08 |SLP681M180E3P3 85°C High Ripple | 
820 243 2.04 22 50 |338-1546-ND 3.88 3.33. | SLP821M180A9P3 The U36D series is ideal for inverter applications requiring high ripple current 
820 | 243 2.04 25 40 |338-1547-ND | 4.88 4.19 |SLP821M180C7P3 capabilities. 
820 | 243 2.04 30 | 30 |338-1548-ND | 5.05 4.34 |SLP821M180E3P3 Specifications: | 
1000 199 2.30 25 45 | 338-1449-ND 5.76 4.95 |SLP102M180C4P3 * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Leakage Current: 0.02CV (yA) or 
4000 | 199 2.30 30 | 35 |338-1450-ND | 7.05 6.05 |SLP102M180E5P3 5mA, whichever is smaller Lop 
4000 | 199 2.30 35 30 |338-1451-ND | 5.04 4.32 |SLP102M180H3P3 
1200 | 166 2.55 30 | 40 |338-1460-ND | 6.92 5.94 |SLP122M180E7P3 Max. 
1500 | _133 2.90 30 45 |338-1466-ND | 8.36 7.17 |SLP152M180E4P3 Lie lene 
1500 | 133 2.90 35 | 40 |338-1467-ND | 6.91 5.92 |SLP152M180H7P3 esc | @asec Dimensions 
4800 | 111 3.30 35 45 |338-1475-ND | 8.06 6.92 |SLP182M180H4P3 wv | cap. | 120H2 | 120Hz Inches Digi-Key Price Each | United Chemi-Con 
2200 90 3.65 35 50 | 338-1484-ND 9.58 8.21 _|SLP222M180H9P3 DC | (uF) | (mO) | (Arms) D [E S$ |Part No. 1 10 | Part No. 
eof oes 0.99 22) 25 Be NOme) 1.73 1.48 /SLP22iMZ00A1PS ie | 18000] 48 | 35 |1.375/1.625] 0.5 /505-3304-ND | 7.52 6.68 |ES6DI6OLPNT83TAGIM 
270 | 737 1.10 22 | 25) |338-1487-ND | 1.90 1.64 | SLP271M200A1P3 120000| 10.1 | 14.5 | 2 [3.125]0.875|565-3303-ND | 11.36 10.80 |E36D160LPN124TC79M 
of re te is se Sue ta be ree erate 25 | 68000 | 9 122 | 2 |3.625|0.875 |565-3310-ND | 12.04 11.44 |E36D250LPNG83TC92M 
Saol| S10 ime 7B a0 BERBERA o53 278 |sLpsoimooocara 35 | 10000 | 40 48 |1.375/2.125] 0.5 |565-3313-ND | 7.27 6.46 |ESGD350LPN103TAS4M 
a0 1 a3 isn oa 40 eseieueesimel 2.78238" [SLPa7IMo00ATPS jo0000| 6.7 23.8 | 2.5 |4.125|1.125|565-3314-ND | 18.44 17.52 |E36D350LPN104TDASM 
470'||| 408 fen 35 30 SEREOONTAIM| 282 943 |sip47inonocaP3 3900 | 64 3.7 |1.375]1.625] 0.5 |565-3325-ND | 7.38 6.56 |E36D500LPN392TA4iM 
470 | 423 160 95 35 |3a8-1510-ND | 290 249 |SLed7imococsPs 6800 | 40 5.2 |1.375]2.125] 0.5 |565-3328-ND | 7.88 7.00 |E36DS00LPN682TAS4M 
470 | 423 150 30 | 25 |338-1511-ND | 308 265 |SLP471M200E1P3 40000 | 29 6.6 | 1.375} 2.625] 0.5 |565-3322-ND | 8.48 7.54 |E36DS00LPN103TAG7M 
560 | 355 167 20 45 |338-1523-ND | 318 273 |SLPS6iM200A4P3 50 | 27000] 133 ] 132 | 2 |3.125]0.875|565-3324-ND ) 11.72 11.14 |E36D500LPN273TC79M 
560 355 1.70 25 35 | 338-1524-ND 3.23. 2.78 | SLP561M200C5P3 39000 | 10.4 14.4 2 | 4.125 | 0.875 | 565-3326-ND | 13.62 12.94 | E36D500LPN393TCA5M 
560 355 1.67 30 25 |338-1525-ND 3.43 2.95 |SLP561M200E1P3 47000 9.5 18.1 2.5 |3.125) 1.125 |565-3327-ND | 16.64 15.81 |E36D500LPN473TD79M 
680 | 293 178 29 50 |338-1535-ND | 367 3.15 |SLP681M200A9P3 j00000| 5.6 29.2 | 3 |4.125| 1.25 |565-3323-ND | 24.36 23.08 |E36D500LPN104TEASM 
200 | 680 | 293 1.72 25 35 |338-1536-ND | 3.70 3.18 |SLP681M200C5P3 g3 | 4700 | 42 44 |1.375/2.125] 0.5 |565-3330-ND | 7.85 6.98 |ES6D630LPN472TA54M 
680 | 293 1.82 25 40 |338-1537-ND | 3.76 3.22 |SLP681M200C7P3 22000 | 14 10.1 2 | 2.625 |0.875|565-3329-ND | 11.82 11.23 |E36D630HPN223MC67M 
680 | 293 1.78 30 | 30 |338-1538-ND | 3.86 3.31 |SLPG81M200E3P3 75 | 18000 | 22 94 2 [3.125 |0.875|565-3831-ND | 12.68 12.05 |E36D750MLN183TC79M 
820 | 243 2.10 25 45 |338-1549-ND | 4.35 3.74 |SLP821M200C4P3 80 |100000| 55 | 2142 | 3 [5.625] 1.25 |565-3332-ND | 36.88 34.94 |E36D800HPN104MEESM 
820 | 243 2.04 35 30 |338-1550-ND | 4.78 4.11 |SLP821M200H3P3 2200 | 71 3.3 [1375/2125] 0.5 |565-3300-ND | 7.63 6.78 |E36D101LPN222TA54M 
1000 | 199 2.42 25 50 | 338-1452-ND | 5.09 4.36 | SLP102M200C9P3 too | 4700 | 34.7 6.9 | 1.375|3.625] 0.5 |565-3302-ND | 938 8.34 |E36D101LPN472TA92M 
1000 | __199 2.30 30 40_|338-1453-ND | 5.09 4.37 | SLP102M200E7P3 10000 | 18 8.4 2 |3.625)0.875|565-3299-ND | 12.20 11.59 | E36D101LPN103TC92M 
1000 | 199 2.30 35 | 35) |338-1454-ND | 5.55 4.77 | SLP102M200HSP3 22000 | 10 14.0 | 25 |4.625|1.125/565-3301-ND | 51.52 48.66 |E36D101LPN223TDB7M 
1200) 186 2.65 30 | 4% Bee eRNRs) 608 5.21 /SLp122MZ00E4Pa to00 | 102 | 26 |1.375|2.625| 0.5 |566-3305-ND | 873 7.76 |ES6D201LPN1O2TAG7M 
1200 | 166 2.49 35 | 30 |338-1462-ND | 6.10 5.23 | SLP122M200H3P3 1500 | 84 3.6 |1.375/3.125| 0.5 |565-3307-ND | 9.97 8.86 | E36D201LPN152TA79M 
ieag re ree = i. Serene ae ae a eeouonaes 200 | 4700 | 32 8.0 | 25 |3.125|1.125|565-3308-ND | 17.48 16.61 |E36D201LPN472TD79M 
a = 2 Ser 8200 | 19 | 120 | 25 |4.625]1.125)565-3309-ND | 23.75 22.50 | E36D201LPN822TDB7M 
fago: |! <A44 aa 40 SEEEGARTAMM as? 735 |sLPisoMooH7Ps 42000 | 14 16.0 | 3 |4.625| 1.25 |565-3306-ND | 30.74 29.13 |E36D201LPN123TEB7M 
+80 17106 088 9 95 1338-1474-ND 12.00 1.721 SLP181 M250AiP3 959 | 360. | 158 2.2 |1.375]2.125] 0.5 |565-3312-ND | 880 7.82 |E36D251LPNS5G1TAS4M 
180 | 1106 0.95 95 os |998-1472-ND | 200 172 |SLP18iM250c1P3 j0000 | 17 147 | 3 |4.625| 1.25 |565-3341-ND | 36.54 34.62 |E36D251LPN103TEB7M 
220 | 905 100 2 30 |338-1479-ND | 220 189 |SLP221mo50AaP3 350 | 3300 | 50 88 | 25 [4.625/1.125|565-3315-ND | 25.44 24.11 [E36D351LPN332TDB7M 
220 905 1.08 25 25 |338-1480-ND 239 2.06 |SLP221M250C1P3 220 582 VW 1.375] 2.125] 0.5 |565-3319-ND 9.00 8.00 | E36D451LPN221TA54M 
250 | 270 737 1.18 22 35 | 338-1488-ND 2.66 2.28 |SLP271M250A5P3 560 223 2.6 1.375] 4.125] 0.5 |565-3321-ND ) 11.20 10.64 |E36D451LPN561TAA5M 
330 603 1.15 22 30 | 338-1493-ND 2.88 2.47 |SLP331M250A3P3 450 1000 138 3.6 2 | 3.625 | 0.875 | 565-3318-ND | 16.02 15.22 |E36D451LPN102TC92M 
330 | 603 1.30 22 | 40 |338-1494-ND | 2.88 2.47 |SLP331M250A7P3 2200 | 113.2 | 695 | 2 |5.625|0.875|565-3316-ND | 23.96 22.70 |E36D451HPN222MCE3M 
330 | 603 1.30 25 30 |338-1495-ND | 310 2.67 |SLP331M250C3P3 2200 | 114.5 | 686 | 25 |4.125|1.125|565-3317-ND | 24.68 23.39 | E36D451HPN222MDASM 
330 | 603 1.35 30 | 25 |338-1496-ND | 3.34 2.87 |SLP331M250E1P3 2200 | 62 64 | 25 [4125/1125 |565-3320-ND | 26.60 25.20 |E36D451LPN222TDASM 
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- B43305 Series Aluminum 
Br + Electrolytic Snap-In Capacitors ultra Compact 85°C 


EPCOS Features: + Extremely high CV product ¢ High ripple current capability 
Applications: * Switch-mode power supplies in industrial and entertainment electronics * Uninterruptible power supplies 


Case Size | Typical ESR | Rated Ripple 
W.V. |Capacitance} DxL @ 20°C Current @85°C | Digi-Key Price Each Epcos 
pc (uF) (mm) 100Hz (mo) 100Hz(A) | Part No. 1 10 50 _| Part No. 
680 25 x 30 190 2.13 495-3496-ND 5.19 3.66 3.18 |B43305B2687M000 
200V 1,000 25 x 40 130 2.76 495-3494-ND 6.81 4.80 4.17 |B43305B2108M000 
1,500 30 x 40 85 3.44 495-3495-ND 7.72 5.44 4.72 | B43305B2158M000 
470 30 x 40 290 2.23 495-3497-ND 12.32 8.67 ~—7.53_|B43305B9477M000 
400V 680 35 x 40 200 2.64 495-3498-ND 11.06 8.66 7.46 |B43305B9687M000 
1,000 35 x 50 140 3.38 495-3493-ND 15.70 12.29 10.58 _|B43305A9108M000 


Features: * Extremely high CV product * High reliability * High ripple current capability 


B43508 Series Aluminum Electrolytic 


Applications: * Frequency converters * Professional power supplies in industrial electronics and in data 


S n a p- | n Ca pac itors U Itra Compact 1 05°C processing equipment * Switch-mode power supplies in entertainment electronics 
Case Size | Typical ESR | Rated Ripple 

W.V. | Capacitance DxL @ 20°C Current @105°C | Digi-Key Price Each Epcos 

Dc (uF) (mm) | 100Hz(m) | 100Hz(A) _| Part No. 1 10 50 _|Part No. 
680 25x 35 170 1.68 495-3503-ND 6.35 4.48 3.89 | B43508B2687M000 

cow 1,000 30 x 35 120 1.95 495-3502-ND 9.51 6.70 5.82 | B43508B2108M000 
470 30 x 40 260 1.70 495-3500-ND 13.78 10.79 9.29 | B43508A9477M000 

400V 560 35 x 40 220 1.83 495-3504-ND 12.38 9.69 8.35 | B43508B9567M000 
680 30 x 55 180 2.20 495-3501-ND 18.51 14.49 12.48 | B43508A9687M000 
1,000 35 x 55 120 2.64 495-3499-ND 21.35 16.71 14.39 | B43508A9108M000 


Features: * Good thermal characteristics and high ripple current capability * Compact design * Long useful life 
* Wide temperature range ¢ All-welded construction ensures reliable electrical contact 


B43560 Series Screw Terminal 


Al u m i n u m E lect ro lyti Cc Ca pac ito rs Applications: * Frequency converters » Professional power supplies 
3 és eine Specifications: * Useful life @ 105°C: >6,000 hours ¢ Useful life @ 40°C: >250,000 hours » IEC Climatic 
High Reliability 1 05°C category: 40/105/56 
Case Size | Maximum ESR| Rated Ripple 
W.V. | Capacitance DxL @ 20°C Current @105°C i-Key Price Each Epcos 
Dc (uF) (mm) 100Hz (mo) 100Hz(A) _| Part No. 1 10 50 ~—| Part No. 
350V 6,800 76.9 x 143.2 27 16.7 495-3505-ND 203.03 169.19 145.51 |B43560A4688M000 
400V 2,200 64.3 x 105.7 84 7.8 495-3508-ND 89.96 74.97 64.48 |B43560A9228M000 
450V 4,700 76.9 x 168.7 40 14.7 495-3506-ND 231.80 193.17 166.13 |B43560A5478M000 
8,200 91.0 x 221.0 23 22 495-3507-ND 416.59 347.16 298.56 |B43560A5828M000 


Features: * Long useful life * High reliability * Extremely good electrical characteristics 
and small dimensions » All-welded construction ensures reliable electrical contact ¢ Self- 
extinguishing electrolyte 


B43564 Series Screw Terminal Aluminum 


Electrolytic Capacitors Applications: * Frequency converters * Professional power supplies * Uninterruptible 
power supplies 
. . O, Specifications: * Useful life @ 85°C: >15,000 hours (>12,000 hours for 500V parts) * Useful 
High Ripple Current 85°C life @ 40°C: >250,000 hours * IEC Climatic category: 25/85/56 
Case Size | Maximum ESR | Rated Ripple 2 

W.V. | Capacitance DxL @ 20°C Current @85°C | Digi-Key Price Each Epcos 

Dc (uF) (mm) 100Hz (ma) 100Hz(A) | Part No. 1 10 50 —_—| Part No. 

160V 10,000 76.9 x 107.5 26 13 495-3511-ND 108.03 90.03 77.43 | B43564A1109M000 

250V 6,800 76.9 x 105.7 29 14.5 495-3512-ND 83.58 69.66 59.90 | B43564B2688M000 

350V 1,000 51.6 x 80.7 130 5.1 495-3513-ND 21.84 18.20 15.66 | B43564A4108M000 

450V 1,000 51.6 x 105.7 140 5.4 495-3514-ND 30.26 25.22 21.69 | B43564A5108M000 

500V 2,700 76.9 x 105.7 60 10.5 495-3515-ND 103.12 85.93 73.90 | B43564A6278M000 


B43310 Series Screw Terminal Aluminum 
Electrolytic Capacitors General Purpose 85°C 


Features: Max. ESR @ Rated Ripple S, 

All welded construction ensures reliable | W.V. | Capacitance | Case Size 20°C 120Hz | Current @ 85°C | Digi-Key Price Each Epcos 

electrical contact, high reliability and DC (uf) DxL(mm) (mo) 120Hz (A) Part No. 1 10 50 Part No. 

high ripple current capability. 2,200 51.6 x 130 87 6.5 495-3653-ND 35.94 29.95 25.76 B43310A9228M000 

Applications: 2,200 64.3 x 96 87 6.4 495-3654-ND 37.05 30.88 26.56 | B43310C9228M000 

Uninterruptible power supplies, 2,700 64.3 x 96 71 74 495-3655-ND 42.84 35.70 30.71 B43310A9278M000 

frequency converters. 3,300 64.3x 115 58 8.5 495-3656-ND 47.88 39.90 34.32 B43310A9338M000 

Specifications: 3,900 64.3 x 130 49 9.7 495-3657-ND 56.70 47.25 40.64 B43310A9398M000 

Load life @ 85°C: 2000 hours, climatic 400 4,700 76.9x 115 41 10.7 495-3658-ND 67.23 56.03 48.19 B43310A9478M000 

category: 25/85/56 5,600 76.9 x 130 34 12.2 495-3659-ND 77.49 64.58 55.54 | B43310A9568M000 
6,800 76.9 x 155 28 14.6 495-3660-ND 88.05 73.38 63.11 B43310A9688M000 
8,200 91.0 x 157 23 16.8 495-3661-ND 112.71 93.93 80.78 B43310A9828M000 
10,000 91.0 x 157 19 18.5 495-3662-ND 144.00 120.00 103.20 B43310A9109M000 
12,000 91.0 x 196 16 22.4 495-3663-ND 165.39 137.83 118.53 B43310A9129M000 
15,000 91.0 x 220 13 26.2 495-3664-ND 202.47 168.73 145.11 B43310A9159M000 
1,800 51.6 x 130 102 6.0 495-3665-ND 36.24 30.20 25.98 B43310A5188M000 
2,200 64.3 x 96 83 6.5 495-3666-ND 42.93 35.78 30.77 B43310A5228M000 
2,700 64.3 x 115 68 7.8 495-3667-ND 50.76 42.30 36.38 B43310A5278M000 
3,300 64.3 x 130 55 9.1 495-3668-ND 59.64 49.70 42.75 B43310A5338M000 
3,900 76.9 x 115 49 9.7 495-3669-ND 70.80 59.00 50.74 B43310A5398M000 

450 4,700 76.9 x 130 41 11.2 495-3670-ND 84.75 70.63 60.74 B43310A5478M000 

5,600 76.9 x 155 34 13.3 495-3671-ND 101.46 84.55 72.72 B43310A5568M000 
6,800 91.0 x 157 28 15.3 495-3672-ND 127.14 105.95 91.12 B43310A5688M000 
8,200 91.0 x 157 23 16.8 495-3673-ND 150.54 125.45 107.89 B43310A5828M000 
10,000 91.0 x 196 19 20.4 495-3674-ND 184.59 153.83 132.29 B43310A5109M000 
12,000 91.0 x 220 16 23.5 495-3675-ND 216.36 180.30 155.06 B43310A5129M000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 1663 


Panasonic 1s Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors 


Operating Temperature: © TSHA Series: (16 ~ 200V/ -40°C ~ 105°C) 
*TSU Series: (63 ~ 250V/ -40°C ~ 85°C) (400V/ -25°C ~ 105°C) 
és “TSUP Series: (16 ~ 250V// -40°C ~ 85°C) + TSHB Series: (200 ~ 250V/ -40°C ~ 105°C) 
Fe i 0 (400 ~ 500V/ -25°C ~ 85°C) (400 ~ 450V/ -25°C ~ 105°C) 
arto *TSUQ Series: (160 ~ 250V/ -40°C ~ 85°C) * TSHC Series: (160 ~ 250V/ -40°C ~ 105°C) 
| 15 (350 ~ 450V/ -25°C ~ 85°C) (350 ~ 450V/ -25°C ~ 105°C) 
I. 4.0mm pin length *TSNH Series: (16 ~ 250V/ -40°C ~ 105°C) *TSED Series: (200 ~ 250V/ -40°C ~ 105°C) 
PC Board mounting Holes (400V/ -25°C ~ 105°C) (400 ~ 450V/ -25°C ~ 105°C) 
Polarity Bar Insulated With Vinyl , Capacitance Tolerance (at 120Hz): +20% 
[ j Sleeve \ a F Rated DC Voltage: | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100| 160 | 200 | 250 } 350 | 400 | 420 | 450 | 500 
4.0] Surge Voltage: 20 | 32 | 44 | 63 | 79 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 470 | 500 | 550 
Tate 
1.5 Ripple Current Multiplier (mA): 
6.3mm pin length 
D+0.5 Frequency (Hz): 50 60 120 500 1K 10K ~ 50K 
16V ~ 100V: 0.93 0.95 1.0 1.05 1.08 1.15 
160V ~ 500V: 0.75 0.8 1.0 1.2 1.25 1.4 
Max. | 85°C (rms) Max. | 85°C (rms) 
ESR Ripple | Dim. < ESR Ripple | Dim. : 
W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) | (120Hz)O | (120Hz) A | D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. DC | (uF) | (120Hz)Q | (120Hz) A | D | L | PartNo. u 10 50 200 | Part No. 
TSU General Purpose 85°C, 2000 Hour Life 6800 0.049 3.85 30 | 30 | P6936-ND® 5.07 416 2.92 2.03 |ECO-S1HP682DA 
63 | 3300 _ 24 25 | 40 | P6492-ND 4.20 3.45 2.90 2.02 | ECE-S1JU332M 8200 0.040 4.41 25 | 45 | P6937-ND® 5.37 4.41 3.09 2.15 | ECO-S1HP822CA 
200 | 470 _ 17 25 | 40 | P6542-ND 4.02 3.30 2.77 1.93 | ECE-S2DU471M 8200 0.040 4.41 30 | 35 | P6938-ND® 5.62 4.61 3.23 2.25 | ECO-S1HP822DA 
250 | 680 = 2.15 30 | 50 | P6553-ND 6.24 5.28 4.56 3.42 _ | ECE-S2EU681U 10000) 0.036 4.97 25 | 50 | P6939-ND® 5.01 4.25 3.06 2.29 | ECO-S1HP103CA 
TSUP Miniaturized Size General Purpose 85°C, 3000 Hour Life 10000 | 0.036 4.97 35 | 30 | P6940-ND® 5.71 4.83 3.48 2.61 _|ECO-S1HP103EA 
4700 0.159 1.77 22 | 25 | P7600-ND® 2.20 1.86 1.34 1.01 | ECO-S1CP472BA 50 | 12000) 0.032 5.58 30 | 45 | P6941-ND@ 6.10 516 3.72 2.79 |ECO-S1HP123DA 
6800 0.110 2.57 22 | 25 | P7601-ND® 2.39 2.03 1.46 1.10 | ECO-S1CP682BA 12000 ) 0.032 5.58 35 | 35 | P6942-ND® 6.38 540 3.89 2.92 |ECO-S1HP123EA 
8200 0.091 3.10 22 | 25 | P7602-ND® 2.50 2.12 1.53 1.15 | ECO-S1CP822BA 15000 ) 0.028 6.44 30 | 50 | P6943-ND® 6.51 5.51 3.97 2.98 | ECO-S1HP153DA 
10000 | 0.075 3.78 25 | 25 | P6861-ND® 3.78 3.03 2.07 1.35 | ECO-S1CP103CA 15000 ) 0.028 6.44 35 | 40 | P6944-ND@ 7A 6.27 4.52 3.39 | ECO-S1HP153EA 
12000 | 0.062 4.52 25 | 25 | P6863-ND® 3.50 2.88 2.01 1.40 | ECO-S1CP123CA 18000 | 0.023 6.94 35 | 45 | P6945-ND® 7.51 6.48 4.75 3.73 | ECO-S1HP183EA 
15000 | 0.053 5.26 25 | 30 | P6865-ND 3.81 313 2.19 1.53 | ECO-S1CP153CA 22000 | 0.021 7.57 35 | 50 | P6946-ND@ 8.21 7.08 5.19 4.08 | ECO-S1HP223EA 
18000 | 0.046 5.57 22 | 40 | P6866-ND® 3.94 3.23 2.26 1.58 | ECO-S1CP183BA 680 0.390 1.02 22 | 25 | P7357-ND® 2.24 1.90 1.37 1.03 | ECO-S1KP681BA 
18000 | 0.046 5.57 25 | 30 | P6867-ND® 4.00 3.29 2.30 1.60 | ECO-S1CP183CA 1000 0.265 1.51 22 | 25 | P7358-ND® 246 2.09 1.50 1.13 | ECO-S1KP102BA 
22000 | 0.038 6.10 22 | 45 | P6868-ND® 4.38 3.60 2.52 1.76 | ECO-S1CP223BA 1200 0.221 1.81 22 | 25 | P7359-ND® 2.55 2.16 1.56 1.17 |ECO-S1KP122BA 
16 22000 | 0.038 6.10 30 | 30 | P6869-ND 4.84 3.97 2.78 1.94 | ECO-S1CP223DA 1500 0.177 2.26 22 | 30 | P7360-ND® 282 2.39 1.72 1.29 | ECO-S1KP152BA 
27000 | 0.031 6.31 25 | 45 | P6870-ND® 613 4.21 2.95 2.06 | ECO-S1CP273CA 1500 0.177 2.26 25 | 25 | P7361-ND@ 2.90 2.46 1.77 1.33 | ECO-S1KP152CA 
27000 | 0.031 6.31 30 | 35 | P6871-ND® 5.38 4.41 3.09 2.15 | ECO-S1CP273DA 1800 0.147 2.52 22 | 35 | P7362-ND 3.04 2.58 1.86 1.39 | ECO-S1KP182BA 
33000 | 0.025 6.84 25 | 50 | P6872-ND® 482 4.09 2.94 2.21 |ECO-SICP333CA 1800 0.147 2.52 25 | 30 | P7363-ND@ 3.10 2.63 1.89 1.42 |ECO-S1KP182CA 
33000 | 0.025 6.84 35 | 30 | P6873-ND® 5.47 463 3.33 2.50 |ECO-S1CP333EA 2200 0.121 2.73 22 | 40 | P7364-ND® 3.31 2.81 2.02 1.52 | ECO-S1KP222BA 
39000 | 0.021 6.94 30 | 45 | P6874-ND 6.75 4.87 3.51 2.63 | ECO-S1CP393DA 2200 0.121 2.73 30 | 25 | P7365-ND® 3.60 3.05 2.20 1.65 | ECO-S1KP222DA 
39000 | 0.021 6.94 35 | 35 | P6875-ND® 6.03 5.11 3.68 2.76 | ECO-S1CP393EA 2700 0.098 2.78 22 | 45 | P7366-ND 3.68 3.12 2.25 1.69 |ECO-S1KP272BA 
47000 | 0.019 7A7 30 | 50 | P6876-ND® 6.34 5.37 3.87 2.90 | ECO-S1CP473DA 80 2700 0.098 2.78 30 | 30 | P7367-ND 3.94 3.34 240 1.80 | ECO-S1KP272DA 
47000 | 0.021 747 35 | 40 | P6877-ND® 6.89 5.84 4.20 3.15 |ECO-S1CP473EA 3300 0.085 3.21 22 | 50 | P7368-ND® 3.95 334 241 1.81 | ECO-S1KP332BA 
56000 | 0.019 8.73 35 | 45 | P6878-ND 7.65 648 4.66 3.50 |ECO-S1CP563EA 3300 0.085 3.21 30 | 30 | P7369-ND 427 362 2.61 1.96 | ECO-S1KP332DA 
68000 | 0.018 9.05 35 | 50 | P6879-ND® 7.80 6.73 4.93 3.88 | ECO-S1CP683EA 3900 0.077 3.59 25 | 45 | P7370-ND® 447 3.79 2.73 2.05 |ECO-S1KP392CA 
3300 0.161 1.68 22 | 25 | P7603-ND® 2.20 1.87 1.35 1.01 | ECO-S1EP332BA 3900 0.077 3.59 30 | 35 | P7371-ND@ 476 404 2.91 2.18 | ECO-S1KP392DA 
4700 0.113 2.39 22 | 25 | P7604-ND® 2.39 2.03 1.46 1.10 | ECO-S1EP472BA 4700 0.063 4.09 25 | 50 | P7372-ND® 488 413 2.98 2.23 |ECO-S1KP472CA 
5600 0.095 2.86 22 | 25 | P7605-ND® 2.51 2.12 1.53 1.15 | ECO-S1EP562BA 4700 0.063 4.09 30 | 40 | P7373-ND@ 5.21 4.41 3.18 2.38 | ECO-S1KP472DA 
6800 0.078 3.47 25 | 25 | P6883-ND® 3.78 3.03 2.08 1.36 | ECO-S1EP682CA 5600 0.056 4.55 30 | 45 | P7374-ND@ 5.85 495 3.57 2.68 |ECO-S1KP562DA 
8200 0.065 3.57 25 | 25 | P6885-ND® 3.52 2.89 2.02 1.41 | ECO-S1EP822CA 5600 0.056 4.55 35 | 35 | P7375-ND® 6.14 520 3.75 2.81 |ECO-S1KP562EA 
10000 | 0.058 3.78 22 | 35 | P6886-ND® 3.71 3.05 = 2.14 1.49 | ECO-S1EP103BA 6800 0.046 5.16 30 | 50 | P7376-ND@ 648 549 3.95 2.96 | ECO-S1KP682DA 
10000 | 0.058 3.78 30 | 25 | P6887-ND® 4.06 3.33 2.34 1.63 | ECO-S1EP103DA 6800 0.046 5.16 35 | 40 | P7377-ND® 7.06 598 4.31 3.23 | ECO-S1KP682EA 
12000 | 0.048 4.10 22 | 40 | P6888-ND® 4.04 3.31 2.32 1.62 | ECO-S1EP123BA 8200 0.038 5.83 35 | 50 | P7378-ND@ 7.97 6.75 486 3.65 | ECO-S1KP822EA 
12000 | 0.048 4.10 30 | 30 | P6889-ND® 4.38 3.60 2.52 1.76 | ECO-S1EP123DA 470 0.459 1.11 22 | 25 | P7379-ND® 2.31 1.96 1.41 1.06 | ECO-S2AP471BA 
25 15000 | 0.039 4.63 22 | 50 | P6890-ND® 4.47 3.67 2.57 1.79 | ECO-S1EP153BA 560 0.385 1.32 22 | 25 | P7380-ND 241 2.05 1.48 1.11 | ECO-S2AP561BA 
15000 | 0.039 4.63 30 | 30 | P6891-ND® 4.85 3.98 2.79 1.94 | ECO-S1EP153DA 680 0.317 1.61 22 | 25 | P7381-ND® 2.56 217 1.56 1.17 |ECO-S2AP681BA 
18000 | 0.035 5.47 25 | 45 | P6892-ND® 5.09 418 2.93 2.04 |ECO-S1EP183CA 1000 0.216 1.96 25 | 25 | P6948-ND® 3.50 288 2.01 1.40 | ECO-S2AP102CA 
18000 | 0.035 5.47 30 | 35 | P6893-ND® 5.33 438 3.06 2.14 | ECO-S1EP183DA 1200 0.180 2.31 20 | 40 | P6949-ND 471 3.87 2.71 1.89 |ECO-S2AP122AA 
22000 | 0.029 6.10 25 | 50 | P6894-ND® 5.61 4.61 3.23 2.25 | ECO-S1EP223CA 1200 0.180 2.31 25 | 30 | P6990-ND 3.73 3.06 2.15 1.50 | ECO-S2AP122CA 
27000 | 0.023 6.21 30 | 45 | P6896-ND® 6.82 493 3.55 2.66 |ECO-S1EP273DA 1500 0.155 2.57 22 | 40 | P6991-ND® 405 332 2.33 1.62 | ECO-S2AP152BA 
27000 | 0.025 6.21 35 | 35 | P6897-ND® 6.11 517 3.72 = .2.79 | ECO-S1EP273EA 1500 0.155 2.57 30 | 25 | P6992-ND@ 435 3.57 2.50 1.74 |ECO-S2AP152DA 
33000 | 0.020 6.84 30 | 50 | P6898-ND® 6.49 5.50 3.96 2.97 | ECO-S1EP333DA 1800 0.129 2.84 22 | 45 | P6993-ND 447 367 2.57 1.79 | ECO-S2AP182BA 
33000 | 0.020 6.84 35 | 40 | P6899-ND 7.04 5.96 4.29 3.22 | ECO-S1EP333EA 1800 0.138 2.84 30 | 30 | P6101-ND 471 3.87 2.71 1.89 |ECO-S2AP182DA 
39000 | 0.019 7.36 35 | 45 | P6900-ND® 7.03 6.06 444 3.49 |ECO-S1EP393EA 400 2200 0.121 3.14 22 | 50 | P6102-ND@ 489 4.01 2.81 1.96 | ECO-S2AP222BA 
47000 | 0.017 8.00 35 | 50 | P6901-ND® 7.90 6.81 4.99 3.93 | ECO-S1EP473EA 2200 0.121 3.14 30 | 30 | P6103-ND 445 377 271 2.04 | ECO-S2AP222DA 
2200 0.166 1.52 22 | 25 | P7606-ND® 2.22 1.88 1.35 1.02 | ECO-S1VP222BA 2700 0.104 3.71 25 | 45 | P6104-ND® 4.91 416 3.00 2.25 | ECO-S2AP272CA 
3300 0.111 2.29 22 | 25 |P7607-ND® 2.42 2.05 1.48 1.11 | ECO-S1VP332BA 2700 0.104 3.71 30 | 35 | P6105-ND 5.00 4.24 3.05 2.29 |ECO-S2AP272DA 
3900 0.094 2.71 22 | 25 | P7608-ND® 2.54 2.16 1.55 1.17 | ECO-S1VP392BA 3300 0.090 4.06 25 | 50 | P6106-ND® 5.44 4.61 3.32 2.49 | ECO-S2AP332CA 
4700 0.078 3.26 25 | 25 | P6905-ND® 3.85 3.09 2.11 1.38 | ECO-S1VP472CA 3300 0.090 4.06 30 | 40 | P6107-ND@ 5.73 485 3.49 2.62 |ECO-S2AP332DA 
5600 0.080 3.36 25 | 25 | P6907-ND 4.03 3.23 2.21 1.44 | ECO-S1VP562CA 3900 0.077 4.54 30 | 45 | P6108-ND® 636 539 3.88 2.91 |ECO-S2AP392DA 
6800 0.066 3.68 22 | 35 | P6908-ND® 3.71 3.04 2.13 1.49 | ECO-S1VP682BA 3900 0.081 4.54 35 | 35 | P6109-ND® 6.74 570 4.11 3.08 | ECO-S2AP392EA 
6800 0.066 3.68 25 | 30 | P6909-ND® 3.85 316 2.21 1.54 | ECO-S1VP682CA 4700 0.071 5.13 30 | 50 | P6110-ND® 6.44 556 4.07 3.20 |ECO-S2AP472DA 
8200 0.057 4.00 22 | 40 | P6910-ND® 4.03 3.31 2.32 1.62 | ECO-S1VP822BA 4700 0.071 6.13 35 | 40 | P6111-ND 6.99 6.03 442 3.48 | ECO-S2AP472EA 
8200 0.057 4.00 25 | 35 | P6911-ND® 4.18 3.43 2.40 1.68 | ECO-S1VP822CA 5600 0.059 5.75 35 | 45 | P6112-ND@ 783 6.76 4.95 3.89 |ECO-S2AP562EA 
10000 | 0.050 4.42 22 | 45 | P6913-ND® 4.48 3.67 2.57 1.79 | ECO-S1VP103BA 6800 0.049 6.60 35 | 50 | P6113-ND@ 7.92 6.98 5.22 4.33 | ECO-S2AP682EA 
35 | 10000) 0.050 4.42 35 | 25 | P6914-ND® 5.33 437 3.06 2.13 |ECO-S1VP103EA 150 1.216 0.71 22 | 25 | P7382-ND@ 2.19 1.86 1.34 1.01 ]ECO-S2DP151BA 
12000 | 0.044 5.05 25 | 45 | P6915-ND® 515 422 2.96 2.06 |ECO-S1VP123CA 220 0.829 1.04 22 | 25 | P7383-ND® 237 2.01 1.45 1.09 | ECO-S2DP221BA 
12000 | 0.044 5.05 35 | 30 | P6916-ND® 5.79 4.75 3.33 2.32 |ECO-S1VP123EA 270 0.614 1.41 22 | 25 | P6115-ND® 3.39 2.72 1.86 1.22 |ECO-S2DP271BA 
15000 | 0.036 5.57 25 | 50 | P6917-ND® 560 459 3.22 2.24 | ECO-S1VP153CA 330 - 1.56 25 | 25 | P6117-ND® 3.25 = 2.67 1.87 1.30 | ECO-S2DP331CA 
15000 | 0.036 5.57 35 | 30 | P6918-ND® 5.55 4.70 3.38 2.54 | ECO-S1VP153EA 390 0.468 1.68 22 | 30 | P6118-ND@ 3.31 2.72 1.91 1.33_|ECO-S2DP391BA 
18000 | 0.030 5.68 30 | 45 | P6919-ND 5.90 5.00 3.60 2.70 |ECO-S1VP183DA 390 0.468 1.68 25 | 25 | P6119-ND® 3.44 2.82 1.98 1.38 | ECO-S2DP391CA 
18000 | 0.030 5.68 35 | 35 | P6920-ND® 6.19 5.24 3.77 = 2.83 | ECO-S1VP183EA 470 0.388 1.85 22 | 35 | P6120-ND 3.59 2.95 2.07 1.44 |ECO-S2DP471BA 
22000 | 0.026 6.10 30 | 50 | P6921-ND® 6.39 5.41 3.90 2.92 | ECO-S1VP223DA 470 _— 1.85 30 | 25 | P6121-ND 4.11 3.37 2.36 1.65 |ECO-S2DP471DA 
22000 | 0.026 6.10 35 | 40 | P6922-ND® 6.93 5.87 4.22 3.17 |ECO-S1VP223EA 560 0.326 2.43 22 | 40 | P6122-ND® 3.77 310 92.17 1.51 | ECO-S2DP561BA 
27000 | 0.021 6.84 35 | 45 | P6923-ND® 7.09 612 448 3.53 | ECO-S1VP273EA 200 560 0.326 2.43 30 | 25 | P6123-ND 443 3.63 2.55 1.77_|ECO-S2DP561DA 
33000 | 0.018 7.15 35 | 50 | P6924-ND® 8.05 6.94 5.09 4.00 | ECO-S1VP333EA 680 0.268 2.68 22 | 45 | P6124-ND@ 413 3.39 2.37 1.65 |ECO-S2DP681BA 
1500 0.221 1.24 22 | 25 |P7609-ND® 2.28 1.93 1.39 1.05 | ECO-S1HP152BA 680 0.268 2.68 30 | 30 | P6125-ND® 479 3.93 2.75 1.92 |ECO-S2DP681DA 
2200 0.151 1.82 22 | 25 |P7610-ND® 2.45 2.08 1.50 1.12 | ECO-S1HP222BA 820 0.222 2.93 25 | 45 | P6126-ND 469 385 2.70 1.88 | ECO-S2DP821CA 
2700 0.123 2.23 22 | 25 | P7611-ND® 2.62 2.22 1.60 1.20 | ECO-S1HP272BA 820 0.222 2.93 35 | 25 | P6127-ND@ 5.66 464 3.25 2.27 |ECO-S2DP821EA 
3300 0.100 2.73 25 | 25 | P6928-ND® 3.48 2.85 2.00 1.39 | ECO-S1HP332CA 1000 0.199 3.25 25 | 45 | P7384-ND@ 435 3.68 2.65 1.99 |ECO-S2DP102CX 
50 3900 0.085 2.75 25 | 25 | P6930-ND® 3.68 3.02 2.12 1.48 | ECO-S1HP392CA 1000 0.199 3.25 25 | 50 | P6128-ND@ 452 3.83 2.76 2.07 |ECO-S2DP102CA 
4700 0.071 3.03 22 | 35 | P6931-ND® 3.90 3.20 2.24 1.56 | ECO-S1HP472BA 1000 0.199 3.25 35 | 30 | P6129-ND@ 5.37 455 3.27 2.46 |ECO-S2DP102EA 
4700 0.071 3.03 30 | 25 | P6932-ND® 4.28 3.51 2.46 1.71 | ECO-S1HP472DA 1200 0.166 3.50 30 | 40 | P7385-ND® 544 460 3.31 2.49 | ECO-S2DP122DX 
5600 0.059 3.42 22 | 40 | P6933-ND® 4.24 3.48 2.44 1.70 | ECO-S1HP562BA 1200 0.166 3.50 30 | 45 | P6130-ND 5.58 4.73 3.40 2.55 | ECO-S2DP122DA 
5600 0.059 3.42 30 | 30 | P6934-ND® 4.63 3.80 2.66 1.85 | ECO-S1HP562DA 1200 0.166 3.50 35 | 30 | P7386-ND@ 6.82 493 3.55 2.66 | ECO-S2DP122EX 
6800 | 0049 | 3.85 |22|50|Pe935-ND® | 470 3.86 2.70 1.88 |ECO-STHP682BA | & pons Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic TS Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Max. | 85°C(rms) | __ Max. | 85°C (rms) a 
ESR Ripple | Dim. . ESR Ripple | Dim. : 
W.v.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) | (120Hz)0| (120Hz) A [DL |Part No. i 10 50-200 ‘| PartNo. DC | (uF) | (120Hz)0 | (120Hz) A [D] L | Part No. 1 10 50 —-200 ‘| Part No. 
1200 | 0.166 3.50 [35/35/P6131-ND® | 597 506 364 273 |ECO-S2DP122EA TSUQ Highly Miniaturized Version 85°C, 
1500 | 0.144 3.87 |30) 45 |P7387-ND 6.30 533 3.84 288 |ECO-S2DP152Dx 2000 Hour Life, 4.0mm Pins — RoHS Compliant 
1500 | 0.144 3.87 |30/50/P6132-ND@® | 655 554 399 299 |ECO-S2DP152DA 560 | 0.355 2.25 | 22/25) P13765-ND 317 254 2.09 1.36 | EET-U02C561HA 
1500 | 0.144 3.87 [35/35|/P7388-ND® | 668 5.65 4.07 3.05 |ECO-S2DP152EX 680 | 0.293 2.50 | 22/30) P13766-ND 342 274 2.25 1.47 | EET-U02C681HA 
200 | 1500 | 0.144 3.87 |35/40/P6133-ND® | 6.93 587 4.22 3.17 |ECO-S2DP152EA 820 | 0.243 2.75 | 22) 35)P13767-ND 3.24 266 2.23 1.56 | EET-U02C821HA 
4800 | 0.120 432135140 |P7380-ND@ | 7.60643 4.63 3.47 TECO-S2DP182EX 1000 | 0.199 3.00 | 22 | 40/P13768-ND 354 291 244 1.70 |EET-UQ2C102HA 
1800 | 0120 432 |35/45\/peia4-noe® | 694 598 438 345 /ECO-S2DP182EA 1000 | 0.199 3.00 | 25| 30|P13769-ND 3.60 295 248 1.73 |FET-UQ2C102JA 
2200 | 0098 492 | 35/45 |P7390-ND 360 728 524 3.93 \ECO-S2DP229EX 7200 | 0.166 3.25 [22|45|P13770-ND 391 321 270 1.88 |EET-U02C122HA 
2200 | 0.098 4.92 |35|50|P6135-ND® | 7.97 687 5.04 __3.96_|ECO-S2DP222EA acOh eres oe ae ie oo a be sabre 
720 | 1.520 0.71 | 22/25 ]P7391-ND 234 199 143 1.08 |ECO-S2EP121BA : : 5 : ; ; 
150 | 1216 oa9 |22/05|p73g2-nDe | 247 209 151 143 |ECO-S2EP151BA 1500 | 0.133 3.73 | 22|50|P13773-ND 447 367 3.08 2.15 | EET-UQ2C152HA 
tao | 921 107 |22/25|p7304-nDe | 262 222 160 120 leco-szePigiBa | | gp |1900_| 0.133 3.73 | 25 | 40|P13774-ND 477391 3.29 2.29 | FET-UQ2C152JA 
200 | 0754 117. |22/05|p7a95-nne | 276 234 169 127 |ECO-S2EP91Bx 7500 | 0.133 3.73 [30/30/P13775-ND 515 423 355 247 |EET-UQ2C152KA 
: ; ‘ ; : ; i 7 1500 | 0.133 3.73 | 35 | 25|P13776-ND 552 453 3.81 2.65 |EET-UQ2C152LA 
270 | 0.614 1.31 | 22/30|/P7396-ND@® | 297 252 1.82 1.36 |ECO-S2EP271BA 
570 1 0614 131195195 1P7397-ND 309262 189 140 TECO-BSEPITICA 1800 | 0.114 4.20 | 25) 45|P13777-ND 499 4.09 3.44 2.40 |EET-UQ2C182JA 
f i i : : : : . 1800 | 0.120 4.20 | 30) 35|P13778-ND 567 466 3.91 2.73 |EET-UQ2C182KA 
330 | 0.553 1.75 |22/35|P7398-ND® | 3.27 277 200 1.50 |ECO-S2EP331BA 
: 7 1800 | 0.114 4.20 | 35|30|P13779-ND 6.04 4.96 416 2.90 |FET-UQ2C182LA 
330 | 0.502 1.75 |25/30|/P7399-ND® | 3.34 283 2.04 1.53 |ECO-S2EP331CA 
2200 | 0.090 4.78 [30/40/P13780-ND 543. 460 3.98 298 |EET-UQ2C222KA 
390 | 0.468 1.91 |22]40]/P7400-ND@® | 349 296 213 1.60 |ECO-S2EP391BA 
2200 | 0.098 4.78 | 35/35 |P13781-ND 578 490 4.23 3.18 |EET-UQ2C222LA 
390 | 0.425 1.91 [30/25|P7401-ND@ | 380 3.22 2.32 1.74 |ECO-S2EP391DA 
2700 | 0.080 5.45 | 35 | 40|P13783-ND 657 556 4.80 3.60 |EET-UQ2C272LA 
470 | 0.388 211 [22/45/P7402-ND@ | 385 3.26 2.35 1.76 |ECO-S2EP471BA 
250 3300 | 0.070 5.75 | 35 | 45|P13784-ND 753 638 5.51 4.13 |EET-UQ2C332LA 
470 | 0.353 211 |30/25]/P7403-ND® | 416 352 254 1.90 |ECO-S2EP471DX 
3900 | 0.055 6.00 | 35 | 50|P13785-ND 854 7.23 6.25 4.69 | ET-UQ2C392LA 
560 | 0.326 2.25 |25/40|/P7404-ND@® | 4.33 3.67 264 1.98 |ECO-S2EP561CX 
eanil|| 006 305 35 25 ERIM 491 418 300 225 |ECO-SDEPSeIEA 390 | 0510 1.68 | 22/25 |P13786-ND 3.09 248 204 1.33 |EET-UQ2D391HA 
: : f : : ’ 470 | 0.423 4.85 | 22/30 |P13787-ND 333 267 220 1.43 |EET-UQ2D471HA 
680 | 0.268 2.50 | 25/45|P7406-ND@ | 480 4.06 2.93 2.20 | ECO-S2EP681CX 
560 | 0.355 2.43 | 22|30|P13788-ND 310 255 214 1.49 |EET-UQ2D561HA 
680 | 0.268 250 [35/30/P7407-ND® | 543 460 3.31 249 |ECO-S2EPG81EA seo || aes 243 |05| 05 Manan ier S601) 246.” ise: [REPUGODSE TIA 
820 | 0.222 250 |30/40|/P7408-ND® | 5.67 4.80 346 260 |ECO-S2EP821DX : : ’ : ’ : 
op; | spia00 377 |35/20 ERG 60s S12 369 277. |ECO-S2EPRDIEX 680 | 0.293 2.68 | 22|35|P13790-ND 3.39 279 234 1.63 |EET-UQ2D681HA 
: : : : : : 680 | 0.293 2.68 | 25/30/P13791-ND 344 283 237 1.65 |EET-UQ2D681JA 
4000 | 0.182 3.32 |30/45|P7410-ND@® | 645 546 3.93 2.95 |ECO-S2EP102Dx aani.|| soda 293. | 22| 40. IRtaTeenn 372 308 257 179 |EET-UQ2DE21HA 
i000 | 0.199 3.32 [35/35|P7411-ND® | 6.85 580 4.18 3.13 | ECO-S2EP102EX 300 | 0043 993 |95|30|p13793-ND 374 307 258 180 |EET-UO2D821JA 
1200 | 0.166 353 [35/40/P7412-ND® | 7.80 660 4.75 3.57 |ECO-S2EP122EX ; : : : ; , 
820 | 0.243 2.93 | 30) 25|P13794-ND 447 367 3.08 2.15 | EET-UQ2D821KA 
1500 | 0.133 4.04 _|35|50/P7413-ND@ | 9.05 7.66 5.51 4.14 | ECO-S2EP152EA to00 | 0.199 395 |99|45|P13795-ND 442 338 «284 «1.98 Se aN adn 
es 3.527 re - 2 Lea ae oe i ies Sac en 7000 | 0.199 | 3.25  |[25/35|P13796-ND | 4.18 3.41 286 1.99 [EET-UO2D102JA 
= : H E ; : 4 1000 | 0.199 3.25 | 30) 30)P13797-ND 465 382 3.21 2.23 |EET-UQ2D102KA 
68 | 2.438 0.69 |22]25|P6137-ND® | 358 287 197 1.28 |ECO-S2ePE80BA | | 200 | i599 | gogo 305  |35|/25|P13798-ND 521 428 359 250 |EET-UQ2DI02LA 
82 | 2.022 | 0.83 | 22| 25) P6139-ND 330 271 1.90 1.82 | ECO-S2GP820BA 1200 | 0.166 | 3.50 |22/s0|Pi3799-ND | 461 379 3.18 2.22 |EET-UQ2D122HA 
100 | 1.658 0.92 {25/25 |P6141-ND@ | 3.60 2.96 2.07 __—*1.44 | ECO-S2GP101CA 1200 | 0.166 3.50 | 25 | 40 |P13800-ND 463 3.80 319 2.22 | EET-UQ2D122JA 
120 | 1.382 1.02 ]25/25|P741S-ND@ | 3.30 279 201 1.51 /ECO-S2GP121Cx 1200 | 0.166 3.50 [30/30/P13807-ND 531 435 3.66 2.55 |EET-UQ2D122KA 
120 — 1.02 |25/30)P6143-ND@ | 3.84 315 2.21 1.54 | ECO-S2GP121CA 1500 | 0.133 3.87 | 25/50/P13802-ND 538 442 371 2.59 |EET-UQ2D152JA 
150 | 1.105 1.16 | 22/40) P6144-ND 4.22 347 243 1.69 |ECO-S2GP151BA 1500 | 0.144 3.87 | 30) 35|P13803-ND 6.01 493 414 2.88 |EET-UQ2D152KA 
150 | 1.105 116 |30)25)P6145-ND@ | 4.51 3.70 2.59 1.81 | ECO-S2GP151DA 1500 | 0.144 3.87 | 35) 30|P13804-ND 548 464 4.01 3.01 |EET-UQ2D152LA 
180_| 0.921 1.44 | 22 | 45 | P6146-ND 463 380 2.66 1.86 _|ECO-S2GP181BA 1800 | 0.120 4.32 | 30) 45|P13805-ND 572 484 418 3.14 |EET-UQ2D182KA 
180 = 1.44/30) 30)/P6147-ND@ 490 4.02 2.82 1.96 | ECO-S2GP181DA 7800 | 0.120 4.32 [35/35 /P13806-ND 613 519 448 3.36 |EET-UQ2D182LA 
220 0.754 1.49 22 | 50 | P6148-ND® 5.23 4.29 3.01 2.09 |ECO-S2GP221BA 2200 0.098 4.92 30 | 50 | P13807-ND 6.59 5.58 4.82 3.62 | EET-UQ2D222KA 
4oo | 222 | 0.754 1.49 |30/30)P6149-ND® | 543 446 3.12 2.18 |ECO-S2GP221DA 2200 | 0.105 4.92 | 35] 40|P13808-ND 7.01 5.94 5.13 3.85 |EET-UQ2D222LA 
270 | 0.675 1.67 | 25) 45 / P6150-ND® 5.02 4.25 3.06 — 2.30 | ECO-S2GP271CA 2700 | 0.086 5.45 | 35/50|P13809-ND 810 686 592 4.44 |EET-UQ2D272LA 
270 | 0.675 1.67 | 35 | 30 | P6151-ND 5.58 4.72 340 2.55 | ECO-S2GP271EA 270 | 0.737 1.31 [22/25/P13810-ND 3.16 253 2.08 1.36 |EET-UQ2E271HA 
330 | 0.553 1.90 [30/40)P6152-ND® | 5.93 5.03 362 2.72 |ECO-S2GP331DA 330 | 0.603 1.75 | 22|30|P13811-ND 342 274 225 1.47 |EET-UQ2E331HA 
330 | 0.553 1.90 |35/30)P7416-ND® | 6.25 529 3.81 2.86 /ECO-S2GP331EX 390 | 0.510 1.91 | 22|30|P13812-ND 318 262 220 1.53 |EET-UQ2E391HA 
330 | 0.553 1.90 |35/35|/P6153-ND® | 6.25 530 3.81 2.86 |ECO-S2GP331EA 390 | 0.510 4.91 | 25|25|P13813-ND 3.24 266 2.24 1.56 |EET-UQ2E391JA 
390 | 0.468 213 |30/45|P6154-ND® | 657 557 4.01 3.01 |ECO-S2GP391DA 470 | 0.423 241 | 22/35 |P13814-ND 348 285 240 1.67 |FET-UQ2E471HA 
390_| 0.468 213 [35/35|P7417-ND@ | 6.95 5.88 4.23 3.18 |ECO-S2GP391EX 470 | 0.423 247 [25/30/P13815-ND 352 289 243 1.69 |EET-UO2E471JA 
390 | 0.468 213 |35/40)/P6155-ND® | 7.07 599 4.31 3.23 |ECO-S2GP391EA 560 | 0.355 2.25 | 22| 40|P13816-ND 380 342 262 1.83 |EET-UQ2E561HA 
470 | 0.388 239 |35/40/P7418-ND® | 7.98 675 4.86 3.65 |ECE-S2GP471EX 560 | 0.355 2.25 | 25/30|P13817-ND 386 317 266 1.85 |EET-UQ2E561JA 
470 | 0.388 239 |35/45|/P6156-ND® | 7.09 612 4.48 3.53 |ECO-S2GP471EA 560 | 0.355 2.25 | 30) 25|/P13818-ND 435 357 3.00 2.09 |EET-UQ2E561KA 
560 | 0.326 269 |35/45|P7419-ND® | 888 7.52 5.41 4.06 |ECO-S2GP561EX 680 | 0.293 2.50 | 22 | 45|P13819-ND 4.23 347 2.91 2.03 |FET-UQ2E681HA 
560 | 0.326 2.69 |35/50|P6157-ND® | 8.23 7.10 5.20 4.09 |ECO-S2GP561EA 680 | 0.293 2.50 [25 /35/P13820-ND 427.350 294 2.05 |EET-UO2E681JA 
680 | 0.268 3.00 _[35/50[P7420-ND@ [10.60 897 646 4.85 |ECO-S2GP681EX 680 | 0.293 2.50 | 30) 30)P13822-ND 495 4.06 3.41 2.38 |EET-UQ2E681KA 
33 | 6.028 0.41 [22/25/P7421-ND® | 242 2.05 148 1.11 /ECO-S2WP330BA| | 250 | 820 | 0.243 2.77 | 22|50|P13823-ND 478 392 3.29 2.30 |EET-UQ2E821HA 
47 | 4.233 0.59 |22)25|/P7422-ND@® | 264 224 1.61 1.21 |ECO-S2WP470BA 820 | 0.243 2.77 | 25) 40|P13824-ND 477 391 3.29 2.29 | EET-UQ2E821JA 
56 | 2.960 0.70 | 20)30)P7423-ND 351 298 214 1.61 |ECO-S2WP560AA 820 | 0.243 2.77 | 30/30|P13825-ND 5.25 4.31 3.62 _2.52_ | FET-UQ2E821KA 
56 | 2.960 0.70 |22)25|P7424-ND® | 279 236 1.70 1.28 |ECO-S2WP560BA 820 | 0.243 277 [35 |25|/P13826-ND 583. 478 402 280 |EET-UQ2E821LA 
82_| 2.022 0.83 |22/30|/P7425-ND® | 3.25 275 1.98 1.49 |ECO-S2WP820BA 1000 | 0.199 3.32 | 25) 45 |P13827-ND 541 444 3.73 2.60 | EET-UQ2E102JA 
g2 | 2.022 0.83 /[25/25|/P7426-ND® | 327 277 200 1.50 |ECO-S2WP820CA 1000 | 0.199 3.32 | 30) 35 |P13828-ND 587 4.82 4.05 2.82 |EET-UQ2E102KA 
100 | 1.658 0.93 |22)35|P7427-ND® | 359 3.04 219 1.64 |ECO-S2WP101BA 1000 | 0.199 3.32 | 35/30 /P13829-ND 551 4.67 4.03 3.03 | EET-UQ2E102LA 
120 | 1.382 1.04 |22)40|/P7428-ND@® | 392 332 239 1.79 |ECO-S2WP121BA 1200 | 0.166 3.53 |30|40|P13830-ND. 579 490 4.23 3.18 |EET-UQ2E122KA 
120 | 1.382 1.04 |30/25]/P7429-ND@® | 416 352 254 1.90 |ECO-S2WP121DA 1200 | 0.166 3.53 [35 /35/P13831-ND 618 5.23 452 3.39 |EET-UOQ2E122LA 
150 | 1.105 119 | 22|50|P7430-ND@ | 4.38 3.71 267 2.01 |ECO-S2WP151BA 1500 | 0.133 4.04 | 30) 50|P13832-ND 679 575 4.96 3.72 |EET-UQ2E152KA 
450 | 150 | 1.105 1.19 [30/30]P7431-ND 455 3.85 278 2.08 |ECO-S2WP151DA 1500 | 0.133 4.04 | 35| 40) P13833-ND 710 6.01 5.19 3.90 | EET-UQ2E152LA 
180 | 0.921 1.35 |25)40/p7432-ND@® | 4.90 415 299 2.24 |ECO-S2WP181CX 1800 | 0.111 4.55 | 35) 45|P13834-ND 8.07 683 5.90 4.43 |EET-UQ2E182LA 
180 | 0.921 1.35 |35)25|/p7433-ND@® | 557 472 3.40 2.55 |ECO-S2WP181EA 2200 | 0.098 4.75 | 35|50|P13835-ND. 840 7.24 6.37__5.01_ | FET-UQ2E222LA 
220 | 0.754 1.55 |25/45|/P7434-ND® | 5.55 470 3.39 254 |ECO-S2wP221CX 150 | 1.326 112 [22] 25 |P13836-ND 341-255 215 1.50 |EET-UQ2V151HA 
220 0.754 4.55 35 | 30 | P7435-ND@ 6.05 5.13 3.69 2.77 |ECO-S2WP221EA 180 1.105 1.22 22 | 30 | P13837-ND 3.32 2.72 2.29 1.60 | EET-UQ2V181HA 
270 0.675 1.78 30 | 45 | P7436-ND 6.50 5.50 3.96 2.97 |ECO-S2WP271DA 220 0.904 1.44 22 | 35 | P13838-ND 3.68 3.02 2.54 1.77 | EET-UQ2V221HA 
270 | 0.614 1.78 | 35|30|P7437-ND@ 6.93 5.87 4.22 3.17 |ECO-S2WP271EX 270 | 0.737 1.66/22 | 40 | P13839-ND 410 3.37 9 2.83 1.97 | EET-UQ2V271HA 
330 | 0.553 2.01 |30/50)P7438-ND® 7.58 641 4.62 3.46 |ECO-S2WP331DA 270_| 0.737 1.66 _| 25 | 30 | P13840-ND 4213.45 290 2.02 | EET-UQ2V271JA 
330 | 0.553 2.01 | 35/35 /P7439-NDe 813 688 4.96 3.72 |ECE-S2WP331EX 330 | 0.603 1.88 | 22) 45) P13841-ND 459° 3.77 3.47 2.21 | EET-UQ2V331HA 
390 | 0.510 2.24 [35/45 |P7440-ND® 879 7.44 5.36 4.02 |ECO-S2WP391EA 330 | 0.603 1.88 | 25) 35) P13842-ND 471 3.86 3.24 2.26 | EET-UQ2V331JA 
470_|_ 0.423 253 [35/45 (P7441-ND® [10.48 8.87 6.39 4.79 [ECO-S2WP471EX 390} 0.510 2.06 | 22) 50/P13843-ND 5.27 432 3.63 2.53 | EET-UQ2V391HA 
47 3.527 0.63 22 | 25 | P7442-ND® 332 281 2.02 1.52 |ECO-S2HP470BA 390 0.510 2.06 25 | 40 | P13844-ND 5.25 430 3.62 2.52 |EET-UQ2V391JA 
56 2.960 0.70 22 | 30 | P7443-ND@ 3.51 298 214 1.61 |ECO-S2HP560BA 390 0.510 2.06 30 | 30 | P13845-ND 5.85 4.80 4.03 2.81 | EET-UQ2V391KA 
63 | 2.438 07a |22/35|p744-noe | 387 328 236 177 [eco-soHPes0BA | | 5, | 390 | 0.510 2.06 [35] 25/P13846-ND 533. 452 3.90 293 |EET-UQ2V391LA 
6a | 2.438 073 |25!25|p7aas-nne | 391 332 239 4179 |ECO-S2HP60CA 470 | 0.423 2.40 | 25) 45|P13847-ND 591 4.85 4.08 2.84 | EET-UQ2V471JA 
32 | 2022 0.33/22) 40 |p7446-nD 421. 357 257 193 |ECO-S2HP820BA 470 | 0.423 2.40 | 30) 35|P13848-ND 554 469 4.06 3.04 |EET-UQ2V471KA 
321 2.022 0.88 125130 P7447-ND@® | 4.02358 2581.93 TECO-SPHPRD0CA 470 | 0.423 2.40 | 35) 30)P13849-ND 579 490 4.23 3.18 |EET-UQ2V471LA 
too | 1.658 | 099 |22|45/P7448-ND@® | 4.66 3.95 285 2.14 |ECO-S2HP101BA S60 | 0.965 | 260 (25/50 0MISERODE) 5.78 4.90 4.29 3.17 | EET-UO2VE61JA 
too | 1.658 | 0.99 |25)35/P7449-ND® | 4.68 3.97 286 2.14 |ECO-S2HP1O1CA S60) 0.965) 260 30/40 RIBS) 6.21 5.260 4.54 3.41 | EET-UO2VE61KA 
sao | 120 | 1.382 113 |22/s0|p7450-npe | 523 443 319 239 |ECO-SoHP121BA 560 | 0.355 2.60 | 35) 30)/P13852-ND 655 555 4.79 3.60 |EET-UQ2V561LA 
120 | 1.382 1.13 |30|30|P7451-ND 5.39 457 3.29 2.47 |ECO-S2HP121DA Pats nae nee . ee ae ao ne ne PEL ICBVERIIIL 
150 | 1.105 129 /[25/45|P7452-ND@ | 596 5.05 363 273 |ECO-S2HPIS1CA : ; H ; i : i ; 
450 | 44105 120 |a5los|p74sa-nne | 660 659 402 302 |FCO-SHPISIEA 820 | 0.243 3.25 | 30/50|P13855-ND 831 7.03 6.08 _4.56 | FET-UQ2V821KA 
180 | 0921 436 |35/30/P7455-ND® | 728 616 444 333 |ECO-S2HP181EA 820 | 0.243 3.25 [35/45 /P13856-ND 835 7.07 611 4.58 |EET-UQ2V821LA 
200 | 0754 450 |30|45|/p745e-noe | 791 670 482 3.62 |ECO-S2HP221DA 1000 | 0.199 3.54 | 35 | 50|P13857-ND 887 7.65 6.72 _5.29 | FET-UQ2V102LA 
200 | 0754 154 |35/35|/p7457-no@® | 828 701 505 3.79 |ECO-S2HP221EA 720 | 1.658 7.02 | 22/25 |P13858-ND 332 272 229 1.60 |EET-UQ2G121HA 
270 10614 176135140 1P7458ND@ 1957810583438 TECO-S2HP271Ea ] | 400] 150 | 1.326 1.16 | 22|30|P13859-ND 3.36 276 232 1.62 |EET-UQ2G151HA 
330 | 0.502 1.99 |35/45|P7459-ND@ | 11.06 936 6.74 5.06 |ECO-S2HP331EA 180_| 1.105 1.44 | 22 | 30 | P13860-ND 419 3.44 2.89 2.01 | EET-U02G181HF 
390 | 0.425 2.22 |35|50|P7460-ND@ | 12.75 10.79 7.77 _5.83 |ECO-S2HPSS1EA | » RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic TS Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Max. | 85°C(rms)) __ Max. | 85°C(rms) | __ 
ESR | Ripple | Dim. ESR | Ripple | Dim. 
W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) | (120Hz)O ) (120Hz) A | D | L | Part No. 1 10 50 200 | Part No. DC | (wF) | (120Hz)O | (120Hz) A | D | L | Part No. 1 10 50 200 | Part No. 
180 1.105 1.44 22 | 35 | P13861-ND 3.67 3.01 2.53 1.76 | EET-UQ2G181HA 1800 0.120 4.20 30 | 35 | P11831-ND® 5.69 467 3.92 2.73 | EET-UQ2C182DA 
220 0.904 1.49 22 | 35 | P13862-ND 4.61 3.78 3.18 = 2.21 | EET-UQ2G221HF 1800 0.111 4.20 35 | 30 | P11832-ND 6.06 4.97 418 2.91 | EET-UQ2C182EA 
220 0.904 1.49 22 | 40 | P13863-ND 4.09 3.35 2.82 1.96 | EET-UQ2G221HA 2200 0.090 4.78 30 | 40 | P11833-ND® 545 462 3.99 2.99 | EET-UQ2C222DA 
220 0.904 1.49 25 | 30 | P13864-ND 416 342 2.87 2.00 | EET-UQ2G221JA 160 2200 0.098 4.78 35 | 35 | P11834-ND® 5.80 4.91 4.25 3.19 | EET-UQ2C222EA 
270 0.737 1.67 22 | 45 | P13865-ND 4.61 3.79 3.18 2.22 _| EET-UQ2G271HA 2700 0.074 5.45 30 | 45 | P11835-ND® 6.19 5.24 453 3.40 | EET-UQ2C272DA 
270 0.737 1.67 25 | 35 | P13866-ND 473 3.88 3.26 2.27 | EET-UQ2G271JA 2700 0.080 §.45 35 | 40 | P11836-ND 6.59 558 482 3.61 | EET-UQ2C272EA 
270 0.737 1.67 30 | 30 | P13867-ND 5.38 442 3.71 2.59 | EET-UQ2G271KA 3300 0.070 §.75 35 | 45 | P11837-ND 7.56 640 5.53 4.15 | EET-UQ2C332EA 
270 0.737 1.67 30 | 25 | P13868-ND 5.89 484 4.06 2.83 | EET-UQ2G271KF 3900 0.055 6.00 35 | 50 | P11838-ND® 7.75 668 587 4.62 |EET-UQ2C392EA 
330 0.603 1.90 22 | 50 | P13869-ND 5.42 445 3.73 2.60 |EET-UQ2G331HA 390 0.510 1.68 22 | 25 | P11856-ND® 3.10 248 2.04 1.33 | EET-UQ2D391BA 
330 0.603 1.90 25 | 40 | P13870-ND 6.38 442 3.71 2.59 | EET-UQ2G331JA 470 0.423 1.85 22 | 30 | P11857-ND 3.34 2.68 = 2.20 1.44 | EET-UQ2D471BA 
330 0.603 1.90 30 | 30 | P13871-ND 6.00 4.92 413 2.88 | EET-UQ2G331KA 560 0.355 2.43 22 | 30 | P11858-ND 3.11 2.56 2.15 1.50 | EET-UQ2D561BA 
330 0.603 1.90 35 | 25 | P13872-ND 5.51 467 4.03 3.02 | EET-UQ2G331LA 560 0.355 2.43 25 | 25 | P11859-ND 3.18 92.61 2.19 1.53 | EET-UQ2D561CA 
400 | 390 0.510 2.13 25 | 45 | P13873-ND 6.01 4.93 415 2.89 | EET-UQ2G391JA 680 0.293 2.68 22 | 35 | P11860-ND® 3.40 2.79 2.35 1.64 | EET-UQ2D681BA 
390 0.510 2.13 30 | 35 | P13874-ND 5.64 4.77 442 3.09 | EET-UQ2G391KA 680 0.293 2.68 25 | 30 | P11861-ND® 3.45 283 = 2.38 1.66 | EET-UQ2D681CA 
390 0.510 2.13 35 | 30 | P13875-ND 6.93 5.03 4.34 3.26 _| EET-UQ2G391LA 820 0.243 2.93 25 | 30 | P11862-ND® 3.75 3.08 2.59 1.80 | EET-UQ2D821CA 
470 0.423 2.39 25 | 50 | P13876-ND 6.18 5.23 452 3.39 | EET-UQ2G471JA 820 0.243 2.93 30 | 25 | P11863-ND® 448 3.68 3.09 2.15 | EET-UQ2D821DA 
470 0.423 2.39 30 | 40 | P13877-ND 6.18 5.24 452 3.39 | EET-UQ2G471KA 1000 0.199 3.25 22 | 45 | P11842-ND® 413 3.39 2.85 1.99 | EET-UQ2D102BA 
470 0.423 2.39 35 | 30 | P13878-ND 6.77 5.74 495 3.72 | EET-UQ2G471LA 1000 0.199 3.25 25 | 35 | P11843-ND® 416 3.41 2.87 2.00 | EET-UQ2D102CA 
560 0.355 2.69 30 | 45 | P13879-ND 7.13 6.03 5.21 3.91 | EET-UQ2G561KA 200 1000 0.199 3.25 30 | 30 | P11844-ND® 466 383 3.22 2.24 | EET-UQ2D102DA 
560 0.355 2.69 35 | 35 | P13880-ND 7.64 6.47 5.59 4.19 | EET-UQ2G561LA 1000 0.232 3.25 35 | 25 | P11845-ND® 5.23 4.29 3.60 2.51 | EET-UQ2D102EA 
680 0.293 2.96 35 | 40 | P13881-ND 8.85 7.49 647 4.86 |EET-UQ2G681LF 1200 0.166 3.50 25 | 40 | P11846-ND® 464 3.81 3.20 2.23 | EET-UQ2D122CA 
680 0.293 2.96 30 | 50 | P13882-ND 847 7.17 6.20 4.65 | EET-UQ2G681KA 1200 0.166 3.50 30 | 30 | P11847-ND® 5.32 437 3.67 2.56 | EET-UQ2D122DA 
680 0.293 2.96 35 | 45 | P13883-ND 8.51 7.21 6.23 4.67 | EET-UQ2G681LA 1500 0.133 3.87 25 | 50 | P11848-ND® 640 443 3.72 2.59 | EET-UQ2D152CA 
820 0.243 3.25 35 | 45 | P13884-ND 9.30 8.02 7.05 5.54 | EET-UQ2G821LF 1500 0.144 3.87 30 | 35 | P11849-ND@ 6.02 494 4145 2.89 | EET-UQ2D152DA 
820 0.243 3.25 35 | 50 | P13885-ND 8.92 7.69 676 5.32 |EET-UQ2G821LA 1500 0.144 3.87 35 | 30 | P11850-ND@ 549 465 4.02 3.02 | EET-UQ2D152EA 
120 1.658 1.08 22 | 25 | P13886-ND 404 3.32 2.79 1.94 | EET-UQ2S121HA 1800 0.120 4.32 30 | 45 | P11851-ND® 5.74 486 4.20 3.15 | EET-UQ2D182DA 
150 1.326 1.30 22 | 30 | P13887-ND 409 335 2.82 1.96 | EET-UQ2S151HA 1800 0.120 4.32 35 | 35 | P11852-ND 614 520 449 3.37 | EET-UQ2D182EA 
150 1.326 1.30 25 | 25 | P13888-ND 416 3.41 2.87 2.00 | EET-UQ2S151JA 2200 0.098 4.92 30 | 50 | P11853-ND® 6.61 5.60 4.84 3.63 _| EET-UQ2D222DA 
180 1.105 1.48 22 | 35 | P13889-ND 445 3.65 3.07 2.14 | EET-UQ2S181HA 2200 0.105 4.92 35 | 40 | P11854-ND® 7.03 595 514 3.86 | EET-UQ2D222EA 
180 1.105 1.48 25 | 30 | P13890-ND 456 3.74 3.14 2.19 | EET-UQ2S181JA 2700 0.086 5.54 35 | 50 | P11855-ND® 8.12 688 5.94 4.46 |EET-UQ2D272EA 
220 0.904 1.65 22 | 40 | P13891-ND 4.91 4.03 3.38 2.36 | EET-UQ2S221HF 270 0.737 1.31 22 | 25 | P11872-ND 3.17 2.54 = 2.09 1.36 | EET-UQ2E271BA 
220 0.904 1.65 25 | 35 | P13892-ND 5.03 412 346 2.41 |EET-UQ2S221JA 330 0.603 1.75 22 | 30 | P11873-ND® 3.42 2.74 2.25 1.47 | EET-UQ2E331BA 
220 0.904 1.65 30 | 25 | P13893-ND 5.63 462 3.88 2.70 | EET-UQ2S221KA 390 0.510 1.91 22 | 30 | P11874-ND 3.20 262 2.21 1.54 | EET-UQ2E391BA 
270 0.737 1.94 22 | 45 | P13894-ND 5.53 454 3.81 2.66 | EET-UQ2S271HF 390 0.510 1.91 25 | 25 | P11875-ND 3.25 267 2.24 1.56 | EET-UQ2E391CA 
270 0.737 1.94 25 | 40 | P13895-ND 5.59 458 3.85 2.68 | EET-UQ2S271JA 470 0.423 2.11 22 | 35 | P11876-ND@ 3.49 2.86 2.41 1.68 | EET-UQ2E471BA 
270 0.737 1.94 30 | 30 | P13896-ND 5.74 471 3.96 2.76 | EET-UQ2S271KA 470 0.423 2.11 25 | 30) P11877-ND@ 3.53 2.90 = 2.43 1.70 | EET-UQ2E471CA 
420 330 0.603 217 25 | 45 | P13897-ND 5.37 455 3.93 2.95 |EET-UQ2S331JA 560 0.355 2.25 22 | 40 | P11878-ND 3.81 3.13 2.63 1.83 | EET-UQ2E561BA 
330 0.603 217 30 | 30 | P13898-ND 6.28 5.32 4.59 3.45 | EET-UQ2S331KF 560 0.355 2.25 25 | 30 | P11879-ND®@ 3.87 3.17 2.67 1.86 | EET-UQ2E561CA 
330 0.603 217 35 | 25 | P13899-ND 5.91 5.00 4.32 3.24 | EET-UQ2S331LA 560 0.355 2.25 30 | 25 | P11880-ND 436 3.58 3.01 2.09 | EET-UQ2E561DA 
390 0.510 2.27 25 | 50 | P13900-ND 644 545 4.71 3.53 | EET-UQ2S391JA 680 0.293 2.50 22 | 45 | P11881-ND 4.24 348 2.92 2.04 | EET-UQ2E681BA 
390 0.510 2.27 30 | 35 | P13901-ND 6.54 554 4.79 3.59 | EET-UQ2S391KA 680 0.293 2.50 25 | 35 | P11882-ND® 4.28 3.51 2.95 2.06 | EET-UQ2E681CA 
390 0.510 2.27 35 | 30 | P13902-ND 6.73 5.70 4.92 3.69 | EET-UQ2S391LA 250 680 0.293 2.50 30 | 30 | P11883-ND® 497 407 3.42 2.39 | EET-UQ2E681DA 
470 0.423 2.61 30 | 40 | P13903-ND 7.33 6.21 5.36 4.02 | EET-UQ2S471KF 820 0.243 2.77 22 | 50 | P11884-ND 479 3.93 3.30 2.30 | EET-UQ2E821BA 
470 0.423 2.61 35 | 35 | P13904-ND 7.56 6.40 5.53 4.15 | EET-UQ2S471LA 820 0.243 2.77 25 | 40 | P11885-ND® 4.78 3.92 3.29 2.30 | EET-UQ2E821CA 
560 0.355 2.82 30 | 45 | P13905-ND 8.30 7.02 6.07 4.55 | EET-UQ2S561KF 820 0.243 2.77 30 | 30 | P11886-ND® 6.27 4.32 3.63 2.53 _| EET-UQ2E821DA 
560 0.355 2.82 35 | 40 | P13906-ND 863 7.31 6.31 4.73 | EET-UQ2S561LA 820 0.243 2.77 35 | 25 | P11887-ND® 5.84 4.79 4.03 2.81 | EET-UQ2E821EA 
680 0.293 3.11 30 | 50 | P13907-ND 10.59 9.13 8.03 6.31 | EET-UQ2S681KF 1000 0.199 3.32 25 | 45 | P11864-ND 542 445 3.74 2.60 | EET-UQ2E102CA 
680 0.293 3.11 35 | 45 | P13908-ND 10.22 8.81 7.75 6.09 | EET-UQ2S681LA 1000 0.199 3.32 30 | 35 | P11865-ND® 5.89 483 4.06 2.83 | EET-UQ2E102DA 
820 0.243 3.30 35 | 50 | P13909-ND 11.60 10.00 8.79 6.91 | EET-UQ2S821LA 1000 0.199 3.32 35 | 30 | P11866-ND® 5.53 468 4.04 3.03 |EET-UQ2E102EA 
82 2.426 0.83 22 | 25 | P13910-ND 3.43 2.74 2.26 1.47 | EET-UQ2W820HA 1200 0.166 3.53 30 | 40 | P11867-ND® 5.81 4.92 4.25 3.19 | EET-UQ2E122DA 
100 1.989 0.93 22 | 25 | P13911-ND 3.26 2.67 = 2.25 1.57 | EET-UQ2W101HA 1200 0.166 3.53 35 | 35 | P11868-ND® 6.19 524 453 3.40 | EET-UQ2E122EA 
120 1.658 1.04 22 | 30 | P13912-ND 3.47 285 2.40 1.67 | EET-UQ2W121HA 1500 0.133 4.04 30 | 50 | P11869-ND® 6.81 5.76 4.98 3.74 | EET-UQ2E152DA 
150 1.326 1.19 22 | 30 | P13913-ND 432 3.54 2.98 2.08 | EET-UQ2W151HF 1500 0.133 4.04 35 | 40 | P11870-ND® 7.12 603 5.21 3.91 | EET-UQ2E152EA 
150 1.326 1.19 22 | 35 | P13914-ND 3.90 3.21 2.69 1.88 | EET-UQ2W151HA 1800 0.111 4.55 35 | 45 | P11871-ND® 8.09 685 592 4.44 | EET-UQ2E182EA 
150 1.326 1.19 25 | 25 | P13915-ND 448 3.67 3.09 2.15 | EET-UQ2W151JUF 150 1.326 1.12 22 | 25 | P11912-ND 3.12 256 2.15 1.50 | EET-UQ2V151BA 
150 1.326 1.19 25 | 30 | P13916-ND 3.97 3.26 2.74 1.91 | EET-UQ2W151JA 180 1.105 1.22 22 | 30) P11913-ND@ 3.32 2.73 2.29 1.60 | EET-UQ2V181BA 
180 1.105 1.35 22 | 35 | P13917-ND 483 3.97 3.33 2.32 | EET-UQ2W181HF 220 0.904 1.44 22 | 35 | P11914-ND@ 3.69 3.03 2.54 1.77 | EET-UQ2V221BA 
180 1.105 1.35 22 | 40 | P13918-ND 4.34 3.56 2.99 2.08 | EET-UQ2W181HA 270 0.737 1.66 22 | 40 | P11915-ND 4.41 3.38 = 2.84 1.98 | EET-UQ2V271BA 
180 1.105 1.35 25 | 30 | P13919-ND 4.39 3.60 3.03 2.11_| EET-UQ2W181JA 270 0.737 1.66 25 | 30 | P11916-ND® 4.22. 346 2.91 2.03 _| EET-UQ2V271CA 
220 0.904 1.55 22 | 45 | P13920-ND 4.88 4.01 3.37 2.35 | EET-UQ2W221HA 330 0.603 1.88 22 | 45 | P11917-ND@ 4.61 3.78 3.18 = 2.21 | EET-UQ2V331BA 
220 0.904 1.45 25 | 35 | P13921-ND 6.39 442 3.71 2.59 | EET-UQ2W221JF 330 0.603 1.88 25 | 35 | P11918-ND® 4.72 3.87 3.26 2.27 | EET-UQ2V331CA 
220 0.904 1.55 25 | 40 | P13922-ND 495 406 3.41 2.38 | EET-UQ2W221JA 390 0.510 2.06 22 | 50 | P11919-ND 5.28 433 3.64 2.54 | EET-UQ2V391BA 
220 0.904 1.55 30 | 25 | P13923-ND 5.86 4.81 4.04 2.82 | EET-UQ2W221KF 390 0.510 2.06 25 | 40 | P11920-ND 5.26 4.32 3.63 2.53 | EET-UQ2V391CA 
220 0.904 1.55 30 | 30 | P13924-ND 6.38 442 3.71 2.59 | EET-UQ2W221KA 390 0.510 2.06 30 | 30 | P11921-ND 5.86 4.81 4.04 2.82 | EET-UQ2V391DA 
220 0.904 1.55 35 | 25 | P13925-ND 5.81 477 4.01 2.79 | EET-UQ2W221LA 350 390 0.510 2.06 35 | 25 | P11922-ND 5.35 453 3.91 2.93 | EET-UQ2V391EA 
450 270 0.737 1.78 22 | 50 | P13926-ND 5.77 4.73, 3.97 2.77: | EET-UQ2W271HA 470 0.423 2.40 25 | 45 | P11923-ND 5.93 487 4.09 2.85 | EET-UQ2V471CA 
270 0.737 1.78 25 | 40 | P13927-ND 5.76 4.72 3.97 = 2.77 _ | EET-UQ2W271JA 470 0.423 2.40 30 | 35 | P11924-ND 5.56 4.71 4.07 3.05 | EET-UQ2V471DA 
270 0.737 1.78 30 | 30 | P13928-ND 5.23 443 3.83 2.87 | EET-UQ2W271KA 470 0.423 2.40 35 | 30 | P11925-ND® 5.81 492 4.25 3.19 | EET-UQ2V471EA 
270 0.737 1.78 36 | 25 | P13929-ND 5.50 466 4.03 3.02 | EET-UQ2W271LF 560 0.355 2.60 25 | 50 | P11926-ND 5.80 4.91 4.24 3.18 | EET-UQ2V561CA 
330 0.603 2.01 25 | 45 | P13930-ND 5.86 4.97 4.29 3.22 | EET-UQ2W331JF 560 0.355 2.60 30 | 40 | P11927-ND 6.23 5.28 4.56 3.42 |EET-UQ2V561DA 
330 0.603 2.01 30 | 35 | P13931-ND 6.29 5.33 4.60 3.45 | EET-UQ2W331KF 560 0.355 2.60 35 | 30 | P11928-ND® 6.57 557 4.81 3.61 | EET-UQ2V561EA 
330 0.603 2.01 30 | 40 | P13932-ND 6.15 5.21 4.50 3.38 | EET-UQ2W331KA 680 0.293 2.93 30 | 45 | P11929-ND® 7.11 6.02 5.20 3.90 | EET-UQ2V681DA 
330 0.603 2.01 35 | 30 | P13933-ND 6.49 550 4.75 3.56 | EET-UQ2W331LA 680 0.293 2.93 35 | 35 | P11930-ND® 748 633 547 4.10 | EET-UQ2V681EA 
390 0.510 2.24 30 | 40 | P13934-ND 6.82 5.78 4.99 3.75 | EET-UQ2W391KA 820 0.243 3.25 30 | 50 | P11931-ND® 8.33 7.06 6.09 4.57 _| EET-UQ2V821DA 
390 0.510 2.24 35 | 30 | P13935-ND 767 649 5.61 4.21 | EET-UQ2W391LF 820 0.243 3.25 35 | 45 | P11932-ND® 8.38 7.09 613 4.60 | EET-UQ2V821EA 
390 0.510 2.24 35 | 35 | P13936-ND 7.23 612 5.29 3.97 | EET-UQ2W391LA 1000 0.199 3.54 35 | 50 | P11911-ND® 8.89 7.67 6.74 ~—_—-5.30_| EET-UQ2V102EA 
470 0.423 2.53 30 | 45 | P13937-ND 7.76 6.57 5.68 4.26 | EET-UQ2W471KA 120 1.658 1.02 22 | 25 | P11888-ND® 3.32 2.73 2.29 1.60 | EET-UQ2G121BA 
470 0.423 2.53 35 | 35 | P13938-ND 8.51 7.20 6.22 4.67 | EET-UQ2W471LF 150 1.326 1.16 22 | 30 | P11889-ND® 3.37 2.77 = 2.83 1.62 | EET-UQ2G151BA 
470 0.423 2.53 35 | 40 | P13939-ND 8.07 6.83 5.90 4.43 | EET-UQ2W471LA 180 1.105 1.30 22 | 30 | P13320-ND® 3.58 3.10 2.62 1.97 | EET-UQ2G181BF 
560 0.355 2.82 30 | 50 | P13940-ND 8.95 7.58 6.55 4.91 | EET-UQ2W561KA 180 1.105 1.44 22 | 35 | P11890-ND® 3.68 3.02 2.54 1.77 | EET-UQ2G181BA 
560 0.355 2.82 35 | 40 | P13941-ND 8.67 7.47 657 5.17 | EET-UQ2W561LF 220 0.904 1.40 22 | 35 | P13321-ND® 3.94 3.41 2.88 2.16 | EET-UQ2G221BF 
560 0.355 2.82 35 | 45 | P13942-ND 828 7.14 627 4.94 | EET-UQ2W561LA 220 0.904 1.49 22 | 40 | P11891-ND® 410 336 2.83 1.97 | EET-UQ2G221BA 
680 0.293 3.02 35 | 45 | P13943-ND 10.64 9.17 8.06 6.34 _| EET-UQ2W681LF 220 0.904 1.49 25 | 30 | P11892-ND® 417 342 2.88 2.01 | EET-UQ2G221CA 
TSUQ Highly Miniaturized Version 85°C, 2000 Hour Life, 6.3mm Pins 270 0.737 1.67 22 | 45 | P11893-ND® 463 380 319 2.22 | EET-UQ2G271BA 
560 0.355 2.25 22 | 25 | P11839-ND@ 3.18 2.55 2.10 1.37 | EET-UQ2C561BA 270 0.737 1.67 25 | 35 | P11894-ND 475 389 3.27 2.28 |EET-UQ2G271CA 
680 0.293 2.50 22 | 30 | P11840-ND@ 3.42 2.74 = 2.25 1.47 | EET-UQ2C681BA 400 270 0.737 1.67 30 | 30 | P11895-ND® 640 443 3.72 2.59 | EET-UQ2G271DA 
820 0.243 2.75 22 | 35 | P11841-ND@ 3.25 266 2.24 1.56 | EET-UQ2C821BA 330 0.603 1.90 22 | 50 | P11896-ND® 643 446 3.75 2.61 | EET-UQ2G331BA 
1000 0.199 3.00 22 | 40 | P11821-ND® 3.55 2.91 2.45 1.71 | EET-UQ2C102BA 330 0.603 1.90 25 | 40 | P11897-ND® 540 443 3.72 2.59 | EET-UQ2G331CA 
1000 0.199 3.00 25 | 30 | P11822-ND@ 3.61 2.96 2.49 1.73_| EET-UQ2C102CA 330 0.603 1.90 30 | 30 | P11898-ND® 6.01 4.93 415 2.89 | EET-UQ2G331DA 
1200 0.166 3.25 22 | 45 | P11823-ND@ 3.92 3.22 2.71 1.89 | EET-UQ2C122BA 330 0.603 1.90 35 | 25 | P11899-ND® 5.53 468 4.04 3.03 | EET-UQ2G331EA 
160 | 1200 0.166 3.25 25 | 35 | P11824-ND 3.95 3.24 2.72 1.90 | EET-UQ2C122CA 390 0.510 2.13 25 | 45 | P11900-ND 6.03 4.95 4.16 2.90 | EET-UQ2G391CA 
1200 0.166 3.25 30 | 25 | P11825-ND® 466 3.83 3.22 2.24 | EET-UQ2C122DA 390 0.510 2.13 30 | 35 | P11901-ND 5.65 4.79 4.14 3.10 | EET-UQ2G391DA 
1500 0.133 3.73 22 | 50 | P11826-ND@ 448 3.68 3.09 2.15 | EET-UQ2C152BA 390 0.510 2.13 35 | 30 | P11902-ND@ 5.95 504 4.35 3.27 | EET-UQ2G391EA 
1500 0.133 3.73 25 | 40 | P11827-ND@ 4.78 3.92 3.29 2.30 | EET-UQ2C152CA 470 0.423 2.39 25 | 50 | P11903-ND® 6.19 524 4.53 3.40 |EET-UQ2G471CA 
1500 0.133 3.73 30 | 30 | P11828-ND 5.16 4.24 356 2.48 |EET-UQ2C152DA 470 0.423 2.39 30 | 40 | P11904-ND® 6.20 5.25 454 3.40 |EET-UQ2G471DA 
1500 0.133 3.73 35 | 25 | P11829-ND 5.54 454 3.82 2.66 | EET-UQ2C152EA 470 0.423 2.39 35 | 30 | P11905-ND® 6.79 5.75 4.97 3.73 | EET-UQ2G471EA 
igo0 | 0111 | 420 |25|45[ptia0-no@ | 501 411 3.45 2.40 |eeT-Ua2ci82CA | § Rows Compliant (Continued) 
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Panasonic TS Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont, 


Max. | 85°C (rms) Max. | 105°C (rms) P 
ESR Ripple | Dim. ESR Ripple Dim. ; 
W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic W.V.) Cap. | @20°C | Current (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) | (120Hz)0 | (120Hz) A [DL | Part No. 1 10 50 200 ‘|Part No. DC | (uF) |(120Hz)0| (120Hz)A | D | L |PartNo. 110 50 200 |Part No. 
560 | 0.355 269 [30/45/P11906-ND® | 715 605 5.23 3.92 |EET-UQ2G561DA 5600 | 0.089 2.20 | 22 | 30 |P6997-ND 357 286 196  1.28/ECO-STEA562BA 
560 | 0.355 2.69 |35/35|/P11907-ND® | 7.66 6.49 5.60 4.20 |EET-UQ2G561EA 6800 | 0.073 240 | 25 | 25 |P6570-ND® | 3.41 280 196 1.37/ECO-S1EA682CA 
680 | 0.293 2.70 |35/40|/P13322-ND@ | 888 7.69 6.49 4.87 |EET-UQ2G681EF 8200 | 0.061 270 | 22 | 35 |P6571-ND® | 3.58 294 2.06 1.44/ECO-S1EA822BA 
400 | 680 | 0.293 2.96 |30/50|/P11908-ND® | 768 662 5.82 4.58 |EET-UQ2G681DA 8200 | 0.061 2.70 | 30 | 25 |P6572-ND 3.92 3.22 226 1.57|ECO-S1EA822DA 
680 | 0.293 2.96 |35/45|P11909-ND@ | 7.72 6.65 5.85 —_4.60_ | EET-UQ2G681EA 10000 | 0.051 3.00 | 22 | 40 |P6573-ND® | 3.80 312 219 1.52/ECO-S1EA103BA 
820 | 0.243 2.96 [35/45/P13323-ND@ | 1032 893 7.54 5.66 |EET-UQ2G821EF 70000 | 0.051 3.00 | 30 | 30 |Pe574-ND® | 4.25 348 244 1.70/ECO-S1EA103DA 
820 | 0.243 3.25 [35/50/P11910-ND@ | 894 7.71 6.78 _5.33 | FET-UQ2G821EA 12000 | 0.044 3.20 | 22 | 45 |P6575-ND® | 4.27 350 245 1.71/ECO-S1EA123BA 
150 | 1.326 118 /[22/30/P13324-ND@ | 349 303 256 1.92 |EET-UQ2S151BA o5 | 12000 | 0.044 3.20 | 35 | 25 |P6576-ND® | 5.01 4.11 288 2.01/ECO-S1EA123EA 
150 | 1.326 118 | 25/25|/P13325-ND@ | 355 3.08 260 1.95 |EET-UQ2S151CA 15000 | 0.036 3.60 | 25 | 45 |P6577-ND® | 4.87 4.00 280 1.95|/ECO-S1EA153CA 
180 | 1.105 1.40 | 22/35|/P13326-ND@ | 380 3.29 278 2.09 |EET-UQ2S181BA 15000 | 0.036 3.60 | 35 | 30 |P6578-ND@® | 5.52 453 3.7 2.21 |ECO-S1EA153EA 
220 | 0.904 1.52 |22/40/P13327-ND@ | 419 363 3.07 2.30 |EET-UQ2S221BA 78000 | 0.030 3.90 | 25 | 50 |P6Q96-ND® | 5.29 434 3.04 212/ECO-S1EA183CA 
220 | 0.904 1.52 | 25/35|/P13328-ND@ | 430 372 3.14 2.36 |FET-UQ2S221CA 18000 | 0.030 3.90 | 35 | 35 |P6590-ND@ | 6.07 4.98 349 2.43/ECO-S1EA183EA 
220 | 0.904 752 [30/25/P13329-NDe | 481 447 352 264 |EET-U02S221DA 22000 | 0.025 4.30 | 30 | 45 |P6591-ND 5.46 463 3.33 2.50/ECO-S1EA223DA 
270 | 0.737 1.73 |22]45|/P13330-ND@ | 4.73 410 346 2.60 |EET-UQ2S271BF 22000 | 0.025 430 | 35 | 35 |P6592-ND@ | 5.75 4.87 3.51  2.63/ECO-S1EA223EA 
270 | 0.737 1.73 |25/40/P13331-ND@ | 4.77 414 349 2.62 |EET-UQ2S271CA 27000 | 0.021 4.80 | 35 | 45 |P6593-ND@ | 6.56 5.56 4.00 _3.00|ECO-S1EA273EA 
any | 330 | 0.603 1.95 |25/45|/P13332-ND@ | 5.38 4.66 3.94 2.95 |EET-UQ2S331CA 33000 | 0.078 5.50 | 35 | 50 [P6594-ND@® | 740 627 451 3.30|ECO-STEA333EA 
330 | 0.603 1.95 |30/30/P13333-ND@ | 592 513 4.33 3.25 | EET-UQ2S331DF 1500 | 0.287 110 | 22 | 25 |P7465-ND@ | 2.88 2.31 1.58 1.03/ECO-S1VA152BA 
390 | 0510 2417 /[25/50/P13334-ND@ | 646 559 4.72 3.54 |EET-UQ2S301CA 2200 | 0.196 1.48 | 22 | 25 |P7466-ND@ | 312 250 1.72 1.12]ECO-S1VA222BA 
390 | 0510 217  |30/35|/P13335-ND@ | 656 568 4.80 3.60 |EET-UQ2S391DA 3300 | 0.121 1.90 | 22 | 25 |P6596-ND@ | 344 276 1.89 1.23|ECO-S1VA332BA 
390 | 0.510 217  |35/30/P13336-ND@ | 6.75 5.85 4.94 3.70 | EET-UQ2S391EA 3900 | 0.111 2.00 | 20 | 35 |P6597-ND 417 3.42 2.39 1.67|ECO-S1VA392AA 
470 | 0.423 2.44 |30/40/P13337-ND@ | 7.35 637 5.38 4.03 |EET-UQ2S471DA 3900 | 0.111 2.00 | 22 | 30 |P6598-ND@ | 3.70 297 2.03 1.33|ECO-S1VA392BA 
470 | 0.423 2.44 | 35/35|P13338-ND@ | 7.58 6.57 5.55 4.16 | EET-UQ2S471EA 4700 | 0.088 220 | 25 | 25 |P6c00-ND® | 358 294 206 1.43|ECO-SIVA472CA 
560 | 0.355 274 [30/45/P13339-ND® | 832 7.20 6.08 4.56 |EET-UQ2S561DA 5600 | 0.074 2.40 | 22 | 35 |P6658-ND® | 3.76 3.08 216 1.51/ECO-S1VA562BA 
560 | 0.355 2.74 |35/40/P13340-ND@ | 865 7.49 6.33 4.75 |EET-UQ2S561EA 5600 | 0.074 240 | 30 | 25 |P6659-ND 4.06 3.33 2.33 1.63] ECO-S1VA562DA 
680 | 0.293 3.11 |35/45|P13341-ND@ | 11.34 9.82 8.29 _6.22_| EET-UQ2S681EA 6800 | 0.061 2.60 | 22 | 40 |P6660-ND@ | 4.11 3.37 236 1.65|ECO-S1VA682BA 
82 | 2.426 0.83 [22] 25|PI1955-ND® | 343° 275 2.26 1.48 /EET-UQ2W820BA] | ,, | 6800 | 0.061 2.60 | 30 | 30 |P6661-ND® | 4.41 362 253 1.77|ECO-S1VA682DA 
joo | 1.989 0.93 | 22)25|/P11933-ND@ | 326 268 2.25 1.57 |EET-UQ2W101BA 200 | 0.051 290 | 22 | 50 |Pece2-ND® | 441 362 253 1.77|ECO-S1VA822BA 
120 | 1.658 1.04 |22)30]/P11934-ND@ | 348 286 240 1.68 |EET-UQ2W121BA 8200 | 0.051 2.90 | 35 | 25 |P6663-ND®@ | 5.22 4.28 3.00 2.09/ECO-S1VA822EA 
150 | 1.326 119 /22/35/P11935-ND@ | 392 3.21 270 1.88 |EET-UQ2W151BA 40000 | 0.041 3.20 | 25 | 45 |P6664-ND®@ | 5.13 4.21 295 2.05|ECO-S1VA103CA 
150 | 1.326 119 | 25/30|P11936-ND@ | 3.98 3.27 2.75 1.91 | EET-UQ2W151CA 40000 | 0.041 3.20 | 35 | 30 |P6665-ND@ | 5.71 4.69 3.28 2.29/ECO-S1VA103EA 
780 | 1.105 735 [22/40/P11937-ND@® | 435 357 3.00 2.09 |EET-UQ2W181BA 12000 | 0.035 3.50 | 25 | 50 |P6666-ND@® | 5.60 4.59 3.22 2.24/ ECO-S1VA123CA 
180 | 1.105 1.35 | 25/30/P11938-ND@ | 440 361 3.04 2.12 |EET-UQ2W181CA 72000 | 0.035 3.50 | 35 | 30 |P6667-ND® | 6.35 5.21 365 2.54/ECO-SIVA123EA 
220 | 0.904 1.45 | 25/35|/P13342-ND@ | 460 399 3.37 2.53 |EET-UQ2W221CF 15000 | 0.030 3.90 | 30 | 45 |P6668-ND® | 5.88 4.98 3.58 2.69/ECO-S1VA153DA 
220 | 0.904 155 | 22/45/P11939-ND@ | 490 4.02 3.38 2.35 |EET-UQ2W221BA 15000 | 0.030 3.90 | 35 | 35 |P6669-ND@ | 6.17 5.23 3.76 2.82/ECO-S1VA153EA 
220 | 0.904 1.55 [25/40|P11940-ND@ | 497 4.07 3.42 2.39 | EET-UQ2W221CA 18000 | 0.028 4.30 | 35 | 40 |P6670-ND® | 7.04 5.96 4.29 3.22/ECO-S1VA183EA 
220 | 0.904 155  |30/30/P11941-ND@ | 540 443 3.72 2.59 |EET-UQ2W221DA 22000 | 0.023, 5.00 | 35 | 50 |P6671-ND@ | 7.73 6.54 4.71 _3.53/ECO-S1VA223EA 
220 | 0.904 1.55 |35/25/P11942-ND@ | 583 4.78 4.02 2.80 |EET-UQ2W221EA 1000 | 0.232 0.90 | 22 | 25 |P7467-ND® | 2.91 234 1.60 1.05/ECO-StHA102BA 
450 | 270 | 0.737 1.78 |22/50|/P11943-ND@ | 5.78 474 3.99 2.78 |EET-UQ2W271BA 1500 | 0.155 1.25 | 22 | 25 |P7468-ND@® | 3.12 250 1.72 1.12]ECO-S1HA152BA 
270 | 0.737 1.78 |25/40|P11944-ND@ | 5.77 474 3.98 2.77 |EET-UQ2W271CA 1800 | 0.129 1.50 | 22 | 25 |P6673-ND@ | 3.28 263 1.80 1.18|ECO-S1HA182BA 
270 | 0.737 1.78 |30/30|P11945-ND@ | 5.24 4.44 3.84 2.88 | EET-UQ2W271DA 2200 | 0.105 1.70 | 22 | 30 |P6675-ND@ | 357 286 1.96 1.28|ECO-S1HA222BA 
330 | 0.603 188 |30/35/P13343-ND@ | 631 546 4.61 3.46 |EET-UQ2W331DF 2700 | 0.086 1.80 | 25 | 25 |P6677-ND@ | 343 282 1.97 1.38|ECO-S1HA272CA 
330 | 0.603 2.01 |25/50|/P11946-ND@ | 588 4.98 4.30 3.23 |EET-UQ2W331CA 3300 | 0.070 2.00 | 22 | 35 |Pé67e-ND® | 363 2.98 209  1.45|ECO-STHA332BA 
330 | 0.603 2.01 |30)40/P11947-ND@ | 617 522 4.51 3.39 | EET-UQ2W331DA 3300 | 0.070 2.00 | 25 | 30 |P6679-ND@ | 369 3.03 212 1.48|ECO-S1HA332CA 
330 | 0.603 2.01 |35/30/P11948-ND@ | 651 551 4.76 3.57 |EET-UQ2W331EA 3900 | 0.064 2.20 | 22 | 40 |P6680-ND@ | 3.88 319 2.23 1.56/ECO-S1HA392BA 
390 | 0.510 2.24 | 30|40|P11949-ND 685 5.80 5.01 _ 3.76 | FET-UQ2W391DA 3900 | 0.064 2.20 | 30 | 25 |P6681-ND® | 4.23 348 243 1.70|ECO-S1HA392DA 
390 | 0510 2.24 |35/35|/P11950-ND® | 7.25 614 5.30 3.98 |EET-UQ2W391EA 4700 | 0.053 2.50 | 22 | 45 |P6682-ND@ | 4.27 351 246 1.71|ECO-S1HA472BA 
470 | 0.423 2.53 |30/45|/P11951-ND@ | 7.78 659 5.69 4.27 |EET-UQ2w471DA| | 50 | 4700 | 0.053 250 | 35 | 25 |P6e83-ND@® | 5.02 4.12 289 2.01|ECO-STHA472EA 
470 | 0.423 2.53 |35/40/P11952-ND@ | 809 685 5.92 4.44 |EET-UQ2W471EA 5600 | 0.050 2.80 | 22 | 50 |P6684-ND@ | 4.62 3.79 265 1.85|ECO-S1HA562BA 
560 | 0.355 2.82 |30/50/P11953-ND@ | 811 7.00 6.15 4.84 |EET-UQ2WS561DA 5600 | 0.050 2.80 | 35 | 30 |P6685-ND® | 5.41 4.44 341 2.17/ECO-S1HAS62EA 
560 | 0.355 2.82 [35/45|P11954-ND@ | 830 7.16 6.29 4.95 | FET-UQ2WS61EA 6800 | 0.046 3.30 | 25 | 50 |P6686-ND® | 5.20 4.27 299 2.08/ECO-S1HAG82CA 
680 | 0.293 3.02 _[35/50/P13344-ND@ [11.80 1022 863 6.47 |EET-UQ2WG81EA 6800 | 0.046 3.30 | 35 | 30 |pecs7-ND@ | 5.94 4.87 3.41 2.38|ECO-S1HAGS2EA 
8200 | 0.038 3.60 | 30 | 45 |P6688-ND® | 6.25 5.13 359 2.50|/ECO-S1HA822DA 
Max. | 105%(rms)| 8200 | 0.038 3.60 | 35 | 35 |P6689-ND® | 5.61 4.75 3.42 2.57/ECO-S1HA822EA 
ESR Ripple Dim. ? 10000 | 0.033 4.00 | 30 | 50 |P6690-ND® | 5.89 499 359  2.69/ECO-S1HA103DA 
W.V.) Cap. | @20°C | Current (mm) _ | Digi-Key Price Each Panasonic 10000 | 0.033 4.00 35 | 40 |P6691-ND® 6.42 5.43 3.91 2.94) ECO-S1HA103EA 
DC | (uF) |(120Hz)O) (120Hz)A | D | L_|PartNo. 1__10__50_200 | PartNo. 12000 | 0.028 450 | 35 | 45 |pe692-ND@ | 7.11 6.02 4.34 _3.25|ECO-S1HA123EA 
TSNH Long Life and High Ripple Current 105°C, 2000 Hour Life 15000 | 0.022 4.80 [35 | 50 [P6693-ND® | 817 6.92 498 3.74|ECO-STHA153EA 
jg | 4700 | — 2.0 22 | 31.5} P6450-ND 3.10 2.49 2.04 1.33) ECE-S1CG472E 680 | 0.414 0.90 | 22 | 25 |P7469-ND@ | 2.89 231 1.59  1.04/ECO-S1JA681BA 
33000 | _— 48 35_| 51 _|P6455-ND 7.85 6.64 5.74 4.31 | ECE-S1CG333Z 1000 | 0.282 147 22 | 25 |P7470-ND@ 3.07 2.46 1.68 1.10/ECO-S1JA102BA 
3300 | — 17 22 | 31.5|P6456-ND 3.07 2.46 2.02 1.32) ECE-S1EG332E 1200 | 0.235 1.40 | 22 | 25 |P7472-ND@ | 3.22 258 1.77 1.15/ECO-S1JA122BA 
25 6800 = 26 25 | 40 |P6458-ND 3.79 3.41 261 1.82) ECE-S1EG682M 1500 | 0.188 1.50 20 | 35 |P7473-ND 456 3.65 250 1.63/ECO-S1JA152AA 
0000 | — 34 25 | 50 |P6459-ND 4.69 3.85 3.24 2.25/ECE-S1EG103N 1500 | 0.188 1.50 | 22 | 30 |P7474-ND@ | 352 282 1.93 1.26/ECO-S1JA152BA 
22000 |  — 4.0 35 | 51 |P6461-ND 8.16 6.91 5.96 4.47 |ECE-S1EG223Z 7800 | 0.157 170 | 22 | 30 |P7475-ND 373 2.99 2.05 1.34/ECO-STJA162BA 
36 | 15000 | — 39 35 | 51 |P6467-ND 6.92 5.86 5.06 3.80 |ECE-S1VG153Z 1800 | 0.157 1.70 | 25 | 25 |P7476-ND@ | 3.83 3.07 210 1.37/ECO-S1JA182CA 
50 | 10000 |  — 37 35 | 51 |P6473-ND 6.61 5.60 4.84  3.63|ECE-S1HG103Z 2200 | 0.128 2.00 | 22 | 35 |P7477-ND@ | 4.03 3.23 221 1.44/ECO-S1JA222BA 
63 | 3300 | — 25 25 | 50 |P6536-ND 451370 3.41 217 |ECE-S1JG332N 2200 | 0.128 2.00 | 25 | 30 |P7478-ND® | 4.11 3.29 225 1.47/ECO-S1JA222CA 
700 [470 = 12 22 [31.5 |P6474-ND 3.31 265 218  1.42|ECE-S2AG47IE 2700 | 0.104 2.20 | 22 | 40 |P7479-ND® | 4.38 351 241 1.57|ECO-S1JA272BA 
330 = 7.25 | 25 | 50 |P6581-ND 487 4.00 3.36 2.34|ECE-S2EG331N 2700 | 0.104 2.20 | 30 | 25 |P7480-ND@ | 4.78 383 262 1.71/ECO-S1JA272DA 
250 680 — 18 35 | 51 |P6583-ND 6.71 568 4.91 3.68|ECE-S2EG681Z 63 | 3300 0.090 2.50 22 | 50 |P7481-ND® 479 3.83 2.63 1.71}ECO-S1JA332BA 
400 | 220 = 1.0 30 | 50 |P6587-ND 6.00 5.08 439 3.29|ECE-S2GG221U 3300 0.090 2.50 35 | 25 |P7482-ND® 5.70 4.56 3.13 2.04)ECO-S1JA332EA 
TSHA Miniaturized Size, Long Life and High Ripple Current 105°C, 3000 Hour Life 3900 | 0.077 2.70 25 | 45 | P7483-ND 5.37 4.30 2.95 1.92] ECO-S1JA392CA 
3300 | 0.176 1.30 | 22 | 25 [P7461-ND@ 283 2.27 1.56 1.02]ECO-S1CA332BA 3900 | 0.077 2.70 | 35 | 30 |P7484-ND® 6.12 4.90 3.36 2.19] ECO-S1JA392EA 
4700 | 0123 152 | 22 | 25 |p7aee-ND 303 243 167 1.09/ECO-S1CA472BA 4700 | 0.063 3.00 | 25 | 50 |P7485-ND@ | 5.84 467 3.20 2.09/ECO-S1JA472CA 
6800 | 0.085 2.20 | 22 | 25 |P6436-ND® | 3.28 263 1.80 1.18/ECO-S1CA682BA 4700 | 0.063 3.00 | 35 | 30 [RVASGND@S 5) 668 5.85 3.66  2.99)/ECO-SIJA472EA 
8200 | 0.071 | 240 | 22 | 30 |Peadi-ND® | 356 285 1.96 1.28/ECO-SiCA822BA 5600) 0.053 ) 3.30 | 80 | 45 (mei) 606 5.57 8.82 2.49/ECO-SIJARGZDA 
40000 | 0.066 2.60 | 25 | 25 |Pe460-ND@ | 3.41 2.80 1.96 _1.37|ECO-S1CA103CA 5600 ) 0.053 3.30 | 35 | 35 /P7488-ND 7.34 9.88 4.03 2.63) ECO-S1JA562EA 
72000 | 0.055 2.90 | 22 | 35 |Pe468-ND® | 3.56. 2.93 2.05 1.43/ECO-S1CA123BA 6800 | 0.049 3.60 _| 30 | 50 |P7489-ND@ | 7.66 6.13 4.20 _2.74| ECO-STJA682DA 
12000 | 0.055 290 | 30 | 25 |P6477-ND 3.92 3.22 225 1.57/ECO-S1CA123DA 6800 | 0.049 3.60 | 35 | 40 [RZACOND@ SS) 8.38 6.71 459 3.00) ECO-STJABB2EA 
15000 | 0.046 | 3.20 | 30| 30 |Pe541-ND® | 4.28 351 246 1.72/ECO-SICA153DA 8200 | 0.040 | 3:00 | 35 |e EEO, co 748 5.09 9.92) ECO-S1JABZ2EA 
dong || “9046 aso | 32. | a5: (RRMA ta: Bad. San 468 ECOeSicAlaaBA 40000 | 0.033 4.40 | 35 | 50 |P7492-ND®@ | 10.47 8.38 5.74 _3.74/ECO-S1JA103EA 
470 | 0.388 0.80 | 22 | 25 |P7493-ND 292 234 1.60  1.05/ECO-S1KA471BA 
18000 | 0.040 3.50 | 35 | 25 |P6545-ND@ | 5.05 414 290 2.02/ECO-S1GA183EA 
16 680 | 0.268 1.00 | 22 | 25 |P7494-ND@ | 316 253 1.73 1.13]ECO-S1KA681BA 
22000 | 0.033 3.80 | 25 | 45 [P6547-ND® | 4.86 3.99 279  1.95/ECO-S1CA223CA 0 | 0.098 420 «| 20 | 30 egeeitn AAG 350 -1914e 780 ECOSSIKAROTAR 
22000 | 0.033 3.80 | 35 | 30 |P6550-ND® | 5.52 453 317 2.21/ECO-S1CA223EA p00 | 0209 120 | 22 | 55 lprage-nne | 328 263 180 118/ECO-S1KAa>1BA 
27000 | 0.028 4.20 | 25 | 50 |P6552-ND@ | 5.36 440 3.08 2.15|ECO-S1GA273CA tooo | o.1@2 130 | 22 | 30 lpragz-npe | 370 297 203  133/ECO-S1KA102BA 
27000 | 0.028 4.20 | 35 | 30 |P6558-ND 610 5.01 351 2.44/ECO-S1CA273EA 1000-10182 1301 95-135 /P7498-ND@® 13.83 3.07 2.10 1-37 |ECO-STKAIO2CA 
33000 | 0.023 4.70 | 30 | 45 |P6559-ND@ | 5.53 4.69 3.38 2.53|ECO-S1CA333DA 4200 | 0166 450 | 22 | 30 |pr4g9-ND@ | 388 341 2413  139/ECO-S1KA122BA 
33000 | 0.023 470 | 35 | 35 |P6560-ND@ | 5.83 4.94 355 2.67/ECO-S1CA333EA 4200 | 0166 450 | 25 | 25 |p7500-ND@ | 392 344 2415 141/ECO-S1KA122CA 
39000 | 0.022 5.10 30 | 50 |P6561-ND@ 6.03 510 3.68 2.76/ECO-S1CA393DA 80 1500 | 0.133 4.70 22 | 35 |P7501-ND@ 418 3.35 2.30 1.50/ECO-S1KA152BA 
39000 | 0.022 5.10 35 | 40 |P6562-ND® 6.56 5.55 4.00  3.00}ECO-S1CA393EA 1500 0.133 1.70 25 | 30 |P7502-ND 4.44 356 2.44 1.59|ECO-S1KA152CA 
47000 | 0.020 5.50 35 | 45 |P6563-ND® 7.29 618 4.45 3.34|ECO-S1CA473EA 1800 0.111 1.80 22 | 40 |P7503-ND 443. 3.55 243  1.59|ECO-S1KA182BA 
56000 | 0.019 6.00 | 35 | 50 |P6999-ND 7.77 6.58 4.73 _ 3.55|ECO-S1CAS63EA 1800 | 0.111 1.80 | 30 | 25 |P7504-ND@ | 4.80 3.85 264 1.72/ECO-S1KA182DA 
2200 | 0.241 1.30 22 | 25 |P7463-ND® 2.81 2.26 1.55 1.01) ECO-S1EA222BA 2200 | 0.090 2.10 22 | 45 |P7505-ND® 4.89 3.92 2.68 1.75|ECO-S1KA222BA 
3300 | 0.161 1.62 | 22 | 25 |P7464-ND@ | 3.03 243 1.66 1.09/ECO-S1EA332BA 2200 | 0.090 210 | 35 | 25 |P7506-ND@ | 6.15 4.93 3.37 2.20/ECO-S1KA222EA 
25 | 4700 | 0.106 2.00 | 20) 30 |P6998-ND 3.81 313 249  1.53/ECO-S1EA472AA 2700 | 0.074 2.40 | 25 | 45 |P7507-ND 5.69 4.55 312 2.04|ECO-S1KA272CA 
4700 | 0.106 2.00 | 22 | 25 |P6566-ND® | 3.29 264 1.81 1.18/ECO-S1EA472BA 2700 | 0.074 240 [35 | 30 [P7508-ND® | 674 5.39 369 241|ECO-S1KA272EA 
5600 | 0.089 2.20 | 20 | 36 |P6567-ND 4.02 3.30 2.31 _1.61|ECO-S1EA5624A | RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic TS Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Max. | 105°C (rms) Max. | 105°C (rms) ; 
ESR Ripple Dim. c ESR Ripple Dim. ‘ 
W.V.| Cap. | @20°C | Current (mm) _ | Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current (mm) _| Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) |(120Hz)0| (120Hz)A [ D | L |PartNo. 110 50200 | Part No. DC | (uF) | (120Hz)0| (120Hz)A [D | LC [Part No. 110 50 — 200 | Part No. 
3300 | 0.065 260 | 25 | 50 |P7509-ND® | 6.23 499 342 2.23/ECO-SiKA332CA 82 | 2.022 0.64 | 22 | 30 [P10135-ND® | 359 295 207  1.44/ECO-S2GBB20BA 
3300 | 0.065 260 | 35 | 30 |P7510-ND® | 7.09 5.68 3.89 2.54/ECO-S1KA332EA 100 | 1.658 0.69 | 22 | 30 |P10136-ND@ | 393 3.23 226 1.58/ECO-S2GB101BA 
go | 4700 | 0.049 3.30 | 30] 50 |P7511-ND@ | 815 6.53 4.47 2.92/ECO-S1KA472DA 100 | 1.658 0.69 | 25 | 25 |P10137-ND@ | 4.00 3.29 230 1.60/ECO-S2GB101CA 
4700 | 0.049 3.30 | 35 | 40 |P7512-ND@ | 890 7.12 488 3.18/ECO-S1KA472EA 120 | 1.382 0.75 | 22 | 35 |P10138-ND@ | 429 352 247 1.72/ECO-S2GB121BA 
5600 | 0.050 3.70 | 35 | 45 |p7513-ND@ | 9.84 7.87 5.39 3.52 /ECO-S1KASG2EA 120 | 1.382 0.75 | 25 | 30 |P10139-ND@ | 4.29 3.52 246 1.72/ECO-S2GB121CA 
6800 | 0.041 3.90 | 35 | 50 [P7514ND® | 11.06 8.85 6.06 _3.96/ECO-S1KAGB2EA 150 | 1.105 0.82 | 22 | 40 [P10140-ND@ | 482 3.95 277 1.93/ECO-S2GB151BA 
330 | 0.553 0.80 | 22 | 25 |P751S-ND® | 3.05 244 1.67 1.09/ECO-S2AA331BA 150 | 1.105 0.82 | 30 | 25 |p10141-ND@ | 5.11 4.19 293 2.05/ECO-S2GB151DA 
470 | 0.388 0.92 | 22 | 25 |p751e-ND® | 311 249 1.71 1.11/ECO-S2AA471BA 180 | 0.921 0.95 | 22 | 45 |p10142-ND@ | 453 3.84 277 2.08/ECO-S2GB181BA 
560 | 0.296 1.10 | 20 | 30 |P6694-ND 3.76 3.08 216 1.51/ECO-S2AAS61AA 180 | 0.921 0.95 | 30) 30 |p10143-ND@ | 4.74 4.01 289 2.17/ECO-S2GB181DA 
560 | 0.296 110 | 22 | 25 |Pe695-ND® | 284 234 1.64 1.14/ECO-S2AA51BA | | 400 | 220 | 0.754 1.10 | 25 | 45 |P10144-ND@ | 5.13 4.34 3.13 _2.35/ECO-S2GB221CA 
820 | 0.202 1.40 | 25 | 25 |Peso7-ND® | 3.38 277 1.94 _1.35|ECO-S2AA821CA 220 | 0.754 1.10 | 35 | 25 [P10145-ND® | 5.77 4.89 3.52 2.64/ECO-S2GB221EA 
1000 | 0.182 170 | 25 | 30 |P6699-ND® | 360 296 207 1.44/ECO-S2AA102CA 270 | 0.614 1.20 | 25 | 50 |P10146-ND® | 5.92 5.02 3.61 2.71/ECO-S2GB271CA 
1200 | 0.152 1.80 | 22 | 40 |P6700-ND 4.05 3.33 2.33 1.62/ECO-S2AA122BA 270 | 0.614 1.20 | 35 | 30 |P10147-ND | 639 541 3.90 2.92/ECO-S2GB271EA 
1200 | 0.152 1.80 | 30 | 25 |P6701-ND 413 3.39 237 1.65/ECO-S2AA122DA 330 | 0.502 1.35 | 30 | 45 |P10148-ND® | 6.29 543 3.98 3.13/ECO-S2GB331DA 
1500 | 0.122 210 | 22 | 45 |P6702-ND@ | 449 3.69 258 1.80/ECO-S2AA152BA 330_| 0.502 1.35 | 35 | 35 |P10149-ND@ | 6.63 5.72 4.19 3.30/ECO-S2GB331EA 
too |-1500_| 0.122 210 | 35 | 25 |P6712-NDe | 4.97 4.08 2.86 _1.99/ECO-S2AA152EA 390 | 0.425 155 | 30 | 50 |P10150-ND® | 7.19 620 454 3.57/ECO-S2GB391DA 
1800 | 0.111 2.30 | 25 | 45 |P6728-ND 470 3.86 270 1.88/ECO-S2AA182CA 390 | 0.425 1.55 | 35 | 40 |P10151-ND® | 754 650 4.77 3.75/ECO-S2GB391EA 
1800 | 0.111 2.30 | 35 | 30 |P6g06-ND® | 457 3.87 2.79 2.09/ECO-S2AA182EA 470 | 0.353 1.75 | 35 | 45 |P10152-ND® | 837 7.22 5.29 4.16/ECO-S2GB471EA 
2200 | 0.090 2.60 | 25 | 50 |P6994-ND 452 3.83 2.76 2.07/ECO-S2AA222CA 560_| 0.296 1.80 | 35 | 50 |P10153-ND@ | 883 7.79 5.82 _4.82/ECO-S2GBS61EA 
2200 | 0.090 2.60 | 35 | 30 |P6995-ND® | 5.04 4.27 3.07 2.31/ECO-S2AA222EA 82 | 2.022 056 | 22 | 30 |P10154-ND@ | 418 343 240 1.67/ECO-S2WB820BA 
2700 | 0.080 2.90 | 30 | 45 |P6807-ND 5.26 4.46 3.21 _2.41/ECO-S2AA272DA 100 | 1.658 0.64 | 22 | 35 |P10155-ND@ | 465 3.82 267 1.86/ECO-S2WB101BA 
2700 | 0.080 2.90 | 35 | 35 |P6B08-ND® | 5.62 476 342 2.57|ECO-S2AA272EA 100 | 1.658 0.64 | 25 | 30 |P101S6-ND@ | 456 3.74 262 1.83/ECO-S2WB101CA 
3300 | 0.075 3.20 | 30] 50 |P6g09-ND® | 6.04 5.12 369 277/ECO-S2AA332DA 120 | 1.382 0.72 | 22 | 40 |p10157-ND@ | 5.08 4.17 292 2.04/ECO-S2wB121BA 
3300 | 0.075 3.20 | 35 | 40 |P6st0-ND® | 643 5.44 3.92 2.94]ECO-S2AA332EA 120 | 1.382 0.72 | 25 | 35 |P101s8-ND@ | 5.01 4.11 288 2.01 /ECO-S2wB121CA 
3900 | 0.064 3.60 | 35 | 45 |P6811-ND 6.33 5.45 4.00 3.15] ECO-S2AA392EA 150 | 1.105 079 | 22) 50 |P101S9-ND | 5.86 4.80 336 2.34/ECO-S2WBI51BA 
4700 | 0.053 3.80 | 35 | 50 |P6s12-ND@ | 7.87 6.78 4.97 3.91 |ECO-S2AA472EA 150 | 1.105 0.79 | 30) 30 |P1o160-ND@ | 5.15 4.37 314 2.36/ECO-S2WB151DA 
100 | 1.658 050 | 22 | 25 [P75i7-ND® | 279 224 1.53 1.00/ECO-S2DA101BA 180 | 0.921 0.87 | 25 | 45 |p1o1e1-ND@ | 557 4.72 340 2.55/ECO-S2WB181CA 
150 | 1.105 0.68 | 22 | 25 |p7518-ND@ | 307 246 168 1.10/ECO-S2DA151BA | | 450| 180 | 0921 0.87 | 30) 35 |P10162-ND | 5.76 4.88 351  2.64/ECO-S2WB181DA 
220 | 0.754 1.00 | 22 | 25 |Pe8i4-ND® | 338 271 1.85  1.21/ECO-S2DA221BA 220 | 0.754 1.00 | 25 | 50 |P10163-ND@ | 648 5.49 3.95 2.96|ECO-S2WB221CA 
270 | 0.614 1.10 | 25 | 25 |Pesi6-ND® | 331 272 1.91  1.33]ECO-S2DA271CA 220 | 0.754 1.00 | 30 | 40 |P10164-ND | 657 556 4.01 3.01/ECO-S2WB221DA 
330 | 0.502 1.20 | 25 | 25 |Pesig-ND® | 355 291 2.04 1.42/ECO-S2DA331CA 270 | 0.614 1.19 | 30 | 45 |P10165-ND@ | 758 642 462 3.47/ECO-S2WB271DA 
390 | 0.425 130 | 22 | 35 |P68i9-ND® | 361 296 207 1.45/ECO-S2DA301BA 270 | 0.614 1.19 | 35 | 35 |P10166-ND® | 7.95 673 4.85 3.64/ECO-S2WB271EA 
390 | 0.425 1.30 | 30 | 25 |P6820-ND® | 4.02 330 231 1.61/ECO-S2DA391DA 330 | 0.502 1.38 | 30 | 50 |P10167-ND@ | 812 7.01 5.13  4.04|ECO-S2WB331DA 
470 | 0.353 1.40 | 22 | 40 |Pes2t-ND® | 388 318 223 1.56/ECO-S2DA471BA 330_| 0.502 1.38 | 35 | 40 |P10168-ND@ | 8.37 7.22 5.29 _4.16|ECO-S2WB331EA 
470 | 0.353 1.40 | 30 | 25 |P6822-ND® | 4.33 356 249 1.74/ECO-S2DA471DA 390 | 0.425 155 | 35 | 45 [P10169-ND® | 9.36 807 5.91 4.65/ECO-S2WB391EA 
oo9 | -560_| 0.296 1.50 | 22 | 45 |P6823-ND@ | 4.21 3.46 2.42 _1.69|ECO-S2DA561BA 470_| 0.353 1.74 | 35 | 50 [P10170-ND | 12.55 11.06 9.93 _8.22|ECO-S2WB471EA 
560 | 0.296 1.50 | 30 | 30 |P6824-ND 463 3.80 266  1.86/ECO-S2DA5G1DA TSHC Highly Miniaturized Version 105°C, 
680 | 0.244 1.70 | 25 | 40 |P6825-ND® | 478 393 275 1.92/ECO-S2DA681CA 2000 Hour Life, 4.0mm Pins — RoHS Compliant 
680 | 0.244 1.70 30 | 30 /P6826-ND® 510 418 293 2.04/ECO-S2DA681DA 470 | 0.423 1.40 22 | 25 /P13944-ND 3.01 241 1.98 1.30) EET-HC2C471HA 
820 | 0.222 2.00 | 25 | 50 |P6829-ND® | 466 3.95 285 2.14/ECO-S2DA821CA 560 | 0.355 1.50 | 22 | 30 | P13945-ND 3.20 2.57 2.11 1.38] EET-HC2C561HA 
820 | 0.222 2.00 | 35 | 30 |P6830-ND@ | 5.17 4.38 3.15 2.37|ECO-S2DA821EA 680 | 0.293 1.70 | 22 | 30 | P13946-ND 3.44 2.76 2.26 1.48] EET-HC2C681HA 
7000 | 0.199 220 | 30 | 45 [P6831-ND® | 5.41 458 330 2.48/ECO-S2DA102DA 680 | 0.293 1.70 | 25 | 25 | P13947-ND 3.07 2.52 2.12 1.48 EET-HC2C681JA 
4000 | 0.199 2.20 | 35 | 35 |P6832-ND® | 5.85 4.95 3.57 2.68|ECO-S2DA102EA 820 | 0.243 2.00 | 22 | 35 |P13948-ND 3.55 2.91 2.45 1.74 | EET-HC2C821HA 
1200 | 0.166 230 | 30 | 50 |P6833-ND® | 6.14 5.20 3.74 2.81|ECO-S2DA122DA 820 | 0.243 2.00 | 25 | 30 )P13949-ND 3.32 2.73 2.29 1.60) EET-HC2C821JA 
1200 | 0.166 230 | 35 | 40 |P6834-ND® | 6.53 5.53 398 2.99|ECO-S2DA122EA 1000 | 0.199 2.20 | 22 | 40 )P13950-ND 3.58 2.94 247 1.72) EET-HC2C102HA 
1500 | 0.144 2.50 35 | 50 |P6835-ND@ 6.85 5.91 4.33 3.41/ECO-S2DA152EA 1000 | 0.199 2.20 25 | 35 /P13951-ND 3.62 2.98 2.50 1.74) EET-HC2C102JA 
33) 4.52T 0.30 | 22) 25 1P7S19ND® 1 3172.54 1.74 1.14] ECO-S2GA330BA 1000 | 0.216 2.20 | 30) 25 |P13952-ND | 4.35 3.57 3.00 2.09|EET-HC2C102KA 
47 | 2802 043 | 22 | 25 lp7s20npe | 345 277 190  1.24/ECO-S2GA470BA 1200 | 0.166 2.30 | 22 | 45 |P13953-ND | 3.94 3.23 2.72 1.89|EET-HC2C122HA 
56 | 2368 asi | 22 | 25 lpess7-npe | 316 260 182 1.27/ECO-S2GAS6OBA 1200 | 0.166 2.30 | 25 | 40 [P13954-ND | 4.04 3.32 279 1.94/EET-HC2C122JA 
68 | 1950 056 | 25 | 25 |peszo-npe | 342 281 197 1.37/ECo-s2Ga6s0ca | | 4gq | 1200 | 0.166 230 | 30) 30 |P13955-ND | 495 4.06 3.41 2.38/EET-HC2C122KA 
32 | 1617 064 | 20 | 40 |pes4o-nD 456 374 262 183/ECO-S2GA820AA 1200 | 0.180 2.30 | 35 | 25 |P13956-ND 547 4.49 3.77 2.63| EET-HC2C122LA 
3211617 0.64.1 25 | 25 1P6841-ND 367 3.012.411 147 ECO-S2GA820CA 1500 | 0.133 250 | 25 | 45 |P13957-ND | 455 3.73 344 219|EET-HC2C152JA 
joo | 1326 o69 | 22 | 35 lpesd-npe | 395 324 227 1.58/ECO-S2GA101BA 1500 | 0.133 2.50 | 30 | 35 |p13958-ND | 5.23 4.29 3.61 2.51 | EET-HC2C152KA 
joo | 1326 oe9 | 25 | 30 |pes43-ND 396 325 228 159/ECO-S2GA101CA 1500 | 0.155 250 | 35 | 30 /P13959-ND | 5.74 471 3.96 2.76|EET-HC2CI52LA 
420 | 1405 075 | 22) 40 lpesdanpe | 426 349 245 171/ECO-S2GA121BA 1800 | 0.111 270 | 25 | 50 |P13960-ND | 514 4.22 3.54 2.47|EET-HC2C182JA 
420 | 1405 075 | 30 | 25 |pee4s-ND 454 372 261 182/ECO-S2GA121DA 1800 | 0.111 270 | 30) 40 |P13961-ND | 5.76 4.72 3.97 2.77/EET-HC2C182KA 
joo) 180 | 0884 0.82 | 22 | 50 1P6s4e-ND@ | 4.85398 2.79 1.94| ECO-S2GA151BA 1800 | 0.120 270 | 35 | 30 |P13962-ND | 5.33 4.52 3.90 2.93/EET-HC2C182LA 
150 | 0884 032 | 30 | 30 |peea7-ND 503 413 289 201/ECO-S2GA151DA 2200 | 0.090 2.90 | 30 | 45 |P13963-ND | 5.56 4.71 4.07 _3.05| EET-HC2C222KA 
130 | 0737 o95 | 25 | 45 lpesdsnpe | 533 437 306 213/ECO-S2GAIBICA 2200 | 0.098 290 | 35 | 35 |P13964-ND | 6.01 5.09 440 3.30/EET-HC2C222LA 
180 | 0.737 0.95 | 35 | 25 |P6849-ND® | 5.14 4.36 314 2.35|ECO-S2GA181EA 2700 | 0.080 3.10 | 30 | 50 )P13965-ND 438 3.71 3.20 2.40] EET-HC2C272KA 
220 | 0.603 110 | 25 | 50 |P6850-ND@ | 5.21 4.41 3.18 _2.38| ECO-S2GA221CA 2700 | 0.086 3.10 | 35 | 40 )P13966-ND 6.97 5.90 5.10 3.82] EET-HC2C272LA 
320 10.603 110) 35-1 30 1P685t-ND 568481346 2.60 /ECO-S2GADD1EA 3300 | 0.070 3.30 | 35 | 50 |p13967-ND | 7.96 6.74 5.82 4.37 | EET-HC2C332LA 
270 | 0.491 +20 | 30 | 45 |peasz-ND® | 604 512 369 277/ECO-S2GA271DA 390 | 0.510 131 | 22 | 25 |P13968-ND 3.21 258 212 1.38/EET-HC2D397HA 
270 | 0.491 +20 | 35 | 35 |peas3-ND® | 640 542 3.90 293/ECO-S2GA271EA 470 | 0.423 1.45 | 22 | 30 |P13969-ND | 347 278 228 1.49/EET-HC2D471HA 
330 | 0.402 435 | 30/50 |peas4-ND® | 7.01 594 428 321/ECO-S2GA331DA 470 | 0.423 1.45 | 25 | 25 |P13970-ND | 353 289 243 1.70|EET-HC2D471JF 
330 | 0.402 +35 | 35 | 40 |peass-ND® | 739 625 450 338/ECO-S2GA331EA 560 | 0.355 1.67 | 22 | 30 |P13971-ND | 325 267 224 1.56/EET-HC2D561HA 
300 10.340 155135 1 45 |P6BSE-ND® 17.35 6.344.643 65) ECO-SOGA301EA 680 | 0.293 1.75 | 22 | 40 |P13972-ND__| 356 292 245 1.71/EET-HC2D681HA 
470 | 0.282 175 | 35 | 50 |pegsz-ND 359 741 543 427/ECO-S2GA471EA 680 | 0.293 175 | 25 | 30 [P13973-ND | 360 296 249 1.73|EET-HC2D681JA 
TSHB Compact Size, Long Life and High Ripple Current 105°C, 3000 Hour Life 820 | 0.243 2.04 | 22) 45 /PIS974-ND | 3.93 3.23 2.71 1.89) EET-HC2D821HA 
390 | 0.510 130 | 22] 30 |P10106-ND® | 351 288 202 1.41]ECO-S2DB301BA 820 | 0.243 2.04 | 25) 35 /PIS97S-ND | 3.95 3.24 2.72 1.90) EET-HC2D821JA 
390 | 0.510 1.30 | 25 | 25 |P10107-ND® | 374 307 215 1.50) ECO-S2DB391CA 820 | 0.243 2.04 | 30 | 25 |P13976-ND 4.67 3.83 3.22 2.24) EET-HC2D821KA 
470 | 0.423 1.40 | 22 | 35 |P10108-ND® | 383 315 220 1.54) ECO-S2DB471BA 1000 | 0.199 2.30__| 22 | 50_|P13977-ND 4.45 3.65 3.07 __ 2.14| EET-HC2D102HA 
470 | 0.423 1.40 | 25 | 30 |P10109-ND® | 399 327 229 1.60/ECO-S2DB471CA 1000 | 0.199 2.30 | 25 | 40 )P13978-ND 513° 4.21 3.54 2.47) EET-HC2D102JF 
560 | 0.355 150 | 30 | 25 [ptorto-no | 463 3.80 266 1.85|£C0-S20B561DA | | y99 | 1000 | 0.199 230 | 25 | 45 |P13979-ND | 4.44 364 3.06 2.13/EET-HC2D102UA 
820 | 0263 2.00 | 25 | 45 [P10111-ND 454 3.84 277  2.08/ECO-S2DB821CA 1000 | 0.199 2.30 | 30 | 30 )P13980-ND 513 4.21 3.53 2.46] EET-HC2D102KA 
820 | 0.263 2.00 | 35 | 25 |P10112-ND@ | 5.17 4.38 3.15 2.37/ECO-S2DB821EA 1000 | 0.216 2.30 | 35) 25 )P13981-ND | 5.49 4.51 3.79 2.64) EET-HC2D102LA 
200 | 1000 | 0.216 2.20 | 25 | 50 |P10113-ND@ | 5.19 4.39 316 237/ECO-S2DB102CA 1200 | 0.166 265 | 25 | 45 |PI3982ND | 5.77 4.73 3.97 2.77 | EET-HC2D122JF 
1000 | 0.216 2.20 | 35 | 30 |P10114-ND@ | 5.76 4.88 3.51 2.64/ECO-S2DB102EA 1200 | 0.166 2.65 | 25 / 50 )P13983-ND 5.00 4.10 3.45 2.40) EET-HC2D122JA 
1200 | 0.193 2.30 | 30 | 40 |P10115-ND 5.68 4.81 3.46 _2.60/ECO-S2DB122DA 1200 | 0.166 2.65 | 30 | 35 |P13984-ND 5.65 4.64 3.90 2.72) EET-HC2D122KA 
7200 | 0.193 230 | 35 | 35 [PIO11E-ND® | 644 5.46 3.93 2.95|ECO-S2DB122EA 1200 | 0.180 2.65 | 35 | 30 )P13985-ND 6.01 4.93 4.15 2.89] EET-HC2D122LA 
1500 | 0.155 250 | 30 | 50 |P10117-ND 7.00 593 4.27  3.20/ECO-S2DB152DA 1500 | 0.133 2.80 | 30 | 40 )P13986-ND 5.46 4.63 4.00 3.00} EET-HC2D152KA 
1500 | 0.155 250 | 35 | 40 |P10118-ND@ | 7.37 6.24 4.49 3.37/ECO-S2DB152EA 1500_| 0.144 2.80 _| 35 | 30_|P13987-ND 5.82 4.93 4.25 _3.19| EET-HC2D152LA 
1800 | 0.129 270 | 35 | 45 |P10119-ND@ | 7.42 6.40 4.69 3.69/ECO-S2DB182EA 1800) 0.111 3.08 | 30 | 45 |P13988-ND 612 518 4.48 3.36] EET-HC2D182KA 
2200 | 0.105 2.90 | 35 | 50 |P10120-ND@ | 8.79 7.58 5.55 4.37 | ECO-S2DB222EA 1800 | 0.129 3.08 | 35) 40 /P13989-ND | 6.52 5.53 4.77 3.58) EET-HC2D182LA 
330 10.502 1201 251-30 |PIotet-NDe® | 4.25-3.492.45 1.70 ECO-SDEBSSiCA 2200 | 0.090 3.48 | 30] 50 |P13990-ND | 7.08 6.00 5.18 3.89/EET-HC2D222KA 
390 | 0.425 1.30 | 30 | 25 |P10122-ND® | 4.90 4.02 281 1.96/ECO-S2EB391DA 2200 | 0.098 3.48 | 35 | 45 |PISOOI-ND | 7.47 6.32 5.46 __ 4.10 EET-HC2D222LA 
470 | 0.353 1.40 | 22 | 50 |P10123-ND® | 5.11 4.19 294 2.05/ECO-S2EB471BA 270 | 0.614 1.10) 22] 25 |P13992-ND | 3.22 258 2.12 1.39] EET-HC2E271HA 
470 | 0.353 1.40 | 30 | 30 |P10124-ND® | 457 387 279 2.09) ECO-S2EB471DA 330 | 0.502 1.20 | 22 | 30 | P13993-ND 3.50 2.80 2.30 1.50) EET-HC2E331HA 
560 | 0.296 1.50 | 25 | 45 [P10125-ND@ | 4.82 4.09 294 2.21/ECO-S2EB561CA 330 | 0.502 1.20 | 25 | 25 | P13994-ND 3.10 2.54 2.14 1.49) EET-HC2E331JA 
560 | 0.296 750 [35 | 25 |Pi0126-ND® | 545 461 3.32 2.49/ECO-S2EBSOTEA 390 | 0.425 1.20 | 22 | 30 | P13995-ND 3.85 3.16 2.66 1.85) EET-HC2E391HF 
250 | 680 | 0.244 1.70 | 25 | 50 |P10127-ND@ | 555 4.70 3.39 2.54/ECO-S2EB681CA | | 259 | 390_| 0.425 1.30__| 22 | 35 |P13996-ND__| 3.28 2.70 2.27 _ 1.58 EET-HC2E391HA 
820 | 0.202 2.00 | 30 | 45 |P10129-ND@ | 641 543 3.91 2.93/ECO-S2EB821DA 390 | 0.425 1.30) 25 | 25 |P13997-ND | 3.32 2.73 2.29 1.60/ EET-HC2E391JA 
820 | 0.202 2.00 | 35 | 35 |P10130-ND@ | 6.77 573 4.13 3.10/ECO-S2EB821EA 470 | 0.353 1.20) 22 | 35 |P13998-ND | 4.16 3.42 2.87 2.00) EET-HC2E471HF 
1000 | 0.199 2.20 | 30 | 50 |P10131-ND@ | 7.43 6.29 4.53 3.40/ECO-S2EB102DA 470 | 0.353 1.40 | 22 | 40 |P13999-ND | 3.57 2.93 246 1.72) EET-HC2E471HA 
1000 | 0.199 2.20 | 35 | 40 [P10132-ND@ | 7.82 6.63 477 3.58|ECO-S2EB102EA 470 | 0.353 1.40 | 25 | 30 |P14000-ND | 3.64 299 2.51 1.75| EET-HC2E471JA 
1200 | 0.166 230 | 35 | 45 |P10133-ND@ | 6.57 5.66 4.98 3.92/ECO-S2EB122EA 470_| 0.353 1.40__| 30] 25 |PI4001-ND__| 4.31 3.53 2.97 _ 2.07] BET-HC2E471KA 
1500 | 0.144 250 | 35 | 50 |Pi01s4-NDe@ | 954 8.22 6.02 _4.74/ECO-S2EB152EA | » pos Compliant (Continued) 
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Panasonic TS Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont) 


Max. | 105°C (rms) ; Max. | 105°C (rms) E 
ESR Ripple Dim. 8 ESR Ripple Dim 

W.V.| Cap. | @20°C | Current (mm) __| Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current (mm) __| Digi-Key Price Each Panasonic 

DC | (WF) | (120Hz)Q) (120Hz)A | D L | Part No. 1 10 50 200 | PartNo. DC | (uF) | (120Hz)Q) (120Hz)A | D L | Part No. 1 10 50 200 | Part No. 
560 0.296 1.40 22 | 40 |P14002-ND 453 3.71 342 2.17] EET-HC2E561HF 420 | 680 0.268 2.10 35 | 50 |P14099-ND 10.89 9.39 8.26 _6.50| EET-HC2S681LA 
560 0.296 1.50 22 | 45 |P14003-ND 3.93 3.22 2.71 1.89] EET-HC2E561HA 100 1.824 0.64 22 | 30 |P14100-ND 3.60 2.96 249 1.73] EET-HC2W101HA 
560 0.296 1.50 25 | 35 |P14004-ND 3.96 3.25 2.73 1.90] EET-HC2E561JA 100 1.824 0.64 25 | 25 |P14101-ND 3.68 3.02 2.54 1.77|EET-HC2W101JA 
560 0.296 1.50 30 | 25 |P14005-ND 468 3.84 3.23 2.25) EET-HC2E561KA 120 1.520 0.72 22 | 35 |P14102-ND 3.97 3.25 2.73 1.91) EET-HC2W121HA 
680 0.244 1.50 22 | 45 |P14006-ND 5.06 4.15 3.49 2.43] EET-HC2E681HF 120 1.520 0.72 25 | 30 |P14103-ND 4.02 3.30 2.77 1.93] EET-HC2W121JA 
680 0.244 1.70 22 | 50 |P14007-ND 441 3.62 3.04 212]EET-HC2E681HA 150 1.216 0.79 22 | 40 |P14104-ND 450 3.69 3.10 2.16| EET-HC2W151HA 
680 0.244 1.70 25 | 40 |P14008-ND 440 3.61 3.04 212) EET-HC2E681JA 150 1.216 0.79 25 | 30 |P14105-ND 454 3.72 3.13 2.18) EET-HC2W151JA 
680 0.244 1.70 30 | 30 |P14009-ND 5.09 4.18 3.51 2.45) EET-HC2E681KA 150 1.216 0.79 30 | 25 |P14106-ND 5.29 4.34 3.64 2.54] EET-HC2W151KA 
680 0.244 1.70 35 | 25 |P14010-ND 5.82 4.78 4.01 2.80] EET-HC2E681LA 180 1.013 0.87 22 | 45 |P14107-ND 6.02 4.12 346 2.41] EET-HC2W181HA 

250 820 0.202 2.00 25 | 45 |P14011-ND 4.94 405 3.41 2.37] EET-HC2E821JA 180 1.013 0.79 25 | 35 |P14108-ND 5.61 460 3.86 2.69) EET-HC2W181JF 
820 0.202 2.00 30 | 35 |P14012-ND 5.62 4.61 3.88 2.70) EET-HC2E821KA 180 1.013 0.87 25 | 40 |P14109-ND 5.08 4.17 3.50 —2.44| EET-HC2W181JA 
820 0.202 2.00 35 | 30 |P14013-ND 5.33 4.52 3.90 2.93) EET-HC2E821LA 180 1.013 0.87 30 | 30 |P14110-ND 5.80 4.76 4.00 2.78) EET-HC2W181KA 
1000 0.166 2.20 25 | 50 |P14014-ND 5.81 4.92 4.25 3.19) EET-HC2E102JF 220 0.829 0.90 22 | 50 |P14111-ND 5.37 4.55 3.93 2.95] EET-HC2W221HA 
1000 0.166 2.20 30 | 40 |P14015-ND 5.36 4.54 3.92 2.94] EET-HC2E102KA 220 0.829 1.00 25 | 45 |P14112-ND 5.76 4.73 3.97 2.77] EET-HC2W221JA 
1000 0.166 2.20 35 | 30 |P14016-ND 6.47 5.48 4.73 3.55|EET-HC2E102LA 450 | 220 0.829 1.00 30 | 30 |P14113-ND 5.35 453 3.91 2.94) EET-HC2W221KA 
1200 0.138 2.30 30 | 45 |P14017-ND 6.03 5.10 4.41 3.31] EET-HC2E122KA 220 0.829 1.00 35 | 25 |P14114-ND 5.73 4.85 4.19 3.15] EET-HC2W221LA 
1200 0.138 2.30 35 | 35 |P14018-ND 746 6.31 5.45 4.09) EET-HC2E122LA 270 0.675 1.19 25 | 50 |P14115-ND 5.77 4.88 4.22 3.17] EET-HC2W271JA 
1500 0.111 2.50 35 | 45 |P14019-ND 7.82 6.62 5.72 4.29) EET-HC2E152LA 270 0.675 1.07 30 | 35 |P14116-ND 6.59 5.58 4.82 3.62] EET-HC2W271KF 
1800 0.092 2.50 35 | 45 |P14020-ND 8.79 7.58 6.66 5.24] EET-HC2E182LF 270 0.675 1.19 30 | 40 |P14117-ND 6.13 5.19 4.48 3.36) EET-HC2W271KA 
1800 0.092 2.70 35 | 50 | P14021-ND 9.02 7.64 6.60 4.95] EET-HC2E182LA 270 0.675 1.19 35 | 30 |P14118-ND 646 547 4.73 3.55] EET-HC2W271LA 
120 1.382 0.75 22 | 25 |P14022-ND 3.46 2.77 2.28 = 1.49) EET-HC2V121HA 330 0.553 1.24 30 | 40 |P14119-ND 749 6.35 5.48 4.11 | EET-HC2W331KF 
150 1.105 0.82 22 | 30 |P14023-ND 3.33 2.73. 2.30 1.60) EET-HC2V151HA 330 0.553 1.38 30 | 45 |P14120-ND 7.18 6.08 5.25 3.94] EET-HC2W331KA 
180 0.921 0.90 22 | 30 |P14024-ND 3.98 3.26 2.74 1.91) EET-HC2V181HA 330 0.553 1.38 35 | 35 |P14121-ND 7.16 6.07 5.24 3.93] EET-HC2W331LA 
180 0.921 0.90 25 | 25 |P14025-ND 4.03 3.31 2.78 1.94) EET-HC2V181JA 390 0.468 1.39 30 | 45 |P14122-ND 8.96 7.58 6.55 4.91] EET-HC2W391KF 
220 0.754 1.00 22 | 35 |P14026-ND 4.09 3.36 282  1.97|EET-HC2V221HA 390 0.468 1.55 30 | 50 |P14123-ND 8.19 6.93 5.99 4.49] EET-HC2W391KA 
220 0.754 1.00 25 | 30 |P14027-ND 4.11 3.37 2.83 1.98) EET-HC2V221JA 390 0.468 1.55 35 | 40 |P14124-ND 8.24 6.98 6.03 4.52] EET-HC2W391LA 
270 0.614 1.10 22 | 40 |P14028-ND 5.11 4.19 3.52 2.46) EET-HC2V271HF 470 0.388 1.74 35 | 45 |P14125-ND 8.51 7.34 6.45 5.07] EET-HC2W471LA 
270 0.614 1.10 25 | 35 |P14029-ND 458 3.76 3.16 2.20)EET-HC2V271JA 560 0.326 1.90 35 | 50 |P14126-ND 9.91 8.54 7.51 5.91 | EET-HC2W561LA 
270 0.614 1.10 30 | 25 |P14030-ND 5.39 4.42 3.71 2.59) EET-HC2V271KA ‘SHC Highly Miniaturized Version 105°C, 2000 Hour Life, 6.3mm Pins 
330 0.502 1.20 22 | 45 |P14031-ND 6.23 4.29 3.61 2.51 | EET-HC2V331HF 470 0.423 1.40 22 | 25 |P11709-ND® 3.02 2.42 1.99 1.30] EET-HC2C471BA 
330 0.502 1.20 25 | 40 |P14032-ND 5.91 4.85 4.07 2.84) EET-HC2V331JA 560 0.355 1.50 22 | 30 |P11710-ND® 3.21. 2.57 2.12 1.38] EET-HC2C561BA 
330 0.502 1.20 30 | 30 |P14033-ND 5.67 4.80 415 3.11] EET-HC2V331KA 680 0.293 1.70 22 | 30 |P11711-ND 3.45 2.76 2.27 1.48] EET-HC2C681BA 

350 390 0.425 1.30 25 | 45 |P14034-ND 5.81 4.77 4.01 2.79) EET-HC2V391JA 680 0.293 1.70 25 | 25 |P11712-ND@ 3.08 2.53 2.13 1.48] EET-HC2C681CA 
390 0.425 1.30 30 | 30 |P14035-ND 5.94 5.03 4.35 3.26) EET-HC2V391KF 820 0.243 2.00 22 | 35 |P11713-ND 3.56 2.92 2.45 1.71| EET-HC2C821BA 
390 0.425 1.30 30 | 35 | P14036-ND 5.54 4.69 4.05 3.04] EET-HC2V391KA 820 0.243 2.00 25 | 30 |P11714-ND@ 3.33 2.73 2.30 1.60 | EET-HC2C821CA 
470 0.353 1.40 25 | 50 |P14037-ND 5.80 4.91 4.24 3.18) EET-HC2V471JA 1000 0.199 2.20 22 | 40 |P11696-ND@ 3.59 2.95 248 1.73] EET-HC2C102BA 
470 0.353 1.40 30 | 35 |P14038-ND 6.18 5.23 4.52 3.39) EET-HC2V471KF 1000 0.199 2.20 25 | 35 |P11697-ND@ 3.64 2.98 2.51 1.75] EET-HC2C102CA 
470 0.353 1.40 35 | 30 |P14039-ND 6.40 542 4.68 3.51) EET-HC2V471LA 1000 0.216 2.20 30 | 25 |P11698-ND@ 436 3.58 3.01 2.09) EET-HC2C102DA 
560 0.296 1.50 30 | 40 |P14040-ND 743 6.29 5.43 4.08) EET-HC2V561KF 160 | 1500 0.133 2.50 25 | 45 |P11699-ND@ 456 3.74 3.15 2.19] EET-HC2C152CA 
560 0.296 1.50 30 | 45 |P14041-ND 7.00 5.93 5.12 3.84] EET-HC2V561KA 1500 0.133 2.50 30 | 35 |P11700-ND 6.25 430 3.62 2.52] EET-HC2C152DA 
560 0.296 1.50 35 | 35 |P14042-ND 7.16 6.07 5.24 3.93) EET-HC2V561LA 1800 0.111 2.70 25 | 50 |P11701-ND@ 5.15 4.23 3.55 2.48] EET-HC2C182CA 
680 0.244 1.70 30 | 45 |P14043-ND 8.58 7.26 6.27 4.71) EET-HC2V681KF 1800 0.111 2.70 30 | 40 |P11702-ND@ 5.77. 4.74 3.98 2.77] EET-HC2C182DA 
680 0.244 1.70 30 | 50 |P14044-ND 812 688 5.94 4.46] EET-HC2V681KA 1800 0.120 2.70 35 | 30 |P11703-ND@ 5.35 453 3.91 2.93] EET-HC2C182EA 
680 0.244 1.70 35 | 40 |P14045-ND 816 6.91 5.97 4.48] EET-HC2V681LA 2200 0.090 2.90 30 | 45 |P11704-ND® 5.58 4.72 4.08 3.06 | EET-HC2C222DA 
820 0.202 1.90 35 | 45 |P14046-ND 8.45 7.29 6.41 5.04] EET-HC2V821LA 2200 0.098 2.90 35 | 35 |P11705-ND® 6.03 5.11 4.41 3.31] EET-HC2C222EA 
1000 0.202 1.90 35 | 50 |P14047-ND 9.98 8.60 7.56 5.95] EET-HC2V102LF 2700 0.080 3.10 30 | 50 |P11706-ND® 6.37 5.39 4.66 3.49] EET-HC2C272DA 
100 1.824 0.70 22 | 25 |P14048-ND 3.07 2.52 2412 1.48) EET-HC2G101HA 2700 0.086 3.10 35 | 40 |P11707-ND 6.99 5.92 5.11 3.84] EET-HC2C272EA 
120 1.520 0.75 22 | 30 |P14049-ND 3.34 2.74 2.30 1.61] EET-HC2G121HA 3300 0.070 3.30 35 | 50 [P11708-ND@ 7.98 6.76 5.84 4.38] EET-HC2C332EA 
150 1.216 0.88 22 | 30 |P14050-ND 3.75 3.08 2.59 1.80) EET-HC2G151HA 390 0.510 1.31 22 | 25 |P11728-ND@ 3.22) 2.58 2.12 1.39] EET-HC2D391BA 
150 1.216 0.88 25 | 25 |P14051-ND 4.24 348 2.92 2.04) EET-HC2G151JF 470 0.423 1.45 22 | 30 |P11729-ND@ 3.48 2.78 2.29 1.49] EET-HC2D471BA 
180 1.013 0.95 22 | 35 |P14052-ND 416 3.42 2.87 2.00|EET-HC2G181HA 560 0.355 1.67 22 | 30 |P11730-ND@ 3.26 2.68 2.25 1.57) EET-HC2D561BA 
180 1.013 0.95 25 | 30 |P14053-ND 419 344 289 2.01] EET-HC2G181JA 680 0.293 1.75 22 | 40 |P11731-ND@ 3.57 2.93 246 1.71] EET-HC2D681BA 
220 0.829 1.00 22 | 40 |P14054-ND 461 3.78 318 2.21) EET-HC2G221HF 680 0.293 1.75 25 | 30 |P11732-ND@ 3.61 2.97 249 1.74] EET-HC2D681CA 
220 0.829 1.10 22 | 45 |P14055-ND 5.09 4.18 3.51 2.45) EET-HC2G221HA 820 0.243 2.04 22 | 45 |P11733-ND@ 3.94 3.23 2.72 1.89) EET-HC2D821BA 
220 0.829 1.10 25 | 35 |P14056-ND 463 3.80 319 2.22) EET-HC2G221JA 820 0.243 2.04 25 | 35 |P11734-ND® 3.96 3.25 2.73 1.90) EET-HC2D821CA 
220 0.829 1.10 30 | 25 |P14057-ND 5.03 412 3.46 2.41] EET-HC2G221KA 820 0.243 2.04 30 | 25 |P11735-ND@ 468 3.84 3.23 2.25] EET-HC2D821DA 
270 0.675 1.10 22 | 45 |P14058-ND 5.89 483 4.06 2.83) EET-HC2G271HF 1000 0.199 2.07 25 | 40 |P13233-ND@ 439 3.80 3.21 2.41] EET-HC2D102CF 
270 0.675 1.22 22 | 50 |P14059-ND 5.31 4.36 3.66 2.55) EET-HC2G271HA 1000 0.199 2.30 22 | 50 [P11715-ND@ 446 3.66 3.07 2.14] EET-HC2D102BA 
270 0.675 1.22 25 | 40 |P14060-ND 5.36 440 3.70 2.58) EET-HC2G271JA 1000 0.199 2.30 25 | 45 |P11716-ND@ 445 3.65 3.07 2.14] EET-HC2D102CA 
270 0.675 1.22 30 | 30 |P14061-ND 5.99 492 413 2.88) EET-HC2G271KA 200 | 1000 0.199 2.30 30 | 30 |P11717-ND@ 5.14 4.22 3.54 2.47] EET-HC2D102DA 

400 270 0.675 1.22 35 | 25 |P14062-ND 5.30 449 3.88 2.91] EET-HC2G271LA 1000 0.216 2.30 35 | 25 |P11718-ND® 5.51 4.52 3.80 2.65] EET-HC2D102EA 
330 0.553 1.44 25 | 45 |P14063-ND 5.47 464 4.01 3.01] EET-HC2G331JA 1200 0.166 2.38 25 | 45 |P13234-ND@ 4.93 4.27 3.61 2.71] EET-HC2D122CF 
330 0.553 1.44 30 | 30 |P14064-ND 5.98 5.06 4.37 3.28) EET-HC2G331KF 1200 0.166 2.65 25 | 50 |P11719-ND 6.01 4.11. 3.46 2.41] EET-HC2D122CA 
330 0.553 1.44 30 | 35 |P14065-ND 5.55 4.70 4.06 3.04) EET-HC2G331KA 1200 0.166 2.65 30 | 35 |P11720-ND@ 5.67 465 3.91 2.72) EET-HC2D122DA 
330 0.553 1.44 35 | 30 |P14066-ND 5.92 5.01 4.33 3.25) EET-HC2G331LA 1200 0.180 2.65 35 | 30 |P11721-ND 6.03 4.95 4.16 2.90] EET-HC2D122EA 
390 0.468 1.55 25 | 50 |P14067-ND 6.00 5.08 4.39 3.29|EET-HC2G391JA 1500 0.133 2.80 30 | 40 |P11722-ND@ 548 4.64 4.01 3.01] EET-HC2D152DA 
390 0.468 1.40 30 | 35 |P14068-ND 6.64 562 4.86 3.64) EET-HC2G391KF 1500 0.144 2.80 35 | 30 |P11723-ND@ 5.83 4.94 4.27 3.20] EET-HC2D152EA 
390 0.468 1.55 30 | 40 |P14069-ND 6.43 545 4.71 3.53) EET-HC2G391KA 1800 0.114 3.08 30 | 45 [P11724-ND@ 6.14 5.20 449  3.37|EET-HC2D182DA 
390 0.468 1.55 35 | 30 |P14070-ND 6.48 5.49 4.74 3.56]EET-HC2G391LA 1800 0.129 3.08 35 | 40 |P11725-ND 6.54 5.54 4.79 3.59] EET-HC2D182EA 
470 0.388 1.68 30 | 45 |P14071-ND 7.08 6.00 5.18 3.89) EET-HC2G471KA 2200 0.090 3.48 30 | 50 |P11726-ND@ 7.11 6.02 5.20 3.90] EET-HC2D222DA 
470 0.388 1.68 35 | 35 |P14072-ND 7.54 6.38 5.51 4.14] EET-HC2G471LA 2200 0.098 3.48 35 | 45 [P11727-ND@ 749 6.34 5.48 4.11] EET-HC2D222EA 
560 0.326 1.90 30 | 45 |P14073-ND 8.81 746 645 4.84) EET-HC2G561KF 270 0.614 1.10 22 | 25 |P11740-ND@ 3.23 2.59 213 1.39] EET-HC2E271BA 
560 0.326 1.90 30 | 50 |P14074-ND 8.39 7.10 614 4.60) EET-HC2G561KA 330 0.502 1.20 22 | 30 |P11741-ND@ 3.06 2.51 2.11 1.47] EET-HC2E331BA 
560 0.326 1.90 35 | 40 |P14075-ND 8.53 7.22 6.24 4.68) EET-HC2G561LA 330 0.502 1.20 25 | 25 |P11742-ND@ 3.10 2.55 2.14 1.49] EET-HC2E331CA 
680 0.268 2:12: 35 | 45 |P14076-ND 8.91 7.68 6.75 5.31]EET-HC2G681LA 390 0.425 1.20 22 | 30 |P13235-ND® 3.29 2.86 2.41 1.81] EET-HC2E391BF 
820 0.202 2.30 35 | 50 |P14077-ND 11.03 9.51 8.36 6.58] EET-HC2G821LA 390 0.425 1.30 22 | 35 [P11743-ND@ 3.29 2.70 2.27 _1.58| EET-HC2E391BA 
120 1.520 0.74 22 | 30 |P14078-ND 4.06 3.33 2.80 1.95) EET-HC2S121HA 390 0.425 1.30 25 | 25 |P11744-ND@ 3.33 2.73 2.30 1.60 | EET-HC2E391CA 
120 1.520 0.74 25 | 25 |P14079-ND 414 340 286 1.99) EET-HC2S121JA 470 0.353 1.20 22 | 35 |P13236-ND@ 3.56 3.08 2.60 1.95] EET-HC2E471BF 
150 1.216 0.84 22 | 35 |P14080-ND 4.09 3.35 2.82 1.96) EET-HC2S151HA 470 0.353 1.40 22 | 40 |P11745-ND 3.58 2.94 247 1.72] EET-HC2E471BA 
180 1.103 0.91 22 | 40 |P14081-ND 4.93 4.05 340 2.37) EET-HC2S181HA 470 0.353 1.40 25 | 30 |P11746-ND@ 3.65 3.00 2.52 1.76] EET-HC2E471CA 
180 1.103 0.91 25 | 30 |P14082-ND 6.06 4.15 3.49 2.43] EET-HC2S181JA 470 0.353 1.40 30 | 25 [P11747-ND@ 4.32 3.54 2.98 2.08] EET-HC2E471DA 
220 0.829 1.05 22 | 45 |P14083-ND 5.53 4.54 3.81 2.66) EET-HC2S221HA 560 0.296 1.40 22 | 40 |P13237-ND@ 3.87 3.35 2.83 2.13] EET-HC2E561BF 
220 0.829 1.05 25 | 35 |P14084-ND 5.57 4.57 3.84 2.68) EET-HC2S221JA 560 0.296 1.50 22 | 45 |P11748-ND@ 3.93 3.23 2.71 1.89] EET-HC2E561BA 
220 0.829 1.05 30 | 25 |P14085-ND 5.27 447 3.86 2.89] EET-HC2S221KA 250 | 560 0.296 1.50 25 | 35 |P11749-ND@ 3.97 3.26 2.74 1.91] EET-HC2E561CA 
270 0.675 1.20 22 | 50 |P14086-ND 5.35 4.53 3.91 2.94) EET-HC2S271HA 560 0.296 1.50 30 | 25 |P11750-ND@ 4.70 3.85 3.24 2.26] EET-HC2E561DA 
270 0.675 1.20 25 | 40 |P14087-ND 5.36 4.54 3.92 2.94] EET-HC2S271JA 680 0.244 1.50 22 | 45 |[P13238-ND@ 432 3.75 3.16 2.37 | EET-HC2E681BF 

420 | 270 0.675 1.20 30 | 30 |P14088-ND 6.10 5.16 4.46 3.35)EET-HC2S271KA 680 0.244 1.70 22 | 50 |P11751-ND 442 3.63 3.05 2.13] EET-HC2E681BA 
270 0.675 1.20 35 | 25 |P14089-ND 6.04 512 442 3.32) EET-HC2S271LA 680 0.244 1.70 25 | 40 |P11752-ND@ 442 3.62 3.05 2.12] EET-HC2E681CA 
330 0.553 1.42 25 | 50 |P14090-ND 6.61 559 4.83 3.63) EET-HC2S331JA 680 0.244 1.70 30 | 30 |P11753-ND@ 5.10 419 3.52 2.45] EET-HC2E681DA 
330 0.553 1.42 30 | 35 |P14091-ND 6.58 557 4.82 3.61]EET-HC2S331KA 820 0.202 2.00 25 | 45 |P11754-ND@ 496 4.07 342 2.38] EET-HC2E821CA 
330 0.553 1.42 35 | 35 | P14092-ND 6.93 5.87 5.07 _ 3.80 | EET-HC2S331LA 820 0.202 2.00 30 | 35 |P11755-ND@ 5.64 4.63 3.89 2.71 | EET-HC2E821DA 
390 0.468 1.55 30 | 40 |P14093-ND 7.32 6.20 5.35 4.02] EET-HC2S391KA 820 0.202 2.00 35 | 30 |P11756-ND 6.35 4.53 3.91 2.94] EET-HC2E821EA 
390 0.468 1.55 35 | 35 |P14094-ND 7.68 6.51 5.62 4.22) EET-HC2S391LA 1000 0.166 2.20 25 | 50 |P13239-ND@ 5.83 5.05 4.26 3.20] EET-HC2E102CF 
470 0.388 1.71 30 | 45 |P14095-ND 8.79 744 643 4.82] EET-HC2S471KA 1000 0.166 2.20 35 | 30 |P13240-ND@ 649 562 4.75 3.56] EET-HC2E102EA 
470 0.388 1.71 35 | 35 |P14096-ND 8.66 7.33 6.33 4.75) EET-HC2S471LA 1000 0.166 2.20 30 | 40 |P11736-ND@ 5.37 4.55 3.93 2.95] EET-HC2E102DA 
560 0.326 1.90 30 | 50 |P14097-ND 8.63 7.44 6.54 5.15] EET-HC2S561KA 1200 0.138 2.30 35 | 35 [P13241-ND@ 748 648 5.47 4.10] EET-HC2E122EA 
560 | 0.326 7.90 [35 | 45 [P14098-ND 9007.76 6.82__5.37[EET-HC2S561LA | RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic TS Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


nae amare (rms) ah Max. | 105°C (rms) a 
ipple bs ESR Ripple im. 
W.V.| Cap. | @20°C Current (mm) __| Digi-Key Price Each Panasonic w.v.| Cap. | @20°C Caan (mm) _| Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) |(120Hz)0| (120Hz)A | D | L (PartNo. 110 50 ~— 200 | PartNo. Dc | (uF) |(120Hz)0| (120Hz)A [D | L (PartNo. 110 50 200 |Part No. 
7200 | 0.138 230° | 30 | 45 |PTI7S7-ND® | 6.05 5.12 442 3.32/EET-HC2ETZ2DA | [,.0] 470 | 0.388 T74__| 36 | 45 |P11879-ND B54 7.36 6.47 5.09|EET-HC2W471EA 
959 | 1900 | 0.114 250 | 35 | 45 |P11738-ND@ | 7.84 6.64 5.74 4.30) EET-HC2E152EA 560 | 0.326 1.90 | 35 | 50 |P11820-ND@ | 994 857 7.53 5.93] EET-HC2WS561EA 
1800 | 0.092 250 | 35 | 45 |P13242-ND@ | 9.75 844 7.13 5.35/EET-HC2E182EF TSED Very High Ripple Current 105°C, 3000 Hour Life 
1800 | 0.092 2.70 | 35 | 50 |P11739-ND@ | 8.18 7.05 6.20 _4.88/ FET-HC2E182EA 270 | 0.553 742 | 22 | 25 [P11609-ND 3.00 240 197  1.29]EET-ED2D271BA 
720 | 1.382 0.75 | 22 | 25 [Pi1780-ND® | 347 278 229 1.49/EET-HC2V121BA 330 | 0.452 1.56 | 22 | 30 |P11610-ND@ | 3.11 249 2.05 1.34] EET-ED2D331BA 
150 | 1.105 082 | 22 | 30 |p11781-ND@ | 334 274 230 1.60/EET-HC2V151BA 390 | 0.383 1.71 | 22 | 30 |P11611-ND@ | 3.37 270 2.22 1.45]EET-ED2D391BA 
180 0.921 0.90 22 | 30 |P11782-ND@ 3.99 3.27 2.75 1.92|EET-HC2V181BA 390 0.383 1.71 25 | 25 |P11612-ND® 3.44 2.75 2.26 1.48|EET-ED2D391CA 
180 0.921 0.90 25 | 25 |P11783-ND@ 4.04 3.32 2.79 1.94] EET-HC2V181CA 470 0.317 1.85 22 | 35 | P11613-ND@ 3.18 2.61 2.20 1.53 | EET-ED2D471BA 
220 0.754 1.00 22 | 35 |P11784-ND@ 441 3.37 2.83 1.97| EET-HC2V221BA 470 0.317 1.85 25 | 30 |P11614-ND® 3.20 2.63 2.21 1.54|EET-ED2D471CA 
290 10754 4001 25 1 30 1P11785-ND 4123.38 2.84 1:98 EET-HC2V221CA 560 | 0.266 214 | 22) 40 |P11615-ND® | 343 2.82 237 1.65/EET-ED2D561BA 
270 | 0.614 +10. | 25 | 35 lpii7ee-noe | 459 377 317. 221/ET-HCoV27ICA 560 | 0.266 214 | 25 | 30 |P11616-ND® | 346 2.84 238 1.66/EET-ED2D561CA 
970 | 0614 110 | 30 | 25 |pii7e7-NDe | 540 443 372 259/EET-HCoV271DA 560 | 0.266 214 | 30 | 25 |P11617-ND® | 4.65 3.81 3.21 2.23/EET-ED2D561DA 
330 | 0502 120 | 25 | 40 [pit7se-NDe | 525 431 362 252/EET-HCoVa3icA 680 | 0.219 2.42 | 22 | 45 |P11618-ND® | 3.76 3.09 260 1.81/FET-ED2D681BA 
350 | 330 | 0.502 120 | 30 | 30 |P11789-ND@ | 5.93 4.86 4.09 2.85|EET-HC2V331DA 680 | 0.219 242 | 25 | 35 [EAGT ENDO) 381 3.12 2.63 1.83) EET-ED2D681CA 
390 | 0425 | 130 | 25 [45 [PH790-ND [583 478 402 2.80/EETHCAVI9ICA | |... | Ge) | Jae | eee |e) ee leowNbe | din Sas aa Dor lEELERoDeetpA 
390 | 0.425 1.30 | 30 | 35 |P11791-ND® | 556 4.71 4.07 3.05] EET-HC2V391DA 00 || gta mea | 25 | 40 RRO Ate 343 298 201 |EELED2DSDICA 
470 | 0.353 1.40 | 25 | 50 |P11792-ND®@ | 5.82 4.93 4.26 3.19] EET-HC2V471CA 50. 0.189 363 | 30 | 30 (ARRSARIDRAN ea 380 319  293|PET-EDODADIDA 
470 | 0.353 1.40 | 35 | 30 |P11793-ND®@ | 642 5.43 4.69 3.52] EET-HC2V471EA 8501-0183 363 135 195 REEROMNSa 6 60-—4.77°— 401 2.80 | EET-EDODSITEA 
560_| 0.296 4.50___| 30 | 45 [RISENER] 7.02 6.94 5.13 3.85 | EET-HC2VS61DA 1000 | 0.149 284 | 25 | 45 |P11600-ND® | 4.84 397 334 2.33/EET-ED2D102CA 
560 |) 0.296 1.50 | 85 | 35 |P11795-ND® | 7.18 6.08 5.25 3.94) EET-HC2VS61EA jo00 | 0.149 284 | 30 | 35 |P11601-ND@ | 5.65 4.64 3.90 272/EET-ED2D102DA 
680 | 0.244 1.70 | 30 | 50 )P11796-ND 815 6.90 5.96 4.47) EET-HC2V681DA jo00 | 0.149 284 | 35 | 30 |P11602-ND@ | 5.76 4.73 3.97 2.77/EET-ED2D102EA 
GeO | O24 | 1.70 | 95 | 40 Tene) 819 6.93 6.99" 4.49 | EET-HC2VEBIEA 1200 | 0124 | 343 | 30_| 40 |pt1603-ND@ | 5.75 4.72 3.96 _2.76|EET-ED2D122DA 
820 | 0.202 1.90__| 35 | 45 [RAIAS6sNRem) 848 7.31 6.43 5.06 | FET-HC2V82iEA 1200 | 0.124 3.13 [35 | 35 |PIT604ND | 5.29 448 3.87 2.91/EET-ED2D122EA 
100) 1.824 0.70 | 22 | 25 |PII757-ND@ | 3.08 253 2.12 1.48) EET-HC2G101BA 1500 | 0.099 3.56 | 30 | 50 |P11605-ND@ | 5.82 4.93 4.26 3.19/EET-ED2D152DA 
120 | 1.520 0.75 | 22 | 30 |P11758-ND 3.35 275 231 1.61) EET-HC2G121BA 1500 | 0.099 3.56 | 35 | 40 |P11606-ND 613 5.19 4.48 3.36/EET-ED2D152EA 
150 | 1.216 0.88 22 | 30 |P11759-ND® | 3.76 3.09 259 1.81) EET-HC2G151BA 1800 | 0.083 3.84 35 | 45 |P11607-ND@ | 6.81 5.77 4.98 3.74|EET-ED2D182EA 
180 | 1.013 0.95 22 | 35 |P11760-ND@ | 4.17 3.42 2.88  2.01|EET-HC2G181BA 2200 | 0.068 4.12 35 | 50 |P11608-ND@ | 8.16 691 5.97 4.48/EET-ED2D222EA 
180 1.013 0.95 25 | 30 |P11761-ND@ | 4.20 344 289  2.02|EET-HC2G181CA 220 0.678 1.28 22 | 30 |P11628-ND® | 3.31 265 2.18 1.42|EET-ED2E221BA 
220 0.829 1.00 22 | 40 |P13243-ND@ | 4.35 3.77 3.19 2.39) EET-HC2G221BF 270 0.553 1.42 22 | 30 |P11629-ND@ | 3.18 261 2.19  1.53|EET-ED2E271BA 
220 0.829 1.10 22 | 45 |P11762-ND®@ | 4.62 3.79 3.18 2.22) EET-HC2G221BA 270 0.553 1.42 25 | 25 |P11630-ND®@ | 3.24 266 2.24 1.56|EET-ED2E271CA 
220 | 0.829 110 | 25 | 35 |P11763-ND® | 4.64 3.81 3.20 2.23] EET-HC2G221CA 330 | 0.452 1.64 | 22 | 35 |P11631-ND@ | 3.48 286 2.40 1.68]EET-ED2E331BA 
220 | 0.829 110 | 30 | 25 |P11764-ND® | 5.04 413 3.47 2.42] EET-HC2G221DA 330 | 0.452 1.56 | 25 | 30 |P11632-ND@ | 3.52 289 243 1.69|EET-ED2E331CA 
270 | 0.675 1.10 | 22 | 45 |P13244-ND@ | 5.03 4.36 3.68 2.76 | EET-HC2G271BF 390 | 0.383 172 | 22 | 40 |P11633-ND@ | 3.78 310 260 1.82/EET-ED2E391BA 
270 | 0.675 1.22 | 22 | 50 [P11765-ND® | 533 437 3.67  2.56/EET-HC2G271BA 390 | 0.383 1.71 | 25 | 30 |P11634-ND@ | 3.81 343 263 1.83]EET-ED2E391CA 
270 | 0.675 4.22 | 25 | 40 |P11766-ND® | 537 4.41 3.71 2.58] EET-HC2G271CA 390 | 0.383 1.71 | 30 | 25 |P11635-ND 4.05 3.32 279 1.95|EET-ED2E391DA 
270 | 0.675 4.22 | 30 | 30 |P11767-ND®@ | 6.01 4.93 4.14 2.89] EET-HC2G271DA 470 | 0.317 1.85 | 22 | 45 |P11636-ND@ | 4.15 341 287 2.00]EET-ED2E471BA 
400 | 270 | 0.675 4.22 | 35 | 25 |P11768-ND®@ | 5.32 4.51 3.89 2.92] EET-HC2G271EA 470_|_0.317 1.85 | 25 | 35 |P11637-ND@ | 4.22 3.46 2.91 2.03| EET-ED2E471CA 
330 0.553 1.44 25 | 45 |P11769-ND@ 549 465 4.02 3.01|EET-HC2G331CA 250 | 470 0.317 1.85 30 | 30 |P11638-ND® 487 4.00 3.36 2.34] EET-ED2E471DA 
330 0.553 144 30 | 35 |P11770-ND® 5.56 471 4.07  3.05|EET-HC2G331DA 560 0.266 2.14 25 | 40 |P11639-ND® 466 3.83 3.22 2.24|EET-ED2E561CA 
330 0.553 1.44 35 | 30 |P11771-ND@ 5.93 5.02 4.34 3.26|EET-HC2G331EA 560 0.266 2.14 30 | 30 | P11640-ND® 5.32 4.36 3.67 2.56) EET-ED2E561DA 
300 | 0.468 440 | 30 | 35 |pig045-NDe | 666 576 487 365|EET-HC2G391DF 680 | 0.219 2.42 | 25 | 45 |P11641-ND® | 5.22 4.29 3.60 2.51/EET-ED2E681CA 
390 | 0.468 155 | 25 | 50 [pii772-No@ | 601 509 440 3.30) EET-HC2G391CA 680 | 0.219 2.42 | 30 | 35 [P11642-ND@ | 5.92 4.86 4.08 2.84/FET-ED2E681DA 
390 | 0468 155 | 30 | 40 |P11773-ND 645 546 472 354/EET-HC2G391DA 680 | 0.219 242 | 35 | 30 [P11643-ND® | 6.04 4.95 416 2.90/EET-ED2EG81EA 
39010468 155135 130 lpii774npe 1650550 475 3.57 /EET-HCOGSOTEA 820 | 0.182 263 | 30 | 40 |P11644-ND® | 563 4.77 412 3.09) EET-ED2E821DA 
470 | 0388 tes | 30 | 45 |P11775-NDe | 710 601 520 390/EET-HC2G471DA 820 | 0.182 263 | 35 | 35 |P11645-ND® | 5.74 4.86 4.20 3.15/EET-ED2E821EA 
470 | 0388 tea | 35 | 35 lpiizzenpe | 756 640 553 415|EET-HCOG47iEA 1000 | 0.149 2.84 | 30 | 50 |P11625-ND® | 6.11 5.17 4.47 3.35] EET-ED2E102DA 
seq ||) (G06 190 | 30 | co (EERRARIMOM| 842 713 Ge 462|EET-Hc2Gse1DA 000 | 0.149 2.84 | 35 | 40 |P11626-ND@ | 6.42 5.44 4.70 3.52|EET-ED2E102EA 
Pepi nade 190 |35 | 40 (ARRAN 773 @e7 sae 461 |EET-Hc2Gse1Ea 1500 | 0.099 3.56 | 35 | 50 [Pi1627-ND® | 7.88 6.79 5.97 4.70|EET-ED2E152EA 
82 | 1.617 0.80 | 22 | 25 |Pii667-ND® | 349 279 230 1.50/EET-ED2G820BA 
680 | 0.268 242 | 35 | 4 [Pti779-ND® | 8.93 7.70 6.77 5.93/EET-HC2GO81EA joo. | 4396 asi | 22 | 30 (AEIEINGR 309 570 297 188 |EET-EDOGIOIBA 
820 | 0.202 2.30 | 35 | 50 |P13246-ND@ | 12.24 10.60 8.95 6.71|EET-HC2G821EA 400. | 4208 os | 25 | 25 (ERR 323 274 230 160|EET-EDDGIOICA 
120 | 1.520 0.74 | 22 | 30 /P13247-ND® | 3.47 3.01 254 1.91 EET-HC2S121BA 150 | 0.884 1.07 | 22 | 40 |P11648-ND® | 4.00 329 276 1.93|EET-ED2G151BA 
120) 1.820 | O74 | 25 | 25 Haerenbegs| 354 (3.07 259 1.95) EET-HC2S121CA 150 | 0.884 | 1.07 | 25 | 30 |Pi1649-ND@ | 4.02 3.30 2.77 _1.93| EET-ED2G151CA 
180) 1216 | 0.84/22 | 35 eseieg| 349 3.03 256 1.92) EET-HC2S1SIBA 150 | 0.884 | 1.07 | 30 | 25 |PI1650-ND@ | 4.80 3.94 3.31 2.31 /EET-ED2G151DA 
180 | 1.103 091 | 22 | 40 |P13250-ND@ | 4.22 365 3.09 2.32/EET-HC2S181BA 430 | 0.737 112 | 22 | 45 |piiest-noe | 444 364 308 2413/EET-ED2G181BA 
180_| 1.103 0.91 | 25 | 30 |P1S251-ND@ | 4.32 3.74 3.16 _ 2.37| FET-HC2S181CA 180 | 0.737 1.12 | 25 | 35 |P11652-ND@ | 4.47 3.67 3.08 2.15|EET-ED2G181CA 
220 | 0.829 1.05 | 22 | 45 |P13252-ND@ | 4.73 4.10 3.46 2.60) EET-HC2S221BA 180 | 0.737 1.12 30 | 30 |P11653-ND@ | 5.23 429 3.60 2.51/EET-ED2G181DA 
220 | 0.829 1.05 25 | 35 |P13253-ND@ | 4.76 4.12 3.48 2.61) EET-HC2S221CA 220 | 0.603 1.42 22 | 50 |P11654-ND@ | 5.09 4.17 3.51 _2.44| EET-ED2G221BA 
220 | 0.829 1.05 | 30 | 25 |P13254-ND@ | 5.29 4.58 3.87 2.90/EET-HC2S221DA | | | | 220 | 0.603 742 | 25 | 40 |Pite55-ND@ | 5.03 413 347 2.42/EET-ED2G221CA 
270 | 0.675 1.20 | 22 | 50 |P13255-ND@ | 5.36 4.65 3.92 2.94) EET-HC2S271BA 220 | 0.603 1.42 | 30 | 30 |P11656-ND@ | 5.46 448 3.76 2.62|EET-ED2G221DA 
270_| 0.675 1.20 | 25 | 40 |P13256-ND@ | 5.37 4.65 3.93 2.95| EET-HC2S271CA 220 | 0.603 1.42 | 35 | 25 |P11657-ND@ | 596 4.89 4.11 2.86]EET-ED2G221EA 
4oo | 270 0.675 1.20 30 | 30 )P13257-ND® | 6.12 5.30 4.47 3.36) EET-HC2S271DA 270 0.491 1.56 25 | 45 |P11658-ND®@ | 5.76 4.72 3.97 2.77|EET-ED2G271CA 
270 | 0.675 1.20 | 35 | 25 |P13258-ND® | 6.06 5.25 4.43 3.33] EET-HC2S271EA 270 | 0.491 1.56 | 30 | 35 |P11659-ND@ | 5.65 4.79 4.13 3.10|EET-ED2G271DA 
330 | 0.553 1.42 | 25 | 50 |P13259-ND® | 662 5.74 4.85 3.64]EET-HC2S331CA 270 | 0.491 156 | 35 | 30 |P11660-ND 5.67 480 4.15 3.11 /EET-ED2G271EA 
330 | 0.553 1.42 | 30 | 35 |P13260-ND®@ | 660 5.72 4.83 3.62|EET-HC2S331DA 330 | 0.402 1.71 | 30 | 40 |P11661-ND@ | 6.07 514 4.44 3.33]EET-ED2G331DA 
330_| 0.553 1.42 | 35 | 35 |P13261-ND® | 6.95 6.02 5.08 _3.81| EET-HC2S331EA 330 | 0.402 1.71 | 35 | 30 |P11662-ND@ | 635 538 4.64 3.48]EET-ED2G331EA 
390 | 0.468 1.55 | 30 | 40 [P13262-ND® | 7.34 636 5.37 4.03/EET-HC2S391DA 390 | 0.340 1.85 | 30 | 45 |P11663-ND@ | 7.20 610 5.27 3.95]EET-ED2G391DA 
390 | 0.468 155 | 35 | 35 |p13263-ND@ | 7.71 667 5.64 4.23|EET-HC2S391EA 390 | 0.340 1.85 | 35 | 35 |P11664-ND@ | 7.13 6.04 5.21 3.91 | EET-ED2G391EA 
470 0.388 1.71 30 | 45 |P13264-ND® 8.82 7.63 6.45 4.84|/EET-HC2S471DA 470 0.282 2.01 35 | 40 |P11665-ND® 8.24 6.97 6.02 4.52|EET-ED2G471EA 
470 0.388 1.71 35 | 35 |P13265-ND@ 8.68 7.52 6.35 4.76|EET-HC2S471EA 560 0.237 2.35 35 | 45 |P11666-ND® 8.37 7.22 6.35 4.99 | EET-ED2G561EA 
560 | 0.326 1.90 30 | 50 |P13266-ND@ | 9.58 8.29 7.00 _5.25|EET-HC2S561DA 56 2.368 0.67 22 | 25 |P11690-ND® | 3.42 2.74 2.25 1.47) EET-ED2WS560BA 
560 | 0.326 1.90 35 | 45 |[P13267-ND@ | 9.99 865 7.30 5.48/EET-HC2S561EA 68 | 1.950 0.76 22 | 30 |P11692-ND® | 3.23 265 223 1.56) EET-ED2W680BA 
680 | 0.268 210 | 35 | 50 |P13268-ND@ | 12.09 10.47 8.84 6.63|EET-HC2S681EA 68 7 1.950 0.76 | 25 | 25 |PI1693-ND® | 3.29 2.70 2.27 1.58| EET-ED2W680CA 
100 | 1.824 0.64 | 22 | 30 |P11799-ND® | 361 297 249 1.74/EET-HC2W101BA 82 | 1.617 0.80 | 22 | 30 /P11694-ND 3.50 2.87 2.41 1.68/ EET-ED2W820BA 
100 | 1.824 0.64 | 25 | 25 |P11800-ND@ | 369 3.03 254 1.77|EET-HC2W101CA 82 | 1.617 0.80 | 25 | 25 |PI1695-ND@ | 3.55 2.92 2.45 1.71 | FET-ED2W820CA 
100 | 1520 072 | 22 | 35 |P1tg01-np 398 3.26 274 191 /EET-HCOW121BA joo | 1.326 091 | 22 | 35 |Pi1668-ND® | 387 3.18 267 1.86|EET-ED2W101BA 
too | 4500 o72 |95 | 30 \PiiaoeNDe | 403 331 278 194/EET-HCoW121CcA 100 | 1.326 0.91 | 25 | 30 |P11669-ND® | 392 3.21 270 1.88|EET-ED2W101CA 
150 | 1316 079 «| 92140 [piiaoanDe | 451 370 341 217/EET-HCOWIS1BA 420 | 1.105 1.02 | 22 | 40 |P11670-ND@ | 4.25 3.49 2.93 2.04]EET-ED2W121BA 
150 | 1.216 | 079 | 25 | 30 |P11804ND@ | 455 3.73 3.14 2.19/EET-HCOWIS1CA ih tee ae a - Sears ne ae ae Ee 
150 | 1.216 0.79 | 30 | 25 |P11805-ND@ | 5.30 4.35 3.65 2.55|EET-HC2W151DA 750-1088! 107 1-22-45 ERE @aR 2-83 2.00 3363-34 EET-EDOWIS1BA 
180 | 1.013 0.79 | 25 | 35 |P13269-ND® | 4.79 4.15 3.51 2.63|EET-HC2W181CF : : : ‘ j ; 
150 | 0.884 1.07 | 25 | 40 |P11674-ND@ | 4.91 4.03 3.39 2.36] EET-ED2W151CA 
180 | 1.013 0.87 | 22 | 45 |P11806-ND® | 5.03 4.13 3.47 2.42|EET-HC2W181BA 460. 884 to7 | 30 | 30 RBIS 515 403 355 248|EET-EDOWIS1DA 
180_| 1.013 0.87 | 25 | 40 |P11807-ND@ | 5.09 4.18 3.51 2.45 | EET-HC2W181CA 150 | 0.884 1.07 | 35 | 25 |ptie76-ND® | 574 4.71 396 276/EET-ED2W151EA 
180] 1.013 | 0.87 / 30 | 30 |P11808-ND | 581 4.77 4.01 2.79/EET-HC2W1B1DA | | 450] tao | ova | 112 | 22 | 50 [Pit677-ND@ | 5.55 455 3.83 2.67|EET-ED2W181BA 
220 | 0.829 0.90 | 22 | 50 |RASeROND em) 538 4.66 9.94 2.05) EET-HC2W221BA 180 | 0.737 112 [25 | 40 [P1t678-ND® | 5.51 452 3.80 2.65|EET-ED2W181CA 
450 | 220 | 0.829 1.00 | 25 | 45 |P11809-ND®@ | 578 4.74 3.98 2.77|EET-HC2W221CA 430 | 0.737 +12 | 30 | 30 \ptie79-NDe | 527 447 386 289/EET-EDoWw181DA 
220 | 0.829 1.00 | 30 | 30 /P11810-ND@® | 5.36 4.54 3.92 2.94) EET-HC2W221DA 180 | 0.737 1.12 | 35 | 25 |P11680-ND@ | 5.42 4.59 3.97 2.98]EET-ED2W181EA 
220 | 0.829 1.00 | 35 | 25 |PI1811-ND@ | 5.75 487 4.20  3.15/ EET-HC2W221EA 220 | 0.603 1.42 25 | 45 |P11681-ND@ | 5.51 467 403 3.03/EET-ED2W221CA 
270 | 0.675 1.07 | 30 | 35 |P13272-ND@ | 6.61 5.72 4.83 3.63) EET-HC2W271DF 220 | 0.603 1.42 30 | 35 |P11682-ND@ | 557 4.72 4.07 3.06/EET-ED2W221DA 
270 | 0.675 1.19 25 | 50 |P11812-ND® | 5.79 4.90 4.23 3.18) EET-HC2W271CA 220 | 0.603 1.42 35 | 30 [P11683-ND@ | 5.90 4.99 4.31  3.24]/EET-ED2W221EA 
270 | 0.675 1.19 | 30 | 40 |P11813-ND@ | 615 5.21 4.50 3.37) EET-HC2W271DA 270 | 0.491 1.72 | 30 | 40 |P11684-ND@ | 641 543 4.69 3.52|EET-ED2W271DA 
270 0.675 1.19 35 | 30 ]P11814-ND®@ | 6.48 5.49 4.74 3.56) EET-HC2W271EA 270 0.491 1.72 35 | 35 |P11685-ND® | 6.73 5.70 4.93 3.70)EET-ED2W271EA 
330 | 0.553 1.24 | 30 | 40 |P13273-ND@ | 7.51 651 5.50 _4.12| EET-HC2W331DF 330 | 0.402 1.85 | 30 | 50 |P11686-ND@ | 7.52 637 5.50 4.13|EET-ED2W331DA 
330 | 0.553 738 [30 | 45 |P11815-ND® | 7.20 610 5.27  3.95|EET-HC2W331DA 330 | 0.402 1.85 | 35 | 40 |P11687-ND@ | 7.86 6.66 5.75 4.31 EET-ED2W331EA 
330 | 0.553 1.38 | 35 | 35 |P11816-ND® | 7.18 6.08 5.25 3.94] EET-HC2W331EA 390 | 0.340 797 | 35 | 40 |Pite8e-ND® | 801 691 6.07  4.78|EET-ED2W391EA 
390 | 0.468 1.39 | 30 | 45 |P13274-ND®@ | 898 7.78 6.57 4.93] EET-HC2W391DF 470 | 0.282 2.47 | 35 | 50 |P11689-ND® | 9.34 8.05 7.08 5.57|EET-ED2W471EA 
390 | 0.468 1.55 | 30 | 50 [P11817-ND® | 821 6.95 6.01 4.51|EET-HC2W391DA 560 | 0.236 3.50 | 35 | 63 |P11691-ND® | 11.92 10.51 9.43 _7.81|EET-ED2WS561EA 
390 | 0.468 1.55 | 35 | 40 |P11818-ND@ | 8.26 7.00 6.04 4.53 EET-HC2W391EA | RoHS Compliant 
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Panasonic T-UP Series Snap-in Capacitors 


- 7 Features: 
4 Pin Terminal Vinyl SI 0.8 2.0 * 4 or 5 terminal mounting provides stability and keyed polarity 
@ 4atO20 Z Inyl sieeve ak > a * Replaces T-U series with higher capacitance and ripple current per case size 
CLO A N\ 63 * General purpose rated at 85°C, 3000 hour endurance 
sop KY Agr | 4.0 ° cad teat center tee ses up to 80mm in length for 4 terminal mounting 
: s >| 1.5 an mm tor lerminal mounting 
ht i ¢ Top vent construction 
“gee Terminals A & C are not 
ans mecca active and must be Rated Working Voltage 16 ~ 250VDC 350 ~ 500VDC 
~ = sel eg Operating Temperature -40°C ~ 85°C -25°C ~ 85°C 
Nominal 4Pin 1500 ~ 120000yF 470 ~ 1800uF 
5 Pin Terminal . . Capacitance: | 5 Pin | 1200-270000uF(+20%Tol.) | 220 ~ 2700uF(+20%Tol.) 
Neg. > | “ane 4Pin ; 2000 hours at 85°C 
Neg. or Isolate Endurance: with maximum specified ripple current 
-@ oar’ ri Pi 3000 hours at 85°C 
Isolate x i e ail with maximum specified ripple current 
Pos. 
Pos. or Isolate Rated DC Voltage;| 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450] 500 
Surge Voltage: | 20 | 32 | 44 | 63 | 79 | 100 | 125 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500/550 
Capac-| Size Max. 85°C Max. 20°C Capac-| Size Max. 85°C Max. 20°C 
itance | (mm) Ripple (Arms) 120Hz | Digi-Key Price Each Panasonic itance | (mm) Ripple (Arms) 120Hz | Digi-Key Price Each Panasonic 
(uF) | DXL | 120Hz 10k~100kHz| ESR (Q) | Part No. 1 10 50 | Part No. (uF) | DXL | 120Hz 10k~100KHz| ESR (0) |Part No. 1 10 50 | Part No. 
16WV DC + 4 Pin — RoHS Compliant 1200 | 40x60 | 3.64 5.10 0.207 |P10058-ND® | 1464 1290  9.65|ECE-T2VP122FA 
68000 | 35x50 | 9.05 10.41 0.018 |P10000-ND 10.21 881  6.45]ECE-TICP683EA 1800 | 40x80 | 4.10 5.74 0.136 |P10059-ND® | 17.68 16.00 12.19|ECE-T2vP182FA 
82000 | 35x60 | 9.94 11.43 0.018 |P10001-ND 41.68 10.07 7.38) ECE-T1CP823EA 400WV DC - 4 Pin — RoHS Compliant 
82000 | 40x50 | 10.29 11.83 0.019 |P10003-ND 8.42 7.26 6.38 /ECE-T1CP823FA 560 | 35x50] 269 377 0.444 | P10060-ND 11.10 9.57 7.01 /ECE-T2GP561EA 
100000] 35x80 | 11.00 12.65 0.019 |P10002-ND 10.11 891 8.00) ECE-TICP104EA 680 | 35x60 | 293 4.10 0.366 | P10061-ND 11.05 9.74 7.29 ECE-T2GP681EA 
100000] 40x60 | 11.36 13.06 0.020 |P10004-ND 1213 10.69 — 8.00/ ECE-T1CP104FA 680 | 40x50 | 3.38 473 0.268 | P13183-ND 10.48 9.32 6.99| ECE-T2GP681FA 
120000| 40x80 | 1242 14.28 0.018 _|P10005-ND 13.20 11.63 8.70|ECE-TICP124FA 820 | 40x50 | 3.18 4.45 0.303 | P10063-ND 12.83 11.31  8.46|ECE-T2GP821FA 
25WV DC - 4 Pin — RoHS Compliant 1000 | 35x80 | 3.42 479 0.249 | P10062-ND 14.48 12.76  9.54|ECE-T2GP102EA 
47000 | 35x50 | 8.00 9.20 0.017 |P10006-ND 10.28 886  6.49]ECE-TTEP473EA 1000 | 40x60 | 3.42 479 0.249 | P10064-ND 14.59 12.86  9.61|ECE-T2GP102FA 
56000 | 35x60 | 8.64 9.94 0.017 |P10007-ND 41.68 10.07 7.38) ECE-T1EP563EA 1500 | 40x80 | 3.91 5.47 0.166 |P10065-ND 17.62 15.94 12.15 |ECE-T2GP152FA 
56000 | 40x50 | 8.96 10.30 0.018 |P10009-ND 11.69 10.08 7.38) ECE-T1EP563FA 450WV DC ° 4 Pin — RoHS Compliant 
68000 | 35x80 | 9.44 10.86 0.017 |P10008-ND 11.56 1019  7.62|ECE-T1EP683EA 470 | 35x50] 253 3.54 0.529 | P10066-ND 1250 10.78  7.90|ECE-T2WP471EA 
68000 | 40x60 9.76 11.22 0.018 P10010-ND 12.10 10.66 7.98] ECE-T1EP683FA 470 40x35 2.53 3.54 0.423 P13186-ND 11.03 9.81 7.36 | ECE-T2WP471FA 
100000} 40x80 | 11.68 13.43 0.018 P10011-ND 13.36 12.08 9.21] ECE-T1EP104FA 560 35x60 276 3.86 0.444 P10067-ND 13.87 11.96 8.76 | ECE-T2WP561EA. 
35WV DC + 4 Pin 680 | 35x80 | 3.17 4.44 0.293 | P13187-ND 1454 12.93  9.70|ECE-T2WP681EA 
33000 | 35x50 | 7.15 8.22 0.018 |P10012-ND@ 10.80 9.31 6.82 | ECE-T1VP333EA 680 | 40x50 | 2.99 419 0.366 | P10069-ND 14.53 12.80  9.57|/ECE-T2WP681FA 
39000 | 35x60 | 7.94 9.13 0.015 | P10013-ND 12.31 10.61 7.78 | ECE-T1VP393EA 820 | 35x80 | 3.22 451 0.303 |P10068-ND 14.75 13.34 10.17|/ECE-T2WP821EA 
39000 | 40x50 | 7.79 8.96 0.017 | P10015-ND® 10.96 9.66 7.23)ECE-T1VP393FA 820 | 40x60 | 3.22 451 0.303 |P10070-ND 16.36 14.41 10.78|/ECE-T2WP821FA 
47000 | 35x80 | 9.53 10.96 0.015 |P10014-ND® 1213 10.69 8.00) ECE-T1VP473EA 1000 | 40x80 | 4.21 5.89 0.216 |P13188-ND 18.45 16.40 12.30} ECE-T2WP102FA 
47000 | 40x60 | 8.58 9.87 0.017 | P10016-ND® 12.72 11.21 8.38 | ECE-TIVP473FA 1200 | 40x80 | 3.45 4.83 0.207 _|P10071-ND 17.40 16.25 12.67|ECE-T2WP122FA 
56000 | 40x80 | 1017 11.70 0.017 |P10017-ND® | 13.77 1213 9.08|ECE-T1VP563FA SOWV DC - 5 Pin — RoHS Compliant 
50WV DC « 4 Pin — RoHS Compliant 33000 | 50x50] 1048 12.05 0.018 | P13275-ND 23.47 20.60 15.45] ECE-P1HP333HA 
22000 | 35x50 | 7.57 8.71 0.023 | P10018-ND 11.27 9.72 7.12) ECE-TIHP223EA 47000 | 50x63 | 11.54 13.27 0.013 |P13276-ND 25.30 22.50 16.87 | ECE-P1HP473HA 
27000 | 35x60 | 8.31 9.56 0.018 | P10019-ND 13.20 11.38 8.34) ECE-TIHP273EA 56000 | 50x80 | 1246 14.33 0.012 |P13277-ND 27.38 24.34 18.26 | ECE-P1HP563HA 
27000 | 40x50 | 8.12 9.34 0.021 /P10021-ND 11.72 10.83 7.72/ECE-TIHP273FA | | ggoo | 50x92 | 1317 15.15 0.011 |P13278-ND 30.44 27.07 20.30 ECE-P1HP683HA 
33000 | 35x80 | 9.23 10.51 0.015 | P10020-ND 13.16 11.60 8.68) ECE-TIHP333EA 82000 |50x105| 13.87 15.95 0.011 _|P13279-ND 33.51 29.79 22.35 | ECE-P1HP823HA 
33000 | 40x60 | 8.86 10.19 0.018 |P10022-ND 43.80 12.16  9.10|ECE-T1HP333FA B0WV DC « 5 Pin — RoHS Compliant 
39000 | 40x80 | 9.79 11.26 0.015 _{P10023-ND 14.92 13.15 __ 9.83] ECE-TIHP393FA 78000 [50x50] 10.00 11.50 0.023 [P13280-ND 22.56 20.06 15.04] ECE-P1KP183HA 
63WV DC + 4 Pin — RoHS Compliant 22000 | 50x63] 11.08 12.74 0.019 | P13281-ND 2515 22.36 16.77 ECE-P1KP223HA 
12000: 35x50 | 7-15 8.22 0.035 | iboeae 9.96 8.59 G.29/ECE-THP123EA |) | 97999 | 50x80 | 1233 14.18 0.015 | P13282-ND 26.67 23.71 17.79| ECE-P1KP273HA 
18000 | 35x60 | 7.71 887 0.028 02a tp 11.60 10.00 7.32/ECE-TIJPIS3EA | | 33900 | 50x92 | 1337 15.38 0.014 | P13283-ND 29.18 25.94 19.46| ECE-P1KP333HA 
18000 | 40x50 | 7.53 8.66 0.083 Etoo27 No 11.60, 10.00 7.82) ECE-TIJPISSFA 39000 |50x105| 1434 16.49 0.013 _|P13284-ND 32.88 29.23 21.92 ECE-P1KP393HA 
48000 | 35x80 | 9.41 10.82 0.023 |P10026-ND 11.39 10.03 7.50) ECE-T1JP183EA 100WV DC + 5 Pin — RoHS Compliant 
18000 | 40x60 | 8.28 9.62 0.028 oe te 11.91 10.50 7-85 /EGE-THP183FA, 70000 [50x50] 862 10.14 0.033) P13285-ND 22.24 19.77 14.83] ECE-P2APTO3HA 
22000 | 40x80 | 9.97 ne pes ae = 11.54 8.63 /ECE-TIUP223FA 15000 | 50x63 | 10.07 11.58 0.022 |P13286-ND 25.81 22.94 17.21] ECE-P2AP153HA 
B20 | 35x80 | SBF G70 | Ode! |PIOOGOND [976 BAT GTGTECETINPRDIEA | | ony) | Soxe2 | 1176 1952 | oo1s |prazeenD | 3095 2698 2024 ECE-Panp2DGHA 
10000 | 35x60 | 6.38 7.34 0.041 /P10031-ND 11.82 10.19 7-47 /ECE-TIKPIO3EA | | 97999 |50x105| 1253 14.41 0.014 _|P13289-ND 33.82 30.07 _ 22.55 | ECE-P2AP273HA 
40000 | 40x50 | 6.56 7.54 0.041 | P10033-ND 10.08 8.88 6.64) ECE-T1KP103FA Z00WY DG 5 Pin— ROHS Gampliant 
12000 )'36x80.| 682 7.96 eccecm|(1eeaD 1106 9:75" 7.28) ECE-TIKPI23EA 3900 | 50x50] 822. 11.51 0.055 | P13290-ND 23.58 2097 15.73  ECE-P2DP3Q2HA 
12000 | 40x60 | 7.29 8.38 0.035) P10034-ND 11.59 10.22 7.64/ ECE-TIKP123FA 4700 | 50x63 | 932 13.05 0.046 |P13291-ND 25.26 22.46 16.84|ECE-P2DP472HA 
15000 | 40x80] 8.93 Oe ae aes ee oe 8.46 | EGE-TIKP1S3FA. 5600 | 50x63) 957 13.40 0.038 | P13292-ND 28.41 25.26 18.94] ECE-P2DP562HA 
SE] SE Tar ase (RD OR TR —CrTRTInemE | | SOO |xo)| ist tsar | gon |pomeno | nis sean ms] soem 
8200 | 35x60 | 7.05 8.12 0.040 | P10037-ND 12.03 10.60 7.93 ECE-T2AP822EA dann enrages kine daa 0021 | AReSenn aiiaax G5 9170001 |ECE-PODPAIGHA 
8200 | 40x50 | 7.28 8.37 0.040 | P10039-ND 11.89 1048 7.84) ECE-T2AP822FA ; 250WV DC « 5 Pin RoHS Compliant : 
trop BO ce eet 0.033 nee got 10;GE >. <18.20/EGESTCARIOSEA 2700 | 50x50 | 617 9.48 0.074 | P13296-ND 24.68 21.94 16.46] ECE-P2EP272HA 
BOO oleae bed 0.083 pone Pee et ee eee len Wale 3300 | 50x50 | 7.22 10.11 0.060 | P13297-ND 26.74 23.77 17.83) ECE-P2EP332HX 
12000 | 40x80 | 8.65 9.95 0.026 _|P10041-ND 13.99 12.66 9.65 | ECE-T2AP123FA : ; : ; : : 
OOOWY ECs 4a'pin 4700 | 50x80 | 9.65 13.51 0.042 | P13298-ND 29.61 26.32 19.74] ECE-P2EP472HA 
OO 35x50 | TD _ iia LENG 0G ba ECESTOOPDDDER 5600 | 50x80 | 14.34 20.08 0.036 | P13299-ND 33.43 29.72 22.29] ECE-P2EP562HX 
6800 /50x105] 1216 17.02 0.029 | P13300-ND 37.38 33.23 24.93] ECE-P2EP682HA 
2700 | 35x60 | 5.41 757 0.092 | P10043-ND 4241 10.44 7.65) ECE-T2DP272EA crea eared ream cose | Teen Sade. oer oR ad IECE BOEPTESTTA 
2700 | 40x50 | 5.41 757 0.092 |P10045-ND® | 11.28 995  7.44]ECE-T2DP272FA d re : 
sor | seu] soo aus | 05 rouuame | tase rae gaa TRWSIEA | Cys Taare ame Amey HID [PREM HS ORE ET OEPP 
3000 | 35x80 | 6.60 9.24 0.055 |P13177-ND® | 14.32 12.73  9.55|ECE-T2DP392EA 1200 | 50x50 ) 5.21 7.29 0.166 | P13303-ND 26.12 23.23 17.42/ ECE-P2GP122HX 
3900 | 40x63 | 6.81 9.53 0.055 |P13178-ND@ | 14.73 13.10  9.83/ECE-T2DP392FX 1500 | 50x68:) 6.12 857 0.133 ee 28.94 25.20 18.90 /EGE-P2GPIS2HX 
3900 | 40x80 | 6.40 8.96 0.064 _|P10047-ND 14.28 1259 9.41 |ECE-T2DP392FA 1800 | 50x80] 7.09 9.93 0.111) P13305-ND 32.91 29.26 21.95 / ECE-P2GP182HX 
SSOWY DC c+ Pin 2200 | 50x92 | 8.13 11.38 0.090 | P13306-ND 33.89 3013 22.60] ECE-P2GP222Hx 
7500 1 35x50 | 404 586 0466 ]P10048:ND@ cc] 4104-952 6.98 ECETOEPISDEA 2700 |50x105| 9.34 13.08 0.073 _|P13307-ND 39.28 34.92 26.19] ECE-P2GP272HA 
1800 | 35x60 | 4.49 6.29 0.138 |P10049-ND® | 12.22 1054  7.72|ECE-T2EP182EA 450WV DC * 5:Fin — RoHS Compliant 
1800 | 40x50 | 4.49 6.29 0.138 |P10051-ND 12.75 10.99  8.05| ECE-T2EP182FA 820 | 50x50 | 4.31 6.03 0.263 /P18308-ND 26.37 (23.44 17.58) ECE-P2WP821HA 
2200 | 35x63 | 4.70 6.58 0.090 |P13179-ND® | 11.83 10.52 7.89 ECE-T2EP222Ex 1000. | 50x63 | 4.26 6.98 O216 fRigeoe nD 30.26" 26.91 20-18 |ECE-P2WP102HA 
200 | a5x@0 | 494 6.92 113 |ptooso-Nnpe | 1273 41.22  839|ECE-T2EP209EA 1200 | 50x63 | 5.43 7.60 0.180 | P13310-ND 33.27 29.58 22.19] ECE-P2WP122HX 
2200 | 40x60 | 4.94 6.92 0.113 |P10052-ND@ | 12.72 11.21  8.38|ECE-T2EP222FA 1500 | 50x80 | 6.15 8.61 0.144 ee 96.92 32.82 24.62 /ECE-P2WPIS2HX 
2700 | 35x80 | 5.63 7.88 0.074 |P13180-ND@ | 14.47 12.87 9.65 |ECE-T2EP272EA 1800. | 50x92 |) 7.02 9.83 0.120 _[EISSI2zN0) A195. 96.76, 27.57 JECEP2WRIB2HK 
2700 | 40x63 | 5.81 8.13 0.074 |P13181-ND@ | 14.97 13.31 9.99] ECE-T2EP272Fx S0OWY DC ¢ 5 Pin — RoHS Compliant 
2700 | 40x80 | 5.39 7.55 0.092 |P10053-ND® | 14.78 13.02 9.74] ECE-T2EP272FA 560) 50x50 | 3.52 4.93 0.355) P13313-ND 25.04 22.26 16.70 ECE-P2HPS61HA 
3900 | 40x80 | 7.36 10.30 0.051 _|P13182-ND@ | 18.52 16.47 _12.35| ECE-T2EP392FA 880) 50x50 | 3.88 5.43 0.293 P13314-ND 27.7 24.69 18.52 | ECE-P2HP681HX 
350WV DC 4 Pin 820 | 50x63 | 4.47 6.26 0.222 | P13315-ND 30.74 27.33 20.50] ECE-P2HP821HA 
a0) 35x50 | 2.96 ren 0.366 1P10054-ND 7121966 7.08 ECE-T2VP6B1EA 1000 | 50x80 | 5.05 7.07 0.199 | P13316-ND 33.98 30.21 22.66] ECE-P2HP102HA 
1000 | 35x60 | 3.19 4.47 0.249 |P10055-ND® | 12.61 1112  831)ECE-T2VP102EA 1200 | 50x80 | 5.35 7.49 0.166 | P13317-ND 36.97 32.87 24.65) ECE-P2HP122HX 
tooo | 40x50 | 3.19 447 0249 |pioos7-no@ | 1343 1157  865/ECE-T2VP102FA 1500 |50x105| 6.65 9.31 0.144 _|P13318-ND 41.45 36.85 27.64] ECE-P2HP152HA 
1200 | 35x80 | 3.64 5.10 0.207 _|P10056-ND 14.56 12.83 9.60/ECE-T2VP122EA | RoHS Compliant 
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Panasonic T-HA Series Snap-in Capacitors 


Features: 
4 Pin Terminal . 4 or 5 terminal mounting provides stability and keyed polarit 
Vinyl Sleeve 0.8 2.0 of 9 P ved: po’anty: 
Vent a y @ 4 at 02.0 le Pl r « Replaces T-NHE series with higher capacitance and ripple current per case size 
Cc. a oA ef lis 0 } * Industrial grade with 3000 hour endurance at 105° C 
sof ms i A (20 - * 35 and 40mm diameter case sizes up to 80mm in length for 4 terminal mounting and 
al l<1.5 i : 
i i 105mm for 5 terminal mounting 
Ne, bls “T it constructi 
Sage” Terminals A and C are Speen 
os not electrically active 
>] 9225 |e and must be isolated Rated Working Voltage 16 ~ 250VD6 350 ~ 450VD6 
from circuit wiring. Operating Temperature -40°C ~ 105°C -25°C ~ 105°C 
Nominal 4 Pin 1200 ~ 120000F 470 ~ 1500)F 
= Pinirermingl : : : Capacitance: | Spin | 1000-250000uF(z20%Tol.) | 330 ~ 2700uF(+20%Tol.) 
4 Pin 2000 hours at 105°C 
a ' with maximum specified ripple current 
Neg. or Isolate ‘ j 7 Endurance: 5 Pin 3000 hours at 105°C 
Isolate J ° with maximum specified ripple current 


Pos. 


Rated DC Voltage: | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100) 200 | 250 | 350 | 400 | 450 
Surge Voltage: | 20 | 32 | 44 | 63 | 79 | 100) 125 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 


{D? Pos. or Isolate 


Size Max. 85°C Max. 20°C ; Size Max. 85°C Max. 20°C 
Cap | (mm) Ripple (Arms) 120Hz | Digi-Key Price Each Panasonic Cap | (mm) Ripple (Arms) 120Hz | Digi-Key Price Each Panasonic 
(uF) | DXL | 420Hz [10k-100KHz| ESR (0) | Part No. 1 10 50‘ | Part No. (uF) | DXL | 420Hz |10k-100KHz| ESR (0) | Part No. 1 10 50 | Part No. 
16WV DC ¢ 4 Pin 1200 | 35x80] 3.22 451 0.207 |P10669-ND® | 14.78 13.37 10.19 JECE-T2VA122EA 
56000 | 35x50] 6.00 6.90 0.018 ]P10612-ND 977 842 6.17 JECE-T1CA563EA 1200 | 40x60] 3.22 451 0.207 | P10670-ND 14.68 13.27 10.12 | ECE-T2VA122FA 
68000 | 35x60] 6.62 761 0.017 |P10613-ND 9.97 879 6.58 | ECE-T1CA683EA 1500 | 40x80| 3.75 5.25 0.166 _|P10671-ND 17.59 15.91 12.13 |ECE-T2VA152FA 
68000 | 40x50 | 7.29 8.38 0.019 | P10614-ND 10.01 882 6.60 | ECE-T1CA683FA 400WV DC « 4 Pin 
82000 | 40x60 | 7.29 8.38 0.017 |P10615-ND® | 11.49 10.12 7.57 | ECE-T1CA823FA 560 | 35x50] 1.80 252 0.444 )P10672-ND® | 11.42 10.07 7.53 JECE-T2GAS61EA 
100000] 35x80 | 8.03 9.23 0.015 |P10616-ND® | 12.30 10.84 8.11 | ECE-TICA104EA 680 | 40x50} 217 3.04 0.366 | P10673-ND 13.36 11.77 8.80 | ECE-T2GA681FA 
120000 | 40x80 | 8.79 10.11 0.014 | P10617-ND@ 1255 11.36 8.66 |ECE-T1CA124FA 820 | 35x60] 2.44 3.42 0.303 | P10674-ND@ 14.76 13.01 9.73 | ECE-T2GA821EA 
25WV DC - 4 Pin 1000 | 35x80] 3.00 4.20 0.249 |P10675-ND® | 15.36 13.89 10.59 | ECE-T2GA102EA 
33000 | 35x50] 5.50 6.33 0.020 |P10618-ND@ 9.23 7.96 5.83 | ECE-T1EA333EA 1000 | 40x60] 3.00 4.20 0.249 | P10676-ND@ 15.24 13.78 10.51 | ECE-T2GA102FA 
47000 | 35x60 | 656 754 0.017 |piosi9-noe | 1014 894 668 |ECE-T1EA473EA 1200 | 40x80| 3.30 4.62 0.207 [P10677-ND® | 17.80 16.10 12.27 |ECE-T2GA122FA 
47000 | 40x50] 6.47 7.44 0.019 |P10620-ND 10.16 895 6.69 | ECE-T1EA473FA 450WV DG '*'4 Pin — RoHS Compliant 
56000 | 35x80 | 7.25 8.34 0.017 |P10621-ND 11.10 9.78 — 7.32 | ECE-T1EA563EA 470 | 85x50) 1.74 244 0.529 /P10678-ND 1245 10.98 8.21 | ECE-T2WAA7IEA 
56000 | 40x60 | 7.17 8.25 0.015 _|P10622-ND 11.59 10.22 7.64 | ECE-T1EAS63EA 560 | 35x60} 2.15 3.01 0.444) P10679-ND 13.90 12.25 9.16 | ECE-T2WAS6IEA 
82000 [40x80 | 8.68 9.98 0.014 |P10623-ND@ | 12.71 11.49 8.76 |ECE-T1EA823FA se yee ae ae cass es Hn hate aot r 
35WV DC ¢ 4 Pin — RoHS Compliant z : . ; : 
820 | 35x80} 2.70 3.50 0.303 _|P10682-ND 16.77 15.17 11.56 | ECE-T2WA821EA 
pas ahs 5.00 a8 0.026 eee 9:86 Bad 6.20: EGE: TIVARSSEA 1000 | 40x80| 3.50 4.90 0.249 _[P10683-ND 19.73 17.84 13.60 [ECE-T2WA102FA 
x60| 5.53 6.36 0.021 | P10625-ND 1015 895 6.69 | ECE-T1VA273EA SOWVDGT Era — none Compliant 
sti see bene on es pane a SS is 33000 [50x50] 7.75 8.91 0.018 ]P13191-ND 23.87 21.22 15.92 | ECE-P1HA333HA 
saan | de¢e0il 6e3 oat ois | ereeeentn 1538 4600. “ate |EDETIVAdOSEA 39000 | 50x63] 8.40 9.66 0.016 |P13192-ND 24.82 22.07 16.55 | ECE-P1HA393HA 
‘000 faoxao | 776 aa GEM San 440 1D 51 9.36 EGETIVANTGFA 47000 | 50x80] 9.19 10.57 0.014 | P13193-ND 26.83 23.85 17.89 | ECE-P1HA473HA 
: : : : ; : : 56000 | 50x92] 9.79 11.26 0.012 |P13194-ND 2912 25.89 19.42 | ECE-P1HAS63HA 
SOWYDE =: 4'Pin 68000 |50x 105] 10.42 | 11.98 0.011 |P13195-ND 32.66 29.03 21.78 [ECE-PIHAG83HA 
15000 | 35x50] 4.80 5.52 0.033 P10630-ND® 999 861 6.31 )ECE-TiHA153EA BOWV DC * 5 Pin — RoHS Compliant 
18000 | 35x60| 5.27 6.06 0.028 |P10631-ND® | 10.18 897 6.71 | ECE-T1HA183EA 79000 150x501 6.08 693 0.035 /P1196-ND 91.76 19.55 4451 |ECE-PIKAIZaHA 
22000 | 40x50 | 5.15 5.92 0.026 | P10632-ND 11.31 9.97 7.45 | ECE-TIHA223FA 15000 | 50x63 | 6.65 7.65 0.028 | P13197-ND 23.93 21.27 15.96 | ECE-P1KA153HA 
27000 | 35x80| 6.16 7.08 0.018 | P10633-ND 42.70 11.20 8.37 |ECE-T1HA273EA 48000 | 50x80} 7.29 3.38 0.026 | p13198-ND 95.34 22.53 16.90 |ECE-PIKA183HA 
27000 | 40x60 | 6.05 6.96 0.021 P10634-ND 13.28 11.70 8.75 | ECE-T1HA273FA 22000 | 50x92] 7.83 9.00 0.022 |P13199-ND 27.55 24.49 18.37 | ECE-P1KA223HA 
39000 | 40x80 | 7.55 8.68 0.015 _|P10635-ND@ 14.66 13.26 10.11 | ECE-TIHA393FA 27000 |50x105] 8.38 9.64 0.018 _|P13200-ND 30.40 27.03 20.27 | ECE-P1KA273HA 
63WV DC « 4 Pin — RoHS Compliant 100WV DC « 5 Pin — RoHS Compliant 
12000 ) 35x50] 4.40 5.06 0.035 | P10636-ND 9.39 8.28 6.19 | ECE-TIJA123EA 8200 [50x50] 6.14 7.06 0.030 | P13201-ND 21.94 19.50 14.63 J ECE-P2AA822HA 
15000 | 35x60 4.92 5.66 0.028 | P10637-ND 11.00 9.70 7.25 | ECE-T1JA153EA 12000 | 50x63| 7.17 8.25 0.022 | P13202-ND 24.00 21.34 16.01 | ECE-P2AA123HA 
15000 | 40x50 4.80 5.52 0.033 | P10638-ND 10.97 9.67 7.23 | ECE-T1JA153FA 15000 | 50x80] 8.01 9.21 0.019 | P13203-ND 27.77 24.69 18.52 | ECE-P2AA153HA 
18000 | 35x80| 5.79 6.66 0.023 | P10639-ND 1212 10.68 7.99 |ECE-T1JA183EA 18000 | 50x92| 8.64 9.94 0.017 |P13204-ND 31.20 27.74 20.81 | ECE-P2AA183HA 
18000 | 40x60 | 5.39 6.20 0.028 | P10640-ND 1270 11.19 8.37 |ECE-T1JA183FA 22000 |50x105| 9.32 10.72 0.015 _|P13205-ND 33.62 29.89 22.42 | ECE-P2AA223HA 
27000 | 40x80 | 6.59 7.58 0.018 | P10641-ND 14.28 12.92 9.85 |ECE-T1JA273FA 200WV DC - 5 Pin — RoHS Compliant 
SOWV DC - 4 Pin — RoHS Compliant 3300 [50x50] 5.20 7.28 0.075 [P13206-ND 22.65 2014 15.11 | ECE-P2DA332HA 
6800 | 35x50] 3.90 4.49 0.061) P10642-ND 9.05 7.98 5.97 |ECE-T1KAG82EA 3900 ] 50x50} 5.65 7.91 0.064 | P13207-ND 24.99 22.22 16.67 | ECE-P2DA392HX 
8200 |35x60| 4.39 5.05 0.051 | P10643-ND 40.47 9.23 6.90 | ECE-T1KA822EA 4700 | 50x63} 6.48 9.07 0.053 |P13208-ND 2714 2413 18.10 | ECE-P2DA472HX 
8200 | 40x50] 4.29 4.93 0.051 |P10644-ND 11.21 9.88 7.39 | ECE-T1KA822FA 5600 | 50x92] 7.68 10.75 0.044 + |P13209-ND 29.32 26.07 19.55 | ECE-P2DA562HA 
10000 | 35x80] 4.88 5.61 0.041 |P10645-ND 12.54 11.05 8.26 | ECE-T1KA103EA 6800 | 50x92] 846 11.84 0.034 | P13210-ND 32.18 28.61 21.46 | ECE-P2DA682HX 
10000 | 40x60 | 4.73 5.44 0.041 |P10646-ND 12.51 11.02 8.25 | ECE-T1KA103FA 8200 |50x105} 9.56 13.38 0.028 | P13211-ND 36.47 32.42 24.32 | ECE-P2DA822HA 
15000 | 40x80 | 5.97 6.87 0.028 | P10647-ND 13.58 12.29 9.37 [ECE-T1KA153FA 250WV DC + 5 Pin — RoHS Compliant 
100WV DC 4 Pin — RoHS Compliant 2200 | 50x50] 4.35 6.09 0.098 1P13212-ND 25.63 22.78 17.09 | ECE-P2EA222HA 
4700 135x501) 380 737 0.071 ]P10648-ND 9.37 826 618 JECE-T2AMT2EA 2700 | 50x50} 4.80 6.72 0.080 |P13213-ND 27.79 24.70 18.53 | ECE-P2EA272HX 
5600 | 35x60! 4.06 467 0.059 | P10649-ND 10.81 952 712 | ECE-T2AASG2EA 3300 | 50x63} 5.48 7.67 0.065 | P13214-ND 30.27 26.91 20.18 | ECE-P2EA332HA 
soo | 40x50) 457 526 0.049 |Ptoss0-ND 41:96 10.55 7.89 | ECE-T2AAGBOFA 3900 | 50x80} 6.10 8.54 0.055 | P13215-ND 32.60 28.98 21.74 | ECE-P2EA392HA 
a900..(-ae80!| B18 _ o.o4a  Tetoeennny 4337 4478 -B1 [ECETOAARDDEA 4300 | 50x92} 6.67 9.34 0.050 _|P13216-ND 33.05 29.38 22.04 | ECE-P2EA432HA 
A900: ap’ 601 (6.08 pes 0.040 |etaReennn i580 4ila9\- <6 68. |ECETDAARDOEA 4700 | 50x92] 6.93 9.70 0.046 |P13277-ND 35.89 31.90 23.93 |ECE-P2EA472HX 
72000 | 40x80 | 6.44 7A 0.028 _|P10653-ND 15.70 14.20 10.83 | ECE-T2AA123FA 5600_|50x 105] 7.67 a be ee ase Se oe 25.82 | ECE-P2EASG2HA 
= Ss " « in — Hol omplian 
son 35x50 250 poo 06 4 rn Bons cometiant 3486.6 [ECE TODADDDEA 820 | 40x50] 258 | 3.61 0.202 |P13189-ND 13.64 1218 9.10 |ECE-T2GA821FA 
2700 | 35x60 | 3.65 5.11 0.092 | P10655-ND 41.70 1031 7.71 |ECE-T2DA272EA 820») 80X90:) 35 4at 0202 ee 2081 VeoRS: «WOT EGESPeGASOTHA 
Bois [agnteth (anes Aa noe | eee isda: vas. “Je ga: |ERETERABIOEA 1000 | 50x50] 3.45 4.83 0.166 | P13220-ND 26.63 23.67 17.76 | ECE-P2GA102HA 
sahil a6uagll aap ae 1073 oon 1371 Sopa. a | EGR ADDARROEA 1200 | 50x63] 4.22 5.91 0.152 |P13221-ND 28.98 25.76 19.32 | ECE-P2GA122HA 
; : : : : ; 1500 | 50x80| 5.22 7.31 0.122 |P13222-ND 3112 27.67 20.75 | ECE-P2GA152HA 
8300 | 40x60| 4.40 6:16 0.075 _[ELOG2 620 19.68 12.06, 9.02" [ECE*T2DAS32FA 7600 | 50x92 | 5.69 7.97 0.114 _[P13223-ND 34.82 30.96 23.22 |ECE-P2GAT62HA 
4700_| 40x80 | 5.76 8.06 0.053 _[E1O659:ND) 15.80 1420 10.89 | ECE-TADAA72FA 1800 |40x 105] 5.06 7.08 0.101 |P13190-ND 36.26 32.23 24.18 | ECE-T2GA182FA 
250WV DC +4 Pin 1800 | 50x80] 5.50 7.70 0.101 | P13224-ND 38.32 34.07 25.55 | ECE-P2GA182HX 
1200 | 35x50) 2.30 3.22 0.207 |PI0660-ND@® =| 10.12 8.92 6.67 | ECE-T2EA122EA 2200 | 50x92] 6.55 9.17 0.082 _|P13225-ND 40.20 35.74 26.81 | ECE-P2GA222HA 
1500 | 35x60| 257 3.60 0.166 | P10661-ND 4148 1012 7.57 |ECE-T2EA152EA 450WV DC + 5 Pin — RoHS Compliant 
1800 | 40x50} 3.15 441 0.138 |P10662-ND® | 13.33 11.74 8.78 | ECE-T2EA182FA 680 150x501 2.90 706 0.244 1P13206-ND 9712 D441 18.09 /ECE-POWAGBIHA 
2200 | 35x80 | 3.75 5.25 0.113 |P10663-ND® | 13.53 12.24 9.33 | ECE-T2EA222EA 320 | 50x50] 3.42 479 0.222 |p19207-ND 98.72 2554 19.15 | ECE-P2WAB21HX 
2200 | 40x60] 3.68 5.15 0.113 | P10664-ND® 13.47 12.19 9.29 | ECE-T2EA222FA 1000 | 50x63} 3.74 5.24 0.172 |P13228-ND 31.44 27.95 20.97 | ECE-P2WA102HA 
3300 | 40x80] 4.68 5.80 0.075 |P10665-ND® 16.14 15.07 11.75 | ECE-T2EA332FA 1200 |50x80} 4.70 6.58 0.152 |P13229-ND 34.20 30.40 22.80 | ECE-P2WA122HA 
350WV DC ° 4 Pin 1300 | 50x92] 5.18 7.25 0.140 _|P13230-ND 35.67 31.71 23.78 | ECE-P2WA132HA 
680 ] 35x50] 215 3.01 0.366] P10666-ND 1143 9.81 7.34 JECE-T2VAG81EA 1500 |50x105| 6.03 8.44 0.122 |P13231-ND 38.45 34.19 25.64 |ECE-P2WAI52HA 
820 | 35x60| 2.65 371 0.303 | P10667-ND 12.43 10.95 8.19 |ECE-T2VA821EA 1800 |50x105| 6.23 8.72 0.101 |P13232-ND 41.75 37.12 27.84 | ECE-P2WA182HA 
820 [40x50 | 2.65 371 0.303_|P10668-ND@ | 12.93 11.39 8.52 |ECE-T2VA821FA_| § RoHS Compliant 
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Panasonic VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, 


Surface Mount Type — High Temperature (260°C) 
Features: * General Purpose ¢ Life Time: 2000H @ 85°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) »* Leakage Current: < | = 0.01CV or 3(yA) whichever is greater 
measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 


Following specified values: 


Can Size -mm Peak Duration Duration Reflow Size Dimensions —- mm 
x 0.3 Max.~ (Size Code) Temperature (Temp. 2 255°C) (Temp. = 230°C) Frequency Code D L A j] Ww P 
% | | etc pene 260°C 5 seconds 60 seconds 2 8 40 | 54 | 43 | 18 | 065201 | 1.0 
8 i 28.x6.2, 810% 10.2 260°C 5 seconds 60 seconds iq 2 = = = = = = 
[| >| (E, G) D 6.3 5.4 6.6 26 | 0.65+01 | 1.8 
A+0.2 $ Capacitor must return to room temperature before the second reflow Ds 6.3 TT 66 26 0.65 +0.1 1.8 
= U 1 Impedance Working Voltage E 8.0 6.2 8.3 3.4 0.65+0.1 | 2.2 
Pp 120Hz 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V a0 {62 a3 aa woods mv 
+ Q 1 -25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 
woe -40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 G 10.0 10.2 | 10.3 3.5 | 0.90 +02 | 4.6 
Rated | Nom tand< Max. Leak Max. Ripple Current Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Endurance —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (pA) Code (mA rms) (hours) Part No. 5 10 25 100 ‘| Part No. Qty. Pricing | Part No. 
22 0.30 3.0 B 29 2,000 PCE4559CT-ND 7 1.26 2.93 10.83 | PCE4559TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-0JA220AR 
33 0.35 3.0 B 22 1,000 PCE4560CT-ND 85 1.41 3.27 12.06 |PCE4560TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-OJA330WAR 
47 0.30 3.0 c 46 2,000 PCE4563CT-ND 92 1.51 3.50 12.93 | PCE4563TR-ND 1,000 65.00 | EEE-OJA470AR 
100 0.40 6.3 c 47 1,000 PCE4556CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16  |PCE4556TR-ND 1,000 71.00 | EEE-OJA101WAR 
100 0.30 6.3 D 71 2,000 PCE4555CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 |PCE4555TR-ND 1,000 76.00 | EEE-OJA101AP 
os 330 0.30 20.7 D8 188 2,000 PCE4562CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 | PCE4562TR-ND 900 93.60 | EEE-0JA331XAP 
330 0.35 20.7 E 300 2,000 PCE4561CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 | PCE4561TR-ND 1,000 125.00 | EEE-OJA331AP 
470 0.35 29.6 F 380 1,000 PCE4564CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 | PCE4564TR-ND 500 81.00 | EEE-OJA471UAP 
1,000 0.35 63.0 G 700 2,000 PCE4557CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 | PCE4557TR-ND 500 94.50 | EEE-OJA102AP 
1,500 0.50 94.5 G 750 1,000 PCE4558CT-ND 2.94 4.85 11.25 41.55 | PCE4558TR-ND 500 104.00 | EEE-OJA152UAP 
22 0.30 3.0 B 28 1,000 PCE4568CT-ND 7 1.26 2.93 10.83 | PCE4568TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1AA220WAR 
33 0.30 3.3 B 29 1,000 PCE4572CT-ND 85 1.41 3.27 12.06 |PCE4572TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1AA330WAR 
33 0.22 3.3 c 43 2,000 PCE4571CT-ND 92 1.51 3.50 12.93 |PCE4571TR-ND 1,000 65.00 | EEE-1AA330AR 
47 0.30 47 c 47 1,000 PCE4574CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16  |PCE4574TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1AA470WAR 
100 0.30 10.0 c 50 1,000 PCE4566CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16  |PCE4566TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1AA101WAR 
10 100 0.26 10.0 D 70 2,000 PCE4565CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 | PCE4565TR-ND 1,000 76.00 | EEE-1AA101AP 
220 0.22 22.0 D8 173 2,000 PCE4570CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 | PCE4570TR-ND 900 93.60 | EEE-1AA221XAP 
220 0.26 22.0 E 250 2,000 PCE4569CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 | PCE4569TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1AA221AP 
330 0.26 33.0 F 390 2,000 PCE4573CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 | PCE4573TR-ND 500 81.00 | EEE-1AA331AP 
470 0.26 47.0 F 390 1,000 PCE4576CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 | PCE4576TR-ND 500 81.00 | EEE-1AA471UAP 
470 0.26 47.0 G 400 2,000 PCE4575CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 | PCE4575TR-ND 500 94.50 | EEE-1AA471AP 
1,000 0.35 100.0 G 580 1,000 PCE4567CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 | PCE4567TR-ND 500 94.50 | EEE-1AA102UAP 
10 0.16 3.0 B 28 2,000 PCE4577CT-ND ah. 1.26 2.93 10.83 | PCE4577TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1CA100AR 
22 0.26 3.5 B 28 1,000 PCE4581CT-ND 85 1.41 3.27 12.06 |PCE4581TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1CA220WAR 
22 0.16 3.5 c 39 2,000 PCE4580CT-ND 92 1.51 3.50 12.93 | PCE4580TR-ND 1,000 65.00 | EEE-1CA220AR 
33 0.26 5.2 c 35 1,000 PCE4584CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16  |PCE4584TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1CA330WAR 
47 0.26 75 c 39 1,000 PCE4588CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16  |PCE4588TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1CA470WAR 
47 0.16 75 D 70 2,000 PCE4587CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 |PCE4587TR-ND 1,000 76.00 | EEE-1CA470AP 
100 0.26 16.0 D 70 1,000 PCE4579CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 |PCE4579TR-ND 1,000 90.00 | EEE-1CA101WAP 
18 100 0.20 16.0 E 200 2,000 PCE4578CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 | PCE4578TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1CA101AP 
220 0.20 35.2 D8 162 2,000 PCE4583CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 | PCE4583TR-ND 900 93.60 | EEE-1CA221XAP 
220 0.20 35.2 F 280 1,000 PCE4582CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 | PCE4582TR-ND 500 81.00 | EEE-1CA221UAP 
330 0.20 52.8 F 320 1,000 PCE4586CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 | PCE4586TR-ND 500 81.00 | EEE-1CA331UAP 
330 0.20 52.8 G 380 2,000 PCE4585CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 | PCE4585TR-ND 500 94.50 | EEE-1CA331AP 
470 0.26 75.2 F 350 1,000 PCE4590CT-ND 2.49 4.10 9.51 35.13 | PCE4590TR-ND 500 88.00 | EEE-1CA471UAP 
470 0.20 75.2 G 420 2,000 PCE4589CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 | PCE4589TR-ND 500 94.50 | EEE-1CA471AP 
47 0.14 3.0 B 22 2,000 PCE4606CT-ND oA. 1.26 2.93 10.83 | PCE4606TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1EA4R7AR 
10 0.20 3.0 B 22 1,000 PCE4592CT-ND 85 1.41 3.27 12.06 |PCE4592TR-ND 2,000 60.00/M |EEE-1EA100WAR 
10 0.14 3.0 Cc 28 2,000 PCE4591CT-ND 92 1.51 3.50 12.93 | PCE4591TR-ND 1,000 65.00 | EEE-1EA100AR 
22 0.20 55 c 35 1,000 PCE4597CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16 |PCE4597TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1EA220WAR 
22 0.14 5.5 D 55 ,000 PCE4596CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 | PCE4596TR-ND 1,000 76.00 | EEE-1EA220AP 
33 0.20 8.2 Cc 42 1,000 PCE4601CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16  |PCE4601TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1EA330WAR 
33 0.14 8.2 D 65 2,000 PCE4600CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 |PCE4600TR-ND 1,000 76.00 | EEE-1EA330AP 
47 0.20 117 D 70 1,000 PCE4604CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 | PCE4604TR-ND 1,000 90.00 | EEE-1EA470WAP 
a 100 0.16 25.0 D8 143 2,000 PCE4595CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 | PCE4595TR-ND 900 93.60 | EEE-1EA101XAP 
100 0.16 25.0 E 91 1,000 PCE4594CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 | PCE4594TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1EA101UAP 
100 0.16 25.0 F 180 2,000 PCE4593CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 | PCE4593TR-ND 500 81.00 | EEE-1EA101AP 
220 0.20 55.0 F 230 1,000 PCE4599CT-ND 2.49 4.10 9.51 35.13 | PCE4599TR-ND 500 88.00 | EEE-1EA221UAP 
220 0.16 55.0 G 310 2,000 PCE4598CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 | PCE4598TR-ND 500 94.50 | EEE-1EA221AP 
330 0.20 82.5 F 270 1,000 PCE4603CT-ND 2.49 410 9.51 35.13 | PCE4603TR-ND 500 88.00 | EEE-1EA331UAP 
330 0.16 82.5 G 340 2,000 PCE4602CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 | PCE4602TR-ND 500 94.50 | EEE-1EA331AP 
470 0.25 117.5 G 380 1,000 PCE4605CT-ND 2.94 4.85 11.25 41.55 | PCE4605TR-ND 500 104.00 | EEE-1EA471UAP 
47 0.12 3.0 B 22 2,000 PCE4643CT-ND sit 1.26 2.93 10.83 | PCE4643TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1VA4R7AR 
35 10 0.12 3.0 Cc 30 2,000 PCE4629CT-ND 92 1.51 3.50 12.93 | PCE4629TR-ND 1,000 65.00 | EEE-1VA100AR 
10 0.16 3.5 B 22 1,000 PCE4630CT-ND 85 1.41 3.27 12.06 |PCE4630TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1VA100WAR 
22 0.16 77 Cc 36 1,000 PCE4635CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16  |PCE4635TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1VA220WAR 
(Continued) 
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Panasonic VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type — High Temperature (260°C) (Cont.) 


Rated | Nom. tand< Max. Leak Max. Ripple Current Cut Tape 
W.V. | Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Endurance —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (pA) Code (mA rms) (hours) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
22 0.12 77 D 60 2,000 PCE4634CT-ND 1.08 1.78 4.14 15.27 | PCE4634TR-ND 1,000 76.00 | EEE-1VA220AP 
33 0.16 11.5 D 60 1,000 PCE4639CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 |PCE4639TR-ND 1,000 90.00 | EEE-1VA330WAP 
33 0.14 11.5 E 130 2,000 PCE4638CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 | PCE4638TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1VA330AP 
47 0.16 16.4 D 70 1,000 PCE4642CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 |PCE4642TR-ND 1,000 90.00 | EEE-1VA470WAP 
47 0.14 16.4 E 165 2,000 PCE4641CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 | PCE4641TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1VA470AP 
35 100 0.14 35.0 D8 132 2,000 PCE4633CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 |PCE4633TR-ND 900 93.60 | EEE-1VA101XAP 
100 0.14 35.0 F 140 1,000 PCE4632CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 | PCE4632TR-ND 500 81.00 | EEE-1VA101UAP 
100 0.14 35.0 G 210 2,000 PCE4631CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 | PCE4631TR-ND 500 94.50 | EEE-1VA101AP 
220 0.14 77.0 F 200 1,000 PCE4637CT-ND 2.49 4.10 9.51 35.13 | PCE4637TR-ND 500 88.00 | EEE-1VA221UAP 
220 0.14 77.0 G 310 2,000 PCE4636CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 | PCE4636TR-ND 500 94.50 | EEE-1VA221AP 
330 0.30 115.5 G 350 1,000 PCE4640CT-ND 2.94 4.85 11.25 41.55 |PCE4640TR-ND 500 104.00 | EEE-1VA331UAP 
01 0.12 3.0 B 1 2,000 PCE4625CT-ND abt: 1.26 2.93 10.83 | PCE4625TR-ND 2,000 54.00/M_ | EEE-1HAR10AR 
0.22 0.12 3.0 B 2 2,000 PCE4626CT-ND AT 1.26 2.93 10.83 | PCE4626TR-ND 2,000 54.00/M_ | EEE-1HAR22AR 
0.33 0.12 3.0 B 3 2,000 PCE4627CT-ND 77 1.26 2.93 10.83 | PCE4627TR-ND 2,000 54.00/M_ | EEE-1HAR33AR 
0.47 0.12 3.0 B 5 2,000 PCE4628CT-ND AT 1.26 2.93 10.83 | PCE4628TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1HAR47AR 
1 0.12 3.0 B 10 2,000 PCE4611CT-ND At 1.26 2.93 10.83 |PCE4611TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1HA1ROAR 
2.2 0.12 3.0 B 16 2,000 PCE4615CT-ND AT 1.26 2.93 10.83 | PCE4615TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1HA2R2AR 
3.3 0.12 3.0 B 16 2,000 PCE4619CT-ND AT 1.26 2.93 10.83 | PCE4619TR-ND 2,000 54.00/M_ | EEE-1HA3R3AR 
47 0.14 2.3 B 18 1,000 PCE4624CT-ND 85 1.41 3.27 12.06 |PCE4624TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1HA4R7WAR 
47 0.12 3.0 Cc 23 2,000 PCE4623CT-ND 92 1.51 3.50 12.93 | PCE4623TR-ND 1,000 65.00 | EEE-1HA4R7AR 
10 0.14 5.0 c 27 1,000 PCE4608CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16 |PCE4608TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1HA100WAR 
10 0.12 5.0 D 35 2,000 PCE4607CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 | PCE4607TR-ND 1,000 76.00 | EEE-1HA100AP 
20 22 0.14 11.0 D 40 1,000 PCE4613CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 |PCE4613TR-ND 1,000 90.00 | EEE-1HA220WAP 
22 0.12 11.0 E 120 2,000 PCE4612CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 | PCE4612TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1HA220AP 
33 0.14 16.5 D8 65 2,000 PCE4618CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 |PCE4618TR-ND 900 93.60 | EEE-1HA330XAP 
33 0.12 16.5 E 65 1,000 PCE4617CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 |PCE4617TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1HA330UAP 
33 0.12 16.5 F 110 2,000 PCE4616CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 | PCE4616TR-ND 500 81.00 | EEE-1HA330AP 
47 0.14 23.5 D8 105 2,000 PCE4622CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 |PCE4622TR-ND 900 93.60 | EEE-1HA470XAP 
47 0.12 23.5 F 110 1,000 PCE4621CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 | PCE4621TR-ND 500 81.00 | EEE-1HA470UAP 
47 0.12 23.5 G 130 2,000 PCE4620CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 | PCE4620TR-ND 500 94.50 | EEE-1HA470AP 
100 0.18 50.0 F 200 1,000 PCE4610CT-ND 2.49 4.10 9.51 35.13 | PCE4610TR-ND 500 88.00 | EEE-1HA101UAP 
100 0.12 50.0 G 250 2,000 PCE4609CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 | PCE4609TR-ND 500 94.50 | EEE-1HA101AP 
220 0.18 100.0 G 300 1,000 PCE4614CT-ND 2.94 4.85 11.25 41.55 |PCE4614TR-ND 500 104.00 | EEE-1HA221UAP 


ee) 
Panasonic VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type CS) Ralis 
Features: * General Purpose * Life Time: 2000H @ 85°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel 
Packaging for Automatic Placement = = 
Size Dimensions — mm 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, Code D L A | w P 
2 0.3 Max.-j}+ 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(yA) whichever is greater measured after a 2 minute application of A 3.0 5.4 3.3 1.5 0.55 +0.1 0.6 
gs 1] rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) B 4.0 5.4 43 1.8 0.65 +0.1 1.0 
Ww 
| ; Soldering: « Reflow: 3mm ~ 6mm case 250°C for 5 seconds; 8mm ~ 10mm case 235°C for 5 seconds Cc 5.0 5.4 5.3 2.2 0.65 +0.1 1.5 
a a D 63 | 54 | 66 | 26 | 0.65201 | 18 
Following specified values: 
At0.2 D8 6.3 77 6.6 2.6 0.65 +0.1 18 
Impedance Working Voltage 
~ ! 20H 4.0V 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 63V 100V E 8.0 sg oS _ een! ae 
+A P "25°C/+20°C 7 4 3 2 2 2 2 3 3 F 8.0 | 10.2 | 83 | 34 | 0.90202 | 34 
we -40°C/+20°C 15 8 6 4 4 3 3 4 4 G 10.0 10.2 10.3 3.5 0.90 +0.2 4.6 
Rated | Nom tand< Max. Leak Max. Ripple Current Cut Tape 
W.v. | Cap. | Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Endurance —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel __| Panasonic 
(VDC) (uF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) (hours) Part No. 5 10 25 100 | Part No. Oty. Pricing | Part No. 
22 0.37 3.0 A 19 1,000 PCE3851CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 | PCE3851TR-ND 2,000 | 58.00/M | EEE-0GS220SR 
33 0.35 3.0 B 26 1,000 PCE3849CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 | PCE3849TR-ND 2,000 | 48.00/M | EEE-0GA330SR 
4 47 0.35 3.0 B 34 1,000 PCE3850CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 | PCE3850TR-ND 2,000 | 48.00/M | EEE-0GA470SR 
100 0.35 4.0 C 61 1,000 PCE3847CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 | PCE3847TR-ND 1,000 58.00 | EEE-OGA101SR 
220 0.35 8.8 D 82 1,000 PCE3848CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 _| PCE3848TR-ND 1,000 68.00 | EEE-0GA221SP 
22 0.35 3.0 A 20 1,000 PCE3865CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 | PCE3865TR-ND 2,000 | 58.00/M | EEE-0JS220WR 
22 0.26 3.0 B 29 2,000 PCE3857CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 | PCE3857TR-ND 2,000 | 48.00/M | EEE-0JA220SR 
33 0.35 3.0 B 22 1,000 PCE3859CT-ND 76 1.25 2.89 10.68 | PCE3859TR-ND 2,000 | 53.00/M | EEE-OJA330WR 
47 0.35 3.0 B 36 1,000 PCE3863CT-ND 76 1.25 2.89 10.68 | PCE3863TR-ND 2,000 | 53.00/M | EEE-OJA470WR 
47 0.26 3.0 C 46 2,000 PCE3862CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 _| PCE3862TR-ND 1,000 58.00 | EEE-0JA470SR 
100 0.35 6.3 C 47 1,000 PCE3853CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 | PCE3853TR-ND 1,000 63.00 | EEE-0JA101WR 
63 100 0.26 6.3 D 71 2,000 PCE3852CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 | PCE3852TR-ND 1,000 68.00 | EEE-0JA101SP 
: 220 0.35 13.9 D 74 1,000 PCE3858CT-ND 1.13 1.87 4.34 16.02 | PCE3858TR-ND 1,000 80.00 | EEE-0JA221WP 
330 0.26 20.8 D8 188 2,000 PCE3861CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 | PCE3861TR-ND 900 82.80 | EEE-0JA331XP 
330 0.35 20.8 E 300 2,000 PCE3860CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 | PCE3860TR-ND 1,000 111.00 | EEE-OJA331P 
470 0.35 29.6 F 380 2,000 PCE3864CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 | PCE3864TR-ND 500 72.00 | EEE-0JA471P 
1000 0.35 63.0 F 500 2,000 PCE3855CT-ND 2.21 3.64 8.46 31.23 | PCE3855TR-ND 500 78.00 | EEE-OJA102UP 
1000 0.35 63.0 G 700 2,000 PCE3854CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 | PCE3854TR-ND 500 84.50 | EEE-OJA102P 
1500 0.35 94.5 G 750 2,000 PCE3856CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 | PCE3856TR-ND 500 92.50 | EEE-0JA152P 
22 0.30 3.0 B 28 1,000 PCE3869CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 | PCE3869TR-ND 2,000 | 48.00/M | EEE-1AA220WR 
33 0.30 3.3 B 29 1,000 PCE3873CT-ND 716 1.25 2.89 10.68 | PCE3873TR-ND 2,000 | 53.00/M | EEE-1AA330WR 
33 0.20 3.3 C 43 2,000 PCE3872CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 | PCE3872TR-ND 1,000 58.00 | EEE-1AA330SR 
10 47 0.30 47 C 47 1,000 PCE3875CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 | PCE3875TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1AA470WR 
100 0.30 10.0 C 50 1,000 PCE3867CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 | PCE3867TR-ND 1,000 63.00 _| EEE-1AA101WR 
100 0.26 10.0 D 70 2,000 PCE3866CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 | PCE3866TR-ND 1,000 68.00 | EEE-1AA101SP 
220 0.20 22.0 D8 173 2,000 PCE3871CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 | PCE3871TR-ND 900 82.80 | EEE-1AA221XP 
220 0.26 22.0 E 250 2,000 PCE3870CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 | PCE3870TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1AA221P 
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Panasonic VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont) (S Roks 


Rated | Nom. tand< Max. Leak Max. Ripple Current Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Endurance _| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel _| Panasonic 
(VDC) (uF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) (hours) Part No. 5 10 25 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
330 0.26 33.0 F 390 2,000 PCE3874CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 | PCE3874TR-ND 500 72.00 | EEE-1AA331P 
10 470 0.26 47.0 F 390 2,000 PCE3877CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 | PCE3877TR-ND 500 72.00 | EEE-1AA471UP 
470 0.26 47.0 G 400 2,000 PCE3876CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 | PCE3876TR-ND 500 84.50 | EEE-1AA471P. 
1000 0.26 100.0 G 580 2,000 PCE3868CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 _| PCE3868TR-ND 500 84.50 | EEE-1AA102P 
10 0.18 3.0 A 20 1,000 PCE3893CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 | PCE3893TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1CS100SR 
10 0.16 3.0 B 28 2,000 PCE3878CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 | PCE3878TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1CA100SR 
22 0.26 3.5 B 28 1,000 PCE3882CT-ND 76 1.25: 2.89 10.68 | PCE3882TR-ND 2,000 53.00/M | EEE-1CA220WR 
22 0.16 3.5 c 39 2,000 PCE3881CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 | PCE3881TR-ND 1,000 58.00 | EEE-1CA220SR 
33 0.26 5.3 Cc 35 1,000 PCE3886CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 | PCE3886TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1CA330WR 
47 0.26 75 c 39 1,000 PCE3890CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 | PCE3890TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1CA470WR 
47 0.16 75 D 70 2,000 PCE3889CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 | PCE3889TR-ND 1,000 68.00 | EEE-1CA470SP 
16 100 0.26 16.0 D 70 1,000 PCE3880CT-ND 1.13 1.87 4.34 16.02 | PCE3880TR-ND 1,000 80.00 | EEE-1CA101WP. 
100 0.20 16.0 E: 200 2,000 PCE3879CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 | PCE3879TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1CA101P 
220 0.16 35.2 D8 162 2,000 PCE3885CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 | PCE3885TR-ND 900 82.80 | EEE-1CA221XP 
220 0.20 35.2 E 200 2,000 PCE3884CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 | PCE3884TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1CA221UP 
220 0.20 35.2 F 280 2,000 PCE3883CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 | PCE3883TR-ND 500 72.00 | EEE-1CA221P 
330 0.20 52.8 F 320 2,000 PCE3888CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 | PCE3888TR-ND 500 72.00 | EEE-1CA331UP 
330 0.20 52.8 G 380 2,000 PCE3887CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 | PCE3887TR-ND 500 84.50 | EEE-1CA331P 
470 0.20 75.2 Fi 350 2,000 PCE3892CT-ND 2.21 3.64 8.46 31.23 | PCE3892TR-ND 500 78.00 | EEE-1CA471UP 
470 0.20 75.2 G 420 2,000 PCE3891CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 _| PCE3891TR-ND 500 84.50 | EEE-1CA471P 
47 0.16 3.0 A 12 1,000 PCE3911CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 | PCE3911TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1ES4R7SR 
47 0.14 3.0 B 22 2,000 PCE3910CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 |PCE3910TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1EA4R7SR 
10 0.20 3.0 B 22 1,000 PCE3895CT-ND 76 1.25 2.89 10.68 | PCE3895TR-ND 2,000 53.00/M | EEE-1EA100WR 
10 0.14 3.0 c 28 2,000 PCE3894CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 | PCE3894TR-ND 1,000 58.00 | EEE-1EA100SR 
22 0.20 6.5 Cc 35 1,000 PCE3900CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 | PCE3900TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1EA220WR 
22 0.14 5.5 D 55 2,000 PCE3899CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 | PCE3899TR-ND 1,000 68.00 | EEE-1EA220SP 
33 0.20 8.3 c 42 1,000 PCE3904CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 | PCE3904TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1EA330WR 
33 0.14 8.3 D 65 2,000 PCE3903CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 | PCE3903TR-ND 1,000 68.00 | EEE-1EA330SP 
25 47 0.20 11.8 D 70 1,000 PCE3908CT-ND 1.13 1.87 4.34 16.02 | PCE3908TR-ND 1,000 80.00 | EEE-1EA470WP 
100 0.14 25.0 D8 143 2,000 PCE3898CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 | PCE3898TR-ND 900 82.80 | EEE-1EA101XP 
100 0.16 25.0 E 91 2,000 PCE3897CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 | PCE3897TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1EA101UP 
100 0.16 25.0 F 180 2,000 PCE3896CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 | PCE3896TR-ND 500 72.00 |EEE-1EA101P 
220 0.16 55.0 F 230 2,000 PCE3902CT-ND 2.21 3.64 8.46 31.23 | PCE3902TR-ND 500 78.00 | EEE-1EA221UP 
220 0.16 55.0 G 310 2,000 PCE3901CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 | PCE3901TR-ND 500 84.50 | EEE-1EA221P 
330 0.16 82.5 F 270 2,000 PCE3906CT-ND 2.21 3.64 8.46 31.23 _| PCE3906TR-ND 500 78.00 | EEE-1EA331UP 
330 0.16 82.5 G 340 2,000 PCE3905CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 | PCE3905TR-ND 500 84.50 | EEE-1EA331P 
470 0.16 117.5 G 380 2,000 PCE3909CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 | PCE3909TR-ND 500 92.50 | EEE-1EA471P 
2.2 0.14 3.0 A 8 1,000 PCE3963CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 | PCE3963TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1VS2R2SR 
3.3 0.14 3.0 A 10 1,000 PCE3964CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 | PCE3964TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1VS3R3SR 
47 0.12 3.0 B 22 2,000 PCE3962CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 |PCE3962TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1VA4R7SR 
10 0.16 3.5 B 22 1,000 PCE3948CT-ND 76 1.25 2.89 10.68 | PCE3948TR-ND 2,000 53.00/M | EEE-1VA100WR 
10 0.12 3.5 C 30 2,000 PCE3947CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 _| PCE3947TR-ND 1,000 58.00 | EEE-1VA100SR 
22 0.16 LH c 36 1,000 PCE3953CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 | PCE3953TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1VA220WR 
22 0.12 LY D 60 2,000 PCE3952CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 | PCE3952TR-ND 1,000 68.00 | EEE-1VA220SP 
33 0.16 11.6 D 60 1,000 PCE3958CT-ND 1.13 1.87 4.34 16.02 | PCE3958TR-ND 1,000 80.00 | EEE-1VA330WP 
35 33 0.14 11.6 E 130 2,000 PCE3956CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 | PCE3956TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1VA330P. 
47 0.16 16.5 i) 70 1,000 PCE3961CT-ND 1.13 1.87 4.34 16.02 | PCE3961TR-ND 1,000 80.00 | EEE-1VA470WP. 
47 0.14 16.5 E 165 2,000 PCE3960CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 | PCE3960TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1VA470P. 
100 0.12 35.0 D8 132 2,000 PCE3951CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 | PCE3951TR-ND 900 82.80 | EEE-1VA101XP 
100 0.14 35.0 F 140 2,000 PCE3950CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 | PCE3950TR-ND 500 72.00 | EEE-1VA101UP 
100 0.14 35.0 G 210 2,000 PCE3949CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 | PCE3949TR-ND 500 84.50 | EEE-1VA101P. 
220 0.14 77.0 F 200 2,000 PCE3955CT-ND 2.21 3.64 8.46 31.23 _| PCE3955TR-ND 500 78.00 | EEE-1VA221UP 
220 0.14 77.0 G 310 2,000 PCE3954CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 | PCE3954TR-ND 500 84.50 | EEE-1VA221P 
330 0.14 115.5 G 350 2,000 PCE3959CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 | PCE3959TR-ND 500 92.50 | EEE-1VA331P 
01 0.14 3.0 A 1 1,000 PCE3936CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 | PCE3936TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1HSOR1SR 
01 0.12 3.0 B 1 2,000 PCE3913CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 |PCE3913TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1HAOR1SR 
0.22 0.14 3.0 A 2 1,000 PCE3938CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 | PCE3938TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1HSR22SR 
0.22 0.12 3.0 B 2 2,000 PCE3932CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 |PCE3932TR-ND 2,000 48.00/M_ | EEE-1HAR22SR 
0.33 0.14 3.0 A 3 1,000 PCE3939CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 _| PCE3939TR-ND 2,000 58.00/M_| EEE-1HSR33SR 
0.33 0.12 3.0 B 3 2,000 PCE3933CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 | PCE3933TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1HAR33SR 
0.47 0.14 3.0 A 5 1,000 PCE3940CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 | PCE3940TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1HSR47SR 
0.47 0.12 3.0 B 5 2,000 PCE3934CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 | PCE3934TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1HAR47SR 
1 0.14 3.0 A 8 1,000 PCE3935CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 | PCE3935TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1HSO10SR 
1 0.12 3.0 B 10 2,000 PCE3912CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 | PCE3912TR-ND 2,000 48.00/M_| EEE-1HAO10SR 
2.2 0.14 3.0 A 10 1,000 PCE3937CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 | PCE3937TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1HS2R2SR 
22 0.12 3.0 B 16 2,000 PCE3922CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 |PCE3922TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1HA2R2SR 
3.3 0.12 3.0 B 16 2,000 PCE3926CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 | PCE3926TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1HA3R3SR 
50 47 0.14 3.0 B 18 1,000 PCE3931CT-ND 716 1.25 2.89 10.68 | PCE3931TR-ND 2,000 53.00/M_ | EEE-1HA4R7WR 
47 0.12 3.0 c 23 2,000 PCE3930CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 | PCE3930TR-ND 1,000 58.00 | EEE-1HA4R7SR 
10 0.14 5.0 Cc 27 1,000 PCE3915CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 | PCE3915TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1HA100WR 
10 0.12 5.0 D 35 2,000 PCE3914CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 | PCE3914TR-ND 1,000 68.00 | EEE-1HA100SP 
22 0.14 11.0 D 40 1,000 PCE3920CT-ND 1.13 1.87 4.34 16.02 | PCE3920TR-ND 1,000 80.00 | EEE-1HA220WP 
22 0.12 11.0 E 120 2,000 PCE3918CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 | PCE3918TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1HA220P 
33 0.12 16.5 D8 65 2,000 PCE3925CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 | PCE3925TR-ND 900 82.80 | EEE-1HA330XP 
33 0.12 16.5 E: 65 2,000 PCE3924CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 | PCE3924TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1HA330UP 
33 0.12 16.5 F 110 2,000 PCE3923CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 | PCE3923TR-ND 500 72.00 | EEE-1HA330P 
47 0.12 23.5 D8 105 2,000 PCE3929CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 | PCE3929TR-ND 900 82.80 | EEE-1HA470XP 
47 0.12 23.5 F 110 2,000 PCE3928CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 | PCE3928TR-ND 500 72.00 | EEE-1HA470UP 
47 0.12 23.5 G 130 2,000 PCE3927CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 _| PCE3927TR-ND 500 84.50 | EEE-1HA470P 
100 0.12 50.0 F 200 2,000 PCE3917CT-ND 2.21 3.64 8.46 31.23 | PCE3917TR-ND 500 78.00 | EEE-1HA101UP 
100 0.12 50.0 G 250 2,000 PCE3916CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 | PCE3916TR-ND 500 84.50 | EEE-1HA101P 
220 0.12 110.0 G 300 2,000 PCE3921CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 | PCE3921TR-ND 500 92.50 | EEE-1HA221P 
22 0.18 13.9 E 35 2,000 PCE3944CT-ND 1.75 2.88 6.69 24.69 | PCE3944TR-ND 1,000 123.00 | EEE-1JA220UP 
22 0.18 13.9 F 40 2,000 PCE3943CT-ND 2.24 3.69 8.57 31.65 | PCE3943TR-ND 500 79.00 | EEE-1JA220P 
63 33 0.18 20.8 F 45 2,000 PCE3945CT-ND 2.24 3.69 8.57 31.65 | PCE3945TR-ND 500 79.00 | EEE-1JA330P 
47 0.18 29.6 F 45 2,000 PCE3946CT-ND 2.24 3.69 8.57 31.65 | PCE3946TR-ND 500 79.00 | EEE-1JA470UP 
100 0.18 63.0 G 60 2,000 PCE3942CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 | PCE3942TR-ND 500 92.50 | EEE-1JA101P 
3.3 0.18 3.3 E 50 2,000 PCE3970CT-ND 1.75 2.88 6.69 24.69 | PCE3970TR-ND 1,000 123.00 | EEE-2AA3R3P 
47 0.18 47 E 50 2,000 PCE3972CT-ND 1.92 3.16 7.35 27.12 | PCE3972TR-ND 1,000 136.00 | EEE-2AA4R7UP 
47 0.18 47 F 80 2,000 PCE3971CT-ND 2.24 3.69 8.57 31.65 | PCE3971TR-ND 500 79.00 |EEE-2AA4R7P 
400 10 0.18 10.0 E 50 2,000 PCES966CT-ND 1.92 3.16 7.35 27.12 | PCE3966TR-ND 1,000 136.00 | EEE-2AA100UP 
10 0.18 10.0 F 85 2,000 PCE3965CT-ND 2.24 3.69 8.57 31.65 | PCE3965TR-ND 500 79.00 | EEE-2AA100P 
22: 0.18 22.0 F 70 2,000 PCE3968CT-ND 2.44 4.03 9.34 34.50 | PCE3968TR-ND 500 86.50 | EEE-2AA220UP 
22 0.18 22.0 G 85 2,000 PCE3967CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 | PCE3967TR-ND 500 92.50 | EEE-2AA220P 
33 0.18 33.0 G 90 2,000 PCE3969CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 | PCE3969TR-ND 500 92.50 | EEE-2AA330P 
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Panasonic VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * General Purpose * Life Time: 2000H @ 85°C « High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel 


i " Size Dimensions - mm 
Packaging for Automatic Placement Code D L A 1 WwW P 
: 0.3 Max.» Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, A 3.0 Ba 33 15 0.55 40.1 06 
8 | 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(y)A) whichever is greater measured after a 2 minute application of - - - - - 7 = 
2 rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) B 4.0 5.4 4.3 18 0.65 +0.1 1.0 
S J Following specified values: c 5.0 5.4 5.3 _ 0.65 #0.1 15 
a 9 . D 6.3 5.4 6.6 2.6 0.65 +0.1 1.8 
| imestnce working Volage pees | 77] 68 | 26 | osss0i | 18 
= j 120Hz ; 77 ; : .65 +0. ; 
iS d - 4.0V 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 63V 100V E 80 62 33 34 065204 22 
4: -25°C/420°C 7 7 3 2 2 . 2 3 3 F 8.0 102 | 83 | 34 | 090202 | 31 
wl ~40°C/+20°C 15 8 6 4 4 3 3 4 4 G 10.0 10.2 | 103 | 35 | 0.90+0.2 | 46 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing —_| Part No. 
VS General Purpose Low Profile Series: -40°C ~ 85°C (2000 Hour Life) 
22 0.37 3.0 A 19 PCE3051CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 | PCE3051TR-ND 2,000 64.00/M | ECE-VO0GS220SR 
33 0.35 3.0 B 26 PCE3052CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 | PCE3052TR-ND 2,000 53.00/M | ECE-VOGA330SR 
4 47 0.35 3.0 B 34 PCE3053CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 | PCE3053TR-ND 2,000 53.00/M | ECE-VOGA470SR 
100 0.35 4.0 Cc 61 PCE3054CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 | PCE3054TR-ND 1,000 64.00 | ECE-VOGA101SR 
220 0.35 8.8 D 82 PCE3055CT-ND 1.36 2.24 5.20 19.20 | PCE3055TR-ND 1,000 75.00 | ECE-VOGA221SP 
22 0.35 3.0 A 20 PCE3308CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 | PCE3308TR-ND 2,000 64.00/M | ECE-VOJS220WR 
22 0.26 3.0 B 29 PCE3056CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 | PCE3056TR-ND 2,000 53.00/M | ECE-VOJA220SR 
47 0.35 3.0 B 36 PCE3309CT-ND 1.13 1.86 4.31 15.90 | PCE3309TR-ND 2,000 59.00/M | ECE-VOJA470WR 
47 0.26 3.0 C 46 PCE3057CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 | PCE3057TR-ND 1,000 64.00 | ECE-VOJA470SR 
100 0.26 6.3 D 71 PCE3058CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3058TR-ND 1,000 75.00 | ECE-VOJA101SP. 
63 220 0.35 13.8 D 74 PCE3310CT-ND 1.74 2.87 6.66 24.60 | PCE3310TR-ND 1,000 89.00 | ECE-VOJA221WP 
F 330 0.26 20.8 D8 188 PCE3351CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 | PCE3351TR-ND 900 91.80 | ECE-VOJA331XP 
330 0.35 20.8 E 300 PCE2034CT-ND 2.76 4.55 10.56 39.00 | PCE2034TR-ND 1,000 123.00 | ECE-VOJA331P 
470 0.35 29.6 F 380 PCE2035CT-ND 2.74 4.52 10.48 38.70 | PCE2035TR-ND 500 79.50 | ECE-VOJA471P 
1000 0.35 63.0 F 500 PCE3173CT-ND. 3.02 4.97 11.54 42.60 | PCE3173TR-ND 500 86.50 | ECE-VOJA102UP 
1000 0.35 63.0 G 700 PCE2038CT-ND 3.42 5.64 13.08 48.30 | PCE2038TR-ND 500 93.00 | ECE-VOJA102P 
1500 0.35 94.5 G 750 PCE3174CT-ND 3.76 6.20 14.38 53.10 | PCE3174TR-ND 500 102.00 | ECE-VOJA152P 
33 0.30 3.3 B 29 PCE3175CT-ND 1.11 1.82 4.23 15.60 | PCE3175TR-ND 2,000 59.00/M | ECE-V1AA330WR 
33 0.20 3.3 Cc 43 PCE3059CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 | PCE3059TR-ND 1,000 64.00 | ECE-V1AA330SR 
47 0.20 47 D 65 PCE3060CT-ND 1.93 3.19 7.39 27.30 | PCES060TR-ND 1,000 137.00 | ECE-V1AA470SP 
100 0.30 10.0 C 50 PCE3311CT-ND 1.74 2.87 6.66 24.60 | PCE3311TR-ND 1,000 69.00 | ECE-V1AA101WR 
100 0.26 10.0 D 70 PCE3176CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 | PCE3176TR-ND 1,000 75.00 _|ECE-V1AA101SP 
10 220 0.20 22.0 D8 173 PCE3352CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 | PCE3352TR-ND 900 91.80 | ECE-V1AA221XP 
220 0.26 22.0 E 250 PCE2040CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 | PCE2040TR-ND 1,000 123.00 | ECE-V1AA221P 
330 0.26 33.0 F 390 PCE2041CT-ND 2.74 4.52 10.48 38.70 | PCE2041TR-ND 500 79.50 | ECE-V1AA331P 
470 0.26 47.0 G 400 PCE2042CT-ND 3.42 5.64 13.08 48.30 | PCE2042TR-ND 500 93.00 | ECE-V1AA471P 
470 0.26 47.0 F 390 PCE3177CT-ND 2.74 4.52 10.48 38.70 | PCE3177TR-ND 500 79.50 _|ECE-V1AA471UP 
1000 0.26 100.0 G 580 PCE3178CT-ND 3.42 5.64 13.08 48.30 | PCE3178TR-ND 500 93.00 | ECE-V1AA102P 
10 0.18 3.0 A 20 PCE3061CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 | PCE3061TR-ND 2,000 64.00/M | ECE-V1CS100SR 
10 0.16 3.0 B 28 PCE3062CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 | PCE3062TR-ND 2,000 53.00/M | ECE-V1CA100SR 
22 0.26 3.5 B 28 PCE3179CT-ND 1.42 2.35 5.44 20.10 | PCE3179TR-ND 2,000 59.00/M | ECE-V1CA220WR 
22 0.16 3.5 C 39 PCE3063CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 | PCE3063TR-ND 1,000 64.00 | ECE-V1CA220SR 
33 0.26 5.3 C 35 PCE3180CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 __| PCE3180TR-ND 1,000 69.00 | ECE-V1CA330WR 
47 0.26 75 C 39 PCE3181CT-ND 1.64 2.70 6.26 23.10 | PCE3181TR-ND 1,000 69.00 | ECE-V1CA470WR 
47 0.16 75 D 70 PCE3064CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3064TR-ND 1,000 75.00 | ECE-V1CA470SP 
16 100 0.26 16.0 D 70 PCE3182CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 | PCE3182TR-ND 1,000 89.00 | ECE-V1CA101WP 
100 0.20 16.0 E 200 PCE2043CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 | PCE2043TR-ND 1,000 123.00 | ECE-V1CA101P 
220 0.16 35.2 D8 162 PCE3353CT-ND. 3.19 5.25 12.19 45.00 | PCE3353TR-ND 900 91.80 | ECE-V1CA221XP 
220 0.20 35.2 E 200 PCE3275CT-ND 3.19 5.25 12.19 45.00 | PCE3275TR-ND 1,000 123.00 | ECE-V1CA221UP 
220 0.20 35.2 F 280 PCE2044CT-ND 3.83 6.30 14.63 54.00 | PCE2044TR-ND 500 79.50 | ECE-V1CA221P 
330 0.20 52.8 F 320 PCE3183CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE3183TR-ND 500 79.50 | ECE-V1CA331UP 
330 0.20 52.8 G 380 PCE2045CT-ND 4.68 7.70 17.88 66.00 | PCE2045TR-ND 500 93.00 | ECE-V1CA331P 
470 0.20 75.2 F 350 PCE3184CT-ND 4.25 7.00 16.25 60.00 _| PCE3184TR-ND 500 86.50 | ECE-V1CA471UP 
470 0.20 75.2 G 420 PCE2046CT-ND 4.68 7.10 17.88 66.00 | PCE2046TR-ND 500 93.00 | ECE-ViCA471P 
47 0.16 3.0 A 12 PCE3065CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 | PCE3065TR-ND 2,000 64.00/M | ECE-V1ES4R7SR 
47 0.14 3.0 B 22 PCES066CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 | PCE3066TR-ND 2,000 53.00/M | ECE-V1EA4R7SR 
10 0.14 3.0 Cc 28 PCE3067CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3067TR-ND 1,000 64.00 | ECE-V1EA100SR 
22 0.14 5.5 D 55 PCE3068CT-ND 1.36 2.24 5.20 19.20 | PCE3068TR-ND 1,000 75.00 | ECE-V1EA220SP 
33 0.20 8.3 C 42 PCE3276CT-ND 1.64 2.70 6.26 23.10 | PCE3276TR-ND 1,000 69.00 | ECE-V1iEA330WR 
33 0.14 8.3 D 65 PCE3069CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3069TR-ND 1,000 75.00 | ECE-V1EA330SP 
5 47 0.16 11.8 D2 70 PCE3185CT-ND 1.72 2.84 6.58 24.30 | PCE3185TR-ND 1,000 95.00 | ECE-V1EA470UP 
100 0.14 25.0 D8 143 PCE3354CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 | PCE3354TR-ND 900 91.80 | ECE-V1EA101XP 
100 0.16 25.0 E 9 PCE3186CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 | PCE3186TR-ND 1,000 123.00 | ECE-V1EA101UP 
100 0.16 25.0 F 180 PCE2047CT-ND. 3.19 5.25 12.19 45.00 | PCE2047TR-ND 500 79.50 _|ECE-V1EA101P 
220 0.16 55.0 F 230 PCE3187CT-ND 3.40 5.60 13.00 48.00 | PCE3187TR-ND 500 86.50 | ECE-V1EA221UP 
220 0.16 55.0 G 310 PCE2048CT-ND 3.83 6.30 14.63 54.00 | PCE2048TR-ND 500 93.00 | ECE-V1EA221P 
330 0.16 82.5 F 270 PCE3188CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 | PCE3188TR-ND 500 86.50 | ECE-V1EA331UP 
470 0.16 117.5 G 380 PCE3189CT-ND 4.46 7.35 17.06 63.00 | PCE3189TR-ND 500 102.00 | ECE-V1EA471P 
2.2 0.14 3.0 A 8 PCE3070CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 | PCE3070TR-ND 2,000 64.00/M | ECE-V1VS2R2SR 
3.3 0.14 3.0 A 10 PCE3071CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 | PCE3071TR-ND 2,000 64.00/M | ECE-V1VS3R3SR 
47 0.12 3.0 B 22 PCE3072CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 | PCE3072TR-ND 2,000 53.00/M | ECE-V1VA4R7SR 
10 0.16 3.5 B 22 PCE3277CT-ND 1.42 2.35 5.44 20.10 | PCE3277TR-ND 2,000 59.00/M | ECE-V1VA100WR 
10 0.12 3.5 Cc 30 PCE3073CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 | PCE3073TR-ND 1,000 64.00 | ECE-V1VA100SR 
22 0.16 71 C 36 PCE3278CT-ND 1.64 2.70 6.26 23.10 | PCE3278TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1VA220WR 
22 0.12 ae D 60 PCE3074CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3074TR-ND 1,000 75.00 | ECE-V1VA220SP 
33 0.16 11.6 D 60 PCE3279CT-ND 1.74 2.87 6.66 24.60 | PCE3279TR-ND 1,000 89.00 | ECE-V1VA330WP 
35 33 0.14 11.6 D2 65 PCE3190CT-ND 1.72 2.84 6.58 24.30 | PCE3190TR-ND 1,000 95.00 | ECE-V1VA330UP 
33 0.14 11.6 E 130 PCE2049CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 | PCE2049TR-ND 1,000 123.00 | ECE-V1VA330P 
47 0.16 16.5 D 70 PCE3280CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 | PCE3280TR-ND 1,000 89.00 | ECE-V1VA470WP 
47 0.14 16.5 E 165 PCE2050CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 | PCE2050TR-ND 1,000 123.00 | ECE-V1VA470P 
100 0.12 35.0 D8 132 PCE3355CT-ND 3.19 5.25 12.19 45.00 | PCE3355TR-ND 900 91.80 | ECE-V1VA101XP 
100 0.14 35.0 F 140 PCE3191CT-ND 3.83 6.30 14.63 54.00 | PCE3191TR-ND 500 79.50 | ECE-V1VA101UP 
100 0.14 35.0 G 210 PCE2051CT-ND. 4.46 7.35 17.06 63.00 | PCE2051TR-ND 500 93.00 |ECE-V1VA101P 
220 0.14 77.0 F 200 PCE3192CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 |PCE3192TR-ND 500 86.50 |ECE-V1VA221UP 
330 0.14 115.5 G 350 PCE3193CT-ND 3.76 6.20 14.38 53.10 | PCE3193TR-ND 500 102.00 | ECE-V1VA331P 
04 0.14 3.0 A 1 PCE3075CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 | PCE3075TR-ND 2,000 64.00/M | ECE-V1HSOR1SR 
01 0.12 3.0 B 1 PCE3076CT-ND 1.06 1.75 4.06 15.00 | PCE3076TR-ND 2,000 53.00/M | ECE-V1HAOR1SR 
0.22 0.14 3.0 A 2 PCE3077CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 | PCE3077TR-ND 2,000 64.00/M | ECE-V1HSR22SR 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE3078CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 | PCE3078TR-ND 2,000 53.00/M | ECE-V1HAR22SR 
0.33 0.14 3.0 A 3 PCE3079CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 _| PCE3079TR-ND 2,000 64.00/M__| ECE-V1HSR33SR 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE3080CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 | PCE3080TR-ND 2,000 53.00/M | ECE-V1HAR33SR 
0.47 0.14 3.0 A 5 PCE3081CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 | PCE3081TR-ND 2,000 64.00/M | ECE-V1HSR47SR 
50 0.47 0.12 3.0 B 5 PCE3082CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 | PCE3082TR-ND 2,000 53.00/M | ECE-V1HAR47SR 
1 0.14 3.0 A 8 PCE3083CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 | PCE3083TR-ND 2,000 64.00/M | ECE-V1HS010SR 
1 0.12 3.0 B 10 PCE3084CT-ND. 1.06 1.75 4.06 15.00 _| PCE3084TR-ND. 2,000 53.00/M__| ECE-V1HA010SR 
2.2 0.14 3.0 A 10 PCE3085CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 | PCE3085TR-ND 2,000 64.00/M | ECE-V1HS2R2SR 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE3086CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 | PCE3086TR-ND 2,000 53.00/M | ECE-V1HA2R2SR 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE3087CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 | PCE3087TR-ND 2,000 53.00/M | ECE-V1HA3R3SR 
47 0.14 3.0 B 18 PCE3281CT-ND 1.13 1.86 4.31 15.90 | PCE3281TR-ND 2,000 59.00/M | ECE-V1HA4R7WR 
47 0.12 3.0 C 23 PCE3088CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 | PCE3088TR-ND 1,000 64.00 | ECE-ViHA4R7SR 
10 0.14 5.0 C 27 PCE3282CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3282TR-ND 1,000 69.00 | ECE-ViHAT00WR 
(Continued) 
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Panasonic _ VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.v. | Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C —_—| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (pA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 0.12 5.0 D 35 PCE3089CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 | PCE3089TR-ND 1,000 75.00 | ECE-ViHA100SP 
22 0.14 11.0 D 40 PCE3283CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 | PCE3283TR-ND 1,000 89.00 | ECE-V1HA220WP 
22 0.12 11.0 D2 60 PCE3194CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 | PCE3194TR-ND 1,000 95.00 | ECE-V1HA220UP 
22 0.12 11.0 E 120 PCE2053CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 | PCE2053TR-ND 1,000 123.00 | ECE-V1HA220P 
33 0.12 16.5 D8 65 PCE3356CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 | PCE3356TR-ND 900 91.80 | ECE-V1HA330XP 
50 33 0.12 16.5 E 65 PCE3195CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 | PCE3195TR-ND 1,000 123.00 | ECE-V1HA330UP 
33 0.12 16.5 F 110 PCE2054CT-ND 2.74 4.52 10.48 38.70 | PCE2054TR-ND 500 79.50 | ECE-V1HA330P 
47 0.12 23.5 D8 105 PCE3357CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 | PCE3357TR-ND 900 91.80 | ECE-V1HA470XP 
47 0.12 23.5 F 110 PCE3196CT-ND 2.74 4.52 10.48 38.70 | PCE3196TR-ND 500 79.50 | ECE-V1HA470UP 
47 0.12 23.5 G 130 PCE2055CT-ND 3.55 5.85 13.57 50.10 | PCE2055TR-ND 500 93.00 _|ECE-V1HA470P 
100 0.12 50.0 F 200 PCE3197CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 | PCE3197TR-ND 500 86.50 | ECE-ViHAT01UP 
220 0.12 110.0 G 300 PCE3198CT-ND 3.76 6.20 14.38 53.10 | PCE3198TR-ND 500 102.00 | ECE-V1HA221P 
10 0.18 6.3 E 35 PCE3199CT-ND 1.72 2.84 6.58 24.30 | PCE3199TR-ND 1,000 95.00 )ECE-ViJA100P 
22 0.18 13.9 E 35 PCE3284CT-ND 2.68 441 10.24 37.80 | PCE3284TR-ND 1,000 136.00 | ECE-V1JA220UP 
63 22 0.18 13.9 F 40 PCE3200CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 | PCE3200TR-ND 500 87.50 | ECE-V1JA220P 
33 0.18 20.8 F 45 PCE3201CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 | PCE3201TR-ND 500 87.50 | ECE-V1JA330P 
47 0.18 29.6 G 50 PCE3202CT-ND 2.90 477 11.07 40.89 | PCE3202TR-ND 500 102.00 | ECE-V1JA470P 
100 0.18 63.0 G 60 PCE3203CT-ND 3.76 6.20 14.38 53.10 | PCE3203TR-ND 500 102.00 | ECE-V1JA101P 
3.3 0.18 3.3 E 50 PCE3204CT-ND 2.25 3.71 8.61 31.80 | PCE3204TR-ND 1,000 136.00 | ECE-V2AA3R3P 
47 0.18 47 E 50 PCE3285CT-ND 2.68 441 10.24 37.80 | PCE3285TR-ND 1,000 150.00 | ECE-V2AA4R7UP 
47 0.18 47 F 80 PCE3205CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 | PCE3205TR-ND 500 87.50 | ECE-V2AA4R7P 
400 10 0.18 10.0 E 50 PCE3286CT-ND 2.68 441 10.24 37.80 | PCE3286TR-ND 1,000 150.00 | ECE-V2AA100UP 
10 0.18 10.0 F 85 PCE3206CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 | PCE3206TR-ND 500 87.50 | ECE-V2AA100P 
22 0.18 22.0 F 70 PCE3287CT-ND 3.42 5.64 13.08 48.30 | PCE3287TR-ND 500 95.50 | ECE-V2AA220UP 
22 0.18 22.0 G 85 PCE3207CT-ND 3.76 6.20 14.38 53.10 | PCE3207TR-ND 500 102.00 | ECE-V2AA220P 
33 0.18 33.0 G 90 PCE3208CT-ND 3.76 6.20 14.38 53.10 | PCE3208TR-ND 500 102.00 | ECE-V2AA330P 
Hf 1 Size Dimensions - mm 
VS Bi-Polar Series Code | _D tL [all W P 
i H i B 4.0 5.4 4.3 1.8 0.65 +0.1 1.0 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type SSE TES bo eee 8 
Features: * General Purpose Bi-Polar » Life Time: 1000H @ 85°C » High CV Volumetric 0.3 Max.) A+0.2 D 6.3 5.4 66 | 26 | 0.65+0.1 1.8 
Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement x — O Following specified values: 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Capacitance Tolerance: rd Pp Impedance Working Voltage 
+20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(yA) whichever is greater 4 120Hz 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V 
measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature 8 +0} 4 Elba 4 3 2 2 2 2 
Characteristics: Impedance ratio (120Hz) K-—— L—+| Wes ~A0°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 
Rated | Nom tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (nF) (120Hz, +20°C) (pA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
63 22 0.52 6.0 C 29 PCE4286CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 | PCE4286TR-ND 1,000 86.00 | EEE-0JA220NR 
: 47 0.52 6.0 D 46 PCE4287CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 | PCE4287TR-ND 1,000 102.00 | EEE-OJA470NP 
10 0.40 6.0 B 25 PCE4288CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 | PCE4288TR-ND 2,000 73.00/M | EEE-1AA100NR 
10 33 0.40 6.6 D 43 PCE4289CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 | PCE4289TR-ND 1,000 102.00 | EEE-1AA330NP 
47 0.32 6.0 B 20 PCE4290CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 _| PCE4290TR-ND 2,000 73.00/M__| EEE-1CA4R7NR 
10 0.32 6.0 C 25 PCE4291CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 | PCE4291TR-ND 1,000 86.00 | EEE-1CA100NR 
16 22 0.32 7.0 D 39 PCE4306CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 | PCE4306TR-ND 1,000 102.00 | EEE-1CA220NP 
3.3 0.28 6.0 B 12 PCE4292CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 | PCE4292TR-ND 2,000 73.00/M_| EEE-1EA3R3NR 
47 0.28 6.0 C 21 PCE4293CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 | PCE4293TR-ND 1,000 86.00 | EEE-1EA4R7NR 
25 10 0.28 6.0 D 28 PCE4294CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 | PCE4294TR-ND 1,000 102.00 | EEE-1EA100NP 
2.2 0.24 6.0 B 12 PCE4295CT-ND. 1.03 1.69 3.93 14.52 | PCE4295TR-ND 2,000 73.00/M_| EEE-1VA2R2NR 
47 0.24 6.0 Cc 22 PCE4296CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 | PCE4296TR-ND 1,000 86.00 | EEE-1VA4R7NR 
35 10 0.24 7.0 D 30 PCE4297CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 | PCE4297TR-ND 1,000 102.00 | EEE-1VA100NP 
0.22 0.24 6.0 B 2 PCE4298CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 | PCE4298TR-ND 2,000 73.00/M_| EEE-1HAR22NR 
0.33 0.24 6.0 B 3 PCE4299CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 | PCE4299TR-ND 2,000 73.00/M | EEE-1HAR33NR 
0.47 0.24 6.0 B 5 PCE4300CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 | PCE4300TR-ND 2,000 73.00/M | EEE-1HAR47NR 
1 0.24 6.0 B 10 PCE4301CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 | PCE4301TR-ND 2,000 73.00/M | EEE-1HAO10NR 
50 2.2 0.24 6.0 Cc 16 PCE4302CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 | PCE4302TR-ND 1,000 86.00 | EEE-1HA2R2NR 
3.3 0.24 6.0 Cc ral PCE4305CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 _| PCE4305TR-ND 1,000 86.00 | EEE-NZ1H3R3R 
3.3 0.24 6.0 D 31 PCE4303CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 | PCE4303TR-ND 1,000 102.00 | EEE-1HA3R3NP 
47 0.24 6.0 D 31 PCE4304CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 | PCE4304TR-ND 1,000 102.00 | EEE-1HA4R7NP 
i 1 Size Dimensions - mm 
VS Bi-Polar Series Code D | LA! I wW P 
i i H B 4.0 5.4 4.3 1.8 0.65 +0.1 1.0 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type SSOP EES OT eee 
Features: * General Purpose Bi-Polar * Life Time: 1000H @ 85°C * High CV Volumetric 0.3 Max-x} A+0.2 D 6.3 5.4 6.6 2.6 | 0.65+0.1 | 1.8 
Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement x — Following specified values: 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Capacitance Tolerance: FA P Impedance Working Voltage 
+20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(yA) whichever is greater e 120Hz 6.3V | 10v | 16V | 25V | 35V | 50V 
measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature 8 ne i -25°C/+20°C 4 3 2 2 2. 2 
Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 1-—— L —_+| w-Ll. -40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 
Rated | Nom. tand< Max. Leak Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values | Current Size 120Hz, 85°C —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
63 22 0.52 6.0 C 29 PCE3123CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 | PCE3123TR-ND 1,000 95.00 | ECE-VOJA220NR 
: 47 0.52 6.0 D 46 PCE3124CT-ND 2.06 3.40 7.88 29.10 | PCE3124TR-ND 1,000 113.00 | ECE-VOJA470NP 
40 10 0.40 6.0 B 25 PCE3125CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 | PCE3125TR-ND 2,000 80.00/M | ECE-V1AA100NR 
33 0.40 6.6 D 43 PCE3126CT-ND 2.06 3.40 7.88 29.10 | PCE3126TR-ND 1,000 113.00 _ | ECE-V1AA330NP 
47 0.32 6.0 B 20 PCE3127CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 | PCE3127TR-ND 2,000 80.00/M | ECE-V1CA4R7NR 
16 10 0.32 6.0 C 25 PCE3128CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 | PCE3128TR-ND 1,000 95.00 | ECE-V1CA100NR 
22 0.32 7.0 D 39 PCE3129CT-ND 2.06 3.40 7.88 29.10 | PCE3129TR-ND 1,000 113.00 _ | ECE-V1CA220NP 
3.3 0.28 6.0 B 12 PCE3130CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 | PCE3130TR-ND 2,000 80.00/M | ECE-V1EA3R3NR 
25 47 0.28 6.0 C 24 PCE3131CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 | PCE3131TR-ND 1,000 95.00 | ECE-V1EA4R7NR 
10 0.28 6.0 D 28 PCE3132CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 | PCE3132TR-ND 1,000 113.00 _ | ECE-V1EA100NP 
2.2 0.24 6.0 B 12 PCE3133CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 | PCE3133TR-ND 2,000 80.00/M | ECE-V1VA2R2NR 
35 47 0.24 6.0 C 22 PCE3134CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 | PCE3134TR-ND 1,000 95.00 | ECE-V1VA4R7NR 
10 0.24 7.0 D 30 PCE3135CT-ND 2.06 3.40 7.88 29.10 | PCE3135TR-ND 1,000 113.00 _ | ECE-V1VA100NP 
0.22 0.24 6.0 B 2 PCE3136CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 | PCE3136TR-ND 2,000 80.00/M | ECE-V1HAR22NR 
0.33 0.24 6.0 B 3 PCE3137CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 | PCE3137TR-ND 2,000 80.00/M | ECE-V1HAR33NR 
0.47 0.24 6.0 B 5 PCE3138CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 | PCE3138TR-ND 2,000 80.00/M | ECE-V1HAR47NR 
50 1 0.24 6.0 B 10 PCE3139CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 | PCE3139TR-ND 2,000 80.00/M | ECE-V1HAO10NR 
2.2 0.24 6.0 Cc 16 PCE3140CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 | PCE3140TR-ND 1,000 95.00 | ECE-ViHA2R2NR 
3.3 0.24 6.0 C 24 PCE3141CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.71 | PCE3141TR-ND 1,000 239.00 | ECE-V1HA3R3NP 
47 0.24 6.0 D 31 PCE3142CT-ND 2.06 3.40 7.88 29.10 | PCE3142TR-ND 1,000 113.00 _ | ECE-V1HA4R7NP 
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(us2010) 1677 


HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Digi@Reel’ 
Mount Type — High Temperature (260°C) 


Features: 

¢ General Purpose * Life Time: 1000H @105°C * Surface Mount Type * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement 

Specifications: 

¢ Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: < | = 0.01CV or 3(/A) whichever is greater measured 
after a 2 min. application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 


Panasonic 


A+0.2 
Peas mensions = 
= | Can Size -mm Peak Duration Duration Reflow . Case Dimensions — mm 
7 (Size Code) Temperature | (Temp. > 255°C) | (Temp. > 230°C) Frequency Series | Code | D L A | Ww P 
+) 1 we en aoe a 260°C 5 seconds 60 seconds 2+ B 4.0 5.4 43 18 0.65 +0.1 1.0 
w Cc 5.0 5.4 5.3 2.2 0.65 +0.1 1.5 
98 x ere ee 260°C 5 seconds 60 seconds 1 
0.3 Max.e, u D 63 | 54 | 66 | 26 | 065401 | 1.8 
x + Capacitor must return to room temperature before the second reflow 
= HA D8 6.3 7.7 6.6 2.6 0.65 +0.1 1.8 
g Following specified values: 
8 jmpaniange Working Voltage E | 80 | 62 | 83 | 34 | 0.65201 | 22 
+} Series 120Hz 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V F | a0 /|io2!] 83 | 34 | ooos02 | 34 
-25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 
HA ~40°C/+20°C F 6 4 4 3 3 G | 10.0 | 102 | 103 | 35 | ogo0+02 | 46 
Rated | Nom. fand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (HF) | (120Hz, +20°C) (uA) Code (mA rms) Part No. 10 25 100 Part No. ty. Pricing Part No. 
22 0.30 3.0 B 29 PCE4647CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4647TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-HAQJ220AR 
33 0.35 3.0 B 29 PCE4720CT-ND 97 1.60 3.72 13.74 PCE4720TR-ND 2,000 69.00/M | EEE-HAJ330WAR 
47 0.30 3.0 Cc 46 PCE4649CT-ND. 1.05 1.73 4.01 14.82 PCE4649TR-ND 1,000 74.00 | EEE-HA0J470AR 
100 0.40 6.3 Cc 47 PCE4718CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4718TR-ND 1,000 81.00 | EEE-HAJ101WAR 
100 0.30 6.3 D 71 PCE4645CT-ND. 1.24 2.04 4.73 17.46 PCE4645TR-ND 1,000 87.00 _| EEE-HAQJ101AP 
6.3 330 0.30 20.7 D8 105 PCE4722CT-ND 1.69 2.78 6.44 23.79 PCE4722TR-ND 900 107.10 | EEE-HAJ331XAP 
330 0.35 20.7 E 180 PCE4721CT-ND 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4721TR-ND 1,000 143.00 | EEE-HAJ331UAP 
330 0.35 20.7 F 230 PCE4648CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4648TR-ND 500 92.50 | EEE-HAOJ331AP 
470 0.35 29.6 F 300 PCE4723CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4723TR-ND 500 92.50 | EEE-HAJ471UAP 
1,000 0.35 63.0 G 400 PCE4646CT-ND. 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4646TR-ND 500 108.50 | EEE-HAQJ102AP 
1,500 0.50 94.5 G 480 PCE4719CT-ND 3.37 5.55 12.88 47.55 PCE4719TR-ND 500 119.00 | EEE-HAJ152UAP 
22 0.30 3.0 B 28 PCE4690CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4690TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-HAA220WAR 
33 0.30 3.3 B 29 PCE4692CT-ND 97 1.60 3.72 13.74 PCE4692TR-ND 2,000 69.00/M | EEE-HAA330WAR 
33 0.22 3.3 Cc 43 PCE4652CT-ND 1.05 1.73 4.01 14.82 PCE4652TR-ND 1,000 74.00 | EEE-HA1A330AR 
47 0.30 47 C 43 PCE4693CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4693TR-ND 1,000 81.00 | EEE-HAA470WAR 
100 0.30 10.0 D 71 PCE4688CT-ND. 1.24 2.04 4.73 17.46 PCE4688TR-ND 1,000 87.00 | EEE-HAA101WAP 
10 100 0.26 10.0 E 110 PCE4650CT-ND 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4650TR-ND 1,000 143.00 | EEE-HA1A101AP 
220 0.22 22.0 D8 105 PCE4691CT-ND. 1.69 2.78 6.44 23.79 PCE4691TR-ND 900 107.10 | EEE-HAA221XAP 
220 0.26 22.0 F 160 PCE4651CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4651TR-ND 500 92.50 | EEE-HA1A221AP 
470 0.26 47.0 F 200 PCE4694CT-ND. 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4694TR-ND 500 92.50 | EEE-HAA471UAP 
470 0.26 47.0 G 270 PCE4653CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4653TR-ND 500 108.50 | EEE-HA1A471AP 
1,000 0.35 100.0 G 400 PCE4689CT-ND. 3.37 5.55 12.88 47.55 PCE4689TR-ND 500 119.00 | EEE-HAA102UAP 
10 0.16 3.0 B 28 PCE4654CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4654TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-HA1C100AR 
22 0.26 35 B 28 PCE4696CT-ND. 97 1.60 3.72 13.74 PCE4696TR-ND 2,000 69.00/M | EEE-HAC220WAR 
22 0.16 3.5 C 39 PCE4655CT-ND 1.05 1.73 4.01 14.82 PCE4655TR-ND 1,000 74.00 | EEE-HA1C220AR 
33 0.26 5.2 Cc 35 PCE4699CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4699TR-ND 1,000 81.00 | EEE-HAC330WAR 
47 0.26 75 C 39 PCE4701CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4701TR-ND 1,000 81.00 | EEE-HAC470WAR 
47 0.16 75 D 70 PCE4658CT-ND 1.24 2.04 4.73 17.46 PCE4658TR-ND 1,000 87.00 | EEE-HA1C470AP 
100 0.26 16.0 D 70 PCE4695CT-ND 1.47 2.42 5.61 20.70 PCE4695TR-ND 1,000 104.00 | EEE-HAC101WAP 
16 220 0.20 35.2 D8 105 PCE4698CT-ND. 1.69 2.78 6.44 23.79 PCE4698TR-ND 900 107.10 | EEE-HAC221XAP 
220 0.20 35.2 F 150 PCE4697CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4697TR-ND 500 92.50 | EEE-HAC221UAP 
220 0.20 35.2 G 210 PCE4656CT-ND. 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4656TR-ND 500 108.50 | EEE-HA1C221AP 
330 0.20 52.8 F 170 PCE4700CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4700TR-ND 500 92.50 | EEE-HAC331UAP 
330 0.20 52.8 G 230 PCE4657CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4657TR-ND 500 108.50 | EEE-HA1C331AP 
470 0.26 75.2 F 340 PCE4702CT-ND 2.85 4.69 10.88 40.17 PCE4702TR-ND 500 100.50 | EEE-HAC471UAP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE4659CT-ND. 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4659TR-ND 500 108.50 | EEE-HA1C471AP 
680 0.26 108.8 G 380 PCE4703CT-ND 3.37 5.55 12.88 47.55 PCE4703TR-ND 500 119.00 | EEE-HAC681UAP 
47 0.14 3.0 B 22 PCE4667CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4667TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-HA1E4R7AR 
10 0.20 3.0 B 22 PCE4704CT-ND 97 1.60 3.72 13.74 PCE4704TR-ND 2,000 69.00/M | EEE-HAE100WAR 
10 0.14 3.0 C 28 PCE4660CT-ND. 1.05 1.73 4.01 14.82 PCE4660TR-ND 1,000 74.00 | EEE-HA1E100AR 
22 0.20 5.5 C 35 PCE4707CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4707TR-ND 1,000 81.00 | EEE-HAE220WAR 
22 0.14 5.5 D 55 PCE4662CT-ND 1.24 2.04 4.73 17.46 PCE4662TR-ND 1,000 87.00 | EEE-HA1E220AP 
33 0.20 8.2 C 45 PCE4709CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4709TR-ND 1,000 81.00 | EEE-HAE330WAR 
33 0.14 8.2 D 65 PCE4664CT-ND 1.24 2.04 473 17.46 PCE4664TR-ND 1,000 87.00 | EEE-HA1E330AP 
47 0.20 11.7 D 70 PCE4711CT-ND 1.47 2.42 5.61 20.70 PCE4711TR-ND 1,000 104.00 | EEE-HAE470WAP 
25 47 0.16 11.7 E 1 PCE4666CT-ND 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4666TR-ND 1,000 143.00 | EEE-HA1E470AP 
100 0.16 25.0 D8 a PCE4706CT-ND 1.69 2.78 6.44 23.79 PCE4706TR-ND 900 107.10 | EEE-HAE101XAP 
100 0.16 25.0 E i] PCE4705CT-ND 2.02 3.33 774 28.56 PCE4705TR-ND 1,000 143.00 | EEE-HAE101UAP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE4661CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4661TR-ND 500 92.50 | EEE-HA1E101AP 
220 0.20 55.0 F 160 PCE4708CT-ND 2.85 4.69 10.88 40.17 PCE4708TR-ND 500 100.50 | EEE-HAE221UAP 
220 0.16 55.0 G 190 PCE4663CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4663TR-ND 500 108.50 | EEE-HA1E221AP 
330 0.20 82.5 F 180 PCE4710CT-ND 2.85 4.69 10.88 40.17 PCE4710TR-ND 500 100.50 | EEE-HAE331UAP 
330 0.16 82.5 G 340 PCE4665CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4665TR-ND 500 108.50 | EEE-HA1E331AP 
470 0.25 117.5 G 360 PCE4712CT-ND 3.37 5.55 12.88 47.55 PCE4712TR-ND 500 119.00 | EEE-HAE471UAP 
47 0.12 3.0 B 22 PCE4687CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4687TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-HA1V4R7AR 
10 0.16 35 B 22 PCE4724CT-ND 97 1.60 3.72 13.74 PCE4724TR-ND 2,000 69.00/M | EEE-HAV100WAR 
10 0.12 3.5 Cc 30 PCE4681CT-ND 1.05 1.73 4.01 14.82 PCE4681TR-ND 1,000 74.00 | EEE-HA1V100AR 
22 0.16 77 Cc 35 PCE4727CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4727TR-ND 1,000 81.00 | EEE-HAV220WAR 
22 0.12 77 D 60 PCE4683CT-ND 1.24 2.04 4.73 17.46 PCE4683TR-ND 1,000 87.00 _| EEE-HA1V220AP 
33 0.16 11.5 D 42 PCE4729CT-ND 1.47 2.42 5.61 20.70 PCE4729TR-ND 1,000 104.00 | EEE-HAV330WAP 
33 0.14 11.5 E 84 PCE4685CT-ND. 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4685TR-ND 1,000 143.00 | EEE-HA1V330AP 
35 47 0.14 16.4 E 84 PCE4731CT-ND 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4731TR-ND 1,000 143.00 | EEE-HAV470UAP 
47 0.14 16.4 F 98 PCE4686CT-ND. 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4686TR-ND 500 92.50 | EEE-HA1V470AP 
100 0.14 35.0 D8 84 PCE4726CT-ND 1.69 2.78 6.44 23.79 PCE4726TR-ND 900 107.10 | EEE-HAV101XAP 
100 0.14 35.0 F 120 PCE4725CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4725TR-ND 500 92.50 | EEE-HAV101UAP 
100 0.14 35.0 G 160 PCE4682CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4682TR-ND 500 108.50 | EEE-HA1V101AP 
220 0.14 77.0 F 170 PCE4728CT-ND 2.85 4.69 10.88 40.17 PCE4728TR-ND 500 100.50 | EEE-HAV221UAP 
220 0.14 77.0 G 210 PCE4684CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4684TR-ND 500 108.50 | EEE-HA1V221AP 
330 0.30 115.5 G 250 PCE4730CT-ND 3.37 5.55 12.88 47.55 PCE4730TR-ND 500 119.00 | EEE-HAV331UAP 
04 0.12 3.0 B 1 PCE4677CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4677TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-HA1HR10AR 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE4678CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4678TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-HA1HR22AR, 
50 0.33 0.12 3.0 B 3 PCE4679CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4679TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-HA1HR33AR, 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE4680CT-ND. 88 1.45 3.36 12.42 PCE4680TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-HA1HR47AR, 
1 0.12 3.0 B 10 PCE4670CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4670TR-ND 2,000 62.00/M__| EEE-HA1H1ROAR 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface 


Mount Type - High Temperature (260°C) (Cont.) Digi 

Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 

W.V. | Cap. | Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 

(VDC) (HF) | (120Hz, +20°C) (pA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. ty. Pricing Part No. 
22: 0.12 3.0 B 16 PCE4672CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4672TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1H2R2AR 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE4674CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4674TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1H3R3AR 
47 0.12 3.0 Cc 23 PCE4676CT-ND 1.05 1.73 4.01 14.82 PCE4676TR-ND 1,000 74.00 | EEE-HA1H4R7AR 
10 0.12 5.0 D 35 PCE4668CT-ND 1.24 2.04 4.73 17.46 PCE4668TR-ND 1,000 87.00 | EEE-HA1H100AP 
22 0.12 11.0 E 70 PCE4671CT-ND 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4671TR-ND 1,000 143.00 | EEE-HA1H220AP 
33 0.14 16.5 D8 70 PCE4644CT-ND 1.24 2.04 4.73 17.46 PCE4644TR-ND 1,000 87.00 | EEE-HAH330XAP 

50 33 0.12 16.5 E 70 PCE4715CT-ND 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4715TR-ND 1,000 143.00 | EEE-HAH330UAP 

33 0.12 16.5 F 91 PCE4673CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4673TR-ND 500 92.50 | EEE-HA1H330AP 
47 0.14 23.5 D8 63 PCE4717CT-ND 1.69 2.78 6.44 23.79 PCE4717TR-ND 900 107.10 | EEE-HAH470XAP 
47 0.12 23.5 F 95 PCE4716CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4716TR-ND 500 92.50 | EEE-HAH470UAP 
47 0.12 23.5 G 100 PCE4675CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4675TR-ND 500 108.50 | EEE-HA1H470AP 
100 0.18 50.0 F 110 PCE4713CT-ND 2.85 4.69 10.88 40.17 PCE4713TR-ND 500 100.50 | EEE-HAH101UAP 
100 0.12 50.0 G 120 PCE4669CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4669TR-ND 500 108.50 | EEE-HA1H101AP 
220 0.18 110.0 G 150 PCE4714CT-ND 3.37 5.55 12.88 47.55 PCE4714TR-ND 500 119.00 | EEE-HAH221UAP 


Panasonic. HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type Digi@Reel° 


Features: ¢ General Purpose * Life Time: 1000H @105°C * Surface Mount Type * High ry Fi 
CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Case Dimensions — mm 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Series |Code; D L A 1 WwW P 
A+0.2 Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(UA) whichever B 4.0 5.4 43 1.8 0.65 +0.1 1.0 
———| is greater measured after a 2 min. application of rated working voltage at 20°C *Low 
= ) Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) * Soldering Reflow: 4 ~ 6.3mm Cc 5.0 5.4 5.3 2.2 0.65 +0.1 1.5 
p case size 250°C for five seconds, 8 ~ 10mm case size 235°C for five seconds D 63 5.4 66 26 0.65 40.4 18 
. 0.3 Max-=| = +) I Following specified values: aouins Von HA D8 63 77 66 26 0.65 204 18 
g welt Impedance orking Voltage 
& Series 120Hz | 63V| tov | tev | 25v | 35v | Sov | 63V | 100V [SID ah BOBS | Seti) OBA Oe Illes 
g 25°Ch20 | 4 3 2 2 2 2 3 3 F | 80 | 102 | 83 | 34 | 0.9020.2 | 3.1 
= — are HA -40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 4 4 G 10.0 | 10.2 | 10.3 3.5 0.90 +0.2 4.6 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (HF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HA Long Life Series. ) 
22 0.30 3.0 B 29 PCE4160CT-ND 19 1.30 3.01 11.10 | PCE4160TR-ND 2,000 56.00/M — | EEE-HAQJ220R 
33 0.35 3.0 B 29 PCE4162CT-ND z 1.44 3.33 12.30 | PCE4162TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-HAOJ330WR 
47 0.35 3.0 B 36 PCE4166CT-ND F 1.44 3.33 12.30 | PCE4166TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-HAQJ470WR 
47 0.30 3.0 c 46 PCE4165CT-ND i 1.55 3.59 13.26 | PCE4165TR-ND 1,000 66.00 | EEE-HAQJ470R 
100 0.35 6.3 C 47 PCE4156CT-ND d 1.68 3.91 14.43 | PCE4156TR-ND 1,000 72.00 | EEE-HAQJ101WR 
100 0.30 6.3 D 71 PCE4155CT-ND 5 1.82 4.23 15.60 | PCE4155TR-ND 1,000 78.00 | EEE-HAQJ101P 
6.3 220 0.35 13.8 D 74 PCE4161CT-ND i 2.15 5.00 18.45 | PCE4161TR-ND 1,000 92.00 | EEE-HAQJ221WP 
330 0.30 20.8 D8 105 PCE4164CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 | PCE4164TR-ND 900 96.30 | EEE-HA0J331XP 
330 0.35 20.8 F 230 PCE4163CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 | PCE4163TR-ND 500 82.50 | EEE-HA0J331P 
470 0.35 29.6 F 300 PCE4167CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 | PCE4167TR-ND 500 82.50 | EEE-HAQJ471UP 
1,000 0.35 63.0 F 300 PCE4158CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 | PCE4158TR-ND 500 82.50 | EEE-HAQJ102UP 
1,000 0.35 63.0 G 400 PCE4157CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 | PCE4157TR-ND 500 97.00 | EEE-HAQJ102P 
1,500 0.35 94.5 G 480 PCE4159CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 | PCE4159TR-ND 500 106.50 | EEE-HAQJ152P 
22 0.30 3.0 B 28 PCE4171CT-ND 79 1.30 3.01 11.10 | PCE4171TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-HA1A220WR 
33 0.30 3.3 B 29 PCE4175CT-ND 87 1.44 3.33 12.30 | PCE4175TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-HA1A330WR 
33 0.22 3.3 Cc 43 PCE4174CT-ND 94 1.55 3.59 13.26 | PCE4174TR-ND 1,000 66.00 | EEE-HA1A330R 
47 0.30 47 C 43 PCE4176CT-ND 1.02 1.68 3.91 14.43 | PCE4176TR-ND 1,000 72.00 | EEE-HA1A470WR 
100 0.30 10.0 D al PCE4169CT-ND Asti 1.82 4.23 15.60 | PCE4169TR-ND 1,000 78.00 | EEE-HA1A101WP 
10 100 0.26 10.0 E 110 PCE4168CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 | PCE4168TR-ND 1,000 128.00 | EEE-HA1A101P 
220 0.22 22.0 D8 105 PCE4173CT-ND 1.51 2.49 bad 21.30 | PCE4173TR-ND 900 96.30 | EEE-HA1A221XP 
220 0.26 22.0 F 160 PCE4172CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 | PCE4172TR-ND 500 82.50 | EEE-HA1A221P 
470 0.26 47.0 F 200 PCE4178CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 | PCE4178TR-ND 500 82.50 | EEE-HA1A471UP 
470 0.26 47.0 G 270 PCE4177CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 | PCE4177TR-ND 500 97.00 | EEE-HA1A471P 
1,000 0.26 100.0 G 400 PCE4170CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 | PCE4170TR-ND 500 106.50 | EEE-HA1A102P 
10 0.16 3.0 B 28 PCE4179CT-ND 19 1.30 3.01 11.10 | PCE4179TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-HA1C100R 
22 0.26 3.5 B 28 PCE4182CT-ND 87 1.44 3.33 12.30) PCE4182TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-HA1C220WR 
22 0.16 3.5 C 39 PCE4181CT-ND 94 1.55 3.59 13.26) PCE4181TR-ND 1,000 66.00 | EEE-HA1C220R 
33 0.26 5.2 Cc 35 PCE4186CT-ND 1.02 1.68 3.91 14.43 | PCE4186TR-ND 1,000 72.00 | EEE-HA1C330WR 
47 0.26 75 C 39 PCE4190CT-ND 1.02 1.68 3.91 14.43 | PCE4190TR-ND 1,000 72.00 | EEE-HA1C470WR 
47 0.16 75 D 70 PCE4189CT-ND 111 1.82 4.23 15.60 | PCE4189TR-ND 1,000 78.00 | EEE-HA1C470P 
16 100 0.26 16.0 D 70 PCE4180CT-ND 1.31 2.15 5.00 18.45 | PCE4180TR-ND 1,000 92.00 | EEE-HA1C101WP 
220 0.16 35.2 D8 105 PCE4185CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 | PCE4185TR-ND 900 96.30 | EEE-HA1C221XP 
220 0.20 35.2 F 150 PCE4184CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 | PCE4184TR-ND 500 82.50 | EEE-HA1C221UP 
220 0.20 35.2 G 210 PCE4183CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 | PCE4183TR-ND 500 97.00 | EEE-HA1C221P 
330 0.20 52.8 F 170 PCE4188CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 | PCE4188TR-ND 500 82.50 | EEE-HA1C331UP 
330 0.20 52.8 G 230 PCE4187CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 | PCE4187TR-ND 500 97.00 | EEE-HA1C331P 
470 0.20 75.2 F 340 PCE4192CT-ND 2.54 419 9.73 35.91 | PCE4192TR-ND 500 90.00 | EEE-HA1C471UP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE4191CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 | PCE4191TR-ND 500 97.00 | EEE-HA1C471P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE4208CT-ND 19 1.30 3.01 11.10 | PCE4208TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-HA1E4R7R 
10 0.20 3.0 B 22 PCE4194CT-ND 87 1.44 3.33 12.30 | PCE4194TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-HA1E100WR 
10 0.14 3.0 C 28 PCE4193CT-ND 94 1.55 3.59 13.26 | PCE4193TR-ND 1,000 66.00 | EEE-HA1E100R 
22 0.20 5.5 Cc 35 PCE4198CT-ND 1.02 1.68 3.91 14.43 | PCE4198TR-ND 1,000 72.00 | EEE-HA1E220WR 
22 0.14 5.5 D 55 PCE4197CT-ND 111 1.82 4.23 15.60 | PCE4197TR-ND 1,000 78.00 | EEE-HA1E220P 
33 0.20 8.2 C 45 PCE4202CT-ND 1.02 1.68 3.91 14.43 | PCE4202TR-ND 1,000 72.00 | EEE-HA1E330WR 
33 0.14 8.3 D 65 PCE4201CT-ND 111 1.82 4.23 15.60) PCE4201TR-ND 1,000 78.00 | EEE-HA1E330P 
95 47 0.20 11.7 D 70 PCE4206CT-ND 131 2.15 5.00 18.45 | PCE4206TR-ND 1,000 92.00 | EEE-HA1E470WP 
47 0.16 11.8 E 91 PCE4205CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 | PCE4205TR-ND 1,000 128.00 | EEE-HA1E470P 
100 0.16 25.0 E 91 PCE4196CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 | PCE4196TR-ND 1,000 128.00 | EEE-HA1E101UP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE4195CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 | PCE4195TR-ND 500 82.50 | EEE-HA1E101P 
220 0.16 55.0 F 160 PCE4200CT-ND 2.55 4.20 9.74 35.97 | PCE4200TR-ND 500 90.00 | EEE-HA1E221UP 
220 0.16 55.0 G 190 PCE4199CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 | PCE4199TR-ND 500 97.00 | EEE-HA1E221P 
330 0.16 82.5 F 180 PCE4204CT-ND 2.55 4.20 9.74 35.97 | PCE4204TR-ND 500 90.00 | EEE-HA1E331UP 
330 0.16 82.5 G 340 PCE4203CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 | PCE4203TR-ND 500 97.00 | EEE-HA1E331P 
470 0.16 117.5 G 360 PCE4207CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 | PCE4207TR-ND 500 106.50 | EEE-HA1E471P 
47 0.12 3.0 B 22 PCE4248CT-ND 79 1.30 3.01 11.10 | PCE4248TR-ND 2,000 56.00/M | EEE-HA1V4R7R 
10 0.16 3.5 B 22 PCE4235CT-ND 87 1.44 3.33 12.30 | PCE4235TR-ND 2,000 62.00/M | EEE-HA1V100WR 
10 0.12 3.5 Cc 30 PCE4234CT-ND 94 1.55 3.59 13.26 | PCE4234TR-ND 1,000 66.00 | EEE-HA1V100R 
35 22 0.16 77 Cc 35 PCE4240CT-ND 1.02 1.68 3.91 14.43 | PCE4240TR-ND 1,000 72.00 | EEE-HA1V220WR 
22 0.12 vid D 60 PCE4239CT-ND 1.11 1.82 4.23 15.60 | PCE4239TR-ND 1,000 78.00 | EEE-HA1V220P 
33 0.16 11.5 D 42 PCE4244CT-ND 1.31 2.15 5.00 18.45 | PCE4244TR-ND 1,000 92.00 | EEE-HA1V330WP 
33 0.14 11.6 E 84 PCE4243CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 | PCE4243TR-ND 1,000 128.00 | EEE-HA1V330P 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1679 


Panasonic HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) Digi@keel’? | 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (HF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 0.14 16.5 E 84 PCE4247CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 | PCE4247TR-ND 1,000 128.00 EEE-HA1V470UP 
47 0.14 16.5 F 98 PCE4246CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 | PCE4246TR-ND 500 82.50 EEE-HA1V470P 
100 0.12 35.0 D8 84 PCE4238CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 | PCE4238TR-ND 900 96.30 EEE-HA1V101XP 
35 100 0.14 35.0 F 120 PCE4237CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 | PCE4237TR-ND 500 82.50 EEE-HA1V101UP 
100 0.14 35.0 G 160 PCE4236CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 | PCE4236TR-ND 500 97.00 EEE-HA1V101P. 
220 0.14 77.0 F 170 PCE4242CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4242TR-ND 500 90.00 EEE-HA1V221UP 
220 0.14 77.0 G 210 PCE4241CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 | PCE4241TR-ND 500 97.00 EEE-HA1V221P 
330 0.14 115.5 G 250 PCE4245CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 | PCE4245TR-ND 500 106.50 EEE-HA1V331P. 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE4224CT-ND 19 1.30 3.01 11.10 | PCE4224TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1HR10R 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE4225CT-ND 79 1.30 3.01 11.10 | PCE4225TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1HR22R 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE4226CT-ND 79 1.30 3.01 11.10 | PCE4226TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE4227CT-ND 79 1.30 3.01 11.10 | PCE4227TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1HR47R 
1.0 0.12 3.0 B 10 PCE4212CT-ND 79 1.30 3.01 11.10 | PCE4212TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1H1ROR 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE4215CT-ND 19 1.30 3.01 11.10 | PCE4215TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1H2R2R 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE4219CT-ND 79 1.30 3.01 11.10 | PCE4219TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1H3R3R 
47 0.12 3.0 C 23 PCE4223CT-ND 94 1.55 3.59 13.26 | PCE4223TR-ND 1,000 66.00 EEE-HA1H4R7R 
10 0.12 5.0 D 35 PCE4209CT-ND 1.11 1.82 4.23 15.60 | PCE4209TR-ND 1,000 78.00 EEE-HA1H100P 
50 22 0.12 11.0 E 70 PCE4213CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 | PCE4213TR-ND 1,000 128.00 EEE-HA1H220P 
33 0.12 16.5 D8 70 PCE4218CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 | PCE4218TR-ND 900 96.30 EEE-HA1H330XP 
33 0.12 16.5 E 70 PCE4217CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 | PCE4217TR-ND 1,000 128.00 EEE-HA1H330UP 
33 0.12 16.5 F 91 PCE4216CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 | PCE4216TR-ND 500 82.50 EEE-HA1H330P 
47 0.12 23.5 D8 63 PCE4222CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 | PCE4222TR-ND 900 96.30 EEE-HA1H470XP 
47 0.12 23.5 F 95 PCE4221CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 | PCE4221TR-ND 500 82.50 EEE-HA1H470UP 
47 0.12 23.5 G 100 PCE4220CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 | PCE4220TR-ND 500 97.00 EEE-HA1H470P 
100 0.12 50.0 F 110 PCE4211CT-ND 2.55 4.20 9.74 35.97 | PCE4211TR-ND 500 90.00 EEE-HA1H101UP 
100 0.12 50.0 G 120 PCE4210CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 | PCE4210TR-ND 500 97.00 EEE-HA1H101P 
220 0.12 110.0 G 150 PCE4214CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 | PCE4214TR-ND 500 106.50 EEE-HA1H221P 
10 0.18 6.3 E 25 PCE4228CT-ND 2.01 3.31 7.69 28.38 | PCE4228TR-ND 1,000 142.00 EEE-HA1J100P 
22 0.18 13.9 E 25 PCE4230CT-ND 2.21 3.64 8.45 31.20 | PCE4230TR-ND 1,000 156.00 EEE-HA1J220UP 
63 22 0.18 13.9 F 30 PCE4229CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4229TR-ND 500 90.00 EEE-HA1J220P 
33 0.18 20.8 G 45 PCE4231CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 | PCE4231TR-ND 500 106.50 EEE-HA1J330P 
47 0.18 29.7 F 45 PCE4233CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4233TR-ND 500 90.00 EEE-HA1J470UP 
47 0.18 29.6 G 50 PCE4232CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 | PCE4232TR-ND 500 106.50 EEE-HA1J470P 
3.3 0.18 3.3 E 30 PCE4253CT-ND 2.01 3.31 7.69 28.38 | PCE4253TR-ND 1,000 142.00 EEE-HA2A3R3P 
47 0.18 47 E 30 PCE4255CT-ND 2.21 3.64 8.45 31.20 | PCE4255TR-ND 1,000 156.00 EEE-HA2A4R7UP 
47 0.18 47 F 50 PCE4254CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4254TR-ND 500 90.00 EEE-HA2A4R7P. 
100 10 0.18 10.0 F 55 PCE4249CT-ND 2.54 419 9.73 35.91 PCE4249TR-ND 500 90.00 EEE-HA2A100P 
22 0.18 22.0 EF 55 PCE4251CT-ND 2.80 4.61 10.69 39.48 | PCE4251TR-ND 500 98.50 EEE-HA2A220UP 
22 0.18 22.0 G 60 PCE4250CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 | PCE4250TR-ND 500 106.50 EEE-HA2A220P, 
33 0.18 33.0 G 65 PCE4252CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 | PCE4252TR-ND 500 106.50 EEE-HA2A330P. 


Panasonic. HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type Digi@Reel° 


Features: * General Purpose »* Life Time: 1000H @105°C »* Surface Mount Type * High CV a B 
Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Case Dimensions: mm 
At02 Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: |Series|Code| D L A ! w P 
a +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater measured B 4.0 5.4 4.3 1.8 0.65 +0.1 1.0 
_ after a 2 min. application of rated working voltage at 20°C *Low Temperature Characteristics: 
I Impedance ratio (120H2) 9 voliag c | 50 | 54 | 53 | 22 | 065201 | 1.5 
0.3 Max-= re i Following specified values: B 6.3 5.4 6.6 26 0.65 +0.1 1.8 
E A = i impeainea Working Voltage HA | Ds | 63 | 77 | 66 | 26 | 065201 | 18 
ce Series 120Hz 6.3v | 1ov | i6ev | 25v | 35v | Sov | 63V | 100V E | 80 | 62 | 83 | 34 | 065201 | 22 
a if -25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 3 3 F 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90 +0.2 3.1 
. bgp fal Lida -40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 4 4 G 10.0 | 10.2 | 10.3 3.5 0.90 +0.2 4.6 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HA Long Life Seri ~ 105°C (1,000 Hour Life) 
22 0.30 3.0 B 29 PCE3000CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3000TR-ND 2,000 61.00/M | EEV-HA0J220R 
47 0.35 3.0 B 36 PCE3288CT-ND 96 1.59 3.68 13.59 PCE3288TR-ND 2,000 68.00/M | EEV-HAQJ470WR 
47 0.30 3.0 C 46 PCE3001CT-ND 1.04 171 3.97 14.64 PCE3001TR-ND 1,000 73.00 | EEV-HAQJ470R 
100 0.35 6.3 C 47 PCE3289CT-ND 1.13 1.86 4.32 15.96 PCE3289TR-ND 1,000 80.00 | EEV-HAQJ101WR 
6.3 100 0.30 6.3 D 71 PCE3002CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3002TR-ND 1,000 86.00 | EEV-HAQJ101P 
220 0.35 13.8 D 74 PCE3290CT-ND 1.45 2.38 5.53 20.40 PCE3290TR-ND 1,000 102.00 | EEV-HAQJ221WP 
330 0.30 20.8 D8 105 PCE3358CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3358TR-ND 900 106.20 | EEV-HAQJ331XP 
1000 0.35 63.0 F 300 PCE3209CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3209TR-ND 500 91.50 | EEV-HAQJ102UP 
1500 0.35 94.5 G 480 PCE3210CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3210TR-ND 500 117.50 | EEV-HAQJ152P 
33 0.30 3.3 B 29 PCE3291CT-ND 96 1.59 3.68 13.59 PCE3291TR-ND 2,000 68.00/M | EEV-HA1A330WR 
33 0.22 3.3 C 43 PCE3003CT-ND 1.04 171 3.97 14.64 PCE3003TR-ND 1,000 73.00 | EEV-HA1A330R 
10 100 0.30 10.0 D 71 PCE3211CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3211TR-ND 1,000 86.00 | EEV-HA1A101WP 
220 0.22 22.0 D8 105 PCE3359CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3359TR-ND 900 106.20 | EEV-HA1A221XP 
470 0.26 47.0 F 200 PCE3212CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3212TR-ND 500 91.50 | EEV-HA1A471UP 
1000 0.26 100.0 G 400 PCE3292CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3292TR-ND 500 117.50 | EEV-HA1A102P 
10 0.16 3.0 B 28 PCE3004CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3004TR-ND 2,000 61.00/M | EEV-HA1C100R 
22 0.26 3.5 B 28 PCE3293CT-ND 96 1.59 3.68 13.59 PCE3293TR-ND 2,000 68.00/M | EEV-HA1C220WR 
22 0.16 3.5 C 39 PCE3005CT-ND 1.04 171 3.97 14.64 PCE3005TR-ND 1,000 73.00 | EEV-HA1C220R 
47 0.26 75 C 39 PCE3294CT-ND 1.13 1.86 4.32 15.96 PCE3294TR-ND 1,000 80.00 | EEV-HA1C470WR 
47 0.16 7.5 D 70 PCE3006CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3006TR-ND 1,000 86.00 _| EEV-HA1C470P 
16 100 0.26 16.0 D 70 PCE3295CT-ND 1.45 2.38 5.53 20.40 PCE3295TR-ND 1,000 102.00 | EEV-HA1C101WP 
220 0.16 35.2 D8 105 PCE3360CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3360TR-ND 900 106.20 | EEV-HA1C221XP 
220 0.20 35.2 F 150 PCE3213CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3213TR-ND 500 91.50 | EEV-HA1C221UP 
330 0.20 52.8 F 170 PCE3214CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3214TR-ND 500 91.50 | EEV-HA1C331UP 
470 0.20 75.2 F 340 PCE3215CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3215TR-ND 500 99.00 | EEV-HA1C471UP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE3216CT-ND 3.03 5.00 11.60 42.84 PCE3216TR-ND 500 107.00 | EEV-HA1C471P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE3007CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3007TR-ND 2,000 61.00/M | EEV-HA1E4R7R 
10 0.14 3.0 Cc 28 PCE3008CT-ND 1.04 171 3.97 14.64 PCE3008TR-ND 1,000 73.00 | EEV-HA1E100R 
22 0.14 5.5 D 55 PCE3009CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3009TR-ND 1,000 86.00 | EEV-HA1E220P 
33 0.20 8.2 C 45 PCE3296CT-ND 1.13 1.86 4.32 15.96 PCE3296TR-ND 1,000 80.00 | EEV-HA1E330WR 
33 0.14 8.3 D 65 PCE3010CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3010TR-ND 1,000 86.00 | EEV-HA1E330P 
95 47 0.20 117 D 70 PCE3297CT-ND 1.45 2.38 5.53 20.40 PCE3297TR-ND 1,000 102.00 | EEV-HA1E470WP 
47 0.16 11.8 E 9 PCE3217CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3217TR-ND 1,000 141.00 | EEV-HA1E470P 
100 0.16 25.0 E 91 PCE3298CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3298TR-ND 1,000 141.00 | EEV-HA1E101UP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE3218CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3218TR-ND 500 91.50 | EEV-HA1E101P 
220 0.16 55.0 F 160 PCE3219CT-ND 2.82 4.64 10.77 39.75 PCE3219TR-ND 500 99.50 | EEV-HA1E221UP 
330 0.16 82.5 F 180 PCE3220CT-ND 2.82 4.64 10.77 39.75 PCE3220TR-ND 500 99.50 | EEV-HA1E331UP 
470 0.16 117.5 G 360 PCE3221CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3221TR-ND 500 117.50 | FEV-HA1E471P 
35 47 0.12 3.0 B 22 PCE3011CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3011TR-ND 2,000 61.00/M | EEV-HA1V4R7R 
10 0.16 3.5 B 22 PCE3299CT-ND 96 1.59 3.68 13.59 PCE3299TR-ND 2,000 68.00/M__| EEV-HA1V100WR 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1680 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic HA Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) Digit Reel” 


Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C ~—_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (pA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 0.12 3.5 C 30 PCE3012CT-ND 1.04 1.71 3.97 14.64 PCE3012TR-ND 1,000 73.00 | EEV-HA1V100R 
22! 0.16 CL Cc 35 PCE3300CT-ND 1.13 1.86 4.32 15.96 PCE3300TR-ND 1,000 80.00 | EEV-HA1V220WR 
22 0.12 EL D 60 PCE3013CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3013TR-ND 1,000 86.00 | EEV-HA1V220P 
33 0.16 115 D 42 PCE3301CT-ND 1.45 2.38 §.53 20.40 PCE3301TR-ND 1,000 102.00 | EEV-HA1V330WP 
33 0.14 11.6 E 84 PCE3222CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3222TR-ND 1,000 141.00 | EEV-HA1V330P 
35 47 0.14 16.5 E 84 PCE3302CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3302TR-ND 1,000 141.00 | EEV-HA1V470UP 
47 0.14 16.5 F 98 PCE3223CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3223TR-ND 500 91.50 | EEV-HA1V470P 
100 0.12 35.0 D8 84 PCE3361CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3361TR-ND 900 106.20 | EEV-HA1V101XP 
100 0.14 35.0 F 120 PCE3224CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3224TR-ND 500 91.50 | EEV-HA1V101UP 
220 0.14 77.0 F 170 PCE3225CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3225TR-ND 500 99.00 | EEV-HA1V221UP. 
220 0.14 77.0 G 210 PCE3226CT-ND 3.03 5.00 11.60 42.84 PCE3226TR-ND 500 107.00 | EEV-HA1V221P 
330 0.14 115.5 G 250 PCE3227CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3227TR-ND 500 117.50 | EEV-HA1V331P 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE3014CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3014TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR10R 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE3015CT-ND .87 1.43 3.32 12.27 PCE3015TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR22R 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE3016CT-ND .87 1.43 3.32 12.27 PCE3016TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE3017CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3017TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR47R 
1.0 0.12 3.0 B 10 PCE3018CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3018TR-ND. 2,000 61.00/M EEV-HA1HO10R 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE3019CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3019TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1H2R2R 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE3020CT-ND .87 1.43 3.32 12.27 PCE3020TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1H3R3R 
47 0.12 3.0 Cc 23 PCE3021CT-ND 1.04 1.71 3.97 14.64 PCE3021TR-ND 1,000 73.00 | EEV-HA1H4R7R 
50 10 0.12 5.0 D 35 PCE3022CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3022TR-ND 1,000 86.00 | EEV-HA1H100P 
22 0.12 11.0 E 70 PCE3228CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3228TR-ND 1,000 141.00 | EEV-HA1H220P 
33 0.12 16.5 D8 70 PCE3362CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3362TR-ND 900 106.20 | EEV-HA1H330XP 
33 0.12 16.5 E 70 PCE3303CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3303TR-ND 1,000 141.00 | EEV-HA1H330UP 
33 0.12 16.5 F 91 PCE3229CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3229TR-ND 500 91.50 | EEV-HA1H330P 
47 0.12 23.5 D8 63 PCE3363CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3363TR-ND 900 106.20 | EEV-HA1H470XP 
47 0.12 23.5 F 95 PCE3230CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3230TR-ND 500 91.50 | EEV-HA1H470UP 
100 0.12 50.0 F 110 PCE3231CT-ND 2.82 4.64 10.77 39.75 PCE3231TR-ND 500 99.50 | EEV-HA1H101UP 
100 0.12 50.0 G 120 PCE3232CT-ND 3.03 5.00 11.60 42.84 PCE3232TR-ND 500 107.00 | EEV-HA1H101P 
220 0.12 110.0 G 150 PCE3233CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3233TR-ND 500 117.50 | EEV-HA1H221P 
10 0.18 6.3 E 25 PCE3234CT-ND 2.22 3.66 8.49 31.35 PCE3234TR-ND 1,000 157.00 | EEV-HA1J100P 
22 0.18 13.9 E 25 PCE3304CT-ND 2.44 4.02 9.34 34.47 PCE3304TR-ND 1,000 172.00 | EEV-HA1J220UP 
63 22 0.18 13.9 [z 30 PCE3235CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3235TR-ND 500 99.00 | EEV-HA1J220P 
33 0.18 20.8 G 45 PCE3236CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3236TR-ND 500 117.50 | EEV-HA1J330P 
47 0.18 29.7 F 45 PCE3305CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3305TR-ND. 500 99.00 | EEV-HA1J470UP 
47 0.18 29.6 G 50 PCE3237CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3237TR-ND 500 117.50 | EEV-HA1J470P 
3.3 0.18 3.3 E 30 PCE3238CT-ND 2.22 3.66 8.49 31.35 PCE3238TR-ND 1,000 157.00 | EEV-HA2A3R3P 
47 0.18 47 E 30 PCE3306CT-ND 2.44 4.02 9.34 34.47 PCE3306TR-ND 1,000 172.00 | EEV-HA2A4R7UP. 
47 0.18 47 F 50 PCE3239CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3239TR-ND 500 99.00 | EEV-HA2A4R7P. 
100 10 0.18 10.0 F 55 PCE3240CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3240TR-ND 500 99.00 | EEV-HA2A100P 
22 0.18 22.0 E 55 PCE3307CT-ND 3.09 5.09 11.82 43.65 PCE3307TR-ND 500 109.00 | EEV-HA2A220UP. 
22 0.18 22.0 G 60 PCE3241CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3241TR-ND 500 117.50 | EEV-HA2A220P 
33 0.18 33.0 G 65 PCE3242CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3242TR-ND 500 117.50 | EEV-HA2A330P 
Panasonic HB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Digi@>Reel’ 
Surface Mount Type — High Temperature (260°C) 


Features: * General Purpose ¢ Life Time: 2000H @105°C * Surface Mount Type * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: < | = 0.01CV or 3(y/A) whichever is 
greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 


Can Size -mm Peak Duration Duration Reflow Case Dimensions - mm 
At02 (Size Code) Temperature (Temp. =255°C) (Temp. =230°C) Frequency Series | Code D L A I Ww P 
Peet, [04 ~ 06.3, 08 x 10.2 5 
_ 1 (B,C, D, D8, F) 260°C. 5 seconds 60 seconds 2t B 40 58 43 18 0.65 +0.1 1.0 
Pp 
BBX 2, 210 x10:2 260°C 5 seconds 60 seconds 1 c | 50] 58 | 53 | 22 | o6ss01 | 15 
+ QL 1 (E, G) 
wel + Capacitor must return to room temperature before the second reflow D 6.3 5.8 6.6 2.6 0.65 +0.1 1.8 
0.3 Maxmj p= Following specified values: HB | ps | 63 | 77 | 66 | 26 | 065401 | 18 
x HB Impedance Working Voltage 
5 Series 120Hz 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V E 8.0 6.2 8.3 3.4 0.65 +0.1 2.2 
& -25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 
a Standard 40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 F 8.0 | 102) 83 | 34 | 0.90+0.2 | 3.1 
+ L —_+| ee *. 4 104 
Miniaturization | -20°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 
Product ~40°CR20°C | 10 7 6 7 7 A G | 100) 102 | 103] 35 | 0.90402 | 46 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (pA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 0.30 3.0 B 26 PCE4733CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4733TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB0J220AR 
33 0.30 3.0 B 29 PCE4735CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4735TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HBOJ330AR 
47 0.50 3.0 B 26 PCE4805CT-ND 1.01 1.66 3.85 14.22 PCE4805TR-ND 2,000 71.00/M | EEE-HBJ470UAR 
47 0.30 3.0 C 46 PCE4737CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4737TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HBOJ470AR 
100 0.50 6.3 C 42 PCE4801CT-ND 1.19 1.97 4.57 16.86 | PCE4801TR-ND 1,000 84.00 | EEE-HBJ101UAR 
63 100 0.30 6.3 D 71 PCE4732CT-ND 1.29 2.12 4.92 18.18 PCE4732TR-ND 1,000 91.00 | EEE-HBOJ101AP 
p 220 0.50 13.8 D 80 PCE4803CT-ND 1.77 2.92 6.77 24.99 | PCE4803TR-ND 1,000 125.00 | EEE-HBJ221UAP 
220 0.35 13.8 F 150 PCE4734CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4734TR-ND 500 123.50 | EEE-HBOJ221AP 
330 0.50 20.7 E 180 PCE4804CT-ND 2.98 4.91 11.40 42.09 | PCE4804TR-ND 1,000 210.00 | EEE-HBJ331UAP 
330 0.35 20.7 F 230 PCE4736CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4736TR-ND 500 123.50 | EEE-HBOJ331AP. 
470 0.50 29.6 F 230 PCE4806CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 | PCE4806TR-ND 500 139.00 | EEE-HBJ471UAP 
1,500 0.50 94.5 G 290 PCE4802CT-ND 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4802TR-ND 500 154.50 | EEE-HBJ152UAP 
33 0.30 3.3 B 23 PCE4781CT-ND 1.01 1.66 3.85 14.22 PCE4781TR-ND 2,000 71.00/M | EEE-HBA330UAR 
33 0.26 3.3 C 43 PCE4740CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4740TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HB1A330AR 
68 0.22 6.8 D 70 PCE4742CT-ND 1.29 2.12 4.92 18.18 PCE4742TR-ND 1,000 91.00 | EEE-HB1A680AP 
100 0.30 10.0 D val PCE4778CT-ND 1.77 2.92 6.77 24.99 | PCE4778TR-ND 1,000 125.00 | EEE-HBA101UAP 
40 100 0.26 10.0 E 110 PCE4738CT-ND 2.71 4.47 10.37 38.28 PCE4738TR-ND 1,000 191.00 | EEE-HB1A101AP 
150 0.50 15.0 D 64 PCE4779CT-ND 177 2.92 6.77 24.99 | PCE4779TR-ND 1,000 125.00 | EEE-HBA151UAP 
220 0.30 22.0 E 110 PCE4780CT-ND 2.98 4.91 11.40 42.09 | PCE4780TR-ND 1,000 210.00 | EEE-HBA221UAP 
220 0.26 22.0 F 160 PCE4739CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4739TR-ND 500 123.50 | EEE-HB1A221AP 
470 0.35 47.0 F 220 PCE4782CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 | PCE4782TR-ND 500 139.00 | EEE-HBA471UAP 
470 0.26 47.0 G 270 PCE4741CT-ND 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4741TR-ND 500 154.50 _ | EEE-HB1A471AP 
16 10 0.16 3.0 B 28 PCE4743CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4743TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1C100AR 
22 0.26 3.5 B 29.5 PCE4784CT-ND 1.01 1.66 3.85 14.22 PCE4784TR-ND 2,000 71.00/M__| EEE-HBC220UAR 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1681 


Panasonic HB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type — High Temperature (260°C) (Cont.) 


Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.v. | Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (HF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing —_| Part No. 
22 0.16 3.5 C 39 PCE4745CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4745TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HB1C220AR 
33 0.16 52 D 65 PCE4747CT-ND 1.29 2.12 4.92 18.18 PCE4747TR-ND 1,000 91.00 | EEE-HB1C330AP 
47 0.26 75 Cc 39 PCE4786CT-ND 1.19 1.97 4.57 16.86 PCE4786TR-ND 1,000 84.00 | EEE-HBC470UAR 
47 0.16 7h D 70 PCE4749CT-ND 1.29 2.12 4.92 18.18 PCE4749TR-ND 1,000 91.00 | EEE-HB1C470AP 
47 0.16 75 D8 84 PCE4787CT-ND 2.26 3.72 8.64 31.89 PCE4787TR-ND 900 143.10 | EEE-HBC470XAP. 
16 100 0.26 16.0 D 70 PCE4783CT-ND 1.77 2.92 6.77 24.99 PCE4783TR-ND 1,000 125.00 | EEE-HBC101UAP 
100 0.20 16.0 F 120 PCE4744CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4744TR-ND 500 123.50 | EEE-HB1C101AP 
220 0.20 35.2 F 150 PCE4785CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4785TR-ND 500 139.00 | EEE-HBC221UAP 
220 0.20 35.2 G 210 PCE4746CT-ND 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4746TR-ND 500 154.50 | EEE-HB10221AP 
330 0.20 52.8 G 230 PCE4748CT-ND 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4748TR-ND 500 154.50 | EEE-HB1C331AP 
470 0.40 75.2 F 240 PCE4788CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4788TR-ND 500 139.00 | EEE-HBC471UAP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE4750CT-ND 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4750TR-ND 500 154.50 | EEE-HB1C471AP 
47 0.14 3.0 B 22 PCE4757CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4757TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1E4R7AR 
6.8 0.14 3.0 B 25 PCE4758CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4758TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1E6R8AR 
10 0.16 3.0 B 28 PCE4789CT-ND 1.01 1.66 3.85 14.22 PCE4789TR-ND 2,000 71.00/M | EEE-HBE100UAR 
10 0.14 3.0 Cc 28 PCE4751CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4751TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HB1E100AR 
22 0.14 5.5 D 55 PCE4753CT-ND 1.29 2.12 4.92 18.18 PCE4753TR-ND 1,000 91.00 | EEE-HB1E220AP 
33 0.20 8.2 Cc 50 PCE4792CT-ND 1.19 1.97 4.57 16.86 PCE4792TR-ND 1,000 84.00 | EEE-HBE330UAR 
33 0.14 8.2 D 65 PCE4755CT-ND 1.29 2.12 4.92 18.18 PCE4755TR-ND 1,000 91.00 | EEE-HB1E330AP 
25 47 0.20 11.7 D 65 PCE4794CT-ND 1.77 2.92 6.77 24.99 PCE4794TR-ND 1,000 125.00 | EEE-HBE470UAP. 
47 0.16 11.7 E 91 PCE4756CT-ND 271 4.47 10.37 38.28 PCE4756TR-ND 1,000 191.00 | EEE-HB1E470AP 
100 0.16 25.0 E 100 PCE4790CT-ND 2.98 4.91 11.40 42.09 PCE4790TR-ND 1,000 210.00 | EEE-HBE101UAP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE4752CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4752TR-ND 500 123.50 | EEE-HB1E101AP 
220 0.30 55.0 F 130 PCE4791CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4791TR-ND 500 139.00 | EEE-HBE221UAP. 
220 0.16 55.0 G 190 PCE4754CT-ND 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4754TR-ND 500 154.50 | EEE-HB1E221AP 
330 0.30 82.5 F 130 PCE4793CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4796TR-ND 500 169.50 | EEE-HBE331UAP. 
470 0.30 117.5 G 230 PCE4795CT-ND 4.81 7.92 18.38 67.86 PCE4795TR-ND 500 169.50 | EEE-HBE471UAP. 
47 0.12 3.0 B 21 PCE4777CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4777TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1V4R7AR 
6.8 0.12 3.0 B 25 PCE4811CT-ND 1.01 1.66 3.85 14.22 PCE4811TR-ND 2,000 71.00/M | EEE-HBV6R8UAR 
10 0.12 3.5 Cc 28 PCE4772CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4772TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HB1V100AR 
22 0.12 Th D 55 PCE4774CT-ND 1.29 2.12 4.92 18.18 PCE4774TR-ND 1,000 91.00 | EEE-HB1V220AP 
33 0.14 11.5 E 84 PCE4775CT-ND 2.71 447 10.37 38.28 PCE4775TR-ND 1,000 191.00 | EEE-HB1V330AP 
35 47 0.20 16.4 D8 98 PCE4810CT-ND 2.20 3.62 8.41 31.05 PCE4810TR-ND 900 139.50 | EEE-HBV470YAP. 
47 0.18 16.4 E 91 PCE4809CT-ND 2.98 4.90 11.38 42.00 PCE4809TR-ND 1,000 210.00 | EEE-HBV470UAP 
47 0.14 16.4 F 98 PCE4776CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4776TR-ND 500 123.50 | EEE-HB1V470AP 
100 0.20 35.0 F 98 PCE4807CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4807TR-ND 500 139.00 | EEE-HBV101UAP 
100 0.14 35.0 G 160 PCE4773CT-ND 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4773TR-ND 500 154.50 | EEE-HB1V101AP 
220 0.14 77.0 G 180 PCE4808CT-ND 4.81 7.92 18.38 67.86 PCE4808TR-ND 500 169.50 | EEE-HBV221UAP 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE4768CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4768TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1HR10AR 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE4769CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4769TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1HR22AR 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE4770CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4770TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1HR33AR 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE4771CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4771TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1HR47AR 
1 0.12 3.0 B 10 PCE4760CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4760TR-ND 2,000 65.00/M__| EEE-HB1H1ROAR 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE4762CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4762TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1H2R2AR 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE4764CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4764TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1H3R3AR 
47 0.12 3.0 Cc 23 PCE4766CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4766TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HB1H4R7AR 
50 6.8 0.12 3.4 C 23 PCE4767CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4767TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HB1H6R8AR 
10 0.12 5.0 D 35 PCE4759CT-ND 1.29 2.12 4.92 18.18 PCE4759TR-ND 1,000 91.00 | EEE-HB1H100AP 
22 0.14 11.0 D 35 PCE4797CT-ND 1.77 2.92 6.77 24.99 PCE4797TR-ND 1,000 125.00 | EEE-HBH220UAP 
22 0.12 11.0 E 70 PCE4761CT-ND 271 447 10.37 38.28 PCE4761TR-ND 1,000 191.00 | EEE-HB1H220AP. 
33 0.12 16.5 F 91 PCE4763CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4763TR-ND 1,000 247.00 | EEE-HB1H330AP 
47 0.12 23.5 D8 63 PCE4800CT-ND 2.20 3.62 8.41 31.05 PCE4800TR-ND 900 139.50 | EEE-HBH470YAP 
47 0.12 23.5 ld 95 PCE4799CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4799TR-ND 500 139.00 | EEE-HBH470UAP 
47 0.12 23.5 G 100 PCE4765CT-ND 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4765TR-ND 500 154.50 | EEE-HB1H470AP. 
100 0.12 50.0 G 250 PCE4796CT-ND 4.81 7.92 18.38 67.86 PCE4796TR-ND 500 169.50 | EEE-HBH101UAP 
220 0.18 110.0 G 150 PCE4798CT-ND 4.81 7.92 18.38 67.86 PCE4798TR-ND 500 169.50 | EEE-HBH221UAP 


Panasonic xB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * General Purpose »* Life Time: 2000H @105°C * Surface Mount Type * High CV Volumetric 
Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Specifi 


tions: * Operating Temperature 


Digi@Reel° 


Dimensions - mm 


A402 Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or Case 
3(HA) whichever is greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C *Low Series|Code| D| L | A I WwW P 
= 1 Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) * Soldering Reflow: 250°C for five seconds 
0.3 Max.=j-= — Followi ified values: B |4.0} 5.8 | 4.3 | 1.8 | 0.65 +0.1 | 1.0 
p Following specified values: 
8 r A 
Ps az if Impedance Working Voltage HB C |5.0/58|5.3]| 2.2) 0.65+0.1 | 1.5 
¢ ; week Series 120Hz 4.0V 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 
8 iN HB -25°C/+20°C 7 4 3 2 2 2 2 D |6.3)5.8|6.6| 2.6 | 0.65+0.1 | 1.8 
K-—— L —+| -40°C/+20°C 15 8 6 4 4 3 3 
Rated | Nom tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
(2,000 Hour Life) 
47 0.50 3.0 B 34 PCE4131CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4131TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-HBOG470R 
4 100 0.50 4.0 C 61 PCE4129CT-ND 98 1.61 3.75 13.83 PCE4129TR-ND 1,000 69.00 |EEE-HBOG101R 
220 0.50 8.8 D 82 PCE4130CT-ND 1.15 1.90 4.41 16.29 | PCE4130TR-ND 1,000 81.00 | EEE-HBOG221P 
22 0.30 3.0 B 26 PCE4133CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4133TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-HB0J220R 
63 33 0.30 3.0 B 29 PCE4134CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4134TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-HB0J330R 
. 47 0.30 3.0 C 46 PCE4135CT-ND 98 1.61 3.75 13.83 PCE4135TR-ND 1,000 69.00 | EEE-HBOJ470R 
100 0.30 6.3 D 71 PCE4132CT-ND 1.15 1.90 4.41 16.29 | PCE4132TR-ND 1,000 81.00 | EEE-HBOJ101P 
10 33 0.22 3.3 C 43 PCE4136CT-ND 98 1.61 3.75 13.83 PCE4136TR-ND 1,000 69.00 | EEE-HB1A330R 
10 0.16 3.0 B 28 PCE4137CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4137TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-HB1C100R 
16 22 0.16 3.5 Cc 39 PCE4138CT-ND 98 1.61 3.75 13.83 PCE4138TR-ND 1,000 69.00 | EEE-HB1C220R 
47 0.16 75 D 70 PCE4139CT-ND 1.15 1.90 441 16.29 | PCE4139TR-ND 1,000 81.00 | EEE-HB1C470P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE4141CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4141TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-HB1E4R7R 
25 68 0.14 3.0 B 25 PCE4142CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4142TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-HB1E6R8R 
33 0.14 8.3 D 65 PCE4140CT-ND 1.15 1.90 4.41 16.29 | PCE4140TR-ND 1,000 81.00 | EEE-HB1E330P 
35 10 0.12 3.5 C 28 PCE4153CT-ND 98 1.61 3.75 13.83 PCE4153TR-ND 1,000 69.00 |EEE-HB1V100R 
22 0.12 ewe D 55 PCE4154CT-ND 1.15 1.90 4.41 16.29 | PCE4154TR-ND 1,000 81.00 | EEE-HB1V220P 
04 0.12 3.0 B 1 PCE4149CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4149TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-HB1HR10R 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE4150CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4150TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-HB1HR22R 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE4151CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4151TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-HB1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE4152CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4152TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-HB1HR47R 
50 1 0.12 3.0 B 10 PCE4144CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4144TR-ND 2,000 58.00/M__|EEE-HB1H1ROR 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE4145CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4145TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-HB1H2R2R 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE4146CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4146TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-HB1H3R3R 
47 0.12 3.0 Cc 23 PCE4147CT-ND 98 1.61 3.75 13.83 PCE4147TR-ND 1,000 69.00 | EEE-HB1H4R7R 
6.8 0.12 3.4 C 23 PCE4148CT-ND TAS: 1.90 4.41 16.29 | PCE4148TR-ND 1,000 81.00 | EEE-HB1H6R8R 
10 0.12 5.0 D 35 PCE4143CT-ND 1.15 1.90 41 16.29 | PCE4143TR-ND 1,000 81.00 | EEE-HB1H100P 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1682 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic #3 Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * General Purpose ¢ Life Time: 2000H @105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel 


Digi@Reel° 


. i Size Dimensions - mm 
Packaging for Automatic Placement ; Code D i re 1 we Pp 
A+0.2 Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 
20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(y/A) whichever is greater measured after a 2 minute application of 
= H rated working voltage at 20°C »* Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) B 4.0 5.8 4.3 1.8 |0.65+0.1} 1.0 
0.3 Max) P Following specified values: 
3 i + I impedance Working Voltage c 5.0 5.8 5.3 2.2 |0.65+0.1] 1.5 
a w-Ll 120Hz av 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 
3 i “25'Ci20'G iu 4 7 2 7 2 2 dv | 63 | 58 | 66 | 26 |o65+0.1] 18 
a eaccnrs -40°C/20°C 15 8 6 4 4 3 3 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.v. | Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, 20°C) (pA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 0.50 3.0 B 34 PCE3023CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3023TR-ND 2,000 64.00/M | EEV-HBOG470R 
4 100 0.50 4.0 C 61 PCE3024CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE3024TR-ND 1,000 76.00 |EEV-HBOG101R 
220 0.50 8.8 D 82 PCE3025CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3025TR-ND 1,000 90.00 | EEV-HB0G221P 
22 0.30 3.0 B 26 PCE3026CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3026TR-ND 2,000 64.00/M | EEV-HBOJ220R 
63 33 0.30 3.0 B 29 PCE3027CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3027TR-ND 2,000 64.00/M | EEV-HB0J330R 
47 0.30 3.0 C 46 PCE3028CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE3028TR-ND 1,000 76.00 | EEV-HBOJ470R 
100 0.30 6.3 D 71 PCE3029CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3029TR-ND 1,000 90.00 | EEV-HBOJ101P 
10 33 0.22 3.3 C 43 PCE3030CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE3030TR-ND 1,000 76.00 | EEV-HB1A330R 
10 0.16 3.0 B 28 PCE3031CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3031TR-ND 2,000 64.00/M | EEV-HB1C100R 
16 22 0.16 3.5 C 39 PCE3032CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE3032TR-ND 1,000 76.00 | EEV-HB1C220R 
47 0.16 75 D 70 PCE3033CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3033TR-ND 1,000 90.00 | EEV-HB1C470P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE3034CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3034TR-ND 2,000 64.00/M | EEV-HB1E4R7R 
6.8 0.14 3.0 B 25 PCE3035CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3035TR-ND 2,000 64.00/M | EEV-HB1E6R8R 
25 10 0.14 3.0 C 28 PCE3036CT-ND 3.66 6.02 13.98 51.60 PCE3036TR-ND 1,000 258.00 | EEV-HB1E100R 
22 0.14 5.5 D 55 PCE3037CT-ND 4.25 7.00 16.25 60.00 PCE3037TR-ND 1,000 300.00 | EEV-HB1E220P 
33 0.14 8.3 D 65 PCE3038CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3038TR-ND 1,000 90.00 | EEV-HB1E330P 
10 0.12 3.5 C 28 PCE3039CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE3039TR-ND 1,000 76.00 | EEV-HB1V100R 
= 22 0.12 77 D 55 PCE3040CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3040TR-ND 1,000 90.00 | EEV-HB1V220P 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE3041CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3041TR-ND 2,000 64.00/M | EEV-HB1HR10R 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE3042CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3042TR-ND 2,000 64.00/M | EEV-HB1HR22R 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE3043CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3043TR-ND 2,000 64.00/M | EEV-HB1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B § PCE3044CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3044TR-ND 2,000 64.00/M | EEV-HB1HR47R 
il 0.12 3.0 B 10 PCE3045CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3045TR-ND 2,000 64.00/M | EEV-HB1H1ROR 
e 2.2 0.12 3.0 B 16 PCE3046CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3046TR-ND 2,000 64.00/M | EEV-HB1H2R2R 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE3047CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3047TR-ND 2,000 64.00/M | EEV-HB1H3R3R 
47 0.12 3.0 C 23 PCE3048CT-ND 1.08 1.78 4.14 15.27 PCE3048TR-ND 1,000 76.00 | EEV-HB1H4R7R 
6.8 0.12 3.4 C 23 PCE3049CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3049TR-ND 1,000 90.00 | EEV-HB1H6R8R 
10.0 0.12 5.0 D 35 PCE3050CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 | PCE3050TR-ND 1,000 90.00 | EEV-HB1H100P 
Panasonic Capacitance wiry Co Memmi AOR | Size Dimensions - mm 
Negative Polarity (| sas ee Ut til = C1 tl = |Code) D | L | AB H fl w P K 
Marking (-) W.V. Code B {Pp 
HC Series COX ot No. tl 7 | + QQ? it B | 4.0 | 5.8 | 4.3 | 5.5 Max. | 1.8 |0.65+0.1} 1.0 0.35 
: 1 F Following specified values: lege aw C | 5.0] 5.8] 5.3 | 6.5 Max. | 2.2 )0.6540.1] 1.5) 0.35 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Impedance | anemia Voltage gay, Rate Wollane Mark) | > | 63 | 58 | 66 | 7.8Max.| 26 0.65201] 18] 0.95 
— Zz i 
Surface Mount Type DigiReel® Senne F P F > : 7 D8 | 63) 7.7 | 6.6 | 7.8Max. | 2.6 |0.65201| 18] 0.35 
Specifications: * Category Temperature Range: -40°C 
oMOS°C. » Capacitance Tolerance: 120% (12042, 20°C) Le By F | 8.0 10.2] 8.3 10.0 Max.) 3.4 /0.9020.2] 3.1 | 0.70202 
: Fon aoa he Tice got SCOR aa 8, 40°c/20°c | 8 5 4 3 3 V 45V 6 |10.0|10.2) 10.3|12.0 Max.) 3.5 |0.9020.2| 4.6 | 0.70 40.2 
Rated Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 100KHz, 105°C —_—| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, 20°C) (WA) Code (mA rms) Part No 5 10 25 100 | Part No. Oty. Pricing | Part No. 
HC Series: ~ 105°C (3000 — 5000 Hour Life 
22 0.30 3.0 B 26 PCE3739CT-ND 97 1.60 3.71 13.68 | PCE3739TR-ND 2,000 68.00/M | EEE-HC0J220R 
47 0.30 3.0 Cc 46 PCE3740CT-ND 1.16 1.90 4.42 16.32 | PCE3740TR-ND 1,000 82.00 | EEE-HC0J470R 
63 100 0.30 6.3 D 71 PCE3741CT-ND 1.36 2.25 §.22 19.26 | PCE3741TR-ND 1,000 96.00 | EEE-HCOJ101P 
220 0.30 13.8 D8 101 PCE3742CT-ND 1.86 3.06 7.10 26.22 |PCE3742TR-ND 900 117.90 | EEE-HC0J221XP 
330 0.30 20.7 F 230 PCE3743CT-ND 2.89 4.76 11.04 = 40.77 | PCE3743TR-ND 500 102.00 | EEE-HC0J331P 
1000 0.50 63.0 G 313 PCE3744CT-ND 3.38 §.57 12.94 47.76 | PCE3744TR-ND 500 119.50 | EEE-HC0J102P 
10 33 0.26 3.3 Cc 43 PCE3745CT-ND 97 1.60 3.71 13.68 | PCE3745TR-ND 1,000 68.00 |) EEE-HC1A330R 
220 0.26 22.0 F 160 PCE3746CT-ND 2.89 4.76 11.04 40.77 | PCE3746TR-ND 500 102.00 | EEE-HC1A221P 
10 0.20 3.0 B 28 PCE3747CT-ND 97 1.60 3.71 13.68 |PCE3747TR-ND 2,000 68.00/M | EEE-HC1C100R 
22 0.20 3.5 Cc 39 PCE3748CT-ND 1.16 1.90 4.42 16.32 | PCE3748TR-ND 1,000 82.00 ) EEE-HC1C220R 
16 47 0.20 75 D 70 PCE3749CT-ND 1.36 2.25 §.22 19.26 | PCE3749TR-ND 1,000 96.00 | EEE-HC1C470P 
100 0.20 16.0 D8 81 PCE3750CT-ND 1.86 3.06 7.10 26.22 | PCE3750TR-ND 900 117.90 | EEE-HC1C101XP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE3751CT-ND 3.38 5.57 12.94 47.76 |PCE3751TR-ND 500 119.50 | EEE-HC1C471P 
33 0.16 8.2 D 65 PCE3752CT-ND 1.16 1.90 4.42 16.32 | PCE3752TR-ND 1,000 82.00 | EEE-HC1E330P 
95 47 0.16 AE D8 65 PCE3753CT-ND 1.86 3.06 7.10 26.22 |PCE3753TR-ND 900 117.90 | EEE-HC1E470XP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE3754CT-ND 2.89 4.76 11.04 = 40.77 | PCE3754TR-ND 500 102.00 | EEE-HC1E101P 
330 0.16 82.5 G 238 PCE3755CT-ND 3.38 5.57 12.94 47.76 |PCE3755TR-ND 500 119.50 | EEE-HC1E331P 
47 0.14 3.0 B 15 PCE3756CT-ND 97 1.60 3.71 13.68 | PCE3756TR-ND 2,000 68.00/M |EEE-HC1V4R7R 
10 0.14 3.5 Cc 28 PCE3757CT-ND 1.16 1.90 4.42 16.32 | PCE3757TR-ND 1,000 82.00 | EEE-HC1V100R 
35 22 0.14 77 D 55 PCE3758CT-ND 1.36 2.25 5.22 19.26 | PCE3758TR-ND 1,000 96.00 ) EEE-HC1V220P 
33 0.14 11.5 D8 57 PCE3759CT-ND 1.86 3.06 7.10 26.22 | PCE3759TR-ND 900 117.90 | EEE-HC1V330XP 
220 0.14 77.0 G 220 PCE3760CT-ND 3.38 5.57 12.94 47.76 |PCE3760TR-ND 500 119.50 | EEE-HC1V221P 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic 


NEW! HD Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type — High Temperature Reflow 


At0.2 


Features: * Long Life * Life Time: 5000H @105°C 0.3 Maxey p= — 
* High CV Volumetric Efficiency » Tape and Reel — x D Reel 
Packaging for Automatic Placement « Anti-solvent: 0) | a 
Freon-TE, TES, TP-35 P 9 - - - 
4 0 i a Size Dimensions — mm 
Specifications: * Operating Temperature Range: a Code D L A ! Ww P 
-40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% Following specified values: w-L i = = a = a ae ao +2 
°C) e : f x E 5 .65 +0. 7 
oF 3(uA) whichever is grocer measured after a 2 |  mpedance eee Dp {3 {ss {e626 joes201| 13 
minute application of rated working voltage at 20°C ae 6.3V TOV! 16 25V 35V 50V 63V 100V D8 e3 = 88 28 088 24 18 
Low Temperature Characteristics: Impedance -25°C/20°C 3 3 2 2 2 2 2 2 F 8.0 10.2 33 34 0.90 10.2 34 
ratio (120Hz) ~40°C/20°C 4 4 3 3 3 3 3 3 G 10.0 10.2 10.3 3.5 [0.90#0.2[ 4.6 
Rated | Nom. fand< Imped- | Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values ance Current Size 120Hz, 150°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) | (WF) | (120Hz, 20°C) (Q) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 ‘| Part No. Qty. Pricing | Part No. 
HD Series: -40°C ~ 105°C (5000 Hour Life) 
63 330 0.30 1.5 20.7 F 230 PCE4944CT-ND 3.66 6.03 14.00 51.69 | PCE4944TR-ND 500 129.00 | EEE-HD0J331AP 
; 1000 0.50 0.8 63.0 G 313 PCE4945CT-ND 4.29 7.06 16.40 60.54 | PCE4945TR-ND 500 151.50 _|EEE-HD0J102AP 
100 0.30 2.0 10.0 E 62 PCE4946CT-ND 2.82 4.65 10.80 39.87 | PCE4946TR-ND 1,000 199.00 | EEE-HD1A101AP 
10 220 0.30 15; 22.0 F 160 PCE4947CT-ND 3.66 6.03 14.00 51.69 | PCE4947TR-ND 500 129.00 | EEE-HD1A221AP 
330 0.30 0.8 33.0 G 238 PCE4948CT-ND 4.29 7.06 16.40 60.54 | PCE4948TR-ND 500 151.50 _|EEE-HD1A331AP 
10 0.20 12.0 3.0 B 28 PCE4949CT-ND 1.07 1.76 4.09 15.09 | PCE4949TR-ND 2,000 75.00/M | EEE-HD1C100AR 
22 0.20 72 3.5 Cc 39 PCE4950CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 | PCE4950TR-ND 1,000 90.00 | EEE-HD1C220AR 
16 47 0.20 4.0 75 D 70 PCE4951CT-ND 1.50 2.46 5.72 21.12 | PCE4951TR-ND 1,000 106.00 | EEE-HD1C470AP 
100 0.20 15 16.0 F 130 PCE4952CT-ND 3.66 6.03 14.00 51.69 | PCE4952TR-ND 500 129.00 | EEE-HD1C101AP 
220 0.20 0.8 35.2 G 220 PCE4953CT-ND 4.29 7.06 16.40 60.54 | PCE4953TR-ND 500 151.50 _|EEE-HD1C221AP 
470 0.20 0.8 75.2 G 340 PCE4954CT-ND 4.29 7.06 16.40 60.54 | PCE4954TR-ND 500 151.50 | EEE-HD1C471AP 
47 0.16 12.0 3.0 B 7 PCE4955CT-ND 1.07 1.76 4.09 15.09 | PCE4955TR-ND 2,000 75.00/M | EEE-HD1E4R7AR 
10 0.16 72 3.0 Cc 28 PCE4956CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 | PCE4956TR-ND 1,000 90.00 | EEE-HD1E100AR 
22 0.16 4.0 5.5 D 55 PCE4957CT-ND 1.50 2.46 5.72 21.12 | PCE4957TR-ND 1,000 106.00 | EEE-HD1E220AP 
25 33 0.16 4.0 8.2 D 55 PCE4958CT-ND 1.50 2.46 5.72 21.12 | PCE4958TR-ND 1,000 106.00 | EEE-HD1E330AP 
47 0.18 2.0 11.7 E 56 PCE4959CT-ND 2.82 4.65 10.80 39.87 | PCE4959TR-ND 1,000 199.00 _|EEE-HD1E470AP 
100 0.16 15 25.0 F 130 PCE4960CT-ND 3.66 6.03 14.00 51.69 | PCE4960TR-ND 500 129.00 | EEE-HD1E101AP 
330 0.16 0.8 82.5 G 238 PCE4961CT-ND 4.29 7.06 16.40 60.54 | PCE4961TR-ND 500 151.50 _|EEE-HD1E331AP 
47 0.13 12.0 3.0 B 17 PCE4962CT-ND 1.07 1.76 4.09 15.09 | PCE4962TR-ND 2,000 75.00/M | EEE-HD1V4R7AR 
10 0.13 7.2 3.5 C 28 PCE4963CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 | PCE4963TR-ND 1,000 90.00 | EEE-HD1V100AR 
22 0.13 4.0 77 D 55 PCE4964CT-ND 1.50 2.46 5.72 21.12 | PCE4964TR-ND 1,000 106.00 | EEE-HD1V220AP 
33 0.16 2.0 11.5 E 53 PCE4965CT-ND 2.82 4.65 10.80 39.87 | PCE4965TR-ND 1,000 199.00 | EEE-HD1V330AP 
35 33 0.13 2.0 11.5 D8 57 PCE4966CT-ND 2.05 3.37 7.83 28.92 | PCE4966TR-ND 900 130.50 _ | EEE-HDV330XAP 
47 0.14 1:5 16.4 F 79 PCE4967CT-ND 3.66 6.03 14.00 51.69 | PCE4967TR-ND 500 129.00 | EEE-HD1V470AP 
47 0.14 2.0 16.4 D8 57 PCE4968CT-ND 2.05 3.37 7.83 28.92 | PCE4968TR-ND 900 130.50 | EEE-HDV470XAP 
100 0.14 08 35.0 G 101 PCE4969CT-ND 4.29 7.06 16.40 60.54 | PCE4969TR-ND 500 151.50 | EEE-HD1V101AP 
220 0.14 0.8 77.0 G 220 PCE4970CT-ND 4.29 7.06 16.40 60.54 | PCE4970TR-ND 500 151.50 | EEE-HD1V221AP 
0.47 0.12 12.0 3.0 B 5 PCE4971CT-ND 97 1.60 3.71 13.71 | PCE4971TR-ND 2,000 69.00/M | EEE-HD1HR47R 
1 0.12 12.0 3.0 B 7 PCE4972CT-ND 97 1.60 3.71 13.71 | PCE4972TR-ND 2,000 69.00/M | EEE-HD1H1ROR 
2.2 0.12 12.0 3.0 B 12 PCE4973CT-ND 97 1.60 3.71 13.71 | PCE4973TR-ND 2,000 69.00/M | EEE-HD1H2R2R 
3.3 0.12 12.0 3.0 B 16 PCE4974CT-ND 97 1.60 3.71 13.71 | PCE4974TR-ND 2,000 69.00/M | EEE-HD1H3R3R 
50 47 0.12 72 3.0 Cc 24 PCE4975CT-ND 1.16 1.91 4.43 16.35 | PCE4975TR-ND 1,000 82.00 | EEE-HD1H4R7R 
10 0.12 4.0 5.0 D 33 PCE4976CT-ND 1.36 2.24 5.20 19.20 | PCE4976TR-ND 1,000 96.00 | EEE-HD1H100P 
22 0.14 2.0 11.0 E 50 PCE4977CT-ND 3.33 5.48 12.72 46.98 | PCE4977TR-ND 1,000 235.00 | EEE-HD1H220P 
33 0.14 155) 16.5 F 74 PCE4978CT-ND 3.33 5.48 12.72 46.98 | PCE4978TR-ND 500 117.50 | EEE-HD1H330P 
47 0.14 0.8 23.5 G 94 PCE4979CT-ND 3.90 6.42 14.91 55.05 | PCE4979TR-ND 500 137.50 | EEE-HD1H470P 
100 0.14 0.8 50.0 G 94 PCE4980CT-ND 3.90 6.42 14.91 55.05 | PCE4980TR-ND 500 137.50 _|EEE-HD1H101P 
10 0.18 2.0 6.3 E 45 PCE4981CT-ND 2.57 4.23 9.82 36.27 | PCE4981TR-ND 1,000 181.00 | EEE-HD1J100P 
63 22 0.18 45: 13.8 F 65 PCE4982CT-ND 3.33 5.48 12.72 46.98 | PCE4982TR-ND 500 117.50 | EEE-HD1J220P 
33 0.18 0.8 20.7 G 80 PCE4983CT-ND 3.90 6.42 14.91 55.05 | PCE4983TR-ND 500 137.50 _|EEE-HD1J330P 
3.3 0.18 2.0 3.3 E 30 PCE4984CT-ND 2.57 4.23 9.82 36.27 | PCE4984TR-ND 1,000 181.00 | EEE-HD2A3R3P 
100 47 0.18 15) 47 F 50 PCE4985CT-ND 3.33 5.48 12.72 46.98 | PCE4985TR-ND 500 117.50 | EEE-HD2A4R7P 
10 0.18 15 10.0 F 55 PCE4986CT-ND 3.33 5.48 12.72 46.98 | PCE4986TR-ND 500 117.50 | EEE-HD2A100P 
22 0.18 0.8 22.0 G 70 PCE4987CT-ND 3.90 6.42 14.91 55.05 | PCE4987TR-ND 500 137.50 _|EEE-HD2A220P 


Panasonic HD Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * Long Life * Life Time: 5000H @105°C A+0.2 0.3 Max-ey = = 
* High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel —|— x Size Dimensions — mm 
Packaging for Automatic Placement » Anti-solvent: > fl Zz Code D L A l WwW P 
7 4 P 
RreonsT HES), 1 P36: + ; g J B | 40 5.8 43 18 [0.65201] 1.0 
Specifications: * Operating Temperature Range: q 8 7 Cc 5.0 5.8 5.3 22 0.65 +0.1 15 
-40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% Following specified values: Wess 
(120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV 2 Working Volt: e 6.3 ae 6.6 26 ean 18 
or 3(uA) whichever is greater measured after a 2 Impedance coring “oltege. E 8.0 6.2 8.3 3.4 /0.65+0.1 2.2 
minute application of rated working voltage at 20°C 120Hz 10V 16V 25V 35V 50V 63V 100V F 8.0 10.2 83 3.4 0.90 +0.2 34 
Low Temperature Characteristics: Impedance -25°C/20°C 6 2 2 2 2 2 2 
ratio (120Hz) -40°C/20°C 12 5 3 3 3 3 3 G 10.0 10.2 10.3 3.5 0.90 +0.2 4.6 
Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values ance Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) | (WF) | (120Hz, 20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No 5 10 100 Part No. ty. Pricing Part No. 
HD Seri ~ 105°C (5000 Hour 
100 0.30 2.0 10.0 E 62 PCE3364CT-ND 2.61 4.29 9.97 36.81 | PCE3364TR-ND 1,000 184.00 | EEV-HD1A101P 
10 220 0.30 15 22.0 F 93 PCE3365CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 |PCE3365TR-ND 500 119.50 | EEV-HD1A221P 
330 0.30 0.8 33.0 G 118 PCE3366CT-ND 3.96 6.52 15.14 55.89 | PCE3366TR-ND 500 139.50 | EEV-HD1A331P 
10 0.20 12.0 3.0 B 20 PCE3338CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 | PCE3338TR-ND 2,000 80.00/M | EEV-HD1C100R 
16 22 0.20 7.2 35 C 33 PCE3339CT-ND 1.35 2.23 5.17 19.08 | PCE3339TR-ND 1,000 95.00 /EEV-HD1C220R 
47 0.20 4.0 75 D 55 PCE3340CT-ND 1.59 2.63 6.09 22.50 | PCE3340TR-ND 1,000 113.00 | EEV-HD1C470P 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Panasonic HD Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) Digi@pReel*” 
Rated | Nom. fand< Imped- | Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values ance Current Size 120Hz, 105°C —_—| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(WDC) | (WF) | (120Hz, 20°C) (Q) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 ‘| Part No. Oty. Pricing | Part No. 
46 100 0.23 15 16.0 F 89 PCE3367CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 | PCE3367TR-ND 500 119.50 | EEV-HD1C101P 
220 0.23 0.8 35.2 G 113 PCE3368CT-ND 6.21 10.23 23.75 87.70 |PCE3368TR-ND 500 219.00 |EEV-HD1C221P 
33 0.16 4.0 8.3 D 52 PCE3341CT-ND 1.59 2.63 6.09 22.50 |PCE3341TR-ND 1,000 113.00 | EEV-HD1E330P 
25 47 0.18 2.0 11.8 E 56 PCE3369CT-ND 2.61 4.29 9.97 36.81 | PCE3369TR-ND 1,000 184.00 | EEV-HD1E470P 
100 0.18 15 25.0 F 84 PCE3370CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 | PCE3370TR-ND 500 119.50 | EEV-HD1E101P 
47 0.13 12.0 3.0 B 17 PCE3342CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 | PCE3342TR-ND 2,000 80.00/M |) EEV-HD1V4R7R 
10 0.13 Wi2 3.5 Cc 28 PCE3343CT-ND 1.35 2.23 5.17 19.08 |PCE3343TR-ND 1,000 95.00 | EEV-HD1V100R 
22 0.13 4.0 vas D 47 PCE3344CT-ND 1.59 2.63 6.09 22.50 |PCE3344TR-ND 1,000 113.00 | EEV-HD1V220P 
2 33 0.16 2.0 11.6 E 53 PCE3371CT-ND 2.61 4.29 9.97 36.81 | PCE3371TR-ND 1,000 184.00 | EEV-HD1V330P 
47 0.16 1:5 16.5 F 79 PCE3372CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 | PCE3372TR-ND 500 119.50 | EEV-HD1V470P 
100 0.16 0.8 35.0 G 101 PCE3373CT-ND 3.96 6.52 15.14 55.89 | PCE3373TR-ND 500 139.50 | EEV-HD1V101P 
0.47 0.12 12.0 3.0 B 5 PCE3345CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 |PCE3345TR-ND 2,000 80.00/M |) EEV-HD1HR47R 
1.0 0.12 12.0 3.0 B L PCE3346CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 | PCE3346TR-ND 2,000 80.00/M |) EEV-HD1H1ROR 
22. 0.12 12.0 3.0 B 12 PCE3347CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 |PCE3347TR-ND 2,000 80.00/M |) EEV-HD1H2R2R 
3.3 0.12 12.0 3.0 B 16 PCE3348CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 | PCE3348TR-ND 2,000 80.00/M |) EEV-HD1H3R3R 
50 47 0.12 7.2 3.0 C 21 PCE3349CT-ND 1.35 2.23 5.17 19.08 |PCE3349TR-ND 1,000 95.00 | EEV-HD1H4R7R 
10 0.12 4.0 5.0 D 33 PCE3350CT-ND 1.59 2.63 6.09 22.50 |PCE3350TR-ND 1,000 113.00 | EEV-HD1H100P 
22 0.14 2.0 11.0 E 50 PCE3374CT-ND 2.61 4.29 9.97 36.81 | PCE3374TR-ND 1,000 184.00 | EEV-HD1H220P 
33 0.14 15 16.5 F 74 PCE3375CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 | PCE3375TR-ND 500 119.50 | EEV-HD1H330P 
47 0.14 0.8 23.5 G 94 PCE3376CT-ND 3.96 6.52 15.14 55.89 | PCE3376TR-ND 500 139.50 | EEV-HD1H470P 
10 0.18 2.0 6.3 E 45 PCE3571CT-ND 2.45 4.60 9.97 30.68 |PCE3571TR-ND 1,000 184.00 | EEV-HD1J100P 
63 22 0.18 15 13.8 F 65 PCE3572CT-ND 3.18 5.96 12.92 47.70 | PCE3572TR-ND 500 119.50 | EEV-HD1J220P 
33 0.18 0.8 20.7 G 80 PCE3573CT-ND 3.73 6.99 15.14 55.89 | PCE3573TR-ND 500 139.50 | EEV-HD1J330P 
3.3 0.18 2.0 3.3 E 30 PCE3576CT-ND 2.45 4.60 9.97 36.81 | PCE3576TR-ND 1,000 184.00 | EEV-HD2A3R3P 
400 47 0.18 1.5 47 F 50 PCE3577CT-ND 3.18 5.96 12.92 47.70 | PCE3577TR-ND 500 119.50 | EEV-HD2A4R7P 
10.0 0.18 15 10.0 F 55 PCE3574CT-ND 3.18 5.96 12.92 47.70 |PCE3574TR-ND 500 119.50 | EEV-HD2A100P 
22.0 0.18 0.8 22.0 G 70 PCE3575CT-ND 3.73 6.99 15.14 55.89 |PCE3575TR-ND 500 139.50 | EEV-HD2A220P 
Panasonic . Di Ree ® x 0.3Max-- At0.2 Size Dimensions - mm 
FC Series a uf panes [eote oe «tw [e 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type sa le SP ES SS See 
7 D ies) * Life Time: °C ° Hi ic Effici ; A Ae 
Lote peal PAREN MMe Peer Life Time: 1000H @ 105°C * High CV Volumetric Efficiency Following specified values: Ww. D 63 wr 66 26 |065 401) 18 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) Impedance Working Voltage E 8.0 6.2 8.3 | 3.4 |0.65+01) 2.2 
+ Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater measured after a 2 minute application of rated working 120Hz 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 5OV F 30 | 102 | 83 | 34 lo90202) 34 
voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) -25°C/20°C 2 2 2 2 2 2 
Soldering: * Reflow: 4 - 6.3mm case 250°C for 5 seconds; 8 - 10mm case 235°C for 5 seconds ~40°C/20°C 3 3 3 3 3 3 & 10.0 10.2 10.3 3.5 |0.90 20.2) 4.6 
Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values ance Current Size 100kHz, 105°C | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) | (uF) (120Hz, 20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | Part No. aty. Pricing | Part No. 
22 0.26 3.00 3.0 B 60 PCE3984CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 |PCE3984TR-ND 2,000 68.00/M | EEE-FC0J220R 
47 0.26 1.80 3.0 C 95 PCE3987CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 | PCE3987TR-ND 1,000 81.00 | EEE-FCOJ470R 
68 0.26 1.00 43 D 140 PCE3988CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 | PCE3988TR-ND 1,000 95.00 | EEE-FCOJ680P 
63 100 0.26 1.00 6.3 D 140 PCE3981CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 | PCE3981TR-ND 1,000 95.00 | EEE-FCOJ101P 
220 0.26 0.40 13.9 E 230 PCE3985CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 | PCE3985TR-ND 1,000 155.00 | EEE-FC0J221P 
330 0.26 0.30 20.8 F 450 PCE3986CT-ND 2.85 4.70 10.91 40.29 | PCE3986TR-ND 500 100.50 | EEE-FC0J331P 
1000 0.26 0.15 63.0 G 670 PCE3982CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 |PCE3982TR-ND 500 118.00 | EEE-FCOJ102P 
1500 0.26 0.15 94.5 G 670 PCE3983CT-ND 3.67 6.04 14.03 51.81 | PCE3983TR-ND 500 129.50 | EEE-FCOJ152P 
33 0.19 1.80 3.3 C 95 PCE3993CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 | PCE3993TR-ND 1,000 81.00 | EEE-FC1A330R 
100 0.19 0.40 10.0 E 230 PCE3989CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 |PCE3989TR-ND 1,000 155.00 | EEE-FC1A101P 
10 150 0.19 0.40 15.0 E 230 PCE3991CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 |PCE3991TR-ND 1,000 155.00 | EEE-FC1A151P 
220 0.19 0.30 22.0 F 450 PCE3992CT-ND 2.85 4.70 10.91 40.29 | PCE3992TR-ND 500 100.50 | EEE-FC1A221P 
470 0.19 0.15 47.0 G 670 PCE3994CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 |PCE3994TR-ND 500 118.00 | EEE-FC1A471P 
1000 0.19 0.15 100.0 G 670 PCE3990CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 |PCE3990TR-ND 500 118.00 | EEE-FC1A102P 
10 0.16 3.00 3.0 B 60 PCE3995CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 | PCE3995TR-ND 2,000 68.00/M | EEE-FC1C100R 
22 0.16 1.80 3.5 C 95 PCE3997CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 | PCE3997TR-ND 1,000 81.00 | EEE-FC1C220R 
47 0.16 1.00 75 D 140 PCE4000CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 | PCE4000TR-ND 1,000 95.00 |EEE-FC1C470P 
16 68 0.16 0.40 10.9 E 230 PCE4002CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 |PCE4002TR-ND 1,000 155.00 | EEE-FC1C680P 
100 0.16 0.40 16.0 E 230 PCE3996CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 | PCE3996TR-ND 1,000 155.00 | EEE-FC1C101P 
220 0.16 0.15 35.2 G 670 PCE3998CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 |PCE3998TR-ND 500 118.00 | EEE-FC1C221P 
330 0.16 0.15 52.8 G 670 PCE3999CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 |PCE3999TR-ND 500 118.00 | EEE-FC1C331P 
470 0.16 0.15 75.2 G 670 PCE4001CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 |PCE4001TR-ND 500 118.00 | EEE-FC1C471P 
6.8 0.14 3.00 3.0 B 60 PCE4011CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 |PCE4011TR-ND 2,000 68.00/M | EEE-FC1E6R8R 
22 0.14 1.00 5.5 D 140 PCE4004CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 |PCE4004TR-ND 1,000 95.00 | EEE-FC1E220P 
33 0.14 1.00 8.2 D 140 PCE4006CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 | PCE4006TR-ND 1,000 95.00 |EEE-FC1E330P 
47 0.14 0.40 11.8 E 230 PCE4008CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 |PCE4008TR-ND 1,000 155.00 | EEE-FC1E470P 
25 68 0.14 0.30 17.0 F 450 PCE4010CT-ND 2.85 4.70 10.91 40.29 | PCE4010TR-ND 500 100.50 | EEE-FC1E680P 
100 0.14 0.30 25.0 F 450 PCE4003CT-ND 2.85 4.70 10.91 40.29 | PCE4003TR-ND 500 100.50 | EEE-FC1E101P 
220 0.14 0.15 55.0 G 670 PCE4005CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 |PCE4005TR-ND 500 118.00 | EEE-FC1E221P 
330 0.14 0.15 82.5 G 670 PCE4007CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 |PCE4007TR-ND 500 118.00 | EEE-FC1E331P 
470 0.14 0.15 117.5 G 670 PCE4009CT-ND 3.67 6.04 14.03 51.81 | PCE4009TR-ND 500 129.50 | EEE-FC1E471P 
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Panasonic FC Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) DigiDReel® | 
Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values ance Current Size 100kHz, 105°C ‘| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) | (uF) (120Hz, 20°C) (Q) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1.0 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4024CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 |PCE4024TR-ND 2,000 68.00/M | EEE-FC1V1ROR 
2.2 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4027CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 |PCE4027TR-ND 2,000 68.00/M | EEE-FC1V2R2R 
3.3 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4030CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 |PCE4030TR-ND 2,000 68.00/M | EEE-FC1V3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4032CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 |PCE4032TR-ND 2,000 68.00/M | EEE-FC1V4R7R 
6.8 0.12 1.80 3.0 Cc 95 PCE4033CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 | PCE4033TR-ND 1,000 81.00 | EEE-FC1V6R8R 
35 10 0.12 1.80 3.5 c 95 PCE4022CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 | PCE4022TR-ND 1,000 81.00 | EEE-FC1V100R 
22 0.12 1.00 77 D 140 PCE4025CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 | PCE4025TR-ND 1,000 95.00 | EEE-FC1V220P 
33 0.12 0.40 11.6 E 230 PCE4028CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 |PCE4028TR-ND 1,000 155.00 | EEE-FC1V330P 
47 0.12 0.40 16.5 E 230 PCE4031CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 |PCE4031TR-ND 1,000 155.00 | EEE-FC1V470P 
100 0.12 0.15 35.0 G 670 PCE4023CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 | PCE4023TR-ND 500 118.00 | EEE-FC1V101P 
220 0.12 0.15 77.0 G 670 PCE4026CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 | PCE4026TR-ND 500 118.00 | EEE-FC1V221P 
330 0.12 0.15 115.5 G 670 PCE4029CT-ND 3.67 6.04 14.03 51.81 | PCE4029TR-ND 500 129.50 | EEE-FC1V331P 
1 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE4014CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 |PCE4014TR-ND 2,000 68.00/M )EEE-FC1H1ROR 
2.2 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE4017CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 |PCE4017TR-ND 2,000 68.00/M | EEE-FC1H2R2R 
3.3 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE4019CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 |PCE4019TR-ND 2,000 68.00/M | EEE-FC1H3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 c 50 PCE4021CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 | PCE4021TR-ND 1,000 81.00 | EEE-FC1H4R7R 
50 10 0.12 2.00 5.0 D 70 PCE4012CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 | PCE4012TR-ND 1,000 95.00 | EEE-FC1H100P 
22 0.12 0.70 11.0 E 120 PCE4015CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 |PCE4015TR-ND 1,000 155.00 | EEE-FC1H220P 
33 0.12 0.60 16.5 F 300 PCE4018CT-ND 2.85 4.70 10.91 40.29 | PCE4018TR-ND 500 100.50 | EEE-FC1H330P 
47 0.12 0.30 23.5 G 500 PCE4020CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 | PCE4020TR-ND 500 118.00 | EEE-FC1H470P 
100 0.12 0.30 50.0 G 500 PCE4013CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 | PCE4013TR-ND 500 118.00 | EEE-FC1H101P 
220 0.12 0.30 110.0 G 500 PCE4016CT-ND 3.67 6.04 14.03 51.81 | PCE4016TR-ND 500 129.50 | EEE-FC1H221P 
= 4 . . . 
Panasonic FC Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Digi@PReel’ 
Surface Mount Type — High Temperature Reflow (260°C) 
Features: * Low Impedance (50% less than HA Series) * Life Time: 1000H @ 105°C » High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement ri ri 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is Size Dimensions ~ mm 
greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) Code D L A 1 Ww P 
Soldering: Reflow (I.R. or I.R. + Heated Air. VPS not allowed.) 0.8 Max Sim 7 B | 40 | 54 | 43 | 18 [065201] 10 
Can Size - mm Peak Duration Duration Reflow & | ip C 5.0 5.4 5.3 2.2 | 0.65 +0.1 15 
(Size Code) Temperature (Temp. 2230°C) (Temp. 2255°C) Frequency Jl + } \' 
463.8% 102 260°C 60 seconds 5 seconds 2¢ et We : ~ = . aot 
(B,C, D, F) Impedance Rated Working Voltage E 8.0 6.2 8.3 3.4 | 0.65 +0.1 2.2 
8x 6.2, 10x 10.2 260°C 60 seconds 5 seconds 1 120Hz 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V F 8.0 10.2 8.3 3.4 | 0.90 +0.2 34 
(E, G) -25°C/20°C | 2 2 2 2 2 
+ Capacitor must return to room temperature before the second reflow. -40°C/20°C 3 3 3 3 3 7 me 102 Ms 35 | 0.90 +0.2 a 
Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values ance Current Size 100kKHz, 105°C —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) | (pF) (120Hz, 20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
22 0.26 3.00 3.0 B 60 PCE4329CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 | PCE4329TR-ND 2,000 74.00/M | EEE-FCOJ220AR 
47 0.26 1.80 3.0 c 95 PCE4330CT-ND 1.25 2.07 4.79 17.70 |PCE4330TR-ND 1,000 89.00 | EEE-FC0J470AR 
68 0.26 1.00 43 D 140 PCE4331CT-ND 1.48 2.44 5.66 20.88 | PCE4331TR-ND 1,000 104.00 | EEE-FCOJ680AP 
63 100 0.26 1.00 6.3 D 140 PCE4332CT-ND 1.48 2.44 5.66 20.88 | PCE4332TR-ND 1,000 104.00 | EEE-FCOJ101AP 
i 220 0.26 0.40 13.8 E 230 PCE4333CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 | PCE4333TR-ND 1,000 171.00 | EEE-FC0J221AP 
330 0.26 0.30 20.7 F 450 PCE4334CT-ND 3.14 5.17 11.99 44.28 | PCE4334TR-ND 500 110.50 | EEE-FC0J331AP 
1000 0.26 0.15 63.0 G 670 PCE4335CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 |PCE4335TR-ND 500 130.00 | EEE-FC0J102AP 
1500 0.26 0.15 94.5 G 670 PCE4336CT-ND 4.04 6.65 15.43 56.97 | PCE4336TR-ND 500 142.50 | EEE-FCOJ152AP 
33 0.19 1.80 3.3 c 95 PCE4337CT-ND 1.25 2.07 4.79 17.70 |PCE4337TR-ND 1,000 89.00 |) EEE-FC1A330AR 
100 0.19 0.40 10.0 E 230 PCE4338CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 | PCE4338TR-ND 1,000 171.00 | EEE-FC1A101AP 
10 150 0.19 0.40 15.0 E 230 PCE4339CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 | PCE4339TR-ND 1,000 171.00 | EEE-FC1A151AP 
220 0.19 0.30 22.0 F 450 PCE4340CT-ND 3.14 5.17 11.99 44.28 | PCE4340TR-ND 500 110.50 | EEE-FC1A221AP 
470 0.19 0.15 47.0 G 670 PCE4341CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 |PCE4341TR-ND 500 130.00 | EEE-FC1A471AP 
1000 0.19 0.15 100.0 G 670 PCE4342CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 | PCE4342TR-ND 500 130.00 | EEE-FC1A102AP 
10 0.16 3.00 3.0 B 60 PCE4343CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 | PCE4343TR-ND 2,000 74.00/M | EEE-FC1C100AR 
22 0.16 1.80 3.5 c 95 PCE4344CT-ND 1.25 2.07 4.79 17.70 |PCE4344TR-ND 1,000 89.00 |) EEE-FC1C220AR 
47 0.16 1.00 75 D 140 PCE4345CT-ND 1.48 2.44 5.66 20.88 | PCE4345TR-ND 1,000 104.00 | EEE-FC1C470AP 
68 0.16 0.40 10.8 E 230 PCE4346CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 | PCE4346TR-ND 1,000 171.00 | EEE-FC1C680AP 
16 100 0.16 0.40 16.0 E 230 PCE4347CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 | PCE4347TR-ND 1,000 171.00 | EEE-FC1C101AP 
220 0.16 0.15 35.2 G 670 PCE4348CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 |PCE4348TR-ND 500 130.00 | EEE-FC1C221AP 
330 0.16 0.15 52.8 G 670 PCE4349CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 |PCE4349TR-ND 500 130.00 | EEE-FC1C0331AP 
470 0.16 0.15 75.2 G 670 PCE4350CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 |PCE4350TR-ND 500 130.00 | EEE-FC1C471AP 
680 0.16 0.15 108.8 G 670 PCE4351CT-ND 4.04 6.65 15.43 56.97 | PCE4351TR-ND 500 142.50 | EEE-FC1C681AP 
6.8 0.14 3.00 3.0 B 60 PCE4352CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 | PCE4352TR-ND 2,000 74.00/M | EEE-FC1E6R8AR 
22 0.14 1.00 5.5 D 140 PCE4353CT-ND 1.48 2.44 5.66 20.88 | PCE4353TR-ND 1,000 104.00 | EEE-FC1E220AP 
33 0.14 1.00 8.2 D 140 PCE4354CT-ND 1.48 2.44 5.66 20.88 |PCE4354TR-ND 1,000 104.00 | EEE-FC1E330AP 
47 0.14 0.40 11.7 E 230 PCE4355CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 | PCE4355TR-ND 1,000 171.00 | EEE-FC1E470AP 
25 68 0.14 0.30 17.0 F 450 PCE4356CT-ND 3.14 5.17 11.99 44.28 | PCE4356TR-ND 500 110.50 | EEE-FC1E680AP 
100 0.14 0.30 25.0 F 450 PCE4357CT-ND 3.14 5.17 11.99 44.28 | PCE4357TR-ND 500 110.50 | EEE-FC1E101AP 
220 0.14 0.15 55.0 G 670 PCE4358CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 |PCE4358TR-ND 500 130.00 | EEE-FC1E221AP 
330 0.14 0.15 82.5 G 670 PCE4359CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 |PCE4359TR-ND 500 130.00 | EEE-FC1E331AP 
470 0.14 0.15 117.5 G 670 PCE4360CT-ND 4.04 6.65 15.43 56.97 | PCE4360TR-ND 500 142.50 _| EEE-FC1E471AP 
1 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4361CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 | PCE4361TR-ND 2,000 74.00/M | EEE-FC1V1ROAR 
2.2 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4362CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 | PCE4362TR-ND 2,000 74.00/M | EEE-FC1V2R2AR 
3.3 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4363CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 | PCE4363TR-ND 2,000 74.00/M_ | EEE-FC1V3R3AR 
47 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4364CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 | PCE4364TR-ND 2,000 74.00/M_ | EEE-FC1V4R7AR 
6.8 0.12 1.80 3.0 Cc 95 PCE4365CT-ND 1.25 2.07 4.79 17.70 _| PCE4365TR-ND 1,000 89.00 | EEE-FC1V6R8AR 
35 10 0.12 1.80 3.5 c 95 PCE4366CT-ND 1.25 2.07 4.79 17.70 |PCE4366TR-ND 1,000 89.00 |) EEE-FC1V100AR 
22 0.12 1.00 77 D 140 PCE4367CT-ND 1.48 2.44 5.66 20.88 | PCE4367TR-ND 1,000 104.00 | EEE-FC1V220AP 
33 0.12 0.40 11.5 E 230 PCE4368CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 | PCE4368TR-ND 1,000 171.00 | EEE-FC1V330AP 
47 0.12 0.40 16.4 E 230 PCE4369CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 | PCE4369TR-ND 1,000 171.00 | EEE-FC1V470AP 
100 0.12 0.15 35.0 G 670 PCE4370CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 |PCE4370TR-ND 500 130.00 | EEE-FC1V101AP 
220 0.12 0.15 77.0 G 670 PCE4371CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 |PCE4371TR-ND 500 130.00 | EEE-FC1V221AP 
330 0.12 0.15 115.5 G 670 PCE4372CT-ND 4.04 6.65 15.43 56.97 | PCE4372TR-ND 500 142.50 | EEE-FC1V331AP 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic FC Series gy rs a 
g ‘ode | ol 
: ‘ : 3 B | 40/54 | 43 | 1.8 | 0.6520. | 1.0 
Aluminum Electrolytic Capacitors, gt 5.0 | 54 | 53 | 22 | 065201 | 15 
Surface Mount Type Following specified values: p [63 | 54] 66 | 26 | 065401 | 1.8 
Features: * Low Impedance (50% less than HA Series) * Life Time: 1000H @ 105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape | Impedance Working Voltage E | 80] 62| 83 | 34 | 0.65201 | 22 
and Reel Pacleiainn tor edi Placement 7 : 120Hz 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | SOV 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) » Leakage -25°C/20°C 2 2 2 2 2 2 F 8.0 | 10.2] 83 | 3.4 | 0.9020.2 | 3.1 
Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low esi n 
Temperature Coane Impedance ratio (120Hz) ~0°C20°C | 3 3 3 3 3 8 GAO 10:2: | AOS] eb | C0202 | 12.6 
Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Current Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values | ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, 20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
FC Low Impedance High Reliability Serie: 40°C ~ 105°C (1000 Hour Life) 
22 0.26 3.00 3.0 B 60 PCE3090CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 | PCE3090TR-ND 2,000 75.00/M_ | EEV-FCOJ220R 
47 0.26 1.80 3.0 Cc 95 PCE3091CT-ND 1.26 2.08 4.83 17.82 | PCE3091TR-ND 1,000 89.00 | EEV-FC0J470R 
68 0.26 1.00 43 D 140 PCE3092CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 |PCE3092TR-ND 1,000 105.00 | EEV-FCOJ680P 
63 100 0.26 1.00 6.3 D 140 PCE3093CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 |PCE3093TR-ND 1,000 105.00 | EEV-FCOJ101P 
: 220 0.26 0.40 13.9 E 230 PCE3094CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 | PCE3094TR-ND 1,000 172.00 | EEV-FC0J221P 
330 0.26 0.30 20.8 F 450 PCE3095CT-ND 3.15 5.19 12.06 44.52 | PCE3095TR-ND 500 111.50 | EEV-FC0J331P 
1000 0.26 0.15 63.0 G 670 PCE3243CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 | PCE3243TR-ND 500 130.50 | EEV-FCOJ102P 
1500 0.26 0.15 94.5 G 670 PCE3244CT-ND. 4.05 6.68 15.50 57.24 | PCE3244TR-ND 500 143.00 | EEV-FCOJ152P 
33 0.19 1.80 3.3 C 95 PCESO96CT-ND 1.26 2.08 4.83 17.82 | PCE3096TR-ND 1,000 89.00 | EEV-FC1A330R 
100 0.19 0.40 10.0 E 230 PCE3097CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 | PCE3097TR-ND 1,000 172.00 | EEV-FC1A101P 
10 150 0.19 0.40 15.0 E 230 PCE3098CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 | PCE3098TR-ND 1,000 172.00 | EEV-FC1A151P 
220 0.19 0.30 22.0 F 450 PCE3099CT-ND 3.15 5.19 12.06 44.52 | PCE3099TR-ND 500 111.50 | EEV-FC1A221P 
470 0.19 0.15 47.0 G 670 PCE3100CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 |PCE3100TR-ND 500 130.50 | EEV-FC1A471P 
1000 0.19 0.15 100.0 G 670 PCE3245CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 | PCE3245TR-ND 500 130.50 | EEV-FC1A102P 
10 0.16 3.00 3.0 B 60 PCE3101CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 |PCE3101TR-ND 2,000 75.00/M_ | EEV-FC1C100R 
22 0.16 1.80 3.5 C 95 PCE3102CT-ND 1.26 2.08 4.83 17.82 | PCE3102TR-ND 1,000 89.00 | EEV-FC1C220R 
47 0.16 1.00 78 D 140 PCE3103CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 |PCE3103TR-ND 1,000 105.00 | EEV-FC1C470P 
16 68 0.16 0.40 10.9 E 230 PCE3104CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 | PCE3104TR-ND 1,000 172.00 | EEV-FC1C680P 
100 0.16 0.40 16.0 E 230 PCE3105CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 | PCE3105TR-ND 1,000 172.00 | EEV-FC1C101P 
220 0.16 0.15 35.2 G 670 PCE3106CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 |PCE3106TR-ND 500 130.50 | EEV-FC1C221P 
330 0.16 0.15 52.8 G 670 PCE3107CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 |PCE3107TR-ND 500 130.50 | EEV-FC1C331P 
470 0.16 0.15 75.2 G 670 PCE3246CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 | PCE3246TR-ND 500 130.50 | EEV-FC1C471P 
6.8 0.14 3.00 3.0 B 60 PCE3108CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 | PCE3108TR-ND 2,000 75.00/M_ | EEV-FC1E6R8R 
22 0.14 1.00 5.5: D 140 PCE3109CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 |PCE3109TR-ND 1,000 105.00 | EEV-FC1E220P 
33 0.14 1.00 8.2 D 140 PCE3110CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 |PCE3110TR-ND 1,000 105.00 | EEV-FC1E330P 
05 47 0.14 0.40 11.8 E 230 PCE3111CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 | PCE3111TR-ND 1,000 172.00 | EEV-FC1E470P 
68 0.14 0.30 17.0 F 450 PCE3112CT-ND 3.15 5.19 12.06 44.52 | PCE3112TR-ND 500 111.50 | EEV-FC1E680P 
100 0.14 0.30 25.0 F 450 PCE3247CT-ND 3.15 5.19 12.06 44.52 | PCE3247TR-ND 500 111.50 | EEV-FC1E101P 
330 0.14 0.15 82.5 G 670 PCE3248CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 |PCE3248TR-ND 500 130.50 | EEV-FC1E331P 
470 0.14 0.15 117.5 G 670 PCE3249CT-ND. 4.05 6.68 15.50 57.24 | PCE3249TR-ND 500 143.00 | EEV-FC1E471P. 
1:0 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3113CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 |PCE3113TR-ND 2,000 75.00/M_ | EEV-FC1V1ROR 
2.2 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3114CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 | PCE3114TR-ND 2,000 75.00/M_ | EEV-FC1V2R2R 
3.3 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3115CT-ND. 1.06 1.74 4.05 14.94 |PCE3115TR-ND 2,000 75.00/M_ | EEV-FC1V3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3116CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 | PCE3116TR-ND 2,000 75.00/M_ | EEV-FC1V4R7R 
6.8 0.12 1.80 3.0 Cc 95 PCE3117CT-ND. 1.26 2.08 4.83 17.82 | PCE3117TR-ND 1,000 89.00 | EEV-FC1V6R8R 
35 10 0.12 1.80 3.5 C 95 PCE3118CT-ND 1.26 2.08 4.83 17.82 | PCE3118TR-ND 1,000 89.00 | EEV-FC1V100R 
22 0.12 1.00 77 D 140 PCE3119CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 |PCE3119TR-ND 1,000 105.00 | EEV-FC1V220P 
33 0.12 0.40 11.6 E 230 PCE3120CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 | PCE3120TR-ND 1,000 172.00 | EEV-FC1V330P 
47 0.12 0.40 16.5 E 230 PCE3121CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 | PCE3121TR-ND 1,000 172.00 | EEV-FC1V470P 
100 0.12 0.15 35.0 G 670 PCE3122CT-ND. 3.69 6.08 14.12 62.14 |PCE3122TR-ND 500 130.50 |EEV-FC1V101P 
220 0.12 0.15 77.0 G 670 PCE3250CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 | PCE3250TR-ND 500 130.50 | EEV-FC1V221P 
330 0.12 0.15 115.5 G 670 PCE3251CT-ND 4.05 6.68 15.50 57.24 | PCE3251TR-ND 500 143.00 | EEV-FC1V331P 
1 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3252CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 | PCE3252TR-ND 2,000 75.00/M_ | EEV-FC1H1ROR 
2.2 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3253CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 | PCE3253TR-ND 2,000 75.00/M_ | EEV-FC1H2R2R 
3.3 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3254CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 | PCE3254TR-ND 2,000 75.00/M_ | EEV-FC1H3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 Cc 50 PCE3255CT-ND 1.26 2.08 4.83 17.82 | PCE3255TR-ND 1,000 89.00 | EEV-FC1H4R7R 
50 10 0.12 2.00 5.0 D 70 PCE3256CT-ND. 1.49 2.45 5.69 21.00 | PCE3256TR-ND 1,000 105.00 | EEV-FC1H100P 
22 0.12 0.70 11.0 E 120 PCE3257CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 | PCE3257TR-ND 1,000 172.00 | EEV-FC1H220P 
33 0.12 0.60 16.5 F 300 PCE3258CT-ND 3.15 5.19 12.06 44.52 | PCE3258TR-ND 500 111.50 | EEV-FC1H330P 
47 0.12 0.30 23.5 G 500 PCE3259CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 | PCE3259TR-ND 500 130.50 | EEV-FC1H470P 
100 0.12 0.30 50.0 G 500 PCE3260CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 |PCE3260TR-ND 500 130.50 | EEV-FC1H101P 
220 0.12 0.30 110.0 G 500 PCE3261CT-ND 4.05 6.68 15.50 57.24 | PCE3261TR-ND 500 143.00 | EEV-FC1H221P 


FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface 
Mount Type — High Temperature Reflow (260°C) 


Features: * Low impedance (40 ~ 60% lower than FC series) Small Size (30 ~ 50% smaller than FC series) _ Following Specified Values: 


i@pReel® 


A+0.2 * Long Life: 2000 ~ 5000H @ 105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel packaging for automatic 7 
= placement Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% impedance 63V) 40V) tev Rated Working Yotage av] B0V ] 100V 
| (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3 (WA) whichever is greater after a 2 minute application of 25°C 20°C 9 2 2 2 2 2 2 2 2 
t rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) “40°C / 20°C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
} Soldering: Reflow (1.R or 1.R + Heated Air. VPS is not allowed.) -55°C / 20°C 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
I Can Size - mm Peak Duration Duration Reflow : a 
ia (Size Code) Temperature (Temp. 2230°C) (Temp. 2255°C) Frequency Size Dimensions — mm 
as 04 ~ 06.3, 08 x 10.2 : Code | 9D L A l W P 
(B, C, D, D8, F) 260°C 60 seconds 5 seconds 2¢ E 4 a ag ue ase is 
5 5. 5. f 650. 5 
0.3 Max.e) + aex ae eae 260°C 60 seconds 5 seconds 1 D 6.3 58 6.6 26 0.65+0.1 18 
x : D8 6.3 71 6.6 2.6 0.6520.1 1.8 
= Can Size - mm Peak Duration Duration Reflow E 8 6.2 8.3 3.4 0.65+0.1 2.2 
a (Size Code) Voltage Temperature | (Temp. >240°C) |(Temp. >217°C)| _ Frequency F 8 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.4 
a 425-018 6.3V ~ 35V 245°C 30 seconds 90 seconds 2t G 10 10.2 10.3 3.5 0.90+0.2 46 
Q a (H I K) 50V ~ 63V 245°C 5 seconds 30 seconds 2t H13 12.5 13.5 13.5 47 0.90+0.3 44 
aiid 80V ~ 100V 245°C 5 seconds 30 seconds 1 J16 16 16.5 17.0 6.5 1.20.3 67 
Capacitor must return to room temperature before the second reflow. K16 18 16.5 19.0 6.7 1.20.3 6.7 
Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Current Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C —_—| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) | (uF) (120Hz, 20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
22 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE4373CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4373TR-ND 2,000 85.00/M | EEE-FKOJ220AR 
63 47 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE4374CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4374TR-ND 2,000 85.00/M | EEE-FKJ470UAR 
: 47 0.26 07 3.0 C 160 PCE4375CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4375TR-ND 1,000 101.00 | EEE-FKOJ470AR 
100 0.26 0.7 6.3 C 160 PCE4376CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4376TR-ND 1,000 101.00 | EEE-FKJ101UAR 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1687 


Panasonic FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type — High Temperature Reflow (260°C) (Cont.) Digi®Reel’ 


Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Current Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values ance Current Size | 100KHz, 105°C | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) | (uF) (120Hz, 20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
100 0.26 0.36 6.3 D 240 PCE4377CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4377TR-ND 1,000 119.00 | EEE-FKOJ101AP 
220 0.26 0.36 13.8 D 240 PCE4378CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4378TR-ND 1,000 119.00 | EEE-FKOJ221AP 
330 0.26 0.34 20.7 D8 280 PCE4379CT-ND 2.31 3.80 8.82 32.55 | PCE4379TR-ND 900 146.70 | EEE-FKJ331XAP 
330 0.26 0.26 20.7 E 300 PCE4380CT-ND 2.77 4.56 10.58 39.06 | PCE4380TR-ND 1,000 195.00 | EEE-FKOJ331AP 
6.3 470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE4381CT-ND 3.59 6.91 13.72 50.67 | PCE4381TR-ND 500 126.50 | EEE-FKOJ471AP 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE4382CT-ND 3.59 5.91 13.72 50.67 | PCE4382TR-ND 500 126.50 | EEE-FKOJ102AP 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE4383CT-ND 4.20 6.92 16.06 59.31 | PCE4383TR-ND 500 148.50 | EEE-FKOJ152AP 
3300 0.30 0.06 207.9 H13 1100 PCE4837CT-ND 8.43 13.88 32.23 119.01 | PCE4837TR-ND 200 119.00 | EEE-FKOJ332AQ 
6800 0.36 0.035 428.4 J16 1800 PCE4838CT-ND 13.80 22.72 62.75 —_|PCE4838TR-ND 125 121.75 | EEE-FKOJ682AM 
22 0.19 1.35 3.0 B 90 PCE4384CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4384TR-ND 2,000 85.00/M | EEE-FK1A220AR 
33 0.19 1.35 3.3 B 90 PCE4385CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4385TR-ND 2,000 85.00/M | EEE-FKA330UAR 
33 0.19 0.7 3.3 C 160 PCE4386CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4386TR-ND 1,000 101.00 | EEE-FK1A330AR 
150 0.19 0.36 15.0 D 240 PCE4387CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4387TR-ND 1,000 119.00 | EEE-FK1A151AP 
220 0.19 0.34 22.0 D8 280 PCE4388CT-ND 2.31 3.80 8.82 32.55 | PCE4388TR-ND 900 146.70 | EEE-FKA221XAP. 
220 0.19 0.26 22.0 E 300 PCE4389CT-ND 2.77 4.56 10.58 39.06 | PCE4389TR-ND 1,000 195.00 | EEE-FK1A221AP 
10 330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE4390CT-ND 3.59 5.91 13.72 50.67 | PCE4390TR-ND 500 126.50 | EEE-FK1A331AP 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE4391CT-ND 3.59 5.91 13.72 50.67 | PCE4391TR-ND 500 126.50 | EEE-FK1A471AP 
680 0.19 0.16 68.0 F 600 PCE4392CT-ND 3.59 6.91 13.72 50.67 | PCE4392TR-ND 500 126.50 | EEE-FK1A681AP 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE4393CT-ND 4.20 6.92 16.06 59.31 | PCE4393TR-ND 500 148.50 | EEE-FK1A102AP 
2200 0.21 0.06 220.0 H13 1100 PCE4839CT-ND 8.43 13.88 32.23 119.01 | PCE4839TR-ND 200 119.00 | EEE-FK1A222AQ 
4700 0.25 0.035 470.0 J16 1800 PCE4840CT-ND 13.80 22.72 62.75 — |PCE4840TR-ND 125 121.75 | EEE-FK1A472AM 
6800 0.29 0.033 680.0 K16 2060 PCE4841CT-ND 16.29 26.82 62.27 —_|PCE4841TR-ND 125 143.75 | EEE-FK1A682AM 
10 0.16 1.35 3.0 B 90 PCE4394CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4394TR-ND 2,000 85.00/M | EEE-FK1C100AR 
22 0.16 1.35 3.5 B 90 PCE4395CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4395TR-ND 2,000 85.00/M | EEE-FKC220UAR 
22 0.16 0.7 3.5 C 160 PCE4396CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4396TR-ND 1,000 101.00 | EEE-FK1C220AR 
47 0.16 0.7 75 C 160 PCE4397CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4397TR-ND 1,000 101.00 | EEE-FKC470UAR 
47 0.16 0.36 7.5 D 240 PCE4398CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4398TR-ND 1,000 119.00 | EEE-FK1C470AP 
68 0.16 0.36 10.8 D 240 PCE4399CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4399TR-ND 1,000 119.00 | EEE-FK1C680AP 
100 0.16 0.36 16.0 D 240 PCE4400CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4400TR-ND 1,000 119.00 | EEE-FK1C101AP 
16 150 0.16 0.34 24.0 D8 280 PCE4401CT-ND 2.31 3.80 8.82 32.55 | PCE4401TR-ND 900 146.70 | EEE-FKC151XAP 
220 0.16 0.34 35.2 D8 280 PCE4402CT-ND 2.31 3.80 8.82 32.55 | PCE4402TR-ND 900 146.70 | EEE-FKC221XAP 
220 0.16 0.26 35.2 E 300 PCE4403CT-ND 2.77 4.56 10.58 39.06 | PCE4403TR-ND 1,000 195.00 | EEE-FK1C221AP 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE4404CT-ND 3.59 6.91 13.72 50.67 | PCE4404TR-ND 500 126.50 | EEE-FK1C331AP 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE4405CT-ND 3.59 6.91 13.72 50.67 | PCE4405TR-ND 500 126.50 | EEE-FK1C471AP 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE4406CT-ND 4.20 6.92 16.06 59.31 | PCE4406TR-ND 500 148.50 | EEE-FK1C681AP 
1500 0.16 0.06 240.0 H13 1100 PCE4842CT-ND 8.43 13.88 32.23 119.01 | PCE4842TR-ND 200 119.00 | EEE-FK10152AQ 
3300 0.20 0.035 528.0 J16 1800 PCE4843CT-ND 13.80 22.72 62.75 —_|PCE4843TR-ND 125 121.75 | EEE-FK1C332AM 
4700 0.22 0.033 752.0 K16 2060 PCE4844CT-ND 16.29 26.82 62.27 —_|PCE4844TR-ND 125 143.75 | EEE-FK1C472AM 
10 0.14 1.35 3.0 B 90 PCE4407CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 |PCE4407TR-ND 2,000 85.00/M | EEE-FK1E100AR 
22 0.14 07 5.5 C 160 PCE4408CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4408TR-ND 1,000 101.00 | EEE-FK1E220AR 
33 0.14 0.7 8.2 C 160 PCE4409CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4409TR-ND 1,000 101.00 | EEE-FKE330UAR 
33 0.14 0.36 8.2 D 240 PCE4410CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4410TR-ND 1,000 119.00 | EEE-FK1E330AP 
47 0.14 0.36 117 D 240 PCE4411CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4411TR-ND 1,000 119.00 | EEE-FK1E470AP 
68 0.14 0.36 17.0 D 240 PCE4412CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4412TR-ND 1,000 119.00 | EEE-FK1E680AP 
100 0.14 0.34 25.0 D8 280 PCE4413CT-ND 2.31 3.80 8.82 32.55 | PCE4413TR-ND 900 146.70 | EEE-FKE101XAP 
25 100 0.14 0.26 25.0 E 300 PCE4414CT-ND 2.77 4.56 10.58 39.06 | PCE4414TR-ND 1,000 195.00 | EEE-FK1E101AP 
150 0.14 0.16 37.5 F 600 PCE4415CT-ND 3.59 6.91 13.72 50.67 | PCE4415TR-ND 500 126.50 | EEE-FK1E151AP 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE4416CT-ND 3.59 5.91 13.72 50.67 | PCE4416TR-ND 500 126.50 | EEE-FK1E221AP 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE4417CT-ND 3.59 6.91 13.72 50.67 | PCE4417TR-ND 500 126.50 | EEE-FK1E331AP 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE4418CT-ND 4.20 6.92 16.06 59.31 | PCE4418TR-ND 500 148.50 | EEE-FK1E471AP 
1000 0.14 0.06 250.0 H13 1100 PCE4845CT-ND 8.43 13.88 32.23 119.01 | PCE4845TR-ND 200 119.00 | EEE-FK1E102AQ 
2200 0.16 0.035 550.0 J16 1800 PCE4846CT-ND 13.80 22.72 62.75 — |PCE4846TR-ND 125 121.75 | EEE-FK1E222AM 
3300 0.18 0.033 825.0 K16 2060 PCE4847CT-ND 16.29 26.82 62.27 —_|PCE4847TR-ND 125 143.75 | EEE-FK1E332AM 
47 0.12 1.35 3.0 B 90 PCE4419CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 |PCE4419TR-ND 2,000 85.00/M | EEE-FK1V4R7AR 
10 0.12 1.35 35 B 90 PCE4420CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4420TR-ND 2,000 85.00/M | EEE-FKV100UAR 
10 0.12 07 3.5 C 160 PCE4421CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4421TR-ND 1,000 101.00 | EEE-FK1V100AR 
22 0.12 0.7 Tet C 160 PCE4422CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4422TR-ND 1,000 101.00 | EEE-FK1V220AR 
33 0.12 0.36 11.5 D 240 PCE4423CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4423TR-ND 1,000 119.00 | EEE-FK1V330AP 
47 0.12 0.36 16.4 D 240 PCE4424CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4424TR-ND 1,000 119.00 | EEE-FK1V470AP 
35 68 0.12 0.34 23.8 D8 280 PCE4425CT-ND 2.31 3.80 8.82 32.55 | PCE4425TR-ND 900 146.70 | EEE-FKV680XAP 
100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE4426CT-ND 3.59 5.91 13.72 50.67 | PCE4426TR-ND 500 126.50 | EEE-FK1V101AP 
150 0.12 0.16 62.5 F 600 PCE4427CT-ND 3.59 6.91 13.72 50.67 | PCE4427TR-ND 500 126.50 | EEE-FK1V151AP 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE4428CT-ND 3.59 5.91 13.72 50.67 | PCE4428TR-ND 500 126.50 | EEE-FK1V221AP 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE4429CT-ND 4.20 6.92 16.06 59.31 | PCE4429TR-ND 500 148.50 | EEE-FK1V331AP 
470 0.12 0.06 164.5 H13 1100 PCE4862CT-ND 8.43 13.88 32.23 119.01 | PCE4862TR-ND 200 119.00 | EEE-FK1V471AQ 
680 0.12 0.06 238.0 H13 1100 PCE4863CT-ND 8.43 13.88 32.23 119.01 | PCE4863TR-ND 200 119.00 | EEE-FK1V681AQ 
1500 0.12 0.035 525.0 J16 1800 PCE4861CT-ND 13.80 22.72 62.75 —_|PCE4861TR-ND 125 121.75 | EEE-FK1V152AM 
330 0.12 0.12 165.0 H13 900 PCE4849CT-ND 8.43 13.88 32.23 119.01 | PCE4849TR-ND 200 119.00 | EEE-FK1H331AQ 
50 470 0.12 0.073 235.0 J16 1610 PCE4850CT-ND 13.80 22.72 62.75 — |PCE4850TR-ND 125 121.75 | EEE-FK1H471AM 
680 0.12 0.073 340.0 J16 1610 PCE4851CT-ND 13.80 22.72 62.75 — |PCE4851TR-ND 125 121.75 | EEE-FK1H681AM 
1000 0.12 0.073 500.0 J16 1610 PCE4848CT-ND 13.80 22.72 62.75 —_|PCE4848TR-ND 125 121.75 | EEE-FK1H102AM 
150 0.10 0.16 94.5 H13 800 PCE4852CT-ND 8.85 14.58 33.85 124.98 | PCE4852TR-ND 200 125.00 | EEE-FK1J151AQ 
63 220 0.10 0.16 138.6 H13 800 PCE4853CT-ND 8.85 14.58 33.85 124.98 | PCE4853TR-ND 200 125.00 | EEE-FK1J221AQ 
470 0.10 0.082 296.1 J16 1410 PCE4854CT-ND 14.48 23.86 55.38 — |PCE4854TR-ND 125 127.75 | EEE-FK1J471AM 
680 0.10 0.08 428.4 K16 1690 PCE4855CT-ND 17.09 28.15 65.35 —_|PCE4855TR-ND 125 150.75 | EEE-FK1J681AM 
68 0.08 0.32 54.4 H13 500 PCE4860CT-ND 8.85 14.58 33.85 124.98 | PCE4860TR-ND 200 125.00 | EEE-FK1K680AQ 
100 0.08 0.32 80.0 H13 500 PCE4856CT-ND 8.85 14.58 33.85 124.98 | PCE4856TR-ND 200 125.00 | EEE-FK1K101AQ 
80 150 0.08 0.32 120.0 H13 500 PCE4857CT-ND 8.85 14.58 33.85 124.98 | PCE4857TR-ND 200 125.00 | EEE-FK1K151AQ 
330 0.08 0.17 264.0 J16 793 PCE4858CT-ND 14.48 23.86 55.38 — |PCE4858TR-ND 125 127.75 | EEE-FK1K331AM 
470 0.08 0.153 376.0 K16 917 PCE4859CT-ND 17.09 28.15 65.35 —_ | PCE4859TR-ND 125 150.75 | EEE-FK1K471AM 
47 0.07 0.32 47.0 H13 500 PCE4868CT-ND 8.85 14.58 33.85 124.98 | PCE4868TR-ND 200 125.00 | EEE-FK2A470AQ 
68 0.07 0.32 68.0 H13 500 PCE4869CT-ND 8.85 14.58 33.85 124.98 |PCE4869TR-ND 200 125.00 | EEE-FK2A680AQ 
400 100 0.07 0.17 100.0 J16 793 PCE4864CT-ND 14.48 23.86 55.38 — |PCE4864TR-ND 125 127.75 | EEE-FK2A101AM 
150 0.07 0.17 150.0 J16 793 PCE4865CT-ND 14.48 23.86 55.38 — |PCE4865TR-ND 125 127.75 | EEE-FK2A151AM 
220 0.07 0.153 220.0 K16 917 PCE4866CT-ND 17.09 28.15 65.35 —_|PCE4866TR-ND 125 150.75 | EEE-FK2A221AM 
330 0.07 0.153 330.0 K16 917 PCE4867CT-ND 17.09 28.15 65.35 —_ | PCE4867TR-ND 125 150.75 | EEE-FK2A331AM 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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OHS 


Panasonic Fk Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * Low Impedance (40-60% lower than FC) * Small Size (30-50% smaller than FC) * Long Life: ; 
2000-5000H @ 105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Size 


A+0.2 Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, Code oD L P 
20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(y)A) whichever is greater measured after a 2 minute application of B 4 5.8 4.3 1.8 0.65+0.1 1.0 
= | rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) C 5 5.8 53 2.2 0.65+0.1 1.5 
Soldering: * Reflow: 3 - 6mm case 250°C for 5 seconds; 8 - 10mm case 235°C for 5 seconds; 12.5 - 18mm D 63 58 6.6 26 0.65+0.1 18 
P 0.3 Max-e} case for 230°C for 5 seconds D8 63 77 66 2.6 | 0.65201 18 
oe it EI Following specified values: E 8 62 83 34 0.6520.1 22 
welts = Impedance Working Voltage F 8 10.2 8.3 34 [0.90202 | 34 
3 120Hz 6.av | 1oV | fev | 25v | 35vV | SOV | 63V | 80V | 100V _ ws 7 a #3 eae a 
a -25°C/+20°C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : a Bde & 
Q -40°C/+20°C 3 3 3 4 3 3 3 3 3 J16 16 16.5 17.0 55 1,220.3 6.7 
L—+ -55°C/+20°C 4 4 4 3 3 3 3 3 3 K16 18 16.5 19.0 6.7 1.220.3 6.7 
Rated | Nom. fand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) | (WF) | (120Hz, +20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | Part No. Qty. Pricing —_| Part No. 
100 Hour) 
22 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE3765CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.45 | PCE3765TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK0J220R 
47 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE3770CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.45 | PCE3770TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK0J470UR 
47 0.26 0.70 3.0 c 160 PCE3769CT-ND 1.30 215 4.98 18.39 | PCE3769TR-ND 1,000 92.00 | EEE-FK0J470R 
100 0.26 0.70 6.3 c 160 PCE3762CT-ND 1.30 246. 4.98 18.39 | PCE3762TR-ND 1,000 92.00 | EEE-FKOJ101UR 
100 0.26 0.36 6.3 D 240 PCE3761CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3761TR-ND 1,000 109.00 | EEE-FKOJ101P 
220 0.26 0.36 13.9 D 240 PCE3766CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3766TR-ND 1,000 109.00 | EEE-FK0J221P 
330 0.26 0.34 20.8 D8 280 PCE3768CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3768TR-ND 900 133.20 | EEE-FK0J331XP 
63 330 0.26 0.26 20.8 E 300 PCE3767CT-ND 2.52 4.14 9.62 35.52 | PCE3767TR-ND 1,000 178.00 | EEE-FK0J331P 
: 470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE3771CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 |PCE3771TR-ND 500 115.00 | EEE-FKQJ471P 
470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE4308CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4308TR-ND 500 139.50 | EEE-FK0J471GP 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE3763CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 |PCE3763TR-ND 500 115.00 | EEE-FKOJ102P 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE4309CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4309TR-ND 500 139.50 | EEE-FKOJ102GP 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE3764CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3764TR-ND 500 135.00 | EEE-FKOJ152P 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE4310CT-ND 4.72 7.77 18.04 66.60 | PCE4310TR-ND 500 163.50 | EEE-FK0J152GP 
3300 0.30 0.060 207.9 H13, 1100 PCE3454CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3454TR-ND 200 100.00 | EEV-FK0J332Q 
6800 0.36 0.035 428.4 J16 1800 PCE3455CT-ND 11.58 19.08 44.29 —__| PCE3455TR-ND 125 102.25 EEV-FKOJ682M 
22 0.19 1.35 3.0 B 90 PCE3774CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.45 | PCE3774TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1A220R 
33 0.19 1.35 3.3 B 90 PCE3778CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.45 | PCE3778TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1A330UR 
33 0.19 0.70 3.3 c 160 PCE3777CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3777TR-ND 1,000 92.00 | EEE-FK1A330R 
150 0.19 0.36 15.0 D 240 PCE3773CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3773TR-ND 1,000 109.00 | EEE-FK1A151P 
220 0.19 0.34 22.0 D8 280 PCE3776CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3776TR-ND 900 133.20 | EEE-FK1A221XP 
220 0.19 0.26 22.0 E 300 PCE3775CT-ND 2.52 4.14 9.62 35.52 | PCE3775TR-ND 1,000 178.00 | EEE-FK1A221P 
330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE3779CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 |PCE3779TR-ND 500 115.00 | EEE-FK1A331P 
10 330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE4311CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4311TR-ND 500 139.50 | EEE-FK1A331GP. 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE3780CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3780TR-ND 500 115.00 | EEE-FK1A471P 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE4312CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4312TR-ND 500 139.50 | EEE-FK1A471GP. 
680 0.19 0.16 68.0 F 600 PCE3781CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3781TR-ND 500 115.00 | EEE-FK1A681P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE3772CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3772TR-ND 500 135.00 | EEE-FK1A102P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE4313CT-ND 4.72 7.77 18.04 66.60 | PCE4313TR-ND 500 163.50 | EEE-FK1A102GP. 
2200 0.21 0.060 220.0 H13 1100 PCE3456CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3456TR-ND 200 96.60 | EEV-FK1A222Q 
4700 0.25 0.035 470.0 J16 1800 PCE3457CT-ND 11.58 19.08 44.29 —__|PCE3457TR-ND 125 102.25 EEV-FK1A472M 
6800 0.29 0.033 680.0 K16 2060 PCE3458CT-ND 13.68 22.53 52.29 —__| PCE3458TR-ND 125 120.63 EEV-FK1A682M 
10 0.16 1.35 3.0 B 90 PCE3782CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.45 | PCE3782TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1C100R 
22 0.16 1.35 3.5 B 90 PCE3786CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.45 | PCE3786TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1C220UR 
22 0.16 0.70 3.5 c 160 PCE3785CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3785TR-ND 1,000 92.00 | EEE-FK1C220R 
47 0.16 0.70 75 Cc 160 PCE3791CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3791TR-ND 1,000 92.00 | EEE-FK1C470UR 
47 0.16 0.36 75 D 240 PCE3790CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3790TR-ND 1,000 109.00 | EEE-FK1C470P 
68 0.16 0.36 10.9 D 240 PCE3793CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3793TR-ND 1,000 109.00 | EEE-FK1C680P 
100 0.16 0.36 16.0 D 240 PCE3783CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3783TR-ND 1,000 109.00 | EEE-FK1C101P 
150 0.16 0.34 24.0 D8 280 PCE3784CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3784TR-ND 900 133.20 | EEE-FK1C151XP 
220 0.16 0.34 35.2 D8 280 PCE3788CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3778TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK10221XP 
16 220 0.16 0.26 35.2 E 300 PCE3787CT-ND 2.52 4.14 9.62 35.52 | PCE3787TR-ND 1,000 178.00 | EEE-FK10221P 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE3789CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 |PCE3789TR-ND 500 115.00 | EEE-FK10331P 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE4314CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4314TR-ND 500 139.50 | EEE-FK1C331GP. 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE3792CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3792TR-ND 500 115.00 | EEE-FK10471P 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE4315CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4315TR-ND 500 139.50 | EEE-FK1C471GP. 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE3794CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3794TR-ND 500 135.00 | EEE-FK1C681P 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE4316CT-ND 4.72 7.77 18.04 66.60 | PCE4316TR-ND 500 163.50 | EEE-FK1C681GP. 
1500 0.16 0.060 240.0 H13 1100 PCE3459CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3459TR-ND 200 96.60 | EEV-FK10152Q 
3300 0.20 0.035 528.0 J16 1800 PCE3460CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3460TR-ND 125 102.25 EEV-FK10332M 
4700 0.22 0.033 752.0 K16 2060 PCE3461CT-ND 13.68 22.53 52.29 —__ | PCE3461TR-ND 125 120.63 EEV-FK1C472M 
10 0.14 1.35 3.0 B 90 PCE3795CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.45 | PCE3795TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1E100R 
22 0.14 0.70 5.5 c 160 PCE3799CT-ND 1.30 215 4.98 18.39 | PCE3799TR-ND 1,000 92.00 | EEE-FK1E220R 
33 0.14 0.70 8.3 c 160 PCE3802CT-ND 1.30 246. 4.98 18.39 | PCE3802TR-ND 1,000 92.00 | EEE-FK1E330UR 
33 0.14 0.36 8.3 D 240 PCE3801CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3801TR-ND 1,000 109.00 | EEE-FK1E330P 
47 0.14 0.36 11.8 D 240 PCE3804CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3804TR-ND 1,000 109.00 | EEE-FK1E470P 
68 0.14 0.36 17.0 D 240 PCE3806CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3806TR-ND 1,000 109.00 | EEE-FK1E680P 
100 0.14 0.34 25.0 D8 280 PCE3797CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3797TR-ND 900 133.20 | EEE-FK1E101XP 
100 0.14 0.26 25.0 E 300 PCE3796CT-ND 2.52 4.14 9.62 35.52 | PCE3796TR-ND 1,000 178.00 | EEE-FK1E101P 
25 150 0.14 0.16 37.5 F 600 PCE3798CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 |PCE3798TR-ND 500 115.00 | EEE-FK1E151P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE3800CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3800TR-ND 500 115.00 | EEE-FK1E221P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE4317CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4317TR-ND 500 139.50 | EEE-FK1E221GP 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE3803CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3803TR-ND 500 115.00 | EEE-FK1E331P 
330 0.14 0.16 82.5 Pp 600 PCE4318CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4318TR-ND 500 139.50 | EEE-FK1E331GP 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE3805CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3805TR-ND 500 135.00 | EEE-FK1E471P 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE4319CT-ND 4.72 7.77 18.04 66.60 | PCE4319TR-ND 500 163.50 | EEE-FK1E471GP 
1000 0.14 0.060 250.0 H13 1100 PCE3462CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3462TR-ND 200 96.60 | EEV-FK1E102Q 
2200 0.16 0.035 550.0 J16 1800 PCE3463CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3463TR-ND 125 102.25 EEV-FK1E222M 
3300 0.18 0.033 825.0 K16 2060 PCE3506CT-ND 13.68 22.53 52.29 —__|PCE3506TR-ND 125 120.63 EEV-FK1E332M 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) Digi@Reel” | (Hots 
Rated | Nom. fand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | Part No. Qty. Pricing —_| Part No. 
47 0.12 1.35 3.0 B 90 PCE3843CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.45 | PCE3843TR-ND. 2,000 77.00/M EEE-FK1V4R7R 
10 0.12 1.35 3.5 B 90 PCE3834CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.45 | PCE3834TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1V100UR 
10 0.12 0.70 3.5 c 160 PCE3833CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3833TR-ND. 1,000 92.00 EEE-FK1V100R 
22 0.12 0.70 77 Cc 160 PCE3838CT-ND 1.30 245 4.98 18.39 | PCE3838TR-ND 1,000 92.00 EEE-FK1V220R 
33 0.12 0.36 11.6 D 240 PCE3840CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3840TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1V330P 
47 0.12 0.36 16.5 D 240 PCE3842CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3842TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1V470P 
68 0.12 0.34 23.8 D8 280 PCE3844CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3844TR-ND 900 133.20 EEE-FK1V680XP. 
100 0.12 0.34 35.0 D8 280 PCE3836CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3836TR-ND 900 133.20 EEE-FK1V101XP. 
100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE3835CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3835TR-ND 500 115.00 EEE-FK1V101P 
100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE4320CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4320TR-ND 500 139.50 EEE-FK1V101GP 
150 0.12 0.16 52.5 F 600 PCE3837CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3837TR-ND 500 115.00 EEE-FK1V151P 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE3839CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3839TR-ND 500 115.00 EEE-FK1V221P 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE4321CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4321TR-ND 500 139.50 EEE-FK1V221GP 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE3841CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3841TR-ND 500 135.00 EEE-FK1V331P 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE4322CT-ND 4.72 717 18.04 66.60 | PCE4322TR-ND 500 163.50 EEE-FK1V331GP 
470 0.12 0.060 164.5 H13 1100 PCE3464CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3464TR-ND 200 100.00 EEV-FK1V471Q 
680 0.12 0.060 238.0 H13 1100 PCE3465CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3465TR-ND 200 96.60 EEV-FK1V681Q 
1500 0.12 0.035 525.0 J16 1800 PCE3466CT-ND 11.58 19.08 44.29 — |PCE3466TR-ND 125 102.25 EEV-FK1V152M 
47 0.10 2.9 3.0 B 60 PCE3817CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.45 | PCE3817TR-ND. 2,000 77.00/M EEE-FK1H4R7R 
10 0.10 1.52 5.0 Cc 85 PCE3808CT-ND 1.30 245 4.98 18.39 | PCE3808TR-ND. 1,000 92.00 EEE-FK1H100UR 
10 0.10 0.88 5.0 D 165 PCE3807CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3807TR-ND. 1,000 109.00 EEE-FK1H100P 
22 0.10 0.88 11.0 D 165 PCE3811CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3811TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1H220P 
33 0.10 0.68 16.5 D8 195 PCE3814CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3814TR-ND 900 133.20 EEE-FK1H330XP 
33 0.10 0.68 16.5 E 195 PCE3813CT-ND 2.52 4.15 9.64 35.58 | PCE3813TR-ND 1,000 178.00 EEE-FK1H330P 
47 0.10 0.68 23.5 D8 195 PCE3816CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3816TR-ND. 900 133.20 EEE-FK1H470XP 
47 0.10 0.68 23.5 E 195 PCE3815CT-ND 2.52 4.15 9.64 35.58 | PCE3815TR-ND. 1,000 178.00 EEE-FK1H470P 
ae 100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE3809CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3809TR-ND 500 115.00 EEE-FK1H101P 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE4323CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4323TR-ND 500 139.50 EEE-FK1H101GP 
150 0.10 0.18 75.0 G 670 PCE3810CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3810TR-ND 500 135.00 EEE-FK1H151P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE3812CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3812TR-ND. 500 135.00 EEE-FK1H221P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE4324CT-ND 4.72 717 18.04 66.60 | PCE4324TR-ND 500 163.50 EEE-FK1H221GP 
330 0.10 0.12 165.0 H13 900 PCE3475CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3475TR-ND 200 96.60 EEV-FK1H3310. 
680 0.10 0.073 340.0 J16 1610 PCE3523CT-ND 11.58 19.08 44.29 — |PCE3523TR-ND 125 102.25 EEV-FK1H681M 
1000 0.10 0.073 500.0 J16 1610 PCE3477CT-ND 11.58 19.08 44.29 — |PCE3477TR-ND 125 102.25 EEV-FK1H102M 
47 0.08 3.0 3.0 c 50 PCE3824CT-ND 1.37 2.26 5.24 19.35 | PCE3824TR-ND 1,000 97.00 EEE-FK1J4R7R 
10 0.08 15 6.3 D 80 PCE3818CT-ND 1.62 2.66 6.18 22.80 | PCE3818TR-ND. 1,000 114.00 EEE-FK1J100P. 
22 0.08 1.2 13.9 D8 120 PCE3821CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 | PCE3821TR-ND. 900 139.50 EEE-FK1J220XP 
22 0.08 1.2 13.9 E 120 PCE3820CT-ND 2.64 4.35 10.11 37.32 | PCE3820TR-ND 1,000 187.00 EEE-FK1J220P, 
33 0.08 0.65 20.8 F 250 PCE3822CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3822TR-ND 500 121.00 EEE-FK1J330P, 
47 0.08 0.65 29.6 F 250 PCE3823CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3823TR-ND 500 121.00 EEE-FK1J470P. 
63 68 0.08 0.65 42.8 F 250 PCE4307CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE4307TR-ND 500 115.00 EEE-FK1J680UP 
68 0.08 0.65 42.8 G 250 PCE3825CT-ND 4.01 6.61 15.35 56.67 | PCE3825TR-ND 500 141.50 EEE-FK1J680P, 
100 0.08 0.35 63.0 G 400 PCE3819CT-ND 4.01 6.61 15.35 56.67 | PCE3819TR-ND. 500 141.50 EEE-FK1J101P. 
150 0.08 0.16 94.5 H13 800 PCE3526CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3526TR-ND 200 105.00 EEV-FK1J151Q 
220 0.08 0.16 138.6 H13 800 PCE3484CT-ND 743 12.24 28.42 104.94 | PCE3484TR-ND 200 105.00 EEV-FK1J221Q 
470 0.08 0.082 296.1 J16 1410 PCE3485CT-ND 12.16 20.03 46.51 — |PCE3485TR-ND 125 107.38 EEV-FK1J471M 
680 0.08 0.080 428.4 K16 1690 PCE3486CT-ND 14.35 23.64 54.88 — |PCE3486TR-ND 125 126.63 EEV-FK1J681M. 
3.3 0.08 5.0 3.0 c 25 PCE3830CT-ND 1,37 2.26 5.24 19.35 | PCE3830TR-ND. 1,000 97.00 EEE-FK1K3R3R 
47 0.08 3.0 3.8 D 40 PCE3832CT-ND 1.62 2.66 6.18 22.80 | PCE3832TR-ND 1,000 114.00 EEE-FK1K4R7P 
10 0.08 24 8.0 D8 60 PCE3827CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 | PCE3827TR-ND. 900 139.50 EEE-FK1K100XP. 
10 0.08 24 8.0 E 60 PCE3826CT-ND 2.64 4.35 10.11 37.32 | PCE3826TR-ND. 1,000 187.00 EEE-FK1K100P 
22 0.08 1.3 17.6 F 130 PCE3828CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3828TR-ND 500 121.00 EEE-FK1K220P 
80 33 0.08 13 26.4 F 130 PCE3829CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3829TR-ND 500 121.00 EEE-FK1K330P 
47 0.08 0.7 37.6 G 200 PCE3831CT-ND 4.01 6.61 15.35 56.67 | PCE3831TR-ND. 500 141.50 EEE-FK1K470P 
68 0.08 0.32 54.4 H13 500 PCE3528CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3528TR-ND 200 105.00 EEV-FK1K680Q 
100 0.08 0.32 80.0 H13 500 PCE3493CT-ND 743 12.24 28.42 104.94 | PCE3493TR-ND 200 105.00 EEV-FK1K101Q 
150 0.08 0.32 120.0 H13 500 PCE3494CT-ND 743 12.24 28.42 104.94 | PCE3494TR-ND 200 105.00 EEV-FK1K151Q 
330 0.08 0.17 264.0 J16 793 PCE3495CT-ND 12.16 20.03 46.51 — |PCE3495TR-ND 125 107.38 EEV-FK1K331M 
470 0.08 0.153 376.0 K16 917 PCE3496CT-ND 14.35 23.64 54.88 — |PCE3496TR-ND 125 126.63 EEV-FK1K471M 
22 0.07 13 22.0 F 130 PCE3845CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 | PCE3845TR-ND 500 119.50 EEE-FK2A220P 
33 0.07 0.7 33.0 G 200 PCE3846CT-ND 3.93 6.48 15.03 55.50 | PCE3846TR-ND. 500 139.00 EEE-FK2A330P 
47 0.07 0.32 47.0 H13 500 PCE3497CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3497TR-ND 200 105.00 EEV-FK2A470Q 
100 68 0.07 0.32 68.0 H13 500 PCE3498CT-ND 743 12.24 28.42 104.94 | PCE3498TR-ND 200 105.00 EEV-FK2A680Q 
100 0.07 0.17 100.0 J16 793 PCE3504CT-ND 12.16 20.03 46.51 — | PCE3504TR-ND 125 107.38 EEV-FK2A101M 
150 0.07 0.17 150.0 J16 793 PCE3499CT-ND 12.16 20.03 46.51 — | PCE3499TR-ND 125 107.38 EEV-FK2A151M 
220 0.07 0.153 220.0 K16 917 PCE3500CT-ND 14.35 23.64 54.88 — | PCE3500TR-ND 125 126.63 EEV-FK2A221M 
330 0.07 0.153 330.0 K16 917 PCE3505CT-ND 14.35 23.64 54.88 — | PCE3505TR-ND 125 126.63 EEV-FK2A331M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * Low Impedance (40% ~ 60% lower than FC) * Small Size (30% ~ 50% smaller than FC) 


* Long Life: 2000H ~ 5000H @ 105°C » Surface Mount Type * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Size Dimensions ~ mm 
0.3 Max-e) Reel Packaging for Automatic Placement Code oD L A ! w P 
x Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, B 4 58 43 18 0.65 +0.1 1.0 
S 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(WA) whichever is greater measured after a 2 minute application of 
2 As0.2 rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) C 5 5.8 5.3 2.2 0.65 +0.1 1.5 
A ——=s-l Following specified values: D 6.3 5.8 6.6 26 0.65 +0.1 18 
Q E = I Impedance Working Voltage D8 6.3 77 6.6 2.6 0.65 +0.1 18 
L—+ p 120Hz 6.3v | 10V | tev | 25V | 35V | 50V | 63V | 80V | 100V E 8 62 33 34 | 065201 | 22 
25206 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
+ | -40°C/+20°C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 10.2 8.3 3.4 0.90 +0.2 34 
wel -55°C/+20°C 4 4 4 3 3 3 3 3 3 G 10 10.2 10.3 3.5 0.90 +0.2 46 
Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values ance Current Size 400KHz, 105°C —_—| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) | (WF) | (120Hz, +20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
than FC), High Reliability, -55°C ~ 105°C (2000 Hour Life, GP Suffix 5000 Hour) 
22 0.26 1.35 i B 90 PCE3377CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 | PCE3377TR-ND 2,000 85.00/M | EEV-FK0J220R 
47 0.26 1.35 i B 90 PCE3378CT-ND d:2i 1.99 4.62 17.07 | PCE3378TR-ND 2,000 85.00/M | EEV-FK0J470UR 
47 0.26 0.70 c 160 PCE3379CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 | PCE3379TR-ND 1,000 102.00 | EEV-FKOJ470R 
100 0.26 0.70 . c 160 PCE3380CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 | PCE3380TR-ND 1,000 102.00 | EEV-FKOJ101UR 
100 0.26 0.36 6.3 D 240 PCE3381CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3381TR-ND 1,000 120.00 | EEV-FKOJ101P 
220 0.26 0.36 13.9 D 240 PCE3382CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3382TR-ND 1,000 120.00 | EEV-FKOJ221P 
63 330 0.26 0.26 20.8 E 300 PCE3383CT-ND 2.78 4.58 10.63 39.24 | PCE3383TR-ND 1,000 196.00 | EEV-FKOJ331P 
e 330 0.26 0.34 20.8 D8 280 PCE3507CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 | PCE3507TR-ND 900 147.60 | EEV-FKOJ331XP 
470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE3384CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 | PCE3384TR-ND 500 127.00 | EEV-FKOJ471P 
470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE3708CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE3708TR-ND 500 139.50 _| EEV-FK0J471GP 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE3385CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 | PCE3385TR-ND 500 127.00 | EEV-FKOJ102P 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE3706CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE3706TR-ND 500 139.50 | EEV-FKOJ102GP 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE3386CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 | PCE3386TR-ND 500 149.00 | EEV-FKOJ152P 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE3707CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 | PCE3707TR-ND 500 163.50 | EEV-FKOJ152GP 
22 0.19 1.35 3.0 B 90 PCE3387CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 | PCE3387TR-ND 2,000 85.00/M | EEV-FK1A220R 
33 0.19 1.35 3.3 B 90 PCE3388CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 | PCE3388TR-ND 2,000 85.00/M | EEV-FK1A330UR 
33 0.19 0.70 3.3 Cc 160 PCE3389CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 | PCE3389TR-ND 1,000 102.00 | EEV-FK1A330R 
150 0.19 0.36 15.0 D 240 PCE3508CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3508TR-ND 1,000 120.00 | EEV-FK1A151P 
220 0.19 0.34 22.0 D8 280 PCE3509CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 | PCE3509TR-ND 900 147.60 _| EEV-FK1A221XP 
220 0.19 0.26 22.0 E 300 PCE3390CT-ND 2.78 4.58 10.63 39.24 | PCE3390TR-ND 1,000 196.00 | EEV-FK1A221P 
10 330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE3391CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 | PCE3391TR-ND 500 127.00 | EEV-FK1A331P 
330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE3710CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE3710TR-ND 500 139.50 | EEV-FK1A331GP. 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE3392CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 | PCE3392TR-ND 500 127.00 | EEV-FK1A471P 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE3711CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE3711TR-ND 500 139.50 | EEV-FK1A471GP. 
680 0.49 0.016 68.0 G 600 PCE3510CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 | PCE3510TR-ND 500 127.00 | EEV-FK1A681P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE3393CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 | PCE3393TR-ND 500 149.00 | EEV-FK1A102P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE3709CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 | PCE3709TR-ND 500 163.50 | EEV-FK1A102GP. 
10 0.16 1.35 3.0 B 90 PCE3394CT-ND 1,211 1.99 4.62 17.07 | PCE3394TR-ND 2,000 85.00/M | EEV-FK1C100R 
22. 0.16 1.35 3.5 B 90 PCE3395CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 | PCE3395TR-ND 2,000 85.00/M | EEV-FK1C220UR 
22 0.16 0.70 3.5 c 160 PCE3396CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 | PCE3396TR-ND 1,000 102.00 | EEV-FK1C220R 
47 0.16 0.70 75 c 160 PCE3397CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 | PCE3397TR-ND 1,000 102.00 | EEV-FK1C470UR 
47 0.16 0.36 7.5 D 240 PCE3398CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3398TR-ND 1,000 120.00 _| EEV-FK1C470P 
68 0.16 0.36 10.9 D 240 PCE3511CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3511TR-ND 1,000 120.00 | EEV-FK1C680P 
100 0.16 0.36 16.0 D 240 PCE3399CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3399TR-ND 1,000 120.00 | EEV-FK1C101P 
16 150 0.16 0.34 24.0 D8 280 PCE3512CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 | PCE3512TR-ND 900 147.60 | EEV-FK1C0151XP 
220 0.16 0.34 35.2 D8 280 PCE3513CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 | PCE3513TR-ND 900 147.60 | EEV-FK10221XP 
220 0.16 0.26 35.2 E 300 PCE3400CT-ND 2.78 4.58 10.63 39.24 | PCE3400TR-ND 1,000 196.00 | EEV-FK1C221P 
330 0.16 0.16 62.8 F 600 PCE3401CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 | PCE3401TR-ND 500 127.00 | EEV-FK1C331P 
330 0.16 0.16 62.8 F 600 PCE3712CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE3712TR-ND 500 139.50 | EEV-FK1C331GP. 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE3402CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 | PCE3402TR-ND 500 127.00 | EEV-FK1C471P 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE3713CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE3713TR-ND 500 139.50 | EEV-FK1C471GP. 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE3501CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 | PCE3501TR-ND 500 149.00 _| EEV-FK1C681P 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE3714CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 | PCE3714TR-ND 500 163.50 | EEV-FK1C681GP. 
10 0.14 1.35 3.0 B 90 PCE3403CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 | PCE3403TR-ND 2,000 85.00/M | EEV-FK1E100R 
22 0.14 0.70 6.5 c 160 PCE3404CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 | PCE3404TR-ND 1,000 102.00 | EEV-FK1E220R 
33 0.14 0.70 8.3 c 160 PCE3405CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 | PCE3405TR-ND 1,000 102.00 | EEV-FK1E330UR 
33 0.14 0.36 8.3 D 240 PCE3406CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3406TR-ND 1,000 120.00 | EEV-FK1E330P 
47 0.14 0.36 11.8 D 240 PCE3407CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3407TR-ND 1,000 120.00 | EEV-FK1E470P 
68 0.14 0.36 17.0 D 240 PCE3514CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3514TR-ND 1,000 120.00 | EEV-FK1E680P 
100 0.14 0.34 25.0 D8 280 PCE3515CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 | PCE3515TR-ND 900 147.60 | EEV-FK1E101XP 
25 100 0.14 0.26 25.0 E 300 PCE3408CT-ND 2.78 4.58 10.63 39.24 | PCE3408TR-ND 1,000 196.00 | EEV-FK1E101P 
150 0.14 0.16 37.5 F 600 PCE3516CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 | PCE3516TR-ND 500 127.00 | EEV-FK1E151P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE3409CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 | PCE3409TR-ND 500 127.00 _| EEV-FK1E221P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE3715CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE3715TR-ND 500 139.50 | EEV-FK1E221GP 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE3410CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 | PCE3410TR-ND 500 127.00 | EEV-FK1E331P 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE3716CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE3716TR-ND 500 139.50 | EEV-FK1E331GP 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE3411CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 | PCE3411TR-ND 500 149.00 | EEV-FK1E471P 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE3717CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 | PCE3717TR-ND 500 163.50 _ | EEV-FK1E471GP. 
47 0.12 1.35 3.0 B 90 PCE3412CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 | PCE3412TR-ND 2,000 85.00/M | EEV-FK1V4R7R 
10 0.12 1.35 3.5 B 90 PCE3413CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 | PCE3413TR-ND 2,000 85.00/M | EEV-FK1V100UR 
10 0.12 0.70 3.5 c 160 PCE3414CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 | PCE3414TR-ND 1,000 102.00 | EEV-FK1V100R 
22 0.12 0.70 ri Cc 160 PCE3415CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 | PCE3415TR-ND 1,000 102.00 | EEV-FK1V220R 
33 0.12 0.36 11.6 D 240 PCE3416CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3416TR-ND 1,000 120.00 _| EEV-FK1V330P 
47 0.12 0.36 16.5 D 240 PCE3417CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3417TR-ND 1,000 120.00 | EEV-FK1V470P 
68 0.12 0.34 23.8 D8 280 PCE3517CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 | PCE3517TR-ND 900 147.60 | EEV-FK1V680XP 
35 100 0.12 0.34 35.0 D8 280 PCE3518CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 | PCE3518TR-ND 900 147.60 | EEV-FK1V101XP 
100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE3418CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 | PCE3418TR-ND 500 127.00 | EEV-FK1V101P 
100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE3720CT-ND 3.95 6.50 15.09 55.71 | PCE3720TR-ND 500 139.50 | EEV-FK1V101GP. 
150 0.12 0.16 52.5 F 600 PCE3519CT-ND. 3.60 5.94 13.78 50.88 | PCE3519TR-ND 500 127.00 | EEV-FK1V151P 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE3419CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 | PCE3419TR-ND 500 127.00 | EEV-FK1V221P 
220 0.12 0.16 77.0 Fe 600 PCE3721CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE3721TR-ND 500 139.50 | EEV-FK1V221GP. 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE3420CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 | PCE3420TR-ND 500 149.00 | EEV-FK1V331P 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE3722CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 | PCE3722TR-ND 500 163.50 | EEV-FK1V331GP. 
47 0.10 2.90 3.0 B 60 PCE3467CT-ND 12 1.99 4.62 17.07 | PCE3467TR-ND 2,000 85.00/M | EEV-FK1H4R7R 
10 0.10 1.52 5.0 Cc 85 PCE3468CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 | PCE3468TR-ND 1,000 102.00 | EEV-FK1H100UR 
10 0.10 0.88 5.0 D 165 PCE3469CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3469TR-ND 1,000 120.00 | EEV-FK1H100P 
22 0.10 0.88 11.0 D 165 PCE3470CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 | PCE3470TR-ND 1,000 120.00 | EEV-FK1H220P 
33 0.10 0.68 16.5 D8 195 PCE3520CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 | PCE3520TR-ND 900 147.60 __| EEV-FK1H330XP. 
33 0.10 0.68 16.5 E 195 PCE3471CT-ND 2.78 4.59 10.64 39.30 | PCE3471TR-ND 1,000 197.00 | EEV-FK1H330P 
50 47 0.10 0.68 23.5 D8 195 PCE3521CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 | PCE3521TR-ND 900 147.60 | EEV-FK1H470XP. 
47 0.10 0.68 23.5 E 195 PCE3472CT-ND 2.78 4.59 10.64 39.30 | PCE3472TR-ND 1,000 197.00 | EEV-FK1H470P 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE3473CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 | PCE3473TR-ND 500 127.00 | EEV-FK1H101P 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE3718CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE3718TR-ND 500 139.50 | EEV-FK1H101GP 
150 0.10 0.18 75.0 G 670 PCE3522CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 | PCE3522TR-ND 500 149.00 | EEV-FK1H151P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE3474CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 | PCE3474TR-ND 500 149.00 | EEV-FK1H221P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE3719CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 | PCE3719TR-ND 500 163.50 | EEV-FK1H221GP. 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1691 


Panasonic FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) Digi@Reel” 


Rated | Nom. fand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) | (WF) | (120Hz, +20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
47 0.08 3.00 3.0 C 50 PCE3478CT-ND 1.52 2.50 5.79 21.39 | PCE3478TR-ND 1,000 107.00 |EEV-FK1J4R7R 
10 0.08 1.50 6.3 D 80 PCE3479CT-ND 1.79 2.94 6.83 25.20 | PCE3479TR-ND 1,000 126.00 | EEV-FK1J100P 
22 0.08 1.20 13.9 D8 120 PCE3524CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 | PCE3524TR-ND 900 154.80 | EEV-FK1J220XP 
63 22 0.08 1.20 13.9 E 120 PCE3480CT-ND 2.92 4.81 11417 41.25 | PCE3480TR-ND 1,000 206.00 | EEV-FK1J220P 
33 0.08 0.65 20.8 FE 250 PCE3481CT-ND 3.78 6.23 14.47 53.43 | PCE3481TR-ND 500 133.50 | EEV-FK1J330P 
47 0.08 0.65 29.6 F 250 PCE3482CT-ND 3.78 6.23 14.47 53.43 | PCE3482TR-ND 500 133.50 | EEV-FK1J470P 
68 0.08 0.35 42.8 G 400 PCE3525CT-ND 4.43 7.30 16.96 62.61 | PCE3525TR-ND 500 156.50 | EEV-FK1J680P 
100 0.08 0.35 63.0 G 400 PCE3483CT-ND 4.43 7.30 16.96 62.61 | PCE3483TR-ND 500 156.50 | EEV-FK1J101P 
3.3 0.08 5.00 3.0 iq 25 PCE3487CT-ND 1.52 2.50 5.79 21.39 | PCE3487TR-ND 1,000 107.00 | EEV-FK1K3R3R 
47 0.08 3.00 3.8 D 40 PCE3488CT-ND 1.79 2.94 6.83 25.20 | PCE3488TR-ND 1,000 126.00 | EEV-FK1K4R7P 
10 0.08 2.40 8.0 D8 60 PCE3527CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 | PCE3527TR-ND 900 154.80 | EEV-FK1K100XP 
80 10 0.08 2.40 8.0 E 60 PCE3489CT-ND 2.92 4.81 11417 41.25 | PCE3489TR-ND 1,000 206.00 | EEV-FK1K100P 
22 0.08 1.30 17.6 EF 130 PCE3490CT-ND 3.78 6.23 14.47 53.43 | PCE3490TR-ND 500 133.50 | EEV-FK1K220P 
33 0.08 1.30 26.4 F 130 PCE3491CT-ND 3.78 6.23 14.47 53.43 | PCE3491TR-ND 500 133.50 | EEV-FK1K330P 
47 0.08 0.70 37.6 G 200 PCE3492CT-ND 4.43 7.30 16.96 62.61 | PCE3492TR-ND 500 156.50 | EEV-FK1K470P 
400 22 0.07 1.30 22.0 F 130 PCE3502CT-ND 3.73 6.15 14.28 52.71 | PCE3502TR-ND 500 132.00 | EEV-FK2A220P 
33 0.07 0.70 33.0 G 200 PCE3503CT-ND 4.34 7.15 16.61 61.32 | PCE3503TR-ND 500 153.50 | EEV-FK2A330 


Panasonic FP Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type — _ igi Reel” 
High Temperature Reflow (260°C) 


Following Specified Values: 


Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, Impedance Rated Working Voltage 
20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3 (WA) whichever is greater after a 2 minute application of rated 120Hz 6.3V 10V 16V 25V 35V 
working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) -25°C / 20°C 2 2 2 2 2 
: : : -40°C / 20°C 3 3 3 3 3 
0.3 Max-e) p= Soldering: Reflow (I.R or |.R + Heated Air. VPS is not allowed) -55°C / 20°C 4 4 4 3 3 
x 
3 Can Size - mm Peak Duration Duration Reflow = = . 
0 (Size Code) Temperature | (Temp. >255°C) | (Temp. >230°C) Frequency Size Dimensions - mm 
a jp OF ae ae 38 nee 
fal i i i .65 +0. t 
8 = ; aireaniart a 260°C 5 seconds 60 seconds 2 C 5.0 5.8 53 | 22 | 065201 | 15 
-#— L—-+| BSS aGE D 6.3 5.8 6.6 26 0.65 +0.1 1.8 
P D8 6.3 71 6.6 2.6 0.65 +0.1 1.8 
4 . ide en ae 260°C 5 seconds 60 seconds 1 E 8.0 62 83 | 34 | 065201 | 22 
| : F 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90 +0.2 3.1 
welt~ + Capacitor must return to room temperature before the second reflow G 10.0 10.2 10.3 3.5 0.90 +0.2 46 
Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Current Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) | (WF) | (120Hz, 20°C) (Q) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | Part No. ty. Pricing | Part No. 
22 0.26 0.85 3.0 B 160 PCE4510CT-ND 1.33 2.20 5.10 18.84 |PCE4510TR-ND 2,000 94.00/M | EEE-FP0J220AR 
47 0.26 0.36 3.0 Cc 240 PCE4511CT-ND 1.59 2.62 6.08 22.44 |PCE4511TR-ND 1,000 112.00 | EEE-FP0J470AR 
47 0.26 0.85 3.0 B 160 PCE4512CT-ND 1.40 2.31 5.36 19.80 |PCE4512TR-ND 2,000 99.00/M_ | EEE-FPJ470UAR 
100 0.26 0.26 6.3 D 300 PCE4513CT-ND 1.88 3.09 TAT 26.49 |PCE4513TR-ND 1,000 132.00 | EEE-FP0J101AP 
100 0.26 0.36 6.3 C 240 PCE4514CT-ND 1.68 2.76 6.41 23.67 __|PCE4514TR-ND 1,000 118.00 | EEE-FPJ101UAR 
63 220 0.26 0.26 13.8 D 300 PCE4515CT-ND 1.88 3.09 rag 26.49 |PCE4515TR-ND 1,000 132.00 | EEE-FP0J221AP 
: 330 0.26 0.18 20.7 E 500 PCE4516CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 |PCE4516TR-ND 1,000 217.00 | EEE-FP0J331AP 
330 0.26 0.16 20.7 D8 600 PCE4517CT-ND 2.56 4.21 9.78 36.12 |PCE4517TR-ND 900 162.90 | EEE-FPJ331XAP 
470 0.26 0.08 29.6 F 850 PCE4518CT-ND 3.98 6.55 15.21 56.16 |PCE4518TR-ND 500 140.50 | EEE-FP0J471AP 
1000 0.26 0.08 63.0 F 850 PCE4430CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE4430TR-ND 500 139.50 | EEE-FP0J102AP 
1500 0.26 0.06 94.5 G 1190 PCE4431CT-ND 4.63 7.63 17.70 65.37 | PCE4431TR-ND 500 163.50 | EEE-FPOJ152AP 
1800 0.26 0.08 113.4 G 850 PCE4432CT-ND 5.10 8.39 19.48 71.94 | PCE4432TR-ND 500 180.00 | EEE-FPJ182UAP 
22 0.19 0.85 3.0 B 160 PCE4519CT-ND 1.33 2.20 5.10 18.84 |PCE4519TR-ND 2,000 94.00/M | EEE-FP1A220AR 
33 0.19 0.36 3.3 Cc 240 PCE4520CT-ND 1.59 2.62 6.08 22.44 |PCE4520TR-ND 1,000 112.00 | EEE-FP1A330AR 
33 0.19 0.85 3.3 B 160 PCE4521CT-ND 1.40 2.31 5.36 19.80 |PCE4521TR-ND 2,000 99.00/M | EEE-FPA330UAR 
150 0.19 0.26 15.0 D 300 PCE4522CT-ND 1.88 3.09 7A7 26.49 |PCE4522TR-ND 1,000 132.00 | EEE-FP1A151AP 
220 0.19 0.18 22.0 E 500 PCE4523CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 | PCE4523TR-ND 1,000 217.00 |EEE-FP1A221AP 
10 220 0.19 0.16 22.0 D8 600 PCE4524CT-ND 2.56 4.21 9.78 36.12 |PCE4524TR-ND 900 162.90 | EEE-FPA221XAP 
330 0.19 0.08 33.0 F 850 PCE4525CT-ND 3.98 6.55 15.21 56.16 |PCE4525TR-ND 500 140.50 | EEE-FP1A331AP 
470 0.19 0.08 47.0 F 850 PCE4526CT-ND 3.98 6.55 15.21 56.16 |PCE4526TR-ND 500 140.50 | EEE-FP1A471AP 
680 0.19 0.08 68.0 F 850 PCE4433CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 |PCE4433TR-ND 500 139.50 | EEE-FP1A681AP 
1000 0.19 0.06 100.0 G 1190 PCE4434CT-ND 4.63 7.63 17.70 65.37 | PCE4434TR-ND 500 163.50 _| EEE-FP1A102AP 
1200 0.19 0.08 120.0 G 850 PCE4435CT-ND. 5.10 8.39 19.48 71.94 | PCE4435TR-ND 500 180.00 | EEE-FPA122UAP 
10 0.16 0.85 3.0 B 160 PCE4527CT-ND 1.33 2.20 5.10 18.84 |PCE4527TR-ND 2,000 94.00/M | EEE-FP1C100AR 
22 0.16 0.36 3.5 Cc 240 PCE4528CT-ND 1.59 2.62 6.08 22.44 |PCE4528TR-ND 1,000 112.00 | EEE-FP1C220AR 
22 0.16 0.85 3.5 B 160 PCE4529CT-ND 1.40 2.31 5.36 19.80 |PCE4529TR-ND 2,000 99.00/M | EEE-FPC220UAR 
47 0.16 0.26 78 D 300 PCE4530CT-ND 1.88 3.09 7A7 26.49 | PCE4530TR-ND 1,000 132.00 | EEE-FP1C470AP 
47 0.16 0.36 75: C 240 PCE4531CT-ND 1.68 2.76 6.41 23.67 | PCE4531TR-ND 1,000 118.00 _| EEE-FPC470UAR 
68 0.16 0.26 10.8 D 300 PCE4532CT-ND 1.88 3.09 7A7 26.49 |PCE4532TR-ND 1,000 132.00 | EEE-FP1C680AP 
100 0.16 0.26 16.0 D 300 PCE4533CT-ND 1.88 3.09 LAT 26.49 |PCE4533TR-ND 1,000 132.00 | EEE-FP1C101AP 
16 100 0.16 0.16 16.0 D8 600 PCE4534CT-ND 2.56 4.21 9.78 36.12 |PCE4534TR-ND 900 162.90 | EEE-FPC101XAP 
150 0.16 0.16 24.0 D8 600 PCE4535CT-ND 2.56 4.21 9.78 36.12 |PCE4535TR-ND 900 162.90 | EEE-FPC151XAP 
220 0.16 0.18 35.2 E 500 PCE4536CT-ND. 3.07 5.05 11.73 43.32 | PCE4536TR-ND 1,000 217.00_[EEE-FP1C221AP 
220 0.16 0.16 35.2 D8 600 PCE4537CT-ND 2.56 4.21 9.78 36.12 |PCE4537TR-ND 900 162.90 | EEE-FPC221XAP 
330 0.16 0.08 62.8 F 850 PCE4538CT-ND 3.98 6.55 15.21 56.16 |PCE4538TR-ND 500 140.50 | EEE-FP1C331AP 
470 0.16 0.08 75.2 F 850 PCE4436CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 |PCE4436TR-ND 500 139.50 | EEE-FP1C471AP 
680 0.16 0.06 108.8 G 1190 PCE4437CT-ND 4.63 7.63 17.70 65.37 | PCE4437TR-ND 500 163.50 | EEE-FP1C681AP 
820 0.16 0.08 131.2 G 850 PCE4438CT-ND 5.10 8.39 19.48 71.94 |PCE4438TR-ND 500 180.00 | EEE-FPC821UAP 
10 0.14 0.85 3.0 B 160 PCE4539CT-ND 1.33 2.20 5.10 18.84 |PCE4539TR-ND 2,000 94.00/M | EEE-FP1E100AR 
22 0.14 0.36 §.5 Cc 240 PCE4540CT-ND 1.59 2.62 6.08 22.44 |PCE4540TR-ND 1,000 112.00 | EEE-FP1E220AR 
33 0.14 0.26 8.2 D 300 PCE4541CT-ND 1.88 3.09 7A7 26.49 |PCE4541TR-ND 1,000 132.00 | EEE-FP1E330AP 
33 0.14 0.36 8.2 C 240 PCE4542CT-ND 1.68 2.76 6.41 23.67 |PCE4542TR-ND 1,000 118.00 | EEE-FPE330UAR 
47 0.14 0.26 11.7 D 300 PCE4543CT-ND 1.88 3.09 TAZ 26.49 | PCE4543TR-ND 1,000 132.00 | EEE-FP1E470AP 
05 68 0.14 0.26 17.0 D 300 PCE4544CT-ND 1.88 3.09 7A7 26.49 | PCE4544TR-ND 1,000 132.00 | EEE-FP1E680AP 
100 0.14 0.18 25.0 E 500 PCE4545CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 |PCE4545TR-ND 1,000 217.00 | EEE-FP1E101AP 
100 0.14 0.16 25.0 D8 600 PCE4546CT-ND 2.56 4.21 9.78 36.12 |PCE4546TR-ND 900 162.90 | EEE-FPE101XAP 
150 0.14 0.08 37.5 F 850 PCE4547CT-ND 3.98 6.55 15.21 56.16 |PCE4547TR-ND 500 140.50 | EEE-FP1E151AP 
220 0.14 0.08 55.0 FE 850 PCE4548CT-ND 3.98 6.55 15.21 56.16 | PCE4548TR-ND 500 140.50 _| EEE-FP1E221AP 
470 0.14 0.06 117.5 G 1190 PCE4440CT-ND 4.63 7.63 17.70 65.37 | PCE4440TR-ND 500 163.50 | EEE-FP1E471AP 
560 0.14 0.08 140.0 G 850 PCE4441CT-ND 5.10 8.39 19.48 71.94 |PCE4441TR-ND 500 180.00 | EEE-FPE561UAP. 
10 0.12 0.85 3.5 B 160 PCE4549CT-ND 1.40 2.31 5.36 19.80 |PCE4549TR-ND 2,000 99.00/M | EEE-FPV100UAR 
22 0.12 0.36 77 Cc 240 PCE4550CT-ND 1.59 2.62 6.08 22.44 |PCE4550TR-ND 1,000 112.00 | EEE-FP1V220AR 
33 0.12 0.26 11.5 D 300 PCE4551CT-ND 1.88 3.09 TAT 26.49 |PCE4551TR-ND 1,000 132.00 | EEE-FP1V330AP 
47 0.12 0.26 16.4 D 300 PCE4552CT-ND 1.88 3.09 7A7 26.49 | PCE4552TR-ND 1,000 132.00 | EEE-FP1V470AP 
68 0.12 0.16 16.4 D8 600 PCE4553CT-ND. 3.07 5.05 11.73 43.32 | PCE4553TR-ND 900 195.30 _| EEE-FPV680XAP. 
35 100 0.12 0.16 35.0 D8 600 PCE4554CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 |PCE4554TR-ND 900 195.30 | EEE-FPV101XAP 
100 0.12 0.08 35.0 F 850 PCE4442CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 |PCE4442TR-ND 500 139.50 | EEE-FP1V101AP 
150 0.12 0.08 62.5 F 850 PCE4443CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 |PCE4443TR-ND 500 139.50 | EEE-FP1V151AP 
220 0.12 0.08 77.0 FE 850 PCE4444CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 |PCE4444TR-ND 500 139.50 | EEE-FP1V221AP 
330 0.12 0.06 115.5 G 1190 PCE4445CT-ND 4.63 7.63 17.70 65.37 | PCE4445TR-ND 500 163.50 _| EEE-FP1V331AP 
390 0.12 0.08 136.5 G 850 PCE4446CT-ND 5.10 8.39 19.48 71.94 |PCE4446TR-ND 500 180.00 | EEE-FPV391UAP 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1692 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic EB Series atuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * Long Life: 3000-5000H @ 105°C *High Voltage * High CV Volumetric Dimensions —mm 
Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Size 
Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C »* Capacitance Code D L A I w PB 
ftekte application ofraledworking vliage ar 20°C =LowTempersute Gerace: | o| 10 | 185 | A058 | “ss [osoana| 46 
: 0.3 Max. A+0.2 Impedance ratio (120Hz) G17 10 16.5 10.3 3.5 |0.90+0.2| 4.6 
& = U_ Soldering: . BenoWs 230°C for 5 seconds H1i6 12.5 16.5 13.5 47 0.90 +0.3 4.4 
3 Following specified values: 16 16 165 170 55 12403 67 
Q as Q i Impedance Working Voltage Jat 16 21.5 17.0 5.5 | 1.2403 | 67 
yas wet 160V 200V 250V 350V 400V 450V K16 18 16.5 19.0 65 4.2 +0.3 67 
-25°C/+20°C 2 2 3 5 6 6 K21 18 21.5 19.0 6.5 1.2 40.3 6.7 
Rated | Nom. tand< Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape 
WV. | Cap. Spec. Values Current Size 400kHz, 105°C —_| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
EB Long Life, High Ripple Series. 
10 0.15 106.0 G13 70 PCE3421CT-ND 93 87 PCE3421TR-ND 250 99.50 |EEV-EB2C1000 
33 0.15 326.8 H16 470 PCE3422CT-ND 1.53 1.42 PCE3422TR-ND 150 98.10 | EEV-EB2C330SQ 
460 47 0.15 461.2 J16 600 PCE3579CT-ND 1.91 1.78 PCE3579TR-ND 125 102.25 | EEV-EB2C470SM 
68 0.15 662.8 J21 750 PCE3580CT-ND 2.26 2.10 PCE3580TR-ND 75 72.38 | EEV-EB2C680M 
68 0.15 662.8 K16 750 PCE3581CT-ND 2.26 2.10 PCE3581TR-ND 125 120.63) EEV-EB2C680SM 
100 0.15 970.0 K21 1060 PCE3578CT-ND 2.69 2.49 PCE3578TR-ND 75 86.18 | EEV-EB2C101M 
22 0.15 274.0 H16 470 PCE3427CT-ND 1.53 1.42 PCE3427TR-ND 150 98.10 | EEV-EB2D220SQ 
33 0.15 406.0 J16 600 PCE3583CT-ND 1.91 1.78 PCE3583TR-ND 125 102.25 |) EEV-EB2D330SM 
200 47 0.15 574.0 K16 600 PCE3584CT-ND 2.26 2.10 PCE3584TR-ND 125 120.63) EEV-EB2D470SM 
68 0.15 826.0 J21 750 PCE3585CT-ND 2.26 2.10 PCE3585TR-ND 75 72.38 | EEV-EB2D680M 
100 0.15 1210.0 K21 1060 PCE3582CT-ND 2.69 2.49 PCE3582TR-ND 75 86.18 | EEV-EB2D101M 
10 0.15 160.0 G17 88 PCE3432CT-ND 1.07 99 PCE3432TR-ND 200 91.40 | EEV-EB2E100Q 
22 0.15 340.0 J16 560 PCE3586CT-ND 1.91 1.78 PCE3586TR-ND 125 102.25 | EEV-EB2E220SM 
250 33 0.15 505.0 K16 560 PCE3587CT-ND 2.26 2.10 PCE3587TR-ND 125 120.63 |) EEV-EB2E330SM 
47 0.15 715.0 J21 710 PCE3588CT-ND 2.26 2.10 PCE3588TR-ND 75 72.38 | EEV-EB2E470M 
68 0.15 1030.0 K21 990 PCE3589CT-ND 2.69 2.49 PCE3589TR-ND 75 86.18 | FEV-EB2E680M 
10 0.20 220.0 J16 270 PCE3593CT-ND 1.91 1.78 PCE3593TR-ND 125 102.25 | EEV-EB2V100SM 
350 22 0.20 472.0 K16 350 PCE3594CT-ND 2.26 2.10 PCE3594TR-ND 125 120.63) EEV-EB2V220SM 
33 0.20 703.0 J21 480 PCE3595CT-ND 2.26 2.10 PCE3595TR-ND 75 72.38 | EEV-EB2V330M 
47 0.20 997.0 K21 670 PCE3596CT-ND 2.69 2.49 PCE3596TR-ND 75 86.18 | EEV-EB2V470M 
3.3 0.24 89.2 G13 40 PCE3441CT-ND 93 87 PCE3441TR-ND 250 99.50 | EEV-EB2G3R30 
47 0.24 122.8 G17 50 PCE3442CT-ND 1.07 99 PCE3442TR-ND 200 91.40 | EEV-EB2G4R70 
400 10 0.24 250.0 J16 250 PCE3590CT-ND 1.91 1.78 PCE3590TR-ND 125 102.25 )EEV-EB2G100SM 
22 0.24 538.0 J21 410 PCE3591CT-ND 2.26 2.10 PCE3591TR-ND 75 72.38 | EEV-EB2G220M 
33 0.24 802.0 K21 600 PCE3592CT-ND 2.69 2.49 PCE3592TR-ND 75 86.18 | EEV-EB2G330M 
2.2 0.24 69.4 G13 29 PCE3446CT-ND 93 87 PCE3446TR-ND 250 99.50 | EEV-EB2W2R20 
3.3 0.24 99.1 G17 4 PCE3447CT-ND 1.07 99 PCE3447TR-ND 200 88.20 | EEV-EB2W3R30 
450 47 0.24 136.9 H16 49 PCE3448CT-ND 1.53 1.42 PCE3448TR-ND 150 98.10 |EEV-EB2W4R7SQ 
10 0.24 280.0 K16 310 PCE3597CT-ND 2.26 2.10 PCE3597TR-ND 125 120.63) EEV-EB2W100SM 
22 0.24 604.0 K21 560 PCE3598CT-ND 2.69 2.49 PCE3598TR-ND 75 86.18 | EEV-EB2W220M 


Panasonic TA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * High Temperature: 125°C * Automotive Applications * Life Time: 1000H @ 125°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for 
Automatic Placement Dimensions —- mm 


Specifications: + Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(yA) whichever Code 


is greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) D 7 A : my 5 


. 0.3 Max.~} A+0.2 Following specified values: E 8.0 6.2 8.3 3.4 oe 2.2 
3 = | Impedance Working Voltage 0.90 
Fs | fa 120Hz tov 16v 25V 35V 50V [BO | 402s) Bal OF 0.0||) 2 
8 Ea me rel Be pane 7s . = : : @ | 100] 102 | 103] 35 | 253) 46 
Rated | Nom. tand< Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. Cap. | Spec. Values Current Size | 100kHz, 125°C | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) | (120Hz, +20°C) (HA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
TA Automotive Series: -40°C ~ 125°C (1000 Hour Life) 
100 0.32 10.0 E 62 PCE3143CT-ND 86 7 66 61 PCE3143TR-ND 1,000 303.00 | EEV-TA1A101P 
10 220 0.32 22.0 F 93 PCE3144CT-ND 11 92 85 719 PCE3144TR-ND 500 195.00 |EEV-TA1A221P 
330 0.32 33.0 G 118 PCE3145CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3145TR-ND 500 229.50 | EEV-TA1A331P 
100 0.24 16.0 F 89 PCE3146CT-ND 11 92 85 719 PCE3146TR-ND 500 195.00 |EEV-TA1C101P 
a 220 0.24 35.2 G 113 PCE3147CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3147TR-ND 500 229.50 | EEV-TA1C221P 
7 47 0.21 11.8 E 56 PCE3148CT-ND 86 ral 66 61 PCE3148TR-ND 1,000 303.00 | EEV-TA1E470P 
100 0.21 25.0 F 84 PCE3149CT-ND 11 92 85 79 PCE3149TR-ND 500 195.00 |EEV-TA1E101P 
33 0.18 11.6 E 53 PCE3150CT-ND 86 eat 66 61 PCE3150TR-ND 1,000 303.00 | EEV-TA1V330P 
35 47 0.18 16.5 F 79 PCE3151CT-ND 11 92 85 719 PCE3151TR-ND 500 195.00 |EEV-TA1V470P 
100 0.18 3.5 G 101 PCE3152CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3152TR-ND 500 229.50 | EEV-TA1V101P 
10 0.18 5.0 E 25 PCE3153CT-ND 86 ol 66 61 PCE3153TR-ND 1,000 303.00 | EEV-TA1H100P 
eo 22 0.18 11.0 E 50 PCE3154CT-ND 86 wal 66 61 PCE3154TR-ND 1,000 303.00 | EEV-TA1H220P 
33 0.18 16.5 F 74 PCE3155CT-ND 11 92 85 719 PCE3155TR-ND 500 195.00 | EEV-TA1H330P 
47 0.18 23.5 G 94 PCE3156CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3156TR-ND 500 229.50 | EEV-TA1H470P 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1693 


Digi@Reel’ 


Panasonic TG Series atuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * Life Time: 1000-2000H @ 125°C * Automotive Applications * Surface Mount Type » Miniaturization (40% less than TA Series) * Low ESR (Low Temperature) Specifications: 


© Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(/A) whichever is greater measured after a 2 minute application oan D L Dimensions a“ P 
of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) * Soldering Reflow: 8-10mm case, 235°C for 5 seconds; 12.5-18mm case, 230°C for 5 seconds E 301621831341065201 122 
Following specified values: 08 Make (orem F |8.0/10.2/ 8.3) 3.4 | 090+0.2 | 3.1 
Impedance Working Voltage 2 I G |10.0]10.2}10.3] 3.5 | 0.90 +0.2 | 4.6 
120Hz 10V 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 80V| 100V 3 P H13 /12.5/13.5]13.5| 4.7 | 0.90 +0.3 | 4.4 
-25°C/20°C 3 2 2 2 2 2 2 2 i=] {| 1 J16 |16.0}16.5/17.0} 5.5 | 1.20 +0.3 | 6.7 
-40°C/20°C 6 4 4 3 3 3 3 3 feb E=— —— K16 |18.0|16.5|19.0| 6.7 | 1.20 +0.3 | 6.7 
Rated | Nom. tand< ESR | Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values | (100kHz) Current Size | 100KHz, 125°C | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Panasonic 
(VDC) | (WF) | (120Hz, 20°C) | (20°C) (uA) Code (mArms) Part No. 5 10 25 100 ‘| Part No. ty. Pricing | Part No. 
Series: -40°C ~ 125°C (1000 - 2000 Hour Life) 
100 0.30 1.0 10.0 E 100 PCE4034CT-ND 67 55 51 AT PCE4034TR-ND 1,000 235.00 | EEE-TG1A101P 
220 0.30 1.0 22.0 E 100 PCE4038CT-ND 69 57 53 AQ PCE4038TR-ND 1,000 243.00 | EEE-TG1A221UP 
220 0.30 0.5 22.0 E 197 PCE4037CT-ND 84 69 64 59 PCE4037TR-ND 500 147.50 | EEE-TG1A221P 
330 0.30 0.5 33.0 F 197 PCE4041CT-ND 86 A! 66 61 PCE4041TR-ND 500 151.50 | EEE-TG1A331UP 
330 0.30 0.3 33.0 G 270 PCE4040CT-ND 1.00 83 77 7 PCE4040TR-ND 500 176.50 | EEE-TG1A331P 
10 470 0.30 0.3 47.0 G 270 PCE4044CT-ND 1.03 85 Wi) 13 PCE4044TR-ND 500 180.50 | EEE-TG1A471UP 
1000 0.30 0.12 100.0 H13 800 PCE3608CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3608TR-ND 200 125.80 | EEV-TG1A1020 
1500 0.30 0.12 150.0 H13 800 PCE3609CT-ND 1.90 1.56 1.45 1.34 PCES609TR-ND 200 133.60 | EEV-TG1A152UQ 
2200 0.32 0.08 220.0 J16 1100 PCE3612CT-ND 3.02 2.49 2.31 — _|PCE3612TR-ND 125 133.00 | EEV-TG1A222M 
3300 0.34 0.075 330.0 K16 1300 PCE3615CT-ND 3.58 2.95 2.74 —___|PCE3615TR-ND. 125 157.75 | EEV-TG1A332M 
3300 0.34 0.08 330.0 J16 1100 PCE3616CT-ND 3.07 2.53 2.35 —  |PCE3616TR-ND 125 135.25 | EEV-TG1A332UM 
4700 0.36 0.075 470.0 K16 1300 PCE3618CT-ND 3.58 2.95 2.74 —__|PCE3618TR-ND 125 157.75 | EEV-TG1A472M 
100 0.23 0.5 16.0 F 197 PCE4046CT-ND 84 69 64 59 PCE4046TR-ND 500 147.50 | EEE-TG1C101P 
220 0.23 0.5 35.2 F 197 PCE4050CT-ND 86 yal 66 61 PCE4050TR-ND 500 151.50 | EEE-TG1C221UP 
220 0.23 0.3 35.2 G 270 PCE4049CT-ND 1.00 83 201 ral PCE4049TR-ND 500 176.50 | EEE-TG1C221P 
330 0.23 0.3 52.8 G 270 PCE4054CT-ND 1.03 85 19 713 PCE4054TR-ND 500 180.50 | EEE-TG1C331UP 
330 0.23 0.12 52.8 H13 800 PCE3626CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3626TR-ND 200 125.80 | EEV-TG1C3310 
16 470 0.23 0.12 75.2 H13 800 PCE3629CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3629TR-ND 200 130.20 | EEV-TG1C4710 
680 0.23 0.12 108.8 H13 800 PCE3630CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3630TR-ND 200 125.80 | EEV-TG1C6810 
1000 0.23 0.08 160.0 J16 1100 PCE3620CT-ND 2.92 241 2.23 — | PCE3620TR-ND 125 128.63 | EEV-TG1C102M 
1000 0.23 0.12 160.0 H13 800 PCE3621CT-ND 1.90 1.56 1.45 1.34 PCE3621TR-ND 200 133.60 | EEV-TG1C102UQ 
2200 0.25 0.075 352.0 K16 1300 PCE3624CT-ND 3.48 2.87 2.66 — ___|PCE3624TR-ND 125 153.38 | EEV-TG1C222M 
2200 0.25 0.08 352.0 J16 1100 PCE3625CT-ND 2.97 2.45 2.27 —  |PCE3625TR-ND 125 130.88 | EEV-TG1C222UM 
3300 0.27 0.075 528.0 K16 1300 PCE3628CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|PCE3628TR-ND 125 153.38 | EEV-TG1C332M 
47 0.18 1.0 11.75 E 100 PCE4067CT-ND 67 55 51 AT PCE4067TR-ND 1,000 235.00 | EEE-TG1E470P 
100 0.18 1.0 25.0 E 100 PCE4059CT-ND 69 57 53 AQ PCE4059TR-ND 1,000 243.00 | EEE-TG1E101UP 
100 0.18 0.5 25.0 li 197 PCE4058CT-ND 84 69 64 59 PCE4058TR-ND 500 147.50 | EEE-TG1E101P 
220 0.18 0.5 55.0 F 197 PCE4063CT-ND 86 wa 66 61 PCE4063TR-ND 500 151.50 | EEE-TG1E221UP 
220 0.18 0.3 55.0 G 270 PCE4062CT-ND 1.00 83 77 wal PCE4062TR-ND 500 176.50 | EEE-TG1E221P 
330 0.18 0.3 82.5 G 270 PCE4066CT-ND 1.00 83 Wee Wal PCE4066TR-ND 500 176.50 | EEE-TG1E331UP 
25 330 0.18 0.12 82.5 H13 800 PCE3638CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3638TR-ND 200 125.80 | EEV-TG1E3310 
470 0.18 0.12 117.5 H13 800 PCE3641CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3641TR-ND 200 125.80 | EEV-TG1E4710 
680 0.18 0.08 170.0 J16 1100 PCE3642CT-ND 2.92 241 2.23 — | PCE3642TR-ND 125 128.63 | EEV-TG1E681M 
680 0.18 0.12 170.0 H13 800 PCE3643CT-ND 1.90 1.56 1.45 1.34 PCE3643TR-ND 200 129.00 _| EEV-TG1E681UQ 
1000 0.18 0.075 250.0 K16 1300 PCE3633CT-ND 3.48 2.87 2.66 —  |PCE3633TR-ND 125 153.38 ]) EEV-TG1E102M 
1000 0.18 0.08 250.0 J16 1100 PCE3634CT-ND 2.97 2.45 2.27 — | PCE3634TR-ND 125 130.88 | EEV-TG1E102UM 
2200 0.20 0.075 550.0 K16 1300 PCE3637CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|PCE3637TR-ND 125 153.38 | EEV-TG1E222M 
33 0.16 1.0 11.55 E 100 PCE4113CT-ND 67 55 51 AT PCE4113TR-ND 1,000 235.00 | EEE-TG1V330P 
47 0.16 1.0 16.45 E 100 PCE4116CT-ND 69 57 53 AQ PCE4116TR-ND 1,000 243.00 | EEE-TG1V470UP 
47 0.16 0.5 16.45 FE 197 PCE4115CT-ND 84 69 64 59 PCE4115TR-ND 500 147.50 | EEE-TG1V470P 
100 0.16 0.5 35.0 F 197 PCE4110CT-ND 86 yal 66 61 PCE4110TR-ND 500 151.50 | EEE-TG1V101UP 
100 0.16 0.3 35.0 G 270 PCE4109CT-ND 1.00 83 AE. 7 PCE4109TR-ND 500 176.50 | EEE-TG1V101P 
35 220 0.16 0.3 77.0 G 270 PCE4112CT-ND 1.03 85 Wi) A3 PCE4112TR-ND 500 180.50 | EEE-TG1V221UP 
330 0.16 0.12 115.5 H13 800 PCE3687CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3687TR-ND 1,000 564.00 | EEV-TG1V331Q 
470 0.16 0.08 164.5 J16 1100 PCES690CT-ND 2.92 241 2.23 — | PCE3690TR-ND 125 128.63 | EEV-TG1V471M 
470 0.16 0.12 164.5 H13 800 PCE3691CT-ND 1.90 1.56 1.45 1.34 PCE3691TR-ND 200 129.00 | EEV-TG1V471UQ 
680 0.16 0.075 238.0 K16 1300 PCE3692CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|PCE3692TR-ND. 125 153.38 | EEV-TG1V681M 
680 0.16 0.08 238.0 J16 1100 PCE3693CT-ND 2.97 2.45 2.27 —  |PCE3693TR-ND 125 130.88 | EEV-TG1V681UM 
1000 0.16 0.075 350.0 K16 1300 PCE3684CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|PCE3684TR-ND. 125 153.38 | EEV-TG1V102M 
10 0.14 1.6 5.0 E 80 PCE4071CT-ND 67 55 51 AT PCE4071TR-ND 1,000 235.00 | EEE-TG1H100P 
22 0.14 1.6 11.0 E 80 PCE4074CT-ND 67 55 51 AT PCE4074TR-ND 1,000 235.00 | EEE-TG1H220P 
33 0.14 1.6 16.5 E 80 PCE4077CT-ND 69 57 53 AQ PCE4077TR-ND 1,000 243.00 | EEE-TG1H330UP 
33 0.14 0.75 16.5 F 133 PCE4076CT-ND 84 69 64 59 PCE4076TR-ND 500 147.50 | EEE-TG1H330P 
47 0.14 0.75 23.5 EF 133 PCE4080CT-ND 86 Wal 66 61 PCE4080TR-ND 500 151.50 | EEE-TG1H470UP 
47 0.14 0.5 23.5 G 221 PCE4079CT-ND 1.00 83 AT 7 PCE4079TR-ND 500 176.50 | EEE-TG1H470P 
50 100 0.14 0.5 50.0 G 221 PCE4072CT-ND 1.03 85 79 13 PCE4072TR-ND 500 180.50 | EEE-TG1H101UP 
220 0.14 0.23 110.0 H13 600 PCE3648CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3648TR-ND 200 125.80 | EEV-TG1H221Q 
330 0.14 0.23 165.0 H13 600 PCE3651CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3651TR-ND 200 130.20 | EEV-TG1H331Q 
470 0.14 0.15 235.0 J16 900 PCE3654CT-ND 2.92 2.41 2.23 —__|PCE3654TR-ND. 125 128.63 | EEV-TG1H471M 
680 0.14 0.14 340.0 K16 950 PCE3655CT-ND 3.48 2.87 2.66 —  |PCE3655TR-ND 125 153.38 | EEV-TG1H681M 
680 0.14 0.15 340.0 J16 900 PCE3656CT-ND 2.97 2.45 2.27 — | PCE3656TR-ND 125 130.88 | EEV-TG1H681UM 
1000 0.14 0.14 500.0 K16 950 PCE3646CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|PCE3646TR-ND. 125 153.38 | EEV-TG1H102M 
10 0.12 2.2 6.3 E 55 PCE4084CT-ND 67 55 51 AT PCE4084TR-ND 1,000 235.00 | EEE-TG1J100P 
22 0.12 1.0 13.86 F 100 PCE4087CT-ND 84 69 64 59 PCE4087TR-ND 500 147.50 | EEE-TG1J220P 
33 0.12 1.0 20.79 F 100 PCE4090CT-ND 86 yal 66 61 PCE4090TR-ND 500 151.50 | EEE-TG1J330UP 
33 0.12 0.8 20.79 G 150 PCE4089CT-ND 1.00 83 17 wal PCE4089TR-ND 500 176.50 | EEE-TG1J330P 
47 0.12 1.0 29.61 F 100 PCE4093CT-ND 86 wall 66 61 PCE4093TR-ND 500 151.50 | EEE-TG1J470UP 
63 47 0.12 0.8 29.61 G 150 PCE4092CT-ND 1.00 83 TT Wal PCE4092TR-ND 500 176.50 | EEE-TG1J470P 
100 0.12 0.8 63.0 G 150 PCE4086CT-ND 1.03 85 719 13 PCE4086TR-ND 500 180.50 | EEE-TG1J101UP 
100 0.12 0.26 63.0 H13 350 PCE3658CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3658TR-ND 200 130.20 | EEV-TG1J1010 
220 0.12 0.26 138.6 H13 350 PCE3661CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3661TR-ND 200 125.80 | EEV-TG1J2210 
330 0.12 0.18 207.9 J16 500 PCE3664CT-ND 2.92 2.41 2.23 —__|PCE3664TR-ND. 125 128.63 | EEV-TG1J331M 
470 0.12 0.18 296.1 J16 500 PCE3667CT-ND 2.92 241 2.23 —__|PCE3667TR-ND 125 128.63 | EEV-TG1J471M 
10 0.12 1.3 8.0 E 70 PCE4095CT-ND 84 69 64 59 PCE4095TR-ND 500 147.50 | EEE-TG1K100P 
22 0.12 1.3 17.6 F 70 PCE4099CT-ND 86 A! 66 61 PCE4099TR-ND 500 151.50 | EEE-TG1K220UP 
22 0.12 1.0 17.6 G 90 PCE4098CT-ND 1.00 83 77 wal PCE4098TR-ND 500 176.50 | EEE-TG1K220P 
33 0.12 1.3 26.4 F 70 PCE4103CT-ND 86 fA 66 61 PCE4103TR-ND 500 151.50 | EEE-TG1K330UP 
33 0.12 1.0 26.4 G 90 PCE4102CT-ND 1.00 83 tit: ral PCE4102TR-ND 500 176.50 _| EEE-TG1K330P 
47 0.12 1.0 37.6 G 90 PCE4107CT-ND 1.03 85 Wi) 13 PCE4107TR-ND 500 180.50 | EEE-TG1K470UP 
80 47 0.12 0.42 37.6 H13 250 PCE3679CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3679TR-ND 200 125.80 | EEV-TG1K4700 
100 0.12 0.3 80.0 J16 350 PCE3669CT-ND 2.92 241 2.23 — | PCE3669TR-ND 125 128.63 | EEV-TG1K101M 
100 0.12 0.42 80.0 H13 250 PCE3670CT-ND 1.90 1.56 1.45 1.34 PCE3670TR-ND 200 129.00 | EEV-TG1K101UQ 
220 0.12 0.28 176.0 K16 400 PCE3673CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|PCE3673TR-ND. 125 153.38 | EEV-TG1K221M 
220 0.12 0.3 176.0 J16 350 PCE3674CT-ND 2.97 2.45 2.27 —  |PCE3674TR-ND 125 130.88 | EEV-TG1K221UM 
330 0.12 0.28 264.0 K16 400 PCE3677CT-ND 3.48 2.87 2.66 — _|PCE3677TR-ND 125 153.38 | EEV-TG1K331M 
330 0.12 0.3 264.0 J16 350 PCE3678CT-ND 2.97 2.45 2.27 — _|PCE3678TR-ND 125 130.88 | EEV-TG1K331UM 
470 0.12 0.28 376.0 K16 400 PCE3681CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|PCE3681TR-ND 125 153.38 | EEV-TG1K471M 
10 0.1 1.3 10.0 F 70 PCE4121CT-ND 84 69 64 59 PCE4121TR-ND 500 147.50 | EEE-TG2A100P 
22 041 1.3 22.0 F 70 PCE4124CT-ND 86 A 66 61 PCE4124TR-ND 500 151.50 | EEE-TG2A220UP 
22 01 1.0 22.0 G 90 PCE4123CT-ND 1.00 83 At ral PCE4123TR-ND 500 176.50 | EEE-TG2A220P 
400 33 01 1.0 33.0 G 90 PCE4126CT-ND 1.00 83 fe ral PCE4126TR-ND 500 176.50 | EEE-TG2A330P 
47 0.10 0.42 47.0 H13 250 PCE3701CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3701TR-ND 200 125.80 | EEV-TG2A4700 
100 0.10 0.3 100.0 J16 350 PCE3695CT-ND 2.92 241 2.23 —  |PCE3695TR-ND 125 128.63 | EEV-TG2A101M 
220 0.10 0.28 220.0 K16 400 PCE3698CT-ND 3.48 2.87 2.66 — | PCE3698TR-ND 125 153.38 | EEV-TG2A221M 
330 0.10 0.28 330.0 K16 400 PCE3700CT-ND 3.48 2.87 2.66 —___|PCE3700TR-ND 125 153.38 | EEV-TG2A331M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic TG Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type DigiReel° 


Features: ¢ Life Time: 1000-2000H @ 125°C * Automotive Applications * Surface Mount Type * Miniaturization (40% less than TA Series) * Low ESR (Low Temperature) 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(yA) whichever is greater 
measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 


“ 0.3 Max.= |} tc! A+0.2 Following specified values: Size Dimensions — mm 
gs I | Impedance Working Voltage Code D L A 1 WwW P 
>) Pp 120Hz 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 80V | 100V E 8.0 62 | 8.3 | 3.4 10.65 +0.1/ 2.2 
lo} 
+ -25°C/20°C 3 2 2 2 2 2 2 2 
Q if F 8.0 10.2 | 8.3 | 3.4 /0.90 +0.2] 3.1 
-40°C/20°C 6 4 4 3 3 3 3 3 G 10.0 | 10.2 | 10.3] 3.5 |0.90 +0.2) 4.6 
Rated | Nom. tand< ESR | Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values | (100kHz) Current Size 100KHz, 125°C —_| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(WDC) | (HF) | (120Hz, 20°C) | (20°C) (WA) Code (mArms) Part No. 5 10 25 100 | Part No. ty. Pricing | Part No. 
TG Seri -40°C ~ 125°C (1000 - 2000 Hour 
100 0.30 1 10.0 E 100 PCE3607CT-ND 14 61 57 .52 | PCE3607TR-ND 1,000 260.00 |EEV-TG1A101P 
220 0.30 1 22.0 F 197 PCE3610CT-ND 93 76 yal 66 | PCE3610TR-ND 1,000 304.00 | EEV-TG1A221P 
40 220 0.30 0.5 22.0 E 100 PCE3611CT-ND 76 63 59 54 | PCE3611TR-ND 1,000 269.00 | EEV-TG1A221UP 
330 0.30 0.3 33.0 G 270 PCE3613CT-ND 1.11 91 85 78 | PCE3613TR-ND 500 195.00 | EEV-TG1A331P 
330 0.30 0.5 33.0 F 197 PCE3614CT-ND 95 79 73 .67__| PCE3614TR-ND 500 167.50 | EEV-TG1A331UP 
470 0.30 0.3 47.0 G 270 PCE3617CT-ND. 1.13 94 87 80 | PCE3617TR-ND 500 199.50 | EEV-TG1A471UP 
100 0.23 0.5 16.0 F 197 PCE3619CT-ND 93 76 rial 66 | PCE3619TR-ND 500 163.00 | EEV-TG1C101P 
16 220 0.23 0.3 35.2 G 270 PCE3622CT-ND 1.11 91 85 78 | PCE3622TR-ND 500 195.00 | EEV-TG1C221P 
220 0.23 0.5 35.2 F 197 PCE3623CT-ND 95 79 73 .67 | PCE3623TR-ND 500 167.50 | EEV-TG10221UP 
330 0.23 0.3 52.8 G 270 PCE3627CT-ND 1.13 94 87 .80__| PCE3627TR-ND 500 199.50 | EEV-TG1C331UP 
47 0.18 1 11.75 E 100 PCE3640CT-ND 14 61 57 .52 | PCE3640TR-ND 1,000 260.00 | EEV-TG1E470P 
100 0.18 0.5 25.0 F 197 PCE3631CT-ND 93 76 ral 66 | PCE3631TR-ND 500 163.00 |EEV-TG1E101P 
25 100 0.18 1 25.0 E 100 PCE3632CT-ND 76 63 59 54 | PCE3632TR-ND 1,000 269.00 | EEV-TG1E101UP 
220 0.18 0.3 55.0 G 270 PCE3635CT-ND. 1.11 91 85 78 | PCE3635TR-ND 500 195.00 |EEV-TG1E221P 
220 0.18 0.5 55.0 F 197 PCE3636CT-ND 95 79 73 .67__| PCE3636TR-ND 500 167.50 _| EEV-TG1E221UP 
330 0.18 0.3 82.5 G 270 PCE3639CT-ND. 1.13 94 87 80 | PCE3639TR-ND 500 199.50 | EEV-TG1E331UP 
33 0.16 1 11.55 E 100 PCE3686CT-ND 14 61 57 52 | PCE3686TR-ND 1,000 260.00 | EEV-TG1V330P 
47 0.16 0.5 16.45 F 197 PCE3688CT-ND 93 76 7 66 | PCE3688TR-ND 500 163.00 | EEV-TG1V470P 
35 47 0.16 1 16.45 E 100 PCE3689CT-ND 76 63 59 54 | PCE3689TR-ND 1,000 269.00 | EEV-TG1V470UP 
100 0.16 0.3 35.0 G 270 PCE3682CT-ND 1.11 91 85 78 | PCE3682TR-ND 500 195.00 | EEV-TG1V101P 
100 0.16 0.5 35.0 F 197 PCE3683CT-ND 95 79 73 .67__| PCE3683TR-ND 500 167.50 | EEV-TG1V101UP 
220 0.16 0.3 77.0 G 270 PCE3685CT-ND 1.13 94 87 80 | PCE3685TR-ND 500 199.50 | EEV-TG1V221UP 
10 0.14 1.6 5.0 E 80 PCE3644CT-ND 14 61 57 52 | PCE3644TR-ND 1,000 260.00 | EEV-TG1H100P 
22 0.14 1.6 11.0 E 80 PCE3647CT-ND 74 61 57 52 | PCE3647TR-ND 1,000 260.00 | EEV-TG1H220P 
33 0.14 0.75 16.5 F 133 PCE3649CT-ND 93 76 ral 66 | PCE3649TR-ND 500 163.00 | EEV-TG1H330P 
50 33 0.14 1.6 16.5 E 80 PCE3650CT-ND 76 63 59 54 | PCES650TR-ND 1,000 269.00 | EEV-TG1H330UP 
47 0.14 0.5 23.5 G 221 PCE3652CT-ND. 1.11 91 85 78 | PCE3652TR-ND 500 195.00 _| EEV-TG1H470P 
47 0.14 0.75 23.5 F 133 PCE3653CT-ND 95 19 73 .67 | PCE3653TR-ND 500 167.50 | EEV-TG1H470UP 
100 0.14 0.5 50.0 G 221 PCE3645CT-ND. 1.13 94 87 .80__| PCE3645TR-ND 500 199.50 | EEV-TG1H101UP 
10 0.12 2.2 6.3 E 55 PCE3657CT-ND 14 61 57 52 | PCE3657TR-ND 1,000 260.00 | EEV-TG1J100P 
22 0.12 1 13.86 F 100 PCE3660CT-ND 93 76 yal 66 | PCE3660TR-ND 500 163.00 | EEV-TG1J220P 
33 0.12 0.8 20.79 G 150 PCE3662CT-ND 1.11 91 85 78 | PCE3662TR-ND 500 195.00 | EEV-TG1J330P 
63 33 0.12 1 20.79 F 100 PCE3663CT-ND 95 79 73 67 | PCE3663TR-ND 500 167.50 | EEV-TG1J330UP 
47 0.12 0.8 29.61 G 150 PCE3665CT-ND 1.11 91 85 78__| PCE3665TR-ND 500 195.00 | EEV-TG1J470P 
47 0.12 1 29.61 F 100 PCE3666CT-ND 95 19 13 .67 | PCES666TR-ND 500 167.50 | EEV-TG1J470UP 
100 0.12 0.8 63.0 G 150 PCE3659CT-ND 1.13 94 87 80 | PCE3659TR-ND 500 199.50 _|EEV-TG1J101UP 
10 0.12 1.3 8.0 F 70 PCE3668CT-ND 93 76 Wal 66 | PCES668TR-ND 500 163.00 | EEV-TG1K100P 
22 0.12 1 17.6 G 90 PCE3671CT-ND 1.11 91 85 78 | PCE3671TR-ND 500 195.00 | EEV-TG1K220P 
80 22 0.12 1.3 17.6 F 70 PCE3672CT-ND 95 79 73 67 | PCE3672TR-ND 500 167.50 | EEV-TG1K220UP 
33 0.12 1 26.4 G 90 PCE3675CT-ND 1.11 91 85 78 | PCE3675TR-ND 500 195.00 | EEV-TG1K330P 
33 0.12 1.3 26.4 F 70 PCE3676CT-ND 95 79 73 .67__| PCE3676TR-ND 500 167.50 | EEV-TG1K330UP 
47 0.12 1 37.6 G 90 PCE3680CT-ND 1.13 94 87 .80 | PCE3680TR-ND 500 199.50 | EEV-TG1K470UP 
10 0.10 1.3 10.0 F 70 PCE3694CT-ND 93 76 Wal 66 | PCE3694TR-ND 500 163.00 | EEV-TG2A100P 
400 22 0.10 1 22.0 G 90 PCE3696CT-ND 1.11 91 85 78 | PCE3696TR-ND 500 195.00 | EEV-TG2A220P 
22 0.10 1.3 22.0 F 70 PCE3697CT-ND 95 79 73 .67 | PCE3697TR-ND 500 167.50 | EEV-TG2A220UP 
33 0.10 1 33.0 G 90 PCE3699CT-ND 1.11 91 85 78 _| PCE3699TR-ND 500 195.00 | EEV-TG2A330P 


Panasonic TK Series aAtuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Specifications: * Category Temperature Range: -40°C ~ 125°C _ Following specified values: 


+ Rated Voltage: 10, 16, 25, 35 + Surge Voltage: 13, 20, 32, 44 Tinpedianes Working Voltage ae Voltage Mark 
* Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) 120Hz 10 16 25 35 c 46V 
Z(-25°C)/Z(20°C) 3 2 2 2 E 25V 
sues peels 2(-40°C)/Z(20°C) 4 3 3 3 Vv 35V 
> 7 = pF O-“\ HF ; imensions = 
t a 1 Size Dimensions — mm 
oD H B tp (Neg.-) Series Code D L A,B H tT Ww P K 
ca ' Pp rIee F ao | 102 | 83 | 100Max. | 34 | 090202 | 31 | 0.70202 
4 | i! W.V. Code 
K-03 a Sew Lot No. G 10.0 | 102 | 103 | 12.0Max. | 35 | 090202 | 46 | 0.70202 
Rated | Nom. tana < Max. Leak. Max. Ripple Cur. ESR 0 Max. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Cap. | Spec. Values Current Size | 100KHz, 125°C 100kHz Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(voc) | (uF) | (120Hz, 20°C) (WA) Code (mArms) 20° ~~ -40°C_ | Part No. 5 10 25 100 |PartNo. 500 Part No. 
220 0.30 22.0 F 197 5.0 PCE3723CT-ND 1.05 87 81 75 |PCE3723TR-ND 185.50 EEE-TK1A221P 
10 330 0.30 33.0 F 197 5.0 PCE3724CT-ND 1.05 87 81 .75 | PCE3724TR-ND 185.50 EEE-TK1A331UP 
330 0.30 33.0 G 270 3.0 PCE3725CT-ND 1.27 1.04 97 90 |PCE3725TR-ND 222.50 EEE-TK1A331P 
470 0.30 47.0 G 270 3.0 PCE3726CT-ND 1.27 1.04 97 90 _|PCE3726TR-ND 222.50 EEE-TK1A471UP 
100 0.23 16.0 F 197 5.0 PCE3727CT-ND 1.05 87 81 75 |PCE3727TR-ND 185.50 EEE-TK1C0101P 
16 220 0.23 35.2 F 197 5.0 PCE3728CT-ND 1.05 87 81 75 |PCE3728TR-ND 185.50 EEE-TK10221UP 
220 0.23 35.2 G 270 3.0 PCE3729CT-ND 1.27 1.04 97 .90 |PCE3729TR-ND 222.50 EEE-TK10221P 
330 0.23 52.8 G 270 3.0 PCE3730CT-ND 1.27 1.04 97 90 _|PCE3730TR-ND 222.50 EEE-TK10331UP 
100 0.18 25.0 F 197 5.0 PCE3731CT-ND 1.05 87 81 .75 | PCE3731TR-ND 185.50 EEE-TK1E101P 
95 220 0.18 55.0 F 197 5.0 PCE3732CT-ND 1.05 87 81 75 |PCE3732TR-ND 185.50 EEE-TK1E221UP 
220 0.18 55.0 G 270 3.0 PCE3733CT-ND 1.27 1.04 97 .90 | PCE3733TR-ND 222.50 EEE-TK1E221P 
330 0.18 82.5 G 270 3.0 PCE3734CT-ND 1.27 1.04 97 90 _|PCE3734TR-ND 222.50 EEE-TK1E331UP 
47 0.16 16.4 F 197 5.0 PCE3735CT-ND 1.05 87 81 .75 | PCE3735TR-ND 185.50 EEE-TK1V470P 
35 100 0.16 35.0 F 197 5.0 PCE3736CT-ND 1.05 87 81 75 |PCE3736TR-ND 185.50 EEE-TK1V101UP 
100 0.16 35.0 G 270 3.0 PCE3737CT-ND 1.27 1.04 97 .90 |PCE3737TR-ND 222.50 EEE-TK1V101P 
220 0.16 77.0 G 270 3.0 PCE3738CT-ND 1.27 1.04 97 .90 | PCE3738TR-ND 222.50 EEE-TK1V221UP 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1695 


Panasonic NEW! TK Series atuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type — 
High Temperature Reflow (260°) 


Specifications: * Category Temperature Range: -40°C ~ 125°C « Rated 


Voltage: 10, 16, 25, 35, 50, 63, 80, 100 


* Surge Voltage: 13, 20, 32, 


Following specified values: 


44, 63, 79, 100, 125 * Capacitance Tolerance: 20% (120Hz, 20°C) mnenenes 0 16 ee 301 100 Rated fotlage Mark 
Z(-25°C)/Z(20°C) 3 2 2 2 2 2 2 2 ¢ 16V 
0.3 Max. f= J At0.2-+1 4K 2(-40°C)/Z(20°C) 6 4 4 3 3 3 3 3 7 ae 
— cy 
t f f 7 i ! OOO uF Size Dimensions — mm i sty 
oD H B {P OK Series Code D L AB H I W P K 
+ t TA Pb Free H13 12.5 35 13.5 | 15.0Max.| 47 | 0.90203) 44 | 0.70203 J 63V 
4 | 4d t! WW. Code J16 16 16.5 17.0 |19.0Max.) 55 1.2403 67 | 070203 K 80V 
f= 1405 afew ous: K16 18 16.5 19.0 | 21.0Max.| 6.7 | 1.2303 | 67 | 0.70203 2A 100V 
Rated | Nom tana < Max. Leak. Max. Ripple Cur. ESR 0 Max. Cut Tape 
W.v. | Cap. Spec. Values Current Size 100KHz, 125°C 100kHz Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, 20°C) (WA) Code (mArms) 20°C -40°C ‘| PartNo 5 10 25 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
TK Series: -40°C ~ 125°C Low ESR (3000 Hour Life) 
1000 0.30 100.0 H13 800 0.12 1.80 | PCE4870CT-ND 2.04 168 1.56 |PCE4870TR-ND 200 138.80 |EEE-TK1A102AQ 
1500 0.30 150.0 H13 800 0.12 1.80 | PCE4871CT-ND 2.09 1.72 1.60 |PCE4871TR-ND 200 142.40 | EEE-TKA152UAQ 
to | 2200 0.32 220.0 16 1100 0.08 © 1.20 | PCE4872CT-ND 3.22 2.65 2.46 |PCE4872TR-ND 125 141.88 | EEE-TK1A222AM 
3300 0.34 330.0 16 1100 0.08 1.20 | PCE4873CT-ND 3.28 2.70 2.51 |PCE4873TR-ND 125 144.50 | EEE-TKA332UAM 
3300 0.36 330.0 K16 1300 0.075 1.10 | PCE4874CT-ND 3.84 3.16 2.94 _| PCE4874TR-ND 125 169.25 | EEE-TK1A332AM 
4700 0.38 470.0 K16 1300 0.075 1.10 | PCE4876CT-ND 3.84 3.16 2.94 | PCE4876TR-ND 125 169.25 _|EEE-TK1A472AM 
330 0.23 52.8 H13 800 0.12 1.80 | PCE4877CT-ND 2.04 1.68 1.56 |PCE4877TR-ND 200 138.80 | EEE-TK1C331AQ 
470 0.23 75.2 H13 800 0.12 1.80 | PCE4878CT-ND 2.04 1.68 1.56 |PCE4878TR-ND 200 138.80 | EEE-TK1C471AQ 
680 0.23 108.8 H13 800 0.12 1.80 | PCE4879CT-ND 2.04 1.68 1.56 |PCE4879TR-ND 200 138.80 | EEE-TK1C681AQ 
te | 1000 0.23 160.0 H13 800 0.12 1.80 | PCE4880CT-ND 2.09 1.72 1.60 |PCE48807TR-ND 200 142.40 | EEE-TKC102UAQ 
1000 0.25 160.0 16 1100 0.08 ‘1.20 _| PCE4881CT-ND 3.22 2.65 2.46 _| PCE4881TR-ND 125 141.88 | EEE-TK1C102AM 
2200 0.27 352.0 6 7100 0.08 1.20 | PCE4882CT-ND 3.28 2.70 2.51 |PCE4882TR-ND 125 144.50 | EEE-TKC222UAM 
2200 0.27 352.0 K16 1300 0.075 = 1.10 | PCE4883CT-ND 3.84 3.16 2.94 | PCE4883TR-ND 125 169.25 | EEE-TK1C222AM 
3300 0.29 528.0 K16 1300 0.075 1.10 _| PCE4884CT-ND 3.84 3.16 2.94 _| PCE4884TR-ND 125 169.25 | EEE-TK1C332AM 
330 0.18 82.5 H13 800 0.12 1.80 | PCE4885CT-ND 2.04 1.68 1.56 |PCE4885TR-ND 200 138.80 | EEE-TK1E331AQ 
470 0.18 117.5 H13 800 0.12 1.80 | PCE4886CT-ND 2.04 1.68 1.56 |PCE48867TR-ND 200 138.80 | EEE-TK1E471AQ 
680 0.18 170.0 H13 800 0.12 1.80 | PCE4887CT-ND 2.09 1.72 1.60 |PCE4887TR-ND 200 142.40 | EEE-TKE681UAQ 
25 | 680 0.18 170.0 16 1100 0.08 © 1.20 | PCE4888CT-ND 3.22 2.65 2.46 |PCE4888TR-ND 125 141.88 | EEE-TK1E681AM 
1000 0.18 300.0 16 1100 0.08 1.20 _| PCE4889CT-ND 3.28 2.70 2.51 _|PCE4889TR-ND 125 144.50 _| EEE-TKE102UAM 
7000 0.18 300.0 K16 1300 0.075 1.10 | PCE4890CT-ND 3.84 3.16 2.94 | PCE4890TR-ND 125 169.25 | EEE-TKIE102AM 
2200 0.20 550.0 K16 1300 0.075 1.10 _| PCE4891CT-ND 3.84 3.16 2.94 _| PCE4891TR-ND 125 169.25 | EEE-TK1E222AM 
330 0.16 115.5 H13 800 0.12 1.80 | PCE4892CT-ND 2.04 1.68 1.56 |PCE4892TR-ND 200 138.80 |EEE-TK1V331AQ 
470 0.16 164.5 H13 800 0.12 1.80 | PCE4893CT-ND 2.09 1.72 1.60 |PCE4893TR-ND 200 142.40 | EEE-TKV471UAQ 
gs | 470 0.16 164.5 16 1100 0.08 © 1.20 | PCE4894CT-ND 3.22 2.65 2.46 |PCE4894TR-ND 125 141.88 | EEE-TK1V471AM 
680 0.16 238.0 J16 1100 0.08 1.20 | PCE4895CT-ND 3.28 2.70 2.51 |PCE4895TR-ND 125 144.50 | EEE-TKV681UAM 
680 0.16 238.0 K16 1300 0.075 1.10 _| PCE4896CT-ND 3.84 3.16 2.94 _| PCE4896TR-ND 125 169.25 | FEE-TK1V681AM 
7000 0.16 350.0 K16 1300 0.075 1.10 | PCE4897CT-ND 3.84 3.16 2.94 | PCE4897TR-ND 125 169.25 _|EEE-TK1V102AM 
220 0.14 110.0 H13 600 0.28. 3.40 | PCE4898CT-ND 2.04 1.68 1.56 |PCE4898TR-ND 200 138.80 | EEE-TK1H221AQ 
330 0.14 165.0 H13 600 0.23 © 3.40‘ | PCE4899CT-ND 2.04 1.68 1.56 |PCE4899TR-ND 200 138.80 | EEE-TK1H331AQ 
50 | 470 0.14 235.0 J16 900 0.15 2.20 | PCE4900CT-ND 3.22 2.65 2.46 | PCE4900TR-ND 125 141.88 | EEE-TK1H471AM 
680 0.14 340.0 16 900 0.15 2.20 | PCE4901CT-ND 3.28 2.70 2.51 |PCE4901TR-ND 125 144.50 | EEE-TKH681UAM 
680 0.14 340.0 K16 950 0.14 2.40 _| PCE4902CT-ND 3.84 3.16 2.94 _ | PCE4902TR-ND 125 169.25 | EEE-TK1H681AM 
7000 0.14 500.0 K16 950 0.14 2.10 | PCE4903CT-ND 3.84 3.16 2.94 | PCE4903TR-ND 125 169.25 | EEE-TK1H102AM 
100 0.12 63.0 H13 350 0.26 5.20 | PCE4904CT-ND 2.04 1.68 1.56 |PCE4904TR-ND 200 138.80 | EEE-TK1J101AQ 
63 (| 220 0.12 138.6 H13 350 0.26 © 5.20 | PCE4905CT-ND 2.04 1.68 1.56 |PCE4905TR-ND 200 138.80 | EEE-TK1J221AQ 
330 0.12 207.9 16 500 0.18 3.60 | PCE4906CT-ND 3.22 2.65 2.46 |PCE4906TR-ND 125 141.88 | EEE-TK1J331AM 
470 0.12 296.1 16 500 0.18 3.60 _| PCE4907CT-ND 3.22 2.65 2.46 _| PCE4907TR-ND 125 141.88 | EEE-TK1J471AM 
47 0.12 37.6 Hi3 250 0.42 8.40 | PCE4908CT-ND 2.04 1.68 7.56 |PCE4908TR-ND 200 138.80 |EEE-TK1K470AQ 
400 0.12 80.0 H13 250 0.42 8.40‘ | PCE4909CT-ND 2.09 1.72 1.60 |PCE4909TR-ND 200 142.40 | EEE-TKK101UAQ 
100 0.12 80.0 16 350 0.30 6.00 | PCE4910CT-ND 3.22 2.65 2.46 | PCE4910TR-ND 125 141.88 | EEE-TK1K101AM 
ao | (220 0.12 176.0 16 350 0.30 6.00 | PCE4911CT-ND 3.28 2.70 2.51 |PCE4911TR-ND 125 144.50 | EEE-TKK221UAM 
220 0.12 176.0 K16 400 0.28 5.60 _| PCE4912CT-ND 3.84 3.16 2.94 _ | PCE4912TR-ND 125 169.25 | EEE-TK1K221AM 
330 0.12 264.0 16 350 0.30 6.00 | PCE4913CT-ND 3.28 270 2.51 |PCE4913TR-ND 125 744.50 | EEE-TKK331UAM 
330 0.12 264.0 K16 400 0.28 © 5.60 | PCE4914CT-ND 3.84 3.16 2.94 | PCE4914TR-ND 125 169.25 | EEE-TK1K331AM 
470 0.12 376.0 K16 400 0.28 5.60 _| PCE4915CT-ND 3.84 3.16 2.94 | PCE4915TR-ND 125 169.25 | EEE-TK1K471AM 
47 0.10 47.0 H13 250 0.42. 8.40 | PCE4916CT-ND 2.04 1.68 1.56 |PCE4916TR-ND 200 138.80 | EEE-TK2A470AQ 
too | 190 0.10 100.0 J16 350 0.30 6.00 | PCE4917CT-ND 3.22 2.65 2.46 |PCE4917TR-ND 125 141.88 | EEE-TK2A101AM 
220 0.10 220.0 K16 400 0.28 5.60 | PCE4918CT-ND 3.84 3.16 2.94 | PCE4918TR-ND 125 169.25 | EEE-TK2A221AM 
330 0.10 330.0 K16 400 0.28 5.60 _| PCE4919CT-ND 3.84 3.16 2.94 | PCE4919TR-ND 125 169.25 | EEE-TK2A331AM 


Panasonic 


NEW! 


Type — High Temperature Reflow (260°) 


TP Series aAtuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount 


Digi@Reel” 


Following specified values: 
Specifications: Category Temperature Range: -40°C ~ 125°C « Rated Voltage: 10, 16, ae — Working Vays Rated Voltage mark 
25,35 * Surge Voltage: 13, 20, 32, 44 * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) 420Hz 10 16 25 35 Cc 16V 
Z(-25°C)/Z(20°C) 3 2 2 2 E 25V 
0.3 Max.| J J+ As0.2 | 4k 2(-40°C)/Z(20°C) 4 3 3 3 Vv 35V 
> rf F 
of i t y OO" # ; Size Dimensions — mm 
@D H ee (Neg.-) OTP: Series Code D L A,B H I WwW P K 
#05 aA wire D8 63 77 66 7.8 Max. 26 | 0.65201 18 | 0.35 +0.15/-0.20 
oan | tN oh eveO0e, F 8.0 10.2 83 10.0 Max. 34 0.90 +0.2 34 0.70 40.2 
b= L420. Lot No. G 10.0 10.2 10.3 12.0 Max. 3.5 0.90 +0.2 46 0.70 +0.2 
Rated | Nom. tand < Max. Leak. Max. Ripple Cur. ESR 0 Max. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values Current Size | 100KHz, 125°C 100kHz Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) | (uF) (120Hz, 20°C) (WA) Code (mArms) 20°C -40°C | Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
TP Series: ~ 125°C 
220 0.30 22.0 F 270 0.20 3.0 | PCE4920CT-ND 1.02 84 78 | PCE4920TR-ND 500 179.00 | EEE-TP1A221AP 
10 330 0.30 33.0 F 270 0.20 3.0 | PCE4921CT-ND 1.04 86 80 | PCE4921TR-ND 500 183.50 | EEE-TPA331UAP 
330 0.30 33.0 G 500 0.15 2.0 | PCE4922CT-ND 1.22 1.00 93 | PCE4922TR-ND 500 214.00 | EEE-TP1A331AP 
470 0.30 47.0 G 500 0.15 2.0 | PCE4923CT-ND 1.22 1.00 93 | PCE4923TR-ND 500 214.00 | EEE-TP1A471AP 
100 0.23 16.0 D8 197 0.45 5.0 | PCE4924CT-ND 59 AQ 46 | PCE4924TR-ND 900 187.20 |EEE-TPC101XAP 
100 0.23 16.0 F 270 0.20 3.0 | PCE4925CT-ND 1.02 84 78 | PCE4925TR-ND 500 179.00 | EEE-TP1C101AP 
16 220 0.23 35.2 F 270 0.20 3.0 | PCE4926CT-ND 1.02 84 78 | PCE4926TR-ND 500 179.00 | EEE-TP1C221AP 
330 0.23 52.8 G 500 0.15 2.0 | PCE4927CT-ND 1.22 1.00 93 | PCE4927TR-ND 500 214.00 | EEE-TP1C331AP 
470 0.23 75.2 G 500 0.15 2.0 | PCE4928CT-ND 1.22 1.00 93 | PCE4928TR-ND 500 214.00 _| EEE-TP1C471AP. 
100 0.18 25.0 F 270 0.20 3.0 | PCE4929CT-ND 1.02 84 78 | PCE4929TR-ND 500 179.00 |EEE-TP1E101AP 
25 220 0.18 55.0 G 500 0.15 2.0 | PCE4930CT-ND 1.22 1.00 93 | PCE4930TR-ND 500 214.00 | EEE-TP1E221AP 
330 0.18 82.5 G 500 0.15 2.0 | PCE4931CT-ND 1.22 1.00 93 | PCE4931TR-ND 500 214.00 _| EEE-TP1E331AP 
47 0.16 16.5 D8 197 0.45 5.0 | PCE4932CT-ND 59 AQ 46 | PCE4932TR-ND 900 187.20 | EEE-TPV470XAP 
35 47 0.16 16.5 F 270 0.20 3.0 | PCE4933CT-ND 1.02 84 78 | PCE4933TR-ND 500 179.00 | EEE-TP1V470AP 
100 0.16 35.0 F 270 0.20 3.0 | PCE4934CT-ND 1.02 84 78 | PCE4934TR-ND 500 179.00 | EEE-TP1V101AP 
220 0.16 77.0 G 500 0.15 2.0 | PCE4935CT-ND 1.22 1.00 93 | PCE4935TR-ND. 500 214.00 | EEE-TP1V221AP 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1696 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic 
NEW! Specialty Polymer Aluminum 


Specialty Polymer Capacitor 


Cap 


Electrolytic Capacitors Kit 
Panasonic SP-Cap 


RoHS 


® 


CD, CX, SL and SX Series - 15 each of 9 popular values (135 total pieces). Includes the following values: 220uF 4V, 330uF 
2V, 150yF 6.3, 39uF 10V, 470pF 2V, 220uF 4V, 220uF 2V, 120uF 2V SP-Cap is an SMT aluminum electrolytic capacitor that 
uses a conductive polymer as the electrolyte material. SP-Caps are primarily used as input and output capacitors for DC to DC 


converters due to the excellent ultra low ESR values. The SP-Cap line up offers excellent price/performance for moderate to 
high CV (Capacitance x Voltage) values, very low ESR/impedance, high ripple current and high frequency performance. 


SP4-KIT-ND Digi-Key® 


Speciaity Polymer Capacitor 7 Code Ttem 
. | 1,940.2 a_ | Polarity Bar 
CX Series Specialty Polymer K+ u 5 festive. 
Aluminum Electrolytic Capacitors, bal Je 1,320.3 | "2.420.1 C | Capacitance 
® + --| | 
Surface Mount Type Digi Reel 7.320.2 4.30.2 D_{_LotNo. 
Continuing the tradition of providing | Rated Nom. Leakage | ESR (0) Ripple Current Cut Tape Tape & Reel 
ultra low ESR solutions, in the | W.v. | Surge| Cap. | tand | Current | 100kHz/20°C | (100KHz/20°C~105°C) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
Panasonic SP-Cap family, Panasonic | (VDC) | (VDC) | (uF) | Max. | Max. (uA) | Maximum (Arms) Part No. 1 10 100 500 | Part No. 3,500 | Part No. 
has developed the CX Series. The 25 | 220/006] 440 0.015 27 PCE4274CT-ND 1.22 1.05 79 ~~ ~.65 |PCE4274TR-ND 523.00/M | EEF-CX0D221R 
CX series has a higher CV packing 25 | 270 | 0.06] 54.0 0.012 3.0 PCE4936CT-ND MEW!| 1.90 143 1.24 96 |PCE4936TR-ND NEW!) 571.00/M |EEF-CX0D271XR 
density which allows for better price 2 2.5 | 330 | 0.06 66.0 0.015 27 PCE4275CT-ND 1.35 1.16 87 .72_ | PCE4275TR-ND 577.00/M | EEF-CX0D331R 
performance. It also has a very good 2.5 | 390 | 0.06 78.0 0.015 27 PCE4812CT-ND 1.85 1.74 1.51 1.16 | PCE4812TR-ND 693.00/M | EEF-CX0D391R 
noise absorption properties, and is an 2.5 | 470 | 0.06 94.0 0.015 2.7 PCE4813CT-ND 1.85 1.74 1.51 1.16 | PCE4813TR-ND 693.00/M_|EEF-CX0D471R 
excellent choice for input and output 3.1 | 220 | 0.06 55.0 0.015 27 PCE4276CT-ND 1.35 (1.16 87 72 | PCE4276TR-ND 577.00/M | EEF-CX0E221R 
capacitor for DC-DC converters. Can 25 3.1 | 330 | 0.06 82.5 0.015 27 PCE4814CT-ND 154 1.45 1.26 .97 | PCE4814TR-ND 577.00/M | EEF-CX0E331R 
withstand 260°C temperature. : 3.1 | 330 | 0.06 82.5 0.015 3.0 PCE4937CT-ND NEW!| 2.00 1.51 1.31 1.01 |PCE4937TR-ND NEW!| 601.00/M |EEF-CX0E331XR 
nee 3.1 | 390 | 0.06 97.5 0.015 27 PCE4815CT-ND 1.85 1.74 1.51 1.16 _| PCE4815TR-ND 693.00/M_|EEF-CX0E391R 
Specifications: 5 150 | 0.06 60.0 0.015 27 PCE4277CT-ND 1.22 1.05 19 65 | PCE4277TR-ND 523.00/M |EEF-CX0G151R 
. Category Temperature Range: d 5 180 | 0.06 72.0 0.015 3.0 PCE4938CT-ND NEW!| 2.00 1.51 1.31 1.01 | PCE4938TR-ND NEW!| 601.00/M | EEF-CX0G181XR 
“40°C ~ 105°C 5 | 2200.06] 88.0 0.015 27 PCE4816CT-ND 1.85 1.74 1.51 1.46 |PCE4816TR-ND 693.00/M | EEF-CX0G221R 
* Rated Voltage: 2V ~ 6.3V 5 | 220 |0.06| 88.0 0.015 3.0 PCE4939CT-ND NEW!| 2.36 1.77 1.54 1.18 |PCE4939TR-ND NEW!| 708.00/M_| EEF-CX0G221XR 
* Capacitance: 100HF ~ 470yF 8 100 | 0.06 63.0 0.015 27 PCE4278CT-ND 1.35 (1.16 87 72 | PCE4278TR-ND 577.00/M | EEF-CX0J101R 
(120Hz, 20°C) 63 8 120 | 0.06 75.6 0.015 27 PCE4817CT-ND 185 1.74 1.51 1.16 | PCE4817TR-ND 693.00/M | EEF-CX0J121R 
* Capacitance Tolerance: +20% i 8 150 | 0.06 94.5 0.015 2.7 PCE4989CT-ND NEW!| 2.41 1.81 1.57 1.21 | PCE4989TR-ND NEW!| 723.00/M | EEF-CX0J151R 
(120Hz, 20°C) 8 150 | 0.06 94.5 0.015 3.0 PCE4940CT-ND NEW!| 2.50 1.88 1.63 1.26_|PCE4940TR-ND NEW!| 751.00/M_|EEF-CX0J151XR 
AT ® 
Panasonic SP-Cap Digi@>Reel 
Specialty Polymer Capacitor 
i . ESR (0) Ripple Current Cut Tape Tape & Reelt 
CD Series Specialty Polymer Cap. | (100kHz/ | (100kHz/20°C~105°C) | Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
Aluminum Electrolytic Chip Capacitors, W.v. | (uF) | 20°C) (Arms) Part No. 1 10 100 3,500 Part No. 
100 | 0.018 25 PCE3271CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CDOD101R 
Surface Mount Type 120 | 0.018 2.5 PCE2107CT-ND 1.82 1.37 1.19 545.00/M EEF-CD0D121R 
A 20 150 | 0.018 2.5 PCE3561CT-ND 1.45 1.37 1.19 545.00/M EEF-CD0D151R 
Features: ‘ : ' . ” | 480 | 0.018 25 PCE4453CT-NDt 1.91 1.44 1.25 573.00/M | EEF-CDOD181ER 
+ Low profile type (1.8mm Height) of D size * Low impedance at high 220 | 0.018 2.5 PCE4447CT-ND 1.82 1.37 1.19 545.00/M EEF-CD0D221R 
frequency (10kHz ~ 10MHz) as low as ceramic capacitors (reduced ESR 220 0.018 2.5 PCE4454CT-NDt 1.91 1.44 1.25 573.00/M EEF-CD0D221ER 
due to an applying speciality polymer with high conductivity) » Excellent fr oot 2 Eee 2c T ND te a ne oom Er cone 
isée istics © i ; 5 - : 37 ; 545, z 
Hole esol Dell Chataclofielice. Sure? Mount elem soldenng. memod | 55; | 490,008 25 PCE3562CT-ND 1.45 1.37 1.19 545.00/M — | EEF-CDOE121R 
available) * Very stable capacitance, impedance and ESR against tem- 150 0018 25 PCE4448CT-ND 1182 137 119 545.00/M EEF-CDOE151R 
perature »* Excellent endurance characteristics due to adoption of solid 150 | 0.018 25 PCE4455CT-NDt 191 144 1.25 573.00/M EEF-CDOE151ER 
electrolyte 56 0.018 25 PCE3274CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CDOG560R 
Mane 68 0.018 2.5 PCE3977CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CDOG680R 
Specifications: : 4.0 | 82 0.018 2.5 PCE2109CT-ND 1.82 1.37 1.19 545.00/M EEF-CD0G820R 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C» Capacitance 100 | 0.025 1.8 PCE3605CT-ND 1.45 1.28 1.10 545.00/M EEF-CD0G101R 
Tolerance: +20% (120Hz/20°C) * DC Leakage Current: Reflow 240°C: 1< 100 0.025 1.8 PCE4456CT-NDt 1.91 1.44 1.25 573.00/M EEF-CD0G101ER 
0.06CV 2 minutes (2VDC ~ 4VDC); I< 0.04CV or 3yA 2 minutes (6.3VDC is oss i eee SCE ie toa te ra Sas 
= 1EVDG, whienever ls greater) Rellew. 260°C) 1= OJON 2iminuies ¢ Dis 33 | 0.028 20 PCE3159CT-ND 165 124 1.08 495.00/M | EEF-CD0J330R 
sipation Factor: <0.06 (120Hz/20°C) * Surge Voltage: Rated Working 6.3 47 0018 25 PCE3160CT-ND 165 104 108 495.00/M EEF-CD0J470R 
Voltage x 1.25 * Endurance: After applying rated working voltage for 1000 68 0.018 25 PCE2110CT-ND 1.82 1.37 419 545.00/M EEF-CDOJ680R 
hours at 105°C, +2°C, and then being stabilized at 20°C, capacitor shall 68 0.018 2.5 PCE4457CT-NDt 1.91 1.44 1.25 573.00/M EEF-CD0J680ER 
meet following limits: Capacitance change (+10% of initial measured 8.2 0.055 1.4 PCE3161CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CDOK8R2R 
value) DF and DC leakage current (<initial specified value) * Moisture 15 0.040 1.6 PCE3162CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M | EEF-CDOK150R 
Resistance: (After storing for 500 hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance 8.0 = nee o oes eat TsND e 2 mee ey Bee oe ae 
Change of initial measured value, (2VDC, 2.5VDC: +70%, -20%), (4VDC: 47 0.025 ca PCE3606CT-ND tae 128 110 eae EEF-CDOK470R 
+60%, -20%), (6.3VDC: +50%, -20%), (BVDC ~ 16VDC: +40, -20%). DF 47_| 0.025 18 PCE4458CT-NDT 19 1.44 1.25 573.00/M | EEF-CDOK470ER 
<200% initial specified value. DC leakage current (<initial specified value). 22 0.030 16 PCE4941CT-ND NEW! 1.68 1.27 1.10 505.00/M EEF-CD1A220ER 
. 10 | 33 0.025 1.8 PCE4942CT-ND NEW! 1.68 1.27 1.10 505.00/M EEF-CD1A330ER 
Polarity Bar 39 0.025 1.8 PCE4943CT-ND NEW! 1.74 1.31 1.44 523.00/M EEF-CD1A390ER 
(Positive) 47 0.080 1 PCE3165CT-ND. 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1B4R7R 
®@ Y Cap. 125 10 0.060 1 PCE3166CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1B100R 
Or : 15 0.050 1.3 PCE3167CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1B150R 
= _} 1.840.1 4 22 0.030 1.6 PCE3168CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1B220R 
—== — 43402 1 2.2 0.110 1 PCE3169CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1C2R2R 
a Ie 1.340.3 | 4 sree . 16.0 47 0.080 1 PCE3170CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1C4R7R 
+, 340. o| Y 7 6.8 0.070 1 PCE3171CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1C6R8R 
ores 8.2 0.045 1.3 PCE3172CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1C8R2R 


W.V. Code 


SP-C 


Specialty Polymer Capacitor 


Panasonic ap 


Features: * Low profile type (1.1mm Height) * Low impedance at high frequency (10kHz ~ 10MHz) as low as ceramic 
capacitors (reduced ESR due to applying specialty polymer with high conductivity) * Excellent noise-absorbent 
Very stable capacitance, impedance and ESR against 


characteristics * Surface mount (reflow soldering method avail.) 
temperature » Excellent endurance character due to adoption of solid electrolyte 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: 20% (120Hz/ 20°C) 
Current: | < 0.04CV or 3 (uA) after 2 minutes (whichever is the greater) (2 W.V. ~ 4 W.V.: | < 0.06CV) 


$ For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. + 260°C Reflow 


FD Series Specialty Polymer Aluminum 
Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount Type 


* DC Leakage 
© Dissipation Factor: 


Digi@Reel® 


<0.06 (120Hz/20°C) * Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 (15°C ~ 35°C) »* Endurance: After applying rated 
working voltage for 1000 hours at 105 +2°C, and then being stabilized at 20°C, capacitor shall meet the following limits: 
Capacitance change (+10% of initial measured value). tan (<initial specified value). DC leakage current (<initial specified 


value) * Moisture Resistance: (After storing for 500 hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance Change +40%, -20% of initial 


measured value (4 W.V.: +60%, -20%; 6.3 W.V.: +50%, 
(sinitial specified value). 


-20%). D.F.<200% initial specified value. DC leakage current 


Polarity Bar 7 Cut T: 
BA Impedance Ripple Current ut Tape Tape and Reel 
(+) () 4 Cap. _ (Positive) Cap.) (400kHz/ | (100kHz/20°C~105°C) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 

mee W.V.| (uF) | 20°C) (Arms) Part No. 1 10 100 | Part No. 3,500 _| Part No. 
= oe ee 2 | 68 | 0.0350 16 PCEZI05CT-ND | 2.05 1.54 1.34 /PCE2I05TR-ND |  616.00/M | EEF-FDODGBOR 
1320.3) = | } 4,340.2 25 | 56 | 0.0350 16 PCE2106CT-ND | 205 1.54 134 |PCE2106TR-ND |  616.00/M_ | EEF-FDOES60R 
ans 1 4 | 39 | 0.0350 16 PCES451CT-ND | 205 1.54 1.34 |PCE3451TR-ND | 616.00/M_ | EEF-FDOG390R 
7,320.2 — 63 | 33 | 0.0350 16 PCES452CT-ND | 205 154 1.34 |PCE3452TR-ND | 616.00/M_|EEF-FD0J330R 
W.V. Code 8 | 22 | 0.0350 16 PCES453CT-ND | 205 1.54 1.34 _|PCE3453TR-ND | _616.00/M_|EEF-FDOK220R 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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= @ H & . 
SP-Ca UD/UE Series specialty Polymer Aluminum 
Panasonic epee Ree iere. P Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * Low impedance at high frequency (10kHz ~ 10MHz) as low as ceramic capacitors (Reduced ESR due to applying 
speciality polymer with high conductivity) * Stable temperature characteristics: capacitance, impedance and ESR »« Excellent noise- 


absorbent characteristics * Voltage derating not necessary * Excellent endurance characteristics due to adoption of solid electrolyte Ci Polarity Bar (Positive) @® er 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz/20°C) »* DC Leakage 
Current: 4V I< 0.06CV, 6.3V ~ 8V I< 0.04CV after 2 minutes * Dissipation Factor: <0.1 maximum ¢ Surge Voltage: Rated Working J ry 2.8(UD SERIES) 
Voltage x 1.25 * Endurance: After applying rated working voltage for 1000 hours at 105°C, and then being stabilized at 20°C, 4.3 24 4.2(UE SERIES) 
capacitor shall meet following limits: Capacitance Change (+10% of initial measured value). DF (initial specified value). DC leakage Y Y ia 
current (initial specified value). * Moisture Resistance: (After storing for 500 hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance Change: (2V, W.V. Code 
2.5V: +70%, -20%, 4V: +60%, -20%, 6.3V: +50%, -20%, 8V: +40%, -20% of initial measured value). DF <200% initial specified value. 
DC leakage current (initial specified value). 
Ripple Current Tape & Ripple Current Tape & 
ESR (0) (100kHz/ , Reel¢ ESR (0) (100kHz/ 2 Reel¢ 
W.V. | Cap. | (100kHz/ | 20°C ~ 105°C) | Digi-Key Price Each Pricing | Panasonic W.V. | Cap. | (100kHz/ | 20°C ~ 105°C) | Digi-Key Price Each Pricing | Panasonic 
(VDC) | (uF) | 20°C) Max (Arms) Part No. 1 10 100 2,000 | Part No. (VDC) | (uF) | 20°C) Max (Arms) Part No. 1 10 100 2,000 ‘| Part No. 
UD Series 390 | 0.012 3.3 PCE2115CT-ND | 4.83 3.63 3.15 | 1450.00/M | EEF-UEOD391R 
180 | 0.015 3.0 PCE3262CT-ND | 2.92 2.20 1.91 | 877.00/M |EEF-UDOD181R 390 | 0.007 37 PCE4257CT-ND | 3.55 3.05 2.29 | 1523.00/M | EEF-UEOD391LR 
220 | 0.015 3.0 PCE3973CT-ND | 2.92 2.20 1.91 | 877.00/M |EEF-UD0D221R 390 | 0.007 3.7 PCE4496CT-NDt | 4.27 3.74 3.21 | 1600.00/M | EEF-UEOD391LE 
270 | 0.015 3.0 PCE2111CT-ND | 3.22 242 2.10 | 966.00/M |EEF-UDOD271R 470 | 0.012 3.3 PCE3567CT-ND | 3.87 3.63 3.15 | 1450.00/M | EEF-UEOD471R 
270 | 0.009 3.4 PCE4269CT-ND | 2.37 2.03 1.53 | 1014.00/M | EEF-UDOD271LR 29 {420 | 0.007 3.7 PCE4258CT-ND | 3.55 3.05 2.29 | 1523.00/M | EEF-UEOD471LR 
270 |__ 0.009 3.4 PCE4486CT-NDT | 2.84 2.49 2.13 | 1064.00/M_| EEF-UDOD271LE . 470 | 0.007 37 PCE4497CT-NDt | 4.27 3.74 3.21 | 1600.00/M | EEF-UEOD471LE 
330 | 0.015 3.0 PCESS63CT-ND | 2.58 2.42 2.10 | 966.00/M ]EEF-UDOD331R 560 | 0.007 37 PCE4284CT-ND | 3.38 290 2.18 | 1450.00/M | EEF-UEOD561R 
20 330 | 0.009 3.4 PCE4270CT-ND | 2.37 2.03 1.53 | 1014.00/M | EEF-UDOD331LR 560 | 0.007 37 PCE4256CT-ND | 3.55 3.05 2.29 | 1523.00/M | EEF-UEODS561LR 
330 | 0.009 3.4 PCEA487CT-NDf ) 2.84 2.49 2.13 | 1064.00/M | EEF-UDOD331LE 560 | 0.012 3.3 PCE4498CT-NDt | 4.06 3.56 3.05 | 1523.00/M | EEF-UEOD561ER 
390 | 0.009 3.4 PCEA282CT-ND | 2.25 1.94 1.45 | 966.00/M | EEF-UDOD391R 560 | 0.007 37 PCE4499CT-NDT | 4.27 3.74 3.21 | 1600.00/M_| EEF-UEOD561LE 
390 | 0.015 3.0 PCE4488CT-NDt | 2.70 2.37 _2.03 |_1014.00/M_|EEF-UDOD391ER 220 | 0.012 33 PCE3267CT-ND | 4.39 3.30 2.86 | 1318.00/M | EEF-UEQE221R 
390 0.009 3.4 PCE4450CT-ND. 2.70 2.37 2.03 | 1014.00/M |EEF-UDOD391LR 270 0.012 33 PCE3976CT-ND 439 330 2.86 | 1318.00/M | EEF-UEOE271R 
390 0.009 3.4 PCE4489CT-NDt | 2.84 2.49 2.13 | 1064.00/M | EEF-UDOD391LE 330 0.012 33 PCE2116CT-ND 483 3.63 3.15 | 1450.00/M | EEF-UEOE331R 
470 0.009 3.4 PCE4272CT-ND 2.37 2.03 1.53 | 1014.00/M | EEF-UD0D471LR 330 0.007 37 PCE4259CT-ND 3.55 3.05 2.29 | 1523.00/M | EEF-UEOE331LR 
Se aa — et 5.8 = us Seid ee 330 | 0.007 37 PCE45OOCT-NDt | 4.27 3.74 3.21 | _1600.00/M_| EEF-UEOE331LE 
180 | 0.015 3.0 |PCE3974CT-ND | 2.92 220 1.91 | 877.00/M |EEF-UDOE181R a5 (| 0.) oe Rea ieosonta SE he oecam 
220 | 0.015 3.0 PCE2112CT-ND | 3.22 242 2.10 | 966.00/M |) EEF-UDOE221R ‘i ‘ is ‘ : ‘ 7 
390 | 0.007 37 PCE4501CT-NDf¢ | 4.27 3.74 3.21 | 1600.00/M | EEF-UEOE391LE 
220 | 0.009 3.4 PCE4265CT-ND | 2.37 2.03 1.53 | 1014.00/M | EEF-UDOE221LR sf a 
470 | 0.007 37 PCE4451CT-ND | 4.06 3.56 3.05 | 1523.00/M | EEF-UEOE471LR 
25 | 220 | 0.009 3.4 PCE4491CT-NDf | 2.84 2.49 2.13 | 1064.00/M | EEF-UDOE221LE sf ai 
470 | 0.012 3.3 PCE4452CT-ND | 3.87 3.39 2.91 | 1450.00/M | EEF-UEOE471R 
270 | 0.015 3.0 PCES564CT-ND | 2.58 2.42 2.10 | 966.00/M | EEF-UDOE271R zt 7 
470 | 0.012 3.3 PCE4502CT-ND¢ | 4.06 3.56 3.05 | 1523.00/M | EEF-UEOE471ER 
270 | 0.009 3.4 PCE4268CT-ND | 2.37 2.03 1.53 | 1014.00/M | EEF-UDOE271LR zt - 
470 | 0.007 37 PCE4503CT-NDt | 4.27 3.74 3.21 | 1600.00/M | EEF-UEOE471LE 
270 | 0.009 3.4 PCE4492CT-NDt | 2.84 249 2.13 | 1064.00/M | EEF-UDOE271LE a a 
180 | 0.012 3.3 PCE3268CT-ND | 4.39 3.30 2.86 | 1318.00/M | EEF-UEOG181R 
330 | 0.009 3.4 PCE4283CT-ND_ | 2.73 2.35 1.76 | 1171.00/M | EEF-UDOE331R 200 | 0012 33 PCE2117¢T-ND | 483 363 315 | 1450.00/M | EEF-UEOG221R 
120 | 0.015 3.0 PCE3263CT-ND | 2.92 2.20 1.91 | 877.00/M /EEF-UD0G121R 200 | 0.007 37 Pcea2eocT-ND | 355 305 229 | 1523.00/M |EEF-UEOG221LR 
150 | 0.015 3.0 PCE2113CT-ND | 3.22 242 2.10 | 966.00/M | EEF-UD0G151R ‘ ‘ fi : : : 
450 | 0.009 34 PCE4267CT-ND | 237 203 153 | 1014.00/M |EEF-UDOG151LR 49 | 220) 0.007 37 PCE4504CT-NDt | 4.27 3.74 3.21 | 1600.00/M | EEF-UEOG221LE 
40 | 150) 0009 34 PCE4493CT-NOt 284 249 213 | 1064.00/M |EEF-UDOG151LE . 270 | 0.015 3.0 PCE3602CT-ND | 3.87 3.39 2.91 | 1450.00/M | EEF-UEOG271R 
. 180 | 0018 25 PCES599CT-ND | 258 226 194] 966.00/M |EEF-UDOG181R 270 | 0.007 37 PCE4264CT-ND | 3.55 3.05 2.29 | 1523.00/M | EEF-UEOG271LR 
780 | 0.009 34 PCE4271CT-ND | 2.37. 2.03 1.53 1 1014.00/M |EEF-UDOG181LR 330 | 0.007 37 PCE4285CT-ND | 3.38 2.90 2.18 | 1450.00/M | EEF-UEOG331R 
180 | 0.009 3.4 |PCEA494CT-NDT | 2.84 249 213 | 1064.00/M | EEF-UDOG181LE 330 | 0.012 3.3 ___[RGESSUSGIRND a 4.06 3.56 _3.05 | 1528.00/M | FEF-UEOG33iER 
100 | 0.015 3.0 PCE3264CT-ND | 2.92 2.20 1.91 | 877.00/M | EEF-UDOJ107R 150 | 0.012 3.3 PCE3269CT-ND | 4.39 3.30 2.86 | 1318.00/M | EEF-UEQJ151R 
420 | 0.015 30 PCE2114CT-ND | 3.22 2.42 210 966.00/M |EEF-UDOJ121R 150 | 0.012 3.3 PCE4506CT-NDf | 3.69 3.23 2.77 | 1384.00/M | EEF-UEQJ151ER 
6.3 | 120] 0.009 34 PCE4266CT-ND | 2.37 2.03 1.53 | 1014.00/M |EEF-UDOJ121LR 180 | 0.012 3.3 PCE2118CT-ND | 4.83 3.63 3.15 | 1450.00/M | EEF-UEQJ181R 
150 | 0.018 25 PCE3600CT-ND | 258 2.26 1.94 966.00/M |EEF-UDOJ151R 6.3 | 180) 0.007 37 PCE4262CT-ND | 3.55 3.05 2.29 | 1523.00/M | EEF-UEQJ181LR 
150 | 0.009 3.4 PCE4273CT-ND | 2.37 2.03 1.53 | 1014.00/M |EEF-UDOJ151LR 220 | 0.015 3.0 PCES603CT-ND | 3.87 3.39 2.91 | 1450.00/M_| EEF-UEQJ221R 
68 0.015 3.0 PCE3265CT-ND | 2.92 2.20 1.91 | 877.00/M | EEF-UDOK680R 220 | 0.007 37 PCE4263CT-ND | 3.55 3.05 2.29 | 1523.00/M | EEF-UEQJ221LR 
8.0 | 100} 0.018 25 PCES601CT-ND | 2.58 2.26 1.94 | 966.00/M )EEF-UDOK101R 220 | 0.015 3.0 PCE4507CT-NDf | 4.06 3.56 3.05 | 1523.00/M_| EEF-UEQJ221ER 
100 | 0.018 2.5 PCE4495CT-ND¢ | 2.70 2.37 2.03 | 1014.00/M_| EEF-UDOK101ER 100 | 0.012 3.3 PCE3270CT-ND | 4.39 3.30 2.86 | 1318.00/M | EEF-UEOK101R 
UE Series 8.0 | 150) 0.015 3.0 PCE3604CT-ND | 3.87 3.39 2.91 | 1450.00/M | EEF-UEOK151R 
99 | 270] 0.012 3.3 PCE3266CT-ND | 4.39 3.30 2.86 | 1318.00/M /EEF-UEOD271R 150 | 0.015 3.0 PCE4508CT-NDT | 4.06 3.56 3.05 | 1523.00/M_| EEF-UEOK151ER 
‘ 330 0.012 3.3 PCE3975CT-ND 439 3.30 2.86 | 1318.00/M [EEF-UEOD331R + 260°C Reflow + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Panasonic SP-Cap S Series specialty Polymer Aluminum 


Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount Type 
Features: «Lower ESR «Higher Ripple Current Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Rated W.V. Range: 2 ~ 6.3VDC »* Nominal 4 Cap 


Capacitance Range: SL Series: 56 ~ 560uF; SX Series: 82 ~ 470F * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz/20°C) * DC Leakage Current: Reflow 240°C: I< 0.06CV 1.8 (SL Series) -- Polarity 
after 2 minutes (2 ~ 4VDC), I< 0.04CV 2 minutes (6.3VDC); Reflow 260°C: I< 0.1CV 2 minutes * Dissipation Factor: 0.06 maximum (SL/SX), 0.10 maximum (SD/SE) * = UB '(SX Series) Bar (+) 
(120Hz/20°C) * Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 (15°C ~ 35°C) » Endurance: After applying rated working voltage for 1,000 hours at 105 +2°C, and then 2.8 (SD Series) 
being stabilized at 20°C, the capacitor shall meet the following limits. Capacitance change +10% of initial measured value. D.F.and DC leakage current are <Initial spec- 3 i 4.2 (SE Series) 
ified value * Moisture Resistance: (After storing for 500 hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance Change: (2 VDC/2.5VDC.: +70%, -20%; 4VDC: +60%, -20%; 6.3VDC: 73 
+50%, -20%, of initial measured value). DF <200% initial specified value. DC leakage current < initial specified value. W. V. code 
Capacitance ESR (0) Ripple Current Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel} Panasonic 
W.V. (uF) (100KHz / 20°C) | (100KHz/ 105°C) (Arms) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
SL Series 
100 0.009 3.0 PCE3978CT-ND 1.99 1.49 1.30 3,500 596.00/M EEF-SLOD101R 
100 0.009 3.0 PCE4471CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M EEF-SLOD101ER 
120 0.009 3.0 PCE3551CT-ND 1.59 1.49 1.30 3,500 596.00/M EEF-SLOD121R 
2 120 0.009 3.0 PCE4472CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M EEF-SLOD121ER 
150 0.009 3.0 PCE3552CT-ND 1.59 1.49 1.30 3,500 596.00/M EEF-SLOD151R 
150 0.009 3.0 PCE4473CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M EEF-SLOD151ER 
180 0.009 3.0 PCE3702CT-ND 1.75 1.64 1.42 3,500 655.00/M EEF-SLOD181R 
180 0.009 3.0 PCE4474CT-NDt 2.29 1.72 1.49 3,500 687.00/M EEF-SLOD181ER 
100 0.009 3.0 PCE3553CT-ND 1.59 1.49 1.30 3,500 596.00/M EEF-SLOE101R 
100 0.009 3.0 PCE4475CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M EEF-SLOE101ER 
25 120 0.009 3.0 PCE3554CT-ND 1.59 1.49 1.30 3,500 596.00/M EEF-SLOE121R 
i 120 0.009 3.0 PCE4476CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M EEF-SLOE121ER 
150 0.009 3.0 PCE4449CT-ND 1.99 1.49 1.30 3,500 596.00/M EEF-SLOE151R 
150 0.009 3.0 PCE4477CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M EEF-SLOE151ER 
4 82 0.009 3.0 PCE3555CT-ND 1.59 1.49 1.30 3,500 596.00/M EEF-SLOG820R 
82 0.009 3.0 PCE4478CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M EEF-SLOG820ER 
6.3 56 0.009 3.0 PCE3556CT-ND 1.59 1.49 1.30 3,500 596.00/M EEF-SLOJ560R 
SX Series 
180 0.009 3.0 PCE3557CT-ND 2.09 1.96 1.70 3,500 784.00/M EEF-SX0D181R 
220 0.009 3.0 PCE3703CT-ND 2.30 2.16 1.88 3,500 864.00/M EEF-SX0D221R 
220 0.009 3.0 PCE4479CT-NDt 3.02 2.27 1.97 3,500 907.00/M EEF-SX0D221ER 
270 0.009 3.0 PCE4280CT-ND 2.02 1.73 1.30 3,500 864.00/M EEF-SX0D271R 
270 0.009 3.0 PCE4480CT-NDt 3.02 2.27 1.97 3,500 907.00/M EEF-SX0D271ER 
330 0.009 3.0 PCE4281CT-ND 2.02 1.73 1.30 3,500 864.00/M EEF-SX0D331R 
2 330 0.009 3.0 PCE4481CT-NDt 3.02 2.27 1.97 3,500 907.00/M EEF-SX0D331ER 
330 0.006 3.5 PCE4818CT-ND 2.41 2.27 1.96 3,500 905.00/M EEF-SX0D331XR 
330 0.006 3.5 PCE4990CT-ND¢ NEW! 3.18 2.39 2.07 3,500 954.00/M EEF-SX0D331XE 
390 0.009 3.0 PCE4820CT-ND 2.50 2.35 2.04 3,500 939.00/M EEF-SX0D391R 
390 0.009 3.0 PCE4819CT-NDt 2.64 2.48 2.15 3,500 989.00/M EEF-SX0D391ER 
470 0.009 3.0 PCE4822CT-ND 2.50 2.35 2.04 3,500 939.00/M EEF-SX0D471R 
470 0.009 3.0 PCE4821CT-NDt 2.64 2.48 2.15 3,500 989.00/M EEF-SX0D471ER 
t+ 260°C Reflow + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
DigiGPReel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1698 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic ap S Series Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Reel’ 
= bet Chip Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 
Capacitance ESR (Q) Ripple Current Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel} Panasonic 
AA (uF) (100KHz / 20°C) | (100KHz / 105°C) (Arms) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
470 0.006 35 PCE4823CT-NDT 277 2.60 2.25 3,500 1038.00/M | EEF-SX0D471XE 
470 0.006 3.5 PCE4824CT-ND 2.63 2.47 2.14 3,500 986.00/M | EEF-SX0D471XR 
150 0.009 3.0 PCE3558CT-ND 2.09 1.96 1.70 3,500 784.00/M  |EEF-SXOE151R 
150 0.009 3.0 PCE4482CT-NDt 2.74 2.06 1.79 3,500 823.00/M | EEF-SXOE151ER 
180 0.009 3.0 PCE3979CT-ND 2.88 2.16 1.88 3,500 864.00/M__| EEF-SX0E181R 
180 0.009 3.0 PCE4483CT-NDT 3.02 2.27 1.97 3,500 907.00/M  |EEF-SXOE181ER 
220 0.009 3.0 PCE4826CT-ND 2.30 2.16 1.88 3,500 864.00/M | EEF-SX0E221R 
oe 220 0.009 3.0 PCE4825CT-NDt 2.42 2.27 1.97 3,500 907.00/M | EEF-SX0E221ER 
‘ 330 0.009 3.0 PCE4828CT-ND 2.30 2.16 1.88 3,500 864.00/M | EEF-SX0E331R 
330 0.009 3.0 PCE4827CT-NDt 2.42 2.27 1.97 3,500 907.00/M__| EEF-SX0E331ER 
330 0.006 3.5 PCE4829CT-NDt 2.54 2.39 2.07 3,500 952.00/M _|EEF-SXOE331XE 
330 0.006 3.5 PCE4830CT-ND 2.41 2.27 1.96 3,500 905.00/M | EEF-SX0E331XR 
390 0.009 3.0 PCE4832CT-ND 2.50 2.35 2.04 3,500 939.00/M | EEF-SX0E391R 
390 0.009 3.0 PCE4831CT-NDt 2.64 2.48 2.15 3,500 989.00/M | EEF-SXOE391ER 
390 0.006 3.5 PCE4833CT-NDt 2.77 2.60 2.25 3,500 1038.00/M__| EEF-SX0E391XE 
390 0.006 3.5 PCE4834CT-ND 2.63 247 2.14 3,500 986.00/M___|EEF-SXOE391XR 
82 0.009 3.0 PCE3980CT-ND 2.88 2.16 1.88 3,500 864.00/M _ |EEF-SX0G820R 
82 0.009 3.0 PCE4485CT-NDt 2.74 2.06 1.79 3,500 823.00/M | EEF-SX0G820ER 
100 0.009 3.0 PCE3559CT-ND 2.09 1.96 1.70 3,500 784.00/M  |EEF-SX0G101R 
4 100 0.009 3.0 PCE4484CT-NDt 2.74 2.06 1.79 3,500 823.00/M |EEF-SXOG101ER 
150 0.009 3.0 PCE4836CT-ND 2.30 2.16 1.88 3,500 864.00/M__| EEF-SX0G151R 
150 0.009 3.0 PCE4835CT-NDT 2.42 2.27 1.97 3,500 907.00/M  |EEF-SXOG151ER 
220 0.009 3.0 PCE4991CT-ND} NEW! 3.22 2.42 2.10 3,500 966.00/M__| EEF-SX0G221ER 
a 68 0.009 3.0 PCE3560CT-ND 2.09 1.96 1.70 3,500 784.00/M _ |EEF-SX0J680R 
: 150 0.009 3.0 PCE4988CT-NDt NEW! 2.74 2.06 1.79 3,500 823.00/M__| EEF-SX0J151ER 
SD Series 
270 0.007 35 PCE3539CT-ND 2.81 2.64 2.28 2,000 052.00/M | EEF-SD0D271R 
270 0.007 3.5 PCE4459CT-NDt 2.95 277 2.40 2,000 1105.00/M | EEF-SD0D271ER 
7 330 0.007 3.5 PCE3540CT-ND 2.81 2.64 2.28 2,000 1052.00/M | EEF-SD0D331R 
330 0.007 3.5 PCE4460CT-NDt 2.95 2.77 2.40 2,000 1105.00/M | EEF-SDOD331ER 
390 0.007 3.5 PCE3704CT-ND 3.08 2.90 2.51 2,000 1157.00/M | EEF-SDOD391R 
390 0.007 3.5 PCE4461CT-NDt 3.24 3.04 2.64 2,000 1215.00/M__|EEF-SDOD391ER 
220 0.007 3.5 PCE3541CT-ND 2.81 2.64 2.28 2,000 1052.00/M_|EEF-SDOE221R 
6 220 0.007 3.5 PCE4462CT-NDt 2.95 277 2.40 2,000 1105.00/M | EEF-SDOE221ER 
: 270 0.007 3.5 PCE3542CT-ND 2.81 2.64 2.28 2,000 1052.00/M | EEF-SDOE271R 
270 0.007 3.5 PCE4463CT-NDt 2.95 2.77 2.40 2,000 1105.00/M__| EEF-SDOE271ER 
7 150 0.007 3.5 PCE3543CT-ND 2.81 2.64 2.28 2,000 1052.00/M | EEF-SDOG151R 
150 0.007 3.5 PCE4464CT-NDt 2.95 2.77 2.40 2,000 1105.00/M___| EEF-SDOG151ER 
63 120 0.007 3.5 PCE3544CT-ND 2.81 2.64 2.28 2,000 1052.00/M__[EEF-SD0Ji21R 
SE Series 
390 0.005 40 PCE3545CT-ND 4.22 3.96 3.43 2,000 7582.00/M | EEF-SEOD397R 
390 0.005 4.0 PCE4465CT-NDt 4.43 4.16 3.60 2,000 1661.00/M | EEF-SEOD391ER 
5 470 0.005 4.0 PCE3546CT-ND 4.22 3.96 3.43 2,000 1582.00/M | EEF-SEOD471R 
470 0.005 4.0 PCE4466CT-NDt 4.43 4.16 3.60 2,000 1661.00/M | EEF-SEOD471ER 
560 0.005 4.0 PCE3705CT-ND 4.64 4.36 3.78 2,000 1741.00/M | EEF-SEOD561R 
560 0.005 4.0 PCE4467CT-NDt 4.69 4.40 3.81 2,000 1758.00/M__| EEF-SEOD561ER 
330 0.005 4.0 PCE3547CT-ND 4.22 3.96 3.43 2,000 1582.00/M__| EEF-SEOE331R 
330 0.005 4.0 PCE4468CT-NDt 4.43 4.16 3.60 2,000 1661.00/M | EEF-SEOE331ER 
2.5 390 0.005 4.0 PCE3548CT-ND 4.22 3.96 3.43 2,000 1582.00/M | EEF-SEOE391R 
390 0.005 4.0 PCE4469CT-NDt 4.43 4.16 3.60 2,000 1661.00/M | EEF-SEOE391ER 
470 0.005 4.0 PCE4279CT-ND 4.22 3.62 2.72 2,000 1808.00/M__| EEF-SEOE471R 
a 220 0.005 4.0 PCE3549CT-ND 4.22 3.96 3.43 2,000 1582.00/M__ | EEF-SEOG221R 
220 0.005 4.0 PCE4470CT-NDt 4.43 4.16 3.60 2,000 1661.00/M__| EEF-SEOG221ER 
6.3 180 0.005 4.0 PCE3550CT-ND 4.22 3.96 3.43 2,000 1582.00/M__[EEF-SEQJ181R 
t+ 260°C Reflow 4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
S$ P-cC a ESR (Q) | Ripple Current Cut Tape 
anasonic Pp Cap. |(100KHz/| (100KHz/ _| Digi-Key Price Each Tape and Reelt _| Panasonic 
‘Specially Poljmmer Capacitor W.V.| (uF) | 20°C) | 125°C) (Arms) | Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing _| Part No. 
. P aon ® HD Series 
H Series Specialty Polymer Digi Reel 2 7180] .015 2.5 PCE2119CT-ND 3.22 242 210] 2,000 966.00/M [EEF-HDOD181R 
4 ‘ ‘ 2 | 220] .015 2.5 PCE3529CT-ND 2.58 2.42 210] 2,000 | 966.00/M |EEF-HDOD221R 
Aluminum Electrolytic Chip 25 | 150] .015 25 PCE2120CT-ND 3.22 2.42 2.10| 2,000 | 966.00/M|EEF-HDOE151R 
P 2.5 | 180 | .015 2.5 PCE3530CT-ND 2.58 242 2.10] 2,000 | 966.00/M |EEF-HDOE181R 
Capacitors Surface Mount Type 4 | 120 | 015 25 PCE2121CT-ND 3.22 2.42 210| 2000 | 966.00/M|EEF-HD0G121R 
63 | 100 | .015 25 PCE2122CT-ND 3.22 242 2140] 2,000 | 966.00/M |EEF-HDOJ101R 
Features: « High Reliability (125°C) » Low ESR and High Ripple Current 8 | 68 | .015 2.5 PCE2123CT-ND 3.22 242 2.10] 2,000 | 966.00/M |EEF-HDOK680R 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C » Capacitance Tolerance: = * 
20% (120Hz/20°C) * DC Leakage Current: I< 0.1CV after 2 minutes * Dissipation Factor: LGR 
gs ) i Stnaels P " | o [270] of 3.0 PCE2124CT-ND 483 3.63 315] 2,000 | 1450.00/M|/EEF-HEOD271R 
0.1 max (120H2/20°C) » Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 (15°C ~ 35°C) *En- | 5 | 339 | o12 3.0 PCE3531CT-ND 3.87 3.63 3.15| 2.000 | 1450.00/M | EEF-HEOD331R 
auras fife applying rata worn volage oe haute Or sae vale (wordy 25 | 220] .012 3.0 PCE2125CT-ND 4.83 3.63 3.15 | 2.000 | 1450.00/M|EEF-HEOE221R 
Me ied at B75 al ae rf wa he jal age ‘i a i ) an 7 en ae of i it ; | 25] 270] 012 3.0 PCE3532CT-ND 4.38 4.11 3.56] 2,000 | 1643.00/M|EEF-HEOE271R 
a a e fae DF elnit f mee il 4 aligsetl inet —_ ae G ate st Lg 7” oe0p 4 | 180 | .012 3.0 PCE2126CT-ND 4.83 3.63 3.15 | 2,000 | 1450.00/M|EEF-HEOG181R 
measured value. D-F-sinitial specified value Moisture Resistance: (After storing for 50 63 | 150 | .012 3.0 PCE2127CT-ND 483 3.63 3.15 | 2,000 | 1450.00/M|EEF-HEOJ151R 
hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance Change (2V/2.5V: +70%, -20%, 4V: +60%, -20%, 8 | 100 012 3.0 PCE2128CT-ND 483 363 3.15| 2.000 4450.00/M | EEF-HEOK101R 
6.3V; +50%, -20%, 8V: +40%, -20% of initial measured value). DF <200% initial specified = = HL Series = = ss = 
value. DG leakage currant (initial specified value). ; 2 | 100) 018 8 PCES533CT-ND 1.45 1.37 1.49] 3,500 | 545.00/M]EEF-HLODI01A 
t Cap. Foletty Barto) 25 | 82 | .018 18 PCE3534CT-ND 145 1.37 1.19] 3,500 | 545.00/M |EEF-HLOE820R 
2.8 (D Series’ = 4 | 56 | .018 18 PCE3535CT-ND 1.45 1.37 1.19] 3,500 | 545.00/M|EEF-HLOG560R 
t 
| || 4.2 (E Series) 7 4 | 68 | .018 18 PCE3536CT-ND 145 1.37 1.19] 3,500 | 545.00/M|EEF-HLOG680R 
13 IF1.8 (L Series) 43 ay 6.3 | 47 | .018 1.8 PCE3537CT-ND 145 1.37 1.19 | 3,500 | 545.00/M |EEF-HLOJ470R 
-— "73 _ de 8 | 33 | .018 18 PCE3538CT-ND 1.45 1.37 1.19 | 3,500 | 545.00/M [EEF-HLOK330R 
W.V. Code + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 
ic SP Ca Capacitor Polarity 1.22.21.91.5 
— —79—» a 
di . bar 
Panasonic SP-Cap —s — + Lag 
Hj i ire) ® 33 94 o | 
ri 5 2 a ( 
SP/CB Series Specialty Polymer Digi Reel { i . ‘i 7 = 
" el 5 * pS LL, 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type Gade 
Features: * Excellent noise-absorbent characteristics * Surface mountable (Flow and reflow soldering | Rated | Nom. | CutTane 7 Tape and Reel ? 
method available) * Very stable capacitance, impedance and ESR against temperature * Excellent | W.V. | Cap. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
endurance characteristics due to an adoption of solid electrolyte (VDC) | (uF) | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 63 10° /RGSHIOOBC TEND 24i 201 1.74 /BCSi100B TREND 804.00/M / ECG-COJB100R 
d ; ecinaai : 6.3 | 22 |PCS1220JBCT-ND 292 244 2.11 |PCS1220JBTR-ND 976.00/M | ECG-COJB220R 
20°C) * Leakage Current: I< 0.04CV or 3/A after 2 minutes * Dissipation Factor: <0.06 (120Hz, 30 1 PCS1150BCT-ND 292 244 211. |PCS1150BTR-ND 6.00/M | ECG-COKB150R 
20°C) * Permissible Current Between Terminals with Same Polarity: 2A DC maximum (This shall be i 5 S115 z = ‘ i 5 a 976. 7 5 
applicable only when each terminal is landed individually.) * Surge Voltage: Rated working voltage x 1.25 8.0 22 | PCS1220BCT-ND 3.56 2.97 2.57 |— — | ECG-COKB220R 
© Endurance: After applying rated working voltage for 1000 hours at 105°C, and then being stabilized at 12.5 47 |= — — —_|PCE2101TR-ND 1354.00/M__| ECG-C1BA4R7R 
20°C, capacitor shall meet the following limits: Capacitance Change (+10% of initial measured value); tan, | 16.0 ] 4.7 |PCS34R7BCT-ND 2.44 2.01 1.74, | PCS34R7BTR-ND 804.00/M | ECG-C1CB4R7R 
Impedance and DC Leakage Current (Initial specified value). 16.0 | 6.8 |PCS36R8BCT-ND 292 2.44 2.11 | PCS36R8BTR-ND 976.00/M | ECG-C1CB6R8R 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1699 


e e 
michicem VR Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
General Purpose 85°C 


¢ tan 8: For capacitance of more than 1000pF, add 0.02 for every increase of 1000yF. 
Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C. 


Od 
@ * 41.0 for D>20 Rated Voltage (V)| 6.3 10 16 25 35 50 63 100 | 200 ~ 315 | 350 ~ 450 
+1.0 for D>: 
$ +2.0 for L>20 i P+0.5 tan 5 (Max.) 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 0.20 0.25 


Lat 5t—ol- 15 OL... 


vent (© 6.3 and up) 


¢ Stability at Low Temperature: Measurement frequency: 120Hz 


Rated Voltage (V) 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 200 |250~350| 400 | 450 
FEATURES: « Radial lead standard type for general purpose * Miniature sized * Life: 2000 hours at 85°C impedence Z-25°C/Z+20°C 5 4/3 2 2 2 2 2 3 4 6 15 
jatio 
SPECIFICATIONS: ZT/Z20 Max. Z-40°C/Z+20°C | 12 | 10] 8 5 4 3] 3 3 4 8 10 | — 
Temperature Range -40°C ~ 85°C (6.3V ~ 400V), -25°C ~ 85°C (450V) +Endurance: After 2000 hours application ; — — 
Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C of rated voltage at 85°C, capacitors meet the Capacitance Change | Within +20% of initial value 
« Leakage Current: characteristic requirements listed at right. tenis 200% or less of initial 
9 5 4 specified value 
Ratedival Sav =400V aie Voi BOOS AsOV ° Shelf Life: After leaving capacitors under no load 
ated! Voltage: 6.8V. ated Voltage: aga at 85°C for 1000 hours, they meet the specified |Leakage Current Initial specified value or less 
After 1 minute application of rated voltage, leakage current After 1 minute application of rated voltage, value for endurance characteristics listed above. 
is not more than 0.03CV or 4 (yA), whichever is greater. CV < 1000: I=0.1CV+40}A or less 


¢ Marking: Printed with white color letter on black sleeve. 
After 2 minutes application of rated voltage, leakage current After 1 minute application of rated voltage, 


is not more than 0.01CV or 3 (UA), whichever is greater. CV > 1000: I=0.04CV+100,/A or less Rated 
Leak- tand cum 
Rated age | Max. | @120Hz aeaew uy 
Ripple Cap. | Current | @120Hz| /85°C Dimensions~mm___| nigi-Key Pricing | Nichicon 
rs fe Bae (uF) | (WA) | /20°C | (mArms) | oD | L | P | gd | PartNo. 1 10 | Part No. 

Cap. | Current | @120H2| 85°C Dimensions—mm _| pigi-key Pricing | Nichicon 15000 | 2400.00] 0.46 3400 | 20.0| 40.0 [10.0] 1.0 |493-1051-ND | 2.57 20.76 |UVRIC153MRD 
(uF) | (uA) | (20°C | (mArms) | oD | L | P | od | PartNo. 110 [Part No. 15000 | 2400.00} 0.46 3300 | 25.0 | 30.0 |12.5| 1.0 |493-1052-ND | 2.57 20.76 |UVR1C153MRD6 

6.3 VDC Working Voltage 22000 |3520.00) 0.58 | 4200 | 22.0] 50.0 |10.0] 1.0 493-1053-ND | 3.35 27.05 |UVR1C223MRD 
22 3.00 0.28 65 5.0 | 11.0 } 2.0 | 0.5 )493-1000-ND 18 1.30 | UVROJ220MDD 22000 |3520.00] 0.58 4000 | 25.0 | 40.0 | 12.5] 1.0 |493-1054-ND 3.35 27.05 | UVR1C223MRD6 
33 3.00 0.28 80 5.0 | 11.0 | 2.0 | 0.5 )493-1001-ND 18 1.30 | UVROJ330MDD 33000 [5280.00] 0.78 4800 | 25.0 | 50.0 | 12.5] 1.0 |493-1055-ND 4.17 37.55 |UVR1C333MRD 
47 | 3.00 | 0.28 95 | 5.0 | 11.0] 2.0 | 0.5 |493-1002-ND 18 1.30 | UVROJ470MDD 25 VDC Working Voltage 
100 | 630 | 0.28 135 | 5.0 | 11.0] 2.0 | 0.5 |493-1003-ND 18 1.30 | UVROJ101MDD 47 | 300 | 0.16 35. | 5.0] 11.0] 20] 0.5 |493-1056-ND 18 1.30 [UVR1E4R7MDD 
220 | 13.86 | 0.28 200 | 5.0 | 11.0] 2.0 | 0.5 |493-1004-ND 18 1.30 | UVROJ221MDD 10 | 300 | 0.16 55 | 50/110] 20 | 0.5 |493-1057-ND 48 1.30 |UVR1E100MDD 
330 | 2079 | 028 270 «| 63 | 11.0] 25] 05 |493-1005-ND 24 1.65 [UVROJ331MED 22 | 550 | 0.16 so | 50] 11.0] 20 | 0.5 |493-1058-ND 48 1.30 | UVR1E220MDD 
470 | 2961 | 0.28 320 | 63 | 11.0] 25] 0.5 |493-1006-ND 26 1.80 | UVROJ471MED 33 | 825 | 0.16 95 =| 5.0 | 11.0] 20 | 0.5 |493-1059-ND 48 1.30 | UVR1E330MDD 
1000 | 63.00 | 0.28 540 | 80 | 11.5] 3.5 | 0.6 |493-1007-ND 32 2.22 | UVROJ102MPD a7 | 11.75 | 0.16 115 | 5.0 | 11.0] 20) 05 |493-1060-ND 48 1.30 | UVR1E470MDD 
2200 | 138.60 0.30 1000 10.0 | 20.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1008-ND 59 4.18 | UVROJ222MPD 100 25.00 0.16 190 6.3 | 11.0 | 2.5 | 0.5 |493-1061-ND 24 1.65 |UVR1E101MED 
3300 | 207.90 | 0.32 1190 | 10.0} 20.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1009-ND 66 4.63 | UVROJ332MPD 220 | 55.00 | 0.16 330 | 80/415) 3.5 | 06 |493-1062-ND 27 1.86 | UVR1E221MPD 
4700 | 296.10 0.34 1550 12.5] 20.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1010-ND 81 5.99 | UVROJ472MHD 330 82.50 0.16 440 10.0 | 12.5 | 5.0 | 0.6 |493-1063-ND 32 2.25 |UVR1E331MPD 
6800 | 428.40 0.38 1920 12.5] 25.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1011-ND 89 6.76 |UVROJ682MHD 470 | 117.50 0.16 550 10.0 | 12.5 | 5.0 | 0.6 |493-1064-ND 45 3.10 |UVR1E471MPD 
10000 | 630.00 | 0.46 2350 | 16.0| 25.0} 7.5 | 0.8 |493-1012-ND | 1.42 11.419 /UVROJ103MHD 1000 | 250.00) 0.16 960 | 10.0| 20.0 | 5.0 | 0.6 |493-1065-ND 59 4.18 |UVR1E102MPD 
15000 | 945.00 0.56 2850 16.0 | 35.5 | 7.5 | 0.8 | 493-1013-ND 1.65 13.02 | UVROJ153MHD 2900 | 550.00] 0.18 1550 12.5 | 25.0 | 5.0 | 0.6 |493-1066-ND. 94 7.18 )UVR1E222MHD 
22000 | 1386.00| 0.70 3350 18.0} 40.0 | 7.5 | 0.8 | 493-1014-ND 1.74 14.05 | UVROJ223MHD 3300 | 825.00 | 0.20 1980 16.0 | 25.0 | 7.5 | 0.8 |493-1067-ND. 1.39 10.95 |UVR1E332MHD 
22000 | 1386.00| 0.70 3200 22.0 | 30.0 | 10.0) 1.0 |493-1015-ND 1.74 14.05 | UVROJ223MRD6 4700 |1175.00! 0.22 2450 16.0 | 31.5 | 7.5 | 0.8 |493-1068-ND. 1.40 11.07 |UVR1E472MHD 
33000 | 2079.00) 0.92 3900 | 22.0] 50.0 / 10.0) 1.0 |493-1016-ND | 3.22 26.00 | UVROJ333MRD 6800 | 1700.00] 0.26 2900 | 18.0] 35.5] 7.5 | 0.8 |493-1069-ND | 1.77 14.33 |UVR1E682MHD 
33000 | 2079.00| 0.92 3800 | 25.0] 40.0 12.5] 1.0 |493-1017-ND_ | 3.22 26.00 | UVROJ333MRD6 6800 | 1700.00} 0.26 2700 | 20.0| 31.0 |10.0] 1.0 |493-1070-ND | 1.77 14.33 |UVR1E682MRD6 

10 VDC Working Voltage 40000 |2500.00] 0.34 3000 | 20.0| 40.0 [10.0] 1.0 ]493-1071-ND | 2.89 23.40 JUVR1E103MRD 
22 | 3.00 | 0.24 65 5.0 | 11.0] 2.0 | 0.5 | 493-1018-ND 18 1.30 ) UVR1A220MDD 10000 |2500.00) 0.34 2900 | 25.0] 30.0 }12.5] 1.0 |493-1072-ND | 2.89 23.40 |UVRIE103MRD6 
33 | 3.30 | 0.24 85 5.0 | 11.0] 2.0 | 0.5 | 493-1019-ND 18 1.30 | UVR1A330MDD 15000 |3750.00) 0.42 3800 | 22.0| 50.0 10.0] 1.0 |493-1073-ND | 3.63 29.30 JUVRIE153MRD 
47 | 4.70 | 0.24 100 | 5.0 } 11.0) 2.0 } 0.5 | 493-1020-ND 18 1.30 | UVR1A470MDD 15000 |3750.00) 0.42 3600 | 25.0| 40.0 }12.5] 1.0 |493-1074-ND | 3.63 29.30 |UVRIE153MRD6 
100 | 10.00 | 0.24 145 | 5.0 | 11.0) 2.0 | 0.5 | 493-1021-ND 18 1.30 | UVR1A101MDD 22000 | 5500.00} 0.54 4500 | 25.0) 50.0 |12.5] 1.0 |493-1075-ND | 4.17 37.55 |UVR1E223MRD 
220 | 22.00 | 0.24 240 | 63 | 11.0] 2.5 | 0.5 |493-1022-ND .24 1.65 |UVR1A221MED 35 VDC Working Voltage 
330 | 33.00 0.24 290 6.3 | 11.0) 2.5 | 0.5 | 493-1023-ND 26 1.80 | UVR1A331MED 47 3.00 0.14 40 5.0 | 11.0] 2.0 | 0.5 |493-1076-ND 18 1.30 |UVR1V4R7MDD 
470 | 47.00 | 0.24 350 | 63 | 11.0] 2.5] 0.5 |493-1024-ND 26 1.80 | UVR1A471MED to | 350 | 014 60 | 50 /14.0! 201 05 |493-1077-ND 48 1.30 |uvR1vioompD 
1000 | 100.00] 0.24 650 | 10.0] 12.5] 5.0] 0.6 |493-1025-ND 1 2.91 | UVR1A102MPD 2 | 770 | 014 90 =| 50 | 14.0! 201 05 |493-1078-ND 48 1.30 |uvRiv220mpD 
2200 | 220.00] 0.26 1100 | 10.0} 20.0] 5.0 | 0.6 | 493-1026-ND 68 4.80 | UVR1A222MPD 33-(| 114.55 | 0.14 405 | 50/410) 20| 05 |493-1079-ND 48 1.30 |UVR1V330MDD 
3300 | 330.00 | 0.28 1450 | 12.5] 20.0 | 5.0 | 0.6 |493-1027-ND .81 5.99 | UVR1A332MHD a7 | 1645 | 0.14 430 | 50/410) 20| 05 |493-1080-ND 48 1.30 |uvRiva7oMpD 
4700 | 470.00] 0.30 1800 | 12.5] 25.0] 5.0 | 0.6 |493-1028-ND 947.48 |UVR1A472MHD 100 | 35.00 | 0.44 210163 1110125105 1493-41081-ND 26 1.80 |UVRIVi0iMED 
6800 | 680.00] 0.34 2250 | 16.0| 25.0} 7.5 | 0.8 |493-1029-ND | 1.43 11.25 JUVR1A682MHD 200 | 7700 | 0.14 385 | 10.0/ 125/50 | 06 |493-1082-ND 32 2.25 |UVRIV221MPD 
10000 | 1000.00) 0.42 2700 | 16.0| 35.5] 7.5 | 0.8 |493-1030-ND | 1.65 13.02 JUVR1A103MHD 330 | 115501 0.14 490 110.0) 125) 50 | 06 |493-1083-ND 45 3.10 |UVR1V33iMPD 
15000 | 1500.00] 0.52 3100 | 18.0| 35.5] 7.5 | 0.8 |493-1031-ND | 1.72 13.56 JUVR1A153MHD 470 | 164.50 | 0.14 650 | 10.0/ 160/50 | 06 |493-1084-ND 45 3.10 |UVRIV471MPD 
22000 | 2200.00) 0.66 3700 | 20.0| 40.0 | 10.0] 1.0 |493-1032-ND | 2.49 20.13 /UVR1A223MRD tooo | 350.00! o14 1150 |125/ 200/50 | 06 |493-1085-ND 60 4.26 |UVRIVI02MHD 
22000 | 2200.00] 0.66 3300 | 25.0 | 30.0 [12.5] 1.0 |493-1033-ND | 2.49 20.13 |UVR1A223MRD6 | |~o99 1 770001 016 7800 116.01 250175108 |4934086-nD | 1.24 9.81 luvRivezoMuD 
33000 | 3300.00] 0.88 4500 | 22.0| 50.0 | 10.0] 1.0 |493-1034-ND | 4.55 36.68 /UVR1A333MRD 300 |116.00/ 0.18 280 | 16.01 955/75 08 \493-1087-ND | 1.65 13.02 |uvRiVageMHD 
33000 | 3300.00] 0.88 4800 | 25.0 | 40.0 [12.5] 1.0 |493-1035-ND__| 4.55 36.68 |UVR1A333MRD6 | | 4799 |4645.00| 0.20 2700 | 18.01 955/75 08 \493-108e-nn | 1.85 14.58 [UVRIV472MHD 

16 VDC Working Voltage 4700 | 1645.00) 0.20 | 2700 | 20.0] 31.0 |10.0] 1.0 }493-1089-ND | 1.85 14.58 |UVRIV472MRD6 
10 | 3.00 | 0.20 50 | 5.0 | 11.0) 2.0 | 0.5 )493-1036-ND | 18 1.30 |UVRICIOOMDD | | 6809 |2380.00| 0.24 | 3000 | 20.0| 40.0 |10.0| 1.0 |493-1090-ND | 2.57 20.76 |uvRives2MAD 
22 | 3.62 | 0.20 75 |) 5.0 | 11.0) 2.0 | 0.5 |493-1087-ND | 18 1.30 |UVRIC2200MDD | | Ggq9 [2380.00] 0.24 | 2900 | 250] 30.0 |125| 1.0 [493-1091-ND | 257 20.76 [UVRIVes2MRD6 
33 | 5.28 | 0.20 90 | 5.0 | 11.0) 2.0 | 0.5 )493-1038-ND | 18 1.30 |UVRIC330MDD | | 49999 | 3500.00] 0.32 | 3700 | 22.0] 50.0 |10.0| 1.0 |493-1092-ND | 3.73 30.05 |uvRivioaMAD 
47) 752 | 0.20 | 110 | 5.0 | 11.0 | 2.0) 0.5 /493-1039-ND | 18 1.30 |UVRIC470MDD | | 49990 | 3500.00) 0.32 | 3600 | 25.0| 40.0 |12.5] 1.0 |493-1093-nD | 3.73 30.05 |UVRIV1oaMADG 
100 | 16.00 | 0.20 | 160 _| 5.0 | 11.0} 20 | 0.5 |493-1040-ND | 18 1.30 |UVRICTOIMDD_| | +5000 {5250.00} 0.40 | 4300 | 25.0] 50.0 |12.5| 1.0 |493-1094-no | 4.17 37.55 |uvRtv1s3MRD 
220 | 35.20 | 020 260 | 63] 11.0] 25] 0.5 |493-1041-ND 26 1.80 ]UVR1C221MED 50 VDC Working Voltage 
330 | 5280 | 0.20 370 | 80 | 11.5] 3.5] 0.6 |493-1042-ND 27 1.86 | UVR1C331MPD oe anon | ono T3750 171101201 05 /499x095ND 78730 TUVRIHORIMDD 
470 | 75.20 | 0.20 | 440 | 8.0) 11.5 | 3.5 | 0.6 )493-1043-ND 31 2.10 JUVRIGATIMPD | | 49 | 300 | o12 | 29 | 50] 11.0] 20] 05 |493-1096-ND | .18 1.30 |UvRIHR22MDD 
4000 | 160.00] 0.20 790 | 10.0] 16.0] 5.0] 0.6 |493-1044-ND 53 3.73 |UVR1C102MPD asa: llbings || coo a3. | 50/4401 20 | 05 Beoennene 4a 1.30 [UVRIHR3aMDD 
2200 | 352.00 | 0.22 1300 | 12.5] 20.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1045-ND .81 5.95 | UVR1C222MHD pay lang. || sede a2 | 50/440) 20 | 05 Peeennatne 4a 1.30 [UVRIHR47MDD 
3300 | 528.00] 0.24 1700 | 12.5] 25.0 | 5.0 | 0.6 |493-1046-ND 94 7.18 |UVR1C332MHD a. Sings | odo 47 | 01410120 | 05 Peanmeeines 48 1.30 |UVRIHOIOMDD 
4700 | 752.00] 0.26 2100 | 16.0| 25.0] 7.5 | 0.8 |493-1047-ND | 1.39 10.95 JUVR1C472MHD pas hangcl ode on 150 14101201 05 Moasnonnn 3877480" [UVRIHOROMDD 
6800 |1088.00) 0.30 2650 | 16.0| 35.5] 7.5 | 0.8 |493-1048-ND | 1.65 13.02 JUVRiC682MHD aril oaagall iaae as | 0 41.0) 20.| 05 (eRementn a. 440-(VRdHaRaMaD 
10000 | 1600.00] 0.38 2950 | 18.0| 35.5] 7.5 | 0.8 |493-1049-ND | 1.72 13.56 JUVR1C103MHD Ape! antag sas ao | 80 410) 20 | 05 oaeneentn fg. 4/40" UVRd HART MDD 
10000 | 1600.00) 0.38 3000 | 20.0] 31.0 }10.0| 1.0 |493-1050-ND | 4.72 13.56 |UVR1C103MRD6 (bontinase) 
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michicon VR Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont, 


(OES 


Rated Rated 
Ripple Ripple 
Leak- tans Cur. Leak- tand Cur. 
c ane WE he Dimensions - mm ini Pricing iohi Ee Lu CHALE Dimensions - mm ra Pricing i chi 
‘ap. | Current | @120Hz| /85°C Digi-Key Nichicon Cap. | Current | @120Hz| /85°C Digi-Key Nichicon 
(uF) (WA) /20°C | (mArms) | sD | L P | od | PartNo. ‘il 10 | Part No. (uF) (uA) 720°C | (mArms) | oD | L P | od | Part No. d 10 | Part No. 
to | 500 | 0.12 60 | 5.0 | 11.0] 20 | 05 |493-1103-ND 48 1.30 |UVRIH10OMDD 22 | 480 | 0.20 170 | 10.0| 20.0] 5.0 | 0.6 |493-1178-ND 68 4.80 |UVR2D220MPD 
22 | 11.00 | 0.12 95 | 5.0 | 11.0| 2.0 | 0.5 |493-1104-ND 48 1.30 JUVR1H220MDD 33 | 700 | 0.20 230 | 12.5| 20.0 | 5.0 | 0.6 |493-1179-ND 66 4.87 |UVR2D330MHD 
33 16.50 0.12 125 5.0 | 11.0 | 2.0 | 0.5 |493-1105-ND 18 1.30 | UVR1H330MDD 47 980 0.20 270 42.5] 20.0 | 5.0 | 0.6 |493-1180-ND 66 4.87 |UVR2D470MHD 
47 | 23.50 | 0.12 155 6.3 | 11.0 | 2.5 | 0.5 )493-1106-ND 24 1.65 | UVR1H470MED 100 | 2040 | 0.20 530 | 16.0 | 31.5 | 7.5 | 0.8 |493-1181-ND 1.41 8.76 |UVR2D101MHD 
100 50.00 0.12 260 8.0 | 11.5 | 3.5 | 0.6 | 493-1107-ND .27 1.86 | UVR1H101MPD 220 4440 0.20 810 18.0 | 35.5 | 7.5 | 0.8 |493-1182-ND 4.69 13.35 |UVR2D221MHD 
220 |) 110.00 | 0.12 430 | 10.0) 12.5 | 5.0 | 0.6 |493-1108-ND Al 2.91 )UVR1H221MPD 330 | 6640 | 0.20 1130 | 20.0] 40.0 10.0] 1.0 [493-1183-ND ] 2.93 23.68 |UVR2D331MRD 
330 | 165.00 | 0.12 590 | 10.0) 16.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1109-ND 53 3.73 | UVRTH331MPD 330 | 6640 | 0.20 1090 | 25.0] 30.0 ]12.5| 1.0 |493-1184-ND | 293 23.68 |UVR2D331MRD6 
470 | 296.00 | O12 | 760 | 12.5) 20.0) 5.0) 0.6 eso, 25 5.29 |UVRIHG7IMHD 470 | 9440 | 0.20 | 1490 | 22.0| 50.0 |10.0] 1.0 |493-1185-ND | 3.19 25.70 |UVR2D471MRD 
1000 | 500.00 | O12 | 1850 | 12.5) 25.0 | 5.0 | 0.6 | 498-1011-ND 47.18 UVATH102MHD 470 | 9440 | 0.20 | 1550 | 25.0| 40.0 |12.5| 1.0 |493-1186-ND | 3.19 25.70 |uvReD471MRD6 
2200 1100.00) 014 | 2100 |16.0| 355] 7.5 | 0.8 [493-1112-ND | 1.68 13.23 |UVR1H222MHD 250 De Working Voltage 
3300 | 1650.00! 0146 | 2500 | 180/355] 7.5 | 08 [493-4113-ND | 1.73 13.65 |UVR1H332MHD TREE CREED 75 1 a3 11101951 08 BESEREE =a 958 | VRDERATMNED 
‘roo |2zsoao| ose | 2200 |2n0| 00 ino| 12 [aseatienn | 267 cise fivmiureuno | |’, | © | 92 | 2% [93 |v10| 25) 05 [étage | 22 220 JuvnzevioneD 
4700 | 2350.00) 0418 | 2900 | 25.0| 30.0|12.5] 1.0 |493-1116-ND | 2.67 21.56 |UVR1H472MRD6 = han ce - : aed a . oe > oe peared 
6800 |3400.00/ 0.22 | 3500 |22.0| 50.0|10.0| 1.0 |493-1117-ND | 3.73 30.05 | UVR1H682MRD 
6800 |3400.00/ 022 | 3300 |25.0| 400/125] 1.0 [493-1118-ND | 3.73 30.05 |UVRIH682MRD6 ats | ees: | 020 55 | 8.0 [11.5 | 3.5 | 0.6 aBSaii STEAD eA S20 UV REERAZMIED 
10000 | 5000.00 0.30 | 4000 | 25.0| 50.0|125| 1.0 [493-1119-no | 3.76 33.80 [UVRIH103MRD 10 | 200) 020) 105 10.0) 16.0 | 5.0) 0.6 Ce aemm) At 3-12 /UVRZEIOOMPD 
63 VDC Working Voltage 22 | 590 | 0.20 190 | 12.5| 20.0 | 5.0 | 0.6 |493-1193-ND 68 4.80 | UVR2E220MHD 
Ta CSET 150 i101) 20 | os BSseRoonIn 49 430. 1UVATUTOOMDD 33 | 865 | 0.20 230 | 12.5 | 20.0 | 5.0 | 0.6 |493-1194-ND 66 4.87 | UVR2E330MHD 
22 | 1386 | 0.10 100 | 5.0} 11.0) 20) 05 |493-1121-ND 18 1.30 JUVR1J220MDD 47 | (eis | 0:20 300 | 12.5) 25.0 | 5.0 | 0.6 /493-1195-ND 93 7.09 |UVR2E470MHD 
33 | 20.79 | 010 140 | 6341.0) 25) 05 |493-1122-ND ‘941.65 |UVR1U330MED 400 | 2540 | 0.20 520 | 16.0| 31.5 | 7.5 | 0.8 |493-1196-ND | 1.55 12.27 |UVR2E101MHD 
47 29.61 0.10 170 63 | 11.0] 2.5 | 0.5 |493-1123-ND 26 1.80 | UVR1J470MED 220 | 5540 0.20 740 20.0 | 40.0 | 10.0] 1.0 |493-1197-ND 3.11 25.08 | UVR2E221MRD 
100 | 63.00 0.10 300 10.0| 12.5 | 5.0 | 0.6 | 493-1124-ND 32 =-2.25 |UVR1J101MPD 220 5540 0.20 820 22.0 | 30.0 }10.0) 1.0 |493-1198-ND 3.11 25.08 | UVR2E221MRD6 
220 | 138.60 | 0.10 490 | 10.0] 16.0 | 5.0 | 0.6 |493-1125-ND 633.73 |UVR1J221MPD 330 | 8290 | 0.20 | 1170 | 22.0) 50.0 |10.0| 1.0 |493-1199-ND | 3.33 26.85 |UVR2E331MRD 
330 | 207.90] 0.10 710 | 10.0] 20.0] 5.0 | 0.6 |493-1126-ND 75 5.29 |UVR1J331MPD 330 | 8290 | 0.20 970 | 25.0 | 30.0 |12.5] 1.0 |493-1200-ND | 3.33 26.85 |UVR2E331MRD6 
470 | 296.10] 0.10 900 | 12.5] 20.0] 5.0 | 0.6 |493-1127-ND 81 5.99 |UVR1J471MHD 470 | 11790 | 0.20 | 1600 | 25.0] 50.0 |12.5] 1.0 |493-1201-ND | 4.24 34.20 | UVR2E471MRD 
1000 | 630.00} 010 | 1300 | 16.0] 25.0] 7.5 | 0.8 |493-1129-ND | 4.22 9.0 |UVR1J102MHD 315 VDC Working Voltage 
2200 | 1386.00) 012 | 2300 | 18.0| 35.5 7.5 | 0.8 |493-1130-ND | 1.85 14.64 |UVR1J222MHD 1 | 715 | 020 22 | 63 | 11.0] 25 | 05 |493-1202-ND 30 2.10 [UVR2FO10MED 
3300 |2079.00/ 044 | 2700 | 20.0] 40.0100] 1.0 [493-1131-ND | 271 21.95 |UVR1J332MRD 22 | 1093 | 0.20 33 =| 80 | 11.5| 35 | 0.6 |493-1203-ND 40 2.80 | UVReF2ReMPD 
3300 | 2079.00] 0.14 2600 25.0 | 30.0} 12.5] 1.0 | 493-1132-ND 2.71 21.95 | UVR1J332MRD6 3.3 | 143.95] 0.20 55 10.0) 12.5] 5.0 | 0.6 |493-1204-ND 43 3.03 |UVR2F3R3MPD 
4700 | 2961.00) 0.16 3400 22.0 | 50.0 | 10.0) 1.0 | 493-1133-ND 3.16 25.45 | UVR1J472MRD 47 | 188.05 0.20 65 10.0) 12.5] 5.0 | 0.6 |493-1205-ND 49 3.44 |UVR2F4R7MPD 
4700 | 2961.00) 0.16 3200 25.0 | 40.0 | 12.5) 1.0 |493-1134-ND 3.16 25.45 | UVR1J472MRD6 10 355 0.20 415 40.0} 20.0 | 5.0 | 0.6 |493-1206-ND 63 4.47 |UVR2F100MPD 
6800 | 4284.00) 0.20 | 3900 | 25.0| 50.0/12.5] 1.0 |493-1135-ND | 4.27 34.43 |UVR1J682MRD 2 | 7331020 190 112512001501 06 14934207-ND 664.87 |UVROF220MHD 
100 VDC Working Voltage 33 | 1079.5 | 0.20 275 | 16.0 | 25.0 | 7.5 | 0.8 |493-1208-ND 96 7.59 | UVR2F330MHD 
O1 | 3:00 | 0.08 21 | 5.0 | 11.0) 2.0 | 0.6 ee oND 18 1.30 | UVR2A0R1MDD 47 | 15205] 0.20 | 340 |16.0| 25.0| 7.5 | 0.8 |493-1209-No | 1.22 9.63 |uvRar47oMHD 
022.) 3.00 | 0.08 47 | 5.0 | 11.0) 2.0) 0.5 Cea AB) 1.80, | UVR2AR22MDD too | 3190 | 020 | seo | 180/355) 75 | 08 )493-1210-ND | 1.56 12.33 |UVR2F1O1MHD 
02. S800" | 2008 7 | 5.0) 11.0) 2.0) 05 eee tom 18 1.30 /UVR2AR33MDD 220 | 6970 | 0.20 | 850 | 22.0] 50.0 |10.0| 1.0 [493-1211-o | 4.21 33.93 |UVR2F221MRD 
ae oH sea : a . pee | ne oe 220 | 6970 | 0.20 770 | 25.0 | 30.0 |12.5] 1.0 ]493-1212-ND | 4.21 33.93 [UVR2F221MRD6 
55-300 TOE  EVREITIETERTS ual e730 UVRDADROMDD 330_| 10495 | 020 | 1250 | 25.0] 80.0|125] 1.0 |49s-1213-No | 3.88 94.88 |uvRZra3iMRD 
33 | 330 | 0.08 40 | 5.0 | 11.0| 2.0 | 05 |493-1142-ND 48 1.30 |UVR2A3R3MDD 350 VDE Working Weltage 
47 | 4.70 | 0.08 45 | 5.0 | 11.0| 2.0 | 0.5 |493-1143-ND 18 1.30 |UVR2A4R7MDD : H+) Res 22 | 83) 11.0) 25 | 05 ey goth 2245: UVREYOIOMED 
ag I hcsolooe|| 08 7 \ealitolos| os eames Bale cited | WER QORAER 22 | 117 | 0.25 38 | 8.0 | 11.5| 3.5 | 0.6 |493-1215-ND 39 2.70 |UVReV2R2MPD 
22 | 22.00 | 008 | 130 | 63) 11.0|25| 05 |493-1145-ND | .26 1.80 |UVR2A220MED Bs ]f 1559) W025 $5 / 10.0) 12.5 | 5.0 | 0.6 ieee) §<44 3.12 |UVR2V3RMPD 
33 | 33.00 | 0.08 780 | 80/115) 35 | 06 |493-1146-ND 32 2.22 [UVR2A330MPD 4.7) 204.5 | 0.25 85 | 10.0 | 12.5 | 5.0 | 0.6 |493-1217-ND 443.12 | UVR2V4R7MPD 
47 | 47.00 | 0.08 230 | 10.0| 12.5] 5.0 | 0.6 |493-1147-ND 45 3.10 | UVR2A470MPD 10 | 390 | 0.25 115 __ | 10.0 | 20.0 | 5.0 | 0.6 |493-1218-ND 64 4.51 | UVR2V100MPD 
100 | 100.00) 0.08 370 | 10.0| 20.0 | 5.0 | 0.6 |493-1148-ND 66 4.63 |UVR2A101MPD 22) 810. | 025 200 | 12.5) 25.0 | 5.0 | 0.6 |49a1218-ND 644.73 |UVR2V220MHD 
220 | 220.00 | 0.08 620 | 12.5] 25.0] 5.0 | 0.6 |493-1149-ND 86 6.57 | UVR2A221MHD 33) 1195 | 0.25 275 | 16.0 | 25.0 | 7.5 | 0.8 |493-1220-ND | 1.04 7.93 |UVR2V330MHD 
330 | 330.00 | 0.08 760 | 12.5] 25.0) 5.0 | 0.6 |493-1150-ND 94 7.48 |UVR2A331MHD 47 | 1685 | 0.25 380 | 16.0 | 35.5 | 7.5 | 0.8 |493-1221-ND 1.51 11.94 | UVR2V470MHD 
470 | 470.00] 0.08 1000 | 16.0| 25.0 | 7.5 | 0.8 | 493-1151-ND 1.22 9.60 | UVR2A471MHD 100 | 3540 | 0.25 590 | 18.0) 40.0 | 7.5 | 0.8 |493-1222-ND 1.76 13.89 | UVR2V101MHD 
1000 | 1000.00) 0.08 1380 | 18.0] 40.0 | 7.5 | 0.8 |493-1152-ND 1.65 13.02 | UVR2A102MHD 100 | 3540 0.25 570 22.0 | 30.0 | 10.0} 1.0 | 493-1223-ND 1.76 13.89 | UVR2V101MRD6 
2200 |2200.00/ 010 | 2400 | 22.0] 50.0]10.0| 1.0 |493-1153-ND | 3.32 26.78 |UVR2A222MRD 220 | 7740 | 0.25 850 | 22.0| 50.0 10.0] 1.0 |493-1224-ND | 3.88 34.88 |UVR2V22iMAD 
2200 |2200.00) 010 | 2400 | 25.0| 40.0|12.5] 1.0 |493-1154-ND | 3.32 26.78 |UVR2A222MRD6 220 | 7740 | 0.25 890 | 25.0| 40.0 |12.5] 1.0 |493-1225-ND | 3.88 34.88 | UVR2V221MRD6 
3300 |3300.00/ 012 | 2900 | 25.0] 50.0|12.5| 1.0 |493-1155-ND | 4.05 32.63 |UVR2A332MRD 400 VDC Working Voltage 
0.47 | 4752 | 0.20 15 | 63 | 11.0] 25 | 05 |493-1156-ND 28 1.92 |UVR2CR47MED 1 80 | 025 2 | 80) 115] 35 | 06 |493-1226-ND 352.45 |UVR2GO10MPD 
1 56 | 0.20 22 | 6.3 | 11.0| 25 | 0.5 |493-1157-ND 28 1.92 | UVR2CO10MED 22 | 128 | 0.25 45 | 10.0] 12.5 | 5.0 | 0.6 |493-1227-ND 42 2.95 | UVR2G2R2MPD 
2.2 75.2 0.20 33 6.3 | 11.0) 2.5 | 0.5 | 493-1158-ND 29 2.00 | UVR2C2R2MED 33 172 0.25 55 10.0) 12.5] 5.0 | 0.6 |493-1228-ND 44 3.12 |UVR2G3R3MPD 
33 | 928 | 0.20 40 6.3 | 11.0) 2.5 | 0.5 |) 493-1159-ND 37 2.55 | UVR2C3R3MED 47 | 228 | 0.25 70 | 10.0| 16.0 | 5.0 | 0.6 |493-1229-ND 52 3.65 |UVR2G4R7MPD 
47 | 115.2 | 0.20 50 | 6.3 | 11.0| 25 | 0.5 |493-1160-ND 37 2.55 | UVR2C4R7MED 10 | 440 | 025 130 -/125| 20.01 5.0 | 0.6 |499-1230-ND 72 5.08 |UVR2G100MHD 
10 | 200 | 0.20 80 | 8.0 | 11.5 | 3.5 | 0.6 | 493-1161-ND 38 2.65 | UVR2C100MPD 22 | 920 | 0.25 240 | 16.0| 250] 7.5 | 0.8 [493-1231-ND | 1.04 7.93 |UVR2G220MHD 
22 | 392 | 020 185 / 10.0) 16.0 | 5.0) 0.6 )493-1162-ND 43 3.03 |UVR2C220MPD 33 | 1360 | 0.25 300 | 16.0] 31.5] 75 | 0.8 |493-1232-nD | 1.24 9.81 |UVR2G330MHD 
33) 568 | 0.20 | 205 | 10.0) 20.0) 5.0) 0.6 eee 66 4.63 | UVA2C330MPD 47 | 1920 | 025 | 370 |160|355| 7.5 | 0.8 |493-1233-No | 1.64 12.93 |UvRaG470MHD 
47 | 792 | 0.20 | 270 | 12.5) 20.0) 5.0) 0.6 eee) 72 496 )UVR2C470MHD too | 4040 | 025 | 550 | 20.0) 40.0 |10.0| 1.0 |493-1234-nD | 2.62 21.23 |UVR2G101MRD 
HOO | Wea. 2020 430 [12.5 | 25.0 5.0 | 0.6 (SSaiLo Ub aoe 108. PEC 400 | 4040 | 0.25 530 | 25.0 | 30.0 |12.5] 1.0 |493-1235-ND | 2.62 21.23 |UVR2G101MRD6 
BPD || #800.) 0.20 800/160) 95.5) 7.5 | 0.8 eee, 22 11-19 /UVR2C221MHD 220 | 8840 | 0.25 750 | 25.0 | 50.0 |12.5| 1.0 |493-1236-ND | 4.22 38.00 |UVR2G221MRD 
330 | 5320 | 0.20 940 | 18.0| 40.0| 7.5 | 0.8 |493-1167-ND | 1.82 14.37 |UVR2C331MHD qeGVue Waele Vaitage 
330 | 5320 | 0.20 900 | 22.0| 30.0 | 10.0) 1.0 |493-1168-ND | 1.82 14.37 |UVR2C331MRD6 ; ane METRETOIRTARTE Coo CCaECT Ae 
470 | 7560 | 0.20 | 1410 | 22.0) 40.0 | 10.0] 1.0 |493-1169-ND | 2.92 23.60 |UVR2C471MRD 
azo | 7560 | 0.20 | 1290 | 25.0| 30.0|125) 1.0 |493-1170-nv | 2.92 23.60 |uvreca7imrpe | | 22 | 139 | 025 95) 10.0) 12.5) 5.0) 0.6 ieee, <4 3.12 | UVR2W2R2MPD 
tooo | 16040 | 0.20 | 1900 | 25.0| 500/125 1.0 |49a-ti71-ND | 3.43 27.65 |UVR2C102MRD SS) | A8B9° | 028 45 / 10.0 16.0 | 5.0 | 0.6 (iacaezubams, 44 3.12 | UVR2W3RaMPD 
200 VDC Working Voltage 47 | 2515 | 0.25 55 | 10.0] 20.0 | 5.0 | 0.6 |493-1240-ND 64 4.51 |UVR2W4R7MPD 
047 | 494 | 0.20 15 | 63] 11.0] 25 | 05 |493-1172-ND 32 2.22 JUVR2DR47MED 10 | 490 | 0.25 90 | 12.5 | 20.0 | 5.0 | 0.6 |493-1241-ND 64 4.73 |UVR2W100MHD 
1 so | 020 oo =| 63 | 110/251 05 |493-1173-ND 32 2.22 |UVREDO1OMED 22 | 1030 | 0.25 165 | 16.0| 25.0] 7.5 | 0.8 |493-1242-nD | 1.04 7.93 [UVR2W220MHD 
22 | 84 | 020 33 ~«| 63 | 11.0125 | 05 |499-1174-ND 31 2.15 |UVRED2ReMED 33 | 1525 | 0.25 230 | 16.0| 35.5 | 7.5 | 0.8 |493-1243-ND | 1.64 12.93 JUVR2W330MHD 
3.3 106 0.20 40 6.3 | 11.0] 2.5 | 0.5 |493-1175-ND 37 2.55 | UVR2D3R3MED 47 2155 0.25 300 18.0 | 40.0 | 7.5 | 0.8 |493-1244-ND 1.78 14.38 | UVR2W470MHD 
47 134 0.20 55 8.0 | 11.5 | 3.5 | 0.6 |493-1176-ND 46 3.20 |UVR2D4R7MPD 47 2155 0.25 290 22.0 | 30.0 }10.0) 1.0 |493-1245-ND 1.78 14.38 | UVR2W470MRD6 
10 | 240 | 020 95 | 10.0] 125] 5.0 | 0.6 |493-1177-ND 46 3.28 |UVR2D100MPD 400 | 4540 | 0.25 350 | 22.0| 40.0 |10.0/ 1.0 |493-1246-ND | 3.78 30.48 [UVR2W101MRD 
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e e 
nichicon VZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
General Purpose 105°C 


* tan 8: For capacitance of more than 1000uF, add 0.02 for every increase of 1000uUF. 
Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C. 


Rated Volt. (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 | 160~315 | 350 ~ 450 


@ i * +1.0 for oD >20 i P+0.5 
G., | } +2.0 for L >20 
45 = 


tans (Max.) | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 0.20 0.25 
nesnd I L+1.5$—" ¢ Stability at Low Temperature: Measurement frequency: 120Hz 
vent (© 6.3 and up) 
Rated Voltage (V) 6.3|10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100/160 ~ 200/250 ~ 350] 400] 450 
FEATURES: * Radial lead standard type for general purpose * Small case size * Wide temperature Impedance ratio Z25°C/Z+20°C | 5 4 32 2 2 2 2 3 4 6 | 15 
range ¢ Life: 1000 hours at 105°C ZT/Z20 (Max.) zaorc/z+20°c!10]/ 8 | 6]4]3 3] 3 3 4 8 io] — 
SPECIFICATIONS: 
Temperature Range -55°C ~ 105°C (6.3 ~ 100V), -40°C ~ 105°C (160 ~ 400V), -25°C ~ 105°C (450V) | * Endurance: After ie hours application of Capacitance Change ‘Wiihin 220% Gfiniial dalae 
Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C rated voltage at 105°C, capacitors meet the 
characteristic requirements listed at right. iene 200% or less of initial 
+ Leakage Current: * Shelf Life: After leaving capacitors under specified value 
Rated Voltage: 6.3 ~ 100 Rated Voltage: 160 ~ 450 no load at 105°C for 1000 hours, they = 7 
After 1 minute application of rated voltage, leakage current After 1 minute application of rated voltage, # ihe Sbecifiod value for endutanos Leakage Current Initial specified value or less 
is not more than 0.03CV or 4 (yA), whichever is greater. CV < 1000: I=0.1CV+40 (JA) or less. mee : Pi . 
After 2 minutes application of rated voltage, leakage current After 1 minutes application of rated voltage, characteristics listed above. 
is not more than 0.01CV or 3 (uA), whichever is greater. CV > 1000: I=0.04CV+100 (A) or less. * Marking: Printed with white color letter on black sleeve. 
Rated Rated 
Leak- | tané | Ripple Cur. Leak- he Ripple’Cur: 
age Max. @120Hz D Fi oars age jax. Iz , , Ae} 
Cap. | Current |@120Hz| 105°C |_Dimensions~mm__| pigi-Key Pricing | Nichicon Cap. | Current |@120Hz| /1o5°¢ | _Dimensions=mm_| pigi-Key Pricing | Nichicon 
(uF) (WA) /20°C | (mA)rms | 9D | L P | 9d | Part No. 1 10 | Part No. (uF) (WA) /20°C | (mA)rms | 9D | L P | 8d | Part No. ‘i 10 | Part No. 
6.3 VDC Rated Voltage 10000 | 1600.00] 0.38 2060 | 18.0/35.5| 7.5 | 0.8 [493-1292-ND | 1.92 15.54 |UVZ1C103MHD 
22 | 3.00 | 028 45 5.0 | 11.0] 2.0 | 0.5 |493-1247-ND 21 1.43 JUVZ0J220MDD 15000 | 2400.00] 0.48 2430 | 20.0] 40.0] 10.0] 1.0 |493-1293-ND | 2.66 21.51 /UVZ1C153MRD 
33 | 3.00 | 0.28 55 5.0 | 11.0] 2.0 | 0.5 |493-1248-ND 21 1.43 | UVZ0J330MDD 22000 | 3520.00] 0.62 3000 | 22.0] 50.0] 10.0] 1.0 |493-1294-ND | 3.84 30.98 | UVZ1C223MRD 
47 | 300 | 028 65 5.0 | 11.0} 20 | 05 |493-1249-ND 21 1.43 | Uvz0J470MDD 33000 | 5280.00] 0.84 3450 | 25.0| 50.0] 12.5] 1.0 |493-1295-ND |) 4.30 38.68 /UVZ1C333MRD 
100 | 630 | 0.28 95 5.0 | 11.0] 2.0 | 0.5 |493-1250-ND 21 1.43 | UVZOJ101MDD 25 VDC Rated Voltage 
220 | 13.86 | 0.28 145 5.0 | 11.0) 2.0 ) 0.5 )493-1251-ND 21 1.43 | UVZ0J221MDD 47 | 3.00 | 0.16 25 5.0 | 11.0) 2.0 ) 0.5 /493-1296-ND 21 1.43 | UVZ1E4R7MDD 
330 | 20.79 | 0.28 195 63 | 11.0] 25 | 0.5 |493-1252-ND .22 1.50 |UVZ0J331MED 10 | 3.00 | 0.16 36 5.0 | 11.0) 2.0 | 0.5 /493-1297-ND 21 1.43 | UVZ1E100MDD 
470 | 2961 | 0.28 230 «| 6.3 | 11.0] 2.5 | 0.5 |493-1253-ND 29 1.98 | UVZ0J471MED 22) 5.50 | 0.16 58 5.0) 11.0) 2.0 | 0.5 /493-1298-ND 21 1.43 | UVZ1E220MDD 
1000 | 63.00 | 0.28 390 | 8.0 | 11.5] 3.5 | 0.6 |493-1254-ND 35 © 2.45 J UVZ0J102MPD 33 | 8.25 | 0.16 68 5.0 | 11.0} 2.0 | 0.5 |493-1299-ND 21 1.43 | UVZ1E330MDD 
2200 | 138.60 | 0.30 710 | 10.0] 20.0] 5.0 | 0.6 |493-1255-ND 66 4.67 |UVZ0J222MPD 47 | 11.75 | 0.16 83 5.0 | 11.0| 2.0 | 0.5 |493-1300-ND 211.43 | UVZ1E470MDD 
3300 | 207.90 | 0.32 840 | 10.0] 20.0] 5.0 | 0.6 |493-1256-ND | .66 4.67 | UVZ0J332MPD 100 | 25.00 | 0.16 140) 6.3. | 11.0} 2.5 | 0.5 /493-1301-ND | 22 1.50 | UVZ1E101MED 
4700 | 296.10 | 034 | 1090 | 125/200] 50 | 06 [493-1257-ND | 83 6.09 |UVZ0J472MHD 220 | 55.00 | 0.16 240) 8.0 | 11.5] 3.5 | 0.6 )493-1302-ND | 29° 1.98 | UVZ1E221MPD 
6800 | 428.40} 038 | 1350 | 125] 25.0) 5.0 | 06 [493-1258-ND | .97 7.68 |UVZ0J682MHD 330 | 82.50 | 0.16 315 / 10.0/ 12.5 | 5.0 | 0.6 )493-1303-ND | 35 2.45 | UVZ1E331MPD 
10000 630.00] 0.46 | 1650 | 16.0|25.0] 7.5 | 0.8 |493-1259-ND | 1.48 11.67 |UVZOJ103MHD 470 | 117.50) 0.16 | 380 | 10.0) 12.5) 5.0 | 06 pecgea, *2 «3.08 /UVZIEA7IMPD 
15000 | 945.00 | 0.56 | 2010 | 16.0355] 7.5 | 0.8 |493-1260-nD | 1.74 14.08 |uvzoJisamHo | | 1000 | 250.00 | 0.16 | 680 | 10.0| 20.0 5.0 | 0.6 |498-1305-ND_ | 684.43 | UVZ1E102MPD 
2200 | 550.00 | 0.18 1090 | 125] 25.0] 5.0 | 0.6 |493-1306-ND 97 7.38 )UVZ1E222MHD 


22000 | 1386.00) 0.70 2350 18.0 | 40.0| 7.5 | 0.8 |493-1261-ND 2.05 16.58 |UVZ0J223MHD 
33000 | 2079.00) 0.92 2800 — | 22.0 | 50.0 | 10.0} 1.0 |493-1262-ND 3.46 27.93 | UVZ0J333MRD 
10 VDC Rated Voltage 


3300 | 825.00 | 0.20 1400 16.0] 25.0 | 7.5 | 0.8 |493-1307-ND 1.34 10.59 | UVZ1E332MHD 
4700 | 1175.00] 0.22 1710 16.0] 31.5] 7.5 | 0.8 |493-1308-ND 1.74 14.08 | UVZ1E472MHD 
6800 | 1700.00] 0.26 2040 18.0] 35.5 | 7.5 | 0.8 |493-1309-ND 2.05 16.61 | UVZ1E682MHD 


22 | 300 | 0.24 45 | 5.0] 11.0] 20] 05 |493-1263-ND | .21 1.43 |UVZ1A220MDD 
aa | aaac| ao4 ss |50 1101 20 | os {493-126¢-nv | 01 149 luvzraagonno | {10000 |2500.00] 034 | 2150 | 20.0| 40.0| 10.0/ 1.0 |493-1310-ND_| 333 26.92 [UVzteto3MRD 
ge (amen | 43g es |50 1101 20 | os {493-1266-nv | 01 143 luvzras7ono | | 15000[3750.00] 044 | 2750 | 22.0] 50.0100] 1.0 |493-ta11-ND | 384 30.98 [UVztetsamRD 
sae | “ating | id tos | 50 110/20! 05 l4sa-t66-n0 | o1 143 luvztatoimon | |22000|5500.00/ o58 | 3250 | 25.0|50.0/125| 1.0 |493-1912-ND | 430 38.68 |UVZ1E223MRD 
220 | 22.00 | 0.24 175 | 63 | 11.0] 25 | 0.5 |493-1267-nD | .22 1.50 |uvz1a221MeD aan tan a ee ™ Aa DD 

330 | 33.00 | 024 | 210 | 63 [11.0] 25 | 05 |493-1268-nD | .29 1.98 |uVvz1A33iMED ‘a : i 50/110) 20) 05 aes ; ; y 

470 | 47.00 | 024 | 250 | 63 |11.0] 25 | 05 |493-1269-nD | .29 1.98 |uvz1a47iMeD oe A | 50) 110) 2.0) 05 am <! 149 | UVZIVIOOMDD 
22 | 770 | 0.14 61 | 5.0] 11.0] 20] 05 |493-1315-nD | .21 1.43 |uvzivezomDD 

1000 | 100.00} 0.24 | 460 | 10.0/ 125] 5.0 | 06 |493-1270-ND | .44 3.12 JUVziAto2MPD 
33 | 1155 | 0.14 75 ©) 5.0) 11.0] 20] 05 |493-1316-ND | .21 1.43 |uvziv330MDD 

2200 | 220.00} 0.26 | 760 | 100/200) 5.0 | 06 |493-1271-ND | .74 5.25 |UVz1A222MPD 
47 | 16.45 | 0.14 93 | 50] 11.0] 20] 05 |493-1317-ND | .21 1.43 |uvziva7omoD 

3300 | 330.00 | 0.28 | 1000 | 125/200) 5.0 | 06 |493-1272-ND | .83 6.09 |UVZ1A332MHD 
too | 35.00 | 0.14 150 | 6311.0] 25] 05 |493-1318-nD | 29 1.98 [UVZIV1O1MED 

4700 | 470.00 | 0.30 | 1260 |125]25.0| 5.0 | 0.6 |493-1273-No | .97 7.68 | UVZ1A472MHD 
220 | 7.00 | 0.14 275 | 10.0/12.5] 5.0 | 0.6 |493-1319-No | .35 2.45 UVZ1Vv221MPD 

6800 | 680.00 | 0.34 | 1570 | 16.0) 25.0] 7.5 | 0.8 [493-1274-ND | 1.49 11.76 |UVZ1A682MHD 
330 | 11550) 0.14 350 | 100/125) 5.0 | 0.6 |493-1320-no | .44 3.12 |UVZ1V331MPD 

10000 | 1000.00] 042 | 1890 | 160/355] 7.5 | 0.8 |493-1275-No | 1.74 14.08 |uvz1A103MHD 
seallasietagl aes | ran lle eee | oe | ae as aaies| epaesie 470 | 164.50) 044 | 460 | 100/160] 5.0] os |493-1321-nD | 55 3.90 |uvziv47iMPD 
; ; eee ; ; 1000 | 350.00 | 0.14 810 | 12.5| 20.0) 5.0 | 0.6 |493-1322-No | .76 5.64 |UVZIV102MHD 


22000 | 2200.00) 0.66 2650 — | 20.0 | 40.0 | 10.0 | 1.0 |493-1277-ND 2.66 21.51 |UVZ1A223MRD 
33000 | 3300.00) 0.88 3250 | 22.0 | 50.0 | 10.0] 1.0 |493-1278-ND 3.84 30.98 | UVZ1A333MRD 
16 VDC Rated Voltage 


2200 | 770.00 | 0.16 1260 16.0] 25.0 | 7.5 | 0.8 |493-1323-ND 1.21 9.54 | UVZ1V222MHD 
3300 | 1155.00] 0.18 1610 16.0] 35.5 | 7.5 | 0.8 |493-1324-ND 1.74 14.08 | UVZ1V332MHD 
4700 | 1645.00] 0.20 1910 18.0] 35.5 | 7.5 | 0.8 |493-1325-ND 1.86 15.02 | UVZ1V472MHD 


Al (sesae ese 35 | 8.0 | 14.0) 2.0] 0.5 |498-1279-ND | 21 1.43 |UVZICTOOMDD | | geqq | 230.00} 0.24 | 2150 | 20.0) 40.0] 10.0| 1.0 |493-1326-ND | 2.80 22.66 |UVZives2MRD 
ab |, 882) | O20 54 | 5.0) 11.0 2.0 | 0.5 [498-1280-ND | 21 1.43 /UVZ1C220MDD | | 49999 / 3500.00) 0.32 | 2650 | 22.0/50.0/ 10.0| 1.0 |493-1327-ND | 3.84 30.98 |UVZIV103MRD 
BB | 828. | 020 85 | 6.0 14.0) 2.0] 0.5 |495-1281-ND | 21 1.43 [UVZ1C330MDD | Vy eo59] 4200.00; 0.36 | 3100 | 25.0) 500/125] 1.0 |493-1328-ND | 4.12 37.04 |UVZIVIS3MRD 
a7 | 752 | 0.20 79 «| 50/110] 2.0] 05 |493-1282-no | .21 1.43 Juvzica7omoD in WOE nated Vaitecs 

100 | 16.00 | 0.20 | 115 | 5.0 | 11.0] 20 | 0.5 Baa 211.43 | UVZIC101MDD 01 | 3.00 | 012 | 13 | 50)11.0| 20] 05 [493-1329-ND | .21 1.43 |UVZTHORIMDD 
220 | 36.20 | 0.20 190 | 63/110) 2.5 | 0.5 /49G1285-ND | 28 1.98 | UVZ1C221MED 0.22 | 3.00 | 0.12 29 | 5.0 |11.0| 2.0 | 05 |493-1330-ND | 21 143 |UVZ1HR22MDD 
330 | 62.80 | 0.20 265 | 8.0 | 11.5) 3.5 | 0.6 [AgssI2BO-NDES) 30 2.04 | UVZIC331MPD 033 | 3.00 | 0.12 43 | 5.0 |11.0] 2.0) 05 |493-1331-ND | 21 143 |UVZTHR33MDD 
470 | 75.20 | 020 | 315 | 80 |11.5| 3.5 | 06 |493-1286-nD | .35 245 |uvzica7impD wae-| soe | aris 7 |solitol 20 | os Menon 01 443 luvctapamnno 
1000 | 160.00} 0.20 | 560 | 100/160] 5.0 | 0.6 |493-1287-no | .53 3.77 |UVZIC102MPD 1 | sae) one 3 |solt10| 201 05 een 01 449 |uvztnotomon 
2200 | 352.00} 0.22 | 920 | 125/200] 5.0 | 0.6 |493-1288-ND | .83 6.09 |Uvzic222MHD oh anecl oe 50} 0 lito) 20) 05 WeSeesInInmMl or 44a luvzimonompp 
3300 | 528.00 | 024 | 1170 | 125/250] 5.0 | 0.6 |493-1280-ND | 97 7.38 |UVZ1C332MHD 4 | aoe | laste os 6} so. \tt0| 20 | 05 Meee «or 44a [uvetaRaMDn 
4700 | 752.00 | 0.26 | 1480 | 16.0| 25.0| 7.5 | 0.8 |493-1290-ND | 1.53 12.08 |UVzic472MHD ax | ao0-| 049 a | 50/110] 20 | 05 ROeteIM 21 143 | UVZIHAR7MD 
6800 |1088.00} 0.30 | 1780 | 160/355] 7.5 | 0.8 \493-1291-no | 2.09 16.94 |uvzices2MHD rua 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1702 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


michicon VZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont, 


Rated Rated 
Leak- | tan6 | Ripple Cur. Leak- | tand | Ripple Cur. 
age Max. | @120Hz . - a age Max. | @120Hz . P an 
Cap. | Current |@120Hz| /105°C Dimensions ~mm__| pigi-Key Pricing | Nichicon Cap. | Current |@120Hz| /105°C Dimensions ~mm __| pigi-key Pricing | Nichicon 
(uF) (WA) /20°C | (mA)rms |} 5D | L P | 8d | Part No. 1 10 | Part No. (uF) | (WA) 720°C | (mA)rms | 8D | L P | Sd | PartNo. 1 10 | Part No. 
10 | 5.00 | 012 46 | 50] 11.0] 20 | 05 |493-1337-ND 21 1.43 [UVZ1H10OMDD 10 | 240 | 0.20 65 | 10.0] 125] 5.0 | 0.6 ]493-1402-ND 48 3.40 |UVZ2D100MPD 
22 | 11.00 | 0.12 68 | 5.0 | 11.0] 20 | 05 |493-1338-ND 21 1.43 |UVZ1H220MDD 22 | 480 | 020 120 | 10.0} 20.0] 5.0 | 0.6 |493-1403-ND 72 5.08 |UVZ2D220MPD 
33 16.50 0.12 90 5.0 | 11.0} 2.0 | 0.5 |493-1339-ND 21 1.43 | UVZ1H330MDD 33 700 0.20 160 12.5] 20.0] 5.0 | 0.6 |493-1404-ND 67  ~=4.94 | UVZ2D330MHD 
47 | 23.50 | 0.12 115 6.3 | 11.0] 2.5 | 0.5 |493-1340-ND 22 1.50 |UVZ1H470MED 47 980 0.20 195 42.5| 20.0] 5.0 | 0.6 |493-1405-ND 67 4.94 | UVZ2D470MHD 
100 | 50.00 | 0.12 190 | 8.0 | 11-5 | 3.5 | 0.6 [BSSISeINDEE| 22 1.98 | UVZIHI0IMPD 100 | 2040 | 0.20 375 | 16.0|31.5] 7.5 | 0.8 |493-1406-ND | 1.39 11.01 |UVZ20101MHD 
220 / 110.00) 0.12 | 800 | 10.0) 125) 5.0 | 06 eieaNome <4 3.12 /UVZ1H22iMPD 220 | 4440 | 0.20 | 575 | 18.0]35.5| 7.5 | 0.8 493-1407-ND | 1.85 14.58 )UVZ2D221MHD 
330 | 165.00 | 0.12 410 | 10.0 | 16.0 | 5.0 | 0.6 | 493-1343-ND 56 3.98 /UVZ1H331MPD 330 | 6640 | 0.20 705 | 20.0 | 40.0| 10.0| 1.0 |493-1408-ND | 2.77 22.44 |Uvz20331MRD 
470 | 235.00 | 0.12 | 530 | 12.5) 20.0 5.0 | 0.6 /498-1344-ND ) 70 5.18 JUVZTHA7IMHD |) | 479 | ga4a | 020 | 840 | 22.0) 50.0] 10.0| 1.0 [493-1409-ND | 3.24 26.13 |Uvz2D471MRD 
1000 | 500.00) 0.12 950 | 12.5) 25.0] 5.0 | 0.6 |499-1345-ND 97 7.41 |UVZ1H102MHD 550 'V0C Hated Voltage 
2200 | 1100.00} 0.14 | 1470 |160)355| 7.5 | 08 |493-1346-ND | 1.82 14.97 JUVZ1H222MHD 
0.47 | 51.75 ] 0.20 10 | 63]11.0] 25 | 05 ])493-1410-ND 312.10 JUVZ2ER47MED 
3300 | 1650.00] 0.16 | 1770 |180]355| 7.5 | 08 |493-1347-nD | 209 16.91 JUVZ1H332MHD 
1 65 | 0.20 15 | 63] 11.0] 25 | 0.5 |493-1411-ND 31 2.10 |UVZ2E010MED 
4700 | 2350.00} 0.18 | 2100 |20.0)40.0/10.0) 1.0 |493-1348-ND | 3.33 26.92 JUVZ1H472MRD 
22 | 95 | 020 23 «| 63 | 11.0] 25 | 05 |493-1412-ND 37 260 |UVZ2E2R2MED 
6800 | 3400.00} 0.22 | 2500 |220|50.0/10.0) 1.0 |493-1349-ND | 3.84 30.98 JUVZ1H682MRD 
10000 5000.00) 0.30 | 2850 |25.0/50.0/ 12.5] 1.0 |493-1350-ND | 4.30 38.68 |UVz1H103MRD ae gee.) Ae $2 | 80/115) 35 | 06 ED Bee EPR | UNZERHOMED 
G5. Vue Rated Vollane 47 | 1575 | 0.20 39 | 80) 11.5| 3.5 | 06 |493-1414-ND 48 3.30 |UVZ2E4R7MPD 
aol ea. 040 150 lito] 20 os Meanemn mal. baat [UVa GMDD 10 | 290 | 0.20 74 | 10.0] 16.0] 5.0 | 0.6 ]493-1415-ND 56 3.98 |UVZ2E100MPD 
22 | 1386 | 0.10 a 5.0 |11.0| 2.0 | 0.5 |493-1352-ND 21 1.43 JUVZ1u220MDD 22 | 590 | 0.20 130 | 12.5} 20.0 | 5.0 | 0.6 |493-1416-ND 72 5.08 | UVZ2E220MHD 
33 | 2079 | 010 | 100 | 6.3] 11.0] 25 | 05 ]493-1353-ND | .22 1.50 |UVZ1U330MED $3 | 865 | 0.20 | 160 / 12.5) 20.0) 5.0 | 0.6 esanD «67 4.04 /UVZ2ES30MHD 
47 | 29.61 | 0.10 120 | 63/110] 25 | 05 |493-1354-ND | .29 1.98 |UVZ1U470MED 47 | 1215 | 0.20 210 | 12.5) 25.0) 5.0 | 0.6 (AOSSIE NDI) 84 7.15 )UVZ2E470MHD 
400 | 63.00 | 0.10 215 10.0| 12.5] 5.0 | 0.6 |493-1355-ND 35 ©2.45 |UVZ1J101MPD 100 | 2540 0.20 365 16.0) 31.5] 7.5 | 0.8 |493-1419-ND 1.69 13.32 | UVZ2E101MHD 
220 | 138.60 | 0.10 335 10.0} 16.0] 5.0 | 0.6 |493-1356-ND 56 3.98 |UVZ1J221MPD 220 | 5540 | 0.20 600 20.0 | 40.0 | 10.0] 1.0 |493-1420-ND 1.83 14.77 | UVZ2E221MRD 
330 | 207.90 | 0.10 510 | 10.0) 20.0] 5.0 | 0.6 | 499-1357-ND 68 5.01 |UVZ1d331MPD 330 | 8290 | 0.20 730 | 22.0|50.0) 10.0] 1.0 |493-1421-ND | 3.39 27.39 |UVZ2E331MRD 
470 | 296.10 | 0.10 640 | 12.5) 20.0] 5.0 | 0.6 | 499-1358-ND 83 6.09 |UVZ1d471MHD 470 | 11790 | 0.20 870 | 25.0|50.0) 12.5] 1.0 |493-1422-ND | 3.94 31.75 |UVZ2E471MRD 
1000 | 630.00 | 0.10 930 | 16.0| 25.0] 7.5 | 0.8 }493-1359-ND | 1.27 10.02 |uVZ1u102MHD 315 VDC Rated Voltage 
2200 | 1386.00] 0.12 | 1650 |18.0|35.5| 7.5 | 08 |493-1360-ND | 1.82 14.37 |UVZ1J222MHD 1 | 715 | 020 15 | 6311.0] 25 | 0.5 |493-1423-ND 32 2.20 |UVZ2FO10MED 
3300 | 2079.00] 0.14 1950 20.0 | 40.0} 10.0} 1.0 )493-1361-ND 3.31 26.79 |UVZ1J332MRD 22 109.3 0.20 26 8.0 111.5] 3.5 | 0.6 |493-1424-ND 40 «2.75 |UVZ2F2R2MPD 
4700 | 2961.00] 0.16 2450 22.0 | 50.0] 10.0 | 1.0 )493-1362-ND 3.81 30.70 |UVZ1J472MRD 3.3 | 143.95 | 0.20 38 40.0/12.5| 5.0 | 0.6 |493-1425-ND 42 2.95 | UVZ2F3R3MPD 
6800 | 4284.00] 0.20 | 2800 |25.0|50.0/125) 1.0 |493-1363-ND | 4.14 937.22 |UVZ1J682MRD 47 | 198.05 | 0.20 45 | 10.0/125| 5.0 | 06 |499-1496-ND 43 3.03 | UVZ2F4R7MPD 
100 VDC Rated Voltage to | 385 | 0.20 80 | 10.0/ 20.0| 5.0 | 0.6 |493-1427-ND | .56 3.98 |UVZ2F100MPD 
o1 | 300 | 0.08 15 | 50]11.0] 20 | 05 |493-1364-ND 21 1.43 JUVZ2A0RIMDD ma | yaa | too ae 142512001 50 | 06 Wesenoanin =a: TE har VPORSOMID 
0.22) 3.00) 008 | 34 | 50/170) 20 | 0.5 Beoas -c! 1.43 /UVZ2AR22MDD 33 | 10795] 020 | 195 | 160/25.0| 75 | 0.8 |493-1429-ND | .88 6.70 |UVZ2F330MHD 
O83" || 3:00: | “0:08 2 5.0 | 11.0) 2.0 | 05 Hee ey eed ols UVEEARSSMOD 47 | 1520.5 | 0.20 230 | 16.0] 25.0] 7.5 | 0.8 |493-1430-ND | 1.33 10.53 |UVZ2F470MHD 
047 | 3.00 | 0.08 71 |50| 11.0] 20 | 05 |493-1367-ND 21 1.43 |UVZ2AR47MDD 
100 | 3190 | 0.20 395 | 18.0355) 7.5 | 0.8 |493-1431-ND | 1.70 13.75 | UVZ2F101MHD 
1 | 3.00 | 0.08 15 | 50]11.0) 20 | 05 |493-1368-ND 21 1.43 |UVZ2A010MDD 
220 | 6970 | 0.20 620 | 22.0500) 10.0] 1.0 |493-1432-ND | 3.99 32.15 |UVz2F221MRD 
22 | 300 | 0.08 at 5.0 | 11.0] 2.0 | 05 |493-1369-ND 21 1.43 |UVZ2A2R2MDD 
330 | 10435 | 0.20 760 | 25.0/50.0/ 12.5] 1.0 |493-1433-ND | 4.57 41.11 |UVZ2F331MRD 
33 | 330 | 0.08 29 =| 5011.0] 20 | 05 |493-1370-ND 21 1.43 |UVZ2A3R3MDD 
47 | 4.70 | 0.08 32 | 5.0 |11.0| 20] 05 |493-1371-ND | 21 1.43 |uvz2A4R7MDD 350. VD¢ Rated Voltage 
10 | 10.00 | 0.08 54 | 63) 11.0] 25 | 05 |493-1372-ND | .22 1.50 |Uvz2A100MeD UN pate” |e 18/68 | 11.0) 25 | 0.5 a eubem, 70 2.80 /UVZ2VO10MED 
22 | 22.00 | 0.08 93 | 63) 110/25 | 05 |493-1373-ND | .29 1.98 |uvz2A220MeD pie? | a * |) 025 26 | 80/115) 3.5 | 0.6 ie cubam 43° 3.00 UVZ2v2R2MPD 
33) 33.00 | 008 qo | a0 1118] a5 | o6 Meatarinn ae bas" | VZOASZOMED 33 | 155.5 | 0.25 38 | 10.0) 125| 5.0 | 0.6 |493-1436-ND 43 3.00 |UVZ2V3R3MPD 
47 | 4700 | 0.08 165 100/125) 5.0 | 06 |499-1975-ND a7 3.25 |UVZ2A470MPD 47 | 2045 | 0.25 45 | 10.0) 125] 5.0 | 0.6 |493-1437-ND 43 3.03 |UVZ2V4R7MPD 
100 | 100.00) 0.08 265 | 10.0} 20.0] 5.0 | 0.6 |493-1376-ND 68 4.84 JUVZ2A101MPD 10 | 390 | 0.25 80 | 10.0 | 20.0 | 5.0 | 0.6 |493-1438-ND 735.17 |UVZ2V100MPD 
220 | 220.00 | 0.08 440 | 12.5] 25.0] 5.0 | 0.6 |493-1377-ND 91 6.89 |UVZ2A221MHD 22 | 810 | 0.25 115 | 12.5 | 25.0} 5.0 | 0.6 |493-1439-ND 73 5.36 | UVZ2V220MHD 
330 | 330.00) 0.08 540 |12.5|25.0] 5.0 | 0.6 |493-1378-ND | 1.00 7.64 |UVZ2A331MHD 33 | 1195 | 0.25 195 | 16.0) 25.0] 7.5 | 0.8 |493-1440-ND 96 7.56 |UVZ2V330MHD 
470 | 470.00 | 0.08 715 |16.0|25.0] 7.5 | 0.8 [493-1379-ND | 1.27 10.02 |UVz2A471MHD 47 | 1685 | 0.25 270 =| 16.0/35.5) 7.5 | 0.8 |499-1441-ND | 1.46 11.55 |UVZ2v470MHD 
1000 | 1000.00) 0.08 985 | 18.0| 40.0] 7.5 | 0.8 |493-1380-ND | 1.86 15.02 |UVvz2A102MHD 100 | 3540 | 0.25 420 | 18.0] 40.0] 7.5 | 0.8 |499-1442-ND | 1.89 15.29 |UVZ2V101MHD 
2200 | 2200.00} 0.10 | 1750 |220|50.0]10.0) 1.0 |493-1381-ND | 4.27 34.40 Juvz2A222MRD 220 | 7740 | 0.25 620 | 22.0]50.0) 10.0] 1.0 |493-1443-ND | 4.38 35.30 |UVZ2v221MRD 
3300 | 3300.00} 0.12 | 2070 | 250] 500/125) 1.0 |493-1382-ND | 4.44 95.83 /UVZ2A332MRD 400 VDC Rated Voltage 
160 VDC Rated Voltage 1 80 | 0.25 17 | 80]115] 35 | 06 |493-1444-nD 48 3.30 |UVZ2G010MPD 
0.47 | 47.52 | 0.20 1 63 ] 11.0] 25 | 05 ]493-1383-ND 30 2.04 JUVZ2CR47MED oo | 128 | 025 30 | 10.0) 125) 5.0 | 06 |499-1445-ND At 2.87 |UVZ2GeReMeD 
t 56 | 0.20 16) 6.3 | 11.0) 25 | 0.5 [AIS1Se4NDE) 81 2.10 | UVZ2C010MED 33 | 172 | 0.25 38 | 10.0) 125] 5.0 | 0.6 |493-1446-ND | .44 3.08 | UVZ2G3R3MPD 
22 | 75.2 | 0.20 25 6.3 | 11.0} 2.5 | 0.5 | 493-1385-ND 33 2.28 /UVZ2C2R2MED 47 | 228 | 0.25 50 | 10.0) 16.0) 5.0 | 0.6 |493-1447-ND 69 4.88 /UVZ2G4R7MPD 
33 | 928 | 0.20 30 |63 11.0] 25 | 05 |493-1386-ND 38 © 2.65 |UVZ2C3R3MED aon !h said: |,aios oo |428 2001 50 | 06 Memeneetin Paar atiomrn ti 
47 | 1162 | 020 | 34 | 63 | 11.0) 25 | 0.5 ARISSNGM| 382.65 | UVZ2C4R7MED 22 | 920 | 025 | 165 [160/250] 75 | 08 |493-1449-Nv | 1.04 7.93 |uvz2G220MHD 
BOs) ents ee a1 8.0 )11.5) 3.5 | 0.6 ey 4B 3.30 | UVZ2CIOOMPD 33 | 1360 | 0.25 215 | 16.0/31.5) 7.5 | 0.8 |493-1450-ND | 1.46 11.55 |UVZ2G330MHD 
22 | 392 | 0.20 100 | 10.0) 16.0] 5.0 | 0.6 |493-1389-ND 56 3.98 |UVZ2C220MPD 
47 | 1920 | 0.25 270 =| 16.0/35.5) 7.5 | 0.8 |493-1451-ND | 1.72 13.56 |UVZ2G470MHD 
33 | 568 | 0.20 145 | 10.0) 20.0] 5.0 | 0.6 |499-1390-ND 72 5.08 |UVZ2C330MPD 
100 | 4040 | 0.25 450 | 20.0/ 40.0] 10.0] 1.0 |493-1452-ND | 275 22.22 |UVZ2G101MRD 
47 | 792 | 0.20 195 | 125) 20.0] 5.0 | 0.6 |499-1391-ND 67 4.94 |UVZ2C470MHD 
220 | 8840 | 0.25 660 | 25.0/50.0) 12.5] 1.0 |493-1453-ND | 4.45 35.90 |UVz2G221MRD 
100 | 1640 | 0.20 215/125) 25.0] 5.0 | 0.6 | 499-1392-ND 94 7.45 |UVZ2C101MHD 
220 | 3560 | 0.20 570 | 16.0|35.5| 7.5 | 0.8 |493-1393-ND | 1.64 12.96 JUvz2c221MHD 950'VDG Rated Voltage 
330 | 5320 | 020 | 750 18.0] 40.0| 7.5 | 0.8 |493-1394-ND | 1.88 14.82 |UVvz2c331MHD deh atiy |-O28 13) 8.0 | 11:5) 35 | 06 ee Saum «<8 3.80 /UVZ2WOIOMPD 
470 | 7580 | 020 | 900 | 22.0] 40.0] 10.0] 1.0 |493-1395-ND | 2.71 21.89 JuVvz2c471MRD 22) 139 | 0.25 23 /10.0/ 12.6) 5.0 | 0.6 (SOsaeeNGE) 46 9.28 |UVZ2W2RAMPD 
1000 | 16040 | 0.20 | 1310 |25.0|50.0] 125) 1.0 |499-1396-nD | 324 26.13 |uvz2c102MAD 3.3 | 188.5 | 0.25 31 | 10.0) 16.0) 5.0 | 0.6 |4a8-1456-ND | 61 4.35 | UVZ2W3RSMPD 
200 VDC Rated Voltage 47 | 2515 | 0.25 40 | 10.0) 20.0| 5.0 | 0.6 |493-1457-ND 62 4.55 | UVZ2W4R7MPD 
047 | 494 | 0.20 11 6.3 ] 11.0] 25 ] 05 |493-1397-ND 30 2.05 JUVZ2DR47MED 10 | 490 | 0.25 65 | 12.5 | 20.0 | 5.0 | 0.6 |493-1458-ND 896.79 | UVZ2W100MHD 
1 60 0.20 16 6.3 |11.0] 2.5 | 0.5 |493-1398-ND 30 §©2.05 |UVZ2D010MED 22 1030 0.25 115 16.0 | 25.0} 7.5 | 0.8 |493-1459-ND 112 8.85 | UVZ2W220MHD 
22 84 0.20 25 6.3 | 11.0] 2.5 | 0.5 |493-1399-ND 33 © 2.30 |UVZ2D2R2MED 33 1525 0.25 165 16.0 | 35.5) 7.5 | 0.8 |493-1460-ND 1.61 12.69 | UVZ2W330MHD 
33 | 106 | 0.20 30 | 63] 11.0] 25 | 05 |493-1400-ND 38 © 2.65 |UVZ2D3R3MED 47 | 2155 | 0.25 185 | 18.0|40.0] 7.5 | 0.8 )493-1461-ND | 1.79 14.47 |UVZ2W470MHD 
47 | 134 | 0.20 39 =| 80 | 115] 35 | 06 |493-1401-ND 48 3.30 |UVZ2D4R7MPD 100 | 4540 | 0.25 270 | 22.0 40.0] 10.0] 1.0 |493-1462-ND | 3.37 27.18 |UVZ2W101MRD 
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e e 
nichicon PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Low Impedance, High Reliability 105°C 


* tan 8: For capacitance of more than 1000uF, add 0.02 for every increase of 1000uF. 
Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C. 


Rated Volt. (Vv) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 ~ 250 | 315 ~ 350 | 400 ~ 450 
x1 O Ter OD 20 tand (Max) | 0.22 | 0.19 0.16] 0.14] 0.12] 0.10/0.09| 0.08] 0.15 0.20 0.25 
@ os" | $ 41.5 forL > 7, P +0.5 
+2.0 forL > 20 * Stability at Low Temperature: Measurement frequency: 120Hz 
Pressure/ |-141.0¢—+-l— 15 OL. . 
Relief Rated Voltage (V) 6.3-10 | 16-25 | 35-50 | 63-100 | 160-200] 250 |315-350| 400 | 450 
vent (© 6.3 and up) Z-55°C/Z+20°C | 3 3 3 3 
Impedance (7-4prciz2oe| — | — | — | — 4 6 8 io | = 
FEATURES: ¢ Miniature sized * Low impedance ° High reliability withstanding 5000 hour load life at 105°C Z-25°C/Z+20°C = =. = = 3 3 4 6 15 
(3000/2000 hours for smaller case sizes as specified) ¢ Ideal for switching power supplies 
SPECIFICATIONS: Endurance: After an application of D.C. bias Cc i ii Wihini@o0se Seite val 
Tl ‘apacl fo 
Temperature Range “55°C ~ 105°C (63 ~ 100V), -40°C ~ 105°C (160 ~ 400V), -25°C ~ 105°C (450v) | Voltage plus the rated ripple current for 8000 hours [Capacitance Change | Within 420% of initial value 
(2000 hours for D = 4, 5 and 6.3, 3000 hours 200 % or less of initial 
Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C for D = 8, 5000 hours for D = 10, 7000 hours for |tané specified value 
D = 12.5) at 105°C the peak voltage shall not 
¢ Leakage Current: exceed the rated D.C. voltage, capacitors meet the | Leakage Current Initial specified value or less 
Rated Volt. (V) 6.3 ~ 100 160 ~ 450 characteristic requirements listed at right. 
Leakage After 1 minute application of rated CV < 1000: | = 0.1CV+40 (1A) Max. (1 minute) ¢ Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for 
Curent voltage, leakage current is not more than CV > 1000: I = 0.04CV+100 (WA) Max. (1 endurance characteristics listed 
0.08CV or 4 (HA), whichever is greater. minute) ¢ Marking: Printed with white color letter on dark brown sleeve 
Rated Ripple Rated Ripple 
Leak- | tand Current Leak- | tans Current 
age Max. @100KHz/ « s mes age Max. @100KHz/ . a Ba) 
Cap |Current|@120Hz} 105°C Dimensions-mm _| pigi-Key Pricing | Nichicon Cap |Current/@120Hz| 105°C Dimensions—mm | pigi-Key Pricing | Nichicon 
(uF) | (WA) | /20°C | (mA)rms | BD OL P gd | Part No. 1 10 | Part No. (uF) | (WA) | /20°C | (mA)rms | BD OL P gd | Part No. 1 10 | Part No. 
6.3 VDC Rated Voltage 5600 | 1680 | 0.27 2490 78 20.0 75 0.80 |493-1760-ND 1.39 11.07 | UPWTAS62MHD6 
22 | 4158 | 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1687-ND “342.34 [UPW0J220MDD 6800 | 2040 | 0.29 3010 16 31.5 7.5 0.80 |493-1761-ND 1.76 13.86 | UPW1A682MHD 
27 | 5.103 | 0.22 65 4 7.0 1.5 0.45 |493-1688-ND .30 2.10 | UPWoJ270MDD 6800 | 2040 | 0.29 2740 18 25.0 7.5 0.80 |493-1762-ND 1.76 13.86 | UPW1A682MHD6 
33 | 6.237 | 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 /493-1689-ND 34 2.34 | UPWOJ330MDD 8200 | 2460 | 0.33 3150 16 35.5 7.5 0.80 |493-1763-ND 1.94 15.73 | UPW1A822MHD 
33 | 6.237 | 0.22 120 5 7.0 2.0 0.45 |493-1690-ND .34 2.34 | UPWOJ330MDD6 8200 | 2460 | 0.33 3635 1831.5 7.5 0.80 |493-1764-ND 1.94 15.73 | UPW1A822MHD6 
47_| 8.883 | 0.22 180 5 14.0 2.0 0.50 |493-1691-ND 34 _ 2.34 | UPWOJ470MDD 10000} 3000 | 0.37 3680 18 35.5 7.5 0.80/493-1765-ND | 2.35 18.98 /UPW1A103MHD 
47 | 8.883 | 0.22 120 5 7.0 2.0 0.45 (493-1692-ND 342.34 UPWOJ470MDD6 | [15000] 4500 | 0.47 3800 18 40.0 7.5 0.80 |493-1766-ND__| 2.43 19.69 |UPW1A153MHD 
56 | 10.584] 0.22 120 5 7.0 2.0 0.45 |493-1693-ND .30 2.10 | UPWOJ560MDD 16 VDC Rated Voltage 
68 | 12.852] 0.22 120 4 11.0 1.5 0.45 |493-1694-ND .33 2.30 | UPWOJ680MDD 10 | 48 | 016 180 5 11.0 2.0 0.50 /493-1767-ND 34 2.34 [UPW1C100MDD 
100 | 189 | 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 |493-1695-ND 32 2.25 | UPWOJ101MDD 15 | 7.2 | 0.16 65 4 7.0 1.5 0.45 /493-1768-ND .30 2.10 |UPW1C150MDD 
120 | 22.68 | 0.22 200 6.3 7.0 25 0.45 |493-1696-ND .35 2.40 | UPW0J121MDD 22 | 10.56 | 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 |493-1769-ND 34 2.34 | UPW1C220MDD 
150 | 28.35 | 0.22 235 5 15.0 2.0 0.50 [493-1697-ND 35 2.40 |UPWOJ151MDD6 22 | 10.56 | 0.16 120 5 7.0 2.0 0.45 |493-1770-ND 34 2.34 | UPW1C220MDD6 
150 | 28.35 | 0.22 290 63 11.0 25 0.50 |493-1698-ND .35 2.40 | UPWOJ151MED 27_| 12.96 | 0.16 120 57.0 2.0 0.45 [493-1771-ND 30 2.10 |UPW1C270MDD 
220 | 41.58 | 0.22 290 63 11.0 25 0.50 |493-1699-ND .36 2.50 | UPW0J221MED 33 | 15.84 | 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 /493-1772-ND 34 2.34 [UPW1C330MDD 
330 | 62.37 | 0.22 290 63 11.0 25 0.50 |493-1700-ND .38 2.65 | UPWOJ331MED 33 | 15.84 | 0.16 200 63 7.0 25 0.45 |493-1773-ND 34 2.34 | UPW1C330MDD6 
330_| 62.37 | 0.22 430 6.3 15.0 2.5 0.50 |493-1701-ND 38 2.65 | UPWOJ331MED6. 39 | 18.72 | 0.16 120 4 11.0 1.5 0.45 |493-1774-ND 27 1.86 | UPW1C390MDD 
470 | 88.83 | 0.22 555 8 115 3.5 0.60 /493-1702-ND 382.65 | UPWOJ471MPD 47 | 22.56 | 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 |493-1775-ND 32 2.25 |UPW1C470MDD 
560 | 105.84] 0.22 555 8 11.5 3.5 0.60 /493-1703-ND 40 2.80 | UPWOJ561MPD 56 | 26.88 | 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 |493-1776-ND .32__ 2.25 |UPW1C560MDD 
680 | 128.52} 0.22 755 10 12.5 5.0 0.60 |493-1704-ND 41 2.85 | UPWOJ681MPD 56 | 26.88 | 0.16 200 63 7.0 25 0.45 [493-1777-ND 32 2.25 |UPWIC560MDD6 
820 | 154.98 | 0.22 730 8 15.0 3.5 0.60 |493-1705-ND 45 3.16 | UPWOJ821MPD 82 | 39.36 | 0.16 235 5 15.0 2.0 0.50 |493-1778-ND .35 2.40 |UPW1C820MDD 
820 | 154.98 | 0.22 755 1012.5 5.0 0.60 |493-1706-ND. 45 3.16 | UPWOJ821MPD6. 100 | 48 | 0.16 290 63 11.0 2.5 0.50 |493-1779-ND .36 2.50 | UPW1C101MED 
1000 | 189 | 0.22 755 10 12.5 5.0 0.60 [493-1707-ND 493.49 | UPWOJT02MPD 120 | 57.6 | 0.16 290 63 11.0 2.5 0.50 |493-1780-ND .36 2.50 |UPW1C121MED 
1200 | 226.8 | 0.22 995 8 20.0 3.5 0.60 /493-1708-ND 50 3.53 | UPWOJ122MPD 150 | 72 | 0.16 290 63 11.0 2.5 0.50 |493-1781-ND 38 2.65 | UPW1C151MED 
1200 | 226.8 | 0.22 1050 10 16.0 5.0 0.60 |493-1709-ND 50 3.53 | UPWOJ122MPD6 180 | 864 | 0.16 430 63 15.0 2.5 0.50 [493-1782-ND 38 2.65 [UPW1C181MED 
1500 | 283.5 | 0.22 1220 10 20.0 5.0 0.60 |493-1710-ND 59 4.18 | UPWOJ152MPD 220 | 105.6 | 0.16 555 8 11.5 3.5 0.60 /493-1783-ND 40 2.80 | UPW1C221MPD 
2200 | 415.8 | 0.24 1655 | 12.5 20.0 5.0 0.60 |493-1711-ND 84 6.16 | UPW0J222MHD 330 | 1584 | 0.16 555 8 11.5 3.5 0.60 |493-1784-ND 45 3.16 | UPW1C331MPD 
2200 | 415.8 | 0.24 1440 1025.0 5.0 0.60 [493-1712-ND 84 6.16 | UPW0J222MPD6 470 | 2256 | 0.16 755 10 125 5.0 0.60 |493-1785-ND 49 3.44 | UPW1C471MPD 
2700 | 510.3 | 0.24 1815 10 31.5 5.0 0.60 |493-1713-ND .90 6.83 | UPW0J272MPD 470 | 225.6 | 0.16 730 8 15.0 3.5 0.60 |493-1786-ND 49 3.44 | UPW1C471MPD6 
3300 | 623.7 | 0.26 1655 | 12.5 20.0 5.0 0.60 |493-1714-ND .93 7.09 | UPWOJ332MHD 680 | 326.4 | 0.16 1050 1016.0 5.0 0.60 /493-1787-ND 654.59 | UPWIC681MPD 
3900 | 737.1 | 0.26 1945 | 12.5 25.0 5.0 0.60|493-1715-ND | 1.04 8.22 |UPWOJ392MHD 680 | 326.4 | 0.16 995 8 20.0 3.5 0.60 /493-1788-ND 65 4.59 /UPW1C681MPD6 
4700 | 888.3 | 0.28 2555 1625.0 7.5 0.80 |493-1716-ND__|_ 1.38 _ 10.86 | UPWOJ472MHD 820 | 393.6 | 0.16 1220 10 20.0 5.0 0.60 |493-1789-ND 67 4.72 | UPW1C821MPD 
4700 | 888.3 | 0.28 2310 (125 31.5 5.0 0.80/493-1717-ND | 1.38 10.86 | UPW0J472MHD6 1000 | 480 | 0.16 1220 10 20.0 5.0 0.60 |493-1790-ND 67 4.72] UPW1C102MPD 
5600 | 1058.4] 0.30 2510 125 355 5.0 0.80 |493-1718-ND .99 7.80 | UPWOJ562MHD 1200 | 576 | 0.16 1440 1025.0 5.0 0.60 | 493-1791-ND 84 6.20 | UPW1C122MPD 
5600 | 1058.4] 0.30 2205 16 20.0 7.5 0.80 |493-1719-ND .99 7.80 | UPWOJ562MHD6 1500 | 720 | 0.16 1655] 12.5 20.0 5.0 0.60 |493-1792-ND 85 6.23 /UPWIC152MHD 
6800 | 1285.2 | 0.32 2555 16 25.0 7.5 0.80|493-1720-ND | 1.44 11.34 | UPWOJ682MHD 1500 | 720 | 0.16 1815 10 31.5 5.0 0.60 |493-1793-ND 85 6.23 |UPW1C152MPD6 
6800 | 1285.2 | 0.32 2490 18 20.0 7.5 0.80 |493-1721-ND__|_1.44 11.34 | UPWOJ682MHD6 2200 | 1056 | 0.18 1945 | 12.5 25.0 5.0 0.60 |493-1794-ND 79 6.01 | UPW1C222MHD 
8200 | 1549.8 | 0.36 3010 16 31.5 7.5 0.80/493-1722-ND | 1.76 13.86 |UPWOJ822MHD 2700 | 1296 | 0.18 2310 =| 12.5 31.5 5.0 0.80 |493-1795-ND 1.13 8.91 | UPW1C272MHD 
10000) 1890 | 0.40 3150 16 31.5 7.5 0.80/493-1723-ND | 1.94 15.73 | UPWOJ103MHD 2700 | 1296 _| 0.18 2205, 1620.0 7.5 0.80 |493-1796-ND 1.13 _ 8.91 | UPW1C272MHD6 
10000) 1890 | 0.40 2740 18 25.0 7.5 0.80|493-1724-ND | 1.94 15.73} UPWOJ103MHD6 3300 | 1584 | 0.20 2555 16 25.0 7.5 0.80 |493-1797-ND 1.15 9.09 | UPWiC332MHD 
12000| 2268 0.44 3635 18 31.5 7.5 0.80 |493-1725-ND 2.07 16.78 | UPWOJ123MHD 3300 | 1584 0.20 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 |493-1798-ND 1.15 9.09 | UPW1C332MHD6 
15000| 2835 0.5 3680 18 35.5 7.5 0.80 |493-1726-ND 2.38 19.28 | UPWOJ153MHD 3900 | 1872 0.20 2555 16 25.0 7.5 0.80 |493-1799-ND 1.51. 11.91 | UPW1C392MHD 
10 VDC Rated Voltage 3900 | 1872 | 0.20 2490 18 20.0 7.5 0.80 |493-1800-ND 1.51 11.91 | UPW1C392MHD6 
22 66 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 |493-1727-ND 34 2.34 |UPW1A220MDD 4700 | 2256 0.22 3010 16 31.5 7.5 0.80 |493-1801-ND 1.76 13.86 | UPW1C472MHD 
22 6.6 0.19 65 4 7.0 1.5 0.45 |493-1728-ND 34 2.34 | UPW1A220MDD6 4700 | 2256 0.22 2740 18 25.0 7.5 0.80 |493-1802-ND 1.76 13.86 | UPW1C472MHD6 
33 99 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 |493-1729-ND 34 2.34 | UPW1A330MDD 5600 | 2688 0.24 3150 16 35.5 7.5 0.80 |493-1803-ND 1.47 11.61 | UPW1C562MHD 
33 99 0.19 420 5 7.0 2.0 0.45 |493-1730-ND 34 2.34] UPW1A330MDD6 5600 | 2688 0.24 3635 18 31.5 7.5 0.80 |493-1804-ND 1.47 11.61 | UPW1C562MHD6 
39 11.7 0.19 120 5 7.0 2.0 0.45 |493-1731-ND 25 1.74) UPW1A390MDD 6800 | 3264 0.26 3680 18 35.5 7.5 0.80 |493-1805-ND 1.94 15.73 | UPW1C682MHD 
47 14.1 0.19 780 5 11.0 2.0 0.50 |493-1732-ND 34 2.34 |UPW1A470MDD 8200 | 3936 0.3 3680 18 35.5 7.5 0.80 |493-1806-ND 2.16 17.46 | UPW1C822MHD 
47 144 0.19 420 4 11.0 1.5 0.45 |493-1733-ND 34 2.34 | UPW1A470MDD6 10000] 4800 0.34 3800 18 40.0 7.5 0.80 |493-1807-ND 2.43 19.69 | UPW1C103MHD 
82 | 246 | 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 )493-1734-ND .32 2.25 | UPW1A820MDD 25 VDC Rated Voltage 
82 | 246 | 0.19 200 63 7.0 2.5 0.45 |493-1735-ND 32 2.25 | UPW1A820MDD6 47 4 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 /493-1808-ND 34° 2.34 | UPWIE4R7MDD 
joo | 30 | 0.19 180 5 14.0 2.0 0.50 |493-1736-ND 322.25 | UPW1A101MDD 10 | 7.5 | 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 |493-1809-ND 34 2.34) UPWIE100MDD 
700 | 30 0.19 235 5 15.0 2.0 0.50 |493-1737-ND (32 2.25 |UPW1A101MDD6 10 | 75 0.14 65 4 7.0 1.5 0.45 |493-1810-ND 34 2.34) UPW1E100MDD6 
150 | 45 | 0.19 290 63 11.0 25 0.50 |493-1738-ND 36 2.50 | UPW1A151MED 22 | 16.5 | 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 |493-1811-ND 32 2.25 | UPW1E220MDD 
180 | 54 0.19 290 63 11.0 25 0.50 |493-1739-ND 38 2.65 | UPW1A181MED 22 | 16.5 | 0.14 120 57.0 2.0 0.45 | 493-1812-ND 32 2.25 | UPW1E220MDD6 
220) 66 | 0.19 290 63 11.0 25 0.50 |493-1740-ND 38 2.65 | UPW1A221MED 27 | 20.25 | 0.14 120 4 11.0 1.5 0.45 /493-1813-ND 33° 2.30 | UPWiE270MDD 
220 | 66 0.19 430 6.3 15.0 25 0.50 |493-1741-ND 382.65 | UPW1A221MED6 33 | 24.75 | 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 )493-1814-ND 32 2.25 | UPW1E330MDD 
330 99 0.19 555 8 115 35 0.60 |493-1742-ND ‘402.80 |UPW1A331MPD 39 | 29.25 | 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 |493-1815-ND 33 2.30 | UPW1E390MDD 
470 | 141 0.19 555 8 11.5 3.5 0.60 |493-1743-ND 45 3.15 |UPW1A471MPD 39 | 29.25 | 0.14 200 63 7.0 2.5 0.45 |493-1816-ND 33 2.30 | UPW1E390MDD6 
680 | 204 | 0.19 755 10 12.5 5.0 0.60 |493-1744-ND 59 4.14 | UPW1A681MPD 47_| 35.25 | 0.14 180 511.0 2.0 0.50 [493-1817-ND 33 2.30 | UPW1E470MDD 
680 | 204 | 0.19 730 8 15.0 3.5 0.60 |493-1745-ND 59 4.14 | UPW1A681MPD6 56] 42 | 0.14 235 5 15.0 2.0 0.50 /493-1818-ND 36 2.50 | UPWIE560MDD 
1000 | 300 | 0.19 1050 1016.0 5.0 0.60 |493-1746-ND 67 _ 4.72 |UPW1A102MPD 82 | 61.5 | 0.14 290 63 11.0 25 0.50 )493-1819-ND 38 2.65 | UPW1E820MED 
7000 | 300 | 0.19 995 8 20.0 35 0.60 |493-1747-ND 67 4.72 |UPWIAT02MPD6 100} 75 | 0.14 290 63 11.0 25 0.50 )493-1820-ND 38 2.65 | UPWIE101MED 
1200) 360 | 0.19 1220 10 20.0 5.0 0.60 |493-1748-ND 67 4.76 | UPW1A122MPD 120 | 90 | 0.14 430 6.3 15.0 25 0.50 |493-1821-ND 40 2.80 | UPW1E121MED 
1500) 450 | 0.19 1220 10 20.0 5.0 0.60 |493-1749-ND 70 4.92 | UPW1A152MPD 150_| 112.5 | 0.14 555 8 11.5 3.5 0.60 |493-1822-ND 40 __ 2.80 | UPW1E151MPD 
1500} 450 | 0.19 1440 10 25.0 5.0 0.60 |493-1750-ND 70 4.92 | UPW1A152MPD6 220 | 165 | 0.14 555 8 11.5 3.5 0.60 |493-1823-ND AY 2.87) UPW1E221MPD 
2200 | 660 | 0.21 1655 | 12.5 20.0 5.0 0.60 |493-1751-ND. .90 6.83 | UPW1A222MHD 330 | 247.5 | 0.14 755 10 12.5 5.0 0.60 | 493-1824-ND A 2.87) UPWIE331MPD 
2200 | 660 | 0.21 1815 | 10 31.5 5.0 0.60 |493-1752-ND 90 6.83 | UPW1A222MPD6 330 | 247.5 | 0.14 730 8 15.0 3.5 0.60 | 493-1825-ND 41 2.87 | UPW1E331MPD6 
2700} 810 | 0.21 1945 |12.5 25.0 5.0 0.60 |493-1753-ND .99 7.51 | UPW1A272MHD 470 | 352.5 ) 0.14 1050 10 16.0 5.0 0.60 | 493-1826-ND 67 4.76) UPWIE471MPD 
3300} 990 | 0.23 1945 112.5 25.0 5.0 0.60 |493-1754-ND .99 7.51 | UPW1A332MHD 470_| 352.5 | 0.14 995 8 20.0 3.5 0.60 |493-1827-ND 67 _4.76 | UPW1E471MPD6: 
3300} 990 | 0.23 2310 | 12.5 31.5 5.0 0.80 |493-1755-ND .99 7.51 | UPW1A332MHD6 560 | 420 | 0.14 1220 10 20.0 5.0 0.60 | 493-1828-ND 634.66 | UPWIES6iMPD 
3900 | 1170 | 0.23 2510 [12.5 35.5 5.0 0.80 |493-1756-ND | 1.38 10.86 | UPW1A392MHD 680 | 510 ) 0.14 1220 10 20.0 5.0 0.60 | 493-1829-ND 63 4.66 | UPWI1E681MPD 
3900 | 1170 | 0.23 2205 6 20.0 7.5 0.80|493-1757-ND | 1.38 10.86 | UPW1A392MHD6 820 | 615 | 0.14 1440 10 25.0 5.0 0.60 | 493-1830-ND 84 6.20) UPWIE821MPD 
4700 | 1410 | 0.25 2555 16 25.0 7.5 0.80|493-1758-ND | 1.44 11.34 | UPW1A472MHD 1000 | _750_| 0.14 1655 _| 12.5 20.0 5.0 _0.60 |493-1831-ND 80 __5.88 | UPW1E102MHD 
5600 | 1680 | 0.27 2555 16 25.0 7.5 0.80 |493-1759-ND__| 1.39 11.01 | UPW1A562MHD (Continued) 
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michicon PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont,) 


Rated Ripple Rated Ripple 
Leak- | tand Current Leak- | tans Current 
age Max. | @100KHz/ : ‘ 3 age Max. | @100KHz/ . " an 

Cap |Current |@120Hz| 105°C Dimensions-mm | pigi-Key Pricing | Nichicon Cap | Current|@120Hz| 105°C Dimensions-mm | Digi-Key Pricing | Nichicon 
(uF) | (uA) /20°C (mA)rms | BD OL P gd | Part No. 1 10 | Part No. (uF) | (WA) | /20°C (mA)rms | BD L P gd | Part No. 1 10 | Part No. 
ooo | 750 | 0.14 1815 70 315 5.0 0.60 |493-1832-ND 80 5.88 | UPWIET02MPD6 Too | 189 | 0.09 535 10 125 5.0 0.60 |493-1936-ND 493.44 |UPWIJTOTMPD 
1500 | 1125 | 0.14 2555 16 25.0 7.5 0.80 |493-1833-ND 92 6.99 | UPW1E152MHD 100 | 189 | 0.09 535 8 15.0 3.5 0.60 |493-1937-ND 49 3.44 | UPW1J101MPD6 
1500 | 1125 | 0.14 1945 / 12.5 25.0 5.0 0.60 |493-1834-ND 92 6.99 | UPW1E152MHD6 120 | 226.8 | 0.09 600 10 16.0 5.0 0.60 |493-1938-ND 59 4.18 |UPW1J121MPD 
1800 | 1350 | 0.14 2310 /125 315 5.0 0.80|/493-1835-ND | 1.01 8.01 / UPW1E182MHD 150 | 283.5 | 0.09 660 10 16.0 5.0 0.60 |493-1939-ND 59 4.18 |UPW1J151MPD 
1800 | 1350 | 0.14 2205 16 20.0 7.5 0.80 |493-1836-ND__| 1.01 8.01 | UPW1E182MHD6 180 | 340.2 | 0.09 1020 [12.5 15.0 5.0 0.60 |493-1940-ND. 70 5.15 |UPW1J181MHD6 
2200 | 1650 | 0.16 2555 76 25.0 7.5 0.80|493-1837-ND | 1.06 8.40 |UPW1E222MHD 180 | 340.2 | 0.09 885 10 20.0 5.0 0.60 |493-1941-ND “70 5.15 |UPW1J181MPD 
2200 | 1650 | 0.022 2510 | 12.5 35.5 5.0 0.80/493-1838-ND | 1.06 98.40|UPW1E222MHD3 220 | 415.8 | 0.09 885 10 20.0 5.0 0.60 |493-1942-ND (84 6.20 |UPW1J221MPD 
2200 | 1650 | 0.028 2490 18 20.0 7.5 0.80 |493-1839-ND | 1.06 8.40)UPW1E222MHD6 220 | 415.8 | 0.09 1050 10 25.0 5.0 0.60 |493-1943-ND 84 6.20 /UPW1J221MPD6 
2700 | 2025 | 0.022 2555 16 25.0 7.5 0.80|493-1840-ND | 1.38 10.86 | UPW1E272MHD 270 | 510.3 | 0.09 1410 16 15.0 7.5 0.80 |493-1944-ND 85 6.23 |UPW1d271MHD 
3300 | 2475 | 0.018 3010 1631.5 7.5 0.80 |493-1841-ND__| 1.44 11.34 | UPW1E332MHD 330_| 623.7 | 0.09 1285 [12.5 20.0 5.0 0.60 | 493-1945-ND. 185 6.23 |UPW1J331MHD 
3300 | 2475 | 0.020 2740 18 25.0 7.5 0.80 /493-1842-ND | 1.44 11.34 | UPW1E332MHD6 390 | 737.1 | 0.09 1720 | 12.5 25.0 5.0 0.60 |493-1946-ND (95 7.22 [UPW1J391MHD 
3900 | 2925 | 0.016 3150 16 35.5 7.5 0.80|493-1843-ND | 1.51 11.91 | UPW1E392MHD 390 | 737.1 | 0.09 1690 18 15.0 7.5 0.80 |493-1947-ND .95 7.22 |UPW1J391MHD6 
3900 | 2925 | 0.016 3635 18 315 7.5 0.80|493-1844-ND | 1.51 11.91 | UPW1E392MHD6 470 | 888.3 | 0.09 1720 | 12.5 25.0 5.0 0.60 |493-1948-ND .95 7.22 |UPW14471MHD 
4700 | 3525 | 0.015 3680 18 355 7.5 0.80|493-1845-ND | 1.76 13.86 |UPW1E472MHD 470 | 888.3 | 0.09 1765 16 20.0 7.5 0.80 |493-1949-ND .95 7.22 |UPW1J471MHD3 
6800 | 5100 | 0.014 3800 18 40.0 7.5 0.80 |493-1846-ND__| 1.94 15.73 | UPW1E682MHD 470 | 888.3 | 0.09 2090 [12.5 31.5 5.0 0.80 |493-1950-ND .95 7.22 |UPW1d471MHD6 

35 VDC Rated Voltage 680 | 1285.2 | 0.09 2160 16 25.0 7.5 0.80/493-1951-ND | 1.01 8.01 |UPW1J681MHD 
47 | 4935 | 0.600 780 5 11.0 20 0.50 |493-1847-ND 342.34 /UPWIV4R7MDD 680 | 1285.2) 0.09 2290 18 20.0 7.5 0.80|493-1952-ND | 1.01 8.01 |UPW1J681MHD3 
68 | 7.14 | 2.000 65 4 7.0 15 0.45 |493-1848-ND 30 2.10 | UPWiV6R8MDD 680 | 1285.2} 0.09 2265 | 12.5 35.5 5.0 0.80]/493-1953-ND | 1.01 8.01 |UPW1J681MHD6 
10 | 10.5 | 0.600 180 5 11.0 20 0.50 /493-1849-ND 34 2.34 | UPW1V100MDD 820 | 1549.8) 0.09 2670 16 31.5 7.5 0.80/493-1954-ND | 1.51 11.91 /UPW1J821MHD 
10 | 10.5 | 0.950 120 5 7.0 2.0 0.45 |493-1850-ND 34 2.34) UPW1V1 00MDD6 820_| 1549.8 | 0.09 2585 1825.0 7.5 0.80 |493-1955-ND__|_1.51_11.91 |UPW1J821MHD6 
12 | 12.6 | 0.950 120 5 7.0 2.0 0.45 |493-1851-ND .32_ 2.20 | UPW1V120MDD 7000 | 1890 | 0.09 2670 16 31.5 7.5 0.80/493-1956-ND | 1.51 11.91 /UPW1J102MHD 
18 | 18.9 | 1.300 120 4 11.0 15 0.45 [493-1852-ND 332.30 | UPWIV180MDD 1000 | 1890 | 0.09 2770 16 355 7.5 0.80/493-1957-ND | 1.51 11.91 |UPW1J102MHD6 
22 | 231 | 0.600 180 5 11.0 2.0 0.50 |493-1853-ND 32 2.25 | UPW1V220MDD 1200 | 2268 | 0.09 2950 18 31.5 7.5 0.80/493-1958-ND | 1.76 13.86 /UPW1J122MHD 
27 | 28.35 | 0.600 180 5 11.0 2.0 0.50 |493-1854-ND 32 2.25 | UPW1V270MDD 1500 | 2835 | 0.09 3095 18 355 7.5 0.80|493-1959-ND | 1.90 14.97 /UPW1J152MHD 
27 | 28.35 | 0.450 200 63 7.0 25 0.45 |493-1855-ND 32 2.25/UPWiv270MDD6 | |2200| 4158 | 0.11 3200 18 40.0 7.5 0.80 |493-1960-ND__| 1.94 _15.73 |UPW1J222MHD 
33__| 34.65 | 0.600 180 5 14.0 2.0 0.50 |493-1856-ND 362.50 | UPW1V330MDD 100 VDC Rated Voltage 
39 | 40.95 | 0.500 235 5 15.0 2.0 0.50 |493-1857-ND 362.50 | UPWIV390MDD O47] 4 0.08 20 5 11.0 2.0 0.50 ]493-1961-ND “332.30 [UPW2AR47MDD 
47 | 49.35 | 0.250 290 63 11.0 25 0.50 |493-1858-ND 36 2.50| UPW1V470MED 1 4 0.08 30 5 11.0 2.0 0.50 |493-1962-ND .33 2.30 |UPW2A010MDD 
56 | 58.8 | 0.250 290 63 11.0 25 0.50 |493-1859-ND 36 2.50 | UPW1V560MED 22) 66 | 0.08 44 5 11.0 2.0 0.50 |493-1963-ND 33 2.30 |UPW2A2R2MDD 
82 | 86.1 | 0.230 430 63 15.0 25 0.50 |493-1860-ND 38 2.65 | UPW1V820MED 33 | 99 | 0.08 58 5 11.0 2.0 0.50 |493-1964-ND .36 2.50 | UPW2A3R3MDD 
400 | 105 | 0.117 555 8 11.5 35 0.60 |493-1861-ND 382.65 | UPW1V101MPD 47 | 141 | 0.08 74 5 11.0 2.0 0.50 |493-1965-ND .36__ 2.50 | UPW2A4R7MDD 
750 | 157.5 | 0.117 555 8 11.5 35 0.60 |493-1862-ND 433.00 | UPWIVTS1MPD 68 | 20.4 | 0.08 95 5 11.0 2.0 0.50 /493-1966-ND “362.50 | UPW2AGREMDD 
220 | 231 | 0.090 755 10 125 5.0 0.60 |493-1863-ND 1 2.87 | UPW1V221MPD 10 | 30 | 0.08 130 63 11.0 2.5 0.50 |493-1967-ND .38 2.65 | UPW2A100MED 
220 | 231 | 0.085 730 8 15.0 35 0.60 |493-1864-ND 1 2.87|UPW1V221MPD6 15 | 45 | 0.08 180 8 11.5 3.5 0.60 |493-1968-ND 43 3.00 | UPW2A150MPD 
330 | 346.5 | 0.068 1050 10 16.0 5.0 0.60 |493-1865-ND 66 4.83 UPW1V331MPD 18 | 54 | 0.08 200 63 15.0 2.5 0.50 |493-1969-ND 43 3.00 |UPW2A180MED 
330_| 346.5 | 0.065 995 8 20.0 3.5 0.60 |493-1866-ND 66 4.83 | UPW1V331MPD6 22_| 66 | 0.08 230 8 11.5 3.5 0.60 |493-1970-ND 45 3.16 | UPW2A220MPD 
390 | 4095 | 0.12 7220 10 20.0 5.0 0.60 |493-1867-ND 66 4.83 | UPWIV391MPD 33 | 99 | 0.08 320 10 125 5.0 0.60 |493-1971-ND 493.44 |UPW2A330MPD 
470 | 493.5 | 0.12 1220 10 20.0 5.0 0.60 |493-1868-ND 74 5.25 | UPW1V471MPD 33 | 99 | 0.08 360 8 15.0 3.5 0.60 |493-1972-ND 49 3.44 | UPW2A330MPD6 
560 | 588 | 0.12 1440 10 25.0 5.0 0.60 |493-1869-ND .85 6.23 | UPW1V561MPD 47 | 141 | 0.08 420 10 16.0 5.0 0.60 |493-1973-ND .59 4.18 | UPW2A470MPD 
680 | 714 | 0.12 1655 | 125 20.0 5.0 0.60 |493-1870-ND 85 6.27 | UPW1V681MHD 47 | 141 | 0.08 420 8 20.0 3.5 0.60 |493-1974-ND .59 4.18 | UPW2A470MPD6 
680 | 714 | 0.12 1815 1031.5 5.0 0.60 |493-1871-ND 85 6.27 | UPW1V681MPD6 68_| 204 | 0.08 490 1020.0 5.0 _0.60 | 493-1975-ND .70__5.15 |UPW2A680MPD 
7000 | 1050 | 0.12 1945 (12.5 25.0 5.0 0.60 |493-1872-ND 927.02 | UPWIV102MHD 82 | 246 | 0.08 540 10 25.0 5.0 0.60 |493-1976-ND 84 6.20 [UPW2A820MPD 
1200 | 1260 | 0.12 2310 |125 315 5.0 0.80)/493-1873-ND | 1.01 8.01) UPW1V122MHD 100 | 300 | 0.08 580 | 12.5 20.0 5.0 0.60 | 493-1977-ND .85 6.23 | UPW2A101MHD 
1200 | 1260 | 0.12 2205 16 20.0 7.5 0.80|493-1874-ND | 1.01 8.01) UPW1\V122MHD6 150 | 450 | 0.08 710 | 12.5 25.0 5.0 0.60 | 493-1978-ND .88 6.73 | UPW2A151MHD 
1500 | 1575 | 0.12 2555 16 25.0 7.5 0.80|493-1875-ND | 1.09 8.61 |UPW1\V152MHD 180 | 540 | 0.08 790 | 12.5 31.5 5.0 0.80 |493-1979-ND .88 6.73 |UPW2A181MHD 
1500 | 1575 | 0.12 2510 [12.5 355 5.0 0.80|493-1876-ND__| 1.09 8.61 | UPW1V152MHD6 180 | 540 | 0.08 750 1620.0 7.5 0.80 | 493-1980-ND .88__ 6.73 | UPW2A181MHD6 
7800 | 1890 | 0.12 2555 16 25.0 7.5 0.80/493-1877-ND | 1.38 10.86 |UPWIV182MHD 220 | 660 | 0.08 890 16 25.0 7.5 0.80 |493-1981-ND | 1.02 8.04 |UPW2A22TMHD 
1800 | 1890 | 0.12 2490 18 20.0 7.5 0.80|493-1878-ND | 1.38 10.86 /UPW1V182MHD6 220 | 660 | 0.08 850 18 20.0 7.5 0.80 |493-1982-ND | 1.02 8.04 / UPW2A221MHD6 
2200 | 2310 | 0.14 3010 16 31.5 7.5 0.80|493-1879-ND | 1.38 10.86 |UPW1V222MHD 330 | 990 | 0.08 1080 16 25.0 7.5 0.80 |493-1983-ND | 1.35 10.68 | UPW2A331MHD 
2200 | 2310 | 0.14 2740 18 25.0 7.5 0.80|493-1880-ND | 1.38 10.86 /UPW1V222MHD6 390 | 1170 | 0.08 1260 18 25.0 7.5 0.80|493-1984-ND | 1.43. 11.25 |UPW2A391MHD 
2700 | 2835 | 0.14 3150 16 35.5 7.5 0.80 |493-1881-ND_ | 1.51 11.91 |UPW1V272MHD 470 | 1410 | 0.08 1310 1631.5 7.5 0.80 |493-1985-ND__|_1.50_11.88 | UPW2A471MHD 
2700 | 2835 | 0.14 3635 78 31.5 7.5 0.80 |493-1882-ND | 151 11.91 |UPW1V272MHD6 560 | 1680 | 0.08 1370 18 31.5 7.5 0.80 /493-1986-ND | 1.71 13.53 [UPW2A561MHD 
3300 | 3465 | 0.16 3680 18 35.5 7.5 0.80|493-1883-ND | 1.76 13.86 |UPW1V332MHD 680 | 2040 | 0.08 1410 16 355 7.5 0.80 |493-1987-ND | 1.90 14.97 |UPW2A681MHD 
4700 | 4935 0.18 3800 18 40.0 7.5 0.80 |493-1884-ND. 4.94 15.73 | UPW1V472MHD 1000 | 3000 0.08 1520 18 40.0 7.5 0.80 |493-1988-ND 2.55 20.60 | UPW2A102MHD 

50 VDC Rated Voltage 160 VDC Rated Voltage 
0.47 4 01 25 5 11.0 2.0 0.50 |493-1885-ND 342.34 UPW1HR47MDD 0.47 | 47.52 0.15 12 63 11.0 25 0.50 | 493-1989-ND 38 2.65 | UPW2CR47MED 
1 4 041 40 5 11.0 2.0 0.50 |493-1886-ND 34 2.34] UPW1HO10MDD 1 56 0.15 17 6.3 11.0 2.5 0.50 |493-1990-ND 38 2.65 | UPW2C010MED 
22 4 01 55 5 11.0 2.0 0.50 |493-1887-ND 34 2.34) UPW1H2R2MDD 2.2 75.2 0.15 25 63 11.0 2.5 0.50 |493-1991-ND 43 3.00 | UPW2C2R2MED 
3.3 4.95 041 65 5 11.0 2.0 0.50 |493-1888-ND 34 2.34} UPW1H3R3MDD 3.3 92.8 0.15 36 8 11.5 3.5 0.60 | 493-1992-ND 45 3.16 | UPW2C3R3MPD 
47 7.05 01 90 5 11.0 2.0 0.50 |}493-1889-ND 34 2.34) UPW1H4R7MDD 4.7 | 115.2 0.15 43 8 11.5 3.5 0.60 | 493-1993-ND -45 3.16 | UPW2C4R7MPD 
10 15 01 120 5 11.0 2.0 0.50 |493-1890-ND 31 2.15 |UPW1H100MDD 10 200 0.15 70 10 125 5.0 0.60 | 493-1994-ND -55 3.85 | UPW2C100MPD 
10 15 01 90 4 11.0 1.5 0.45 |493-1891-ND 31 2.15] UPW1H100MDD6 22 392 0.15 130 10 20.0 5.0 0.60 | 493-1995-ND .64 4.69 | UPW2C220MPD 
18 27 01 455 5 11.0 2.0 0.50 |}493-1892-ND 36 © 2.50 | UPW1H180MDD 33 568 0.15 180 12.5 20.0 5.0 0.60 | 493-1996-ND 78 5.74 | UPW2C330MHD 
20 33 01 170 5 11.0 2.0 0.50 |493-1893-ND 36 2.50 | UPW1H220MDD 47 792 0.15 220 12.5 25.0 5.0 0.60 | 493-1997-ND -83 6.27 | UPW2C470MHD 
7 40.5 041 215 5 15.0 2.0 0.50 |493-1894-ND 36 © 2.50 | UPW1H270MDD 100 | 1640 0.15 330 16 25.0 7.5 0.80 | 493-1998-ND 1.08 8.55 | UPW2C101MHD 
33 49.5 01 300 63 11.0 25 0.50 |493-1895-ND 38 2.65 | UPW1H330MED 220 | 3560 0.15 500 18 35.5 7.5 0.80 | 493-1999-ND 1.78 14.41 | UPW2C221MHD 
47 70.5 01 300 6.3 11.0 2.5 0.50 |493-1896-ND 38 2.65 | UPW1H470MED 220 | 3560 0.15 500 20 31.0 10.0 1.00 | 493-2000-ND 1.78 14.41 | UPW2C221MRD6 
56 84 041 360 6.3 15.0 2.5 0.50 |493-1897-ND 40 2.80 | UPW1H560MED 330 | 5320 0.15 900 20 40.0 10.0 1.00 | 493-2001-ND 2.34 18.89 | UPW2C331MRD 
82 123 01 485 8 11.5 3.5 0.60 |493-1898-ND ‘41 2.87 | UPW1H820MPD 470 | 7560 0.15 1200 22 50.0 10.0 1.00 | 493-2002-ND 3.21 25.88 | UPW2C471MRD 
joo | 150 | 04 485 8 11.5 35 0.60 |493-1899-ND 412.87 |UPW1H101MPD 200 VDC Rated Voltage 
120 180 01 635 8 15.0 3.5 0.60 |493-1900-ND “A1_2.87 | UPW1H121MPD 0.47 | 49.4 0.15 12 6.3 11.0 2.5 0.50 |493-2003-ND 40 2.80 | UPW2DR47MED 
420 | 180 | o4 615 10 125 5.0 0.60 |493-1901-ND 1 2.87 | UPW1H121MPD6 1 60 | 0.15 7 63 11.0 25 0.50 |493-2004-ND 40 2.80 | UPW2D010MED 
150 295 01 615 10 12.5 5.0 0.60 |493-1902-ND ‘49 3.44 | UPW1H151MPD 2.2 84 0.15 25 6.3 11.0 2.5 0.50 | 493-2005-ND 42 2.95 | UPW2D2R2MED 
180 | 270 | o4 860 8 20.0 3.5 0.60 |493-1903-ND 49 3.44 | UPW1H181MPD 33) 106 | 0.15 36 8 11.5 3.5 0.60 | 493-2006-ND 45 3.16 / UPW2D3R3MPD 
130 | 270 | 04 850 10 16.0 5.0 0.60 |493-1904-ND 493.44 | UPW1H181MPD6 47 | 134 | 0.15 50 10_12.5 5.0 0.60 | 493-2007-ND A9 3.44 |UPW2D4R7MPD 
220 | 330 | 0.1 850 10 16.0 5.0 0.60 [493-1905-ND 493.44 [UPW1H221MPD 10 ) 240 } 0.15 80 10 16.0 5.0 0.60 | 493-2008-ND 61 4.31 /UPW2D100MPD 
220 | 330 | 0.1 1030 10 20.0 5.0 0.60 |493-1906-ND 49 3.44 | UPW1H221MPD6 22 | 480 | 0.15 140 10 20.0 5.0 0.60 | 493-2009-ND 78 5.74 | UPW2D220MPD 
970 405 041 1200 10 25.0 5.0 0.60 |493-1907-ND 66 4.83 | UPW1H271MPD 33 700 0.15 190 12.5 25.0 5.0 0.60 | 493-2010-ND .83 6.27 | UPW2D330MHD 
330 | 495 | 04 1030 10 20.0 5.0 0.60 |493-1908-ND 66 4.83 | UPW1H331MPD 47} 980 |) 0.15 220° / 12.5 25.0 5.0 0.60 | 493-2011-ND 87 6.63 | UPW2D470MHD 
330 495 01 1610 10 31.5 5.0 0.60 |493-1909-ND 66 4.83 | UPW1H331MPD6 100 | 2040 0.15 335 16 31.5 7.5 0.80 | 493-2012-ND 1.73 13.62 | UPW2D101MHD 
390 585 01 1480 72.5 20.0 5.0 0.60 |493-1910-ND 85 6.23 | UPW1H391MHD 220 | 4440 0.15 515 18 40.0 7.5 0.80 | 493-2013-ND 2.14 17.33 | UPW2D221MHD 
470 | 705 | 04 4500 |425 20.0 50 060 /493-1911-ND 73 5.92 | UPW1H471MHD 220 | 4440 | 0.15 515 20 35.0 10.0 1.00]/493-2014-ND | 2.14 17.33 |UPW2D221MRD6 
560 840 041 1832 12.5 25.0 5.0 0.60 |493-1912-ND 95 7.22 | UPW1H561MHD 330 | 6640 0.15 1100 22 40.0 10.0 1.00 | 493-2015-ND 3.38 27.25 | UPW2D331MRD 
eso | 1020 | 04 1832 |425 250 50 060 |493-1913-ND ‘95 7.22 | UPW1H681MHD 470 | 9440 | 0.15 1310 22 50.0 10.0 1.00|493-2016-ND | 4.15 33.48 | UPW2D471MRD 
680 | 1020 | 0.1 1835 1620.0 7.5 0.80 |493-1914-ND .95 7.22 | UPW1H681MHD6 250 VDC Rated Voltage 
820 | 1230 | 0.1 2285 | 12.5 35.5 5.0 0.80 /493-1915-ND | 1.01 8.01 |UPWT1H821MHD 0.47 | 51.75 | 0.15 12 63 11.0 25 0.50 | 493-2017-ND 433.00 [UPW2ER47MED 
820 | 1230 | 0.4 2420 18 20.0 7.5 0.80|493-1916-ND | 1.01 8.01 | UPW1H821MHD6 1 65 |) 0.15 v7 63 11.0 25 0.50 | 493-2018-ND 43° 3.00 | UPW2E010MED 
4000} 1500 | 04 2235 16 25.0 7.5 0.80|493-1917-ND | 1.01 8.01 | UPW1H102MHD 22) 95 | 0.15 29 8 11.5 3.5 0.60 | 493-2019-ND 45 3.16 | UPW2E2R2MPD 
1200) 1800 | 04 2700 16 31.5 7.5 0.80|493-1918-ND | 1.51 11.91 | UPW1H122MHD 3.3 | 1225 ) 0.15 42 10 12.5 5.0 0.60 | 493-2020-ND 48 3.36 | UPW2E3R3MPD 
1200 | 1800 | 0.1 2610 18 25.0_7.5 0.80 |493-1919-ND__| 1.51 11.91 | UPW1H122MHD6 4.7_| 157.5 | 0.15 50 10__12.5 5.0 _0.60 | 493-2021-ND 54 _ 3.81 | UPW2E4R7MPD 
1500 | 2250 | 0.1 2700 16 31.5 7.5 0.80|493-1920-ND | 1.51 11.91 |UPWiH152MHD 10 | 290 | 0.15 88 10 20.0 5.0 0.60 | 493-2022-ND 64 4.69 UPW2E100MPD 
1500 | 2250 | 0.4 2790 16 35.5 7.5 0.80|493-1921-ND | 1.51 11.91 | UPW1H152MHD6 22 | 590 | 0.15 155) 12.5 25.0 5.0 0.60 | 493-2023-ND 78 5.74 | UPW2E220MHD 
1800 | 2700 | 04 3000 18 31.5 7.5 0.80|493-1922-ND | 1.76 13.86 | UPW1H182MHD 33 | 865 |) 0.15 190 | 12.5 25.0 5.0 0.60 | 493-2024-ND 83° 6.27 | UPW2E330MHD 
2200 | 3300 | 0.12 3100 18 35.5 7.5 0.80 |493-1923-ND__| 1.90 14.97 | UPW1H222MHD 47 | t2t5 | 0.15 230 16 25.0 7.5 0.80 |493-2025-ND | 1.08 8.55 | UPW2E470MHD 

63 VDC Rated Voltage 100 | 2540 | 0.15 340 1835.5 7.5 0.80 |493-2026-ND__| 1.78 14.41 |UPW2E101MHD 
TT 7 8883 | 0.09 68 5 41.0 2.0 0.50 ]493-1924-ND 350.95 UPWIJaRTMIDD Too | 2540 | 0.15 340 20 31.0 10.0 1.00/493-2027-ND | 1.78 14.41 |UPW2E101MRD6 
68 | 12852) 0.09 95 5 110 20 050/|493-1995-ND "30 2.25 | UPW1JGR8MDD 220 | 5540 | 0.15 525 20 40.0 10.0 1.00]493-2028-ND |) 2.43 19.66 | UPW2E221MRD 

-1996- 330 | 8290 | 0.15 1150 22 50.0 10.0 1.00]493-2029-ND |) 3.98 32.10 |UPW2E331MRD 

68 vee a ae : ie 13 oe Apa eNO a See Tee Tetee 470 | 11790 | 0.15 1350 25 50.0 12.5 1.00|493-2030-ND | 4.14 _ 37.22 | UPW2E471MRD 
12_| 22.68 | 0.09 145 5 11.0 2.0 0.50 |493-1928-ND 362.50 | UPW1J120MDD 315 VDC Rated Voltage 
15 | 28.35 | 0.09 160 | 6.3 11.0 25 0.50 |493-1929-ND 382.65 | UPW1J150MED 0.47 | 54.805 | 0.2 nN 8 11.5 3.5 0.60 | 493-2031-ND 42 2.95 | UPW2FR47MPD 
18 | 34.02] 0.09 200 5 15.0 2.0 0.50 |493-1930-ND 38 2.65 | UPW1J180MDD 1 | 715 | 02 16 8 11.5 3.5 0.60 | 493-2032-ND 42 2.95 | UPW2F010MPD 
22 | 41.58 | 0.09 250 | 63 11.0 25 0.50|493-1931-ND | .38 2.65|UPW1J220MED 22° | 1093) 02 a 10 125 5.0 0.60 es O Nom 48 3.36 | UPW2F2R2MPD 
33 | 62.37 | 0.09 250 | 63 11.0 25 0.50 |493-1932-ND 38 2.65 | UPW1J330MED 3.3 | 143.95) 0.2 34 10 125 5.0 0.60 | 493-2034-ND 50 3.53 | UPW2F3R3MPD 
39_| 73.71 | 0.09 330 | 6.3 15.0 2.5 0.50 |493-1933-ND 40 _ 2.75 | UPW1J390MED 4.7 | 188.05 | 0.2 45 10__16.0_5.0 _0.60 | 493-2035-ND 66 __ 4.63 | UPW2F4R7MPD 
47 | 88.83 | 0.09 405 8 11.5 35 0.60/493-1934-ND | 43 3.00 / UPW1J470MPD 10 | 355 | 02 i2 1020.0 5.00.60 (ABSS2055:NDMM| 64 4.73 |UPW2FIOOMPD 
68_| 128.52 | 0.09 405 8 11.5 35 0.60 |493-1935-ND 453.16 | UPW1J680MPD (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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michicon PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont) 
Rated Ripple Rated Ripple 
Leak- | tand Current Leak- | tans Current 
age Max. | @100KHz/ - ‘ 3 age Max. | @100KHz/ 7 7 cA 
Cap |Current |@120Hz| 105°C Dimensions-mm —_| pigi-Key Pricing | Nichicon Cap | Current|@120Hz| 105°C Dimensions-mm | Digi-Key Pricing | Nichicon 
(uF) | (WA) /20°C (mA)rms | BD OL P gd | Part No. 1 10 | Part No. (uF) | (WA) | /20°C (mA)rms | BD L P gd | Part No. 1 10 | Part No. 
22 | 733 | 02 120 125 25.0 5.0 0.60 |493-2037-ND 81 5.99 | UPW2F220MHD 400 VDC Rated Voltage 
33 | 10795) 0.2 155 16 25.0 7.5 0.80 |493-2038-ND 1.14 8.97 | UPW2F330MHD 1 80 0.25 16 10 12.5 5.0 0.60 | 493-2055-ND 53 3.73 / UPW2G010MPD 
47 | 15205] 02 190 16 35.5 7.5 0.80|493-2039-ND | 1.73 13.62 | UPW2F470MHD 22) 128 | 025 a7 10 16.0 5.0 0.60 )493-2056-ND 62 4.39 | UPW2G2R2MPD 
33 | 172 | 0.25 36 10 20.0 5.0 0.60 |493-2057-ND 71 5.04 | UPW2G3R3MPD 
400 | 3190 | 02 285 18 40.0 7.5 0.80|493-2040-ND | 2.08 16.80) UPW2F101MHD 47 | 908 | 025 3 10 20.0 50 0.60 |493-2058-ND 73 574 | UPW2G4R7MPD 
100 | 3190 | 02 285 20 35.0 10.0 1.00|493-2041-ND__| 2.08 16.80 | UPW2F101MRD6 jo | 440 | 025 7) 425 250 50 060|493-2059-ND 83 6.27 |UPW2G100MHD 
220 | 6970 | 0.2 540 22 50.0 10.0 1.00|493-2042-ND | 4.62 37.28 | UPW2F221MRD 22 | 920 | 0.25 110 16 25.0 7.5 0.80|493-2060-ND | 1.26 9.96 |UPW2G220MHD 
350 VDC Rated Voltage 33 | 1360 | 0.25 140 16 31.5 7.5 0.80|493-2061-ND | 1.73 13.62 |UPW2G330MHD 
0.47 | 56.45 | 0.2 1 8 115 3.5 0.60 )493-2043-ND 42 2.99 [UPW2VR47MPD ot be oe ce Bs 33 Fe 150 foaaN ae ee TOWoe eno 
1 75 | 02 5 50 0. -2044- 48 3. 25 i 0 100 1. bale OF 16.75 a 
i 10 125 5.0 0.60 Eee Be 80 Cee LOMED 100 | 4040 | 0.25 350 22 50.0 10.0 1.00|493-2064-ND | 3.48 28.05 | UPW2G101MRD 
22) 117 | 02 31 10 16.0 5.0 0.60 |493-2045-ND 51 3.61) UPW2v2R2MPD 450 VDC Rated Voltage 
33 | 1555] 0.2 38 10 16.0 5.0 0.60 |493-2046-ND 61 4.31) UPW2V3R3MPD T 3) 025 18 70 725 5.0 0.60 |493-2065-ND 533.77 JUPW2WOTOMPD 
47 | 2045 | 0.2 49 10 20.0 5.0 0.60 |493-2047-ND 745.21 | UPW2V4R7MPD 22 | 139 | 0.25 29 10 20.0 5.0 0.60 |493-2066-ND ‘71 5.04 UPW2W2R2MPD 
10 | 390 | 02 82 125 20.0 5.0 0.60 |493-2048-ND 84 6.16 | UPW2V100MHD 3.3 | 188.5 | 0.25 4 12.5 20.0 5.0 0.60 | 493-2067-ND .78 5.74) UPW2W3R3MHD 
22 | 810 | 02 130 16 25.0 7.5 0.80/493-2049-ND | 1.08 8.55|UPW2V220MHD 47 | 251.5 | 0.25 49 12.5 20.0 5.0 0.60 | 493-2068-ND .79 5.98 |UPW2W4R7MHD 
33 | 1198 | 02 5 75 0. -9050- ; ‘ jo | 490 | 0.25 75 16 25.0 7.5 0.80 |493-2069-ND__| 1.08 8.55 |UPW2W100MHD 
a7 | 1685 | 02 on i sie ie a pee oe et iene ai 22 | 1030 | 0.25 15 16 31.5 7.5 0.80/493-2070-ND | 1.50 11.82 |UPW2W220MHD 
: oe : : 33 | 1525 | 0.25 145 18 355 7.5 0.80/493-2071-ND | 2.07 16.75 |UPW2W330MHD 
47_| 1685 | 0.2 200 2031.0 10.0 1.00 |493-2052-ND | 1.78 14.41 | UPW2V470MRD6 33 | 1525 | 0.25 145 20 31.0 10.0 1.00|493-2072-ND | 2.07 16.75 | UPWw2Ww330MRDB 
100 | 3540 0.2 290 20 40.0 10.0 1.00 |493-2053-ND 2.43 19.66 | UPW2V101MRD 47 2155 0.25 175 20 40.0 10.0 1.00 | 493-2073-ND 2.43 19.66 | UPW2W470MRD 
220 | 7740 | 0.2 550 25 50.0 12.5 1.00|493-2054-ND__| 4.33 38.95 | UPW2V221MRD 100 | 4540 | 0.25 350 25 50.0 12.5 1.00|493-2074-ND | 3.81 34.29 | UPW2W101MRD 


HE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Extremely Low Impedance, High Reliability 105°C 


FEATURES: 


* Stability at Low Temperature: Measurement frequency: 120Hz 


* Miniature sized 


: Rated Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 
+ Extremely low impedance Impedance ratio [_Z-20°C /Z+20°C 4 3 2 2 2 2 2 2 
* High reliability and long life withstanding 4,000 hours ZT / Z20 (Max.) Z-40°C / Z+20°C 8 6 4 3 3 3 3 3 
10'10,000 hours: ¢ Endurance: After an application of D.C bias voltage plus the rated ripple current for stated hours in the 
SPECIFICATIONS: © D+0.5 below chart at 105°C the peak voltage shall not exceed the rated D.C. voltage, capacitors shall meet the 
piste | - l. | following requirements. 
Temperature Range -40°C ~ 105°C Relief Sete ares : 
: 5 7 vent (© 6.3 and up) *2.0for L220 Case Size oD <6.3 oD = 8,10 oD = 12.5 
Capackance Tolerance, || 20% at120Hz, 20°C : zs 6.3 to 10WV 4,000 hours 6,000 hours 8,000 hours 
Rated Voltage (V) 
* Leakage Current: After 2 minutes application of rated voltage, leakage current is not more than 0.01CV or 16 to 100WV 5,000 hours 7,000 hours 10,000 hours 
3 (UA), whichever is greater. Capacitance Change Within +25% of initial value 
tan 6: For capacitance of more than 1000uF, add 0.02 for every increase of 1000UF. Measurement tans 200% or less of initial specified value 
frequency: 120Hz, Temperature: 20°C. 
Leakage Current Initial specified value or less 
Rated Volt. (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 
¢ Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for 
tan 8 (Max.) 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 endurance characteristics listed above. ¢ Marking: Printed with white color letter on black sleeve. 
Rated Ripple Rated Ripple 
tand Current tans Current 
Leakage| Max. | @ 100kHz . R at Leakage| Max. | @ 100kHz . 4 ae 
Cap. | Current | 120Hz | /105°C Dimensions—mm__| pigi-Key Pricing Nichicon Cap. | Current | 120Hz | 105°C Dimensions—mm__| Digi-Key Pricing Nichicon 
(uF) (WA) | @/20°C| (mA)rms | BDL P gd | Part No. 1 10 | Part No. (uF) (uA) |@/20°C| (mA)rms | BDL Pad _| Part No. a 10 | Part No. 
6.3 VDC Rated Voltage 5600 560 0.27 2860 18.0 20.0 7.5 0.8 |493-1511-ND 1.45 11.46 | UHE1A562MHD3 
150 9.45 0.22 210 5.0 11.0 2.0 0.5 /493-1463-ND 33 2.28 |UHEOJ151MDD 6800 680 0.29 3450 16.0 31.5 7.5 0.8 |493-1512-ND 1.53 12.06 | UHE1A682MHD 
330 | 20.79 | 0.22 340 63 11.0 2.5 0.5 |493-1464-ND 36 2.50 | UHE0J331MED 6800 680 0.29 3140 18.0 25.0 7.5 0.8 |493-1513-ND 1.53 12.06 | UHE1A682MHD6 
680 | 42.84 0.22 640 8.0 11.5 3.5 0.6 |493-1465-ND 44 3.08 | UHEOJ681MPD 8200 820 0.33 3610 16.0 355 7.5 0.8 |493-1514-ND 1.79 14.10 | UHE1A822MHD 
820 | 51.66 | 0.22 865 10.0 125 5.0 0.6 |493-1466-ND 46 3.24 | UHEOJ821MPD 8200 820 0.33 4170 18.0 31.5 7.5 0.8 |493-1515-ND 1.79 14.10 | UHE1A822MHD6 
1000 63 0.22 840 8.0 15.0 3.5 0.6 |493-1467-ND 93.44 | UHEQJ102MPD 10000] 1000 0.37 4080 16.0 40.0 7.5 0.8 |493-1516-ND 1.87 14.79 ] UHE1A103MHD 
1200 | 75.6 0.22 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 |493-1468-ND 65 3.90 | UHEQJ122MPD 10000) 1000 0.37 4220 18.0 35.5 7.5 0.8 |493-1517-ND 1.87 14.79 | UHE1A103MHD6 
1200 | 75.6 0.22 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 |493-1469-ND 55 3.90 | UHEOJ122MPD6 12000| 1200 0.41 4280 18.0 40.0 7.5 0.8 |493-1518-ND 1.77 14.33 | UHE1A123MHD 
1500 | 94.5 0.22 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 |493-1470-ND 60 4.22 | UHEQJ152MPD 16 VDC Rated Voltage 
1800 | 113.4 | 0.22 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 |493-1471-ND 64 = 4.55 | UHEOJ182MHD 56 8.96 0.16 210 5.0 11.0 2.0 0.5 [493-1519-ND 302.10 |UHE1C560MDD 
2200 | 138.6 | 0.24 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 |493-1472-ND 63 4.66 | UHEQJ222MPD 120 19.2 0.16 340 63 11.0 2.5 0.5 |493-1520-ND 302.10 |UHE1C121MED 
2700 | 170.1 0.24 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 |493-1473-ND 82 6.06 | UHEOJ272MPD6 330 52.8 0.16 640 8.0 11.5 3.5 0.6 |493-1521-ND 46 3.24 | UHE1C331MPD 
2700 | 170.1 0.24 1940 16.0 15.0 7.5 0.8 |493-1474-ND 82 6.06 | UHEQJ272MHD 470 75.2 0.16 840 8.0 15.0 3.5 0.6 |493-1522-ND 7 3.32 | UHE1C471MPD 
3300 | 207.9 | 0.26 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 |493-1475-ND 85 6.23 | UHEQJ332MHD 470 75.2 0.16 865 10.0 125 5.0 0.6 |493-1523-ND AT 3.32 |UHE1C471MPD6 
3900 | 245.7 | 0.26 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 |493-1476-ND 90 6.86 | UHEQJ392MHD 680 | 108.8 | 0.16 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 |493-1524-ND 69 4.88 | UHE1C681MPD 
3900 | 245.7 | 0.26 2210 18.0 15.0 7.5 0.8 |493-1477-ND 90 6.86 | UHEOJ392MHD6 680 | 108.8 | 0.16 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 |493-1525-ND 69 4.88 | UHE1C681MPD6 
4700 | 296.1 0.28 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 |493-1478-ND 92 7.02 |UHEOJ472MHD 1000 160 0.16 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 |493-1526-ND 63 4.66 | UHE1C102MPD 
5600 | 352.8 0.3 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 |493-1479-ND 1.04 8.19 | UHEQJ562MHD 1000 160 0.16 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 |493-1527-ND 63 4.66 | UHE1C102MHD6 
5600 | 352.8 0.3 2530 16.0 20.0 7.5 0.8 |493-1480-ND 1.04 8.19 | UHEQJS62MHD6 1200 192 0.16 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 |493-1528-ND 775.85 |UHE1C122MPD 
6800 | 428.4 0.32 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 |493-1481-ND 1.05 8.28 | UHEQJ682MHD 1500 240 0.16 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 |493-1529-ND 77 ~~ 5.85 |UHE1C152MPD 
6800 | 428.4 0.32 2930 16.0 25.0 7.5 0.8 |493-1482-ND 1.05 8.28 | UHEQJ682MHD6 1500 240 0.16 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 |493-1530-ND 77 ~~ §.85 | UHE1C152MHD6 
6800 | 428.4 0.32 2860 18.0 20.0 7.5 0.8 |493-1483-ND 1.05 8.28 | UHEQJ682MHD3 1500 240 0.16 1940 16.0 15.0 7.5 0.8 |493-1531-ND 77 ~~ §.85 | UHE1C152MHD3 
8200 | 516.6 | 0.36 3450 16.0 31.5 7.5 0.8 |493-1484-ND 1.53 12.06 | UHEQJ822MHD 2200 352 0.18 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 |493-1532-ND 93 7.09 | UHE1C222MHD 
10000| 630 04 3610 16.0 35.5 7.5 0.8 |493-1485-ND 1.53 12.06 | UHEQJ103MHD 2200 352 0.18 2210 18.0 15.0 7.5 0.8 |493-1533-ND 937.09 | UHE1C222MHD6 
10000| 630 0.4 3140 18.0 25.0 7.5 0.8 |493-1486-ND 1.53 12.06 | UHEQJ103MHD6 2700 432 0.18 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 |493-1534-ND 1.04 = 8.19 | UHE1C272MHD 
12000| 756 0.44 4080 16.0 40.0 7.5 0.8 |493-1487-ND 1.79 14.10 | UHEQJ123MHD 2700 432 0.18 2530 16.0 20.0 7.5 0.8 |493-1535-ND 1.04 8.19 | UHE1C272MHD6 
12000| 756 0.44 4170 18.0 31.5 7.5 0.8 |493-1488-ND 1.79 14.10 | UHEQJ123MHD6 3300 528 0.20 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 |493-1536-ND 1.08 8.52 | UHE1C332MHD 
15000} 945 0.5 4220 18.0 35.5 7.5 0.8 |493-1489-ND 1.88 14.88 | UHEQJ153MHD 3900 624 0.20 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 |493-1537-ND 1.08 8.52 | UHE1C392MHD 
18000 | 1134 0.56 4280 18.0 40.0 7.5 0.8 |493-1490-ND 1.79 14.44 |UHEOJ183MHD 3900 624 0.20 2930 16.0 25.0 7.5 0.8 |493-1538-ND 1.08 8.52 | UHE1C392MHD6 
10 VDC Rated Voltage 3900 624 0.20 2860 16.0 20.0 7.5 0.8 |493-1539-ND 1.08 8.52 | UHE1C392MHD3 
100 10 0.19 210 5.0 11.0 2.0 0.5 ]493-1491-ND 30. 2.04 JUHETAT01MDD 4700 | 752 0.22 3450 16.0 31.5 7.5 0.8 |493-1540-ND 1.45 11.46 | UHE1C472MHD 
220 22 0.19 340 63 11.0 25 0.5 |493-1492-ND 37. 2.60 |UHE1A221MED 4700 752 0.22 3140 18.0 25.0 7.5 0.8 |493-1541-ND 1.45 11.46 | UHE1C472MHD6 
470 47 0.19 640 8.0 11.5 3.5 0.6 |493-1493-ND 44 3.08 |UHE1A471MPD 5600 896 0.24 3610 16.0 355 7.5 0.8 |493-1542-ND 1.79 14.10 | UHE1C562MHD 
680 68 0.19 840 8.0 15.0 3.5 0.6 |493-1494-ND 46 3.24 |UHE1A681MPD 5600 896 0.24 4170 18.0 31.5 7.5 0.8 |493-1543-ND 1.79 14.10 | UHE1C562MHD6 
680 68 0.19 865 10.0 12.5 5.0 0.6 |493-1495-ND 46 3.24 |UHE1A681MPD6 6800 | 1088 0.26 4080 16.0 40.0 7.5 0.8 |493-1544-ND 1.87 14.79 | UHE1C682MHD 
1000 100 0.19 1050 8.0 20.0 35 0.6 |493-1496-ND 60 4.26 |UHE1A102MPD 8200 | 1312 0.30 4220 18.0 35.5 7.5 0.8 |493-1545-ND 1.87 14.79 | UHE1C822MHD 
4000 100 0.19 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 |493-1497-ND 60 4.26 |UHE1A102MPD6 10000| 1600 0.34 4280 18.0 40.0 7.5 0.8 |493-1546-ND 2.04 16.50 | UHE1C103MHD 
1200 120 0.19 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 |493-1498-ND 69 4.88 |UHE1A122MPD 25 VDC Rated Voltage 
1500 150 0.19 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 |493-1499-ND 7 5.04 | UHE1A152MPD 47 11.75 | 0.14 210 5.0 11.0 2.0 0.5 |493-1547-ND 30 2.10 | UHE1E470MDD 
1500 | 150 | 0.19 1450 [12.5 15.0 5.0 0.6 |493-1500-ND .71__ 5.04 | UHE1A152MHD6 100; 25 | 0.14 340 63 11.0 25 0.5 )493-1548-ND 40 2.75 | UHE1E101MED 
2200 | 220 | 0.21 1910 [10.0 31.5 5.0 0.6 /493-1501-ND 82 6.06 [UHE1A222MPD 220) 55 | 0.14 640 8.0 11.5 35 0.6 |493-1549-ND AG 3.24 | UHE1E221MPD 
2200 220 0.21 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 |493-1502-ND 82 6.06 | UHE1A222MHD6 330 82.5 0.14 840 8.0 15.0 3.5 0.6 |493-1550-ND A3 3.03 | UHE1E331MPD 
2200 | 220 | 0.21 1940 | 16.0 15.0 7.5 0.8 |493-1503-ND 82 6,06 | UHE1A222MHD3 330_| 82.5 _| 0.14 865 | 10.0 12.5 5.0 0.6 |493-1551-ND 43 3.03 | UHE1E331MPD6 
2700 | 270 0.21 2210 18.0 15.0 7.5 0.8 |493-1504-ND 83 6.31 |UHE1A272MHD 470 | 117.5 | 0.14 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 |493-1552-ND 69 4.88 | UHE1E471MPD 
3300 330 0.23 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 |493-1505-ND 90 6.86 | UHE1A332MHD 470 | 117.5 | 0.14 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 |493-1553-ND 69 4.88 | UHE1E471MPD6 
3900 | 390 | 0.23 2650 (12.5 31.5 5.0 0.8 /493-1506-ND | 1.04 8.19 [UHETA392MHD 680 ; 170 | 0.14 1400 | 10.0 20.0 5.0 0.6 )493-1554-ND 66 4.83 | UHE1E681MPD 
3900 | 390 | 0.23 2530 | 16.0 20.0 7.5 0.8 |493-1507-ND | 1.04 8.19 | UHE1A392MHD6 680 ; 170 | 0.14 1450} 12.5 15.0 5.0 0.6 |493-1555-ND 66 4.83 | UHE1E681MHD6 
4700 | 470 | 0.25 2880 12.5 355 5.0 0.8 /493-1508-ND | 1.04 8.19 |UHE1A472MHD 820 | 205 | 0.14 1650__| 10.0 25.0 5.0 0.6 |493-1556-ND 67 __ 4.90 | UHE1E821MPD 
5600 | 560 | 0.27 3350 | 12.5 40.0 5.0 0.8 |493-1509-ND | 1.45 11.46 | UHE1A562MHD 1000 | 250 | 0.14 1910 [10.0 31.5 5.0 0.6 [493-1557-ND 856.27 [UHETE102MPD 
5600 | 560 | 0.27 2930 [16.0 250 7.5 0.8 |493-1510-ND | 1.45 11.46 |UHE1A562MHD6 (Continued) 
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e e 
michicon HE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) (%) Bolts 


Rated Ripple Rated Ripple 
tans Current tand Current 
Leakage | Max. | @ 100kHz Pp 5 fh Leakage} Max. | @ 100kHz q . ph 

Cap. | Current | 120Hz | 105°C Dimensions—mm__| Digi-Key Pricing Nichicon Cap. | Current | 120Hz | /105°C Dimensions-mm | Digi-Key Pricing Nichicon 
(uF) (uA) |@/20°C| (mA)rms | BDL Pad | Part No. 1 10 | Part No. (uF) (WA) | @/20°C| (mA)rms | BDL Pad | Part No. 1 10 | Part No. 
4000 | 250 | 0.14 1900 [125 20.0 50 0.6 |493-1558-ND ‘85 6.27 |UHETE102MHD6 | | 1000] 500 | 04 2490 | 18.0 20.0 75 0.8 |493-1623-ND | 1.04 819 |UHETH102MHD3 
4000 | 250 | 0.14 1940 | 16.0 15.0 7.5 0.8 |493-1559-ND 85 6.27 |UHE1E102MHD3 | | 1200| 600 | 04 3010 | 16.0 31.5 7.5 0.8 |493-1624-ND | 1.45 11.46 | UHE1H122MHD 
1200 | 300 | 0.14 2210 | 18.0 15.0 7.5 0.8 |493-1560-ND 86 6.53 |UHETE122MHD 1200 | 600 | 04 2740 | 18.0 25.0 7.5 0.8 |493-1625-ND | 1.45 11.46 |UHE1H122MHD6 
1500 | 375 | 0.14 2230 «| 12.5 25.0 5.0 0.6 |493-1561-ND 93 7.09 |UHETE152MHD 1500 | 750 | o4 3150 | 16.0 35.5 7.5 0.8 |493-1626-ND | 1.53 12.06 | UHE1H152MHD 
1800 | 450 | 0.14 2650 | 12.5 31.5 5.0 0.8 |493-1562-ND | 1.04 8.19 |UHE1E182MHD 1800 | 900 | 04 3710 | 16.0 40.0 7.5 0.8 |493-1627-ND | 1.87 14.79 | UHE1H182MHD 
7800 | 450 | 0.14 2530 | 16.0 20.0 7.5 0.8 |493-1563-ND | 1.04 819 [UHETE182MHD6 | [7800 | 900 | 0.1 3635 | 18.0 31.5 7.5 0.8 |493-1628-ND | 1.87 14.79 |UHE1H182MHD6 
2200 | 550 | 0.16 2880 |12.5 35.5 5.0 0.8 |493-1564-ND | 1.08 8.52 |UHE1E222MHD 2200 | 1100 | 0.12 3680 | 18.0 35.5 7.5 0.8 |493-1629-ND | 1.72 13.94 |UHE1H222MHD6 
2200 | 550 | 0.16 2860 | 18.0 20.0 7.5 0.8 |493-1565-ND | 1.08 852 |UHE1E222MHD6 | | 2700 | 1350 | 0.12 3800 | 18.0 40.0 7.5 0.8 |493-1630-ND_| 1.72 13.94 |UHE1H272MHD 
2700 | 675 | 0.16 3350 | 12.5 40.0 5.0 0.8 |493-1566-ND | 1.11 8.76 |UHE1E272MHD 63 VDC Rated Voltage 
2700 | 675 | 0.16 2930 | 16.0 25.0 7.5 0.8 |493-1567-ND | 1.11 8.76 |UHE1E272MHD6 1) 945] 0.09 55 50 11.0 2.0 0.5 |493-1631-ND 30 210 JUHE1J150MDD 
3300 825 0.18 3450 16.0 31.5 7.5 0.8 |493-1568-ND 1.46 11.55 | UHE1E332MHD 33 20.79 0.09 115 63 11.0 25 0.5 |493-1632-ND 39 =. 2.70 |UHE1U330MED 
3300 825 0.18 3140 18.0 25.0 7.5 0.8 |493-1569-ND 1.46 11.55 | UHE1E332MHD6 56 35.28 0.09 232 8.0 11.5 3.5 0.6 |493-1633-ND ‘47 3.25 |UHE1J560MPD 
3900 975 0.18 3610 16.0 35.5 7.5 0.8 |493-1570-ND 1.79 14.10 | UHE1E392MHD 82 51.66 0.09 300 8.0 15.0 3.5 0.6 |493-1634-ND 49 3.49 |UHE1J820MPD 
3900 975 0.18 4170 18.0 31.5 7.5 0.8 |493-1571-ND 1.79 14.10 | UHE1E392MHD6 82 51.66 0.09 288 10.0 12.5 5.0 0.6 |493-1635-ND 49  ~=3.49 |UHE1U820MPD6 
4700 | 1175 0.20 4080 16.0 40.0 7.5 0.8 |493-1572-ND 1.79 14.10 | UHE1E472MHD 120 75.6 0.09 362 8.0 20.0 3.5 0.6 |493-1636-ND 60. 4.22 |UHE1J121MPD 
4700 | 1175 | 0.20 4220 | 18.0 35.5 7.5 0.8 |493-1573-ND | 1.79 14.10 |UHE1E472MHD6 120 | 756 | 009 357 10.0 160 50 06 |493-1637-ND 60 4.22 |UHE1J121MPD6 
5600 | 1400 | 0.22 4280 | 18.0 40.0 7.5 0.8 |493-1574-ND | 2.04 16.50 | UHE1E562MHD 180 | 1134 | 009 466/100 200 50 06 |493-1638-ND ‘664.83 |UHE1J181MPD 

35 VDC Rated Voltage 180 | 113.4 | 0.09 466 | 12.5 15.0 5.0 0.6 |493-1639-ND .66 4,83 |UHE1J181MHD6 
33] 11.55 | 0.12 210 5.0 11.0 2.0 0.5 /493-1575-ND 30 2.10 | UHEIV330MDD 220 | 138.6 | 0.09 531 [10.0 25.0 5.0 0.6 |493-1640-ND 67 4.90 | UHE1J221MPD 
56] 196 | 0.12 340/63 11.0 25 0.5 )493-1576-ND 392.70 | UHE1VS60MED 270 | 170.1 | 0.09 663 | 10.0 31.5 5.0 0.6 |493-1641-ND 79 5.98 |UHE1J271MPD 
150 | 525 | 0.12 840 | 8.0 11.5 3.5 0.6 /493-1577-ND 453.10 |UHE1V151MPD 270 | 170.1 | 0.09 690 | 12.5 20.0 5.0 0.6 |493-1642-ND 79 5.98 |UHE1J271MHD6 
220) 7 | O12 ) 840/80 150 35 0.6 Meee §680 | 3.53 | UMETV221MPD 270 | 170.1 | 0.09 | 795 |16.0 15.0 7.5 0.8 |493-1643-ND | .79 5.98 |UHE1J271MHD3 
220 | 77 | 0.42 | 865 [10.0 125 5.0 0.6 |493-1579-ND | 50 _3.53 |UHETV221MPD6 | | 339 | 2079 | 0.09 | 784 + |12.5 25.0 5.0 0.6 |493-1644-ND | 91 6.89 |UHE1J331MHD 
270 | 945 | 0.12) 1050 / 8.0 20.0 35 (06 ereeu Nem 69° 4.86 / UHEIV27IMPD 390 | 245.7 | 0.09 | 920 [18.0 15.0 7.5 0.8 493-1645-ND_| 93 7.09 |UHE1J391MHD 
330 | 1155 | 0.12 1210 | 10.0 16.0 5.0 0.6 |493-1581-ND 69 4.88 | UHE1V331MPD 70 1 3967 10.09 905 143.5 315 50 0.8 14931646-ND 96-728 1UHET47iMHD 
470 | 164.5 | 0.12 | 1400 /10.0 20.0 5.0 0.6 (AOSioez tm) «86 4.83 | UHEIV471MPD 470 | 2981 | 0.09 | 1040 |160 200 7.5 0.8 |493-1647-ND | .96 7.28 |UME1U471MHD6 
470 | 164.5 | 0.12 1450 |12.5 15.0 5.0 0.6 |493-1583-ND 66 © 4.83 |UHE1V471MHD6 seo" | (508: llcatge 1050 (|125 355 50 o8 WoSMerenn ‘or «766: | UHETISEIMED 
560 | 196 | 0.12 | 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 [ASSHISGAENGME) 67 _4.90 | UHEIVS61MPD 560 | 3528 | 009 | 1250 |160 250 7.5 0.8 |493-1649-ND | 97 7.68 |UHE1J561MHD6 
680 | 238 | 0.12 1910 [10.0 315 5.0 0.6 |493-1585-ND 85 6.27 |UHETV681MPD 


680 | 428.4 | 0.09 1180 12.5 40.0 5.0 0.8 |493-1650-ND 1.04 8.19 [UHE1J681MHD 


680 | 238 | 0.12 | 1900 412.5 20.0 5.0 0.6 /493-1586-ND |) 85 6.27 |UHETVESIMHDG | | Esy~\ aga | 0.09 | 1240 18.0 20.0 7.5 0.8 493-1651-ND | 1.04 8.19 |UHE1J681MHDG 
630 | 238 | 042 | 1940 |160 150 75 08 |493-1587-ND | 85 6.27 |UHE1V681MHD3 

820 | 516.6 | 0.09 | 1570 | 16.0 31.5 7.5 0.8 /493-1652-ND | 1.45 11.46 |UHE1J821MHD 
to00 | 350 | o12 | 2230 |125 250 5.0 0.6 |493-1588ND | .93 7.09 |UHE1V102MHD Teel tee | tae eg cee ce oe PReUReNIR) dae trae lUneritet tips 
1000 | 350 | o12 | 2210 |180 150 75 0.8 [493-1589-ND | 93 7.09 |UNE1V102MHDS Se lhe eco ie) 0 ; 


1000 | 630 0.09 1790 16.0 35.5 7.5 0.8 |493-1654-ND 1.45 11.46 | UHE1J102MHD 
1000 | 630 0.09 1630 18.0 31.5 7.5 0.8 |493-1655-ND 1.45 11.46 |UHE1J102MHD6 
1200 | 756 0.09 2020 16.0 40.0 7.5 0.8 |493-1656-ND 1.64 12.93 )UHE1J122MHD 


1200 | 420 0.12 2650 125 31.5 5.0 0.8 |493-1590-ND 1.04 8.19 | UHE1V122MHD 
1200 | 420 0.12 2530 16.0 20.0 7.5 0.8 |493-1591-ND 1.04 8.19 | UHE1V122MHD6 
1500 | 525 0.12 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 |493-1592-ND 1.08 8.52 | UHE1V152MHD 


4800 || 630. | cate 3950 «(|428 400 50 08 CERCRIGMN 10a a5 |UMEIVieoMED 1200 | 756 | 0.09 1790 |18.0 35.5 7.5 0.8 |493-1657-ND | 1.64 12.93 |UHE1J122MHD6 
1800 | 630 | 012 | 2930 |160 25.0 7.5 0.8 |493-1594-ND | 1.08 852 |UME1Vis2mHp6 | | 1500 | 945 | 0.09 | 2330 7 oe ee 1.76 14.27 |UHE1J152MHD 
7800 | 630 | 0.12 2860 [180 200 75 0.8 |493-1595-ND | 1.08 8.52 |UHEIVi82MHD3 
2200 | 770 | 014 | 3450 |160 31.5 75 0.8 |493-1596-ND | 1.46 11.55 |UHE1V222MHD 68 | 68 | 0.08 55 5.0 11.0 20 0.5 [a9s1659:ND 30 2.10 | UHE2ZABREMDD 
2200 | 770 | 014 | 3140 |180 25.0 75 0.8 |493-1597-ND | 1.46 11.55 |UNE1V222MHD6 1S | 15 | 0.08 15/63 11.0 25 0.5 /4931660-ND 392.70 | UHE2A1SOMED 
2700 | 945 | 0.14 3610 16.0 355 7.5 0.8 |493-1598-ND | 1.79 14.10 |UHE1V272MHD 27 | 27 | 0.08 232 8.0 11.5 3.5 0.6 |493-1661-ND 42 2.90 | UHE2A270MPD 
2700 | 945 | 0.14 4170 | 18.0 31.5 7.5 0.8 |493-1599-ND | 1.79 14.10 |UHE1V272MHD6 39 | 39 | 0.08 300 | 8.0 15.0 3.5 0.6 /493-1662-ND AT 3.25 | UHE2A390MPD 
3300 | 1155 | 0.16 4080 | 16.0 40.0 7.5 0.8 |493-1600-ND | 1.79 14.10 |UHE1V332MHD 47 | 47 | 0.08 288 (110.0 12.5 5.0 0.6 |493-1663-ND AT 3.25 | UHE2A470MPD 
3300 | 1155 | 0.16 4220 18.0 355 7.5 0.8 |493-1601-ND | 1.79 14.10 |UHE1V332MHD6 56 56 | (0.08 362 8.0 20.0 3.5 0.6 |493-1664-ND 493.49 | UHE2ZA560MPD 
3900 | 1365 | 0.16 4280 [18.0 40.0 7.5 0.8 [493-1602-ND | 1.91 15.48 |UHE1V392MHD 68 68 | 0.08 357 10.0 16.0 5.0 0.6 | 493-1665-ND 49 3.49 | UHE2A680MPD 
50 VDC Rated Voltage 82 82 | 0.08 466 | 10.0 20.0 5.0 0.6 |493-1666-ND 49 3.49 |UHE2A820MPD 
2 Hi 4 780 150 41.0 20 05 ]493-1603-ND 30 2.10 JUHETH220MDD 82 82 | 0.08 466 | 12.5 15.0 5.0 0.6 |493-1667-ND 49 3.49 |UHE2A820MHD6 
56 28 0.1 295 6.3 11.0 2.5 0.5 |493-1604-ND 40 2.75 | UHE1H560MED 100 100 0.08 531 10.0 25.0 5.0 0.6 | 493-1668-ND -52 3.65 | UHE2A101MPD 
100 50 0.1 555 8.0 11.5 3.5 0.6 |493-1605-ND 46 3.24 | UHE1H101MPD 120 120 0.08 663 10.0 31.5 5.0 0.6 |493-1669-ND -65 4.59 | UHE2A121MPD 
120 60 0.1 730 8.0 15.0 3.5 0.6 |493-1606-ND 49 3.49 | UHE1H121MPD 120 120 0.08 690 12.5 20.0 5.0 0.6 |493-1670-ND .65 = 4.59 |UHE2A121MHD6 
150 75 0.1 760 10.0 12.5 5.0 0.6 |493-1607-ND 49 3.49 | UHE1H151MPD 150 150 0.08 795 16.0 15.0 7.5 0.8 |493-1671-ND -67 4.90 |UHE2A151MHD 
180 90 0.1 910 8.0 20.0 3.5 0.6 |493-1608-ND 56 3.94 |UHE1H181MPD 180 180 0.08 784 12.5 25.0 5.0 0.6 |493-1672-ND 67 4.90 | UHE2A181MHD 
220 410 0.1 4050 10.0 16.0 5.0 0.6 |493-1609-ND 60 4.22 | UHE1H221MPD 180 180 0.08 920 18.0 15.0 7.5 0.8 |493-1673-ND 67 4.90 | UHE2A181MHD6 
270 | 135 | Of 1220 | 10.0 20.0 5.0 0.6 |493-1610-ND .66 4.83 |UHE1H271MPD 220 | 220 | 0.08 905/125 31.5 5.0 0.8 /493-1674-ND 846.20 |UHE2A221MHD 
270 | 135 | Of 1260 12.5 15.0 5.0 0.6 |493-1611-ND (66 4.83 |UHE1H271MHD6 220 | 220 | 0.08 1040 | 16.0 20.0 7.5 0.8 |493-1675-ND 846.20 |UHE2A221MHD6 
330 | 165 | 04 1440 [10.0 25.0 5.0 0.6 |493-1612-ND (67 4,90 |UHE1H331MPD 270 | 270 | 0.08 1050 12.5 35.5 5.0 0.8 |493-1676-ND 79 5.98 |UHE2A271MHD 
470 | 235 | O04 7690 [10.0 31.5 50 0.6 |493-1613-ND 78 5.92 |UHE1H471MPD 270 | 270 | 0.08 1250 | 16.0 25.0 7.5 0.8 |493-1677-ND 79 5.98 |UHE2A271MHD6 
470 | 235 | O.4 1660 |12.5 20.0 50 0.6 |493-1614-ND 78 5.92 |UHE1H471MHD6 330 | 330 | 0.08 1180 {12.5 40.0 5.0 0.8 |493-1678-ND | 1.43 11.28 |UHE2A331MHD 
470 | 235 | 0.4 1690 | 16.0 15.0 7.5 0.8 |493-1615-ND 78 5.92 |UHE1H471MHD3 330 | 330 | 0.08 7240 [18.0 20.0 75 0.8 /493-1679-ND | 1.43 11.28 [UHE2A33iMHDG6 
560 | 280 | 0.4 1950 12.5 25.0 5.0 0.6 |493-1616-ND 93 7.09 |UHE1H561MHD 390 | 390 | 0.08 1570 16.0 31.5 7.5 0.8 |493-1680-ND | 1.45 11.46 |UHE2A391MHD 
560 | 280 | 0.4 1930 [18.0 15.0 7.5 0.8 |493-1617-ND 937.09 |UHE1H561MHD6 390 | 390 | 0.08 1490 |18.0 25.0 7.5 0.8 |493-1681-ND | 1.45 11.46 |UHE2A391MHD6 
680 | 340 | 04 2310 [12.5 31.5 5.0 0.8 |493-1618-ND 967.28 |UHETH681MHD 470 | 470 | 0.08 1790 |16.0 35.5 7.5 0.8 |493-1682-ND | 1.45 11.46 |UHE2A471MHD 
820 | 410 | 0.4 2510 12.5 35.5 5.0 0.8 |493-1619-ND | 1.04 8.19 |UHE1H821MHD 470 | 470 | 0.08 1630 [18.0 31.5 7.5 0.8 |493-1683-ND | 1.45 11.46 |UHE2A471MHD6 
820 | 410 | 04 2210 |16.0 20.0 7.5 0.8 |493-1620-ND | 1.04 8.19 |UHE1H821MHD6 560 | 560 | 0.08 2020 [16.0 400 75 0.8 /493-1684-ND | 1.64 12.93 [UHE2A56iMHD 
i000 | 500 | 04 2920 12.5 40.0 5.0 0.8 |493-1621-ND | 1.04 8.19 |UHE1H102MHD 680 | 680 | 0.08 1790 |18.0 35.5 7.5 0.8 |493-1685-ND | 1.64 12.93 |UHE2A681MHD 
1000 | 500 | 04 2555 [16.0 25.0 7.5 0.8 |493-1622-ND | 1.04 8.19 |UHE1H102MHD6 820 | 820 | 0.08 2330 [18.0 40.0 7.5 0.8 (493-1686-ND | 1.76 14.27 |UHE2A821MHD 


NEW! TS Series Aluminum Electrolytic Capacitors 


Miniature Sized, High Reliability for Switching Power Supplies * Stability at Low Temperature: Measurement 

frequency: 120Hz 
Popenr tre Rated Volt. (V) 25 50 quency: 
= Smnallet case:size tan (Max.) 68 bik Rated Voltage (V) 25 50 
¢ Long product life 

Impedance Ratio eeerCiZ 120°C 7 7 
SPECIFICATIONS: ¢ Endurance: The specifications at right shall be W720 (Max.) 

met when the capacitors are restored to 20°C “| Z-40°C/Z+20°C 4 3 
Temperature Range -40°C ~ 105°C é after the rated voltage is applied for 5000 hours 
Relief at 105°C. 


vent (© 8 and up) 


Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C ¢ Shelf Life: After storing the capacitors under no |Capacitance Change | Within +30% of initial value 
load at 105°C for 1000 hours, they will meet the 


specified value for endurance characteristics listed |tan 6 


300% or less of initial 
* Leakage Current: After 2 minutes application of P+0.5 specified value 
rated voltage, leakage current is less than 0.03CV or ¢ Marking: Printed with white color letter on dark Leakage Current Initial specified value or less 
3A, whichever is greater. brown sleeve 


tand Rated Ripple tand Rated Ripple 
Leakage| Max. Current z a Leakage| Max. Current . 2 ce 

Cap. | Current | 120Hz | @ 100kHz/105°C Dimensions—mm _| pigi-Key Pricing | Nichicon Cap. | Current | 120Hz | @ 100kHz/105°C Dimensions—mm | Digi-Key Pricing | Nichicon 

(uF) ) (WA) @/20°c (mA) rms @D [I P gd | Part No. 1 10 | Part No. (uF) (pA) @/20°C (mA) rms OD L ip gd | Part No. 1 10 | Part No. 
25 VDC Rated Voltage 10 3 0.14 54 63 7 2.5 0.5 |493-3286-ND 40 2.75} UTS1H100MDD 

100 3 0.18 165 8 9 3.5 0.6 |493-3284-ND A7_3.32|UTS1E101MPD 22 3 0.14 86 63 9 2.5 0.5 |493-3287-ND 5 3.15] UTS1H220MDD 
50 VDC Rated Voltage 47 3 0.14 153 8 9 3.5 0.6 |493-3288-ND 47 3.32] UTS1H470MPD 

1.0 3 0.14 18 4 7 1.5 0.45 |493-3285-ND -29 2.00] UTS1HO10MDD 100 3 0.14 188 8 9 3.5 0.6 |493-3289-ND 47 3.32 | UTS1H101MPD 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (us2010) 1707 


nichicon Snap-in Aluminum Electrolytic Capacitors 


Specification: Capacitance Tolerance: +20% Rated Ripple 
fia + -A0°C ~ 85° Polarity Bar Sleeve Case Size Current Re 
lies oO) owe eee 0D eo pa (P-E.T.) " wav. | Cap. | @DxL @85°C _| Digi-Key Pricing Nichicon 
GU Series: Temperature Range: -40°C ~ @D — (VDC) | (uF) | (mm) | Tané (mA) Part No. 1 10 100 | PartNo. 
105°C (160 ~ 250), -25°C ~ 405°C (400 | +1 Max. ul 560 | 30x25 |0.15| 2350 | 493-2551-ND 410 33.03 257.60 | LLS2E561MELB 
~ 450V) 2 | | oso 680 | 25x40 |0.15| 2670 | 493-2552-ND 4.56 36.80 287.04 | LLS2E681MELA 
GW and AR Series: Temperature Range: Fessule ape So oe 680 | 30x30 | 0.15 2710 | 493-2553-ND 4.56 36.80 287.04 | LLS2E681MELB 
-40°C ~ 105°C (200 ~ 250V), -25°C ~ 105°C | Relief Vent © * 820 | 35x30 | 0.15) 2960 — |493-2556-ND 4.64 41.74 315.35 |LLS2E821MELC 
(00 250V) gq |1000| 30x40 [0.15 | 3560 |493-2567-ND 5.20 46.82 353.77 |LLS2E102MELB 
LS Series 5° T5000] 35x35 | 0.15] 3480 /499-2558-ND 5.49 49.41 373.32 |LLS2E102MELC 
_ 1200] 30x45 |015] 3990 | 493-2559-ND 5.83 52.49 396.61 | LLS2E122MELB 
sees Rated 1200| 35x35 |0.15| 3840 — |493-2560-ND 587 52.85 399.33 | LLS2E122MELC 
W.V. | Gap. | BDxL @85°C | Digi-Key Pricing Nichicon 1500} 35x40 | 015] 4330 | 493-2561-ND 6.90 61.36 490.88 | LLS2E152MELC 
(vDC)| (uF) | (mm) |Tans| (mA) _|Part No. 1 10 100 _|Part No. 1800| 35x50 |015| 4540 ‘| 493-2562-ND 7.43 66.04 528.32 | LLS2E182MELC 
270 | 20x25 |0.15| 1280  |493-2443-ND 2.04 16.47 125.79 |LLS2C271MELY 68 | 20x25 | 0.15 750 |493-2563-ND 2.06 16.64 127.05 | LLS2G680MELY 
390 | 22x25 | 0.15] 1630 | 493-2446-ND 240 19.44 148.47 |LLS2C391MELZ 82 | 20x30 | 0.15 820 —_|493-2564-ND 2.22 17.93 136.92 | LLS2G820MELY 
470 | 25x25 | 0.15 1860 493-2449-ND 2.68 21.70 165.69 |LLS2C471MELA 82 | 22x25 | 0.15 840 493-2565-ND 2.22 17.93 136.92 | LLS2G820MELZ 
560 | 20x35 | 0.15] 2140 | 493-2450-ND 2.74 2247 169.26 | LLS2C561MELY 400 | 20x30 | 0.15 950 — |493-2566-ND 2.37 19.20 146.58 | LLS2G101MELY 
560 | 25x25 | 0.15 2150 493-2452-ND 2.86 23.16 176.82 |LLS2C561MELA 100 | 22x25 | 0.15 950 493-2567-ND 2.57 19.20 146.58 | LLS2G101MELZ 
680 | 30x25 | 0.15 2330 493-2456-ND 3.15 25.43 198.32 |LLS2C681MELB 120 | 20x35 | 0.15 1070 493-2568-ND 2.70 21.81 166.53 |LLS2G121MELY 
820 | 22x40 | 0.15| 2680 | 493-2457-ND 3.15 25.43 198.32 | LLS2C821MELZ 120 | 25x25 | 0.15] 1130 — |493-2570-ND 2.81 22.72 173.46 |LLS2G121MELA 
1000} 22x45 | 0.15 3020 493-2460-ND 3.73 30.05 234.39 |LLS2C102MELZ 150 | 20x40 | 0.15 1220 493-2571-ND 3.02 24.45 186.69 | LLS2G151MELY 
460 | 1000| 25x35 |015] 3000 | 493-2461-ND 3.75 30.23 235.76 | LLS2C102MELA 450 | 22x35 | 0.15] 1240 — |493-2572-ND 3.02 24.45 186.69 | LLS2G151MELZ 
1000} 30x30 |0.15| 2960 | 493-2462-ND 3.99 32.15 250.77 |LLS2C102MELB 150 | 25x30 |015| 1270 | 493-2573-ND 3.09 24.97 190.68 | LLS2G151MELA 
1200} 30x30 | 0.15 3410 493-2465-ND 4.33 34.93 272.42 |LLS2C122MELB 180 | 22x40 | 0.15 1410 493-2574-ND 3.35 27.09 206.85 |LLS2G181MELZ 
1200} 35x25 |0.15| 3400 | 493-2466-ND 3.78 34.04 257.21 |LLS2c122MELC 480 | 25x30 | 0.15] 1440 ‘| 493-2575-ND 3.26 26.25 204.75 |LLS2G181MELA 
1500| 35x30 | 0.15] 3940 | 493-2469-ND 4.26 38.32 289.51 |LLS2C152MELC 480 | 30x25 | 0.15] 1520 | 493-2576-ND 3.36 27.08 211.19 |LLS2G181MELB 
1800] 35x35 | 0.15] 4280 | 493-2471-ND 479 43.09 325.55 |LLS2C182MELC 220 | 22x45 |0.15| 1580 | 493-2577-ND 3.45 27.80 216.84 | LLS2G221MELZ 
2200| 30x50 | 0.15 | 4960 _|493-2472-ND 5.79 52.13 393.89 |LLS20222MELB 400 | 900 | 25x95 |0.15| 1640 | 499-2578-ND 3.66 29.50 230.10 | LLS2G221MELA 
2200] 35x40 | 0.15] 4960 | 493-2473-ND 5.58 60.20 379.27 |LLS2C222MELC 220 | 30x30 |0.15| 1660 | 493-2579-ND 3.75 30.28 236.15 |LLS2G221MELB 
2700| 35x45 | 0.15 | 5570 _|493-2474-ND 6.41 56.94 455.52 |LLS2c272MELC 270 | 25x40 |015| 1790 — |493-2580-ND 4.05 32.63 254.48 |LLS2G271MELA 
390 | 20x30 | 015] 1840 | 493-2478-ND 245 19.86 151.62 |LLS2Z391MELY 270 | 30x30 |0.15| 1820 | 493-2581-ND 4.24 34.20 266.76 |LLS2G271MELB 
470 | 20x35 | 015] 1910 | 493-2480-ND 2.76 22.30 170.31 | LLS2Z471MELY 330 | 25x45 |0.15| 2000 | 493-2582-ND 3.91 35.15 265.54 | LLS2G331MELA 
470 | 22x30 | 015] 1910 — | 493-2481-ND 2.76 22.30 170.31 | LLS2Z471MELZ 330 | 30x35 |0.15| 2050 _|493-2583-ND 3.91 35.15 265.54 | LLS2G331MELB 
470 | 25x25 | 0.15] 2080 | 493-2482-ND 2.86 2313 176.61 |LLS2Z471MELA 330 | 35x30 |0.15| 2050 | 493-2584-ND 422 38.00 287.13 [LLS2G331MELC 
680 | 22x35 | 0.15 | 2480 _|493-2486-ND 3.20 25.80 201.24 | LLS2Z681MELZ 390 | 30x40 | 0.15) 2260 —_‘|493-2585-ND 4.38 39.42 297.84 | LLS2G391MELB 
820 | 22x40 | 0.15] 2860  |493-2489-ND 3.66 29.50 230.10 |LLS2Z821MELZ 390 | 35x35 |0.15| 2280 | 493-2586-ND 470 42.26 319.26 |LLS2G391MELC 
820 | 25x35 | 0.15] 2750 ‘| 493-2490-ND 3.75 30.23 235.76 | LLS2Z821MELA 470 | 30x45 |0.15| 2510 | 493-2587-ND 5.35 48.11 363.46 |LLS2G471MELB 
180 | 820 | 30x25 |0.15] 2690 —_|493-2491-ND 3.93 31.70 247.26 |LLS27821MELB 470 | 35x35 | 0.15| 2510 _|493-2588-ND 5.35 48.11 363.46 | LLS2G471MELC 
1000} 22x20 | 0.15] 3100 | 493-2492-ND 3.83 30.90 241.02 | LLS2Z102MELZ 560 | 30x50 |015| 2850 | 493-2589-ND 5.68 50.50 404.00 | LLS2G561MELB 
1000] 25x40 |0.15| 3060 | 493-2493-ND 4.25 34.28 267.35 |LLS2Z102MELA 560 | 35x40 |0.15| 2850 | 493-2590-ND 6.06 54.54 412.08 |LLS2G561MELC 
7000; 30x30 [015] 3100 | 493-2494-ND 448 36.13 281.78 |LLS2Z102MELB 680 | 35x50 | 0.15| 3100 _|493-2591-ND 7.64 67.92 543.36 | LLS2G681MELC 
1200] 25x45 | 0.15] 3630 | 493-2495-ND 3.94 35.48 268.09 | LLS2Z122MELA 56 | 20x25 | 0.20 610 |493-2592-ND 2416 17.46 133.35 | LLS2WS60MELY 
1800| 30x45 | 0.15] 4550 | 493-2500-ND 5.50 49.52 374.17 |LLS2Z182MELB 68 | 20x30 | 0.20 710 |493-2593-ND 231 1870 142.80 | LLS2W680MELY 
2200| 35x40 | 0.15] 4830 — | 493-2502-ND 614 54.56 436.48 |LLS2Z222MELC 68 | 22x25 | 0.20 710 — |493-2594-ND 231 18.70 142.80 | LLS2W680MELZ 
2700| 35x50 | 0.15| 5300 —_|493-2503-ND 7.01 62.34 498.72 |LLS2Z272MELC 82 | 20x35 | 0.20 800  |493-2595-ND 2.48 20.05 153.09 | LLS2W820MELY 
220 | 20x25 | 015] 1190 | 493-2504-ND 2.22 17.96 137.13 |LLS2D221MELY 82 | 22x25 | 0.20 860 __|493-2596-ND 2.48 20.05 153.09 | LLS2W820MELZ 
270 | 22x25 | 0.15] 1370 — | 493-2506-ND 240 19.44 148.47 |LLS2D271MELZ 100 | 20x35 | 0.20 880 |493-2597-ND 281 22.72 173.46 | LLS2W101MELY 
330 | 20x30 | 0.15] 1560 — | 493-2507-ND 2.45 19.86 151.62 |LLS2D331MELY 100 | 22x30 | 0.20 950  |493-2598-ND 2.81 22.72 173.46 | LLS2W101MELZ 
330 | 22x25 | 0.15] 1510 | 493-2508-ND 256 20.68 157.92 |LLS2D331MELZ 100 | 25x25 | 0.20 970 —_|493-2599-ND 291 23.57 179.97 |LLS2W101MELA 
390 | 22x30 | 0.15 | 1730 |493-2510-ND 2.81 22.69 173.25 |LLS2D391MELZ 120 | 20x40 | 0.20 990 —_|493-2600-ND 3.02 24.45 186.69 | LLS2W121MELY 
390 | 25x25 | 0.15] 1710 | 493-2511-ND 2.93 23.73 181.23 |LLS2D391MELA 120 | 25x35 |0.20} 1070 | 493-2601-ND 3.02 24.45 186.69 | LLS2W121MELZ 
470 | 20x35 | 0.15] 2030 | 493-2512-ND 2.94 23.82 181.86 |LLS2D471MELY 120 | 25x30 [020] 1090 | 493-2602-ND 3.13 25.33 193.41 |LLS2W121MELA 
470 | 22x30 | 0.15] 1970 | 493-2513-ND 2.94 23.82 181.86 |LLS2D471MELZ 150 | 22x40 |0.20| 1180  |493-2604-ND 3.25 26.23 204.56 | LLS2W151MELZ 
470 | 25x25 |0.15| 1950 | 493-2514-ND 3.20 25.91 197.82 |LLS2D471MELA 150 | 25x30 | 0.20] 1250 | 493-2605-ND 3.25 26.23 204.56 | LLS2W151MELA 
560 | 20x40 | 0.15 | 2180 _|493-2515-ND 3.15 25.43 198.32 | LLS2D561MELY aso |150| 30x25 | 0.20] 1290 | 493-2606-ND 3.45 27.80 216.84 | LLS2W151MELB 
560 | 22x35 |0.15| 2180 | 493-2516-ND 315 25.43 198.32 |LLS2D561MELZ 180 | 22x45 | 0.20/ 1320 | 493-2607-ND 3.45 27.80 216.84 |LLS2W181MELZ 
560 | 25x30 | 0.15] 2150 | 493-2517-ND 3.43 27.70 216.06 |LLS2D561MELA 180 | 25x35 | 0.20] 1400 ‘| 493-2608-ND 3.75 30.28 236.15 | LLS2W181MELA 
560 | 30x25 | 0.15] 2150 | 493-2518-ND 3.39 27.35 213.33 | LLS2D561MELB 180 | 30x30 |0.20| 1450 | 493-2609-ND 417 33.60 262.08 | LLS2W181MELB 
680 | 22x40 | 0.15] 2480 | 493-2519-ND 3.54 28.58 222.89 |LLS2D681MELZ 220 | 25x40 | 0.20| 1590 | 493-2610-ND 4.24 34.20 266.76 | LLS2W221MELA 
200 | 680 | 25x30 | 0.15 | 2480 _|493-2520-ND 3.61 29.10 226.98 |LLS2D681MELA 220 | 30x30 | 0.20| 1640 —_|493-2611-ND 4.24 34.20 266.76 | LLS2W221MELB 
680 | 30x25 |0.15| 2480 | 493-2521-ND 3.75 30.23 235.76 | LLS2D681MELB 220 | 35x25 [020] 1590  |493-2612-ND 444 35.83 279.44 |LLS2W221MELC 
820 | 22x45 | 0.15| 2810 | 493-2522-ND 3.99 3215 250.77 |LLS2D821MELZ 270 | 30x35 |0.20| 1830 | 493-2613-ND 4.22 38.00 287.13 | LLS2w271MELB 
820 | 25x35 | 0.15] 2790 ‘| 493-2523-ND 3.99 3215 250.77 |LLS2D821MELA 270 | 35x30 |0.20| 1900 | 493-2614-ND 438 39.42 297.84 | LLS2w271MELC 
820 | 30x30 | 0.15]; 2800 | 493-2524-ND 4.22 34.03 265.40 |LLS2D821MELB 330 | 30x40 | 0.20] 2120 | 493-2615-ND 5.10 45.90 346.80 | LLS2W331MELB 
1000| 22x50 |0.15| 3280 | 493-2525-ND 3.78 33.98 256.70 |LLS2D102MELZ 330 | 35x35 | 0.20| 2150 _|493-2616-ND 5.10 45.90 346.80 | LLS2W331MELC 
7000; 25x40 [045] 3280 | 493-2526-ND 3.78 33.98 256.70 |LLS2D102MELA 390 | 30x45 | 0.20] 2350 | 493-2617-ND 5.83 5247 396.44 | LLS2W391MELB 
1000} 30x35 |015] 3150 | 493-2527-ND 3.88 34.88 263.50 |LLS20102MELB 390 | 35x40 | 0.20| 2380 | 493-2618-ND 5.74 51.64 390.15 | LLS2W391MELC 
1200} 30x35 | 0.15] 3610 | 493-2528-ND 4.44 39.96 301.92 |LLS2D122MELB 470 | 35x45 | 0.20| 2680 | 493-2619-ND 7.26 64.56 516.48 | LLS2W471MELC 
1200} 35x30 | 0.15] 3570 | 493-2529-ND 464 41.74 315.35 |LLS2D122MELC 560 | 35x50 |0.20| 2880 _|493-2620-ND 8.23 73.18 585.44 | LLS2W561MELC 
1500| 30x45 |0.15| 4130 | 493-2530-ND 4.86 43.74 330.48 |LLS2D152MELB 
1500| 35x35 [0.15] 4060 | 493-2531-ND 549 4941 373.32 |LLS2Disametc | GU Series 
1800} 30x50 | 0.15] 4600 | 493-2532-ND 5.83 52.49 396.61 |LLS2D182MELB REOITE 
1800] 35x40 | 0.15] 4590 | 493-2533-ND 6.25 56.23 424.83 | LLS2D182MELC Case Size Cunrsnt 
2200| 35x45 | 0.15 | 5250 | 493-2534-ND 7.23 64.26 514.08 |LLS2D222MELC W.v. | Cap.| @DxL @105°C | Digi-Key Pricing Nichicon 
180 | 20x25 [0.15] 1200 | 493-2535-ND 256 20.68 157.92 |LLS2E181MELY (VDC) | (uF) | (mm) |Tand) (mA) __| Part No. 1 10-100 | Part No. 
220 | 20x25 10.15 | 1260 |493-2536-ND 256 20.68 157.92 |LLS2E221MELY 270 | 20x25 | 015]; 1100 | 493-2621-ND 232 18.76 143.22 |LGU2C271MELY 
220 | 22x25 | 015] 1240 — |493-2597-ND 256 20.68 157.92 |LLS2E221MELZ 330] 20x30 / 0.15) 1200 | 493-2622-ND 2.44 19.75 150.78 | LGU2C331MELY 
330 | 20x35-| 0.15 | tes0  (Neaieiannn a6 2472. 4ea79 (LLSDEaSiMELY 390 | 20x30 | 015] 1300 | 493-2623-ND 251 20.27 154.77 |LGU2C391MELY 
330 | 22x30 | 0.15 | 1660 | 493-2541-ND 3.06 24.72 188.79 | LLS2E331MELZ 390 | 22x25 / 045) 1300 eee mes orci oe a seat ae 
470 | 20x35 | 0.15 | 1340 | 493-2625-ND 2.75 22.25 169.89 |LGU2C471MELY 
os | 280 | 28x25 ) 0.15 | 1610 1498:2542:ND) $28 26.51 202.44 |LLS2E331MELA 460 [470 | 22x30 | 0.15] 1550 | 493-2626-ND 275 22.25 169.89 |LGU2C471MELZ 
390 | 20x40 | 0.15] 1920 | 493-2543-ND 3.34 26.98 206.01 | LLS2E391MELY 470 | 95x25 |015| 1550  |493-2607-ND 298 2339 178.08 |LGU2C471MELA 
390 | 22x35 / 0.15) 1880 493-2544-ND 3.34 26.98 206.01 /LLS2E391MELZ 560 | 20x40 | 0.15] 1500 | 493-2628-ND 3.01 24.37 186.06 | LGU2C561MELY 
470 | 22x35 | 0.15 2150 493-2546-ND 3.39 27.35 213.33 | LLS2E471MELZ 560 | 30x25 | 0.15 1670 493-2631-ND 3.30 26.68 203.70 |LGU2C561MELB 
470 | 25x35 | 015 | 2150 _ | 493-2547-ND 3.51 28.30 220.74 | LLS2E471MELA 680 | 22x40 | 015 | 1820 | 493-2633-ND 3.39 27.42 209.37 |LGU2C681MELZ 
470 | 30x25 |0.15| 2040 | 493-2548-ND 3.62 29.23 227.96 | LLS2E471MELB 680 | 30x25 [015 | 1820 | 493-2635-ND 3.32 26.80 209.04 [LGU2C681MELB 
560 | 25x35 | 0.15 | 2350 _|493-2550-ND 3.86 31.15 242.97 | LLS2E561MELA (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1708 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


nichicon Snap-in Aluminum Electrolytic Capacitors 


GU Series (Cont.) 


Rated Ripple Rated Ripple 
Case Size Current om Case Size Current as 
W.V. | Cap.) @DxL @105°C =| Digi-Key Pricing Nichicon W.V. | Cap.) ODxL @105°C =| Digi-Key Pricing Nichicon 
(vDC)| (uF) | (mm) |Tans| (ma) __| Part No. 1 10 100 [Part No. (vDC)| (uF) | (mm) |Tans| (mA) __| Part No. 1 10 100 | Part No. 
820 | 22x45 [0.15] 2040 | 493-2636-ND 3.52 28.35 221.13 [LGU2C821MELZ 470 | 22x50 | 0.15] 1650  |493-2763-ND 401 32.38 252.53 | LGU2E471MELZ 
1000} 22x50 |015| 2250 | 493-2640-ND 3.85 31.08 242.39 |LGU2c102MELZ 470 | 25x40 | 0.15] 1650 | 493-2764-ND 4.01 32.35 252.33 | LGU2E471MELA 
1000} 25x40 |015| 2250 | 493-2641-ND 4.14 33.35 260.13 |LGU2C102MELA 470 | 30x30 |015) 1650 | 493-2765-ND 4.26 34.35 267.93 | LGU2E471MELB 
160 |1000| 30x30 | 015] 2250 | 493-2642-ND 4414 33.35 260.13 |LGU2C102MELB 470 | 35x25 | 0.15] 1650 | 493-2766-ND 4.60 37.10 289.38 |LGU2E471MELC 
1000} 35x25 |015| 2250 _|493-2643-ND 4.60 37.10 289.38 |LGU2C102MELC 560 | 25x45 | 0.15| 1800 | 493-2767-ND 3.90 35.06 264.86 | LGU2E561MELA 
2200] 35x45 ] 0.15] 3500) 493-2651-ND 6.15 54.66 437.28 /LGU2C222MELC 560 | 30x35 | 0.15] 1800  |493-2768-ND 3.90 35.06 264.86 | LGU2E561MELB 
2700] 35x50 | 0.15 4000 493-2652-ND 6.66 59.22 473.76 |LGU2C272MELC 560 | 35x25 | 0.15 1800 493-2769-ND 4A7 37.55 283.73 | LGU2E561MELC 
220 | 20x25 | 0.15 1000 493-2653-ND 2.33 18.87 144.06 | LGU2Z221MELY 680 | 25x50 | 0.15 2000 493-2770-ND 4.46 40.10 302.94 | LGU2E681MELA 
270 | 20x30 | 0.15 1100) 493-2654-ND 2.47 19.94 152.25 | LGU2Z271MELY 250 | go | 30x40 | 0.15 2000 | 493-2771-ND 4.35 39.17 295.97 | LGU2E681MELB 
390 | 20x35 | 0.15 1300 | 493-2657-ND 2.80 22.66 173.04 | LGU2Z391MELY 680 | 35x30 | 0.15 2000 | 493-2772-ND 4.64 41.74 315.35 | LGU2E681MELC 
390 | 22x30 | 0.15] 1350 | 493-2658-ND 2.80 22.66 173.04 |LGU2Z391MELZ 320 | 30x45 101512300 1493-2773-ND 482 43.40 327.93 |LGU2E821MELB 
390 | 25x25 | 0.15 | 1350 _/ 493-2659-ND 2.90 23.43 178.92 | LGU2Z391MELA 820 | 35x35 | 0.15] 2300 | 493-2774-ND 5.21 46.87 364.11 | LGU2E821MELC 
470 | 20x40 | 0.15} 1400 493-2660-ND 3.15 25.44 194.25 | LGU22471MELY 4000} 30X50 | 0.15] 2470 ‘| 493-2775-ND 5.30 47.72 360.57 | LGU2E102MELB 
470 | 22x35 / 0.15) 1500 | 493-2661-ND 3.15 25.44 194.25 | LGU2Z471MELZ 1000) 35x40 | 0.15] 2470 — | 493-2776-ND 612 55.10 416.33 | LGU2E102MELC 
470 | 25x30 /0.15 | 1500 (93-2662-ND 8.24 26.24 200.34 | LGU2Z471MELA 1200| 35x45 | 0.15| 2600 | 493-2777-ND 7.19 63.88 511.04 | LGU2E122MELC 
reo | 880 | 22x45 0.15 | 1780 |493-2668-ND 8.67 28.63 231.08 | LGU2Z681MELZ 1500| 35x50 | 0.15| 3000 | 493-2778-ND 7.78 69.14 553.12 |LGU2E152MELC 
680 | 25x35 | 0.15 | 1780 | 493-2669-ND 3.76 30.35 236.73 |LGU2Z681MELA Aaa ROU CAE Soo 318. 47.66 13489: LGUDGSE0MELY 
820 | 22x50 | 0.15] 2040 | 493-2672-ND 447 33.60 262.08 |LGU2Z7821MELZ ae: | 50400 1048 5a0 Orr Dac: 104%. 445 40 ICEDOCRROMELY. 
820 | 25x40 | 0.15] 2040 | 493-2673-ND 4.30 34.68 270.47 |LGU2Z7821MELA a. |-50%30 | O48 aay eaeresteT Day, 01964;,-440. 04) |LEUDERDOMELY. 
820 | 30x30 | 0.15] 2040 | 493-2674-ND 452 36.45 284.31 |LGU2Z7821MELB wy aaaoe lade cc srcmatn) Sua? ao‘eae cide of | CuaeesOMEL? 
820 | 35x25 | 0.15] 2040 | 493-2675-ND 3.94 35.44 267.75 |LGU2Z821MELC sag aiyaee | ae 700 Reese Bae) pion - ape a0 | GIaciOIMELY 
1000} 35x30 |015| 2300 _ | 493-2678-ND 4.45 40.01 302.26 |LGU2Z7102MELC i00 29430 Tots 70) es OTR 99.98 469 89 | LGUOGIOIMELZ 
7200} 30x40 [045 | 2550 | 493-2680-ND 481 43.25 326.74 |LGU2Z122MELB dig asad lade 700 | eee Dae “38° 4640: | LEUSEIGIMELA 
1500} 30x45 |015| 2900 | 493-2682-ND 5.64 50.74 383.35 |LGU2Z152MELB be Soke ac 750 eee Sat oa dey, Cina ex | LeedoIMELY 
2200| 35x50 | 0.15 | 3650 _| 493-2685-ND 7.22 64.16 513.28 |LGU27222MELC ba ied He > heen Sar bdaa dag.ea:| UgUociDiMeL? 
220 | 20x25 | 0.15] 1000 | 493-2686-ND 2.45 19.80 151.20 |LGU2D221MELY x35) 0.15) 75 peel On ae ; 
270 | 20x30 |015| 1100 | 493-2687-ND 2.48 20.08 153.30 |LGU2D271MELY 120 | 25x25 | 0.15 | 750 __ JS ea2R68 Nb) 3.18 25.69 196.14 | LGU2G121MELA 
270 | 99x25 |015| 1100 (eens Bag: «2008 188.90" |GLonaTiMELZ 150 | 20x45 | 0.15 830 | 493-2789-ND 319 25.70 200.46 | LGU2G151MELY 
330 | 20x35 | 0.15] 1200 | 493-2689-ND 2.75 22.25 169.89 |LGU2D331MELY 180 | 22x40) 015) 880 ND S19) e010) 200.46; PateGt oI MELE 
330 | 22x30 | 0.15 | 1250 | 493-2690-ND 2,75 22.25 169.89 |LGU2D331MELZ 180) 25x80 | O15) = 880 eae $29" 126188" 208.00" /LaU2G1S1MELA 
330 1 25x25 1015 | 1250 1493-2601-ND 0870304177 45 TLGU2D33 MELA 150 | 30x25 | 0.15 880 | 493-2792-ND 3.49 28.13 219.38 | LGU2G151MELB 
390 | 20x40 | 0.15] 1310 | 493-2692-ND 3.01 24.37 186.06 /LGU2D391MELY 180 | 22x45 | 0.15 980__|493-2793-ND 3.57 28.83 224.84 | LGU2G181MELZ 
390 | 22x30 | 0.15] 1350 | 493-2693-ND 3.01 24.37 186.06 /LGU2D391MELZ 180 | 25x35 | 0.15 980 /493-2794-ND 3.57 28.83 224.84 / LGU2G181MELA 
390 | 25x25 | 0.15 4350 493-2694-ND 3.412 25.25 192.78 |LGU2D391MELA 400 | 180 | 30x30 | 0.15 980 493-2795-ND 3.77 30.38. 236.93 | LGU2G181MELB 
470 | 20x45 | 0.15 1450 493-2695-ND 3.27 26.43 201.81 |LGU2D471MELY 180 | 35x25 | 0.15 980 493-2796-ND 4.06 32.75 255.45 | LGU2G181MELC 
470 | 22x35 | 0.15 1500 | 493-2696-ND 3.27 26.43 201.81 |LGU2D471MELZ 220 | 22x50 | 0.15 1100 |493-2797-ND 417 33.65 262.47 | LGU2G221MELZ 
470 | 25x30 | 0.15 1500 493-2697-ND 3.39 27.42 209.37 |LGU2D471MELA 220 | 25x40 | 0.15 1100 493-2798-ND 4.26 34.35 267.93 | LGU2G221MELA 
470 | 30x25 | 0.15 1500 493-2698-ND 3.32 26.80 209.04 |LGU2D471MELB 220 | 30x30 | 0.15 1100 493-2799-ND 436 35.13 273.98 | LGU2G221MELB 
560 | 20x50 | 0.15] 1580 | 493-2699-ND 3.32 26.80 209.04 /LGU2D561MELY 220 | 35x25 | 0.15] 1100 | 493-2800-ND 4.64 37.45 292.11 | LGU2G221MELC 
560 | 22x40 | 0.15 1670 493-2700-ND 3.32 26.80 209.04 |LGU2D561MELZ 270 | 25x45 | 0.15 1220 493-2801-ND 4.07 36.59 276.42 | LGU2G271MELA 
560 | 25x30 | 0.15] 1670  |493-2701-ND 3.44 27.75 216.45 |LGU2D561MELA 270 | 30x35 | 0.15] 1220 | 493-2802-ND 4.07 36.59 276.42 | LGU2G271MELB 
200 | 560 | 30x25 | 0.15] 1670 | 493-2702-ND 3.64 29.35 228.93 /LGU2D561MELB 270 | 35x30 | 0.15| 1220 | 493-2803-ND 4.29 38.63 291.89 |LGU2G271MELC 
680 | 22x45 | 0.15] 1780 | 493-2703-ND 3.79 30.53 238.10 /LGU2D681MELZ 330 | 25x50 | 015) 1440 | 493-2804-ND 492 4430 334.73 [LGU2G331MELA 
680 | 25x35 | 0.15] 1780  |493-2704-ND 3.79 30.53 238.10 /LGU2D681MELA 330 | 30x40 | 015) 1440 | 493-2805-ND 4.85 43.61 329.46 | LGU2G331MELB 
680 | 30x30 | 0.15 | 1780 _| 493-2705-ND 4.01 32.38 252.53 |LGU2D681MELB 330 | 35x30 | 0.15] 1440 | 493-2806-ND 4.92 44.30 334.73 | LGU2G331MELC 
680 | 35x25 [015] 1780  |493-2706-ND 437 35.23 274.76 |LGU2D681MELC 390 | 30x45 | 0.15] 1600 | 493-2807-ND 5.78 52.04 393.21 | LGU2G391MELB 
820 | 25x45 | 0.15] 2040 | 493-2707-ND 4.60 37.10 289.38 |LGU2D821MELA 390 | 35x35 | 0.15| 1600 | 493-2808-ND 5.78 52.04 393.21 | LGU2G391MELC 
820 | 30x30 | 0.15] 2040 | 493-2708-ND 4.60 37.10 289.38 |LGU2D821MELB 470 | 30x50 |015| 1900  |493-2809-ND 626 55.68 445.44 | LGU2G471MELB 
820 | 35x25 | 0.15] 2040 (| 493-2709-ND 3.98 35.82 270.64 /LGU2D821MELC 470 | 35x40 | 0.15} 1900 | 493-2810-ND 5.77 51.28 410.24 | LGU2G471MELC 
1000} 25x50 | 0.15 | 2300 | 493-2710-ND 4.14 37.24 281.35 | LGU2D102MELA 560 | 35x45 | 0.15| 2120 | 493-2811-ND 8.24 73.22 585.76 |LGU2G561MELC 
1000} 30x35 | 0.15 2300 493-2711-ND 417 37.55 283.73 | LGU2D102MELB 56 | 20x25 | 0.15 510 493-2812-ND 2.62 241.148 161.70 |LGUW6560MELY 
1000} 35x30 | 0.15 2300 493-2712-ND 445 40.05 302.60 | LGU2D102MELC 100 | 20x35 | 0.15 700 493-2816-ND 3.17 25.60 199.68 |LGUW6101MELY 
1200} 30x40 | 0.15 2650 493-2713-ND 5.19 46.73 353.09 | LGU2D122MELB 100 | 22x30 | 0.15 700 493-2817-ND 317 25.60 199.68 | LGUW6101MELZ 
1200} 35x35 | 0.15 2650 493-2714-ND 5.19 46.73 353.09 | LGU2D122MELC 100 | 25x25 | 0.15 700 493-2818-ND 3.18 25.65 200.07 | LGUW6101MELA 
1500} 30x50 | 0.15 3080 493-2715-ND. 5.93 53.39 403.41 |LGU2D152MELB 120 | 25x30 | 0.15 750 493-2821-ND 3.63 29.28 228.35 | LGUW6121MELA 
1500; 35x40 [045 | 3080 | 493-2716-ND 5.85 62.61 397.46 |LGU2D152MELC 150} 20x50 1045 380 1493-289-ND 4418.33.70 262.86 |LGUW615iMELY 
1800} 35x45 |015| 3480 — | 493-2717-ND 6.89 61.24 489.92 /LGU2D182MELC 150 | 22x40 | 0.15 80 | 493-2809-ND 418 3370 262.86 | LGUW6151MELZ 
2200| 35x50 | 0.15 | 3780 _|493-2718-ND 7.72 68.60 548.80 |LGU2D222MELC 150 | 25x35 | 0.15 80 | 493-2804-ND 449 3620 282.36 | LGUW6151MELA 
180 | 20x25 | 0.15 900 /493-2719-ND 2.46 19.88 151.83 | LGU2P181MELY 150 | 30x25 | 0.15 880 | 493-2825-ND 448 36.15 281.97 |LGUW6151MELB 
220 | 20x30 / 0.15) 1000 | 493-2720-ND 2.53 20.49 156.45 | LGU2P221MELY 420 | 480 | 22x45 | 0.15 950 __ | 493-2826-ND 4.50 36.30 283.14 |LGUW6181MELZ 
220 | 22x25 | 0.15] 1000 | 493-2721-ND 2.53 20.49 156.45 |LGU2P221MELZ 790 125x351 075 950 1aosoarHI 305 35155 dea 60 TLGUW6IBIMELA 
270 | 22x30 0.15) 1150  ase7zeanD 2.87 23.18 177.03 | LGU2P271MELZ 220 | 22x50 |015) 1100 — |493-2829-ND 4.24 38.12 287.98 | LGUW6221MELZ 
330 | 22x35 | 0.15 | 1250 ___(Aas2725:ND 8.19 25.82 __ 197.19 | LGU2P331MELZ 220 | 25x45 |015) 1100  |493-2830-ND 5.10 45.86 346.46 | LGUW6221MELA 
470 | 20x50 [0.15 1450 | 493-2730-ND 3.57 28.75 224.25 |LGU2P471MELY 
220 | 35x25 | 0.15] 1100 | 493-2832-ND 4.86 43.74 330.48 | LGUW6221MELC 
470 | 22x40 | 0.15] 1450 | 493-2731-ND 3.57 28.75 224.25 |LGU2P471MELZ 
330 | 35x35 | 0.15| 1450 | 493-2837-ND 6.10 54.24 433.92 | LGUW6331MELC 
470 | 30x25 | 0.15] 1450 | 493-2733-ND 3.87 31.23 243.56 |LGU2P471MELB 
390 | 35x40 [0.15] 1550 | 493-2839-ND 7.29 64.76 518.08 | LGUW6391MELC 
560 | 22x45 |0.15] 1700 | 493-2734-ND 3.96 31.93 249.02 |LGU2P561MELZ 
220 470 | 35x45 | 0.15] 1900 | 493-2840-ND 7.83 69.62 556.96 | LGUW6471MELC 
560 | 30x30 | 0.15 | 1700 | 493-2736-ND 4.32 34.83 271.64 |LGU2P561MELB 
560 | 35x50 | 0.15| 2150 | 493-2841-ND 10.15 90.24 721.92 | LGUW6561MELC 
680 | 25x45 |015| 1780 | 493-2737-ND 3.83 34.43 260.10 |LGU2P681MELA 
680 | 30x35 |0.15| 1780 | 493-2738-ND 387 34.83 263.16 |LGU2P681MELB ps aa ae pagans ae ae eas ieee 
680 | 35X25 |015| 1780 | 493-2739-ND 4.16 37.44 282.88 | LGU2P681MELC 450 | © x ; 2 rai } ; fal 5 
a0 | 26x50 |048 | 2100  MomterenenTs ab» -ag.s6.* 508-96: (CLOPRNIMELA 68 | 20x35 | 0.20 560 | 493-2844-ND 3.28 26.57 202.86 | LGU2W680MELY 
to00| 30x45 [0.15 | 2400 | 493-2743-ND 4.84 43.56 329.12 |LGU2P102MELB 82 | 20x35 (020 | 640 _[ARSs BABS) 3.17 25.65 _ 199.29 |LGU2W820MELY 
tooo] 35x35 0.15; 2400  |493-2744-ND 5.39 48.53 366.69 |LGU2P102MELC 82 | 22x30 / 0.20; 640 /408:2846-ND) 317 25.65 199.29 | LGU2W820MELZ 
1200) 30x50 | 0.15) 2600 | 493-2745-ND 5.93 53.35 403.07 |LGU2P122MELB 82 ) 25x25 / 0.20) 640 — /493-2847-ND 3.26 26.35 201.18 | LGU2W820MELA 
1500| 35x45 |015| 3000 _|493-2747-ND 6.65 59.12 472.96 |LGU2P152MELC 100 | 20x45 | 0.20 690 | 493-2848-ND 3.62 29.20 227.76 | LGU2W101MELY 
150 1 20x25 10.45 790 1493-2748-ND 2512032 155.19 TLGU2E15IMELY 100 | 22x35 | 0.20 690 | 493-2849-ND 3.62 29.20 227.76 |LGU2W101MELZ 
180 | 20x30 | 015 900 | 493-2749-ND 261 21.15 161.49 |LGU2E181MELY 100 | 25x30 | 0.20 690 _ | 493-2850-ND 3.73 30.10 234.78 | LGU2W101MELA 
220 | 20x30 | 0.15 1000 | 493-2750-ND 2.75 22.25 169.89 |LGU2E221MELY 120 | 20x50 | 0.20 750 | 493-2851-ND 419 33.75 263.25 | LGU2W121MELY 
220 | 22x25 | 0.15] 1000 | 493-2751-ND 2.75 22.25 169.89 | LGU2E221MELZ 450 | 120 | 22x40 | 0.20 800 /493-2852-ND 419 33.75 263.25 | LGU2W121MELZ 
270 | 20x35 | 0.15 1100 493-2752-ND 3.14 25.38 193.83 |LGU2E271MELY 120 | 25x30 | 0.20 800 493-2853-ND. 4.30 34.68 270.47 | LGU2W121MELA 
ngq | 270 | 22x35 | 0.15] 1180 | 493-2763-ND 3.14 25.38 193.83 |LGU2E271MELZ 120 | 30x25 | 0.20 800 | 493-2854-ND 4.48 36.15 281.97 | LGU2W121MELB 
330 | 20x40 | 0.15] 1200 | 493-2755-ND 3.21 25.88 201.83 |LGU2E331MELY 150 | 22x45 | 0.20 880___ | 493-2855-ND 4.05 36.45 275.40 | LGU2W151MELZ 
330 | 22x40 | 0.15] 1300 | 493-2756-ND 3.21 25.88 201.83 | LGU2E331MELZ 150 | 25x35 | 0.20 880 /493-2856-ND 414 37.24 281.35 | LGU2W151MELA 
330 | 25x30 | 0.15 | 1300 | 493-2757-ND 3.31 26.70 208.26 |LGU2E331MELA 150 | 30x30 | 0.20 880 | 493-2857-ND 4.23 38.07 287.64 | LGU2W151MELB 
330 | 30x25 [015 |; 1300 | 493-2758-ND 3.44 27.75 216.45 |LGU2E331MELB 180 | 22x50 | 0.20] 1000 | 493-2858-ND 4.36 39.24 296.48 |LGU2W181MELZ 
390 | 22x45 [0.15] 1490 | 493-2760-ND 3.55 28.65 223.47 | LGU2E391MELZ 180 | 25x40 | 0.20] 1000 _|493-2859-ND 4.75 42.75 323.00 | LGU2W181MELA 
390 | 30x25 | 0.15 | 1490 | 493-2762-ND 3.79 30.53 238.10 |LGU2E391MELB (Continued) 
igi ee losi cl iown parts are available on a Digi-Reel™. For Digi-Reel part number, change 1- lo 6- or -l io - . igi-Ke' ervices on je 2 for additional information. 
DIGIDR Most SMT cutdown part: ilabl Digi-Ree!®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Servi page 2 for additional informati 
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e e 
nichicon Snap-in Aluminum Electrolytic Capacitors 
GU Series (Cont.) NEW! AR Series 
Rated Ripple _ Rated Ripple 
Case Size Current Case Size Current an a or 
W.V. | Cap. | @DxL @105°C ~—_| Digi-Key Pricing Nichicon W.V. | Cap.) @DxL @105°C =| Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC)| (uF) | (mm) |Tans| (mA) _ | Part No. 1 10 100 | Part No. (VDC)| (uF) | (mm) |Tand| (mA) __| PartNo. 1 10 100 [Part No. 
180 | 30x30 | 0.20 1000‘ |493-2860-ND 4.87 43.81 330.99 |LGU2W181MELB 470 | 22x30 | 0.15 1480 | 493-3244-ND 3.23 26.02 202.94 |LAR2D471MELZ30 
220 | 25x45 | 0.20 1120 | 493-2861-ND 5.60 50.38 380.63 | LGU2W221MELA 
pecan eas. soi +100 (een eGe: eiar “asta IC SWaIMELD 470 | 25x25 | 0.15 1480 | 493-3243-ND 3.40 27.46 214.18 |LAR2D471MELA25 
220 | 35x30 | 0.20 1120 493-2863-ND 6.00 53.96 407.66 |LGU2W221MELC 680 | 22x40 | 0.15 1750 493-3247-ND 3.95 31.82 248.17 |LAR2D681MELZ40 
450 270 | 30x40 | 0.20 | 1280 __| 493-2864-ND 6.13 54.50 436.00 {LGU2W271MELB | | 44 | 680 | 25x30 | 0.15] 1750 | 493-3245-ND 412 33.26 259.41 |LAR2D681MELA30 
270 | 35x35 | 0.20 1280 | 493-2865-ND 6.35 56.48 451.84 |LGU2W271MELC 
330 | 30x50 | 020 4450 | 493-2866-ND 720 64.02 512.16 |LGU2W331MELB 680 | 30x25 | 0.15 1750 |493-3246-ND 4.48 36.14 281.92 |LAR2D681MELB25 
330 | 35x40 | 0.20 1450 | 493-2867-ND 7.50 66.68 533.44 | LGU2W331MELC 1000) 30x30 | 0.15 2300 | 493-3240-ND 4.48 40.34 304.82 |LAR2D102MELB30 
aot | x40 | zn) ison (Gm 852 7060 18.28 /LAUPBBINELC jo00| 35425 | 015 | 2400 fassapatno | 4774294 sotae|taRootoaMeLcos 
1 A 1500) 35x35 | 0.15 2800 | 493-3242-ND 6.07 54.64 412.87 |LAR2D152MELC35 
NEW! GW Series 330 | 25x25 | 0.15 1200 | 493-3249-ND 3.58 28.90 225.42 |LAR2E331MELA25 
? Rated Ripple 470 | 25x35 | 0.15 1400 | 493-3250-ND 3.76 33.83 255.57 |LAR2E471MELA35 
Case Size Current Ath 
W.V. | Cap. | @DxL @105°C | Digi-Key Pricing Nichicon 250 | 470 | 30x25 | 0.15 1400 | 493-3251-ND 3.90 35.12 265.37 |LAR2E471MELB25 
DG) RAYA ire anc A (mk) arte ie O00 |eartiNo! 680 | 30x30 | 0.15| 1700 — |493-3252-ND 4.92 44.24 334.22 | LAR2E681MELB30 
470 | 22x30 | 0.15 2170 | 493-3216-ND 4.05 32.63 254.48 | LGW2D471MELZ30 
470 | 25x25 | 0.15 2170 493-3215-ND 4.25 3425 267.15|LGW2D471MELA25 1200} 35x40 | 0.15 2300 493-3248-ND 7.02 62.44 499.52 |LAR2E122MELC40 
680 | 22x40 | 0.15 2300 | 493-3219-ND 4.00 35.98 271.83 | LGW2D681MELZ40 00 | 22x25 | 0.15 680 493-3253-ND 345 25.45 194.31 |LAR2G101MELZ25 
200 | 680 | 25x35 | 0.15 2650 | 493-3217-ND 4.16 37.44 282.88 | LGW2D681MELA35 
680 | 30x25 | 0.15 | 3080 | 493-3218-ND 4.53 40.75 307.87 | LGW2D681MELB25 120) 22x30 | 0.15 730 | 493-3254-ND 3.19 25.69 200.39 | LAR2G121MELZ30 
1000) 30x35 | 0.15 3980 493-3213-ND 5.59 50.29 379.95 | LGW2D102MELB35 180 | 25x30 | 0.15 950 493-3255-ND 414 33.42 260.70 | LAR2G181MELA30 
1500| 35x35 | 0.15 4200 _|493-3214-ND 6.83 60.68 485.44 | LGW2D152MELC35 
330 [25x25 [0.15 | 1800  |493-3221-ND 4.50 36.30 283.14 | LGW2E331MELA25 180 | 30x25 | 0.15) 950 /493-8256-ND 4.30 34.70 270.67 | LAR2G181MELB25 
250 - tes a6 a ae See 489 a ae PaNcaeres 400 | 220 | 30x25 | 0.15 1100 | 493-3257-ND 3.98 35.86 270.95 |LAR2G221MELB25 
x 15 55 -3223- i 55. 5. 
1200| 35x40 [015 | 3450 _|493-3220-ND 8.77 77.96 623.68 |LGW2E122MELC40 $30) 80x85 | 0.15) 1440, eeseec ene) 5:14 46.24" 349.97 | LAR2G331MELBB5 
100 | 22x25 | 0.15 1020 | 493-3224-ND 3.59 28.95 225.81 | LGW2G101MELZ25 390 | 30x40 | 0.15 1550 | 493-3259-ND 5.91 53.20 401.97 |LAR2G391MELB40 
tao) 22x00 | 015] 1220 REM 400 5223 251-00 | ez 21NELZ90 aro| 30x45 | 015 | 1680 |ags-sosono | 601584542750 | LaRaGariMeLo4s 
4oo | 180 | 30x25 | 0.15 1680 | 493-3227-ND 4.32 38.90 293.93 | LGW2G181MELB25 470 | 35x35 | 0.15 1680  |493-3261-ND 6.24 55.49 443.95 |LAR2G471MELC35 
220 | 30x30 | 0.15 1790 _|493-3228-ND 4.98 44.78 338.30 | LGW2G221MELB30 
330 | 30x40 | 0.15 | 2330 |493-3229-ND 5.76 61.22 409.76 | LGW2G331MELB40 100) 25x25 | 020) 680 eco ae BOL 2828) < 220158 |LARCWIOIMELASS 
390 | 30x45 | 0.15 2520 | 493-3230-ND 6.64 59.04 472.32 | LGW2G391MELB45 120 | 22x35 | 0.20 720 493-3263-ND 3.82 30.83 240.51 |LAR2W121MELZ35 
470 | 30x50 | 0.15 2850 | 493-3231-ND 7.49 66.54 532.32 | LGW2G471MELB50 cool 
470 | 35x40 | 0.15 2850 _ | 493-3232-ND 7.78 69.16 553.28 | LGW2G471MELC40 220) -2e x40. |.0.20 1050 eee AST “80131, 2207-02. | PARE WEE MELA 
100 | 25x25 | 0.20 1040 | 493-3233-ND 440 35.48 276.71 | LGW2W101MELA25 4 220 | 30x30 | 0.20 1050 |493-3265-ND 4.75 42.79 323.30 |LAR2W221MELB30 
120 | 22x35 | 0.20 1150 | 493-3234-ND 3.87 34.85 263.33 | LGW2W121MELZ35 2066. 
papillae (000 isso oseonetam Sap aia aries | CeWonoIMEAde 220 | 35x25 | 0.20 1050  |493-3266-ND 5.14 46.24 349.37 |LAR2W221MELC25 
450 | 220 | 30x35 | 0.20 1710 | 493-3236-ND 5.95 53.57 404.77 | LGW2W221MELB35 330 | 35x35 | 0.20 1380 | 493-3267-ND 6.01 53.45 427.59 | LAR2W331MELC35 
330_| 35x35 | 0.20 | 2200 __/ 493-3237-ND 7.49 66.54 532.32 | LGW2W331MELC35 390 | 35x40 | 0.20) 1610 | 493-3268-ND 6.71 59.61 476.88 |LAR2W391MELC40 
390 | 35x40 | 0.20 2420 | 493-3238-ND 8.37 74.38 595.04 | LGW2W391MELC40 
470 | 35x45 |0.20| 2670 ‘| 493-3239-ND 9.51 84.50 676.00 | LaW2w471MELC45 470 | 35x45 | 0.20 | 1780 | 493-3269-ND 7:63 67.84 542.72 | LAR2W471MELC45 
WX Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
General Purpose 85°C Diameter D Dimensions — mm 
FEATURES: « Designed for surface mounting on high density PC board * Applicable to automatic mounting (mm) A B € E 
machine using carrier tape * Load life of 2,000 hours at 85°C + Marking: Black print on the case top 3.0 15 33 3.3 0.8 
4.0 18 43 43 1.0 
Plastic Platform _ 2 5.0 24 5.3 5.3 1.3 
03 C+0.2 @Positive Voltage 6.3 2.4 6.6 6.6 2.2 
als 340.5 Max. _ 8.0 3.3 8.3 8.3 2.3 
D * {A+0.2 
5 E SPECIFICATIONS: 
tie 54! ie Temperature Range -40°C ~ 85°C 
+04 05 i Capacitance Tolerance +20% @ 120Hz, 20°C 
=012 : . : ‘ After 2 minutes application of rated voltage, 
* Voltage mark for 6.3V is (6V). In case of marking for #3 units, “V” for rated voltage is omitted. Leakage Current leakage current is not more than 0.01CV 
t In case of marking for 03 units, Lot No. is expressed by digit (month code). or 3 (A), whichever is greater. 
Rated tand Leakage Rated Ripple Current | Diameter Cut Tape 
Voltage | Cap. (Maximum) Current @120Hz/85°C D Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel_| Nichicon 
(VDC) (uF) @120Hz/20°C (HA) (mA rms) (mm) __|Part No. 1 10 100 Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
22 0.35 3 19 3.0  |493-2075-1-ND 43 3.41 17.83 | 493-2075-2-ND 2,000 | 62.00/M | UWX0G220MCL2GB 
4 100 0.35 4 56 5.0  |493-2079-1-ND 48 3.74 19.55 | 493-2079-2-ND 1,000 71.40 | UWX0G101MCL1GB 
220 0.35 8.8 96 6.3 |493-2081-1-ND 43 3.40 20.50 | 493-2081-2-ND 1,000 77.90 | UWX0G221MCL1GB 
330 0.35 13.2 145 8.0  |493-2082-1-ND 46 3.65 22.00 | 493-2082-2-ND 1,000 83.60 | UWX0G331MCL1GB 
22 0.26 3 21 3.0  |493-2083-1-ND 42 3.30 17.25 |493-2083-2-ND 2,000 | 60.00/M | UWX0J220MCL2GB 
22 0.26 3 28 4.0  |493-2084-1-ND 42 3.30 17.25 | 493-2084-2-ND 2,000 | 60.00/M | UWX0J220MCL1GB 
33 0.26 3 37 5.0  |493-2085-1-ND 48 3.74 19.55 | 493-2085-2-ND 1,000 71.40 | UWX0J330MCL1GB 
6.3 47 0.26 3 45 5.0  |493-2086-1-ND 48 3.74 19.55 | 493-2086-2-ND 1,000 71.40 | UWX0J470MCL1GB 
100 0.26 6.3 70 6.3 |493-2088-1-ND 42 3.32 20.00 | 493-2088-2-ND 1,000 76.00 | UWX0J101MCL1GB 
220 0.26 13.86 110 8.0  |493-2090-1-ND 46 3.65 22.00 |493-2090-2-ND 1,000 83.60 | UWX0J221MCL1GB 
330 0.26 20.79 170 8.0  |493-2091-1-ND 6 3.65 22.00 | 493-2091-2-ND 1,000 83.60 | UWX0J331MCL1GB 
22 0.2 3 33 5.0  |493-2092-1-ND 48 3.74 19.55 |493-2092-2-ND 1,000 71.40 | UWX1A220MCL1GB 
33 0.2 3.3 4 5.0  |493-2093-1-ND 48 3.74 19.55 | 493-2093-2-ND 1,000 71.40 | UWX1A330MCL1GB 
10 47 0.2 47 52 6.3 |493-2094-1-ND 42 3.32 20.00 |493-2094-2-ND 1,000 76.00 | UWX1A470MCL1GB 
100 0.2 10 76 6.3  |493-2096-1-ND 42 3.32 20.00 |493-2096-2-ND 1,000 76.00 | UWX1A101MCL1GB 
220 0.2 22 135 8.0  |493-2098-1-ND 46 3.65 22.00 | 493-2098-2-ND 1,000 83.60 | UWX1A221MCL1GB 
10 0.16 3 18 3.0  |493-2099-1-ND 42 3.30 17.25 | 493-2099-2-ND 2,000 | 60.00/M | UWX1C100MCL2GB 
10 0.16 3 23 4.0  |493-2100-1-ND 42 3.30 17.25 | 493-2100-2-ND 2,000 | 60.00/M | UWX1C100MCL1GB 
16 22 0.16 3.52 37 5.0  |493-2101-1-ND 48 3.74 19.55 |493-2101-2-ND 1,000 71.40 | UWX1C220MCL1GB 
33 0.16 5.28 49 6.3 |493-2102-1-ND 42 3.32 20.00 |493-2102-2-ND 1,000 76.00 | UWX1C330MCL1GB 
47 0.16 7.52 58 6.3 |493-2103-1-ND 42 3.32 20.00 | 493-2103-2-ND 1,000 76.00 | UWX1C470MCL1GB 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1710 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


e e 
michicon xX Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont) Reel” [Ses] 
Rated tand Leakage Rated Ripple Current | Diameter Cut Tape 
Voltage Cap. (Maximum) Current @120Hz/85°C D Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel_|Nichicon 
(VDC) (uF) @120Hz/20°C (uA) (mA rms) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
46 56 0.16 8.96 63 63 |493-2104-1-ND 49 385 20.13 [— = — |UWX1C560MCL1GB 
100 0.16 16 86 6.3 |493-2105-1-ND 42 3.32 20.00 _[493-2105-2-ND 1,000 76.00 |UWX1C101MCL1GB 
47 0.14 3 12 3.0 | 493-2106-1-ND 42 3.30 17.25 |493-2106-2-ND 2,000 | 60.00/M | UWX1E4R7MCL2GB 
47 0.14 3 16 4.0 | 493-2107-1-ND 42 3.30 17.25 | 493-2107-2-ND 2,000 | 60.00/M | UWX1E4R7MCL1GB 
10 0.14 3 27 5.0 | 493-2108-1-ND 48 3.74 19.55 |493-2108-2-ND 1,000 71.40 | UWX1E100MCL1GB 
25 22 0.14 5.5 42 6.3  |493-2109-1-ND 42 3.32 20.00 /493-2109-2-ND 1,000 76.00 | UWX1E220MCL1GB 
33 0.14 8.25 52 6.3 |493-2110-1-ND 2 3.32 20.00 |493-2110-2-ND 1,000 76.00 | UWX1E330MCL1GB 
47 0.14 11.75 70 8.0 | 493-2111-1-ND 46 3.65 22.00 |493-2111-2-ND 1,000 83.60 | UWX1E470MCL1GB 
100 0.14 25 110 8.0 | 493-2113-1-ND 61 4.81 29.00 |493-2113-2-ND 1,000 | 110.20 | UWX1E101MCL1GB 
22 0.12 3 8.4 3.0 | 493-2114-1-ND 42 3.30 17.25 |493-2114-2-ND 2,000 | 60.00/M | UWX1V2R2MCL2GB 
3.3 0.12 3 10 3.0 | 493-2115-1-ND A2 3.30 17.25 |493-2115-2-ND 2,000 | 60.00/M | UWX1V3R3MCL2GB 
47 0.12 3 18 4.0  |493-2116-1-ND 2 3.30 17.25 |493-2116-2-ND 2,000 | 60.00/M | UWX1V4R7MCL1GB 
35 10 0.12 3.5 29 5.0 | 493-2117-1-ND 48 3.74 19.55 |493-2117-2-ND 1,000 71.40 | UWX1V100MCL1GB 
22 0.12 77 46 6.3 |493-2118-1-ND 42 3.32 20.00 _|493-2118-2-ND 1,000 76.00 | UWX1V220MCL1GB 
33 0.12 11.55 62 8.0 | 493-2119-1-ND 46 3.65 22.00 |493-2119-2-ND 1,000 83.60 | UWX1V330MCL1GB 
47 0.12 16.45 80 8.0 | 493-2120-1-ND 46 3.65 22.00 _[493-2120-2-ND 1,000 83.60 | UWX1V470MCL1GB 
04 0.12 3 1 3.0 | 493-2121-1-ND 42 3.30 17.25 |493-2121-2-ND 2,000 | 60.00/M | UWX1HOR1MCL2GB 
o4 0.12 3 1 4.0  |493-2122-1-ND 42 3.30 17.25 |493-2122-2-ND 2,000 | 60.00/M | UWX1HOR1MCL1GB 
0.33 0.12 3 28 3.0 | 493-2125-1-ND 42 3.30 17.25 |493-2125-2-ND 2,000 | 60.00/M | UWX1HR33MCL2GB 
0.47 0.12 3 4 3.0 | 493-2127-1-ND 42 3.30 17.25 |493-2127-2-ND 2,000 | 60.00/M | UWX1HR47MCL2GB 
0.47 0.12 3 4 4.0 _|493-2128-1-ND 42 3.30 17.25 _|493-2128-2-ND 2,000 _| 60.00/M | UWX1HR47MCL1GB 
1 0.12 3 8 3.0 | 493-2129-1-ND 2 3.30 17.25 |493-2129-2-ND 2,000 | 60.00/M | UWX1HO10MCL2GB 
26 1 0.12 3 8.4 4.0 |493-2130-1-ND 2 3.30 17.25 |493-2130-2-ND 2,000 | 60.00/M | UWX1HO10MCL1GB 
22 0.12 3 10 3.0 | 493-2131-1-ND 45 3.52 18.40 /493-2131-2-ND 2,000 | 64.00/M | UWX1H2R2MCL2GB 
22 0.12 3 13 4.0 | 493-2132-1-ND 43 3.38 17.65 |493-2132-2-ND 2,000 | 61.40/M | UWX1H2R2MCL1GB 
3.3 0.12 3 17 4.0 |493-2133-1-ND 46 3.63 18.98 | 493-2133-2-ND 2,000 _| 66.00/M | UWX1H3R3MCL1GB 
47 0.12 3 20 5.0 | 493-2134-1-ND 48 3.74 19.55 |493-2134-2-ND 1,000 71.40 | UWX1H4R7MCLIGB 
10 0.12 5 33 6.3  |493-2135-1-ND 2 3.32 20.00 /493-2135-2-ND 1,000 76.00 | UWX1H100MCL1GB 
22 0.12 1 52 8.0 | 493-2136-1-ND 53 4.15 25.00 /493-2136-2-ND 1,000 95.00 | UWX1H220MCL1GB 
33 0.12 16.5 71 8.0 | 493-2137-1-ND 53 4.15 25.00 [493-2137-2-ND 1,000 95.00 |UWX1H330MCL1GB 
WT Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) General Purpose 105°C 


Applies to: 93.0 ~ 98.0 x 5.4 L, 06.3 x 5.8 L, 06.3 x 7.7L 


Plastic Platform 


FEATURES: ° Chip type, operating over wide temperature range of -55°C ~ 105°C * Designed for surface 
mounting on high density PC board «¢ Applicable to automatic mounting machine using carrier tape 


0.34 - 208 orosive ¢ Marking: Black print on the case top 
OD'| ole Dimensions — mm 
+ 0.5 F| elite Size oD L A B Cc E H 
ool le i 3.0 x 5.4 3.0 5.4 1.5 3.3 3.3 0.8 0.5 ~ 0.8 
fu+ot” H” © Negative 4.0x5.4 4.0 5.4 18 43 4.3 1.0 0.5~ 0.8 
~0.2 5.0x5.4 5.0 5.4 24 5.3 5.3 13 0.5 ~ 0.8 
* Voltage mark for 6.3V is (6V). In case of marking for 03 units, “V” for rated voltage is omitted. 6.3xX5.4 6.3 5.4 2.4 6.6 6.6 2.2 0.5~0.8 
tT In case of marking for o3 units, Lot No. is expressed by a digit (month code). 6.3xX5.8 6.3 5.8 24 6.6 6.6 2.2 0.5~0.8 
$ +0.3 for 06.3 x 5.8, 06.3 x 7.7 6.3X7.7 6.3 WE 2.4 6.6 6.6 2.2 0.5 ~ 0.8 
7 8.0 x 5.4 8.0 5.4 3.3 8.3 8.3 2.3 0.5 ~ 0.8 
Plastic Platform  APPlies to: 28.0 x 10.0 L, 010.0 x 10.0 L 8.0x 10.0 | 8.0 10.0 2.9 83 83 3.1 08-11 
0.3+| C+02 ®Positive 10.0 x 10.0 10.0 10.0 3.2 10.3 10.3 4.5 0.8 ~ 1.1 
[ 0.5 SPECIFICATIONS: 
“Ee Temperature Range -55°C ~ 105°C 
L405" nine ; Capacitance Tolerance — ; +20% @ 20H. 20°C _ 
Pressure Relief Vent HO Negative Leakage Current eee eer gone eee a arene 
Rated tand Leakage | Rated Ripple Current Cut Tape 
Voltage Cap. (Maximum) Current 120Hz2/105°C Size Digi-Key Pricing i-Key Tape and Reel Nichicon 
(VDC) (uF) @120Hz/20°C (uA) (mA rms) (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
47 0.4 3 36 5.0 x 5.4 493-2140-1-ND 43 3.40 20.50 |493-2140-2-ND 1,000 77.90 | UWTO0G470MCL1GB 
100 0.4 4 60 6.3 x 5.4 493-2141-1-ND AQ 3.90 23.50 |493-2141-2-ND 1,000 89.30 | UWT0G101MCL1GB 
220 0.4 8.8 102 8.0 x 5.4 493-2144-1-ND 63 4.98 30.00 |493-2144-2-ND 1,000 114.00 | UWT0G221MCL1GB 
4 330 0.4 13.2 105 6.3 x 7.7 493-2145-1-ND 63 4.98 30.00 |493-2145-2-ND 900 108.00 | UWT0G331MCL1GS 
470 0.4 18.8 210 8.0x 10.0 | 493-2146-1-ND 63 5.29 33.18 |493-2146-2-ND 500 79.00 | UWT0G471MNL1GS 
680 0.4 27.2 210 8.0x10.0 |493-2147-1-ND 63 5.29 33.18 |493-2147-2-ND 500 79.00 | UWTOG681MNL1GS 
1,000 0.4 40 230 8.0x10.0 | 493-2148-1-ND 63 5.29 33.18 | 493-2148-2-ND 500 79.00 | UWTO0G102MNL1GS 
22 0.3 3 22 4.0x 5.4 493-2150-1-ND 50 3.96 20.70 |493-2150-2-ND 2,000 72.00/M UWT0J220MCL1GB 
33 0.3 3 30 5.0 x 5.4 493-2151-1-ND 43 3.40 20.50 |493-2151-2-ND 1,000 77.90 UWTO0J330MCL1GB 
47 0.3 3 36 5.0 x 5.4 493-2152-1-ND 43 3.40 20.50 |493-2152-2-ND 1,000 77.90 UWT0J470MCL1GB 
100 0.3 6.3 60 6.3 x 5.4 493-2153-1-ND 49 3.90 23.50 |493-2153-2-ND 1,000 89.30 UWT0J101MCL1GB 
150 0.3 9.45 86 6.3 x 5.8 493-2154-1-ND 48 3.82 23.00 |— = —_ | UWT0J151MCL1GS 
6.3 220 0.3 13.86 102 8.0 x 5.4 493-2156-1-ND 63 4.98 30.00 |493-2156-2-ND 1,000 114.00 UWT0J221MCL1GB 
330 0.3 20.79 105 6.3 x 7.7 493-2157-1-ND 63 4.98 30.00 |493-2157-2-ND 900 108.00 UWT0J331MCL1GS 
470 0.3 29.61 210 8.0x 10.0 |493-2158-1-ND 63 5.29 33.18 |493-2158-2-ND 500 79.00 UWT0J471MNL1GS 
680 0.3 42.84 210 8.0x10.0 |493-2159-1-ND 63 5.29 33.18 |493-2159-2-ND 500 79.00 UWTO0J681MNL1GS 
1,000 0.3 63 230 8.0x 10.0 | 493-2160-1-ND 63 5.29 33.18 |493-2160-2-ND 500 79.00 UWT0J102MNL1GS 
1,500 0.3 94.5 310 10.0x 10.0 |493-2161-1-ND -86 7.24 45.36 |493-2161-2-ND 500 108.00 UWT0J152MNL1GS 
22 0.24 3 27 5.0 x 5.4 493-2162-1-ND A4 3.49 21.00 |493-2162-2-ND 1,000 79.80 | UWT1A220MCL1GB 
47 0.24 47 46 6.3 x 5.4 493-2164-1-ND 49 3.90 23.50 |493-2164-2-ND 1,000 89.30 | UWT1A470MCL1GB 
100 0.24 10 60 6.3 x 5.4 493-2165-1-ND AQ 3.90 23.50 |493-2165-2-ND 1,000 89.30 | UWT1A101MCL1GB 
150 0.24 15 86 6.3 x 5.8 493-2166-1-ND AQ 3.90 23.50 |493-2166-2-ND 1,000 89.30 | UWT1A151MCL1GS 
10 220 0.24 22 105 6.3 x 7.7 493-2167-1-ND 65 5.15 31.00 | 493-2167-2-ND 900 111.60 | UWT1A221MCL1GS 
330 0.24 33 195 8.0x 10.0 |493-2168-1-ND 63 5.29 33.18 |493-2168-2-ND 500 79.00 | UWT1A331MNL1GS 
470 0.24 47 210 8.0x10.0 |493-2169-1-ND 63 5.29 33.18 |493-2169-2-ND 500 79.00 | UWT1A471MNL1GS 
680 0.24 68 310 10.0x 10.0 |493-2170-1-ND 86 7.24 45.36 |493-2170-2-ND 500 108.00 | UWT1A681MNL1GS 
1,000 0.24 100 310 10.0x 10.0 |493-2171-1-ND 86 7.24 45.36 |493-2171-2-ND 500 108.00 | UWT1A102MNL1GS 
10 0.2 3 14 3.0 x 5.4 493-2172-1-ND 50 3.96 20.70 |493-2172-2-ND 2,000 72.00/M_ | UWT1C100MCL2GB 
10 0.2 3 18 4.0x5.4 493-2173-1-ND 50 3.96 20.70 |493-2173-2-ND 2,000 72.00/M_ | UWT1C100MCL1GB 
22 0.2 3.52 30 5.0 x 5.4 493-2174-1-ND 49 3.90 23.50 |493-2174-2-ND 1,000 89.30 | UWT1C220MCL1GB 
16 33 0.2 5.28 40 6.3 x 5.4 493-2175-1-ND AQ 3.90 23.50 |493-2175-2-ND 1,000 89.30 | UWT1C330MCL1GB 
47 0.2 7.52 50 6.3 x 5.4 493-2176-1-ND 53 415 25.00 |493-2176-2-ND 1,000 95.00 | UWT1C470MCL1GB 
100 0.2 16 60 6.3 x 5.4 493-2177-1-ND 53 415 25.00 |493-2177-2-ND 1,000 95.00 | UWT1C101MCL1GB 
150 0.2 24 95 6.3 x 7.7 493-2178-1-ND 65 5.15 31.00 | 493-2178-2-ND 900 111.60 | UWT1C151MCL1GS 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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nichicon WT Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont.) Reel” 


Rated tand Leakage | Rated Ripple Current Cut Tape 
Voltage Cap. (Maximum) Current 120Hz/105°C. Size Digi-Key Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
(VDC) (uF) @120Hz/20°C (yA) (mA rms) (mm) Part No. al Part No. Qty. Pricing | Part No. 
220 02 35.2 105 6.3x7.7  |493-2179-1-ND 65 493-2179-2-ND 900 111.60 | UWT1C221MCLIGS 
ie 330 0.2 52.8 195 8.0x 10.0 |493-2180-1-ND 63 493-2180-2-ND 500 79.00 | UWT1C331MNL1GS 
470 0.2 75.2 230 8.0x 10.0 |493-2181-1-ND 63 493-2181-2-ND 500 79.00 | UWT1C471MNL1GS 
680 0.2 108.8 310 10.0 x 10.0 |493-2182-1-ND 86 493-2182-2-ND 500 108.00 _| UWT1C681MNL1GS 
47 0.16 3 10 3.0x5.4 |493-2183-1-ND 50 493-2183-2-ND 2,000 72.00/M_ | UWT1E4R7MCL2GB 
47 0.16 3 13 4.0x5.4 | 493-2184-1-ND 50 493-2184-2-ND 2,000 72.00/M_ | UWT1E4R7MCL1GB 
10 0.16 3 23 5.0x5.4 | 493-2185-1-ND 48 493-2185-2-ND 1,000 87.40 | UWT1E100MCL1GB 
22 0.16 55 38 6.3x5.4 | 493-2186-1-ND 53 493-2186-2-ND 1,000 95.00 | UWT1E220MCL1GB 
33 0.16 8.25 48 6.3x5.4 _|493-2187-1-ND 56 493-2187-2-ND 1,000 100.70 _| UWT1E330MCL1GB 
25 47 0.16 11.75 66 8.0x5.4 |493-2189-1-ND 63 493-2189-2-ND 1,000 114.00 | UWT1E470MCL1GB 
100 0.16 25 91 6.3x7.7 | 493-2190-1-ND 63 493-2190-2-ND 900 108.00 | UWT1E101MCL1GS 
150 0.16 37.5 140 8.0x 10.0 |493-2191-1-ND 63 493-2191-2-ND 500 79.00 | UWT1E151MNL1GS 
220 0.16 55 155 8.0x 10.0 |493-2192-1-ND 63 493-2192-2-ND 500 79.00 | UWT1E221MNL1GS 
330 0.16 82.5 190 8.0x 10.0 |493-2193-1-ND 63 493-2193-2-ND 500 79.00 _| UWT1E331MNL1GS 
470 0.16 117.5 300 10.0x 10.0 |493-2194-1-ND 86 493-2194-2-ND 500 108.00 | UWT1E471MNL1GS 
2.2 0.14 3 75 3.0x5.4  |493-2195-1-ND 50 493-2195-2-ND 2,000 72.00/M_ | UWT1V2R2MCL2GB 
3.3 0.14 3 9 3.0x5.4 | 493-2196-1-ND 53 493-2196-2-ND 2,000 76.00/M_ | UWT1V3R3MCL2GB 
47 0.14 3 15 4.0x5.4 |493-2197-1-ND 44 493-2197-2-ND 2,000 75.60/M_ | UWT1V4R7MCL1GB 
10 0.14 3.5 25 5.0x5.4 | 493-2198-1-ND 48 493-2198-2-ND 1,000 87.40 | UWT1V100MCL1GB 
22 0.14 77 42 6.3x5.4 _|493-2199-1-ND 53 493-2199-2-ND 1,000 95.00_| UWT1V220MCL1GB 
35 33 0.14 11.55 59 8.0x5.4  |493-2201-1-ND 63 493-2201-2-ND 1,000 114.00 | UWT1V330MCL1GB 
47 0.14 16.45 63 6.3x5.8 | 493-2202-1-ND 63 493-2202-2-ND 1,000 114.00 | UWT1V470MCL1GS 
100 0.14 35 84 6.3x7.7 | 493-2203-1-ND 63 493-2203-2-ND 900 108.00 | UWT1V101MCL1GS 
150 0.14 52.5 155 8.0x 10.0 |493-2204-1-ND 63 493-2204-2-ND 500 79.00 | UWT1V151MNL1GS 
220 0.14 77 190 8.0x 10.0 |493-2205-1-ND 72 493-2205-2-ND 500 90.00 | UWT1V221MNL1GS 
330 0.14 115.5 300 10.0x 10.0 [493-2206-1-ND 86 493-2206-2-ND 500 108.00 [| UWT1V331MNLiGS 
04 0.14 3 1 4.0x5.4  |493-2208-1-ND 50 = =_ — | UWTIHOR1MCLIGB 
0.22 0.14 3 2.6 3.0x5.4 | 493-2209-1-ND 46 — - — | UWT1HR22MCL2GB 
0.22 0.14 3 2.6 4.0x5.4 |493-2210-1-ND 50 493-2210-2-ND 2,000 72.00/M_ | UWT1HR22MCL1GB 
0.47 0.14 3 3.8 4.0x5.4 |493-2214-1-ND 50 493-2214-2-ND 2,000 72.00/M_ | UWT1HR47MCL1GB 
1 0.14 3 5.9 3.0x5.4 _|493-2215-1-ND 50 493-2215-2-ND 2,000 72.00/M_| UWT1HO10MCL2GB 
1 0.14 3 6.3 4.0x5.4  |493-2216-1-ND 50 3.96 20.70 |493-2216-2-ND 2,000 72.00/M | UWT1HO10MCLIGB 
2.2 0.14 3 9 3.0x5.4 |493-2217-1-ND 50 3.96 20.70 |493-2217-2-ND 2,000 72.00/M_ | UWT1H2R2MCL2GB 
2.2 0.14 3 a] 4.0x5.4 | 493-2218-1-ND 50 3.96 20.70 |493-2218-2-ND 2,000 72.00/M_ | UWT1H2R2MCL1GB 
50 3.3 0.14 3 14 4.0x5.4 | 493-2219-1-ND 53 4.18 21.85 |493-2219-2-ND 2,000 76.00/M_ | UWT1H3R3MCL1GB 
47 0.14 3 19 5.0x5.4 _|493-2220-1-ND 44 3.49 21.00 | 493-2220-2-ND 1,000 79.80 _| UWT1H4R7MCL1GB 
10 0.14 5 30 6.3x5.4  |493-2221-1-ND 49 3.90 23.50 |493-2221-2-ND 1,000 89.30 | UWT1H100MCLIGB 
22 0.14 "1 51 8.0x5.4 | 493-2223-1-ND 63 4.98 30.00 |493-2223-2-ND 1,000 114.00 | UWT1H220MCL1GB 
33 0.14 16.5 60 6.3x7.7 | 493-2224-1-ND 63 4.98 30.00 |493-2224-2-ND 900 108.00 | UWT1H330MCL1GS 
47 0.14 23.5 63 6.3x7.7 | 493-2225-1-ND 65 5.15 31.00 |493-2225-2-ND 900 111.60 | UWT1H470MCL1GS 
100 0.14 50 140 8.0x 10.0 |493-2226-1-ND 63 5.29 33.18 | 493-2226-2-ND 500 79.00 _| UWT1H101MNL1GS 
150 0.14 75 180 10.0x 10.0 |493-2227-1-ND 86 7.24 45.36 |493-2227-2-ND 500 108.00 | UWT1H151MNL1GS 
220 0.14 110 220 10.0 x 10.0 |493-2228-1-ND 86 7.24 45.36 _|493-2228-2-ND 500 108.00 _| UWT1H221MNL1GS 
UD Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) Low Impedance 105°C Reel” 


FEATURES: 


* Chip type, low impedance temperature range up to 105°C * Designed for surface mounting on high density 
PC board * Applicable to automatic mounting machine using carrier tape * Marking: Black print on the case 


Diameter D (mm): 94.0 ~ 96.3 


Plastic Platform 


C+02 @Positive to} 
0.3) i ~ 29 0.5 i 
Dimensions — mm 
Size oD L A B c E H 
4.0 x 5.8 4.0 5.8 1.8 4.3 4.3 1.0 0.5 ~ 0.8 
5.0 x 5.8 5.0 5.8 21 5.3 5.3 1.3 0.5 ~ 0.8 
6.3 x 5.8 6.3 5.8 24 6.6 6.6 2.2 0.5 ~ 0.8 
Diameter D (mm): 8.0, 010.0 6.3x 7.7 6.3 7.7 2.4 6.6 6.6 2.2 0.5 ~ 0.8 
Plastic Platform 8.0 x 10.0 8.0 10.0 29 8.3 8.3 34 0.8~14 
0.344 cre ene Voltage (V: 35) Series 10.0 x 10.0 10.0 10.0 3.2 10.3 10.3 45 0.8~1.1 
SPECIFICATIONS: 
. b2-3 Temperature Range -55°C ~ 105°C 
*r 405° (o} T Capacitance Tolerance +20% @ 120Hz, 20°C 
Pressure Relief Vent Leakage Current After 2 minules apa” oF Se aie ooo is not 
Rated tand Impedance Leakage | Rated Ripple Current Cut Tape 
Voltage | Cap. | (Maximum) (Q) Max. Current @100KHz/105°C Size Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel _| Nichicon 
(VDC) | (uF) | @120Hz/20°C| @20°C/100KHz | (WA) (mA rms) (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing |Part No. 

33 0.24 0.76 3 150 5.0x5.8 |493-2230-1-ND -90 7.57 47.46 |— = — |UUDOJ330MCL1GS 

47 0.24 0.76 3 150 5.0x5.8 |493-2231-1-ND 90 7.57 47.46 |493-2231-2-ND 1,000 192.10 | UUD0J470MCL1GS 

68 0.24 0.44 4.284 230 6.3x5.8 | 493-2233-1-ND 98 8.17 51.24 |493-2233-2-ND 1,000 207.40 | UUDOJ680MCL1GS 

100 0.24 0.44 6.3 230 6.3x5.8 |493-2234-1-ND 98 8.17 51.24 |493-2234-2-ND 1,000 207.40 | UUD0J101MCL1GS 

150 0.24 0.44 9.45 230 6.3x5.8 |493-2235-1-ND 98 8.17 51.24 |493-2235-2-ND 1,000 207.40 | UUD0J151MCL1GS 

6.3 220 0.24 0.44 13.86 230 6.3x5.8 |493-2236-1-ND 98 8.17 51.24 |493-2236-2-ND 1,000 207.40 | UUD0J221MCL1GS 
330 0.24 0.34 20.79 280 6.3x7.7  |493-2237-1-ND 98 8.17 51.24 |493-2237-2-ND 900 197.64 | UUD0J331MCL1GS 

470 0.28 0.17 29.61 450 8.0x 10.0 |493-2238-1-ND 97 8.22 55.80 |493-2238-2-ND 500 147.25 | UUD0J471MNL1GS 

680 0.28 0.17 42.84 450 8.0x 10.0 |493-2239-1-ND 97 8.22 55.80 |493-2239-2-ND 500 147.25 | UUD0J681MNL1GS 

1,000 0.28 0.17 63 450 8.0x 10.0 |493-2240-1-ND 97 8.22 55.80 |493-2240-2-ND 500 147.25 | UUD0J102MNL1GS 

1,500 0.28 0.09 94.5 670 10.0 x 10.0 |493-2241-1-ND 1.04 8.65 63.48 |493-2241-2-ND 500 165.60 | UUD0J152MNL1GS 

22 0.2 1.8 3 80 4.0x5.8 |493-2242-1-ND .80 6.70 42.00 |493-2242-2-ND 2,000 | 160.00/M | UUD1A220MCL1GS 

33 0.2 0.76 3.3 150 5.0x5.8 |493-2244-1-ND 90 7.57 47.46 |493-2244-2-ND 1,000 192.10 | UUD1A330MCL1GS 

47 0.2 0.44 47 230 6.3x5.8 |493-2245-1-ND 98 8.17 51.24 |493-2245-2-ND 1,000 207.40 | UUD1A470MCL1GS 

68 0.2 0.44 6.8 230 6.3x5.8 |493-2247-1-ND 98 8.17 51.24 |493-2247-2-ND 1,000 207.40 | UUD1A680MCL1GS 

100 0.2 0.44 10 230 6.3x5.8 |493-2248-1-ND 98 8.17 51.24 |493-2248-2-ND 1,000 207.40 | UUD1A101MCL1GS 

10 150 0.2 0.44 15 230 6.3x5.8 |493-2249-1-ND 98 8.17 51.24 |493-2249-2-ND 1,000 207.40 | UUD1A151MCL1GS 
220 0.2 0.34 22 280 6.3x7.7  |493-2250-1-ND 1.03 8.64 54.18 |493-2250-2-ND 900 208.98 | UUD1A221MCL1GS 

330 0.24 0.17 33 450 8.0x 10.0 |493-2251-1-ND 97 8.22 55.80 |493-2251-2-ND 500 147.25 | UUD1A331MNL1GS 

470 0.24 0.17 47 450 8.0x 10.0 |493-2252-1-ND 97 8.22 55.80 |493-2252-2-ND 500 147.25 | UUD1A471MNL1GS 

680 0.24 0.09 68 670 10.0 x 10.0 |493-2253-1-ND 1.04 8.65 63.48 |493-2253-2-ND 500 165.60 | UUD1A681MNL1GS 

1,000 0.24 0.09 100 670 10.0 x 10.0 |493-2254-1-ND 1.04 8.65 63.48 |493-2254-2-ND 500 165.60 | UUD1A102MNL1GS 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1712 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


e e 
michicon UD Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont.) Reel” 


Rated tand Impedance Leakage | Rated Ripple Current Cut Tape 
Voltage | Cap. | (Maximum) (Q) Max. Current @100KHz/105°C Size Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel_| Nichicon 
(VDC) | (uF) | @120Hz/20°C | @20°C/100KHz | (yA) (mA rms) (mm) _ [Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
22 0.16 0.76 3.52 150 5.0x5.8 |493-2256-1-ND 90 7.57 47.46 |493-2256-2-ND 1,000 | 192.10 [UUD1C220MCL1GS 
47 0.16 0.44 7.52 230 6.3x5.8 |493-2259-1-ND 98 817 51.24 |493-2259-2-ND 1,000] 207.40 |UUD1C470MCL1GS 
56 0.16 0.44 8.96 230 6.3x5.8 |493-2260-1-ND 98 8.17 51.24 |493-2260-2-ND 1,000 | 207.40 | UUD1C560MCL1GS 
68 0.16 0.44 10.88 230 6.3x5.8 |493-2261-1-ND 98 8.17 51.24 | 493-2261-2-ND 1,000] 207.40 | UUD1C680MCL1GS 
de 100 0.16 0.44 16 230 6.3x5.8 |493-2262-1-ND 98 8.17 _51.24 | 493-2262-2-ND 1,000 | _ 207.40 |UUD1C101MCL1GS 
150 0.16 0.34 24 280 6.3x7.7 |493-2263-1-ND 1.03 8.64 54.18 |493-2263-2-ND 900 208.98 |UUD1C151MCLiGS 
220 0.16 0.34 35.2 280 6.3x7.7  |493-2264-1-ND 1.03 8.64 54.18 | 493-2264-2-ND 900 208.98 | UUD1C221MCL1GS 
330 0.2 0.17 52.8 450 8.0x 10.0 |493-2265-1-ND 97 8.22 55.80 | 493-2265-2-ND 500 147.25 | UUD1C331MNL1GS 
470 0.2 0.17 75.2 450 8.0x 10.0 |493-2266-1-ND 97 8.22 55.80 | 493-2266-2-ND 500 147.25 |UUD1C471MNL1GS 
680 0.2 0.09 108.8 670 10.0 x 10.0 |493-2267-1-ND 1.04 8.65 63.48 | 493-2267-2-ND 500 165.60 |UUD1C681MNL1GS 
15 0.14 0.76 3.75 150 5.0x5.8 |493-2269-1-ND 90 7.57 47.46 |493-2269-2-ND 1,000 | 192.10 [UUD1E150MCL1GS 
22 0.14 0.76 55 150 5.0x5.8 |493-2270-1-ND 90 7.57 47.46 | 493-2270-2-ND 1,000] 192.10 | UUD1E220MCL1GS 
33 0.14 0.44 8.25 230 6.3x5.8 |493-2272-1-ND 98 8.17 51.24 |493-2272-2-ND 1,000] 207.40 | UUD1E330MCL1GS 
47 0.14 0.44 11.75 230 6.3x5.8 |493-2273-1-ND 98 817 51.24 |493-2273-2-ND 1,000 | 207.40 | UUD1E470MCL1GS 
56 0.14 0.44 14 230 6.3x5.8 |493-2274-1-ND 98 8.17 _51.24 |493-2274-2-ND 1,000 | _ 207.40 | UUD1E560MCL1GS 
25 68 0.14 0.44 17 230 6.3x5.8 |493-2275-1-ND 98 8.17 51.24 |493-2275-2-ND 7,000 | 207.40 [UUD1E680MCL1GS 
100 0.14 0.34 25 280 6.3x7.7 |493-2276-1-ND 1.03 8.64 54.18 |493-2276-2-ND 900 208.98 | UUD1E101MCL1GS 
150 0.16 0.17 37.5 450 8.0x 10.0 |493-2277-1-ND 97 8.22 55.80 | 493-2277-2-ND 500 147.25 | UUD1E151MNL1GS 
220 0.16 0.17 55 450 8.0x 10.0 |493-2278-1-ND 97 8.22 55.80 | 493-2278-2-ND 500 147.25 | UUD1E221MNL1GS 
330 0.16 0.17 82.5 450 8.0x 10.0 |493-2279-1-ND 978.22 __55.80 | 493-2279-2-ND 500 147.25 |UUD1E331MNL1GS 
470 0.16 0.09 117.5 670 10.0 x 10.0 |493-2280-1-ND 1.04 8.65 63.48 | 493-2280-2-ND 500 165.60 [UUD1E471MNL1GS 
47 0.12 18 3 80 4.0x5.8 |493-2281-1-ND 80 6.70 42.00 |493-2281-2-ND 2,000 | 160.00/M |UUD1V4R7MCL1GS 
10 0.12 0.76 3.5 150 5.0x5.8 |493-2282-1-ND 90 7.57 47.46 | 493-2282-2-ND 1,000] 192.10 | UUD1V100MCL1GS 
15 0.12 0.76 5.25 150 5.0x5.8 |493-2283-1-ND 90 7.57 47.46 | 493-2283-2-ND 1,000] 192.10 | UUD1V150MCL1GS 
22 0.12 0.76 77. 150 5.0x5.8 |493-2284-1-ND 90 7.57 47.46 | 493-2284-2-ND 1,000] 192.10 | UUD1V220MCL1GS 
27 0.12 0.44 9.45 230 6.3x5.8 | 493-2285-1-ND 98 8.17 _51.24 | 493-2285-2-ND 1,000 | _ 207.40 | UUD1V270MCL1GS 
33 0.12 0.44 11.55 230 6.3x5.8 |493-2286-1-ND 98 8.17 51.24 |493-2286-2-ND 7,000 | 207.40 [UUD1V330MCL1GS 
35 47 0.12 0.44 16.45 230 6.3x5.8 |493-2287-1-ND 98 817 51.24 |493-2287-2-ND 1,000] 207.40 |UUD1V470MCL1GS 
56 0.12 0.34 19.6 280 6.3x7.7 |493-2288-1-ND 1.03 8.64 54.18 |493-2288-2-ND 900 208.98 | UUD1VS560MCL1GS 
68 0.12 0.34 23.8 280 6.3x7.7 |493-2289-1-ND 1.03 8.64 54.18 |493-2289-2-ND 900 208.98 | UUD1V680MCL1GS 
100 0.14 0.17 35 450 8.0x 10.0 |493-2290-1-ND 97 8.22 55.80 | 493-2290-2-ND 500 147.25 |UUD1V101MNL1GS 
150 0.14 0.17 52.5 450 8.0x 10.0 |493-2291-1-ND 978.22 55.80 | 493-2291-2-ND 500 147.25 |UUD1V151MNL1GS 
220 0.14 0.17 7 450 8.0x 10.0 |493-2292-1-ND 97 8.22 55.80 | 493-2292-2-ND 500 147.25 | UUD1V221MNL1GS 
330 0.14 0.09 115.5 670 10.0 x 10.0 |493-2293-1-ND 1.04 8.65 63.48 | 493-2293-2-ND 500 165.60 | UUD1V331MNL1GS 
1 0.12 5 3 30 4.0x5.8 |493-2294-1-ND 80 6.70 42.00 |493-2294-2-ND 2,000 | 160.00/M |UUD1HO1OMCL1GS 
2.2 0.12 5 3 30 4.0x5.8 |493-2295-1-ND 80 6.70 42.00 | 493-2295-2-ND 2,000 | 160.00/M | UUD1H2R2MCL1GS 
3.3 0.12 5 3 30 4.0x5.8 |493-2296-1-ND 80 6.70 42.00 |— - — |UUD1H3R3MCL1GS 
47 0.12 1.52 3 85 5.0x5.8 |493-2297-1-ND 90 7.57 47.46 | 493-2297-2-ND 1,000] 192.10 | UUD1H4R7MCL1GS 
10 0.12 0.88 5 165 6.3x5.8 | 493-2298-1-ND 98 8.17 __51.24 | 493-2298-2-ND 1,000 | _ 207.40 | UUD1H100MCL1GS 
15 0.12 0.88 75 165 6.3x5.8 |493-2299-1-ND 98 8.17 51.24 |493-2299-2-ND 1,000 | 207.40 [UUD1H150MCLIGS 
22 0.12 0.88 "1 165 6.3x5.8 |493-2300-1-ND 98 8.17 51.24 | 493-2300-2-ND 1,000] 207.40 | UUD1H220MCL1GS 
50 27 0.12 0.68 13.5 185 6.3x7.7  |493-2301-1-ND 1.03 8.64 54.18 |493-2301-2-ND 900 208.98 | UUD1H270MCL1GS 
33 0.12 0.68 16.5 185 6.3x 7.7 |493-2302-1-ND 1.03 8.64 54.18 |493-2302-2-ND 900 208.98 | UUD1H330MCL1GS 
47 0.12 0.68 23.5 185 6.3x7.7__|493-2303-1-ND 1.03 8.64 54.18 |493-2303-2-ND 900 208.98 | UUD1H470MCL1GS 
56 0.14 0.34 28 300 8.0x 10.0 |493-2304-1-ND 978.22 55.80 | 493-2304-2-ND 500 147.25 |UUD1H560MNLIGS 
68 0.14 0.34 34 300 8.0x 10.0 |493-2305-1-ND 97 8.22 55.80 | 493-2305-2-ND 500 147.25 | UUD1H680MNL1GS 
100 0.14 0.34 50 300 8.0x 10.0 |493-2306-1-ND 97 8.22 55.80 | 493-2306-2-ND 500 147.25 |UUD1H101MNL1GS 
150 0.14 0.18 75 670 10.0 x 10.0 |493-2307-1-ND 1.04 8.65 63.48 |493-2307-2-ND 500 165.60 | UUD1H151MNL1GS 
220 0.14 0.18 110 670 10.0 x 10.0 |493-2308-1-ND 1.04 8.65 63.48 | 493-2308-2-ND 500 165.60 |UUD1H221MNL1GS 


CF Series Aluminum Solid Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 
* Ultra Low ESR, High ripple Current * Load Life of 2,000 hours at 105°C * SMD Type: Lead Free reflow Dimensions — mm 
soldering condition at 260°C peak correspondence »* Adapted to the RoHS Directive Size oD L A B Cc E H 
¢ Marking: Navy blue print on the case top 6.3x6.0 63 6.0 73 66 66 24 05-08 
8.0 x 7.0 8.0 7.0 9.0 8.3 8.3 3.2 0.8~14 
Capacitance 0.3Max.>1 1+ 5 : 10.0 x 8.0 10.0 8.0 11.0 10.3 10.3 4.6 0.8 ~ 1.1 
10.0 x 10.0 10.0 10.0 11.0 10.3 10.3 4.6 0.8~ 1.1 
SPECIFICATIONS: 
Temperature Range -55°C ~ 105°C 
Rated Voltage Range 2.5 ~ 16V 
Rated Capacitance Range 33 ~ 1,500UF 
Rated Leakage | Rated Ripple Current Cut Tape 
Voltage | Cap. Current 100kHz/105°C Size Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
(VDC) (uF) | tané (uA) (mA rms) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2.5 1,500 | 0.12 750 4,700 10.0x 10.0 |493-2978-1-ND 2.40 19.64 158.07 493-2978-2-ND 500 407.15 PCFOE152MCL1GS 
4 680 | 0.12 544 4,400 10.0x8.0 |493-2983-1-ND 1.97 16.15 130.02 493-2983-2-ND 500 334.90 PCFOG681MCL1GS 
120 | 0.12 151 3,000 6.3x6.0 |493-2985-1-ND 1.26 10.36 83.35 493-2985-2-ND 1,000 378.89 PCF0J121MCL1GS 
220 | 0.12 277 3,400 8.0x7.0 |493-2987-1-ND 1.42 11.64 93.69 493-2987-2-ND 1,000 425.87 PCF0J221MCL1GS 
es 330 | 0.12 416 4,200 10.0x8.0 |493-2988-1-ND 1.81 14.84 119.46 493-2988-2-ND 500 307.70 PCF0J331MCL1GS 
680 | 0.12 856 5,000 10.0x 10.0 | 493-2989-1-ND 2.07 16.93 136.29 493-2989-2-ND 500 351.05 PCFOJ681MCL1GS 
47 0.12 94 2,600 6.3x6.0 |493-2990-1-ND 1.41 11.52 92.73 493-2990-2-ND 1,000 421.50 PCF1A470MCL1GS 
56 0.12 112 2,500 6.3x6.0 |493-2991-1-ND 1.42 11.64 93.72 493-2991-2-ND 1,000 426.00 PCF1A560MCL1GS 
120 | 0.12 240 3,000 8.0x7.0 |493-2992-1-ND 1.50 12.31 99.05 493-2992-2-ND 1,000 450.23 PCF1A121MCL1GS 
10 150 | 0.12 300 3,200 8.0x7.0 |493-2994-1-ND 1.61 13.20 106.26 493-2994-2-ND 1,000 483.00 PCF1A151MCL6GS 
270 | 0.12 540 3,600 10.0x8.0 |493-2995-1-ND 1.81 14.84 119.46 493-2995-2-ND 500 307.70 PCF1A271MCL1GS 
470 | 0.12 940 4,600 10.0x 10.0 | 493-2996-1-ND 1.99 16.28 131.01 493-2996-2-ND 500 337.45 PCF1A471MCL1GS 
560 | 0.12 1,120 4,800 10.0x 10.0 |493-2997-1-ND 2.10 17.22 138.60 493-2997-2-ND 500 357.00 PCF1A561MCL1GS 
33 0.12 106 2,400 6.3x6.0 |493-2998-1-ND 1.44 11.77 94.71 493-2998-2-ND 1,000 430.50 PCF1C330MCL1GS 
39 0.12 124 2,400 6.3x6.0 |493-2999-1-ND 1.45 11.85 95.37 493-2999-2-ND 1,000 433.50 PCF1C390MCL1GS 
16 82 0.12 262 3,200 8.0x7.0 |493-3001-1-ND 1.51 12.38 99.66 493-3001-2-ND 1,000 453.00 PCF1C820MCL1GS 
150 | 0.12 480 3,500 10.0x8.0 |493-3002-1-ND 1.68 13.78 110.88 493-3002-2-ND 500 285.60 PCF1C151MCL1GS 
220 | 0.12 704 3,900 10.0x 10.0 | 493-3003-1-ND 2.01 16.48 132.66 493-3003-2-ND 500 341.70 PCF1C221MCL1GS 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1713 
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nichicon LF Series Aluminum Solid Electrolytic Capacitors 


FEATURES: ¢ Ultra Low ESR, High ripple Current * Load Life of 2,000 hours at 105°C « Radial Type: Lead Dimensions — mm 
Free flow soldering condition complete correspondence » Adapted to the RoHS Directive Size oD L P od 
¢ Marking: Navy blue print on the case top 8.0 x 9.0 8.0 8.5 3.5 06 
CG i 8.0 x 12.0 8.0 11.5 3.5 0.6 
apacitance i 
p Laminated Case Silvered lead wire 10.0 x 13.0 10.0 12.5 5.0 0.6 
SPECIFICATIONS: 
Temperature Range -55°C ~ 105°C 
Rated Voltage Range 2.5 ~ 16V 
Rated Capacitance Range 270 ~ 1,000uF 
Capacitance Tolerance +20% @ 120Hz, 20°C 
Rated Leakage Rated Ripple Current fe 
Voltage Cap. Current 100kHz/105°C Size Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) tan 6 (0.2CV) (uA) (mArms) (mm) Part No. ql 10 100 Part No. 
560 0.08 280 4,800 8.0 x 9.0 493-3004-ND 1.02 7.75 55.46 PLFOE561MCO1 
680 0.08 340 5,700 8.0 x 12.0 493-3005-ND 1.06 8.02 57.38 PLFOE681MDO1 
2.5 820 0.08 410 5,200 8.0 x 9.0 493-3006-ND 95 7.51 56.31 PLFOE821MCO6 
820 0.08 410 6,200 8.0 x 12.0 493-3007-ND OT 7.65 57.35 PLFOE821MDO1 
1,000 0.08 500 6,500 10.0 x 13.0 493-3008-ND 1.28 10.08 75.60 PLFOE102MDO1 
560 0.08 448 5,200 8.0 x 9.0 493-3009-ND 1.05 7.95 56.91 PLFOG561MCO6 
4 560 0.08 448 5,500 8.0 x 12.0 493-3010-ND 1.05 7.98 57.08 PLFOG561MDO1 
680 0.08 544 6,200 8.0 x 12.0 493-3011-ND 96 7.59 56.93 PLFOG681MDO1 
820 0.08 656 6,500 10.0 x 13.0 493-3012-ND 1.04 8.20 61.47 PLFOG821MDO1 
470 0.08 592 5,200 8.0 x 9.0 493-3013-ND 1.15 9.11 68.32 PLF0J471MCO6 
6.3 470 0.08 592 5,500 8.0 x 12.0 493-3014-ND 1.12 8.81 66.07 PLFO0J471MDO1 
680 0.08 857 6,300 10.0 x 13.0 493-3015-ND 1.45 11.43 85.73 PLFOJ681MDO1 
40 270 0.08 540 4,900 8.0 x 12.0 493-3016-ND 1.06 8.37 62.77 PLF1A271MDO1 
470 0.08 940 5,700 10.0 x 13.0 493-3017-ND 1.23 9.71 72.79 PLF1A471MDO1 
16 270 0.08 864 4,800 8.0 x 12.0 493-3018-ND 1.28 10.10 75.72 PLF1C271MDO1 
470 0.08 1,504 5,000 10.0 x 13.0 493-3019-ND 1.53 12.05 90.41 PLF1C471MDO1 


NEW! TT Series Aluminum Solid Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 


* Miniature sized ? Dimensions —mm 
* Low impedance lla ee = F od 
p 4x7 4 7 15 0.45 
* High reliability for switching power supplies 6.3 x7 6.3 7 2.5 0.5 (0.45) 
6.3x9 6.3 9 25 0.5 (0.45) 
8x9 8 9 3.5 0.6 
8x 11.5 8 11.5 3.5 0.6 
SPECIFICATIONS: 
Temperature Range -40°C ~ 105°C 
Capacitance Tolerance +20% @ 120Hz, 20°C 
Leakage Current After 2 minutes application of rated voltage, leakage current is less than 
9 0.03CV or 3 (UA), whichever is greater. 


Rated Impedance Rated Ripple Current me 
Voltage Cap. 100kHz/20°C 100kHz/105°C. Size Digi-Key Pricing Nichicon 
(vDC) (uF) tan 6 (Q) Max. (mArms) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
10 220 0.28 0.68 230 8x9 493-3270-ND 49 3.44 22.68 UTT1A221MPD 
100 0.24 AA 163 6.3x9 493-3271-ND A7 3.25 19.50 UTT1C101MDD 
16 220 0.24 0.68 230 8x9 493-3272-ND 49 3.44 22.68 UTT1C221MPD 
330 0.24 0.68 230 8x9 493-3273-ND 49 3.44 22.68 UTT1C331MPD 
470 0.24 0.40 298 8x11.5 493-3274-ND 53 3.73 24.57 UTT1C471MPD 
47 0.18 AA 163 6.3x9 493-3275-ND A7 3.25 19.50 UTT1E470MDD 
25 100 0.18 0.68 230 8x9 493-3276-ND 49 3.44 22.68 UTT1E101MPD 
220 0.18 0.40 298 8x11.5 493-3277-ND 53 3.73 24.57 UTT1E221MPD 
330 0.18 0.40 298 8x11.5 493-3278-ND 53 3.73 24.57 UTT1E331MPD 
1 0.14 30 23 4x7 493-3279-ND -30 2.05 12.30 UTT1HO10MDD 
2.2 0.14 23 26 4x7 493-3280-ND 30 2.05 12.30 UTT1H2R2MDD 
50 10 0.14 4.4 84 6.3x7 493-3281-ND 40 2.80 16.80 UTT1H100MDD 
22 0.14 2.4 112 6.3x9 493-3282-ND A7 3.25 19.50 UTT1H220MDD 
47 0.14 1.4 162 8x9 493-3283-ND 49 3.44 22.68 UTT1H470MPD 


LE Series Aluminum Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 
* Ultra Low ESR, High ripple current * Load life of 2,000 hours at 105°C » Radial lead type: Lead free flow Dimensions — mm 
soldering condition correspondence » Adapted to the RoHS directive : 
ea fe . Size oD L P od 
* Marking: Navy blue print on the case top 
8.0 x 9.0 8.0 8.5 3.5 0.6 
8.0 x 12.0 8.0 11.5 3.5 0.6 
Capacitance Laminated Silvered 10.0 x 13.0 10.0 12.5 5.0 0.6 
5 lead Wire 
g SPECIFICATIONS: 
wo 
eg Temperature Range -55°C ~ 105°C 
<> 
8 | d AMin. Capacitance Tolerance +20% @ 120Hz, 20°C 
L+0.5Max. — 15Min. ikeakaaa ‘Gurreiit Not more than value of standard ratings. 
9 After 2 minutes application of rated voltage 20°C. 
Rated Leakage Rated Ripple Current ‘ 
Voltage | Capacitance Current 100kHz/105°C Size Digi-Key Price Each Nichicon 
(VDC) (uF) tand (uA) (mArms) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
560 0.08 280 6,000 8.0 x 9.0 493-3057-ND 1.67 1.32 99 PLEOE561MCO1 
820 0.08 410 6,300 8.0 x 9.0 493-3058-ND 1.94 1.57 1.20 PLEOE821MCO6 
2.5 820 0.08 410 6,600 8.0 x 12.0 493-3059-ND 2.22 1.80 1.38 PLEOE821MDO1 
1,000 0.08 500 7,100 10.0 x 13.0 493-3060-ND 1.87 1.52 1.16 PLEOE102MDO1 
1,500 0.08 750 7,300 10.0 x 13.0 493-3061-ND 1.94 1.57 1.20 PLEOE152MDO1 
560 0.08 448 6,000 8.0 x 9.0 493-3062-ND 2.22 1.80 1.38 PLEOG561MCO1 
a 680 0.08 544 6,500 8.0 x 12.0 493-3063-ND 1.87 1.52 1.16 PLEOG681MDO1 
820 0.08 656 7,000 10.0 x 13.0 493-3064-ND 1.94 1.57 1.20 PLEOG821MDO1 
1,200 0.08 960 7,200 10.0 x 13.0 493-3065-ND 2.22 1.80 1.38 PLEOG122MDO1 
470 0.08 592 6,400 8.0 x 12.0 493-3066-ND 1.87 1.52 1.16 PLE0J471MDO1 
6.3 680 0.08 857 6,700 10.0 x 13.0 493-3067-ND 1.94 1.57 1.20 PLEOJ681MDO1 
820 0.08 1,033 6,800 10.0 x 13.0 493-3068-ND 2.22 1.80 1.38 PLE0J821MDO1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1714 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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nichicon LG Series Aluminum Electrolytic Capacitors 


FEATURES: Dimensions — mm 
* Higher capacitance, lower ESR * High ripple current * Load life of 2,000 hours @ 105°C « Radial lead type: Size oD L P ma 
Lead free flow soldering condition correspondence * Adapted to the RoHS directive 
¢ Marking: Navy blue print on the case top 8.0 x 9.0 8.0 8.5 3.5 0.6 
8.0 x 12.0 8.0 115 3.5 0.6 
Capacitance Laminated Sivsiad 10.0 x 13.0 10.0 12.5 5.0 0.6 
No. & peat Wire SPECIFICATIONS: 
2 ~——S : 
fo} a Temperature Range -55°C ~ 105°C 
4 Od 
& f AMin. Capacitance Tolerance +20% @ 120Hz, 20°C 
L+0.5Max. — 15Min. Not more than value of standard ratings. 
Leakage Current After 2 minutes application of rated voltage 20°C. 


Rated Leakage Rated Ripple Current 
Voltage Capacitance Current 100kHz/105°C Size Digi-Key Price Each Nichicon 
(VDC) (uF) tand (uA) (mA rms) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
1,800 0.08 900 6,000 8.0 x 9.0 493-3101-ND 1.87 1.52 1.16 PLGOE182MCO1 
2.5 2,200 0.08 1,100 6,700 8.0 x 12.0 493-3102-ND 1.94 1.57 1.20 PLGOE222MDO1 
3,900 0.08 1,950 7,000 10.0 x 13.0 493-3103-ND 2.22 1.80 1.38 PLGOE392MDO1 
1,200 0.08 960 5,900 8.0 x 9.0 493-3104-ND 1.87 1.52 1.16 PLGOG122MCO1 
4 1,800 0.08 1,440 6,500 8.0 x 12.0 493-3105-ND 1.94 1.57 1.20 PLGOG182MDO1 
2,700 0.08 2,160 6,900 10.0 x 13.0 493-3106-ND 2.22 1.80 1.38 PLGOG272MDO1 
820 0.08 1,033 5,700 8.0 x 9.0 493-3107-ND 1.87 1.52 1.16 PLGOJ821MCO1 
6.3 1,200 0.08 1,512 6,100 8.0 x 12.0 493-3108-ND 1.94 1.57 1.20 PLGOJ122MDO1 
1,800 0.08 2,268 6,600 10.0 x 13.0 493-3109-ND 2.22 1.80 1.38 PLGOJ182MDO1 
560 0.08 1,120 5,100 8.0 x 9.0 493-3110-ND 1.87 1.52 1.16 PLG1A561MCO1 
10 820 0.08 1,640 5,800 8.0 x 12.0 493-3111-ND 1.94 1.57 1.20 PLG1A821MDO1 
1,200 0.08 2,400 6,200 10.0 x 13.0 493-3112-ND 2.22 1.80 1.38 PLG1A122MDO1 
330 0.08 1,056 4,700 8.0 x 9.0 493-3113-ND 1.87 1.52 1.16 PLG1C331MCO1 
16 470 0.08 1,504 5,400 8.0 x 12.0 493-3114-ND 1.94 1.57 1.20 PLG1C471MDO1 
820 0.08 2,624 5,600 10.0 x 13.0 493-3115-ND 2.22 1.80 1.38 PLG1C821MDO1 
CG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) D 
FEATURES: . . 
¢ Higher capacitance, low ESR * High ripple current * Load life of 2,000 hours @ 105°C * SMD type: Lead a Dimensions —mm 
free flow soldering condition at 260°C peak correspondence * Adapted to the RoHS directive — ep: 7 A 5 £ E Le 
. , 5.0 x 6.0 5.0 5.9 6.0 5.3 5.3 1.2 0.5 ~ 0.8 
¢ Marking: Navy blue print on the case top 6.3x 6.0 63 5.9 7.3 66 66 24 05-08 
8.0 x 7.0 8.0 6.9 9.0 8.3 8.3 3.2 0.8 ~ 1.1 
10.0 x 8.0 10.0 7.9 11.0 10.3 10.3 4.6 0.8 ~ 1.1 
: Plastic 0.3Max. 10.0 x 10.0 10.0 9.9 11.0 10.3 10.3 46 0.8 ~ 1.1 
Capacitance: ous g Paton, era a 10.0x127| 10.0 12.6 11.0 10.3 10.3 4.6 08-141 
Ge Fa SPECIFICATIONS: 
a 3 Temperature Range -55°C ~ 105°C 
is} Capacitance Tolerance +20% @ 120Hz, 20°C 
Leakage Current Not more than value of standard ratings. 7 
After 2 minutes application of rated voltage 20°C. 
Rated tand Leakage | Rated Ripple Current Cut Tape 
Voltage | Cap. | (Maximum) | Current | @100kHz/105°C Size Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel_| Nichicon 
(VDC) | (uF) | @120Hz/20°C) (yA) (mA rms) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
220 0.12 110 2,100 5.0x6.0 |493-3069-1-ND 2.08 1.71 1.38 | 493-3069-2-ND 1,000 624.90 | PCGOE221MCL1GS 
470 0.12 235 2,900 6.3x6.0 |493-3070-1-ND 2.18 1.79 1.44 | 493-3070-2-ND 1,000 653.10 | PCGOE471MCL1GS 
560 0.12 280 3,000 6.3x6.0 |493-3071-1-ND 2.18 1.79 1.44 | 493-3071-2-ND 1,000 653.10 | PCGOE561MCL1GS 
2.5 820 0.12 410 3,300 8.0x7.0 |493-3072-1-ND 2.12 1.76 1.55 | 493-3072-2-ND 1,000 722.40 | PCGOE821MCL1GS 
1,500 0.12 750 4,100 10.0x 8.0 |493-3073-1-ND 2.34 1.94 Pra 493-3073-2-ND 500 455.68 | PCGOE152MCL1GS 
2,700 0.12 1,350 4,700 10.0x 10.0 |493-3074-1-ND 2.53 2.11 1.86 | 493-3074-2-ND 500 494.56 | PCGOE272MCL1GS 
3,300 0.12 1,650 5,500 10.0 x 12.7 | 493-3075-1-ND 2.73 2.27 2.00 |493-3075-2-ND 400 478.94 | PCGOE332MCL1GS 
180 0.12 144 1,900 5.0x6.0 |493-3076-1-ND 2.08 1.71 1.38 | 493-3076-2-ND 1,000 624.90 | PCGOG181MCL1GS 
390 0.12 312 2,700 6.3x6.0 |493-3077-1-ND 2.18 1.79 1.44 |493-3077-2-ND 1,000 653.10 | PCGOG391MCL1GS 
4 680 0.12 544 3,200 8.0x7.0 |493-3078-1-ND 2.12 1.76 1.55 | 493-3078-2-ND 1,000 722.40 | PCGOG681MCL1GS 
1,200 0.12 960 4,000 10.0x8.0 |493-3079-1-ND 2.34 1.94 171 493-3079-2-ND 500 455.68 | PCGOG122MCL1GS 
2,200 0.12 1,760 4,600 10.0 x 10.0 |493-3080-1-ND 2.53 2.11 1.86 | 493-3080-2-ND 500 494.56 | PCGOG222MCL1GS 
2,700 0.12 2,160 5,300 10.0 x 12.7 | 493-3081-1-ND 2.73 2.27 2.00 |493-3081-2-ND 400 478.94 | PCGOG272MCL1GS 
150 0.12 189 1,800 5.0x6.0 |493-3082-1-ND 2.08 1.71 1.38 | 493-3082-2-ND 1,000 624.90 | PCGOJ151MCL1GS 
270 0.12 340 2,600 6.3x6.0 |493-3083-1-ND 2.18 1.79 1.44 | 493-3083-2-ND 1,000 653.10 | PCG0J271MCL1GS 
330 0.12 416 2,700 6.3x6.0 |493-3084-1-ND 2.18 1.79 1.44 | 493-3084-2-ND 1,000 653.10 | PCGOJ331MCL1GS 
6.3 470 0.12 592 3,100 8.0x7.0 |493-3085-1-ND 2.12 1.76 1.55 | 493-3085-2-ND 1,000 722.40 | PCGOJ471MCL1GS 
1,000 0.12 1,260 3,800 10.0x8.0 |493-3086-1-ND 2.34 1.94 171 493-3086-2-ND 500 455.68 | PCGOJ102MCL1GS 
1,800 0.12 2,268 4,400 10.0x 10.0 |493-3087-1-ND 2.53 2.11 1.86 | 493-3087-2-ND 500 494.56 | PCGOJ182MCL1GS 
2,200 0.12 2,772 5,000 10.0 x 12.7 | 493-3088-1-ND 2.73 2.27 2.00 | 493-3088-2-ND 400 478.94 | PCGOJ222MCL1GS 
82 0.12 164 1,700 5.0x6.0 |493-3089-1-ND 2.08 1.71 1.38 | 493-3089-2-ND 1,000 624.90 | PCG1A820MCL1GS 
150 0.12 300 2,500 6.3x6.0 |493-3090-1-ND 2.18 1.79 1.44 | 493-3090-2-ND 1,000 653.10 | PCG1A151MCL1GS 
10 330 0.12 660 3,100 8.0x7.0 |493-3091-1-ND 2.12 1.76 1.55 | 493-3091-2-ND 1,000 722.40 | PCG1A331MCL1GS 
560 0.12 1,120 3,600 10.0x8.0 |493-3092-1-ND 2.34 1.94 U7 493-3092-2-ND 500 455.68 | PCG1A561MCL1GS 
820 0.12 1,640 4,300 10.0 x 10.0 |493-3093-1-ND 2.53 2.11 1.86 | 493-3093-2-ND 500 494.56 | PCG1A821MCL1GS 
1,000 0.12 2,000 4,800 10.0 x 12.7 | 493-3094-1-ND 2.73 2.27 2.00 |493-3094-2-ND 400 478.94 | PCG1A102MCL1GS 
47 0.12 150 1,500 5.0x6.0 |493-3095-1-ND 2.08 1.71 1.38 | 493-3095-2-ND 1,000 624.90 | PCG1C470MCL1GS 
82 0.12 262 2,300 6.3x6.0 |493-3096-1-ND 2.18 1.79 1.44 | 493-3096-2-ND 1,000 653.10 | PCG1C820MCL1GS 
16 150 0.12 480 2,800 8.0x7.0 |493-3097-1-ND 2.12 1.76 1.55 | 493-3097-2-ND 1,000 722.40 | PCG1C151MCL1GS 
270 0.12 864 3,300 10.0x8.0 |493-3098-1-ND 2.34 1.94 1.71 493-3098-2-ND 500 455.68 | PCG1C271MCL1GS 
470 0.12 1,504 3,700 10.0 x 10.0 |493-3099-1-ND 2.53 2.11 1.86 | 493-3099-2-ND 500 494.56 | PCG1C471MCL1GS 
680 0.12 2,176 4,100 10.0 x 12.7 |493-3100-1-ND 2.73 2.27 2.00  |493-3100-2-ND 400 478.94 | PCG1C681MCL1GS 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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michicem CJ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) Digi@Reel” 


FEATURES: ¢ Higher capacitance, low ESR ° High ripple current « Load life of 2,000 hours @ 105°C * SMD Dimensions — mm 
type: Lead free flow soldering condition at 260°C peak correspondence * Adapted to the RoHS directive Size oD L A B Cc E H 
¢ Marking: Navy blue print on the case top 5.0 x 6.0 5.0 5.9 6.0 5.3 5.3 1.2 0.5 ~ 0.8 
6.3 x 6.0 6.3 5.9 7.3 6.6 6.6 Pal 0.5 ~ 0.8 
8.0 x 7.0 8.0 6.9 9.0 8.3 8.3 3.2 0.8 ~ 1.1 
8.0 x 12.0 8.0 11.9 9.0 8.3 8.3 3.2 0.8 ~ 1.1 
Plastic platform 10.0 x 8.0 10.0 7.9 11.0 10.3 10.3 4.6 0.8 ~ 1.1 
sg 0.3 Max. o ” 7 10.0 x 10.0 10.0 9.9 11.0 10.3 10.3 4.6 0.8 ~ 1.1 
a 10.0 x 12.7 10.0 12.6 11.0 10.3 10.3 4.6 0.8 ~ 1.1 
® | SPECIFICATIONS: 
sSies a y Temperature Range -65°C ~ 105°C 
_ Q “01-04 Capacitance Tolerance +20% @ 120Hz, 20°C _ 
Leakage Current sig ee ee 
Rated tani Leakage | Rated Ripple Current Cut Tape 
Voltage | Cap. | (Maximum) | Current | @100kHz/105°C Size _| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel_| Nichicon 
(VDC) | (uF) | @120Hz/20°C| (yA) (mArms) (mm) Part No. 1 10 100 ‘| Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
180 0.12 90 2,500 5.0x6.0 |493-3020-1-ND 2.15 1.77 1.42 | 493-3020-2-ND 1,000 645.00 | PCJOE181MCL1GS 
390 0.12 195 3,400 6.3x6.0 |493-3021-1-ND 2.20 1.81 1.46 | 493-3021-2-ND 1,000 660.00 | PCJOE391MCL1GS 
560 0.12 280 4,000 8.0x 7.0 |493-3022-1-ND 2.24 1.86 1.64 | 493-3022-2-ND 1,000 763.84 | PCJOE561MCL1GS 
680 0.12 340 4,100 8.0x 7.0 |493-3023-1-ND 2.24 1.86 1.64 | 493-3023-2-ND 1,000 763.84 | PCJOE681MCL1GS 
2.5 820 0.12 410 5,300 8.0x 12.0 |493-3024-1-ND 2.47 2.05 1.81 493-3024-2-ND 400 433.44 | PCJOE821MCL1GS 
1,200 0.12 600 4,800 10.0 x 8.0 |493-3025-1-ND 2.47 2.05 1.81 493-3025-2-ND 500 481.60 | PCJOE122MCL1GS 
1,500 0.12 750 5,300 8.0x 12.0 |493-3026-1-ND 2.47 2.05 1.81 493-3026-2-ND 400 433.44 | PCJOE152MCL1GS 
2,200 0.12 1,100 5,400 10.0 x 10.0 | 493-3027-1-ND 2.56 2.13 1.88 | 493-3027-2-ND 500 500.16 | PCJOE222MCL1GS 
2,700 0.12 1,350 5,800 10.0 x 12.7 | 493-3028-1-ND 2.65 2.20 1.94 |493-3028-2-ND 400 465.55 | PCJOE272MCL1GS 
150 0.12 120 2,400 5.0x6.0 |493-3029-1-ND 2.15 1.77 1.42 | 493-3029-2-ND 1,000 645.00 | PCJ0G151MCL1GS 
330 0.12 264 3,300 6.3x 6.0 |493-3030-1-ND 2.20 1.81 1.46 | 493-3030-2-ND 1,000 660.00 | PCJ0G331MCL1GS 
560 0.12 448 4,000 8.0x 7.0 |493-3031-1-ND 2.24 1.86 1.64 | 493-3031-2-ND 1,000 763.84 | PCJOG561MCL1GS 
560 0.12 448 5,200 8.0x 12.0 |493-3032-1-ND 2.24 1.86 1.64 | 493-3032-2-ND 400 392.83 | PCJ0G561MCL9GS 
1,000 0.12 800 4,600 10.0 x 8.0 |493-3033-1-ND 2.47 2.05 1.81 493-3033-2-ND 500 481.60 | PCJOG102MCL1GS 
* 1,200 0.12 960 5,200 8.0x 12.0 |493-3034-1-ND 2.47 2.05 1.81 493-3034-2-ND 400 433.44 | PCJOG122MCL1GS 
1,500 0.12 1,200 5,200 8.0x 12.0 |493-3035-1-ND 2.56 2.13 1.88 | 493-3035-2-ND 400 450.14 | PCJOG152MCL4GS 
1,500 0.12 1,200 5,000 10.0 x 10.0 | 493-3036-1-ND 2.56 2.13 1.88 | 493-3036-2-ND 500 500.16 | PCJ0G152MCL1GS 
1,800 0.12 1,440 5,300 10.0 x 10.0 | 493-3037-1-ND 2.56 2.13 1.88 | 493-3037-2-ND 500 500.16 | PCJOG182MCL1GS 
2,200 0.12 1,760 5,700 10.0 x 12.7 | 493-3038-1-ND 2.65 2.20 1.94 | 493-3038-2-ND 400 465.55 | PCJOG222MCL1GS 
100 0.12 126 2,300 5.0x 6.0 |493-3039-1-ND 2.15 1.77 1.42 | 493-3039-2-ND 1,000 645.00 | PCJ0J101MCL1GS 
120 0.12 151 2,300 5.0x6.0 |493-3040-1-ND 2.15 1.77 1.42 | 493-3040-2-ND 1,000 645.00 | PCJ0J121MCL1GS 
220 0.12 277 3,200 6.3x6.0 |493-3041-1-ND 2.20 1.81 1.46 | 493-3041-2-ND 1,000 660.00 | PCJ0J221MCL1GS 
63 390 0.12 491 3,900 8.0x7.0 |493-3042-1-ND 2.24 1.86 1.64 | 493-3042-2-ND 1,000 763.84 |PCJOJ391MCL1GS 
820 0.12 1,033 5,000 8.0x 12.0 |493-3043-1-ND 2.47 2.05 1.81 493-3043-2-ND 400 433.44 | PCJOJ821MCL4GS 
820 0.12 1,033 4,500 10.0 x 8.0 |493-3044-1-ND 2.47 2.05 1.81 493-3044-2-ND 500 481.60 | PCJ0J821MCL1GS 
1,500 0.12 1,890 4,800 10.0 x 10.0 | 493-3045-1-ND 2.56 2.13 1.88 | 493-3045-2-ND 500 500.16 | PCJOJ152MCL1GS 
1,800 0.12 2,268 5,200 10.0 x 12.7 | 493-3046-1-ND 2.65 2.20 1.94 |493-3046-2-ND 400 465.55 | PCJOJ182MCL1GS 
68 0.12 136 2,100 5.0x6.0 |493-3047-1-ND 2.15 1.77 1.42 | 493-3047-2-ND 1,000 645.00 | PCJ1A680MCL1GS 
120 0.12 240 2,500 6.3x6.0 |493-3048-1-ND 2.20 1.81 1.46 |493-3048-2-ND 1,000 660.00 |PCJ1A121MCL1GS 
10 270 0.12 540 3,200 8.0x 7.0 |493-3049-1-ND 2.24 1.86 1.64 | 493-3049-2-ND 1,000 763.84 |PCJ1A271MCL1GS 
470 0.12 940 3,700 10.0 x 8.0 |493-3050-1-ND 2.47 2.05 1.81 493-3050-2-ND 500 481.60 |PCJ1A471MCL1GS 
680 0.12 1,360 4,600 10.0 x 10.0 | 493-3051-1-ND 2.56 2.13 1.88 | 493-3051-2-ND 500 500.16 | PCJ1A681MCL1GS 
39 0.12 124 1,900 5.0x 6.0 |493-3052-1-ND 2.15 1.77 1.42 | 493-3052-2-ND 1,000 645.00 | PCJ1C390MCL1GS 
68 0.12 217 2,300 6.3x6.0 |493-3053-1-ND 2.20 1.81 1.46 | 493-3053-2-ND 1,000 660.00 | PCJ1C680MCL1GS 
16 120 0.12 384 3,000 8.0x7.0 |493-3054-1-ND 2.24 1.86 1.64 | 493-3054-2-ND 1,000 763.84 |PCJ1C121MCL1GS 
220 0.12 704 3,400 10.0 x 8.0 |493-3055-1-ND 2.47 2.05 1.81 493-3055-2-ND 500 481.60 |PCJ1C221MCL1GS 
330 0.12 1,056 4,100 10.0 x 10.0 | 493-3056-1-ND 2.56 2.13 1.88 | 493-3056-2-ND 500 500.16 | PCJ1C331MCL1GS 


NEW! NK Series Aluminum Electrolytic Capacitors Screw Terminal 


FEATURES: 
¢ Screw terminal type * 85°C smaller-sized * Load life 5000 hours application of ripple current @ 85°C 


SPECIFICATIONS: 


Pressure 
Temperature Range -25°C ~ 85°C relletvent 
Capacitance Tolerance +20% @ 120Hz, 20°C 
After 5 minutes application of rated voltage, leakage current is not more than 
Leakage Current 3V/CV (uA) or 5mA, whichever is smaller (@ 20°C). 
C: Rated capacitance (iF), V: Voltage (V) 
Rated tand Leakage Rated Ripple Current Dimensions 
Voltage Cap. (Maximum) Current @120Hz/85°C oDxL Digi-Key Price Each Nichicon 
(VDC) (uF) @120Hz/20°C (mA) (Arms) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
10,000 0.20 5.00 25.1 76.2 x 155 493-3167-ND 94.37 89.49 82.98 LNK2V103MSEH 
350 10,000 0.20 5.00 25.9 90 x 140 493-3168-ND 94.37 89.49 82.98 LNK2V103MSEJ 
12,000 0.20 5.00 28.4 90 x 150 493-3169-ND 112.34 106.53 98.79 LNK2V123MSEJ 
10,000 0.20 5.00 26.2 76.2 x 170 493-3170-ND 125.82 119.32 110.64 LNK2G103MSEH 
10,000 0.20 5.00 24.2 90 x 130 493-3171-ND 125.82 119.32 110.64 LNK2G103MSEJ 
400 12,000 0.20 5.00 28.5 90 x 155 493-3172-ND 139.54 132.32 122.70 LNK2G123MSEJ 
15,000 0.20 5.00 34.8 90 x 190 493-3173-ND 213.06 206.09 189.82 LNK2G153MSEJ 
18,000 0.20 5.00 41.2 90 x 235 493-3174-ND 244.46 236.46 217.79 LNK2G183MSEJ 
12,000 0.20 5.00 29.7 90 x 190 493-3175-ND 174.93 169.21 155.85 LNK2W123MSEJ 
nee 15,000 0.20 5.00 35.9 90 x 235 493-3176-ND 244.46 236.46 217.79 LNK2W153MSEJ 
500 10,000 0.20 5.00 29.3 90 x 235 493-3177-ND 275.85 266.83 245.77 LNK2H103MSEJ 


Digi@Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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NEW! FW, KW and KZ Series Aluminum 
Electrolytic Audio Capacitors 


nichicon 


Dimensions — mm 
FEATURES: Size oD cE od P 
FW Series: FW and KW Series 
¢ Standard for audio equipment 5x11 5 i 0.5 2.0 
10 x 12.5 10 12.5 0.6 5.0 
KW Series: 16 x 25 16 25 0.8 7.5 
* Standard for audio equipment ¢ Realization of a harmonious balance of sound quality, made possible by the 18x 255 = Ge oe = 
development of new electrolyte * Most suited for AV equipment like DVD, MD 25 x50 25 50 1.0 72 5 
ease 8x11.5 8 at ee 0.8 3.5 
* Premium grade type for audio equipment * Premium grade “nichicon MUSE” acoustic series * Ideally suited _ 72 5 10 12.5 08 5.0 
for first class audio equipment where qualitative and quantitative comfortableness is required 10x16 10 16 08 5.0 
12.5 x 20 12.5 20 0.8 5.0 
12.5 x 25 12.5 25 0.8 5.0 
16 x 25 16 25 0.8 75 
16 x 35.5 16 35.5 0.8 7.5 
18 x 40 18 40 0.8 7.5 


SPECIFICATIONS: 


Temperature Range -40°C ~ 85°C 

Capacitance Tolerance +20% @ 120Hz, 20°C. 

FW and KW Series: After 1 minute application of rated voltage, leakage 

current is not more than 0.03 CV or 4 (uA), whichever is greater. After 2 

Leakage Current minutes application of rated voltage, leakage current is not more than 0.01 

CV or 3 (uA), whichever is greater. KZ Series: After 1 minute application of 
rated voltage, leakage current is 0.01 CV or less 


Rated tand Rated Ripple Current er, 
Voltage Capacitance (Maximum) @120Hz/85°C Size Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) @120Hz/20°C (mArms) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
FW Series — Standard Type 
16 4,700 0.26 2,100 16 x 25 493-3178-ND 1.85 14.64 109.80 UFW1C472MHD 
25 47 0.16 115 5x11 493-3179-ND 33 2.30 13.80 UFW1E470MDD 
330 0.14 470 10x 12.5 493-3180-ND 68 4.84 31.86 UFW1V331MPD 
35 2,200 0.16 1,800 16 x 25 493-3181-ND 1.66 13.11 98.33 UFW1V222MHD 
4700 0.20 2,490 18 x 35.5 493-3182-ND 2.21 17.90 136.71 UFW1V472MHD 
50 10,000 0.30 4,000 25 x 50 493-3183-ND 5:11 45.99 347.48 UFW1H103MRD 
100 47 0.08 210 10x 12.5 493-3184-ND 53 3.77 24.84 UFW2A470MPD 
1,000 0.08 1,370 18x 40 493-3185-ND 1.98 16.01 122.22 UFW2A102MHD 
KW Series — Standard Type 
50 1 0.12 10 5x11 493-3186-ND -30 2.04 11.56 UKW1H010MDD 
10 0.12 65 5x11 493-3187-ND 33 2.30 13.80 UKW1H100MDD 
KZ Series — Premium Type 
33 0.12 = 8x11.5 493-3188-ND 49 3.40 20.40 UKZ1E330MPM 
47 0.12 = 10x 12.5 493-3189-ND 48 3.40 22.41 UKZ1E470MPM 
25 100 0.12 = 10x 16 493-3190-ND 59 4.14 27.27 UKZ1E101MPM 
330 0.12 = 12.5x 25 493-3191-ND 83 6.09 41.76 UKZ1E331MHM 
470 0.12 _ 16x25 493-3192-ND 98 7.48 53.48 UKZ1E471MHM 
22 0.08 = 8x11.5 493-3193-ND 43 2.98 17.87 UKZ1H220MPM 
47 0.08 = 10x 16 493-3194-ND 59 4.14 27.27 UKZ1H470MPM 
100 0.08 = 12.5 x 20 493-3195-ND .73 5.39 36.96 UKZ1H101MHM 
$0 220 0.08 = 16x25 493-3196-ND 85 6.44 46.04 UKZ1H221MHM 
470 0.08 = 16 x 35.5 493-3197-ND 1.23 9.72 72.90 UKZ1H471MHM 
1,000 0.08 = 18 x 40 493-3198-ND 1.90 14.97 112.28 UKZ1H102MHM 
47 0.07 = 12.5 x 20 493-3199-ND .78 5.78 39.60 UKZ2A470MHM 
100 100 0.07 _ 16x25 493-3200-ND 1.04 7.93 56.73 UKZ2A101MHM 
220 0.07 = 16 x 35.5 493-3201-ND 1.37 10.83 81.23 UKZ2A221MHM 


NEW! UQ Series Aluminum Electrolytic Audio Capacitors (SMT) 


FEATURES: 

* Chip type for audio equipment »* Wide temperature range » Chip type acoustic series within the wide Dimensions — mm 

temperature range » Applicable to automatic mounting machine using carrier tape Size oD L B c E 
4x54 4 5.4 4.3 4.3 1.0 
5x5.4 5 5.4 5.3 5.3 1.3 

Positive 6.3x5.4 6.3 54 6.6 6.6 2.2 

8x 6.2 8 6.2 8.3 8.3 2.3 
8x10 8 10 8.3 8.3 3.1 
10x 10 10 10 10.3 10.3 4.5 


SPECIFICATIONS: 


Temperature Range -40°C ~ 105°C 

Capacitance Tolerance +20% @ 120Hz, 20°C 

After 1 minute application of rated voltage, leakage current is not more than 
0.03 CV or 4 (UA), whichever is greater. 


Negative 


Leakage Current 


Rated tan 5 Rated Ripple Current Cut Tape 
Voltage | Cap. | (Maximum) @120Hz/105°C Size Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
(VDC) (uF) | @120Hz/20°C (mArms) (mm) Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
10 0.16 23 5x5.4 |493-3202-1-ND 44 3.45 20.79 |493-3202-2-ND 1,000 123.50 | UUQ1E100MCL1GB 
33 0.16 48 6.3x5.4 |493-3205-1-ND 57 4.75 29.77 |493-3205-2-ND 1,000 187.00 | UUQ1E330MCL1GB 
25 47 0.16 66 8x6.2 |493-3206-1-ND 86 7.23 45.31 |493-3206-2-ND 1,000 268.80 | UUQ1E470MCL1GS 
100 0.16 155 8x10 |493-3203-1-ND 99 8.42 57.20 | 493-3203-2-ND 500 222.30 |UUQ1E101MCL1GS 
220 0.16 300 10x10 | 493-3204-1-ND 1.04 8.67 63.67 | 493-3204-2-ND 500 243.95 |UUQ1E221MCL1GS 
1 0.12 6.2 4x5.4 | 493-3207-1-ND 52 4.08 21.35  |493-3207-2-ND 2,000 74.26/M |UUQ1HO10MCL1GB 
10 0.12 30 63x54 |493-3208-1-ND 57 4.75 29.77 | 493-3208-2-ND 1,000 187.00 |UUQ1H100MCL1GB 
22 0.12 51 8x6.2 |493-3210-1-ND 86 7.23 45.31 |493-3210-2-ND 1,000 268.80 | UUQ1H220MCL1GS 
2 33 0.12 140 8x10 |493-3211-1-ND 99 8.42 57.20 |493-3211-2-ND 500 222.30 | UUQ1H330MCL1GS 
47 0.12 180 8x10 |493-3212-1-ND 99 8.42 57.20 | 493-3212-2-ND 500 222.30 |UUQ1H470MCL1GS 
100 0.12 220 10x10 | 493-3209-1-ND 1.04 8.67 63.67 | 493-3209-2-ND 500 243.95 |UUQ1H101MCL1GS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CORNELL 
DUBILIER 


applications. Specifi 


Specifications: Max DC Leakage Current: <.01CV or 3A max. whichever is greater * Capacitance Tolerance: +20% 


NEW! SEK/SK Series Radial Leaded Aluminum Electrolytic Capacitors 


The SEK series is a radial leaded aluminum electrolytic capacitor with a +105°C, 2000 hour long life rating. The volumetric efficient high 
CV product of the SEK makes it ideal for high density packaging in general purpose, coupling, decoupling, bypass and filtering circuit 
tions: Capacitance Tolerance: +20% * Max DC Leakage Current: .01CV or 3A max. whichever is greater. 

The SK series is a radial leaded aluminum electrolytic capacitor with a +85°C, 2000 hour long life rating. The SK is a high CV rated 
product and is ideal for general purpose applications such as stereo radio, TV, computers and other consumer electronic products. 


Rated W.V.| Capacitance | Max. ESR @ 120Hz| Max. Ripple @ 120Hz Dimensions - (mm) Digi-Key Pricing Cornell Dubilier 
(vDc) (uF) 25°C (0) 105°C (mA) D L s d Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 
SEK Series 
47 5.08 85 5.0 11.0 2.0 0.5 1338-1732-ND 20 1.68 14.00 |SEK470M016ST 
100 2.39 135 6.3 11.0 25 0.5 |338-1728-ND A 3.48 29.00 | SEK101M016ST 
220 1.09 235 8.0 11.5 35 0.6 |338-1749-ND 61 5.19 43.25 | SEK221M016ST 
16 330 0.72 285 8.0 11.0 35 0.6 |338-1735-ND .70 5.97 49.75 | SEK331M016ST 
470 0.51 395 10.0 13.0 5.0 0.6 |338-1751-ND 55 471 39.25 | SEK471M016ST 
1,000 0.24 700 10.0 21.0 5.0 0.6 |338-1734-ND 78 6.69 55.75 | SEK102MO16ST 
2,200 0.12 1150 13.0 21.0 5.0 0.6 |338-1738-ND 1.45 12.45 103.75 | SEK222M016ST 
10 21.23 50 5.0 11.0 2.0 0.5  |338-1716-ND 19 1.62 13.50 | SEK100M025ST 
22 9.65 60 5.0 11.0 2.0 0.5  |338-1727-ND .20 1.68 14.00 | SEK220M025ST 
100 2.12 145 6.3 11.0 25 0.5 |338-1721-ND 49 417 34.75 | SEK101M025ST 
- 220 0.97 250 8.0 11.0 35 0.6 |338-1723-ND 61 5.25 43.75 | SEK221M025ST 
330 0.64 355 10.0 13.0 5.0 0.6 |338-1756-ND 57 4.89 40.75 | SEK331M025ST 
470 0.45 470 10.0 16.0 5.0 0.6 [338-1715-ND 73 6.24 52.00 | SEK471MO25ST 
1,000 0.21 855 13.0 21.0 5.0 0.6 |338-1745-ND 1.06 9.12 76.00  |SEK102MO25ST 
2,200 0.11 1230 13.0 26.0 5.0 0.6 _|338-1742-ND 1.65 14.10 117.50 | SEK222M025ST 
22 8.44 65 5.0 11.0 2.0 0.5 |338-1719-ND 21 1.77 14.75 | SEK220M035ST 
33 5.63 85 5.0 11.0 2.0 0.5  |338-1743-ND 22 1.86 15.50 | SEK330M035ST 
220 0.84 315 10.0 13.0 5.0 0.6 |338-1733-ND 50 4.29 35.75 | SEK221M035ST 
35 330 0.56 440 10.0 16.0 5.0 0.6 |338-1741-ND 76 6.48 54.00 | SEK331M035ST 
470 0.40 580 13.0 20.0 5.0 0.6 |338-1724-ND 80 6.87 57.25 | SEK471MO35ST 
1,000 0.19 995 13.0 21.0 5.0 0.6 |338-1713-ND 1.47 12.57 104.75 | SEK102M035ST 
2,200 0.10 1450 16.0 32.0 75 0.8 |338-1757-ND 3.14 26.94 224.50 | SEK222M035ST 
1.0 159.24 12.0 5.0 11.0 2.0 0.5  |338-1736-ND 19 1.62 13.50 | SEKO10M050ST 
3.3 48.25 25.0 5.0 11.0 2.0 0.5 |338-1754-ND A7 1.44 12.00  |SEK3R3MO50ST 
47 33.88 30.0 5.0 11.0 2.0 0.5 |338-1710-ND 19 1.62 13.50 | SEK4R7MO50ST 
10 15.92 50.0 5.0 11.0 2.0 0.5 |338-1711-ND 19 1.62 13.50 | SEK100MO050ST 
22 7.24 75.0 5.0 11.0 2.0 0.5 |338-1726-ND 17 1.44 12.00 | SEK220M050ST 
50 47 3.39 125.0 6.3 11.5 25 0.5 |[338-1717-ND 54 4.65 38.75 | SEK470MO50ST 
100 1.59 210.0 8.0 11.0 35 0.6 |338-1725-ND 62 5.34 44.50 | SEK101MOSOST 
220 0.72 400.00 10.0 16.0 5.0 0.6  |338-1720-ND 65 5.61 46.75 | SEK221M050ST 
330 0.48 535.0 10.0 21.0 5.0 0.6 |338-1748-ND 85 7.26 60.50 | SEK331MOS0ST 
470 0.34 730.0 13.0 21.0 5.0 0.6 |338-1731-ND 1.12 9.57 79.75 __ | SEK471MO50ST 
1,000 0.16 1110.0 16.0 25.0 75 0.8  |338-1729-ND 2.56 21.90 182.50 | SEK102MO50ST 
2,200 0.08 1530.0 18.0 36.0 75 0.8 |338-1718-ND 3.37 28.92 241.00 _ | SEK222M050ST 
10 13.27 55 5.0 11.0 2.0 0.5  |[338-1744-ND 19 1.62 13.50 | SEK100M063ST 
63 22 6.03 90 6.3 11.0 25 0.5 |338-1722-ND 28 2.37 19.75 | SEK220M063ST 
33 4.02 110 6.3 11.0 25 0.5 |338-1714-ND 23 1.98 16.50 | SEK330M063ST 
220 0.60 460 10.0 21.0 5.0 0.6 |338-1737-ND 85 7.29 60.75 | SEK221M063ST 
1.0 132.70 15 5.0 11.0 2.0 0.5  |338-1730-ND 20 1.68 14.00 | SEKO10M100ST 
400 2.2 60.32 22 5.0 11.0 2.0 0.5 |338-1740-ND .20 1.68 14.00 |SEK2R2M100ST 
10 13.27 65 6.3 11.0 25 0.5  |338-1739-ND 44 3.81 31.75 | SEK100M100ST 
22 6.03 115 8.0 11.0 3.5 0.6 |338-1747-ND A4 3.81 31.75 | SEK220M100ST 
160 10 19.90 70 8.0 11.0 35 0.6 [338-1752-ND 59 5.04 42.00 | SEK100M160ST 
22 9.05 155 13.0 21.0 5.0 0.6 |338-1750-ND 1.20 10.32 86.00 | SEK220M250ST 
250 33 6.03 190 13.0 21.0 5.0 0.6 |338-1746-ND 1.39 11.91 99.25 | SEK330M250ST 
47 4.23 230 13.0 26.0 5.0 0.6 |338-1753-ND 2.60 22.32 186.00 | SEK470M250ST 
100 1.99 340 16.0 32.0 75 0.8 |338-1755-ND 271 23.19 193.25 | SEK101M250ST 
400 22 12.06 170 13.0 26.0 5.0 0.6 [338-1712-ND 1.94 16.59 138.25 | SEK220M400ST 
Rated W.V.| Capacitance | Max. ESR @ 120Hz| Max. Ripple @ 120Hz Dimensions - (mm) Digi-Key Pricing Cornell Dubilier 
(vDC) (uF) 25°C (0) 85°C (mA) D L s d Part No. 1 10 100 _| Part No. 
SK Series 
47 5.36 95 5.0 11.0 2.0 0.5  1338-1699-ND 16 1.35 11.25 |SK470M010ST 
10 220 1.15 250 6.3 11.0 25 0.5  |338-1708-ND A 3.48 29.00 |SK221M010ST 
470 0.54 400 8.0 11.0 3.5 0.6 |338-1709-ND 54 4.65 38.75 _|SK471MO10ST 
22 9.65 75 5.0 11.0 2.0 0.5  |338-1680-ND 16 1.35 11.25 |SK220M016ST 
47 4.52 130 5.0 11.0 2.0 0.5 |338-1685-ND 16 1.35 11.25 | SK470M016ST 
100 2.12 185 6.3 11.0 25 0.5  |338-1692-ND 24 1.77 14.75 | SK101M016ST 
16 220 0.97 320 8.0 11.5 35 0.6 |338-1696-ND 53 4.53 37.75 |SK221MO16ST 
470 0.45 470 10.0 13.0 5.0 0.6 |338-1678-ND 50 4.32 36.00 _|SK471MO16ST 
1,000 0.21 790 10.0 21.0 5.0 0.6 |338-1689-ND 75 6.39 53.25  |SK102MO16ST 
6,800 0.07 2500 18.0 35.0 75 0.8 |338-1693-ND 4.27 36.57 304.75 | SK682M016ST 
10 18.57 50 5.0 11.0 2.0 0.5 |[338-1697-ND 16 1.38 11.50 |SK100M025ST 
22 8.44 90 5.0 11.0 2.0 0.5  |338-1679-ND 16 141 11.75 | SK220M025ST 
47 3.95 130 5.0 11.0 2.0 0.5 |338-1672-ND 16 1.35 11.25 | SK470M025ST 
100 1.85 185 6.3 11.0 25 0.5 |338-1684-ND 24 2.07 17.25 |SK101M025ST 
25 220 0.84 320 8.0 11.5 3.5 0.6 |338-1686-ND 33 2.82 23.50 | SK221M025ST 
330 0.56 420 10.0 13.0 5.0 0.6 |338-1690-ND 50 4.32 36.00 | SK331M025ST 
470 0.39 540 10.0 16.0 5.0 0.6 |338-1682-ND 67 5.73 47.75 |SK471M025ST 
1,000 0.18 950 13.0 21.0 5.0 0.6  |338-1706-ND 1.01 8.64 72.00  |SK102M025ST 
4,700 0.08 2360 18.0 35.0 75 0.8 |338-1704-ND 3.56 30.54 254.50 | SK472M025ST 
10 15.92 60 5.0 11.0 2.0 0.5  |338-1667-ND 16 1.38 11.50 | SK100M035ST 
22 7.23 95 5.0 11.0 2.0 0.5  |338-1687-ND 16 1.38 11.50 | SK220M035ST 
33 4.82 115 5.0 11.0 2.0 0.5  |338-1670-ND 16 1.38 11.50 | SK330M035ST 
47 3.38 140 6.3 11.0 25 0.5 |338-1676-ND 24 1.83 15.25 | SK470M035ST 
a5 100 1.59 230 8.0 11.5 3.5 0.6 |338-1669-ND 30 2.61 21.75 _|SK101MO35ST 
220 0.72 370 10.0 13.0 5.0 0.6  |338-1666-ND AT 4.05 33.75 |SK221M035ST 
330 0.48 490 10.0 16.0 5.0 0.6 |338-1665-ND 69 5.91 49.25 |SK331M035ST 
470 0.33 640 10.0 21.0 5.0 0.6 |338-1664-ND 77 6.57 54.75 | SK471M035ST 
1,000 0.15 1100 13.0 21.0 5.0 0.6 |338-1694-ND 1.33 11.43 95.25 |SK102M035ST 
2,200 0.14 1800 16.0 32.0 75 0.8 |338-1707-ND 2.73 23.37 194.75 | SK222M035ST 
22 60.32 23 5.0 11.0 2.0 0.5  |338-1675-ND 16 1.38 11.50 |SK2R2MOS0ST 
10 13.27 65 5.0 11.0 2.0 0.5 |338-1671-ND 15 1.32 11.00 | SK100M050ST 
22 6.03 100 5.0 11.0 2.0 0.5  |338-1691-ND 16 1.35 11.25 | SK220M050ST 
33 4.02 125 6.3 11.0 25 0.5 |338-1673-ND 24 2.07 17.25 | SK330M050ST 
50 47 2.82 150 6.3 11.0 25 0.5 |338-1677-ND .22 1.89 15.75 | SK470M050ST 
100 1.33 250 8.0 11.0 35 0.6  |338-1668-ND 58 4.95 41.25 |SK101MO50ST 
220 0.60 440 10.0 16.0 5.0 0.6 |338-1674-ND 69 5.94 49.50 |SK221MOSO0ST 
470 0.28 760 13.0 21.0 5.0 0.6 |338-1703-ND 1.06 9.12 76.00 |SK471MOS0ST 
1,000 0.13 1350 16.0 25.0 75 0.6 |338-1688-ND 1.97 16.89 140.75 _|SK102M050ST 
22 5.43 115 6.3 11.0 25 0.5  |338-1695-ND A 3.48 29.00  |SK220M063ST 
63 47 2.54 190 8.0 11.0 35 0.6 |338-1683-ND 38 3.24 27.00 | SK470M063ST 
100 1.19 300 10.0 13.0 5.0 0.6 |338-1705-ND 49 4.20 35.00 | SK101M063ST 
10 10.62 75 6.3 11.0 25 0.5 |338-1700-ND 27 2.28 19.00 | SK100M100ST 
100 220 0.48 710 16.0 25.0 75 0.8  |338-1701-ND 1.89 16.17 134.75 | SK221M100ST 
470 0.23 1100 16.0 32.0 75 0.8 |338-1702-ND 3.67 31.44 262.00 _|SK471M100ST 
250 33 6.03 160 13.0 21.0 5.0 0.6 |338-1698-ND 111 9.48 79.00 | SK330M250ST 
450 33 8.04 150 16.0 36.0 75 0.8 [338-1681-ND 3.58 30.72 256.00 | SK330M450ST 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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lepe| connec. NEW! AVE Series Aluminum Electrolytic Capacitors 
PUBILIER (SMT) — General Purpose -40°C ~ 85°C 


The AVE series capacitors are a great value for filter and bypass [Gage Case Dimensions (mm) Case Case Dimensions (mm) 

applications not requiring wide temperature performance or high Code! ob L A Cc W P202 Code! ob L A Ct W Ps02 

ripple current. Their vertical cylindrical cases facilitate automatic a a 

mounting and reflow soldering and offer a significant savings over A | 3 [5.320.2| 3.3 | 1.5] .45~0.75| 0.8 X_| 6.37.7 +0.3| 6.6 | 27] 0.5~08 | 20 

beard pe "7 ders dees tea B 5.3 +0.2| 4.3 | 2.0| 05~0.8 |] 1.0 E | 8 [6520.3] 84 |34/05~08| 23 

pecifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Leakage _ 
Current: 0.01CV or 3A @ 20°C after 2 minutes (whichever is C | 5 {53202] 53} 23] 05~08 | 15 F | 8 [1020.5] 84 |30]07~11 | 3.1 
greater) D [6.3/5.3 20.2) 66 |27|05~0.8 | 2.0 G | 10 | 10+0.5 | 10.4] 3.3] 0.7~1.1 | 47 
Rated Max. ESR @ | Max. Ripple Current Cut Tape 
Voltage Capacitance | Case 120Hz / 20°C @ 120Hz/85°C | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Cornell Dubilier 
(VDC) (uF) Code (Q) (mA) Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

6.3 22 B 21.10 23 338-1786-1-ND .06 55 4.68 338-1786-2-ND 2,000 27.20/M AVE226M06B12T-F 
6.3 100 D 4.64 120 338-1787-1-ND .09 81 6.88 338-1787-2-ND 1,000 40.00 AVE107M06D16T-F 
10 22 Cc 18.09 39 338-1788-1-ND 09 81 6.88 338-1788-2-ND 1,000 40.00 AVE226M10C12T-F 
10 220 E 1.81 155 .18 1.53 12.93 338-1789-2-ND 1,000 75.20 AVE227M10E16T-F 
10 330 F 1.21 252 23 1.98 16.78 338-1790-2-ND 500 61.00 AVE337M10F24T-F 
10 470 G 0.85 458 32 2.80 23.65 338-1791-2-ND 500 86.00 AVE477M10G24T-F 
10 1000 G 0.40 458 32 2.80 23.65 338-1792-2-ND 500 86.00 AVE108M10G24T-F 
16 10 A 33.16 14 12 1.01 8.53 338-1793-2-ND 2,000 49.60/M AVE106M16A12T-F 
16 10 B 33.16 26 06 55 4.68 338-1794-2-ND 2,000 27.20/M AVE106M16B12T-F 
16 22 ej 15.07 44 08 72 6.05 338-1795-2-ND 1,000 35.20 AVE226M16C12T-F 
16 33 D 10.05 63 10 88 7.43 338-1796-2-ND 1,000 43.20 AVE336M16D16T-F 
16 47 D 7.05 75 09 81 6.88 338-1797-2-ND 1,000 40.00 AVE476M16D16T-F 
16 100 E 3.32 155 18 1.53 12.93 338-1798-2-ND 1,000 75.20 AVE107M16E16T-F 
16 330 F 1.00 252 23 1.98 16.78 338-1799-2-ND 500 61.00 AVE337M16F24T-F 
16 470 G 0.71 458 338-1800-1-ND 32 2.80 23.65 338-1800-2-ND 500 86.00 AVE477M16G24T-F 
25 47 B 49.38 19 338-1801-1-ND 06 55 4.68 338-1801-2-ND 2,000 27.20/M AVE475M25B12T-F 
25 10 Cc 23.21 32 338-1802-1-ND .08 72 6.05 338-1802-2-ND 1,000 35.20 AVE106M25C12T-F 
25 22 D 10.55 55 338-1803-1-ND 09 81 6.88 338-1803-2-ND 1,000 40.00 AVE226M25D16T-F 
25 47 E 4.94 155 338-1804-1-ND 18 1.53 12.93 338-1804-2-ND 1,000 75.20 AVE476M25E16T-F 
25 100 xX 2.32 124 338-1805-1-ND 11 91 7.70 338-1805-2-ND 1,000 44.80 AVE107M25X16T-F 
25 100 E 2.32 155 -18 1.53 12.93 338-1806-2-ND 1,000 75.20 AVE107M25E16T-F 
25 220 F 1.06 252 23 1.98 16.78 338-1807-2-ND 500 61.00 AVE227M25F24T-F 
25 330 G 0.70 458 32 2.80 23.65 338-1808-2-ND 500 86.00 AVE337M25G24T-F 
35 47 B 42.33 20 .06 55 4.68 338-1809-2-ND 2,000 27.20/M AVE475M35B12T-F 
35 10 ej 19.89 34 08 72 6.05 338-1810-2-ND 1,000 35.20 AVE106M35C12T-F 
35 22 D 9.04 59 09 81 6.88 338-1811-2-ND 1,000 40.00 AVE226M35D16T-F 
35 100 F 1.99 252 23 1.98 16.78 338-1812-2-ND 500 61.00 AVE107M35F24T-F 
50 10 B 1657.83 3 338-1813-1-ND .06 55 4.68 338-1813-2-ND 2,000 27.20/M AVE104M50B12T-F 
50 22 B 753.56 co] 338-1814-1-ND .06 55 4.68 338-1814-2-ND 2,000 27.20/M AVE224M50B12T-F 
50 47 B 352.73 7 338-1815-1-ND 06 55 4.68 338-1815-2-ND 2,000 27.20/M AVE474M50B12T-F 
50 1 B 165.78 10 338-1816-1-ND 06 55 4.68 338-1816-2-ND 2,000 27.20/M AVE105M50B12T-F 
50 2.2 B 75.36 15 338-1817-1-ND .06 55 4.68 338-1817-2-ND 2,000 27.20/M AVE225M50B12T-F 
50 3.3 B 50.24 19 338-1818-1-ND 06 55 4.68 338-1818-2-ND 2,000 27.20/M AVE335M50B12T-F 


NEW! AVRF Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
Low Impedance and Long Life -55°C ~ 105°C 2 cescnancae 


The AVRF Series is a low impedance and long life capacitor for filtering, by-passing, and | coge | _D =.05 L Cc A WwW 
power supply decoupling. It excels at cold performance down to -55°C and is at a significant 


cost savings compared to tantalum (as well as similar impedance characteristics to low ESR B 4.0 5.4 +0.2 | 4.3 18 0.65 +0.1 

tantalums). The vertical cylindrical cases facilitate automatic mounting and reflow soldering c 5.0 5.4+0.3 | 5.3 2.2 | 0.65 +0.1 

into the same footprint of like-rated tantalum capacitors except without the need for voltage D 6.3 5.4 +0.2 | 6.6 2.6 0.65 +0.1 

derating. Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Leakage current: F 8.0 10.2 +0.5| 8.3 | 3.4 | 0.90 +0.2 

0.01CV or 3uA @ 20°C, after 2 minutes (whichever is greater) G 10.0 10.2 +0.5 | 10.3 | 3.5 0.90 +0.2 

Rated Max. ESR @ Max. Ripple Current Cut Tape 
Voltage Capacitance Case 100kHz / 20°C @ 100kHz/105°C | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Cornell Dubilier 
(VDC) (uF) Code (Q) (mA) Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 

6.3 47 B 1.65 70 338-1819-1-ND 20 1.69 14.30 | 338-1819-2-ND 2,000 83.20/M_ | AVRF476M06B12T-F 
6.3 100 Cc 0.90 100 338-1820-1-ND 23 1.95 16.50 |338-1820-2-ND 1,000 96.00 |AVRF107M06C12T-F 
6.3 1000 F 0.16 600 338-1821-1-ND 34 2.93 24.75 |338-1821-2-ND 500 90.00 |AVRF108MO6F24T-F 
10 33 B 1.65 70 338-1822-1-ND 20 1.69 14.30 | 338-1822-2-ND 2,000 83.20/M_ | AVRF336M10B12T-F 
10 330 F 0.16 600 338-1823-1-ND 34 2.93 24.75 |338-1823-2-ND 500 90.00 | AVRF337M10F24T-F 
10 1000 G 0.08 850 338-1824-1-ND 67 5.82 49.23 |338-1824-2-ND 500 179.00 |AVRF108M10G24T-F 
16 22 B 1.65 70 338-1825-1-ND 20 1.69 14.30 | 338-1825-2-ND 2,000 83.20/M_ | AVRF226M16B12T-F 
16 47 Cc 0.90 100 338-1826-1-ND 23 1.95 16.50 |338-1826-2-ND 1,000 96.00 |AVRF476M16C12T-F 
16 68 D 0.50 160 338-1827-1-ND .25 2.18 18.43 | 338-1827-2-ND 1,000 107.20 |AVRF686M16D16T-F 
16 330 EF 0.16 600 338-1828-1-ND 34 2.93 24.75 | 338-1828-2-ND 500 90.00 | AVRF337M16F24T-F 
16 470 F 0.16 600 338-1829-1-ND 34 2.93 24.75 |338-1829-2-ND 500 90.00 |AVRF477M16F24T-F 
25 10 B 1.65 70 338-1830-1-ND 20 1.69 14.30 | 338-1830-2-ND 2,000 83.20/M_ | AVRF106M25B12T-F 
25 33 D 0.50 160 338-1831-1-ND 25 2.18 18.43 |338-1831-2-ND 1,000 107.20 |AVRF336M25D16T-F 
25 47 D 0.50 160 338-1832-1-ND .25 2.18 18.43 | 338-1832-2-ND 1,000 107.20 |AVRF476M25D16T-F 
25 220 EF 0.16 600 338-1833-1-ND 34 2.93 24.75 | 338-1833-2-ND 500 90.00 | AVRF227M25F24T-F 
25 470 G 0.08 850 338-1834-1-ND 67 5.82 49.23 |338-1834-2-ND 500 179.00 |AVRF477M25G24T-F 
35 10 Cc 0.90 100 338-1835-1-ND 20 1.69 14.30 | 338-1835-2-ND 1,000 83.20 |AVRF106M35C12T-F 
35 47 F 0.16 600 338-1836-1-ND 34 2.93 24.75 | 338-1836-2-ND 500 90.00 |AVRF476M35F24T-F 
35 100 F 0.16 600 338-1837-1-ND 34 2.93 24.75 |338-1837-2-ND 500 90.00 |AVRF107M35F24T-F 
35 330 G 0.08 850 338-1838-1-ND 67 5.82 49.23 |338-1838-2-ND 500 179.00 | AVRF337M35G24T-F 


NEW! AVEK Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) — Digi@>Reel” 
Long Life -55°C ~ 105°C 


The AVEK Series capacitors are rated for 5,000 hours at 105°C with low impedance characteristics. They are ideal for high density PC board packaging. This series [Gace Case Dimensions (mm) 
offers a low in-place-cost for a high quality performer. The vertical cylindrical cases facilitate automatic mounting and reflow soldering into the same footprint of like-rated Code | oD E Ale WwW P2002 
tantalum capacitors except without the need for voltage derating. Specifications: »* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Leakage Current: 0.01CV or 3A @ “ 
20°C for 2 minutes (whichever is greater) F 8.0 |10 +0.5| 8.4 |3.0}0.7~1.1] 3.1 
Rated | Capaci- Max. ESR @ | Max. RippleCurrent Cut Tape Tape and Reel G |10.0| 10 +0.5)10.4/3.3/0.7~1.1) 4.7 
Voltage | tance | Case | 120Hz/20°C| @120Hz/105°C | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Cornell Dubilier 
(VDC) (uF) | Code (Q) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 500 Part No. 
16 100 F 3.6 178 338-1839-1-ND 26 2.24 18.98 | 338-1839-2-ND 69.00 AVEK107M16F241-F 
25 100 F 27 178 338-1840-1-ND 26 2.21 18.70 | 338-1840-2-ND 68.00 AVEK107M25F24T-F 
35 100 G 2.2 324 338-1841-1-ND 36 3.15 26.68 | 338-1841-2-ND 97.00 AVEK107M35G24T-F 
10 220 F 2.0 178 338-1842-1-ND 25 2.18 18.43 | 338-1842-2-ND 67.00 AVEK227M10F24T-F At 
16 220 F 17 178 338-1843-1-ND 26 2.24 18.98 | 338-1843-2-ND 69.00 AVEK227M16F24T-F | 
50 33 F 6.0 178 338-1844-1-ND 2k 2.34 19.80 | 338-1844-2-ND 72.00 AVEK336M50F241-F | 
10 330 G 1.3 324 338-1845-1-ND 36 3.15 26.68 | 338-1845-2-ND 97.00 AVEK337M10G24T-F bos Leap bc 
35 47 F 46 178 338-1846-1-ND 26 2.21 18.70 | 338-1846-2-ND 68.00 AVEK476M35F24T-F q 
50 47 F 4.2 178 338-1847-1-ND 28 241 20.35 | 338-1847-2-ND 74.00 AVEK476MS0F24T-F 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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SMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
General Purpose 85°C 


Leakage Current @ 20°C: 


Features: Miniature, General Purpose, Od e@D | DC Voltage | Test Time Leakage Current (yA) 
Solvent Proof (except 350V ~ 450V), 85°C ® 6.3V ~ 100V | After 1 Minute |= 0.03CV or 4A, whichever is greater 
Sie Get tine oteraeae 2D ° 018] j6oy — asov LAftert Minute [CVE 7,000: 1c0.1CV +40_[CV>1,000: Ie0.04CV +100 
eC ast re ave 2000), Bae BHC ; ; After 5 Minutes | CVs 1,000: 1=0.03CV +15 | CV>1,000: I=0.02CV +25 
ee et, 7 is Vent — LE = lads min. 4 min. = 
(450V) * Capacitance Tolerance: +20% = 020] 6.3V ~ 450V | After 3 Minutes 1=0.03CV 
Rated W.V. | Capacitance Rated Ripple Current Dimensions - mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tans | (mA RMS) @85°C 120Hz oD [ F od___|Part No. 1 10 100 Part No. 
470 0.34 320 6.3 11.0 25 0.5 |565-1005-ND 32 2.20 13.20 | ESMG6R3ELL471MF11D 
2200 0.36 1000 10.0 20.0 5.0 0.6 |565-1006-ND 69 4.88 32.73 | ESMG6R3ELL222MJ20S 
re 3300 0.38 1185 10.0 20.0 5.0 0.6 |565-1007-ND 62 4.55 31.20 | ESMG6R3ELL332MJ20S 
: 4700 0.40 1545 12.5 20.0 5.0 0.6 |565-1008-ND 98 7.25 49.68 _|ESMG6R3ELL472MK20S 
6800 0.44 1915 12.5 25.0 5.0 0.6 _|565-1009-ND 1.06 8.03 58.28 | ESMG6R3ELL682MK25S 
10000 0.52 2330 16.0 25.0 75 0.8 _|565-1010-ND 1.64 12.40 90.00 __|ESMG6R3ELL103ML25S 
220 0.24 240 5.0 11.0 2.0 0.5 |565-1021-ND 29 1.98 11.22 | ESMG100ELL221ME11D 
330 0.24 290 6.3 11.0 25 0.5 |565-1022-ND 29 2.00 12.00 | ESMG100ELL331MF11D 
470 0.24 350 6.3 11.0 25 0.5 |565-1023-ND 30 2.05 12.30 | ESMG100ELL471MF11D 
1000 0.24 650 10.0 125 5.0 0.6 |565-1024-ND 57 4.06 27.23 |ESMG100ELL102MJC5S 
40 2200 0.26 1070 10.0 20.0 5.0 0.6 _|565-1025-ND 62 4.55 31.20 _ | ESMG100ELL222MJ20S 
4700 0.30 1780 12.5 25.0 5.0 0.6 |565-1027-ND 1 8.40 60.98 | ESMG100ELL472MK25S 
6800 0.34 2220 16.0 25.0 75 0.8 |565-1028-ND 1.56 11.78 85.50 | ESMG100ELL682ML25S 
10000 0.42 2410 20.0 25.0 10.0 1.0  |565-1029-ND 2.85 22.23 176.19 | ESMG100ELL103MN25S 
22000 0.66 3480 22.0 40.0 10.0 1.0 |565-1031-ND 3.81 30.75 239.85 | ESMG100ELL223MP40S 
33000 0.88 3560 25.4 40.0 12.5 1.0 |565-1032-ND 4.28 38.48 290.70 _ | ESMG100ELL333MaQ40s 
10 0.20 50 5.0 11.0 2.0 0.5 |565-1033-ND 27 1.86 10.54 | ESMG160ELL100ME11D 
22 0.20 75 5.0 11.0 2.0 0.5 |565-1034-ND 28 1.92 10.88 | ESMG160ELL220ME11D 
47 0.20 109 5.0 11.0 2.0 0.5 |565-1036-ND 28 1.92 10.88 | ESMG160ELL470ME11D 
100 0.20 160 5.0 11.0 2.0 0.5 |565-1037-ND 28 1.92 10.88 | ESMG160ELL101ME11D 
220 0.20 260 6.3 11.0 25 0.5 _|565-1038-ND 32 2.20 13.20 | ESMG160ELL221MF11D 
330 0.20 370 8.0 11.5 3.5 0.6 |565-1039-ND 43 3.00 18.00 | ESMG160ELL331MHB5D 
470 0.20 440 8.0 11.5 3.5 0.6 |565-1040-ND 44 3.05 18.30 | ESMG160ELL471MHB5D 
1000 0.20 785 10.0 16.0 5.0 0.6 |565-1041-ND 66 4.63 31.08 | ESMG160ELL102MJ16S 
46 2200 0.22 1295 12.5 20.0 5.0 0.6 |565-1042-ND 85 6.23 42.72 — |ESMG160ELL222MK20S 
3300 0.24 1655 12.5 25.0 5.0 0.6 _[565-1043-ND 1.12 8.23 56.40 _ | ESMG160ELL332MK25S 
4700 0.26 2090 16.0 25.0 75 0.8 |565-1044-ND 1.45 10.97 79.65 |ESMG160ELL472ML25S 
6800 0.30 2520 16.0 31.5 75 0.8 |565-1046-ND 1.92 14.51 105.30 | ESMG160ELL682MLN3S 
6800 0.30 2330 20.0 25.0 10.0 1.0 |565-1047-ND 2.81 21.92 173.67 | ESMG160ELL682MN25S 
8200 0.34 2500 20.0 30.0 10.0 1.0 |565-1048-ND 3.04 23.69 187.74 |ESMG160ELL822MN30S 
10000 0.38 2920 18.0 35.5 75 0.8 _|565-1049-ND 2.08 15.85 125.58 _|ESMG160ELL103MMP1S 
15000 0.48 3380 22.0 40.0 10.0 1.0 |565-1052-ND 3.75 30.25 235.95 | ESMG160ELL153MP40S 
22000 0.62 3720 25.4 40.0 12.5 1.0 |565-1053-ND 4.43 39.83 300.90 | ESMG160ELL223Ma40s 
47 0.16 36 5.0 11.0 25 0.5 |565-1054-ND 27 1.86 10.54 | ESMG250ELL4R7ME11D 
10 0.16 53 5.0 11.0 2.0 0.5 |565-1055-ND 27 1.86 10.54 | ESMG250ELL100ME11D 
22 0.16 78 5.0 11.0 2.0 0.5 |565-1056-ND 28 1.92 10.88 | ESMG250ELL220ME11D 
47 0.16 115 5.0 11.0 2.0 0.5 |565-1058-ND 28 1.92 10.88 | ESMG250ELL470ME11D 
100 0.16 190 6.3 11.0 2.0 0.5 _|565-1059-ND 30 2.05 12.30 | ESMG250ELL101MF11D 
220 0.16 330 8.0 11.5 3.5 0.6 |565-1060-ND A4 3.05 18.30 | ESMG250ELL221MHB5D 
330 0.16 440 8.0 11.5 3.5 0.6 |565-1061-ND 45 3.10 18.60 | ESMG250ELL331MHB5D 
470 0.16 545 10.0 12.5 5.0 0.6 |565-1062-ND 64 4.51 30.25  |ESMG250ELL471MJC5S 
1000 0.16 955 10.0 20.0 5.0 0.6 |565-1063-ND 69 5.08 34.80 | ESMG250ELL102MJ20S 
25 2200 0.18 1540 12.5 25.0 5.0 0.6 _|565-1064-ND 1.15 8.47 58.08 | ESMG250ELL222MK25S 
3300 0.20 1975 16.0 25.0 75 0.8 |565-1065-ND 1.56 11.78 85.50 |ESMG250ELL332ML25S 
3300 0.20 1850 20.0 20.0 10.0 1.0 |565-1066-ND 2.64 20.54 162.75 | ESMG250ELL332MN20S 
4700 0.22 2420 16.0 31.5 75 0.8 |565-1067-ND 1.89 14.26 103.50 | ESMG250ELL472MLN3S 
4700 0.22 2420 20.0 25.0 10.0 1.0 |565-1068-ND 2.89 22.53 178.50 | ESMG250ELL472MN25S 
6800 0.26 2510 22.0 30.0 10.0 1.0 __|565-1071-ND 3.26 26.25 204.75 | ESMG250ELL682MP30S 
8200 0.30 2810 22.0 35.0 10.0 1.0 |565-1073-ND 3.38 27.25 212.55 | ESMG250ELL822MP35S 
10000 0.34 3240 22.0 40.0 10.0 1.0  |565-1074-ND 3.84 31.00 241.80 | ESMG250ELL103MP40S 
12000 0.38 3240 22.0 40.0 10.0 1.0 |565-1075-ND 4.03 32.50 253.50 | ESMG250ELL123MP40S 
15000 0.44 3610 25.4 40.0 12.5 1.0 _|565-1076-ND 4.65 41.85 316.20 | ESMG250ELL153Ma40s 
10 0.14 59 5.0 11.0 2.0 0.5 |565-1078-ND 28 1.92 10.88 | ESMG350ELL100ME11D 
47 0.14 130 5.0 11.0 2.0 0.5 |565-1081-ND 28 1.92 10.88 | ESMG350ELL470ME11D 
100 0.14 210 6.3 11.0 25 0.5 |565-1082-ND 30 2.10 12.60 | ESMG350ELL101MF11D 
220 0.14 385 8.0 11.5 3.5 0.6 |565-1083-ND 47 3.25 19.50 | ESMG350ELL221MHB5D 
330 0.14 490 10.0 12.5 5.0 0.6 _|565-1084-ND 74 5.21 34.93 _ | ESMG350ELL331MJC5S 
470 0.14 645 10.0 16.0 5.0 0.6 |565-1085-ND 67 4.94 33.84 |ESMG350ELL471MJ16S 
1000 0.14 1145 12.5 20.0 5.0 0.6 |565-1086-ND 1.01 7.46 51.12  |ESMG350ELL102MK20S 
2200 0.16 1785 16.0 25.0 75 0.8 |565-1087-ND 1.56 11.81 85.73 |ESMG350ELL222ML25S 
35 2200 0.16 1670 20.0 20.0 10.0 1.0 |565-1088-ND 2.55 19.90 157.71 | ESMG350ELL222MN20S 
3300 0.18 2050 20.0 25.0 10.0 1.0 |565-1089-ND 3.02 23.53 186.48 | ESMG350ELL332MN25S 
3900 0.18 2310 20.0 30.0 10.0 1.0 |565-1090-ND 3.23 25.18 199.50 | ESMG350ELL392MN30S 
4700 0.20 2700 18.0 35.5 75 0.8 |565-1091-ND 2.21 17.23 136.50 |ESMG350ELL472MMP1S 
4700 0.20 2510 20.0 35.0 10.0 1.0  |565-1092-ND 3.19 25.75 200.85 | ESMG350ELL472MN35S 
4700 0.20 2380 22.0 30.0 10.0 1.0  |565-1093-ND 3.22 26.00 202.80 | ESMG350ELL472MP30S 
5600 0.22 2690 20.0 40.0 10.0 1.0 |565-1094-ND 3.38 27.25 212.55 | ESMG350ELL562MN40S 
6800 0.24 3090 22.0 40.0 10.0 1.0 |565-1096-ND 4.00 32.25 251.55 | ESMG350ELL682MP40S 
10000 0.32 3480 25.4 40.0 12.5 1.0 |565-1097-ND 4.70 42.30 319.60 _ | ESMG350ELL103Ma40s 
1.0 0.12 17 5.0 11.0 2.0 0.5 |565-1102-ND 26 1.80 10.20 | ESMGS500ELL1ROME11D 
22 0.12 28 5.0 11.0 2.0 0.5 |565-1103-ND 27 1.86 10.54 | ESMGS00ELL2R2ME11D 
47 0.12 a 5.0 11.0 2.0 0.5 |565-1105-ND 27 1.86 10.54 | ESMGS00ELL4R7ME11D 
10 0.12 60 5.0 11.0 2.0 0.5 |565-1106-ND 27 1.86 10.54 | ESMGS00ELL100ME11D 
22 0.12 95 5.0 11.0 2.0 0.5 _[565-1107-ND 27 1.86 10.54 | ESMGS00ELL220ME11D 
47 0.12 155 6.3 11.0 25 0.5 |565-1109-ND 29 2.00 12.00 | ESMGS500ELL470MF11D 
100 0.12 260 8.0 11.5 3.5 0.6 |565-1110-ND 43 3.00 18.00 | ESMGS500ELL101MHB5D 
220 0.12 430 10.0 125 5.0 0.6 = |565-1111-ND 61 4.35 29.15  |ESMGS500ELL221MJC5S 
330 0.12 585 10.0 16.0 5.0 0.6 |565-1112-ND 70 4.92 33.00 | ESMGS500ELL331MJ16S 
- 470 0.12 755 10.0 20.0 5.0 0.6 |565-1113-ND 67 4.90 33.60 _ | ESMG500ELL471MJ20S 
1000 0.12 1340 12.5 25.0 5.0 0.6 |565-1114-ND 1.23 9.30 67.50 | ESMG500ELL102MK25S 
1500 0.12 1570 20.0 20.0 10.0 1.0 |565-1115-ND 2.67 20.83 165.06 | ESMGS00ELL152MN20S 
2200 0.14 1880 20.0 25.0 10.0 1.0  |565-1116-ND 3.10 24.17 191.52 | ESMGS500ELL222MN25S 
2700 0.14 2150 20.0 30.0 10.0 1.0  |565-1117-ND 3.25 25.33 200.76 | ESMGS00ELL272MN30S 
3300 0.16 2500 18.0 35.5 75 0.8 [565-1118-ND 2.58 20.14 159.60 _ | ESMG500ELL332MMP1S 
3300 0.16 2420 20.0 35.0 10.0 1.0 [565-1119-ND 3.47 28.00 218.40 | ESMG500ELL332MN35S 
3300 0.16 2420 22.0 30.0 10.0 1.0  |565-1120-ND 3.35 27.00 210.60 | ESMGS00ELL332MP30S 
3900 0.16 2590 22.0 35.0 10.0 1.0  |565-1121-ND 3.75 30.25 235.95 | ESMGS00ELL392MP35S 
4700 0.18 2960 22.0 40.0 10.0 1.0  |565-1122-ND 4.19 33.75 263.25 | ESMGS00ELL472MP40S 
6800 0.22 3360 25.4 40.0 12.5 1.0 |565-1123-ND 4.90 44.10 333.20 _ | ESMGS00ELL682Ma40s 
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SMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated W.V. | Capacitance Rated Ripple Current Dimensions — mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tans (mA RMS) @85°C 120Hz oD 5 EF od Part No. i] 10 100 Part No. 
10 0.09 65 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1124-ND 32 2.22 12.58 ESMG630ELL100ME11D 
33 0.09 140 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1126-ND .34 2.35 14.10 ESMG630ELL330MF11D 
47 0.09 170 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1127-ND 34 2.35 14.10 ESMG630ELL470MF11D 
100 0.09 300 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1128-ND 60 4.26 28.60 ESMG630ELL101MJC5S 
220 0.09 490 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1129-ND All 5.04 33.83 ESMG630ELL221MJ16S. 
330 0.09 710 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1130-ND 69 5.08 34.80 ESMG630ELL331MJ20S 
63 470 0.09 900 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1131-ND Tat 8.19 56.16 ESMG630ELL471MK20S 
820 0.09 1370 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1132-ND 2.53 19.74 156.45 ESMG630ELL821MN20S, 
1000 0.09 1300 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1133-ND 1.77 13.36 96.98 ESMG630ELL102ML25S 
1000 0.09 1600 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1134-ND 2.87 22.39 177.45 ESMG630ELL102MN25S, 
2200 0.11 2330 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1136-ND 3.44 27.75 216.45 ESMG630ELL222MN35S, 
2200 0.11 2190 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1137-ND 3.60 29.00 226.20 ESMG630ELL222MP30S 
3300 0.13 2810 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1138-ND 4.50 36.25 282.75 ESMG630ELL332MP40S 
10 0.08 75 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1148-ND -30 2.05 12.30 ESMG101ELL100MF11D 
22 0.08 130 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1149-ND 46 3.20 19.20 ESMG101ELL220MHB5D 
47 0.08 230 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1151-ND 71 5.00 33.55 ESMG101ELL470MJC5S 
100 0.08 370 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1152-ND 72 5.29 36.24 ESMG101ELL101MJ20S 
220 0.08 620 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1153-ND 1.03 7.78 56.48 ESMG101ELL221MK25S 
100 330 0.08 760 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1154-ND 1.19 8.99 65.25 ESMG101ELL331MK25S 
330 0.08 870 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1155-ND 2.67 20.83 165.06 ESMG101ELL331MN20S, 
470 0.08 1000 16.0 25.0 75 0.8 565-1156-ND 1.79 13.52 98.10 ESMG101ELL471ML25S 
1000 0.08 1380 18.0 40.0 75 0.8 565-1159-ND 2.52 19.66 155.82 ESMG101ELL102MM40S 
1000 0.08 1720 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1160-ND 3.35 27.00 210.60 ESMG101ELL102MN35S 
1200 0.08 1980 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1161-ND 3.75 30.25 235.95 ESMG101ELL122MP40S 
1800 0.08 2490 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1162-ND 5.28 47.48 358.70 ESMG101ELL182MQ40S 
47 0.20 48 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1164-ND .37 2.55 15.30 ESMG161ELL4R7MF11D 
47 0.20 270 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1168-ND 1.11 8.19 56.16 ESMG161ELL470MK20S 
160 100 0.20 430 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1169-ND 1.33 10.04 72.90 ESMG161ELL101MK25S 
330 0.20 995 18.0 35.5 75 0.8 565-1172-ND 2.35 18.29 144.90 ESMG161ELL331MMP1S 
470 0.15 1340 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1175-ND 4.15 33.50 261.30 ESMG161ELL471MN40S 
470 0.15 1340 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1176-ND 4.28 34.50 269.10 ESMG161ELL471MP35S 
47 0.20 55 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1180-ND 42 2.99 20.08 ESMG201ELL4R7MHB5D 
10 0.20 94 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1181-ND 67 4.97 34.08 ESMG201ELL100MJC5S 
33 0.20 205 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1183-ND 93 6.83 46.80 ESMG201ELL330MJ20S 
100 0.20 475 16.0 25.0 75 0.8 565-1185-ND 1.82 13.76 99.90 ESMG201ELL101ML25S 
100 0.15 460 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1186-ND 2.71 21.15 167.58 ESMG201ELL101MN20S 
200 180 0.15 660 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1187-ND 3.32 25.86 204.96 ESMG201ELL181MN25S, 
270 0.15 830 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1190-ND 3.41 27.50 214.50 ESMG201ELL271MN30S, 
330 0.15 1070 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1191-ND 3.75 30.25 235.95 ESMG201ELL331MN35S, 
390 0.15 1190 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1193-ND 4.12 33.25 259.35 ESMG201ELL391MN40S, 
470 0.15 1350 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1195-ND 3.78 33.98 256.70 ESMG201ELL471MP40S 
560 0.15 1430 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1196-ND 4.25 38.25 289.00 ESMG201ELL561MP40S 
680 0.15 1620 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1197-ND 5.48 49.28 372.30 ESMG201ELL681MQ40S 
47 0.20 55 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1200-ND 61 4.35 29.15 ESMG251ELL4R7MHB5D 
10 0.20 105 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1201-ND 74 5.25 35.20 ESMG251ELL100MJ16S 
22 0.20 170 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1202-ND 76 5.57 38.16 ESMG251ELL220MJ20S 
82 0.15 420 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1205-ND 2.86 22.31 176.82 ESMG251ELL820MN20S 
100 0.20 515 16.0 31.5 75 0.8 565-1206-ND 2.22 17.30 137.13 ESMG251ELL101MLN3S. 
250 120 0.15 530 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1207-ND 3.32 25.86 204.96 ESMG251ELL121MN25S, 
180 0.15 680 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1208-ND 3.44 27.75 216.45 ESMG251ELL181MN30S, 
220 0.20 825 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1209-ND 2.94 22.92 181.65 ESMG251ELL221MM40S 
220 0.15 780 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1210-ND 4.12 33.25 259.35 ESMG251ELL221MN35S, 
220 0.15 820 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1211-ND 3.91 31.50 245.70 ESMG251ELL221MP30S 
270 0.15 880 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1212-ND 4.37 35.25 274.95 ESMG251ELL271MN40S. 
330 0.15 1060 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1214-ND 3.95 35.55 268.60 ESMG251ELL331MP40S 
3.3 0.24 46 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1219-ND 48 3.40 22.83 ESMG351ELL3R3MHB5D 
10 0.24 #15: 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1221-ND 1.01 7.46 51.12 ESMG351ELL100MJ20S 
22 0.24 185 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1222-ND 1.28 9.70 70.43 ESMG351ELL220MK20S 
350 33 0.24 275 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1223-ND 1.89 14.32 103.95 ESMG351ELL330ML25S 
47 0.24 325 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1224-ND 1.86 14.50 114.87 ESMG351ELL470ML25S 
100 0.15 500 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1226-ND 3.81 30.75 239.85 ESMG351ELL101MN30S, 
220 0.15 890 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1227-ND 5.30 47.70 360.40 ESMG351ELL221MQ40S 
1.0 0.24 22 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1228-ND 42 2.95 17.70 ESMG401ELL1ROMF11D 
47 0.24 71 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1230-ND .78 5.74 39.36 ESMG401ELL4R7MJ16S 
10 0.24 115) 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1231-ND 97 7.18 49.20 ESMG401ELL100MJ20S 
22 0.24 205 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1232-ND 1.38 10.42 75.60 ESMG401ELL220MK25S 
33 0.24 275 16.0 25.0 75 0.8 565-1233-ND 1.94 14.69 106.65 ESMG401ELL330ML25S 
400 47 0.24 350 16.0 31.5 75 0.8 565-1235-ND 2AT 16.88 133.77 ESMG401ELL470MLN3S, 
68 0.15 420 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1237-ND 4.00 32.25 251.55 ESMG401ELL680MN30S, 
100 0.15 520 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1238-ND 4.31 34.75 271.05 ESMG401ELL101MN35S, 
100 0.15 520 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1239-ND 3.91 31.50 245.70 ESMG401ELL101MP30S 
120 0.15 580 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1241-ND 4.31 34.75 271.05 ESMG401ELL121MP35S 
180 0.15 790 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1242-ND 5.48 49.28 372.30 ESMG401ELL181MQ40S 
0.47 0.24 13 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1243-ND 15 5.50 37.68 ESMG451ELLR47MJC5S 
1.0 0.24 19 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1244-ND 73 5.39 36.96 ESMG451ELL1ROMJC5S 
2.2 0.24 32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1245-ND 72 5.32 36.48 ESMG451ELL2R2MJC5S 
47 0.24 56 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1247-ND 91 6.72 46.08 ESMG451ELL4R7MJ20S 
10 0.24 91 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1248-ND 1.15 8.71 63.23 ESMG451ELL100MK20S 
22 0.24 165 16.0 25.0 75 0.8 565-1249-ND 1.88 14.23 103.28 ESMG451ELL220ML25S 
450 22 0.20 180 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1250-ND 2.94 22.92 181.65 ESMG451ELL220MN20S, 
47 0.24 265 16.0 35.5 75 0.8 565-1253-ND 2.60 20.30 160.86 ESMG451ELL470MLP1S 
47 0.20 290 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1254-ND 3.32 26.75 208.65 ESMG451ELL470MN25S, 
68 0.20 370 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1256-ND 4.25 34.25 267.15 ESMG451ELL680MN35S: 
68 0.20 370 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1257-ND 4.15 33.50 261.30 ESMG451ELL680MP30S 
100 0.20 470 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1260-ND 5.10 45.90 346.80 ESMG451ELL101MP40S 
120 0.20 520 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1261-ND 5.50 49.50 374.00 ESMG451ELL121MQ40S 
KMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
General Purpose 1 05°C Leakage Current @ 20°C: 
DC Voltage Test Time Leakage Current (uA) 
Features: Miniature, General Purpose, Solvent Proof (except J | Od 6.3V ~ 100V | After 1 Minute | = 0.03CV or 4uA,whichever is greater 
350V ~ 450V), 105°C Maximum Temperature (1000 ~ 2000 OD ® After 1 Minute CVs 1,000: I=0.1CV CV>1,000: I=0.04CV 
Hour Life) Specifications: * Operating Temperature: -55°C 9 160V ~ 450V +40 maximum +100 maximum 
~ 105°C (6.3V ~ 100V), -40°C ~ 105°C (160 ~ 400V), -25°C ~ | | | ‘ After 5 Minutes CVs 1,000: 1=0.03CV CV>1,000: 1=0.02CV 
105°C (450V) * Capacitance Tolerance: +20% Vent -e—— L — 15min. 14 min. +15 maximum +25 maximum 
Rated Rated Ripple 
W.V. Capacitance Current (mA RMS) Dimensions — mm. Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tané @85°C 120Hz oD [5 = od Part No. 1 10 100 Part No. 
100 0.34 94 5 1 2.0 0.5 565-1263-ND 34 2.34 13.26 EKMG6R3ELL101ME11D 
63 470 0.34 230 6.3 11 2.5: 0.5 565-1266-ND 32 2.25 13.50 EKMG6R3ELL471MF11D 
a 1000 0.34 380 8 115 3.5 0.6 565-1267-ND 42 2.99 20.08 EKMG6R3ELL102MHB5D 
2200 0.36 710 10 20 5.0 0.6 565-1268-ND 73 5.36 36.72 EKMG6R3ELL222MJ20S 
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KMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) RokS 
Rated Rated Ripple 
W.V. Capacitance Current (mA RMS) Dimensions - mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tané @85°C 120Hz oD L [Fz od Part No. 1 10 100 Part No. 
3300 0.38 840 10 20 5.0 0.6 565-1269-ND 82 6.02 41.28 EKMG6R3ELL332MJ20S 
63 4700 0.40 1090 12.5 20 5.0 0.6 565-1270-ND 90 6.65 45.60 EKMG6R3ELL472MK20S 
7 6800 0.44 1350 12.5 25 5.0 0.6 565-1271-ND 1.14 8.40 57.60 EKMG6R3ELL682MK25S 
10000 0.52 1650 16 25 7.5 0.8 565-1272-ND 1.66 12.59 91.35 EKMG6R3ELL103ML25S, 
100 0.24 100 5 1 2.0 0.5 565-1277-ND 31 2.10 11.90 EKMG100ELL101ME11D 
220 0.24 170 6.3 1 2.5 0.5 565-1278-ND .34 2.35 14.10 EKMG100ELL221MF11D 
330 0.24 200 6.3 1 2.5 0.5 565-1279-ND .34 2.35 14.10 EKMG100ELL331MF11D 
470 0.24 250 8 11.5 3.5 0.6 565-1280-ND 42 2.99 20.08 EKMG100ELL471MHB5D 
1000 0.24 460 10 12.5 5.0 0.6 565-1281-ND 63 4.47 29.98 EKMG100ELL102MJC5S 
10 2200 0.26 760 10 20 5.0 0.6 565-1282-ND .70 5.15 35.28 EKMG100ELL222MJ20S 
3300 0.28 1000 12.5 20 5.0 0.6 565-1283-ND 96 7.07 48.48 EKMG100ELL332MK20S 
4700 0.30 1260 12.5 25 5.0 0.6 565-1284-ND 1.04 7.84 56.93 EKMG100ELL472MK25S 
10000 0.42 1890 16 35.5 7.5 0.8 565-1286-ND 1.78 13.86 109.83 EKMG100ELL103MLP1S 
15000 0.52 2180 18 35.5 7.5 0.8 565-1287-ND 2.29 17.86 141.54 EKMG100ELL153MMP1S 
10 0.20 34 5 1 2.0 0.5 565-1288-ND -30 2.04 11.56 EKMG160ELL100ME11D. 
22 0.20 51 5 1 2.0 0.5 565-1289-ND 31 2.10 11.90 EKMG160ELL220ME11D 
33 0.20 63 5 1 2.0 0.5 565-1290-ND -30 2.04 11.56 EKMG160ELL330ME11D 
47 0.20 75 5 11 2.0 0.5 565-1291-ND -30 2.04 11.56 EKMG160ELL470ME11D 
100 0.20 110 5 afl 2.0 0.5 565-1292-ND -30 2.04 11.56 EKMG160ELL101ME11D 
220 0.20 180 6.3 1 2.5 0.5 565-1293-ND 32 2.25 13.50 EKMG160ELL221MF11D 
16 330 0.20 260 8 11.5 3.5 0.6 565-1294-ND Al 2.87 19.25 EKMG160ELL331MHB5D 
470 0.20 310 8 11.5 3.5 0.6 565-1295-ND AI 2.87 19.25 EKMG160ELL471MHB5D 
1000 0.20 560 10 16 5.0 0.6 565-1296-ND 60 4.26 28.60 EKMG160ELL102MJ16S 
2200 0.22 920 12.5 20 5.0 0.6 565-1297-ND 98 7.25 49.68 EKMG160ELL222MK20S 
3300 0.24 1170 12.5 25 5.0 0.6 565-1298-ND 1.07 8.09 58.73 EKMG160ELL332MK25S 
4700 0.26 1480 16 25 75 0.8 565-1299-ND 1.52 11.50 83.48 EKMG160ELL472ML25S 
6800 0.30 1780 16 31.5 75 0.8 565-1300-ND 1.99 15.04 109.13 EKMG160ELL682MLN3S, 
10000 0.38 2060 18 35.5 7.5 0.8 565-1301-ND 2.23 17.41 137.97 EKMG160ELL103MMP1S 
47 0.16 25 5 11 2.0 0.5 565-1302-ND 31 2.10 11.90 EKMG250ELL4R7ME11D 
10 0.16 36 5 11 2.0 0.5 565-1303-ND 31 2.10 11.90 EKMG250ELL100ME11D 
22 0.16 54 5 11 2.0 0.5 565-1304-ND 32 2.16 12.24 EKMG250ELL220ME11D 
47 0.16 80 5 1 2.0 0.5 565-1306-ND 32 2.16 12.24 EKMG250ELL470ME11D. 
100 0.16 130 6.3 11 2.5 0.5 565-1307-ND 31 2.15 12.90 EKMG250ELL101MF11D 
220 0.16 230 8 11.5 3.5 0.6 565-1308-ND 49 3.40 20.40 EKMG250ELL221MHB5D 
25 330 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 565-1309-ND Al 2.91 19.53 EKMG250ELL331MHB5D 
470 0.16 380 10 12.5 5.0 0.6 565-1310-ND 57 4.06 27.23 EKMG250ELL471MJC5S 
1000 0.16 680 10 20 5.0 0.6 565-1311-ND 63 4.66 31.92 EKMG250ELL102MJ20S 
2200 0.18 1090 12.5 25 5.0 0.6 565-1312-ND 1.07 8.12 58.95 EKMG250ELL222MK25S 
3300 0.20 1400 16 25 75 0.8 565-1313-ND 1.63 12.34 89.55 EKMG250ELL332ML25S 
4700 0.22 1710 16 31.5 75 0.8 565-1314-ND 1.98 15.00 108.90 EKMG250ELL472MLN3S, 
6800 0.26 2040 18 35.5 75 0.8 565-1315-ND 2.48 19.29 152.88 EKMG250ELL682MMP1S 
10 0.14 41 5 1 2.0 0.5 565-1317-ND 29 1.98 11.22 EKMG350ELL100ME11D 
22 0.14 61 5 1 2.0 0.5 565-1318-ND 29 1.98 11.22 EKMG350ELL220ME11D 
47 0.14 90 5 1 2.0 0.5 565-1320-ND 29 1.98 11.22 EKMG350ELL470ME11D 
100 0.14 150 6.3 11 2.5 0.5 565-1321-ND 35 2.40 14.40 EKMG350ELL101MF11D 
35 220 0.14 270 8 11.5 3.5 0.6 565-1322-ND A5 3.20 21.45 EKMG350ELL221MHB5D 
330 0.14 350 10 12.5 5.0 0.6 565-1323-ND 63 4.47 29.98 EKMG350ELL331MJC5S 
470 0.14 460 10 16 5.0 0.6 565-1324-ND .70 4.96 33.28 EKMG350ELL471MJ16S 
1000 0.14 810 12.5 20 5.0 0.6 565-1325-ND 1.00 7.39 50.64 EKMG350ELL102MK20S 
2200 0.16 1260 16 25 75 0.8 565-1326-ND 1.59 12.03 87.30 EKMG350ELL222ML25S 
4700 0.20 1910 18 35.5 7.5 0.8 565-1327-ND 2.53 19.69 156.03 EKMG350ELL472MMP1S 
1.0 0.12 13 5 1 2.0 0.5 565-1332-ND 28 1.92 10.88 EKMG500ELL1ROME11D 
2.2 0.12 20 5 1 2.0 0.5 565-1333-ND 29 1.98 11.22 EKMGS500ELL2R2ME11D 
47 0.12 30 5 1 2.0 0.5 565-1335-ND 28 1.92 10.88 EKMGS500ELL4R7ME11D 
10 0.12 40 5 11 2.0 0.5 565-1336-ND 28 1.92 10.88 EKMGS500ELL100ME11D 
22 0.12 65 5 1 2.0 0.5 565-1337-ND 29 1.98 11.22 EKMGS500ELL220ME11D 
33 0.12 90 5 1 2.0 0.5 565-1338-ND 29 1.98 11.22 EKMGS500ELL330ME11D 
50 47 0.12 110 6.3 1 2.5 0.5 565-1339-ND 32 2.20 13.20 EKMGS500ELL470MF11D 
100 0.12 180 8 11.5 3.5 0.6 565-1340-ND 43 3.03 20.35 EKMGS500ELL101MHB5D 
220 0.12 300 10 12.5 5.0 0.6 565-1341-ND 71 5.00 33.55 EKMGS500ELL221MJC5S 
330 0.12 410 10 16 5.0 0.6 565-1342-ND 66 4.87 33.36 EKMG500ELL331MJ16S 
470 0.12 530 10 20 5.0 0.6 565-1343-ND 77 5.67 38.88 EKMGS500ELL471MJ20S 
1000 0.12 950 12.5 25 5.0 0.6 565-1344-ND 1.16 8.77 63.68 EKMGS500ELL102MK25S 
2200 0.14 1470 16 35.5 75 0.8 565-1345-ND 2.05 16.01 126.84 EKMGS500ELL222MLP1S 
3300 0.16 1770 18 35.5 7.5 0.8 565-1346-ND 2.78 21.68 171.78 EKMGS500ELL332MMP1S 
10 0.10 46 5 1 2.0 0.5 565-1347-ND 31 2.10 11.90 EKMG630ELL100ME11D 
22 0.10 71 5 11 2.0 0.5 565-1348-ND 32 2.16 12.24 EKMG630ELL220ME11D 
33 0.10 100 6.3 11 2.5 0.5 565-1349-ND 32 2.20 13.20 EKMG630ELL330MF11D 
47 0.10 120 6.3 11 2.5 0.5 565-1350-ND 32 2.25 13.50 EKMG630ELL470MF11D 
63 100 0.10 215 10 12.5 5.0 0.6 565-1351-ND 64 4.51 30.25 EKMG630ELL101MJC5S 
220 0.10 335 10 16 5.0 0.6 565-1352-ND 62 4.55 31.20 EKMG630ELL221MJ16S 
330 0.10 510 10 20 5.0 0.6 565-1353-ND 73 5.36 36.72 EKMG630ELL331MJ20S 
470 0.10 640 12.5 20 5.0 0.6 565-1354-ND 1.08 7.98 54.72 EKMG630ELL471MK20S 
1000 0.10 930 16 25 7.5 0.8 565-1355-ND 1.82 13.80 100.13 EKMG630ELL102ML25S 
1.0 0.08 15 5 1 2.0 0.5 565-1360-ND 29 1.98 11.22 EKMG101ELL1ROME11D 
47 0.08 32 5 1 2.0 0.5 565-1363-ND 29 1.98 11.22 EKMG101ELL4R7ME11D 
10 0.08 54 6.3 11 2.5 0.5 565-1364-ND .37 2.60 15.60 EKMG101ELL100MF11D 
22 0.08 93 8 11.5 3.5 0.6 565-1365-ND 48 3.36 22.55 EKMG101ELL220MHB5D 
33 0.08 130 8 11.5 3.5 0.6 565-1366-ND 49 3.44 23.10 EKMG101ELL330MHB5D 
100 47 0.08 165 10 12.5 5.0 0.6 565-1367-ND 67 4.76 31.90 EKMG101ELL470MJC5S 
100 0.08 265 10 20 5.0 0.6 565-1368-ND val 5.25 36.00 EKMG101ELL101MJ20S 
220 0.08 440 12.5 25 5.0 0.6 565-1369-ND 1.16 8.80 63.90 EKMG101ELL221MK25S 
330 0.08 540 16 25 7.5 0.8 565-1370-ND 1.61 12.15 88.20 EKMG101ELL331ML25S 
470 0.08 715 16 31.5 7.5 0.8 565-1371-ND 2.01 15.22 110.48 EKMG101ELL471MLN3S. 
1000 0.08 985 18 40 15: 0.8 565-1372-ND 3.06 23.82 188.79 EKMG101ELL102MM40S. 
3.3 0.20 28 6.3 1 2.5 0.5 565-1373-ND 42 2.95 17.70 EKMG161ELL3R3MF11D 
47 0.20 34 6.3 11 2.5 0.5 565-1374-ND 42 2.95 17.70 EKMG161ELL4R7MF11D 
10 0.20 67 10 12.5 5.0 0.6 565-1375-ND 73 5.13 34.38 EKMG161ELL100MJC5S 
160 22 0.20 120 10 20 5.0 0.6 565-1376-ND .78 5.74 39.36 EKMG161ELL220MJ20S 
33 0.20 145 10 20 5.0 0.6 565-1377-ND 79 5.85 40.08 EKMG161ELL330MJ20S 
47 0.20 195 12.5 20 5.0 0.6 565-1378-ND 1.14 8.37 57.36 EKMG161ELL470MK20S 
100 0.20 335 16 25 7.5 0.8 565-1379-ND 1.62 12.21 88.65 EKMG161ELL101ML25S 
220 0.20 540 16 31.5 7.5 0.8 565-1380-ND 1.79 13.94 110.46 EKMG161ELL221MLN3S 
3.3 0.20 28 6.3 1 2.5 0.5 565-1382-ND 42 2.95 17.70 EKMG201ELL3R3MF11D 
47 0.20 39 8 11.5 5.0 0.6 565-1383-ND 52 3.65 24.48 EKMG201ELL4R7MHB5D 
10 0.20 74 10 16 5.0 0.6 565-1384-ND 68 5.04 34.56 EKMG201ELL100MJ16S 
200 22 0.20 120 10 20 5.0 0.6 565-1385-ND .78 5.74 39.36 EKMG201ELL220MJ20S 
33 0.20 160 12.5 20 5.0 0.6 565-1386-ND 1.16 8.77 63.68 EKMG201ELL330MK20S 
47 0.20 195 12.5 20 5.0 0.6 565-1387-ND 1.04 7.87 57.15 EKMG201ELL470MK20S 
100 0.20 335 16 25 75 0.8 565-1388-ND 1.78 13.42 97.43 EKMG201ELL101ML25S 
220 0.20 575 18 35.5 75 0.8 565-1389-ND 2.45 19.13 151.62 EKMG201ELL221MMP1S 
2.2 0.20 23 6.3 1 2.5 0.5 565-1390-ND 42 2.95 17.70 EKMG251ELL2R2MF11D 
250 47 0.20 39 8 11.5 3.5 0.6 565-1392-ND 61 4.35 29.15 EKMG251ELL4R7MF11D 
10 0.20 74 10 16 5.0 0.6 565-1393-ND 69 5.08 34.80 EKMG251ELL100MJ16S 
22 0.20 130 12.5 20 5.0 0.6 565-1394-ND 1.18 8.68 59.52 EKMG251ELL220MK20S 
(Continued) 
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KMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) ® 
Rated Rated Ripple 
W.V. Capacitance Current (mA RMS) Dimensions — mm Digi-Key United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tané @85°C 120Hz 9D [6 Ei od Part No. 1 100 Part No. 
33 0.20 160 12.5 20 5.0 0.6 565-1395-ND 1.17 64.35 EKMG251ELL330MK20S 
250 47 0.20 210 12.5 25 5.0 0.6 565-1396-ND 1.43 78.30 EKMG251ELL470MK25S 
100 0.20 365 16 31.5 7.5 0.8 565-1397-ND 1.85 114.24 EKMG251ELL101MLN3S 
220 0.20 585 18 40 7.5 0.8 565-1398-ND 3.32 204.96 EKMG251ELL221MM40S 
0.47 0.24 WW 6.3 1 2.5 0.5 565-1399-ND 43 20.35 EKMG351ELLR47MF11D 
1.0 0.24 15 6.3 1 25 0.5 565-1400-ND 42 20.08 EKMG351ELL1ROMF11D 
2.2 0.24 26 8 11.5 3.5 0.6 565-1401-ND 62 29.43 EKMG351ELL2R2MHB5D 
350 47 0.24 50 10 16 5.0 0.6 565-1403-ND 83 42.00 EKMG351ELL4R7MJ16S 
10 0.24 80 10 20 5.0 0.6 565-1404-ND 1.00 50.64 EKMG351ELL100MJ20S 
22 0.24 130 12.5 20 5.0 0.6 565-1405-ND 1.30 71.10 EKMG351ELL220MK20S 
33 0.24 195 16 25 tS 0.8 565-1406-ND 1.80 111.09 EKMG351ELL330ML25S 
47 0.24 230 16 25 7.5 0.8 565-1407-ND 2.00 123.27 EKMG351ELL470ML25S 
1.0 0.24 15 6.3 1 2.5 0.5 565-1408-ND 42 20.08 EKMG401ELL1ROMF11D 
2.2 0.24 26 8 11.5 3.5 0.6 565-1409-ND 63 29.98 EKMG401ELL2R2MHB5D 
3.3 0.24 38 10 12.5 5.0 0.6 565-1410-ND 73 36.72 EKMG401ELL3R3MJC5S 
47 0.24 50 10 16 5.0 0.6 565-1411-ND 79 40.08 EKMG401ELL4R7MJ16S 
400 10 0.24 80 10 20 5.0 0.6 565-1412-ND 95 48.00 EKMG401ELL100MJ20S 
22 0.24 145 12.5 25 5.0 0.6 565-1413-ND 1.32 72.23 EKMG401ELL220MK25S 
33 0.24 195 16 25 75: 0.8 565-1414-ND 1.89 103.73 EKMG401ELL330ML25S 
47 0.24 250 16 31.5 75 0.8 565-1415-ND 1.85 114.03 EKMG401ELL470MLN3S 
100 0.24 350 16 40 7.5 0.8 565-1416-ND 3.22 198.66 EKMG401ELL101ML40S 
1.0 0.24 13 10 12.5 5.0 0.6 565-1417-ND 62 31.20 EKMG451ELL1ROMJC5S 
2.2 0.24 23 10 12.5 5.0 0.6 565-1418-ND 72 34.10 EKMG451ELL2R2MJC5S 
450 47 0.24 40 10 20 5.0 0.6 565-1420-ND 77 39.12 EKMG451ELL4R7MJ20S 
10 0.24 65 12.5 20 5.0 0.6 565-1421-ND 1.30 71.10 EKMG451ELL100MK20S 
22 0.24 115 16 25 7.5 0.8 565-1422-ND 1.80 111.09 EKMG451ELL220ML25S 
33 0.24 155 16 31.5 7.5 0.8 565-1423-ND 2.44 150.99 EKMG451ELL330MLN3S 


KXG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) Long Life High Ripple Current 105°C 


Features: Miniature, Long Life (8 ~ 10K Hours), For Electronic Ballasts, 105°C Maximum Temperature 


Specifications: * Operating Temperature: -40°C 


~ 105°C (160 ~ 400V), -25°C ~ 105°C (450V) * Capacitance Tolerance: +20% 


Leakage Current @ 20°C: a Od 
CV Product After 1 Minute After 5 Minutes @Dd 
CV < 1,000 1=0.1CV +40pA |= 0.03CV +15yA y 
CV > 1,000 |= 0.04CV +100pA 1=0.02CV +25yA Vent — i. oh 15min. >| 4 min. 
Rated Rated Ripple Current 
W.V. Capacitance (mA RMS) @105°C Dimensions - mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 120Hz 100kHz oD L [2 od Part No. il 10 100 Part No. 
22 0.20 200 500 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1424-ND 65 4.80 32.88 EKXG161ELL220MJ20S 
33 0.20 250 625 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1425-ND 66 4.87 33.36 EKXG161ELL330MJ20S 
47 0.20 300 750 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1426-ND 80 5.88 40.32 EKXG161ELL470MJ20S 
460 100 0.20 620 1395 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1427-ND 1.18 8.96 65.03 EKXG161ELL101MK25S 
100 0.20 630 1420 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1428-ND 1.28 9.70 70.43 EKXG161ELL101ML20S 
150 0.20 770 1735 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1429-ND 1.42 10.73 77.85 EKXG161ELL151ML20S 
220 0.20 1020 2295 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1430-ND 1.79 13.52 98.10 EKXG161ELL221ML25S 
330 0.20 1390 3130 18.0 31.5 75 0.8 565-1431-ND 2.23 17.36 137.55 EKXG161ELL331MMN3S. 
10 0.20 125 315 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1432-ND 66 4.67 31.35 EKXG201ELL100MJ16S 
22 0.20 200 500 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1433-ND 64 4.73 32.40 EKXG201ELL220MJ20S 
33 0.20 260 650 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1434-ND -70 5.15 35.28 EKXG201ELL330MJ20S 
47 0.20 390 975 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1435-ND 1.06 7.84 53.76 EKXG201ELL470MK20S 
200 68 0.20 470 1175 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1436-ND 1.13 8.30 56.88 EKXG201ELL680MK20S 
100 0.20 630 1420 16.0 20.0 75 0.8 565-1437-ND 1.43 10.82 78.53 EKXG201ELL101ML20S 
150 0.20 840 1890 16.0 25.0 75 0.8 565-1438-ND 1.75 13.24 96.08 EKXG201ELL151ML25S 
220 0.20 1050 2365 18.0 25.0 75 0.8 565-1439-ND 1.98 15.40 122.01 EKXG201ELL221MM25S 
330 0.20 1430 3220 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1440-ND 2.85 22.23 176.19 EKXG201ELL331MMP1S 
10 0.20 140 350 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1441-ND 68 5.01 34.32 EKXG251ELL100MJ20S 
22 0.20 200 500 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1442-ND 85 6.23 42.72 EKXG251ELL220MJ20S 
33 0.20 320 800 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1443-ND 1.12 8.26 56.64 EKXG251ELL330MK20S 
250 47 0.20 390 975 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1444-ND 1.16 8.58 58.80 EKXG251ELL470MK20S 
68 0.20 520 1300 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1445-ND 1.50 11.35 82.35 EKXG251ELL680ML20S 
82 0.20 550 1375 16.0 20.0 75 0.8 565-1446-ND 1.59 12.03 87.30 EKXG251ELL820ML20S 
100 0.20 680 1530 16.0 25.0 75 0.8 565-1447-ND 1.77 13.39 97.20 EKXG251ELL101ML25S 
150 0.20 860 1935 18.0 25.0 75 0.8 565-1448-ND 2.09 16.27 128.94 EKXG251ELL151MM25S 
6.8 0.24 110 275 10 16 5.0 0.6 565-1449-ND 71 5.25 36.00 EKXG351ELL6R8MJ16S 
10 0.24 140 350 10 20 5.0 0.6 565-1450-ND 85 6.27 42.96 EKXG351ELL100MJ20S 
22 0.24 260 650 12.5 20 5.0 0.6 565-1451-ND 1.08 8.15 59.18 EKXG351ELL220MK20S 
33 0.24 360 900 16 20 75 0.8 565-1452-ND 1.51 11.41 82.80 EKXG351ELL330ML20S 
47 0.24 430 1075 16 20 15: 0.8 565-1453-ND 1.64 12.43 90.23 EKXG351ELL470ML20S 
350 68 0.24 560 1400 16 25 7.5 0.8 565-1454-ND 1.72 13.38 106.05 EKXG351ELL680ML25S 
68 0.24 550 1375 18 20 7.5 0.8 565-1455-ND 1.84 14.31 113.40 EKXG351ELL680MM20S 
82 0.24 610 1525 18 25 75 0.8 565-1456-ND 2.05 16.01 126.84 EKXG351ELL820MM25S 
100 0.24 700 1575 18 25 75 0.8 565-1457-ND 2.44 19.05 150.99 EKXG351ELL101MM25S 
120 0.24 830 1865 18 31.5 7.5 0.8 565-1458-ND 2.77 21.62 171.36 EKXG351ELL121MMN3S 
150 0.24 960 2160 18 35.5 75 0.8 565-1459-ND 3.22 26.00 202.80 EKXG351ELL151MMP1S 
6.8 0.24 110 275 10 16 5.0 0.6 565-1460-ND 75 5.53 37.92 EKXG401ELL6R8MJ16S 
10 0.24 140 350 10 20 5.0 0.6 565-1461-ND -90 6.62 45.36 EKXG401ELL100MJ20S 
15 0.24 220 550 12.5 20 5.0 0.6 565-1462-ND 1.07 8.06 58.50 EKXG401ELL150MK20S 
22 0.24 260 650 12.5 20 5.0 0.6 565-1463-ND 1.05 7.94 57.60 EKXG401ELL220MK20S 
33 0.24 360 900 16 20 7.5 0.8 565-1464-ND 1.56 11.81 85.73 EKXG401ELL330ML20S 
400 47 0.24 470 1175 16 25 7.5 0.8 565-1465-ND 1.82 14.15 112.14 EKXG401ELL470ML25S 
47 0.24 450 1125 18 20 7.5 0.8 565-1466-ND 1.98 14.97 108.68 EKXG401ELL470MM20S 
68 0.24 585 1465 18 25 75, 0.8 565-1467-ND 2.14 16.64 131.88 EKXG401ELL680MM25S 
82 0.24 610 1525 18 25 75 0.8 565-1468-ND 2.41 18.76 148.68 EKXG401ELL820MM25S 
100 0.24 765 1720 18 31.5 75 0.8 565-1469-ND 2.84 22.13 175.35 EKXG401ELL101MMN3S. 
120 0.24 865 1945 18 35.5 7.5 0.8 565-1470-ND 3.32 25.84 204.75 EKXG401ELL121MMP1S 
150 0.24 985 2215 18 40 7.5 0.8 565-1471-ND 3.50 28.25 220.35 EKXG401ELL151MM40S 
6.8 0.24 110 275 10 20 5.0 0.6 565-1472-ND 88 6.51 44.64 EKXG451ELL6R8MJ20S 
10 0.24 180 450 12.5 20 5.0 0.6 565-1473-ND 1.05 7.94 57.60 EKXG451ELL100MK20S 
15 0.24 240 600 12.5 25 5.0 0.6 565-1474-ND 1.32 9.98 72.45 EKXG451ELL150MK25S 
22 0.24 290 725 16 20 75 0.8 565-1475-ND 1.68 12.68 92.03 EKXG451ELL220ML20S 
450 33 0.24 390 975 16 25 7.5 0.8 565-1476-ND 1.74 13.54 107.31 EKXG451ELL330ML25S 
33 0.24 380 950 18 20 75 0.8 565-1477-ND 1.96 14.85 107.78 EKXG451ELL330MM20S 
47 0.24 480 1200 18 25 75, 0.8 565-1478-ND 2.09 16.32 129.36 EKXG451ELL470MM25S 
68 0.24 630 1575 18 31.5 75 0.8 565-1479-ND 2.68 20.91 165.69 EKXG451ELL680MMN3S 
82 0.24 715 1785 18 35.5 7.5 0.8 565-1480-ND 3.03 23.59 186.90 EKXG451ELL820MMP1S 
100 0.24 800 1800 18 40 7.5 0.8 565-1481-ND 3.22 26.00 202.80 EKXG451ELL101MM40S 
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KY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Low Impedance Long Life 105°C 


Features: Miniature, Low Impedance, Long Life (4-10K Hours), 105°C Maximum Temperature 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: I=0.01CV or 3/A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 


Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 


a Od 
® 
ij ottage () 63 10 i¢ | 25 | 35 | 50 #0 FS 7 
Tan s(DF) | 0.22 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 vent. -e-—— L ——> 15 min. le Ami: 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.v. Cap. | Current (mA RMS) (Q/100kHz) Dimensions — mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD L F od Part No. 1 10 100 Part No. 
330 340 0.22 0.87 63 11.0 25 0.5 | 565-1483-ND 26 1.80 10.20 EKY-6R3ELL331MF11D 
680 640 0.13 0.52 8.0 115 3.5 0.6 —|565-1484-ND 32 2.25 13.50 EKY-6R3ELL681MHB5D 
820 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 |565-1485-ND AT 3.25 19.50 EKY-6R3ELL821MJC5S 
1000 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 |565-1486-ND A 2.85 17.10 EKY-6R3ELL102MH15D 
1200 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 |565-1488-ND 45 3.15 18.90 EKY-6R3ELL122MH20D 
1500 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 |565-1489-ND 48 3.40 22.83 EKY-6R3ELL152MJ20S 
ae 1800 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 |565-1490-ND 70 4.96 33.28 EKY-6R3ELL182MK15S 
: 2200 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 |565-1491-ND 61 4.31 28.88 EKY-6R3ELL222MJ25S 
2700 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 — |565-1492-ND 66 4.63 31.08 EKY-6R3ELL272MJ30S 
3300 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 |565-1493-ND 64 4.73 32.40 EKY-6R3ELL332MK20S 
3900 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 |565-1494-ND 79 5.81 39.84 EKY-6R3ELL392MK25S 
4700 2650 0.024 0.078 12.5 30.5 5.0 0.6 | 565-1495-ND 91 6.69 45.84 EKY-6R3ELL472MK30S 
5600 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 —|565-1496-ND 97 7.18 49.20 EKY-6R3ELL562MK35S 
10000 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 75 0.8 _|565-1498-ND 1.38 10.45 75.83 EKY-6R3ELL103MM25S 
100 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 |565-1499-ND 23 1.56 8.84 EKY-100ELL101ME11D 
220 340 0.22 0.87 6.3 11.0 25 0.5 — |565-1500-ND 28 1.92 10.88 EKY-100ELL221MF11D 
470 640 0.13 0.52 8.0 115 35 0.6 |565-1501-ND 34 2.35 14.10 EKY-100ELL471MHB5D 
680 865 0.80 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 — |565-1502-ND 49 3.40 20.40 EKY-100ELL681MJC5S 
680 840 0.87 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 _|565-1503-ND 42 2.90 17.40 EKY-100ELL681MH15D. 
1000 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 |565-1504-ND 4 3.12 20.90 EKY-100ELL102MJ16S 
1000 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 |565-1505-ND 48 3.35 20.10 EKY-100ELL102MH20D 
1200 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 |565-1506-ND 50 3.57 23.93 EKY-100ELL122MJ20S 
46 1500 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 — |565-1507-ND 63 4.47 29.98 EKY-100ELL152MJ25S 
1500 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 _|565-1508-ND 72 5.08 34.10 EKY-100ELL152MK15S 
2200 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6  |565-1509-ND 71 5.00 33.55 EKY-100ELL222MJ30S 
2200 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 — |565-1510-ND 63 4.66 31.92 EKY-100ELL222MK20S 
2700 2210 0.043 0.11 18.0 15.0 75 0.8  |565-1511-ND 1.08 7.95 54.48 EKY-100ELL272MM15S 
3300 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 |565-1512-ND 81 5.95 40.80 EKY-100ELL332MK25S 
3900 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 |565-1513-ND 88 6.51 44.64 EKY-100ELL392MK30S 
3900 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 75 0.8 |565-1514-ND 1.02 7.49 51.36 EKY-100ELL392ML20S 
4700 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 |565-1515-ND .98 7.21 49.44 EKY-100ELL472MK35S 
6800 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 75 0.8 |565-1518-ND 1.19 8.99 65.25 EKY-100ELL682MLN3S 
56 210 0.58 23 5.0 11.0 2.0 0.5 |565-1520-ND 24 1.62 9.18 EKY-160ELL560ME11D 
120 340 0.22 0.87 6.3 11.0 25 0.5  |565-1521-ND 27 1.86 10.54 EKY-160ELL121MF11D 
330 640 0.13 0.52 8.0 115 3.5 0.6 — |565-1522-ND 32 2.25 13.50 EKY-160ELL331MHB5D 
470 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 — |565-1523-ND 50 3.45 20.70 EKY-160ELL471MJC5S 
470 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 |565-1524-ND 40 2.80 16.80 EKY-160ELL471MJ15D 
680 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 |565-1525-ND 45 3.16 21.18 EKY-160ELL681MJ16S 
680 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 — |565-1526-ND 45 3.15 18.90 EKY-160ELL681MH20D 
1000 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 = |565-1527-ND 52 3.69 24.75 EKY-160ELL102MJ20S 
1000 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 = |565-1528-ND 72 5.08 34.10 EKY-160ELL102MK15S 
1200 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 |565-1529-ND 65 4.59 30.80 EKY-160ELL122MJ25S 
16 1500 1910 0.031 012 10.0 30.0 5.0 0.6 |565-1530-ND 70 4.96 33.28 EKY-160ELL152MJ30S 
1500 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 — |565-1531-ND 65 4.80 32.88 EKY-160ELL152MK20S 
2200 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 — |565-1532-ND 81 5.95 40.80 EKY-160ELL222MK25S 
2700 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 — |565-1533-ND .92 6.76 46.32 EKY-160ELL272MK30S 
3300 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 |565-1535-ND 1.01 7.42 50.88 EKY-160ELL332MK35S 
3900 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 |565-1536-ND 1.16 8.58 58.80 EKY-160ELL392MK40S 
4700 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 75 0.8 — |565-1538-ND 1.30 9.86 71.55 EKY-160ELL472MLN3S 
4700 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 75 0.8 — |565-1539-ND 1.32 9.95 72.23 EKY-160ELL472MM25S 
5600 4170 0.015 0.040 18.0 31.5 75 0.8  |565-1541-ND 1.61 12.15 88.20 EKY-160ELL562MMN3S 
6800 4080 0.013 0.038 16.0 40.0 75 0.8 |565-1542-ND 1.53 11.59 84.15 EKY-160ELL682ML40S 
8200 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 75 0.8 |565-1543-ND 1.80 13.58 98.55 EKY-160ELL822MMP1S 
47 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 | 565-1544-ND 26 1.80 9.12 EKY-250ELL470ME11D 
100 340 0.22 0.87 6.3 11.0 25 0.5  |565-1545-ND .29 1.98 11.22 EKY-250ELL101MF11D 
220 640 0.13 0.52 8.0 115 3.5 0.6 = |565-1546-ND 33 2.30 13.80 EKY-250ELL221MHB5D 
330 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 |565-1547-ND A 2.91 19.53 EKY-250ELL331MJC5S 
330 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 _|565-1548-ND 42 2.90 17.40 EKY-250ELL331MH15D. 
470 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 |565-1549-ND 45 3.16 21.18 EKY-250ELL471MJ16S 
470 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 — |565-1550-ND 48 3.30 19.80 EKY-250ELL471MH20D 
680 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 |565-1551-ND 52 3.69 24.75 EKY-250ELL681MJ20S 
680 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 |565-1552-ND 73 5.17 34.65 EKY-250ELL681MK15S 
820 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 |565-1553-ND 65 4.59 30.80 EKY-250ELL821MJ25S 
1000 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 |565-1554-ND 74 5.00 33.55 EKY-250ELL102MJ30S 
1000 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 | 565-1555-ND 67 4.94 33.84 EKY-250ELL102MK20S 
25 1200 2210 0.043 0.14 18.0 15.0 75 0.8  |565-1556-ND 1.08 7.95 54.48 EKY-250ELL122MM15S 
1500 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 | 565-1557-ND 83 6.09 41.76 EKY-250ELL152MK25S 
1800 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 |565-1558-ND 91 6.72 46.08 EKY-250ELL182MK30S 
1800 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 75 0.8 |565-1559-ND 1.04 7.63 52.32 EKY-250ELL182ML20S 
2200 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 — |565-1560-ND 1.04 7.67 52.56 EKY-250ELL222MK35S 
2200 2860 0.026 0.067 18.0 20.0 75 0.8 |565-1561-ND 112 8.46 61.43 EKY-250ELL222MM20S 
2700 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 —|565-1562-ND 117 8.65 59.28 EKY-250ELL272MK40S 
2700 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 75 0.8 |565-1563-ND 1.07 8.06 58.50 EKY-250ELL272ML25S 
3300 3450 0.017 0.050 16.0 315 75 0.8  |565-1564-ND 1.31 9.89 71.78 EKY-250ELL332MLN3S 
3300 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 75 0.8  |565-1565-ND 1.36 10.29 74.70 EKY-250ELL332MM25S 
3900 4170 0.015 0.040 18.0 31.5 75 0.8  |565-1566-ND 1.59 12.00 87.08 EKY-250ELL392MMN3S 
4700 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 75 0.8 — |565-1567-ND 1.81 13.70 99.45 EKY-250ELL472MMP1S 
5600 4280 0.012 0.032 18.0 40.0 75 0.8 _|565-1568-ND 1.89 14.32 103.95 EKY-250ELL562MM40S 
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KY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont) 


RoHS 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
w.v. Cap. | Current (mA RMS) (Q./100kHz) Dimensions — mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD [E iF od Part No. 1 10 100 Part No. 
33 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1569-ND 26 1.80 9.12 EKY-350ELL330ME11D 
56 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1570-ND -30 2.04 11.56 EKY-350ELL560MF11D 
150 640 0.13 0.52 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1571-ND 36 2.50 15.00 EKY-350ELL151MHB5D 
220 865 0.080 0.32 10 12.5 5.0 0.6 565-1572-ND 50 3.45 20.70 EKY-350ELL221MJC5S 
220 840 0.087 0.35 8 15 3.5 0.6 565-1573-ND 45 3.15 18.90 EKY-350ELL221MH15D 
270 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1574-ND 42 2.95 19.80 EKY-350ELL271MH20D. 
330 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1575-ND 45 3.16 21.18 EKY-350ELL331MJ16S 
470 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1576-ND 52 3.69 24.75 EKY-350ELL471MJ20S 
470 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1577-ND 2, 5.08 34.10 EKY-350ELL471MK15S 
560 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1578-ND 65 4.59 30.80 EKY-350ELL561MJ25S 
680 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1579-ND .70 4.96 33.28 EKY-350ELL681MJ30S 
680 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1580-ND 65 4.76 32.64 EKY-350ELL681MK20S 
35 1000 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1581-ND 81 5.95 40.80 EKY-350ELL102MK25S 
1000 2210 0.043 0.11 18.0 15.0 7.5 0.8 565-1582-ND 1.12 8.26 56.64 EKY-350ELL102MM15S 
1200 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1583-ND 91 6.69 45.84 EKY-350ELL122MK30S 
1200 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 75 0.8 565-1584-ND 1.12 8.26 56.64 EKY-350ELL122ML20S 
1500 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1585-ND 1.01 7.46 51.12 EKY-350ELL152MK35S 
1800 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1586-ND 1.17 8.65 59.28 EKY-350ELL182MK40S 
1800 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 75 0.8 565-1587-ND 1.11 8.40 60.98 EKY-350ELL182ML25S 
1800 2860 0.026 0.067 18.0 20.0 7.5 0.8 565-1588-ND 1.22 9.24 67.05 EKY-350ELL182MM20S 
2200 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 75 0.8 565-1589-ND 1.37 10.32 74.93 EKY-350ELL222MLN3S 
2200 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 75 0.8 565-1590-ND 1.49 11.25 81.68 EKY-350ELL222MM25S 
2700 4170 0.015 0.040 18.0 31.5 75 0.8 565-1591-ND 1.69 12.74 92.48 EKY-350ELL272MMN3S. 
3300 4080 0.013 0.038 16.0 40.0 75 0.8 565-1592-ND 1.59 12.06 87.53 EKY-350ELL332ML40S 
3300 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 75 0.8 565-1593-ND 1.84 13.89 100.80 EKY-350ELL332MMP1S 
3900 4280 0.012 0.032 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1594-ND 2.03 15.38 111.60 EKY-350ELL392MM40S 
2.2 43 2.5 10.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1595-ND 26 1.80 9.12 EKY-500ELL2R2ME11D 
47 88 1.9 76 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1597-ND 26 1.80 9.12 EKY-500ELL4R7ME11D 
10 100 1.5 6.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1598-ND 26 1.80 9.12 EKY-500ELL100ME11D 
22 180 0.70 2.8 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1599-ND 26 1.80 9.12 EKY-500ELL220ME11D 
56 295 0.30 1.2 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1600-ND -30 2.04 11.56 EKY-500ELL560MF11D 
100 555 0.17 0.68 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1601-ND 40 2.75 16.50 EKY-500ELL101MHB5D 
120 730 0.12 0.48 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1602-ND 50 3.45 20.70 EKY-500ELL121MH15D. 
150 760 0.12 0.48 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1603-ND 45 3.16 21.18 EKY-500ELL151MJC5S 
180 910 0.091 0.36 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1604-ND 45 3.20 21.45 EKY-500ELL181MH20D. 
220 1050 0.084 0.34 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1605-ND -50 3.53 23.65 EKY-500ELL221MJ16S 
270 1220 0.060 0.24 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1606-ND 56 3.98 26.68 EKY-500ELL271MJ20S 
270 1260 0.061 0.20 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1607-ND 62 4.55 31.20 EKY-500ELL271MK15S 
330 1440 0.055 0.22 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1608-ND .70 4.96 33.28 EKY-500ELL331MJ25S 
470 1690 0.043 0.17 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1609-ND 66 4.87 33.36 EKY-500ELL471MJ30S 
50 470 1660 0.045 0.15 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1610-ND 67 4.94 33.84 EKY-500ELL471MK20S 
560 1950 0.034 0.11 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1611-ND .84 6.16 42.24 EKY-500ELL561MK25S 
560 1930 0.054 0.15 18.0 15.0 7.5 0.8 565-1612-ND 1.10 8.09 55.44 EKY-500ELL561MM15S 
680 2310 0.030 0.10 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1613-ND 94 6.93 47.52 EKY-500ELL681MK30S 
820 2510 0.025 0.083 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1614-ND 1.05 7.74 53.04 EKY-500ELL821MK35S 
820 2210 0.034 0.10 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1615-ND 1.03 7.78 56.48 EKY-500ELL821ML20S 
1000 2920 0.021 0.069 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1616-ND 1.05 7.94 57.60 EKY-500ELL102MK40S 
1000 2555 0.025 0.075 16.0 25.0 75 0.8 565-1617-ND 1.13 8.56 62.10 EKY-500ELL102ML25S 
1000 2490 0.036 0.097 18.0 20.0 75 0.8 565-1618-ND 1.21 9.11 66.15 EKY-500ELL102MM20S 
1200 3010 0.022 0.066 16.0 31.5 75 0.8 565-1619-ND 1.35 10.20 74.03 EKY-500ELL122MLN3S 
1200 2740 0.026 0.070 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1620-ND 1.37 10.35 75.15 EKY-500ELL122MM25S 
1500 3150 0.019 0.057 16.0 35.5 75 0.8 565-1621-ND 1.52 11.47 83.25 EKY-500ELL152MLP1S 
1800 3710 0.016 0.048 16.0 40.0 75 0.8 565-1622-ND 1.64 12.43 90.23 EKY-500ELL182ML40S 
2200 3680 0.017 0.046 18.0 35.5 75 0.8 565-1623-ND 1.99 15.07 109.35 EKY-500ELL222MMP1S 
2700 3800 0.014 0.038 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1624-ND 1.77 13.81 109.41 EKY-500ELL272MM40S 
LXY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
High Reliability Low Impedance 105°C 
Features: Miniature, Low Impedance, Long Life (2-8K Hours), Solvent Proof, 105°C Maximum Temperature 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: I=0.01CV or 3), whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 
Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: = Od . 
Rated 
Voltage (V) 10 16 25 35 50 63 OD 
Tan (DF) | 0.19 0.16 | 0.14 | 012 | 0.10 0.10 Vent (= —— 1 — safe eri dimia. 
Rated Rated Ripple _| Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (Q/100kHz) Dimensions — mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD (5 5 od Part No. 1 10 100 Part No. 
82 163 0.75 15 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1747-ND 35 2.45 14.70 ELXY100ELL820MEB5D 
180 273 0.35 0.70 6.3 11.5 25 0.5 565-1748-ND 39 2.70 16.20 ELXY100ELL181MFB5D 
220 390 0.25 0.50 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1749-ND 42 2.99 20.08 ELXY100ELL221MF15D 
330 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1750-ND 42 2.99 20.08 ELXY100ELL331MH12D 
390 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1751-ND 57 4.02 26.95 ELXY100ELL391MJC5S 
470 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1752-ND 59 4.14 27.78 ELXY100ELL471MH15D. 
680 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1753-ND 63 4.43 29.70 ELXY100ELL681MJ16S 
1000 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1755-ND 75 5.29 35.48 ELXY100ELL102MJ20S 
1200 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1756-ND 76 5.57 38.16 ELXY100ELL122MJ25S 
10 1500 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1757-ND 83 6.09 41.76 ELXY100ELL152MJ30S 
1800 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1758-ND 86 6.30 43.20 ELXY100ELL182MK20S 
2200 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1759-ND 1.09 8.02 54.96 ELXY100ELL222MK25S 
2700 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1760-ND 1.07 8.06 58.50 ELXY100ELL272MK30S 
3300 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1761-ND 1.18 8.96 65.03 ELXY100ELL332MK35S 
3300 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 75 0.8 565-1762-ND 1.11 8.40 60.98 ELXY100ELL332ML20S 
3900 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1763-ND 1.38 10.42 75.60 ELXY100ELL392MK40S 
5600 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1765-ND 1.39 10.54 76.50 ELXY100ELL562ML30S 
6800 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 75 0.8 565-1766-ND 1.77 13.39 97.20 ELXY100ELL682ML35S, 
8200 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1767-ND 1.85 13.95 101.25 ELXY100ELL822ML40S 
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LXY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont) 


RoHS 


Rated Rated Ripple _| Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (Q./100kHz) Dimensions — mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(vDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD L F od Part No. 1 10 100 Part No. 
120 273 0.35 0.70 6.3 115 25 0.5 |565-1769-ND 42 2.90 17.40 |ELXY160ELL121MFB5D 
180 390 0.25 0.50 6.3 15.0 25 0.5 |565-1770-ND 42 2.99 20.08 |ELXY160ELL181MF15D 
270 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 |565-1771-ND 53 3.73 25.03 | ELXY160ELL271MJC5S 
270 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 — |565-1772-ND 48 3.36 22.55 |ELXY160ELL271MH12D 
330 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 |565-1773-ND 59 4.14 27.78 _|ELXY160ELL331MH15D 
470 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 = |565-1774-ND 59 4.18 28.05  |ELXY160ELL471MJ16S 
470 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 — |565-1775-ND 69 4.88 32.73 | ELXY160ELL471MH20D 
ie 680 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 — |565-1776-ND 68 4.80 32.18  |ELXY160ELL681MJ20S 
820 1260 0.052 0.14 10.0 25.0 5.0 0.6 |565-1777-ND wal 5.22 35.76 | ELXY160ELL821MJ25S 
1200 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 |565-1778-ND 75 5.53 37.92 _ | ELXY160ELL122MJ30S 
1200 1340 0.046 0.092 125 20.0 5.0 0.6 |565-1779-ND 89 6.55 44.88 |ELXY160ELL122MK20S 
1500 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 | 565-1780-ND 1.08 7.98 54.72 |ELXY160ELL152MK25S 
2200 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 |565-1781-ND 1.05 7.91 57.38 |ELXY160ELL222MK30S 
2200 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 75 0.8  |565-1782-ND 1.06 8.00 58.05 |ELXY160ELL222ML20S 
3300 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 |565-1785-ND 1.32 10.01 72.68 _|ELXY160ELL332MK40S 
4700 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 75 0.8 |565-1787-ND 1.44 10.88 78.98 _|ELXY160ELL472ML35S 
39 163 0.75 15 5.0 115 2.0 0.5 |565-1789-ND 35 2.45 14.70 | ELXY250ELL390MEB5D 
120 390 0.25 0.50 6.3 15.0 25 0.5 —|565-1791-ND 42 2.99 20.08 | ELXY250ELL121MF15D 
150 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 | 565-1792-ND 48 3.40 22.83  |ELXY250ELL151MH12D 
180 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 | 565-1793-ND 59 4.14 27.78 |ELXY250ELL181MJC5S 
220 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 |565-1794-ND 59 4.14 27.78 _|ELXY250ELL221MH15D 
330 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 |565-1795-ND 63 4.47 29.98  |ELXY250ELL331MJ16S 
330 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 | 565-1796-ND 61 4.31 28.88 |ELXY250ELL331MH20D 
470 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 |565-1797-ND 74 5.25 35.20 | ELXY250ELL471MJ20S 
25 560 1260 0.052 0.14 10.0 25.0 5.0 0.6 | 565-1798-ND 76 5.64 38.64 | ELXY250ELL561MJ25S 
820 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 _|565-1799-ND 83 6.09 41.76 _|ELXY250ELL821MJ30S 
820 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 — |565-1800-ND 86 6.37 43.68 |ELXY250ELL821MK20S 
1000 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 | 565-1801-ND 1.07 7.88 54.00 | ELXY250ELL102MK25S 
1500 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 | 565-1802-ND 1.05 7.94 57.60 | ELXY250ELL152MK30S 
1500 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 75 0.8 |565-1803-ND 1.03 7.81 56.70 |ELXY250ELL152ML20S 
1800 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 |565-1804-ND 1.18 8.96 65.03 | ELXY250ELL182MK35S 
2200 2390 0.022 0.044 125 40.0 5.0 0.6 |565-1806-ND 1.37 10.35 75.15  |ELXY250ELL222MK40S 
2700 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 75 0.8 — |565-1807-ND 1.42 10.76 78.08 |ELXY250ELL272ML30S 
3300 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 75 0.8 | 565-1808-ND 1.71 12.96 94.05 | ELXY250ELL332ML35S 
82 390 0.25 0.50 6.3 15.0 25 0.5  |565-1813-ND 42 2.99 20.08 |ELXY350ELL820MF15D 
120 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 | 565-1814-ND 48 3.40 22.83 |ELXY350ELL121MH12D 
120 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 | 565-1811-ND 59 4.18 28.05 | ELXY350ELL121MJC5S 
180 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 —|565-1815-ND 60 4,22 28.33 | ELXY350ELL181MH15D 
220 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 |565-1816-ND 63 4.47 29.98 _|ELXY350ELL221MJ16S 
220 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6  |565-1817-ND 61 4.35 29.15 |ELXY350ELL221MH20D 
330 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 | 565-1818-ND 73 5.17 34.65 | ELXY350ELL331MJ20S 
390 1260 0.052 0.14 10.0 25.0 5.0 0.6 —|565-1819-ND 75 5.50 37.68 | ELXY350ELL391MJ25S 
560 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 | 565-1820-ND 82 6.02 41.28 |ELXY350ELL561MJ30S 
35 560 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 |565-1821-ND 87 6.44 44.16 |ELXY350ELL561MK20S 
680 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 |565-1822-ND 1.07 7.88 54.00 |ELXY350ELL681MK25S 
1000 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 | 565-1823-ND 1.06 8.03 58.28 |ELXY350ELL102MK30S 
1000 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 75 0.8 | 565-1824-ND 1.07 8.06 58.50 |ELXY350ELL102ML20S 
1200 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 | 565-1825-ND 1.16 8.74 63.45 | ELXY350ELL122MK35S 
1200 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 75 0.8 |565-1826-ND 1.25 9.42 68.40 | ELXY350ELL122ML25S 
1500 2390 0.022 0.044 125 40.0 5.0 0.6  |565-1827-ND 1.38 10.45 75.83  |ELXY350ELL152MK40S 
1800 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 75 0.8 | 565-1828-ND 1.35 10.20 74.03 |ELXY350ELL182ML30S 
2200 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 75 0.8 | 565-1829-ND 1.51 11.44 83.03 | ELXY350ELL222ML35S 
2700 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 75 0.8 | 565-1830-ND 1.80 13.58 98.55 | ELXY350ELL272ML40S 
39 219 0.54 11 6.3 115 25 0.5 |565-1832-ND 42 2.90 17.40 |ELXY500ELL390MFB5D 
56 310 0.34 0.68 6.3 15.0 25 0.5 —|565-1833-ND 42 2.99 20.08 |ELXY500ELL560MF15D 
68 340 0.30 0.60 8.0 12.0 3.5 0.6 | 565-1834-ND 48 3.36 22.55 |ELXY500ELL680MH12D 
82 480 0.20 0.40 10.0 12.5 5.0 0.6 | 565-1835-ND 56 3.94 26.40 | ELXY500ELL820MJC5S 
82 470 0.20 0.40 8.0 15.0 3.5 0.6 |565-1836-ND 58 4.10 27.50 _|ELXY500ELL820MH15D 
120 755 0.13 0.26 10.0 16.0 5.0 0.6 |565-1837-ND 61 4.31 28.88  |ELXY500ELL121MJ16S 
180 945 0.088 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 | 565-1839-ND 73 5.13 34.38 | ELXY500ELL181MJ20S 
220 1150 0.073 0.15 10.0 25.0 5.0 0.6 — |565-1840-ND wal 5.25 36.00 | ELXY500ELL221MJ25S 
50 330 1260 0.054 0.14 10.0 30.0 5.0 0.6 |565-1841-ND 78 5.78 39.60 | ELXY500ELL331MJ30S 
330 1190 0.059 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 |565-1842-ND 83 6.13 42.00 _|ELXY500ELL331MK20S 
470 1490 0.044 0.088 12.5 25.0 5.0 0.6 | 565-1843-ND 1.03 7.60 52.08  |ELXY500ELL471MK25S 
680 1890 0.033 0.066 12.5 35.0 5.0 0.6 | 565-1845-ND 1.13 8.56 62.10 |ELXY500ELL681MK35S 
680 1420 0.050 0.10 16.0 20.0 75 0.8 |565-1846-ND 1.09 8.25 59.85 |ELXY500ELL681ML20S 
820 2030 0.029 0.058 12.5 40.0 5.0 0.6 | 565-1847-ND 1.29 9.77 70.88  |ELXY500ELL821MK40S 
820 1880 0.034 0.068 16.0 25.0 75 0.8 |565-1848-ND 1.22 9.21 66.83 | ELXY500ELL821ML25S 
1000 2150 0.030 0.060 16.0 30.0 75 0.8  |565-1849-ND 1.31 9.92 72.00  |ELXY500ELL102ML30S 
1500 2540 0.024 0.048 16.0 40.0 75 0.8 |565-1851-ND 1.68 12.71 92.25 | ELXY500ELL152ML40S 
10 103 1.9 48 5.0 115 2.0 0.5 |565-1852-ND 32 2.20 13.20 |ELXY630ELL100MEB5D 
33 233 0.61 1.6 6.3 15.0 25 0.5 —|565-1854-ND 45 3.10 18.60 | ELXY630ELL330MF15D 
47 274 0.47 1.2 8.0 12.0 3.5 0.6 | 565-1855-ND 48 3.35 20.10  |ELXY630ELL470MH12D 
56 418 0.27 0.68 10.0 12.5 5.0 0.6 | 565-1856-ND 50 3.57 23.93 | ELXY630ELL560MJC5S 
68 525 0.21 0.53 10.0 16.0 5.0 0.6 _|565-1857-ND 56 3.94 26.40 _|ELXY630ELL680MJ16S 
68 360 034 0.85 8.0 15.0 3.5 0.6  |565-1858-ND 48 3.36 22.55 |ELXY630ELL680MH15D 
120 650 0.16 0.40 10.0 20.0 5.0 0.6 |565-1860-ND 66 4.67 31.35 | ELXY630ELL121MJ20S 
An 150 783 0.13 0.33 10.0 25.0 5.0 0.6 — |565-1861-ND 67 4.97 34.08 | ELXY630ELL151MJ25S 
220 870 0.11 0.28 12.5 20.0 5.0 0.6 |565-1863-ND 74 5.46 37.44 _ | ELXY630ELL221MK20S 
270 1150 0.074 0.19 12.5 25.0 5.0 0.6  |565-1864-ND 91 6.69 45.84 | ELXY630ELL271MK25S 
330 1100 0.085 0.22 16.0 20.0 75 0.8 — |565-1865-ND 1.10 8.12 55.68 |ELXY630ELL331ML20S 
390 1280 0.068 0.17 12.5 30.0 5.0 0.6 | 565-1866-ND 1.03 7.60 52.08 |ELXY630ELL391MK30S 
470 1390 0.063 0.16 12.5 35.0 5.0 0.6 — |565-1867-ND 1.14 8.40 57.60 |ELXY630ELL471MK35S 
470 1480 0.055 0.14 16.0 25.0 75 0.8 |565-1868-ND 1.05 7.94 57.60 _|ELXY630ELL471ML25S 
560 1530 0.051 0.13 125 40.0 5.0 0.6 |565-1869-ND 1.13 8.56 62.10  |ELXY630ELL561MK40S 
1000 2070 0.036 0.09 16.0 40.0 75 0.8 |565-1872-ND 1.43 10.79 78.30 _|ELXY630ELL102ML40S 
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KZE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Very Low Impedance 105°C 


Features: ¢ Miniature * Very Low Impedance * 105°C Maximum Temperature (1000 ~ 5000 Hour Life) Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C » Capacitance 
Tolerance: +20% * Leakage Current: |=0.01CV or 3)A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 


Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 


Rated os ® 
Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 OD 
Tan 8 (DF) 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 Went se L 15 min. 4min. 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.v. Cap. | Current (mA RMS) (Q/100kHz) Dimensions — mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD E F od Part No. 1 10 100 Part No. 
150 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 | 565-1625-ND 24 1.62 9.18 EKZE6R3ELL151ME11D 
220 380 0.15 0.45 8.0 7.0 3.5 0.45 |565-1626-ND AT 3.25 19.50 EKZE6R3ELL221MHO7D 
330 405 0.13 0.41 6.3 11.0 25 0.5 |565-1627-ND 27 1.86 10.54 EKZE6R3ELL331MF11D 
560 760 0.072 0.22 8.0 115 3.5 0.6 — |565-1628-ND 32 2.25 13.50 EKZE6R3ELL561MHB5D 
820 995. 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 |565-1629-ND 40 2.80 16.80 EKZE6R3ELL821MH15D 
1000 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 |565-1630-ND 48 3.30 19.80 EKZE6R3ELL102MJC5S 
1200 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6  |565-1631-ND 42 2.95 19.80 EKZE6R3ELL122MJ16S 
6.3 1200 1250 0.044 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 |565-1632-ND 5 3.15 18.90 EKZE6R3ELL122MH20D 
1500 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 |565-1633-ND 49 3.44 23.10 EKZE6R3ELL152MJ20S 
2200 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 |565-1634-ND 62 4.39 29.43 EKZE6R3ELL222MJ25S 
3300 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 |565-1635-ND 64 4.73 32.40 EKZE6R3ELL332MK20S 
4700 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 — |565-1637-ND 85 6.27 42.96 EKZE6R3ELL472MK30S 
5600 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 |565-1638-ND 94 6.90 47.28 EKZE6R3ELL562MK35S 
5600 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 — |565-1639-ND 1.10 8.09 55.44 EKZE6R3ELL562ML20S 
6800 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 75 0.8 |565-1640-ND 1.08 8.18 59.40 EKZE6R3ELL682ML25S 
100 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 |565-1641-ND 25 1.73 8.74 EKZE100ELL101MELLD 
220 405 0.13 0.41 6.3 11.0 25 0.5  |565-1642-ND 27 1.86 10.54 EKZE100ELL221MFLLD 
470 760 0.072 0.22 8.0 115 3.5 0.6  |565-1643-ND 38 2.65 15.90 EKZE100ELL471MHB5D 
680 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 |565-1644-ND A 2.87 19.25 EKZE100ELL681MJC5S 
680 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 |565-1645-ND 48 3.30 19.80 EKZE100ELL681MH15D 
1000 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6  |565-1646-ND 45 3.20 21.45 EKZE100ELL102MJ16S 
10 1000 1250 0.044 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6  |565-1647-ND 4 3.12 20.90 EKZE100ELL102MH20D 
1200 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6  |565-1648-ND 52 3.69 24.75 EKZE100ELL122MJ20S 
1500 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 — |565-1649-ND 64 4.55 30.53 EKZE100ELL152MJ25S 
2200 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 |565-1650-ND. 66 4.83 33.12 EKZE100ELL222MK20S 
3300 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6  |565-1651-ND 83 6.09 41.76 EKZE100ELL332MK25S 
3900 3290 0.016 0.044 12.5 30.0 5.0 0.6  |565-1652-ND 93 6.83 46.80 EKZE100ELL392MK30S 
4700 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 — |565-1654-ND 1.01 7.46 51.12 EKZE100ELL472MK35S 
5600 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 75 0.8 |565-1655-ND. 1.13 8.53 61.88 EKZE100ELL562ML25S 
68 300 0.24 0.72 6.3 7.0 25 0.45  |565-1657-ND 24 1.62 9.18 EKZE160ELL680MF07D 
120 405 0.13 0.44 6.3 11.0 25 0.5 — |565-1658-ND 31 2.10 11.90 EKZE160ELL121MFLLD 
330 760 0.072 0.22 8.0 115 3.5 0.6 — |565-1659-ND 35 2.45 14.70 EKZE160ELL331MHB5D 
470 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 — |565-1660-ND 49 3.40 20.40 EKZE160ELL471MJC5S 
470 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 |565-1661-ND 5 3.10 18.60 EKZE160ELL471MH15D 
680 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 |565-1662-ND 42 2.95 19.80 EKZE160ELL681MJ16S 
680 1250 0.044 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 — |565-1663-ND 50 3.45 20.70 EKZE160ELL681MH20D 
16 1000 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 |565-1664-ND 50 3.57 23.93 EKZE160ELL102MJ20S 
1200 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6  |565-1665-ND 64 4.51 30.25 EKZE160ELL122MJ25S 
1500 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 |565-1666-ND 65 4.80 32.88 EKZE160ELL152MK20S 
2200 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 |565-1667-ND 81 5.99 41.04 EKZE160ELL222MK25S 
2700 3290 0.016 0.044 12.5 30.0 5.0 0.6 — |565-1668-ND 89 6.58 45.12 EKZE160ELL272MK30S 
2700 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 — |565-1669-ND 1.05 7.74 53.04 EKZE160ELL272ML20S 
3300 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 |565-1670-ND 1.01 7.46 51.12 EKZE160ELL332MK35S 
3900 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 75 0.8 |565-1671-ND 1.07 8.06 58.50 EKZE160ELL392ML25S 
47 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 |565-1672-ND 23 1.56 8.84 EKZE250ELL470ME11D 
100 405 0.13 0.41 6.3 11.0 25 0.5 |565-1673-ND 32 2.22 12.58 EKZE250ELL101MF11D 
220 760 0.072 0.22 8.0 115 3.5 0.6  — |565-1674-ND 35 2.45 14.70 EKZE250ELL221MHB5D 
330 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 — |565-1675-ND A 2.91 19.53 EKZE250ELL331MJC5S 
330 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 |565-1676-ND. 44 3.05 18.30 EKZE250ELL331MH15D 
470 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 |565-1677-ND 45 3.16 21.18 EKZE250ELL471MJ16S 
470 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 — |565-1678-ND A 2.87 19.25 EKZE250ELL471MH20D 
25 680 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 — |565-1679-ND 53 3.73 25.03 EKZE250ELL681MJ20S 
820 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 — |565-1680-ND 66 4.67 31.35 EKZE250ELL821MJ25S 
1000 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 |565-1681-ND 68 5.04 34.56 EKZE250ELL102MK20S 
1500 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 |[565-1682-ND 83 6.13 42.00 EKZE250ELL152MK25S 
1800 3290 0.016 0.044 12.5 30.0 5.0 0.6 — |565-1683-ND 93 6.83 46.80 EKZE250ELL182MK30S 
1800 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8  |565-1684-ND 1.06 7.81 53.52 EKZE250ELL182ML20S 
2200 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 — |565-1685-ND 1.03 7.60 52.08 EKZE250ELL222MK35S 
2700 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 75 0.8 |565-1686-ND 1.07 8.09 58.73 EKZE250ELL272ML25S 
33 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 |565-1687-ND 25 1.68 9.52 EKZE350ELL330ME11D 
56 405 0.13 0.41 6.3 11.0 25 0.5 |565-1688-ND 32 2.22 12.58 EKZE350ELL560MF11D 
150 760 0.072 0.22 8.0 115 3.5 0.6 — |565-1689-ND 37 2.55 15.30 EKZE350ELL151MHB5D 
220 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 — |565-1690-ND 45 3.16 21.18 EKZE350ELL221MJC5S 
220 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 |565-1691-ND. 6 3.20 19.20 EKZE350ELL221MH15D 
270 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 |565-1692-ND 42 2.95 19.80 EKZE350ELL271MH20D 
330 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 — |565-1693-ND 9 3.49 23.38 EKZE350ELL331MJ16S 
35 470 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 — |565-1694-ND 58 4.10 27.50 EKZE350ELL471MJ20S 
560 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 — |565-1695-ND 71 5.04 33.83 EKZE350ELL561MJ25S 
680 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 |565-1696-ND 66 4.87 33.36 EKZE350ELL681MK20S 
1000 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 |565-1697-ND 82 6.06 41.52 EKZE350ELL102MK25S 
1200 3290 0.016 0.044 12.5 30.0 5.0 0.6 — |565-1698-ND 93 6.83 46.80 EKZE350ELL122MK30S 
1200 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 — |565-1699-ND 1.06 7.81 53.52 EKZE350ELL122ML20S 
1500 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 — |565-1700-ND 1.06 7.81 53.52 EKZE350ELL152MK35S 
1800 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 75 0.8 _|565-1701-ND 1.1 8.40 60.98 EKZE350ELL182ML25S 
10 210 0.50 15 5.0 7.0 2.0 0.5 |565-1702-ND 26 1.80 9.12 EKZE500ELL100ME07D 
22 238 0.34 1.18 5.0 11.0 2.0 0.5 — |565-1703-ND 24 1.62 9.18 EKZES500ELL220ME11D 
56 385 0.14 0.50 6.3 11.0 25 0.5 |565-1704-ND .30 2.04 11.56 EKZES500ELL560MF11D 
100 724 0.074 0.22 8.0 115 3.5 0.6 — |565-1705-ND A 2.85 17.10 EKZE500ELL101MHB5D 
120 950 0.061 0.18 8.0 15 3.5 0.6 |565-1706-ND. 42 2.95 19.80 EKZE500ELL121MH15D 
150 979 0.061 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 |565-1707-ND 42 2.99 20.08 EKZE500ELL151MJC5S 
180 1190 0.046 0.14 8.0 20.0 3.5 0.6 — |565-1708-ND 48 3.36 22.55 EKZES500ELL181MH20D 
50 220 1370 0.042 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 |565-1709-ND 48 3.36 22.55 EKZES500ELL221MJ16S 
270 1580 0.030 0.090 10.0 20.0 5.0 0.6 — |565-1710-ND 53 3.73 25.03 EKZES500ELL271MJ20S 
330 1870 0.028 0.085 10.0 25.0 5.0 0.6 |565-1711-ND 66 4.67 31.35 EKZES500ELL331MJ25S 
470 2050 0.027 0.068 12.5 20.0 5.0 0.6 |[565-1712-ND 72 5.29 36.24 EKZE500ELL471MK20S 
560 2410 0.023 0.059 12.5 25.0 5.0 0.6 — |565-1713-ND 86 6.37 43.68 EKZE500ELL561MK25S 
680 2860 0.021 0.052 12.5 30.0 5.0 0.6  |565-1714-ND 97 7.18 49.20 EKZE500ELL681MK30S 
820 2960 0.019 0.051 12.5 35.0 5.0 0.6 = |565-1715-ND 1.09 8.02 54.96 EKZES500ELL821MK35S 
820 2730 0.023 0.059 16.0 20.0 75 0.8 |565-1716-ND 1.07 7.91 54.24 EKZES500ELL821ML20S 
1000 3010 0.021 0.056 16.0 25.0 75 0.8 |565-1717-ND 1.05 7.91 57.38 EKZES500ELL102ML25S 
63 15 165 0.88 3.5 5.0 11.0 2.0 0.5 |565-1718-ND 26 1.80 9.12 EKZE630ELL150ME11D 
33 265 0.35 14 6.3 11.0 25 0.5 |565-1719-ND 34 2.34 13.26 EKZE630ELL330MF11D 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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KZE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont, 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
w.v. Cap. | Current (mA RMS) (Q/100kHz) Dimensions — mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD L F od Part No. 1 10 100 Part No. 
56 500 0.22 0.88 8.0 115 3.5 0.6 |565-1720-ND A4 3.05 18.30 EKZE630ELL560MHB5D 
82 690 0.11 0.44 10.0 12.5 5.0 0.6 = |565-1721-ND 6 3.28 22.00 EKZE630ELL820MJC5S 
82 665 0.16 0.64 8.0 15.0 3.5 0.6  |565-1722-ND 44 3.12 20.90 EKZE630ELL820MH15D 
120 950 0.076 0.31 10.0 16.0 5.0 0.6  |565-1723-ND 52 3.65 24.48 EKZE630ELL121MJ16S 
180 1150 0.072 0.29 12.5 16.0 5.0 0.6 |565-1724-ND 69 5.11 35.04 EKZE630ELL181MK16S 
a 220 1350 0.046 0.19 10.0 25.0 5.0 0.6 |565-1725-ND 64 4.69 32.16 EKZE630ELL221MJ25S 
390 1900 0.031 0.093 12.5 25.0 5.0 0.6  |565-1726-ND 87 6.44 44.16 EKZE630ELL391MK25S 
470 2300 0.028 0.084 12.5 30.0 5.0 0.6 = |565-1727-ND 1.01 7.46 51.12 EKZE630ELL471MK30S 
680 2800 0.021 0.063 12.5 40.0 5.0 0.6 = |565-1728-ND 1.16 8.77 63.68 EKZE630ELL681MK40S 
1000 2900 0.019 0.057 16.0 35.5 75 0.8 _|565-1729-ND 1.49 11.28 81.90 EKZE630ELL102MLP1S 
1500 3400 0.018 0.054 18.0 35.5 75 0.8 |565-1730-ND 1.93 14.60 105.98 EKZE630ELL152MMP1S 
1800 3500 0.017 0.051 18.0 40.0 75 0.8 __|565-1731-ND 1.75 13.65 108.15 EKZE630ELL182MM40S 
27 355 0.36 14 8.0 115 35 0.6 |565-1732-ND 38 2.65 15.90 EKZE101ELL270MHB5D 
39 450 0.25 1.0 8.0 15.0 3.5 0.6 — |565-1733-ND 48 3.30 19.80 EKZE101ELL390MH15D 
47 480 0.17 0.66 10.0 12.5 5.0 0.6 = |565-1734-ND 6 3.24 21.73 EKZE101ELL470MJC5S 
68 600 0.11 0.47 10.0 16.0 5.0 0.6 — |565-1735-ND 51 3.61 24.20 EKZE101ELL680MJ16S 
100 750 0.11 0.34 12.5 16.0 5.0 0.6 _|565-1736-ND 73 5.36 36.72 EKZE101ELL101MK16S 
120 900 0.069 0.28 10.0 25.0 5.0 0.6 |565-1737-ND 62 4.59 31.44 EKZE101ELL121MJ25S 
150 1100 0.062 0.18 12.5 20.0 5.0 0.6 — |565-1738-ND 78 5.78 39.60 EKZE101ELL151MK20S 
100 220 1250 0.047 0.14 12.5 25.0 5.0 0.6 — |565-1739-ND 98 7.25 49.68 EKZE101ELL221MK25S 
270 1500 0.042 0.13 12.5 30.0 5.0 0.6  |565-1740-ND 1.10 8.12 55.68 EKZE101ELL271MK30S 
330 1650 0.036 0.11 12.5 35.0 5.0 0.6 _|565-1741-ND 1.07 8.06 58.50 EKZE101ELL331MK35S 
330 1500 0.045 0.14 18.0 20.0 75 0.8 |[565-1742-ND 1.25 9.49 68.85 EKZE101ELL331MM20S 
470 1750 0.036 0.11 18.0 25.0 75 0.8 — |565-1743-ND 1.52 11.50 83.48 EKZE101ELL471MM25S 
560 2000 0.029 0.086 16.0 35.5 75 0.8 — |565-1744-ND 1.67 12.62 91.58 EKZE101ELL561MLP1S 
680 2200 0.027 0.081 18.0 35.5 75 0.8  |565-1745-ND 2.04 15.41 111.83 EKZE101ELL681MMP1S 
820 2700 0.026 0.077 18.0 40.0 75 0.8 |565-1746-ND 1.85 14.42 114.24 EKZE101ELL821MM40S 


LXZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
High Reliability Lowest Impedance 105°C 


Features: * Miniature * Lowest Impedance * Long Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 


Life (2-8K Hours) * Solvent Proof, 105°C Maximum Tt @d Y 
Temperature Specifications: * Operating Rated 6.3 10 16 25 35 50 63 @D ® oA 
Temperature: -55°C ~ 105°C * Capacitance Toler- Voltage (V) ic) CD) F 
aaa asian nero Tanuies @ 20°C", SUA, | tana (DF) | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 vent. -—— L ——>}415 min. ile 4 min. 4 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
w.v. Cap. | Current (mA RMS) (Q/100kHz) Dimensions — mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD L E od Part No. al 10 100 Part No. 
330 290 0.25 0.50 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1874-ND 42 2.90 17.40 ELXZ6R3ELL331MFB5D 
470 400 0.18 0.36 6.3 15.0 25: 0.5 565-1875-ND AN 2.91 19.53 ELXZ6R3ELL471MF15D 
680 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1876-ND 49 3.49 23.38 ELXZ6R3ELL681MH12D 
820 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1877-ND 66 4.67 31.35 ELXZ6R3ELL821MJC5S 
1000 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1878-ND 64 4.55 30.53 ELXZ6R3ELL102MH15D 
1200 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1879-ND 62 4.59 31.44 ELXZ6R3ELL122MJ16S 
63 1200 810 0080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1880-ND 63 4.47 29.98 ELXZ6R3ELL122MH20D 
1500 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1881-ND 73 5.36 36.72 ELXZ6R3ELL152MJ20S 
2200 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1882-ND 90 6.62 45.36 ELXZ6R3ELL222MJ25S 
2700 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1883-ND .98 7.21 49.44 ELXZ6R3ELL272MJ30S 
3300 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1884-ND 97 7.14 48.96 ELXZ6R3ELL332MK20S 
8200 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 75 0.8 565-1892-ND 1.66 12.56 91.13 ELXZ6R3ELL822ML30S 
10000 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 75 0.8 565-1893-ND 1.92 14.54 105.53 ELXZ6R3ELL103ML35S 
12000 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 75 0.8 565-1896-ND 1.71 13.33 105.63 ELXZ6R3ELL123MM30S 
100 175 0.50 1.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1899-ND 37 2.55 15.30 ELXZ100ELL101MEB5D. 
220 290 0.25 0.50 6.3 11.5 25: 0.5 565-1900-ND 45 3.15 18.90 ELXZ100ELL221MFB5D 
330 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5) 0.5 565-1901-ND At 2.91 19.53 ELXZ100ELL331MF15D 
470 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1902-ND 49 3.49 23.38 ELXZ100ELL471MH12D 
680 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1903-ND 65 4.59 30.80 ELXZ100ELL681MJC5S. 
1000 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1905-ND 72 5.08 34.10 ELXZ100ELL102MJ16S 
1000 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1906-ND 64 4.51 30.25 ELXZ100ELL102MH20D 
1500 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1908-ND 86 6.37 43.68 ELXZ100ELL152MJ25S 
10 1800 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1909-ND 94 6.93 47.52 ELXZ100ELL182MJ30S 
2200 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1910-ND 95 7.00 48.00 ELXZ100ELL222MK20S 
3300 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1911-ND 1.04 7.84 56.93 ELXZ100ELL332MK25S, 
3900 2310 0.025 0.058 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1912-ND VAz 8.84 64.13 ELXZ100ELL392MK30S 
4700 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1914-ND 1.23 9.30 67.50 ELXZ100ELL472MK35S, 
5600 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1915-ND 1.42 10.76 78.08 ELXZ100ELL562MK40S, 
5600 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 75 0.8 565-1916-ND 1.41 10.70 77.63 ELXZ100ELL562ML25S 
8200 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 75 0.8 565-1920-ND 1.76 13.30 96.53 ELXZ100ELL822ML35S 
10000 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 75 0.8 565-1922-ND 1.72 13.44 106.47 ELXZ100ELL103ML40S 
12000 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 75 0.8 565-1924-ND 2.17 16.91 133.98 ELXZ100ELL123MM40S. 
220 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1927-ND 46 3.24 21.73 ELXZ160ELL221MF15D 
330 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1928-ND 44 3.12 20.90 ELXZ160ELL331MH12D 
470 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1929-ND 62 4.39 29.43 ELXZ160ELL471MJC5S. 
470 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1930-ND 63 4.47 29.98 ELXZ160ELL471MH15D 
16 560 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1931-ND 63 4.47 29.98 ELXZ160ELL561MH20D 
680 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1932-ND 69 4.88 32.73 ELXZ160ELL681MJ16S 
1000 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1933-ND 67 4.90 33.60 ELXZ160ELL102MJ20S 
1200 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1934-ND 80 5.88 40.32 ELXZ160ELL122MJ25S 
1500 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1935-ND 88 6.51 44.64 ELXZ160ELL152MJ30S 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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LXZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
wv. Cap. | Current (mA RMS) (Q/100kHz) Dimensions —- mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(vDc) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD L F od Part No. 1 10 100 Part No. 
1500 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1936-ND 96 7.07 48.48 ELXZ160ELL152MK20S 
2200 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1937-ND 1.05 7.91 57.38 ELXZ160ELL222MK25S 
2700 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1938-ND 1.15 8.71 63.23 ELXZ160ELL272MK30S 
3300 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1940-ND 1.32 10.01 72.68 ELXZ160ELL332MK35S 
16 4700 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 75 0.8 565-1944-ND 1.59 12.03 87.30 ELXZ160ELL472ML30S 
4700 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 75 0.8 565-1945-ND 1.78 13.49 97.88 ELXZ160ELL472MM25S 
6800 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 75 0.8 565-1948-ND 1.86 14.07 102.15 ELXZ160ELL682ML40S 
8200 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 75 0.8 565-1949-ND 1.92 14.97 118.65 ELXZ160ELL822MM35S 
10000 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 75 0.8 565-1950-ND 2.18 16.96 134.40 ELXZ160ELL103MM40S 
47 175 0.50 1.0 5.0 11.5 2.0 05 565-1951-ND 36 2.50 15.00 ELXZ250ELL470MEB5D 
100 290 0.25 0.50 6.3 11.5 25 05 565-1952-ND A5 3.15 18.90 ELXZ250ELL101MFB5D 
150 400 0.18 0.36 6.3 15.0 25 0.5 565-1953-ND 46 3.24 21.73 ELXZ250ELL151MF15D 
220 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1954-ND 44 3.12 20.90 ELXZ250ELL221MH12D 
330 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1955-ND 64 4.51 30.25 ELXZ250ELL331MJC5S 
330 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1956-ND 56 3.94 26.40 ELXZ250ELL331MH15D 
390 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1957-ND 63 4.43 29.70 ELXZ250ELL391MH20D 
470 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1958-ND wal 5.00 33.55 ELXZ250ELL471MJ16S 
680 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1959-ND 69 5.08 34.80 ELXZ250ELL681MJ20S 
820 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1960-ND 84 6.20 42.48 ELXZ250ELL821MJ25S 
1000 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1961-ND 93 6.86 47.04 ELXZ250ELL102MJ30S 
25 1000 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1962-ND 95 7.00 48.00 ELXZ250ELL102MK20S 
1500 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1963-ND 1.18 8.68 59.52 ELXZ250ELL152MK25S 
2200 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1966-ND 1.36 10.26 74.48 ELXZ250ELL222MK35S 
2200 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 75 0.8 565-1967-ND 1.38 10.45 75.83 ELXZ250ELL222MM20S 
2700 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1968-ND 1.50 11.32 82.13 ELXZ250ELL272MK40S 
2700 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 75 0.8 565-1969-ND 1.45 10.97 79.65 ELXZ250ELL272ML25S 
3300 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 75 0.8 565-1970-ND 1.52 11.50 83.48 ELXZ250ELL332ML30S 
3300 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 75 0.8 565-1971-ND 1.78 13.49 97.88 ELXZ250ELL332MM25S 
3900 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 75 0.8 565-1972-ND 1.87 14.14 102.60 ELXZ250ELL392ML35S 
4700 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 75 08 565-1974-ND 1.93 14.60 105.98 ELXZ250ELL472ML40S 
4700 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 75 0.8 565-1975-ND 2.04 15.41 111.83 ELXZ250ELL472MM35S 
5600 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 75 0.8 565-1976-ND 2.16 16.83 133.35 ELXZ250ELL562MM40S 
56 290 0.25 0.50 6.3 11.5 25 05 565-1978-ND 45 3.15 18.90 ELXZ350ELL560MFB5D 
100 400 0.18 0.36 6.3 15.0 25 05 565-1979-ND 46 3.24 21.73 ELXZ350ELL101MF15D 
150 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1980-ND 50 3.53 23.65 ELXZ350ELL151MH12D 
220 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1981-ND 62 4.39 29.43 ELXZ350ELL221MJC5S 
220 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1982-ND 56 3.98 26.68 ELXZ350ELL221MH15D 
270 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1983-ND 74 5.21 34.93 ELXZ350ELL271MH20D 
330 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1984-ND .70 4.92 33.00 ELXZ350ELL331MJ16S 
470 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1985-ND 67 4.97 34.08 ELXZ350ELL471MJ20S 
560 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1986-ND 82 6.02 41.28 ELXZ350ELL561MJ25S 
680 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1987-ND 90 6.62 45.36 ELXZ350ELL681MJ30S 
680 1660 0.038 0.076 125 20.0 5.0 0.6 565-1988-ND 95 7.00 48.00 ELXZ350ELL681MK20S 
35 1000 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1989-ND 1.03 7.78 56.48 ELXZ350ELL102MK25S 
1200 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1990-ND 117 8.84 64.13 ELXZ350ELL122MK30S 
1200 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 75 0.8 565-1991-ND 1.27 9.61 69.75 ELXZ350ELL122ML20S 
1500 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1992-ND 1.35 10.23 74.25 ELXZ350ELL152MK35S 
1800 2870 0.017 0.034 125 40.0 5.0 0.6 565-1993-ND 1.56 11.81 85.73 ELXZ350ELL182MK40S 
1800 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 75 0.8 565-1994-ND 1.47 114.13 80.78 ELXZ350ELL182ML25S 
2200 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 75 0.8 565-1996-ND 1.61 12.18 88.43 ELXZ350ELL222ML30S 
2200 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 75 0.8 565-1997-ND 1.82 13.73 99.68 ELXZ350ELL222MM25S 
2700 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 75 0.8 565-1998-ND 1.75 13.27 96.30 ELXZ350ELL272ML35S 
2700 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 75 0.8 565-1999-ND 1.72 13.44 106.47 ELXZ350ELL272MM30S 
3300 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 75 0.8 565-2000-ND 2.03 15.38 111.60 ELXZ350ELL332ML40S 
3300 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 75 0.8 565-2001-ND 1.72 13.44 106.47 ELXZ350ELL332MM35S 
3900 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 75 0.8 565-2002-ND 2.26 17.65 139.86 ELXZ350ELL392MM40S 
22 155 0.90 18 5.0 11.5 2.0 05 565-2003-ND 36 2.50 15.00 ELXZ500ELL220MEB5D 
47 260 0.45 0.90 6.3 11.5 25 0.5 565-2004-ND 45 3.15 18.90 ELXZ500ELL470MFB5D 
68 360 0.31 0.62 6.3 15.0 25 0.5 565-2026-ND 45 3.20 21.45 ELXZ500ELL680MF15D 
100 485 0.22 0.44 8.0 12.0 3.5 0.6 565-2005-ND 49 3.49 23.38 ELXZ500ELL101MH12D 
120 620 0.16 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-2008-ND 61 4.35 29.15 ELXZ500ELL121MJC5S 
120 635 0.16 0.32 8.0 15.0 3.5 0.6 565-2009-ND 63 4.47 29.98 ELXZ500ELL121MH15D 
180 730 0.12 0.24 8.0 20.0 3.5 0.6 565-2014-ND 73 5.17 34.65 ELXZ500ELL181MH20D 
220 1050 0.088 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-2017-ND 65 4.80 32.88 ELXZ500ELL221MJ20S 
330 1250 0.073 0.15 10.0 25.0 5.0 0.6 565-2020-ND 81 5.99 41.04 ELXZ500ELL331MJ25S 
390 1500 0.054 0.11 10.0 30.0 5.0 0.6 565-2021-ND 88 6.48 44.40 ELXZ500ELL391MJ30S 
50 390 1480 0.059 0.12 125 20.0 5.0 0.6 565-2022-ND 1 6.69 45.84 ELXZ500ELL391MK20S 
680 2220 0.039 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-2024-ND 1.10 8.31 60.30 ELXZ500ELL681MK30S 
680 1840 0.048 0.096 16.0 20.0 75 0.8 565-2025-ND 1.14 8.59 62.33 ELXZ500ELL681ML20S 
820 2290 0.033 0.066 12.5 35.0 5.0 0.6 565-2027-ND 1.18 8.96 65.03 ELXZ500ELL821MK35S 
820 1980 0.042 0.084 18.0 20.0 75 0.8 565-2028-ND 1.39 10.51 76.28 ELXZ500ELL821MM20S 
1000 2500 0.029 0.058 125 40.0 5.0 0.6 565-2006-ND 1.41 10.63 77.18 ELXZ500ELL102MK40S 
1000 2240 0.034 0.068 16.0 25.0 75 0.8 565-2007-ND 1.37 10.32 74.93 ELXZ500ELL102ML25S 
1200 2610 0.029 0.058 18.0 25.0 75 0.8 565-201 1-ND 1.66 12.56 91.13 ELXZ500ELL122MM25S 
1500 2800 0.025 0.050 16.0 35.0 75 0.8 565-2012-ND 1.74 13.14 95.40 ELXZ500ELL152ML35S 
2200 3100 0.023 0.046 18.0 35.0 75 0.8 565-2018-ND 1.78 13.86 109.83 ELXZ500ELL222MM35S 
2700 3400 0.020 0.040 18.0 40.0 75 0.8 565-2019-ND 2.32 18.05 143.01 ELXZ500ELL272MM40S 
22 240 1.0 2.0 6.3 11.5 25 0.5 565-204 1-ND 38 2.65 15.90 ELXZ630ELL220MFB5D 
39 330 0.61 14 6.3 15.0 25 05 565-2045-ND 48 3.30 19.80 ELXZ630ELL390MF15D 
68 405 0.34 0.75 8.0 12.0 3.5 0.6 565-2051-ND A 2.87 19.25 ELXZ630ELL680MH12D 
100 540 0.255 0.51 10.0 12.5 5.0 0.6 565-2029-ND 55 3.85 25.85 ELXZ630ELL101MJC5S 
100 535 0.27 0.65 8.0 15.0 3.5 0.6 565-2030-ND 51 3.61 24.20 ELXZ630ELL101MH15D 
63 120 600 0.19 0.38 10.0 16.0 5.0 0.6 565-2032-ND 60 4.26 28.60 ELXZ630ELL121MJ16S 
150 690 0.21 0.52 8.0 20.0 3.5 0.6 565-2036-ND 59 414 27.78 ELXZ630ELL151MH20D 
220 1050 0.13 0.26 10.0 25.0 5.0 0.6 565-2040-ND 73 5.39 36.96 ELXZ630ELL221MJ25S 
330 1300 0.090 0.18 10.0 30.0 5.0 0.6 565-2042-ND 83 6.13 42.00 ELXZ630ELL331MJ30S 
330 1290 0.085 0.17 12.5 20.0 5.0 0.6 565-2043-ND 82 6.06 41.52 ELXZ630ELL331MK20S 
390 1720 0.070 0.14 125 25.0 5.0 0.6 565-2044-ND 95 7.04 48.24 ELXZ630ELL391MK25S 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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LXZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont) 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance : 5 me 

w.v. Cap. | Current (mA RMS) (Q/100kHz) Dimensions —- mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 

(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C 10°C oD L F od Part No. 1 10 100 Part No. 
470 2090 0.055 0.11 125 30.0 5.0 0.6 [565-2046-ND 1.13 8.30 56.88 | ELXZ630ELL471MK30S 
470 1770 0.059 0.12 16.0 20.0 75 0.8 — |565-2047-ND 1.16 8.58 58.80 | ELXZ630ELL471ML20S 
680 2270 0.047 0.094 12.5 35.0 5.0 0.6 | 565-2048-ND 1.42 8.46 61.43 | ELXZ630ELL681MK35S 
680 2160 0.050 0.10 16.0 25.0 75 0.8 — |565-2049-ND 1.24 9.39 68.18 | ELXZ630ELL681ML25S 
680 2290 0.055 0.11 18.0 20.0 75 0.8 |565-2050-ND 1.24 9.39 68.18 | ELXZ630ELL681MM20S 
820 2560 0.042 0.084 125 40.0 5.0 0.6 [565-2052-ND 1.30 9.80 71.10 [ELXZ630ELL821MK40S 

63 820 2670 0.043 0.086 16.0 30.0 75 0.8 — |565-2053-ND 1.24 9.39 68.18 | ELXZ630ELL821ML30S 
820 2590 0.043 0.086 18.0 25.0 75 0.8 — |565-2054-ND 1.50 11.32 82.13 | ELXZ630ELL821MM25S 
1000 2770 0.036 0.072 16.0 35.0 75 0.8 — |565-2031-ND 1.58 11.97 86.85 | ELXZ630ELL102ML35S 
1200 2850 0.030 0.060 16.0 40.0 75 0.8 _|565-2033-ND 1.61 12.15 88.20 _ | ELXZ630ELL122ML40S 
1200 2950 0.032 0.064 18.0 30.0 75 0.8 [565-2034-ND 1.75 13.24 96.08 | ELXZ630ELL122MM30S 
1500 3100 0.030 0.060 18.0 35.0 75 0.8 — |565-2037-ND 1.73 13.46 106.68 | ELXZ630ELL152MM35S 
1800 3210 0.025 0.050 18.0 40.0 75 0.8 _|565-2039-ND 1.82 14.15 112.14 _ | ELXZ630ELL182MM40S 
Alchip™ MVA/MVE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 


General Purpose MVA: 85°C; MVE: 105°C 


Features: General Purpose, Solvent Proof (6.3V ~ 63V) 
Specifications: * Capacitance Tolerance: +20% 


Case Dimensions: 


- Terminal Code: A Terminal Code: G 
Size Code a] E 7 B ¢ My E Size Code: D55 ~ KGS Size Code: LHO ~ MNO -W 
D55 4 5.2 4.3 4.3 5.1 0.5 ~ 0.8 1.0 wong F 
E55 5 5.2 5.3 5.3 5.9 0.5~08 1.4 f AONYG 
F55 6.3 5.2 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 B P 
F60 63 57 6.6 6.6 72 0.5~08 19 | ° OF | 
Fs8o 6.3 at 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 == 
HAO 8 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 ° 
JAO 10 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7 ~ 1.1 4.5 ‘ 4 I it 
KEO 125 13.5 13.0 13.0 137 | 10-13 | 42 ms. Dummy Terminals 
KG5 12.5 16.0 13.0 13.0 13.7 1.0 ~ 1.3 4.2 
LHO 16 16.5 17.0 17.0 18.0 1.0 ~ 1.3 6.5 Leakage Current: 
LNO 16 21.5 17.0 17.0 18.0 1.0 ~ 1.3 6.5 7 F = = 
MHO 18 165 79.0 719.0 20.0 10-13 65 Case D55-JAO 1=0.01CV or 3y/A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 
MNO 18 21.5 19.0 19.0 20.0 1.0 ~ 1.3 6.5 Case KEO-MNO 1=0.03CV or 4y/A, whichever is greater, after 1 minute @ 20°C 
Rated Rated Ripple Cut Tape 
wW.v. Cap. Size Current (mA RMS) |_Dimensions—-mm_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code Tan 6 @ 85°C 120Hz D E Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
MVA Series — 85°C 
33 D55 0.35 30 4.0 5.2 565-2055-1-ND 2.15 3.28 7.18 565-2055-2-ND 2,000 73.80/M | EMVA6R3ADA330MD55G 
47 D55 0.35 33 4.0 5.2 565-2056-1-ND 2.15 3.28 7.18 565-2056-2-ND 2,000 73.80/M | EMVA6R3ADA470MD55G 
100 E55 0.35 55 5.0 5.2 565-2057-1-ND 2.52 3.84 8.40 565-2057-2-ND 1,000 91.20 | EMVA6R3ADA101ME55G 
220 F55 0.35 88 6.3 5.2 565-2058-1-ND 2.78 4.24 9.28 565-2058-2-ND 1,000 100.70 | EMVA6R3ADA221MF55G 
330 F80 0.35 135 6.3 7.7 565-2059-1-ND 3.31 5.04 11.03 565-2059-2-ND 900 113.40 | EMVA6R3ADA331MF80G 
470 HAO 0.35 280 8.0 10.0 565-2060-1-ND 3.64 6.10 12.51 565-2060-2-ND 500 91.00 | EMVA6R3ADA471MHA0G 
6.3 680 HAO 0.35 290 8.0 10.0 565-2061-1-ND 3.64 6.10 12.51 565-2061-2-ND 500 91.00 | EMVA6R3ADA681MHA0G 
. 820 HAO 0.35 320 8.0 10.0 565-2062-1-ND 3.64 6.10 12.51 565-2062-2-ND 500 91.00 | EMVA6R3ADA821MHA0G 
1000 JAO 0.35 430 10.0 10.0 565-2063-1-ND 4.40 7.37 15.13 565-2063-2-ND 500 110.00 | EMVA6R3ADA102MJA0G 
1500 JAO 0.35 480 10.0 10.0 565-2064-1-ND 4.32 7.24 14.85 565-2064-2-ND 500 108.00 | EMVA6R3ADA152MJA0G 
2200 KEO 0.40 890 12.5 13.5 565-2065-1-ND 9.25 15.17 34.23 565-2065-2-ND 200 166.50 | EMVA6R3ARA222MKEOS 
3300 KG5 0.42 1000 12.5 16.0 565-2066-1-ND 11.93 19.56 44.12 565-2066-2-ND 150 160.99 | EMVA6R3ARA332MKG5S 
6800 MHO 0.48 1700 18.0 16.5 565-2070-1-ND 19.44 34.56 83.70 565-2070-2-ND 125 263.25 | EMVA6R3GDA682MMHOS 
10000 MNO 0.56 2000 18.0 21.5 565-2071-1-ND 21.60 38.40 93.00 565-2071-2-ND 75 193.50 | EMVA6R3GDA103MMNOS 
22 D55 0.30 26 4.0 5.2 565-2072-1-ND 2.15 3.28 7.18 565-2072-2-ND 2,000 73.80/M | EMVA100ADA220MD55G 
33 D55 0.30 30 4.0 5.2 565-2073-1-ND 2.15 3.28 7.18 565-2073-2-ND 2,000 73.80/M | EMVA100ADA330MD55G. 
47 E55 0.30 44 5.0 5.2 565-2074-1-ND 2.52 3.84 8.40 565-2074-2-ND 1,000 91.20 | EMVA100ADA470ME55G 
100 F55 0.30 70 6.3 5.2 565-2075-1-ND 2.78 4.24 9.28 565-2075-2-ND 1,000 100.70 | EMVA100ADA101MF55G 
150 F55 0.30 79 6.3 5.2 565-2076-1-ND 2.78 4.24 9.28 565-2076-2-ND 1,000 100.70 | EMVA100ADA151MF55G 
10 220 F80 0.30 130 6.3 tat 565-2077-1-ND 3.31 5.04 11.03 565-2077-2-ND 900 113.40 | EMVA100ADA221MF80G 
330 HAO 0.30 270 8.0 10.0 565-2078-1-ND 3.60 6.03 12.38 565-2078-2-ND 500 90.00 | EMVA100ADA331MHAO0G 
470 HAO 0.30 280 8.0 10.0 565-2079-1-ND 3.64 6.10 12.51 565-2079-2-ND 500 91.00 | EMVA100ADA471MHA0G 
1000 JAO 0.30 430 10.0 10.0 565-2080-1-ND 4.28 read 14.71 565-2080-2-ND 500 107.00 | EMVA100ADA102MJA0G 
2200 KEO 0.36 960 12.5 13.5 565-2081-1-ND 9.73 15.95 35.98 565-2081-2-ND 200 175.05 | EMVA100ADA222MKEOS 
3300 LHO 0.38 1300 16.0 16.5 565-2082-1-ND 20.46 33.93 81.09 565-2082-2-ND 125 261.98 | EMVA100GDA332MLHOS 
6800 MNO 0.44 1850 18.0 21.5 565-2085-1-ND 21.60 38.40 93.00 565-2085-2-ND 75 193.50 | EMVA100GDA682MMNOS. 
22 D55 0.26 26 4.0 5.2 565-2086-1-ND 2.15 3.28 7.18 565-2086-2-ND 2,000 73.80/M | EMVA160ADA220MD55G 
33 E55 0.26 37 5.0 5.2 565-2087-1-ND 2.52 3.84 8.40 565-2087-2-ND 1,000 91.20 | EMVA160ADA330ME55G 
47 E55 0.26 44 5.0 5.2 565-2088-1-ND 2.52 3.84 8.40 565-2088-2-ND 1,000 91.20 | EMVA160ADA470ME55G 
100 F55 0.26 70 6.3 5.2 565-2089-1-ND 2.78 4.24 9.28 565-2089-2-ND 1,000 100.70 | EMVA160ADA101MF55G 
150 F80 0.26 110 6.3 7.7 565-2090-1-ND 3.31 5.04 11.03 565-2090-2-ND 900 113.40 | EMVA160ADA151MF80G 
220 F80 0.26 130 6.3 Gt 565-2091-1-ND 3.31 5.04 11.03 565-2091-2-ND 900 113.40 | EMVA160ADA221MF80G 
16 330 HAO 0.26 270 8.0 10.0 565-2092-1-ND 3.60 6.03 12.38 565-2092-2-ND 500 90.00 | EMVA160ADA331MHA0G 
470 HAO 0.26 280 8.0 10.0 565-2093-1-ND 3.60 6.03 12.38 565-2093-2-ND 500 90.00 | EMVA160ADA471MHAOG 
680 JAO 0.26 380 10.0 10.0 565-2094-1-ND 4.28 7A7 14.71 565-2094-2-ND 500 107.00 | EMVA160ADA681MJAOG 
1000 KEO 0.30 710 12.5 13.5 565-2095-1-ND 9.25 15.17 34.23 565-2095-2-ND 200 166.50 | EMVA160ARA102MKEOS 
2200 LHO 0.32 1150 16.0 16.5 565-2096-1-ND 20.34 33.73 80.60 565-2096-2-ND 125 260.40 | EMVA160GDA222MLHOS 
3300 LNO 0.34 1450 16.0 21.5 565-2097-1-ND 19.62 34.88 84.48 565-2097-2-ND 75 175.76 | EMVA160GDA332MLNOS 
3300 MHO 0.34 1450 18.0 16.5 565-2098-1-ND 19.08 33.92 82.15 565-2098-2-ND 125 258.38 | EMVA160GDA332MMHOS 
4700 MNO 0.36 1750 18.0 21.5 565-2099-1-ND 21.42 38.08 92.23 565-2099-2-ND 75 191.89 | EMVA160GDA472MMNOS 
10 D55 0.16 24 4.0 5.2 565-2100-1-ND 2.15 3.28 7.18 565-2100-2-ND 2,000 73.80/M | EMVA250ADA100MD55G 
22 E55 0.16 41 5.0 5.2 565-2101-1-ND 2.52 3.84 8.40 565-2101-2-ND 1,000 91.20 | EMVA250ADA220ME55G. 
33 E55 0.16 47 5.0 5.2 565-2102-1-ND 2.52 3.84 8.40 565-2102-2-ND 1,000 91.20 | EMVA250ADA330ME55G. 
47 F55 0.16 60 6.3 5.2 565-2103-1-ND 2.78 4.24 9.28 565-2103-2-ND 1,000 100.70 | EMVA250ADA470MF55G 
56 F55 0.16 66 6.3 5.2 565-2104-1-ND 2.78 4.24 9.28 565-2104-2-ND 1,000 100.70 | EMVA250ADA560MF55G 
100 F80 0.16 120 6.3 7.7 565-2105-1-ND 3.26 4.96 10.85 565-2105-2-ND 900 111.60 | EMVA250ADA101MF80G 
25 150 HAO 0.16 210 8.0 10.0 565-2106-1-ND 3.48 5.83 11.96 565-2106-2-ND 500 87.00 | EMVA250ADA151MHA0G 
220 HAO 0.16 260 8.0 10.0 565-2107-1-ND 3.52 5.90 12.10 565-2107-2-ND 500 88.00 | EMVA250ADA221MHA0G 
330 HAO 0.16 300 8.0 10.0 565-2108-1-ND 3.64 6.10 12.51 565-2108-2-ND 500 91.00 | EMVA250ADA331MHA0G 
470 JAO 0.16 400 10.0 10.0 565-2109-1-ND 4.40 7.37 15.13 565-2109-2-ND 500 110.00 | EMVA250ADA471MJA0G 
1000 KEO 0.26 820 12.5 13.5 565-2110-1-ND 9.73 15.95 35.98 565-2110-2-ND 200 175.05 | EMVA250ARA102MKEOS 
2200 MHO 0.28 1400 18.0 16.5 565-2112-1-ND 19.44 34.56 83.70 565-2112-2-ND 125 263.25 | EMVA250GDA222MMHOS 
3300 MNO 0.30 1800 18.0 21.5 565-2113-1-ND 21.60 38.40 93.00 565-2113-2-ND 75 193.50 | EMVA250GDA332MMNOS 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Alchip™ MVA/MVE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont.) epReel” 


Rated Rated Ripple Cut Tape 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) | Dimensions—mm__|pigi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code | Tani @ 85°C 120Hz D Ee Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
47 D55 014 18 4.0 5.2 |565-2114-1-ND 2.15 3.28 7.418  |565-2114-2-ND 2,000 | 73.80/M |EMVA350ADA4R7MD55G 
10 D55 0.14 24 4.0 5.2 |565-2115-1-ND 2.15 3.28 7.18  |565-2115-2-ND 2,000 | 73.80/M |EMVA350ADA100MD55G 
22 E55 0.14 4 5.0 5.2 |565-2116-1-ND 2.52 3.84 8.40 |565-2116-2-ND 1,000 91.20 | EMVA350ADA220ME55G 
33 F55 0.14 54 6.3 5.2 |565-2117-1-ND 2.73 4.16 9.10  |565-2117-2-ND 1,000 98.80 | EMVA350ADA330MF55G 
47 F60 0.14 64 6.3 5.7 |565-2118-1-ND 2.73 4.16 9.10 |565-2118-2-ND 1,000 98.80 _| EMVA350ADA470MF60G 
- 100 F80 0.14 120 6.3 7.7 |565-2119-1-ND 3.31 5.04 11.03 |565-2119-2-ND 900 113.40 | EMVA350ADA101MF80G 
150 HAO | 0.14 210 8.0 10.0 | 565-2120-1-ND 3.52 5.90 12.10 |565-2120-2-ND 500 88.00 | EMVA350ADA151MHAOG 
220 HAO | 0.14 260 8.0 10.0 | 565-2121-1-ND 3.64 6.10 12.51 |565-2121-2-ND 500 91.00 | EMVA350ADA221MHAOG 
330 JAO 0.14 360 10.0 10.0 | 565-2122-1-ND 4.40 7.37 15.13 |565-2122-2-ND 500 110.00 | EMVA350ADA331MJA0G 
470 KEO_ | 0.22 600 12.5 13.5 |565-2123-1-ND 9.48 15.54 35.06 |565-2123-2-ND 200 170.55 _|EMVA350ARA471MKEOS 
7000 | LHO 0.22 1100 16.0 16.5 |565-2125-1-ND 18.18 32.32 78.28  |565-2125-2-ND 170 334.82 |EMVA350GDA102MLHOS 
2200 | MNO | 0.24 1700 18.0 21.5 |565-2126-1-ND 21.78 38.72 93.78 | 565-2126-2-ND 75 195.11_| EMVA350GDA222MMNOS 
3.3 D55 0.12 15 4.0 5.2 |565-2127-1-ND 2.45 3.28 7.18  |565-2127-2-ND 2,000 | 73.80/M | EMVA500ADA3R3MD55G 
47 D55 0.12 18 4.0 5.2 |565-2128-1-ND 2.415 3.28 7.18  |565-2128-2-ND 2,000 | 73.80/M | EMVA500ADA4R7MD55G 
10 E55 0.12 30 5.0 5.2 |565-2129-1-ND 2.52 3.84 8.40 | 565-2129-2-ND 1,000 91.20 | EMVA500ADA100ME55G 
22 F55 0.12 47 6.3 5.2 |565-2130-1-ND 2.78 4.24 9.28 | 565-2130-2-ND 1,000 100.70 | EMVA500ADA220MF55G 
33 F80 0.12 70 6.3 7.7___|565-2131-1-ND 3.26 4.96 10.85 _|565-2131-2-ND 900 111.60 | EMVA500ADA330MF80G 
47 F80 0.12 85 6.3 7.7 ~~ |565-2132-1-ND 3.31 5.04 11.03 |565-2132-2-ND 900 113.40 | EMVA500ADA470MF80G 
50 100 HAO 0.12 190 8.0 10.0 |565-2133-1-ND 3.56 5.96 12.24 |565-2133-2-ND 500 89.00 | EMVA500ADA101MHAOG 
220 JAO 0.12 320 10.0 10.0 | 565-2134-1-ND 4.44 7.44 15.26 |565-2134-2-ND 500 111.00 | EMVA500ADA221MJA0G 
330 KEO | 0.18 600 12.5 13.5 | 565-2135-1-ND 9.55 15.66 35.34 |565-2135-2-ND 200 171.90 | EMVA500ARA331MKEOS 
470 KG@5 | 0.18 740 12.5 16.0 |565-2136-1-ND 12.25 20.09 45.33 |565-2136-2-ND 150 165.38_| EMVA500ARA471MKG5S 
470 LHO 0.18 850 16.0 16.5  |565-2137-1-ND 20.15 33.42 79.87 | 565-2137-2-ND 125 258.04 | EMVA500GDA471MLHOS 
1000 | LNO 0.18 1300 16.0 21.5  |565-2138-1-ND 20.52 36.48 88.35 |565-2138-2-ND 75 183.83 | EMVA500GDA102MLNOS 
1000 | MNO | 0.18 1400 18.0 21.5 |565-2139-1-ND 21.24 37.76 91.45 |565-2139-2-ND 75 190.28 | EMVA500ADA102MMNOS 
0.10 D55 0.12 1.3 4.0 5.2 |565-2140-1-ND 2.15 3.28 7.18  |565-2140-2-ND 2,000 | 73.80/M |EMVA630ADAR10MD55G 
0.22 D55 0.12 3.0 4.0 5.2 |565-2141-1-ND 2.415 3.28 7.18  |565-2141-2-ND 2,000 | 73.80/M | EMVA630ADAR22MD55G 
0.47 D55 0.12 5.0 4.0 5.2 |565-2143-1-ND 2.15 3.28 7.18  |565-2143-2-ND 2,000 | 73.80/M | EMVA630ADAR47MD55G 
1.0 D55 0.12 8.0 4.0 5.2 |565-2144-1-ND 2.415 3.28 7.18  |565-2144-2-ND 2,000 | 73.80/M |EMVA630ADA1ROMD55G 
2.2 D55 0.12 12 4.0 5.2 |565-2145-1-ND 2.415 3.28 7.18 |565-2145-2-ND 2,000 | 73.80/M_|EMVA630ADA2R2MD55G 
3.3 E55 0.12 17 5.0 5.2 |565-2146-1-ND 2.52 3.84 8.40  |565-2146-2-ND 1,000 91.20 | EMVA630ADA3R3ME55G 
47 E55 0.12 20 5.0 5.2 |565-2147-1-ND 2.52 3.84 8.40 | 565-2147-2-ND 1,000 91.20 | EMVA630ADA4R7MESSG 
10 F55 0.12 32 6.3 5.2 |565-2148-1-ND 2.73 4.16 9.10 | 565-2148-2-ND 1,000 98.80 | EMVA630ADA100MF55G 
6a 22 F80 0.12 60 6.3 7.7 |565-2149-1-ND 3.26 4.96 10.85 |565-2149-2-ND 900 111.60 | EMVA630ADA220MF80G 
33 HAO | 0.12 110 8.0 10.0 |565-2150-1-ND 3.48 5.83 11.96 |565-2150-2-ND 500 87.00 | EMVA630ADA330MHAOG 
47 HAO | 0.12 130 8.0 10.0  |565-2151-1-ND 3.52 5.90 12.10  |565-2151-2-ND 500 88.00 | EMVA630ADA470MHAOG 
68 JAO 0.12 170 10.0 10.0 | 565-2153-1-ND 4.20 7.04 14.44 |565-2153-2-ND 500 105.00 | EMVA630ADA680MJA0G 
100 KEO | 0.14 380 12.5 13.5 |565-2154-1-ND 9.00 14.76 33.30 |565-2154-2-ND 200 162.00 | EMVA630ARA101MKEOS 
220 KEO | 0.14 580 12.5 13.5  |565-2155-1-ND 9.73 15.95 35.98 |565-2155-2-ND 200 175.05 | EMVA630ARA221MKEOS 
330 KG@5_ | 0.14 720 12.5 16.0 |565-2156-1-ND 7.51 12.73 26.43 |565-2156-2-ND 150 163.35 | EMVA630ARA331MKG5S 
330 LHO 0.14 820 16.0 16.5  |565-2157-1-ND 20.15 33.42 79.87  |565-2157-2-ND 125 258.04 | EMVA630GDA331MLHOS 
470 LHO 0.14 950 16.0 16.5  |565-2158-1-ND 18.18 32.32 78.28 |565-2158-2-ND 125 246.19 | EMVA630GDA471MLHOS 
470 MHO | 0.14 1000 18.0 16.5 |565-2159-1-ND 19.08 33.92 82.15 |565-2159-2-ND 125 258.38 | EMVA630GDA471MMHOS 
22 HAO 0.12 90 8.0 10.0  |565-2160-1-ND 3.56 5.96 12.24 |565-2160-2-ND 500 89.00 |EMVA101ADA220MHAOG 
33 JAO 0.12 120 10.0 10.0 | 565-2161-1-ND 4.36 7.30 14.99 |565-2161-2-ND 500 109.00 | EMVA101ADA330MJA0G 
68 KEO | 0.10 380 125 13.5 | 565-2162-1-ND 9.33 15.29 34.50 |565-2162-2-ND 200 167.85 | EMVA101ARA680MKEOS 
100 100 KEO | 0.10 440 12.5 13.5 |565-2163-1-ND 9.55 15.66 35.34 |565-2163-2-ND 200 171.90 | EMVA101ARA101MKEOS 
220 LINO 0.10 850 16.0 21.5 |565-2164-1-ND 19.62 34.88 84.48 |565-2164-2-ND 75 175.76_|EMVA101GDA221MLNOS 
220 MHO | 0.10 800 18.0 16.5  |565-2165-1-ND 18.90 33.60 81.38  |565-2165-2-ND 125 255.94 | EMVA101GDA221MMHOS 
330 MNO | 0.10 1000 18.0 21.5 |565-2166-1-ND 21.06 37.44 90.68 | 565-2166-2-ND 75 188.66 |EMVA101GDA331MMNOS 
MVE Series — 105°C 
10 D55 0.20 17 4.0 5.2 ]565-2201-1-ND 3.20 4.88 10.68 1565-2201-2-ND 2,000 | 109.80/M ]EMVE160ADA100MD55G 
22 E55 0.20 30 5.0 5.2 |565-2202-1-ND 2.88 4.82 9.90 | 565-2202-2-ND 1,000 122.40 | EMVE160ADA220ME55G 
33 F55 0.20 45 6.3 5.2 |565-2203-1-ND 2.88 4.82 9.90 | 565-2203-2-ND 1,000 122.40 | EMVE160ADA330MF55G 
47 F55 0.20 48 6.3 5.2 |565-2200-1-ND 2.88 4.82 9.90 | 565-2200-2-ND 1,000 122.40 | EMVE160ADA470MF55G 
100 F55 0.26 69 6.3 5.2 |565-2204-1-ND 3.04 5.09 10.45 |565-2204-2-ND 1,000 129.20 | EMVE160ADA101MF55G 
150 F80 0.28 100 6.3 7.7 |565-2205-1-ND 3.64 6.10 12.51 |565-2205-2-ND 900 147.42 |EMVE160ADA151MF80G 
220 F80 0.28 120 6.3 7.7 |565-2206-1-ND 3.64 6.10 12.51 |565-2206-2-ND 900 147.42 | EMVE160ADA221MF80G 
16 330 HAO | 0.28 290 8.0 10.0 | 565-2207-1-ND 4.31 7.31 15.18  |565-2207-2-ND 500 131.10 | EMVE160ADA331MHAO0G 
470 HAO | 0.28 320 8.0 10.0  |565-2208-1-ND 4.41 7.47 15.51 |565-2208-2-ND 500 133.95 | EMVE160ADA471MHAOG 
680 JAO 0.28 470 10.0 10.0 |565-2209-1-ND 5.19 8.80 18.26 |565-2209-2-ND 500 157.70 | EMVE160ADA681MJAOG 
1000 | KEO | 0.30 550 125 13.5 |565-2210-1-ND 9.53 15.62 35.24 |565-2210-2-ND 200 171.45 |EMVE160ARA102MKEOS 
1000 | LHO 0.30 650 16.0 16.5 | 565-2211-1-ND 20.23 33.56 80.19 |565-2211-2-ND 125 259.09 | EMVE160GDA102MLHOS 
2200 | LHO 0.32 950 16.0 16.5  |565-2212-1-ND 18.54 32.96 79.83  |565-2212-2-ND 125 251.06 | EMVE160GDA222MLHOS 
2200 | MHO | 0.32 1000 18.0 16.5  |565-2213-1-ND 18.90 33.60 81.38 |565-2213-2-ND 125 255.94 | EMVE160GDA222MMHOS 
3300 | MHO | 0.34 1200 18.0 16.5 |565-2215-1-ND 19.80 35.20 85.25 | 565-2215-2-ND 125 268.13 | EMVE160GDA332MMHOS 
10 E55 0.16 27 5.0 5.2 |565-2216-1-ND 2.88 4.82 9.90 | 565-2216-2-ND 1,000 122.40 | EMVE250ADA100ME55G 
22 F55 0.16 44 6.3 5.2 |565-2217-1-ND 2.92 4.89 10.04 |565-2217-2-ND 1,000 124.10 | EMVE250ADA220MF55G 
33 F55 0.16 50 6.3 5.2  |565-2218-1-ND 2.92 4.89 10.04 |565-2218-2-ND 1,000 124.10 | EMVE250ADA330MF55G 
47 F55 0.16 60 6.3 5.2 |565-2219-1-ND 3.08 5.16 10.59 |565-2219-2-ND 1,000 130.90 | EMVE250ADA470MF55G 
100 F80 0.18 100 6.3 7.7__|565-2220-1-ND 3.68 6.16 12.65 |565-2220-2-ND 900 149.04 | EMVE250ADA101MF80G 
25 150 HAO | 0.18 240 8.0 10.0 |565-2221-1-ND 4.25 7.21 14.96 |565-2221-2-ND 500 129.20 |EMVE250ADA151MHAOG 
220 HAO | 0.18 320 8.0 10.0 | 565-2222-1-ND 4.19 7.10 14.74 |565-2222-2-ND 500 127.30 | EMVE250ADA221MHAO0G 
330 JAO 0.16 450 10.0 10.0 | 565-2223-1-ND 5.31 9.01 18.70 |565-2223-2-ND 500 161.50 | EMVE250ADA331MJA0G 
470 JAO 0.18 490 10.0 10.0 | 565-2224-1-ND 5.28 8.96 18.59 |565-2224-2-ND 500 160.55 | EMVE250ADA471MJAOG 
1000 | LHO 0.26 820 16.0 16.5 |565-2225-1-ND 18.00 32.00 77.50 _ |565-2225-2-ND 125 243.75 | EMVE250GDA102MLHOS 
2200 | MNO | 0.28 1300 18.0 21.5 |565-2228-1-ND. 21.24 37.76 91.45 | 565-2228-2-ND 75 190.28 [EMVE250GDA222MMNOS 
47 D55 0.14 16 4.0 5.2 |565-2229-1-ND 3.20 4.88 10.68  |565-2229-2-ND 2,000 | 109.80/M | EMVE350ADA4R7MD55G 
10 E55 0.14 27 5.0 5.2 |565-2230-1-ND 2.88 4.82 9.90 | 565-2230-2-ND 1,000 122.40 | EMVE350ADA100ME55G 
22 F55 0.14 44 6.3 5.2 |565-2231-1-ND 3.04 5.09 10.45 |565-2231-2-ND 1,000 129.20 | EMVE350ADA220MF55G 
33 F60 0.14 54 6.3 5.7 |565-2232-1-ND 3.24 5.43 11.14 |565-2232-2-ND 1,000 137.70 | EMVE350ADA330MF60G 
47 F80 0.16 80 6.3 7.7__|565-2233-1-ND 3.80 6.37 13.06 _|565-2233-2-ND 900 153.90 _| EMVE350ADA470MF80G 
100 F80 0.16 100 6.3 7.7 |565-2234-1-ND 3.88 6.50 13.34 |565-2234-2-ND 900 157.14 | EMVE350ADA101MF80G 
ae 150 HAO | 0.16 260 8.0 10.0 | 565-2235-1-ND 4.25 7.24 14.96 |565-2235-2-ND 500 129.20 | EMVE350ADA151MHAO0G 
220 JAO 0.16 375 10.0 10.0 | 565-2236-1-ND 5.28 8.96 18.59 |565-2236-2-ND 500 160.55 | EMVE350ADA221MJA0G 
330 JAO 0.16 450 10.0 10.0 | 565-2237-1-ND 5.34 9.06 18.81 |565-2237-2-ND 500 162.45 | EMVE350ADA331MJA0G 
470 KEO | 0.22 520 12.5 13.5 |565-2238-1-ND 9.70 15.91 35.89 | 565-2238-2-ND 200 174.60 | EMVE350ARA471MKEOS 
470 LHO 0.22 650 16.0 16.5 | 565-2239-1-ND 20.42 33.86 80.93  |565-2239-2-ND 125 261.45 | EMVE350GDA471MLHOS 
1000 | LHO 0.22 750 16.0 16.5 |565-2240-1-ND 18.72 33.28 80.60 |565-2240-2-ND 125 253.50 | EMVE350GDA102MLHOS 
1000 | MHO | 0.22 1000 18.0 16.5  |565-2241-1-ND 19.26 34.24 82.93  |565-2241-2-ND 125 260.81 | EMVE350GDA102MMHOS 
2200 | MNO | 0.24 1450 18.0 21.5 |565-2242-1-ND 22.68 40.32 97.65 | 565-2242-2-ND 75 203.18 | EMVE350GDA222MMNOS 
0.47 D55 0.12 5.0 4.0 5.2 |565-2243-1-ND 3.20 4.88 10.68  |565-2243-2-ND 2,000 | 109.80/M | EMVE500ADAR47MD55G 
1.0 D55 0.12 8.0 4.0 5.2 |565-2244-1-ND 3.20 4.88 10.68 |565-2244-2-ND 2,000 | 109.80/M | EMVES500ADA1ROMD55G 
2.2 D55 0.12 12 4.0 5.2 |565-2245-1-ND 3.20 4.88 10.68 |565-2245-2-ND 2,000 | 109.80/M | EMVES500ADA2R2MD55G 
50 3.3 D55 0.12 15 4.0 5.2 |565-2246-1-ND 3.20 4.88 10.68 |565-2246-2-ND 2,000 | 109.80/M | EMVES500ADA3R3MD55G 
47 E55 0.12 20 5.0 5.2 |565-2247-1-ND 2.88 4.82 9.90 |565-2247-2-ND 1,000 122.40_| EMVE500ADA4R7ME55G 
10 F55 0.12 32 6.3 5.2 |565-2248-1-ND 3.00 5.03 10.31  |565-2248-2-ND 1,000 127.50 |EMVE500ADA100MF55G 
22 F60 0.12 47 6.3 5.7 |565-2249-1-ND 3.24 5.43 11.14 |565-2249-2-ND 1,000 137.70 |EMVE500ADA220MF60G 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Alchip™ MVA/MVE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont.) 


Reel” 


Rated Rated Ripple Cut Tape 

W.V. Cap. Size Current (mA RMS) | Dimensions —mm__|pigi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | United Chemi-Con 

(VDC) (uF) Code | Tani @ 85°C 120Hz D L Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
33 F80 0.14 65 6.3 7.7 |565-2250-1-ND 3.84 6.43 13.20 |565-2250-2-ND 900 155.52 | EMVE500ADA330MF80G 
47 F80 0.14 80 6.3 7.7 |565-2251-1-ND 3.88 6.50 13.34 |565-2251-2-ND 900 157.14 | EMVES500ADA470MF80G 
100 HAO | 0.14 230 8.0 10.0 |565-2252-1-ND 4.25 7.24 14.96 |565-2252-2-ND 500 129.20 | EMVE500ADA101MHAOG 

50 220 JAO 0.14 375 10.0 10.0 | 565-2253-1-ND 5.41 9.17 19.03 |565-2253-2-ND 500 164.35 | EMVES500ADA221MJAOG 
330 KEO 0.18 500 12.5 13.5 |565-2254-1-ND 10.03 16.44 37.09 | 565-2254-2-ND 200 180.45 | EMVE500ARA331MKEOS 
470 LHO 0.18 700 16.0 16.5  |565-2256-1-ND 18.36 32.64 79.05  |565-2256-2-ND 125 248.63 | EMVE500GDA471MLHOS 
1000 | MNO | 0.18 1200 18.0 21.5 |565-2258-1-ND 21.96 39.04 94.55 | 565-2258-2-ND 75 196.73_| EMVE500GDA102MMNOS 
0.47 D55 0.12 5.0 4.0 5.2 |565-2259-1-ND 3.20 4.88 10.68 |565-2259-2-ND 2,000 | 109.80/M | EMVE630ADAR47MD55G 
1.0 D55 0.12 8.0 4.0 5.2 |565-2260-1-ND 3.20 4.88 10.68 |565-2260-2-ND 2,000 | 109.80/M | EMVE630ADA1ROMD55G 
2.2 D55 0.12 12 4.0 5.2  |565-2261-1-ND 3.31 5.04 11.03 |565-2261-2-ND 2,000 | 113.40/M | EMVE630ADA2R2MD55G 
3.3 E55 0.12 17 5.0 5.2  |565-2262-1-ND 2.92 4.89 10.04 |565-2262-2-ND 1,000 124.10 | EMVE630ADA3R3ME55G 
47 F55 0.12 22 6.3 5.2 |565-2263-1-ND 3.12 5.23 10.73 |565-2263-2-ND 1,000 132.60 | EMVE630ADA4R7MF55G 
10 F55 0.12 32 6.3 5.2 |565-2264-1-ND 3.16 5.29 10.86  |565-2264-2-ND 1,000 134.30 | EMVE630ADA100MF55G 

a 22 F80 0.12 58 6.3 7.7 |565-2265-1-ND 3.76 6.30 12.93  |565-2265-2-ND 900 152.28 | EMVE630ADA220MF80G 
33 HAO | 0.12 140 8.0 10.0  |565-2266-1-ND 4.16 7.05 14.63  |565-2266-2-ND 500 126.35 | EMVE630ADA330MHA0G 
47 HAO | 0.12 170 8.0 10.0  |565-2267-1-ND 4.22 7.16 14.85 |565-2267-2-ND 500 128.25 | EMVE630ADA470MHAOG 
100 JAO 0.12 310 10.0 10.0 |565-2268-1-ND 5.22 8.85 18.37 |565-2268-2-ND 500 158.65 | EMVE630ADA101MJAOG 
220 KEO 0.14 470 125 13.5  |565-2269-1-ND 10.03 16.44 37.09  |565-2269-2-ND 200 180.45 | EMVE630ARA221MKEOS 
220 LHO 0.14 560 16.0 16.5 | 565-2270-1-ND 20.36 33.76 80.68 |565-2270-2-ND 125 260.66 | EMVE630GDA221MLHOS 
470 LNO 0.14 900 16.0 21.5  |565-2273-1-ND 20.16 35.84 86.80 |565-2273-2-ND 75 180.60 | EMVE630GDA471MLNOS 
470 MHO | 0.14 900 18.0 16.5 |565-2274-1-ND 23.16 38.15 88.56 |— = — _|EMVE630GDA471MMHOS 
22 HAO | 0.12 100 8.0 10.0 | 565-2275-1-ND 4.28 7.26 15.07 |565-2275-2-ND 500 130.15 | EMVE101ADA220MHAOG 
33 JAO 0.12 150 10.0 10.0 |565-2276-1-ND 5.31 9.01 18.70 |565-2276-2-ND 500 161.50 | EMVE101ADA330MJA0G 
47 KEO | 0.10 250 12.5 13.5 |565-2277-1-ND 9.28 15.21 34.32 | 565-2277-2-ND 200 166.95 | EMVE101ARA470MKEOS 
68 KEO | 0.10 300 12.5 13.5 |565-2278-1-ND 9.45 15.50 34.97 | 565-2278-2-ND 200 170.10 | EMVE101ARA680MKEOS 

100 100 LHO 0.10 450 16.0 16.5 |565-2279-1-ND 18.18 32.32 78.28 |565-2279-2-ND 125 246.19 | EMVE101GDA101MLHOS 
100 KEO | 0.10 380 125 13.5 |565-2280-1-ND 9.93 16.28 36.72  |565-2280-2-ND 200 178.65 | EMVE101ARA101MKEOS 
220 LINO 0.10 750 16.0 21.5  |565-2281-1-ND 20.70 36.80 89.13 | 565-2281-2-ND 75 185.44 | EMVE101GDA221MLNOS 
220 MHO | 0.10 750 18.0 16.5 | 565-2282-1-ND 19.80 35.20 85.25  |565-2282-2-ND 125 268.13 | EMVE101GDA221MMHOS 
330 MNO_| 0.10 980 18.0 21.5 |565-2283-1-ND. 22.14 39.36 95.33 |565-2283-2-ND 75 198.34 |EMVE101GDA331MMNOS 


Alchip™ MVH Series Aluminum 


Terminal Code: A 


Terminal Code: G 


A a Size Code: F60 ~ KG5 Size Code: LHO ~ MNO oN 
Electrolytic Capacitors (SMT) : 17a 
High Temperature 125°C D Reel F | B 
Features: ¢ 125°C Maximum Temperature (1000 ~ 5000 Hour Life) * Solvent Proof (25 -50V) 2D all todo 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C »* Capacitance Tolerance: +20% A" 
Case Dimensions: L— Dummy Terminals 
Size Code D L A B c WwW P 
F60 6.3 §.7. 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
F80 6.3 LT 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 Leakage Current @ 20°C 120Hz: 
H63 8.0 6.3 8.3 8.3 9.0 0.5 ~ 0.8 2.3 
HAO 8.0 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7~ 1.4 34 Case F60 to JAO 1=0.01CV or 3y/A, whichever is greater 
JAO 10.0 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7 ~ 1.1 4.5 Case KEO to MNO |=0.03CV or 4y/A, whichever is greater 
KEO 12.5 13.5 13.0 13.0 13.7 1.0 ~ 1.3 4.2 
Kes == ae — ie te ie ~ = = Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 
5 ral T . 0 ~ 1. Ee) 
LNO 16.0 21.5 17.0 17.0 18.0 1.0~1.3 6.5 Rated Voltage (V) 25 35 50 63 100 
MHO 18.0 16.5 19.0 19.0 20.0 1.0~1.3 65 Case F60-JAO 0.16 0.14 0.14 0.12 0.10 
MNO 18.0 21.5 19.0 19.0 20.0 1.0 ~ 1.3 6.5 Case KEO-MNO 0.16 0.14 0.12 0.14 0.10 
Rated Maximum ESR (0) Rated Ripple Cut Tape 
W.V. | Cap. | Size @ 100kHz Current (mA RMS) | Dimensions—-mm_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) |Code) 20°C -40°C 100kHz D [Ee Part No. b) 10 25 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
33 F60 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2299-1-ND 2.80 4.69 9.63 565-2299-2-ND 1,000 119.00 | EMVH250ADA330MF60G 
47 F80 0.90 14.0 110 6.3 77 565-2300-1-ND 3.44 5.76 11.83 565-2300-2-ND 900 139.32 |EMVH250ADA470MF80G 
47 | H63 0.90 14.0 110 8.0 6.3 565-2301-1-ND 3.92 6.57 13.48 565-2301-2-ND 1,000 166.60 |EMVH250ADA470MH63G 
100 | HAO 0.40 6.0 220 8.0 10.0 565-2302-1-ND 5.04 8.44 17.33 565-2302-2-ND 500 126.00 |EMVH250ADA101MHAOG 
220 | JAO 0.30 4.5 296 10.0 10.0 565-2303-1-ND 5.00 8.48 17.60 565-2303-2-ND 500 152.00 | EMVH250ADA221MJA0G 
25 330 | KEO 0.14 21 750 12.5 13.5 565-2304-1-ND 9.10 14.92 33.67 565-2304-2-ND 200 163.80 | EMVH250ARA331MKE0S 
470 | KEO 0.14 21 750 12.5 13.5 565-2305-1-ND 9.18 15.05 33.95 565-2305-2-ND 200 165.15 | EMVH250ARA471MKEOS 
470 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2306-1-ND 18.68 30.97 74.02 565-2306-2-ND 125 239.14 | EMVH250GDA471MLHOS 
680 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2307-1-ND 18.68 30.97 74.02 565-2307-2-ND 125 239.14 | EMVH250GDA681MLHOS 
680_| MHO 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2308-1-ND 20.21 33.52 80.11 565-2308-2-ND 125 258.83 | EMVH250GDA681MMHOS 
1000 | MNO | 0.058 0.87 1550 18.0 21.5 565-2309-1-ND 20.52 36.48 88.35 565-2309-2-ND 75 183.83 | EMVH250GDA102MMNOS. 
10 F60 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2310-1-ND 2.80 4.69 9.63 565-2310-2-ND 1,000 119.00 |EMVH350ADA100MF60G 
22 F60 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2311-1-ND 2.80 4.69 9.63 565-2311-2-ND 1,000 119.00 |EMVH350ADA220MF60G 
33 F80 0.90 14.0 110 6.3 PEA 565-2312-1-ND 3.48 5.83 11.96 565-2312-2-ND 900 140.94 | EMVH350ADA330MF80G 
33 | H63 0.90 14.0 110 8.0 6.3 565-2313-1-ND 3.92 6.57 13.48 565-2313-2-ND 1,000 166.60 |EMVH350ADA330MH63G 
47_ | HAO 0.40 6.0 220 8.0 10.0 565-2314-1-ND 5.00 8.38 17.19 565-2314-2-ND 500 125.00 | EMVH350ADA470MHA0G 
35 100 | JAO 0.30 4.5 296 10.0 10.0 565-2315-1-ND 5.03 8.53 17.71 565-2315-2-ND 500 152.95 |EMVH350ADA101MJA0G 
330 | KEO 0.14 21 750 12.5 13.5 565-2316-1-ND 9.18 15.05 33.95 565-2316-2-ND 200 165.15 |EMVH350ARA331MKE0S 
330 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2317-1-ND 18.74 31.08 74.26 565-2317-2-ND 125 239.93 | EMVH350GDA331MLHOS 
470 | KG5 0.11 1.5 900 12.5 16.0 565-2318-1-ND 11.90 19.52 44.03 565-2318-2-ND 150 160.65 |EMVH350ARA471MKG5S 
470 | LHO 0.10 15 1000 16.0 16.5 565-2319-1-ND 18.84 31.25 74.67 565-2319-2-ND 125 241.24 | EMVH350GDA471MLHOS 
680 | MHO 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 §65-2320-1-ND 20.38 33.80 80.76 565-2320-2-ND 125 260.93 | EMVH350GDA681MMHOS 
10 F60 2.8 42.0 51 6.3 5.7 §65-2321-1-ND 3.62 §.52 12.08 565-2321-2-ND 1,000 131.10 | EMVH500ADA100MF60G 
22 F80 2.0 30.0 83 6.3 77 565-2322-1-ND 3.40 5.70 11.69 565-2322-2-ND 900 137.70 | EMVH500ADA220MF80G 
22 | H63 1.6 30.0 83 8.0 6.3 565-2323-1-ND 3.88 6.50 13.34 565-2323-2-ND 1,000 164.90 | EMVH500ADA220MH63G 
33 | HAO 0.70 11.0 160 8.0 10.0 565-2324-1-ND 4.96 8.31 17.05 565-2324-2-ND 500 124.00 |EMVH500ADA330MHA0G 
47 | JAO 0.50 75 247 10.0 10.0 565-2325-1-ND 4.91 8.32 17.27 565-2325-2-ND 500 149.15 | EMVH500ADA470MJA0G 
50 100 | KEO 0.23 3.5 550 12.5 13.5 565-2326-1-ND 8.78 14.39 32.47 565-2326-2-ND 200 157.95 |EMVH500ARA101MKEOS 
220 | KEO 0.23 3.5 550 12.5 13.5 565-2327-1-ND 9.03 14.80 33.39 565-2327-2-ND 200 162.45 | EMVH500ARA221MKE0S 
220 | LHO 0.15 2.3 850 16.0 16.5 565-2328-1-ND 18.31 30.36 72.56 565-2328-2-ND 125 234.41 | EMVH500GDA221MLHOS 
330 | KGS 0.18 27 700 12.5 16.0 565-2329-1-ND 11.55 18.94 42.74 565-2329-2-ND 150 155.93 | EMVH500ARA331MKG5S 
330_| LHO 0.15 2.3 850 16.0 16.5 565-2330-1-ND 18.41 30.53 72.96 565-2330-2-ND 125 235.73 _| EMVH500GDA331MLHOS 
470_| MHO 0.15 2.3 920 18.0 16.5 565-2331-1-ND 19.93 33.05 78.98 565-2331-2-ND 125 255.15 | EMVH500GDA471MMHOS 
10 F80 2.0 100 60 6.3 77 565-2332-1-ND 3.08 5.16 10.59 565-2332-2-ND 900 124.74 | EMVH630ADA100MF80G 
10 | H63 2.0 110 60 8.0 6.3 565-2333-1-ND 3.60 6.03 12.38 565-2333-2-ND 1,000 153.00 |EMVH630ADA100MH63G 
22 | HAO 0.70 35.0 100 8.0 10.0 565-2334-1-ND 4.32 7.24 14.85 565-2334-2-ND 500 108.00 | EMVH630ADA220MHA0G 
63 33 | JAO 0.50 25.0 170 10.0 10.0 565-2335-1-ND 413 7.00 14.52 565-2335-2-ND 500 125.40 | EMVH630ADA330MJA0G 
100 | KEO 0.25 12:5 500 12.5 13.5 565-2336-1-ND 7.98 13.08 29.51 565-2336-2-ND 200 143.55 | EMVH630ARA101MKEOS 
220 | KGS 0.20 10.0 600 12.5 16.0 565-2337-1-ND 10.50 17.22 38.85 565-2337-2-ND 150 141.75 | EMVH630ARA221MKG5S 
330 | LHO 0.18 9.0 820 16.0 16.5 565-2338-1-ND 17.59 29.17 69.71 565-2338-2-ND 125 225.23 | EMVH630GDA331MLHOS 
470 _| LNO 0.11 5.5 1100 16.0 2155: 565-2339-1-ND 19.89 32.98 78.81 565-2339-2-ND 75 174.60 _| EMVH630GDA471MLNOS 
100 10 | HAO 0.75 50.0 70 8.0 10.0 565-2340-1-ND 4.32 7.24 14.85 565-2340-2-ND 500 108.00 | EMVH101ADA100MHAOG 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Alchip™ MVH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont.) Digi@Reel” 


Rated Maximum ESR (9)| Rated Ripple : E Cut Tape 

W.V. | Cap. | Size @ 100kHz Current (mA RMS) |_Dimensions -mm_|pigi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel__| United Chemi-Con 

(VDC) | (uF) |Code; 20°C -40°C 100kHz D L Part No. 5) 10 25 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
22 | JAO | 0.55 35.0 115 10.0 10.0 | 565-2341-1-ND 4.16 7.05 14.63 |565-2341-2-ND 500 126.35 | EMVH101ADA220MJA0G 
47 | KEO| 0.33 16.5 450 12.5 13.5 |565-2342-1-ND 8.38 13.74 30.99 | 565-2342-2-ND 200 150.75 | EMVH101ARA470MKEOS 

100 | 68 | KG@5| 0.26 13.0 550 12.5 16.0 | 565-2343-1-ND 10.90 17.88 40.33 |565-2343-2-ND 150 147.15 | EMVH101ARA680MKG5S 

100 | LHO| 0.24 12.0 650 16.0 16.5 | 565-2344-1-ND 18.41 30.53 72.96  |565-2344-2-ND 125 235.73 | EMVH101GDA101MLHOS 
220 | MNO| 0.16 8.0 950 18.0 21.5 |565-2345-1-ND 20.70 36.80 89.13 |565-2345-2-ND 75 185.44 | EMVH101GDA221MMNOS 


Alchip™ MVK Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) Digi>Reel” 


General Purpose Low Profile 105°C 


Features: Case Dimensions: 
¢ General Purpose ¢ Low Profile Size Code D L A B Cc Ww P iw 
¢ Solvent Proof »* 105°C Maximum D55 4.0 52 43 43 51 05-08 1.0 Pw! 
Temperature (1000 ~ 2000 Hour Life) E55 5.0 52 53 53 59 05-08 14 fo l (e) tc 
Specifications: F55 6.3 5.2 6.6 6.6 7.2 0.5~08 19 B P 
* Operating Temperature Range: F60 6.3 5.7 6.6 6.6 72 0.5 ~ 0.8 1.9 [e) f (2) 
he - ae : ® Capacitance Toler H63 8.0 6.3 8.3 8.3 9.0 0.5 ~ 0.8 2.3 Pere: A 
7 lo 
20°C after 2 Minutes: 1=0.01CV or HAG BO 100) Lg 3 20 Ones 31 e 
3H/A, whichever is greater JAO 10.0 10.0 10.3 10.3 11.0 [07-14 45 
Rated Rated Ripple Cut Tape 
W.v. Cap. Size Current (mA RMS) | Dimensions -mm_|Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel __| United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code Tan 6 @ 85°C 120Hz D 5 Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
22 D55 0.30 21 4.0 5.2 565-2346-1-ND 2.36 3.60 7.88 565-2346-2-ND 2,000 81.00/M | EMVK6R3ADA220MD55G 
6.3 47 E55 0.30 36 5.0 5.2 565-2347-1-ND 2.78 4.24 9.28 565-2347-2-ND 1,000 100.70 | EMVK6R3ADA470ME55G, 
100 F55 0.30 56 6.3 5.2 565-2348-1-ND 2.94 4.48 9.80 565-2348-2-ND 1,000 106.40 | EMVK6R3ADA101MF55G 
10 100 H63 0.30 90 8.0 6.3 565-2352-1-ND 3.28 5.49 11.28 565-2352-2-ND 1,000 139.40 | EMVK100ADA101MH63G 
220 HAO 0.30 180 8.0 10.0 565-2353-1-ND 3.92 6.57 13.48 565-2353-2-ND 500 98.00 | EMVK100ADA221MHA0G 
10 D55 0.20 16 4.0 5.2 565-2354-1-ND 2.42 3.68 8.05 565-2354-2-ND 2,000 82.80/M | EMVK160ADA100MD55G. 
16 22 E55 0.20 30 5.0 5.2 565-2355-1-ND 2.78 4.24 9.28 565-2355-2-ND 1,000 100.70 | EMVK160ADA220ME55G 
47 F55 0.20 48 6.3 5.2 565-2356-1-ND 2.94 4.48 9.80 565-2356-2-ND 1,000 106.40 | EMVK160ADA470MF55G. 
470 JAO 0.26 460 10.0 10.0 565-2357-1-ND 4.68 7.84 16.09 565-2357-2-ND 500 117.00 | EMVK160ADA471MJAOG 
33 F55 0.16 45 6.3 5.2 565-2358-1-ND 2.94 4.48 9.80 565-2358-2-ND 1,000 106.40 | EMVK250ADA330MF55G. 
25 47 H63 0.16 80 8.0 6.3 565-2359-1-ND 3.28 5.49 11.28 565-2359-2-ND 1,000 139.40 | EMVK250ADA470MH63G 
100 HAO 0.16 180 8.0 10.0 565-2360-1-ND 4.00 6.70 13.75 565-2360-2-ND 500 100.00 | EMVK250ADA101MHAOG 
330 JAO 0.16 450 10.0 10.0 565-2361-1-ND 4.96 8.31 17.05 565-2361-2-ND 500 124.00 | EMVK250ADA331MJAOG 
47 D55 0.14 15 4.0 5.2 565-2362-1-ND 2.36 3.60 7.88 565-2362-2-ND 2,000 81.00/M | EMVK350ADA4R7MD55G 
10 E55 0.14 25 5.0 5.2 565-2363-1-ND 2.78 4.24 9.28 565-2363-2-ND 1,000 100.70 | EMVK350ADA100ME55G 
35 22 F55 0.14 40 6.3 5.2 565-2364-1-ND 2.94 4.48 9.80 565-2364-2-ND 1,000 106.40 | EMVK350ADA220MF55G, 
33 H63 0.14 80 8.0 6.3 565-2365-1-ND 3.24 5.43 11.14 565-2365-2-ND 1,000 137.70 | EMVK350ADA330MH63G 
220 JAO 0.14 375 10.0 10.0 565-2366-1-ND 4.96 8.31 17.05 565-2366-2-ND 500 124.00 | EMVK350ADA221MJAOG 
0.22 D55 0.12 2.6 4.0 5.2 565-2368-1-ND 2.36 3.60 7.88 565-2368-2-ND 2,000 81.00/M | EMVK500ADAR22MD55G 
0.33 D55 0.12 3.2 4.0 5.2 565-2369-1-ND 2.36 3.60 7.88 565-2369-2-ND 2,000 81.00/M | EMVK500ADAR33MD55G 
0.47 D55 0.12 3.8 4.0 5.2 565-2370-1-ND 2.36 3.60 7.88 565-2370-2-ND 2,000 81.00/M | EMVK500ADAR47MD55G 
1.0 D55 0.12 5.6 4.0 5.2 565-2371-1-ND 2.36 3.60 7.88 565-237 1-2-ND 2,000 81.00/M | EMVK500ADA1ROMD55G 
2.2 D55 0.12 10 4.0 5.2 565-2372-1-ND 2.36 3.60 7.88 565-2372-2-ND 2,000 81.00/M | EMVK500ADA2R2MD55G 
50 3.3 D55 0.12 14 4.0 5.2 565-2373-1-ND 2.36 3.60 7.88 565-2373-2-ND 2,000 81.00/M | EMVK500ADA3R3MD55G 
47 E55 0.12 19 5.0 5.2 565-2374-1-ND 2.73 4.16 9.10 565-2374-2-ND 1,000 98.80 | EMVKS500ADA4R7ME55G 
10 F55 0.12 29 6.3 5.2 565-2375-1-ND 2.89 4.40 9.63 565-2375-2-ND 1,000 104.50 | EMVK500ADA100MF55G. 
22 H63 0.12 70 8.0 6.3 565-2376-1-ND 3.28 5.49 11.28 565-2376-2-ND 1,000 139.40 | EMVK500ADA220MH63G 
33 HAO 0.12 140 8.0 10.0 565-2377-1-ND 3.88 6.50 13.34 565-2377-2-ND 500 97.00 | EMVKS500ADA330MHA0G 
47 HAO 0.12 170 8.0 10.0 565-2378-1-ND 3.96 6.63 13.61 565-2378-2-ND 500 99.00 | EMVK500ADA470MHA0G 
100 JAO 0.12 310 10.0 10.0 565-2379-1-ND 4.92 8.24 16.91 565-2379-2-ND 500 123.00 | EMVK500ADA101MJAOG 
Bi-Polar Series 
10 33 F60 0.26 35 6.3 5.7 565-2382-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2382-2-ND 1,000 114.00 | BMVK100ADA330MF60G 


Alchip™ MVY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
General Purpose 105°C 


Features: * Low Impedance ° Solvent Proof (6.3V ~ 63V) * 105°C Maximum Temperature (1000 ~ 5000 Hour Life) 
Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C (6.3-63V),-40°C ~ 105°C (100V) * Capacitance Tolerance: +20% »* Leakage Current: @ 20°C after 2 minutes: |=0.01CV or 3y/A, whichever is greater 


Case Dimensions: 


7 Terminal Code: A Terminal Code: G 
Size Code D L A B c w P Size Code: D55 ~ KEO = Size Code: LHO ~ MNO 
D55 4 5.2 4.3 4.3 54 0.5~0.8 1.0 f 
E55 5 5.2 5.3 5.3 5.9 0.5~08 1.4 B ob | 
F55 6.3 5.2 6.6 6.6 72 05~08 1.9 | , 
F80 6.3 7.7 6.6 6.6 72 0.5~08 1.9 sl 
HAO 8 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7~ 1.4 3.1 
JAO 10 10.0 10.3 10.3 11.0 07~1.4 45 Dibcisaiicn Racine @ a0Ci30 te: 
KEO 125 13.5 13.0 13.0 13.7 10-13 42 piel deta a! es 
LHO 16 165 | 17.0 17.0 18.0 10-13 65 Rated Voltage (Vdc) — oy aN aN av ov Gay | 100V. 
@) i 5 he 7 5 = —- 
LNO 16 2H5' | lz) ue 18.0 BOs tS 6.5 tan 6 (Max.) HAO to JAO | 0.28 | 0.20.| 0.16 | 014 | 0.12 = = 
MHO 18 16.5 19.0 19.0 20.0 1.0~1.3 6.5 KEOto MNO [0.26 0.18 0.16 0.14 0.12 0.14 0.10 
MNO 18 21.5 19.0 19.0 20.0 1.0~1.3 6.5 When nominal capacitance exceeds 1,000yF, add 0.02 to the value above for each 1,000uF increase. 
Rated Max. Impedance Rated Ripple ; y Cut Tape 
W.V. | Cap.| Size | (©) @100kHz |Current(mA RMS)| Dimensions—mm_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code 20°C @ 85°C 120Hz D [E Part No. 5 10 25 Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
47 | E55 1.8 95 5.0 5.2 |565-2409-1-ND 2.45 3.50 7.44 |565-2409-2-ND 1,000 73.50 |EMVY6R3ADA470ME55G 
100 | F55 1.0 140 6.3 5.2 | 565-2410-1-ND 2.84 4.32 9.45 |565-2410-2-ND 1,000 102.60 | EMVY6R3ADA101MF55G 
3 | 220 | F55 1.0 140 6.3 5.2 | 565-2411-1-ND 3.10 4.72 10.33 | 565-2411-2-ND 1,000 112.10 |EMVY6R3ADA221MF55G 
"S| 330 | F80 0.34 280 6.3 7.7 |565-2412-1-ND 3.62 5.52 12.08  |565-2412-2-ND 900 124.20 | EMVY6R3ADA331MF80G 
1000 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 |565-2415-1-ND 3.92 6.57 13.48 |565-2415-2-ND 500. 98.00_|EMVY6R3ADA102MHAOG 
1500 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 [565-2416-1-ND 4.84 8.11 16.64 [565-2416-2-ND 500 121.00 [EMVY6R3ADA152MJA0G 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Alchip™ MVY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont) Reel” 


Rated Max. Impedance Rated Ripple Cut Tape 
w.V. | Cap. | Size | (0) @100kHz |Current (mA RMS)|_Dimensions—mm_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code 20°C @ 85°C 120Hz D E Part No. 5 10 25 Part No. Qty. | Pricing |Part No. 
10 | D55 3.0 60 4.0 5.2  |565-2442-1-ND 2.26 3.44 7.53  |565-2442-2-ND 2,000 | 77.40/M |EMVY160ADA100MD55G 
22 | E55 1.8 95 5.0 5.2 |565-2443-1-ND 2.73 3.90 8.29 |565-2443-2-ND 1,000 81.90 | EMVY160ADA220ME55SG 
33 | F55 1.0 140 6.3 5.2 |565-2444-1-ND 2.63 4.00 8.75  |565-2444-2-ND 1,000 95.00 | EMVY160ADA330MF55G 
47 | F55 1.0 140 6.3 5.2 |565-2445-1-ND 2.42 3.68 8.05  |565-2445-2-ND 1,000 87.40 | EMVY160ADA470MF55G 
te |100_| F55 1.0 140 6.3 5.2 |565-2446-1-ND 2.57 3.92 8.58 _ |565-2446-2-ND 1,000 93.10 | EMVY160ADA101MF55G 
220 | F80 0.34 280 63 7.7 ~~ |565-2447-1-ND 3.26 4.96 10.85 | 565-2447-2-ND 900 111.60 [EMVY160ADA221MF80G 
330 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 | 565-2448-1-ND 3.76 6.30 12.93 | 565-2448-2-ND 500 94.00 | EMVY160ADA331MHAOG 
470 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 | 565-2449-1-ND 3.84 6.43 13.20 |565-2449-2-ND 500 96.00 | EMVY160ADA471MHAOG 
680 | JAO 0.15 670 10.0 10.0  |565-2450-1-ND 4.76 7.97 16.36 | 565-2450-2-ND 500 119.00 | EMVY160ADA681MJAOG 
1000 | KEO 0.070 820 12.5 13.5 |565-2451-1-ND 7.05 11.56 26.09 __|565-2451-2-ND 200 126.90 |EMVY160ARA102MKEOS 
10 | E55 18 95 5.0 5.2 |565-2458-1-ND 2.73 4.16 9.10  |565-2458-2-ND 1,000 98.80 |EMVY250ADA100ME55G 
22 | F55 1.0 140 6.3 5.2 |565-2459-1-ND 2.78 4.24 9.28  |565-2459-2-ND 1,000 100.70 | EMVY250ADA220MF55G 
33 | F55 1.0 140 6.3 5.2 |565-2460-1-ND 2.78 4.24 9.28  |565-2460-2-ND 1,000 100.70 | EMVY250ADA330MF55G 
47 | F55 1.0 140 6.3 5.2 |565-2461-1-ND 2.78 4.24 9.28  |565-2461-2-ND 1,000 100.70 | EMVY250ADA470MF55G 
100 | F80 0.34 280 6.3 7.7___|565-2462-1-ND 3.52 5.36 11.73 |565-2462-2-ND 900 120.60 |EMVY250ADA101MF80G 
25 | 220 | HAO 0.30 450 8.0 10.0  |565-2463-1-ND 3.80 6.37 13.06  |565-2463-2-ND 500 95.00 |EMVY250ADA221MHAOG 
330 | HAO 0.30 450 8.0 10.0  |565-2464-1-ND 3.88 6.50 13.34 | 565-2464-2-ND 500 97.00 | EMVY250ADA331MHAOG 
470 | JAO 0.15 670 10.0 10.0  |565-2465-1-ND. 4.84 8.41 16.64 | 565-2465-2-ND 500 121.00 | EMVY250ADA471MJAOG 
2200 | LNO 0.038 1630 16.0 21.5 | 565-2468-1-ND 16.91 28.05 67.03 |565-2468-2-ND 75 148.50 | EMVY250GDA222MLNOS 
2200 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 [565-2469-1-ND 17.67 29.31 70.04 _ |565-2469-2-ND 75 155.16 | EMVY250GDA222MMNOS 
3300 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 [565-2470-1-ND 18.63 30.91 73.86 |565-2470-2-ND 75 163.62_[EMVY250GDA332MMNOS 
4.7 | D55 3.0 60 4.0 5.2 |565-2471-1-ND 2.21 3.36 7.35 |565-2471-2-ND 2,000 | 75.60/M |EMVY350ADA4R7MD55G 
10 | E55 1.8 95 5.0 5.2 | 565-2472-1-ND 2.52 3.84 8.40 |565-2472-2-ND 1,000 91.20 | EMVY350ADA100ME55G 
22 | F55 1.0 140 6.3 5.2 | 565-2473-1-ND 2.84 4.32 9.45 |565-2473-2-ND 1,000 102.60 | EMVY350ADA220MF55G 
33 | F55 1.0 140 6.3 5.2 |565-2474-1-ND 2.99 4.56 9.98  |565-2474-2-ND 1,000 108.30 | EMVY350ADA330MF55G 
47 | F55 1.0 140 6.3 5.2 _|565-2475-1-ND 2.94 4.48 9.80 _ |565-2475-2-ND 1,000 106.40 | EMVY350ADA470MF55G 
68 | F80 0.34 280 6.3 7.7 ~~ |565-2476-1-ND 3.57 5.44 11.90 |565-2476-2-ND 900 122.40 |EMVY350ADA680MF80G 
3g | 100 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 | 565-2477-1-ND 3.80 6.37 13.06 | 565-2477-2-ND 500 95.00 | EMVY350ADA101MHAOG 
220 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 | 565-2478-1-ND 3.92 6.57 13.48 |565-2478-2-ND 500 98.00 | EMVY350ADA221MHAOG 
330 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 |565-2479-1-ND 4.88 8.17 16.78 | 565-2479-2-ND 500 122.00 |EMVY350ADA331MJAOG 
470 | KEO 0.070 820 12.5 13.5 |565-2480-1-ND 7.10 11.64 26.27 |565-2480-2-ND 200 127.80 |EMVY350ARA471MKEOS 
470 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5  |565-2482-1-ND 14.84 24.62 58.83  |565-2482-2-ND 125 190.05 |EMVY350GDA471MLHOS 
1000 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 | 565-2483-1-ND 15.19 25.19 60.21 | 565-2483-2-ND 125 194.51 | EMVY350GDA102MMHOS 
1000 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5  |565-2484-1-ND 15.91 26.38 63.05  |565-2484-2-ND 125 203.70 | EMVY350GDA102MMHOS 
2200 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 |565-2485-1-ND 18.68 30.97 74.02 |565-2485-2-ND 75 163.98 | EMVY350GDA222MMNOS 
22 | F55 2.0 70 6.3 5.2 |565-2491-1-ND 2.78 4.24 9.28  |565-2491-2-ND 1,000 100.70 [EMVY500ADA220MF55G 
33 | F80 0.60 170 6.3 7.7 |565-2492-1-ND 3.47 5.28 11.55 | 565-2492-2-ND 900 118.80 | EMVYSO0ADA330MF80G 
47 | F80 0.60 170 6.3 7.7 |565-2493-1-ND 3.52 5.36 11.73 |565-2493-2-ND 900 120.60 | EMVYSO0ADA470MF80G 
68 | HAO 0.60 300 8.0 10.0  |565-2494-1-ND 3.72 6.23 12.79 | 565-2494-2-ND 500 93.00 | EMVYS00ADA680MHAOG 
59 |100_| HAO 0.60 300 8.0 10.0 _|565-2495-1-ND 4.08 6.83 14.03 |565-2495-2-ND 500 102.00 | EMVYS500ADA101MHAOG 
220 | JAO 0.30 500 10.0 10.0  |565-2496-1-ND 4.84 8.41 16.64 | 565-2496-2-ND 500 121.00 |EMVY500ADA221MJAOG 
330 | KEO 0.14 650 12.5 13.5 |565-2497-1-ND 7.23 11.85 26.73 |565-2497-2-ND 200 130.05 | EMVY500ARA331MKEOS 
330 | LHO 0.087 900 16.0 16.5  |565-2498-1-ND 14.66 24.31 58.09 | 565-2498-2-ND 125 187.69 | EMVY500GDA331MLHOS 
470 | LHO 0.087 900 16.0 16.5  |565-2499-1-ND 14.92 24.75 59.15  |565-2499-2-ND 125 191.10 | EMVY500GDA471MLHOS 
1000 | MNO 0.050 1520 18.0 21.5 | 565-2501-1-ND 18.22 30.23 72.23 |565-2501-2-ND 75 160.02 |EMVY500GDA102MMNOS 
68 | KEO 0.19 500 125 13.5 |565-2502-1-ND 6.58 10.78 24.33 |565-2502-2-ND 200 118.35 |EMVY630ARA680MKEOS 
100 | KEO 0.19 500 12.5 13.5  |565-2503-1-ND 6.58 10.78 24.33 |565-2503-2-ND 200 118.35 | EMVY630ARA101MKEOS 
220 | KEO 0.19 500 12.5 13.5 |565-2504-1-ND 6.85 11.23 25.35  |565-2504-2-ND 200 123.30 | EMVY630ARA221MKEOS 
63 | 220 | LHO 0.12 845 16.0 16.5  |565-2505-1-ND. 14.10 23.39 55.90  |565-2505-2-ND 125 180.60 | EMVY630GDA221MLHOS 
330 | LHO 0.12 845 16.0 16.5 _ |565-2506-1-ND 14.33 23.77 56.79 _ |565-2506-2-ND 125 183.49 | EMVY630GDA331MLHOS 
470 | LNO 0.085 1100 16.0 21.5  |565-2507-1-ND 16.09 26.69 63.78  |565-2507-2-ND 75 141.30 |EMVY630GDA471MLNOS 
470 | MHO 0.12 905 18.0 16.5 _ |565-2508-1-ND 15.38 25.50 60.94 _ |565-2508-2-ND 125 196.88 | EMVY630GDA471MMHOS 
47 | KEO 0.33 450 12.5 13.5 |565-2509-1-ND 6.50 10.66 24.05  |565-2509-2-ND 200 117.00 | EMVY101ARA470MKEOS 
68 | KEO 0.33 450 12.5 13.5 |565-2510-1-ND 6.63 10.87 24.51 | 565-2510-2-ND 200 119.25 | EMVY101ARA680MKEOS 
100 | KEO 0.33 450 12.5 13.5 |565-2511-1-ND 6.78 11.14 25.07 | 565-2511-2-ND 200 121.95 | EMVY101ARA101MKEOS 
100 | 100 | LHO 0.24 650 16.0 16.5  |565-2512-1-ND 14.10 23.39 55.90  |565-2512-2-ND 125 180.60 | EMVY101GDA101MLHOS 
220 | LNO 0.16 900 16.0 21.5 _[565-2513-1-ND 16.05 26.62 63.62 _|565-2513-2-ND 75 140.94 | EMVY101GDA221MLNOS 
220 | MHO 0.24 700 18.0 16.5 | 565-2514-1-ND 15.38 25.50 60.94 | 565-2514-2-ND 125 196.88 | EMVY101GDA221MMHOS 
330_| MNO 0.16 950 18.0 21.5 _|565-2515-1-ND 17.28 28.66 68.49 _ |565-2515-2-ND 75 151.74 |EMVY101GDA331MMNOS 


Alchip™ MZA Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) Digi>Reel” 
Very Low Impedance 105°C 


Features: * Very Low Impedance * Solvent Proof * 105°C Maximum Temperature (2000 Hour Life) 
Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: @ 20°C after 2 minutes: |=0.01CV or 3y/A, whichever is greater 


Case Dimensions: 


Size Code D L A B c Ww P 
Dé1 4 58 43 43 54 0.5 ~0.8 1.0 
E61 5 5.8 5.3 5.3 5.9 0.5 ~ 0.8 14 
F61 6.3 5.8 6.6 6.6 7.2 0.5 ~0.8 1.9 
F80 6.3 7.7 6.6 6.6 7.2 0.5 ~0.8 1.9 
HAO 8 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7~14 3.4 
JAO 10 10.0 10.3 10.3 11.0 07-141 45 
Rated Max. Impedance Rated Ripple Cut Tape 
W.V. | Cap. | Size (Q) @ 100kHz | Current(mA RMS)|_Dimensions—mm__| pigi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code} Tand 20°C @ 85°C 120Hz D L Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
22 | D61 | 0.26 1.35 90 4.0 5.8  |565-2516-1-ND 2.80 4.69 9.63 |565-2516-2-ND 2,000 | 112.00/M| EMZA6R3ADA220MD61G 
47 | D61 | 0.26 1.35 90 4.0 5.8  |565-2517-1-ND 2.80 4.69 9.63 |565-2517-2-ND 2,000 | 112.00/M| EMZA6R3ADA470MD61G 
47 | E61 | 0.26 0.70 160 5.0 5.8  |565-2518-1-ND 3.32 5.56 11.41 |565-2518-2-ND 1,000 141.10] EMZA6R3ADA470ME61G 
63 | 100 | E61 | 0.26 0.70 160 5.0 5.8  |565-2519-1-ND 3.32 5.56 11.41 |565-2519-2-ND 1,000 141.10] EMZA6R3ADA101ME61G 
100 | F61 | 0.26 0.36 240 6.3 5.8 |565-2520-1-ND 3.76 6.30 12.93 | 565-2520-2-ND 1,000 159.80| EMZA6R3ADA101MF61G 
220 | F6é1 | 0.26 0.36 240 6.3 5.8  |565-2521-1-ND 3.80 6.37 13.06 |565-2521-2-ND 1,000 161.50] EMZA6R3ADA221MF61G 
330 | F80 | 0.26 0.34 280 6.3 7.7 __|565-2522-1-ND 3.88 6.50 _13.34_|565-2522-2-ND 900 157.14] EMZA6R3ADA331MF80G 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Alchip™ MZA Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont) 


@Reel® 


Rated Max. Impedance Rated Ripple Cut Tape 
W.V. | Cap. | Size (Q) @ 100kHz | Current(mA RMS)|_Dimensions—mm__| pigi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code| Tans 20°C @ 85°C 120Hz D L Part No. 5 10 25 ‘| Part No. Qty. | Pricing |Part No. 
470 | HAO | 0.26 0.16 600 8.0 10.0 | 565-2523-1-ND 4.53 7.69 15.95 |565-2523-2-ND 500 137.75| EMZA6R3ADA471MHAOG 
6.3 | 1000 | HAO | 0.26 0.16 600 8.0 10.0 | 565-2524-1-ND 4.28 7.26 15.07 |565-2524-2-ND 500 130.15] EMZA6R3ADA102MHAOG 
1500 | JAO | 0.26 0.08 850 10.0 10.0 _|565-2525-1-ND 616 10.44 21.67 _|565-2525-2-ND 500 187.15] EMZA6R3ADA152MJA0G 
22 | Dét | 0.19 1.35 90 4.0 5.8  |565-2526-1-ND 2.80 4.69 9.63 |565-2526-2-ND 2,000 | 112.00/M|EMZA100ADA220MD61G 
33 | Dé6t | 0.19 1.35 90 4.0 5.8  |565-2527-1-ND 280 4.69 9.63 |565-2527-2-ND 2,000 | 112.00/M|EMZA100ADA330MD61G 
33 | E61 | 0.19 0.70 160 5.0 5.8  |565-2528-1-ND 3.32 5.56 11.41 |565-2528-2-ND 1,000 141.10] EMZA100ADA330ME61G 
jo | 220 | F80 | 0.19 0.34 280 6.3 7.7 |565-2529-1-ND 3.68 6.16 12.65 |565-2529-2-ND 900 149.04] EMZA100ADA221MF80G 
330 | HAO | 0.19 0.16 600 8.0 10.0 _|565-2530-1-ND 4.50 7.63 15.84 _|565-2530-2-ND 500 136.80| EMZA100ADA331MHAOG 
470 | HAO | 0.19 0.16 600 8.0 10.0 | 565-2531-1-ND 4.53 7.69 15.95 |565-2531-2-ND 500 137.75] EMZA100ADA471MHAOG 
680 | HAO | 0.19 0.16 600 8.0 10.0 | 565-2532-1-ND 4.63 7.84 16.28 |565-2532-2-ND 500 140.60] EMZA100ADA681MHAOG 
1000 | JAO | 0.19 0.08 850 10.0 10.0 _|565-2533-1-ND 5.47 9.28 19.25 |565-2533-2-ND 500 166.25| EMZA100ADA102MJAOG 
10 | Det | 0.16 1.35 90 4.0 5.8  |565-2534-1-ND 2.80 4.69 9.63 |565-2534-2-ND 2,000 | 112.00/M|EMZA160ADA100MD61G 
22 | D61 | 0.16 1.35 90 4.0 5.8  |565-2535-1-ND 2.80 4.69 9.63 |565-2535-2-ND 2,000 | 112.00/M|EMZA160ADA220MD61G 
22 | E61 | 0.16 0.70 160 5.0 5.8  |565-2536-1-ND 3.32 5.56 11.41 |565-2536-2-ND 1,000 141.10] EMZA160ADA220ME61G 
47 | E61 | 0.16 0.70 160 5.0 5.8  |565-2537-1-ND 3.32 5.56 11.41 |565-2537-2-ND 1,000 141.10] EMZA160ADA470ME61G 
je |47_| Fe1 | 0.16 0.36 240 6.3 5.8 |565-2538-1-ND 3.76 6.30 12.93 _|565-2538-2-ND 1,000 159.80| EMZA160ADA470MF61G 
100 | Fét | 0.16 0.36 240 63 5.8  |565-2539-1-ND 3.80 6.37 13.06 |565-2539-2-ND 1,000 161.50] EMZA160ADA101MF61G 
220 | F80 | 0.16 0.34 280 6.3 7.7 |565-2540-1-ND 3.72 6.23 12.79 |565-2540-2-ND 900 150.66] EMZA160ADA221MF80G 
330 | HAO | 0.16 0.16 600 8.0 10.0 | 565-2541-1-ND 4.50 7.63 15.84 |565-2541-2-ND 500 136.80] EMZA160ADA331MHAOG 
470 | HAO | 0.16 0.16 600 8.0 10.0 | 565-2542-1-ND 4.25 7.21 14.96 |565-2542-2-ND 500 129.20] EMZA160ADA471MHAOG 
680 | JAO | 0.16 0.08 850 10.0 10.0 _|565-2543-1-ND 6.03 10.23 21.23 |565-2543-2-ND 500 183.35|EMZA160ADA681MJAOG 
10 | Det | 0.14 1.35 90 4.0 5.8 |565-2544-1-ND 2.80 4.69 9.63 |565-2544-2-ND 2,000 | 112.00/M|EMZA250ADA100MD61G 
22 | E61 | 0.14 0.70 160 5.0 5.8  |565-2545-1-ND 3.32 5.56 11.41 |565-2545-2-ND 1,000 141.10] EMZA250ADA220ME61G 
33 | E61 | 0.14 0.70 160 5.0 5.8  |565-2546-1-ND 3.32 5.56 11.41 |565-2546-2-ND 1,000 141.10] EMZA250ADA330ME61G 
33 | F61 | 0.14 0.36 240 6.3 5.8  |565-2547-1-ND 3.76 6.30 12.93 |565-2547-2-ND 1,000 159.80] EMZA250ADA330MF61G 
25 | 47 | Fe1 | 0.14 0.36 240 6.3 5.8 |565-2548-1-ND 3.76 6.30 12.93 | 565-2548-2-ND 1,000 159.80| EMZA250ADA470MF61G 
100 | F80 | 0.14 0.34 280 63 7.7 ~~ |565-2549-1-ND 3.68 6.16 12.65 |565-2549-2-ND 900 149.04] EMZA250ADA101MF80G 
220 | HAO | 0.14 0.16 600 8.0 10.0 | 565-2550-1-ND 4.53 7.69 15.95 |565-2550-2-ND 500 137.75] EMZA250ADA221MHAOG 
330 | HAO | 0.14 0.16 600 8.0 10.0 | 565-2551-1-ND 4.66 7.90 16.39 |565-2551-2-ND 500 141.55] EMZA250ADA331MHAOG 
470 | JAO | 0.14 0.08 850 10.0 10.0 |565-2552-1-ND 5.53 9.38 19.47 _|565-2552-2-ND 500 168.15] EMZA250ADA471MJAOG 
47 | Dét | 0.12 1.35 90 4.0 5.8  |565-2553-1-ND 3.62 5.52 12.08 |565-2553-2-ND 2,000 | 124.20/M|EMZA350ADA4R7MD61G 
10 | Det | 0.12 1.35 90 4.0 5.8  |565-2554-1-ND 280 4.69 9.63 |565-2554-2-ND 2,000 | 112.00/M|EMZA350ADA100MD61G 
10 | E61 | 0.12 0.70 160 5.0 5.8  |565-2555-1-ND 3.28 5.49 11.28 |565-2555-2-ND 1,000 139.40] EMZA350ADA100ME61G 
22 | E61 | 0.12 0.70 160 5.0 5.8  |565-2556-1-ND 3.52 5.90 12.10 |565-2556-2-ND 1,000 149.60] EMZA350ADA220ME61G 
45 |-33_| Fet | 0.12 0.36 240 6.3 5.8 |565-2557-1-ND 3.76 6.30 12.93 _|565-2557-2-ND 1,000 159.80| EMZA350ADA330MF61G 
47 | Fei | 0.12 0.36 240 6.3 5.8 |565-2558-1-ND 3.76 6.30 12.93 |565-2558-2-ND 1,000 159.80| EMZA350ADA470MF61G 
100 | F80 | 0.12 0.34 280 6.3 7.7 |565-2559-1-ND 3.60 6.03 12.38 |565-2559-2-ND 900 145.80] EMZA350ADA101MF80G 
100 | HAO | 0.12 0.16 600 8.0 10.0 | 565-2560-1-ND 4.50 7.63 15.84 |565-2560-2-ND 500 136.80] EMZA350ADA101MHAOG 
220 | HAO | 0.12 0.16 600 8.0 10.0 | 565-2561-1-ND 4.28 7.26 15.07 |565-2561-2-ND 500 130.15] EMZA350ADA221MHAOG 
330 | JAO | 0.12 0.08 850 10.0 10.0 _|565-2562-1-ND 5.63 9.54 19.80 _|565-2562-2-ND 500 171.00| EMZA350ADA331MJAOG 
47 | Dét | 0.10 2.90 60 4.0 5.8  |565-2563-1-ND 3.57 5.44 11.90 |565-2563-2-ND 2,000 | 122.40/M|EMZA500ADA4R7MD61G 
10 | E61 | 0.10 1.52 85 5.0 5.8  |565-2564-1-ND 3.24 5.43 11.14 |565-2564-2-ND 1,000 137.70] EMZAS00ADA100ME61G 
10 | F61 | 0.10 0.88 165 6.3 5.8  |565-2565-1-ND 3.60 6.03 12.38 |565-2565-2-ND 1,000 153.00] EMZA500ADA100MF61G 
so | 22 | Fé1 | 0.10 0.88 165 6.3 5.8  |565-2566-1-ND 3.64 6.10 12.51 |565-2566-2-ND 1,000 154.70] EMZAS00ADA220MF61G 
33 | F80 | 0.10 0.68 195 6.3 7.7___|565-2567-1-ND 3.68 6.16 12.65 | 565-2567-2-ND 900 149.04| EMZA500ADA330MF61G 
47 | F80 | 0.10 0.68 195 63 7.7 |565-2568-1-ND 3.52 5.90 12.10 |565-2568-2-ND 900 142.56] EMZA500ADA470MF80G 
100 | HAO | 0.10 0.34 350 8.0 10.0 | 565-2569-1-ND 4.25 7.21 14.96 |565-2569-2-ND 500 129.20] EMZA500ADA101MHAOG 
220 | JAO | 0.10 0.18 670 10.0 10.0 _|565-2570-1-ND 5.09 8.64 17.93 |565-2570-2-ND 500 154.85| EMZA500ADA221MJAOG 


NPCAP™ PS/PSA Series 


Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 


PS: Ultra - Low ESR; PSA: Super - Low ESR 


Features: 


Polymer Aluminum 


* Solid functional polymer aluminum * High temperature resistance * 105°C maximum temperature 
Specifications: 


* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C »* Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: | = 0.2CV maximum after 2 minutes @ 20°C 


Coated Case 


ry 
@D 


Od 


® @u 


- a 
B—L— 15 min.+14 min. 


Bted RotediRIppIe) Mevairalin Dimensions — mm 4 Price Each 5 . 
W. V. Cap. Current (mA RMS) ESR mQ Digi-Key United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @ 105°C 100kHz @ 100 to 300kHz 20°C oD [L IF Od Part No. 10 100 Part No. 
PS Series — Ultra - Low ESR 
2.5 680 5230 10 8.0 11.5 3.5 0.6 565-3033-ND 1.13 84 58 APS-2R5ELL681MHB5S 
4 560 5230 10 8.0 11.5 3.5 0.6 565-3035-ND 1.06 79 54 APS-4ROELL561MHB5S 
820 5500 8 10.0 12.5 5.0 0.6 565-3036-ND 1.43 1.09 79 APS-4ROELL821MJC5S 
63 390 4770 12 8.0 11.5 3.5 0.6 565-3037-ND 1.12 83 57 APS-6R3ELL391MHB5S 
° 680 5500 10 10.0 12.5 5.0 0.6 565-3038-ND 1.46 1.11 -80 APS-6R3ELL681MJC5S 
10 270 4420 14 8.0 a5 3.5 0.6 565-3039-ND 1.14 84 58 APS-100ELL271MHB5S 
470 5300 12 10.0 12.5 5.0 0.6 565-3040-ND 1.47 1.11 81 APS-100ELL471MJC5S 
16 180 4360 16 8.0 11.5 3.5 0.6 565-3041-ND 1.06 81 59 APS-160ELL181MHB5S 
330 5050 14 10.0 12.5 5.0 0.6 565-3042-ND 1.68 1.28 93 APS-160ELL331MJC5S 
PSA Series — Super - Low ESR 
680 5580 vg 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3056-ND 1.18 89 65 APSA2R5ELL681MHB5S 
2.5 820 5580 ch 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3057-ND 1.05 78 54 APSA2R5ELL821MHB5S 
1000 5860 6 10.0 11.5 5.0 0.8 565-3054-ND 1.44 1.09 79 APSA2R5ELL102MJB5S 
270 3160 20 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3058-ND 98 73 50 APSA4ROELL271MFA5G 
4 390 3300 24 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3059-ND 98 73 50 APSA4ROELL391MFA5G 
560 5580 te 8.0 115: 3.5 0.8 565-3060-ND 1.05 78 54 APSA4ROELL561MHB5S 
820 5860 6 10.0 UNS: 5.0 0.8 565-3061-ND 1.39 1.05 77 APSA4ROELL821MJB5S 
220 3160 20 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3062-ND 98 73 50 APSA6R3ELL221MFA5G 
63 330 3190 28 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3063-ND 98 73 50 APSA6R3ELL331MFA5G 
. 390 5080 8 8.0 115 3.5 0.8 565-3064-ND 1.08 80 55 APSA6R3ELL391MHB5S 
680 5860 va 10.0 11.5 5.0 0.8 565-3065-ND 1.42 1.08 -78 APSA6R3ELL681MJB5S 
47 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3051-ND 93 69 48 APSA100ELL470MFA5G 
68 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3052-ND 93 69 48 APSA100ELL680MFA5G 
10 100 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3047-ND 98 73 50 APSA100ELL101MFA5G 
150 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3048-ND 1.15 86 59 APSA100ELL151MFA5G 
270 4710 9 8.0 415 3.5 0.8 565-3049-ND 1.10 82 56 APSA100ELL271MHB5S. 
470 5650 8 10.0 11.5 5.0 0.8 565-3050-ND 1.43 1.09 79 APSA100ELL471MJB5S, 
16 100 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3053-ND 98 73 50 APSA160ELL101MFA5G 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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NPCAP™ PSC / PSE Series Polymer Aluminum Electrolytic 
Capacitors (Radial Lead) 


Ultra - Low ESR 105°C 
Size Code | OD | Od F L 
Features: ; a FO8 63 | 06 | 25 | 80 Coated Case 
. Solid functional polymer aluminum . Supe - Low ESR High ripple current Hos 8.0 06 3.5 | 8.0 mr 1d 
capability * High temperature resistance * 105°C Maximum Temperature HBS 8.0 |08t| 35/115 @D T 5 3) @ 
Y 
Specifications: JB5 10.0 | 0.8t | 5.0 [11.5 spay patel ak ‘aia. 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: Jcs 10.0 | 0.6 5.0 | 12.5 
+20% ¢ Dissipation Factor: 0.1 maximum @ 20°C, 120Hz t 0.6 for rated volt 16V 
Rated | Capaci- Rated Ripple Leakage 
W.V. tance Size Current Maximum ESR (mQ) Current (yA) Dimensions — mm | pigi-Key Price Each United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code | (mA RMS) 100kHz | at 20°C 100 ~ 300kHz | at 20°C after 2 Min. @D E Part No. 1 10 100 Part No. 
560 HO8 6100 7 500 8.0 8.0 565-3217-ND 1.22 93 67 APSC2R5ELL561MHO08S, 
820 Fo8 5000 va 500 6.3 8.0 565-3252-ND NEW! 1.14 84 58 APSE2R5ELL821MFO8S 
820 HO8 6100 7 500 8.0 8.0 565-3219-ND 1.30 98 72 APSC2R5ELL821MHO08S, 
2.5 1000 HO8 6100 7 500 8.0 8.0 565-3218-ND 1.34 1.02 74 APSC2R5ELL102MHO8S, 
1000 HB5 6100 7 500 8.0 11.5 | 565-3220-ND 1.31 1.00 72 APSC2R5ELL102MHB5S. 
1500 HB5 6100 7 750 8.0 11.5 |565-3221-ND 1.46 1.11 81 APSC2R5ELL152MHB5S. 
2700 JBS 5560 8 1350 10.0 11.5 | 565-3222-ND 2.14 1.67 1.33 APSC2R5ELL272MJB5S. 
560 Fo8 5000 t 500 6.3 8.0 565-3253-ND NEW! 1.14 84 58 APSE4ROELL561MFO8S 
4.0 560 HO8 6100 7 500 8.0 8.0 565-3223-ND 1.05 an 53 APSC4ROELL561MHO08S, 
° 680 HB5 6100 7 544 8.0 11.5 | 565-3224-ND 1.21 92 .67 APSC4ROELL681MHB5S. 
1000 JB5 6640 6 800 10.0 11.5 | 565-3225-ND 2.01 1.53 1.11 APSC4ROELL102MJB5S 
470 FO8 4700 8 592 6.3 8.0 565-3254-ND NEW! 1.09 81 56 APSE6R3ELL471MFO8S 
470 HO8 5700 8 592 8.0 8.0 565-3226-ND 1.29 98 71 APSC6R3ELL471MHO08S, 
63 560 Fo8 4700 8 706 6.3 8.0 565-3255-ND NEW! 1.09 81 56 APSE6R3ELL561MFO8S 
. 560 HO8 5700 8 706 8.0 8.0 565-3227-ND 1.30 98 72 APSC6R3ELL561MHO08S, 
820 JBS 6640 7 1033 10.0 11.5 | 565-3228-ND 2.00 1.52 1.11 APSC6R3ELL821MJB5S 
1500 JBS 5560 10 1890 10.0 11.5 | 565-3229-ND 2.06 1.61 1.28 APSC6R3ELL152MJB5S. 
10 390 HB5 5650 9 780 8.0 11.5 |565-3230-ND 1.44 1.10 80 APSC100ELL391MHB5S 
680 JBS 6100 7 1360 10.0 11.5 | 565-3231-ND 1.81 1.41 1.12 APSC100ELL681MJB5S 
270 HB5 5080 1 864 8.0 11.5 |565-3232-ND 1.66 1.26 92 APSC160ELL271MHB5S 
16 330 JC5 6100 10 1056 10.0 12.5 |565-3233-ND 1.96 1.53 1.21 APSC160ELL331MJC5S 
470 JBS 6100 10 1504 10.0 11.5 | 565-3234-ND 2.15 1.68 1.33 APSC160ELL471MJB5S 


NPCAP™ PXA Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) Digi@Reel® 
Ultra - Low ESR 105°C 


Features: SizeCode| OD | L [| A | BC Ww P 
¢ Solid functional polymer aluminum »¢ Ultra-low ESR = * High temperature F55 63 |52 1661661721) 05-08 |1.9 
resistance * For Lead Free Soldering * 105°C Maximum temperature F60 63 157 |66)|66)|72/05-08 |19 
Specifications: H70 8.0 6.7 | 83 | 83 | 9.0 | 0.7~1.1 | 3.1 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: J80 10.0 | 7.7 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.7~1.1 | 45 
+20% ¢ Dissipation Factor: 0.12 maximum @ 20°C, 120Hz * Leakage Current: HCO 8.0 | 12.0 | 83 | 83 | 9.0 | 0.7~1.1 | 3.1 
1 =0.2CV maximum after 2 minutes @ 20°C JCO 10.0 | 12.2 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.7~1.1 | 4.5 
Rated Ripple . " 
Rated Current (mA RMS) Maximum Dimensions 
W.V. | Cap. | Size | @ -55 ~ 105°C ESR mQ. mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel__| United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code 100 ~ 300KHz @ 100kHz to 20°C | OD L_ | Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
220 | F55 2500 25 6.3 5.2 |565-3087-1-ND 7.34 12.46 25.85 565-3087-2-ND 1,000 | 376.00 |APXA2R5ARA221MF55G 
2.5 220 | F60 2500 25 6.3 5.7 |565-3088-1-ND 7.00 11.48 25.90 565-3088-2-ND 1,000 | 420.00 |APXA2R5ARA221MF60G 
560 | H70 3100 23 8.0 6.7__|565-3089-1-ND 7.34 12.46 25.85 565-3089-2-ND 1,000 | 376.00 |APXA2R5ARA561MH70G 
150 | F60 2450 26 6.3 5.7 |565-3099-1-ND 7.34 12.46 25.85 565-3099-2-ND 1,000 | 376.00 |APXA4ROARA151MF60G 
330 | H70 3020 25 8.0 6.7 |565-3105-1-ND 7.34 12.46 25.85 565-3105-2-ND 1,000 | 376.00 |APXA4ROARA331MH70G 
4 560 | HCO 4770 12 8.0 12.0 |565-3107-1-ND 8.88 14.56 32.84 565-3107-2-ND 400 284.00 |APXA4ROARAS61MHCOG 
680 | J80 4130 20 10.0 7.7 |565-3108-1-ND 8.90 14.60 32.93 565-3108-2-ND 500 302.60 |APXA4ROARA681MJ80G 
1200 | JCO 5500 10 10.0 | 12.2 |565-3102-1-ND 10.33 17.14 40.95 565-3102-2-ND 400 362.88 |APXA4ROARA122MJC2G 
68 F60 2400 aT 6.3 5.7 |565-3120-1-ND 11.55 18.94 42.74 565-3120-2-ND 1,000 | 693.00 |APXA6R3ARA680MF60G 
82 F55 2400 27 6.3 5.2 |565-3122-1-ND 12.89 21.39 51.11 565-3122-2-ND 1,000 | 880.60 |APXA6R3ARA820MF55G 
82 F60 2400 27 6.3 5.7 |565-3123-1-ND 10.37 17.20 41.11 565-3123-2-ND 1,000 | 708.40 |APXA6R3ARA820MF60G 
100 | F55 2400 27 6.3 5.2 |565-3110-1-ND 7.34 12.46 25.85 565-3110-2-ND 1,000 | 376.00 |APXA6R3ARA101MF55G 
100 | F60 2400 27 6.3 5.7 |565-3111-1-ND 13.96 23.15 55.33 565-3111-2-ND 1,000 | 953.40 |APXA6R3ARA101MF60G 
120 | F60 2400 27 6.3 5.7 |565-3112-1-ND 7.34 12.46 25.85 565-3112-2-ND 1,000 | 376.00 |APXA6R3ARA121MF60G 
63 150 | H70 3020 25 8.0 6.7 |565-3113-1-ND 6.28 10.29 23.22 565-3113-2-ND 1,000 | 376.50 |APXA6R3ARA151MH70G 
a 220 | H70 3020 25 8.0 6.7 |565-3114-1-ND 9.20 15.09 34.04 565-3114-2-ND 1,000 | 552.00 |APXA6R3ARA221MH70G 
330 | J80 4130 20 10.0 7.7 |565-3115-1-ND 9.20 15.09 34.04 565-3115-2-ND 500 312.80 |APXA6R3ARA331MJ80G 
390 | HCO 4770 12 8.0 12.0 |565-3116-1-ND 11.63 19.07 43.01 565-3116-2-ND 400 372.00 |APXA6R3ARA391MHCOG 
470 | HCO 4770 12 8.0 12.0 |565-3117-1-ND 10.41 17.27 41.28 565-3117-2-ND 400 365.76 |APXA6R3ARA471MHCOG 
470 | J80 4130 20 10.0 7.7 |565-3118-1-ND 11.55 18.94 42.74 565-3118-2-ND 500 392.70 |APXA6R3ARA471MJ80G 
680 | JCO 5500 10 10.0 | 12.2 |565-3119-1-ND 10.43 17.31 41.36 565-3119-2-ND 400 366.48 |APXA6R3ARA681MJCOG 
820 | JCO 5500 10 10.0 | 12.2 |565-3121-1-ND 12.07 20.03 47.86 565-3121-2-ND 400 424.08 | APXA6R3ARA821MJCOG 
47 F60 2250 31 6.3 5.7 |565-3073-1-ND 13.28 22.03 52.65 565-3073-2-ND 1,000 | 907.20 |APXA100ARA470MF60G 
56 F60 2250 31 6.3 5.7 |565-3076-1-ND 13.74 22.78 54.44 565-3076-2-ND 1,000 | 938.00 |APXA100ARA560MF60G 
120 | H70 2800 27 8.0 6.7 |565-3066-1-ND 9.28 15.21 34.32 565-3066-2-ND 1,000 | 556.50 |APXA100ARA121MH70G 
150 | H70 2800 27 8.0 6.7 |565-3067-1-ND 10.64 17.65 42.17 565-3067-2-ND 1,000 | 726.60 |APXA100ARA151MH70G 
10 270 | HCO 4420 14 8.0 12.0 |565-3068-1-ND 11.36 18.84 45.01 565-3068-2-ND 400 398.88 |APXA100ARA271MHCOG 
270 | J80 3770 24 10.0 7.7 |565-3069-1-ND 10.62 17.61 42.09 565-3069-2-ND 500 414.40 | APXA100ARA271MJ80G 
330 | HCO 4420 14 8.0 12.0 |565-3070-1-ND 13.82 22.92 54.76 565-3070-2-ND 400 485.28 |APXA100ARA331MHCOG 
330 | J80 3770 24 10.0 7.7 |565-3071-1-ND 14.35 23.80 56.88 565-3071-2-ND 500 560.00 |APXA100ARA331MJ80G 
470 | JCO 5300 12 10.0 | 12.2 |565-3072-1-ND 6.25 10.25 23.13 565-3072-2-ND 400 200.00 |APXA100ARA471MJCOG 
560 | JCO 5300 12 10.0 | 12.2 |565-3074-1-ND 6.40 10.50 23.68 565-3074-2-ND 400 204.80 | APXA100ARA561MJCOG 
33 F60 2050 37 6.3 5.7 |565-3082-1-ND 8.85 14.51 32.75 565-3082-2-ND 1,000 | 531.00 |APXA160ARA330MF60G 
39 F55 2050 37 6.3 5.2 |565-3083-1-ND 8.85 14.51 32.75 565-3083-2-ND 1,000 | 531.00 |APXA160ARA390MF55G 
39 F60 2050 37 6.3 5.7 |565-3084-1-ND 6.32 10.72 22.25 565-3084-2-ND 1,000 | 323.70 |APXA160ARA390MF60G 
82 H70 2700 30 8.0 6.7 |565-3085-1-ND 11.01 18.26 43.63 565-3085-2-ND 1,000 | 751.80 |APXA160ARA820MH70G 
16 150 | J80 3430 26 10.0 7.7__|565-3077-1-ND 7.69 13.04 27.06 565-3077-2-ND 500 233.70 | APXA160ARA151MJ80G 
180 | HCO 4360 16 8.0 12.0 |565-3078-1-ND 8.93 14.64 33.02 565-3078-2-ND 400 285.60 |APXA160ARA181MHCOG 
180 | J80 3430 26 10.0 7.7 |565-3079-1-ND 10.82 17.95 42.90 565-3079-2-ND 500 422.40 |APXA160ARA181MJ80G 
220 | JCO 5050 14 10.0 | 12.2 |565-3080-1-ND 13.82 22.92 54.76 565-3080-2-ND 400 485.28 |APXA160ARA221MJCOG 
330 | JCO 5050 14 10.0 | 12.2 |565-3081-1-ND 14.35 23.80 56.88 565-3081-2-ND 400 504.00 |APXA160ARA331MJCOG 
330 | JCO 5050 14 10.0 | 12.2 |565-3251-1-NDt 14.21 23.56 56.31 565-3251-2-NDt 400 498.96 | APXA160ARA331MJCOS 
20 82 J80 2500 40 10.0 7.7__|565-3245-1-ND 11.01 18.26 43.63 565-3245-2-ND 500 429.60 | APXA200ARA820MJ80G 
25 22 H70 1800 50 8.0 6.7__|565-3250-1-ND 8.93 14.64 33.02 565-3250-2-ND 1,000 | 535.50 |APXA250ARA220MH70G 


t 100% tin plated 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NPCAP™ PXC Series Polymer Aluminum Electrolytic 
Capacitors (SMT) - Super - Low ESR 105°C 


Features: : 
* Solid functional polymer aluminum ¢ Super-low ESR (20 ~ 30% Lower than PXA Size Code | OD L A B c w P 
Series) * High temperature resistance * 105°C maximum temperature E60 50/57/53 153]59105~0.8/1.4 
Specifications: 
¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% F60 6.3 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5~0.8 | 1.9 
. Dissipation Factor: 0.12 maxinum @ 20°C 120Hz * Leakage Current: | = 0.2CV H70 801671831831 90]07~11 134 
maximum after 2 minutes @ 20°C 
Rated Rated Ripple Maximum Dimensions 
W.V. | Cap. | Size | Current (mA RMS) ESR m0 @20°C mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel__| United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code @85°C 100kHz 300kHz @D [E Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
25 180 E60 2000 30 22 5.0 5.7 |565-3130-1-ND 7.06 11.98 24.86 |565-3130-2-ND 1,000 361.60 |APXC2R5ARA181ME60G 
: 470 H70 3420 17 16 8.0 6.7 |565-3132-1-ND 9.93 16.28 36.72 |565-3132-2-ND 1,000 595.50 | APXC2R5ARA471MH70G 
150 E60 2000 30 22 5.0 5.7 |565-3133-1-ND 7.06 11.98 24.86 |565-3133-2-ND 1,000 361.60 |APXC4ROARA151ME60G 
4 220 F60 2640 21 19 6.3 5.7 |565-3134-1-ND 7.23 11.85 26.73 | 565-3134-2-ND 1,000 433.50 | APXC4ROARA221MF60G 
330 H70 3300 18 17 8.0 6.7 |565-3135-1-ND 9.93 16.28 36.72 |565-3135-2-ND 1,000 595.50 |APXC4ROARA331MH70G 
100 E60 1780 35 26 5.0 5.7 |565-3136-1-ND 7.09 12.03 24.97 |565-3136-2-ND 1,000 363.20 |APXC6R3ARA101ME60G 
6.3 180 F60 2580 22 19 6.3 5.7 |565-3137-1-ND 7.23 11.85 26.73 | 565-3137-2-ND 1,000 433.50 |APXC6R3ARA181MF60G 
220 H70 3300 18 17 8.0 6.7 |565-3138-1-ND 9.90 16.24 36.63 | 565-3138-2-ND 1,000 594.00 | APXC6R3ARA221MH70G 
56 E60 1660 40 31 5.0 5.7 |565-3125-1-ND 7.09 12.03 24.97 |565-3125-2-ND 1,000 363.20 | APXC100ARAS60ME60G 
10 82 F60 2440 23 21 6.3 5.7 |565-3126-1-ND 7.23 11.85 26.73 |565-3126-2-ND 1,000 433.50 |APXC100ARA820MF60G 
150 H70 3160 20 19 8.0 6.7 |565-3124-1-ND 10.20 16.73 37.74 |565-3124-2-ND 1,000 612.00 |APXC100ARA151MH70G 
27 E60 1570 45 35 5.0 5.7 |565-3127-1-ND 7.09 12.03 24.97  |565-3127-2-ND 1,000 363.20 | APXC160ARA270ME60G 
16 39 F60 2300 25 23 6.3 5.7 |565-3128-1-ND 7.40 12.14 27.38 |565-3128-2-ND 1,000 444.00 |APXC160ARA390MF60G 
82 H70 2830 25 23 8.0 6.7 |565-3129-1-ND 10.53 17.26 38.94 |565-3129-2-ND 1,000 631.50 | APXC160ARA820MH70G 
™ H . . . 
NPCAP™ PXH Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) Digi Reel’ 
Super - Low ESR 125°C 
Features: 
Size Codi D/L} A}BIC Ww Pp 
* Solid functional polymer aluminum » Super-low ESR » High temperature resistance »* 125°C ize Gade).| 
maximum temperature F60 63 | 5.7] 66 | 66) 7.2) 05~08 | 1.9 
Specifications: H70 8.0 | 6.7 | 83) 83) 90) O7~14 | 34 
¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C »* Capacitance Tolerance: +20% »* Dissipation % 
Factor: 0.12 maximum @ 20°C 120Hz J80 10.0} 7.7 |10.3) 10.3} 11.0) 07~141 | 4.5 
Rated Leakage Current | Rated Ripple Current(mARMS) | Maximum ESR | Dimensions ie 
W.V. | Cap. | Size WA Max. 100kHz ~ 300kHz mo @20°C mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | United Chemi-Con 
(VDC) | (WF) | Code | after2 Minutes | -55°C~105°C | 105°C ~ 125°C | 100kHz-300kHz/ OD L_ | Part No. 5 10 25 ‘| Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
100 | F60 126 2400 720 40 6.3 | 5.7 |565-3155-1-ND 6.95 11.40 25.72 | 565-3155-2-ND 1,000} 417.00 | APXH6R3ARA101MF60G 
re 150 | H70 189 3020 960 30 8.0 | 6.7 |565-3156-1-ND 10.00 16.40 37.00 | 565-3156-2-ND 1,000 | 600.00 ) APXH6R3ARA151MH70G 
, 220 | H70 277 3020 960 30 8.0 | 6.7 |565-3157-1-ND 10.48 17.18 38.76 |565-3157-2-ND 1,000 | 628.50 | APXH6R3ARA221MH70G 
470 | J80 592 3700 1100 25 10.0 | 7.7 )565-3158-1-ND 12.79 21.22 50.70 | 565-3158-2-ND 500 499.20 | APXH6R3ARA471MJ80G 
56 | F60 112 2250 680 45 6.3 | 5.7 |565-3143-1-ND 7.00 11.48 25.90 | 565-3143-2-ND 1,000 | 420.00 | APXH100ARA560MF60G 
ia 120 | H70 240 2800 880 35 8.0 | 6.7 |565-3139-1-ND 10.45 17.14 38.67 |565-3139-2-ND 1,000 | 627.00 ) APXH100ARA121MH70G 
150 | H70 300 2800 880 35 8.0 | 6.7 |565-3140-1-ND 10.45 17.14 38.67 | 565-3140-2-ND 1,000 | 627.00 ) APXH100ARA151MH70G 
330 | J80 660 3700 1010 30 10.0 | 7.7 |565-3141-1-ND 12.75 21.15 50.54 | 565-3141-2-ND 500 497.60 | APXH100ARA331MJ80G 
39 | F60 125 2050 650 50 6.3 | 5.7 |565-3142-1-ND 6.98 11.44 25.81 | 565-3142-2-ND 1,000 | 418.50 | APXH160ARA390MF60G 
a 82 | H70 262 2700 830 40 8.0 | 6.7 |565-3146-1-ND 10.38 17.02 38.39 | 565-3146-2-ND 1,000 | 622.50 | APXH160ARA820MH70G 
150 | J80 480 3020 930 35 10.0 | 7.7 |565-3144-1-ND 12.73 24.41 50.46 |565-3144-2-ND 500 496.80 | APXH160ARA151MJ80G 
180 | J80 576 3020 930 35 10.0 | 7.7 |565-3145-1-ND 12.73 24.41 50.46 | 565-3145-2-ND 500 496.80 | APXH160ARA181MJ80G 
22 | F6O 88 1650 590 60 6.3 | 5.7 |565-3149-1-ND 7.20 11.81 26.64 | 565-3149-2-ND 1,000 | 432.00 | APXH200ARA220MF60G 
20 47 | H70 188 2000 780 45 8.0 | 6.7 |565-3150-1-ND 9.83 16.11 36.35 | 565-3150-2-ND 1,000 | 589.50 ) APXH200ARA470MH70G 
82 | J80 328 2400 820 45 10.0 | 7.7  |565-3151-1-ND 13.02 21.59 51.59 | 565-3151-2-ND 500 508.00 | APXH200ARA820MJ80G 
™ 1 H . H anna ® 
NPCAP™ PXE Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) DigiReel 
Super - Low ESR 105°C 
Features: SizeCode | OD [ L | A | BIC Ww P 
* Solid Functional Polymer Aluminum »* Super - Low ESR * High temperature E61 5 6.8 | 53 | 53 | 59 0.5~0.8 | 1.4 
resistance * 105°C Maximum Temperature F61 6.3 5:8 6.6 6.6 72 0.5 ~ 0.8 1.9 
Fs8o 6.3 7.7 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
Specifications: H70 8 | 67 | 83 | 83/90 | 07-11 | 31 
H80 8 rAd 8.3 8.3 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C HAO 8 10.0 | 83 8.3 9.0 0.7~141 34 
¢ Capacitance Tolerance: +20% HCO 8 12.0 | 83 8.3 9.0 0.7 ~1.1 3.1 
* Dissipation Factor: 0.12 maximum at 20°C, 120Hz J80 10 7.7 | 10.3 | 10.3 | 11.0 0.7 ~1.1 45 
* Leakage Current: 0.2CV maximum at 20°C after 2 minutes Jco 10_| 12.2 | 10.3 | 10.3 | 11.0 0.7 ~ 1.1 4.5 
Rated | Capaci- Rated Ripple Current | Maximum ESR | __ c c 
wv. tance Size (mA RMS) (mQ) at 20°C | Dimensions — mm | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel_| United Chemi-Con 
vpc (uF) Code 100 ~ 300kHz 105°C 100kHz OD e Part No. 5 10 25 Part No. Qty. | Pricing |Part No. 
180 E61 2670 21 5 5.8 565-3166-1-ND 1.56 1.32 1.10 565-3166-2-ND 1,000 | 398.40 |APXE2R5ARA181ME61G 
390 F61 3160 15 6.3 5.8 565-3167-1-ND 1.59 1.30 1.18 565-3167-2-ND 1,000 | 475.50 |APXE2R5ARA391MF61G 
2.5 470 F80 3600 13 6.3 7.7 565-3168-1-ND 1.69 1.39 1.26 565-3168-2-ND 900 486.72 | APXE2R5ARA471MF80G 
560 F80 3600 13 6.3 7.7 565-3169-1-ND 1.69 1.39 1.26 565-3169-2-ND 900 486.72 | APXE2R5ARA561MF80G 
680 H70 4100 13 8 6.7 565-3170-1-ND 2.19 1.80 1.62 565-3170-2-ND 1,000 | 655.50 |APXE2R5ARA681MH70G 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Eee NPCAP™ PXE Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) @Reel® 
Super - Low ESR 105°C (Cont.) 


Rated | Capaci- Rated Ripple Current | Maximum ESR 
w.V. | tance Size (mA RMS) (mQ) at 20°C | Dimensions — mm | pigi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel_| United Chemi-Con 
vpc (uF) Code 100 ~ 300kHz 105°C 100kHz OD (b Part No. 5 10 25 Part No. Qty. | Pricing |Part No. 
820 HCO 5400 9 8 12 565-3171-1-ND 2.66 2.21 2.11 565-3171-2-ND 400 467.28 | APXE2R5ARA821MHCOG 
1000 H80 4260 12 8 LD 565-3172-1-ND 2.17 1.80 1.72 565-3172-2-ND 900 712.80 | APXE2R5ARA102MH80G 
2.5 1200 J80 4450 13 10 7.7 565-3173-1-ND 2.59 2.15 2.06 565-3173-2-ND 500 504.80 | APXE2R5ARA122MJ80G 
1500 HCO 5400 9 8 12 565-3174-1-ND 2.88 2.39 2.29 565-3174-2-ND 400 505.44 | APXE2R5ARA152MHCOG 
2700 JCO 5600 9 10 12.2 |565-3175-1-ND 3.03 2.51 2.40 565-3175-2-ND 400 531.36 | APXE2R5ARA272MJCOG 
100 E61 2610 22 5 5.8 565-3176-1-ND 1.56 1.32 1.10 565-3176-2-ND 1,000 | 398.40 |APXE4ROARA101ME61G 
150 E61 2610 22 5 5.8 565-3177-1-ND 1.56 1.32 1.10 565-3177-2-ND 1,000 | 398.40 |APXE4ROARA151ME61G 
270 F61 3160 15 6.3 5.8 565-3178-1-ND 1.59 1.30 1.18 565-3178-2-ND 1,000 | 475.50 |APXE4ROARA271MF61G 
330 Fé 3160 15 6.3 5.8 565-3179-1-ND 1.59 1.31 1.18 565-3179-2-ND 1,000 | 477.00 |APXE4ROARA331MF61G 
390 F80 3470 14 6.3 ak 565-3180-1-ND 1.69 1.39 1.26 565-3180-2-ND 900 486.72 | APXE4ROARA391MF80G 
4.0 470 H70 3950 14 8 6.7 565-3181-1-ND 2.19 1.80 1.63 565-3181-2-ND 1,000 | 657.00 |APXE4ROARA471MH70G 
560 H70 3950 14 8 6.7 565-3182-1-ND 2.19 1.80 1.63 565-3182-2-ND 1,000 | 657.00 |APXE4ROARA561MH70G 
680 H80 3950 13 8 7.7 565-3183-1-ND 2.16 1.80 1.72 565-3183-2-ND 900 711.45 | APXE4ROARA681MH80G 
1000 J80 4300 14 10 7.7 565-3184-1-ND 2.59 2.15 2.06 565-3184-2-ND 500 504.80 | APXE4ROARA102MJ80G 
1200 HCO 5400 9 8 12 565-3185-1-ND 2.88 2.39 2.28 565-3185-2-ND 400 504.72 | APXE4ROARA122MHCOG 
1800 JCO 5600 9 10 12.2 | 565-3186-1-ND 3.50 2.90 2.77 565-3186-2-ND 400 613.44 | APXE4ROARA182MJCOG 
100 E61 2500 24 5 5.8 565-3187-1-ND 1.56 1.32 1.10 565-3187-2-ND 1,000 | 398.40 |APXE6R3ARA101ME61G 
120 E61 2500 24 5 5.8 565-3188-1-ND 1.56 1.32 1.10 565-3188-2-ND 1,000 | 398.40 |APXE6R3ARA121ME61G 
220 Fé 3160 15 6.3 5.8 565-3189-1-ND 1.58 1.30 1.17 565-3189-2-ND 1,000 | 474.00 |APXE6R3ARA221MF61G 
330 F80 3470 14 6.3 7.7 565-3190-1-ND 1.68 1.38 1.25 565-3190-2-ND 900 483.84 | APXE6R3ARA331MF80G 
63 330 H70 3950 14 8 6.7 565-3191-1-ND 2.19 1.80 1.62 565-3191-2-ND 1,000 | 655.50 |APXE6R3ARA331MH70G 
° 390 H70 3950 14 8 6.7 565-3192-1-ND 2.19 1.80 1.63 565-3192-2-ND 1,000 | 657.00 |APXE6R3ARA391MH70G 
470 H80 3950 13 8 7.7 565-3193-1-ND 2.16 1.80 1.72 565-3193-2-ND 900 711.45 | APXE6R3ARA471MH80G 
820 HCO 5150 10 8 12 565-3194-1-ND 2.82 2.34 2.24 565-3194-2-ND 400 495.36 | APXE6R3ARA821MHCOG 
820 J80 4300 14 10 7.7 565-3195-1-ND 2.58 2.14 2.05 565-3195-2-ND 500 502.40 | APXE6R3ARA821MJ80G 
1500 JCO 5500 10 10 12.2 |565-3196-1-ND 3.66 3.03 2.90 565-3196-2-ND 400 641.52 | APXE6R3ARA152MJCOG 
47 E61 2310 28 5 5.8 565-3197-1-ND 1.25 1.03 93 565-3197-2-ND 1,000 | 375.00 |APXE100ARA470ME61G 
56 E61 2310 28 5 5.8 565-3198-1-ND 1.25 1.03 93 565-3198-2-ND 1,000 | 375.00 |APXE100ARAS560ME61G 
68 E61 2310 28 5 5.8 565-3199-1-ND 1.26 1.03 93 565-3199-2-ND 1,000 | 376.50 |APXE100ARA680ME61G 
120 F61 2530 25 6.3 5.8 565-3200-1-ND 1.60 1.32 1.19 565-3200-2-ND 1,000 | 480.00 |APXE100ARA121MF61G 
10 150 F80 2880 21 6.3 7.7 565-3201-1-ND 1.70 1.40 1.26 565-3201-2-ND 900 489.60 |APXE100ARA151MF80G 
220 H70 3220 21 8 6.7 565-3202-1-ND 2.26 1.86 1.68 565-3202-2-ND 1,000 | 678.00 |APXE100ARA221MH70G 
270 H70 3220 21 8 6.7 565-3203-1-ND 2.27 1.86 1.68 565-3203-2-ND 1,000 | 679.50 |APXE100ARA271MH70G 
330 H80 3390 19 8 7.7 565-3204-1-ND 2.18 1.81 1.73 565-3204-2-ND 900 715.50 |APXE100ARA331MH80G 
470 J80 3800 19 10 7.7 565-3205-1-ND 2.62 217 2.08 565-3205-2-ND 500 510.40 |APXE100ARA471MJ80G 
33 E61 2070 35 5 5.8 565-3206-1-ND 1.26 1.03 93 565-3206-2-ND 1,000 | 376.50 | APXE160ARA330ME61G 
39 E61 2070 35 5 5.8 565-3207-1-ND 1.26 1.03 93 565-3207-2-ND 1,000 | 376.50 |APXE160ARA390ME61G 
68 Fé 2390 28 6.3 5.8 565-3208-1-ND 1.60 1.32 1.19 565-3208-2-ND 1,000 | 480.00 |APXE160ARA680MF61G 
82 F80 2700 24 6.3 7.7 565-3209-1-ND 1.69 1.39 1.26 565-3209-2-ND 900 486.72 | APXE160ARA820MF80G 
100 F80 2700 24 6.3 7.7 565-3210-1-ND 1.70 1.39 1.26 565-3210-2-ND 900 488.16 |APXE160ARA101MF80G 
16 100 H70 3010 24 8 6.7 565-3211-1-ND 2.27 1.87 1.68 565-3211-2-ND 1,000 | 681.00 |APXE160ARA101MH70G 
120 H70 3010 24 8 6.7 565-3212-1-ND 2.28 1.87 1.69 565-3212-2-ND 1,000 | 684.00 |APXE160ARA121MH70G 
150 H80 3150 22 8 7.7 565-3213-1-ND 2.11 1.75 1.67 565-3213-2-ND 900 692.55 |APXE160ARA151MH80G 
180 HAO 3890 18 8 10 565-3214-1-ND 2.62 2.18 2.08 565-3214-2-ND 500 511.20 |APXE160ARA181MHAOG 
220 HAO 3890 18 8 10 565-3215-1-ND 2.64 2.19 2.09 565-3215-2-ND 500 513.60 |APXE160ARA221MHAOG 
220 J80 3450 22 10 tel 565-3216-1-ND 2.66 2.21 2.11 565-3216-2-ND 500 518.40 | APXE160ARA221MJ80G 
NPCAP™ PXF Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) Digi 
Super - Low ESR 105°C 
Features: 
* Solid Functional Polymer Aluminum ¢ Super - Low ESR ¢ High Temperature Size Code | OD L A B c WwW P 


Resistance * 105°C Maximum Temperature 


F61 63 | 58 | 66 | 66 | 7.2 | 0.5~0.8 | 1.9 


Specifications: 

¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% 
* Dissipation Factor: 0.12 Maximum at 20°C, 120Hz »* Leakage Current: 0.3CV H80 8.0 | 7.7 | 83 | 83 | 9.0 | 0.7~1.1 | 3.1 
Maximum at 20°C after 2 minutes 


Rated | Capaci- Rated Ripple Current | Maximum ESR 
w.v. | tance Size (mA RMS) (mQ) at 20°C | Dimensions — mm | pigi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel_| United Chemi-Con 
vpc (uF) Code | 100 ~ 300kHz 105°C 100kHz oD L___|Part No. 5 10 25 ‘| Part No. Qty. | Pricing |Part No. 
- 390 F61 3900 10 6.3 5.8  |565-3160-1-ND 1.81 1.49 1.34 |565-3160-2-ND 1,000 | 543.00 | APXF2R5ARA391MF61G 
1000 H80 4500 9 8.0 7.7 |565-3161-1-ND 2.73 2.26 2416  |565-3161-2-ND 900 | 896.40 | APXF2R5ARA102MH80G 
4.0 330 F61 3900 10 6.3 5.8 |565-3162-1-ND 1.81 1.48 1.34 |565-3162-2-ND 1,000 | 541.50 | APXF4ROARA331MF61G 
220 F61 3900 10 6.3 5.8 |565-3163-1-ND 1.82 1.49 1.35  |565-3163-2-ND 1,000 | 544.50 | APXF6R3ARA221MF61G 
6.3 470 H80 4500 9 8.0 7.7 |565-3164-1-ND 271 2.25 245  |565-3164-2-ND 900 | 891.00 | APXF6R3ARA471MH80G 
560 H80 4500 9 8.0 7.7 |565-3165-1-ND 271 2.25 2.415 |565-3165-2-ND 900 | 892.35 | APXF6R3ARA561MH80G 


Proadlizer® Conductive 
Polymer Decoupling Device 


j+-15.0 +} Dimensions in mm 


| 


Features: «a fi ef 
* Super - Low ESR and Impedance » High Heat Resistance »* Excellent Noise Absorption Performance at GHz Frequencies 7 8.0 
Specifications: BOTTOM VIEW 
¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Leakage Current: 300UA ¢ Dissipation Factor: 0.1 max. at 20°C 120Hz 
Capaci- ESR (m0) Rated Ripple Current Cut Tape Tape and Reel 

W.V. tance 20°C @ 20°C @ -55 ~ 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing United Chemi-Con 

Dc 120Hz 100kHz 100 ~ 300kHz (mA RMS) | Part No. 5} 10 2 Part No. 1,000 Part No. 

25 1200 2 5000 565-3235-1-ND 10.82 10.13 9.95 565-3235-2-ND 4449.75 AWR-2R5SRB122MF25S 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1738 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


SMH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-in) 


General Purpose 85°C 


Sleeve (PET) Negative Mark 10 
Features: t PC 
* General Purpose * High CV * High Ripple * 2,000 Hours @ 85°C @D A ® Board 
: rs Q Pin-out 
Specifications: Vent -—L—+! + ae 2 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Capacitance Tolerance: +20% »* Leakage Current @ 20°C: * @D=35mm : 3.5+0.5mm 2-02 
1=0.02CV or 3mA, whichever is smaller 
Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Pricing Case Size Ripple Cur. Pricing 
W.V | Cap. ODxL (ARMS) @ | Digi-Key United Chemi-Con W.V | Cap. ODxL (ARMS) @ | Digi-Key United Chemi-Con 
(vDC)| (uF) | (mm) | Tans] 85°C, 120Hz | Part No. 1 10 100 _| Part No. (vDC)| (uF) | (mm) | Tan] 85°C, 120Hz | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
6.3 ]100000] 35x45 ]060] 831 |565-2588-ND| 4.80 43.20 326.40 | ESMHGR3VSN104MA45T 10000 | 30x30 [025] 346 |565-2653-ND| 4.56 36.75 286.65 | ESMH350VSN103MR30T 
12000] 22x25 |050] 2.39 ]565-2589-ND| 2.52 19.61 155.40 | ESMH100VSN123MP25T 12000 | 25.4x45) 0.25) 3.98  |565-2654-ND| 3.50 28.25 220.35 | ESMH350VSN123MQ45T 
15000 | 22x30 )050) 2.76 |565-2590-ND| 2.59 20.22 160.23 | ESMH100VSN153MP30T 12000 | 30x35 | 025) 4.01 |565-2655-ND| 3.94 31.75 247.65 | ESMH350VSN123MR35T 
15000 | 25.4x25)050) 2.77 |565-2591-ND| 2.86 22.29 176.61 | ESMH100VSN153MQ25T 15000 | 25.4x50) 025) 4.54 |565-2656-ND| 3.91 31.50 245.70 | ESMH350VSN153MQ50T 
18000 | 22x35 )050) 3.12 |565-2592-ND| 2.74 21.39 169.47 | ESMH100VSN183MP35T 15000 | 30x40 [0.25 | 4.52 |565-2657-ND| 4.43 35.75 278.85 | ESMH350VSN1S53MR40T 
22000 | 22x40 | 0.50 3.55  |565-2593-ND| 3.02 23.56 186.69 |ESMH100VSN223MP40T 35 | 15000 | 35x35 | 0.25 5.01 565-2658-ND| 3.88 34.88 263.50 | ESMH350VSN153MA35T 
22000 | 25.4x30] 0.50; 3.48 |565-2594-ND| 3.08 24.04 190.47 | ESMH100VSN223MQ30T 18000 | 30x45 / 025) 4.71 — ]565-2659-ND| 3.88 34.88 263.50 | ESMH350VSN183MR45T 
27000 | 25.4x35| 0.50} 3.98  |565-2596-ND| 3.23 25.18 199.50 | ESMH100VSN273Ma35T 18000 | 35x40 | 0.25) 5.54 |565-2660-ND) 3.36 26.21 207.69 | ESMH350VSN183MA40T 
33000 | 22x50 | 0.50] 4.58 |565-2597-ND| 3.10 25.00 195.00 | ESMH100VSN333MP50T 22000 | 30x50 / 0.25) 5.93 /S65-2661-ND) 4.80 43.20 326.40 | ESMH350VSN223MRSOT 
10 -2662- 
33000 | 25.4x45| 050] 4.54  |565-2598-ND| 3.19 25.75 200.85 | ESMH100VSN333Ma4oT 22000 | 35x45 | 0.25] 6.04 [SeSr2662ND) 5.88 52.88 309.50 | ESMH350VSN223MAGST 


27000 | 35x45 | 0.25 6.89 565-2663-ND| 5.93 53.33 402.90 | ESMH350VSN273MAS0T 
2200 | 22x25 | 0.20 1.91 565-2664-ND) 2.50 19.50 154.56 | ESMHSO00VSN222MP25T 
3300 | 22x30 | 0.20 2.37 565-2665-ND) 3.03 23.64 187.32 | ESMHS00VSN332MP30T 
3900 | 22x35 | 0.20 2.65 565-2666-ND) 2.86 22.26 176.40 | ESMHSO0VSN392MP35T 
3900 | 25.4x30 | 0.20 2.68 565-2667-ND) 3.11 24.25 192.15 | ESMHSO00VSN392MQ30T 
4700 | 22x40 | 0.20 2.99 565-2668-ND| 3.10 25.00 195.00 | ESMHS00VSN472MP40T 
4700 | 25.4x35 | 0.20 3.03 565-2669-ND| 3.29 26.50 206.70 | ESMHS00VSN472MQ35T 
5600 | 22x45 | 0.20 3.36 565-2670-ND) 3.30 25.73 203.91 | ESMHSO0VSN562MP45T 
5600 | 25.4x35 | 0.20 3.31 565-2671-ND| 3.44 27.75 216.45 | ESMHSO0VSN562MQ35T 
6800 | 22x50 | 0.20 3.81 565-2672-ND| 3.72 30.00 234.00 | ESMHSO00VSN682MP50T 
50 | 6800 | 25.4x40 | 0.20 3.81 565-2673-ND| 3.41 27.50 214.50 | ESMHSO00VSN682MQ40T 
6800 | 30x35 | 0.20 3.85 565-2674-ND| 3.83 34.43 260.10 | ESMHSOOVSN682MR35T 
8200 | 25.4x50 | 0.20 4.37 565-2675-ND| 3.72 30.00 234.00 | ESMHSO00VSN822MQ50T 


39000 | 25.4x 45 | 0.50 5.08 565-2599-ND| 3.41 27.50 214.50 | ESMH100VSN393MQ45T 
39000 | 30x35 | 0.50 5.05 565-2600-ND| 3.97 32.00 249.60 | ESMH100VSN393MR35T 
47000 | 25.4x50 | 0.50 5.73 565-2601-ND| 3.75 30.25 235.95 | ESMH100VSN473MQ50T 
47000 | 30x40 | 0.50 5.72 565-2602-ND| 4.28 34.50 269.10 | ESMH100VSN473MR40T 
56000 | 30x45 | 0.50 6.44 565-2603-ND| 3.80 34.20 258.40 | ESMH100VSN563MR45T 
68000 | 35x40 | 0.50 7.27 565-2604-ND| 4.40 39.60 299.20 | ESMH100VSN683MA40T 
82000 | 35x50 | 0.50 8.49 565-2605-ND| 4.95 44.55 336.60 | ESMH100VSN823MAS0T 
8200 | 22x25 | 0.40 2.51 565-2606-ND) 2.49 19.42 153.93 | ESMH160VSN822MP25T 
10000 | 22x25 | 0.40 2.77 565-2607-ND| 2.88 22.45 177.87 |ESMH160VSN103MP25T 
12000 | 22x30 | 0.40 2.86 565-2608-ND) 2.62 20.46 162.12 | ESMH160VSN123MP30T 
15000 | 22x35 | 0.40 3.29 565-2609-ND) 2.82 21.94 173.88 | ESMH160VSN153MP35T 
15000 | 24.5x30 | 0.40 3.46 565-2610-ND) 3.26 26.25 204.75 | ESMH160VSN153MQ30T 


18000 | 22x40 ]040| 3.72 ]565-2611-ND| 3.02 23.56 186.69 | ESMH160VSN183MP40T 200 | 30x40 | 020! 436 |ses-2676-ND| 4.34 35.00 27.00 | ESMHSOOVSN@29MR40T 
18000 | 25.4x95 0.40) 9.08 eeeeiana| =26 25.41 201.89 | ESMHIGOVSN1B3MO35T 10000 | 30x45 } 0.20} 4.97 |565-2677-ND| 3.83 34.43 260.10 | ESMHS00VSN103MR4ST 
22000 | 22x50 | 0.40) 4.87 [SBS 13ND) 3.20 25.68 203.49 | ESMHIG0VSN223MPSOT to000 | 35x35 | 0.20] 4.92 |565-2678-ND| 4.15 37.35 282.20 | ESMHS500VSN103MA35T 
22000 | 25.4x40] 0.40] 4.26 = |565-2614-ND| 3.22 26.00 202.80 | ESMH160VSN223Ma40T 72000 | 30x50 10201560 |505-2679-ND| 4.133713 280.50 | ESMHS00VSN123MR50T 

16 | 27000 | 25.4x45 | 0.40 4.72 565-2615-ND| 3.50 28.25 220.35 | ESMH160VSN273MQ45T 42000 | 35x40 | 0.20 5.58 565-2680-ND| 4.43 39.83 300.90 |ESMHS500VSN123MA40T 
27000 | 30x35 | 0.40 4.82 /565-2616-ND| 4.03 32.50 253.50 | ESMH160VSN273MR35T 15000 | 35x45 | 0.20 6.44 |565-2681-ND| 5.75 51.75 391.00 | ESMHS500VSN153MA45T 
33000 | 25.4x 50 | 0.40 5.33 565-2617-ND| 3.66 29.50 230.10 | ESMH160VSN333MQ50T 18000 | 35x50 | 0.20 6.71 565-2682-ND| 6.20 55.80 421.60 | ESMHS500VSN183MAS50T 
33000 | 30x40 | 0.40| 5.36 /565-2618-ND| 4.34 35.00 273.00 | ESMH160VSN333MR40T q800 | 22x25 | 0.15] 1.82  |565-2683-ND| 2.54 19.82 157.08 | ESMH630VSN182MP25T 
39000 | 30x45 | 0.40| 6.01 —/565-2619-ND| 3.78 33.98 256.70 | ESMH160VSN393MR45T 2200 | 22x30 | 0.15] 231 |565-2684-ND| 2.77 21.57 170.94 | ESMH630VSN222MP30T 
47000 | 30x50 | 0.40| 6.79 —_|565-2620-ND| 4.00 36.00 272.00 | ESMH160VSN473MR5OT 2700 | 22x35 | 0.15] 240 |565-2686-ND| 2.93 22.87 181.23 | ESMH630VSN272MP35T 
47000 | 35x40 | 040] 6.76 [565-2621-ND| 4.30 38.70 292.40 | ESMH160VSN473MA4OT 2700 | 25.4x25| 015] 240 |565-2685-ND) 3.07 23.96 189.84 | ESMH630VSN272Ma25T 
56000 | 35x45 | 0.40| 7.62 | 565-2622-ND| 4.68 42.08 317.90 | ESMH160VSN563MA45T 3300 | 22x35 |015| 262  |565-2688-ND| 3.13 24.43 193.62 | ESMH630VSN332MP35T 
68000 | 35x50 | 0.40| 8.63 /565-2623-ND| 5.18 46.58 351.90 | ESMH160VSN683MASOT 3300 | 25.4x30] 015] 264 |565-2687-ND] 3.35 26.10 206.85 | ESMH630VSN332MQ30T 
100000} 35x80 | 0.30] 11.39  |565-2624-ND| 7.47 66.40 531.20 | ESMH1G0VSN104MA8OT 3900 | 22x40 | 015) 293 |565-2689-ND) 3.36 26.16 207.27 | ESMH630VSN392MP40T 
5600 | 22x25 | 0.30 2.24 565-2625-ND| 2.47 19.21 152.25 |ESMH250VSN562MP25T 3900 | 25.4x35 | 0.15 2.97 /565-2690-ND| 3.19 25.75 200.85 | ESMH630VSN392MQ35T 
6800 | 22x30 | 0.30 2.40  |565-2626-ND| 2.56 19.98 158.34 |ESMH250VSN682MP30T 63 4700 | 22x50 | 0.15 3.39 /565-2691-ND| 3.35 27.00 210.60 | ESMH630VSN472MP50T 
6800 | 25.4x25| 0.30] 256  |565-2627-ND] 2.88 22.47 178.08 | ESMH250VSN682MQ25T 4700 | 25.4x40| 0.15 | 3.36 |565-2692-ND| 3.47 28.00 218.40 | ESMH630VSN472MQ40T 
3200 | 22x35 |030/ 272 |565-2628-ND| 2.79 21.73 172.20 | ESMH250VSN822MP35T 5600 | 25.4x45]015/ 3.77 |565-2693-ND] 3.72 30.00 234.00 | ESMH630VSNS62Ma45T 
10000 | 22x40 [0.30] 3.09 |565-2629-ND| 3.01 23.43 185.64 | ESMH250VSN103MP4OT 5600 | 30x95 / 0.15) 375 Core aee| §°°7 = 32.00 249.60 | ESMHESOVENSE2MRSST 
10000 | 25.4x30/ 0.30] 312  |565-2630-ND| 3.26 26.25 204.75 | ESMH250VSN103MO30T 6800 254x560) 0.15) 4.27 eee, 15 33.50 261.30 | ESMHGSOVENGE2MO5OT 


12000 | 22x45 |030/ 348 |565-2631-ND) 3.23 25.15 199.29 | ESMH250VSN123MP45T 6800) 30x40 (0.15) 4.27 eater) «64.28 34.50 269.10 | ESMHG30VENGB2MRA0T 


12000 | 25.4x35| 0.30) 343 |565-2632-ND) 3.98 27.25 212.55 | ESMH250VSN123Ma35T B200 | 30x45 | 0.15 | 4.63  (BRRzESZEND) 4.13 37-19 260.50 | ESMHGSOVSNE22MRAST 
15000 | 22x50 | 0.30] 4.00 | 565-2633-ND| 3.10 25.00 195.00 | ESMH2S0VSN1S3MP5OT 10000 | 30x50) 015) 54a peed! 2? 38.09 287.30 | ESMHESOVSN1O3MREOT 


25 peace 
15000 | 25.4x40/ 0.30} 3.95  |565-2634-ND| 3.16 25.50 198.90 | ESMH250VSN153MO4oT 10000 ) 85x40) 0.15) 5.47 Boece) «485 48.65 920.80 | ESMHOSOVSNTOSMAAOT 
12000 | 35x45 | 0.15| 619 |565-2700-ND| 6.05 54.45 411.40 | ESMH630VSN123MA45T 


18000 | 25.4x45 | 030/ 445  /565-2635-ND| 3.60 29.00 226.20 | ESMH250VSN1eaMo4sT a aa Ce 
tso00 | 30x35 |030| 446 |565-2636-ND| 4.12 33.25 259.35 | ESMH250VSN183MR35T cad panel eee: bse ne 18H 
1200 | 22x30 |015| 209 |565-2702-ND| 2.78 21.65 171.57 | ESMH101VSN122MP3OT 
22000 | 25.4x50|0.30| 5.02 | 565-2637-ND| 3.75 30.25 236.95 | ESMH2S0VSN223Mas0T 
onl ane taal; ce) MI ge ee oan oesie 1500 | 22x35 |015| 241  |565-2703-ND| 3.10 24.19 191.73 | ESMH101VSN152MP35T 
sain lcatwan ivan cau. MMMM: cine cae se9-lesureeneicpaicsie 1500 | 25.4x30|015| 2.43 |565-2704-ND| 4.88 43.88 331.50 | ESMH101VSN'152MO30T 
u xa = SEOs eels SOS r ens tgo0 | 22x40 |015| 271 |565-2705-ND| 3.37 26.29 208.32 | ESMH101VSN182MP40T 
27000 | 35x40 | 030; 5.92 |565-2640-ND| 433 38.93 294.10 | ESMH250VSN273MAdOT Stan ni ClEoE hoor 
33000 | 35x45 | 0.30| 6.75 | 565-2641-ND| 4.78 42.98 324.70 | ESMH250VSN333MA4sT soto: | socas: | o4e-| age. CMRMMMINE —sia8-coseh> baie: | ESMRlibiVENDoOMIPAET 
$9000 | 25x50 | 0.80) 7.66 (BBSARNED) 6.28 47.03 955.90. | ESMH250VSN303MASOT 2200 | 25.4x40| 0.15) 3.13  |565-2708-ND| 3.60 29.00 226.20 | ESMH101VSN222Ma4oT 


3900 ] 22x25 [0.25] 2.22 |565-2643-ND] 2.51 19.58 155.19 | ESMH350VSN392MP25T sop | 2700 | 22x80 [015] 359 /566-2709.N0] 360 29.00 22620 |EswHYorVsNa7aMmesoT 
4700 | 22x30 | 0.25] 2.41 | 565-2644-ND) 2.62 20.41 161.70 | ESMH350VSN472MP30T 2700 | 254x45|0.15| 357 |\565-2710-ND| 3.81 30.75 239.85 |ESMH1O1VSN272Ma4sT 


4700 | 25.4x25 | 0.25 2.42 565-2645-ND| 3.34 26.02 206.22 | ESMH350VSN472MQ25T 2700 | 30x35 | 0.15 3.55 565-2711-ND| 4.03 32.50 253.50 | ESMH101VSN272MR35T 
5600 | 22x35 | 0.25) 2.75 — /565-2646-ND) 2.77 21.57 170.94 | ESMHSSOVSNS62MP35T 3300 | 25.4x50|015) 4.06 |565-2712-ND) 4.43 35.75 278.85 | ESMH101VSN332MasoT 
35 6800 | 22x40 | 0.25 2.80 565-2647-ND| 2.98 23.21 183.96 | ESMH350VSN682MP40T 3300 | 30x40 | 0.15 4.05 565-2713-ND| 3.95 35.55 268.60 | ESMH101VSN332MR40T 
6800 | 25.4x30 | 0.25 2.74 565-2648-ND| 3.15 24.54 194.46 | ESMH350VSN682MQ30T 3900 | 30x45 | 0.15 4.54 565-2714-ND| 3.98 35.78 270.30 | ESMH101VSN392MR45T 
8200 | 22x45 | 0.25 3.47 565-2649-ND| 3.20 24.94 197.61 | ESMH350VSN822MP45T 4700 | 30x50 | 0.15 5.13 565-2715-ND| 4.88 43.88 331.50 | ESMH101VSN472MR50T 
8200 | 25.4x35 | 0.25 3.10 565-2650-ND| 3.29 25.63 203.07 | ESMH350VSN822MQ35T 4700 | 35x40 | 0.15 5.11 565-2716-ND| 5.20 46.80 353.60 | ESMH101VSN472MA40T 
10000 | 22x50 | 0.25 3.57 565-2651-ND} 3.38 27.25 212.55 | ESMH350VSN103MPS50T 5600 | 35x45 | 0.15 5.75 565-2717-ND| 5.50 49.50 374.00 | ESMH101VSN562MA45T 
10000 | 25.4x 40 | 0.25 3.53 565-2652-ND} 3.53 28.50 222.30 | ESMH350VSN103MQ40T 6800 | 35x50 | 0.15 6.50 565-2718-ND| 6.10 54.90 414.80 | ESMH101VSN682MASOT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1739 


SMQ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 


Sleeve (PET) Negative Mark 
: : fi 
Downsized General Purpose 85°C 9D 
4.0* 
Features: ¢ General Purpose * High Voltage * High CV * High Ripple * 2,000 Hours @ 85°C Vent #—L—+! 46.5 
Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C »* Capacitance Tolerance: +20% * Leakage * @D=35mm : 3.5+0.5mm 
Current @ 20°C: 120Hz: 1< 3VCV (uA) after 5 minutes @ 20°C 
Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Lat Case Size Ripple Cur. ae 
W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) (mm) | Tan | 85°C, 120Hz | Part No. 1 10 100 | Part No. (VDC) | (WF) (mm) | Tan 8 | 85°C, 120Hz | Part No. 1 10 100 | Part No. 
560 | 22x25 | 0.15 2.25 565-2719-ND 2.36 18.40 145.81 | ESMQ161VSN561MP25S 150 22x25 | 0.15 1.12 565-2760-ND 2.65 20.65 163.60 | ESMQ351VSN151MP25S 
680 | 22x30 | 0.15 2.50 565-2720-ND 2.56 19.97 158.24 | ESMQ161VSN681MP30S 270 | 25.4x30 | 0.15 1.66 565-2761-ND 3.37 26.24 207.90 | ESMQ351VSN271MQ30S 
820 | 22x35 | 0.15 2.75 §65-2721-ND 2.98 23.21 183.91 | ESMQ161VSN821MP35S 390 22x50 (| 0.15 2.06 565-2762-ND 3.84 34.54 260.95 | ESMQ351VSN391MP50S 
1000 | 22x40 | 0.15 3.00 565-2722-ND 3.26 25.38 201.11 | ESMQ161VSN102MP40S 470 30x35 | 0.15 2.40 565-2763-ND 463 37.31 290.99 ) ESMQ351VSN471MR35S 
1000 | 25.4x30 | 0.15 3.00 565-2723-ND 3.29 25.65 203.28 | ESMQ161VSN102MQ30S 350 | 560 30x40 | 0.15 2.60 565-2764-ND 4.67 41.99 317.27 | ESMQ351VSN561MR40S 
160 | 1500) 30x30 | 0.15 3.73 565-2724-ND 4.05 32.67 254.83 | ESMQ161VSN152MR30S 680 35x35 | 0.15 2.96 565-2765-ND 6.09 54.16 433.24 |ESMQ351VSN681MA35S 
1800 | 25.4x45 | 0.15 4.20 565-2725-ND 4.30 34.65 270.27 ) ESMQ161VSN182MQ45S 820 30x50 | 0.15 3.25 565-2766-ND 6.45 57.34 458.72 |ESMQ351VSN821MR50S 
1800 | 30x35 0.15 4.20 565-2726-ND 3.75 33.76 255.04 | ESMQ161VSN182MR35S 820 35x45 0.15 3.25 565-2767-ND 6.07 54.66 412.97 |ESMQ351VSN821MA45S 
2200) 30x40 | 0.15 4.78 — |565-2727-ND | 4.44 39.98 302.08 | ESMQ161VSN222MR40S 1000 | 35x50 | 0.15 3.54 |565-2768-ND | 6.19 55.04 440.34 | ESMQ351VSN102MA50S 
3300 | 35x45 | 0.15 5.75 565-2728-ND 5.82 51.71 413.68 | ESMQ161VSN332MA45S 150 | 22x30 | 0.15 1.16 565-2769-ND 281 21.89 173.46 |ESMQ401VSN151MP30S 
3900 | 35x50 {0.15 | 6.00 __|565-2729-ND_| 6.65 59.12 _ 473.00 | ESMQ161VSN392MAS0S 180 | 22x35 | 015] 1.44 |565-2770-ND | 297 23.14 183.34 /ESMQ401VSN181MP35S 
390 | 22x25 [0.15 | 1.68  |565-2730-ND | 2.25 17.55 139.05 |ESMQ201VSN391MP25S 200 | 20x40 | 0.15} 149 |565-2771-ND | 337 26.27 20817 |ESMQ4O1VSN221MP40S 
at parts cE aa eats ne eee are Seta esa Hie 220 | 25.4x30 | 0.15] 1.49 |565-2772-ND | 3.31 26.73 208.49 /ESMQ401VSN221Ma30S 
: : ‘ a = . : 270 22x45 | 0.15 1.67 565-2773-ND 3.83 30.89 240.95 | ESMQ401VSN271MP45S 
680 | 22x35 | 0.15 2.68 565-2733-ND 2.59 20.17 159.82 | ESMQ201VSN681MP35S - 


630 | 25.4x30 | 0.15 268 565-2734-ND 311 25.08 195.65 | ESMa201VSN68iMa30S 270 | 25.4x35 | 0.15 1.67 Suen D 3.82 30.79 240.19 | ESMQ401VSN271MQ35S 
820 1 29x40 1 0.15 793 565-0735-ND 368 09.65 231 24 TESMQ201VSNB21MP40S 330 | 22x50 | 0.15 1.90 565-2775-ND 3.89 35.03 264.64 | ESMQ401VSN331MP50S 
x ‘ aed : : 400 | 330 | 25.4x40 | 0.15 1.90 565-2776-ND 452 36.48 284.51 | ESMQ401VSN331M040S 


san ‘ct soe aE soe See eee Ne au bors eae Sa Ven RO MncEE 390 | 25.4x45 | 0.15 | 2.13  |565-2777-ND | 4.08 36.73 277.49 |ESMO401VSN391MQ45S 
iano: | 0, ; ! : ; 470 | 25.4x50 | 0.15 | 2.39 _|565-2778-ND_| 5.09 45.84 346.32 | ESMO401VSN471MQ50S 


1000 | 30x30 | 0.15 3.25 565-2738-ND 3.97 32.00 249.60 | ESMQ201VSN102MR30S 470 1 30x40 10.15 3.39 565-2779-ND 5.01 45.06 340.44 | ESMQ401VSN471MR40S 

1200 | _25.4x40 | 0.15 3.50 565-2739-ND_| 10.08 81.25 633.75 | ESMQ201VSN122MQ40S 

7500) 254x501 0.15 3.87 565-2740-ND 4.01 36.11 272.85 [ESMO201VSN152MQ50S 560 | 30x45 | 0.15 2.69 565-2780-ND 6.06 54.55 412.14 | ESMQ401VSN561MR45S 
R : : ; i i 680 | 30x50 | 0.15 2.96 565-2781-ND 6.54 58.16 465.26 | ESMQ401VSN681MR50S 


1800 | 30x45 | 015] 4.32 |565-2741-ND | 4.89 43.97 332.22 |ESMO201VSN182MR45S 
2200| 30x50 | 0.15 | 4.92 |565-2742-ND | 5.71 51.37 388.11 | ESMQ201VSN222MR50S 680) 36x40) 0.15 | 206 BeOIeeNDig) 7-02 62.38 499.08 | ESMO401 VSNGBIMAGOS 


2200} 35x40 | 0.15] 4.92 | 565-2743-ND | 6.21 55.91 422.42 /ESMO201VSN222MA40S 820 | 25x45_| 0.15 | 3.25 _SGGB2HSSSNDN) 8.13 72.26 _ 578.09 | ESMO401VSNE21MA45S 
2700 | 35x50 | 0.15 | 5.45 |565-2744-ND_| 5.92 52.60 420.78 | ESMO201VSN272MA50S 82 | 22x25 10.20) 0.83 (RBC) 2.868 18.55 147.00 /ESMOASTVSNE20MP25S 
390 | 22x30 | 0.15} 1.91 |565-2745-ND | 2.76 21.50 170.35 | ESMQ251VSN391MP30S 100 | 22x25 | 0.20) 0.93 /565-2785-ND | 2.97 23.14 183.34 | ESMQ451VSN101MP25S 
470 | 20x95 | 015 | 211 |s65-2746-ND | 332 2591 205.93 |ESMO251VSN471MPa5S 120 | 22x30 | 0.20] 1.04 | 565-2786-ND | 2.83 22.07 174.87 |ESMQ451VSN121MP30S 
470 | 25.4x30 | 0.15] 2.41  |565-2747-ND | 3.01 23.46 185.91 |ESMQ251VSN471Ma30S 150 ) 25.4x25 / 0.20} 1.19 ]565-2787-ND | 3.24 26.13 203.78 | ESMQ451VSN151MQ25S 
560 | 22x40 | 015 | 2025 |se5-2748-ND | 336 2713 211.63 |ESMQ251VSNSG1MP40S 180 | 22x40 | 0.20] 1.35 |565-2788-ND | 3.38 27.26 212.67 |ESMQ451VSN181MP40S 
560 | 25.4x30 | 0.15 2.25 _|565-2749-ND | 3.31 26.66 207.94 | ESMQ251VSN561MQ30S 180 | 25.4x30 | 0.20 1.35 |565-2789-ND | 3.88 31.29 244.08 | ESMQ451VSN181MQ30S 
680 | 22x45 | 0.15 2.50 565-2750-ND 3.76 30.32 236.50 |ESMQ251VSN681MP45S 220 | 22x45 | 0.20 1.55 565-2790-ND 3.93 31.68 247.14 | ESMQ451VSN221MP45S 
680 | 25.4x35 | 0.15 | 2.50 |565-2751-ND | 3.74 30.15 235.18 [ESMQ251VSN681MQ35S | | yoq | 270 | 22x50 | 0.20] 1.78  |565-2792-ND | 4.04 36.33 274.46 | ESMQ451VSN271MP50S 
250 | 820 | 22x50 | 0.15 | 2.77 |565-2752-ND | 4.18 33.68 262.70 |ESMQ251VSN821MP50S 270 | 25.4x40 | 0.20] 1.78 |565-2793-ND | 4.01 36.09 272.65 |ESMQ451VSN271MQ40S 
820 | 25.4x40 | 0.15 | 277 |565-2753-ND | 4.47 36.07 281.33 |ESMO251VSN821MQ40S 330 | 25.4x50 | 0.20 | 2.01 |565-2794-ND_| 5.80 52.20 394.40 | ESMQ451VSN331MQ50S 
1000 | 25.4x45 | 0.15 | 3.32__|565-2754-ND_| 3.84 34.58 261.26 |ESMQ251VSN102MQ45S 330 | 30x40 | 0.20) 2.01 —|565-2795-ND | 4.59 41.34 312.36 |ESMQ451VSN331MR40S 
Too | 30x35 | 0.15 | 3.32  |565-2755-ND | 4.20 37.81 285.64 [ESMO251VSNT02MR35S 390 | 30x40 | 0.20] 2.24 |565-2796-ND | 5.81 52.25 394.78 |ESMQ451VSN391MR40S 
1200} 30x40 | 0.15 | 3.53 |565-2756-ND | 4.78 43.00 324.92 |ESMQ251VSN122MR40S 470 | 30x45 | 0.20] 2.53  |565-2797-ND | 5.91 52.49 419.92 |ESMQ451VSN471MR45S 
1500} 30x50 | 0.15 | 4.04 |565-2757-ND | 5.78 51.98 392.70 |ESMQ251VSN152MR50S 470 | 35x40 | 0.20] 2.53 |565-2798-ND | 6.43 57.14 457.09 |ESMQ451VSN471MA40S 
1500} 35x40 | 0.15 | 4.04 + |565-2758-ND | 6.23 56.03 423.34 |ESMQ251VSN152MA4OS. 560 | 30x50 | 0.20 | 2.82 |565-2799-ND_| 6.63 58.96 471.72 |ESMQ451VSN561MR50S 
1800 | 35x45 [0.15 | 4.55 _|565-2759-ND_| 6.39 56.78 454.24 |ESMQ251VSN182MA45S 560 | 36x45 | 0.20 | 2.82 _[565-2800-ND [| 6.68 59.34 474.71 [ESMO451VSN561MA45S 


KMH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 
General Purpose 105°C 


Sleeve (PET) Negative Mark 


Features: 
¢ General Purpose * High CV * High Ripple * 2,000 Hours @ 105°C 
Specifications: 


* Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current @ 20°C: :3.5+0.5mm 
1=0.02CV or 3mA, whichever is smaller 


Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. = Case Size Ripple Cur. an 
W.V | Cap. | @DxL (A RMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | ODxL (A RMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC)| (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz_| Part No. 1 10 100 | Part No. (VDC)| (uF) | (mm) | Tan 5 |85°C, 120Hz_| Part No. 1 10 100 | Part No. 
6800 | 22x25 | 0.40 1.57  |565-2831-ND | 2.42 18.89 149.73 | EKMH160VSN682MP25T 12000] 25.4x40 | 0.30 2.74 |565-2855-ND | 3.37 26.29 208.32 JEKMH250VSN123MQ40T 
10000} 22x30 | 0.40 1.97 |565-2832-ND | 2.95 22.98 182.07 | EKMH160VSN103MP30T 15000 | 25.4x45 | 0.30 3.15  |565-2857-ND | 3.38 27.25 212.55 J EKMH250VSN153MQ45T 
10000} 25.4x25 | 0.40 1.97  |565-2833-ND | 3.16 24.62 195.09 | EKMH160VSN103MQ25T 15000} 30x35 | 0.30 3.13 |565-2858-ND | 4.06 32.75 255.45 J EKMH250VSN153MR35T 
12000} 22x35 | 0.40 2.22 |565-2834-ND | 2.74 21.36 169.26 /EKMH160VSN123MP35T ng | 18000) 25.4x50 | 0.30 3.54 |565-2859-ND | 3.69 29.75 232.05 J EKMH250VSN183MQ50T 
12000] 25.4x30 | 0.40 2.24 |565-2835-ND | 3.05 23.74 188.16 | EKMH160VSN123MQ30T 18000 | 30x40 _| 0.30 3.54 |565-2860-ND | 4.40 35.50 276.90 |EKMH250VSN183MR40T 
15000] 22x40 | 0.40 955 565-2836-ND 997 23.13 183.33 |EKMH160VSN153MP40T 22000} 30x45 | 0.30 4.04 565-2861-ND 4.59 37.00 288.60 | EKMH250VSN223MR45T 
45000| 25.4x35 | 0.40 258  |se5-2837-ND | 3.20 24.96 197.82 | EKMH1GOVSN153MQ35T 27000) 35x45 | 0.30 4.73  |565-2862-ND | 4.65 41.85 316.20 |EKMH250VSN273MA45T 
48000! 22x45 | 0.40 287 |se5-2838-ND | 3.26 26.25 204.75 | EKMH1G0VSN183MP45T 33000 | 35x50 | 0.30 5.39  |565-2863-ND | 5.18 46.58 351.90 | EKMH250VSN333MASOT 
16 | 18000] 25.4x40 | 040} 292 |565-2839-ND | 3.13 25.25 196.95 | EKMH160VSN183Ma40oT 3300 ) 22x25 | 0.25 | 1.40 /565-2864-ND | 2.50 19.45 154.14 / EKMH350VSN332MP25T 


3900 | 22x30 | 0.25 1.57 565-2865-ND 2.59 20.19 160.02 | EKMH350VSN392MP30T 
4700 | 22x30 | 0.25 1.72 565-2866-ND 2.68 20.91 165.69 | EKMH350VSN472MP30T 
4700 | 25.4x25 | 0.25 1.80 565-2867-ND 2.92 22.74 180.18 | EKMH350VSN472MQ25T 
5600 | 22x35 | 0.25 1.95 565-2868-ND 2.87 22.39 177.45 | EKMH350VSNS62MP35T 
5600 | 25.4x30 | 0.25 1.96 565-2869-ND 3.15 24.51 194.25 | EKMH350VSN562MQ30T 
6800 | 22x40 | 0.25 2.20 565-2870-ND 3.08 23.98 190.05 | EKMH350VSN682MP40T 
6800 | 25.4x35 | 0.25 2.23 565-2871-ND 3.22 25.07 198.66 | EKMH350VSN682MQ35T 
35 | 8200 | 22x50 | 0.25 2.55 565-2872-ND 3.10 25.00 195.00 | EKMH350VSN822MP50T 
8200 | 25.4x40 | 0.25 2.53 565-2873-ND 3.16 25.50 198.90 | EKMH350VSN822MQ40T 
10000) 25.4x45 | 0.25 2.87 565-2874-ND 3.41 27.50 214.50 | EKMH350VSN103MQ45T 
10000) 30x35 | 0.25 2.90 565-2875-ND 3.97 32.00 249.60 | EKMH350VSN103MR35T 
12000 25.4x50 | 0.25 3.24 565-2876-ND 3.66 29.50 230.10 | EKMH350VSN123MQ50T 


22000 | 25.4x45 | 0.40 3.32 565-2840-ND 3.41 27.50 214.50 | EKMH160VSN223MQ45T 
22000} 30x35 | 0.40 3.29 565-2841-ND 3.94 31.75 247.65 | EKMH160VSN223MR35T 
27000 | 25.4x50 | 0.40 3.78 565-2842-ND 3.69 29.75 232.05 | EKMH160VSN273MQ50T 
27000} 30x40 | 0.40 3.77 565-2843-ND 4.28 34.50 269.10 | EKMH160VSN273MR40T 
33000} 30x45 | 0.40 4.30 565-2844-ND 4.59 37.00 288.60 | EKMH160VSN333MR45T 
39000} 30x50 | 0.40 4.81 565-2845-ND 4.03 36.23 273.70 | EKMH160VSN393MR50T 
39000} 35x40 | 0.40 4.79 565-2846-ND 4.33 38.93 294.10 | EKMH160VSN393MA40T 
47000} 35x45 | 0.40 5.43 565-2847-ND 5.68 51.08 385.90 | EKMH160VSN473MA45T 
4700 | 22x25 | 0.30 1.50 565-2848-ND 2.80 21.84 173.04 | EKMH250VSN472MP25T 
5600 | 22x25 | 0.30 1.63 565-2849-ND 2.53 19.72 156.24 | EKMH250VSN562MP25T 
6800 | 22x30 | 0.30 1.86 565-2850-ND 2.64 20.59 163.17 | EKMH250VSN682MP30T 


ng | 8200 | 22x85 | 0.30 | 211  /565-2851-ND | 2.79 21.76 172.41 | EKMH250VSN822MP35T 15000| 30x45 | 0.25 | 3.72 |565-2877-ND | 3.80 34.20 258.40 | EKMH350VSN153MR45T 
8200 | 25.4x30 | 0.30 | 2.12 | 565-2852-ND | 3.03 23.59 186.90 |EKMH250VSN822Ma30T 45000! 35x35 | 025 | 367 |5e5-2878-ND | 4.145 37.35 282.20 | EKMH3S50VSN153MA35T 
10000) 22x40 | 0.30 | 239 |565-2853-ND | 3.01 23.43 185.64 | EKMH250VSN103MP40T 18000) 35x40 | 0.25 | 4.37  |565-2879-ND | 4.38 3938 297.50 |EKMH350VSN183MA40T 
10000] 25.4x35 | 0.30 | 242 |565-2854-ND | 3.22 25.07 198.66 | EKMH250VSN103Ma35T 22000) 35x50 | 0.25 | 4.92 |565-2880-ND | 4.90 44.10 333.20 | EKMH350VSN223MA50T 


12000] 22x45 | 0.30 2.69 565-2856-ND 3.22 25.12 199.08 | EKMH250VSN123MP45T 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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GEES KMH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) (Cont.) 


Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. ne Case Size Ripple Cur. Bas 
W.V | Cap. | ODxL (A RMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(vDC)| (uF) | (mm) | Tan | 85°C, 120Hz | Part No. 1 10 100 | Part No. (vDC)| (uF) | (mm) | Tand |85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. 
1800 | 22x25 [0.20]; 1.33 |565-2881-ND | 250 19.50 154.56 |EKMHSOOVSN182MP25T 3300 | 22x50 | 0.15 | 2.29  |565-2908-ND | 3.10 25.00 195.00 | EKMH630VSN332MP50T 
2700 | 22x30 | 0.20] 1.69 | 565-2882-ND | 268 20.86 165.27 | EKMH500VSN272MP30T 3300 | 25.4x40 | 0.15 | 2.27 | 565-2909-ND | 3.16 25.50 198.90 | EKMH630VSN332MQ40T 
2700 | 25.4x25 | 0.20] 1.70 | 565-2883-ND | 293 22.84 181.02 | EKMH500VSN272MQ25T 3900 | 25.4x45 | 0.15 | 2.54 | 565-2910-ND | 3.35 27.00 210.60 | EKMH630VSN392MQ45T 
3300 | 22x35 | 0.20] 1.93 |565-2884-ND | 288 22.42 177.66 |EKMH500VSN332MP35T 3900 | 30x35 | 0.15] 255  |565-2911-ND | 3.63 29.25 228.15 | EKMH630VSN392MR35T 
3300 | 25.4x30 | 0.20 1.85  |565-2885-ND | 3.10 24.19 191.73 | EKMH500VSN332MQ30T 4700 | 25.4x50 | 0.15 2.86 (565-2912-ND | 3.69 29.75 232.05 | EKMH630VSN472MQ50T 
3900 | 22x40 | 0.20 2.16 565-2886-ND 3.08 24.04 190.47 | EKMHS500VSN392MP40T 63 | 4700 | 30x40 | 0.15 2.86 565-2913-ND 4.00 32.25 251.55 | EKMH630VSN472MR40T 
3900 | 25.4x35 | 0.20) 218  |565-2887-ND | 3.21 25.02 198.24 | EKMHS500VSN392MQ35T 5600 | 30x45 | 0.15 | 3.22 |565-2914-ND | 3.78 33.98 256.70 | EKMH630VSNS62MR4ST 
4700 | 22x45 | 020| 243 |565-2888-ND | 330 25.73 203.91 | EKMHS00VSN472MP45T 6800 | 30x50 | 0.15] 3.65  |565-2915-ND | 4.10 36.90 278.80 | EKMH630VSN682MR50T 
4700 | 25.4x35 | 0.20 | 239 | 565-2880-ND | 3.39 26.42 209.37 | EKMHS00VSN472MO35T 6800 | 96x40 | 0.15 | 864 Rec 4.25 38.25 289.00 | EKMHG30VSNGB2MAAOT 
4700 | 30x30 | 020 | 225 |565-2890-ND | 372 30.00 234.00 | EKMHS00VSN472MRaOT 8200 | 35x45 | 0.15 | 3.90 | 565-2917-ND | 4.73 42.53 321.30 | EKMH630VSN822MA45ST 
50 70000| 35x50 | 0.15 | 4.40  [565-2918-ND | 5.00 45.00 340.00 | EKMH630VSN103MA4OT 


5600 | 22x50 | 0.20| 275 |565-2891-ND | 3.26 26.25 204.75 | EKMHSOOVSNS62MPSOT 
5600 | 25.4x40 | 0.20| 270 |565-2892-ND | 3.35 27.00 210.60 | EKMHS00VSNS62Ma40T 
5600 | 30x35 | 0.20) 276 |565-2893-ND | 4.00 32.25 251.55 | EKMHSOOVSNS62MR35T 
6800 | 25.4x50 | 0.20| 3.30 |565-2894-ND | 3.78 30.50 287.90 | EKMHS00VSNes2MasoT 
6800 | 35x30 | 0.20| 3.25 _|565-2895-ND | 3.97 32.00 249.60 | EKMHSOOVSN682MA30T 
8200 | 30x45 | 0.20 | 3.60 /565-2896-ND | 4.62 37.25 290.55 | EKMHSO0VSN622MR45T 
8200 | 35x35 | 0.20) 355 |565-2897-ND | 413 37.13 280.50 | EKMHSOOVSNe22MA35T ts0 | doas | os | 104 \EERESBERIEM| 3.06 2695 20475 |EKMHNo1VSHisoMPasT 
10000} 30x50 / 0.20 | 4.04 |565-2898-ND ) 4.20 37.80 285.60 | EKMHSOOVSN103MRSOT 1500 | 25.4x40 | 0.15 | 1.98  |565-2926-ND | 3.32 26.75 208.65 | EKMH101VSN152Ma40T 


10000} 35x40 | 0.20) 4.03 | 565-2899-ND | 4.50 40.50 306.00 |EKMHSOOVSN103MA4OT | | 499 | 4800 | 25.4x45 | 0.15 | 223 |565-2928-ND | 3.63 29.25 228.15 | EKMH101VSN182Ma45T 


560 | 22x25 | 0.15 10.5 565-2919-ND 2.51 19.58 155.19 | EKMH101VSN561MP25T 
820 | 22x30 | 0.15 1.32 565-2920-ND 2.78 21.65 = 171.57 | EKMH101VSN821MP30T 
1000 | 22x35 | 0.15 1.50 565-2922-ND 3.00 23.35 185.01 | EKMH101VSN102MP35T 
1000 | 25.4x30 | 0.15 1.51 565-2921-ND 3.21 25.04 = 198.45 | EKMH101VSN102MQ30T 
1200 | 22x40 | 0.15 1.69 565-2924-ND 3.23 25.20 199.71 | EKMH101VSN122MP40T 
1200 | 25.4x35 | 0.15 1.71 565-2923-ND 3.33 25.92 205.38 | EKMH101VSN122MQ35T 


12000} 35x45 _| 0.20 | 4.55 |565-2900-ND | 4.85 43.65 _ 329.80 | EKMHSOOVSN123MA45T 1800 | 30x35 | 0.15 | 250 /565-2927-ND | 3.81 30.75 239.85 | EKMH101VSN182MR35T 
1200 | 22x25 | 0.15 119 [565-2901-ND | 2.45 19.11 151.41 | EKMH630VSN122MP25T 2200 | 25.4x50 | 0.15 | 253 |565-2929-ND | 388 31.25 243.75 | EKMH101VSN222MQ50T 
1500 | 22x25 | 0.15 1.33 /565-2902-ND | 253 19.72 156.24 | EKMH630VSN152MP25T 2200 | 30x40 | 0.15 270 |565-2930-ND | 4.12 33.25 259.35 | EKMH101VSN222MR40T 
1800 | 22x30 | 0.15 1.51 565-2903-ND 2.63 20.51 162.54 | EKMH630VSN182MP30T 9700 | 30x45 | 0.15 2.88 565-2931-ND 3.83 34.43 260.10 | EKMH101VSN272MR45T 
63 | 2200 | 22x35 | 0.15 1.73 565-2904-ND 2.84 22.13 175.35 | EKMH630VSN222MP35T 3300 | 30x50 | 0.15 3.28 565-2932-ND 410 36.90 278.80 | EKMH101VSN332MR50T 
2200 | 25.4x30 | 0.15 1.74 |565-2905-ND | 3.06 23.82 _ 188.79 | EKMH630VSN222MQ30T 3300 | 35x40 | 0.15 3.2 |565-2933-ND | 4.80 43.20 326.40 | EKMH101VSN332MA40T 
2700 | 22x40 | 0.15 1.97 |565-2907-ND | 3.07 23.93 189.63 | EKMH630VSN272MP40T 3900 | 35x45 | 015 | 367 [565-2934-ND | 5.23 47.03 355.30 | EKMH101VSN392MA45T 
2700 | 25.4x35 | 0.15 1.99  |565-2906-ND | 3.23 25.15 199.29 | EKMH630VSN272MQ35T 4700 | 35x50 | 0.15 | 3.80 | 565-2935-ND | 5.88 52.88 399.50 | EKMH101VSN472MA50T 


KMQ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 
Downsized General Purpose 105°C 


Sleeve (PET) Negative Mark 10 

Features: t PC 

* General Purpose * High Voltage * High CV * High Ripple * 2,000 Hours @ 105°C gig 6 @ Board ‘ 

Specifications: Vent *—L—! Le ° Q 

* Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C Capacitance Tolerance: 20% * Leakage Current @ 20°C: * @D=35mm : 3.5+0.5mm 2-92 

I< 3VCV (uA) after 5 minutes @ 20°C 

Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. aa Case Size Ripple Cur. 

W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 

(VDC)| (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz | Part No. 1 10 100 _| Part No. (VDC)| (uF) | (mm) | Tana | 85°C, 120Hz | Part No. 1 10 100 | Part No. 
470 | 22x25 | 0.15 1.40 [565-2036-ND | 2.61 20.33 161.07 /EKMO161VSN471MP25S 180 | 22x30 | 0.15 0.90 |505-2984-ND | 3.44 27.75 216.45 /EKMO351VSN181MP30S 
680 | 22x30 | 0.15 1.70  |565-2937-ND | 3.19 24.88 197.19 | EKMQ161VSN681MP30S 220 | 22x35 | 0.15 1.00  |565-2985-ND | 3.97 32.00 249.60 | EKMQ351VSN221MP35S 
820 | 22x35 | 0.15 2.00  |565-2938-ND | 3.38 27.25 212.55 |EKMQ161VSN821MP35S 220 | 25.4x30 | 0.15 1.00  |565-2986-ND | 3.72 30.00 234.00 | EKMQ351VSN221MQ30S 
1000 | 22x40 | 0.15 2.20  |565-2939-ND | 3.81 30.75 239.85 |EKMQ161VSN102MP40S 270 | 30x25 | 0.15 1.10  |565-2987-ND | 4.15 37.35 282.20 | EKMQ351VSN271MR25S 
1000 | 25.4x35 | 0.15 2.20 |565-2940-ND | 3.81 30.75 239.85 | EKMQ161VSN102MQ35S 330 | 22x45 | 0.15 1.20 |565-2988-ND | 4.15 37.35 282.20 | EKMQ351VSN331MP45S 
7200 | 25.4x40 | 0.15 2.30  |565-2947-ND | 4.34 35.00 273.00 /EKMQ161VSN122M1040S 350 | 380 | 25.4x40 | 0.15 1.20 /565-2989-ND | 4.10 36.90 278.80 ]EKMQ351VSN331MQ40S 

160 | 1500 | 25.4x45 | 0.15 2.50  |565-2942-ND | 4.35 39.15 295.80 |EKMQ161VSN152MQ45S 390 | 25.4x45 | 0.15 1.30 |565-2990-ND | 4.63 41.63 314.50 | EKMQ351VSN391MQ45S 
1500 | 30x35 | 0.15 2.50  |565-2943-ND | 4.63 41.63 314.50 /EKMQ161VSN152MR35S 390 | 30x35 | 0.15 1.30 |565-2991-ND | 4.98 44.78 338.30 | EKMQ351VSN391MR35S 
1800 | 30x40 | 0.15 2.70  |565-2944-ND | 5.33 47.93 362.10 |EKMQ161VSN182MR40S 470 | 35x30 | 0.15 1.40 |565-2992-ND | 5.75 51.75 391.00 | EKMQ351VSN471MA30S 
2200 | 30x45 | 0.15 2.90 _|565-2945-ND | 5.65 50.20 401.60 | EKMQ161VSN222MR45S 560 | 35x35_| 0.15 1.50 |565-2993-ND | 5.92 52.60 _420.80_| EKMQ351VSNS61MA35S 
2200 | 35x35 | 0.15 2.90  |565-2946-ND | 5.63 50.00 400.00 |EKMQ161VSN222MA35S 680 | 30x50 | 0.15 1.70 |565-2994-ND | 7.00 62.20 497.60 | EKMQ351VSN681MR50S 
2700 | 35x40 | 0.15 3.10 |565-2947-ND | 6.64 59.00 472.00 |EKMQ161VSN272MA40S 820 | 35x45 | 0.15 1.90 _|565-2995-ND | 812 72.20 577.60 |EKMQ351VSN821MA45S 
3300 | 35x50 | 0.15 3.30 |565-2948-ND | 7.88 70.00 560.00 |EKMQ161VSN332MA50S 100 | 22x25 | 0.15 0.70 /565-2996-ND | 3.00 23.40 185.43 /EKMQ401VSN101MP25S 
300 | 29x05 1 0.15 1.31 1565-2049-ND | 2.84. 22.13 175.35 |EKMQ201VSN301MP25S 120 | 22x30 | 0.15 0.75  |565-2997-ND | 3.29 25.68 203.49 | EKMQ401VSN121MP30S 
470 | 22x30 | 0.15 1.45  |565-2950-ND | 3.19 24.83 196.77 |EKMQ201VSN471MP30S 150 | 22x30 / 0.15 | 0.88] 565-2998-ND | 3.63 29.25 228.15 | EKMQ401VSN151MP30S 
560 | 22x30 | 0.15 467  |565-2951-ND | 313 25.25 196.95 | EKMQ201VSNS561MP30S 150 | 25.4x25 | 0.15 0.88  |565-2999-ND | 3.03 23.59 186.90 /EKMQ401VSN151MQ25S 
680 | 22x40 | 0.15} 1.75 | 565-2952-ND | 3.72 30.00 234.00 |EKMQ201VSN681MP40S 0 an a os ses 3 a0 pe Sr aN TT Teta 

5 AX, 15 .95 | 565-3001- : % : 

gad 205} 018 | 20 —)e5295¢ND-| a2 3-00 26520 ERMODUTVSNE2IMPUES zo | 2ad5 | 0:5 | 1.10 |o653002-ND | 455 3675 20665 | exmodnivnz2 Mass 


220 | 25.4x35 | 0.15 1.10 565-3003-ND | 4.62 37.25 290.55 | EKMQ401VSN221MQ35S 


820 | 25.4x35 | 0.15 2.04 565-2955-ND | 4.28 34.50 269.10 | EKMQ201VSN821MQ35S 270 | 20x50 | 0.15 122 565-3004-ND | 430 3870 29240 |EKMO401VSN271MP50S 


1000 | 22x50 | 0.15 2.30 565-2956-ND | 3.93 35.33 266.90 | EKMQ201VSN102MP50S 


709 | 4000 | 25.445 | 015 | 2.30 |565-2957-ND | 4.03 36.28 273.70 JeKmOzorvsNioamaass | | 40° | 270 | 26440 | 0.16 | 1.22 _{565-S005-ND | 4.43 _39.83 300.90 ae 
1000 | 30x30 | 0.15 | 2.30 _|565-2958-ND | 4.45 40.05 302.60 |EKMQ201VSN102MIR30S 330 | 3008 | ods | 7144 \eeeouAINMl 533 4793 36> 10 |/EKMOAOTVSNSIMIRGSS 
1200 | 25.4x50 | 0.15 | 265  |565-2959-ND | 4.68 42.08 317.90 |EKMQ201VSN122MQ50S 390 | 25460 |015| 153 [EBMESORIIEM] S85 265 397.80 |EKMGAoiVSNaa1MOsDS 
1200 | 30x35 | 0.15 | 265 |565-2960-ND | 5.08 45.68 345.10 |EKMQ201VSN122MIR35S 350 | s0x40 | ods | 165  \PEMBONENEM] 603 6423 40970 |EKMO4OIVSNS9IMR40S 
1500 | 30x40 |0.15| 2.80  |565-2961-ND | 6.03 54.23 409.70 |EKMQ201VSN152MIR40S 470. | 305 |018| 16a  \GEBENGRINM| 619 55.00 440.00 (EKMGdo1VSNa7iMR4sS 
1800} 30x45 |0.15| 3.08 |565-2962-ND | 6.23 55.40 443.20 |EKMQ201VSN182MIR45S 770136351 0.15 1 41.68 BBREHERNIGIN| —@ 486760 4n0 60 TEKMOANIVSN471MAgSS 
1800 | 35x40 | 0.15 | 3.08 —_|565-2963-ND | 6.17 54.80 438.40 |EKMQ201VSN182MA40S 560 | aoxs0 | 04s) 190 |ses-aoi-nn | 734 6520 521.60 /EKMO4O1VSNSG1MRS0S 
2200 | 35x45 [0.15 | 3.48  (565-2964-ND | 7.67 68.20 545.60 |EKMQ201VSN222MA45S 560 | 3640 | 015 | 190 |ses301a-ND | 749  6e60 592.80 /EKMO4OIVSNSGIMAdOS 
220 | 22x25 | 0.15 | 7.00 BRR) 2.82 21.07 174.09 | EKMO251VSN221MP 258 680 | 35x45 | 0.15 | 212 _|565-3014-ND | 8.82 78.40 627.20 |EKMO401VSN681MA45S 
270 | 22x25 | 0.15} 110 |565-2966-ND | 3.21 25.02 198.24 |EKMa251VSN271MP25S 68 1 29x05 10.20 1 0.50 TS65-B01S-ND 12.87 22.37 177 34 TEKMQ451 VSNGSOMP25S 
330) 2200 | 0.15 | 1.20 (OSS ASGNER 9.92 26.75 208.65 | EKMO251VSN331MP30S j00 | 22x30 | 0.20] 0.64  |565-3016-ND | 3.34 26.05 206.43 | EKMQ451VSN101MP30S 
330 | 25.4x25 | 0.15 | 1.20 |565-2968-ND | 3.22 25.10 198.87 | EKMQ251VSN331MQ258 100 | 25.4x25 | 0.20) 0.64  |565-3017-ND | 3.63 29.25 228.15 |EKMO451VSN101Ma25S 
390_| 22x35 | 0.15 | 1.30 ___|565-2969-ND | _3.57__ 28.75 224.25 | EKMQ251VSN391MP35S 120 | 22x35 | 0.20) 0.72 | 565-3018-ND | 3.47 28.00 218.40 | EKMQ451VSN121MP35S 
470 | 22x40 | 0.15 1.40 |565-2970-ND | 4.06 32.75 255.45 | EKMQ251VSN471MP40S 150 | 22x40 | 0.20| 0.79 _|565-3019-ND | 4.25 34.25 267.15 |EKMQ451VSN151MP40S 
470 | 25.4x30 | 0.15 1.40 |565-2971-ND | 3.69 29.75 232.05 | EKMQ251VSN471MQ30S 150 | 25.4x30 | 0.20| 0.79 [565-3020-ND | 4.31 34.75 271.05 |EKMQ451VSN151MQ30S 
560 | 22x45 | 0.15 1.50 |565-2972-ND | 4.59 37.00 288.60  EKMQ251VSN561MP45S 180 | 22x45 | 0.20 0.87 |565-3021-ND | 3.83 34.43 260.10 |EKMQ451VSN181MP45S 

250 | 560 | 25.4x35 | 0.15 1.50 565-2973-ND 4.40 35.50 276.90 | EKMQ251VSN561MQ35S 180 | 25.4x40 | 0.20 0.87 565-3022-ND | 4.10 36.90 278.80 |EKMQ451VSN181MQ40S 
680 | 22x50_| 0.15 1.70 |565-2974-ND | 4.53 40.73 _ 307.70 | EKMQ251VSN681MP50S 220 | 25.4x45 | 0.20 1.00  |565-3023-ND | 5.03 45.23 341.70 |EKMQ451VSN221MQ45S 
680 | 25.4x40 | 0.15 1.70 565-2975-ND 4.13 37.13 280.50 | EKMQ251VSN681MQ40S 450 290 30x30 | 0.20 1.00 565-3024-ND 4.68 42.08 317.90 |EKMQ451VSN221MR30S 
820 | 25.4x45 | 0.15 | 2.00 | 565-2976-ND | 4.98 44.78 338.30 | EKMQ251VSN821MQ45S 270 | 25.4x50 | 0.20] 1.19  |565-3025-ND | 4.28 38.48 290.70 [EKMO451VSN271MQ50S 
820 | 30x35 | 0.15 | 2.00 | 565-2977-ND | 4.80 43.20 326.40 | EKMQ251VSN821MR35S 270 | 30x40 | 0.20) 1419 |565-3026-ND | 5.68 51.08 385.90 |EKMQ451VSN271MR40S 
1000} 30x40 |0.15| 220 |565-2978-ND | 5.88 52.88 399.50 |EKMQ251VSN102MR40S 330 | 30x45 | 0.20) 1.38  |565-3027-ND | 6.03 53.60 428.80 |EKMQ451VSN331MR45S 
1200 | 30x45 | 0.15 | 230 |565-2979-ND | 6.50 57.80 462.40 |EKMQ251VSN122MR45S 330 | 35x35 | 0.20) 1.38 |565-3028-ND | 6.01 53.40 427.20 |EKMQ451VSN331MA35S 
1500 | 35x45 | 0.15 | 250  |565-2980-ND | 7.97 70.80 566.40 |EKMQ251VSN152MA45S 390 | 30x50 | 0.20 | 1.55 |565-3029-ND | 6.98 62.00 496.00 |EKMQ451VSN391MR50S 
1800 | 35x50 | 0.15 | 2.70 _-|565-2981-ND | 9.25 82.20 657.60 | EKMO251VSN182MA50S 390 | 35x40 | 0.20] 1.55  |565-3030-ND | 6.86 61.00 488.00 |EKMQ451VSN391MA40S 

350 | 120 | 22x25 [0.15 | 0.75 (565-2982-ND [2.74 21.39 169.47 |EKMQSSTVSNT2TMP25S 470 | 35x45 | 0.20} 1.74 | 565-3031-ND | 8.01 71.20 569.60 |EKMQ451VSN471MA45S 
150 | 22x30 | 0.15 | 0.82 |565-2083-ND | 3.12 24.30 192.57 |EKMQ351VSN151MP30S 560 | 35x50 | 0.20 | 1.90 _|565-3032-ND | 9.74 86.60 692.80 |EKMQ451VSN561MA50S. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1741 


nichicon Decoupling Capacitors for High Frequency 


Features: Case Dimensions in mm 
¢ Higher Capacitance * Low ESR, High Ripple Current Code 1 L2 wi w2 H $1 $2 $3 P 
: 4 ‘ ss D 8.5 40.2 | 7.340.2 | 5.340.2 | 1.340.3 | 2.0Max. | 0.9+0.2 | 0.6 40.2 | 0.5+0.2 | 3.340.2 
* Resin-molded chip * Designed for surface mounting on high 
density PC boards * Load life of 1000 hours at 105°C IF 16.7 +0.2 | 15.6 40.2 | 12.140.2 | 3.3+0.2 | 2.5Max. | 1.540.1 | 1.3+0.1 | 1.5+0.2 | 7.0 40.2 
Leakage | Dissipation Cut Tape Tape & Reelt 
Rated | Cap. | Capacitance | Case Current Factor E.S.R. Digi-Key Price Each Nichicon 
Voltage | (yF) Tolerance Code (uA) (% @120Hz) | (mO @ 100kHz) | Part No. i 10 100 Part No. 
220 +20% D 55 5 20.0 493-3120-1-ND 3.74 3.11 191.58 F110E227MDL 
25 600 +20% F 150 10 5.0 -ND 6.37 5.99 328.19 F110E607MFK 
1200 +20% EF 300 10 5.0 -ND 6.65 6.25 342.44 F110E128MFK 
4 100 +20% D 40 5 20.0 -ND 3.74 3.11 191.58 F110G107MDL 
800 +20% EF 320 10 5.0 -ND 6.37 5.99 328.19 F110G807MFK 
63 47 +20% D 30 5 20.0 -ND 3.74 3.11 191.58 F110J476MDL 
: 600 +20% E 378 10 5.0 493-3119-1-ND 6.37 5.99 328.19 F110J607MFK 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Solid Tantalum Electrolytic Chip Capacitors (SMT) 
Features: Specification: 
F93 — Standard Series * General purpose rectangular * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
resin molded chip * Low ESR/Impedance, excellent high = - ss 
frequency characteristics * Excellent humidity resistance Case Dimensions in mm 
F91 — Low ESR Series ¢ Rectangular resin molded chip Gade L wi We: Ll Ss 
*Low ESR A (F93/ 97) 3.2 40.2 1.6 +0.2 1.2 +0.1 1.6 +0.1 0.8 +0.2 
F92 — Compact Series * Low profile, rectangular resin A (F92) 3.2 +0.2 1.6 +0.2 1.2 +0.1 1.1 +0.1 0.8 +0.2 
molded chip » Excellent high frequency characteristics B 3.5 +0.2 2.8 +0.2 2.2 +0.1 1.9 40.2 0.8 +0.2 
* Excellent humidity resistance c 6.0 #0.2 3.2 20.2 2.2 20.1 2.5 40.2 1.3 40.2 
Fear = tight allanility/ Batise’= Peclengulat tesinmolded N 7.3 40.2 4.3 40.2 2.4 40.1 2.8402 1320.2 
chip * Soldering heat resistance * Superior humidity and 
environment resistance ¢ High reliability pP 2.0 +0.2 1.25 £0.1 0.9 +0.1 1.1 40.1 0.5 +0.2 
Leakage | Dissipation Cut Tape 
Rated | Cap. | Capacitance | Case | Current Factor E.S.R. | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel __|Nichicon 
Voltage | (uF) Tolerance Size (WA) (% @120Hz) | (9@100kHz) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
F93 - Standard Series 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2346-1-ND 56 4.40 26.52 | 493-2346-2-ND 2,000 95.47/M | F930J335MAA 
4.7 +20% A 0.5 6 4.0 493-2347-1-ND 57 4.53 27.30 | 493-2347-2-ND 2,000 98.28/M |F930J475MAA 
6.8 +20% A 0.5 6 3.5 493-2349-1-ND 59 4.66 28.08 | 493-2349-2-ND 2,000 | 101.09/M | F930J685MAA 
10 +20% A 0.6 6 3.0 493-2340-1-ND 56 4.42 26.66 | 493-2340-2-ND 2,000 95.96/M |F930J106MAA 
15 +20% A 0.9 8 29) 493-2341-1-ND 64 5.08 30.60 | 493-2341-2-ND 2,000 | 110.16/M_|F930J156MAA 
6.3 15 +20% B 0.9 6 2.0 493-2342-1-ND 60 4.75 28.60 | 493-2342-2-ND 2,000 | 102.96/M | F930J156MBA 
22 +20% A 1.4 8 2.5 493-2343-1-ND 67 5.31 31.98 | 493-2343-2-ND 2,000 | 115.13/M | F930J226MAA 
22 +20% B 1.4 6 139) 493-2344-1-ND 59 4.91 30.79 | 493-2344-2-ND 2,000 | 117.31/M | F930J226MBA 
47 +20% B 3.0 8 1.0 493-2348-1-ND 76 6.37 39.93 | 493-2348-2-ND 2,000 | 152.11/M |F930J476MBA 
68 +20% Cc 4.3 8 0.8 493-2350-1-ND 96 8.18 55.56 | 493-2350-2-ND 500 146.60 | F930J686MCC 
220 +20% N 13.9 10 0.5 493-2345-1-ND 1.56 12.79 102.96 | 493-2345-2-ND 500 265.20 |F930J227MNC 
2.2 +20% A 0.5 6 5.0 493-2356-1-ND 46 3.67 22.10 | 493-2356-2-ND 2,000 79.56/M |F931A225MAA 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2358-1-ND 56 4.40 26.52 | 493-2358-2-ND 2,000 95.47/M |F931A335MAA 
47 +20% A 0.5 6 4.0 493-2361-1-ND 53 4.18 25.20 |493-2361-2-ND 2,000 90.72/M |F931A475MAA 
10 +20% A 1.0 6 3.0 493-2351-1-ND 50 3.98 24.00 |493-2351-2-ND 2,000 86.40/M |F931A106MAA 
10 +20% B 1.0 6 2.1 493-2352-1-ND 72 5.70 34.32 | 493-2352-2-ND 2,000 | 123.55/M_|F931A106MBA 
15 +20% B 1.5 6 2.0 493-2354-1-ND 64 5.07 30.55 | 493-2354-2-ND 2,000 | 109.98/M |F931A156MBA 
10 22 +20% B 2.2 8 139! 493-2357-1-ND 66 5.20 31.33 | 493-2357-2-ND 2,000 | 112.77/M |F931A226MBA 
33 +20% B 3.3 8 1.4 493-2359-1-ND 80 6.68 41.88 | 493-2359-2-ND 2,000 | 159.55/M |F931A336MBA 
33 +20% c 3.3 6 | 493-2360-1-ND 91 7.68 52.19 | 493-2360-2-ND 500 137.71 |F931A336MCC 
47 +20% ej 47 8 0.9 493-2362-1-ND .98 8.32 56.52 | 493-2362-2-ND 500 149.15 |F931A476MCC 
68 +20% N 6.8 6 0.6 493-2363-1-ND 1.24 10.33 75.84 | 493-2363-2-ND 500 197.86 |F931A686MNC 
100 +20% N 10.0 10 0.6 493-2353-1-ND 1.33 10.87 87.45 | 493-2353-2-ND 500 225.25 |F931A107MNC 
150 +20% N 15.0 10 0.6 493-2355-1-ND 1.58 12.96 104.28 | 493-2355-2-ND 500 268.60 |F931A157MNC 
1 +20% A 0.5 4 75 493-2364-1-ND 56 4.40 26.52 | 493-2364-2-ND 2,000 95.47/M |F931C105MAA 
1.5 +20% A 0.5 6 6.0 493-2366-1-ND 56 4.40 26.50 |493-2366-2-ND 2,000 95.40/M |F931C155MAA 
2.2 +20% A 0.5 6 5.0 493-2368-1-ND 53 4.18 25.20 | 493-2368-2-ND 2,000 90.72/M |F931C225MAA 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2370-1-ND 53 4.18 25.20 |493-2370-2-ND 2,000 90.72/M |F931C335MAA 
4.7 +20% A 0.8 6 4.0 493-2372-1-ND 53 4.18 25.20 | 493-2372-2-ND 2,000 90.72/M_|F931C475MAA 
6.8 +20% A TA 6 3.5 493-2374-1-ND 61 4.79 28.86 | 493-2374-2-ND 2,000 | 103.90/M |F931C685MAA 
16 6.8 +20% B 5 sil 6 2.5 493-2375-1-ND 72 5.70 34.32 | 493-2375-2-ND 2,000 | 123.55/M |F931C685MBA 
10 +20% B 1.6 6 2.0 493-2365-1-ND .57 4.81 30.14 | 493-2365-2-ND 2,000 | 114.82/M |F931C106MBA 
15 +20% B 2.4 8 2.0 493-2367-1-ND 62 5.23 32.76 | 493-2367-2-ND 2,000 | 124.80/M |F931C156MBA 
22 +20% ej 3.5 6 11 493-2369-1-ND 91 7.68 52.19 | 493-2369-2-ND 500 137.71 _|F931C226MCC 
33 +20% [e} 5.3 8 V1 493-2371-1-ND .96 8.18 55.56 | 493-2371-2-ND 500 146.60 |F931C336MCC 
47 +20% N 75 6 0.7 493-2373-1-ND 1.18 9.82 72.08 | 493-2373-2-ND 500 188.03 |F931C476MNC 
68 +20% N 10.9 8 0.6 493-2376-1-ND 1.33 10.87 87.45 | 493-2376-2-ND 500 225.25 |F931C686MNC. 
1.5 +20% A 0.5 6 6.3 493-2378-1-ND 56 4.40 26.52 | 493-2378-2-ND 2,000 95.47/M |F931D155MAA 
2.2 +20% A 0.5 6 5.0 493-2380-1-ND 44 3.49 21.00 | 493-2380-2-ND 2,000 75.60/M |F931D225MAA 
3.3 +20% A 0.7 6 4.5 493-2382-1-ND 69 5.44 32.76 | 493-2382-2-ND 2,000 | 117.94/M |F931D335MAA 
47 +20% A 0.9 6 4.0 493-2384-1-ND 65 5.48 34.37 | 493-2384-2-ND 2,000 | 130.95/M |F931D475MAA 
20 4.7 +20% B 0.9 6 2.8 493-2385-1-ND 66 5.55 34.78 | 493-2385-2-ND 2,000 | 132.48/M_|F931D475MBA 
6.8 +20% B 1.4 6 2.5 493-2386-1-ND 76 6.37 39.90 | 493-2386-2-ND 2,000 | 152.00/M |F931D685MBA 
10 +20% B 2.0 6 2.1 493-2377-1-ND 92 7.67 48.08 |493-2377-2-ND 2,000 | 183.17/M |F931D106MBA 
15 +20% Cc 3.0 6 1.2 493-2379-1-ND 91 7.68 52.19 | 493-2379-2-ND 500 137.71 |F931D156MCC 
22 +20% Cc 44 8 TA 493-2381-1-ND .98 8.32 56.52 | 493-2381-2-ND 500 149.15 |F931D226MCC 
33 +20% N 6.6 6 0.7 493-2383-1-ND 1.24 10.33 75.84 | 493-2383-2-ND 500 197.86 |F931D336MNC 
68 +20% A 0.5 4 76 493-2394-1-ND 56 4.40 26.52 | 493-2394-2-ND 2,000 95.47/M |F931E684MAA 
1 +20% A 0.5 4 7.5 493-2387-1-ND 56 4.40 26.52 | 493-2387-2-ND 2,000 95.47/M |F931E105MAA 
1.5 +20% A 0.5 6 6.7 493-2389-1-ND 57 4.53 27.30 | 493-2389-2-ND 2,000 98.28/M |F931E155MAA 
2.2 +20% A 0.6 6 6.3 493-2390-1-ND 61 4.79 28.86 | 493-2390-2-ND 2,000 | 103.90/M |F931E225MAA 
25 3.3 +20% B 0.8 6 3.1 493-2392-1-ND 58 4.88 30.58 | 493-2392-2-ND 2,000 | 116.48/M_|F931E335MBA 
4.7 +20% B 1.2 6 2.8 493-2393-1-ND 771 5.96 37.35 | 493-2393-2-ND 2,000 | 142.29/M |F931E475MBA 
6.8 +20% Cc 1.7 6 1.8 493-2395-1-ND .98 8.24 51.66 | 493-2395-2-ND 500 123.00 | F931E685MCC 
10 +20% c 2.5 6 1.5 493-2388-1-ND 91 7.68 52.19 | 493-2388-2-ND 500 137.71 |F931E106MCC 
22 +20% N 5.5 6 0.7 493-2391-1-ND 1.32 11.00 80.73 | 493-2391-2-ND 500 210.60 |F931E226MNC 
A7 +20% A 0.5 4 10.0 493-2402-1-ND 55 4.32 26.00 |493-2402-2-ND 2,000 93.60/M |F931V474MAA 
68 +20% A 0.5 4 7.6 493-2404-1-ND 56 4.40 26.52 | 493-2404-2-ND 2,000 95.47/M |F931V684MAA 
1 +20% A 0.5 4 7.5 493-2396-1-ND 59 4.65 28.00 |493-2396-2-ND 2,000 | 100.80/M |F931V105MAA 
1.5 +20% A 0.5 6 7.5 493-2398-1-ND 59 4.65 28.00 | 493-2398-2-ND 2,000 | 100.80/M |F931V155MAA 
35 2.2 +20% B 0.8 6 3.8 493-2400-1-ND 56 4.69 29.40 | 493-2400-2-ND 2,000 | 112.00/M_|F931V225MBA 
3.3 +20% B 1.2 6 3.5 493-2401-1-ND 84 7.04 44.10 |493-2401-2-ND 2,000 | 168.00/M |F931V335MBA 
47 +20% Cc 1.6 6 1.8 493-2403-1-ND 86 7.27 49.38 | 493-2403-2-ND 500 130.30 |F931V475MCC 
6.8 +20% Cc 2.4 6 1.8 493-2405-1-ND 95 8.10 54.99 | 493-2405-2-ND 500 145.12 |F931V685MCC 
10 +20% Cc 3.5 6 1.6 493-2397-1-ND 1.28 10.70 78.54 | 493-2397-2-ND 500 204.88 |F931V106MCC 
15 +20% N 5.3 6 0.7 493-2399-1-ND 1.28 10.70 78.54 | 493-2399-2-ND 500 204.88 |F931V156MNC 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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michicon Solid Tantalum Electrolytic Chip Capacitors (SMT) (cont) Reel” 


Leakage | Dissipation Cut Tape 
Rated | Cap. | Capacitance | Case | Current Factor E.S.R. | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel __|Nichicon 
Voltage | (uF) Tolerance Size (WA) (% @120Hz) | (Q@100kHz) | Part No. iu 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
F91 - Low ESR Series 
100 +20% Cc 6.3 10 250 493-2309-1-ND 2.00 16.40 132.00 | 493-2309-2-ND 500 340.00 |F910J107MCC. 
6.3 150 +20% N 9.5 10 -100 493-2310-1-ND 2.30 18.87 151.87 | 493-2310-2-ND 500 391.17 |F910J157MNC. 
220 +20% N 13.9 10 -100 493-2311-1-ND 2.17 17.99 158.70 | 493-2311-2-ND 500 423.20 |F910J227MNC. 
47 +20% Cc 4.7 8 -400 493-2314-1-ND 1.55 12.69 102.13 |493-2314-2-ND 500 263.06 |F911A476MCC 
10 100 +20% N 10 10 -100 493-2312-1-ND 2.30 18.87 151.87 | 493-2312-2-ND 500 391.17 |F911A107MNC 
150 +20% N 15.0 10 -100 493-2313-1-ND 2.17 17.99 158.70 | 493-2313-2-ND 500 423.20 |F911A157MNC 
16 33 +20% c 5.3 8 -400 493-2315-1-ND 1.55 12.69 102.13 | 493-2315-2-ND 500 263.06 |F911C336MCC. 
47 +20% N 7.5 6 -150 493-2316-1-ND 2.07 16.97 136.62 | 493-2316-2-ND 500 351.90 |F911C476MNC. 
20 15 +20% c 3 6 450 493-2317-1-ND 1.55 12.69 102.13 |493-2317-2-ND 500 263.06 |F911D156MCC. 
33 +20% N 6.6 6 -200 493-2318-1-ND 2.30 18.87 151.87 | 493-2318-2-ND 500 391.17 _|F911D336MNC. 
10 +20% Cc 2.5 6 -450 493-2319-1-ND 1.91 15.69 126.32 | 493-2319-2-ND 500 325.38 |F911E106MCC 
25 22 +20% N 5.5 6 -200 493-2320-1-ND 2.30 18.87 151.87 | 493-2320-2-ND 500 391.17 |F911E226MNC 
33 +20% N 8.3 8 -200 493-2321-1-ND 1.92 15.72 126.56 | 493-2321-2-ND 500 325.98 |F911E336MNC 
6.8 +20% Cc 2.4 6 -600 493-2325-1-ND 1.55 12.69 102.13 | 493-2325-2-ND 500 263.06 |F911V685MCC 
35 10 +20% N 3.5 6 -300 493-2322-1-ND 2.30 18.87 151.87 | 493-2322-2-ND 500 391.17 |F911V106MNC 
15 +20% N 5.3 6 300 493-2323-1-ND 2.30 18.87 151.87 | 493-2323-2-ND 500 391.17 |F911V156MNC 
22 +20% N rad 8 -300 493-2324-1-ND 2.30 18.87 151.87 | 493-2324-2-ND 500 391.17 | F911V226MNC 
F92 - Compact Series 
4 2.2 +20% P 0.5 8 12.0 493-2326-1-ND 65 5.44 34.07 | 493-2326-2-ND 3,000 | 129.80/M |F920G225MPA 
22 +20% Pp 0.9 20 5.0 493-2327-1-ND 95 7.96 49.90 | 493-2327-2-ND 3,000 | 190.08/M |F920G226MPA 
63 1.5 +20% P 0.5 8 12.0 493-2329-1-ND 65 5.44 34.07 | 493-2329-2-ND 3,000 | 129.80/M | F920J155MPA 
7 10 +20% P 0.6 10 6.0 493-2328-1-ND 91 7.64 47.88 | 493-2328-2-ND 3,000 | 182.40/M_|F920J106MPA 
A +20% P 0.5 8 12.0 493-2330-1-ND 73 6.11 38.30 | 493-2330-2-ND 3,000 | 145.92/M |F921A105MPA 
10 2.2 +20% P 0.5 8 12.0 493-2331-1-ND 98 8.33 56.59 | 493-2331-2-ND 3,000 | 235.80/M |F921A225MPA 
3.3 +20% P 0.5 8 12.0 493-2332-1-ND 92 7.73 48.48 | 493-2332-2-ND 3,000 | 184.71/M |F921A335MPA 
47 +20% P 0.5 8 6.0 493-2333-1-ND 61 5.11 32.05 | 493-2333-2-ND 3,000 | 122.08/M |F921A475MPA 
16 68 +20% P 0.5 8 12.0 493-2335-1-ND 67 5.64 35.38 | 493-2335-2-ND 3,000 | 134.79/M |F921C684MPA 
1 +20% P 0.5 8 12.0 493-2334-1-ND 69 5.75 36.04 | 493-2334-2-ND 3,000 | 137.28/M_|F921C105MPA 
0.1 +20% A 0.5 4 10.0 493-2336-1-ND 62 4.92 29.64 | 493-2336-2-ND 2,500 | 106.71/M |F921V104MAA 
35 15 +20% A 0.5 4 10.0 493-2337-1-ND 52 4.10 24.70 | 493-2337-2-ND 2,500 88.92/M |F921V154MAA 
22 +20% A 0.5 4 10.0 493-2338-1-ND 62 4.90 29.50 | 493-2338-2-ND 2,500 | 106.20/M |F921V224MAA 
33 +20% A 0.5 4 10.0 493-2339-1-ND 61 4.81 29.00 | 493-2339-2-ND 2,500 | 104.40/M |F921V334MAA 
F97 - High Reliability Series 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2407-1-ND 1.03 8.64 54.18 | 493-2407-2-ND 2,000 | 106.71/M | F970J335MAA 
6.8 +20% B 0.5 6 2.5 493-2409-1-ND 83 7.05 47.88 | 493-2409-2-ND 2,000 | 199.50/M | F970J685MBA 
6.3 22 +20% Cc 1.4 6 1A 493-2406-1-ND 1.18 9.87 72.45 | 493-2406-2-ND 500 189.00 | F970J226MCC 
47 +20% N 3.0 6 0.7 493-2408-1-ND 1.20 9.99 73.31 | 493-2408-2-ND 500 191.25 |F970J476MNC 
68 +20% N 4.3 6 0.6 493-2410-1-ND 1.08 9.02 66.24 | 493-2410-2-ND 500 172.80 |F970J686MNC 
2.2 +20% A 0.5 6 5.0 493-2412-1-ND 1.03 8.64 54.18 |493-2412-2-ND 2,000 | 206.40/M |F971A225MAA 
4.7 +20% B 0.5 6 2.8 493-2414-1-ND 83 7.05 47.88 |493-2414-2-ND 2,000 | 199.50/M |F971A475MBA 
10 15 +20% c 1.5 6 1.2 493-2411-1-ND 1.36 11.37 83.49 | 493-2411-2-ND 500 217.80 |F971A156MCC 
33 +20% N 3.3 6 0.7 493-2413-1-ND 1.47 12.01 96.69 |493-2413-2-ND 500 249.05 |F971A336MNC 
47 +20% N 47 6 0.7 493-2415-1-ND 1.47 12.01 96.69 | 493-2415-2-ND 500 249.05 |F971A476MNC 
1 +20% A 0.5 4 7.5 493-2416-1-ND 1.03 8.64 54.18 | 493-2416-2-ND 2,000 | 206.40/M |F971C105MAA 
15 +20% A 0.5 4 6.3 493-2418-1-ND 1.03 8.64 54.18 |493-2418-2-ND 2,000 | 206.40/M |F971C155MAA 
3.3 +20% B 0.5 6 3.1 493-2420-1-ND 83 7.05 47.88 | 493-2420-2-ND 2,000 | 199.50/M |F971C335MBA 
16 47 +20% B 0.8 6 2.8 493-2422-1-ND 83 7.05 47.88 | 493-2422-2-ND 2,000 | 199.50/M |F971C475MBA 
10 +20% ej 1.6 6 1.5 493-2417-1-ND 1.36 11.37 83.49 | 493-2417-2-ND 500 217.80 |F971C106MCC. 
22 +20% N 3.5 6 0.7 493-2419-1-ND 1.47 12.01 96.69 |493-2419-2-ND 500 249.05 |F971C226MNC. 
33 +20% N 5.3 6 0.7 493-2421-1-ND 1.47 12.01 96.69 | 493-2421-2-ND 500 249.05 |F971C336MNC. 
68 +20% A 0.5 4 76 493-2425-1-ND 15 6.28 39.40 |— = — |F971D684MAA 
20 2.2 +20% B 0.5 6 3.8 493-2424-1-ND 83 7.05 47.88 | 493-2424-2-ND 2,000 | 199.50/M |F971D225MBA 
6.8 +20% Cc 1.4 6 1.8 493-2426-1-ND 1.36 11.37 83.49 | 493-2426-2-ND 500 217.80 |F971D685MCC. 
15 +20% N 3.0 6 0.7 493-2423-1-ND 1.47 12.01 96.69 | 493-2423-2-ND 500 249.05 |F971D156MNC. 
A7 +20% A 0.5 4 10.0 493-2429-1-ND 1.03 8.64 54.18 | 493-2429-2-ND 2,000 | 206.40/M |F971E474MAA 
25 1.5 +20% B 0.5 4 4.0 493-2428-1-ND 83 7.05 47.88 | 493-2428-2-ND 2,000 | 199.50/M |F971E155MBA 
4.7 +20% Cc 1.2 6 1.8 493-2430-1-ND 1.36 11.37 83.49 | 493-2430-2-ND 500 217.80 |F971E475MCC 
10 +20% N 2.5 6 1.0 493-2427-1-ND 1.47 12.01 96.69 | 493-2427-2-ND 500 249.05 |F971E106MNC 
al +20% A 0.5 4 15.0 493-2431-1-ND -90 7.54 47.28 |493-2431-2-ND 2,000 | 180.10/M |F971V104MAA 
15 +20% A 0.5 4 15.0 493-2433-1-ND 75 6.28 39.40 | 493-2433-2-ND 2,000 | 150.08/M |F971V154MAA 
22 +20% A 0.5 4 12.0 493-2435-1-ND 75 6.28 39.40 | 493-2435-2-ND 2,000 | 150.08/M |F971V224MAA 
33 +20% A 0.5 4 12.0 493-2437-1-ND 1.03 8.64 54.18 | 493-2437-2-ND 2,000 | 206.40/M |F971V334MAA 
A7 +20% B 0.5 4 5.0 493-2439-1-ND 77 6.45 40.45 | 493-2439-2-ND 2,000 | 154.08/M_|F971V474MBA 
35 68 +20% B 0.5 4 5.0 493-2441-1-ND 92 7.74 48.54 | 493-2441-2-ND 2,000 | 184.90/M |F971V684MBA 
1 +20% B 0.5 4 4.0 493-2432-1-ND 83 7.05 47.88 | 493-2432-2-ND 2,000 | 199.50/M |F971V105MBA 
2.2 +20% Cc 0.8 6 2.0 493-2436-1-ND 1.01 8.46 62.10 | 493-2436-2-ND 500 162.00 | F971V225MCC 
3.3 +20% ij 1,2 6 2.0 493-2438-1-ND 1.36 11.37 83.49 | 493-2438-2-ND 500 217.80 |F971V335MCC 
4.7 +20% N 1.6 6 1.0 493-2440-1-ND 1.39 11.64 85.41 | 493-2440-2-ND 500 222.80 |F971V475MNC 
6.8 +20% N 2.4 6 1.0 493-2442-1-ND 1.47 12.01 96.69 | 493-2442-2-ND 500 249.05 |F971V685MNC 


Solid Tantalum Electrolytic Chip Capacitors (SMT) — Frameless™ Digi@ Reel” 


Features: Case F95 Series — Dimensions in mm F95 Series 
F95 Series: * Low profile, small rectangular conformal Code L WwW H A B c 
coated chip * Low ESR/Impedance, excellent high ire 2.2 +0.3 1.25 +0.3 1.0 +0.2 0.6 +0.3 0.8 +0.3 0.8 +0.3 f= aaa 
frequency characteristics » Soldering heat resistance Q 3.2 +0.2 1.6 +0.2 0.8 +0.2 0.8 +0.2 1.2 +0.2 0.8 +0.2 QD H 
7 7 ‘ * s 3.2 +0.3 1.6 +0.3 1.0 +0.2 0.8 +0.3 1.2 +0.3 0.8 +0.3 lL 
Pes peree: © Small-and: low /prole resin moldedichip, A 3.2203 | 1.7203 | 1420.2 | 0820.3 | 1.2203 | 0.80.3 : 
* High density mounting * High capacitance T 3.5 20.2 2.7 20.2 1.0 +0.2 0.8 +0.2 1.2 40.2 1.1 20.2 
Specification: B 3.3 +0.3 2.7 +0.3 1.8 +0.2 0.8 +0.3 1.2 +0.3 1.1 +0.3 F98 Series 
+ Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C R 2.220.3 | 1.2520.3 | 0.65Max. | 06203 | 0.8203 | 0.8203 
Applications: ; . ; Case F98 Series — Dimensions in mm = 
* Mobile phones * Mobile audio players * USB drives Code L Wi Ww2 H S1 S2 _=aP=aeaes| 
* Flash memory cards * PCMCIA/PC cards »* Medical M 1.6 +0.1 0.85 +0.1 0.65 +0.1 0.8 +0.1 0.5 +0.1 0.6 +0.1 S1 Se S1 
Modems ¢ MP3 players Ss 2.0 +0.1 1.25 +0.1 0.9 +0.1 0.8 +0.1 0.5 +0.1 1.0 +0.1 
Leakage | Dissipation Cut Tape 
Rated | Cap. |Capacitance| Case | Current Factor E.S.R. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
Voltage | (uF) Tolerance | Size (uA) (% @120Hz) | (Q@100kHz) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
F95 Series 
15 +20% P 0.6 10 1.8 493-2887-1-ND 1.02 8.58 53.76 |493-2887-2-ND 3,000 204.80/M | F950G156MPAAQ2 
4 22 +20% P 0.9 14 1 493-2888-1-ND 1.05 8.90 60.48 |493-2888-2-ND 3,000 252.00/M | F950G226MPAAQ2 
33 +20% P 1.3 14 at 493-2889-1-ND 1.08 9.12 61.92 |493-2889-2-ND 3,000 258.00/M_ | F950G336MPAAQ2 
47 +20% P 1.9 14 1 493-2890-1-ND 1.04 8.70 63.83 | 493-2890-2-ND 3,000 268.25/M_ | F950G476MPAAQ2 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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michicon Solid Tantalum Electrolytic Chip Capacitors (SMT) — Frameless™ (cont) Reel° 


Leakage | Dissipation Cut Tape 
Rated | Cap. | Capacitance | Case | Current Factor E.S.R. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
Voltage | (uF) Tolerance | Size (uA) (% @120Hz) | (Q@100kHz) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
47 +20% Q 19 10 aT 493-2891-1-ND 1.10 9.21 67.62 |493-2891-2-ND 2,500 284.20/M | F950G476MQAAQ2 
47 +20% A 1.9 8 0.6 493-2892-1-ND 1.11 9.26 67.97 |493-2892-2-ND 2,500 285.66/M | F950G476MAAAQ2 
68 +20% Ss 27 10 0.8 493-2893-1-ND 1.30 10.86 79.70 |493-2893-2-ND 2,500 334.96/M | F950G686MSAAQ2 
68 +20% A 2.7 10 0.5 493-2894-1-ND 1.15 9.64 70.73 |493-2894-2-ND 2,500 297.26/M_ | F950G686MAAAQ2 
4 100 +20% Ss 4.0 14 0.8 493-2895-1-ND 1.32 10.78 86.79 | 493-2895-2-ND 2,500 368.20/M_| F950G107MSAAQ2 
100 +20% A 4.0 12 0.5 493-2896-1-ND 1.32 10.78 86.79 |493-2896-2-ND 2,500 368.20/M | F950G107MAAAQ2 
150 +20% B 6.0 14 0.4 493-2897-1-ND 2.07 16.97 136.62 | 493-2897-2-ND 2,000 579.60/M | F950G157MBAAQ2 
220 +20% Ss 8.8 25 0.8 493-2898-1-ND 1.60 13.08 105.27 | 493-2898-2-ND 2,500 446.60/M | F950G227MSAAQ2 
220 +20% T 8.8 25 0.6 493-2899-1-ND 1.81 14.86 119.59 | 493-2899-2-ND 2,500 507.36/M | F950G227MTAAQ2 
220 +20% B 8.8 16 0.4 493-2900-1-ND 2.44 20.23 178.50 | 493-2900-2-ND 2,000 803.25/M_| F950G227MBAAQ2 
10 +20% P 0.6 8 2.0 493-2901-1-ND 1.04 8.68 54.43 |493-2901-2-ND 3,000 207.36/M_ | F950J106MPAAQ2 
15 +20% P 0.9 10 1.8 493-2902-1-ND 1.05 8.90 60.48 |493-2902-2-ND 3,000 252.00/M_ | F950J156MPAAQ2 
22 +20% P 1.4 14 41 493-2903-1-ND 1.08 9.12 61.92 |493-2903-2-ND 3,000 258.00/M_ | F950J226MPAAQ2 
22 +20% R 1.4 20 2.0 493-3163-1-ND NEW! 1.04 8.68 63.71 |493-3163-2-ND NEW! 3,000 267.76/M_ | F950J226MRAAQ2 
33 +20% P 21 14 11 493-2904-1-ND 1.11 9.41 63.94 | 493-2904-2-ND. 3,000 266.40/M_| F950J336MPAAQ2 
33 +20% Q 21 10 2.0 493-2905-1-ND 1.10 9.21 67.62 |493-2905-2-ND 2,500 284.20/M_ | F950J336MQAAQ2 
33 +20% Ss 21 10 1.0 493-2906-1-ND 1.25 10.43 76.59 |493-2906-2-ND 2,500 321.90/M | F950J336MSAAQ2 
33 +20% A 21 8 0.8 493-2907-1-ND 1.10 9.33 63.36 |493-2907-2-ND 2,500 264.00/M | F950J336MAAAQ2 
47 +20% Pp 3.0 20 Hl 493-2908-1-ND 1.08 9.12 61.92 |493-2908-2-ND 3,000 258.00/M_ | F950J476MPAAQ2 
6.3 47 +20% Q 3.0 10 a 493-2909-1-ND 1.10 9.21 67.62 | 493-2909-2-ND 2,500 284.20/M_| F950J476MQAAQ2 
47 +20% Ss 3.0 10 0.9 493-2910-1-ND 1.31 10.94 80.32 |493-2910-2-ND 2,500 337.56/M | F950J476MSAAQ2 
47 +20% A 3.0 10 0.6 493-2911-1-ND 1.19 9.93 72.86 |493-2911-2-ND 2,500 306.24/M | F950J476MAAAQ2 
68 +20% Ss 4.3 14 0.9 493-2912-1-ND 1.32 10.82 87.12 |493-2912-2-ND 2,500 369.60/M | F950J686MSAAQ2 
68 +20% A 4.3 12 0.5 493-2913-1-ND 1.29 10.81 79.35 |493-2913-2-ND 2,500 333.50/M | F950J686MAAAQ2 
100 +20% A 6.3 14 0.5 493-2914-1-ND 1.49 12.20 98.21 |493-2914-2-ND 2,500 416.64/M_| F950J107MAAAQ2 
100 +20% i 6.3 14 0.6 493-2915-1-ND 1.38 11.56 84.87 |493-2915-2-ND 2,500 356.70/M | F950J107MTAAQ2 
100 +20% B 6.3 14 0.4 493-2916-1-ND 2.08 17.02 137.02 | 493-2916-2-ND 2,000 581.28/M | F950J107MBAAQ2 
150 +20% B 9.5 18 0.4 493-2917-1-ND 2.44 20.23 178.50 | 493-2917-2-ND 2,000 803.25/M | F950J157MBAAQ2 
220 +20% B 13.9 30 0.4 493-2918-1-ND 2.46 20.40 180.00 | 493-2918-2-ND 2,000 810.00/M_| F950J227MBAAQ2 
3.3 +20% P 0.5 8 5.0 493-2919-1-ND 79 6.63 41.58 |493-2919-2-ND 3,000 158.40/M | F951A335MPAAQ2 
4.7 +20% P 0.5 8 4.0 493-2920-1-ND .86 7.24 45.36 |493-2920-2-ND 3,000 172.80/M | F951A475MPAAQ2 
6.8 +20% Pp 0.7 8 4.0 493-2921-1-ND 1.02 8.58 53.76 |493-2921-2-ND 3,000 204.80/M_ | F951A685MPAAQ2 
10 +20% P 1.0 8 3.0 493-2922-1-ND 1.07 9.03 61.34 |493-2922-2-ND 3,000 255.60/M_ | F951A106MPAAQ2 
10 +20% R 1.0 18 3.0 493-3164-1-ND NEW! 1.01 8.48 62.21 |493-3164-2-ND NEW! 3,000 261.47/M_|F951A106MRAAQ2 
15 +20% P 1.5 10 3.0 493-2923-1-ND 1.09 9.22 62.64 |493-2923-2-ND 3,000 261.00/M | F951A156MPAAQ2 
22 +20% P 2.2 14 3.0 493-2924-1-ND 1.09 9.22 62.64 |493-2924-2-ND 3,000 261.00/M | F951A226MPAAQ2 
22 +20% Q 2.2 10 2.0 493-2925-1-ND 96 8.11 55.08 |493-2925-2-ND 2,500 229.50/M_ | F951A226MQAAQ2 
10 22 +20% Ss 2.2 10 11 493-2926-1-ND 1.25 10.43 76.59 |493-2926-2-ND 2,500 321.90/M | F951A226MSAAQ2 
22 +20% A 2.2 6 0.9 493-2927-1-ND 1.11 9.26 67.97 | 493-2927-2-ND 2,500 285.66/M_| F951A226MAAAQ2 
33 +20% Ss 3.3 10 11 493-2928-1-ND 1.31 10.94 80.32 |493-2928-2-ND 2,500 337.56/M | F951A336MSAAQ2 
33 +20% A 3.3 10 0.8 493-2929-1-ND 1.16 9.70 71.21  |493-2929-2-ND 2,500 299.28/M_ | F951A336MAAAQ2 
47 +20% A 47 10 0.8 493-2930-1-ND 1.34 11.22 82.39 |493-2930-2-ND 2,500 346.26/M | F951A476MAAAQ2 
47 +20% rT 47 12 0.8 493-2931-1-ND 1.38 11.56 84.87 |493-2931-2-ND 2,500 356.70/M | F951A476MTAAQ2 
47 +20% B 47 8 0.4 493-2932-1-ND 1.34 11.22 82.39 | 493-2932-2-ND 2,000 346.26/M_|F951A476MBAAQ2 
68 +20% B 6.8 12 0.4 493-2933-1-ND 2.08 17.02 137.02 | 493-2933-2-ND 2,000 581.28/M | F951A686MBAAQ2 
100 +20% B 10.0 14 0.4 493-2934-1-ND 2.46 20.40 180.00 | 493-2934-2-ND 2,000 810.00/M_|F951A107MBAAQ2 
1 +20% P 0.5 8 8.0 493-2935-1-ND 68 5.71 35.78 |493-2935-2-ND 3,000 136.32/M_ |F951C105MPAAQ2 
1.5 +20% P 0.5 8 8.0 493-2936-1-ND 68 5.70 35.70 |493-2936-2-ND 3,000 136.00/M | F951C155MPAAQ2 
2.2 +20% P 0.5 8 6.0 493-2937-1-ND 79 6.63 41.58 |493-2937-2-ND 3,000 158.40/M | F951C225MPAAQ2 
3.3 +20% P 0.5 8 6.0 493-2938-1-ND 86 7.24 45.36 |493-2938-2-ND 3,000 172.80/M_ |F951C335MPAAQ2 
47 +20% PB 0.8 10 4.0 493-2939-1-ND 1.02 8.58 53.76 | 493-2939-2-ND 3,000 204.80/M_|F951C475MPAAQ2 
4.7 +20% R 0.8 12 6.0 493-3165-1-ND NEW! 1.01 8.48 62.21 493-3165-2-ND NEW! 3,000 261.47/M | F951C475MRAAQ2 
10 +20% P 1.6 10 4.0 493-2940-1-ND 1.11 9.41 63.94 |493-2940-2-ND 3,000 266.40/M | F951C106MPAAQ2 
10 +20% Q 1.6 8 3.0 493-2941-1-ND 1.04 8.85 60.12 |493-2941-2-ND 2,500 250.50/M | F951C106MQAAQ2 
16 10 +20% Ss 1.6 8 2.0 493-2942-1-ND 1.09 9.12 66.93 |493-2942-2-ND 2,500 281.30/M | F951C106MSAAQ2 
10 +20% A 1.6 6 1.4 493-2943-1-ND 1.18 9.82 72.11 |493-2943-2-ND 2,500 303.06/M_|F951C106MAAAQ2 
15 +20% A 2.4 8 1.4 493-2944-1-ND 1.25 10.43 76.59 |493-2944-2-ND 2,500 321.90/M | F951C156MAAAQ2 
22 +20% Q 3.5 12 3.0 493-2945-1-ND 1.02 8.52 62.51 |493-2945-2-ND 2,500 262.74/M_ | F951C226MQAAQ2 
22 +20% A 3.5 8 1.4 493-2946-1-ND 1.38 11.56 84.87 |493-2946-2-ND 2,500 356.70/M | F951C226MAAAQ2 
22 +20% T 3.5 8 1.4 493-2947-1-ND 1.35 11.28 82.80 |493-2947-2-ND 2,500 348.00/M | F951C226MTAAQ2 
22 +20% B 3.5 6 0.5 493-2948-1-ND 1.16 9.70 71.21 |493-2948-2-ND 2,000 299.28/M_| F951C226MBAAQ2 
33 +20% B 5.3 8 0.5 493-2949-1-ND 1.34 11.22 82.39 |493-2949-2-ND 2,000 346.26/M | F951C336MBAAQ2 
47 +20% B 7.5 10 0.6 493-2950-1-ND 2.08 17.02 137.02 | 493-2950-2-ND 2,000 581.28/M_|F951C476MBAAQ2 
2.2 +20% P 0.5 6 6.0 493-2951-1-ND 95 7.97 49.98 |493-2951-2-ND 3,000 190.40/M | F951D225MPAAQ2 
2.2 +20% Ss 0.5 6 5.0 493-2952-1-ND 78 6.51 40.82 |493-2952-2-ND 2,500 155.52/M_ | F951D225MSAAQ2 
3.3 +20% A 0.7 6 2.0 493-2953-1-ND 1.02 8.58 53.76 |493-2953-2-ND 2,500 204.80/M | F951D335MAAAQ2 
4.7 +20% Ss 0.9 8 4.0 493-2954-1-ND 1.09 9.12 66.93 |493-2954-2-ND 2,500 281.30/M | F951D475MSAAQ2 
20 47 +20% A 0.9 6 1.5 493-2955-1-ND 1.07 9.03 61.34 | 493-2955-2-ND 2,500 255.60/M_|F951D475MAAAQ2 
6.8 +20% A 1.4 8 1.5 493-2956-1-ND 1.08 9.12 61.92 |493-2956-2-ND 2,500 258.00/M | F951D685MAAAQ2 
10 +20% A 2.0 8 1.5 493-2957-1-ND 1.32 11.00 80.73 |493-2957-2-ND 2,500 339.30/M | F951D106MAAAQ2 
10 +20% B 2.0 6 0.8 493-2958-1-ND 1.12 9.36 68.72 |493-2958-2-ND 2,000 288.84/M | F951D106MBAAQ2 
22 +20% B 4.4 8 0.8 493-2959-1-ND 1.16 9.70 71.21 |493-2959-2-ND 2,000 299.28/M_|F951D226MBAAQ2 
al +20% P 0.5 6 8.0 493-2960-1-ND 89 7.48 46.87 |493-2960-2-ND 3,000 178.56/M | F951E105MPAAQ2 
i! +20% R 0.5 10 10.0 493-3166-1-ND NEW! 1.01 8.48 62.21 493-3166-2-ND NEW! 3,000 261.47/M | F951E105MRAAQ2 
al +20% Ss 0.5 6 8.0 493-2961-1-ND 71 5.96 37.38 |493-2961-2-ND 2,500 142.40/M_ | F951E105MSAAQ2 
1.5 +20% Ss 0.5 6 7.0 493-2962-1-ND tf 6.43 40.32 |493-2962-2-ND 2,500 153.60/M | F951E155MSAAQ2 
25 2.2 +20% Ss 0.6 6 7.0 493-2963-1-ND 94 8.00 54.36 | 493-2963-2-ND 2,500 226.50/M_| F951E225MSAAQ2 
2.2 +20% A 0.6 6 3.2 493-2964-1-ND 1.02 8.58 53.76 |493-2964-2-ND 2,500 204.80/M | F951E225MAAAQ2 
3.3 +20% A 0.8 6 2.8 493-2965-1-ND 1.05 8.90 60.48 |493-2965-2-ND 2,500 252.00/M_ | F951E335MAAAQ2 
4.7 +20% Ss 1.2 8 4.0 493-2966-1-ND 1.09 9.12 66.93 |493-2966-2-ND 2,500 281.30/M | F951E475MSAAQ2 
47 +20% A 12 8 2.0 493-2967-1-ND 1.08 9.12 61.92 |493-2967-2-ND 2,500 258.00/M_ | F951E475MAAAQ2 
10 +20% B 2.5 6 0.9 493-2968-1-ND 1.15 9.64 70.73 | 493-2968-2-ND 2,000 297.25/M_| F951E106MBAAQ2 
1 +20% Ss 0.5 6 8.0 493-2969-1-ND tT 6.43 40.32 |493-2969-2-ND 2,500 153.60/M | F951V105MSAAQ2 
1 +20% A 0.5 4 4.4 493-2970-1-ND 86 7A7 44.94 |493-2970-2-ND 2,500 171.20/M_ | F951V105MAAAQ2 
35 1.5 +20% A 0.5 6 4.4 493-2971-1-ND 1.02 8.58 53.76 |493-2971-2-ND 2,500 204.80/M_ | F951V155MAAAQ2 
2.2 +20% A 0.8 6 4.4 493-2972-1-ND 1.06 8.97 60.91 493-2972-2-ND 2,500 253.80/M_ | F951V225MAAAQ2 
3.3 +20% B ner 6 1.6 493-2973-1-ND 1.08 9.12 61.92 | 493-2973-2-ND 2,000 258.00/M_| F951V335MBAAQ2 
4.7 +20% B 1.7 6 1.6 493-2974-1-ND 1.37 11.23 90.42 |493-2974-2-ND 2,000 383.60/M_ | F951V475MBAAQ2 
F98 Series 
2.5 47 +20% M 1.2 30 4 493-2870-1-ND 1.00 8.46 57.46 | 493-2870-2-ND 4,000 223.44/M_|F980E476MMA 
22 +20% M 0.9 15 8 493-2871-1-ND 98 8.17 51.24 |493-2871-2-ND 4,000 183.00/M | F980G226MMA 
4 33 +20% M 1.3 30 4 493-2872-1-ND 97 8.18 55.58 |493-2872-2-ND 4,000 216.16/M | F980G336MMA 
68 +20% Sy} 2.7 30 6 493-2873-1-ND 1.30 10.68 85.93 | 493-2873-2-ND 4,000 351.54/M_| F980G686MSA 
47 +20% M 0.5 20 8 493-2874-1-ND 89 7.57 51.41 |493-2874-2-ND 4,000 199.92/M | F980J475MMA 
63 10 +20% M 0.6 8 8 493-2875-1-ND 89 7.57 51.41 |493-2875-2-ND 4,000 199.92/M | F980J106MMA 
a 22 +20% M 1.4 20 8 493-2876-1-ND 1.00 8.46 57.46 |493-2876-2-ND 4,000 223.44/M_ | F980J226MMA 
47 +20% Sy} 3.0 25 6 493-2877-1-ND 1.27 10.62 77.97 __|493-2877-2-ND 4,000 310.75/M_|F980J476MSA 
2.2 +20% M 0.5 20 16 493-2878-1-ND 89 7.57 51.41 493-2878-2-ND 4,000 199.92/M |F981A225MMA 
47 +20% M 0.5 6 10 493-2879-1-ND 89 7.57 51.41 |493-2879-2-ND 4,000 199.92/M_ |F981A475MMA 
10 10 +20% M 1.0 20 8 493-2880-1-ND 1.00 8.46 57.46 |493-2880-2-ND 4,000 223.44/M | F981A106MMA 
22 +20% Ss 2.2 20 4 493-2881-1-ND 1.27 10.62 77.97 |493-2881-2-ND 4,000 310.75/M | F981A226MSA 
33 +20% iS} 3.3 30 6 493-2882-1-ND 1.27 10.62 77.97 __|493-2882-2-ND 4,000 310.75/M_|F981A336MSA 
1 +20% M 0.5 6 20 493-2883-1-ND 89 7.57 51.41 |493-2883-2-ND 4,000 199.92/M |F981C105MMA 
16 2.2 +20% M 0.5 6 20 493-2884-1-ND 89 7.57 51.41 493-2884-2-ND 4,000 199.92/M |F981C225MMA 
47 +20% M 0.8 12 12 493-2885-1-ND 89 7.57 51.41 |493-2885-2-ND 4,000 199.92/M |F981C475MMA 
10 +20% Ss 1.6 18 4 493-2886-1-ND 1.30 10.68 85.93 | 493-2886-2-ND 4,000 351.54/M_|F981C106MSA 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic 
EF Series 


Resin Dipped Solid Tantalum Capacitors 


Specifications: 


* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C (6.3V, -55°C ~ 85°C) 
* Rated Working Volt. Range: 6.3 ~ 16 WV DC 
¢ Rated Capacitance Range: .1 ~ 330 pF 


Capacitance 


* Capacitance Tolerance: As Specified — 
* Leakage Current: | = 0.008 CV or 0.05 Y/A whichever is greater; | in pA, C in uF, V in volts ip cousipiace of 
lecimal poin 
* Leads are not less than 0.394” in length P 
w.v. Cap. | Cap. Tol. Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 
(D.C.) (uF) (%) D ib iz Part No. u 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
6.3 150 +20 7.5 12.5 5.0 P2020-ND 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M |ECS-FOJE157 
15 +10 4.5 7.0 2.5 P2027-ND 81 6.96 54.52 346.00 322.00/M 301.00/M |ECS-F1AE156K 
33 +10 §.2 8.5 2.5 P2029-ND 1.30 11.13 87.19 554.00 515.00/M 482.00/M_ |ECS-F1AE336K 
10 
68 +20 6.0 11.0 2.5 P2031-ND 2.85 24.42 191.29 1215.00 1131.00/M 1057.00/M |ECS-F1AE686 
100 +20 7.5 12.5 5.0 P2032-ND 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M |ECS-F1AE107 
16 68 +20 7.5 12.5 5.0 P2043-ND 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M |ECS-F1CE686 


TE Series 
Tantalum Electrolytic Chip Capacitors 


Features: 


¢ Wide capacitance range » High performance in temperature and frequency characteristics 
¢ Excellent solderability * Excellent terminal construction against bending of P.W.B. * Low 
inductance structure. 

Specifications: 


¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Capacitance Tolerance: +20% at 


POLARITY BAR (+ side) 
ul 


Dimensions in mm 


120Hz, 20°C * DC Leakage Current: | = 0.01CV or 0.5uA maximum whichever is greater. 


Cut Tape 
DC leakage current shall be measured after 2 minutes application of rated working voltage W.V. | Cap. Price Each Digi-Key Tape and Reel | panasonic 
at 20°C ¢ tan 5: <3.3uF — 0.04 maximum ¢ Solder Heat Resistance: The capacitor shall | (D.C.) | (uF) 10 100 500 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
withstand dipping into solder bath for 5 +1 seconds at 260 +5' 2 * Moisture Resistance: 20 | 0.68|PCS4684CT-ND 22 49 45 |PCS4684TR-ND 2,000 | 85.00/M |ECS-T1DY6s4R 
Capacitor shall be tested for 500 hours at 40°C and 90-95% R.H. without load. 
Tantalum Electrolytic Chip Capacitors Polatiy Bar(+) Polagiy Bar) 
Features: Characteristics at High and Low Temperature: 
¢ Ultra inet sizes ; ; Dimensions (mm) - ae _ P 
show profile 2mm. maximum nelght Size Code | L 20.2 [W1#0.2|Hmax.|_P  |W220.1 Code code Ore an eee 
pecans Z 20 | 125 | 12 |o5202] 09 Size Code P Size Code Z 
* Operating Temperature Range: -55°C 
~ 125°C P 3.2 1.6 1.2 0.8 +0.3 1.2 
* Rated Working Voltage Range: 2.5 ~ 
20VDC Cut Tape Tape and Reel 
¢ Nominal Capacitance Range: 0.1 ~ | W.V. | Cap. | Size | Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
4.7 UF (D.C.) | (uF) | Code | Part No. 10 100 500 3,000 6,000 Part No. 
* Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 2.2 P PCS0255BCT-ND 74 65 51 = _ _— ECS-TOGP225R 
° 4 
20") 3.3 P PCS0335BCT-ND 74 65 51 = = = ECS-TOGP335R 
¢ Leakage Current: | < 0.01CV or 0.5 
(uA), whichever is greater measured after 1.0 Zz PCS2105CCT-ND 33 .29 23 PCS2105CTR-ND 130.00/M 123.00/M ECS-T1AZ105R 
: ep a 10 
2 mnihutes application-of rated: working 47 | Z_ |P11340CT-ND 75 66 62 |P11340TR-ND 296.00/M 279.00/M | ECS-T1AZ475R 
voltage at 20°C 
* tan 8: 0.04 maximum for < 3.3yF, 0.08 0.15 P PCS4154BCT-ND 74 65 51 PCS4154BTR-ND 292.00/M 275.00/M ECS-T1DP154R 
saa TON 2 ONE Wee OO: mextmunt for 0.68 | P |PCS4684BCT-ND 74 65 Bt fH - —  |ECS-T1DP684R 
Resin Molded Chip 
Tantalum Electrolytic Capacitors 
EIA Size Dimensions (mm) 
Size Code L +0.2 W1 +0.2 W2 +0.1 H1 +0.2 H2 Typ. P +0.3 
A ¥. 3.2 1.6 1.2 1.6 1.0 0.8 
B xX 3.5 2.8 2.2 1.9 1.2 0.8 
Specticayons: ars ts eer Cut Tape Tape and Reel 
* Operating Temperature Range: -55 ~ 125° W.V. | Cap. | EIA | Size | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
¢ Rated Working Voltage Range: 10 ~ 35V ©) wich 
+ Rated Capacitance Range: .1yF ~ 68uF (D.C.) | (uF) | Size | Code | Part No. 10 100 Part No. 2,000 4,000 6,000 Part No. 
¢ Capacitance Tolerance: +20% at 120Hz, 20°C | i e 
*DC Leakage Current: | = 0.01CV or 0.5uA 10 47 |B X |PCT2475CT-ND 2.91 25.46 |PCT2475TR-ND 115.00/M 110.00/M 109.00/M ECS-H1AX475R 
maximum, whichever is greater. DC leakage 
current shall be measured after 2 minutes 20 |0.68] A | Y |PCT4684CT-ND 2.41 21.05 |— — =— —  |ECS-H1DY684R 
application of rated working voltage at 20°C. 
* tan 5: less than 3.3uF — 0.04 maximum; 4.7 ~ 
68yF — 0.06 maximum 35 47 | B X |PCT6474CT-ND 3.11 2713 |— = = = ECS-H1VX474R 
* Stability at Low and High Temperature 
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E:N/)( TAP Series 


2.5mm LS Style 


5.0mm LS Style 


Dipped Radial Tantalum Capacitors 
TAP is a professional grade device manufactured with a flame retardant coating and featuring low leakage 
current and impedance, very small physical sizes and exceptional temperature stability. 
¢ Capacitance Tolerance: 10% »* Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
ESR ESR 
- DF | DCL Max. F . x DF | DCL Max. Fe 
Cap. | Dimensions(mm) | % (uA) ()@ | Digi-Key Price Each AVX Cap. | Dimensions (mm) | »% (uA) (0)@ —_| Digi-Key Price Each AVX 
(uF) | D H LS | Max. | Max. 100kHz =| Part No. 1 10 = 100 | Part No. (uF) | D H LS | Max. | Max. 100kHz | Part No. 1 10 100 | Part No. 
6.3 Volt @ 85°C (4 Volt @ 125°C) — RoHS Compliant 68 | 9.0 | 16.0 | 5.0 8 10.8 0.9 478-1927-ND@ | 7.07 6.06 4.75 | TAP686K020CCS 
33} 45] 7.0 | 25 6 05 13.0 478-1885-ND A6 40 32 | TAP335KO06SCS 100 | 9.0 | 16.0 | 50 | 10 | 160 0.6 478-1847-ND@ | 8.09 6.93 5.43 | TAP107K020CCS 
47 |45 | 7.0 | 25 6 05 10.0 478-1902-ND A6 40 32 | TAP475KOO6SCS 25 Volt @ 85°C (16 Volt @ 125°C) — RoHS Compliant 
68/45] 7.0 | 25 6 05 8.0 478-1917-ND 46 40 —.32 | TAP685KO06SCS 10] 45] 70 | 25 4 0.5 10.0 478-1834-ND A6 40  .32 | TAP105K025SCS 
10) 45 | 75 | 25 8 05 6.0 478-1837-ND 58 50  .39 | TAP106KO06SCS 10] 45] 85 | 50 4 0.5 10.0 478-4167-ND 39.34.27 | TAP105K025CCS 
15 {50} 85 | 25 8 0.8 5.0 478-1855-ND 65 56 44 | TAP156KO06SCS 15)45]) 70 | 25 4 0.5 8.0 478-1852-ND A6 40 32 | TAP155K025SCS 
22 )5.0] 9.0 | 25 8 11 3.7 478-1873-ND 65 .56 44 | TAP226KO06SCS 22/45] 7.0 | 25 6 0.5 6.0 478-1870-ND A6 40  .32 | TAP225K025SCS 
33 | 55} 9.0 | 25 8 17 3.0 478-1892-ND 82.71.56 | TAP336KO06SCS 3.3 | 45 | 7.5 | 25 6 0.6 5.0 478-1889-ND 58 50 _.39 | TAP335K025SCS 
47 | 6.0] 10.0 | 2.5 8 24 2.0 478-1909-ND 91 .78 62 | TAP476KO06SCS 47|50] 85 | 25 6 0.9 4.0 478-1906-ND 65 56 44 | TAP475K025SCS 
47 | 6.0] 11.5 | 5.0 8 24 2.0 478-4180-ND 81.69  .55 | TAP476KO06CCS 68] 50] 90 | 25 6 1.3 34 478-1921-ND 65 56 44 | TAP685K025SCS 
68 | 6.5 | 10.0 | 25 8 3.4 18 478-1924-ND 1.09.93 .73 | TAP686KO06SCS 10 | 55 | 9.0 | 25 8 2.0 25 478-1841-ND 74 63.50 | TAP106K025SCS 
100 | 7.0 | 105 | 25 | 10 5.0 1.6 478-1844-ND 2.59 2.22 1.74 | TAP107KO06SCS 10 | 5.5 | 10.5 | 5.0 8 2.0 2.5 478-4170-ND 81 69 55 | TAP106K025CCS 
150 | 85 | 14.0 | 5.0 | 10 76 0.9 478-1862-ND 3.26 2.79 2.19 | TAP157KOO6CCS 15 | 6.0 | 10.0 | 25 8 3.0 2.0 478-1859-ND 1.98 1.70 1.33 | TAP156K025SCS 
220/ 9.0] 145 | 50 ) 10 | 11.0 0.9 478-1880-ND 6.51 5.58 4.38 | TAP227KO06CCS 22 | 7.0 | 10.5 | 25 8 44 1.5 478-1877-ND 245 210 1.65 | TAP226K025SCS 
330 [10.0] 17.0 | 5.0 | 10 | 166 0.7 478-1898-ND 8.12 6.96 5.46 | TAP337KO06CCS 22 | 7.0 | 12.0 | 5.0 8 44 1.5 478-4175-ND 2.28 1.95 1.53 | TAP226K025CCS 
10 Volt @ 85°C (6.3 Volt @ 125°C) 33 | 8.0] 11.5 | 25 8 6.6 1.2 478-1896-ND 3.27 2.81 2.20 | TAP336K025SCS 
22/45) 7.0 | 25 6 05 13.0 478-1867-ND@ 46 40 32 | TAP225K010SCS 33 | 8.0 | 13.0 | 5.0 8 6.6 1.2 478-4176-ND 2.84 2.43 1.91 | TAP336K025CCS 
33} 45) 7.0 | 25 6 05 10.0 478-1886-ND@ 46 40 32 | TAP335K010SCS 47 | 9.0 | 13.0 | 25 8 9.4 1.0 478-1913-ND 5.01 4.29 3.37 | TAP476K025SCS 
47|45|] 7.0 | 25 6 05 8.0 478-1903-ND@ 46 40 32 | TAP475K010SCS 47 | 9.0] 14.5 | 5.0 8 9.4 1.0 478-4181-ND 4.38 3.75 2.94 | TAP476K025CCS 
68) 45) 75 | 25 6 05 6.0 478-1918-ND@ 58 50  .39 | TAP685K010SCS 68 | 9.0 | 16.0 | 5.0 8 13.6 0.8 478-1928-ND 8.12 6.96 5.46 | TAP686K025CCS 
10 {50} 85 | 25 8 0.8 5.0 478-1838-ND@ 65 56 —_.44 | TAP106K010SCS 35 Volt @ 85°C (23 Volt @ 125°C) — RoHS Compliant 
15] 50] 90 | 25 8 1.2 37 478-1856-ND@ 65 .56 44 | TAP156K010SCS 01/45) 70 | 25 4 0.5 26.0 478-1831-ND 46 40 32 | TAP104K035SCS 
22: )55 | 90 | 25 8 17 27 478-1874-ND@ 81.69 55 | TAP226K010SCS 0.15) 45) 70 | 25 4 0.5 21.0 478-1848-ND 46 40 32 | TAP154K035SCS 
33 | 6.0 | 10.0 | 25 8 26 24 478-1893-ND@ 95 .81 .64 | TAP336K010SCS 0.22) 45) 7.0 | 25 4 0.5 17.0 478-1865-ND 46 40 32 | TAP224K035SCS 
33 | 6.0 | 11.5 | 5.0 8 26 24 478-4177-ND@t | 88 .75  .59 | TAP336M010CCS 0.33) 4.5) 7.0 | 25 4 0.5 15.0 478-1883-ND 46 40  .32 | TAP334K035SCS 
47 | 65 | 10.0 | 25 8 37 Wd 478-1910-ND@ | 1.68 1.44 1.13 | TAP476K010SCS 0.47) 4.5 | 7.0 | 25 4 0.5 13.0 478-1900-ND 46.40 32 | TAP474K035SCS 
68 | 7.0 | 10.5 | 25 8 5.4 1.3 478-1925-ND 2.59 2.22 1.74 | TAP686K010SCS 0.47/45) 85 | 5.0 4 0.5 13.0 478-4178-ND 39.34.27 | TAP474K035CCS 
100) 85 | 125 | 25 | 10 8.0 1.0 478-1845-ND® | 3.26 2.79 2.19 | TAP107KO10SCS 0.68) 45) 7.0 | 25 4 0.5 10.0 478-1915-ND 46 40 32 | TAP684K035SCS 
150) 9.0 | 16.0 | 50 | 10 | 12.0 0.8 478-1863-ND@ | 6.51 5.58 4.38 | TAP157KO10CCS 10] 45) 7.0 | 25 4 0.5 8.0 478-1835-ND 46.39 31 | TAP105K035SCS 
220 10.0) 17.0 | 5.0 ) 10 | 17.6 0.6 478-1881-ND® | 8.12 6.96 5.46 | TAP227K010CCS 10] 45] 85 | 50 4 0.5 8.0 478-4168-ND 39.34.27 | TAP105K035CCS 
330 [10.0] 18.5 | 5.0 | 10 | 20.0 0.5 478-1899-ND@ | 8.12 6.96 5.46 | TAP337K010CCS 15] 45 | 7.0 | 25 4 0.5 6.0 478-1853-ND 46 40 32 | TAP155K035SCS 
16 Volt @ 85°C (10 Volt @ 125°C) — RoHS Compliant 22/45] 7.5 2.5 6 0.6 5.0 478-1871-ND 53 45 36 | TAP225K035SCS 
15) 45] 7.0 | 25 4 05 10.0 478-1850-ND A6 40 32 | TAP155KO16SCS 33] 50]) 85 | 25 6 0.9 4.0 478-1890-ND 65 56 44 | TAP335K035SCS 
221/45) 7.0 | 25 6 05 8.0 478-1868-ND 44 38 30 | TAP225KO16SCS 47|55] 90 | 25 6 1.3 3.0 478-1907-ND 77 66 52 | TAP475K035SCS 
33} 45] 7.0 | 25 6 05 6.0 478-1887-ND 44 38 30 | TAP335KO16SCS 47 | 55 | 10.5 | 5.0 6 1.3 3.0 478-4179-ND 65 57 44 | TAP475K035CCS 
47|45|) 75 | 25 6 0.6 5.0 478-1904-ND 55 47 37 | TAP475KO16SCS 6.8 | 6.0 | 10.0 | 25 6 1.9 2.5 478-1922-ND 89.77 60 | TAP685K035SCS 
68 | 50] 85 | 25 6 0.8 4.0 478-1919-ND 65 56 44 | TAP685KO16SCS 6.8 | 6.0} 11.5 | 5.0 6 1.9 25 478-4182-ND 77 66 52 | TAP685K035CCS 
10} 50} 90 | 25 8 12 3.2 478-1839-ND 67 =.57 45 | TAP106KO16SCS 10 | 6.0 | 10.0 | 25 8 28 2.0 478-1842-ND 1.49 1.28 1.00 | TAP106KO35SCS 
10 | 5.0 | 10.5 | 5.0 8 12 3.2 478-4169-ND 60 51 40 | TAP106KO16CCS 10 | 6.0 | 11.5 | 5.0 8 28 2.0 478-4171-ND 1.28 1.10 86 | TAP106K035CCS 
15 }55 | 90 | 25 8 19 25 478-1857-ND 88 .75  .59 | TAP156KO16SCS 15 | 7.0 | 10.5 | 25 8 42 1.6 478-1860-ND 3.12 2.67 2.10 |TAP156K035SCS 
15 | 5.5 | 10.5 | 5.0 8 19 25 478-4173-ND 81.69 55 | TAP156KO16CCS 22 | 85 | 125 | 25 8 64 1.3 478-1878-ND 2.96 2.54 1.99 | TAP226K035SCS 
22 | 6.0 | 10.0 | 25 8 28 2.0 478-1875-ND 88 75 59 | TAP226K016SCS 33 | 9.0] 14.5 | 5.0 8 9.2 1.0 478-1897-ND 5.43 4.65 3.65 | TAP336K035CCS 
22 | 6.0 | 11.5 | 5.0 8 28 2.0 478-4174-ND 81.69 55 | TAP226K016CCS 47 | 9.0 | 16.0 | 5.0 8 10.0 0.8 478-1914-ND 8.12 6.96 5.46 | TAP476K035CCS 
33] 6.0 | 10.0 | 25 8 4.2 1.6 478-1894-ND 1.75 1.50 1.18 ) TAP336K016SCS 50 Volt @ 85°C (33 Volt @ 125°C) — RoHS Compliant 
47 | 8.0] 11.5 | 2.5 8 6.0 1.3 478-1911-ND 2.75 2.36 1.85 | TAP476K016SCS 01/45) 7.0 | 25 4 0.5 26.0 478-1832-ND 52 45 — .35 | TAP104K050SCS 
68 | 9.0 | 125 | 25 8 87 1.0 478-1926-ND 3.33 2.85 2.24 | TAP686K016SCS 015) 45) 7.0 | 25 4 0.5 21.0 478-1849-ND A8 42 33 | TAP154K050SCS 
100 | 9.0 | 16.0 | 50 | 10 | 128 0.8 478-1846-ND 7.00 6.00 4.70 | TAP107KO16CCS 0.22) 45) 7.0 | 25 4 0.5 17.0 478-1866-ND 52 45  .35 | TAP224K050SCS 
150) 9.0 | 16.0 | 50 | 10 | 19.2 0.6 478-1864-ND 8.05 6.90 5.41 | TAP157KO16CCS 0.33) 45) 7.0 | 25 4 0.5 15.0 478-1884-ND 52 45 .35 | TAP334K050SCS 
220 | 10.0] 18.5 | 5.0 | 10 | 20.0 0.5 478-1882-ND 9.91 8.49 6.66 | TAP227K016CCS 047/45 | 7.0 | 25 4 0.5 13.0 478-1901-ND 52 45.35 | TAP474K050SCS 
20 Volt @ 85°C (13 Volt @ 125°C) 068/45) 75 | 25 4 0.5 10.0 478-1916-ND 58 50  .39 | TAP684K050SCS 
10) 45] 7.0 | 25 4 0.5 10.0 478-1833-ND@ 46 40 32 | TAP105K020SCS 10]50]) 85 | 25 4 0.5 8.0 478-1836-ND 58 50 .39 | TAP105KO50SCS 
15)45] 7.0 | 25 4 0.5 9.0 478-1851-ND 46 40 32 | TAP155K020SCS 15 ]50]) 90 | 25 4 0.6 6.0 478-1854-ND 88 .75  .59 | TAP155KO50SCS 
22/45) 7.0 | 25 6 0.5 7.0 478-1869-ND@ 46 40 32 | TAP225K020SCS 2.2) 55 | 90 | 25 6 0.8 3.5 478-1872-ND 93.80 63 | TAP225K050SCS 
33} 45) 75 | 25 6 05 5.5 478-1888-ND@ 58 50  .39 | TAP335K020SCS 3.3 | 6.0 | 10.0 | 25 6 1.3 3.0 478-1891-ND 1.02  .87 69 | TAP335K050SCS 
47 |50| 85 | 25 6 07 45 478-1905-ND@ 65 56 _.44 | TAP475K020SCS 47 | 65 |} 10.0 | 25 6 1.8 2.5 478-1908-ND 1.28 1.10  .86 | TAP475K050SCS 
68/50] 90 | 25 6 1.0 3.6 478-1920-ND 65 56  .44 | TAP685K020SCS 6.8 | 7.0 | 10.5 | 25 6 27 2.0 478-1923-ND 3.01 258 2.03 | TAP685KO50SCS 
10 ]55} 90 | 25 8 1.6 2.9 478-1840-ND@ 88 .75 59 | TAP106K020SCS 10 | 8.0 | 11.5 | 25 8 4.0 1.6 478-1843-ND 5.25 450 3.53 | TAP106KO50SCS 
15 | 6.0 | 10.0 | 25 8 24 2.3 478-1858-ND@ 95  .81  .64 | TAP156K020SCS 10 | 8.0 | 13.0 | 5.0 8 4.0 1.6 478-4172-ND 455 3.90 3.06 | TAP106KOS0CCS 
22 | 7.0 | 10.5 | 25 8 3.5 18 478-1876-ND@ | 1.75 1.50 1.18 | TAP226K020SCS 15 | 85 | 14.0 | 5.0 8 6.0 1.2 478-1861-ND 5.78 4.95 3.88 | TAP1S6KOS0CCS 
33 | 8.0 | 11.5 | 25 8 5.2 14 478-1895-ND@ | 2.52 2.16 1.70 | TAP336K020SCS 22 | 9.0 | 14.0 | 5.0 8 8.8 1.0 478-1879-ND 9.45 8.10 6.35 | TAP226KO50CCS 
47 | 85 | 125 | 25 8 75 1.2 478-1912-ND@ | 3.12 2.67 2.10 | TAP476K020SCS @ RoHS Compliant + 20% Capacitance Tolerance 
TWA Series Wet Tantalum Capacitors Goseisine |! _(Diferisions iin) 
; ‘ : , pscc|avx| L |DMax.| E 
The TWA wet electrolytic tantalum capacitor represents a new level of capacitance and voltages, previously 
unachieved. It incorporates a novel, very high capacitance cathode system that allows for higher CV designs. All TWA T2 B 16.28 7.92 57.15 
products are built to the 93026 specification which includes the harsh shock and vibration requirements of 39006. T3 D 19.46 | 10.31 | 57.15 
This design includes a welded tantalum can and header assembly that provides a hermetic seal to withstand harsh 
environments. * Capacitace Tolerance: +10% * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 14 E 26.97 | 10.31 57.15 
Rated DCL ESR Ripple Current 
Voltage Capacitance Case (WA) Max. Max. (0) @ 40kHz & 85°C | Digi-Key Price Each AVX 
(V) (uF) Size @ 25°C @120kHz (mA) Part No. u 10 100 Part No. 
25 2200 E 4.2 0.5 3200 478-4966-ND 127.53 106.28 92.11 TWAE228K025CBSZ0000 
50 220 B 2 0.9 1800 478-4967-ND 85.95 71.63 62.08 TWAB227K050CBSZ0000 
60 1000 E 12 1 4000 478-4968-ND 127.53 106.28 92.11 TWAE108KO60CBSZ0000 
75 330 D 3 1 2100 478-4969-ND 77.85 64.88 56.23 TWAD337K075CBSZ0000 
75 470 E 5 0.9 2750 478-4970-ND 98.10 81.75 70.85 TWAE477K075CBSZ0000 
100 220 E 5 1.2 2750 478-4971-ND 98.10 81.75 70.85 TWAE227K100CBSZ0000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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INA TAd Series 


Standard Surface Mount Tantalum Capacitors 


The TAJ standard series encompasses the sizes recognized by major OEMs throughout the world. * Temperature Range: 
-55°C ~ 85°C rated voltage and up to 125°C with voltage derating in applications utilizing recommended series resistance 


Case EIA Dimensions - mm Case EIA Dimensions - mm 
Size Code L WwW H wi A S (Min.) Size Code L Ww H wi A S (Min.) 
A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.10 s 3216-12 3.20 1.60 1.20 1.20 0.80 1.10 
B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 T 3528-12 3.50 2.80 1.20 2.20 0.80 1.40 
Cc 6032-28 6.00 3.20 2.60 2.20 1.30 2.90 V 7361-38 7.30 6.10 3.45 3.10 1.40 4.40 
D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 w 6032-15 6.00 3.20 1.50 220 1.30 2.90 
E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 
P 2012-15 2.05 1.35 1.50 1.00 0.50 0.85 Y 7343-20 7.30 4.30 2.00 2.40 1.30 4.40 
R 2012-12 2.05 1.30 1.20 1.00 0.50 0.85 x 7343-15 7.30 4.30 1.50 2.40 1.30 4.40 
Rated Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance Tolerance Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size | Maximum | Maximum | (m0 @100kHz) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
25 220 10 B 16 4.4 1600 478-3269-1-NDt 1.00 87 -76 |478-3269-2-ND 2,000 306.00/M | TAJB227K002RNJ 
ij 680 10 ig 18 17.0 200 478-4771-1-ND 3.11 2.71 2.37 |478-4771-2-ND 500 566.00 | TAJC687KO02RNJ 
2.2 20 R 6 0.5 25000 478-3053-1-ND 1.08 94 .83  |478-3053-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR225M004RNJ 
22 10 P 8 0.9 5000 478-3270-1-ND 1.20 1.05 .92 |478-3270-2-ND 2,500 367.00/M | TAJP226KO04RNJ 
22 20 R 8 0.9 3800 478-3055-1-ND 1.08 94 -83  |478-3055-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR226M004RNJ 
33 10 A 6 1.3 3000 478-1665-1-NDt 50 44 -38 |478-1665-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA336KO04RNJ 
47 10 A 8 1.9 2600 478-1669-1-ND -50 44 -38  |478-1669-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA476KO04RNJ 
47 20 A 8 1.9 2600 478-3870-1-ND 50 44 -38 |478-3870-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA476MO004RNJ 
68 10 B 6 20 1800 478-2344-1-ND 65 57 50 |478-2344-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB686KO04RNJ 
100 10 B 8 4 900 478-1676-1-ND 1.15 1.01 -88 |478-1676-2-ND 2,000 391.00/M | TAJB107KO04RNJ 
150 10 B 8 6 1500 478-2345-1-ND 1.00 87 -76 |478-2345-2-ND 2,000 340.00/M | TAJB157KOO4RNJ 
4 150 20 B 8 6 1500 478-3878-1-ND 1.00 87 -76 |478-3878-2-ND 2,000 340.00/M | TAJB157M004RNJ 
220 10 Cc 8 8.8 1200 478-2346-1-ND 2.35 2.05 1.79 |478-2346-2-ND 500 399.50 | TAJC227KO004RNJ 
220 10 D 8 8.8 900 478-3064-1-ND 1.89 1.65 1.44 |478-3064-2-ND 500 344.00 | TAJD227KO004RNJ 
330 10 Cc 8 13.2 900 478-2347-1-ND 2.43 2.11 1.85 |478-2347-2-ND 500 412.50 | TAJC337K004RNJ 
330 10 D 8 13.2 900 478-3065-1-ND 2.16 1.88 1.65 |478-3065-2-ND 500 393.00 | TAJD337KO004RNJ 
470 10 Cc 14 18.8 300 478-4772-1-ND 2.88 2.51 2.19 |478-4772-2-ND 500 523.50 | TAJC477KO04RNJ 
470 10 D 12 18.8 900 478-3066-1-ND 3.35 2.92 2.55 |478-3066-2-ND 500 610.00 | TAJD477KO04RNJ 
470 10 E: 10 18.8 500 478-3271-1-NDt 7.00 6.09 5.32 |478-3271-2-ND 400 917.20 | TAJE477KO04RNJ 
680 10 D 14 27.2 500 478-3067-1-ND 3.65 3.18 2.78 |478-3067-2-ND 500 663.50 | TAJD687KO004RNJ 
1000 10 E 14 40 400 478-2348-1-NDt 10.75 9.36 8.17 _|478-2348-2-ND 400 1462.00 | TAJE108KO04RNJ 
2.2 20 A 6 0.5 9000 478-3862-1-ND 45 40 .35 |478-3862-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA225MO06RNJ 
2.2 20 Ss 6 0.5 18000 478-3966-1-ND 1.18 1.03 .90 |478-3966-2-ND 2,500 428.00/M | TAJS225MO06RNJ 
3.3 20 A 6 0.5 6000 478-3029-1-ND .37 33 .29 |478-3029-2-ND 2,000 125.00/M | TAJA335MO06RNJ 
47 10 A 6 0.5 6000 478-3867-1-ND -38 33 .29 |478-3867-2-ND 2,000 128.00/M | TAJA475KOO6RNJ 
47 20 A 6 0.5 6000 478-3031-1-ND -38 33 -29 |478-3031-2-ND 2,000 128.00/M | TAJA475MOO6RNJ 
47 10 R 6 0.5 700 478-3272-1-ND 1.10 .96 .84 |478-3272-2-ND 2,500 337.00/M | TAJR475KOO6RNJ 
6.8 20 A 6 0.5 5000 478-3871-1-ND 45 40 .35 |478-3871-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA685MOO6RNJ 
6.8 20 B 6 0.7 3000 478-3045-1-ND 50 44 -39  |478-3045-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB685MO06RNJ 
10 10 A 6 0.6 4000 478-1653-1-ND 40 35 -31 |478-1653-2-ND 2,000 136.00/M | TAJA106KOO6RNJ 
10 20 A 6 0.6 4000 478-1656-1-ND -38 33 -29_|478-1656-2-ND 2,000 128.00/M | TAJA106MOO6RNJ 
10 10 B 6 0.6 3000 478-3873-1-ND .20 18 -16 |478-3873-2-ND 2,000 68.00/M | TAJB106KOO6RNJ 
10 20 B 6 0.6 3000 478-3874-1-ND 18 16 .14 |478-3874-2-ND 2,000 61.00/M | TAJB106MOO6RNJ 
10 20 R 8 0.6 6000 478-3051-1-ND 1.08 94 .83  |478-3051-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR106MOO6RNJ 
10 10 R 8 0.6 6000 478-3273-1-ND 1.10 .96 .84 |478-3273-2-ND 2,500 337.00/M | TAJR106KOO6RNJ 
10 10 Ss 6 0.6 6000 478-3965-1-ND 1.20 1.05 -92 |478-3965-2-ND 2,500 437.00/M | TAJS106KOO6RNJ 
15 10 P 8 0.9 3500 478-3274-1-ND 1.20 1.05 .92 |478-3274-2-ND 2,500 367.00/M | TAJP156KOO6RNJ 
15 10 Ss 8 0.9 4000 478-3275-1-ND 1.20 1.05 .92 |478-3275-2-ND 2,500 367.00/M | TAJS156KOO6RNJ 
15 20 A 6 0.9 3500 478-3026-1-ND 45 40 -35 |478-3026-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA156MOO6RNJ 
22 10 A 6 1.4 3000 478-3865-1-ND 15 14 -12 |478-3865-2-ND 2,000 52.00/M | TAJA226KOO6RNJ 
22 20 A 6 1.4 3000 478-3028-1-ND 51 45 -39 | 478-3028-2-ND 2,000 173.00/M | TAJA226MOO6RNJ 
22 10 B 6 1.4 2500 478-1681-1-ND 53 AT 41 |478-1681-2-ND 2,000 181.00/M | TAJB226KO06RNJ 
22 10 Cc 6 1.4 2000 478-3898-1-ND 31 28 .24 |478-3898-2-ND 500 57.00 | TAJC226KOO6RNJ 
6.3 22 20 T 8 1.4 2500 478-3969-1-ND 1.37 1.20 1.05 |478-3969-2-ND 2,500 499.00/M | TAJT226MOO6RNJ 
33 10 A 8 24 2500 478-1666-1-ND 63 55 48 |478-1666-2-ND 2,000 213.00/M | TAJA336KOO6RNJ 
33 20 A 8 21 2500 478-1667-1-ND 63 -55 48 |478-1667-2-ND 2,000 213.00/M | TAJA336M006RNJ 
47 10 T 10 2.8 1600 478-3276-1-ND 1.40 1.22 1.07 |478-3276-2-ND 2,500 428.00/M | TAJT476KOO6RNJ 
47 10 B 6 3 2000 478-1692-1-ND 65 57 -50 |478-1692-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB476KOO6RNJ 
47 20 B 6 3 2000 478-3890-1-ND 65 .57 -50 |478-3890-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB476MO06RNJ 
68 10 B 8 4 900 478-1696-1-ND 75 66 .57 |478-1696-2-ND 2,000 255.00/M | TAJBE86KOO6RNJ 
100 10 B 10 6.3 1700 478-1677-1-NDt 1.25 1.09 -95 |478-1677-2-ND 2,000 425.00/M | TAJB107KOO6RNJ 
100 20 B 10 6.3 1700 478-3877-1-ND 1.25 1.09 .95 |478-3877-2-ND 2,000 425.00/M | TAJB107MOO6RNJ 
100 10 c 6 6.3 900 478-1703-1-ND 1.20 1.05 -92 |478-1703-2-ND 500 218.50 | TAJC107KOO6RNJ 
100 10 D 6 6 600 478-3917-1-ND 1.95 1.70 1.49 |478-3917-2-ND 500 355.00 | TAJD107KOO6RNJ 
150 20 B 10 9.5 1200 478-4692-1-ND 1.63 1.42 1.24 |478-4692-2-ND 2,000 553.00/M | TAJB157MOO6RNJ 
150 10 ej 6 9.5 1300 478-1709-1-ND 1.95 1.70 1.49 |478-1709-2-ND 500 355.00 | TAJC157KOO6RNJ 
220 10 Cc 8 13.9 1200 478-1713-1-NDt 2.10 1.83 1.60 |478-1713-2-ND 500 382.00 | TAJC227KO06RNJ 
220 20 D 8 13.9 900 478-3928-1-ND 2.60 2.26 1.98 |478-3928-2-ND 500 472.50 | TAJD227MO06RNJ 
330 10 Cc 12 19.8 500 478-4773-1-ND 2.79 2.43 2.13 |478-4773-2-ND 500 508.00 | TAJC337KOO6RNJ 
330 10 E 8 20.8 400 478-3955-1-ND 1.60 1.40 1.22 |478-3955-2-ND 400 232.80 | TAJE337KOO6RNJ 
330 20 E 8 20.8 400 478-3956-1-ND 5.10 4.44 3.88 |478-3956-2-ND 400 742.00 | TAJE337MO006RNJ 
330 10 ¥ 8 20.8 900 478-3277-1-ND 3.00 2.61 2.28 |478-3277-2-ND 1,000 983.00 | TAJY337KOO6RNJ 
470 10 D 12 28 400 478-1741-1-NDt 3.75 3.27 2.85 |478-1741-2-ND 500 682.50 | TAJD477KOO6RNJ 
470 20 D 12 28 400 478-3940-1-ND 3.50 3.05 2.66 |478-3940-2-ND 500 637.00 | TAJD477MOO6RNJ 
470 10 ¥ 20 28.2 200 478-4706-1-ND 3.00 2.61 2.28 |478-4706-2-ND 1,000 1092.00 | TAJY477KOO6RNJ 
680 10 E 10 42.8 500 478-2349-1-ND 8.70 7.57 6.62 |478-2349-2-ND 400 1183.20 | TAJE687KOO6RNJ 
1.0 10 R 4 0.5 25000 478-3278-1-ND 1.10 .96 .84 |478-3278-2-ND 2,500 337.00/M | TAJR105KO10RNJ 
1.0 20 R 4 0.5 25000 478-3049-1-ND 1.08 94 -83  |478-3049-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR105M010RNJ 
2.2 10 A 6 0.5 7000 478-3861-1-ND 48 42 .37  |478-3861-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA225K010RNJ 
10 2.2 20 A 6 0.5 7000 478-3027-1-ND 48 42 .37  |478-3027-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA225M010RNJ 
2.2 20 R 6 0.5 15000 478-3054-1-ND 1.08 94 -83 | 478-3054-2-ND 2,500 367.00/M_ | TAJR225M010RNJ 
3.3 10 Ss 6 0.5 800 478-3279-1-ND 1.20 1.05 .92 |478-3279-2-ND 2,500 367.00/M | TAJS335K010RNJ 
3.3 10 A 6 0.5 5500 478-3866-1-ND -38 34 .29 |478-3866-2-ND 2,000 130.00/M | TAJA335KO010RNJ 
3.3 20 A 6 0.5 5500 478-3030-1-ND -38 34 -29 |478-3030-2-ND 2,000 130.00/M | TAJA335M010RNJ 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 1747 


TENA'( TAd Series standard Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont) Digi@keel® 


Rated Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case % (uA) Maximum _| Digi-Key Price Each Tape and Reel AVX 

(Vv) (uF) % Size | Maximum | Maximum | (m0@100kHz) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
3.3 20 R 6 0.5 8000 478-3056-1-ND 1.08 94 .83 | 478-3056-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR3835M010RNJ 
47 10 A 6 0.5 5000 478-2350-1-ND 43 37 .33 | 478-2350-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA475K010RNJ 
47 20 A 6 0.5 5000 478-3869-1-ND -38 .34 .29 |478-3869-2-ND 2,000 130.00/M | TAJA475M010RNJ 
47 10 R 6 0.5 9000 478-3280-1-ND 1.10 96 .84 | 478-3280-2-ND 2,500 337.00/M | TAJR475K010RNJ 
4.7 10 B 6 0.5 4000 478-3886-1-ND -50 44 -39 | 478-3886-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB475K010RNJ 
47 20 B 6 0.5 4000 478-3042-1-ND 50 44 -39 | 478-3042-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB475M010RNJ 
47 20 R 6 0.5 9000 478-3057-1-ND 1.08 94 .83 | 478-3057-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR475M010RNJ 
6.8 10 A 6 0.7 4000 478-2351-1-ND 45 40 .35 | 478-2351-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA685K010RNJ 
6.8 10 B 6 0.7 3000 478-3892-1-ND 50 44 .39 | 478-3892-2-ND 2,000 170.00/M | TAJB685K010RNU 
6.8 20 B 6 0.7 3000 478-3893-1-ND -50 44 -39 | 478-3893-2-ND 2,000 170.00/M | TAJB685M010RNJ 
10 10 A 6 1 3000 478-1654-1-ND 43 .37 .33 | 478-1654-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA106KO10RNU 
10 20 A 6 1 3000 478-1657-1-ND 40 35 -31 | 478-1657-2-ND 2,000 136.00/M | TAJA106M010RNJ 
10 20 P 8 1 6000 478-3281-1-ND 1.18 1.03 -90 |478-3281-2-ND 2,500 360.00/M | TAJP106M010RNJ 
10 10 Cc 6 1 2500 478-4972-1-ND 45 40 .35 |478-4972-2-ND 500 82.00 | TAJC106K010RNJ 
10 10 B 6 1 2500 478-1672-1-ND 53 46 -40 |478-1672-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB106K010RNJ 
10 20 B 6 1 2500 478-3875-1-ND 50 44 .39 | 478-3875-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB106M010RNJ 
10 10 au 6 1 3000 478-3967-1-ND .88 we .67 | 478-3967-2-ND 2,500 320.00/M | TAJT106KO10RNJ 
15 20 B 6 1.5 2800 478-3035-1-ND 53 AT 41 |478-3035-2-ND 2,000 181.00/M | TAJB156M010RNJ 
15 10 A 6 1.5 3200 478-1660-1-ND 50 44 -38 | 478-1660-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA156K010RNJ 
15 10 B 6 1.5 2800 478-3068-1-ND -90 79 -69 | 478-3068-2-ND 2,000 306.00/M | TAJB156KO10RNJ 
15 20 A 6 1.5 3200 478-1661-1-ND 50 44 -38 | 478-1661-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA156M010RNJ 
22 10 A 8 2.2 3000 478-1663-1-NDt 50 44 .38 | 478-1663-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA226K010RNJ 
22 10 B 6 22 2400 478-3039-1-ND 55 48 .42 |478-3039-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB226K010RNJ 
22 20 B 6 2.2 2400 478-3040-1-ND -60 53 -46 |478-3040-2-ND 2,000 204.00/M | TAJB226M010RNJ 
22 10 ej 6 2.2 1800 478-3856-1-ND -95 83 -73 | 478-3856-2-ND 500 95.50 | TAJC226K010RNJ 
22 20 Cc 6 2.2 1800 478-3900-1-ND 53 46 .40 |478-3900-2-ND 500 95.50 | TAJC226M010RNJ 
33 10 B 6 3.3 1800 478-1687-1-ND 1.15 1.01 .88 |478-1687-2-ND 2,000 391.00/M | TAJB336K010RNJ 
33 10 Cc 6 3.3 1600 478-3905-1-ND 44 .39 .34 | 478-3905-2-ND 500 80.00 | TAJC336K010RNJ 
33 20 D 6 3.3 1100 478-3047-1-ND 1.57 1.37 1.20 |478-3047-2-ND 500 285.50 | TAJD336M010RNJ 
10 47 10 B 8 47 1000 478-1693-1-ND -88 at -67_|478-1693-2-ND 2,000 298.00/M | TAJB476K010RNJ 
47 20 B 8 47 1000 478-3891-1-ND .88 ae .67 | 478-3891-2-ND 2,000 298.00/M | TAJB476M010RNJ 
47 10 Cc 6 47 1200 478-3910-1-ND 43 37 -33 | 478-3910-2-ND 500 77.50 | TAJC476K010RNJ 
47 20 Cc 6 47 1200 478-3911-1-ND 44 39 -34 | 478-3911-2-ND 500 80.00 | TAJC476M010RNJ 
47 10 D 6 47 400 478-3048-1-ND 83 72 .63 | 478-3048-2-ND 500 150.00 | TAJD476K010RNJ 
47 20 D 6 47 400 478-3937-1-ND 83 72 -63 | 478-3937-2-ND 500 150.00 | TAJD476M010RNJ 
47 10 WwW 6 47 1400 478-3282-1-ND 2.25 1.96 1.71 |478-3282-2-ND 1,000 737.00 | TAJW476K010RNJ 
68 10 B 6 6.8 1400 478-3069-1-ND 83 73 .64 |478-3069-2-ND 2,000 283.00/M | TAJB686K010RNJ 
68 10 Cc 6 6.8 1300 478-1721-1-ND 1.25 1.09 -95 |478-1721-2-ND 500 227.50 | TAJC686K010RNJ 
68 20 D 6 6.8 900 478-3942-1-ND 1.53 1.33 1.17 |478-3942-2-ND 500 278.00 | TAJD686M010RNJ 
100 10 ej 8 10 1200 478-1704-1-ND 1.25 1.09 -95 |478-1704-2-ND 500 227.50 | TAJC107K010RNJ 
100 20 Cc 8 10 1200 478-3897-1-ND 1.25 1.09 -95 |478-3897-2-ND 500 227.50 | TAJC107M010RNJ 
100 10 D 6 10 900 478-3355-1-ND 1.95 1.70 1.49 |478-3355-2-ND 1,000 621.00 | TAJD107K010RNJ 
100 20 D 6 10 900 478-3918-1-ND 1.76 1.53 1.34 |478-3918-2-ND 500 319.50 | TAJD107M010RNJ 
100 10 x 8 10 900 478-3283-1-ND 2.60 2.27 1.98 |478-3283-2-ND 1,000 852.00 | TAUX107KO10RNJ 
150 10 ej 8 15 900 478-2352-1-NDt 2.25 1.96 1.71 |478-2352-2-ND 500 382.50 | TAJC157K010RNJ 
150 10 D 6 15 900 478-2343-1-ND 2.65 2.31 2.02 |478-2343-2-ND 500 450.50 | TAJD157K010RNJ 
150 10 E 8 15: 900 478-3948-1-ND 2.40 2.09 1.83 |478-3948-2-ND 400 349.60 | TAJE157KO10RNJ 
150 20 E 8 15 900 478-3949-1-ND 4.39 3.83 3.34 | 478-3949-2-ND 400 639.60 | TAJE157M010RNJ 
220 10 Cc 18 22 500 478-4774-1-ND 2.59 2.26 1.97 |478-4774-2-ND 500 471.50 | TAJC227K010RNJ 
220 10 D 8 22 500 478-1731-1-ND 2.65 2.31 2.02 | 478-1731-2-ND 500 482.50 | TAJD227K010RNJ 
220 20 D 8 22 500 478-3929-1-ND 2.60 2.26 1.98 |478-3929-2-ND 500 472.50 | TAJD227M010RNJ 
220 10 E 8 22 500 478-3951-1-ND 1.80 1.57 1.37  |478-3951-2-ND 400 262.00 | TAJE227K010RNJ 
220 10 Y 10 22 500 478-3284-1-ND 3.00 2.61 2.28 |478-3284-2-ND 1,000 983.00 | TAJY227K010RNJ 
330 10 D 8 33 900 478-1736-1-NDt 4.80 4.18 3.65 |478-1736-2-ND 500 873.50 | TAJD337K010RNJ 
330 20 D 8 33 900 478-3933-1-ND 4.45 3.88 3.39 | 478-3933-2-ND 500 810.00 | TAJD337M010RNJ 
330 10 E 8 33 900 478-1748-1-ND 5.25 4.57 3.99 |478-1748-2-ND 400 764.40 | TAJE337KO10RNJ 
330 20 E 8 33 900 478-3957-1-ND 5.25 4.57 3.99 | 478-3957-2-ND 400 764.40 | TAJE337M010RNJ 
470 10 E 10 47 500 478-1749-1-ND 7.10 6.18 5.40 |478-1749-2-ND 400 1033.60 | TAJE477KO10RNJ 
470 20 E 10 47 500 478-3959-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 478-3959-2-ND 400 1019.20 | TAJE477M010RNJ 
1 10 A 4 0.5 11000 478-1649-1-ND 44 .39 -34 | 478-1649-2-ND 2,000 150.00/M | TAJA105K016RNU 
1 20 A 4 0.5 11000 478-1652-1-ND 39 .34 -30 |478-1652-2-ND 2,000 133.00/M | TAJA105M016RNJ 
1 10 R 4 0.5 20000 478-3962-1-ND .88 77 .67 | 478-3962-2-ND 2,500 320.00/M | TAJR105K016RNJ 
1 20 R 4 0.5 20000 478-3050-1-ND 1.08 94 .83 | 478-3050-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR105M016RNJ 
1.5 10 A 6 0.5 8000 478-3860-1-ND 48 42 -37_|478-3860-2-ND 2,000 162.00/M_ | TAJA155K016RNJ 
1.5 20 A 6 0.5 8000 478-3025-1-ND 48 42 .387 | 478-3025-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA155M016RNJ 
2.2 10 A 6 0.5 6500 478-2353-1-ND 43 .37 .33 | 478-2353-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA225K016RNJ 
2.2 20 A 6 0.5 6500 478-3863-1-ND .38 34 .29 |478-3863-2-ND 2,000 130.00/M | TAJA225M016RNJ 
2.2 10 B 6 0.5 5500 478-3879-1-ND 50 44 .39 | 478-3879-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB225K016RNJ 
2.2 20 B 6 0.5 5500 478-3036-1-ND 50 44 -39 | 478-3036-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB255M016RNJ 
3.3 10 A 6 0.5 5000 478-2354-1-ND 43 37 .33 | 478-2354-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA335K016RNU 
3.3 10 ag 6 0.5 500 478-3285-1-ND 1.40 1.22 1.07 |478-3285-2-ND 2,500 428.00/M | TAJT335KO016RNJ 
3.3 10 B 6 0.5 4500 478-3884-1-ND 50 44 .39 | 478-3884-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB335K016RNJ 
16 3.3 20 B 6 0.5 4500 478-3041-1-ND 50 44 -39 | 478-3041-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB335M016RNJ 
4.7 10 A 6 0.8 4000 478-3868-1-ND -40 35 -31 | 478-3868-2-ND 2,000 136.00/M | TAJA475K016RNU 
47 20 A 6 0.8 4000 478-3032-1-ND 40 35 .31 | 478-3032-2-ND 2,000 136.00/M | TAJA475M016RNJ 
47 10 B 6 0.8 3500 478-1689-1-ND 53 46 40 |478-1689-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB475K016RNJ 
47 20 B 6 0.8 3500 478-3888-1-ND 53 46 40 |478-3888-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB475M016RNJ 
6.8 10 A 6 1 3500 478-1670-1-ND 48 42 .37 | 478-1670-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA685K016RNU 
6.8 20 B 6 a4, 2500 478-3046-1-ND 50 44 -39 | 478-3046-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB685M016RNJ 
10 10 A 8 1.6 3000 478-1655-1-ND -50 44 .38 |478-1655-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA106KO16RNJ 
10 20 A 8 1.6 3000 478-3859-1-ND 40 36 .31 | 478-3859-2-ND 2,000 137.00/M | TAJA106M016RNJ 
10 10 B 6 1.6 2800 478-1673-1-ND 55 48 .42 |478-1673-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB106K016RNU 
10 20 B 6 1.6 2800 478-1675-1-ND 53 AT 41 |478-1675-2-ND 2,000 181.00/M | TAJB106M016RNJ 
10 10 ij 6 1.6 2000 478-1698-1-ND 48 42 -37 | 478-1698-2-ND 500 86.50 | TAJC106K016RNJ 
10 20 Cc 6 1.6 2000 478-1702-1-ND 40 35 .31 |478-1702-2-ND 500 73.00 | TAJC106MO16RNJ 
10 10 T 8 1.6 2200 478-3968-1-ND 1.40 1.22 1.07 |478-3968-2-ND 2,500 510.00/M | TAJT106KO16RNJ 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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INA TAJ Series Standard Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont) 


Rated Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case % (uA) Maximum __| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 

(V) (uF) % Size | Maximum | Maximum | (m0@100kHz) | Part No. iw 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
15 10 B 6 24 2500 478-2355-1-ND 60 53 46 |478-2355-2-ND 2,000 204.00/M | TAJB156K016RNJ 
22 10 B 6 3.5 2300 478-1682-1-ND 55 48 42 |478-1682-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB226K016RNJ 
22 20 B 6 3.5 2300 478-1684-1-ND 55 48 42 |478-1684-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB226M016RNJ 
22 10 Cc 6 3.5 1600 478-3899-1-ND 34 -30 .26 |478-3899-2-ND 500 62.00 | TAJC226K016RNJ 
22 20 ej 6 3.5 1600 478-3901-1-ND 34 -30 .26 |478-3901-2-ND 500 62.00 | TAJC226M016RNJ 
22 10 D 6 3.5 1100 478-3922-1-ND 1.60 1.40 1.22 |478-3922-2-ND 500 291.00 | TAJD226K016RNJ 
22 20 D 6 3.5 1100 478-3924-1-ND 1.57 1.37 1.20 |478-3924-2-ND 500 285.50 | TAJD226M016RNJ 
33 10 B 8 5.3 2100 478-1688-1-NDt .95 83 .73 |478-1688-2-ND 2,000 323.00/M | TAJB336K016RNJ 
33 10 Cc 6 5.3 1500 478-1715-1-ND 63 55 48 |478-1715-2-ND 500 114.00 | TAJC336K016RNJ 
33 20 ej 6 5.3 1500 478-3906-1-ND 63 -55 48 |478-3906-2-ND 500 114.00 | TAJC336M016RNJ 
33 10 D 6 5.3 900 478-3930-1-ND 48 42 37 |478-3930-2-ND 500 86.50 | TAJD336K016RNJ 
33 20 D 6 5.3 900 478-3931-1-ND 50 44 .39 | 478-3931-2-ND 500 91.50 | TAJD336M016RNJ 
47 10 Cc 6 7.5 1400 478-1718-1-ND 1.00 87 -76 |478-1718-2-ND 500 182.00 | TAJC476K016RNJ 
16 47 20 Cc 6 75 1400 478-3912-1-ND 1.00 87 76 |478-3912-2-ND 500 182.00 | TAJC476M016RNJ 
47 10 D 6 7.5 900 478-1739-1-ND 83 72 .63 | 478-1739-2-ND 500 150.00 | TAJD476K016RNJ 
47 20 D 6 7.5 900 478-3938-1-ND 83 72 63 | 478-3938-2-ND 500 150.00 | TAJD476M016RNJ 
68 10 Cc 6 10.9 1300 478-3070-1-NDt 1.62 1.41 1.24 |478-3070-2-ND 500 295.00 | TAJC686K016RNJ 
68 10 D 6 10.9 900 478-1744-1-ND 1.60 1.40 1.22 |478-1744-2-ND 500 291.00 | TAJD686K016RNJ 
68 20 D 6 10.9 900 478-3943-1-ND 1.60 1.40 1.22 |478-3943-2-ND 500 291.00 | TAJD686M016RNJ 
100 10 ej 8 16 1000 478-5258-1-ND NEW! 2.25 1.96 1.71 |478-5258-2-ND NEW! | 500 409.50 | TAJC107KO16RNJ 
100 10 D 6 16 900 478-1723-1-ND 1.30 1.14 99 | 478-1723-2-ND 500 236.50 | TAJD107KO16RNJ 
100 20 D 6 16 900 478-3919-1-ND 1.30 1.14 .99 |478-3919-2-ND 500 236.50 | TAJD107M016RNJ 
100 10 E 6 16 900 478-3945-1-ND 1.90 1.66 1.45 |478-3945-2-ND 400 276.80 | TAJE107KO16RNJ 
100 20 E 6 16 900 478-3946-1-ND 1.45 1.27 1.11 |478-3946-2-ND 400 211.60 | TAJE107M016RNJ 
150 10 D 6 24 900 478-2356-1-ND 3.25 2.83 2.47 | 478-2356-2-ND 500 552.50 | TAJD157KO16RNJ 
150 20 D 6 24 900 478-3921-1-ND 3.25 2.83 2.47 | 478-3921-2-ND 500 591.50 | TAJD157M016RNJ 
220 10 E 10 35.2 500 478-2357-1-NDt 8.25 7.18 6.27 | 478-2357-2-ND 400 1122.00 | TAJE227K016RNJ 
220 20 E 10 35.2 500 478-3953-1-ND 6.47 5.63 4.92 | 478-3953-2-ND 400 941.60 | TAJE227M016RNJ 
0.1 10 R 4 0.5 25000 478-3286-1-ND 1.10 -96 .84 |478-3286-2-ND 2,500 337.00/M | TAJR104KO20RNJ 
0.47 10 R 4 0.5 25000 478-3964-1-ND 1.10 96 .84 |478-3964-2-ND 2,500 400.00/M | TAJR474K020RNJ 
1 10 A 4 0.5 9000 478-1650-1-ND 45 40 .35 |478-1650-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA105KO20RNJ 
1 10 T 4 0.5 900 478-3288-1-ND 1.40 1.22 1.07 |478-3288-2-ND 2,500 428.00/M | TAJT105KO20RNJ 
1.5 10 A 6 0.5 6500 478-1658-1-ND 35 31 .27_ |478-1658-2-ND 2,000 119.00/M | TAJA155KO20RNJ 
2.2 10 A 6 0.5 5300 478-2358-1-ND 45 40 .35 | 478-2358-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA225K020RNJ 
2.2 20 A 6 0.5 5300 478-3864-1-ND 34 30 .26 |478-3864-2-ND 2,000 116.00/M | TAJA225M020RNJ 
2.2 10 B 6 0.5 3500 478-3880-1-ND 19 AT -15 |478-3880-2-ND 2,000 65.00/M | TAJB225K020RNJ 
2.2 20 B 6 0.5 3500 478-3037-1-ND 50 44 39 | 478-3037-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB225M020RNJ 
2.2 10 R 6 0.5 6000 478-4693-1-ND 1.10 -96 .84 |478-4693-2-ND 2,500 374.00/M | TAJR225KO20RNJ 
3.3 10 A 6 0.7 4500 478-1664-1-ND 48 42 .37 | 478-1664-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA335KO20RNJ 
3.3 10 B 6 0.7 3000 478-1685-1-ND 50 44 .39 | 478-1685-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB335KO20RNJ 
3.3 20 B 6 0.7 3000 478-3885-1-ND 50 44 .39 | 478-3885-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB335M020RNJ 
47 10 A 6 0.9 4000 478-1668-1-NDt 48 42 37 |478-1668-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA475KO20RNJ 
47 10 B 6 0.9 3000 478-3887-1-ND -50 44 -39 | 478-3887-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB475KO20RNJ 
47 20 B 6 0.9 3000 478-3043-1-ND 50 44 39 | 478-3043-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB475M020RNJ 
6.8 10 A 6 1.4 2000 478-3071-1-ND 50 44 -38 | 478-3071-2-ND 2,000 168.00/M | TAJA685KO20RNJ 
6.8 10 B 6 1.4 2500 478-1694-1-ND 55 48 42 |478-1694-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB685KO20RNJ 
6.8 10 Cc 6 1.4 2000 478-1719-1-NDt 55 48 42 |478-1719-2-ND 500 100.00 | TAJC685KO20RNJ 
10 10 B 6 2 2100 478-1674-1-ND -50 44 -38 | 478-1674-2-ND 2,000 170.00/M | TAJB106KO20RNJ 
20 10 20 B 6 2 2100 478-3876-1-ND 50 44 .38 | 478-3876-2-ND 2,000 170.00/M | TAJB106M020RNJ 
10 10 Cc 6 2 1900 478-1699-1-ND 46 40 .35 |478-1699-2-ND 500 83.50 | TAJC106KO20RNJ 
10 20 Cc 6 2 1900 478-3895-1-ND 46 40 .35 | 478-3895-2-ND 500 83.50 | TAJC106MO20RNJ 
15 10 B 6 3 2000 478-1679-1-ND 60 53 46 |478-1679-2-ND 2,000 204.00/M | TAJB156KO20RNJ 
15 10 Cc 6 3 1700 478-1707-1-ND 88 77 .67 _|478-1707-2-ND 500 159.50 | TAJC156KO20RNJ 
22 10 B 6 4.4 1800 478-1683-1-NDt 63 55 48 |478-1683-2-ND 2,000 213.00/M | TAJB226K020RNJ 
22 20 B 6 4.4 1800 478-3883-1-ND 63 55 48 |478-3883-2-ND 2,000 213.00/M | TAJB226M020RNJ 
22 10 Cc 6 4.4 1600 478-1711-1-ND 1.00 87 76 |478-1711-2-ND 500 182.00 | TAJC226K020RNJ 
22 20 Cc 6 4.4 1600 478-3902-1-ND 1.00 87 -76 |478-3902-2-ND 500 182.00 | TAJC226M020RNJ 
22 10 D 6 4.4 900 478-3923-1-ND 1.68 1.46 1.28 |478-3923-2-ND 500 305.00 | TAJD226KO020RNJ 
22 20 D 6 4.4 900 478-3925-1-ND 1.64 1.43 1.25 |478-3925-2-ND 500 298.50 | TAJD226M020RNJ 
33 10 Cc 6 6.6 1500 478-1716-1-ND 1.00 87 76 |478-1716-2-ND 500 182.00 | TAJC336K020RNJ 
33 10 D 6 6.6 900 478-1734-1-ND 75 66 .57 |478-1734-2-ND 500 136.50 | TAJD336K020RNJ 
47 10 Cc 6 9.4 900 478-2359-1-ND 1.98 1.72 1.51 |478-2359-2-ND 500 336.00 | TAJC476KO20RNJ 
47 10 D 6 9.4 900 478-3936-1-ND fd) -66 .57 |478-3936-2-ND 500 136.50 | TAJD476KO20RNJ 
68 10 D 6 13.6 900 478-1745-1-ND 2.30 2.01 1.75 |478-1745-2-ND 500 418.50 | TAJD686KO20RNJ 
68 10 E 6 13.6 900 478-3960-1-ND 3.20 2.79 2.44 | 478-3960-2-ND 400 466.00 | TAJE686KO20RNJ 
100 10 D 6 20 900 478-1724-1-NDt 3.25 2.83 2.47 |478-1724-2-ND 500 591.50 | TAJD107KO20RNJ 
100 10 E 6 20 900 478-1746-1-ND 3.08 2.68 2.34 |478-1746-2-ND 400 447.60 | TAJE107KO20RNJ 
100 20 E 6 20 900 478-3947-1-ND 3.08 2.68 2.34 | 478-3947-2-ND 400 447.60 | TAJE107M020RNJ 
150 10 E 8 30 300 478-2360-1-ND 5.49 4.78 4.18 | 478-2360-2-ND 400 746.80 | TAJE157KO20RNJ 
0.47 10 A 4 0.5 14000 478-2339-1-ND 1.00 87 .76 |478-2339-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA474K025RNJ 
at 10 A 4 0.5 8000 478-2363-1-ND 48 42 37 |478-2363-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA105KO25RNJ 
1 20 A 4 0.5 8000 478-3857-1-ND 38 34 .29 |478-3857-2-ND 2,000 130.00/M | TAJA105M025RNJ 
1.5 10 A 6 0.5 7500 478-2364-1-ND 45 40 .35 | 478-2364-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA155KO25RNJ 
1.5 20 B 6 0.5 5000 478-3034-1-ND -50 44 39 |478-3034-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB155M025RNJ 
2.2 10 A 6 0.6 7000 478-1662-1-ND 48 42 37 |478-1662-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA225K025RNJ 
2.2 10 B 6 0.6 4500 478-3881-1-ND 21 19 17. |478-3881-2-ND 2,000 72.00/M | TAJB225K025RNJ 
25 2.2 20 B 6 0.6 4500 478-3038-1-ND 50 44 .39 | 478-3038-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB225M025RNJ 
3.3 10 A 6 0.8 3700 478-3072-1-ND 50 44 38 | 478-3072-2-ND 2,000 168.00/M | TAJA335K025RNJ 
3.3 10 B 6 0.8 3500 478-2365-1-ND 75 66 .57 |478-2365-2-ND 2,000 255.00/M | TAJB335K025RNJ 
3.3 10 Cc 6 0.8 2800 478-3903-1-ND 74 65 .57 |478-3903-2-ND 500 134.50 | TAJC335KO25RNJ 
3.3 20 Cc 6 0.8 2800 478-3904-1-ND 72 63 56 |478-3904-2-ND 500 132.00 | TAJC335M025RNJ 
47 10 B 6 1.2 2800 478-1690-1-ND 55 48 42 |478-1690-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB475KO025RNJ 
47 10 Cc 6 1.2 2400 478-3907-1-ND 38 34 .29 |478-3907-2-ND 500 69.00 | TAJC475K025RNJ 
47 20 ej 6 As 2400 478-3908-1-ND 38 34 .29 |478-3908-2-ND 500 69.00 | TAJC475M025RNJ 
6.8 10 B 6 1.7 2800 478-1695-1-NDt 65 -57 -50 |478-1695-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB685K025RNJ 
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INA TAJ Series Standard Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont) 


Rated Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case % (WA) Maximum _| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 

(V) (uF) % Size | Maximum | Maximum | (m0@100kHz) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
6.8 10 Cc 6 1.7 2000 478-3913-1-ND 42 37 .382 | 478-3913-2-ND 500 75.50 | TAJC685K025RNJ 
10 10 B 6 2.5 2500 478-5257-1-ND NEW! 85 .74 .65 |478-5257-2-ND NEW!| 2,000 289.00/M | TAJB106KO025RNJ 
10 10 Cc 6 2.5 1800 478-1700-1-ND 53 A6 .40 |478-1700-2-ND 500 95.50 | TAJC106K025RNJ 
10 20 c 6 2.5 1800 478-3896-1-ND 48 42 .387 | 478-3896-2-ND 500 86.50 | TAJC106MO25RNJ 
10 10 D 6 2.5 1200 478-3354-1-ND 1.68 1.46 1.28 |478-3354-2-ND 500 273.00 | TAJD106KO25RNJ 
10 20 D 6 2.5 1200 478-3915-1-ND 1.50 1.31 1.14 |478-3915-2-ND 500 273.00 | TAJD106M025RNJ 
10 10 Ww 6 2.5 1800 478-3289-1-ND 2.25 1.96 1.71 |478-3289-2-ND 1,000 737.00 | TAJW106KO25RNJ 
15 10 D 6 3.8 1000 478-1726-1-ND 83 we .63 | 478-1726-2-ND 500 150.00 | TAJD156KO25RNJ 
22 20 Cc 6 5.5: 1400 478-1712-1-NDt 1.05 92 .80 |478-1712-2-ND 500 191.00 | TAJC226M025RNJ 
22 10 D 6 5.5 900 478-1729-1-ND 83 72 -63 | 478-1729-2-ND 500 150.00 | TAJD226K025RNJ 
25 22 20 D 6 5.5 900 478-3926-1-ND 1.64 1.43 1.25 |478-3926-2-ND 500 298.50 | TAJD226M025RNJ 
33 10 D 6 8.3 900 478-2366-1-ND 3.25 2.83 2.47 |478-2366-2-ND 500 552.50 | TAJD336K025RNJ 
33 10 E 6 8.3 900 478-3954-1-ND 1.32 1.15) 1.01 |478-3954-2-ND 400 192.00 | TAJE336K025RNJ 
47 10 D 6 11.8 900 478-1740-1-NDt 3.89 3.39 2.96 |478-1740-2-ND 500 708.00 | TAJD476K025RNJ 
47 20 D 6 11.8 900 478-3939-1-ND 1.24 1.08 -94 |478-3939-2-ND 500 225.00 | TAJD476M025RNJ 
47 10 Y 6 11.8 900 478-5259-1-ND NEW! 3.00 2.61 2.28 |478-5259-2-ND NEW!| 1,000 1092.00 | TAJY476K025RNJ 
68 10 E 6 17 900 478-1750-1-ND 8.25 7.18 6.27 |478-1750-2-ND 400 1201.20 | TAJE686K025RNJ 
68 20 E 6 17 900 478-3961-1-ND 6.88 5.99 5.23 |478-3961-2-ND 400 1001.20 | TAJE686M025RNJ 
100 10 Vv 8 25 400 478-2367-1-ND 9.25 8.05 7.03 | 478-2367-2-ND 400 1258.00 | TAJV107KO025RNJ 
100 20 Vv 8 25 400 478-3970-1-ND 9.15 7.97 6.96 | 478-3970-2-ND 400 1332.40 | TAJV107M0O25RNJ 
100 20 E 10 25 300 478-5531-1-ND NEW!| 10.91 9.50 8.30 |478-5531-2-ND NEW!| 400 1588.40 | TAJE107MO25RNJ 
0.1 10 A 4 0.5 24000 478-2368-1-ND 1.00 .87 .76 |478-2368-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA104KO35RNJ 
0.15 10 A 4 0.5 21000 478-2336-1-ND 1.00 87 .76 |478-2336-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA154KO35RNJ 
0.22 10 A 4 0.5 18000 478-2337-1-ND 1.00 87 .76 |478-2337-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA224K035RNJ 
0.33 10 A 4 0.5 15000 478-2338-1-ND 1.00 87 .76 |478-2338-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA334K035RNJ 
0.47 10 A 4 0.5 12000 478-2340-1-ND 1.00 87 -76_|478-2340-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA474KO35RNJ 
0.47 10 B 4 0.5 10000 478-2373-1-ND 1.50 1.31 1.14 |478-2373-2-ND 2,000 510.00/M | TAJB474K035RNJ 
0.68 10 A 4 0.5 8000 478-2341-1-ND 1.00 87 -76 |478-2341-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA684K035RNJ 
0.68 20 B 4 0.5 8000 478-3044-1-ND wd: 66 .57  |478-3044-2-ND 2,000 255.00/M | TAJB684M035RNJ 
1 10 A 4 0.5 7500 478-1651-1-NDt 50 44 .38 |478-1651-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA105KO35RNJ 
1 20 A 4 0.5 7500 478-3858-1-ND 40 35 -31__|478-3858-2-ND 2,000 136.00/M | TAJA105M035RNJ 
1 10 B 4 0.5 6500 478-1671-1-ND 50 44 .39 | 478-1671-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB105KO35RNJ 
1 20 B 4 0.5 6500 478-3872-1-ND 50 44 .39 | 478-3872-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB105MO035RNJ 
10 20 Cc 6 3.5 1600 478-4973-1-ND 1.30 1.14 .99 |478-4973-2-ND 500 236.50 | TAJC106MO35RNJ 
1.5 10 A 6 0.5 7500 478-1659-1-ND 70 61 .54 |478-1659-2-ND 2,000 238.00/M | TAJA155KO35RNJ 
1.5 10 B 6 0.5 5200 478-1678-1-ND -60 53 46 |478-1678-2-ND 2,000 204.00/M | TAJB155KO35RNJ 
2.2 10 A 6 0.8 4500 478-3073-1-ND -90 79 .69 |478-3073-2-ND 2,000 306.00/M | TAJA225K035RNJ 
2.2 10 B 6 0.8 4200 478-1680-1-ND 53 46 40 |478-1680-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB225K035RNJ 
2.2 20 B 6 0.8 4200 478-3882-1-ND 53 46 40 |478-3882-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB225M035RNJ 
2.2 10 Cc 6 0.8 3500 478-1710-1-ND 55 48 .42 |478-1710-2-ND 500 100.00 | TAJC225KO35RNJ 
2.2 10 T 6 0.8 4200 478-3290-1-ND 1.40 1.22 1.07 |478-3290-2-ND 2,500 428.00/M | TAUT225KO35RNJ 
3.3 10 B 6 1.2 3500 478-1686-1-ND 55 48 42 |478-1686-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB335K035RNJ 
35 3.3 10 Cc 6 1:2 2500 478-1714-1-ND 53 A6 40 |478-1714-2-ND 500 95.50 | TAJC335KO35RNJ 
47 10 B 6 1.2 3100 478-1691-1-NDt 65 57 .50 |478-1691-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB475KO35RNJ 
47 20 B 6 1.2 3100 478-3889-1-ND 65 57 .50 |478-3889-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB475M035RNJ 
4.7 10 ie} 6 1.6 2200 478-1717-1-ND 53 A6 40 |478-1717-2-ND 500 95.50 | TAJC475KO035RNJ 
47 20 Cc 6 1.6 2200 478-3909-1-ND 53 46 .40 |478-3909-2-ND 500 95.50 | TAJC475M035RNJ 
47 10 D 6 1.6 1500 478-1737-1-ND 83 72 .63 | 478-1737-2-ND 500 150.00 | TAJD475KO35RNJ 
4.7 20 D 6 1.6 1500 478-3934-1-ND 83 72 .63 | 478-3934-2-ND 500 150.00 | TAJD475M035RNJ 
6.8 10 c 6 24 1800 478-1720-1-ND 63 55 .48 |478-1720-2-ND 500 114.00 | TAJC685KO35RNJ 
6.8 10 D 6 2.4 1300 478-1742-1-ND 83 ae -63 | 478-1742-2-ND 500 150.00 | TAJD685KO35RNJ 
10 10 Cc 6 3.5 1600 478-1701-1-NDt 95 83 .73 |478-1701-2-ND 500 173.00 | TAJC106KO35RNJ 
10 10 D 6 3.5 1000 478-1722-1-ND 88 77 .67  |478-1722-2-ND 500 159.50 | TAJD106KO35RNJ 
10 20 D 6 3.5 1000 478-3916-1-ND 88 AT .67 |478-3916-2-ND 500 159.50 | TAJD106MO35RNJ 
15 10 c 6 5.3 1400 478-1708-1-ND 1.25 1.09 .95 |478-1708-2-ND 500 227.50 | TAJC156KO35RNJ 
15 10 D 6 5.3 900 478-1727-1-ND 1.05 92 -80 |478-1727-2-ND 500 191.00 | TAJD156KO35RNJ 
15 20 D 6 5.3 900 478-3920-1-ND 1.05 92 .80 |478-3920-2-ND 500 191.00 | TAJD156MO35RNJ 
22 10 D 6 77 900 478-1730-1-NDt 1.90 1.66 1.45 |478-1730-2-ND 500 346.00 | TAJD226K035RNJ 
22 20 D 6 7.7 900 478-3927-1-ND 1.90 1.66 1.45 |478-3927-2-ND 500 346.00 | TAJD226M035RNJ 
22 10 E 6 re 900 478-1747-1-ND 4.25 3.70 3.23 |478-1747-2-ND 400 618.80 | TAJE226K035RNJ 
22 20 E 6 7.7 900 478-3950-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 478-3950-2-ND 400 618.80 | TAJE226M035RNJ 
33 10 D 6 11.6 900 478-1735-1-ND 4.00 3.48 3.04 |478-1735-2-ND 500 728.00 | TAJD336KO35RNJ 
33 20 D 6 11.6 900 478-3932-1-ND 3.90 3.40 2.97 |478-3932-2-ND 500 710.00 | TAJD336M035RNJ 
47 10 E 6 16.5 900 478-3074-1-NDt 7.43 6.46 5.65 |478-3074-2-ND 400 1081.20 | TAJE476K035RNJ 
47 20 E 6 16.5 900 478-3958-1-ND 6.88 5.99 5.23 | 478-3958-2-ND 400 1001.20 | TAJE476MO35RNJ 
0.1 10 A 4 0.5 22000 478-1648-1-ND 75 66 .57  |478-1648-2-ND 2,000 255.00/M | TAJA104KO50RNJ 
0.22 10 A 4 0.5 18000 478-2376-1-ND 1.00 87 .76 |478-2376-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA224KOS50RNJ 
0.33 10 B 4 0.5 12000 478-2377-1-NDt 1.50 1.31 1.14 |478-2377-2-ND 2,000 510.00/M | TAJB334KO50RNJ 
0.47 10 B 4 0.7 9500 478-2378-1-ND 1.50 1.31 1.14 |478-2378-2-ND 2,000 510.00/M | TAJB474KO50RNJ 
0.68 10 B 4 0.5 8000 478-2379-1-ND 1.50 1.31 1.14 |478-2379-2-ND 2,000 510.00/M | TAJB684KOSORNJ 
0.68 10 Cc 4 0.5 7000 478-2342-1-ND 2.25 1.96 1.71 |478-2342-2-ND 500 382.50 | TAJC684KO50RNJ 
1 10 B 4 0.5 7000 478-3075-1-ND 1.35 1.18 1.03 |478-3075-2-ND 2,000 459.00/M | TAJB105KO50RNJ 
1 10 Cc 4 0.5 5500 478-1697-1-NDt 75 66 .57 |478-1697-2-ND 500 136.50 | TAJC105KOSORNJ 
1 20 Cc 4 0.5 5500 478-3894-1-ND 75 66 .57 | 478-3894-2-ND 500 136.50 | TAJC105MO50RNJ 
1.5 10 ej 6 0.8 4500 478-1706-1-ND 2.25 1.96 1.71 |478-1706-2-ND 500 409.50 | TAJC155KOSORNJ 
1.5 10 D 6 0.8 4000 478-1725-1-ND 4.60 4.01 3.50 |478-1725-2-ND 500 837.00 | TAJD155KOSORNJ 
50 2.2 10 D 6 11 2500 478-1728-1-ND 1.43 1.24 1.09 |478-1728-2-ND 500 259.50 | TAJD225KO50RNJ 
3.3 10 Cc 6 ners 2500 478-3076-1-ND 2.03 1.77 1.54 |478-3076-2-ND 500 368.50 | TAJC335KO50RNJ 
3.3 10 D 6 ‘1:77 2000 478-1733-1-ND 1.40 1.22 1.07 |478-1733-2-ND 500 255.00 | TAJD335KO50RNJ 
4.7 10 ie} 4 0.5 1400 478-4775-1-ND 2.25 1.96 1.71 |478-4775-2-ND 500 409.50 | TAJC475KOSORNJ 
4.7 10 D 6 24 1400 478-1738-1-ND 1.43 1.24 1.09 |478-1738-2-ND 500 259.50 | TAJD475KOSORNJ 
4.7 20 D 6 2.4 1400 478-3935-1-ND 1.43 1.24 1.09 |478-3935-2-ND 500 259.50 | TAJD475MO50RNJ 
6.8 10 Cc 6 3.4 1000 478-4776-1-ND 2.25 1.96 1.71 |478-4776-2-ND 500 409.50 | TAJC685KOS50RNJ 
6.8 10 D 6 3.4 1000 478-1743-1-NDt 5.25 4.57 3.99 |478-1743-2-ND 500 955.50 | TAJD685KO50RNJ 
6.8 20 D 6 3.4 1000 478-3941-1-ND 412 3.59 3.13 | 478-3941-2-ND 500 749.00 | TAJD685MO50RNJ 
10 10 D 6 5 800 478-2380-1-ND 5.25 4.57 3.99 | 478-2380-2-ND 500 892.50 | TAJD106KOSORNJ 
10 10 E 6 5 1000 478-3291-1-NDt 11.25 9.79 8.55 |478-3291-2-ND 400 1474.40 | TAJE106KOSORNJ 
10 20 E 6 5 1000 478-3944-1-ND 9.60 8.36 7.30 |478-3944-2-ND 400 1397.60 | TAJE106MOS5ORNJ 
15 10 E 6 7.5 600 478-3077-1-ND 10.13 8.81 7.70 _|478-3077-2-ND 400 1474.40 | TAJE1S6KOSORNJ 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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INA ( TPS Series Low ESR Surface Mount Tantalum Capacitors Digi 


TPS surface mount products have inherently low 


Case EIA Dimensions - mm 
ESR (equivalent series resistance) and are capable Size Code L WwW H wi A S (Min.) 
of higher ripple current handling, producing lower A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.10 lL — K- W >] 
ripple voltages, less power and heat dissipation than B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 _| | 
standard product for the most efficient use of circuit fe 6032-28 6.00 3.20 2.60 2.20 1.30 2.90 4 
power. D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 H 
. E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 (_ _}) Y 
TPS has been designed, manufactured, and precon- T 3528-12 3.50 2.80 1.20 2.20 0.80 1.40 ol =. = 
ditioned for optimum performance in typical power V 7361-38 7.30 6.10 3.45 3.10 1.40 4.40 A Ss A Wi 
supply applications. w 6032-15 6.00 3.20 1.50 2.20 1.30 2.90 
+ Temperature Range: -55°C ~ 125°C ¥ 7343-20 7.30 4.30 2.00 2.40 1.30 4.40 
Rated | Capaci- | Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | tance | Tolerance | Case % (uA) Maximum __| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size | Maximum | Maximum | (mQ)@100kHz | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 10 A 8 1.9 500 478-2381-1-ND 1.00 87 76 |478-2381-2-ND 2,000 340.00/M /TPSA476K004R0500 
220 10 D 8 8.8 50 478-3310-1-NDT 4.40 3.83 3.35 | 478-3310-2-ND 500 720.50 | TPSD227K004R0050 
330 10 D 8 13.2 35 478-2383-1-ND 14.65 12.75 11.14 |478-2383-2-ND 500 2666.50 | TPSD337K004R0035 
4 330 10 D 8 13.2 100 478-2384-1-ND 11.40 9.92 8.67 | 478-2384-2-ND 500 2075.00 | TPSD337K004R0100 
470 10 D 12 18.8 45 478-2385-1-ND 9.00 7.83 6.84 | 478-2385-2-ND 500 1638.00 | TPSD477K004R0045 
680 10 D 14 27.2 100 478-2386-1-ND 12.95 11.27 9.85 | 478-2386-2-ND 500 2357.00 | TPSD687K004R0100 
680 10 D 14 27.2 45 478-3078-1-ND 12.24 10.65 9.31 | 478-3078-2-ND 500 2227.50 | TPSD687K004R0045 
10 10 A 6 0.6 1500 478-2388-1-ND 1.00 87 76 |478-2388-2-ND 2,000 340.00/M /TPSA106KO006R1500 
10 10 T 0.6 1000 478-4950-1-ND 1.60 1.40 1.22 |478-4950-2-ND 2,500 544.00/M |TPST106KO06R1000 
22 10 A 6 1.4 900 478-1754-1-NDT 75 66 .57 |478-1754-2-ND 2,000 255.00/M_ |TPSA226KO006RO900 
33 10 A 8 21 600 478-1755-1-ND 1.00 87 76 |478-1755-2-ND 2,000 340.00/M |TPSA336KO06RO600 
33 20 A 8 21 600 478-5228-1-ND 65 57 50 |478-5228-2-ND 2,000 221.00/M_| TPSA336M006R0600 
47 10 A 10 2.8 800 478-3079-1-ND -90 79 .69 | 478-3079-2-ND 2,000 306.00/M /TPSA476KO06R0800 
47 10 B 6 3 250 478-2389-1-NDTt 1.25 1.09 .95 |478-2389-2-ND 2,000 425.00/M |TPSB476KO006R0250 
68 20 B 8 4.3 500 478-1761-1-ND 1.20 1.05 .92 |478-1761-2-ND 2,000 408.00/M |TPSB686M006R0500 
68 10 Ww 6 4.3 125 478-3312-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-3312-2-ND 1,000 1310.00 | TPSW686K006R0125 
100 10 B 10 6.3 250 478-3080-1-ND 1.13 98 -86  |478-3080-2-ND 2,000 383.00/M_|TPSB107KO06R0250 
100 10 B 10 6.3 400 478-4976-1-ND 85 .74 .65 |478-4976-2-ND 2,000 289.00/M /TPSB107KO06R0400 
100 20 B 10 6.3 250 478-4978-1-ND 1.13 98 .86 |478-4978-2-ND 2,000 383.00/M |TPSB107M006R0250 
100 10 Cc 6 6.3 150 478-1764-1-ND 2.00 1.74 1.52 |478-1764-2-ND 500 364.00 |TPSC107KO06R0150 
100 10 c 6 6.3 75 478-3313-1-NDT 3.20 2.79 2.44 | 478-3313-2-ND 500 524.00 |TPSC107KO06R0075 
100 20 c 6 6.3 150 478-4090-1-ND 2.40 2.09 1.83 |478-4090-2-ND 500 364.00 |TPSC107M006R0150 
150 10 Cc 6 9.5 150 478-2390-1-ND 2.65 2.31 2.02 | 478-2390-2-ND 500 482.50 |TPSC157K006R0150 
220 10 c 8 13.9 125 478-1768-1-ND 1.85 1.61 1.41 |478-1768-2-ND 500 336.50 | TPSC227K006R0125 
220 10 c 8 13.9 70 478-3081-1-ND 2.16 1.88 1.65 |478-3081-2-ND 500 393.00 | TPSC227K006R0070 
63 220 20 c 8 13.9 125 478-5239-1-ND 1.83 1.59 1.39 |478-5239-2-ND 500 332.00 | TPSC227M006R0125 
° 220 10 D 8 13.2 100 478-3362-1-ND 4.20 3.66 3.20 | 478-3362-2-ND 500 764.50 | TPSD227K006R0100 
220 20 D 8 13.2 100 478-3061-1-ND 3.50 3.05 2.66 | 478-3061-2-ND 500 637.00 |TPSD227M006R0100 
330 10 D 8 20.8 45 478-3314-1-ND 14.40 12.53 10.95 |478-3314-2-ND 500 2358.50 | TPSD337K006R0045 
330 20 D 8 20.8 45 478-4115-1-ND 14.25 12.40 10.83 |478-4115-2-ND 500 2047.50 | TPSD337M006R0045 
330 10 E 8 20.8 100 478-4135-1-ND 10.40 9.05 7.91 |478-4135-2-ND 400 1287.20 | TPSE337K006R0100 
330 20 E 8 20.8 100 478-1804-1-ND 9.50 8.27 7.22 | 478-1804-2-ND 400 1383.20 | TPSE337M006R0100 
330 10 Y 12 20.8 100 478-4698-1-ND 6.25 5.44 4.75 |478-4698-2-ND 1,000 2275.00 | TPSY337K006R0100 
330 20 Y 12 20.8 150 478-4166-1-ND 6.15 5.36 4.68 | 478-4166-2-ND 1,000 1911.00 |TPSY337MO06R0150 
470 10 D 12 29.6 45 478-3082-1-ND 7.1 6.19 5.41 | 478-3082-2-ND 500 1294.00 | TPSD477K006R0045 
470 10 D 12 29.6 100 478-3315-1-NDT 7.30 6.36 5.55 | 478-3315-2-ND 500 1195.50 | TPSD477KO006R0100 
470 20 D 12 29.6 100 478-1790-1-ND 6.95 6.05 5.29 | 478-1790-2-ND 500 1265.00 _|TPSD477M006R0100 
470 20 D 12 29.6 200 478-1791-1-ND 5.65 4.92 4.30 |478-1791-2-ND 500 1028.50 | TPSD477M006R0200 
470 10 E 10 29.6 45 478-3316-1-NDTt 13.35 11.62 10.15 |478-3316-2-ND 400 1749.20 | TPSE477KO06R0045 
470 20 E 10 29.6 50 478-4147-1-ND 13.13 11.43 9.98 |478-4147-2-ND 400 1565.20 | TPSE477MO06RO050 
470 10 Vv 10 29.6 55 478-4161-1-ND 15.25 13.27 11.59 |478-4161-2-ND 400 1885.60 | TPSV477KO06RO055 
470 10 Y 20 28.2 150 478-4707-1-ND 6.25 5.44 4.75 | 478-4707-2-ND 1,000 2275.00 _| TPSY477KO06R0150 
680 10 E 10 42.8 45 478-1809-1-ND 14.50 12.62 11.02 | 478-1809-2-ND 400 2111.20 | TPSE687KO006R0045 
680 10 Vv 14 42.8 35 478-3083-1-ND 13.73 11.95 10.44 | 478-3083-2-ND 400 1998.40 | TPSV687KO06R0035 
680 20 Vv 14 42.8 35 478-4165-1-ND 15.00 13.05 11.40 |478-4165-2-ND 400 1820.00 | TPSV687MO06R0035 
2.2 10 A 6 0.5 1800 478-1753-1-ND 75 66 57 |478-1753-2-ND 2,000 255.00/M |TPSA225K010R1800 
47 10 A 6 0.5 1400 478-2391-1-NDTt 1.00 87 76 |478-2391-2-ND 2,000 340.00/M |TPSA475K010R1400 
6.8 10 A 6 0.7 1800 478-2392-1-ND 1.00 .87 76 |478-2392-2-ND 2,000 340.00/M_ |TPSA685K010R1800 
10 10 A 6 dl 900 478-1751-1-ND -70 61 54 |478-1751-2-ND 2,000 238.00/M |TPSA106K010RO0900 
10 10 A 6 1 1800 478-3317-1-NDT 1.00 87 -76_|478-3317-2-ND 2,000 306.00/M_|TPSA106K010R1800 
10 20 A 6 1 1800 478-4086-1-ND 38 .33 .29 |478-4086-2-ND 2,000 128.00/M |TPSA106M010R1800 
10 10 7 6 1 1000 478-4153-1-ND 1.60 1.40 1.22 |478-4153-2-ND 2,500 462.00/M | TPST106K010R1000 
5: 10 A 6 15 1000 478-1752-1-ND 75 66 .57 |478-1752-2-ND 2,000 255.00/M_ |TPSA156K010R1000 
22 10 B 6 2.2 400 478-2393-1-ND 1.25 1.09 .95 |478-2393-2-ND 2,000 425.00/M_ |TPSB226K010R0400 
22 10 B 6 2.2 500 478-5232-1-ND 1.00 87 -76_|478-5232-2-ND 2,000 340.00/M_|TPSB226K010R0500 
22 10 B 6 2.2 700 478-3318-1-NDTt 1.25 1.09 .95 |478-3318-2-ND 2,000 383.00/M /TPSB226K010R0700 
22 20 B 6 2.2 700 478-4088-1-ND 1.20 1.05 .92 |478-4088-2-ND 2,000 333.00/M |TPSB226M010R0700 
33 10 B 6 3.3 425 478-1759-1-ND 1.20 1.05 .92 |478-1759-2-ND 2,000 408.00/M |TPSB336K010R0425 
33 10 c 6 3.3 150 478-3319-1-ND 2.65 2.31 2.02 | 478-3319-2-ND 500 434.00 | TPSC336K010R0150 
33 10 ej 6 3.3 375 478-1770-1-ND 2.00 1.74 1.52 |478-1770-2-ND 500 364.00 | TPSC336K010R0375 
47 10 B 8 47 250 478-3085-1-ND 1.13 98 .86 | 478-3085-2-ND 2,000 383.00/M |TPSB476K010R0250 
47 10 B 8 47 500 478-4089-1-ND 1.25 1.09 .95 |478-4089-2-ND 2,000 340.00/M |TPSB476K010R0500 
47 20 B 8 4.7 500 478-5234-1-ND 1.20 1.05 .92 |478-5234-2-ND 2,000 408.00/M /TPSB476M010R0500 
10 47 10 B 8 4.7 650 478-1760-1-ND 1.25 1.09 .95 |478-1760-2-ND 2,000 425.00/M |TPSB476K010R0650 
47 10 ie} 6 47 350 478-4093-1-ND 2.10 1.83 1.60 |478-4093-2-ND 500 325.00 | TPSC476K010R0350 
47 20 Cc 6 47 350 478-3059-1-ND 1.75 1.53 1.33 |478-3059-2-ND 500 318.50 |TPSC476M010R0350 
68 10 B 8 6.8 600 478-3084-1-ND 1.13 98 .86 | 478-3084-2-ND 2,000 383.00/M /TPSB686K010R0600 
100 20 B 8 10 400 478-5231-1-ND 1.50 1.31 1.14 |478-5231-2-ND 2,000 510.00/M )TPSB107M010R0400 
100 10 c 8 10 75 478-3086-1-NDt 2.48 2.16 1.89 |478-3086-2-ND 500 450.50 |TPSC107K010R0075 
100 20 ej 8 10 75 478-5236-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 478-5236-2-ND 500 500.50 | TPSC107M010R0075 
100 10 Cc 8 10 100 478-1765-1-ND 1.88 1.64 1.43 |478-1765-2-ND 500 341.50 |TPSC107K010R0100 
100 10 Cc 8 10 200 478-3357-1-ND 2.45 2.14 1.87 | 478-3357-2-ND 500 446.00 |TPSC107K010R0200 
100 20 Cc 8 10 200 478-5237-1-ND 2.45 2.14 1.87 | 478-5237-2-ND 500 446.00 |TPSC107M010R0200 
100 20 Cc 8 10 100 478-4091-1-ND 2.50 2.18 1.90 |478-4091-2-ND 5,000 560.00/M |TPSC107M010R0100 
100 10 D 6 10 50 478-3320-1-NDTt 5.35 4.66 4.07 | 478-3320-2-ND 500 876.50 |TPSD107K010R0050 
100 10 D 6 10 65 478-1776-1-ND 3.90 3.40 2.97 |478-1776-2-ND 500 710.00 |TPSD107K010RO065 
100 10 D 6 10 100 478-1777-1-ND 2.35 2.05 1.79 |478-1777-2-ND 500 427.50 |TPSD107K010R0100 
100 20 D 6 10 50 478-4095-1-ND 5.00 4.35 3.80 | 478-4095-2-ND 500 773.50 |TPSD107M010RO0050 
100 20 D 6 10 65 478-4096-1-ND 4.50 3.92 3.42 | 478-4096-2-ND 500 637.00 |TPSD107M010RO0065 
100 10 D 6 10 80 478-5242-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-5242-2-ND 500 546.00 | TPSD107K010R0080 
100 20 D 6 10 80 478-4097-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-4097-2-ND 500 619.00 |TPSD107M010R0080 
100 20 D 6 10 100 478-1779-1-ND 2.35 2.05 1.79 |478-1779-2-ND 500 427.50 _|TPSD107M010R0100 
(Continued) 
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Rated | Capaci- | Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | tance Tolerance | Case % (uA) Maximum ___| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 

(Vv) (uF) % Size | Maximum | Maximum | (mQ)@100kHz | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
150 10 D 6 15 50 478-3321-1-ND 5.75 5.01 4.37 |478-3321-2-ND 500 942.00 | TPSD157K010R0050 
150 10 D 8 15 100 478-1781-1-ND 3.50 3.05 2.66 |478-1781-2-ND 500 637.00 | TPSD157K010R0100 
150 20 D 6 15 50 478-4102-1-ND 4.00 3.48 3.04 |478-4102-2-ND 500 619.00 | TPSD157M010R0050 
150 20 D 8 15 100 478-4103-1-ND 4.00 3.48 3.04 |478-4103-2-ND 500 637.00 | TPSD157M010R0100 
220 10 D 8 22 50 478-4108-1-ND 9.75 8.49 7.41 |478-4108-2-ND 500 1501.50 | TPSD227K010RO0050 
220 10 D 8 22 100 478-3322-1-NDt 8.25 7.18 6.27 |478-3322-2-ND 500 1351.50 | TPSD227K010R0100 
220 10 D 8 22 150 478-1784-1-ND 6.75 5.88 5.13 |478-1784-2-ND 500 1228.50 | TPSD227K010R0150 
220 20 D 8 22 150 478-5244-1-ND 2.75 2.40 2.09 |478-5244-2-ND 500 500.50 | TPSD227M010R0150 
220 20 D 8 22 50 478-4109-1-ND 9.60 8.36 7.30 |478-4109-2-ND 500 1483.50 | TPSD227M010R0050 
220 20 D 8 22 100 478-4110-1-ND 5.00 4.35 3.80 |478-4110-2-ND 500 773.50 _|TPSD227M010R0100 
220 10 E 8 22 50 478-3323-1-NDt 12.75 11.10 9.69 |478-3323-2-ND 400 1670.80 | TPSE227K010R0050 
220 10 E 8 22 100 478-1799-1-ND 9.50 8.27 7.22 |478-1799-2-ND 400 1383.20 | TPSE227K010R0100 
220 20 E 8 22 100 478-4130-1-ND 9.90 8.62 7.53 |478-4130-2-ND 400 910.00 | TPSE227M010R0100 
220 10 Nv 10 22 100 478-5408-1-ND NEW! 6.25 5.44 4.75 |478-5408-2-ND NEW!| 1,000 2275.00 | TPSY227K010R0100 
330 10 D 8 33 50 478-3087-1-ND 12.11 10.54 9.20 |478-3087-2-ND 500 2203.00 _| TPSD337K010R0050 
10 330 10 D 8 33 100 478-1787-1-ND 6.85 5.96 5.21 |478-1787-2-ND 500 1246.50 | TPSD337K010R0100 
330 20 D 8 33 100 478-4116-1-ND 12.50 10.88 9.50 |478-4116-2-ND 500 1183.00 | TPSD337M010R0100 
330 20 D 8 33 150 478-4117-1-ND 11.25 9.79 8.55 |478-4117-2-ND 500 1740.50 | TPSD337M010R0150 
330 10 E 8 33 40 478-4136-1-ND 15.25 13.27 11.59 |478-4136-2-ND 400 1885.60 | TPSE337K010R0040 
330 10 E 8 33 60 478-4138-1-ND 14.75 12.84 11.21 | 478-4138-2-ND 400 1638.00 | TPSE337K010RO060 
330 10 E 8 33 100 478-4139-1-ND 13.25 11.53 10.07 |478-4139-2-ND 400 1456.00 | TPSE337K010R0100 
330 20 E 8 33 60 478-4141-1-ND 14.00 12.18 10.64 |478-4141-2-ND 400 1456.00 | TPSE337M010RO0060 
330 20 E 8 33 100 478-4142-1-ND 12.75 11.10 9.69 |478-4142-2-ND 400 1578.00 | TPSE337M010R0100 
330 10 Vv 10 33 60 478-4158-1-ND 15.25 13.27 11.59 |478-4158-2-ND 400 1885.60 | TPSV337K010R0060 
330 20 Vv 10 33 100 478-4160-1-ND 13.95 12.14 10.61 |478-4160-2-ND 400 1274.00 | TPSV337M010R0100 
470 10 E 10 47 45 478-3088-1-ND 14.85 12.92 11.29 |478-3088-2-ND 400 2162.00 | TPSE477K010R0045 
470 10 E 10 47 100 478-1807-1-ND 14.90 12.97 11.33 | 478-1807-2-ND 400 2169.60 | TPSE477K010R0100 
470 20 E 10 47 45 478-4148-1-ND 16.25 14.14 12.35 |478-4148-2-ND 400 2011.20 | TPSE477M010R0045 
470 20 E 10 47 50 478-4149-1-ND 15.75 13.71 11.97 |478-4149-2-ND 400 1949.20 | TPSE477M010RO0050 
470 20 E 10 47 100 478-4150-1-ND 14.75 12.84 11.21 | 478-4150-2-ND 400 1820.00 | TPSE477M010R0100 
470 10 Vv 10 47 60 478-4162-1-ND 15.40 13.40 11.71 |478-4162-2-ND 400 1906.00 _|TPSV477K010R0060 
2.2 10 A 6 0.5 1800 478-2394-1-ND 1.00 87 -76 |478-2394-2-ND 2,000 340.00/M |TPSA225K016R1800 
3.3 10 A 6 0.5 3500 478-2395-1-ND 1.00 87 -76 |478-2395-2-ND 2,000 340.00/M |TPSA335K016R3500 
47 10 A 6 0.8 2000 478-5229-1-ND 1.00 87 -76 |478-5229-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA475K016R2000 
47 10 B 6 0.8 1500 478-2396-1-ND 1.25 1.09 .95 |478-2396-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB475K016R1500 
6.8 10 A 6 tail 1500 478-3089-1-ND -90 9 -69 | 478-3089-2-ND 2,000 306.00/M_| TPSA685K016R1500 
6.8 10 B 6 TA 1200 478-2397-1-ND 1.25 1.09 .95 |478-2397-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB685K016R1200 
10 10 B 6 1.6 500 478-5230-1-ND 1.25 1.09 .95 |478-5230-2-ND 2,000 425.00/M |TPSB106K016RO0500 
10 10 B 6 1.6 800 478-2398-1-NDt 1.25 1.09 .95 |478-2398-2-ND 2,000 425.00/M |TPSB106K016R0800 
10 20 B 6 1.6 800 478-4975-1-ND -80 70 .61  |478-4975-2-ND 2,000 272.00/M |TPSB106M016R0800 
10 10 Cc 6 1.6 500 478-5235-1-ND 75 66 -57 | 478-5235-2-ND 500 136.50 | TPSC106K016R0500 
15 10 B 6 2.4 800 478-1757-1-ND 1.00 87 -76 |478-1757-2-ND 2,000 340.00/M |TPSB156K016R0800 
22 10 B 6 3.5 600 478-1758-1-ND 1.00 87 -76 |478-1758-2-ND 2,000 340.00/M |TPSB226K016RO600 
22 10 Cc 6 3.5 375 478-1767-1-NDt 88 AT .67  |478-1767-2-ND 500 159.50 | TPSC226K016R0375 
22 20 Cc 6 3.5 375 478-4092-1-ND 2.00 1.74 1.52 |478-4092-2-ND 500 309.50 | TPSC226M016R0375 
33 10 B 8 5.3 350 478-3090-1-ND 1.13 98 -86 | 478-3090-2-ND 2,000 383.00/M_| TPSB336K016R0350 
33 10 Cc 6 5.3 300 478-1771-1-ND 1.75 1.53 1.33. |478-1771-2-ND 500 318.50 | TPSC336K016R0300 
33 10 WwW 6 5.3 175 478-3324-1-ND 4.00 3.48 3.04 |478-3324-2-ND 1,000 1310.00 | TPSW336K016R0175 
47 10 Cc 6 75 350 478-1773-1-NDt 2.55 2.22 1.94 |478-1773-2-ND 500 464.00 | TPSC476K016R0350 
47 20 Cc 6 75 350 478-5241-1-ND 1.50 1.31 1.14 |478-5241-2-ND 500 273.00 | TPSC476M016R0350 
47 10 D 6 7.5 80 478-3325-1-ND 4.00 3.48 3.04 |478-3325-2-ND 500 655.00 | TPSD476K016R0080 
47 10 D 6 75 150 478-1788-1-ND 3.90 3.40 2.97 |478-1788-2-ND 500 710.00 | TPSD476K016R0150 
47 10 D 6 75 200 478-4118-1-ND 3.80 3.31 2.89 |478-4118-2-ND 500 582.50 | TPSD476K016R0200 
16 47 20 D 6 75 150 478-4119-1-ND 3.70 3.22 2.82 |478-4119-2-ND 500 546.00 | TPSD476M016R0150 
68 10 c 6 10.9 125 478-3091-1-ND 2.66 2.31 2.02 |478-3091-2-ND 500 483.00 | TPSC686K016R0125 
68 10 Cc 6 10.9 200 478-1774-1-ND 1.44 1.25 1.10 |478-1774-2-ND 500 261.00 | TPSC686K016R0200 
100 10 Cc 6 16 200 478-5262-1-ND NEW! 3.61 3.14 2.74 |478-5262-2-ND NEW!| 500 656.00 | TPSC107K016R0200 
100 10 D 6 16 60 478-4977-1-ND 4.38 3.82 3.33 |478-4977-2-ND 500 797.00 |TPSD107K016RO060 
100 10 D 6 16 125 478-1778-1-ND 4.20 3.66 3.20 |478-1778-2-ND 500 764.50 | TPSD107K016R0125 
100 10 D 6 16 150 478-3358-1-ND 4.20 3.66 3.20 |478-3358-2-ND 500 764.50 | TPSD107K016R0150 
100 20 D 6 16 60 478-4098-1-ND 4.75 4.14 3.61 |478-4098-2-ND 500 735.00 _|TPSD107M016RO0060 
100 20 D 6 16 125 478-4099-1-ND 4.00 3.48 3.04 |478-4099-2-ND 500 619.00 | TPSD107M016R0125 
100 20 D 6 16 150 478-5243-1-ND 1.50 1.31 1.14 |478-5243-2-ND 500 273.00 | TPSD107M016R0150 
100 10 E 6 16 55 478-4124-1-ND 13.75 11.97 10.45 |478-4124-2-ND 400 1674.40 | TPSE107K016R0055 
100 10 E 6 16 100 478-1793-1-ND 9.25 8.05 7.03 |478-1793-2-ND 400 1346.80 | TPSE107K016R0100 
100 10 E 6 16 125 478-1794-1-ND 8.50 7.40 6.46 |478-1794-2-ND 400 1237.60 | TPSE107K016R0125 
100 20 E 6 16 55 478-4125-1-ND 13.35 11.62 10.15 |478-4125-2-ND 400 1638.00 | TPSE107M016RO055 
100 20 E 6 16 100 478-4126-1-ND 9.75 8.49 7.41 |478-4126-2-ND 400 1201.20 | TPSE107M016R0100 
150 10 D 6 24 60 478-3092-1-ND 9.68 8.42 7.36 |478-3092-2-ND 500 1761.00 | TPSD157K016RO060 
150 10 D 6 24 100 478-3326-1-NDt 10.25 8.92 7.79 |478-3326-2-ND 500 1679.00 | TPSD157K016R0100 
150 10 D 6 24 150 478-1782-1-ND 5.00 4.35 3.80 | 478-1782-2-ND 500 910.00 | TPSD157K016R0150 
220 10 E 10 35.2 100 478-3093-1-ND 9.45 8.23 7.19 |478-3093-2-ND 400 1376.00 | TPSE227K016R0100 
220 10 E 10 35.2 150 478-1800-1-ND 10.00 8.70 7.60 |478-1800-2-ND 400 1456.00 | TPSE227K016R0150 
220 20 E 10 35.2 100 478-4131-1-ND 10.40 9.05 7.91 |478-4131-2-ND 400 1287.20 | TPSE227M016R0100 
220 10 Vv 8 35.2 50 478-3327-1-ND 16.10 14.01 12.24 |478-3327-2-ND 400 2109.60 | TPSV227K016RO0050 
220 10 Vv 8 35.2 75 478-3328-1-NDt 18.75 13.71 11.97 |478-3328-2-ND 400 2064.00 | TPSV227K016R0075 
1 10 A 4 0.5 3000 478-2399-1-ND 1.00 87 -76 |478-2399-2-ND 2,000 340.00/M |TPSA105K020R3000 
2.2 10 A 6 0.5 3000 478-2400-1-ND 1.00 87 -76 |478-2400-2-ND 2,000 340.00/M |TPSA225K020R3000 
3.3 10 A 6 0.7 2500 478-2401-1-ND 1.00 87 -76 |478-2401-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA335K020R2500 
47 10 A 6 0.9 1800 478-4974-1-ND 68 59 .52 |478-4974-2-ND 2,000 230.00/M |TPSA475K020R1800 
4.7 10 B 6 0.9 1000 478-2402-1-ND 1.25 1.09 -95 |478-2402-2-ND 2,000 425.00/M_| TPSB475K020R1000 
6.8 10 A 6 1.4 1000 478-3094-1-ND -90 79 .69 |478-3094-2-ND 2,000 306.00/M |TPSA685K020R1000 
6.8 10 B 6 1.4 1000 478-2403-1-ND 1.25. 1.09 .95 |478-2403-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB685K020R1000 
10 10 B 6 2 1000 478-1756-1-ND 1.25 1.09 -95 |478-1756-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB106K020R1000 
10 20 B 6 2 1000 478-4087-1-ND 1.20 1.05 -92 |478-4087-2-ND 2,000 340.00/M |TPSB106M020R1000 
20 15 10 Cc 6 3 450 478-1766-1-ND 2.10 1.83 1.60 |478-1766-2-ND 500 382.00 | TPSC156K020R0450 
22 10 B 6 4.4 400 478-3095-1-ND 1.13 98 .86 |478-3095-2-ND 2,000 383.00/M |TPSB226K020R0400 
22 10 Cc 6 44 150 478-2404-1-ND 2.60 2.27 1.98 |478-2404-2-ND 500 442.00 | TPSC226K020R0150 
22 20 Cc 6 44 150 478-5238-1-ND 2.50 2.18 1.90 |478-5238-2-ND 500 455.00 | TPSC226M020R0150 
33 10 Cc 6 6.6 300 478-3096-1-ND 2.05 1.79 1.56 |478-3096-2-ND 500 372.50 | TPSC336K020R0300 
33 10 D 6 6.6 200 478-1785-1-ND 3.90 3.40 2.97 |478-1785-2-ND 500 710.00 | TPSD336K020R0200 
33 20 D 6 6.6 200 478-4111-1-ND 3.70 3.22 2.82 |478-4111-2-ND 500 546.00 | TPSD336M020R0200 
47 10 D 6 9.4 100 478-3329-1-ND 3.75 3.27 2.85 |478-3329-2-ND 500 614.50 | TPSD476K020R0100 
47 10 E 6 9.4 125 478-1805-1-ND 7.75 6.75 5.89 |478-1805-2-ND 400 1128.40 | TPSE476K020R0125 
47 10 E 6 9.4 150 478-1806-1-ND 5.45 4.74 4.14 |478-1806-2-ND 400 792.80 | TPSE476K020R0150 
68 10 D 6 13.6 70 478-4122-1-ND 5.50 4.79 4.18 |478-4122-2-ND 500 851.00 | TPSD686K020R0070 
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I:NA(_ TPS Series Low ESR Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont. Digi@keel® 


Rated | Capaci- | Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | tance Tolerance | Case % (uA) Maximum _ | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 

(Vv) (uF) % Size | Maximum | Maximum | (mQ)@100kHz | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
68 10 D 6 13.6 300 478-1792-1-ND 3.65 3.18 2.78 |478-1792-2-ND 500 664.50 | TPSD686K020R0300 
68 10 E 6 13.6 150 478-1808-1-ND 9.00 7.83 6.84 |478-1808-2-ND 400 1310.40 | TPSE686K020R0150 
68 20 E 6 13.6 150 478-4151-1-ND 9.75 8.49 7.41 |478-4151-2-ND 400 364.00 | TPSE686M020R0150 
100 10 D 6 20 85 478-3097-1-ND 3.83 3.33 2.91 |478-3097-2-ND 500 696.00 | TPSD107K020R0085 
100 10 E 6 20 100 478-3098-1-ND 13.73 11.95 10.44 |478-3098-2-ND 400 1998.40 | TPSE107K020R0100 
20 100 10 E 6 20 150 478-1795-1-NDt 5.75 5.01 4.37 |478-1795-2-ND 400 837.20 | TPSE107K020R0150 
100 20 E 6 20 150 478-4127-1-ND 14.75 12.84 11.21 |478-4127-2-ND 400 728.00 | TPSE107M020R0150 
100 10 Vv 8 20 60 478-3330-1-NDt 17.00 14.79 12.92 |478-3330-2-ND 400 2227.60 | TPSV107K020RO0060 
100 10 Vv 8 20 85 478-4154-1-ND 16.75 14.58 12.73 |478-4154-2-ND 400 1456.00 | TPSV107K020R0085 
100 20 Vv 8 20 60 478-4155-1-ND 16.50 14.36 12.54 |478-4155-2-ND 400 2042.00 | TPSV107M020RO060 
100 20 Vv 8 20 85 478-4156-1-ND 16.25 14.14 12.35 |478-4156-2-ND 400 1892.80 | TPSV107M020R0085 
150 10 Vv 8 30 80 478-3099-1-ND 14.27 12.42 10.85 | 478-3099-2-ND 400 2076.80 | TPSV157 KO20R0080 
68 10 A 4 0.5 6000 478-2405-1-ND 1.00 87 -76 |478-2405-2-ND 2,000 340.00/M |TPSA684K025R6000 
1.5 10 A 6 0.5 3000 478-2406-1-ND 1.00 87 -76 |478-2406-2-ND 2,000 340.00/M |TPSA155K025R3000 
3.3 10 A 6 0.8 1000 478-3100-1-ND -90 79 .69 |478-3100-2-ND 2,000 306.00/M |TPSA335K025R1000 
3.3 10 B 6 0.8 2000 478-2407-1-ND 1.25 1.09 .95 |478-2407-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB335K025R2000 
47 10 B 6 ales 900 478-2408-1-ND 1.25. 1.09 -95 |478-2408-2-ND 2,000 425.00/M_| TPSB475K025R0900 
4.7 10 B 6 1.2 1500 478-5233-1-ND 1.15 1.00 .88 |478-5233-2-ND 2,000 391.00/M |TPSB475K025R1500 
6.8 10 B 6 1.7 700 478-3101-1-ND 1.13 98 .86 |478-3101-2-ND 2,000 383.00/M | TPSB685K025R0700 
6.8 10 Cc 6 17 600 478-2409-1-ND 1.60 1.40 1.22 |478-2409-2-ND 500 272.00 | TPSC685K025R0600 
10 20 B 6 25 1800 478-5409-1-ND NEW! 1.20 1.05 -92 |478-5409-2-ND NEW!) 2,000 408.00/M |TPSB106M025R1800 
10 10 ej 6 2.5 300 478-3360-1-ND 2.60 2.27 1.98 |478-3360-2-ND 500 473.00 _| TPSC106K025R0300 
10 10 Cc 6 2.5 500 478-1762-1-NDt 88 77 .67  |478-1762-2-ND 500 159.50 | TPSC106K025R0500 
10 20 Cc 6 2.5 500 478-1763-1-ND 88 77 .67  |478-1763-2-ND 500 159.50 | TPSC106M025R0500 
22 10 Cc 6 5.5 275 478-3102-1-ND 2.16 1.88 1.65 |478-3102-2-ND 500 393.00 | TPSC226K025R0275 
22 10 D 6 5.5 100 478-3331-1-NDt 4.20 3.66 3.20 |478-3331-2-ND 500 688.00 | TPSD226K025R0100 
22 10 D 6 5.5 200 478-1783-1-ND 3.90 3.40 2.97 |478-1783-2-ND 500 710.00 | TPSD226K025R0200 
22 20 D 6 5.5 200 478-4106-1-ND 3.70 3.22 2.82 |478-4106-2-ND 500 546.00 | TPSD226M025R0200 
33 10 D 6 8.3 100 478-3332-1-ND 4.35 3.79 3.31 | 478-3332-2-ND 500 712.50 | TPSD336K025R0100 
33 10 D 6 8.3 200 478-3359-1-ND 4.05 3.53 3.08 |478-3359-2-ND 500 737.00 | TPSD336K025R0200 
25 33 10 D 6 8.3 300 478-1786-1-ND 3.75 3.27 2.85 |478-1786-2-ND 500 682.50 | TPSD336K025R0300 
33 20 D 6 8.3 200 478-3062-1-ND 3.95 3.44 3.01 |478-3062-2-ND 500 719.00 | TPSD336M025R0200 
33 10 E 6 8.3 175 478-4132-1-ND 5.50 4.79 4.18 |478-4132-2-ND 400 680.80 | TPSE336K025R0175 
33 10 E 6 8.3 300 478-1801-1-ND 6.75 5.88 5.13 |478-1801-2-ND 400 982.80 | TPSE336K025R0300 
33 20 E 6 8.3 200 478-1803-1-ND 6.80 5.92 5.17 |478-1803-2-ND 400 990.00 | TPSE336M025R0200 
33 20 E 6 8.3 300 478-4134-1-ND 9.75 8.49 7.41 |478-4134-2-ND 400 910.00 | TPSE336M025R0300 
47 10 D 6 11.8 125 478-3103-1-ND 6.26 5.45 4.76 |478-3103-2-ND 500 1138.50 | TPSD476K025R0125 
47 10 D 6 11.8 150 478-1789-1-ND 6.75 5.88 5.13 |478-1789-2-ND 500 1228.50 | TPSD476K025R0150 
47 10 D 6 11.8 250 478-3333-1-NDt 4.05 3.53 3.08 | 478-3333-2-ND 500 663.50 | TPSD476K025R0250 
47 20 D 6 11.8 250 478-4120-1-ND 3.95 3.44 3.01 |478-4120-2-ND 500 611.00 | TPSD476M025R0250 
47 10 E 6 8.3 100 478-4143-1-ND 12.10 10.53 9.20 |478-4143-2-ND 400 1497.60 | TPSE476K025R0100 
47 20 E 6 8.3 100 478-4144-1-ND 12.00 10.44 9.12 |478-4144-2-ND 400 1456.00 | TPSE476M025R0100 
68 10 E 6 17 125 478-2410-1-ND 10.25 8.92 7.79 |478-2410-2-ND 400 1492.40 | TPSE686K025R0125 
68 10 E 6 17 200 478-3334-1-NDt 8.50 7.40 6.46 | 478-3334-2-ND 400 1114.00 | TPSE686K025R0200 
68 20 E 6 17 125 478-4152-1-ND 10.03 8.73 7.63 |478-4152-2-ND 400 1237.60 | TPSE686M025R0125 
68 10 Vv 6 17 95 478-3335-1-NDt 16.75 14.58 12.73 _|478-3335-2-ND 400 2194.80 | TPSV686K025R0095 
68 20 Vv 6 17 95 478-4163-1-ND 16.25 14.14 12.35 |478-4163-2-ND 400 2002.00 | TPSV686M025R0095 
68 20 Vv 6 17 150 478-4164-1-ND 15.25 13.27 11.59 |478-4164-2-ND 400 1887.20 | TPSV686M025R0150 
100 10 Vv 8 25 100 478-3104-1-ND 15.08 13.12 11.46 | 478-3104-2-ND 400 2194.80 | TPSV107K025R0100 
1 10 A 4 0.5 3000 478-3336-1-NDt 1.00 87 -76 |478-3336-2-ND 2,000 306.00/M |TPSA105K035R3000 
I 10 B 4 0.5 2000 478-2412-1-ND 1.25 1.09 .95 |478-2412-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB105K035R2000 
1.5 10 B 6 0.5 2500 478-2413-1-ND 1.25 1.09 .95 |478-2413-2-ND 2,000 425.00/M |TPSB155K035R2500 
2.2 10 A 6 0.8 1500 478-3105-1-ND -90 79 -69 | 478-3105-2-ND 2,000 306.00/M_| TPSA225K035R1500 
2.2 10 B 6 0.8 2000 478-2414-1-ND 1.25 1.09 -95 |478-2414-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB225K035R2000 
3.3 10 Cc 6 1.2 700 478-1769-1-ND 1.95 1.70 1.49 |478-1769-2-ND 500 355.00 | TPSC335K035R0700 
4.7 10 B 6 12 700 478-3106-1-ND 1.13 .98 .86 |478-3106-2-ND 2,000 383.00/M |TPSB475K035R0700 
47 10 Cc 6 1.6 600 478-1772-1-ND 1.95 1.70 1.49 |478-1772-2-ND 500 355.00 | TPSC475K035R0600 
4.7 20 ej 6 1.6 600 478-5240-1-ND 1.25 1.09 -95 |478-5240-2-ND 500 227.50 | TPSC475M035RO0600 
47 10 D 6 1.6 700 478-4754-1-ND 6.15 5.36 4.68 |478-4754-2-ND 500 1119.50 | TPSD475K035R0700 
6.8 10 D 6 24 400 478-2415-1-ND 4.05 3.53 3.08 |478-2415-2-ND 500 737.00 | TPSD685K035R0400 
10 10 D 6 3.5 125 478-3337-1-ND 4.00 3.48 3.04 |478-3337-2-ND 500 655.00 | TPSD106K035R0125 
10 10 D 6 3.5 300 478-1775-1-ND 1.43 1.24 1.09 |478-1775-2-ND 500 259.50 | TPSD106K035R0300 
10 20 D 6 3.5 300 478-4094-1-ND 2.93 2.56 2.23 |478-4094-2-ND 500 533.50 | TPSD106M035R0300 
10 10 Y 6 3.5 250 478-4697-1-ND 6.25 5.44 4.75 |478-4697-2-ND 1,000 2275.00 | TPSY106K035R0250 
15 10 Cc 6 5.3 350 478-3107-1-ND 1.98 1.73 1.51 |478-3107-2-ND 500 360.50 | TPSC156K035R0350 
15 10 D 6 5.3 100 478-4100-1-ND 4.95 4.31 3.77 |478-4100-2-ND 500 766.00 | TPSD156K035R0100 
35 15 10 D 6 5.3 300 478-1780-1-ND 3.00 2.61 2.28 |478-1780-2-ND 500 546.00 | TPSD156K035R0300 
15 20 D 6 5.3 300 478-4101-1-ND 3.70 3.22 2.82 |478-4101-2-ND 500 546.00 | TPSD156M035R0300 
22 10 D 6 Th 125 478-1796-1-NDt 9.75 8.49 7.41 |478-1796-2-ND 400 1419.60 | TPSE226K035R0125 
22 10 D 6 77 125 478-4105-1-ND 11.25 9.79 8.55 |478-4105-2-ND 500 1729.00 | TPSD226K035R0125 
22 10 D 6 cara 200 478-3356-1-ND 10.00 8.70 7.60 |478-3356-2-ND 500 1820.00 | TPSD226K035R0200 
22 20 D 6 7.7 300 478-3060-1-ND 9.25 8.05 7.03 |478-3060-2-ND 500 1683.50 | TPSD226M035R0300 
22 20 D 6 hele 400 478-4107-1-ND 6.00 5.22 4.56 |478-4107-2-ND 500 910.00 | TPSD226M035R0400 
22 10 E 6 vara 200 478-1797-1-ND 9.25 8.05 7.03 |478-1797-2-ND 400 1346.80 | TPSE226K035R0200 
22 10 E 6 7.7 300 478-1798-1-ND 8.75 7.62 6.65 |478-1798-2-ND 400 1274.00 | TPSE226K035R0300 
22 20 E 6 rea 200 478-4128-1-ND 9.75 8.49 7.41 |478-4128-2-ND 400 1201.20 | TPSE226M035R0200 
22 20 E 6 7.7 300 478-4129-1-ND 9.75 8.49 7.41 |478-4129-2-ND 400 1206.80 | TPSE226M035R0300 
33 10 D 6 11.6 200 478-3108-1-ND 9.00 7.83 6.84 |478-3108-2-ND 500 1638.00 | TPSD336K035R0200 
33 10 D 6 11.6 300 478-2416-1-NDt 9.25 8.05 7.03 |478-2416-2-ND 500 1683.50 | TPSD336K035R0300 
33 20 D 6 11.6 300 478-4113-1-ND 9.25 8.05 7.03 |478-4113-2-ND 500 1431.00 | TPSD336M035R0300 
33 10 E 6 11.6 1005 478-3338-1-ND 11.00 9.57 8.36 | 478-3338-2-ND 400 1441.60 | TPSE336K035R0100 
47 10 E 6 16.5 200 478-3109-1-NDt 10.71 9.32 8.14 |478-3109-2-ND 400 1559.20 | TPSE476K035R0200 
47 10 E 6 16.5 250 478-2417-1-ND 11.65 10.14 8.86 |478-2417-2-ND 400 1696.40 | TPSE476K035R0250 
47 20 E 6 16.5 200 478-4145-1-ND 11.82 10.29 8.99 |478-4145-2-ND 400 1274.00 | TPSE476M035R0200 
68 20 Vv 6 23.8 150 478-3110-1-ND 16.20 14.10 12.32 |478-3110-2-ND 400 2358.80 | TPSV686M035R0150 
22 10 A 4 0.5 7000 478-2419-1-ND 1.00 87 -76 |478-2419-2-ND 2,000 340.00/M |TPSA224K050R7000 
2.2 10 D 6 dnd 1200 478-2420-1-ND 7.00 6.09 5.32 |478-2420-2-ND 500 1274.00 | TPSD225K050R1200 
3.3 10 D 6 AT 800 478-2421-1-ND 7.25 6.31 5.51 |478-2421-2-ND 500 1319.50 | TPSD335K050R0800 
4.7 10 D 6 24 300 478-3339-1-ND 8.45 7.36 6.43 |478-3339-2-ND 500 1384.00 | TPSD475K050R0300 
47 10 D 6 2.4 500 478-2422-1-ND 7.25 6.31 5.51 |478-2422-2-ND 500 1319.50 | TPSD475KO50R0500 
50 6.8 10 D 6 3.4 300 478-3111-1-ND 6.08 5.29 4.62 |478-3111-2-ND 500 1105.50 | TPSD685K050R0300 
6.8 10 D 6 3.4 500 478-2423-1-ND 4.50 3.92 3.42 |478-2423-2-ND 500 819.00 | TPSD685K050R0500 
6.8 10 D 6 3.4 600 478-4121-1-ND 4.25 3.70 3.23 |478-4121-2-ND 500 657.50 | TPSD685KO50R0600 
10 10 E 6 5 400 478-3361-1-ND 7.50 6.53 5.70 |478-3361-2-ND 400 1092.00 | TPSE106K050R0400 
10 10 E 6 5 500 478-2424-1-ND 17.70 15.40 13.46 | 478-2424-2-ND 400 2577.20 | TPSE106KO50R0500 
15 10 E 6 5 250 478-3112-1-ND 16.88 14.69 12.83 |478-3112-2-ND 400 2457.20 | TPSE156K050R0250 
15 10 Vv 6 7.5 250 478-4918-1-ND 18.75 16.32 14.25 |478-4918-2-ND 400 2730.00 | TPSV156KO50R0250 


t+ 478-3444-ND TPS Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in convenient mini-style notebook . - $46.25 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (us2010) 1753 


INA TAW Series — Fused Tantalum Capacitors Digi@Reel 


The TAW fused tantalum capacitors offer protection from possible 


- - = L —| | w >] 
damaging short circuit failure modes. This is accomplished with Dimensions - mm r 
an internal fuse using thin film technology that is in series with 
the capacitor. The AVX fused tantalum ‘offers lower ESR limits he cons er 20.200.10 20,200.10 090 spa0/a30 (niin) H 
than competitive fused tantalum capacitors. Specifications: 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Fuse D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 4.30 4.40 [eile —ig =e >| Wife 
Continuous Current Capability: 0.75A A A 
Rated Cap. DF DCL ESR Cut Tape Tape and Reel 
Voltage Capacitance Tol. Case % (uA) Max. (mQ) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
(Vv) (uF) % Size Max. Max. @100kHz | Part No. il 10 100 Part No. 500 Part No. 
47 10 D 6 47 500 478-4743-1-ND 3.45 3.01 2.63 |478-4743-2-ND 628.00 TAWD476K010R0500 
47 20 D 6 47 500 478-4744-1-ND 3.15 2.75 2.40 |478-4744-2-ND 573.50 TAWD476M010R0500 
10 100 10 D 8 10 500 478-4747-1-ND 3.45 3.01 2.63 |478-4747-2-ND 628.00 TAWD107K010R0500 
100 20 D 8 10 500 478-4748-1-ND 3.15 2.75 2.40 |478-4748-2-ND 573.50 TAWD107M010R0500 
16 33 10 D 6 5.3 600 478-4745-1-ND 3.45 3.01 2.63 |478-4745-2-ND 628.00 TAWD336K016R0600 
33 20 D 6 5.3 600 478-4746-1-ND 3.15 2.75 2.40 |478-4746-2-ND 573.50 TAWD336M016RO600 
25 10 10 D 6 25 600 478-4749-1-ND 3.70 3.22 2.82 |478-4749-2-ND 673.50 TAWD106K025RO0600 
10 20 D 6 2.5 600 478-4750-1-ND 3.35 2.92 2.55 |478-4750-2-ND 609.50 TAWD106M025RO0600 
50 6.8 10 D 6 3.4 700 478-4751-1-ND 5.60 4.88 4.26 |478-4751-2-ND 1019.00 TAWD685K050R0700 
6.8 20 D 6 3.4 700 478-4752-1-ND 5.10 4.44 3.88 |478-4752-2-ND 928.00 TAWD685M050R0700 


TLC and TLJ Series — Tantalum Solid Electrolytic Capacitors Digi@Reel° 


The consumer TLJ and TLC Series of tantalum capacitors offer a high capacitance vs. voltage ratio based on TLC SERIES: 


stable MnOo electrode capacitors. Case EIA Dimensions - mm 
They are suitable for a wide range of consumer electronic applications such as the latest portable handheld Size Code L WwW H S (Min.) Lt. (Min.) 
electronics, cellular phones, PDAs or other digital equipment and cameras. ra oe = a oe oe — oar 
BB o i i 9 i i A E B 
¢ Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% L 0603 160 085 0.85 055 015 
R 0805 2.00 1.35 1.35 0.70 0.15 
Fig. 1 — TLC Series Fig. 2— TLJ Series U 0805 2.00 1.35 0.60 Max. 0.70 0.15 
TLJ SERIES: 
Case EIA Dimensions - mm 
Size Code L WwW H wi S (Min.) A 
A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 1.10 0.80 
B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 1.40 0.80 
G 3216-16 3.20 1.60 1.60 Max. 1.20 1.10 0.80 
H 3528-15 3.50 2.80 1.50 Max. 2.20 1.10 0.80 
K 3216-10 3.20 1.60 1.00 1.20 1.10 0.80 
N 2012-12 2.05 1.30 1.00 1.00 0.85 0.50 
P 2012-15 2.05 1.35 1.50 Max. 1.00 0.85 0.50 
R 2012-12 2.05 1.30 1.20 Max. 1.00 0.85 0.50 
T 3528-12 3.50 2.80 1.20 Max. 2.20 1.40 0.80 
WwW 6032-15 6.00 3.20 1.50 Max. 2.20 2.90 1.30 
Y 7343-20 7.30 4.30 2.00 Max. 2.40 4.40 1.30 
Rated DCL ESR Cut Tape 
Voltage| Capacitance | Case (WA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) Size | Maximum | (m0)@100kHz_ | Part No. a 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — TLC Series 
3 22 J 0.7 7,500 478-4756-1-ND 8.00 6.96 6.08 | 478-4756-2-ND 3,500 2720.00/M_|TLCJ226M003RTA 
47 K 5 15,000 478-3340-1-ND§ 6.65 5.79 5.06 |478-3340-2-ND 1,000 2300.00 | TLCK475M004QTA 
6.8 K 0.5 15,000 478-5264-1-ND NEW! 6.65 5.79 5.06 |478-5264-2-ND NEW! 10,000 1995.00/M | TLCK685M004PTA 
4 10 K 0.5 15,000 478-5245-1-ND NEW! 6.65 5.79 5.06 |478-5245-2-ND NEW! 1,000 2421.00 | TLCK106MO04QTA 
47 L 1.9 7,500 478-4705-1-ND 5.50 4.79 4.18 |478-4705-2-ND 3,500 2002.00/M | TLCL476MO004RTA 
100 R 4.0 5,000 478-3341-1-ND§ 3.83 3.33 2.91 478-3341-2-ND 500 661.50 |TLCR107M004XTA 
10 K 0.6 15,000 478-5343-1-ND NEW! 6.65 5.79 5.06 |478-5343-2-ND NEW! 1,000 2261.00 | TLCK106MO06QTA 
63 22 L 1.4 7,500 478-3343-1-ND§ 2.93 2.55 2.23 | 478-3343-2-ND 500 532.50 | TLCL226MO06XTA 
7 33 L 21 7,500 478-4877-1-ND 2.93 2.55 2.23  |478-4877-2-ND 3,500 995.00/M | TLCL336MOO6RTA 
100 R 6 5,000 478-5263-1-ND NEW! 3.84 3.35 2.92 | 478-5263-2-ND NEW! 2,500 1306.00/M_|TLCR107MOO6RTA 
10 10 U 1.0 5,000 478-4876-1-ND 3.83 3.33 2.91 478-4876-2-ND 3,500 1301.00/M | TLCU106MO10RTA 
47 R 4.7 5,000 478-3347-1-ND§ 3.83 3.33 2.91 478-3347-2-ND 500 661.50 | TLCR476M010XTA 
16 3.3 Le 0.5 7,500 478-4949-1-ND 2.93 2.55 2.23 | 478-4949-2-ND 3,500 995.00/M_|TLCL335M016RTA 
35 1 R 0.5 5,000 478-5265-1-ND NEW! 3.84 3.35 2.92 |478-5265-2-ND NEW! 2,500 1306.00/M_|TLCR105M035RTA 
Fig. 2 — TLJ Series 
33 N 1.3 8,000 478-4769-1-ND 3.00 2.61 2.28 |478-4769-2-ND 3,000 1092.00/M | TLUN336M004R8000 
47 R 1.9 3,000 478-3441-1-ND§ 3.00 2.61 2.28 |478-3441-2-ND 2,500 1020.00/M | TLUR476M004R3000 
68 R 2.7 2,900 478-4924-1-ND 3.00 2.61 2.28 |478-4924-2-ND 2,500 1020.00/M | TLUR686M004R2900 
4 100 A 4.0 500 478-3342-1-ND§ 2.10 1.83 1.60 |478-3342-2-ND 2,000 678.00/M | TLJA107M004R0500 
100 P 8.0 2,700 478-4923-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-4923-2-ND 2,500 1020.00/M_|TLJP107M004R2700 
220 A 17.6 1,100 478-4922-1-ND 3.10 2.70 2.36 |478-4922-2-ND 2,000 1054.00/M | TLJA227M004R1100 
220 a 8.8 1,100 478-4319-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 478-4319-2-ND 2,500 935.00/M_| TLUT227M004R1100 
22 N 1.3 5,400 478-4768-1-ND 3.00 2.61 2.28 |478-4768-2-ND 3,000 1092.00/M | TLUN226MO06R5400 
33 N 2.0 8,000 478-4767-1-ND 3.00 2.61 2.28 |478-4767-2-ND 3,000 1092.00/M | TLUN336MO06R8000 
33 K 2.0 1,700 478-5348-1-ND NEW! 2.61 2.27 1.98 |478-5348-2-ND NEW! 3,000 886.00/M | TLIK336M006R1700 
33 R 2.0 3,000 478-3344-1-ND§ 3.00 2.61 2.28 | 478-3344-2-ND 2,500 969.00/M | TLUR3836M006R3000 
47 K 2.8 1,500 478-5349-1-ND NEW! 2.61 2.27 1.98 | 478-5349-2-ND NEW! 3,000 886.00/M_|TLUK476M006R1500 
63 47 P 2.8 900 478-5407-1-ND NEW! 3.00 2.61 2.28 |478-5407-2-ND NEW! 2,500 1020.00/M | TLUP476MOO6RO900 
. 47 R 2.8 3,200 478-4696-1-ND 3.00 2.61 2.28 |478-4696-2-ND 2,500 1020.00/M | TLUR476M006R3200 
100 A 6.0 500 478-3345-1-ND§ 3.10 2.70 2.36 | 478-3345-2-ND 2,000 1001.00/M | TLJA107MOO06RO500 
100 G 6.0 800 478-4948-1-ND 2.75 2.40 2.09 |478-4948-2-ND 2,500 935.00/M |TLJG107MO06RO0800 
100 P 12 5,400 478-5260-1-ND NEW! 3.00 2.61 2.28 | 478-5260-2-ND NEW! 2,500 1020.00/M_|TLJP107MO06R5400 
150 H 9.0 900 478-5347-1-ND NEW! 2.03 177 1.55 |478-5347-2-ND NEW! 2,500 690.00/M | TLJH157MO006RO900 
680 Y 40.8 150 478-5530-1-ND NEW! 4.19 3.65 3.19 | 478-5530-2-ND NEW! 1,000 1525.00 | TLUY687M006R0150 
10 R 1.0 3,000 478-3346-1-ND§ 2.75 2.40 2.09 |478-3346-2-ND 2,500 888.00/M |TLJR106M010R3000 
22 N 2.2 3,800 478-4694-1-ND 3.00 2.61 2.28 |478-4694-2-ND 3,000 1020.00/M | TLUN226M010R3800 
22 R 2.2 3,800 478-4695-1-ND 3.00 2.61 2.28 |478-4695-2-ND 2,500 1020.00/M | TLUR226M010R3800 
33 K 3.3 1,500 478-4770-1-ND 3.25 2.83 2.47 |478-4770-2-ND 3,000 1183.00/M | TLUK336M010R1500 
10 33 lid 3.3 3,500 478-5350-1-ND NEW! 1.21 1.05 92 |478-5350-2-ND NEW! 2,500 410.00/M_| TLUP336M010R3500 
47 T 4.7 600 478-3348-1-ND§ 3.25 2.83 2.47 | 478-3348-2-ND 2,500 1050.00/M |TLJT476M010RO600 
68 A 6.8 1,500 478-4925-1-ND 3.05 2.66 2.32  |478-4925-2-ND 2,000 1037.00/M | TLUA686M010R1500 
150 B 15 500 478-3349-1-ND§ 3.25 2.83 2.47 | 478-3349-2-ND 2,000 1050.00/M |TLJB157M010RO500 
150 Ww 15 150 478-4708-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 478-4708-2-ND 1,000 1547.00 | TLJW157M010R0150 
150 Ww 15 200 478-3350-1-ND§ 4.25 3.70 3.23 | 478-3350-2-ND 1,000 1470.00 | TLUW157M010R0200 
16 22 T 3.5 1,000 478-5351-1-ND NEW! 3.25 2.83 2.47 |478-5351-2-ND NEW! 2,500 1105.00/M | TLUT226M016R1000 
33 T 5.3 1,000 478-5406-1-ND NEW! 3.25 2.83 2.47 _|478-5406-2-ND NEW! 2,500 1105.00/M | TLJT336M016R1000 


§ 478-3449-ND TLJ/TLC Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in a convenient mini-style notebook 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1754 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


IE:NV/)( NEW! TLN PulseCap™ Series — Tantalum Solid Electrolytic Chip Capacitors 


TLN PulseCap™ Tantalum Capacitors offer low profile and 


high capacitance solution for applications where boosting 7 jana 
power is required together with need for reduced height. ar wa ua ne ri oa) 
Typical applications are PCMCIA/USB wireless express cards ase +0. F +0. . 
where buld capacitance is need to boost transmitter power. Code Code L2f.008 (0.20) -0.004 (0.10) -0.004 (0.10) W4+0.008 (0.20) 
Specifications: 
* Capacitance Tolerance: +20% © Temperature Range: 6 1575-20 0.571 (14.5) 0.295 (7.5) 0.079 (2.0) 0.217 (5.5) 
55°C ~ 125°C 
Rated | DCL ESR 100kHz Ripple Cut Tape Tape and Reel 
Case | Capacitance | Voltage | (uA) | Max.(m) | Current (mA) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
Size (mF) (V) Max. | @ 100kHz @25°C Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
6 2.2 6.3 132 55 2045 478-5430-1-ND 12.00 10.44 9.12 478-5430-2-ND 2184.00 TLN6228M006R0055 


NEW! TLN Undertab Series — Tantalum Solid Electrolytic Chip Capacitors 


Digi@Reel” 


Surman efficiency * High PCB assembly density Dimenstons = Inch (ram) 
ou viele Sipura b Case | EIA W+0.008 (0.20) | H+0.008 (0.20) A+0.012 (0.30) 
dad in smaller dimensions * 3x reflow 260°C Code | Cede L+0.008 (0.20) | “9 oo4 (0.10) 0.004 (0.10) W4+0.008 (0.20) | “5 oo (0.20) 
Applications: Ss | 3216-12 | 0.138 (3.50) 0.063 (1.60) 0.047 (1:20) |) 0.047 (1.20) 0.031 (0.80) 
* PCMCIA/USB wireless cards, mobile phones, MP3 players 
Rated | DCL ESR 100kHz Ripple Cut Tape Tape and Reel 
Case | Capacitance | Voltage | (yA) | Max. (mQ) | Current (mA) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
Size (uF) (V) Max. | @ 100kHz @25°C Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
Ss 220 4.0 17.6 3,000 135 478-5526-1-ND 1.20 1.05 92 478-5526-2-ND 408.00/M TLNS227M004R3000 
NEW! TBuJ Series — cwrii COTS+ Tantalum Solid Electrolytic Chip Capacitors 
Fully qualified to MIL-PRF-55365/8, the CWR11 [Case] EIA Dimensions = Inch (mm) 
is the military version of EIA-535BAAC. This 7 
construction is compatible with a wide range of SMT Code| Code L W H W40.004 (0.10) | Az0.012 (0.30) | _ S (Min.) 
board assembly processes including wave or reflow |_A_| 3216-18 | 0.126:0.008 (3.2020.20) | 0.063:0.008 (1.60:0.20) | 0.06320.008 (1.60:0.20)| 0.047 (1.20)_| 0.031 (0.80)_| 0.071 (1.80) 
solder, conductive epoxy or compression bonding |__© | 6032-28 | 0.236z0.012 (6.00+0.30) | 0.126:0.012 (3.2020.30) | 0.098+0.012 (2,500.30) | 0.087 (2.20) | “0.051 (1.30) | 0.114 (2.80) 
techniques. The part also carries full polarity, [0 | 7343-31 | 0.287+0.012 (7.300.30) | 0.169+0.012 (4.00.30) | 0.110:0.012 (2.00.30) | 0.094 (2.40) | 0.051 (1.30) | 0.173 (4.40) 
capacitance/voltage and JAN brand marking. E_| 7343-43 0.287 (7.30) 0.169 (4.30) 0.162 (4.10) 0.094 (2.40) | 0.051 (1.30) | 0.173 (4.40) 
Specifications: « Temperature Range: -55°C ~ 125°C |_V_| 7361-38 0.287 (7.30) 0.240 (6.10) 0.436:0.012 (3.4520.30) | __0.120(3.10) | _0.055 (1.40) | 0.173 (4.40) 
Capacitance | DC Rated DCL ESR 100kHz Ripple i 
Case | Capacitance | Tolerance Voltage (WA) Maximum (m0) Current (A) | Digi-Key Price Each AVX 
Size (uF) (%) (vy) Max. @ 100kHz @ 25°C Part No. 1 10 100 Part No. 
A 10 +10 10 1 1,800 0.20 478-5441-ND 15.19 13.50 11.14 TBJA106K010LBSB0024 
10 +10 16 1.6 3,000 0.16 478-5437-ND 15.10 13.42 11.08 TBJA106K016CBSB0024 
C 47 +10 35 1.6 600 — 478-5444-ND 18.56 16.50 13.62 TBJC475K035LBSB0024 
10 +10 25 2.5 300 0.61 478-5433-ND 17.15 15.24 12.58 TBJC106K025LBSB0024 
6.8 +10 35 24 400 0.64 478-5436-ND 18.56 16.50 13.62 TBJD685K035LBSB0024 
22 +10 20 44 200 — 478-5442-ND 16.22 14.42 11.90 TBJD226K020LBSB0024 
D 22 +10 35 77 125 1.15 478-5439-ND 18.56 16.50 13.62 TBJD226K035LBSB0024 
47 +10 16 76 80 1.37 478-5435-ND 15.10 13.42 11.08 TBJD476K016LBSB0024 
33 +20 35 11.6 200 0.91 478-5434-ND 18.56 16.50 13.62 TBJD336M035LBSB0024 
47 +20 25 11.8 175 0.93 478-5438-ND 16.02 14.24 11.75 TBJD476M025LBSB0024 
15 +10 50 TS: 250 — 478-5447-ND 20.48 18.20 15.02 TBJE156K050LBSB0024 
22 +10 35 te 125 1.10 478-5446-ND 18.56 16.50 13.62 TBJE226K035LBSB0024 
E 33 +10 25 8.3 90 1.35 478-5432-ND 17.15 15.24 12.58 TBJE336K025LBSB0024 
33 +10 35 11.6 100 — 478-5431-ND 18.56 16.50 13.62 TBJE336K035LBSB0024 
68 +10 20 13.6 125 1.15 478-5448-ND 16.22 14.42 11.90 TBJE686K020LBSB0024 
220 +10 10 22 50 1.82 478-5445-ND 15.19 13.50 11.14 TBJE227K010LBSB0024 
Vv 22 +20 50 4 600 = 478-5449-ND 19.35 17.20 14.19 TBJV226M050CBSB0024 
NEW! TAZ Series — CwrR29 COTS: Tantalum Solid Electrolytic Chip Capacitors 
A low ESR version of CWRO9 and CWR19 that is fully qualified to MIL-PRF-55365/11, the CWR29 Dimensions — Inch (mm) Wo 
series represents the most flexible of surface mount form factors and the optimum power Case [20.015 We0.015 H20.015 120.005 L —+ 
handling for all filtering applications. The molded body/compliant termination construction ensures Code (0. 38) 0 38) (0 38) Wi (0 13) S$ (Min.) f rT 
no TCE mismatch with any substrate. This construction is compatible with a wide range of SMT : 7 - : Hy [ ‘| 
board assembly processes including wave or reflow solder, conductive epoxy or compression 0.136+0.012 
bonding techniques. The parts also carry full polarity and capacitance/voltage marking. V_ | 0.287 (7.30) | 0.240 (6.10) (3.4520.30) 0.120 (3.10) | 0.055 (1.40) | 0.173 (4.40) htt slalsla 
Specifications: * Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Capacitance DC Rated DCL ESR 5 
Case | Capacitance Tolerance Voltage (uA) Maximum (mQ) | Digi-Key ; nee eae Ane AVX 
Size (uF) (%) (V) Max. @ 100kHz Part No. Part No. 
Vv 68 +10 25 17 150 478-5440-ND 13.73 12.20 10.07 TAZV686K025LBSB0024 
100 +10 20 20 100 478-5443-ND 14.09 12.52 10.33 TAZV107K020LBSB0024 
NEW! TCN Series Conductive Polymer Tantalum Capacitors — 
With Undertab Terminations 
mode nin Lower ESA» Undertah terminations Dimenslons =the {mi 
make for high volumetric efficiency, high PCB assembly | C82) eiacode| — L+0.008 (0.20) saan (oct), te win Wy 20.008 (0.20) Ten 
density, and high capacitance in smaller dimensions than - - - - - - 
typical termination methods « 3x reflow 260°C compatible L | 3528-10 0.138 (3.50) 0.110 (2.80) 0.039 (1.00) Max. 0.087 (2.20) 0.031 (0.80) 
¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C z 
* Tolerance: +20% T | 3528-12 0.138 (3.50) 0.110 (2.80) 0.047 (1.20) Max. 0.087 (2.20) 0.031 (0.80) 
Rated | DCL ESR 100kHz RMS Cut Tape Tape and Reel 
Case | Capacitance | Voltage | (WA) | Max. (m) | Current (mA) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
Size (uF) (V) Max. | @ 100kHz @25°C Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
L 150 6.3 90 200 548 478-5527-1-ND 1.90 1.66 1.45 478-5527-2-ND 646.00/M TCNL157M006R0200 
T 150 6.3 90 200 592 478-5528-1-ND 1.60 1.40 1.22 478-5528-2-ND 544.00/M TCNT157M006R0200 


Digi®Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1755 


INA) ( TCJ Series Conductive Polymer Tantalum Capacitors 


The TCJ Series of tantalum capacitors with a conductive polymer electrode Case EIA Dimensions - mm 
offers: lower ESR, safer non-ignition failure mode and better capacitance Size | Code L Ww H Wi A S (Min.) L Wi 
retention compared to the conventional Mn02 electrode capacitors. A | 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.80 a zal 
The TCuJ series is suitable for power management systems with operating B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 my 
temperatures up to 125°C and is also ready for lead free-assembly c 6032-28 6.00 3.20 2.60 2.20 1.30 2.90 = _j H 
systems up to 3x reflow with 260°C peak temperature. H 3528-12 3.50 2.80 1.50 2.20 0.80 1.40 mal 
R_ | 2012-12 2.05 1.30 1.20 1.0 0.50 0.85 
* Temperature Range: -55°C ~ 125°C T_ [3528-12 | 3.50 2.80 1.20 2.20 0.80 1.40 | A | Ss —| A kK ol wi fe 
* Capacitance Tolerance: +20% w_ | 6032-15 | 6.00 3.20 1.50 2.20 1.30 2.90 
RMS 
Rated DF DCL ESR Current (mA) Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Case % (uA) Maximum @100kHz & | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | avx 
(Vv) (uF) Size | Maximum | Maximum | (mQ)@100kHz 25°C Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
68 A 6 17.0 250 548 478-3460-1-ND 2.48 2.16 1.89 |478-3460-2-ND 2,000 366.00/M | TCJA686M002R0250 
100 A 6 25.0 200 612 478-3452-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3452-2-ND 2,000 366.00/M |TCJA107M002R0200 
eo 100 B 6 25.0 70 1,102 478-3462-1-ND 2.48 2.16 1.89 |478-3462-2-ND 2,000 366.00/M |TCJB107M002R0070 
150 B 6 37.5 70 1,102 478-3464-1-ND 2.48 2.16 1.89 |478-3464-2-ND 2,000 425.00/M_| TCJB157M002R0070 
33 A 6 13.2 300 500 478-3455-1-ND 2.48 2.16 1.89 |478-3455-2-ND 2,000 366.00/M | TCJA336M004R0300 
47 A 6 18.8 200 612 478-3457-1-ND 2.48 2.16 1.89 |478-3457-2-ND 2,000 374.00/M | TCJA476M004R0200 
47 T 8 18.8 80 1,000 478-3479-1-ND 2.58 2.24 1.96 |478-3479-2-ND 2,500 459.00/M | TCJT476M004R0080 
68 A 6 27.2 250 548 478-3461-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3461-2-ND 2,000 366.00/M | TCJA686M004R0250 
4 68 B 6 27.2 70 1,102 478-3137-1-NDt 1.10 96 .84 |478-3137-2-ND 2,000 374.00/M_ | TCJB686M004R0070 
68 T 8 27.2 80 1,000 478-3480-1-ND 2.58 2.24 1.96 |478-3480-2-ND 2,500 459.00/M | TCJT686M004R0080 
100 A 6 40.0 200 612 478-3453-1-ND 2.48 2.16 1.89 |478-3453-2-ND 2,000 374.00/M |TCJA107M004R0200 
100 B 8 40.0 70 1,102 478-3129-1-NDt 1.10 96 .84 |478-3129-2-ND 2,000 374.00/M | TCJB107M004R0070 
150 B 6 60.0 70 1,102 478-3465-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3465-2-ND 2,000 434.00/M_|TCJB157M004R0070 
10 A 6 6.0 300 500 478-3134-1-NDt 94 82 72 |478-3134-2-ND 2,000 318.00/M |TCJA106MO006R0300 
10 R 6 6.0 500 332 478-3471-1-ND 3.00 2.61 2.28 |478-3471-2-ND 2,500 496.00/M |TCJR106MOO6RO500 
22 A 6 13.2 300 500 478-4710-1-ND 98 85 .75 |478-4710-2-ND 2,000 332.00/M | TCJA226M006R0300 
22 T 6 13.2 150 730 478-3475-1-ND 2.58 2.24 1.96 |478-3475-2-ND 2,500 459.00/M | TCJT226M006R0150 
33 A 6 19.8 200 612 478-3456-1-ND 2.48 2.16 1.89 |478-3456-2-ND 2,000 374.00/M_ | TCJA336M006R0200 
33 B 6 19.8 70 1,102 478-4712-1-ND 1.15 1.01 .88 |478-4712-2-ND 2,000 391.00/M |TCJB336M006R0070 
33 B 6 19.8 200 652 478-3467-1-ND 2.48 2.16 1.89 |478-3467-2-ND 2,000 366.00/M | TCJB336M006R0200 
33 T 8 19.8 150 730 478-3477-1-ND 2.58 2.24 1.96 |478-3477-2-ND 2,500 459.00/M | TCJT336M006R0150 
47 A 6 28.2 200 612 478-3458-1-ND 2.48 2.16 1.89 |478-3458-2-ND 2,000 374.00/M | TCJA476M006R0200 
6.3 47 B 6 28.2 70 1,102 478-3139-1-NDt 1.10 96 .84 |478-3139-2-ND 2,000 374.00/M_ | TCJB476M006R0070 
47 T 8 28.2 80 1,000 478-3133-1-NDt 1.32 1.15 1.00 |478-3133-2-ND 2,500 447.00/M | TCJT476MO06RO080 
68 B 8 40.8 55 1,102 478-4714-1-ND 1.65 1.44 1.26 |478-4714-2-ND 2,000 561.00/M | TCJB686MO06R0055 
68 B 8 40.8 70 1,102 478-3131-1-NDt 1.10 96 .84 |478-3131-2-ND 2,000 374.00/M | TCJB686M006R0070 
68 Cc 6 40.8 100 1,049 478-3470-1-ND 2.75 2.40 2.09 |478-3470-2-ND 500 259.50 | TCJC686M006R0100 
100 B 10 60.0 45 1,374 478-4711-1-ND 1.55 1.35 1.18 |478-4711-2-ND 2,000 527.00/M | TCJB107MO06R0045 
100 B 10 60.0 70 1,102 478-3130-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3130-2-ND 2,000 374.00/M |TCJB107M006R0070 
150 B 10 90.0 70 1,102 478-4921-1-ND 2.48 2.16 1.89 |478-4921-2-ND 2,000 842.00/M |TCJB157MO006R0070 
150 H 6 90.0 200 632 478-4715-1-ND 1.46 1.27 1.11 |478-4715-2-ND 2,500 496.00/M |TCJH157MO06R0200 
150 Ww 6 90.0 70 1,134 478-3481-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-3481-2-ND 1,000 531.00 | TCJW157M006R0070 
47 R 6 47 500 332 478-3472-1-ND 3.00 2.61 2.28 |478-3472-2-ND 2,500 496.00/M |TCJR475M010R0500 
10 A 6 10.0 300 500 478-3127-1-NDt 95 83 72 |478-3127-2-ND 2,000 321.00/M |TCJA106M010R0300 
15 A 6 15.0 200 612 478-3454-1-ND 2.48 2.16 1.89 |478-3454-2-ND 2,000 366.00/M |TCJA156M010R0200 
22 B 6 22.0 300 532 478-3136-1-NDt 1.10 96 .84 |478-3136-2-ND 2,000 374.00/M | TCJB226M010R0300 
10 22 T 6 22.0 150 730 478-3476-1-ND 2.58 2.24 1.96 |478-3476-2-ND 2,500 459.00/M | TCJT226M010R0150 
33 B 6 33.0 70 1,102 478-4713-1-ND 1.20 1.05 92 |478-4713-2-ND 2,000 408.00/M | TCJB336M010R0070 
33 B 6 33.0 200 652 478-3138-1-NDt 1.10 96 .84 |478-3138-2-ND 2,000 374.00/M | TCJB336M010R0200 
33 Cc 6 33.0 100 1,049 478-3468-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 478-3468-2-ND 500 259.50 | TCJC336M010R0100 
33 T 6 33.0 50 730 478-3478-1-ND 2.58 2.24 1.96 |478-3478-2-ND 2,500 459.00/M | TCJT336M010R0150 
47 B 6 47.0 70 1,102 478-3132-1-NDt 1.10 96 .84 |478-3132-2-ND 2,000 374.00/M_ | TCJB476M010R0070 
10 A 6 16.0 200 612 478-3451-1-ND 2.48 2.16 1.89 |478-3451-2-ND 2,000 374.00/M |TCJA106M016R0200 
10 B 6 16.0 200 652 478-5261-1-ND NEW! 2.56 2.23 1.95 |478-5261-2-ND NEW! | 2,000 870.00/M |TCJB106M016R0200 
16 10 T 6 16.0 150 730 478-3473-1-ND 2.58 2.24 1.96 |478-3473-2-ND 2,500 459.00/M | TCJT106M016R0150 
15 B 6 24.0 150 753 478-3463-1-ND 2.48 2.16 1.89 |478-3463-2-ND 2,000 374.00/M |TCJB156M016R0150 
22 B 6 35.2 150 753 478-3466-1-ND 2.48 2.16 1.89 |478-3466-2-ND 2,000 374.00/M | TCJB226M016R0150 


+ 478-3447-ND TCU Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in convenient mini-style notebook 


TRuJ Series Professional Tantalum Chip Capacitors 


The TRJ surface mount series employs established tantalum technology together with new process 
improvements and advanced manufacturing techniques. This robust series enables extension of the guaranteed 


Dimensions - mm 


0.5% reliability level to 1000 hours at rated voltage, rated temperature, and 0.10/volt circuit impedance. Case| EIA 
The moisture penetration barrier, thicker external dielectric layer, and modified manganising process make Size | Code L w H Ww. Ss A 
the capacitor more robust against higher thermo-mechanical stresses during assembly process and also 1 | (Min.) 
more robust against more severe working conditions in Automotive, Medical, Aerospace, Military, and other B |3528-21] 3.50 | 2.80 | 1.90 | 2.20] 1.40 | 0.80 
applications. Lower ESR options are now available within the professional TRJ while achieving reliability levels 
twice that of standard tantalum devices. This enables designers of power supplies in long life expectancy 6032-28) 6.00 | 3.20 | 2.60 | 2.20] 2.90 | 1.30 
applications to use tantalum capacitors with the combined benefits of enhanced reliability and low ESR SPR eS sel Rake 
. D_ | 7343-31] 7.30 | 4.30 | 2.90 | 2.40] 4.40 | 1.30 
* Voltage Range: 16V ~ 50V * Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Ripple 
Rated DF DCL ESR Current (A) Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Case % (uA) Maximum @100kHz & | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | AvX 
(Vv) (uF) Size | Maximum | Maximum |(mQ)@100kHz 25°C Part No. al 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
16 6.8 B 6 0.82 2,650 179 478-4955-1-ND 87 76 .66 |478-4955-2-ND 2,000 | 294.00/M | TRJB685M016RRJ 
22 ie} 6 2.6 700 396 478-4957-1-ND 1.20 1.05 -92 _|478-4957-2-ND 500 218.50 | TRJC226M016RRJ 
20 10 ie} 6 1.5 800 371 478-4956-1-ND 1.07 94 -82__|478-4956-2-ND 500 194.50 | TRJC106M020RRJ 
25 3.3 B 6 0.62 3,740 151 478-4954-1-ND 87 76 -66 | 478-4954-2-ND 2,000 | 294.00/M_| TRJB335M025RRJ 
35 1.0 B 4 0.3 3,400 158 478-4953-1-ND 87 76 .66 |478-4953-2-ND 2,000 | 294.00/M | TRJB105KO35RRJ 
10 D 6 2.6 800 433 478-4958-1-ND 1.93 1.68 1.47 | 478-4958-2-ND 500 350.50 | TRUD106KO35RRJ 
50 2.2 D 4.5 0.8 2,000 274 478-5532-1-ND NEW! 5.50 4.79 4.18 |478-5532-2-ND NEW! 500 1001.00 | TRUD225MO050RRJ 
2.2 D 4.5 0.8 1,200 354 478-5533-1-ND NEW! 5.80 5.05 4.41 |478-5533-2-ND NEW! 500 1055.50 | TRJD225K050R1200 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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IN) ( TPM Series Multianode Ultra Low ESR = : —| “=| Digi Reel 
ale ““ Surface Mount Tantalum Capacitors 


ai 
(L J) ' 
Low ESR, high capacitance and high ripple current are the key parameters for processor filtering. Multianode cm 


configuration within a standard E case package meets these requirements * Temperature Range: -55°C ~ 125°C — Ss | >| Wt le 
Case EIA Dimensions - mm 
Size Code L +0.20 W +0.20, -0.10 H +0.20, -0.10 W1 +0.20 A +0.30, -0.20 S (Min.) 

D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 

E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 

¥ 7343-20 7.30 4.30 2.00 2.40 1.30 4.40 

Rated Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance | Case % (uA) Maximum _| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | AVX 
(Vv) (uF) % Size | Maximum | Maximum | (mQ)@100kHz | Part No. al 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 

1,000 10 D 8 25 25 478-4635-1-ND 8.25 6.19 4.40 |478-4635-2-ND 500 1820.00 | TPMD108K002R0025 
1,500 10 E 6 38 12 478-3292-1-NDt 15.00 13.05 11.40 |478-3292-2-ND 400 2074.80 | TPME158K002R0012 
25 1,500 10 E 6 38 15 478-3293-1-ND 15.00 13.05 11.40 |478-3293-2-ND 400 2074.80 | TPME158K002R0015 
1,500 10 E 6 38 18 478-3622-1-ND 14.25 12.40 10.83 |478-3622-2-ND 400 2074.80 | TPME158K002R0018 
1,500 20 E 6 38 18 478-3623-1-ND 14.25 12.40 10.83 |478-3623-2-ND 400 2074.80 | TPME158M002R0018 
2,200 10 E 10 44 18 478-4318-1-ND 15.00 13.05 11.40 |478-4318-2-ND 400 2184.00 | TPME228K002R0018 
330 10 D 8 13.2 25 478-4639-1-ND 8.25 6.19 4.40 |478-4639-2-ND 500 1820.00 | TPMD337K004R0025 
330 10 D 8 13.2 35 478-4640-1-ND 8.25 6.19 4.40 |478-4640-2-ND 500 1820.00 | TPMD337K004R0035 
470 10 D 8 18.8 25 478-4641-1-ND 8.25 6.19 4.40 |478-4641-2-ND 500 1820.00 | TPMD477K004R0025 
470 10 D 8 18.8 35 478-4642-1-ND 8.25 6.19 4.40 |478-4642-2-ND 500 1820.00 | TPMD477K004R0035 
680 10 D 8 27.2 25 478-4634-1-ND 8.25 6.19 4.40 |478-4634-2-ND 500 1820.00 | TPMD687K004R0025 
680 10 E 6 27 18 478-3294-1-NDt 15.00 13.05 11.40 |478-3294-2-ND 400 2074.80 | TPME687K004R0018 
680 10 E 6 27 23 478-1815-1-ND 12.25 10.66 9.31 |478-1815-2-ND 400 1783.60 | TPME687K004R0023 
4 680 20 E 6 27 23 478-1816-1-ND 11.25 9.79 8.55 |478-1816-2-ND 400 1638.00 | TPME687M004R0023 
1,000 10 D 8 40 25 478-4951-1-ND 8.25 6.19 4.40 |478-4951-2-ND 500 1925.00 | TPMD108K004R0025 
1,000 10 D 8 40 45 478-4952-1-ND 8.25 6.19 4.40 |478-4952-2-ND 500 1925.00 | TPMD108K004R0045 
1,000 10 E 6 40 18 478-1819-1-NDt 12.50 10.88 9.50 |478-1819-2-ND 400 1820.00 | TPME108K004R0018 
1,000 20 E 6 40 23 478-3624-1-ND 14.63 12.73 11.12 |478-3624-2-ND 400 2129.60 | TPME108M004R0023 
1,000 20 E 6 40 18 478-1820-1-ND 11.75 10.23 8.93 |478-1820-2-ND 400 1710.80 | TPME108M004R0018 
1,500 10 E 6 40 15 478-3625-1-ND 14.25 12.40 10.83 |478-3625-2-ND 400 2074.80 | TPME158K004R0015 
1,500 20 E 6 40 15 478-3626-1-ND 14.25 12.40 10.83 |478-3626-2-ND 400 2074.80 | TPME158M004R0015 
220 20 Y 6 13 30 478-5256-1-ND NEW!) 14.85 12.92 11.29 |478-5256-2-ND NEW!) 1,000 5405.00 | TPMY227M006R0030 
330 10 D 8 19.8 25 478-4637-1-ND 8.25 6.19 4.40 |478-4637-2-ND 500 1820.00 | TPMD337K006R0025 
330 10 D 8 19.8 35 478-4638-1-ND 8.25 6.19 4.40 |478-4638-2-ND 500 1820.00 | TPMD337K006R0035 
470 10 E 6 28 23 478-3296-1-NDt 15.00 13.05 11.40 |478-3296-2-ND 400 2074.80 | TPME477K006R0023 
63 470 10 E 6 28 30 478-1812-1-ND 10.00 8.70 7.60 |478-1812-2-ND 400 1456.00 | TPME477KO006R0030 
470 10 D 6 28 30 478-4632-1-ND 8.25 6.19 4.40 |478-4632-2-ND 500 1820.00 | TPMD477K006R0030 
470 20 E 6 28 30 478-1813-1-ND 9.75 8.49 7.41 |478-1813-2-ND 400 1419.60 | TPME477M006R0030 
680 10 E 6 41 18 478-3297-1-NDt 15.00 13.05 11.40 |478-3297-2-ND 400 2074.80 | TPME687K006R0018 
680 10 E 6 41 23 478-1817-1-ND 12.25 10.66 9.31 |478-1817-2-ND 400 1783.60 | TPME687KO006R0023 
680 20 E 6 41 23 478-1818-1-ND 11.25 9.79 8.55 |478-1818-2-ND 400 1638.00 | TPME687M006R0023 
100 20 Y 8 10 45 478-5254-1-ND NEW!) 14.85 12.92 11.29 |478-5254-2-ND NEW!) 1,000 5405.00 | TPMY107M010R0045 
150 20 ¥ 8 15 45 478-5255-1-ND NEW!) 14.85 12.92 11.29 |478-5255-2-ND NEW!) 1,000 5405.00 | TPMY157M010R0045 
220 10 D 8 22 35 478-4636-1-ND 8.25 6.19 4.40 |478-4636-2-ND 500 1820.00 | TPMD227K010R0035 
330 10 D 8 33 35 478-4633-1-ND 8.25 6.19 4.40 |478-4633-2-ND 500 1820.00 | TPMD337K010R0035 
330 10 E 6 33 23 478-3628-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3628-2-ND 400 2074.80 | TPME337K010R0023 
10 330 10 E 6 33 35 478-1810-1-NDft 10.00 8.70 7.60 |478-1810-2-ND 400 1456.00 | TPME337K010R0035 
330 20 E 6 33 23 478-3629-1-ND 14.25 12.40 10.83 |478-3629-2-ND 400 2074.80 | TPME337M010R0023 
330 20 E 6 33 35 478-1811-1-ND 9.75 8.49 7.41 |478-1811-2-ND 400 1419.60 | TPME337M010R0035 
470 10 E 6 47 23 478-3299-1-NDt 15.00 13.05 11.40 |478-3299-2-ND 400 2074.80 | TPME477K010R0023 
470 10 E 6 47 30 478-3300-1-ND 15.00 13.05 11.40 |478-3300-2-ND 400 2074.80 | TPME477K010R0030 
470 20 E 6 47 23 478-3630-1-ND 14.25 12.40 10.83 |478-3630-2-ND 400 2074.80 | TPME447M010R0023 
470 20 E 6 47 30 478-1814-1-ND 9.75 8.49 7.41 |478-1814-2-ND 400 1419.60 | TPME477M010R0030 
150 10 E 6 24 30 478-3631-1-ND 14.25 12.40 10.83 |478-3631-2-ND 400 2074.80 | TPME157K016R0030 
150 20 E 6 24 30 478-3632-1-ND 14.25 12.40 10.83 |478-3632-2-ND 400 2074.80 | TPME157M016R0030 
150 20 E 6 24 40 478-3633-1-ND 14.25 12.40 10.83 |478-3633-2-ND 400 2074.80 | TPME157M016R0040 
16 220 10 E 6 35 25 478-3302-1-NDt 15.00 13.05 11.40 |478-3302-2-ND 400 2074.80 | TPME227K016R0025 
220 20 E 6 35 25 478-3634-1-ND 14.25 12.40 10.83 |478-3634-2-ND 400 2074.80 | TPME227M016R0025 
220 20 E 6 35 40 478-3635-1-ND 14.25 12.40 10.83 |478-3635-2-ND 400 2074.80 | TPME227M016R0040 
220 10 E 6 35 40 478-3303-1-ND 15.00 13.05 11.40 |478-3303-2-ND 400 2074.80 | TPME227K016R0040 
100 10 E 6 20 35 478-3442-1-NDt 15.00 13.05 11.40 |478-3442-2-ND 400 2184.00 | TPME107K020R0035 
100 10 E 6 20 45 478-3637-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3637-2-ND 400 2074.80 | TPME107K020R0045 
20 100 20 E 6 20 35 478-3636-1-ND 14.25 12.40 10.83 |478-3636-2-ND 400 2074.80 | TPME107M020R0035 
100 20 E 6 20 45 478-3638-1-ND 14.25 12.40 10.83 |478-3638-2-ND 400 2074.80 | TPME107M020R0045 
150 10 E 10 30 35 478-5253-1-ND NEW!) 15.00 13.05 11.40 |478-5253-2-ND NEW!| 400 2184.00 | TPME157K020R0035 
68 10 E 6 17 45 478-3639-1-ND 14.25 12.40 10.83 |478-3639-2-ND 400 2074.80 | TPME686K025R0045 
25 68 10 E 6 17 55 478-3304-1-NDt 15.00 13.05 11.40 |478-3304-2-ND 400 2074.80 | TPME686K025R0055 
68 20 E 6 17 45 478-3640-1-ND 14.25 12.40 10.83 |478-3640-2-ND 400 2074.80 | TPME686M025R0045 
22 10 E 6 8 60 478-3305-1-NDt 17.50 15.23 13.30 |478-3305-2-ND 400 2420.80 | TPME226K035RO060 
22 10 E 6 8 100 478-3306-1-ND 17.50 15.23 13.30 |478-3306-2-ND 400 2420.80 | TPME226K035R0100 
33 10 E 6 12 50 478-3641-1-ND 17.50 15.23 13.30 |478-3641-2-ND 400 2548.00 | TPME336K035R0050 
95 33 10 E 6 12 65 478-3307-1-NDt 17.50 15.23 13.30 |478-3307-2-ND 400 2420.80 | TPME336K035RO065 
33 20 E 6 12 50 478-3642-1-ND 17.50 15.23 13.30 |478-3642-2-ND 400 2548.00 | TPME336M035R0050 
47 10 E 6 16 55 478-3643-1-ND 17.50 15.23 13.30 |478-3643-2-ND 400 2548.00 | TPME476K035RO055 
47 10 E 6 16 65 478-3308-1-NDt 17.50 15.23 13.30 |478-3308-2-ND 400 2420.80 | TPME476K035RO065 
47 20 E 6 16 65 478-3644-1-ND 17.50 15.23 13.30 |478-3644-2-ND 400 2548.00 | TPME476M035RO0065 
50 10 10 E 6 5 120 478-3309-1-NDt 20.00 17.40 15.20 |478-3309-2-ND 400 2766.40 | TPME106K050R0120 


t+ 478-3448-ND TPM Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in a convenient mini-style notebook . -$46.25 
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y. . 
INA ( THJ Series — High Temperature Tantalum Capacitors 


TH Series: 


They combines high temperature operation and higher basic reliability for optimal performance in high temperature automotive and industry applications. The operational 
temperature is up to 175°C with derating voltage. The level of reliability of this tantalum product is 0.5%/1000 hours of rated voltage, rated temperature and 0.1Q/volt circuit 
impedance. The capacitors are produced in black encapsulation with white polarity marking. Specifications: Maximum Operating Temperature: up to 175°C with 50% derating 


Dimensions - mm 
‘Size Metric v w H wr A s 
+0.20 +0.20/-0.10 +0.20/-0.10 +0.20 (0.008) +0.30 (Min) 
A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.10 
D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 
Rated Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case % (uA) Max. (Q) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | AVX 
(Vv) (uF) % Size | Max. Max. @100kHz | Part No. 1 10 100 __| Part No. Qty. Pricing | Part No. 
47 10 A 4.5 0.8 2.9 478-3851-1-ND 58 50 .44 |478-3851-2-ND 2,000 | 196.00/M | THJA475K016RJN 
16 
47 10 D 6 75 0.9 478-3852-1-ND 2.00 1.74 1.52 |478-3852-2-ND 500 364.00 | THJD476K016RJN 
m 10 10 D 6 3.5 1.0 478-3855-1-ND 2.01 1.75 1.53 |478-3855-2-ND 500 366.00 | THJD106KO35RJUN 
5 
22 10 D 6 tat 0.3 478-4753-1-ND 12.35 10.75 9.39 |478-4753-2-ND 500 2247.50 | THJD226K035R0300 


TAC and TPC Series — Standard Microchip Surface Mount Tantalum Capacitors 


TAC Series: The world’s smallest surface mount tantalum Case EIA EIA Dimensions - mm Minimum Termination 
capacitor, small enough to create space providing room for Size Code Metric L WwW H Spacing (S) [Length (Lt) 
ideas to grow. TACmicrochip™ is a major breakthrough in A 1206 3216-18 3.20 7.60 1.60 1.80 0.15 
pe eton wut at in arama se H 0805 2012-10 2.00 1.35 1.00 0.70 0.15 k L i Ty 
ighest energy store in a small case down to . Enhance 7 
high freduency operation through unique ESR performance x a ee ie — = a ao H 
with temperature and voltage stability also offered. TPC R 0805 2012-15 2.00 1.35 1.35 0.70 0.15 | 
Series: Offers lower ESR feature to TACmicrochip® solid = = - ~ - 
tantalum capacitors. The low ESR TPC capacitors improve T 3528 3528-12 3.50 2.80 1.20 2.00 9.15. +— S$ —lLt “te Wl 
performance of power supplies in miniature case sizes such U 0805 2012-06 2.00 1.35 0.60 0.70 0.15 
as 0603 and 0805. Vv 1206 3528-08 3.20 1.60 0.75 1.80 0.15 
Rated Capacitance DF | DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance | Case % (uA) | Max. (Q) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) (%) Size | Max. | Max. | @100kHz | Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
TAC Series 
2.0 10 20 K 15 0.5 15.0 478-3254-1-NDt 7.40 6.44 5.63 | 478-3254-2-ND 1,000 2559.00 | TACK106MO002QTA 
47 20 K 12 0.5 15.0 478-3255-1-NDt 7.40 6.44 5.63 | 478-3255-2-ND 1,000 2694.00 | TACK475M003QTA 
3.0 100 20 R 30 3.0 5.0 478-3256-1-NDt 4.25 3.70 3.23 | 478-3256-2-ND 500 773.50 | TACR107M003XTA 
220 20 T 20 6.6 1.0 478-3257-1-NDt 4.88 4.25 3.71 | 478-3257-2-ND 500 887.50 | TACT227M003XTA 
10 20 L 10 0.5 75 478-2549-1-ND 3.25 2.83 2.47 |478-2549-2-ND 500 591.50 | TACL106MO04XTA 
22 20 iL 20 0.9 7.5 478-2550-1-NDt 3.25 2.83 2.47 500 591.50 | TACL226M004XTA 
4.0 47 20 R 14 1.9 5.0 478-3113-1-ND 4.25 3.70 3.23 500 773.50 | TACR476M004XTA 
100 20 A 20 4.0 1.0 478-2566-1-ND 5.50 4.79 4.18 500 1001.00 |) TACA107M004XTA 
100 20 R 30 4.0 5.0 478-4755-1-ND 4.25 3.70 3.23 2,500 1445.00/M_|TACR107MO04RTA 
1.5 20 L 6 0.5 7.5 478-2551-1-ND 3.25 2.83 2.47 500 591.50 | TACL155MOO6XTA 
2.2 20 K 8 0.5 15.0 478-2547-1-NDt 7.40 6.44 5.63 1,000 2694.00 | TACK225MO006QTA 
2.2 20 L 6 0.5 7.5 478-2552-1-ND 3.25 2.83 2.47 500 591.50 | TACL225MO06XTA 
10 20 L 10 0.6 6.0 478-2553-1-ND 4.25 3.70 3.23 500 773.50 | TACL106MOO6XTA 
10 10 R 8 0.6 5.0 478-4185-1-ND 4.25 3.70 3.23 500 773.50 | TACR106KOO6XTA 
10 20 R 8 0.6 5.0 478-2561-1-ND 2.75 2.40 2.09 500 500.50 | TACR106MO06XTA 
10 20 R 8 0.6 5.0 478-5225-1-ND 4.25 3.70 3.23 2,500 1445.00/M | TACR106MOO6RTA 
6.3 15 20 L 20 0.9 15 478-3114-1-NDt 3.25 2.83 2.47 500 591.50 | TACL156MOO6XTA 
22 20 H 10 1.4 5.0 478-3258-1-NDt 4.25 3.70 3.23 | 478-3258-2-ND 500 773.50 | TACH226MO006XTA 
22 10 R 10 1.4 5.0 478-4188-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 478-4188-2-ND 500 773.50 | TACR226KOO6XTA 
22 20 R 10 1.4 5.0 478-2562-1-ND 4.25 3.70 3.23 |478-2562-2-ND 500 773.50 | TACR226MO006XTA 
33 20 R 12 21 5.0 478-3115-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 478-3115-2-ND 500 773.50 | TACR336M006XTA 
47 20 R 20 3.0 5.0 478-3259-1-NDt 4.25 3.70 3.23 | 478-3259-2-ND 500 773.50 | TACR476MO06XTA 
47 20 A 15 3.0 1.0 478-3116-1-ND 5.50 4.79 4.18 |478-3116-2-ND 500 1001.00 | TACA476MO06XTA 
100 20 7 12 6.3 1.0 478-3261-1-NDt 4.88 4.25 3.71 | 478-3261-2-ND 500 887.50 | TACT107MOO6XTA 
1.0 20 K 6 0.5 15.0 478-2548-1-NDt 7.40 6.44 5.63 |478-2548-2-ND 1,000 2694.00 | TACK105M010QTA 
1.0 10 LE 6 0.5 75 478-4183-1-ND 3.25 2.83 2.47 |478-4183-2-ND 500 591.50 | TACL105KO10XTA 
1.0 20 L 6 0.5 75 478-2554-1-ND 3.25 2.83 2.47 | 478-2554-2-ND 500 591.50 | TACL105M010XTA 
2.2 20 U 8 0.5 5.0 478-3262-1-NDt 4.25 3.70 3.23 | 478-3262-2-ND 500 773.50 | TACU225M010XTA 
2.2 10 L 6 0.5 75 478-5223-1-ND 3.25 2.83 2.47 | 478-5223-2-ND 500 591.50 | TACL225K010XTA 
2.2 20 L: 6 0.5 7.5 478-2555-1-ND 3.25 2.83 2.47 |478-2555-2-ND 500 591.50 | TACL225M010XTA 
3.3 20 L 8 0.5 7.5 478-2556-1-ND 3.25 2.83 2.47 |478-2556-2-ND 500 591.50 | TACL335M010XTA 
3.3 20 R 8 0.5 5.0 478-2563-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 478-2563-2-ND 500 773.50 | TACR335M010XTA 
47 20 L 10 0.5 6.0 478-2557-1-ND 3.25 2.83 2.47 |478-2557-2-ND 500 591.50 | TACL475M010XTA 
47 10 R 8 0.5 6.0 478-4190-1-ND 4.25 3.70 3.23 |478-4190-2-ND 500 773.50 _|TACR475K010XTA 
10 4.7 10 R 8 0.5 6.0 478-5227-1-ND 4.25 3.70 3.23 2,500 1445.00/M | TACR475KO10RTA 
4.7 20 R 8 0.5 6.0 478-2564-1-ND 2.75 2.40 2.09 |478-2564-2-ND 500 500.50 | TACR475M010XTA 
10 20 L 20 1.0 75 478-3263-1-NDt 3.25 2.83 2.47 |478-3263-2-ND 500 591.50 | TACL106MO10XTA 
10 10 R 8 1.0 5.0 478-4186-1-ND 4.25 3.70 3.23 |478-4186-2-ND 500 773.50 | TACR106KO10XTA 
10 10 R 8 1.0 5.0 478-5224-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 478-5224-2-ND 2,500 1445.00/M_|TACR106K010RTA 
10 20 R 8 1.0 5.0 478-5226-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 478-5226-2-ND 2,500 1445.00/M | TACR106M010RTA 
10 20 Vv 10 1.0 2.0 478-4691-1-ND 6.48 5.64 4.93 2,500 2202.00/M | TACV106M010RTA 
18 10 R 10 1.5 5.0 478-4187-1-ND 4.25 3.70 3.23 500 773.50 | TACR156KO010XTA 
22 20 R 14 2.5 5.0 478-3117-1-NDt 4.25 3.70 3.23 500 773.50 | TACR226M010XTA 
33 20 A 12 3.3 1.0 478-3118-1-NDt 5.50 4.79 4.18 500 1001.00 | TACA336M010XTA 
47 20 T 12 4.7 1.0 478-3264-1-NDt 4.88 4.25 3.71 500 887.50 | TACT476M010XTA 
1.0 20 U 8 0.5 5.0 478-3265-1-NDt 4.25 3.70 3.23 500 773.50 | TACU105M016XTA 
1.0 10 L 6 0.5 7.5 478-4184-1-ND 3.25 2.83 2.47 500 591.50 | TACL105KO16XTA 
16 1.0 20 L 6 0.5 75 478-2558-1-ND 3.25 2.83 2.47 500 591.50 | TACL105M016XTA 
2.2 20 L 10 0.5 75 478-3119-1-NDt 3.25 2.83 2.47 500 591.50 | TACL225M016XTA 
10 20 R 10 1.6 5.0 478-2565-1-NDt 4.25 3.70 3.23 500 773.50 _|TACR106M016XTA 
20 47 20 R 8 0.9 5.0 478-3266-1-NDt 4.25 3.70 3.23 500 773.50 _| TACR475M020XTA 
25 1.0 20 R 8 0.5 5.0 478-3267-1-NDt 4.25 3.70 3.23 | 478-3267-2-ND 500 773.50 | TACR105M025XTA 
TPC Series 
3.0 47 10 R 10 1.5 1.5 478-4964-1-ND 5.40 4.70 4.11 |478-4964-2-ND 2,500 1966.00/M_|TPCR476K003R1500 
4.0 33 10 R 10 1.3 15 478-4963-1-ND 5.40 4.70 4.11 |478-4963-2-ND 2,500 1966.00/M_|TPCR336K004R1500 
63 10 10 L 10 0.6 4.0 478-4959-1-ND 4.10 3.57 3.12 |478-4959-2-ND 3,500 1492.00/M | TPCL106KO06R4000 
i 22 10 R 10 1.4 1.5 478-4962-1-ND 5.40 4.70 4.11 |478-4962-2-ND 2,500 1966.00/M_ | TPCR226K006R1500 
1.0 20 L 6 0.5 5.0 478-5352-1-ND NEW! 4.10 3.57 3.12 |478-5352-2-ND NEW! 3,500 1394.00/M | TPCL105M010R5000 
10 3.3 10 L 8 0.5 5.0 478-4960-1-ND 4.10 3.57 3.12 |478-4960-2-ND 3,500 1492.00/M | TPCL335K010R5000 
4.7 10 Le 10 0.5 5.0 478-4961-1-ND 4.10 3.57 3.12 | 478-4961-2-ND 3,500 1492.00/M_|TPCL475K010R5000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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v i ™ i i Dimensions — mm 
INA ( OxiCap Niobium Case EIA L WwW H wi A Ss 
rT A Oxid Cc it r Size Code +0.20 +0.20, -0.10 | +0.20, -0.10 +0.20 +0.30, -0.20 Min. 
e apac fe] Ss A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.10 
Cost versus performance is a key requirement for consumer B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 
electronic products. A solid electrolyte capacitor OxiCap has Cc 6032-28 6.00 3.20 2.60 2.20 1.30 2.90 
been developed by AVX in standard EIA case sizes in order D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 
to meet this requirement as a higher performance alternative E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 
to aluminum and other SMT capacitor technologies currently F 6032-20 6.00 3.20 2.00 2.20 1.30 2.90 
Oni the Marker: P 2012-15 2.05 1.35 1.00.1 1.20 0.50 0.85 
The OxiCap non-burn technology is based on NbO niobium Ss 3216-12 3.20 1.60 1.20 1.20 0.80 1.10 
oxide ceramic material as the anodic material processed T 3528-12 3.50 2.80 1.20 2.20 0.80 2.00 
through the same manufacturing process as tantalum cap- Vv 7361-38 7.30 6.10 3.45+0.30 3.10 1.40 1.80 
acitors. The laser coded orange molded body gives total Ww 6032-15 6.00 3.20 1.50 2.20 1.30 2.90 
traceability, x 7343-15 7.30 4.30 1.50 2.40 1.30 4.40 
NOJ Series «Temperature Range: -55°C ~ 105°C Y 7343-20 7.30 4.30 2.00 2.40 1.30 4.40 
Rated | Capac- | Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | itance Tolerance | Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size | Maximum | Maximum | (mQ)@100kHz | Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 20 P 6 1.0 4500 478-3197-1-NDt 1.06 93 81 478-3197-2-ND 2,500 342.00/M |NOJP106MO02RWJ 
25 22 20 T 6 V1 1900 478-3198-1-ND 1.35 1.18 1.03 |478-3198-2-ND 2,500 436.00/M |NOJT226MO002RWJ 
° 470 20 E 10 23.5 300 478-3200-1-NDt 6.89 5.99 5.24 | 478-3200-2-ND 400 952.40 |NOJE477M002RWJ 
1000 20 Vv 18 50.0 300 478-3201-1-NDt 7.80 6.79 5.93 |478-3201-2-ND 400 1078.80 | NOJV108MO02RWJ 
6.8 20 P 6 1.0 5300 478-3202-1-NDt 1.06 93 81 478-3202-2-ND 2,500 342.00/M |NOJP685M004RWJ 
6.8 20 Ss 6 1.0 2600 478-3203-1-NDt 1.15 1.01 -88 | 478-3203-2-ND 2,500 371.00/M |NOJS685M004RWJ 
15 20 T 6 1.2 2000 478-3204-1-NDt 1.35 1.18 1.03 | 478-3204-2-ND 2,500 436.00/M |NOJT156MO004RWJ 
22 20 A 6 1.8 1900 478-3205-1-NDt 55 48 42 |478-3205-2-ND 2,000 176.00/M |NOJA226M004RWJ 
4 47 20 A 18 3.8 2200 478-5529-1-ND NEW! -60 53 46 |478-5529-2-ND NEW! | 2,000 204.00/M__| NOJA476M004RWJ 
47 20 B 6 3.8 1600 478-3207-1-NDt .73 64 -56 | 478-3207-2-ND 2,000 234.00/M |NOJB476MO004RWJ 
47 20 Cc 6 3.8 500 478-3208-1-NDt 96 84 .73 | 478-3208-2-ND 500 166.00 |NOJC476M004RWJ 
100 20 Cc 6 8 400 478-1824-1-NDt 75 66 .57  |478-1824-2-ND 500 136.50 |NOJC107MO004RWJ 
330 20 D 8 26.4 300 478-3211-1-NDt 6.30 5.49 4.79 500 1089.50 | NOJD337M004RWJ 
680 20 Vv 14 54.4 300 478-3212-1-NDt 7.80 6.79 6.93 |478-3212-2-ND 400 1078.80 | NOJV687M004RWJ 
47 20 A 6 V1 3100 478-3213-1-NDt 40 35 .31 478-3213-2-ND 2,000 129.00/M |NOJA475MO06RWJ 
47 20 Ss 6 1.0 3200 478-3214-1-NDt 1.06 93 81 478-3214-2-ND 2,500 360.00/M |NOJS475MO06RWJ 
10 20 A 6 1.2 2200 478-1821-1-NDt 40 35 31 478-1821-2-ND 2,000 136.00/M |NOJS475MO006RWJ 
15 20 B 6 1.8 2000 478-1822-1-NDt 55 48 42 |— _ — |NOJB156Mo0o6RWJ 
22 20 B 6 2.64 1900 478-1823-1-NDt -50 44 -38 | 478-1823-2-ND 2,000 170.00/M__|NOJB226MO006RWJ 
33 20 B 6 4.0 1700 478-3215-1-ND 74 65 .57 | 478-3215-2-ND 2.000 239.00/M |NOJB336MO006RWJ 
33 20 Cc 6 4.0 500 478-3216- 96 84 .73 |478-3216-2-ND 500 166.00 |NOJC336MO006RWJ 
63 47 20 Cc 6 oF 500 478-3217- 96 84 .73 |478-3217-2-ND 500 166.00 |NOJC476MOO6RWJ 
. 68 20 Cc 6 8.2 500 478-3218- 1.20 1.04 91 478-3218-2-ND 500 206.50 |NOJC686MOO6RWJ 
100 20 ay: 6 12.0 400 478-3219-1-NDt 2.65 2.31 2.02 | 478-3219-2-ND 1,000 916.00 |NOJY107MOO6RWJ 
100 20 D 6 12.0 400 478-1825-1-NDt 1.05 92 -80 | 478-1825-2-ND 500 191.00 |NOJD107MOO6RWJ 
100 20 B 20 60.0 1700 478-4919-1-ND 95 83 .73 |478-4919-2-ND 2,000 323.00/M |NOJB107MOO6RWJ 
150 20 F 8 18.0 400 478-4920-1-ND 2.72 2.37 2.07 |478-4920-2-ND 1,000 925.00 |NOJF157MO06RWJ 
150 20 D 6 18.0 400 478-1826-1-NDt 1.25 1.09 -95 | 478-1826-2-ND 500 227.50 |NOJD157MOO6RWJ 
220 20 E 12 26.4 400 478-1827-1-NDt 3.00 2.61 2.28 | 478-1827-2-ND 400 436.80 | NOJE227M006RWJ 
330 20 E 12 39.6 300 478-1828-1-NDt 3.93 3.42 2.99 | 478-1828-2-ND 400 571.60 |NOJE337MO006RWJ 
47 20 A 6 1.0 3100 478-3120-1-ND 36 32 -28 | 478-3120-2-ND 2,000 124.00/M |NOJA475M010RWJ 
10 20 A 6 2.0 2200 478-3121-1-ND At 36 31 2,000 138.00/M |NOJA106M010RWJ 
10 20 B 6 2.0 2200 478-3122-1-ND 47 42 -36 | 478-3122-2-ND 2,000 161.00/M |NOJB106M010RWJ 
10 15 20 B 6 3.0 2000 478-3220-1-NDt 57 50 -44 | 478-3220-2-ND 2.000 184.00/M |NOJB156M010RWJ 
22 20 B 6 4.4 1800 478-3123-1-ND 68 59 52 |478-3123-2-ND 2,000 230.00/M__| NOJB226M010RWJ 
22 20 Cc 6 4.4 500 478-3124-1-ND 95 83 .72 | 478-3124-2-ND 500 172.00 |NOJC226M010RWJ 
33 20 Cc 6 6.6 500 478-3125-1-ND 95 83 .72 |478-3125-2-ND 500 172.00 |NOJC336M010RWJ 
47 20 ej 6 9.4 400 478-3126-1-ND 95 83 -72__|478-3126-2-ND 500 172.00 _|NOJC476M010RWJ 
+ 478-3445-ND NOJ Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in a convenient mini-style NOteDOOk .......... 6... e cece cece eee eee ee eee eee eee ee eee cesses ee eeseeeeeeeeereeeeneeeeneeteneeteneeteneee $46.25 


NOS Low ESR Series * Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Rated | Capac- | Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | itance | Tolerance | Case % (uA) Maximum ___| Digi-Key Price Each Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size | Maximum | Maximum | (mQ)@100kHz | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
18 330 20 Y 8 11.9 100 478-3221-1-ND 6.00 5.22 4.56 |478-3221-2-ND 1,000 2075.00 NOSY337M001R0100 
. 470 20 Y 8 16.9 100 478-3222-1-ND 6.00 5.22 4.56 | 478-3222-2-ND 1,000 2075.00 NOSY477M001R0100 
68 20 Cc 6 3.4 200 478-3223-1-ND 2.03 1.77 1.54 | 478-3223-2-ND 500 368.50 NOSC686M002R0200 
100 20 Cc 6 5.0 150 478-3224-1-ND 2.16 1.88 1.65 | 478-3224-2-ND 500 373.50 NOSC107M002R0150 
220 20 Cc 8 11.0 80 478-3226-1-ND 2.60 2.27 1.98 | 478-3226-2-ND 500 449.50 NOSC227M002R0080 
2.5 220 20 NY. 8 11.0 100 478-3227-1-ND 6.00 5.22 4.56 | 478-3227-2-ND 1,000 2075.00 NOSY227M002R0100 
470 20 D 10 23.5 100 478-3228-1-ND 5.90 5.14 4.49 | 478-3228-2-ND 500 1020.00 NOSD477M002R0100 
680 20 E 12 34.0 60 478-3229-1-ND 11.00 9.57 8.36 | 478-3229-2-ND 400 1521.60 NOSE687M002R0060 
1000 20 Vv 18 50.0 50 478-3230-1-ND- 11.90 10.36 9.05 | 478-3230-2-ND 400 1646.00 NOSV108M002R0050 
15 20 A 6 1.2 1500 478-3231-1-ND 88 ead .67 | 478-3231-2-ND 2,000 283.00/M NOSA156M004R1500 
22 20 B 6 1.8 600 478-3232-1-ND 1.08 94 .82 | 478-3232-2-ND 2,000 347.00/M NOSB226M004R0600 
47 20 WwW 6 3.8 150 478-3233-1-ND- 3.00 2.61 2.28 | 478-3233-2-ND 1,000 1037.00 NOSW476M004R0150 
68 20 Cc 6 5.4 200 478-3234-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-3234-2-ND 500 389.00 NOSC686M004R0200 
100 20 ej 6 8.0 70 478-3235-1-ND 2.81 2.45 2.14 | 478-3235-2-ND 500 486.00 NOSC107M004R0070 
# 150 20 ¥: 6 12.0 100 478-3237-1-ND: 6.00 5.22 4.56 | 478-3237-2-ND 1,000 2075.00 NOSY157M004R0100 
150 20 Cc 6 12.0 90 478-3238-1-ND 2.95 2.57 2.25 |478-3238-2-ND 500 510.00 NOSC157M004R0090 
220 20 D 8 17.6 60 478-3239-1-ND 9.95 8.66 7.57 | 478-3239-2-ND 500 1720.50 NOSD227M004RO0060 
220 20 D 8 17.6 100 478-3240-1-ND 3.60 3.14 2.74 | 478-3240-2-ND 500 622.50 NOSD227M004R0100 
470 20 E 12 37.6 75 478-3241-1-ND 9.95 8.66 7.57 | 478-3241-2-ND 400 1376.40 NOSE477M004R0075 
680 20 Vv 14 54.4 75 478-3242-1-ND 11.90 10.36 9.05 |478-3242-2-ND 400 1646.00 NOSV687M004R0075 
330 20 D 8 26.4 100 478-1830-1-ND- 3.60 3.14 2.74 | 478-1830-2-ND 500 655.00 NOSD337M004R0100 
10 20 A 6 1.2 2000 478-3243-1-ND 88 es .67 | 478-3243-2-ND 2,000 283.00/M NOSA106MO006R2000 
22 20 B 6 2.6 600 478-3244-1-ND 1.08 94 .82 | 478-3244-2-ND 2,000 347.00/M NOSB226M006R0600 
33 20 B 6 4.0 600 478-3245-1-ND- 1.08 94 .82 | 478-3245-2-ND 2,000 347.00/M NOSB336M006R0600 
33 20 WwW 6 4.0 250 478-3252-1-ND- 2.71 2.36 2.06 |478-3252-2-ND 1,000 985.00 NOSW336M006R0250 
68 20 ij 6 8.2 200 478-3246-1-ND 2.35 2.05 1.79 | 478-3246-2-ND 500 406.50 NOSC686M006R0200 
63 100 20 D 6 12.0 100 478-1829-1-ND 2.35 2.05 1.79 | 478-1829-2-ND 500 427.50 NOSD107M006R0100 
. 100 20 D 6 12.0 80 478-3247-1-ND- 9.95 8.66 7.57 | 478-3247-2-ND 500 1720.50 NOSD107M006RO0080 
150 20 D 6 18.0 70 478-3248-1-ND 9.95 8.66 7.57 | 478-3248-2-ND 500 1720.50 NOSD157M006R0070 
220 20 D 8 26.4 100 478-3249-1-NDt 4.00 3.48 3.04 | 478-3249-2-ND 500 727.00 NOSD227M006R0100 
220 20 E 12 26.4 80 478-3250-1-NDt 8.80 7.66 6.69 | 478-3250-2-ND 400 1217.20 NOSE227M006R0080 
330 20 E 12 39.6 80 478-3251-1-ND 8.80 7.66 6.69 |478-3251-2-ND 400 1217.20 NOSE337M006R0080 
470 20 Vv 12 56.4 75 478-3253-1-ND: 11.90 10.36 9.05 _|478-3253-2-ND 400 1646.00 NOSV477M006R0075 
+ 478-3446-ND NOS Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in a convenient mini-style NOteDOOK...... 2.26... cece cece eee ee eee ee ee eee e eens eee ee esses sees eee seeeeseeeeseeeeseeeeeeeeeeeeeeeeees $46.25 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (us2010) 1759 


KEJVIET (antalum Dipped / Radial Capacitors 7350 Series 1356 Series 
T350 and 1356 “UltraDip II” Series 
The KEMET “UltraDip II” Series, miniature dipped solid tantalum cap- The gold color epoxy permits Laser marking with outstanding perman- 


acitors, provide the designer with the advantage of compactness plus — ency and legibility. 
low leakage and low DF performance characteristics for filtering, by- Solid tantalum devices exhibit no degradation failure mode during 


passing, coupling, blocking and RC timing circuits. shelf storage. 
The plastic case provides a tough barrier coating and maintains preci- These capacitors exhibit low DCL, ESR and Impedance and have 
sion of lead wire spacing within +0.015 inch. excellent temperature stability. The ESR values provided are for 


All case sizes are printed with capacitance, voltage, polarity and ven- eference only. 
dor identification, these self-insulating cases are resistant to shock * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (125°C with voltage derating) 
and vibration. * Capacitance Tolerance (%): +10 


ESRO @ Max. ESRO @ Max. 
100KHz | D.C.L. | DF% 100KHz | D.C.L. | DF% 


WV |Cap.| @ | pa@ | @25¢ | Dimensions mm _|nigi Key Price Each | Kemet Wv |Cap.| @ | pa@ | @25e¢ | Dimensions mm | nigi Key Price Each | Kemet 
(DC) | (uF) | 25°C | 25°C | 120Hz| D | H | LS |PartNo. 1 10 100 | Part No. (DC) | (uF) | +25°C | 25°C | 120Hz | D | H | LS |PartNo. 110 100 | Part No. 
T350 Series 47] 25 | 19 5 | 63 | 10.2 | 254 [399-3581-ND| 1.44 1.24 .97/T350G475KOS0AT 
47] 10 | 05 45 | 71 | 254 [390-3543-ND| 43 38 .30/1350A475KO0GAT 50/68 | 2 27 5 | 84 | 12.7 | 5.08 |399-3593-ND | 3.39 2.91 2.28] T350J685KOS0AT 
68 8 0.5 45 | 7.4 | 2.54 |399-3546-ND| .54 .46 .36|/T350A685KOOGAT 10 1.6 4.0 6 8.9 | 13.5 | 5.08 |399-3594-ND | 5.96 5.11 4.00] T350K106KO50AT 
10 6 05 45 | 7.6 | 2.54 |399-3548-ND} 66 57 .45|T350B106KO06AT T356 Series 


47 10 05 4.5 | 86 | 5.08 /399-3618-ND} .43 .38 .30|/T356A475KO06AT 


15 5 07 5.0 | 84 | 2.54 |399-3557-ND| .74 .64 .50|T350C156KO06AT 


2 | 37 | 4d 5.0 | 86 | 2.54 |399-3561-ND| .88 76 _.59|T350D226K006AT GB) 8) 8 45) 86 / 5.08 (ee ebeiua) 5% 46.30) TESGAGBSKOOGAT 

68 16 5518971 254 IEESERINEN Ga a1 6a | T3S0E3aeKOORAT 10) 6 | 05 45 | 8.9 | 5.08 |399-3623-ND| 66 57 .45|T356B106KOO6AT 
; , oad es ee eT 15] 5 07 5.0 | 9.6 | 5.08 |399-3632-ND| .74 64 .50|T356C156KOO6AT 

47) 2 | 23 6.0 | 9.9 | 2.54 [B883577-ND) 1.04 90.71 | T350FA76KOOGAT 2 | 37 | 44 5.0 | 9.9 | 5.08 |399-3636-ND| 88 .76 _.59|T356D226KO06AT 

68 | 18 | 33 6.3 | 10.2 | 2.54 |399-3582-ND| 1.24 1.06 .83|T350Ge8eKo06AT | | 6&3 -334— 6 3511021 508 ISGGSeaCENE oa 81 G31 T35aE3aaKO0SAT 

1o0| 16 | 48 7.6 | 10.2 | 2.54 |399-3583-ND| 2.91 250 1.96|T350H107KOOGAT 47) 2 23 60 | 112 | 5.08 |399-2652-ND| 1.04 90 71 |Ta56R476KOO6AT 

150 0.9 72 8.4 | 12.7 | 5.08 )399-3590-ND | 3.73 3.20 2.51] T350J157KOO6AT 68 1.8 33 6.3 | 11.4 | 5.08 |399-3657-ND| 1.24 1.06 .83/T356G686KOO6AT 

22) 13 | 05 45 | 71 | 254 |399-3536-ND| 54 46 .36|T350A225KO10AT joo) 16 | 48 7.6 | 11.9 | 5.08 |399-3658-ND | 2.91 2.50 1.96|T35GH107KOOGAT 

33] 10 | 05 45 | 74 | 254 |399-3540-ND| .54 46 .36|T350A335KO10AT 150 | 09 | 72 34 | 14.0 | 5.08 |399-3665-ND | 3.73 3.20 2.51|T356J157KOO6AT 

47| 8 05 45 | 7.1 | 254 |399-3544-ND| 54 46 .36|T350A475KO10AT 22) 13 | O05 45 | 86 | 5.08 |399-3611-ND| .54 46 .36|T35GA225KO10AT 

68 6 0.5 45 | 7.6 | 2.54 |399-3555-ND| .74 .64  .50|T350B685K010AT 3.3 10 0.5 4.5 | 8.6 | 5.08 |399-3615-ND} 54 .46 .36)/T356A335K010AT 

to | 5 08 50 | 84 | 254 |a90-3656-ND| 74 64 50|TASOC1O6KOIOAT 47 | 8 05 45 | 86 | 5.08 |399-3619-ND| 54 46 .36|T356A475KO10AT 

to; 15 | a7 | 12 55 | 89 | 254 |399-3567-ND| 88 76 .59|T350E15GKO10AT 68 | 6 05 45 | 8.9 | 5.08 |399-3630-ND| .74 64 50} T356B685K010AT 


10 5 0.8 
10 | 15 37 12 
22 27 1.8 
33 24 2.6 


5.0 | 9.6 | 5.08 |399-3631-ND| .74 .64 .50| T356C106KO10AT 
5.5 | 10.2 | 5.08 |399-3642-ND} .88 .76 .59/T356E156K010AT 
5.5 | 10.2 | 5.08 |399-3645-ND} .99 .85  .67|T356E226K010AT 
6.0 | 11.2 | 5.08 )399-3651-ND} 1.15 .99  .78|T356F336K010AT 


22 27 18 
33 24 26 
47 17 3.8 


5.5 | 89 | 2.54 |399-3570-ND} .99 .85  .67|T350E226K010AT 
6.0 | 9.9 | 2.54 )399-3576-ND/} 1.15 .99  .78|T350F336K010AT 
7.6 | 10.2 | 2.54 |399-3586-ND | 2.03 1.74 1.37|1350H476K010AT 


68 | 13 | 54 7.6 | 10.2 | 2.54 |399-3587-ND | 2.91 2.50 1.96|T350H686K010AT a | 17 | 438 76 | 119 | 5.08 |399-3661-ND| 203 1.74 1.37|Ta56H476KO10AT 

100 | 1 8.0 8.4 | 12.7 | 5.08 |399-3588-ND | 3.73 3.20 2.51] T350J107KO10AT 68 | 13 | 54 7.6 | 11.9 | 5.08 |399-3662-ND | 2.91 2.50 1.96|T356H686K010AT 

15] 10 | 05 4.5 | 71 | 2.54 |399-3532-ND] .54 46 36) T350A155K016AT foo | 4 8.0 84 | 14.0 | 5.08 [399-3663-ND | 3.73 3.20 2.51|1356J107KO10AT 

22) 8 05 45 | 74 | 2.54 |399-3537-ND] 54 46 .36/T350A225K016AT 15 | 10 | 05 45 | 86 | 5.08 [399-3607-ND| 54 46 36] T356A155KO16AT 

33) 6 05 45 | 71 | 2.54 |399-3541-ND] 54 .46 .36/T350A335K016AT 22] 8 05 45 | 86 | 5.08 |399-3612-ND| 54 .46 .36/T356A225K016AT 

47| 5 0.6 45 | 7.6 | 2.54 |399-3553-ND} .66 57 .45|T350B475KO16AT 33] 6 05 45 | 86 | 5.08 |399-3616-ND| 54 .46 .36/T356A335K016AT 

68 | 4 09 5.0 | 84 | 2.54 |399-3560-ND| .77 .66 _.52|T350C685K016AT 47] 5 0.6 4.5 | 89 | 5.08 |399-3628-ND]} .66 .57 .45)T356B475K016AT 

ie | | 32 | 48 5.5 | 89 | 2.54 /399-3563-ND| .79 69 54) T350E106KO16AT -- ~ — ~~ — — ee - ~ — an 
15 | 25 | 18 5.5 | 89 | 2.54 |399-3568-ND] 1.04 90 .71|T350E15GKO16AT 15 E ; ; 2 | 5. 19: 8 

» | 9 26 go | 99 | 254 PeOeemNM 4.04 90 71 /Tas0F296KO16AT 15 | 25 | 18 5.5 | 10.2 | 5.08 |399-3643-ND] 1.04 .90 .71|T356E15GKO1GAT 

22] 2 26 6.0 | 11.2 | 5.08 |399-3649-ND] 1.04 .90 .71|T356F226K016AT 

33] 16 | 40 7.6 | 10.2 | 2.54 |399-3585-ND | 2.03 1.74 1.37/T350H336K016AT S| deel |(ao 76 |110 | 50 PRAIA 003 174 47|TaseHsaeKoieAr 

a7} ES) || 58 84 | 127 | 5.08 ESSeCCaZeNDy 9.10 2.67 2.09) TAS01476K01GAT 47 | 13 | 56 8.4 | 14.0 | 5.08 |399-3667-ND| 3.10 2.67 2.09|T356J476KO16AT 

6B] 82 8.9 | 13.5 | 5.08 [399-3597-ND| 3.73 3.20 2.51|T350K686K01GAT 614 82 39 1455 15.08 1399-3672:ND| 3.73 3.20 2.511 T3SCKaSGKDIGAT 

io0 | 08 | 10.0 8.9 | 16.0 | 5.08 |399-3598-ND | 8.00 6.86 5.37|T350L107KO16AT 400 | o8 | 10.0 39 | 184 | 5.08 |399-3673-ND| 8.00 686 5.37/T35GL107KO16AT 

a | 1 | 29 16 5.5 | 8.9 | 2.54 /399-3564-ND) .99 .85 67) T350E106K020AT o | 0] 29 16 5.5 | 10.2 | 5.08 ]399-3639-ND| .99 .85 .67|T356E106KO20AT 

joo | 06 | 100 10.2 | 17.0 | 5.08 |399-3599-ND | 9.17 7.86 6.16|T350M107KO20AT 100 | 06 | 100 40.2 | 18.8 | 5.08 |399-3674-ND | 9.03 7.74 6.07|T356IM107KO20AT 

40 | 10 | 05 45 | 74 | 254 [399-3528-ND] 54 46 .36/T350A105KO25AT io | 10 | 05 45 | 86 | 5.08 [399-3603-ND| 54 46 36) T356A105KO25AT 

15 | 8 05 45 | 74 | 2.54 |399-3533-ND] 54 46 .36/T350A155KO25AT 15 | 8 05 45 | 86 | 5.08 |399-3608-ND] 54 .46 .36/T356A155KO25AT 

2.2 6 05 4.5 | 7.6 | 2.54 |399-3550-ND) .66 57 .45|T350B225KO25AT 2.2 6 0.5 45 | 89 | 5.08 }399-3625-ND) .66 57 .45|T356B225K025AT 

33] 5 07 45 | 7.6 | 2.54 }399-3551-ND) .66 .57 .45|1350B335K025AT 33} 5 07 45 | 8.9 | 5.08 /399-3626-ND) 66 57 45) T356B335K025AT 

47 | 4 | 09 5.0 | 84 | 2.54 |399-3559-ND| .79 69 _.54|T350C475KO25AT AT | “4 08 5.0 | 96 | 5.08 [S90:8684:ND] 79 69 __ 54 | Tas6C475K025AT 

os [ea | at 414 55189 | 254 [SgoeeratnInil 10490 71 | TS50EaREKOa5AT 2 [68 | 31 | 14 55 | 10.2 | 5.08 [399-3648-ND| 1.04 90 71] T356E685KO25AT 

iar | ee) (liao 55 | a9 |254 ARMMCRSNEH 4.04 90 71 /Tas0EI0eKoasar jo | 25 | 20 5.5 | 10.2 | 5.08 |399-3640-ND] 1.04 90 .71|T356E106KO25AT 


15 2 3.0 
22 1.5 4.4 


6.3 | 11.4 | 5.08 |399-3655-ND | 2.23 1.92 1.50/1356G156K025AT 


15 2 3.0 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-3659-ND | 2.91 2.50 1.96] T356H226K025AT 


6.3 | 10.2 | 2.54 | 399-3580-ND | 2.23 1.92 1.50] 1350G156K025AT 


22) 15 | 44 7.6 | 10.2 | 2.54 |399-3584-ND| 2.91 2.50 1.96] T350H226KO25AT 3 | 12 | 66 34 | 140 | 5.08 |\a99-a6ee-nD| 373 320 251|T356/336KO25AT 
33 | 1.2 | 6.6 8.4 | 127 | 5.08 |399-3591-ND | 3.73 3.20 2.51 | T350/336K025AT a7 [| 12 | 94 89 | 15.5 | 5.08 [399-3671-ND | 5.68 4.87 3.82|1356K476KO25AT 
47 a 9.4 8.9 | 13.5 | 5.08 |399-3596-ND | 5.68 4.87 3.82] T350K476KO25AT 10 26 05 45 | 86 | 5.08 |399-3601-ND| .54 .46  .36|/1356A104KO35AT 
to] 26 | 05 45 | 71 | 2.54 [399-3526-ND| 54 46 36] T350A104KO35AT 15 | 21 05 45 | 8.6 | 5.08 |399-3605-ND| 54 .46 .36/T356A154KO35AT 
15 | 21 05 4.5 | 74 | 2.54 ]399-3530-ND| .54 46 .36|T350A154K035AT 22) 17 | 05 45 | 86 | 5.08 |399-3609-ND] 54 .46  .36/T356A224K035AT 
22] 17 | 05 45 | 74 | 2.54 |399-3534-ND] 54 46 .36/T350A224K035AT 33] 15 | 05 4.5 | 86 | 5.08 /399-3613-ND| .54 .46 .36| T356A334K035AT 
33] 15 | 05 45 | 74 | 2.54 |399-3538-ND] 54 46 .36/T350A334K035AT A7 | 13 (| 05 4.5 | 8.6 | 5.08 |399-3617-ND| .54 46 .36| T356A474K035AT 
A7 | 13 0.5 45 | 7.1 | 254 |[399-3542-ND| 54 46 _.36|T350A474KO35AT 68 | 10 05 45 | 8.6 | 5.08 /399-3620-ND) 54 46 36) T356A684K035AT 
68) 10 | 05 45 | 7.1 | 254 |399-3545-ND| 54 46 .36|T350A684KO35AT 10) 8 | 05 45 | 8.6 | 5.08 |399-3604-ND| 54 46 .36|T356A10SKO35AT 


AANH wW/OW OW WWIAIDA AMADA N wo OHO WwW WADA AMA ADAAA w/a DD ADAAAAAAKAANAT/AAADAAADANKMaTADOBDBADRA|DA A aAM 


DAGgaAanwoaloawown wala anan alana www wow wala aan alananwla aoa DAMA ADIAUAAUTAaAAAADAAANTDARARDADA GAM 


10} 8 | os 45 | 74 | 2.54 |399-3529-ND| 54 46 .36|T350A105KO35AT | | 35 be : a . be ae - = io oe 
15] 6 05 45 | 7.6 | 2.54 |399-3549-ND| 61 53 .41|T350B155KO35AT ; ; : Ale: ae en 

86:1] 5 | og aa so | 34 |254 PERERA cs cy as |rasocz2sKoasar 33 | 4 0.9 5.0 | 9.9 | 5.08 |399-3637-ND| 82 71 .56|T356D335K035AT 
; ‘ : sca Hen ae a7] 3 13 55 | 102 | 5.08 |399-3647-ND| .88 .76 .59|T35GE475KO35AT 
33 | 4 | 09 5.0 | 8.6 | 2.54 (SGRcOOZANEY 02 71.56) TAS0D335K035AT 68 | 25 | 19 6.0 | 11.2 | 5.08 |399-3653-ND| 99 .85 .67|T356F685KO35AT 
47 | 3 13 5.5 | 89 | 2.54 /399-3572-ND] .88 76.59) T350E475K035AT to} 2 28 6.3 | 11.4 | 5.08 )399-3654-ND| 1.68 1.44 1.13|1T356G106KO35AT 
68 | 25 19 6.0 | 9.9 | 2.54 /399-3578-ND) .99 85 67) T350F685KO35AT 15 | 16 42 8.4 | 14.0 | 5.08 |399-3664-ND | 3.51 3.02 2.36] 7356J156KO35AT 
10 2 2.8 6.3 | 10.2 | 2.54 |399-3579-ND| 1.68 1.44 1.13) 1350G106K035AT 22 13 6.2 8.9 | 15.5 | 5.08 |399-3670-ND| 3.51 3.02 2.36] T356K226KO35AT 
15 | 16 | 42 8.4 | 127 | 5.08 |399-3589-ND| 3.51 3.02 2.36] T350J156KO35AT 47 | 08 | 100 10.2 | 18.8 | 5.08 |399-3675-ND | 9.17 7.86 6.16|T356M476KO35AT 
22 | 13 | 62 8.9 | 13.5 | 5.08 |399-3595-ND | 3.51 3.02 2.36|T350K226KO35AT 40) 26 | 05 45 | 86 | 5.08 |399-3602-ND| 59 51 .40|T35GA104KOSOAT 
47 | 08 | 100 10.2 | 17.0 | 5.08 [399-3600-ND| 9.03 7.74 6.07|T350M476KO35AT 15) 21 | 05 45 | 8.6 | 5.08 |399-3606-ND| 59 51 .40|T356A154KO50AT 
10] 26 05 45 | 74 | 254 ]399-3527-ND] 59 51 .40/T350A104KO50AT 22) 17 0.5 45 | 86 | 5.08 }399-3610-ND) .59 51 © .40/T356A224KO50AT 
15} 21 | 05 4.5 | 71 | 2.54 |399-3531-ND) 59 51 .40|T350A154KO50AT 33) 15 | 05 4.5 | 86 | 5.08 [S0836T:ND) .59 51 .40/ T3S6A934K0S0AT 
2] 17 | 05 45 | 74 | 254 |399-3535-ND] 59 51 .40|T350A224KO50AT 7 | 13 (| 05 4.5 | 8.9 | 5.08 (399-3627-ND| .66 57 __.45| T356B474K050AT 
33) 15 | 05 45 | 7.1 | 2.54 |399-3539-ND| .59 51 .40/T350A334K0S0AT BBP) ¢ 100-0 45) 89 / 5.08 edebeua) 66 57.45) T56BEB4KNSOAT 
av | 13 | 05 45 | 7.6 | 2.54 |399-3552-ND| .66 57 _.45|T350B474KO50AT ee) eS OS AS | 89 | 5.08 eeeecedes| °° 37 45) TSS6B10SKOEOAT 

50 15] 5 0.6 5.5 | 102 | 5.08 |399-3641-ND| 99 85 .67|T35GE155KO50AT 
8) 10 | 05 4.5 | 7.6 | 2.54 [BQ83550:ND) .66 57 45) T350B8R4K050AT 22| 35 | 09 5.5 | 10.2 | 5.08 |399-3644-ND| 1.04 90 .71|T356E225KO50AT 
10 | 8 0.5 4.5 | 7.6 | 2.54 /399-3547-ND]) .66 57 45) T350B105KOS0AT 33 | 3 13 6.0 | 11.2 | 5.08 |399-3650-ND| 1.15 99 _.78|T356F335KO50AT 
15 5 0.6 5.5 | 8.9 | 2.54 /399-3566-ND) .99 85 67) T350E155KO50AT 47 | 25 19 63 | 114 | 5.08 [399-3656-ND| 1.44 1.24 .97/1356G475KO50AT 
22| 35 | 09 5.5 | 8.9 | 2.54 |399-3569-ND] 1.04 90 .71|T350E225KO50AT 68 | 2 27 84 | 14.0 | 5.08 |399-3668-ND| 3.39 2.91 2.28] T356J685KO50AT 
33 | 3 13 6.0 | 9.9 | 2.54 |399-3575-ND| 1.15 99 .78|T350F335KO5S0AT to | 16 | 40 8.9 | 15.5 | 5.08 |399-3669-ND | 5.96 5.11 4.00|T356K106KO50AT 
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KEMET 


Applications: « Filtering, bypass circuits * Coupling and timing circuits * Low source impedance circuits * High 


charging current circuits 


Features: * Operating Temperature: -55°C ~ 200°C, derated voltage * Volts, 6-125 * Low ESR »* Tantalum case 


High-Temperature Wet 
Tantalum Capacitors 


Term LCTN 
within 0.79 R of 
True Position 


r= 


Circuit Diagram 


Maximum Max. Max. Ripple Dimensions - mm MIL-PRF- 
D.C. Max. DF | ESRO Current Kemet | 39006/22/ ‘ 
wv Cap. | Cap.| Leakage | @25°C | @25°C mArms [t, D E Case | 25/30/31 | Digi-Key Price Each Kemet 
(DC) (uF) | Tol. | pA@25°C 120Hz 120Hz | @85°C 40kHz | (Maximum) | (Maximum) + 6.35 Size | Case Size | Part No. 1 10 100 Part No. 
(avesore) 30 | 10% 1 9 3.98 820 12.29 5.56 38.10 A T1 |399-3412-ND | 30.00 22.50 18.00 |T197A306KO06AS 
( ivesore} 56 | 10% 1 14 3.32 900 12.29 5.56 38.10 A T1 —|399-3415-ND | 30.00 22.50 18.00 |T197AS66KO08AS 
IVES C 15 | 10% 1 5 4.42 780 12.29 5.56 38.10 A T1  |399-3406-ND | 30.00 22.50 18.00 |T197A156KO15AS 
(7.5V @200°C) 5 : js . Z st i : : ° 
25V @85°C ; 
(aa.eve200°c) | 270 | 10% 3 55 2.70 1400 17.07 7.92 57.15 B T2  |399-3432-ND | 44.00 33.00 26.40 |T198B277K025AS 
30V @85°C 
(iavesooe) | 15 | 20% 1 5 4.42 780 12.29 5.56 38.10 A T1  |399-3407-ND | 30.00 2250 18.00 |T197A1S6MO30AS 
Seve 8e-C 33. | 10% 2 123 4.95 700 12.29 5.56 38.10 A T1  |399-3426-ND | 34.00 25.50 20.40 |T198A336KOS0AS 
(25V@200°C) 2 : : . : : ins : : : 
100V@8S'C | a5 | 10% 1 2 10.62 505 12.29 5.56 38.10 A T1 |399-3411-ND | 30.00 22.50 18.00 |T197A255K100AS 
(50V @200°C) : ™ : : : : rae : : - 
eeey besten 1.7 | 10% 1 2 15.61 415 12.29 5.56 38.10 A T1 |399-3408-ND | 30.00 22.50 18.00 |T197A175K125AS 


Molded Axial Tantalum Capacitors 1322 Series 


The KEMET 1322 Series offers a complete line of extended range molded solid tantalum capacitors. These capacitors offer an extremely 


high capacitance-to-volume ratio while still maintaining excellent performance characteristics. 


Applications: Decoupling, blocking, bypassing and filtering in commercial computers, data processing, communications, and other 
electronic equipment. The low ESR/impedance at high frequencies offered by this capacitor is especially suitable for decoupling required 


by high speed computers. The ESR values provided are for reference only. 


Specifications: Capacitance Tolerance (%): +10 * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (125°C with voltage derating) 


ESRQ@| D.C. | Max. DF | Dimensions ; ESRO@| D.C. | Max. DF | Dimensions ; 

WV |Cap.| 100KHz | Leakage | % @ 25°C (mm) Digi-Key Price Each Kemet WV | Cap.| 100KHz | Leakage | % @ 25°C (mm) Digi-Key Price Each Kemet 

(DC)| (uF) | @ 425°C |yA@ 25°C| 120Hz [D| L | W|PartNo. 110 100 |Part No. (DC)| (uF) | @ 425°C |wA@ 25°C| 120Hz | D | L | W [Part No. 110 100 | PartNo. 
33] 13 05 4/24/66 |.51|399-4528-ND| .73 63 49 /T322A335KOO6AT 47| 16 05 3 |24] 66 |.51|399-4580-ND| .73 63  .49|1322A474KO25AT 
47} 10 0.5 4 2.4) 6.6 /.51/399-4529-ND} .73 63.49) T322A475KO06AT 68) 12 05 3 |2.4] 66 |.51/399-4581-ND} .73 63 49 | T322A684K025AT 
ie be : pA 7 eueaie - i : ames 10] 10 05 3 |24| 66 |.51)399-4582-ND| .73 63 49 | T322A105KO25AT 
ral He 5 losl7a| si GeemeRentel 79 69 4 lraponsgexoosaT 15] 80 05 3/28] 7.4 |.51|399-4583-ND| .90 77 61 |1322B155KO25AT 
9 187 14 6 146) 88 | 511390-4533-ND| 153 1.31 7.03 |r320C226KO06AT 22] 6.0 05 3 |2.8| 7.4 |.51|399-4584-ND| 90 77 61 |1T322B225KO25AT 

63) 33 | 30 15 6 |4.6| 88 |.51|399-4534-ND| 1.53 1.31 1.03|T322C336KO06AT 33} 5.0 07 3 |2.8| 7.4 |.51]399-4585-ND| 90.77 61 | T322B335KO25AT 
47 | 20 23 6 |4.6| 10.7|.51|399-4535-ND| 1.70 1.46 1.15|T322D476KO06AT} | 25] 47] 4.0 0.9 4 46] 88 |.51|399-4586-ND| 1.53 1.31 1.03|1322C475KO25AT 
68 | 18 33 6  |4.6| 10.7|.51|399-4536-ND| 1.84 1.58 1.24 |T322D686KO06AT 68] 34 14 4 |46| 88 |.51|399-4587-ND| 1.53 1.31 1.03 |T322C685KO25AT 
an << = 2 a ae = eed va 2 ae ee 15 | 20 3.0 4 |4.6]10.7).51 [399-4588-ND | 1.84 1.58 1.24 /7322D156K025AT 
220| 09 10.0 8 —|7.1/ 13.5] .64]399-4539-ND| 6.17 5.29 4.15 |1322E227KO06AT cal a B __{7-1 118.5 |-64 (SSRSSEAND| 4.69 3.08 9.12.| TS22E226K026AT 
330| 07 10.0 8 __|7.6|18.0|.64|399-4540-ND|12.28 10.53 8.25 |1322F337KO06AT eel] he a 6/71) 18.5) 64 eerie) +63 3.98 3.12 | T322E336K025AT 
22 13 05 4 2.4] 6.6 |.51/399-4541-ND| .73 63 .49|1322A225KO10AT 47 1.0 9.4 6 7.1] 13.5 |.64|}399-4591-ND| 6.17 5.29 4.15 | T322E476KO25AT 
33} 10 0.5 4/24] 66 |.51|399-4542-ND| .73 63 49 T322A335K010AT 68 | 08 10.0 6 _|7.6| 18.0 | .64|399-4592-ND | 12.28 10.53 8.25 | T322F686KO25AT 
47] 8.0 0.5 4/28] 7.4 |.51]399-4543-ND| .79 69 54 T322B475KO10AT 410] 26 05 3/24] 66 |.51|399-4593-ND| 73 63 49 T322A104KO35AT 
68 | 60 0.5 6 )2.8) 7.4 |.51/399-4544-ND | 79 69.54 | T322B685K010AT 415} 24 05 3 |2.4) 66 |.51/399-4594-ND| .73 63 — .49| T322A154K035AT 
a0 a 08 6 |2.8/ 7.4 |.51 ESEeeAEANE) 79 69 _.54 | TA22B106KO10AT 2) 417 05 3/24] 66 |.51|399-4595-ND| .73 63 49 | T322A224K035AT 
2 | 27 15 6  |4.6| 88 |.51|399-4547-ND| 1.53 1.31 1.03 |T322C226KO10AT fall “qe is 3 lea) 66 | 51 | 75 63 4a ltasoagaaxossar 

jo | 33) 24 26 6 |4.6/ 10.7|.51|399-4548-ND| 1.70 1.46 1.15|T322D336K010AT ; ; ra ee | Gree oY Gen “Ss 
15 | 37 1.2 6 |4.6| 88 |.51|399-4546-ND| 1.53 1.31 1.03|T322C156KO10AT A713 0.5 3 [24] 6.6 |.51|399-4597-ND| 73.63.49 | T322A474K035AT 
47} 47 3.8 6  |4.6/ 10.7|.51|399-4549-ND| 1.84 1.58 1.24|7322D476K010AT 68) 10 05 3 2.8] 7.4 |.51|399-4598-ND| .79 69 54) T322B684K035AT 
68 | 13 5.0 6 _|7.1] 13.5] .64|399-4550-ND| 4.63 3.98 3.12 |T322E686K010AT 10) 80 05 3/28] 7.4 |.51|399-4599-ND| 79 69 54 |1322B105KO35AT 
100 1.0 8.0 8 7.1| 13.5 | .64 | 399-4551-ND | 4.63 3.98 3.12 |T322E107KO10AT 15 6.0 0.5 3 2.8| 7.4 |.51/399-4600-ND| .90 77. .61/|1322B155KO35AT 
. ee 8 te te : eee 2 ee s Meals ia 35 | 22| 50 0.6 3 |4.6) 8.8 |.51/399-4601-ND| 1.53 1.31 1.03 |1322C225K035AT 
Te} 40 a5 71741 66 TST SSEESRINI 7363 ao [TR22A1SEKOIBAT 33 | 40 0.9 4 |4.6| 88 |.51|399-4602-ND | 1.53 1.31 1.03 |1322C335KO35AT 
554). 80 ae 4 24) 66 | si Baeeantnl| 73 63 49 [Tazoansexotsat 47] 30 13 4 |46] 88 |.51]399-4603-ND| 1.53 1.31 1.03]T322C475KO35AT 
33 6.0 05 4 2.8| 7.4 |.51|399-4556-ND| .79  .69  .54}1322B335K015AT 68 25 1.9 4 4.6 | 10.7 |.51|}399-4604-ND | 1.70 1.46 1.15 |1322D685K035AT 
47} 5.0 0.6 4 |2.8] 7.4 |.51]399-4557-ND| 90 77 61 |1322B475KO15AT to | 20 28 4 |4.6/10.7|.51|399-4605-ND | 1.84 1.58 1.24 |T322D106KO35AT 
68 | 4.0 0.8 6 |28| 7.4 |.51|399-4558-ND| 90 77 _.61 | T322B685KO15AT 15 | 16 42 6 |7.1] 13.5|.64|399-4606-ND | 4.63 3.98 3.12|1322E156KO35AT 
: - Hi : ie . o ieee ve | ie Leste tid 22 | 13 6.2 6 _|7.1| 13.5 |.64|399-4607-ND| 4.63 3.98 3.12 |T322E226KO35AT 
5 5 5 6| 8.8 | .51|399-4560- 53131 1. 56K015 

15 |-55 | bo be 6 laeli07| 61 RRRERRIE| «7p 14s 1.15 |Tasa0oseKorsar 33] 1.0 92 6  |7.1]13.5].64]399-4608-ND| 6.17 5.29 4.15 ]T322E336KO35AT 
saull “a6 ie 6 |4elto7| 51 CeMReOnAN| 184 158 124 | TazonaaaxoisaT 47 | 08 10.0 6 _|7.6| 18.0 |.64|399-4609-ND | 12.28 10.53 8.25 |1322F476KO35AT 
47 | 13 5.0 6 _|7.1/ 13.5| .64|399-4563-ND| 4.63 3.98 3.12|T322E476K015AT 10) 26 05 3/24) 6.6 |.51)399-4610-ND| 82 71 56) T322A104KOS0AT 
56 | 13 67 6  |7.1/ 13.5] .64]399-4564-ND| 463 3.98 3.412|T322E566K015AT 415) 2 0.5 3/24] 66 |.51|399-4611-ND| 82 71 56 | T322A154KO50AT 
68 | 1.0 8.2 6 |7.1] 13.5] .64|399-4565-ND| 4.63 3.98 3.12)T322E686K015AT 22) 17 0.5 3/24] 66 |.51|399-4612-ND} 82 71 56 |1322A224KO50AT 
100 0.8 10.0 8 7.1| 13.5 | .64|399-4566-ND | 6.17 5.29 4.15 |T322E107KO15AT 33 15 0.5 3 2.8| 7.4 |.51/399-4613-ND| .97 .84  .66|1322B334KO50AT 
= me ue y a ie = Sets ees ue is ee 47 | 43 05 3 |28| 7.4 |.51)399-4614-ND| .97 84 66 |T322B474KOS0AT 
15] 90 05 4/24] 66 |.51|399-4569-ND| .73 63 .49/T322A155KO20AT BP | AG 06 3/28) 74 51 eae <7) 8466 | TS22R684K050AT 
ail 20 05 4 los| 74 | s1 oeeentall 79 69 54 |Taz2a205Ko20aT 10) 80 05 3 2.8] 7.4 |.51|399-4616-ND| 1.08 93 .73|T322B105KO50AT 
33 55 0.5 4 2.8| 7.4 |.51/399-4571-ND| .79 .69  .54]1322B335K020AT 50 | 1.5 5.0 0.6 4 4.6) 8.8 |.51)399-4617-ND} 1.73 1.49 1.17 |T322C155KO5S0AT 
47 | 45 0.8 4/28] 7.4 |.51|399-4572-ND| 90.77 _.61 | T322B475KO20AT 22] 35 0.9 4/46] 88 |.51|399-4618-ND| 1.73 1.49 1.17|1322C225KO50AT 

oo | 10 2.9 1.6 6 4.6] 8.8 | .51|399-4573-ND | 1.53 1.31 1.03 |T322C106K020AT 33] 3.0 13 4 4.6|10.7|.51|399-4619-ND | 2.31 1.98 1.55 |T322D335KO50AT 
Z . - " A ee 7 edie ie ss 1 estate a7} 25 19 4 [46/10.7).51 [399-4620-ND | 2.31 1.98 1.55 /T322D475KO50AT 
gall 44 a « |74/135| 64 REMAIN) 63 age 342 |TaozeaseKoo0ar 68} 20 27 4 |7.1]13.5|.64|399-4621-ND| 5.09 4.37 3.42 |T322E685KOSOAT 
a7 | 12 75 6 _|7.1/13.5|.64|399-4577-ND | 4.63 3.98 3.12 |T3226476K020AT 10), 46 a0 6/71) 18.5 | 64 feces 6.09 4.37 3.42) T322E10GKO50AT 
68 | 09 10.0 6 [7.1] 13.5] .64)399-4578-ND| 6.17 5.29 4.15 |T322E686K020AT 15) 12 6.0 8 7.6) 18.0 | .64 /399-4623-ND | 15.26 13.08 10.25 | T322F156KOS0AT 
100 | 06 10.0 8 _|7.6| 18.0|.64 |399-4579-ND | 12.28 10.53 8.25 |T322F107KO20AT 22 | 1.0 8.8 6 _|7.6| 18.0 | .64|399-4624-ND | 15.26 13.08 10.25 |1322F226KOS0AT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors 


KEMET'’s family of solid tantalum chip capacitors are designed and manufactured with the requirements of 
surface mount technology in mind. These devices extend the advantages of solid tantalum technology to 
today’s surface mount circuit applications. 

Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (T520 Series: -55°C 
Series: 175°C) 

1491 Series — Industrial: The leading choice in surface mount designs. This product meets or exceeds the 
requirements of EIA standard 535BAAC. The physical outline and dimensions of this series conform to this 
global standard. This product was designed specifically for highly automated surface mount processes and 
equipment. 

T494 Series — Low ESR, Industrial Grade: The T494 is a low ESR series that is available in all the same 
case sizes and CV ratings as the T491 Series. The T494 offers low ESR performance with the economy of an 
industrial grade device. This series is targeted for output filtering. 

T495 Series — Low ESR, Surge Robust: Designed primarily for output filtering in switch-mode power 
supplies and DC-to-DC converters. The standard CV T495 values are an excellent choice for battery-to- 
ground input filter applications. This series offers several important advantages: Very low ESR, high ripple 
current capability, excellent capacitance stability and improved ability to withstand high inrush currents. 

T496 Series — Fused: KEMET also offers a “fail-safe” fused solid tantalum chip capacitor. The built-in fuse 
element provides excellent protection from damaging short circuit conditions in applications where high fault 
currents exist. Protection from costly circuit damage due to reversed installation is offered with this device. 
T498 Series — High Temperature (150°C): The T498 Series is a high temperature version of KEMET’s 
solid tantalum chip family that offers optimal performance in applications with operating temperatures of up to 
150°C. Advancements in materials and testing have allowed for the introduction of this series which delivers a 
reliability level of 0.5% per 1000 hours at rated voltage at rated temperature. 

T499 Series — High Temperature (175°C): The T499 Series is a high temperature version of KEMET’s solid 
tantalum chip family. This series is designed for use in applications with operating temperatures up to 175°C. 
This product offers the highest operating temperature capability in a surface mount tantalum device available 
in the market place. 


~ 105°C, T498 Series: 150°C, T499 


7510 Series — Ultra-Low ESR: KEMET’s T510 Series offers the industry's lowest ESR in the popular EIA 
7343-43 case size. The ultra-low ESR and high ripple current capability make it an ideal choice for SMPS 
filtering and power decoupling. KEMET has developed an innovative construction platform that incorporates 
multiple capacitor elements, in parallel, inside a single package. 

1520 Series — KO-CAP Polymer Tantalum: The KO-CAP is a tantalum capacitor, with Ta anode and Tag05 
dielectric. A conductive, organic, polymer replaces the MnOo as the cathode plate of the capacitor. This 
results in very low ESR and improved cap retention at high frequency. The KO-CAP also exhibits a benign 
failure mode, which eliminates the ignition failures that can occur in standard MnOg tantalum types. KO-CAPs 
may be operated at voltages up to 80% of rated voltage with equivalent or better reliability than standard 
tantalums operated at 50% of rated voltage. 

1521 Series — KO-CAP Polymer Tantalum: KEMET’s T521 series capacitor is a surface mount polymer 
tantalum capacitor that has been designed to deliver low ESR, high capacitance and high volumetric efficiency 
in applications of up to 25V. 


1525 Series — KO-CAP Polymer Tantalum: The T525 has been targeted for power management appli- 
cations. This series offers all of the same advantages as the T520 KO-CAP including very low ESR, improved 
capacitance retention at high frequency and a benign failure mode, to go along with 125°C capability. 

1528 Series — Face Down Termination Tantalum: The T528 is an organic tantalum chip capacitor with face 
down termination, that features Low ESL and has a wide tolerance range of +20%. 


1530 Series — KO-MAT Polymer Tantalum: The KO-MAT is an extremely low ESR, volumetrically efficient, 
organic tantalum chip capacitor that offers high capacitance retention while preventing thermal events (ignition 
failures). Organic polymer does not give up oxygen if the dielectric fails short, thus preventing ignition. Organic 
polymer is more conductive than MnO2 — lower ESR. 

Higher capacitance retention at higher frequencies means fewer parts are required to achieve the desired 
capacitance. 

The KO-MAT allows tantalum capacitors to be used in circuits never considered possible before, such as input 
filters. Initial focus is for power supplies and microprocessor circuits. 


7 Size EIA Dimensions - mm 
ance nats 1528 Series Only Code| Code L Ww A F201 | $1203 [$2203 
ae ere Capacitor Markings A | 3216-18 | 3.2202 | 1.6202 7.6 x02 72 08 08 
oy Bai B | 3528-21 | 3.510.2 | 2840.2 | 1.9 +0.2 (T520 Series: +0.1) 2.2 0.8 0.8 
Indicator + race: 4 FD Wio.. c | 6032-28 | 6.0+0.3 | 3.2403 2.5 40.3 22 1.3 13 
X X X |}Picofarad code Down picsicaited D | 7343-31 | 7.3403 | 4.3+0.3 2.8 40.3 2.4 13 1.3 
Rated{| X X K |}KEMET |.D. cea E_ | 7260-38 | 7.3+0.3 | 6.0+0.3 3.6 +0.3 4A 1.3 1.3 
Voltage Yww vores | iF | | 3216-10 | 3.20.2 | 1.3202 7.0 1.2 Max.| 1.00.2 [0.7 +0.2 
ir K | 3528-10 | 3.540.2 | 2.8+0.2 1.0 Max. 2.0 1.2 0.6 
Year Week L | 6032-19 | 6020.3 | 3240.3 1.9 Max. 22 13 13 
. ‘ M | 3528-15 | 3540.2 | 2.8+0.2 1.5 Max. 2.2 1.2 0.8 
End View eat ; End View R_| 2012-12 | 2.0202 | 1.3+0.2 1.2 Max. 0.9 0.5 0.5 
Cathode (-) Side View Bottom View Cathode (-) Side View Bottom View T 3528-12 | 3.5402 | 28402 1.2 Max. 22 0.8 0.8 
U | 6032-15 | 6.040.3 | 3.2+0.3 1.5 Max. 2.2 13 1.3 
F V_ | 7343-20 | 7.340.3 | 4.3+0.3 | 2.0 Max. (T520 Series: 2.0Max.)| 2.4 13 1.3 
W | 7343-15 | 7.3+0.3 | 4.340.3 1.5 Max. 2.4 13 1.3 
X_| 7343-43 | 7.320.3 | 4.3 40.3 4.0 +0.3 2.4 1.3 1.3 
Y | 7343-40 | 7.320.3 | 4.3403 4.0 Max. 2.4 1:3 1.3 
Z_| 7343-17 | 7.320.4 | 4340.3 1.7 Max. 28 | 5.140.2 |1.3+0.2 
WV |Cap.| Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C | ESR 2 @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel | Kemet 
(DC) | (uF) | Tol. (%)| uA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
T491 Series, Industrial 
4 | 6] #10 27 6 0.8 D 1399-1549-1-ND 65 57 50 [— = — ]T491D686K004AS 
150 | +20 6 12 2.0 B__|399-3340-1-ND 93 81 MIA = — |T491B157M004AS 
25 | 68 | +20 id 6 1.9 C__[399-1632-1-ND 39 35 30 [= = — [T491C685M025AS 
T491 Series, Industrial — RoHS Compliant 
25 [220 | +10 55 8 0.3 D_[399-4771-1-ND 434420 3.67 _[399-4771-2-ND 500 878.00 [T491D227K2R5AT 
33 | +10 13 8 5.0 T [399-5172-1-ND 150. 1.37 1.14 [399-5172-2-ND 2,500 | 510.00/M |T491T336K004zT 
47 | +10 1.9 12 6.0 T |399-5173-1-ND 1.58 1.37 1.20 |399-5173-2-ND 2,500 | 536.00/M |T491T476K004ZT 
68 | +10 28 30 4.0 A |399-3701-1-ND 50 44 .38 |399-3701-2-ND 2,000 | 170.00/M |T491A686KO04AT 
68 | +10 27 6 0.8 D |399-3801-1-ND 65 57 .50 |399-3801-2-ND 500 118.00 |T491D686K004AT 
100 | __+20 4 30 4.0 A__|399-3688-1-ND 48 42 .37_|399-3688-2-ND 2,000 | 162.00/M_|T4914107MO04AT 
4 [100 /; +20 4 8 1.0 B_ [399-3709-1-ND 93 81 .71 |399-3709-2-ND 2,000 | 315.00/M |T491B107MOO4AT 
100 | +20 4 8 0.8 D |399-3771-1-ND 65 57 .50 |399-3771-2-ND 500 118.00 |T491D107M004AT 
100 | +20 4 30 5.0 T |399-3337-1-ND 1.60 1.39 1.22 |399-3337-2-ND 2,500 | 542.00/M |T491T107M004AT 
150 | +20 6 12 2.0 B_ |399-3713-1-ND 93 81 71 |399-3713-2-ND 2,000 | 315.00/M |T491B157MOO4AT 
220 | +20 8.8 18 0.5 B__|399-4625-1-ND 83 81 71_|399-4625-2-ND 2,000 | 315.00/M_|T491B227MOO4AT 
330 | +10 13.2 10 1.2 C__[399-3751-1-ND 2.00 1.74 _—*‘1.52_[399-3751-2-ND 500 364.00 [T491C337KO04AT 
10 | +10 0.6 6 4.0 A |399-3683-1-ND 20 18 16 |399-3683-2-ND 2,000 | 68.00/M |T491A106KOO6AT 
10 | +20 0.6 6 4.0 A |399-3685-1-ND .20 18 16 |399-3685-2-ND 2,000 | 68.00/M |T491A106MOO6AT 
10 | +10 0.6 6 3.5 B_ |399-3704-1-ND 28 25 .22 |399-3704-2-ND 2,000 | 96.00/M |T491B106KOO6AT 
15 | +10 0.9 6 5.0 T |399-5170-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5170-2-ND 2,500 | 493.00/M |T491T156KO006ZT 
22 | +10 14 6 3.5 B__|399-3716-1-ND 30 26 .23_|399-3716-2-ND 2,000 | 100.00/M | T491B226KO06AT 
22 | +10 14 6 18 C_ [399-3742-1-ND 39 “35 30 |399-3742-2-ND 500 77.50 |T491C226KO06AT 
47 | +20 3 12 3.5 A |399-3700-1-ND 48 2 .37 |399-3700-2-ND 2,000 | 162.00/M |T491A476MOO6AT 
47 | +10 29 6 1.6 C |399-3756-1-ND 43 38 .33 |399-3756-2-ND 500 77.50 |T491C476KOO6AT 
68 | +20 44 8 1.0 B_ |399-3729-1-ND 93 81 .71 |399-3729-2-ND 2,000 | 315.00/M |T491B686MOO6AT 
68 | +10 44 6 1.2 C__|399-3764-1-ND 52 46 40_|399-3764-2-ND 500 94.50 _|T491C686KO06AT 
63 | 68 | +10 44 6 0.8 D |399-3802-1-ND 65 57 50 |399-3802-2-ND 500 118.00 |T491D686KO06AT 
68 | +10 5 30 4.0 A |399-4698-1-ND 48 42 .37 |399-4698-2-ND 2,000 | 162.00/M |T491A686KOO6AT 
100 | +20 6.3 15 3.0 B_ |399-3710-1-ND .93 81 .71 |399-3710-2-ND 2,000 | 315.00/M |T491B107MOO6AT 
100 | +10 6.3 20 1.0 M_ |399-5155-1-ND 1.36 1418 1.04 |399-5155-2-ND 2,000 | 461.00/M |T491M107KOO6ZT 
100 | +20 6.3 20 1.0 M__|399-5156-1-ND 1.36 1.18 1.04 _|399-5156-2-ND 2,000 | 461.00/M_|T491M107MO06ZT 
150 | +10 10 8 1.0 U_ [399-5174-1-ND 1.45. 1.27 ‘1.11 |899-5174-2-ND 1,250 | 493.00/M |T491U157KO06ZT 
220 | +20 13.2 10 1.2 C |399-3748-1-ND 1.95 1.70 1.49 |399-3748-2-ND 500 355.00 |T491C227MO06AT 
470 | +10 29.6 10 0.4 E |399-4626-1-ND 9.00 870 7.60 |399-4626-2-ND 500 1820.00 |T491E477KOO6AT 
470 | +20 28.2 12 0.5 D |399-3798-1-ND 463 4.03 3.52 |399-3798-2-ND 500 842.00 |T491D477MOO6AT 
680 | +20 40.8 12 0.5 E_|399-3805-1-ND 950 8.27 _7.22 |399-3805-2-ND 500 1729.00 |T491E687MO06AT 
7000| +10 63 20 0.6 X_[399-5123-1-ND 474413 3.61 [399-5123-2-ND 400 689.60_|T491X108KO06ZT 
2.2 | +10 05 6 8.0 A |399-3690-1-ND 19 A7 15 |399-3690-2-ND 2,000 | 65.00/M |T491A225KO10AT 
3.3 | +10 05 6 6.0 A |399-3694-1-ND 19 AZ 15 |399-3694-2-ND 2,000 | 65.00/M |T491A335K010AT 
3.3 | +10 0.3 8 15.0 R_ |399-3807-1-ND 1.16 © 1.01 .89 |399-3807-2-ND 2,500 | 394.00/M |T491R335KO10AT 
4.7 | +10 05 6 6.0 A |399-3696-1-ND 19 A? 15 |399-3696-2-ND 2,000 | 65.00/M |T491A475KO10AT 
4.7 |_ +20 05 6 6.0 A_|399-3698-1-ND 19 AZ .15 |399-3698-2-ND 2,000 | 65.00/M_ |T491A475M010AT 
47 | +10 05 6 3.5 B_ |399-3721-1-ND 28 25 .22 |399-3721-2-ND 2,000 | 96.00/M |T491B475KO10AT 
4.7 | +20 05 6 3.5 B |399-3724-1-ND 28 25 .22 |399-3724-2-ND 2,000 | 96.00/M |T491B475MO10AT 
jo | 68 | #10 07 6 3.5 B_ |399-3727-1-ND 28 25 .22 |399-3727-2-ND 2,000 | 96.00/M |T491B685K010AT 
10 | +10 1 6 4.0 A |399-3684-1-ND 22 19 17 |399-3684-2-ND 2,000 | 74.00/M |T491A106KO10AT 
jo | +20 1 6 4.0 A_|399-3686-1-ND 22 19 .17_|399-3686-2-ND 2,000 | 74.00/M_|T491A106M010AT 
10 | +10 1 6 3.5 B_ [399-3705-1-ND 28 25 .22 |399-3705-2-ND 2,000 | 96.00/M |T491B106KO10AT 
10 | +20 1 6 3.5 B_ |399-3707-1-ND 28 25 .22 |399-3707-2-ND 2,000 | 96.00/M |T491B106MO10AT 
10 | +10 1 6 1.8 C |399-3731-1-ND 39 35 .30 |399-3731-2-ND 500 71.50 |T491C106K010AT 
10 | +10 1.0 24 30 R_ |399-5399-1-ND 1.25 1.09 .95 |399-5399-2-ND 2,500 | 425.00/M |T491R106KO10AT 
15 | +10 1.5 8 5.0 T__|399-5171-1-ND 1.50 1.31 1.14 |399-5171-2-ND 2,500 | 510.00/M |T491T156K010ZT 
15 [| +10 15 6 3.5 B_ [399-3712-1-ND 30 26 23 [399-3712-2-ND 2,000 | 100.00/M_[T491B156KO10AT 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) Ree 

WV |Cap.| Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C | ESRQ @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel __| Kemet 

(DC) | (uF) | Tol. (%) | uA @ 25°C Max. |_ 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
15 +10 1.5 6 1.8 C_ |399-3737-1-ND 39 35 -30 |399-3737-2-ND 500 71.50 |T491C156K010AT 
22 +20 2.2 10 6.0 A |399-3692-1-ND 48 42 .37 |399-3692-2-ND 2,000 | 162.00/M |T491A226M010AT 
22 +10 2.2 6 1.8 C_ |399-3743-1-ND 39 35 -30 |399-3743-2-ND 500 71.50 |T491C226K010AT 
22 +10 2.2 6 1.6 D  |399-5599-1-ND NEW! 65 57 -50 |399-5599-2-ND NEW! 500 118.00 |T491D226K010AT 
33 +10 3.3 15 6.0 A__|399-5279-1-ND 50 44 -38 |399-5279-2-ND 2,000 | 170.00/M |T491A336K010AT 
33 +10 3.3 6 0.8 D_ |399-3786-1-ND 65 57 -50 |399-3786-2-ND 500 118.00 |T491D336K010AT 
33 +10 3.3 24 5.0 T  |399-5281-1-ND 1.62 1.41 1.24 |399-5281-2-ND 2,500 | 551.00/M |T491T336K010AT 
47 +20 4.7 8 1.0 B_ |399-3726-1-ND 93 81 71 |399-3726-2-ND 2,000 | 315.00/M |T491B476M010AT 
47 +10 47 6 1.2 C_ |399-3757-1-ND 52 46 -40 |399-3757-2-ND 500 94.50 |T491C476K010AT 
47 +20 4.7 6 1.2 C_ |399-3758-1-ND 52 46 -40 |399-3758-2-ND 500 94.50 |T491C476M010AT 

40 47 +10 4.7 6 0.8 D  |399-3793-1-ND 65 57 -50 |399-3793-2-ND 500 118.00 |T491D476K010AT 
47 +20 47 6 0.8 D_ |399-3796-1-ND 65 57 -50 |399-3796-2-ND 500 118.00 |T491D476M010AT 
100 +10 10 8 0.7 D_ |399-3769-1-ND 78 68 -60 |399-3769-2-ND 500 142.00 |T491D107KO10AT 
100 +10 10 15 3.0 B_ |399-5598-1-ND NEW! 1.00 87 -76 |399-5598-2-ND NEW! 2,000 | 340.00/M |T491B107KO10AT 
100 +20 10 8 0.7 D__|399-3772-1-ND 78 68 -60 |399-3772-2-ND 500 142.00 |T491D107MO10AT 
150 +10 15 10 1.2 C  |399-3738-1-ND 2.00 1.74 1.52 |399-3738-2-ND 500 364.00 |T491C157K010AT 
150 +20 15 8 0.7 D_ |399-3778-1-ND 1.00 88 77 |399-3778-2-ND 500 182.00 |T491D157M010AT 
220 +10 22 8 0.5 X |399-3818-1-ND 2.22 1.93 1.69 |399-3818-2-ND 500 403.50 |T491X227KO10AT 
220 +20 22 10 0.9 C_ |399-5168-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-5168-2-ND 750 354.75 |T491C227M010ZT 
330 +10 33 10 0.5 E_ |399-4627-1-ND 9.00 8.70 7.60 _|399-4627-2-ND 500 1820.00 |T491E337K010AT 
330 +20 33 10 0.5 D  |399-3790-1-ND 4.63 4.03 3.52 |399-3790-2-ND 500 842.00 |T491D337M010AT 
470 +20 47 12 0.5 E__|399-3804-1-ND 9.50 8.27 7.22 |399-3804-2-ND 500 1729.00 |T491E477MO10AT 
1.0 +10 0.5 4 10.0 A |399-3678-1-ND 19 A7 -15 |399-3678-2-ND 2,000 65.00/M |T491A105KO16AT 
1.0 +20 0.5 4 10.0 A |399-3681-1-ND 19 A7 -15 |399-3681-2-ND 2,000 65.00/M |T491A105M016AT 
15 +10 0.5 6 8.0 A |399-3689-1-ND 19 7 -15 |399-3689-2-ND 2,000 65.00/M |T491A155KO16AT 
2.2 +10 0.5 6 6.0 A |399-3691-1-ND 9 7 -15 |399-3691-2-ND 2,000 65.00/M |1T491A225K016AT 
3.3 +10 0.5 6 3.5 B_ | 399-3719-1-ND .28 25 22 |399-3719-2-ND 2,000 96.00/M_|T491B335K016AT 
47 +10 0.8 6 4.0 A |399-3697-1-ND 20 18 -16 |399-3697-2-ND 2,000 68.00/M |T491A475KO016AT 
4.7 +20 0.8 6 4.0 A |399-3699-1-ND 20 18 -16 |399-3699-2-ND 2,000 68.00/M |1T491A475M016AT 
4.7 +10 0.8 6 3.5 B_ |399-3722-1-ND 28 25 .22 |399-3722-2-ND 2,000 96.00/M |1491B475KO16AT 
47 +20 0.8 6 3.5 B_ |399-3725-1-ND .28 25 22 |399-3725-2-ND 2,000 96.00/M |T491B475M016AT 
6.8 +20 ac 6 1.9 C_ |399-3761-1-ND 39 35 -30_|399-3761-2-ND 500 71.50 _|T491C685M016AT 
10 +20 1.6 10 7.0 A |399-3687-1-ND 24 21 -18 |399-3687-2-ND 2,000 80.00/M |T491A106MO16AT 
10 +10 1.6 6 2.8 B_ |399-3706-1-ND -30 26 .23 |399-3706-2-ND 2,000 | 100.00/M |T491B106KO016AT 
10 +20 1.6 6 2.8 B_ |399-3708-1-ND -30 26 .23 |399-3708-2-ND 2,000 | 100.00/M |T491B106M016AT 
10 +10 1.6 6 1.8 C_ |399-3732-1-ND 39 35 -30 |399-3732-2-ND 500 71.50 |T491C106KO16AT 
10 +20 1.6 6 1.8 C__|399-3735-1-ND 39 35 -30_|399-3735-2-ND 500 71.50 _|T491C106MO16AT 
22 +20 3.5 6 2.2 B_ |399-3717-1-ND 53 AT 41 |399-3717-2-ND 2,000 | 182.00/M |T491B226M016AT 

16 22 +10 3.6 6 1.6 C_ |399-3744-1-ND 43 -38 -33 |399-3744-2-ND 500 77.50 |T491C226K016AT 
22 +20 3.6 6 1.6 C_ |399-3747-1-ND 43 -38 -33 |399-3747-2-ND 500 77.50 |T491C226M016AT 
22 +10 3.6 6 0.8 D_ |399-3780-1-ND 65 57 -50 |399-3780-2-ND 500 118.00 |T491D226K016AT 
33 +10 5.3 6 1.2 C__|399-3750-1-ND 52 A6 -40_|399-3750-2-ND 500 94.50 |T491C336K016AT 
33 +10 5.3 6 0.8 D_ |399-3787-1-ND 65 57 -50 |399-3787-2-ND 500 118.00 |T491D336KO16AT 
33 +20 5.3 6 0.8 D_ |399-3789-1-ND 65 57 -50 |399-3789-2-ND 500 118.00 |T491D336M016AT 
47 +10 7.5 6 0.8 D_ |399-3794-1-ND 65 57 -50 |399-3794-2-ND 500 118.00 |T491D476K016AT 
68 +10 10.9 12 1.2 C_ |399-5283-1-ND 2.00 1.74 1.52 |399-5283-2-ND 500 364.00 |T491C686K016AT 
100 +10 16 10 1.0 C_|399-5214-1-ND 80 70 -61_|399-5214-2-ND 750 218.25 |T491C107K016ZT 
100 +10 16 8 0.7 D_ |399-3770-1-ND 1.00 88 .77 |399-3770-2-ND 500 182.00 |T491D107KO16AT 
100 +20 16 8 0.7 D_ |399-3773-1-ND 1.00 88 77 |399-3773-2-ND 500 182.00 |T491D107MO16AT 
100 +10 16 12 0.7 V_ |399-3809-1-ND 3.40 2.96 2.59 |399-3809-2-ND 1,000 1156.00 | T491V107KO16AT 
100 +10 16 8 0.7 X |399-3811-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3811-2-ND 500 330.50 |T491X107KO16AT 
100 +20 16 8 0.7 X__|399-3812-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3812-2-ND 500 330.50 _|T491X107M016AT 
150 +10 24 12 0.7 D_ |399-3777-1-ND 1.39 1.21 1.06 |399-3777-2-ND 500 252.50 |1491D157KO16AT 
150 +10 24 8 0.5 X |399-3815-1-ND 2.22 1.93 1.69 |399-3815-2-ND 500 403.50 |T491X157KO16AT 
220 +10 35.2 7.2 0.9 E  |399-4962-1-ND 10.00 8.70 7.60 |399-4962-2-ND 500 1820.00 | T491E227K016AT 
220 +10 35.2 15 0.9 D__|399-5124-1-ND 2.10 1.83 1.60 _|399-5124-2-ND 750 354.75 _|T491D227K016ZT 
1.0 +10 0.5 4 10.0 A |399-3679-1-ND 19 AN? -15 |399-3679-2-ND 2,000 65.00/M |T491A105KO20AT 
1.0 +20 0.5 4 10.0 A |399-3682-1-ND 19 7 -15 |399-3682-2-ND 2,000 65.00/M |T491A105M020AT 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B_ |399-3714-1-ND .28 25 .22 |399-3714-2-ND 2,000 96.00/M |T491B225KO20AT 
4.7 +10 il 6 3.5 B_ |399-3723-1-ND 28 25 .22 |399-3723-2-ND 2,000 96.00/M |1T491B475KO20AT 
6.8 +10 1.4 6 1.9 C__|399-3759-1-ND 39 35 -30_|399-3759-2-ND 500 71.50 |T491C685KO020AT 
6.8 +20 1.4 8 6.0 A |399-4628-1-ND 24 21 -18 |399-4628-2-ND 2,000 80.00/M | T491A685M020AT 
10 +20 2 10 5.0 A |399-5152-1-ND 48 42 .87 |399-5152-2-ND 2,000 | 162.00/M |T491A106MO20AT 
10 +10 2 6 1.8 C_ |399-3733-1-ND 39 35 -30 |399-3733-2-ND 500 71.50 |T491C106KO20AT 
15 +10 3 6 2.5 B_ |399-5213-1-ND 45 40 -35 |399-5213-2-ND 2,000 | 153.00/M |T491B156K020ZT 
22 +10 4.4 8 4.0 B_ | 399-5296-1-ND -98 85 -75 |399-5296-2-ND 2,000 | 332.00/M_|T491B226KO20AT 

20 22 +10 4.4 6 1.2 C  |399-3745-1-ND 52 46 -40 |399-3745-2-ND 500 94.50 |T491C226K020AT 
22 +10 44 6 0.8 D_ |399-3781-1-ND 65 57 -50 |399-3781-2-ND 500 118.00 |T491D226K020AT 
22 +20 4.4 6 0.8 D_ |399-3783-1-ND 65 57 -50 |399-3783-2-ND 500 118.00 |T491D226M020AT 
33 +10 6.6 6 0.8 D_ |399-3788-1-ND 65 57 -50 |399-3788-2-ND 500 118.00 | T491D336KO020AT 
47 +10 9.4 6 0.9 C_ |399-5215-1-ND 2.00 1.74 1.52 | 399-5215-2-ND 750 546.00 _|1T491C476K020ZT 
47 +10 9.4 6 0.7 D_ |399-3795-1-ND .78 68 -60 |399-3795-2-ND 500 142.00 |T491D476K020AT 
68 +10 13.6 8 0.7 D_ |399-3803-1-ND 1.39 1.21 1.06 |399-3803-2-ND 500 252.50 |T491D686KO20AT 
68 +10 13.6 6 0.7 X |399-3822-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3822-2-ND 500 330.50 |T491X686KO20AT 
100 +10 20 8 0.5 E  |399-4629-1-ND 9.00 8.70 7.60 |399-4629-2-ND 500 1820.00 | T491E107KO20AT 
100 +20 20 8 0.5 X__|399-3813-1-ND 2.22 1.93 1.69 | 399-3813-2-ND 500 403.50 _|T491X107MO20AT 
150 +10 30 10 0.5 X__|399-4794-1-ND 2.62 2.29 2.00 |399-4794-2-ND 500 477.50 |T491X157KO20AT 
0.47| +10 0.5 4 14.0 A |399-3695-1-ND 19 1. -15 |399-3695-2-ND 2,000 65.00/M |T491A474K025AT 
1.0 +10 0.5 4 8.0 A |399-3680-1-ND 20 18 -16 |399-3680-2-ND 2,000 68.00/M |T491A105KO25AT 
15 +10 0.5 6 5.0 B_ |399-3711-1-ND .28 25 .22 |399-3711-2-ND 2,000 96.00/M |T491B155KO25AT 
2.2 +10 0.6 6 4.5 B_ |399-3715-1-ND 30 .26 .23 |399-3715-2-ND 2,000 | 100.00/M |T491B225K025AT 
2.2 +10 0.6 6 3.5 C__|399-3739-1-ND 39 35 -30 | 399-3739-2-ND 500 71.50 |T491C225KO25AT 
2.2 +20 0.6 6 3.5 C_ |399-3741-1-ND 39 35 -30 |399-3741-2-ND 500 71.50 |T491C225M025AT 
4.7 +10 1.2 6 24 C_ |399-3753-1-ND 39 35 -30 |399-3753-2-ND 500 71.50 |T491C475KO025AT 
4.7 +20 1.2 6 2.4 C_ |399-3755-1-ND 39 35 -30 |399-3755-2-ND 500 71.50 |T491C475M025AT 
47 +20 1:2 8 6.0 A |399-4630-1-ND 24 21 -18 |399-4630-2-ND 2,000 80.00/M |T491A475M025AT 
6.8 +10 1.7 8 3.0 B_ | 399-3728-1-ND 53 A7 -41_|399-3728-2-ND 2,000 | 182.00/M_ |T491B685K025AT 
6.8 +10 17 6 1.9 C  |399-3760-1-ND 39 35 -30 |399-3760-2-ND 500 71.50 |T491C685K025AT 
6.8 +20 As? 6 129) C_ |399-3762-1-ND 39 35 -30 |399-3762-2-ND 500 71.50 |T491C685M025AT 
10 +10 2.5 6 1.5 C_ |399-3734-1-ND 43 .38 -33 | 399-3734-2-ND 500 77.50 |T491C106KO25AT 

25 10 +10 2.5 8 3.0 B_ |399-5125-1-ND 98 85 -75 |399-5125-2-ND 2,000 | 332.00/M |T491B106KO25AT 
10 +20 2.5 6 1.5 C__|399-3736-1-ND 43 -38 -33_|399-3736-2-ND 500 77.50 _|T491C106MO025AT 
10 +10 2.5 6 1.0 D  |399-3765-1-ND 65 57 -50 |399-3765-2-ND 500 118.00 |T491D106KO25AT 
10 +20 2.5 6 1.0 D_ |399-3767-1-ND 65 57 -50 |399-3767-2-ND 500 118.00 |T491D106M025AT 
15 +10 3.8 8 4.0 B_ |399-5298-1-ND 98 85 .75 |399-5298-2-ND 2,000 | 332.00/M |T491B156K025AT 
15 +10 3.8 6 1.0 D_ |399-3774-1-ND 65 57 -50 |399-3774-2-ND 500 118.00 |T491D156KO25AT 
15 +20 3.8 6 1.0 D__|399-3776-1-ND 65 57 -50_|399-3776-2-ND 500 118.00 |T491D156M025AT 
22 +10 5.5 6 1.4 C_ |399-5153-1-ND 68 60 -53 |399-5153-2-ND 750 186.75 |T491C226K0252ZTZ154 
22 +20 5.5 6 1.4 C |399-5154-1-ND 1.07 94 -82 |399-5154-2-ND 750 292.50 |1T491C226M025ZTZ154 
22 +10 5.5 8 1.5 C_ |399-3746-1-ND 68 60 -53 |399-3746-2-ND 500 124.50 |T491C226K025AT 
22 +10 5.5 6 0.8 D_ |399-3782-1-ND 65 57 -50 |399-3782-2-ND 500 118.00 |T491D226K025AT 
22 +20 5.5 6 0.8 D__|399-3784-1-ND 65 57 -50 | 399-3784-2-ND 500 118.00 | T491D226M025AT 
33 +10 8.3 6 0.7 X |399-3819-1-ND 1.82 1.58 1.38 |399-3819-2-ND 500 330.50 |T491X336K025AT 
33 +20 8.3 6 0.7 X |399-3820-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3820-2-ND 500 330.50 |T491X336M025AT 
47 +20 11.8 10 0.7 D__|399-3797-1-ND 1.39 1.21 1.06 _|399-3797-2-ND 500 252.50 |1T491D476M025AT 

NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEMET 


Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) 


Reel” 


WV |Cap.| Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C | ESR © @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel __| Kemet 
(DC) | (uF) | Tol. (%) | uA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
25 68 +20 17 8 0.7 X  |399-3823-1-ND 2.22 1.93 1.69 | 399-3823-2-ND 500 403.50 |T491X686M025AT 
100 +10 25 8 0.3 X__|399-5175-1-ND 2.62 2.29 2.00 |399-5175-2-ND 400 382.00 |T491X107K025ZT 
0.10 +10 0.5 4 10.0 A |399-3676-1-ND 19 A7 15 |399-3676-2-ND 2,000 65.00/M |T491A104KO035AT 
0.10 +20 0.5 4 10.0 A |399-3677-1-ND 19 RUré 15 |399-3677-2-ND 2,000 65.00/M |T491A104M035AT 
0.33 +10 0.5 4 15.0 A_ |399-3693-1-ND 19 Ard 15 |399-3693-2-ND 2,000 65.00/M |T491A334K035AT 
1.0 +10 0.5 4 5.0 B_ |399-3702-1-ND 28 25 22 |399-3702-2-ND 2,000 96.00/M |T491B105KO35AT 
1.0 +20 0.5 4 5.0 B__|399-3703-1-ND 28 25 22 |399-3703-2-ND 2,000 96.00/M_|T491B105M035AT 
2.2 +10 0.8 6 3.5 C_ |399-3740-1-ND 39 35 30 |399-3740-2-ND 500 71.50 |T491C225KO35AT 
3.3 +20 12 6 3.5 B_ |399-3720-1-ND 53 A7 41 | 399-3720-2-ND 2,000 | 182.00/M |T491B335M035AT 
3.3 +20 1.2 6 2.5 C_ |399-3749-1-ND 39 35 30 |399-3749-2-ND 500 71.50 |T491C335M035AT 
3.3 +10 1.2 6 3.5 D_ |399-5401-1-ND 65 57 50 |399-5401-2-ND 500 118.00 |T491D335K035AT 
4.7 +10 1.7 6 2.5 C_ |399-3754-1-ND 43 38 33 | 399-3754-2-ND. 500 77.50 |T491C475KO35AT 
35 47 +10 1.7 6 1.5 D_ |399-3791-1-ND 65 57 50 |399-3791-2-ND 500 118.00 |T491D475KO35AT 
6.8 +20 2.4 6 2.0 C_ |399-3763-1-ND 52 46 40 | 399-3763-2-ND 500 94.50 | T491C685M035AT 
6.8 +10 2.4 6 1.3 D_ |399-3799-1-ND 65 57 50 |399-3799-2-ND 500 118.00 |T491D685K035AT 
10 +10 3.5 6 1.0 D_ |399-3766-1-ND 65 57 50 |399-3766-2-ND 500 118.00 |T491D106KO35AT 
10 +20 3.5 6 1.0 D__|399-3768-1-ND 65 57 50_|399-3768-2-ND. 500 118.00 _|T491D106MO35AT 
15 +10 5.3 6 0.8 D_ |399-3775-1-ND 718 68 .60 |399-3775-2-ND 500 142.00 |T491D156K035AT 
15 +10 5.3 6 0.9 X  |399-3814-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3814-2-ND 500 330.50 |T491X156KO35AT 
22 +10 7.7 6 0.7 X  |399-3816-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3816-2-ND 500 330.50 |T491X226K035AT 
22 +20 Ye 6 0.7 X  |399-3817-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3817-2-ND 500 330.50 |T491X226M035AT 
33 +10 11.6 6 0.9 D_|399-5169-1-ND 4.83 4.20 3.67 |399-5169-2-ND 500 878.00 |T491D336KO035AT 
47 +10 16.5 8 0.6 X__|399-3821-1-ND 2.62 2.29 2.00 | 399-3821-2-ND 500 477.50 _|T491X476KO35AT 
0.33 +20 0.5 4 10.0 B_ |399-3718-1-ND 34 30 26 |399-3718-2-ND 2,000 | 116.00/M |T491B334M050AT 
0.47 +10 0.5 4 8.0 C_ |399-3752-1-ND 49 43 37 |399-3752-2-ND 500 88.50 |T491C474KO50AT 
1.0 +10 0.5 4 5.5 C_ |399-3730-1-ND 49 43 37 |399-3730-2-ND 500 88.50 |T491C105KO50AT 
50 2.2 +10 Al 6 2.5 D_ |399-3779-1-ND 80 70 61 | 399-3779-2-ND 500 145.00 |T491D225KOSOAT 
3.3 +20 Ae 6 2.0 D_|399-3785-1-ND 80 -70 61 | 399-3785-2-ND 500 145.00 |T491D335M050AT 
47 +10 2.4 6 1.5 D_ |399-3792-1-ND 80 70 61 | 399-3792-2-ND 500 145.00 |T491D475KO50AT 
6.8 +20 3.4 6 1.0 D__|399-3800-1-ND -96 84 74 |399-3800-2-ND 500 175.00 |T491D685MO50AT 
T494 Series, Low ESR, Industrial Grade 
68 +10 2.8 30 3.0 A |399-3343-1-ND 85 74 65 |— = — |T494A686K004AS 
4 150 +20 6 12 1.0 B_ |399-3345-1-ND 1.39 1.21 1.06 |— = — |T494B157M004AS 
330 +10 13.2 10 0.9 C_ |399-3310-1-ND 2.60 2.27 1.98 |399-3310-2-ND 500 473.20 |T494C337K004AS 
6.3 | 6.8 +10 0.5 8 10.0 R__|399-3233-1-ND 1.45 1.27 1.11 EE = — |T494R685KO06AS 
T7494 Series, Low ESR, Industrial Grade — RoHS Compliant 
2.5 | 220 +10 5.5 8 0.2 D_ |399-4772-1-ND 7.82 7.56 6.61 |399-4772-2-ND 500 1580.50 |T494D227K2R5AT 
68 +10 2.8 30 3.0 A_ |399-3829-1-ND 85 74 65 | 399-3829-2-ND 2,000 | 289.00/M | T494A686KO004AT 
100 +20 4 30 3.0 A_ |399-3825-1-ND 83 72 .63 | 399-3825-2-ND 2,000 | 281.00/M |T494A107MO04AT 
100 +20 4 8 1.0 B_ |399-3832-1-ND 1.39 1.21 1.06 | 399-3832-2-ND 2,000 | 473.00/M |T494B107MO04AT 
4 100 +20 4 30 4.5 T |399-3342-1-ND 1.99 1.73 1.52 | 399-3342-2-ND 2,500 | 676.00/M |T494T107MO04AT 
150 +20 6 12 1.0 B__|399-3834-1-ND 1.39 1.21 1.06 |399-3834-2-ND 2,000 | 473.00/M_|T494B157MO04AT 
220 +20 8.8 8 0.4 B |399-4631-1-ND 1.25 1.21 1.06 | 399-4631-2-ND 2,000 | 473.00/M |T494B227M004AT 
330 +10 13.2 10 0.9 C_ |399-3849-1-ND 2.60 2.27 1.98 |399-3849-2-ND 500 473.00 _|T494C337KO04AT 
47 +20 3 12 2.5 A |399-3828-1-ND 83 72 .63 | 399-3828-2-ND 2,000 | 281.00/M |T494A476MOO6AT 
68 +20 41 8 1.0 B_ |399-3841-1-ND 1.39 1.21 1.06 | 399-3841-2-ND 2,000 | 473.00/M |T494B686MO06AT 
68 +10 5 30 3.0 A |399-4699-1-ND 83 72 .63 | 399-4699-2-ND 2,000 | 281.00/M |T494A686KO06AT 
6.3 | 100 +20 6.3 15 1.5 B_ |399-3833-1-ND 1.39 1.21 1.06 | 399-3833-2-ND 2,000 | 473.00/M |T494B107MOO6AT 
220 +20 13.2 10 0.3 C_ |399-3848-1-ND 2.54 2.21 1.93 |399-3848-2-ND 500 461.50 |T494C227M006AT 
470 +10 29.6 10 0.2 E  |399-4632-1-ND 12.83 12.40 10.83 |399-4632-2-ND 500 2593.50 |T494E477KOO6AT 
470 +20 28.2 12 0.5 D_ |399-3861-1-ND 8.20 7.14 6.24 |399-3861-2-ND 500 1492.50 |T494D477MO06AT 
2.2 +10 0.5 6 6.0 A |399-3826-1-ND 60 53 46 | 399-3826-2-ND 2,000 | 204.00/M |T494A225K010AT 
47 +10 0.5 6 1.5 B_ |399-3838-1-ND 83 72 63 | 399-3838-2-ND 2,000 | 281.00/M |T494B475K010AT 
10 +20 1 6 0.8 B_ |399-3831-1-ND 80 70 .61 | 399-3831-2-ND 2,000 | 272.00/M |T494B106M010AT 
10 +10 4 24 25 R_ |399-5400-1-ND 1.55 1.35 1.18 | 399-5400-2-ND 2,500 | 527.00/M |T494R106KO10AT 
22 +20 2.2 10 4.5 A_|399-3827-1-ND 83 72 -63 | 399-3827-2-ND 2,000 | 281.00/M_|T494A226M010AT 
22 +10 2.2 6 0.4 D_ |399-5601-1-ND NEW! 2.18 1.90 1.66 | 399-5601-2-ND NEW! 500 396.50 |T494D226K010AT 
33 +10 3.3 15 4.0 A |399-5280-1-ND 85 74 .65 | 399-5280-2-ND 2,000 | 289.00/M |T494A336K010AT 
33 +10 3.3 6 2.0 B_ |399-3837-1-ND 1.35 1.18 1.03 | 399-3837-2-ND 2,000 | 459.00/M |T494B336K010AT 
10 33 +10 3.3 24 3.75 T  |399-5282-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-5282-2-ND 2,500 | 714.00/M |T494T336K010AT 
47 +20 4.7 8 1.0 B__|399-3839-1-ND 1.39 1.21 1.06 |399-3839-2-ND 2,000 | 473.00/M_|T494B476M010AT 
47 +10 47 6 0.3 C_ |399-3850-1-ND 1.63 1.42 1.24 | 399-3850-2-ND 500 296.00 |T494C476K010AT 
100 +10 10 15 2.25 B_ |399-5600-1-ND NEW! 1.43 1.24 1.09 | 399-5600-2-ND NEW! 2,000 | 485.00/M |T494B107K010AT 
100 +10 10 8 0.15 D_ |399-3853-1-ND 2.60 2.27 1.98 | 399-3853-2-ND 500 473.00 |T494D107KO10AT 
150 +10 15 10 0.9 C_ |399-3844-1-ND 2.60 2.27 1.98 | 399-3844-2-ND 500 473.00 |T494C157KO10AT 
330 +20 33 10 0.15 D__|399-3857-1-ND 8.20 7.14 6.24 |399-3857-2-ND 500 1492.50 |T494D337M010AT 
330 +10 33 10 0.1 X  |399-3872-1-ND 10.08 8.77 7.66 |399-3872-2-ND 500 1833.50 |T494X337K010AT 
330 +10 33 10 0.25 E__|399-4633-1-ND 12.83 12.40 10.83 | 399-4633-2-ND 500 2593.50 |T494E337KO10AT 
10 +20 1.6 10 3.0 A |399-3824-1-ND 78 68 59 |399-3824-2-ND 2,000 | 264.00/M |T494A106M016AT 
10 +10 1.6 6 0.8 B_ |399-3830-1-ND -90 79 69 |399-3830-2-ND 2,000 | 306.00/M |T494B106K016AT 
22 +20 3.5 6 0.8 B_ |399-3835-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3835-2-ND 2,000 | 442.00/M |T494B226M016AT 
22 +10 3.6 6 0.35 C_ |399-3845-1-ND 1.43 1.25 1.09 | 399-3845-2-ND 500 260.50 |T494C226K016AT 
22 +20 3.6 6 0.35 C_ |399-3847-1-ND 1.28 1.12 -98 | 399-3847-2-ND 500 233.00 |T494C226M016AT 
16 22 +10 3.6 6 0.25 D_ |399-3856-1-ND 2.18 1.90 1.66 | 399-3856-2-ND 500 396.50 |T494D226K016AT 
68 +10 10.9 12 1.0 C |399-5284-1-ND 2.60 2.27 1.98 | 399-5284-2-ND 500 473.00 |T494C686K016AT 
100 +10 16 12 0.5 V_ |399-3866-1-ND 4.42 3.85 3.36 | 399-3866-2-ND 1,000 1503.00 |T494V107KO16AT 
150 +10 24 12 0.4 D_ |399-3854-1-ND 7.15 6.23 5.44 |399-3854-2-ND 500 1301.50 |T494D157KO16AT 
150 +10 24 8 0.15 X__|399-3870-1-ND 8.78 7.64 6.67 _|399-3870-2-ND 500 1597.00 |T494X157KO16AT 
220 +10 35.2 7.2 0.5 E__|399-4963-1-ND 14.25 12.40 10.83 |399-4963-2-ND 500 2593.50 |T494E227KO16AT 
6.8 +20 1.4 8 3.0 A |399-4634-1-ND 70 68 59 |399-4634-2-ND 2,000 | 264.00/M |T494A685M020AT 
10 +20 2 10 3.0 A |399-5157-1-ND 83 72 .63 | 399-5157-2-ND 2,000 | 281.00/M |T494A106M020AT 
20 22 +10 4.4 8 3.0 B_ |399-5297-1-ND 1.46 1.28 1.12 |399-5297-2-ND 2,000 | 497.00/M |T494B226K020AT 
100 +10 20 8 0.3 E  |399-4635-1-ND 12.83 12.40 10.83 |399-4635-2-ND 500 2593.50 |T494E107KO20AT 
100 +20 20 8 0.15 X__|399-3868-1-ND 8.32 7.24 6.33 _|399-3868-2-ND 500 1514.00 |T494X107M020AT 
150 +10 30 10 0.3 X__|399-4795-1-ND 10.08 8.77 7.66 |399-4795-2-ND 500 1833.50 |T494X157KO20AT 
47 +20 1.2 8 3.0 A_ |399-4636-1-ND 70 68 .59 | 399-4636-2-ND 2,000 | 264.00/M |T494A475M025AT 
6.8 +10 Ae 8 2.0 B_ |399-3840-1-ND 1.35 1.18 1.03 | 399-3840-2-ND 2,000 | 459.00/M |T494B685K025AT 
10 +10 2.5 8 3.0 B_ |399-5126-1-ND 1.46 1.28 1.12 |399-5126-2-ND 2,000 | 497.00/M |T494B106KO25AT 
10 +10 2.5 6 0.6 C_ |399-3842-1-ND 1.43 1.25 1.09 | 399-3842-2-ND 500 260.50 |T494C106KO25AT 
25 10 +20 2.5 6 0.6 C_ |399-3843-1-ND 1.28 1.12 -98 | 399-3843-2-ND 500 233.00 |T494C106M025AT 
10 +10 2.5 6 0.4 D_ |399-3851-1-ND 2.18 1.90 1.66 | 399-3851-2-ND 500 396.50 |T494D106K025AT 
15 +10 3.8 8 3.0 B_ |399-5299-1-ND 1.46 1.28 1.12 | 399-5299-2-ND 2,000 | 497.00/M |T494B156K025AT 
22 +10 5.5 8 1.0 C_ |399-3846-1-ND 1.69 1.47 1.29 | 399-3846-2-ND 500 307.50 |T494C226K025AT 
47 +20 11.8 10 0.2 D_ |399-3860-1-ND 6.83 5.94 5.19 | 399-3860-2-ND 500 1242.00 |T494D476M025AT 
68 +20 17 8 0.3 X__|399-3874-1-ND 8.32 7.24 6.33_|399-3874-2-ND 500 1514.00 |T494X686M025AT 
3.3 +20 1.2 6 1.3 B_ |399-3836-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3836-2-ND 2,000 | 442.00/M |T494B335M035AT 
47 +10 AT 6 0.7 D_ |399-3858-1-ND 2.18 1.90 1.66 | 399-3858-2-ND 500 396.50 |T494D475KO35AT 
35 10 +20 3.5 6 0.4 D_ |399-3852-1-ND 2.11 1.84 1.61 | 399-3852-2-ND 500 384.50 |T494D106MO035AT 
22 +10 Le 6 0.3 X  |399-3871-1-ND 7.15 6.23 5.44 | 399-3871-2-ND 500 1301.50 |T494X226KO35AT 
33 +10 11.6 6 0.6 D_ |399-5176-1-ND 8.69 7.56 6.61 |399-5176-2-ND 500 1580.50 | T494D336K035AT 
47 +10 16.5 8 0.5 X__|399-3873-1-ND 10.08 8.77 7.66_|399-3873-2-ND 500 1833.50 |T494X476KO35AT 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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KEMET _ surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont, Reel” 


WV |Cap.| Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C | ESR @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel | Kemet 
(DC) | (uF) | Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
2.2 +10 11 6 0.8 D_ |399-3855-1-ND 2.86 2.49 2.18 |399-3855-2-ND 500 520.50 |T494D225KO50AT 
50 47 +10 2.4 6 0.6 D_ |399-3859-1-ND 2.86 2.49 2.18 |399-3859-2-ND 500 520.50 |T494D475KO50AT 
6.8 +20 3.4 6 0.7 D_ |399-3862-1-ND 3.25 2.83 2.47 |399-3862-2-ND 500 591.50 |T494D685MO50AT 
15 +10 7.5 8 0.4 X__|399-3869-1-ND 9.75 8.49 7.41_|399-3869-2-ND 500 1774.50 |T494X156KO50AT 
T495 Series, Low ESR, Surge Robust 
4 150 +20 6 12 0.9 B_ |399-3347-1-ND 1.90 1.66 1.45 [399-3347-2-ND 2,000 | 646.00/M_|T495B157MO04ASE900 
T495 Series, Low ESR, Surge Robust — RoHS Compliant 
220 +10 5.5 8 0.045 D  |399-4773-1-ND 3.60 3.48 3.04 |399-4773-2-ND 500 728.00 |T495D227K2R5ATE045 
2.5 |1000) +10 25 15 0.03 X  |399-5227-1-ND 13.25 11.53 10.07 |399-5227-2-ND 500 2411.50 |T495X108K2R5ATE030 
1000| +10 25 15 0.04 X__|399-4796-1-ND 12.75 11.10 9.69 |399-4796-2-ND 500 2320.50 |T495X108K2R5ATE040 
33 +10 1 8 1.2 T  |399-5196-1-ND 1.65 1.44 1.26 |399-5196-2-ND 2,500 | 559.00/M | T495T336K004ZTE1K2 
47 +10 2 10 1.0 T  |399-5197-1-ND 1.66 1.44 1.26 | 399-5197-2-ND 2,500 | 563.00/M |T495T476K004ZTE1KO 
150 +10 6 8 0.25 C_ |399-4637-1-ND 2.07 2.01 1.75 | 399-4637-2-ND 500 418.50 |T495C157KO04ATE250 
150 +20 6 12 0.9 B  |399-3876-1-ND 1.90 1.66 1.45 | 399-3876-2-ND 2,000 | 646.00/M |T495B157MO04ATE900 
150 +10 6 8 0.02 U__|399-5199-1-ND 2.16 1.88 1.65 |399-5199-2-ND 1,250 | 734.00/M_|T495U157K004ZTE200 
330 +10 13.2 12 0.7 C_ |399-3878-1-ND 2.30 2.01 1.75 | 399-3878-2-ND 500 418.50 |T495C337K004ATE700 
330 +10 13.2 8 0.03 D_ |399-4798-1-ND 4.90 4.27 3.73 | 399-4798-2-ND 500 892.00 |T495D337K004ATE030 
4 330 +10 13.2 8 0.045 D_ |399-4797-1-ND 4.55 3.96 3.46 |399-4797-2-ND 500 828.00 |T495D337KO004ATE045 
470 +10 18.8 8 0.03 X  |399-4776-1-ND 11.93 11.53 10.07 |399-4776-2-ND 500 2411.50 |T495X477KO04ATE030 
470 +10 18.8 8 0.045 X__|399-4775-1-ND 11.48 11.10 9.69 |399-4775-2-ND 500 2320.50 |T495X477KO04ATE045 
470 +10 18.8 8 0.1 X  |399-4774-1-ND 11.03 10.66 9.31 |399-4774-2-ND 500 2229.50 |T495X477KO04ATE100 
1000} +10 40 12 0.03 X |399-5224-1-ND 10.25 8.92 7.79 |399-5224-2-ND 500 1865.50 | T495X108KO004ATE030 
1000} +10 40 12 0.04 X  |399-5225-1-ND 9.75 8.49 7.41 |399-5225-2-ND 500 1774.50 | T495X108K004ATE040 
1000} +10 40 15 0.05 E  |399-4799-1-ND 14.50 12.62 11.02 |399-4799-2-ND 500 2639.00 |T495E108KO04ATE050 
1000} +10 40 12 0.06 X__|399-5226-1-ND 9.25 8.05 7.03 _|399-5226-2-ND 500 1683.50 | T495X108KO04ATEO60 
6 100 +10 6 6 0.08 D__|399-5602-1-ND NEW! 1.70 1.48 1.30_|399-5602-2-ND NEW! 500 309.50 |T495D107KOO6ATE080 
6.8 +10 0.5 6 1.8 A |399-5185-1-ND 92 80 -70 |399-5185-2-ND 2,000 | 313.00/M | T495A685KO06ZTE1K8 
15 +10 a 6 1.0 T  |399-5194-1-ND 1.65 1.44 1.26 |399-5194-2-ND 2,500 | 561.00/M |T495T156KO06ZTE1KO 
47 +10 2.9 6 0.25 C_ |399-4638-1-ND 1.82 a7. 1.54 | 399-4638-2-ND 500 368.50 |T495C476KO06ATE250 
100 +10 6.3 8 0.075 C |399-5218-1-ND 2.28 1.98 1.73 | 399-5218-2-ND 500 414.00 |T495C107KOO6ATE075 
100 +20 6 8 0.15 C__|399-5261-1-NDO 2.00 1.74 1.52 |399-5261-2-ND 500 364.00 |T495C107MOO6ATE150 
100 +10 6.3 20 1.0 M_ |399-5160-1-ND 1.93 1.69 1.47 |399-5160-2-ND 2,000 | 657.00/M |T495M107KOO6ZTE1KO 
100 +20 6.3 20 1.0 M_ |399-5162-1-ND 1.93 1.69 1.47 |399-5162-2-ND 2,000 | 657.00/M |T495M107MO06ZTE1KO 
100 +20 6.3 15 0.7 B_ |399-3875-1-ND 1.90 1.66 1.45 | 399-3875-2-ND 2,000 | 646.00/M |T495B107MOO6ATE700 
100 +10 6.3 20 0.5 M_ |399-5161-1-ND 1.93 1.69 1.47 |399-5161-2-ND 2,000 | 657.00/M |T495M107KO06ZTE500 
100 +20 6.3 20 0.5 M__|399-5163-1-ND 1.93 1.69 1.47 _|399-5163-2-ND 2,000 | 657.00/M_|T495M107MO06ZTE500 
100 +10 6 8 0.09 V_ |399-4700-1-ND 4.20 3.66 3.20 |399-4700-2-ND 1,000 1429.00 | T495V107KOO6ATE090 
150 +10 9 8 0.07 V_ |399-4964-1-ND 4.10 3.57 3.12 |399-4964-2-ND 1,000 1394.00 | T495V157KOO6ATE070 
150 +10 10 8 0.2 U_ |399-5200-1-ND 2.28 1.98 1.73 | 399-5200-2-ND 1,250 | 774.00/M |T495U157KO06ZTE200 
63 220 +10 13.2 8 0.07 X  |399-4965-1-ND 2.90 2.53 2.21 |399-4965-2-ND 500 528.00 |T495X227KO06ATE070 
. 220 +10 13.9 10 0.225 C_ |399-3877-1-ND 2.30 2.01 1.75 |399-3877-2-ND 500 418.50 |T495C227KO06ATE225 
220 +10 13.9 10 0.1 C  |399-5285-1-ND 2.65 2.31 2.02 |399-5285-2-ND 750 724.50 |T495C227KO006ZTE100 
330 +10 20.8 8 0.1 D_ |399-3883-1-ND 1.90 1.66 1.45 | 399-3883-2-ND 500 346.00 |T495D337KO06ATE100 
330 +10 19.8 8 0.1 X  |399-3902-1-ND 2.50 2.18 1.90 | 399-3902-2-ND 500 455.00 | T495X337KOO6ATE100 
330 +10 19.8 8 0.045 X  |399-4777-1-ND 3.15 3.05 2.66 |399-4777-2-ND 500 637.00 |T495X337KOO6ATE045 
330 +10 20.8 8 0.04 D__|399-4802-1-ND 2.90 2.53 2.21 |399-4802-2-ND 500 528.00 |T495D337KO06ATE040 
330 +10 20.8 8 0.05 D_ |399-4801-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 399-4801-2-ND 500 437.00 |T495D337KO06ATE050 
330 +10 20.8 8 0.07 D  |399-4800-1-ND 2.05 1.79 1.56 | 399-4800-2-ND 500 373.00 |T495D337KO06ATE070 
470 +20 29.6 12 0.045 D_ |399-5220-1-ND 2.50 2.18 1.90 | 399-5220-2-ND 500 455.00 |T495D477MO06ATE045 
470 +10 28.2 10 0.03 X  |399-4779-1-ND 4.05 3.92 3.42 |399-4779-2-ND 500 819.00 |T495X477KOO6ATE030 
470 +10 28.2 10 0.045 X__|399-4778-1-ND 3.60 3.48 3.04 |399-4778-2-ND 500 728.00 |T495X477KOO6ATE045 
470 +10 29.6 12 0.125 D_ |399-3886-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-3886-2-ND 500 382.00 |T495D477KO06ATE125 
470 +10 29.6 12 0.1 D_ |399-4701-1-ND 2.25 1.96 1.71 | 399-4701-2-ND 500 409.50 |T495D477KO06ATE100 
1000| +10 63 20 0.1 X__|399-5402-1-ND 6.88 5.99 5.23 |399-5402-2-ND 400 1001.20 |T495X108KO06ZTE100 
47 +10 0.5 6 1.4 A |399-5184-1-ND 1.58 1.37 1.20 |399-5184-2-ND 2,000 | 536.00/M |T495A475K010ZTE1K4 
6.8 +10 0.7 6 1.8 A |399-5186-1-ND 1.57 1.37 1.20 | 399-5186-2-ND 2,000 | 534.00/M | T495A685K010ZTE1K8 
10 +10 1 6 1.8 A |399-5179-1-ND 1.45 1.27 1.11 | 399-5179-2-ND 2,000 | 493.00/M |T495A106K010ATE1K8 
10 +10 4 6 0.6 B |399-5187-1-ND 1.63 1.42 1.24 | 399-5187-2-ND 2,000 | 554.00/M |T495B106K010ZTE600 
15 +10 2 6 1.0 A__|399-5181-1-ND 98 86 -75 |399-5181-2-ND 2,000 | 333.00/M_|T495A156K010ZTE1KO 
15 +10 1.5 6 0.475 C_ |399-4639-1-ND 1.91 1.85 1.62 | 399-4639-2-ND 500 387.00 |T495C156K010ATE475 
15 +10 2 6 132 T  |399-5195-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-5195-2-ND 2,500 | 561.00/M |T495T156K010ZTE1K2 
22 +20 2.2 8 1.2 A |399-5301-1-ND 1.14 99 .87 | 399-5301-2-ND 2,000 | 387.00/M |T495A226M010ZTE1K2ZV17 
22 +20 1 6 15 B_ |399-5404-1-ND 1.38 1.20 1.05 | 399-5404-2-ND 2,000 | 468.00/M |T495B226M010ZTA1K5 
22 +10 2 6 0.4 B__|399-5189-1-ND 1.18 1.03 -90 | 399-5189-2-ND 2,000 | 400.00/M_|T495B226K010ZTE400 
22 +10 2.2 6 0.3 C  |399-5192-1-ND 2.28 1.98 1.73 | 399-5192-2-ND 750 621.00 |T495C226K010ZTE300 
22 +10 2.2 6 0.245 C_ |399-5403-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 399-5403-2-ND 750 702.75 |T495C226K010ZTE245 
68 +10 6.8 6 0.07 V_ |399-4966-1-ND 4.33 3.77 3.29 |399-4966-2-ND 1,000 1471.00 | T495V686K010ATE070 
68 +10 6.8 6 0.1 V_ |399-4780-1-ND 3.78 3.66 3.20 |399-4780-2-ND 1,000 1429.00 | T495V686K010ATE100 
100 +10 10 8 0.18 L__|399-5193-1-ND 1.17 1.02 -89 | 399-5193-2-ND 1,000 398.00 |T495L107K010ZTE180 
100 +10 10 8 0.15 U_ |399-5198-1-ND 2.19 1.91 1.67 |399-5198-2-ND 1,250 | 743.00/M |T495U107K010ZTE150 
10 100 +10 10 8 0.1 D_ |399-3879-1-ND 1.20 1.05 -92 |399-3879-2-ND 500 218.50 |T495D107K010ATE100 
150 +20 15 8 0.15 V_ |399-3891-1-ND 3.85 3.35 2.93 |399-3891-2-ND 1,000 1309.00 |T495V157M010ATE150 
220 +10 22 8 0.045 D_ |399-4803-1-ND 2.90 2.53 2.21 |399-4803-2-ND 500 528.00 |T495D227K010ATE045 
220 +20 22 8 0.1 D__|399-5264-1-NDO 2.15 1.88 1.64 |399-5264-2-ND 500 391.50 |T495D227M010ATE100 
220 +10 22 12 0.15 V_ |399-5201-1-ND 4.67 4.07 3.55 |399-5201-2-ND 1,000 1588.00 |T495V227K010ZTE150 
220 +10 22 8 0.045 X  |399-4967-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-4967-2-ND 500 728.00 |T495X227K010ATE045 
220 +10 22 8 0.05 X  |399-4782-1-ND 3.60 3.48 3.04 |399-4782-2-ND 500 728.00 |T495X227K010ATE050 
220 +10 22 8 0.06 X  |399-4781-1-ND 3.15 3.05 2.66 |399-4781-2-ND 500 637.00 |T495X227K010ATE0O60 
220 +10 22 8 0.125 D__|399-3881-1-ND 1.90 1.66 1.45 |399-3881-2-ND 500 346.00 |1T495D227K010ATE125 
220 +10 22 8 0.1 X  |399-3900-1-ND 2.50 2.18 1.90 |399-3900-2-ND 500 455.00 |T495X227K010ATE100 
330 +10 33 10 0.035 X  |399-4783-1-ND 3.60 3.48 3.04 |399-4783-2-ND 500 728.00 |T495X337K010ATE035 
330 +10 33 8 0.04 E  |399-4968-1-ND 14.00 12.18 10.64 |399-4968-2-ND 500 2548.00 |T495E337K010ATE040 
330 +10 33 10 0.06 E  |399-4641-1-ND 12.15 11.75 10.26 |399-4641-2-ND 500 2457.00 |T495E337K010ATE060 
330 +10 33 10 0.1 E _|399-4640-1-ND 11.93 11.53 10.07 _|399-4640-2-ND 500 2411.50 _|T495E337K010ATE100 
330 +10 33 10 0.125 D_ |399-3884-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-3884-2-ND 500 382.00 |T495D337K010ATE125 
330 +10 33 10 0.06 X  |399-3903-1-ND 3.00 2.61 2.28 |399-3903-2-ND 500 546.00 |T495X337K010ATE060 
470 +10 47 10 0.04 E  |399-5127-1-ND 14.50 12.62 11.02 |399-5127-2-ND 500 2639.00 |T495E477K010ATE040 
470 +10 47 10 0.1 E | 399-5128-1-ND 13.75 11.97 10.45 |399-5128-2-ND 500 2502.50 _|T495E477KO10ATE100 
47 +10 0.8 6 0.8 B |399-5191-1-ND 2.00 1.74 1.52 |399-5191-2-ND 2,000 | 680.00/M |T495B475K016ZTE800 
6.8 +10 11 6 0.75 C |399-4642-1-ND 1.91 1.85 1.62 | 399-4642-2-ND 500 387.00 |T495C685K016ATE750 
10 +20 0.3 6 1.6 B_ |399-5405-1-ND 2.35 2.05 1.79 | 399-5405-2-ND 2,000 | 799.00/M |T495B106M016ZTA1K6 
15 +10 2.4 6 0.8 B_ |399-4969-1-ND 2.00 1.74 1.52 | 399-4969-2-ND 2,000 | 680.00/M |T495B156K016ATE800 
15 +10 2.4 6 0.5 B_ |399-5188-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5188-2-ND 2,000 | 762.00/M_|T495B156K016ZTESOO 
22 +10 3.5 6 0.6 B |399-5190-1-ND 2.00 1.74 1.52 | 399-5190-2-ND 2,000 | 680.00/M |T495B226K016ATE600 
16 33 +10 6.6 6 0.15 D_ |399-4702-1-ND 1.60 1.40 1.22 |399-4702-2-ND 500 291.00 |T495D336K016ATE150 
47 +10 7.5 6 0.35 C_ |399-4970-1-ND 2.33 2.03 1.77 |399-4970-2-ND 500 423.00 |T495C476K016ATE350 
68 +10 10.9 6 0.18 V_ |399-4703-1-ND 4.10 3.57 3.12 |399-4703-2-ND 1,000 1394.00 | T495V686K016ATE180 
68 +10 10.9 6 0.15 D__|399-3889-1-ND 1.20 1.05 -92 | 399-3889-2-ND 500 437.00 _|T495D686K016ATE150 
68 +20 10.9 6 0.3 V_ |399-5268-1-NDO 3.85 3.35 2.93 |399-5268-2-ND 1,000 1309.00 | T495V686M016ATE300 
100 +10 16 10 0.2 C_ |399-5219-1-ND 1.15 1.01 -88 | 399-5219-2-ND 750 314.25 |T495C107K016ZTE200 
100 +20 16 8 0.1 D  |399-5262-1-NDO 1.65 1.44 1.26 | 399-5262-2-ND 500 300.50 |T495D107M016ATE100 
100 +10 16 8 0.1 X__|399-3895-1-ND 2.40 2.09 1.83 |399-3895-2-ND 500 437.00 |T495X107KO16ATE100 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (us2010) 1765 


KEMET _ surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont, @Reel° 


WV |Cap.| Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C | ESRO @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel | Kemet 
(DC) | (uF) | Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. i 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
100 +20 16 8 0.1 X  |399-3896-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 399-3896-2-ND 500 437.00 |T495X107M016ATE100 
150 +10 24 8 0.1 X  |399-3898-1-ND 2.50 2.18 1.90 | 399-3898-2-ND 500 455.00 |T495X157KO16ATE100 
150 +10 24 8 0.085 D_ |399-5158-1-ND 5.50 4.79 4.18 |399-5158-2-ND 500 1001.00 |T495D157KO16ATE085 
150 +20 24 8 0.085 D_ |399-5159-1-ND 5.25 4.57 3.99 |399-5159-2-ND 500 955.50 |T495D157M016ATE085 
16 150 +10 24 8 0.125 D_ |399-5130-1-ND 4.75 4.14 3.61 |399-5130-2-ND 500 864.50 |T495D157KO016ATE125 
150 +10 24 8 0.15 D_ |399-5129-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-5129-2-ND 500 819.00 |T495D157K016ATE150 
220 +10 35.2 12 0.05 E  |399-5223-1-ND 14.50 12.62 11.02 |399-5223-2-ND 500 2639.00 |T495E227K016ATE050 
220 +10 35.2 7.2 0.1 E  |399-4972-1-ND 13.50 11.75 10.26 |399-4972-2-ND 500 2457.00 |T495E227K016ATE100 
220 +10 35.2 7.2 0.15 E  |399-4971-1-ND 13.25 11.53 10.07_|399-4971-2-ND 500 2411.50 _|T495E227KO16ATE150 
cl +10 0.2 4 3.0 A |399-5177-1-ND 2.02 1.76 1.54 | 399-5177-2-ND 2,000 | 685.00/M |T495A105K020ZTE3KO 
10 +10 2 6 0.475 C_ |399-4644-1-ND 1.91 1.85 1.62 | 399-4644-2-ND 500 387.00 |T495C106KO20ATE475 
10 +10 2 6 1.0 B  |399-4973-1-ND 2.00 1.74 1.52 | 399-4973-2-ND 2,000 | 680.00/M |T495B106KO20ATE1KO 
15 +10 3 6 0.375 C_ |399-4643-1-ND 1.91 1.85 1.62 | 399-4643-2-ND 500 387.00 |T495C156K020ATE375 
22 +10 3.5 4 0.18 D_ |399-4704-1-ND 1.45 1.27 1.11 | 399-4704-2-ND 500 264.00 |T495D226K020ATE180 
47 +10 75 4 0.15 X  |399-3904-1-ND 2.20 1.92 1.68 | 399-3904-2-ND 500 400.50 |T495X476KO20ATE150 
47 +10 9.4 6 0.1 D_ |399-4784-1-ND 1.49 1.44 1.26 | 399-4784-2-ND 500 300.50 |T495D476K020ATE100 
47 +10 9.4 6 0.175 D_ |399-3885-1-ND 1.40 1.22 1.07 | 399-3885-2-ND 500 255.00 |T495D476K020ATE175 
20 47 +10 9.4 8 0.065 X  |399-4804-1-ND 3.70 3.22 2.82 |399-4804-2-ND 500 673.50 |T495X476KO20ATEO65 
47 +20 9.4 6 0.1 X_|399-5267-1-NDO 3.20 2.79 2.44 |399-5267-2-ND 500 582.50 |T495X476M020ATE100 
68 +10 13.6 8 0.15 D_ |399-3890-1-ND 1.40 1.22 1.07 | 399-3890-2-ND 500 255.00 | T495D686K020ATE150 
68 +10 13.6 6 0.15 X  |399-3907-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 399-3907-2-ND 500 437.00 |T495X686KO20ATE150 
68 +10 13.6 4 0.07 D_ |399-5300-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-5300-2-ND 750 450.75 |T495D686K020ZTE070 
100 +10 20 8 0.085 E  |399-4647-1-ND 12.60 12.18 10.64 |399-4647-2-ND 500 2548.00 |T495E107KO20ATE085 
100 +10 20 8 0.06 E  |399-5131-1-ND 14.50 12.62 11.02 |399-5131-2-ND 500 2639.00 _|T495E107KO20ATE060 
100 +10 20 8 0.1 E  |399-4646-1-ND 12.15 11.75 10.26 |399-4646-2-ND 500 2457.00 |T495E107KO20ATE100 
100 +10 20 8 0.2 E  |399-4645-1-ND 11.93 11.53 10.07 |399-4645-2-ND 500 2411.50 |T495E107KO20ATE200 
150 +10 30 8 0.08 E  |399-5222-1-ND 14.75 12.84 11.21 |399-5222-2-ND 500 2684.50 _|T495E157KO20ATE080 
1 +10 0.5 4 4.0 A |399-5178-1-ND 91 80 -70 |399-5178-2-ND 2,000 | 309.00/M |T495A105K025ZTE4KO 
1.5 +10 0.5 6 3.0 A |399-5180-1-ND .97 84 -74 |399-5180-2-ND 2,000 | 328.00/M |T495A155K025ZTE3KO 
2.2 +10 0.6 6 1.3 C_ |399-4649-1-ND 1.91 1.85 1.62 | 399-4649-2-ND 500 387.00 |T495C225K025ATE1K3 
3.3 +10 0.9 6 0.75 C_ |399-4648-1-ND 1.91 1.85 1.62 | 399-4648-2-ND 500 387.00 |T495C335K025ATE750 
15 +10 3.8 6 0.1 D_ |399-5132-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5132-2-ND 500 264.00 |T495D156K025ATE100 
22 +20 5.5 6 0.2 D |399-5263-1-NDO 1.20 1.05 -92 |399-5263-2-ND 500 218.50 |T495D226M025ATE200 
33 +10 6.6 4 0.175 X  |399-3901-1-ND 2.20 1.92 1.68 | 399-3901-2-ND 500 400.50 | T495X336K025ATE175 
33 +10 8.3 6 0.09 D_ |399-4785-1-ND 1.94 1.88 1.64 | 399-4785-2-ND 500 391.50 |T495D336K025ATE090 
33 +10 8.3 4 0.1 X  |399-5228-1-ND 2.70 2.35 2.06 | 399-5228-2-ND 500 491.50 |T495X336K025ATE100 
25 33 +10 8.3 6 0.3 D__|399-3882-1-ND 1.40 1.22 1.07 _|399-3882-2-ND 500 255.00 |T495D336K025ATE300 
47 +10 11.8 8 0.08 X  |399-5205-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-5205-2-ND 500 728.00 |T495X476KO025ATE080 
47 +10 11.8 8 0.1 X  |399-5204-1-ND 3.50 3.05 2.66 |399-5204-2-ND 500 637.00 |T495X476K025ATE100 
47 +10 11.8 6 0.15 X  |399-4705-1-ND 3.00 2.61 2.28 |399-4705-2-ND 500 546.00 |T495X476K025ATE150 
47 +20 11.8 6 0.2 X  |399-3906-1-ND 2.50 2.18 1.90 | 399-3906-2-ND 500 455.00 |T495X476M025ATE200 
47 +20 11.8 10 0.12 D__|399-4650-1-ND 1.94 1.88 1.64 |399-4650-2-ND 500 391.50 |T495D476M025ATE120 
68 +10 17 8 0.125 X  |399-4707-1-ND 3.50 3.05 2.66 |399-4707-2-ND 500 637.00 | T495X686KO025ATE125 
68 +10 17 8 0.15 X  |399-4706-1-ND 3.00 2.61 2.28 |399-4706-2-ND 500 546.00 | T495X686K025ATE150 
68 +10 17 8 0.2 X  |399-3908-1-ND 2.50 2.18 1.90 | 399-3908-2-ND 500 455.00 | T495X686K025ATE200 
100 +10 25 8 0.1 E  |399-5221-1-ND 14.75 12.84 11.21 |399-5221-2-ND 500 2684.50 |T495E107KO25ATE100 
100 +10 25 8 0.15 X__|399-5202-1-ND 2.81 2.44 2.14 |399-5202-2-ND 400 408.40 |T495X107K025ZTE150 
0.33 +10 0 4 6.0 A |399-5182-1-ND 1.10 96 -84 |399-5182-2-ND 2,000 | 372.00/M |T495A334K035ZTE6KO 
0.47 +10 0 4 4.0 A |399-5183-1-ND 1.07 93 -81 |399-5183-2-ND 2,000 | 362.00/M |T495A474K035ZTE4KO 
0.47 +10 0.5 4 2.2 B |399-4974-1-ND 1.40 1.22 1.07 | 399-4974-2-ND 2,000 | 476.00/M |T495B474KO035ATE2K2 
1.00 +10 0.5 4 1.7 B_ |399-4975-1-ND 1.40 1.22 1.07 | 399-4975-2-ND 2,000 | 476.00/M |T495B105KO35ATE1K7 
2.20 +10 0.8 6 1.5 B__|399-4976-1-ND 2.00 1.74 1.52 |399-4976-2-ND 2,000 | 680.00/M_|T495B225K035ATE1K5 
35 6.8 +10 2.4 6 0.4 D_ |399-3887-1-ND 1.20 1.05 -92 |399-3887-2-ND 500 218.50 |T495D685KO035ATE400 
22 +10 red 6 0.3 D_ |399-3880-1-ND 1.20 1.05 -92 |399-3880-2-ND 500 218.50 |T495D226K035ATE300 
22 +10 Ta 6 0.275 X  |399-3899-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 399-3899-2-ND 500 437.00 |T495X226KO035ATE275 
33 +10 11.6 6 0.2 E  |399-5133-1-ND 14.75 12.84 11.21 |399-5133-2-ND 500 2684.50 | T495E336K035ATE200 
33 +10 11.6 6 0.1 X__|399-5203-1-ND 3.00 2.61 2.28 |399-5203-2-ND 500 546.00 |T495X336K035ATE100 
33 +20 11.6 6 0.175 X_[399-5266-1-NDO 2.75 2.40 2.09 |399-5266-2-ND 500 500.50 |T495X336M035ATE175 
47 +10 2.4 6 0.275 D_ |399-4786-1-ND 2.03 1.96 1.71 |399-4786-2-ND 500 409.50 |T495D475KO50ATE275 
47 +20 1.9 4 0.3 X |399-5265-1-NDO 7.55 6.57 5.74 |399-5265-2-ND 500 1374.00 |T495X475MO50ATE300 
6.8 +10 3.4 6 0.3 D_ |399-3888-1-ND 2.00 1.74 1.52 | 399-3888-2-ND 500 364.00 |T495D685KO50ATE300 
50 10 +10 5 6 0.3 X  |399-3893-1-ND 7.55 6.57 5.74 | 399-3893-2-ND 500 1374.00 |T495X106KO50ATE300 
10 +20 5 6 0.3 X__|399-3894-1-ND 7.55 6.57 5.74 | 399-3894-2-ND 500 1374.00 _|T495X106MO50ATE300 
15 +10 7.5 8 0.3 X  |399-3897-1-ND 7.55 6.57 5.74 |399-3897-2-ND 500 1374.00 |T495X156KO50ATE300 
47 +10 16.5 8 0.3 X__|399-3905-1-ND 2.50 2.18 1.90 |399-3905-2-ND 500 455.00 |T495X476KO035ATE300 
T496 Series, Fused 
4 330 +10 13.2 8 0.7 X  |399-1665-1-ND 7.50 6.53 5.70 |399-1665-2-ND 500 1365.00 | T496X337KO004AS 
330 +20 13.2 8 0.7 X__|399-1666-1-ND 7.00 6.09 5.32 |— = — _|T496X337M004AS 
10 +10 0.6 6 3.5 B  |399-1667-1-ND 1.80 1.57 1.37 = = — |T496B106KO06AS 
6.3 10 +20 0.6 6 3.5 B  |399-1668-1-ND 1.65 1.44 1.26 j|— — — |T496B106MO06AS 
100 +20 6 8 0.9 X__|399-1672-1-ND 6.50 5.66 4.94 |399-1672-2-ND 500 1183.00 |T496X107MO06AS 
47 +20 0.5 6 3.5 B |399-1674-1-ND 1.65 1.44 1.26 |— = — |T496B475M010AS 
22 +10 2.2 6 2.0 C_ |399-1675-1-ND 3.00 2.61 2.28 |399-1675-2-ND 500 546.00 |T496C226K010AS 
10 33 +10 3.3 6 1.0 D_ |399-1677-1-ND 3.90 3.40 2.97 |— — — |T496D336K010AS 
68 +20 6.8 6 0.9 X  |399-1684-1-ND 6.50 5.66 4.94 |399-1684-2-ND 500 1183.00 | T496X686M010AS 
100 +20 10 8 0.7 D_ |399-1682-1-ND 4.00 3.48 3.04 |— — — _|T496D107M010AS 
220 +20 22 8 0.5 X__|399-1686-1-ND 8.50 7.40 6.46 |399-1686-2-ND 500 1547.00 |T496X227M010AS 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B  |399-1687-1-ND 1.80 1.57 1.37 — _— — |T496B225K016AS 
2.2 +20 0.5 6 3.5 B |399-1688-1-ND 1.65 1.44 1.26 |— = — |T496B225M016AS 
15 +10 2.4 6 2.0 C_ |399-1695-1-ND 3.00 2.61 2.28 |— = — |T496C156K016AS 
16 15 +20 2.4 6 2.0 C_ |399-1696-1-ND 2.75 2.40 2.09 |e = — |T496C156M016AS 
33 +20 5.3 6 1.0 D__|399-1700-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-1700-2-ND 500 682.50 |T496D336M016AS 
47 +20 7.5 6 0.9 X  |399-1704-1-ND 6.50 5.66 4.94 |— = — |T496X476M016AS 
100 +20 16 8 0.7 X__|399-1706-1-ND 7.00 6.09 5.32 _|399-1706-2-ND 500 1274.00 |T496X107M016AS 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B  |399-1707-1-ND 1.80 1.57 1.37 — _ — |T496B225K020AS 
6.8 +10 1.4 6 2.0 C_ |399-1709-1-ND 3.00 2.61 2.28 |= = — |T496C685K020AS 
20 22 +20 4.4 6 1.0 D_ |399-1714-1-ND 3.75 3.27 2.85 |= = — |T496D226M020AS 
33 +10 6.6 6 0.9 X  |399-1715-1-ND 7.00 6.09 5.32 |— = — |T496X336K020AS 
33 +20 6.6 6 0.9 X__|399-1716-1-ND 6.50 5.66 4.94 |— = — |T496X336M020AS 
47 +20 9.4 6 0.3 X__|399-3465-1-ND 7.00 6.09 5.32 _|399-3465-2-ND 500 1274.00 |T496X476M020AS 
47 +20 1:2 6 2.5 C_ |399-1718-1-ND 2.75 2.40 2.09 |399-1718-2-ND 500 500.50 |T496C475M025AS 
25 22 +10 5.5 6 0.9 X  |399-1723-1-ND 7.00 6.09 5.32 |— = — |T496X226K025AS 
22 +20 5.5 6 0.9 X__|399-1724-1-ND 6.50 5.66 4.94 |— = — |T496X226M025AS 
2.2 +20 0.8 6 3.5 C  |399-1728-1-ND 2.75 2.40 2.09 |399-1728-2-ND 500 500.50 |T496C225M035AS 
35 6.8 +10 2.4 6 1.3 D_ |399-1731-1-ND 3.90 3.40 2.97 | — — |T496D685K035AS 
6.8 +20 2.4 6 1.3 D__|399-1732-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-1732-2-ND 500 682.50 |T496D685M035AS 
50 1.0 +20 0.5 4 5.5 C_ |399-1738-1-ND 3.30 2.88 2.51 |— = —_|T496C105M050AS 
T496 Series, Fused — RoHS Compliant 
4 330 +10 13.2 8 0.7 X  |399-3979-1-ND 7.50 6.53 5.70 |399-3979-2-ND 500 1365.00 | T496X337KO04ATE700 
330 +20 13.2 8 0.7 X__|399-3980-1-ND 7.00 6.09 5.32 _|399-3980-2-ND 500 1274.00 _|T496X337M004AT 
10 +10 0.6 6 3.5 B  |399-3911-1-ND 1.80 1.57 1.37 |399-3911-2-ND 2,000 | 612.00/M |T496B106KOO6ATE3K5 
10 +20 0.6 6 3.5 B  |399-3913-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-3913-2-ND 2,000 | 561.00/M |T496B106MOO6AT 
6.3 | 100 +10 6 8 0.8 D_ |399-3945-1-ND 3.90 3.40 2.97 |399-3945-2-ND 500 710.00 |T496D107KOO6ATE800 
100 +20 6 8 0.8 D_ |399-3947-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-3947-2-ND 500 682.50 |T496D107MOO6AT 
100 +20 6 8 0.9 X__|399-3969-1-ND 6.50 5.66 4.94 |399-3969-2-ND 500 1183.00 |T496X107MOO6AT 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1766 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KEMET _ surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) ep Reel” 


WV |Cap.| Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C | ESR © @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel | Kemet 
(DC) | (uF) | Tol. (%) | pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
47 +10 0.5 6 3.5 B_ |399-3919-1-ND 1.80 1.57 1.37 |399-3919-2-ND 2,000 | 612.00/M |T496B475K010AT 
47 +20 0.5 6 3.5 B_ |399-3921-1-ND 1.65 1.44 1.26 |399-3921-2-ND 2,000 | 561.00/M |T496B475M010AT 
22 +10 2.2 6 2.0 C | 399-3935-1-ND 3.00 2.61 2.28 |399-3935-2-ND 500 546.00 | T496C226K010ATE2KO 
22 +20 2.2 6 2.0 C_ |399-3937-1-ND 2.75 2.40 2.09 |399-3937-2-ND 500 500.50 | T496C226M010AT 
33 +10 3.3 6 1.0 D__|399-3953-1-ND 3.90 3.40 2.97 |399-3953-2-ND 500 710.00 |T496D336K010AT 
33 +20 3.3 6 1.0 D_ |399-3955-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-3955-2-ND 500 682.50 | T496D336M010ATE1KO 
40 47 +10 47 6 1.0 D_ |399-3959-1-ND 3.90 3.40 2.97 |399-3959-2-ND 500 710.00 |T496D476K010ATE1KO 
47 +20 47 6 1.0 D_ |399-3961-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-3961-2-ND 500 682.50 |T496D476M010ATE1KO 
68 +10 6.8 6 0.9 X | 399-3987-1-ND 7.00 6.09 5.32 |399-3987-2-ND 500 1274.00 | T496X686K010ATE900 
68 +20 6.8 6 0.9 X__|399-3988-1-ND 6.50 5.66 4.94 |399-3988-2-ND 500 1183.00 _|T496X686M010ATE900 
100 +10 10 8 0.7 D_ |399-3946-1-ND 4.15 3.62 3.16 |399-3946-2-ND 500 755.50 |T496D107K010AT 
100 +20 10 8 0.7 D_ |399-3948-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-3948-2-ND 500 728.00 |T496D107M010AT 
220 +10 22 8 0.5 X | 399-3975-1-ND 9.00 7.83 6.84 |399-3975-2-ND 500 1638.00 | T496X227K010ATES500 
220 +20 22 8 0.5 X__|399-3976-1-ND 8.50 7.40 6.46 |399-3976-2-ND 500 1547.00 |T496X227M010ATE500 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B_ |399-3915-1-ND 1.80 1.57 1.37 |399-3915-2-ND 2,000 | 612.00/M |T496B225K016AT 
2.2 +20 0.5 6 3.5 B_ |399-3917-1-ND 1.65 1.44 1.26 |399-3917-2-ND 2,000 | 561.00/M |T496B225M016ATE3K5 
47 +10 0.8 6 3.5 B  |399-3920-1-ND 1.80 1.57 1.37 |399-3920-2-ND 2,000 | 612.00/M |T496B475K016ATE3K5 
47 +20 0.8 6 3.5 B_ |399-3922-1-ND 1.65 1.44 1.26 |399-3922-2-ND 2,000 | 561.00/M |T496B475M016ATE3K5 
10 +10 1.6 6 3.5 B_ | 399-3912-1-ND 1.90 1.66 1.45 |399-3912-2-ND 2,000 | 646.00/M_|T496B106K016AT 
10 +20 1.6 6 3.5 B_ |399-3914-1-ND 1.80 1.57 1.37 |399-3914-2-ND 2,000 | 612.00/M | T496B106M016ATE3K5 
10 +10 1.6 6 2.0 C_ |399-3925-1-ND 3.00 2.61 2.28 |399-3925-2-ND 500 546.00 |T496C106K016ATE2KO 
10 +20 1.6 6 2.0 C_ |399-3928-1-ND 2.75 2.40 2.09 |399-3928-2-ND 500 500.50 |T496C106M016ATE2KO 
15 +10 24 6 2.0 C_ |399-3931-1-ND 3.00 2.61 2.28 |399-3931-2-ND 500 546.00 |T496C156K016AT 
16 15 +20 2.4 6 2.0 C_|399-3932-1-ND 2.75 2.40 2.09 |399-3932-2-ND 500 500.50 |T496C156M016ATE2KO 
22 +10 3.6 6 1.6 C_ |399-3936-1-ND 3.15 2.75 2.40 |399-3936-2-ND 500 573.50 | T496C226K016ATE1K6 
22 +20 3.6 6 1.6 C | 399-3938-1-ND 2.90 2.53 2.21 |399-3938-2-ND 500 528.00 | T496C226M016AT 
33 +10 5.3 6 1.0 D  |399-3954-1-ND 3.90 3.40 2.97 |399-3954-2-ND 500 710.00 |T496D336K016AT 
33 +20 5.3 6 1.0 D_ |399-3956-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-3956-2-ND 500 682.50 |T496D336M016ATE1KO 
47 +10 7.5 6 0.8 D__|399-3960-1-ND 3.90 3.40 2.97 |399-3960-2-ND 500 710.00 |T496D476K016AT 
47 +20 75 6 0.8 D  |399-3962-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-3962-2-ND 500 682.50 |T496D476M016AT 
47 +10 75 6 0.9 X | 399-3983-1-ND 7.00 6.09 5.32 |399-3983-2-ND 500 1274.00 | T496X476K016AT 
47 +20 75 6 0.9 X | 399-3985-1-ND 6.50 5.66 4.94 |399-3985-2-ND 500 1183.00 | T496X476M016ATE900 
100 +10 16 8 0.7 X |399-3968-1-ND 7.50 6.53 5.70 |399-3968-2-ND 500 1365.00 | T496X107K016ATE700 
100 +20 16 8 0.7 X__|399-3970-1-ND 7.00 6.09 5.32_|399-3970-2-ND 500 1274.00 _|T496X107M016AT 
22 +10 0.5 6 3.5 B  |399-3916-1-ND 1.80 1.57 1.37 |399-3916-2-ND 2,000 | 612.00/M | T496B225K020AT 
22 +20 0.5 6 3.5 B_ |399-3918-1-ND 1.65 1.44 1.26 |399-3918-2-ND 2,000 | 561.00/M | T496B225M020ATE3K5 
6.8 +10 1.4 6 2.0 C_ |399-3941-1-ND 3.00 2.61 2.28 |399-3941-2-ND 500 546.00 | T496C685K020AT 
6.8 +20 1.4 6 2.0 C_ |399-3942-1-ND 2.75 2.40 2.09 |399-3942-2-ND 500 500.50 | T496C685M020AT 
10 +10 2 6 2.0 C__|399-3926-1-ND 3.00 2.61 2.28 |399-3926-2-ND 500 546.00 |T496C106KO20AT 
20 10 +20 2 6 2.0 C_ |399-3929-1-ND 2.75 2.40 2.09 |399-3929-2-ND 500 500.50 |T496C106MO20AT 
22 +10 44 6 1.0 D_ |399-3949-1-ND 3.90 3.40 2.97 |399-3949-2-ND 500 710.00 |T496D226K020ATE1KO 
22 +20 44 6 1.0 D  |399-3951-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-3951-2-ND 500 682.50 | T496D226M020AT 
33 +10 6.6 6 0.9 X | 399-3977-1-ND 7.00 6.09 5.32 |399-3977-2-ND 500 1274.00 | T496X336K020ATE900 
33 +20 6.6 6 0.9 X__|399-3978-1-ND 6.50 5.66 4.94 |399-3978-2-ND 500 1183.00 |T496X336M020AT 
47 +10 9.4 6 0.3 X | 399-3984-1-ND 7.50 6.53 5.70 |399-3984-2-ND 500 1365.00 | T496X476KO20AT 
47 +20 9.4 6 0.3 X__|399-3986-1-ND 7.00 6.09 5.32_|399-3986-2-ND 500 1274.00 _|T496X476M020AT 
47 +10 1.2 6 4.0 B_ |399-5302-1-ND 1.80 1.57 1.37 |399-5302-2-ND 2,000 | 612.00/M | T496B475K025ATE4KO 
47 +10 1.2 6 2.5 C_ |399-3939-1-ND 3.00 2.61 2.28 |399-3939-2-ND 500 546.00 | T496C475K025ATE2K5 
47 +20 1.2 6 2.5 C_ |399-3940-1-ND 2.75 2.40 2.09 |399-3940-2-ND 500 500.50 | T496C475M025AT 
10 +10 2.5 6 0.6 C_ |399-3927-1-ND 3.15 2.75 2.40 |399-3927-2-ND 500 573.50 |T496C106KO25AT 
10 +20 2.5 6 0.6 C__|399-3930-1-ND 2.90 2.53 2.21 |399-3930-2-ND 500 528.00 |T496C106MO25AT 
25 10 +10 2.5 6 1.2 D_ |399-3943-1-ND 3.90 3.40 2.97 |399-3943-2-ND 500 710.00 |T496D106KO25AT 
10 +20 2.5 6 1.2 D_ |399-3944-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-3944-2-ND 500 682.50 | T496D106M025ATE1K2 
22 +10 5.5 6 0.8 D_ |399-3950-1-ND 3.90 3.40 2.97 |399-3950-2-ND 500 710.00 | T496D226K025ATE800 
22 +20 5.5 6 0.8 D  |399-3952-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-3952-2-ND 500 682.50 | T496D226M025AT 
22 +10 5.5 6 0.9 X | 399-3973-1-ND 7.00 6.09 5.32 |399-3973-2-ND 500 1274.00 | T496X226K025ATE900 
22 +20 5.5 6 0.9 X__|399-3974-1-ND 6.50 5.66 4.94 |399-3974-2-ND 500 1183.00 | T496X226M025AT 
1.0 +10 0.5 4 5.0 B_ |399-3909-1-ND 1.80 1.57 1.37 |399-3909-2-ND 2,000 | 612.00/M | T496B105KO35ATE5KO 
1.0 +20 0.5 4 5.0 B_ |399-3910-1-ND 1.65 1.44 1.26 |399-3910-2-ND 2,000 | 561.00/M | T496B105MO35AT 
22. +10 0.8 6 3.5 C_ |399-3933-1-ND 3.00 2.61 2.28 |399-3933-2-ND 500 546.00 | T496C225K035AT 
2.2 +20 0.8 6 3.5 C_ |399-3934-1-ND 2.75 2.40 2.09 |399-3934-2-ND 500 500.50 | T496C225M035AT 
47 +10 1.7 6 1.5 D__|399-3957-1-ND 3.90 3.40 2.97 |399-3957-2-ND 500 710.00 |T496D475KO35ATE1K5 
35 47 +20 1.7 6 15 D_ |399-3958-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-3958-2-ND 500 682.50 |T496D475MO035ATE1K5 
6.8 +10 2.4 6 1.3 D_ |399-3963-1-ND 3.90 3.40 2.97 |399-3963-2-ND 500 710.00 | T496D685KO035AT 
6.8 +20 24 6 1.3 D_ |399-3964-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-3964-2-ND 500 682.50 | T496D685M035ATE1K3 
10 +10 3.5 6 1.0 X | 399-3965-1-ND 7.25 6.31 5.51 |399-3965-2-ND 500 1319.50 | T496X106KO35ATE500 
10 +20 3.5 6 1.0 X__|399-3966-1-ND 6.50 5.66 4.94 |399-3966-2-ND 500 1183.00 _|T496X106MO35ATE1KO 
15 +10 5.3 6 0.9 X | 399-3971-1-ND 7.50 6.53 5.70 |399-3971-2-ND 500 1365.00 | T496X156KO35AT 
15 +20 5.3 6 0.9 X__|399-3972-1-ND 7.00 6.09 5.32_|399-3972-2-ND 500 1274.00 |T496X156MO35ATE900 
1.0 +10 0.5 4 5.5 C_ |399-3923-1-ND 3.38 2.94 2.57 |399-3923-2-ND 500 614.50 |T496C105KO50AT 
50 1.0 +20 0.5 4 5.5 C_ |399-3924-1-ND 3.30 2.88 2.51 |399-3924-2-ND 500 600.50 | T496C105MOS50AT 
47 +10 24 6 1.5 X |399-3981-1-ND 8.00 6.96 6.08 |399-3981-2-ND 500 1456.00 | T496X475KO50ATE1K5 
4.7 +20 2.4 6 15 X__|399-3982-1-ND 7.50 6.53 5.70 _|399-3982-2-ND 500 1365.00 _|T496X475MO50AT 
T498 Series, High Temperature (150°C) — RoHS Compliant 
33 +10 2.1 6 1.7 B_ |399-4753-1-ND 1.00 87 -76 |399-4753-2-ND 2,000 | 339.00/M | T498B336KO06ATE1K7 
6 47 +10 3 6 0.8 C_ |399-4754-1-ND 1.26 1.10 -97 |399-4754-2-ND 500 230.00 |T498C476KO06ATE800 
100 +10 6.3 8 0.6 D_ | 399-4755-1-ND 1.80 1.57 1.37 |399-4755-2-ND 500 327.00 |T498D107KOO6ATE600 
47 +10 0.5 6 2.9 A |399-4756-1-ND§ 45 39 -34 |399-4756-2-ND 2,000 | 151.00/M |T498A475K010ATE2K9 
10 22 +10 2.2 6 1.5 B |399-4757-1-ND 1.00 87 -76 |399-4757-2-ND 2,000 | 339.00/M |T498B226K010ATE1K5 
100 +10 10 8 0.6 D_ |399-4758-1-ND 2.19 1.91 1.67 |399-4758-2-ND 500 399.50 |T498D107K010ATE600 
220 +10 22 8 0.5 X__|399-4759-1-ND 6.54 5.70 4.98 |399-4759-2-ND 500 1191.00 |T498X227K010ATES500 
6.8 +10 at 6 2.6 A |399-4760-1-ND 55 48 -42 |399-4760-2-ND 2,000 | 185.00/M | T498A685K016ATE2K6 
10 +10 1.6 6 2.8 B |399-4761-1-ND 67 58 -51 |399-4761-2-ND 2,000 | 226.00/M |T498B106K016ATE2K8 
22 +10 3.5 4.5 1.6 C |399-5118-1-ND 1.26 1.10 .97 |399-5118-2-ND 750 345.00 | T498C226K016ZTZB12 
16 22 +10 3.6 6 1.0 C_ |399-4762-1-ND§ 1.26 1.10 -97 |399-4762-2-ND 500 230.00 |T498C226K016ATE1KO 
47 +10 7.5 4.5 0.05 C_ |399-5229-1-ND 1.25 1.09 -95 |399-5229-2-ND 750 341.25 |T498C476K016ZTES500 
47 +10 8 4.5 0.08 C_ |399-5206-1-ND 1.70 1.48 1.30 |399-5206-2-ND 750 464.25 |T498C476K016ZTE800 
100 +10 16 8 0.075 X  |399-5207-1-ND 7.50 6.53 5.70 |399-5207-2-ND 500 1365.00 | T498X107K016ATE075 
100 +10 16 8 0.1 X__|399-5208-1-ND 7.25 6.31 5.51 |399-5208-2-ND 500 1319.50 |T498X107KO016ATE100 
2.2 +10 0.6 6 3.0 B |399-4763-1-ND 67 58 -51 |399-4763-2-ND 2,000 | 226.00/M |T498B225K025ATE3KO 
25 10 +10 2.5 6 ne C_ |399-4764-1-ND 1.26 1.10 -97 |399-4764-2-ND 500 230.00 |T498C106KO25ATE1K1 
33 +10 8.3 6 0.6 D__|399-4765-1-ND 5.29 4.60 4.02 |399-4765-2-ND 500 962.00 | T498D336K025ATE600 
| +10 0.5 4 10.0 A |399-4766-1-ND 55 48 -42 |399-4766-2-ND 2,000 | 185.00/M |T498A105KO35ATE10K 
3.3 +10 1.2 6 Ve C_ |399-4767-1-ND 1.16 1.02 -89 |399-4767-2-ND 500 212.00 | T498C335K035ATE1K7 
10 +10 3.5 6 0.7 D_ |399-4768-1-ND 1.80 1.57 1.37 |399-4768-2-ND 500 327.00 |T498D106KO35ATE700 
35 22 +10 77 6 0.7 D  |399-5117-1-ND 1.82 1.58 1.38 |399-5117-2-ND 750 495.75 |T498D226K035ZTE700 
33 +10 11.6 6 0.5 X__|399-4769-1-ND 6.54 5.70 4.98 |399-4769-2-ND 500 1191.00 | T498X336KO035ATE500 
33 +10 11.6 6 0.5 X | 399-5303-1-ND 7.26 6.32 5.53 |399-5303-2-ND 400 1057.60 | T498X336K035ZTE500 
47 +10 16.5 6 0.5 X | 399-5164-1-ND 4.18 3.64 3.18 |399-5164-2-ND 400 608.80 | T498X476K035ZTE500 
47 +20 16.5 6 0.5 X__|399-5165-1-ND 4.18 3.64 3.18 |399-5165-2-ND 400 608.80 |1T498X476M035ZTES00 
50 10 +10 5 6 1.0 D_ |399-4770-1-ND 3.66 3.19 2.78 |399-4770-2-ND 500 665.50 |T498D106KO50ATE1KO 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1767 


KEMET surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont, Ree 
WV |Cap.| Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C | ESR @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel __| Kemet 
(DC) | (uF) | Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
T499 Series, High Temperature (175°C) — RoHS Compliant 
2.2 +10 0.5 6 6.5 A |399-4988-1-ND 56 49 43 |399-4988-2-ND 2,000 | 189.00/M | T499A225KOO6ATE6K5 
3.3 +10 0.5 6 8.0 A |399-4989-1-ND 56 49 43 |399-4989-2-ND 2,000 | 189.00/M | T499A335KOO06ATE8KO 
47 +10 0.5 6 6.0 A_ |399-4990-1-ND 56 49 43 |399-4990-2-ND 2,000 | 189.00/M | T499A475KOO6ATE6KO 
6.8 +10 0.5 6 6.0 A |399-4991-1-ND 56 49 -43 |399-4991-2-ND 2,000 | 189.00/M | T499A685KOO6ATE6KO 
6.8 +10 0.5 6 3.5 B_ |399-4992-1-ND 75 65 .57_|399-4992-2-ND 2,000 | 254.00/M_| T499B685KO06ATE3K5 
10 +10 0.6 6 3.5 B_ |399-4993-1-ND 15 65 .57 |399-4993-2-ND 2,000 | 254.00/M | T499B106KOO6ATE3K5 
15 +10 0.9 6 3.5 B_ |399-4994-1-ND 75 65 .57 |399-4994-2-ND 2,000 | 254.00/M | T499B156KOO6ATE3K5 
15 +10 0.9 6 1.8 C_ |399-4995-1-ND 1.45 1:27 1.11 |399-4995-2-ND 500 264.50 |T499C156KO06ATE1K8 
63 22 +10 1.4 6 3.5 B |399-4996-1-ND 83 73 .64 |399-4996-2-ND 2,000 | 282.00/M | T499B226KOO6ATE3K5 
° 22 +10 1.4 6 1.8 C_ |399-4997-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-4997-2-ND 500 264.50 |T499C226KO06ATE1K8 
33 +10 2.1 6 3.0 B_ |399-4998-1-ND 1.25 1.09 .95 |399-4998-2-ND 2,000 | 423.00/M | T499B336KO06ATE3KO 
33 +10 2 6 1.8 C_ |399-4999-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-4999-2-ND 500 264.50 | T499C336KO06ATE1K8 
47 +10 3 6 1.8 C_ |399-5000-1-ND 1.58 1.38 1.20 |399-5000-2-ND 500 287.00 |T499C476KO06ATE1K8 
47 +10 2.9 6 0.8 D_ |399-5001-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5001-2-ND 500 408.00 |T499D476KO06ATE800 
68 +10 41 6 1.2 C_|399-5002-1-ND 1.98 1.72 1.51 |399-5002-2-ND 500 359.50 | T499C686KO06ATE1K2 
68 +10 41 6 0.8 D_ |399-5003-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5003-2-ND 500 408.00 | T499D686KO06ATE800 
100 +10 6.3 8 0.8 D_ |399-5004-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5004-2-ND 500 408.00 |T499D107KOO6ATE800 
150 +10 9 8 0.7 D__|399-5005-1-ND 2.74 2.39 2.09 |399-5005-2-ND 500 498.50 |T499D157KOO6ATE700 
1.5 +10 0.5 6 8.0 A |399-5006-1-ND 56 49 43 |399-5006-2-ND 2,000 | 189.00/M |T499A155K010ATE8KO 
2.2 +10 0.5 6 8.0 A_ |399-5007-1-ND 56 49 43 |399-5007-2-ND 2,000 | 189.00/M |T499A225K010ATE8KO 
3.3 +10 0.5 6 6.0 A |399-5008-1-ND 56 49 -43 |399-5008-2-ND 2,000 | 189.00/M |T499A335K010ATE6KO 
47 +10 0.5 6 6.0 A |399-5009-1-ND 56 49 -43 |399-5009-2-ND 2,000 | 189.00/M |T499A475K010ATE6KO 
47 +10 0.5 6 3.5 B_ |399-5010-1-ND 15 65 -57_|399-5010-2-ND 2,000 | 254.00/M_|T499B475K010ATE3K5 
6.8 +10 0.7 6 6.0 A |399-5011-1-ND 61 53 47 |399-5011-2-ND 2,000 | 206.00/M |T499A685K010ATE6KO 
6.8 +10 0.7 6 3.5 B |399-5012-1-ND ay i) 65 .57 |399-5012-2-ND 2,000 | 254.00/M | T499B685K010ATE3K5 
10 +10 1 6 3.5 B |399-5013-1-ND 5: 65 .57 |399-5013-2-ND 2,000 | 254.00/M |T499B106KO010ATE3K5 
10 +10 1 6 1.8 C_ |399-5014-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5014-2-ND 500 264.50 |T499C106K010ATE1K8 
10 15 +10 1.5 6 3.5 B_ |399-5015-1-ND 83 73 -64 |399-5015-2-ND 2,000 | 282.00/M_|T499B156K010ATE3K5 
15 +10 1.5 6 1.8 C_ |399-5016-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5016-2-ND 500 264.50 |T499C156K010ATE1K8 
22 +10 2.2 6 3.0 B |399-5017-1-ND 1.25 1.09 -95 |399-5017-2-ND 2,000 | 423.00/M |T499B226K010ATE3KO 
22 +10 2.2 6 1.8 C_ |399-5018-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5018-2-ND 500 264.50 |T499C226K010ATE1K8 
33 +10 3.3 6 1.8 C_ |399-5019-1-ND 1.58 1.38 1.20 |399-5019-2-ND 500 287.00 |T499C336K010ATE1K8 
33 +10 3.3 6 1.6 D__|399-5020-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5020-2-ND 500 408.00 |T499D336K010ATE1K6 
47 +10 47 6 0.8 D  |399-5021-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5021-2-ND 500 408.00 |T499D476K010ATE800 
68 +10 6.8 6 0.8 D_ |399-5022-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5022-2-ND 500 408.00 |T499D686K010ATE800 
100 +10 10 8 0.7 D_ |399-5023-1-ND 2.74 2.39 2.09 |399-5023-2-ND 500 498.50 |T499D107K010ATE700 
220 +10 22 8 0.5 X__|399-5024-1-ND 8.17 7.11 6.21 |399-5024-2-ND 500 1486.50 | T499X227K010ATE500 
1.0 +10 0.5 4 10.0 A |399-5025-1-ND 56 49 43 |399-5025-2-ND 2,000 | 189.00/M |T499A105K016ATE10K 
Ai +10 0.5 6 8.0 A |399-5026-1-ND 56 49 43 |399-5026-2-ND 2,000 | 189.00/M |T499A155K016ATE8KO 
2.2 +10 0.5 6 6.0 A |399-5027-1-ND 56 49 43 |399-5027-2-ND 2,000 | 189.00/M |T499A225K016ATE6KO 
3.3 +10 0.5 6 6.0 A |399-5028-1-ND 56 49 43 |399-5028-2-ND 2,000 | 189.00/M |T499A335K016ATE6KO 
3.3 +10 0.8 6 3.5 B_ | 399-5029-1-ND 75 65 .57_|399-5029-2-ND 2,000 | 254.00/M_|T499B335K016ATE3K5 
47 +10 0.8 6 6.0 B_ |399-5030-1-ND 75 65 .57 |399-5030-2-ND 2,000 | 254.00/M |T499B475K016ATE6KO 
6.8 +10 se 6 7.0 A |399-5031-1-ND 68 60 52 |399-5031-2-ND 2,000 | 231.00/M | T499A685K016ATE7KO 
16 6.8 +10 11 6 3.5 B |399-5032-1-ND oF f) 65 .57 |399-5032-2-ND 2,000 | 254.00/M | T499B685K016ATE3K5 
6.8 +10 1.6 6 1.8 C_ |399-5033-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5033-2-ND 500 264.50 |T499C685K016ATE1K8 
10 +10 1.6 6 3.5 B_ |399-5034-1-ND§ 83 73 -64 |399-5034-2-ND 2,000 | 282.00/M_|T499B106KO16ATE3K5 
10 +10 1.6 6 1.8 C_ |399-5035-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5035-2-ND 500 264.50 |T499C106KO016ATE1K8 
15 +10 24 6 1.8 C_ |399-5036-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5036-2-ND 500 264.50 |T499C156K016ATE1K8 
22 +10 3.6 6 1.6 C_ |399-5037-1-ND 1.58 1.38 1.20 |399-5037-2-ND 500 287.00 |T499C226K016ATE1K6 
22 +10 3.5 6 0.8 D  |399-5038-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5038-2-ND 500 408.00 |T499D226K016ATE800 
33 +10 5.3 6 0.8 D__|399-5039-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5039-2-ND 500 408.00 |T499D336K016ATE800 
47 +10 7.5 6 0.8 D__|399-5040-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5040-2-ND 500 408.00 |T499D476K016ATE800 
0.68 +10 0.5 4 12.0 A |399-5041-1-ND 56 49 43 |399-5041-2-ND 2,000 | 189.00/M | T499A684K020ATE12K 
1.0 +10 0.5 4 10.0 A |399-5042-1-ND 56 49 43 |399-5042-2-ND 2,000 | 189.00/M | T499A105KO20ATE10K 
1.5 +10 0.5 6 8.0 A |399-5043-1-ND 56 49 43 |399-5043-2-ND 2,000 | 189.00/M | T499A155KO20ATE8KO 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B |399-5044-1-ND 75 65 .57 |399-5044-2-ND 2,000 | 254.00/M |T499B225KO20ATE3K5 
3.3 +10 0.5 6 3.5 B_ |399-5045-1-ND 75 65 -57_|399-5045-2-ND 2,000 | 254.00/M_|T499B335KO20ATE3K5 
20 47 +10 0.5 6 3.5 B_ |399-5046-1-ND§ 75 65 .57 |399-5046-2-ND 2,000 | 254.00/M |T499B475KO20ATE3K5 
47 +10 0.9 6 2.4 C_ |399-5047-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5047-2-ND 500 264.50 |T499C475KO20ATE2K4 
6.8 +10 1.4 6 1.9 C_ |399-5048-1-ND 1.45 t27: 1.11 |399-5048-2-ND 500 264.50 |T499C685K020ATE1K9 
10 +10 2 6 1.8 C_ |399-5049-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5049-2-ND 500 264.50 |T499C106K020ATE1K8 
15 +10 3 6 As? C_ |399-5050-1-ND 1.58 1.38 1.20 |399-5050-2-ND 500 287.00 |T499C156KO20ATE1K7 
15 +10 3 6 1.0 D  |399-5051-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5051-2-ND 500 408.00 |T499D156K020ATE1KO 
22 +10 4.4 6 0.8 D__|399-5052-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5052-2-ND 500 408.00 |T499D226K020ATE800 
0.47 | +10 0.5 4 14.0 A |399-5053-1-ND 56 49 43 |399-5053-2-ND 2,000 | 189.00/M |T499A474K025ATE14K 
0.68) +10 0.5 4 10.0 A |399-5054-1-ND 56 49 43 |399-5054-2-ND 2,000 | 189.00/M | T499A684K025ATE10K 
1.0 +10 0.5 4 8.0 A |399-5055-1-ND§ 61 53 47 |399-5055-2-ND 2,000 | 206.00/M |T499A105KO25ATE8KO 
15 +10 0.5 6 5.0 B  |399-5056-1-ND 15 65 .57 |399-5056-2-ND 2,000 | 254.00/M |T499B155KO25ATES5KO 
2.2 +10 0.6 6 4.5 B_ |399-5057-1-ND 83 73 -64 |399-5057-2-ND 2,000 | 282.00/M_|T499B225KO25ATE4K5 
3.3 +10 0.8 6 2.5 C  |399-5058-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5058-2-ND 500 264.50 | T499C335K025ATE2K5 
25 47 +10 1.2 6 2.4 C_ |399-5059-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5059-2-ND 500 264.50 |T499C475K025ATE2K4 
6.8 +10 Lz 6 1.9 C_ |399-5060-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5060-2-ND 500 264.50 |T499C685K025ATE1K9 
6.8 +10 1.7 6 11 D_ |399-5061-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5061-2-ND 500 408.00 | T499D685K025ATE1K1 
10 +10 2 6 1.5 C_ |399-5062-1-ND 1.58 1.38 1.20 |399-5062-2-ND 500 287.00 |T499C106KO25ATE1K5 
10 +10 2.5 6 1.0 D_ |399-5063-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5063-2-ND 500 408.00 |T499D106K025ATE1KO 
15 +10 3.8 6 1.0 D_ |399-5064-1-ND§ 2.24 1.95 1.71 |399-5064-2-ND 500 408.00 |T499D156K025ATE1KO 
22 +10 5.5 6 0.8 D_ |399-5065-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5065-2-ND 500 408.00 |T499D226K025ATE800 
33 +10 8.3 6 0.7 D__|399-5066-1-ND 6.60 5.75 5.02 |399-5066-2-ND 500 1201.00 | T499D336K025ATE700 
0.15 +10 0.5 4 19.0 A |399-5067-1-ND 56 49 43 |399-5067-2-ND 2,000 | 189.00/M |T499A154KO35ATE19K 
0.22 +10 0.5 4 18.0 A |399-5068-1-ND 56 49 43 |399-5068-2-ND 2,000 | 189.00/M |T499A224K035ATE18K 
0.33 | +10 0.5 4 15.0 A |399-5069-1-ND 56 49 43 |399-5069-2-ND 2,000 | 189.00/M |T499A334K035ATE15K 
0.47| +10 0.5 4 8.0 B_ |399-5070-1-ND 75 65 .57 |399-5070-2-ND 2,000 | 254.00/M |T499B474KO35ATE8KO 
0.68 | +10 0.5 4 6.5 B_ |399-5071-1-ND 75 65 .57_|399-5071-2-ND 2,000 | 254.00/M_|T499B684KO35ATE6K5 
1.0 +10 0.5 4 10.0 A |399-5072-1-ND 68 60 52 |399-5072-2-ND 2,000 | 231.00/M |T499A105KO35ATE10K 
1.0 +10 0.5 4 5.0 B_ |399-5073-1-ND§ 75 65 .57 |399-5073-2-ND 2,000 | 254.00/M |T499B105KO35ATES5KO 
35 1.5 +10 0.5 6 4.5 C_ |399-5074-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5074-2-ND 500 264.50 |T499C155KO35ATE4K5 
22 +10 0.5 6 3.5 C_ |399-5075-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5075-2-ND 500 264.50 |T499C225K035ATE3K5 
3.3 +10 1.2 6 2.5 C__|399-5076-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-5076-2-ND 500 264.50 |T499C335K035ATE2K5 
47 +10 1.3 6 2.5 C_ |399-5077-1-ND 1.58 1.38 1.20 |399-5077-2-ND 500 287.00 |T499C475KO35ATE2K5 
47 +10 1 6 15 D_ |399-5078-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5078-2-ND 500 408.00 |T499D475KO35ATE1K5 
6.8 +10 24 6 1.3 D_ |399-5079-1-ND 2.24 1.95 1.71 |399-5079-2-ND 500 408.00 | T499D685K035ATE1K3 
10 +10 3.5 6 1.0 D_ |399-5080-1-ND§ 2.24 1.95 1.71 |399-5080-2-ND 500 408.00 |T499D106KO035ATE1KO 
22 +10 EAA 6 0.7 X__|399-5081-1-ND§ 6.60 5.75 5.02 |399-5081-2-ND 500 1201.00 | T499X226K035ATE700 
33 +10 11.6 6 0.6 X__|399-5082-1-ND 8.17 7A1 6.21 |399-5082-2-ND 500 1486.50 | T499X336KO35ATE600 
50 3.3 +10 1.7 6 2.0 D_ |399-5083-1-ND 3.65 3.18 2.78 |399-5083-2-ND 500 664.50 | T499D335KO50ATE2KO 
10 +10 5 6 1.0 D__|399-5084-1-ND§ 4.57 3.98 3.47_|399-5084-2-ND 500 831.00 |T499D106KO50ATE1KO 
T510 Series, Ultra-Low ESR 
4 680 +10 27.2 6 0.03 X |399-1749-1-ND 14.75 12.84 11.21 |— —= — |T510X687K004AS 
680 +20 27.2 6 0.03 X__|399-1750-1-ND 14.00 12.18 10.64 |— _ — _|T510X687M004AS 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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KEMET | Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont, Reel” 


WV |Cap.| Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C | ESR Q @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel __| Kemet 
(DC) | (uF) | Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
T510 Series, Ultra-Low ESR — RoHS Compliant 
680 +10 27.2 6 0.03 X | 399-4002-1-ND 14.75 12.84 11.21 |399-4002-2-ND 500 2684.50 |T510X687KO04AT 
680 +20 27.2 6 0.03 X | 399-4003-1-ND 14.00 12.18 10.64 |399-4003-2-ND 500 2548.00 |T510X687M004AT 
680 +20 27.2 6 0.03 X |399-5269-1-NDO 14.00 12.18 10.64 |399-5269-2-ND 500 2548.00 |T510X687M004ATE030 
4 |1000} +10 40 6 0.018 E  |399-3990-1-ND 18.00 15.66 13.68 |399-3990-2-ND 500 3276.00 |T510E108KO04ATE018 
1000} +10 40 6 0.01 E | 399-3991-1-ND 18.50 16.10 14.06 |399-3991-2-ND 500 3367.00 |T510E108KO004ATE010 
1000} +20 40 6 0.018 E  |399-3992-1-ND 16.75 14.58 12.73 |399-3992-2-ND 500 3048.50 |T510E108M004ATE018 
1000| +20 40 6 0.01 E | 399-3993-1-ND 17.25 15.01 13.11 |399-3993-2-ND 500 3139.50 |T510E108M004ATE010 
470 +10 28.2 6 0.03 X | 399-4000-1-ND 14.75 12.84 11.21 |399-4000-2-ND 500 2684.50 |T510X477KOO6ATE030 
470 +20 28.2 6 0.03 X |399-4001-1-ND 14.00 12.18 10.64 |399-4001-2-ND 500 2548.00 |T510X477MOO6AT 
63 680 +10 40.8 6 0.023 E  |399-3994-1-ND 18.00 15.66 13.68 |399-3994-2-ND 500 3276.00 |T510E687KOO6AT 
: 680 +10 40.8 6 0.012 E  |399-3995-1-ND 18.50 16.10 14.06 |399-3995-2-ND 500 3367.00 |T510E687KO06ATE012 
680 +20 40.8 6 0.023 E__|399-3996-1-NDO 16.75 14.58 12.73 |399-3996-2-ND 500 3048.50 |T510E687MO06ATE023 
680 +20 40.8 6 0.012 E_|399-3997-1-ND 17.25 15.01 13.11 |399-3997-2-ND 500 3139.50 |T510E687MOO6ATE012 
10 330 +10 33 6 0.035 X |399-3998-1-ND 14.75 12.84 11.21 |399-3998-2-ND 500 2684.50 |T510X337KO10AT 
330 +20 33 6 0.035 X__|399-3999-1-ND 14.00 12.18 10.64 |399-3999-2-ND 500 2548.00 |1T510X337M010ATE035 
16 | 220 +10 35.2 10 0.04 X__|399-4805-1-ND 14.75 12.84 11.21 |399-4805-2-ND 500 2684.50 |1T510X227K016ATE040 
20 100 +20 20 6 0.04 X__|399-4651-1-ND 12.60 12.18 10.64 |399-4651-2-ND 500 2548.00 |T510X107MO20AT 
25 68 +10 17 8 0.045 X |399-5230-1-ND 14.75 12.84 11.21 |399-5230-2-ND 500 2684.50 |T510X686K025ATE045 
100 +20 25 8 0.05 E_ |399-3989-1-ND 16.25 14.14 12.35 |399-3989-2-ND 500 2957.50 |T510E107M025ATEO50 
50 10 +10 5 8 0.12 X | 399-4806-1-ND 16.50 14.36 12.54 |399-4806-2-ND 500 3003.00 |T510X106KOS0ATE120 
10 +10 5 8 0.09 X__|399-4807-1-ND 17.00 14.79 12.92 |399-4807-2-ND 500 2890.00 |T510X106KOSOATE090 
WV | Cap. |_Cap. DC Leakage | DF % @ 20°C | ESR 9 @ 20°C || Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel __| Kemet 
(DC) | (uF) | Tol. (%)| WA @ 20°C Max. | 120Hz Max. | 100kHz Max. | Code | Part No. i 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
T520 Series, KO-CAP Polymer Tantalum 
2 470 +20 94 10 0.04 V___|399-3156-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-3156-2-ND 1,000 1530.00 |T520V477M002ASE040 
100 +20 25 8 0.07 B_ |399-3157-1-ND 1.10 96 -84 |399-3157-2-ND 2,000 374.00/M | T520B107M2R5ASE070 
100 +20 25 8 0.04 B_ | 399-3314-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3314-2-ND 2,000 442.00/M |T520B107M2R5ASE040 
220 +20 55 8 0.07 B_ | 399-3375-1-ND 1.25 1.09 -95 | 399-3375-2-ND 2,000 425.00/M | T520B227M2R5ASE070 
220 +20 55 10 0.015 V_ | 399-3238-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-3238-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ASE015 
25 220 +20 55 10 0.012 V___|399-3392-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-3392-2-ND 1,000 1360.00 |T520V227M2R5ASE012 
° 220 +20 55 10 0.009 V_ | 399-3391-1-ND 4.25 3.70 3.23 |399-3391-2-ND 1,000 1445.00 | T520V227M2R5ASE009 
330 +20 83 10 0.015 V_ | 399-3241-1-ND 4.75 4.14 3.61 |— = — |T520V337M2R5ASE015 
470 +20 118 10 0.009 V_ | 399-3395-1-ND 5.00 4.35 3.80 |— = — |1520V477M2R5ASE009 
470 +20 118 10 0.015 V_ | 399-3158-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-3158-2-ND 1,000 1530.00 | T520V477M2R5ASE015 
680 +20 170 10 0.015 D__|399-3243-1-ND 4.75 4.14 3.61 |— = — |T520D687M2R5ASE015 
100 +20 30 8 0.07 B_ | 399-3059-1-ND 1.10 96 84 |— _ — |T520B107M003ASE070 
100 +20 30 8 0.04 B_ | 399-3315-1-ND 1.30 1.14 .99 | 399-3315-2-ND 2,000 442.00/M |T520B107M003ASE040 
150 +20 45 8 0.04 B_ | 399-3316-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-3316-2-ND 2,000 493.00/M |T520B157M003ASE040 
3 330 +20 99 10 0.025 V_ |399-3161-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-3161-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M003ASE025 
680 +20 204 10 0.04 D__|399-3163-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-3163-2-ND 500 819.00 | T520D687M003ASE040 
1000 +20 300 10 0.03 X | 399-3165-1-ND 9.00 7.83 6.84 |— = — |T520X108M003ASE030 
1000 +20 300 10 0.015 X__|399-3166-1-ND 9.25 8.05 7.03 |399-3166-2-ND 500 1683.50 | T520X108M003ASE015 
68 +20 27 8 0.04 B_ |399-3317-1-ND 1.30 1.14 99 |— _ — |T520B686M004ASE040 
100 +20 40 8 0.04 B_ | 399-3318-1-ND 1.30 1.14 29 |— _ — |T520B107M004ASE040 
150 +20 60 10 0.025 V_ | 399-3247-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-3247-2-ND 1,000 1275.00 |T520V157MO004ASE025 
150 +20 60 10 0.012 V_ | 399-3384-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-3384-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157MO04ASE012 
150 +20 60 10 0.009 V__|399-3383-1-ND 4.25 3.70 3.23 |399-3383-2-ND 1,000 1445.00 _|T520V157M004ASE009 
220 +20 88 10 0.065 D_ | 399-3321-1-ND 1.85 1.61 1.41 |399-3321-2-ND 500 336.70 |T520D227M004ASE065 
220 +20 88 10 0.045 V_ |399-1755-1-ND 3.75 3.27 2.85 |— = — |T520V227M004ASE045 
4 220 +20 88 10 0.025 V_ |399-1756-1-ND 4.00 3.48 3.04 |— = — |T520V227M004ASE025 
220 +20 88 10 0.009 V_ | 399-3387-1-ND 4.50 3.92 3.42 | 399-3387-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227M004ASE009 
330 +20 132 10 0.045 D__|399-3252-1-ND 1.85 1.61 1.41 |— = — _|T520D337M004ASE045 
330 +20 132 10 0.009 D | 399-3378-1-ND 2.60 2.27 1.98 | = — |T520D337M004ASE009 
330 +20 132 10 0.04 V_ | 399-3251-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-3251-2-ND 1,000 1275.00 |T520V337M004ASE040 
330 +20 132 10 0.012 V_ | 399-3394-1-ND 4.25 3.70 3.23 |— = — |T520V337M004ASE012 
330 +20 132 10 0.009 V__|399-3393-1-ND 4.50 3.92 3.42 | 399-3393-2-ND 1,000 1530.00 _|T520V337M004ASE009 
680 +20 272 10 0.035 X__|399-3169-1-ND 9.00 7.83 6.84 |— — — _|T520X687M004ASE035 
33 +20 21 8 0.07 B |399-3171-1-ND 1.10 96 84 |— — — |T520B336M006ASE070 
100 +20 63 10 0.012 V_ | 399-3382-1-ND 4.00 3.48 3.04 |— _— — |T520V107MO06ASE012 
150 +20 94.5 10 0.025 D | 399-3334-1-ND 2.10 1.83 1.60 |— _ — |1T520D157MO06ASE025 
150 +20 95 10 0.045 V_ |399-1758-1-ND 3.75 3.27 2.85 |e = — |T520V157MOO6ASE045 
63 150 +20 95 10 0.04 V__|399-3255-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-3255-2-ND 1,000 1275.00 _|T520V157MOO6ASE040 
a 150 +20 95 10 0.025 V_ |399-3174-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-3174-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157MOO6ASE025 
150 +20 95 10 0.012 V_ | 399-3386-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-3386-2-ND 1,000 1445.00 | T520V157MO06ASE012 
150 +20 95 10 0.009 V__ | 399-3385-1-ND 4.50 3.92 3.42 |— _— — |T520V157MOO6ASE009 
220 +20 139 10 0.04 V_ |399-3175-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-3175-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227MO06ASE040 
220 +20 139 10 0.012 V_|399-3390-1-ND 5.00 4.35 3.80 |— = — _|T520V227M006ASE012 
33 +20 27 8 0.07 B | 399-3256-1-ND 1.10 96 .84 | 399-3256-2-ND 2,000 374.00/M | T520B336M008ASE070 
8 150 +20 120 10 0.04 D_ | 399-3258-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-3258-2-ND 500 682.50 |1T520D157MO08ASE040 
150 +20 120 10 0.025 D__|399-3257-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-3257-2-ND 500 728.00 _|T520D157MO08ASE025 
40 68 +20 68 10 0.06 V_ |399-1766-1-ND 3.75 3.27 2.85 |— = — |T520V686M010ASE060 
68 +20 68 10 0.045 V__|399-3330-1-ND 4.00 3.48 3.04 |— = — _|T520V686M010ASE045 
16 47 +20 76 10 0.07 V__|399-3331-1-ND 4.50 3.92 3.42 |— = — _|T520V476M016ASE070 
T520 Series, KO-CAP Polymer Tantalum — RoHS Compliant 
2 470 +20 94 10 0.04 V__|399-4107-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4107-2-ND 1,000 1530.00 _|T520V477M002ATE040 
47 +20 12 8 0.09 A |399-4708-1-ND 85 74 .65 | 399-4708-2-ND 2,000 289.00/M | T520A476M2R5ATEO90 
68 +20 17 8 0.07 A |399-4709-1-ND 1.00 87 -76 |399-4709-2-ND 2,000 340.00/M | TS520A686M2R5ATE070 
100 +20 25 8 0.025 B_ |399-5144-1-ND 1.70 1.48 1.30 |399-5144-2-ND 2,000 578.00/M | T520B107M2R5ATE025 
100 +20 25 8 0.07 B_ |399-4011-1-ND 1.10 96 .84 |399-4011-2-ND 2,000 374.00/M |T520B107M2R5ATE070 
100 +20 25 8 0.04 B__|399-4010-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-4010-2-ND 2,000 442.00/M_|T520B107M2R5ATE040 
220 +20 55 8 0.015 B_ | 399-5304-1-ND 2.25 1.96 1.71 |399-5304-2-ND 2,000 765.00/M | T520B227M2R5ATE015 
220 +20 55 8 0.021 B_ | 399-5603-1-ND NEW! 1.85 1.61 1.41 |399-5603-2-ND NEW! 2,000 629.00/M |T520B227M2R5ATE021 
220 +20 55 8 0.03 B_ | 399-4729-1-ND 1.65 1.44 1.26 |399-4729-2-ND 2,000 561.00/M | T520B227M2R5ATE030 
220 +20 55 8 0.025 C_ |399-4808-1-ND 2.00 1.74 1.52 |399-4808-2-ND 500 364.00 | T520C227M2R5ATE025 
220 +20 55 8 0.035 B__|399-3469-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-3469-2-ND 2,000 493.00/M_|T520B227M2R5ATE035 
220 +20 55 8 0.045 C  |399-4652-1-ND 1.58 1.53 1.33 |399-4652-2-ND 500 318.50 |T520C227M2R5ATE045 
2.5 | 220 +20 55 8 0.07 B_ |399-4016-1-ND 1.25 1.09 -95 |399-4016-2-ND 2,000 425.00/M | T520B227M2R5ATE070 
220 +20 55 10 0.007 V_ |399-4710-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4710-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227M2R5ATEO07 
220 +20 55 10 0.007 D_ |399-4722-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-4722-2-ND 1,000 1360.00 | T520D227M2R5ATE007 
220 +20 55 10 0.045 V_|399-4093-1-ND 3.50 3.05 2.66 |399-4093-2-ND 1,000 1190.00 | T520V227M2R5ATE045 
220 +20 55 10 0.025 V_ | 399-4092-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-4092-2-ND 1,000 1275.00 | T520V227M2R5ATE025 
220 +20 55 10 0.015 V_ |399-4091-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-4091-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ATE015 
220 +20 55 10 0.012 V_ | 399-4090-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-4090-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ATE012 
220 +20 55 10 0.009 V_ | 399-4089-1-ND 4.25 3.70 3.23 |399-4089-2-ND 1,000 1445.00 | T520V227M2R5ATE009 
330 +20 83 8 045 B_ |399-4742-1-ND NEW! 1.50 1.31 1.14 |399-4742-2-ND NEW! 2,000 510.00/M_|T520B337M2R5ATE045 
330 +20 83 10 0.007 D_ |399-4712-1-ND 5.25 4.57 3.99 |399-4712-2-ND 500 955.50 |T520D337M2R5ATE007 
330 +20 83 10 0.04 W_ |399-4809-1-ND 4.75 4.14 3.61 |399-4809-2-ND 1,000 1615.00 | T520W337M2R5ATE040 
330 +20 83 10 0.007 V__|399-4711-1-ND 5.50 4.79 4.18 |399-4711-2-ND 1,000 1870.00 |T520V337M2R5ATEO07 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1769 


KEMET surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) Reel” 


WV | Cap. |_ Cap. DC Leakage | DF % @ 20°C | ESR O @ 20°C || Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel | Kemet 
(DC) | (uF) | Tol. (%)| uA @ 20°C Max. | 120Hz Max. | 100kHz Max. | Code | Part No. il 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
330 +20 83 10 0.04 V_ |399-4653-1-ND 4.05 3.92 3.42 |399-4653-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M2R5ATE040 
330 +20 83 10 0.025 L | 399-5134-1-ND 3.63 3.16 2.76 |399-5134-2-ND 1,000 1233.00 | T520L337M2R5ATE025 
330 +20 83 10 0.025 V_ |399-4105-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4105-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M2R5ATE025 
330 +20 83 10 0.015 V_ |399-4104-1-ND 4.75 4.14 3.61 |399-4104-2-ND 1,000 1615.00 | T520V337M2R5ATE015 
330 +20 83 10 0.009 L___|399-5607-1-ND NEW! 4.03 3.51 3.06 |399-5607-2-ND NEW! 500 732.50 |T520L337M2R5ATEO09 
330 +20 99 10 0.009 V_ |399-4103-1-ND 5.00 4.35 3.80 |399-4103-2-ND 1,000 1700.00 | T520V337M2R5ATE009 
25 470 +20 118 10 0.007 D_ |399-4654-1-ND 4.73 4.57 3.99 |399-4654-2-ND 500 955.50 |T520D477M2R5ATEO07 
7 470 +20 118 10 0.009 D_ |399-4062-1-ND 5.00 4.35 3.80 |399-4062-2-ND 500 910.00 |T520D477M2R5ATE009 
470 +20 118 10 0.009 V_ |399-4108-1-ND 5.00 4.35 3.80 |399-4108-2-ND 1,000 1700.00 | T520V477M2R5ATE009 
470 +20 118 10 0.015 V__|399-4110-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4110-2-ND 1,000 1530.00 | T520V477M2R5ATE015 
470 +20 118 10 0.012 V_ |399-4109-1-ND 4.75 4.14 3.61 |399-4109-2-ND 1,000 1615.00 | T520V477M2R5ATE012 
680 +20 170 10 0.04 D_ |399-4066-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4066-2-ND 500 819.00 |T520D687M2R5ATE040 
680 +20 170 10 0.015 D_ |399-4065-1-ND 4.75 4.14 3.61 |399-4065-2-ND 500 864.50 | T520D687M2R5ATE015 
1000 +20 250 10 0.03 D__|399-4744-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4744-2-ND 500 819.00 |T520D108M2R5ATE030 
100 +20 30 8 0.07 B_ |399-4005-1-ND 1.10 96 .84 |399-4005-2-ND 2,000 374.00/M |T520B107M003ATE070 
100 +20 30 8 0.04 B_ |399-4004-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-4004-2-ND 2,000 442.00/M |T520B107MO03ATE040 
100 +20 30 8 0.025 B_ |399-5145-1-ND 1.70 1.48 1.30 |399-5145-2-ND 2,000 578.00/M |T520B107M003ATE025 
150 +20 45 8 0.025 B_ | 399-5135-1-ND 1.85 1.61 1.41 |399-5135-2-ND 2,000 629.00/M |T520B157MO003ATE025 
150 +20 45 8 0.07 B_|399-4013-1-ND 1.25 1.09 -95 |399-4013-2-ND 2,000 425.00/M_|T520B157M003ATE070 
3 150 +20 45 8 0.04 B_ |399-4012-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-4012-2-ND 2,000 493.00/M |T520B157MO03ATE040 
330 +20 99 10 0.015 V_ |399-4095-1-ND 4.75 4.14 3.61 |399-4095-2-ND 1,000 1615.00 | T520V337M003ATE015 
330 +20 99 10 0.025 V_ | 399-4096-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4096-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M003ATE025 
680 +20 204 10 0.04 D_ |399-4064-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4064-2-ND 500 819.00 | T520D687M003ATE040 
680 +20 204 10 0.015 D__|399-4063-1-ND 4.75 4.14 3.61 |399-4063-2-ND 500 864.50 _|T520D687MO003ATE015 
1000 +20 300 10 0.03 X  |399-4114-1-ND 9.00 7.83 6.84 |399-4114-2-ND 500 1638.00 | T520X108M003ATE030 
1000 +20 300 10 0.015 X__|399-4113-1-ND 9.25 8.05 7.03 |399-4113-2-ND 500 1683.50 | T520X108MO003ATE015 
15 +20 6 8 0.1 T  |399-3245-1-ND 1.25 1.09 -95 |399-3245-2-ND 2,500 425.00/M | T520T156MO04ATE100 
33 +20 13 8 0.07 A |399-4713-1-ND 1.00 87 .76 |399-4713-2-ND 2,000 340.00/M | T520A336M004ATE070 
47 +20 19 8 0.07 A |399-4714-1-ND 1.05 92 80 |399-4714-2-ND 2,000 357.00/M |T520A476M004ATE070 
47 +20 19 8 0.07 T | 399-3380-1-ND 1.35 1.18 1.03 | 399-3380-2-ND 2,500 459.00/M |T520T476MO04ATE070 
68 +20 27 8 0.025 B_ |399-5136-1-ND 1.70 1.48 1.30 _|399-5136-2-ND 2,000 578.00/M_| T520B686M004ATE025 
68 +20 27 8 0.04 B_ |399-4025-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-4025-2-ND 2,000 442.00/M | T520B686M004ATE040 
68 +20 27 8 0.07 B_ |399-4026-1-ND 1.10 96 .84 |399-4026-2-ND 2,000 374.00/M | T520B686M004ATE070 
100 +20 40 8 0.025 B_ |399-5146-1-ND 1.50 1.31 1.14 |399-5146-2-ND 2,000 510.00/M |T520B107M004ATE025 
100 +20 40 8 0.035 B_ |399-4715-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-4715-2-ND 2,000 442.00/M |T520B107M004ATE035 
100 +20 40 8 0.07 B__|399-4007-1-ND 1.10 96 .84 |399-4007-2-ND 2,000 374.00/M_|T520B107M004ATE070 
100 +20 40 8 0.04 B_ |399-4006-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-4006-2-ND 2,000 442.00/M |T520B107M004ATE040 
100 +20 40 10 0.07 T  |399-5289-1-ND 1.75 1.53 1.33 |399-5289-2-ND 2,500 595.00/M |T520T107MO04ATE070 
100 +20 40 10 0.15 T  |399-5288-1-ND 1.55 1.35 1.18 |399-5288-2-ND 2,500 527.00/M |T520T107MO04ATE150 
150 +20 60 8 0.015 B_ |399-5305-1-ND 2.25 1.96 1.71 |399-5305-2-ND 2,000 765.00/M |T520B157MO004ATE015 
150 +20 60 8 0.018 B__ |399-5307-1-ND 2.05 1.79 1.56 |399-5307-2-ND 2,000 697.00/M_|T520B157MO004ATE018 
150 +20 60 8 0.025 C  |399-4810-1-ND 2.00 1.74 1.52 |399-4810-2-ND 500 364.00 |T520C157MO04ATE025 
150 +20 60 8 0.03 B_ | 399-4728-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-4728-2-ND 2,000 561.00/M |T520B157M004ATE030 
150 +20 60 8 0.04 B_ |399-4014-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-4014-2-ND 2,000 493.00/M |T520B157M004ATE040 
150 +20 60 8 0.07 B_ |399-4015-1-ND 1.25 1.09 -95 |399-4015-2-ND 2,000 425.00/M |1T520B157MO04ATE070 
150 +20 60 8 0.045 C__|399-4655-1-ND 1.58 1.53 1.33 _|399-4655-2-ND 500 318.50 |T520C157MO04ATE045 
150 +20 60 10 0.007 D_ |399-4723-1-ND 2.85 2.48 2.17 |399-4723-2-ND 500 518.50 |T520D157MO04ATE007 
150 +20 60 10 0.007 V_ |399-4716-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4716-2-ND 1,000 1530.00 | T520V157MO004ATE007 
150 +20 60 10 0.025 V_ |399-4075-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-4075-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157MO04ATE025 
150 +20 60 10 0.012 V_ |399-4073-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-4073-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157MO04ATE012 
150 +20 60 10 0.009 V__|399-4072-1-ND 4.25 3.70 3.23 |399-4072-2-ND 1,000 1445.00 _|T520V157MO04ATE009 
150 +20 60 10 0.015 V_ |399-4074-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-4074-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157MO04ATE015 
220 +20 88 8 0.045 B_ |399-4731-1-ND 1.45 1.27 1.11 |399-4731-2-ND 2,000 493.00/M |T520B227M004ATE045 
220 +20 88 8 0.07 B_ | 399-4730-1-ND 1.25 1.09 -95 |399-4730-2-ND 2,000 425.00/M |T520B227M004ATE070 
220 +20 88 10 0.025 L | 399-5137-1-ND 3.63 3.16 2.76 |399-5137-2-ND 2,000 | 1233.00/M |T520L227M004ATE025 
4 220 +20 88 8 0.018 C__|399-5233-1-ND 2.25 1.96 1.71 _|399-5233-2-ND 500 409.50 |T520C227M004ATE018 
220 +20 88 8 0.015 C_ |399-5232-1-ND 2.50 2.18 1.90 | 399-5232-2-ND 500 455.00 |T520C227M004ATE015 
220 +20 88 10 0.012 D_ |399-4734-1-ND 2.35 2.05 1.79 | 399-4734-2-ND 500 427.50 |T520D227M004ATE012 
220 +20 88 10 0.007 D_ |399-4724-1-ND 2.85 2.48 2.17 |399-4724-2-ND 500 518.50 |T520D227M004ATE007 
220 +20 88 10 0.007 V_ |399-4717-1-ND 4.75 4.14 3.61 |— = — |T520V227M004ATEO07 
220 +20 88 10 0.04 W__|399-4811-1-ND 4.25 3.70 3.23 |399-4811-2-ND 1,000 1445.00 | T520W227M004ATE040 
220 +20 88 10 0.065 D_ |399-4041-1-ND 1.85 1.61 1.41 |399-4041-2-ND 500 336.50 |T520D227M004ATE065 
220 +20 88 10 0.045 V_ | 399-4084-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-4084-2-ND 1,000 1275.00 | T520V227M004ATE045 
220 +20 88 10 0.025 V_ |399-4083-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-4083-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M004ATE025 
220 +20 88 10 0.012 V_ | 399-4082-1-ND 4.25 3.70 3.23 |399-4082-2-ND 1,000 1445.00 | T520V227M004ATE012 
220 +20 88 10 0.009 V___|399-4081-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4081-2-ND 1,000 1530.00 _|T520V227M004ATE009 
330 +20 132 10 0.007 V_ |399-4656-1-ND 4.28 4.14 3.61 |399-4656-2-ND 1,000 1615.00 | T520V337M004ATE007 
330 +20 132 10 0.007 D_ |399-4657-1-ND 2.57 2.48 2.17 |399-4657-2-ND 500 518.50 |T520D337M004ATE007 
330 +20 132 10 0.045 D_ |399-4051-1-ND 1.85 1.61 1.41 |399-4051-2-ND 500 336.50 |T520D337M004ATE045 
330 +20 132 10 0.04 D_ |399-4050-1-ND 2.10 1.83 1.60 |399-4050-2-ND 500 382.00 |T520D337M004ATE040 
330 +20 132 10 0.015 D__|399-4049-1-ND 2.35 2.05 1.79 |399-4049-2-ND 500 427.50 |T520D337M004ATE015 
330 +20 132 10 0.009 D_ |399-4048-1-ND 2.60 2.27 1.98 |399-4048-2-ND 500 473.00 |T520D337M004ATE009 
330 +20 132 10 0.04 V_ | 399-4100-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-4100-2-ND 1,000 1275.00 | T520V337M004ATE040 
330 +20 132 10 0.025 V_ |399-4099-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-4099-2-ND 1,000 1360.00 | T520V337M004ATE025 
330 +20 132 10 0.012 V_ | 399-4098-1-ND 4.25 3.70 3.23 |399-4098-2-ND 1,000 1445.00 | T520V337M004ATE012 
330 +20 132 10 0.009 V___|399-4097-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4097-2-ND 1,000 1530.00 _|T520V337M004ATEO09 
470 +20 188 10 0.04 D_ |399-4061-1-ND 2.15 1.88 1.64 | 399-4061-2-ND 500 391.50 |T520D477M004ATE040 
470 +20 188 10 0.025 D_ |399-4060-1-ND 2.40 2.09 1.83 |399-4060-2-ND 500 437.00 |T520D477MO04ATE025 
470 +20 188 10 0.018 D_ |399-4059-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 399-4059-2-ND 500 437.00 |T520D477MO04ATE018 
470 +20 188 10 0.015 D_ |399-4058-1-ND 2.65 2.31 2.02 |399-4058-2-ND 500 482.50 |T520D477MO04ATE015 
470 +20 188 10 0.012 D__|399-4057-1-ND 2.65 2.31 2.02 |399-4057-2-ND 500 482.50 |T520D477MO04ATE012 
470 +20 188 10 0.010 D_ |399-5624-1-ND NEW! 2.90 2.53 2.21 |399-5624-2-ND NEW! 500 528.00 |T520D477M004ATE010 
680 +20 272 10 0.035 X | 399-4120-1-ND 9.00 7.83 6.84 |399-4120-2-ND 500 1638.00 | T520X687M004ATE035 
680 +20 272 10 0.015 X  |399-4119-1-ND 9.25 8.05 7.03 |399-4119-2-ND 500 1683.50 | T520X687M004ATE015 
680 +20 272 10 0.015 Y___|399-5273-1-ND 5.50 4.79 4.18 |399-5273-2-ND 500 1001.00 | T520Y687M004ATE015 
15 +20 9.5 8 0.1 T | 399-3254-1-ND 1.25 1.09 -95 |399-3254-2-ND 2,500 425.00/M | T520T156MOO6ATE100 
22 +20 14 8 0.09 A |399-4718-1-ND 1.00 87 -76 |399-4718-2-ND 2,000 340.00/M | T520A226MO06ATE090 
22 +20 14 8 0.1 A |399-5271-1-ND 85 74 .65 |399-5271-2-ND 2,000 289.00/M | T520A226MO06ATE100 
33 +20 20.8 8 0.07 T | 399-3354-1-ND 1.35 1.18 1.03 |399-3354-2-ND 2,500 459.00/M | T520T336MO06ATE070 
33 +20 21 8 0.07 A__|399-4719-1-ND 1.05 92 -80 |399-4719-2-ND 2,000 357.00/M_| T520A336M006ATE070 
33 +20 21 8 0.07 B_ |399-4018-1-ND 1.10 96 .84 |399-4018-2-ND 2,000 374.00/M | T520B336M006ATE070 
33 +20 21 8 0.04 B_ |399-4017-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-4017-2-ND 2,000 442.00/M |T520B336M006ATE040 
33 +20 21 8 0.025 B_ | 399-5122-1-ND 1.70 1.48 1.30 |399-5122-2-ND 2,000 578.00/M | T520B336M006ATE025 
33 +20 21 10 0.1 C  |399-5604-1-ND NEW! 1.75 1.53 1.33 |399-5604-2-ND NEW! 500 318.50 | T520C336MO06ATE100 
63 47 +20 30 8 0.07 B_ |399-4024-1-ND 1.10 -96 -84 |399-4024-2-ND 2,000 374.00/M_|T520B476MO06ATE070 
‘ 47 +20 30 8 0.07 T  |399-3470-1-ND 1.35 1.18 1.03 |399-3470-2-ND 2,500 459.00/M |T520T476MOO6ATE070 
47 +20 30 8 0.04 B_ |399-4023-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-4023-2-ND 2,000 442.00/M |T520B476MO06ATE040 
47 +20 30 8 0.04 T  |399-4977-1-ND 1.55 1.35 1.18 |399-4977-2-ND 2,500 527.00/M |T520T476MOO6ATE040 
47 +20 30 8 0.025 B_ |399-5138-1-ND 1.70 1.48 1.30 |399-5138-2-ND 2,000 578.00/M |T520B476MO06ATE025 
68 +20 43 8 0.07 B__|399-4028-1-ND 1.10 -96 -84 |399-4028-2-ND 2,000 374.00/M_| T520B686MO06ATE070 
68 +20 43 8 0.04 B_ |399-4027-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-4027-2-ND 2,000 442.00/M | T520B686M006ATE040 
68 +20 43 10 0.07 T  |399-5291-1-ND 1.70 1.48 1.30 |399-5291-2-ND 2,500 578.00/M | TS520T686MOO6ATE070 
68 +20 43 10 0.1 C_ |399-5606-1-ND NEW! 1.75 1.53 1.33 |399-5606-2-ND NEW! 500 318.50 | TS20C686MO06ATE100 
68 +20 43 10 0.15 T  |399-5290-1-ND 1.50 1.31 1.14 |399-5290-2-ND 2,500 510.00/M | TS20T686MOO06ATE150 
68 +20 43 8 0.025 B_ | 399-5231-1-ND 1.70 1.48 1.30 |399-5231-2-ND 2,000 578.00/M_| T520B686MO06ATE025 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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KEMET surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont. Ree 
WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ 20°C | ESR @ 20°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel __| Kemet 
(DC) | (uF) | Tol. (%)| pA @ 20°C Max. | 120Hz Max. | 100kHz Max. | Code | Part No. il 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
68 +20 43 10 0.07 U_ |399-5287-1-ND 3.25 2.83 2.47 |399-5287-2-ND 1,000 1105.00 | TS20U686MO006ATE070 
100 +20 63 8 0.07 B_ |399-4009-1-ND 1.20 1.05 -92 |399-4009-2-ND 2,000 408.00/M |T520B107MOO6ATE070 
100 +20 63 10 0.015 V_ |399-5210-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-5210-2-ND 1,000 1360.00 | T520V107MOO6ATE015 
100 +20 63 8 0.015 B_ | 399-5306-1-ND 2.20 1.92 1.68 | 399-5306-2-ND 2,000 748.00/M |T520B107MOO6ATE015 
100 +20 63 8 0.018 B__ |399-5308-1-ND 2.00 1.74 1.52 |399-5308-2-ND 2,000 680.00/M_|T520B107MO06ATE018 
100 +20 63 8 0.04 B_ | 399-4008-1-ND 1.40 1.22 1.07 |399-4008-2-ND 2,000 476.00/M |T520B107MOO6ATE040 
100 +20 63 8 0.025 C  |399-4812-1-ND 2.00 1.74 1.52 |399-4812-2-ND 1,000 708.00 |T520C107MOO6ATE025 
100 +20 63 8 0.045 B_ |399-5147-1-ND 1.40 1.22 1.07 |399-5147-2-ND 2,000 476.00/M |T520B107MOO6ATE045 
100 +20 63 8 0.045 C | 399-4658-1-ND 1.58 1.53 1.33 |399-4658-2-ND 500 318.50 |T520C107MOO6ATE045 
100 +20 63 10 0.007 D__|399-4725-1-ND 4.25 3.70 3.23 |399-4725-2-ND 500 773.50 |T520D107MOO6ATE0O07 
100 +20 63 10 0.007 V_ |399-4720-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4720-2-ND 1,000 1530.00 | T520V107MOO6ATE007 
100 +20 63 10 0.012 V_ | 399-4068-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-4068-2-ND 1,000 1360.00 | T520V107MOO6ATE012 
100 +20 63 10 0.009 V_ | 399-4067-1-ND 4.25 3.70 3.23 |399-4067-2-ND 1,000 1445.00 |T520V107MOO6ATE009 
100 +20 63 10 0.045 V_ | 399-4978-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-4978-2-ND 1,000 1275.00 | T520V107MOO6ATE045 
100 +20 63 10 0.04 W__|399-4735-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-4735-2-ND 1,000 1360.00 | T520W107MO06ATE040 
150 +20 95 8 0.045 B_ |399-4733-1-ND 1.40 1.22 1.07 |399-4733-2-ND 2,000 476.00/M |T520B157MOO6ATE045 
150 +20 95 8 0.07 B_ |399-4732-1-ND 1.20 1.05 -92 |399-4732-2-ND 2,000 408.00/M |T520B157MOO6ATE070 
150 +20 95 10 0.007 D_ |399-4726-1-ND 2.85 2.48 2.17 |399-4726-2-ND 500 518.50 |T520D157MOO6ATE007 
150 +20 95 10 0.007 V_ |399-4721-1-ND 4.75 4.14 3.61 |399-4721-2-ND 1,000 1615.00 | T520V157MOO6ATEO007 
150 +20 95 10 0.055 D__|399-4035-1-ND 1.85 1.61 1.41 |399-4035-2-ND 500 336.50 |T520D157MOO6ATE055 
150 +20 94.5 8 0.055 U_ |399-5310-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-5310-2-ND 1,000 1275.00 | T520U157MOO6ATE055 
150 +20 94.5 10 0.025 D_ |399-4034-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-4034-2-ND 500 382.00 |T520D157MOO6ATE025 
150 +20 94.5 8 0.045 U_ | 399-5311-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-531 1-2-ND 1,000 1360.00 | T520U157MO06ATE045 
150 +20 95 10 0.015 D_ | 399-4033-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-4033-2-ND 500 382.00 |T520D157MOO6ATE015 
150 +20 95 10 0.045 V__|399-4080-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-4080-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157MOO6ATE045 
150 +20 95 10 0.04 V_ | 399-4079-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-4079-2-ND 1,000 1275.00 |T520V157MOO6ATE040 
150 +20 95 10 0.015 V_ |399-5272-1-ND 4.25 3.70 3.23 |399-5272-2-ND 1,000 1445.00 | T520V157MOO6ATE015 
150 +20 95 10 0.025 L |399-5139-1-ND 3.60 3.14 2.74 |399-5139-2-ND 500 655.00 | T520L157MOO6ATE025 
6.3 | 150 +20 95 10 0.025 V_ |399-4078-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-4078-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157MOO6ATE025 
150 +20 95 10 0.012 V__|399-4077-1-ND 4.25 3.70 3.23 |399-4077-2-ND 1,000 1445.00 _|T520V157MOO6ATE012 
150 +20 95 10 0.009 V_ |399-4076-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4076-2-ND 1,000 1530.00 | T520V157MOO6ATEO09 
220 +20 139 8 0.018 C | 399-5235-1-ND 2.35 2.05 1.79 | 399-5235-2-ND 500 427.50 |T520C227MO06ATE018 
220 +20 139 8 0.015 C | 399-5234-1-ND 2.60 2.27 1.98 |399-5234-2-ND 500 473.00 |T520C227MO06ATE015 
220 +20 139 10 0.05 D_ |399-4044-1-ND 1.85 1.61 1.41 |399-4044-2-ND 500 336.50 |T520D227MO06ATE0SO 
220 +20 139 10 0.04 D__|399-4043-1-ND 2.10 1.83 1.60 _|399-4043-2-ND 500 382.00 |T520D227MO06ATE040 
220 +20 139 10 0.025 D_ |399-5167-1-ND 2.10 1.83 1.60 |399-5167-2-ND 500 382.00 |T520D227MO06ATE025 
220 +20 139 10 0.018 D_ |399-5166-1-ND 2.35 2.05 1.79 |399-5166-2-ND 500 427.50 |T520D227MO06ATE018 
220 +20 139 10 0.009 D_ |399-4042-1-ND 2.60 2.27 1.98 |399-4042-2-ND 500 473.00 |T520D227MO06ATEO009 
220 +20 139 10 0.007 D_ |399-4660-1-ND 2.57 2.48 2.17 |399-4660-2-ND 500 518.50 |T520D227MO06ATE007 
220 +20 139 10 0.04 V__|399-4088-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4088-2-ND 1,000 1530.00 _|T520V227MO06ATE040 
220 +20 139 10 0.025 V_ |399-4087-1-ND 4.75 4.14 3.61 |399-4087-2-ND 1,000 1615.00 | T520V227MO06ATE025 
220 +20 139 10 0.012 V_ | 399-4086-1-ND 5.00 4.35 3.80 |399-4086-2-ND 1,000 1700.00 | T520V227MO06ATE012 
220 +20 139 10 0.009 V_ | 399-4085-1-ND 5.25 4.57 3.99 |399-4085-2-ND 1,000 1785.00 | T520V227M006ATE009 
220 +20 139 10 0.007 V_ | 399-4659-1-ND 4.95 4.79 4.18 |399-4659-2-ND 1,000 1870.00 | T520V227M006ATE007 
330 +20 208 10 0.045 D__|399-4055-1-ND 1.85 1.61 1.41 |399-4055-2-ND 500 336.50 _|T520D337M006ATE045 
330 +20 208 10 0.04 D_ |399-4054-1-ND 2.10 1.83 1.60 |399-4054-2-ND 500 382.00 |T520D337MO06ATE040 
330 +20 208 10 0.025 D_ |399-4053-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-4053-2-ND 500 382.00 |T520D337MO06ATE025 
330 +20 208 10 0.018 D_ |399-5149-1-ND 2.35 2.05 1.79 |399-5149-2-ND 500 427.50 |T520D337MO06ATE018 
330 +20 208 10 0.015 D_ |399-4052-1-ND 2.35 2.05 1.79 |399-4052-2-ND 500 427.50 |T520D337MO06ATE015 
330 +20 208 10 0.04 V___|399-4102-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4102-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M006ATE040 
330 +20 208 10 0.025 V_ |399-4101-1-ND 4.75 4.14 3.61 |399-4101-2-ND 1,000 1615.00 | T520V337MO06ATE025 
330 +20 208 10 0.018 V_ |399-5148-1-ND 5.00 4.35 3.80 |399-5148-2-ND 1,000 1700.00 | T520V337MOO6ATE018 
470 +20 296 10 0.035 Y  |399-5626-1-ND NEW! 4.75 4.14 3.61 |399-5626-2-ND NEW! 500 864.50 |T520Y477MO06ATE035 
470 +20 296 10 0.04 X | 399-4118-1-ND 12.25 10.66 9.31 |399-4118-2-ND 500 2229.50 |T520X477MO06ATE040 
470 +20 296 10 0.035 X__|399-4117-1-ND 12.50 10.88 9.50 |399-4117-2-ND 500 2275.00 _|T520X477MOO06ATE035 
470 +20 296 10 0.03 D_ |399-4661-1-ND 4.05 3.92 3.42 |399-4661-2-ND 500 819.00 |T520D477MO06ATE030 
470 +20 296 10 0.025 D__|399-4985-1-ND 4.75 4.14 3.61 |399-4985-2-ND 500 864.50 |T520D477MOO6ATE025 
33 +20 26 8 0.025 B_ |399-5121-1-ND 1.70 1.48 1.30 |399-5121-2-ND 2,000 578.00/M | T520B336M008ATE025 
33 +20 26 8 0.04 B_ |399-4019-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-4019-2-ND 2,000 442.00/M | T520B336MO008ATE040 
33 +20 27 8 0.07 B_ |399-4020-1-ND 1.10 96 .84 |399-4020-2-ND 2,000 374.00/M | T520B336M008ATE070 
33 +20 26 8 0.07 T  |399-4813-1-ND 1.65 1.44 1.26 |399-4813-2-ND 2,500 561.00/M | T520T336MO08ATE070 
8 33 +20 26 8 0.08 T__|399-4787-1-ND 1.31 1.27 1.11 _|399-4787-2-ND 2,500 493.00/M_|T520T336M008ATE080 
47 +20 38 8 0.035 B_ |399-4979-1-ND 1.40 1.22 1.07 |399-4979-2-ND 2,000 476.00/M |T520B476MO08ATE035 
47 +20 38 8 0.07 B_ |399-4980-1-ND 1.20 1.05 -92 |399-4980-2-ND 2,000 408.00/M |T520B476MO008ATE070 
150 +20 120 10 0.055 D_ |399-4038-1-ND 3.50 3.05 2.66 |399-4038-2-ND 500 637.00 |T520D157MOO8ATE055 
150 +20 120 10 0.04 D_ |399-4037-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-4037-2-ND 500 682.50 |T520D157MO08ATE040 
150 +20 120 10 0.025 D__|399-4036-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-4036-2-ND 500 728.00 _|T520D157MO08ATE025 
10 +20 10 8 0.08 A |399-4788-1-ND 1.08 1.05 -92 |399-4788-2-ND 2,000 408.00/M |T520A106M010ATE080 
15 +20 15 8 0.08 A |399-4789-1-ND 1.13 1.09 -95 |399-4789-2-ND 2,000 425.00/M |T520A156M010ATEO80 
33 +20 33 10 0.04 T | 399-5406-1-ND 1.70 1.48 1.30 |399-5406-2-ND 2,500 578.00/M | T520T336M010ATE040 
33 +20 33 8 0.08 T  |399-4790-1-ND 1.35 1.31 1.14 |399-4790-2-ND 2,500 510.00/M | T520T336M010ATE080 
33 +20 33 8 0.07 T__|399-4814-1-ND 1.70 1.48 1.30 _|399-4814-2-ND 2,500 578.00/M_|T520T336M010ATE070 
33 +20 33 8 0.07 B_ |399-4022-1-ND 1.10 96 .84 |399-4022-2-ND 2,000 374.00/M |T520B336M010ATE070 
33 +20 33 8 0.04 B_ | 399-4021-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-4021-2-ND 2,000 442.00/M |T520B336M010ATE040 
33 +20 33 10 0.025 B_ | 399-5120-1-ND 1.70 1.48 1.30 |399-5120-2-ND 2,000 578.00/M | T520B336M010ATE025 
47 +20 47 8 0.035 B_ |399-4981-1-ND 1.50 1.31 1.14 |399-4981-2-ND 2,000 510.00/M |T520B476M010ATE035 
47 +20 47 8 0.07 B_ |399-4982-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-4982-2-ND 2,000 442.00/M_|T520B476M010ATE070 
47 +20 47 10 0.1 C  |399-5605-1-ND NEW! 1.75 1.53 1.33 |399-5605-2-ND NEW! 500 318.50 |T520C476M010ATE100 
68 +20 68 8 0.045 C_ |399-4662-1-ND 1.58 1.53 1.33 |399-4662-2-ND 500 318.50 | T520C686M010ATE045 
68 +20 68 10 0.06 V_ |399-4112-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-4112-2-ND 1,000 1275.00 | T520V686M010ATEO60 
68 +20 68 8 0.055 U_ _|399-5140-1-ND 3.50 3.05 2.66 |399-5140-2-ND 1,000 1190.00 | T520U686M010ATE055 
68 +20 68 10 0.045 V__|399-4111-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-4111-2-ND 1,000 1360.00 | T520V686M010ATE045 
68 +20 68 10 0.025 V_ |399-4745-1-ND 4.25 3.70 3.23 |399-4745-2-ND 1,000 1445.00 | T520V686M010ATE025 
68 +20 68 10 0.025 W_ |399-4815-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4815-2-ND 1,000 1530.00 | TS520W686M010ATE025 
68 +20 68 10 0.04 V_ | 399-4816-1-ND 4.00 3.48 3.04 |399-4816-2-ND 1,000 1360.00 | T520V686M010ATE040 
40 68 +20 68 10 0.04 W_ |399-4746-1-ND 4.25 3.70 3.23 |399-4746-2-ND 1,000 1445.00 | TS520W686M010ATE040 
68 +20 68 10 0.1 V___|399-4983-1-ND 3.75 3.27 2.85 |399-4983-2-ND 1,000 1275.00 | T520V686M010ATE100 
68 +20 68 10 0.1 D_ |399-4984-1-ND 3.50 3.05 2.66 |399-4984-2-ND 500 637.00 |T520D686M010ATE100 
100 +20 100 10 0.08 D_ |399-4030-1-ND 1.85 1.61 1.41 |399-4030-2-ND 500 336.50 |T520D107M010ATE080 
100 +20 100 10 0.055 D_ |399-4029-1-ND 2.10 1.83 1.60 |399-4029-2-ND 500 382.00 |T520D107M010ATE055 
100 +20 100 10 0.05 V_ | 399-4071-1-ND 4.25 3.70 3.23 |399-4071-2-ND 1,000 1445.00 | T520V107M010ATE050 
100 +20 100 10 0.045 V___|399-4070-1-ND 4.25 3.70 3.23 |399-4070-2-ND 1,000 1445.00 |T520V107M010ATE045 
100 +20 100 10 0.04 W_|399-5150-1-ND 4.30 3.75 3.27 |399-5150-2-ND 1,000 1462.00 | T520W107M010ATE040 
100 +20 100 10 0.025 V_ | 399-4069-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4069-2-ND 1,000 1530.00 |T520V107M010ATE025, 
100 +20 100 10 0.018 V_ |399-5625-1-ND NEW! 4.75 4.14 3.61 |399-5625-2-ND NEW! 1,000 1615.00 |T520V107M010ATE018 
100 +20 100 10 0.025 L |399-5141-1-ND 3.70 3.22 2.82 |399-5141-2-ND 500 673.50 |T520L107M010ATE025 
150 +20 150 10 0.055 D__|399-4040-1-ND 1.85 1.61 1.41 |399-4040-2-ND 500 336.50 _|T520D157M010ATE055 
150 +20 150 10 0.04 D_ |399-4039-1-ND 2.10 1.83 1.60 |399-4039-2-ND 500 382.00 |T520D157M010ATE040 
150 +20 150 10 0.055 C_ |399-5286-1-ND 1.95 1.70 1.49 | 399-5286-2-ND 500 355.00 |T520C157M010ATE055 
150 +20 150 10 0.04 V_ | 399-5292-1-ND 4.40 3.83 3.35 |399-5292-2-ND 1,000 1496.00 | T520V157M010ATE040 
150 +20 150 10 0.015 Y | 399-5407-1-ND 5.75 5.01 4.37 |399-5407-2-ND 500 977.50 |T520Y157M010ATE015 
150 +20 150 10 0.018 V___|399-5608-1-ND NEW! 4.90 4.27 3.73 |399-5608-2-ND NEW! 1,000 1666.00 | T520V157M010ATE018 
150 +20 150 10 0.025 V_ |399-5609-1-ND NEW! 4.65 4.05 3.54 |399-5609-2-ND NEW! 1,000 1581.00 |T520V157M010ATE025 
220 +20 220 10 0.04 D_ |399-4047-1-ND 2.15 1.88 1.64 | 399-4047-2-ND 500 391.50 |T520D227M010ATE040 
220 +20 220 10 0.025 D__|399-4046-1-ND 2.40 2.09 1.83 |399-4046-2-ND 500 437.00 _|T520D227M010ATE025 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont. Ree 
WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ 20°C | ESR @ 20°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel __| Kemet 
(DC) | (uF) | Tol. (%)| pA @ 20°C Max. | 120Hz Max. | 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
220 +20 220 10 0.018 D_ |399-4045-1-ND 2.40 2.09 1.83 |399-4045-2-ND 500 437.00 |T520D227M010ATE018 
40 330 +20 330 10 0.01 X | 399-4727-1-ND 13.00 11.31 9.88 |399-4727-2-ND 500 2366.00 |1T520X337M010ATE010 
330 +20 330 10 0.04 X  |399-4116-1-ND 12.25 10.66 9.31 |399-4116-2-ND 500 2229.50 |T520X337M010ATE040 
330 +20 330 10 0.025 X__|399-4115-1-ND 12.50 10.88 9.50 |399-4115-2-ND 500 2275.00 _|T520X337M0 10ATEO25 
12.5 15 +20 18.8 8 0.080 T__|399-5309-1-ND 1.65 1.44 1.26 |399-5309-2-ND 2,500 561.00/M_|1T520T156M12RATE080 
10 +20 16 8 0.1 B_ |399-5483-1-ND NEW! 1.20 1.13 .98 |399-5483-2-ND NEW! 2,000 600.00/M |T520B106M016ATE100 
22 +20 35 8 0.08 C |399-5119-1-ND 1.95 1.70 1.49 |399-5119-2-ND 500 355.00 |T520C226M016ATE080 
33 +20 53 10 0.045 V_ | 399-4738-1-ND 4.75 4.14 3.61 |399-4738-2-ND 1,000 1615.00 | T520V336M016ATE045 
33 +20 53 10 0.045 W_ |399-4736-1-ND 4.75 4.14 3.61 |399-4736-2-ND 1,000 1615.00 | T520W336M016ATE045 
33 +20 53 10 0.06 V__|399-4094-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4094-2-ND 1,000 1530.00 |T520V336M016ATEO60 
16 47 +20 75 10 0.045 W_ |399-4737-1-ND 4.75 4.14 3.61 |399-4737-2-ND 1,000 1615.00 | T520W476M016ATE045 
47 +20 75 10 0.045 V_ | 399-4739-1-ND 4.75 4.14 3.61 |399-4739-2-ND 1,000 1615.00 |T520V476M016ATE045, 
47 +20 75 10 0.035 D_ |399-3468-1-ND 3.50 3.05 2.66 |399-3468-2-ND 500 637.00 |T520D476M016ATE035 
47 +20 75 10 0.07 D_ |399-4056-1-ND 3.25 2.83 2.47 |399-4056-2-ND 500 591.50 |T520D476M016ATE070 
47 +20 76 10 0.07 V___|399-4106-1-ND 4.50 3.92 3.42 |399-4106-2-ND 1,000 1530.00 | T520V476M016ATE070 
68 +20 109 10 0.05 D__|399-5151-1-ND 3.25 2.83 2.47 |399-5151-2-ND 500 591.50 |T520D686M016ATE050 
20 22 +20 44 10 0.04 V___|399-4740-1-ND 4.75 4.14 3.61 |399-4740-2-ND 1,000 1615.00 | T520V226M020ATE040 
25 15: +20 37.5 10 0.08 D_ |399-4032-1-ND 3.25 2.83 2.47 |399-4032-2-ND 500 591.50 |T520D156M025ATE080 
15 +20 38 10 0.06 D__|399-4031-1-ND 3.50 3.05 2.66 |399-4031-2-ND 500 637.00 _|T520D156M025ATE060 
NEW! T521 Series, Polymer Tantalum — RoHS Compliant NEW! 
35 15 +20 52.5 10 0.125 V__|399-5518-1-ND 7.25 6.31 5.51 |399-5518-2-ND 1,000 2465.00 |T521V156M035ATE125 
T525 Series, KO-CAP Polymer Tantalum — RoHS Compliant 
330 +20 83 10 0.025 D_ |399-3261-1-ND 4.98 4.33 3.79 |399-3261-2-ND 500 905.50 |T525D337M2R5ATE025 
2.5 | 470 +20 118 10 0.025 D_ |399-3262-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3262-2-ND 500 905.50 |T525D477M2R5ATE025 
680 +20 170 10 0.025 D__|399-3263-1-ND 4.98 4.33 3.79 |399-3263-2-ND 500 905.50 |T525D687M2R5ATE025 
100 +20 30 8 0.08 B_ |399-3264-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-3264-2-ND 2,000 442.00/M |T525B107M003ATE080 
150 +20 45 8 0.08 B_ | 399-3265-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-3265-2-ND 2,000 442.00/M |T525B157MO03ATE080 
3 330 +20 99 10 0.025 D_ |399-3266-1-ND 4.98 4.33 3.79 |399-3266-2-ND 500 905.50 |T525D337M003ATE025 
470 +20 141 10 0.025 D | 399-3267-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3267-2-ND 500 905.50 |T525D477MO03ATE025 
680 +20 204 10 0.025 D__|399-3268-1-ND 4.98 4.33 3.79 |399-3268-2-ND 500 905.50 |T525D687MO03ATE025 
68 +20 27.2 8 0.08 B_ |399-3269-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-3269-2-ND 2,000 442.00/M | T525B686M004ATE080 
100 +20 40 8 0.08 B_ |399-3270-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-3270-2-ND 2,000 442.00/M |1T525B107MO04ATE080 
4 220 +20 88 10 0.025 D_ | 399-3271-1-ND 4.98 4.33 3.79 |399-3271-2-ND 500 905.50 |T525D227MO004ATE025 
330 +20 132 10 0.025 D_ |399-3272-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3272-2-ND 500 905.50 |T525D337M004ATE025 
470 +20 188 10 0.04 D__|399-3151-1-ND 4.98 4.33 3.79 |399-3151-2-ND 500 905.50 |1T525D477MO004ATE040 
470 +20 188 10 0.025 D__|399-3273-1-ND 5.23 4.55 3.98 |399-3273-2-ND 500 951.00 |1525D477MO04ATE025 
33 +20 20.8 8 0.08 B_ |399-3274-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-3274-2-ND 2,000 442.00/M | T525B336MO006ATE080 
47 +20 29.6 8 0.08 B_ | 399-3275-1-ND 1.30 1.14 .99 |399-3275-2-ND 2,000 442.00/M |T525B476MOO6ATE080 
68 +20 42.8 8 0.08 B_ |399-3276-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-3276-2-ND 2,000 442.00/M | T525B686MO06ATE080 
6.3 | 150 +20 95 10 0.025 D_ |399-3277-1-ND 5.23 4.55 3.98 | 399-3277-2-ND 500 951.00 |T525D157MOO6ATE025 
220 +20 139 10 0.025 D__|399-3278-1-ND 5.23 4.55 3.98 | 399-3278-2-ND 500 951.00 |T525D227MO06ATE025 
330 +20 208 10 0.04 D_ |399-3152-1-ND 4.98 4.33 3.79 |399-3152-2-ND 500 905.50 |T525D337MO06ATE040 
330 +20 208 10 0.025 D__|399-3279-1-ND 5.23 4.55 3.98 | 399-3279-2-ND 500 951.00 |T525D337MO06ATE025 
8 33 +20 26 8 0.08 T__|399-4792-1-ND 1.53 1.48 1.30 |399-4792-2-ND 2,500 578.00/M_| T525T336MO08ATE080 
33 +20 33 8 0.08 T  |399-4793-1-ND 1.58 1.53 1.33 |399-4793-2-ND 2,500 595.00/M | T525T336M010ATE080 
33 +20 33 8 0.08 B_ | 399-3280-1-ND 1.30 1.14 -99 |399-3280-2-ND 2,000 442.00/M |T525B336M010ATE080 
100 +20 100 10 0.055 D_ |399-3153-1-ND 4.98 4.33 3.79 |399-3153-2-ND 500 905.50 |T525D107M010ATE055 
10 100 +20 100 10 0.025 D_ |399-3281-1-ND 5.23 4.55 3.98 | 399-3281-2-ND 500 951.00 |T525D107M010ATE025 
150 +20 150 10 0.055 D__|399-3154-1-ND 4.98 4.33 3.79 |399-3154-2-ND 500 905.50 |1T525D157M010ATE055 
150 +20 150 10 0.025 D  |399-3282-1-ND 5.23 4.55 3.98 | 399-3282-2-ND 500 951.00 |T525D157M010ATE025 
220 +20 220 10 0.025 D__|399-3283-1-ND 5.23 4.55 3.98 | 399-3283-2-ND 500 951.00 |1525D227M010ATE025 
16 47 +20 75.2 10 0.065 D_ |399-3155-1-ND 4.98 4.33 3.79 |399-3155-2-ND 500 905.50 |T525D476M016ATE065 
47 +20 76 10 0.035 D__ |399-3284-1-ND 5.23 4.55 3.98 |399-3284-2-ND 500 951.00 |1T525D476M016ATE035 
T528 Series, Face Down Termination — RoHS Compliant 
25 330 +20 83 10 0.008 Z_ |399-5142-1-ND 7.25 6.31 5.51 |399-5142-2-ND 1,000 2465.00 | 1T528Z337M2R5ATE008 
i 470 +20 118 10 0.008 Z__|399-5143-1-ND 7.50 6.53 5.70 |399-5143-2-ND 1,000 2550.00 |1528Z477M2R5ATE008 
100 +20 30 10 0.15 I 399-5236-1-ND 5.10 4.44 3.88 |399-5236-2-ND 3,000 | 1734.00/M |T5281107MO03ATE150 
3 100 +20 30 10 0.2 I 399-5237-1-ND 4.85 4.22 3.69 | 399-5237-2-ND 3,000 | 1649.00/M |T5281107MO03ATE200 
330 +20 99 10 0.15 M_ |399-5250-1-ND 5.50 4.79 4.18 |399-5250-2-ND 2,000 | 1870.00/M |T528M337M003ATE150 
330 +20 99 10 0.2 M__|399-5251-1-ND 5.25 4.57 3.99 |399-5251-2-ND 2,000 | 1785.00/M_|T528M337M003ATE200 
68 +20 27.2 10 0.15 I 399-5242-1-ND 5.10 4.44 3.88 |399-5242-2-ND 3,000 | 1734.00/M | T528I6G86MO04ATE150 
68 +20 27.2 10 0.2 I 399-5243-1-ND 4.85 4.22 3.69 |399-5243-2-ND 3,000 | 1649.00/M | T528I686MO04ATE200 
220 +20 88 10 0.15 M_ |399-5248-1-ND 5.50 4.79 4.18 |399-5248-2-ND 2,000 | 1870.00/M |T528M227M004ATE150 
4 220 +20 88 10 0.2 M_ |399-5249-1-ND 5.25 4.57 3.99 |399-5249-2-ND 2,000 | 1785.00/M |T528M227M004ATE200 
220 +20 88 10 0.009 Z__|399-5254-1-ND 7.25 6.31 5.51 |399-5254-2-ND 1,000 2465.00 |1T528Z227M004ATEO09 
220 +20 88 10 0.012 Z_ |399-5255-1-ND 7.00 6.09 5.32 |399-5255-2-ND 1,000 2380.00 |1528Z227M004ATE012 
330 +20 132 10 0.009 Z_ |399-5258-1-ND 7.50 6.53 5.70 |399-5258-2-ND 1,000 2550.00 |1T528Z337M004ATE009 
330 +20 132 10 0.012 Z__|399-5259-1-ND 7.25 6.31 5.51 |399-5259-2-ND 1,000 2465.00 |T528Z337M004ATE012 
47 +20 29.6 10 0.15 I 399-5240-1-ND 5.10 4.44 3.88 |399-5240-2-ND 3,000 | 1734.00/M |T5281476MOO6ATE150 
47 +20 33 10 0.2 I 399-5241-1-ND 4.85 4.22 3.69 |399-5241-2-ND 3,000 | 1649.00/M | T5281476MOO6ATE200 
150 +20 94.5 10 0.15 K_ |399-5610-1-ND NEW! 6.65 5.79 5.06 |399-5610-2-ND NEW! 2,500 | 2261.00/M |T528K157MOO6ATE150 
150 +20 94.5 10 0.2 K_ |399-5611-1-ND NEW! 6.40 5.57 4.87 |399-5611-2-ND NEW! 2,500 | 2176.00/M |T528K157MOO6ATE200 
63 150 +20 94.5 10 0.15 M__|399-5246-1-ND 5.75 5.01 4.37 |399-5246-2-ND 2,000 | 1955.00/M_|T528M157MOO6ATE150 
. 150 +20 94.5 10 0.2 M_ |399-5247-1-ND 5.50 4.79 4.18 |399-5247-2-ND 2,000 | 1870.00/M |T528M157MOO6ATE200 
150 +20 94.5 10 0.009 Z_ |399-5252-1-ND 7.25 6.31 5.51 |399-5252-2-ND 1,000 2465.00 |1T528Z157MOO6ATEO09 
150 +20 94.5 10 0.012 Z_ |399-5253-1-ND 7.00 6.09 5.32 |399-5253-2-ND 1,000 2380.00 |T528Z157MOO6ATE012 
220 +20 138.6 10 0.009 Z_ |399-5256-1-ND 7.50 6.53 5.70 |399-5256-2-ND 1,000 2550.00 |1T528Z227MOO6ATEO09 
220 +20 138.6 10 0.012 Z__|399-5257-1-ND 7.25 6.31 5.51 |399-5257-2-ND 1,000 2465.00 |T528Z227MO06ATE012 
33 +20 33 10 0.15 I 399-5238-1-ND 5.15 4.49 3.92 | 399-5238-2-ND 3,000 | 1751.00/M |T5281336M010ATE150 
40 33 +20 33 10 0.2 I 399-5239-1-ND 4.90 4.27 3.73 |399-5239-2-ND 3,000 | 1666.00/M |T528I336M010ATE200 
100 +20 100 10 0.15 M_ |399-5244-1-ND 5.75 5.01 4.37 |399-5244-2-ND 2,000 | 1955.00/M |T528M107M010ATE150 
100 +20 100 10 0.2 M__|399-5245-1-ND 5.50 4.79 4.18 |399-5245-2-ND 2,000 | 1870.00/M_|T528M107M010ATE200 
T530 Series, KO-MAT Polymer Tantalum 
25 470 +20 118 8 0.006 D_ |399-3399-1-ND 10.50 9.14 7.98 |— = — |T530D447M2R5ASE006 
° 680 +20 170 8 0.01 D__|399-3332-1-ND 10.25 8.92 7.79 |S = — _|T530D687M2R5ASE010 
10 150 +20 150 8 0.006 D__|399-3396-1-ND 10.50 9.14 7.98 |— = — _|T530D157M010ASE006 
T530 Series, KO-MAT Polymer Tantalum — RoHS Compliant 
470 +20 118 8 0.006 D_ |399-4127-1-ND 10.50 9.14 7.98 |399-4127-2-ND 500 1911.00 |T530D447M2R5ATE006 
560 +20 140 8 0.005 D_ |399-4128-1-ND 11.00 9.57 8.36 |399-4128-2-ND 500 2002.00 | T530D567M2R5ATE005 
680 +20 170 8 0.01 D_ |399-4130-1-ND 10.25 8.92 7.79 |399-4130-2-ND 500 1865.50 | T530D687M2R5ATE010 
25 680 +20 170 8 0.006 X | 399-4987-1-ND 11.75 10.23 8.93 |399-4987-2-ND 500 2138.50 | T530X687M2R5ATEO06 
. 680 +20 170 8 0.006 Y___|399-3471-1-ND 11.00 9.57 8.36 |399-3471-2-ND 500 2002.00 _|T530Y687M2R5ATEO06 
1000 +20 250 8 0.006 X | 399-4132-1-ND 12.25 10.66 9.31 |399-4132-2-ND 500 2229.50 |T530X108M2R5ATE006 
1000 +20 250 8 0.005 Y  |399-4749-1-ND 11.50 10.01 8.74 |399-4749-2-ND 500 2093.00 | T530Y108M2R5ATE00S 
1500 +20 375 8 0.005 X__|399-5274-1-ND 13.50 11.75 10.26 |399-5274-2-ND 500 2457.00 |T530X158M2R5ATE00S 
680 +20 204 8 0.01 D_ |399-4129-1-ND 10.25 8.92 7.79 |399-4129-2-ND 500 1865.50 | T530D687M003ATE010 
3 1000 +20 300 8 0.01 X | 399-4131-1-ND 11.75 = 10.23 8.93 |399-4131-2-ND 500 2138.50 |T530X108M003ATE010 
1500 +20 450 8 0.008 X__|399-4133-1-ND 13.00 11.31 9.88 |399-4133-2-ND 500 2366.00 _|T530X158M003ATE008 
330 +20 132 8 0.006 D |399-4124-1-ND 10.50 9.14 7.98 |399-4124-2-ND 500 1911.00 | T530D337M004ATEO06 
470 +20 188 8 0.006 D_ |399-4986-1-ND 10.75 9.36 8.17 |399-4986-2-ND 500 1956.50 | T530D477MO04ATE006 
470 +20 188 8 0.01 D_ |399-4126-1-ND 10.25 8.92 7.79 |399-4126-2-ND 500 1865.50 | T530D477M004ATE010 
4 680 +20 272 8 0.004 X | 399-4817-1-ND 13.25 11.53 10.07 |399-4817-2-ND 500 2411.50 |T530X687M004ATE004 
680 +20 272 8 0.01 X__|399-4139-1-ND 11.75 10.23 8.93 |399-4139-2-ND 500 2138.50 _|T530X687M004ATE010 
680 +20 272 8 0.006 X | 399-4138-1-ND 12.25 10.66 9.31 |399-4138-2-ND 500 2229.50 | T530X687M004ATEO06 
680 +20 272 8 0.005 Y___|399-4750-1-ND 11.50 10.01 8.74 |399-4750-2-ND 500 2093.00 _|T530Y687M004ATEO0S 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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KEMET 


Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ 20°C | ESR 0 @ 20°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel __| Kemet 

(DC) | (uF) | Tol. (%)| pA @ 20°C Max. | 120Hz Max. | 100kHz Max. | Code |Part No. i 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
220 | +20 139 8 0.005 D  [399-5627-1-ND NEW! 11.00 957 8.36 |399-5627-2-ND NEW! 500 2002.00 |T530D227M006ATE00S 
220 | +20 139 8 0.006 D /399-4122-1-ND 10.50 9.14 7.98 |399-4122-2-ND 500 1911.00 |T530D227M006ATE006 
330 | +20 208 8 0.01 D /399-4125-1-ND 10.00 870 7.60 |399-4125-2-ND 500 1820.00 |T530D337M006ATE010 
330 | +20 208 8 0.006 Y  |399-3472-1-ND 11.00 9.57 8.36 |399-3472-2-ND 500 2002.00 |T530Y337M006ATE006 

6.3 | 330 | +20 208 8 0.006 D__[399-4751-1-ND 10.50. 9.14 7.98 |399-4751-2-ND. 500 1911.00 _|T530D337M006ATE006 
470 | +20 296 8 0.005 Y  |399-4752-1-ND 11.50 10.01 8.74 |399-4752-2-ND 500 2093.00 |T530Y477M006ATE00S 
470 | +20 296 8 0.01 X  |399-4137-1-ND 11.75 10.23 8.93 |399-4137-2-ND 500 2138.50 |T530X477M006ATE010 
470 | +20 297 8 0.006 X  |399-4136-1-ND 12.25 10.66 9.31 |399-4136-2-ND 500 2229.50 |1530X477M006ATE006 
680 | +20 428 8 0.018 X__|399-5408-1-ND 11.75 10.23 8.93 |399-5408-2-ND. 500 2138.50 _|T530X687M006ATE018 
150 | +20 150 8 0.006 D  [399-4121-1-ND 10.50 9.14 7.98 [399-4121-2-ND 500 1911.00 |T530D157M010ATE006 
150 | +20 150 8 0.01 D /399-4791-1-ND 9.00 870 7.60 |399-4791-2-ND 500 1820.00 |T530D157M010ATE010 
220 | +20 220 8 0.01 D /399-4123-1-ND 10.00 870 7.60 |399-4123-2-ND 500 1820.00 |T530D227M010ATE010 

jo | 220] +20 220 8 0.006 D |399-4747-1-ND 10.50 9.14 7.98 |399-4747-2-ND 500 1911.00 |T530D227M010ATE006 
220 | +20 220 8 0.006 Y__|399-4748-1-ND 11.00 9.57 8.36 |399-4748-2-ND. 500 2002.00 _|T530Y227M010ATEO06 
330 | +20 330 8 0.01 X  |399-4135-1-ND 11.75 10.23 8.93 [399-4135-2-ND 500 2138.50 |T530X337M010ATEO10 
330 | +20 330 8 0.005 X  |399-5628-1-ND NEW! 12.75 11.10 9.69 |399-5628-2-ND NEW! 500 2320.50 |T530X337M010ATEO0S 
330 | +20 330 8 0.006 X_|399-4134-1-ND 12.25 10.66 9.31 |399-4134-2-ND. 500 2229.50 _|T530X337M010ATEO06 
150 | +20 240 8 0.015 X  |399-4663-1-ND 12.60 12.18 10.64 |399-4663-2-ND 500 2548.00 |T530X157M016ATEO15 

16 | 150 | +20 240 8 0.025 X  |399-4664-1-ND 12.15 11.75 10.26 |399-4664-2-ND 500 2457.00 |T530X157M016ATE025 
150 | +20 240 8 0.04 X_|399-4665-1-ND 11.70 11.31 9.88 |399-4665-2-ND. 500 2366.00 _|T530X157M016ATE040 


Kits - ROHS Compliant 


 399-5260-ND (Kemet No. TAN ENG KIT 04) 10 each of values denoted (100 total pieces) .. ...$50.00 
§ 399-5278-ND (Kemet No. TAN ENG KIT 09) 10 each of values denoted (100 total pieces) .. . $50.00 
399-5270-ND (Kemet No. TAN ENG KIT 08) See Digi-Key website for values included (160 total pieces) ...$50.00 


End View 


Side View Bottom View 


A700 Series AO-CAP Aluminum Organic Capacitors 
KEMET’s AO-CAP, designated the A700 Series, has been targeted for power management applications. 
The structure of the AO-CAP uses aluminum as the anode material, aluminum oxide as the dielectric, and 
a conductive organic polymer for its counter-electrode material. The AO-CAP offers many advantages: 
* Extremely low ESR * High capacitance retention for superior performance at high operating frequencies * No 
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voltage derating up to 125°C * Robust to the surface-mount process * No dry-out-related failure mechanism 
The A700 Series has a molded case and wraparound terminations. This provides strong protection against 
cracks (flex) making it an ideal alternative to high-capacitance ceramics, and also offers true surface-mountable 
solutions to the existing aluminum organic capacitors found in the industry. The high-frequency performance of Size Code 
the AQ-CAP can reduce component counts, which allows the designer to save board space and offers a more Kemet EIA L w H K Min. F+0.1 S +0.2 
ssh a eine surge current performance and long-term reliability. There is no recommended y ibe dis 208 pe x0's a ie es he 
derating of application voltage Ne reduce failure rate. Operating Tomperature: -55°C ~ 125°C. The approximate 5 Rapes oS ae te ane ets as oa ie 
capacitance shift over the temperature range for -55°C is -15%, and for 125°C is +15%. Capacitance is 7 ‘ e . 7 7 i 
Tolerance: +20% x 7343-43 | 7.3403 | 4.3403 | 4.0+0.3 24 2.4 1.3 
Dc DF% ESRQ_ | Ripple Current 
Leakage | @ 25°C | @ 25°C | Arms 100KHz, ecuTabe 
wv | Cap | Size | yA @ 25°C | 120Hz | 100kKHz | atMax.ESR | Digi-Key Brice/Eack Digi-Key Tape and Reel__| Kemet 
(DC) (uF) Code | Maximum Max. Max. -55°C ~ 125°C | Part No. i 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
100 Vv 12 6 0.028 21 399-3030-1-ND 1.98 1.86 1.61 |399-3030-2-ND 1,000 990.00 |A700V107MO02ATE028 
100 Ww 12 6 0.016 4.2 399-5485-1-ND NEW! 2.60 2.44 2.12 |399-5485-2-ND NEW! 500 650.00 |A700W107MO02ATE016 
150 Vv 18 6 0.028 21 399-3031-1-ND 1.98 1.86 1.61 |399-3031-2-ND 1,000 990.00 |A700V157MO02ATE028 
150 Vv 18 6 0.015 4.2 399-5486-1-ND NEW! 2.38 2.24 1.94 |399-5486-2-ND NEW! 1,000 1190.00 |A700V157MO02ATE015 
180 D 21.6 6 0.018 2.9 399-3032-1-ND 2.98 2.80 2.43 |399-3032-2-ND 500 745.00 |A700D187MO002ATE018 
220 Vv 26.4 6 0.007 6.2 399-5487-1-ND NEW! 2.58 2.42 2.10 |399-5487-2-ND NEW! 1,000 1290.00 |A700V227MO002ATE007 
220 Vv 26.4 6 0.015 4.2 399-5488-1-ND NEW! 2.38 2.24 1.94 |399-5488-2-ND NEW! 1,000 1190.00 |A700V227M002ATE015 
220 D 26.4 6 0.009 5.3 399-5517-1-ND NEW! 3.58 3.36 2.91 |399-5517-2-ND NEW! 500 895.00 |A700D227M002ATE009 
2 220 D 26.4 6 0.018 2.9 2.98 2.80 2.43 |399-3033-2-ND 500 745.00 |A700D227M002ATE018 
220 D 26.4 6 0.015 3.2 3.18 2.99 2.59 |399-3034-2-ND 500 795.00 |A700D227M002ATE015 
220 D 26.4 6 0.012 3.5 3.38 3.17 2.75 |399-3035-2-ND 500 845.00 |A700D227M002ATE012 
270 x 26.4 6 0.015 3.2 399-3036-1-ND 4.00 3.75 3.25 |399-3036-2-ND 500 1000.00 |A700X277M002ATE015 
330 D 39.6 6 0.012 4.6 399-5489-1-ND NEW! 3.38 3.17 2.75 |399-5489-2-ND NEW! 500 845.00 |A700D337M002ATE012 
330 x 39.6 6 0.015 3.3 4.00 3.75 3.25 |399-3037-2-ND 500 1000.00 |A700X337MO02ATE015 
390 x 46.8 6 0.01 41 399-3039-1-ND 4.20 3.94 3.42 | 399-3039-2-ND 500 1050.00 _|A700X397M002ATE010 
470 x 56.4 6 0.007 5.7 399-5490-1-ND NEW! 4.60 4.32 3.74 |399-5490-2-ND NEW! 500 1150.00 |A700X477MO02ATE007 
470 x 56.4 6 0.015 4.5 399-3040-1-ND 4.00 3.75 3.25 |399-3040-2-ND 500 1000.00 _|A700X477MO02ATE015 
82 Vv 12.3 6 0.028 2.1 1.98 1.86 1.61 |399-3041-2-ND 1,000 990.00 |A700V826M2R5ATE028 
2.5 150 D 22.5 6 0.018 2.9 2.98 2.80 2.43 |399-3042-2-ND 500 745.00 |A700D157M2R5ATE018 
220 x 33 6 0.015 3.3 4.00 3.75 3.25 |399-3043-2-ND 500 1000.00 |A700X227M2R5ATE015 
82 Vv 19.7 6 0.028 21 1.98 1.86 1.61 |399-3044-2-ND 1,000 990.00 |A700V826M004ATE028 
68 Vv 16.3 6 0.02 3.7 2.18 2.05 1.78 |399-5491-2-ND NEW! 1,000 1090.00 |A700V686MO04ATE020 
68 Vv 16.3 6 0.028 3.1 1.98 1.86 1.61 |399-5492-2-ND NEW! 1,000 990.00 |A700V686MO04ATE028 
120 D 28.8 6 0.018 2.9 2.98 2.80 2.43 |399-3045-2-ND 500 745.00 |A700D127M004ATE018 
4 150 D 36 6 0.018 2.9 399-3046-1-ND 2.98 2.80 2.43 |399-3046-2-ND 500 745.00 |A700D157MO04ATE018 
180 x 43.2 6 0.015 3.3 399-3047-1-ND 4.00 3.75 3.25 |399-3047-2-ND 500 1000.00 |A700X187MO04ATE015 
180 x 44.9 6 0.018 3.5 399-5493-1-ND NEW! 4.00 3.75 3.25 |399-5493-2-ND NEW! 500 1000.00 |A700X187MO04ATE018 
220 x 52.8 6 0.015 3.3 399-3048-1-ND 4.00 3.75 3.25 |399-3048-2-ND 500 1000.00 |A700X227MO04ATE015 
270 x 64.8 6 0.015 3.3 399-3049-1-ND 4.00 3.75 3.25 |399-3049-2-ND 500 1000.00 |A700X277MO04ATE015 
10 Vv 3.8 6 0.055 2.2 399-5494-1-ND NEW! 1.98 1.86 1.61 |399-5494-2-ND NEW! 1,000 990.00 |A700V106MOO6ATE055 
33 Vv 8.3 6 0.028 21 399-3050-1-ND 1.98 1.86 1.61 |399-3050-2-ND 1,000 990.00 |A700V336MO06ATE028 
47 Vv 11.8 6 0.025 3.3 399-5277-1-ND 2.18 2.05 1.78 |399-5277-2-ND 1,000 1090.00 |A700V476MOO6ATE025 
47 Vv 11.8 6 0.028 2.1 1.98 1.86 1.61 |399-3051-2-ND 1,000 990.00 |A700V476MO06ATE028 
56 Vv 14.1 6 0.028 2.1 1.98 1.86 1.61 |399-3052-2-ND 1,000 990.00 |A700VS566MO06ATE028 
68 Vv 171 6 0.028 21 1.98 1.86 1.61 |399-3053-2-ND 1,000 990.00 |A700V686MO06ATE028 
6.3 100 Vv 37.8 6 0.015 4.2 2.60 2.44 2.12 |399-5495-2-ND NEW! 1,000 1300.00 |A700V107MOO6ATE015 
100 D 25.2 6 0.015 41 3.18 2.99 2.59 |399-5275-2-ND 500 795.00 |A700D107MOO6ATE015 
100 D 25.2 6 0.018 2.9 399-3054-1-ND 2.98 2.80 2.43 |399-3054-2-ND 500 745.00 |A700D107MOO6ATE018 
150 D 56.7 6 0.01 5.0 399-5496-1-ND NEW! 3.38 3.17 2.75 |399-5496-2-ND NEW! 500 845.00 |A700D157MOO6ATE010 
150 x 37.8 6 0.01 47 4.20 3.94 3.42 |399-5276-2-ND 500 1050.00 |A700X157MOO6ATE010 
150 x 37.8 6 0.015 3.3 399-3055-1-ND 4.00 3.75 3.25 |399-3055-2-ND 500 1000.00 |A700X157MOO6ATE015 
180 x 43.2 6 0.015 3.3 399-3056-1-ND 4.00 3.75 3.25 |399-3056-2-ND 500 1000.00 |A700X187MOO6ATE015 
8 33 Vv 10.6 6 0.028 2.1 1.98 1.86 1.61 |399-3057-2-ND 1,000 990.00 |A700V336MO08ATE028 
10 33 Vv 13.2 6 0.028 2.1 1.98 1.86 1.61 |399-3058-2-ND 1,000 990.00 |A700V336M010ATE028 
10 Vv 70.5 6 0.040 2.6 2.40 2.25 1.95 |399-5293-2-ND 1,000 1200.00 /A700V106M12RATE040 
12.5 47 D 55.4 6 0.025 3.2 3.12 2.93 2.54 |399-5294-2-ND 500 780.00 |A700D476M12RATE025 
100 x 55.4 6 0.015 3.9 4.60 4.32 3.74 |399-5295-2-ND 500 1150.00 |A700X107M12RATE015 
10 Vv 6.4 6 0.045 2.4 399-5212-1-ND 2.40 2.25 1.95 |399-5212-2-ND 1,000 1200.00 |A700V106M016ATE045 
16 15 Vv 14.4 6 0.040 2.6 399-5497-1-ND NEW! 2.60 2.44 2.12 |399-5497-2-ND NEW! 1,000 1300.00 |A700V156M016ATE040 
22 D 14.1 6 0.018 3.7 3.18 2.99 2.59 |399-5211-2-ND 500 795.00 |A700D226M016ATE018 
22 D 2141 6 0.030 2.9 399-5498-1-ND NEW! 2.98 2.80 2.43 |399-5498-2-ND NEW! 500 745.00 _|A700D226M016ATE030 
399-5270-ND (Kemet No. TAN ENG KIT 08) See Digi-Key website for values included (160 total pieces) ........... 0.06. ccc cc cece cence eee ee ee ee ee ee ence eens estes ee este eeeeeeeeseeeesereesenseeerseeeneeeeneeteneeteneeeenees $50.00 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEMET _ surface Mount Tantalum and Polymer Capacitors 


B45190E, B45192E, B45194E and B45196H Standard Series: 

Construction: « Polar tantalum capacitors with solid electrolyte * Conventional TA-MnOz technology * Flame- 
retardant plastic case (UL94V-0) 

Features: * High volumetric efficiency * Excellent solderability * Stable temperature and frequency 
characteristics * Low leakage current and dissipation factor * Low self-inductance * Suitable for use without 
series resistor 

Specifications: * Operating Temperature: -55 ~ 125°C * Service Life: >500,000 Hours * IEC Climactic 
Category: IEC 60068-1 55/125/56 

B45196P Performance 150°C High Reliability Series: 

Construction: * Solid Electrolyte * Conventional TA-MnOz technology ¢ Flame-retardant plastic case 
(UL94V-0) 

Features: ¢ Outstanding reliability * High volumetric efficiency * Excellent solderability * Stable temperature 
and frequency characteristics * Low leakage current, low dissipation factor * Low self-inductance »* High 
resistance to shock and vibration * Very low failure rate * Operating temperature up to 150°C 
Specifications: « Operating Temperature: -55°C ~ 150°C * Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic 
Category: IEC 60068-1 

B45197A Speed Power Low ESR Series: 

Construction: * Solid Electrolyte * Conventional TA-MnO, technology ¢ Flame-retardant plastic case 
(UL94V-0) 


Reel* 


B45396R Multiple Anode Ultra-Low ESR Series: 

Construction: * Solid electrolyte * Conventional TA-MnOz technology ¢ Three parallel low-ESR tantalum 
capacitors in one case ("multiple anode") * Flame retardant plastic case (UL94V-0) * Tinned terminals 
Features: * High volumetric efficiency » Ultra-low ESR, high ripple current * Excellent solderability * Stable 
temperature and frequency characteristics * Low leakage current, low dissipation factor ¢ Low self 
inductance ¢ High resistance to shock and vibration 

Specifications: « Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic 
Category: IEC 60068-1 

B763XX Polymer Multiple Anode Ultra-Low ESR Series: 

Construction: * Solid electrolyte * Tantalum polymer technology (cathode consists of a solid conductive 
polymer) ¢ Three parallel low ESR tantalum capacitors in one case ("multiple anode") »* Flame-retardant 
plastic case (UL94V-0) * Tinned terminals 

Features: ¢ High volumetric efficiency * Ultra-low ESR, high ripple current * Excellent solderability * Stable 
temperature and frequency characteristics * High ESR stability during temperature rise « High permissible 
ripple current * Only low derating necessary » Low dissipation factor * High resistance to shock and 
vibration 

Specifications: « Operating Temperature: -55°C 
Category: IEC 60068-1 


~ 105°C * Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic 


Features: * High volumetric efficiency * Excellent solderability * Stable temperature and frequency Dimensions (mm) t— L2 =a 

characteristics »* Low leakage current, low dissipation factor * Low self-inductance » High resistance to Case Size L Ww H L2 Typical : i 

shock and vibration * Low ESR A 32 16 16 3.0 f 

Specifications: « Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic é : Z 7 Ww 

Category: IEC 60068-1 B 3.5 2.8 1.9 3.3 

TOPcap B760XX Polymer Ultra-Low ESR Series: Cc 6.0 3.2 2:5. 5.8 I I | 

Construction: * Solid electrolyte * Tantalum polymer technology (cathode consists of a solid conductive D 73 43 28 7A 

polymer) ¢ Flame-retardant plastic case (UL94V-0) * Tinned terminals 

Features: * High volumetric efficiency * Ultra-low ESR ¢ Excellent solderability * Stable temperature and E 7.3 43 4] 7A mt L -| 

frequency characteristics * High ESR stability during temperature rise * High permissible ripple current R 3.5 2.8 1.2 3.3 

* Only low derating necessary * Low self-inductance * High resistance to shock and vibration * No failure- v7] 73 43 20 7A i 

mode ignition in high-surge current applications WwW 60 32 15 33 H 

Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C ° Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic u : “ = 

Category: IEC 60068-1 Xx 73 43 1.5 7A | 

Rated Capacitance DC Leakage| ESR Max. @ Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case Current 100KHz 20°C | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Size Max. (uA) (mQ) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
High Capacitance - Low Profile Tantalum Capacitors 
4.0 10 20 A 0.5 4500 495-2174-1-ND 20 1.74 15.20 |495-2174-2-ND 2,000 68.00/M |B45196HO106M109 
4.0 47 20 B 1.9 2300 495-2175-1-ND 26 2.26 19.76 |495-2175-2-ND 2,000 88.00/M |B45196H0476M209V18 
4.0 68 20 B 2.7 1800 495-2176-1-ND 33 2.83 24.70 |495-2176-2-ND 2,000 111.00/M |B45196HO686M209 
6.3 47 10 A 0.5 5500 495-2177-1-ND 16 1.39 12.16 |495-2177-2-ND 2,000 54.00/M | B45196H1475K109 
6.3 6.8 10 A 0.5 4500 495-2178-1-ND -20 1.74 15.20 |495-2178-2-ND 2,000 68.00/M_|B45196H1685K109 
6.3 6.8 20 A 0.5 4500 495-2179-1-ND 16 1.35 11.78 |495-2179-2-ND 2,000 68.00/M |B45196H1685M109 
6.3 10 10 A 0.6 4000 495-2180-1-ND .21 1.83 15.96 |495-2180-2-ND 2,000 71.00/M | B45196H1106K109 
6.3 10 20 A 0.6 4000 495-2181-1-ND 21 1.78 15.58 |495-2181-2-ND 2,000 70.00/M |B45196H1106M109 
6.3 22 10 A 1.4 3000 495-2182-1-ND 28 2.39 20.90 |495-2182-2-ND 2,000 94.00/M | B45196H1226K109 
6.3 22 20 A 1.4 3000 495-2183-1-ND 27 2.35 20.52 |495-2183-2-ND 2,000 92.00/M_|B45196H1226M109 
6.3 22 10 B 1.4 2500 495-2184-1-ND 28 2.39 20.90 |495-2184-2-ND 2,000 94.00/M | B45196H1226K209 
6.3 22 20 B 1.4 2500 495-2185-1-ND 24 2.04 17.86 |495-2185-2-ND 2,000 92.00/M | B45196H1226M209 
6.3 33 10 B 2.1 2200 495-2186-1-ND 31 2.65 23.18 |495-2186-2-ND 2,000 104.00/M |B45196H1336K209 
6.3 33 20 R 2.1 2500 495-2187-1-ND 46 3.96 34.58 |495-2187-2-ND 2,500 155.00/M |B45190E1336M209 
6.3 33 20 B 2.1 2000 495-2188-1-ND 30 2.61 22.80 | 495-2188-2-ND 2,000 102.00/M_|B45196H1336M209 
6.3 47 10 B 3.0 2000 495-2189-1-ND -30 2.57 22.42 |495-2189-2-ND 2,000 112.00/M |B45196H1476K209 
6.3 47 20 B 3.0 2000 495-2190-1-ND 32 2.78 24.32 |495-2190-2-ND 2,000 109.00/M |B45196H1476M209 
6.3 100 20 B 6.3 1600 495-2191-1-ND 40 3.44 30.06 |495-2191-2-ND 2,000 134.00/M |B45196H1107M209 
6.3 100 20 Cc 6.3 1200 495-2192-1-ND 60 5.18 45.22 |495-2192-2-ND 750 162.75 |B45196H1107M309 
6.3 100 10 D 6.3 800 495-2193-1-ND 59 5.13 44.84 |495-2193-2-ND 750 161.25 |B45196H1107K409 
6.3 220 20 D 14 800 495-2194-1-ND 89 7.75, 67.72 |495-2194-2-ND 750 221.25 |B45196H1227M409 
6.3 220 20 Vv 14 700 495-2195-1-ND 1.43 12.44 108.68 | 495-2195-2-ND 1,000 619.00 |B45194E1227M409 
10 3.3 20 A 0.5 5500 495-2196-1-ND 18 1.57 13.68 |495-2196-2-ND 2,000 61.00/M | B45196H2335M109 
10 47 10 A 0.5 4500 495-2197-1-ND 20 1.74 15.20 |495-2197-2-ND 2,000 68.00/M | B45196H2475K109 
10 4.7 20 A 0.5 4500 495-2198-1-ND 20 1.74 15.20 | 495-2198-2-ND 2,000 68.00/M_|B45196H2475M109 
10 6.8 10 A 0.7 4000 495-2199-1-ND 21 1.83 15.96 |495-2199-2-ND 2,000 71.00/M | B45196H2685K109 
10 10 10 A 1.0 3800 495-2200-1-ND 23 2.00 17.48 |495-2200-2-ND 2,000 78.00/M | B45196H2106K109 
10 10 20 A 1.0 3800 495-2201-1-ND 23 1.96 17.10 |495-2201-2-ND 2,000 77.00/M_ |B45196H2106M109 
10 10 10 B 1.0 3000 495-2202-1-ND 24 2.04 17.86 |495-2202-2-ND 2,000 80.00/M |B45196H2106K209 
10 10 20 B 1.0 3000 495-2203-1-ND 23 2.00 17.48 | 495-2203-2-ND 2,000 78.00/M_|B45196H2106M209 
10 15 20 A 1.5 3200 495-2204-1-ND 25 2.13 18.62 |495-2204-2-ND 2,000 83.00/M | B45196H2156M109 
10 15 10 B 1.5 2500 495-2205-1-ND 26 2.26 19.76 |495-2205-2-ND 2,000 88.00/M | B45196H2156K209 
10 15 20 B 1.5 2500 495-2206-1-ND 26 2.22 19.38 |495-2206-2-ND 2,000 87.00/M | B45196H2156M209 
10 22 20 A 2.2 3200 495-2207-1-ND 25 2.18 19.00 |495-2207-2-ND 2,000 85.00/M | B45196H2226M109 
10 22 10 B 2. 2300 495-2208-1-ND 28 2.44 21.28 |495-2208-2-ND 2,000 95.00/M_| B45196H2226K209 
10 22 20 B 2.2 2300 495-2209-1-ND 28 2.39 20.90 |495-2209-2-ND 2,000 94.00/M | B45196H2226M209 
10 22 10 Cc 22 1600 495-2210-1-ND 35 3.00 26.22 |495-2210-2-ND 750 94.50 |B45196H2226K309 
10 22 20 Cc 2.2 1600 495-2211-1-ND 34 2.96 25.84 |495-2211-2-ND 750 93.00 |B45196H2226M309 
10 33 20 B 3.3 2000 495-2212-1-ND 29 2.48 21.66 |495-2212-2-ND 2,000 109.00/M |B45196H2336M209 
10 33 10 WwW 5.3 1400 495-2213-1-ND 87 7.57 66.12 |495-2213-2-ND 4,750 296.00/M_|B45192E2336K306 
10 33 10 Cc 3.0 1500 495-2214-1-ND 40 3.48 30.40 |495-2214-2-ND 750 109.50 | B45196H2336K309 
10 33 20 Cc 3.0 1500 495-2215-1-ND 39 3.39 29.64 |495-2215-2-ND 750 106.50 | B45196H2336M309 
10 47 10 B 47 1600 495-2216-1-ND 41 3.57 31.16 |495-2216-2-ND 2,000 139.00/M |B45196H2476K209 
10 47 10 Cc 47 1400 495-2217-1-ND 49 4.22 36.86 |495-2217-2-ND 750 132.75 |B45196H2476K309 
10 47 20 ie} 47 1400 495-2218-1-ND 48 4.13 36.10 |495-2218-2-ND 750 129.75 |B45196H2476M309 
10 68 10 D 6.8 800 495-2219-1-ND 59 5.13 44.84 |495-2219-2-ND 750 161.25 |B45196H2686K409 
10 100 10 Cc 10 1200 495-2220-1-ND 75 6.53 57.00 |495-2220-2-ND 750 204.75 |B45196H2107K309 
10 100 20 Cc 10 1200 495-2221-1-ND 78 6.79 59.28 |495-2221-2-ND 750 213.00 |B45196H2107M309 
10 100 20 x 10 800 495-2222-1-ND 1.94 16.83 147.06 | 495-2222-2-ND 1,250 724.00/M |B45192E2107M409 
10 100 10 D 10 800 495-2223-1-ND 59 5.13 44.84 |495-2223-2-ND 750 193.50 _|B45196H2107K409 
10 100 20 D 10 800 495-2224-1-ND 70 6.05 52.82 |495-2224-2-ND 750 189.75 |B45196H2107M409 
10 150 20 D 15 800 495-2225-1-ND 89 7.75, 67.72 |495-2225-2-ND 750 221.25 |B45196H2157M409 
10 220 20 D 22 800 495-2226-1-ND 1.10 9.57 83.60 |495-2226-2-ND 750 316.50 |B45196H2227M409 
10 220 20 E 22 600 495-2227-1-ND 2.40 20.88 182.40 |495-2227-2-ND 400 349.60 |B45196H2227M509 
16 2.2 10 A 0.5 6500 495-2228-1-ND 19 1.61 14.06 | 495-2228-2-ND 2,000 63.00/M_| B45196H3225K109 
16 2.2 20 A 0.5 6500 495-2229-1-ND 18 1.57 13.68 |495-2229-2-ND 2,000 61.00/M | B45196H3225M109 
16 3.3 10 A 0.5 5000 495-2230-1-ND 20 1.74 15.20 |495-2230-2-ND 2,000 68.00/M | B45196H3335K109 
16 3.3 20 A 0.5 5000 495-2231-1-ND 20 1.74 15.20 |495-2231-2-ND 2,000 68.00/M | B45196H3335M109 
16 47 10 A 0.8 4000 495-2232-1-ND 21 1.83 15.96 |495-2232-2-ND 2,000 71.00/M | B45196H3475K109 
16 4.7 20 A 0.8 4000 495-2233-1-ND 18 1.57 13.68 | 495-2233-2-ND 2,000 61.00/M_|B45196H3475M109 
16 6.8 10 A Al 3800 495-2234-1-ND 21 1.78 15.58 |495-2234-2-ND 2,000 70.00/M | B45196H3685K109 
16 6.8 20 B 11 3000 495-2235-1-ND 20 1.74 15.20 |495-2235-2-ND 2,000 68.00/M | B45196H3685M209 
16 10 10 A 1.6 3000 495-2236-1-ND 21 1.78 15.58 |495-2236-2-ND 2,000 70.00/M |B45196H3106K109 
16 10 20 A 1.6 3000 495-2237-1-ND 21 1.78 15.58 |495-2237-2-ND 2,000 92.00/M | B45196H3106M109 
16 10 10 R 1.6 1500 495-2238-1-ND 45 3.92 34.20 |495-2238-2-ND 2,500 153.00/M_|B45190E3106K209 
16 10 10 B 1.6 2500 495-2239-1-ND 26 2.26 19.76 |495-2239-2-ND 2,000 88.00/M | B45196H3106K209 
16 10 20 B 1.6 2500 495-2240-1-ND 26 2.22 19.38 |495-2240-2-ND 2,000 87.00/M | B45196H3106M209 
16 15 20 B 2.4 2300 495-2241-1-ND 28 2.39 20.90 |495-2241-2-ND 2,000 94.00/M_|B45196H3156M209 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEMET | surface Mount Tantalum and Polymer Capacitors (cont) Reel” 


Rated Capacitance DC Leakage | ESR Max. @ Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case Current 100KHz 20°C | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Size Max. (uA) (mQ) Part No. u 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
16 22 10 B 3.5 2600 495-2242-1-ND 33 2.87 25.08 |495-2242-2-ND 2,000 112.00/M | B45196H3226K209 
16 22 20 B 3.5 2600 495-2243-1-ND 32 2.78 24.32 |495-2243-2-ND 2,000 109.00/M |B45196H3226M209 
16 22 10 Cc 3.5 1500 495-2244-1-ND 42 3.61 31.54 |495-2244-2-ND 750 113.25 |B45196H3226K309 
16 22 20 Cc 3.5 1500 495-2245-1-ND At 3.57 31.16 |495-2245-2-ND 750 111.75 |B45196H3226M309 
16 33 20 ie} 5.3 1400 495-2246-1-ND 48 4.13 36.10 |495-2246-2-ND 750 129.75 |B45196H3336M309 
16 47 10 c 7.5 1400 495-2247-1-ND 59 5.13 44.84 |495-2247-2-ND 750 161.25 |B45196H3476K309 
16 47 20 Cc 75 1400 495-2248-1-ND 59 5.09 44.46 |495-2248-2-ND 750 186.00 /B45196H3476M309 
16 47 20 Vv 7.5 700 495-2249-1-ND 1.30 11.27 98.42 |495-2249-2-ND 1,000 566.00 |B45194E3476M409 
16 47 10 D 75 800 495-2250-1-ND 59 5.13 44.84 |495-2250-2-ND 750 161.25 |B45196H3476K409 
16 47 20 D 7.5 800 495-2251-1-ND 54 4.70 41.04 |495-2251-2-ND 750 147.75 |B45196H3476M409 
16 68 10 x 10.9 800 495-2252-1-ND 1.99 17.31 151.24 |495-2252-2-ND 1,250 677.00/M |B45192E3686K409 
16 68 10 D 11 800 495-2253-1-ND 69 5.96 52.06 |495-2253-2-ND 750 193.50 | B45196H3686K409 
16 68 20 D WW 800 495-2254-1-ND 68 5.87 51.30 |495-2254-2-ND 750 189.75 |B45196H3686M409 
16 100 10 D 16 800 495-2255-1-ND 91 7.94 69.39 |495-2255-2-ND 750 226.50 |B45196H3107K409 
16 100 20 D 16 800 495-2256-1-ND 89 7.75 67.72 |495-2256-2-ND 750 221.25 |B45196H3107M409 
20 2.2 20 A 0.5 6000 495-2257-1-ND 18 1.57 13.68 |495-2257-2-ND 2,000 61.00/M | B45196H4225M109 
20 4.7 20 B 0.9 3000 495-2258-1-ND .21 1.83 15.96 |495-2258-2-ND 2,000 71.00/M | B45196H4475M209 
20 10 20 B 2.0 2300 495-2259-1-ND 31 2.65 23.18 |495-2259-2-ND 2,000 104.00/M |B45196H4106M209 
20 10 10 Cc 2.0 1600 495-2260-1-ND 33 2.83 24.70 |495-2260-2-ND 750 88.50 |B45196H4106K309 
20 10 20 ej 2.0 1600 495-2261-1-ND 35 3.05 26.60 |495-2261-2-ND 750 94.50 |B45196H4106M309 
20 15 10 Cc 3.0 1500 495-2262-1-ND 42 3.61 31.54 |495-2262-2-ND 750 113.25 |B45196H4156K309 
20 22 20 Cc 4.4 1400 495-2263-1-ND 44 3.83 33.44 |495-2263-2-ND 750 120.00 | B45196H4226M309 
20 33 10 D 6.6 800 495-2264-1-ND 62 5.39 47.12 |495-2264-2-ND 750 169.50 | B45196H4336K409 
20 33 20 D 6.6 800 495-2265-1-ND 56 4.87 42.56 |495-2265-2-ND 750 153.00 | B45196H4336M409 
20 47 10 D 9.4 800 495-2266-1-ND 2 6.26 54.72 |495-2266-2-ND 750 196.50 |B45196H4476K409 
20 47 20 D 9.4 800 495-2267-1-ND 61 5.31 46.36 |495-2267-2-ND 750 166.50 |B45196H4476M409 
25 1.0 10 A 0.5 8000 495-2268-1-ND 16 1.39 12.16 |495-2268-2-ND 2,000 54.00/M | B45196H5105K109 
25 1.0 20 A 0.5 8000 495-2269-1-ND 16 1.35 11.78 |495-2269-2-ND 2,000 53.00/M | B45196H5105M109 
25 1.5 20 A 0.5 7000 495-2270-1-ND 18 1.52 13.30 |495-2270-2-ND 2,000 60.00/M |B45196H5155M109 
25 2.2 20 A 0.6 7000 495-2271-1-ND 22 1.87 16.34 |495-2271-2-ND 2,000 73.00/M_|B45196H5225M109 
25 47 10 B 1.2 3200 495-2272-1-ND 28 2.39 20.90 |495-2272-2-ND 2,000 94.00/M | B45196H5475K209 
25 10 20 Cc 2.5 1600 495-2273-1-ND 36 3.09 26.98 |495-2273-2-ND 750 96.75 |B45196H5106M309 
25 22 10 D 5.5 800 495-2274-1-ND 58 5.05 44.08 |495-2274-2-ND 750 158.25 |B45196H5226K409 
25 22 20 D 5.5 800 495-2275-1-ND 58 5.05 44.08 |495-2275-2-ND 750 158.25 |B45196H5226M409 
25 33 20 D 8.3 800 495-2276-1-ND 87 7.53 65.74 |495-2276-2-ND 2,800 328.00/M_|B45196H5336M406 
35 0.47 20 A 0.5 1100 495-2277-1-ND A7 1.48 12.92 |495-2277-2-ND 2,000 68.00/M | B45196H6474M109 
35 0.68 10 A 0.5 8000 495-2278-1-ND 19 1.65 14.44 |495-2278-2-ND 2,000 75.00/M | B45196H6684K109 
35 1.0 20 A 0.5 7000 495-2279-1-ND 23 1.96 17.10 |495-2279-2-ND 2,000 77.00/M_ |B45196H6105M109 
35 2.2 10 B 0.8 4000 495-2280-1-ND 24 2.09 18.24 |495-2280-2-ND 2,000 82.00/M | B45196H6225K209 
35 2.2 20 B 0.8 4000 495-2281-1-ND 28 2.39 20.90 |495-2281-2-ND 2,000 94.00/M_|B45196H6225M209 
35 47 10 Cc 1.6 2000 495-2282-1-ND 37 3.18 27.74 |495-2282-2-ND 750 99.75 |B45196H6475K309 
35 47 20 Cc 1.6 2000 495-2283-1-ND 37 3.18 27.74 |495-2283-2-ND 750 99.75 |B45196H6475M309 
35 10 10 Vv 3.5 1000 495-2284-1-ND 2.09 18.14 158.46 | 495-2284-2-ND 1,000 709.00 |B45194E6106K409 
35 10 20 Cc 3.5 1600 495-2285-1-ND 54 4.70 41.04 |495-2285-2-ND 750 147.75 |B45196H6106M309 
35 15 20 D 5.3 800 495-2286-1-ND 73 6.31 55.10 |495-2286-2-ND 750 198.00 |B45196H6156M409 
35 47 20 E 16 900 495-2287-1-ND 2.19 19.05 166.44 | 495-2287-2-ND 400 384.40 |B45196H6476M509 
50 10 20 E 5.0 800 495-2288-1-ND 2.88 25.01 218.50 |495-2288-2-ND 400 418.80 |B45196H7106M509 
Performance - High Reliability Tantalum Capacitors 
6.3 47 10 Cc 3.0 800 495-1491-1-ND 51 4.40 38.46 |495-1491-2-ND 750 125.25 |B45196P1476K309 
10 47 10 A 0.5 2900 495-1492-1-ND .27 2.34 20.48 |495-1492-2-ND 2,000 83.00/M | B45196P2475K109 
10 47 10 D 47 600 495-1493-1-ND 78 6.79 59.36 |495-1493-2-ND 750 193.50 |B45196P2476K409 
16 22 10 Cc 3.6 1000 495-1494-1-ND 55 4.79 41.80 |495-1494-2-ND 750 136.50 |B45196P3226K309 
16 47 10 D 7.5 600 495-1495-1-ND 86 7.46 65.21 _|495-1495-2-ND 750 213.00 _|B45196P3476K409 
5 0.33 10 A 0.5 11000 495-1497-1-ND 26 2.30 20.06 |495-1497-2-ND 2,000 82.00/M | B45196P6334K109 
35 1.0 10 B 0.5 4400 495-1498-1-ND 34 2.97 25.92 |495-1498-2-ND 2,000 105.00/M |B45196P6105K209 
35 2.2 10 c 0.8 2200 495-1499-1-ND 59 5.17 45.14 |495-1499-2-ND 750 147.75 |B45196P6225K309 
35 6.8 10 D 24 900 495-1500-1-ND 94 8.18 71.48 |495-1500-2-ND 750 233.25 |B45196P6685K409 
35 10 10 D 3.5 700 495-1501-1-ND 94 8.18 71.48 |495-1501-2-ND 750 233.25 |B45196P6106K409 
SpeedPower - Low ESR Tantalum Capacitors 
4.0 680 10 E 27.0 150 495-1502-1-ND 1.94 16.83 147.06 |495-1502-2-ND 400 281.60 |B45197A0687K509 
4.0 1000 10 E 40.0 150 495-1503-1-ND 2.29 19.95 174.31 |495-1503-2-ND 400 334.00 |B45197A0108K509 
6.3 22 10 Cc 1.4 375 495-1504-1-ND 62 5.41 47.23 |495-1504-2-ND 750 154.50 |B45197A1226K309 
6.3 33 10 Cc 21 350 495-1505-1-ND 62 5.41 47.23 |495-1505-2-ND 750 154.50 |B45197A1336K309 
6.3 47 10 ej 3.0 325 495-1506-1-ND 69 5.98 52.25 |495-1506-2-ND 750 171.00 _|B45197A1476K309 
6.3 68 10 Cc 4.3 400 495-1507-1-ND 2 6.27 54.76 |495-1507-2-ND 750 178.50 |B45197A1686K309 
6.3 68 10 D 4.3 175 495-1508-1-ND 87 7.61 66.46 |495-1508-2-ND 750 216.75 |B45197A1686K409 
6.3 100 10 Cc 6.3 150 495-1509-1-ND 76 6.60 57.68 |495-1509-2-ND 750 188.25 |B45197A1107K309 
6.3 100 10 D 6.3 125 495-1510-1-ND 87 7.61 66.46 |495-1510-2-ND 750 216.75 |B45197A1107K409 
6.3 150 10 D 9.5 100 495-1511-1-ND -98 8.57 74.82 |495-1511-2-ND 750 244.50 _|B45197A1157K409 
6.3 150 10 E 9.5 100 495-1512-1-ND 1.64 14.26 124.56 |495-1512-2-ND 400 216.80 |B45197A1157K509 
6.3 220 10 D 14 100 495-1513-1-ND 1.05 9.09 79.42 |495-1513-2-ND 750 259.50 |B45197A1227K409 
6.3 220 10 E 14 100 495-1514-1-ND 1.64 14.26 124.56 |495-1514-2-ND 400 216.80 |B45197A1227K509 
6.3 330 10 D 21 100 495-1515-1-ND 1.18 10.24 89.45 |495-1515-2-ND 750 291.75 |B45197A1337K409 
6.3 330 10 E 21 100 495-1516-1-ND 1.77 15.36 134.18 |495-1516-2-ND 400 233.60 | B45197A1337K509 
6.3 470 10 D 30 150 495-1517-1-ND 1.44 12.54 109.52 |495-1517-2-ND 750 357.75 |B45197A1477K409 
6.3 470 10 E 30 100 495-1518-1-ND 1.83 15.93 139.19 |495-1518-2-ND 400 242.40 |B45197A1477K509 
6.3 680 10 E 43 100 495-1519-1-ND 2.05 17.85 155.91 |495-1519-2-ND 400 271.60 |B45197A1687K509 
10 10 10 Cc 1.0 400 495-1520-1-ND 62 5.41 47.23 |495-1520-2-ND 750 154.50 |B45197A2106K309 
10 15 10 ie} 1.5 400 495-1521-1-ND 62 5.41 47.23 |495-1521-2-ND 750 154.50 |B45197A2156K309 
10 22 10 Cc 2.2 375 495-1522-1-ND 62 5.41 47.23 |495-1522-2-ND 750 154.50 | B45197A2226K309 
10 22 10 B 2.2 800 495-1677-1-ND -70 6.08 53.09 |495-1677-2-ND 2,000 215.90/M |B45197A2226K209 
10 33 10 Cc 3.3 375 495-1523-1-ND 69 5.98 52.25 |495-1523-2-ND 750 171.00 |B45197A2336K309 
10 47 10 Cc 47 300 495-1524-1-ND 72 6.27 54.76 |495-1524-2-ND 750 178.50 |B45197A2476K309 
10 47 10 D 47 200 495-1525-1-ND 87 7.61 66.46 |495-1525-2-ND 750 216.75 |B45197A2476K409 
10 68 20 Cc 6.8 250 495-1526-1-ND 74 6.46 56.43 |495-1526-2-ND 750 184.50 |B45197A2686M309 
10 68 10 D 6.8 150 495-1527-1-ND 87 7.61 66.46 |495-1527-2-ND 750 216.75 |B45197A2686K409 
10 100 10 Cc 10 250 495-1528-1-ND 94 8.13 71.06 |495-1528-2-ND 750 231.75 |B45197A2107K309 
10 100 10 D 10 100 495-1529-1-ND 98 8.57 74.82 |495-1529-2-ND 750 244.50 |B45197A2107K409 
10 100 10 E 10 100 495-1530-1-ND 1.64 14.26 124.56 |495-1530-2-ND 400 216.80 |B45197A2107K509 
10 150 10 D 15 100 495-1531-1-ND 1.05 9.09 79.42 |495-1531-2-ND 750 259.50 |B45197A2157K409 
10 150 10 E 15 100 495-1532-1-ND 2.40 20.88 182.40 |495-1532-2-ND 400 349.60 |B45197A2157K509 
10 220 10 D 22 100 495-1533-1-ND 1.18 10.24 89.45 |495-1533-2-ND 750 291.75 |B45197A2227K409 
10 220 10 E 22 100 495-1534-1-ND 4.77 15.36 134.18 |495-1534-2-ND 400 233.60 |B45197A2227K509 
10 330 10 D 33 150 495-1535-1-ND 1.44 12.54 109.52 |495-1535-2-ND 750 389.25 | B45197A2337K409 
10 330 10 E 33 100 495-1536-1-ND 1.83 15.93 139.19 |495-1536-2-ND 400 242.40 |B45197A2337K509 
10 470 10 E 47 100 495-1537-1-ND 1.87 16.23 141.74 |495-1537-2-ND 400 271.60 |B45197A2477K509 
(Continued) 
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KEMET _ surtace Mount Tantalum and Polymer Capacitors (cont) @Reel° 


Rated Capacitance DC Leakage | ESR Max. @ Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case Current 100KHz 20°C | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Size Max. (uA) (mQ) Part No. u 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
16 10 10 Cc 1.6 450 495-1538-1-ND 62 5.41 47.23 |495-1538-2-ND 750 154.50 |B45197A3106K309 
16 10 10 B 1.6 800 495-1676-1-ND 65 5.65 49.32 |495-1676-2-ND 2,000 200.60/M |B45197A3106K209 
16 15 10 Cc 24 400 495-1539-1-ND 62 5.41 47.23 |495-1539-2-ND 750 154.50 |B45197A3156K309 
16 22 10 Cc 3.5 350 495-1540-1-ND 69 5.98 52.25 |495-1540-2-ND 750 171.00 |B45197A3226K309 
16 33 10 ej 5.3 300 495-1541-1-ND 72 6.27 54.76 _|495-1541-2-ND 750 178.50 _|B45197A3336K309 
16 33 10 D 5.3 200 495-1542-1-ND 87 7.61 66.46 |495-1542-2-ND 750 216.75 |B45197A3336K409 
16 47 10 Cc 75 300 495-1543-1-ND 76 6.60 57.68 |495-1543-2-ND 750 188.25 |B45197A3476K309 
16 47 10 D 7.5 175 495-1544-1-ND 87 7.61 66.46 |495-1544-2-ND 750 216.75 |B45197A3476K409 
16 68 20 Cc WW 250 495-1545-1-ND 91 7.94 69.39 |495-1545-2-ND 750 226.50 |B45197A3686M309 
16 68 10 D WW 150 495-1546-1-ND -98 8.57 74.82 |495-1546-2-ND 750 244.50 |B45197A3686K409 
16 68 10 E WW 150 495-1547-1-ND 1.64 14.26 124.56 |495-1547-2-ND 400 216.80 |B45197A3686K509 
16 100 10 D 16 150 495-1548-1-ND 1.05 9.09 79.42 |495-1548-2-ND 750 259.50 |B45197A3107K409 
16 100 10 E 16 100 495-1549-1-ND 1.64 14.26 124.56 |495-1549-2-ND 400 216.80 |B45197A3107K509 
16 150 10 D 24 150 495-1550-1-ND 1.31 11.39 99.48 |495-1550-2-ND 750 324.75 |B45197A3157K409 
16 150 10 E 24 100 495-1551-1-ND 1.77 15.36 134.18 |495-1551-2-ND 400 233.60 |B45197A3157K509 
16 220 10 E 35 100 495-1552-1-ND 2.11 18.37 160.51 | 495-1552-2-ND 400 279.60 |B45197A3227K509 
20 6.8 10 Cc 1.4 475 495-1553-1-ND 65 5.69 49.74 |495-1553-2-ND 750 162.75 |B45197A4685K309 
20 10 10 Cc 2.0 450 495-1554-1-ND 65 5.69 49.74 |495-1554-2-ND 750 162.75 |B45197A4106K309 
20 15 10 Cc 3.0 400 495-1555-1-ND 69 5.98 52.25 |495-1555-2-ND 750 171.00 |B45197A4156K309 
20 22 10 D 4.4 200 495-1556-1-ND 91 7.94 69.39 |495-1556-2-ND 750 226.50 | B45197A4226K409 
20 33 10 D 6.6 200 495-1557-1-ND 91 7.94 69.39 |495-1557-2-ND 750 226.50 |B45197A4336K409 
20 33 10 E 6.6 200 495-1558-1-ND 1.72 14.93 130.42 |495-1558-2-ND 400 227.20 |B45197A4336K509 
20 47 10 D 9.4 250 495-1559-1-ND 98 8.57 74.82 |495-1559-2-ND 750 244.50 |B45197A4476K409 
20 47 10 E 9.4 150 495-1560-1-ND 1.72 14.93 130.42 |495-1560-2-ND 400 227.20 |B45197A4476K509 
20 68 10 D 14 300 495-1561-1-ND 1.05 9.09 79.42 |495-1561-2-ND 750 259.50 | B45197A4686K409 
20 68 10 E 14 200 495-1562-1-ND 1.77 15.36 134.18 |495-1562-2-ND 400 233.60 |B45197A4686K509 
20 100 10 E 20 150 495-1563-1-ND 1.83 15.93 139.19 |495-1563-2-ND 400 242.40 |B45197A4107K509 
25 47 10 Cc 1.2 525 495-1564-1-ND 65 5.69 49.74 |495-1564-2-ND 750 162.75 |B45197A5475K309 
25 10 10 Cc 2.5 450 495-1565-1-ND 69 5.98 52.25 |495-1565-2-ND 750 171.00 |B45197A5106K309 
25 15 10 D 3.8 230 495-1566-1-ND 91 7.94 69.39 | 495-1566-2-ND 750 226.50 |B45197A5156K409 
25 22 10 D 5.5 230 495-1567-1-ND 1.20 10.44 91.20 |495-1567-2-ND 750 327.75 |B45197A5226K409 
25 22 10 E 5.5 230 495-1568-1-ND 1.72 14.93 130.42 |495-1568-2-ND 400 227.20 |B45197A5226K509 
25 33 10 D 8.3 230 495-1569-1-ND 98 8.57 74.82 |495-1569-2-ND 750 244.50 |B45197A5336K409 
25 33 10 E 8.3 200 495-1570-1-ND 1.72 14.93 130.42 |495-1570-2-ND 400 227.20 |B45197A5336K509 
25 47 10 D 12 250 495-1571-1-ND 1.05 9.09 79.42 |495-1571-2-ND 750 259.50 | B45197A5476K409 
25 47 10 E 12 200 495-1572-1-ND 1.77 15.36 134.18 |495-1572-2-ND 400 233.60 |B45197A5476K509 
25 68 10 E 17 200 495-1573-1-ND 1.83 15.93 139.19 |495-1573-2-ND 400 242.40 |B45197A5686K509 
35 3.3 10 Cc 2 550 495-1574-1-ND 68 5.93 51.83 |495-1574-2-ND 750 169.50 |B45197A6335K309 
35 47 10 D 1.6 300 495-1575-1-ND 1.00 8.71 76.08 |495-1575-2-ND 750 248.25 |B45197A6475K409 
35 6.8 10 D 2.4 300 495-1576-1-ND 1.00 8.71 76.08 | 495-1576-2-ND 750 248.25 |B45197A6685K409 
35 6.8 10 E 2.4 300 495-1577-1-ND 1.80 15.69 137.10 |495-1577-2-ND 400 238.80 |B45197A6685K509 
35 10 10 D 3.5 260 495-1578-1-ND 1.00 8.71 76.08 |495-1578-2-ND 750 248.25 |B45197A6106K409 
35 10 10 E 3.5 260 495-1579-1-ND 1.80 15.69 137.10 |495-1579-2-ND 400 238.80 |B45197A6106K509 
35 15 10 D 5.3 260 495-1580-1-ND 1.00 8.71 76.08 |495-1580-2-ND 750 248.25 |B45197A6156K409 
35 15 10 E 5.3 260 495-1581-1-ND 1.80 15.69 137.10 |495-1581-2-ND 400 238.80 |B45197A6156K509 
35 22 10 D 7.7 260 495-1582-1-ND 1.40 12.15 106.17 |495-1582-2-ND 750 346.50 |B45197A6226K409 
35 22 10 E reg 260 495-1583-1-ND 1.80 15.65 136.69 |495-1583-2-ND 400 238.00 |B45197A6226K509 
35 33 10 E 12’ 260 495-1584-1-ND 2.02 17.56 153.41 |495-1584-2-ND 400 267.20 |B45197A6336K509 
35 47 10 E 16 230 495-1585-1-ND 2.13 18.52 161.77 |495-1585-2-ND 400 281.60 |B45197A6476K509 
50 47 10 D 2.4 300 495-1586-1-ND 1.22 10.62 92.80 |495-1586-2-ND 750 303.00 |B45197A7475K409 
50 6.8 10 D 3.4 400 495-1587-1-ND 1.22 10.62 92.80 |495-1587-2-ND 750 303.00 |B45197A7685K409 
50 6.8 10 E 3.4 300 495-1588-1-ND 2.21 19.24 168.04 | 495-1588-2-ND 400 292.80 |B45197A7685K509 
50 10 10 E 5.0 300 495-1589-1-ND 1.99 17.31 151.24 |495-1589-2-ND 400 289.60 |B45197A7106K509 
Polymer Tantalum Capacitors Ultra-Low ESR 
2.5 220 20 Vv 55 25 495-2290-1-ND 1.95 16.97 148.20 |495-2290-2-ND 1,000 663.00 |B76002V2279M025 
2.5 220 20 Vv 55 45 495-2291-1-ND 1.75 15.23 133.00 |495-2291-2-ND 1,000 595.00 |B76002V2279M045 
2.5 330 20 Vv 83 45 495-1591-1-ND 2.12 18.44 161.12 |495-1591-2-ND 1,000 721.00 |B76002V3379M045 
4.0 220 20 Vv 88 25 495-2294-1-ND 4.00 34.80 304.00 |495-2294-2-ND 1,000 1360.00 |B76004V2279M025K12 
4.0 220 20 Vv 88 45 495-1592-1-ND 1.99 17.27 150.90 |495-1592-2-ND 1,000 675.00 | B76004V2279M045 
4.0 470 20 D 188 40 495-1598-1-ND 2.30 20.00 174.72 |495-1598-2-ND 500 418.50 |B76004D4779M40K14 
6.3 100 20 Vv 63 45 495-1593-1-ND 1.99 17.27 150.90 |495-1593-2-ND 1,000 675.00 |B76006V1079M045 
6.3 150 20 D 95 55 495-2296-1-ND 2.45 21.32 186.20 j— = — |B76006D1579M055 
6.3 150 20 Vv 95 25 495-2300-1-ND 1.75 15.23 133.00 | 495-2300-2-ND 1,000 595.00 |B76006V1579M025 
6.3 150 20 Vv 95 35 495-2301-1-ND 1.50 13.05 114.00 |— = —_ | B76006V1579M035 
6.3 150 20 Vv 95 45 495-1594-1-ND 2.30 20.00 174.72 |495-1594-2-ND 1,000 782.00 |B76006V1579M45K11 
6.3 220 20 D 139 40 495-2297-1-ND 2.45 21.32 186.20 |— = — _ |B76006D2279M040 
6.3 220 20 Vv 139 25 495-2302-1-ND 1.75 15.23 133.00 | 495-2302-2-ND 1,000 595.00 |B76006V2279M25K14 
6.3 220 20 D 139 45 495-1600-1-ND 2.45 21.32 186.20 j— = — |B76006D2279M045K14 
6.3 220 20 D 139 50 495-1599-1-ND 2.35 20.43 178.49 |— = —_ | B76006D2279M50K14 
6.3 220 20 Vv 139 40 495-1596-1-ND 2.30 20.00 174.72 |495-1596-2-ND 1,000 782.00 |B76006V2279M40K14 
6.3 220 20 Vv 139 45 495-1595-1-ND 1.99 17.27 150.90 |495-1595-2-ND 1,000 675.00 |B76006V2279M045 
6.3 330 20 D 208 25 495-2298-1-ND 2.45 21.32 186.20 j— _ — |B76006D3379M025 
6.3 330 20 D 208 45 495-1601-1-ND 2.40 20.91 182.67 |495-1601-2-ND 750 656.25 |B76006D3379M045 
6.3 330 20 D 208 40 495-1602-1-ND 2.65 23.02 201.06 |495-1602-2-ND 750 722.25 |B76006D3379M040 
10 68 20 Vv 68 45 495-2309-1-ND 1.95 16.97 148.20 | 495-2309-2-ND 1,000 663.00 |B76010V6869M045 
10 68 20 Vv 68 60 495-2310-1-ND 1.75 15.23 133.00 |495-2310-2-ND 1,000 595.00 |B76010V6869M060 
10 100 20 D 100 55 495-1604-1-ND 2.65 23.02 201.06 |495-1604-2-ND 500 481.50 |B76010D1079M055 
10 100 20 D 100 80 495-2305-1-ND 1.85 16.10 140.60 | 495-2305-2-ND 500 336.70 |B76010D1079M080 
10 100 20 Vv 100 55 495-2308-1-ND 1.95 16.97 148.20 | 495-2308-2-ND 1,000 663.00 |B76010V1079M05511 
10 100 20 Vv 100 80 495-1597-1-ND 4.25 36.98 323.00 |495-1597-2-ND 1,000 1445.00 |B76010V1079M080 
10 150 20 D 150 55 495-2306-1-ND 2.45 21.32 186.20 | 495-2306-2-ND 750 668.85 |B76010D1579M055 
16 47 20 Vv 75 70 495-2311-1-ND 1.95 16.97 148.20 |495-2311-2-ND 1,000 663.00 |B76016V4769M070 
Multiple Anode Ultra-Low ESR Tantalum Capacitors 
4.0 680 10 E 27 30 495-1606-1-ND 8.21 71.39 623.66 |495-1606-2-ND 400 1194.80 |B45396R0687K509 
4.0 1000 10 E 40 30 495-1607-1-ND 9.27 80.68 704.75 |495-1607-2-ND 400 1350.00 |B45396R0108K509V10 
6.3 470 10 E 30 30 495-1608-1-ND 8.21 71.39 623.66 |495-1608-2-ND 400 1086.00 |B45396R1477K509 
10 330 10 E 33 35 495-1609-1-ND 8.21 71.39 623.66 | 495-1609-2-ND. 400 1086.00 | B45396R2337K509 
Multiple Anode Polymer Ultra-Low ESR Tantalum Capacitors 
4.0 680 20 E 270 18 495-1612-1-ND 9.20 80.01 698.90 |— = — |B76304E6879M018 
4.0 680 20 E 272 10 495-2312-1-ND 14.50 126.15 1102.00 |495-2312-2-ND 400 2111.20 |B76304E6879M010 
6.3 680 20 E 428 18 495-2315-1-ND 12.50 108.75 950.00 |— = — |B76306E6879M018 
6.3 680 20 E 428 10 495-2314-1-ND 14.50 126.15 1102.00 |495-2314-2-ND 400 2111.20 |B76306E6879M010 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1776 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


W.V.| Cap.) Size | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
RO H m SEMICONDU OR (DC) | (uF) | Code |Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
TC Series — Standard Tantalum 
22 P ]511-1427-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1427-2-ND 3,000 117.00/M_ |TCPOG225M8R 
TC and TCO Series 3.3 P = |511-1428-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1428-2-ND 3,000 117.00/M_ | TCPOG335M8R 
47 A |511-1429-1-ND 33 2.83 24.70 |— -_ — |TCA0G475M8R 
10 A |511-1430-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1430-2-ND 2,000 117.00/M |TCAOG106M8R 
Standard Tantalum and Con- 10 P_ [511-1431-1-ND 33 2.83 24.70 3,000 117.00/M_|TCPOG106M8R 
i i 15 A [511-1432-1-ND 40 3.48 30.40 [511-1432-2-ND 2,000 144.00/M_|TCAOG156M8R 
ductive Polymer Electrolytic * 15 P — |511-1433-1-ND 39 3.35 29.26 |511-1433-2-ND 3,000 139.00/M | TCPOG156M8R 
i = 22 A |511-1434-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1434-2-ND 2,000 117.00/M |TCAOG226M8R 
Capacitors Reel® 22 P — |511-1435-1-ND 49 4.22 36.86 |511-1435-2-ND 3,000 175.00/M |TCPOG226M8R 
22 M___[511-1493-1-ND 60 5.22 45.60 _|511-1493-2-ND 4,000 216.00/M_|TCMOG226M8R 
Features: Small package, large capacitance chip tantalum capacitor. 33 A |[511-1436-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1436-2-ND 2,000 117.00/M_|TCAOG336M8R 
These low impedance capacitors are ideal for digital and low voltage ae 4 eos 38 283 Be ae 2,008 a TASCA TENOR 
ct in portable electronic equipment. 2.2 P — |511-1439-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1439-2-ND 3,000 117.00/M |TCP0J225M8R 
Pee , ‘ 3.3 A |511-1440-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1440-2-ND 2,000 117.00/M |TCA0J335M8R 
Specifications: * Capacitance Tolerance: +20% * Operating Temperature 33 P 511-1441-1-ND 33 283 24.70 |511-1441-2-ND 3.000 417.00/M |TCP0J335M8R 
Range: -55°C ~ 125°C (derated voltage from 85°C ~ 125°C) * Tangent of 47 A [511-1442-1-ND 33 2.83 24.70_|511-1442-2-ND 2.000 | 117.00/M_|TCAQJ475M8R 
Loss Angle: Maximum 24% at 120Hz (25°C) * Leakage Current: 0.5) or 47 P |511-1443-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1443-2-ND 3,000 | 117.00/M |TCPOJ475M8R 
0.01CV whichever is greater + Impedance: Max 27.50 at 100kHz 6.8 P  |511-1445-1-ND 39 3.35 29.26 |511-1445-2-ND 3,000 | 139.00/M |TCPoJ6s85M8R 
TCO Series: 6.3 | 10 A |511-1446-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1446-2-ND 2,000 117.00/M |TCA0J106M8R 
Specifications: » Capacitance Tolerance: +20% ~» Operating Temp- 10 P 511-1447-1-ND 36 3.09 26.98 |511-1447-2-ND 3,000 128.00/M |TCPOJ106M8R 
erature Range: -55°C ~ 105°C (derated voltage from 85°C ~ 105°C) 10 M___[511-1494-1-ND 60 5.22 45.60 _|511-1494-2-ND 4,000 216.00/M_|TCMOJ106M8R 
* Tangent of Loss Angle: (A size code) Maximum 6% at 120Hz (25°C) 15 P 511-1448-1-ND 65 5.61 49.02 |511-1448-2-ND 3,000 232.00/M_ |TCPOJ156M8R 
(B size code) Maximum 8% at 120Hz (25°C) * Leakage Current: (A size 15 A 511-1449-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1449-2-ND 2,000 117.00/M |TCAOJ156M8R 
Fe aceon dei ele a ror go 33 | A. [etitastctnD 33 «283-70. |att-tast-2ND 2000 | t1700M | TCADIZG6MER 
ae gee rae a OR oreo eR ate eal 47 A |511-1452-1-ND 33 2.83 24.70 _|511-1452-2-ND 2,000 117.00/M_|TCA0J476M8R 
1 P_|511-1453-1-ND 29 2.52 22.04 |511-1453-2-ND 3,000 104.00/M_|TCPTA105M8R 
7 7 7 15 P  |511-1454-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1454-2-ND 3,000 117.00/M |TCP1A155M8R 
ase | Size |__ eg) 5 1.5 | A |511-1455-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1455-2-ND 2,000 | 117.001M |TCATATSSMER 
2.2 A |511-1456-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1456-2-ND 2,000 117.00/M |TCA1A225M8R 
202) | F 2 2s Oe ie Mex) 20.45 2.2 M___[511-1495-1-ND 55 4.79 41.80 |511-1495-2-ND 4,000 198.00/M_|TCM1A225M8R 
S216 | A 3.2 1.6 i 1.6 0.8 2.2 P [511-1457-1-ND 33 2.83. 24.70 |511-1457-2-ND 3,000 | 117.00/M |TCP1A225Ms8R 
1608 | M 16 0.85 0.55 0.8 0.5 3.3 P  |511-1458-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1458-2-ND 3,000 117.00/M |TCP1A335M8R 
3528 B 3.5 2.8 1.9 1.9 0.8 10 | 33 A |511-1459-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1459-2-ND 2,000 117.00/M |TCA1A335M8R 
47 A |511-1460-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1460-2-ND 2,000 117.00/M |TCA1A475M8R 
47 P_ [511-1461-1-ND 39 3.35 29.26 |511-1461-2-ND 3,000 139.00/M_|TCP1A475M8R 
47 M  [511-1496-1-ND 60 5.22 45.60 |511-1496-2-ND 4,000 216.00/M_ |TCM1A475M8R 
6.8 A |511-1462-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1462-2-ND 2,000 117.00/M |TCA1A685M8R 
10 A |511-1463-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1463-2-ND 2,000 117.00/M |TCA1A106M8R 
15 A |511-1464-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1464-2-ND 2,000 117.00/M |TCA1A156M8R 
22 A___|511-1465-1-ND 33 2.83 24.70 _|511-1465-2-ND 2,000 117.00/M_|TCA1A226M8R 
1 A |511-1466-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1466-2-ND 2,000 117.00/M_|[TCATC105M8R 
1 P — |511-1467-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1467-2-ND 3,000 117.00/M |TCP1C105M8R 
1 M = |511-1497-1-ND 50 4.35 38.00 |511-1497-2-ND 4,000 180.00/M |TCM1C105M8R 
15 A |511-1468-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1468-2-ND 2,000 117.00/M |TCA1C155M8R 
16 | 22 A___|511-1469-1-ND 33 2.83 24.70 _|511-1469-2-ND 2,000 117.00/M_|TCA1C225M8R 
3.3 A |[511-1470-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1470-2-ND 2,000 117.00/M_|[TCATC335M8R 
47 A |511-1471-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1471-2-ND 2,000 117.00/M |TCA1C475M8R 
6.8 A |511-1472-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1472-2-ND 2,000 117.00/M |TCA1C685M8R 
10 A |511-1473-1-ND 33 2.83 24.70 _|511-1473-2-ND 2,000 117.00/M_|TCA1C106M8R 
20 1 A__[511-1474-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1474-2-ND 2,000 117.00/M_[TCA1D105M8R 
TCO Series — Conductive Polymer Type 
4 10 A__[511-1597-1-ND 1.00 8.68 75.81 [— = — _[TCOAOJ106M8R 
63° | 22 A |511-1598-1-ND 1.13 9.84 85.92 |— = — |TCOA0J226M8R 
: 47 B__[511-1600-1-ND 1.40 12.15 106.13 [511-1600-2-ND 2,000 503.00/M_|TCOBOJ476M8R 
to | 19 A |511-1599-1-ND 1.00 8.68 75.81 [— = — |TCOATAT06M8R 
33 B__[511-1601-1-ND 1.40 12.15 106.13 _[511-1601-2-ND 2,000 503.00/M_|TCOB1A336M8R 


TCFG Series Fused Tantalum Electrolytic Capacitors @Reel° 


Case]! Size Dimension (mm) Features: ¢ Safety design by built-in open function * Wide capacitance range * Screening by thermal shock Specifications: * Capacitance Tolerance: 
Size | Code L wi w2 H S 20% * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (derated voltage from 85°C ~ 125°C) * DC Leakage Current: 0.5y/A or 0.01CV, whichever is greater 
2012 P 2 1.25 0.9 1.2 (Max.)| 0.45 
W.V.| Cap. | Size |Digi-Ker Cut Tape Pricing Digi-Ke Tape and Reel Rohm 
SENG || AS | se js |, he Le a (0c) | (uF) | Code |Part No. 1 10 100 | Part No. Gty. | Pricing | Part No. 
4 22 P’ 511-1487-1-ND -60 5.22 45.60 |511-1487-2-ND 2,000 216.00/M | TCFGPOG226M8R 
47 A 511-1476-1-ND 33 2.83 24.70 |511-1476-2-ND 2,000 117.00/M__| TCFGA0G476M8R 
10 P 511-1488-1-ND 36 3.09 26.98 |511-1488-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGPOJ106M8R 
63 15 P 511-1489-1-ND -60 5.22 45.60 |511-1489-2-ND 2,000 216.00/M | TCFGPOJ156M8R 
c 22 A 511-1477-1-ND 36 3.09 26.98 |511-1477-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGAQJ226M8R 
33 A 511-1478-1-ND 50 4.35 38.00 _|511-1478-2-ND 2,000 180.00/M_| TCFGA0J336M8R 
2.2: P 511-1490-1-ND 43 3.70 32.30 |511-1490-2-ND 2,000 153.00/M | TCFGP1A225M8R 
47 P 511-1491-1-ND 36 3.09 26.98 |511-1491-2-ND 2,000 153.00/M | TCFGP1A475M8R 
10 10 A 511-1479-1-ND 36 3.09 26.98 |511-1479-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGA1A106M8R 
15 A 511-1480-1-ND 44 3.78 33.06 |511-1480-2-ND 2,000 157.00/M |TCFGA1A156M8R 
22 A 511-1481-1-ND 85 7.40 64.60 | 511-1481-2-ND 2,000 306.00/M_| TCFGA1A226M8R 
1 A 511-1482-1-ND 36 3.09 26.98 |511-1482-2-ND 2,000 128.00/M |TCFGA1C105M8R 
1 P 511-1492-1-ND 40 3.48 30.40 |511-1492-2-ND 2,000 144.00/M | TCFGP1C105M8R 
16 3.3 A 511-1484-1-ND .36 3.09 26.98 |511-1484-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGA1C335M8R 
4.7 A 511-1485-1-ND 36 3.09 26.98 |511-1485-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGA1C475M8R 
10 A 511-1483-1-ND -55 4.79 41.80 | 511-1483-2-ND 2,000 198.00/M_| TCFGA1C106M8R 
20 1 A 511-1486-1-ND -36 3.09 26.98 |511-1486-2-ND 2,000 128.00/M_| TCFGA1D105M8R 
TCT Series Tantalum Electrolytic Capacitors with Bottom Surface Electrodes 
Features: The compact terminal construction allows for a larger tantalum element, [Case] Size Dimension (mm) 
therefore allowing significantly higher capacitances than conventional units of the same | Size |Code|  L wi w2 H Ss 
size. Specifications: * Capacitance Tolerance: 20% » Operating Temperature Range: [2012| P 2 1.25 | 0.85 | 1.2 (Max.)| 0.5 
-55°C ~ 125°C (derated voltage from 85°C ~ 125°C) 3216| AL | 3.2 1.6 1.2 44 0.8 
W.V.| Cap. | Size | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
(DC) | (uF) | Code | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
4 47 P 511-1504-1-ND 68 5.87 51.30 |511-1504-2-ND 3,000 243.00/M_| TCTPOG476M8R 
63 33 P 511-1505-1-ND 68 5.87 51.30 |511-1505-2-ND 3,000 243.00/M | TCTPOJ336M8R 
. 100 AL [511-1498-1-ND 75 6.53 57.00 _|511-1498-2-ND 3,000 270.00/M_| TCTALOJ107M8R 
22 P 511-1506-1-ND 75 6.53 57.00 |511-1506-2-ND 3,000 270.00/M_ |TCTP1A226M8R 
10 33 AL |511-1499-1-ND 75 6.53 57.00 |511-1499-2-ND 3,000 270.00/M_ |TCTAL1A336M8R 
47 AL |511-1500-1-ND 65 5.66 49.40 |511-1500-2-ND 3,000 234.00/M_| TCTAL1A476M8R 
16 15 AL |511-1501-1-ND 80 6.96 60.80 |511-1501-2-ND 3,000 288.00/M_ |TCTAL1C156M8R 
22 AL [511-1502-1-ND 80 6.96 60.80 | 511-1502-2-ND 3,000 288.00/M_| TCTAL1C226M8R 
25 4.7 AL [511-1503-1-ND 75 6.53 67.00 |511-1503-2-ND 3,000 270.00/M_| TCTAL1E475M8R 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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VISHAY. Sprague TANTALEX® Resin Coated 
Vv Solid-Electrolyte Capacitors — 199D Series 


Performance Characteristics: Dimensions (mm) 
* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 125°C with voltage derating) Fig. 1 Fig. 2 

! D H P D H P 
Features: Case} L Max. | Max. | 0.60 L Max. | Max. | 0.60 


* Terminations: 100% Tin * Economical, high performance »* Rugged, 


reliable capacitors featuring low leakage current and low dissipation factor A 150 a0 za eros | sil 20-76 a0 oer —_ 
* Standard ratings include replacements for Type 196D capacitors c 150 — miGe aoe GH160:76 5.00 | 10.12 | 5.08 
ej 15.0 5.50 9.14 2.54 6.1 +0.76 5.50 | 11.64 | 5.08 
Applications: D | 15.0 | 600 | 10.16 | 254 | 61+0.76 | 6.00 | 12.66 | 5.08 
* Suitable for a broad range of consumer, commercial and industrial E 15.0 8.60 12.50 | 5.08 25.4 +3.1 8.60 15.00 5.08 
equipment F | 15.0 | 9.60 | 1650 | 5.08 | 2544314 | 9.60 | 19.00 | 5.08 
Max. DCL Max. DF 
Case | Capacitance | Capacitance @+25°C @+25°C_ | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Fig. Code (uF) Tolerance (HA) 120Hz (%) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
10 Volt @ 85°C (7 Volt @ 125°C) 
1 A 47 +10% 0.5 6 718-1219-ND -70 At 28 |— _ — |199D475X9010A1V1E3 
1 B 10 +10% 1 8 718-1212-ND 95 56 38 |— _ — |199D106X9010B1V1E3 
1 Cc 22 +10% 2 8 718-1188-ND 1.05 65 48 |— = — |199D226X9010C1V1E3 
1 D 33 +10% 3 8 718-1191-ND 1.16 73 54 |— = — |199D336X9010D1V1E3 
1 D 47 +10% 4 8 718-1195-ND 1.86 1.20 92 |= = — |199D476X9010D1V1E3 
16 Volt @ 85°C (10 Volt @ 125°C) 
1 A 2.2 +10% 0.5 6 718-1214-ND -70 At 28 |— = — |199D225X9016A1V1E3 
1 A 3.3 +10% 0.5 6 718-1217-ND -70 At 28 |— = — |199D335X9016A1V1E3 
1 B 47 +10% 0.7 6 718-1220-ND 85 50 34 |— _ — |199D475X9016B1V1E3 
1 Cc 10 +10% 1.5 8 718-1178-ND 97 58 42 |— = — |199D106X9016C1V1E3 
2 Cc 10 +10% 1.5 8 718-1183-ND 97 58 42 |— = — |199D106X9016C6V1E3 
2 Cc 10 +10% 1.5 8 718-1199-1-NDf¢ 97 58 42 |718-1199-2-ND 1,000 341.00 | 199D106X9016C6B1E3 
1 Cc 15 +10% 2.4 8 718-1186-ND 1.04 65 49 |— = — |199D156X9016C1V1E3 
1 D 22 +10% 3.5 8 718-1182-ND 1.08 71 50 |— _ — |199D226X9016D1V1E3 
2 D 22 +10% 3.5 8 718-1189-ND 1.08 TA 50 |— _— — |199D226X9016D6V1E3 
2 D 22 +10% 3.5 8 718-1202-1-NDt 1.08 771 50 |718-1202-2-ND 1,000 413.00 |199D226X9016D6B1E3 
1 D 33 +10% 8 718-1192-ND 1.86 1.20 92 |— = — |199D336X9016D1V1E3 
2 F 100 +10% 10 718-1164-ND 5.59 4.09 3.34 |— = — |199D107X9016F6V1E3 
2 F 100 +10% 7 10 718-1171-1-NDt 5.59 4.09 3.34 | 718-1171-2-ND 500 1559.00 | 199D107X9016F6B1E3 
20 Volt @ 85°C (13 Volt @ 125°C) 
1 Cc 10 +10% 2 8 718-1179-ND 1.04 65 49 |— = — |199D106X9020C1V1E3 
F 100 +10% 7 10 718-1165-ND 6.42 4.70 3.83 |— = — |199D107X9020F6V1E3 
F 100 +10% L 10 718-1172-1-NDt 6.42 4.70 3.83 | 718-1172-2-ND 500 1791.00 | 199D107X9020F6B1E3 
25 Volt @ 85°C (17 Volt @ 125°C) 
1 A 1 +10% 0.5 4 718-1209-ND -70 At 28 |— = — |199D105X9025A1V1E3 
1 A 2.2 +10% 0.5 6 718-1215-ND -70 Al 28 |— = — |199D225xX9025A1V1E3 
1 B 47 +10% 1 6 718-1221-ND 1.00 58 40 |— = — |199D475xX9025B1V1E3 
1 Cc 6.8 +10% 1.5 6 718-1196-ND 1.08 Fi 50 |— _ — |199D685X9025C1V1E3 
1 c 10 +10% 2.5 8 718-1180-ND 1.08 71 50 |— _ — |199D106X9025C1V1E3 
2 Cc 10 +10% 2.5 8 718-1184-ND 1.08 71 50 |— _ — |199D106X9025C6V1E3 
2 Cc 10 +10% 2.5 8 718-1200-1-NDf¢ 1.08 Tal 50 |718-1200-2-ND 1,000 413.00 |199D106X9025C6B1E3 
1 D 15 +10% 3 8 718-1187-ND 1.97 1.31 1.01 |— = — |199D156X9025D1V1E3 
1 D 22 +10% 4 8 718-1190-ND 2.54 1.72 1.33. |— = — |199D226X9025D1V1E3 
2 E 47 +10% 6 8 718-1169-ND 4.41 3.04 2.48 |— = — |199D476X9025E6V1E3 
2 E 47 +10% 6 8 718-1176-1-NDft 4.41 3.04 2.48 |718-1176-2-ND 500 1102.00 | 199D476X9025E6B1E3 
35 Volt @ 85°C (23 Volt @ 125°C) 
1 A 0.1 +10% 0.5 4 718-1207-ND -70 At 28 |— _ — |199D104X9035A1V1E3 
1 A 0.22 +10% 0.5 4 718-1213-ND -70 At 28 |— — — |199D224X9035A1V1E3 
1 A 0.33 +10% 0.5 4 718-1216-ND -70 At 28 |— = — |199D334X9035A1V1E3 
1 A 0.47 +10% 0.5 4 718-1206-ND -70 At 28 |— = — |199D474X9035A1V1E3 
2 A 1 +10% 0.5 4 718-1198-1-NDt -70 At .28 |718-1198-2-ND 1,000 228.00 |199D105X9035A6B1E3 
1 A 1 +20% 0.5 4 718-1203-ND -70 At 28 |— _ — |199D105X0035A1V1E3 
1 A 1 +10% 0.5 4 718-1204-ND -70 At 28 |— _— — |199D105X9035A1V1E3 
2 A 1 +10% 0.5 4 718-1210-ND -70 At 28 |— _— — |199D105X9035A6V1E3 
1 B 2.2 +10% 0.7 6 718-1205-ND -90 53 36 |— = — |199D225X9035B1V1E3 
1 B 3.3 +10% 1 6 718-1218-ND 1.05 61 42 |— = — |199D335X9035B1V1E3 
1 Cc 47 +10% 15 6 718-1193-ND 1.02 63 46 |— = — |199D475X9035C1V1E3 
1 D 6.8 +10% 2.3 6 718-1197-ND 1.08 yf | 50 |— = — |199D685X9035D1V1E3 
1 D 10 +10% 3.5 8 718-1181-ND 1.69 1.09 83 |— _ — |199D106X9035D1V1E3 
2 D 10 +10% 3.5 8 718-1185-ND 1.69 1.09 83 |— = — |199D106X9035D6V1E3 
2 D 10 +10% 3.5 8 718-1201-1-NDft 1.69 1.09 83 |718-1201-2-ND 1,000 705.00 |199D106X9035D6B1E3 
2 E 22 +10% 5 8 718-1166-ND 2.95 2.00 1.57 |— = — |199D226X9035E6V1E3 
2 E 22 +10% 5 8 718-1173-1-NDt 2.95 2.00 1.57 |718-1173-2-ND 500 689.00 | 199D226X9035E6B1E3 
2 F 33 +10% 6 8 718-1168-ND 4.70 3.28 2.69 |— = — |199D336X9035F6V1E3 
2 F 47 +10% Fé 8 718-1170-ND 6.42 4.70 3.83 |— = — |199D476X9035F6V1E3 
50 Volt @ 85°C (33 Volt @ 125°C) 
1 A 0.1 +10% 0.5 4 718-1208-ND 80 AT 32 |— _— — |199D104X9050A1V1E3 
1 B 1.0 +10% 0.5 4 718-1211-ND -90 53 36 |— _ — |199D105X9050B1V1E3 
1 D 47 +10% 6 718-1194-ND 1.44 92 69 |— = — |199D475xX9050D1V1E3 
2 F 22 +10% 8 718-1167-ND 7.23 5.35 4.43 |— = — |199D226X9050F6V1E3 
2 F 22 +10% 8 718-1174-1-NDt 7.23 5.35 4.43 |718-1174-2-ND 500 2095.50 | 199D226X9050F6B1E3 
t+ Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1778 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 


Rated Capaci-| Capaci- |Max.DCL| Max. DF Cut Tape 

VISHAY. Spraque Voltage | Case | tance tance @ 25°C | @ 25°C |Digi-Key Price Each Tape and Reel | Vishay 

bd p ig (V) |Code| (uF) | Tolerance (uA) 120Hz (%) | Part No. il 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
7 10.0 +10% 0.8 6 718-1421-1-ND| 65 .42  .32 |718-1421-2-ND| 4,000 | 270.00/M|173D106X9010VWE3 
10 w | 220 +10% 15 6 718-1438-1-ND| 1.22  .79 60 |718-1438-2-ND | 2,500 | 493.00/M|173D226X9010WWE3 
® xX_| 47.0 +10% 3.8 6 718-1429-1-ND| 1.44 92.70 _|718-1429-2-ND | 2,500 | 580.00/M| 173D476xX9010XWE3 
TANTALEX® Molded Uy 22 10% 05 4 |718-1416-1-ND| 58.37.28 |718-1416-2-ND | 4,500 | 232.00/M| 173D225X9015UWES 
ri Vv 68 +10% 0.8 6 718-1425-1-ND| .72 46 — .35 |718-1425-2-ND | 4,000 | 300.00/M| 173D685X9015VWE3 
Case Solid Electro- qe w | 15.0 +10% 15 6 718-1444-1-ND| 1.22 .79 60 |718-1444-2-ND | 2,500 | 493.00/M| 173D156x9015WWE3 
xX | 220 +10% 2.6 6 718-1415-1-ND] 1.44. 92 —.70 |718-1415-2-ND | 2,500 | 580.00/M| 173D226x9015XWE3 
I te Ca acitors x 33.0 +10% 4.0 6 718-1433-1-ND| 1.62 1.04 _.79_ |718-1433-2-ND | 2,500 | 653.00/M| 173D336X9015XWE3 
y p Y_[ 150.0 [ +20% 10.0 8 718-1443-1-ND| 7.99 5.11 3.89 [718-1443-2-ND | 500 1609.50 | 173D157X0015YWE3 
r U 1.0 +10% 0.5 4 718-1423-1-ND| 58.37 ~.28 |718-1423-2-ND | 4,500 | 232.00/M|173D105xX9020UWE3 
173D Series Vv 47 +10% 0.8 4 718-1411-1-ND| .72 46 — 35 |718-1411-2-ND | 4,000 | 300.00/M| 173D475X9020VWE3 
on w | 10.0 +10% 1.6 6 718-1446-1-ND| 1.22 .79 60 |718-1446-2-ND | 2,500 | 493.00/M| 173D106x9020WWE3 
Features: x 15.0 +10% 2.4 6 718-1417-1-ND| 1.44 92 70 2,500 | 580.00/M| 173D156X9020XWE3 
* Terminations: 100% Tin * Miniature axial-lead x 22.0 +10% 3.5 6 718-1437-1-ND| 1.62 1.04.79 2,500 | 653.00/M| 173D226X9020XWE3 
capacitors available in five sizes * Precision molded Y__| 100.0 +10% 10.0 6 718-1418-1-ND[ 7.99 5.11 3.89 |718-1418-2-ND | 500 1609.50 | 173D107X9020YWE3 
in gold colored, flame retardant, thermosetting U 1.0 +10% 05 3 718-1448-1-ND| 58 37 .28 |718-1448-2-ND | 4,500 | 232.00/M| 173D105X9025UWE3 
epoxy resin * Laser marked for improved Vv 2.2 +10% 0.5 3 718-1441-1-ND| .72 46 .35 |718-1441-2-ND | 4,000 | 300.00/M| 173D225x9025VWE3 
legibility and tapered end of case provides easy 25 Vv 3.3 +10% 07 3 718-1434-1-ND| .72 46 .35 |718-1434-2-ND | 4,000 | 300.00/M| 173D335X9025VWE3 
identification of positive terminal w 10.0 +10% 1.5 4 718-1420-1-ND| 1.22 .79 60 |718-1420-2-ND | 2,500 | 493.00/M| 173D106X9025WWE3 
Performance Characteristics: Y 22.0 +10% 4.4 6 718-1414-1-ND| 4.21 2.70 2.05 |718-1414-2-ND| 500 848.50 | 173D226X9025YWE3 
* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to ¥: 47.0 +10% 9.4 6 718-1428-1-ND| 5.65 3.62 2.75 [718-1428-2-ND | 500 1138.50 | 173D476X9025YWE3 
125°C with voltage derating) U 0.10 +£10% 05 3 718-1450-1-ND| 58 =.37.——.28 |718-1450-2-ND | 4,500 | 240.00/M|173D104X9035UWE3 
Applications: U 0.33 +10% 0.5 3 718-1435-1-ND| 58 .37 .28 |718-1435- 4,500 | 240.00/M| 173D334X9035UWE3 
* Designed for high performance automotive, Uu_ | 0.47 +10% 0.5 3 718-1432-1-ND| 58 37 — .28 |718-1432-2-ND | 4,500 | 232.00/M| 173D474x9035UWE3 
industrial and commercial electronic equipment Vv 1.0 +10% 0.5 3 718-1422-1-ND 65 42 .32 | 718-1422-2-ND | 4,000 | 270.00/M| 173D105X9035VWE3 
: : v 1.5 +10% 0.5 3 718-1445-1-ND| .72 46 _—_—.35_ |718-1445-2-ND | 4,000 | 300.00/M| 173D155X9035VWE3 
Dimensions — mm Ww 22 +10% 0.6 3 718-1440-1-ND| 1.22.79 .60 |718-1440-2-ND | 2,500 | 493.00/M|173D225x9035WWE3 
Case Code L Max. D Max. 35 Ww 47 +10% 1.3 4 718-1431-1-ND| 1.22.79 60 |718-1431-2-ND | 2,500 | 493.00/M|173D475X9035WWE3 
U 6.60 2.41 x 68 +10% 1.9 4 718-1424-1-ND| 1.44 .92 70 |718-1424-2-ND | 2,500 | 580.00/M| 173D685X9035XWE3 
V 7.37 2.79 x 6.8 +20% 1.9 4 718-1426-1-ND| 1.44. 92 —.70 |718-1426-2-ND | 2,500 | 580.00/M| 173D685X0035XWE3 
Ww 8.76 4.57 x 10.0 +10% 2.8 4 718-1419-1-ND| 1.62 1.04 _.79 |718-1419-2-ND | 2,500 | 653.00/M| 173D106X9035XWE3 
x 10.67 4.57 v7 22.0 +£10% 6.2 6 718-1436-1-ND| 4.21 2.70 05 |718-1436-2-ND | 500 848.50 | 173D226X9035YWES 
Y 13.97 74 Y 33.0 +10% 9.2 6 718-1413-1-ND| 5.65 3.62 2.75 |718-1413-2-ND| 500 1138.50 | 173D336X9035YWE3 
Y_ | 47.0 +10% 10.0 6 718-1427-1-ND| 7.99 5.11 3. 500 1609.50 | 173D476X9035YWE3 
U 0.10 +10% 0.5 3 718-1449-1-ND| .65 42 32 |718-1449-2-ND| 4,500 | 261.00/M/|173D104X9050UWE3 
u | 0.22 +10% 05 3 718-1442-1-ND| .65 .42  .32 |718-1442-2-ND| 4,500 | 261.00/M|173D224X9050UWE3 
eh v | 0.47 +10% 0.5 3 718-1412-1-ND| .76 .49 — .37 |718-1412-2-ND| 4,000 | 315.00/M|173D474X9050VWE3 
Vv 1.0 +10% 0.5 3 718-1447-1-ND| .86 .56  .42 |718-1447-2-ND | 4,000 | 360.00/M|173D105X9050VWE3 
Ww 2.2 +10% 0.9 4 718-1439-1-ND| 1.40.90 _—.69_|718-1439-2-ND | 2,500 | 566.00/M|173D225X9050WWE3 
x 47 £10% 1.9 4 718-1430-1-ND| 1.98 1.27.97 _|718-1430-2-ND | 2,500 | 798.00/M|173D475X9050XWE3 


MICROTAN™ Leadframeless Solid Tantalum = ‘ 
Digi>Reel 
Molded Chip Capacitors — 298D Series - 


Features: * 0402, 0603 and 0805 Footprint * Lead (Pb)-free L-shaped terminations * Best volumetric efficiency »* No piezo-electric noise problem 
Performance Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 125°C with voltage derating) Applications: * Mobile phones * MP3 


7 . aah ‘ 5 Anode 
players * LCD modules ¢ Medical implantable products » Other portable consumer electronic products Polarity Bar 
Dimensions — mm 
Size Code Case Code [a WwW H P1 P2 (Ref.) c 
0402 K 1.0 +0.2 0.5 +0.2 0.6 max. 0.25 +0.1 0.5 0.38 +0.1 
0603 M 1.60 +0.1 0.85 +0.1 0.80 +0.1 0.50 +0.1 0.60 0.60 +0.1 
0805 P 2.4 +0.1 1.45 +0.1 1.10 +0.1 0.50 +0.1 1.40 0.90 +0.1 
Max. DC Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Capaci- | Capaci- | Leakage | Max.DF | @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage Size tance tance @ 25°C | @25°C | 100kHz Irms Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel _| Vishay 
(V) Code (uF) Tolerance (uA) (%) (Q) (A) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
0402 4.7 +20% 0.5 15 20 0.027 718-1616-1-ND NEW! | 1.17 19 -63 |718-1616-2-ND NE! 5,000 473.00/M |298D475X0004K2T 
4 0402 10 +20% 4.0 50 20 0.027 718-1615-1-ND NEW! | 1.58 1.07 -86 | 718-1615-; 5,000 642.00/M |298D106X0004K2T 
0603 47 +20% 3.8 20 4.0 0.08 718-1609-1-ND NEW! | 1.40 95 -76_|718-1609-2-ND NEW! | 4,000 567.00/M_|298D476X0004M2T 
0603 47 +20% 0.5 8 8 0.09 718-1162-1-ND 93 63 -50 |718-1162-2-ND 4,000 375.00/M | 298D475X06R3M2T 
0603 10 +20% 0.6 8 8 0.09 718-1160-1-ND 1.10 75 -60 | 718-1160-2-ND 4,000 446.00/M |298D106X06R3M2T 
6.3 0603 22 +20% 2.8 20 5.5 0.067 718-1610-1-ND NEW! | 1.40 95 -76 |718-1610-2-ND NEW! | 4,000 567.00/M | 298D226X06R3M2T 
0603 33 +20% 4.2 30 7.5 0.058 718-1611-1-ND NEW! | 1.40 95 76 4,000 567.00/M | 298D336X06R3M2T 
0805 100 +20% 6.3 30 2.0 0.150 718-1607-1-ND NEW! | 1.52 1.03 82 3,000 615.00/M_ |298D107X06R3P2T 
0402 2.2 +20% 0.5 8.0 15 0.027 718-1617-1-ND NEW! | 1.58 1.07 86 5,000 642.00/M | 298D225X0010K2T 
0603 47 +20% 0.5 6 10 0.08 718-1161-1-ND 93 63 50 4,000 375.00/M |298D475X0010M2T 
10 0603 4.7 +10% 0.5 6 10 0.08 718-1163-1-ND 93 63 50 4,000 375.00/M |298D475X9010M2T 
0603 10 +20% 1 8 8 0.08 718-1159-1-ND 1.55 1.05 84 4,000 630.00/M |298D106X0010M2T 
0603 15 +20% 1.5 20 75 0.058 718-1612-1-ND NEW! | 1.40 95 76 4,000 567.00/M_ |298D156X0010M2T 
0805 47 +20% 47 22 3.0 0.122 718-1608-1-ND NEW! | 1.52 1.03 82 3,000 615.00/M_|298D476X0010P2T 
0402 1 +20% 3.0 10 20 0.027 718-1618-1-ND NEW! | 1.58 1.07 86 5,000 642.00/M |298D105X0016K2T 
16 0603 1 +20% 0.5 6 20 0.045 718-1157-1-ND 93 63 50 4,000 630.00/M |298D105X0016M2T 
0603 1 +10% 0.5 6 20 0.045 718-1158-1-ND 93 63 50 4,000 375.00/M |298D105X9016M2T 
0603 2.2 +20% 0.5 10 12.0 0.045 718-1613-1-ND NEW! 83 57 45 4,000 338.00/M_|298D225X0016M2T 
25 0603 1 +20% 0.5 6.0 10.0 0.05 718-1614-1-ND NEW! | 1.40 95 -76_|718-1614-2-ND NEW! | 4,000 567.00/M_ |298D105X0025M2T 


NEW! MICROTAN™ Low ESR Leadframeless Solid Tantalum 
Molded Chip Capacitors — TR8 Series 


Features: * 0603 Footprint * Lead (Pb)-free face-down terminations * Low ESR * Best volumetric efficiency * No piezo-electric noise problem 
Performance Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 125°C with voltage derating) * Capacitance Tolerance: +20% 
Applications: * Cell phones * Digital cameras * MP3 players * Other portable devices 


Digiq > Reel* 


Anode 
Polarity Bar, 


Dimensions — mm 
Size Code Case Code [y WwW H P1 P2 (Ref.) Cc 
0603 M 1.60 +0.1 0.85 +0.1 0.80 +0.1 0.50 +0.1 0.60 0.1 0.60 0.1 
Max. DC Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Leakage Max. DF @ 25°C 100kHz Cut Tape Tape and Reel 
Voltage | Size | Capacitance | @ 25°C @ 25°C 100kHz Irms Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay 
(V) | Code (uF) (WA) (%) () (A) Part No. 1 10 100 | Part No. 4,000 Part No. 
4 | 0603 47 3.8 20 15 0.129 [718-1670-1-ND 1.94 1.32 1.05 _|718-1670-2-ND 788.00/M TR8M476M004C1500 
63. | 0603 22 28 20 15 0.129 |718-1671-1-ND 1.94 1.32 1.05 |718-1671-2-ND 788.00/M TR8M226M6R3C 1500 
; 0603 33 4.2 30 1.5 0.129 [718-1672-1-ND 1.94 1.32 1.05 _|718-1672-2-ND 788.00/M TR8M336M6R3C1500 
to | 0803 10 1.0 20 2.0 0.112 |718-1673-1-ND 1.94 1.32 1.05 |718-1673-2-ND 788.00/M TR8M106M010C2000 
0603 15 1.5 20 3.0 0.091 718-1674-1-ND. 1.94 1.32 1.05 _|718-1674-2-ND 788.00/M TR8M156M010C3000 
te | 0803 1 0.5 6.0 9.5 0.050 | 718-1675-1-ND 1.16 79 63 |718-1675-2-ND 470.00/M TR8M105M016C9500 
0603 47 0.8 8.0 4.0 0.079 _[718-1676-1-ND 1.94 1.32 1.05 _|718-1676-2-ND 788.00/M TR8M475M016C4000 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1779 


TANTAMOUNT?® Solid Tantalum 
Commercial Chip Capacitors — " 
293D and 593D Series Digi Reel 


Ey 
VISHAY. Sprague 


293D Series: 


Features: * Meets IEC Specification QC300801/US0001 and EIA 
535BAAC 
Performance/Electrical Characteristics: * Operating Temperature: Dimensions — mm 
-55°C ~ 85°C (Up to 125°C with voltage deratings) Case Code EIA Size L W H P Tw TH (Min.) 
593D Series: A 3216-18 3.2 40.20 1.6 #0.20 1.6 #0.20 0.80 +0.30 1.2 £0.10 0.70 
Features: * High ripple current carrying capability « Low ESR * Meets B 3525-21 3.5 +0.20 2.8 +0.20 1.9 40.20 0.80 +0.30 2.2 £0.10 0.70 
EIA 535BAAE and IEC specification QC300801/US0001 
Performance/Electrical Characteristics: * Operating Temperature: Cc 6032-28 6.0 +0.30 3.2 £0.30 2.5 £0.30 1.3 £0.30 2.2 £0.10 1.0 
-55°C ~ 125°C D 7343-31 7.3 +0.30 4.3 +0.30 2.8 +0.30 1.3 40.30 2.4 +0.10 1.0 
Applications: * Switch mode power supplies and converters E 7343-43 7.3 £0.30 4.3 +0.30 4.0 +0.30 1.3 +0.30 2.4 +0.10 1.0 
Max. DC | Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Leakage | @ 25°C | @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage | Case | Capacitance | Capacitance | @ 25°C | 120Hz | 100kHz Irms i Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(Vv) Code (uF) Tolerance (uA) (%) (OQ) (A) u 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
293D Series 
A 10 +10% 0.6 6 3.4 0.15 718-1126-1-ND 14 93 7.40 |718-1126-2-ND 2,000 63.00/M | 293D106X96R3A2TES 
B 10 +10% 0.6 6 2.9 0.17 718-1127-1-ND 16 1.05 8.40 2,000 71.00/M |293D106X96R3B2TE3 
A 22 +10% 1.3 6 2.9 0.16 718-1139-1-ND 16 1.08 8.60 2,000 73.00/M | 293D226X96R3A2TE3 
B 22 +10% 1.3 6 2 0.21 718-1140-1-ND 20 1.38 11.00 2,000 94.00/M | 293D226X96R3B2TE3 
63 B 47 +10% 2.8 6 1.9 0.21 718-1154-1-ND 28 1.90 15.20 2,000 129.00/M_|293D476X96R3B2TE3 
. B 68 +10% 41 6 1.8 0.22 718-1156-1-ND 28 1.90 15.20 2,000 129.00/M | 293D686X96R3B2TE3 
B 100 +10% 6 15 Bers 0.22 718-1128-1-ND 28 1.90 15.20 2,000 129.00/M |293D107X96R3B2TE3 
Cc 100 +10% 6 6 0.8 0.37 718-1058-1-ND 39 2.65 21.20 500 90.00 |293D107X96R3C2TE3 
D 100 +10% 6 6 0.7 0.46 718-1059-1-ND A7 3.20 25.60 500 109.00 | 293D107X96R3D2TE3 
D 220 +10% 13.2 8 0.6 0.50 718-1073-1-ND 75 5.10 40.80 500 173.50 | 293D227X96R3D2TE3 
A 2.2 +10% 0.5 6 6.3 0.11 718-1130-1-ND WM 78 6.20 |718-1130-2-ND 2,000 53.00/M | 293D225X9010A2TE3 
A 47 +10% 0.5 6 5 0.12 718-1146-1-ND 14 93 7.40 |718-1146-2-ND 2,000 63.00/M |293D475X9010A2TE3 
B 47 +10% 0.5 6 3.4 0.16 718-1147-1-ND 19 1.25 10.00 |718-1147-: 2,000 85.00/M | 293D475X9010B2TE3 
A 10 +20% 1 6 3.4 0.15 718-1118-1-ND 15 1.00 8.00 |718-1118- 2,000 68.00/M |293D106X0010A2TE3 
A 10 +10% al 6 3.4 0.15 718-1121-1-ND 15 1.00 8.00 _|718-1121-: 2,000 68.00/M_|293D106X9010A2TE3 
B 10 +20% 1 6 2.5 0.18 718-1119-1-ND 19 1.25 10.00 |718-1119-: 2,000 85.00/M |293D106X0010B2TE3 
B 10 +10% 1 6 2.5 0.18 718-1122-1-ND 19 1.25 10.00 |718-1122-; 2,000 85.00/M | 293D106X9010B2TE3 
Cc 10 +10% al 6 1.8 0.25 718-1047-1-ND 29 1.95 15.60 |718-1047-: 500 66.50 | 293D106X9010C2TE3 
B 22 +10% 22. 6 1.9 0.21 718-1137-1-ND 20 1.33 10.60 |718-1137-: 2,000 90.00/M | 293D226X9010B2TE3 
ej 22 +10% 22 6 1.5 0.27 718-1065-1-ND 29 1.95 15.60 _|718-1065-: 500 66.50 | 293D226X9010C2TE3 
B 33 +10% 3.3 6 129) 0.21 718-1144-1-ND 28 1.90 15.20 |718-1144-; 2,000 129.00/M |293D336X9010B2TE3 
10 Cc 33 +10% 3.3 6 1.4 0.28 718-1075-1-ND 25 1.70 13.60 |718-1075-: 500 58.00 | 293D336X9010C2TE3 
D 33 +10% 3.3 6 0.8 0.43 718-1076-1-ND AT 3.20 25.60 |718-1076- 500 109.00 | 293D336X9010D2TE3 
B 47 +10% 47 6 1.8 0.22 718-1153-1-ND 28 1.90 15.20 |718-1153-2-ND 2,000 129.00/M |293D476X9010B2TE3 
ie} 47 +10% 4.7 6 11 0.32 718-1087-1-ND 39 2.65 21.20 _|718-1087-2-ND 500 90.00 | 293D476X9010C2TE3 
D 47 +10% 47 6 0.7 0.46 718-1088-1-ND AT 3.20 25.60 |718-1088- 500 109.00 | 293D476X9010D2TE3 
D 68 +10% 6.8 6 0.7 0.46 718-1095-1-ND A7 3.20 25.60 |718-1095- 500 109.00 | 293D686X9010D2TE3 
Cc 100 +10% 10 8 0.9 0.35 718-1055-1-ND 39 2.65 21.20 |718-1055- 500 90.00 | 293D107X9010C2TE3 
D 100 +20% 10 8 0.6 0.50 718-1054-1-ND 58 3.93 31.40 |718-1054- 500 133.50 |293D107X0010D2TE3 
D 100 +10% 10 8 0.6 0.50 718-1056-1-ND 58 3.93 31.40 | 718-1056- 500 133.50 | 293D107X9010D2TE3 
D 220 +10% 22 8 0.6 0.50 718-1072-1-ND 1.10 7.43 59.40 |718-1072- 500 252.50 | 293D227X9010D2TE3 
E 220 +10% 22 8 0.5 0.57 718-1026-1-ND AP 11.98 95.80 |718-1026- 400 325.60 |293D227X9010E2TE3 
E 330 +10% 33 10 0.5 0.57 718-1028-1-ND 2.10 14.18 113.40 [718-1028-: 400 385.60 |293D337X9010E2TE3 
A 5 +20% 0.5 4 9.3 0.09 718-1111-1-ND 14 93 7.40 |718-1111- 2,000 63.00/M | 293D105X0016A2TE3 
A 1 +10% 0.5 4 9.3 0.09 718-1113-1-ND 14 93 7.40 |718-1113- 2,000 63.00/M | 293D105X9016A2TE3 
A 2.2 +10% 0.5 6 5.9 0.11 718-1131-1-ND 14 93 7.40 |718-1131- 2,000 63.00/M | 293D225X9016A2TE3 
B 2.2 +10% 0.5 6 4.6 0.14 718-1132-1-ND 19 1.25 10.00 |718-1132-2-ND 2,000 85.00/M | 293D225X9016B2TE3 
A 3.3 +10% 0.5 6 5 0.12 718-1142-1-ND 14 93 7.40 _|718-1142-2-ND 2,000 63.00/M_| 293D335X9016A2TE3 
B 3.3 +10% 0.5 6 3.5 0.16 718-1143-1-ND 19 1.25 10.00 |718-1143-; 2,000 85.00/M | 293D335X9016B2TE3 
A 47 +10% 0.8 6 5 0.12 718-1148-1-ND 15 1.00 8.00 |718-1148- 2,000 68.00/M | 293D475X9016A2TE3 
B 47 +10% 0.8 6 2.9 0.17 718-1149-1-ND 19 1.25 10.00 |718-1149-: 2,000 85.00/M |293D475X9016B2TE3 
B 6.8 +10% 11 6 2.5 0.18 718-1155-1-ND 19 1.25 10.00 |718-1155-: 2,000 85.00/M | 293D685X9016B2TE3 
A 10 +10% 1.6 6 3 0.16 718-1123-1-ND 16 1.08 8.60 _|718-1123- 2,000 73.00/M_|293D106X9016A2TE3 
B 10 +20% 1.6 6 2 0.21 718-1120-1-ND 20 1.38 11.00 |718-1120-: 2,000 94.00/M |293D106X0016B2TE3 
B 10 +10% 1.6 6 2 0.21 718-1124-1-ND .20 1.38 11.00 |718-1124-; 2,000 94.00/M |293D106X9016B2TE3 
16 Cc 10 +20% 1.6 6 1.8 0.25 718-1042-1-ND 29 1.95 15.60 |718-1042-; 500 66.50 | 293D106X0016C2TE3 
Cc 10 +10% 1.6 6 1.8 0.25 718-1048-1-ND 29 1.95 15.60 |718-1048-: 500 66.50 | 293D106X9016C2TE3 
B 15 +10% 2.4 6 2 0.21 718-1129-1-ND 20 1.38 11.00 |718-1129-: 2,000 94.00/M_|293D156X9016B2TE3 
B 22 +10% 3.5 6 1.9 0.21 718-1138-1-ND 28 1.90 15.20 |718-1138-: 2,000 129.00/M |293D226X9016B2TE3 
Cc 22 +10% 3.5 6 1.4 0.28 718-1066-1-ND 32 2.15 17.20 |718-1066-2-ND 500 73.00 | 293D226X9016C2TE3 
D 22 +10% 3.5 6 0.8 0.43 718-1067-1-ND 47 3.20 25.60 |718-1067-2-ND 500 109.00 | 293D226X9016D2TE3 
Cc 33 +10% 5.3 6 dA 0.32 718-1077-1-ND 39 2.65 21.20 |718-1077- 500 90.00 | 293D336X9016C2TE3 
D 33 +10% 5.3 6 0.7 0.46 718-1078-1-ND AT 3.20 25.60 _|718-1078- 500 109.00 | 293D336X9016D2TE3 
[e} 47 +10% 75 6 1 0.33 718-1089-1-ND 39 2.65 21.20 |718-1089- 500 90.00 |293D476X9016C2TE3 
D 47 +20% 75 6 0.7 0.46 718-1086-1-ND AT 3.20 25.60 |718-1086- 500 109.00 |293D476X0016D2TE3 
D 47 +10% 75 6 0.7 0.46 718-1090-1-ND AT 3.20 25.60 |718-1090- 500 109.00 | 293D476X9016D2TE3 
D 68 +10% 10.9 6 0.6 0.50 718-1096-1-ND 58 3.93 31.40 |718-1096- 500 133.50 |293D686X9016D2TE3 
D 100 +10% 16 8 0.6 0.50 718-1057-1-ND 75 5.10 40.80 _|718-1057- 500 173.50 _|293D107X9016D2TE3 
E 100 +10% 16 8 0.6 0.52 718-1023-1-ND 1.45 9.80 78.40 _|718-1023- 400 266.40 |293D107X9016E2TE3 
A at +10% 0.5 4 8.4 0.09 718-1114-1-ND WW 78 6.20 |718-1114- 2,000 53.00/M |293D105X9020A2TE3 
B 2.2 +10% 0.5 6 3.5 0.16 718-1133-1-ND 16 1.05 8.40 | 718-1133- 2,000 71.00/M | 293D225X9020B2TE3 
A 47 +10% 0.9 6 5.0 0.12 718-1150-1-ND 16 1.08 8.60 |718-1150- 2,000 73.00/M |293D475X9020A2TE3 
B 47 +10% 0.9 6 2.9 0.17 718-1151-1-ND 19 1.25 10.00 |718-1151-2-ND 2,000 85.00/M | 293D475X9020B2TE3 
ie} 47 +10% 0.9 6 2.3 0.22 718-1081-1-ND 29 1.95 15.60 _|718-1081-2-ND 500 66.50 _|293D475xX9020C2TE3 
[e} 6.8 +10% 1.4 6 1.9 0.24 718-1092-1-ND 29 1.95 15.60 |718-1092-; 500 66.50 | 293D685X9020C2TE3 
B 10 +10% 2.0 6 2.5: 0.18 718-1125-1-ND 20 1.38 11.00 |718-1125-: 2,000 94.00/M |293D106X9020B2TE3 
20 Cc 10 +20% 2.0 6 EDS 0.25 718-1043-1-ND .29 1.95 15.60 |718-1043-; 500 66.50 | 293D106X0020C2TE3 
Cc 10 +10% 2.0 6 Ee 0.25 718-1049-1-ND 29 1.95 15.60 |718-1049-; 500 66.50 |293D106X9020C2TE3 
ej 22 +10% 44 6 ai) 0.32 718-1068-1-ND 32 2.15 17.20_|718-1068-: 500 73.00 _|293D226X9020C2TE3 
D 22 +20% 4.4 6 i 0.46 718-1063-1-ND 47 3.20 25.60 |718-1063- 500 109.00 | 293D226X0020D2TE3 
D 22 +10% 44 6 0.7 0.46 718-1069-1-ND 47 3.20 25.60 |718-1069- 500 109.00 | 293D226X9020D2TE3 
D 33 +10% 6.6 6 0.7 0.46 718-1079-1-ND AT 3.20 25.60 |718-1079- 500 109.00 | 293D336X9020D2TE3 
D 47 +10% 9.4 6 0.7 0.46 718-1091-1-ND 58 3.93 31.40 |718-1091- 500 133.50 |293D476X9020D2TE3 
E 100 +10% 20.0 8 0.5 0.57 718-1024-1-ND 1.77 11.98 95.80 _|718-1024- 400 325.60 |293D107X9020E2TE3 
A 0.47 +10% 0.5 4 12 0.08 718-1145-1-ND 14 93 7.40 |718-1145- 2,000 63.00/M |293D474X9025A2TE3 
A al +10% 0.5 4 7.6 0.10 718-1115-1-ND 14 93 7.40 |718-1115-2-ND 2,000 63.00/M | 293D105X9025A2TE3 
A 2.2 +10% 0.6 6 6.3 0.11 718-1134-1-ND 16 1.08 8.60 |718-1134-2-ND 2,000 73.00/M | 293D225X9025A2TE3 
B 22) +10% 0.6 6 3.8 0.15 718-1135-1-ND .20 1.38 11.00 |718-1135-; 2,000 94.00/M | 293D225X9025B2TE3 
B 4.7 +10% 1.2 6 2.8 0.17 718-1152-1-ND 20 1.38 11.00 |718-1152-; 2,000 94.00/M_|293D475X9025B2TE3 
25 [e} 47 +10% 1.2 6 2 0.24 718-1082-1-ND .29 1.95 15.60 |718-1082-: 500 66.50 | 293D475xX9025C2TE3 
Cc 10 +20% 25 6 aS: 0.27 718-1044-1-ND 32 2.15 17.20 |718-1044-; 500 73.00 |293D106X0025C2TE3 
Cc 10 +10% 25: 6 1.5 0.27 718-1050-1-ND 32 2.15 17.20 |718-1050-: 500 73.00 |293D106X9025C2TE3 
D 10 +20% 2.5 6 1.0 0.39 718-1045-1-ND A7 3.20 25.60 |718-1045- 500 109.00 | 293D106X0025D2TE3 
D 10 +10% 2.5 6 1.0 0.39 718-1051-1-ND AZ 3.20 25.60 _|718-1051- 500 109.00 | 293D106X9025D2TE3 
D 15 +10% 3.8 6 0.8 0.43 718-1060-1-ND A4 2.98 23.80 |718-1060- 500 101.00 | 293D156X9025D2TE3 
D 22 +20% 5.5 6 0.7 0.46 718-1064-1-ND AZ 3.20 25.60 _|718-1064-2-ND 500 109.00 | 293D226X0025D2TE3 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1780 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


VISHAY. Sprague TANTAMOUNT® Solid Tantalum Commercial Chip Capacitors — 293D and 593D Series (Cont, 
Max. DC | Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Leakage | @ 25°C | @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage | Case | Capacitance| Capacitance; @ 25°C | 120Hz | 100kHz Irms Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 

(V) Code (uF) Tolerance (HA) (%) (Q) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
D 22 +10% 5.5 6 0.7 0.46 718-1070-1-ND A7 3.20 25.60 |718-1070-2-ND 500 109.00 |293D226X9025D2TE3 
25 D 33 +10% 8.3 6 0.7 0.46 718-1080-1-ND 1.10 743 59.40 500 252.50 |293D336X9025D2TE3 
E 33 +10% 8.3 6 0.6 0.52 718-1027-1-ND 1.45 9.80 78.40 400 266.40 |293D336X9025E2TES 
A 0.10 +10% 0.5 4 20 0.06 718-1109-1-ND 14 93 7.40 2,000 63.00/M |293D104X9035A2TE3 
A 0.33 +10% 0.5 4 13 0.08 718-1141-1-ND 16 1.08 8.60 2,000 73.00/M |293D334X9035A2TE3 
A 1.0 +10% 0.5 4 75 0.10 718-1116-1-ND 16 1.08 8.60 2,000 73.00/M |293D105X9035A2TE3 
B 1.0 +20% 0.5 4 5 0.13 718-1112-1-ND 19 1.25 10.00 2,000 85.00/M |293D105X0035B2TE3 
B 1.0 +10% 0.5 4 5 0.13 718-1117-1-ND 19 1.25 10.00_|718-1117-2-ND 2,000 85.00/M_|293D105X9035B2TE3 
B 2.2 +10% 0.8 6 3.8 0.15 718-1136-1-ND 20 1.33 10.60 |718-1136-2-ND 2,000 90.00/M |293D225X9035B2TE3 
Cc 2.2 +10% 0.8 6 2.9 0.20 718-1062-1-ND 26 1.78 14.20 |718-1062-2-ND 500 60.50 |293D225X9035C2TE3 
Cc 3.3 +10% 1.2 6 21 0.23 718-1074-1-ND 32 2.15: 17.20 |718-1074-2-ND 500 73.00 |293D335X9035C2TE3 
35 Cc 47 +10% 1.6 6 1.9 0.24 718-1083-1-ND 32 2.15 17.20 |718-1083-2-ND 500 73.00 |293D475X9035C2TE3 
D 47 +10% 1.6 6 1.3 0.34 718-1084-1-ND 42 2.83 22.60 _|718-1084-2-ND 500 96.00 |293D475X9035D2TE3 
D 6.8 +10% 2.4 6 11 0.37 718-1093-1-ND 42 2.83 22.60 |718-1093-2-ND 500 96.00 |293D685X9035D2TE3 
Cc 10 +10% 3.5 6 1.6 0.26 718-1052-1-ND 40 2.68 21.40 |718-1052-2-ND 500 91.00 |293D106X9035C2TE3 
D 10 +20% 3.5 6 0.1 0.43 718-1046-1-ND AT 3.20 25.60 |718-1046-2-ND 500 109.00 |293D106X0035D2TE3 
D 10 +10% 3.5 6 0.8 0.43 718-1053-1-ND A7 3.20 25.60 |718-1053-2-ND 500 109.00 | 293D106X9035D2TE3 
D 15 +10% 5.3 6 0.7 0.46 718-1061-1-ND 58 3.93 31.40 500 133.50 _|293D156X9035D2TE3 
D 22 +10% 7.7 6 0.6 0.52 718-1071-1-ND 58 3.93 31.40 500 133.50 |293D226X9035D2TE3 
E. 22 +10% 7.7 6 0.6 0.52 718-1025-1-ND 1.45 9.80 78.40 400 266.40 |293D226X9035E2TES 
A 0.10 +10% 0.5 4 19 0.06 718-1110-1-ND AZ 1.15 9.20 2,000 78.00/M |293D104X9050A2TE3 
Cc 1 +10% 0.5 4 4.6 0.16 718-1041-1-ND 40 2.68 21.40 500 91.00 |293D105X9050C2TE3 
50 D 47 +10% 2.4 6 1.2 0.37 718-1085-1-ND 59 4.00 32.00 500 136.00 | 293D475X9050D2TE3 
D 6.8 +10% 3.4 6 0.9 0.41 718-1094-1-ND 59 4.00 32.00 500 136.00 |293D685X9050D2TE3 
E 10 +10% 5 6 0.8 0.45 718-1022-1-ND 2.22 14.98 119.80 |718-1022-2-ND 400 407.20 |293D106X9050E2TES 

593D Series 

63 D 220 +10% 13.2 8 0.100 1.22 718-1106-1-ND 79 5.35 42.80 |718-1106-2-ND 500 182.00 |593D227X96R3D2TE3 
i E 330 +10% 19.8 8 0.100 1.28 718-1038-1-ND 1.58 10.70 85.60 400 291.20 |593D337X96R3E2TE3 
D 100 +20% 10 6 0.100 1.22 718-1100-1-ND 68 4.60 36.80 500 156.50 |593D107X0010D2TE3 
D 100 +10% 10 6 0.100 1.22 718-1101-1-ND 68 4.60 36.80 500 156.50 |593D107X9010D2TE3 
10 D 220 +10% 22 8 0.125 1.10 718-1105-1-ND 1.14 7.73 61.80 500 262.50 |593D227X9010D2TE3 
E 220 +20% 22 8 0.100 1.28 718-1034-1-ND 1.17 7.90 63.20 400 214.80 |593D227X0010E2TE3 
E 220 +10% 22 8 0.100 1.28 718-1035-1-ND 1.17 7.90 63.20 |718-1035-2-ND 400 214.80 |593D227X9010E2TES 
[e} 10 +10% 1.6 6 0.450 0.49 718-1097-1-ND A4 2.98 23.80 |718-1097-2-ND 500 101.00 |593D106X9016C2TE3 
16 D 47 +10% 75 6 0.150 1.00 718-1108-1-ND 68 4.60 36.80 |718-1108-2-ND 500 156.50 |593D476X9016D2TE3 
D 100 +10% 16 8 0.125 1.10 718-1102-1-ND 97 6.53 52.20 |718-1102-2-ND 500 222.00 |593D107X9016D2TE3 
E 100 +10% 16 8 0.100 1.28 718-1030-1-ND 1.58 10.70 85.60 _|718-1030-2-ND 400 291.20 |593D107X9016E2TES 
E 47 +10% 75 4 0.150 1.05 718-1039-1-ND 1.58 10.70 85.60 |718-1039-2-ND 400 291.20 |593D476X9020E2TES 
20 E 68 +10% 13.6 6 0.150 1.05 718-1040-1-ND 1.76 11.88 95.00 |718-1040-2-ND 400 323.20 |593D686X9020E2TE3 
E 100 +10% 20 8 0.150 1.05 718-1031-1-ND 1.76 11.88 95.00 400 323.20 |593D107X9020E2TE3 
[oe 10 +10% 2.5 6 0.450 0.49 718-1098-1-ND 44 2.98 23.80 |718-1098-2-ND 500 101.00 |593D106X9025C2TE3 
25 D 22 +10% 5.5 6 0.200 0.87 718-1104-1-ND 79 5.35 42.80 |718-1104-2-ND 500 182.00 |593D226X9025D2TE3 
E 33 +20% 8.3 6 0.200 0.91 718-1036-1-ND 1.76 11.88 95.00 |718-1036-2-ND 400 323.20 |593D336X0025E2TE3 
E 33 +10% 8.3 6 0.200 0.91 718-1037-1-ND 1.76 11.88 95.00 _|718-1037-; 400 323.20 |593D336X9025E2TE3 
D 10 +10% 3.5 6 0.300 0.71 718-1099-1-ND 68 4.60 36.80 |718-1099-2-ND 500 156.50 |593D106X9035D2TE3 
35 D 15 +10% 5.3 6 0.300 0.71 718-1103-1-ND 79 5.35 42.80 |718-1103-2-ND 500 182.00 |593D156X9035D2TE3 
E 22 +20% res 6 0.275 0.77 718-1032-1-ND 1.58 10.70 85.60 |718-1032-2-ND 400 291.20 |593D226X0035E2TES 
E 22 +10% 7 6 0.275 0.77 718-1033-1-ND 1.58 10.70 85.60 400 291.20 |593D226X9035E2TES 
50 D 4.7 +10% 2.4 6 0.600 0.50 718-1107-1-ND 1.23 8.33 66.60 500 283.00 |593D475X9050D2TE3 
E 10 +10% 5 6 0.550 0.55 718-1029-1-ND 2.02 13.65 109.20 |718-1029-2-ND 400 371.20 |593D106X9050E2TE3 


TANTAMOUNT® Low ESR Solid Tantalum . 
Chip Capacitors — TR3 Series Digi@2Ree! 


Features: ¢ High ripple current carrying capability * Low ESR « Meets EIA 535BAAE and IEC specification QC300801/US0001 »* 100% surge 
current tested (B, C, D and E case sizes) Performance/Electrical Characteristics: « Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 


Dimensions — mm 

hfe Lb >| Case Code EIA Size L Ww H P Tw TH (Min.) 

tf | H A 3216-18 3.2 +0.20 1.6 +0.20 1.6 +0.20 0.80 +0.30 1.2 +0.10 0.70 

HC __ J B 3528-21 3.5 £0.20 2.8 £0.20 1.9 £0.20 0.80 £0.30 2.2 £0.10 0.70 

- ej 6032-28 6.0 +0.30 3.2 +0.30 2.5 +0.30 1.3 40.30 2.2 +0.10 1.0 

D 7343-31 7.3 +0.30 4.3 +0.30 2.8 +0.30 1.3 40.30 2.4 +0.10 1.0 

E 7343-43 7.3 +0.30 4.3 +0.30 4.0 +0.30 1.3 40.30 2.4 +0.10 1.0 

Vv 7343-20 7.3 +0.30 4.3 +0.30 2.0 Max. 1.3 40.30 2.4 +0.10 1.0 

Max. DC | Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Capaci- | Capaci- | Leakage | @ 25°C @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage | Case | tance tance @ 25°C | 120Hz 100kHz Irms Digi-Key i-Key Tape and Reel Vishay 
(V) Code| (uF) |Tolerance| (pA) (%) (Q) (A) Part No. 1 Part No. Qty. Pricing Part No. 
A 47 +10% 1.9 14 0.5 0.39 718-1306-1-ND 43 718-1306-2-ND 2,000 200.00/M |TR3A476K004C0500 
B 68 +10% 2.7 6 0.5 0.41 718-1457-1-ND 36 718-1457-2-ND 2,000 166.00/M | TR3B686K004C0500 
A 100 +10% 10.0 30 1.0 0.27 718-1451-1-ND AL 718-1451-2-ND 2,000 186.00/M |TR3A107K004C1000 
B 220 +20% 8.8 18 14 0.28 718-1453-1-ND 48 718-1453-2-ND 2,000 219.00/M |TR3B227M004C1100 
4 B 220 +20% 8.8 18 0.7 0.35 718-1454-1-ND 55 718-1454-2-ND 2,000 252.00/M_|TR3B227M004C0700 
B 220 +20% 8.8 18 0.5 0.41 718-1455-1-ND 66 2,000 302.00/M |TR3B227M004C0500 
B 220 +20% 8.8 18 0.45 0.43 718-1456-1-ND 72 718-1456-2-ND 2,000 331.00/M |TR3B227M004C0450 
E 680 +10% 27.2 12 0.1 1.28 718-1385-1-ND ct: 718-1385-2-ND 400 387.20 | TR3E687K004C0100 
E 1000 +20% 40.0 20 0.1 1.28 718-1452-1-ND 2.74 718-1452-2-ND 400 503.20 | TR3E108M004C0100 
A 10 +10% 0.6 6 1.5 0.22 718-1550-1-ND 32 718-1550-2-ND 2,000 146.00/M |TR3A106K6R3C1500 
A 33 +10% 2.0 14 0.6 0.35 718-1305-1-ND -30 718-1305-2-ND 2,000 140.00/M | TR3A336K6R3C0600 
A 47 +10% 2.8 12 0.8 0.31 718-1557-1-ND AL 718-1557-2-ND 2,000 186.00/M | TR3A476K6R3C0800 
Cc 47 +10% 2.8 6 0.25 0.66 718-1558-1-ND 59 718-1558-2-ND 500 134.50 | TR3C476K6R3C0250 
B 68 +10% 41 6 0.5 0.41 718-1319-1-ND 44 718-1319-2-ND 2,000 202.00/M_| TR3B686K6R3C0500 
Cc 68 +10% 41 6 0.2 0.74 718-1561-1-ND 65 500 148.50 | TR3C686K6R3C0200 
B 100 +10% 6.0 15 0.5 0.41 718-1313-1-ND 44 2,000 202.00/M |TR3B107K6R3C0500 
63 Cc 100 +10% 6.0 6 0.3 0.61 718-1551-1-ND 59 500 134.50 | TR3C107K6R3C0300 
7 Cc 100 +10% 6.0 6 0.125 0.94 718-1552-1-ND .70 500 161.50 | TR38C107K6R3C0125 
Vv 100 +10% 6.0 8 0.2 0.79 718-1553-1-ND 1.06 1,000 488.00 _|TR3V107K6R3C0200 
Vv 100 +10% 6.0 8 0.15 0.91 718-1554-1-ND 1.11 1,000 512.00 |TR38V107K6R3C0150 
D 330 +10% 19.8 8 0.125 1.10 718-1356-1-ND 1.03 500 236.50 | TR3D337K6R3C0125 
D 330 +10% 19.8 8 0.1 1.22 718-1355-1-ND 1.09 500 249.50 | TR3D337K6R3C0100 
D 330 +10% 19.8 8 0.06 1.58 718-1354-1-ND 1.34 500 307.50 | TR3D337K6R3C0060 
D 330 +10% 19.8 8 0.045 1.83 718-1353-1-ND 1.80 718-1353-2-ND 500 414.00 |TR3D337K6R3C0045 
D 330 +10% 19.8 8 0.035 2.07 718-1352-1-ND 2.06 718-1352-2-ND 500 473.00 | TR3D337K6R3C0035 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1781 


VISHAY. Sprague TANTAMOUNT® Low ESR Solid Tantalum Chip Capacitors — TR3 Series (Cont) 


Max. DC | Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Capaci- | Capaci- | Leakage | @ 25°C | @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage |Case| tance | tance | @ 25°C | 120Hz | 100kHz Irms Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Vishay 

(V) Code| (uF) |Tolerance; (yA) (%) (Q) (A) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
E 330 +10% 19.8 8 0.1 1.28 718-1377-1-ND 1.68 11.39 91.08 |718-1377-2-ND 400 309.60 |TR3E337K6R3C0100 
D 470 +20% 28.2 14 0.2 0.87 718-1559-1-ND 1.34 9.05 72.36 |718-1559-2-ND 500 307.50 |TR3D477M6R3C0200 
D 470 +20% 28.2 14 0.15 1.00 718-1560-1-ND 1.47 9.96 79.70 |718-1560-2-ND 500 338.50 |TR3D477M6R3C0150 

6.3 E 470 +10% 28.2 10 0.1 1.28 718-1383-1-ND 2.11 14.23 113.86 |718-1383-2-ND 400 387.20 |TR3E477K6R3C0100 
E 470 +10% 28.2 10 0.065 1.59 718-1382-1-ND 2.32 15.66 125.24 |718-1382-2-ND 400 426.00 _|TR3E477K6R3C0065 
E 470 +10% 28.2 10 0.05 1.82 718-1381-1-ND 3.16 21.35 170.78 |718-1381-2-ND 400 580.80 |TR3E477K6R3C0050 
E 680 +20% 40.8 20 0.1 1.28 718-1562-1-ND 2.27 15.31 122.46 |718-1562-2-ND 400 416.40 |TR3E687M6R3C0100 
A 47 +10% 0.5 6 1.0 0.27 718-1478-1-ND 37 2.47 19.74 |718-1478-2-ND 2,000 168.00/M |TR3A475K010C1000 
A 10 +10% 1.0 6 2.0 0.19 718-1300-1-ND 30 2.06 16.46 |718-1300-2-ND 2,000 140.00/M_ |TR3A106K010C2000 
A 10 +10% 1.0 6 1.8 0.20 718-1458-1-ND 32 2.15 17.20 |718-1458-2-ND 2,000 146.00/M |TR3A106K010C1800 
A 10 +10% 1.0 6 1.0 0.27 718-1459-1-ND 37 2.47 19.74 |718-1459-2-ND 2,000 168.00/M |TR3A106K010C1000 
A 10 +10% 1.0 6 0.9 0.29 718-1460-1-ND 38 2.56 20.50 |718-1460-2-ND 2,000 174.00/M_|TR3A106K010C0900 
B 10 +10% 1.0 6 0.8 0.33 718-1461-1-ND 33 2.22 17.72 |718-1461-2-ND 2,000 151.00/M |TR3B106K010C0800 
B 10 +10% 1.0 6 0.75 0.34 718-1462-1-ND 36 2.44 19.50 |718-1462-2-ND 2,000 166.00/M |TR3B106K010C0750 
A 15 +10% 1.5 6 1.0 0.27 718-1302-1-ND 37 2.47 19.74 |718-1302-2-ND 2,000 168.00/M_ |TR3A156K010C1000 
A 22 +10% 2.2 8 1.0 0.27 718-1304-1-ND 37 2.47 19.74 |718-1304-2-ND 2,000 168.00/M |TR3A226K010C1000 
A 22 +10% 2.2 8 0.9 0.29 718-1472-1-ND 38 2.56 20.50 |718-1472-2-ND 2,000 174.00/M_|TR3A226K010C0900 
A 22 +10% 2.2 8 0.8 0.31 718-1473-1-ND At 2.74 21.90 |718-1473-2-ND 2,000 186.00/M |TR3A226K010C0800 
B 22 +10% 2.2 6 0.7 0.35 718-1314-1-ND 40 2.69 21.52 |718-1314-2-ND 2,000 183.00/M |TR3B226K010C0700 
B 22 +10% 2.2 6 0.4 0.46 718-1474-1-ND 48 3.23 25.80 |718-1474-2-ND 2,000 219.00/M |TR3B226K010C0400 
B 47 +10% 47 6 0.5 0.41 718-1318-1-ND 44 2.97 23.78 |718-1318-2-ND 2,000 202.00/M /TR3B476K010C0500 
D 47 +10% 4.7 6 0.1 1.22 718-1359-1-ND 87 5.88 47.06 _|718-1359-2-ND 500 200.00 _|TR3D476K010C0100 
B 68 +10% 6.8 14 0.9 0.31 718-1482-1-ND 40 2.69 21.52 |718-1482-2-ND 2,000 183.00/M |TR3B686K010C0900 
B 68 +10% 6.8 14 0.75 0.34 718-1483-1-ND 44 2.97 23.78 |718-1483-2-ND 2,000 202.00/M |TR3B686K010C0750 
B 68 +10% 6.8 14 0.6 0.38 718-1484-1-ND 48 3.23 25.80 |718-1484-2-ND 2,000 219.00/M |TR3B686K010C0600 
c 68 +10% 6.8 6 0.225 0.70 718-1485-1-ND 65 4.37 34.92 |718-1485-2-ND 500 148.50 | TR3C686K010C0225 
Vv 68 +10% 6.8 6 0.3 0.65 718-1486-1-ND 1.01 6.83 54.64 |718-1486-2-ND 1,000 464.00 |TR3V686K010C0300 
Vv 68 +10% 6.8 6 0.2 0.79 718-1487-1-ND 1.06 7A7 57.38 |718-1487-2-ND 1,000 488.00 |TR3V686K010C0200 
Vv 68 +10% 6.8 6 0.14 0.94 718-1488-1-ND 1.11 7.53 60.24 |718-1488-2-ND 1,000 512.00 | TR3V686K010C0140 
Vv 68 +10% 6.8 6 0.1 1:12 718-1489-1-ND 1.22 8.22 65.72 |718-1489-2-ND 1,000 559.00 | TR3V686K010C0100 
Cc 100 +10% 10.0 8 0.2 0.74 718-1325-1-ND 59 3.96 31.64 |718-1325-2-ND 500 134.50 |TR3C107K010C0200 

10 ie} 100 +10% 10.0 8 0.15 0.86 718-1463-1-ND 62 4.17 33.36 |718-1463-2-ND 500 142.00 _|TR3C107K010C0150 
c 100 +10% 10.0 8 0.1 1.05 718-1324-1-ND 65 4.37 34.92 |718-1324-2-ND 500 148.50 |TR3C107K010C0100 
D 100 +10% 10.0 6 0.1 1.22 718-1338-1-ND 73 4.90 39.22 |718-1338-2-ND 500 166.50 |TR3D107K010C0100 
D 100 +10% 10.0 6 0.08 1.37 718-1337-1-ND 80 5.41 43.28 |718-1337-2-ND 500 184.00 |TR3D107K010C0080 
D 100 +10% 10.0 6 0.065 1.52 718-1336-1-ND 291 6.14 49.08 |718-1336-2-ND 500 208.50 |TR3D107K010C0065 
D 100 +10% 10.0 6 0.05 1.73 718-1464-1-ND 1.34 9.05 72.36 _|718-1464-2-ND 500 307.50 |TR3D107K010C0050 
Vv 100 +10% 10.0 8 0.4 0.56 718-1465-1-ND 1.41 7.53 60.24 |718-1465-2-ND 1,000 512.00 |TR3V107K010C0400 
Vv 100 +10% 10.0 8 0.2 0.79 718-1466-1-ND 1.22 8.22 65.72 |718-1466-2-ND 1,000 559.00 |TR3V107K010C0200 
Vv 100 410% 10.0 8 0.15 0.91 718-1467-1-ND 1.28 8.68 69.40 |718-1467-2-ND 1,000 590.00 |TR3V107K010C0150 
D 150 +10% 15.0 8 0.1 1.22 718-1344-1-ND 1.01 6.83 54.64 |718-1344-2-ND 500 232.00 |TR3D157K010C0100 
D 150 +10% 15.0 8 0.075 1.41 718-1343-1-ND 1.52 10.28 82.24 |718-1343-2-ND 500 349.50 _|TR3D157K010C0075 
D 150 +10% 15.0 8 0.05 1.73 718-1342-1-ND 1.83 12.34 98.68 |718-1342-2-ND 500 419.50 |TR3D157K010C0050 
E 150 +10% 15.0 8 0.08 1.44 718-1471-1-ND 1.87 12.65 101.20 |718-1471-2-ND 400 344.00 |TR3E157K010C0080 
D 220 +10% 22.0 8 0.125 1.10 718-1349-1-ND 1.22 8.22 65.78 |718-1349-2-ND 500 279.50 |TR3D227K010C0125 
D 220 +10% 22.0 8 0.1 1.22 718-1348-1-ND 1.34 9.05 72.36 |718-1348-2-ND 500 307.50 |TR3D227K010C0100 
D 220 +10% 22.0 8 0.05 1.73 718-1347-1-ND 2.13 14.39 115.12 |718-1347-2-ND 500 489.50 |TR3D227K010C0050 
E 220 410% 22.0 8 0.1 1.28 718-1372-1-ND 1.68 11.39 91.08 |718-1372-2-ND 400 309.60 |TR3E227K010C0100 
D 330 +20% 33.0 15 0.15 1.00 718-1475-1-ND 1.34 9.05 72.36 |718-1475-2-ND 500 307.50 |TR3D337M010C0150 
D 330 +20% 33.0 15 0.125 1.10 718-1476-1-ND 1.47 9.96 79.70 |718-1476-2-ND 500 338.50 |TR3D337M010C0125 
D 330 +20% 33.0 15 0.1 1.22 718-1477-1-ND 1.52 10.28 82.24 |718-1477-2-ND 500 349.50 |TR3D337M010C0100 
E 330 +10% 33.0 10 0.1 1.28 718-1376-1-ND 2.06 13.92 111.32 |718-1376-2-ND 400 378.40 | TR3E337K010C0100 
E 330 +10% 33.0 10 0.06 1.66 718-1375-1-ND 2.81 18.98 151.80 |718-1375-2-ND 400 516.00 |TR3E337K010C0060 
E 470 +20% 47.0 15 0.2 0.91 718-1479-1-ND 2.06 13.92 111.32 |718-1479-2-ND 400 378.40 |TR3E477M010C0200 
E 470 +20% 47.0 15 0.15 1.05 718-1480-1-ND 2.27 15.31 122.46 |718-1480-2-ND 400 416.40 |TR3E477M010C0150 
E 470 +20% 47.0 15 0.1 1.28 718-1481-1-ND 2.38 16.07 128.58 |718-1481-2-ND 400 437.20 _|TR3E477M010C0100 
A 47 +10% 0.8 6 2.0 0.19 718-1503-1-ND -30 2.06 16.46 |718-1503-2-ND 2,000 140.00/M_ |TR3A475K016C2000 
A 6.8 +10% 1.1 6 3.0 0.16 718-1307-1-ND 30 2.06 16.46 |718-1307-2-ND 2,000 140.00/M |TR3A685K016C3000 
A 10 +10% 1.6 6 1.7 0.21 718-1301-1-ND 30 2.06 16.46 |718-1301-2-ND 2,000 140.00/M_ |TR3A106K016C1700 
B 10 +10% 1.6 6 0.8 0.33 718-1310-1-ND 33 2.22 17.72 |718-1310-2-ND 2,000 151.00/M |TR3B106K016C0800 
B 10 +10% 1.6 6 0.5 0.41 718-1490-1-ND 40 2.69 21.52 |718-1490-2-ND 2,000 183.00/M_|TR3B106K016C0500 
Cc 10 +10% 1.6 6 0.45 0.49 718-1320-1-ND A7 3.16 25.30 |718-1320-2-ND 500 107.50 |TR3C106K016C0450 
B 22 +10% 3.5 6 0.6 0.38 718-1497-1-ND 48 3.23 25.80 |718-1497-2-ND 2,000 219.00/M |TR3B226K016C0600 
B 33 +10% 5.3 6 0.7 0.35 718-1316-1-ND 44 2.96 23.68 |718-1316-2-ND 2,000 201.00/M |TR3B336K016C0700 
B 33 +10% 5.3 6 0.5 0.41 718-1501-1-ND 48 3.23 25.80 |718-1501-2-ND 2,000 219.00/M |TR3B336K016C0500 
B 33 +10% 5.3 6 0.35 0.49 718-1502-1-ND 53 3.58 28.64 |718-1502-2-ND 2,000 243.00/M_|TR3B336K016C0350 
Cc 33 +10% 5.3 6 0.3 0.61 718-1328-1-ND 59 3.96 31.64 |718-1328-2-ND 500 134.50 | TR3C336K016C0300 
D 33 +10% 5.3 6 0.15 1.00 718-1350-1-ND 80 5.41 43.28 |718-1350-2-ND 500 184.00 |TR3D336K016C0150 
c 47 410% 75 6 0.3 0.61 718-1332-1-ND 59 3.96 31.64 |718-1332-2-ND 500 134.50 |TR3C476K016C0300 

16 D 47 +10% 75 6 0.15 1.00 718-1361-1-ND 73 4.90 39.22 |718-1361-2-ND 500 166.50 |TR3D476K016C0150 
D 47 +10% 7.5 6 0.1 1.22 718-1360-1-ND 87 5.88 47.06 _|718-1360-2-ND 500 200.00 |TR3D476K016C0100 
D 68 +10% 10.9 6 0.15 1.00 718-1365-1-ND 84 5.69 45.54 |718-1365-2-ND 500 193.50 | TR3D686K016C0150 
D 100 +10% 16.0 8 0.15 1.00 718-1491-1-ND 88 5.97 47.74 |718-1491-2-ND 500 203.00 |TR3D107K016C0150 
D 100 410% 16.0 8 0.125 1.10 718-1340-1-ND 93 6.26 50.10 |718-1340-2-ND 500 213.00 |TR3D107K016C0125 
D 100 410% 16.0 8 0.1 1.22 718-1339-1-ND 1.09 7.34 58.70 |718-1339-2-ND 500 249.50 |TR3D107K016C0100 
E 100 +10% 16.0 8 0.1 1.28 718-1369-1-ND 1.68 11.39 91.08 |718-1369-2-ND 400 309.60 |TR3E107K016C0100 
D 150 +10% 24.0 8 0.15 1.0 718-1492-1-ND 1.01 6.83 54.64 |718-1492-2-ND 500 232.00 |TR3D157K016C0150 
D 150 +10% 24.0 8 0.125 1.10 718-1493-1-ND 1.09 7.34 58.70 |718-1493-2-ND 500 249.50 |TR3D157K016C0125 
D 150 +10% 24.0 8 0.1 1.22 718-1494-1-ND 1.20 8.12 64.94 |718-1494-2-ND 500 276.00 |TR3D157K016C0100 
E 150 +10% 24.0 8 0.075 1.48 718-1495-1-ND 2.06 13.92 111.32 |718-1495-2-ND 400 378.40 |TR3E157K016C0075 
E 150 +10% 24.0 8 0.06 1.66 718-1496-1-ND 2.17 14.69 117.48 |718-1496-2-ND 400 399.60 |TR3E157K016C0060 
E 220 +10% 35.2 14 0.15 1.05 718-1498-1-ND 1.87 12.65 101.20 |718-1498-2-ND 400 344.00 | TR3E227K016C0150 
E 220 410% 35.2 14 0.125 1.15 718-1499-1-ND 2.06 13.92 111.32 |718-1499-2-ND 400 378.40 |TR3E227K016C0125 
E 220 +10% 35.2 14 0.1 1.28 718-1500-1-ND 2.17 14.69 117.48 |718-1500-2-ND 400 399.60 |TR3E227K016C0100 
A 6.8 +10% 1.4 6 3.2 0.15 718-1308-1-ND 34 2.28 18.22 |718-1308-2-ND 2,000 155.00/M | TR3A685K020C3200 
B 10 +10% 2.0 6 1.0 0.29 718-1311-1-ND 40 2.69 21.52 |718-1311-2-ND 2,000 183.00/M |TR3B106K020C1000 
c 10 +10% 2.0 6 0.45 0.49 718-1321-1-ND 53 3.56 28.46 |718-1321-2-ND 500 121.00 |TR3C106K020C0450 
B 22 +10% 4.4 6 0.8 0.33 718-1315-1-ND -60 4.05 32.38 |718-1315-2-ND 2,000 275.00/M |TR3B226K020C0800 
ie} 22 +10% 4.4 6 0.375 0.54 718-1327-1-ND 63 4.27 34.16 | 718-1327-2-ND 500 145.00 | TR3C226K020C0375 

20 c 33 +10% 6.6 6 0.35 0.56 718-1329-1-ND 68 4.63 37.00 |718-1329-2-ND 500 157.50 | TR3C336K020C0350 
Cc 33 +10% 6.6 6 0.3 0.60 718-1506-1-ND fa 4.82 38.56 |718-1506-2-ND 500 164.00 |TR3C336K020C0300 
Cc 33 +10% 6.6 6 0.2 0.74 718-1507-1-ND -76 5.12 40.92 |718-1507-2-ND 500 174.00 |TR3C336K020C0200 
D 33 +10% 6.6 6 0.2 0.87 718-1351-1-ND 73 4.90 39.22 |718-1351-2-ND 500 166.50 | TR3D336K020C0200 
D 47 +10% 9.4 6 0.15 1.00 718-1363-1-ND 1.01 6.83 54.64 |718-1363-2-ND 500 232.00 _|TR3D476K020C0150 
D 47 +10% 9.4 6 0.1 1.22 718-1362-1-ND 1.47 9.96 79.70 |718-1362-2-ND 500 338.50 _|TR3D476K020C0100 
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VISHAY. Sprague TANTAMOUNT® Low ESR Solid Tantalum Chip Capacitors — TR3 Series (Cont.) 


Max. DC | Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Capaci-| Capaci- | Leakage | @ 25°C | @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage | Case | tance tance | @ 25°C | 120Hz | 100kHz Irms Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Vishay 
(Vv) Code | (uF) | Tolerance (uA) (%) (Q) (A) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
E 47 +10% 75 4 0.15 1.05 718-1379-1-ND 1.68 11.39 91.08 ]718-1379-2-ND 400 309.60 |TR3E476K020C0150 
D 68 +10% 13.6 6 0.15 1.00 718-1366-1-ND 1.20 812 64.94 |718-1366-2-ND 500 276.00 |TR3D686K020C0150 
20 E 68 +10% 13.6 6 0.15 1.05 718-1384-1-ND 1.87 12.65 101.20 |718-1384-2-ND 400 344.00 | TR3E686K020C0150 
E 100 +10% 20.0 8 0.15 1.05 718-1370-1-ND 2.06 13.92 111.32 400 378.40 |TR3E107K020C0150 
E 100 +10% 20.0 8 04 1.28 718-1505-1-ND 217 14.69 117.48 400 399.60 _|TR3E107K020C0100 
A 1 +10% 05 4 4.0 0.14 718-1299-1-ND 25 1.71 13.66 2,000 | 116.00/M |TR3A105K025C4000 
A 2.2 +10% 0.6 6 4.0 0.14 718-1303-1-ND 30 2.06 16.46 2,000 | 140.00/M |TR3A225K025C4000 
A 3.3 +10% 0.8 6 35 0.15 718-1520-1-ND 40 272 21.76 2,000 | 185.00/M |TR3A335K025C3500 
A 3.3 +10% 0.8 6 3.0 0.16 718-1521-1-ND 46 3.10 24.80 2,000 | 211.00/M |TR3A335K025C3000 
B 47 +10% 1.2 6 1.5 0.24 718-1317-1-ND 48 3.26 26.04 _[718-1317-2-ND 2,000 | _221.00/M_|TR3B475K025C1500 
c 47 +10% 1.2 6 0.525 0.46 718-1330-1-ND 53 3.56 28.46 |718-1330-2-ND 500 421.00 |TR3C475K025C0525 
B 68 +10% 17 6 07 0.35 718-1528-1-ND 53 358 28.64 2,000 | 243.00/M_ | TR3B685K025C0700 
B 10 +10% 25 6 14 0.28 718-1312-1-ND 72 4.87 38.96 |718-1312-2-ND 2,000 | 331.00/M_ |TR3B106K025C1100 
c 10 +10% 25 6 0.45 0.49 718-1322-1-ND 58 3.91 31.30 |718-1322-2-ND 500 133.00 |TR3C106K025C0450 
c 15 +10% 3.8 6 0.425 0.51 718-1326-1-ND 63 4.27 34.16 500 145.00_|TR3C156K025C0425 
c 22 +10% 55 6 0.425 0.51 718-1510-1-ND NEW! 68 463 37.00 |718-1510-2-ND NEW! | 500 157.50 |TR3C226K025C0425 
c 22 +10% 55 6 0.4 0.52 718-1511-1-ND 71 4.82 38.56 |718-1511-2-ND 500 164.00 |TR3C226K025C0400 
25 c 22 +10% 55 6 0.3 0.61 718-1512-1-ND 76 512 40.92 )718-1512- 500 174.00 |TR3C226K025C0300 
c 22 +10% 55 6 0.275 0.63 718-1513-1-ND 80 542 43.32 |718-1513- 500 184.00 |TR3C226K025C0275 
c 22 +10% 55 6 0.25 0.66 718-1514-1-ND 82 5.54 44.28 [718-1514- 500 188.00 _|TR3C226K025C0250 
D 22 +10% 55 6 0.2 0.87 718-1345-1-ND 84 ~=«5.69 45.54 |718-1345-2-ND 500 193.50 | TR3D226K025C0200 
Vv 22 +10% 55 6 05 0.5 718-1517-1-ND 1.01 6.83 54.64 |718-1517-2-ND 1,000 464.00 |TR3V226K025C0500 
Vv 22 +10% 55 6 0.4 0.56 718-1518-1-ND 1.06 7.17 57.38 |718-1518-2-ND 1,000 488.00 |TR3V226K025C0400 
Vv 22 +10% 55 6 0.25 0.71 718-1519-1-ND 115 7.80 62.40 |718-1519-2-ND 1,000 530.00 |TR3V226K025C0250 
E 33 +10% 8.3 6 0.2 0.91 718-1374-1-ND 1.87 12.65 101.20 |718-1374-2-ND 400 344.00 _|TR3E336K025C0200 
E 33 +10% 66 4 0.175 0.97 718-1373-1-ND 2.06 13.92 111.32 |718-1373-2-ND 400 378.40 |TR3E336K025C0175 
D 47 +10% 11.8 8 0.25 0.77 718-1524-1-ND 1.01 6.83 54.64 |718-1524-2-ND 500 232.00 |TR3D476K025C0250 
D 47 +10% 11.8 8 0.15 1.0 718-1525-1-ND 1.20 812 64.94 |718-1525-2-ND 500 276.00 |TR3D476K025C0150 
D 47 +10% 11.8 8 04 1.22 718-1526-1-ND 1.80 1218 97.42 500 414.00 |TR3D476K025C0100 
E 47 +10% 11.8 6 0.2 0.91 718-1380-1-ND 1.87 12.65 101.20 |718-1380-2-ND 400 344.00 _|TR3E476K025C0200 
E 47 +10% 11.8 8 0.15 1.05 718-1527-1-ND 2.06 13.92 111.32 [718-1527-2-ND 400 378.40 _[TR3E476K025C0150 
A 1.0 +10% 05 4 3.0 0.16 718-1531-1-ND 42° 281 22.50 2,000 | 191.00/M_ |TR3A105K035C3000 
c 47 +10% 1.6 6 05 0.47 718-1331-1-ND 59 3.96 31.64 500 134.50 |TR3C475K035C0500 
c 10 +10% 35 6 0.45 0.49 718-1323-1-ND 63 427 34.16 500 145.00 |TR3C106K035C0450 
D 10 +10% 35 6 0.3 0.71 718-1334-1-ND 73. 4.90 39.22 |718-1334-2-ND 500 166.50 |TR3D106K035C0300 
D 10 +10% 3.5 6 0.25 0.77 718-1333-1-ND 80 5.41 43.28 [718-1333-2-ND 500 184.00 _|TR3D106K035C0250 
D 10 +10% 35 6 0.135 1.05 718-1533-1-ND 1.14 7.74 61.88 |718-1533-2-ND 500 263.00 |TR3D106K035C0135 
D 10 +10% 35 6 0.125 1.10 718-1534-1-ND 1.20 812 64.94 |718-1534-2-ND 500 276.00 |TR3D106K035C0125 
D 15 +10% 5.3 6 0.3 071 718-1341-1-ND 84 569 45.54 |718-1341-2-ND 500 193.50 | TR3D156K035C0300 
D 15 +10% 5.3 6 0.225 0.82 718-1535-1-ND 1.02 689 55.12 500 234.50 |TR3D156K035C0225 
35 D 15 +10% 5.3 6 0.15 1.00 718-1536-1-ND 1.20 8.12 64.94 |718-1536-2-ND 500 276.00 _|TR3D156K035C0150 
E 15 +10% 5.3 6 0.2 0.91 718-1537-1-ND 1.68 11.39 91.08 |718-1537-2-ND 400 309.60 |TR3E156K035C0200 
E 15 +10% 5.3 6 0.15 1.05 718-1538-1-ND 1.87 12.65 101.20 400 344.00 |TR3E156K035C0150 
D 22 +10% 77 6 0.3 0.71 718-1346-1-ND 1.02 689 55.12 |718-1346-2-ND 500 234.50 |TR3D226K035C0300 
D 22 +10% 77 6 0.275 0.74 718-1539-1-ND 1.09 7.34 58.70 |718-1539-2-ND 500 249.50 |TR3D226K035C0275 
D 22 +10% 77 6 0.250 0.77 718-1540-1-ND 1.20. 8.12 64.94 500 276.00 _|TR3D226K035C0250 
D 22 +10% 77 6 0.2 0.87 718-1541-1-ND 1.30 8.80 70.40 500 299.00 |TR3D226K035C0200 
E 22 +10% 77 6 0.300 0.74 718-1515-1-ND NEW! 1.59 10.72 85.72 400 291.60 |TR3E226K035C0300 
E 22 +10% TT 6 0.275 0.77 718-1371-1-ND 1.68 11.39 91.08 |718-1371-2-ND 400 309.60 |TR3E226K035C0275 
E 22 +10% Td 6 0.200 0.91 718-1516-1-ND NEW! 1.87 12.65 101.20 |718-1516-2-ND NEW! | 400 344.00 | TR3E226K035C0200 
B 1 +10% 05 4 2.0 0.21 718-1309-1-ND 78 5.30 42.38 |718-1309-2-ND 2,000 | 360.00/M_ |TR3B105K050C2000 
B 15 +10% 0.8 6 2.0 0.21 718-1544-1-ND 86 582 46.52 |718-1544-2-ND 2,000 | 395.00/M_|TR3B155K050C2000 
B 2.2 +10% 14 6 2.0 0.21 718-1545-1-ND 91 616 49.26 |718-1545-2-ND 2,000 | 419.00/M |TR3B225K050C2000 
c 47 +10% 24 6 1.0 0.33 718-1546-1-ND 1.38 9.30 74.42 |718-1546-2-ND 500 316.50 |TR3C475K050C1000 
c 47 +10% 24 6 07 0.40 718-1547-1-ND 1.43 9.66 —_77.30_|718-1547-2-ND 500 328.50 _|TR3C475K050C0700 
c 47 +10% 24 6 05 0.47 718-1548-1-ND 1.48 10.03 80.24 |718-1548-2-ND 500 341.00 |TR3C475K050C0500 
D 47 +10% 24 6 0.6 0.5 718-1358-1-ND 144 9.74 77.92 500 331.00 |TR3D475K050C0600 
50 D 47 +10% 24 6 0.3 0.71 718-1357-1-ND 1.30 880 70.40 |718-1357-2-ND 500 299.00 |TR3D475K050C0300 
E 47 +10% 1.9 4 0.3 0.74 718-1378-1-ND 3.36 22.73 181.86 |718-1378-2-ND 400 618.40 |TR3E475K050C0300 
D 6.8 +10% 3.4 6 05 0.55 718-1364-1-ND 1.81 12.25 97.96 500 416.50 _|TR3D685K050C0500 
E 68 +10% 34 6 05 0.57 718-1549-1-ND 281 1897 151.72 400 516.00 |TR3E685K050C0500 
D 10 +10% 5.0 6 0.55 0.52 718-1335-1-ND 1.98 13.36 106.88 |718-1335-2-ND 500 454.00 |TR3D106K050C0550 
E 10 +10% 5.0 6 0.55 0.55 718-1368-1-ND 2.96 20.00 160.02 |718-1368-2-ND 400 544.00 |TR3E106K050C0550 
E 10 +10% 5.0 6 0.4 0.64 718-1367-1-ND 3.58 24.21 193.64 |718-1367-2-ND 400 658.40 | TR3E106K050C0400 
E 10 +10% 5.0 6 0.3 0.74 718-1543-1-ND 3.76 25.43 203.40 |718-1543-2-ND 400 691.60 _|TR3E106K050C0300 
TANTAMOUNT® High Temperature Solid 
Tantalum Chip Capacitors — TH3 Series 
Features: * Operating temperature up to Case Dimensions — mm 
150°C with 50% voltage derating . High Code EIA Size L WwW H P Tw TH (Min.) 
telebilly. BGHS: complant mati Hn termit A 3216-18 | 3220.20 | 1620.20 | 16+0.20 | 0.802030 | 1.220410 | 0.70 
ations. © 00%! Suge: current tested (By, -D B 3528-21 | 3520.20 | 282020 | 1920.20 | 0.80+0.30 | 2.22010 0.70 
and E case sizes) 
Perfarmanee/Elocivical Gharacterleties: c 6032-28 | 6.0+0.30 | 3.22030 | 2.5+0.30 | 1320.30 | 2.2+0.10 1.0 
* Operating Temperature: -55°C ~ 150°C D 7343-31 7.3+0.30 | 4320.30 | 2.82030 | 1.320.30 | 2.4 +0.10 1.0 
Capacitance Tolerance: * +10% E 7343-43 | 7.3+0.30 | 4.32030 | 4.020.30 | 1320.30 | 2.4+0.10 1.0 
Max. DC | Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Leakage | @ 25°C | @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage | Case | Capacitance | @ 25°C | 120Hz 100kHz Irms Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(v) Code (uF) (WA) (%) (Q) (A) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
A 3.3 05 6 5.0 0.12 718-1267-1-ND 28 1.88 15.00 |718-1267-2-ND 2,000 128.00/M | TH3A335K016C3400 
16 D 47 75 6 0.7 0.46 718-1271-1-ND 91 6.13 49.00 |718-1271-2-ND 500 208.50 | TH3D476K016C0600 
E 100 16.0 8 0.6 0.52 718-1274-1-ND 1.16 7.81 62.50 _|718-1274-2-ND 400 212.40 _|TH3E107K016C0600 
B 2.2 0.6 6 3.8 0.15 718-1268-1-ND 32 2.19 17.50 |718-1268-2-ND 2,000 149.00/M | TH3B225K025C3000 
25 c 10 25 6 15 0.27 718-1270-1-ND 51 3.44 27.50 |718-1270-2-ND 500 117.00 | TH3C106K025C1100 
D 33 8.3 6 0.7 0.46 718-1272-1-ND 98 6.63 53.00 _|718-1272-2-ND 500 225.50 _| TH3D336K025C0500 
B 1 05 4 5.0 0.13 718-1269-1-ND 32 2.19 17.50 |718-1269-2-ND 2,000 149.00/M_|TH3B105K035C4400 
35 D 10 3.5 6 0.8 0.43 718-1273-1-ND 94 6.38 51.00 |718-1273-2-ND 500 217.00 | TH3D106K035C0700 
E 22 77 6 0.6 0.52 718-1275-1-ND 1.28 8.63 69.00 _|718-1275-2-ND 400 234.80 | TH3E226K035C0500 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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TANTAMOUNT® Hi-Rel COTS Solid Tantalum 


VISHAY. Sprague 
* Sprague Chip Capacitors — T83 Series 


Features: ¢ Tin/Lead (SnPb) terminations * Standard and Dimensions — mm 
low ESR options * High reliability *Meets EIA 535BAAC | case Code | EIA Size L WwW H P TW TH (Min.) 
Bnd TEC oer SoceO UD Src meananivell and: penolmence, A 3216-18 | 3220.20 | 1620.20 | 1620.20 | 0.80200 | 1230.10 0.70 
Boe anareisewical Gharactaitatica:-« Operating B 3528-21 | 3520.20 | 2820.20 | 1.920.20 | 0802030 | 2220.10 0.70 

: C 6032-28 | 6.02030 | 3220.30 | 252030 | 1.32030 | 2220.10 1.0 
Temperature: -55°C ~ 125°C 
Gapectance Tolerance: 210% D 7343-31 | 7.32030 | 4.32030 | 282030 | 1.32030 | 2440.10 1.0 
Applications: * Avionics + Military * Aerospace E 7343-43 | 7.32030 | 4.32030 | 4.02030 | 1.32030 | 2440.10 1.0 


Max. DC Max. DF Max. ESR 
Rated Leakage @ 25°C @ 25°C Cut Tape 
Voltage | Case | Capacitance @ 25°C 120Hz 100kHz | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 

(V) Code (uF) (uA) (%) (9) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
aa B 47 28 6 0.55 718-1602-1-NDt 4.29 29.00 232.00 |718-1602-2-NDt 2,000 1972.00/M |T83B476K6R3EZZL 
: c 220 13.9 14 0.3 718-1601-1-ND¢ NEW! | 6.11 41.25 330.00 |718-1601-2-NDt NEW! | 500 1402.50 _|T83C227K6R3EZZL 
A 47 05 6 3.0 718-1569-1-NDt 3.66 24.75. 198.00 |718-1569-2-NDt 2,000 1683.00/M | T83A475KO10EZZL 
A 10 1.0 6 2.0 718-1563-1-NDt NEW! | 4.07 27.50 220.00 |718-1563-2-NDt NEW! | 2,000 1870.00/M |T83A106K010EZZL 
B 33 3.3 6 0.6 718-1567-1-NDt 4.29 29.00 232.00 _|718-1567-2-NDt 2,000 1972.00/M | T83B336K010EZZL 
10 B 47 47 6 0.6 718-1570-1-NDt 5.11 34.50 276.00 |718-1570-2-NDt¢ 2,000 2346.00/M |T83B476K010EZZL 
c 100 10.0 8 0.9 718-1564-1-ND NEW! 5.51 37.25 298.00 _|718-1564-2-ND NEW! 500 1266.50 _|T83C107K010EZZS 
D 100 10.0 8 04 718-1565-1-NDt 6.51 44.00 352.00 |718-1565-2-NDt 500 1496.00 |T83D107K010EZZL 
E 220 22.0 8 04 718-1566-1-NDt 7.55 51.00 408.00 |718-1566-2-NDt¢ 400 1387.20 |T83E227K010EZZL 
E 330 33.0 10 0.5 718-1568-1-ND NEW! 7.14 48.25 386.00_|718-1568-2-ND NEW! 400 1312.40_|T83E337K010EZZS 
B 10 1.6 6 0.8 718-1571-1-NDt NEW! | 4.29 29.00 232.00 |718-1571-2-NDt NEW! | 2,000 1972.00/M |T83B106KO16EZZL 
c 10 1.6 6 0.45 718-1572-1-NDt 5.51 37.25 298.00 |718-1572-2-NDt¢ 500 1266.50 |T83C106K016EZZL 
16 B 33 5.3 6 05 718-1574-1-NDt 5.11 34.50 276.00 |718-1574-2-NDt 2,000 2346.00/M |T83B336K016EZZL 
D 47 75 6 0.15 718-1575-1-NDt 6.51 44.00 352.00 |718-1575-2-NDt 500 1496.00 |T83D476K016EZZL 
E 100 16.0 8 0.6 718-1573-1-ND 6.73 45.50 364.00_|718-1573-2-ND 400 1237.60_|T83E107K016EZZS 
A 47 0.9 6 35 718-1579-1-NDt NEW! | 4.07 27.50 220.00 |718-1579-2-NDt NEW! | 2,000 1870.00/M_ |T83A475KO20EZZL 
B 10 2.0 6 1.0 718-1576-1-NDt 5.11 34.50 276.00 |718-1576-2-NDt¢ 2,000 2346.00/M |T83B106KO20EZZL 
56 c 22 44 6 14 718-1577-1-ND NEW! 5.51 37.25 298.00 |718-1577-2-ND NEW! 500 1266.50 |T83C226K020EZZS 
D 33 6.6 6 0.2 718-1578-1-NDt 6.51 44.00 352.00 |718-1578-2-NDt 500 1496.00 |T83D336K020EZZL 
D 47 9.4 6 07 718-1580-1-ND NEW! 6.11 41.25 330.00 _|718-1580-2-ND NEW! 500 1402.50 _|T83D476K020EZZS 
E 47 9.4 6 0.15 718-1581-1-NDt 6.73 45.50 364.00_|718-1581-2-NDt 400 1237.60_|T83E476KO20EZZL 
A 2.2 0.6 6 4.0 718-1583-1-NDt NEW! | 3.66 24.75 198.00 |718-1583-2-NDt NEW! | 2,000 1683.00/M_ |T83A225K025EZZL 
B 47 1.2 6 15 718-1586-1-NDt¢ NEW! | 4.29 29.00 232.00 |718-1586-2-NDt NEW! | 2,000 1972.00/M |T83B475K025EZZL 
on c 10 25 6 0.45 718-1582-1-NDt 5.51 37.25 298.00 |718-1582-2-NDt¢ 500 1266.50 |T83C106K025EZZL 
D 33 8.3 6 07 718-1584-1-ND NEW! 6.11 41.25 330.00 |718-1584-2-ND NEW! 500 1402.50 |T83D336K025EZZS 
E 33 8.3 6 0.2 718-1585-1-NDt 7.55 51.00 408.00 _|718-1585-2-NDt 400 1387.20 | T83E336K025EZZL 
E 47 11.8 6 0.3 718-1587-1-ND} NEW! | 7.96 53.75 430.00 _|718-1587-2-ND¢ NEW! | 400 1462.00 _|T83E476K025EZZL 
A 1.0 05 4 6.0 718-1588-1-NDt NEW! | 4.07 27.50 220.00 |718-1588-2-NDt NEW! | 2,000 1870.00/M | T83A105KO35EZZL 
B 3.3 1.2 6 15 718-1594-1-NDt¢ NEW! | 4.29 29.00 232.00 |718-1594-2-NDt NEW! | 2,000 1972.00/M | T83B335K035EZZL 
c 47 1.6 6 0.6 718-1595-1-NDt 5.51 37.25 298.00 |718-1595-2-NDt 500 1266.50 |T83C475K035EZZL 
- c 10 35 6 0.85 718-1589-1-NDt NEW! | 6.11 41.25 330.00 |718-1589-2-NDt NEW! | 500 1402.50 |T83C106K035EZZL 
D 10 3.5 6 0.3 718-1590-1-NDt+ 6.51 44.00 352.00_|718-1590-2-NDt 500 1496.00 _|T83D106KO35EZZL 
D 15 5.3 6 0.3 718-1591-1-NDt NEW! | 6.51 44.00 352.00 |718-1591-2-NDt NEW! | 500 1496.00 |T83D156K035EZZL 
D 22 77 6 0.4 718-1592-1-NDt¢ NEW! | 7.14 48.25 386.00 |718-1592-2-NDt NEW! | 500 1640.50 |T83D226K035EZZL 
E 22 77 6 0.3 718-1593-1-NDt 7.55 51.00 408.00 _|718-1593-2-NDt¢ 400 1387.20 | T83E226K035EZZL 
B 1.0 05 4 2.0 718-1596-1-NDt NEW! | 5.11 34.50 276.00 |718-1596-2-ND+ NEW! | 2,000 2346.00/M |T83B105KO50EZZL 
c 1.0 05 4 1.6 718-1597-1-NDt 5.51 37.25 298.00 |718-1597-2-NDt 500 1266.50 |T83C105KO50EZZL 
50 c 2.2 14 6 15 718-1599-1-NDt NEW! | 6.11 41.25 330.00 |718-1599-2-NDt NEW! | 500 1402.50 |T83C225K050EZZL 
D 47 24 6 0.6 718-1600-1-ND+ 6.51 44.00 352.00 |718-1600-2-NDt 500 1496.00 |T83D475KO50EZZL 
E 10 5.0 6 0.8 718-1598-1-ND NEW! 7.14 48.25 386.00_|718-1598-2-ND NEW! 400 1312.40_|T83E106KO50EZZS 

t+ Low ESR 


TANTAMOUNT® Solid Tantalum Chip Capacitors 
with Miniature Built-In-Fuse — 893D Series 


Features: ¢ Electrically activated internal fuse * Meets EIA 535BAAC and IEC specification QC300801/ maximum with 5 amps minimum applied current Performance/Electrical Characteristics: * Operating 
US0001 * 100% Surge current tested (D and E case codes) * Fuse activation at 25°C: 0.1 second Temperature: -55°C ~ 125°C Capacitance Tolerance: * +10% 


Dimensions — mm 
Case Code EIA Size L w H P Tw TH (Min.) ae L 
c 6032-28 6.0 +0.30 3.2 £0.30 2.5 £0.30 1.3 £0.30 2.2 +0.10 1.0 t cole 
D 7343-31 7.3 £0.30 4.3 £0.30 2.8 £0.30 1.3 +0.30 2.4 £0.10 1.0 ‘se — 
E 7343-43 7.3 £0.30 4.3 £0.30 4.0 +0.30 1.3 £0.30 2.4 £0.10 1.0 
Max. DC | Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Leakage | @ 25°C | @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage | Case | Capacitance | @ 25°C 120Hz 100kHz Irms Digi-Key Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(V) Code (uF) (uA) (%) (Q) (A) Part No. 1 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
c 22 2.2 6 14 0.28 718-1286-1-ND 2.00 108.00 ]718-1286-2-ND 500 459.00 |893D226X9010C2TE3 
D 47 47 6 0.7 0.46 718-1294-1-ND 3.52 190.00 |718-1294-2-ND 500 807.50 /893D476X9010D2TE3 
10 D 100 10 8 0.6 0.50 718-1281-1-ND 4,29 231.80 |718-1281-2-ND 500 985.00 /893D107X9010D2TE3 
E 150 15 8 0.5 0.57 718-1285-1-ND 8.14 440.00 |718-1285-2-ND 400 1496.00 |893D157X9010E2TE3 
E 220 22 8 0.5 0.57 718-1290-1-ND 8.14 440.00 |718-1290-2-ND 400 1496.00 _|893D227X9010E2TE3 
c 10 1.6 6 18 0.25 718-1277-1-ND 2.00 108.00 ]718-1277-2-ND 500 459.00 /893D106X9016C2TE3 
46 D 33 5.3 6 0.7 0.46 718-1291-1-ND 3.52 190.00 |718-1291-2-ND 500 807.50 /893D336X9016D2TE3 
D 47 75 6 0.7 0.46 718-1295-1-ND 3.52 190.00 |718-1295-2-ND 500 807.50 |893D476X9016D2TE3 
E 100 16 8 0.6 0.52 718-1282-1-ND 8.14 440.00 _|718-1282-2-ND 400 1496.00 _|893D107X9016E2TE3 
c 10 2.0 6 1.6 0.26 718-1278-1-ND 2.00 108.00 ]718-1278-2-ND 500 459.00 |893D106X9020C2TE3 
20 D 22 44 6 0.7 0.46 718-1287-1-ND 3.52 190.00 |718-1287-2-ND 500 807.50 /893D226x9020D2TE3 
E 68 13.6 6 0.6 0.52 718-1298-1-ND 8.14 440.00 |718-1298-2-ND 400 1496.00 | 893D686X9020E2TE3 
c 47 1.2 6 19 0.24 718-1292-1-ND 2.00 108.00 ]718-1292-2-ND 500 459.00 |893D475X9025C2TES 
oe D 10 25 6 1.0 0.39 718-1279-1-ND 3.52 190.00 |718-1279-2-ND 500 807.50 /893D106X9025D2TE3 
D 15 3.8 6 0.8 0.43 718-1283-1-ND 3.52 190.00 |718-1283-2-ND 500 807.50 /893D156X9025D2TE3 
E 22 55 6 0.7 0.49 718-1288-1-ND 8.14 440.00 _|718-1288-2-ND 400 1496.00 _|893D226Xx9025E2TE3 
D 6.8 24 6 1.0 0.38 718-1296-1-ND 3.52 190.00 ]718-1296-2-ND 500 807.50 |893D685X9035D2TE3 
35 D 10 35 6 0.8 0.43 718-1280-1-ND 3.52 190.00 |718-1280-2-ND 500 807.50 /893D106X9035D2TE3 
E 15 5.3 6 0.7 0.49 718-1284-1-ND 8.14 440.00 |718-1284-2-ND 400 1496.00 |893D156X9035E2TE3 
E 22 77 6 0.6 0.52 718-1289-1-ND 8.14 440.00 |718-1289-2-ND 400 1496.00 _|893D226X9035E2TE3 
c 1.0 05 4 4.4 1.60 718-1276-1-ND 2.50 135.00 |718-1276-2-ND 500 574.00 |893D105X9050C2TES 
50 D 47 24 6 14 0.37 718-1293-1-ND 4.40 237.60 |718-1293-2-ND 500 1010.00 |893D475X9050D2TE3 
E 6.8 3.4 6 0.9 0.43 718-1297-1-ND 10.18 550.00 |718-1297-2-ND 400 1870.00 _|893D685X9050E2TE3 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1784 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


TANTAMOUNT® Maximum CV Conformal Coated Solid 


aay 
VISHAY. S ; 
prague Tantalum Chip Capacitors — 594D and 595D Series 


594D Series: 595D Series: 
Features: ¢ Large capacitance rating range * Lowest ESR for a surface mount tantalum chip capacitor *Case Features: ¢ Large capacitance rating range * Case code compatibility with EIA 535BAAC and CECC30801 
code compatibility with EIA 535BAAE and CECC30801 molded chips * 100% surge current conditioning for molded chips 
C, D and R cases Performance/Electrical Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (To Performance/Electrical characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (To 125°C with voltage 


125°C with voltage derating) derating) 
Dimensions — mm Anode(+) 
Case Code L (Max.) W H A B D (Ref.) J (Max.) 

A 3.7 1.8 40.3 1.4 40.3 0.80 +0.30 2.2 +0.4 2.9 0.1 

B 4.0 2.8 +0.3/-0.4 | 1.9 +0.3/-0.6 0.80 +0.30 2.5 +0.4 3.5 0.1 

Cc val 3.2 +0.3 2.5 +0.3 1.3 £0.30 4.6 +0.6 6.0 0.1 

D 7.5 4.3 +0.3/-0.6 2.8 +0.3 1.3 £0.30 4.6 +0.6 6.4 0.1 

R 7.2 6.0 +0.3/-0.6 3.5 +0.3 1.3 £0.30 4.6 +0.6 6.2 0.1 

Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Max. DCL | @ 25°C | @ 25°C | 100kHz Cut Tape 
Voltage | Case | Capacitance |Capacitance| @ 25°C | 120Hz | 100kHz Irms Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(V) Code (uF) Tolerance (uA) (%) (Q) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
594D Series (Low ESR) 
6.3 R 1000 +20% 63 16 0.030 2.89 718-1006-1-ND 9.02 60.93 487.40 |718-1006-2-ND 600 2193.60 |594D108X06R3R2T 
Cc 68 +20% 6.8 6 0.100 1.05 718-1004-1-ND 2.16 14.60 116.80 |718-1004-2-ND 500 438.00 | 594D686X0010C2T 
10 D 220 +20% 22 8 0.065 1.52 718-1603-1-ND NEW!) 4.14 27.95 223.60 |718-1603-2-ND NEW!| 500 838.50 | 594D227X0010D2T 
R 330 +20% 33 8 0.045 2.36 718-1012-1-ND 6.86 46.38 371.00 |718-1012-2-ND 600 1669.80 | 594D337X0010R2T 
Cc 47 +20% 75 6 0.110 1.00 718-1002-1-ND 2.16 14.60 116.80 |718-1002-2-ND 500 438.00 | 594D476X0016C2T 
Cc 100 +10% 16 8 0.080 1.17 718-1000-1-ND 2.61 17.65 141.20 |718-1000-2-ND 500 529.50 |594D107X9016C2T 
16 D 100 +10% 16 8 0.075 1.41 718-1001-1-ND 3.06 20.70 165.60 |718-1001-2-ND 500 621.00 |594D107X9016D2T 
R 180 +20% 28.8 8 0.055 2.13 718-1010-1-ND 6.86 46.38 371.00 |718-1010-2-ND 600 1669.80 |594D187X0016R2T 
R 220 +20% 35.2 8 0.055 2.13 718-1604-1-ND NEW! 8.22 55.55 444.40 |718-1604-2-ND NEW!| 600 1999.80 |594D227X0016R2T 
R 330 +20% 52.8 8 0.055 2.13 718-1605-1-ND NEW! 8.22 55.55 444.40 |718-1605-2-ND NEW!| 600 1999.80 |594D337X0016R2T 
20 D 47 +20% 9.4 6 0.095 1.26 718-1003-1-ND 3.06 20.70 165.60 |718-1003-2-ND 500 621.00 | 594D476xX0020D2T 
R 120 +20% 24 8 0.080 “77 718-1007-1-ND 6.86 46.38 371.00 |718-1007-2-ND 600 1669.80 |594D127X0020R2T 
35 R 33 +20% 11.6 6 0.20 1.12 718-1011-1-ND 6.86 46.38 371.00 |718-1011-2-ND 600 1669.80 | 594D336X0035R2T 
0 R 15 +20% 75 6 0.35 0.85 718-1008-1-ND 7.55 51.00 408.00 |718-1008-2-ND 600 1836.00 | 594D156X0050R2T 
2 R 15 +10% 7.5 6 0.35 0.85 718-1009-1-ND 7.55 51.00 408.00 |718-1009-2-ND 600 1836.00 | 594D156X9050R2T 
595D Series 

10 A 15 +20% 15 6 1.8 0.20 718-1021-1-ND 1.11 7.48 59.80 |718-1021-2-ND 2,000 449.00/M | 595D106X0010A2T 
R 330 +20% 33 8 0.13 1.39 718-1019-1-ND 5.49 37.13 297.00 |718-1019-2-ND 600 1336.80 | 595D337X0010R2T 
16 B 10 +10% 1.6 6 0.76 0.32 718-1606-1-ND NEW!) 1.33 9.00 72.00 |718-1606-2-ND NEW!| 2,000 540.00/M |595D106X9016B2T 
ej 100 +20% 16 8 0.14 1.04 718-1005-1-ND 2.76 18.65 149.20 |718-1005-2-ND 500 559.50 |595D107C0016D2T 
R 68 +20% 17 6 0.20 1.12 718-1020-1-ND 5.49 37.13 297.00 |718-1020-2-ND 600 1336.80 | 595D686X0025R2T 
25 R 100 +20% 25 8 0.20 1.12 718-1013-1-ND 6.60 44.63 357.00 |718-1013-2-ND 600 1606.80 |595D107X0025R2T 
R 100 +10% 25 8 0.20 1.12 718-1014-1-ND 6.60 44.63 357.00 |718-1014-2-ND 600 1606.80 |595D107X9025R2T 
35 R 33 +20% 11.6 6 0.28 0.94 718-1018-1-ND 5.49 37.13 297.00 |718-1018-2-ND 600 1336.80 | 595D336X0035R2T 
R 15 +20% TS: 6 0.40 0.79 718-1015-1-ND 6.05 40.88 327.00 |718-1015-2-ND 600 1471.80 | 595D156X0050R2T 
50 R 22 +20% 1 6 0.39 0.80 718-1016-1-ND 7.27 49.10 392.80 |718-1016-2-ND 600 1767.60 | 595D226X0050R2T 
R 22 +10% 41 6 0.39 0.80 718-1017-1-ND 7.27 49.10 392.80 |718-1017-2-ND 600 1767.60 | 595D226X9050R2T 


NEW! TANTAMOUNT® Hi-Rel COTS Conformal Coated Solid DigiReel® 
Tantalum Chip Capacitors — T95 Series 


Features: ¢ High reliability; standard burn-in * Low ESR ®* Tin/lead (SnPb) termination * Maximum C/V Performance/Electrical 
Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (To 125°C with voltage derating) * Capacitance Tolerance: +10% 
¢ Surge Current: 10 Cycles at 25°C Applications: ¢ Aerospace * Military * Avionics 


Dimensions — mm 
Case Code L (Max.) WwW H A B D (Ref.) J (Max.) 
c 7A 3.2 +0.3 2.5 0.3 1.3 20.3 4.6 +0.6 6.0 0.4 
D 75 4.3 20.3 2.8 0.3 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.4 04 
R 7.2 6.0 +0.3/-0.6 3.5 +0.3 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.2 0.4 
s 3.63 1.83 +0.2 1.22 +0.2 0.58 +0.25 2.16 +0.37 2.9 04 
x 7.24 2.65 +0.25 1.3 £0.25 1.0+0.5 5.08 +0.69 6.2 04 
Max. DF Max. ESR 
Rated Max.DCL | @ 25°C @ 25°C Cut Tape 
Voltage | Case | Capacitance | @ 25°C 120Hz 100kHz | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(Vv) Code (uF) (uA) (%) (Q) Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing |Part No. 
i D 470 28.2 10 0.060 |718-1635-1-ND 7.84 53.00 424.00 |718-1635-2-ND 250 795.00 |T95D477K6R3LSAL 
: R 680 40.8 12 0.045 _|718-1642-1-ND 12.99 87.75 702.00 _|718-1642-2-ND 300 1579.50 | T9SR687K6R3LSAL 
R 100 10.0 8 0.075 |718-1643-1-ND 13.54 91.50 732.00 |718-1643-2-ND 300 1647.00 |T95R107KO10LSAL 
10 D 220 22.0 8 0.065 | 718-1636-1-ND 7.84 53.00 424.00 |718-1636-2-ND 250 795.00 | T95D227KO10LSAL 
R 330 33.0 8 0.055 | 718-1644-1-ND 11.84 80.00 640.00 _|718-1644-2-ND 300 1440.00 | T95R337K010LSAL 
x 10 1.6 6 4.500 |718-1654-1-ND 5.85 39.50 316.00 |718-1654-2-ND 1,000 2370.00 |T95X106KO16LSAL 
c 100 16.0 8 0.090 |718-1637-1-ND 6.81 46.00 368.00 |718-1637-2-ND 250 690.00 | T95C107KO16LSAL 
16 D 150 24.0 8 0.085 | 718-1638-1-ND 7.84 53.00 424.00 |718-1638-2-ND 250 795.00 | T95D157KO16LSAL 
R 220 35.2 8 0.055 | 718-1645-1-ND 12.99 87.75 702.00 |718-1645-2-ND 300 1579.50 | T95R227KO16LSAL 
R 330 52.8 14 0.055 _|718-1646-1-ND 12.99 87.75 702.00 _|718-1646-2-ND 300 1579.50 |T95R337KO16LSAL 
3 R 47 9.4 6 0.110  |718-1648-1-ND 13.54 91.50 732.00 |718-1648-2-ND 300 1647.00 |T95R476KO20LSAL 
R 150 30.0 8 0.075 _|718-1647-1-ND 12.99 87.75 702.00 _|718-1647-2-ND 300 1579.50 |T95R157KO20LSAL 
oe D 33 8.3 6 0.130 |718-1639-1-ND 7.25 49.00 392.00 |718-1639-2-ND 250 735.00 | T95D336K025LSAL 
R 68 17.0 6 0.095 _|718-1649-1-ND 11.84 80.00 640.00 _|718-1649-2-ND 300 1440.00 | T9SR686KO25LSAL 
s 1 05 4 3.500 |718-1655-1-ND 5.22 35.25 282.00 |718-1655-2-ND 1,250 | 2115.00/M |T95S105KO35LSAL 
35 D 15 5.3 6 0.270 |718-1640-1-ND 7.25 49.00 392.00 |718-1640-2-ND 250 735.00 | T95D156KO35LSAL 
R 33 11.6 6 0.200 _|718-1650-1-ND 11.84 80.00 640.00 _|718-1650-2-ND 300 1440.00 | T9SR336KO35LSAL 
D 68 3.4 6 0.450 |718-1641-1-ND 7.55 51.00 408.00 |718-1641-2-ND 250 765.00 | T95D685KOSOLSAL 
o R 10 5.0 6 0.500 |718-1651-1-ND 12.40 83.75 670.00 |718-1651-2-ND 300 1507.50 | T95R106KOSOLSAL 
R 15 75 6 0.350 | 718-1652-1-ND 12.40 83.75 670.00 |718-1652-2-ND 300 1507.50 | T95R156KO50LSAL 
R 22 11.0 6 0.300 _|718-1653-1-ND 13.65 92.25 738.00 _|718-1653-2-ND 300 1660.50 | T9S5R226KO50LSAL 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1785 


a Sprague TANTAMOUNT® Maximum CV Ultra-Low ESR 
Conformal Coated Solid Tantalum Chip Capacitors — 597D Series 


Features: * Terminations: Tin * High ripple current * Low profile case sizes * Extremely low ESR Performance Characteristics: 
* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (To 125°C with voltage derating) * Capacitance Tolerance: +10% 


Dimensions — mm 
Case Code L WwW H A B D (Ref.) J (Max.) 
E 7.3 +0.3 4.4 +0.4 4.0 +0.4 1.3 +0.3 4.6 +0.6 6.4 0.1 
F 7.3 +0.3 6.0 +0.4 4.7 +0.4 1.3 +0.3 4.6 +0.6 6.2 0.1 
R 7.3 +0.3 6.0 +0.4/-0.6 3.6 +0.4 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.2 0.1 
Vv 7.3 +0.3 4.4 +0.4 2.0 Max. 1.3 +0.3 4.6 +0.6 6.4 0.1 
Z 7.3 +0.3 6.0 +0.4 6.0 +0.4 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.2 0.1 
Rated Capaci- | Max.DCL | Max. DF Max. ESR’ | Max. Ripple 
Voltage | Case | tance @25°C @25°C @25°C 100kHz | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(vDCc) | Code (uF) (WA) | 120Hz (%) |100kHz(mO)| IRMS (A) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing _ | Part No. 
Vv 470 19 8 30 2.2 718-1398-1-ND 2.91 1.89 1.46 | 718-1398-2-ND 1,000 1090.00 |597D477x9004V2T 
E 680 27 6 25: 2.9 718-1388-1-ND 5.84 3.80 2.92 |718-1388-2-ND 500 1095.00 |597D687X9004E2T 
4 E 1000 40 8 20 3.3 718-1389-1-ND 6.51 4.24 3.26 | 718-1389-2-ND 500 1220.50 |597D108X9004E2T 
R 1000 40 8 18 3.7 718-1390-1-ND 6.80 4.43 3.41 718-1390-2-ND 600 1428.60 |597D108X9004R2T 
R 1500 60 8 15 41 718-1392-1-ND 7.14 4.65 3.57 |718-1392-2-ND 600 1499.40 |597D158X9004R2T 
Vv 330 21 8 35 2.0 718-1397-1-ND 2.91 1.89 1.46 | 718-1397-2-ND 1,000 1090.00 |597D337X96R3V2T 
E 470 30 6 30 2.7 718-1400-1-ND 6.38 4.15 3.20 |718-1400-2-ND 500 1197.00 |597D477X96R3E2T 
- E 680 43 6 25 2.9 718-1402-1-ND 6.51 4.24 3.26 |718-1402-2-ND 500 1220.50 |597D687X96R3E2T 
R 1000 63 8 20 3.5 718-1391-1-ND 7.14 4.65 3.57 |718-1391-2-ND 600 1499.40 |597D108X96R3R2T 
E 330 33 6 35 2.5 718-1396-1-ND 6.55 4.26 3.28 | 718-1396-2-ND 500 1228.50 |597D337X9010E2T 
E 470 47 6 28 2.8 718-1399-1-ND 6.80 4.43 3.41 718-1399-2-ND 500 1276.00 |597D477X9010E2T 
w R 680 68 6 28 2.9 718-1401-1-ND 7.14 4.65 3.57 |718-1401-2-ND 300 803.40 |597D687X9010R2T 
F 1000 100 20 120 1.4 718-1630-1-ND NEW! 7.66 5.18 4.14  |718-1630-2-ND NEW! 300 931.50 |597D108X9010F2T 
16 E 220 35 8 40 2.3 718-1394-1-ND 6.50 4.23 3.25 |718-1394-2-ND 500 1219.00 |597D227X9016E2T 
20 R 220 44 8 80 1.8 718-1633-1-ND NEW! 6.18 4.18 3.34 | 718-1633-2-ND NEW! 300 751.50 |597D227X9020R2T 
R 68 17 6 100 1.6 718-1387-1-ND 7.08 4.61 3.54 | 718-1387-2-ND 300 796.50 |597D686X9025R2T 
e F 150 38 8 80 1.8 718-1632-1-ND NEW! 9.18 6.20 4.96 |718-1632-2-ND NEW! 300 1116.00 |597D157X9025F2T 
35 R 47 17 6 80 1.8 718-1631-1-ND NEW! 6.85 4.63 3.70 |718-1631-2-ND NEW! 300 832.50 |597D476X9035R2T 
E 15 8 6 300 0.8 718-1409-1-ND 7.56 4.92 3.78 | 718-1409-2-ND 500 1417.50 |597D156X9050E2T 
R 15 8 6 250 1.0 718-1410-1-ND 7.56 4.92 3.78 | 718-1410-2-ND 300 850.50 |597D156X9050R2T 
50 R 22 11 6 170 0.8 718-1393-1-ND 8.80 5.72 4.40 |718-1393-2-ND 600 1848.00 |597D226X9050R2T 
F 33 17 6 150 0.8 718-1395-1-ND 11.55 7.51 5.78 | 718-1395-2-ND 300 1299.30 |597D336X9050F2T 
v4 47 24 6 145 V1 718-1408-1-ND 12.20 7.93 6.10 | 718-1408-2-ND 250 1031.25 |597D476X9050Z2T 
63 F 22 14 6 200 0.9 718-1407-1-ND 11.20 7.28 5.60 |718-1407-2-ND 300 1260.00 |597D226X9063F2T 


NEW! TANTAMOUNT® Hi-Rel COTS Ultra-Low ESR 
Conformal Coated Solid Tantalum Chip Capacitors — T97 Series 


Features: ¢ High reliability; 40h Burn-in ¢ Ultra-low ESR ° Tin/Lead (SnPb) terminations * Multi-anode 

Performance Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (To 125°C with voltage derating) * Capacitance Tolerance: 
+10% »* Surge Current: 10 Cycles at 25°C 

Applications: + Aerospace « Military * Avionics 


Dimensions — mm 
Case Code | WwW H A B D (Ref.) J (Max.) 
E 7.3 40.3 4.4 +0.4 4.0 +0.4 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.4 0.1 
F 7.3 +0.3 6.0 +0.4 4.7 +0.4 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.2 0.1 
R 7.3 +0.3 6.0 +0.4/-0.6 3.6 +0.4 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.2 0.1 
Vv 7.3 40.3 4.4 +0.4 2.0 Max. 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.4 0.1 
Z 7.3 +0.3 6.0 +0.4 6.0 +0.4 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.2 0.1 
Rated Capaci- | Max.DCL| Max. DF Max. ESR’ | Max. Ripple P 
Voltage | Case | tance @25°C @25°C @25°C 100kHz | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(VDC) | Code (uF) (WA) — | 120Hz (%) | 100kHz(mQ)| IRMS(A) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing _ | Part No. 
Vv 470 19 8 30 2.2 718-1669-1-ND 8.44 5.70 4.56 | 718-1669-2-ND 500 1710.00 |T97V477KO04LSA 
4 
1500 60 8 15 41 718-1656-1-ND 11.99 8.10 — |718-1656-2-ND 150 729.00 |T97R158KO04LSA 
6.3 E 680 43 6 25 2.9 718-1666-1-ND 11.43 7.73 6.18 | 718-1666-2-ND 250 1158.75 |T97E687K6R3LSA 
E 330 33 6 35 2.5 718-1667-1-ND 11.47 7.75 6.20 | 718-1667-2-ND 250 1162.50 |T97E337K010LSA 
10 R 680 68 6 28 2.9 718-1657-1-ND 11.99 8.10 — |718-1657-2-ND 150 729.00 |T97R687KO10LSA 
F 1000 100 20 120 1.4 718-1658-1-ND 13.69 9.25 — |718-1658-2-ND 150 832.50 |T97F108KO10LSA 
20 R 220 44 8 80 1.8 718-1659-1-ND 12.17 8.23 — |718-1659-2-ND 150 740.25 |T97R227KO20LSA 
R 68 17 6 100 1.6 718-1661-1-ND 12.58 8.50 — |718-1661-2-ND 150 765.00 |T97RE686KO25LSA 
25 
F 150 38 8 80 1.8 718-1662-1-ND 15.17 10.25 — |718-1662-2-ND 150 922.50 |T97F157KO25LSA 
E 15 8 6 300 0.8 718-1668-1-ND 13.02 8.80 7.04 | 718-1668-2-ND 250 1320.00 |T97E156KO50LSA 
50 R 22 1 6 170 0.8 718-1663-1-ND 13.36 9.03 — |718-1663-2-ND 150 812.25 |T97R226KO50LSA 
Z 47 24 6 145 11 718-1664-1-ND 16.17 10.93 — |718-1664-2-ND 125 819.37 |T97Z476KO50LSA 
63 F 22 14 6 200 0.9 718-1665-1-ND 16.39 11.08 — |718-1665-2-ND 150 996.75 |T97F226KO63LSA 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1786 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


TANTAMOUNT® Maximum CV Low Profile Conformal Coated 


Ey 
VISHAY. Sprague Solid Tantalum Chip Capacitors — 592D Series 


Features: * Robust 6.3V ratings for battery operated wireless applications * 2.0mm low profile height * Case code compatible with 
EIA 535BAAC and CECC 30801 molded chips » X case size can be used to replace several capacitors with lower ratings, result- 
ing in cost reduction * Very low ESR limits Applications: * Telecommunications * Computing * PCMCIA cards Performance 
Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (To 125°C with voltage derating) 


Dimensions — mm 
Case Code L (Max.) WwW H A B D (Ref.) J (Max.) 
R 7.2 6.0 +0.3/-0.6 2.0 Max. 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.2 0.1 
x 14.5 7.37 +0.25/-0.5 2.0 Max. 1.3 40.4 11.9 40.6 13.2 0.1 
Capaci- Max. DCL | Max. DF Max. ESR | Max. Ripple 
tance | Toler- | Case | @25°C @25°C @25°C 100kHz | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(uF) ance | Code (uA) 120Hz (%) | 100kHz(mQ)| IRMS(A) | Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1000 +10% R 63 20 200 0.94 718-1406-1-ND 4.24 2.76 2.12 718-1406-2-ND 1,000 1590.00 |592D108X96R3R2T20H 
1000 +10% x 63 16 40 2A 718-1405-1-ND 8.44 5.49 4.22 718-1405-2-ND 500 1582.00 |592D108X96R3X2T20H 
1500 +20% R 95 33 120 1.21 718-1386-1-ND 5.73 3.73 2.87 718-1386-2-ND 1,000 2148.00 |592D158X06R3R2T20H 
1500 +10% x 95 25 45 1.97 718-1404-1-ND 8.44 5.49 4.22 718-1404-2-ND 500 1582.00 |592D158X96R3X2T20H 
2200 +10% x 139 35 55 1.8 718-1403-1-ND 8.44 5.49 4.22 718-1403-2-ND 500 1582.00 |592D228X96R3X2T20H 


NEW! TANTAMOUNT® Maximum CV Low Profile, Low ESR 
Conformal Coated Solid Tantalum Chip Capacitors — 591D Series 


Features: * Robust 6.3V ratings for battery operated wireless applications * 1.2mm ~ 2mm height * Terminations: Lead (Pb)-free * Very low ESR 
¢ Footprint compatible with EIA 535BAAC and CECC 30801 molded chips Performance Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 
(To 125°C with voltage derating) * Capacitance Tolerance: +10% 


Dimensions — mm 
Case Code Suffix L (Max.) WwW H A B D (Ref.) J (Max.) 
A 15H 3.7 1.8 40.3 1.2 40.3 0.80 +0.30 2.2 +0.4 2.9 0.1 
B 15H 4.0 2.8 +0.3 1.2 40.3 0.80 +0.30 2.5 +0.4 3.5 0.1 
B 20H 4.0 2.8 +0.3 2.0 Max. 0.80 +0.30 2.5 +0.4 3.5 0.1 
Cc 20H 7A 3.2 +0.3 2.0 Max. 1.3 40.30 4.4 +0.6 6.0 0.1 
D 20H 7.5 4.3 40.3 2.0 Max. 1.3 40.30 4.6 +0.6 6.4 0.1 
R 16H 72 6.0 +0.3/-0.6 1.6 Max. 1.3 +0.30 4.6 +0.6 6.2 04 
R 20H 7.2 6.0 +0.3/-0.6 2.0 Max. 1.3 40.30 4.6 +0.6 6.2 0.1 
Rated Capaci- Max. DCL | Max. DF Max. ESR | Max. Ripple 
Voltage tance | Case | @25°C @25°C @25°C 100kHz | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(Vv) (uF) Code (WA) | 120Hz(%) | 100kHz(Q) | IRMS(A) |Part No. 1 10 100 _| Part No. Qty. Pricing | Part No. 
4 47 B 1.9 6 0.8 0.33 718-1626-1-ND 2.04 1.38 1.11 718-1626-2-ND 2,000 828.00/M |591D476X9004B2T15H 
100 B 6.0 8 0.5 0.41 718-1627-1-ND 2.04 1.38 1.41 718-1627-2-ND 2,000 828.00/M |591D107X96R3B2T15H 
220 c 13.9 8 0.075 1.21 718-1620-1-ND 2.75 1.86 1.49 718-1620-2-ND 1,000 1115.00 |591D227X96R3C2T20H 
ee 680 R 42.8 10 0.06 1.87 718-1621-1-ND 4.74 3.21 2.57 718-1621-2-ND 1,000 1923.00 |591D687X96R3R2T16H 
1000 R 63 20 0.075 1.52 718-1619-1-ND 5.22 3.53 2.83 718-1619-2-ND 1,000 2118.00 |591D108X96R3R2T20H 
10 A 1.0 6 1.3 0.24 718-1629-1-ND 1.44 98 78 718-1629-2-ND 2,500 585.00/M |591D106X9010A2T15H 
10 100 B 10.0 14 0.25 0.57 718-1628-1-ND 2.45 1.66 1.33 718-1628-2-ND 2,000 995.00/M |591D107X9010B2T20H 
330 R 33.0 8 0.05 1.87 718-1622-1-ND 4.67 3.16 2.53 718-1622-2-ND 1,000 1892.00 |591D337X9010R2T20H 
16 100 D 16.0 8 0.075 1.37 718-1623-1-ND 2.85 1.93 1.54 718-1623-2-ND 1,000 1154.00 |591D107X9016D2T20H 
220 R 35.2 10 0.075 1.53 718-1624-1-ND 4.67 3.16 2.53 718-1624-2-ND 1,000 1892.00 |591D227X9016R2T20H 
25 68 R 17 8 0.175 1.00 718-1625-1-ND 5.22 3.53 2.83 718-1625-2-ND 1,000 2118.00 |591D686X9025R2T20H 
TANTALEX® Elastomer Sealed Wet Tantalum Dunselon ai 
a a eS With Plastic-Film Case Insulating Sleeve Lead 
Capacitors with Sintered Anode Case Code D (Wax.) L (Max) Length 
a : Cc 5.56 15.45 38.10 26.35 
for operations to 125°C — 109D Series F 7.92 20.22 57.15 =6.95 
Tr 10.31 23.40 57.15 +6.35 
Model 109D TANTALEX capacitors fill the basic requirements for applications where a superior quality, reliable K 10.31 30.91 57.15 +6.35 


design for industrial, automotive, and telecommunications application is desired. 
They are the commercial equivalents of Transitor Style WC, UWC, Mallory-NACC Style TLS, TLH and the Military 
Style CL64 and CL65. They are designed to meet the performance requirements of military specification MIL- 


- @0.64 
Pastures Ouier plastic film insulation 22 AWG 
Performance Characteristics: Yo 
¢ Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 125°C with voltage derating) ——r——] 6.35 
* Capacitance Tolerance: +10% 
Max. ESR Max. IMP. 
Rated @ 25°C @ -55°C Max. DCL (yA) @ 
Voltage Case Capacitance 120Hz 120Hz . 85°C Digi-Key Price Each Vishay 
(V) Code (uF) (a) (a) 25°C 125°C Part No. 1 10 100 Part No. 
F 270 2.7 33 3 16 718-1229-ND 29.50 22.87 20.65 109D277X9025F2 
2 7 560 1.8 24 7 28 718-1225-ND 37.18 28.82 26.03 109D567X9025T2 
Cc 33 5 135 2 9 718-1231-ND 24.96 19.35 17.48 109D336X9050C2 
F 47 6 70 1 9 718-1232-ND 23.56 18.26 16.50 109D476X9050F2 
20 F 120 2.5 49 4 24 718-1227-ND 29.50 22.87 20.65 109D127X9050F2 
T 270 1.8 29 8 32 718-1230-ND 37.18 28.82 26.03 109D227X9050T2 
60 F 100 2.5 54 4 20 718-1226-ND 29.50 22.87 20.65 109D107X9060F2 
K 270 1.5 23 9 36 718-1223-ND 51.38 39.82 35.97 109D277X9060K2 
Cc 22 5 157 3 12 718-1228-ND 24.96 19.35 17.48 109D226X9075C2 
F 56 3 70 4 24 718-1224-ND 29.78 23.08 20.85 109D566X9075F2 
ue F: 82 25 63 4 24 718-1233-ND 29.50 22.87 20.65 109D826X9075F2 
T 180 1.8 30 9 36 718-1222-ND 37.18 28.82 26.03 109D187X9075T2 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1787 


Wet Tantalum Capacitors with Tantalum Case and Glass-to-Tantalum 


VISHAY. Sprague 7 
Hermetic Seal for -55°C ~ 200°C operations — 135D Series 


Model 135D tantalum-case tantalum electrolytic capacitors incorporate the advantages Max. ESR @ | Max. IMP. @ Max. Ripple 
of all the varieties of electrolytic capacitors and eliminate most of the disadvantages. | Case | Capacitance | 25°C 120Hz | -55°C 120Hz | Max. DCL (WA) @ | 40kHzrms | Digi-Key Price Each Vishay 
These units have a 3 volt reverse voltage capability at 85°C and a higher ripple current | Code (uF) (9) (0) 25°C | 85°C/125°C (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 
capability than any other electrolytic type with similar combinations of capacitance and 
case size. They also have a high resistance to damage from shock and vibration. These 30 Volt @ 85°C (18 Volt @ 200°C) 
capacitors are commercial equivalents of Tansitor Style; AQ, AR, HAQ, HAR, Mallory- K 560 1.3 20 9 36 2000 718-1252-ND 71.57 59.64 52.69 | 135D567X9030K2 
NACC Style; TLT, TXT, THT, THX and Military Style CLR79 and CLR81, designed to meet 50 Volt @ 85°C (30 Volt @ 200°C) 
the performance requirements of military specification MIL-PRF-39006/22/25. ’ ie a ao 7 a4 0 ae BEND ate ey a0 epee 
ert ae Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 200°C with 75 Volt @ 85°C [45 Volt @ 200°C) 

jaas Cc 22 5.1 157 3 12 600 718-1259-ND 33.75 28.13 24.85 | 135D226X9075C2 
Capacitance Tolerance: +10% F 33 4.2 90 10 | 10.0 1000 |718-1264-ND | 40.28 3357 29.66 |135D336X9075F2 
Physical Characteristics: Tinned nickel leads (solderable and weldable) K 220 1.8 24 10 40 1800 718-1248-ND 71.57 59.64 52.69 |135D227X9075K2 

125 Volt @ 85°C (75 Volt @ 200°C) 

Case Code Dimensions (mm) Weight Cc 17 15.6 1250 1.0 2.0 415 718-1258-ND 30.19 25.16 22.23 |135D175X9125C2 
Type | DCLR 79/81 D u L2 E In Grams K 82 2.8 32 12 48 1900 718-1253-ND 71.57 59.64 52.69 | 135D826X9125K2 
135D | Equivalent (Max.) (Max.) High Temperature Film Insulation 

25 Volt @ 85°C (12 Volt @ 200°C, 
g Fhe [RAS SOAN/ MEO TSS ON MB Ot | SBlO abso (Ee C 8 7 90 3 9 C50 [TeA26SAD | 354d 2054 2609] T3SDSSEXGODETE 
F 270 2.7 33 3 16 1400 718-1263-ND 47.07 39.23 34.65 [135D277X9025F6 
F T2 7.52 0.41 | 16.28 + 0.79 - 0.41 | 23.42 | 57.15 +6.35 6.2 50 Volt @ 85°C (30 Volt @ 200°C) 
c 10 6.4 250 1.0 2.0 715 718-1255-ND 31.70 26.42 23.34 | 135D106X9050C6 
K Le BT A0AT | 2087 O79 0.41) S411 OF 1520.88) LF F 25 4.6 95 1.0 5.0 1005 718-1262-ND 42.30 35.25 31.14 /135D256X9050F6 
K 330 1.5 30 9 36 1900 718-1251-ND 75.15 62.63 55.32 |135D337X9050K6 
60 Volt @ 85°C (36 Volt @ 200°C) 
F 100 2.5 54 4 20 1100 718-1256-ND 47.07 39.23 34.65 _[135D107X9060F6 
-i<—E 75 Volt @ 85°C (45 Volt @ 200°C) 
Cc 22 5.1 157 3 12 600 718-1260-ND 35.44 = 29.54 = 26.09 | 135D226X9075C6 
{— F 82 2.5 63 4 24 1000 718-1266-ND 47.07 39.23 34.65 /135D826X9075F6 
! Weld K 220 1.8 24 10 40 1800 718-1249-ND 75.15 62.63 55.32 |135D227X9075K6 
100 Volt @ 85°C (60 Volt @ 200°C) 
Tantalum F 22 4.8 100 1.0 9.0 965 718-1261-ND 42.30 35.25 31.14 [135D226X9100F6 
125 Volt @ 85°C (75 Volt @ 200°C) 
K 82 2.8 32 12 48 1900 718-1254-ND 75.15 62.63 55.32 |135D826X9125K6 
HI TMP® Wet Tantalum Capacitors with Tantalum Re eel 
Case and Glass-to-Tantalum Hermetic Seal a i 
ry o, : : \ 34.11 —+N Tor 
for -55°C ~ 200°C operations — 134D Series ae Ae Tantalum 
The 134D HI TMP represents a major breakthrough in wet tantalum capacitor technology + Cap.@25°C | Max. ESR Typical IMP, Z | AC Ripple 
for high temperature (200°C) applications such as that seen in the petroleum exploration 120Hz 120Hz Max. DCL (yA) @ @ -55°C 85°C 40kHz | Digi-Key Price Each Vishay 
industry. Its unique design provides for the highest capacitance per unit volume. The (uF) (0) 25°C | 85°C/125°C o mArms | Part No. 1 10 100 | Part No. 
design facilitates a doubling of capacitance when compared with conventional wet 50 Volt @ 85°C (30 Volt @ 200°C) 
tantalum products. The 134D is housed in all tantalum, hermetically sealed case and is 680 070 5 70 5 2900 718-1245-ND 114.31 97.98 36.55 1134D687x9050K6 
manufactured to withstand high stress and hazardous environments. = 60 Volt @ 85°C (36 Volt @ 200°C) = 
Performance Characteristics: 560 0.80 5 40 6 2700 [718-1244-ND | 114.31 97.98 86.55 [134D567X9060K6 
* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 200°C with voltage derating) 75 Volt @ 85°C (45 Volt @ 200°C) 
* Capacitance Tolerance: +10% 470 0.90 5 50 7 2550 [718-1243-ND [114.31 97.98 86.55 [134D477X9075K6 
Physical Characteristics: 100 Volt @ 85°C (60 Volt @ 200°C) 
* Weight (maximum): 17.7 grams 220 1.20 5 50 16 2200 [718-1247-ND | 114.31 97.98 86.55 | 134D227X9100K6 
* High temperature film insulation 125 Volt @ 85°C (75 Volt @ 200°C) 
* Tinned nickel leads (solderable and weldable) 150 1.60 5 50 16 1900 718-1246-ND 114.31 97.98 86.55 | 134D157X9125K6 
® Cap. @ 25°C] Cap. Max. ESR Max. IMP. AC Ripple 
Su perTan Wet Tantalu m ST 120Hz |Toler-|Case| 120Hz | Max. DCL (WA) | @ -55°C; 120Hz| 85°C; 40kHz/ Digi-Key Price Each Vishay 
Series and Extended STE series (uF) ance |Code| (Q) | 25°C |85°C/125°C (0) mArms_|Part No. 1 10 100 {Part No. 
. o Hy 30 Volt @ 85°C (20 Volt @ 125°C) 
Capacitors with Hermetic Seal 470 [10% [2] 08 [2] 10 15 1800 _[718-1242-ND| 7464 63.98 _56.52|ST470-30T2KI 
° ° . 50 Volt @ 85°C (30 Volt @ 125°C) 
for -55°C ~ 125°C operations — ST 20 |10%)m2) 09 | 2 10 175 1800 |718-1241-ND| 74.64 63.98 56.52/S1220-50TOKI 
H 680 10% | T4 0.7 6 40 8 2750 _|718-1239-ND| 126.04 108.03 95.43 |ST680-50T4KI 
and STE Series 60 Volt @ 85°C (40 Volt @ 125°C) 
Vishay ST and extended STE represent a major breakthrough in wet tantalum capacitor 150 10% q2 1 2 10 20 1800 718-1240-ND) 74.64 63.98 56.52 |ST150-60T2K\ 
technology. Their unique cathode system provides the highest capacitance per unit 560 10% | 14 0.8 5 40 10 2750 718-1238-ND| 126.04 108.03 _ 95.43 |ST560-60T4KI 
volume. The design facilitates a doubling of capacitance, lower ESR and higher ripple 75 Volt @ 85°C (50 Volt @ 125°C) 
current rating compared with conventional wet tantalum products. Moreover, the ST (and 330 10% | 13 1.0 3 30 12 2100 /718-1236-ND} 97.34 83.43 73.70 |ST330-75T3KI 
STE) have the capacitance stability of a solid tantalum capacitor and there are no circuit 470 10% | 14 0.9 5 50 12 2750 _|718-1237-ND} 126.04 108.03 95.43 |ST470-75T4KI 
impedance restrictions. The ST is housed in an all tantalum, hermetically sealed case and is 100 Volt @ 85°C (65 Volt @ 125°C) 
manufactured to withstand hazardous environments. The ST is used widely in the defense 220 10% | 14 1.2 5 50 15 2750 _|718-1235-ND| 126.04 108.03 95.43/ST220-100T4KI 
and aerospace industries and whenever there is a space problem. The STE is exceptionally 125 Volt @ 85°C (85 Volt @ 125°C) 
well suited for low voltage filtering and energy storage applications. It also is ideal for 150 10% | 14 1.6 5 50 20 2750 _|718-1234-ND| 126.04 108.03 _95.43]ST150-125T4KI 
designs targeting the military 
and aerospace industry. | Case Dimensions (mm) Approximate 10 Volt @ 85°C 
Features: * Very High |Code|D Max. |L+0.79/E + 6.35 Max. | Weight (grams) 4700 10% | T3 0.35 16 100 3.5 4000 |718-1686-ND| 152.88 131.04 115.76 |STE4700-10T3KI 
Capacitance + Very Low T2_ | 7.92 | 16.28 $7.15 5.7 10000 20% | T4 0.25 25 150 3.0 5000 718-1681-ND| 280.28 240.24 212.22 |STE10000-10T4MI 
ESR High Ripple Current [73 [40.31 | 19.46 57.15 94 16 Volt @ 85°C (11 Volt @ 125°C) 
Ton ok rertormance T4_| 10.31 | 26.97 57.15 148 3300 | 20% ]13) 035 | 16] 100 35 4000 1718-1684-ND| 157.17 134.72 119.00]STE3300-16T3MI 
Temperature: pede Weert 6000 20% | T4 0.3 25 150 3.0 4500 _|718-1685-ND| 209.91 179.93 158.94 |STE6000-16T4MI 
Physival Characteristics:« All 6.35 60 Volt @ 85°C (40 Volt @ 125°C) 
Tantalum Case « Hermetically >p-2.38 | 0.64 1000 20% | 14 0.5 20 120 5.5 3500 718-1682-ND| 167.93 143.94 127.15 |STE1000-60T4MI 
Sealed «Insulated » Tinned +H 75 Volt @ 85°C (50 Volt @ 125°C) 
nickel leads (solderable and | 780 [10%] 12] 150 | 5 2 30 2000 |718-1683-ND| 63.46 71.54 63.19 |STE180-75T2KI 
weldable) JE —+}« —L—+}+—E— 750 10% | 14} 05 | 20] 120 65 3500 _|718-1687-ND| 150.89 129.33 114.25 |STE750-75T4KI 


NEW! Wet Tantalum Capacitors with Tantalum-Case and Glass-to-Tantalum Hermetic 
Seal for -55°C ~ 125°C Operations — HE3 Series 


Neaative Lead err Features: + Highest capacitance per | Capaci- Max. ESR | Max. DCL 
legative Lea m OE OOO le unit volume ¢ All tantalum, hermetically | tance | Case |@ 25°C 1kHz| @ 25°C | Digi-Key Price Each Vishay 
(atachedito case) Postive Lead I, 22 Nina Nl ads sealed case * Withstands high stress | (uF) |Code| (0) (WA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
bb th and hazardous environments * Unique 25 Volt @ 85°C (15 Volt @ 125°C) 
5 536 double seal for improved reliability and | 79990 |_¢ 0.035 360 |718-1678-ND| 810.06 694.34 _613.33| HESC723M025BZSS 
H performance Operating Temperature: 50 Volt @ 85°C (30 Volt @ 125°C) 
88° = Gore (to 125 O with voltage: | >a000r] ci] mOsm 400 [718-1679-ND| 798.16 684.14 _604.32| HESC243MO050BZSS 
derating) Capacitance Tolerance: 
— - At 120Hz, 25°C +20% Applications: 63 Volt @B5'C (40 Voli 125°C} 
Case Dimensions (mm) Weight (g) | © airborne radar » Military * Weapons [12000 | C 0.035 400 [718-1680-ND[ 798.16 684.14 604.32] HE3C123M063BZSS 
Code D H L2 (min.) | L1 (min.) T (Typical) systems » Pulse power devices See 80 Volt @ 85°C (50 Volt @ 125°C) 
C_[ 35.56 20.127 [15.6204 | 1270 12.70 | 10.220.38| 95.0 datasheet for additional specifications 8200 [ ¢ 0.040 500 _|718-1677-ND| 787.19 674.73 596.02] HESC822M080BZSS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1788 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic B-Series Polyester Capacitors 


PANASONIC ECQ-B CROSS REFERENCE: Sprague: 225P, 418P; Mepco: 713D1, 711D1, 719D1; TRW: ~ 5 sec. * Insulation Resistance: C< 0.33yF: 30000MQ min. (20°C, 50VDC 60s: ECQB1H{(F), C > 0.33yF: 
601PE, 601CPE; Packtron: PE, FM; Secor: MFDW, MFDR; Roederstein: KT1805, KT1806, KT1807, 10000MQ min. (20°C, 100VDC 60s: ECQB1(F), ECQB2(F) * Construction: Polyester film, non-inductive, 
KT1898; Wima: FKS; CSF Thompson: ED (Dip); Rubycon: F2X, F2S, F3U; Nichicon: TDY; Nissei: AMZ, epoxy coating. 

AMX, AMR, AMM. FEATURES: High volumetric efficiency; non-inductive construction; low-loss, high stability; and epoxy resin 
SPECIFICATIONS: * Operating Temp. Range: -40°C ~ 85°C » Rated Voltage: DC 50V, 100V, coating. 

200V. * Capacitance Range: .0001 ~ 0.47UF * Capacitance Tolerance: +5% (J), +10% (K) * Dissipation APPLICATIONS: Blocking, by-pass and coupling of DC and signal to VHF range; pulse, logic and timing 
Factor: 1.0% (20°C, 1kHz) * Withstand Voltage: Between Terminals: rated voltage(V, DC) x 250% 1 circuits; light duty pulse forming networks; filter & noise suppression circuits; and general purpose usage. 


Giaw-sioal Win 
jad-steel We 
Cap. |Toler-| Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Panasonic Cap. |Toler-| Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Panasonic 
pF ance | L T H F |Part No. 10 100 1,000 5,000 | Part No. uF ance | L le H F | Part No. 10 100 1,000 5,000 | Part No. 
S50WV (Bulk Pkg.) — RoHS Compliant 33 | 45% [13.0 9.0 18.0 10.0/P4662-ND® | 5.08 33.84 264.00 256.00/M|ECQ-B1334JF 
0001 J+10%]7.0 30 60 5.0 |P4570-ND 72 480 38.00  36.00/M |ECQ-B1H101KF 39 | 45% |13.0 105 19.0 10.0)P4663-ND 6.09 40.60 317.00 307.00/M| ECQ-B1394JF 
.00012)+10% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4571-ND 72 4.80 38.00  36.00/M |ECQ-B1H121KF AZ | 45% [13.0 11.5 19.2 10.0|P4664-ND@ | 7.61 —50.74 ~—-396.00 _383.00/M | ECQ-B1474JF 
.00015)+10% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4572-ND 72 4.80 38.00  36.00/M |ECQ-B1H151KF 200WV (Bulk Pkg.) 
.00018)+10% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4573-ND 72 4.80 38.00 36.00/M | ECQ-B1H181KF 001 | 45% 185 40 7.0 5.0 |P4537A-ND@) 1.40 9.30 73.00  70.00/M | ECO-B2102JF 
.00022|+10% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4574-ND 72 4.80 38.00 _36.00/M | ECQ-B1H221KF 0012 | +5% | 85 40 7.5 5.0 |P4538A-ND®) 1.40 9.30 73.00  70.00/M | ECQ-B2122JF 
.00033/+10% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4576-ND 72 4.80 38.00 36.00/M | ECQ-B1H331KF 0015 | +5% | 85 40 7.5 5.0 |P4539A-ND®) 1.40 9.30 73.00  70.00/M | ECQ-B2152JF 
.00039)+10% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4577-ND 72 4.80 38.00 36.00/M ) ECQ-B1H391KF 0018 | +5% | 85 45 7.5 5.0 |P4540A-ND®) 1.40 9.30 73.00  70.00/M | ECQ-B2182JF 
.00047) +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4578-ND 72 4.80 38.00 36.00/M | ECQ-B1H471JF 0022 | +5% | 85 45 7.5 5.0 |P4541A-ND®| 1.40 9.30 73.00 __70.00/M | ECQ-B2222JF 
.00056] +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4579-ND 72 4.80 38.00 36.00/M | ECQ-B1H561JF 0027 | 5% [85 45 80 5.0 |P4542A-ND®|] 1.40 9.30 73.00  70.00/M | ECO-B2272JF 
.00068| +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4580-ND 72 4.80 38.00 _36,00/M | ECQ-B1H681JF 0039 | +5% }11.0 45 7.5 7.5 |P4544A-ND@) 1.40 9.30 73.00  70.00/M | ECO-B2392JF 
00082/ 25% | 7.0 3.0 60 5.0 |P4581-ND 72 4.80 38.00 36.00/M | ECQ-B1H821JF 0047 | +5% |11.0 45 85 7.5 |P4545A-ND®) 1.40 9.30 73.00  70.00/M | ECQ-B2472JF 
001 | +5% | 7.0 30 6.0 5.0 |P4551-ND 72 4.80 38.00 36,00/M | ECQ-B1H102JF 0056 | 45% |11.0 45 85 7.5 |P4546A-ND®) 1.40 9.30 73.00  70.00/M | ECQ-B2562JF 
0015 | 25% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4553-ND 72 4.80 38.00 36,00/M | ECQ-B1H152JF 0068 | +5% [11.0 45 9.0 7.5 |P4547A-ND@| 1.40 9.30 73.00 _70.00/M | ECO-B2682JF 
0018 | +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4554-ND 72 4.80 38.00 36.00/M | ECQ-B1H182JF 0082 [45% [11.0 45 9.0 75 |P4548A-ND®] 1.40 9.30 73.00  70.00/M | ECO-B2822JF 
.0022 | +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4555-ND 72 4.80 38.00 36,00/M | ECQ-B1H222JF 01 | 45% 11.0 45 100 7.5 |P4549A-ND@| 1.40 9.30 73.00  70.00/M | ECQ-B2103JF 
0027] 25% | 7.0 30 6.0 5.0 |P4556-ND 2 4.80 38.00 36.00/M | ECQ-B1H272JF 1012 | 45% |11.0 5.0 105 7.5 |P4550A-ND@| 1.40 9.30 73.00  70.00/M | ECQ-B2123JF 
0033 | #5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4557-ND 72 4.80 38.00 36,00/M | ECQ-B1H332JF 1015 | 45% | 11.0 55 105 7.5 |P4551A-ND@| 1.44 9.62 75.00  73.00/M | ECQ-B2153JF 
0039 | #5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4558-ND 72 4.80 38.00 36.00/M | ECQ-B1H392JF 018 | +5% | 11.0 55 122 7.5 |P4552A-ND | 1.55 10.30 80.00 _78.00/M | ECQ-B2183JF 
0047 | 25% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4559-ND 72 4.80 38.00 36.00/M | ECQ-B1H472JF 027 | 45% [110 65 132 7.5 |P4554A-ND | 173 11.56 90.00 87.00/M | ECO-B2273JF 
0056 | 5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4560-ND 72 4.80 38.00 __36.00/M | ECQ-B1HS62JF 033 | 45% |11.0 7.0 136 7.5 |P4555A-ND | 1.77 11.78 92.00  89.00/M | ECO-B2333JF 
0068] 25% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4561-ND 72 4.80 38.00 36.00/M | ECQ-B1H682JF 039 | 45% |135 5.0 14.4 10.0/P4556A-ND | 1.77 11.78 92.00  89.00/M | ECO-B2393JF 
0082 | 25% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4562-ND 72 4.80 38.00 36.00/M | ECQ-B1H822JF 056 | +5% |135 6.0 15.4 10.0/P4558A-ND | 1.78 11.88 93.00  90.00/M | ECO-B2563JF 
01 | 25% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4582-ND 72 4.80 38.00 36.00/M | ECQ-B1H103JF .068 | +5% |16.0 55 15.0 12.5|/P4559A-ND | 1.82 12.16 95.00 _92.00/M | ECQ-B2683JF 
012 | 25% | 7.3 33 6.0 5.0 |P4583-ND 15 5.00 39.00 38.00/M | ECQ-B1H123JF 082 | 45% [160 60 154 125/P4560A-ND@| 1.86 12.42 97.00  94.00/M | ECO-B2823JF 
015 | +5% | 7.5 3.0 6.0 5.0 | P4584-ND 18 5.20 41.00 39.00/M | ECQ-B1H153JF 1 | #5% |16.0 7.0 16.0 12.5/P4561A-ND®| 1.91 12.70 99.00  96.00/M | ECO-B2104JF 
018 | +5% | 7.5 3.0 6.0 5.0 | P4585-ND 81 5.40 42.00 41.00/M | ECQ-B1H183JF 12 | #5% [19.0 6.5 17.6 15.0/P4562A-ND@| 3.05 20.34 = 159.00 154.00/M | ECO-B2124JF 
022 | +5% | 7.5 3.0 6.0 5.0 | P4586-ND 81 5.40 42.00 41.00/M | ECQ-B1H223JF A5 | 45% |19.0 7.5 18.4 15.0|P4563A-ND 3.66 24.38 190.00 184.00/M | ECO-B2154JF 
027 | 25% | 7.5 35 65 5.0 |P4587-ND 84 5.60 44.00 42.00/M | ECQ-B1H273JF 18 | 45% |19.0 8.0 19.0 15.0|/P4564A-ND | 4.27 28.44 ~—222.00 _215.00/M | ECQ-B2184JF 
033) #5% | 7.5 3.5 6.5 5.0 |P4569-ND 87 5.80 45.00 44.00/M | ECQ-B1H333JF 22 | 25% [19.0 9.0 20.0 15.0|/P4565A-ND@] 4.88 32.50 254.00 245.00/M | ECO-B2224JF 
039 | +5% | 7.5 4.0 7.0 5.0 |P4588-ND 90 6.00 47.00 ___45.00/M | ECQ-B1H393JF .27 | #5% | 24.0 8.0 19.4 20.0|/P4566A-ND@| 5.48 36.56 286.00 276.00/M | ECQ-B2274JF 
047 | 25% | 7.5 40 7.5 5.0 |P4589-ND 93 6.20 48.00 47.00/M | ECQ-B1H473JF 83 | 45% |24.0 9.0 20.4 20.0|P4567A-ND@) 6.09 40.62 —317.00 + 307.00/M| ECQ-B2334JF 
056 | +5% | 8.0 43 7.5 5.0 |P4590-ND 99 6.60 52.00 50.00/M | ECQ-B1H563JF 89 | 45% |24.0 10.0 21.2 20.0/P4568A-ND | 7.31 48.72 381.00 368.00/M | ECO-B2394JF 
068 | +5% | 8.0 43 85 5.0 |P4591-ND 114 7.60 59.00 57.00/M | ECQ-B1H683JF AT | 45% | 24.0 11.5 22.2 20.0|P4569A-ND@| 9.14 60.92 476.00 _460.00/M | ECQ-B2474JF 
082 | +5% | 8.0 45 9.0 5.0 |P4592-ND 1.20 8.00 63.00  60.00/M | ECQ-B1H823J 
1 | +5% | 80 5.0 10.0 5.0 |P4593-ND 1.29 8.60 67.00 _65.00/M | ECQ-B1H104JF Cap. | Toler] Dimensions (mm) | Digi-Key Tape and Box Panasonia 
12 [45% [17.0 50 11.6 7.5 |P4594-ND 315 27.00 164.00 _159.00/M |ECQ-B1H124JF uF | ance! LT HF (PartNo. Oy. Pricing Part No. 
15 | 25% | 11.0 5.0 12.0 7.5 |P4595-ND 3.39 2260 = 177.00 171.00/M | ECQ-B1H154JF SOWV (Ammo Box Pkg.) 
18 | 5% |11.0 6.0 12.4 7.5 |P4596-ND 3.54 23.60 184.00 178.00/M | ECQ-B1H184JF 0001 [+10% | 7.0 3.0 60 5.0 |P4570TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H101KF3 
22 | +5% |11.0 60 13.0 7.5 |P4597-ND 3.96 26.40 206.00 199.00/M | ECQ-B1H224JF 00012 | +10% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4571TB-ND® 2,000 38.00/M | ECQ-B1H121KF3 
27 | +5% [13.0 6.0 14.4 10.0|P4598-ND 4.95 33.00 258.00 _249.00/M | ECQ-B1H274JF 00015 | +10% | 7.0 3.0 60 5.0 |P4572TB-ND® 2,000 38.00/M | ECQ-B1H151KF3 
33 | 45% [13.0 60 15.0 10.0/P4599-ND 5.34 35.60 278.00 269.00/M | ECQ-B1H334JF .00018 | +10% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4573TB-ND 2,000 38.00/M | ECQ-B1H181KF3 
39 | 45% 13.0 65 15.4 10.0|P4734-ND 5.76 38.40 300.00 290.00/M | ECQ-B1H394JF .00022 |+10% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P45747TB-ND® 2,000 38.00/M | ECQ-B1H221KF3 
A7_| +5% [13.0 7.5 16.2 10.0|P4735-ND 6.33 42.20 330.00 _319.00/M | ECQ-B1H474JF 00027 [+10% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4575TB-ND® 2,000 38.00/M | ECQ-B1H271KF3 
100WV (Bulk Pkg.) .00033 | +10% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4576TB-ND® 2,000 38.00/M | ECQ-B1H331KF3 
0001 | 45% [72 30 60 5.0 |P4773-ND® | 204 1360 106.00 103.00/M/ECQ-BI101JF 00039 | +10% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4577TB-ND 2,000 38.00/M | ECQ-B1H391KF3 
.00012| +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0 |P4774-ND® | 2.04 13.60 106.00 103.00/M |ECQ-B1121JF 00047 | 25% | 7.0 3.0 60 5.0 |P4578TB-ND® 2,000 38.00/M | ECQ-B1H471JF3 
00018] +5% | 7.2 30 60 50 |P4776-ND@ | 204 1360 106.00 103.00/M| ECQ-B1181JF 00056 | 25% | 7.0 3.0 6.0__5.0 | P4579TB-ND@ 2,000 38.00/M_|ECQ-BIHS61JF3 
00027) +5% | 7.2 3.0 6.0 50|Pa778-ND | 204 1360 106.00 103.00/M )ECQ-B1271JF 00068 | 26% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | RASSRIE NES 2,000 38.00/M> / ECO-B1HEB1JFS 
00033| 45% | 7.2 30 60 5.0 |P4779-ND@ | 204 13.60 106.00 _103.00/M |ECQ-B1331JF 00082) 35% | 7.0 3.0 60 0 2,000 SE00/M , | ECO BINGSIES 
00047) 25% | 72 30 60 5.0 |P478I-ND® | 1.16 7.74 60.00  58.00/M|ECQ-B1471JF O01 | 25% | 7.0 30 60 0 Ee 2,000 S8-00/Ml~|| ECO: B IH IOeAS 
0012 | +5% | 7.0 30 6.0 5.0 |P4552TB-ND® 2,000 38.00/M | ECQ-B1H122JF3 
.00056] +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0 |P4782-ND® | 1.16 774 60.00  58.00/M | ECQ-B1561JF ‘oois | 25% | 70 30 60 50 |P45537B-NDS 2'000 38.00/M | ECO-B1H152JF3 
00068) +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0 |P4783-ND® | 1.16 774 60.00  58.00/M |ECQ-B1681JF 0018-1 25% 1703060 5.0 1P45547B-ND@ 2000 38.00/M | ECO-BIH182JF3 
.00082) +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0 |P4784-ND® | 1.16 774 60.00  58.00/M |ECQ-B1821JF ‘oo22 | «5% |70 30 60 50 |P4555TB-NDe 2.000 38.00/M — | ECO-B1H222J3 
001 | +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0 |P4785-ND@ 1.16 7.74 60.00 _58.00/M | ECQ-B1102JF 0027 | 45% | 7.0 3.0 60 5.0 |P4556TB-ND@ 2,000 38.00/M | ECQ-B1H272JF3 
0012 | +5% | 7.2 3.0 60 5.0 |P4786-ND@ 1.16 7.74 60.00 —58.00/M | ECQ-B1122JF 0033 | +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4557TB-ND@ 2,000 38.00/M ECQ-B1H332JF3 
0015 | +5% | 7.2 3.0 60 5.0 |P4787-ND® 1.16 7.74 60.00 58.00/M | ECQ-B1152JF 0039 | +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4558TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H392JF3 
0022 | +5% | 7.2 3.0 65 5.0 |P4789-ND@ | 1.16 7.74 60.00 58.00/M | ECQ-B1222JF 0056 [25% | 7.0 30 60 5.0 |P4560TB-ND® 2,000 38.00/M | ECQ-B1H562JF3 
0027 | +5% | 7.2 30 65 5.0 |P4790-ND® | 1.16 774 60.00  58.00/M | ECQ-B1272JF 0068 | +5% | 7.0 30 60 5.0 |P4561TB-ND® 2,000 38.00/M | ECQ-B1H682JF3 
.0039 | +5% | 7.2 3.0 65 5.0 |PA792-ND@ | 1.16 7.74 60.00 _58.00/M | ECQ-B1392JF 0082 | +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 |P4562TB-ND@ 2,000 38.00/M | ECQ-B1H822JF3 
0068 [25% [7.2 30 65 5.0 |P4795-NDe | 1.16 774 60.00 _ 58.00/M |ECQ-B1682JF 01 | 45% | 7.0 3.0 60 5.0 )P4582TB-ND® 2,000 38.00/M | ECQ-B1H103JF3 
0082 | +5% | 7.2 32 7.0 5.0 /P4796-ND® | 1.16 7.74 60.00  58.00/M | ECO-B1822JF 012 | 25% | 73 33 63 5.0 | P4583TB-ND 2,000 39.00/M__| ECQ-B1H123JF3 
01 | 25% | 72 32 7.0 5.0 |P4797-ND® | 1.16 7.74 60.00  58.00/M | ECQ-B1103JF 015 | 25% | 7.5 3.0 6.0 5.0 |P4584TB-ND® 2,000 41.00/M —  ECQ-B1H153JF3 
012 | +5% | 7.2 35 7.0 5.0 |P4798-ND 1.16 774 60.00 58.00/M | ECO-B1123JF 018 | 25% | 75 3.0 6.0 5.0 |PAS85TB-ND® 2,000 42.00/M | ECQ-B1H183JF3 
015 | +5% | 7.2 40 7.5 5.0 |P4799-ND@ | 1.20 8.02 63.00 __61.00/M | ECQ-B1153JF 022) 25% | 7.5 3.0 6.0 5.0 |P4586TB-ND® 2,000 44.00/M — | ECQ-BIH223JF3 
018 [25% [7.2 45 80 5.0 |Pa647-ND@ | 1.28 856 67.00  65.00/M |ECO-BI183/F oer | 36%) 75 35 65 5.0 eles, 2,000 SeOUM | ECO-B1H27 28S 
027 | +5% | 75 50 95 5.0 |P4649-ND® | 1.44 9.62 75.00 —73.00/M | ECO-B1273JF SR ae | C888 _ 88 ot eae AON HEARSE 
033 | 5% | 7.5 55 10.0 5.0 |P4650-ND@ | 1.47 9.80 77.00 74,00/M | ECQ-B1333JF ose | 5% 180 43 75 50 AReReaNs Tin Peat eae cia 
039 | +5% | 7.5 60 11.2 5.0 |P4651-ND 1.47 9.80 77.00 74,00/M | ECQ-B1393JF ‘oes | us% | 80 43 85 50 |PASSITE-NDS t'000 59.00 | ECO-BIH68aJF3 
047 | +5% | 7.5 65 11.8 5.0 |P4652-ND@ | 1.49 9.90 77.00 _75.00/M | ECQ-B1473JF ‘og2 | 5% | 80 45 9.0 5.0 |PA590TB-ND@ 1000 63.00 | ECO-B1H823)F3 
056 | +5% |10.0 50 120 7.5 |P4653-ND® | 1.49 9.90 77.00 75.00/M |ECQ-B1563JF 4 | 45% 180 50 100 50 |P4599TB-NDS 1000 67.00 | ECO-B1H104JF3 
068 | +5% |10.0 55 124 7.5 |P4654-ND@® | 152 1012 79.00  76.00/M |ECQ-B1683JF 421 45% 111.0 5.0 11650 |P45947B-NDe 7.000 753.00 TECO-BIH124JF3 
082 | +5% |10.0 5.5 14.0 7.5 |P4655-ND@ 1.55 10.36 81.00 —78.00/M | ECQ-B1823JF 15 | 45% |11.0 5.0 12.0 5.0 |P4595TB-ND 1,000 180.00 |ECQ-B1H154JF3 
12 | 5% |10.5 7.0 15.2 7.5 |P4657-ND® 2.54 16.94 132.00  128.00/M | ECQ-B1124JF 18 +5% 111.0 5.5 12.4 5.0 |P4596TB-ND 500 87.50 ECQ-B1H184JF3 
22 | 45% [13.0 80 15.2 10.0|P4660-ND@ | 4.06 27.08 +~—212.00 _—_205.00/M | ECQ-B1224JF 22 | 45% [11.0 6.0 13.0 5.0 |P45977B-ND@ 1,000 213.00 | ECO-B1H224JF3 
27 | 45% [13.0 85 17.2 10.0|P4661-ND 457 30.46 238.00 _230.00/M [ECQ-B1274JF @ RoHS Compliant 
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Panasonic \v-Series 5% Stacked Metallized Film Capacitors ag nh elearning 


FEATURES: « High volumetric efficiency * Low 
dissipation factor * Stacked and non-inductive 
construction »* Operating temperature range: -40°C 
~ 85°C »* Temperature coefficientAc/c: 200 ppm 
¢ Dissipation factor (maximum): 1.0% * Insulation 


* Panasonic V-Series 
Stacked Metallized Film 
Capacitors 


Digi-Key® V-Series 


resistance (25°C): 1000MO pF  Self-healing pes ‘ Capacitors Kit 
APPLICATIONS: * Blocking, by-pass and coupling P4542-KIT-ND* (50 Volt K) 
of DC * Pulse, logic and timing circuits * Light duty 5mm +05 P4700-KIT-ND+ (100 Volt K) 
pulse forming * Filter and noise suppression Solder Plated 127mm Includes 10 each of those parts indicated 
ce eee Sealine , ihe Velusa eltn tha cha. Pron Teka 
i dian en aaa eer Thompson: HD: Note: All taped parts notebook style storage box with bin guide for 
ae P ae have 5mm lead space. easy storage and quick access. 
(To convert millimeters to inches divide by 25.4) 
Working Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage uF [Ss i H F Part No. 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
Bulk Package 
0.01 7.3 3.2 5.0 5.0 P4513-ND*® 95 7.90 47.00 44.00/M 41.00/M ECQ-V1H103JL 
0.012 7.3 3.2 5.0 5.0 P4514-ND@ 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H123JL 
0.015 7.3 3.2 5.0 5.0 P4515-ND*® 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H153JL 
0.018 7.3 3.2 5.0 5.0 P4516-ND® 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H183JL 
0.022 7.3 3.2 5.0 5.0 P4517-ND*® 1.25 10.38 62.00 58.00/M 54.00/M ECQ-V1H223JL 
0.027 7.3 3.2 5.0 5.0 P4518-ND*® 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1H273JL 
0.033 7.3 3.2 5.0 5.0 P4519-ND*® 1.34 11.20 67.00 62.00/M 58.00/M ECQ-V1H333JL 
0.039 7.3 3.2 5.0 5.0 P4520-ND@ 1.39 11.55 69.00 64.00/M 60.00/M ECQ-V1H393JL 
0.047 7.3 3.2 5.0 5.0 P4521-ND*® 1.01 8.40 50.00 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H473JL 
0.056 7.3 3.2 5.0 5.0 P4522-ND@ 1.01 8.40 50.00 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H563JL 
0.068 7.3 3.2 5.0 5.0 P4523-ND*® 1.04 8.70 52.00 48.00/M 45.00/M ECQ-V1H683JL 
0.082 7.3 3.6 5.0 5.0 P4524-ND*® 1.08 8.98 54.00 50.00/M 47.00/M ECQ-V1H823JL 
50 0.1 7.3 4.0 5.0 5.0 P4525-ND*® 1.08 8.98 54.00 50.00/M 47.00/M ECQ-V1H104JL 
0.12 7.3 4.0 5.0 5.0 P4526-ND® 1.14 9.53 57.00 53.00/M 49.00/M ECQ-V1H124JL 
0.15 10.2 3.4 9.0 75 P4538-ND 2.07 17.25 103.00 96.00/M 90.00/M ECQ-V1H154JC. 
0.15 7.3 4.4 5.5 5.0 P4665-ND*® 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H154JL 
0.18 7.3 45 5.5 5.0 P4666-ND*® 1.25 10.38 62.00 58.00/M 54.00/M ECQ-V1H184JL 
0.22 7.3 4.8 5.5 5.0 P4667-ND@ 1.34 11.20 67.00 62.00/M 58.00/M ECQ-V1H224JL 
0.27 7.3 4.6 7.0 5.0 P4668-ND*® 1.41 11.78 70.00 65.00/M 61.00/M ECQ-V1H274JL 
0.33 7.3 5.2 7.0 5.0 P4669-ND*® 1.51 12.60 75.00 70.00/M 65.00/M ECQ-V1H334JL 
0.39 7.3 5.7 7.3 5.0 P4670-ND@ 1.65 13.73 82.00 76.00/M 71.00/M ECQ-V1H394JL 
0.47 7.3 6.0 7.3 5.0 P4671-ND*® 1.82 15.13 90.00 84.00/M 79.00/M ECQ-V1H474JL 
0.56 7.3 5.8 10.0 5.0 P4672-ND*® 2.15 17.93 107.00 100.00/M 93.00/M ECQ-V1H564JL 
0.68 7.3 6.5 10.0 5.0 P4673-ND*® 3.23 26.90 161.00 149.00/M 140.00/M ECQ-V1H684JL 
0.82 7.3 6.8 10.0 5.0 P4674-ND*® 3.23 26.90 161.00 149.00/M 140.00/M ECQ-V1H824JL 
1.0 7.3 8.0 11.0 5.0 P4675-ND*® 3.86 32.20 192.00 179.00/M 167.00/M ECQ-V1H105JL. 
0.18 10.2 3.5 9.0 75 P4539-ND® 1.23 10.25 61.00 57.00/M 53.00/M ECQ-V1J184JM 
0.22 10.2 3.5 9.0 75 P4540-ND@ 1.33 11.05 66.00 61.00/M 57.00/M ECQ-V1J224JM 
0.27 10.2 3.5 9.0 75 P4541-ND@ 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M ECQ-V1J274JM 
0.33 10.2 3.8 9.0 75 P4549-ND@ 1.49 12.43 74.00 69.00/M 65.00/M ECQ-V1J334JM 
63 0.39 10.2 4.0 9.0 75 P4543-ND 1.63 13.55 81.00 75.00/M 70.00/M ECQ-V1J394JM 
0.47 10.2 4.5 9.0 75 P4544-ND@ 1.79 14.93 89.00 83.00/M 78.00/M ECQ-V1J474JM 
0.56 10.2 4.9 9.0 75 P4545-ND® 2.12 17.70 106.00 98.00/M 92.00/M ECQ-V1J564JM 
0.68 10.2 5.5 10.0 75 P4546-ND® 3.18 26.53 158.00 147.00/M 138.00/M ECQ-V1J684JM 
0.82 10.2 6.1 10.0 75 P4547-ND® 3.18 26.53 158.00 147.00/M 138.00/M ECQ-V1J824JM 
1.0 10.2 6.9 10.0 75 P4548-ND® 3.81 31.75 190.00 176.00/M 165.00/M ECQ-V1J105JM 
0.01 7.3 3.2 7.0 5.0 P4713-NDt@ 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1103JM 
0.012 7.3 3.2 7.0 5.0 P4714-ND@ 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1123JM 
0.015 7.3 3.2 7.0 5.0 P4715-NDt@ 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1153JM 
0.018 7.3 3.2 7.0 5.0 P4716-ND@ 1.35 11.28 67.00 63.00/M 59.00/M ECQ-V1183JM 
0.022 7.3 3.2 7.0 5.0 P4717-NDt@ 1.39 11.55 69.00 64.00/M 60.00/M ECQ-V1223JM 
0.027 7.3 3.2 7.0 5.0 P4718-NDt 1.46 12.18 73.00 68.00/M 63.00/M ECQ-V1273JM 
0.033 7.3 3.2 7.0 5.0 P4719-NDt@ 1.51 12.55 75.00 70.00/M 65.00/M ECQ-V1333JM 
0.039 7.3 3.2 7.0 5.0 P4720-NDt@ 1.10 9.15 55.00 51.00/M 48.00/M ECQ-V1393JM 
0.047 7.3 4.0 7.0 5.0 P4721-NDt@ 1.10 9.15 55.00 51.00/M 48.00/M ECQ-V1473JM 
0.056 7.3 4.2 7.0 5.0 P4722-NDt 1.13 9.45 56.00 52.00/M 49.00/M ECQ-V1563JM 
100 0.068 7.3 4.5 7.0 5.0 P4723-NDt@ 1.17 9.78 58.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1683JM 
0.082 7.3 5.0 7.0 5.0 P4724-NDt@ 117 9.78 58.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1823JM 
0.1 7.3 5.8 7.0 5.0 P4725-NDt@ 1.25 10.38 62.00 58.00/M 54.00/M ECQ-V1104JM 
0.12 10.0 3.4 9.0 75 P4726-ND@ 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1124JM 
0.15 10.0 3.8 9.0 75 P4727-NDt@ 1.35 11.28 67.00 63.00/M 59.00/M ECQ-V1154JM 
0.18 10.0 4.0 9.0 75 P4728-NDt@ 1.46 12.18 73.00 68.00/M 63.00/M ECQ-V1184JM 
0.22 10.0 4.3 9.0 75 P4729-NDt@ 1.54 12.80 76.00 71.00/M 66.00/M ECQ-V1224JM 
0.27 10.0 5.2 10.0 75 P4730-NDt@ 1.64 13.68 82.00 76.00/M 71.00/M ECQ-V1274JM 
0.33 10.0 5.9 10.0 75 P4731-NDt@ 1.79 14.93 89.00 83.00/M 78.00/M ECQ-V1334JM 
0.39 10.0 7.5 11.0 7.5 P4732-NDt@ 1.97 16.43 98.00 91.00/M 85.00/M ECQ-V1394JM 
0.47 10.0 8.1 11.0 75 P4733-NDt@ 2.34 19.48 116.00 108.00/M 101.00/M ECQ-V1474JM 
@ RoHS Compliant 
Working Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage uF L ii H IE Part No. 1,000 2,000 5,000 6,000 10,000 26,000 Part No. 
Ammo Box Package — RoHS Compliant 
0.01 7.3 3.2 7.0 5.0 P4513TB-ND = 57.00/M = 53.00/M 49.00/M 46.00/M ECQ-V1H103JL3 
0.012 7.3 3.2 7.0 5.0 P4514TB-ND = 59.00/M = 54.00/M 51.00/M 48.00/M ECQ-V1H123JL3 
0.015 7.3 3.2 7.0 5.0 P4515TB-ND — 59.00/M _ 54.00/M 51.00/M 48.00/M ECQ-V1H153JL3 
0.018 7.3 3.2 7.0 5.0 P4516TB-ND = 59.00/M = 54.00/M 51.00/M 48.00/M ECQ-V1H183JL3 
0.022 7.3 3.2 5.0 5.0 P4517TB-ND = 44.00/M = 41.00/M 38.00/M 36.00/M ECQ-V1H223JL3 
0.027 7.3 3.2 7.0 5.0 P4518TB-ND —= 64.00/M _— 59.00/M 55.00/M 52.00/M ECQ-V1H273JL3 
0.033 7.3 3.2 7.0 5.0 P4519TB-ND = 67.00/M = 62.00/M 58.00/M 55.00/M ECQ-V1H333JL3 
0.039 7.3 3.2 5.0 5.0 P4520TB-ND = 69.00/M = 64.00/M 60.00/M 56.00/M ECQ-V1H393JL3 
0.047 7.3 3.2 7.0 5.0 P4521TB-ND _— 50.00/M = 47.00/M 44.00/M 41.00/M ECQ-V1H473JL3 
0.056 7.3 3.2 5.0 5.0 P4522TB-ND = 50.00/M — 47.00/M 44.00/M 41.00/M ECQ-V1H563JL3 
0.068 7.3 3.9 7.0 5.0 P4523TB-ND = 52.00/M = 48.00/M 45.00/M 42.00/M ECQ-V1H683JL3 
0.082 7.3 41 7.0 5.0 P4524TB-ND = 54.00/M = 50.00/M 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H823JL3 
50 0.1 7.3 44 7.0 5.0 P4525TB-ND _ 54.00/M = 50.00/M 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H104JL3 
0.12 7.3 47 7.0 5.0 P4526TB-ND _ 54.00/M _ 50.00/M 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H124JL3 
0.15 10.0 3.4 9.0 5.0 P4527TB-ND 59.00 = 54.00/M = 51.00/M = ECQ-V1H154JL3 
0.18 10.0 3.5 9.0 5.0 P4528TB-ND 62.00 = 58.00/M = 54.00/M = ECQ-V1H184JL3 
0.22 10.0 3.7 9.0 5.0 P4529TB-ND 67.00 _ 62.00/M = 58.00/M = ECQ-V1H224JL3 
0.27 10.0 4.0 9.0 5.0 P4530TB-ND 70.00 _— 65.00/M — 61.00/M = ECQ-V1H274JL3 
0.33 10.0 4.2 9.0 5.0 P4531TB-ND 75.00 = 70.00/M = 65.00/M = ECQ-V1H334JL3 
0.39 10.0 4.9 9.0 5.0 P4532TB-ND 82.00 = 76.00/M = 71.00/M = ECQ-V1H394JL3 
0.47 10.0 5.5 10.0 5.0 P4533TB-ND 90.00 _ 84.00/M = 79.00/M _ ECQ-V1H474JL3 
0.56 10.0 6.1 10.0 5.0 P4534TB-ND 107.00 _— 100.00/M ms 93.00/M = ECQ-V1H564JL3 
0.68 10.0 6.8 10.0 5.0 P4535TB-ND 161.00 = 149.00/M = 140.00/M = ECQ-V1H684JL3 
0.82 7.3 6.8 10.0 5.0 P4536TB-ND 161.00 — 149.00/M = 140.00/M = ECQ-V1H824JL3 
1.0 7.3 8.0 11.0 5.0 P4537TB-ND 192.00 — 179.00/M = 167.00/M = ECQ-V1H105JL3 
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Panasonic E-Series Metallized Polyester Capacitors “a 


G 
General Specifications: Electrical: Rated Voltage 100VDC, 250VDC, 400VDC, 630VDC Pansonic ECQ-E Cross References: Sprague: DF/450P/451P/453P; Westlake: Ht 
Capacitance Tolerance +10% (K) Insulation Resistance: Less than 0.33yF: 9,000MQ; More than 160/168/185/167/184/186; Mepco: 713A1/ 719A1/C280; TRW: X601PE/X601CPE; Packtron: MF/RB; FE 984 Tine Dia. 
0.33yF: 3,000MQ Dissipation Factor = 1.0% at 1kHz Withstanding Voltage Rated Voltage X 1.5 (1 Secor: MMKS/MMKR/MMDR; RIFA: PHE353/PHE354; Roederstein: MKT1818/MKT1822; WIMA: (25.0) Copper 
minute) Operating Temperature -40°C ~ 85°C MKS; CSF Thompson: MD/MC; Siemens: B325X-XX; Rubycon: MC/MN; Nichicon: DDXM. a Weld Wire 
Working | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage pF A B c G Dia. _| Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
A 12.0 4.0 74 10.0 1.0 6 E1104-ND@ .34 2.94 23.03 146.71 138.23/M 127.28/M |ECQ-E1104KZ 
12 12.0 4.5 74 10.0 1.0 6 E1124-ND 35 3.03 23.74 151.20 142.46/M 131.17/M |ECQ-E1124KZ 
Ad 12.0 4.0 9.5 10.0 1.0 6 E1154-ND@ 36 3.12 24.44 155.69 146.69/M 135.07/M |ECQ-E1154KZ 
18 12.0 4.5 10.0 10.0 1.0 6 E1184-ND .39 3.30 25.85 164.67 155.15/M 142.86/M |ECQ-E1184KZ 
27 17.0 4.5 8.0 15.0 1.0 6 E1274-ND@ A6 3.90 30.55 194.61 183.36/M 168.84/M_|ECQ-E1274KZ 
33 17.0 4.5 10.0 15.0 1.0 6 E1334-ND@ 51 4.35 34.08 217.07 204.52/M 188.32/M |ECQ-E1334KZ 
39 17.0 5.0 10.0 15.0 1.0 6 E1394-ND 53 4.50 35.25 224.55 211.57/M 194.81/M |ECQ-E1394KZ 
47 17.0 5.5 11.0 15.0 1.0 6 E1474-ND@ 55 4.74 37.13 236.53 222.85/M 205.20/M_ |ECQ-E1474KZ 
56 17.0 6.5 11.5 15.0 1.0 6 E1564-ND@ 64 5.46 42.77 272.45 256.70/M 236.37/M |ECQ-E1564KZ 
68 17.0 7.0 12.0 15.0 1.0 38 E1684-ND@ He. 6.21 48.65 309.88 291.96/M 268.84/M_|ECQ-E1684KZ 
400 82 17.0 7.5 13.0 15.0 1.0 8 E1824-ND@ 79 6.81 53.35 339.82 320.17/M 294.81/M |ECQ-E1824KZ 
1.0 17.0 8.0 14.0 15.0 1.0 8 E1105-ND@ 86 7.41 58.05 369.76 348.38/M 320.78/M_ |ECQ-E1105KZ 
1.2 17.0 8.5 16.0 15.0 1.0 8 E1125-ND 1.00 8.58 67.21 428.14 403.39/M 371.43/M |ECQ-E1125KZ 
1.5 25.5 7.5 14.5 22.5 1.0 8 E1155-ND@ 1.17 10.02 78.49 500.00 471.09/M 433.77/M_ |ECQ-E1155KZ 
2.0 25.5 10.0 18.5 22.5 1.0 38 E1275-ND 1.67 14.31 112.10 714.07 672.78/M 619.48/M__|ECQ-E1275KZ 
3.3 25.5 10.0 19.0 22.5 1.0 8 E1335-ND@ 2.13 18.24 142.88 910.18 857.55/M 789.61/M |ECQ-E1335KZ 
3.9 30.5 11.0 18.0 27.5 1.5 8 E1395-ND@ 2.41 20.67 161.92 1031.43 971.79/M 894.81/M |ECQ-E1395KZ 
47 30.5 11.0 20.5 27.5 1.5 38 E1475-ND® 2.72 23.31 182.60 1163.17 1095.91/M 1009.09/M_ |ECQ-E1475KZ 
5.6 30.5 12.5 21.0 27.5 1.5 8 E1565-ND@ 3.23 27.72 217.14 1383.23 1303.24/M 1200.00/M |ECQ-E1565KZ 
6.8 30.5 13.0 24.0 27.5 1.5 38 E1685-ND@ 3.67 31.47 246.52 1570.35 1479.55/M 1362.34/M_|ECQ-E1685KZ 
8.2 30.5 15.0 25.0 27.5 1.5 8 E1825-ND@ 4.24 36.30 284.35 1811.37 1706.62/M 1571.43/M_ |ECQ-E1825KZ 
10.0 30.5 16.0 27.0 27.5 1.5 38 E1106-ND@ 4.93 42.24 330.88 2107.78 1985.89/M 1828.57/M_|ECQ-E1106KZ 
01 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2103-ND*® 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M |ECQ-E2103KS 
012 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2123-ND*® 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M |ECQ-E2123KS 
015 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2153-ND@ 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M |ECQ-E2153KS 
018 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2183-ND 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M |ECQ-E2183KS 
022 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2223-ND*® 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M__| ECQ-E2223KS 
.027 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2273-ND@ 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M |ECQ-E2273KS 
039 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2393-ND@ 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M_ |ECQ-E2393KS 
.047 12.5 5.0 8.0 10.0 1.0 6 E2473-ND*® .26 2.19 17.16 109.28 102.97/M 94.81/M_ |ECQ-E2473KS 
068 12.5 5.5 8.5 10.0 1.0 6 E2683-ND* .33 2.82 22.09 140.72 132.58/M 122.08/M_ |ECQ-E2683KS 
082 12.5 5.5 10.0 10.0 1.0 6 E2823-ND@ 34 2.94 23.03 146.71 138.23/M 127.28/M_|ECQ-E2823KS 
-10 12.5 5.5 10.5 10.0 1.0 6 E2104-ND*® 26 2.20 17.23 109.73 103.39/M 95.20/M_ |ECQ-E2104KS 
12 17.5 5.5 10.0 15.0 1.0 8 E2124-ND@ 40 3.42 26.79 170.66 160.79/M 148.06/M | ECQ-E2124KS 
15 17.5 6.0 10.5 15.0 1.0 8 E2154-ND*® 43 3.72 29.14 185.63 174.90/M 161.04/M |ECQ-E2154KS 
250 18 17.5 6.0 10.5 15.0 1.0 38 E2184-ND® A6 3.90 30.55 194.61 183.36/M 168.84/M |ECQ-E2184KS 
22 17.5 6.0 11.0 15.0 1.0 38 E2224-ND*® -38 3.30 25.83 164.52 155.01/M 142.73/M_|ECQ-E2224KS 
.27 23.0 6.0 10.5 20.0 1.0 8 E2274-ND@ 55 4.71 36.90 235.03 221.44/M 203.90/M |ECQ-E2274KS 
33 23.0 6.0 11.0 20.0 1.0 38 E2334-ND* 60 5.16 40.42 257.48 242.60/M 223.38/M |ECQ-E2334KS 
39 23.0 6.5 11.5 20.0 1.0 8 E2394-ND 65 5.55 43.48 276.95 260.93/M 240.26/M_ |ECQ-E2394KS 
AT 23.0 7.0 12.0 20.0 1.0 8 E2474-ND*® 69 5.94 46.53 296.41 279.27/M 257.15/M_ |ECQ-E2474KS 
-56 23.0 7.5 13.0 20.0 1.0 38 E2564-ND 76 6.51 51.00 324.85 306.07/M 281.82/M__|ECQ-E2564KS 
68 23.0 8.5 14.0 20.0 1.0 8 E2684-ND® 84 TAT 56.17 357.78 337.10/M 310.39/M |ECQ-E2684KS 
82 31.0 7.5 13.0 27.5 1.0 38 E2824-ND@ 92 7.89 61.81 393.71 370.95/M 341.56/M |ECQ-E2824KS 
1.0 31.0 8.5 14.0 27.5 1.0 8 E2105-ND* 98 8.37 65.57 417.66 393.51/M 362.34/M |ECQ-E2105KS 
1.2 31.0 8.5 16.0 27.5 1.0 8 E2125-ND*® 1.07 9.18 71.91 458.08 431.60/M 397.41/M |ECQ-E2125KS 
1.5 31.0 9.5 17.0 27.5 1.0 38 E2155-ND* 1.38 11.82 92.59 589.82 555.71/M 511.69/M_|ECQ-E2155KS 
1.8 31.0 9.5 18.5 27.5 1.0 38 E2185-ND 1.66 14.25 111.63 711.08 669.96/M 616.89/M |ECQ-E2185KS 
2.2 31.0 10.5 19.5 27.5 1.0 38 E2225-ND*® 1.67 14.31 112.10 714.07 672.78/M 619.48/M__|ECQ-E2225KS 
01 14.0 5.0 8.5 10.5 1.0 6 E4103-ND® 42 3.60 28.20 179.64 169.26/M 155.85/M_ |ECQ-E4103KZ 
012 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E4123-ND 42 3.60 28.20 179.64 169.26/M 155.85/M | ECQ-E4123KZ 
015 14.0 5.0 8.5 10.5 1.0 6 E4153-ND® 43 3.72 29.14 185.63 174.90/M 161.04/M | ECQ-E4153KZ 
018 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E4183-ND 43 3.72 29.14 185.63 174.90/M 161.04/M | ECQ-E4183KZ 
022 14.0 5.5 10.0 10.5 1.0 6 E4223-ND@ 44 3.75 29.38 187.13 176.31/M 162.34/M__|ECQ-E4223KZ 
027 14.0 55 10.5 10.5 1.0 6 E4273-ND A7 3.99 31.26 199.10 187.59/M 172.73/M |ECQ-E4273KZ 
033 14.0 6.0 11.0 10.5 1.0 6 E4333-ND® 49 4.20 32.90 209.58 197.46/M 181.82/M | ECQ-E4333KZ 
039 14.0 6.5 11.5 10.5 1.0 6 E4393-ND 50 4.26 33.37 212.57 200.29/M 184.42/M_ |ECQ-E4393KZ 
047 14.0 7.0 12.0 10.5 1.0 6 E4473-ND® 50 4.26 33.37 212.57 200.29/M 184.42/M | ECQ-E4473KZ 
056 17.0 6.5 11.0 13.5 1.0 6 E4563-ND® 54 4.59 35.96 229.04 215.80/M 198.71/M_|ECQ-E4563KZ 
068 17.0 7.0 12.0 13.5 1.0 6 E4683-ND@ 57 4.86 38.07 242.51 228.49/M 210.39/M |ECQ-E4683KZ 
082 17.0 7.5 12.5 13.5 1.0 6 E4823-ND® 59 5.07 39.72 252.99 238.37/M 219.48/M |ECQ-E4823KZ 
10 17.0 75 14.5 13.5 1.0 6 E4104-ND® 58 4.98 39.01 248.50 234.14/M 215.59/M |ECQ-E4104KZ 
400 15 17.0 9.0 16.5 13.5 1.0 38 E4154-ND@ 72 6.21 48.65 309.88 291.96/M 268.84/M |ECQ-E4154KZ 
18 17.0 10.0 17.0 13.5 1.0 38 E4184-ND@ shel 6.63 51.94 330.84 311.71/M 287.02/M_|ECQ-E4184KZ 
22 24.5 8.5 15.5 20.5 1.0 8 E4224-ND@ 83 71 55.70 354.79 334.28/M 307.80/M |ECQ-E4224KZ 
27 24.5 9.0 16.5 20.5 1.0 8 E4274-ND@ 92 7.86 61.57 392.21 369.54/M 340.26/M |ECQ-E4274KZ 
33 24.5 9.5 17.0 20.5 1.0 8 E4334-ND® 99 8.46 66.27 422.15 397.75/M 366.24/M |ECQ-E4334KZ 
39 29.5 9.5 16.5 25.5 1.5 8 E4394-ND 1.07 9.18 71.91 458.08 431.60/M 397.41/M |ECQ-E4394KZ 
56 29.5 11.0 18.0 25.5 1.5 38 E4564-ND@ 1.26 10.80 84.60 538.92 507.76/M 467.54/M_|ECQ-E4564KZ 
68 29.5 12.0 19.0 25.5 1.5 8 E4684-ND@ 1.41 12.09 94.71 603.29 568.41/M 523.38/M |ECQ-E4684KZ 
82 29.5 13.0 21.0 25.5 1,5 8 E4824-ND® 1.54 13.20 103.40 658.68 620.59/M 571.43/M_ |ECQ-E4824KZ 
1.0 29.5 15.0 22.0 25.5 1.5 8 E4105-ND@ 1.68 14.43 113.04 720.06 678.42/M 624.68/M |ECQ-E4105KZ 
1.2 29.5 15.0 25.0 25.5 15 8 E4125-ND 2.38 20.40 159.80 1017.96 959.10/M 883.12/M |ECQ-E4125KZ 
1.5 43.5 13.0 22.0 38.5 1.5 38 E4155-ND 2.56 21.96 172.02 1095.80 1032.44/M 950.65/M__|ECQ-E4155KZ 
1.8 43.5 14.5 24.0 38.5 1.5 8 E4185-ND 3.03 26.01 203.75 1297.90 1222.85/M 1125.98/M | ECQ-E4185KZ 
2.2 43.5 16.0 25.5 38.5 1.5 38 E4225-ND 3.47 29.70 232.65 1482.03 1396.33/M 1285.72/M_|ECQ-E4225KZ 
.01 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E6103-ND@ 45 3.87 30.32 193.11 181.95/M 167.54/M |ECQ-E6103KZ 
015 14.0 6.0 10.5 10.5 1.0 6 E6153-ND 48 4.14 32.43 206.59 194.64/M 179.23/M_ |ECQ-E6153KZ 
018 14.0 6.0 11.0 10.5 1.0 6 E6183-ND® 50 4.26 33.37 212.57 200.29/M 184.42/M |ECQ-E6183KZ 
022 14.0 6.5 12.0 10.5 1.0 6 E6223-ND@ 52 4.44 34.78 221.56 208.75/M 192.21/M |ECQ-E6223KZ 
027 17.0 5.5 12.5 13.5 1.0 6 E6273-ND 54 4.59 35.96 229.04 215.80/M 198.71/M_|ECQ-E6273KZ 
033 17.0 6.0 12.0 13.5 1.0 6 E6333-ND 55 4.74 37.13 236.53 222.85/M 205.20/M_ |ECQ-E6333KZ 
039 17.0 6.5 12.0 13.5 1.0 6 E6393-ND@ 57 4.86 38.07 242.51 228.49/M 210.39/M |ECQ-E6393KZ 
047 17.0 7.0 13.5 13.5 1.0 6 E6473-ND® 58 4.98 39.01 248.50 234.14/M 215.59/M |ECQ-E6473KZ 
056 17.0 75 14.0 13.5 1.0 6 E6563-ND@ 62 5.34 41.83 266.47 251.06/M 231.17/M |ECQ-E6563KZ 
068 17.0 8.5 15.0 13.5 1.0 6 E6683-ND@ 67 5.76 45.12 287.42 270.81/M 249.35/M__|ECQ-E6683KZ 
082 17.0 9.0 16.0 13.5 1.0 8 E6823-ND@ 72 6.15 48.18 306.89 289.14/M 266.24/M |ECQ-E6823KZ 
10 24.5 7.0 14.0 20.5 1.5 38 E6104-ND® wt 6.57 51.47 327.84 308.89/M 284.42/M |ECQ-E6104KZ 
630 12 24.5 8.5 15.5 20.5 15 8 E6124-ND 85 7.26 56.87 362.27 341.33/M 314.29/M |ECQ-E6124KZ 
15 24.5 9.0 16.5 20.5 1.5 8 E6154-ND@ 95 8.13 63.69 405.69 382.23/M 351.95/M |ECQ-E6154KZ 
18 24.5 10.0 17.0 20.5 1.5 38 E6184-ND@ 1.01 8.67 67.92 432.63 407.62/M 375.33/M__|ECQ-E6184KZ 
22 29.5 9.5 17.0 25.5 1.5 38 E6224-ND@ 1.10 9.45 74.03 471.56 444.29/M 409.10/M |ECQ-E6224KZ 
27 29.5 10.5 17.5 25.5 1.5 8 E6274-ND® 1.24 10.65 83.43 531.44 500.71/M 461.04/M |ECQ-E6274KZ 
33 29.5 11.5 18.5 25.5 1.5 8 E6334-ND® 1.40 12.00 94.00 598.80 564.18/M 519.48/M |ECQ-E6334KZ 
39 29.5 12.0 19.5 25.5 1.5 8 E6394-ND® 1.52 13.05 102.23 651.20 613.54/M 564.94/M |ECQ-E6394KZ 
47 29.5 13.0 20.5 25.5 1.5 8 E6474-ND® 1.64 14.07 110.22 702.09 661.50/M 609.09/M_|ECQ-E6474KZ 
56 29.5 15.0 21.5 25.5 1.5 8 E6564-ND 1.95 16.68 130.66 832.33 784.20/M 722.08/M_ |ECQ-E6564KZ 
68 43.5 12.5 19.5 38.5 1.5 8 E6684-ND 2.52 21.60 169.20 1077.84 1015.51/M 935.07/M |ECQ-E6684KZ 
82 43.5 14.0 21.0 38.5 15 8 E6824-ND 2.77 23.70 185.65 1182.63 1114.24/M 1025.98/M |ECQ-E6824KZ 
1.0 43.5 14.5 24.0 38.5 15 8 E6105-ND@ 3.36 28.77 225.37 1435.62 1352.61/M 1245.46/M_ |ECQ-E6105KZ 
1.2 43.5 16.0 25.5 38.5 1.5 38 E6125-ND@ 3.53 30.24 236.88 1508.98 1421.72/M 1309.09/M_|ECQ-E6125KZ 
15 43.5 18.5 27.0 38.5 1.5 38 E6155-ND 4.31 36.96 289.52 1844.30 1737.65/M 1600.00/M_|ECQ-E6155KZ 


@ RoHS Compliant 
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-_ Metallized Polypropylene Film Capacitors 


EPCOS 


DC Link Capacitors for Industrial Applications: Construction: Dielectric: Polypropylene (MKP) film » Plastic case (UL94V-0) * Epoxy resin sealing 
* Wound technology Terminals: ¢ Parallel wire leads * Lead-free tinned Features: * Low ESR »* Ideal for DC Link applications * 2 and/or 4 pin capacitors 
available (depending on required capacitance value) 
High Voltage/High Temperature: Application: * Electronic ballasts (resonant circuits) *SMPS «High-Frequency AC Loads »¢ Pulse Circuits 
Specifications: * Maximum Operating Temperature: 125°C * Climatic Category (IEC 60068-1): 55/110/56 Construction: ¢ Dielectric: Metallized 
Polypropylene (PP) * Wound Capacitor Technology * Plastic Case (UL 94 V-0) * Epoxy resin coating Features: * Very high AC voltages for all frequency 
ranges * Very small dimensions * High peak voltage for short time periods * High peak current ¢ High pulse withstand capability 


DC Link Capacitors for Industrial Applications Wv | WV |Cap.]Toler-] Dimensions (mm) | pigi-key Pricing Epcos 
(DC) |(AC)| (uF) | ance | b oh Le P14 |PartNo. 1 10 100 [Part No. 
WV ] WV |Cap.]Toler-] | Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Epcos 160 | 35 | +10% [30.0 45.0 57.5 52.5 20.3|495-3000-ND 13.10 99.20 842.24 |B32678G3356K 
(DC) |(AC)| (uF) { ance; b oh Le P14 | PartNo. 1 10 100 _| Part No. 300 | 160 | 40 )+10% 30.0 45.0 57.5 52.5 20.3] 495-3001-ND 13.95 105.60 896.58 | B32678G3406K 
Fig. 1 160 | 47 | +10% |35.0 50.0 57.5 52.5 20.3|495-3002-ND 15.21 115.20 978.08 |B32678G3476K 
{60 | 2.2 )+10% [11.0 19.0 315 275 — ]495-2908-ND 181 13.71 116.447 B32674D3225K 160 | 60 | +10% |35.0 50.0 57.5 52.5 20.3|495-3003-ND 16.48 124.80 1059.59 | B32678G3606K 
160 | 3.3 )+10% |12.5 21.5 31.5 27.5 — |495-2909-ND 2.21 16.70 141.75] B32674D3335K 275 | 8.2 [10% [20.0 39.5 42.0 37.5 10.2|495-3004-ND 8.27 62.61 531.56 |B32676G4825K 
160 | 4.7 }+10% |14.0 24.5 31.5 27.5 — |495-2910-ND 2.76 20.87 177.19) B32674D3475K 275 | 10 |+10% [20.0 39.5 42.0 37.5 10.2|495-3005-ND 9.37 70.95 602.44) B32676G4106K 
160 | 6.8 |+10% |18.0 27.5 31.5 27.5 — |495-2912-ND 417 31.60 268.31 | B32674D3685K 275 | 15 |+10% [28.0 42.5 42.0 37.5 10.2|495-3006-ND 11.42 86.46 734.06 |B32676G4156K 
160 | 8.0 |+10% |16.0 32.0 31.5 27.5 — | 495-2913-ND 4.73 35.78 _303.75| B32674D3805K 275 | 20 |+10% |30.0 45.0 42.0 37.5 20.3|495-3007-ND 13.78 104.34 885.94 | B32676G4206K 
760 | 10 /+10% [21.0 31.0 31.5 275 — |495-2915-ND 5.20 39.35 334.13/B32674D3100K) | ,.. | 275 | 20 |+10% |30.0 45.0 57.5 52.6 20.3| 495-3008-ND 11.41 86.40 733.57 |B32678G4206K 
160 | 12 | +10% |22.0 36.5 31.5 27.5 — |495-2916-ND 5.83 44.12 374,63) B32674D3126K 275 | 25 |+10% [30.0 45.0 57.5 52.5 20.3|495-3009-ND 72.68 96.00 815.06 | B32678G4256K 
309 | 180] 33 | +10% |12.0 22.0 42.0 37.5 — |495-2944-ND 3.94 29.81 253.13 B32676E3335K 275 | 35 |+10% |35.0 50.0 57.5 52.5 20.3|495-3011-ND 15.21 115.20 978.08 | B32678G4356K 
160 | 4.7 }+10% |12.0 22.0 42.0 37.5 — |495-2945-ND 4.33 32.79 278.44|B32676E3475K — | 40 | +10% )28.0 37.0 42.0 37.5 1.2 |495-3956-NDw| 23.40 175.50 1316.25/B32776G4406K 
160 | 5.6 |+10% |14.0 25.0 42.0 37.5 — | 495-2946-ND 4.73 35.78 _303.75| B32676E3565K — ] 50 | +10% )28.0 42.5 41.5 37.5 1.2 |495-3943-NDw| 31.50 236.25 1771.88 /B32776G4506K 
160 | 12 |+10% /18.0 32.5 42.0 37.5 — | 495-2950-ND 7.09 53.66 455.63 | B32676E3126K — | 110 | +10% |35.0 50.0 57.5 37.5 1.2 |495-3944-NDw | 47.61 357.08 2678.06 |B32778G4117K 
160 15 | +10% |20.0 39.5 42.0 37.5 — | 495-2951-ND 8.66 65.59 556.88 | B32676E3156K 350 | 6.8 [10% [20.0 39.5 42.0 37.5 10.2|495-3012-ND 8.66 65.59 556.88 |B32676G0685K 
160 | 20 | +10% |28.0 37.0 42.0 37.5 — | 495-2952-ND 11.42 86.46 734.06) B32676E3206K 350 | 7.5 }+10% [20.0 39.5 42.0 37.5 10.2|495-3013-ND 9.45 71.55 607.50) B32676G6755K 
160 | 22 | +10% |28.0 42.5 42.0 37.5 — |495-2953-ND 11.66 88.25 749.25 | B32676E3226K 350 | 8.2 | +10% |28.0 37.0 42.0 37.5 10.2/495-3014-ND 10.63 80.49 683.44 | B32676G6825K 
160 | 25 | +10% [28.0 42.5 42.0 37.5 — |495-2954-ND 11.81 89.44 759.38 | B32676E3256K 350 | 10 | +10% |28.0 42.5 42.0 37.5 20.3/495-3015-ND 11.42 86.46 734.06 |B32676G6106K 
160 | 30 | +10% [30.0 45.0 42.0 37.5 — |495-2955-ND 14.57 110.31 936.56 | B32676E3306K | | 630 | 350 | 12 | +10% [28.0 42.5 42.0 37.5 20.3|495-3016-ND 12.21 92.42 784.69 |B32676G6126K 
275 | 1.5 ]#10% ]11.0 19.0 31.5 27.5 — |495-2917-ND 1.73 13.12 111.38) B32674D4155K 350 | 14 [+10% /30.0 45.0 42.0 37.5 20.3/495-3017-ND 13.39 101.36 860.63 |B32676G6146K 
275 | 2.2 |#10% |12.5 21.5 31.5 27.5 — |495-2918-ND 1.97 14.91 126.56] B32674D4225K 350 | 15 }+10% |30.0 45.0 57.5 52.5 20.3/495-3018-ND 10.57 80.00 679.23 | B32678G6156K 
275 | 3.3 |#10% |15.0 24.5 31.5 27.5 — |495-2919-ND 2.52 19.08 162.00) B32674D4335K 350 | 20 | +10% |35.0 50.0 57.5 52.5 20.3/495-3019-ND 12.26 92.80 787.91 |B32678G6206K 
275 | 4.7 |#10% |18.0 27.5 31.5 27.5 — |495-2920-ND 3.31 25.04 212.63 | B32674D4475K 350 | 25 | +10% |35.0 50.0 57.5 52.5 20.3|495-3020-ND 14.37 108.80 923.74 | B32678G6256K 
275 | 5.0 |+10% |16.0 32.0 31.5 27.5 — |495-2921-ND 3.86 29.22 248.06 | B32674D4505K 375 | 10 [+10% [30.0 45.0 42.0 37.5 20.3]/495-3025-ND 72.13 91.82 779.63 /B32676G1106K 
275 | 5.6 |+10% |18.0 33.0 31.5 27.5 — |495-2922-ND 4.41 33.39 283.50] B32674D4565K |_| 750 | 375 | 15 | +10% |30.0 45.0 57.5 52.5 20.3|495-3026-ND 11.83 89.60 760.73 |B32678G1156K 
275 | 6.0 |#10% |21.0 31.0 31.5 27.5 — |495-2923-ND 473 35.78 303.75) B32674D4605K 375 | 20 | +10% |35.0 50.0 57.5 52.5 20.3|495-3027-ND 13.52 102.40 869.40 | B32678G1206K 
275 | 6.8 |+10% |22.0 36.5 31.5 27.5 — | 495-2924-ND 4.96 37.56 318.94] B32674D4685K — | 715 |+10% |20.0 39.5 41.5 37.5 1.2 |495-3939-NDv 13.05 97.88 734.06 |B32776G8156K 
275 | 7.5 | +10% /22.0 36.5 31.5 27.5 — | 495-2925-ND 5.51 41.74 354.38) B32674D4755K |__| goo | — | 30 | +10% |30.0 45.0 42.0 37.5 1.2 |495-3940-NDY| 24.30 182.25 1366.88|B32776G8306K 
450 [2/5 | 2.2 | +10% 112.0 22.0 42.0 37.5 — | 495-2956-ND 3.78 28.62 _ 243.00 | B32676E4225K — | 60 | +10% |35.0 50.0 57.5 37.5 1.2 |495-3941-NDv | 28.29 212.18 1591.31 |B32778G8606K 
275 | 3.0 | #10% | 12.0 22.0 42.0 37.5 — | 495-2957-ND 3.94 29.81 253.13 | B32676E4305K 400 | 3.3 [+10% [20.0 395 42.0 37.5 10.2|495-3028-ND 748 56.64 480.94|B32676G8335K 
275 | 3.3 | +10% | 14.0 25.0 42.0 37.5 — | 495-2958-ND 410 31.01 263.25 | B32676E4335K 400 | 4.0 | +10% |20.0 39.5 42.0 37.5 10.2|495-3029-ND 8.27 62.61 531.56 |B32676G8405K 
275 | 4.0 | +10% | 14.0 25.0 42.0 37.5 — | 495-2959-ND 4.33 32.79 278.44) B32676E4405K 400 | 4.7 | +10% |28.0 37.0 42.0 37.5 20.3)495-3030-ND 9.45 71.55 607.50|B32676G8475K 
275 | 4.7 | +10% | 16.0 28.5 42.0 37.5 — | 495-2960-ND 4.73 35.78 303.75 | B32676E4475K | | 875 | 400 | 6.8 | +10% [28.0 42.5 42.0 37.5 20.3] 495-3031-ND 11.03 83.48 708.75 | B32676G8685K 
275 | 6.8 | +10% | 18.0 32.5 42.0 37.5 — | 495-2962-ND 5.91 44.72 _ 379.69 | B32676E4685K 400 | 7.5 |+10% [30.0 45.0 42.0 37.5 20.3|495-3032-ND 12.21 92.42 784.69 |B32676G8755K 
275 | 8.2 | +10% /20.0 39.5 42.0 37.5 — | 495-2963-ND 6.62 50.09 425.25 | B32676E4825K 400 | 10 [+10% [30.0 45.0 57.5 52.5 20.3/495-3033-ND 1057 80.00 679.23 |B32678G8106K 
275 | 10 | #10% | 20.0 39.5 42.0 37.5 — | 495-2964-ND 7.72 $8.43 496.13 | B32676E4106K 400 | 15 | +10% [35.0 50.0 57.5 52.5 20.3|495-3034-ND 13.10 99.20 842.24|B32678G8156K 
275 | 15 | £10% )28.0 42.5 42.0 37.5 — |495-2965-ND 9.84 74.53 632.81 | B32676E4156K — | 20 [410% [30.0 45.0 42.0 375 1.2 |495-3936-NDY| 22.95 172.13 1290.94/B32776G0206K 
275 | 20 | +10% |30.0 45.0 42.0 37.5 — |495-2966-ND 12.21 92.42 784.69/832676E4206K | |1199) _ | 4g | 410% | 35.0 50.0 575 37.5 1.2 |495-3937-NDY| 28.29 21218 1501.31 |B32778G0406K 
— | 22 | £10% (22.0 36.5 31.5 27.5 — |495-3942-NDw | 12.60 94.50 __ 708.75 | B32774D4226K — [80 [+10% /20.0 39.5 415 37.5 1.2 |495-3932-NDY| 12.15 91.13 683.44/B32776G1805K 
350 | 1.0 | +10% |11.0 19.0 31.5 27.5 — |495-2926-ND 165 12.52 106.31/B3267406105K) | 1300) __ | 57 | .10% |35.0 50.0 57.5 37.5 1.2 |495-3933-NDY| 2346 175.95 1319.63 |B32778G1276K 
350 | 1.5 [410% 12.5 21.5 31.5 27.5 — |495-2927-ND 1.97 14.91 126.56] B32674D6155K 
350 | 2.2 |+10% |15.0 24.5 31.5 27.5 — |495-2928-ND 2.76 20.87 177.19|B32674D6225K | “ NEW! 
350 | 3.3 |+10% |16.0 32.0 31.5 27.5 — |495-2929-ND 3.86 29.22 248.06 | B32674D6335K . : 
350 | 4.7 | +10% |22.0 36.5 31.5 27.5 — |495-2930-ND 4.41 33.39 _283.50|B32674D6475K High Voltage/ High Temperature 
350 | 5.0 [210% [22.0 36.5 31.5 27.5 — |495-2031-ND 473 35.78 303.75 | B32674D6505K TERS — aa 
350 | 2.0 | +10% |12.0 22.0 42.0 37.5 — |495-2967-ND 3.54 26.83 227.81 B32676E6205K itr fa ay ale MGT) ec Peting Ett 
uF) | ance | b h [I e | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
680/350) 33 |si0% (160 265 420 378 — |aae2060ND | 473 578 90075| BSDO7EEERGEK Fig. 4 
3 | +10% | 16. ; : a FR H i i i z E 
350 | 4.0 |+10% [16.0 28.5 42.0 37.5 — |495-2970-ND 4.96 37.56 _318.94/B32676E6405K 2 ae ae in ae a it Aes a ae teh Roeetipoeaiong 
350 | 4.7 [210% [18.0 325 42.0 37.5 — |495-2971-ND 512 3876  329.06|B32676E6475K 500 | 0041 | 25% | 40 90 130 10.0/495-3196-ND "90 «2.36 17.73|B32671104121000 
350 | 6.8 |+10% |20.0 39.5 42.0 37.5 — |495-2972-ND 6.30 47.70 405.00/ B32676E6685K 500 | 0047] #5% | 40 90 130 1001|495-3197-ND 32 «239 17.89 /B32671L0472,1000 
350 | 7.5 |+10% |20.0 39.5 42.0 37.5 — |495-2973-ND 6.85 51.87 440.44|B32676E6755K 500 | 0056 | 45% | 50 11.0 130 1001|495-3198-ND 33 «248 18.56|B32671L0562,1000 
350 | 8.2 |+10% |28.0 37.0 42.0 37.5 — |495-2974-ND 8.82 66.78 567.00|B32676E6825K | | 1000} E09 noE> 5m 1 50110 13.0 10.0 1495-3199-ND 342.57 1924 1B32671L0622.000 
350 | 10 | +10% [28.0 42.5 42.0 37.5 — |495-2975-ND 9.14 69.17 _587.25|B32676E6106K 500 | 0068} #5% | 50 110 130 1001|495-3200-ND 36-270 2025 /B3267110682J000 
S50 | 12 | 10% [28.0 42.5 42.0 37.5 — (ADBEZOZERND $9275.18 637.88 /Ba2676E0126K 500 | .0082 | +5% | 5.0 11.0 13.0 10.0|495-3201-ND | .40 3.02 22.61/B32671L0822J000 
375 | 68 [210% [11.0 19.0 315 27.5 — ]495-2032-ND 165 12.52 106.31/B32674D1684K 500; 01 | #5% | 60 120 130 1001|495-3202-ND ‘M311. 23.29/832671L0103,000 
375 | 1.0 |+10% 12.5 21.5 31.5 27.5 — |495-2933-ND 1.97 14.91 126.56] B32674D1105K 500! 012 | «5% | 60 120 130 100 |495-3203-ND 423417 23.81 /B32671L0123J000 
375 | 1.5 [410% |14.0 24.5 31.5 27.5 — |495-2934-ND 2.36 17.89 151.88) B32674D1155K 60010012 1 25% | 409.0 13.0 40.0 1495-3204-ND 312.30 17.211 8326711 1122000 
375 | 2.2 |+10% |18.0 27.5 31.5 27.5 — |495-2935-ND 2.99 22.66 192.38] B32674D1225K 600) 0015 | +5% | 50 11.0 130 100/495-3205-ND 32 236 1773|B32671L1152,000 
375 | 4.0 | +10% |22.0 36.5 31.5 27.5 — |495-2937-ND 4.73 35.78 _303.75| B32674D1405K 600 | 0022) +5% | 5.0 110 13.0 10.0/495-3206-ND 32 239 1789|B32671L1222,1000 
750 [375 | 2.0 |+10% [14.0 25.0 42.0 375 — |495-2979-ND 433 32.79 278.44|B32676E1205K 600 | 00271 «5% | 50 110 130 100 |495-3207-ND 32 239 17.89/B32671L1272J000 
375 | 3.3 |+10% |18.0 32.5 42.0 37.5 — |495-2980-ND 512 38.76 329.06|B32676E1335K 600 | 00331 +5% | 60 120 130 100 |495-3208-ND 33° 248 18.56 /B32671L1332J000 
375 | 5.6 |+10% |20.0 39.5 42.0 37.5 — | 495-2982-ND 6.93 52.47 445.50] B32676E1565K 600 | .0039 | +5% | 6.0 12.0 13.0 10.0 |495-3209-ND 34. 2.57  19.241B32671L1392J000 
375 | 6.8 | +10% |28.0 37.0 42.0 37.5 — | 495-2983-ND 9.29 70.36 597.38] B32676E1685K 600 | .0041 | 45% | 6.0 12.0 13.0 10.0 | 495-3210-ND 34 257 19.24]B32671L1412J000 
375 | 9.0 |+10% |28.0 42.5 42.0 37.5 — |495-2984-ND 9.84 74.53 _ 632.81 | B32676E1905K | | 1600) 600] .0062| +5% | 5.0 105 18.0 15.0|495-3211-ND 34 2.57 19.24) B32672L1622J000 
375 | 10 |+10% |30.0 45.0 42.0 37.5 — | 495-2985-ND 10.63 80.49 683.44 | B32676E1106K 600 | .0068 | +5% | 5.0 10.5 18.0 15.0 |495-3212-ND 34 2.57 19.24|B32672L1682J000 
800 | — | 12 | +10% |22.0 36.5 31.5 27.5 — | 495-3938-NDY 8.55 64.13 480.94 | B32774D8126K 600 | .0082 | +5% 6.0 11.0 18.0 15.0 |495-3213-ND AN 3.04 22.79|B32672L1822J000 
400 | .47 | +10% /11.0 19.0 31.5 27.5 — | 495-2938-ND 1.58 11.93 101.25] B32674D8474K 600] .01 | 45% | 6.0 11.0 18.0 15.0 |495-3214-ND 48 3.58 26.84]B32672L1103J000 
400 | 68 | +10% | 11.0 21.0 31.5 27.5 — |495-2939-ND 1.73 18.12 111.38] B32674D8684K 600) .012 | 25% | 6.0 12.0 18.0 15.0|495-3215-ND ‘55 4.10 30.71|B32672L11234000 
400 | 1.0 |+10% 13.5 23.0 31.5 27.5 — |495-2940-ND 1.97 14.91 126.56] B32674D8105K 600) .015 | +5% | 7.0 125 18.0 15.0|495-3216-ND 60 4.52 33.93 /B32672L1153J000 
400 | 1.5 |+10% |18.0 27.5 31.5 27.5 — |495-2941-ND 2.76 20.87 177.19) B32674D8155K 600) .022 | +5% | 85 14.5 18.0 15.0|495-3217-ND 75 5.60 42.03 |B32672L1223J000 
400 | 2.2 | +10% |18.0 33.0 31.5 27.5 — |495-2942-ND 3.86 29.22 248.06 | B32674D8225K 600 | .033 | +5% | 9.0 17.5 18.0 15.0|495-3218-ND 85 6.39 _ 47.93 |B32672L1333J000 
400 | 3.0 [210% [22.0 36.5 31.5 27.5 — [495-2043-ND 473 35.78 303.75| B32674D8305K 700] 001 [25% | 5.0 105 180 15.0/495-3219-ND 34 2.57 19.24]B32672L8102J000 
875 | 400 | 1.0 }+10% |12.0 22.0 42.0 37.5 — | 495-2986-ND 3.54 26.83 227.81/B32676E8105K 700 | 0012) +5% | 5.0 10.5 18.0 15.0 |495-3220-ND 34 2.57 19.24]B32672L8122J000 
400 | 1.5 |+10% |14.0 25.0 42.0 37.5 — |495-2987-ND 3.94 29.81 253.13] B32676E8155K 700 | .0015 | 5% | 5.0 10.5 18.0 15.0)495-3221-ND 34 2.57  19.24]B32672L8152J000 
400 | 2.2 |+10% |16.0 28.5 42.0 37.5 — |495-2988-ND 4.73 35.78 303.75] B32676E8225K 700 | .0022 | 25% | 5.0 10.5 18.0 15.0|495-3222-ND 35 2.63 19.76 /B32672L8222J000 
400 | 3.3 | +10% [20.0 39.5 42.0 37.5 — |495-2989-ND 5.83 44.12 _374.63| B32676E8335K 700 | 0027 | 25% | 5.0 10.5 18.0 15.0 | 495-3223-ND 35 2.63 19.76 |B32672L8272J000 
400 | 4.0 [210% |20.0 39.5 42.0 37.5 — |495-2990-ND 6.62 50.09 425.25] B32676E8405K 700 | 0033] 25% | 5.0 105 18.0 15.0/495-3224-ND 35 2.63 19.76 |B32672L8332J000 
400 | 4.7 | +10% |28.0 37.0 42.0 37.5 — |495-2991-ND 8.66 65.59 556.88| B32676E8475K 700 | .0039 | +5% | 5.0 10.5 18.0 15.0 |495-3225-ND 35 263 19.76 |B32672L8392J000 
400 | 7.5 |+10% |30.0 45.0 42.0 37.5 — |495-2993-ND 10.47 79.30 __ 673.31 | B32676E8755K | |oqqq) 700} .0047 | +5% | 5.0 10.5 18.0 15.0 |495-3227-ND 35 2.63 19.76 | B32672L8472J000 
1100/ — | 7.0 [+10% [22.0 36.5 31.5 27.5 — |495-3934-NDY| 7.20 54.00 _405.00| B32774D0705K 700 | 0056 | +5% | 6.0 11.0 18.0 15.0 |495-3228-ND 38 2.88 21.60|B32672L8562J000 
1300] — | 5.0 [+10% [22.0 36.5 31.5 27.5 — |495-3930-NDY¥ 7.65 57.38 430.31|B32774D1505K 700 | .0062 | +5% | 6.0 11.0 18.0 15.0 | 495-3229-ND 423.17 _ 23.81 |B32672L8622J000 
Fig. 2 700 |.0068 | +5% | 6.0 11.0 18.0 15.0 /495-3230-ND 47351 26.33/B3267218682J000 
160] 15 ]+10% ]20.0 39.5 42.0 37.5 10.2] 495-2994-ND 9.37 70.95 602.44] B32676G3156K 700 | 0082 | +5% | 6.0 12.0 18.0 15.0 )495-3231-ND 51 3.83 28.69 | B32672L8822J000 
160} 20 | +10% |28.0 37.0 42.0 37.5 10.2] 495-2995-ND 11.81 89.44 759.38] B32676G3206K 700} .01 | #5% | 7.0 12.5 18.0 15.0 )495-3232-ND 59° 4.46 33.41 | B32672L8103J000 
300 | 160} 22 | +10% |28.0 42.5 42.0 37.5 20.3] 495-2996-ND 12.21 92.42 784.69) B32676G3226K 700} .012 | 5% | 85 145 18.0 15.0 )495-3233-ND 68 5.09 38.14) B32672L8123J000 
160 | 25 | +10% |28.0 42.5 42.0 37.5 20.3] 495-2997-ND 12.60 95.40 810.00) B32676G3256K 700 | .015 | +5% | 85 145 18.0 15.0 |495-3234-ND J7 5.74 43.04 | B32672L8153J000 
160 | 30 |+10% |30.0 45.0 57.5 52.5 20.3/495-2999-ND 12.26 92.80 _787.91|B32678G3306K 700 | .022 | #5% | 9.0 17.5 18.0 15.0 |495-3235-ND 947.02 _ 52.65 [B32672L8223J000 
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Z soy FE 
yo Metallized Polypropylene Film Capacitors fi 
EPCOS MKP Series 
Construction: ¢ Dielectric: polypropylene * Stacked and wound technology * Plastic case (UL94V-0) * Epoxy resin sealing Features: « Very high pulse strength * Very good self- it 
healing properties * Small dimensions * High contact reliability Typical Applications: « Energy-saving lamps * TV S-correction ¢ High pulse load applications * AC applications 6.0 
Terminals: ¢ Parallel wire leads, tinned Technical Data: « Lower category temperature Tmin: -55°C * Upper category temperature Tmax: 100°C Service Life: 200,000 hours pate e+0.4 —-+\ 
wv | wv] Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos Wv | WV) Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
(DC) |(AC)| (uF) | ance | b h L e | Part No. 1 10 100 | Part No. (DC) |(AC)| (uF) | ance | b h JE e | Part No. 1 10 100 | Part No. 
90 | 0.10 | 5% | 50 10.5 10.0 7.5 |495-1275-ND 67 = 4.96 — 35.45 | B32620A5104J 250| 0.047 | 25% | 5.0 10.5 18.0 15.0 |495-1331-ND 63 4.67 ~— 33.38 |B32652A6473J 
y60 | 99 | 0.10 | 25% | 5.0 11.0 13.0 10.0 | 495-1375-ND 74 546 39.00 | B32621A5104J 630 | 250| 0.10 | #5% | 7.0 125 18.0 15.0 [495-1333-ND 64 4.75 34.90 |B32652A6104J 
90 | 0.15 | 25% | 6.0 120 103 7.5 |495-1276-ND 66 4.90 35.96 | B32620A5154J 250} 0.15 | 25% | 8.5 14.5 18.0 15.0 |495-1334-ND 78 5.83 42.84 |B32652A6154J 
90 | 0.22 | +5% | 6.0 12.0 13.0 10.0 |495-1278-ND 79 5.90 43.36 | B32621A5224) 250| 0.22 | +5% | 9.0 17.5 18.0 15.0 |495-1335-ND 82 6.12 44.96 | B32652A6224) 
140 | 0.0022 | +5% | 40 7.0 13.0 10.0 |495-1279-ND AT = 3.47 24.75 | B32621A3222) 250] 0.01 | +5% | 5.0 10.5 18.0 15.0 |495-1349-ND 56 = 4.10 29.25 |B32652A0103J 
140 | 0.0047 | +5% | 4.0 9.0 13.0 10.0 |495-1281-ND AQ 3.62 =: 25.88 | B32621A3472) 250 | 0.022 | 25% | 5.0 10.5 180 15.0 |495-1352-ND 61 4.46 31.88 | B32652A0223J 
140 | 0.0068 | +5% | 4.0 90 13.0 10.0 |495-1282-ND 50 3.70 26.45 | B32621A3682J 250) 0.033 | +5% | 6.0 11.0 18.0 15.0 |495-1353-ND 66 4.88 34.88 |B32652A0333J 
140] 0.01 ) 45% | 4.0 90 13.0 10.0 |495-1283-ND 53 3.89 27.75 | B32621A3103J 250| 0.047 | 5% | 7.0 125 18.0 15.0 |495-1354-ND 67 =4.97 36.50 |B32652A0473J 
140 | 0.022 | +5% | 40 85 10.0 7.5 |495-1286-ND 50 3.70 26.45 | B32620A3223) 250 | 0.068 | +5% | 85 145 18.0 15.0 |495-1355-ND 705.23 38.42 | B32652A0683J 
140 | 0.022 | +5% | 40 9.0 13.0 10.0 |495-1285-ND 56 4.15 29.63 | B32621A3223) 250) 0.10 | +5% | 9.0 17.5 18.0 15.0 |495-1356-ND 81 6.00 44.06 |B32652A0104J 
950 | 140| 0.047 | +5% | 5.0 10.5 10.0 7.5 |495-1290-ND 56 415 29.63 | B32620A3473J 500} 0.0015 | +5% | 40 85 10.0 7.5 |495-1338-ND AQ 3.62. ~—-25.88 | B32620A152J 
140 | 0.047 | 45% | 4.0 9.0 13.0 10.0 | 495-1289-ND 65 4.81 34.33 | B32621A3473J 500 | 0.0022 | 45% | 40 85 10.0 7.5 |495-1339-ND 50 3.70 26.45 | B32620A222J 
140 | 0.068 | +5% | 5.0 11.0 13.0 10.0 |495-1292-ND wal 5.20 37.13 | B32621A3683J 500 | 0.0022 |+10% | 4.0 85 10.0 7.5 |495-2589-ND A8 3.55 ~—- 25.33 | B32620A222K 
140| 0.10 | +5% | 6.0 12.0 10.3 7.5 |495-1294-ND 73 5.36 __ 38.25 | B32620A3104J | | 4 gqq| 500 | 0.0022 | +5% | 4.0 7.0 13.0 10.0 |495-1340-ND 57 4.20 30.00 | B32621A222J 
160] 0.22 / 45% | 6.0 11.0 18.0 15.0 /495-1296-ND 50 = 3.74 27.50 | B32652A3224) 500 | 0.0033 | +5% | 5.0 10.5 10.0 7.5 |495-1343-ND 53 3.89 27.75 |B32620A332J 
160} 0.33 ) 45% | 7.0 125 18.0 15.0 |495-1297-ND 59 4.39 32.27 | B32652A3334) 500 | 0.0033 | +5% | 4.0 9.0 13.0 10.0 |495-1342-ND 58 4.31 30.75 | B32621A332J 
160} 0.47 / 45% | 85 145 18.0 15.0 |495-1298-ND 77 5.26 38.61 | B32652A3474J 500 | 0.0047 | +5% | 5.0 10.5 10.0 7.5 |495-1346-ND 57 == 4.20 ~— 30.00 | B32620A472J 
160| 0.68 | +5% | 90 17.5 18.0 15.0 |495-1299-ND 81 6.05 44.42 | B32652A3684J 500 | 0.0047 | +5% | 4.0 9.0 13.0 10.0 |495-1344-ND 67 = 4.96 35.45 | B32621A472J 
200 | 0.0068 | 5% | 4.0 85 10.0 7.5 |495-1300-ND 50 =3.70 26.45 | B32620A4682) 500 | 0.0068 | +5% | 6.0 12.0 10.3 7.5 |495-1347-ND 69 5.12 36.58 | B32620A682J 
200} 0.01 | 25% | 40 85 10.0 7.5 |495-1301-ND 50 3.70 26.45 | B32620A4103J 500 | 0.0068 | +5% | 5.0 11.0 13.0 10.0 |495-1348-ND 74 5.46 39.00 | B32621A682J 
200 | 0.022 | 25% | 5.0 10.5 10.0 7.5 |495-1305-ND 57 = 4.20 ~~ 30.00 | B32620A4223) 500} 0.01 | 45% | 6.0 120 13.0 10.0 )495-1350-ND 81 5.93 42.38 |B32621A103J 
200 | 0.022 | 5% | 5.0 11.0 13.0 10.0 |495-1306-ND 64 = 4.73 33.75 | B32621A4223J 600 | 0.00047] +5% | 40 85 10.0 7.5 |495-1336-ND 65 4.39 — 30.94 |B32620J471J 
200 | 0.033 | +5% | 6.0 12.0 103 7.5 |495-1308-ND 67 4.96 35.45 | B32620A4333J 600 | 0.00068] +5% | 5.0 10.5 10.0 7.5 |495-1337-ND 53 3.94 = 28.13 |B32620J681J 
4oo | 200 | 0.033 | +5% | 5.0 11.0 13.0 10.0 /495-1307-ND 73 5.36 = 38.25 | B32621A4333d 600 | 0.0022 | +5% | 5.0 105 10.0 7.5 |495-1341-ND 56 4.15 29.63 |B32620J222J 
200 | 0.047 | +5% | 6.0 12.0 13.0 10.0 |495-1309-ND 78 5.78 41.25 | B32621A4473) 500| 0.01 | +5% | 6.0 11.0 180 15.0 |495-1358-ND 62 4.61 ~~ 33.84 |B32652A7103J 
200} 0.10 | 5% | 5.0 10.5 18.0 15.0 |495-1311-ND 62 4.60 32.83 | B32652A4104J | | yo5q| 500 | 0.022 | 25% | 85 14.5 18.0 15.0 )495-1360-ND 74 547 = 40.19 |B32652A7223J 
200} 0.15 | 5% | 6.0 11.0 18.0 15.0 |495-1312-ND 60 4.46 32.78 | B32652A4154J 500 | 0.033 | +5% | 9.0 17.5 18.0 15.0 |495-1361-ND 82 612 44.96 |B32652A7333J 
200| 0.22 | +5% | 7.0 12.5 18.0 15.0 |495-1313-ND 62 4.61 33.84 | B32652A4224) 500} 0.10 | +10%/11.0 20.5 26.5 22.5 |495-4115-NDW| 1.74 12.96 95.18 |B32653A7104K 
200| 0.33 | 5% | 8.5 14.5 18.0 15.0 |495-1314-ND 65 4.85 35.60 | B32652A4334) 500 | 0.0033 | +5% | 5.0 10.5 180 15.0 |495-1367-ND AQ 3.62. 25.88 |B32652A1332J 
200} 0.47 | +5% | 90 17.5 18.0 15.0 |495-1315-ND 82 6.12 44.96 | B32652A4474) 500 | 0.0047 | +5% | 6.0 11.0 18.0 15.0 |495-1369-ND 53 3.89 27.75 |B32652A1472J 
400 | 0.0015 | +5% | 40 85 10.0 7.5 |495-1316-ND 48 = 3.52 25.13 | B32620A6152J 500 | 0.0068 ) +5% | 7.0 12.5 18.0 15.0 |495-1371-ND 53 3.96 29.09 | B32652A1682J 
400 | 0.0022 | 25% | 4.0 85 10.0 7.5 |495-1318-ND A8 3.52 25.13 | B32620A6222) 500} 0.01 | #5% | 85 14.5 18.0 15.0 /495-1373-ND 67 = 4.97 36.50 | B32652A1103J 
400 | 0.0022 | +5% | 4.0 7.0 13.0 10.0 )495-1317-ND 46 3.36 © 24.00 | B32621A6222) |_| 4699 500 | 0.015 | +5% | 9.0 17.5 18.0 15.0 |495-1374-ND 81 6.00 44.06 |B32652A1153J 
400 | 0.0033 | +5% | 4.0 9.0 13.0 10.0 |495-1320-ND AB 3.41 24.38 | B32621A6332J 700 | 0.0022 | +5% | 5.0 10.5 18.0 15.0 |495-1364-ND 59 4.39 32.27 | B32652J1222J 
400 | 0.0047 | +5% | 40 85 10.0 7.5 |495-1322-ND 54 3.99 28.50 | B32620A6472J 700 | 0.0033 | +5% | 6.0 11.0 18.0 15.0 |495-1366-ND 65 4.85 35.60 | B32652J1332J 
400 | 0.0047 | 5% | 4.0 9.0 13.0 10.0 |495-1321-ND 48 3.57 25.50 | B32621A6472J 700 | 0.0047 | +5% | 7.0 12.5 18.0 15.0 |495-1368-ND 70 5.23 = 38.42 |B32652J1472J 
630 | 400 | 0.0068 | +5% | 5.0 105 10.0 7.5 |495-1323-ND 57 4.20 ~~ 30.00 | B32620A6682J 700 | 0.0068 | +5% | 8.5 14.5 18.0 15.0 |495-1370-ND 74 5.47 40.19 | B326521682J 
400 | 0.0068 | +5% | 4.0 9.0 13.0 10.0 |495-1324-ND 53 3.94 28.13 |B32621A6682J 700 | 0.01 +5% | 9.0 17.5 18.0 15.0 |495-1372-ND 82 6.12 44.96 |B32652J1103J 
400} 0.01 | +5% ) 5.0 105 10.0 7.5 |495-1325-ND 63 4.65 33.20 | B32620A6103J 700| 0.001 | 5% | 5.0 10.5 180 15.0 |495-1376-ND 61 4.52 32.25 |B32652A2102J 
400 | 0.01 +5% | 4.0 9.0 13.0 10.0 |495-1326-ND 59 4.33 30.95 | B32621A6103J 2000 700 | 0.0015 | 5% | 6.0 11.0 18.0 15.0 |495-1377-ND 63 4.67 33.38 |B32652A2152J 
400] 0.015 | +5% | 60 120 103 7.5 |495-1327-ND 77 5.65 40.33 |B32620A6153J 700 | 0.0022 | +5% | 7.0 125 18.0 15.0 |495-1378-ND 68 5.04 — 36.00 | B32652A2222J 
400 | 0.022 | +5% | 6.0 12.0 13.0 10.0 |495-1329-ND 67 4.97 36.50 | B32621A6223J 700 | 0.0033 | +5% | 85 14.5 18.0 15.0 |495-1379-ND 72 5.28 37.70 |B32652A2332J 
250 | 0.033 | +5% | 5.0 10.5 18.0 15.0 | 495-1330-ND 61 4.46 31.88 | B32652A6333J | yy NEW! 


EMI Suppression Capacitors — y2, Y1, x2 and X1 Series 


Y2, Y1 and X2 Series Specifications: Construction: « Dielectric: Polypropylene (MKP) » Plastic case (UL 94V-0) * Epoxy resin sealing (UL 94V-0) Features: * Very small 
dimensions ° Self-healing properties * High Voltage Capability Terminals: + Parallel wire leads (lead-free tinned) 


X1 Series Specifications: Construction: « Plastic case (UL 94V-0) * Epoxy resin sealing (UL 94V-0) Features: ¢ Self-healing properties Terminals: ¢ Parallel wire leads (lead- h 
free tinned) 


Y2 Series Technical Data: * Maximum Operating Temperature: 110°C * Maximum Continuous AC Voltage: 480V, 50/60Hz * Maximum Continuous DC Voltage: 1500V 
Y1 Series Technical Data: »* Maximum Operating Temperature: 100°C * Maximum Continuous AC Voltage: 750V (50/60Hz) * Maximum Continuous DC Voltage: 3000V 


6.0 
X2 Series Technical Data: * Maximum Operating Temperature: 125°C (for CR=1pF with A/V/T version) 110°C (for CR21pF or C/D version) * Maximum Continuous AC Voltage: e+0.4 —+\ 
310V (50/60Hz) 
WV | Cap. |Toler-| Dimensions(mm) | pigi-Key Pricing Epcos WV | Cap. |Toler-| Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Epcos 
(AC)| (uF) | ance | w h t e | Part No. 1 10 100 | Part No. (AC)| (uF) | ance | w h Ib e | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Y2 Series 300 | 1-2 |#20% [78.0 325 47.8 37.5 |495-3879-ND 10.99 80.96 578.25 |B32026A3105M 
001 1+20%] 40 9.0 13.0 10.0 ]495-4086-ND NEW!| 32 2.39 18.00 |B32021A3102M 1.0 | #20% | 22.0 36.5 31.5 27.5 |495-3813-ND 817 60.17 _ 429.75 |B32024A3105M 
0015] +20%| 4.0 9.0 13.0 10.0 |495-4078-ND NEW!| 53 3.60 25.38 |B32021A3152M Y1 Series 
0022] +20% | 4.0 9.0 13.0 10.0 |495-4079-ND NEW!| 56 3.78 26.62 |B32021A3222M 0010] 220% 15.0 10.5 180 15.0 1495-41648-ND 38 425 3038 1B8112301102M 
.0033}+10% | 4.0 9.0 13.0 10.0 |495-4080-ND NEW!| 64 4.33 30.53 |B32021A3332K 0033) 420% | 85 145 180 150 |495-1651-ND "30 591 4220 |Bg112301332M 
.0033| +20% | 4.0 9.0 13.0 10.0 [495-4081-ND NEW!| 61 4.13 29.10 |B32021A3332M . 
Z 250 |.0047) +20% | 9.0 17.5 18.0 15.0 |495-1652-ND 98 749 51.38 |B8112361472M 
0047} +20% 15.0 11.0 13.0 10.0 [495-4082-ND NEW!| 63 430 30.33 |B32021A3472M 
0056] +20% | 5.0 11.0 13.0 10.0 |495-4083-ND NEW!| 65 4.39 30.94 |B32021A3562M 0068) 220% | 8.5 16.5 26.5 22.5 Eee 166° 1221 87.20 | BB112801682M 
0068] +10% | 5.0 11.0 13.0 10.0 |495-4084-ND NEW!| 72 4.86 34.24 |B32021A3682K 01 [20% | 10.5 16.5 26.5 22.5 |495-1655-ND 2.08 15.36 __ 109.70 | B81123C1103M 
.0082| +20% | 6.0 12.0 13.0 10.0 |495-4085-ND NEW!| 74 5.00 35.28 |B32021A3822M X2 Series 
.01 | +20% | 6.0 12.0 13.0 10.0 |495-4077-ND NEW! 76 5.18 36.52 |B32021A3103M 01 | +20% |] 4.0 9.0 13.0 10.0 )495-2316-ND 36 2.63 18.75 )B3292163103M 
01 /+20%] 5.0 10.5 18.0 15.0 |495-3792-ND 74 5.44 38.83 |B32022A3103M .022 | 20% | 4.0 9.0 13.0 10.0 |495-2317-ND 36 2.63 18.75 |B32921C3223M 
.015 | +20% | 6.0 11.0 18.0 15.0 |495-3793-ND 80 5.91 42.20 |B32022A3153M .047 | +20% | 6.0 12.0 13.0 10.0 |495-1614-ND 52 3.50 24.70 |B32921A2473M 
.022 | +20% | 6.0 12.0 18.0 15.0 |495-3794-ND 89 6.54 46.70 |B32022A3223M .068 | +20% | 6.0 12.0 13.0 10.0 |495-1615-ND 52 3.50 24.70 |B32921A2683M 
.033 | +20% | 8.0 14.0 18.0 15.0 |495-3795-ND 1.07 7.88 56.25 |B32022A3333M 40 |+20%| 6.0 11.0 18.0 15.0 |495-1617-ND 43 3.14 22.45 |B3292242104M 
.047 | +20% | 6.0 15.0 26.5 22.5 |495-3799-ND 1.28 9.45 67.50 |B32023A3473M to 1220%1 6012.0 13.0 10.0 1495-0316-ND “40 2.92 90.83 1B32921C3104M 
047 [420% | 85 145 18.0 15.0 |495-3796-ND 1.21 8.90 63.58 |B32022A3473M 40 |#20%| 5.0 10.5 180 15.0 |495-2319-ND 36 263 1875 |B3292203104M 
.068 | +20% | 7.0 16.0 26.5 22.5 |495-3800-ND 154 11.34 81.00 |B32023A3683M 5 
10 | +20% | 6.0 12.0 13.0 10.0 |495-1881-ND 57 3.86 27.23 |B32921A2104M 
.068 | +20% | 9.0 17.5 18.0 15.0 |495-3797-ND 1.34 9.85 70.33 |B32022A3683M 
300 i 15 |+20%| 7.0 12.5 18.0 15.0 |495-1618-ND 54 3.98 28.40 |B32922A2154M 
.082 | +20% | 11.0 18.5 18.0 15.0 |495-3798-ND 1.67 12.33 88.08 |B32022A3823M : 
40 |220%| 8.5 16.5 26.5 22.5 |495-3801-ND 1.67 12.29 _87.75 |B32023A3104M 22 | 220% | 7.0 125° 18.0 15.0 FABSaee 20ND) go 5" — SS B9E — 8277s [BS292208225M 
15 [220% | 10.5 18.5 26.5 22.5 |495-3802-ND 1.95 14.33 102.38 |B32023A3154M 22 | 20% | 8.5 14.5 18.0 15.0 |495-1619-ND 63 4.67 33.39 |B32922A2224M 
15 | £20% | 11.0 19.0 31.5 27.5 |495-3806-ND 2.40 17.72 126.58 |B32024A3154M | | ggg] -33 | #20% | 8.0 14.0 18.0 15.0 |495-2321-ND 63 4.65 33.20 | B3292203334M 
.22 | 420%] 11.0 19.0 31.5 27.5 |495-3807-ND 286 21.411 150.75 |B32024A3224M 33 | +20% | 9.0 17.5 18.0 15.0 |495-1620-ND 75 5.51 39.34 |B3292242334M 
.22 | +20% 12.0 22.0 26.5 22.5 |495-3803-ND 242 17.80 127.13 |B32023A3224M 33 [220% | 85 16.5 26.5 22.5 |495-1621-ND 1.10 8.15 59.88 |B32923A2334M 
33 |+20% [12.0 22.0 41.5 37.5 |495-3814-ND 4.50 33.16 236.83 |B32026A3334M 47 | +20%| 9.0 17.5 18.0 15.0 |495-2322-ND 84 6.22 44.45 | B3292203474M 
33 | +20% | 13.5 23.0 31.5 27.5 |495-3808-ND 3.66 26.93 192.38 |B32024A3334M 68 | +20% 111.0 18.5 18.0 15.0 |495-2323-ND 1.14 8.40 60.00 |B32922C3684M 
33 | 420% | 14.5 29.5 26.5 22.5 |495-3804-ND 3.63 26.78 191.25 |B32023A3334M 68 | +20% 110.5 18.5 26.5 22.5 |495-1623-ND 1.43 10.63 78.10 |B32923A2684M 
39 | 420% |145 29.5 26.5 225 |495-3805-ND 4.09 30.14 215.25 |B32023A3394M 40 | 420% |120 220 265 225 |495-1883-ND 449 1149 83.93 |B32923A2105M 
AT | +20% |14.0 25.0 41.5 37.5 |495-3815-ND 558 41.11 293.63 |B32026A3474M 10 |#20%|110 20.5 265 225 |495-2304-ND 199 958 7034 |B3292303105M 
AT | +20% [15.0 24.5 31.5 27.5 |495-3809-ND 4.49 33.08 236.25 |B32024A3474M 
: 1.0 [420% [11.0 21.0 31.5 27.5 |495-1624-ND 790 13.97 99.78 |B32924A2105M 
56 | +20% | 14.0 25.0 41.5 37.5 |495-3816-ND 3.49 25.73 183.75 |B32026A3564M 
56 | 20% | 16.0 32.0 31.5 27.5 |495-3810-ND 333 24.50 175.00 |B3202443564M 15 | 220%) 12.0 22.0 265 22.5 eee MOS. 1220 S186 | Baesests boM 
68 | 420% 116.0 285 415 375 |495-3817-ND 697 5135 36675 |B32026A3684M 1.5 | 410% | 12.5 21.5 31.5 27.5 |495-1886-ND 1.70 12.78 95.85 |B32924C3155K 
68 | +20% 19.0 30.0 31.5 27.5 |495-3811-ND 6.22 45.83 327.38 |B32024A3684M 2.2 | +20% / 11.0 21.0 31.5 27.5 /495-3822-ND 2.64 19.45 138.95 | B32924E3225M 
82_|#20% | 16.0 28.5 41.5 37.5 |495-3818-ND 4.75 35.00 _ 250.00 |B32026A3824M 2.2 | #20% [12.0 22.0 26.5 22.5 |495-3820-ND 2.84 20.95 149.63 | B32923E3225M 
82 [+20% [22.0 36.5 31.5 27.5 [495-3812-ND 7.22 53.24 380.25 [B32024A3824M (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A EMI Suppression Capacitors 
EPCOS Y2, Y1, X2 and X1 Series (Cont.) 


WV | Cap. |Toler-| Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Epcos WV | Cap. |Toler-| Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Epcos 
(AC)| (uF) | ance | w h [ e | Part No. 1 10 100 | Part No. (AC)| (uF) | ance | w h [ e | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
22 [210% [12.0 22.0 420 37.5 |495-3833-ND 448 33.00 235.70 |B32026E3225K 022 [220% [5.0 10.5 18.0 15.0 |495-3239-ND 63 473 35.44 |B32012A3223M 
2.2 |+10% 12.5 21.5 315 27.5 |495-3823-ND 277 20.42 145.88 |B32924F3225K 033 }+10% | 5.0 10.5 18.0 15.0 |495-3971-ND NEW!| 66 495 37.13 |B32912A3333K 
2.2 |+20% |14.5 295 265 22.5 |495-1885-ND 2.09 15.86 119.70 |B32923C3225M 033 }+20% | 5.0 10.5 18.0 15.0 | 495-3240-ND 63 4.73 35.44 |B32912A3333M 
2.2 |+20% 114.0 24.5 31.5 27.5 |495-1887-ND 4.95 14.73 111.16 |B32924C03225M 047 |+10% | 5.0 10.5 18.0 15.0 |495-3972-ND NEW! 66 4.95 37.13 | B32912A3473K 
22 |+20% 114.0 25.0 41.5 37.5 |495-1892-ND 3.14 23.79 179.56 | B32926C3225M 047 220% 5.0 10.5 18.0 15.0 | 495-3241-ND 63 4.73 35.44 | B32912A3473M 
3.3 1220% 1120 22.0 420 375 1495-3834-ND 497 36.65 261.75 1B32926E3335M 068 [210% [6.0 11.0 18.0 15.0 ]495-3075-ND NEWE | 66 4.95 37.13 [B32012A3683K 
3.3 |+20% [14.0 24.5 31.5 27.5 | 495-3824-ND 3.66 26.93 192.38 | B32924E3335M 068 | £20% | 6.0 11.0 18.0 15.0 | 495-3242-ND 63 4.73 35.44 | B32912A3683M 
33 410% 1145 295 265 225 |495-3801-ND 404 2977 212.63 | B32923E3335K 10 |+10% | 7.0 12.5 18.0 15.0 |495-3967-ND NEW!| 66 4.95 37.13 |B32912A3104K 
3 | 410% 145.0 240 315 27. 3895, : ; : 10 420%] 7.0 12.5 18.0 15.0 |495-3243-ND 63 473 35.44 |B32912A3104M 
3.3 [410% [15.0 24.0 315 27.5 |495-3825-ND 3.73 27.49 196.33 | B32924F3335K 
es 15 [+20% | 7.0 12.5 18.0 15.0 |495-3244-ND 85 6.35 47.59 |B32912B3154M 
3.3 | +20% [16.0 28.5 41.5 37.5 |495-1893-ND 3.66 27.75 209.40 | B32926C3335M : 
- 15 [+10% | 8.5 14.5 18.0 15.0 /495-3968-ND NEW! | 89 6.66 49.95 [B32912A3154K 
3.3 [220% [18.0 275 315 27.5 |495-1888-ND 2.69 20.39 153.90 |B32924C3335M 15 [20% | 85 145 180 18.0 Mocemenn 7 Gas. i759: nazoioaaicant 
3.3 | #20% |18.0 325 41.5 37.5 |495-1627-ND 4.91 37.16 280.44 | B32926A2335M ‘oo |a90% | 85 145 180 150 |495-3046-ND ‘95 716 53.66 |B3291289904M 
4.7 | 220% |14.0 25.0 42.0 37.5 |495-3835-ND 6.60 48.62 347.25 | B32926E3475M 22 |410%| 9.0 17.5 18.0 15.0 |495-3970-ND NEW!) 1.00 7.52 56.36 |B32912A3224K 
47 | #10% |16.0 32.0 31.6 27.5 | 495-3827-ND 5.33 39.27 280.50 | B32924F3475K ‘do |+20%19.0 175 180 15.0 |495-3247-ND ‘95 716 53.66 |B32912A3204m 
4.7 | 220% | 18.0 27.5 31.5 27.5 |495-3826-ND 5.08 37.41 267.20 | B32924E3475M 33 [420% | 9.0 17.5 18.0 15.0 |495-3248-ND 7.08 8.10 60.75 |B32912B3334M 
4.7 | 220% | 18.0 33.0 31.5 27.5 /495-1889-ND 3.74 28.32 213.76 | B3292403475M 15 |+10% | 6.0 15.0 26.5 22.5 |495-3982-ND NEW!| 1.36 1019 76.46 |B32913A3154K 
4.7 |+20% |18.0 32.5 41.5 37.5 |495-1894-ND 4.86 36.81 277.80 | B32926C3475M 330| .15 |+20% |] 6.0 15.0 26.5 22.5 |495-3249-ND 1.30 9.72 72.90 | B32913A3154M 
305 | 47 | 220% | 20.0 39.5 41.5 37.5 | 495-1628-ND 5.43 41.08 — 310.00 | B32926A2475M 22 )#10%| 7.0 16.0 26.5 22.5 |495-3928-ND NEW!| 1.51 = 11.34 85.05 | B32913A3224K 
5.6 |+20% |18.0 325 41.5 37.5 |495-1895-ND 5.99 45.32 342.00 /B32926C3565M 22 |+20% | 7.0 16.0 26.5 22.5 |495-3250-ND 1.44 10.80 _ 81.00 |B32913A3224M 
5.6 |+10% [18.0 33.0 31.5 27.5 |495-3829-ND 6.40 47.15 336.75 |B32924F3565K 33 (420% | 85 16.5 26.5 22.5 |495-3251-ND 1.70 12.76 95.69 |B32913A3334M 
5.6 |+20% [22.0 36.5 315 27.5 |495-1890-ND 449 33.99 256.50 |B32924C3565M A7 |+10%)10.5 18.5 26.5 22.5 |495-3983-ND NEW!| 2.15 16.11 120.83 |B32913A3474K 
6.8 |+10% |18.0 32.5 42.0 37.5 | 495-3836-ND 10.12 74.60 532.88 | B32926E3685K A7 | 220% |10.5 16.5 26.5 22.5 |495-3252-ND 2.04 15.32 114.93 |B32913A3474M 
6.8 |+20% |20.0 39.5 41.5 37.5 |495-1896-ND 741 53.82 406.20 /B32926C3685M A7 | +£10% )11.0 21.0 31.5 27.5 |495-3995-ND NEW!| 2.31 17.35 180.12 |B32914A3474K 
6.8 |+20% [21.0 31.0 31.5 27.5 | 495-3830-ND 10.15 7481 534.38 |B32924E3685M AT | +20% [11.0 21.0 31.5 27.5 |495-3253-ND 2.21 16.54 124.04 |B32914A3474M 
6.8 |+10% |22.0 36.5 31.5 27.5 |495-3831-ND 10.66 78.54 —_561.00 | B32924F3685K 68 |) #20% [11.0 21.0 31.5 27.5 |495-3254-ND 236 17.69 132.64 | B32914B3684M 
32 1220% 122.0 365 315 275 |495-3832-ND 1.228269 59063 | B32024E3825M 1.0 | #10%|18.5 23.0 31.5 27.5 |495-3993-ND NEW! 265 19.91 149.36 |B32914A3105K 
8.2 | 210% [28.0 42.5 41.5 37.5 |495-1897-ND 8.25 62.45 471.30 |B329526C3825K 1.0 | 220% |13.5 28.0 31.5 27.5 eae 253 18.97 142.27 | B32914A3105M 
40 |+10% 1200 395 420 375 |495-3837-ND 4386 10211 729.38 |B32926E3106K 1.5 |+10% | 18.0 27.5 31.5 27.5 |495-3994-ND NEW!| 3.37 25.25 189.34 | B32914A3155K 
9 1891-1 1.5 |[+20% [18.0 27.5 31.5 27.5 |495-3256-ND 3.20 24.03 180.23 |B32914A3155M 
10 | +20% |28.0 42.5 415 37.5 |495-1891-ND 973 73.64 555.76 |B32926C3106M 
3838-1 2.2 [220% [19.0 30.0 315 27.5 |495-3257-ND 438 32.87 246.56 |B32914A3225M 
15 | +10% | 28.0 37.0 42.0 37.5 | 495-3838-ND 23.57 173.65 1240.33 |B32926E3156K 
- 3.3 | +20% [18.0 325 41.5 37.5 | 495-3258-ND 9.45 70.88 531.56 |B32916A3335M 
20 [220% [28.0 425 42.0 37.5 |495-3839-ND 29.93 220.50 1575.00 |B32926E3206M : 
: 47 | +20% |20.0 395 415 37.5 |495-3259-ND 14.40 108.00 810.00 |B32916A3475M 
20 |+10% }30.0 45.0 42.0 37.5 | 495-3840-ND 31.42 231.53 1653.75 |B32926F3206K ; 
6.8 |+10% |28.0 42.5 41.5 37.5 |495-4003-ND NEW!| 18.43 138.20 1036.46 |B32916A3685K 
25 |+10% |30.0 45.0 57.5 52.5 |495-3841-ND 44.89 330.75 2362.50 | B32928E3256K (i one 
6.8 | +20% [28.0 42.5 41.5 37.5 |495-3260-ND 17.55 131.63 987.19 |B32916A3685M 
30 |+10% }30.0 45.0 57.5 52.5 |495-3842-ND 48.81 359.68 2569.13 | B32928E3306K 010 1.220% 1 50 105 18.0 150 1495-1656-ND 168 1237 88-33 1881141C1103M 
40 _|+10% |35.0 50.0 57.5 52.5 |495-3843-ND 44.74 329.65 2354.63 | B32928E3406K ‘oo2 | 420% | 70 125 180 150 |495-1657-ND 84 1355 «96-75 |B81141C1223M 
45_[220% [35.0 60.0 67.5 52.5 [495-3844-ND 47.93 353.20 2522.83 [B32928E3456M ‘047 420% | 9.0 175 180 15.0 |495-1659-ND 224 1649 117.75 |B81141C1473M 
X1 Series 068 | +20% | 8.5 16.5 26.5 22.5 |495-1660-ND 257 18.90 135.00 |B81141C1683M 
010 }+10% ) 4.0 9.0 13.0 10.0 /495-3957-ND NEW! 59 439 32.92 | B32911A3103K 440 | 10 |+20%|10.5 16.5 26.5 225 |495-1661-ND 3.15 23.23 165.95 |B81141C1104M 
010 }+20% | 4.0 9.0 13.0 10.0 |495-3236-ND 56 419 31.39 /B32911A3103M 15 [420% 11.0 20.5 26.5 22.5 /495-1662-ND 345 25.44 181.70 |B81141C1154M 
330 | 022 |+20% | 5.0 11.0 13.0 10.0 | 495-3237-ND 56 419 31.39 |B32911B3223M 22 | +20% [12.5 21.5 31.5 27.5 |495-1663-ND 495 36.49 260.63 |B81141C1224M 
033 | +20% | 6.0 12.0 13.0 10.0 |495-3238-ND 56 419 31.39 |B32911A3333M 33 | 420% }14.0 24.5 31.5 27.5 |495-1664-ND 6.32 46.57 332.63 |B81141C1334M 
022 |+10% | 5.0 10.5 18.0 15.0 |495-3969-ND NEW!| 66 4.95 37.13 |B32912A3223K A7 | +20% [18.0 27.5 31.5 27.5 |495-1665-ND 648 49.07 _ 370.36 |B81141C1474M 


CombiSuppressor — PET Film Capacitor with Integrated Varistor 


Features: With the CombiSuppressor series, Epcos has developed an innovative solution for EMI suppression in DC motors in motor vehicles. The CombiSuppressor comprises a film capacitor and a multilayer ceramic 
varistor connected in parallel in a plastic case. This packaging technology offers mechanical protection for the components and facilitates automatic picking and placement. 

Construction: ¢ Dielectric: Metallized polyethylene teraphthalate * Stacked-film capacitor technology » Plastic case (UL 94V-0) * Epoxy resin sealing * SIOV metal oxide varistor 

Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C, Meets ISO 7631 * Climatic category (IEC 60068-1): 55/125/56 


K— L —| 

Cap. iMax z : i fb | Hex 
Cap. Rated Clamp 8/20ps Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos i 
(nF) Voltage Voltage (A) b h iE e Part No. 1 10 100 Part No. h 
0.47 26 54 200 45 9.5 78 5.0 495-3080-ND 1.12 8.32 61.10 B32529V3474J | 
0.68 26 54 200 45 9.5 78 5.0 495-3081-ND 1.412 8.32 61.10 B32529V3684) ah eo ¥ 
0.68 31 65 200 45 9.5 78 5.0 495-3085-ND 1.20 8.96 65.80 B32529V9684 | 
1.0 31 65 200 5.0 10.0 78 5.0 495-3086-ND 1.20 8.96 65.80 B32529V9105J 6 
1.0 38 77 200 5.0 10.0 78 5.0 495-3090-ND 1.29 9.60 70.50 B32529V5105J | 
0.68 45 90 100 45 9.5 78 5.0 495-3093-ND 1.33 9.92 72.85 B32529V7684 a 26s 

. . . bx 

Metallized Polyester Film Capacitors SS 


MKT Series 


h 

Construction: ¢ Dielectric: polyethylene terephthalate (polyester) * Stacked and wound capacitor technology * Plastic case (UL 94V-0) * Epoxy resin sealing | 

Features: * High pulse strength * High contact reliability 
7 P : 6.0 

Terminals: ¢ Parallel wire leads, tinned + Pee 

Technical Data: * Lower category temperature Tmin: -55°C * Upper category temperature Tmax: 100°C (125°C for 1000h and VC= 0.5VR) * Service life: 200,000 hours a 

Dimensions Dimensions 

Wv | WV | Cap. | Toler- (mm) Digi-Key Pricing Epcos wv | wv | Cap. | Toler- (mm) Digi-Key Pricing Epcos 

(DC) |(AC)| (uF) | ance b oh Le |Part No. 1 10 100 | Part No. (DC) | (AC)| (uF) | ance b oh Le |PartNo. 1 10 100 | Part No. 
40 ] 0.001 | +5% |25 65 7.2 5.0 |495-1091-ND 18 1.42 9.55) B32529C102J 40 | 0.068 | +10% |25 65 7.2 5.0 |495-2580-ND 14° 1.03 7.33] B32529C683K 
40 | 0.001 | +10% | 2.5 65 7.2 5.0 |495-2456-1-NDOw 12 1.03 8.79} B32529C102K289 40 | 0.10 | +5% |25 65 7.2 5.0 |495-1103-ND 18 1.42 9.55] B32529C104J 
40 | 0.001 | +10% | 2.5 65 7.2 5.0 |495-2456-3-ND$ 153.60/3,200 B32529C102K289 40 | 0.10 | +5% |25 7.0 10.0 7.5 |495-1104-ND 37 2.52 — 17.74] B32520C0104J 
40 |0.0015} +5% | 25 6.5 7.2 5.0 |495-1092-ND 18 1.42 9.55) B32529C152J 40 | 0.10 | +5% |25 65 7.2 5.0 |495-2463-2-NDt 140.00/2,800 B325290104J189 
40 |0.0022| +5% | 25 6.5 7.2 5.0 |495-1093-ND 18 1.42 —_9.55| B32529C222J 40 | 0.10 | +5% |25 65 7.2 5.0 | 495-2463-3-ND$ 160.00/3,200 B325290104J289 
40 ]0.0033] +5% | 25 6.5 7.2 5.0 |495-1094-ND 18 1.42 (9.55) B32529C332J 40 | 0.10 | 410% | 25 65 7.2 5.0 |495-2465-2-NDt 134.40/2,800 B32529C104K189 
40 |0.0047} +5% | 25 6.5 7.2 5.0 |495-1095-ND 18 1.42 9.55) B325290472J 40 | 0.10 | 410% | 25 65 7.2 5.0 |495-2465-3-ND$ 153.60/3,200 B32529C104K289 
40 | 0.0047} +10% | 25 6.5 7.2 5.0 |495-2555-ND 14 1.03 7.33] B32529C472K 40 | 0.10 | 410% | 25 65 7.2 5.0 |495-2465-ND 14° 1.03 7.33 | B32529C104K 
40 |0.0068} +5% | 25 6.5 7.2 5.0 |495-1096-ND 18 1.42 9.55) B32529C682J 40 | 0.15 | 45% |25 65 7.2 5.0 |495-1105-ND 21 1.59 10.70} B32529C154J 
40 | 0.01 +5% | 2.5 65 7.2 5.0 |495-1097-ND 18 (1.42 —9.55/ B32529C103J 40 | 0.15 | 45% |[25 65 7.2 5.0 | 495-2509-3-ND$ 179.20/3,200 B325290154J289 
40 | 0.01 #5% | 25 65 7.2 5.0 |495-2458-2-NDt 140.00/2,800 B32529C103J189 40 | 0.22 | +5% |25 65 7.2 5.0 |495-1106-ND 24° 1.86 12.56 | B32529C224J 

g3 | 40 | 0.01 +5% | 2.5 65 7.2 5.0 |495-2458-3-ND$ 160.00/3,200 B32529C103J289 63 | 40 | 0.22 | +5% | 2.5 7.0 10.0 7.5 )495-1107-ND AT 3.16 — 22.28/B325200224J 
40 | 0.01 | +10% | 2.5 6.5 7.2 5.0 |495-2460-2-NDt 134.40/2,800 B32529C103K189 40 | 0.22 | 45% /2.5 65 7.2 5.0 |495-2522-2-NDt 184.80/2,800 B325290224J189 
40 | 0.01 | +10% | 2.5 6.5 7.2 5.0 |495-2460-3-ND$ 153.60/3,200 B32529C103K289 40 | 0.22 | 410% | 2.5 65 7.2 5.0 |495-2524-2-NDt 173.60/2,800 B325290224K189 
40 | 0.01 | +10% | 25 65 7.2 5.0 |495-2460-ND 14 1.03 _7.33| B32529C103K 40 | 0.22 | +10% [2.5 65 7.2 5.0 | 495-2524-3-ND$ 198.40/3,200 B325290224K289 
40 ] 0.015 | +5% [25 65 7.2 5.0 |495-1098-ND 18 1.42 9.55] B325290153J 40 | 0.22 | +10% |25 65 7.2 5.0 |495-2524-ND 18° 1.34 9.58] B32529C224K 
40 | 0.022 | +5% | 25 6.5 7.2 5.0 |495-1099-ND 18 61.42 = 9.55 | B325290223) 40 | 0.33 | +5% | 3.0 65 7.2 5.0 |495-1108-ND 37 2.52 17.74] B32529C0334J 
40 | 0.033 | +5% | 25 65 7.2 5.0 |495-1100-ND 18 1.42 9.55 | B325290333) 40 | 0.33 | +5% |3.0 65 7.2 5.0 |495-2547-3-ND$ 283.50/2,700 B325290334J289 
40 | 0.033 | +10% | 25 6.5 7.2 5.0 |495-2545-ND 14 1.03 7.33] B32529C333K 40 | 0.33 | 410% | 3.0 65 7.2 5.0 |495-2548-2-NDt 237.60/2,400 B32529C0334K189 
40 | 0.047 | +5% | 25 6.5 7.2 5.0 |495-1101-ND 18 1.42 9.55/ B325290473J 40 | 0.33 | +10% | 3.0 65 7.2 5.0 | 495-2548-3-ND$ 267.30/2,700 B325290334K289 
40 ] 0.047 | 210% [2.5 6.5 7.2 5.0 |495-2558-3-ND$ 153.60/3,200 B32529C473K289 40 | 0.33 | +10% | 3.0 6.5 7.2 5.0 |495-2548-ND 29° 2.43 15.20|B325290334K 
40 | 0.047 | +10% | 25 6.5 7.2 5.0 |495-2558-ND 14 1.03 7.33] B32529C473K 40 | 0.47 | 45% / 3.5 8.0 7.2 5.0 |495-1110-ND Al 2.75 — 19.39|B325290474J 
40 | 0.068 | +5% | 25 65 7.2 5.0 |495-1102-ND 18 1.42 9.55] B32529C683) 40 | 0.47 | +5% | 4.0 7.0 13.0 10.0] 495-1111-ND 513.78 27.00 | B325210474J 
40 | 0.068 | +10% | 2.5 65 7.2 5.0 |495-2580-3-ND$ 153.60/3,200 B32529C683K289 | +TapeandBox +TapeandReel CutTape wv NEW! (Continued) 
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Metallized Polyester Film Capacitors 


EPCOS MKT Series (Cont.) 
Dimensions Dimensions 
WV | WV | Cap. | Toler- (mm) Digi-Key Pricing Epcos WV | WV | Cap. | Toler- (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
(DC) |(AC)| (WF) ance b h Le |PartNo. 1 10 100 | PartNo. (DC) | (AC)| (pF) ance b h Le |Part No. 1 10 100 | Part No. 
40 [047 | 25% [30 80 10.0 7.5 |495-1112-ND 51 3.78 27.00|B325200474) 63 | 0.68 | 210% [6.0 105 7.5 5.0 |495-2515-2-NDt 222.20/1, 100 B32529C1684K189 
40 | 0.47 | 45% | 3.5 8.0 7.2 5.0 )495-2560-3-ND$ 264.50/2,300 B32529C474J289 63 | 0.68 | +10% | 6.0 10.5 7.5 5.0 |495-2515-ND 59 4.33 30.95] B32529C1684K 
40 | 0.47 | +10% |3.5 8.0 7.2 5.0 )495-2561-2-NDt 220.00/2,000 B325290474K189 63 | 1.0 | 45% | 6.0 12.0 13.0 10.0/495-1167-ND 90 6.67 49.00|B32521C1105J 
40 | 0.47 | 410% | 3.5 8.0 7.2 5.0 )495-2561-3-ND$ 253.00/2,300 B32529C474K289 63] 1 #5% | 5.0 10.5 18.0 15.0|495-1168-ND 92 6.82 50.06] B3252201105J 
40 | 0.47 | +10% |3.5 8.0 7.2 5.0 |495-2561-ND 32 2.36 16.88|B32529C474K 63 | 1 25% | 7.8 13.0 7.8 5.0 |495-1169-ND 96 7.15 52.52|B32529D1105J 
40 [0.68 [25% | 40 7.0 13.0 10.0/495-1113-ND 74 5.44 38.83] B32521C684J 63 | 1 210% [5.0 10.5 18.0 15.0/495-2448-ND 96 7.09 _50.63/B3252201105K 
40 | 0.68 | 25% |45 9.5 7.3 5.0 |495-1114-ND 46 3.39  24.20|B32529C684J 63] 1, +5% | 6.0 11.0 18.0 15.0|495-1171-ND 1.20 8.93  65.57|B32522C1155J 
40 | 0.68 | +5% | 4.0 85 10.0 7.5 |495-1115-ND 74 5.44 — 38.83] B32520C684J too | 63 | 2. 25% | 7.0 12.5 18.0 15.0|495-1172-ND 1.55 11.61 87.08] B32522C1225J 
40 | 0.68 | 45% | 4.5 9.5 7.3 5.0 )495-2582-3-ND$ 284.40/1,800 B32529C684J289 63) 3. 25% | 8.5 14.5 18.0 15.0|495-1173-ND 2.15 16.11 120.83] B32522C1335J 
40 | 1.0 | +5% | 4.0 9.0 13.0 10.0/495-1118-ND 79 5.90 43.36] B32521C105J 63 | 4.7 | +10% | 7.0 16.0 26.5 22.5|495-4097-NDV. 3.10 22.84 163.13] B3252301475K 
401 1.0 | 25% [45 9.5 7.3 5.0 [495-1119-ND 493.62 25.88/B32529C105J 63 | 68 | +10% | 85 16.5 26.5 22.5/495-4098-NDY 4.16 30.66 219.00|B3252301685K 
40 | 1.0 | +5% | 5.0 10.5 18.0 15.0/495-1120-ND 83 6.19 45.47] B32522C105J 63 | 68 | +10% |11.0 21.0 31.5 27.5|495-4102-NDw 4.60 33.86 241.88|B3252401685K 
40 | 1.0 | 45% | 5.0 10.5 10.0 7.5 }495-1121-ND 79 5.90 43.36] B325206105J 63 #10% |10.5 16.5 26.5 22.5/495-4099-NDw 5.88 43.31 309.38) B3252301106K 
40 | 1.0 | 45% | 4.5 9.5 7.3 5.0 )495-2468-2-NDt 253.50/1,500 B32529C105J189 63 £10% | 11.0 21.0 31.5 27.5] 495-4103-NDv 8.98 66.15 472.50] B3252401156K 
40 | 1.0 | 45% | 45 9.5 7.3 5.0 [495-2468-3-ND¢ 304.20/1,800 8325290105289 63 #10% [13.5 23.0 31.5 27.5/495-4104-NDY | 11.22 82.69 590.63| B3252401226K 
40 | 7.0 [210% [45 9.5 7.3 5.0 [495-2470-2-NDt 247.50/1,500 B32529C105K189, 63 £10% [19.0 30.0 31.5 27.5[495-4105-NDY [11.75 86.59 618.50/B3252401476K 
40 | 1.0 | 410% | 4.5 9.5 7.3 5.0 )495-2470-3-ND$ 289.80/1,800 B32529C105K289 160] 0.001 | 25% [25 65 72 5.0 (495-1174-ND 20. 152 10.23/B3252903102J 
40 | 1.0 | +10% |45 9.5 7.3 5.0 |495-2470-ND A7 3.47 24.75] B32529C105K 160 | 0.0022} +5% | 2.5 6.5 7.2 5.0 |495-1176-ND 20 1.52 10.23|B32529C3222J 
40 | 15 | 45% |60 10.5 7.5 5.0 }495-1122-ND 1.06 7.92 58.16) B32529C155J 160 |0.0022) #10% | 2.5 6.5 7.2 5.0 |495-2537-3-ND$ 163.20/3,200 B3252903222K289 
40 | 1.5 | +5% | 5.0 10.5 10.0 7.5 |495-1124-ND 115 859 — 63.10/B32520C155J 160 | 0.0022] +10% | 2.5 6.5 7.2 5.0 |495-2537-ND 15 1.10 — 7.88|B32529C3222K 
40; 15 | 410% [6.0 10.5 7.5 5.0 )495-2512-2-NDt 423.50/1,100 B32529C155K189 160 |0.0033| 5% | 2.5 6.5 7.2 5.0 |495-1177-ND 20 1.52 10.23 | B3252963332J 
63 | 40] 15 | 210% | 60 10.5 7.5 5.0 |495-2512-ND 1412 827 59.08] B32529C155K 160 0.0047) 25% [2.5 65 7.2 5.0 [495-1178-ND 20 1.52 10.23B32529C3472J 
40 | 22 | 45% | 5.0 11.0 13.0 10.0]495-1125-ND 1.39 10.42 78.14) B32521C225J 160] 0.01 | 25% | 2.5 65 7.2 5.0 |495-1180-ND 20 1.52 10.23] B32529C3103J 
40 | 22 | 45% | 5.0 10.5 18.0 15.0]495-1126-ND 1.51 11.34 85.05] B32522C225J 160] 0.01 | #10% | 2.5 6.5 7.2 5.0 |495-2527-ND 15 1.10 7.88] B32529C3103K 
40 | 22 | 45% | 7.8 13.0 7.8 5.0 |495-1127-ND 1.46 10.98 82.35|B32529D225J 160] 0.015 | 25% | 2.5 7.0 10.0 7.5 |495-1181-ND 33 2.55 17.21] B3252003153J 
40 [22 | 45% |60 12.0 10.3 7.5 |495-1128-ND 159 11.93  89.44/B32520C225J 160 | 0.015 | 25% | 2.5 6.5 7.2 5.0 |495-1182-ND 20 1.52 10.23] B32529C3153J 
40 | 33 | 45% | 60 12.0 13.0 10.0/495-1129-ND 1.79 13.41 100.58) B32521C335J 600.022; 25% [25 65 7.2 5.0 [495-1183-ND 20 1.52 10.23/B32529C3223J 
40 | 33 | 45% | 6.0 11.0 18.0 15.0/495-1130-ND 1.94 14.51 108.86 | B32522C335J 160 | 0.022) 15% | 2.5 7.0 10.0 7.5 |495-1184-ND 33 2.55 17.21] B3252003223J 
40 | 33 | 45% | 7.8 13.0 7.8 5.0 |495-4010-NDY 2.36 17.73 132.98) B32529D0335J 160 | 0.022 | +10% | 2.5 7.0 10.0 7.5 |495-2428-ND 25 1.84 13.13] B32520C3223K 
40 | 3.3 | +10% | 6.0 15.0 26.5 22.5|495-4093-NDY 1.48 10.94 _78.13| B32523R0335K 160| 0.022 | +10% | 2.5 6.5 7.2 5.0 |495-2539-1-ND0w| 13 110 — 9.45|B32529C3223K289 
40 [47 | 45% | 7.0 12.5 18.0 15.0/495-1131-ND 2413 16.16 121.96/B32522C475J 160 | 0.022 | #10% | 2.5 6.5 7.2 5.0 |495-2539-3-ND$ 163.20/3,200 B3252963223K289 
40 | 4.7 | +10% | 6.0 15.0 26.5 22.5|495-4094-NDW 1.85 13.67 97.63] B32523R0475K 160] 0.022 | 210% [25 65 72 5.0 |495-2539-ND 15 1.10 7.88/B32529C3223K 
40 | 4.7 | +20% | 7.8 13.0 7.8 5.0 |495-4090-NDw 4.70 34.65 247.50] B32529D0475M 160 | 0.022) #10% | 2.5 6.5 7.2 5.0 |495-4011-2-NDt 142.80/2,800 B32529C3223K189 
40 | 68 | +10% | 85 14.5 18.0 15.0|495-4091-NDw 3.37 24.81 177.20] B32522C685K 160] 0.033 | +5% | 25 7.0 10.0 7.5 |495-1186-ND 32 216 15.26] B3252063333J 
40 | 6.8 | +10% |11.0 21.0 31.5 27.5|495-4100-NDV. 2.66 19.60 _140.00| B3252400685K 160 | 0.033 | +5% | 3.0 6.5 7.2 5.0 |495-1187-ND 30 2.28 15.35] B32529C3333J 
40 | 10 | +10% | 9.0 17.5 18.0 15.0/495-4092-NDV 4.42 32.60 232.88] B32522C106K 160| 0.033 | +5% | 3.0 6.5 7.2 5.0 |495-2542-3-ND¢ 218.70/2,700 B32529C3333J289 
40 | 15 | +10% |10.5 16.5 26.5 22.5|495-4095-NDw 4.33 31.90 227.88 | B32523R0156K 160 | 0.033 | +10% | 3.0 65 7.2 5.0 |495-2543-3-ND$ 207.90/2,700 B3252963333K289 
40 | 22 | +10% |12.0 22.0 26.5 22.5|495-4096-NDW 5.07 37.36 266.88] B32523R0226K 160] 0.033 | +10% | 3.0 6.5 7.2 5.0 |495-2543-ND 22 1.66 11.83] B32529C3333K 
40 | 47 | +10% |12.0 22.0 41.5 37.5|495-4106-NDW 9.90 72.92 520.88] B32526R0476K 160 | 0.047 | +5% | 2.5 7.0 10.0 7.5 |495-1188-ND 33 2.22 15.68| B3252003473J 
40 | 68 | +10% |16.0 28.5 41.5 37.5|495-4107-NDV 1493 — —|B32526R0686K 160| 0.047 | +5% | 4.0 7.0 13.0 10.0/495-1189-ND 38 2.55 17.96|B3252103473J 
40 | 100 | 210% [18.0 32.5 41.5 37.5|495-4108-NDY | 19.17. — —1B32526R0107K 160| 0.047 | +5% | 3.5 8.0 7.2 5.0 |495-1190-ND 322.48 16.74|B32529C3473J 
40 | 100 +10% |22.0 36.5 31.5 27.5|495-4101-NDYv 17.94 = —|B32524R0107K 160 | 0.047 | +5% [3.5 8.0 7.2 5.0 )495-2551-3-ND$ 202.40/2,300 B3252903473J289 
40 | 150 | +10% |20.0 39.5 41.5 37.5|495-4109-NDv | 2783 — —| B32526R0157K 160| 0.068} +5% | 4.5 9.5 7.3 5.0 |495-1192-ND 38 2.61 18.37|B32529C3683J 
40 | 220 |-15/+5%|28.0 42.5 41.5 37.5|495-4110-NDv | 37.11. — —| B32526R0227A 160| 0.068 | +5% | 4.0 7.0 13.0 10.0/495-1193-ND 41 2.75 19.39] B32521C3683J 
63 | 0.007 45% |2.5 65 7.2 5.0 |495-1132-ND 491.45 9.77 | B3252901102J0 250 160} 0.10 £5% | 4.0 7.0 13.0 10.0) 495-1194-3-ND$ 120.00/1,000 B3252103104J289 
63 | 0.001 | 45% |25 6.5 7.2 5.0 )495-2473-3-ND$ 163.20/3,200 B32529C1102J289 160| 0.10 | 5% | 4.0 7.0 13.0 10.0|495-1194-ND 42 2.87 20.21|B3252103104J 
63 | 0.001 | +10% | 25 6.5 7.2 5.0 )495-2474-3-ND$ 160.00/3,200 B32529C1102K289 160] 0.10 | 25% | 5.0 10.5 18.0 15.0/495-1195-ND 523.83 27.38 B3252203104J 
63 |0.0015) +5% |25 65 7.2 5.0 |495-1133-ND AQ 1.45 9.77] B32529C1152J 160) 0.10 | +5% | 4.5 95 7.3 5.0 |495-1196-ND 39 2.66 = 18.78] B3252903104J 
63 |0.0022} +5% |25 65 7.2 5.0 |495-1134-ND 49 (1.45 9.77 | B3252901222J 160} 0.10 +5% | 4.0 8.5 10.0 7.5 |495-1197-ND 39 2.66 18.78} B32520C3104J 
63 (0.0022) 45% [25 6.5 7.2 5.0 |495-2484-2-NDt 142.80/2,800 B3252901222J189 160] 0.10 | 210% | 4.0 8.5 10.0 7.5 /495-2426-3-ND¢ 212.00/2,000 B32520C3104K289 
63 |0.0022} 45% |25 6.5 7.2 5.0 )495-2484-3-ND¢ 163.20/3,200 B32529C1222J289 160| 0.10 | #10% | 4.0 8.5 10.0 7.5 |495-2426-ND 312.29 16.33 | B3252003104K 
63 |0.0022} +10% | 25 6.5 7.2 5.0 )495-2486-3-ND$ 160.00/3,200 B32529C1222K289 160] 0.10 | 210% | 4.0 7.0 13.0 10.0/495-2437-ND 332.44 17.45/B3252103104K 
63 |0.0022| +10% |25 65 7.2 5.0 |495-2486-ND 15 1.08 7.70 | B3252901222K 160} 0.10 45% | 45 9.5 7.3 5.0 |495-2530-2-NDt 166.50/1,500 B3252903104J189 
63 |0.0033| +5% |2.5 65 7.2 5.0 |495-1135-ND 49° 1.45 9.77 | B3252901332J 160} 0.10 | #10% | 4.5 9.5 7.3 5.0 |495-2532-3-ND$ 190.80/1,800 B32529C03104K289 
63 |0.0047| +5% |25 65 7.2 5.0 |495-1136-ND 19 ~=«1.45 9.77 | B3252901472J 160) 0.10 | +10% | 4.5 95 7.3 5.0 |495-2532-ND 31 © 2.29 16.33} B3252903104K 
63 |0.0047] +5% |25 65 7.2 5.0 |495-2498-3-ND$ 163.20/3,200 B32529C1472J289 160] 0.15 | +5% | 5.0 10.5 18.0 15.0 |495-1198-ND 543.99 28.50] B3252263154) 
63 |0.0068} +5% |25 6.5 7.2 5.0 |495-1137-ND 19 1.45 — 9.77|B32529C1682J 160] 0.15 | 25% | 5.0 10.0 7.5 5.0 [495-1200-ND 5203.51 24.75|B3252903154J 
63 | 0.010) +5% |25 65 7.2 5.0 |495-1138-ND 19 = 1.45 9.77 | B32529C01103U 160} 0.15 +5% | 4.0 9.0 13.0 10.0) 495-1201-ND 57 = 3.86 = 27.23 | B3252103154) 
63 | 0.010 | +5% |25 65 7.2 5.0 |495-2475-2-NDt 142.80/2,800 B32529C1103J189 160) 0.22 | +5% | 5.0 10.5 18.0 15.0} 495-1202-ND 54 3.99 28.50) B3252203224) 
63 | 0.010) +5% |25 65 7.2 5.0 |495-2475-3-ND$ 163.20/3,200 B32529C1103J289 160) 0.22 | +5% | 5.0 11.0 13.0 10.0} 495-1203-ND 55 4.04 28.88) B3252103224) 
63 | 0.010 | +10% | 25 65 7.2 5.0 |495-2477-3-ND$ 160.00/3,200 B32529C1103K289 160| 0.22 | +5% | 7.8 13.0 7.8 5.0 |495-1204-ND 64 4.73 33.75] B32529D3224J 
63 | 0.010] +10% |25 65 7.2 5.0 |495-2477-ND 15 1.08 7.70 | B32529C1103K 160] 0.22 | +10% | 5.0 11.0 13.0 10.0) 495-2439-ND 52 3.86 = 27.58] B3252103224K 
63 | 0.015 | +5% |25 65 7.2 5.0 |495-1139-ND 19 «1.45 9.77 | B32529C1153U 160} 0.33 +5% | 5.0 10.5 18.0 15.0) 495-1205-ND 61 4.46 = 31.88 | B3252203334) 
63 | 0.022] +5% |25 65 7.2 5.0 |495-1140-ND 19 1.45 9.77 | B32529C01223J 160} 0.33 +5% | 5.0 11.0 13.0 10.0) 495-1206-ND 64 4.73 — 33.75| B3252103334) 
63 | 0.022 | +5% |25 65 7.2 5.0 |495-2488-3-ND¥$ 163.20/3,200 B3252901223J289 160) 0.47 | +5% | 6.0 11.0 18.0 15.0} 495-1207-ND 77.65 40.33) B3252263474) 
63 | 0.022 | +10% | 25 6.5 7.2 5.0 )495-2489-3-ND$ 160.00/3,200 B3252961223K289 160| 0.47 | +5% | 6.0 12.0 13.0 10.0/495-1208-ND 836.09 _43.50| B3252103474J 
63 | 0.022] +10% |25 65 7.2 5.0 |495-2489-ND 15 1.08 7.70 | B32529C1223K 160) 0.47 | +10% | 6.0 12.0 13.0 10.0) 495-2440-2-NDt 298.10/1,100 B3252103474K189 
63 | 0.033} +5% |2.5 6.5 7.2 5.0 |495-1141-ND 19 1.45 9.77 | B32529C1333J 160) 0.47 | +10% | 6.0 12.0 13.0 10.0) 495-2440-ND 79 5.83 41.63) B3252103474K 
63 | 0.033 | 45% | 25 6.5 7.2 5.0 |495-2494-3-ND$ 163.20/3,200 B3252961333J289 160] 0.68 | +#5% | 7.0 12.5 18.0 15.0)495-1209-ND 86 6.41 47.07} B3252203684J 
63 | 0.047 | +5% | 25 65 7.2 5.0 |495-1143-ND 19 ~=«1.45 9.77 | B32529014730 160} 1.0 +5% | 8.5 14.5 18.0 15.0) 495-1210-ND 92 6.86 50.41 | B3252203105J 
63 | 0.047 | 45% |25 7.0 10.0 7.5 |495-1144-ND 32 248  16.74|B3252001473J 160|_4 25% | 8.5 14.5 18.0 15.0|495-1211-ND 805.95 43.71 | B32522N3105J 
63 | 0.068} +5% |2.5 6.5 7.2 5.0 |495-1146-ND 419 1.45 9.77 | B32529C1683J 160] 1. £10% | 8.5 14.5 18.0 15.0|495-2450-ND 97 = =7.17 ~~ 51.20) B3252203105K 
63 | 0.068] +5% |25 65 7.2 5.0 |495-2514-3-ND$ 163.20/3,200 B32529C1683J289 160} 1. £10% | 9.0 17.5 18.0 15.0 |495-2451-ND 1.38 10.16 72.58} B3252203155K 
63 | 0.10 | +5% |2.5 65 7.2 5.0 |495-1147-ND 19 1.45 9.77 | B32529C1104J 160 | 3. +5% 11.0 20.5 26.5 22.5 | 495-2454-ND 2.69 19.85 141.75 | B3252303335J 
63 | 0.10 | +5% | 2.5 7.0 10.0 7.5 |495-1148-ND 37. 2.52 17.74] B3252001104) 200) 0.001 | +5% | 2.5 7.0 10.0 7.5 /495-1212-ND 332.55 = 17.21] B3252006102J 
100) 63) 0.10 | 25% | 40 7.0 13.0 10.0|495-1149-ND 41 2.75 19.39) B32521C1104J 200) 0.001 | 45% | 25 6.5 7.2 5.0 |495-1213-ND 21 1.59 10.70) B32529C6102J 
63 | 0.10 | 45% | 25 7.0 10.0 7.5 )495-2422-2-NDt 294.00/2,800 B3252061104J189 200] 0.001 | +10% | 25 6.5 7.2 5.0 |495-2564-ND 16 1.18 8.45} B32529C6102K 
63 | 0.10 | +5% | 25 65 7.2 5.0 |495-2479-2-NDt 142.80/2,800 B32529C1104J189 200 | 0.0022} +5% | 2.5 7.0 10.0 7.5 )495-1216-ND 33 2.55 17.21] B3252006222J 
63 | 0.10 | +5% [25 6.5 7.2 5.0 |495-2479-3-ND$ 163.20/3,200 B32529C1104J289 200 {0.0022/ 25% | 2.5 6.5 7.2 5.0 |495-1217-ND 211.59 _ 10.70} B32529C6222) 
63 | 0.10 | +10% [25 65 7.2 5.0 |495-2481-2-NDt 140.00/2,800 B3252901104K189 200 | 0.0022] +10% | 2.5 65 7.2 5.0 /495-2573-3-ND$ 176.00/3,200 B32529C6222K289 
63 | 010 | +10% |25 65 72 50 |495-2481-3-ND$ 160.00/3 200 B32529C1104K289 200 | 0.0022} +10% | 2.5 6.5 7.2 5.0 |495-2573-ND 16 1.18  8.45|B32529C6222K 
63 | oi0 | 10% 125 65 72 50 |495-2481-ND 48 1.08 7.70/B32529C1104K 200 | 0.0033} +5% | 2.5 7.0 10.0 7.5 |495-1218-ND 33 2.55 17.21|B32520C6332J 
63 | 0.15 +5% | 3.0 8.0 10.0 7.5 |495-1150-ND 43° 2.90 20.43] B32520C1154J 200 | 0.0033} +5% | 2.5 65 7.2 5.0 )495-1219-ND 21 1.59 10.70] B32529C6332J 
63/015 | 5% |30 65 72 50 |495-1151-ND 30 205 © 14.44/ 8325291154) 200 |0.0033| +10% | 2.5 6.5 7.2 5.0 |495-2575-3-ND¢ 176.00/3,200 B32529C6332K289 
63 10.22 125% 13.080 100 75 1495-1153-ND 493.33 23.511 B32520C1 224 200 [0.0033[ "210% [2.5 6.5 7.2 5.0 |495-2575-ND 16 1.18 —8.45/B32529C6332K 
63 | 022 | 25% |40 7.0 130 100/495-1154-ND 54 3.69 25,99|B32521C1204J 200 | 0.0047} +5% | 2.5 6.5 7.2 5,0 |495-1220-ND 21 1.59 10.70|B32529C6472J 
63 | 022 | 25% 135 80 7.2 5.0 |495-1155-ND 30° 216 15.26| B32529C1224) 200 | 0.0047} +5% | 2.5 7.0 10.0 7.5 |495-1221-ND 33 2.55 17.21|B32520C6472J 
63 | 022 | +10% |30 80 100 75 |495-2425-ND 38 «2.84 20.25|B325001204K 200 | 0.0047| 410% | 2.5 7.0 10.0 7.5 |495-2432-1-NDOw | .22 1.84 15.75|B32520C6472k289 
63 | 0.22 | +5% |35 80 7.2 5.0 |495-2491-3-ND$ 207.00/2,300 B3252901224J289 200 | 0.0047| +10% | 2.5 7.0 10.0 7.5 |495-2432-3-ND¢ 275.20/3,200 B32520C6472K289 
63 | 0.22 | 210% [3580 72 50 |495-2400-3-ND$ 197.80/2,300 B32529C1294K930| | 400) 200]0.0047; 25% [25 65 7.2 5.0 [495-2577-3-ND¥ 179.20/3,200 B3252906472J289 
63 | 022 | «10% 135 80 72 50 |495-2499-ND 25 184 13.13/B32529C1204K 200 | 0.0047} +10% | 2.5 6.5 7.2 5.0 |495-2578-3-ND$ 176.00/3,200 B32529C6472K289 
63 | 033 | 25% |40 85 100 75 |495-1156-ND 49 «362 + 25.88/B32520C1334J 200 | 0.0047} +10% | 2.5 6.5 7.2 5.0 |495-2578-ND 16 1.18  8.45|B32529C6472K 
63 | 0.33 | +5% | 5.0 10.5 18.0 15.0|495-1157-ND 73 5.36  38.25|B32522C1334J a oe oa ae oe Le a sos eea ND zt Me ee eet 
0 = iy h toy sl 5 i A ial oI ai i A 
ss 53 oe $8 oh ia aa Pee 3 ae 28 Aenea 200] 0.01 | 25% [4.0 7.0 13.0 10.0/495-1225-ND 12.75 19.39|B32521C6103J 
63 | o47 | 25% 145 95 73 5.0 |495-1160-ND "39 «289 + 2063/B32529C1474, 200] 0.01 | #5% | 2.5 7.0 10.0 7.5 |495-1226-ND 33 2.55 — 17.21|B32520C6103J 
9 4161-1 200| 0.01 | 210% | 2.5 7.0 10.0 7.5 |495-2430-3-ND$ 275.20/3,200 B32520C6103K289 
a a ch a ne 1g ee feos IeLND a aa a0 ee oe 200] 0.01 | 410% | 2.5 7.0 10.0 7.5 |495-2430-ND 25 1.84 13.13] B32520C6103K 
63 | 047 | 25% |40 9.0 130 100/495-1169-ND 63. «465 33-20/B30521C1474J 200 | 0.01 | +10% | 4.0 7.0 13.0 10.0|495-2442-ND 322.36 16.88|B32521C6103K 
7 “9500-3 200] 0.01 | 25% [3.0 6.5 7.2 5.0 [495-2566-3-ND¥ 207.90/2,700 B32529C6103J289 
at on oe A oe is 20 eeoerait a oo 00 G00 ee pores 200| 0.01 | 410% | 3.0 6.5 7.2 5.0 |495-2567-3-ND¢ 197.10/2,700 B32529C6103K289 
63 | 0.47 | 210% |45 95 7.3 5.0 |495-2503-3-ND$ 230.40/1,800 __ | B3252901474K289 200) 0.01 | 10% | 3.0 65 7.2 5.0 PeszoeaiD 21 1:58 11.25 B3252906103K 
63 | 047 | «10% 145 95 73 50 |495-2503-ND 37 2.76 19.70|B3252901474K 200| 0.012 | 45% | 3.5 8.0 7.2 5.0 |495-2569-3-ND¢ 177.10/2,300 B32529061 23289 
63 | 0.68 | +5% | 5.0 11.0 13.0 10.0|495-1164-ND 775.67 _ 40.50|B32521C1684J 200 | 0.012 | 25% | 3.5 8.0 7.2 5.0 |495-2569-ND 22 1.66 __ 11.83] 832529061234 
631068 1 25% 160-120 103-75 1495-1165-ND 76559 39.95 1832500071684) 200 [0.015 | +5% [3.0 8.0 10.0 7.5 [495-1227-ND 35 2.40 16.91|B3252006153J 
63 | 0.68 | +5% | 5.0 10.5 18.0 15.0/495-1166-ND 745.52 40.54|B3252201684J $TapeandBox +TapeandReel 0CutTape w NEW! (Continued) 
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A Metallized Polyester Film Capacitors 
EPCOS’ MKT Series (Cont.) 


Dimensions Dimensions 
wv | wv | Cap. | Toler- (mm) Digi-Key Pricing Epcos wv | wv | Cap. | Toler- (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
(DC)|(AC)| (uF) | ance | b hh L_ e |PartNo. 1 10 100 | Part No. (DC)|(AC)| (uF) | ance | b h L_ e |PartNo. 1 10 100 | Part No. 
200 | 0.015 | 25% [35 80 72 5.0 |405-1226-ND 292.21  14.88|B3252906153J 200 0.10 | 25% | 5.0 10.5 18.0 15.0/495-1245-ND 48 3.52  25.13|B32522N6104J 
200 | 0.015 | +5% | 4.0 7.0 13.0 10.0/495-1229-ND 46 3.10 21.86 /B32521C6153J 200] 0.22 | +5% | 6.0 11.0 18.0 15.0|495-1250-ND 63 4.67  33.38|B32522N6224J 
200 | 0.015 | +5% | 3.5 80 7.2 5.0 |495-2571-3-ND¢ 179.40/2,300 B32529C6153/289 | | 450| 200] 0.33 | +5% | 8.5 14.5 18.0 15.0|495-1252-ND 68 5.04  36.00/B32522N6334J 
200 | 0.022 | +5% | 4.0 7.0 13.0 10.0/495-1230-ND A6 3.10 21.86 /B3252106223J 200] 0.47 | +5% | 8.5 14.5 18.0 15.0|495-1253-ND 80 5.98  43.90|B32522N6474J 
200 | 0.022 | +5% | 45 95 7.3 5.0 |495-1231-ND 312.11 14.85|B32529C6223J 200| 0.68 | +5% | 9.0 17.5 18.0 15.0|495-1254-ND 1108.11 57.95 |B32522N6684J 
200 | 0.022 | +5% | 4.0 85 10.0 7.5 |495-1232-ND 36. 2.46  17.33/B32520C6223J 200 {0.0068} +5% | 4.0 9.0 13.0 10.0/495-1260-ND 56 4.10  29.25/B32521N8682J 
200 | 0.033 | +5% | 5.0 10.5 10.0 7.5 |495-1233-ND 43 2.93  20.63)B32520C6333J 200] 0.01 | +5% | 4.0 9.0 13.0 10.0) 495-1261-ND 56 4.10 29.25]B32521N8103J 
200 | 0.033 | +5% | 4.0 9.0 13.0 10.0/495-1234-ND A7 3.22 22.69|B3252106333J 200 | 0.022 | +#5% | 5.0 11.0 13.0 10.0) 495-1264-ND 56 4.10 29.25]B32521N8223J 
200 | 0.047 | +5% | 5.0 10.5 18.0 15.0/495-1236-ND ‘57 4.20 30.00/B3252206473J 200 | 0.033 | +5% | 6.0 12.0 13.0 10.0) 495-1265-ND 57 4.20 30.00] B32521N8333J 
200 | 0.047 | +5% | 6.0 10.5 7.5 5.0 |495-1237-ND 392.66 _18.73|B32529B6473J 200 | 0.033 | +5% | 5.0 10.5 18.0 15.0|495-1266-ND 61 4.46 31.88 |B3252208333J 
200 | 0.047 | +5% | 5.0 10.5 10.0 7.5 |495-1238-ND 46 3.10  21.86/B32520C6473J 200 0.047 | 25% [5.0 105 18.0 15.0|495-1267-ND “61 4.46 31.88/B3252208473J 
40 | 200 | 0.047 | +5% | 5.0 11.0 13.0 10.0) 495-1239-ND 45° 3.31 23.63/B3252106473J 200] 0.068 | 25% | 6.0 11.0 18.0 15.0] 495-1268-ND 77 5.87 39.53)B3252208683J 
200 | 0.068 | +5% | 5.0 11.0 13.0 10.0]495-1242-ND 53 3.89 27.75|B32521C6683J 200] 0.10 | 25% | 7.0 125 18.0 15.0|495-1269-ND 68 5.04 36.00/B3252208104J 
200] 0.10 | +5% | 6.0 12.0 13.0 10.0) 495-1243-ND 56 4.15 29.63|/B32521C6104J 630 400} 0.001 | 45% |25 65 7.2 5.0 |495-1255-ND 34 2.28 = 16.09} B32529C8102J 
200 | 0.10 | +5% | 5.0 10.5 18.0 15.0|495-1244-ND 61 4.52 32.25|B32522C6104J 400 |0.0022| +5% | 2.5 65 7.2 5.0 |495-1256-ND 342.28 16.09 B32529¢8222J 
200 | 0.10 45% |7.8 13.0 7.8 5.0 |495-1246-ND 61. 446  31.88/B32529D6104J 400 |0.0022) 210% | 25 65 7.2 5.0 |495-2583-3-ND$ 294.40/3,200 B32529C8222K289 
200} 0.10 | +10% | 6.0 12.0 13.0 10.0]495-2444-3-ND¢ 132.60/680 B3252106104K289 400 |0.0022) +10% |25 65 7.2 5.0 |495-2583-ND 27 1.97  14.08|}B32529C8222K 
200] 0.10 | +10% | 6.0 12.0 13.0 10.0] 495-2444-ND 53 3.94 28.13]B32521C6104K 400 ]0.0033} 5% | 3.5 8.0 7.2 5.0 )495-1257-ND 37 2.52 17.74) B3252908332J 
200] 0.10 | +10% | 5.0 10.5 18.0 15.0) 495-2452-ND 59 4.33 30.95|B32522C6104K 400 |0.0033} 210% | 3.5 80 7.2 5.0 |495-2587-3-ND$ 227.70/2,300 B32529C8332K289 
200 | 0.15 | +5% | 6.0 11.0 18.0 15.0|495-1247-ND 66 4.88 34.88|B32522C6154J 400 |0.0033| #10% | 3.5 8.0 7.2 5.0 |495-2587-ND 29 2.13 15.20] B3252908332K 
200| 0.22 | +5% |7.0 125 18.0 15.0/495-1249-ND 72 5.28  37.70|B3252206224J 400 |0.0047) 25% | 3.5 8.0 7.2 5.0 /495-1258-ND 37 2.52 17.74|B3252908472J 
200) 0.33 | +5% | 8.5 14.5 18.0 15.0/495-1251-ND 78 5.78 41.25|B32522C6334J 400 |0.0068| +5% | 3.5 8.0 7.2 5.0 /495-1259-ND 39° 2.66 18.78) B3252908682J 
200 | 0.47 | +10% | 9.0 17.5 18.0 15.0/495-2453-ND 113 835 59.63)B32522C6474K 400 | 0.010 | #5% | 5.0 10.0 7.5 5.0 |495-1262-ND 46 3.10 _ 21.86] B32529C8103J 
200] 1.0 | +10% |10.5 16.5 26.5 22.5|495-2455-ND 4.52 11.24 80.25 |B3252306105K $Tape and Box +TapeandReel CutTape wv NEW! 
MKT Wound Series wy | wv | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
(DC) | (AC) | (uF) | od oct L__ [Part No. 1 10 100 _| Part No. 
Construction: + Dielectric: polyethylene terephthalate (poly- 60 | 070 | 60 0.6 140 |495-3528-ND 4 6.94 49.58 [B32232A3104K 
ester, PET) * Cylindrical winding Insulating sleeve * Face 4, 160 | 022 | 6.0 0.6 19.0 |495-3530-ND 95 714 53.55 |B32232A3224K 
ends sealed with epoxy resin ies wh L400 160 | 033 | 80 08 19.0 |495-3532-ND 66 © 4.83 34.50 | B92232A3334K 
Applications: * Smoothing + Filtering = i= 160 | 047 | 7.5 08 19.0 |495-3534-ND 1.02 7.68 57.60 | B32232A3474K 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 250 160 | 0.68 8.0 0.8 27.0 | 495-3536-ND 78 5.74 41.00 | B32232A3684K 
100°C * DC Test Voltage: 1.4 VR for 2 sec. * Tolerance: +10% TRO dy 160 1.0 10.0 0.8 27.0 |495-3529-ND 1.40 10.50 78.75 | B32232A3105K 
160 | 22 | 105 0.8 32.0 |495-3531-ND 233 17.50 131.24 |B32232A3225K 
wv | wv | Cap. Dimensions (mm) —_ Digi-Key Pricing Epcos 160 | 33 | 140 0.8 32.0 |495-3533-ND 2.86 21.64 163.34 |B32232A3335K 
(DC) | (AC) | (uF) | sd oct L__|Part No. 1 10 100 | Part No. 160 | 47 | 165 0.8 32.0 |495-3535-ND 1.89 14.31 108.00 | B32232A3475K 
63 0.10 6.0 06 14.0 |495-3516-ND 86 6.37 45.50 |B32232A1104K 160 6.8 16.0 0.8 42.0 |495-3537-ND 2.84 21.47 162.00 | B32232A3685K 
63 0.15 6.0 06 14.0 |495-3518-ND 85 6.25 44.63 | B32232A1154K 200 | 0.10 7.0 0.6 19.0 |495-3538-ND 1.00 7.35 52.50 | B32232A6104K 
63 0.22 6.0 0.6 14.0 |495-3520-ND 91 6.70 47.83 | B32232A1224K 400 200 | 0.22 8.0 0.8 27.0 |495-3539-ND 1.11 8.17 58.33 | B32232A6224K 
63 0.33 6.0 0.6 19.0 |495-3522-ND 60 4.45 31.75 | B32232A1334K 200 | 0.47 | 11.0 0.8 27.0 |495-3540-ND 1.417 8.75 65.63 | B32232A6474K 
63 0.47 65 0.6 19.0 |495-3524-ND 1.11 8.17 58.33 | B32232A1474K 200 | 0.68 | 11.5 0.8 32.0 | 495-3541-ND 93 6.86 49.00 | B32232A6684K 
too | 88 | 068 | 7.0 06 19.0 [495-3526-ND 72529 37.75 |B32232A1684K 200 | 0.033; 65 06 19.0 |495-3546-ND 119 875 62.50 | B32232A8333K 
63 1.0 8.5 08 19.0 |495-3517-ND 1.12 8.40 63.00 | B32232A1105K 200 | 0.047} 7.5 0.8 19.0 |495-3547-ND 1.19 8.75 62.50 | B32232A8473K 
63 | 15 | 80 08 27.0 |495-3519-ND 140 1050 78.75 |B32232A1155K 200 | 0.10 | 10.5 08 19.0 |495-3542-ND 66 487 34.75 |B32232A8104K 
63 | 22 | 95 08 27.0 |495-3521-ND 1.87 14.00 105.01 |B32232A1225K 630 | 200 | 0.15 | 10.0 08 27.0 |495-3544-ND 67 4.97 35.50 |B32232A8154K 
63 | 33 | 11.5 08 27.0 |495-3523-ND 2.45 18.55 140.00 |B32232A1335K 200 | 0.22 | 11.5 0.8 27.0 | 495-3545-ND 1.07 8.05 _ 60.37 | B32232A8224K 
63 | 47 | 120 08 32.0 |495-3525-ND 2.86 21.64 163.34 |B32232A1475K 200 | 047 | 145 08 32.0 |495-3548-ND 86 648 48.60 |B32232A8474K 
63 | 68 | 140 08 32.0 |495-3527-ND 4.08 30.92 _ 233.34 |B32232A1685K 200 | 1.0 | 16.0 0.8 32.0 |495-3543-ND 1.35 10.11 75.83 | B32232A8105K 
i i wv | wv | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
Metallized Polypropylene Film (DC) | (AC) | (uF) | Woh Le _|PartNo. 1 10 100 _‘|Part No. 
— jac - 250 | 0.047 | 7.0 155 180 15.0 [495-3554-ND 55 4.03 28.75 |B32612A0473J008 
Capacitors MKP Series - Pulse w, 250 | 0.047 | 10.0 15.5 265 22.5 |495-3588-ND 66 4.83 34.50 |B32613A0473J008 
. . . . . 250 | 0.068 | 85 16.5 18.0 15.0 |495-3555-ND 57 4.20 30.00 |B32612A0683J008 
Application with Epoxy Resin Coating 250 | 0.068 | 11.0 175 265 225 |495-3589-ND | .73 536 38.25 |B32613A0683J008 
a - : h 250 | 0.1 | 11.0 17.5 18.0 15.0 |495-3550-ND_| 1.14 8.40 60.00 |B32612A0104J008 
Construction: * Dielectric: polypropylene * Wound capacitor tech- \ 1000 550 | 0.1] 10.0 16.5 26.5 22.5 |495-3585-ND | .81 5.95 42.50 |B32613A0104J008 
ape feel a 250| 01 | 11.5 175 31.5 275 |495-3614-ND | 220 1653 123.98 /B32614A0104J008 
biiiabcrtea ONL dential) ‘ 17 250 | 0.15 | 12.0 18.0 26.5 22.5 |495-3586-ND ‘826.15 46.13 |B32613A0154J008 
Applications: « TV (S-correction, flyback) * Electronic ballasts | 250 | 0.15 | 13.0 21.0 31.5 27.5 |495-3615-ND ‘96 7.23 54.23 |B32614A0154J008 
Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 110°C *DC g0.8 |e J 250 | 0.22 | 14.5 24.5 31.5 27.5 |495-3616-ND | 1.08 8.07 _ 60.53 |B32614A0224J008 
Test Voltage: 1.6 VR for 2 seconds » Tolerance: +5% : e 500 |0.0068| 7.0 11.0 180 15.0 |495-3580-ND 40 2.94 21.00 |B32612A7682J008 
— = = 500 | 0.01 | 7.5 13.0 18.0 15.0 |495-3576-ND 81 5.95 42.50 |B32612A7103J008 
wv | wv | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Being Epcos 1250| 500 | 0.015 | 80 14.0 180 15.0 |495-3577-ND 72 5.29 37.75 |B32612A7153J008 
(BC) | (AC) | (uF) | Woh  L___e_| PartNo. 1 10__'100_| Part No. 500 | 0.022} 95 15.5 180 15.0 |495-3578-ND 52 3.85 27.50 |B32612A7223J008 
160] 0.22 | 7.0 14.5 26.5 22.5 | 495-3599-ND 52 3.82 27.25 [B32613A3224J008 500 | 0.033 | 11.0 17.5 18.0 15.0 |495-3579-ND 57 4.20 30.00 |B32612A7333J008 
160] 033 | 7.0 14.5 26.5 22.5 |495-3600-ND 57 4.20 30.00 | B32613A3334J008 500 |0.0047; 65 12.0 180 15.0 |495-3558-ND AT 3.01 21.50 [B32612A1472J008 
160] 047 | 95 16.0 18.0 15.0 |495-3565-ND 58 4.27 30.50 | B32612A3474J008 500 | 0.0068} 8.0 13.0 18.0 15.0 |495-3559-ND 42 3.08 ~—- 22.00 |B32612A1682J008 
59 | 160) 0.47 | 7.0 15.0 31.5 27.5 |495-3628-ND 1.76 13.20 99.00 )B32614A3474J008 500 | 0.01 | 9.0 14.5 180 15.0 )495-3556-ND 52 3.85 27.50 |B32612A1103J008 
160 | 0.68 | 11.5 17.5 18.0 15.0 |495-3566-ND 67 4.97 __ 35.50 | B32612A3684J008 500 | 0.01 | 7.0 13.5 265 22.5 /495-3590-ND 67 4.97 35.50 |B32613A1103J008 
160 | 0.68 | 80 16.5 31.5 27.5 /495-3629-ND 1419 8.94 67.05 /B32614A3684J008 500 | 0.015 | 10.0 17.5 18.0 15.0 |495-3557-ND 66 4.87 34.75 |B32612A1153J008 
160) 1.0 | 95 17.5 315 27.5 |495-3626-ND | 1.30 9.78 73.35 |B32614A3105J008 500 | 0.015 | 80 145 265 22.5 |495-3591-ND ‘87 6.44 46.00 |B32613A1153J008 
160 | 2.2 | 14.0 22.0 31.5 27.5 | 495-3627-ND 3.26 24.46 183.44 | B3261443225J008 500 | 0.022 | 9.0 17.0 26.5 22.5 |495-3592-ND 1.36 10.20 76.50 |B32613A1223J008 
200 | 0.068 | 6.5 12.0 18.0 15.0 |495-3571-ND 48 3.50 25.00 | B32612A4683J008 4600 | 900 | 9.022 | 9.0 145 31.5 27.5 |495-3617-ND 87 6.44 46.00 | B32614A1223J008 
200) 01 | 7.0 12.5 18.0 15.0 |495-3567-ND A7 3.43 24.50 |B32612A4104J008 500 | 0.033 | 10.5 18.5 265 225 |495-3593-ND | 1.02 7.65 57.38 |B32613A1333J008 
200) 015 | 75 125 18.0 15.0 |495-3568-ND 49 3.61 25.75 |B32612A4154J008 500 | 0.033 | 10.5 16.0 31.5 27.5 |495-3618-ND 926.79 _ 48.50 _|B32614A1333J008 
200] 015 | 7.0 13.5 265 22.5 |495-3601-ND 58 = 4.27 30.50 |B32613A4154J008 500 | 0.047 [11.0 19.5 315 27.5 [495-3619-ND | 1.08 8.07 60.53 |B32614A1473J008 
200 | 0.22 | 7.0 14.0 265 22.5 | 495-3602-ND 876.40 __ 45.73 |B32613A4224J008 500 | 0.068 | 13.0 21.5 31.5 27.5 )495-3620-ND | 1.68 1263 94.73 |B32614A1683J008 
400 [200] 0.33 | 95 16.0 18.0 15.0 /495-3569-ND 543.99 28.50 |B32612A4334J008 700 |0.0033} 65 11.5 180 15.0 |495-3582-ND 76 5.60 40.00 |B32612J1332J008 
200] 033 | 80 16.0 265 225 |495-3603-ND | 1.14 8.40 60.00 |B32613A4334J008 700 |0.0047| 75 125 180 15.0 |495-3583-ND 59 © 4.38 31.25 |B32612J1472J008 
200 | 0.47 | 11.0 17.5 18.0 15.0 |495-3570-ND 94 6.93 49.50 |B32612A4474J008 700 |0.0068| 85 14.5 180 15.0 |495-3584-ND 644.69 33.50 |B32612J1682J008 
200) 047 | 95 15.0 315 27.5 |495-3630-ND | 1.02 7.65 57.38 |B32614A4474J008 700 | 0.01 [95 17.0 180 15.0 [495-3581-ND 745.43 38.75 [B32612J1103J008 
200 | 0.68 | 11.5 17.5 265 22.5 |495-3604-ND_ | 1.40 10.50 78.75 |B32613A4684J008 700 | 0.001 | 7.0 10.5 180 15.0 |495-3560-ND 46 3.40 24.25 [B32612A2102J008 
200 | 0.68 | 10.0 17.5 315 27.5 [495-3631-ND | 1.08 8.07 60.53 | B32614A4684J008 700 |0.0015} 75 11.5 180 15.0 |495-3561-ND 71 5.25 37.50 |B32612A2152J008 
250 | 0.068 | 65 12.0 18.0 15.0 [495-3575-ND 87 6.41 45.75 |B32612A6683J008 700 |0.0022} 8.0 145 18.0 15.0 |495-3562-ND 51 3.78 ~—-27.00 |B32612A2222J008 
250| 01 | 75 13.0 18.0 15.0 |495-3572-ND 86 6.30 45.00 |B32612A6104J008 700 |0.0033} 8.5 15.0 18.0 15.0 |495-3563-ND 53 3.92 28.00 |B32612A2332J008 
250| 01 | 7.0 12.5 265 22.5 |495-3605-ND 58 4.27 30.50 |B32613A6104J008 700 |0.0033| 7.0 13.0 26.5 22.5 | 495-3596-ND 61 4.48 32.00 |B32613A2332J008 
250 | 015 | 9.0 14.5 18.0 15.0 |495-3573-ND 64 4.73 33.75 |B32612A6154J008 700 [0.0047|9.5 18.0 18.0 15.0 |495-3564-ND 59 4.38 31.25 |B32612A2472J008 
250 | 0.15 | 7.5 14.0 265 22.5 | 495-3606-ND 674.94 35.25 |B32613A6154J008 700 |0.0047] 7.5 14.0 26.5 22.5 |495-3597-ND 66 4.87 34.75 |B32613A2472J008 
630 | 200 | 0.22 [10.0 16.5 18.0 15.0 ]495-3574-ND | 1.09 8.05 57.50 |B32612A6224,008 700 |0.0068} 8.5 16.0 26.5 22.5 |495-3598-ND 71 5.22 37.25 |B32613A2682J008 
250 | 0.22 | 9.0 15.5 265 225 |495-3607-ND | 1.17 8.61 61.50 |B32613A6224J008 700 | 0.01 | 10.5 17.0 265 22.5 |495-3594-ND 94 6.93 49.50 |B32613A2103J008 
250 | 0.33 | 10.0 18.0 265 22.5 |495-3608-ND 87 6.41 45.75 |B32613A6334J008 | | 2000| 700 | 0.01 | 9.0 15.5 31.5 27.5 |495-3621-ND 95 7.14 53.55 |B32614A2103008 
250 | 0.47 | 11.0 20.0 265 22.5 |495-3609-ND 85 6.36 47.70 |B32613A6474J008 700 | 0.015 [12.0 20.5 265 225 [495-3595-ND | 1.14 8.55 64.13 |B32613A2153J008 
250 | 0.47 | 10.5 18.5 31.5 27.5 |495-3633-ND_ | 1.02 7.65 57.38 |B32614A6474J008 700 | 0.015 | 11.0 17.5 315 27.5 |495-3622-ND 99 7.44 55.80 |B32614A2153J008 
250 | 0.68 | 12.0 21.5 315 27.5 [495-3634-ND | 1.76 13.20 99.00 |B32614A6684J008 700 | 0.022 | 13.0 19.5 315 27.5 |495-3623-ND | 2.48 18.60 139.50 |B32614A2223J008 
250 | 1.0 | 14.0 24.0 31.5 27.5 |495-3632-ND_ | 2.00 15.00 112.50 |B32614A6105J008 700 | 0.033 | 145 23.0 315 27.5 |495-3624-ND | 1.13 8.49 63.68 |B32614A2333J008 
250 | 0.01 | 7.0 12.5 18.0 15.0 [495-3549-ND 67 4.97 35.50 |B32612A0103J008 700 | 0.047 | 16.5 25.5 315 27.5 [495-3625-ND | 2.84 21.30 159.75 |B32614A2473J008 
250 | 0.015 | 8.0 13.5 18.0 15.0 |495-3551-ND 42 3.08 + 22.00 |B32612A0153J008 7000|0.0033] 8.0 145 26.5 22.5 |495-3611-ND 74 5.46 39.00 |B32613A8332J008 
1000) 250 | 0.022) 9.0 155 18.0 15.0 |495-3552-ND 47 3.47 24.75 |B32612A0223J008 1000] 0.0047) 85 165 26.5 22.5 |495-3612-ND 81 5.95 42.50 |B32613A8472J008 
250 | 0.033 | 65 13.0 18.0 15.0 |495-3553-ND 50 3.68 26.25 |B32612A0333J008 1000 | 0.0068) 10.0 185 26.5 22.5 |495-3613-ND 87 6.51 48.83 |B32613A8682J008 
250 | 0.033 | 85 14.5 26.5 22.5 |495-3587-ND. 58 4.27 30.50 |B32613A0333J008 1000| 0.01 [14.5 21.5 26.5 22.5 |495-3610-ND 96 7.23 54.23 |B32613A8103J008 
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Metallized Polyester Film Capacitors — 


a 
ao Mini-Blue Series MKT — In Heat-Shrinkable Tube 


obo 
The EPCOS Mini-Blue Capacitor series can be used in a multitude of general purpose applications such as DSL, Energy Saving Lamps, Compact Fluorescent Lamps, Consumer 
Electronics and Alarm Systems (including motion sensors and break in/smoke/fire alarms). An advantage of the EPCOS Mini-Blue Capacitors is the small size where board space is 
limited, taking up considerably less board space than a boxed capacitor with the same voltage/capacitance ratings. The Mini-Blue’s unique stacked construction give it the ability to h 
withstand high pulse strength (High DV/DT). | 
Construction: ¢ Dielectric: Polyethylene terephthalate (polyester) * Stacked-film technology * 5mm lead spacing * Heat shrinkable tube: polyester (100m, 125°C) Terminals: Poe 
* Parallel wire leads - tinned Features: * Very small dimensions ¢ Self-healing properties »* High pulse strength Specifications: * Operating temperature range: -55°C ~ 125°C 6.0 
* Climatic category: 55/125/56 |__+ 
wv | wv | Cap. | Toler- | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Epcos wv | wv | Cap. | Toler- | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Epcos 
(DC) | (AC) | (uF) | ance | b h L |PartNo. 1 10 100 | PartNo. (DC) | (AC) | (uF) | ance b h L | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Bulk 400°| 300 056 | +10% | 4.0 | 135) 7.0 |495-2882-ND 14° 1.06 8.98 | B32559C6563K000 
22 | £10% | 3.0 | 10.0 | 7.0 ]495-2814-ND ) 11 .86 7.34 | B32559C224K000 10 | #10% | 5.5 | 16.0) 7.0 |495-2886-ND | 17 1.30 11.03 |B32559C6104K000 
exlat oa eh a be ss nee ee _ ie has coir ak oor | 10% | 30 [120] 7.0 |495-2890-ND | .25 1.86 15.75 |B32559C8102K000 
: +10% B F i Ht | ‘i M i 6 4 i 
‘sa | -ato% | a5 | 1201 7.0 OmeReRNe! 23 476 14.94 | BazssceR4Koo0 .0015 ae 3.0 | 12.0} 7.0 |495-2892-ND 11.86 = 7.28 | B32559C8152K000 
40 | «10% | 40/140) 7.0 |495-2822-ND 32 2.39 20.25 |B32559C105K000 0022 | +10% | 3.0 | 125] 7.0 |495-2894-ND 13° 95 8.06 | B32559C8222K000 
033 | 210% | 3.0 | 10.01 7.0 |495-2824-ND 41. .83.—-7.08 |B32559C1333K000 .0027 | +10% | 3.0 | 125] 7.0 |495-2896-ND 14° 1.04 8.79 | B32559C8272K000 
047 | +10% | 3.0 | 105 | 7.0 |495-2826-ND Ad 86 7.27 |B32559C1473K000 630 | 400 | .0033 | +10% | 35 | 12.5 | 7.0 |495-2898-ND 14° 1.09 9.29 | B32559C8332K000 
056 | +10% | 3.0 | 10.5} 7.0 |495-2828-ND 12 91 7.72 | B32559C1563K000 .0047 | +10% | 3.5 | 125] 7.0 |495-2900-ND 15° 1.16 9.86 |B32559C8472K000 
joo | 63 068 | 10% | 3.0 / 10.5 | 7.0 |495-2830-ND 1.83 7.09 | B32559C1683K000 0068 | +10% | 3.5 | 14.5) 7.0 |495-2902-ND 16 1.21 10.25 | B32559C8682K000 
A | 210% | 3.0 | 105 | 7.0 |495-2832-ND_| 10.75 6.35 | B32559C1104K000 0082 | 210% | 35 | 145] 7.0 |495-2904-ND | 17 1.26 10.67 |B32559C8822K000 
12 | 210% | 3.0 | 105) 7.0 /495-2834-ND | 10  .78 6.63 | B32559C1124K000 o1 | 10% | 40 | 145] 7.0 |495-2006-ND | .26 1.95 16.58 |B32559C8103K000 
33 | £10% | 3.0 | 125] 7.0 |495-2840-ND 15 1.16 9.87 | B32559C1334K000 
AT | +10% | 3.5 | 13.0 | 7.0 |495-2842-ND 18 1.33 11.26 | B32559C1474K000 W | WV | Cap. | Toler- | Dimensions (mm) | Digi-Key ‘Ammo Pack Epcos 
022 | +10% | 3.0 | 10.5] 7.0 |495-2844-ND 11 -.83-——7.07 | B32559C3223K000 (DC) | (AC) | (uF) | ance | b h L_ | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
027 | +10% | 3.0 | 10.5 7.0 |495-2846-ND 13 99 8.37 | B32559C3273K000 Tape and Box 
033 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 |495-2848-ND 15 1.13 9.60 | B32559C3333K000 7 40 ‘47 | 410% | 3.5 | 10.5] 7.0 |495-2819-3-ND 3,000 77.00/M | B32559C474K289 
047 | 10% | 3.0 | 10.5) 7.0 |495-2850-ND 15 1.13 9.60 |B32559C3473K000 68 | +10% | 3.5 | 12.0 | 7.0 |495-2821-3-ND 2,300 | 108.00/M | B32559C684K289 
250 | 160 | .068 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 |495-2854-ND 15 1.14 9.72 | B32559C3683K000 022 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 |495-2845-3-ND 3,200 | 51.00/M | B32559C3223K289 
082 | 10% | 3.5 | 12.5) 7.0 |495-2856-ND 15 1.16 9.84 |B32559C3823K000 250 | 160 033 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2849-3-ND 3,200 | 70.00/M | B32559C3333K289 
10 | £10% | 3.5 ) 13.0) 7.0 |495-2858-ND 16 1.19 10.09 | B32559C3104K000 068 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2855-3-ND 2,700 | 70.00/M | B32559C3683K289 
12 | £10% | 5.0 | 13.0) 7.0 |495-2860-ND AG = 1.22 10.34 | B32559C3124K000 15 | +10% | 5.0 | 14.0 | 7.0 | 495-2863-3-ND 1,800 | 77.00/M | B32559C3154K289 
15 | +10% | 5.0 | 14.0| 7.0 | 495-2862-ND 82 2.39 20.25 | B32559C3154K000 01 | +10% | 3.0 | 11.5 | 7.0 | 495-2869-3-ND 3,200 | 46.00/M | B32559C6103K289 
0068 | +10% | 3.0 | 11.0) 7.0 |495-2864-ND AQ 72 6.11 |B32559C6682K000 012 | +10% ) 3.5 | 11.5 | 7.0 |495-2871-3-ND 3,000 | 48.00/M | B32559C6123K289 
0082 | +10% | 3.0 | 11.0) 7.0 |495-2866-ND 10.74 6.24 | B32559C6822K000 022 | +10% ) 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2875-3-ND 3,200 | 77.00/M | B32559C6223K289 
01 | #10% | 3.0) 11.5) 7.0 |495-2868-ND 10.75 ~~ 6.40 | B32559C6103K000 400 | 200 | .027 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 |495-2877-3-ND 2,700 | 65.00/M | B32559C6273K289 
012 | #10% | 3.5 | 11.5) 7.0 /495-2870-ND 10.78 ~~ 6.63 | B32559C6123K000 033 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 |495-2879-3-ND 2,300 | 60.00/M | B32559C6333K289 
400 | 200 | .015 | +10% | 3.5 | 11.5] 7.0 |495-2872-ND 12.89 7.54 | B32559C6153K000 047 | +10% | 3.5 | 13.5 | 7.0 |495-2881-3-ND 2,300 | 63.00/M | B32559C6473K289 
022 | #10% | 3.5 | 11.5) 7.0 /495-2874-ND 13° 98 8.33 | B32559C6223K000 10 | +10% | 5.5 | 16.0 | 7.0 | 495-2887-3-ND 1,500 | 80.00/M | B32559C6104K289 
027 | #10% | 3.5 | 11.5) 7.0 /495-2876-ND 14° 1.06 — 9.02 | B32559C6273K000 001 | +10% ) 3.0 | 12.0} 7.0 |495-2891-3-ND | 12,800 | 114.00/M | B32559C8102kK289 
033 | #10% | 3.5 | 11.5) 7.0 /495-2878-ND 13.98 8.33 |B32559C6333K000 630 | 400 | .0022 | +10% | 3.0 | 12.5 | 7.0 |495-2895-3-ND 3,200 | 58.00/M | B32559C8222K289 
047 | +10% | 3.5 | 13.5 | 7.0 |495-2880-ND 13 1.02 8.64 | B32559C6473K000 0047 | +10% | 3.5 | 12.5 | 7.0 |495-2901-3-ND 3,000 | 71.00/M | B32559C8472K289 


Metallized Polyester Film Capacitors ey rae 
MKT — Epoxy Resin Coating i 
Construction: ¢ Dielectric: Polyethylene terephthalate (polyester, PET) * Epoxy resin coating (UL 94 V-0) Terminals: « Straight wire leads, lead free tinned, lead length 17mm Se] t 
Features: * High pulse strength ¢ High contact reliability Specifications: * Maximum Operating Temperature: 125°C Climatic category (IEC 60068-1): 55/100/56 Typical 17.0 
Applications: * Compact fluorescent lamps (CFL) * Generators 4 
wv | wv | Cap. | Toler- | Dimensions(mm) _| Digi-Key Pricing Epcos wv | wv | Cap. | Toler- | Dimensions(mm) _| Digi-Key Pricing Epcos 
(DC) | (AC) | (WF) | ance | b h L e | Part No. 1 10 100 | Part No. (DC) | (AC) | (uF) | ance | b h L e | Part No. 1 10 100 | Part No. 
10 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0] 10.0 | 495-3116-ND 20° 1.49 11.21) B32591C1104J008 1.5 | +5% | 8.5 | 16.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3182-ND 1.24 9.26 69.48 | B3259403155J008 
15 | 25% | 5.0 | 9.0 | 13.0] 10.0 |495-3117-ND 22 © 1.63 12.24] B3259101154J008 2.2 | 45% | 10.0] 17.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3183-ND 1.51 11.32 84.87 | B3259403225J008 
.22 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0] 10.0 | 495-3118-ND 24 = 1.80 13.48 | B3259101224J008 250 | 160) 3.3 | +5% | 12.0] 19.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3184-ND 2.12 15.90 119.25 | B3259403335J008 
.33 | 25% | 5.5 | 9.0 | 13.0] 10.0 |495-3119-ND 29° 249 16.43] B3259101334J008 47 | 5% | 14.0] 21.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3185-ND 2.29 17.16 128.72 |B32594C3475J008 
A7 | 25% | 6.0 | 9.5 | 13.0 | 10.0 | 495-3120-ND 34 2.58 19.33 |B3259101474J008 6.8 | +5% |15.0| 25.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3186-ND 1.99 14.93 112.01 | B3259403685J008 
68 | +5% | 7.0 | 10.5 | 13.0] 10.0 | 495-3121-ND 46 = 3.43 25.72} B32591C1684J008 010 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0] 10.0 | 495-3131-ND 22 1.66 = 12.42 | B32591C6103J008 
1.0 | 25% | 8.0 | 15.0 | 13.0} 10.0 | 495-3122-ND 74 5.52 41.40) B3259101105J008 015 | 25% | 5.0 | 9.0 | 13.0] 10.0 | 495-3132-ND 22 1.66 12.42 | B32591C6153J008 
7 | 25% | 5.0 | 9.5 | 18.0] 15.0 | 495-3141-ND 50 3.73 27.99] B32592C1474J008 022 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0] 10.0 | 495-3133-ND 22 1.66 12.42 | B3259106223J008 
68 | +5% | 5.5 | 10.5 | 18.0} 15.0 | 495-3142-ND 53 3.97 29.75 | B32592C1684J008 .033 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0] 10.0 | 495-3134-ND 29 2.16 16.20 | B3259106333J008 
1.0 | 25% | 6.5 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3143-ND 65 4.90 36.74 | B32592C1105J008 047 | +5% | 5.0 | 10.5 | 13.0 | 10.0 | 495-3135-ND 28 2.08 15.57 | B3259106473J008 
400 | 63 1.5 | 25% | 7.5 | 14.0 | 18.0] 15.0 | 495-3144-ND 84 6.30 47.25) B3259201155J008 068 | +5% | 5.5 | 10.5 | 13.0] 10.0 | 495-3136-ND 31 2.30 17.21 | B32591C6683J008 
2.2 | +5% | 9.0 | 14.0] 18.0] 15.0 | 495-3145-ND 1.18 8.87 66.51 |B32592C1225J008 10 | 45% | 6.0 | 11.5] 13.0} 10.0 | 495-3137-ND 39 = 2.94 22.05 | B3259106104J008 
3.3 | +5% | 11.0] 17.5 | 18.0] 15.0 | 495-3146-ND 2.20 16.50 123.75 | B32592C1335J008 068 | +5% | 5.0 | 9.0 | 18.0] 15.0 | 495-3153-ND 38 §©2.85 21.35 | B32592C6683J008 
47 | 5% | 11.0] 17.5 | 18.0} 15.0 | 495-3147-ND 1.93 14.47 108.54 | B32592C1475J008 10 | #5% | 5.0 | 10.0 | 18.0} 15.0 | 495-3154-ND AO 3.03 22.75 | B32592C6104J008 
1.5 | 25% | 7.0 | 14.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3164-ND 1.02 7.68 57.58 | B32593C1155J008 15 | +5% | 6.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3155-ND A2 3.17 23.81 | B3259206154J008 
2.2 | 45% | 8.5 | 15.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3165-ND 1.29 9.68 72.63) B32593C1225J008 400 | 200] .22 | +5% | 7.0 | 11.0 | 18.0] 15.0 | 495-3156-ND 45 3.41 25.56 | B32592C6224J008 
3.3 | 45% | 10.0] 16.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3166-ND 1.65 12.34 92.57 |B32593C1335J008 .33 | #5% | 8.0 | 12.0 | 18.0} 15.0 | 495-3157-ND 63 4.74 35.55 | B3259206334J008 
4.7 | 45% |11.5| 18.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3167-ND 2.08 15.63 117.25 |B32593C1475J008 AT | +5% | 9.5 | 13.0 | 18.0} 15.0 | 495-3158-ND 72 5.41 40.57 | B32592C6474J008 
6.8 | +5% | 13.0] 21.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3168-ND 3.60 27.00 202.50 | B32593C1685J008 68 | 45% | 10.0] 16.0] 18.0} 15.0 | 495-3159-ND 51 3.79 28.42 | B3259206684J008 
4.7 | +5% |10.5| 18.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3179-ND 2.54 19.04 142.81 | B3259401475J008 22 | 45% | 6.5 | 13.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3173-ND 62 4.62 34.65 | B3259306224J008 
6.8 | 25% [12.5] 21.0] 31.5 | 27.5 | 495-3180-ND 2.95 22.12 165.89 |B32594C1685J008 33 | #5% | 7.0 | 14.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3174-ND 65 4.88 36.59 | B32593C6334J008 
10 | +5% | 17.0/ 22.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3181-ND 5.46 40.94 307.06 | B32594C1106J008 AT | +5% | 7.0 | 16.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3175-ND 68 5.09 38.18] B32593C6474J008 
033 | +5% | 5.0) 9.0 | 13.0] 10.0 | 495-3123-ND 7 -1.25 =~: 9.38) B32591C3333J008 68 | +5% | 8.0 | 16.0] 31.5 | 27.5 | 495-3187-ND 1.37 10.29 77.18 | B32594C6684J008 
047 | 25% | 5.0) 9.0 | 13.0] 10.0 | 495-3124-ND 71.25 ~—-9.38 | B3259103473J008 1.0 | 25% | 9.5 | 18.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3188-ND 1.51 11.32 84.87 | B32594C6105J008 
068 | +5% | 5.0) 9.0 | 13.0] 10.0 | 495-3125-ND 18 = 1.34 10.08 | B3259103683J008 1.5 | +5% [11.5 | 20.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3189-ND 1.55 11.63 87.21 | B32594C6155J008 
10 | 25% | 5.0 | 9.0 | 13.0] 10.0 | 495-3126-ND 26 ©=1.95 14.63] B32591C3104J008 2.2 | +5% | 13.5 | 22.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3190-ND 2.53 18.97 142.27 | B32594C6225J008 
15 | +5% | 5.5 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3127-ND 25 1.88 14.11 |B3259103154J008 010 | +5% | 6.5 | 10.5 | 13.0] 10.0 | 495-3138-ND A2 3.19 — 23.90 | B32591C8103J008 
.22 | +5% | 6.0 | 10.5 | 13.0] 10.0 | 495-3128-ND 30 © 2.27 17.01 | B3259103224J008 015 | +5% | 6.5 | 10.5 | 13.0] 10.0 | 495-3139-ND A2 3.18 23.87 | B32591C8153J008 
.33 | 25% | 6.5 | 11.0 | 13.0} 10.0 | 495-3129-ND 37 2.80 20.99) B3259103334J008 022 | 25% | 7.5 | 11.5 | 13.0| 10.0 | 495-3140-ND A5 3.37 25.27 | B3259108223J008 
A7 | 25% | 8.0 | 13.5 | 13.0} 10.0 | 495-3130-ND 48 = 3.63 27.20) B32591C3474J008 .033 | +5% | 6.5 | 10.5 | 18.0| 15.0 | 495-3160-ND 39 = 2.96 22.16 | B32592C8333J008 
250 | 160) .22 | +5% | 5.5 | 9.0 | 18.0] 15.0 | 495-3148-ND 38 = 2.82 21.17|B3259203224J008 047 | +5% | 7.0 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3161-ND 50 3.75 28.13 | B3259208473J008 
.33_| 25% | 6.0 | 10.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3149-ND A2 3.13 23.45 | B3259203334J008 068 | 25% | 7.5 | 14.0] 18.0] 15.0 | 495-3162-ND A2 3.13 23.49 | B32592C8683J008 
7 | 25% | 7.0 | 11.0 | 18.0] 15.0 | 495-3150-ND 49 = 3.64 = 27.29) B3259203474J008 630 | 200) .10 | +5% | 8.5 | 15.0 | 18.0} 15.0 | 495-3163-ND Al 3.04 22.79 | B32592C8104J008 
68 | +5% | 8.0 | 11.5 | 18.0} 15.0 | 495-3151-ND 64 4.82 36.11] B32592C3684J008 10 | 45% | 7.0 | 14.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3176-ND 61 4.56 34.22 | B32593C8104J008 
1.0 | 25% | 9.5 | 13.0 | 18.0} 15.0 | 495-3152-ND 82 6.15 46.13 | B32592C3105J008 15 | #5% | 7.5 | 16.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3177-ND 73 5.48 41.13] B32593C8154J008 
68 | +5% | 7.0 | 13.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3169-ND 99 7.44 55.80 |B32593C3684J008 22 | 25% | 8.5 | 17.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3178-ND 1.18 8.82 66.15 | B32593C8224J008 
1.0 | 25% | 7.0 | 15.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3170-ND 1.36 10.17 76.28 | B32593C3105J008 33 | +5% | 8.0 | 15.0 | 31.5| 27.5 | 495-3191-ND 1.29 9.69 72.65 | B32594C8334J008 
1.5 | 25% | 8.5 | 17.0 | 26.5| 22.5 | 495-3171-ND 1.46 10.94 82.01 |B32593C3155J008 A7 | +5% | 10.0} 16.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3192-ND 1.40 10.52 78.89 |B32594C8474J008 
2.2 | +5% |10.0| 18.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3172-ND 1.30 9.78 73.33 | B32593C03225J008 68 | +5% [10.5 | 18.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3193-ND 2.40 18.00 135.00 | B32594C8684J008 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1797 


Panasonic ECQ-E(B) Series Miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors 


Voltage| Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
or T max (VDC) | (uF) [e T H F G od |Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
0.01 79° 42 °° 74 5.0 1.0 0.5 |P10955-ND@ 30 2.06 14.52 50.16 79.00 |ECQ-E2103KB 
PL max >| ooi2 | 79 42 74 50 40 05 |P10956-NDe 30 206 1452 50.16 79.00 |ECQ-E2123KB 
0015 | 79 42 74 5.0 1.0 0.5 |P10957-ND@ .30 2.06 14.52 50.16 79.00 |ECQ-E2153KB 
G max 0018 | 79 43 72 50 1.0 0.5 |P10958-ND@ .30 2.06 14.52 50.16 79.00 |ECQ-E2183KB 
Y _V 0.022 | 79 43 7.2 5.0 1.0 0.5 |P10959-ND@ 30 2.06 14.52 50.16 79.00_|ECQ-E2223KB 
r 4 @d+0.05 0.027 | 79 #4243 7.2 «45.0 1.0 0.5 |P10960-ND@ 30 2.06 14.52 50.16 79.00 |ECQ-E2273KB 
at 0.033 | 79 43 72 50 1.0 0.5 |P10961-ND@ .30 2.06 14.52 50.16 79.00 |ECQ-E2333KB 
ia’ t ‘Tinplated 0039 | 79 45 74 5.0 1.0 0.5 |P10962-ND@ .30 2.06 14.52 50.16 79.00 |ECQ-E2393KB 
20 min_ !In-plate 
F+1.0 Coppercclad 0.047 | 79 45 74 5.0 1.0 0.5 |P10963-ND@ 25 1.68 11.88 41.04 65.00 |ECQ-E2473KB 
ppercle 0.056 | 7.9 47 7.7 5.0 1.0 0.5 |P10964-ND@ .30 2.06 14.52 50.16 79.00 _|ECQ-E2563KB 
mi steel wire 0.068 | 7.9 5 8.0 5.0 1.0 0.5 |P10965-ND@ 25 1.85 13.20 47.52 74.00 |ECQ-E2683KB 
0082 | 79 54 86 50 1.0 0.5 |P10966-ND@ 27 2.02 14.40 51.84 81.00 | ECQ-E2823KB 
04 79 59 90 50 10 05 |P10967-ND@ .30 2.02 14.27 49.31 78.00 |ECQ-E2104KB 
The type ECQ-E(B) series is a downsized version of the 0.12 79 57 106 5.0 1.0 0.5 |P10968-ND@ 32 2.35 16.80 60.48 94.00 |ECQ-E2124KB 
popular ECQ-E(F) series. It provides similar electrical 0.15 79 63 11.2 50 1.0 0.5 |P10969-ND@ 34 2.49 17.78 63.99 100.00 _|ECQ-E2154KB 
characteristics in a smaller package. 0.18 10.3 5.0 9.7 75 1.0 0.5 |P10970-ND@ -36 2.62 18.73 67.41 105.00 |ECQ-E2184KB 
250 0.22 | 103 54 101 75 1.0 0.5 |P10971-ND@ 37 2.72 19.45 70.02 +109.00 |ECQ-E2224KB 
Features: 027 | 103 59 108 7.5 1.0 0.5 |P10972-ND¢@ 43 3.19 22.80 82.08 128.00 |ECQ-E2274KB 
* Noninductive construction * Wound metallized poly- 0.33 10.3 64 130-75 1.0 0.5 |P10973-ND® 7 3.46 24.73 89.01 138.00 |ECQ-E2334KB 
ester dielectric 0.39 | 123 57 109 10.0 1.0 0.6 |P10974-ND 46 3.44 25.29 91.46 145.00 _|ECQ-E2394KB 
“ABsieaieAe: 047 | 123 62 114 «2100 1.0 06 |P10975-ND@ 42 3.14 23.03 83.30 132.00 |ECQ-E2474KB 
Lek ac rr 056 | 123 67 119 100 1.0 06 |P10976-ND@ 54 4.03 29.56 106.93 170.00 |ECQ-E2564KB 
* Blocking, bypassing, filtering, timing, interference sup- 068 | 123 73 127 10.0 1.0 06 |P10977-ND¢ 59 4.43 32.50 117.56 187.00 /ECQ-E2684KB 
pression and low pulse applications 0.82 153 63 133 125 1.0 0.6 |P10978-ND 66 4.92 36.10 130.56 207.00 |ECQ-E2824KB 
Specifications: 1.0 15.3. 7.0 14.0 125 1.0 0.6 |P10979-ND@ 53 3.93 28.88 104.47 166.00 _|ECQ-E2105KB 
ppb rte , Lge = BSC: Rated 1.2 153° 76 146 125 «41.0 0.6 |P10980-ND@ 78 5.81 42.65 154.28 245.00 |ECQ-E2125KB 
Peraing ternpererure Tange: - ate! 15 15.3 86 157 125 1.0 0.6 |P10981-ND@ 91 6.83 51.21 182.08 303.00 |ECQ-E2155KB 
voltage: 250VDC_* Capacitance tolerance: +10%(K) 18 208 76 146 175 1.0 08 |P10982-ND¢ 1.00 7.52 56.39 200.48 333.00 |ECQ-E2185KB 
@ 1kHZ * Dissipation factor: <1.0% (20°C 1kHz) 22 208 84 156 175 1.0 0.8 |P10983-ND@ 1.10 8.27 62.01 220.48 367.00 |ECQ-E2225KB 
* Withstand voltage: 250VDC X 150% for 60 seconds 27 20.8 93 167 17.5 1.0 0.8 _|P10984-ND@ 1.24 9.33 70.00 248.88 414.00 _|ECQ-E2275KB 
between terminals * Insulation resistance: >9,000MQ 3.3 208 105 17.9 17.5 1.0 0.8 |P10985-ND@ 1.51 11.29 84.69 301.12 501.00 |ECQ-E2335KB 
(C < 0.33yF) @ 100VDC, 20°C for 60 seconds; 3.9 208 108 198 17.5 1.0 0.8 |P10986-ND@ 213 1610 121.54 455.78 790.00 |ECQ-E2395KB 
>3,000MO (C > 0.33HF) @ 100VDC, 20°C for 60 47 20.8 11.9 21.0 17.5 1.0 0.8 |P10987-ND@ 2.36 17.88 134.98 506.18 877.00 _|ECQ-E2475KB 
seconds @ RoHS Compliant 
= ® an 
Panasonic §&CQ-E(F) Series pes = 
Miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors ‘| Hex 
The type ECQ-E(F) series uses a dual side metallized polyester film with high dielectric constant(e) which makes it possible to produce large C-values in T F 
small dimensions and is an economical capacitor meeting high requirements for professional circuit design. G Max 
Features: ¢ Self-healing property * Flame retardant epoxy resin coating 20 Min 
Applications: * Blocking * Bypassing * Filtering * Timing ¢ Interference suppression * Low pulse applications Od 
Specifications: * Reference standard: JIS C5115, C5151 * Operating temperature range: -40°C ~ 85°C (105°C, 75% of Rated voltage) » Rated voltage: if 
100V, 250V, 400V, 630V * Capacitance tolerance: +10% (K) * Dissipation factor: 1.0% max. (20°C 1kHz) * Withstand voltage: Rated voltage DC100V ~ 
630V (VDC) X 150% 1 minute between terminals « Insulation resistance: DC100V ~ 630V: C < 0.33UF 9,000MQ min., C > 0.33LF 3,000QVUF min. 
Working Capaci- ¥ E ie 
Voltage tance Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) E T H F G od | Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
01 78 46 77 5.0 1.0 0.5 |EF1103-ND@ 42 3.12 22.25 80.10 124.60 | ECQ-E1103KF 
012 78 45 76 5.0 1.0 0.5 |EF1123-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 | ECQ-E1123KF 
015 78 45 7.6 5.0 1.0 0.5 |EF1153-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 | ECQ-E1153KF 
018 78 46 77 5.0 1.0 0.5 |EF1183-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 | ECQ-E1183KF 
022 7.8 49 8.0 5.0 1.0 0.5 | EF1223-ND@ 42 3.12 22.25 80.10 124.60 | ECQ-E1223KF 
027 78 47 78 5.0 1.0 0.5 |EF1273-ND 42 3.12 22.25 80.10 125.00 |ECQ-E1273KF 
033 78 46 77 5.0 1.0 0.5 |EF1333-ND@ 42 3.12 22.25 80.10 124.60 | ECQ-E1333KF 
039 78 49 8.0 5.0 1.0 0.5 | EF1393-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 | ECQ-E1393KF 
047 78 45 75 5.0 1.0 0.5 |EF1473-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 | ECQ-E1473KF 
056 78 48 7.9 5.0 1.0 0.5 | EF1563-ND@ 42 3.12 22.25 80.10 125.00 | ECQ-E1563KF 
068 78 48 79 5.0 1.0 0.5 |EF1683-ND@ 42 3.12 22.25 80.10 125.00 |ECQ-E1683KF 
082 78 47 9.9 5.0 1.0 0.5 |EF1823-ND@ 42 3.12 22.25 80.10 125.00 | ECQ-E1823KF 
1 78 5.0 10.0 5.0 1.0 0.5 |EF1104-ND@ 42 3.12 22.25 80.10 124.60 | ECQ-E1104KF 
12 10.3 45 75 75 1.0 0.6 |EF1124-NDe 5 3.29 23.50 84.60 131.60 | ECQ-E1124KF 
15 10.3 45 75 75 1.0 0.6 | EF1154-ND@ 6 3.36 24.00 86.40 134.40 | ECQ-E1154KF 
18 10.3 48 79 75 1.0 0.6 |EF1184-ND 49 3.64 26.00 93.60 145.60 |ECQ-E1184KF 
22 10.3 5.0 8.0 75 1.0 0.6 |EF1224-ND@ 52 3.85 27.50 99.00 154.00 | ECQ-E1224KF 
27 10.3 45 12.0 75 1.0 0.6 |EF1274-ND@ 57 4.20 30.00 108.00 168.00 |ECQ-E1274KF 
100 33 10.3 6.0 10.7 75 1.0 0.6 |EF1334-ND@ 65 4.76 34.00 122.40 190.40 | ECQ-E1334KF 
39 10.3 6.3 11.0 75 1.0 0.6 | EF1394-ND@ 67 4.90 35.00 126.00 196.00 | ECQ-E1394KF 
47 10.3 6.0 12.0 75 1.0 0.6 |EF1474-ND@ 69 5.11 36.50 131.40 204.40 | ECQ-E1474KF 
56 12.0 55 10.9 10.0 1.0 0.6 |EF1564-ND@ 73 5.44 39.95 144.50 230.00 | ECQ-E1564KF 
68 12.0 6.0 11.9 10.0 1.0 0.6 |EF1684-ND@ 83 6.18 45.36 164.05 261.00 | ECQ-E1684KF 
82 12.0 6.0 13.5 10.0 1.0 0.6 |EF1824-ND@ 91 6.75 49.59 179.35 285.00 | ECQ-E1824KF 
1.0 12.0 67 14.0 10.0 1.0 0.6 | EF1105-ND@ 99 7.36 54.05 195.50 310.50 | ECQ-E1105KF 
1.2 18.5 55 12.8 15.0 1.0 0.6 |EF1125-ND@ 1.14 8.51 62.51 226.10 359.10  |ECQ-E1125KF 
15 18.5 6.0 13.4 15.0 1.0 0.8 |EF1155-ND@ 1.14 8.59 64.40 228.96 380.65 | ECQ-E1155KF 
1.8 18.5 65 14.4 15.0 1.0 0.8 |EF1185-ND@ 1.38 10.32 77.40 275.20 457.52 | ECQ-E1185KF 
2.2 18.5 7.0 15.0 15.0 1.0 0.8 |EF1225-ND@ 1.56 11.70 87.75 312.00 518.70 | ECQ-E1225KF 
27 18.5 8.0 15.8 15.0 1.0 0.8 | EF1275-ND@ 1.78 13.32 99.90 355.20 590.52 | ECQ-E1275KF 
3.3 18.5 85 16.5 15.0 1.0 0.8 |EF1335-ND@ 2.26 16.92 126.90 451.20 750.12 |ECQ-E1335KF 
3.9 26.0 7.0 16.4 22.5 1.0 0.8 |EF1395-ND@ 2.24 16.99 128.20 480.75 833.30 | ECQ-E1395KF 
47 26.0 75 17.0 22.5 1.0 0.8 |EF1475-ND@ 2.53 19.19 144.80 543.00 941.20 | ECQ-E1475KF 
5.6 26.0 8.3 17.5 22.5 1.0 0.8 | EF1565-ND 3.01 22.76 171.80 644.25 1117.00 | ECQ-E1565KF 
6.8 26.0 9.0 18.5 22.5 1.0 0.8 |EF1685-ND@ 3.42 25.86 195.20 732.00 1269.00 | ECQ-E1685KF 
8.2 26.0 10.0 20.0 22.5 15 0.8 |EF1825-ND@ 3.94 29.81 225.00 843.75 1463.00 [ECQ-E1825KF 
10.0 26.0 11.5 21.0 22.5 1.5 0.8 |EF1106-ND@ 4.58 34.69 261.80 981.75 1701.70 |ECQ-E1106KF 
01 10.3 43 74 75 1.0 0.6  |EF2103-ND@ 23 171 12.23 44.01 68.00 |ECQ-E2103KF 
012 10.3 44 75 75 1.0 0.6 | EF2123-ND 28 1.91 13.45 46.46 73.00  |ECQ-E2123KF 
015 10.3 44 75 75 1.0 0.6 |EF2153-ND@ 28 1.91 13.45 46.46 73.00 | ECQ-E2153KF 
018 10.3 44 75 75 1.0 0.6 |EF2183-ND@ 28 1.91 13.45 46.46 73.00  |ECQ-E2183KF 
022 10.3 44 75 75 1.0 0.6 | EF2223-ND 23 1.71 12.23 44.01 68.00 |ECQ-E2223KF 
027 10.3 44 75 75 1.0 0.6 |EF2273-ND@ 28 1.91 13.45 46.46 73.00  |ECQ-E2273KF 
350 033 10.3 45 75 75 1.0 0.6 |EF2333-ND@ 23 1.71 12.23 44.01 68.00 |ECQ-E2333KF 
039 10.3 45 75 75 1.0 0.6 | EF2393-ND 28 1.91 13.45 46.46 73.00 |ECQ-E2393KF 
047 10.3 45 75 75 1.0 0.6 |EF2473-ND@ 28 1.91 13.45 46.46 73.00 | ECQ-E2473KF 
056 10.3 48 7.9 75 1.0 0.6 | EF2563-ND@ 33 2.23 15.73 54.34 86.00 | ECQ-E2563KF 
068 10.3 45 75 75 1.0 0.6 | EF2683-ND@ 29 2.15 15.35 55.26 86.00 |ECQ-E2683KF 
.082 10.3 49 8.0 75 1.0 0.6 | EF2823-ND 25 1.86 13.28 47.79 74.00 | ECQ-E2823KF 
1 10.3 5.8 8.4 75 1.0 0.6 |EF2104-ND@ 31 2.07 14.60 50.45 80.00 |ECQ-E2104KF 
12 10.3 6.0 9.0 75 1.0 0.6 | EF2124-ND@ .30 2.18 15.60 56.16 87.00 |ECQ-E2124KF 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic §CQ-E(F) Series miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors (Cont) 


Working Capaci- , 7 a 
Voltage tance Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(vDCc) (uF) L vu H Ff G od Part No. i 10 100 500 1,000 Part No. 
15 10.3 6.0 10.8 7.5 1.0 0.6 EF2154-ND® 32 2.33 16.65 59.94 93.00 ECQ-E2154KF 
18 12.0 5.0 10.3 10.0 1.0 0.6 EF2184-ND 38 2.80 20.03 72.09 112.00 ECQ-E2184KF 
22 12.0 5.5 10.5 10.0 1.0 0.6 EF2224-ND@ 40 2.91 20.80 74.88 116.00 ECQ-E2224KF 
27 12.0 6.0 11.5 10.0 1.0 0.6 EF2274-ND@ 43 3.17 22.63 81.45 127.00 ECQ-E2274KF 
33 12.0 6.5 12.0 10.0 1.0 0.6 EF2334-ND@ 40 3.00 22.00 79.56 126.00 ECQ-E2334KF 
39 18.5 4.9 12.0 15.0 1.0 0.6 EF2394-ND 51 3.83 28.11 101.66 161.00 ECQ-E2394KF 
AT 18.5 5.3 12.5 15.0 1.0 0.6 EF2474-ND@ 51 3.83 28.11 101.66 161.00 ECQ-E2474KF 
56 18.5 5.5 13.0 15.0 1.0 0.6 EF2564-ND@ 53 3.93 28.86 104.38 166.00 ECQ-E2564KF 
68 18.5 6.0 13.5 15.0 1.0 0.8 EF2684-ND® 54 3.99 29.33 106.08 168.00 ECQ-E2684KF 
82 18.5 6.5 14.5 15.0 1.0 0.8 EF2824-ND® 56 4.16 30.55 110.50 176.00 ECQ-E2824KF 
1.0 18.5 7.4 15.0 15.0 1.0 0.8 EF2105-ND® 58 4.33 31.77 114.92 183.00 ECQ-E2105KF 
250 1.2 18.5 8.0 15.9 15.0 1.0 0.8 EF2125-ND® 72 5.32 39.10 141.44 225.00 ECQ-E2125KF 
1.5 18.5 9.0 16.8 15.0 1.0 0.8 EF2155-ND® 75 5.62 42.12 149.76 249.00 ECQ-E2155KF 
1.8 26.0 7.5 15.5 22.5 1.0 0.8 EF2185-ND® 96 7.18 53.82 191.36 318.00 ECQ-E2185KF 
2.2 26.0 8.5 16.3 22.5 1.0 0.8 EF2225-ND® 92 6.86 51.48 183.04 304.00 ECQ-E2225KF 
27 26.0 9.4 17.0 22.5 1.0 0.8 EF2275-ND@ 1.17 8.80 65.99 234.64 390.00 ECQ-E2275KF 
3.3 26.0 10.3 18.0 22.5 1.5 0.8 EF2335-ND@ 1.19 8.89 66.69 237.12 394.00 ECQ-E2335KF 
3.9 26.0 11.0 20.5 22.5 1.5 0.8 EF2395-ND@ 1.14 8.60 64.90 243.38 422.00 ECQ-E2395KF 
47 26.0 12.0 21.5 22.5 1.5 0.8 EF2475-ND@ 1.27 9.65 72.80 273.00 473.00 ECQ-E2475KF 
5.6 31.0 11.8 21.0 27.5 1.5 0.8 EF2565-ND@ 2.18 16.51 124.60 467.25 810.00 ECQ-E2565KF 
6.8 31.0 13.0 22.4 27.5 1.5 0.8 EF2685-ND@ 2.32 17.56 132.50 496.88 861.00 ECQ-E2685KF 
8.2 31.0 14.3 23.5 27.5 1.5 0.8 EF2825-ND@ 2.50 18.96 143.12 536.70 930.00 ECQ-E2825KF 
10.0 31.0 15.9 25.8 27.5 1.5 0.8 EF2106-ND® 4.48 33.90 255.84 959.40 1663.00 ECQ-E2106KF 
01 10.3 43 7.4 7.5 1.0 0.6 EF4103-ND® 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4103KF 
012 10.3 44 75 7.5 1.0 0.6 EF4123-ND® 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4123KF 
015 10.3 44 7.5 7.5 1.0 0.6 EF4153-ND 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4153KF 
018 10.3 44 7.5 7.5 1.0 0.6 EF4183-ND 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4183KF 
.022 10.3 4.8 7.9 7.5 1.0 0.6 EF4223-ND® 48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4223KF 
.027 10.3 5.5 8.0 7.5 1.0 0.6 EF4273-ND® 48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4273KF 
033 10.3 6.0 9.0 7.5 1.0 0.6 EF4333-ND@ 48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4333KF 
.039 12.0 4.9 8.0 10.0 1.0 0.6 EF4393-ND@ 40 2.94 21.00 75.60 118.00 ECQ-E4393KF 
047 12.0 5.0 8.3 10.0 1.0 0.6 EF4473-ND@ 48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4473KF 
.056 12.0 5.0 10.0 10.0 1.0 0.6 EF4563-ND@ 49 3.61 25.75 92.70 144.00 ECQ-E4563KF 
.068 12.0 5.4 10.5 10.0 1.0 0.6 EF4683-ND 55 4.08 29.13 104.85 163.00 ECQ-E4683KF 
082 12.0 5.8 11.0 10.0 1.0 0.6 EF4823-ND 51 3.75 26.80 96.48 150.00 ECQ-E4823KF 
al 12.0 6.3 12.0 10.0 1.0 0.6 EF4104-ND® 53 3.92 28.00 100.80 157.00 ECQ-E4104KF 
12 18.5 5.0 10.0 15.0 1.0 0.6 EF4124-ND® 55 4.06 29.82 107.87 171.00 ECQ-E4124KF 
400 15 18.5 5.0 12.4 15.0 1.0 0.6 EF4154-ND® 56 4.20 30.81 111.44 177.00 ECQ-E4154KF 
18 18.5 5.4 12.5 15.0 1.0 0.6 EF4184-ND® 60 4.46 32.76 118.49 188.00 ECQ-E4184KF 
22 18.5 5.9 13.0 15.0 1.0 0.6 EF4224-ND® .70 5.23 38.38 138.81 220.00 ECQ-E4224KF 
27 18.5 6.5 14.3 15.0 1.0 0.8 EF4274-ND® 71 5.26 38.63 139.74 222.00 ECQ-E4274KF 
-33 18.5 7.0 14.9 15.0 1.0 0.8 EF4334-ND® 76 5.66 41.55 150.28 239.00 ECQ-E4334KF 
39 18.5 7.5 15.4 15.0 1.0 0.8 EF4394-ND@ 83 6.16 45.21 163.54 260.00 ECQ-E4394KF 
AT 18.5 7.8 17.0 15.0 1.0 0.8 EF4474-ND@ 95 7.06 51.82 187.43 298.00 ECQ-E4474KF 
56 26.0 6.5 16.0 22.5 1.0 0.8 EF4564-ND® 96 7.18 53.82 191.36 318.00 ECQ-E4564KF 
68 26.0 7.0 16.5 22.5 1.0 0.8 EF4684-ND® ke 5.77 43.29 153.92 256.00 ECQ-E4684KF 
82 26.0 7.9 17.3 22.5 1.0 0.8 EF4824-ND@ 1.10 8.27 62.01 220.48 367.00 ECQ-E4824KF 
1.0 26.0 8.5 18.9 22.5 1.0 0.8 EF4105-ND@ 1.17 8.77 65.77 233.84 389.00 ECQ-E4105KF 
1.2 26.0 9.5 18.9 22.5 1.0 0.8 EF4125-ND@ 1.77 13.39 101.08 379.05 657.00 ECQ-E4125KF 
1.5 31.0 9.5 19.0 27.5 1.0 0.8 EF4155-ND® 2.28 17.23 130.00 487.50 845.00 ECQ-E4155KF 
1.8 31.0 11.0 20.5 27.5 1.5 0.8 EF4185-ND® 2.28 17.23 130.00 487.50 845.00 ECQ-E4185KF 
2.2 31.0 11.0 22.0 27.5 1.5 0.8 EF4225-ND® 2.94 22.23 167.78 629.18 1091.00 ECQ-E4225KF 
01 12.0 4.5 7.5 10.0 1.0 0.6 EF6103-ND® 32 2.37 16.90 60.84 95.00 ECQ-E6103KF 
012 12.0 45 7.8 10.0 1.0 0.6 EF6123-ND 40 2.95 21.08 75.87 118.00 ECQ-E6123KF 
015 12.0 5.0 8.2 10.0 1.0 0.6 EF6153-ND 44 3.28 23.40 84.24 131.00 ECQ-E6153KF 
018 12.0 4.9 10.0 10.0 1.0 0.6 EF6183-ND® 45 3.35 23.93 86.13 134.00 ECQ-E6183KF 
.022 12.0 5.3 10.5 10.0 1.0 0.6 EF6223-ND@ 46 3.42 24.45 88.02 137.00 ECQ-E6223KF 
.027 12.0 5.5 10.9 10.0 1.0 0.6 EF6273-ND AT 3.46 24.70 88.92 138.00 ECQ-E6273KF 
033 12.0 6.0 11.9 10.0 1.0 0.6 EF6333-ND® 49 3.59 25.68 92.43 144.00 ECQ-E6333KF 
.039 12.0 6.0 13.4 10.0 1.0 0.6 EF6393-ND@ 48 3.53 25.23 90.81 141.00 ECQ-E6393KF 
047 12.0 6.5 13.5 10.0 1.0 0.6 EF6473-ND@ 48 3.53 25.23 90.81 141.00 ECQ-E6473KF 
.056 18.5 5.4 10.5 15.0 1.0 0.6 EF6563-ND@ 48 3.60 26.41 95.54 152.00 ECQ-E6563KF 
068 18.5 5.8 11.0 15.0 1.0 0.6 EF6683-ND 50 3.73 27.38 99.03 157.00 ECQ-E6683KF 
082 18.5 6.5 12.0 15.0 1.0 0.6 EF6823-ND® 51 3.83 28.11 101.66 161.00 ECQ-E6823KF 
al 18.5 6.3 14.0 15.0 1.0 0.6 EF6104-ND® 55 4.13 30.32 109.65 174.00 ECQ-E6104KF 
12 18.5 6.3 14.5 15.0 1.0 0.8 EF6124-ND 58 4.29 31.54 114.07 181.00 ECQ-E6124KF 
630 15 18.5 7.5 15.4 15.0 1.0 0.8 EF6154-ND® 60 4.49 32.99 119.34 190.00 ECQ-E6154KF 
18 18.5 8.0 16.0 15.0 1.0 0.8 EF6184-ND® 84 6.22 45.71 165.33 263.00 ECQ-E6184KF 
22 18.5 9.0 16.5 15.0 1.0 0.8 EF6224-ND® 89 6.66 48.88 176.80 281.00 ECQ-E6224KF 
27 26.0 7.0 16.5 22.5 1.0 0.8 EF6274-ND@ 85 6.40 47.97 170.56 284.00 ECQ-E6274KF 
33 26.0 7.8 17.0 22.5 1.0 0.8 EF6334-ND® 87 6.55 49.14 174.72 290.00 ECQ-E6334KF 
39 26.0 8.5 17.9 22.5 1.0 0.8 EF6394-ND@ 1.09 8.18 61.31 218.00 362.00 ECQ-E6394KF 
AT 26.0 9.3 18.5 22.5 1.0 0.8 EF6474-ND@ 1.23 9.24 69.28 246.32 410.00 ECQ-E6474KF 
56 26.0 10.0 20.0 22.5 1.5 0.8 EF6564-ND® 1.29 9.67 72.54 257.92 429.00 ECQ-E6564KF 
68 26.0 11.5 21.0 22.5 1.5 0.8 EF6684-ND® 1.20 9.09 68.64 257.40 446.00 ECQ-E6684KF 
82 31.0 11.3 20.5 27.5 1.5 0.8 EF6824-ND@ 1.74 13.15 99.22 372.08 645.00 ECQ-E6824KF 
1.0 31.0 12.5 21.9 27.5 1.5 0.8 EF6105-ND@ 1.82 13.78 104.00 390.00 676.00 ECQ-E6105KF 
1.2 31.0 13.5 23.0 27.5 1.5 0.8 EF6125-ND® 1.84 13.92 105.04 393.90 683.00 ECQ-E6125KF 
1.5 31.0 15.3 24.7 27.5 1.5 0.8 EF6155-ND® 2.09 15.79 119.20 447.00 775.00 ECQ-E6155KF 
1.8 31.0 16.8 27.0 27.5 1.5 0.8 EF6185-ND® 2.32 17.56 132.50 496.88 861.00 ECQ-E6185KF 
2.2 31.0 19.5 29.0 27.5 1.5 0.8 EF6225-ND@ 3.57 27.01 203.84 764.40 1325.00 ECQ-E6225KF 
@ RoHS Compliant 


Panasonic ECQ-E(H) Series Metallized Polyester Film Capacitors 


The ECQ-E(H) series has a non-inductive construction using a metallized Polyester film with a flame retardant epoxy resin coating for an active filter. 


Features: * Smaller size ¢ Self-healing property » Excellent electrical characteristics * Flame retardant epoxy resin coating 


Application: Active filter circuit 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C 


* Rated Voltage: 450VDC (Derating of rated voltage by 1.25%/C° at more than 85°C) 
* Capacitance Tolerance: +10% » Dissipation Factor (tanod): tané < 1.0% (20°C, 1kHz) * Withstand Voltage: Between terminals: Rated (450VDC) X 150% 60 
seconds. Between terminal to enclosure: Rated voltage (450VDC) X 200% 1 second to 5 seconds * Insulation Resistance (IR): IR = 3000 MQ (20°C, 100VDC, 60 


seconds) 
Voltage} Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
(VDC) (uF) i T H iF G od | Part No. | 10 100 500 1,000 | Part No. 
0.47 12.7 tet 16.0 10.0 1.0 0.6 |E6825-ND 1.21 86 64 46 -38 | ECQ-E2W474KH 
0.68 18.2 6.9 15.3 15.0 1.0 0.8 |E6826-ND 1.29 92 69 49 At ECQ-E2W684KH 
450 1.0 18.2 8.5 16.9 15.0 1.0 0.8 |E6827-ND 1.60 1.13 85 61 51 ECQ-E2W105KH 
15 25.7 8.2 16.2 22.5 1.0 0.8 |E6828-ND 217 1.64 1.24 93 -83 | ECQ-E2W155KH 
2.2 25.7 9.4 19.7 22.5 1.0 0.8 |E6829-ND 2.61 1.98 1.50 1.12 1.00 | ECQ-E2W225KH 


F+1.0 


L Max. 
[=~ zal T Max. 
H Max. 
I 
20 
Min. Od 
| Tin-Plated 
Copper-clad 
steel-wire 
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Ey 
VISHAY. BCcomponents 


Metallized Polyester Film Capacitors 
MKT 370/371/372/373 


FEATURES: » Low-inductive wound cell of metallized (PETP) film »* Potted with epoxy resin in 
a flame-retardant case * Radial leads of solder-coated wire * Withstands solvents and rinsing 
liquids * Small stand-off pips to allow removal of solder flux * Suitable for high density packaging 
APPLICATIONS: Blocking and coupling * Bypass and energy reservoir SPECIFICATIONS: Rated 
Temperature: 85°C Maximum Application Temperature: 105°C 


Volt. | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Vishay 
(Dc) | (uF) | ance} b oh | P- It gdt|PartNo. 10 100 1,000 |Part No. 
MKT 370 Series 
056 |+10%| 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1633-ND 1.36 9.08 68.10 | BFC2 370 11563 
068 |+10%| 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1635-ND 1.37 9.14 68.55 | BFC2 370 11683 
082 |+10%| 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1637-ND 1.38 9.22 69.15 | BFC2 370 11823 
10 |+10%} 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1621-ND@ | 1.25 8.32 62.40 | BFC2 370 11104 
12 )410%} 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1623-ND 1.51 10.06 75.45 | BFC2 370 11124 
15 | 45% | 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |3014PH-ND@) 1.79 11.96 89.70 | BFC2 370 12154 
15 |+10%} 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1625-ND@ | 1.68 11.18 83.85 | BFC2 370 11154 
18 | 410%} 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1627-ND 1.86 12.38 92.85 | BFC2 370 11184 
22 | 25% | 3.5 80 7.2 5.08 4.0 .50 |3015PH-ND@) 2.19 14.60 109.50 | BFC2 370 12224 
22 |+10%| 3.5 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1628-ND@ | 2.05 13.64 102.30 | BFC2 370 11224 
27 |+10%] 3.5 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1629-ND 2.36 15.70 117.75 | BFC2 370 11274 
33 | 45% | 3.5 80 7.2 5.08 4.0 .50 |3016PH-ND@| 2.78 18.52 138.90 | BFC2 370 12334 
8 33 |+10%| 3.5 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1630-ND 2.60 17.34 130.05 | BFC2 370 11334 
39 |+10%} 3.5 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1631-ND@ |) 2.96 19.70 147.75 | BFC2 370 11394 
AT | 25% | 3.5 80 7.2 5.08 4.0 .50 |3017PH-ND@]| 3.55 23.66 177.45 | BFC2 370 12474 
A7 |+10%} 3.5 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1632-ND® | 3.31 22.04 = 165.30 | BFC2 370 11474 
56 |+10%} 4.5 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1634-ND 3.89 25.90 194.25 | BFC2 370 11564 
68 | 25% |} 4.5 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 |3018PH-ND@) 4.77 31.82 238.65 | BFC2 370 12684 
68 |+10%} 4.5 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1636-ND@ |) 4.47 29.78 223.35 | BFC2 370 11684 
82 |+10%} 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1638-ND 471 31.42 235.65 | BFC2 370 11824 
1.0 | +5% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |3019PH-ND@ | 5.57 37.12 278.40 | BFC2 370 12105 
1.0 210%} 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1622-ND®@ | 5.17 34.48 258.60 | BFC2 370 11105 
1.2¢ |+10%| 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1624-ND 5.63 37.54 = 281.55 | 2222 370 11125 
1.5¢ |+10%] 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1626-ND@ | 5.66 37.74 283.05 | 2222 370 11155 
012 | 410%] 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1640-ND 1.19 7.92 59.40 | BFC2 370 21123 
015 |+10%| 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1642-ND®| 1.21 8.06 60.45 | BFC2 370 21153 
018 410%] 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1644-ND 1.23 8.22 61.65 | BFC2 370 21183 
022 |+10%| 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1646-ND 1.25 8.36 62.70 | BFC2 370 21223 
027 |+10%| 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1648-ND 1.28 8.52 63.90 | BFC2 370 21273 
033 ]+10%| 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1650-ND@ | 1.30 8.68 65.10 | BFC2 370 21333 
039 ]+10%| 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1652-ND 1.33 8.84 66.30 | BFC2 370 21393 
047 | 25% | 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |3011PH-ND@) 1.44 9.62 72.15 | BFC2 370 22473 
047 410%] 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1654-ND 1.35 8.98 67.35 | BFC2 370 21473 
056 |}+10%| 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1656-ND 1.63 10.86 81.45 | BFC2 370 21563 
068 | +5% | 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |3012PH-ND@| 1.87 12.44 93.30 | BFC2 370 22683 
100 | .068 )+10%| 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1657-ND 1.74 11.62 87.15 | BFC2 370 21683 
082 |+10%| 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1658-ND 1.86 12.38 92.85 | BFC2 370 21823 
10 | 25% |} 2.5 80 7.2 5.08 4.0 .50 |3013PH-ND@) 2.12 14.10 105.75 | BFC2 370 22104 
10 | #10%} 2.5 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1639-ND@ | 1.98 13.18 98.85 | BFC2 370 21104 
12 |+10%} 3.5 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1641-ND 2.14 14.24 106.80 | BFC2 370 21124 
15 }+10%} 3.5 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1643-ND 2.36 15.70 117.75 | BFC2 370 21154 
18 | 410%} 3.5 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1645-ND 2.60 17.34 130.05 | BFC2 370 21184 
22 |+10%|4.5 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1647-ND@ |) 2.82 1882 141.15 | BFC2 370 21224 
27 |+10%} 4.5 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1649-ND 3.12 20.80 156.00 | BFC2 370 21274 
33° /+10%} 4.5 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1651-ND 3.37 22.44 ~— 168.30 | BFC2 370 21334 
39 | 410%} 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1653-ND 3.83 25.50 191.25 | BFC2 370 21394 
7 |+10%| 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1655-ND®@ ) 4.16 27.74 208.05 | BFC2 370 21474 
0047) +5% | 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |3005PH-ND@ | 1.24 8.28 62.10 | BFC2 370 42472 
0068) +5% | 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |3006PH-ND@ | 1.24 8.28 62.10 | BFC2 370 42682 
010 | +5% | 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |3007PH-ND®| 1.27 8.46 63.45 | BFC2 370 42103 
a 015 | +5% | 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |3008PH-ND@) 1.32 8.80 66.00 | BFC2 370 42103 
022 | +5% | 3.5 80 7.2 5.08 4.0 .50 |3009PH-ND®| 1.49 9.96 74.70 | BFC2 370 42223 
033 | +5% | 3.5 80 7.2 5.08 4.0 .50 |3010PH-ND@) 1.74 11.60 87.00 | BFC2 370 42333 
0010) +5% | 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |3001PH-ND@ | 1.24 8.28 62.10 | BFC2 370 52102 
0010) +10% | 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1659-ND 1.16 7.76 58.20 | BFC2 370 51102 
me 0012) 210% | 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1661-ND 1.16 7.76 58.20 | BFC2 370 51122 
0015) +5% | 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |3002PH-ND@ | 1.24 8.28 62.10 | BFC2 370 52152 


1800 (usz010) 


Volt. | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Vishay 
(Dc) | (uF) | ance} b oh | Pit gdt|PartNo. 10 100 1,000 | Part No. 
0015 }210%| 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1663-ND 1.16 7.76 58.20 | BFC2 370 51152 
0018} 210% | 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1665-ND 1.16 7.76 58.20 | BFC2 370 51182 
0022] +5% | 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |3003PH-ND@ | 1.24 8.28 62.10 | BFC2 370 52222 
0022}410%| 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1667-ND@ | 1.16 7.76 58.20 | BFC2 370 51222 
0027 }+10%| 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1669-ND 1.16 7.76 58.20 | BFC2 370 51272 
0033} +5% | 2.5 6.5 7.2 5.08 4.0 .50 |3004PH-ND 1.24 8.28 62.10 | BFC2 370 52332 
0033 }+10% | 2.5 6.5 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1671-ND@ | 1.16 7.76 58.20 | BFC2 370 51332 
.0039/210% | 2.5 6.5 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1673-ND@ | 1.19 7.92 59.40 | BFC2 370 51392 
0047} 210% | 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1675-ND@ | 1.21 8.06 60.45 | BFC2 370 51472 
0056} 210% | 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1677-ND® | 1.23 8.22 61.65 | BFC2 370 51562 
400 |.0068]+10% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1678-ND 1.25 8.36 62.70 | BFC2 370 51682 
0082 }+10%| 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1679-ND® | 1.28 8.52 63.90 | BFC2 370 51822 
01 [410%] 3.5 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1660-ND® | 1.30 8.68 65.10 | BFC2 370 51103 
012 |410%| 3.5 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1662-ND 1.33 8.84 66.30 | BFC2 370 51123 
015 |410%| 3.5 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1664-ND® | 1.35 8.98 67.35 | BFC2 370 51153 
018 }+10%| 4.5 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1666-ND@ | 1.40 9.30 69.75 | BFC2 370 51183 
022 |410%| 4.5 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1668-ND 1.51 10.08 75.60 | BFC2 370 51223 
027 |410%| 4.5 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1670-ND 1.65 11.02 82.65 | BFC2 370 51273 
033 }+10% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1672-ND®@ | 1.77 11.78 88.35 | BFC2 370 51333 
039 }410%| 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1674-ND 1.88 12.54 94.05 | BFC2 370 51393 
047 |+10%| 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1676-ND@ | 2.02 1348 101.10) BFC2 37051473 
MKT 373 Series 
33 [410% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1768-ND 3.67 24.48 183.60 | BFC2 373 21334 
39 [410%] 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1769-ND 3.80 25.30 189.75 | BFC2 373 21394 
AT {410%} 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1770-ND 3.92 26.12 195.90 | BFC2 373 21474 
56 |+10%} 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1771-ND 4.41 29.38 220.35 | BFC2 373 21564 
68 [410% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1772-ND@ | 4.90 32.64 244.80 | BFC2 373 21684 
100 | .82 |+10%| 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1773-ND 5.36 35.70 267.75 | BFC2 373 21824 
1.0 |410%} 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1763-ND@ | 5.84 38.96 292.20 | BFC2 373 21105 
1.2 [410%] 7.0 13.5 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1764-ND 6.61 44.06 330.45 | BFC2 373 21125 
1.5 |410%|] 7.0 13.5 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1765-ND®@ | 7.80 52.02 390.15 | BFC2 373 21155 
1.8 [410% |} 8.5 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1766-ND®@ | 9.27 61.82 463.65 | BFC2 373 21185 
2.2 {410%} 8.5 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1767-ND@ | 10.99 73.24 549.30 | BFC2 373 21225 
15 |+10%} 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1775-ND 2.93 19.56 146.70 | BFC2 373 41154 
18 |+10%} 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1777-ND 3.18 21.22 = 159.15 | BFC2 373 41184 
22 |410%| 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1779-ND®@ | 3.43 22.84 171.30 | BFC2 373 41224 
27 |+10%| 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1781-ND 3.67 24.48 183.60 | BFC2 373 41274 
33 [410% | 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1782-ND@ | 3.92 26.12 195.90 | BFC2 373 41334 
39 |+10%} 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1784-ND 4.41 29.38 220.35 | BFC2 373 41394 
A7 {410%} 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1786-ND@ | 4.90 32.64 244.80 | BFC2 373 41474 
56 [410%] 7.0 13.5 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1788-ND 5.36 35.70 = 267.75 | BFC2 373 41564 
68 |+10%| 7.0 13.5 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1789-ND@ | 5.63 37.54 281.55 | BFC2 373 41684 
250 | .82 [410%] 8.5 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1790-ND@ | 5.84 38.96 292.20 | BFC2 373 41824 
1.0 |410%} 8.5 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1774-ND®@ | 6.33 42.22 316.65 | BFC2 373 41105 
1.2 [410% }10.0 16.5 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1791-ND®@ | 7.77 51.82 388.65 | BFC2 373 43125 
1.5 |+10%} 8.5 18.0 26.0 22.5 5.0 .80 |BC1776-ND@ | 9.76 65.08 488.10 | BFC2 373 41155 
1.8 |+10%}10.0 19.5 26.0 22.5 5.0 .80 |BC1778-ND® | 11.72 78.14 586.05 | BFC2 373 41185 
2.2 |410%/10.0 19.5 26.0 22.5 5.0 .80 |BC1780-ND® | 13.68 91.18 683.85 | BFC2 373 41225 
2.7 |410%}10.0 19.5 26.0 22.5 5.0 .80 |BC1792-ND 15.21 101.38 760.35 | BFC2 373 43275 
3.3 [410% | 13.0 23.0 31.0 27.5 5.0 .80 |BC1783-ND@® | 18.33 122.20 916.50 | BFC2 373 41335 
3.9 |+10% | 15.0 25.0 31.0 27.5 5.0 .80 |BC1785-ND 21.48 143.20 1074.00 | BFC2 373 41395 
4.7 |+10%|15.0 25.0 31.0 27.5 5.0 .80 |BC1787-ND@ | 25.80 171.98 1289.85 | BFC2 373 41475 
047 |+10%| 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1801-ND 3.18 21.22 = 159.15 | BFC2 373 51473 
056 }+10%| 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1802-ND 3.24. 21.62 = 162.15 | BFC2 373 51563 
068 }+10%| 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1803-ND 3.31 22.04 = 165.30 | BFC2 373 51683 
082 |+10%| 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1805-ND 3.37. 22.44 168.30 | BFC2 373 51823 
10 410%} 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1793-ND®@ | 3.46 23.06 172.95 | BFC2 373 51104 
12 |410% | 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1794-ND 3.92 26.12 195.90 | BFC2 373 51124 
15 |+10%} 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1795-ND 4.41 29.38 220.35 | BFC2 373 51154 
18 |+10%} 7.0 13.5 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1797-ND@ | 4.90 3264 244.80 | BFC2 373 51184 
22 [410%] 7.0 13.5 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1798-ND®@ | 5.36 35.70 267.75 | BFC2 373 51224 
400 | .27 |+10%| 8.5 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1799-ND 6.12 40.80 306.00 | BFC2 373 51274 
33 [410% | 8.5 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1800-ND®@ | 6.83 45.50 341.25 | BFC2 373 51334 
39 [410%] 8.5 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1808-ND 7.19 47.94 359.55 | BFC2 373 53394 
A7 |+10%| 8.5 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1809-ND®@ | 7.40 49.36 370.20 | BFC2 373 53474 
-56 [410% /10.0 16.5 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1810-ND 8.63 57.52 431.40 | BFC2 373 53564 
68 |+10%|10.0 19.5 26.0 22.5 5.0 .80 |BC1804-ND®@ | 9.76 65.08 488.10 | BFC2 373 51684 
82 |+10%} 8.5 18.0 26.0 22.5 5.0 .80 |BC1811-ND 10.56 70.38 527.85 | BFC2 373 53824 
1.0 |+10% | 10.0 19.5 26.0 22.5 5.0 .80 |BC1806-ND@ | 11.11 74.06 555.45 | BFC2 373 53105 
1.2 [410% }10.0 19.5 26.0 22.5 5.0 .80 |BC1807-ND 14.02 93.44 700.80 | BFC2 373 53125 
1.5 410% |15.0 25.0 31.0 27.5 5.0 .80 |BC1796-ND® | 17.08 113.84 853.80 | BFC2 373 51155 


+ URdc = 50V and URac=32V RoHS Compliant 
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Panasonic PPS Film Capacitors - ECHS 7 “eT 

Non-inductive construction using PPS film as designed for high Electrical Specifications: * Temperature Range: -40°C ~ 125°C » Rated Voltage: 50V 1.0 H Solder Plated 

heat resistance and high frequency applications. DC, 100VDC * Capacitance Range: 0.0001 to 0.47yF * Capacitance Tolerance: +2%(G) ti + Oxygen-free 

Features: * Wide operating temperature range -40°C ~ 125°C and +5%(J) * Dissipation Factor: 0.3% maximum at 1kHz and 20°C * Withstand Voltage: ar. i Copper (OFC) 

* Excellent temperature coefficient -100PPM/°C » Excellent 1 ~ 5 seconds at 250% of rated voltage between terminals ¢ Insulation Resistance: 25 + Wire 

frequency characteristics 45,000MO minimum, for values equal to or less than .33yF. 15,000 MO minimum, for tp lO d+0.05 

Applications: * Automotive * Oscillation circuits greater than .33yF (20°C, 100VDC, 60s) F+1.25 

wv] Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 

DC| uF ance | L T H F d= | Part No. 1 10 100 1,000} Part No. DC pF ance | L i H F d_ | Part No. 1 10 100 1,000} Part No. 
001 | 2% | 85 40 76 5.0 0.60)PS1H102G-ND@] 66 .57 48  .29)ECH-S1H102GZ 082 | 5% | 14.5 5.5 11.6 10.00 0.60 | PS1H823J-ND 76 66 .55 33} ECH-S1H823JZ 
0012 | 2% | 85 40 78 5.0 0.60)PS1H122G-ND@|) 66 .57 48  .29|ECH-S1H122GZ ail 5% /14.5 6.0 12.0 10.00 0.60 | PS1H104J-ND 88 76 63 .38}ECH-S1H104JZ 
0015 | 2% | 85 40 7.6 5.0 0.60)PS1H152G-ND@] 66 .57 48  .29|ECH-S1H152GZ 12 | 5% | 14.5 6.5 12.4 10.00 0.60 )PS1H124J-ND@ | 1.00 .86 .72 .43)ECH-S1H124JZ 
0018 | 2% | 85 4.0 76 5.0 0.60 ])PS1H182G-ND@] 66 .57 48  .29|ECH-S1H182GZ 50 15 | 5% | 17.0 6.5 12.4 12.50 0.60 )PS1H154J-ND® | 1.17 1.01 .84 .51)ECH-S1H154JZ 
0022 | 2% | 85 4.0 78 5.0 0.60 |PS1H222G-ND@| 66 57 48  .29|ECH-S1H222GZ 22 | 5% [17.0 7.0 14.4 12.50 0.60 | PS1H224J-ND® | 1.54 1.32 1.10 .66|ECH-S1H224JZ 
0027 | 2% | 85 4.0 78 5.0 0.60 )PS1H272G-ND@]) 66 .57 48  .29|ECH-S1H272GZ 33 | 5% | 17.0 8.5 15.8 12.50 0.80 | PS1H334J-ND 1.88 1.62 1.35 81) ECH-S1H334JZ 
0033 | 2% | 85 4.0 80 5.0 0.60 |PS1H332G-ND@|] 66 .57 48  .29|ECH-S1H332GZ 39 | 5% | 17.0 9.0 16.4 12.50 0.80 | PS1H394J-ND® | 2.12 1.82 1.52 .91)ECH-S1H394JZ 
0039 | 2% | 85 4.0 78 5.0 0.60 )PS1H392G-ND@] 66 .57 48  .29|ECH-S1H392GZ AT | 5% [17.0 10.0 17.2 12.50 0.80 |PS1H474J-ND@ | 2.37 2.04 1.70 1.02|ECH-S1H474JZ 
0047 | 2% | 85 4.0 80 5.0 0.60 )PS1H472G-ND@|] 66 .57 48  .29|ECH-S1H472GZ 0001 | 5% | 85 4.0 65 5.0 0.60 |PS1101J-ND 60 51 43  .26/ECH-S1101JZ 
0056 | 2% | 85 40 82 5.0 0.60 |PS1H562G-ND@| 66 57 48  .29|ECH-S1H562GZ 00012) 5% | 85 4.0 65 5.0 0.60 |PS1121J-ND 60 51 43  .26/ECH-S1121JZ 
0068 | 2% | 85 40 76 5.0 0.60|PS1H682G-ND@] 66 .57 48  .29|ECH-S1H682GZ 00015) 5% | 85 40 65 5.0 0.60 |PS1151J-ND® 60 51 43  .26/ECH-S1151JZ 
0082 | 2% | 85 40 7.6 5.0 0.60 )PS1H822G-ND 66 57 48 .29|/ECH-S1H822GZ 00018) 5% | 85 4.0 65 5.0 0.60 |PS1181J-ND 60 51 43  .26/ECH-S1181JZ 
01 2% | 8.5 40 7.6 5.0 0.60 |PSIH103G-ND@| .71 61 51 .31}ECH-S1H103GZ 00027] 5% | 85 4.0 65 5.0 0.60 |PS1271J-ND® 60 51 43 .26|/ ECH-S1271JZ 
012 | 2% |85 4.0 80 5.0 0.60 )PS1H123G-ND@|] .77 67 56  .33)ECH-S1H123GZ 00033) 5% | 85 40 65 5.0 0.60 |PS1331J-ND® 60 51 43  .26/ECH-S1331JZ 
018 | 2% [120 45 80 7.5 0.60 |PS1H183G-ND@| 87 .75 62 .38|ECH-S1H183GZ 00039) 5% | 85 40 65 5.0 0.60 |PS1391J-ND® 60 51 43  .26/ECH-S1391JZ 
022 | 2% |120 45 82 7.5 0.60 )PS1H223G-ND@|] 94 .81 68  .41|ECH-S1H223GZ 00056) 5% | 85 40 65 5.0 0.60 |PS1561J-ND® 60 51 43  .26/ECH-S1561JZ 
027 | 2% |120 4.5 104 7.5 0.60 |PS1H273G-ND@]| 1.03 .89 .74  .44)ECH-S1H273GZ 00068) 5% | 85 40 65 5.0 0.60 |PS1681J-ND® 60 51 43  .26/ECH-S1681JZ 
039 | 2% |120 5.0 104 7.5 0.60 )PS1H393G-ND@] 1.22 1.05 .87  .52|ECH-S1H393GZ 00082] 5% | 85 40 65 5.0 0.60 |PS1821J-ND® 60 51 43 .26| ECH-S1821JZ 
047 | 2% |12.0 5.0 108 7.5 0.60 |PS1H473G-ND@ | 1.31 1.13 .94 .57|ECH-S1H473GZ 0012 | 5% |10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 |PS1122J-ND@ 39.34.28) © 17} ECH-S1122JZ 
056 | 2% [120 55 11.0 7.5 0.60 |PS1H563G-ND@ | 1.45 1.25 1.04 .63|ECH-S1H563GZ 00015 | 5% |10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 |PS1152J-ND@ 39.34. 28 = 17} ECH-S1152JZ 
068 | 2% |14.5 5.0 11.2 10.00 0.60 |PS1H683G-ND@ | 1.60 1.37 1.15 .69|ECH-S1H683GZ 0018 | 5% |10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 |PS1182J-ND 39.34. 28 © 17} ECH-S1182JZ 
082 | 2% |14.5 5.5 11.6 10.00 0.60 )PS1H823G-ND | 1.75 1.50 1.25  .75|ECH-S1H823GZ 0022 | 5% |10.0 4.5 7.5 5.0 0.60 |PS1222J-ND@ 39.34. 28 = .17/ ECH-S1222JZ 
A 2% 14.5 6.0 12.0 10.00 0.60 |PS1H104G-ND | 1.95 1.68 1.40 .84/ECH-S1H104GZ 0027 | 5% [10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 |PS1272J-ND@ 39.34.28 .17| ECH-S1272JZ 
15 | 2% |17.0 6.5 124 12.50 0.60 |PS1H154G-ND@ | 254 218 1.82 1.09] ECH-S1H154GZ 0033 | 5% |10.0 4.5 7.5 5.0 0.60 |PS1332J-ND® 39.34.28 = 17} ECH-S1332JZ 

50 | 18 | 2% [17.0 6.5 14.0 12.50 0.60 |PS1H184G-ND | 285 2.45 2.04 1.22|ECH-S1H184GZ 0039 | 5% |10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 |PS1392J-ND 39.34.28) © .17/ ECH-S1392JZ 
22 | 2% |17.0 7.0 144 12.50 0.60 |PS1H224G-ND@ | 3.22 2.77 2.31 1.38) ECH-S1H224GZ 0056 | 5% |120 45 80 7.5 0.60 |PS1562J-ND@ AT 41 34.21 ECH-S1562JZ 
27 | 2% |17.0 7.5 15.2 12.50 0.80 |PS1H274G-ND | 3.64 3.13 2.61 1.56|ECH-S1H274GZ 0068 | 5% |120 45 78 7.5 0.60 | PS1682J-ND@ AT A134 21) ECH-S1682JZ 
33 | 2% |17.0 8.5 15.8 12.50 0.80 |PS1H334G-ND | 4.09 3.51 2.93  1.75|ECH-S1H334GZ 0082 | 5% [120 45 80 7.5 0.60 |PS1822J-ND@ AT Al .34—_.21 | ECH-S1822JZ 
39 | 2% |17.0 9.0 164 12.50 0.80 |PS1H394G-ND@ | 4.53 3.89 3.24 1.94] ECH-S1H394GZ a 01 5% /120 45 80 7.5 0.60 |PS1103J-ND® AT 41 34.21) ECH-S1103JZ 
AT | 2% |17.0 10.0 17.2 12.50 0.80 |PS1H474G-ND@ | 5.12 4.39 3.66 2.19|ECH-S1H474GZ 012 | 5% |120 50 82 7.5 0.60 )PS1123J-ND 55 48 40 — .24/ ECH-S1123JZ 
001 | 5% | 85 40 7.6 5.0 0.60 |PS1H102J-ND® |] .26 .23 19 12} ECH-S1H102JZ 0015 | 5% |120 50 84 7.5 0.60 |PS1153J-ND 55 48 =40 = .24/ ECH-S1153JZ 
0015 | 5% | 85 40 76 5.0 0.60 ])PS1H152J-ND®] .26 23 19  .12}ECH-S1H152JZ 018 | 5% |120 55 88 7.5 0.60 |PS1183J-ND 55 48 40 = .24/ ECH-S1183JZ 
0018 | 5% | 85 40 76 5.0 0.60 |PS1H182J-ND®] .26 .23 19  .12}ECH-S1H182JZ 022 | 5% [120 5.0 108 7.5 0.60 |PS1223J-ND 58.50 42 —.25/ ECH-S1223JZ 
0022 | 5% | 85 40 78 5.0 0.60 ])PS1H222J-ND@ |] .26 .23 19  .12/ECH-S1H222JZ 027 | 5% |120 5.5 11.2 7.5 0.60 |PS1273J-ND@ 61 53 44 27} ECH-S1273JZ 
0027 | 5% | 85 40 78 5.0 0.60 |PS1H272J-ND@ | .26 23 19 .12|ECH-S1H272JZ 033 | 5% | 145 5.5 11.2 10.0 0.60 |PS1333J-ND@ 62 54 45  .27/ECH-S1333JZ 
0033 | 5% | 85 4.0 80 5.0 0.60 | PS1H332J-ND 26 © .23 19 —.12| ECH-S1H332JZ 039 | 5% |145 6.0 11.6 10.0 0.60 | PS1393J-ND 69 60 50  .30/ECH-S1393JZ 
0039 | 5% | 85 40 78 5.0 0.60 |PS1H392J-ND@ |] .26 .23 19  .12}ECH-S1H392JZ 047 | 5% |145 6.0 11.8 10.0 0.60 |PS1473J-ND@ 70 60 .50 30} ECH-S1473JZ 
0056 | 5% | 85 40 82 5.0 0.60 |PSIH562J-ND® |] .26 .23 19 12} ECH-S1H562JZ 056 | 5% [145 65 12.2 10.0 0.60 | PS1563J-ND 78 67 56 —.34| ECH-S1563JZ 
0082 | 5% | 85 40 7.6 5.0 0.60 | PS1H822J-ND 26.23) 19 12 | ECH-S1H822JZ 068 | 5% | 17.0 65 12.2 12.5 0.60 |PS1683J-ND@ 99 85 71 43} ECH-S1683JZ 
01 5% | 8.5 40 7.8 5.0 0.60 |PSIH103J-ND@ | .28 .24 .20 .12/ECH-S1H103JZ 082 | 5% |17.0 65 13.8 12.5 0.60 | PS1823J-ND 1.05 90 .75  .45)ECH-S1823JZ 
012 | 5% | 85 40 80 50 0.60 )PS1H123J-ND® |] .32 .28 .23  .14/ECH-S1H123JZ zi 5% |17.0 7.0 14.2 12.5 0.60 |PS1104J-ND® | 1.08 .93 .78 .47|ECH-S1104JZ 
018 | 5% |120 45 80 7.5 0.60 |PS1H183J-ND 38 330.27) 17 | ECH-S1H183JZ 12 | 5% |17.0 7.5 14.8 12.5 0.60 |PS1124J-ND 1.28 110 .92 55) ECH-S1124JZ 
022 | 5% |120 45 82 7.5 0.60 |PS1H223J-ND® |] 44 .38 32 19} ECH-S1H223JZ 18 | 5% [205 7.5 15.6 15.0 0.80 |PS1184J-ND 2.04 1.75 1.46 — .88|ECH-S1184JZ 
027 | 5% |120 45 104 7.5 0.60 |PS1H273J-ND® |] 47 .41 34 21} ECH-S1H273JZ 22 | 5% | 205 8.5 16.2 15.0 0.80 /PS1224J-ND® | 2.04 1.75 146  .88)ECH-S1224JZ 
033 | 5% [120 45 106 7.5 0.60 |PS1H333J-ND@ | 50 43 36 .22|ECH-S1H333JZ 27 | 5% |205 9.0 17.6 15.0 0.80 | PS1274J-ND 218 1.88 1.56 .94|ECH-S1274JZ 
039 | 5% |120 50 104 7.5 0.60 | PS1H393J-ND 52 45 37.23} ECH-S1H393JZ 33 | 5% | 20.5 10.0 184 15.0 0.80 | PS1334J-ND 2.67 2.29 1.91 1.15} ECH-S1334JZ 
047 | 5% |120 50 108 7.5 0.60 |PS1H473J-ND@ |] 54 47 .39  .24/ECH-S1H473JZ 39 | 5% | 205 10.5 19.2 15.0 0.80 | PS1394J-ND 2.91 2.50 2.08 1.25] ECH-S1394JZ 
056 | 5% |12.0 55 11.0 7.5 0.60 | PS1H563J-ND 61 53.44 = .27| ECH-S1H563JZ A7 | 5% [205 11.5 20.2 15.0 0.80 | PS1474J-ND 2.98 2.56 214 1.28] ECH-S1474JZ 
068 | 5% [14.5 5.0 11.2 10.00 0.60 | PS1H683J-ND 69.59 49 __.30 | ECH-S1H683JZ |» RoHS Compliant 


Panasonic Metallized Polyester/Polypropylene Film Capacitors 
ECHAX Type — Equipped with a Safety Mechanism 


Features: 


and 250VAC * Capacitance Range: 1.0 to 6.0uF * Capacitance 


Type 2 


* Non-inductive construction * Excellent safety characteristics Tolerance: +5%(J) * Dissipation Factor: 0.4% maximum at >| + T max 
¢ Flame-retardant epoxy resin dipped enclosure * Small and 50/60Hz and 20°C 40 Emax dina 
compact ¢ Withstand Voltage: Between Terminals; VAC (rated voltage) x 0.80 max 
Application: 175% 60s. Between Terminals to Enclosure; 2000VAC 60s Solder-plated] +0.05 
* Motor running * Fluorescent lamp ballast ¢ Insulation Resistance: Between Terminals; 1000Q Fmin. (20°C Copper-clad 
Electrical Specifications: 100VDC 60s). Between Terminals to Enclosure; 1000MQ steel wire 
* Temperature Range: -25°C ~ 70°C ¢ Rated Voltage: 180, 220 minimum (20°C 500 VDC 60s) 
wv Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
AC pF ance IE iM H IF Type Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
1.0 5% 26.5 8.5 17.5 22.5 1 P10937-ND 2.59 2.23 1.75 1.12 ECH-A18105JX 
2.0 5% 26.5 11.5 21.0 22.5 1 P10938-ND@ 4.04 3.47 2.72 1.74 ECH-A18205JX 
180 3.0 5% 26.5 14.0 24.0 22.5 1 P10939-ND@ 5.07 4.35 3.41 2.18 ECH-A18305JX 
4.0 5% 31.5 14.5 24.0 27.5 1 P10940-ND 6.00 §.15 4.03 2.58 ECH-A18405JX 
5.0 5% 31.5 16.5 26.0 27.5 1 P10941-ND@ 5.96 5.11 4.01 2.56 ECH-A18505JX 
6.0 5% 37.0 16.5 25.5 32.5 1 P10942-ND@ 8.46 7.25 5.68 3.63 ECH-A18605JX 
1.0 5% 26.5 10.0 19.5 22.5 1 P10943-ND 3.14 2.69 2.11 1.35 ECH-A22105JX 
2.0 5% 26.5 14.0 23.5 22.5 1 P10944-ND 4.36 3.74 2.93 1.87 ECH-A22205JX 
2020 3.0 5% 31.5 15.5 25.0 27.5 1 P10945-ND 5.24 4.49 3.52 2.25 ECH-A22305JX 
4.0 5% 37.0 16.0 25.5 32.5 1 P10946-ND@ 3.54 3.03 2.38 1.52 ECH-A22405JX 
5.0 5% 37.0 18.0 27.5 32.5 1 P10947-ND 6.65 5.71 4.47 2.86 ECH-A22505JX 
6.0 5% 37.0 19.5 29.5 32.5 1 P10948-ND@ 8.45 7.25 5.68 3.63 ECH-A22605JX 
1.0 5% 26.5 12.0 21.5 22.5 1 P10949-ND@ 3.27 2.81 2.20 1.41 ECH-A25105JX 
2.0 5% 31.5 15.0 24.5 27.5 1 P10950-ND@ 4.80 4.12 3.23 2.06 ECH-A25205JX 
250 3.0 5% 37.0 16.5 26.0 32.5 1 P10951-ND 5.43 4.65 3.65 2.33 ECH-A25305JX 
4.0 5% 37.0 19.5 29.0 32.5 1 P10952-ND@ 7.31 6.27 4.91 3.14 ECH-A25405JX 
5.0 5% 40.5 20.0 30.0 30.0 2 P10953-ND 9.00 7.72 6.05 3.86 ECH-A25505JX 
6.0 5% 40.5 22.0 32.0 30.0 2 P10954-ND 10.91 9.36 7.33 4.68 ECH-A25605JX 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1801 


mG Dim Cut Tape 
Panasonic Case | WV | Cap. | H_ | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Panasonic 
Size | DC uF | (mm) | Part No. 10 100 500 Qty. Pricing | Part No. 
SMT Capacitors 400] .001 | 1.4 |PCF1361CT-ND@ 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2102JC9 
100] .0012 | 1.4 |PCF1362CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2122JC9 
a i 100] .0015 | 1.4 |PCF1363CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2152JC9 
ECW-U (PEN Film, Standard Type) 100 | .0018 | 1.4 |PCF1364CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2182JC9 
and ECH-U (PPS Film, High Grade Type) 100 | .0022 | 1.4 |PCF1365CT-ND@ 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2222JC9 
ea ; ; ; ; 250 | .0027 | 1.4 |PCF1366CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2272JC9 
Features: * Small in size »* High moisture resistance Applications: Type ECW-U: * Coupling ¢ By-pass 250 | .0033 | 1.4 | PCF1367CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | Ecw-U2332JC9 
* General purpose Type ECH-U: « Time constant ° Filtering * Oscillation and resonance 950 | .0039 | 1.4 |PCE1368CT-ND 586 50.80 195.38 3,000 234.00/M | ECW-U2392JC9 
Dimensions Dimensions toig | 200) 0047 | 14 |PCFI369CT-ND® 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2472JC9 
(mm) (mm) Outer (4833) | 250 | .0056 | 1.4 |PcF1870cT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2562JC9 
Case Size L Ww Case Size L Ww Electrode 250 | .0068 | 1.4 |PCF1371CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2682JC9 
0603 (1608) | 1.6 | 0.8 | 2820(7150) | 7.1 |] 50 Element 250 | .0082 | 1.4 |PCF1372CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2822JC9 
0805 (2012) | 20 |) 1.25 | 2825(7163) | 7.1 6.3 (stacked) 250) .01 | 14 |PCF1373CT-ND@ 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2103JC9 
1206 (3216) | 3.2 | 16 | 3022(7755) | 7.7 | 55 250 | .012 | 1.4 |PCF1374CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2123JC9 
1210 (3225) | 3.2 | 25 | 3925(9863) | 98 | 63 250 | .015 | 1.4 |PCF1375CT-ND@ 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2153JC9 
1913 (4833) | 48 | 3.3 | 3931 (9880) | 98 | 8.0 250| 018 | 20 |PCFI376CT-ND 652 56.49 217.25 | 3,000 | 261.00/m | ECW-U2183/C9 
2416 (6041) | 6.0 | 4.1 | 6031(1580) / 15.2 |) 80 250 | .022 | 20 |PCF1377CT-ND 6.52 56.49 217.25 | 3,000 | 261.00/m | Ecw-U2223/c9 
2420 (6050) | 6.0 | 5.0 | 6039(1510) | 152 | 10.0 250| .027 | 24 |PCFIS78CT-ND® | 7.83 67.86 261.00 | 2,000 | 313.00/m | ECw-U2273/c9 
250 | 033 | 2.8 |PCF1379CT-ND 8.49 73.55 282.88 | 2,000 | 339.00/M | ECW-U2333JC9 
: 250] .039 | 2.0 |PCF1380CT-ND 914 79.24 304.75 | 3,000 | 366.00/M | ECW-U2393JC9 
ECW-U(B) Series 2416 | 250) .047 | 2.4 |PCF1381CT-NDe 9.75 84.50 325.00 | 2,000 | 390.00/M | ECW-U2473JC9 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Rated Voltage: 16VDC, 50VDC *Capacitance | (6041) | 250] .056 ) 2.8 |PCF1382CT-ND 10.41 90.19 346.88 | 2,000 | 416.00/M ) ECW-U2563JC9 
Tolerance: 5% »* Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s * Dissipation 250 | .068 | 3.2 | PCF1383CT-ND 10.13 87.75 337.50 | 2,000 | 405.00/M | ECW-U2683JC9 
Factor: <1.0% (20°C, 1kHz) »* Insulation Resistance: C<0.33yF: =>3000MO (20°C, 10VDC, 50VDC 60s) 250 | .082 3.2 | PCF1384CT-ND 15.60 135.20 520.00 | 1,500 | 624.00/M | ECW-U2823JC9 
* Reflow Soldering Conditions: 240°C maximum and 30 seconds maximum at more than 210°C (temperature (6050) 250 10 3.8 |PCF1385CT-ND® 13.76 119.28 458.75 | 1,500 | 551.00/M | ECW-U2104JC9 
at cap surface) 250| 12 | 4.5 |PCF1386CT-ND 17.33 150.15 577.50 | 1,500 | 693.00/M | ECW-U2124JC9 
Dim OER 
case |wv| cap. | H- |pigi-key Pricing Tape and Reelt | panasonic 100] .012 | 1.4 |PCF1223CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1123KC9 
Size |DC} pF | (mm) |PartNo. 10 100 500 Qty. Pricing | Part No. 100} .015 | 1.4 |PCF1224CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1153KC9 
ECW-U(B) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only 100) .018 | 1.4 |PCF1225CT-ND@ 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1183KC9 
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN 400} .022 | 1.4 |PCF1226CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1223KC9 
50 | .0033 | 0.8 ]PCF1040CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M]ECW-U1H332JB5 400 | .027 | 1.4 |PCF1227CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | Ecw-U1273KC9 
50 | .0039 | 0.8 |PCF1041CT-ND 4.99 43.23 166.25] — —|ECW-U1H392JB5 Janse) 100] .033 | 1.4 |PCF1228CT-ND 469 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1333KC9 
50 | 0047 | 0.8 |PCF1042CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M|ECW-U1H472JB5 100} .039 | 1.4 |PCF1229CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1393KC9 
Gare) 50 | 0056 | 0.8 |PCF1043CT-ND 5.29 45.83 176.25; — —| ECW-U1H562JB5 100] .047 | 2.0 |PCF1230CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U1473KC9 
50} .0068 | 0.8 |PCF1044CT-ND@ 5.29 45.83 176.25 | 3,000 | 212.00/M|ECW-U1H682JB5 100 | .056 | 2.0 )PCF1231CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U1563KC9 
50] .0082 | 1.0 |PCF1045CT-ND 5.40 46.80 180.00; — —|ECW-U1H822JB5 100 | .068 | 2.4 | PCF1232CT-ND 7.03 60.94 234.38 | 2,000 | 281.00/M | ECW-U1683KC9 
50] .01 4.0 |PCF1046CT-ND® 5.44 47.13 181.25) — — | ECW-U1H103JB5 100 | .082 | 28 | PCF1233CT-ND 7.64 66.24 254.75 | 2,000 | 306.00/M | ECW-U1823KC9 
50 | .012 | 1.0 |PCFIO47CT-ND@ | 5.55 48.10 185.00 | 2,000 | 222.00/M|ECW-U1H123JB5| | y4yg |100| -10 | 1.8 |PCFI234CT-ND@ | 8.21 71.11 273.50 | 3,000 | 328.00/M ) ECW-U1104KC9 
50! 015 | 1.0 |pcrioasct-noe | 563 48.75 19750; — —lecw-utHtsaups| | oat) | 109} 12 | 24 | PCrI235CT-ND 9.38 81.25 312.50 | 2,000 | 375.00/M | ECW-U1124KC9 
50| 018 | 1.4 |Pcrio4gcT-nD 5.78 50.05 192.50 | 2,000 | 231.00/M | ECW-U1H183UB5 100 | .15 | 28 |RCRIZS6CTENDEES) 10.65 91.42 351.63 | 2,000 | 422.00/M |EGW-U1154k¢9 
100] .18 | 20 |PCF1237CT-ND@ | 11.72 101.56 390.63 | 1,500 | 469.00/M |ECW-U1184KC9 
(6225) dl eset oer 5.89 51.03 196.25 | 2,000 | 236.00/M JECW-UIH223JB5) | | 100} 22 | 24 |PCRIZ3eCT-ND® | 13.03 11294 434.38 | 1.500 | 521.00/m | ECW-U1224KC9 
50 | .027 | 1.4 _|PCF1051CT-ND 6.00 52.00 200.00 | 2,000 | 240.00/M | ECW-U1H273JB5 150) : 
ao} 033-1 20 TEGEIQESEIMINGS —a.04g0.a3 501981 2.000 71 bao ecw-urHaaaues) |” 100] .27 | 29 |PCF1239CT-ND 13.36 115.80 445.38 | 1,500 | 534.00/M | ECW-U1274KC9 
: 100| .33 | 3.5 |PCF1240CT-ND@ | 13.59 117.81 453.13 | 1,500 | 544.00/M | ECW-U1334KC9 
50) 030 | 20 Reaeeuome, (830 5460 210.00) — — /ECW-U1H393JB5) F059 | 100] .39 | 34 |PCFI241CT-ND | 14.02 121.49 467.25 | 1,000 | 561.00 |ECW-U1394KCV 
50 | .047 | 20 |PCFIOSACT-ND@ | 6.45 55.90 215.00 | 2,000 | 258.00/M|ECW-U1H473JB5) | (7755) | 100 | .47 | 4.0 |PCF1242CT-ND@® | 14.34 124.31 478.13 | 1,000 | 574.00 | ECW-U1474KCV 
. 100) 56 | 3.0 |PCF1243CT-ND@ | 14.96 12961 498.50 | 1,000 | 598.00 /ECW-U1564KCV 
ECW-U(C) Series 3925 |100) .68 | 3.6 |PCFI244CT-ND® | 15.61 135.30 520.38 | 1,000 | 624.00 | ECW-U1684KCV 
Specifications: * Operating Temperature: (16VDC, 50VDC) -55°C ~ 105°C; (100VDC, 250VDC) -40°C | (9863) | 100} .82 4.3 | PCF1245CT-ND@ 16.27 140.99 542.25 | 1,000 651.00 | ECW-U1824KCV 
~ 85°C *Rated Voltage: 16, 50, 100, and 250VDC * Withstanding Voltage Between Terminals: (16VDC, 100) 1.0 5.1 | PCF1246CT-ND® 16.92 146.67 564.13 | 1,000 677.00 | ECW-U1105KCV 
50VDC) Rated Voltage x 175% 1 to 5s; (100VDC or 250VDC) Rated Voltage x 150% 60s * Dissipation 250 | .001 1.4 |PCF1247CT-ND@ 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2102KC9 
Factor: <1.0% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: (C<0.33yF) 23000MQ; (C>0.33UF) 1000MQ »* Reflow 250 | .0012 | 1.4 |PCF1248CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2122KC9 
Soldering Conditions: (16VDC, 50VDC) 240°C maximum and 30 seconds maximum at more than 210°C 2501 .0015 | 1.4 | PCF1249CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2152KC9 
(temperature at cap surface); (100VDC, 250VDC) 230°C maximum and 30 seconds maximum at more than 250 | .0018 | 1.4 |PCF1250CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2182KC9 
210°C (temperature at cap surface) 250 | 0022 | 1.4 |PCFI251CT-ND@ | 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/m | ECW-U2222KC9 
Tine crane 250 | .0027 | 1.4 |PCF1252CT-ND 5.21 45.41 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2272KC9 
Case | wv | cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | panasonic 250 | .0033 | 1.4 |PCF1253CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2332KC9 
Size | DC | wF | (mm) |Part No. 10 100 ~=—-500 | Oty. | Pricing |Part No. 250 | .0039 | 1.4 |PCF1254CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2392KC9 
250 | .0047 | 1.4 | PCFI255CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M| ECW-u2472KC9 
16 | 12 7 14 )PCFI137CT-ND 7.43 61.75 237.50 | 3,000 | 285.00/M JECW-U1C124JC9 jase) 250 | .0056 | 1.4 |PCF1256CT-ND 521 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2562KC9 
1913 | 16 | 15 | 20 |PCF1138CT-ND® 7.50 65.00 250.00 | 3,000 | 300.00/M | ECW-U1C154JC9 250 | 0068 | 1.4 |PCF1257CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2682KC9 
(4833) | 16 18 4.8 |PCF1139CT-ND@ 8.25 71.50 275.00 | 3,000 | 330.00/M | ECW-U1C184JC9 250 | .0082 | 1.4 | PCF1258CT-NDe 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2822KC9 
16 | 22 | 4.8 |PCFI140CT-ND@ 9.00 78.00 300.00 | 2,000 | 360.00/M | ECW-U1C224JC9 250) .01 | 1.4 |PCF1259CT-ND® 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2103KC9 
16) 27 | 1.8 | PCFI141CT-ND 9.75 84.50 325.00 | 3,000 | 390.00/M | ECW-U1C274JC9 250| .012 | 1.4 |PCF1260CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2123KC9 
2416 | 16 | .33 | 2.0 |PCF1142CT-ND®@ | 10.50 91.00 350.00 | 3,000 | 420.00/M |ECW-U1C334Jc9 250| 015 | 14 |PCFI261CT-NDe 5.21 45.11. 173.50 | 3.000 | 208.00/M| ECW-U2153KC9 
(6041) ) 16 | 39 | 24 )PCFI143CT-ND | 11.26 97.50 375.00 | 2,000 | 450.00/M | ECW-U1C394/C9 250 | .018 | 2.0 |PCF1262CT-ND 5.86 60.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2183KC9 
16 | .47_| 28 |PCF1144CT-ND@ | 12.00 104.00 400.00 | 2,000 | 480.00/M | ECW-U1C474JC9 250 | 022 | 20 |PcF1263CT-ND 5.86 50.80 19538 | 3.000 | 234.00/M| Ecw-u2223Kc9 
50 | .056 ) 2.0 | PCFI145CT-ND 6.00 52.00 200.00 | 3,000 | 240.00/M | ECW-U1HS63C9 250| .027 | 2.4 |PCF1264CT-ND 7.03 60.94 234.38 | 2,000 | 281.00/m | ECW-U2273KC9 
4913 | 50 | .068 | 2.0 |PCF1146CT-ND@ 6.00 52.00 200.00 | 3,000 | 240.00/M | ECW-U1H683JC9 
i235) | 50 | ose | 24 locrtercrnp | 75 eso 22s0o | 2000 |2voonnt [ecw-urHe2sica zs0| ose | 28 HOSPRIRMea 784 8824 95475 | 2000 [apeoon enw.uzsaaKco 
50 | 10 | 28 |PCFI148CT-ND@ 7.50 65.00 250.00 | 2,000 | 300.00/M |ECW-U1H104JC9/ | 2416 | 560] ‘az | o4 |pcrize7cT-ND® Bey c7esR> 0a75) (9 G00| SE8.NGINILECWUD4TaKCo 
50 | 12 | 18 |PCFI149CT-ND 9.00 78.00 300.00 | 3,000 | 360.00/M |ECW-U1H124JC9) | (6041) | | oe | oe | oceyaeect-ND sans aide aisea -) pan! | aes GUAM EGWLiDesaRGH 
2416 | 50 | .15 | 2.0 |PCF1150CT-ND 10.50 91.00 350.00 | 3,000 | 420.00/M | ECW-U1H154JC9 350/068 1 32 TEGEIDBOGTENID 909. 8655 “297.861.2000 [aca 00MM TECW-UoeesKco 
(6041) | 50 | 18 | 24 |PCF1151CT-ND 12.00 104.00 400.00 | 2,000 | 480.00/M | ECW-U1H184JC9 : ‘ ‘ ‘ : ’ ; 
50 | 22 | 28 |PCFI152CT-ND® | 13.50 117.00 450.00 | 2,000 | 540.00/m |ECW-U1H224Jc9| | 2420 | 250) .082 | 3.2 /PCFIZ70CT-ND | 10.55 91.42 351.63 / 1,500 | 422.00/M | ECW-U2823KC9 
7007 oa RSENS 521 45-11 173.50 | 3.000 | 208.,00/M | ECW-U1123JC9 (6050) | 250) .10 | 38 |PCFI271CT-ND® | 11.16 96.69 371.88 | 1,500 | 446.00/M | ECW-U2104KC9 
400! 015 | 14 |pcr1210cT-ND 521 4541 173.50 | 3,000 | 208.00/m|Ecw-u1153Jc9 250| 12 | 28 |PCF1272CT-ND 11.72 101.56 390.63 | 1,500 | 469.00/M | ECW-U2124KC9 
400 | 018 | 44 |Pcr1214CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1183/C9 og05 | 250 | 18 | 35 [PCFI27SCT-ND® ] 14.34 12431 478.13 | 7,000 | 574.00] ECW-U2TS4KCV 
100) .022 | 1.4 |PCF1212CT-ND@ 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1223JC9 (7163) | 22°} -18 | 4.1 (RCRIAZaC TEND 15.61 135.30 520.38 | 1,000 | 624.00 | ECW-U2184KCV 
100 | .027 4.4 |PCF1213CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1273JC9 250 | .22 5.1 |PCF1275CT-ND® 16.92 146.67 564.13 | 1,000 677.00 | ECW-U2224KCV 
(4838) 700) .033 | 1.4 |PCFI214CT-ND@® | 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M jecw-Uiaaasc9 | | 3925 |250| .27 | 39 |PCFI276CT-ND® | 18.24 158.05 607.88 | 1,000 | 729.00 /ECW-U2274KCV 
400} .039 | 1.4 |PCF1215CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/m | ECw-U1393JC9 (9863) | 250} .33 4.8 | PCF1277CT-ND@ 19.50 169.00 650.00 | 1,000 780.00 | ECW-U2334KCV 
100] .047 | 2.0 |PCF1216CT-ND® 652 56.49 217.25 | 3,000 | 261.00/M | ECW-U1473JC9 3931 | 250] .39 | 4.4 /PCF1278CT-ND 20.81 180.38 693.75 | 1,000 | 833.00 /ECW-U2394KCV 
100) .056 | 2.0 |PCF1217CT-ND 652 56.49 217.25 | 3,000 | 261.00/M | ECW-U1563JC9 (9880) | 250 | .47 | 5.3 |PCFI279CT-ND@ | 22.13 191.75 737.50 | 1,000 | 885.00 | ECW-U2474KCV 
100 | .068 | 2.4 |PCF1218CT-ND 7.83 67.86 261.00 | 2,000 | 313.00/M | ECW-U1683JC9 6031 | 250] .56 | 37 |PCF1280CT-ND 26.02 225.49 —] 750 | 780.75 |ECW-U2564KCZ 
700 | .082 | 28 |PCF1219CT-ND@ 849 73.55 282.88 | 2,000 | 339.00/M |ECW-U1823JC9 (1580) | 250 | .68 | 4.4 |PCF1281CT-ND 32.53 281.94 —| 750 | 975.75 |ECW-U2684KCZ 
pag | 100] 10 | 7.8 |PCFI220CT-NDe 914 79.24 304.75 | 3,000 | 366.00/M |ECW-U1104JC9 6039 | 250] .82 | 4.2 |PCF1282CT-ND 35.77 309.99 —] 750 | 1073.25 |ECW-U2824KCZ 
(e041) | 100) 12 | 24 /Pcrt2e1cT-no 10.41 90.19 346.88 | 2,000 | 416.00/M | ECW-U1124JC9 (1510) | 250) 1.0 | 51 |PCF1283CT-ND@ | 39.00 338.00 —J] 750 | 1170.00) ECWw-U2105KCZ 
too] 15 | 28 |Pcri222cT-NDe@ | 11.72 101.56 390.63 | 2,000 | 469.00/M | ECW-U1154JC9_| 4 Fo; Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ ROHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1802 (usz2010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ic SMT Capacitors : 
Panasonic ECW-U and ECH-U (Cont,) Di 
ECW-U(X) Series 


Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Rated Voltage: 100VDC * Withstanding Voltage 
Between Terminals: Rated Voltage x 175% 1 to 5s * Dissipation Factor: <1.0% (20°C, 1kHz) » Insulation 
Resistance: >3000MN (20°C, 100VDC 60s) * Reflow Soldering Conditions: 240°C maximum and 30 seconds 
maximum at more than 210°C (temperature at cap surface) 


igi Reel” 


ECH-U(B) Series 


Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Rated Voltage: S0VDC » Capacitance Tolerance: 
2%, 5% » Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s * Dissipation Factor: 
<0.6% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: >3000MQ (20°C, 60s) * Soldering Conditions: (Flow) 260°C 
maximum and 5 seconds maximum; (Reflow) 260°C maximum, 30 seconds maximum at more than 230°C 
(temperature at cap surface) 


i Cut Tape 
ann Cut Tape Gee WV] Cap. ath Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Panasonic 
case | wv | Cap. H | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | panasonic ize |DC} pF | (mm) RartiNons 10 100 500 Qty. | Pricing | Part No. 
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN 

50 | .0001 | 0.8 |PCF1089CT-ND 6.19 53.63 206.25 ]3,000| 248.00/M |ECH-U1H101GB5 
100 | tT Oe 4.59 39.81 153.13 | 3,000 | 184.00/M | ECW-U1102JX5 50 |.00012| 0.8 |PCF1090CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000) 248.00/M | ECH-U1H121GB5 
100 /.0012) 17 OED 4.59 29.81 158.13 | 3,000) 184.00/M ) ECW-U1122X5 50 |.00015| 0.8 |PCFI091CT-ND® 6.19 53.63 206.25 |3,000| 248.00/M | ECH-U1H151GB5 
100 | 0015 | tT OTe 4.59 29:81 158.13 | 3,000) 184.00/M | ECW-U1152IX5 50 |.00018| 0.8 |PCF1092CT-ND® 6.19 53.63 206.25 |3,000| 248.00/M | ECH-U1H181GB5 

ite He pe is ee He ne ete ma eae Hea neniaeti 50 |.00022| 0.8 |PcriosscT-noe | 6.19 53.63 206.25 | 3,000| 248.00/m | ECH-U1H221685 

(3216) : ; ; ; eal : 50 |.00027| 0.8 |PCF1094CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000| 248.00/M | ECH-U1H271GB5 
100 | 007) eee 459 (98:81 168,18 | 3.000'/° 184.00 | EWU 272 x5 50 |.00033| 0.8 | PCF1095CT-ND® 6.19 53.63 206.25 |3,000| 248.00/M | ECH-U1H331GB5 
Ha pas . Sate ra a ae sa ah ine 50 |.00039] 0.8 |PCF1096CT-ND 6.19 53.63 206.25 |3,000| 248.00/M | ECH-U1H391GB5 
100 |.0047| 1.5 |PCF13s6cT-NDe 459 3981 153.13| 2.000] 184.00 |ecw-Ur47asx5] | 2805 7 nee NS eo euaany oe ae ee pee Sa ia 
100 |.0056| 1.5 |PCFI357CT-ND@ 4.88 42.25 162.50 | 2,000 | 195.00/M | ECW-U1562JX5 : : : ceded : 

se10 | 100 |.0068| 15 Beeman jg: Lasi8-"i05 40 |B Gia | tee ogi LECWAT 885188 50 |.00068] 0.8 |PCF1099CT-ND 6.19 53.63 206.25 |3,000| 248.00/M | ECH-U1H681GB5 

(3225) 100 |.0082| 2.1 | PCF1359CT-ND 4.88 42.25 162.50 | 2,000 195.00/M | ECW-U1822Jx5 50 | 00082) 0.8 Eee raanan BAS. 188.68 208-25) 8,000 248-000. EGE UIHB2 GBS 
100 | 01 | 24. (PRRRERRnRIS a6. o:98 “162 60 | 21000 | SmOOAd| EGWEUTTOaINS 50| .001 | 0.8 |PCF1101CT-ND® 6.19 53.63 206.25 |3,000| 248.00/M | ECH-U1H102GB5 

50 | 0012 | 0.8 |PCF1102CT-ND 6.19 53.63 206.25 |3,000| 248.00/M | ECH-U1H122GB5 

ECW-U (V16) and (V17) Series 50 | 0015 | 0.8 |PCF1103CT-ND® 6.19 53.63 206.25 |3,000| 248.00/M | ECH-U1H152GB5 

Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C » Rated Voltage: 250VDC, 400VDC * Withstanding eal adel Meena CsI BAB “8.086 206.25 | 3,000 |: 248-0M | ECT I SBS 

Voltage Between Terminals: (250VDC) 400VDC for 60s; (400VDC) 600VDC for 60s * Dissipation Factor: 50 | 0022 | 0.8 |PCIIOSCT-ND 6.19 58.63 206.25 | 3,000) 248.00/M | ECH-U1H222GB5 

<1.0% (20°C, 1kHz) »* Insulation Resistance: (250VDC) >3000MQ » Reflow Soldering Conditions: 230°C 50 | .0027 | 0.8 |PCF1106CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000) 248.00/M | ECH-U1H272GB5 

maximum and 30 seconds maximum at more than 210°C (temperature at cap surface) 50 | .0033 | 0.8 |PCF1107CT-ND® 7.24 62.73 241.25 | 3,000} 290.00/M | ECH-U1H332GB5 
7 TT 50 | .0039 | 0.8 |PCF1108CT-ND® 7.39 64.03 246.25 |3,000| 296.00/M | ECH-U1H3926GB5 
case |Wv| Cap. | H |Digi-Key Pricing Tape and Reelt | panasonic song | 52 | 0047 | 08 |PoFtt09cT-no 7.61 65.98 253.75 |3,000| 305.00/M | ECH-U1H472GB5 

Size |DC| pF | (mm) |Part No. 10 100 +500 | “Oly. | Pricing |Part No. (gore) | 5 | 0056 | 0.8 |POF1110CT-NDe 7.84 67.93 261.25 |3,000| 314.00/M | ECH-U1H562GB5 

50 | 0068 | 0.8 |PCF1111CT-ND 8.08 69.88 268.75 | 3,000| 323.00/M | ECH-U1H682GB5 
250) 001 | 1.4 |PCF1390CT-ND 4.76 41.28 158.75) 3,000 | 191.00/M) ECW-U2102V16 50 | .0082 | 1.0 |PCF1112CT-ND® 8.29 71.83 276.25 | 3,000) 332.00/M | ECH-U1H822GB5 
250|.0012| 1.4 |PCF1391CT-ND 4.76 41.28 158.75| 3,000 | 191.00/m| Ecw-u2t22V16 so | ot | 40 |pcei11acT-NDe 8.51 73.78 283.75 | 3,000) 341.00/M |ECH-U1H103GB5 
250|.0015| 1.4 |PCF1392CT-ND 4.76 41.28 158.75| 3,000 | 191.00/m| Ecw-u2ts2v16 a0) 012 | 40 SORE ENS 866 75.08 288.75 12,000] 347 007M |ECH-UTH123GB5 
250|.0018| 1.4 |PCF1393CT-ND 4.76 41.28 158.75| 3,000 | 191.00/m| Ecw-u2ts2v16 50 | 01s | 1.0 (RaMneCnaNn aga 9736... 297-80: [2.000 | aevo0nn | ECHUAHTSSGER 
saan 14 nna |i .n tr an male | | 5 || fran | 10 as) [n| a eras 
250|.0047| 1.4 |PCF1396CT-ND@ 4.76 41.28 158.75| 3,000 |191.00/m| Ecw-u2a72v16) | (3225) : jhe i Cee | se na sh porate ee 
250|.0056| 1.4 |PCF1397CT-ND@ 4.76 41.28 158.75| 3,000 | 191.00/m| Ecw-u2s62v16 : : : : a | es : 

1913 [5501 ooes| 14 |Reeaarean 476 41.28 15875| 3,000 |191.00/M| ECW-U2682V16 50 | 033 | 20 |PCFI119CT-ND® [10.43 90.35 347.50 |2,000| 417.00/M |ECH-U1H333GB5 

(4883) | 550 | cog | 14. (RaReecane 476 41.28 15875) 3,000 | 191.00/M | ECW-U2820V16 50 | .039 | 2.0 [PCFI120CT-ND@ | 10.91 94.58 363.75 |2,000| 437.00/M | ECH-U1H393GB5 

| rT 9 
250| .01 | 14 |PCFI400CT-ND 476 41.28 158.75] 3,000 |191.00/M| ECW-U2t0avi6 
250) 012 | 1.4 (EGO noe 4.76 41.28 158.75) 3,000 | 191.00/M) ECW-U2128V16 16 | .0033 | 0.8 |PCF1070CT-NDe 4.88 42.25 162.50 | 3,000/ 195.00/M | ECH-U1C332JB5 
Be He eae 7 pe a Hs bee Scre 16 | 0039 | 0.8 |Pcrto7icT-ND 4.88 42.25 162.50 |3,000| 195.00/m |ECH-U1C392/B5 
o0| 022 | 20 \RcReneene 328 4578 178.00] 2000 |2100mlccw-zzzavie| | pens | “| 247 | 9% [acataeanata 4.88 42.25 162.50 | 3,000) 195.00/M | ECH-U1C472JB5 
250| 027 | 24 |PCFI405CT-ND@ 6.31 54.67 210.25] 2,000 |252.00/m]ECW-U2273v16) | (2012) | 16 | .0056 | 0.8 | PCF1O7SCT-ND aeBBy Azo 162200) 3,000 | 189-00 ECHL Gabe eS 
250| 033 | 2.8 |PCFi406CT-ND® 6.86 59.48 228.75) 2,000 |275.00/M| ECW-U2333V16 16 | 0068 | 0.8 [RGRTORSCTENG ABB he2 16290)" | 3,000 |7195,00/N | ECHULCSB BS 
2501039 | 2.0 1EGEIMO7G ENA 738 63.96.7246 00|-a,000" [255.00M |ECW.U2303V16 16 | 0082 | 1.0 |PCF107SCT-ND 4.88 42.25 162.50 |3,000| 195.00/M | ECH-U1C822JB5 

2416 |250| .047 | 2.4 |PCF1408CT-ND® 7.89 68.41 263.13) 2,000 |316.00/M) ECW-U2473V16 16 | .01 | 1.0 | PCFIO76CT-ND 4.01 34.71 133.50 _| 3,000 | 160.00/M | ECH-U1C103JB5 

(6041) |250) .056 | 2.8 |PCF1409CT-ND@ 8.41 72.87 280.25] 2,000 | 336.00/M| ECW-U2563V16 16} .012 | 0.8 |PCF1077CT-ND 5.14 44.53 171.25 | 3,000) 206.00/M | ECH-U1C123JB5 
250| .068 | 3.2 |PCFI410CT-NDe 8.94 77.48 298.00] 2,000 | 358.00/M| ECW-U2683V16 16 | .015 | 0.8 |PCF1078CT-ND@ 5.33 46.15 177.50 |3,000) 213.00/M | ECH-U1C153JB5 
250| 082 | 3.2 |PCFI411CT-ND 9.48 82.16 316.00] 1,500 |379.00/M| ECW-u2823v16 16 | .018 | 0.8 |PCF1079CT-ND 5.33 46.15 177.50 |3,000) 213.00/M | ECH-U1C183JB5 

G00) 250| 10 | 38 |PCF1412CT-ND@ 10.00 86.65 333.25] 1,500 | 400.00/m| Ecw-u2t04v16| | 4995 | 16| .022 | 0.8 |PCFto80cT-ND 5.74 49.73 191.25 |3,000| 230.00/M | ECH-U1C223UB5 
250} .12 4.5 |PCF1413CT-ND 10.51 91.10 350.38} 1,500 | 420.00/M | ECW-U2124V16 (3216) | 16 | .027 | 1.0 |PCF1081CT-ND 5.89 51.03 196.25 |3,000| 236.00/M | ECH-U1C273JB5 

16 | .033 | 1.0 |PCF1082CT-ND 6.08 52.65 202.50 | 3,000] 243.00/M | ECH-U1C333JB5 
400] 001 | 1.4 |PCF1414CT-ND@ 5.21 45.18 173.75] 3,000 | 209.00/M| ECW-U4102V17 16| 020 | 7.4 (RORnenereNE 624 5493 211.25 |2000| 254.00/M | ECH-UIC393IB5 
400|.0012} 1.4 |PCF1415CT-ND@ 5.21 45.18 173.75| 3,000 | 209.00/m| Ecw-u4122v17 4¢| 047 | 714. (Renee Seat 476° “ied.954| bi600 (094 06a [EcHeUtedTaunS 
ta] iar” | set a en] aa mn evestn] Tir or eecraoe | Tas Or [en] wt eos 
400|.0022| 1.4 |PCF1418CT-ND 5.21 45.18 173.75] 3,000 | 209.00/M| ECW-U4222V17 (3028) is al be cae a = aa ae ee Satan 
400|.0027| 4.4 |PCFI419CT-ND 5.21 45.18 173.75] 3,000 |209.00/M| ECW-U4272V17 ; ; ; : ellie : 

(4883) 400|.0033| 1.4 |PCF1420CT-ND 5.21 45.18 173.75| 3,000 |209.00/m| Ecw-u4s32v17 16] 10 | 2.0 |RCRUDESCINDS, 8.96 77.68 298.75 | 2,000| 369.00/M | ECH+U1C104JB5 
4oo|ooaa| 1.4 |PCEI41cT-ND 521 4518 173.75| 3,000 |209.00/m| Ecw-4z92v17 50 | .0001 | 0.8 |PCF1000CT-ND® 4.99 43.23 166.25 | 3,000] 200.00/M | ECH-U1H101JB5 
400|.0047| 1.4 |PCF1422CT-ND 5.21 45.18 173.75] 3,000 | 209.00/M| ECW-U4472V17 50 | .00012| 0.8 |PCF1001CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000| 200.00/M | ECH-U1H121JB5 
400|.0056! 2.0 |PCF1423CT-ND 5.21 45.18 173.75] 3,000 | 209.00/M| ECW-U4562V17 50 | .00015] 0.8 |PCF1002CT-ND® 4.99 43.23 166.25 | 3,000] 200.00/M | ECH-U1H151JB5 
400|.0068 | 2.0 |PCF1424cT-ND® 5.21 45.18 173.75] 3,000 | 209.00/M| ECW-U46s2vi7 50 |.00018] 0.8 |PCF1003CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000] 200.00/M | ECH-U1H181JB5 
400|.0082| 2.4 |PCF1425CT-ND 5.96 51.68 198.75| 2,000 |239.00/m| Ecw-u4s22v17 50 |.00022| 0.8 |PCF1004CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000] 200.00/M | ECH-U1H221JB5 
400| .01 | 28 |PCF1426CT-ND@ 6.23 53.95 207.50| 2,000 | 249.00/m| ECW-U4103V17 50 |.00027| 0.8 |PCF1005CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000] 200.00/M | ECH-U1H271JB5 
400| .012 | 2.0 |PCF1427CT-ND 6.75 58.50 225.00) 3,000 | 270.00/M| ECW-U4123V17 50 |.00033| 0.8 |PCF1006CT-ND® 4.99 43.23 166.25 | 3,000] 200.00/M | ECH-U1H331JB5 

2416 |400| .015 | 2.4 | PCFI428CT-ND 7.28 63.05 242.50) 2,000 | 291.00/M | ECW-U4153V17 50 |.00039| 0.8 |PCF1007CT-ND@ 4.99 43.23 166.25 | 3,000| 200.00/M | ECH-U1H391JB5 

(6041) | 400) .018 | 2.8 )PCF1429CT-ND 7.80 67.60 260.00} 2,000 | 312.00/M) ECW-U4183V17| | 4eo. | 50 | 00047| 0.8 |PCF1008CT-ND® 4.99 43.23 166.25 | 3,000| 200.00/M |ECH-U1H471JB5 
400 .022 | 3.2 |RORISOCTENDS, 8.33 72.15 277.50 2,000 |333.00/M | ECW-U4228V17| | (2012) | 50 | .o0056| 0.8 |PCF1009CT-ND 4.99 43.23 166.25 |3,000| 200.00/M | ECH-U1H561JB5 

ie) He a eae ae ae wae ere pints Stereo 50 |.00068| 0.8 |PCFIO10CT-NDe 4.99 43.23 166.25 |3,000| 200.00/M |ECH-U1H681JB5 

enn 14001 0301 32 (eae sss — ee dee AO TEU EAGT 50 |.00082| 0.8 |PCF1011CT-ND 4.99 43.23 166.25 |3,000| 200.00/M | ECH-U1H821JB5 

(7150) | 400| .047 | 3.8 |PCF1434CT-NDe 10.39 90.03 346.25] 1,500 | 416.00/m| ECW-U4473V17 50) 001 | 0.8 eee) 225 34.22 131.69 3,000) 158.00/M | ECH-U1H102IB5 

ya05 1400 056 | 3.6 | PCFI435CT-ND 10.39 90.03 346.25) 1.000 | 41600  ECW-UAS83vI7 50 | 0012 | 0.8 |PCF1013CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000] 200.00/M | ECH-U1H122JB5 

(7163) | 400| .068 | 4.4 |PCF1436CT-ND@ 10.91 94.58 363.75] 1,000 | 437.00] Ecw-U4683v17 50 | 0015 | 0.8 |PCF1014CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000| 200.00/M | ECH-U1H152JB5 

3925 | 400] .082 | 3.4 |PCF1437CT-ND 40.91 94.58 363.75] 1,000 437.00 | ECW-U4823V17 50 | .0018 | 0.8 |PCF1015CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000] 200.00/M | ECH-U1H182JB5 

(9863) | 400} .10 4.0 |PCF1438CT-ND@ 11.70 101.40 390.00] 1,000 468.00 | ECW-U4104V17 50 | .0022 | 0.8 |PCFI016CT-ND® 3.86 33.44 128.63 | 3,000} 154.00/M | ECH-U1H222JB5 

3931 |400| 12 | 38 |PCFI439CT-ND 11.70 101.40 390.00| 1,000 | 468.00] ECW-Uat2avi7 50 | .0027 | 0.8 |PCF1017CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000] 200.00/M | ECH-U1H272JB5 

(9880) |400| .15 | 4.6 |PCF1440CT-ND@ 12.49 108.23 416.25] 1,000 | 500.00) ECW-U4154V17| 4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant (Continued) 

Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1803 


3° SMT Capacitors 
Panasonic 5!" Capacitors 


ECH-U(B) Series (Cont.) 


Digi@Reel? ECH-U(X) Series 


Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 


+ Rated Voltage: 10VDC, 16VDC, 50VDC 


* Capacitance Tolerance: 2%, 5% » Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s 
* Dissipation Factor: <0.6% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: >3000MOQ (20°C, 60s) * Reflow Soldering 


Dim. Cut Tape Conditions: 260°C maximum, 30 seconds maximum at more than 230°C (temperature at cap surface) 
Case | WV} Cap. | H_ |Digi-Key Pricing Tape and Reel | panasonic 
Size | DC| pF | (mm) |Part No. 10 100 500 Qty. | Pricing | PartNo. Dim. Cut Tape 
50 | 0033 | 0.8 |PCF1018CT-ND@ 5.85 50.70 195.00 |3,000| 234.00/M |ECH-U1H332JB5| | Case | WV) Cap. | H_ | Digi-Key Pricing Tape and Reel | Panasonic 
50 | .0039 | 0.8 |PCF1019CT-ND 6.00 52.00 200.00 | 3,000] 240.00/M | ECH-U1H392uB5 | [Size | DC | uF (mm) | Part No. 0 es OO OE Oye Meio RartiNo: 
50 | 0047 | 0.8 |PCF1020CT-ND 619 53.63 206.25 | 3,000) 248.00/M | ECH-U1H472JB5 ECHU(X)/(ishi Grade lly pe)i2 7c olerance enous Only, 
1206 | «o| cose | og \eemoetonnin 634 5493 211.25 |3.000/ 254.00 | ECH-U1H562/B5 10 | 0033 | 0.7 |PCF1523CT-ND® 2.94 25.51 98.13] 4,000 | 118.00/M | ECH-U01332GX5 
(2216) | | cose. | og (peeimemeann 653 5655 217.50 |3.000| 261.00/M | ECH-U1H682/B5 10 | 0039 | 0.7 |PCF1524cT-ND 2.94 25.51 98.13] 4,000 | 118.00/M | ECH-U01392Gx5 
50 | 0082 | 1.0 IBeEIRaTerEN 664 57.53 221.25 13.0001 266.00/M | ECH-U1H822I85 10 | .0047 | 0.7 | PCF1525CT-ND® 2.94 25.51 98.13) 4,000 | 118.00/M | ECH-U01472GX5 
60 | 01 | 1.0 neenemenante 690 59.80 230.00 |3.000| 276.00/M | ECH-U1H103/B5 10 | .0056 | 0.7 |PCF1526CT-ND 2.94 25.51 98.13) 4,000 | 118.00/M | ECH-U01562GX5 
50) 012 | 1.0 IBeERaSGrNT 7.05 61.10 235.00 12,0001 289.00/M | ECH-U1H1231B5 16 | 0001 | 0.7 |PCF1441CT-ND® 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C101GX5 
60 | 015. | 1.0: (neetneeente 724 62.73 241.25 |2.000| 290.00 | ECH-U1H153/B5 16 |.00012| 0.7 |PCF1442CT-ND 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C121GXx5 
so ot | 1.4 (Reeieieennte 743 6435 247.50 |2.000| 297.00 | EcH-U1H183/B5 16 |.00015| 0.7 |PCF1443CT-ND 2.74 23.73 91.25] 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C151Gx5 
(a2) 50 022 | 1.4 |PcrtozecT-ND 7.69 66.63 256.25 | 2,000| 308.00/M | ECH-U1H223/85 : i ef cE ee mh Eas es pe Det Sera 
50 | .027 | 1.4 |PCF1029CT-ND 7.99 69.23 266.25 | 2,000 | 320.00/M | ECH-U1H273JB5 : ; ; 25 | 4) ‘ 
50 033 | 2.0 IBEERRSOGTTS 657 56.91 218.88 12,000) 263.00/M | ECH-U1H333/B5 16 |.00027 | 0.7 |PCF1446CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U10271GX5 
50 | 039 | 20 \RemieerenNnl 878 76.05 292.50 |2.000| 351.00/M |ECH-uiHag3ue5 | | 0603 | 16 |.00033] 0.7 |PCFI447CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C331Gx5 
(1608) | 16 |.00039| 0.7 | PCF1448CT-NDe 2.74 23.73 91.25] 4,000 | 110.00/M | ECH-U10391Gx5 
ECH-U(C) Series 16 |.00047| 0.7 | PCF1449CT-ND® 2.74 23.73 91.25] 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C4716x5 
16 |.00056| 0.7 |PCF1450CT-ND 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U10561Gx5 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Rated Voltage: 50VDC, 100VDC * Capacitance 46 |.00068| 0.7 |PCF1451CT-ND@ 274 23.73 91.25] 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C681GX5 
Tolerance: 2%, 5% * Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage 17576 1t0:88 + Dissipation 6 1.000821 0.7 |PCF1452CT-NDe 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U10821GXx5 
aed 50.6% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: =3000MO (20 C, 60s) * Soldering Conditions: (Flow) 16 | 001 07 |PCri453CT-NDe 274 28.73 91.25] 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C1026X5 
maximum and 5 seconds maximum; (Reflow) 260°C maximum, 30 seconds maximum at more than 
280°C (lenperaturé at cab eurface) 16 | 0012 | 0.7 |PCF1454CT-ND® 2.74 23.73 91.25] 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C1226x5 
16 | .0015 | 0.7 |PCF1455CT-ND® 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U101526x5 
alga Dim. ne cates sical : 16 | .0018 | 0.7 |PCF1456CT-ND® 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U10182GX5 
beset) a roa Diol Key 0) ao Sea Banesonle 16 | 0022 | 0.7 |PCF1457CT-NDe 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C2226x5 
EGHEUTE)I ini GTRAGIT psy IZSATGle TENTS RS HOWTRIOW 16 | .0027 | 0.7 |PCF1458CT-NDe 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C2726x5 
10 | .0068 | 0.9 |PCF1527CT-ND 2.94 25.51 98.13] 3,000 | 118.00/M | ECH-U01682GX5 
50 | .047 | 1.4 | PCF1162CT-ND@ 5.18 44.92 172.75] 3,000 | 207.00/M | ECH-U1H473GC9 10 | 00a | 09 (Reemoneann 5 pan 295 Ske C613 8 000i) 41B GOAN BCH UOieeoays 
rotg | 22 | 056 | 20 | PoFt163CT-NDe 5.51 47.78 183.75] 3,000 | 221.00/M | ECH-U1H563GC9 10 | 01 | 09 eeteoeenttintes 504.2581 981g a.o00 |1é.o0 |ECHUOLIGaGKs 
(4833) | 50 | 068 | 2.0 |PCRIIO4CT-ND® 5.85 50.67 194.88/ 3,000 | 234.00/M | ECH-U1HG83GC9 10 | .o12 | 09 |PCF1530CT-ND 3.57 30.91. 118.88) 3,000 | 143.00/M | ECH-U01123Gx5 
50 | 082 | 2.4 | PCFIT6SCT-ND® 6.47 56.03 215.50) — — |ECH-U1H8236C9 to | .015 | 09 |PCF1531CT-NDe 3.57 30.91 118.88 | 3,000 | 143.00/M | ECH-U01153GX5 
50 | 10 | 28 |PCF1166CT-ND® 7.13 61.78 237.63] 2,000 | 285.00/M | ECH-U1H104GC9 10 1018 10.9 | PCF1592CT-ND 3.57 30.91 118.88] 3,000 | 143.00/M |ECH-UD1183Gx8 
50 | 12 | 1.8 |PCFI167CT-ND® 8.75 75.79 291.50) 3,000 | 350.00/M | ECH-U1H124GC9 10 | .022 | 1.1 |PCF1533CT-ND® 3.57 30.91 118.88 | 3,000 | 143.00/M | ECH-U01223GX5 
2416 | 50] .15 | 2.4 | PCFI168CT-ND 9.99 86.58 333.00] 2,000 | 400.00/M | ECH-U1H154GC9 ots) 10 | 027 | 1.4 |PCF1534CT-ND® 3.90 33.77 129.88 | 3,000 | 156.00/M | ECH-U01273GX5 
(6041) | 50 | 18 | 2.8 |PCF1169CT-ND® 11.40 98.77 379.88} — — | ECH-U1H1846C9 16 | 0033 | 0.9 |PCF1171CT-ND® 3.17 27.46 105.63 | 3,000 | 127.00/M | ECH-U103326x5 
50 | .22 | 3.2 |PCF1170CT-ND@ 12.93 112.06 431.00] — — | ECH-U1H224GC9 16 | .0039 | 0.9 | PCF1172CT-ND® 3.17 27.46 105.63 | 3,000 | 127.00/M | ECH-U103926Xx5 
100; .01 | 1.4 | PCFI494CT-ND@ 7.03 60.91 234.25] 3,000 | 281.00/M |ECH-U1103GC9 16 | .0047 | 0.9 |PCFI173CT-ND® 3.17 27.46 105.63 | 3,000 | 127.00/M | ECH-U1C4726x5 
100] .012 | 1.4 | PCF1495CT-ND 7.03 60.91 234.25] 3,000 | 281.00/M | ECH-U11236C9 16 | .0056 | 0.9 |PCF1174CT-ND® 3.17 27.46 105.63 | 3,000 | 127.00/M | ECH-U1C5626x5 
4913 | 100] .015 | 2.0 |pcrtagecT-nD 7.03 60.91 234.25] 3,000 | 281.00/M | ECH-U1153GC9 16 | .0068 | 0.9 |PCF1175CT-ND 3.17 27.46 105.63 | 3,000 | 127.00/M | ECH-U1C6826x5 
(4833) | 400] 018 | 2.0 |pcr1497cT-ND 7.03 60.91 234.25] 3,000 | 281.00/m | ECH-U1183GC9 16 | 0082 | 1.1 |PCF1176CT-NDe 3.48 30.19 116.13] 3,000 | 139.00/M | ECH-U1C8226x5 
100] .022 | 2.4 | PCF1498CT-ND 7.76 67.21 258.50] 2,000 | 310.00/M | ECH-U1223GC9 16 01 1.4 | PCF1177CT-ND@ 3.48 30.19 116.13) 3,000 | 139.00/M | ECH-U1C103GX5 
100 | .027 | 2.8 |PCF1499CT-ND@ 8.00 69.29 266.50] 2,000 | 320.00/M |ECH-U1273GC9 16 | .012 | 0.9 |PCF1178CT-ND 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1C123GX5 
100) 033 | 1.8 | PCFIS00CT-ND 945 61.90 315.00| 3,000 | 378.00/m | EcH-U1333GC9 16 | .015 | 0.9 |PCF1179CT-ND® 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1C153GX5 
too! 039 | 20 |pcrisoicT-np 9.67 83.79 322.25] 3.000 | 387.00/M | ECH-U1393Gc9 16 | .018 | 0.9 |PCF1180CT-ND® 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1C183GX5 
(Gost) 100] .047 | 2.4 | PCF1s02CT-ND 10.18 88.21 339.25) 2,000 | 407.00/M | ECH-U1473GC9 ae i pes a eee i see Hes a an Sabie 
100] .056 | 2.8 | PCF1503CT-ND 10.42 90.29 347.25] 2,000 | 417.00/M | ECH-U1563GC9 : E : : E82 E 
100 | .068 | 3.2 | PCF1504CT-ND® 11.15 96.59 371.50] 2,000 | 446.00/M | ECH-U1683GC9 18) 33 EEE aS HO S027, 7199.08) 12 0001) GROOM (ECHL GS8axS 
aon | 100] 082 | 28 |PcrisoscT-no 14.05 121.78 468.38] 1,500 | 562.00/M |ECH-U1823GC9 i: a eale lel te ae ca pe te oan pedis 
(7150) | 100) -10 | 0 ECE Ag D124 78468981800.) 62:00 EG Ui0dec8 16 | .056 | 15 |PCF1186CT-ND® 5.22 45.27 174.13 | 2,000 | 209.00/M | ECH-U1C563Gx5 
100} 12 | 3.4 | PCF1507CT-ND 14.66 127.04 488.63| 1,500 | 586.00/M | ECH-U1124GC9 win | 16 | 068 | 15 |pcrtt870T-NDe 522 4597 174.13 |'2,000| 2900 |ECHUIeeesexs 
gaps | 102] 15 ) 34 (RCRieDoe eae) 16-09 19943. 596-25) 1,000 | 644.00 /ECH-UTTS4GCV | | (3995) / 46 | .oe2 | 2.1 |BOHInBsOINDe 6.29 54.54 209.75] 2,000 | 252.00/M | ECH-U1C8236x5 
(7163) | 100} -18 | 40 eee 17.98 185.81 599.25) 1,000 | 719.00 ) ECH-U11846CV 16 | 10 | 21 |Pcrtis9cT-noe 6.29 54.54 209.75 | 2,000 | 252.00/M | ECH-U1C104Gx5 
100) 22] 4.8 | PCFISIOCT-ND@ 19.62_170.07 654.13) 1,000 | __785.00 | ECH-U12246CV 50 | .0001 | 0.9 |PCF1284CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M |ECH-U1H101GX5 
ECH-U(C) (High Grade Type) 5% Tolerance Reflow/Flow 50 |.00012| 0.9 | PCF1285CT-ND 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H121GX5 
50 | .047 | 1.4 | PCFI153CT-ND® 4.93 42.74 164.38) 3,000 | 197.00/M | ECH-U1H473JC9 50 |.00015| 0.9 | PCF1286CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H151GX5 
4913 50 | 056 ) 2.0 | PCFI154CT-ND@ 5.27 45.63 175.50) 3,000 | 211.00/M | ECH-U1H563JC9 50 |.00018| 0.9 | PCF1287CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H181GX5 
(4833) | 50 | 068 | 2.0 | PCF1155CT-ND@ 5.55 48.13 185.13] 3,000 | 222.00/M | ECH-U1H683JC9 50 |.00022| 0.9 | PCF1288CT-ND® 3.04 26.33. 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H221GX5 
50 | 082 | 2.4 |PCF1156CT-ND@ 6.18 53.53 205.88] 2,000 | 247.00/M | ECH-U1H823JC9 50 |.00027| 0.9 | PCF1289CT-ND® 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H271GX5 
50 | 10 | 2.8 |PCF1157CT-ND® 6.72 58.21 223.88] 2,000 | 269.00/M | ECH-U1H104JC9 50 |.00033| 0.9 |PCF1290CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H331GX5 
50 | 12 | 1.8 |PCFI158CT-ND@ 8.33 72.22 277.75] 3,000 | 333.00/M | ECH-U1H124JC9 50 |.00039| 0.9 | PCF1291CT-ND® 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H391GX5 
oatg | 50 | 15 | 24 | PCFI159CT-ND® 9.49 82.26 316.38] 2,000 | 380.00/M | ECH-U1H154JC9 gos | 50 |.00047| 0.9 | PCF1292CT-ND® 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H471GX5 
(6041) | 50 | 18 | 2.8 |PCF1160CT-ND® 12.49 108.23 416.25) 2,000 | 500.00/M | ECH-U1H184JC9 (2012) | 50 |.00056| 0.9 | PCF1293CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H561GX5 
50 | .22 | 3.2 |PCF1161CT-ND@ 12.35 107.02 411.63) 2,000 | 494.00/M | ECH-U1H224JC9 50 | .00068) 0.9 | PCF1294CT-ND® 3.04 26.33 101.25] 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H681GX5 
t00! 01 | 14 |PCRI477CT-NDe 630 54.60 210.00| 3,000 | 252.00/M |ECH-Ut103Jc9 50 |.00082| 0.9 | PCF1295CT-ND® 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H821GX5 
too! .o12 | 14 | pcr14zact-No 630 54.60 210.00 3,000 | 252.00/m | ECH-U1123IC9 50 | .001 | 0.9 |PCF1296CT-ND® 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H102GX5 
113 |100| 018 | 20 |pcrtazact-no 630 54,60 210.00| 3.000 | 252.00/M | ECH-U1153/C9 50 | .0012 | 0.9 | PCF1297CT-ND® 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H122GX5 
(4833) | 100] .018 | 2.0 | PCF1480cT-ND 6.30 54.60 210.00) 3,000 | 252.00/M | ECH-U1183JC9 50 | .0015 | 0.9 | PCFI298CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H152GX5 
100| 022 | 2.4 |ReRiteeetnin 654 5671 218.13/ 2.000 | 262.001m |EcH-U1223IC9 50 | .0018 | 0.9 |PCFI299CT-NDe 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H182GX5 
7001 a7 | 38 ROR 78. 758:79° 206-141 2.000. |-arnioormal| EGHD127aN09 50 | .0022 | 0.9 | PCF1300CT-NDe 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H222GX5 
100 .033 | 1.8 | PCF1483CT-ND@ 8.00 69.29 266.50] 3,000 | 320.00/M |ECH-U1333JC9 os oe a ers a ae we aS ee eens 
2416 He oe ules Le ape re pet Sin ce 50 | .0039 | 0.9 | PCF1303CT-NDe 3.84 33.28 128.00 3,000 | 154.00/M | ECH-U1H392GX5 
(6041) d ; : : eel : 50 | .0047 | 0.9 | PCF1304CT-ND@ 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1H472GX5 
100] .056 | 2.8 | PCF1486CT-ND 8.84 76.64 294.75] 2,000 | 354.00/M | ECH-U1563JC9 1208 | cn | ose | 09 (ROREeCrtntnes ad 44 98 198100 9.000) 1EA 00M |PGHSIRIFSORxs 
100 | .068 | 3.2 | PCF1487CT-ND 9.21 79.79 306.88) 2,000 | 368.00/M | ECH-U1683JC9 (2216) | <3 | oss | 0.9 lBnetaecerinnes 94 33.28 128.001 3,000 | 154.00/M | ECH-U1Le82Gx5 
nang | 12) 082) 23 eRe C IND 12.60 109.20 420.00) 1,500 | 504.00/M | ECH-U1823JC9 50 | 0082 | 1.1 | PCFI3070T-ND® 4.20 36.37 139.88 | 3,000 | 168.00/M | ECH-UTH822GXS 
(7150) | 190] -10 | 3.0 | PoFt4s9cT-no 13.08 113.39 436.13| 1,500 | 523.00/M | ECH-U1104JC9 50 | .o1 | 1.1 |PCr1308CT-ND® 420 36.37 139.88 | 3.000 | 168.00/M |ECH-U1H103GX5 
100} .12 | 3.4 | PCF1490CT-ND 13.20 114.43 440.13] 1,500 | 528.00/M | ECH-U1124JC9 50 | 012 | 41 | PCFIZ09CT-NDe 420 36.37 139.88 | 2,000 | 168.00/M | ECH-U1H123GX5 
100) .15 | 3.4 |PCF1491CT-ND 14.32 124.09 477.25] 1,000 | 573.00 | ECH-U1154JCV (5225) 50 | 015 | 14 |PCF1310CT-ND@ 4.20 36.37 139.88 2,000 | 168.00/M | ECH-U1H153Gx5 
Gia) 100) .18 | 4.0 | PCF1492CT-ND 15.80 136.89 526.50] 1,000 | 632.00 | ECH-U1184JCV 50 | .018 | 1.5 |PCFI311CT-NDe 4.55 39.46 151.75 | 2,000 | 182.00/M | ECH-U1H183GX5 
100} .22 | 4.8 | PCF1493CT-ND@ 17.15 148.66 571.75| 1,000 | 686.00 |ECH-U1224JCV_| 4 For Tape and Reel part number change CT-ND to TR-ND. @ ROHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic ST Capacitors DigtRCCN | | wy | cap. | lonney ee are pas 
ECW-U and ECH-U — Size | DC | yr |(mm)| Part No. 10 100 500 | Oty. | Pricing | PartNo. 
ECH-U(X) Series (Cont.) 16 | .015 | 0.9 |PCF1198CT-ND@ 3.66 31.72 122.00 | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1C153Jx5 
Dim. Cut Tape 16 | .018 | 0.9 |PCF1199CT-ND 3.66 31.72 122.00] 3,000 | 146.00/M | ECH-U1C183Jx5 
Case | WV | Cap. | H_|Digi-Key Pricing Tape and Reel$ | Panasonic 16 | .022 | 0.9 |PCF1200CT-ND® 3.66 31.72 122.00] 3,000 | 146.00/M | ECH-U1C223JX5 
Size | DC | pF | (mm)| Part No. 10 100 500 | Qty. | Pricing |Part No. Gate) ie | 027 | 1.1 |PCF1201CT-ND 4.02 34.81 133.88 | 3,000 | 161.00/M | ECH-U1C273JX5 
50 | 022 | 1.5 |PCFI312CT-NDe 4.55 39.46 151.75 | 2,000 | 182.00/M | ECH-U1H223GX5 16 | 093 | 11 (eeeeeCernnes 4.02 3481 133.88 3,000 | 161.00/M | ECH-U1C333JX5 
4210 | 50 | .027 | 1.5 |PCF1313CT-NDe 4.55 39.46 151.75 | 2,000 | 182.00/M | ECH-U1H273GX5 461 039) 415 IBSEN 433-8754 144.38 2,000 | 173.00/M | ECH-U103031K5 
(3225) | 50 | 033 | 2.1 )PCF1314CT-NDe 5.22 45.27 174.13 | 2,000 | 209.00/M | ECH-U1H333GX5 4. | 047 | 15 [peeontenines 433 3754 144.38 | 2000 | 173.00/m | ECH-U1G4734X5 
50 | .039 | 21 |PCF1315CT-NDe 5.22 45.27 174.13 | 2,000 | 209.00/M | ECH-U1H393GX5 161 058-1 15 TRGEISOEEENT S07 ag aden ans ool oon cond TECEEIOSeaixe 
50 | 047 | 1.5 |PCF1548CT-NDe 5.18 44.92 172.75 | 3,000 | 207.00/M | ECH-U1H473GX9 } : 
sora | 52 | -058 | 15. |PortS49cT-NDe 5.51 47.78. 183.75 | 3,000 | 221.00/M |ECH-U1H563GX9 an : a ies deans Mes poe ate sore ie 
(4833) 50 | .068 | 1.5 |PCF15SOCT-ND@ 5.85 50.67 194.88] 3,000 | 234.00/M | ECH-U1H683GX9 ; ; PL 088 -calet 19080 es ; 7 7 
50 | 082 | 2.1 |PCFISS1CT-ND@ 6.47 56.03 215.50 | 3,000 | 259.00/M | ECH-U1H823GX9 16 | 10_| 21 [RGGIZOBCIENDS, S88 101,04 7198.96 | 2,000 | 230,007 [EC UIGIORIKS: 
50 | 10 | 2.1 | PCFI552cT-ND® 7.13 61.78 237.63 | 3,000 | 285.00/M | ECH-U1H104GX9 50 | 0001 | 0.9 /ECHISIGCTND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M /ECH-UTHI01Jx5 
50 | 12 | 1.9 |PCF1553CT-ND@ 8.75 75.79 291.50 | 3,000 | 350.00/M | ECH-U1H124GXx9 50 |.00012) 0.9 | PCF1317CT-ND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H121JX5 
2416 | 50 15 1.9 | PCF1554CT-ND@ 9.99 86.58 333.00 | 3,000 | 400.00/M | ECH-U1H154GX9 50 |.00015) 0.9 | PCF1318CT-ND@ 2.86 24.77 95.25] 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H151JX5 
(6041)| 50 | 18 | 25 |PCri555cT-ND 11.40 98.77 379.88 | 2,000 | 456.00/M | ECH-U1H184Gx9 50 |.00018| 0.9 | PCF1319CT-ND 2.86 24.77 95.25] 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H181Ux5 
50 | 22 | 2.8 |PCF1556CT-ND 12.93 112.06 431.00 | 2,000 | 517.00/M | ECH-U1H2246x9 50 |.00022| 0.9 | PCF1320CT-ND® 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H221JX5 
h Grade Type) 5% Tolerance, Reflow Only 50 |.00027| 0.9 | PCF1321CT-ND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H2710X5 
10 | 0033 | 0.7 |PCF1511CT-ND 2.78 24.08 92.63 | 4,000 | 111.00/M | ECH-U01332JX5 50 |.00033| 0.9 | PCF1322CT-ND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H331UX5 
10 | .0039 | 0.7 |PCF1512CT-ND 2.78 24.08 92.63 | 4,000 | 111.00/M | ECH-U01392JX5 50 |.00039| 0.9 | PCF1323CT-ND 2.86 24.77 95.25] 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H391JX5 
10 | 0047 | 0.7 )PCF1513CT-ND@ 2.78 24.08 92.63 | 4,000 | 111.00/M | ECH-U01472Jx5 0305 | 50 |.00047| 0.9 |PCF1324CT-ND@ 2.86 24.77 95.25] 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H471UX5 
10 | .0056 | 0.7 | PCFIS14CT-ND 2.78 24.08 92.63) 4,000 | 111.00/M | ECH-U01562JX5 (2012) | 50 |.00056| 0.9 | PCF1325CT-ND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H561JX5 
16 | .0001 | 0.7 |PCF1459CT-NDe 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C101Jx5 50 1.00068] 0.9 /PCFIa26CT-ND 286 2477 95.25] 3.000 | 114.00/M TECH-U1H681Ix5 
16 |.00012| 0.7 |PCF1460CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C121Jx5 50 | 00080 | 0.9 IpRRReneRnND 286 2477 95.251 3,000 | 114.00/M |ECH-UIH8214X5 
pie - i bate a oF vee Here at ie 50 | .001 | 0.9 |PCFI328CT-ND@ 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H102JX5 
16 | .00022| 07 | PCF1463CT-ND 2.63 22.75 87.50 4,000 | 105.00/m | ECH-U1c221JXs al core | og MMM occ cane eon leven | taza leenumieane 
16 |.00027| 0.7 | PCF1464CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C271JX5 : : : : zeal al : 
oso3 | 16 |.00033| 0.7 |PCFI465CT-ND® 263 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C331JX5 50 | 0018 | Oo Ress ee Coen eee [aoe tue [eae alee 
(1608) | 16 |.00039| 0.7 |PCF1466CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1c391Ux5 ue ioe Inge oS 2,80". ATE 90:25 / 8.000 11S OOM FEGH SUL eee Xe 
16 |.00047] 0.7 |PCF1467CT-NDe 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C471JX5 50 | .0027 | 0.9 RGRISSICINS, 200 BAT “95.26 |:8,000)| 1a. 00/M, FECH UI H272IKS 
16 |.00056| 07 |PCr146acT-ND 263 2275 87.50 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C561UX5 50 | 0033 | 0.9 | PCFI334CT-ND® 3.66 31.72 122.00 | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1H332Ux5 
16 | .00068| 0.7 |PCF1469CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C681JX5 50 | .0039 | 0.9 )PCFI335CT-ND 3.66 31.72 122.00 | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1H392UX5 
16 |.00082] 0.7 |PCF1470CT-ND 2.63 22.75 87.50] 4,000] 105.00/M |ECH-U1C821JX5 50 | .0047 | 0.9 | PCF1336CT-ND@ 3.66 31.72 122.00) 3,000 | 146.00/M | ECH-U1H472JX5 
16 | .001 | 0.7 |PCF1471CT-NDe 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C102Jx5 aon) 50 | 0056 | 0.9 |PCF1337CT-ND 3.66 31.72 122.00] 3,000 | 146.00/M | ECH-U1H562UXx5 
16 | 0012 | 0.7 |PCF1472CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C122Jx5 50 | .0068 | 0.9 | PCF1338CT-NDe 3.66 31.72 122.00 | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1H682UX5 
16 | .0015 | 0.7 |PCF1473CT-NDe 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C152Jx5 50 | 0082 | 1.1 | PCF1339CT-ND 4.02 34.81 133.88 | 3,000 | 161.00/M | ECH-U1H822JX5 
16 | .0018 | 0.7 |PCF1474CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C182Jx5 50 | .o1 | 1.1 |PCF1340CT-NDe 4.02 34.81. 133.88 | 3,000 | 161.00/M | ECH-U1H103uX5 
16 | .0022 | 0.7 | PCF1475CT-ND® 2.63 22.75 87.50 | 4,000 ) 105.00/M | ECH-U1C222JX5 50 | .012 | 1.4 | PCF1341CT-ND 4.02 34.81 133.88] 2,000 | 161.00/M | ECH-U1H123UX5 
16 | 0027 | 0.7_| PCF1476CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C272JXx5 50 | .015 | 14 |PCF1342cT-ND@ 4.28 37.05 142.50 | 2,000 | 171.00/M | ECH-U1H153JX5 
10 | .0068 | 0.9 /RCRISISC TENG 2.78 24.08 92.63 | 3,000 | 111.00/M | ECH-UO1682Ix5 50 | .018 | 1.5 |PCF1343CT-NDe 4.33 37.54 144.38 | 2,000 | 173.00/M | ECH-U1H183JX5 
10 | .0082 | 0.9 |PCF1516CT-ND 2.78 24.08 92.63 | 3,000 | 111.00/M | ECH-U01822JXx5 1210 | cn | ooo | 1.5 |ReReMertnte 493 3754 144.38 | 2,000 | 173.00/m |ECH-UH229ux8 
10 | .01 | 0.9 |PCF1517CT-ND® 2.78 24.08 92.63 | 3,000 | 111.00/M | ECH-U01103UX5 (3228) | | 0o7 | 15 [Rees faa ca7 ea, ta aa >ig00) M7 ODA LECH HTS INE 
10) ow | 00 FRE 240 2040 tat) sooo] taann feos-unrizans 30°} 08s] 21 [PORSHECT:NDe | 500 #832 76663] 2000] 20 00m [EOH-UTHSKS 
10 | .018 | 0.9 |PCF1520CT-ND 3.40 29.48 113.38 | 3,000 | 136.00/M | ECH-U01183JX5 = 2 aie os oa ee an ae a 
10 | .022 | 1.1. |PCF1521CT-NDe 3.40 29.48 113.38 | 3,000 | 136.00/M | ECH-U01223JX5 : : ; : ee ; 
osos | 10 | 027 | 11 |pcrts220T-ND 373 92.34 12438 | 3.000 | 149.00/m |ECH-UO1273Jx5 srg | 22 | 258 | 15 |PCrtSseCT-ND® 5.27 45.63. 175.50 | 3,000 | 211.00/M | ECH-U1H563JX9 
(2012) | 16 | 0033 | 0.9 |PCF1190CT-ND® 2.99 25.94 99.75| 3,000| 120.00/M JECH-U1C332Jx5 | | (4833) | 9° | -068 | 1.5 | PCFISS9CT-ND@ 5.55 48.13 185.13 | 3,000 | 222.00/M | ECH-UTH683JX9 
16 | 0039 | 09 \PCFti91CT-NDe 299 25.94 99.75| 3,000 120.00/m | ECH-Uic392Ux5 50 | .082 | 21 | PCFI560CT-NDe 6.18 53.53 205.88 | 3,000 | 247.00/M | ECH-U1H823JX9 
16 | .0047 | 0.9 |PCF1192CT-NDe 2.99 25.94 99.75 | 3,000 | 120.00/M | ECH-U1C472Jx5 50 | 10 | 21 | PCFIS6ICT-ND® 6.72 58.21 223.88 | 3,000 | 269.00/M | ECH-U1H104Jx9 
16 | 0056 | 0.9 |PCF1193CT-ND 2.99 25.94 99.75 | 3,000 | 120.00/M } ECH-U1C562UX5 50 | 12 | 1.9 | PCF1562CT-ND@ 8.33 72.22 277.75 | 3,000 | 333.00/M | ECH-U1H124Jx9 
16 | .0068 | 0.9 |PCF1194CT-NDe 2.99 25.94 99.75 3,000 | 120.00/m | ECH-U1C682Jx5 2416 | 50 | 15 | 1.9 |PCFI563CT-ND® 9.49 82.26 316.38 | 3,000 | 380.00/M | ECH-U1H154Jx9 
16 | 0082 | 1.1 |PCF1195CT-ND 3.35 29.02 111.63 | 3,000 | 134.00/M | ECH-U10822Jx5 (6041) 50 | 18 | 25 |PCFI564CT-ND@ 12.49 108.23 416.25 | 2,000 | 500.00/M | ECH-U1H184JXx9 
16 | 01 | 1.1 |PCF1196CT-NDe 3.35 29.02 111.63 | 3,000 | 134.00/M | ECH-U1C103Jx5 50 | 22 | 28 | PCF1I565CT-NDe 12.35 107.02 411.63 | 2,000 | 494.00/M | ECH-U1H224JX9 
16 | .012 | 0.9 | PCF1197CT-ND® 3.66 31.72 122.00 | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1C123JX5 + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 


Panasonic sit Capacitors ECP-u (SF Submicron) 


FEATURES: ¢ Small in size * Low ESR ° Excellent sound quality 


APPLICATIONS: ¢ Coupling * Decoupling * Noise Reduction 


SPECIFICATIONS: ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Dissipation Factor: 1.5% maximum (20°C, 1kHz) 
¢ Withstand Voltage: Between terminals rated voltage (VDC) x 175%, 1 to 5s * Insulation Resistance: C<0.33uF: 
1000MQ minimum (20°C, 16VDC, 60s), C>0.33yF: 300MQ minimum (20°C, 16VDC, 60s) »* Soldering Reflow 


Conditions: 240°C maximum and 30 seconds maximum at more than 210°C (temperature at cap surface) 


Reel” 


Note: Solder paste/flux shall have less than 0.1wt% halogen content. Element Type / Case Size Dimensions 2 a = 
Storage: The unpacked products shall be kept in polyethylene bag together with well-dried silica-gel (from 5g to J2 (0805 08 24 14 
10g) or be kept in storage at a temperature of 25°C, with a humidity less than 50% RH. This capacitor shall be Ue ae ( ) 2 
used in only reflow method. Don’t use in flow, dipping, or VPS soldering method. H1-H2-H3 (1206) 1.8 3.6 1.4 
A recommended solder paste thickness is between 0.10 (mm) and 0.15 (mm). G2 (1210) 1.8 3.6 2.3 
wy Cap. Dimensions - mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Case Size Lilt uF IE WwW H e1 g Type | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing —_| Part No. 
ECP-U (A) Type — 20% Tolerance 
0805 (2012) | 16 0.10 2.0 1.25 1.0 0.45 + 0.25 | 0.6min. J2 | PCF1126CT-ND 3.30 28.60 110.00 | PCF1126TR-ND 3,000 132.00/M | ECP-U1C104MA5 
16 0.15 3.2 1.6 0.8 0.65+0.3 | 1.0min. Hi | PCF1127CT-ND 3.94 34.13 131.25 | PCF1127TR-ND 3,000 158.00/M | ECP-U1C154MA5 
16 0.22 3.2 1.6 0.8 0.65+0.3 | 1.0min. Hi | PCF1128CT-ND 4.61 39.98 153.75 | PCF1128TR-ND 3,000 185.00/M | ECP-U1C224MA5 
1206 (3216) | 16 0.33 3.2 1.6 1.0 0.65+0.3 | 1.0min. H2 | PCF1129CT-ND 4.61 39.98 153.75 | PCF1129TR-ND 3,000 185.00/M_ |ECP-U1C334MA5 
16 0.47 3.2 1.6 14 0.65+0.3 | 1.0min. H3 | PCF1130CT-ND 5.25 45.50 175.00 | PCF1130TR-ND 2,000 210.00/M | ECP-U1C474MA5 
16 0.68 3.2 1.6 14 0.65+0.3 | 1.0min. H3 | PCF1131CT-ND 5.25 45.50 175.00 | PCF1131TR-ND 2,000 210.00/M | ECP-U1C684MA5 
1210 (3225) | 16 1.0 3.2 25 14 0.65+0.3 | 1.0min. G2 | PCF1132CT-ND 5.85 50.70 195.00 | PCF1132TR-ND 2,000 234.00/M | ECP-U1C105MA5 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1805 


_ 
Panasonic M-Series Polyester and Foil Capacitors 


Features: 

High insulation resistance. Non-inductive 
construction: with tinned copper leads welded to 
the foils. High peak current capability. Solvent- 
resistant resin coated body. 


Applications: 


Electrical Specifications: 

Capacitance Tolerance: +10% (K). Insulation 
Resistance: Greater than 10,000 m0. Dissipation 
Factor: Less than 1.0% at 1 KHZ. Dielectric 
Withstanding Voltage: 250% of rated voltage for 5 
seconds. Operating Temperature: -40°C ~ 80°C. 


Style: Straight Radial Leads 


faa 


Typical 
Capacitance Change 


Blocking, by-pass and coupling of D.C. and CMAX 
signals to VHF range. Pulse, logic and timing PANASONIC ECQ 4 
circuits. Light-duty pulse forming networks. Filter CROSS REFERENCE Te 
and noise suppression circuits. General purpose Sprague: 225P, 418P; Mepco: 713D1, 711D1, GMAX F 20 MIN 
usage. 719D1; TWR: 601PE, 601CPE; Pactron: PE, (787) —=|[-—#8 
Specifications: FM; Secor: MFDN, MFDR; Roederstein: 
tgs sh vis . eSlis read dle gs IT8Cz: KT1808; pees . Tinned Copper 20. 0 420 +40 460 480 +100 
. Operat ing lemperature range: AOC eB F Thompson: ED (Dip); Rubycon: F2x, F2S, Clad-Stee! Wire Temperature (°C) 
Construction: Polyester film, non-inductive, F3U; Nichicon: TDY; Nissiei: AMZ, AMX, AMR, 
phenolic/epoxy resin coating, wax impregnation. AMM. 
Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
uF [A | B | C |F21.25] G | d |PartNo. 10 100 1,000 5,000 10,000 | Part No. uF [A | B | C |F21.25] G | d |PartNo. 10 100 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
200 WV DC 18 |23.0]13.0/22.0] 18.5 0.8/P1056-ND | 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M | ECQ-M2184Kz 
001 | 9.0/5.0) 9.0) 5.5 | 2 | 0.6) P1029-ND@) 1.64 13.70 82.00 76.00/M 71.00/M|ECQ-M2102KZ) | 92 |23.0|14.0/23.0] 18.5 0.8|P1057-ND@| 4.32 36.00 215.00 200.00/M 187.00/M | ECQ-M2224Kz 
0012] 9.0} 5.0/9.0] 5.5 | 2 |06|P1030-ND@) 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M | ECQ-M2122kz 400 WV DC 
0015] 9.0 / 5.0) 9.5 | 5.5 | 3 )0.6/PI031-ND@) 1.40 11.63 69.00 65.00/M —60.00/M JECO-M2152KZ) | Ano T 449] 6.0 |10.0| 65 | 2 |0.6)P1059-ND®| 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M]ECO-m4122Kz 
0018] 9.0} 5.5)95] 5.5 | 3 |06|P1032-ND@) 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M | ECQ-M2182kz 
.0015}11.0] 6.0 |10.0] 65 | 2 |0.6/P1060-ND®| 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M | ECO-M4152KZ 
0022] 9.0 | 6.0 10.0) 5.5 | 3 |06/P1033-ND@) 1.37 11.40 68.00 63.00/M 59.00/M | ECQ-M2222kz 
.0018}11.0] 6.0 |10.0] 65 | 2 |0.6/P1061-ND®| 1.37 11.43 68.00 63.00/M  59.00/M | ECO-M4182KZ 
0027] 9.0} 5.0) 9.0] 5.5 | 3 |06|P1034-ND@) 1.45 12.08 72.00 67.00/M 63.00/M | ECQ-M2272Kz 
oos3}90|50/90/ 55 | 3 loelpioasnne! 41 1260 75.00 o.oo" @5.o0/M|eco-mogaokz| |-0022|11-0] 65 ]105] 65 | 2 [0.6|P1062-ND@] 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M | ECO-m4z2aKz 
oo39/120155/951 75 | 3 lo6|Ptos6-Noe! 1.40 11.63 69.00 65.00M 60.00m\Eca-meagoKz| |-0027|12.0] 6.0 |10.0) 7.5 | 2 |0.6|P1063-ND | 1.37 11.43 68.00 63.00/M _59.00/M | ECO-M4272KZ 
0047) 12.0] 6.0|95| 7.5 | 3 /0.6|/P1037-ND@) 1.45 12.05 72.00 67.00/M 63.00/M/EcO-m2472kz| |-0033)12.0| 6.5 10.5) 7.5 | 2 |0.6|P1064-ND@) 1.37 11.43 68.00 63.00/M —59.00/M | EC-M4332Kz 
0056} 12.0} 6.0} 9.5] 7.5 | 3 |0.6|P1038-ND@| 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M|ECQ-M2562KZ| |-0039| 12.0) 6.5 }10.5) 7.5 | 2 |0.6/P1065-ND | 1.37 11.43 68.00 63.00/M —59.00/M | ECO-M4392kZ 
.0068| 12.0] 6.0 }10.5) 7.5 | 3 |0.6|P1039-ND@) 1.38 11.48 69.00 64.00/M 60.00/M |ECQ-M2682KZ) |.0047/ 14.0] 6.0 |10.0) 9.5 | 2 |0.6/P1066-ND®| 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M | ECQ-M4472kz 
0082] 14.0] 5.5 }10.0) 9.5 | 3 |0.6|P1040-ND | 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M |ECQ-M2822KZ) |.0056/ 14.0] 6.0 |10.0) 9.5 | 2 |0.6/P1067-ND@| 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M | ECQ-m4562Kz 
01 /14.0| 6.0 /10.0) 95 | 3 |0.6)P1041-ND@| 1.57 13.08 78.00 73.00/M 68.00/M | ECQ-M2103KZ) | 9068]14.0/ 6.5 /10.5] 95 | 3 |0.6/P1068-ND | 1.37 11.43 68.00 63.00/M  59.00/M | ECO-M4682KZ 
012 )14.0} 6.0 10.5) 9.5 | 3 |0.6)P1042-ND | 1.58 13.13 78.00 73.00/M 68.00/M |ECQ-M2123KZ] | oog2|14.0| 6.5 |12.0| 9.5 | 3 |0.6|P1069-ND@| 1.41 11.75 70.00 65.00/M 61.00/M | ECO-M4822kz 
O15 |14.0/ 6.5 /11.5| 95 | 3 |0.6|P1043-ND | 1.42 11.85 71.00 66.00/M 62.00/M|ECO-M2153KZ) | 9, |449/79 1125) 95 | 3 loe|Pto70-NDe! 141 11.75 70.00 65.00 61.00 |ECa-m4103Kz 
018 |17.0] 6.5 |10.0| 125 | 3 ]0.6)P1044-ND@) 1.72 14.35 86.00 80.00/M 75.00/M) ECO-M2183KZ) | 1, | 474) 65 \4oq| 125 | 3 \o6|pio7t-noe| 149 1238 74.00 69.00/M 64.00/M |Eco-mat29Kz 
.022 17.0] 5.5 |11.0) 12.5 | 3 ]0.6/P1045-ND@| 1.75 14.60 87.00 81.00/M 76.00/M | ECQ-M2223KZ 
.015 }17.0] 6.5 |12.5] 125 | 3 |0.6/P1072-ND®) 1.49 12.38 74.00 69.00/M 64.00/M |ECQ-M4153KZ 
.027 17.0] 6.0 |11.0) 125 | 3 ]0.6/P1046-ND@] 1.59 13.28 79.00 74.00/M  69.00/M | ECQ-M2273KZ 
.018 |17.0] 7.0 13.0] 12.5 | 3 |0.6/P1073-ND®) 1.49 12.38 74.00 69.00/M 64.00/M |ECQ-M4183KZ 
.033 17.0] 6.5 |11.5) 125 | 3 |0.6|P1047-ND@| 1.70 14.13 84.00 78.00/M  73.00/M | ECQ-M2333KZ 
o39 1170/60 |135| 125 | 3 loelProse-no | 2.03 1690 101.00 94.00m se.oomleca-mesgskz| | 022 |17.0] 7.5 |135] 125 | 3 [0.6|P1074-ND@®| 1.64 13.65 81.00 76.00/M 71.00/M | ECO-M4223Kz 
047 [17.0] 65 |14.0| 125 | 3 ]0.6|P1049-ND@] 1.80 15.03 90.00 83.00/M 78.00/M|ECa-m2473kz| | 027 |20.0) 7.0 |14.5) 15.0 | 2 /0.7|P1075-ND | 1.79 14.90 89.00 83.00/M —77.00/M | ECQ-M4273KZ 
056 |20.01 6.5 |14.0/ 145 | 3 lo6lPi0s0-nn | 14.92 16.00 96.00 89.00/M 83,00/M|ECO-M2563Kz| | -033 |20.0] 7.5 |15.0] 15.0 | 2 |0.7|P1076-ND@) 1.90 15.85 95.00 88.00/M 82.00/M | ECO-M4333KZ 
068 |20.0| 7.0 |14.5} 14.5 | 3 |0.6/P1051-ND@! 2.03 16.90 101.00 94.00/M  88.00/M|ECQ-M2683KZ .047 | 20.0) 9.0 |16.5] 15.0 | 3 |0.7)P1078-ND@| 2.17 18.08 108.00 100.00/M 94.00/M | ECQ-M4473KZ 
.082 }20.0] 7.5 |15.0) 15.0 | 3 |0.6/P1052-ND | 2.08 17.30 103.00 96.00/M 90.00/M|ECQ-M2823KZ| | .056 | 23.0) 8.5 |15.5] 18.0 | 3 |0.7/P1079-ND | 2.35 19.58 117.00 109.00/M 102.00/M | ECQ-M4563KZ 
1 | 20.0) 8.0 ]17.0] 15.0 | 3 /0.6/P1053-ND@] 2.88 24.00 143.00 133.00/M 125.00/M/ECQ-M2104KZ| | 068 |23.0| 9.0 |16.5] 18.0 | 3 |0.7|/P1080-ND@) 2.66 22.18 132.00 123.00/M 115.00/M |ECQ-M4683KZ 
12 /20.0) 8.5 )17.5) 15.0 | 3 | 0.8) P1054-ND | 3.04 25.35 151.00 141.00/M 132.00/M | ECQ-M2124KZ) | ogo |24.0| 9.5 /17.0] 18.0 | 3 |0.8/P1081-ND®| 3.04 25.35 151.00 141.00/M 132.00/M | ECO-M4823KZ 
15 [20.0] 9.5 |185) 15.0 | 3 ]0.8|P1055-ND@| 291 24.25 145.00 135.00/M_ 126.00/M] ECO-M2154KZ| Rows Compliant 


Panasonic Metallized Polyester Capacitors — ECQE(C) Type 


Features: 


* Box-type construction (case meets UL94V-0 flame classification, meets 


requirements of IEC950) 


* Operating temperature range: -25°C ~ 85°C (105°C*) (“Requires voltage, current 


and pulse current derating) 


* Capacitance Tolerance: +10% 


* Withstand Voltage: 


Between Terminals: 1 minute at 150% of rated voltage (The capacitor shall 
be applied the voltage through a resistor of 2ky or more when charged and 
discharged.) Between Terminals connected together and case: 1-5 seconds at 


200% of rated voltage 


ast 


es 


Application: : : : 
* Interference suppressor for active circuits ¢ Insulation Resistance Between Terminals: 9,000 MQ or more (when C>0.33pF) (a) | (b) 
3,000 MO/UF or more (when C>0.33HF) at 100VDC+15V for 60+5 seconds, at O.1uF K 
Electrical Specifications: 20°C ™ | M450v 
Faccia tet : - ECQECL_1(Date Code) 
* Rated Voltage: 450VDC * Dissipation Factor: 1.0% or less (measured at a frequency of 1+0.2kHz, at 20°C) 
wv Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC pF ance L u H E d Part No. uJ 10 100 1,000 Part No. 
10 10% 18.5 5.5 14.5 15.0 0.6 P10755-ND 62 53 44 27 ECQ-E2W104KC 
15 10% 18.5 6.0 16.5 15.0 0.6 P10756-ND 75 65 54 32 ECQ-E2W154KC 
22 10% 18.5 7.0 18.0 15.0 0.6 P10757-ND 89 77 64 -38 ECQ-E2W224KC 
.33 10% 18.0 9.0 17.5 15.0 0.8 P10758-ND 1.10 94 79 AT ECQ-E2W334KC 
450 47 10% 18.0 9.5 17.5 15.0 0.8 P10759-ND 1.30 1:12 93 56 ECQ-E2W474KC 
68 10% 25.5 10.5 20.0 22.5 0.8 P10760-ND 1.77 1.53 1:27 76 ECQ-E2W684KC 
1.0 10% 25.5 12.5 22.0 22.5 0.8 P10761-ND 2.32 2.00 1.66 1.00 ECQ-E2W105KC 
1.5 10% 25.5 15.5 24.5 22.5 0.8 P10762-ND 3.07 2.64 2.20 1.31 ECQ-E2W155KC 
2.2 10% 31.0 14.0 24.5 27.5 0.8 P10763-ND 4.03 3.45 2.88 1.72 ECQ-E2W225KC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic Polypro 


P-Series 


Features: * Wide capacitance range » Close capacitance tolerance * High insulation resistance »* Low dissipation factor 


* Non-inductive construction * Epoxy resin coating 


Applications: * Blocking, by-pass and coupling of DC and signal to UHF rang 
pulse forming network « Filter and noise suppression circuit 


Electrical Specifications: * Reference Standard: EIAJ RC-3670A »* Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Dissipation Factor: 


pylene Film Capacitors 


1% maximum at 1KHz and 25°C » Withstand Voltage: 1-5 seconds at 250% of rated voltage * Insulation Resistance: 


45,000MO minimum, for values less than .33yF. 15,000 MO/yF minimum, for .33yF and greater. (Measured after a 


je * Pulse, logic and timing circuit * Light duty 


2-minute charge at rated voltage and 25°C.) 


PANASONIC ECQ-P CROSS REF.: Sprague: 715P Westlake: 173/174 Mepco: 719E1/719H1 Secor: PFDS/PFDR 


Roderstein: KP1835 Wima: FKP CSF Thompson: PL/PS Rubycon: PP Nisseip: APS/APA. 


WV] Cap. | Toler Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 
- L—+ Te 12.7), DC| uF |ance) L]1]4H4]&F )G 4d (|PartNo. 1 10 100 1,000 | Part No. 
i RoHS Compliant 
4 H 34 Max is 00012] 5% |85|45]75 | 5.0] 1.0] 05 [P3121-ND 231.99 1658 99.00]ECO-P1H121JZ 
~—— + + Solder plated i 00015] 5% | 85/45/75] 5.0 | 1.0 | 05 |P3151-ND 23 199 1658 99.00] ECQ-P1H151JZ 
al * E copper clad 1S Se. eS 00018] 5% | 85/45/75] 5.0 | 1.0 | 05 |P3181-ND 23 1.99 1658 99.00]ECQ-P1H181UZ 
— steel mid aa 00022] 5% | 85 | 45 | 7.5 | 5.0 | 1.0 | 0.5 |p3221-ND 23 1.99 1658 99.00] ECQ-P1H221JZ 
“I d so, Ho 00033] 5% |85/45|75 | 5.0 | 1.0 | 0.5 |P3331-ND 23 1.99 1658 99.00/ECO-P1H331JZ 
| syo.7F 00039} 5% | 85/45/75 | 5.0 | 1.0 | 0.5 |P3391-ND 23 1.99 1658 99.00] ECQ-P1H391JZ 
00056] 5% | 85/45/75] 5.0 | 1.0 | 05 |P3561-ND 23 1.99 1658 99.00]ECQ-P1H561JZ 
= = 00068) 5% |85| 4.5 | 7.5 | 5.0 | 1.0 | 0.5 |P3681-ND 23 1.99 1658 99.00]ECQ-P1H681UZ 
WV] Cap. /Toler-|___Dimensions-mm___| Digi-Key Tape and Box Pricing —_| Panasonic 00082] 5% | 8.5 | 45 | 7.5/5.0 | 1.0 | 0.5 |p3e21-ND 23 1.99 16.58 99.00] ECO-P1H821JZ 
OC Et | | art No S00 TE, 000s, 000K RartiNa: 001 | 2% [85] 45/75] 50| 1.0 | 05 |P3102-ND 46 3.90 32.50 194.00| ECO-P1H102GZ 
00012) 5% | 8.5 | 45 | 7.5 | 5.0 | 0.5 |RSIZITEND — 138.00 183.00/M) ECO-P1H12123 0012 | 2% | 85} 45 | 7.5 | 5.0 | 1.0) 05 |P3122-ND 46 3.90 32.50 194.00] ECa-P1H1226z 
00018) 5% | 85 | 4.5 | 7.5 | 5.0 | 0.5 |P3181TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H181J23 0015 | 2% | 85] 4.5 | 7.5 | 5.0 | 1.0 | 0.5 |P3152-ND 46 3.90 32.50 194.00] ECQ-P1H152GZ 
00033 | 5% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 | 0.5 | P3331TB-ND® —__ 138.00 _133.00/M | ECQ-P1H331JZ3 0018 | 2% | 8.5] 4.5 | 7.5 | 5.0 | 1.0) 0.5 |P3182-ND 46 3.90 32.50 194.00] ECQ-P1H182GZ 
00039) 5% | 85/45 |75 | 50 | 0.5 |P3391TB-ND® — 138.00 133.00/M | ECO-P1H391JZ3 0022 | 2% | 85 | 45 | 7.5 | 5.0 | 1.0 | 0.5 |Pp3222-ND 46 3.90 32.50 194.00] ECQ-P1H2226z 
00056| 5% |85| 4.5 | 7.5 | 5.0 | 0.5 |P3561TB-NDe — 138.00 133.00/M| ECQ-P1H561JZ3 0027 | 2% [85] 45/75] 5.0/1.0 | 0.5 |P3272-ND 46 3.90 32.50 194.00] ECQ-P1H272Gz 
00068] 5% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 | 0.5 |P3681TB-NDe — 138.00 133.00/M|ECQ-P1H681JZ3 0033 | 2% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 | 1.0 | 0.5 |P3332-ND 46 3.90 32.50 194.00] ECQ-P1H332GZ 
0082! 5% 185/45)751 50/05 Ip3s2iTBNDe — 438.00 133.00/M | ECO-P1H821JZ3 0039 | 2% | 85] 45|7.5| 5.0] 1.0) 0.5 |p3392-ND 46 3.90 3250 194.00] ECQ-P1H392GZ 
‘oot | 2% 185) 45/751 50/05 |p31027TB-NDe — 493.00 187.00/M|ECO-P1H102673 0047 | 2% | 85 | 45/75 | 5.0 | 1.0 | 0 )P3472-ND 46 3.90 3250 194.00] ECQ-P1H4726z 
0012 | 2% |85/45|75 | 50| 05 |P31227B-NDe —" 193.00 187.00/MJECO-PIH122623 | | 50 ne ee oo 2 a ss = te ae a = 23 ae piers 
ae be . a2 . _ ee . ie oat Epes 0082 | 2% 12.0] 5.5 | 9.0] 7.5 | 1.0 | 0.6 |P3822-ND 49 4.20 35.00 209.00] ECa-P1H8226Z 
: seit cell heal eee eee ed AK? a te NEE OOMTEOS ot | 2% |120|50|85]75]1.0)06|P3t03-ND | 53 450 37.50 224.00/ECO-P1Hi103Gz 
0027 | 2% | 85 | 4.5 | 7.5 | 5.0 | 0.5 | P3272TB-ND — 193.00 187.00/M/ ECQ-P1H272623 018 | 2% |120/ 55] 95) 7.5 | 1.0 | 06 |P3ts3-ND 57 4.86 40.50 242.00] ECQ-P1H183GZ 
50 | 0033 | 2% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 | 0.5 | P3332TB-ND@ = __ 193.00 _187.00/M | ECO-P1H332623 022 | 2% |12.0| 5.5 |10.5| 7.5 | 1.0 | 0.6 |P3223-ND 57 4.86 40.50 242.00] ECQ-P1H2236GZ 
0039 | 2% | 85] 45] 7.5 | 5.0 | 0.5 ]P3392TB-ND® — 193.00 187.00/M] ECQ-P1H392623 033 | 2% |12.0/65 |11.5] 75 | 1.0 | 06 |P3333-ND 59 5.07 42.25 252.00] ECO-P1H333GZ 
0047 | 2% |85|45]75| 5.0 | 0.5 |P3472TB-NDe — 193.00 187.00/M|CQ-P1H472623 039 | 2% |14.5] 5.5 |12.0]10.0] 1.0 | 0.6 |P3393-ND 64 5.52 46.00 275.00] ECQ-P1H393GZ 
0056 | 2% | 85| 45 | 8.0 | 5.0 | 0.5 /P3562TB-ND® — 206.00 199.00/M| ECO-P1H562623 .047 | 2% |14.5| 6.0 |12.5] 10.0] 1.0 | 0.6 |P3473-ND 64 5.52 46.00 275.00] ECQ-P1H473GZ 
0068 | 2% | 85| 5.0] 8.0 | 5.0 | 0.5 /P3682TB-ND® — 206.00 199.00/M| ECa-P1H682673 056 | 2% |14.5] 6.5 |13.5)10.0] 1.0 | 0.6 |P3563-ND 72 6415 51.25 306.00] ECO-P1H563GZ 
0082 | 2% 112.0] 5.5 | 9.0 | 5.0 | 0.6 |P3822TB-ND — 221.00 214.00/M|ECQ-P1H822GZ3 068 | 2% [14.5] 7.0 |14.0|10.0| 1.0 | 0.6 |P3683-ND 86 7.41 61.75 369.00] ECQ-P1H683GZ 
Or) 2% 1120150185150] 06 |P31037B-NDe 901.00 214.00/M| ECO-P1H103673 082 | 2% |17.0/ 7.0 [14.0] 12.5] 1.0 | 0.6 |P3823-ND 86 7.41 61.75 369.00] ECQ-P1H823GZ 
ot2 | 2% 11201551901 5.0 | 06 |p312aTB-NDe — 994.00 214.00/M| ECO-P1H123673 1 | 2% /17.0] 7. |14.5)125] 1.0 | 06 | P8t04-ND 86 7.41 61.75 369.00] ECQ-P1H104GZ 
015 | 2% [12.0] 5.0 | 9.0 | 5.0 | 06 |P3153TB-NDe — 221.00 214.00/M) Eca-P1H153Gz3 a st pe be se A He ae ne Sie yes Soe 
re ne es vt i o bel ne roe pa at dosh 18 | 2% |20.0| 9.0 |16.0]15.0| 1.0 | 0.6 |P3184-ND | 1.28 11.01 91.75 548.00|ECQ-P1H184GZ 
: el ded 2 LOS on be ioe ee t a 22 | 2% |20.0/ 9.5 |17.0/15.0| 1.0 | 0.6 |P3224-ND | 1.28 11.01 91.75 548.00| ECO-P1H224Gz 
027 | 2% |12.0) 6.0 /11.0| 5.0 | 0.6 |P3273TB-ND® | 136.50 — 264.00/M ) ECQ-P1H273623 27 | 2% |20.0|10.5|18.0]15.0| 1.0 | 0.6 |P3274-ND | 1.58 13.56 113.00 675.00] ECQ-P1H274Gz 
033 | 2% [12.0] 6.5 |11.5/ 5.0 | 0.6 |P3333TB-ND@ | 136.50 —_264.00/M | ECQ-P1H333G23 39 | 2% |22.5)11.0]/20.0/17.5| 1.0 | 0.8 |P3394-ND | 1.89 16.20 135.00 806.00] ECQ-P1H394GZ 
RoHS Compliant A7_ | 2% |22.5}12.0/21.0]17.5| 1.0 | 0.8 |P3474-ND | 1.89 16.20 135.00 806.00] ECQ-P1H474GZ 
: .0075 ~ .47 uF .0001 ~ .0068 UF 
ECQ-P (2) Series imax, ‘imax, ae 
Non-inductive construction using Polypropylene film with epoxy Rated Voltage: 50VDC, (Voltage derating is required above 70°. i 
resin coating. See data sheet for details.) * Dissipation Factor: 0.1% maximum H max H max 
Features: ¢ Excellent temperature and frequency characteristics at 1kHz and 20° ¢ Withstand Voltage: Between terminals: Rated Solder-plated 
¢ Excellent long term stability voltage: (VDC) x 250% 1-5 seconds Insulation Resistance: C < ‘A +05 == Gopper cad 
Applications: * Dolby circuits * Oscillation circuits 0.33UF: 45000MQ minimum C > 0.33yF: 15000MO pF minimum ines £05 Ne Baeos 
Electrical Specifications: » Temperature Range: -40°C ~ 85°C (20°C Rated Voltage - 60s) S+08 S+08 _ 
WV| Cap. |Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic wv] Cap. |Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 
Dc pF ance | L T H s d= |Part No. fi 10 100 1,000 | Part No. oc uF ance | L i H s d | Part No. il 10 100 1,000 | Part No. 
0.0001 | 5% | 85] 45 |125| 5.0 |0.50|P3889-ND@ | 23 1.94 16.20  97.20|/ECQ-P1H101UZW 0.039 | 2% [145] 5.5 | 17.0] 5.0 ]0.60|P3920-ND@ | 52 4.42 36.80 220.80/ECQ-P1H393GZW 
0.00012] 5% | 8.5 | 4.5 |12.5| 5.0 | 0.50 |P3890-ND 23° 1.94 16.20 97.20) ECQ-P1H121JZW 0.047 | 2% |14.5) 6.0 /17.5| 5.0 |0.60/P3921-ND@ | 60 514 42.85 257.10|/ECQ-P1H473GZW 
0.00015} 5% | 8.5 | 4.5 |12.5| 5.0 |0.50)P3891-ND@ | .23 1.94 16.20 97.20) ECQ-PIH151JZW 0.056 | 2% |14.5| 6.5 | 18.5) 5.0 |0.60/P3922-ND@ | .60 5.14 42.85 257.10) ECQ-P1H563GZW 
0.00022) 5% | 8.5 | 4.5 | 12.5] 5.0 | 0.50 | P3893-ND® 23° 1.94 16.20 97.20) ECQ-P1H221JZW 0.068 | 2% |14.5| 7.0 | 19.0] 5.0 | 0.60) P3923-ND@ 60 5.14 42.85 257.10|ECQ-P1H683GZW 
0.00027) 5% | 85 | 4.5 |12.5] 5.0 |0.50|P3894-ND@ | .23 1.94 16.20 97.20) ECQ-P1H271JZW a1 | 2% 1170175 1195175 \060|P3925-NDe | 92 7.06 58.83 352.95| ECO-P1H104GzW 
0.00033] 5% | 85 | 45/125] 5.0 ]0.50|P3895-ND® | .23 1.94 16.20 97.20] ECQ-P1H331JZW o42 | 2% [170185 1205/75 |o60|pagvenDe | 103 881 7345 44070 | ECO-Pinio4azw 
0.00039) 5% | 85 | 4.5 |12.5| 5.0 | 0.50 |P3896-ND 23 1.94 16.20 97.20/ECO-P1H391JZW 01s | 2% |200| 80 |208|40.010.60 Renee 4.03 881 7345 440.70/Eco-Pintsaqzw 
0.00047) 5% | 85 | 4.5 |12.5| 5.0 | 0.50 |P3897-ND 23 1.94 16.20  97.20/ECQ-P1H471JZW ois | 2% [2001 90 lo10/400|o60 AOR 440 941 7045 470.70 Eco-Ptieseaw 
ae . : a oe a one me a _ ae eerie tos 0.22 | 2% |20.0| 9.5 |22.0|10.0/0.60/P3929-ND@ | 1.32 11.31 94.28 565.65] ECO-P1H224GZW 
k %o 5 . A k -ND® i i ‘ e =I 
0.27 | 2% |20.0|10.5 | 23.0|10.0/0.60/P3930-ND@ | 1.32 11.31 94.28 565.65] ECO-P1H274GZW 
0.0011 | 2% | 85] 45125] 5.0 |050|/P3901-ND@ | 35 3.04 25.30 151.80|/ECQ-P1H102GZW nao loaee 1ons laa (9801 12s 1000 MMMM i504 Ge 414967 9a 10 leco:Fdoaacaw 
0.0012 | 2% | 85] 45 |12.5| 5.0 |0.50|/P3902-ND@ | .35 3.04 25.30 151.80|ECQ-P1H122GZW :  eelie lees acl . : : . 
50| 00018 | 2% 185 | 45/1251 50 |050\p3o0a-nne | 35 304 2530 ts1aoleca-pintszqzw| | 59| O47 | 2% |225]12.0/26.0| 12.5/0.80)P3933-ND@ | 1.59 13.66 119.85 683.10 ECQ-PIH474GZW 
0.0018 | 2% | 85 | 45/125] 5.0 }0.50|P3904-ND® |} .35 3.04 25:30 151.80 /ECQ-P1H182GZW 0.001 | 1% | 85) 45 | 12.5) 5.0 |0.50 [heer ga) 69 542 45.15. 270.90) ECO-PIH102EZW 
0.0033 | 2% | 85 | 4.5 |125| 5.0 |0.50/p3907-NDe | .35 3.04 25.30 151.80/ECO-P1H332Gzw 0.0011 | 1% | 85 | 45 /125) 5.0 | 0.50 (RSSeaB eg) 63 5.42 45.15 270.90 / ECO-PIH112FZW 
0.0039 | 2% | 85 | 45 [125] 5.0 050|P3008-NDe | 35 3.04 25.30 151.80 /ECO-P1H392GZW 0.0012 | 1% | 85/45 | 12.5 | 5.0 (0.50 BSCR 635.42 45.15 270.90) ECO-PIHI22F2W 
0.0047 | 2% | 85| 4.5 |12.5] 5.0 }0.50|P3909-ND@ | .35 3.04 25.30 151.80/ECQ-P1H472GZW 0.0015 | 1% |) 85 | 45/125) 5.0 /0.50)PSB2B-ND® | 63 5.42 45.15 270.90) ECO-PIH152F2W 
0.0056 | 2% | 8.5 | 4.5 | 13.0] 5.0 |0.50/P3910-ND®@ | 38 3.28 27.30 163.80 /ECQ-P1H562GZW 0.0016 | 1% | 8.5 | 4.5 | 12.5) 5.0 |0.50)P3829-ND@ | 63 5.42 45.15 270.90) ECO-P1H162FZW 
0.0068 | 2% | 85] 5.0 |13.0] 5.0 |0.50|/P3911-ND@ | 38 3.28 27.30 163.80|ECQ-P1H682GZW 0.0018 | 1% | 85 | 4.5 |12.5] 5.0 |0.50|P3830-ND® | .63 5.42 45.15 270.90] ECQ-P1H182FZW 
0.0082 | 2% | 12.0] 5.5 |14.0] 5.0 |0.60|P3912-ND@ | 38 3.28 27.30 163.80|ECQ-P1H822GZW 0.0022 | 1% | 85 | 4.5 |12.5| 5.0 |0.50|P3832-ND@ | .63 5.42 45.15 270.90/ ECQ-P1H222FZW 
0.01 | 2% |12.0] 5.0 13.5] 5.0 |0.60]/P3913-ND® | 41 3.55 2960 177.60) ECQ-P1H103GZW 0.0027 | 1% | 85 | 4.5 |12.5| 5.0 |0.50|P3834-ND@ | .63 5.42 45.18 271.05] ECa-P1H272FZW 
0.012 | 2% |12.0) 5.0 | 14.0] 5.0 ]0.60/P3914-ND® | 41 3.55 29.60 177.60|ECQ-P1H123GZW 0.003 | 1% | 85] 45 | 125] 5.0 ]0.50|P3835-ND@ | 63 5.42 4518 271.05/ECQ-P1H302FZW 
0.022 | 2% |12.0) 5.5 | 15.5] 5.0 |0.60/P3917-ND® | 45 3.86 32.20 193.20/ECQ-P1H223GZW 0.0033 | 1% | 85145 |125) 5.0 |0.50|P3836-ND® | .63 5.42 45.18 271.05) ECQ-P1H332FZW 
0.027 | 2% | 12.0} 6.0 | 16.0} 5.0 | 0.60 |P3918-ND A5 3.86 32.20 193.20} ECQ-P1H273GZW 0.0036 | 1% | 8.5 | 4.5 |12.5| 5.0 | 0.50 | P3837-ND@ 63 5.42 45.18 271.05] ECQ-P1H362FZW 
0.033 | 2% |12.0] 6.5 | 16.5| 5.0 | 0.60 /P3919-ND AT 4.04 3363 201.75 /ECO-PIH33362| § RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1807 


Panasonic 


ECQ-P (Z) Series (Cont.) 


Polypropylene Film Capacitors 


wv] Cap. |Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic wv] Cap. |Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 
oc uF ance | L i H s d | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. DC uF ance | L in H $s d= | Part No. J 10 100 = 1,000 | PartNo. 
0.0039 | 1% | 8.5 | 4.5 | 12.5} 5.0 | 0.50 | P3838-ND® 63 5.42 45.18 271.05] ECQ-P1H392FZW 0.056 | 1% | 14.5) 6.5 | 18.5] 5.0 )0.60|P3866-ND@ | 1.11 9.48 79.00 474.00) ECQ-P1H563FZW 
0.0043 | 1% | 8.5 | 4.5 | 12.5} 5.0 | 0.50 | P3839-ND@ 63 5.42 45.18 271.05] ECQ-P1H432FZW 0.062 | 1% | 14.5) 7.0 | 19.0] 5.0 )0.60|P3867-ND@ | 1.11 9.48 79.00 474.00) ECQ-P1H623FZW 
0.0056 | 1% | 8.5 | 4.5 | 13.0] 5.0 | 0.50 | P3842-ND® 63 5.42 45.18 271.05] ECQ-P1H562FZW 0.068 | 1% | 14.5) 7.0 | 19.0] 5.0 )0.60|P3868-ND@ | 1.11 9.48 79.00 474.00) ECQ-P1H683FZW 
0.0062 | 1% | 8.5 | 5.0 | 13.0] 5.0 | 0.50 | P3843-ND@ 63 5.42 45.18 271.05] ECQ-P1H622FZW 0.082 | 1% |17.0| 7.0 | 19.0] 7.5 |0.60|P3870-ND@ | 1.11 948 79.00 474.00|ECQ-P1H823FZW 
o.oos | 1% 185/50 11301 50/050 \pse44-npe | 63 542 45.18 271.05] ECO-PIH6a2EZW 0.091 | 1% |17.0| 7.0 | 19.0| 7.5 |0.60|P3871-ND@ | 1.11 948 79.03 474.15| ECQ-P1H913FZW 
o.0075 | 4% 11201 0 1440150 |060 IREHAENIN@™ ca 542 45ta 271.05 | ECo-PIH7soRZW 04 | 1% [17.0] 75 [19.5] 7.5 [0.60|P3872-ND@ [7.15 9.87 62.23 493.35 | ECO-PIHT04FZW 
p.coaz | 1% |1201 65 [14.01 5.0 0.60 REMMI 69 542 451@ 271.08|ECO-P1HezoFZW 0.11 | 1% |17.0] 8.0 | 205] 7.5 |0.60|P3873-ND@ | 1.43 12.23 101.88 611.25] ECO-P1H114FZW 
0.0091 | 1% |12.0| 5.0 113.5] 5.0 |0.60|P3847-ND@ 63 5.42 45.18 271.05| Eca-P1H912FZW 0.12 " 17.0] 8.5 | 20.5] 7.5 | 0.60 |P3874-ND® | 1.43 12.23 101.88 611.25} ECQ-P1H124FZW 
0.011 | 1% |12.0| 5.0 |14.0| 5.0 |o.0|Pss49-ND@ | .65 5.56 46.33 277.95| ECO-P1H113FZW aie : se fe - ee aa eae io bee iee ae aaa 
0.012 | 1% | 12.0] 5.5 | 14.0} 5.0 | 0.60 | P3850-ND@ 65 5.56 46.33 277.95] ECQ-P1H123FZW - = ~ - - — Z - - - - = 
50 | 0.16 1% | 20.0) 8.5 | 20.5 | 10.0 | 0.60 |P3877-ND® | 1.43 12.23 101.88 611.25} ECQ-P1H164FZW 
50 | 0.013 | 1% |12.0} 5.0 | 14.0] 5.0 | 0.60 | P3851-ND 65 5.56 46.33 277.95] ECQ-P1H133FZW 048 1% |20.0| 9.0 |21.0/10.0| 0.60 \p3g7a-ND@ | 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-PIH184EZW 
a ; te ce ne | a Sn : ee i. eee ately 0.22 | 1% |20.0] 95 |22.0|10.0|0.60|Psago-no | 1.43 1223 101.88 611.25] ECa-PiH224FZw 
: beta beens oad bropelinaen bs page) <8 «(8:56 46.93 277.95) ECO: 0.24 | 1% | 20.0] 10.0| 22.5] 10.0/0.60|P3881-ND® | 1.89 16.19 134.90 809.40] ECO-P1H244rzw 
0.022 | ‘1% [12.0) 5.5 115.5 5.0 (0.60 ESBSGNBeg| 61 5.26 43.80 262.80/ ECO-P1H22aF2Ww 0.27 | 1% |20.0| 10.5 | 23.0 | 10.0 |0.60|P3882-ND@ | 1.98 17.00 141.70 _850.20| ECO-P1H274FZW 
0.024 | 1% | 12.0) 6.0 | 15.5) 5.0 /0.60/P3857-ND@ ) .74 6.35 52.90 317.40) ECQ-P1H243FZW 0.30 | 1% [225] 95 | 24.0] 12.5 | 0.80 |P3883-ND® | 1.98 17.00 141.70 850.20/ECQ-P1H304FZW 
0.027 | 1% | 12.0) 6.0 | 16.0) 5.0 /0.60/P3858-ND@ ) .74 6.35 52.90 317.40) ECQ-P1H273FZW 0.33 | 1% |22.5|10.0| 24.5 | 12.5 | 0.80 |P3884-ND@ | 2.21 18.97 158.05 948.30 | ECQ-P1H334FZW 
0.03 | 1% |12.0) 6.5 | 16.0} 5.0 |0.60/P3859-ND® | .84 7.19 59.95 359.70/ ECQ-P1H303FZW 0.36 | 1% | 22.5] 10.5} 25.0|/12.5/0.80|P3885-ND® | 2.21 18.97 158.05 948.30] ECQ-P1H364FZW 
0.033 ) 1% |12.0} 6.5 | 16.5] 5.0 | 0.60 | P3860-ND® 84 7.19 59.95 359.70) ECQ-P1H333FZW 0.39 1% | 22.5) 11.0 | 25.0 | 12.5 | 0.80 | P3886-ND@® | 2.44 20.93 174.40 1046.40|ECQ-P1H394FZW 
0.036 | 1% | 14.5] 5.5 | 17.0} 5.0 | 0.60 | P3861-ND@ 84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H363FZW 0.43 1% | 22.5| 11.5 | 25.5 | 12.5 | 0.80 | P3887-ND® | 2.61 22.40 186.68 1120.05 | ECQ-P1H434FZW 
0.039 | 1% | 14.5] 5.5 | 17.0} 5.0 | 0.60 | P3862-ND@ 84 7.19 59.95 359.70] ECQ-P1H393FZW 0.47 1% | 22.5] 12.0 | 26.0 | 12.5 | 0.80 | P3888-ND® | 2.76 23.69 197.40 1184.40} ECQ-P1H474FZW 
0.043 | 1% |145| 6.0 [17.0] 5.0 |o.60|Pse63-no@ | 84 7.19 59.95 359.70) EC0-PiN433FZW| » RoHS Compliant 
ECQP(U) Series by ate 
= 
Non-inductive construction using Polypropylene film with flame retardant epoxy resin Electrical Specifications: * Reference Standard: EIAJ RC-3670B Characteristics P G H Solder Plated 
coating. * Temperature Range: -40°C ~ 85°C Derating of rated voltage at more than 85°C (rated u 4+ Oxygen-free 
i voltage x 50%) * Dissipation Factor: 0.1% maximum at 1kHz and 20°C » With- Ly, i Copper (OFC) 
Features: + Low loss and excellent frequency characteristics * Excellent temperature stand Voltage: 1-5 seconds at 250% of rated voltage between terminals * Insulation 25 Wire 
characteristics * High insulation resistance : Resistance: 45,000 MQ minimum, for values equal to or less than .33yF. 15,000 MO/ Od 0.05 
Applications: + High frequency and high current circuits * General purpose circuit iF minimum, for greater than .33y1F (20°C, 100VDC, 60s) F 1.25 =e , 
wv | Cap. | Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic WV | Cap. |Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 
DC) pF | ance] L T H IP G d | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. DC) wF | ance] L Wi H F G d |Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
0082} 5% | 19.5) 6.0 | 16.0} 15.0) 1.0 |0.60|P3475-ND@ | 39 3.33 27.78 166.00 | ECQ-P4822JU 0015) 5% |14.5) 5.5 | 15.5] 10.0 | 1.0 | 0.60)P3499-ND@ | .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6152JU 
01 | 5% | 19.5} 6.5 | 16.5) 15.0) 1.0 | 0.60|P3476-ND@ | .40 3.43 28.60 171.00 | ECQ-P4103JU 0018) 5% |14.5) 5.5 | 15.5] 10.0 | 1.0 ]0.60)P3500-ND@ |} .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6182JU 
012 | 5% | 19.5) 6.5 | 18.5) 15.0) 1.0 | 0.60|P3477-ND@ | 42 3.58 29.85 178.00 | ECQ-P4123JU 0033) 5% |14.5) 6.0 | 16.5] 10.0 | 1.0] 0.60)P3503-ND@ | 33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6332JU 
015 | 5% | 19.5} 6.0 | 18.5) 15.0) 1.0 | 0.60|P3478-ND@ | 43 3.72 31.03 185.00 | ECQ-P4153JU 0039) 5% |14.5) 6.0 | 18.5] 10.0 | 1.0 ]0.60)P3504-ND@ |} 33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6392JU 
018 | 5% | 19.5} 6.0 | 19.0) 15.0) 1.0 | 0.60|P3479-ND@ | 45 3.87 32.23 192.00 | ECQ-P4183JU 0047) 5% |14.5) 6.5 | 18.5] 10.0] 1.0] 0.60)P3505-ND@ |} .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6472JU 
022 | 5% | 19.5) 6.0 | 19.4) 15.0) 1.0 | 0.60|P3480-ND@ | 47 3.99 33.25 199.00 | ECQ-P4223JU 0056} 5% |14.5) 7.0 | 19.0] 15.0 | 1.0] 0.60)P3506-ND@ | .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6562JU 
027 | 5% | 19.5) 6.5 | 20.0) 15.0) 1.0 | 0.60|P3481-ND@ | 48 4.10 34.13 204.00 | ECQ-P4273JU 0068) 5% |19.5) 5.5 | 18.6] 15.0] 1.0] 0.60)P3507-ND®@ |} 36 3.08 25.68 153.00 | ECQ-P6682JU 
033 | 5% | 19.5} 7.0 | 21.8) 15.0) 1.0 | 0.60|P3482-ND@ | .49 4.24 35.30 211.00 | ECQ-P4333JU 0082) 5% |19.5) 6.0 | 19.0] 15.0 | 1.0] 0.60)P3508-ND@ | 39 3.32 27.65 165.00 | ECQ-P6822JU 
ang 039 | 5% | 19.5) 7.5 | 22.8) 15.0) 1.0 | 0.60|P3483-ND@ | 51 4.34 36.18 216.00 | ECQ-P4393JU 01 5% | 19.5} 6.0 | 19.4] 15.0] 1.0 |0.60/P3509-ND® | .41 3.56 29.63 177.00 | ECQ-P6103JU 
047 | 5% | 19.5} 8.0 | 23.4) 15.0) 1.0 | 0.60|P3484-ND@ | 60 5.13 42.78 255.00 | ECQ-P4473JU 630) .012 | 5% | 19.5] 6.5 | 19.8} 15.0] 1.0 /0.60|}P3510-ND@ | .44 3.79 31.60 189.00 | ECQ-P6123JU 
056 | 5% | 24.5} 7.0 | 22.0] 20.0] 1.5 |0.80/P3485-ND@ | 60 5.18 43.20 258.00 | ECQ-P4563JU 018 | 5% | 19.5} 7.0 | 22.6 | 15.0) 1.0 |0.60)P3512-ND@ | 50 4.27 35.55 212.00 | ECQ-P6183JU 
068 | 5% | 24.5} 7.5 | 23.0] 20.0) 1.5 | 0.80|P3486-ND@ | 65 558 46.50 278.00 | ECQ-P4683JU 022 | 5% | 19.5} 8.0 | 23.4] 15.0) 1.0 |0.60|P3513-ND@ | 51 4.41 36.73 219.00 | ECQ-P6223JU 
082 | 5% | 24.5) 8.5 | 23.8) 20.0) 1.5 | 0.80|P3487-ND@ | .70 6.00 50.03 299.00 | ECQ-P4823JU 027 | 5% |19.5] 8.5 | 24.2] 15.0] 1.0 | 0.60 |P3514-ND 55 4.74 39.50 236.00 | ECQ-P6273JU 
12 | 5% | 24.5} 10.0) 27.4 | 20.0) 1.5 | 0.80|P3489-ND@ | 83 7.16 59.63 356.00 | ECQ-P4124JU 033 | 5% | 24.5| 8.0 | 23.2] 20.0) 1.5 |0.80|P3515-ND@ | 57 4.88 40.68 243.00 |ECQ-P6333JU 
18 | 5% | 29.5} 10.5 | 26.0 | 25.0) 1.5 | 0.80 |P3491-ND@ | 1.03 881 73.45 439.00 | ECQ-P4184JU 047 | 5% | 24.5) 9.0 | 24.6 | 20.0) 1.5 |0.80|P3517-ND@ | .72 6.16 51.35 307.00 |ECQ-P6473JU 
27 | 5% | 29.5| 13.0) 28.4 | 25.0 | 1.5 | 0.80 |P3493-ND@ | 1.31 11.23 93.55 559.00 | ECQ-P4274JU 056 | 5% | 24.5 | 10.0] 27.4 | 20.0) 1.5 |0.80}P3518-ND®@ | .72 6.16 51.35 307.00 | ECQ-P6563JU 
33 | 5% | 29.5 | 15.0 29.8 | 25.0) 1.5 | 0.80 |P3494-ND® | 1.44 12.34 102.83 614.00 | ECQ-P4334JU 068 | 5% | 24.5} 11.0] 28.4 | 20.0) 1.5 |0.80|P3519-ND@ | .80 6.83 56.88 340.00 |ECQ-P6683JU 
39 | 5% | 35.0} 15.0) 30.0 | 20.0 | 1.5 | 0.80 | P3495-ND 1.51 12.95 107.95 644.00 | ECQ-P4394JU 082 | 5% | 29.5 | 10.5] 25.6 | 25.0) 1.5 | 0.80|P3520-ND@ | .86 7.40 61.63 368.00 | ECQ-P6823JU 
630 001 | 5% | 14.5) 5.0 | 15.5 | 10.0] 1.0) 0.60) P3497-ND@ ) 33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6102JU ail 5% | 29.5} 11.5 | 26.8 | 25.0 | 1.5 |0.80/}P3521-ND@ | .93 8.01 66.75 399.00 | ECQ-P6104JU 
0012] 5% |145| 55 |155|10.0| 1.0]0.60|Ps498-ND@ | 33 2.80 23.30 139.00 |EC0-P6122JU| & pons Compliant 
Metallized Polypropylene Film Capacitors 


NEW! ECWF(A) Series 


Designed for applications where high current and high frequency 


are required. 
Features: 


¢ Small size * Excellent frequency characteristics * Low loss 


* Low Hum Sound Noise 
Applications: * Active filter circuits 


0.33yF (20°C, 100VDC, 60s) 


Electrical Specifications: * Temperature Range: -40°C ~ 105°C 
«Withstand Voltage: Between terminals: Rated voltage (VDC) x 
150% for 60s »* Dissipation Factor: 0.1% maximum (20°C, 1kHz) 
«Insulation Resistance: 30,000 MOQ minimum for values equal 
to or less than 0.33yF, 10,000 MQ/uF minimum for greater than 


Copper-clad 


steel-wire or 
Copper-wire 


@d+0.05 


WV | Cap. | Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic WV | Cap. | Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 
DC | uF | ance ic U H s d | Part No. 1 10 100 | Part No. DC | pF | ance} L U H F | G | d |PartNo. il 10 100 | Part No. 
Fig. 1A Fig. 1B 

0.10] 5% | 13.0| 5.4 | 14.3] 10.0) 0.6 |P14194-ND 50 4.28 + 33.53 | ECW-F2W104JAa 0.56 | 5% | 18.1} 7.0 | 11.5 | 15.0) 1.5 | 0.8 | P14203-ND 80 6.89 54.00 | ECW-F2W564JA 
0.68| 5% | 181) 7.5 | 121 | 15.0| 1.5 | 0.8 |P14204-ND 89 7.61 59.60 | ECW-F2w684JA 
0.12} 5% |130| 54 | 145) 10.0] 06 |P14195-ND 50 4.28 33.53 | ECW-F2W124JAQ ose) 5% |1a4] a2 | 127 /150/15 | 08 FEReCeNEM 100 ase 67.05 |ECWHroWaadJA 
0.15 | 5% | 13.0! 5.7 | 14.9] 10.0] 0.6 |P14196-ND 50 4.28 33.53 | ECW-F2W154JAQ 1.00} 5% | 18.1} 9.3 | 12.6 | 15.0) 1.5 | 0.8 | P14206-ND 1146 9.98 78.21 | ECW-F2W105JA 
; 1.20| 5% |188| 97 |147|15.0|15| 08 |P14207-ND | 1.33 11.41 _ 89.39 | ECW-F2W125JA 
0.18) 5% / 13.0) G1 / 15.2 | 10.0) 0.6 Teer 504.28 33.58 / ECW-FOW1B4JAQ gsq| 120} 5% [188] 107) 158 ]150/ 15] 08 [P14208-ND [1.61 1379 108.01 [ECW-F2WTSSJA 
450| 0.22| 5% | 13.0] 65 | 15.6) 10.0] 0.6 |P14198-ND 61 5.23 40.98 | ECW-F2w224JAQ 1.80| 5% |188/ 11.6) 167] 15.0/15|08|P14209-ND | 1.89 16.16 126.62 | ECW-FoW185JA 
- 220| 5% | 188/128) 179|15.0/15|08|P14210-ND | 216 18.54 145.23 | ECW-Fow225JA 
0.27) 5% | 13.0) 7.0 | 16.1 | 10.0 | 0.6 ReaD ge 2a a8 EOE Fee 270) 5% |263| 106) 165|225|15|08|Pi4zii-no | 244 20.92 163.87 |ECW-F2W275JA 
0.33} 5% | 13.0] 7.6 | 16.7) 10.0] 06 |P14200-ND 61 5.23 40.98 | ECW-F2w334Jaa 3.30| 5% |26.3/11.7|175|225/15| 08 |P14212-ND | 277 23.77 186.21 | ECW-F2W335JA 
oaa| 5% |430| 84 | 47214001 o@ fRmeomnn So. <e1ee-aaat (BOWCPSWROLIAG 3.90] 5% [263/126] 184|225/15|08|P14213-ND | 3.27 28.05 219.73 | ECW-F2W395JA 
4.70 | 5% |263/13.8| 19.6 [225] 1.5|08|P14214-ND | 3.77 32.33 259.24 | ECW-F2W475JA 

0.47| 5% |13.0| 87 | 17.9) 10.0] 0.6 |P14202-ND 72 618 48.41 | ECW-F2W474JAQ . 
(Continued) 


1808 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic Metallized Polypropylene Film Capacitors (cont) 


pint 


Hy = ae 

ECWF(B) Series g i . 

Designed for applications where high current and high frequency are required. 400Vp-p) * Dissipation Factor: .068 ~ .51pF: 0.05% maximum (20°C, 1kHz) 250VDC, = ii Solder Plated 

Features: * Low-loss * Excellent frequency characteristics * Flame retardant epoxy .56 ~ 4.7uF: 0.1% maximum (20°C, 1kHz) 250VDC, .068 ~ 4.7yF: 0.2% maximum Copper-Clad 

resin coating (20°C, 10kHz) 250VDC, .068 ~ 1.5yF: 0.1% maximum (20°C, 1kHz) 400VDC 25 +|~ Steel Wire 

Applications: * High frequency and high current circuits (TV, display, »* Withstand Voltage: Between terminals. »* Rated voltage: (VDC) x 150% for 60s | 

monitor, power supply, etc.) Electrical Specifications: * Temperature Range: * Insulation Resistance: 9,000 MQ minimum, for values 0.068 ~ .33yF, 3,000 MO/UF F 15 =i + © 0.80 + 0.05 

-25°C ~ 85°C * Rated Voltage: 250VDC (150Vrms, 250Vp-p), 400VDC (200Vrms, minimum, for 0.36 ~ 4.7uF (20°C, 100VDC, 60s) 

wv | Cap. | Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic wv | Cap. | Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 

DC | pF | ance | L T H F | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. DC | pF | ance | L a H F | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
068} 5% | 18.0) 6.0 | 13.0 | 15.0 | PF2683-ND® AQ 4.18 34.83 209.00 | ECW-F2683JB 3.3 | 5% | 28.0 | 17.0 | 26.0 | 25.0 |PF2335-ND@) 2.79 23.91 199.25 1193.00 | ECW-F2335JB 
082} 5% | 18.0) 6.5 | 13.5 | 15.0 | PF2823-ND® AQ 4.18 34.83 209.00 | ECW-F2823UB 250] 3.9 | 5% | 33.0 | 16.5 | 25.5 | 30.0 |PF2395-ND@ | 3.03 26.00 216.70 1298.00 | ECW-F2395JB 
A 5% | 18.0 | 7.0 | 14.0 | 15.0 | PF2104-ND® 49 418 3483 209.00) ECW-F2104JB 47 | 5% | 33.0 | 18.0 | 27.0 | 30.0 |PF2475-ND@| 3.14 26.90 22418 1342.00 | ECW-F2475JB 
42 | 5% | 18.0] 7.5 | 14.5 | 15.0 | PF2124-NDe 50 4.28 35.65 213.00 |ECW-F2124JB 068} 5% | 18.0) 6.5 | 13.0 | 15.0 |PF4683-ND@} 1.53 13.13 102.84 656.40 | ECW-F4683JB 
‘45 | 5% 1180) 85 | 15.0 | 150 |PRO1S4-ND@| 55 471 3923 235.00 /ECW-F21S4uB 082} 5% | 18.0 | 7.0 | 13.5 | 15.0 /PF4823-ND | 153 13.13 102.84 656.40 |ECW-F4823JB 
481) 5% 1180165 1135 | 150 IPF184NDe| 55.473 39.45 236.00 ECW-F2184JB 1 | 5% | 18.0} 7.5 | 14.0 | 15.0 |PF4104-ND@) 1.53 13.13 102.84 — 656.40 )ECW-F4104JB 
‘oo | 5% |180| 70 | 440 | 150 |Proze4-ND®| 56 482 4020 241.00 ECW-Fo224IB 12] 5% | 18.0] 8.0 | 15.0 | 15.0 |PF4124-ND@) 1.54 13.22 103.59 661.20 /ECW-F4124JB 
27 | 5% | 18.0] 8.0 | 14.5 | 15.0 | PF2274-NDe 58 4.95 41.28 ~—-247.00 |ECW-F2274JB 15 5% 18.0 | 8.5 | 15.5 | 15.0 |PF4154-ND@| 1.70 14.54 113.86 726.75 | ECW-F4154JB 
33 | 5% | 180! 85 | 15.0 | 15.0 |PF2334-NDe 59 5.08 42.35 254.00 |ECW-F2334JB 18 | 5% | 18.0) 9.5 | 16.5 | 15.0 | PF4184-ND 1.71 1463 114.63 731.70 | ECW-F4184JB 
30 | 5% | 180) 90 | 16.0 | 15.0 |Pr2394-NDe 62 534 44.50 266.00 |ECW-F2394JB 22 | 5% | 20.0) 9.5 | 16.5 | 17.0 | PF4224-ND 1.74 14.91 116.82 745.65 | ECW-F4224JB 

250 27 | 5% | 20.0 | 10.5 | 17.0 | 17.0 |PF4274-ND@) 1.81 15.53 121.68 776.70 | ECW-F4274JB 
A7 | 5% | 23.0] 8.0 | 15.0 | 20.0 | PF2474-ND® 65 5.59 46.58 279.00 | ECW-F2474JB 400! 33 | 5% | 2001 115 | 18.0 | 17.0 |pr4334-ND®) 1.87 16.00 12535 800.10 /ECW-F4334JB 
56 | 5% | 23.0) 85 | 15.5 | 20.0 |PF2564-ND@) 68 5.85 48.73 292.00 | ECW-F2564JB 39 | 5% | 23.0 | 13.5 | 20.5 | 20.0 |PF4394-ND | 1.92 1647 129.04 — 823.65 | ECW-F4394JB 
68) 5% | 28.0) 95 | 16.5 | 20.0 (RRCEoe 71 «(6.10 50.88 304.00 /ECW-F2684J8 47 | 5% | 23.0 [145 | 215 | 20.0 |Pra474-ND@| 2.03 17.42 136.42 870.75 |ECW-F4474JB 
82 | 5% | 23.0 | 10.6 | 17.0 | 20.0 [REABAEND@) 73 6.28 51.88 = 311.00 ) ECW-F2824)B 56 | 5% | 23.0 | 13.0 | 20.0 | 20.0 |PF4564-ND | 2.14 18.35 143.77 917.70 |ECW-F4564JB 
1.0 | 5% | 23.0 | 11.5 | 18.0 | 20.0 |PF2105-ND@| 79 6.74 56.13 336.00 | ECW-F2105JB 68 | 5% | 23.0 | 14.5 | 21.5 | 20.0 |PF4684-ND@| 2.25 19.30 151.15 964.80 | ECW-F4684JB 
12) 5% | 23.0) 12.5 | 19.5 | 20.0 )PF2125-ND | 1.38 11.86 98.85 592.00 | ECW-F2125JB 82 | 5% | 28.0 | 14.0 | 20.5 | 25.0 |PF4824-ND@| 2.36 20.24 158.53 1011.90 |ECW-F4824JB 
1.5 | 5% | 23.0 | 14.0 ) 21.0 | 20.0 |PF2155-ND@) 1.48 12.71 105.88 — 634.00 | ECW-F2155JB 1.0 | 5% | 28.0 | 15.0 | 22.0 | 25.0 |PF4105-ND@| 2.47 21.18 165.89 1058.85 | ECW-F4105JB 
1.8 | 5% | 28.0) 12.5 ) 21.0 | 25.0 |PF2185-ND®@) 1.61 13.76 114.70 687.00 | ECW-F2185JB 1.2 | 5% | 28.0) 16.5 | 23.5 | 25.0 |PF4125-ND®@) 2.64 22.59 176.98 1129.65 | ECW-F4125JB 
2.2 | 5% | 28.0 | 14.0 ) 22.5 | 25.0 |PF2225-ND®@) 1.73 14.82 123.53 740.00 | ECW-F2225JB 1.5 | 5% | 28.0 | 18.5 | 25.5 | 25.0 |PF4155-ND@| 2.80 24.00 188.02 1200.15 | ECW-F4155JB 
2.7 | 5% | 28.0 | 15.5 | 24.0 | 25.0 [PF2275-ND@| 1.99 17.08 142.33 852.00 | ECW-F2275JB | RoHS Compliant 

ECWF(L) Series 

Non-inductive construction using Polypropylene film with flame retardant epoxy resin wire; 0.12yF ~ 2.4yF Tin-plated, Copper-wire 630V: 0.01pF ~ 0.043y1F Tin-plated, Copper- 

coating. clad, Steel-wire; 0.047F ~ 1.3yF Tin-plated, Copper-wire * Capacitance Tolerance: +3% 

Features: * Miniaturized Recommended Applications: * Lighting * Power supply (H), +5% (J) * Withstanding Voltage: Rated voltage x 150% for 60s * Insulation Resistance: 

+ Industrial use * Suitable for high current and high frequency curcuits 9,000MO minimum, for values equal to or less than .33yF. 3,000 MO/uF minimum, for 

Electrical Specifications: * Temperature Range: -40°C ~ 85°C (105°C) * Rated Voltage: greater than .33yF (20°C, 100VDC and S500VDC, 60s) » Dissipation Factor: 0.05% maximum 

400VDC, 630VDC » Lead Material: 400V: 0.022uF ~ 0.11pF Tin-plated, Copper-clad, Steel- at 1kHz and 20°C. 

Wv | Cap. | Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic WV | Cap. | Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 

DC | wF | ance | L uf H E d= |Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. DC | uF | ance | L u H F d= |Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
022 | 3% |12.5] 5.8 | 8.6 | 10.0 | 0.6 |P12059-ND® | 1.32 11.29 88.43 564.45 |ECW-F4223HL 033 | +5% | 12.5] 6.7 | 9.5 | 10.0 | 0.6 |P12068-ND® | 1.20 10.26 80.39 513.15] ECW-F4333JL 
024 | +3% |12.5] 6.0 | 8.8 | 10.0 | 0.6 |P12061-ND® | 1.32 11.29 88.43 564.45 |ECW-F4243HL 036 | +5% |12.5] 5.7 | 8.4 | 10.0 | 0.6 |P12070-ND 1.20 10.26 80.39 513.15] ECW-F4363JL 
027 | 3% |12.5] 6.2 | 9.0 | 10.0 | 0.6 |P12063-ND 1.38 11.80 92.45 590.10) ECW-F4273HL 039 | +5% |12.5/ 5.8 | 8.6 | 10.0 | 0.6 |P12072-ND 1.25 10.69 83.75 534.60} ECW-F4393JL 
03 | 3% |12.5] 6.4 | 9.3 | 10.0 | 0.6 |P12065-ND 1.38 11.80 92.45 590.10) ECW-F4303HL 043 | +5% | 12.5] 6.0 | 8.8 | 10.0 | 0.6 |P12074-ND 1.25 10.69 83.75 534.60} ECW-F4433JL 
.033 | 3% [12.5] 6.7 | 9.5 | 10.0 | 0.6 | P12067-ND 1.44 12.32 96.47 615.75 | ECW-F4333HL 047 | +5% |12.5| 6.2 | 9.0 | 10.0 | 0.6 | P12076-ND 1.30 11.12 87.09 _555.90| ECW-F4473JL 
036 | 3% |12.5] 5.7 | 8.4 | 10.0 | 0.6 |P12069-ND 1.44 12.32 96.47 615.75) ECW-F4363HL 051] +5% |12.5] 6.4 | 9.2 | 10.0 | 0.6 |P12078-ND 1.30 11.12 87.09 555.90} ECW-F4513JL 
039 | 3% |12.5] 5.8 | 8.6 | 10.0 | 0.6 |P12071-ND 1.50 12.83 100.49 641.40] ECW-F4393HL 056 | +5% |12.5| 6.6 | 9.4 | 10.0 | 0.6 |P12080-ND 1.35 11.55 90.45 577.35} ECW-F4563JL 
.043 | 3% |12.5] 6.0 | 8.8 | 10.0 | 0.6 |P12073-ND 1.50 12.83 100.49 641.40 | ECW-F4433HL 062 | +5% |13.0] 6.8 | 9.6 | 10.0 | 0.8 | P12082-ND 1.35 11.55 90.45 577.35} ECW-F4623JL 
047 | +3% |12.5] 6.2 | 9.0 | 10.0 | 0.6 |P12075-ND®@ | 1.56 13.34 104.53 667.20) ECW-F4473HL 068 | +5% | 13.0] 7.0 | 9.9 | 10.0 | 0.8 |P12084-ND®@ | 1.40 11.97 93.79 598.65] ECW-F4683JL 
051 | +3% [12.5] 6.4 | 9.2 | 10.0 | 0.6 |P12077-ND 1.56 13.34 104.53 667.20 | ECW-F4513HL .075 | +5% | 13.0} 7.3 | 10.1 | 10.0 | 0.8 | P12086-ND 1.40 11.97 93.79 598.65] ECW-F4753JL 
056 | 3% |12.5] 6.6 | 9.4 | 10.0 | 0.6 |P12079-ND 1.62 13.86 108.55 692.85} ECW-F4563HL 082 | +5% | 13.0} 7.5 | 10.4] 10.0 | 0.8 |P12088-ND@ | 1.40 11.97 93.79 598.65] ECW-F4823JL 
.062 | 3% |13.0} 6.8 | 9.6 | 10.0 | 0.8 |P12081-ND 1.62 13.86 108.55 692.85 | ECW-F4623HL 091 | +5% |13.0} 7.8 | 10.7| 10.0 | 0.8 | P12090-ND 1.40 11.97 93.79 598.65} ECW-F4913JL 
068 | 3% |13.0] 7.0 | 9.9 | 10.0 | 0.8 |P12083-ND® | 1.65 14.11 110.54 705.60) ECW-F4683HL 1 | 25% |15.5} 6.5 | 11.0] 12.5 | 0.8 |P12092-ND@ | 1.40 11.97 93.79 598.65) ECW-F4104JL 
.075 | 3% |13.0] 7.3 | 10.1} 10.0 | 0.8 |P12085-ND 1.65 14.11 110.54 705.60) ECW-F4753HL 11] 45% /15.5] 6.8 | 11.3] 12.5 | 0.8 | P12094-ND 140 12.02 94.14 600.90} ECW-F4114JL 
082 | +3% [13.0] 7.5 | 10.4| 10.0 | 0.8 |P12087-ND@ | 1.65 14.11 110.54 705.60 | ECW-F4823HL 12 | +5% |15.5| 7.0 | 11.5| 12.5 | 0.8 |P12096-ND®@ | 1.41 12.06 94.47 603.00] ECW-F4124JL 
091 | 3% |13.0] 7.8 | 10.7] 10.0 | 0.8 |P12089-ND 1.65 14.11 110.54 705.60 | ECW-F4913HL 13 | 45% |15.5] 7.2 | 11.8] 12.5 | 0.8 | P12098-ND 148 12.66 99.15 632.85} ECW-F4134JL 
1 | 43% 115.5) 6.5 | 11.0] 12.5 | 0.8 |P12091-ND@ | 1.65 14.11 110.54 705.60) ECW-F4104HL 15 | 45% |15.5] 7.6 | 12.2] 12.5 | 0.8 |P12100-ND 1.55 13.26 103.85 662.85} ECW-F4154JL 
11} 43% |15.5) 6.8 | 11.3] 12.5 | 0.8 |P12093-ND 1.68 14.41 112.89 720.60) ECW-F4114HL 16 | 45% /15.5] 7.8 | 12.4] 12.5 | 0.8 |P12102-ND 1.55 13.30 104.18 664.95} ECW-F4164JL 
12 | 43% |15.5) 7.0 | 11.5] 12.5 | 0.8 |P12095-ND® | 1.69 14.45 113.22 722.70) ECW-F4124HL 18 | 45% /15.5] 8.2 | 12.8] 12.5 | 0.8 |P12104-ND 1.56 13.34 104.53 667.20} ECW-F4184JL 
13 | 43% |15.5) 7.2 | 11.8| 12.5 | 0.8 |P12097-ND 1.77 15.18 118.91 759.00 | ECW-F4134HL 2 | +5% |15.5/ 8.6 | 13.3| 12.5 | 0.8 |P12106-ND 1.58 13.52 105.87 675.75| ECW-F4204JL 
15 | 43% |15.5) 7.6 |12.2| 12.5 | 0.8 |P12099-ND@ | 1.86 15.91 124.62 795.45) ECW-F4154HL .22 | +5% |15.5] 9.0 | 13.6] 12.5 | 0.8 |P12108-ND® / 1.59 13.60 106.53 679.95) ECW-F4224JL 
16 | +3% |15.5) 7.8 | 12.4] 12.5 | 0.8 |P12101-ND 1.86 15.95 124.95  797.55|ECW-F4164HL .24 | +5% | 18.0] 8.3 | 13.0] 15.0 | 0.8 |P12217-ND®@ | 1.63 13.95 109.28 697.50) ECW-F4244JL 
18 | 43% |15.5) 8.2 | 12.8] 12.5 | 0.8 |P12103-ND® | 1.87 15.99 125.28 799.65) ECW-F4184HL 27 | 45% |18.0] 8.8 | 13.4] 15.0 | 0.8 |P12218-ND® | 1.65 1417 110.97 708.30) ECW-F4274JL 
2 | 43% |15.5) 8.6 | 13.3] 12.5 | 0.8 |P12105-ND 1.89 16.21 126.95 810.30) ECW-F4204HL 3 | £5% | 18.0] 9.2 | 13.9] 15.0 | 0.8 |P12219-ND® | 1.68 14.38 112.66 719.10) ECW-F4304JL 
22 | +3% |15.5| 9.0 | 13.6 | 12.5 | 0.8 |P12107-ND@ | 1.90 16.29 127.63 814.65 | ECW-F4224HL 33 | +5% |18.0| 9.6 | 14.3| 15.0 | 0.8 |P12220-ND@ | 1.70 14.60 114.33  729.75|ECW-F4334JL 
.24 | +3% | 18.0) 8.3 | 13.0] 15.0 | 0.8 |P12192-ND@ | 1.93 16.53 129.46 826.35) ECW-F4244HL 36 | 45% |18.0/ 9.9 | 14.7] 15.0] 0.8 | P12221-ND 1.73 14.81 116.02 740.55} ECW-F4364JL 

400 .27 | 43% |18.0) 8.8 | 13.4] 15.0 | 0.8 |P12193-ND® | 1.95 16.74 131.13 837.00) ECW-F4274HL 400} .39 | 5% | 18.0] 10.3 | 15.1] 15.0 | 0.8 |P12222-ND@ | 1.75 15.02 117.69 751.20] ECW-F4394JL 
3 | 43% |18.0) 9.2 | 13.9] 15.0 | 0.8 |P12194-ND® | 1.98 16.96 132.82 847.80) ECW-F4304HL 43 | +5% |18.0/ 10.7 | 15.6 | 15.0 | 0.8 |P12223-ND@ ) 1.80 15.45 121.05 772.65) ECW-F4434JL 
33 | £3% |18.0] 9.6 | 14.3] 15.0 | 0.8 |P12195-ND® | 2.00 17.17 134.49 858.45 | ECW-F4334HL AT | +5% | 18.0] 11.2 | 16.1] 15.0 | 0.8 |P12224-ND®@ | 1.85 15.88 124.41 794.10) ECW-F4474JL 
36 | +3% |18.0/ 9.9 | 14.7 | 15.0 | 0.8 |P12196-ND® | 2.05 17.60 137.85 879.90 | ECW-F4364HL 51 | +5% | 20.5| 10.3 | 16.8 | 17.5 | 0.8 |P12225-ND@ | 1.90 16.31 127.77 815.55) ECW-F4514JL 
39 | +3% | 18.0) 10.3] 15.1 | 15.0 | 0.8 |P12197-ND® | 2.10 18.03 141.24 901.50) ECW-F4394HL 56 | +5% | 20.5] 10.7 | 17.3] 17.5 | 0.8 |P12226-ND@ | 1.95 16.74 131.13 837.00} ECW-F4564JL 
43 | £3% |18.0| 10.7 | 15.6 | 15.0 | 0.8 |P12198-ND®@ | 2.15 18.46 144.60 922.95 | ECW-F4434HL 62 | +5% | 20.5] 11.3} 17.9] 17.5 | 0.8 |P12227-ND@ | 2.00 17.17 134.49 858.45) ECW-F4624JL 
-A7 | £3% |18.0] 11.2] 16.1 | 15.0 | 0.8 |P12199-ND®@ | 2.20 18.89 147.96 944.40|ECW-F4474HL 68 | +5% | 20.5] 11.8} 18.5] 17.5 | 0.8 |P12228-ND® | 2.05 17.60 137.85 879.90) ECW-F4684JL 
51 | 43% |20.5) 10.3] 16.8| 17.5 | 0.8 |P12200-ND® | 2.25 19.32 151.32 965.85) ECW-F4514HL 75 | 45% | 20.5] 12.3} 19.1] 17.5 | 0.8 |P12229-ND@ | 2.10 18.03 141.24 901.50) ECW-F4754JL 
56 | +3% | 20.5) 10.7 | 17.3 | 17.5 | 0.8 |P12201-ND@® | 2.30 19.75 154.68 987.30) ECW-F4564HL 82 | +5% |23.0| 11.8 | 18.5| 20.0 | 0.8 |P12230-ND@ | 2.15 18.46 144.60 922.95| ECW-F4824JL 
62 | +3% |20.5) 11.3] 17.9| 17.5 | 0.8 |P12202-ND@ | 2.35 20.18 158.04 1008.75 | ECW-F4624HL 91 | 45% | 23.0] 12.4 | 19.2} 20.0 | 0.8 | P12231-ND 2.20 18.89 147.96 944.40] ECW-F4914JL 
68 | +3% |20.5) 11.8] 18.5] 17.5 | 0.8 |P12203-ND® | 2.40 20.60 161.40 1030.20) ECW-F4684HL 1.0 | +5% | 23.0] 13.0} 19.8] 20.0 | 0.8 |P12232-ND@ | 2.25 19.32 151.32 965.85) ECW-F4105JL 
75 | 43% |20.5) 12.3] 19.1] 17.5 | 0.8 |P12204-ND® | 2.45 21.03 164.76 1051.65) ECW-F4754HL 1.1 | 45% | 23.0] 13.6 | 20.5 | 20.0 | 0.8 | P12233-ND 2.33 19.96 156.35 997.95] ECW-F4115JL 
82 | £3% |23.0| 11.8] 18.5 | 20.0 | 0.8 |P12205-ND@ | 2.50 21.46 168.12 1073.10 | ECW-F4824HL 1.2 | 45% | 28.0] 12.3} 19.1] 25.0 | 0.8 |P12234-ND@ | 2.40 20.60 161.40 1030.20) ECW-F4125JL 
91 | £3% |23.0| 12.4 | 19.2 | 20.0 | 0.8 |P12206-ND@ | 2.58 22.11 173.17 1105.35 | ECW-F4914HL 1.3 | +5% |28.0/ 12.8 | 19.6 | 25.0 | 0.8 |P12235-ND@ | 2.48 21.25 166.45 1062.45 | ECW-F4135JL 
1.0 | +3% |23.0) 13.0] 19.8| 20.0 | 0.8 |P12207-ND 2.65 22.75 178.22 1137.60) ECW-F4105HL 1.5 | 45% | 28.0] 13.7 | 20.7 | 25.0 | 0.8 |P12236-ND@ | 2.55 21.89 171.48 1094.55) ECW-F4155JL 
1.1 | 43% |23.0) 13.6 | 20.5 | 20.0 | 0.8 |P12208-ND® | 2.73 23.39 183.25 1169.70) ECW-F4115HL 1.6 | 45% | 28.0] 14.2 | 21.2] 25.0 | 0.8 |P12237-ND@ | 265 22.75 178.22 1137.60) ECW-F4165JL 
1.2 | 43% |28.0) 12.3] 19.1 | 25.0 | 0.8 |P12209-ND@ | 2.80 24.04 188.31 1201.95) ECW-F4125HL 1.8 | +5% |28.0/ 15.2 | 22.2| 25.0 | 0.8 |P12238-ND® | 2.75 23.61 184.95 1180.50) ECW-F4185JL 
1.3 | 43% |28.0) 12.8] 19.6 | 25.0 | 0.8 |P12210-ND@ | 2.90 24.90 195.03 1244.85) ECW-F4135HL 2.0 | 5% | 28.0) 16.0 | 23.1] 25.0 | 0.8 |P12239-ND® | 2.88 24.68 193.33 1234.05) ECW-F4205JL 
1.5 | +3% |28.0) 13.7 | 20.7 | 25.0 | 0.8 |P12211-ND@® | 3.00 25.76 201.75 1287.75 | ECW-F4155HL 2.2 | +5% |28.0| 16.8 | 24.0| 25.0 | 0.8 |P12240-ND@ | 3.00 25.76 201.75 1287.75| ECW-F4225JL 
1.6 | +3% [28.0/ 14.2] 21.2] 25.0 | 0.8 |P12212-ND 3.13 26.83 210.16 1341.45] ECW-F4165HL 24 | +5% |28.0] 17.5 | 24.8] 25.0] 0.8 ]P12241-ND® | 3.13 26.83 210.16 1341.45] ECW-F4245JL 
1.8 | +3% |28.0) 15.2 | 22.2| 25.0 | 0.8 |P12213-ND@ | 3.26 27.90 218.55 1395.00) ECW-F4185HL 01 | 43% |12.5] 5.2 | 8.0 | 10.0 | 0.6 |P12109-ND® | 1.33 11.40 89.32 570.15) ECW-F6103HL 
2.0 | +3% |28.0| 16.0 | 23.1 | 25.0 | 0.8 |P12214-ND®@ | 3.38 28.97 226.96 1448.70] ECW-F4205HL 011) #3% | 12.5] 5.4 | 8.2 | 10.0 | 0.6 )P12111-ND 1.33 11.40 89.32 570.15) ECW-F6113HL 
2.2 | 3% |28.0| 16.8 | 24.0 | 25.0 | 0.8 |P12215-ND®@ | 3.51 30.05 235.38 1502.40 | ECW-F4225HL 012 | 43% |12.5/ 5.5 | 8.3 | 10.0 | 0.6 |P12113-ND 1.33 11.40 89.32 570.15} ECW-F6123HL 
2.4 | +3% | 28.0] 17.5 | 24.8 | 25.0 | 0.8 |P12216-ND®@ | 3.63 31.12 243.79 1556.10 | ECW-F4245HL 013 | #3% | 12.5] 5.6 | 8.5 | 10.0 | 0.6 |P12115-ND 1.33 11.40 89.32 570.15 | ECW-F6133HL 
022 | 5% |12.5] 5.8 | 8.6 | 10.0 | 0.6 |P12060-ND@ | 1.10 941 73.70 470.40) ECW-F4223JL 015 | +3% |12.5] 5.9 | 8.7 | 10.0 | 0.6 |P12117-ND® | 1.33 11.40 89.32 570.15) ECW-F6153HL 
024) 25% |12.5] 6.0 | 8.8 | 10.0 | 0.6 |P12062-ND@ | 1.10 941 73.70 470.40) ECW-F4243JL 016 | +#3% |12.5| 6.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 |P12119-ND® | 1.33 11.40 89.32 570.15) ECW-F6163HL 
027 | 25% |12.5] 6.2 | 9.0 | 10.0 | 0.6 |P12064-ND@ | 1.15 9.84 77.06 491.85] ECW-F4273JL 018 | +3% [12.5] 6.2 | 9.1 | 10.0 | 0.6 |P12121-ND 1.40 11.97 93.79 598.65} ECW-F6183HL 
03 | +5% |12.5| 6.4 | 9.3 | 10.0 | 0.6 |P12066-ND__ | 1.15 9.84 77.06 491.85] ECW-F4303JL | ¢ RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic Metallized Polypropylene Film Capacitors 
ECWF(L) Series (Cont.) 


wv | Cap. | Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic WV | Cap. | Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 

DC | wF | ance | L Ti H F d= |Part No. if] 10 100 1,000 | Part No. DC | pF | ance | L Fi H F Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
02 | +3% [125] 6.5 | 93 | 10.0] 06 |P12123-ND® | 140 11.97 93.79 598.65 |ECW-F6203HL 015 | 25% [125/59 | 87 | 100] 06 |Pi2ite-ND® | 177 950 7445  475.20/ECW-F6153JL 
.022 | +3% |12.5) 6.2 | 9.0 | 10.0 | 0.6 |P12125-ND® | 1.21 10.38 81.29 518.85 | ECW-F6223HL 016 | +5% |12.5) 6.0 | 89 | 10.0] 06 |P12120-ND | 111 9.50 74.45  475.20/ECW-F6163JL 
024 | +3% |12.5) 6.4 | 9.2 | 10.0] 0.6 |P12127-ND® | 1.46 12.54 98.25 627.15 | ECW-F6243HL 018] +5% |12.5) 6.2 | 94 | 10.0] 06 |P12122-ND | 116 9.98 7816  498.90|ECW-F6183JL 
.027 | +3% |13.0) 6.6 | 95 | 10.0] 0.8 |P12129-ND | 153 13.11 102.72 655.65 | ECW-F6273HL 02 | +5% ]125] 65 | 9.3] 10.0] 0.6 |P12124-ND | 116 9.98 78.16 498.90] ECW-F6203JL 
.03 | +3% [13.0] 6.9 | 9.7 | 10.0] 0.8 |P12131-ND | 1.53 13.11 102.72 655.65 | ECW-F6303HL 022 | +5% |12.5| 6.2 | 9.0 | 10.0 | 0.6 |P12126-ND | 1.22 10.46 81.90 _522.75| ECW-F6223JL 
033 | +3% |13.0| 7.1 [10.0] 10.0 | 0.8 |P12133-ND® | 1.60 13.69 107.21  684.30|ECW-F6333HL 024] 45% [12.5] 64 | 92] 10.0] 06 |P12128-ND® | 1.22 10.46 81.90  522.75|ECW-F6243JL 
036 | +3% |13.0) 7.3 | 10.2] 10.0 | 0.8 |P12135-ND | 1.60 13.69 107.21  684.30|ECW-F6363HL 027 | +5% |13.0) 6.6 | 95 | 10.0] 0.8 |P12130-ND | 1.28 10.93 85.61 546.45| ECW-F6273JL 
.039 | +3% ]13.0) 7.6 | 10.4] 10.0 0.8 |P12137-ND | 1.66 14.26 111.67  712.80|ECW-F6393HL 03 | +5% ]13.0] 69 | 9.7 | 10.0] 0.8 |P12132-ND | 1.28 10.93 85.61 546.45|ECW-F6303JL 
.043 | +3% |13.0) 7.9] 10.7] 10.0] 0.8 |P12139-ND | 1.66 14.26 111.67 712.80|ECW-F6433HL 033 | +5% |13.0) 7.1 | 10.0) 10.0] 0.8 |P12134-ND | 1.33 11.40 89.32 570.15] ECW-F6333JL 
.047 | +3% |15.5| 6.4 |10.8| 12.5 | 0.8 |P12141-ND | 1.73 14.83 116.14 741.30 | ECW-F6473HL 036 | +5% |13.0| 7.3 |10.2| 10.0 | 0.8 |P12136-ND | 1.33 11.40 89.32 _570.15|ECW-F6363JL 
051 | +3% [15.5] 6.6 [11.0] 125 | 08 |P12143-ND | 1.73 14.83 116.14  741.30/ECW-F6513HL 039 | 25% [13.0| 7.6 [104] 10.0 | 08 |P12138-ND | 1.39 11.88 93.06 594.00/ECW-F6303JL 
.056 | +3% |15.5) 6.8 | 11.2] 12.5 | 0.8 |P12145-ND | 1.80 15.40 120.60 769.80|ECW-F6563HL 043 | +5% 13.0) 7.9 | 10.7) 10.0] 0.8 |P12140-ND | 1.39 11.88 93.06 594.00] ECW-F6433JL 
062 | +3% |15.5) 7.1 | 11.5] 12.5 | 0.8 |P12147-ND | 1.80 15.40 120.60 769.80|ECW-F6623HL 047 | +5% |15.5) 6.4 | 108) 12.5] 0.8 |P12142-ND | 1.44 12.35 96.77 617.70|ECW-F6473JL 
.068 | +3% |15.5) 7.4 | 11.8] 12.5 | 0.8 |P12149-ND@ | 1.83 15.68 122.83  784.05|ECW-F6683HL 051 | +5% |15.5) 6.6 | 11.0) 125] 0.8 |P12144-ND@ | 1.44 12.35 96.77 617.70 ECW-F6513JL 
075 | +3% |15.5| 7.7 |12.1| 12.5 | 0.8 |P12151-ND | 1.83 15.68 122.83 784.05 |ECW-F6753HL 056 | +5% |15.5| 6.8 | 11.2| 12.5 | 0.8 |P12146-ND | 1.50 12.83 100.49 641.40| ECW-F6563JL 
082 | 23% [15.5] 8.0 [124/125 | 08 |P12153-ND | 183 15.68 122.83  764.05|ECW-F6823HL 062 | +5% [15.5| 7.1 [11.5] 125] 08 |P12148-ND | 1.50 12.83 100.49  641.40/ECW-F6623JL 
1091 | +3% ]15.5) 83] 12.7] 12.5] 0.8 |P12155-ND | 1.83 15.68 122.83  784.05|ECW-F6913HL 068 | +5% |15.5) 7.4 | 11.8) 12.5 | 0.8 |P12150-ND@ | 1.55 13.31 104.22 665.25] ECW-F6683JL 
1 | 43% [18.0] 7.7 [12.1] 15.0] 0.8 /P12157-ND@ | 1.83 15.68 122.83 784.05) ECW-F6104HL 075 | +5% |15.5) 7.7 | 121) 125] 08 |P12152-ND | 1.55 13.31 104.22 665.25] ECW-F6753JL 
A1 | 43% | 18.0} 8.0 [12.4] 15.0] 0.8 /P12159-ND | 1.87 16.01 125.44 800.70) ECW-F6114HL 082 | +5% |15.5) 8.0 | 12.4) 125 | 0.8 |P12154-ND | 1.55 13.31 104.22 665.25] ECW-F6823JL 
12 | +3% [18.0] 8.3 |12.7| 15.0 | 0.8 |P12161-ND | 1.87 16.06 125.80 802.95 | ECW-F6124HL 091 | +5% |15.5| 8.3 |12.7| 12.5 | 0.8 |P12156-ND | 1.55 13.31 104.22 _665.25| ECW-F6913JL 
13 | 23% [18.0] 8.5 [13.0] 15.0 | 08 |P12163-ND | 197 16.87 132.14  843.45|/ECW-F6134HL 1 [25% [18.0/ 77 [121] 15.0 | 08 |Pi2158-ND® | 1.55 13.31 104.22  665.25|ECW-F6104JL 
15 | +3% |18.0) 9.1 | 13.5] 15.0 | 0.8 |P12165-ND® | 2.06 17.68 138.46  883.80|ECW-F6154HL 11 | +5% ]18.0] 8.0 |12.4] 15.0] 0.8 |P12160-ND | 1.56 13.35 104.60  667.65|ECW-F6114JL 
16 | 23% |18.0) 9.3 | 13.8] 15.0 | 0.8 |p12167-ND | 2.07 17.72 138.84  886.20|ECW-F6164HL 12 | 45% ]18.0} 83 |12.7] 15.0] 0.8 |P12162-ND | 1.56 13.40 104.97 670.05|ECW-F6124JL 
18 | #3% |18.0) 9.8 | 14.2] 15.0 | 0.8 |P12169-ND@ | 207 17.77 139.21 888.60/ECW-F6184HL | | 445] 13 | 45% |18.0| 8.5 |13.0| 15.0 | 0.8 |P12164-ND | 1.64 14.06 110.17 703.20] ECW-F6134JL 

630| .2 | +3% |18.0| 10.3 | 14.7| 15.0 | 0.8 |P12171-ND | 210 18.01 141.07 900.45 |ECW-F6204HL 15 | +5% [18.0] 9.1 |13.5| 15.0 | 0.8 |P12166-ND@ | 1.72 14.73 115.39 736.50 | ECW-F6154JL 
22 | 23% [18.0] 10.8] 155] 15.0 | 08 |Pi2i73-ND® | 241 18.10 147.80  905.10/ECW-F6224HL 16 | 25% [18.0] 9.3 [13.8] 15.0 | 0.8 |P12168-ND | 1.72 14.78 115.76 738.90|ECW-F6164JL 
24 | +3% |18.0) 11.2] 15.9] 15.0 | 0.8 |P12242-ND | 242 18.20 142.55  909.90|ECW-F6244HL 18 | 25% |18.0/ 9.8 | 14.2] 15.0 | 0.8 |P12170-ND | 1.73 14.83 116.14 741.30] ECW-F6184JL 
27 | 43% | 20.5] 10.4|16.7| 17.5] 0.8 |P12243-ND@ | 2.15 18.46 144.60 922.95/ ECW-F6274HL .2 | 45% [18.0] 10.3] 14.7] 15.0 | 08 |P12172-ND | 1.75 15.02 117.62 750.75] ECW-F6204JL 
3 | 23% [20.5] 10.9|17.2| 175] 0.8 |P12244-ND | 2.18 18.67 146.26 933.60) ECW-F6304HL .22 | +5% | 18.0] 10.8|15.5| 15.0 | 0.8 |P12174-ND® | 1.76 15.11 118.37  755.55|ECW-F6224JL 
33 | 3% |20.5| 11.4|17.7| 17.5 | 0.8 |P12245-ND@ | 2.20 18.89 147.96 944.40 ECW-F6334HL 24 | +5% [18.0] 11.2|15.9| 15.0 | 0.8 |P12261-ND@ | 1.78 15.25 119.47 _762.60| ECW-F6244JL 
36 | 23% |20.5/ 11.9] 18.5| 17.5 | 0.8 |P12246-ND@ | 2.23 19.10 149.62  955.05| ECW-F6364HL 27 | 25% [20.5] 10.4/167| 17.5 | 0.8 |P12262-ND® | 1.83 15.67 122.74  783.45|ECW-F6274JL 
39 | 3% [20.5] 12.4|19.0| 17.5] 0.8 |P12247-ND@ | 2.25 1932 151.32  965.85/ ECW-F6394HL 3 | 45% [205] 10.9] 17.2] 17.5 | 08 |P12263-ND@ | 1.85 15.88 124.41 794.10| ECW-F6304JL 
43 | +3% |20.5) 13.0/ 19.5] 17.5 | 0.8 |P12248-ND® | 2.30 19.75 154.68 987.30| ECW-F6434HL 33 | #5% | 20.5] 11.4] 17.7] 17.5 | 0.8 |P12264-ND® | 1.88 16.10 126.10  804.90| ECW-F6334JL 
47 | +3% |20.5) 13.5] 20.1] 17.5 | 0.8 |P12249-ND@ | 2.35 20.18 158.04 1008.75 | ECW-F6474HL 36 | #5% /20.5]11.9|18.5| 17.5 | 0.8 |P12265-ND® | 1.90 16.31 127.77  815.55|ECW-F6364JL 
51 | +3% |28.0/ 11.1 17.3 | 25.0 | 0.8 |P12250-ND@ | 2.40 20.60 161.40 1030.20|ECW-F6514HL 39 | +5% |20.5| 12.4|19.0| 17.5 | 0.8 |P12266-ND® | 1.93 16.53 129.46 826.35 | ECW-F6394JL 
56 | +3% |28.0/ 11.6] 17.8] 25.0 | 0.8 |P12251-ND® | 2.45 21.03 164.76 1051.65|ECW-F6564HL 43 | 25% [20.5] 13.0/ 195] 17.5 | 0.8 |P12267-ND® | 1.95 16.74 131.13 837.00) ECW-F6434JL 
62 | 3% |28.0| 12.1|18.7| 25.0] 0.8 |P12252-ND® | 2.50 21.46 168.12 1073.10/ECW-F6624HL A7 | +5% |20.5| 13.5 | 20.1] 17.5 | 0.8 |P12268-ND@ | 1.98 16.96 132.82  847.80|ECW-F6474JL 
68 | +3% |28.0/12.7|19.3| 25.0] 0.8 /P12253-ND@ | 2.58 22.11 173.17 1105.35) ECW-F6684HL 51 | #5% | 28.0] 11.1 | 17.3] 25.0 | 0.8 |P12269-ND® | 2.00 17.17 134.49  858.45| ECW-F6514JL 
75 | 43% |28.0/13.3|19.9| 25.0] 0.8 /P12254-ND@ | 2.65 22.75 178.22 1137.60/ECW-F6754HL 56 | +5% | 28.0] 11.6 |17.8| 25.0 | 0.8 |P12270-ND® | 2.05 17.60 137.85 879.90| ECW-F6564JL 
82 | +3% |28.0| 13.9| 20.5 | 25.0 | 0.8 |P12255-ND@ | 2.73 23.39 183.25 1169.70|ECW-F6824HL 62 | +5% |28.0| 12.1 | 18.7 | 25.0 | 0.8 |P12271-ND® | 2.10 18.03 141.24 901.50 | ECW-F6624JL 
OT | 23% [28.0] 14.6] 27.2] 25.0 | 0.8 |P12256-ND® | 2.80 24.04 188.31 1201.95 |ECW-F6914HL 68 | 25% |28.0/12.7|19.3] 25.0] 0.8 |P12272-ND | 215 1846 144.60 922.95/ECW-Fe684JL 
1.0 | +3% |28.0) 15.5] 22.3] 25.0 | 0.8 |P12257-ND@ | 2.90 24.90 195.03 1244.85 | ECW-F6105HL 75 | +5% | 28.0] 13.3|19.9| 25.0 | 0.8 |P12273-ND@ | 2.20 1889 147.96  944.40| ECW-F6754JL 
1.1 | +3% |28.0) 16.3] 23.0] 25.0 | 0.8 |P12258-ND@ | 3.00 25.76 201.75 1287.75 |ECW-F6115HL 82 | #5% | 28.0] 13.9 | 20.5| 25.0 | 0.8 |P12274-ND® | 2.25 19.32 151.32 965.85] ECW-F6824JL 
1.2 | +3% |28.0) 17.0] 23.7] 25.0 | 0.8 |P12259-ND@ | 3.13 26.83 210.16 1341.45 |ECW-F6125HL 91 | #5% | 28.0] 14.6 | 21.2] 25.0 | 0.8 |P12275-ND® | 2.33 19.96 156.35 997.95| ECW-F6914JL 
1.3 | +3% |28.0/ 17.6 | 24.4 | 25.0 | 0.8 |P12260-ND@ | 3.26 27.90 218.55 1395.00 | ECW-F6135HL 1.0 | +5% |28.0/ 15.5 | 22.3 | 25.0 | 0.8 |P12276-ND@ | 2.40 20.60 161.40 1030.20] ECW-F6105JL 
01 | 25% 1125] 5.2 | 80 | 10.0] 06 |P12110-ND® | 1.41 9.50 74.45 475.20/ECW-F6103JL TT [25% [28.0] 16.3 23.0] 25.0 | 0.8 |P12277-ND® | 2.48 21.25 166.45 1062.45|ECW-F6T15JL 
011 | +5% |125/ 5.4 | 82/100] 06 |pi2112-ND | 141 9.50 74.45  475.20/ ECW-F6113JL 1.2 | +5% |28.0] 17.0| 23.7] 25.0 | 0.8 |P12278-ND® | 2.55 21.89 171.48 1094.55|ECW-F6125JL 
012 | +5% |125/ 5.5 | 83 |10.0| 06 |Pi2114-ND® | 141 9.50 74.45 475.20 | ECW-F6123JL 1.3 | +5% [28.0] 17.6 | 24.4| 25.0 | 0.8 |P12279-ND® | 2.65 22.75 178.22 1137.60| ECW-F6135JL 
013 | 25% [12.5] 5.6 | 85 | 10.0] 0.6 [P12116-ND | 1.11 950 74.45 _475.20| ECW-F6133JL_ | RoHS Compliant 

High Voltage Metallized Polypropylene Film Capacitors 

: lL Lee ae 

ECWH(V) Series Pea ae 

Designed for applications where high frequency and high pulse are required. Electrical Specifications: al Wy Solder Plated 

Features: * Temperature Range: -25°C ~ 85°C « Rated Voltage: 1250VDC or 1600VDC he. | corer eee 

+ Low-loss and inherent temperature rise » Excellent electrical characteristics + Capacitance Tolerance: +5% * Dissipation Factor: 0.1% or less at 1kHz, 0.2% or 25 eal bal 

* Flame-retardant epoxy resin coating less at 10kHz © Withstand Voltage: Between terminals - Rated voltage (VDC) x 150% | + © 0.80 + 0.05 

Recommended Applications: for 60s Terminal to Enclosure - 1500VAC for 60s Insulation Resistance: 30,000 MO F 1.25 ar 

* High pulse circuits (TV, displays, electronic ballast, etc.) minimum, at S00VDC, 20° for 60s 

WV | Cap. |Toler-| _Dimensions-mm _| Digi-Key Pricing Panasonic WV | Cap. |Toler-| _Dimensions-mm _| Digi-Key Pricing Panasonic 

oc uF ance | L T H F | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. oC uF ance | L T H F | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
0010 | +5% | 18.0/ 6.5 |13.5|15.0)P10470-ND® | .79 6.76 52.95 337.95 ECW-H12102NV 0010 | +5% | 18.0] 6.5 |13.5|15.0|P10495-ND® | 63 5.40 42.32 270.15 ECW-H16102UV 
0012 | +5% | 18.0) 7.0 | 13.5) 15.0 )P10471-ND® | .79 6.76 52.95 — 337.95 / ECW-H12122JV 0012 | +5% | 18.0] 7.0 | 13.5] 15.0]P10496-ND® | 63 5.40 42.32 270.15] ECW-H16122V 
0015 | 25% | 18.0 | 6.5 | 13.5] 15.0 )P10472-ND ) 82 7.07 55.37 353.40) ECW-H12152JV 0015 | #5% | 180/65 |135| 15.0|P10497-ND@® | 63 5.40 42.32 270.15] ECW-H16152JV 
-O018 | 25% | 18.0.) 7.0 | 14.0 | 15.0 [iOS 82. 7.07 55.37 453.40) ECWHI2182NV 0018 | 25% | 18.0| 7.0 |14.0/ 15.0 |Pio4ge-no@ | 63 5.40 42.32 270.15 /ECW-H16182JV 
0022 | 0% | 18.0 | 65 | 18.5 | 15.0 Aaa 867.85 S78. 867.50. ECW 2e22Y 0022 | +5% | 18.0] 6.0 |12.5|15.0|P10499-ND® | 63 5.40 42.32 270.15 ECW-H16222uV 
0027 | +5% | 18.0 | 7.0 | 14.0 | 15.0 )P10475-ND 89 7.60 59.55 380.10 ECW-H12272UV way as» 11801 60 [3g0 150 IBTRERRENE Wry REE RET ERT OTT 
0033 | +5% | 18.0| 7.5 | 14.5|15.0|/P10476-ND@ | .91 7.80 61.08 389.85) ECW-H12332UV ? seca (jaca aoe ead ie ake ie : : . : 
0039 | 25% | 18.0| 6.0 |125|15.0|P10477-ND@ | 91 7.80 61.08 389.85 /ECW-H12392JV 0033 | 25% | 18.0 / 6.5 | 13.5 | 15.0 [RIRSU AD 825.40 42.82 270.15 | ECW-HIG332NV 
0047 | +5% | 18.0] 6.0 | 13.0/15.0|P10478-ND® | 91 7.80 61.08 389.85] ECW-H12472/V 0039 | 25% | 18.0 | 7.0 | 14.0 | 15.0 [RIRGO Dg 88 5.40 42.82 270-15 | ECW-HI6S92NV 
0056 | +5% | 18.0] 6.5 | 13.5 | 15.0 |P10479-ND@ 95 811 63.52 405.45| ECW-H12562uV .0047 | +5% | 23.0] 6.5 | 14.5 | 20.0 | P10503-ND® 76 649 50.81 324.30} ECW-H16472JV 
0068 | +5% | 18.0| 7.0 | 13.5|15.0/P10480-ND@ | 1.05 9.01 70.57 450.45 ECW-H12682UV 0056 | #5% | 23.0| 6.5 | 15.0| 20.0|P10504-ND® | .76 6.49 50.81 324.30 / ECW-H16562UV 
0082 | 25% | 18.0/ 7.5 | 14.0 15.0 /P10481-ND@ | 1.10 9.43 73.86 471.45 /ECW-HI2822NV | || 0068 | 25% | 28.0) 7.0 | 15.5] 20.0 /PIO505-ND® | .76 6.49 0.81 324.30 ECW-H16682/V 

1250} .010 | +5% | 18.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 |P10482-ND@ | 113 9.71 76.09 485.70} ECW-H12103JV 0082 | +5% | 23.0] 7.5 | 16.0 | 20.0 | P10506-ND@ 76 6.49 50.81 324.30} ECW-H16822NV 
012 | 45% | 18.0] 85 | 15.5 | 15.0)P10483-ND@ | 119 10.16 79.59 508.05 |ECW-H12123JV oto | «5% |23.0! 80/1651 20.0|pios07-Noe | 76 649 50.81  324.30/ECW-H1610guV 
O15 | #8% | 18.0 | 95 | 16.0 | 15.0 [IDEN 1.31 11.19 87.66 559.50 | ECW-H12183V 012 | 25% | 23.0| 9.0 | 17.0| 20.0 |P10508-ND® | 1.79 15.31 119.92 765.45 /ECW-H16123JV 
O18: |usbie: | 28.0.)175: | 160 | 20.0: Ramee i eat S769" Bea RO EW IOAN 015 | 45% | 23.0| 9.5 | 18.0] 20.0 /P10509-ND@ | 1.79 15.31 119.92 765.45 |ECW-H16153JV 
022 | 45% | 23.0| 85 | 16.5 | 20.0 /P10486-ND@ | 1.58 13.57 106.27 678.30 /ECW-H12223JV cia | as% [oa 10811951 200 IEGERONESM 170 ass) 11090 7es.as lecwanetesnv 
027 | 45% | 23.0| 9.0 | 17.5 | 20.0 )P10487-ND@ | 1.92 16.44 128.80 822.15 |ECW-H12273UV . Soe | efi | ce ; : : . 
oaa | 25% | 230 /100|185| 20.0 ERMA 945 18.44 44441 90175/ eoweutoaaaIN 022 | 45% | 28.0] 9.5 | 18.0| 25.0 /P10511-ND@ | 237 20.34 159.31 1016.85 | ECW-H16223JV 
039 | +5% | 23.0|105| 19.5 | 20.0 |P10489-ND@ | 2.18 18.68 146.36 934.20 /ECW-H12393UV 027 | £5% | 28.0) 10.5) 19.5 | 25.0 |PIOS12-ND® | 2.78 23.87 186.94 1193.25 |ECW-H16273JV 
047 | 45% | 23.0] 11.5] 205 ] 20.0 /P10490-ND@ | 2.33 19.93 156.11 996.45 /ECW-H12473UV 033 | 45% | 28.0] 11.5] 20.5 | 25.0 /P10513-ND® | 2.78 23.87 186.94 1193.25 | ECW-H16333JV 
056 | 45% | 28.0] 11.5] 20.5 | 25.0 /P10491-ND@ | 2.47 21.17 165.86 1058.70 | ECW-H12563UV 039 | +5% | 28.0 | 13.5 | 22.0 | 25.0 |P10514-ND@ | 2.78 23.87 186.94 1193.25 | ECW-H16393JV 
068 | +5% | 28.0] 12.5] 21.5 | 25.0 )P10492-ND | 262 22.42 175.62 1120.95 |ECW-H12683JV 047 | 45% | 28.0] 15.0] 23.5] 25.0|P10515-ND@ | 2.78 23.87 186.94 1193.25 | ECW-H16473JV 
082 | 45% | 28.0] 14.0] 22.5 | 25.0 /P10493-ND | 2.76 23.66 185.37 1183.20 |ECW-H12823JV 056 | +5% | 28.0| 16.0] 24.5 | 25.0 /P10516-ND@ | 2.78 23.87 186.94 1193.25 | ECW-H16563JV 
10 | 25% | 28.0 | 15.5] 24.0 | 25.0 |P10494-ND@ | 2.91 24.91 195.12 1245.45] ECW-HI2104V | § RoHS Compliant 
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KEMET NEW! Metallized Paper Film 


Capacitors — PME271Y Series 


Typical Applications: These capacitors are in- 
tended for use as interference suppressors in Y2 
(line-to-earth) applications. 

Construction: Multi-layer metallized paper. Encap- 
sulated and impregnated in self-extinguishing ma- 
terial meeting the requirements of UL 94V-0. 
Features: * Temperature Range: -40°C ~ 100°C 
* ENEC, UL, CSA approved 


NEW! Metallized Polyester Film RoHS 
Capacitors — R82 MKT Series ® 


Typical Applications: By-passing, blocking, coupling, 
decoupling, timing, oscillator circuits 

Specifications: + Dielectric: Polyester film (polyethylene 
terephthalate) » Protection: Plastic case, thermosetting 
resin-filled. Box material is solvent resistant and flame 
retardant. © Climatic Category: 55/105/56 IEC 60068-1 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C » Ca- 
pacitance Tolerance: +5% »* Lead Spacing: 5.0mm 


250 


WV | Cap. | Tol. Dimensions - mm Digi-Key Pricing Kemet ae Cut Tape 
(AC)| (uF) | (%) |B H L p ad | Part No. 1 40 | Part No. wv | Cap. Dimensions -mm__| Digi-Key Pricing Tape and Boxt Kemet 
0010 #20] 39 | 7.5 | 135 | 10.2| 0.6 |399-5409-ND 1.04 7.80 | PME271V410MR30 Ells | (0) ELT] Ea eth. LOR! OOH Cty LEicing a RartiNGs 


.0022 | +20] 3.9 | 7.5 | 13.5 | 10.2 | 0.6 /399-5410-ND 1.07 7.99 | PME271Y422MR30 
.0047 | +20] 5.1 | 10.5 | 13.5 | 10.2 | 0.6 /399-5411-ND 1.11 8.31 | PME271Y447MR30 
010 | #20} 5.2 | 10.5 | 18.5 | 15.2) 0.8 |399-5412-ND 1.15 8.63 | PME271Y510MR30 
022 | +20| 7.3 | 13.0 | 18.5 | 15.2 | 0.8 |399-5413-ND 1.35 10.12 | PME271Y522MR30 
047 | +20} 9.0 | 15.0 | 24.0 | 20.3 | 0.8 |399-5414-ND 1.81 13.61 | PME271Y547MR30 


NEW! Metallized Polypropylene Film [fais 
Capacitors — PHE840 and PHE850 Series ® 


Typical Applications: For worldwide use as elec- 
tromagnetic interference suppressor in all X2 and 
across-the-line applications and Y2 (line-to-earth) 
applications. 

Construction: Metallized polypropylene film encap- 
sulated with self-extinguishing epoxy resin in a box 
of material meeting the requirements of UL 94V-0. 
Features: * Temp. Range: PHE840: -55°C ~ 105°C; 
PHE850: -55°C ~ 110°C * ENEC, UL, cUL approved 


10 | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 0.5 |399-5444-1-ND 1.02 8.84 | 3,500] 44.00/M | R82DC3100DQ50J 
22 | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 0.5 |399-5445-1-ND 1.20 10.40 | 3,500) 52.00/M | R82DC3220DQ60J 


ae AT | 3.5 | 7.5 | 7.2 | 0.5 |399-5446-1-ND 1.76 15.24 | 2,500) 76.00/M | R82DC3470DQ60J 
1.0 | 5.0 | 10.0) 7.2 | 0.5 |399-5447-1-ND 2.87 24.83 | 1,700| 125.00/M |R82DC4100DQ60J 

0010} 2.5 | 6.5 | 7.2 | 0.5 |399-5448-1-ND 1.01 8.78 | 3,500) 44.00/M |R82EC1100DQ50J 

.0047 | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 0.5 |399-5449-1-ND 1.04 8.97 | 3,500) 45.00/M |R82EC1470DQ50J 

010 | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 0.5 |399-5450-1-ND 90 7.83 | 3,500) 39.00/M | R82EC2100DQ50J 

63/100 022 | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 0.5 |399-5451-1-ND 1.08 9.33 | 3,500) 47.00/M | R82EC2220D050J5 


047 | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 0.5 |399-5452-1-ND 1.08 9.39 | 3,500) 47.00/M | R82EC2470DQ60J 
10 | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 0.5 |399-5453-1-ND 1.02 8.87 | 3,500) 44.00/M |R82EC3100DQ70J 
AT | 4.5 | 9.5 | 7.2 | 0.5 |399-5454-1-ND 2.27 19.70 | 1,900) 99.00/M ) R82EC3470DQ70J 
1.0 | 6.0 | 11.0) 7.2 | 0.5 |399-5455-1-ND 3.56 30.81 | 1,400) 155.00/M ) R82EC4100DQ70J 
140/250) .10 | 4.5 | 9.5 | 7.2 | 0.5 |399-5456-1-ND 1.91 16.58 | 1,900) 83.00/M |R82IC3100DQ60J 


t+ For Tape and Box part number, change 1-ND to 3-ND. 


WV | Cap. | Tol. Dimensions - mm Digi-Key Pricing | Kemet v i i 
2 eee Paina Kemet NEW! Metallized Polyester Film 
PHE840 Series Capacitors — MMK Series 
10 | +20] 5.5 ]12.5]18.0] 15.0] 0.8 [399-5426-ND "30 2.22 | PHE840MB6100MBO5R17 De a Re aes ac 
22 | #20 7.5 |14.5| 18.0] 15.0] 0.8 |399-5427-ND 42 3.17 | PHE840MX6220MBO6R17 pose for highest reliability Beta ne: P 
47 | +20 |11.0)19.0/ 18.0] 15.0) 0.8 |399-5428-ND .62 4.68 | PHE840MB6470MB16R17 ansirucilen: Métalized solar fifi causa Haul Weise 
275/| .47 | #20| 8.0 |16.0| 26.0] 22.5| 0.8 | 399-5429-ND 58 4.32 | PHE840MY6470MD14RO6L2 sinned wie are electrically welded td the contact neta layer ov the 
280 | 1.0 | +20 |11.0|21.5| 26.0] 22.5 | 0.8 |399-5430-ND 1.09 8.16 | PHE840MY7100MD16ROGL2 ends of the capacitor winding. Encapsulation in self-extinguishing 
T0 | £20 [105 /20.5/31.5| 27.5] 0.8 |399-5431-ND 1.97 14.79 |PHE840MZ7100MF11RO6L2 material meeting the requirements of UL 94V-0. 
2.2 | +20 |17.5|28.0|31.5|27.5| 0.8 |399-5432-ND 2.96 22.17 | PHE840MZ7220MF14RO6L2 Features: * Climatic Category: 55/100/56 IEC 60068-1 + Tem- 
2.2 | +20 | 13.0 |24.0| 41.0]37.5| 1.0 |399-5433-ND 4.15 31.14 | PHE840MR7220MRO5ROGL2 perature Rating: 85°C » Lead Spacing: 5.0mm 
PHE850 Series 2 7 - 
0010] #20] 4.0 | 9.0 ] 13.0) 10.0] 0.6 )399-5415-ND 20 1.49 [PHE850EA4100MAOiR17 WV | Cap. Dimensions - mm Digi-Key Pricing Kemet 
.0022 | +20 | 4.0 | 9.0 | 13.0) 10.0 0.6 |399-5416-ND .22 1.67 | PHE850EA4220MA01R17 Ac/DC | (uF) | B | H | L | p | od | PartNo. 1 10__|Part No. 
.0033 | +20 | 4.5 |10.5| 13.0) 10.0 0.6 |399-5418-ND 23 1.70 | PHE850EA4330MAQ2R17 0010) 25 | 65 | 7.2 | 5.0 | 0.5 |399-5434-ND 41.84 |MMK5102K63J01L4BULK 
0047 | +20 | 5.0 |11.0] 13.0) 10.0 0.6 | 399-5417-ND .27 2.04 | PHE850EA4470MAQ3R17 
.010 | +20 | 5.5 |10.5|18.0/15.0/ 0.6 |399-5419-ND .33_ 2.51 | PHE850EB5100MBO4R17 0022) 2.5 | 65 | 7:2 | 6.0 | 05 PD eM Ba MMS ee Ke SSO BLES 
300 | 022 | +20] 7.5 [14.5] 18.0] 15.0 | 0.8 |399-5420-ND 48 3.59 | PHE850EB5220MBO6R17 0047} 2.5 | 65 | 7.2 | 5.0 | 0.5 |399-5436-ND 12 94 |MMK5472K63J01L4BULK 
.047 | +20 | 9.5 ]17.5]18.0/ 15.0) 0.8 |399-5421-ND .69 5.18 | PHE850EB5470MB14R17 io! 25) 6572150 | 05 |999-5497-ND 41-84. |MMK5103K63J01L4BULK 
410 | +20 |10.5) 19.0} 26.0] 22.5) 0.8 |399-5422-ND .95 7.14 | PHE850ED6100MD18RO6L2 
22 | +20 |13.5| 23.0) 26.0] 22.5] 0.8 |399-5423-ND 1.43 10.74 | PHE850ED6220MD20R06L2 anes 022 | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 0.5 |399-5438-ND 1.81 |MMK5223K63J01L4BULK 
AT | +20 | 17.5 | 28.0 | 31.5] 27.5| 0.8 | 399-5424-ND 2.95 22.14 | PHE8SOEF6470MF14RO6L2 047| 25 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 0.5 |399-5439-ND 14. 1.09 |MMK5473K63J01L4BULK 
1.0 | +20 [19.0 [36.0 /41.0[37.5| 1.0 [399-5425-ND 5.54 41.56 | PHES50ER7100MROSROGL2 
10 | 25 | 65 | 7.2 | 5.0 | 0.5 |399-5440-ND 16 © 1.19 | MMK5104K63J01L4BULK 
' . a 22 | 25] 65] 7.2 | 5.0 | 0.5 |399-5441-ND 20 1.49 | MMK5224K63J01L4BULK 
NEW! Metallized Polypropylene Film 47 | 35 | 8.0} 72 | 5.0 | 0.5 |399-5442-ND 28 2.10 |MMK5474K63J02L4BULK 
Capacitors — R41/R46 MKP Series 1.0 | 5.0 | 10.0] 7.2 | 5.0 | 0.5 |399-5443-ND 413.07 | MMK5105K63J04L4BULK 
Typical Applications: Interference suppression and 
across-the-line applications. Suitable for use in situa- ’ i. 
tions where failure of th itor could lead to di ia ® 
oe ee eee NEW! Metallized Polyester _Digi@Reel? {fais 
Protection: Plastic case, thermosetting resin-filled. Box — . 
material is solvent resistant and flame retardant accord- Film Capacitors LDE Series ® 


ing to UL 94V-0. 

Features: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 110°C 
* Climatic Category: 40/110/56 IEC 60068-1 » ENEC, 
CSA, UL, GB/T approved 


Construction: * Metallized polyethylene naphtalate, non-encapsulated construction, stacked technology 


Features: * Excellent stability vs. temperature, frequency and time « Self-healing * High reliability * Low ESR » Typical 
failure mode at the end of life, open circuit * No piezoelectric effect * No cracking * No VCC 


wv | Cap. | Tol. Dimensions - mm Digi-Key Pricing Kemet Technical Specifications: * Climatic Category: 55/125/56 IEC 60286-3 * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Ac/pc | (uF) | (%) [ B | H | L | p | od |PartNo. 1 10 _| Part No. 
Y2/X1 Class Size 
0010] +20] 4.0 | 9.0 13.0] 10.0) 0.6 |399-5470-ND 25 1.88 | R413F11000000M Code ee 1812 a 
0022 | +20 | 4.0 | 9.0 | 13.0) 10.0] 0.6 |399-5471-ND 25 1.90 | R413F12200000M 
300/ | 0033} +20 | 4.0 | 9.0 | 13.0| 10.0] 0.6 |399-5472-ND 29 2.15 |R413F13300000M E (mim) SS 40804 | Arahate) “6.0209 
1000 | .0047 | +20 | 5.0 | 11.0] 13.0] 10.0] 0.6 |399-5473-ND 30 2.22_|R413F147000M1M 
010 | +20 | 5.0 | 11.0/ 18.0 | 15.0 | 0.6 |399-5474-ND 32 2.38 |R413121000000M Wmm) | 25208 ee ua 
022 | +20 | 6.0 [12.0/18.0|15.0| 0.6 [399-5475-ND 48 3.62_[R413122200000M 
X2 Class Cut Tape 
010 | #10 ] 5.0 | 11.0) 18.0] 15.0) 0.6 |309-5457-ND 26 1.95 | R46KI21005001K1 WV | Cap. | Tol. | Size | Dim. H | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Kemet 
022 | +10 | 5.0 | 11.0) 18.0] 15.0) 0.6 |399-5458-ND 26 1.93 | R46KI22200001K1 DC | (uF) | (%) | Code | (mm) | Part No. 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
mi ay oe Ag brs a Re puoreor a ies PRCIRUCARic 10 | +10) 1210} 24 |399-5476-1-ND 5.10 44.20 | 2,250 | 204.00/M | LDECB3100KAONO0 
10 | +10] 5. .0| 18.0) 15.0] 0. -5460- : : 
‘oo | 4901 75 1135/1801150| 06 |399-5461-ND 08 2.08. | RAGKI3220002M 50 | 47 | +10] 22.20) 2.4 |399-5477-1-ND 8.58 74.36 | 3,000 | 343.00/M | LDECD3470KA5NO0 
o7s) | 33 | #20 | 9.0 [12.5] 18.0/75.0] 0.6 |399-5462-ND 47 3.54 | R46KI333000N1M 1.0 | +10) 22.20] 4.4 |399-5478-1-ND 13.19 114.27 | 1,750 | 527.00/M | LDECD4100KAONOO 
A7 | +20 | 10.0] 16.0 | 18.0 15.0] 0.8 |399-5463-ND 41 3.05 | R46KI347000NOM eee 
560 | > | 290 | 6.0 [401285 (205| 08 ReaerenN ‘an’ oes. | RABKNGP>OOONTIN 63 | 10] +10] 18.12) 2.4 |399-5479-1-ND 517 44.79 | 3,000 | 211.00/M | LDEDC3100KA5No0 
47 | +20 | 7.0 | 16.0} 26.5| 22.5) 0.8 |399-5465-ND 45 3.36 | R46KN347000NOM 100) .10 ) 10/1812) 2.4 |399-5480-1-ND 5.33 46.18 | 3,000 | 213.00/M ) LDEEC3100KA5NO00 
1.0 | +20 | 10.0 | 18.5 | 26.5 | 22.5 | 0.8 |399-5466-ND 65 __4.88_| RAGKN410000N2M 250] 10 | #10] 22.20) 4.1 | 399-5481-1-ND 7.46 64.64 | 1,750 | 298.00/M | LDEID3100KAONOO 
1.0 | +10 [11.0] 20.0 [32.0] 27.5] 0.8 [399-5467-ND 96 7.23 | RA6KR410000M1K 
15 | «10 /130/ 220132012751 08 |399-5468-ND 121 905 | R46KR415000M1K 630] .010] +10) 22.20) 3.0 |399-5482-1-ND 7.47 64.71 | 2,250] 299.00/M | LDEPD2100KASNOO 
2.2 | +10 | 13.0 | 25.0 | 32.0 | 27.5| 0.8 |399-5469-ND 1.67 12.55 _|R46KR422000M2K + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us20102) 1811 


Ey 
VISHAY. BCcomponents 


Metallized Polypropylene Filter Capacitors 


a iors Ba at 
h 
MKP 416 Series 
Applications: * Low losses due to low contact resistance and low loss dielectric result in applications where high frequency occurs or high stability is preferred lt 
. Their small dimensions make them suitable for circuits with high packaging density Pu alk. Odt 
Specifications: e Rated Temperature (DC): 85°C * Capacitance Tolerance: +2% 
Voltage Canatl: Dimensions - mm Digi-Key Price Each Vishay Voltage ranacly Dimensions - mm Digi-Key Price Each Vishay 
(voc) | (uF) | b oh | Pit pdt |Part No. 1 10 100 | Part No. (voc) | (uF) | b oh | Pit pdt |Part No. 1 10 100 | Part No. 
MKP 416 Series 22 6.0 12.0 12.5 10.0 4.0 .60 |BC2062-ND@ 76 66 ~—-.44 | BFC2 416 42204 
036 | 45 90 7.2 5.0 4.0 .50 |BC2065-ND@ 55 47 32 -| BFC2 416 43603 24 6.0 120 12.5 10.0 4.0 .60 |BC2063-ND 80 69 46 | BFC2 416 42404 
039 | 45 9.0 72 5.0 4.0 .50 |BC2066-ND@ 55 47.32 | BFC2 416 43903 27 6.0 12.0 12.5 10.0 4.0 .60 |BC2064-ND@ 82 71 48 | BFC2 416 42704 
043 [45 9.0 7.2 5.0 4.0 50 |BC2067-ND 55 AT 32 | BFC2 416 44303 30 | 6.0 120 175 150 35 60 |BC2078-ND® | 80 69 46 /BFC2 416 73004 
047 | 45 9.0 7.2 5.0 4.0 50 |BC2068-ND® | 56 49 33) BFC2 416 44703 33 | 6.0 120 175 15.0 3.5 .60 |BC2079-ND@ | 82  .71 47 |BFC2 416 73304 
051 | 6.0 11.0 72 5.0 4.0 .50 |BC2069-ND® 56 49 33 | BFC2 416 45103 36 6.0 120 175 15.0 35  .60 |BC2080-ND 86.74. ~~-50 | BFC2 416 73604 
056 | 6.0 11.0 72 5.0 40 .50 |BC2070-ND® 58 50 34 | BFC2 416 45603 39 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 60 |/BC2081-ND 90 .78 52 | BFC2 416 73904 
062/60 11.0 7.2 50 40 50 COD BOO) G2 9288) | HED a a1 18208 43 |70 135 175 150 35 80 |BC2082-NDe | 94 81 54 |BFC2 41674304 
068 | 60 11.0 72 50 40 .50 |BC2072-ND® 61 53.36 | BFC2 416 46803 aT 70 135 175 150 35 80 |BC2083-NDe 97 84.56 | BFC2 416 74704 
075 | 60 11.0 72 50 4.0 .50 |BC2073-ND 61 53.36 | BFC2 416 47503 63 
51 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5  .80 |BC2084-ND 1.02 88 .59 | BFC2 416 75104 
2 O82 | 60 11.0 72 5.0 40 50 (BUCIEENDS, 69595 Beate BeOS 56 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 |BC2085-ND@ 1.04 89  .60 | BFC2 416 75604 
091 | 60 11.0 72 50 40 .50 |BC2075-ND 63 55 ~— 37 | BFC2 416 49103 
40 60 11.0 72 50 40 .50 |BC2054-NDe 63 «55 ~—«37 |BFC2 416 41004 62 8.5 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC2086-ND 110 .95  .63 | BFC2 416 76204 
1 60 11.0 7.2 5.0 4.0 .50 |BC2055-ND 66 57. ~—~38. | BFC2 416 41104 68 8.5 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC2087-ND@ 115  .99  .66 | BFC2 416 76804 
42 6.0 11.0 72 5.0 4.0 .50 |BC2056-ND 68 59 39 |BFC2 416 41204 75 8.5 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC2088-ND 1.22 1.05  .70 | BFC2 416 77504 
43/50 41.0 125 100 4.0 60 |Bc2057-ND 68 ©.59~—«39: [BFC2. 416 41304 82 | 85 15.0 17.5 15.0 35 80 |BC2089-ND® | 1.31 1.13 .75|BFC2416 78204 
15 | 5.0 11.0 12.5 10.0 4.0 .60 |BC2058-NDe 69 60 40 |BFC2 416 41504 91 10.0 16.5 17.5 15.0 3.5 80 |BC2090-ND 141 1.21.81) BFC2 416 79104 
16 | 60 12.0 12.5 10.0 4.0 .60 |BC2059-ND 71 61 41 |BFC2 416 41604 1.0 /10.0 165 17.5 15.0 3.5 .80 |BC2076-ND® 1.48 1.27.85 | BFC2 416 71005 
18 6.0 12.0 12.5 10.0 4.0 .60 |BC2060-ND 73 63-42 | BFC2 416 41804 1.1 |10.0 16.5 17.5 15.0 3.5  .80 |BC2077-ND@ 1.61 1.38 92 | BFC2 416 71105 
20 | 6.0 12.0 125 10.0 4.0 .60 |BC2061-ND@ | .74 64 43 |BFC241642004 | pots Compliant 
AC and Pulse Double Metallized Polypropylene Film Capacitors ame pes 
MMKP 383 Series ih 
Features: * Low contact resistance * Low loss dielectric * Small dimensions for high density packaging | 
Applications: + Electronic lighting, for example, Ballast * Motor control circuits * S-Correction * Where steep pulses occur, for example, SMPS (switch mode power supplies) * For flyback it 
applications please use 1400V series * For hot asphalt encapsulation process , ; a, , ; L__p_l ae ae Odt 
Specifications: « Rated Temperature (DC): 85°C » Rated Temperature (AC): 105°C * Maximum Application Temperature: 105°C * Capacitance Tolerance: +5% 
Capaci- E P J Capaci- s : : 
tance Dimensions - mm Digi-Key Price Each Vishay tance Dimensions - mm Digi-Key Price Each Vishay 
Voltage | (!F) b h I [i It gdt | Part No. 1 10 100 | Part No. Voltage | (uF) b h | [7 It gdt | Part No. 1 10 100 | Part No. 
03 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1861-ND 56 AQ .33 | BFC2 383 20303 1.0 | 18.0 28.0 31.0 27.5 35 .80 |BC1850-ND® 3.10 2.66 1.77 | BFC2 383 20105 
033 | 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1863-ND@ 54 AT .31 | BFC2 383 20333 012 | 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1889-ND 66 57 .38 | BFC2 383 30123 
036 | 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1865-ND 60 52 .35 | BFC2 383 20363 013 | 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1891-ND 72 62 A1 | BFC2 383 30133 
039 | 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1867-ND® 57 Ag .33 | BFC2 383 20393 015 | 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1893-ND@ 69 59 40 | BFC2 383 30153 
043 | 6.0 120 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1869-ND 62 53 -36 | BFC2 383 20433 016 | 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1895-ND 15 65 44 | BFC2 383 30163 
047 | 6.0 120 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1871-ND@ 59 51 .34 | BFC2 383 20473 018 | 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1897-ND 72 62 41 | BFC2 383 30183 
051 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1873-ND@ 64 55 .37 | BFC2 383 20513 02 6.0 120 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1899-ND@ 80 = 69 A6 | BFC2 383 30203 
056 | 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1875-ND 61 52 .35 | BFC2 383 20563 022 | 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1901-ND@ 76 66 44 | BFC2 383 30223 
062 | 7.0 135 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1877-ND 69 60 -40 | BFC2 383 20623 024 | 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1903-ND 86 0.74 49 | BFC2 383 30243 
068 | 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1879-ND 66 7 -38 | BFC2 383 20683 027 | 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1905-ND 81 70 AT | BFC2 383 30273 
075 | 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1881-ND® 74 64 43 | BFC2 383 20753 018 | 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1897-ND 72 62 A1 | BFC2 383 30183 
082 | 8.5 15.0 17.5 150 3.5 .80 |BC1883-ND 7 61 41 | BFC2 383 20823 02 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1899-ND@ 80 69 46 | BFC2 383 30203 
091 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1885-ND 719 68 46 | BFC2 383 20913 022 | 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1901-ND@ 76 66 44 | BFC2 383 30223 
10 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1849-ND® 74 64 -43 | BFC2 383 20104 024 | 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1903-ND 86 74 AQ | BFC2 383 30243 
an 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1851-ND 87 5 .50 | BFC2 383 20114 027 | 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1905-ND 81 70 AT | BFC2 383 30273 
e30pc/ | -12 | 10.0 165 17.5 15.0 3.5 .80 /BC1852-ND 83 12 -48 | BFC2 383 20124 03 7.0 135 17.5 15.0 3.5  .80 |BC1907-ND 92 79 .53 | BFC2 383 30303 
220AC | 13 | 10.0 16.5 17.5 15.0 3.5 .80 /BC1853-ND 92 79 53 | BFC2 383 20134 033 | 7.0 135 175 15.0 3.5 .80 |BC1909-ND® 88 76 51 | BFC2 383 30333 
15 | 10.0 16.5 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1854-ND@ 88 716 51 | BFC2 383 20154 036 | 8.5 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1911-ND 96 83 .56 | BFC2 383 30363 
16 85 18.0 26.0 225 3.5 .80 |BC1855-ND 1.07 92 .61 | BFC2 383 20164 039 | 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1913-ND@ 92 79 .53 | BFC2 383 30393 
18 [85 18.0 26.0 225 35 80 |BC1a56-ND@ | 1.01 87 58 |prc2363.201e4 | /T00DG/) ous | a5 150 17.6 15.0 35 80 [BCISISND | 1.04 90 _.60 | BEC2.383 30433 
20 85 18.0 26.0 225 3.5 .80 |BC1857-ND® 1.14 98 .66 | BFC2 383 20204 047 | 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1917-ND@ 1.00 86 .57 | BFC2 383 30473 
22 85 18.0 26.0 225 3.5 .80 |BC1858-ND® 1.09 93 .63 | BFC2 383 20224 051 |10.0 16.5 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1919-ND 1.11 96 .64 | BFC2 383 30513 
24 | 10.0 195 26.0 225 3.5 .80 |BC1859-ND 1.24 1.07 71 | BFC2 383 20244 056 | 10.0 16.5 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1920-ND@ 1.05 90 .60 | BFC2 383 30563 
27 (10.0 19.5 26.0 225 3.5 .80 /BC1860-ND 1.19 1.02 68 | BFC2 383 20274 062 | 10.0 16.5 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1921-ND 1.22 1.05 .70 | BFC2 383 30623 
30 | 10.0 19.5 26.0 225 35 .80 |BC1862-ND@ 1.71 1.47 98 | BFC2 383 20304 068 | 7.0 165 26.0 225 3.5 .80 |BC1922-ND 1.16 1.00 .67 | BFC2 383 30683 
33°) 11.0 21.0 31.0 275 3.5 .80 |BC1864-ND@ 1.61 1.39 .93 | BFC2 383 20334 075 | 85 180 26.0 225 3.5 .80 |BC1923-ND 1.35 1.16 .78 | BFC2 383 30753 
36/110 21.0 31.0 275 3.5  .80 |BC1866-ND 1.81 1.56 1.04 | BFC2 383 20364 082 | 8.5 180 26.0 225 3.5 .80 |BC1924-ND 1.29 1.11 .74 | BFC2 383 30823 
39 [11.0 21.0 31.0 275 35 .80 |BC1868-ND® 1.72 1.48 .99 | BFC2 383 20394 .091 8.5 18.0 26.0 225 3.5 .80 |BC1925-ND@ 152 1.31 .88 | BFC2 383 30913 
AZ | 11.0 21.0 31.0 275 3.5  .80 |BC1870-ND 2.02 1.74 1.16 | BFC2 383 20434 10 | 10.0 19.5 26.0 225 35 .80 |BC1887-ND@ 145 1.25 .83 | BFC2 383 30104 
A7 | 13.0 23.0 31.0 275 3.5 .80 |BC1872-ND® 1.92 1.65 1.10 | BFC2 383 20474 A 10.0 195 26.0 225 35 .80 |BC1888-ND 1.83 1.57 1.05 | BFC2 383 30114 
51 13.0 23.0 31.0 27.5 3.5  .80 |BC1874-ND® 218 1.87 1.25 | BFC2 383 20514 12 = /10.0 19.5 26.0 225 3.5 .80 |BC1890-ND 1.73 1.49 1.00 | BFC2 383 30124 
56 [13.0 23.0 31.0 27.5 3.5  .80 |BC1876-ND@ 2.08 1.79 1.19 | BFC2 383 20564 13° | 10.0 19.5 26.0 225 35 .80 |BC1892-ND@ 2.06 1.77 1.18 | BFC2 383 30134 
62 | 15.0 25.0 31.0 27.5 3.5 .80 |BC1878-ND® 2.45 2.10 1.40 | BFC2 383 20624 15 |11.0 21.0 31.0 27.5 35 .80 |BC1894-ND@ 1.97 1.69 1.13 | BFC2 383 30154 
51 | 13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 |BC1874-ND® 218 1.87 1.25 | BFC2 383 20514 16 = /11.0 21.0 31.0 275 3.5  .80 |BC1896-ND 2.28 1.96 1.31 | BFC2 383 30164 
56 | 13.0 23.0 31.0 27.5 3.5  .80 |BC1876-ND® 2.08 1.79 1.19 | BFC2 383 20564 18 =| 11.0 21.0 31.0 275 3.5 .80 |BC1898-ND@ 2.20 1.89 1.26 | BFC2 383 30184 
tooopc/} 62 | 15.0 25.0 31.0 275 3.5 80 |BCI878-ND® | 245 2.10 1.40 | BFC2 383 20624 20 | 13.0 23.0 31.0 275 35 .80 /BC1900-ND® | 251 216 1.44 |BFC2 383 30204 
S50AC | 68 | 15.0 25.0 31.0 275 35 80 [BC1880-ND@ | 2.34 2.01 1.34 |BFC2 383 20684 22 |13.0 230 31.0 275 35 80 |BC1902-ND® | 242 208 1.39 |BFC2 383 30224 
75 | 15.0 25.0 31.0 275 3.5 .80 |BC1882-ND@ | 2.91 2.50 1.67 | BFC2 383 20754 24 | 13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 |BC1904-ND® | 280 241 1.61 |BFC2 38330244 
82 | 18.0 28.0 31.0 275 3.5 .80 |BC1884-ND® 2.77 2.38 1.59 | BFC2 383 20824 27 -|415.0 25.0 31.0 27.5 3.5  .80 |BC1906-ND@ 2.68 2.30 1.53 | BFC2 383 30274 
91 18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 .80 |BC1886-ND 3.25 2.79 1.86 | BFC2 383 20914 @ RoHS Compliant (Continued) 
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Gy AC and Pulse Double Metallized Polypropylene Film Capacitors 

VISHAY. BCcomponents jp 383 Series (Cont.) 
Capaci- Capaci- 
tance Dimensions - mm Digi-Key Price Each Vishay tance Dimensions - mm Digi-Key Price Each Vishay 

Voltage | ()!F) b h I P It adt | Part No. 1 10 100 | Part No. Voltage | (IF) b h i] i? It gdt | Part No. 1 10 100 | Part No. 
30 | 15.0 25.0 31.0 27.5 35 80 |BC1908-ND 3.18 2.73 1.82 | BFC2 383 30304 02 | 7.0 16.5 26.0 225 35 .80 |BC1982-ND 1.08  .93 62 | BFC2 383 50203 
33 | 15.0 25.0 31.0 27.5 35 80 |BC1910-ND® | 3.03 2.61 1.74 |BFC2 383 30334 022 | 85 18.0 26.0 225 35 .80 |BC1983-ND® | 1.02 88  .59 | BFC2 38350223 

1o00pc/) 36 | 18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 80 |BC1912-ND® | 3.45 2.96 1.98 | BFC2 383 30364 024 | 85 180 26.0 225 35 .80 |BC1984-ND® | 1.16 1.00 67 |BFC2 38350243 

350AC | 39 | 18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 80 |BC1914-ND 3.29 2.82 1.88 | BFC2 383 30394 027 | 85 180 26.0 225 35 .80 |BC1985-ND 1.11.96 — .64 | BFC2 383 50273 
43 | 18.0 28.0 31.0 275 35 .80 |BC1916-ND 3.83 3.29 2.20 | BFC2 383 30434 03 | 85 180 260 225 35 .80 |BC1986-ND 1.30 1412 .75 |BFC2 38350303 
47 | 18.0 28.0 31.0 27.5 35 80 |BC1918-ND® | 3.64 3.13 2.09 |BFC2383 30474 033 [10.0 195 26.0 225 35 .80 /BC1988-ND® | 1.23 1.06 71 |BFC2 38350333 
0033 | 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1987-ND@ 55 48 32 | BFC2 383 50332 036 | 10.0 195 26.0 225 35 .80 |BC1990-ND 1.45 1.25 83 | BFC2 383 50363 
0036 | 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 /BC1989-ND 60 52 —.35 | BFC2 383 50362 039 | 10.0 195 26.0 225 35 .80 |BC1992-ND 1.38 1419  .79 | BFC2 383 50393 
0039 | 5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 /BC1991-ND 57 49 33 | BFC2 383 50392 043 | 11.0 21.0 31.0 275 35 .80 |BC1994-ND 1.86 1.60 1.07 | BFC2 383 50433 
0043 | 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1993-ND@ 62 54 36 | BFC2 383 50432 047 | 11.0 21.0 31.0 275 35 .80 |BC1996-ND® | 1.78 153 1.02 |BFC2 38350473 
0047 | 6.0 12.0 17.5 15.0 35 80 |BC1995-ND@ 60 52.35 | BFC2 383 50472 4eo0pc/| 051 | 11.0 21.0 31.0 275 3.5 .80 |BC1998-ND® | 2.00 1.72 1.15 |BFC2 383 50513 
0051 | 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC1997-ND® 66 57 .38 | BFC2 383 50512 550AC 056 111.0 21.0 31.0 27.5 3.5 .80 |BC2000-ND@ 4.90 1.63 1.09 | BFC2 383 50563 
0056 | 6.0 12.0 17.5 15.0 35 .80 |BC1999-ND® 62 54 — 36 | BFC2 383 50562 .062 / 13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 |BC2002-ND 2.22 1.91 1.27 | BFC2 383 50623 
0062 | 7.0 135 17.5 15.0 3.5 .80 /BC2001-ND 69 59 40 | BFC2 383 50622 .068 | 13.0 23.0 31.0 27.5 35 80 |BC2004-ND® | 212 1.83 1.22 | BFC2 38350683 

16000’) 0068 | 7.0 135 175 150 35 80 |BC2003-ND® | 66 67 38 |BFC2 383 50682 075 |13.0 230 310 275 35 80 |pc2006-no | 258 222 1.48 |prc2 38950753 
0075 | 7.0 135 17.5 15.0 3.5  .80 |BC2005-ND 74 63 _.43 | BFC2 383 50752 .082 | 15.0 25.0 31.0 27.5 35 .80 |BC2008-ND 2.45 210 1.40 | BFC2 383 50823 
0082 | 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 |BC2007-ND@ 69 60 40 | BFC2 383 50822 091 | 15.0 25.0 31.0 27.5 35 .80 |BC2010-ND 274 2.35 1.57 | BFC2 383 50913 
0091) 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 /BC2009-ND 76 66 44) BFC2 383 50912 10 | 15.0 25.0 31.0 275 35 .80 |BCI971-ND® | 2.61 2.24 1.50 /BFC2 38350104 
01 | 85 150 175 15.0 3.5 .80 |BC1970-ND® 74 63 43) BFC2 383 50103 11 | 18.0 28.0 31.0 27.5 35 .80 |BC1973-ND 3.19 2.74 1.83 | BFC2 383 50114 
011 | 85 15.0 175 15.0 35 .80 |BC1972-NDe 83.72 48 / BFC2 383 50113 12 | 18.0 28.0 31.0 27.5 35 .80 |BC1975-ND 3.06 2.63 1.75 | BFC2 383 50124 
015 [100 165 175 15.0 3.5  .80 |BC1978-NDe 8674 49 | BFC2 383 50153 13° | 18.0 28.0 31.0 27.5 35 .80 |BC1977-ND 3.58 3.07 2.05 | BFC2 383 50134 
016 | 7.0 16.5 26.0 225 3.5 .80 |BC1980-ND 1.00.86 58 | BFC2 383 50163 15 | 18.0 28.0 31.0 27.5 35 .80 |BCI979-ND® | 3.42 2.93 1.96 /BFC2 38350154 
018 | 7.0 165 26.0 225 35 .80 |BC1981-NDe 958255 |BFC2 38350183 | pHs Compliant 


Interference Suppression Film Capacitors 
MKP 338 X1 and MKP 338 X2 


Feature: 


* Consists of a low-inductive wound cell of metallized polypropylene film, potted in a flame-retardant case 


X1 Applications: 


* For X1 electromagnetic interference suppression * Specially designed to meet the requirements of the “IEC 
60384-14 2nd edition and EN 132400”, requiring a 4kV peak pulse voltage test UL1414 and CSA-C22.2 No. 


1 specifications 
X2 Applications: 


For X2 electromagnetic interference suppression * Specially designed to meet the requirements of the “IEC 


60384-14 2nd edition and EN 132400”, requiring for X2 a 2.5kV peak pulse voltage test and both UL1414 and 
CSA-C22.2 No. 1 specifications 

X1 Specifications: 

Rated (AC) Voltage, 50 to 60Hz: 440V Rated (DC) Voltage: 1000V Rated Temperature: 105°C C-Tol: 
+20% Safety Class: X1; across the line 


X2 Specifications: 
Rated (AC) Voltage, 50 to 60Hz: 275V Rated (DC) Voltage: 630V Rated Temperature: 105°C C-Tol: 


+20% Safety Class: X2 across the line 


Safety Approvals (X1) Voltage Value File Numbers Safety Approvals (X2) Voltage Value File Numbers 
UL1414 250V (AC) nF to 1F £112471 
ow UL1414 250V (AC) 10nF to 1p1F €112471 ow UL4283 305V (AC) TnF to 3.3pF F109565 
1087424 
CSA-C22.2 No. 1 250V (AC) 1nF to 1F 
C) UL1283 and : GB (LR94054-15) 
AN s CSA 22.2.8 A40V (AC) 10nF to 1 HF Pending CSA-C22.2 No.8 | 275V (AC) Inf to 3.3pF 1078568 
(oy CCEE 275V (AC) {nF to 3.3uF | CH0038043-99 
Koo EN132400 440V (AC) 10nF to 1yF | ENEC/B04/2001 
Ke EN132400 275V (AC) {nF to 3.3uF | ENEC/B05/2001 
Volt- | Cap. Dimensions - mm Digi-Key Price Each Vishay Volt- | Cap. Dimensions - mm Digi-Key Price Each Vishay 
age | (IF) b h | I It sdt | Part No. fl 10 100 | Part No. age | (WF) b h i] P It gdt | Part No. 1 10 100 | Part No. 
MKP 338 X1 Series (+20% Tolerance) MKP 338 X2 Series (+20% Tolerance) 
01) 5.0 11.0 175 15.0 35 60 |BC1574-ND@ 77 67 45 BFC2 338 10103 001; 40 90 100 7.5 35 50 |BC1599-NDe 35 31  .21/BFC2 338 20102 
O1 | 50 11.0 17.5 15.0 25.0 60 (BEleeeNieee, <7 = 67 AB BFC2 298 14108 0015] 4.0 9.0 100 75 35 50 |BC1603-ND 35 31.21 |BFC2338 20152 
015] 50 11.0 175 150 35 60 |BC1577-ND@ 79 68 45 | BFC2 338 10153 oo22| 40 90 100 75 35 50 (Benpornniee fag “aa go | Apap aga aabDS 
015 | 50 11.0 175 15.0 25.0 60 |BC1590-ND@ 79 68 45 | BFC2 338 14153 
0033] 4.0 9.0 100 75 35 50 |BC1611-NDe 41.36.24 | BFC2 338 20332 
022] 5.0 11.0 175 15.0 35 60 |BC1579-ND® 79 68  .46 | BFC2 338 10223 
0047; 40 9.0 100 75 35 50 |BC1615-ND@ 42 37 25 | BFC2 338 20472 
022] 50 11.0 175 15.0 25.0 60 |BC1592-ND® 79 68  .46 | BFC2 338 14223 
ow | 60 120 175 150 a5 60 Peeine eas: eal “ool pecs ibaa 0068} 40 90 100 75 35 50 |BC1618-ND@ 45 39 + .26 | BFC2 338 20682 
033 | 6.0 120 175 150 25.0 60 |BC1594-NDe 68 59 39 |BFC2 338 14333 01} 40 90 100 75 35 50 /BC1600-NDe® 4741.28 | BFC2 338 20103 
047 | 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 80 |BC1583-ND® 69 60 AO | BFC2 338 10473 015 | 4.0 90 100 75 3.5 50 |BC1604-ND® 48 42 .28 | BFC2 338 20153 
047] 7.0 135 175 15.0 25.0 .80 |BC1596-ND® 69 60 40 | BFC2 338 14473 022} 4.0 9.0 100 75 35 .50 |BC1608-ND@ 49 42.28 | BFC2 338 20223 
068) 85 15.0 175 15.0 35 .80 |BC1585-ND@ 72 62 41) BFC2 338 10683 033} 5.0 105 100 75 35 .50 |BC1612-ND@ 42.36 ~—-.24 | BFC2 338 20333 
ue 068 | 85 15.0 17.5 15.0 25.0 .80 /BC1598-ND@ 12 62 41 | BFC2 338 14683 975 | 047| 6.0 115 100 75 35 .50 |BC1616-ND 42 37 .25 | BFC2 338 20473 
(ac) | 10 | 100 165 175 150 35 80 |BC1575-NDe 77 66 —-.44| BFC2 338 10104 (AC) | o¢8 | 60 120 125 100 35 60 |BC1619-NDe 4438.26 | BFC2 338 20683 
10) 10.0 165 17.5 15.0 25.0 .80 |BC1588-ND® 77 66 ~—-.44| BFC2 338 14104 40 | 60 120 125 100 35 60 |Bctéot-NDe 47. AL_27|BFC2 338 20104 
15 | 85 180 26.0 225 35 80 |BC1578-NDe 91 78 53) BFC2 338 10154 4s | 70 185 475 180 35 a0 (MMreoenies ey. Mes. . a peesaaaon ed 
15 | 85 18.0 26.0 22.5 25.0 .80 |BC1591-ND® 91 78 53) BFC2 338 14154 
22 | 85 15.0 17.5 15.0 3.5 80 |BC1609-NDe 63 55 37 | BFC2 338 20224 
22) 100 195 26.0 22.5 35 80 |BC1580-ND® | 1.10 94  .63|BFC2 338 10224 
22) 100 195 26.0 22.5 25.0 .80 |BC1593-ND® | 1.10 94  .63)BFC2338 14224 33) 100 165 175 15.0 35 tO ARO ORE, 38h Be aoe c0ee4 
33 | 13.0 230 310 275 35 .80 |BC1582-ND@ | 1.24 1.06 71 |BFC2338 10334 47) 85 180 260 225 35 80 [BCID 113 97.65 | BFC2 338 20474 
33 | 13.0 23.0 31.0 275 25.0 .80 /BC1595-ND® | 1.24 1.06 71 |BFC2 338 14334 68 | 10.0 195 26.0 225 3.5  .80 |BC1620-ND 1.52 1.31.87 |BFC2 338 20684 
47°| 15.0 25.0 31.0 27.5 3.5 .80 |BC1584-ND® 4.75 150 1.00 |BFC2 338 10474 1.0 | 12.0 22.0 26.0 225 3.5 .80 |BC1602-NDe 1.90 1.63 1.09 | BFC2 338 20105 
AT | 15.0 25.0 31.0 27.5 25.0 .80 |BC1597-ND® | 1.75 150 1.00|BFC2 338 14474 15 | 15.0 25.0 31.0 27.5 35 80 |BC1606-ND® | 251 245 1.44|BFC2338 20155 
68 | 180 28.0 31.0 27.5 35 80 |BC1586-ND® | 260 2.24 1.49|BFC2 338 10684 22/180 280 310 275 35 .80 |BCI6I0-NDe® | 3.05 261 1.75 |BFC2338 20225 
1.0) 21.0 31.0 31.0 27.5 3.5 80 |BCIS76-ND® | 3.27 2.80 1.87) BFC2 338 10105 33] 21.0 31.0 310 275 35 80 |BCI614-ND® | 4.50 3.86 2.58 /BFC2338 20335 
1.0 | 21.0 31.0 31.0 27.5 25.0 80 [BC1589-NDe | 3.27 2.80 1.87 |BFC233814105 | Rods Compliant 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1813 


CORNELL 
DUBILIER 


Axial Leaded Power Film Capacitors 


d 
Type 940C round, axial film capacitors use polypropylene film and dual metallized electrodes for both self healing properties and high peak current KHi— (-) 
carrying capability (dV/dt). This series features low ESR characteristics, excellent high frequency and high voltage capabilities. | J lI: 
Specifications: * Capacitance Tolerance: +10% * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C 41 Min“ L Max 44 Min: D Max. 
Rated | Cap. Dimensions -mm___| Digi-Key Price Each Cornell Dubilier Rated | Cap. Dimensions -mm__| Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Volt. (DC)} (uF) | D L d | Part No. 1 10 100 | Part No. Volt. (DC)| (uF) [D T ad Part No. 1 10 100 | Part No. 
0.33 | 13.5 | 34 1.0 |338-1137-ND 3.14 2.70 2.25 | 940C6P33K-F 0.10 18 34 1.0 |338-1165-ND 4.27 3.67 3.06 | 940C16P1K-F 
1.0 21 34 1.0 |338-1138-ND 5.27 4.52 3.77 | 940C6W1K-F 0.15 | 21.5 | 34 1.0 |338-1166-ND 5.17 4.44 3.70 | 940C16P15K-F 
600 2.0 | 235 | 46 | 1.2 |338-1140-ND 7.76 ©6666 = 5.55 | 940C6W2K-F 0.22 | 255 ) 34 | 1.2 |338-1167-ND 666 5.72 = 4.76 | 940C16P22K-F 
33. | 07 | 54 | 12 |338-1741-ND 1099 942 785 |940C6eWSP3K-F 1600 | 0.33 | 235 | 46 | 1.2 |338-1168-ND 7.50 6.44 5.36 | 940C16P33K-F 
e 4 i 0.47 | 27.5 | 46 1.2_|338-1169-ND 9.55 8.19 6.82 | 940C16P47K-F 
47 31.5 | 54 1.2 |338-1142-ND 14.92 12.79 10.66 |940C6W4P7K-F 
15 35 54 1.2 |338-1164-ND 17.70 = 15.18 = 12.65 | 940012W1P5K-F 
0.15 13 34 1.0 |338-1143-ND 3.33 2.86 2.38 |940C8P15K-F 
1:5 42 54 1.2 |338-1171-ND 23.02 19.74 16.45 | 940C12W1P5K-F 
aso | O47 | 21 | 34 | 1.0 ee eae Gee Bee | oan | SHOU ATICE 0.022 | 115 | 34 | 08 |398-1445-ND NEW! | 268 231 1.92 | 940C20S22K-F 
22) 382 | 46 ) 12 |seeaiee ND 17.35 14.88 12.40 | 940C8W2P2K-F 0.033 | 13.5 | 34 | 1.0 |338-1172-ND 2.94 2.52 2.10 |940C20S33K-F 
25 34 46 1.2 _|338-1150-ND 19.24 16.50 13.75 |940C8W2P5K-F 0.047 | 15 34 4.0 |338-1173-ND 3.28 2.82 2.35 |940C20S47K-F 
0.15 15 34 1.0 |338-1444-ND NEW! 3.58 3.08 2.56 |940C10P15K-F 0.068 | 17.5 | 34 1.0 |338-1174-ND 3.73 3.20 2.67 | 940C20S68K-F 
0.22 | 17.5 | 34 1.0 |338-1151-ND 4.23 3.63 3.03 |940C10P22K-F 2000 0.10 21 34 1.0 |338-1175-ND 472 4.05 3.38_| 940C20P1K-F 
0.33 | 20.5 | 34 1.0 |338-1152-ND 5.52 4.74 3.95 |940C10P33K-F 0.15 | 19.5 | 46 1.0 |338-1176-ND 5.23 4.48 3.74 | 940C20P15K-F 
4000 | 047 | 24 | 34 | 1.2 |338-1153-ND 741 610 5.08 |940C10P47K-F 0.22 | 22 | 46 | 1.0 |338-1177-ND 646 5.55 4.62 |940C20P22K-F 
1.0 26 | 46 | 1.2 [338-1155-ND 10.29 8.83 7.36 _|940C10W1K-F 0.33 | 27 | 46 | 1.2 |338-1178-ND 875 7.50 6.25 | 940C20P33K-F 
15 | 31 | 46 | 1.2 [338-1156-ND 14.27 12.24 10.20 [940C1OWIP5K-F O47 | 82) 46 | 1.2 |SeaiiiesNe 11.58 9.93 8.28 | S40C20PA7K-F 
20 | 365 | 46 | 1.2 |398-1157-ND 18.05 15.48 12.90 | 940C10W2K-F 10 | 41 _|_54 | 1.2 (SBRanIS2ene 20,04 17218" 14.32 | SA0C2OW IKE 
0.01 11.5 | 34 1.0 |338-1183-ND 2.64 2.27 1.89 | 940C30S1K-F 
0.10 | 155] 34 1.0 |338-1158-ND 3.48 2.99 2.49 |940C12P1K-F 
o22 | o15 | 34 40 |338-1160-ND 532 456 3.80 |940c12P22K-F 0.015 | 13.5 | 34 1.0 |338-1184-ND 2.84 2.44 2.03 | 940030S15K-F 
. Hi : es # : : : : 3000 0.047 | 16.5 | 46 1.0 |338-1185-ND 3.83 3.29 2.74 | 940030S47K-F 
1200 | 0.33 | 20 | 46 | 1.0 |338-1161-ND 5.93 5.08 4.24 |940C12P33K-F ooss | 19 | 46 | 10 |338-1186-ND 483° «414 3.45 | 940C30868K-F 
0.47 23 46 1.2 |338-1162-ND 7.65 6.57 5.47 |940012P47K-F 0.10 | 2251 46 4.2 |338-1187-ND 5.96 5.41 4.26 | 940C30P1K-F 
1.0 33 46 1.2 |338-1163-ND 13.48 11.55 9.63 |940C12W1K-F 0.15 27 46 1.2 [338-1188-ND 771 6.61 5.51 | 940C30P15K-F 
NEW! 947C Series Metallized Polypropylene Power Film Capacitors 
High Capacitance, High Current, DC Link Capacitance - : 7 
Rated Dimension Rated Typical ESR ; 
The 947C series uses the most advanced metallized film technology for long life, | Voltage | Cap. H Current AT | @ 10kHz | Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
high reliability in DC link applications. Their high-voltage and high-current ratings (Vdc) | (uF) (mm) =40°C (A) (mQ) Part No. 1 10 50 Part No. 
allow for replacement of series-parallel banks of aluminum electrolytic capacitors in 360 97 72 1.3 338-1398-ND 102.66 87.27 77.00 |947C361K801CAMS 
high ripple current applications. goo | 49° 120 70 1.6 338-1401-ND 133.86 113.79 100.40 |947C491K801CBMS 
Specifications: » Operating Temperature Range with Ripple: -40°C ~ 85°C @ rated 600 145 68 2.0 338-1402-ND 156.66 133.17 117.50 |947C601K801CCMS 
voltage ¢ Life Test: 5,000 hours @ 85°C @ rated voltage 730 170 68 2.3 338-1403-ND 163.18 138.71 122.39 _|947C731K801CDMS 
230 97 67 1.5 338-1394-ND 93.04 79.09 69.78 |947C231K102CAMS 
Dim in mm 4000 310 120 63 2.0 338-1396-ND 108.10 91.89 81.08 |947C311K102CBMS 
390 145 62 24 338-1399-ND 124.52 105.85 93.39 |947C391K102CCMS 
470 170 60 2.9 338-1400-ND 141.00 119.85 105.75 _|947C471K102CDMS 
160 97 62 1.8 338-1392-ND 76.90 65.37 57.68 |947C161K122CAMS 
4200 210 120 57 24 338-1393-ND 97.14 82.57 72.86 |947C211K122CBMS 
270 145 56 2.9 338-1395-ND 110.86 94.24 83.15 |947C271K122CCMS 
320 170 56 3.4 338-1397-ND 124.62 105.93 93.47 _|947C321K122CDMS 


ElectroFilm Metallized Polypropylene Capacitors 


Specifically designed for DC high ripple current applications. Constructed with low-loss ElectroFilm 
construction, the UNL series offers high ripple current capabilities and high capacitance values making 
them ideal for aluminum electrolytic replacement or applications requiring high ripple current capacitors. 


Features: * Exceptionally low ESR Up to 10 times the ripple current * 1.25 times rated surge voltage 
¢Non-polar * Higher voltage ratings * Dry construction - no electrolyte * Improved reliability 


Applications: * High voltage inverters * DC bus link * DC filtering 


Specifications: * Capacitance Tolerance: +10% 
¢ Insulation Resistance: = 10,000MQ 


* Operating Temperature Range: -55°C ~ 85°C 


Dim in mm 


Rated Voltage Capacitance | ESR @ 100kHz Peak Current SRF Ripple Current Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
(DC) (uF) (MO) (A) (kHz) @ 100kHz and 25°C | Part No. 1 10 100 Part No. 
400 30 6.0 900 155 24.2 338-1368-ND 26.93 23.09 19.24 UNL4W30K-F 
600 30 9.0 900 155 20.7 338-1370-ND 27.28 23.39 19.49 UNL6W30K-F 
750 20 10.0 740 190 19.0 338-1371-ND 32.03 27.46 22.88 UNL7W20K-F 
1,000 10 12.0 500 269 17.5 338-1374-ND 28.56 24.48 20.40 UNL10W10K-F 
1,200 7.5 13.5 450 310 16.0 338-1375-ND 26.24 22.50 18.75 UNL12W7P5K-F 
1,500 47 15.0 338 392 15.0 338-1376-ND 24.97 21.41 17.84 UNL15W4P7K-F 
AVA 5; fl ; 
pa {Film Chip Capacitors PEN Dielectric - CB Series 
The CB Series film chip capacitors use a naked and stacked Features: * Excellent thermal shock resistance * Low dissipation Dimensions - mm 
construction with metallized PEN (polyethylene naphtalate). The factor ESR and ESL *No piezoelectric effect * Non-polar Size Code L WwW W, mL 
use of high temperature dielectric films make these capacitors construction 4206 33 1.6 ee 
suitable for IR or vapor phase reflow processes. Applications: * General purpose function in low voltage H 
The intrinsic elasticity of the dielectric film allows an excellent applications where miniaturization and SMD is required 1812 45 3.2 
compatibility of the capacitor with all types of material for printed Specifications: * Climatic Category: 55/125/56 * Operating 2220 5.8 5.0 
circuit boards. The self-healing property of film technology results Temperature Range: -55°C ~ 125°C with voltage derating of 2824 72 61 
in a safe open failure mode and better overall reliability. 1.25%/°C between 105°C and 125°C * - 
Size wv Dim.H | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code DC Capacitance Max (mm) _| Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1206 50 10000pF 1.15 478-4533-1-ND .70 4.65 38.78 |478-4533-2-ND 3,900 233.00/M_ |CB017D0103JBA 
1812 100 47000pF 2.6 478-4534-1-ND 1.21 8.06 67.20 |478-4534-2-ND 700 282.10 |CB037E0473JBA 
100 0.10uF 3.0 478-4535-1-ND 1.24 8.27 68.90 |478-4535-2-ND 700 289.10 | CB037E0104JBA 
63 0.33yF 3.3 478-4536-1-ND 97 6.47 53.90 |478-4536-2-ND 2,800 323.00/M |CB042D0334JBC 
2220 63 0.47uF 3.5 478-4537-1-ND 1.64 10.96 91.30 |478-4537-2-ND 2,300 548.00/M |CB042D0474JBC 
63 0.68uF 4.0 478-4538-1-ND 1.22 8.13 67.78 |478-4538-2-ND 2,300 407.00/M | CB042D0684JBC 
2824 100 1.0UF 5.7 478-4539-1-ND 1.80 12.00 100.00 | 478-4539-2-ND 900 540.00 |CB052E0105JBC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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INA TPC Polyester Film Capacitors 


Description: ¢ Dielectric: Metallized polyester film (polyethylene teraphtalate) * Stacked-film * Leads: Radial tin-plated wire * Protection: 


Plastic case (UL 94V-0) / Epoxy resin * Marking: Logo, Nominal Capacitance, Tolerance (EIA), DC Nominal Voltage 

Features: * Non-inductive, self-healing, metallized polyester film capacitor « Insulated thermoplastic casing, epoxy resin sealed with stand- 

offs, flame retardant resin and case according to UL 94V-0 « Radial connections with a lead spacing of 5.08mm 

Applications: * Supply decoupling, filter, integrators, treatment of analog signals, rejection of line perturbations 

Standardization: * Generic Specifications: CE] 384-1/CECC 30000/UTE 83100 »* Sectional Specifications: CEI 384-2-CECC 30400/ 

UTE 83151 * Complies with Special Specifications: CECC 30401-063 * On the LNZ list: Complies with type CPM-N; RAQ2 production, 

equivalent AQAP-4 of NATO 

Voit. |Dim.-mm | Capac- | Toler- | Digi-Key Pricing AVX Voit. |Dim.-mm| Capac- | Toler- | Digi-Key Pricing AVX 
(DC) | H WwW itance | ance |Part No. 1 10 100 | Part No. (DC); H Ww itance | ance | Part No. il 10 100 | Part No. 
6.5 | 2.5 | 1,500pF | +5% /478-3376-ND 10 75 5.38 |BQ014D0152J ro 6.5 | 2.5 12uF +5% |478-3418-ND 13 94 6.73 |BQ014D0124J 
6.5 | 2.5 | 1,800pF | +5% /478-3431-ND 10 77 5.48 |BQ014D0182J 8.0 | 5.0 A7UF | +10% |478-3415-ND 32 2.38 17.00 |BQ074D0474K 
6.5 | 2.5 | 2,200pF | +10% |478-3429-ND 10 72 5.15 |BQ014D0222K 6.5 | 2.5 | 2,200pF | +10% |478-3412-ND 10 72 5.15 |BQ014E0222K 
6.5 | 2.5 | 3,300pF | +10% |478-3423-ND 10 72 5.18 |BQ014D0332K 6.5 | 2.5 | 3,300pF | +10% |478-3420-ND AO 72 5.18 |BQ014E0332K 
6.5 | 2.5 | 27,000pF | +10% |478-3411-ND 10 72 5.13 |BQ014D0273K 6.5 | 2.5 | 4,700pF | +5% |478-3404-ND Ad 78 5.55 |BQ014E0472J 
6.5 | 2.5 | 33,000pF | +5% /478-3387-ND 1 83 5.90 |BQ014D0333J 400 6.5 | 2.5 | 6,800pF | +5% |478-3405-ND Ad 81 5.80 |BQ014E0682J 
63 | 6.5 | 2.5 | 33,000pF | +10% |478-3391-ND WW .78 5.55 |BQ014D0333K 6.5 | 2.5 | 10,000pF | +10% | 478-3401-ND AG 1.18 8.40 |BQ014E0103K 

6.5 | 2.5 | 39,000pF | +5% /478-3419-ND 10 77 5.53 |BQ014D0393J 6.5 | 2.5 | 15,000pF | +10% | 478-3440-ND .09 68 4.85 |BQ014E0153K 
6.5 | 2.5 | 47,000pF | +10% |478-3392-ND 10 74 5.28 |BQ014D0473K 6.5 | 2.5 | 47,000pF | +5% |478-3408-ND AW 79 5.63 |BQ014E0473J 
6.5 | 2.5 | 56,000pF | +5% /478-3439-ND 11 #9 5.65 |BQ014D0563J 8.0 | 5.0 -33UF +5% |478-3394-ND .23 1.68 11.98 |BQ074E0334J 
6.5 | 2.5 | 56,000pF | +10% |478-3422-ND 10 PY A] 5.33 |BQ014D0563K _ 6.5 | 2.5 | 1,000pF | +10% | 478-3389-ND Fa i} 79 5.65 |BQ014G0102K 
6.5 | 2.5 | 68,000pF | +10% |478-3436-ND aa 79 5.65 |BQ014D0683K 6.5 | 2.5 | 10,000pF | +5% |478-3430-ND 13 95 6.75 |BQ014G0103J 
6.5 | 2.5 | 82,000pF | +10% |478-3424-ND ald .78 5.55 |BQ014D0823K 400 | 6.5 | 2.5 | 1,000pF | +10% | 478-3388-ND WW 79 5.65 |BQ01410102K 


Medium Power Film Capacitors 


The FFB, FFVE, FFVI and FFV3 series use a non-impregnated metallized polypropylene or polyester dielectric, which loss of capacitance of about 2% at the end of its life. This loss of capacitance is theoretical because the capacitor continues 
features a controlled self-healing process, specially treated to have a very high dielectric strength in operating conditions up _to be functional even after this 2% decrease. 

to 105°C. They have been designed for printed circuit board mounting. Furthermore, their performance allows them to be an i patians: i i i i ‘tari i 

alternative to electrolytic technology because they can withstand much higher levels of surge voltage. One unique feature of Applications: The FFB, FFVE, FFVI and FFV3 series are particularity designed for D¢ filtering, low reactive power. 
this technology (as opposed to electrolytic) is how the capacitor reacts at the end of its lifetime. With an electrolytic, there General Characteristics: + Climactic Category: 40/105/56 IEC 60068 (FFV3 Series) 55/105/56 IEC 60068 (FFB) » Test 
is a strong risk of explosion of the case. However, with this line of film capacitors, the capacitor will simply experience a Voltage between terminals at 25°C is 1.5 X Vndc 


Fig. 2 NEW! Fig.3 NEW! 


1.2 = 0.8 
40 aa. Lagat 
Capacitance | Tolerance | Irms Maximum | Rs Dimensions - mm Digi-Key Price Each AVX 
Fig. Type Voltage (uF) (%) (A) (mo) [LW] H | 1) LS | Part No. 1 10 100 4,000 | Part No. 
FFB Series 

Polyester 75VDC (45Vrms) 33 10 3.0 3.0 | 31.1 | 13.0 | 22.4 | 0.80 | 27.5 |478-2589-ND 12.30 9.84 8.61 7.38 | FFB14D0336K —— 
Polyester 75VDC (45Vrms) 47 10 43 2.0 | 31.1 | 14.6 | 25.7 | 0.80 | 27.5 |478-5355-ND NEW! 15.75 12.60 11.03 9.45 | FFB24D0476K —— 
Polyester 75VDC (45Vrms) 68 10 6.2 1.7 | 31.1 | 17.3 ) 29.8 | 0.80 | 27.5 |478-2590-ND 20.55 16.44 14.39 12.33 | FFB34D0686K — — 
Polyester 75VDC (45Vrms) 82 10 74 1.6 | 31.1 | 20.8 ) 31.3 | 1.00 | 27.5 |478-5356-ND NEW! 25.13 20.10 17.59 15.08 | FFB44D0826K - — 
Polyester 75VDC (45Vrms) 110 10 10 1.4 | 32.0 | 22.0 | 37.0 | 1.00 | 27.5 |478-2591-ND 44.38 35.50 31.07 26.63 | FFB54D0117K -- 
Polyester 100VDC (60Vrms) 20 10 2.6 3.0 | 31.1 | 13.0 | 22.4 | 0.80 | 27.5 |478-2592-ND 8.90 7.12 6.23 5.34 | FFB14E0206K - — 
Polyester 100VDC (60Vrms) 27 10 3.5 2.5 | 31.1 | 14.6 | 25.7 | 0.80 | 27.5 |478-5357-ND NEW! 10.90 8.72 7.63 6.54 | FFB24E0276K - — 
Polyester 100VDC (60Vrms) 39 10 5.0 2.0 | 31.1 | 17.3 | 29.8 | 0.80 | 27.5 |478-5358-ND NEW! 13.78 11.02 9.65 8.27 | FFB34E0396K — — 
Polyester 100VDC (60Vrms) 47 10 6.0 1.7 | 31.1 | 20.8 ) 31.3 | 1.00 | 27.5 |478-2593-ND 17.08 13.66 11.96 10.25 | FFB44E0476K —— 
Polyester 100VDC (60Vrms) 68 10 9.0 1.4 | 32.0 | 22.0 ) 37.0 | 1.00 | 27.5 |478-2594-ND 29.18 23.34 20.43 17.51 | FFB54E0686K — — 
Polyester 300VDC (90Vrms) 75 10 24 16.0 | 31.1 | 13.0 | 22.4 | .80 | 27.5 |478-2595-ND 5.85 4.68 4.10 3.51 | FFB14HO755K —— 
Polyester 300VDC (90Vrms) 1 10 3.6 11.0 | 31.1 | 14.6 | 25.7 | 0.80 | 27.5 )478-5359-ND NEW! 7.13 5.70 4.99 4.28 | FFB24HO116K —- 
Polyester 300VDC (90Vrms) 16 10 5.2 8.0 | 31.1 | 17.3 | 29.8 | 0.80 | 27.5 |478-5360-ND NEW! 8.30 6.64 5.81 4.98 | FFB34HO166K —— 
Polyester 300VDC (90Vrms) 18 10 6.0 7.0 | 31.1 | 20.8 | 31.3 | 1.00 | 27.5 |478-2596-ND 10.30 8.24 7.21 6.18 | FFB44H0186K -— 
Polyester 300VDC (90Vrms) 27 10 9.0 5.0 | 32.0 | 22.0 | 37.0 | 1.00 | 27.5 |478-2597-ND 22.28 17.82 15.60 13.37 _ | FFB54HO276K — — 

1 Polyester 400VDC (105Vrms) 6.2 10 2.5 17.0 | 31.1 | 13.0 | 22.4 | .80 | 27.5 |478-2598-ND 5.73 4.58 4.01 3.44 | FFB1410625K -— 
Polyester 400VDC (105Vrms) 75 10 34 14.0 | 31.1 | 14.6 | 25.7 | 0.80 | 27.5 |478-5361-ND NEW! 4.78 3.82 3.35 2.87 | FFB2410755K — — 
Polyester 400VDC (105Vrms) 12 10 5.0 9.0 | 31.1 | 17.3 | 29.8 | 0.80 | 27.5 |478-5362-ND NEW! 7.58 6.06 5.31 4.55 | FFB3410126K -— 
Polyester 400VDC (105Vrms) 15 10 6.2 7.0 | 31.1 | 20.8 | 31.3 | 1.0 | 27.5 |478-2599-ND 9.73 7.78 6.81 5.84 | FFB4410156K -— 
Polyester 400VDC (105Vrms) 20 10 8.2 6.5 | 32.0 | 22.0 | 37.0 | 1.00 | 27.5 |478-2600-ND 22.28 17.82 15.60 13.37 | FFB5410206K —— 
Polypropylene 525VDC (105Vrms) 3.9 10 51 30.0 | 31.1 | 13.0 | 22.4 | .80 | 27.5 |478-2601-ND 5.45 4.36 3.82 3.27 | FFB16J0395K —— 
Polypropylene 525VDC (105Vrms) 5.6 10 74 21.0 | 31.1 | 14.6 | 25.7 | 0.80 | 27.5 )478-5363-ND NEW! 7.03 5.62 4.92 4.22 | FFB26J0565K — — 
Polypropylene 525VDC (105Vrms) 8.2 10 10.9 15.0 | 31.1 | 17.3 | 29.8 | 0.80 | 27.5 |478-5364-ND NEW! 8.58 6.86 6.01 5.15 | FFB36J0825K —— 
Polypropylene 525VDC (105Vrms) 10 10 12 12.0 | 31.1 | 20.8 | 31.3 | 1.00 | 27.5 |478-2602-ND 10.65 8.52 7.46 6.39 | FFB46J0106K —— 
Polypropylene 525VDC (105Vrms) 13 10 12 9.0 | 32.0 | 22.0 | 37.0 | 1.00 | 27.5 |478-2603-ND 21.45 17.16 15.02 12.87 | FFB56J0136K —— 
Polypropylene 720VDC (120Vrms) 3.3 10 5.0 31.0 | 31.1 | 13.0 | 22.4 | 0.80 | 27.5 |478-2604-ND 5.20 4.16 3.64 3.12 | FFB16A0335K —— 
Polypropylene 720VDC (120Vrms) 43 10 6.5 24.0 | 31.1 | 14.6 | 25.7 | 0.80 | 27.5 )478-5365-ND NEW! 6.68 5.34 4.68 4.01 | FFB26A0435K —-— 
Polypropylene 720VDC (120Vrms) 6.2 10 9.4 17.0 | 31.1 | 17.3 | 29.8 | 0.80 | 27.5 |478-5366-ND NEW! 8.18 6.54 5.73 4.91 | FFB36A0625K —— 
Polypropylene 720VDC (120Vrms) 75 10 11.4 14.0 | 31.1 | 20.8 | 31.3 | 1.00 | 27.5 |478-2605-ND 10.15 8.12 7.11 6.09 | FFB46A0755K —— 
Polypropylene 720VDC (120Vrms) 10 10 12 11.0 | 32.0 | 22.0 | 37.0 | 1.00 | 27.5 |478-2606-ND 21.05 16.84 14.74 12.63 | FFB56A0106K —— 
Polypropylene 900VDC (150Vrms) 2.0 10 3.6 41.0 | 31.1 | 13.0 | 22.4 | 0.80 | 27.5 | 478-2607-ND 4.95 3.96 3.47 2.97 | FFB16C0205K —— 
Polypropylene 900VDC (150Vrms) 27 10 49 30.0 | 31.1 | 14.6 | 25.7 | 0.80 | 27.5 )478-5367-ND NEW! 6.35 5.08 4.45 3.81 | FFB26C0275K —— 


(Continued) 
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FAVIK TPC Medium Power Film Capacitors (cont) 


Capacitance | Tolerance | Irms Maximum | R: Dimensions - mm Digi-Key Price Each AVX 
Fig. Type Voltage (uF) (%) (A) (mo) |-L-) W ] A] 1) LS | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
Polypropylene Q900VDC (150Vrms) 3.9 10 12 21.0 | 31.1 | 17.3 | 29.8 | 0.80 | 27.5 |478-5368-ND NEW! 7.80 6.24 5.46 4.68 | FFB36C0395K — — 
Polypropylene 900VDC (150Vrms) 51 10 9.3 16.0 | 31.1 | 20.8 | 31.3 | 1.00 | 27.5 |478-2608-ND 9.65 Li 6.76 5.79 | FFB46C0515K —— 
Polypropylene QO00VDC (150Vrms) 6.8 10 12 12.0 | 32.0 | 22.0 | 37.0 | 1.00 | 27.5 |478-2609-ND 14.08 11.26 9.86 8.45 | FFB56C0685K — — 
1 Polypropylene 1100VDC (180Vrms) 1.5 10 3.3 45.0 | 31.1 | 13.0 | 22.4 | 0.80 | 27.5 | 478-2610-ND 4.70 3.76 3.29 2.82 | FFB16L0155K — — 
Polypropylene 1100VDC (180Vrms) 1.8 10 3.9 40.0 | 31.1 | 14.6 | 25.7 | 0.80 | 27.5 |478-5369-ND NEW! 6.03 4.82 4.22 3.62 | FFB26L0185K — — 
Polypropylene 1100VDC (180Vrms) 24 10 5.3 28.0 | 31.1 | 17.3 | 29.8 | 0.80 | 27.5 |478-5370-ND NEW! 7.38 5.90 5.17 4.43 | FFB36L0245K — — 
Polypropylene 1100VDC (180Vrms) 3.0 10 6.6 23.0 | 31.1 | 20.8 | 31.3 | 1.00 | 27.5 |478-2611-ND 9.15 7.32 6.41 5.49 | FFB46L0305K — — 
Polypropylene 1100VDC (180Vrms) 47 10 10.3 15.0 | 32.0 | 22.0 | 37.0 | 1.00 | 27.5 |478-2612-ND 13.40 10.72 9.38 8.04 | FFB56L0475K — — 
NEW! FFVE/FFVI Series - Male and Female Connections NEW! 
Polyester 300VDC 220 10 100 0.8 aaa — | 340) — — |478-5661-ND 129.63 103.70 90.74 77.78 | FFVE4H0227K —— 
Polyester 400VDC 100 10 80 07 _ — | 340) — — |478-5659-ND 110.95 88.76 77.67 66.57 | FFVE4I0107K -— 
Polypropylene 600VDC 100 10 100 0.6 =- — | 400) — — |478-5666-ND 111.78 89.42 78.25 67.07 | FFVE6KO107K —— 
2 Polypropylene 800VDC 100 10 90 1.0 _ — | 510) — — |478-5658-ND 100.63 80.50 70.44 60.38 | FFVE6B0107K —— 
Polypropylene 900VDC 47 10 100 0.8 _ — | 400] — — | 478-5663-ND 102.38 81.90 71.67 61.43 | FFVE6C0476K —— 
Polypropylene 1100VDC 47 10 100 0.8 = — | 400) — — |478-5668-ND 102.33 81.86 71.63 61.40 | FFVIGLO476K —— 
Polypropylene 1200VDC 100 10 49 29 - — | 640) — — | 478-5667-ND 145.13 116.10 101.59 87.08 | FFVE6U0107KJ7 
Polypropylene 600VDC 220 10 100 1.0 _ — | 640) — — |478-5670-ND 159.90 127.92 111.93 95.94 | FFVE6K0227KJE 
Polypropylene 800VDC 100 10 90 1.0 _ — | $10) — — |478-5662-ND 100.63 80.50 70.44 60.38 | FFVE6B0107KJE 
3 Polypropylene 800VDC 140 10 100 1.3 _ — | 640) — — |478-5669-ND 142.60 114.08 99.82 85.56 | FFVE6BO147KJE 
Polypropylene 900VDC 47 10 100 0.8 =— — | 400) — — |478-5665-ND 102.38 81.90 71.67 61.43 | FFVE6CO476KJE 
Polypropylene 1200VDC 100 10 49 29 _ — | 640) — — | 478-5660-ND 145.13 116.10 101.59 87.08 | FFVE6U0107K7X 
Polypropylene 1900VDC 35 10 67 1.6 _ — | 640] — — |478-5664-ND 156.98 125.58 109.89 94.19 | FFVE6NO356K7X 
Capacitance Tolerance Irms Maximum Rs Digi-Key Price Each AVX 
Fig. Type Voltage (uF) (%) (A) (mo) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
FFV3 Series 
Polyester 75VDC (45Vrms) 130 10 23 56 478-5371-ND NEW! 47.65 38.12 33.36 28.59 FFV34D0137K —— 
Polyester 75VDC (45Vrms) 160 10 28 AT 478-2613-ND 41.58 36.39 31.19 29.11 FFV34D0167K —— 
Polyester 100VDC (60Vrms) 80 10 19 67 478-5372-ND NEW! 34.78 27.82 24.35 20.87 FFV34E0806K — — 
Polyester 100VDC (60Vrms) 100 10 24 55 478-2614-ND 34.66 30.33 26.00 24.27 FFV34E0107K —— 
Polyester 160VDC (75Vrms) 55 10 17 Bi 478-5373-ND NEW! 31.10 24.88 21.77 18.66 FFV34F0556K — — 
Polyester 160VDC (75Vrms) 65 10 20 66 478-5374-ND NEW! 32.93 26.34 23.05 19.76 FFV34F0656K — — 
Polyester 300VDC (90Vrms) 40 10 20 2.80 478-5375-ND NEW! 35.73 28.58 25.01 21.44 FFV34H0406K — — 
Polyester 300VDC (90Vrms) 50 10 26 2.25 478-2615-ND 30.10 26.34 22.58 21.07 FFV34HO506K — — 
4 Polyester 400VDC (105Vrms) 30 10 17 2.93 478-5376-ND NEW! 31.98 25.58 22.39 19.19 FFV3410306K — — 
Polyester 400VDC (105Vrms) 40 10 23 2.21 478-2616-ND 30.70 26.87 23.03 21.49 FFV3410406K — — 
Polypropylene 500VDC (105Vrms) 20 10 27 5.88 478-2617-ND 22.40 19.60 16.80 15.68 FFV36J0206K — — 
Polypropylene 500VDC (105Vrms) 25 10 33 4.72 478-5377-ND NEW! 29.08 23.26 20.36 17.45 FFV36J0256K — — 
Polypropylene 700VDC (120Vrms) 14 10 21 7.34 478-5378-ND NEW! 25.20 20.16 17.64 15.12 FFV36A0146K —— 
Polypropylene 700VDC (120Vrms) 20 10 30 §.15 478-2618-ND 23.44 20.51 17.58 16.41 FFV36A0206K —— 
Polypropylene 9O00VDC (150Vrms) 10 10 19 8.21 478-5379-ND NEW! 24.00 19.20 16.80 14.40 FFV36C0106K —— 
Polypropylene 900VDC (150Vrms) 13 10 25 6.33 478-2619-ND 22.44 19.64 16.83 15.71 FFV36C0136K —— 
Polypropylene 1100VDC (180Vrms) 6 10 13 11.4 478-5380-ND NEW! 23.30 18.64 16.31 13.98 FFV36LO605K — — 
Polypropylene 1100VDC (180Vrms) 9 10 20 7.61 478-2620-ND 21.80 19.08 16.35 15.26 FFV36LO905K — — 


Panasonic AC Film Capacitors 187 (4.8) Quick 


Connect Terminal 


Stack Type: Panasonic's “stack type” construction offers significant -187 (4.8) Quick 
reduction in case size (compared to oil-filled can type) with a built-in Connect Terminal 
mounting foot. 

Features: * Compact size compared to oil-filled type capacitors * 0.187 


inch (4.75mm) terminals standard (0.250 inch [6.35mm] available) * 180, 
200, 230 are standard voltages » U.L. 810 (File # E76560) and C.S.A listed 
(CSA-C22.2 No. 0-M91 File # LR99617) ¢ JIS standard is available. (JIS C 
4908) ° Primary applications: refrigeration, motor run, lighting, etc. * Flame 
retardant plastic case is rated 94 V-0 


4 
Volta: (e Dimensions (mm) Digi-Ke Pricin: i . H F D A 
ge | Cap. igi-Key ig Panasonic 
vac LF A B c D E F H__|Part No. 1 10 100 500 Part No. Wound Type: Panasonic’s “wound type” construction brings 
Stack Type - SQ Case dry film technology to higher voltage and microfarad applica- 
75 1395 380 17.5 16.0 28.0 305 11.0 [P9400-ND 3.40 27.20 231.20 1020.00 [JS18755-AA tions, not available from our “stack type” construction. 
10 | 39.5 38.0 22.0 205 325 30.5 11.0 |P9401-ND 4.08 32.60 277.10 1222.50 |JS18106-AA Features: * Replacement for typical oil-filled aluminum or plas- 
180 12 | 395 38.0 220 205 342 32.0 13.0 |}P9402-ND 4.55 36.40 309.40 1365.00 /JS18126-AA tic can capacitor * Compact size —ideal where space is a pre- 
15 | 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 32.0 11.0 |P9403-ND® 5.58 44.60 379.10 1672.50 |JS18156-AA mium ¢ Built-in mounting bracket eliminates need for mounting 
20 | 395 38.0 267 25.2 37.0 41.0 11.0 |P9404-ND@ 6.50 52.00 442.00 1950.00 |JS18206-AA strap * Meets U.L. 810 (File #76560) * Primary applications: 
8 ] 395 380 220 205 325 30.5 11.0 |P9658-ND@ 3.83 30.60 260.10 1147.50 |JS211805-AA motor run, lighting, etc. * Terminals: 0.187 inch (4.75mm) 
oto | 10 | 39:5 38.0 22.0 20.5 342 320 13.0 |P9405-ND 4.20 33.60 285.60 1260.00 |JS21106-AA 
12 | 39.5 38.0 267 252 37.0 32.0 11.0 |P9406-ND 4.70 37.60 319.60 1410.00 |JS21126-AA 
15 | 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 41.0 11.0 |P9407-ND@ 5.65 45.20 384.20 1695.00 |JS21156-AA 25 (6.3) Quick 
10 | 39.5 38.0 220 205 342 320 13.0 |P9408-ND@ 4.93 39.40 334.90 1477.50 |JS23106-AA Connect Terminal \..E 
230 | 12 | 395 380 26.7 25.2 37.0 41.0 11.0 /P9409-ND 5.43 43.40 368.90 1627.50 |JS23126-AA YT 165 aT 
15 | 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 41.0 11.0 |P9410-ND 7.03 56.20 477.70 2107.50 |JS23156-AA Hn x4 
Wound Type - Q Case 
10 | 49.7 48.3 24.0 225 345 345 11.5 [P9411-ND@ 6.75 54.00 459.00 2025.00 |JS251106-BA Z| 
250 | 12 | 50.0 485 267 25.3 37.5 38.0 11.5 /P9412-ND® 7.68 61.40 521.90 2302.50 |JS251126-BA 
15 | 50.0 48.5 30.5 288 41.0 36.0 11.5 |P9413-ND 9.08 72.60 617.10 2722.50 |JS251156-BA 
4 | 49.7 483 24.0 225 345 345 11.5 |P9659-ND@ 7.85 62.80 533.80 2355.00 |DS441405-BA 
440 5 | 50.0 485 26.7 25.3 37.5 38.0 11.5 |P9660-ND@ 8.38 67.00 569.50 2512.50 |DS441505-BA 
6 | 50.0 485 305 288 41.0 41.5 11.5 |P9661-ND@ 9.58 76.60 651.10 2872.50 |DS441605-BA Oil Wound Type ~ Metallized polypropylene film: 
Oil Wound Type — RoHS Compliant Features: ¢ Self protection function built-in * Low-Loss and 
15 ] 43.0 41.0 80.0 930 160 — — |P9662-ND 4.38 35.02 297.67 1313.25 |DS371156-CA inherent temperature rise * Small and compact 
20 | 43.0 41.0 90.0 103.0 16.0 — — |P9663-ND 4.94 39.48 335.58 1480.50 /DS371206-CA Specifications: * Meets U.L. 810 (File #E76560) * Capacitance 
25 | 43.0 41.0 100.0 1130 160 — — |P9664-ND 5.55 44.42 377.57 1665.75 |DS371256-CA Tolerance: -5 ~ 10% * Temperature Range: -25°C ~ 70°C * Insu- 
370 | 30 | 43.0 41.0 110.0 1230 160 — — |P9665-ND 6.08 48.66 413.61 1824.75 |DS371306-CA paalen  Heoetelenee ee eo eae pewo ae 
35 | 48.0 45.0 100.0 113.0 180 — — |P9666-ND 6.70 53.58 455.43 2009.25 |DS371356-CA inied voltage for60: ceeonde pe pelrata to Case zirsied 
40 | 48.0 45.0 110.0 123.0 180 — — |P9667-ND 7.28 58.20 494.70 2182.50 |DS371406-CA voltage for 60 seconds . 
45 | 53.0 50.5 100.0 113.0 180 —  — |P9668-ND 7.96 63.70 541.45 2388.75 |DS371456-CA ics ee Basis : ‘ 
50 | 53.0 50.5 110.0 1230 180 — — |P9669-ND 8.58 68.62__—583.27__ 2573.25 |DS371506-CA free Retinoic) MOR Gai ee 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1816 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


VISHAY. BCcomponents Axial Ceramic Capacitors 


Cap. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | Vishay 
Mechanical Parameters: Type | Voltage | Capacitance | Tol. (%) | Part No. 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Terminal Strength: 2.2 Kg (5 Ibs.) Minimum pull to destruction, per Method BS of RS-198-Cll, 100V 10pf #5 |1011PHCT-ND | 1.22 8.81 60.98 |1011PHTR-ND@ | 7,000 | 41.00/M |A100J15COGHSTAA 
Test Condition A. Lead Materials: #24 AWG (.020" +0.001") Tinned, Copper Clad Steel. 30% 100V 15pf +5 1012PHCT-ND 1.22 8.81 60.98 )1012PHTR-ND 7,000 | 41.00/M )A150J15COGHSTAA 
Conductivity. Temper: Soft; Tensile Strength: 65000 PS! Maximum 100v 18pf +5 /1013PHCT-ND@| 1.22 8.81 60.98 /1013PHTR-ND@ | 7,000 | 41.00/M | A180J15COGHSTAA 
Bady: Conformally coated Epoxy. toov | — 22pf 45 |1014PHCT-ND@| 1.22 8.81 60.98 |1014PHTR-ND@ | 7,000 | 41.00/m |A220J15COGHSTAA 
Electrical Parameters: 100V 27pf +5 1015PHCT-ND@ | 1.22 8.81 60.98 |1015PHTR-ND@ | 7,000 | 41.00/M |A270J15COGHSTAA 
jabacttanes: - Measured oe ea ied oes O08 types with C eee 100V 33pf +6 1016PHCT-ND® | 1.22 8.81 60.98 |1016PHTR-ND@ | 7,000 | 41.00/M | A330J15COGHSTAA 
jeasure z @ 1.0 +0: °C for lypes with C >1000pF. Measure: Z 4 : 

@ 1.0 VRMS +.2 VRMS @ 25°C for X7R types. Dissipation Factor: 1% Maximum for COG CoG pe ne ja ane bes en Me Pee Ses ps een 
types, 2.5% Maximum for X7R types; measurement conditions are the same as for capacitance P . : . , : 
measurement. Dielectric Strength: Parts are subjected for up to 5 seconds @ 25°C to 250% 50V 180pt #5 |1003PHCT-ND@ | 1.00 7.22 49.95 |1003PHTR-ND@ | 7,000 | 33.00/M |A181J15COGFSTAA 
of Rated Voltage and will exhibit no evidence of breakdown. Insulation Resistance: When 50V 220pf +5 1004PHCT-ND 1.00 7.22 49.95 |1004PHTR-ND 7,000 | 33.00/M | A221J15COGF5TAA 
Det ay @ ch Rated hou the following ee will be met: ‘o0KMa or 50V |  330pf +5 |1005PHCT-ND@| 1.22 681 60.98 |1005PHTR-ND@ | 7,000 | 41.00/M |A331J15COGF5TAA 

WE AWIICNGVOL IS: 1888)... BOdy: INSUattON: 20 mnimumn,, in accordance wl 50V 470pf +5  |1007PHCT-ND@| 1.22 8.81 60.98 |1007PHTR-ND@ | 7,000 | 41.00/M |A471J15COGF5TAA 
aang UI eo ec ee 50V |  560pf +5  |1008PHCT-ND | 1.48 10.66 73.80 |1008PHTR-ND | 7,000 | 49.00/M | A561J15COGFSTAA 


Packaging: Mono-Axial parts are supplied in tape and reel and form per EIA RS-296. 


50V 1000pf +5 | 1010PHCT-ND® | 1.38 9.98 69.08 |1010PHTR-ND® | 7,000 | 46.00/M | A102J15COGF5TAA 

100V 330pf 410 |1112PHCT-ND@| .81 5.88 40.73 /1112PHTR-ND@ | 7,000 | 27.00/M | A331K15X7RHSTAA 

#24 AWG Lead (2X) 100V 470pt 410 |1113PHCT-ND®@| .81 5.88 40.73 /1113PHTR-ND@ | 7,000 | 27.00/M | A471K15X7RHSTAA 

100V 680pf +10 |1114PHCT-ND@| .81 5.88 40.73 /1114PHTR-ND@ | 7,000 | 27.00/M | A681K15X7RHSTAA 

| E - 78 100V 820pt +10 |1115PHCT-ND@| .81 5.88 40.73 /1115PHTR-ND@ | 7,000 | 27.00/M | A821K15X7RHSTAA 
a= 


100V 001 yf +10 | 1116PHCT-ND@| .80 5.79 40.05 |1116PHTR-ND@ | 7,000 | 27.00/M | A102K15X7RHSTAA 
100V .0022uf 410 | 1119PHCT-ND 86 6.18 42.75 |1119PHTR-ND@ | 7,000 | 29.00/M | A222K15X7RHSTAA 


k -++— 52.37 —+} -| X7R | 50V | .0033pf | +10 |1101PHCT-ND®) .75 5.43 37.58 |1101PHTR-ND@ | 7,000 | 25.00/M | A332K15X7RF5TAA 

6.35 6.35 50V 0047 yf #10 |1102PHCT-ND@] .75 5.43 37.58 |1102PHTR-ND@ | 7,000 | 25.00/M | A472K15X7RF5TAA 

Taped and Reeled per EIA RS-296E 50V Ott +10 |1103PHCT-ND@| .72 5.17 35.78 |1103PHTR-ND@ | 7,000 | 24.00/M | A103K15X7RF5TAA 
50V 022uf +10 |1105PHCT-ND | 81 5.88 40.73 |1105PHTR-ND@ | 7,000 | 27.00/M | A223K15X7RF5TAA 

Size Code A B 50V 033uf “10 /|T106PHCT-ND@| .87 6.27 43.43 [1106PHTR-ND@ | 7,000 | 29.00/M |A333K15X7RF5TAA 
15 3.81mm Max 2.54mm Max 50V 047 yt #10 |1107PHCT-ND@| .88 6.37 44.10 |1107PHTR-ND@ | 7,000 | 29.00/M | A473K15X7RF5TAA 
50V At +10 |1109PHCT-ND@| 86 6.21 42.98 |1109PHTR-ND@ | 7,000 | 29.00/M | A104K15X7RF5TAA 


@ RoHS Compliant 


™ 
Mono-Kap 
Leaded Ceramic Multilayer Capacitors 
These conformally coated radial leaded Dimensions - mm 
capacitors are designed for commercial Size Code W Max. H Max. T Max. 
and industrial applications, such as: timing, 15 40 = 40 : 25 : 
coupling/decoupling, signal comparison and - - - 
biasing, 20 5.0 5.0 3.2 
Cap. | Size | Dim. - mm | Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel+ | Vishay Cap. | Size | Dim. - mm | Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reelt | Vishay 
Fig.| Value | Code | SH Max. | PartNo. 10 100 Qty. | Pricing | Part No. Fig.| Value | Code | SH Max. | PartNo. 10 100 Qty. | Pricing | Part No. 
Type COG 50V #5% Type X7R 50V +10% 
VOpF | 15 5.58 | BC1001CT-ND@ 16 5.46 | 4,000) 25.00/M| K100J15COGF5TL2 220pF | 15 5.58 | BC1068CT-ND@ 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M]K221K15X7RF5TL2 
ioe if re See 7 a nnd ae eepyieenceens 680pF | 15 5.58 |BC1O71CT-ND@ | 69 5.01 | 4,000) 23.00/M|K681K15X7RF5TL2 
a ic | cos WECOROENOeM 2c can | aon | ocageallaaiterogrerls jo00pF | 15 | 558 |BC1072CT-ND® | 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M)K102K15X7RFSTL2 
2opF | 18 358 |BCiO0SCT-NDe | 76 546. | 4:000| 25.00/M| k220J15COGFSTL2 2200pF | 15 5.58 |BCIO74CT-ND® | 70 5.04 | 4,000 23.00/M) K222K15x7RFBTL2 
DIpF | 15 558 |BC1008CT-NDe | 765.46 | 4.000 | 25.00/M|K270J15COGFSTL2 3300pF | 15 5.58 |BC1075CT-ND® | 70 _—-5.04_| 4,000 | _23.00/M| K332K15x7RF5TL2 
33pF | 15 5.58 |BCt007cT-ND® | 76 546 | 4.000] 25.00/m|K330J15COGFSTL2 4700pF | 15 5.58 |BC1076CT-ND® | 70 5.04 | 4,000] 23.00/M|K472K15x7RFSTL2 
39pF | 15 5.58 |BC1008CT-ND® | 76 5.46 | 4,000] 25.00/M|K390J15COGFSTL2 1 | 6800pF ) 15 5.58 |BC1O77CT-ND® | 70 5.04 | 4,000] 23.00/M) K682K15x7RFSTL2 
47pF | 15 5.58 |BC1O09CT-ND@ | 76 5.46 | 4,000) 25.00/M)K470J15COGF5TL2 O1F ) 15 5.58 |BCI078CT-ND® | 69 5.01 | 4,000] 23.00/M)K103K15x7RFSTL2 
S6pF_| 15 5.58 |BCIO10CT-ND@ | 76 _—5.46_| 4,000 | _25.00/M| K560J15COGF5TL2 022uF | 15 5.58 |BC1080CT-ND® | 78 5.66 | 4,000| 26.00/M| K223K15x7RFSTL2 
Spr | 15 | 5.88 (RCIOMOTN Gey = T4586 | 4,000) 25.00/M) Ke80U1SCOGFoTL2 033uF | 15 | 5.58 |BC1081CT-ND® | 83 ——6.01_| 4,000 | 28.00/M|K333K15X7RF5TL2 
ae | cee Ee ee eel eae on iteocterre 047uF | 15 | 5.58 |BC1082CT-ND® | 83 5.98 | 4,000 | 28.00/M|K473K15X7RFSTL2 
pF | 15 5.58 |BCI013CT-ND® | 76 5.46 | 4,000] 25.00/M|Kt101N15COGFSTL2 agsae. (ode 553 RCORTCaNTS saa -/36a'la oan | “an anndlkeaacinacene 
, | 1200F | 15 5.58 | BC1014CT-ND ot 6.60 | 4,000 | 30.00/M|K121J15COGFBTL2 cata : ; ; ; ; 
150pF | 15 5.58 | BC1015CT-ND@ 4 6.60 | 4,000 | 30.00/M|K151J15COGFSTL2 ANF | 15 5.58 | BC1084CT-ND@ 81 5.82 _| 4,000 | _27.00/M|K104K15X7RFSTL2 
180pF | 15 5.58 |BCIO16CT-ND® | 91 6.60 | 4,000 | 30.00/M|K181J15COGFOTL2 220pF | 15 6.5 |BC1085CT-ND 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M | K221K15X7RFSTHS 
220pF | 15 5.58 |BCIO17CT-ND® | 91 6.60 | 4,000 | 30.00/M|K221J15COGFBTL2 470pF | 15 6.5  |BC1087CT-ND@ | 69 5.01 | 4,000| 23.00/M|K471K15X7RFSTHS 
270pF | 15 5.58 |BC1018CT-ND® | 1.13 843 | 4,000] 38.00/M|K271J15COGFSTL2 1000pF | 15 6.5  |BC1089CT-ND@ | 69 5.01 | 4,000| 23.00/M|K102K15X7RF5THS 
330pF | 15 5.58 | BC1019CT-ND@ | 1.13 8.13) 4,000 ) 38.00/M| K331J15COGF5TL2 2200pF | 15 6.5 | BC1091CT-ND® 70 5.04 | 4,000 | 23.00/M|K222K15X7RFSTHS 
sonore e _ en a ae a Boon oe 4700pF | 15 6.5 _|BC1093CT-ND@ | 70 ——5.04_| 4,000 | _23.00/M|k472K15X7RF5THS 
p! F -ND® 3 5 i A 2 
560pF | 15 5.58 |BC1022CT-ND® | 1.38 995 | 4,000] 46.00/M|K561J15COGFSTL2 7 ue : a ee = ae can Pant a 
680pF | 15 5.58 | BC1023CT-ND 1.38 995 | 4,000] 46.00/M|K681J15COGF5TL2 Deep ; 5 : ; : 
820pF | 15 | 5.58 |BC1024CT-ND® | 138 9.95 | 4,000| 46.00/M)K821J15COGF5TL2 033uF | 15 8.5 /BC1098CT-ND 836.01 | 4,000 | 28.00/M) K333K15X7RFSTHS 
1000pF | 15 5.58 _|BC1025CT-ND® | 225 16.25 _| 4,000 | 75.00/M|K102J15COGFSTL2 047uF | 15 6.5  |BC1099CT-ND@ | 83 5.98 | 4,000 | 28.00/M| K473K15X7RF5THS 
1200pF | 15 5.58 | BC1026CT-ND 2.00 14.46 | 4,000 | 67.00/M|K122J15COGF5TL2 Ayr [15 6.5 _|BC1101CT-ND@ | _.81 5.82 | 4,000 | 27.00/M| K104K15X7RF5THS 
1500pF | 15 5.58 |BC1027CT-ND® | 200 14.46 | 4,000] 67.00/M|K152J15COGFSTL2 22uF | 20 7.5 [BC1103CT-ND@ | 231 16.67 | 3,000 | 77.00/M|K224K20X7RF5THS 
2200pF | 15 5.58 _|BC1029CT-ND® | 232 16.77 | 4,000 | _77.00/M|k222J15COGFSTL2 Type X7R 100V 210% 
1OpF ) 15 8.5 /BC1030CT-ND 16 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K100J1SCOGESTHS 1000pF | 15 5.58 |BCI108CT-ND® | 78 5.62 | 4,000] 26.00/M]K102K15x7RHSTL2 
eee i Se ae ee fd ae He ae ReeHeReccene 4700pF | 15 5.58 |BC1110CT-ND 83 5.98 | 4,000 | 28.00/M|K472K15X7RHSTL2 
2OpF 13 es RCETeRNGe@] 76 Se. | 4000 | 25:00/M| Ke>as1ScocreTHs 1 | 01F | 15 5.58 | BC1111CT-ND 1.00 7.25 | 4,000] 33.00/M) K103K15x7RHSTL2 
27pF_| 15 | 6.5 | BC1035CT-NDe | 76 _——5.46_| 4,000 | _25.00/m| k270J15COGESTHS O22uF ) 20) 658 Be) 6S! || (1089 | — c= |RecoheUeL aria te 
33pF 15 65 BC1036CT-ND@ 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M|K330J15COGF5TH5S APF 20 6.58 BC1114CT-ND@ 1.96 14.17 | 3,000 | 65.00/M|K104K20X7RHSTL2 
47pF | 15 6.5  |BC1038CT-NDe@ | 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M|K470J15COGF5THS {000pF | 15 65  |BCI117CT-ND@ | 78 5.62 | 4,000 | 26.00/M|K102K15X7RH5THS 
56pF | 15 6.5  |BC1039CT-ND 76 5.46 | 4,000) 25.00/M) K560J15COGFSTHS 2 | oF | 15 6.5  |BC1120CT-ND@ | 1.00 7.25 | 4,000] 33.00/M|K103K15X7RHSTHS 
> | 88pF | 15 6.5 |BC1040CT-ND@ | 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M| K680J1SCOGFSTHS tyr | 20 7.5 |BC1123CT-ND@ | 196 14.17 | 3,000 | 65.00/M|K104K20X7RH5THS 
82pF_| 15 6.5 _|BC1041CT-ND@ | 76 ~——5.46_| 4,000 | _25.00/M|K820J15COGFSTHS Type Y5V 25V +80/-20% — RoHS Compliant 
100pF | 15 6.5 |BC1042CT-ND@ | 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M|K101J15COGF5THS TE 5 558 BCII48CT-ND Ga a7 a: 14.000 | 2a OOM OSI SVEVESTIO 
OMe Oe ee ee Te Ont iececrerne 1 | a7ue | 20 | 658 |ectisocr-no | 196 1414 | 3,000| 65.00/m) K474z20v5vEsTL2 
330pF | 15 6.5 |BC1045CT-ND@ | 1.13 813 | 4,000) 38.00/M|K331J15COGF5THS WWF | 20 | 6.58 | BC1151CT-ND 1.78 12.84 | 3,000 | _59.00/M|K105Z20YSVESTL2 
470pF | 15 6.5 |BC1046CT-ND@ | 113 8.13 | 4,000 | 38.00/M|K471J15COGFSTHS 9 | OF | 15 6.5 |BC1152CT-ND 72 647 | — —|K103Z15YSVESTHS 
7000pF | 15 6.5 |BC1048CT-ND@ | 225 16.25 | 4,000 | 75.00/M/K102J15COGFS5THS tyF | 20 7.5 |BC1157CT-ND 1.78 12.84 | 3,000 | 59.00/M| K105Z20Y5VESTHS 
2200pF | 15 6.5 | BC1050CT-ND 2.32 16.77 | 4,000) 77.00/M|K222J15COGFSTHS Type Y5V 50V +80/-20% 
4700pF | 20 76 BC1052CT-ND® 5.16 37.28 | 3,000 | 172.00/M | K472J20COGF5THS O1NF 15 5.58 BC1158CT-ND® 72 5.17 | 4,000] 24.00/M]K103Z15Y5VF5TL2 
oT oa acusaer ee S06 190 28% aor Sco eMOTTscHRHETLD 1 | Apr } 15 5.58 | BC1160CT-ND® 66 4.78 | 4,000 | 22.00/M)K104Z15Y5VFSTL2 
22pF | 15 5.58 |BCIO55CT-ND® | 1.16 8.35 | 4,000| 39.00/M|K220J15COGHSTL2 IE —}=20 6.58 (BEMIG2GIEN Tea 1-78 __12.84 | 3,000 | _5900/M) KT0SZ20YSVFSTL2 
1 | doope | 15 | 558 |pctoszcT-nD | i416 8.35 | 4.000] 39.00/M|K101J15COGHSTL2 OipF ) 18 6.5 (Bou ecCENG T2”AF | 4,000 | °24,00/M) K108215YSVFSTHS 
220pF | 15 5.58 _|BC1058CT-ND® | 1.44 10.40 _| 4,000 | _48.00/M| k221J15COGHSTL2 9 | THF | 15 6.5 |BCTT65CT-ND@ | = 66 = 4.78 | 4,000 | 22.00/M) K104Z15YSVFSTHS 
100pF 15 6.5 BC1064CT-ND® 1.16 8.35 | 4,000 | 39.00/M|K101J15COGH5THS “ATUF 20 75 BC1167CT-ND® 1.96 14.14 | 3,000 | 65.00/M | K474Z20Y5VF5TH5S 
2 | 220pF | 15 6.5 | BC1065CT-ND 1.44 10.40 | 4,000] 48.00/M) K221J15COGHSTHS tyF | 20 7.5 |BC1168CT-ND@ | 1.78 12.84 _| 3,000 | _59.00/M| K105Z20Y5VF5THS 
470pF | 15 6.5 |BC1066CT-ND 1.80 13.03 | 4,000 | 60.00/M] K471J15COGHSTHS | + For Tape and Reel part number, change CT-ND toTR-ND.  @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1817 


Panasonic 


H H H H Class Il Equipment. Type NS-A is recognized by UL and 
Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type NS-A GSA ULIATADSOVAC and CSA CODD NO TY 
(IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y1/X1) SPECIFICATIONS: 

© Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
Kinked Lead + Rated Voltage: 
E20 Applicable Standards Rated Voltage 
eo UL 250 VAC 
5 -20 
& -40 CSA 125 VAC 
2 
& TEC 384-14 ond Ed. (EN 132 400) 
H54.0/ 5 Sub-Class Y1 250 VAC 
654.05 +|[+ 8 ag tobodtes SEV 1016 (3300 to 4700 pF) 250 VAC 
Temperature (°C) BSI (BS415: 1990), VDE 560-2, 
SEV1016 (100 to 2200 pr) 400 VAC 
Nominal Capacitance ¢ Dielectric Withstanding Voltage: 4000VAC (50/ 
Capacitance Tolerance Temperature _ | Dimensions - mm | Digi-Key Pricing Panasonic 60Hz) for 1 minute 
(pF) (%) Characteristics D F [Part No. 10 100 1000 Part No. * Capacitance: Within the tolerance, when measured at 
100 +20 B 11.00 | 10.0 |P9521-ND 4.37 29.29 149.10 | ECK-ANA101MB 4kHz + 20%, 1 Vrms and 20°C 
150 +20 B 11.00 | 10.0 |P9522-ND 4.37 29.29 149.10 | ECK-ANA151MB * Dissipation Factor (tan 8): 0.025 maximum, when 
220 420 B 11.00 | 10.0 |Pp9523-np 437 29.29 149.10 | ECK-ANA221MB measured at 1k 20m, levis and 24 
470 +20 B 11.00 | 10.0 |P9524-ND 437 29.29 149.10 | ECK-ANA471MB insulation: Resistance: 1 0-000M0) min at-o00VDG and 
1 minute electrification 
1000 +20 B 11.00 | 10.0 |P9525-ND 4.37 29.29 149.10 | ECK-ANA102MB aa 
© Temperature Characteristics: 
1500 +20 E 11.00 | 10.0 |P9526-ND 4.37 29.29 149.10 | ECK-ANA152ME 
2200 +20 E 11.00 | 10.0 |P9527-ND 437 29.29 149.10 | ECK-ANA222ME —— a Change —- ——- 
+10% Maximum -25°C ~ 85° 
3300 +20 E 13.00 | 10.0 |P9528-ND 4.68 31.38 159.74 | ECK-ANA332ME EY SLIZE4 al SDOFSS9R MaRmninar | eos = RSeG 
4700 +20 E 16.00 | 10.0 |P9529-ND 4.92 32.54 195.21 | ECK-ANA472ME The reference temperature: 20°C 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type TS 
(IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y2/X1) 


Approved by UL and CSA for rated voltage 250VAC. + Insulation Resistance: 10,000MQ min. at SOOVDC and 1 Nominal | Cap. Dimensions 
RECOMMENDED APPLICATIONS: ailhuteelserniieallon Cap. | Tol. |Temp. mm Digi-Key Pricing Panasonic 
Noise suppression circuit for switching power supply. + Temperature Characteristics: Fig. | (pF) | (%) | Char. |D+1.0] F |PartNo. 5 10 100 | Part No. 
SPECIFICATIONS: Temperature Capacitance Temperature 100 +20 B 7.0 7.5 |P10455-ND@ 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS101MB 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 125°C Characteristics Change Range 150 | 220] B | 7.0 | 7.5 |P10456-ND@ 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS151MB 
* Rated Voltage: 250VAC BIVEP/2R4 | 210% Maximum | -25°C ~ 85°C 220 | 220) B | 70 | 75 |Pto457-ND® 224 3.06 20.52 | ECK-ATS221MB 
* Voltage Proof: 2600VAC for 1 minute ENS5U/2E4 +20/-55% Maximum | -25°C ~ 85°C . : " . ; 
+ Capacitance: Within the tolerance, when measured at 1kHz a" 330) #20 B 7.0 7.5 |P10458-ND 2.24 3.06 20.52) ECK-ATS331MB 
+#20%, 1 Vrms and 20°C FIYSV/2F4 +30/-80% Maximum | -25°C ~ 85°C { 470 +20 B 7.0 7.5 |P10459-ND® 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS471MB 
: Dibetpatton Factor (ian ae 2.075 maximum, when meas- The reference temperature: 20°C 680 | +20| B | 70 | 75 |P10460-NDe 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS681MB 
1000 | +20 E 7.0 7.5 |P10461-ND® 2.33 3.18 21.34 | ECK-ATS102ME 
1000 | +20 B 9.5 7.5 |P9657-ND@ 241 3.26 23.02 | ECK-ATS102MB 
of 1500 | +20 E 8.0 7.5 |P10462-ND@ 2.65 3.62 24.28 | ECK-ATS152ME 
x 2200 | +20 E 9.0 7.5 |P10463-ND@ 2.69 3.68 24.70 | ECK-ATS222ME 
2 2 3300 | +20 E 11.5 7.5 |P10464-ND® 3.24 4.43 29.73 | ECK-ATS332ME 
5 1 4700 | +20 E 14.0 | 10.0 )P10465-ND@ 3.35 4.55 30.13 | ECK-ATS472ME 
é = 9 4700 | +20 F 11.5 7.5 |P10466-ND@ 3.24 4.43 29.73 | ECK-ATS472MF 
S 8 4700 | +20 E 14.0 7.5 |P10468-ND@ 3.35 4.55 30.13 | ECK-ATS472ME6 
s S 20 0 +20+40+60+80 ~ 
; 8 Temperature (°C) 1 | 10000 | +20 | F | 16.0* | 10.0 |P10467-NDe 3.73 5.07 33.55 | ECK-ATS103MF 
2 | 10000 | +20 F 16.0* | 7.5 |P10469-ND@ 3.73 5.07 33.55 | ECK-ATS103MF6 
*Dis+1.5 @ RoHS Compliant 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type VS (Sub-Class Y2/x1) 


Type VS is recognized by VDE (IEC60384-14) and UL/CSA. Capacitance Temperature 
FEATURES: Change Range 
Miniature size, 30% smaller than conventional Type TS SL +350 ~ -1000ppm/°c 20°C ~ 85°C 
RECOMMENDED APPLICATIONS: , a 
* AC adapter, Battery charger for PC, Mobile-phone « Terminal peripheral equipment as MODEM, xDSL B £10% Maximum -20°C ~ 85°C 
SPECIFICATIONS: E +20, -55% Maximum -20°C ~ 85°C 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 125°C (-25°C ~ 85°C for UL and CSA) « Rated Voltage: 250VAC/Y2, 440VAC/X1 

* Voltage Proof: 1500VAC, 1 minute * Dissipation Factor (tan 8): 0.025 maximum, when measured at 1kHz + 20%, 1.0+0.2 F +30, -80% Maximum | -20°C ~ 85°C 
Vrms and 20°C (for Temperature Characteristics B, E and F) * Insulation Resistance: 10,000MQ min. at SOOVDC and 60+5 ana 

second electrification The reference temperature: 20°C 


Nominal Cap. Cap. Tol. Temp. Dimensions - mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Box Panasonic 

(pF) (%) Char. D F Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
5 +0.5pF SL 8.0 5.0 P11408CT-ND 32 2.18 15.40 P11408TB-ND 1,000 84.00 |ECC-NVSO50DG 
10 +0.5pF SL 8.0 5.0 P11409CT-ND 52 3.56 23.86 P11409TB-ND 1,000 122.00 | ECC-NVS100DG 
22 45% SL 8.0 5.0 P11410CT-ND 52 3.56 23.86 P11410TB-ND 1,000 122.00 | ECC-NVS220JG 
47 45% SL 8.0 5.0 P11411CT-ND 52 3.56 23.86 P11411TB-ND 1,000 122.00 | ECC-NVS470JG 
100 +10% B 8.0 5.0 P11412CT-ND 52 3.56 23.86 P11412TB-ND 1,000 122.00 | ECK-NVS101KB 
150 +10% B 8.0 5.0 P11413CT-ND 52 3.56 23.86 P11413TB-ND 1,000 122.00 | ECK-NVS151KB 
220 +10% B 8.0 5.0 P11414CT-ND 52 3.56 23.86 P11414TB-ND 1,000 122.00 | ECK-NVS221KB 
330 +10% B 8.0 5.0 P11415CT-ND 52 3.56 23.86 P11415TB-ND 1,000 122.00 | ECK-NVS331KB 
470 +10% B 8.0 5.0 P11416CT-ND 52 3.56 23.86 P11416TB-ND 1,000 122.00 | ECK-NVS471KB 
1000 +10% B 9.0 5.0 P11417CT-ND 34 2.51 17.92 P11417TB-ND 1,000 100.00 | ECK-NVS102KB 
1000 +20% E 8.0 5.0 P11418CT-ND 5? 3.87 25.95 P11418TB-ND 1,000 132.00 | ECK-NVS102ME 
1500 +20% E 8.0 5.0 P11419CT-ND aT 3.87 25.95 P11419TB-ND 1,000 132.00 | ECK-NVS152ME 
2200 +20% E 9.0 5.0 P11420CT-ND 61 4.18 28.04 P11420TB-ND 1,000 143.00 | ECK-NVS222ME 
4700 +20% E 11.0 5.0 P11421CT-ND 74 5.02 33.21 P11421TB-ND 1,000 199.00 | ECK-NVS472ME 
4700 +20% F 10.0 5.0 P11422CT-ND 70 4.76 31.50 P11422TB-ND 1,000 189.00 | ECK-NVS472MF 
10000 +20% F 14.0 18 P11423CT-ND 81 5.54 36.63 P11423TB-ND 500 138.50 | ECK-NVS103MF 
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KEMET Ceramic Conformally Coated Axial Leaded Capacitors “Aximax” 


The “Aximax” series of multi-layer ceramic capacitors starts with a capacitor element that consists of formulated L Max. D Max. 
dielectric materials which have been cast into thin layers, interspersed with metal electrodes alternately exposed on Style Inch (mm) Inch (mm) 
dae oe aes ee entire sbtakt is Hes at oan ae eee boos a ee C410 170 (4.32) 100 (2.54) t 1.0 : L — 
i provides high capacitance values in a small physical volume. After firing, conductive terminations are (25.4) 
applied to opposite ends of the ae to make ee with the exposed electrodes. - C412 170 (4.32) 120 (3.05) | i | u if 
{iim nmpettre coals ot Os Sopp eh Sopes Ol eran @eratiyieromanre range ease ieee |) | SPB) ARR.) ; 
(Also known as “NPO”). X7R: Class II, with a maximum capacitance change of +15% over an operating temperature C430 -290 (7.37) -150 (3.81) (51) 
Somnenneenme ae ee Ill, with a maximum capacitance change of 22% - 56% over an operating 440 400 (10.16) 150 (3.81) 
Cut Tape 
Cap. Size | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Dielectric | Voltage | Capacitance | Tol.(%) | Code | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100 68pF +5 410 399-1811-1-ND 29 2.79 20.18 139.73. |— = =, C410C680J1G5CA7200 
100 1500pF +5 420 399-1819-1-ND 44 4.14 29.90 207.00 |— = = C420C152J1G5CA7200 
100 6800pF +5 430 399-1823-1-ND 1.02 9.63 69.52 481.28 399-1823-2-ND 2,500 320.86/M C430C682J1G5CA7200 
100 680pF +5 410 399-1826-1-ND -30 2.85 20.57 142.43 |— = = C410C681J5G5CA7200 
100 1500pF +5 412 399-1828-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1828-2-ND 5,000 144.90/M C412C152J5G5CA7200 
aS 100 1500pF +5 420 399-1830-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1830-2-ND 5,000 144.90/M C420C152J5G5CA7200 
50 2200pF +5 420 399-1831-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1831-2-ND 5,000 145.00/M C420C222J5G5CA7200 
50 3300pF +5 430 399-1832-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 | 399-1832-2-ND 2,500 267.46/M C430C332J5G5CA7200 
50 4700pF +5 430 399-1833-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 |— _ _— C430C472J5G5CA7200 
50 6800pF +5 430 399-1834-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 |— = _ C430C682J5G5CA7200 
100 680pF +10 410 399-1838-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-1838-2-ND 5,000 70.95/M C410C681K1R5CA7200 
100 1500pF +10 410 399-1840-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-1840-2-ND 5,000 70.95/M C410C152K1R5CA7200 
100 3300pF +10 410 399-1842-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-1842-2-ND 5,000 70.95/M C410C332K1R5CA7200 
100 .O15pF +10 412 399-1846-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-1846-2-ND 5,000 82.50/M C412C153K1R5CA7200 
100 .O15pF +10 420 399-1848-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 |— = = C420C153K1R5CA7200 
me 100 .022UF +10 420 399-1849-1-ND 37 3.47 25.03 173.25 399-1849-2-ND 5,000 115.50/M C420C223K1R5CA7200 
100 -068yUF +10 430 399-1852-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 | 399-1852-2-ND 2,500 204.60/M C430C683K1R5CA7200 
100 -15uF +10 440 399-1854-1-ND 96 9.11 65.78 455.40 | 399-1854-2-ND 2,500 303.60/M C440C154K1R5CA7200 
50 .O15pF +10 410 399-1856-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 |— = = C410C153K5R5CA7200 
50 .068yUF +10 420 399-1862-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 |— = = C420C683K5R5CA7200 
100 .O15pUF +20 410 399-1869-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 | 399-1869-2-ND 5,000 61.05/M C410C153M1U5CA7200 
100 .033UF +20 420 399-1871-1-ND 30 2.87 20.74 143.55 399-1871-2-ND 5,000 95.70/M C420C333M1U5CA7200 
100 .068UF +20 430 399-1873-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 | 399-1873-2-ND 2,500 165.00/M C430C683M1U5CA7200 
a 50 .033—UF +20 410 399-1877-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 j— = _ C410C333M5U5CA7200 
50 .068UF +20 410 399-1879-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 j— = _— C410C683M5U5CA7200 
50 .68uF +20 430 399-1886-1-ND 65 6.19 44.69 309.38 |— = _ C430C684M5U5CA7200 
RoHS Compliant 
100 10pF +5 410 399-4446-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4446-2-ND 5,000 93.00/M C410C100J1G5TA7200 
100 15pF +5 410 399-4455-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4455-2-ND 5,000 93.00/M C410C150J1G5TA7200 
100 22pF +5 410 399-4461-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4461-2-ND 5,000 93.00/M C410C220J1G5TA7200 
100 33pF +5 410 399-4467-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4467-2-ND 5,000 93.00/M C410C330J1G5TA7200 
100 47pF +5 410 399-4472-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4472-2-ND 5,000 93.00/M C410C470J1G5TA7200 
100 68pF +5 410 399-4478-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4478-2-ND 5,000 93.00/M C410C680J1G5TA7200 
100 100pF +5 410 399-4447-1-ND 26 2.48 17.94 124.20 | 399-4447-2-ND 5,000 83.00/M C410C101J1G5TA7200 
100 150pF +5 410 399-4456-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4456-2-ND 5,000 93.00/M C410C151J1G5TA7200 
100 220pF +5 410 399-4462-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4462-2-ND 5,000 93.00/M C410C221J1G5TA7200 
100 330pF +5 410 399-4468-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4468-2-ND 5,000 93.00/M C410C331J1G5TA7200 
100 680pF +5 410 399-4479-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4479-2-ND 5,000 93.00/M C410C681J1G5TA7200 
ae 100 470pF +5 410 399-4473-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4473-2-ND 5,000 93.00/M C410C471J1G5TA7200 
100 1000pF +5 410 399-4448-1-ND 27 2.59 18.69 129.38 |399-4448-2-ND 5,000 86.00/M C410C102J1G5TA7200 
100 1500pF +5 420 399-4492-1-ND 44 4.14 29.90 207.00 |399-4492-2-ND 5,000 138.00/M C420C152J1G5TA7202 
100 2200pF +5 420 399-4495-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-4495-2-ND 5,000 145.00/M C420C222J1G5TA7200 
100 3300pF +5 430 399-1821-1-ND rfl 7.14 51.58 357.08 |— = = C430C332J1G5CA7200 
100 3300pF +5 430 399-4508-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 399-4508-2-ND 2,500 238.00/M C430C332J1G5TA7200 
100 4700pF +5 430 399-4510-1-ND Fr éo1 7.14 51.58 357.08 399-4510-2-ND 2,500 238.00/M C430C472J1G5TA7200 
100 6800pF +5 430 399-4514-1-ND 1.02 9.63 69.52 481.28 399-4514-2-ND 2,500 321.00/M C430C682J1G5TA7200 
100 .O1pF +5 440 399-4519-1-ND AA? 11.13 80.37 556.43 | 399-4519-2-ND 2,500 371.00/M C440C103J1G5TA7200 
100 .O15pF +5 440 399-1825-1-ND Az: 11.13 80.37 556.43 |— = = C440C153J1G5CA7200 
100 .O15pF +5 440 399-4522-1-ND Ae 11.13 80.37 556.43 | 399-4522-2-ND 2,500 371.00/M C440C153J1G5TA7200 
(Continued) 
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KEMET ceramic Conformally Coated Axial Leaded Capacitors “AXIMAX” (cont) 


Cut Tape 
Cap. Size | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Dielectric | Voltage | Capacitance | Tol.(%) Code |Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 680pF +5 410 399-4480-1-ND 30 2.85 20.57 142.43 | 399-4480-2-ND 5,000 95.00/M C410C681J5G5TA7200 
50 1000pF +5 410 399-4449-1-ND Pte 2.59 18.69 129.38 |399-4449-2-ND 5,000 86.00/M C410C102J5G5TA7200 
50 1500pF +5 412 399-4485-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-4485-2-ND 5,000 145.00/M C412C152J5G5TA7200 
50 2200pF +5 412 399-4487-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-4487-2-ND 5,000 145.00/M C412C222J5G5TA7200 
50 1500pF +5 420 399-4493-1-ND A6 4.35 31.40 217.35 399-4493-2-ND 5,000 145.00/M C420C152J5G5TA7200 
50 2200pF +5 420 399-4496-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-4496-2-ND 5,000 145.00/M C420C222J5G5TA7200 
ie 50 3300pF +5 430 399-4509-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 399-4509-2-ND 2,500 267.00/M C430C332J5G5TA7200 
50 4700pF +5 430 399-4511-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 399-4511-2-ND 2,500 267.00/M C430C472J5G5TA7200 
50 6800pF +5 430 399-4515-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 399-4515-2-ND 2,500 267.00/M C430C682J5G5TA7200 
50 .O1pF +5 440 399-4520-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 | 399-4520-2-ND 2,500 371.00/M C440C103J5G5TA7200 
50 .O15pF +5 440 399-4523-1-ND 1.44 13.66 98.67 683.10 | 399-4523-2-ND 2,500 455.00/M C440C153J5G5TA7200 
50 .O15pF +5 440 399-1836-1-ND 1.44 13.66 98.67 683.10 | 399-1836-2-ND 2,500 455.40/M C440C153J5G5CA7200 
100 470pF +10 410 399-4474-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4474-2-ND 5,000 71.00/M C410C471K1R5TA7200 
100 680pF +10 410 399-4481-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4481-2-ND 5,000 71.00/M C410C681K1R5TA7200 
100 1000pF +10 410 399-4450-1-ND .21 1.98 14.30 99.00 | 399-4450-2-ND 5,000 66.00/M C410C102K1R5TA7200 
100 1500pF +10 410 399-4457-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4457-2-ND 5,000 71.00/M C410C152K1R5TA7200 
100 2200pF +10 410 399-4463-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4463-2-ND 5,000 71.00/M C410C222K1R5TA7200 
100 3300pF +10 410 399-4469-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4469-2-ND 5,000 71.00/M C410C332K1R5TA7200 
100 4700pF +10 410 399-4475-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4475-2-ND 5,000 71.00/M C410C472K1R5TA7200 
100 6800pF +10 410 399-4482-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4482-2-ND 5,000 71.00/M C410C682K1R5TA7200 
100 .O1pF +10 410 399-4451-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-4451-2-ND 5,000 56.00/M C410C103K1R5TA7200 
100 .O15pF +10 412 399-4486-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-4486-2-ND 5,000 83.00/M C412C153K1R5TA7200 
100 .022UF +10 412 399-4488-1-ND 33 3.17 22.88 158.40 | 399-4488-2-ND 5,000 106.00/M C412C223K1R5TA7200 
100 .O15pF +10 420 399-4494-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-4494-2-ND 5,000 83.00/M C420C153K1R5TA7200 
100 .022UF +10 420 399-4497-1-ND 37 3.47 25.03 173.25 399-4497-2-ND 5,000 116.00/M C420C223K1R5TA7200 
100 .033UF +10 420 399-4498-1-ND 37 3.47 25.03 173.25 399-4498-2-ND 5,000 116.00/M C420C333K1R5TA7200 
100 .047F +10 430 399-4512-1-ND 7 4.46 32.18 222.75 399-4512-2-ND 2,500 149.00/M C430C473K1R5TA7200 
X7R 100 pF +10 430 399-4503-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 | 399-4503-2-ND 2,500 165.00/M C430C104K1R5TA7200 
100 .O68UF +10 430 399-4516-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 |399-4516-2-ND 2,500 205.00/M C430C683K1R5TA7200 
100 15uF +10 440 399-4524-1-ND 96 9.11 65.78 455.40 | 399-4524-2-ND 2.500 304.00/M C440C154KR15TA7200 
50 .O1pF +10 410 399-4452-1-ND aA! 1.58 11.44 79.20 | 399-4452-2-ND 5,000 53.00/M C410C103K5R5TA7200 
50 .O15pF +10 410 399-4458-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 | 399-4458-2-ND 5,000 91.00/M C410C153K5R5TA7200 
50 .022UF +10 410 399-4464-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 | 399-4464-2-ND 5,000 91.00/M C410C223K5R5TA7200 
50 .033—F +10 410 399-4470-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 | 399-4470-2-ND 5,000 91.00/M C410C333K5R5TA7200 
50 .047UF +10 410 399-4476-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 | 399-4476-2-ND 5,000 99.00/M C410C473K5R5TA7200 
50 .068UF +10 412 399-4490-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 | 399-4490-2-ND 5,000 99.00/M C412C683K5R5TA7200 
50 pF +10 412 399-4484-1-ND 20 1.88 13.59 94.05 399-4484-2-ND 5,000 63.00/M C412C104K5R5TA7200 
50 .068UF +10 420 399-4502-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 | 399-4502-2-ND. 5,000 99.00/M C420C683K5R5TA7200 
50 Apr +10 420 399-4491-1-ND 20 1.88 13.59 94.05 399-4491-2-ND 5,000 63.00/M C420C104K5R5TA7200 
50 -15uF +10 430 399-4505-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 | 399-4505-2-ND 2,500 205.00/M C430C154K5R5TA7200 
50 .22UF +10 430 399-4507-1-ND 96 9.11 65.78 455.40 | 399-4507-2-ND 2,500 304.00/M C430C224K5R5TA7200 
50 .33UF +10 440 399-4526-1-ND 1.06 10.00 72.22 499.95 399-4526-2-ND 2,500 333.00/M C440C334K5R5TA7200 
50 ATUF +10 440 399-4527-1-ND 1.57 14.85 107.25 742.50 | 399-4527-2-ND 2,500 495.00/M C440C474K5R5TA7200 
100 .O1pF +20 410 399-4453-1-ND 14 1.29 9.30 64.35 399-4453-2-ND 5,000 43.00/M C410C103M1U5TA7200 
100 .O15pF +20 410 399-4459-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 399-4459-2-ND 5,000 61.00/M C410C153M1U5TA7200 
100 .022UF +20 410 399-4465-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 399-4465-2-ND 5,000 61.00/M C410C223M1U5TA7200 
100 .033pF +20 420 399-4499-1-ND 30 2.87 20.74 143.55 399-4499-2-ND 5,000 96.00/M C420C333M1U5TA7200 
100 .047F +20 420 399-4501-1-ND 30 2.87 20.74 143.55 399-4501-2-ND 5,000 96.00/M C420C473M1U5TA7200 
100 .068pUF +20 430 399-4517-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 | 399-4517-2-ND 2,500 165.00/M C430C683M1U5TA7200 
100 pF +20 430 399-4504-1-ND 34 3.22 23.24 160.88 | 399-4504-2-ND 2,500 107.00/M C430C104M1U5TA7200 
100 15uF +20 430 399-4506-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 399-4506-2-ND 2,500 182.00/M C430C154M1U5TA7200 
100 .22UF +20 440 399-4525-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 399-4525-2-ND 2,500 182.00/M C440C224M1U5TA7200 
50 .033—F +20 410 399-4471-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-4471-2-ND 5,000 56.00/M C410C333M5U5TA7200 
a 50 .047UF +20 410 399-4477-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-4477-2-ND 5,000 56.00/M C410C473M5U5TA7200 
50 .068UF +20 410 399-4483-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-4483-2-ND 5,000 56.00/M C410C683M5U5TA7200 
50 pF +20 410 399-4454-1-ND 13 1.19 8.58 59.40 | 399-4454-2-ND 5,000 40.00/M C410C104M5U5TA7200 
50 15uF +20 410 399-4460-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-4460-2-ND 5,000 83.00/M C410C154M5U5TA7200 
50 .22”UF +20 410 399-4466-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-4466-2-ND 5,000 83.00/M C410C224M5U5TA7200 
50 .33yuF +20 412 399-4489-1-ND 40 3.81 27.53 190.58 |399-4489-2-ND 5,000 127.00/M C412C334M5U5TA7200 
50 .33UF +20 420 399-4500-1-ND 40 3.81 27.53 190.58 399-4500-2-ND 5,000 127.00/M C420C334M5U5TA7200 
50 ATUF +20 430 399-4513-1-ND 65 6.19 44.69 309.38 399-4513-2-ND 2,500 206.00/M C430C474M5U5TA7200 
50 .68uF +20 430 399-4518-1-ND 65 6.19 44.69 309.38 399-4518-2-ND 2,500 206.00/M C430C684M5U5TA7200 
50 4uF +20 440 399-4521-1-ND 84 7.92 57.20 396.00 |399-4521-2-ND 2,500 264.00/M C440C105M5U5TA7200 
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KEMET Ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors 


“GOLDEN MAX” 


The “Golden Max” series of multi-layer ceramic capacitors starts with a capacitor element that consists of formulated dielectric materials which 
have been cast into thin layers, and interspersed with metal electrodes alternately exposed on opposite edges of the laminated structure. The 
entire structure is fired at high temperature to produce a monolithic block, which provides high capacitance values in a small physical volume. 


After firing, conductive terminations are applied to opposite ends of the chip to make contact with the exposed electrodes. 


KEMET leaded ceramic capacitors are offered in the three most popular temperature characteristics: 
coefficient of 0 +30ppm per degree C over an operating temperature range of -55°C. 
maximum capacitance change of +15% over an operating temperature range of -55°C ~ 125°C. Z5U: Class Ill, with a maximum capacitance 


change of 22% ~ 56% over an operating temperature range of 10°C ~ 85°C. 


COG: Class 1, with a temperature 
~ 125°C (Also known as “NPO”). X7R: Class Il, with a 


Series: 
C317 
C322 
C323 


Dimensions - mm 


Max. | Max. | Max. | Digi-Key Pricing Kemet 
Dielectric | VDC | Cap. s L H T | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
100 | 150pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4153-ND 271.96 14.00] C3150151J1G5TA 
100 | 220pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4163-ND 27 = 1.96 14.00] €3156221J1G5TA 
100 | 330pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4173-ND 271.96 14.00] €3150331J1G5TA 
100 | 470pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4182-ND 27° 1.96 14.00] C3150471J1G5TA 
100 | 680pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4191-ND 38 2.82 20.15] C315C681J1G5TA 
100 | 1000pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4143-ND 31 2.28 = 16.25|C315C102J1G5TA 
200 | 10pF | 2.54 ) 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4140-ND 26 = 1.93 13.75] C315C100J2G5TA 
200 | 15pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4152-ND 28 = 2.08 14.85] C315C150J2G5TA 
COG #5% 200 | 22pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4162-ND 28 §=62.08 14.85] C315C220J2G5TA 
200 | 27pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4171-ND 28 2.08 14.85] C315C270J2G5TA 
200 | 33pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4172-ND 28 §=2.08 += 14.85] C315C330J2G5TA 
200 | 47pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4181-ND 28 = 2.08 14.85] C315C470J2G5TA 
200 | 68pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4190-ND 30 © -.2.19 15.68} C315C680J2G5TA 
200 | 100pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4141-ND 28 = 2.08 14.85) C315C101J2G5TA 
200 | 150pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 | 399-4154-ND 32 2.35 16.80|C315C151J2G5TA 
200 | 220pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4164-ND 32 2.35 16.80] C315C221J2G5TA 
200 | 330pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4174-ND 38 = 2.82 20.15] C315C331J2G5TA 
200 | 470pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 | 399-4183-ND 38 2.82 20.15] C315C471J2G5TA 
50 | 3300pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 )399-4177-ND 19° 1.39 9.90} C315C332K5R5TA 
50 | 4700pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 )399-4186-ND 21 1.54 11.00) C315C472K5R5TA 
50 | 6800pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 )399-4194-ND 221 1.54 11.00) C315C682K5R5TA 
50 | OIF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 )399-4148-ND 20 = 1.51 10.75) C315C103K5R5TA 
50 | .015yF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4159-ND 21 1.54 11.00|C315C153K5R5TA 
50 | .022uF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 )399-4169-ND 22. 1.66 = 11.83) C315C223K5R5TA 
50 | .033uF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 )399-4179-ND 22 1.66 = 11.83] C315C333K5R5TA 
100 | 1000pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4144-ND 171.27: 9.08} €315C102K1R5TA 
100 | 1500pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4156-ND 19° 1.39 9.90) C315C152K1R5TA 
100 | 2200pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4166-ND 19 1.39 9.90] C315C222K1R5TA 
100 | 3300pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4176-ND 19° 1.39 9.90) C315C332K1R5TA 
X7R +10% | 100 | 4700pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 )399-4185-ND 21 1.54 11.00) C315C472K1R5TA 
100 | 6800pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4193-ND 21 1.54 11.00) C315C682K1R5TA 
100 | .O1pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4147-ND 19° 1.39 9.90) C315C103K1R5TA 
200 | 100pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 | 399-4142-ND 22 1.65 11.75|C315C101K2R5TA 
200 | 150pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4155-ND 24 1.80 12.88) C315C151K2R5TA 
200 | 220pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4165-ND 24 = 1.80 12.88} C315C221K2R5TA 
200 | 330pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4175-ND 24 1.80 12.88) C3150331K2R5TA 
200 | 470pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 | 399-4184-ND 24 1.80 12.88} C315C471K2R5TA 
200 | 680pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4192-ND 24 1.80 12.88] C315C681K2R5TA 
200 | 1000pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4145-ND 22 1.65 = 11.75|C315C102K2R5TA 
200 | 1500pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4157-ND 24 1.80 12.88) C315C152K2R5TA 
200 | 2200pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4167-ND 24 1.80 12.88] C315C222K2R5TA 
50 | 4700pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 )399-4188-ND 19° 1.37 9.78) €315C472M5U5TA 
50 | 6800pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 )399-4196-ND 19° 1.37 9.78] C315C682M5U5TA 
50 | .O1yF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 )399-4150-ND 16 1.21. 8.63) C315C103M5U5TA 
50 | .015pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 )399-4161-ND 18 = 1.33 9.50] €315C153M5U5TA 
50 | .022uF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4170-ND 18 1.33 9.50] C315C223M5U5TA 
50 | .033yF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 )399-4180-ND 18 = 1.33 9.50] C315C333M5U5TA 
50 | .047yF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 )399-4189-ND 18 = 1.33 9.50] €315C473M5U5TA 
50 | .068yF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 )399-4197-ND 20 1.49 10.65] C315C683M5U5TA 
Z5U +20% | 50 AUF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4151-ND 16 1.21 8.63) C315C104M5U5TA 
100 | 1000pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4146-ND 71.25 8.93] C315C102M1US5TA 
100 | 1500pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4158-ND A9 1.37 9.78} C315C152M1U5TA 
100 | 2200pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4168-ND 19 1.37 9.78) C315C222M1U5TA 
100 | 3300pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4178-ND AQ 1.37 9.78} C315C332M1U5TA 
100 | 4700pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4187-ND 19° 1.37 9.78) C315C472M1US5TA 
100 | 6800pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4195-ND 19 1.37 9.78] C315C682M1USTA 
100 | .O1pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4149-ND 71.25 8.93] C315C103M1U5TA 
100 | .015uF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4160-ND 21 1.53 10.93 | C315C153M1U5TA 
100 | 150pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4211-ND 271.96 14.00] C317C151J1G5TA 
100 | 220pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4221-ND 27° 1.96 14.00] €3176221J1G5TA 
100 | 330pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4230-ND 27° 1.96 14.00] €3170331J1G5TA 
100 | 470pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4240-ND 271.96 14.00) €3170471J1G5TA 
100 | 680pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4248-ND 38 2.82 20.15] C317C681J1G5TA 
100 | 1000pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4201-ND 31 2.28 = 16.25|C317C102J1G5TA 
200 | 10pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4198-ND 26 = 1.93 13.75} C317C100J2G5TA 
200 | 15pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4210-ND 28 = 2.08 14.85] C317C150J2G5TA 
COG 45% 200 | 22pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4220-ND 28 =.2.08 14.85} C317C220J2G5TA 
200 | 33pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4229-ND 28 2.08 14.85] C317C330J2G5TA 
200 | 39pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4238-ND 28 §=2.08 14.85] C317C390J2G5TA 
200 | 47pF | 5.08 ) 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4239-ND 28 =§=2.08 14.85] C317C470J2G5TA 
200 | 68pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4247-ND 30 2.19 15.68] C317C680J2G5TA 
200 | 100pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4199-ND 28 = 2.08 14.85) C3170101J2G5TA 
200 | 150pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4212-ND 32 2.35 16.80] C317C151J2G5TA 
200 | 220pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4222-ND 32 2.35 16.80] C317C221J2G5TA 
200 | 330pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4231-ND 38 = 2.82 20.15] C317C331J2G5TA 
200 | 470pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4241-ND 38 2.82 20.15] C317C471J2G5TA 


Dimensions - mm 
Max. | Max. | Max. | Digi-Key Pricing Kemet 
Dielectric | VDC | Cap. s (I, H T | PartNo. ul 10 100 | PartNo. 
50 | 3300pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 /399-4234-ND 19° 1.39 9.90] C317C332K5R5TA 
50 | 4700pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 )399-4244-ND 21 1.54 11.00} C317C472K5R5TA 
50 | 6800pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 )399-4251-ND 21 1.54 11.00|C317C682K5R5TA 
50 | .01WF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 )399-4206-ND 20 1.51 10.75] C317C103K5R5TA 
50 | .015yF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4217-ND 21 1.54 11.00 | C317C153K5R5TA 
50 | .022uF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 )399-4227-ND 22, 1.66 11.83] C317C223K5R5TA 
50 | .033yF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 )399-4236-ND 22 1.66 11.83] C317C333K5R5TA 
100 | 1000pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4202-ND 7) -1.27, 9.08] €3170102K1R5TA 
100 | 1500pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4214-ND 19° 1.39 9.90] €317C152K1R5TA 
100 | 2200pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4224-ND 19 1.39 9.90] C317C222K1R5TA 
100 | 3300pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4233-ND 19° 1.39 9.90] €317C332K1R5TA 
X7R #10% | 100 | 4700pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 )399-4243-ND 21 1.54 11.00|C317C472K1R5TA 
100 | 6800pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4250-ND 21 1.54 11.00} C317C682K1R5TA 
100 | .O1pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4205-ND 19° 1.39 9.90] €317C103K1R5TA 
200 | 100pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4200-ND 22 1.65 11.75] C317C101K2R5TA 
200 | 150pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4213-ND 24 1.80 12.88] C317C151K2R5TA 
200 | 220pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4223-ND 24 1.80 12.88] C317C221K2R5TA 
200 | 330pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4232-ND 24 1.80 12.88] C317C331K2R5TA 
200 | 470pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4242-ND 24 1.80 12.88] C317C471K2R5TA 
200 | 680pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4249-ND 24 1.80 12.88] C317C681K2R5TA 
200 | 1000pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4203-ND 22 1.65 = 11.75] €317C102K2R5TA 
200 | 1500pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4215-ND 24 1.80 12.88] C317C152K2R5TA 
200 | 2200pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4225-ND 24 1.80 12.88] C317C222K2R5TA 
50 | 6800pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 )399-4253-ND 19° 1.37 9.78] C317C682M5U5TA 
50 | .O1yF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 )399-4208-ND 16 1.21. 8.63) C317C103M5U5TA 
50 | .015yF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 )399-4219-ND 18 == 1.33 9.50] C317C153M5U5TA 
50 | .022uF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 )399-4228-ND 18 = 1.33 9.50] €317C223M5U5TA 
50 | .033yF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4237-ND 18 1.33 9.50] C317C333M5U5TA 
50 | .047yF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 )399-4246-ND 18 = 1.33 9.50] C317C473M5U5TA 
50 | .068yF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4254-ND 20 1.49 10.65] C317C683M5U5TA 
Z5U #20% 50 AF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4209-ND 16 1.21. 8.63) C317C104M5U5TA 
100 | 1000pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4204-ND 71.25. 8.93] C317C102M1USTA 
100 | 1500pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4216-ND 19 1.37 9.78] C317C152M1U5TA 
100 | 2200pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4226-ND 19° 1.37 9.78) C317C222M1U5TA 
100 | 3300pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4235-ND 19° 1.37 9.78) C317C332M1U5TA 
100 | 4700pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4245-ND 19° 1.87 9.78) C317C472M1US5TA 
100 | 6800pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4252-ND 19° 1.37 9.78) C317C682M1U5TA 
100 | .O1pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4207-ND 71.25 8.93] C317C103M1U5TA 
100 | .015uF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4218-ND 21 1.53 10.93 | C317C153M1U5TA 
100 | 680pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4311-ND 39 = 2.85 20.35] C320C681J1G5TA 
100 | 1000pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4257-ND 31 2.29 16.38] C320C102J1G5TA 
100 | 1500pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4269-ND 39° 2.90 20.70) C3200152J1G5TA 
100 | 2200pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4281-ND 39° 2.90 20.70) C3200222J1G5TA 
100 | 3300pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4292-ND 45 3.30 23.58] C3200332J1G5TA 
100 | 4700pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4302-ND 48 3.54 25.30] C3200472J1G5TA 
200 | 10pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4255-ND 27 = 1.96 14.00] C320C100J2G5TA 
200 | 15pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4267-ND 29° 2.12 15.13] C320C150J2G5TA 
200 | 22pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4279-ND 29° 2.12 15.13] C320C220J2G5TA 
200 | 33pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4290-ND 29 2.12 15.13] C3200330J2G5TA 
COG 45% 200 | 47pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4300-ND 29° 2.12 15.13] C320C470J2G5TA 
200 | 68pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4310-ND 30 2.23 15.95] C320C680J2G5TA 
200 | 100pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4256-ND 29 2.12 15.13] C320C101J2G5TA 
200 | 150pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4268-ND 32 2.37 16.95] C3200151J2G5TA 
200 | 220pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4280-ND 32 2.37 16.95] C320C221J2G5TA 
200 | 330pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4291-ND 39 2.85 20.35] C3200331J2G5TA 
200 | 470pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4301-ND 39 © 2.85 20.35] C3200471J2G5TA 
200 | 680pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4312-ND 42 3.08 22.03) C320C681J2G5TA 
200 | 1000pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4258-ND 40 2.97 21.20) C320C102J2G5TA 
200 | 1500pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4270-ND 45 3.30 23.58] C3200152J2G5TA 
200 | 2200pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4282-ND A5 3.30 23.58] C3200222J2G5TA 
200 | 3300pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4293-ND 55 4.07 29.05] C320C332J2G5TA 
50 | .015yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 )399-4274-ND 21. 1.57 11.20] C320C153K5R5TA 
50 | .022uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 )399-4286-ND 23. 1.69 12.05] C320C223K5R5TA 
50 | .033yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 )399-4296-ND 23 1.69 12.05] C320C333K5R5TA 
50 | .047yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 )399-4306-ND 26 = 1.92 13.73] C320C473K5R5TA 
50 | .068yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4316-ND 26 1.92 13.73] C320C683K5R5TA 
50 AF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4264-ND 21 1.57 11.20} C320C104K5R5TA 
50 | .15yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 )399-4276-ND 37 2.71 19.33] C3200154K5R5TA 
50 | .22uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 )399-4288-ND 53 3.92 28.00] C320C224K5R5TA 
100 | 4700pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4303-ND 21 1.58 11.30} C3200472K1R5TA 
X7R #10% | 100 | 6800pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4313-ND 21 1.58 11.30 | C3200682K1R5TA 
100 | .015yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4272-ND 24 1.74 12.43) C320C153K1R5TA 
100 | .022uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4284-ND 27 = 2.02 14.40] C3206223K1R5TA 
100 | .033yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4295-ND 27 2.02 14.40] C320C333K1R5TA 
100 | .047uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4305-ND 34. 2.49 17.80] C320C473K1R5TA 
100 | .O1pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4260-ND 19 1.42 10.18] C320C103K1R5TA 
100 | .068yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4315-ND 34. 2.49 17.80] C320C683K1R5TA 
100 | .1pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4263-ND 34. 2.49 17.80] C320C104K1R5TA 
200 | 1000pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4259-ND 23° 1.69 12.08] C320C102K2R5TA 
200 | 1500pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4271-ND 25 1.85 13.23] C320C152K2R5TA 
(Continued) 
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KEMET ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors “GOLDEN MAX” (Cont.) 


Dimensions - mm = Dimensions - mm - 
Max. | Max. | Max. | Digi-Key Pricing Kemet Max. | Max. | Max. | Digi-Key Pricing Kemet 
Dielectric | VDC | Cap. s L H T | PartNo. 1 10 100 | PartNo. Dielectric | VDC | Cap. s L H T | Part No. 1 10 100 | Part No. 
200 | 2200pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4283-ND | 25 1.85 13.23|C320C222K2R5TA 100 | .022uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4352-ND | 21 153 10.93/C322C223M1USTA 
200 | 3300pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4294-ND | 25 1.85 13.23|C3200332K2R5TA 100 | .033yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4362-ND | .24 1.73 12.38 /C322C333M1USTA 
200 | 4700pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4304-ND | .27 2.01 14,38)C320C472K2RSTA | | ret gogo, | 100 | .047uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4372-ND | .24 1.73 12.88 | C322C473N1USTA 
X7R +10% | 200 | 6800pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4314-ND | .27 2.01 14.38|C320C682K2RS5TA 7 100 | .068uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4382-ND | .28 2.05 14.68 /C322C683IM1USTA 
200 | .O1F | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4261-ND | .25 1.85 13.23/C320C103K2R5TA 100 | 1yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4330-ND | .21 1.53 10.93] C322C104M1USTA 
200 | .O15yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4273-ND | .31 2.30 16.40/C320C153K2R5TA 100 | 15uF |} 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 }399-4342-ND | 382.78 19.85 [632201 54M1USTA 
200 | .022uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 [399-4285-ND | .31 2.30 _16.40|C320C223K2R5TA : 
X7R 20% | 600 | OTuF | 2.54 | 6.08 | 6.60 | 3.18 [399-506-ND | 86 6.95 45.38 |ca20C10aMGRSTA| [X7Rx10%| 500 | or | 5.08 | 6.08 | €.13 [ 3.18 |390-2505-ND | 92 6.76 _48.28|¢323C103KCRBTA 
50 | 033 | 254 | 5.08 | 660 | 3.18 1399-4098-ND | 181.33 9.50/c320c33amaUsTA | [X7R+20% | 500 | O1uF | 5.08 | 5.08 | 8.13 | 3.18 |399-3506-ND [86 6.35 45.38 |C323C103MCRSTA 
50 | .047yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4308-ND | 18 1.33 9.50/C320C473MSU5TA 
100 | 3300pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 ]399-4404-ND | 84 6.16 44.00/C330C332J1G5TA 
50 | .068yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4318-ND | .20 1.49 10.65 C320C683M5U5TA 
50 He 254 | 508 | 650 | 318 COENEN 46 121 gea|caz0ctoaMsusra 100 | 4700pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4411-ND | 84 6.16 44.00/C330C472J1G5TA 
I " : : : : ; 100 | 6800pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4419-ND | 91 6.68 47.73/C330C682J1G5TA 
a ne a a a 8 ae ca me us SETI 100 | .o1uF | 5.08 | 7.62 | 9.14) 3.81 |399-4384-ND | 1.11 8.21 58.65]c330C103/1G5TA 
sce: 26+ ; : ; ; : ; 100 | .015uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4391-ND | 1.41 10.38 74.18|C330C153J1G5TA 
50 |) S3uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /890-4208:ND)) 32 2.93 16.68 | C820C334MSUSTA 200 | .022uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 (399-4308-ND | 210 15.46 110.40/C330C223J1G5TA 
z5u «20% | 20 | -A7HF | 2.54 | 5.08 ) 6.60 | 3.18 )399-4309-ND | 40 2.94 21.00/C320C474MSUSTA | | cog s5% | 200 | 3300pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4405-ND | 94 6.92 49.45|C330C332J2G5TA 
100) .O1pF ) 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 ee eeoog| 17 = 1.25 8.03) C2001 03MIUETA 200 | 4700pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4412-ND | 94 6.92 49.45/¢330C472J2G5TA 
100 | .O15uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4275-ND | 21 1.53 10.93 | C320C153M1USTA 200 | 6800pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 /399-4420-ND | 1.33 9.78 69.88] C330C682J2G5TA 
100 | .022uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4287-ND | .21 1.53 10.93) C320C223M1USTA 200 | .01F | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 [399-4385-ND | 1.26 9.30 66.43|C330C103J2G5TA 
100 | .033yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4297-ND | .24 1.73 12.38) C3200333M1USTA 200 | .015uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 [399-4392-ND | 249 18.32 130.83/C330C153J2G5TA 
100 | .047uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4307-ND | .24 1.73 12.38) C320C473M1USTA 1000 | 1000pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-5095-ND | 2.86 21.07 150.48|C330C102JDG5TA 
100 | .068uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4317-ND | .28 2.05 14.68) C320C683M1USTA 3000 | 100pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-5096-ND | 3.19 23.53 168.05 |C330C101JHGSTA 
100 | .1uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4265-ND | .21 1.53 10.93/C320C104M1USTA | | X7R 25% | 3000 | 1000pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-5094-ND | 3.01 22.16 158.30|C330C102JHRSTA 
100 | 15uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4277-ND | 38 2.78 19.85|C320C154M1U5TA 50 | 15urF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 [399-4395-ND | 60 443 31.65/C330C154K5R5TA 
50 | .22uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4401-ND | .77 5.68 40.60 C330C224K5R5TA 
100 | 680pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 [399-4376-ND | 39 2.85 20.35/C322C681J1G5TA 50 | .33yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4408-ND | 83 6.11 43.68) C330C334K5R5TA 
100 | 1000pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4321-ND | 31 2.29 16.38/C322C102J1G5TA 50 | .47uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4415-ND | 83 6.11 43.68) C330C474K5R5TA 
cog 25% | 100 | 1500nF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 [399-4934-ND | 99 2.90 20.70] €3220152U1G5TA 50_| .68uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4423-ND | 1.73 12.74 91.00 |C330C684K5R5TA 
° | 100 | 2200pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4346-ND | 39 2.90 20.70|C322C222J1G5TA 50 | iF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 [399-4389-ND | 1.40 10.31 73.65/C330C105K5R5TA 
100 | 3300pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4357-ND | .45 3.30 23.58 | C322C332J1G5TA 100 | .068uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 /399-4421-ND | 46 3.36 24.03 C330C683K1R5TA 
100 | 4700pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 [399-4367-ND | .48 3.54 25.30|C322C472J1G5TA 100 | pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 )399-4386-ND | 40 2.97 21.20) C330C104K1RSTA 
200 | i0pF [5.08 | 5.08 | 660 | 3.18 (309-4319-ND | .27 1.96 14.00/C322C100J2G5TA 100 | .15pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |380-4394-ND)) 62 4.50 92.78) C330C154K1RSTA 
200 | 15pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4332-ND | .29 212 15.13)C322C150J2G5TA 100 | .22yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 [S8QA00-NDI| 91 6.72 48.08 |C330C224K1RSTA 
200 | 22pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4344-ND | 29 242 15.13/c322c220N265TA | |x7R 210% HH ne ae Le aU ao eee i eae ee ton 
200 | 33pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4355-ND | 29 242 15.13/C322C330J2G5TA : 4 ; ; : : ; : 
200 | .015uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 )399-4393-ND | 46 3.42 24.45|C330C153K2R5TA 
200 | 47pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 [399-4365-ND | 29 2.12 15.13} C322C470J2G5TA 500: |coase| woe. |752.| aia. | asi ARMOR as 3a. 24 4s | CaaptooaoneTA 
200 | 68pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4375-ND | 30 223 15.95|C322C680J2G5TA eeu | ios : j : ; , : 
200 | .033yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4406-ND | 46 3.42 24.45 |C3300333K2R5TA 
200 | 100pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4320-ND | 29 2.12 15.13|C322C101J2G5TA 
500 | 1500 | 208 | 508 |660 | 31e REMERON] 30 027 1e95| cgozcs1soGsra 200 | .047yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4413-ND | 46 3.42 24.45|C330C473K2R5TA 
pry : ; : ; ; ‘ 200 | .056uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 )399-4418-ND | 46 3.42 24.45|C330C563K2R5TA 
COG 25% | 220 | 220nF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4345-ND | 32 2.37 16.95} C322C221J2G5TA 200 | .o68yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 )399-4422-ND | .63 4.63 33.08|C330C683K2R5TA 
200 | 330pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 [399-4356-ND | 39 2.85 20.35|C322C331J2G5TA 200 | tue | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 381 |399-4387-N | 96 7.05 50.33 c330Ct04KoRSTA 
200 ) 470pF | 5.08 | 5.06 | 6.60 | 3.18 [ESoeccyO) 29 2.85 20.35) Ca220471/2G5TA 500 | uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-3507-ND | 201 14.79 105.68 |C330C104KCRETA 
200 | 680pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4377-ND | 42 3.08 22.03) C3220681J2G5TA 500 | .12uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 /399-3509-ND | 3.01 22.19 158.50|C330C124KCR5TA 
200 | 1000pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 )399-4322-ND | 40 2.97 21.20) C322C102J2G5TA 2000 | 1000pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 [399-5093-ND | 2.06 15.17 108.38|C330C102KGRS5TA 
200 | 1500pF ) 5.08 | 5.08 | 6.60 ) 3.18 /399-4335-ND | 45 3.30 23.58 C322C0152J2G5TA X7R +20% | 500 | .tyF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 [399-3508-ND | 1.89 13.91 99.33/C330C104MCR5TA 
200 | 2200pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 [399-4347-ND | 45 3.30 _23.58|C322C222J2G5TA 50 | 33uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4410-ND | 52 3.83 27.33/C330C334M5U5TA 
200 | 3300pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4358-ND | 55 4.07 29.05|C322C332J2G5TA 50 | .47uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4417-ND | 52 3.83 27.33)C330C474M5U5STA 
500 | 100pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-5100-ND | 1.94 14.32 102.25|C322C101JCGSTA 50 | .68uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4424-ND | .72 5.27 37.68/C330C684M5USTA 
1000 | 470pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-5101-ND | 2.20 16.21 115.75|C322C471JDG5TA 50 | ipF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4390-ND | 65 4.79 34.23) C330C105MSUSTA 
X7R =5% | 1000 OiuF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-5098-ND | 1.26 9.31 66.53|C322C103JDR5TA 50 | 1.5uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4397-ND | 1.06 7.81 _55.78|C330C155MSUSTA 
50 | OiuF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4326-ND | 18 1.30  9.25/C322C103KBRSTA | |Z5U+20%| 50 | 2.2uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4403-ND | 1.11 8.19 58.50/C330C225MSU5TA 
50 | .015uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4339-ND | .21 1.57 11.20] C322C153KSR5TA 100 | AF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4388-ND | 41 3.02 21.58 /C330C104IM1USTA 
50 | .022uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4351-ND | .23 1.69 12.05|C322C223K5R5TA 100 | 15uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4396-ND | 48 3.54 25.30/C330C154IM1USTA 
50 | .033yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4361-ND | .23 1.69 12.05|C322C333K5R5TA 100 ) .22uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4402-ND | 55 4.03 28.75) C330C224M1U5STA 
50 | .047uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 [399-4371-ND | .26 1.92 13.73|C322C473K5R5TA 100 | .33uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 [399-4409-ND | 55 4.03 28.75 | C330C334M1USTA 
50 | .068uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4381-ND | .26 1.92 13.73|C322C683K5R5TA 100) 47) 5.08 | 7.62 | 9.14 13.81 |399-4416-ND | 664.83 34.50 |C330C474MIUSTA 
50 | uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4329-ND | 21 1.57 11.20} C322C104K5R5TA C340 Series 
50 | asur | 5.08 | 5.08 | 660 | 3.48 |309-a341-no | 37 271 1933|c322C154KSRETA 100 | .033uF | 5.08 | 10.16] 11.68] 3.81 ]399-4435-ND | 4.53 33.39 238.50/C340C333J1G5TA 
50 | 2eur | 508 | 5.08 | 660 | 348 [399-4353-ND | 53 392 28.00|c322C224KSRSTA 100 | .047uF | 5.08 | 10.16 | 11.68] 3.81 |399-4438-ND | 5.06 37.25 266.10/C340C473J1G5TA 
100 | 4700pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4368-ND | 21 1.58 _11.30/C322C472K1RSTA | | coG+5% | 100 | O68UF | 5.08 | 10.16) 11.68) 3.81 /399-4443-ND | 5.67 41.75 298.20) C340C683/1G5TA 
100 | 6a00pF] 5.08 | 6.08 | 660 | 316 [300-4378-ND | 21 1.58 1130] CSDSCBRDKIRETA 200 | .022uF | 5.08 | 10.16] 11.68] 3.81 |399-4431-ND | 4.53 33.39 238.50|C340C223J2G5TA 
too | oie | sos | 508 |ec0| ate RERAMNTM 49 149 1o1n|casscioaKinsTA 200 | .033yF | 5.08 | 10.16 | 11.68] 3.81 |399-4436-ND | 5.06 37.25 266.10|C340C333J2G5TA 
aa sisi 508 | 508 |660 | 312 ROME] 24 174 12.43/ capac 15aKIRSTA 200 | .047yF | 5.08 [10.16 | 11.68| 3.81 [399-4439-ND | 5.67 41.75 298.20|C340C473J2G5TA 
ca ae 08 | 508 | 660 | 216 CRMERENTM] 07 2:02 1440] capacooaqiRsTa 50 | 15urF | 5.08 [1016/1168] 3.81 |399-4429-ND | 355 26.16 186.68|C340C155K5R5TA 
, O22UE .5-08:|-9.08 | 6.60 | 3.1 Bs er 2: : 7 50 | 2.2uF | 5.08 |10.16| 11.68] 3.81 |399-4433-ND | 4.44 32.73 233.75|C340C225KSRSTA 
X7R +10% | 100 | .033yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4360-ND | .27 2.02 14.40|C322C333K1RSTA 100 | 47ut | 508 |1016/ 11.68] 3.81 |399-4440-nD | 1.95 1365 97.50|C340C474KIRSTA 
100 | .047uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4370-ND | .34 2.49 17.80/C322C473K1RSTA v7 10% | 100 | -S8HF | 5.08 | 10.16] 11.68) 3.81 /399-4444-ND | 4.63 34.15 243.90/C3400684K1RSTA 
100 | .068uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4380-ND | 34 2.49 17.80) C322C683K1R5TA 2) 100 | 1yF | 5.08 | 10.16/ 11.68] 3.81 |399-4426-ND | 4.63 34.15 243.90|/C340C105K1R5TA 
100 | .1nF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4328-ND | 34 2.49 17.80) C322C104K1RSTA 200 | inF | 5.08 [10.16] 11.68] 3.81 [399-4425-ND | 1.00 7.35 52.50/C340C104KOR5TA 
200 | 1000pF ) 5.08 | 5.08 | 6.60 ) 3.18 |399-4323-ND | .23 1.69 12.08/C322C102K2R5TA 200 | 15uF | 5.08 | 10.16 | 11.68) 3.81 |399-4428-ND | 4.13 30.45 217.50|C340C154K2R5TA 
200 | 1500pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4336-ND | 25 1.85 13.23|C322C152K2R5TA 200 | .22uF | 5.08 | 10.16 | 11.68] 3.81 |399-4432-ND | 4.63 34.15 243.90|C340C224K2R5TA 
200 | 2200pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4348-ND ] 25 1.85 13.23)C322C222K2RSTA | [X7R+20%| 500 | .22uF | 5.08 | 10.16[11.68| 3.81 [399-3510-ND | 7.60 55.97 399.75|C340C224MCRSTA 
200 | 3300pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 ) 3.18 |399-4359-ND | .25 1.85 13.23) C322C332K2R5TA 50 | 2.2uF | 5.08 | 10.16] 11.68] 3.81 |399-4434-ND | 3.17 23.35 166.75|C340C225MSU5TA 
200 | 4700pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4369-ND | .27 2.01 14.38|C322C472K2RS5TA 50 | 3.3uF | 5.08 | 10.16] 11.68] 3.81 |399-4437-ND | 3.96 29.18 208.45/C340C335M5SUSTA 
200 | 6800pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4379-ND | 27 2.01 14.38 |C322C682K2R5TA 50 | 4.7uF | 5.08 | 10.16] 11.68] 3.81 |399-4442-ND | 4.78 35.22 251.58) C340C475MSUSTA 
200 | .01pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 [399-4325-ND | 25 1.85 13.23/C322C103K2R5TA | |Z5U+20%| 100 | .47ylF | 5.08 | 10.16| 11.68] 3.81 /399-4441-ND | .66 4.83 34.50 /C340C474M1USTA 
200 | .015yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4338-ND | 31 2.30 16.40/C322C153K2R5TA 100 | .68uF | 5.08 | 10.16 | 11.68 | 3.81 |399-4445-ND | 1.78 13.08 93.45 |C340C684M1USTA 
200 | .022uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 )399-4350-ND | .31 2.30 16.40|C322C223K2R5TA 100 | uF | 5.08 | 10.16] 11.68] 3.81 |399-4427-ND | 314 23.15 165.33|C340C105M1USTA 
500 | .047uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-5097-ND | 1.66 12.25 87.50/C322C473KCR5TA 100 | 1.5uF | 5.08 | 10.16 | 11.68] 3.81 |399-4430-ND | 3.82 28.18 201.25|C340C155M1USTA 
1500 | 1000pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-5099-ND | 1.49 11.01 78.65|C322C102KFRSTA 
50 | .033uF | 5.08 | 5.08 | 660 | 3.18 |399-4363.ND | 18 1.33 9.50|C322Ca33MSU5TA 500 | uF [10.16] 12.70] 14.22] 5.08 (399-3511-ND | 9.72 71.65 511.75] C350C104KCRSTA 
50 | .047uF | 5.08 | 5.08 | 660 | 3.18 |399-4373-ND | 18 1.33 9.50|caz2ca7amsusta | | y7p «toy | 500 | -22HF | 10.16] 12.70| 14.22 | 5.08 |399-3513-ND | 13.36 98.46 703.25 |C350C224KCRSTA 
50 | o6euF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4383-ND | 20 1.49 10.65|c322ce8aMSUSTA 500 | .56uF | 10.16) 12.70| 14.22] 5.08 /399-3516-ND |16.56 121.99 871.35 |C350C564KCR5TA 
50 | avr | 508 | 508 | 660 | 3.18 [399-4331-ND | 16 121 — 8.63|c322c104MSUSTA 1000 | .22uF | 10.16 | 12.70 | 14.22 | 5.08 |399-3514-ND |14.16 104.36 745.45 | C350C224KDRSTA 
50 | 15uF | 508 | 5.08 | 660 | 3418 |309-4343-ND | 24 1.73 12.98|C322C154MSUSTA 500 | 4uF | 10.16] 1270| 14.22| 5.08 [399-3512-ND | 914 67.35 481.05 |C350C104MCR5TA 
Z5U 220% X7R +20% | 500 | .39uF | 10.16] 12.70) 14.22) 5.08 )399-3515-ND /14.02 103.31 737.90|/C350C394MCR5TA 
50! | 2: | 5:08 15.06: 6.60) 3:18 ee) oc. 228 16.8 CaeeC2PaMSLSTA 500 | .56uF | 10.16 | 12.70| 14.22| 5.08 |399-3517-ND [15.56 114.67 819.08 |C350C564MCRSTA 
50 | .33uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4364-ND | .32 2.33 16.68/C322C334MSU5TA oor Le. : ee] : : : 
50 | A7uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4374-ND | 40 2.94 21.00]€322C474MSU5TA | Capacitor Kit 
100 | .o1yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4327-ND | 17 1.25 —8.93/C322C103M1USTA 
100 | O15yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4340-ND 21 1.53 _ 10.93] €322C153M1USTA High Volline CapcalsElCe 4e0 torl nieces (oe, Digi-Key website for values included) ............0...0....0 cee $50.00 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic __Inierference Suppressor Capacitors 


ECQ - UN, EW, UF 


Electrical Specifications: 

* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C (-40°C ~ 100°C for 
ECQ-UG/UL) 

¢ Capacitance Tolerance: +20% (M) 

* Dissipation Factor: Less than 1.0% (at 20°C 1 kHz) 


ECQ-UN Series: Rated Voltage: 250VAC. Standards: UL (UL 
1414); Across-The-Line Capacitor, Antenna Coupling and Line-By- 
Pass Capacitors. File No. E62674. CSA (CSA C22.2); No. 0-M1982, 
No. 1-M1981. Across-The-Line, antenna-isolation and line-by-pass 
capacitor. File No. LR35752. VDE (VED0565-1); class X2 File No. 
4811.6-4670-1041. SEV (SEV1055); class X, Ref No. 89, 5 50251,05. 
DEMKO (AFSNIT21); class X2, Ref No. 70726EC. SEMKO 
(SS4430414); class X2 Reg No. 8602146. NEMKO (NEMKO); class 
X2 Ref No. E 25082 02. El (E384-14); class X2, Reg No. 062521 
01~14(0.001~0.012uF), Reg No. 062522 01~15(0.015~0.22uF). 


ECQ-EW Series: Rated Voltage: 250VAC. Standards: UL (UL 
1283); Electromagnetic Interference Filters Class X File No. E79502. 
SEMKO (SS 443 04 14); class X2 Reg No. 8932009. DEMKO 
(AFSNIT21); class X2 Ref No. 94911EC. VDE (VDE0565-1); class X2 
File No. 4811. 6-4670-1035. 


ECQ-UF Series: Rated Voltage: 250VAC Standards: SEMKO 
(SEMKO 101) Reg. No. 61-88271/1-4. DEMKO (AFSNIT 21); class 
Y/X, Ref No. 61254EC. VDE (VDE 0565-1) class Y/X2, File No. 
4811-6-1-4670-1032. BSI (BS415); certified No. 6026. UL (UL1414) 
Across-The-Line Capacitor & Antenna-Coupling and Line-by-pass. File 
No. E62674. CSA (CSA C22.2) No. 0-M1982, No.1-M1981, Across-The- 
Line, Antenna-lsolation and LiIne-by-Pass Capacitor, File No. LR35752. 


X-Y Series-Metallized Film 


ECQ-UV Series: Rated Voltage: 250VAC Standards: UL (UL1414); 
Across-The-Line Capacitors, Antenna-Coupling and Line-by-Pass 
Capacitors. File No. E62674. (UL1283); Electromagnetic Interference 
Filters, File No. E79502. CSA (CSA C22.2); Across-The-Line, Antenna- 
Isolation and Line-by-Pass Capacitor, No. 0-M1982, No. 1-M1981. 
SEMKO (SS 443 04 14); class X2/Y Reg No. 8804123. DEMKO 
(AFSNIT21); class X2/Y Ref No. 89275EC. NEMKO (NEMKO 132); 
class X2 Ref No. 37892, class Y Ref No. 37894. El (IEC 384/14); class 
X2/Y Reg No. 110918-01-02. VDE (VDE 0565-1); class X2/Y File No. 
4811.6-4670-1070. SEV (SEV 1055); class X ref No. 88,1 00318,01. 


ECQ-UG — Class X2 Series: Rated Voltage: 250/275VAC 
Standards: UL (UL1414); Across-The-Line Capacitors, Antenna- 
Coupling and Line-by-Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 
1-94); Across-The-Line Capacitors. Antenna-lsolation and Line-by- 
Pass Capacitors. SEMKO, DEMKO, NEMKO, FIMCO, VDE, SEV; 
1EC384-14, 1993, EN132400, Class X2. 


ECQ-UG — Class X1 Series: Rated Voltage: 250/300VAC 
Standards: UL (UL1414); Across-The-Line Capacitors, Antenna- 
Coupling and Line-by-Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 
1-94); Across-The-Line Capacitors. Antenna-Isolation and Line-by-Pass 
Capacitors. FIMCO and VDE; IEC384-14, 1993, A1 - 1995, EN132400, 
Class X1. 


ECQ-UL Series: Rated Voltage: 250/275VAC Standards: UL 
(UL1414); Across-The-Line Capacitors. Antenna-Coupling and Line- 
by-Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 1-94); Across-The-Line 
Capacitors., Antenna-lsolation and Line-by-Pass Capacitors. VDE; 
1EC384-14, 1993, EN132400, Class X2. 


Volt- aaa i Volt- a os 
age | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic age | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(vac)| (uF) | LT HF dg [Part No. 1 10 100 | Part No. (vac)| (uF) | LT HF dg [Part No. 1 10 100 | Part No. 
ECQ-UN — RoHS Compliant 033 (255 90 185 225 0.80|P10527-ND® | 230 1968 15416 |ECO-U2A334MG 
0.0047]17.0 65 135 135 0.6 |P4600-NDT 93 7.98 66.50 JECO-U2A472MIN 250/ | 047 [25.5 105 20.0 225 0.80|P10528-ND® | 235 20.10 157.45 /ECO-U2A474MG 
osp | 0.01 ]17.0 7.0 14.0 13.5 0.6 |P4601-NDT 938 7.98 66.50 | ECQ-U2A103MN 275 | 068 [25.5 125 22.0 225 0.80|P10529-ND® | 319 27.36 214.32 /ECO-U2A684MG 
0.047 |25.5 7.0 14.0 21.5 0.6 |P4602-NDt 1.18 10.08 84.00 J ECQ-U2A473MN 1.0 |255 155 245 225 0.80|P10530-ND@ | 3.55 30.45 238.53 |ECQ-U2A105MG 
0.1 [305 75 17.01 26.5 0.8 |P4603-NDt 1.44 12.36 103.00 |ECQ-U2A104MIN ECQ-UG — Class X1 
ECQ-EW — RoHS Compliant 001 1150 50 115 125 060|P11110-ND® 37348 24.91 JECO-U3A103MG 
0.047 [17.0 75 130 135 0.6 |P4604-NDt 79 681 56.75 |ECO-E2A473MW 0.015 |15.0 5.0 115 125 0.60/P11111-NDe 37 348 24.91 /ECO-U3A153MG 
ogg | Ot [240 80 135 205 0.8 |P4605-NDt 95 810 67.50 /ECO-E2A104MW 0.022 |15.0 5.0 115 125 0.60/P11112-NDe 37 348 24.91 /ECO-U3A223MG 
0.22 [240 105 17.5 20.5 0.8 |P4606-NDt 1.34 11.49 95.75 | ECO-E2A224mwW 0.033 |15.0 60 13.0 125 0.60|P11113-ND® 37 3.18 24.91 /ECO-U3A333MG 
0.47 |290 13.0 205 25.5 0.8 |P4607-NDt 1.79 15.33 127.75 |ECQ-E2A474MW 0.047 [15.0 6.0 13.0 12.5 0.60 /P11114-ND@ 37 3.18 24.91 | ECQ-U3A473MG 
ECQ-UF — RoHS Compliant oso, | 0.068 [15.0 8.0 15.0. 12.5 0.60] PI1115-ND@ 373.18 24.91 |ECO-U3A683MG 
0.0047]200 7.0 145 165 06 |P4608-NDt 90 7.74 64.50 ] ECQ-U2A472MF 300 | 0-1 715.0 8.0 15.0 12.5 0.60) P11116-ND@ 37 3.18 24.91 | ECO-U3A104MG 
250 0.01 |23.0 7.5 15.0 19.5 0.6 |P4609-NDt 95 8.10 67.50 | ECQ-U2A103MF 015 |175 80 165 15.0 0.80 |P11117-ND@ Bi 4.38 34.31 |ECQ-U3A154MG 
ECQ-UV 0.22 1175 90 175 15.0 0.80|P11118-NDe 61 5.25 41.13 | ECO-U3A224G 
D001 117540 105 15.006 |PAGI7-NDS 76656 54.63 TECO-UZATOOMIV 0.33 [255 90 185 225 0.80|P11119-ND@ 927.86 61.57 |ECO-U3A334MG 
0.0012117.5 4.0 105 15.0 0.6 |P4618-ND® 76 6.56 54.63 |ECQ-U2A122MV 0.47 |25.5 10.5 20.0 22.5 0.80)P11120-ND® 1.22 10.47 82.02 | ECQ-U3A474MG 
0.0015 /175 40 105 150 06 |P4619-ND 76 656 5463 |ECO-U2A152MV 0.68 255 125 220 225 0.80|P11121-ND 1.63 13.95 109.28 | ECQ-U3A684MG 
000181175 40 105 150 06 |P4620-NDe 76 656 5463 | ECO-U2A18oMV 1.0 [27.0 165 255 225 0.80|P11122-ND 2.03 17.43 136.54 |ECQ-U3A105MG 
0.0022|175 4.0 105 15.0 0.6 |P4621-ND® 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A222MV ECQ-UL 
000071175 40105 15.0 06 |pae22-NDe 766.56 54.63 TECO-U2ASTOMV 0.001 [15.0 50 115 125 0.60)P10988-ND} 20. 1.71 13.40 JECO-U2A102ML 
0.0033 /175 40 105 150 06 |pa6o3-NDe 76 656 5463 |ECO-U2A339MV 0.0012|15.0 50 115 125 0.60/P10989-ND 20 1.71 13.40 | ECO-U2A122ML 
0.0029 1175 40 105 15.0 06 |pa6e4-NDo 76 656 54.63 |ECO-U2Aa02MV 0.0015 |15.0 50 11.5 125 0.60|P10990-ND@ 20 1.71 13.40 | ECQ-U2A152ML 
0.0047] 175 40 105 150 06 |P4625-NDe 76 6.56 54.63 | ECQ-U2M472MV aes ee on ie ae ae ee ep 14 Aap ER DASE 
0.0056 |17.5 4.0 105 15.0 0.6 |P4626-NDe 76 656 54.63 |ECO-U2A562MV E 50. 5) 5 125 0: alll, : Z6 E az 
0.0027} 15.0 50 115 125 0.60/P10993-NDe 20 1.71 13.40 [ECO-U2A272ML 
0.0068}175 40 105 15.0 06 |P4627-NDe 76 6.56 54.63 /ECO-U2A682MV boss e020 THe toe. eo (enmSeeiNTiee Bho Aaat 4a a0: (CER DDARSOAAL 
0.0082|175 4.0 105 15.0 06 |P4628-NDe 76 6.56 54.63 /ECO-U2A822MV ‘ no : oN ; : : 
0.0039 15.0 5.0 11.5 125 0.60|P10995-ND 20 1.71 13.40 | ECO-U2A392ML 
0.01 175 40 105 15.0 06 |P4629-NDe 76 6.56 54.63 /ECO-U2A103MV 
0.0047 |15.0 5.0 115 125 0.60|P10996-ND® 20 1.71 13.40 | ECO-U2A472ML 
0.012 |175 40 105 15.0 0.6 |P4630-ND 76 6.56 54.63 /ECQ-U2A123MV 
0.0056 |15.0 5.0 11.5 125 0.60|P10997-ND@ 20 1.71 13.40 |ECQ-U2A562ML 
0.015 {175 40 105 15.0 0.6 |P4631-ND@ 76 6.56 54.63 |ECO-U2A153MV 
0.0068} 15.0 5.0 11.5 125 0.60|P10998-ND® 20 1.71 13.40 | ECO-U2A682ML 
0018 |175 45 105 15.0 0.6 |P4632-NDe 76 6.56 54.63 |ECO-U2A183MV ooo 180 50 418 125 oo Peeeaits BG dai 4-43 dbl ESTLUBARDOUIT 
0.022 |175 45 105 15.0 0.6 |P4633-ND@ 76 6.56 54.63 /ECO-U2A223MV , eae ; oR : ; ; 
0.01 150 50 11.5 125 0.60|P10724-NDe 20° 1.71 13.40 | ECO-U2A103ML 
0.027 )17.5 45 130 15.0 06 EOS gfRe BG; be) ECO UERe Lay 0.012 |15.0 5.0 115 125 0.60|P11000-ND® | 20 1.71 1340 \ECa-U2A123ML 
250 | 0.033 |175 45 13.0 15.0 06 |P4635-ND@ 76 6.56 54.63 /ECQ-U2A333MV 
0.015 |15.0 5.0 115 125 0.60|P10725-ND 20. 1.71 13.40 [ECO-U2A153ML 
0.039 |175 55 125 15.0 0.6 |P4636-ND@ 76 6.56 54.63 |ECO-U2A393MV O18 1180-50480 12.5 0.60 TRIRNOIENT 0 A174 43.40 [eCo-UDAteaML 
ye Ne e ne i eee a Hs ae Eee oMy 0.022 |150 50 115 125 0.60|P10726-ND® 20 1.71 13.40 | ECO-U2A223ML 
: nO, she ; es z : ; ; ij 0.027 |15.0 5.0 115 125 0.60|P11002-ND 20 © 1.71 13.40 | ECO-U2A273ML 
0.068 )17-5 7.0 140 15.0 06 |PACSS-NDe, 78 6.70 55.85 ) ECO-U2A683MV 0.033 |150 60 130 125 0.60|P10727-ND® 20 1.71 13.40 | ECO-U2A333ML 
0.082 / 17.5 8.0 15.0 15.0 0.6 | P4640-ND 78 6.70 55.85 | ECQ-U2A823MV 0.039 |15.0 6.0 13.0 125 0.60 |P11003-ND 20 1.71 13.40 |ECO-U2A393ML 
O.1 (175 80 15.0 15.0 0.8 |P4610-ND@ 786.70 55.85 | ECQ-U2A104MV oe 0.047 |15.0 6.0 13.0 125 0.60|P10728-ND® 20. 1.71 13.40 | ECO-U2A473ML 
0.12 255 65 16.5 22.5 0.6 /P4641-ND 1.13 9.69 80.78 ) ECQ-U2A124MV 0.056 |17.5 45 115 15.0 0.60/P11004-NDe 20 1.71 13.40 | ECO-U2A563ML 
015 (255 65 165 225 08 |P4611-NDe 1.18 10.13 84.40 JECO-U2A154MV 0.068 1/175 45 115 150 060|P10729-NDe 30 «171-1340 |ECQ-U2A68aML 
018 (255 85 17.0 225 06 |P4642-ND 1.18 10.13 84.40 JECO-U2A184MV 0.082 1175 55 120 150 060|P11005-ND 30 «171-1340 |ECQ-U2A823ML 
0.22 25.5 85 17.0 225 0.8 |PA612-NDe® 1.28 10.94 91.15 | ECQ-U2Az24MVv 01 {17.5 55 12.0 15.0 0.60|P10730-ND@ 204.71 13.40 | ECO-U2A104ML 
0.27 |30.5 10.0 18.0 27.5 0.6 |P4643-ND@ 1.79 15.32 127.65 | ECOQ-U2A274MV 042 1175 65 145 15.0 0.60|P11006-ND 2 7.83 14.34 |ECQ-U2A124ML 
0.33 |30.5 10.0 18.0 27.5 0.8 /P4613-ND@ 1.79 15.38 128.18 | ECQ-U2A334MV 0.15 |17.5 65 14.5 15.0 0.60|P10731-NDe 23 © 1.98 15.51 |ECQ-U2A154ML 
0.39 |30.5 12.0 20.0 27.5 0.6 |P4644-ND 1.79 15.38 128.18 | ECQ-U2A394MV 0.18 117.5 80 16.0 15.0 0.60/P11007-NDe 26 219 17.16 |ECQ-U2A184ML 
0.47 |30.5 12.0 20.0 27.5 0.8 |P4614-ND@ 2.00 17.11 142.60 | ECQ-U2A474MV 0.22 1/175 80 16.0 15.0 0.60/P10732-NDe 28 2.40 18.80 |ECQ-U2A224ML 
0.56 (305 135 235 27.5 0.6 |P4645-ND 2.07 17.70 147.50 |ECQ-U2A564MV 0.27 [175 95 17.5 15.0 0.80|P11008-ND@ 332.79 21.86 |ECQ-U2A274ML 
0.68 | 30.5 13.5 23.5 27.5 0.8 |P4615-ND@ 2.36 20.22 168.48 | ECQ-U2A684MV 033 1175 95 17.5 15.0 0.80/P10733-NDe 37 3.18 24.91 |ECO-U2A334ML 
082 (305 165 265 27.5 06 |P4646-NDe 2.66 22.77 189.75 |ECQ-U2A824MV 039 1/255 85 17.5 225 0.80|P11009-NDe 42 3.60 28.20 | ECO-U2A394ML 
1.0 |305 165 265 27.5 0.8 |P4616-NDe 2.75 23.60 196.63 |ECO-U2A105MV 047 |255 85 17.5 225 0.80|P10734-ND@ 47 3.99 31.26 | ECQ-U2A474ML 
ECQ-UG — Class X2 0.56 255 10.5 195 225 0.80|P11010-NDe 58 4.98 39.01 | ECQ-U2A564ML 
0.033 115.0 60 130 125 0.60 )P10520-ND® 048.07 63.22 ]ECO-U2A333MG 0.68 |25.5 10.5 19.5 225 0.80|P10735-ND@ 69 5.88 46.06 | ECQ-U2A684ML 
0.047 |15.0 6.0 13.0 125 0.60 |P10521-NDe 97 8.34 65.33 | ECO-U2A473MG 0.82 )255 125 220 225 0.80|P11011-ND® 72 6.21 48.65 | ECO-U2A824ML 
nso | 0-068 |15.0 80 15.0 125 0.60|P10522-ND@ | 1.07 9.18 71.91 | ECO-U2AG83MG 1.0 |255 120 22.0 225 0.80|P10736-ND@ 76 6.54 51.23 | ECO-U2A105ML 
o75 | Ot |15.0 80 165 125 060|P10523-ND® ) 1.07 921 72.15 /ECO-U2A104MG 1.2 |305 165 265 27.5 0.80/P11012-ND 92 7.86 61.57 |ECO-U2A125ML 
0.1 [175 60 15.0 15.0 0.80 |P10524-ND 91 7.76 60.80 |ECQ-U2A104BC1 15 |305 165 265 27.5 0.80|P10737-ND@ | 1.07 9.15 71.68 |ECQ-U2A155ML 
015 J175 80 165 15.0 0.80/P10525-ND® | 1.34 11.46 69.77 |ECO-U2A154MG 1.8 [305 19.0 295 27.5 0.80|P11013-ND@ | 117 10.02 78.49 |ECQ-U2A185ML 
0.22 1175 90 17.5 15.0 0.80/P10526-ND@ | 1.39 11.88 93.06 |ECQ-U2A224MG 22 [305 19.0 295 27.5 0.80|P10738-ND@ | 1.27 10.92 85.54 |ECQ-U2A225ML 
@ RoHS Compliant 


t P4650-KIT-ND 


Digi-Key® X-Y Series Capacitors Kit 10 each of all values denoted. (100 pcs.) Notebook style box included. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 °© Fax: 218-681-3380 
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a 
A Multilayer Ceramic Capacitors 


EPCOS 


CoG 
Features: * Good thermal stability * High insulation 
resistance ¢ Low dissipation factor * Low inductance 


X7R 
Features: * High volumetric efficiency »* Non-linear 
capacitance change »¢ High insulation resistance »* High 


Z5U (Y5U) 
Features: * Extremely high volumetric efficiency * Non- 
linear capacitance change * Y5U characteristic is also 


Applications: « Resonant circuits * Timing elements pulse strength Applications: * Blocking * Coupling fulfilled Applications: * Blocking * Coupling * Decoupling 


* Coupling and filtering, particularly in RF circuits * Decoupling ¢ Interference suppression Electrical « Interference suppression Electrical Data: * Standard: 15 

Electrical Data: * Dielectric: Class 1 * Operating Data: * Standard: EIA » Dielectric: Class 2 * Operating EIA » Dielectric: Class 2 * Operating temperature range: e I 

temperature range: -55°C ~ 125°C temperature range: -55°C ~ 125°C. -30°C ~ 85°C 

Type/ Dimensions (mm) Digi-Key Bulk Pricing Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Ammo Pack 

Tol. | VDC Cap. h b s e |Part No. 1 10 100 | Part No. 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing 
100 10pF 5.5 | 50 | 25 | 2.5 |P4837-ND@ 23° 1.57 11.08 | 495-1000-1-ND® 1.44 10.99 76.05 |495-1000-3-ND® 2,500 51.00/M 
100 10pF 5.5 | 50 | 25 | 5.0 |495-3266-ND@ 23° 1.57 11.08 | 495-3267-1-ND® 1.68 12.84 88.88 |— - _ 
100 10pF 55 | 50 | 25 | 25 |= _ _ — | 495-3292-1-ND@ 1.44 10.99 76.05 | 495-3292-2-ND@$ 2,500 54.00/M 
100 15pF 5.5 | 5.0 | 25 | 2.5 |P4839-ND@ 23° 1.57 11.08 |— - - — = - _ 
100 15pF 55 | 50 | 25 | 25 |= _ - — |495-3296-1-ND® 1.44 10.99 76.05 | 495-3296-2-ND@$ 2,500 54.00/M 
100 18pF 5.5 | 5.0 | 25 | 2.5 |P4840-ND@ 23° 1.57 11.08 |— _ — - = =_ =_ 
100 18pF §5 | 5.0 | 25 | 25 |= =_ _ — | 495-3297-1-ND@ 1.47 11.21 77.63 | 495-3297-2-ND@ 2,500 55.00/M 
100 22pF 5.5 | 50 | 25 | 2.5 |P4841-ND@ 23° 1.57 11.08 | 495-1004-1-ND® 1.44 10.99 76.05 |495-1004-3-ND® 2,500 51.00/M 
100 22pF 5.5 | 50 | 25 | 5.0 |495-3271-ND@ 23° 1.57 11.08 | 495-3272-1-ND® 1.44 10.99 76.05 | 495-3272-2-ND@$ 2,500 54.00/M 
100 22pF 65 | 50 | 25 | 25 |= _ _ — |495-3298-1-ND@ 1.44 10.99 76.05 | 495-3298-2-ND@$ 2,500 54.00/M 
100 22pF 55 | 50 | 25 | 25 |= _ - — |495-3299-1-ND@A 1.44 10.99 76.05 | 495-3299-2-ND@$A 2,500 54.00/M 
100 27pF 5.5 | 50 | 25 | 25 |P4842-ND@ 28 158 11.17 |— _ =- -— |= - _ 
100 27pF 65 | 5.0 | 25 | 25 |= — _ — | 495-3302-1-ND@ 1.47 11.21 77.63 | 495-3302-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 33pF 5.5 | 50 | 25 | 2.5 |P4843-ND@ 23° 1.57 11.08 | 495-1006-1-ND® 1.44 10.99 76.05 |495-1006-3-ND® 2,500 51.00/M 
100 33pF 5.5 | 5.0 | 25 | 5.0 |495-3274-ND@ 23 1.57 11.08 | 495-3275-1-ND@ 1.44 10.99 76.05 |— - _ 
100 33pF 65 | 50 | 25 | 25 |= _ _ — | 495-3303-1-ND@ 1.44 10.99 76.05 | 495-3303-2-ND@$ 2,500 54.00/M 
100 33pF §5 | 5.0 | 25 | 2.5 |= _ _ — |495-3304-1-ND@A 1.68 12.84 88.88 | 495-3304-2-ND@$A 2,500 63.00/M 
100 ATpF 5.5 | 50 | 25 | 2.5 |P4845-ND@ 23 1.57 11.08 | 495-1008-1-ND® 1.44 10.99 76.05 |495-1008-3-ND® 2,500 51.00/M 
100 47pF 5.5 | 5.0 | 25 | 5.0 |495-3277-ND@ 23° 1.57 11.08 | 495-3278-1-ND@ 1.44 10.99 76.05 | 495-3278-2-ND@$ 2,500 54.00/M 
100 ATpF 55 | 50 | 25 | 25 [= = - — |495-3307-1-ND@ 1.71 13.10 90.68 | 495-3307-2-ND@$ 2,500 68.75/M 
100 68pF 5.5 | 50 | 25 | 2.5 |P4847-ND@ 23° 1.57 11.08 |— - =- - = =_ — 
100 68pF 55 | 50 | 25 | 25 |= —_ _ — |495-3310-1-ND® 1.44 10.99 76.05 | 495-3310-2-ND@$ 2,500 54.00/M 
100 | 100pF 5.5 | 5.0 | 25 | 2.5 |P4849-ND@ 23 1.57 11.08 |— _ - -— |= - _— 
100 | 100pF 5.5 | 5.0 | 25 | 5.0 |495-3268-ND@ 23° 1.57 11.08 | 495-3269-1-ND® 1.44 10.99 76.05 |— - _— 
100 | 100pF 55 | 50 | 25 | 25 |= _ =_ — |495-3293-1-ND® 1.44 10.99 76.05 | 495-3293-2-ND@$ 2,500 54.00/M 
100 | 220pF 65 | 50 | 25 | 50 |= _ _- — |495-1014-1-ND 1.76 13.49 93.38 | 495-1014-3-ND 2,500 62.00/M 
100 | 220pF 55 | 5.0 | 25 | 5.0 |= _ _ — | 495-3273-1-ND@ 1.76 13.49 93.38 | 495-3273-2-ND@$ 2,500 66.00/M 
100 | 220pF 5.5 | 5.0 | 25 | 2.5 |495-3300-ND@ 28 1.93 13.59 | 495-3301-1-ND® 1.76 13.49 93.38 | 495-3301-2-ND@$ 2,500 66.00/M 
100 | 330pF 55 | 5.0 | 25 | 5.0 |= _ _ — | 495-3276-1-ND@ 1.76 13.49 93.38 | 495-3276-2-ND@$ 2,500 66.00/M 
100 | 330pF 5.5 | 5.0 | 25 | 2.5 |495-3305-ND@ 28 1.93 13.59 | 495-3306-1-ND@ 1.76 13.49 93.38 | 495-3306-2-ND@$ 2,500 66.00/M 
100 | 470pF 55 | 50 | 25 | 50 |— _ _ — |495-1017-1-ND 1.76 13.49 93.38 | 495-1017-3-ND 2,500 62.00/M 
100 | 470pF 55 | 5.0 | 25 | 5.0 |= _ _ — | 495-3279-1-ND@ 1.76 13.49 93.38 | 495-3279-2-ND@$ 2,500 66.00/M 
100 | 470pF 5.5 | 5.0 | 25 | 2.5 |495-3308-ND® 28 1.93 13.59 | 495-3309-1-ND@ 1.76 13.49 93.38 | 495-3309-2-ND@$ 2,500 66.00/M 

CoG | 100 | 680pF 5.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 |P4859-ND@ 23° 1.73 12.35 |— _ =- -— |= - _ 

5% | 100 | 680pF 5.5 | 50 | 25 | 50 |— = - — |495-3280-1-ND® 1.76 13.49 93.38 | 495-3280-2-ND@$ 2,500 66.00/M 
100 | 1000pF | 55 | 50 | 25 | 50 |— _— - — |495-3270-1-ND@ 2.44 18.62 128.93 | 495-3270-2-ND@¢ 2,500 92.00/M 
100 | 1000pF | 5.5 | 50 | 25 | 2.5 |495-3294-ND@ 38 = 2.59 18.23 | 495-3295-1-ND® 2.44 18.62 128.93 | 495-3295-2-ND@$ 2,500 92.00/M 
100 | 2200pF | 65 | 50 | 25 | 50 |— _ - — |495-1024-1-ND® 4.09 31.27 216.45 | 495-1024-3-ND@ 2,500 144.00/M 
100 | 2200pF | 65 | 50 | 25 | 50 |— _ - — | 495-3369-1-ND@ 4.09 31.27 216.45 | 495-3369-2-ND@$ 2,500 154.00/M 
50 100pF 5.5 | 5.0 | 25 | 2.5 |P4925-NDe 28 1.93 13.59 | 495-1025-1-ND@ 1.76 13.49 93.38 | 495-1025-3-ND@ 2,500 62.00/M 
50 100pF 5.5 | 50 | 25 | 5.0 |495-3281-ND@ 28 = 1.93 13.59 | 495-3282-1-ND® 1.76 13.49 93.38 | 495-3282-2-ND@$ 2,500 66.00/M 
50 100pF 55 | 5.0 | 25 | 2.5 |= _ _ — |495-3311-1-ND@ 1.76 13.49 93.38 | 495-3311-2-ND@$ 2,500 66.00/M 
50 220pF 65 | 5.0 | 25 | 2.5 |= — _ — |495-1029-1-ND@ 1.76 13.49 93.38 | 495-1029-3-ND@ 2,500 62.00/M 
50 220pF 5.5 | 5.0 | 25 | 5.0 |495-3284-ND@ 28 = 1.93 13.59 | 495-3285-1-ND® 1.76 13.49 93.38 |— =- _ 
50 220pF 65 | 5.0 | 25 | 25 |= _ _ — |495-3314-1-ND@ 1.76 13.49 93.38 | 495-3314-2-ND@$ 2,500 66.00/M 
50 330pF 5.5 | 5.0 | 25 | 5.0 |495-3287-ND@ 28 = 1.93 13.59 | 495-3288-1-ND@ 1.76 13.49 93.38 | 495-3288-2-ND@$ 2,500 66.00/M 
50 470pF 55 | 50 | 25 | 25 |= _ od — |495-1032-1-ND® 1.76 13.49 93.38 | 495-1032-3-ND@ 2,500 62.00/M 
50 470pF 5.5 | 5.0 | 25 | 5.0 |495-3289-ND@ 28° 1.93 13.59 | 495-3290-1-ND® 1.76 13.49 93.38 | 495-3290-2-ND@$ 2,500 66.00/M 
50 470pF 55 | 5.0 | 25 | 2.5 |= _ _ — |495-3317-1-ND@ 1.76 13.49 93.38 | 495-3317-2-ND@$ 2,500 66.00/M 
50 820pF 5.5 | 50 | 25 | 50 |— _ - — |495-1035-1-ND® 1.70 13.00 90.00 | 495-1035-3-ND 2,500 60.00/M 
50 820pF 55 | 50 | 25 | 50 |= _ - — |495-3291-1-ND® 1.70 13.00 90.00 | 495-3291-2-ND@$ 2,500 64.00/M 
50 | 1000pF / 5.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 |P4937-ND® 25 1.87 13.33 | 495-1036-1-ND@ 1.94 14.82 102.60 | 495-1036-3-ND 2,500 68.00/M 
50 | 1000pF / 5.5 | 50 | 2.5 | 50 |— _ _ — | 495-3283-1-ND@ 1.94 14.82 102.60 | 495-3283-2-ND@ 2,500 73.00/M 
50 | 1000pF | 5.5 | 50 | 25 | 25 |495-3312-ND@ 31 2.08 14.66 | 495-3313-1-ND® 1.94 14.82 102.60 | 495-3313-2-ND@$ 2,500 73.00/M 
50 | 2200pF | 5.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 |P4941-ND® 352.59 18.53 |— = = - = = = 
50 | 2200pF | 5.5 | 50 | 2.5 | 50 |— _ _ — | 495-3286-1-ND@ 271 20.70 143.33 | 495-3286-2-ND@$ 2,500 102.00/M 
50 | 2200pF | 5.5 | 50 | 25 | 2.5 |495-3315-ND® 43 2.89 20.38 | 495-3316-1-ND® 271 20.70 143.33 | 495-3316-2-ND@$ 2,500 102.00/M 
50 | 3300pF / 6.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 |P4943-ND® A2 3.12 22.91 | 495-1042-1-ND@ 3.54 27.07 187.43. | 495-1042-3-ND@ 2,500 125.00/M 
50 | 3300pF | 6.5 | 50 | 25 | 50 |— — _ — | 495-3371-1-ND@ 3.54 27.07 187.43 | 495-3371-2-ND@$ 2,500 133.00/M 
50 | 3300pF | 6.5 | 50 | 25 | 25 |495-3377-ND@ 56 3.80 26.81 | 495-3378-1-ND® 3.54 27.07 __ 187.43 _ | 495-3378-2-ND@$ 2,500 133.00/M 
50 | 3900pF | 6.5 | 50 | 25 | 5.0 |495-3372-ND@ 56 = 3.80 = 26.81 | 495-3373-1-ND® 3.54 27.07 = 187.43 | 495-3373-2-ND@$ 2,500 133.00/M 
50 | 4700pF | 6.5 | 50 | 25 | 50 |— _ _ — | 495-3374-1-ND@ 4.53 34.68 240.08 | 495-3374-2-ND@$ 2,500 171.00/M 
50 | 4700pF | 6.5 | 50 | 25 | 2.5 |495-3379-ND® 72 4.87 34.32 | 495-3380-1-ND® 4.53 34.68 240.08 | 495-3380-2-ND@$ 2,500 171.00/M 
50 | 6800pF | 6.5 | 50 | 25 | 50 |— _ - — |495-3375-1-ND® 6.52 49.86 345.15 |495-3375-2-ND@$ 2,500 245.00/M 
50 | 6800pF | 6.5 | 5.0 | 25 | 25 |495-3381-ND® 1.03 7.00 49.34 |— _ = -- =- _ 
50 | 10000pF | 6.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 /P4948-ND® 72 5.38 40.37 | 495-1047-1-ND@ 6.52 49.86 345.15 |495-1047-3-ND@ 2,500 230.10/M 
50 | 10000pF | 6.5 | 50 | 25 | 50 |— _ - — |495-3370-1-ND® 6.52 49.86 345.15 |495-3370-2-ND@$ 2,500 245.00/M 
50 | 10000pF | 6.5 | 50 | 25 | 25 |— = = — |495-3376-1-ND@ 6.52 49.86 345.15 |— = = 
100 | 470pF 65 | 5.0 | 25 | 5.0 |= =_ _ — | 495-3330-1-ND@ 171 13.10 90.68 | 495-3330-2-ND@$ 2,500 64.00/M 
100 | 680pF 5.5 | 50 | 25 | 5.0 |495-3333-ND@ 27° 1.83 12.87 | 495-3334-1-ND® 171 13.10 90.68 | 495-3334-2-ND@$ 2,500 64.00/M 
100 | 1000pF | 55 | 50 | 25 | 25 |P4898-ND@ 27 1.83 12.87 | 495-1050-1-ND@ 1.71 13.10 90.68 |— - =_ 
100 | 1000pF | 55 | 5.0 | 25 | 5.0 |495-3321-ND® 27 1.83 12.87 | 495-3322-1-ND@ 1.71 13.10 90.68 | 495-3322-2-ND@$ 2,500 64.00/M 
100 | 1000pF | 55 | 50 | 25 | 50 |— _ - — | 495-3323-1-ND@§ 1.71 13.10 90.68 | 495-3323-2-ND@4§ 2,500 64.00/M 
100 | 1000pF | 55 | 50 | 25 | 25 |— — -— — |495-3342-1-ND® 71 13.10 90.68 | 495-3342-2-ND@$ 2,500 64.00/M 
100 | 1500pF | 55 | 50 | 25 | 2.5 |P4899-ND@ 27 1.83 12.87 |— _ =- -— = - _ 

wa 100 | 1500pF | 55 | 50 | 25 | 50 |— _ - — | 495-3326-1-ND® 2.00 15.31 105.98 | 495-3326-2-ND@$ 2,500 75.00/M 
100 | 1500pF | 55 | 50 | 25 | 25 |— _ - — |495-3344-1-ND® 171 13.10 90.68 | 495-3344-2-ND@$ 2,500 64.00/M 
100 | 2200pF | 55 | 50 | 25 | 25 |P4900-ND@ 27 1.83 12.87 | 495-1487-1-ND@ 1.71 13.10 90.68 | 495-1487-3-ND@ 2,500 60.00/M 
100 | 2200pF | 5.5 | 5.0 | 25 | 5.0 |495-3327-ND® 27 1.83 12.87 | 495-3328-1-ND@ 171 13.10 90.68 | 495-3328-2-ND@$ 2,500 64.00/M 
100 | 2200pF | 55 | 50 | 25 | 25 |— _ - — |495-3345-1-ND® Aral 13.10 90.68 | 495-3345-2-ND@$ 2,500 64.00/M 
100 | 3300pF | 55 | 50 | 25 | 25 |— _ _ — |495-1052-1-ND@ 2.00 15.31 105.98 /495-1052-3-ND@ 2,500 71.00/M 
100 | 3300pF | 55 | 50 | 25 | 50 |— _ _ — | 495-3329-1-ND@ 2.00 15.31 105.98 | 495-3329-2-ND@ 2,500 75.00/M 
100 | 4700pF | 55 | 50 | 25 | 5.0 |495-3331-ND@ 28 1.93 13.59 | 495-3332-1-ND® 1.76 13.49 93.38 | 495-3332-2-ND@$ 2,500 66.00/M 

@ RoHS Compliant + Bulk parts have 30mm lead length Tape and Reel § 20% tolerance A 10% tolerance (Continued) 
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4 Multilayer Ceramic Capacitors (cont) 
EPCOS 
Type/ Dimensions (mm) Digi-Key Bulk Pricing Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Ammo Pack 
Tol. | VDC Cap. h b s e | PartNo. 1 10 100 | Part No. 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing 
100 | 4700pF §5 | 50 | 25 | 25 |= - _ — |495-3346-1-ND® 1.76 13.49 93.38 |— _ _ 
100 | 10000pF | 5.5 | 5.0 | 25 | 2.5 |P4904-ND@ 28 1.93 13.59 |495-1055-1-ND@ 1.76 13.49 93.38 | 495-1055-3-ND® 2,500 62.00/M 
100 | 10000pF | 55 | 5.0 | 25 5.0 |495-3324-ND® 28 1.93 13.59 )495-3325-1-ND® 1.76 13.49 93.38 | 495-3325-2-ND@$ 2,500 66.00/M 
100 | 10000pF | 5.5 | 50 | 25 | 25 |— = _— — |495-3343-1-ND@ 1.76 13.49 93.38 | 495-3343-2-ND@$ 2,500 66.00/M 
100 | 18000pF | 6.5 | 5.0 | 25 | 2.5 |495-3402-ND@ 36 2.43 17.16 |495-3403-1-ND® 2.27 17.32 119.93 | 495-3403-2-ND@$ 2,500 85.00/M 
100 | 22000pF | 6.5 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |P4906-ND@ 36 2.43 17.16 |495-1056-1-ND® 2.27 17.32 119.93 | 495-1056-3-ND@ 2,500 80.00/M 
100 | 22000pF | 6.5 | 5.0 | 25 | 25 |— — _— — |495-3404-1-ND@ 2.27 17.32 119.93 | 495-3404-2-ND@$ 2,500 85.00/M 
100 | 22000pF | 65 | 5.0 | 25 5.0 |= = = — |495-3388-1-ND§ 2.65 20.25 140.18 | 495-3388-2-ND@+§ 2,500 100.00/M 
100 | 47000pF | 6.5 | 50 | 25 | 25 |— = _— — |495-3405-1-ND@ 2.71 20.70 143.33 | 495-3405-2-ND@$ 2,500 102.00/M 
100 AUF 65 | 5.0 | 25 | 2.5 |P4910-ND@ 48 3.50 25.03 | 495-1060-1-ND® 3.63 27.79 192.38 | 495-1060-3-ND@ 2,500 128.00/M 
100 AUF 65 | 5.0 | 25 5.0 |495-3382-ND® 58 3.90 27.53 | 495-3383-1-ND® 3.63 27.79 192.38 | 495-3383-2-ND@$ 2,500 137.00/M 
100 AUF 65 | 50 | 25 | 50 |— — _— — |495-3384-1-ND@§ 3.63 27.79 192.38 | 495-3384-2-ND@+§ 2,500 137.00/M 
100 ALF 65 | 50 | 25 | 25 |= = = — |495-3400-1-ND® 3.63 27.79 192.38 | 495-3400-2-ND@t 2,500 137.00/M 
100 V5pF 65 | 5.0 | 25 | 5.0 |P4911-ND@ 48 3.58 26.27 |495-1061-1-ND@ 4.09 31.27 216.45 | 495-1061-3-ND@ 2,500 144.00/M 
100 T5yF 65 | 5.0 | 25 5.0 |= = _ — |495-3385-1-ND® 4.09 31.27 216.45 | 495-3385-2-ND@$ 2,500 154.00/M 
100 A5yF 65 | 50 | 25 | 25 |= = _— — |495-3401-1-ND® 4.78 36.56 253.13 | 495-3401-3-ND@ 2,500 180.00/M 
50 | 3300pF 5.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 |495-3338-ND@ 27 1.83 12.87 | 495-3339-1-ND@ a7 13.10 90.68 | 495-3339-2-ND@$ 2,500 64.00/M 
50 | 4700pF §5 | 50 | 25 | 25 |= = = — |495-1063-1-ND® 1.71 13.10 90.68 | 495-1063-3-ND@ 2,500 60.00/M 
50 | 4700pF §5 | 5.0 | 25 | 5.0 |= = _ — |495-3340-1-ND@ 1.71 13.10 90.68 | 495-3340-2-ND@$ 2,500 64.00/M 
50 | 10000pF | 55 | 5.0 | 25 | 25 |— = _ — |495-1065-1-ND® 1.71 13.10 90.68 |495-1065-3-ND@ 2,500 60.00/M 
50 | 10000pF | 55 | 50 | 25 | 25 |— _ _ — |495-3347-1-ND® 1.71 13.10 90.68 | 495-3347-2-ND@$ 2,500 64.00/M 
50 | 10000pF | 55 | 5.0 | 25 | 2.5 |— = _— — |495-3348-1-ND@§ 1.71 13.10 90.68 | 495-3348-2-ND@#§ 2,500 64.00/M 
50 | 22000pF | 5.5 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |P4953-ND@ 28 1.93 13.59 |495-1067-1-ND® 1.76 13.49 93.38 |495-1067-3-ND@ 2,500 62.00/M 
50 | 22000pF | 55 | 5.0 | 25 | 5.0 |— = = — |495-3337-1-ND® 1.76 13.49 93.38 | 495-3337-2-ND@$ 2,500 66.00/M 
ah 50 | 22000pF | 55 | 5.0 | 25 | 25 |— _ _ — |495-3351-1-ND® 1.76 13.49 93.38 |— _ _ 
50 | 47000pF | 55 | 5.0 | 25 5.0 |P4955-ND® 33 2.23 15.73 |495-1069-1-ND® 2.10 16.09 111.38 |— _ = 
50 | 47000pF | 55 | 5.0 | 25 | 5.0 |— = _— — |495-3341-1-ND@ 2.10 16.09 111.38 | 495-3341-2-ND@t 2,500 79.00/M 
50 | 47000pF | 55 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |495-3352-ND@ 36 2.43 17.16 |495-3353-1-ND® 2.38 18.17 125.78 | 495-3353-2-ND@$ 2,500 89.00/M 
50 | 47000pF | 55 | 5.0 | 25 | 25 |— = _— — |495-3354-1-ND§ 2.38 18.17 125.78 | 495-3354-3-ND@§ 2,500 89.44/M 
50 | 68000pF | 65 | 5.0 | 25 5.0 |= = _ — |495-3399-1-ND® 2.54 19.40 134.33 | 495-3399-2-ND@$ 2,500 96.00/M 
50 | 68000pF | 65 | 5.0 | 25 | 25 |— = od — |495-3411-1-ND® 2.97 22.69 157.05 |— _ =— 
50 AUF 65 | 5.0 | 2.5 | 5.0 |P4923-ND@ 25 1.87 13.33 | 495-1071-1-ND@ 1.93 14.76 102.15 |495-1071-3-ND@ 2,500 68.00/M 
50 ALF 5.5 | 5.0 | 25 | 2.5 |495-3349-ND@ 15 1.02 7.21 |495-3350-1-ND@ 1.11 8.52 58.95 | 495-3350-2-ND@$ 2,500 42.00/M 
50 AUF 65 | 5.0 | 25 | 5.0 |= = _— — |495-3391-1-ND@ 1.93 14.76 102.15 | 495-3391-2-ND@$ 2,500 73.00/M 
50 AUF 65 | 5.0 | 25 5.0 |= = _ — |495-3392-1-ND§ 1.94 14.82 102.60 | 495-3392-2-ND@+§ 2,500 73.00/M 
50 AUF 65 | 5.0 | 25 | 2.5 |495-3406-ND@ 31 2.08 14.66 | 495-3407-1-ND® 1.94 14.82 102.60 | 495-3407-2-ND@$ 2,500 73.00/M 
50 AUF 65 | 50 | 25 | 25 |= = _— — |495-3408-1-ND§ 1.94 14.82 102.60 | 495-3408-2-ND@+§ 2,500 73.00/M 
50 15yF 65 | 5.0 | 25 5.0 |P13014-NDt 31 2.08 14.66 |— _ _ -— |= = = 
50 15yF 65 | 5.0 | 25 | 50 |= = _— — |495-3395-1-ND@ 3.71 28.34 196.20 | 495-3395-2-ND@$ 2,500 140.00/M 
50 ASyF 65 | 50 | 25 | 25 |= = - — |495-3409-1-ND® 3.71 28.34 196.20 |— _ — 
50 .22UF 65° .| 5:0: | 2.5: 5.0 |P4958-ND® 54 3.99 29.33 | 495-1073-1-ND® 4.53 34.68 240.08 | 495-1073-3-ND@ 2,500 160.00/M 
50 .22UF 65 | 50 | 25 | 50 j— = _— — |495-3396-1-ND® 4.53 34.68 240.08 | 495-3396-2-ND@t 2,500 171.00/M 
50 .22UF 65 | 50 | 25 | 25 |= = = — |495-3410-1-ND® 4.53 34.68 240.08 | 495-3410-2-ND@t 2,500 171.00/M 
50 ATIF 6.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 |495-3397-ND@ 32 2.15 15.13 |495-3398-1-ND@ 2.34 17.88 123.75 | 495-3398-3-ND@ 2,500 88.00/M 
50 68yF 90 | 7.5 25 | 5.0 |= — = — |495-3366-1-ND§ 14.14 108.16 748.80 | 495-3366-2-ND@+§ 2,000 499.00/M 
50 82UF 9.0 | 7.5 2.5 | 5.0 |495-3367-ND® 2.72 18.47 130.24 |495-3368-1-ND@ 20.03 153.14 1060.20 | 495-3368-2-ND@$ 2,000 707.00/M 
50 1.0)F 9.0 | 7.5 2.5 | 5.0 |P4962-ND@ 1.42 10.74 81.02 |495-1077-1-ND@ 14.81 113.23 783.90 | 495-1077-3-ND® 2,000 522.60/M 
50 1.0)F 90 | 7.5 25 | 5.0 |= = = — |495-3357-1-ND® 14.86 113.65 786.83 | 495-3357-2-ND@$ 2,000 525.00/M 
50 1.0uF 9.0 | 7.5 2.5 | 5.0 |495-3358-ND@§ 2.33 15.80 111.40 | 495-3359-1-ND@§ 17.13 130.98 906.75 | 495-3359-2-ND@+§ 2,000 605.00/M 
Z5U | 50 1.5yF 9.0 | 7.5 25 5.0 |= - _ — |495-2630-1-ND® 5.32 40.66 281.48 | 495-2630-3-ND® _ 
@ RoHS Compliant + Bulk parts have 30mm lead length Tape andReel § 20% tolerance A 10% tolerance 
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IN fy « | PC Epoxy Coated AC and Switch Mode Ceramic Disc Capacitors “= 


These capacitors are made of a new dielectric compound specially developed for AC or switch mode circuits that can 


generate dielectric heat, which is the limiting factor on other ceramic disc capacitors. 


This series adds the advantages of Class 1 capacitors (low loss factor) with the advantages of Class 2 capacitors (small 
size and lower cost). These capacitors are epoxy coated, flame retardant class UL94V-0. They meet the standards of the 
telecom and data processing industry. They are particularly suited for TV deflection and power supply circuits. 


Specifications: 


¢ Insulation Resistance @ 500V: >10GQ 
* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


Cap. Temp. Tolerance Dimension (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Ammo Pack AVX 
Fig. | VDC | (pF) | Coefficient (%) D Ss it Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 2000 | 270 Y5P +10 7 5 4 478-4292-1-ND = 4.07 24.05 = = — |6LS271KNDCM 
1 2000 | 330 Y5P +10 8 5 4 478-4293-1-ND = 8.91 52.65 478-4293-3-ND 1,500 146.00/M |6LS331KNECM 
2 2000 | 470 Y5P +10 9 75 5 478-4294-ND$ 27 2.52 18.20 = = —  |6LS471KBFCT 
1 2000 | 470 Y5P +10 9 5 5 478-4295-1-ND = 10.78 63.70 478-4295-3-ND 1,500 176.00/M |6LS471KNFCM 
2 2000 | 1000 Y5U +20 8 75 4 478-4283-ND¥ 22 2.07 14.95 = _ — |67S102MBECA 
2 2000 | 1000 Y5P +10 11 7) 5 478-4288-ND¥ 30 2.84 20.48 = — — |6LS102KBHCT 
1 2000 | 1000 Y5P +10 1 5 5 478-4289-1-ND = 11.88 70.20 478-4289-3-ND 1,500 194.00/M |6LS102KNHCM 
2 2000 | 2200 Y5U -20/ +50 9 5 5 478-4284-1-ND = 4.84 28.60 = _ — |67S222SAFCI 
2 2000 | 2200 Y5U -20/ +50 9 5 5 478-4285-1-ND = 9.13 53.95 = = — |67S222SAFCK 
+$ Bulk 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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DiIPGuard® MD Series Leaded Ceramic Capacitors 


ENA TPC Radial Leaded Ceramic Disc Capacitors 


Class 1 Dielectric Features: These ceramic capacitors have a linear temperature coefficient, very low tolerances, low losses, high insulation resistance, 
and are specially suited for tuned circuits, timing and other precision circuits. Specifications: * Insulation Resistance: >10GQ * Operating Temperature 
Range: -30°C ~ 85°C 

SL Dielectric Features: These capacitors have wide temperature characteristics but still offer low loss and linear type temperature coefficients. They 
are specially designed to be a smaller alternative to standard Class 1 capacitors of linear temperature coefficient. Typical application is RF tuning. 
Specifications: * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 

Class 2 Dielectric Features: These ceramic capacitors have a high dielectric constant, which makes possible high capacitance values in reduced 
dimensions. However, temperature coefficient and loss factor are greater than Class 1. Typical applications include decoupling and bypass. 
Specifications: « Insulation Resistance: >10GQ » Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 

Class 3 Dielectric Features: A thin dielectric layer is grown on a disc of conductive ceramic. Very large capacitances can be obtained due to reduced 
thickness of this barrier layer and its inherently high dielectric constant. Due to its small dimensions, they are a less expensive replacement of multilayer 
ceramic or polyester capacitors. Specifications: * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 


Capacitance | Digi-Key Pricing AVX 
Dielectric VDC Capacitance Tolerance Part No. 1 10 100 500 Part No. 
100 10000pF +10% 478-4875-ND 1.49 10.98 78.43 282.33 |MD011C103KAB 
50 10000pF +10% 478-4874-ND 1.32 9.72 69.40 249.84 |MD015C103KAB 
X7R 50 1000pF +10% 478-5057-ND® 1.00 8.69 57.90 265.38 |MD015C102KAB 
50 0HF +10% 478-4873-ND 1.83 13.51 96.50 347.40 |MD015C104KAB 
50 10uF +20% 478-4872-ND 1.49 10.98 78.43 282.33 | MD015C104MAB 
50 .22uF +10% 478-5196-ND® 2.97 21.88 156.25 562.50 | MD025C224KAB 
50 10000pF +20% 478-4871-ND 93 6.88 49.18 177.03 |MD0O15E103MAB 
Z5U 50 10UF +20% 478-4870-ND 1.09 8.06 57.58 207.27 |MD015E104MAB 
50 10UF -20% /+80%  |478-5194-ND® 1.04 7.67 54.78 197.19 |MD015E104ZAB 
50 .22uF +20% 478-5195-ND® 1.59 11.68 83.43 300.33 | MD015E224MAB 
@ RoHS Compliant 


Capaci- 
eee Temp. | Tolerance Dimension (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Ammo Pack AVX 
Fig. | VDC (pF) | Coefficient (%) D s T Part No. 1 10 100 Part No. ty. Pricing Part No. 
Class 1 Dielectric 
1 100 22 NPO +5 5 5 4 478-4204-1-ND _ 2.09 12.35 _ _ — 5AK220JABAI 
1 100 22 NPO +10 5 5 4 478-4205-1-ND = 3.19 18.85 478-4205-3-ND 2,000 52.00/M SAK220KABUJI 
1 100 27 NPO +10 5 5 4 478-4206-1-ND = 3.30 19.50 478-4206-3-ND 2,000 54.00/M S5AK270KABUJI 
2 100 33 NPO +10 5 5 4 478-4207-1-ND _ 4.18 24.70 = = _— 5AK330KOBAM 
1 100 68 NPO +5 8 6 4 478-4208-1-ND = 3.85 22.75 478-4208-2-NDO 2,000 63.00/M SAK680JAEJH 
1 100 120 NPO +10 9 5 5 478-4203-1-ND _— 3.96 23.40 _ — — 5AK121KAFUI 
2 500 120 NPO +10 v4 5 4 478-4209-1-ND _ 4.29 25.35 478-4209-3-ND 2,000 70.00/M 5AQ470KODAM 
SL Dielectric 
2 100 56 SL +10 4 5 3 478-4211-1-ND _ 4.95 29.25 478-4211-3-ND 2,000 81.00/M SKK560KOAAM 
500 330 SL +5 6 5 3 478-4212-1-ND = 5.17 30.55 478-4212-3-ND 2,000 85.00/M 5KQ331JOCAM 
Class 2 Dielectric 
2 100 100 Y5E +10 4 6 3 478-4213-1-ND _ 4.18 24.70 _ _ — 5MK101KOAAM 
2 100 100 YSF +10 4 5 3 478-4216-1-ND _ 2.64 15.60 478-4216-3-ND 2,000 43.00/M 5NK101KOAAM 
1 100 220 Y5P +20 4 5 3 478-4244-1-ND _ 3.19 18.85 478-4244-3-ND 2,000 52.00/M 50K221MAAJI 
2 100 470 Y5P +10 4 5 3 478-4246-1-ND _ 3.19 18.85 478-4246-3-ND 2,000 52.00/M 50K471KOAAM 
1 100 470 Y5P +20 4 5 3 478-4247-1-ND = 3.19 18.85 478-4247-3-ND 2,000 52.00/M 50K471MAAJI 
2 100 470 YSF +10 5 5 4 478-4217-1-ND = 3.19 18.85 478-4217-3-ND 2,000 52.00/M 5NK471KOBAM 
1 100 1000 Y5P +10 5 5 4 478-4241-1-ND _ 3.19 18.85 478-4241-2-NDO 2,500 52.00/M 50K102KABJH 
1 100 1000 Y5P +10 5 5 4 478-4242-1-ND _ 2.64 15.60 478-4242-3-ND 2,000 43.00/M 50K102KABJI 
2 100 1000 Y5P +10 5 5 4 478-4243-1-ND _ 3.30 19.50 478-4243-3-ND 2,000 54.00/M 50K102KOBAM 
2 100 2200 Y5P +10 8 6 4 478-4245-1-ND _ 3.52 20.80 478-4245-3-ND 2,000 58.00/M 50K222KOEAM 
2 100 10000 Y5U -20/+50 fa 5 5 478-4259-1-ND _ 4.84 28.60 = _ — 5SK103SOHAM 
2 100 10000 Z5V -20/+50 5 5 4 478-4268-1-ND _ 3.85 22.75 478-4268-3-ND 2,000 63.00/M 5UK103Z0BAM 
2 500 100 Y5P +10 4 5 3 478-4248-1-ND = 4.18 24.70 478-4248-3-ND 2,000 68.00/M 500101KOAAM 
2 500 100 Y5E +10 4 5 3 478-4214-1-ND _ 3.63 21.45 478-4214-3-ND 2,000 59.00/M 5MQ101KOAAM 
2 500 100 YF +10 4 5 3 478-4218-1-ND = 2.86 16.90 478-4218-3-ND 2,000 47.00/M 5NQ101KOAAM 
2 500 270 YF +10 4 6 3 478-4219-1-ND _ 2.86 16.90 478-4219-3-ND 2,000 47.00/M 5NQ271KOAAM 
2 500 390 Y5E +10 5 5 4 478-4215-1-ND _ 4.18 24.70 478-4215-3-ND 2,000 68.00/M 5MQ391KOBAM 
2 500 390 YSF +10 4 5 3 478-4220-1-ND _ 3.30 19.50 478-4220-3-ND 2,000 54.00/M 5NQ391KOAAM 
2 500 470 YSF +10 5 5 4 478-4221-1-ND _ 2.86 16.90 478-4221-3-ND 2,000 47.00/M 5NQ471KOBAM 
2 500 560 Y5P +10 4 5 3 478-4257-1-ND _ 3.30 19.50 478-4257-3-ND 2,000 54.00/M 500561KOAAM 
2 500 820 YSF +10 6 5 4 478-4222-1-ND _ 3.52 20.80 = _ _— 5NQ821KOCAM 
1 500 1000 Y5P +10 6 5 4 478-4249-1-ND _ 3.96 23.40 478-4249-2-NDO 2,500 65.00/M 50Q102KACAH 
1 500 1000 Y5P +10 6 5 4 478-4250-1-ND _ 3.52 20.80 478-4250-2-NDO 2,500 58.00/M 50Q102KACJA 
2 500 1000 Y5P +10 6 5 4 478-4251-1-ND _ 3.41 20.15 478-4251-3-ND 2,000 56.00/M 50Q102KOCAM 
2 500 1000 Y5U +20 4 5 3 478-4262-1-ND = 3.52 20.80 478-4262-3-ND 2,000 58.00/M 5S0102MOAAM 
2 500 1000 Y5P +20 6 5 4 478-4252-1-ND _ 3.30 19.50 478-4252-3-ND 2,000 54.00/M 50Q102MOCAM 
2 500 1500 Y5P +10 7 5 4 478-4253-1-ND _ 4.84 28.60 478-4253-3-ND 2,000 79.00/M 500152KODAM 
2 500 4700 Y5P +10 af 5 5 478-4256-1-ND _ 6.27 37.05 = _ _ 500472KOHAM 
1 1000 220 YF +10 4 5 3 478-4230-ND$ 20 1.89 13.65 _— _ — 5NR221KAACA 
1 1000 470 YF +10 5 5 4 478-4233-1-ND _ 4.51 26.65 478-4233-2-NDO 2,000 74.00/M 5NR471KABLH 
1 1000 1000 YSF +10 vg 5 4 478-4224-1-ND _ 3.41 20.15 478-4224-2-NDO 2,000 56.00/M 5NR102KADLH 
3 1000 1000 YSF +10 7 5 4 478-4225-1-ND = 3.63 21.45 478-4225-3-ND 1,500 59.00/M 5NR102KNDCM 
3 1000 1000 YSF +10 5 5 4 478-4226-1-ND _ 4.29 25.35 478-4226-3-ND 1,500 70.00/M 5NR102KNDLM 
3 1000 1000 YSF +10 8 5 4 478-4227-ND$ 39 3.69 26.65 = _ — 5NR102KNECA 
1 1000 1800 YSF +10 10 5 5 478-4229-1-ND = 8.47 50.05 478-4229-3-ND 1,500 139.00/M 5NR182KAGAI 
2 1000 | 3300 YSF +10 13 10 6 478-4232-ND$ 42 4.01 28.93 — _ — S5NR332KWJCA 
1 1000 | 10000 Y5R +20 19 10 7 478-4258-ND$ 92 8.69 62.73 — _ _ 5PR103MUMCE 
2 2000 470 YSF +10 8 7.5 4 478-4238-ND$ 20 1.89 13.65 — _ — 5NS471KRECA 
1 2000 1000 YSF +20 9 75 5 478-4235-1-ND = 5.83 34.45 478-4235-3-ND 1,500 95.00/M 5NS102MBFCI 
2 2000 1800 YSF +10 i 7.5 5 478-4236-ND$ 26 2.43 17.55 = = = 5NS182KRHCA 
2 2000 | 2200 YSF +10 13 10 6 478-4237-ND$ 29 2.79 20.15 _— _ _ 5NS222KWJCA 
1 2000 | 4700 Y5U -20/+50 an 75 5 478-4267-ND$ 26 3.74 26.98 = _ — 5SS472SBHCA 
3 2000 | 4700 Y5U +20 1 5 5 478-4266-1-ND _ 8.91 52.65 478-4266-3-ND 1,500 146.00/M 5SS472MNHCM 
2 3000 1000 YSF +10 10 10 6 478-4239-ND$ 22 2.12 15.28 = = _ 5NT102KWGCA 
Class 3 Dielectric 
1 25 O.1pF Y5P +20 13 6 3.5 |478-5193-ND¥ 36 3.38 24.38 — — _ SWF104MEJAA 
1 50 10000 Y5U -20/+80 4 5 3 478-4271-1-ND = 3.52 20.80 478-4271-2-NDO 2,500 58.00/M 5YH103ZAAJA 
1 50 10000 Y5U -20/+80 4 5 3 478-4272-1-ND _ 2.31 13.65 478-4272-3-ND 2,000 38.00/M 5YH103ZAAUI 
1 50 10000 Y5P -20/ +80 6 5 3 478-4270-1-ND _ 3.85 22.75 478-4270-2-NDO 2,500 63.00/M 5WH103ZACJH 
2 50 47000 Y5U -20 / +80 8 6 3 478-4273-1-ND = 4.29 25.35 478-4273-3-ND 2,000 70.00/M 5YH473Z0EAM 
2 50 0.1pF YoV -20/+80 6 5 3 478-4279-1-ND _ 4.51 26.65 478-4279-3-ND 2,000 74.00/M 5ZH104Z0CAM 
2 50 0.1pF Y5V -20/+80 6 5 3 478-4280-1-ND _ 3.52 20.80 = — — 5ZH104ZOCJA 
2 50 0.1pF Y5V -20/+80 6 5 3 478-4281-1-ND _ 3.52 20.80 478-4281-2-NDO 2,500 58.00/M 5ZH104Z0CJL 
2 50 O.1pF YoV -20/+80 6 5 3 478-4282-1-ND = 3.41 20.15 = = = 5ZH104Z0CJM 
(Tape andReel  #Bulk 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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INVA) TPC Safety Ceramic Disc Capacitors 


X Function: Applications where the capacitor failure does not lead 


n Cap. | Tolerance Dimension (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel |ayx 
to the danger of electrical shock. There are 3 subclasses related to | Fig. | (pF) (%) D 3 T  |Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
ee Xi/Y1 = Test Voltage 4kVAC 
Y Function: Applications where the capacitor failure may lead to the 1 ee a 4 . : ie oat ee i at ae = = = Souci 
wane o a tg oe Sane aha nes X1/Y2 — Test Voltage 2.5kVAC 
voltage of the impulses applied before life test. Subclass Y1: Impulses 
up Wak: Subélass Y2: Tpulees up to 5kV; Subclass Y3: Rated for 1000 #20 it 15 4 |A18-4802NDE 78 7A 53.50 |= = — | 620102MBDCA 
250VAC without impulses. 1000 | #20 8 | 75 | 4 |478-4303-ND$ 393.74 26.98 |— - —|620102MBECA 
1 1000 +20 8 75 4 |478-4304-1-ND _ 9.68 57.20 (ee _ — | 620102MBECH 
2200 +20 an 10 5 |478-4308-ND$ 64 6.03 43.55 |— = — |620222MCHCA 
4700 +20 15 7.5 6 | 478-4309-ND$ 89 8.46 61.10 |— = — | 620472MBKCA 
2 1000 +20 8 75 4 |478-4306-1-ND = 11.33 66.95 | 478-4306-2-ND 1,000 | 185.00 |620102MQECS 
1000 +20 8 7.5 4 |478-4307-1-ND — 11.33 66.95 | 478-4307-2-ND 1,000 | 185.00 |620102MQEIS 
3 4700 | -20/+50| 15 10 6 | 478-4310-ND$ 93 8.78 63.38 |— = — |620472SWKCE 
X2/Y3 — Test Voltage 1.5kVAC 
1 4700 | -20/+50| 15 7.5 6 | 478-4313-ND$ 52 4.95 35.75 |= = — | 65N472SBKCT 
3 4700 | -20/+50| 15 7.5 6 |478-4314-ND$ 74 7.02 50.70 |— = — | 65N472SRKCT 


4 Ammo Pack Bulk 


INV) AR Series SkyCap® Automotive Radial Leaded Ceramic Capacitors 


. ; . . Dimensions — Inch (mm) 
The SkyCap series is the industry leading Size Code W Max. H Max. T Max. Ls 
eee coated radial leaded multilayer 15 750 (3.81) 7150 (3.81) 100 (2.54) 700 (2.54) 
: 20 .200 (5.08) .200 (5.08) 125 (3.175) .100 (2.54) 
Case Materials: * Epoxy ¢ Lead Material: 100% a -200 (5.08) -200 (5.08) .125 (3.175) .200 (5.08) 
Tin * Qualified to AEC-Q200 »* Temperature 30 -300 (7.62) -300 (7.62) -150 (3.81) -200 (5.08) 
Range up to 150°C 40 -400 (10.16) | .400 (10.16) .150 (3.81) .200 (5.08) 
Dielec-| Size Cap. Tol. | Digi-Key Pricing AVX Dielec-| Size Cap. Tol. | Digi-Key Pricing AVX 
Fig.| tric |Code| VDC} Cap. (%) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| tric |Code| VDC} Cap. (%) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
cog | 20 | 100 | 1000pF] +10 | 478-5087-ND 51 3.78 — 27.00 |AR201A102K4R 20 | 100 |10000pF] +10 /478-5089-ND A5 3.29 23.50 ] AR201C103K4R 
1 (NPO) 15 | 50 | 100pF +10 | 478-5083-ND 45 3.29 23.50 | AR155A101K4R 20 | 100 |33000pF} +10 |478-5091-ND A5 3.29 23.50 | AR201C333K4R 
15 | 50 | 1000pF | +10 | 478-5084-ND 48 3.57 25.50 | AR155A102K4R 20 | 100 | .10yF +10 | 478-5090-ND 51 3.73 26.63 )AR201C104K4R 
21 | 200 | 10pF +5 |478-5102-ND A4 3.28 — 23.40 |AR212A100J4R 4 | x7R | 40 | 100) 1.0uF +10 | 478-4504-ND 9.02 66.43 474.50 |AR401C105K4R 
21 | 200 | 22pF +5 | 478-5104-ND 4 3.28 23.40 |AR212A220J4R 20 | 50 | 4700pF | +10 | 478-5093-ND 167 12.31 87.93 | AR205C472K4R 
21 | 200 | 33pF +5 | 478-5106-ND 7 4.21 30.05 |AR212A330J4R 20 | 50 | .22uF +10 | 478-5092-ND 111 8.19 58.50 | AR205C224K4R 
21 | 200 | 47pF +5 | 478-5107-ND 57 4.21 30.05 |AR212A470J4R 30 | 50 | .33yF +10 |478-5122-ND 1.84 13.55 96.78 | AR305C334K4R 
21 | 200 | 100pF +5 |478-5103-ND 57 4.21 30.05 |AR212A101J4R 30_| 50 | .47uF +10 |478-4503-ND 2.35 17.29 123.50 | AR305C474K4R 
21 | 200 | 220pF +5 | 478-5105-ND 57 4.21 30.05 |AR212A221J4R 21 | 100 | 1000pF | +10 /478-4499-ND A2 3.08 — 22.00 JAR211C0102K4R 
21 | 100 | 100pF +10 | 478-4495-ND A5 3.29 23.50 |AR211A101K4R 21 | 100 | 4700pF | +10 |478-5101-ND A2 3.08 22.00 )AR2110472K4R 
cog | 21 | 100) 330pF +5 | 478-5099-ND 57 4.21 30.05 |AR211A331J4R 21 | 100 |10000pF} +10 |478-4500-ND A2 3.08 22.00 )AR211C103K4R 
2 (NPO) 21 | 100 | 470pF +5 | 478-5100-ND 57 4.21 30.05 |AR211A471J4R 21 | 100 | .10uF +10 |478-4501-ND 51 3.73 26.63 | AR211C0104K4R 
21 | 100 | 1000pF | +10 | 478-4496-ND 51 3.78 27.00 | AR211A102K4R 2 | X7R |_21 | 50 | 1000pF | +10 |478-5115-ND At 3.05 21.75 |AR215C102K4R 
21 | 50 | 33pF +10 /478-5112-ND 40 2.92 20.88 |AR215A330K4R 21 | 50 |10000pF] +10 /478-5116-ND Al 3.05 21.75 JAR215C103K4R 
21 | 50 | 100pF +10 | 478-5108-ND 45 3.29 23.50 | AR215A101K4R 21 | 50 |47000pF) +10 |478-5118-ND A4 3.28 23.40 | AR215C473K4R 
21 | 50 | 1000pF +5 | 478-5109-ND 63 4.65 33.23 |AR215A102J4R 21 | 50 | 10uF +10 |478-5117-ND 8 3.50 25.00 )AR215C104K4R 
21 | 50 | 1000pF} +10 |478-5110-ND 51 3.78 27.00 |AR215A102K4R 21 | 50 | .22uF +10 |478-4502-ND 1.16 8.58 61.25 |AR215C224K4R 
21 | 50 | 2200pF +5 |478-5111-ND 1.14 8.41 60.10 | AR215A222J4R 20 | 50 | 1000pF | +10 /478-5094-ND 57 4.19 29.90 | AR205F102K4R 
21 | 50 | 4700pF +5 | 478-5113-ND 1.32 9.74 69.58 |AR215A472J4R 20 | 50 |10000pF} +10 |478-5095-ND 57 419 29.90 | AR205F103K4R 
21 | 50 | 8200pF +5 |478-5114-ND 1.39 10.27 73.38 | AR215A822J4R 1 | X8R | 20 | 50 |47000pF} +10 |478-5098-ND 61 3.77 26.90 | AR205F473K4R 
15 | 100] 1000pF | +10 |478-5080-ND 32 2.35 16.78 |AR151C102K4R 20 | 50 | .10uF +10 | 478-5096-ND 56 413 29.50 | AR205F104K4R 
15 | 100 | 4700pF} +10 |478-5082-ND 35 2.57 18.35 |AR151C472K4R 20 | 50 | .33yF +10 |478-5097-ND 60 4.40 31.40 | AR205F334K4R 
15 | 100 |10000pF} +10 |478-5081-ND 38 2.80 20.00 |AR151C103K4R 21 | 50 | 1000pF | +10 /478-4492-ND 50 3.68 26.25 | AR215F102K4R 
1 | x7a | 20 | 100) 1000p) +10 | 478-5088-ND 45 3.29 23.50 | AR201C102K4R 21 | 50 |10000pF} +10 |478-4493-ND 50 3.68 26.25 | AR215F103K4R 
15 | 50 | 1000pF | +10 | 478-5085-ND 31 2.28 16.25 | AR155C102K4R 2 | yer | 21 | 50 22000pF) +10 |478-5119-ND 38 2.77 19.80 | AR215F223K4R 
15 | 50 |10000pF} +10 |478-4497-ND 32 2.35 16.78 |AR155C103K4R 21 | 50 |47000pF) +10 |478-5121-ND 53 3.89 27.75 | AR215F473K4R 
15 | 50 |15000pF} +10 |478-5086-ND 32 2.35 16.78 | AR155C153K4R 21 | 50 | .10uF +10 |478-4494-ND 57 4.20 30.00 | AR215F104K4R 
15 | 50 | .10uF +10 | 478-4498-ND 38 2.80 20.00 | AR155C104K4R 21 | 50 | .33yF +10 [478-5120-ND 50 3.72 26.58 | AR215F334K4R 
SpinGuard® Axial Leaded 0175 (48) 
Ceramic Capacitors 
The SpinGuard series is the industry leading conformally coated axial leaded multilayer capacitor. Applications: * Decoupling ° Filtering 
Dielec- Cap. Dimensions - Inch (mm) |p i-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
tric | VDC | Cap. | Tol. (%) L Max. D Max. Part No. il 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
200 10pF +5 170 (4.32) -100 (2.54) |478-5200-1-ND® 17 1.62 11.70 81.00 |478-5200-2-ND® 7,500 54.00/M_ |SA102A100JAR 
200 15pF +5 -170 (4.32) -100 (2.54) |478-5201-1-ND® .30 2.85 20.57 142.43 |478-5201-2-ND® 7,500 95.00/M_ |SA102A150JAR 
200 22pF +5 -170 (4.32) -100 (2.54) |478-3142-1-ND® 19 1.85 13.33 92.25 |478-3142-2-ND@ 7,500 62.00/M_ | SA102A220JAR 
CoG 200 33pF +5 -170 (4.32) -100 (2.54) |478-5202-1-ND® .30 2.85 20.57 142.43 |478-5202-2-ND® 7,500 95.00/M_ |SA102A330JAR 
(NPO) 200 47pF +5 -170 (4.32) -100 (2.54) |478-5203-1-ND® -30 2.85 20.57 142.43 |478-5203-2-ND® 7,500 95.00/M_| SA102A470JAR 
200 | 100pF +5 -170 (4.32) -100 (2.54) |478-3141-1-ND® 19 1.85 13.33 92.25 |478-3141-2-ND@ 7,500 62.00/M_ |SA102A101JAR 
100 | 220pF +5 -170 (4.32) -100 (2.54) |478-5197-1-ND® 17 1.62 11.70 81.00 |478-5197-2-ND@ 7,500 54.00/M_ | SA101A221JAR 
100 | 470pF +5 -118 (3.00) .090 (2.30) |478-4841-1-ND® 31 2.93 21.13 146.25 |478-4841-2-ND@ 7,500 54.00/M_ | SA101A471JAR 
50__| 1000pF +5 170 (4.32) -100 (2.54) |478-3147-1-ND® .23 2.16 15.60 108.00 | 478-3147-2-ND@ 7,500 72.00/M_| SA105A102JAR 
100 | 1000pF +10 -170 (4.32) -100 (2.54) |478-3143-1-ND® 16 1.53 11.05 76.50 |478-3143-2-ND@ 7,500 51.00/M_ |SA101C102KAR 
100 | 2200pF +10 -170 (4.32) -100 (2.54) |478-5198-1-ND® 28 2.66 19.18 132.75 |478-5198-2-ND® 7,500 89.00/M_ |SA101C222KAR 
100 | 4700pF +10 -118 (3.00) .090 (2.30) |478-4842-1-ND® .28 2.66 19.18 132.75 |478-4842-2-ND® 7,500 47.00/M_ |SA101C472KAR 
100 | 10000pF +10 -170 (4.32) -100 (2.54) |478-3144-1-ND® 16 1.53 11.05 76.50 |478-3144-2-ND@ 7,500 51.00/M_ |SA101C103KAR 
100 | 56000pF +10 .290 (7.37) -150 (3.81) |478-2429-1-ND 31 2.93 21.13 146.25 | 478-2429-2-ND 5,000 98.00/M_| SA301C563KAA 
100 | 56000pF +10 -290 (7.37) -150 (3.81) |478-3145-1-ND® 37 3.51 25.35 175.50 |478-3145-2-ND® 5,000 117.00/M |SA301C563KAR 
100 0UF +10 .290 (7.37) -150 (3.81) |478-3146-1-ND® .39 3.69 26.65 184.50 |478-3146-2-ND® 5,000 123.00/M |SA301C104KAR 
X7R 50 | 10000pF +5 -170 (4.32) -100 (2.54) |478-5204-1-ND® 42 4.01 28.93 200.25 |478-5204-2-ND® 7,500 134.00/M |SA105C103JAR 
50 | 10000pF +10 -170 (4.32) -100 (2.54) |478-3148-1-ND® 16 1.49 10.73 74.25 |478-3148-2-ND@ 7,500 50.00/M_ |SA105C103KAR 
50 | 22000pF +10 -170 (4.32) -100 (2.54) |478-5205-1-ND® 21 2.03 14.63 101.25 |478-5205-2-ND® 7,500 68.00/M_| SA105C223KAR 
50 0UF +10 -170 (4.32) -100 (2.54) |478-3150-1-ND® 17 1.62 11.70 81.00 |478-3150-2-ND® 7,500 54.00/M_ |SA105C104KAR 
50 10pF +10 -170 (4.32) -120 (3.05) |478-3151-1-ND® 19 1.85 13.33 92.25 |478-3151-2-ND® 5,000 62.00/M_ |SA115C104KAR 
50 10pF +10 .260 (6.60) -100 (2.54) |478-2436-1-ND 21 2.03 14.63 101.25 |478-2436-2-ND 5,000 68.00/M_ | SA205C104KAA 
50 10pF +10 .260 (6.60) -100 (2.54) |478-3152-1-ND® 26 2.43 17.55 121.50 |478-3152-2-ND® 5,000 81.00/M_ |SA205C104KAR 
50 10uF +10 -290 (7.37) -150 (3.81) _|478-5207-1-ND® 36 3.38 24.38 168.75 | 478-5207-2-ND® 5,000 113.00/M__| SA305C104KAR 
50 22uF +10 -290 (7.37) -150 (3.81) |478-3153-1-ND® 64 6.08 43.88 303.75 | 478-3153-2-ND® 5,000 203.00/M_|SA305C224KAR 
X5R 10 3.3yF +10 -170 (4.32) -100 (2.54) |478-3974-1-ND 1.02 9.68 69.88 483.75 | 478-3974-2-ND 7,500 323.00/M_|SA10ZD335KAA 
100 | 10000pF +20 -170 (4.32) -100 (2.54) |478-5199-1-ND® 18 1.71 12.35 85.50 |478-5199-2-ND@ 7,500 57.00/M_ |SA101E103MAR 
Z5U 100 10UF +20 -170 (4.32) -120 (3.05) |478-3154-1-ND® 16 1.53 11.05 76.50 |478-3154-2-ND@ 5,000 51.00/M_ |SA111E104MAR 
50 | 10000pF +20 -170 (4.32) -100 (2.54) |478-3155-1-ND® -16 1.53 11.05 76.50 |478-3155-2-ND@ 7,500 51.00/M_| SA105E103MAR 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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SpinGuard® Axial Leaded Ceramic Capacitors (cont) 


Dielec- Cap. Dimensions - Inch (mm) |p i-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
tric VDC Cap. | Tol. (%) L Max. D Max. Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 10UF +20 -170 (4.32) -100 (2.54) |478-3156-1-ND® 16 1.53 11.05 76.50 |478-3156-2-ND® 7,500 51.00/M_ |SA105E104MAR 
50 -10HF | -20/+80 | .170 (4.32) -100 (2.54) |478-3157-1-ND® 16 1.53 11.05 76.50 |478-3157-2-ND@ 7,500 51.00/M_ | SA105E104ZAR 
Z5U 50 .33UF +20 -170 (4.32) -120 (3.05) |478-5206-1-ND® 32 3.02 21.78 150.75 |478-5206-2-ND® 5,000 101.00/M |SA115E334MAR 
50 A7UF +20 .290 (7.37) -150 (3.81) |478-3158-1-ND® 51 4.86 35.10 243.00 |478-3158-2-ND® 5,000 162.00/M |SA305E474MAR 
50 1.0UF +20 .290 (7.37) -150 (3.81) _|478-3159-1-ND® 74 6.98 50.38 348.75 | 478-3159-2-ND® 5,000 233.00/M__|SA305E105MAR 
@ RoHS Compliant 
i Dimensions - Inch (mm 
SkyCap® Radial Leaded Size Code W Max. H Max. Te L.S 
: : 15 7150 (3.81) 7150 (3.81) 100 (2.54) 100 (2.54) 
Ceramic Capacitors 20 .200 (5.08) .200 (5.08) 125 (3.175) 100 (2.54) 
The SkyCap series is the industry leading conformally coated radial leaded at -200 (5.08) -200 (5.08) 125 (3.175) 200 (5.08) 
multilayer capacitor. 30 300 (7.62) 300 (7.62) 150 (3.81) 200 (5.08) 
Applications: * Decoupling ¢ Filtering * Automotive 40 400 (10.16) -400 (10.16) -150 (3.81) -200 (5.08) 
Size Cap. Tol. | Digi-Key Pricing AVX Size Cap. Tol. | Digi-Key Pricing AVX 
Fig.| Dielectric | Code | VDC} Cap. (%) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Dielectric | Code | VDC | Cap. (%) | Part No. iu 10 100 | Part No. 
COG(NPO) | 15 | 200] 10pF +10 | 478-3160-ND@ .20 1.51 10.75 | SR152A100KAR X7R 15 | 50 | 1000pF +10 | 478-5217-ND@ .29 2.75 19.83 | SR155C102KAR 
COG (NPO) | 15 | 200] 15pF +10 | 478-3161-ND@ .20 1.51 10.75 | SR152A150KAR X7R 15 | 50 | 10000pF} +10 | 478-4852-ND@ 19 1.40 9.98 | SR155C103KAR 
COG(NPO) | 15 | 200] 22pF +10 | 478-3162-ND@ .20 1.51 10.75 | SR152A220KAR X7R 20 | 100 | 22000pF} +10 | 478-5220-ND® 40 3.83 27.66 | SR201C223KAR 
COG (NPO) | 15 | 200] 33pF +10 | 478-3163-ND@ 20 1.51 10.75 | SR152A330KAR X7R 20 | 100 | 33000pF| +10 | 478-4856-ND@ 0 2.98 21.28 | SR201C333KAR 
COG(NPO) | 15 | 200| 47pF +10 |478-3164-ND@ 20 1.51 10.75 | SR152A470KAR X7R 20 | 100 | 47000pF | +10 ‘| 478-5221-ND@ 43 4.09 29.54 | SR201C473KAR 
COG(NPO) | 15 | 200] 68pF +10 |478-3165-ND@ .20 1.51 10.75 | SR152A680KAR 1 X7R 20 | 100} .10yF 410 | 478-4855-ND@ 19 1.42 10.13 | SR201C104KAR 
COG(NPO) | 15 | 100] 10pF +5 478-4843-ND® 9 1.37 9.75 | SR151A100JAR X7R 20 | 50 | 68000pF} +10 |478-3186-ND® 21 1.58 11.25 | SR205C683KAR 
COG(NPO) | 15 | 100] 15pF +5 478-4845-ND® 36 2.66 18.98 | SR151A150JAR X7R 20 | 50 | .10uF 410 | 478-3187-ND® 24 1.79 12.75 | SR205C104KAR 
COG(NPO) | 15 | 100] 18pF +5 478-5210-ND® 36 3.42 24.67 | SR151A180JAR X7R 30 | 50 | .47pF 410 | 478-3189-ND@ 1.01 7.46 53.25 | SR3805C474KAR 
COG(NPO) | 15 | 100| 22pF +5 478-4846-ND® 9 1.37 9.75 | SR151A220JAR X7R 30 | 50 | 1.0uF +10 | 478-4657-ND@ 86 5.75 41.40 | SR305C105KAR 
COG (NPO) | 15 | 100] 27pF 45 478-4848-ND® 36 2.66 18.98 | SR151A270JAR X7R 40 | 100 | 1.0yF +10 | 478-4869-ND@ 3.97 29.22 208.73 |SR401C105KAR 
COG(NPO) | 15 | 100] 33pF +5 478-4849-ND® 9 1.37 9.75 | SR151A330JAR X7R 21 | 100 | 1000pF +10 | 478-4861-ND® 16 1.16 8.25 | SR211C102KAR 
COG (NPO) | 15 | 100] 39pF 25 478-5213-ND® AT 1.58 11.38 | SR151A390JAR X7R 21 | 100] 10000pF} +10 | 478-3179-ND® 21 1.54 11.00 | SR211C103KAR 
COG(NPO) | 15 | 100] 47pF +5 478-4850-ND® 36 2.66 18.98 | SR151A470JAR X7R 21 | 100] 15000pF} +10 |478-3180-ND® 21 1.58 11.25 |SR2110153KAR 
COG (NPO) | 15 | 100| 68pF +5 478-5215-ND® 36 3.42 24.67 | SR151AG80JAR X7R 21 | 100 | 22000pF} +10 | 478-3181-ND® 24 1.79 12.75 |SR211C223KAR 
COG (NPO) | 15 | 100] 82pF +5 478-5216-ND® 36 3.42 24.67 | SR151A820JAR X7R 21 | 100 | 33000pF | +10 | 478-3182-ND® 24 1.79 12.75 |SR2110333KAR 
1 | COG(NPO) | 15 | 100} 100pF 45 478-4844-ND@ 23 1.69 12.10 )}SR151A101JAR X7R 21 | 100 | 47000pF} +10 | 478-3183-ND® 24 1.79 12.75 |SR211C473KAR 
COG (NPO) | 15 | 100} 100pF +10 |478-3166-ND@ A7 1.26 9.00 | SR151A101KAR 2 X7R 21 | 100) 68000pF | +10 | 478-3184-ND® 24 1.79 12.75 |SR211C683KAR 
COG (NPO) | 15 | 100} 120pF +5 478-5208-ND® 40 3.83 27.66 | SR151A121JAR X7R 21 | 100} .10yF 410 | 478-3185-ND® 24 1.79 12.75 |SR211C104KAR 
CoG (NPO) | 15 | 100| 150pF +5 |478-5209-ND® 40 3.83 27.66 |SR151A151JAR X7R 21 | 100) 1.0uF #10 |478-4473-ND@ 1.83 13.48 96.25 )SR211C105KAR 
COG (NPO) | 15 | 100} 150pF +10 |478-3167-ND@ AZ 1.26 9.00 | SR151A151KAR X7R 21 50 | 10000pF| +10 | 478-4862-ND@ 15 1.13 8.08 |SR215C103KAR 
COG (NPO) | 15 | 100} 220pF +5 478-4847-ND® 15 1.14 8.13 | SR151A221JAR X7R 21 50 | .10yF +10 /478-3188-ND® 24 1.79 12.75 |SR215C104KAR 
COG (NPO) | 15 | 100} 220pF +10 | 478-3168-ND@ 19 1.37 9.75 | SR151A221KAR X7R 21 50 | .22uF +10) 478-4863-ND@ 39 2.90 20.70 | SR215C224KAR 
COG (NPO) | 15 | 100} 270pF +5 478-5211-ND® 42 3.99 28.80 | SR151A271JAR X7R 21 50 | 1.0yF #20 | 478-4472-ND@ 1.69 12.42 88.70 |SR215C105MAR 
COG (NPO) | 15 | 100 | 330pF 25 478-5212-ND® AT. 1.58 11.38 |SR151A331JAR Z5U 30 | 50] 1.0pF #20 /478-3195-ND@ 59 4.34 31.00 | SR305E105MAR 
COG (NPO) | 15 | 100} 330pF +10 | 478-3169-ND@ 9 1.44 10.25 | SR151A331KAR Z5U 30 | 100) 1.0pF +20 | 478-4868-ND® 99 7.32 52.25 | SR301E105MAR 
COG (NPO) | 15 | 100} 390pF 45 478-5214-ND® AL 3.90 28.15 | SR151A391JAR Z5U 15 | 50 | 10000pF | +20 | 478-4853-ND® 27 2.01 14.38 | SR155E103MAR 
CoG (NPO) | 15 | 100] 470pF | +5 |478-4851-ND@ 19 1.37 9.75 |SR151A471JAR 1 Z5U 15 | 50 | 10uF | #20 |478-5218-ND@ 30 2.85 20.57 |SR155E104MAR 
COG (NPO) | 15 | 100} 470pF +10 | 478-3170-ND@ .20 1.51 10.75 | SR151A471KAR Z5U 20 | 50 | .10pF #20 |478-3192-ND@ 16 1.19 8.50 | SR205E104MAR 
COG (NPO) | 15 | 100 | 680pF +10 |478-3171-ND@ 22 1.61 11.50 | SR151A681KAR Z5U 20 | 50] .22uF #20 | 478-4857-ND® 40 2.94 21.00 | SR205E224MAR 
COG (NPO) | 20 | 100} 1000pF +5 478-4854-ND® 29 2.16 15.43 |$R201A102JAR Z5U 20 | 50 | .47pF #20 | 478-4858-ND@ 36 2.63 18.75 | SR205E474MAR 
COG (NPO) | 20 | 100| 2200pF | +5 |478-5219-ND® | 1.04 9.83 71.01 /SR201A222JAR Z5U 20 | 100| 10uF | +20 | 478-5222-ND@ 383.57 __ 25.81 | SR201E104MAR 
COG (NPO) | 30 | 100 | 10000pF| +5 |478-4867-ND® | 1.26 9.28 _ 66.25 | SR301A103JAR Z5U 21 | 100] 10uF | -20/+80 /478-2474-ND 27° 1.96 14.00 |SR211E104ZAA 
9 | COG (NPO) | 21 [100 | 22pF +5 ‘([478-4860-ND@ 29-2410 15.00 |SR217A220JAR Z5U 21 | 100) 10uF | -20/+80 | 478-3190-ND@ 27 © 1.96 14.00 | SR211E104ZAR 
CoG (NPO) | 21 | 100| 1000pF | +5 |478-4859-ND@ 26 1.95 13.93 |SR211A102JAR Z5U 21 | 100) .22uF | -20/+80 | 478-2475-ND 35 2.56 18.25 |SR211E224ZAA 
X7R 15 | 100] 1000pF +10  |478-3172-ND@ 49 1.44 10.25 | SR151C102KAR Z5U 21 | 100] .22uF | -20/+80 | 478-3191-ND@ 35 2.56 18.25 | SR211E224ZAR 
X7R 15 | 100] 1500pF | +10 |478-3173-ND@ 19 © 1.44 10.25 |SR151C152KAR 2 Z5U 21 | 50 | 10uF | +20 | 478-3193-ND@ 4151.12 8.00 |SR215E104MAR 
X7R 15 | 100] 2200pF | +10 /|478-3174-ND@ 24 179 12.75) SR151C222KAR Z5U 21 | 50] .22uF #20 | 478-4865-ND@ 28 2.04 14.58 |SR215E224MAR 
1 X7R 15 | 100] 3300pF | +10 |478-3175-ND@ 24 1.79 12.75 |SR151C332KAR Z5U 21 | 50) .33uF | #20 |478-3194-ND@ 372.70 19.25 | SR215E334MAR 
X7R 15 | 100| 4700pF | +10 |478-3176-ND@ 27 196 14.00 |SR151C472KAR Z5U 21 | 50 | .47uF #20 | 478-4866-ND® 433.15 22.50 | SR215E474MAR 
X7R 15 [100] 6800pF | +10 |478-3177-ND@ 27 ~—«1.96 14.00 SR151C682KAR Z5U 21 | 50 | 1.0uF #20 | 478-4864-ND@ 523.85 27.53 |SR215E105MAR 
X7R 15 | 100 | 10000pF | +10 |478-3178-ND@ 241.75 _12.50|SR151C103KAR | @ RoHS Compliant 


SE/SK Series SMPS Radial Leaded 
Ceramic Capacitors 


The SE/SK series capacitors from AVX are Dimensions - mm 
conformally coated MEG capacitors:for input Size Code L Max. H Max. LS Nom. LD Nom. 
or output filtering in switch mode power 
supplies. They are specially processed to SE01/SKO1 5.08 5.08 5.08 0.508 
handle high currents and are low enough in SE03/SK03 7.62 7.62 5.08 0.508 
cost for commercial SMPS applications. SE04/SKO4 10.2 102 5.08 0.508 
Specifications: SKO05/SK55/SE05 12.7 12.7 10.2 0.635 
* Operating Temperature: COG and X7R: SK06 224 15.2 20.1 0.813 
-55°C ~ 125°C; Z5U: 10°C ~ 85°C 
¢ Lead Length: 25.4mm minimum Sk59 17.0 137 146 0.635 
Dielec-| Size Cap. Tol. | Digi-Key Price Each AVX Dielec-| Size Cap. Tol. | Digi-Key Price Each AVX 

Fig.| tric Code | VDC Cap. (%) Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| tric Code | VDC Cap. (%) Part No. il 10 100 | Part No. 

1 | X7R [| SKO1 | 500 | 10000pF | +10 | 478-4011-ND 347 2.56 1.83 [SKO17C103KAR X7R_| SKO3 | 200 | .22uF +10 {478-4012-ND 570 4.20 3.00 |SK032C224KAR 
CoG | SKO4 | 500 | 10000pF | +10 /478-4020-ND 1040 7.67 5.48 |SKO47A103KAR X7R_ | SKO3 ) 200 | .56yF #10 |478-4013-ND 5.65 4.17 2.98 | SKO32C564KAR 
x7R | SEO3 | 25 | 6.8uF #10 |478-5607-NDv | 11.59 8.54 6.10 | SEO33C685KAR X7R_ | SKOS | 200 | 1.0uF +10 /478-4024-ND 10.78 = 7.95 5.68 | SKO52C105KAR 
x7r | se04 | 25 | tour | +10 |478-5608-NDOw | 1663 12.25 8.75 |SE043C106KAR oon | es ee] ee) 3} eee $65 4.17 2.98 /SK037C104KAR 

7R_ | SKO3 | 500 | .12uF +10 _|478-4015-ND 5.80 4.27 3.05 | SKO37C124KAR 
X7R | SEOS | 25 | 18uF +10 |478-5609-NDY | 20.90 15.40 11.00 |SE053C186KAR X7R| SKOS | 500 | 22 10 1478-4029-ND 10.78 7.95 5 68-1 SKO57C204KAR 
X7R_| SKO3 | 50 | .10uF #10 [478-5597-NDW | 12.16 8.96 6.40_| SKO35C104KAR x7R | SKO4 | 500 | .27uF +10 | 478-4021-ND 10.40 7.67 5.48 | SKO47C274KAR 
X7R | SKOS | 50 | .10uF #20 |478-4026-ND 10.78 7.95 5.68 | SKO55C104MAR X7R | SKOS | 500 | .47yF +10 |478-4030-ND 10.78 7.95 5.68 |SK057C474KAR 
X7R | SEO1 | 50 | 1.0uF +10 |478-5610-ND¥ | 7.41 5.46 — 3.90 | SE015C105KAR X7R_| SKOS | 500 | .47uF +20 |478-4031-ND 10.78 7.95 _5.68_|SK057C474MAR 

2 | X7R | SKO4 ) 50 | 3.3nF +10 | 478-4019-ND 10.40 7.67 5.48 |SK045C335KAR 3_| X7R_| SK59 | 500 | 1.0uF +10__ | 478-4034-ND 17.91 13.20 __9.43_ | SK597C105KAR 
x7r | Se03) 50 | 4.7uF +10 |478-5611-NDw | 10.45 7.70 5.50 | SEO35C475KAR Z5U | SKO4 | 25 | Our | -20/+80 |478-4018-ND 10.40 7.67 5.48 |SKO43E106ZAR 
x7r | skos | 50 | 5.6uE “10 |478-4027-ND 10.78 795 568 |SKOSSC565KAR Z5U | SKOS | 50 | 10uF | -20/+80 |478-4028-ND 10.78 7.95 5.68 | SKO55E106ZAR 

Z5U | SKO4 | 100 | 4.7yF | -20/+80 |478-4017-ND 10.40 7.67 5.48 | SK041E475ZAR 
X7R | SEO4 | 50 | 10uF 210 /478-5612-NDY | 16.15 11.90 8.50 |SEO45C106KAR 2 | 55y | sxos | 100 | oour | -20, anal 
M +80 |478-4032-ND 2717 20.02 + 14.30 | SKO61E226ZAR 
X7R_ | SKO4 | 100 | 2.7HF #10 | 478-4016-ND 10.40 7.67 5.48 | SKO416275KAR Z5U_| SKO5 | 100 | 6.8uF | -20/+80 |478-4023-ND 10.78 7.95 5.68 | SKO51E685ZAR 
X7R | SEO4 | 100 ) 6.8uF #10 |478-5614-NDY | 20.57 15.16 10.83 | SE041C685KAR Z5U_[ SKO5 | 200 | 4.7uF | -20/+80 [478-4025-ND 10.78 7.95 5.68 |SKO52E475ZAR 
X7R | SEOS | 100] 8.2uF +10 | 478-4010-ND 15.44 11.38 8.13 | SE051C825KAR 3_[ 25U_[SK55 [100 [ 6.8uF | -20/80 [478-4033-ND 10.78 7.95 5.68 [SK551E685ZAR 
X7R_| SEOS | 100 | 10uF +10 [478-5613-NDW | 19.95 14.70 10.50 |SEO51C106KAR | y NEW! 
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INNA 


SV Series 


High Voltage Leaded Ceramic Capacitors 


courant 


High value, low leakage, and small size are difficult parameters to obtain in capacitors for high voltage Dimensions - mm 
systems. AVX’s SV series lead capacitors meet these performance characteristics. These special design Size Code L Max. H Max. S Nom. LD Nom. 
criteria result in significant reduction of partial discharge activity within the dielectric and having, therefore, svoi 6.35 5.59 4.32 0.64 
a major impact on long-term reliability of the product. The SV high voltage radial capacitors are conformally svo2 8.13 TAT 5.59 0.64 
coated with high insulation resistance, high dielectric strength epoxy eliminating the possibility of arc flashover. SV03 9.40 7.62 6.99 0.64 
This series also exhibits low ESR at high frequencies. The same criteria governing the high voltage design Sv04 V4 5.59 7.62 0.64 
carries the added benefits of extremely low ESR in relatively low capacitance and small packages. These Sie ne 2 ee ood 
capacitors are designed and are ideally suited for applications such as snubbers in high frequency power $V07 14.5 127 12.1 0.64 
converters, resonators in SMPS, and high voltage coupling/DC blocking. svos 17.0 15.2 14.6 0.64 
see Svo9 19.6 18.3 AeA 0.64 
Specifications: svi1 31.8 15.2 27.9 0.64 
° Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Svi3 7.62 9.14 5.08 0.51 
* Insulation Resistance: (25°C, at 500V) 100K MQ minimum, or 1000 MQ-yF minimum, whichever is less svi4 10.2 11.7 5.08 0.51 
* Dissipation Factor: COG: 0.15% maximum; X7R: 2.5% maximum SV15 12.7 14.2 10.2 0.64 
Cap. : Cap. = 
Dielec- | Size Capaci- | Tol. | Digi-Key Price Each AVX Dielec- | Size Capaci- | Tol. | Digi-Key Price Each AVX 
tric |Code| VDC | tance | (%) | PartNo. 1 10 100 | Part No. tric |Code| VDC | tance | (%) |PartNo. 1 10 100 | Part No. 
SVO1] 2,000] 33pF | +10 |478-4038-ND 3.71 2.73 1.95 | SV01GA330KAR SV08| 1,000 | .22uF | +10 |478-4050-ND 18.29 13.48 9.63 | SVO8AC224KAR 
Sv02| 3,000] 39pF | +10 |478-4041-ND 4.04 2.98 2.13 |SVO2HA390KAR SVO8} 630 | 1.0uF | +10 |478-5621-ND NEW! 38.48 28.35 20.25 |SVO8CC105KAR 
Sv04 | 2,000 | 150pF | +10 |478-4043-ND 4.89 3.61 2.58 |SVO4GA151KAR SVO9| 1,000 | .47uF | +10 |478-4052-ND 20.05 14.77 10.55 |SVO9AC474KAR 
(hPD) SV04 | 4,000 | 82pF +5 |478-4044-ND 4.89 3.61 258 |SVO4JA820JAR SV09] 1,000] 1.0uF | +10 |478-4051-ND 20.05 14.77 10.55 | SVO9AC105KAR 
svi3| 630 | 4700pF | +5 | 478-5387-ND NEW! 8.41 6.20 4.43 | SV13CA472JAR SVO9} 630 | 1.8uF | +10 |478-5622-ND NEW! 42.18 31.08 22.20 |SVO9CC185KAR 
svi3| 630 ]10000pF] +5 |478-5388-ND NEW! 8.41 6.20 4.43 |SV13CA103JAR SVi1]} 630 | 2.2uF | +10 |478-5623-ND NEW! 100.99 74.41 53.15 |SV11CC225KAR 
svi4| 1,000 |10000pF| +10 |478-4055-ND 10.64 7.84 5.60 |SV14AA103KAR SV13) 630 | 100pF | +5 |478-5382-ND NEW! 841 6.20 4.43 | SVISCCIOTJAR 
svoi|} 630 |10000pF| +10 |478-5619-ND NEW! 779 574 4.10 |SVOICC103KAR SV13) 630 | 220pF | +5 |478-5383-ND NEW! 841 6.20 4.43 | SVI3CC221JAR 
! | i 
svoi| 630 |18000pF| +10 |478-5618-ND NEW! 779 574 4.10 |SVO1CC183KAR itd 7 bee ae a a 7 i ce pea 
pF} x! -5385-| di / ye 
SVO1| 1,000 | 470pF | +10 |478-4037-ND 3.71 2.73 1.95 |SVO1AC471KAR 
svot | 4,000 | too0opF| #10 |478-4085-ND a rs ‘gs | svoiAcioaKAR SV13} 630 | 1000pF | +10 |478-5389-ND NEW! 8.41 6.20 4.43 |SV13CC102KAR 
; + 4035-1 R e dl 
svo1 | 4.000 |10000ne| 20 eeamecein av _ dom.) aunt NGIOSMIAR SV13} 630 | 1500pF | +10 |478-5397-ND NEW! 8.41 6.20 4.43 |SV13CC152KAR 
i + -4036-| i is Hl 
voi D000 | 330 2 10 (aeeeiesonin a7 rr 5 05 | SVD IGESS1 AR X7R_ |SV13} 630 | 2200pF | +5 |478-5386-ND NEW! 8.41 6.20 4.43 |SV13CC222JAR 
, elle : : , SV13} 630 | 2200pF | +10 |478-5390-ND NEW! 8.41 6.20 4.43 |SV13CC222KAR 
SV02 | 1,000 | 4700pF | +10 | 478-4040-ND 4.04 2.98 2.13 | SV02AC472KAR svis| 630 | 3300pF | +10 |478-5399-ND NEW! Bat 6.20 443 |SV13CC332KAR 
SvO3) 630 | 10uF | 210 ec oze NONE 903° 6.65 4.75: / SVORCC104KAR svi3| 630 | 4700pF | #10 |478-5391-ND NEW! B41 6.20 4.43 |SV13CC472KAR 
X7R | SVO3) 630 | .18uF | +10 |478-5625-ND NEW! 9.03 6.65 4.75 |SV03CC184KAR svi3| 630 |10000pF) +10 |478-5392-ND NEW! 8.41 6.20 4.43. |SV13CC103KAR 
SVO08 | 3,000 | 1000pF | +10 | 478-5381-ND NEW! 6.22 4.59 3.28 | SVO3HC102KAR svi3| 630 |15000pF) +10 |478-5396-ND NEW! 841 620 4.43 |SV13CC153KAR 
SV03 | 3,000 | 4700pF | +20 | 478-4042-ND 4.32 3.19 2.28 | SVO3HC472MAR svi3| 630 |22000pF| #10 |478-5393-ND NEW! 841 620 4.43 |SV13CC223KAR 
SV05 | 1,000 | .10uF | +10 /478-4045-ND 613 4.52 3.23 | SVOSAC104KAR $V13| 630 |47000pF) +10 |478-5394-ND NEW! 841 620 4.43 |SV13CC473KAR 
SV05 | 2,500 | 18000pF) +10 | 478-4046-ND 618 4.55 3.25 | SVOSWC183KAR Svi3} 630 | 10uF | +10 |478-5395-ND NEW! 841 6.20 4.43 |SV13CC104KAR 
SV06| 1,000 | .10uF | +10 |478-4047-ND 6.79 5.01 3.58 | SVOBAC104KAR SV13} 630 | .22uF | +10 |478-5398-ND NEW! 8.41 6.20 4.43 |SV13CC224KAR 
SVO6| 630 | .18uF | +10 |478-5620-ND NEW! 14.25 10.50 7.50 | SVO6CC184KAR SV13| 1,000 | 10000pF| +20 )478-4054-ND 10.64 7.84 5.60 |SV13AC103MAR 
SVO7 | 1,000] .10uF | +10 |478-4048-ND 11.50 8.47 6.05 | SVO7AC104KAR SV14} 630 | 3300pF | +10 |478-5400-ND NEW! 15.39 11.34 8.10 |SV14CC332KAR 
SVO7 | 2,000 | 47000pF} +10 | 478-4049-ND 11.50 8.47 6.05 | SVO7GC473KAR SV15 | 2,000 | 33000pF| +10 |478-4056-ND 11.02 8.12 5.80 | SV15GC333KAR 
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NEW! Safety Standard Approved Ceramic 


Disc Capacitors — EMI/RFI Y1-VY1 and Y2-VY2 Series 


Specifications: * Dissipation Factor: 2.5% Maximum ¢ Category Temperature Range: 
-40°C ~ 125°C »* Climatic Category: 40/125/21 according to EN60068-1 * Coating: 
According to UL94V-0; Epoxy resin, isolating, flame retardant * WEEE/RoHS: 
Components in accordance with EU Directive 2002/95/EC »* Insulation Resistance: 
10,000MO Minimum 

Approvals: * Y1-VY1 Series: ENEC VDE (DE1-32019), UL 1414 file E183844 and CSA 
22.2 * Y2-VY2 Series: ENEC-VDE (DE1-30691), UL 1414 file E183844 and CSA 22.2 


Features: * Complying with “EN 132 400” and “IEC 60384-14, 2nd edition, including 
amendment 1.1995” * High reliability * Vertical (in-line) kinked leads 
Applications: * Across-the-line * Line by-pass * Antenna coupling * X1, Y1 according to 
IEC 60384-14.2 for Y1-VY1 Series only 
Rated Voltage: * Y1-VY1 Series: IEC 60384-14.2; (X1): 760VAC, 50Hz; (Y1): 500VAC, 
50Hz; 250VAC, 50/60Hz, UL 1414 and CSA22.2; * Y2-VY2 Series: IEC 60384-14.2; (X1): 
440VAC, 50Hz; (Y2): 300VAC, 50Hz; 


Cap.) Temp. a Cap.) Temp] a 
Capac- | Tol. | erature | Dimensions (mm) | pigi-Key Pricing Vishay Capac- | Tol. | erature | Dimensions (mm) | pigi-Key Pricing Vishay 
itance | (%) | Coefficient | oD max. iF Part No. 10 100 500 | Part No. itance | (%) | Coefficient | oD max. fz Part No. 10 100 500 | Part No. 
Y1-VY1 Series Y2-VY2 Series 
10pF | +10 U2J 8.0 10.0 |BC2362-ND} 1.09 8.53 31.00 | VY1100K31U2JQ63V0 10pF | +10 U2J 75 75 |BC2342-ND) 1.05 = 8.25 30.00) V¥2100K29U2JS63V7 
ispr | 210 | Uad 80 | 100 |pcssa-no| 123 9.63 35.00 |vvitsoKatu2vasavo 15pF | #10 | UJ 75 75 |BC2343-ND| 1.05 8.25 30.00 | vv2150K29U2JS63v7 
2opF | +10 | U2 30 | 10.0 |Bc2364-ND} 1.23 963 35.00 |vv1220K31U2J063V0 22pF | 10 | U2d 75 | 75 (BOAR 61.05 =| 8.26 30,00 | V¥2220K20U2IS63V7 
33pF | +10 |  U2d 75 7.5 |BC2345-ND| 1.05 8.25 30.00 | v2330k29U2JS63v7 
33pF | +10 | YS 8.0 | 10.0 |BC2365-ND| 1.26 9.90 36.00 |vvi330K31Y5sa63Vv0 pe | 
paw ‘lst “es ao | too FMM 408 990  ae0n |vviazoxsivesoaavD 47pF | +10 |  U2J 75 7.5 |BC2346-ND| 1.05 8.25 30.00 | VY2470K29U2JS63V7 
nF | ; E i : : ; Eoeeit 6apF | +10 | 5S 75 75 |BC2347-ND] 1.05 8.25 30.00 | VY2680K29Y5SS63V7 
68pF | #10 |  YS5S 8.0 |) 10.0 |BC2367-ND} 1.26 9.90 36.00 | VY16B0K31YSSQ63V0 | | iogpr | 210 | 5S 75 | 75 |pc2348-ND| 1.05 825 30.00 |vv2t01Ke9yssse3Vv7 
100pF | +10 | 5S 8.0 | 10.0 |BC2368-ND) 1.26 9.90 36.00 |vY1101K31Y5SQ63V0 | | t50pr | a10 | vss 715 75 |pceaao-nn| 41.13 8.86 32.20 | vv21s1K29vsss63v7 
150pF | +10 | 5S 8.0 | 10.0 |BC2369-ND| 1.26 990 36.00 |vv1151K31YSSa63V0 | | 220pF | +10 | 5s 75 75 |BC2350-ND| 1.13 8.86 32.20 | vv2221K29y5SS63V7 
220pF | +10 | Y5S 8.0 | 10.0 |BC2370-ND| 1.26 990 36.00 |vy1221K31YSSa63v0 | | 330pF | +10 | Y5S 75 7.5 |BC2351-ND| 1.13 8.86 32.20 | Y2331K29Y5SS63V7 
330pF | +10 | Y5S 8.0 | 10.0 |BC2371-ND| 1.26 990 36.00 |vy1331K31YsSa63v0 | | 470pF | +10 |  Y5S 75 7.5 |BC2352-ND] 1.13 8.86 32.20 | VY2471K29Y5SS63V7 
470pF | +20 | YSU 8.0 | 10.0 |BC2372-ND| 1.20 9.46 3440 |vy147imaiysua63vo| | 680pF | +20 | YSU 75 75 /BC2353-ND] 1.13 8.86 32.20 | VY2681M29YSUS63V7 
e80pF | 220 | YSU 30 | 100 |pco373-nD| 120 9.48 3440 |vviesimaiysuaeavo| | 1000pF | +20 | YSU 75 7.5 |BC2354-ND| 1.13 8.86 32.20 | vY2102Megy5US63Vv7 
1000pF | +20) YSU 90 | 100 |pces74no| 153 11.99 43.60 |vvttozmasysuaeavo | | '00PF) +20 | YSU eo 75 ema 18 B86 82.20 | WY21S2MSTVEUSERV7 
sapick'laoa || Ele 105 | 100 OMEN 90 128 saan lvvissomerveuceave| | 22000 | #20 | vou 9.0 7.5 |BC2356-ND| 1.20 9.41 34.20 | vv2229M35Y5US63V7 
al ; : : ; ; 3300pF | +20 | YSU 105 | 7.5 |BC2357-ND) 1.36 10.67 38.80 | V2332M41Y5US63V7 
2200pF | +20 | YSU 120 | 100 |BC2376-ND| 292 1826 66.40 |Wv1222M47Y5U063V0| | soogoe | 400 | ysu 410 | 75 (ROMER 498 4460 san. | vvaagemaaysuseav7 
3300pF ) +20 | YSU | 15.0 | 10.0 |BC2877-ND| 3.73 29.34 106.70 |VY1332MS9YSUA63V0 ) | 47oqpF | +20 | Yeu | 125 | 7.5 |BC2359-ND| 1.86 14.60 53.10 |vy2472M4gysus63v7 
3900pF | #20) YSU 15.5 | 10.0 |BC2378-ND | 3.73 29.34 106.70 /VY1392M61Y5SUQ63V0 | | egoopF | +20 | YSU 14.5 75 |BC2360-ND) 2.48 19.50 70.90 | VY2682MS9YSUS63V7 
4700pF | +20 | YSU 16.0 | 10.0 |BC2379-ND] 4.91 38.56 140.20 |vvi472me3ysua63v0| | o.01pF | +20 | YSU 16.0 | 7.5 |BC2361-ND| 248 19.50 70.90 |vY2103M63Y5US63V7 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Ceramic Disc Capacitors =< 399 
Specifications: D 
COG: * Capacitance Temperature Coefficient: 30PPM/°C * Operating Y5P: * Capacitance Temperature Coefficient: +10% »* Operating Temp- Y 
Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Q Factor: C => 30pF: Q= 1000, C < erature Range: -30°C ~ 85°C * Dissipation Factor: 2.5% maximum » In- 
30pF: Q = 400 +20°C * Insulation Resistance: 10,000MO sulation Resistance: 10,000MQ minimum 
Toler- | Dimensions (mm) | Capaci- | Digi-Key Pricing Vishay Toler- | Dimensions (mm) | Capaci- | Digi-Key Pricing Vishay 
ance D $s tance | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. ance D $s tance | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 

Type COG, 100V 10% | 5.00 6.35 | 220pF |1442PH-ND 1.22 9.60 34.90 51.43 |D221K20Y5PH63L6R 
+05) 5.00 6.35 | 10pF |1426PH-ND 2.23 17.52 63.70 93.87 [D100D20COGHE3LER | | 10% | 5.00 6.35 | 330pF |1443PH-ND 1.22 9.60 34.90 51.43 | D331K20Y5PH63L6R 
5% | 5.00 6.35 | 15pF |1427PH-ND 114 8.69 31.60 46.57 | D150J20C0GH63LER 10% | 5.00 6.35 | 470pF |1444PH-ND 1.22 9.60 34.90 51.43 | D471K20Y5PH63L6R 
5% | 5:00 6.35 | 18pF |As28RH-ND 114 8.69 31.60 46.57 /D180J20COGH63L6R 10% | 5.00 6.35 | 1000pF | 1445PH-ND. 1.22 9.60 34.90 51.43 | D102K20Y5PH63L6R 
5% | 5.00 6.85) 22pF 1411 8.69 31.60 46.57 |D220J20C0GHGSLER | | 19% | 6.50 6.35 _| 2200pF | 1446PH-ND 1.22 9.60 34.90 51.43 |D222K25Y5PH63L6R 
at 2a 6s TOF ee 1 ne 78 ne Ee neHBareR 40% | 7.37 6.35 | 3300pF | 1448PH-ND 1.53. 11.99 43.60 64.25 | D332K29Y5PH63L6R 

i ‘ ; P , : : : ‘ 10% | 8.83 6.35 | 4700pF | 1449PH-ND 1.53 11.99 43.60 _64.25 | D472K33Y5PH63L6R 
5% | 6.50 6.35 | S56pF |1433PH-ND 1.89 14.82 53.90 79.43 |D560J25C0GHE3L6R Type VSP, 500V 
5% | 6.50 6.35 | 68pF |1434PH-ND 1.89 14.82 5390 79.43 |D680J25COGH63L6R - 

5% | 737 635 | 100pF |1435PH-ND 359 28.22 102.60 151.20 |101J29coaHeater | | 10% | 6:00 6.35 | 100pF | 1451PH-ND 1.67 15.51 56.40 83.12) DIOTK20YSPLESLER 
5% | 737 635 | 120pF |1436PH-ND 406 3193 11610 17109 |D121133COGHESL6R 10% 5.00 6.35 | 150pF |1452PH-ND 1.97 15.51 56.40 83.12 |D151K20Y5PL63L6R 
5% | 10.01 6.35 | 220pF [1438PH-ND 4.06 31.93 116.10 171.09 |D221J39COGH63L6R 10% | 5.00 6.35 | 220pF | 1453PH-ND 1.97 15.51 56.40 83.12 | D221K20YSPLE3L6R 

Type COG, 500V 10% | 5.00 6.35 | 330pF | 1455PH-ND 1.97 15.51 56.40 83.12 |D331K20Y5PL63L6R 
5% 5.00 6.35 15pF |1439PH-ND 2.39 18.76 68.20 100.50 |D150J20COGL63L6R 10% 5.00 6.35 | 470pF | 1456PH-ND 1.97 15.51 56.40 83.12 | D471K20Y5PL63L6R 
5% 6.50 6.35 22pF | 1440PH-ND 239 18.76 68.20 100.50 |D220J25COGL63L6R 10% 6.50 6.35 | 1000pF | 1457PH-ND 1.97 15.51 56.40 83.12 | D102K25Y5PL63L6R 

Type Y5P, 100V 10% | 9.91 9.52 | 2200pF | 1458PH-ND 1.55 12.18 44.30 65.28 | D222K33Y5PL63LOR 
10% | 5.00 6.35 | 100pF | 1441PH-ND 1229.60 34.90 51.43 [D10TK20VS5PHBSL6R | | 10% | 1753 9.52 | 0.01pF |1460PH-ND 2.37 18.59 67.60 _ 99.57 | D103K69Y5PL63LOR 


Panasonic High Voltage Ceramic Disc Capacitors 


KBP Characteristics Y5P, 1 to 3 kVDC 


Features: * Wide operating temperature: -25° ~ 125°C» Improved in 
“Voltage vs. Temperature Rise” through low-loss ceramic dielectric material 
applied * Flame-retardant insulating coating applied »* Easy mounting 
through Kinked Lead 

Recommended Applications: * Snubber circuit of switching power supply 
¢ Horizontal resonance circuit of TV and CRT display * Inverter type lighting 
apparatus * High voltage pulse and DC circuits 

Specifications: » Chacteri: : KBP ¢ Operating Temperature Range: 


-25° ~ 125°C * Rated Voltage: 1-3 kVDC » Dielectric Withstanding 
Voltage: Rated voltage 1 to 3 kVDC: 200% of rated voltage for 1 to 5 
seconds * Capacitance: Within the specified tolerance when measured at 
1 kHz + 20%, 1 to 5 Vrms, and 20°C ¢Q or Dissipation Factor: Tand = 
0.025 Insulation Resistance: 10,000MO minimum at 500VDC 1 minute 
electrification * Temperature Characteristics: Temperature Coefficient: 
+350 ~ -1000 ppm/°C (Temperature Range: 20° ~ 85°C) * YSP: Maximum 
capacitance change is +10% over temperature range of -25° ~ 85°C 


Kinked Lead 
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Kinked Lead - ROHS Compliant Straight Lead (Not recommended for New Design) 
Capac- | Toler- | Temp. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage itance ance | Char. D Li lz d Part No. 10 100 1,000 Part No. Part No. 10 100 1,000 Part No. 
100pF +10% | Y5P 6.0 4.5 5.00 -6 |P9530-ND 2.20 14.25 62.85 |ECK-A3A101KBP |— 
120pF +10% | Y5P 6.0 4.5 5.00 -6 |P9531-ND 2.20 14.25 62.85 |ECK-A3A121KBP |— 
150pF +10% | Y5P 6.0 4.5 5.00 .6 |P9532-ND 2.20 14.25 62.85 |ECK-A3A151KBP |— 
180pF +10% | Y5P 6.0 4.5 5.00 -6 |P9533-ND 2.20 14.25 62.85 |ECK-A3A181KBP |— 
220pF +10% | Y5P. 6.0 4.5 5.00 .6 | P9534-ND 2.20 14.25 62.85 _|ECK-A3A221KBP_|— 
270pF +10% | Y5P 6.0 4.5 5.00 .6 |P9535-ND 2.20 14.25 62.85 |ECK-A3A271KBP |P4121-ND 2.54 17.88 97.50 ECK-D3A271KBP 
330pF +10% | Y5P 8.0 4.5 5.00 .6 |P9536-ND 2.20 14.25 62.85 |ECK-A3A331KBP |— 
390pF +20% | Y5P 8.0 4.5 5.00 -6 |P9537-ND 2.20 14.25 62.85 |ECK-A3A391KBP |— 
470pF +10% | Y5P 8.0 4.5 5.00 -6 |P9538-ND 2.20 14.25 62.85 |ECK-A3A471KBP |— 
560pF +10% | Y5P. 8.0 4.5 5.00 .6 | P9539-ND 2.51 16.29 71.85 _|ECK-A3A561KBP_|P4125-ND 2.98 21.25 119.00 ECK-D3A561KBP 
680pF +10% | Y5P 8.0 4.5 5.00 -6 |P9540-ND 2.51 16.29 71.85 |ECK-A3A681KBP |— 
1K 820pF +10% | YSP | 10.0 45 5.00 -6 |P9541-ND 2.51 16.29 71.85 |ECK-A3A821KBP |P4127-ND 2.98 21.25 119.00 ECK-D3A821KBP 
1000pF |) +10% | YSP | 10.0 45 5.00 -6 |P9542-ND 2.83 18.33 80.85 |ECK-A3A102KBP |— 
1200pF |) +10% | YSP | 10.0 4.5 5.00 -6 |P9543-ND 2.83 18.33 80.85 |ECK-A3A122KBP |— 
1500pF_ | +10% | YSP | 110 45 5.00 -6 | P9544-ND 2.83 18.33 80.85 |ECK-A3A152KBP_|— 
1800pF | +10% | YSP | 11.0 4.5 5.00 -6 |P9545-ND 3.62 23.43 103.35 |ECK-A3A182KBP |— 
2200pF | +10% | Y5P | 13.0 4.5 5.00 .6 |P9546-ND 3.44 23.07 117.46 |ECK-A3A222KBP |P4199-ND 3.71 26.50 148.40 ECK-D3A222KBP 
2700pF | +10% | YSP | 13.0 4.5 5.00 -6 |P9547-ND 3.44 23.07 117.46 |ECK-A3A272KBP |— 
3300pF | +10% | Y5P | 13.5 4.5 10.00 .65 |P9548-ND 4.73 31.71 161.42 |ECK-A3A332KBP |— 
3900pF_| +10% | Y5P | 15.5 45 10.00 .65 |P9549-ND 4.73 31.71 161.42 | ECK-A3A392KBP_|— 
4700pF | +10% | Y5P | 18.0 4.5 10.00 .65 |P9550-ND 4.69 31.01 186.03 |ECK-A3A472KBP |— 
5600pF | +10% | YSP | 18.0 4.5 10.00 .65 |P9551-ND 5.50 36.38 218.30 |ECK-A3A562KBP |— 
10000pF | +10% | YS5P | 22.0 5.0 10.00 .65 | P9552-ND 9.91 74.30 439.17 | ECK-A3A103KBP__|— 
100pF +10% | Y5P 7.0 5.0 75 65 |P9553-ND 3.32 22.25 113.26 |ECK-A3D101KBP |— 
120pF +10% | Y5P 7.0 5.0 75 65 |P9554-ND 3.32 22.25 113.26 |ECK-A3D121KBP |— 
150pF +10% | Y5P 7.0 5.0 75 65 |P9555-ND 3.32 22.25 113.26 |ECK-A3D151KBP |— 
180pF +10% | Y5P 7.0 5.0 75 65 |P9556-ND 3.32 22.25 113.26 |ECK-A3D181KBP |— 
220pF +10% | Y5P. 7.0 5.0 75 65 __|P9557-ND 3.32 22.25 113.26 | ECK-A3D221KBP_|— 
270pF +10% | Y5P 7.0 5.0 75 65 |P9558-ND 3.32 22.25 113.26 |ECK-A3D271KBP |— 
330pF +10% | Y5P 7.0 5.0 75 65 |P9559-ND 3.32 22.25 113.26 | ECK-A3D331KBP |— 
390pF +10% | Y5P 7.0 5.0 75 65 |P9560-ND 3.32 22.25 113.26 |ECK-A3D391KBP |P4481A-ND 3.78 27.00 151.20 ECK-D3D391KBP. 
470pF +10% | Y5P 75 5.0 75 65 |P9561-ND 3.32 22.25 113.26 |ECK-A3D471KBP |— 
560pF +10% | Y5P. 8.0 5.0 75 65 | P9562-ND 3.32 22.25 113.26 | ECK-A3D561KBP_|— 
2K 680pF +10% | Y5P 9.0 5.0 75 65 |P9563-ND 3.93 26.35 134.12 |ECK-A3D681KBP |— 
820pF +10% | Y5P 9.0 5.0 75 65 |P9564-ND 3.93 26.35 134.12 |ECK-A3D821KBP |P4485A-ND 4.27 30.50 170.80 ECK-D3D821KBP 
1000pF | +10% | Y5P | 10.0 5.0 75 65 |P9565-ND 5.22 35.01 178.22 |ECK-A3D102KBP |— 
1200pF | +10% | YS5P | 10.5 5.0 75 65 |P9566-ND 5.22 35.01 178.22 |ECK-A3D122KBP |— 
1500pF_ | +10% | Y5P_ | 12.0 5.0 75 65 __|P9567-ND 4.94 32.69 196.16 | ECK-A3D152KBP_|— 
1800pF | +10% | YSP | 12.5 5.0 75 65 |P9568-ND 4.94 32.69 196.16 |ECK-A3D182KBP |— 
2200pF | +10% | YSP | 14.0 5.0 10.0 65 |P9569-ND 5.55 36.72 220.32 |ECK-A3D222KBP |— 
2700pF | +10% | YSP | 16.0 5.0 10.0 65 |P9570-ND 5.55 36.72 220.32 |ECK-A3D272KBP |— 
3300pF | +10% | Y5P | 17.0 5.0 10.0 65 |P9571-ND 7.03 46.51 279.05 |ECK-A3D332KBP |— 
3900pF_| +10% | Y5SP | 18.0 5.0 10.0 65 _|P9572-ND 7.03 46.51 279.05 _|ECK-A3D392KBP_|— 
4700pF | +10% | Y5P | 25.0 5.0 10.0 65 |P9573-ND 8.85 66.38 392.35 |ECK-A3D472KBP |— 
S5600pF_ | +10% | Y5P | 25.0 5.0 10.0 65 _|P9574-ND 8.85 66.38 392.35 _|ECK-A3D562KBP_|— 
100pF +10% | Y5P 75 6.0 75 65 |P9575-ND 3.44 23.07 117.46 |ECK-A3F101KBP |— 
120pF +10% | Y5P 75 6.0 75 65 |P9576-ND 3.44 23.07 117.46 |ECK-A3F121KBP |P4497A-ND 3.85 27.50 154.00 ECK-D3F121KBP 
150pF +10% | Y5P 7.5 6.0 75 65 |P9577-ND 3.44 23.07 117.46 |ECK-A3F151KBP |— 
180pF +10% | Y5P 75 6.0 75 65 |P9578-ND 3.44 23.07 117.46 |ECK-A3F181KBP |— 
220pF +10% | Y5P. 7.5 6.0 75 65 _|P9579-ND 3.44 23.07 117.46 | ECK-A3F221KBP_|— 
270pF +10% | Y5P 75 6.0 75 65 |P9580-ND 3.44 23.07 117.46 |ECK-A3F271KBP |P4501A-ND 3.85 27.50 154.00 ECK-D3F271KBP 
330pF +10% | Y5P 8.0 6.0 75 65 |P9581-ND 3.44 23.07 117.46 |ECK-A3F331KBP |P4502A-ND 4.10 29.25 163.80 ECK-D3F331KBP 
390pF +10% | Y5P 9.0 6.0 75 65 |P9582-ND 3.99 26.76 136.22 |ECK-A3F391KBP |— 
3K 470pF +10% | Y5P 9.5 6.0 75 65 |P9583-ND 3.99 26.76 136.22 |ECK-A3F471KBP |— 
560pF +10% | Y5P_| 10.0 6.0 75 65__|P9584-ND 3.99 26.76 136.22 | ECK-A3F561KBP_|— 
680pF +10% | Y5P | 11.0 6.0 75 65 |P9585-ND 4.53 29.99 179.96 |ECK-A3F681KBP |— 
820pF +10% | YSP | 11.0 6.0 75 65 |P9586-ND 4.53 29.99 179.96 |ECK-A3F821KBP |— 
1000pF | +10% | YSP | 12.5 6.0 75 65 |P9587-ND 5.34 35.37 212.22 |ECK-A3F102KBP |— 
1200pF | +10% | YSP | 145 60 10.0 65 |P9588-ND 5.80 38.41 230.45 |ECK-A3F122KBP |— 
1500pF_| +10% | YSP | 145 60 10.0 65__|P9589-ND 5.80 38.41 230.45 | ECK-A3F152KBP_|— 
1800pF | +10% | YSP | 145 60 10.0 65 |P9590-ND 5.80 38.41 230.45 |ECK-A3F182KBP |— 
2200pF | +10% | Y5P | 17.0 6.0 10.0 65 |P9591-ND 7.03 46.51 279.05 |ECK-A3F222KBP |— 
2700pF_| +10% | YSP | 18.5 6.0 10.0 65 __|P9592-ND 7.03 46.51 279.05 _|ECK-A3F272KBP_|— 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Ceramic Disc Capacitors 


Type RS, Class 


1 Safety 


Ceramic disc capacitors, Type RS, are recognized by the following safety regula- 
tions: * UL1414 (125VAC) and CSA (125VAC) 


Specifications: 


Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Rated Applicable Standards Rated Voltage 
Voltage UL, CSA 125VAC 
Dielectric TOC. Voltage 
Withstanding Volt. Vv 2500VAC for 1 
minute 

. Within the tolerance, when measured at 1 kHz, 
Capacitance 5 Vrms maximum and 20°C 
Dissipation B, E: 0.025 maximum V: 0.05 maximum 
Factor when measured at 1 KHz, 5 Vrms maximum and 20°C 


Insulation Resist. 


10000MO minimum at 500VDC, 1 minute 


Class 2, High Dielectric Constant 
Features: * Large capacitance in small size * Minimum coating resin on leads 


Applications: * Coupling and By-pass, where low losses and high stability of 
capacitance are not so important 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Rated Voltage: 
25VDC « Dielectric Withstanding Voltage: 250% of the rated voltage for 1 to 5 
seconds (no damage occurs when the test voltage is applied between terminals) 
© Capacitance: measured at 1kHz +10%, 1 Vrms and 20°C within the specified 
tolerance - standard capacitance tolerance [Z4V]: +80/-20% » Dissipation Factor: 
[Z4V]: D.F. <0.05 Insulation Resistance: C<0.02 pF: >10000MO, C>0.02 pF: CR 
products > 200MQ (measured at the rated voltage and 1 minute electrification) 
© Temperature Characteristics: 

Cap. Change = AC 
C20 
Where C20: Capacitance value in pF at the specified reference temperature of 
20°C. 
ANC: Capacitance drifts in pF from the capacitance value at 20°C over the speci- 
fied temperature range. 


x 100% 


Class 1, Temperature Compensating 


Features: * Wide product range for temperature compensation « Liner tempera- 
ture coefficient of capacitance * High stability of capacitance and close tolerance 
* Low loss at wide range of frequency 
Applications: * Temperature compensation of resonant circuit and filters * Where 
low losses and high stability of capacitance tolerance and high insulation resis- 
tance are required 
Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Rated Voltage: 
50VDC, S500VDC * Dielectric Withstanding Voltage: 300% of the rated voltage for 
1 to 5 seconds (no damage occurs when the test voltage is applied between ter- 
minals) * Capacitance: measured at 1MHz +20%, 5 Vrms. max. and 20°C within 
the specified tolerance - standard capacitance tolerance: +0.25 pF (1 to 5 pF), 
+0.5 pF (1 to 10 pF), +1 pF (10pF), +5% (Over 10 pF NPO), +10% (Over 10 pF 
GP) © Q Factor: Cap. <30 pF: Q2400+20XC (c: Rated capacitance in pF), Cap230 
pF: Q21000 « Insulation Resistance: >10000 MQ (measured at the rated voltage 
and 1 minute electrification) * Temperature Coefficient of Capacitance: Tempera- 
ture Range: -25°C ~ 85°C, Reference Temperature: 
20°C, T.C.= AC 

20 x AT 
Where: C40: Capacitance value in pF at the specified reference temperature of 
20°C. AC: Capacitance drifts in pF from the capacitance value at 20°C. AT: The 
specified temperature range to be measured in °C. 


Temperature eg Gap. henge Temp. Range Maximum Capacitance (pF) Rated temperature Coefficient (ppm/°C) 
Characteristics Vv 430/-80% maximum | 0°C ~ 70°C Temperature capaci Temperature NPO GP 
Characteristics ange Range 1to2 +250 7350 
The Reference Temperature: 20°C Z4V +30/-80% 0°C ~ 70°C 3 +120 to 
4 and above +60 -1000 
Temp Dimensions (mm) Temp Dimensions (mm) 
Volt-|Capaci-| Toler- / Charac-| Dia- | Thick-| Lead | Digi-Key Pricing Panasonic Volt-|Capaci-| Toler- / Charac- | Dia- | Thick- | Lead | Digi-Key Pricing Panasonic 
age | tance ance teristics | meter | ness | Space | Part No. 10 100 1,000 | Part No. age | tance ance teristics | meter | ness | Space | Part No. 10 100 1,000 | Part No. 
RS Safety Type Class 1 Class 1 Temperature Compensating 
125 | 4700pF | +80, -20% Vv A1.5: | 7.0: 7.5 |P4472A-ND| 3.57 25.48 142.69|ECK-DRS472ZV 50 | 1000pF +5% GP 10.5 | 3.5 5.0 |P4036A-ND} 1.83 12.94 70.56] ECC-F1H102J 
Class 2 High Dielectric Constant a 47pF +5% NPO 8.5 3.5 5.0 |P4408A-ND| 3.00 21.18 115.50] ECC-D2H470JC5 
25 |. O47pF | +80%-20% | Z4V 8.5 3.5 6.35 |P4307-ND | 1.34 9.03 46.59)ECK-FIE473ZVE 82pF +5% NPO 13.0 | 3.5 9.5 |P4411-ND | 2.98 21.28 119.17] ECC-D2H820JCE 
o . . 5 — 9 9 9 9 
Multilayer Ceramic Chip Capacitor Arrays DigiDReel” ee ia ea ae 
ECJ-T and ECu-R Series a te | 
Features: * Four capacitors built in type in the miniature size of 0805 and 1206 * Improvement of placement time on mounting machines ¢ Low self-inductance 0.85 > ne terer| sllsaaulleccadlsaeests } 
and excellent frequency characteristics Recommended Applications: ¢ Input/Output circuit computer's mother board - serial, video and parallel ports WS B o 6 0 oO 
Dimensions Cut Tape Tape and Reel 
Size we (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Code Type oc Capacitance A B Tolerance | Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 4,000 Part No. 
50 10pF 2.0 1.25 +1pF P11999CT-ND® 78 5.99 34.44 98.84 155.74 | P11999TR-ND® 110.82/M ECJ-TVC1H100F 
50 22pF 2.0 1.25 +10% P12001CT-ND® 43 3.29 18.94 54.35 85.64 |P12001TR-ND® 60.94/M ECJ-TVC1H220K 
NPO 50 A7pF 2.0 1.25 +10% P12003CT-ND® 43 3.29 18.94 54.35 85.64 |P12003TR-ND® 60.94/M ECJ-TVC1H470K 
50 100pF 2.0 1.25 +10% P12000CT-ND® 43 3.29 18.94 54.35 85.64 /P12000TR-ND® 60.94/M ECJ-TVC1H101K 
50 220pF 2.0 1.25 +10% P12002CT-ND 43 3.29 18.94 54.35 85.64 | P12002TR-ND 60.94/M ECJ-TVC1H221K 
50 470pF 2.0 1.25 +20% P11998CT-ND 3 3.29 18.94 54.35 85.64 |P11998TR-ND 60.94/M ECJ-TVB1H471M 
0805 50 1000pF 2.0 1.25 +20% P11996CT-ND® 43 3.29 18.94 54.35 85.64 |P11996TR-ND® 60.94/M ECJ-TVB1H102M 
X7R 50 2200pF 2.0 1.25 +20% P11997CT-ND® 43 3.29 18.94 54.35 85.64 |P11997TR-ND® 60.94/M ECJ-TVB1H222M 
25 4700pF 2.0 1.25 +20% P11995CT-ND -50 447 27.92 89.34 139.60 | P11995TR-ND 94.93/M ECJ-TVB1E472M 
16 01 pF 2.0 1.25 +20% P11994CT-ND@ 50 3.85 22.11 63.44 99.97 |P11994TR-ND® 71.14/M ECJ-TVB1C103M 
X5R 10 AUF 2.0 1.25 +20% P12977CT-ND® Al 3.63 22.68 72.58 113.40 | P12977TR-ND@ 77.12/M ECJ-TVB1A104M 
6.3 1pF 2.0 1.25 +20% P11985CT-ND@ 58 5.18 32.40 103.68 162.00 |P11985TR-ND@ 110.16/M ECJ-TVB0J105M 
Y5V 16 AUF 2.0 1.25 +80%/-20% |P12004CT-ND@ -50 3.85 22.11 63.44 99.97 | P12004TR-ND® 71.14/M ECJ-TVF1C104Z 
50 10pF 3.2 1.6 +1pF P10580CT-ND® 40 3.52 21.98 70.34 109.90 | P10580TR-ND® 74.74/M ECJ-RVC1H100F 
50 12pF 3.2 1.6 +10% P10581CT-ND 15 6.66 43.72 149.04 238.46 | P10581TR-ND 149.04/M ECJ-RVC1H120K 
50 15pF 3.2 1.6 +10% P10582CT-ND AT 3.63 20.87 59.88 94.35 |P10582TR-ND 67.14/M ECJ-RVC1H150K 
50 18pF 3.2 1.6 +10% P10583CT-ND 5 6.66 43.72 149.04 238.46 | P10583TR-ND 149.04/M ECJ-RVC1H180K 
50 22pF 3.2 1.6 +10% P10584CT-ND® AT 3.63 20.87 59.88 94.35 |P10584TR-ND® 67.14/M ECJ-RVC1H220K 
50 27pF 3.2 1.6 +10% P10585CT-ND® -90 8.05 52.89 180.30 288.48 | P10585TR-ND® 180.30/M ECJ-RVC1H270K 
50 33pF 3.2 1.6 +10% P10586CT-ND® AT 3.63 20.87 59.88 94.35 |P10586TR-ND® 67.14/M ECJ-RVC1H330K 
50 39pF 3.2 1.6 +10% P10587CT-ND 90 8.05 52.89 180.30 288.48 | P10587TR-ND 180.30/M ECJ-RVC1H390K 
50 A7pF 3.2 1.6 +10% P10588CT-ND® AT 3.63 20.87 59.88 94.35 |P10588TR-ND® 67.14/M ECJ-RVC1H470K 
50 56pF 3.2 1.6 +10% P10589CT-ND 92 8.23 54.03 184.20 294.72 | P10589TR-ND 184.20/M ECJ-RVC1HS60K 
NPO 50 68pF 3.2 1.6 +10% P10590CT-ND AT 3.63 20.87 59.88 94.35 | P10590TR-ND 67.14/M ECJ-RVC1H680K 
50 82pF 3.2 1.6 +10% P10591CT-ND 92 8.23 54.03 184.20 294.72 |P10591TR-ND 184.20/M ECJ-RVC1H820K 
50 100pF 3.2 1.6 +10% P10592CT-ND@ AT 3.63 20.87 59.88 94.35 |P10592TR-ND® 67.14/M ECJ-RVC1H101K 
50 120pF 3.2 1.6 +10% P10593CT-ND 94 8.41 55.22 188.25 301.20 | P10593TR-ND 188.25/M ECJ-RVC1H121K 
50 150pF 3.2 1.6 +10% P10594CT-ND AT 3.63 20.87 59.88 94.35 | P10594TR-ND 67.14/M ECJ-RVC1H151K 
50 180pF 3.2 1.6 +10% P10595CT-ND 96 8.58 56.36 192.14 307.42 | P10595TR-ND 192.14/M ECJ-RVC1H181K 
50 220pF 3.2 1.6 +10% P10596CT-ND® AT 3.63 20.87 59.88 94.35 |P10596TR-ND® 67.14/M ECJ-RVC1H221K 
1206 50 270pF 3.2 1.6 +10% P10597CT-ND 96 8.58 56.36 192.14 307.42 |P10597TR-ND 192.14/M ECJ-RVC1H271K 
50 330pF 3.2 1.6 +10% P10598CT-ND 64 5.72 37.59 128.15 205.03 | P10598TR-ND 128.15/M ECJ-RVC1H331K 
50 390pF 3.2 1.6 +10% P10599CT-ND@ 96 8.58 56.36 192.14 307.42 | P10599TR-ND® 192.14/M ECJ-RVC1H391K 
50 470pF 3.2 1.6 +10% P10600CT-ND® 64 5.72 37.59 128.15 205.03 | P10600TR-ND® 128.15/M ECJ-RVC1H471K 
50 330pF 3.2 1.6 420% P10601CT-ND® 74 6.57 43.15 147.09 235.34 | P10601TR-ND® 147.09/M ECJ-RVB1H331M 
50 470pF 3.2 1.6 +20% P10602CT-ND 37 2.85 16.39 47.04 74.13 | P10602TR-ND 52.75/M ECJ-RVB1H471M 
50 680pF 3.2 1.6 +20% P10603CT-ND® 37 2.85 16.39 47.04 74.13 |P10603TR-ND® 52.75/M ECJ-RVB1H681M 
50 1000pF 3.2 1.6 +20% P10604CT-ND® 37 2.85 16.39 47.04 74.13 |P10604TR-ND® §2.75/M ECJ-RVB1H102M 
50 1500pF 3.2 1.6 +20% P10605CT-ND 44 3.88 24.25 77.58 121.23 | P10605TR-ND 82.44/M ECJ-RVB1H152M 
X7R 50 2200pF 3.2 1.6 +20% P10606CT-ND® 37 2.85 16.39 47.04 74.13 | P10606TR-ND® 52.75/M ECJ-RVB1H222M 
50 3300pF 3.2 1.6 +20% P10607CT-ND 40 3.08 17.70 50.79 80.03 |P10607TR-ND 56.95/M ECJ-RVB1H332M 
50 4700pF 3.2 1.6 +20% P10608CT-ND® 40 3.08 17.70 50.79 80.03 |P10608TR-ND® 56.95/M ECJ-RVB1H472M 
50 6800pF 3.2 1.6 +20% P10609CT-ND 40 3.08 17.70 50.79 80.03 | P10609TR-ND 56.95/M ECJ-RVB1H682M 
50 10000pF 3.2 1.6 +20% P10610CT-ND® 40 3.08 17.70 50.79 80.03 | P10610TR-ND® 56.95/M ECJ-RVB1H103M 
16 AUF 3.2 1.6 +20% P11148CT-ND® AT 3.63 20.87 59.88 94.35 |P11148TR-ND® 67.14/M ECJ-RVB1C104M 
X5R 6.3 1pF 3.2 1.6 +20% P12976CT-ND® AG 2.90 14.52 35.26 57.04 |P12976TR-ND® 41.48/M ECJ-RVBOJ105M 
Y5V 25 AUF 3.2 1.6 +80%/-20% |P10611CT-ND@ 37 2.85 16.39 47.04 74.13 |P10611TR-ND® 52.75/M ECJ-RVF1E104Z 
10 1pF 3.2 1.6 +80%/-20% |P11993CT-ND@ AQ 4.39 27.43 87.78 137.15 | P11993TR-ND@ 93.27/M ECJ-RVF1A105Z 
RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 2-Fold Array Type 


Digi@Reel’ 


Features: * 2 Capacitors built in the miniature size of 0504 


i: igi- Cut Tape Pricin igi- ici i 

Specifications: : Operating Famparature Range fy Hi oon ie Type na Cap. | Tol. Rae 1 10 te Soa 1,000 Pane. ee Sra 
Hiscaniinerdod ‘Augligetionse & SUDIIzN9 et poWee subply NPO| 50 | 10pF | =tpF |P12981CT-ND 474.20 26.25 «83.98 131.23 |P12981TR-ND 89.24/M | ECJ-UVCTH100F 
voltage and Noise ftering as Decoupling capacitors for Digital Ic nO} 50 | 22pF | #10pF |P12983CT-ND 47420-2625 «83.98 131.23 | P12983TR-ND 89.24/M | ECJ-UVC1H220K 
rawer eivciit «Bypass capacitors for CPU digital sgt nO} 50 | 47pF | #10pF |P12984CT-ND 47420-2625 «83.98 131.23 | P12984TR-ND 39.24/M | ECJ-UVC1H470K 
NPO | 50 | 100pF | +10% |P12982CT-ND 47-420 26.25 83.98 131.23 | P12982TR-ND 89.24/M_| ECJ-UVC1H101K 
XR | 16 | uF [20% |P12979CT-ND 968605645 192.45 307.92 | PT2O79TR-ND 192.45/M|ECJ-UVBPCTO5MI 
os04 X88 | 16 | tye | 220% |Pit989cT-ND 96 «860 «56.45 192.45 307.92 |— —_|ECJ-UVB1C105M 
XBR P10 [AUF [20% [P11982CT-ND 5487-31-98 109.02 174.43 | PTTGBZTRND TOON |ECJ-UVBTAT04M 
xsR| 10 | 1uF | +20% |P11984CT-ND 95 849 «55.79 190.19 304.30 | P11984TR-ND 490.19/M | EGJ-UVB1A105M 
xsR | 10 | tyr | +20% |P12978CT-ND 83738-4847 165.24 264.38 | P12978TR-ND 465.24/M_|ECJ-UVBPA105M 
XR 6.3 | AF | #20% [P11981CT-ND 68 ~«G.08 «89-92 —-136.08 217.73 | PIT9B1TR-ND 136.08/M | EGJ-UVBOJT 051 
x5R}6.3| 1yF | 220% |P12980CT-ND 68 = 6.08. «3992 136.08 217.73 | P12980TR-ND 136.08/M | ECJ-UVBPJ105M 
xsR | 6.3 | 2.2uF | +20% |P11986CT-ND 57___5.08___31.75 101.60 _ 158.75 | P11986TR-ND 407.95/M_|ECJ-UVBPJ225M 


Ceramic Disc Capacitors High Voltage Rated 1 to 6 kVDC, Temperature Characteristics SL/GP — KGE Type 


Features: * Wide operating temperature range: -25°C ~ 105°C * Low loss at wide frequency range and stable 
against high voltage pulses * Temperature stable (Character SL/GP) * Flame-retardant insulating coating 
applied 

Recommended Applications: ¢ Ballast circuit of LCD backlighting inverter * Snubber circuit of switching 
power supply * Horizontal resonance circuit of TV and CRT display » Inverter type lighting apparatus * High 
voltage pulse and DC circuits 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C « Rated Voltage: 1kVDC, 2kVDC, 
6kVDC »* Dielectric Withstanding Voltage: 200% of the rated voltage for 1 to 5 seconds »* Capacitance: 
Within tolerance, when measured at 1MHz +20%, 1 to 5 Vrms, and 20°C * Q Factor: Capacitance <30pF: 
Q2400+20C (C: Rated Capacitance in pF). Capacitance >30pF: Q21000 at 1 MHz+20%, 1 to 5 Vrms, and 
20°C * Insulation Resistance: 10,000 MQ minimum at 500 VDC and 1 minute electrification * Temperature 
Characteristics: Temperature Coefficient: +350 ~ -1000 ppm/°C over the temperature range of 20°C ~ 85°C 


Kinked Lead - RoHS Compliant Straight Lead (Not recommended for new design) 
Temperature Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage | Capacitance | Tolerance | Characteristics! Diameter Thickness | Lead Space | Part No. 10 100 1,000 | Part No. Part No. 10 100 1,000 | Part No. 
12pF 45% GP 6.0 5.0 5.0 P9593-ND 3.16 21.20 107.94 |ECC-A3A120JGE = |— _ =_ —|-— 
15pF 45% GP 6.0 5.0 5.0 P9594-ND 3.16 21.20 107.94 |ECC-A3A150JGE = |— — _- —|— 
18pF 45% GP 6.0 5.0 5.0 P9595-ND 3.16 21.20 107.94 |ECC-A3A180JGE |— _— _- —|— 
22pF 45% GP 6.0 5.0 5.0 P9596-ND 3.16 21.20 107.94 |ECC-A3A220JGE |— _ _ —|-— 
27pF 45% GP 6.0 5.0 5.0 P9597-ND 3.16 21.20 107.94 |ECC-A3A270JGE__|— _ = -—|- 
33pF +5% GP 6.0 5.0 5.0 P9598-ND 3.16 21.20 107.94 |ECC-A3A330JGE = |— — =— — |— 
39pF 45% GP 6.0 5.0 5.0 P9599-ND 3.16 21.20 107.94 |ECC-A3A390JGE |— _ _ —|— 
A7pF 45% GP 6.0 5.0 5.0 P9614-ND 3.16 21.20 107.94 |ECC-A3A470JGE = |— _ =_ —|-— 
56pF 45% GP 6.0 5.0 5.0 P9615-ND 3.16 21.20 107.94 |ECC-A3A560JGE |— _ =_ =—|— 
1K 68pF +5% GP 6.0 5.0 5.0 P9616-ND 3.16 21.20 107.94 | ECC-A3A680JGE | — _ = -—|— 
82pF 45% GP 6.0 5.0 5.0 P9617-ND 3.16 21.20 107.94 |ECC-A3A820JGE |— _ - —|— 
100pF 45% GP 7.0 5.0 5.0 P9618-ND 3.35 22.50 114.52 |ECC-A3A101JGE 9 |— = = -—|— 
120pF 45% GP 7.0 5.0 5.0 P9619-ND 3.35 22.50 114.52 |ECC-A3A121JGE | P10805-ND 3.20 22.55 123.00 | ECC-D3A121JGE 
150pF 45% GP 8.0 5.0 5.0 P9620-ND 3.35 22.50 114.52 |ECC-A3A151JGE = |— _ = —|— 
180pF 45% GP 8.0 5.0 5.0 P9621-ND 3.35 22.50 114.52 | ECC-A3A181JGE | P10807-ND 3.08 22.00 123.20 |ECC-D3A181JGE 
220pF 45% GP 9.0 5.0 5.0 P9622-ND 3.55 23.82 121.24 |ECC-A3A221JGE 9 |— — _ —|— 
270pF 45% GP 9.0 5.0 5.0 P9623-ND 3.55 23.82 121.24 |ECC-A3A271JGE = |— — - —|— 
330pF 45% GP 11.0 5.0 5.0 P9624-ND 4.26 28.55 145.32 |ECC-A3A331JGE |— _ = —|— 
390pF 45% GP 11.0 5.0 5.0 P9625-ND 4.26 28.55 145.32 |ECC-A3A391JGE 9 |— _ =—|— 
470pF 45% GP. 13.0 5.0 75: P9626-ND 4.97 33.33 169.68 | ECC-A3A471JGE__|— = = =—|- 
12pF +5% GP 7.0 5.5 7S P9627-ND 3.87 25.93 132.02 |ECC-A3D120JGE |— — = — |— 
15pF 45% GP 7.0 §5 7S P9628-ND 3.87 25.93 132.02 |ECC-A3D150JGE | P10814-ND 3.15 22.50 126.00 | ECC-D3D150JGE 
18pF 45% GP 7.0 5.5 75 P9629-ND 3.87 25.93 132.02 |ECC-A3D180JGE | P10815-ND 3.15 22.50 126.00 | ECC-D3D180JGE 
22pF 45% GP 7.0 5.5 75 P9630-ND 3.87 25.93 132.02 |ECC-A3D220JGE |— _ _ =—|— 
27pF 45% GP 7.0 5.5 7S P9631-ND 3.87 25.93 132.02 | ECC-A3D270JGE__|— _- - =—|— 
33pF 45% GP 7.0 6.5 75 P9632-ND 3.87 25.93 132.02 |ECC-A3D330JGE |— _ _- —|— 
39pF 45% GP 7.0 5.5 75 P9633-ND 3.87 25.93 132.02 |ECC-A3D390JGE |— =- _ -—|-— 
2K AT7pF 45% GP 7.0 5.5 75 P9634-ND 3.87 25.93 132.02 |ECC-A3D470JGE |— = _ -—|-— 
56pF 45% GP 7.0 §5 TS P9635-ND 3.87 25.93 132.02 |ECC-A3D560JGE | P10821-ND 3.36 24.00 134.40 | ECC-D3D560JGE 
68pF 45% GP 7.0 5.5 75: P9636-ND 3.87 25.93 132.02 |ECC-A3D680JGE |— = = -—|- 
82pF 45% GP 7.0 5.5 75 P9637-ND 3.87 25.93 132.02 |ECC-A3D820JGE |P10823-ND 3.50 25.00 140.00 | ECC-D3D820JGE 
100pF 45% GP 8.0 5.5 TS: P9638-ND 4.00 26.81 136.50 |ECC-A3D101JGE |— — - —|— 
120pF 45% GP 8.0 5.5 75 P9639-ND 4.00 26.81 136.50 |ECC-A3D121JGE | P10825-ND 3.64 26.00 145.60 |ECC-D3D121JGE 
150pF 45% GP 9.0 5.5 75: P9640-ND 4.64 31.13 158.48 |ECC-A3D151JGE |— = = -—|-— 
180pF 45% GP. 10.0 55 75 P9641-ND 471 31.14 186.84 |ECC-A3D181JGE | P10827-ND 3.85 27.50 154.00 | ECC-D3D181JGE 
220pF +5% GP 10.0 §5 75 P9642-ND 471 31.14 186.84 |ECC-A3D221JGE__|— = = ed 
12pF 45% GP 7.0 6.0 75 P9643-ND 3.94 26.40 134.40 |ECC-A3F120JGE |— _ _ —|— 
15pF 45% GP 7.0 6.0 75 P9644-ND 3.94 26.40 134.40 |ECC-A3F150JGE | P10830-ND 4.06 29.00 162.40 | ECC-D3F150JGE 
18pF 45% GP 7.0 6.0 75 P9645-ND 3.94 26.40 134.40 |ECC-A3F180JGE |— _ _ -—|-— 
22pF 45% GP 7.0 6.0 75 P9646-ND 3.94 26.40 134.40 |ECC-A3F220JGE |— — - —|— 
27pF +5% GP. 7.0 6.0 7.5 P9647-ND 3.94 26.40 134.40 |ECC-A3F270JGE | — = = -—|/— 
33pF 45% GP 7.0 6.0 75 P9648-ND 3.94 26.40 134.40 |ECC-A3F330JGE |— = = =—|— 
3K 39pF 45% GP 7.0 6.0 7S P9649-ND 3.94 26.40 134.40 |ECC-A3F390JGE |— _ _ —|— 
A7pF 45% GP 7.0 6.0 7S P9650-ND 3.94 26.40 134.40 |ECC-A3F470JGE | P10836-ND 4.20 30.00 168.00 | ECC-D3F470JGE 
56pF 45% GP 8.0 6.0 75 P9651-ND 3.94 26.40 134.40 |ECC-A3F560JGE | P10837-ND 4.34 31.00 173.60 | ECC-D3F560JGE 
68pF 45% GP. 8.0 6.0 75 P9652-ND 3.94 26.40 134.40 | ECC-A3F680JGE | — = = -—|- 
82pF +5% GP 9.0 6.0 75 P9653-ND 4.90 32.86 167.30 |ECC-A3F820JGE |— — = —|— 
100pF 45% GP 10.0 6.0 75 P9654-ND 4.90 32.86 167.30 |ECC-A3F101JGE |— _ _- —|— 
120pF 45% GP 10.0 6.0 75 P9655-ND 4.90 32.86 167.30 |ECC-A3F121JGE |— _ _ -—|— 
150pF 45% GP. 11.0 6.0 5 P9656-ND 4.92 32.56 195.35 | ECC-A3F151JGE —|— = = -—|-— 
10pF +0.5pF GP 7.0 6.0 75 P12181-ND 5.40 35.75 214.52 |ECC-A3J100DGE =|— — = — |— 
12pF +5 GP 7.0 6.0 75 P12182-ND 5.40 35.75 214.52 |ECC-A3J120JGE 9 |— _ _ —|— 
15pF +5 GP 7.0 6.0 75 P12183-ND 5.40 35.75 214.52 |ECC-A3J150JGE 9 |— _ _ —|-— 
18pF +5 GP 7.0 6.0 75 P12184-ND 5.40 35.75 214.52 |ECC-A3J180JGE 9 |— _ _ —|-— 
22pF +5 GP. 7.0 6.0 75 P12185-ND 5.40 35.75 214.52 | ECC-A3J220JGE__ | — _ = -—|— 
6K 27pF +5 GP 8.0 6.0 75 P12186-ND 6.36 42.12 252.72 |ECC-A3J270JGE 9 |— = = =—|— 
33pF +5 GP 8.0 6.0 75 P12187-ND 6.36 42.12 252.72 |ECC-A3J330JGE 9 |— - _— —|-— 
39pF +5 GP 8.5 6.0 7S P12188-ND 6.36 42.12 252.72 |ECC-A3J390JGE 9 |— — _ —|— 
47pF +5 GP 9.0 6.0 7S P12189-ND 6.74 44.57 267.44 |ECC-A3J470JGE 9 |— _ _ —|— 
100pF +5 GP 12.5 6.0 7.5 P12190-ND 10.33 77.49 458.05 |ECC-A3J101JGE  |— = = =| 
150pF +5 GP 15.0 6.0 75 P12191-ND 10.85 81.36 480.93 |ECC-A3J151JGE_[— _ = =—|[— 


HD Series High Voltage Ceramic Disc Capacitors — Y5P Type 


Features: * Improved “Voltage vs. Temperature Rise” Characteristics: * High reliability using zinc-copper electrode 
Application: * Horizontal resonance circuit of TV and CRT display Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 
125°C Dielectric Withstanding Voltage: 200% of rated voltage for 1 to 5 seconds * Capacitance: Measured at 1kHz +20%, 


1 to 5 Vrms and 20°C within the specified tolerance (+10%) » Tangent of loss angle: Measured at 1kHz +20%, 1 to 5 Vrms 
and 20°C at 1.5% or less ¢ Insulation Resistance: 500 + 50VDC and 1 minute electrification at 10,000MOQ or more * Temp- 
erature Characteristics: YSP + 10% (temperature range: -20°C ~ 85°C) 


@D max. 5.0 max. Voltage Capacitance Tolerance Temperature Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Panasonic 
a (kdc) (pF) (%) Characteristics oD Part No. 10 100 1,000 Part No. 
100 +10 Y5P 7.0 P12175-ND® 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD101KB 
150 +10 Y5P 7.0 P12176-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD151KB 
2 220 +10 Y5P. 7.0 P12177-ND® 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD221KB 
330 +10 Y5P 7.0 P12178-ND® 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD331KB 
470 +10 Y5P 9.0 P12179-ND® 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD471KB 
680 +10 Y5P. 10.0 P12180-ND® 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD681KB 
@ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1832 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


a Capac-| Capac. | Temp. | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel _| Panasonic 
anasonic Voltage | itance | Tol. % | Char. | Part No. Al 10 100 | Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
Fig. 1 
1 1 390pF | +10 B/Y5P | PCC2099CT-ND 1.27 90 .68 | PCC2099TR-ND 2,000 | 389.00/M | ECK-T3A391KB 
High Voltage Ceramic 106 | a7opr | st0_| BSP |PcC2t00cT-ND® | 127 90 68 |PCC2100TR-ND® | 2.000 | 389.00/M |ECK-T3A471KB 
. 68pF +5 SL/GP |PCC2091CT-ND 1.27 90 .68 | PCC2091TR-ND 2,000 | 383.00/M | ECC-T3D680JG 
Capacitors (SM D) 100pF | 210 | BivsP |PccaogacT-ND® | 127 90 68 |PCC2092TR-ND@ | 2.000 | 389.00/M |ECK-T3D101KB 
120pF ) +10 B/Y5P | PCC2093CT-ND 1.27 90 .68 | PCC2093TR-ND 2,000 | 389.00/M | ECK-T3D121kKB 
FEATURES: oKVOC 150pF ) +10 B/Y5P | PCC2094CT-ND® 1.27 90 .68 | PCC2094TR-ND® 2,000 | 389.00/M | ECK-T3D151KB 
* Resin molded type for reflow solderings High reliability through disc capacitor element 180pF | +10 B/Y5P_|PCC2095CT-ND 1.27 90 -68 |PCC2095TR-ND® 2,000 | 389.00/M | ECK-T3D181KB 
molded construction » Excellent “Voltage vs. Temperature Rise” through low loss ceramic 220pF | +10 B/Y5P | PCC2096CT-ND® 1.27 90 .68 | PCC2096TR-ND® 2,000 | 389.00/M | ECK-T3D221KB 
dielectric * Temperature stable (SL/GP) and (B/Y5P) 270pF | +10 B/Y5P |PCC2097CT-ND® 1.27 90 .68 | PCC2097TR-ND® 2,000 | 389.00/M | ECK-T3D271KB 
330pF | +10 B/Y5P_|PCC2098CT-ND® 1.27 90 68 |PCC2098TR-ND® 2,000 | 389.00/M | ECK-T3D331KB 
SPECIFICATIONS: ss . ; ; ; Tope | +5 | SL/GP |PCC1O0JCT-ND® | 1.40 99.75 |PCCIOQJTR-ND® | 2,000 | 428.00/M |ECC-T3F100JG 
Operating: Temperature Range: =2a°G --) 055G\_* Insulation. Resistance: 10,000M 12pF | 5 | SLIGP |PCC120JCT-ND | 1.40 99 75 |PCC120JTR-ND@ | 2,000 | 428.00/M |ECC-T3F120G 
minimum at 500VDC and 1 minute electrification * Q or Dissipation Factor (tan 5): SL/GP 15pF 45 SL/GP | PCC150JCT-ND 1.40 99 75 |PCC150JTR-ND 2,000 | 428.00/M |ECC-T3F150JG 
Temperature Characteristics: C < 30pF: Q 2 400+20 C (C:cap.pF), C 2 30pF: Q 2 1000 at 18pF | +5 | SLGP |PCC180JCT-ND 1.40 99 75 |PCC180JTR-ND 2,000 | 428.00/M | ECC-T3F180G 
IMHz, 1-5Vrms and 20°C B/YSP Temperature Characteristics: D.F. (tan 8) <0.025 at 1KH2, |... | 2apF | 25 | SLGP |PCC220JCT-ND 140.99 _.75 | PCC220JTR-ND 2,000 | 428.00/M |ECC-T3F220J6 
1-5Vrms and 20°C * Temperature Characteristics: SL/GP Temperature Coefficient: 350 27pF | 5 | SL/GP |PCC270JCT-ND® | 1.40 99.75 |PCC270JTR-ND® | 2,000 | 428.00/M |ECC-13F270JG 
~ -1000ppm/°C B/YS5P Maximum Capacitance Change: AC/C<+10% (Temperature Range: 33pF | +5 | SL/GP )PCC330JCT-ND 1.40 99 — .75 |PCC330JTR-ND 2,000 | 428.00/M | ECC-T3F330JG 
-25°C ~ 85°C) * Capacitance: SL/GP Temperature Characteristics: 1MHz, 1-5Vrms and 20°C 39pF +5 SL/GP |PCC390JCT-ND 1.40 99 .75 | PCC390JTR-ND 2,000 | 428.00/M |ECC-T3F390JG 
B/Y5P Temperature Characteristics: 1KHz, 1-5Vrms and 20°C * Dielectric Withstanding Volt- A7pF +5 SL/GP |PCC470JCT-ND® 1.40 .99 .75 |PCC470JTR-ND® 2,000 | 428.00/M | ECC-T3F470JG 
age: SL/GP Temperature Characteristics, (Voltage 4kVDC): 150% of the rated voltage for 1-5 56pF +5 SL/GP_|PCC560JCT-ND 1.40 99 -75 | PCC560JTR-ND 2,000 | 428.00/M_|ECC-T3F560JG 
seconds SL/GP Temperature Characteristics, (Voltage 2-3KVDC): 200% of the rated voltage 10pF +5 SL/GP |PCC2082CT-ND 1.44 1.08 -81 | PCC2082TR-ND 2,000 | 467.00/M |ECC-T3G100JG 
for 1-5 seconds. B/Y5P Temperature Char- 12pF +5 SL/GP |PCC2083CT-ND 1.44 1.08 .81 | PCC2083TR-ND 2,000 | 467.00/M | ECC-T3G120JG 
acteristics: 200% of the rated voltage for Molded Resin 15pF +5 SL/GP |PCC2084CT-ND® 144 1.08 -81 | PCC2084TR-ND® 2,000 | 467.00/M | ECC-T3G150JG 
4-5 seconds 18pF | +5 | SL/GP |PCC2085CT-ND® | 1.44 1.08 81 |PCC2085TR-ND® | 2,000 | 467.00/M | ECC-T3G180JG 
AKVDC | 22pF +5 SL/GP_|PCC2086CT-ND@ 1.44 1.08 -81 | PCC2086TR-ND® 2,000 | 467.00/M | ECC-T3G220JG 
RECOMMENDED APPLICATIONS: 27pF | +5 | SL/GP |PCC2087CT-ND 1.44 1.08 81 /PCC2087TR-ND 2,000 | 467.00/M |ECC-T3G270JG 
* Output circuit of LCD backlighting inverter Ceramic 33pF | +5 | SL/GP |PCC2088CT-ND 1.44 1.08 — .81 |PCC2088TR-ND 2,000 | 467.00/M | ECC-T3G330JG 
* Snubber circuit of switching power supply Element 39pF | +5 | SL/GP |PCC2089CT-ND 1.44 1.08 81 | PCC2089TR-ND 2,000 | 467.00/M | ECC-T3G390JG 
* High voltage circuit A7pF +5 SL/GP_|PCC2090CT-ND 1.44 1.08 -81 | PCC2090TR-ND 2,000 | 467.00/M_ | ECC-T3G470JG 
Fig. 2 — RoHS Compliant 
10pF +0.5 SL/GP |PCC2368CT-ND 1.40 .99 .75 |PCC2368TR-ND 3,000 | 428.00/M | ECC-T3F100DG2 
12pF +5 SL/GP |PCC2369CT-ND 1.40 .99 .75 | PCC2369TR-ND 3,000 | 428.00/M | ECC-T3F120JG2 
15pF +5 SL/GP |PCC2370CT-ND 1.40 99 .75 |PCC2370TR-ND 3,000 | 428.00/M | ECC-T3F150JG2 
3kVDC | 18pF +5 SL/GP |PCC2371CT-ND 1.40 .99 .75 |PCC2371TR-ND 3,000 | 428.00/M | ECC-T3F180JG2 
22pF +5 SL/GP_|PCC2372CT-ND 1.40 99 .75 |PCC2372TR-ND 3,000 | 428.00/M_| ECC-T3F220JG2 
27pF +5 SL/GP |PCC2373CT-ND 1.40 .99 .75 |PCC2373TR-ND 3,000 | 428.00/M | ECC-T3F270JG2 
33pF +5 SL/GP_|PCC2374CT-ND 1.40 99 .75 |PCC2374TR-ND 3,000 | 428.00/M | ECC-T3F330JG2 
10pF +0.5 SL/GP |PCC2375CT-ND 1.40 99 .75 |PCC2375TR-ND 3,000 | 428.00/M | ECC-T3G100DG2 
12pF +5 SL/GP |PCC2376CT-ND 1.40 99 .75 |PCC2376TR-ND 3,000 | 428.00/M | ECC-T3G120JG2 
4KVDC 15pF +5 SL/GP |PCC2377CT-ND 1.40 99 .75 |PCC2377TR-ND 3,000 | 428.00/M | ECC-T3G150JG2 
18pF +5 SL/GP |PCC2378CT-ND 1.40 .99 .75 |PCC2378TR-ND 3,000 | 428.00/M | ECC-T3G180JG2 
22pF +5 SL/GP_|PCC2379CT-ND 1.40 99 -75 |PCC2379TR-ND 3,000 | 428.00/M | ECC-T3G220JG2 
27pF +0 SL/GP_|PCC2380CT-ND 1.40 99 -75 [PCC2380TR-ND 3,000 | 428.00/M | ECC-T3G270JG2 
@ RoHS Compliant 
H H Hy ® 
Ceramic Capacitors for Safety Regulations — Type BC (SMD) Digi@Reel 
FEATURES: ¢ Resin molded type for reflow soldering surface Molded Resin Cut Tape Tape and Reel 
mountings * High reliability through disc capacitor element 4 ain i en (Oent . 
molded construction Related by IEC 384-14 sub-class Y2/X1 >~. Electrode Volt Fapatl: ae hg pial Key 1 ee 400 Dial Key Eecing Fanason 
and Japan Domestic Safety Regulations * One standard size Ze} GUE) lb [es Lh ELLs 2 CLL 
cover wide capacitance range for 1000pF to 4700pF Ceramic ——F Fig. 1 - J-Lead 
APPLICATIONS: * On-board type power module * DC-DC Con- Element ~~ 1000pF ] +20% | € |P10739CT-ND@ | 143 1.13 1.02 |P10739TR-ND@ 816.00/M | ECK-TBC102ME 
verter * FAX Modulator-Demodulator 1500pF | +20% | € |P10740CT-ND 143. 143 1.02 |P10740TR-ND 816.00/M | ECK-TBC152ME 
250VAC | 2200pF | +20% E  |P10741CT-ND® 143 113 1.02 |P10741TR-ND® 816.00/M | ECK-TBC222ME 
EY 3300pF | +20% F | P10742CT-ND 143 113 1.02 | P10742TR-ND 816.00/M | ECK-TBC332MF 
L eine av A700pF | 20% F  |P10743CT-ND@ 143 113 1.02 |P10743TR-ND@ 816.00/M | ECK-TBC472MF 
>| 3 Fig. 2 - Gull-Wing 
a 250VAC 1500pF | +20% E  |P10745CT-ND 1.19 94 .86 | P10745TR-ND 681.80/M | ECK-TBC152MEM 
ae 3300pF | +20% F  |P10747CT-ND 1.19 94 86 |= — _ |ECK-TBC332MFM 


Ceramic Capacitors for Safety Regulations — Type FC (Sub-Class Y2) (SMD) 


FEATURES: « Safety Capacitor for reflow soldering 
Process »* Approved by SEMKO (IEC60384-14/ 
EN132400 Sub-class Y2) and UL/CSA (Line-by-pass 
Capacitors) * High reliability through disc capacitor 
element with resin molded construction 


RECOMMENDED APPLICATIONS: * DC-DC Converter, 
Power module * MODEM, xDSL » Application EX. 
(MODEM) RATINGS: « Dimensions: 5.7L x 4.5W X 
2.3T (mm) * Operating Temperature Range: -25°C ~ 
100°C + Voltage Proof: 1500VAC, 1 minute 


Molded Resin 
.. Electro 


Element 


de 


Temp. Capacitance Temperature 
Char. Change Range 
SL +350 ~ -1000ppm/°C | +20°C ~ +85°C 
B +10% Maximum -20°C ~ +85°C 
E +20, -55% Maximum | -20°C ~ +85°C 
F +30, -80% Maximum | -20°C ~ +85°C 
The reference temperature: 20°C 


Ceramic Disc Capacitors — Type GL 


FEATURES: = Temperature Characteristics 6 
* Rated: 250VAC = pod ae 
*CSA rating: 125VAC a s 
S — =B— 
APPLICATIONS: 6.20 E ° 
¢ Antenna coupling 8 ms 7 t 
* Line-bypass and Across-the-line g “80 = 
* Switching surge killer, etc. gS F 
ta 20 0 20 40 60 80 dele i 


UL 1414 © CSA C22.2 Approved 


Temperature (°C) 


7.5 max 


@ RoHS Compliant 


Digi@Reel° 


. Tape and Reel 
Capaci-| Cap. | Temp. | Digi-Key Cut Tape Price Each —_—| Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage | tance Tol. | Char. | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
5pF | +0.5pF | SL |P11424CT-ND 1.39 1.10 1.00 | P11424TR-ND 796.00/M | ECC-TFCO50DG 
1OpF | +0.5pF] SL | P11425CT-ND 1.39 1.10 1.00 | P11425TR-ND 796.00/M | ECC-TFC100DG 
22pF +5% SL |P11426CT-ND 1.39 1.10 1.00 | P11426TR-ND 796.00/M | ECC-TFC220JG 
A7pF | +10% B |P11427CT-ND@ | 1.43 1.13 1.02 | P11427TR-ND® 816.00/M | ECK-TFC470KB 
100pF | +10% B | P11428CT-ND 1.43 1.13 1.02 | P11428TR-ND 816.00/M | ECK-TFC101KB 
250VAC 150pF | +10% B |P11429CT-ND 1.43 1.13 1.02 | P11429TR-ND 816.00/M | ECK-TFC151KB 
220pF | +10% B |P11430CT-ND® | 1.43 1.13 1.02 | P11430TR-ND@ 816.00/M | ECK-TFC221KB 
330pF | +10% B |P11431CT-ND 1.43 1.13 1.02 | P11431TR-ND 816.00/M | ECK-TFC331KB 
470pF | +10% B |P11432CT-ND® | 1.43 1.13 1.02 | P11432TR-ND@ 816.00/M | ECK-TFC471KB 
1000pF | +20% E  |P11434CT-ND@ | 1.43 1.13 1.02 | P11434TR-ND® 816.00/M | ECK-TFC102ME 
1500pF | +20% F  |P11435CT-ND@ | 1.43 1.13 1.02 | P11435TR-ND® 816.00/M | ECK-TFC152MF 
2200pF | +20% F  |P11436CT-ND@ | 1.43 1.13 1.02 | P11436TR-ND® 816.00/M | ECK-TFC222MF 
@ RoHS Compliant 
Capaci- | Toler- | Temp. Dimensions-mm__| Digi-Key Price Each Panasonic 
Voltage | tance ance Char. D F | Part No. Hf 10 100 1,000 | Part No. 
100pF +20% B 8.0 5.5 7.5 |P4484-ND 61 6 33 19 | ECK-DGL101MB 
be 150pF +20% B 8.0 5.5 7.5 |P4485-ND 61 6 33 19 | ECK-DGL150MB 
5 
680pF +20% B 9.0 5.5 7.5 |P4489-ND 65 A8 34 .20 | ECK-DGL681MB 
1000pF | +20% E 9.0 5.5 7.5 |P4490-ND 52 39 28 16 | ECK-DGL102ME 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 
0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206 and 1210 


FEATURES: ¢ Small in size and wide capacitance range * Superior humidity characteristic and long life due to the monolithic construction * Excellent solderability and resistance to soldering heat due to terminals with three 
layers of silver nickel and solder » Low self-inductance and excellent frequency characteristic RECOMMENDED APPLICATIONS: Class 1 (T.C. Type): Temperature compensations, tuned circuits and filter circuits, where 
low loss and high stability of capacitance and high insulation resistance are required. Class 2 (HI-K type): Coupling and By-pass, where low loss and high stability of capacitance are not so important. 


NPO Type - Class 1: X7R Type - Class 2: X6S Type - Class 2: NEW! X5S Type - Class 2: Y5V Type - Class 2: 
* Operating temperature range: | * Operating temperature range: * Operating temperature range: | * Operating temperature range: * Operating temperature Ze 
“55°C ~ 125°C “55°C ~ 125°C -55°C ~ 105°C “55°C ~ 85°C range: -30°C ~ 85°C 
X5R Type - Class 2: (F Type: -25°C ~ 85°C) TI 
* Operating temperature range: = pk Let bee 
“55°C ~ 85°C Temperature Coefficient Temperature Coefficient uy 42 Dimensions in mm 
Temperature Coefficient z i Temperature Coefficient - 
2 ‘ai 320) = Size Code) iy | wo | Lis/L2 
£43 Temperature Coefficient z= (EIA) 
Ba # ! 2 0201 0.6 0.3 0.15 
B Bt 20 ! é 0402 1.00 0.50 0.20 
Bot are : f i } H 8 0508 1.25 | 2.00 | 0.20 
23 af ; i PUA VOLT AT TW Es 0603 1.60 | 080 | 0.30 
ai 55 -30 0 25 2 - 20) ' a r a 55-250 20 0612 1.60 3.2 0.30 
Temperature {°C} gs 7 f is ae ° Temperature (C) 0805 2.0 1.25 0.50 
aah 30 a “aon 90) 1206 3.20 1.60 0.60 
" [ 1210 3.20 | 250 | 0.60 
Temperature (°C) 
© See data sheet for dimensional tolerance. 
Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Code|Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. il 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
25 0.5pF +.25pF 0.30 |PCC2101CT-ND@ _— 75 2.68 6.85 |PCC2101TR-ND® 15,000 5.96/M | ECJ-ZEC1EOR5C 
25 1.0pF +.25pF 0.30 |PCC2102CT-ND@ _ 75 2.68 6.85 |PCC2102TR-ND® 15,000 5.96/M | ECJ-ZEC1E010C 
25 1.5pF +.25pF 0.30 |PCC2103CT-ND® = 75 2.68 6.85 |PCC2103TR-ND® 15,000 5.96/M | ECJ-ZEC1E1R5C 
25 2.0pF +.25pF 0.30 |PCC2104CT-ND® = 75 2.68 6.85 |PCC2104TR-ND® 15,000 5.96/M | ECJ-ZEC1E020C 
25 3.0pF +.25pF 0.30 _|PCC2105CT-ND® = 15 2.68 6.85 _|PCC2105TR-ND® 15,000 5.96/M_| ECJ-ZEC1E030C 
25 4.0pF +.25pF 0.30 |PCC2106CT-ND@ _ 75 2.68 6.85 |PCC2106TR-ND® 15,000 5.96/M | ECJ-ZEC1E040C 
25 5.0pF +.25pF 0.30 |PCC2107CT-ND@ = 75 2.68 6.85 |PCC2107TR-ND® 15,000 5.96/M | ECJ-ZEC1E050C 
25 6.0pF +.5pF 0.30 |PCC2108CT-ND = 75 2.68 6.85 |PCC2108TR-ND 15,000 5.96/M |ECJ-ZEC1E060D 
25 7.0pF +.5pF 0.30 |PCC2109CT-ND = 75 2.68 6.85 |PCC2109TR-ND 15,000 5.96/M |ECJ-ZEC1E070D 
25 8.0pF +.5pF 0.30 _|PCC2110CT-ND@ — 75 2.68 6.85 |PCC2110TR-ND® 15,000 5.96/M_| ECJ-ZEC1E080D 
25 9.0pF +.5pF 0.30 |PCC2111CT-ND@ = 75 2.68 6.85 |PCC2111TR-ND® 15,000 5.96/M |ECJ-ZEC1E090D 
NPO 25 10pF +.5pF 0.30 |PCC2112CT-ND@ = 75 2.68 6.85 |PCC2112TR-ND® 15,000 5.96/M | ECJ-ZEC1E100D 
25 12pF +5% 0.30 |PCC2113CT-ND® = 75 2.68 6.85 |PCC2113TR-ND® 15,000 5.96/M |ECJ-ZEC1E120J 
25 15pF +5% 0.30 |PCC2114CT-ND® = 75 2.68 6.85 |PCC2114TR-ND® 15,000 5.96/M |ECJ-ZEC1E150J 
25 18pF +5% 0.30_|PCC2115CT-ND@ = 75 2.68 6.85 _|PCC2115TR-ND® 15,000 5.96/M_| ECJ-ZEC1E180J 
25 22pF +5% 0.30 |PCC2116CT-ND@ _ 75 2.68 6.85 |PCC2116TR-ND® 15,000 5.96/M |ECJ-ZEC1E220J 
25 27pF +5% 0.30 |PCC2117CT-ND® = 75 2.68 6.85 |PCC2117TR-ND® 15,000 5.96/M | ECJ-ZEC1E270J 
25 33pF +5% 0.30 |PCC2118CT-ND® = 75 2.68 6.85 |PCC2118TR-ND® 15,000 5.96/M | ECJ-ZEC1E330J 
16 39pF +5% 0.30 |PCC2119CT-ND _ 75 2.68 6.85 |PCC2119TR-ND 15,000 5.96/M | ECJ-ZEC1C390J 
16 47pF 25% 0.30 _|PCC2120CT-ND@ = 75 2.68 6.85 _|PCC2120TR-ND® 15,000 5.96/M_| ECJ-ZEC1C470J 
16 56pF +5% 0.30 |PCC2121CT-ND@ = 75 2.68 6.85 |PCC2121TR-ND® 15,000 5.96/M | ECJ-ZEC1C560J 
16 68pF +5% 0.30 |PCC2122CT-ND® = 85 3.05 7.80 |PCC2122TR-ND® 15,000 6.78/M | ECJ-ZEC1C680J 
16 82pF +5% 0.30 |PCC2123CT-ND = 85 3.05 7.80 |PCC2123TR-ND 15,000 6.78/M |ECJ-ZEC1C820J 
16 100pF +5% 0.30 | PCC2124CT-ND@ _ 1.03 3.69 9.43 |PCC2124TR-ND® 15,000 8.20/M_| ECJ-ZEC1C101J 
50 150pF +10% 0.30 |PCC2388CT-ND@ _ 75 2.68 6.85 |PCC2388TR-ND® 15,000 5.96/M |ECJ-ZEB1H151K 
50 220pF +10% 0.30 |PCC2389CT-ND® = 75 2.68 6.85 |PCC2389TR-ND® 15,000 5.96/M | ECJ-ZEB1H221K 
0201 50 330pF +10% 0.30 |PCC2390CT-ND® = 75 2.68 6.85 |PCC2390TR-ND® 15,000 5.96/M | ECJ-ZEB1H331K 
50 470pF +10% 0.30 |PCC2391CT-ND® = 75 2.68 6.85 |PCC2391TR-ND® 15,000 5.96/M | ECJ-ZEB1H471K 
50 680pF +10% 0.30_|PCC2392CT-ND@ = 75 2.68 6.85 _|PCC2392TR-ND® 15,000 5.96/M_| ECJ-ZEB1H681K 
50 1000pF +10% 0.30 |PCC2387CT-ND@ = 75 2.68 6.85 |PCC2387TR-ND® 15,000 5.96/M | ECJ-ZEB1H102K 
25 150pF +10% 0.30 |PCC2125CT-ND = 15 2.68 6.85 |PCC2125TR-ND 15,000 5.96/M |ECJ-ZEB1E151K 
25 220pF +10% 0.30 |PCC2126CT-ND® = 75 2.68 6.85 |PCC2126TR-ND® 15,000 5.96/M |ECJ-ZEB1E221K 
X7R 25 331pF +10% 0.30 |PCC2127CT-ND = 75 2.68 6.85 |PCC2127TR-ND 15,000 5.96/M | ECJ-ZEB1E331K 
25 470pF +10% 0.30 _|PCC2128CT-ND@ — 75 2.68 6.85 _|PCC2128TR-ND® 15,000 5.96/M_| ECJ-ZEB1E471K 
25 680pF +10% 0.30 |PCC2129CT-ND _— 75 2.68 6.85 |PCC2129TR-ND 15,000 5.96/M | ECJ-ZEB1E681K 
25 1000pF +10% 0.30 |PCC2130CT-ND® = 75 2.68 6.85 |PCC2130TR-ND® 15,000 5.96/M |ECJ-ZEB1E102K 
25 1500pF +10% 0.30 |PCC2385CT-ND® = 75 2.68 6.85 |PCC2385TR-ND® 15,000 5.96/M | ECJ-ZEB1E152K 
25 2200pF +10% 0.30 |PCC2386CT-ND@ _ 75 2.68 6.85 |PCC2386TR-ND® 15,000 5.96/M | ECJ-ZEB1E222K 
16 1500pF +10% 0.30 _|PCC2131CT-ND —= 75 2.68 6.85 _|PCC2131TR-ND 15,000 5.96/M_| ECJ-ZEB1C 152K 
16 2200pF +10% 0.30 |PCC2132CT-ND® = 75 2.68 6.85 |PCC2132TR-ND® 15,000 5.96/M | ECJ-ZEB1C222K 
16 3300pF +10% 0.30 |PCC2384CT-ND® = 75 2.68 6.85 |PCC2384TR-ND® 15,000 5.96/M | ECJ-ZEB1C332K 
10 3300pF +10% 0.30 |PCC2133CT-ND = 75 2.68 6.85 |PCC2133TR-ND 15,000 5.96/M_| ECJ-ZEB1A332K 
6.3 4700pF +10% 0.30 |PCC2134CT-ND@ _ 75 2.68 6.85 |PCC2134TR-ND® 15,000 5.96/M | ECJ-ZEB0J472K 
6.3 6800pF +10% 0.30 |PCC2135CT-ND@ = 5 2.68 6.85 |PCC2135TR-ND® 15,000 5.96/M | ECJ-ZEBOJ682K 
6.3 | 10000pF +10% 0.30 |PCC2136CT-ND® 16 1.00 3.61 9.22 |PCC2136TR-ND® 15,000 8.02/M | ECJ-ZEBOJ103K 
6.3 AF +10% 0.30 |PCC2366CT-ND® = 95 3.40 8.69 |PCC2366TR-ND® 15,000 7.56/M_ |ECJ-ZEBOJ104K 
6.3 pF +10% 0.30 |PCC13492CT-ND@t 43 2.70 9.72 24.84 |PCC13492TR-ND@t 15,000 21.60/M_| ECJ-ZEBFJ104K 
X5R | 6.3 AF +20% 0.30 |PCC2336CT-ND@ .21 1.30 4.66 11.91 | PCC2336TR-ND® 15,000 10.36/M | ECJ-ZEBOJ104M 
6.3 .22uUF +20% 0.30 |PCC2423CT-ND® A7 2.94 10.59 27.07 |PCC2423TR-ND® 15,000 23.54/M | ECJ-ZEB0J224M 
10 4700pF +10% 0.30 |PCC2382CT-ND = 75 2.68 6.85 |PCC2382TR-ND 15,000 5.96/M | ECJ-ZEB1A472K 
10 6800pF +10% 0.30 |PCC2383CT-ND = 75 2.68 6.85 |PCC2383TR-ND 15,000 5.96/M |ECJ-ZEB1A682K 
10 .O1pF +10% 0.30_|PCC2381CT-ND@ = 75 2.98 6.85 _|PCC2381TR-ND® 15,000 5.96/M_| ECJ-ZEB1A103K 
10 0.1pF +20% 0.30 _|PCC2424CT-ND@ 36 2.27 11.34 27.54 |PCC2424TR-ND® 15,000 29.16/M_| ECJ-ZEB1A104M 
50 .5pF +.25pF 0.50 | PCCORS5CQCT-ND@§+ = 73 2.63 6.72 | PCCORS5CQTR-ND§ 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1HORSC 
50 1.0pF +.25pF 0.50 |PCCO10CQCT-ND@§ = .73 2.63 6.72 |PCCO10CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H010C 
50 1.5pF +.25pF 0.50 |PCC1RS5CQCT-ND§- _— .73 2.63 6.72 |PCC1R5CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H1R5C 
50 2.0pF +.25pF 0.50 |PCCO20CQCT-ND§ = 73 2.63 6.72 |PCCO20CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H020C 
50 3.0pF +.25pF 0.50 | PCCO30CQCT-ND@§ = 73 2.63 6.72 _| PCCO30CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M_| ECJ-OEC1H030C 
50 4.0pF +.25pF 0.50 |PCCO40CQCT-ND§* = 73 2.63 6.72 |PCCO40CQTR-ND§ 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H040C 
50 5.0pF +.25pF 0.50 |PCCO50CQCT-ND§* = .73 2.63 6.72 |PCCO50CQTR-ND§ 10,000 6.14/M_ | ECJ-OEC1HO50C 
50 6.0pF +.5pF 0.50 | PCCO60CQCT-ND§ = .73 2.63 6.72 |PCCO60CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M_ | ECJ-OEC1HO60D 
50 7.0pF +.5pF 0.50 |PCCO70CQCT-ND§ _ .73 2.63 6.72 |PCCO70CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M_ | ECJ-OEC1H070D 
50 8.0pF +.5pF 0.50 | PCCO80CQCT-ND§* =. .73 2.63 6.72 _| PCCO80CQTR-ND§ 10,000 6.00/M_| ECJ-OEC1H080D 
50 9.0pF +.5pF 0.50 |PCCO90CQCT-ND§ = 73 2.63 6.72 |PCCO9OCQTR-ND@§ 10,000 6.00/M |ECJ-OEC1HO90D 
50 10pF +.5pF 0.50 |PCC100CQCT-ND§ = 73 2.63 6.72 |PCC100CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H100D 
0402 | NPo 50 12pF 45% 0.50 |PCC120CQCT-ND§ = .73 2.63 6.72 |PCC120CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H120J 
50 15pF +5% 0.50 |PCC150CQCT-ND@§ = 73 2.63 6.72 |PCC150CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H150J 
50 18pF +5% 0.50 _|PCC180CQCT-ND§ = 73 2.63 6.72_| PCC180CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M_| ECJ-OEC1H180J 
50 22pF +5% 0.50 |PCC220CQCT-ND§ = .73 2.63 6.72 |PCC220CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H220J 
50 27pF 45% 0.50 |PCC270CQCT-ND§ _ .73 2.63 6.72 |PCC270CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H270J 
50 33pF +5% 0.50 |PCC330CQCT-ND@§ _ .73 2.63 6.72 |PCC330CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M_ | ECJ-OEC1H330J 
50 39pF +5% 0.50 |PCC390CQCT-ND§ = .73 2.63 6.72 |PCC390CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H390J 
50 47pF 5% 0.50 _|PCC470CQCT-ND@§ = 45 1.61 4.12 _|PCC470CQTR-ND@§ 10,000 4.00/M_|ECJ-OEC1H470J 
50 56pF +5% 0.50 | PCC560CQCT-ND§ = .73 2.63 6.72 |PCC560CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H560J 
50 68pF 45% 0.50 |PCC680CQCT-ND§ _ .73 2.63 6.72 |PCC680CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H680J 
50 82pF 45% 0.50 |PCC820CQCT-ND§ = .73 2.63 6.72 |PCC820CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M | ECJ-OEC1H820J 
50 100pF +5% 0.50 |PCC101CQCT-ND§ = 45 1.61 4.12 |PCC101CQTR-ND@§ 10,000 4.00/M |ECJ-OEC1H101J 
50 120pF +5% 0.50 _|PCC121CQCT-ND@§ = .73 2.63 6.72 _|PCC121CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M_|ECJ-OEC1H121J 
50 150pF +5% 0.50 |PCC151CQCT-ND@§ = 73 2.63 6.72 |PCC151CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M_|ECJ-OEC1H151J 
@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Notfornew design t+ Improved DC Bias Voltage Characteristics (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206 and 1210 (Cont.) 


Reel” 


Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) |Part No. i 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 

NPO 50 180pF 45% 0.50 |PCC181CQCT-ND@§- _— 713 2.63 6.72 |PCC181CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M |ECJ-OEC1H181J 
50 220pF 45% 0.50 _|PCC221CQCT-ND@§: = 73 2.63 6.72_|PCC221CQTR-ND@§ 10,000 6.00/M_|ECJ-OEC1H221J 
50 100pF +10% 0.50 |PCC1709CT-ND@§> = 73 2.63 6.72 |PCC1709TR-ND@§ 10,000 6.00/M |ECJ-0OEB1H101K 
50 120pF +10% 0.50 |PCC1710CT-ND§> = 73 2.63 6.72 |PCC1710TR-ND@§ 10,000 6.00/M_ |ECJ-0EB1H121K 
50 150pF +10% 0.50 }PCC1711CT-ND§> = 73 2.63 6.72 |PCC1711TR-ND@§ 10,000 6.00/M |ECJ-OEB1H151K 
50 180pF +10% 0.50 |PCC1712CT-ND@§> = 73 2.63 6.72 |PCC1712TR-ND@§ 10,000 6.00/M |ECJ-0OEB1H181K 
50 220pF +10% 0.50 _|PCC1713CT-ND§> = 73 2.63 6.72_|PCC1713TR-ND@§ 10,000 6.00/M_| ECJ-0EB1H221K 
50 270pF +10% 0.50 |PCC1714CT-ND@§> = 73 2.63 6.72 |PCC1714TR-ND@§ 10,000 6.00/M | ECJ-0EB1H271K 
50 330pF +10% 0.50 |PCC1715CT-ND@§> = 73 2.63 6.72 |PCC1715TR-ND@§ 10,000 6.00/M | ECJ-0EB1H331K 
50 390pF +10% 0.50 |PCC1716CT-ND§> = 73 2.63 6.72 |PCC1716TR-ND@§ 10,000 6.00/M | ECJ-0EB1H391K 
50 470pF +10% 0.50 }|PCC1717CT-ND§> = 73 2.63 6.72 |PCC1717TR-ND@§ 10,000 6.00/M_ |ECJ-0EB1H471K 
50 S560pF +10% 0.50 _|PCC1718CT-ND@§> = 73 2.63 6.72 _|PCC1718TR-ND@§ 10,000 6.00/M_|ECJ-OEB1H561K 
50 680pF +10% 0.50 |PCC1719CT-ND§> = 713 2.63 6.72 |PCC1719TR-ND@§ 10,000 6.00/M |ECJ-OEB1H681K 
50 820pF +10% 0.50 |PCC1720CT-ND§> — 73 2.63 6.72 |PCC1720TR-ND@§ 10,000 6.00/M | ECJ-0EB1H821K 
50 1000pF +10% 0.50 |PCC1721CT-ND@§> = 35 1.25 3.20 |PCC1721TR-ND@§ 10,000 3.00/M |ECJ-0EB1H102K 
50 1200pF +10% 0.50 |PCC1722CT-ND§> = 73 2.63 6.72 |PCC1722TR-ND@§ 10,000 6.00/M_ |ECJ-0EB1H122K 
50 1500pF +10% 0.50 _|PCC1723CT-ND§> = 73 2.63 6.72__|PCC1723TR-ND@§ 10,000 6.00/M_|ECJ-0EB1H152K 
50 1800pF +10% 0.50 |PCC1724CT-ND@§> = 73 2.63 6.72 |PCC1724TR-ND@§ 10,000 6.00/M |ECJ-0OEB1H182K 
50 2200pF +10% 0.50 |PCC1725CT-ND§> = 73 2.63 6.72 |PCC1725TR-ND@§ 10,000 6.00/M | ECJ-0OEB1H222K 
50 2700pF +10% 0.50 |PCC1726CT-ND§> = 73 2.63 6.72 |PCC1726TR-ND@§ 10,000 6.00/M | ECJ-0OEB1H272K 
50 3300pF +10% 0.50 |PCC1727CT-ND@§> = 73 2.63 6.72 |PCC1727TR-ND@§ 10,000 6.00/M | ECJ-0EB1H332K 
50 3900pF +10% 0.50 _|PCC1728CT-ND§> = 73 2.63 6.72__|PCC1728TR-ND@§ 10,000 6.00/M_|ECJ-0EB1H392K 
25 100pF +10% 0.50 }PCC1702CT-ND® 18 1.14 4.09 10.44 |PCC1702TR-ND® 10,000 10.00/M |ECJ-0EB1E101K 
25 120pF +10% 0.50 }PCC1703CT-ND@ 18 1.14 4.09 10.44 |PCC1703TR-ND@ 10,000 10.00/M |ECJ-OEB1E121K 
25 150pF +10% 0.50 }PCC1704CT-ND® 18 1.14 4.09 10.44 |PCC1704TR-ND® 10,000 10.00/M | ECJ-0EB1E151K 
25 180pF +10% 0.50 }PCC1705CT-ND 18 1.14 4.09 10.44 |PCC1705TR-ND 10,000 9.54/M |ECJ-OEB1E181K 
25 220pF +10% 0.50 _|PCC1706CT-ND@ 18 1.14 4.09 10.44 |PCC1706TR-ND@ 10,000 10.00/M_|ECJ-OEB1E221K 
25 270pF +10% 0.50 |PCC271BQCT-ND® 18 1.14 4.09 10.44 |PCC271BQTR-ND@® 10,000 10.00/M |ECJ-OEB1E271K 

X7R 25 330pF +10% 0.50 |PCC331BQCT-ND® 18 1.14 4.09 10.44 |PCC331BQTR-ND® 10,000 10.00/M | ECJ-0EB1E331K 
25 391pF +10% 0.50 |PCC391BQCT-ND@ 18 1.14 4.09 10.44 |PCC391BQTR-ND® 10,000 10.00/M |ECJ-OEB1E391K 
25 470pF +10% 0.50 |PCC471BQCT-ND® 18 1.14 4.09 10.44 |PCC471BQTR-ND® 10,000 10.00/M | ECJ-0EB1E471K 
25 560pF +10% 0.50 _|PCC561BQCT-ND® 18 1.14 4.09 10.44 |PCC561BQTR-ND@® 10,000 10.00/M_|ECJ-0EB1E561K 
25 680pF +10% 0.50 |PCC681BQCT-ND@ 18 1.14 4.09 10.44 |PCC681BQTR-ND® 10,000 10.00/M |ECJ-OEB1E681K 
25 820pF +10% 0.50 |PCC821BQCT-ND® 18 1.14 4.09 10.44 |PCC821BQTR-ND® 10,000 10.00/M | ECJ-0EB1E821K 
25 1000pF +10% 0.50 |PCC102BQCT-ND® .20 1.24 4.47 11.43 |PCC102BQTR-ND® 10,000 10.00/M | ECJ-0EB1E102K 
25 1200pF +10% 0.50 }|PCC122BQCT-ND@ 21 1.30 4.66 11.91 |PCC122BQTR-ND@® 10,000 11.00/M |ECJ-OEB1E122K 
25 1500pF +10% 0.50 _|PCC152BQCT-ND® 21 1.30 4.66 11.91 |PCC152BQTR-ND@ 10,000 11.00/M_|ECJ-0EB1E152K 
25 1800pF +10% 0.50 |PCC182BQCT-ND® .21 1.30 4.66 11.91 |PCC182BQTR-ND® 10,000 11.00/M | ECJ-0EB1E182K 
25 2200pF +10% 0.50 |PCC222BQCT-ND@ 21 1.30 4.66 11.91 |PCC222BQTR-ND@® 10,000 11.00/M |ECJ-OEB1E222K 
25 2700pF +10% 0.50 |PCC272BQCT-ND® 121 1.30 4.66 11.91 |PCC272BQTR-ND® 10,000 11.00/M | ECJ-0EB1E272K 
25 3300pF +10% 0.50 |PCC332BQCT-ND® 121 1.30 4.66 11.91 |PCC332BQTR-ND® 10,000 11.00/M | ECJ-0EB1E332K 
25 3900pF +10% 0.50 _|PCC392BQCT-ND@ 21 1.30 4.66 11.91 |PCC392BQTR-ND@ 10,000 11.00/M_|ECJ-OEB1E392K 
25 4700pF +10% 0.50 |PCC472BQCT-ND@§+ = 713 2.63 6.72 |PCC472BQTR-ND@§ 10,000 6.00/M |ECJ-OEB1E472K 
25 5600pF +10% 0.50 |PCC1707CT-ND§> = 73 2.63 6.72 |PCC1707TR-ND@§ 10,000 6.00/M | ECJ-OEB1E562K 
25 6800pF +10% 0.50 |PCC1708CT-ND@§> = 73 2.63 6.72 |PCC1708TR-ND@§ 10,000 6.00/M |ECJ-OEB1E682K 
25 8200pF +10% 0.50 |PCC2271CT-ND@® = 73 2.63 6.72 |PCC2271TR-ND® 10,000 6.00/M |ECJ-OEB1E822K 
25 .O1NF +10% 0.50 _|PCC2270CT-ND@ = 45 1.61 4.12 |PCC2270TR-ND® 10,000 4.00/M_| ECJ-0OEB1E103K 
16 5600pF +10% 0.50 |PCC562BQCT-ND@ .21 1.30 4.66 11.91 |PCC562BQTR-ND@® 10,000 11.00/M | ECJ-OEB1C562K 
16 6800pF +10% 0.50 |PCC682BQCT-ND® 21 1.30 4.66 11.91 |PCC682BQTR-ND® 10,000 11.00/M | ECJ-0EB1C682K 
16 8200pF +10% 0.50 |PCC822BQCT-ND@§ 21 1.30 4.66 11.91 |PCC822BQTR-ND§ 10,000 11.00/M | ECJ-0EB1C822K 
16 | 10000pF +10% 0.50 |PCC103BQCT-ND@§> = 35 1.25 3.20 |PCC103BQTR-ND@§ 10,000 3.00/M |ECJ-0EB1C103K 
16 | 12000pF +10% 0.50 _|PCC1700CT-ND@§> = 73 2.63 6.72_|PCC1700TR-ND@§ 10,000 6.00/M_|ECJ-0EB1C123K 

0402 16 | 15000pF +10% 0.50 |PCC1701CT-ND§> = 76 2.72 6.95 |PCC1701TR-ND@§ 10,000 6.00/M |ECJ-0EB1C153K 
16 | 18000pF +10% 0.50 |PCC2137CT-ND@§> = 87 3.11 7.96 |PCC2137TR-ND@§ 10,000 7.00/M |ECJ-OEB1C183K 
16 | 22000pF +10% 0.50 |PCC2138CT-ND§> — 87 3.11 7.96 |PCC2138TR-ND@§ 10,000 7.00/M | ECJ-0EB1C223K 
16 AF +10% 0.50 _|PCC13490CT-ND@ 35 2.25 11.26 27.35 _|PCC13490TR-ND® 10,000 30.58/M_|ECJ-OEX1C104K 
16 | 27000pF +10% 0.50 |PCC2433CT-ND@ 34 2.11 7.58 19.37 |PCC2433TR-ND@ 10,000 18.00/M | ECJ-OEB1C273K 
16 | 33000pF +10% 0.50 |PCC2434CT-ND® 34 2.11 7.58 19.37 |PCC2434TR-ND® 10,000 18.00/M | ECJ-0EB1C333K 
16 | 39000pF +10% 0.50 |PCC2435CT-ND® 34 2.11 7.58 19.37 |PCC2435TR-ND® 10,000 18.00/M | ECJ-0EB1C393K 
16 | 47000pF +10% 0.50 |PCC2436CT-ND® 34 2.11 7.58 19.37 |PCC2436TR-ND@ 10,000 18.00/M | ECJ-OEB1C473K 
16 | 56000pF +10% 0.50 _|PCC2437CT-ND® 34 2.11 7.58 19.37 | PCC2437TR-ND® 10,000 18.00/M_|ECJ-0EB1C563K 
16 | 68000pF +10% 0.50 |PCC2438CT-ND® 34 2.11 7.58 19.37 |PCC2438TR-ND® 10,000 18.00/M |ECJ-0EB1C683K 
16 | 82000pF +10% 0.50 |PCC2439CT-ND® .34 2.11 7.58 19.37 |PCC2439TR-ND@ 10,000 18.00/M | ECJ-OEB1C823K 
16 YF +10% 0.50 |PCC2363CT-ND® .29 1.81 6.52 16.65 |PCC2363TR-ND® 10,000 15.00/M |ECJ-0EB1C104K 
16 0.22uF +10% 0.50 |PCC2425CT-ND® 44 3.38 19.44 55.77 |PCC2425TR-ND® 10,000 59.15/M |ECJ-OEB1C224K 
10 | 27000pF +10% 0.50 _|PCC2139CT-ND@ 16 1.03 3.69 9.43 |PCC2139TR-ND@ 10,000 9.00/M_|ECJ-0EB1A273K 
10 | 33000pF +10% 0.50 }PCC2140CT-ND® 16 1.03 3.69 9.43 |PCC2140TR-ND® 10,000 9.00/M | ECJ-OEB1A333K 
10 | 39000pF +10% 0.50 }PCC2141CT-ND® 16 1.03 3.69 9.43 |PCC2141TR-ND® 10,000 9.00/M_ |ECJ-OEB1A393K 

X5R |} 10 | 47000pF +10% 0.50 |}PCC2142CT-ND@® — 75 2.68 6.85 |PCC2142TR-ND@ 10,000 6.00/M | ECJ-0EB1A473K 
10 | 56000pF +10% 0.50 }PCC2143CT-ND® 16 1.03 3.69 9.43 |PCC2143TR-ND® 10,000 9.00/M | ECJ-OEB1A563K 
10 | 68000pF +10% 0.50 |PCC2144CT-ND® 16 1.03 3.69 9.43 |PCC2144TR-ND® 10,000 9.00/M_|ECJ-OEB1A683K 
10 | 82000pF +10% 0.50 |PCC2145CT-ND@ 16 1.03 3.69 9.43 |PCC2145TR-ND@ 10,000 9.00/M | ECJ-OEB1A823K 
10 YF +10% 0.50 |PCC2146CT-ND@- — 33 AA? 2.99 |PCC2146TR-ND® 10,000 3.00/M |ECJ-OEB1A104K 
10 1.0uF +20% 0.50 |PCC2364CT-ND® 32 1.99 7.16 18.29 |PCC2364TR-ND® 10,000 17.00/M |ECJ-0EB1A105M 
6.3 .22UF +10% 0.50 |PCC2269CT-ND .20 1.24 4.47 11.43 | PCC2269TR-ND@ 10,000 10.00/M |ECJ-OEB0J224K 
6.3 A7UF +10% 0.50 _|PCC2394CT-ND 26 1.65 5.93 15.16 |PCC2394TR-ND® 10,000 14.00/M_|ECJ-0EB0J474K 
6.3 1pF +20% 0.50 |PCC2257CT-ND 27 1.68 6.03 15.41 |PCC2257TR-ND® 10,000 14.00/M | ECJ-0OEBOJ105M 
6.3 1pF +10% 0.50 |PCC2393CT-ND 18 1.14 4.11 10.51 |PCC2393TR-ND@ 10,000 10.00/M |ECJ-OEB0J105K 
6.3 1pF +10% 0.50 |PCC13493CT-ND@f .37 2.82 16.21 46.51 |PCC13493TR-ND@ft 10,000 49.34/M |ECJ-OEBFJ105K 
6.3 2.2uF +20% 0.50 }|PCC2421CT-ND® = 3.39 19.50 55.95 |PCC2421TR-ND® 10,000 59.35/M_ |ECJ-OEB0J225M 
6.3 4.7yF +20% 0.50 _|PCC2475CT-ND@ = 2.90 19.43 63.59 _|PCC2475TR-ND@ 10,000 92.00/M_|ECJ-OEB0J475M 
50 1000pF | +80%/-20% | 0.50 |PCC1741CT-ND® _— 76 2.72 6.95 |PCC1741TR-ND® 10,000 6.35/M_ | ECJ-OEF1H102Z 
50 1500pF | +80%/-20% | 0.50 |PCC1742CT-ND -38 3.41 21.33 68.26 |PCC1742TR-ND 10,000 68.26/M | ECJ-OEF1H152Z 
50 2200pF | +80%/-20% | 0.50 |PCC1743CT-ND = -76 2.72 6.95 |PCC1743TR-ND 10,000 6.35/M |ECJ-OEF1H222Z 
50 3300pF | +80%/-20% | 0.50 }|PCC1744CT-ND .38 3.41 21.33 68.26 |PCC1744TR-ND 10,000 68.26/M_ | ECJ-OEF1H332Z 
50 4700pF | +80%/-20% | 0.50 |PCC1745CT-ND® — 76 2.72 6.95 _|PCC1745TR-ND® 10,000 6.35/M_| ECJ-OEF1H472Z 
50 6800pF | +80%/-20% | 0.50 |PCC1746CT-ND .38 3.41 21.33 68.26 |PCC1746TR-ND 10,000 68.26/M | ECJ-OEF1H682Z 
50 | 10000pF | +80%/-20% | 0.50 |PCC1747CT-ND® _— 76 2.72 6.95 |PCC1747TR-ND® 10,000 6.35/M_ | ECJ-OEF1H103Z 
25 1000pF | +80%/-20% | 0.50 |PCC1732CT-ND® = -76 2.72 6.95 |PCC1732TR-ND® 10,000 6.35/M | ECJ-OEF1E102Z 
25 1500pF | +80%/-20% | 0.50 |PCC1733CT-ND .38 3.41 21.33 68.26 |PCC1733TR-ND 10,000 68.26/M |ECJ-OEF1E152Z 
25 2200pF__| +80%/-20% | 0.50 |PCC1734CT-ND® — 76 2.72 6.95 _|PCC1734TR-ND® 10,000 6.35/M_| ECJ-OEF1E222Z 
25 3300pF | +80%/-20% | 0.50 }PCC1735CT-ND 38 3.41 21.33 68.26 |PCC1735TR-ND 10,000 68.26/M | ECJ-OEF1E332Z 

Y5V 25 A4700pF | +80%/-20% | 0.50 |PCC1736CT-ND = 76 2.72 6.95 |PCC1736TR-ND 10,000 6.35/M_ | ECJ-OEF1E472Z 
25 6800pF | +80%/-20% | 0.50 }PCC1737CT-ND 38 3.41 21.33 68.26 |PCC1737TR-ND 10,000 68.26/M | ECJ-OEF1E682Z 
25 | 10000pF | +80%/-20% | 0.50 }PCC1738CT-ND® _ -76 2.72 6.95 |PCC1738TR-ND® 10,000 6.35/M | ECJ-OEF1E103Z 
25 | 15000pF | +80%/-20% | 0.50 |PCC1739CT-ND A5 3.97 24.84 79.49 |PCC1739TR-ND 10,000 79.49/M_| ECJ-OEF1E153Z 
25 | 22000pF | +80%/-20% | 0.50 |PCC1740CT-ND® = 76 2.72 6.95 |PCC1740TR-ND® 10,000 6.35/M |ECJ-OEF1E223Z 
16 | 15000pF | +80%/-20% | 0.50 |PCC153FQCT-ND 45 3.97 24.84 79.49 |PCC153FQTR-ND 10,000 79.49/M |ECJ-OEF1C153Z 
16 | 22000pF | +80%/-20% | 0.50 |PCC223FQCT-ND = 76 2.72 6.95 |PCC223FQTR-ND 10,000 6.35/M_ | ECJ-OEF1C223Z 
16 | 33000pF | +80%/-20% | 0.50 |PCC333FQCT-ND® 49 4.37 27.33 87.44 |PCC333FQTR-ND® 10,000 87.44/M_ |ECJ-OEF1C333Z 
16 | 47000pF | +80%/-20% | 0.50 |PCC1729CT-ND® = 76 2.72 6.95 |PCC1729TR-ND® 10,000 6.35/M_| ECJ-OEF1C473Z 
16 | 68000pF | +80%/-20% | 0.50 |PCC1730CT-ND® 25 1.59 5.73 14.65 |PCC1730TR-ND@ 10,000 13.38/M | ECJ-OEF1C683Z 
16 AF +80%/-20% | 0.50 }|PCC1731CT-ND® — 37 1.34 3.43 |PCC1731TR-ND® 10,000 3.13/M | ECJ-OEF1C104Z 
10 .22UF +80%/-20% | 0.50 |PCC2272CT-ND® .24 1.51 5.45 13.92 |PCC2272TR-ND® 10,000 13.00/M | ECJ-OEF1A224Z 
6.3 1pF +80%/-20% | 0.50 |PCC2268CT-ND@ 42 2.62 9.43 24.10 _|PCC2268TR-ND@ 10,000 22.01/M_|ECJ-OEFOJ105Z 

0508 | X7R | 50 .O1UF +10% 0.85 |PCC2187CT-ND® A7 3.63 20.87 59.88 |PCC2187TR-ND® 4,000 67.14/M_|ECY-29RH103KV. 

@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Not fornew design t Improved DC Bias Voltage Characteristics (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1835 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206 and 1210 (Cont.) 


Reel” 


Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) |Part No. 1 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
0508 X7R | 25 AF +10% 0.85 _|PCC2188CT-ND® 50 3.85 22.11 63.44 |PCC2188TR-ND® 4,000 71.14/M_|ECY-29RE104KV 
X5R | 10 1pF +10% 0.85 _|PCC2189CT-ND® 51 3.95 22.73 65.22 |PCC2189TR-ND® 4,000 73.13/M_|ECY-29RA105KV 
100 10pF +0.5pF 0.80 }PCC1941CT-ND@ .21 1.30 4.66 11.91 |PCC1941TR-ND@ 4,000 11.92/M_ | ECJ-1VC2A100D 
100 15pF 45% 0.80 }|PCC1942CT-ND® 21 1.30 4.66 11.91 |PCC1942TR-ND® 4,000 11.92/M | ECJ-1VC2A150J 
100 22pF +5% 0.80 }|PCC1943CT-ND® 21 1.30 4.66 11.91 |PCC1943TR-ND@ 4,000 11.92/M_ | ECJ-1VC2A220J 
100 33pF +5% 0.80 }PCC1944CT-ND@® 21 1.30 4.66 11.91 |PCC1944TR-ND@ 4,000 11.92/M_ | ECJ-1VC2A330J 
100 47pF +5% 0.80 _|PCC1945CT-ND® 21 1.30 4.66 11.91 |PCC1945TR-ND® 4,000 11.92/M_|ECJ-1VC2A470J 
100 68pF +5% 0.80 |PCC1946CT-ND@ 21 1.30 4.66 11.91 |PCC1946TR-ND@ 4,000 11.92/M_ | ECJ-1VC2A680J 
100 100pF +5% 0.80 }PCC1947CT-ND@ 21 1.30 4.66 11.91 |PCC1947TR-ND@ 4,000 11.92/M_ | ECJ-1VC2A101Jd 
50 .5pF +0.25pF 0.80 |PCCORS5CVCT-ND@§ = 95 3.40 8.69 |PCCORS5CVTR-ND§ 4,000 8.70/M_ |ECJ-1VC1HOR5C 
50 1pF +0.25pF 0.80 }|PCCO10CVCT-ND§: = 95 3.40 8.69 |PCCO10CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M_ |ECJ-1VC1H010C 
50 1.5pF +0.25pF 0.80 _|PCC1R5CVCT-ND@§> = -95 3.40 8.69 | PCC1R5CVTR-ND§ 4,000 8.70/M_|ECJ-1VC1H1R5C 
50 2pF +0.25pF 0.80 |PCCO20CVCT-ND@§+ _— 95 3.40 8.69 |PCCO20CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M_ |ECJ-1VC1H020C 
50 3pF +0.25pF 0.80 |PCCO30CVCT-ND§: = 95 3.40 8.69 |PCCO30CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M_ |ECJ-1VC1H030C 
50 4pF +0.25pF 0.80 |PCCO40CVCT-ND§> = -95 3.40 8.69 |PCCO40CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M | ECJ-1VC1H040C 
50 5pF +0.25pF 0.80 |PCCOSO0CVCT-ND@§- = 95 3.40 8.69 |PCCO50CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M_ | ECJ-1VC1HO50C 
50 6pF +0.5pF 0.80 _|PCCO60CVCT-ND§+ = -95 3.40 8.69 | PCCO60CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M_|ECJ-1VC1HO60D 
50 7pF +0.5pF 0.80 |PCCO70CVCT-ND@§+ = 95 3.40 8.69 |PCCO70CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M_ |ECJ-1VC1H070D 
50 8pF +0.5pF 0.80 |PCCO80CVCT-ND@§+ = -95 3.40 8.69 |PCCO80CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M_ |ECJ-1VC1HO80D 
50 QpF +0.5pF 0.80 |PCCO90CVCT-ND§> = -95 3.40 8.69 |PCCO9O0CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M_ |ECJ-1VC1HO90D 
50 10pF +0.5pF 0.80 }|PCC100CVCT-ND@§+ — 95 3.40 8.69 |PCC100CVTR-ND@§ 4,000 8.70/M_ |ECJ-1VC1H100D 
50 12pF +5% 0.80 _|PCC120ACVCT-ND® = -95 3.40 8.69 |PCC120ACVTR-ND® 4,000 8.70/M_|ECJ-1VC1H120J 
50 15pF +5% 0.80 |PCC1S50ACVCT-ND§- = 95 3.40 8.69 |PCC150ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M |ECJ-1VC1H150J 
NPO | 50 18pF 45% 0.80 |PCC180ACVCT-ND@§> = 95 3.40 8.69 |PCC180ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M | ECJ-1VC1H180J 
50 22pF 45% 0.80 |PCC220ACVCT-ND@§+ = 95 3.40 8.69 |PCC220ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M_ |ECJ-1VC1H220J 
50 27pF +5% 0.80 |PCC270ACVCT-ND§: = 95 3.40 8.69 |PCC270ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M | ECJ-1VC1H270J 
50 33pF 45% 0.80 _|PCC330ACVCT-ND@§+ = 62 2.23 5.70 _| PCC330ACVTR-ND@§ 4,000 5.71/M_|ECJ-1VC1H330J 
50 39pF 45% 0.80 |PCC390ACVCT-ND§ — 95 3.40 8.69 |PCC390ACVTR-ND§ 4,000 8.70/M_ |ECJ-1VC1H390J 
50 47pF +5% 0.80 |PCC470ACVCT-ND§> = 62 2.23 5.70 |PCC470ACVTR-ND@§ 4,000 5.71/M_ |ECJ-1VC1H470J 
50 56pF +5% 0.80 |PCC560ACVCT-ND@§> _— 95 3.40 8.69 |PCC560ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M_ |ECJ-1VC1H560J 
50 68pF +5% 0.80 |PCC680ACVCT-ND@§> _ 95 3.40 8.69 |PCC680ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M_ | ECJ-1VC1H680J 
50 82pF +5% 0.80 _|PCC820ACVCT-ND§+ = -95 3.40 8.69 | PCC820ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M_|ECJ-1VC1H820J 
50 100pF +5% 0.80 }|PCC101ACVCT-ND@§+ = 45 1.61 4.12 |PCC101ACVTR-ND@§ 4,000 4.12/M |ECJ-1VC1H101J 
50 120pF +5% 0.80 }|PCC121ACVCT-ND§: = 95 3.40 8.69 |PCC121ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M |ECJ-1VC1H121J 
50 150pF +5% 0.80 }|PCC151ACVCT-ND§: = 65 2.32 5.93 |PCC151ACVTR-ND@§ 4,000 5.94/M_ |ECJ-1VC1H151J 
50 180pF 45% 0.80 }|PCC181ACVCT-ND@§+ = -95 3.40 8.69 |PCC181ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M | ECJ-1VC1H181J 
50 220pF +5% 0.80 |PCC221ACVCT-ND§+ = -95 3.40 8.69 |PCC221ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M_|ECJ-1VC1H221J 
50 270pF +5% 0.80 }|PCC271ACVCT-ND§: = -95 3.40 8.69 |PCC271ACVTR-ND@§ 4,000 8.70/M | ECJ-1VC1H271J 
50 330pF +5% 0.80 |PCC331ACVCT-ND@§> = 75 2.68 6.85 |PCC331ACVTR-ND@§ 4,000 6.86/M | ECJ-1VC1H331J 
50 390pF +5% 0.80 }|PCC391ACVCT-NDe 19 1.19 4.28 10.93 |PCC391ACVTR-ND§ 4,000 10.93/M | ECJ-1VC1H391J 
50 470pF +5% 0.80 }PCC2147CT-ND® 19 1.19 4.28 10.93 |PCC2147TR-ND@ 4,000 10.93/M | ECJ-1VC1H471J 
50 560pF +5% 0.80 _|PCC2148CT-ND® 25 1.54 5.54 14.17_ |PCC2148TR-ND® 4,000 14.17/M_|ECJ-1VC1H561J 
50 680pF +5% 0.80 |PCC2149CT-ND@ 25 1.54 5.54 14.17 |PCC2149TR-ND@ 4,000 14.17/M | ECJ-1VC1H681J 
50 820pF +5% 0.80 }|PCC2150CT-ND@ 25 1.54 5.54 14.17 |PCC2150TR-ND@ 4,000 14.17/M | ECJ-1VC1H821J 
50 1000pF 45% 0.80 _|PCC2151CT-ND@ = 87 3.13 8.00 _|PCC2151TR-ND® 4,000 8.01/M_|ECJ-1VC1H102J 
200 220pF +10% 0.80 }PCC1953CT-ND@ 25 1.54 5.54 14.17 |PCC1953TR-ND@ 4,000 14.17/M | ECJ-1VB2D221K 
200 330pF +10% 0.80 }PCC1954CT-ND® 25 1.54 5.54 14.17 |PCC1954TR-ND® 4,000 14.17/M | ECJ-1VB2D331K 
200 470pF +10% 0.80 }|PCC1955CT-ND® 25 1.54 5.54 14.17 |PCC1955TR-ND® 4,000 14.17/M | ECJ-1VB2D471K 
200 680pF +10% 0.80 |PCC1956CT-ND® 25 1.54 5.54 14.17 |PCC1956TR-ND@ 4,000 14.17/M | ECJ-1VB2D681K 
200 | 1000pF +10% 0.80 |PCC1957CT-ND® 25 1.54 5.54 14.17. |PCC1957TR-ND® 4,000 14.17/M_|ECJ-1VB2D102K 
100 220pF +10% 0.80 }PCC1948CT-ND® 18 1.14 4.09 10.44 |PCC1948TR-ND® 4,000 10.45/M | ECJ-1VB2A221K 
100 330pF +10% 0.80 }|PCC1949CT-ND@ 18 1.14 4.09 10.44 |PCC1949TR-ND@ 4,000 10.45/M | ECJ-1VB2A331K 
100 470pF +10% 0.80 }|PCC1950CT-ND® 18 1.14 4.09 10.44 |PCC1950TR-ND® 4,000 10.45/M | ECJ-1VB2A471K 
0603 100 680pF +10% 0.80 }PCC1951CT-ND® 18 1.14 4.09 10.44 |PCC1951TR-ND® 4,000 10.45/M | ECJ-1VB2A681K 
100 | 1000pF +10% 0.80 _|PCC1952CT-ND@ 18 1.14 4.09 10.44 |PCC1952TR-ND@ 4,000 10.45/M_|ECJ-1VB2A102K 
50 1000pF +10% 0.80 }|PCC1772CT-ND§> — A7 1.70 4.35 |PCC1772TR-ND@§ 4,000 4.35/M |ECJ-1VB1H102K 
50 1200pF +10% 0.80 |PCC1773CT-ND§> — 81 2.92 7.45 |PCC1773TR-ND@§ 4,000 7.46/M | ECJ-1VB1H122K 
50 1500pF +10% 0.80 |PCC1774CT-ND@§> = 81 2.92 7.45 |PCC1774TR-ND@§ 4,000 7.46/M |ECJ-1VB1H152K 
50 1800pF +10% 0.80 |PCC1775CT-ND§> = 81 2.92 7.45 |PCC1775TR-ND@§ 4,000 7.46/M | ECJ-1VB1H182K 
50 2200pF +10% 0.80 |PCC1776CT-ND§> = 81 2.92 7.45 |PCC1776TR-ND@§ 4,000 7.46/M_|ECJ-1VB1H222K 
50 2700pF +10% 0.80 |PCC1777CT-ND@§> = 81 2.92 7.45 |PCC1777TR-ND@§ 4,000 7.46/M |ECJ-1VB1H272K 
50 3300pF +10% 0.80 |PCC1778CT-ND§> = 81 2.92 7.45 |PCC1778TR-ND@§ 4,000 7.46/M | ECJ-1VB1H332K 
50 3900pF +10% 0.80 |PCC1779CT-ND§> = 81 2.92 7.45 |PCC1779TR-ND@§ 4,000 7.46/M |ECJ-1VB1H392K 
50 4700pF +10% 0.80 |PCC1780CT-ND@§> = .57 2.06 5.27 |PCC1780TR-ND@§ 4,000 5.27/M_ |ECJ-1VB1H472K 
50 5600pF +10% 0.80 _|PCC1781CT-ND§> = 81 2.92 7.45 |PCC1781TR-ND@§ 4,000 7.46/M_|ECJ-1VB1H562K 
50 6800pF +10% 0.80 }|PCC1782CT-ND@§> = 81 2.92 7.45 |PCC1782TR-ND@§ 4,000 7.46/M |ECJ-1VB1H682K 
50 8200pF +10% 0.80 |PCC1783CT-ND§> = 81 2.92 7.45 |PCC1783TR-ND@§ 4,000 7.46/M |ECJ-1VB1H822K 
50 | 10000pF +10% 0.80 |PCC1784CT-ND@§> = 42 1.51 3.86 |PCC1784TR-ND@§ 4,000 3.87/M_ |ECJ-1VB1H103K 
50 | 12000pF +10% 0.80 |PCC1785CT-ND§> = 97 3.50 8.95 |PCC1785TR-ND@§ 4,000 8.95/M | ECJ-1VB1H123K 
50 | 15000pF +10% 0.80 _|PCC1786CT-ND§> = 97 3.50 8.95 |PCC1786TR-ND@§ 4,000 8.95/M_| ECJ-1VB1H153K 
50 .018UF +10% 0.80 |PCC2281CT-ND® _ 97 3.50 8.95 |PCC2281TR-ND® 4,000 8.95/M | ECJ-1VB1H183K 
50 .022UF +10% 0.80 |PCC2282CT-ND® = .97 3.50 8.95 |PCC2282TR-ND@ 4,000 8.95/M | ECJ-1VB1H223K 
50 027 UF +10% 0.80 |PCC2283CT-ND® 22 1.35 4.86 12.42 |PCC2283TR-ND® 4,000 12.42/M | ECJ-1VB1H273K 
X7R 50 -033UF +10% 0.80 |PCC2284CT-ND® 22 1.35 4.86 12.42 |PCC2284TR-ND® 4,000 12.42/M_ | ECJ-1VB1H333K 
50 -039yF +10% 0.80 _|PCC2285CT-ND@ 22 1.35 4.86 12.42 |PCC2285TR-ND@ 4,000 12.42/M_| ECJ-1VB1H393K 
50 .047 UF +10% 0.80 |PCC2286CT-ND® 22 1.35 4.86 12.42 |PCC2286TR-ND® 4,000 12.42/M_ | ECJ-1VB1H473K 
50 AF +10% 0.80 |PCC2398CT-ND® .29 1.84 6.61 16.88 |PCC2398TR-ND® 4,000 16.89/M | ECJ-1VB1H104K 
25 | 10000pF +10% 0.80 }PCC1763CT-ND@ = 87 3.11 7.96 |PCC1763TR-ND@ 4,000 7.96/M |ECJ-1VB1E103K 
25 | 12000pF +10% 0.80 |}PCC1764CT-ND® AZ 1.05 3.79 9.68 |PCC1764TR-ND® 4,000 9.69/M | ECJ-1VB1E123K 
25 | 15000pF +10% 0.80 _|PCC1765CT-ND® A7 1.05 3.79 9.68 _|PCC1765TR-ND® 4,000 9.69/M_|ECJ-1VB1E153K 
25 | 18000pF +10% 0.80 |PCC1766CT-ND§> 1.05 3.79 9.68 13.68 |PCC1766TR-ND@§ 4,000 9.69/M | ECJ-1VB1E183K 
25 | 22000pF +10% 0.80 |PCC1767CT-ND§> _— 2.77 7.08 10.01 |PCC1767TR-ND@§ 4,000 7.09/M | ECJ-1VB1E223K 
25 | 27000pF +10% 0.80 |PCC1768CT-ND§> 1.14 4.09 10.44 14.76 |PCC1768TR-ND@§ 4,000 10.45/M | ECJ-1VB1E273K 
25 | 33000pF +10% 0.80 |PCC1769CT-ND§> 1.14 4.09 10.44 14.76 |PCC1769TR-ND@§ 4,000 10.45/M | ECJ-1VB1E333K 
25 | 39000pF +10% 0.80 _|PCC1770CT-ND§> 1.14 4.09 10.44 14.76 _|PCC1770TR-ND@§ 4,000 10.45/M_|ECJ-1VB1E393K 
25 | 47000pF +10% 0.80 |PCC1771CT-ND@§> 1.14 4.09 10.44 14.76 |PCC1771TR-ND@§ 4,000 10.45/M | ECJ-1VB1E473K 
25 -O56UF +10% 0.80 |PCC2278CT-ND® .22 1.38 4.96 12.67 |PCC2278TR-ND@ 4,000 12.68/M_ |ECJ-1VB1E563K 
25 -O68UF +10% 0.80 |PCC2279CT-ND® 22 1.38 4.96 12.67 |PCC2279TR-ND® 4,000 12.68/M | ECJ-1VB1E683K 
25 -082UF +10% 0.80 |PCC2280CT-ND@ .22 1.38 4.96 12.67 |PCC2280TR-ND@ 4,000 12.68/M | ECJ-1VB1E823K 
25 AF +10% 0.80 _|PCC2277CT-ND@ = 42 1.51 3.86 |PCC2277TR-ND@ 4,000 3.87/M_|ECJ-1VB1E104K 
16 | 10000pF +10% 0.80 }|PCC1750CT-ND® AZ 1.08 3.89 9.94 |PCC1750TR-ND® 4,000 9.94/M | ECJ-1VB1C103K 
16 | 12000pF +10% 0.80 }PCC1751CT-ND@ 7 1.08 3.89 9.94 |PCC1751TR-ND@ 4,000 9.94/M | ECJ-1VB1C123K 
16 | 15000pF +10% 0.80 }PCC1752CT-ND@ 7 1.08 3.89 9.94 |PCC1752TR-ND@ 4,000 9.94/M | ECJ-1VB1C153K 
16 | 18000pF +10% 0.80 }PCC1753CT-ND® 7 1.08 3.89 9.94 |PCC1753TR-ND® 4,000 9.94/M | ECJ-1VB1C183K 
16 | 22000pF +10% 0.80 _|PCC1754CT-ND@ A7 1.08 3.89 9.94 |PCC1754TR-ND@ 4,000 9.94/M_| ECJ-1VB1C223K 
16 | 27000pF +10% 0.80 }PCC1755CT-ND@ 7 1.08 3.89 9.94 |PCC1755TR-ND@ 4,000 9.94/M | ECJ-1VB1C273K 
16 | 33000pF +10% 0.80 }|PCC1756CT-ND® AZ 1.08 3.89 9.94 |PCC1756TR-ND® 4,000 9.94/M | ECJ-1VB1C333K 
16 | 39000pF +10% 0.80 }PCC1757CT-ND® 17 1.08 3.89 9.94 |PCC1757TR-ND@ 4,000 9.94/M | ECJ-1VB1C393K 
16 | 47000pF +10% 0.80 }|PCC1758CT-ND® _— 97 3.49 8.92 |PCC1758TR-ND® 4,000 8.93/M | ECJ-1VB1C473K 
16 | 56000pF +10% 0.80 _|PCC1759CT-ND§> A7 1.08 3.89 9.94 |PCC1759TR-ND@§ 4,000 9.94/M_|ECJ-1VB1C563K 
16 | 68000pF +10% 0.80 |PCC1760CT-ND§> AZ 1.08 3.89 9.94 |PCC1760TR-ND@§ 4,000 9.94/M | ECJ-1VB1C683K 
16 | 82000pF +10% 0.80 }|PCC1761CT-ND§> 7 1.08 3.89 9.94 |PCC1761TR-ND@§ 4,000 9.94/M | ECJ-1VB1C823K 
16 AF +10% 0.80 _|PCC1762CT-ND§> = 45 1.61 4.12 |PCC1762TR-ND@§ 4,000 4.12/M_|ECJ-1VB1C104K 
25 1pF +10% 0.80 |PCC2422CT-ND@ 32 1.99 7.16 18.29 |PCC2422TR-ND@ 4,000 18.29/M |ECJ-1VB1E105K 
X5R | 16 1.0UF +10% 0.80 |PCC2224CT-ND® .23 1.42 5.09 13.02 |PCC2224TR-ND® 4,000 13.02/M | ECJ-1VB1C105K 
16 1.0UF +20% 0.45 |PCC2428CT-ND® 42 2.65 13.23 32.13 |PCC2428TR-ND® 4,000 37.80/M_|ECJ-BVB1C105M 


@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Notfornew design t+ Improved DC Bias Voltage Characteristics 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206 and 1210 (Cont.) 


Reel” 


Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Code | Type| DC Cap. Tolerance | (mm) |Part No. 1 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
10 12uF +10% 0.80 |PCC1906CT-ND§> 35 2.68 15.40 44.19 |PCC1906TR-ND@§ 4,000 49.55/M |ECJ-1VB1A124K 
10 15uF +10% 0.80 }|PCC1748CT-ND@§> 7 1.08 3.89 9.94 |PCC1748TR-ND@§ 4,000 9.94/M |ECJ-1VB1A154K 
10 18yuF +10% 0.80 |PCC1907CT-ND@§> 36 2.79 16.02 45.97 |PCC1907TR-ND@§ 4,000 51.54/M | ECJ-1VB1A184K 
10 .22UF +10% 0.80 |PCC1749CT-ND@§> 25 1.59 5.73 14.65 |PCC1749TR-ND@§ 4,000 14.65/M | ECJ-1VB1A224K 
10 -33F +10% 0.80 _|PCC2274CT-ND@ 25 1.59 5.73 14.65 |PCC2274TR-ND@ 4,000 14.65/M_| ECJ-1VB1A334K 
10 47UF +10% 0.80 }|PCC2275CT-ND® 25 1.59 5.73 14.65 |PCC2275TR-ND® 4,000 14.65/M | ECJ-1VB1A474K 
10 -68uF +10% 0.80 |PCC2276CT-ND® .29 1.81 6.52 16.65 |PCC2276TR-ND® 4,000 16.66/M | ECJ-1VB1A684K 
10 1pF +10% 0.80 }PCC2174CT-ND@ = 89 3.20 8.19 |PCC2174TR-ND@ 4,000 8.19/M | ECJ-1VB1A105K 
10 1pF +10% 0.45 |PCC2427CT-ND® .39 2.46 12.32 29.92 |PCC2427TR-ND@ 4,000 35.20/M |ECJ-BVB1A105K 
10 2.2uF +20% 0.80 |PCC2365CT-ND® 52 3.23 11.63 29.72 |PCC2365TR-ND® 4,000 29.72/M_|ECJ-1VB1A225M 
10 2.2UF +10% 0.80 |PCC2397CT-ND® 60 3.73 13.41 34.27 |PCC2397TR-ND® 4,000 34.27/M |ECJ-1VB1A225K 
10 10uF +20% 0.80 |PCC2479CT-ND@ NEW! 56 5.01 31.29 100.13 )PCC2479TR-ND@ NEW! 4,000 106.39/M |ECJ-1VB1A106M 
6.3 27UF +10% 0.80 }PCC1908CT-ND@ 57 3.57 12.83 32.80 |PCC1908TR-ND@ 4,000 32.80/M |ECJ-1VBOJ274K 
6.3 -33UF +10% 0.80 }|PCC1909CT-ND® 57 3.57 12.83 32.80 |PCC1909TR-ND® 4,000 32.80/M | ECJ-1VBOJ334K 
XBR | 6.3 -39UF +10% 0.80 _|PCC1910CT-ND® 46 3.58 20.56 58.99 |PCC1910TR-ND® 4,000 66.14/M_|ECJ-1VBOJ394K 
6.3 47UF +10% 0.80 }PCC1911CT-ND® 25 1.59 5.73 14.65 |PCC1911TR-ND® 4,000 14.65/M | ECJ-1VB0J474K 
6.3 56yF +10% 0.80 }PCC1912CT-ND® 48 3.67 21.11 60.59 |PCC1912TR-ND@ 4,000 67.94/M |ECJ-1VBOJ564K 
6.3 -68uF +10% 0.80 }PCC1913CT-ND@ 25 1.59 5.73 14.65 |PCC1913TR-ND@ 4,000 14.65/M_ | ECJ-1VBOJ684K 
6.3 -82UF +10% 0.80 }|PCC1914CT-ND® 50 3.88 22.29 63.97 |PCC1914TR-ND® 4,000 71.73/M_ | ECJ-1VBOJ824K 
6.3 1pF +10% 0.80 _|PCC1915CT-ND§> .20 1.24 4.47 11.43 |PCC1915TR-ND@§ 4,000 11.43/M_|ECJ-1VB0J105K 
6.3 1pF +10% 0.45 |PCC2426CT-ND@ 39 2.46 12.32 29.92 |PCC2426TR-ND@ 4,000 35.20/M |ECJ-BVBOJ105K 
6.3 2.2uF +10% 0.80 }PCC2273CT-ND® 51 3.18 11.45 29.26 |PCC2273TR-ND@ 4,000 29.26/M |ECJ-1VBOJ225K 
6.3 2.2UF +10% 0.80 }|PCC13494CT-ND@f 42 3.23 18.57 53.28 |PCC13494TR-ND@ft 4,000 59.74/M | ECJ-1VBFJ225K 
6.3 2.2uUF +20% 0.45 |PCC2429CT-ND® 49 3.78 21.74 62.37 |PCC2429TR-ND® 4,000 69.93/M | ECJ-BVB0J225M 
6.3 4.7uF +10% 0.80 |PCC2396CT-ND® 59 3.68 13.24 33.83 |PCC2396TR-ND@ 4,000 33.84/M_|ECJ-1VBOJ475K 
0603 6.3 4.7uF +10% 0.80 }|PCC13495CT-ND@f 36 3.22 20.14 64.45 |PCC13495TR-ND@ft 4,000 68.48/M | ECJ-1VBFJ475K 
6.3 4.7uF +20% 0.80 }PCC2318CT-ND® 59 3.68 13.24 33.83 |PCC2318TR-ND@ 4,000 33.84/M | ECJ-1VB0J475M 
6.3 10uF +20% 0.80 |PCC2395CT-ND® 45 3.97 24.84 79.49 |PCC2395TR-ND® 4,000 84.46/M_ |ECJ-1VBOJ106M 
4.0 10uF +20% 0.80 _|PCC2367CT-ND® 56 5.01 32.89 112.11 |PCC2367TR-ND® 4,000 112.11/M_|ECJ-1VBOG106M 
X6S | 6.3 10uF +20% 0.80 _|PCC2476CT-ND@ NEW! 53 4.67 29.21 93.46 |PCC2476TR-ND@ NEW! 4,000 99.30/M_|ECJ-1V60J106M 
X5S | 25 1.0uF +20% 0.80 _|PCC2354CT-ND@ 38 2.96 17.01 48.82 |PCC2354TR-ND@ 4,000 54.75/M_|ECJ-1V41E105M 
50 1500pF | +80%/-20% | 0.80 |PCC1796CT-ND§ = 70 4.75 16.08 |— _ — |ECU-V1H152ZFV 
50 | 10000pF | +80%/-20% | 0.80 |PCC1801CT-ND® = 95 3.40 8.69 |PCC1801TR-ND® 4,000 8.70/M_ | ECJ-1VF1H103Z 
50 | 15000pF | +80%/-20% | 0.80 |PCC1802CT-ND 40 2.49 8.95 22.86 |PCC1802TR-ND 4,000 22.87/M | ECJ-1VF1H153Z 
50 | 22000pF | +80%/-20% | 0.80 |PCC1803CT-ND® = -95 3.40 8.69 |PCC1803TR-ND@ 4,000 8.70/M | ECJ-1VF1H223Z 
50 | 33000pF | +80%/-20% | 0.80 |PCC1804CT-ND 52 3.24 11.66 29.81 |PCC1804TR-ND 4,000 29.81/M_| ECJ-1VF1H333Z 
50 | 47000pF | +80%/-20% | 0.80 |PCC1805CT-ND® _— -95 3.40 8.69 |PCC1805TR-ND® 4,000 8.70/M | ECJ-1VF1H473Z 
50 | 68000pF | +80%/-20% | 0.80 |PCC2152CT-ND® -60 3.73 13.41 34.27 |PCC2152TR-ND® 4,000 34.27/M | ECJ-1VF1H683Z 
50 YF +80%/-20% | 0.80 }|PCC2153CT-ND® = 67 2.41 6.16 |PCC2153TR-ND@ 4,000 6.17/M_ | ECJ-1VF1H104Z 
Y5V 25 | 68000pF | +80%/-20% | 0.80 }PCC1793CT-ND® 60 3.73 13.41 34.27 |PCC1793TR-ND@ 4,000 34.27/M | ECJ-1VF1E683Z 
25 AF +80%/-20% | 0.80 |PCC1794CT-ND® = 45 1.61 4.12 |PCC1794TR-ND® 4,000 4.12/M_|ECJ-1VF1E104Z 
16 YF +80%/-20% | 0.80 |PCC1788CT-ND® —= 81 2.92 7.45 |PCC1788TR-ND® 4,000 7.46/M | ECJ-1VF1C104Z 
16 -15uF +80%/-20% | 0.80 |PCC1789CT-ND@ 55 3.43 12.35 31.56 |PCC1789TR-ND@ 4,000 31.56/M | ECJ-1VF1C154Z 
16 .22UF +80%/-20% | 0.80 |PCC1790CT-ND® 19 1.19 4.28 10.93 |PCC1790TR-ND@ 4,000 10.93/M | ECJ-1VF1C224Z 
16 -33UF +80%/-20% | 0.80 }|PCC1791CT-ND® .39 2.51 12.55 30.48 |PCC1791TR-ND® 4,000 35.86/M | ECJ-1VF1C334Z 
16 A7UF +80%/-20% | 0.80 |PCC1792CT-ND® = 97 3.49 8.92 |PCC1792TR-ND® 4,000 8.93/M_| ECJ-1VF1C474Z 
10 -68yuF +80%/-20% | 0.80 |PCC2154CT-ND@ 37 2.88 16.58 47.59 |PCC2154TR-ND@ 4,000 53.36/M | ECJ-1VF1A684Z 
10 1pF +80%/-20% | 0.80 }|PCC1787CT-ND® = -99 3.57 9.13 |PCC1787TR-ND@ 4,000 9.13/M | ECJ-1VF1A105Z 
6.3 2.2uF +80%/-20% | 0.80 |PCC2181CT-ND® -38 2.42 12.10 29.38 |PCC2181TR-ND® 4,000 34.56/M_| ECJ-1VFOJ225Z 
25 1pF +80%/-20% | 0.80 |PCC2399CT-ND® .23 1.46 5.25 13.41 |PCC2399TR-ND® 4,000 13.41/M | ECJ-1VF1E105Z 
F 16 1pF +80%/-20% | 0.80 |PCC2287CT-ND® 25 1.57 5.63 14.40 |PCC2287TR-ND® 4,000 14.40/M | ECJ-1VF1C105Z 
10 2.2uF +80%/-20% | 0.80 |PCC2229CT-ND@ 39 2.49 12.47 30.29 |PCC2229TR-ND@ 4,000 35.64/M_| ECJ-1VF1A225Z 
X7R 50 | 15000pF +10% 0.85 |PCC2173CT-ND® .38 3.36 21.01 67.22 |PCC2173TR-ND@ 4,000 71.42/M |ECY-39RH153KV 
16 -33UF +10% 0.85 _|PCC2185CT-ND® 1.21 10.72 72.82 293.31 |PCC2185TR-ND® 4,000 283.20/M_|ECY-39RC334KV. 
0612 50 AF +10% 0.85 }|PCC2313CT-ND® 51 3.95 22.73 65.22 |PCC2313TR-ND® 4,000 73.13/M |ECY-39RH104KV 
X5R | 16 1pF +10% 0.85 |PCC2186CT-ND® 40 3.52 21.98 70.34 |PCC2186TR-ND@ 4,000 74.74/M |ECY-39RC105KV 
6.3 10uF +20% 0.85 _|PCC2355CT-ND@ 1.85 15.18 122.17 499.80 |PCC2355TR-ND® 4,000 499.80/M_|ECY-39RJ106MV 
200 10pF +0.5pF 0.85 }PCC1971CT-ND® 53 3.39 16.93 41.12 |PCC1971TR-ND® 4,000 48.38/M |ECJ-2VC2D100D 
200 15pF 45% 0.85 |PCC1972CT-ND® 53 3.39 16.93 41.12 |PCC1972TR-ND® 4,000 48.38/M |ECJ-2VC2D150J 
200 22pF +5% 0.85 |PCC1973CT-ND@ 53 3.39 16.93 41.12 |PCC1973TR-ND@ 4,000 48.38/M | ECJ-2VC2D220J 
200 33pF +5% 0.85 |PCC1974CT-ND® 53 3.39 16.93 41.12 |PCC1974TR-ND@ 4,000 48.38/M | ECJ-2VC2D330J 
200 47pF +5% 0.85 _|PCC1975CT-ND@ 53 3.39 16.93 41.12 _|PCC1975TR-ND@ 4,000 48.38/M_|ECJ-2VC2D470J 
200 68pF +5% 1.25 |PCC2440CT-ND® 34 2.64 15.15 43.48 |PCC2440TR-ND® 3,000 52.70/M |ECJ-2FC2D680J 
200 68pF +5% 1.25 |PCC1976CT-ND® .24 2.14 13.39 42.85 |PCC1976TR-ND® 2,000 48.21/M |ECJ-2YC2D680J 
200 100pF +5% 1.25 |PCC2441CT-ND® 34 2.64 15.15 43.48 |PCC2441TR-ND@ 3,000 52.70/M |ECJ-2FC2D101J 
200 100pF +5% 1.25 |PCC1977CT-ND® .24 2.14 13.39 42.85 |PCC1977TR-ND@ 2,000 48.21/M |ECJ-2YC2D101J 
200 150pF +5% 1.25 |PCC2442CT-ND® 34 2.64 15.15 43.48 |PCC2442TR-ND® 3,000 52.70/M_|ECJ-2FC2D151J 
200 150pF +5% 1.25 |PCC1978CT-ND® .24 2.14 13.39 42.85 |PCC1978TR-ND® 2,000 48.21/M |ECJ-2YC2D151J 
200 220pF +5% 1.25 |PCC2443CT-ND® 34 2.64 15.15 43.48 |PCC2443TR-ND@ 3,000 52.70/M | ECJ-2FC2D221J 
200 220pF +5% 1.25 |PCC1979CT-ND® .24 2.14 13.39 42.85 |PCC1979TR-ND@ 2,000 48.21/M |ECJ-2YC2D221J 
200 330pF +5% 1.25 |PCC2444CT-ND® 34 2.64 15.15 43.48 |PCC2444TR-ND® 3,000 52.70/M | ECJ-2FC2D331J 
100 10pF +0.5pF 0.85 _|PCC1958CT-ND® 46 2.92 14.59 35.43 |PCC1958TR-ND® 4,000 41.68/M_|ECJ-2VC2A100D 
100 15pF +5% 0.85 |PCC1959CT-ND® 46 2.92 14.59 35.43 |PCC1959TR-ND® 4,000 41.68/M |ECJ-2VC2A150J 
100 22pF +5% 0.85 |PCC1960CT-ND® A6 2.92 14.59 35.43 |PCC1960TR-ND@ 4,000 41.68/M | ECJ-2VC2A220J 
100 33pF +5% 0.85 |PCC1961CT-ND@ A6 2.92 14.59 35.43 |PCC1961TR-ND@ 4,000 41.68/M | ECJ-2VC2A330J 
100 47pF 45% 0.85 |PCC1962CT-ND® 46 2.92 14.59 35.43 |PCC1962TR-ND® 4,000 41.68/M |ECJ-2VC2A470J 
100 68pF +5% 0.85 _|PCC1963CT-ND® 51 3.24 16.18 39.29 |PCC1963TR-ND® 4,000 46.22/M_|ECJ-2VC2A680J 
100 100pF +5% 0.85 |PCC1964CT-ND@ 51 3.24 16.18 39.29 |PCC1964TR-ND@ 4,000 46.22/M |ECJ-2VC2A101J 
100 150pF +5% 0.85 |PCC1965CT-ND® 51 3.24 16.18 39.29 |PCC1965TR-ND@ 4,000 46.22/M |ECJ-2VC2A151J 
100 220pF +5% 0.85 |PCC1966CT-ND® 51 3.24 16.18 39.29 |PCC1966TR-ND® 4,000 46.22/M |ECJ-2VC2A221J 
0805 | NPO 100 330pF +5% 0.85 |}PCC1967CT-ND® 51 3.24 16.18 39.29 |PCC1967TR-ND® 4,000 46.22/M | ECJ-2VC2A331J 
100 470pF +5% 0.85 |PCC1968CT-ND@ 51 3.24 16.18 39.29 |PCC1968TR-ND@ 4,000 46.22/M_|ECJ-2VC2A471J 
100 680pF +5% 0.85 |PCC1969CT-ND@ 51 3.24 16.18 39.29 |PCC1969TR-ND@ 4,000 46.22/M |ECJ-2VC2A681J 
100} 1000pF +5% 0.85 |PCC1970CT-ND@ 37 2.85 16.39 47.04 |PCC1970TR-ND@ 4,000 52.75/M | ECJ-2VC2A102J 
50 .5pF +0.25pF 0.60 |PCCORSCNCT-ND§- 48 2.97 10.69 27.32 |PCCORSCNTR-ND®§ 5,000 27.33/M_ |ECJ-2VC1HORSC 
50 1.0pF +0.25pF 0.60 |PCCO10CNCT-ND@§+ 48 2.97 10.69 27.32 |PCCO10CNTR-ND§ 5,000 27.33/M_ | ECJ-2VC1H010C. 
50 1.5pF +0.25pF 0.60 _|PCC1R5CNCT-ND@§- 48 2.97 10.69 27.32_|PCC1R5CNTR-ND@§ 5,000 27.33/M_|ECJ-2VC1H1R5C 
50 2.0pF +0.25pF 0.60 |PCCO20CNCT-ND@§> 48 2.97 10.69 27.32 |PCCO20CNTR-ND@§ 5,000 27.33/M_ |ECJ-2VC1H020C 
50 3.0pF +0.25pF 0.60 |PCCO30CNCT-ND@§+ 48 2.97 10.69 27.32 |PCCO30CNTR-ND@§ 5,000 27.33/M_ | ECJ-2VC1H030C. 
50 4.0pF +0.25pF 0.60 |PCCO40CNCT-ND@§+ 48 2.97 10.69 27.32 |PCCO40CNTR-ND§ 5,000 27.33/M_ |ECJ-2VC1H040C. 
50 5.0pF +0.25pF 0.60 |PCCOSOCNCT-ND@§+ 48 2.97 10.69 27.32 |PCCOSOCNTR-ND§ 5,000 27.33/M_ |ECJ-2VC1H050C 
50 6.0pF +0.5pF 0.60 _|PCCO60CNCT-ND@§+ 48 2.97 10.69 27.32 _|PCCO60CNTR-ND@§ 5,000 27.33/M_|ECJ-2VC1HO60D 
50 7.0pF +0.5pF 0.60 |PCCO70CNCT-ND@§+ 48 3.00 10.79 27.58 |PCCO70CNTR-ND@§ 5,000 27.58/M_ |ECJ-2VC1H070D 
50 8.0pF +0.5pF 0.60 |PCCO80CNCT-ND@§> 48 2.97 10.69 27.32 |PCCO80CNTR-ND§ 5,000 27.33/M_ |ECJ-2VC1H080D 
50 9.0pF +0.5pF 0.60 }|PCCO9O0CNCT-ND§* 48 2.97 10.69 27.32 |PCCO9OCNTR-ND§ 5,000 27.33/M_ |ECJ-2VC1HO90D 
50 10pF +0.5pF 0.60 |PCC100CNCT-ND@§+ 48 2.97 10.69 27.32 |PCC100CNTR-ND@§ 5,000 27.33/M_ |ECJ-2VC1H100D 
50 12pF +5% 0.60 _|PCC120CNCT-ND@ 48 2.97 10.69 27.32_|PCC120CNTR-ND® 5,000 27.33/M_|ECJ-2VC1H120J 
50 15pF +5% 0.60 |PCC150CNCT-ND@§+ 48 2.97 10.69 27.32 |PCC150CNTR-ND@§ 5,000 27.33/M |ECJ-2VC1H150Jd 
50 18pF +5% 0.60 |PCC180CNCT-ND®@ 48 2.97 10.69 27.32 |PCC180CNTR-ND® 5,000 27.33/M_ |ECJ-2VC1H180J 
50 22pF +5% 0.60 |PCC220CNCT-ND@§+ .36 2.24 8.06 20.61 |PCC220CNTR-ND@§ 5,000 20.61/M | ECJ-2VC1H220J3 
50 27pF +5% 0.60 |PCC270CGCT-ND® .24 1.51 5.45 13.92 |PCC270CGTR-ND® 5,000 13.92/M | ECJ-2VC1H270J 
50 33pF 45% 0.60 |PCC330CGCT-ND@§- 24 1.51 5.45 13.92 |PCC330CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M_|ECJ-2VC1H330J 
50 39pF +5% 0.60 |PCC390CGCT-ND® .24 1.51 5.45 13.92 |PCC390CGTR-ND® 5,000 13.92/M | ECJ-2VC1H390J 
50 47pF +5% 0.60 |PCC470CGCT-ND@§- 18 1.13 4.05 10.35 |PCC470CGTR-ND@§ 5,000 10.35/M | ECJ-2VC1H470J 
50 56pF +5% 0.60 _|PCC560CGCT-ND® 24 1.51 5.45 13.92 _|PCC560CGTR-ND® 5,000 13.92/M_| ECJ-2VC1H560J 


@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Notfornew design t+ Improved DC Bias Voltage Characteristics 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1837 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206 and 1210 (Cont) 


Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) |Part No. 1 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
50 68pF +5% 0.60 |PCC680CGCT-ND§- .24 1.51 5.45 13.92 |PCC680CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M | ECJ-2VC1H680J 
50 82pF +5% 0.60 |PCC820CGCT-ND® .24 1.51 5.45 13.92 |PCC820CGTR-ND® 5,000 13.92/M_ | ECJ-2VC1H820J 
50 100pF +5% 0.60 }PCC101CGCT-ND§> = -99 3.57 9.13 |PCC101CGTR-ND§ 5,000 9.14/M | ECJ-2VC1H101Jd 
50 120pF +5% 0.60 }|PCC121CGCT-ND@§ 24 1.51 5.45 13.92 |PCC121CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M |ECJ-2VC1H121J 
50 150pF +5% 0.60 _|PCC151CGCT-ND@§- .24 1.51 5.45 13.92 |PCC151CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M_|ECJ-2VC1H151J 
50 180pF +5% 0.60 }|PCC181CGCT-ND@§- .24 1.51 5.45 13.92 |PCC181CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M |ECJ-2VC1H181J 
50 220pF +5% 0.60 }|PCC221CGCT-ND§- .24 1.51 5.45 13.92 |PCC221CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M | ECJ-2VC1H221J 
50 270pF +5% 0.60 |PCC271CGCT-ND@§ .24 1.51 5.45 13.92 |PCC271CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M | ECJ-2VC1H271J 
50 330pF +5% 0.60 |PCC331CGCT-ND@§- .24 1.51 5.45 13.92 |PCC331CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M | ECJ-2VC1H331J 
NPO 50 390pF +5% 0.60 _|PCC391CGCT-ND@§+ .24 1.51 5.45 13.92 |PCC391CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M_|ECJ-2VC1H391J 
50 470pF +5% 0.60 |PCC471CGCT-ND@§- .24 1.51 5.45 13.92 |PCC471CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M | ECJ-2VC1H471J 
50 S560pF +5% 0.60 |PCC561CGCT-ND§- .24 1.51 5.45 13.92 |PCC561CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M | ECJ-2VC1H561J 
50 680pF +5% 0.60 |PCC681CGCT-ND@§- .24 1.51 5.45 13.92 |PCC681CGTR-ND@§ 5,000 13.92/M | ECJ-2VC1H681J 
50 820pF +5% 0.60 |PCC821CGCT-ND@§- 35 2.19 7.88 20.13 |PCC821CGTR-ND@§ 5,000 20.13/M | ECJ-2VC1H821J 
50 1000pF +5% 0.60 _|PCC102CGCT-ND@§- 25 1.59 5.72 14.63 |PCC102CGTR-ND@§ 5,000 14.63/M_|ECJ-2VC1H102J 
50 1200pF +5% 0.60 }PCC2155CT-ND® 37 2.86 16.46 47.22 |PCC2155TR-ND@ 5,000 52.95/M | ECJ-2VC1H122J 
50 1500pF +5% 0.60 }PCC2156CT-ND® 37 2.86 16.46 47.22 |PCC2156TR-ND@ 5,000 52.95/M | ECJ-2VC1H152J 
50 1800pF +5% 0.60 }PCC2157CT-ND@ 50 3.81 21.92 62.90 |PCC2157TR-ND@ 5,000 70.53/M | ECJ-2VC1H182Jd 
50 2200pF +5% 0.60 |PCC2158CT-ND@ 48 2.98 10.73 27.42 |PCC2158TR-ND@ 5,000 27.42/M | ECJ-2VC1H222J) 
50 2700pF +5% 0.60_|PCC2159CT-ND@ -50 3.81 21.92 62.90 _|PCC2159TR-ND@ 4,000 70.53/M_|ECJ-2VC1H272J 
200 220pF +10% 0.85 |PCC1993CT-ND@ 36 2.31 11.56 28.08 |PCC1993TR-ND@ 4,000 33.04/M | ECJ-2VB2D221K 
200 330pF +10% 0.85 |PCC1994CT-ND® .36 2.31 11.56 28.08 |PCC1994TR-ND@ 4,000 33.04/M | ECJ-2VB2D331K 
200 470pF +10% 0.85 |PCC1995CT-ND@ 36 2.31 11.56 28.08 |PCC1995TR-ND@ 4,000 33.04/M | ECJ-2VB2D471K 
200 680pF +10% 0.85 |PCC1996CT-ND® 36 2.31 11.56 28.08 |PCC1996TR-ND@ 4,000 33.04/M | ECJ-2VB2D681K 
200 | 1000pF +10% 0.85 _|PCC1997CT-ND@ 36 2.31 11.56 28.08 _|PCC1997TR-ND@ 4,000 33.04/M_|ECJ-2VB2D102K 
200 | 1500pF +10% 0.85 |PCC1998CT-ND@ 38 2.39 11.94 29.00 |PCC1998TR-ND@ 4,000 34.12/M | ECJ-2VB2D152K 
200 | 2200pF +10% 0.85 |PCC1999CT-ND® .38 2.39 11.94 29.00 |PCC1999TR-ND@ 4,000 34.12/M | ECJ-2VB2D222K 
200 | 3300pF +10% 0.85 |PCC2000CT-ND® .38 2.39 11.94 29.00 |PCC2000TR-ND@ 4,000 34.12/M | ECJ-2VB2D332K 
200 | 4700pF +10% 0.85 |PCC2001CT-ND@ .38 2.39 11.94 29.00 |PCC2001TR-ND@ 4,000 34.12/M | ECJ-2VB2D472K 
200 | 6800pF +10% 1.25 |PCC2445CT-ND® -38 2.39 11.94 29.00 |PCC2445TR-ND@ 3,000 37.54/M_|ECJ-2FB2D682K 
200 | 6800pF +10% 1.25 |PCC2002CT-ND® .22 1.73 9.94 28.51 |PCC2002TR-ND@ 2,000 34.56/M | ECJ-2YB2D682K 
200 | 10000pF +10% 1.25 |PCC2446CT-ND® 53 3.39 16.93 41.12 |PCC2446TR-ND@ 3,000 53.22/M |ECJ-2FB2D103K 
200 | 10000pF +10% 1.25 |PCC2003CT-ND® 54 3.43 17.16 41.68 |PCC2003TR-ND@ 2,000 53.95/M | ECJ-2YB2D103K 
100 220pF +10% 0.85 |PCC1981CT-ND@ 56 3.48 12.54 32.04 |PCC1981TR-ND@ 4,000 32.04/M | ECJ-2VB2A221K 
100 330pF +10% 0.85 |PCC1982CT-ND@ 56 3.48 12.54 32.04 |PCC1982TR-ND@ 4,000 32.04/M_|ECJ-2VB2A331K 
100 470pF +10% 0.85 |PCC1983CT-ND@ 56 3.48 12.54 32.04 |PCC1983TR-ND@ 4,000 32.04/M | ECJ-2VB2A471K 
100 680pF +10% 0.85 |PCC1984CT-ND® 56 3.48 12.54 32.04 |PCC1984TR-ND@ 4,000 32.04/M | ECJ-2VB2A681K 
100 | 1000pF +10% 0.85 |PCC1985CT-ND® 56 3.48 12.54 32.04 |PCC1985TR-ND@ 4,000 32.04/M | ECJ-2VB2A102K 
100} 1500pF +10% 0.85 |PCC1986CT-ND® 56 3.48 12.54 32.04 |PCC1986TR-ND@ 4,000 32.04/M | ECJ-2VB2A152K 
100 | 2200pF +10% 0.85 |PCC1987CT-ND@ 56 3.48 12.54 32.04 |PCC1987TR-ND 4,000 32.04/M_|ECJ-2VB2A222K 
100 | 3300pF +10% 0.85 |PCC1988CT-ND@ 56 3.48 12.54 32.04 |PCC1988TR-ND@ 4,000 32.04/M | ECJ-2VB2A332K 
100 | 4700pF +10% 0.85 |PCC1989CT-ND® 35 2.25 11.26 27.35 |PCC1989TR-ND@ 4,000 32.18/M | ECJ-2VB2A472K 
100 | 6800pF +10% 0.85 |PCC1990CT-ND® 35 2.25 11.26 27.35 |PCC1990TR-ND@ 4,000 32.18/M | ECJ-2VB2A682K 
100 | 10000pF +10% 0.85 |PCC1991CT-ND@ 48 3.07 15.34 37.26 |PCC1991TR-ND@ 4,000 43.84/M | ECJ-2VB2A103K 
100 | 15000pF +10% 1.25 |PCC2447CT-ND® 34 2.60 14.97 42.95 |PCC2447TR-ND@ 3,000 52.06/M_|ECJ-2FB2A153K 
100 | 15000pF +10% 1.25 |PCC1992CT-ND® .24 2.11 13.18 42.16 |PCC1992TR-ND@ 2,000 47.43/M |ECJ-2YB2A153K 
50 1000pF +10% 0.60 }|PCC102BNCT-ND§- = 72 2.59 6.62 |PCC102BNTR-ND@§ 5,000 6.63/M |ECJ-2VB1H102K 
50 1200pF +10% 0.60 }PCC122BNCT-ND§> .26 1.65 5.93 15.16 |PCC122BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M | ECJ-2VB1H122K 
50 1500pF +10% 0.60 }|PCC152BNCT-ND§> .26 1.65 5.93 15.16 |PCC152BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M | ECJ-2VB1H152K 
50 1800pF +10% 0.60 |PCC182BNCT-ND@§+ 26 1.65 5.93 15.16 |PCC182BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M_| ECJ-2VB1H182K 
50 2200pF +10% 0.60 |PCC222BNCT-ND§> 26 1.65 5.93 15.16 |PCC222BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M | ECJ-2VB1H222K 
0805 50 2700pF +10% 0.60 |PCC272BNCT-ND§> .26 1.65 5.93 15.16 |PCC272BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M_ | ECJ-2VB1H272K 
50 3300pF +10% 0.60 |PCC332BNCT-ND§- .26 1.65 5.93 15.16 |PCC332BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M | ECJ-2VB1H332K 
50 3900pF +10% 0.60 |PCC392BNCT-ND§> .26 1.65 5.93 15.16 |PCC392BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M | ECJ-2VB1H392K 
50 4700pF +10% 0.60 |PCC472BNCT-ND§+ 26 1.65 5.93 15.16 |PCC472BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M_| ECJ-2VB1H472K 
50 5600pF +10% 0.60 |PCC562BNCT-ND§> .26 1.65 5.93 15.16 |PCC562BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M | ECJ-2VB1H562K 
50 6800pF +10% 0.60 |PCC682BNCT-ND§> .26 1.65 5.93 15.16 |PCC682BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M | ECJ-2VB1H682K 
50 8200pF +10% 0.60 |PCC822BNCT-ND§> .26 1.65 5.93 15.16 |PCC822BNTR-ND@§ 5,000 15.16/M | ECJ-2VB1H822K 
50 | 10000pF +10% 0.60 }|PCC103BNCT-ND§+ 25 1.59 5.73 14.65 |PCC103BNTR-ND@§ 5,000 14.66/M_ | ECJ-2VB1H103K 
X7R 50 | 12000pF +10% 0.60 |PCC123BGCT-ND@§+ 26 1.65 5.93 15.16 |PCC123BGTR-ND§ 5,000 15.16/M_| ECJ-2VB1H123K 
50 | 15000pF +10% 0.60 |PCC153BGCT-ND@§> .26 1.65 5.93 15.16 |PCC153BGTR-ND§ 5,000 15.16/M | ECJ-2VB1H153K 
50 | 18000pF +10% 0.60 |PCC183BGCT-ND@§> 26 1.65 5.93 15.16 |PCC183BGTR-ND§ 5,000 15.16/M | ECJ-2VB1H183K 
50 | 22000pF +10% 0.60 |PCC223BGCT-ND@§> = -99 3.57 9.13 |PCC223BGTR-ND@§ 5,000 9.14/M | ECJ-2VB1H223K 
50 | 27000pF +10% 0.85 |PCC1833CT-ND§> 31 1.92 6.90 17.64 |PCC1833TR-ND@§ 4,000 17.64/M_ | ECJ-2VB1H273K 
50 | 33000pF +10% 0.85 |PCC1834CT-ND@§> 31 1.92 6.90 17.64 |PCC1834TR-ND@§ 4,000 17.64/M_| ECJ-2VB1H333K 
50 | 39000pF +10% 0.85 |PCC1835CT-ND@§> 31 1.92 6.90 17.64 |PCC1835TR-ND@§ 4,000 17.64/M_ | ECJ-2VB1H393K 
50 | 47000pF +10% 1.25 |PCC2448CT-ND® .20 1.24 4.47 11.43 | PCC2448TR-ND@ 3,000 12.43/M_ | ECJ-2FB1H473K 
50 | 56000pF +10% 1.25 |PCC2449CT-ND® 42 2.62 9.43 24.10 |PCC2449TR-ND@ 3,000 26.20/M | ECJ-2FB1H563K 
50 | 56000pF +10% 1.25 |PCC1837CT-ND@§ 42 2.65 9.52 24.33 |— = — |ECJ-2YB1H563K 
50 | 68000pF +10% 1.25 |PCC2450CT-ND® 42 2.62 9.43 24.10 |PCC2450TR-ND@ 3,000 26.20/M_|ECJ-2FB1H683K 
50 | 82000pF +10% 1.25 |PCC2451CT-ND® 42 2.62 9.43 24.10 |PCC2451TR-ND@ 3,000 26.20/M | ECJ-2FB1H823K 
50 | 82000pF +10% 1.25 |PCC1839CT-ND@§ 42 2.65 9.52 24.33 |PCC1839TR-ND@§ 2,000 26.45/M | ECJ-2YB1H823K 
50 AF +10% 1.25 |PCC2452CT-ND® = 1.03 3.69 9.43 |PCC2452TR-ND@ 3,000 10.25/M | ECJ-2FB1H104K 
50 AF +10% 1.25 |PCC1840CT-ND@§ .33 2.08 7.49 19.14 |PCC1840TR-ND@§ 2,000 20.80/M | ECJ-2YB1H104K 
25 | 39000pF +10% 0.85 |PCC1819CT-ND® 31 1.95 7.00 17.89 |PCC1819TR-ND@ 4,000 17.90/M_|ECJ-2VB1E393K 
25 | 47000pF +10% 0.85 |PCC1820CT-ND@ 40 2.49 8.95 22.86 |PCC1820TR-ND@ 4,000 22.87/M |ECJ-2VB1E473K 
25 | S6000pF +10% 0.85 |PCC1825CT-ND® 40 2.49 8.95 22.86 |PCC1825TR-ND@ 4,000 22.87/M |ECJ-2VB1E563K 
25 | 68000pF +10% 0.85 |PCC1826CT-ND@ 40 2.49 8.95 22.86 |PCC1826TR-ND@ 4,000 22.87/M |ECJ-2VB1E683K 
25 | 82000pF +10% 0.85 |PCC1827CT-ND 40 2.49 8.95 22.86 |PCC1827TR-ND 4,000 22.87/M |ECJ-2VB1E823K 
25 AF +10% 0.85 |PCC1828CT-ND@ = -99 3.57 9.13 |PCC1828TR-ND@ 4,000 9.13/M_|ECJ-2VB1E104K 
25 12UF +10% 1.25 |PCC1829CT-ND@§ 53 3.36 16.79 40.77 |PCC1829TR-ND@§ 2,000 52.76/M |ECJ-2YB1E124K 
25 15yF +10% 1.25 |PCC2453CT-ND® 53 3.30 11.86 30.31 |PCC2453TR-ND@ 3,000 32.95/M | ECJ-2FB1E154K 
25 15yF +10% 1.25 |PCC1830CT-ND@§ 54 3.35 12.05 30.80 |— = — |ECJ-2YB1E154K 
25 18uF +10% 1.25 |PCC1831CT-ND@§ .33 2.53 14.53 41.70 |PCC1831TR-ND@§ 2,000 50.54/M | ECJ-2YB1E184K 
25 .22UF +10% 1.25 |PCC2454CT-ND® 53 3.30 11.86 30.31 |PCC2454TR-ND@ 3,000 32.95/M_|ECJ-2FB1E224K 
25 .22UF +10% 1.25 |PCC1832CT-ND@§ 54 3.35 12.05 30.80 |PCC1832TR-ND@§ 2,000 33.48/M | ECJ-2YB1E224K 
16 | 47000pF +10% 0.85 |PCC1808CT-ND® 40 2.51 9.04 23.09 |PCC1808TR-ND@ 4,000 23.10/M | ECJ-2VB1C473K 
16 | 56000pF +10% 0.85 |PCC1809CT-ND® 40 2.51 9.04 23.09 |PCC1809TR-ND@ 4,000 23.10/M | ECJ-2VB1C563K 
16 | 68000pF +10% 0.85 |PCC1810CT-ND® 40 2.51 9.04 23.09 |PCC1810TR-ND® 4,000 23.10/M | ECJ-2VB1C683K 
16 | 82000pF +10% 0.85 _|PCC1811CT-ND® 40 2.51 9.04 23.09 _|PCC1811TR-ND® 4,000 23.10/M_|ECJ-2VB1C823K 
16 YF +10% 0.85 |PCC1812CT-ND® 40 2.49 8.95 22.86 |PCC1812TR-ND® 4,000 22.87/M |ECJ-2VB1C104K 
16 12uUF +10% 0.85 |PCC1813CT-ND® 55 3.48 17.39 42.23 |PCC1813TR-ND® 4,000 49.68/M |ECJ-2VB1C124K 
16 -15uF +10% 0.85 |PCC1814CT-ND® 53 3.30 11.86 30.31 |PCC1814TR-ND® 4,000 30.32/M |ECJ-2VB1C154K 
16 -18UF +10% 0.85 |PCC1815CT-ND® .37 3.26 20.36 65.15 |PCC1815TR-ND® 4,000 69.23/M | ECJ-2VB1C184K 
16 22UF +10% 0.85 _|PCC1816CT-ND® 53 3.30 11.86 30.31 |PCC1816TR-ND® 4,000 30.32/M_|ECJ-2VB1C224K 
16 .27UF +10% 1.25 |PCC1916CT-ND® .39 3.50 21.87 69.98 |PCC1916TR-ND® 2,000 78.73/M_ |ECJ-2YB1C274K 
16 -33UF +10% 1.25 |PCC2455CT-ND® 56 3.48 12.52 31.99 |PCC2455TR-ND® 3,000 34.78/M | ECJ-2FB1C334K 
16 -S9UF +10% 1.25 |PCC1917CT-ND® .39 3.50 21.87 69.98 |PCC1917TR-ND® 2,000 78.73/M_ |ECJ-2YB1C394K 
16 A7UF +10% 1.25 |PCC2456CT-ND® 52 3.23 11.63 29.72 |PCC2456TR-ND® 3,000 32.30/M | ECJ-2FB1C474K 
16 A7UF +10% 1.25 |PCC1818CT-ND@§ .20 1.56 8.94 25.66 _|PCC1818TR-ND@§ 2,000 31.10/M_|ECJ-2YB1C474K 
25 1pF +10% 1.25 |PCC2319CT-ND® 44 2.78 13.91 33.78 |PCC2319TR-ND® 3,000 43.72/M |ECJ-2FB1E105K 
X5R | 25 2.2UF +10% 0.85 |PCC2481CT-ND® NEW! 43 3.78 23.64 75.65 |PCC2481TR-ND® NEW! 4,000 80.38/M | ECJ-GVB1E225K 
25 2.2uF +10% 1.25 |PCC2320CT-ND® 43 3.29 18.94 54.35 |PCC2320TR-ND® 3,000 65.88/M_|ECJ-2FB1E225K 


@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Not fornew design + Improved DC Bias Voltage Characteristics 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1838 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206 and 1210 (Cont.) 


Reel” 


Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Code|Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. il 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
25 4.7UF +20% 1.25 |PCC2321CT-ND® 49 4.36 27.27 87.26 |PCC2321TR-ND@ 3,000 98.18/M | ECJ-2FB1E475M 
16 .68uF +10% 1.25 |PCC2290CT-ND® 39 2.46 12.32 29.92 |PCC2290TR-ND® 3,000 38.72/M | ECJ-2FB1C684K 
16 1pF +10% 0.85 |PCC2314CT-ND@ 48 3.07 15.34 37.26 |PCC2314TR-ND@ 4,000 43.84/M | ECJ-GVB1C105K 
16 1pF +10% 1.25 |PCC2249CT-ND®@ 48 3.07 15.34 37.26 |PCC2249TR-ND@ 3,000 48.23/M | ECJ-2FB1C105K 
16 2.2uUF +20% 0.85 _|PCC2408CT-ND@ 34 2.59 14.90 42.77_|PCC2408TR-ND® 4,000 47.96/M_| ECJ-GVB1C225M 
16 2.2UF +10% 0.85 |PCC2482CT-ND@ NEW! 40 3.56 22.25 71.20 |PCC2482TR-ND® NEW! 4,000 75.65/M | ECJ-GVB1C225K 
16 2.2uUF +10% 1.25 |PCC2322CT-ND®@ 36 2.74 15.77 45.26 |PCC2322TR-ND® 3,000 54.86/M | ECJ-2FB1C225K 
16 4.7UF +10% 1.25 |PCC2323CT-ND@ 48 4.29 26.79 85.71 | PCC2323TR-ND@ 3,000 96.43/M_ | ECJ-2FB1C475K 
16 4.7UF +10% 0.85 |PCC2430CT-ND® 46 4.10 25.65 82.08 |PCC2430TR-ND@ 4,000 87.21/M | ECJ-GVB1C475M 
10 -56uF +10% 1.25 |PCC1918CT-ND®@ -55 4.90 32.17 109.68 |PCC1918TR-ND® 2,000 116.99/M_| ECJ-2YB1A564K 
10 .68uF +10% 1.25 |PCC1806CT-ND® 19 1.67 10.42 33.34 | PCC1806TR-ND@ 2,000 37.51/M_ | ECJ-2YB1A684K 
10 -68uF +10% 1.25 |PCC2289CT-ND® 45 2.87 14.36 34.88 | PCC2289TR-ND@ 3,000 45.15/M | ECJ-2FB1A684K 
10 .82uUF +10% 1.25 |PCC1919CT-ND@ 61 5.41 35.50 121.02 |PCC1919TR-ND® 2,000 129.09/M | ECJ-2YB1A824K 
10 1pF +10% 1.25 |PCC2457CT-ND@ A5 2.87 14.36 34.88 | PCC2457TR-ND® 3,000 45.15/M | ECJ-2FB1A105K 
10 1pF +10% 1.25 |PCC1807CT-ND@ 19 1.69 10.59 33.87_ | PCC1807TR-ND@ 2,000 38.11/M_|ECJ-2YB1A105K 
10 2.2UF +10% 1.25 |PCC2483CT-ND@ NEW! 38 3.34 20.86 66.75 |PCC2483TR-ND@ NEW! 4,000 70.93/M | ECJ-GVB1A225K 
10 2.2UF +20% 1.25 |PCC2175CT-ND@ 34 2.64 15.15 43.48 |PCC2175TR-ND® 3,000 52.70/M | ECJ-2FB1A225M 
10 2.2uUF +10% 1.25 |PCC2324CT-ND® 36 2.24 8.05 20.56 |PCC2324TR-ND® 3,000 22.35/M | ECJ-2FB1A225K 
10 3.3uF +10% 1.25 |PCC2288CT-ND® 43 3.29 18.94 54.35 | PCC2288TR-ND® 3,000 65.88/M_ | ECJ-2FB1A335K 
X5R |_10 4.7UF +20% 0.85 |PCC2407CT-ND® At 3.63 22.68 72.58 |PCC2407TR-ND® 4,000 77.12/M_|ECJ-GVB1A475M 
10 4.7UF +10% 1.25 |PCC2325CT-ND® 38 3.34 20.85 66.70 |PCC2325TR-ND® 3,000 75.05/M | ECJ-2FB1A475K 
10 10pF +10% 1.25 |PCC2403CT-ND® 67 5.98 39.27 133.89 | PCC2403TR-ND® 3,000 142.82/M | ECJ-2FB1A106K 
10 10pF +20% 0.85 |PCC2431CT-ND® 86 7.69 50.51 172.20 |PCC2431TR-ND® 4,000 172.20/M | ECJ-GVB1A106M 
10 22uF +20% 1.25 |PCC2480CT-ND@ NEW! 1.04 9.21 62.58 252.04 |PCC2480TR-ND@ NEW! 3,000 260.73/M | ECJ-2FB1A226M 
6.3 1.5yuF +10% 1.25 |PCC1921CT-ND@ 66 5.87 38.54 131.39 |PCC1921TR-ND® 2,000 140.15/M_| ECJ-2YBOJ155K 
6.3 2.2UF +10% 0.85 |PCC2310CT-ND@ 34 2.64 15.15 43.48 |PCC2310TR-ND® 4,000 48.75/M | ECJ-GVBOJ225K 
6.3 2.2UF +10% 1.25 |PCC2458CT-ND@ 33 2.53 14.53 41.70 |PCC2458TR-ND® 3,000 50.54/M | ECJ-2FB0J225K 
6.3 2.2uUF +10% 1.25 |PCC1923CT-ND@ 23 2.05 12.80 40.96 |PCC1923TR-ND® 2,000 46.08/M | ECJ-2YBOJ225K 
6.3 3.3uF +10% 1.25 |PCC2459CT-ND® 44 3.88 24.25 77.58 |PCC2459TR-ND® 3,000 87.29/M_ | ECJ-2FBOJ335K 
6.3 3.3uF +10% 1.25 |PCC1925CT-ND® 33 2.91 19.10 65.13 |PCC1925TR-ND® 2,000 69.47/M_| ECJ-2YB0J335K 
6.3 4.7UF +20% 0.85 |PCC2315CT-ND® 51 3.89 22.36 64.15 |PCC2315TR-ND® 4,000 71.93/M | ECJ-GVB0J475M 
6.3 4.7UF +20% 1.25 |PCC2176CT-ND® 46 3.51 20.18 57.92 |PCC2176TR-ND® 3,000 70.20/M | ECJ-2FB0J475M 
6.3 4.7UF +10% 1.25 |PCC2402CT-ND® 46 3.51 20.18 57.92 |PCC2402TR-ND® 3,000 70.20/M | ECJ-2FB0J475K 
6.3 4.7UF +10% 0.85 |PCC2406CT-ND@ 51 3.89 22.36 64.15 |PCC2406TR-ND® 4,000 71.93/M_ | ECJ-GVBOJ475K 
6.3 10yuF +20% 0.85 |PCC2405CT-ND@ 58 5.18 32.40 103.68 |PCC2405TR-ND® 4,000 110.16/M_| ECJ-GVB0J106M 
6.3 10yuF +20% 0.85 |PCC2327CT-ND@+ 57 5.12 33.64 114.69 | PCC2327TR-ND@+ 4,000 114.69/M | ECJ-CV50J106M 
6.3 10yuF +20% 1.25 |PCC2225CT-ND@ 39 2.50 12.48 30.31 | PCC2225TR-ND® 3,000 39.23/M | ECJ-2FB0J106M 
6.3 10yF +10% 1.25 |PCC2400CT-ND®@ AB 4.10 25.65 82.08 |PCC2400TR-ND® 3,000 92.34/M | ECJ-2FBOJ106K 
0805 6.3 22uF +20% 1.25 |PCC2401CT-ND® 97 8.68 57.02 194.40 |PCC2401TR-ND® 3,000 207.36/M_| ECJ-2FB0J226M 
X6S | 6.3 22uF +20% 1.25 |PCC2477CT-ND® NEW! 1.03 9.06 61.57 247.99 |PCC2477TR-ND NEW! 3,000 256.55/M_| ECJ-2F60J226M 
50 | 10000pF | +80%/-20% | 0.60 |PCC1858CT-ND® .21 1.32 4.76 12.17 |PCC1858TR-ND® 5,000 12.17/M | ECJ-2VF1H103Z 
50 | 15000pF | +80%/-20% | 0.60 |PCC1859CT-ND® 36 2.24 8.06 20.61 |PCC1859TR-ND® 5,000 20.61/M | ECJ-2VF1H153Z 
50 | 22000pF | +80%/-20% | 0.60 |PCC1860CT-ND® 21 1.32 4.76 12.17 |PCC1860TR-ND® 5,000 12.17/M | ECJ-2VF1H223Z 
50 | 33000pF | +80%/-20% | 0.60 |PCC1861CT-ND® 36 2.24 8.06 20.61 |PCC1861TR-ND® 5,000 20.61/M | ECJ-2VF1H333Z 
50 | 47000pF | +80%/-20% | 0.60 |PCC1862CT-ND® 21 1.32 4.76 12.17_ |PCC1862TR-ND® 5,000 12.17/M_| ECJ-2VF1H473Z 
50 | 68000pF | +80%/-20% | 0.60 |PCC1863CT-ND 48 2.97 10.69 27.32 |PCC1863TR-ND 5,000 27.33/M | ECJ-2VF1H683Z 
50 AF +80%/-20% | 0.85 |PCC1864CT-ND 36 2.24 8.06 20.61 |PCC1864TR-ND 4,000 20.61/M | ECJ-2VF1H104Z 
50 15uF +80%/-20% | 0.85 |PCC1865CT-ND® 42 2.65 13.23 32.13 | PCC1865TR-ND@ 4,000 37.80/M | ECJ-2VF1H154Z 
50 22uF +80%/-20% | 0.85 |PCC1866CT-ND® 32 2.00 7.19 18.38 | PCC1866TR-ND® 4,000 18.38/M | ECJ-2VF1H224Z 
25 | 68000pF | +80%/-20% | 0.60 |PCC1852CT-ND 48 2.97 10.69 27.32 _|PCC1852TR-ND 5,000 27.33/M_|ECJ-2VF1E683Z 
25 AF +80%/-20% | 0.60 |PCC1853CT-ND® 26 1.65 5.93 15.16 |PCC1853TR-ND® 5,000 15.16/M | ECJ-2VF1E104Z 
25 15uF +80%/-20% | 0.60 |PCC1854CT-ND 35 2.22 11.12 27.00 |PCC1854TR-ND 5,000 31.76/M_ | ECJ-2VF1E154Z 
25 22uF +80%/-20% | 0.85 |PCC1855CT-ND® 31 1.92 6.90 17.64 |PCC1855TR-ND® 4,000 17.64/M | ECJ-2VF1E224Z 
25 33yuF +80%/-20% | 1.25 |PCC1856CT-ND® 48 3.70 21.30 61.12 |PCC1856TR-ND® 2,000 74.08/M | ECJ-2YF1E334Z 
25 47uF +80%/-20% | 1.25 |PCC2460CT-ND®@ 49 3.05 10.98 28.06 |PCC2460TR-ND® 3,000 30.50/M_|ECJ-2FF1E474Z 
Y5v 25 47UF +80%/-20% | 1.25 |PCC1857CT-ND®@ 50 3.11 11.18 28.57 |PCC1857TR-ND® 2,000 31.05/M | ECJ-2YF1E474Z 
16 AF +80%/-20% | 0.60 |PCC1843CT-ND® 26 1.65 5.93 15.16 |PCC1843TR-ND® 5,000 15.16/M | ECJ-2VF1C104Z 
16 15yuF +80%/-20% | 0.60 |PCC1844CT-ND 60 3.73 13.41 34.27 | PCC1844TR-ND 5,000 34.27/M | ECJ-2VF1C154Z 
16 22uUF +80%/-20% | 0.60 |PCC1845CT-ND® 31 1.92 6.90 17.64 |PCC1845TR-ND® 5,000 17.65/M | ECJ-2VF1C224Z 
16 33 uF +80%/-20% | 0.85 |PCC1846CT-ND®@ AB 2.92 14.59 35.43 | PCC1846TR-ND@® 4,000 41.68/M_| ECJ-2VF1C334Z 
16 47uUF +80%/-20% | 0.85 |PCC1847CT-ND® 32 2.00 7.19 18.38 |PCC1847TR-ND® 4,000 18.38/M | ECJ-2VF1C474Z 
16 68yF +80%/-20% | 0.85 |PCC1848CT-ND® 34 2.13 10.66 25.89 |PCC1848TR-ND® 4,000 30.46/M_ | ECJ-2VF1C684Z 
16 1pF +80%/-20% | 0.85 |PCC1849CT-ND® 18 1.12 4.01 10.26 |PCC1849TR-ND® 4,000 10.26/M | ECJ-2VF1C105Z 
16 1.5uF +80%/-20% | 1.25 |PCC1850CT-ND® 56 4.99 31.16 99.71 |PCC1850TR-ND®@ 2,000 112.18/M | ECJ-2YF1C155Z 
16 2.2uUF +80%/-20% | 1.25 |PCC2461CT-ND® 58 3.65 13.12 33.53 | PCC2461TR-ND®@ 3,000 36.45/M_| ECJ-2FF1C225Z 
16 2.2UF +80%/-20% | 1.25 |PCC1851CT-ND@ 59 3.70 13.32 34.04 |PCC1851TR-ND® 2,000 37.00/M | ECJ-2YF1C225Z 
16 2.2UF +80%/-20% | 0.85 |PCC2410CT-ND®@ 43 2.72 13.61 33.05 |PCC2410TR-ND® 4,000 38.88/M | ECJ-GVF1C225Z 
16 4.7UF +80%/-20% | 0.85 |PCC2411CT-ND®@ 42 3.24 18.63 53.46 |PCC2411TR-ND® 4,000 59.94/M | ECJ-GVF1C475Z 
10 4.7UF +80%/-20% | 1.25 |PCC2462CT-ND®@ 48 3.07 15.34 37.26 |PCC2462TR-ND® 3,000 48.23/M | ECJ-2FF1A475Z 
10 4.7UF +80%/-20% | 1.25 |PCC1842CT-ND@ -20 1.78 11.13 35.60 | PCC1842TR-ND® 2,000 40.05/M_| ECJ-2YF1A475Z 
10 4.7UF +80%/-20% | 0.85 |PCC2409CT-ND® 34 2.59 14.90 42.77 |PCC2409TR-ND® 4,000 47.96/M | ECJ-GVF1A475Z 
6.3 10yF +80%/-20% | 1.25 |PCC2182CT-ND® 51 3.24 16.18 39.29 |PCC2182TR-ND® 3,000 50.85/M_| ECJ-2FFOJ106Z 
50 1pF +80%/-20% | 1.25 |PCC2404CT-ND® 43 2.72 13.61 33.05 |PCC2404TR-ND®@ 3,000 42.77/M | ECJ-2FF1H105Z 
25 1.0UF +80%/-20% | 1.25 |PCC2230CT-ND® 49 3.05 10.98 28.06 |PCC2230TR-ND® 3,000 30.50/M_ | ECJ-2FF1E105Z 
F 25 2.2uF +80%/-20% | 1.25 |PCC2231CT-ND® 58 3.65 13.12 33.53 | PCC2231TR-ND® 3,000 36.45/M_ | ECJ-2FF1E225Z 
16 4.7UF +80%/-20% | 1.25 |PCC2232CT-ND®@ 51 3.24 16.18 39.29 | PCC2232TR-ND® 3,000 50.85/M | ECJ-2FF1C475Z 
10 10yF +80%/-20% | 1.25 |PCC2233CT-ND@ 51 3.24 16.18 39.29 | PCC2233TR-ND® 3,000 50.85/M_|ECJ-2FF1A106Z 
200 470pF 45% 1.15 |PCC2463CT-ND@ 96 8.54 56.07 191.16 |PCC2463TR-ND® 3,000 203.91/M | ECJ-3FC2D471J 
200 470pF 45% 1.15 |PCC2007CT-ND@§* a9. 7.00 47.55 191.52 | PCC2007TR-ND§ 2,000 198.12/M | ECJ-3YC2D471J 
200 680pF 45% 1.15 |PCC2464CT-ND@ 79 6.98 47.43 191.05 |PCC2464TR-ND® 3,000 197.64/M | ECJ-3FC2D681J 
200 680pF 45% 1.15 |PCC2008CT-ND@§+ 80 7.08 48.10 193.72 |— = — |ECJ-3YC2D681J 
200 | 1000pF +5% 1.15 |PCC2465CT-ND® 79 6.98 47.43 191.05 |PCC2465TR-ND® 3,000 197.64/M_|ECJ-3FC2D102J 
200 | 1000pF +5% 1.15 |PCC2009CT-ND@§- 80 7.08 48.10 193.72 |PCC2009TR-ND§ 2,000 200.40/M | ECJ-3YC2D102J 
100] 1500pF +5% 0.85 |PCC2004CT-ND@§- 85 7.63 50.13 170.91 | PCC2004TR-ND§ 4,000 170.91/M | ECJ-3VC2A152J 
100 | 2200pF +5% 0.85 |PCC2005CT-ND@§- 85 7.63 50.13 170.91 | PCC2005TR-ND§ 4,000 170.91/M | ECJ-3VC2A222J 
NPO 100 | 3300pF +5% 0.85 |PCC2006CT-ND@§- 85 7.63 50.13 170.91 | PCC2006TR-ND§ 4,000 170.91/M | ECJ-3VC2A332J 
50 -5pF +0.25pF 0.60 | PCCORSCCT-ND§ = Palak 7.61 25.42 |PCCORSCTR-ND§ 5,000 33.00/M_|ECU-V1HOR5CCM 
50 2700pF +5% 0.60 |PCC2160CT-ND@§+ 88 7.86 51.61 175.94 | PCC2160TR-ND§ 5,000 175.94/M | ECJ-3VC1H272J 
50 3300pF +5% 0.60 |PCC2161CT-ND@§+ 69 6.17 40.53 138.18 |PCC2161TR-ND§ 5,000 138.18/M | ECJ-3VC1H332J 
50 3900pF +5% 0.60 |PCC2162CT-ND@§+ 69 6.17 40.53 138.18 |PCC2162TR-ND§ 5,000 138.18/M | ECJ-3VC1H392J 
1206 50 4700pF +5% 0.60 |PCC2163CT-ND@§+ 69 6.17 40.53 138.18 |PCC2163TR-ND§ 5,000 138.18/M | ECJ-3VC1H472J 
50 5600pF +5% 0.85 |PCC2164CT-ND@§- 1.01 8.91 60.50 243.67 | PCC2164TR-ND@§ 4,000 235.27/M_| ECJ-3VC1H562J 
50 6800pF +5% 0.85 |PCC2165CT-ND@§- 1.28 11.35 77.06 310.39 |PCC2165TR-ND@§ 4,000 299.69/M | ECJ-3VC1H682J 
50 8200pF +5% 1.15 |PCC2166CT-ND@§- 1.36 12.00 81.53 328.40 |PCC2166TR-ND@§ 3,000 339.72/M | ECJ-3FC1H822J 
50 | 10000pF +5% 1.15 |PCC2167CT-ND@§- 1.38 11.29 90.88 371.79 |PCC2167TR-ND@§ 3,000 385.56/M_| ECJ-3FC1H103J 
630 | 1000pF +10% 1.15 |PCC2291CT-ND® 44 3.42 19.65 56.40 |PCC2291TR-ND® 3,000 68.36/M_ | ECJ-3FB2J102K 
630 | 2200pF +10% 1.15 |PCC2293CT-ND®@ 48 3.67 21.11 60.59 | PCC2293TR-ND® 3,000 73.44/M | ECJ-3FB2J222K 
630 | 4700pF +10% 1.15 |PCC2294CT-ND®@ 48 3.67 21.11 60.59 |PCC2294TR-ND® 3,000 73.44/M | ECJ-3FB2J472K 
630 .O1nF +10% 1.15 |PCC2292CT-ND@ 48 3.67 21.11 60.59 | PCC2292TR-ND® 3,000 73.44/M | ECJ-3FB2J103K 
X7R |_200 |_15000pF +10% 1.15 |PCC2466CT-ND@ A5 4.04 25.22 80.70 | PCC2466TR-ND@® 3,000 90.80/M_|ECJ-3FB2D153K 
200 | 15000pF +10% 1.15 |PCC2013CT-ND®@ AB 4.09 25.54 81.73 |— = — |ECJ-3YB2D153K 
200 | 22000pF +10% 1.15 |PCC2467CT-ND@ 40 3.52 21.98 70.34 |PCC2467TR-ND® 3,000 79.13/M | ECJ-3FB2D223K 
200 | 22000pF +10% 1.15 |PCC2014CT-ND® 33 2.98 19.58 66.75 |— = — |ECJ-3YB2D223K 
100 | 22000pF +10% 1.15 |PCC2468CT-ND® 40 3.52 21.98 70.34 |PCC2468TR-ND® 3,000 79.13/M_| ECJ-3FB2A223K 


@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Not fornew design t+ Improved DC Bias Voltage Characteristics 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1839 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206 and 1210 (Cont. Reel” 


Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Code/|Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 1 10 100 500 Part No. Qty. Pricing __| Part No. 
100 | 33000pF +10% 1.15 |PCC2469CT-ND@ 40 3.52 21.98 70.34 |PCC2469TR-ND® 3,000 79.13/M | ECJ-3FB2A333K 
100 | 33000pF +10% 1.15 |PCC2011CT-ND@ 33 2.99 19.62 66.90 |PCC2011TR-ND® 2,000 71.36/M | ECJ-3YB2A333K 
100 | 47000pF +10% 1.15 |PCC2470CT-ND® 48 4.25 26.57 85.02 |PCC2470TR-ND@ 3,000 95.66/M_ | ECJ-3FB2A473K 
100 | 47000pF +10% 1.15 |PCC2012CT-ND@ 40 3.61 23.71 80.84 |PCC2012TR-ND® 2,000 86.23/M | ECJ-3YB2A473K 
100 pF +10% 1.60 _|PCC2239CT-ND® A7 4.17 26.08 83.46 | PCC2239TR-ND@ 2,000 93.89/M_| ECJ-3YB2A104K 
50 AF +10% 1.00 |PCC104BCT-ND® 26 1.62 5.81 14.86 |PCC104BTR-ND@ 4,000 14.86/M | ECJ-3VB1H104K 
50 .22UF +10% 1.60 |PCC2299CT-ND@ 40 3.08 17.70 50.79 |PCC2299TR-ND@ 2,000 61.56/M | ECJ-3YB1H224K 
50 1pF +10% 1.60 |PCC2478CT-ND® NEW! 79 7.08 46.50 158.52 |PCC2478TR-ND@ NEW! 2,000 169.09/M | ECJ-3YX1H105K 
25 AF +10% 0.85 |PCC1883CT-ND@ 37 2.85 16.39 47.04 |PCC1883TR-ND® 4,000 52.75/M | ECJ-3VB1E104K 
25 12uF +10% 0.85 _|PCC1884CT-ND At 3.66 22.90 73.26 _|PCC1884TR-ND 4,000 77.85/M_| ECJ-3VB1E124K 
25 -15uF +10% 0.85 |PCC1885CT-ND® 37 2.85 16.39 47.04 |PCC1885TR-ND® 4,000 52.75/M_ | ECJ-3VB1E154K 
25 -18uF +10% 0.85 |PCC1886CT-ND@ 38 3.34 20.90 66.88 |PCC1886TR-ND® 4,000 71.06/M | ECJ-3VB1E184K 
25 .22UF +10% 0.85 |PCC1887CT-ND® 44 2.78 13.91 33.78 | PCC1887TR-ND@ 4,000 39.74/M_ | ECJ-3VB1E224K 
25 .27UF +10% 0.85 |PCC1888CT-ND@ 49 4.37 27.33 87.44 |PCC1888TR-ND® 4,000 92.91/M | ECJ-3VB1E274K 
25 -33yuF +10% 0.85 |PCC1889CT-ND@ 37 2.85 16.39 47.04 |PCC1889TR-ND® 4,000 §2.75/M_|ECJ-3VB1E334K 
25 .39UF +10% 1.15 |PCC1890CT-ND® 55 4.92 30.78 98.50 |— — — |ECJ-3YB1E394K 
25 -A7UF +10% 1.15 |PCC2412CT-ND@ 39 2.97 17.08 49.01 |PCC2412TR-ND® 3,000 59.40/M | ECJ-3FB1E474K 
25 A7UF +10% 1.15 |PCC1891CT-ND® 27 2.40 15.01 48.03 |PCC1891TR-ND® 2,000 54.04/M_ | ECJ-3YB1E474K 
25 -56uF +10% 1.60 |PCC1926CT-ND® 57 5.06 33.22 113.24 |PCC1926TR-ND® 2,000 120.79/M | ECJ-3YB1E564K 
X7R |_25 -68uF +10% 1.60 |PCC1892CT-ND@ 39 2.97 17.08 49.01 |PCC1892TR-ND® 2,000 59.40/M_|ECJ-3YB1E684K 
25 -82uUF +10% 1.60 |PCC1927CT-ND® 51 3.94 22.67 65.04 |PCC1927TR-ND® 2,000 78.84/M | ECJ-3YB1E824K 
25 1pF +10% 1.60 |PCC1893CT-ND@ 58 3.60 12.97 33.14 |PCC1893TR-ND® 2,000 36.03/M | ECJ-3YB1E105K 
16 AF +10% 0.85 |PCC1870CT-ND@ 36 2.31 11.56 28.08 |PCC1870TR-ND® 4,000 33.04/M | ECJ-3VB1C104K 
16 12uF +10% 0.85 |PCC1871CT-ND 38 3.41 21.33 68.26 |PCC1871TR-ND 4,000 72.53/M |ECJ-3VB1C124K 
16 -15uF +10% 0.85 |PCC1872CT-ND 36 2.31 11.56 28.08 |PCC1872TR-ND 4,000 33.04/M_|ECJ-3VB1C154K 
16 -18uF +10% 0.85 |PCC1873CT-ND 40 3.58 22.36 71.54 |PCC1873TR-ND 4,000 76.01/M |ECJ-3VB1C184K 
16 .22UF +10% 0.85 |PCC1874CT-ND® 36 2.31 11.56 28.08 |PCC1874TR-ND® 4,000 33.04/M_ | ECJ-3VB1C224K 
16 .27UF +10% 0.85 |PCC1875CT-ND@ 44 3.90 24.36 77.94 |PCC1875TR-ND® 4,000 82.81/M | ECJ-3VB1C274K 
16 .33uF +10% 0.85 |PCC1876CT-ND® 36 2.31 11.56 28.08 |PCC1876TR-ND® 4,000 33.04/M_ | ECJ-3VB1C334K 
16 -39uF +10% 0.85 _|PCC1877CT-ND 53 4.69 29.32 93.82 |PCC1877TR-ND 4,000 99.69/M_|ECJ-3VB1C394K 
16 -A7UF +10% 0.85 |PCC1878CT-ND 36 2.31 11.56 28.08 |PCC1878TR-ND 4,000 33.04/M | ECJ-3VB1C474K 
16 -56UF +10% 0.85 |PCC1879CT-ND® 54 4.86 31.89 108.71 | PCC1879TR-ND® 4,000 108.71/M | ECJ-3VB1C564K 
16 .68uF +10% 0.85 |PCC1880CT-ND@ 48 3.07 15.34 37.26 |PCC1880TR-ND® 4,000 43.84/M | ECJ-3VB1C684K 
16 .82uF +10% 1.15 |PCC1881CT-ND® 82 7.29 47.85 163.14 |PCC1881TR-ND® 2,000 174.02/M | ECJ-3YB1C824K 
16 1pF +10% 1.15 |PCC2471CT-ND® -60 3.73 13.41 34.27. | PCC2471TR-ND@ 3,000 37.25/M_| ECJ-3FB1C105K 
16 1pF +10% 1.15 |PCC1882CT-ND@ 20 1.78 11.13 35.60 |PCC1882TR-ND@ 2,000 40.05/M | ECJ-3YB1C105K 
16 1.5uF +10% 1.60 |PCC1929CT-ND® 37 3.26 20.36 65.15 |PCC1929TR-ND® 2,000 73.30/M |ECJ-3YB1C155K 
16 2.2UF +10% 1.60 |PCC1931CT-ND@ A5 2.88 14.39 34.95 |PCC1931TR-ND® 2,000 45.23/M | ECJ-3YB1C225K 
16 10yF +10% 1.60 _|PCC13491CT-ND® 1.61 13.22 106.39 435.21 | PCC13491TR-ND@ 2,000 451.33/M_|ECJ-3YX1C106K 
25 2.2uUF +10% 1.60 |PCC2296CT-ND® 57 5.10 31.86 101.95 |PCC2296TR-ND® 2,000 114.70/M | ECJ-3YB1E225K 
25 4.7UF +10% 0.85 |PCC2484CT-ND@ NEW! 1.00 8.84 60.07 241.95 |PCC2484TR-ND@ NEW! 4,000 233.61/M | ECJ-HVB1E475K 
25 4.7UF +10% 1.60 |PCC2297CT-ND® 74 6.62 43.48 148.23 | PCC2297TR-ND® 2,000 158.11/M | ECJ-3YB1E475K 
25 4.7UF +20% 1.60 |PCC2241CT-ND® 74 6.62 43.48 148.23 | PCC2241TR-ND® 2,000 158.11/M | ECJ-3YB1E475M 
25 10yF +20% 1.60_|PCC2326CT-ND@ 79 6.98 47.43 191.05 |PCC2326TR-ND® 2,000 197.64/M_| ECJ-3YB1E106M 
25 10pF +10% 1.60 |PCC2414CT-ND® 79 6.98 47.43 191.05 |PCC2414TR-ND® 2,000 197.64/M | ECJ-3YB1E106K 
16 1.5uF +10% 1.60 |PCC1867CT-ND®@ 51 3.95 22.73 65.22 |PCC1867TR-ND® 2,000 79.06/M | ECJ-3YB1A155K 
1206 16 4.7UF +10% 0.85 |PCC2485CT-ND@ NEW! 96 8.47 57.56 231.86 |PCC2485TR-ND® NEW! 4,000 223.86/M | ECJ-HVB1C475K 
16 4.7UF +10% 1.60 |PCC2250CT-ND® 51 4.57 28.57 91.41 | PCC2250TR-ND@ 2,000 102.84/M | ECJ-3YB1C475K 
16 4.7UF +20% 1.60 _|PCC2226CT-ND@ 51 4.57 28.57 91.41 | PCC2226TR-ND@® 2,000 102.84/M_| ECJ-3YB1C475M 
16 10pF +10% 1.60 |PCC2413CT-ND® 79 6.98 47.43 191.05 |PCC2413TR-ND® 2,000 197.64/M | ECJ-3YB1C106K 
16 10pF +20% 0.85 |PCC2417CT-ND® 73 6.51 42.77 145.80 |PCC2417TR-ND® 4,000 145.80/M | ECJ-HVB1C106M 
16 10yF +20% 1.60 |PCC2227CT-ND@ a9! 6.98 47.43 191.05 |PCC2227TR-ND® 2,000 197.64/M | ECJ-3YB1C106M 
16 22uF +20% 1.60 |PCC2332CT-ND® 2.20 18.01 144.98 — |PCC2332TR-ND® 2,000 615.08/M | ECJ-3YB1C226M 
10 2.2uUF +10% 0.85 | PCC2312CT-ND@ A6 4.13 25.81 82.59 | PCC2312TR-ND@® 4,000 87.76/M_|ECJ-HVB1A225K 
10 2.2UF +10% 1.60 |PCC1868CT-ND@ 51 3.95 22.73 65.22 |PCC1868TR-ND® 2,000 79.06/M | ECJ-3YB1A225K 
X5R 10 2.7UF +10% 1.60 |PCC1934CT-ND§ = 8.52 63.90 227.20 |— = — |ECJ-3YB1A275K 
10 3.3uF +10% 1.60 |PCC1869CT-ND@ 51 4.52 28.22 90.30 |PCC1869TR-ND® 2,000 101.59/M | ECJ-3YB1A335K 
10 4.7UF +10% 1.60 |PCC2295CT-ND® 43 2.71 13.57 32.95 |PCC2295TR-ND@ 2,000 42.64/M | ECJ-3YB1A475K 
10 4.7UF +20% 1.60 _|PCC2177CT-ND® 55 4.92 30.78 98.50 |PCC2177TR-ND@ 2,000 110.81/M_|ECJ-3YB1A475M 
10 10yuF +20% 1.60 |PCC2178CT-ND@ 91 8.10 53.17 181.28 |PCC2178TR-ND® 2,000 193.36/M | ECJ-3YB1A106M 
10 22uF +20% 1.60 |PCC2331CT-ND® 1.65 13.51 108.74 — |PCC2331TR-ND® 2,000 461.32/M | ECJ-3YB1A226M 
10 22uF +20% 0.85 |PCC2432CT-ND@ 1.32 10.80 86.89 355.46 | PCC2432TR-ND® 4,000 355.46/M | ECJ-HVB1A226M 
6.3 4.7UF +10% 1.60 |PCC1936CT-ND®@ 59 5.27 32.94 105.41 |PCC1936TR-ND® 2,000 118.59/M | ECJ-3YB0J475K 
6.3 4.7UF +10% 0.85 |PCC2311CT-ND® 62 5.52 36.26 123.60 |PCC2311TR-ND® 4,000 123.60/M_| ECJ-HVB0J475K 
6.3 4.7UF +20% 0.85 |PCC2316CT-ND@ 62 5.52 36.26 123.60 |PCC2316TR-ND® 4,000 123.60/M | ECJ-HVB0J475M 
6.3 6.8uF +10% 1.60 |PCC1938CT-ND® 1.19 10.50 71.31 287.20 |PCC1938TR-ND® 2,000 297.11/M | ECJ-3YBOJ685K 
6.3 8.2uF +10% 1.60 |PCC1939CT-ND§ = 11.58 86.85 308.80 |— = — |ECJ-3YB0J825K 
6.3 10yF +10% 1.60 |PCC1940CT-ND@ 49 3.10 15.50 37.64 |PCC1940TR-ND® 2,000 48.71/M | ECJ-3YBOJ106K 
6.3 10yF +20% 0.85 |PCC2317CT-ND® 1.09 9.62 65.32 263.09 |PCC2317TR-ND® 4,000 254.02/M_| ECJ-HVBOJ106M 
6.3 10yuF +20% 0.85 |PCC2328CT-ND@+ 91 8.03 54.55 219.70 | PCC2328TR-ND@+ 4,000 212.13/M | ECJ-DV50J106M 
6.3 22uF +20% 0.85 |PCC2329CT-ND@+ 1.41 11.56 93.02 380.54 | PCC2329TR-ND@+ 4,000 380.54/M | ECJ-DV50J226M 
6.3 22uF +20% 1.60 |PCC2242CT-ND® 63 5.56 34.78 111.28 |PCC2242TR-ND® 2,000 125.19/M | ECJ-3YB0J226M 
6.3 22uF +20% 0.85 |PCC2416CT-ND@ 1.24 10.99 74.65 300.67 | PCC2416TR-ND® 4,000 290.31/M_| ECJ-HVBOJ226M 
25 A7UF +80%/-20% | 0.85 |PCC1901CT-ND® 33 2.53 14.53 41.70 |PCC1901TR-ND® 4,000 46.75/M | ECJ-3VF1E474Z 
25 -68uF +80%/-20% | 1.15 |PCC1902CT-ND 55 4.90 30.62 97.98 |PCC1902TR-ND 2,000 110.23/M | ECJ-3YF1E684Z 
25 1pF +80%/-20% | 1.15 |PCC2472CT-ND® 54 3.35 12.07 30.84 | PCC2472TR-ND® 3,000 33.53/M | ECJ-3FF1E105Z 
25 1.5uF +80%/-20% | 1.15 |PCC1904CT-ND® 73 6.55 43.01 146.61 | PCC1904TR-ND® 2,000 156.39/M | ECJ-3YF1E155Z 
25 2.2uUF +80%/-20% | 1.15 |PCC2473CT-ND®@ 51 3.95 22.73 65.22 | PCC2473TR-ND® 3,000 79.06/M_| ECJ-3FF1E225Z 
25 2.2UF +80%/-20% | 1.15 |PCC1905CT-ND@ 36 3.21 20.04 64.11 | PCC1905TR-ND® 2,000 72.13/M | ECJ-3YF1E225Z 
16 .68uF +80%/-20% | 0.85 |PCC1895CT-ND 54 4.86 31.94 108.87 | PCC1895TR-ND 4,000 108.87/M | ECJ-3VF1C684Z 
Y5V | 16 1pF +80%/-20% | 0.85 |PCC1896CT-ND® 43 2.77 13.83 33.59 | PCC1896TR-ND® 4,000 39.52/M | ECJ-3VF1C105Z 
16 1.5uF +80%/-20% | 0.85 |PCC1897CT-ND§ = 4.17 29.75 107.10 j— = — |ECJ-3VF1C155Z 
16 2.2uUF +80%/-20% | 0.85 |PCC1898CT-ND® 53 3.39 16.93 41.12 |PCC1898TR-ND® 4,000 48.38/M_| ECJ-3VF1C225Z 
16 4.7UF +80%/-20% | 1.15 |PCC2474CT-ND® AB 2.86 10.29 26.29 |PCC2474TR-ND® 3,000 28.58/M | ECJ-3FF1C475Z 
16 10pF +80%/-20% | 1.25 |PCC2420CT-ND® 54 4.86 31.94 108.87 | PCC2420TR-ND® 3,000 116.13/M | ECJ-MFF1C106Z 
10 10yF +80%/-20% | 1.60 |PCC1894CT-ND® 57 3.55 12.79 32.68 |PCC1894TR-ND® 2,000 35.53/M | ECJ-3YF1A106Z 
10 10yF +80%/-20% | 1.25 |PCC2418CT-ND® 53 4.78 31.36 106.92 )|PCC2418TR-ND® 3,000 114.05/M_ | ECJ-MFF1A106Z 
10 22uF +80%/-20% | 1.25 |PCC2419CT-ND® 92 8.25 54.17 184.68 |PCC2419TR-ND® 3,000 197.00/M_|ECJ-MFF1A226Z 
50 1.0uF +80%/-20% | 1.15 |PCC2234CT-ND@ 43 3.29 18.94 54.35 | PCC2234TR-ND® 3,000 65.88/M | ECJ-3FF1H105Z 
25 4.7UF +80%/-20% | 1.15 |PCC2235CT-ND® 51 3.95 22.73 65.22 |PCC2235TR-ND® 3,000 79.06/M | ECJ-3FF1E475Z 
F 25 10pF +80%/-20% | 1.60 |PCC2415CT-ND® 63 5.64 37.07 126.36 |PCC2415TR-ND® 2,000 134.79/M | ECJ-3YF1E106Z 
16 10uF +80%/-20% | 1.60 |PCC2300CT-ND® 42 3.69 23.06 73.79 |PCC2300TR-ND® 2,000 83.02/M | ECJ-3YF1C106Z 
10 22uF +80%/-20% | 1.60 |PCC2236CT-ND® 46 4.12 27.09 92.34 | PCC2236TR-ND@ 2,000 98.50/M_| ECJ-3YF1A226Z 
100 0.22uF +10% 2.00 |PCC2304CT-ND@§ 1.34 11.80 80.17 322.92 |PCC2304TR-ND@§ 2,000 334.05/M | ECJ-4YB2A224K 
X7R 100 0.47uF +10% 2.00 |PCC2240CT-ND@§ 50 4.47 27.92 89.34 | PCC2240TR-ND@§ 2,000 100.51/M | ECJ-4YB2A474K 
100 0.68yF +10% 2.50 |PCC2305CT-ND@§ 1.26 11.13 75.58 — |PCC2305TR-ND@§ 1,000 335.92 | ECJ-4YB2A684K 
1210 100 0.68uF +20% 2.50 |PCC2247CT-ND@§ 1.20 10.59 71.93 —_|PCC2247TR-ND@§ 1,000 319.68 | ECJ-4YB2A684M 
50 1pF +10% 2.00 |PCC2303CT-ND@§ .78 6.98 45.87 156.36 | PCC2303TR-ND§ 2,000 166.79/M | ECJ-4YB1H105K 
X5R | 25 2.2uUF +10% 2.00 |PCC2302CT-ND@§ 69 6.17 40.54 138.20 | PCC2302TR-ND§ 2,000 147.41/M | ECJ-4YB1E225K 
25 4.7UF +10% 2.00 |PCC2251CT-ND@§ 79 7.09 46.57 158.76 |PCC2251TR-ND§ 2,000 169.35/M_| ECJ-4YB1E475K 
@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Not fornew design + Improved DC Bias Voltage Characteristics (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1840 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206 and 1210 (Cont.) Reel” 


Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Code/Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 1 10 100 500 Part No. Qty. Pricing __| Part No. 
25 10yF +20% 2.50 |PCC2243CT-ND@§ 87 7.67 52.10 — |PCC2243TR-ND@§ 1,000 231.55 |ECJ-4YB1E106M 
25 22uF +20% 2.50 |PCC2333CT-ND@§ 3.54 29.38 259.20 — |PCC2333TR-ND@§ 1,000 1209.60 | ECJ-4YB1E226M 
16 4.7UF +10% 2.00 |PCC2168CT-ND@§ 79 7.09 46.57 158.76 | PCC2168TR-ND§ 2,000 169.35/M | ECJ-4YB1C475K 
16 10pF +10% 2.00 |PCC2169CT-ND@§ 1.16 10.26 69.71 280.78 | PCC2169TR-ND@§ 2,000 290.46/M | ECJ-4YB1C106K 
16 22uF +20% 2.00 |PCC2330CT-ND@§ 2.38 19.72 173.99 —_ |PCC2330TR-ND@§ 1,000 811.94 | ECJ-4YB1C226M 
16 47uF +20% 2.50 |PCC2335CT-ND@§ 4.08 36.29 328.86 — |PCC2335TR-ND@§ 1,000 1508.22 | ECJ-4YB1C476M 
X5R | 10 10ypF +10% 2.00 |PCC2170CT-ND@§ 1.16 10.26 69.71 280.78 |PCC2170TR-ND@§ 2,000 290.46/M | ECJ-4YB1A106K 
10 10yF +20% 1.40 |PCC2238CT-ND@§ 86 7.57 51.40 207.03 | PCC2238TR-ND@§ 2,000 214.17/M | ECJ-8YB1A106M 
10 22uF +20% 2.50 |PCC2228CT-ND@§ 1.11 9.13 73.49 300.65 | PCC2228TR-ND@§ 1,000 334.05 | ECJ-4YB1A226M 
1210 10 47uF +20% 2.50 |PCC2334CT-ND@§ 3.95 35.08 317.90 1315.44 | PCC2334TR-ND§ 1,000 1457.95 | ECJ-4YB1A476M 
6.3 22uF +20% 2.50 |PCC2179CT-ND@§ A. 9.13 73.49 300.65 |PCC2179TR-ND@§ 1,000 334.05 | ECJ-4YBOJ226M 
6.3 47uF +10% 2.50 |PCC2301CT-ND@§ 1.84 15.06 121.25 496.02 |PCC2301TR-ND@§ 1,000 551.13 | ECJ-4YBOJ476M 
6.3 100uF +20% 2.50 |PCC2267CT-ND@§ 6.31 59.31 526.11 2200.08 | PCC2267TR-ND@§ 1,000 2487.04 |ECJ-4YBOJ107M 
Ysv 25 10pF +80%/-20% | 1.60 |PCC2171CT-ND@§ -60 5.31 36.08 145.32 |PCC2171TR-ND§ 2,000 150.33/M | ECJ-4YF1E106Z 
10 22uF +80%/-20% | 2.00 |PCC2172CT-ND§ 87 7.67 52.10 209.84 |PCC2172TR-ND@§ 2,000 217.08/M_ | ECJ-4YF1A226Z 
6.3 47uF +80%/-20% | 2.00 |PCC2237CT-ND§ 1.45 11.87 95.55 390.89 |PCC2237TR-ND@§ 2,000 405.37/M | ECJ-4YFOJ476Z 
16 10yF +80%/-20% | 2.00 |PCC2306CT-ND§ 75 6.71 44.10 150.33 | PCC2306TR-ND§ 2,000 160.35/M | ECJ-4YF1C106Z 
F 16 22uF +80%/-20% | 2.00 |PCC2307CT-ND§ 1.00 8.86 60.15 242.27 |PCC2307TR-ND@§ 2,000 250.62/M | ECJ-4YF1C226Z 
50 4.7UF +80%/-20% | 2.00 |PCC2309CT-ND@§ 80 7.08 48.10 193.72 | PCC2309TR-ND§ 2,000 200.40/M | ECJ-4YF1H475Z 
50 10yF +80%/-20% | 2.00 |PCC2308CT-ND§ 87 7.67 52.10 209.84 | PCC2308TR-ND@§ 2,000 217.08/M_ | ECJ-4YF1H106Z 
@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Notfornew design t+ Improved DC Bias Voltage Characteristics 
Digi-Key® Notebook Style Kit Boxes * PCC9-KIT-ND 0603/NP0 Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) . $29.95 
Notebook style kit box with velcro closure can be stored as a normal kit box, or vertically as a book. Each * PCC15-KIT-ND 0603/X7R-X5R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) . . $29.95 
compartment is identified with an easy-to-read kit index. ¢ PCC7-KIT-ND 0805/NPO Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) . $29.95 
* PCC13-KIT-ND 0402/NP0 Series Kit 10 each of values denoted (280 total pieces) ... . $49.95 * PCC16-KIT-ND 0805/X7R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) . $29.95 
* PCC14-KIT-ND 0402/X7R-X5R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) . . $45.95 »* PCC17-KIT-ND 1206/NPO Series Kit 10 each of values denoted (140 total pieces) . $89.95 


s@ =High-Q (Microwave) Multilayer Chip Capacitors 0201 Digi@Reel” 
Panasonic and 0402 High-Accuracy/High-Frequency 


Features: » Lead Free * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Low Cap. with Tight Tolerance »* High Q value / Low ESR at High Frequency. 
* Ultra-Stable COG Performance (0+30 ppm/°C) * 0201 and 0402 Miniature Sizes Applications (At Microwave Frequency): * Impedance Matching Circuit 
¢ Resonant Circuit * Coupling Circuit Application Examples: * RF modules, VCO, BPF, DUP, PA, etc. * Cellular Phone, Bluetooth, Wireless LAN, etc. 


NX 


8 Sez 


Size Code (EIA) L WwW T L1/L2 
0201 0.60+0.03 0.30+0.03 0.30 0.15+0.05 
0402 1.00+0.05 0.50+0.05 0.50 0.20+0.10 Dimensions in mm 9 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Code | Type | DC Cap. Tolerance | Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
COG 25 -10pF +0.05pF PCC2337CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2337TR-ND® 15,000 53.79/M |ECD-GZER108 
CoG 25 -20pF +0.05pF PCC2338CT-ND* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2338TR-ND® 15,000 53.79/M |ECD-GZER208 
CoG 25 -30pF +0.05pF PCC2339CT-ND* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2339TR-ND® 15,000 53.79/M |ECD-GZER308 
CoG 25 -40pF +0.05pF PCC2340CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2340TR-ND® 15,000 53.79/M |ECD-GZER408 
CoG 25 -50pF +0.05pF PCC2341CT-ND* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2341TR-ND@ 15,000 53.79/M_| ECD-GZER508 
CoG 25 -60pF +0.075pF + |PCC2342CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2342TR-ND® 15,000 53.79/M |ECD-GZER609 
CoG 25 -70pF +0.075pF |PCC2343CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2343TR-ND® 15,000 53.79/M |ECD-GZER709 
CoG 25 -80pF +0.075pF |PCC2344CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2344TR-ND@® 15,000 53.79/M_ |ECD-GZER809 
CoG 25 -90pF +0.075pF |PCC2345CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2345TR-ND® 15,000 53.79/M |ECD-GZER909 
CoG 25 1.0pF +0.10pF PCC2346CT-ND* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2346TR-ND® 15,000 53.79/M_| ECD-GZE1ROB 
CoG 25 1.1pF +0.10pF PCC2347CT-ND* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2347TR-ND® 15,000 53.79/M_ | ECD-GZE1R1B 
0201 CoG 25 1.2pF +0.10pF PCC2348CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2348TR-ND® 15,000 53.79/M_ |ECD-GZE1R2B 
CoG 25 1.3pF +0.10pF PCC2349CT-ND* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2349TR-ND® 15,000 53.79/M_ | ECD-GZE1R3B 
CoG 25 1.5pF +0.10pF PCC2350CT-ND* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2350TR-ND® 15,000 53.79/M_ |ECD-GZE1R5B 
CoG 25 1.6pF +0.10pF PCC2351CT-ND* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2351TR-ND® 15,000 53.79/M__| ECD-GZE1R6B 
CoG 25 1.8pF +0.10pF PCC2352CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2352TR-ND® 15,000 53.79/M_ | ECD-GZE1R8B 
CoG 25 2.0pF +0.10pF PCC2353CT-ND* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2353TR-ND® 15,000 53.79/M_ |ECD-GZE2ROB 
CoG 25 2.2pF +0.10pF PCC2356CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2356TR-ND® 15,000 53.79/M_ |ECD-GZE2R2B 
CoG 25 2.4pF +0.10pF PCC2357CT-ND@* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2357TR-ND® 15,000 53.79/M_ | ECD-GZE2R4B 
CoG 25 2.7pF +0.10pF PCC2358CT-ND* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 | PCC2358TR-ND® 15,000 53.79/M_| ECD-GZE2R7B 
CoG 25 3.0pF +0.10pF PCC2359CT-ND* 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2359TR-ND® 15,000 53.79/M_ |ECD-GZE3RO0B 
CoG 25 3.3pF +0.25pF PCC2360CT-ND® 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2360TR-ND@ 15,000 53.79/M_ |ECD-GZE3R3C 
CoG 25 3.9pF +0.25pF PCC2361CT-ND® 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2361TR-ND® 15,000 53.79/M_ |ECD-GZE3R9C 
CoG 25 4.7pF +0.25pF PCC2362CT-ND® 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2362TR-ND® 15,000 53.79/M__| ECD-GZE4R7C 
CoG 25 -10pF +0.05pF PCC2190CT-ND@f 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2190TR-ND® 10,000 56.70/M_ |ECD-GOER108 
CoG 25 -20pF +0.05pF PCC2192CT-ND@f 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2192TR-ND® 10,000 56.70/M_ |ECD-GOER208 
CoG 25 -30pF +0.05pF PCC2194CT-ND@f 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2194TR-ND® 10,000 56.70/M_ |ECD-GOER308 
CoG 25 -A0pF +0.05pF PCC2196CT-ND@f 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2196TR-ND® 10,000 56.70/M_ |ECD-GOER408 
CoG 25 -50pF +0.05pF PCC2198CT-ND@f 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2198TR-ND® 10,000 56.70/M_| ECD-GOER508 
CoG 25 .55pF +0.075pF + |PCC2199CT-ND = 2.55 16.88 63.75 101.25 |= = — |ECD-GOER559 
CoG 25 -60pF +0.075pF |PCC2200CT-ND@t 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2200TR-ND® 10,000 56.70/M_ |ECD-GOER609 
CoG 25 -70pF +0.075pF |PCC2202CT-ND@t 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2202TR-ND® 10,000 56.70/M_ |ECD-GOER709 
CoG 25 -80pF +0.075pF |PCC2204CT-ND@t 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2204TR-ND® 10,000 56.70/M_ |ECD-GOER809 
CoG 25 -90pF +0.075pF | PCC2206CT-ND@t 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2206TR-ND® 10,000 56.70/M_| ECD-GOER909 
CoG 25 1.0pF +0.10pF PCC2252CT-ND@fF 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2252TR-ND® 10,000 56.70/M_ |ECD-GOE1ROB 
CoG 25 1.1pF +0.10pF PCC2209CT-ND of 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2209TR-ND® 10,000 56.70/M_ |ECD-GOE1R1B 
CoG 25 1.2pF +0.10pF PCC2210CT-ND@t 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2210TR-ND® 10,000 56.70/M_ |ECD-GOE1R2B 
CoG 25 1.3pF +0.10pF PCC2211CT-ND@t 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2211TR-ND® 10,000 56.70/M_ |ECD-GOE1R3B 
CoG 25 1.5pF +0.10pF PCC2213CT-ND@f 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2213TR-ND@ 10,000 56.70/M_| ECD-GOE1R5B 
0402 CoG 25 1.6pF +0.10pF PCC2214CT-ND@f 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2214TR-ND® 10,000 56.70/M_ |ECD-GOE1R6B 
CoG 25 1.8pF +0.10pF PCC2216CT-ND@f 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2216TR-ND@® 10,000 56.70/M_ | ECD-GOE1R8B 
CoG 25 2.0pF +0.10pF PCC2218CT-ND@t 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2218TR-ND® 10,000 56.70/M_ |ECD-GOE2ROB 
CoG 25 2.2pF +0.10pF PCC2253CT-ND@t 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2253TR-ND® 10,000 56.70/M_ |ECD-GOE2R2B 
CoG 25 2.4pF +0.10pF PCC2254CT-NDOf 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2254TR-ND@ 10,000 56.70/M_| ECD-GOE2R4B 
CoG 25 2.7pF +0.10pF PCC2255CT-ND@f 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2255TR-ND@ 10,000 56.70/M_ |ECD-GOE2R7B 
CoG 25 3.0pF +0.10pF PCC2256CT-ND@t 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2256TR-ND® 10,000 56.70/M_ |ECD-GOE3ROB 
CoG 25 3.3pF +0.25pF PCC2258CT-ND@f 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2258TR-ND® 10,000 56.70/M_ | ECD-GOE3R3C 
CoG 25 3.9pF +0.25pF PCC2259CT-ND@f 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2259TR-ND@ 10,000 56.70/M_ |ECD-GOE3R9C 
CoG 25 4.7pF +0.25pF PCC2260CT-ND@f 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2260TR-ND® 10,000 56.70/M_| ECD-GOE4R7C 
CoG 25 5.6pF +0.25pF PCC2261CT-ND@f 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2261TR-ND@ 10,000 56.70/M_ |ECD-GOE5R6C 
CoG 25 6.8pF +0.25pF PCC2262CT-ND@ft 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2262TR-ND® 10,000 56.70/M_ |ECD-GOE6R8C 
CoG 25 8.2pF +0.25pF PCC2263CT-ND@t 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2263TR-ND® 10,000 56.70/M_ |ECD-GOE8R2C 
CoG 25 10.0pF +0.25pF PCC2264CT-ND@f 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2264TR-ND® 10,000 56.70/M_ |ECD-GOE100C 
CoG 25 12pF +5% PCC2265CT-ND@f 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2265TR-ND® 10,000 56.70/M_| ECD-GOE120J 
CoG 25 15pF +5% PCC2266CT-ND@t 42 3.24 18.63 53.46 84.24 |PCC2266TR-ND® 10,000 56.70/M_|ECD-GOE150J 


@ RoHS Compliant 
* PCC19-KIT-ND Digi-Key® 0201/High-Q Series Kit 20 each of 21 values denoted (420 total pieces) 
t+ PCC20-KIT-ND Digi-Key® 0402/High-Q Series Kit 20 each of 30 values denoted (600 total pieces) 


Digi@Reel 


.- $59.00 
.- $59.00 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For eel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1841 


v r TF 
A V, . . . . Size Dimensions - mm 
E:NV/)( Multilayer Ceramic Chip Capacitors gate [i 
0201 0.60 0.03 | 0.30+0.03 | 0.15 +0.05 
COG (NPO) Dielectric: ¢ EIA class | ceramic materials * COG (NPO) ceramics offer one of the most stable capacitor dielectrics a == — Se = = 
il Es i + BEPC. 195°C « i i i 0 ich i -60 +0. 81 +0. .35 +0. 
are Operating temperature range: 55°C ~ 125°C * Capacitance change with temperature is 0 +30ppm/°C which is 0805 201 20.20 1 1.252020 | 050 20.25 Se —<w 
jess than +0.3% A C from -55°C ~ 125°C 1206.1 78.20.20:00"1-1e0.20.20°170.50 20:05 L > 
X7R/X7S/X8R Dielectric: * Formulations are called “temperature stable” ceramics and fall into EIA class II materials ¢ Its 1210 3.20 £0.20 2.50 20.20 0.50 0.25 _—— tT 
temperature variation of capacitance is within +15%(X7R/X8R), +22%(X7S) from -55°C ~ 125°C from -55°C ~ 150°C (X8R) 1808 4.57 40.25 | 2.03+0.25 | 0.64 +0.39 T 
XS5R Dielectric: * General purpose dielectric for ceramic capacitors * EIA Class II dielectric * Temperature variation of 1812 4.50 +0.30 | 3.20+0.20 | 0.64 +0.36 
capacitance is within +15% from -55°C ~ 85°C * Operating temperature range: -55°C ~ 85°C 1825 4.50 +0.30 | 6.40+0.30 | 0.64 +0.39 L- 
Y5V Dielectric: * Y5V formulations are for general purpose use in a limited temperature range »* They have a wide 2220 5.70 +0.40 | 5.00+0.40 | 0.64 +0.39 t 
temperature characteristic of +22% ~ 82% capacitance change over the operating temperature range of -30°C ~ 85°C 2225 | 5.72 +0.25 | 6.35+0.25 | 0.64 +0.39 
Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG (NPO) 25V 5pF +.25pF 0.33 |478-1000-1-ND 2.75 16.25 46.88 |478-1000-2-ND 15,000 45.00/M |02013A0R5CAT2A 
COG (NPO) 25V 1.0pF +.25pF 0.33 |478-1001-1-ND 2.75 16.25 46.88 |478-1001-2-ND 15,000 45.00/M |02013A1ROCAT2A 
COG (NPO) 25V 1.2pF +.25pF 0.33 |478-1002-1-ND 4.95 29.25 84.38 |478-1002-2-ND 15,000 81.00/M |02013A1R2CAT2A 
COG (NPO) 25V 1.5pF +.25pF 0.33 |478-1003-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1003-2-ND 15,000 45.00/M |02013A1R5CAT2A 
COG (NPO) 25V 1.8pF +.25pF 0.33 |478-1004-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1004-2-ND 15,000 81.00/M__|02013A1R8CAT2A 
COG (NPO) 25V 2.2pF +.25pF 0.33 |478-1005-1-ND 4.95 29.25 84.38 |478-1005-2-ND 15,000 81.00/M |02013A2R2CAT2A 
COG (NPO) 25V 2.7pF +.25pF 0.33 |478-1006-1-ND 4.95 29.25 84.38 |478-1006-2-ND 15,000 81.00/M |02013A2R7CAT2A 
COG (NPO) 25V 3.3pF +.25pF 0.33 |478-1007-1-ND 4.95 29.25 84.38 |478-1007-2-ND 15,000 81.00/M |02013A3R3CAT2A 
COG (NPO) 25V 3.9pF +.25pF 0.33 |478-1008-1-ND 4.95 29.25 84.38 |478-1008-2-ND 15,000 81.00/M |02013A3R9CAT2A 
COG (NPO) 25V 4.7pF +.25pF 0.33 |478-1009-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1009-2-ND 15,000 81.00/M__|02013A4R7CAT2A 
COG (NPO) 25V 5.6pF +.25pF 0.33 |478-1010-1-ND 4.95 29.25 84.38 |478-1010-2-ND 15,000 81.00/M |02013A5R6CAT2A 
COG (NPO) 25V 6.8pF +.25pF 0.33 |478-1011-1-ND 4.95 29.25 84.38 |478-1011-2-ND 15,000 81.00/M |02013A6R8CAT2A 
COG (NPO) 25V 8.2pF +.25pF 0.33 |478-1012-1-ND 4.95 29.25 84.38 |478-1012-2-ND 15,000 81.00/M |02013A8R2CAT2A 
COG (NPO) 25V 9.0pF +.25pF 0.33 |478-1013-1-ND 2.75 16.25 46.88 |478-1013-2-ND 15,000 45.00/M |02013A9ROCAT2A 
COG (NPO) 25V 10pF +5% 0.33 |478-1014-1-ND 2.75 16.25 46.88 |478-1014-2-ND 15,000 45.00/M__|02013A100JAT2A 
COG (NPO) 25V 12pF 45% 0.33 |478-1015-1-ND 2.75 16.25 46.88 |478-1015-2-ND 15,000 45.00/M |02013A120JAT2A 
COG (NPO) 25V 15pF 45% 0.33 |478-1016-1-ND 2.75 16.25 46.88 |478-1016-2-ND 15,000 45.00/M |02013A150JAT2A 
COG (NPO) 25V 18pF 45% 0.33 |478-1017-1-ND 2.75 16.25 46.88 |478-1017-2-ND 15,000 45.00/M |02013A180JAT2A 
COG (NPO) 25V 22pF +5% 0.33 |478-1018-1-ND 2.75 16.25 46.88 |478-1018-2-ND 15,000 45.00/M |02013A220JAT2A 
COG (NPO) 25V 27pF +5% 0.33 |478-1019-1-ND 2.75 16.25 46.88 |478-1019-2-ND 15,000 45.00/M__|02013A270JAT2A 
COG (NPO) 25V 33pF 45% 0.33 |478-1020-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1020-2-ND 15,000 45.00/M |02013A330JAT2A 
COG (NPO) 16V 39pF 45% 0.33 |478-1021-1-ND 2.75 16.25 46.88 |478-1021-2-ND 15,000 45.00/M |0201YA390JAT2A 
COG (NPO) 16V 47pF 45% 0.33 |478-1022-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1022-2-ND 15,000 45.00/M |0201YA470JAT2A 
COG (NPO) 16V S6pF 45% 0.33 |478-1023-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1023-2-ND 15,000 45.00/M |0201YAS60JAT2A 
COG (NPO) 16V 68pF +5% 0.33 |478-1024-1-ND 2.75 16.25 46.88 _|478-1024-2-ND 15,000 45.00/M_|0201YA680JAT2A 
COG (NPO) 10V 82pF 45% 0.33 |478-1025-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1025-2-ND 15,000 45.00/M |0201ZA820JAT2A 
COG (NPO) 10V 100pF 45% 0.33 |478-1026-1-ND 5.50 32.50 93.75 |478-1026-2-ND 15,000 90.00/M |0201ZA101JAT2A 
0201 X7R 16V 100pF +10% 0.33 |478-1027-1-ND 4.95 29.25 84.38 |478-1027-2-ND 15,000 81.00/M |0201YC101KAT2A 
X7R 16V 120pF +10% 0.33 |478-1028-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1028-2-ND 15,000 81.00/M |0201YC121KAT2A 
X7R 16V 150pF +10% 0.33 |478-1029-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1029-2-ND 15,000 45.00/M__|0201YC151KAT2A 
X7R 16V 180pF +10% 0.33 |478-1030-1-ND 4.95 29.25 84.38 |478-1030-2-ND 15,000 81.00/M |0201YC181KAT2A 
X7R 16V 220pF +10% 0.33 |478-1031-1-ND 2.75 16.25 46.88 |478-1031-2-ND 15,000 45.00/M |0201YC221KAT2A 
X7R 16V 270pF +10% 0.33 |478-1032-1-ND 4.95 29.25 84.38 |478-1032-2-ND 15,000 81.00/M |0201YC271KAT2A 
X7R 16V 330pF +10% 0.33 |478-1033-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1033-2-ND 15,000 45.00/M |0201YC331KAT2A 
X7R 16V 390pF +10% 0.33 |478-1034-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1034-2-ND 15,000 81.00/M__|0201YC391KAT2A 
X7R 16V 470pF +10% 0.33 |478-1035-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1035-2-ND 15,000 45.00/M |0201YC471KAT2A 
X7R 16V 560pF +10% 0.33 |478-1036-1-ND 5.28 31.20 90.00 |478-1036-2-ND 15,000 86.00/M |0201YC561KAT2A 
X7R 16V 680pF +10% 0.33 |478-1037-1-ND 2.75 16.25 46.88 |478-1037-2-ND 15,000 45.00/M |0201YC681KAT2A 
X7R 16V 820pF +10% 0.33 |478-1038-1-ND 5.28 31.20 90.00 |478-1038-2-ND 15,000 86.00/M |0201YC821KAT2A 
X7R 16V 1000pF +10% 0.33 |478-1039-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1039-2-ND 15,000 45.00/M__|0201YC102KAT2A 
X5R 10V 1200pF +10% 0.33 |478-1040-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-1040-2-ND 15,000 99.00/M |0201ZD122KAT2A 
X5R 10V 1500pF +10% 0.33 |478-1041-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-1041-2-ND 15,000 99.00/M |0201ZD152KAT2A 
X5R 10V 1800pF +10% 0.33 |478-1042-1-ND 5.50 32.50 93.75 |478-1042-2-ND 15,000 90.00/M |0201ZD182KAT2A 
X5R 10V 2200pF +10% 0.33 |478-1043-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-1043-2-ND 15,000 108.00/M |0201ZD222KAT2A 
X5R 10V 3300pF +10% 0.33 |478-1045-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1045-2-ND 15,000 45.00/M__|0201ZD332KAT2A 
X5R 10V 3900pF +10% 0.33 |478-1046-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-1046-2-ND 15,000 108.00/M |0201ZD392KAT2A 
X5R 10V 5600pF +10% 0.33 |478-1048-1-ND 7.15 42.25 121.88 |478-1048-2-ND 15,000 117.00/M |0201ZD562KAT2A 
X5R 10V 6800pF +10% 0.33 |478-1049-1-ND 2.75 16.25 46.88 |478-1049-2-ND 15,000 45.00/M |0201ZD682KAT2A 
X5R 10V 8200pF +10% 0.33 |478-1050-1-ND 7.70 45.50 131.25 |478-1050-2-ND 15,000 126.00/M |0201ZD822KAT2A 
X5R 10V 10000pF +10% 0.33 |478-1051-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1051-2-ND 15,000 18.00/M__|0201ZD103KAT2A 
X5R 6.3V 0.1pF +10% 0.33 |478-5266-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 |478-5266-2-ND NEW! 15,000 36.00/M |02016D104KAT2A 
Y5V 10V 10000pF +80 -20% 0.33 |478-1052-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1052-2-ND 15,000 135.00/M |0201ZG103ZAT2A 
Y5V 6.3V 15000pF +80 -20% 0.33 |478-1053-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1053-2-ND 15,000 135.00/M |02016G153ZAT2A 
Y5V 6.3V 22000pF +80 -20% 0.33 |478-1054-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1054-2-ND 15,000 135.00/M |02016G223ZAT2A 
Y5V 6.3V 33000pF +80 -20% 0.33 |478-1055-1-ND 8.25 48.75 140.63 |478-1055-2-ND. 15,000 135.00/M__|02016G333ZAT2A 
Y5V 6.3V 47000pF +80 -20% 0.33 |478-1056-1-ND 6.60 39.00 112.50 _|478-1056-2-ND. 15,000 108.00/M__|02016G473ZAT2A 
COG (NPO) 50V 5pF +.25pF 0.56 |478-1057-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1057-2-ND 10,000 54.00/M |04025AOR5CAT2A 
COG (NPO) 50V 5pF +.10pF 0.56 |478-3656-1-ND 3.63 21.45 61.88 |478-3656-2-ND 10,000 53.00/M |04025A0R5BAT2A 
COG (NPO) 50V 1.0pF +.25pF 0.56 |478-1058-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1058-2-ND 10,000 18.00/M |04025A1ROCAT2A 
COG (NPO) 50V 1.0pF +.10pF 0.56 |478-3659-1-ND 3.63 21.45 61.88 |478-3659-2-ND 10,000 53.00/M |04025A1ROBAT2A 
COG (NPO) 50V 1.2pF +.25pF 0.56 _|478-1059-1-ND 4.40 26.00 75.00 _|478-1059-2-ND 10,000 72.00/M__|04025A1R2CAT2A 
COG (NPO) 50V 1.5pF +.25pF 0.56 |478-1060-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1060-2-ND 10,000 18.00/M |04025A1R5CAT2A 
COG (NPO) 50V 1.8pF +.25pF 0.56 |478-1061-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1061-2-ND 10,000 54.00/M |04025A1R8CAT2A 
COG (NPO) 50V 2.2pF +.25pF 0.56 |478-1062-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1062-2-ND 10,000 54.00/M |04025A2R2CAT2A 
COG (NPO) 50V 2.7pF +.25pF 0.56 |478-1063-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1063-2-ND 10,000 54.00/M |04025A2R7CAT2A 
COG (NPO) 50V 3.3pF +.25pF 0.56 _|478-1064-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1064-2-ND 10,000 54.00/M__|04025A3R3CAT2A 
COG (NPO) 50V 3.9pF +.10pF 0.56 |478-5129-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-5129-2-ND 10,000 18.00/M |04025A3R9BAT2A 
COG (NPO) 50V 3.9pF +.25pF 0.56 |478-1065-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1065-2-ND 10,000 54.00/M |04025A3R9CAT2A 
COG (NPO) 50V 4.7pF +.25pF 0.56 |478-1066-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1066-2-ND 10,000 54.00/M |04025A4R7CAT2A 
COG (NPO) 50V 5.6pF +.25pF 0.56 |478-1067-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1067-2-ND 10,000 54.00/M |04025A5R6CAT2A 
COG (NPO) 50V 6.8pF +.25pF 0.56 _|478-1068-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1068-2-ND 10,000 54.00/M__|04025A6R8CAT2A 
COG (NPO) 50V 8.2pF +.25pF 0.56 |478-1069-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1069-2-ND 10,000 54.00/M |04025A8R2CAT2A 
COG (NPO) 50V 10pF +.25pF 0.56 |478-3657-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-3657-2-ND 10,000 49.00/M |04025A100CAT2A 
0402 | COG (NPO) 50V 10pF 45% 0.56 |478-1070-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1070-2-ND 10,000 18.00/M |04025A100JAT2A 
COG (NPO) 50V 12pF 45% 0.56 |478-1071-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1071-2-ND 10,000 18.00/M |04025A120JAT2A 
COG (NPO) 50V. 15pF +1% 0.56 |478-5126-1-ND 9.35 55.25 159.38 |478-5126-2-ND 10,000 153.00/M__|04025A150FAT2A 
COG (NPO) 50V 15pF 42% 0.56 |478-5268-1-ND NEW! 8.58 50.70 146.25 |478-5268-2-ND NEW! 10,000 140.00/M |04025A150GAT2A 
COG (NPO) 50V 15pF 45% 0.56 |478-1072-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1072-2-ND 10,000 18.00/M |04025A150JAT2A 
COG (NPO) 50V 18pF 41% 0.56 |478-5128-1-ND 9.35 55.25 159.38 |478-5128-2-ND 10,000 153.00/M |04025A180FAT2A 
COG (NPO) 50V 18pF 45% 0.56 |478-1073-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1073-2-ND 10,000 18.00/M |04025A180JAT2A 
COG (NPO) 50V 22pF 45% 0.56 |478-1074-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1074-2-ND 10,000 18.00/M_|04025A220JAT2A 
COG (NPO) 50V 22pF +10% 0.56 |478-3660-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-3660-2-ND 10,000 49.00/M |04025A220KAT2A 
COG (NPO) 50V 27pF 45% 0.56 |478-1075-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1075-2-ND 10,000 18.00/M |04025A270JAT2A 
COG (NPO) 50V 33pF 45% 0.56 |478-1076-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1076-2-ND 10,000 18.00/M |04025A330JAT2A 
COG (NPO) 50V 39pF 45% 0.56 |478-1077-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1077-2-ND 10,000 18.00/M |04025A390JAT2A 
COG (NPO) 50V 47pF 45% 0.56 |478-1078-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1078-2-ND 10,000 18.00/M_ |04025A470JAT2A 
COG (NPO) 50V 56pF 45% 0.56 |478-1079-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1079-2-ND 10,000 18.00/M |04025A560JAT2A 
COG (NPO) 50V 68pF 45% 0.56 |478-1080-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1080-2-ND 10,000 18.00/M |04025A680JAT2A 
COG (NPO) 50V 82pF 45% 0.56 |478-1081-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1081-2-ND 10,000 54.00/M |04025A820JAT2A 
COG (NPO) 50V 100pF 45% 0.56 |478-1082-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1082-2-ND 10,000 18.00/M |04025A101JAT2A 
COG (NPO) 50V 100pF 41% 0.56 |478-3658-1-ND 8.80 52.00 150.00 |478-3658-2-ND 10,000 130.00/M__|04025A101FAT2A 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1842 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


INA) ( Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Ccont.) Digi@Reel” 


Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) |Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG (NPO) 50V 100pF +10% 0.56 |478-4979-1-ND 61 3.58 10.31 |478-4979-2-ND 10,000 10.00/M |04025A101KAT2A 
COG (NPO) 50V 120pF 45% 0.56 |478-1083-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1083-2-ND 10,000 18.00/M |04025A121JAT2A 
COG (NPO) 50V 150pF 45% 0.56 |478-1084-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1084-2-ND 10,000 18.00/M |04025A151JAT2A 
COG (NPO) 50V 150pF +10% 0.56 |478-5127-1-ND 6.38 37.70 108.75 |478-5127-2-ND 10,000 104.00/M |04025A151KAT2A 
COG (NPO) 50V 180pF 45% 0.56 |478-1085-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1085-2-ND 10,000 18.00/M_|04025A181JAT2A 
COG (NPO) 50V 220pF 45% 0.56 |478-1086-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 |478-1086-2-ND NEW! 10,000 27.00/M |04025A221JAT2A 
COG (NPO) 25V 220pF 45% 0.56 |478-5125-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-5125-2-ND 10,000 54.00/M |04023A221JAT2A 
COG (NPO) 25V 270pF 45% 0.56 |478-1087-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 |478-1087-2-ND NEW! 10,000 108.00/M |04023A271JAT2A 
COG (NPO) 25V 330pF 45% 0.56 |478-1088-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 |478-1088-2-ND NEW! 10,000 108.00/M |04023A331JAT2A 
X7R 50V. 100pF +10% 0.56 _|478-1089-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1089-2-ND 10,000 36.00/M_|04025C101KAT2A 
X7R 50V 120pF +10% 0.56 |478-1090-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1090-2-ND 10,000 18.00/M |04025C121KAT2A 
X7R 50V 150pF +10% 0.56 |478-1091-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1091-2-ND 10,000 18.00/M |04025C151KAT2A 
X7R 50V 180pF +10% 0.56 |478-1092-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1092-2-ND 10,000 18.00/M |04025C181KAT2A 
X7R 50V 220pF +10% 0.56 |478-1093-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1093-2-ND 10,000 54.00/M |04025C221KAT2A 
X7R 50V. 270pF +10% 0.56 _|478-1094-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1094-2-ND 10,000 54.00/M_|04025C271KAT2A 
X7R 50V 330pF +10% 0.56 |478-1095-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1095-2-ND 10,000 54.00/M |04025C331KAT2A 
X7R 50V 330pF 45% 0.56 |478-3662-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-3662-2-ND 10,000 62.00/M |04025C331JAT2A 
X7R 50V 390pF 45% 0.56 |478-5269-1-ND NEW! 4.18 24.70 71.25 |478-5269-2-ND NEW! 10,000 68.00/M |04025C391JAT2A 
X7R 50V 390pF +10% 0.56 |478-1096-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1096-2-ND 10,000 18.00/M |04025C391KAT2A 
X7R 50V 470pF +10% 0.56 |478-1097-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1097-2-ND 10,000 54.00/M__|04025C471KAT2A 
X7R 50V 470pF 45% 0.56 |478-3663-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-3663-2-ND 10,000 62.00/M |04025C471JAT2A 
X7R 50V 560pF +10% 0.56 |478-1098-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1098-2-ND 10,000 18.00/M |04025C561KAT2A 
X7R 50V 680pF 45% 0.56 |478-5270-1-ND NEW! 4.18 24.70 71.25 |478-5270-2-ND NEW! 10,000 68.00/M |04025C681JAT2A 
X7R 50V 680pF +10% 0.56 |478-1099-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1099-2-ND 10,000 18.00/M |04025C681KAT2A 
X7R 50V 820pF +10% 0.56 |478-1100-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1100-2-ND 10,000 18.00/M_|04025C821KAT2A 
X7R 50V 1000pF 45% 0.56 |478-3661-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-3661-2-ND 10,000 62.00/M |04025C102JAT2A 
X7R 50V 1000pF +10% 0.56 |478-1101-1-ND 61 3.58 10.31 |478-1101-2-ND 10,000 10.00/M |04025C102KAT2A 
X7R 50V 1000pF +20% 0.56 |478-5130-1-ND 61 3.58 10.31 |478-5130-2-ND 10,000 10.00/M |04025C102MAT2A 
X7R 50V 1200pF +10% 0.56 |478-1102-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1102-2-ND 10,000 18.00/M |04025C122KAT2A 
X7R 50V 1500pF +10% 0.56 _|478-1103-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1103-2-ND 10,000 54.00/M_|04025C152KAT2A 
X7R 50V 2200pF 45% 0.56 |478-5131-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-5131-2-ND 10,000 68.00/M |04025C222JAT2A 
X7R 50V 2200pF +10% 0.56 |478-1105-1-ND 2.75 16.25 46.88 |478-1105-2-ND 10,000 45.00/M |04025C222KAT2A 
X7R 50V 2700pF +10% 0.56 |478-1106-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1106-2-ND 10,000 54.00/M |04025C272KAT2A 
X7R 50V 3300pF 45% 0.56 |478-5132-1-ND 6.82 40.30 116.25 |478-5132-2-ND 10,000 112.00/M |04025C332JAT2A 
X7R 50V. 3300pF +10% 0.56 _|478-1107-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1107-2-ND 10,000 18.00/M__|04025C332KAT2A 
0402 X7R 50V 3900pF +10% 0.56 |478-1108-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1108-2-ND 10,000 54.00/M |04025C392KAT2A 
X7R 50V 4700pF +10% 0.56 |478-1109-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1109-2-ND 10,000 18.00/M |04025C472KAT2A 
X7R 50V 5600pF +10% 0.56 |478-1110-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1110-2-ND 10,000 36.00/M |04025C562KAT2A 
X7R 50V 6800pF +10% 0.56 |478-1111-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1111-2-ND 10,000 36.00/M |04025C682KAT2A 
X7R 50V 8200pF +10% 0.56 |478-1112-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1112-2-ND 10,000 36.00/M__|04025C822KAT2A 
X7R 25V 10000pF +10% 0.56 |478-1113-1-ND 3.30 19.50 66.25 |478-1113-2-ND 10,000 54.00/M |04023C103KAT2A 
X7R 16V 10000pF 45% 0.56 |478-3664-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-3664-2-ND 10,000 62.00/M |0402YC103JAT2A 
X7R 16V 10000pF +20% 0.56 |478-3665-1-ND 3.08 18.20 52.50 |478-3665-2-ND 10,000 45.00/M |0402YC103MAT2A 
X7R 16V 10000pF +10% 0.56 |478-1114-1-ND 55 3.25 9.38 |478-1114-2-ND 10,000 9.00/M |0402YC103KAT2A 
X7R 16V 12000pF +10% 0.56 |478-1115-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1115-2-ND 10,000 18.00/M__|0402YC123KAT2A 
X7R 16V 15000pF +10% 0.56 |478-1116-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1116-2-ND 10,000 18.00/M |0402YC153KAT2A 
X7R 16V 18000pF +10% 0.56 |478-1117-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1117-2-ND 10,000 18.00/M |0402YC183KAT2A 
X7R 16V 22000pF 45% 0.56 |478-3666-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-3666-2-ND 10,000 62.00/M |0402YC223JAT2A 
X7R 16V 22000pF +10% 0.56 |478-1118-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1118-2-ND 10,000 18.00/M |0402YC223KAT2A 
X7R 10V 27000pF +10% 0.56 |478-1119-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-1119-2-ND 10,000 68.00/M_|0402ZC273KAT2A 
X7R 10V 33000pF +10% 0.56 |478-1120-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-1120-2-ND 10,000 72.00/M |0402ZC333KAT2A 
X7R 10V 39000pF +10% 0.56 |478-1121-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-1121-2-ND 10,000 72.00/M |0402ZC393KAT2A 
X5R 25V 10000pF +10% 0.56 |478-5267-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 |478-5267-2-ND NEW! 10,000 54.00/M |04023D103KAT2A 
X5R 16V 27000pF +10% 0.56 |478-1122-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1122-2-ND 10,000 18.00/M |0402YD273KAT2A 
X5R 16V 33000pF +10% 0.56 |478-1123-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1123-2-ND 10,000 18.00/M_|0402YD333KAT2A 
X5R 16V 39000pF +10% 0.56 |478-1124-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1124-2-ND 10,000 18.00/M |0402YD393KAT2A 
X5R 16V 47000pF +10% 0.56 |478-1125-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1125-2-ND 10,000 18.00/M |0402YD473KAT2A 
X5R 16V -10uF +10% 0.56 |478-1126-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1126-2-ND 10,000 36.00/M |0402YD104KAT2A 
X5R 16V -10UF +20% 0.56 |478-5271-1-ND NEW! 10.32 60.97 175.88 |478-5271-2-ND NEW! 10,000 169.00/M /0402YD104MAT2A 
X5R 10V 47000pF +10% 0.56 |478-3667-1-ND 8.25 48.75 140.63 _[478-3667-2-ND 10,000 122.00/M_|0402ZD473KAT2A 
X5R 10V 68000pF +10% 0.56 |478-1128-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1128-2-ND 10,000 18.00/M |0402ZD683KAT2A 
X5R 10V -10UF +10% 0.56 |478-1129-1-ND 77 4.55 13.13 |478-1129-2-ND 10,000 13.00/M |0402ZD104KAT2A 
X5R 10V 1.0uF +10% 0.56 |478-4596-1-ND 4.03 33.56 111.88 |478-4596-2-ND 10,000 106.00/M |0402ZD105KAT2A 
X5R 6.3V .22UF +10% 0.56 |478-1132-1-ND 2.75 16.25 46.88 |478-1132-2-ND 10,000 45.00/M |04026D224KAT2A 
X5R 6.3V 1.0uF +10% 0.56 _|478-2583-1-ND 66 3.90 11.25 | 478-2583-2-ND 10,000 11.00/M__|04026D105KAT2A 
X5R 6.3V 1.0uF +20% 0.56 |478-5315-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 |478-5315-2-ND NEW! 10,000 54.00/M |04026D105MAT2A 
X5R 4.0V 2.2uF +20% 0.56 |478-4524-1-ND 3.60 30.00 100.00 | 478-4524-2-ND 10,000 94.00/M |04024D225MAT2A 
Y5V 50V 10000pF +80 -20% 0.56 |478-1133-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1133-2-ND 10,000 36.00/M |04025G103ZAT2A 
Y5V 16V 47000pF +80 -20% 0.56 |478-1136-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1136-2-ND 10,000 36.00/M |0402YG473ZAT2A 
Y5V 16V 68000pF +80 -20% 0.56 |478-1137-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1137-2-ND 10,000 36.00/M__|0402YG683ZAT2A 
Y5V 16V -10UF +80 -20% 0.56 |478-1138-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1138-2-ND 10,000 18.00/M |0402YG104ZAT2A 
Y5V 10V 22UF +80 -20% 0.56 |478-1139-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1139-2-ND 10,000 36.00/M_ |0402ZG224ZAT2A 
COG (NPO) 100V 5pF +.25pF 0.90 |478-4980-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-4980-2-ND 4,000 36.00/M |06031AOR5CAT2A 
COG (NPO) 100V 1.0pF +.10pF 0.90 |478-3677-1-ND 9.90 58.50 168.75 |478-3677-2-ND 4,000 146.00/M |06031A1ROBAT2A 
COG (NPO) 100V 1.0pF +.25pF 0.90 |478-4983-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-4983-2-ND 4,000 36.00/M |06031A1ROCAT2A 
COG (NPO) 100V 1.2pF +.25pF 0.90 |478-5134-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-5134-2-ND 4,000 36.00/M |06031A1R2CAT2A 
COG (NPO) 100V 1.5pF +.25pF 0.90 _|478-4984-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-4984-2-ND 4,000 36.00/M__|06031A1R5CAT2A 
COG (NPO) 100V 1.8pF +.25pF 0.90 |478-4985-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-4985-2-ND 4,000 36.00/M |06031A1R8CAT2A 
COG (NPO) 100V 2.0pF +.25pF 0.90 |478-3685-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-3685-2-ND 4,000 32.00/M |06031A2ROCAT2A 
COG (NPO) 100V 2.2pF +.10pF 0.90 |478-3686-1-ND 9.90 58.50 168.75 |478-3686-2-ND 4,000 146.00/M |06031A2R2BAT2A 
COG (NPO) 100V 2.2pF +.25pF 0.90 |478-4987-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-4987-2-ND 4,000 36.00/M |06031A2R2CAT2A 
COG (NPO) 100V 2.7pF +.25pF 0.90 _|478-4988-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-4988-2-ND 4,000 36.00/M__|06031A2R7CAT2A 
COG (NPO) 100V 3.0pF +.25pF 0.90 |478-3690-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-3690-2-ND 4,000 32.00/M |06031A3ROCAT2A 
COG (NPO) 100V 3.3pF +.10pF 0.90 |478-5137-1-ND 9.90 58.50 168.75 |478-5137-2-ND 4,000 162.00/M |06031A3R3BAT2A 
COG (NPO) 100V 3.3pF +.25pF 0.90 |478-4990-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-4990-2-ND 4,000 36.00/M |06031A3R3CAT2A 
COG (NPO) 100V 3.9pF +.25pF 0.90 |478-4991-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-4991-2-ND 4,000 36.00/M |06031A3R9CAT2A 
COG (NPO) 100V 4.0pF +.25pF 0.90 | 478-3693-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-3693-2-ND 4,000 32.00/M__|06031A4ROCAT2A 
0603 | COG (NPO) 100V 4.7pF +.10pF 0.90 |478-3694-1-ND 9.90 58.50 168.75 |478-3694-2-ND 4,000 146.00/M /06031A4R7BAT2A 
COG (NPO) 100V 4.7pF +.25pF 0.90 |478-4992-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-4992-2-ND 4,000 36.00/M |06031A4R7CAT2A 
COG (NPO) 100V 5.0pF +.25pF 0.90 |478-3696-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-3696-2-ND 4,000 32.00/M |06031AS5ROCAT2A 
COG (NPO) 100V 5.6pF +.25pF 0.90 |478-4994-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-4994-2-ND 4,000 36.00/M |06031A5R6CAT2A 
COG (NPO) 100V 6.8pF +.25pF 0.90 | 478-4995-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-4995-2-ND 4,000 36.00/M__|06031A6R8CAT2A 
COG (NPO) 100V 8.0pF +.25pF 0.90 |478-3697-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-3697-2-ND 4,000 32.00/M |06031A8ROCAT2A 
COG (NPO) 100V 8.2pF +.25pF 0.90 |478-4997-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-4997-2-ND 4,000 36.00/M |06031A8R2CAT2A 
COG (NPO) 100V 10pF +.25pF 0.90 |478-3668-1-ND 4.29 25.35 73.13 |478-3668-2-ND 4,000 63.00/M |06031A100CAT2A 
COG (NPO) 100V 10pF 45% 0.90 |478-1140-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1140-2-ND 4,000 34.00/M |06031A100JAT2A 
COG (NPO) 100V 10pF 42% 0.90 _|478-3669-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-3669-2-ND 4,000 81.00/M__|06031A100GAT2A 
COG (NPO) 100V 10pF +10% 0.90 |478-3670-1-ND 1.98 11.70 33.75 |478-3670-2-ND 4,000 20.00/M |06031A100KAT2A 
COG (NPO) 100V 12pF 45% 0.90 |478-4981-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-4981-2-ND 4,000 34.00/M |06031A120JAT2A 
COG (NPO) 100V 13pF 45% 0.90 |478-3674-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3674-2-ND 4,000 31.00/M |06031A130JAT2A 
COG (NPO) 100V 15pF 45% 0.90 |478-1141-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1141-2-ND 4,000 18.00/M |06031A150JAT2A 
COG (NPO) 100V 15pF +10% 0.90 |478-3675-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 478-3675-2-ND 4,000 29.00/M_|06031A150KAT2A 
COG (NPO) 100V 18pF 45% 0.90 |478-4982-1-ND 1.21 715 20.63 | 478-4982-2-ND 4,000 20.00/M__|06031A180JAT2A 


(Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1843 


I:N/'{ Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Digi@Reel” 


Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) |Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG (NPO) 100V 18pF +10% 0.90 |478-5133-1-ND 1.98 11.70 33.75 |478-5133-2-ND 4,000 32.00/M |06031A180KAT2A 
COG (NPO) 100V 20pF 45% 0.90 |478-3678-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3678-2-ND 4,000 31.00/M |06031A200JAT2A 
COG (NPO) 100V 22pF 42% 0.90 |478-5135-1-ND 5.50 32.50 93.75 |478-5135-2-ND 4,000 90.00/M |06031A220GAT2A 
COG (NPO) 100V 22pF 45% 0.90 |478-1142-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1142-2-ND 4,000 18.00/M |06031A220JAT2A 
COG (NPO) 100V 22pF +10% 0.90 | 478-3679-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 478-3679-2-ND 4,000 20.00/M__|06031A220KAT2A 
COG (NPO) 100V 27pF +1% 0.90 |478-3681-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-3681-2-ND 4,000 97.00/M_ |06031A270FAT2A 
COG (NPO) 100V 27pF 42% 0.90 |478-3682-1-ND 5.50 32.50 93.75 |478-3682-2-ND 4,000 81.00/M |06031A270GAT2A 
COG (NPO) 100V 27pF 45% 0.90 |478-4986-1-ND 1.98 11.70 33.75 |478-4986-2-ND 4,000 32.00/M |06031A270JAT2A 
COG (NPO) 100V 27pF +10% 0.90 |478-3683-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 478-3683-2-ND 4,000 20.00/M |06031A270KAT2A 
COG (NPO) 100V 30pF 45% 0.90 _|478-3687-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3687-2-ND 4,000 31.00/M__|06031A300JAT2A 
COG (NPO) 100V 33pF 41% 0.90 |478-3688-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-3688-2-ND 4,000 97.00/M |06031A330FAT2A 
COG (NPO) 100V 33pF +2% 0.90 |478-5136-1-ND 5.50 32.50 93.75 |478-5136-2-ND 4,000 90.00/M |06031A330GAT2A 
COG (NPO) 100V 33pF 45% 0.90 |478-1143-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1143-2-ND 4,000 18.00/M |06031A330JAT2A 
COG (NPO) 100V 33pF +10% 0.90 |478-3689-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 478-3689-2-ND 4,000 20.00/M |06031A330KAT2A 
COG (NPO) 100V 39pF 45% 0.90 _|478-4989-1-ND 99 5.85 16.88 _|478-4989-2-ND 4,000 16.00/M__|06031A390JAT2A 
COG (NPO) 100V 47pF 41% 0.90 |478-3691-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-3691-2-ND 4,000 97.00/M |06031A470FAT2A 
COG (NPO) 100V 47pF 42% 0.90 |478-5138-1-ND 5.50 32.50 93.75 |478-5138-2-ND 4,000 90.00/M |06031A470GAT2A 
COG (NPO) 100V 47pF 45% 0.90 |478-1144-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1144-2-ND 4,000 18.00/M |06031A470JAT2A 
COG (NPO) 100V 47pF +10% 0.90 |478-3692-1-ND 1.98 11.70 33.75 |478-3692-2-ND 4,000 20.00/M |06031A470KAT2A 
COG (NPO) 100V 51pF 45% 0.90 _|478-3695-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3695-2-ND 4,000 31.00/M__|06031A510JAT2A 
COG (NPO) 100V S6pF 42% 0.90 |478-5139-1-ND 5.50 32.50 93.75 |478-5139-2-ND 4,000 90.00/M |06031A560GAT2A 
COG (NPO) 100V 5S6pF 45% 0.90 |478-4993-1-ND 2.09 12.35 35.63 |478-4993-2-ND 4,000 34.00/M |06031A560JAT2A 
COG (NPO) 100V 68pF 45% 0.90 |478-1145-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1145-2-ND 4,000 18.00/M |06031A680JAT2A 
COG (NPO) 100V 82pF 45% 0.90 |478-4996-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-4996-2-ND 4,000 34.00/M |06031A820JAT2A 
COG (NPO) 100V 100pF 45% 0.90 _|478-1146-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1146-2-ND 4,000 18.00/M__|06031A101JAT2A 
COG (NPO) 100V 100pF 41% 0.90 |478-3671-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-3671-2-ND 4,000 97.00/M |06031A101FAT2A 
COG (NPO) 100V 100pF +10% 0.90 |478-3672-1-ND 1.98 11.70 33.75 |478-3672-2-ND 4,000 20.00/M |06031A101KAT2A 
COG (NPO) 100V 120pF +5% 0.90 |478-3673-1-ND 2.09 12.35 35.63 |478-3673-2-ND 4,000 31.00/M |06031A121JAT2A 
COG (NPO) 100V 150pF 45% 0.90 |478-1147-1-ND 4.95 29.25 84.38 |478-1147-2-ND 4,000 81.00/M |06031A151JAT2A 
COG (NPO) 100V 150pF +10% 0.90 | 478-3676-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-3676-2-ND 4,000 22.00/M_|06031A151KAT2A 
COG (NPO) 100V 220pF +10% 0.90 |478-3680-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-3680-2-ND 4,000 24.00/M |06031A221KAT2A 
COG (NPO) 100V 220pF 45% 0.90 |478-1148-1-ND 2.31 13.65 39.38 |478-1148-2-ND 4,000 38.00/M |06031A221JAT2A 
COG (NPO) 100V 270pF 45% 0.90 |478-3684-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-3684-2-ND 4,000 62.00/M |06031A271JAT2A 
COG (NPO) 100V 330pF 45% 0.90 |478-1149-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-1149-2-ND 4,000 68.00/M |06031A331JAT2A 
COG (NPO) 50V. -5pF +.25pF 0.90 _|478-1150-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1150-2-ND 4,000 34.00/M__|06035A0R5CAT2A 
COG (NPO) 50V 1.0pF +.25pF 0.90 |478-1151-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1151-2-ND 4,000 34.00/M |06035A1ROCAT2A 
COG (NPO) 50V 1.2pF +.25pF 0.90 |478-1152-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1152-2-ND 4,000 34.00/M |06035A1R2CAT2A 
COG (NPO) 50V 1.5pF +.25pF 0.90 |478-1153-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1153-2-ND 4,000 34.00/M |06035A1R5CAT2A 
COG (NPO) 50V 1.8pF +.25pF 0.90 |478-1154-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1154-2-ND 4,000 34.00/M |06035A1R8CAT2A 
COG (NPO) 50V 2.2pF +.25pF 0.90 |478-1155-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1155-2-ND 4,000 34.00/M__|06035A2R2CAT2A 
COG (NPO) 50V 2.7pF +.25pF 0.90 |478-1156-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1156-2-ND 4,000 34.00/M |06035A2R7CAT2A 
COG (NPO) 50V 3.3pF +.25pF 0.90 |478-1157-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1157-2-ND 4,000 34.00/M |06035A3R3CAT2A 
COG (NPO) 50V 3.9pF +.25pF 0.90 |478-1158-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1158-2-ND 4,000 34.00/M |06035A3R9CAT2A 
COG (NPO) 50V 4.7pF +.25pF 0.90 |478-1159-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1159-2-ND 4,000 34.00/M |06035A4R7CAT2A 
COG (NPO) 50V 5.6pF +.25pF 0.90 _|478-1160-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1160-2-ND 4,000 34.00/M__|O6035A5R6CAT2A 
COG (NPO) 50V 6.8pF +.25pF 0.90 |478-1161-1-ND 99 5.85 16.88 |478-1161-2-ND 4,000 16.00/M |06035A6R8CAT2A 
COG (NPO) 50V 8.2pF +.25pF 0.90 |478-1162-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1162-2-ND 4,000 34.00/M |06035A8R2CAT2A 
COG (NPO) 50V 10pF 45% 0.90 |478-1163-1-ND 99 5.85 16.88 |478-1163-2-ND 4,000 16.00/M |06035A100JAT2A 
COG (NPO) 50V 12pF 45% 0.90 |478-1164-1-ND 1.65 9.75 28.13 |478-1164-2-ND 4,000 27.00/M |06035A120JAT2A 
COG (NPO) 50V 15pF 45% 0.90 _|478-1165-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1165-2-ND 4,000 18.00/M__|06035A150JAT2A 
COG (NPO) 50V 18pF 45% 0.90 |478-1166-1-ND 2.09 12.35 35.63 |478-1166-2-ND 4,000 34.00/M |06035A180JAT2A 
COG (NPO) 50V 22pF 45% 0.90 |478-1167-1-ND 72 4.23 12.19 |478-1167-2-ND 4,000 12.00/M |06035A220JAT2A 
0603 | COG (NPO) 50V 27pF 45% 0.90 |478-1168-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1168-2-ND 4,000 18.00/M |06035A270JAT2A 
COG (NPO) 50V 33pF 45% 0.90 |478-1169-1-ND 99 5.85 16.88 |478-1169-2-ND 4,000 16.00/M |06035A330JAT2A 
COG (NPO) 50V 39pF +5% 0.90 |478-1170-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1170-2-ND 4,000 34.00/M__|06035A390JAT2A 
COG (NPO) 50V 47pF 45% 0.90 |478-1171-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1171-2-ND 4,000 18.00/M |06035A470JAT2A 
COG (NPO) 50V S6pF 45% 0.90 |478-1172-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1172-2-ND 4,000 34.00/M |06035A560JAT2A 
COG (NPO) 50V 68pF 45% 0.90 |478-1173-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1173-2-ND 4,000 36.00/M |06035A680JAT2A 
COG (NPO) 50V 82pF 45% 0.90 |478-1174-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1174-2-ND 4,000 34.00/M |06035A820JAT2A 
COG (NPO) 50V 100pF 45% 0.90 |478-1175-1-ND 72 4.23 12.19 |478-1175-2-ND 4,000 12.00/M__|06035A101JAT2A 
COG (NPO) 50V 100pF +10% 0.90 |478-3717-1-ND 1.98 11.70 33.75 |478-3717-2-ND 4,000 20.00/M |06035A101KAT2A 
COG (NPO) 50V 120pF 45% 0.90 |478-1176-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1176-2-ND 4,000 36.00/M |06035A121JAT2A 
COG (NPO) 50V 150pF 45% 0.90 |478-1177-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1177-2-ND 4,000 18.00/M |06035A151JAT2A 
COG (NPO) 50V 150pF +10% 0.90 |478-5143-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-5143-2-ND 4,000 36.00/M |06035A151KAT2A 
COG (NPO) 50V 180pF +5% 0.90 |478-1178-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1178-2-ND 4,000 18.00/M__|06035A181JAT2A 
COG (NPO) 50V 220pF 45% 0.90 |478-1179-1-ND 99 5.85 16.88 |478-1179-2-ND 4,000 16.00/M |06035A221JAT2A 
COG (NPO) 50V 220pF +1% 0.90 |478-3719-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-3719-2-ND 4,000 97.00/M |06035A221FAT2A 
COG (NPO) 50V 270pF 45% 0.90 |478-1180-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1180-2-ND 4,000 18.00/M |06035A271JAT2A 
COG (NPO) 50V 330pF 45% 0.90 |478-1181-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1181-2-ND 4,000 36.00/M |06035A331JAT2A 
COG (NPO) 50V. 330pF +10% 0.90 |478-5144-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-5144-2-ND 4,000 36.00/M_|06035A331KAT2A 
COG (NPO) 50V 390pF 45% 0.90 |478-1182-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1182-2-ND 4,000 36.00/M |06035A391JAT2A 
COG (NPO) 50V 470pF 45% 0.90 |478-1183-1-ND 88 5.20 15.00 | 478-1183-2-ND 4,000 14.00/M |06035A471JAT2A 
COG (NPO) 50V 470pF +10% 0.90 |478-3720-1-ND 2.97 17.55 50.63 |478-3720-2-ND 4,000 44.00/M |06035A471KAT2A 
COG (NPO) 50V 560pF 45% 0.90 |478-1184-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1184-2-ND 4,000 36.00/M |06035A561JAT2A 
COG (NPO) 50V 680pF 45% 0.90 _|478-1185-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 | 478-1185-2-ND NEW! 4,000 36.00/M__|06035A681JAT2A 
COG (NPO) 50V 820pF 45% 0.90 |478-1186-1-ND NEW! 2.75 16.25 46.88 |478-1186-2-ND NEW! 4,000 45.00/M |06035A821JAT2A 
COG (NPO) 50V 1000pF £1% 0.90 |478-5005-1-ND 19.80 117.00 337.50 |478-5005-2-ND 4,000 324.00/M |06035A102FAT2A 
COG (NPO) 50V 1000pF +5% 0.90 |478-1187-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 |478-1187-2-ND NEW! 4,000 27.00/M |06035A102JAT2A 
COG (NPO) 50V 1000pF +10% 0.90 |478-3718-1-ND 3.52 20.80 60.00 |478-3718-2-ND 4,000 52.00/M |06035A102KAT2A 
X7R 200V 220pF +10% 0.90 |478-1190-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1190-2-ND 4,000 18.00/M__|06032C221KAT2A 
X7R 200V 330pF +10% 0.90 |478-1191-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1191-2-ND 4,000 18.00/M |06032C331KAT2A 
X7R 200V 470pF +10% 0.90 |478-1192-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1192-2-ND 4,000 18.00/M |06032C471KAT2A 
X7R 200V 680pF +10% 0.90 |478-1193-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1193-2-ND 4,000 18.00/M |06032C681KAT2A 
X7R 200V 1000pF +10% 0.90 |478-1194-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1194-2-ND 4,000 18.00/M |06032C102KAT2A 
X7R 100V 220pF +10% 0.90 _|478-1195-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1195-2-ND 4,000 18.00/M__|06031C221KAT2A 
X7R 100V 330pF +10% 0.90 |478-1196-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1196-2-ND 4,000 18.00/M |06031C331KAT2A 
X7R 100V 330pF 45% 0.90 |478-3707-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3707-2-ND 4,000 44.00/M |06031C331JAT2A 
X7R 100V 390pF +10% 0.90 |478-5140-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-5140-2-ND 4,000 34.00/M |06031C391KAT2A 
X7R 100V 470pF +10% 0.90 |478-1197-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1197-2-ND 4,000 18.00/M |06031C471KAT2A 
X7R 100V 470pF +5% 0.90 |478-3709-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3709-2-ND 4,000 44.00/M__|06031C471JAT2A 
X7R 100V 560pF +10% 0.90 |478-5002-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-5002-2-ND 4,000 34.00/M |06031C561KAT2A 
X7R 100V 680pF +10% 0.90 |478-1198-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1198-2-ND 4,000 18.00/M |06031C681KAT2A 
X7R 100V 680pF 45% 0.90 |478-3712-1-ND 2.97 17.55 50.63 |478-3712-2-ND 4,000 44.00/M |06031C681JAT2A 
X7R 100V 820pF +10% 0.90 |478-5141-1-ND 2.09 12.35 35.63 |478-5141-2-ND 4,000 34.00/M |06031C821KAT2A 
X7R 100V 1000pF 45% 0.90 _|478-3698-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3698-2-ND 4,000 44.00/M__|06031C102JAT2A 
X7R 100V 1000pF +20% 0.90 |478-3699-1-ND 1.98 11.70 33.75 |478-3699-2-ND 4,000 29.00/M |06031C102MAT2A 
X7R 100V 1000pF +10% 0.90 |478-1199-1-ND 77 4.55 13.13 |478-1199-2-ND 4,000 13.00/M |06031C102KAT2A 
X7R 100V 1200pF 45% 0.90 |478-3702-1-ND 2.97 17.55 50.63 |478-3702-2-ND 4,000 44.00/M |06031C122JAT2A 
X7R 100V 1200pF +10% 0.90 |478-4998-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-4998-2-ND 4,000 34.00/M |06031C122KAT2A 
X7R 100V 1500pF +10% 0.90 _|478-1200-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1200-2-ND 4,000 34.00/M__|06031C152KAT2A 
X7R 100V 1500pF 45% 0.90 |478-3703-1-ND 2.97 17.55 50.63 |478-3703-2-ND 4,000 44.00/M |06031C152JAT2A 
X7R 100V 1800pF 45% 0.90 |478-3704-1-ND 2.97 17.55 50.63 |478-3704-2-ND 4,000 44.00/M |06031C182JAT2A 
X7R 100V 1800pF +10% 0.90 |478-4999-1-ND 2.09 12.35 35.63 |478-4999-2-ND 4,000 34.00/M |06031C182KAT2A 
X7R 100V 2200pF +10% 0.90 |478-1201-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1201-2-ND 4,000 34.00/M |06031C222KAT2A 
X7R 100V 2200pF 45% 0.90 _|478-3705-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3705-2-ND 4,000 44.00/M__|06031C222JAT2A 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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I:N/{ Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Digi@Reel” 


Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 

Code Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) |Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R 100V 2700pF 45% 0.90 |478-3706-1-ND 2.97 17.55 50.63 |478-3706-2-ND 4,000 44.00/M |06031C272JAT2A 
X7R 100V 2700pF +10% 0.90 |478-5000-1-ND 1.24 7.35 21.19 |478-5000-2-ND 4,000 20.00/M |06031C272KAT2A 
X7R 100V 3300pF +10% 0.90 |478-1202-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1202-2-ND 4,000 34.00/M |06031C332KAT2A 
X7R 100V 3300pF 45% 0.90 |478-3708-1-ND 2.97 17.55 50.63 |478-3708-2-ND 4,000 44.00/M |06031C332JAT2A 
X7R 100V 3900pF +10% 0.90  |478-5001-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-5001-2-ND 4,000 34.00/M__|06031C392KAT2A 
X7R 100V 4700pF +10% 0.90 |478-1203-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1203-2-ND 4,000 34.00/M |06031C472KAT2A 
X7R 100V 4700pF 45% 0.90 |478-3710-1-ND 2.97 17.55 50.63 |478-3710-2-ND 4,000 44.00/M |06031C472JAT2A 
X7R 100V 5600pF 45% 0.90 |478-3711-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3711-2-ND 4,000 44.00/M |06031C562JAT2A 
X7R 100V 5600pF +10% 0.90 |478-5003-1-ND 2.09 12.35 35.63 |478-5003-2-ND 4,000 34.00/M |06031C562KAT2A 
X7R 100V 6800pF +10% 0.90 _|478-1204-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1204-2-ND 4,000 34.00/M__|06031C682KAT2A 
X7R 100V 8200pF +10% 0.90 |478-5004-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-5004-2-ND 4,000 34.00/M |06031C822KAT2A 
X7R 100V 10000pF 45% 0.90 |478-3700-1-ND 2.97 17.55 50.63 |478-3700-2-ND 4,000 44.00/M |06031C103JAT2A 
X7R 100V 10000pF +20% 0.90 |478-3701-1-ND 3.63 21.45 61.88 |478-3701-2-ND 4,000 43.00/M |06031C103MAT2A 
X7R 100V 10000pF +10% 0.90 |478-1205-1-ND 4.51 26.65 76.88 |478-1205-2-ND 4,000 74.00/M |06031C103KAT2A 
X7R 50V. 180pF +10% 0.90 _|478-1206-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1206-2-ND 4,000 34.00/M__|06035C181KAT2A 
X7R 50V 220pF +10% 0.90 |478-1207-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1207-2-ND 4,000 34.00/M |06035C221KAT2A 
X7R 50V 270pF +10% 0.90 |478-1208-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1208-2-ND 4,000 34.00/M |06035C271KAT2A 
X7R 50V 330pF +10% 0.90 |478-1209-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1209-2-ND 4,000 34.00/M |06035C331KAT2A 
X7R 50V 390pF +10% 0.90 |478-1210-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1210-2-ND 4,000 34.00/M |06035C391KAT2A 
X7R 50V. 470pF +10% 0.90 |478-1211-1-ND 66 3.90 11.25 |478-1211-2-ND 4,000 11.00/M__|06035C471KAT2A 
X7R 50V 560pF +10% 0.90 |478-1212-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1212-2-ND 4,000 34.00/M |06035C561KAT2A 
X7R 50V 680pF +10% 0.90 |478-1213-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1213-2-ND 4,000 34.00/M |06035C681KAT2A 
X7R 50V 820pF +10% 0.90 |478-1214-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1214-2-ND 4,000 34.00/M |06035C821KAT2A 
X7R 50V 1000pF 45% 0.90 |478-5006-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 478-5006-2-ND 4,000 20.00/M |06035C102JAT2A 
X7R 50V. 1000pF +10% 0.90 _|478-1215-1-ND 55 3.25 9.38 |478-1215-2-ND 4,000 9.00/M_|06035C102KAT2A 
X7R 50V 1000pF +20% 0.90 |478-5145-1-ND 1.98 11.70 33.75 |478-5145-2-ND 4,000 32.00/M |06035C102MAT2A 
X7R 50V 1200pF +10% 0.90 |478-1216-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1216-2-ND 4,000 18.00/M |06035C122KAT2A 
X7R 50V 1500pF +10% 0.90 |478-1217-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1217-2-ND 4,000 18.00/M |06035C152KAT2A 
X7R 50V 1800pF +10% 0.90 |478-1218-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1218-2-ND 4,000 18.00/M |06035C182KAT2A 
X7R 50V. 2200pF +10% 0.90 |478-1219-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1219-2-ND 4,000 18.00/M__|06035C222KAT2A 
X7R 50V 2700pF +10% 0.90 |478-1220-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1220-2-ND 4,000 18.00/M |06035C272KAT2A 
X7R 50V 3300pF +10% 0.90 |478-1221-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1221-2-ND 4,000 36.00/M |06035C332KAT2A 
X7R 50V 3900pF +10% 0.90 |478-1222-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1222-2-ND 4,000 18.00/M |06035C392KAT2A 
X7R 50V 4700pF +10% 0.90 |478-1223-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1223-2-ND 4,000 34.00/M |06035C472KAT2A 
X7R 50V 5600pF +10% 0.90 |478-1224-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1224-2-ND 4,000 18.00/M__|06035C562KAT2A 
X7R 50V 6800pF +10% 0.90 |478-1225-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1225-2-ND 4,000 34.00/M |06035C682KAT2A 
X7R 50V 8200pF +10% 0.90 |478-1226-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1226-2-ND 4,000 18.00/M |06035C822KAT2A 
X7R 50V 10000pF 45% 0.90 |478-5007-1-ND ha 7.15 20.63 | 478-5007-2-ND 4,000 20.00/M |06035C103JAT2A 
X7R 50V 10000pF +10% 0.90 |478-1227-1-ND 5S. 3.25 9.38 |478-1227-2-ND 4,000 9.00/M |06035C103KAT2A 
X7R 50V 10000pF +20% 0.90 _|478-5008-1-ND 61 3.58 10.31 |478-5008-2-ND 4,000 10.00/M__|06035C103MAT2A 
X7R 50V 12000pF +10% 0.90 |478-1228-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1228-2-ND 4,000 18.00/M |06035C123KAT2A 
X7R 50V 15000pF +10% 0.90 |478-1229-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1229-2-ND 4,000 18.00/M |06035C153KAT2A 
X7R 50V 15000pF 45% 0.90 |478-3721-1-ND 3.85 22.75 65.63 |478-3721-2-ND 4,000 57.00/M |06035C153JAT2A 
X7R 50V 18000pF +10% 0.90 |478-1230-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1230-2-ND 4,000 18.00/M |06035C183KAT2A 
X7R 50V. 22000pF 45% 0.90 _|478-3722-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3722-2-ND 4,000 57.00/M__|06035C223JAT2A 
X7R 50V 22000pF +10% 0.90 |478-1231-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1231-2-ND 4,000 18.00/M |06035C223KAT2A 
X7R 50V 27000pF +10% 0.90 |478-1232-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1232-2-ND 4,000 18.00/M |06035C273KAT2A 
X7R 50V 33000pF 45% 0.90 |478-3723-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3723-2-ND 4,000 57.00/M |06035C333JAT2A 
X7R 50V 33000pF +10% 0.90 |478-1233-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1233-2-ND 4,000 18.00/M |06035C333KAT2A 
X7R 50V. 39000pF +10% 0.90 _|478-1234-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1234-2-ND 4,000 18.00/M__|06035C393KAT2A 
X7R 50V 47000pF +10% 0.90 |478-5146-1-ND 2.05 12.09 34.88 |478-5146-2-ND 4,000 33.00/M |06035C473KAT2A 
X7R 50V -10UF +10% 0.90 |478-5052-1-ND 83 4.88 14.06 | 478-5052-2-ND 4,000 14.00/M |06035C104KAT2A 

0603 X7R 25V 39000pF +10% 0.90 |478-3715-1-ND 4.29 25.35 73.13 |478-3715-2-ND 4,000 63.00/M |06033C393KAT2A 
X7R 25V 47000pF 45% 0.90 |478-3716-1-ND 6.16 36.40 105.00 |478-3716-2-ND 4,000 91.00/M |06033C473JAT2A 
X7R 25V 47000pF +10% 0.90  |478-1235-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1235-2-ND 4,000 18.00/M__|06033C473KAT2A 
X7R 25V -10UF +5% 0.90 |478-3713-1-ND 4.20 24.83 71.63 |478-3713-2-ND 4,000 69.00/M |06033C104JAT2A 
X7R 25V -10UF +10% 0.90 |478-3714-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-3714-2-ND 4,000 73.00/M |06033C104KAT2A 
X7R 25V -10UF +20% 0.90 |478-5049-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-5049-2-ND 4,000 72.00/M |06033C104MAT2A 
X7R 16V 56000pF +10% 0.90 |478-1236-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1236-2-ND 4,000 18.00/M |0603YC563KAT2A 
X7R 16V 68000pF +10% 0.90 _|478-1237-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1237-2-ND 4,000 18.00/M__|O603YC683KAT2A 
X7R 16V 82000pF +10% 0.90 |478-1238-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1238-2-ND 4,000 18.00/M |0603YC823KAT2A 
X7R 16V -10UF +10% 0.90 |478-1239-1-ND 66 3.90 11.25 |478-1239-2-ND 4,000 11.00/M |0603YC104KAT2A 
X7R 16V -10UF +20% 0.90 |478-3727-1-ND 3.85 22.75 65.63 |478-3727-2-ND 4,000 31.00/M |0603YC104MAT2A 
X7R 16V -10UF 45% 0.90 |478-3726-1-ND 4.95 29.25 84.38 |478-3726-2-ND 4,000 37.00/M |0603YC104JAT2A 
X7R 16V 1.0uF +10% 0.94 |478-5010-1-ND 4.40 26.00 75.00 _|478-5010-2-ND 4,000 72.00/M__|0603YC105KAT2A 
X7R 10V -12uF +10% 0.90 |478-1240-1-ND 3.85 22.75 65.63 |478-1240-2-ND 4,000 63.00/M |0603ZC124KAT2A 
X7R 10V -15uF +10% 0.90 |478-1241-1-ND 3.85 22.75 65.63 |478-1241-2-ND 4,000 63.00/M |0603ZC154KAT2A 
X7R 10V -18uF +10% 0.90 |478-1242-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-1242-2-ND 4,000 72.00/M |0603ZC184KAT2A 
X7R 10V 22UF +20% 0.90 |478-3729-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-3729-2-ND 4,000 65.00/M |0603ZC224MAT2A 
X7R 10V 22UF +10% 0.90 _|478-1243-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1243-2-ND 4,000 18.00/M__|0603ZC224KAT2A 
X7R 6.3V 2.2UF +10% 0.94 |478-5316-1-ND NEW! 25.30 149.50 431.25 |478-5316-2-ND NEW! 4,000 414.00/M |06036C225KAT2A 
X8R 50V 1000pF +10% 0.90 |478-3600-1-ND 3.08 18.20 52.50 |478-3600-2-ND 4,000 38.00/M |06035F102K4T2A 
X8R 50V 3300pF +10% 0.90 |478-3601-1-ND 3.08 18.20 52.50 |478-3601-2-ND 4,000 38.00/M |06035F332K4T2A 
X8R 50V 4700pF +10% 0.90 |478-3602-1-ND 3.08 18.20 52.50 |478-3602-2-ND 4,000 38.00/M |06035F472K4T2A 
X8R 50V 10000pF +10% 0.90 _|478-3603-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3603-2-ND 4,000 25.00/M__|06035F103K4T2A 
X8R 50V 22000pF +10% 0.90 |478-3604-1-ND 3.41 20.15 58.13 |478-3604-2-ND 4,000 56.00/M |06035F223K4T2A 
X8R 50V 33000pF +10% 0.90 |478-3605-1-ND 4.51 26.65 76.88 |478-3605-2-ND 4,000 56.00/M |06035F333K4T2A 
X8R 50V 47000pF +10% 0.90 |478-3606-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 478-3606-2-ND 4,000 56.00/M |06035F473K4T2A 
X8R 25V 68000pF +10% 0.90 |478-3607-1-ND 5.72 33.80 97.50 |478-3607-2-ND 4,000 70.00/M |06033F683K4T2A 
X5R 25V 47000pF +10% 0.90  |478-5051-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 478-5051-2-ND 4,000 56.00/M__|06033D473KAT2A 
X5R 25V -10UF +10% 0.90 |478-1244-1-ND 3.85 22.75 65.63 |478-1244-2-ND 4,000 63.00/M |06033D104KAT2A 
X5R 25V .22uUF +10% 0.90 |478-1245-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1245-2-ND 4,000 81.00/M |06033D224KAT2A 
X5R 25V 1.0uF +10% 0.94 |478-5142-1-ND 8.80 52.00 150.00 |478-5142-2-ND 4,000 144.00/M |06033D105KAT2A 
X5R 25V 1.0uF +20% 0.94 |478-4531-1-ND 3.24 27.00 90.00 |478-4531-2-ND 4,000 130.00/M |06033D105MAT2A 
X5R 16V 22UF +10% 0.90 |478-1246-1-ND 4.40 26.00 75.00 _|478-1246-2-ND 4,000 72.00/M__|0603YD224KAT2A 
X5R 16V -33uF +10% 0.90 |478-1247-1-ND 1.87 11.05 31.88 |478-1247-2-ND 4,000 31.00/M |0603YD334KAT2A 
X5R 16V A7UF +10% 0.90 |478-1248-1-ND 1.87 11.05. 31.88 |478-1248-2-ND 4,000 31.00/M |0603YD474KAT2A 
X5R 16V 1.0uF +10% 0.90 |478-1249-1-ND aT 4.55 13.13 |478-1249-2-ND 4,000 13.00/M |0603YD105KAT2A 
X5R 16V 1.0uF +20% 0.90 |478-5319-1-ND NEW! 1.98 11.70 33.75 |478-5319-2-ND NEW! 4,000 32.00/M |0603YD105MAT2A 
X5R 16V 2.2uF +10% 0.94 |478-5147-1-ND 13.75 81.25 234.38 | 478-5147-2-ND 4,000 225.00/M_|0603YD225KAT2A 
X5R 16V 2.2uUF +20% 0.94 |478-4597-1-ND 5.45 45.38 151.25 |478-4597-2-ND 4,000 189.00/M |0603YD225MAT2A 
X5R 10V -68uF +10% 0.90 |478-1250-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1250-2-ND 4,000 36.00/M |0603ZD684KAT2A 
X5R 10V 1.0uF +10% 0.90 |478-1251-1-ND 61 3.58 10.31 |478-1251-2-ND 4,000 10.00/M |0603ZD105KAT2A 
X5R 10V 1.0uF +20% 0.90 |478-5320-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 |478-5320-2-ND NEW! 4,000 27.00/M |0603ZD105MAT2A 
X5R 6.3V .22UF +10% 0.90 _|478-5050-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-5050-2-ND 4,000 81.00/M__|06036D224KAT2A 
X5R 6.3V 1.0uF +10% 0.90 |478-2581-1-ND 1.65 9.75 28.13 |478-2581-2-ND 4,000 27.00/M |06036D105KAT2A 
X5R 6.3V 1.0uF +20% 0.90 |478-5317-1-ND NEW! 3.85 22.75 65.63 | 478-5317-2-ND NEW! 4,000 63.00/M |06036D105MAT2A 
X5R 6.3V 2.2UF +10% 0.90 |478-1252-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-1252-2-ND 4,000 72.00/M |06036D225KAT2A 
X5R 6.3V 2.2uF +20% 0.90 |478-3725-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 478-3725-2-ND 4,000 178.00/M |06036D225MAT2A 
X5R 6.3V 4.7uF +10% 0.94 |478-5009-1-ND 6.60 39.00 112.50 _|478-5009-2-ND. 4,000 108.00/M__|06036D475KAT2A 
X5R 6.3V 4.7uF +20% 0.90 |478-2582-1-ND 6.05 35.75 103.13 |478-2582-2-ND 4,000 99.00/M |06036D475MAT2A 
X5R 6.3V 10uF +20% 0.90 |478-5318-1-ND NEW! 7.70 45.50 131.25 |478-5318-2-ND NEW! 3,000 126.00/M |06036D106MAT2A 
X5R 4V 4.7uF +10% 0.94 |478-1253-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-1253-2-ND 4,000 108.00/M |06034D475KAT2A 
Y5V 50V 10000pF +80 -20% 0.90 |478-1254-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1254-2-ND 4,000 18.00/M |06035G103ZAT2A 
Y5V 50V. 22000pF +80 -20% 0.90 |478-1255-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1255-2-ND 4,000 18.00/M__|06035G223ZAT2A 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ENA \( Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont, 


Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Y5V 50V 33000pF +80 -20% 0.90 |478-1256-1-ND 1.10 6.50 18.75 |— = — |06035G333ZAT2A 
Y5V 50V 47000pF +80 -20% 0.90 |478-1257-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1257-2-ND 4,000 18.00/M |06035G473ZAT2A 
Y5V 50V 68000pF +80 -20% 0.90 |478-1258-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1258-2-ND 4,000 18.00/M | 06035G683ZAT2A 
Y5V 50V 10UF +80 -20% 0.90 |478-3724-1-ND 2.86 16.90 48.75 |478-3724-2-ND 4,000 42.00/M |06035G104ZAT2A 
Y5V 25V -10uF +80 -20% 0.90 |478-1259-1-ND 61 3.58 10.31 | 478-1259-2-ND 4,000 10.00/M__|06033G104ZAT2A 
0603 Y5V 25V 15uF +80 -20% 0.90 |478-1260-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1260-2-ND 4,000 36.00/M |06033G154ZAT2A 
Y5V 25V .22uUF +80 -20% 0.90 |478-1261-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1261-2-ND 4,000 18.00/M |06033G224ZAT2A 
Y5V 16V .22uF +80 -20% 0.90 |478-3728-1-ND 4.84 28.60 82.50 |478-3728-2-ND 4,000 44.00/M | 0603YG224ZAT2A 
Y5V 16V .33pF +80 -20% 0.90 |478-1262-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1262-2-ND 4,000 36.00/M | 0603YG334ZAT2A 
Y5V. 16V A7UF +80 -20% 0.90 | 478-1263-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1263-2-ND 4,000 18.00/M__| O603YG474ZAT2A 
Y5V 16V 1.0UF +80 -20% 0.90 |478-1264-1-ND 72 4.23 12.19 |478-1264-2-ND 4,000 12.00/M |0603YG105ZAT2A 
Y5V 10V 1.0NF +80 -20% 0.90 | 478-1265-1-ND 72 4.23 12.19 |478-1265-2-ND 4,000 12.00/M__|0603ZG105ZAT2A 
COG (NPO) | 1,000V 10pF +20% 1.30 |478-3995-1-ND 49.50 292.50 843.75 |478-3995-2-ND 2,000 810.00/M /0805AA100MAT1A 
COG (NPO) | 1,000V 33pF +10% 1.30 |478-3997-1-ND 49.50 292.50 843.75 |478-3997-2-ND 2,000 810.00/M | 0805AA330KAT1A 
COG (NPO) | 1,000V 100pF +10% 1.30 |478-3996-1-ND 49.50 292.50 843.75 |478-3996-2-ND 2,000 810.00/M |0805AA101KAT1A 
COG (NPO) 630V 100pF +10% 1.30 |478-5540-1-ND NEW! 5.58 46.50 155.00 |478-5540-2-ND NEW! 2,000 186.00/M |0805CA101KAT1A 
COG (NPO) 200V 10pF +5% 0.94 |478-1266-1-ND 3.71 21.91 63.19 |478-1266-2-ND 4,000 61.00/M |08052A100JAT2A 
COG (NPO) 200V 15pF 25% 0.94 | 478-1267-1-ND 2.20 13.00 37.50 _|478-1267-2-ND 4,000 36.00/M__|08052A150JAT2A 
COG (NPO) 200V 22pF +5% 0.94 |478-1268-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1268-2-ND 4,000 36.00/M |08052A220JAT2A 
COG (NPO) 200V 33pF +5% 0.94 |478-1269-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1269-2-ND 4,000 36.00/M |08052A330JAT2A 
COG (NPO) 200V 47pF +5% 0.94 |478-1270-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1270-2-ND 4,000 36.00/M |08052A470JAT2A 
COG (NPO) 200V 68pF +5% 0.94 |478-1271-1-ND 3.71 21.91 63.19 |478-1271-2-ND 4,000 61.00/M |08052A680JAT2A 
COG (NPO) 200V 100pF 5% 0.94 |478-1272-1-ND 8.25 48.75 140.63 |478-1272-2-ND 4,000 135.00/M__|08052A101JAT2A 
COG (NPO) 200V 150pF 45% 0.94 | 478-1273-1-ND 3.96 23.40 67.50 |478-1273-2-ND 4,000 65.00/M |08052A151JAT2A 
COG (NPO) 200V 220pF +5% 0.94 |478-1274-1-ND 3.96 23.40 67.50 |478-1274-2-ND 4,000 65.00/M |08052A221JAT2A 
COG (NPO) 200V 330pF +5% 1.27 |478-1275-1-ND 3.85 22.75 65.63 |478-1275-2-ND 2,000 63.00/M |08052A331JAT2A 
COG (NPO) 200V 470pF +5% 1.27 |478-1276-1-ND 3.96 23.40 67.50 |478-1276-2-ND 2,000 65.00/M |08052A471JAT2A 
COG (NPO) 100V -5pF +.25pF 0.94 |478-5148-1-ND 1.65 9.75 28.13 |478-5148-2-ND 4,000 27.00/M_|08051AOR5CAT2A 
COG (NPO) 100V 1.0pF +.25pF 0.94 | 478-5015-1-ND 2.42 14.30 41.25 |478-5015-2-ND 4,000 40.00/M |08051A1ROCAT2A 
COG (NPO) 100V 1.2pF +.25pF 0.94 |478-5149-1-ND 1.65 9.75 28.13 |478-5149-2-ND 4,000 27.00/M |08051A1R2CAT2A 
COG (NPO) 100V 1.5pF +.25pF 0.94 |478-5150-1-ND 1.65 9.75 28.13 |478-5150-2-ND 4,000 27.00/M_ |08051A1R5CAT2A 
COG (NPO) 100V 2.2pF +.25pF 0.94 |478-5018-1-ND 2.42 14.30 41.25 |478-5018-2-ND 4,000 40.00/M |08051A2R2CAT2A 
COG (NPO) 100V 2.7pF +.25pF 0.94 | 478-5019-1-ND 2.42 14.30 41.25 |478-5019-2-ND 4,000 40.00/M_|08051A2R7CAT2A 
COG (NPO) 100V 3.3pF +.25pF 0.94 |478-5021-1-ND 2.42 14.30 41.25 |478-5021-2-ND 4,000 40.00/M |08051A3R3CAT2A 
COG (NPO) 100V 3.9pF +.25pF 0.94 | 478-5022-1-ND 2.42 14.30 41.25 |478-5022-2-ND 4,000 40.00/M |08051A3R9CAT2A 
COG (NPO) 100V 4.7pF +.25pF 0.94 |478-5153-1-ND 1.65 9.75 28.13 |478-5153-2-ND 4,000 27.00/M |08051A4R7CAT2A 
COG (NPO) 100V 5.6pF +.25pF 0.94 |478-5024-1-ND 2.42 14.30 41.25 |478-5024-2-ND 4,000 40.00/M |08051ASR6CAT2A 
COG (NPO) 100V 6.8pF +.25pF 0.94 | 478-5025-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 478-5025-2-ND 4,000 22.00/M_|08051A6R8CAT2A 
COG (NPO) 100V 6.8pF +.50pF 0.94 | 478-3742-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-3742-2-ND 4,000 32.00/M |08051A6R8DAT2A 
COG (NPO) 100V 8.2pF +.25pF 0.94 |478-5027-1-ND 2.42 14.30 41.25 |478-5027-2-ND 4,000 40.00/M |08051A8R2CAT2A 
COG (NPO) 100V 10pF 45% 0.94 |478-1278-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1278-2-ND 4,000 36.00/M |08051A100JAT2A 
COG (NPO) 100V 10pF +.25pF 0.94 | 478-3730-1-ND 3.52 20.80 60.00 |478-3730-2-ND 4,000 52.00/M_ |08051A100CAT2A 
COG (NPO) 100V 10pF +10% 0.94 | 478-3731-1-ND 2.09 12.35 35.63 |478-3731-2-ND 4,000 23.00/M__|08051A100KAT2A 
COG (NPO) 100V 12pF 45% 0.94 |478-5011-1-ND 1.54 9.10 26.25 |478-5011-2-ND 4,000 25.00/M |08051A120JAT2A 
COG (NPO) 100V 15pF +5% 0.94 |478-1279-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1279-2-ND 4,000 36.00/M |08051A150JAT2A 
COG (NPO) 100V 18pF 45% 0.94 |478-5013-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-5013-2-ND 4,000 18.00/M |08051A180JAT2A 
COG (NPO) 100V 20pF 45% 0.94 | 478-3735-1-ND 2.31 13.65 39.38 |478-3735-2-ND 4,000 34.00/M |08051A200JAT2A 
COG (NPO) 100V 22pF +5% 0.94 | 478-1280-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1280-2-ND 4,000 36.00/M__|08051A220JAT2A 
COG (NPO) 100V 22pF +10% 0.94 |478-3736-1-ND 2.09 12.35 35.63 |478-3736-2-ND 4,000 23.00/M |08051A220KAT2A 
COG (NPO) 100V 27pF 45% 0.94 |478-5017-1-ND 88 5.20 15.00 |478-5017-2-ND 4,000 14.00/M |08051A270JAT2A 
COG (NPO) 100V 30pF +5% 0.94 | 478-3738-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-3738-2-ND 4,000 34.00/M |08051A300JAT2A 
COG (NPO) 100V 33pF +5% 0.94 |478-1281-1-ND 2.31 13.65 39.38 |478-1281-2-ND 4,000 38.00/M |08051A330JAT2A 
COG (NPO) 100V 33pF +10% 0.94 | 478-3739-1-ND 2.09 12.35 35.63 _|478-3739-2-ND 4,000 23.00/M__|08051A330KAT2A 
COG (NPO) 100V 39pF +5% 0.94 |478-5020-1-ND 1.32 7.80 22.50 |478-5020-2-ND 4,000 22.00/M |08051A390JAT2A 
COG (NPO) 100V 47pF 45% 0.94 |478-1282-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1282-2-ND 4,000 36.00/M |08051A470JAT2A 
COG (NPO) 100V 47pF +10% 0.94 |478-3740-1-ND 2.09 12.35 35.63 |478-3740-2-ND 4,000 23.00/M |08051A470KAT2A 
COG (NPO) 100V 56pF +5% 0.94 | 478-5023-1-ND 1.65 9.75 28.13 |478-5023-2-ND 4,000 27.00/M_ |08051A560JAT2A 
COG (NPO) 100V 68pF 25% 0.94 | 478-1283-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1283-2-ND 4,000 36.00/M__|08051A680JAT2A. 
0805 COG (NPO) 100V 75pF +5% 0.94 | 478-3743-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-3743-2-ND 4,000 34.00/M |08051A750JAT2A 
COG (NPO) 100V 82pF 45% 0.94 |478-5026-1-ND 1.38 8.13 23.44 |478-5026-2-ND 4,000 23.00/M |08051A820JAT2A 
COG (NPO) 100V 100pF 45% 0.94 |478-1284-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1284-2-ND 4,000 36.00/M |08051A101JAT2A 
COG (NPO) 100V 100pF +1% 0.94 | 478-3732-1-ND 7.70 45.50 131.25 |478-3732-2-ND 4,000 113.00/M |08051A101FAT2A 
COG (NPO) 100V 100pF +10% 0.94 |478-3733-1-ND 2.09 12.35 35.63 _|478-3733-2-ND 4,000 23.00/M__|08051A101KAT2A 
COG (NPO) 100V 120pF 45% 0.94 |478-5012-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-5012-2-ND 4,000 18.00/M |08051A121JAT2A 
COG (NPO) 100V 150pF +5% 0.94 |478-1285-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1285-2-ND 4,000 36.00/M |08051A151JAT2A 
COG (NPO) 100V 150pF +10% 0.94 | 478-3734-1-ND 2.86 16.90 48.75 |478-3734-2-ND 4,000 23.00/M |08051A151KAT2A 
COG (NPO) 100V 180pF +5% 0.94 |478-5014-1-ND 1.32 7.80 22.50 |478-5014-2-ND 4,000 22.00/M_ |08051A181JAT2A 
COG (NPO) 100V 220pF +1% 0.94 |478-5151-1-ND 7.70 45.50 131.25 |478-5151-2-ND 4,000 126.00/M__|08051A221FAT2A 
COG (NPO) 100V 220pF +5% 0.94 |478-1286-1-ND 2.97 17.55 50.63 |478-1286-2-ND 4,000 49.00/M |08051A221JAT2A 
COG (NPO) 100V 220pF +10% 0.94 |478-5016-1-ND 1.43 8.45 24.38 |478-5016-2-ND 4,000 23.00/M |08051A221KAT2A 
COG (NPO) 100V 270pF +5% 0.94 | 478-3737-1-ND 2.86 16.90 48.75 |478-3737-2-ND 4,000 38.00/M |08051A271JAT2A 
COG (NPO) 100V 330pF 45% 0.94 | 478-1287-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1287-2-ND 4,000 36.00/M |08051A331JAT2A 
COG (NPO) 100V 390pF +5% 0.94 |478-5152-1-ND 2.34 13.85 39.94 |478-5152-2-ND 4,000 38.00/M__|08051A391JAT2A 
COG (NPO) 100V 470pF +5% 0.94 | 478-1288-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1288-2-ND 4,000 36.00/M |08051A471JAT2A 
COG (NPO) 100V 470pF 41% 0.94 |478-5272-1-ND NEW! 7.70 45.50 131.25 |478-5272-2-ND NEW! 4,000 126.00/M |08051A471FAT2A 
COG (NPO) 100V 560pF +5% 0.94 |478-3741-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-3741-2-ND 4,000 43.00/M |08051A561JAT2A 
COG (NPO) 100V 680pF +5% 0.94 | 478-1289-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1289-2-ND 4,000 36.00/M |08051A681JAT2A 
COG (NPO) 100V 820pF 5% 0.94 | 478-3744-1-ND 3.19 18.85 54.38 _|478-3744-2-ND 4,000 43.00/M__|08051A821JAT2A 
COG (NPO) 100V 1000pF +5% 0.94 |478-1290-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1290-2-ND 4,000 54.00/M |08051A102JAT2A 
COG (NPO) 50V .5pF +.25pF 0.94 |478-1291-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1291-2-ND 4,000 36.00/M |08055A0R5CAT2A 
COG (NPO) 50V 1.0pF +.25pF 0.94 |478-1292-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1292-2-ND 4,000 36.00/M |08055A1ROCAT2A 
COG (NPO) 50V 1.2pF +.25pF 0.94 |478-1293-1-ND 2.31 13.65 39.38 |478-1293-2-ND 4,000 38.00/M |08055A1R2CAT2A 
COG (NPO) 50V 1.5pF +.25pF 0.94 |478-1294-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1294-2-ND 4,000 36.00/M__|08055A1R5CAT2A 
COG (NPO) 50V 1.8pF +.25pF 0.94 |478-1295-1-ND 2.31 13.65 39.38 |478-1295-2-ND 4,000 38.00/M |08055A1R8CAT2A 
COG (NPO) 50V 2.2pF +.25pF 0.94 |478-1296-1-ND 2.31 13.65 39.38 |478-1296-2-ND 4,000 38.00/M |08055A2R2CAT2A 
COG (NPO) 50V 2.7pF +.25pF 0.94 |478-1297-1-ND 2.31 13.65 39.38 |478-1297-2-ND 4,000 38.00/M |08055A2R7CAT2A 
COG (NPO) 50V 3.3pF +.25pF 0.94 |478-1298-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1298-2-ND 4,000 38.00/M | 08055A3R3CAT2A 
COG (NPO) 50V 3.9pF +.25pF 0.94 | 478-1299-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1299-2-ND 4,000 38.00/M__| O8055A3R9CAT2A 
COG (NPO) 50V 4.7pF +.25pF 0.94 | 478-1300-1-ND 2.31 13.65 39.38 |478-1300-2-ND 4,000 38.00/M |08055A4R7CAT2A 
COG (NPO) 50V 5.6pF +.25pF 0.94 |478-1301-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1301-2-ND 4,000 38.00/M | 08055A5R6CAT2A 
COG (NPO) 50V 6.8pF +.25pF 0.94 |478-1302-1-ND 2.31 13.65 39.38 |478-1302-2-ND 4,000 38.00/M |08055A6R8CAT2A 
COG (NPO) 50V 8.2pF +.25pF 0.94 |478-1303-1-ND 2.31 13.65 39.38 |478-1303-2-ND 4,000 38.00/M |08055A8R2CAT2A 
COG (NPO) 50V 10pF +5% 0.94 | 478-1304-1-ND 83 4.88 14.06 | 478-1304-2-ND 4,000 14.00/M_|08055A100JAT2A 
COG (NPO) 50V 12pF 45% 0.94 |478-1305-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1305-2-ND 4,000 18.00/M |08055A120JAT2A 
COG (NPO) 50V 15pF 45% 0.94 |478-1306-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1306-2-ND 4,000 18.00/M |08055A150JAT2A 
COG (NPO) 50V 18pF +5% 0.94 |478-1307-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1307-2-ND 4,000 18.00/M |08055A180JAT2A 
COG (NPO) 50V 22pF 45% 0.94 | 478-1308-1-ND 83 4.88 14.06 |478-1308-2-ND 4,000 14.00/M |08055A220JAT2A 
COG (NPO) 50V 27pF 5% 0.94 | 478-1309-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1309-2-ND 4,000 18.00/M__|08055A270JAT2A 
COG (NPO) 50V 33pF +5% 0.94 |478-1310-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1310-2-ND 4,000 18.00/M |08055A330JAT2A 
COG (NPO) 50V 39pF +5% 0.94 |478-1311-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1311-2-ND 4,000 18.00/M | 08055A390JAT2A 
COG (NPO) 50V 47pF +5% 0.94 |478-1312-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1312-2-ND 4,000 18.00/M |08055A470JAT2A 
COG (NPO) 50V 56pF 45% 0.94 |478-1313-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1313-2-ND 4,000 18.00/M |08055A560JAT2A 
COG (NPO) 50V 68pF 25% 0.94 |478-1314-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1314-2-ND 4,000 18.00/M__| 08055A680JAT2A 
COG (NPO) 50V 82pF +5% 0.94 |478-1315-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1315-2-ND 4,000 18.00/M | 08055A820JAT2A 
COG (NPO) 50V 100pF +5% 0.94 |478-1316-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1316-2-ND 4,000 18.00/M |08055A101JAT2A 
COG (NPO) 50V 120pF 5% 0.94 |478-1317-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1317-2-ND 4,000 18.00/M_|08055A121JAT2A 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) |Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG (NPO) 50V 150pF 45% 0.94 |478-1318-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1318-2-ND 4,000 18.00/M |08055A151JAT2A 
COG (NPO) 50V 180pF 45% 0.94 |478-1319-1-ND 1.65 9.75 28.13 |478-1319-2-ND 4,000 27.00/M |08055A181JAT2A 
COG (NPO) 50V 220pF 45% 0.94 |478-1320-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1320-2-ND 4,000 18.00/M |08055A221JAT2A 
COG (NPO) 50V 270pF 45% 0.94 |478-1321-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1321-2-ND 4,000 36.00/M |08055A271JAT2A 
COG (NPO) 50V. 330pF 45% 0.94 |478-1322-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1322-2-ND 4,000 18.00/M__|08055A331JAT2A 
COG (NPO) 50V 330pF +10% 0.94 |478-3765-1-ND 2.42 14.30 41.25 |478-3765-2-ND 4,000 36.00/M |08055A331KAT2A 
COG (NPO) 50V 390pF 45% 0.94 |478-1323-1-ND 1.32 7.80 22.50 |478-1323-2-ND 4,000 22.00/M |08055A391JAT2A 
COG (NPO) 50V 470pF 45% 0.94 |478-1324-1-ND 1.32 7.80 22.50 |478-1324-2-ND 4,000 22.00/M |08055A471JAT2A 
COG (NPO) 50V 470pF +1% 0.94 |478-3766-1-ND 10.12 59.80 172.50 |478-3766-2-ND 4,000 81.00/M |08055A471FAT2A 
COG (NPO) 50V 470pF +10% 0.94 | 478-3767-1-ND 2.42 14.30 41.25 |478-3767-2-ND 4,000 36.00/M__|08055A471KAT2A 
COG (NPO) 50V 560pF 45% 0.94 |478-1325-1-ND 1.65 9.75 28.13 |478-1325-2-ND 4,000 27.00/M |08055A561JAT2A 
COG (NPO) 50V 680pF 45% 0.94 |478-1326-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1326-2-ND 4,000 36.00/M |08055A681JAT2A 
COG (NPO) 50V 820pF 45% 0.94 |478-1327-1-ND 1.65 9.75 28.13 |478-1327-2-ND 4,000 27.00/M |08055A821JAT2A 
COG (NPO) 50V 1000pF 45% 0.94 |478-1328-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 478-1328-2-ND 4,000 22.00/M |08055A102JAT2A 
COG (NPO) 50V. 1000pF +1% 0.94 |478-3759-1-ND 10.12 59.80 172.50 _|478-3759-2-ND. 4,000 149.00/M__|08055A102FAT2A 
COG (NPO) 50V 1000pF 42% 0.94 |478-3760-1-ND 7.15 42.25 121.88 |478-3760-2-ND 4,000 105.00/M |08055A102GAT2A 
COG (NPO) 50V 1000pF +10% 0.94 |478-3761-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3761-2-ND 4,000 53.00/M |08055A102KAT2A 
COG (NPO) 50V 1200pF 45% 0.94 |478-3762-1-ND 4.51 26.65 76.88 |478-3762-2-ND 4,000 66.00/M |08055A122JAT2A 
COG (NPO) 50V 1500pF 45% 0.94 |478-1329-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-1329-2-ND 4,000 49.00/M |08055A152JAT2A 
COG (NPO) 50V 1800pF 45% 0.94 _|478-3763-1-ND 4.51 26.65 76.88 _|478-3763-2-ND 4,000 66.00/M__|08055A182JAT2A 
COG (NPO) 50V 2200pF 45% 1.27 |478-1330-1-ND 2.97 17.55 50.63 |478-1330-2-ND 2,000 49.00/M |08055A222JAT2A 
COG (NPO) 50V 2700pF 45% 1.27 |478-3764-1-ND 4.84 28.60 82.50 |478-3764-2-ND 2,000 71.00/M |08055A272JAT2A 
COG (NPO) 25V 2200pF 45% 0.94 |478-3753-1-ND 2.53 14.95 43.13 |478-3753-2-ND 4,000 37.00/M |08053A222JAT2A 
COG (NPO) 25V 2700pF 45% 0.94 |478-3754-1-ND 2.53 14.95 43.13 |478-3754-2-ND 4,000 37.00/M |08053A272JAT2A 
COG (NPO) 25V. 3300pF 45% 0.94 |478-5160-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-5160-2-ND 2,000 54.00/M__|08053A332JAT2A 
COG (NPO) 25V 4700pF 45% 0.94 |478-1332-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 |478-1332-2-ND NEW! 2,000 54.00/M |08053A472JAT2A 
X7R 1,000V 1000pF +10% 1.30 |478-3998-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 478-3998-2-ND 2,000 810.00/M |0805AC102KAT1A 
X7R 200V 220pF +10% 0.71 |478-1335-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1335-2-ND 4,000 135.00/M |08052C221KAT2A 
X7R 200V 330pF +10% 0.94 |478-1336-1-ND 3.85 22.75 65.63 |478-1336-2-ND 4,000 63.00/M |08052C331KAT2A 
X7R 200V 470pF +10% 0.94 _|478-1337-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1337-2-ND 4,000 63.00/M__|08052C471KAT2A 
X7R 200V 470pF 45% 0.94 |478-3752-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-3752-2-ND 4,000 73.00/M |08052C471JAT2A 
X7R 200V 560pF +10% 0.94 |478-5159-1-ND 3.85 22.75 65.63 |478-5159-2-ND 4,000 63.00/M |08052C561KAT2A 
X7R 200V 680pF +10% 0.94 |478-1338-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1338-2-ND 4,000 63.00/M |08052C681KAT2A 
X7R 200V 1000pF +10% 0.94 |478-1339-1-ND 1.32 7.80 22.50 |478-1339-2-ND 4,000 22.00/M |08052C102KAT2A 
X7R 200V 1000pF 45% 0.94 |478-3750-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-3750-2-ND 4,000 73.00/M__|08052C102JAT2A 
X7R 200V 1000pF +20% 0.94 |478-3751-1-ND 3.22 19.05 54.94 |478-3751-2-ND 4,000 53.00/M |08052C102MAT2A 
X7R 200V 1500pF +10% 0.94 |478-1340-1-ND 8.80 52.00 150.00 |478-1340-2-ND 4,000 144.00/M |08052C152KAT2A 
X7R 200V 2200pF +10% 0.94 |478-1341-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1341-2-ND 4,000 63.00/M |08052C222KAT2A 
X7R 200V 3300pF +10% 0.94 |478-1342-1-ND 3.85 22.75 65.63 |478-1342-2-ND 4,000 63.00/M |08052C332KAT2A 
X7R 200V 4700pF +10% 0.94 |478-1343-1-ND 3.85 22.75 65.63 |478-1343-2-ND 4,000 63.00/M |08052C472KAT2A 
X7R 200V 10000pF +10% 0.94 |478-1345-1-ND 12.10 71.50 206.25 |478-1345-2-ND 4,000 198.00/M |08052C103KAT2A 
X7R 200V 15000pF +10% 0.94 |478-1346-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 478-1346-2-ND 4,000 234.00/M |08052C153KAT2A 
X7R 200V 22000pF +10% 1.40 |478-1347-1-ND 4.68 27.63 79.69 |478-1347-2-ND 2,000 77.00/M |08052C223KAT2A 
X7R 100V 220pF +10% 0.71 |478-1348-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1348-2-ND 4,000 18.00/M__|08051C221KAT2A 
X7R 100V 330pF +10% 0.71 |478-1349-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1349-2-ND 4,000 18.00/M |08051C331KAT2A 
X7R 100V 470pF +10% 0.71 |478-1350-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1350-2-ND 4,000 18.00/M |08051C471KAT2A 
X7R 100V 680pF +10% 0.71 |478-1351-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1351-2-ND 4,000 18.00/M |08051C681KAT2A 
X7R 100V 1000pF +10% 0.71 |478-1352-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1352-2-ND 4,000 18.00/M |08051C102KAT2A 
X7R 100V 1200pF +10% 0.94 |478-5154-1-ND 1.65 9.75 28.13 |478-5154-2-ND 4,000 27.00/M__|08051C122KAT2A 
X7R 100V 1500pF +10% 0.71 |478-1353-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1353-2-ND 4,000 18.00/M |08051C152KAT2A 
X7R 100V 1800pF +10% 0.94 |478-5155-1-ND 1.32 7.80 22.50 |478-5155-2-ND 4,000 22.00/M |08051C182KAT2A 
0805 X7R 100V 2200pF +10% 0.71 |478-1354-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1354-2-ND 4,000 18.00/M |08051C222KAT2A 
X7R 100V 2200pF 45% 0.94 |478-3746-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-3746-2-ND 4,000 24.00/M |08051C222JAT2A 
X7R 100V 2700pF 45% 0.94 _|478-3748-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3748-2-ND 4,000 47.00/M__|08051C272JAT2A 
X7R 100V 2700pF +10% 0.94 |478-5029-1-ND 1.76 10.40 30.00 |478-5029-2-ND 4,000 29.00/M |08051C272KAT2A 
X7R 100V 3300pF +10% 0.71 |478-1355-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1355-2-ND 4,000 18.00/M |08051C332KAT2A 
X7R 100V 3300pF 45% 0.94 |478-3749-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-3749-2-ND 4,000 47.00/M |08051C332JAT2A 
X7R 100V 3900pF +10% 0.94 |478-5157-1-ND 1.65 9.75 28.13 |478-5157-2-ND 4,000 27.00/M |08051C392KAT2A 
X7R 100V 4700pF +10% 0.94 | 478-1356-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1356-2-ND 4,000 18.00/M__|08051C472KAT2A 
X7R 100V 6800pF +10% 0.94 |478-1357-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1357-2-ND 4,000 18.00/M |08051C682KAT2A 
X7R 100V 8200pF +10% 0.94 |478-5158-1-ND 2.31 13.65 39.38 |478-5158-2-ND 4,000 38.00/M |08051C822KAT2A 
X7R 100V 10000pF 45% 0.94 |478-3745-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-3745-2-ND 4,000 24.00/M |08051C103JAT2A 
X7R 100V 22000pF 45% 0.94 |478-3747-1-ND 3.63 21.45 61.88 |478-3747-2-ND 4,000 53.00/M |08051C223JAT2A 
X7R 100V 10000pF +10% 0.94 |478-1358-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1358-2-ND 4,000 18.00/M__|08051C103KAT2A 
X7R 100V 15000pF +10% 0.94 |478-1359-1-ND 2.64 15.60 45.00 |478-1359-2-ND 4,000 43.00/M |08051C153KAT2A 
X7R 100V 22000pF +10% 0.94 |478-1360-1-ND 2.64 15.60 45.00 |478-1360-2-ND 4,000 43.00/M |08051C223KAT2A 
X7R 100V 27000pF +10% 0.94 |478-5156-1-ND 1.98 11.70 33.75 |478-5156-2-ND 4,000 32.00/M |08051C273KAT2A 
X7R 100V 33000pF +10% 1.27 |478-1361-1-ND 3.63 21.45 61.88 |478-1361-2-ND 2,000 59.00/M |08051C333KAT2A 
X7R 100V 47000pF +10% 1.27 | 478-1362-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 478-1362-2-ND 2,000 59.00/M_|08051C473KAT2A 
X7R 100V -10UF +10% 1.40 |478-5028-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-5028-2-ND 2,000 72.00/M |08051C104KAT2A 
X7R 50V 220pF +10% 0.71 |478-1363-1-ND 2.31 13.65 39.38 |478-1363-2-ND 4,000 38.00/M |08055C221KAT2A 
X7R 50V 270pF +10% 0.71 |478-1364-1-ND 2.31 13.65 39.38 |478-1364-2-ND 4,000 38.00/M |08055C271KAT2A 
X7R 50V 330pF +10% 0.71 |478-1365-1-ND 2.31 13.65 39.38 |478-1365-2-ND 4,000 38.00/M |08055C331KAT2A 
X7R 50V. 390pF +10% 0.71 |478-1366-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1366-2-ND 4,000 38.00/M__|08055C391KAT2A 
X7R 50V 470pF +10% 0.71 |478-1367-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1367-2-ND 4,000 38.00/M |08055C471KAT2A 
X7R 50V 560pF +10% 0.71 |478-1368-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1368-2-ND 4,000 38.00/M |08055C561KAT2A 
X7R 50V 680pF +10% 0.71 |478-1369-1-ND 2.31 13.65 39.38 |478-1369-2-ND 4,000 38.00/M |08055C681KAT2A 
X7R 50V 820pF +10% 0.71 |478-1370-1-ND 2.31 13.65 39.38 |478-1370-2-ND 4,000 38.00/M |08055C821KAT2A 
X7R 50V 1000pF 45% 0.94 |478-5162-1-ND 1.05 6.18 17.81 |478-5162-2-ND 4,000 17.00/M__|08055C102JAT2A 
X7R 50V 1000pF +10% 0.71 |478-1371-1-ND 66 3.90 11.25 |478-1371-2-ND 4,000 11.00/M |08055C102KAT2A 
X7R 50V 1000pF +20% 0.94 |478-5163-1-ND 1.32 7.80 22.50 |478-5163-2-ND 4,000 22.00/M |08055C102MAT2A 
X7R 50V 1200pF +10% 0.71 |478-1372-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1372-2-ND 4,000 18.00/M |08055C122KAT2A 
X7R 50V 1500pF +10% 0.71 |478-1373-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1373-2-ND 4,000 18.00/M |08055C152KAT2A 
X7R 50V. 1800pF +10% 0.71 |478-1374-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1374-2-ND 4,000 18.00/M__|08055C182KAT2A 
X7R 50V 2200pF +10% 0.71 |478-1375-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1375-2-ND 4,000 18.00/M |08055C222KAT2A 
X7R 50V 2700pF +10% 0.71 |478-1376-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1376-2-ND 4,000 36.00/M |08055C272KAT2A 
X7R 50V 3300pF +10% 0.71 |478-1377-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1377-2-ND 4,000 18.00/M |08055C332KAT2A 
X7R 50V 3900pF +10% 0.71 |478-1378-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1378-2-ND 4,000 36.00/M |08055C392KAT2A 
X7R 50V. 4700pF +10% 0.71 |478-1379-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1379-2-ND 4,000 18.00/M__|08055C472KAT2A 
X7R 50V 4700pF 45% 0.94 |478-3770-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-3770-2-ND 4,000 47.00/M |08055C472JAT2A 
X7R 50V 5600pF +10% 0.71 |478-1380-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1380-2-ND 4,000 36.00/M |08055C562KAT2A 
X7R 50V 6800pF +10% 0.71 |478-1381-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1381-2-ND 4,000 36.00/M |08055C682KAT2A 
X7R 50V 6800pF 45% 0.94 |478-3772-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-3772-2-ND 4,000 47.00/M |08055C682JAT2A 
X7R 50V 8200pF +10% 0.71 |478-1382-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1382-2-ND 3,000 38.00/M__|08055C822KAT2A 
X7R 50V 10000pF 45% 0.94 |478-3768-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-3768-2-ND 4,000 24.00/M |08055C103JAT2A 
X7R 50V 10000pF +10% 0.71 |478-1383-1-ND 66 3.90 11.25 |478-1383-2-ND 4,000 11.00/M |08055C103KAT2A 
X7R 50V 10000pF +20% 0.94 |478-5031-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-5031-2-ND 4,000 18.00/M |08055C103MAT2A 
X7R 50V 12000pF +10% 0.94 |478-1384-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1384-2-ND 4,000 18.00/M |08055C123KAT2A 
X7R 50V. 15000pF +10% 0.94 |478-1385-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1385-2-ND 4,000 36.00/M__|08055C 153KAT2A 
X7R 50V 18000pF +10% 0.94 |478-1386-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1386-2-ND 4,000 36.00/M |08055C183KAT2A 
X7R 50V 22000pF +10% 0.94 |478-1387-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1387-2-ND 4,000 18.00/M |08055C223KAT2A 
X7R 50V 27000pF +10% 0.94 |478-1388-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1388-2-ND 4,000 18.00/M |08055C273KAT2A 
X7R 50V 33000pF 45% 0.94 |478-3769-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 478-3769-2-ND 4,000 53.00/M |08055C333JAT2A 
X7R 50V 33000pF +10% 0.94 |478-1389-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1389-2-ND 4,000 36.00/M__|08055C333KAT2A 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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I:N/{ Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Reel® 


Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R 50V 39000pF +10% 0.94 |478-1390-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1390-2-ND 4,000 18.00/M |08055C393KAT2A 
X7R 50V 47000pF +10% 0.94 |478-1391-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1391-2-ND 4,000 18.00/M |08055C473KAT2A 
X7R 50V 47000pF 45% 0.94 |478-3771-1-ND 3.63 21.45 61.88 |478-3771-2-ND 4,000 53.00/M |08055C473JAT2A 
X7R 50V 56000pF +10% 0.94 |478-1392-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1392-2-ND 4,000 18.00/M |08055C563KAT2A 
X7R 50V 68000pF +10% 0.94 | 478-1393-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1393-2-ND 4,000 18.00/M__|08055C683KAT2A 
X7R 50V 82000pF +10% 0.94 |478-1394-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1394-2-ND 4,000 18.00/M |08055C823KAT2A 
X7R 50V -10UF +10% 0.94 |478-1395-1-ND 88 5.20 15.00 | 478-1395-2-ND 4,000 14.00/M |08055C104KAT2A 
X7R 50V 0UF +20% 0.94 |478-3351-1-ND 33 2.85 11.25 |478-3351-2-ND 4,000 13.00/M |08055C104MAT2A 
X7R 50V 10UF 45% 0.94 |478-3352-1-ND 44 3.80 15.00 | 478-3352-2-ND 4,000 17.00/M |08055C104JAT2A 
X7R 50V -10UF +10% 0.94 |478-3755-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 478-3755-2-ND 4,000 37.00/M_|08053C104KAT2A 
X7R 50V 12uF +10% 1.27 |478-1396-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1396-2-ND 2,000 36.00/M |08055C124KAT2A 
X7R 50V -15uF +10% 1.40 |478-1397-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1397-2-ND 4,000 36.00/M |08053C154KAT2A 
X7R 50V .22UF +10% 1.40 |478-5164-1-ND 4.62 27.30 78.75 |478-5164-2-ND 2,000 76.00/M |08055C224KAT2A 
X7R 50V 33UF +10% 1.40 |478-5032-1-ND 8.69 51.35 148.13 | 478-5032-2-ND 2,000 142.00/M |08055C334KAT2A 
X7R 50V. A7UF +10% 1.40 |478-5033-1-ND 8.69 51.35 148.13 |478-5033-2-ND 2,000 142.00/M__|08055C474KAT2A 
X7R 25V 12uF +10% 0.94 |478-5161-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-5161-2-ND 4,000 52.00/M |08053C124KAT2A 
X7R 25V -18uF +10% 0.94 |478-1398-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1398-2-ND 2,000 36.00/M |08053C184KAT2A 
X7R 25V .22UF 45% 1.40 |478-3756-1-ND 9.24 54.60 157.50 |478-3756-2-ND 2,000 136.00/M |08053C224JAT2A 
X7R 25V .22UF +10% 1.40 |478-1399-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1399-2-ND 2,000 36.00/M |08053C224KAT2A 
X7R 25V .22UF +20% 1.40 |478-3757-1-ND 2.05) 16.25 46.88 |478-3757-2-ND 2,000 41.00/M__|08053C224MAT2A 
X7R 25V 1.0uF +10% 1.40 |478-5030-1-ND 13.75 81.25 234.38 | 478-5030-2-ND 2,000 225.00/M_ |08053C105KAT2A 
X7R 16V 22UF +10% 0.94 |478-1400-1-ND 1.65 9.75 28.13 |478-1400-2-ND 4,000 27.00/M |0805YC224KAT2A 
X7R 16V 22UF 45% 0.94 |478-3773-1-ND 8.14 48.10 138.75 |478-3773-2-ND 4,000 120.00/M |0805YC224JAT2A 
X7R 16V .27UF +10% 1.27 |478-1401-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-1401-2-ND 2,000 72.00/M |0805YC274KAT2A 
X7R 16V -33yF +5% 1.40 |478-5273-1-ND NEW! 9.24 54.60 157.50 |478-5273-2-ND NEW! 2,000 151.00/M__|0805YC334JAT2A 
X7R 16V 33UF +10% 1.40 |478-1402-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-1402-2-ND 2,000 72.00/M |0805YC334KAT2A 
X7R 16V -33uF +20% 1.40 |478-5274-1-ND NEW! 8.36 49.40 142.50 |478-5274-2-ND NEW! 2,000 137.00/M |0805YC334MAT2A 
X7R 16V A7UF +10% 1.40 |478-1403-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1403-2-ND 2,000 54.00/M_ |0805YC474KAT2A 
X7R 16V A7UF 45% 1.40 |478-3774-1-ND 9.24 54.60 157.50 |478-3774-2-ND 2,000 136.00/M |0805YC474JAT2A 
X7R 16V 1.0uF +10% 1.40 |478-5034-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-5034-2-ND 3,000 45.00/M_|0805YC105KAT2A 
X7R 10V -68uF +10% 1.40 |478-1404-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-1404-2-ND 2,000 108.00/M |0805ZC684KAT2A 
X7R 10V 1.0uF +10% 1.40 |478-1405-1-ND 3.08 18.20 52.50 |478-1405-2-ND 2,000 50.00/M |0805ZC105KAT2A 
X7R 10V 1.0uF +20% 1.40 |478-3775-1-ND 13.20 78.00 225.00 |478-3775-2-ND 2,000 194.00/M |0805ZC105MAT2A 
X7R 6.3V 10uF +10% 1.52 |478-5322-1-ND NEW! 5.50 32.50 93.75 |478-5322-2-ND NEW! 3,000 90.00/M |08056C106KAT2A 
X8R 50V. 1000pF +10% 0.94 _|478-3608-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-3608-2-ND 4,000 41.00/M__|08055F102K4T2A 
X8R 50V 2200pF +10% 0.94 |478-3615-1-ND 5.06 29.90 86.25 |478-3615-2-ND 4,000 63.00/M |08055F222K4T2A 
X8R 50V 10000pF +10% 0.94 |478-3609-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-3609-2-ND 4,000 41.00/M |08055F103K4T2A 
X8R 50V 22000pF +10% 0.94 |478-3610-1-ND 5.06 29.90 86.25 |478-3610-2-ND 4,000 63.00/M |08055F223K4T2A 
X8R 50V 33000pF +10% 0.94 |478-3611-1-ND 5.06 29.90 86.25 |478-3611-2-ND 4,000 63.00/M |08055F333K4T2A 
0805 X8R 50V. 47000pF +10% 0.94 |478-3612-1-ND 5.06 29.90 86.25 | 478-3612-2-ND 4,000 63.00/M_|08055F473K4T2A 
X8R 50V 68000pF +10% 1.40 |478-3613-1-ND 5.06 29.90 86.25 |478-3613-2-ND 4,000 63.00/M |08055F683K4T2A 
X8R 50V -10UF +10% 1.40 |478-3614-1-ND 6.16 36.40 105.00 |478-3614-2-ND 2,000 76.00/M |08055F104K4T2A 
X5R 25V -33UF +10% 1.40 |478-1406-1-ND 8.69 51.35 148.13 | 478-1406-2-ND 3,000 142.00/M |08053D334KAT2A 
X5R 25V ATUF +10% 1.40 |478-1407-1-ND 8.69 51.35 148.13 | 478-1407-2-ND 3,000 142.00/M |08053D474KAT2A 
X5R 25V -68uF +10% 1.40 |478-1408-1-ND 8.69 51.35 148.13 |478-1408-2-ND 3,000 142.00/M_|08053D684KAT2A 
X5R 25V 1.0uF +10% 1.40 |478-1409-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-1409-2-ND 3,000 108.00/M |/08053D105KAT2A 
X5R 25V 4.7uF +20% 1.40 |478-5321-1-ND NEW! 7.70 45.50 131.25 |478-5321-2-ND NEW! 3,000 126.00/M |08053D475MAT2A 
X5R 16V 68yF +10% 1.40 |478-1410-1-ND 3.85 22.75 65.63 |478-1410-2-ND 3,000 63.00/M |0805YD684KAT2A 
X5R 16V 1.0uF +10% 1.40 |478-1411-1-ND 2.97 17.55 50.63 |478-1411-2-ND 2,000 49.00/M |0805YD105KAT2A 
X5R 16V 2.2uF +10% 1.40 |478-2580-1-ND 9.90 58.50 168.75 |478-2580-2-ND 3,000 162.00/M_|0805YD225KAT2A 
X5R 16V 4.7uF +10% 1.40 |478-5166-1-ND 13.20 78.00 225.00 |478-5166-2-ND 3,000 216.00/M |0805YD475KAT2A 
X5R 16V 10pF +10% 1.40 |478-5165-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-5165-2-ND 3,000 99.00/M |0805YD106KAT2A 
X5R 16V 10uF +20% 1.40 |478-4598-1-ND 14.40 26.00 75.00 |478-4598-2-ND 3,000 504.00/M |0805YD106MAT2A 
X5R 10V 1.0uF +10% 1.40 |478-1412-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-1412-2-ND 2,000 72.00/M |0805ZD105KAT2A 
X5R 10V 2.2uUF +10% 1.40 |478-1413-1-ND 3.03 17.88 51.56 |478-1413-2-ND 3,000 50.00/M__|0805ZD225KAT2A 
X5R 10V 2.2uF +20% 1.40 |478-5327-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 |478-5327-2-ND NEW! 3,000 54.00/M |0805ZD225MAT2A 
X5R 10V 3.3pF +10% 1.40 |478-1414-1-ND 5.28 31.20 90.00 |478-1414-2-ND 3,000 86.00/M |0805ZD335KAT2A 
X5R 10V 4.7uF +10% 1.40 |478-1415-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-1415-2-ND 3,000 72.00/M |0805ZD475KAT2A 
X5R 10V 4.7uF +20% 1.40 |478-5328-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 |478-5328-2-ND NEW! 3,000 108.00/M |0805ZD475MAT2A 
X5R 10V 10yF +10% 1.40 |478-5167-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 478-5167-2-ND 3,000 67.00/M__|0805ZD106KAT2A 
X5R 10V 10yF +20% 1.40 |478-5326-1-ND NEW! 4.07 24.05 69.38 |478-5326-2-ND NEW! 3,000 67.00/M |0805ZD106MAT2A 
X5R 6.3V 2.2uUF +10% 1.40 |478-5323-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 |478-5323-2-ND NEW! 2,000 108.00/M |08056D225KAT2A 
X5R 6.3V 3.3pF +10% 1.40 |478-5324-1-ND NEW! 11.00 65.00 187.50 |478-5324-2-ND NEW! 3,000 180.00/M |08056D335KAT2A 
X5R 6.3V 4.7uF +20% 1.40 |478-5325-1-ND NEW! 11.00 65.00 187.50 |478-5325-2-ND NEW! 3,000 180.00/M |08056D475MAT2A 
X5R 6.3V 4.7uF +10% 1.40 |478-1416-1-ND 6.05 35.75 103.13 [478-1416-2-ND. 3,000 99.00/M_|08056D475KAT2A 
X5R 6.3V 10yF +20% 1.40 |478-3648-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-3648-2-ND 3,000 45.00/M |08056D106MAT2A 
X5R 6.3V 10yF +10% 1.40 |478-1417-1-ND 2.75 16.25 46.88 |478-1417-2-ND 3,000 45.00/M |08056D106KAT2A 
X5R 6.3V 22uF +20% 1.40 |478-3647-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-3647-2-ND 3,000 108.00/M |08056D226MAT2A 
Y5V 50V 10000pF +80 -20% 0.71 |478-1418-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1418-2-ND 4,000 18.00/M |08055G103ZAT2A 
Y5V 50V. 10uF +80 -20% 0.71 |478-1421-1-ND 88 5.20 15.00_|478-1421-2-ND 4,000 14.00/M__|08055G104ZAT2A 
Y5V 50V .22UF +80 -20% 0.94 |478-1422-1-ND 1.65 9.75 28.13 |478-1422-2-ND 3,000 27.00/M |08055G224ZAT2A 
Y5V 25V -10UF +80 -20% 0.71 |478-1423-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1423-2-ND 4,000 18.00/M |08053G104ZAT2A 
Y5V 25V .22UF +80 -20% 0.94 |478-1424-1-ND 1.65 9.75 28.13 |478-1424-2-ND 4,000 27.00/M |08053G224ZAT2A 
Y5V 25V -33UF +80 -20% 1.40 |478-3758-1-ND 7.04 41.60 120.00 |478-3758-2-ND 2,000 61.00/M |08053G334ZAT2A 
Y5V 25V A7UF +80 -20% 1.40 |478-1425-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1425-2-ND 3,000 36.00/M__|08053G474ZAT2A 
Y5V 25V 1.0uF +80 -20% 1.40 |478-1426-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1426-2-ND 3,000 54.00/M |08053G105ZAT2A 
Y5V 16V 1.0uF +80 -20% 1.40 |478-1427-1-ND 5.50 32.50 93.75 |478-1427-2-ND 3,000 90.00/M |0805YG105ZAT2A 
Y5V 16V 2.2uUF +80 -20% 1.40 |478-1428-1-ND 7.15 42.25 121.88 |478-1428-2-ND 3,000 117.00/M |0805YG225ZAT2A 
Y5V 10V 4.7uF +80 -20% 1.52 |478-1429-1-ND 9.35 55.25 159.38 |478-1429-2-ND. 3,000 153.00/M__|0805ZG475ZAT2A 
COG (NPO) | 2,000V 47pF +10% 1.52 |478-4720-1-ND 13.20 78.00 225.00 |478-4720-2-ND 2,000 216.00/M |1206GA470KAT1A 
COG (NPO) | 1,500V 100pF 45% 1.52 |478-4722-1-ND 17.60 104.00 300.00 |478-4722-2-ND 2,000 288.00/M |1206SA101JAT1A 
COG (NPO) | 1,000V 47pF +10% 1.52 |478-2949-1-ND 16.50 97.50 281.25 |478-2949-2-ND 2,000 108.00/M |1206AA470KAT1A 
COG (NPO) | 1,000V 220pF 45% 1.52 |478-4719-1-ND 8.80 52.00 150.00 |478-4719-2-ND 2,000 144.00/M |1206AA221JAT1A 
COG (NPO) | 1,000V 470pF +5% 1.52 |478-2950-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 478-2950-2-ND 2,000 144.00/M_|1206AA471JATIA 
COG (NPO) 500V 100pF 45% 0.94 |478-3803-1-ND 13.20 78.00 225.00 |478-3803-2-ND 4,000 194.00/M | 12067A101JAT2A 
COG (NPO) 500V 470pF 45% 1.27 |478-3804-1-ND 16.50 97.50 281.25 |478-3804-2-ND 2,000 243.00/M |12067A471JAT2A 
COG (NPO) 200V 100pF 45% 0.94 |478-1430-1-ND 4.13 24.38 70.31 |478-1430-2-ND 4,000 68.00/M |12062A101JAT2A 
COG (NPO) 200V 150pF 45% 0.94 |478-1431-1-ND 4.51 26.65 76.88 |478-1431-2-ND 4,000 74.00/M |12062A151JAT2A 
COG (NPO) 200V 220pF 45% 0.94 |478-1432-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 478-1432-2-ND 4,000 74.00/M__|12062A221JAT2A 
COG (NPO) 200V 330pF 45% 0.94 |478-1433-1-ND 4.51 26.65 76.88 |478-1433-2-ND 4,000 74.00/M | 12062A331JAT2A 
1206 COG (NPO) 200V 470pF 45% 0.94 |478-1434-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1434-2-ND 4,000 135.00/M |12062A471JAT2A 
COG (NPO) 200V 680pF 45% 0.94 |478-1435-1-ND 4.68 27.63 79.69 |478-1435-2-ND 4,000 77.00/M |12062A681JAT2A 
COG (NPO) 200V 1000pF 45% 1.78 |478-1436-1-ND 8.25 48.75 140.63 |478-1436-2-ND 4,000 135.00/M |12062A102JAT2A 
COG (NPO) 200V 1500pF +5% 1.78 |478-1437-1-ND 5.01 29.58 85.31 | 478-1437-2-ND 2,000 82.00/M_|12062A152JAT2A 
COG (NPO) 100V 6.8pF +.25pF 0.94 |478-5171-1-ND 4.07 24.05 69.38 |478-5171-2-ND 4,000 67.00/M |12061A6R8CAT2A 
COG (NPO) 100V 10pF 45% 0.94 |478-1438-1-ND 7.70 45.50 131.25 |478-1438-2-ND 4,000 126.00/M |12061A100JAT2A 
COG (NPO) 100V 10pF +10% 0.94 |478-3776-1-ND 3.52 20.80 60.00 |478-3776-2-ND 4,000 55.00/M |12061A100KAT2A 
COG (NPO) 100V 15pF 45% 0.94 |478-1439-1-ND 7.70 45.50 131.25 |478-1439-2-ND 4,000 126.00/M |12061A150JAT2A 
COG (NPO) 100V 18pF +5% 0.94 |478-5036-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-5036-2-ND 4,000 54.00/M_|12061A180JAT2A 
COG (NPO) 100V 22pF 45% 0.94 |478-1440-1-ND 7.70 45.50 131.25 |478-1440-2-ND 4,000 126.00/M | 12061A220JAT2A 
COG (NPO) 100V 22pF +10% 0.94 |478-3779-1-ND 3.52 20.80 60.00 |478-3779-2-ND 4,000 55.00/M |12061A220KAT2A 
COG (NPO) 100V 27pF 45% 0.94 |478-5038-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-5038-2-ND 4,000 45.00/M |12061A270JAT2A 
COG (NPO) 100V 33pF 45% 0.94 |478-1441-1-ND 7.70 45.50 131.25 [478-1441-2-ND 4,000 126.00/M__|12061A330JAT2A 
(Continued) 
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I:NA'( Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont, Digi@Reel° 


Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) |Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG (NPO) 100V 33pF +10% 0.94 |478-5169-1-ND 3.39 20.02 57.75 |478-5169-2-ND 4,000 55.00/M_ |12061A330KAT2A 
COG (NPO) 100V 39pF 45% 0.94 |478-5039-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-5039-2-ND 4,000 45.00/M |12061A390JAT2A 
COG (NPO) 100V 47pF 45% 0.94 |478-1442-1-ND 7.70 45.50 131.25 |478-1442-2-ND 4,000 126.00/M | 12061A470JAT2A 
COG (NPO) 100V 68pF 45% 0.94 |478-1443-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1443-2-ND 4,000 58.00/M |12061A680JAT2A 
COG (NPO) 100V 82pF 45% 0.94 |478-5042-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-5042-2-ND 4,000 54.00/M_|12061A820JAT2A 
COG (NPO) 100V 100pF 45% 0.94 |478-1444-1-ND 7.70 45.50 131.25 |478-1444-2-ND 4,000 126.00/M | 12061A101JAT2A 
COG (NPO) 100V 100pF +10% 0.94 |478-3777-1-ND 3.52 20.80 60.00 |478-3777-2-ND 4,000 55.00/M |12061A101KAT2A 
COG (NPO) 100V 120pF 45% 0.94 |478-5035-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-5035-2-ND 4,000 54.00/M |12061A121JAT2A 
COG (NPO) 100V 150pF 45% 0.94 |478-1445-1-ND 8.25 48.75 140.63 |478-1445-2-ND 4,000 135.00/M |12061A151JAT2A 
COG (NPO) 100V 180pF 45% 0.94 _|478-5037-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-5037-2-ND 4,000 54.00/M_|12061A181JAT2A 
COG (NPO) 100V 220pF 45% 0.94 |478-1446-1-ND 8.25 48.75 140.63 |478-1446-2-ND 4,000 135.00/M |12061A221JAT2A 
COG (NPO) 100V 220pF +10% 0.94 |478-3780-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-3780-2-ND 4,000 55.00/M |12061A221KAT2A 
COG (NPO) 100V 330pF 45% 0.94 |478-1447-1-ND 8.80 52.00 150.00 |478-1447-2-ND 4,000 144.00/M | 12061A331JAT2A 
COG (NPO) 100V 330pF +10% 0.94 |478-5170-1-ND 3.39 20.02 57.75 |478-5170-2-ND 4,000 55.00/M_ |12061A331KAT2A 
COG (NPO) 100V 390pF +5% 0.94 |478-5040-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-5040-2-ND 4,000 54.00/M_|12061A391JAT2A 
COG (NPO) 100V 470pF 45% 0.94 |478-1448-1-ND 8.80 52.00 150.00 |478-1448-2-ND 4,000 144.00/M | 12061A471JAT2A 
COG (NPO) 100V 470pF +10% 0.94 |478-3781-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 478-3781-2-ND 4,000 60.00/M | 12061A471KAT2A 
COG (NPO) 100V 560pF 45% 0.94 |478-5041-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-5041-2-ND 4,000 72.00/M |12061A561JAT2A 
COG (NPO) 100V 680pF 45% 0.94 |478-1449-1-ND 5.13 30.29 87.38 |478-1449-2-ND 4,000 84.00/M |12061A681JAT2A 
COG (NPO) 100V 1000pF 45% 0.94 |478-1450-1-ND 8.80 52.00 150.00 _|478-1450-2-ND. 4,000 144.00/M__|12061A102JAT2A 
COG (NPO) 100V 1000pF +1% 0.94 |478-3778-1-ND 11.00 65.00 187.50 |478-3778-2-ND 4,000 162.00/M |12061A102FAT2A 
COG (NPO) 100V 1000pF +10% 0.94 |478-5168-1-ND 4.62 27.30 78.75 |478-5168-2-ND 4,000 76.00/M |12061A102KAT2A 
COG (NPO) 100V 1500pF 45% 1.27 |478-1451-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 478-1451-2-ND 2,000 113.00/M |12061A152JAT2A 
COG (NPO) 100V 2200pF 45% 1.52 |478-1452-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 478-1452-2-ND 2,000 113.00/M | 12061A222JAT2A 
COG (NPO) 100V 3300pF 45% 1.52 |478-1453-1-ND 6.93 40.95 118.13 |478-1453-2-ND 2,000 113.00/M__[12061A332JAT2A 
COG (NPO) 100V 4700pF 45% 1.52 |478-1454-1-ND NEW! 5.86 34.65 99.94 |478-1454-2-ND NEW! 2,000 96.00/M |12061A472JAT2A 
COG (NPO) 50V 5pF +.25pF 0.94 |478-1455-1-ND 3.52 20.80 60.00 |478-1455-2-ND 4,000 58.00/M |12065A0R5CAT2A 
COG (NPO) 50V 1.0pF +.25pF 0.94 |478-1456-1-ND 3.52 20.80 60.00 |478-1456-2-ND 4,000 58.00/M |12065A1ROCAT2A 
COG (NPO) 50V 1.2pF +.25pF 0.94 |478-1457-1-ND 3.52 20.80 60.00 |478-1457-2-ND 4,000 58.00/M |12065A1R2CAT2A 
COG (NPO) 50V 1.5pF +.25pF 0.94 |478-1458-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1458-2-ND 4,000 58.00/M_|12065A1R5CAT2A 
COG (NPO) 50V 1.8pF +.25pF 0.94 |478-1459-1-ND 3.52 20.80 60.00 |478-1459-2-ND 4,000 58.00/M |12065A1R8CAT2A 
COG (NPO) 50V 2.2pF +.25pF 0.94 |478-1460-1-ND 3.52 20.80 60.00 |478-1460-2-ND 4,000 58.00/M |12065A2R2CAT2A 
COG (NPO) 50V 2.7pF +.25pF 0.94 |478-1461-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1461-2-ND 4,000 58.00/M |12065A2R7CAT2A 
COG (NPO) 50V 3.3pF +.25pF 0.94 |478-1462-1-ND 3.52 20.80 60.00 |478-1462-2-ND 4,000 58.00/M |12065A3R3CAT2A 
COG (NPO) 50V 3.9pF +.25pF 0.94 |478-1463-1-ND 3.52 20.80 60.00 _|478-1463-2-ND 4,000 58.00/M_|12065A3R9CAT2A 
COG (NPO) 50V 4.7pF +.25pF 0.94 |478-1464-1-ND 3.52 20.80 60.00 |478-1464-2-ND 4,000 58.00/M |12065A4R7CAT2A 
COG (NPO) 50V 5.6pF +.25pF 0.94 |478-1465-1-ND 3.52 20.80 60.00 |478-1465-2-ND 4,000 58.00/M_ |12065A5R6CAT2A 
COG (NPO) 50V 6.8pF +.25pF 0.94 |478-1466-1-ND 3.52 20.80 60.00 |478-1466-2-ND 4,000 58.00/M |12065A6R8CAT2A 
COG (NPO) 50V 8.2pF +.25pF 0.94 |478-1467-1-ND 3.52 20.80 60.00 |478-1467-2-ND 4,000 58.00/M |12065A8R2CAT2A 
COG (NPO) 50V 10pF +.50pF 0.94 |478-5053-1-ND 3.52 20.80 60.00 _|478-5053-2-ND 4,000 58.00/M_|12065A100DAT2A 
COG (NPO) 50V 10pF 45% 0.94 |478-1468-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-1468-2-ND 4,000 68.00/M |12065A100JAT2A 
COG (NPO) 50V 12pF 45% 0.94 |478-1469-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-1469-2-ND 4,000 68.00/M | 12065A120JAT2A 
COG (NPO) 50V 15pF 45% 0.94 |478-1470-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-1470-2-ND 4,000 68.00/M |12065A150JAT2A 
COG (NPO) 50V 18pF 45% 0.94 |478-1471-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-1471-2-ND 4,000 68.00/M |12065A180JAT2A 
COG (NPO) 50V 22pF 45% 0.94 |478-1472-1-ND 3.70 21.84 63.00 _|478-1472-2-ND 4,000 60.00/M_| 12065A220JAT2A 
COG (NPO) 50V 27pF 45% 0.94 |478-1473-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-1473-2-ND 4,000 68.00/M |12065A270JAT2A 
COG (NPO) 50V 33pF 45% 0.94 |478-1474-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-1474-2-ND 4,000 68.00/M |12065A330JAT2A 
COG (NPO) 50V 39pF 45% 0.94 |478-1475-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-1475-2-ND 4,000 68.00/M |12065A390JAT2A 
COG (NPO) 50V 47pF 45% 0.94 |478-1476-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-1476-2-ND 4,000 68.00/M | 12065A470JAT2A 
COG (NPO) 50V S6pF 45% 0.94 |478-1477-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-1477-2-ND 4,000 68.00/M_| 12065A560JAT2A 
COG (NPO) 50V 68pF 45% 0.94 |478-1478-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-1478-2-ND 4,000 68.00/M | 12065A680JAT2A 
COG (NPO) 50V 82pF 45% 0.94 |478-1479-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-1479-2-ND 4,000 68.00/M |12065A820JAT2A 
1206 | COG (NPO) 50V 100pF 45% 0.94 |478-1480-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-1480-2-ND 4,000 68.00/M |12065A101JAT2A 
COG (NPO) 50V 120pF 45% 0.94 |478-1481-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-1481-2-ND 4,000 68.00/M |12065A121JAT2A 
COG (NPO) 50V 150pF +5% 0.94 |478-1482-1-ND 5.17 30.55 88.13 | 478-1482-2-ND 4,000 85.00/M_|12065A151JAT2A 
COG (NPO) 50V 180pF 45% 0.94 |478-1483-1-ND 5.13 30.29 87.38 |478-1483-2-ND 2,500 84.00/M |12065A181JAT2A 
COG (NPO) 50V 220pF 45% 0.94 |478-1484-1-ND 5.17 30.55 88.13 | 478-1484-2-ND 4,000 85.00/M |12065A221JAT2A 
COG (NPO) 50V 270pF 45% 0.94 |478-1485-1-ND 5.13 30.29 87.38 |478-1485-2-ND 4,000 84.00/M |12065A271JAT2A 
COG (NPO) 50V 330pF 45% 0.94 |478-1486-1-ND 5.17 30.55 88.13 | 478-1486-2-ND 4,000 85.00/M |12065A331JAT2A 
COG (NPO) 50V 390pF 45% 0.94 |478-1487-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-1487-2-ND 4,000 84.00/M_|12065A391JAT2A 
COG (NPO) 50V 470pF 45% 0.94 |478-1488-1-ND 5.13 30.29 87.38 |478-1488-2-ND 4,000 84.00/M |12065A471JAT2A 
COG (NPO) 50V 560pF 45% 0.94 |478-1489-1-ND 5.13 30.29 87.38 |478-1489-2-ND 4,000 84.00/M |12065A561JAT2A 
COG (NPO) 50V 680pF 45% 0.94 |478-1490-1-ND 5.13 30.29 87.38 |478-1490-2-ND 4,000 84.00/M |12065A681JAT2A 
COG (NPO) 50V 820pF 45% 0.94 |478-1491-1-ND 5.13 30.29 87.38 |478-1491-2-ND 4,000 84.00/M |12065A821JAT2A 
COG (NPO) 50V 1000pF 42% 0.94 |478-5176-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 478-5176-2-ND 4,000 234.00/M__|12065A102GAT2A 
COG (NPO) 50V 1000pF 45% 0.94 |478-1492-1-ND 5.13 30.29 87.38 |478-1492-2-ND 4,000 84.00/M |12065A102JAT2A 
COG (NPO) 50V 1000pF +10% 0.94 |478-3795-1-ND 5.13 30.29 87.38 |478-3795-2-ND 4,000 77.00/M_ | 12065A102KAT2A 
COG (NPO) 50V 1200pF 45% 0.94 |478-1493-1-ND 5.49 32.44 93.56 |478-1493-2-ND 4,000 90.00/M |12065A122JAT2A 
COG (NPO) 50V 1500pF 45% 0.94 |478-1494-1-ND 5.49 32.44 93.56 |478-1494-2-ND 4,000 90.00/M |12065A152JAT2A 
COG (NPO) 50V 1800pF 45% 1.27 |478-1495-1-ND 6.60 39.00 112.50 _[478-1495-2-ND. 2,000 108.00/M__|12065A182JAT2A 
COG (NPO) 50V 2200pF 45% 1.27 |478-1496-1-ND 5.86 34.65 99.94 |478-1496-2-ND 2,000 96.00/M |12065A222JAT2A 
COG (NPO) 50V 2200pF +1% 1.27 |478-3796-1-ND 19.47 115.05 331.88 | 478-3796-2-ND 2,000 287.00/M |12065A222FAT2A 
COG (NPO) 50V 2700pF 45% 1.27 |478-1497-1-ND 5.86 34.65 99.94 |478-1497-2-ND 2,000 96.00/M |12065A272JAT2A 
COG (NPO) 50V 3300pF 45% 1.27 |478-1498-1-ND 5.86 34.65 99.94 |478-1498-2-ND 2,000 96.00/M |12065A332JAT2A 
COG (NPO) 50V. 3900pF 45% 1.27__|478-1499-1-ND 5.86 34.65 99.94 | 478-1499-2-ND 2,000 96.00/M_|12065A392JAT2A 
COG (NPO) 50V 4700pF 45% 1.27 |478-1500-1-ND NEW! 4.95 29.25 84.38 |478-1500-2-ND NEW! 2,000 81.00/M |12065A472JAT2A 
COG (NPO) 50V 5600pF 45% 1.27 |478-1501-1-ND NEW! 6.93 40.95 118.13 | 478-1501-2-ND NEW! 2,000 113.00/M |12065A562JAT2A 
COG (NPO) 25V 6800pF 45% 1.27 |478-1502-1-ND NEW! 9.35 55.25 159.38 | 478-1502-2-ND NEW! 2,000 153.00/M | 12063A682JAT2A 
COG (NPO) 25V 8200pF 45% 1.27 |478-1503-1-ND NEW! 9.35 55.25 159.38 |478-1503-2-ND NEW! 2,000 153.00/M | 12063A822JAT2A 
COG (NPO) 25V .O1nF +5% 1.27 |478-1504-1-ND NEW! 9.35 55.25 159.38 |478-1504-2-ND NEW! 2,000 153.00/M | 12063A103JAT2A 
X7R 2,000V 100pF +10% 1.50 |478-3999-1-ND 15.40 91.00 262.50 |478-3999-2-ND 2,000 252.00/M |1206GC101KAT1A 
X7R 2,000V 220pF +10% 1.52 |478-4721-1-ND 13.20 78.00 225.00 |478-4721-2-ND 2,000 216.00/M |1206GC221KAT1A 
X7R 2,000V 390pF +10% 1.50 |478-4000-1-ND 15.40 91.00 262.50 |478-4000-2-ND 2,000 252.00/M |1206GC391KAT1A 
X7R 2,000V 470pF +10% 1.52 |478-2957-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-2957-2-ND 2,000 108.00/M |1206GC471KAT1A 
X7R 2,000V 1000pF +10% 1.52 _|478-2956-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-2956-2-ND. 4,000 108.00/M__|1206GC102KAT1A 
X7R 1,000V 100pF +10% 1.52 |478-2951-1-ND 16.50 97.50 281.25 |478-2951-2-ND 2,000 108.00/M |1206AC101KAT1A 
X7R 1,000V 1000pF +10% 1.52 |478-2952-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-2952-2-ND 2,000 108.00/M |1206AC102KAT1A 
X7R 1,000V 2200pF +10% 1.52 |478-2953-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-2953-2-ND 2,000 108.00/M |1206AC222KAT1A 
X7R 1,000V 4700pF +10% 1.52 |478-2954-1-ND 16.50 97.50 281.25 |478-2954-2-ND 2,000 108.00/M |1206AC472KAT1A 
X7R 630V 10000pF +10% 1.52 |478-2955-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-2955-2-ND. 2,000 108.00/M__|1206CC103KAT1A 
X7R 500V 1000pF +10% 1.02 |478-3805-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 478-3805-2-ND 4,000 198.00/M |12067C102KAT2A 
X7R 500V 4700pF +10% 1.27 |478-3807-1-ND 13.86 81.90 236.25 | 478-3807-2-ND 2,000 227.00/M |12067C472KAT2A 
X7R 500V 10000pF +10% 1.52 |478-3806-1-ND 22.00 130.00 375.00 |478-3806-2-ND 2,000 324.00/M |12067C103KAT2A 
X7R 200V 1000pF +10% 0.94 |478-1505-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-1505-2-ND 4,000 72.00/M |12062C102KAT2A 
X7R 200V 1500pF +10% 0.94 _|478-1506-1-ND 4.40 26.00 75.00 _|478-1506-2-ND 4,000 72.00/M__|12062C152KAT2A 
X7R 200V 2200pF +10% 0.94 |478-1507-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-1507-2-ND 4,000 72.00/M | 12062C222KAT2A 
X7R 200V 3300pF +10% 0.94 |478-1508-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-1508-2-ND 4,000 72.00/M |12062C332KAT2A 
X7R 200V 4700pF +10% 0.94 |478-1509-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-1509-2-ND 4,000 72.00/M |12062C472KAT2A 
X7R 200V 6800pF +10% 0.94 |478-1510-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-1510-2-ND 4,000 72.00/M | 12062C682KAT2A 
X7R 200V 10000pF 45% 0.94 |478-5173-1-ND 5.06 29.90 86.25 | 478-5173-2-ND 4,000 83.00/M_|12062C103JAT2A 
X7R 200V 10000pF +10% 0.94 |478-1511-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-1511-2-ND 4,000 72.00/M |12062C103KAT2A 
X7R 200V 15000pF +10% 1.27 |478-1512-1-ND 8.25 48.75 140.63 |478-1512-2-ND 2,000 135.00/M |12062C153KAT2A 
X7R 200V 22000pF +10% 1.27 |478-1513-1-ND 4.62 27.30 78.75 |478-1513-2-ND 2,000 76.00/M |12062C223KAT2A 
X7R 200V 33000pF +10% 1.27 |478-1514-1-ND 4.62 27.30 78.75 |478-1514-2-ND 2,000 76.00/M |12062C333KAT2A 
X7R 200V 47000pF +10% 1.27 |478-1515-1-ND 4.62 27.30 78.75 _|478-1515-2-ND 2,000 76.00/M_|12062C473KAT2A 
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INA \{ Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Digi@Reel” 


Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 

Code Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) |Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R 200V 68000pF +10% 1.52 |478-1516-1-ND 13.20 78.00 225.00 |478-1516-2-ND 2,000 216.00/M |12062C683KAT2A 
X7R 100V 1000pF +10% 0.94 |478-1517-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-1517-2-ND 4,000 52.00/M |12061C102KAT2A 
X7R 100V 1000pF 45% 0.94 |478-3782-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 478-3782-2-ND 4,000 50.00/M |12061C102JAT2A 
X7R 100V 1500pF +10% 0.94 |478-1518-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-1518-2-ND 4,000 52.00/M |12061C152KAT2A 
X7R 100V 2200pF +10% 0.94 |478-1519-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1519-2-ND 4,000 52.00/M_|12061C222KAT2A 
X7R 100V 2200pF 45% 0.94 |478-3788-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 478-3788-2-ND 4,000 50.00/M |12061C222JAT2A 
X7R 100V 3300pF +10% 0.94 |478-1520-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-1520-2-ND 4,000 52.00/M_ |12061C332KAT2A 
X7R 100V 4700pF +10% 0.94 |478-1521-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-1521-2-ND 4,000 52.00/M_ |12061C472KAT2A 
X7R 100V 4700pF 45% 0.94 |478-3791-1-ND 3.41 20.15 58.13 |478-3791-2-ND 4,000 50.00/M |12061C472JAT2A 
X7R 100V 6800pF +10% 0.94 |478-1522-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1522-2-ND 4,000 52.00/M_|12061C682KAT2A 
X7R 100V 6800pF +5% 0.94 |478-3794-1-ND 3.41 20.15 58.13 |478-3794-2-ND 4,000 50.00/M |12061C682JAT2A 
X7R 100V 10000pF 45% 0.94 |478-3783-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 478-3783-2-ND 4,000 50.00/M |12061C103JAT2A 
X7R 100V 10000pF +20% 0.94 |478-3784-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-3784-2-ND 4,000 47.00/M |12061C103MAT2A 
X7R 100V 10000pF +10% 0.94 |478-1523-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-1523-2-ND 4,000 52.00/M_ |12061C103KAT2A 
X7R 100V 15000pF 45% 0.94 |478-3787-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 478-3787-2-ND 4,000 58.00/M_|12061C153JAT2A 
X7R 100V 15000pF +10% 0.94 |478-1524-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1524-2-ND 4,000 54.00/M |12061C153KAT2A 
X7R 100V 22000pF 45% 0.94 |478-3789-1-ND 3.96 23.40 67.50 |478-3789-2-ND 4,000 50.00/M |12061C223JAT2A 
X7R 100V 22000pF +10% 0.94 |478-1525-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1525-2-ND 4,000 54.00/M |12061C223KAT2A 
X7R 100V 33000pF 45% 0.94 |478-3790-1-ND 3.96 23.40 67.50 |478-3790-2-ND 4,000 50.00/M |12061C333JAT2A 
X7R 100V 33000pF +10% 0.94 |478-1526-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1526-2-ND 4,000 54.00/M_|12061C333KAT2A 
X7R 100V 47000pF 45% 0.94 |478-3792-1-ND 3.96 23.40 67.50 |478-3792-2-ND 4,000 58.00/M |12061C473JAT2A 
X7R 100V 47000pF +20% 0.94 |478-3793-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-3793-2-ND 4,000 49.00/M |12061C473MAT2A 
X7R 100V 47000pF +10% 0.94 |478-1527-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1527-2-ND 4,000 54.00/M_ |12061C473KAT2A 
X7R 100V 56000pF +10% 0.94 |478-5172-1-ND 3.52 20.80 60.00 |478-5172-2-ND 4,000 58.00/M |12061C563KAT2A 
X7R 100V 68000pF +10% 0.94 |478-1528-1-ND 3.52 20.80 60.00 |478-1528-2-ND 4,000 58.00/M_|12061C683KAT2A 
X7R 100V -10UF +10% 1.27 |478-1529-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1529-2-ND 2,000 36.00/M |12061C104KAT2A 
X7R 100V 10UF 45% 1.27 |478-3785-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-3785-2-ND 2,000 65.00/M |12061C104JAT2A 
X7R 100V -10UF +20% 1.27 |478-3786-1-ND 3.85 22.75 65.63 |478-3786-2-ND 2,000 57.00/M_ |12061C104MAT2A 
X7R 50V 1000pF +10% 0.94 |478-1530-1-ND 1.76 10.40 30.00 |478-1530-2-ND 4,000 29.00/M |12065C102KAT2A 
X7R 50V. 1200pF +10% 0.94 |478-1531-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1531-2-ND 4,000 50.00/M_|12065C122KAT2A 
X7R 50V 1500pF +10% 0.94 |478-1532-1-ND 3.03 17.88 51.56 |478-1532-2-ND 4,000 50.00/M |12065C152KAT2A 
X7R 50V 1800pF +10% 0.94 |478-1533-1-ND 3.03 17.88 51.56 |478-1533-2-ND 4,000 50.00/M |12065C182KAT2A 
X7R 50V 2200pF +10% 0.94 |478-1534-1-ND 3.03 17.88 51.56 |478-1534-2-ND 4,000 50.00/M |12065C222KAT2A 
X7R 50V 2700pF +10% 0.94 |478-1535-1-ND 3.03 17.88 51.56 |478-1535-2-ND 4,000 50.00/M |12065C272KAT2A 
X7R 50V 3300pF +10% 0.94 |478-1536-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1536-2-ND 4,000 50.00/M_|12065C332KAT2A 
X7R 50V 3900pF +10% 0.94 |478-1537-1-ND 3.03 17.88 51.56 |478-1537-2-ND 4,000 50.00/M |12065C392KAT2A 
X7R 50V 4700pF +10% 0.94 |478-1538-1-ND 3.74 22.10 63.75 |478-1538-2-ND 4,000 61.00/M |12065C472KAT2A 
X7R 50V 5600pF +10% 0.94 |478-1539-1-ND 3.03 17.88 51.56 |478-1539-2-ND 4,000 50.00/M |12065C562KAT2A 
X7R 50V 6800pF +10% 0.94 |478-1540-1-ND 3.03 17.88 51.56 |478-1540-2-ND 4,000 50.00/M |12065C682KAT2A 
X7R 50V 8200pF +10% 0.94 |478-1541-1-ND 3.03 17.88 51.56 |478-1541-2-ND 4,000 50.00/M_|12065C822KAT2A 
X7R 50V 10000pF +10% 0.94 |478-1542-1-ND 1.76 10.40 30.00 |478-1542-2-ND 4,000 29.00/M | 12065C103KAT2A 
X7R 50V 12000pF +10% 0.94 |478-1543-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-1543-2-ND 4,000 52.00/M |12065C123KAT2A 
X7R 50V 15000pF +10% 0.94 |478-1544-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-1544-2-ND 4,000 52.00/M |12065C153KAT2A 
X7R 50V 18000pF +10% 0.94 |478-1545-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-1545-2-ND 4,000 52.00/M_ |12065C183KAT2A 
X7R 50V. 22000pF +10% 0.94 |478-1546-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1546-2-ND 4,000 52.00/M_|12065C223KAT2A 
X7R 50V 27000pF +10% 0.94 |478-1547-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-1547-2-ND 4,000 52.00/M_ |12065C273KAT2A 
X7R 50V 33000pF +10% 0.94 |478-1548-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-1548-2-ND 4,000 52.00/M_ |12065C333KAT2A 
X7R 50V 39000pF +10% 0.94 |478-1549-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-1549-2-ND 4,000 52.00/M | 12065C393KAT2A 
X7R 50V 47000pF +10% 0.94 |478-1550-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-1550-2-ND 4,000 52.00/M |12065C473KAT2A 
X7R 50V. 56000pF +10% 0.94 |478-1551-1-ND 3.52 20.80 60.00 _|478-1551-2-ND 4,000 58.00/M_|12065C563KAT2A 
X7R 50V 68000pF +10% 0.94 |478-1553-1-ND 3.52 20.80 60.00 |478-1553-2-ND 4,000 58.00/M |12065C683KAT2A 

1206 X7R 50V 82000pF +10% 0.94 |478-1555-1-ND 3.52 20.80 60.00 |478-1555-2-ND 4,000 58.00/M |12065C823KAT2A 
X7R 50V -10uF +10% 0.94 |478-1556-1-ND 1.43 8.45 24.38 |478-1556-2-ND 4,000 23.00/M | 12065C104KAT2A 
X7R 50V -10UF +20% 0.94 |478-3353-1-ND 1.44 12.54 49.50 | 478-3353-2-ND 4,000 34.00/M |12065C104MAT2A 
X7R 50V 10UF 45% 0.94 |478-3797-1-ND 3.85 22.75 65.63 _|478-3797-2-ND 4,000 57.00/M_|12065C104JAT2A 
X7R 50V 12uF +10% 0.94 |478-1557-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1557-2-ND 4,000 54.00/M |12065C124KAT2A 
X7R 50V -15uF +10% 0.94 |478-1558-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1558-2-ND 4,000 54.00/M |12065C154KAT2A 
X7R 50V -18uF +10% 0.94 |478-1559-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1559-2-ND 4,000 54.00/M |12065C184KAT2A 
X7R 50V .22uUF +10% 0.94 |478-1560-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1560-2-ND 3,000 54.00/M_ |12065C224KAT2A 
X7R 50V .22uUF 45% 0.94 | 478-3798-1-ND 5.39 31.85 91.88 | 478-3798-2-ND 4,000 79.00/M__|12065C224JAT2A 
X7R 50V .22UF +20% 0.94 |478-3799-1-ND 4.73 27.95 80.63 |478-3799-2-ND 4,000 70.00/M | 12065C224MAT2A 
X7R 50V .27UF +10% 1.27 |478-1561-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-1561-2-ND 2,000 72.00/M |12065C274KAT2A 
X7R 50V -33UF +10% 1.27 |478-1562-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-1562-2-ND 2,000 108.00/M |12065C334KAT2A 
X7R 50V -33UF +20% 1.52 |478-3800-1-ND 6.16 36.40 105.00 |478-3800-2-ND 2,000 91.00/M |12065C334MAT2A 
X7R 50V. A7UF +10% 1.52 _|478-3801-1-ND 6.49 38.35 110.63 | 478-3801-2-ND 2,000 96.00/M_|12065C474KAT2A 
X7R 50V 1.0uF +10% 1.78 |478-5177-1-ND 16.50 97.50 281.25 |478-5177-2-ND 2,000 270.00/M |12065C105KAT2A 
X7R 25V A7UF +10% 1.27 |478-1563-1-ND 5.50 32.50 93.75 |478-1563-2-ND 2,000 90.00/M |12063C474KAT2A 
X7R 25V A7UF +20% 1.52 |478-5175-1-ND 6.16 36.40 105.00 |478-5175-2-ND 2,000 101.00/M | 12063C474MAT2A 
X7R 25V -68uF +10% 1.78 |478-1565-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-1565-2-ND 2,500 108.00/M | 12063C684KAT2A 
X7R 25V -82uF +10% 1.78 |478-1566-1-ND 10.89 64.35 185.63 | 478-1566-2-ND. 2,500 178.00/M__|12063C824KAT2A 
X7R 25V 1.0uF 45% 1.78 |478-5329-1-ND NEW! 14.30 84.50 243.75 | 478-5329-2-ND NEW! 2,500 234.00/M |12063C105JAT2A 
X7R 25V 1.0uF +10% 1.78 |478-1567-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1567-2-ND 2,500 54.00/M | 12063C105KAT2A 
X7R 25V 1.0uF +20% 1.78 |478-5330-1-ND NEW! 3.85 22.75 65.63 | 478-5330-2-ND NEW! 2,000 63.00/M |12063C105MAT2A 
X7R 25V 2.2UF +10% 1.78 |478-5174-1-ND 12.87 76.05 219.38 |478-5174-2-ND 2,000 211.00/M |12063C225KAT2A 
X7R 16V 1.0uF 45% 1.27 |478-5178-1-ND 10.89 64.35 185.63 |478-5178-2-ND 2,500 178.00/M__|1206YC105JAT2A 
X7R 16V 1.0uF +10% 1.40 |478-2576-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-2576-2-ND 2,000 68.00/M |1206YC105KAT2A 
X7R 16V 1.0uF +20% 1.27 |478-3808-1-ND 11.88 70.20 202.50 |478-3808-2-ND 2,000 146.00/M |1206YC105MAT2A 
X7R 16V -33UF +10% 0.94 |478-3809-1-ND 5.06 29.90 86.25 |478-3809-2-ND 4,000 75.00/M |1206YC334KAT2A 
X7R 16V -68uF +10% 1.27 |478-3810-1-ND 10.89 64.35 185.63 | 478-3810-2-ND 2,000 160.00/M |1206YC684KAT2A 
X7R 10V 2.2uF +10% 1.78 | 478-1568-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 478-1568-2-ND 2,000 216.00/M_|1206ZC225KAT2A 
X7R 6.3V 22uF +20% 1.78 |478-4595-1-ND 12.60 105.00 350.00 |478-4595-2-ND 2,500 432.00/M |12066C226MAT2A 
X7S 10V 4.7uF +10% 1.78 |478-5180-1-ND 33.00 195.00 562.50 |478-5180-2-ND 2,500 540.00/M |1206ZZ475KAT2A 
X8R 50V 10000pF +10% 0.94 |478-3616-1-ND 5.06 29.90 86.25 |478-3616-2-ND 4,000 63.00/M |12065F103K4T2A 
X8R 50V 47000pF +10% 0.94 |478-3617-1-ND 5.06 29.90 86.25 |478-3617-2-ND 4,000 63.00/M |12065F473K4T2A 
X8R 50V 10uF +10% 1.27 |478-3618-1-ND 4.40 26.00 75.00 _|478-3618-2-ND 2,000 54.00/M_|12065F104K4T2A 
X8R 50V 22UF +10% 1.27 |478-3619-1-ND 6.93 40.95 118.13 |478-3619-2-ND 2,000 85.00/M | 12065F224K4T2A 
X8R 50V -33UF +10% 1.27 |478-3620-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 478-3620-2-ND 2,000 176.00/M |12065F334K4T2A 
X8R 25V A7UF +10% 1.27 |478-3621-1-ND 11.00 65.00 187.50 |478-3621-2-ND 2,000 135.00/M |12063F474K4T2A 
X5R 25V 2.2UF +10% 1.78 |478-1569-1-ND 8.80 52.00 150.00 |478-1569-2-ND 2,500 144.00/M |12063D225KAT2A 
X5R 25V 4.7uF +10% 1.78 |478-1570-1-ND 9.35 55.25 159.38 |478-1570-2-ND 2,500 153.00/M__|12063D475KAT2A 
X5R 25V 4.7uF +20% 1.78 |478-2577-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-2577-2-ND 2,500 108.00/M | 12063D475MAT2A 
X5R 25V 10yF +10% 1.78 |478-5331-1-ND NEW! 16.50 97.50 281.25 |478-5331-2-ND NEW! 2,500 270.00/M |12063D106KAT2A 
X5R 16V 2.2uUF +10% 1.78 |478-1571-1-ND 10.01 59.15 170.63 |478-1571-2-ND 2,500 164.00/M |1206YD225KAT2A 
X5R 16V 4.7uF +10% 1.78 |478-1572-1-ND 20.35 120.25 346.88 | 478-1572-2-ND 2,500 333.00/M |1206YD475KAT2A 
X5R 16V 4.7uF +20% 1.78 | 478-5333-1-ND NEW! 11.00 65.00 187.50 |478-5333-2-ND NEW! 2,500 180.00/M_|1206YD475MAT2A 
X5R 16V 10uF +10% 1.78 |478-1573-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-1573-2-ND 2,500 108.00/M |1206YD106KAT2A 
X5R 16V 10yF +20% 1.78 |478-3811-1-ND 5.50 32.50 93.75 |478-3811-2-ND 2,500 90.00/M |1206YD106MAT2A 
X5R 16V 22uF +20% 1.78 |478-5332-1-ND NEW! 19.80 117.00 337.50 | 478-5332-2-ND NEW! 2,500 324.00/M | 1206YD226MAT2A 
X5R 10V 4.7uF +10% 1.78 |478-1574-1-ND 9.90 58.50 168.75 |478-1574-2-ND 2,000 162.00/M | 1206ZD475KAT2A 
X5R 10V 4.7UF +20% 1.78 |478-5334-1-ND NEW! 9.35 55.25 159.38 |478-5334-2-ND NEW! 2,000 153.00/M_|1206ZD475MAT2A 
X5R 10V 10yF +10% 1.78 |478-1575-1-ND 12.10 71.50 206.25 |478-1575-2-ND 2,000 198.00/M | 1206ZD106KAT2A 
X5R 10V 10yF +20% 1.78 |478-5179-1-ND 11.00 65.00 187.50 |478-5179-2-ND 2,000 180.00/M |1206ZD106MAT2A 
X5R 6.3V 10uF +10% 1.78 |478-2578-1-ND 3.19 18.85 54.38 |478-2578-2-ND 4,000 52.00/M |12066D106KAT2A 
X5R 6.3V 10uF +20% 1.78 |478-2579-1-ND 11.00 65.00 187.50 |478-2579-2-ND 4,000 180.00/M__|12066D106MAT2A 

(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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INA) ( Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Digi@Reel [pers | 
Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X5R 6.3V 22uUF +10% 1.78 |478-1576-1-ND 8.25 48.75 140.63 |478-1576-2-ND 2,500 135.00/M | 12066D226KAT2A 
X5R 6.3V 22uF +20% 1.78 | 478-3802-1-ND 16.50 97.50 281.25 |478-3802-2-ND 2,500 270.00/M | 12066D226MAT2A 
X5R 6.3V 47uF +20% 1.78 | 478-4532-1-ND 16.88 140.63 468.75 |478-4532-2-ND 2,500 574.00/M | 12066D476MAT2A 
Y5V 50V 0UF +80 -20% 0.94 |478-1577-1-ND 2.34 13.85 39.94 |478-1577-2-ND 4,000 38.00/M | 12065G104ZAT2A 
Y5V 50V .22uUF +80 -20% 0.94 |478-1578-1-ND 6.05 35.75 103.13 |478-1578-2-ND 4,000 99.00/M_| 12065G224ZAT2A 
1206 Y5V 50V A7UF +80 -20% 0.94 |478-1579-1-ND 4.95 29.25 84.38 |478-1579-2-ND 3,000 81.00/M | 12065G474ZAT2A 
Y5V 50V 1.0UF +80 -20% 0.94 |478-1580-1-ND 3.85 22.75 65.63 |478-1580-2-ND 4,000 63.00/M | 12065G105ZAT2A 
Y5V 25V 2.2uUF +80 -20% 1.27 |478-1581-1-ND 5.50 32.50 93.75 |478-1581-2-ND 3,000 90.00/M |12063G225ZAT2A 
Y5V 16V 2.2UF +80 -20% 1.27 | 478-3812-1-ND 15.62 92.30 266.25 |478-3812-2-ND 3,000 156.00/M | 1206YG225ZAT2A 
Y5V 16V 4.7UF +80 -20% 1.52 | 478-1582-1-ND 8.80 52.00 150.00 |478-1582-2-ND 3,000 144.00/M_|1206YG475ZAT2A 
Y5V 10V 10yF +80 -20% 1.78 | 478-1583-1-ND 11.00 65.00 187.50 |478-1583-2-ND 2,500 180.00/M | 1206ZG106ZAT2A 
COG (NPO) | 2,000V 100pF +5% 1.78 |478-4002-1-ND 20.90 123.50 356.25 |478-4002-2-ND 2,000 342.00/M |1210GA101JAT1A 
COG (NPO) 200V 680pF +5% 0.94 |478-1584-1-ND 9.35 55.25 159.38 |478-1584-2-ND 4,000 153.00/M | 12102A681JAT2A 
COG (NPO) 200V 1000pF +5% 0.94 |478-1585-1-ND 9.35 55.25 159.38 |478-1585-2-ND 4,000 153.00/M | 12102A102JAT2A 
COG (NPO) 200V 1500pF 45% 1.27 |478-1586-1-ND 9.90 58.50 168.75 |478-1586-2-ND 2,000 162.00/M | 12102A152JAT2A 
COG (NPO) 200V 2200pF +5% 1.78 | 478-1587-1-ND 13.75 81.25 234.38 | 478-1587-2-ND 2,000 225.00/M_|12102A222JAT2A 
COG (NPO) 100V 1000pF +5% 0.94 |478-1589-1-ND 4.95 29.25 84.38 |478-1589-2-ND 4,000 81.00/M | 12101A102JAT2A 
COG (NPO) 100V 1500pF +5% 0.94 |478-1590-1-ND 7.15 42.25 121.88 |478-1590-2-ND 4,000 117.00/M | 12101A152JAT2A 
COG (NPO) 100V 2200pF 45% 1.27 |478-1591-1-ND 7.15 42.25 121.88 |478-1591-2-ND 4,000 117.00/M | 12101A222JAT2A 
COG (NPO) 100V 3300pF 45% 1.27 | 478-1592-1-ND 7.15 42.25 121.88 |478-1592-2-ND 4,000 117.00/M | 12101A332JAT2A 
COG (NPO) 100V 4700pF 45% 1.27 | 478-1593-1-ND NEW! 9.35 55.25 159.38 |478-1593-2-ND NEW! 2,000 153.00/M__|12101A472JAT2A 
COG (NPO) 50V 1000pF +5% 0.94 |478-1595-1-ND 4.95 29.25 84.38 |478-1595-2-ND 4,000 81.00/M | 12105A102JAT2A 
COG (NPO) 50V 1500pF +5% 0.94 |478-1596-1-ND 7.15 42.25 121.88 |478-1596-2-ND 4,000 117.00/M | 12105A152JAT2A 
COG (NPO) 50V 2200pF 45% 0.94 |478-1597-1-ND 7.15 42.25 121.88 |478-1597-2-ND 4,000 117.00/M | 12105A222JAT2A 
COG (NPO) 50V 3300pF 45% 0.94 |478-1598-1-ND 7.15 42.25 121.88 |478-1598-2-ND 4,000 117.00/M | 12105A332JAT2A 
COG (NPO) 50V 4700pF +5% 0.94 |478-1599-1-ND NEW! 9.35 55.25 159.38 |478-1599-2-ND NEW! 4,000 153.00/M__|12105A472JAT2A 
COG (NPO) 50V 6800pF +5% 0.94 |478-1600-1-ND NEW! 22.00 130.00 375.00 |478-1600-2-ND NEW! 4,000 360.00/M | 12105A682JAT2A 
COG (NPO) 50V .O1pF +5% 0.94 |478-1601-1-ND NEW! 22.00 130.00 375.00 |478-1601-2-ND NEW! 2,000 360.00/M | 12105A103JAT2A 
X7R 2,000V 820pF +10% 1.70 |478-2961-1-ND 22.00 130.00 375.00 |478-2961-2-ND 2,000 252.00/M_ |1210GC821KAT1A 
X7R 2,000V 1000pF +10% 1.70 |478-2960-1-ND 22.00 130.00 375.00 |478-2960-2-ND 2,000 252.00/M_ |1210GC102KAT1A 
X7R 2,000V 1000pF +20% 1.52 |478-5184-1-ND 20.90 123.50 356.25 | 478-5184-2-ND 2,000 342.00/M_|1210GC102MAT1A 
X7R 1,500V 2700pF +20% 1.70 |478-2962-1-ND 20.90 123.50 356.25 |478-2962-2-ND 2,000 234.00/M |1210SC272MAT1A 
X7R 1,000V 4700pF +10% 1.78 |478-4001-1-ND 20.90 123.50 356.25 |478-4001-2-ND 2,000 342.00/M | 1210AC472KAT1A 
X7R 1,000V 10000pF +10% 1.70 |478-2958-1-ND 22.00 130.00 375.00 |478-2958-2-ND 2,000 252.00/M | 1210AC103KAT1A 
X7R 630V 22000pF +10% 1.70 |478-2959-1-ND 22.00 130.00 375.00 |478-2959-2-ND 2,000 252.00/M | 1210CC223KAT1A 
X7R 500V 10000pF +10% 1.27 | 478-3822-1-ND 17.60 104.00 300.00 | 478-3822-2-ND 2,000 259.00/M_|12107C103KAT2A 
X7R 500V 22000pF +10% 1.78 |478-5276-1-ND NEW! 15.40 91.00 262.50 |478-5276-2-ND NEW! 2,000 252.00/M_ | 12107C223KAT2A 
X7R 200V 10000pF +10% 0.94 |478-5043-1-ND 9.35 55.25 159.38 |478-5043-2-ND 4,000 153.00/M | 12102C103KAT2A 
X7R 200V 22000pF +10% 0.94 |478-5181-1-ND 9.35 55.25 159.38 |478-5181-2-ND 4,000 153.00/M | 12102C223KAT2A 
X7R 200V 47000pF +10% 0.94 |478-5044-1-ND 11.00 65.00 187.50 |478-5044-2-ND 4,000 180.00/M | 12102C473KAT2A 
X7R 200V 10uF +10% 0.94 | 478-3815-1-ND 11.00 65.00 187.50 _|478-3815-2-ND 2,000 162.00/M__| 12102C104KAT2A 
X7R 100V 1000pF +10% 0.94 |478-1602-1-ND 5.50 32.50 93.75 |478-1602-2-ND 4,000 90.00/M | 12101C102KAT2A 
X7R 100V 1500pF +10% 0.94 |478-1603-1-ND 4.95 29.25 84.38 |478-1603-2-ND 4,000 81.00/M | 12101C152KAT2A 
X7R 100V 2200pF +10% 0.94 |478-1604-1-ND 5.50 32.50 93.75 |478-1604-2-ND 4,000 90.00/M |12101C222KAT2A 
X7R 100V 3300pF +10% 0.94 |478-1605-1-ND 5.50 32.50 93.75 |478-1605-2-ND 4,000 90.00/M |12101C332KAT2A 
X7R 100V 6800pF +10% 0.94 | 478-1607-1-ND 5.50 32.50 93.75 _|478-1607-2-ND 4,000 90.00/M_| 12101C682KAT2A 
X7R 100V 10000pF +10% 0.94 |478-1608-1-ND 5.50 32.50 93.75 |478-1608-2-ND 4,000 90.00/M | 12101C103KAT2A 
X7R 100V 15000pF +10% 0.94 |478-1609-1-ND 5.50 32.50 93.75 |478-1609-2-ND 4,000 90.00/M | 12101C153KAT2A 
X7R 100V 22000pF +10% 0.94 |478-1610-1-ND 5.50 32.50 93.75 |478-1610-2-ND 4,000 90.00/M |12101C223KAT2A 
X7R 100V 33000pF +10% 0.94 |478-1611-1-ND 5.50 32.50 93.75 |478-1611-2-ND 4,000 90.00/M |12101C333KAT2A 
X7R 100V 47000pF +10% 0.94 |478-1612-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1612-2-ND 4,000 90.00/M_|12101C473KAT2A 
X7R 100V 68000pF +10% 0.94 |478-1613-1-ND 5.50 32.50 93.75 |478-1613-2-ND 4,000 90.00/M |12101C683KAT2A 
X7R 100V 10pF +10% 0.94 |478-1614-1-ND 5.50 32.50 93.75 |478-1614-2-ND 4,000 90.00/M | 12101C104KAT2A 
X7R 100V 10pF +5% 0.94 | 478-3813-1-ND 5.72 33.80 97.50 |478-3813-2-ND 4,000 84.00/M | 12101C104JAT2A 
X7R 100V 10yF +20% 0.94 | 478-3814-1-ND 4.95 29.25 84.38 |478-3814-2-ND 4,000 73.00/M |12101C104MAT2A 
1210 X7R 100V 15yF +10% 1.27 |478-1615-1-ND 6.82 40.30 116.25 |478-1615-2-ND 2,000 112.00/M_|12101C154KAT2A 
X7R 100V .22uF +10% 1.52 |478-1616-1-ND 7.70 45.50 131.25 |478-1616-2-ND 2,000 126.00/M | 12101C224KAT2A 
X7R 100V .33pF +10% 2.79 |478-5275-1-ND NEW! 10.12 59.80 172.50 |478-5275-2-ND NEW! 2,000 166.00/M | 12101C334KAT2A 
X7R 100V ATUF +10% 2.79 |478-2568-1-ND 9.35 55.25 159.38 |478-2568-2-ND 2,000 153.00/M | 12101C474KAT2A 
X7R 100V .68uF +10% 2.79 |478-2569-1-ND 44.00 260.00 750.00 |478-2569-2-ND 2,000 720.00/M |12101C684KAT2A 
X7R 100V 1.0F +10% 2.79 _|478-2570-1-ND 10.45 61.75 178.13 _|478-2570-2-ND 1,000 171.00 _|12101C105KAT2A 
X7R 100V 1.0uF +20% 2.79 | 478-2571-1-ND 14.30 84.50 243.75 |478-2571-2-ND 1,000 234.00 | 12101C105MAT2A 
X7R 50V 10pF +10% 0.94 |478-1617-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1617-2-ND 4,000 144.00/M | 12105C104KAT2A 
X7R 50V 15yuF +10% 0.94 |478-1618-1-ND 6.82 40.30 116.25 |478-1618-2-ND 4,000 112.00/M | 12105C154KAT2A 
X7R 50V .22UF +10% 0.94 |478-1619-1-ND 6.82 40.30 116.25 |478-1619-2-ND 4,000 112.00/M | 12105C224KAT2A 
X7R 50V .22uF +20% 0.94 | 478-3819-1-ND 6.60 39.00 112.50 |478-3819-2-ND 4,000 98.00/M_| 12105C224MAT2A 
X7R 50V .33uF +10% 0.94 |478-1620-1-ND 12.10 71.50 206.25 |478-1620-2-ND 4,000 198.00/M | 12105C334KAT2A 
X7R 50V A7UF +5% 1.27 |478-5183-1-ND 10.12 59.80 172.50 |478-5183-2-ND 2,000 166.00/M | 12105C474JAT2A 
X7R 50V ATUF +10% 1.27 |478-1621-1-ND 12.10 71.50 206.25 |478-1621-2-ND 2,000 198.00/M | 12105C474KAT2A 
X7R 50V AT7UF +20% 1.27 |478-3821-1-ND 9.24 54.60 157.50 |478-3821-2-ND 2,000 136.00/M | 12105C474MAT2A 
X7R 50V 1.0F +10% 2.29 | 478-1622-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-1622-2-ND 2,000 180.00/M__| 12105C105KAT2A 
X7R 50V 2.2UF +10% 2.79 | 478-5182-1-ND 35.20 208.00 600.00 |478-5182-2-ND 1,000 576.00 |12105C225KAT2A 
X7R 50V 4.7UF +10% 2.79 |478-5046-1-ND 42.90 253.50 731.25 |478-5046-2-ND 1,000 702.00 |12105C475KAT2A 
X7R 25V 2.2UF +10% 2.29 |478-1623-1-ND 16.50 97.50 281.25 |478-1623-2-ND 2,000 270.00/M | 12103C225KAT2A 
X7R 25V 1.00F +10% 1.52 |478-3816-1-ND 19.80 117.00 337.50 |478-3816-2-ND 3,000 292.00/M |12103C105KAT2A 
X7R 25V 1.0pF +20% 1.52 | 478-3817-1-ND 12.87 76.05 219.38 |478-3817-2-ND 3,000 190.00/M_| 12103C105MAT2A 
X7R 16V 4.7UF +10% 2.79 | 478-1624-1-ND 23.65 139.75 403.13 |478-1624-2-ND 1,000 387.00 |1210YC475KAT2A 
X7R 16V 22uF +20% 2.79 |478-4594-1-ND 22.50 187.50 625.00 |478-4594-2-ND 1,000 756.00 |1210YC226MAT2A 
X7R 10V 10yF +10% 2.79 |478-1625-1-ND 29.15 172.25 496.88 |478-1625-2-ND 1,000 477.00 |1210ZC106KAT2A 
X5R 25V 4.7UF +20% 2.79 |478-5335-1-ND NEW! 14.85 87.75 253.13 |478-5335-2-ND NEW! 1,000 243.00 |12103D475MAT2A 
X5R 25V 4.7uUF +10% 2.79 | 478-1626-1-ND 12.65 74.75 215.63 | 478-1626-2-ND 1,000 207.00 | 12103D475KAT2A 
X5R 25V 10yF +10% 2.29 |478-1627-1-ND 12.10 71.50 206.25 |478-1627-2-ND 2,000 198.00/M | 12103D106KAT2A 
X5R 25V 22uF +20% 2.79 |478-5045-1-ND 42.90 253.50 731.25 |478-5045-2-ND 1,000 702.00 | 12103D226MAT2A 
X5R 16V 4.7UF +10% 1.78 |478-1628-1-ND 17.60 104.00 300.00 |478-1628-2-ND 2,500 288.00/M | 1210YD475KAT2A 
X5R 16V 10yuF +10% 2.29 |478-1629-1-ND 16.50 97.50 281.25 |478-1629-2-ND 2,000 270.00/M | 1210YD106KAT2A 
X5R 16V 10yF +20% 2.79 | 478-2572-1-ND 29.70 175.50 506.25 | 478-2572-2-ND 2,000 486.00/M_|1210YD106MAT2A 
X5R 16V 22uF +10% 2.79 | 478-1630-1-ND 24.20 143.00 412.50 |478-1630-2-ND 1,000 396.00 |1210YD226KAT2A 
X5R 16V 22uF +20% 2.79 |478-5336-1-ND NEW! 25.30 149.50 431.25 |478-5336-2-ND NEW! 1,000 414.00 | 1210YD226MAT2A 
X5R 10V 10yF +10% 2.29 |478-1631-1-ND 22.55 133.25 384.38 |478-1631-2-ND 2,000 369.00/M | 1210ZD106KAT2A 
X5R 10V 22uF +20% 2.79 |478-3650-1-ND 35.20 208.00 600.00 |478-3650-2-ND 1,000 576.00 |1210ZD226MAT2A 
X5R 10V 22uF +10% 2.79 | 478-1632-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 478-1632-2-ND 1,000 360.00 | 1210ZD226KAT2A 
X5R 6.3V 22uF +20% 2.79 | 478-2573-1-ND 22.00 130.00 375.00 |478-2573-2-ND 1,000 360.00 /12106D226MAT2A 
X5R 6.3V 47uF +20% 2.79 | 478-2574-1-ND 38.50 227.50 656.25 |478-2574-2-ND 1,000 630.00 | 12106D476MAT2A 
X5R 6.3V 47uF +10% 2.79 |478-1633-1-ND 44.00 260.00 750.00 |478-1633-2-ND 1,000 720.00 |12106D476KAT2A 
X5R 6.3V 22uF +10% 2.79 | 478-3649-1-ND 47.30 279.50 806.25 |478-3649-2-ND 1,000 774.00 |12106D226KAT2A 
X5R 6.3V 100uF +10% 2.79 _|478-5047-1-ND 105.60 624.00 1800.00 _|478-5047-2-ND 1,000 1728.00 | 12106D107KAT2A 
X5R 6.3V 100uF +20% 2.79 |478-2575-1-ND 49.50 292.50 843.75 |478-2575-2-ND 1,000 810.00 |/12106D107MAT2A 
Y5V 25V 4.7UF +80 -20% 1.40 |478-3818-1-ND 38.50 227.50 656.25 |478-3818-2-ND 3,000 567.00/M | 12103G475ZAT2A 
Y5V 25V 10yF +80 -20% 1.78 |478-3651-1-ND 16.50 97.50 281.25 |478-3651-2-ND 2,500 270.00/M | 12103G106ZAT2A 
Y5V 16V 10uF +80 -20% 1.78 | 478-1634-1-ND 29.70 175.50 506.25 |478-1634-2-ND 2,500 486.00/M | 1210YG106ZAT2A 
Y5V 10V 22uF +80 -20% 2.29 |478-1635-1-ND 43.45 256.75 740.63 _|478-1635-2-ND 2,000 711.00/M__|1210ZG226ZAT2A 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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I:N/)( Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Reel [(@pess | 
Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG (NPO) | 4,000V 33pF +10% 2.03 |478-4726-1-ND 24.20 143.00 412.50 |478-4726-2-ND 2,000 396.00/M | 1808JA330KAT1A 
COG (NPO) | 3,000V 27pF +10% 2.03 |478-2978-1-ND 33.00 195.00 562.50 |478-2978-2-ND 2,000 360.00/M_ |1808HA270KAT1A 
COG (NPO) | 3,000V 33pF +10% 2.03 |478-2979-1-ND 33.00 195.00 562.50 |478-2979-2-ND 2,000 360.00/M |1808HA330KAT1A 
COG (NPO) | 3,000V 47pF +10% 2.03 |478-4723-1-ND 22.00 130.00 375.00 |478-4723-2-ND 2,000 360.00/M |1808HA470KAT1A 
COG (NPO) | 3,000V 82pF +10% 2.03 _|478-2980-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2980-2-ND 2,000 360.00/M__|1808HA820KAT1A 
COG (NPO) | 2,000V 220pF 45% 2.03 |478-2973-1-ND 39.60 234.00 675.00 |478-2973-2-ND 2,000 450.00/M |1808GA221JAT1A 
COG (NPO) | 1,000V 47pF +10% 2.03 |478-2963-1-ND 33.00 195.00 562.50 |478-2963-2-ND 2,000 360.00/M |1808AA470KAT1A 
COG (NPO) | 1,000V 68pF +10% 2.03 |478-2965-1-ND 33.00 195.00 562.50 |478-2965-2-ND 2,000 360.00/M |1808AA680KAT1A 
COG (NPO) | 1,000V 560pF 45% 2.03 |478-2964-1-ND 39.60 234.00 675.00 |478-2964-2-ND 2,000 396.00/M |1808AA561JAT1A 
X7R 3,000V 1000pF +20% 2.03 |478-4724-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 478-4724-2-ND 2,000 270.00/M_|1808HC102MAT1A 
X7R 3,000V 1000pF +10% 2.03 |478-2981-1-ND 33.00 195.00 562.50 |478-2981-2-ND 2,000 360.00/M |1808HC102KAT1A 
X7R 3,000V 1500pF +10% 2.03 |478-4725-1-ND 22.00 130.00 375.00 |478-4725-2-ND 2,000 360.00/M |1808HC152KAT1A 
X7R 2,500V 1000pF +10% 2.03 |478-2983-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2983-2-ND 2,000 360.00/M |1808WC102KAT1A 
X7R 2,500V 1200pF +10% 2.03 |478-2984-1-ND 33.00 195.00 562.50 |478-2984-2-ND 2,000 360.00/M |1808WC122KAT1A 
1808 X7R 2,000V 100pF +10% 2.03 |478-4004-1-ND 30.80 182.00 525.00 | 478-4004-2-ND 2,000 504.00/M__|1808GC101KAT1A 
X7R 2,000V 330pF +20% 2.03 |478-2977-1-ND 31.35 185.25 534.38 |478-2977-2-ND 2,000 324.00/M |1808GC331MAT1A 
X7R 2,000V 470pF +10% 2.03 |478-4005-1-ND 30.80 182.00 525.00 |478-4005-2-ND 2,000 504.00/M |1808GC471KAT1A 
X7R 2,000V 1000pF +10% 2.03 |478-2974-1-ND 33.00 195.00 562.50 |478-2974-2-ND 2,000 360.00/M |1808GC102KAT1A 
X7R 2,000V 1000pF +20% 2.03 |478-2975-1-ND 31.08 183.63 529.69 |478-2975-2-ND 2,000 324.00/M |1808GC102MAT1A 
X7R 2,000V 1500pF +10% 2.03 |478-2976-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2976-2-ND 2,000 360.00/M_|1808GC152KAT1A 
X7R 1,500V 1000pF +10 2.03 |478-2982-1-ND 33.00 195.00 562.50 |478-2982-2-ND 2,000 360.00/M |1808SC102KAT1A 
X7R 1,000V 1000pF +10% 2.03 |478-2966-1-ND 33.00 195.00 562.50 |478-2966-2-ND 2,000 360.00/M |1808AC102KAT1A 
X7R 1,000V 3300pF +10% 2.03 |478-2969-1-ND 33.00 195.00 562.50 |478-2969-2-ND 2,000 360.00/M |1808AC332KAT1A 
X7R 1,000V 6800pF +10% 2.03 |478-2970-1-ND 33.00 195.00 562.50 |478-2970-2-ND 2,000 360.00/M |1808AC682KAT1A 
X7R 1,000V 10000pF +10% 2.03 _|478-2967-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2967-2-ND 2,000 360.00/M__|1808AC103KAT1A 
X7R 1,000V 10000pF +20% 2.03 |478-4003-1-ND 30.80 182.00 525.00 |478-4003-2-ND 2,000 504.00/M |1808AC103MAT1A 
X7R 1,000V 15000pF +10% 2.03 |478-2968-1-ND 33.00 195.00 562.50 |478-2968-2-ND 2,000 360.00/M |1808AC153KAT1A 
X7R 630V 3300pF +20% 2.03 |478-2971-1-ND 31.08 183.63 529.69 |— = — |1808CC332MAT1A 
X7R 630V 39000pF +10% 2.03 _|478-2972-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2972-2-ND 2,000 360.00/M_|1808CC393KAT1A 
COG (NPO) | 4,000V 27pF +10% 2.54 |478-4716-1-ND 24.20 143.00 412.50 |478-4716-2-ND 1,000 396.00 |1812JA270KAT1A 
COG (NPO) | 4,000V 47pF 45% 2.54 |478-4734-1-ND 30.80 182.00 525.00 |478-4734-2-ND 1,000 504.00 |1812JA470JAT1A 
COG (NPO) | 3,000V 47pF 45% 2.54 |478-3005-1-ND 42.24 249.60 720.00 |478-3005-2-ND 1,000 360.00 |1812HA470JAT1A 
COG (NPO) | 3,000V 100pF +10% 2.54 |478-4729-1-ND 25.30 149.50 431.25 |478-4729-2-ND 1,000 414.00 |1812HA101KAT1A 
COG (NPO) | 3,000V 220pF 45% 2.54 _|478-4730-1-ND 30.80 182.00 525.00 | 478-4730-2-ND 1,000 504.00 | 1812HA221JAT1A 
COG (NPO) | 3,000V 220pF +10% 2.54 |478-4731-1-ND 28.60 169.00 487.50 |478-4731-2-ND 1,000 468.00 |1812HA221KAT1A 
COG (NPO) | 3,000V 330pF +10% 2.54 |478-3004-1-ND 35.20 208.00 600.00 |478-3004-2-ND 1,000 360.00 |1812HA331KAT1A 
COG (NPO) | 2,500V 100pF +10% 2.54 |478-3011-1-ND 35.20 208.00 600.00 |478-3011-2-ND 1,000 360.00 |1812WA101KAT1A 
COG (NPO) | 2,000V 150pF 45% 2.54 |478-4728-1-ND 29.70 175.50 506.25 |478-4728-2-ND 1,000 486.00 |1812GA151JAT1A 
COG (NPO) | 2,000V 470pF 45% 2.54 |478-2999-1-ND 42.24 249.60 720.00 | 478-2999-2-ND 1,000 360.00 |1812GA471JAT1A 
COG (NPO) | 1,500V 560pF +10% 2.54 |478-3008-1-ND 35.20 208.00 600.00 |478-3008-2-ND 1,000 360.00 |1812SA561KAT1A 
COG (NPO) | 1,000V 100pF 45% 2.54 |478-4727-1-ND 28.60 169.00 487.50 |478-4727-2-ND 1,000 468.00 |1812AA101JAT1A 
COG (NPO) | 1,000V 100pF +10% 2.54 |478-2985-1-ND 35.20 208.00 600.00 |478-2985-2-ND 1,000 378.00 |1812AA101KAT1A 
COG (NPO) | 1,000V 220pF +10% 2.54 |478-2987-1-ND 35.20 208.00 600.00 |478-2987-2-ND 1,000 378.00 |1812AA221KAT1A 
COG (NPO) | 1,000V 470pF 45% 2.54 |478-2988-1-ND 42.24 249.60 720.00 | 478-2988-2-ND 1,000 414.00 | 1812AA471JAT1A 
COG (NPO) | 1,000V 1000pF 45% 2.54 |478-5054-1-ND 42.24 249.60 720.00 |478-5054-2-ND 1,000 691.00 |1812AA102JAT1A 
COG (NPO) | 1,000V 1000pF +10% 2.54 |478-5187-1-ND 35.20 208.00 600.00 |478-5187-2-ND 1,000 576.00 |1812AA102KAT1A 
COG (NPO) | 1,000V 1000pF +20% 2.54 |478-2986-1-ND 33.44 197.60 570.00 |478-2986-2-ND 1,000 360.00 |1812AA102MAT1A 
COG (NPO) 50V .O1pF 45% 1.52 |478-1636-1-ND 24.20 143.00 412.50 |478-1636-2-ND 1,000 396.00 |18125A103JAT2A 
COG (NPO) 50V -015uF +5% 1.52 |478-1637-1-ND 41.25 243.75 703.13 | 478-1637-2-ND 1,000 675.00 | 18125A153JAT2A 
COG (NPO) 25V .022UF 45% 1.27 |478-1638-1-ND NEW! 46.75 276.25 796.88 |478-1638-2-ND NEW! 1,000 765.00 |18123A223JAT2A 
X7R 3,000V 470pF +10% 2.54 |478-3007-1-ND 35.20 208.00 600.00 |478-3007-2-ND 1,000 360.00 |1812HC471KAT1A 
X7R 3,000V 1000pF +10% 2.54 |478-3006-1-ND 35.20 208.00 600.00 |478-3006-2-ND 1,000 360.00 |1812HC102KAT1A 
X7R 3,000V 1000pF +20% 2.54 |478-4732-1-ND 20.90 123.50 356.25 | 478-4732-2-ND 1,000 342.00 |1812HC102MAT1A 
X7R 3,000V 2200pF +10% 2.54 |478-4733-1-ND 27.50 162.50 468.75 | 478-4733-2-ND 1,000 450.00 |1812HC222KAT1A 
X7R 2,500V 3300pF +10% 2.54 |478-4736-1-ND 24.20 143.00 412.50 |478-4736-2-ND 1,000 396.00 |1812WC332KAT1A 
X7R 2,000V 1000pF +10% 2.54 |478-3000-1-ND 35.20 208.00 600.00 |478-3000-2-ND 1,000 360.00 |1812GC102KAT1A 
X7R 2,000V 1000pF +20% 2.54 |478-3001-1-ND 33.44 197.60 570.00 |478-3001-2-ND 1,000 360.00 |1812GC102MAT1A 
X7R 2,000V 2700pF +10% 2.54 |478-3002-1-ND 35.20 208.00 — |478-3002-2-ND 1,000 360.00 |1812GC272KAT1A 
X7R 2,000V 4700pF +10% 2.54 |478-3003-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-3003-2-ND 1,000 360.00 |1812GC472KAT1A 
1812 X7R 1,500V 4700pF +10% 2.54 |478-3009-1-ND 35.20 208.00 600.00 |478-3009-2-ND 1,000 360.00 |1812SC472KAT1A 
X7R 1,500V 5600pF +10% 2.54 |478-3010-1-ND 35.20 208.00 600.00 |478-3010-2-ND 1,000 360.00 |1812SC562KAT1A 
X7R 1,500V 10000pF +10% 2.54 |478-4735-1-ND 26.40 156.00 450.00 |478-4735-2-ND 1,000 432.00 |1812SC103KAT1A 
X7R 1,000V 1000pF +10% 2.54 |478-2989-1-ND 35.20 208.00 600.00 |478-2989-2-ND 1,000 306.00 |1812AC102KAT1A 
X7R 1,000V 4700pF +10% 2.54 |478-2993-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-2993-2-ND 1,000 324.00 | 1812AC472KAT1A 
X7R 1,000V 5000pF +10% 2.54 |478-2994-1-ND 35.20 208.00 600.00 |478-2994-2-ND 1,000 324.00 |1812AC502KAT1A 
X7R 1,000V 10000pF +10% 2.54 |478-2990-1-ND 35.20 208.00 600.00 |478-2990-2-ND 1,000 306.00 |1812AC103KAT1A 
X7R 1,000V 22000pF +10% 2.54 |478-2991-1-ND 24.20 143.00 412.50 |478-2991-2-ND 1,000 396.00 |1812AC223KAT1A 
X7R 1,000V 27000pF +10% 2.54 |478-2992-1-ND 35.20 208.00 600.00 |478-2992-2-ND 1,000 324.00 |1812AC273KAT1A 
X7R 630V -10uF +10% 2.00 | 478-4009-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-4009-2-ND 1,000 540.00 |1812CC104KAT1A 
X7R 630V 22000pF +10% 2.54 |478-2995-1-ND 35.20 208.00 600.00 |478-2995-2-ND 1,000 324.00 |1812CC223KAT1A 
X7R 630V 33000pF +10% 2.54 |478-2996-1-ND 35.20 208.00 600.00 |478-2996-2-ND 1,000 324.00 |1812CC333KAT1A 
X7R 630V 47000pF +10% 2.54 |478-2997-1-ND 26.40 156.00 450.00 |478-2997-2-ND 1,000 432.00 |1812CC473KAT1A 
X7R 630V 68000pF +10% 2.54 |478-2998-1-ND 35.20 208.00 600.00 |478-2998-2-ND 1,000 324.00 |1812CC683KAT1A 
X7R 500V 47000pF +10% 2.79 |478-5186-1-ND 27.50 162.50 468.75 | 478-5186-2-ND 1,000 450.00 |18127C473KAT2A 
X7R 200V -10UF 10% 1.02 |478-3823-1-ND 27.50 162.50 468.75 | 478-3823-2-ND 1,000 405.00 |18122C104KAT2A 
X7R 100V .22UF +10% 1.02 |478-1640-1-ND 18.70 110.50 318.75 |478-1640-2-ND 1,000 306.00 |18121C224KAT2A 
X7R 100V A7UF +10% 1.52 |478-1641-1-ND 26.95 159.25 459.38 |478-1641-2-ND 1,000 441.00 |18121C474KAT2A 
X7R 100V 1.0uF +10% 2.29 |478-1642-1-ND 33.55 198.25 — |478-1642-2-ND 1,000 549.00 |18121C105KAT2A 
X7R 100V 2.2uF +10% 2.79 |478-5185-1-ND 55.00 325.00 —_|478-5185-2-ND 500 450.00 | 18121C225KAT2A 
X7R 50V -33uF 10% 1.02 |478-3825-1-ND 24.75 146.25 421.88 |478-3825-2-ND 1,000 311.00 |18125C334KAT2A 
X7R 50V A7UF +10% 1.02 |478-3826-1-ND 41.80 247.00 712.50 |478-3826-2-ND 1,000 323.00 |18125C474KAT2A 
X7R 50V ATUF 20% 1.02 |478-3827-1-ND 38.50 227.50 656.25 |478-3827-2-ND 1,000 567.00 |18125C474MAT2A 
X7R 50V -68uF 10% 1.27 |478-3828-1-ND 41.80 247.00 712.50 |478-3828-2-ND 1,000 395.00 |18125C684KAT2A 
X7R 50V 1.0uF +10% 1.27 |478-1643-1-ND 28.05 165.75 478.13 | 478-1643-2-ND 1,000 459.00 | 18125C105KAT2A 
X7R 50V 1.0uF 20% 1.27 |478-3824-1-ND 31.90 188.50 543.75 | 478-3824-2-ND 1,000 419.00 |18125C105MAT2A 
X7R 50V 2.2UF +10% 2.79 |478-2567-1-ND 29.70 175.50 — |478-2567-2-ND 500 243.00 |18125C225KAT2A 
X7R 16V 10yF +10% 2.54 |478-5337-1-ND NEW! 59.95 354.25 — |478-5337-2-ND NEW! 500 490.50 |1812YC106KAT2A 
X5R 25V 10yF +10% 2.79 |478-1644-1-ND 45.65 269.75 — |478-1644-2-ND 500 373.50 |18123D106KAT2A 
X5R 10V 22uF +10% 2.79 |478-1645-1-ND 45.65 269.75 —_|478-1645-2-ND 500 373.50 | 1812ZD226KAT2A 
X5R 6.3V 47uF +10% 2.79 |478-1646-1-ND 82.50 487.50 —_|478-1646-2-ND 500 675.00 | 18126D476KAT2A 
COG (NPO) | 3,000V 220pF +10% 2.54 |478-3017-1-ND 46.20 273.00 787.50 |478-3017-2-ND 1,000 540.00 | 1825HA221KAT1A 
COG (NPO) | 2,500V 1000pF +10% 2.54 |478-4738-1-ND 38.50 227.50 656.25 |478-4738-2-ND 1,000 630.00 |1825WA102KAT1A 
COG (NPO) | 1,000V 3300pF 45% 2.54 |478-3013-1-ND 55.44 327.60 — |478-3013-2-ND 500 306.00 |1825AA332JAT1A 
X7R 4,000V 1000pF +10% 2.54 |478-4737-1-ND 38.50 227.50 656.25 |478-4737-2-ND 1,000 630.00 |1825JC102KAT1A 
X7R 2,500V 5600pF +10% 2.54 |478-3018-1-ND 46.20 273.00 787.50 | 478-3018-2-ND 1,000 540.00 | 1825WC562KAT1A 
1825 X7R 2,000V 1000pF +10% 2.00 |478-4007-1-ND 42.90 253.50 731.25 |478-4007-2-ND 1,000 702.00 |1825GC102KAT1A 
X7R 2,000V 10000pF +10% 2.00 |478-4008-1-ND 42.90 253.50 731.25 |478-4008-2-ND 1,000 702.00 |1825GC103KAT1A 
X7R 1,000V -10UF +10% 2.00 |478-4006-1-ND 42.90 253.50 731.25 |478-4006-2-ND 1,000 702.00 |1825AC104KAT1A 
X7R 1,000V 47000pF +10% 2.54 |478-3014-1-ND 46.20 273.00 787.50 |478-3014-2-ND 1,000 540.00 |1825AC473KAT1A 
X7R 630V -10uF +10% 2.54 |478-3015-1-ND 46.20 273.00 787.50 | 478-3015-2-ND 1,000 540.00 | 1825CC104KAT1A 
X7R 630V -15uF +10% 2.54 |478-3016-1-ND 46.20 273.00 787.50 |478-3016-2-ND 1,000 540.00 |1825CC154KAT1A 
X7R 50V 1.0uF +10% 1.27 |478-3829-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 478-3829-2-ND 1,000 791.00 | 18255C105KAT2A 
(Continued) 
DigiDRe Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Ree!®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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I:N/\{ Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Reel 
Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R 2,000V 10000pF +10% 3.30 |478-3020-1-ND 85.80 507.00 1462.50 | 478-3020-2-ND 1,000 1080.00 |2220GC103KAT1A 
2220 X7R 2,000V 10000pF +20% 3.30 |478-4739-1-ND 66.00 390.00 1125.00 |478-4739-2-ND 1,000 1080.00 |2220GC103MAT1A 
X7R 50V 1.0uF +10% 3.30 |478-3019-1-ND 85.80 507.00 1462.50 | 478-3019-2-ND 1,000 1080.00 |22205C105KAT1A 
X7R 50V 10yF +10% 2.79 |478-5048-1-ND 88.00 520.00 1500.00 | 478-5048-2-ND 500 720.00 | 22205C106KAT2A 
COG (NPO) | 1,000V 8200pF +10% 2.54 |478-3022-1-ND 85.80 507.00 — |478-3022-2-ND 500 540.00 |2225AA822KAT1A 
X7R 2,000V 10000pF +10% 2.54 |478-3024-1-ND 85.80 507.00 1462.50 | 478-3024-2-ND 1,000 1080.00 |2225GC103KAT1A 
X7R 2,500V 10000pF +10% 2.54 |478-4742-1-ND 71.50 422.50 1218.75 |478-4742-2-ND 1,000 1170.00 |2225WC103KAT1A 
2225 X7R 1,000V -10UF +10% 2.54 |478-4741-1-ND 71.50 422.50 1218.75 |478-4741-2-ND 1,000 1170.00 |2225AC104KAT1A 
X7R 630V A0UF +10% 2.54 _|478-4717-1-ND 77.00 455.00 1312.50 _|478-4717-2-ND 1,000 1260.00 _|2225CC104KAT1A 
X7R 630V 22UF +10% 2.54 |478-3023-1-ND 85.80 507.00 1462.50 | 478-3023-2-ND 1,000 1080.00 |2225CC224KAT1A 
X7R 200V -33UF +10% 2.54 |478-3021-1-ND 85.80 507.00 1462.50 _|478-3021-2-ND 1,000 1080.00 |22252C334KAT1A 
Flexisafe Multilayer Ceramic Chip Capacitors ie 
For Ultra Safety Critical Applications a B: 
AVX has developed a range of components specifically for safety assembly or use with end customers. Board flexure type mechanical D Re 
critical applications. Utilizing the award-winning FLEXITERM™ layer damage accounts for the majority of MLCC failures.The addition Nat 
in conjunction with the cascade (MLSC) design previously used for of the cascade (MLSC) structure protects the component from low > 
high voltage MLCC's, a range of ceramic capacitors is now available insulation resistance failure resulting from other common causes Dimensions - mm 
for customers who require components designed with an industry for failure: thermal stress damage, repetitive strike ESD damage, " 
: : . ° Size Code L WwW it 
leading set of safety features. and placement damage. With the inclusion of the cascade design 
The FLEXITERM layer protects the component from any damage __ structure to complement the FLEXITERM layer, the FLEXISAFE 0805 2.01 +0.20 1.25 +0.20 0.50 +0.25 
to the ceramic resulting from mechanical stress during PCB _ series of capacitors has unbeatable safety features. 1206 3.20 +0.20 1.60 +0.20 0.50 +0.25 
Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type Dc Capacitance | Tolerance | Max. (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R 50V 1000pF +10% 1.27 478-4317-1-ND 3.74 22.10 63.75 |478-4317-2-ND 2,000 61.00/M | FS055C102KAZ2A 
0805 X7R 50V 10000pF +10% 1.27 478-4316-1-ND 3.74 22.10 63.75 |478-4316-2-ND 2,000 61.00/M | FS055C103KAZ2A 
X7R 50V AQUF +10% 1.27 478-4315-1-ND 4.95 29.25 84.38 _|478-4315-2-ND 2,000 81.00/M_| FS055C104KAZ2A 
1206 X7R 50V 1000pF +10% 0.94 478-4643-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-4643-2-ND 2,000 72.00/M_ |FS065C102KAZ2A 
X7R 50V 3300pF +10% 1.27 478-4644-1-ND 4.40 26.00 75.00 |478-4644-2-ND 2,000 72.00/M_| FSO65C332KAZ2A 
Multilayer Ceramic Chip Capacitors Lew 
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with Soft Termination as 
2's) ® 
With increased requirements from the automotive industry for will open. The industry standard for temperature cycling is 1,000 D Reel 
additional component robustness, AVX recognized the need to cycles - AVX guarantees 3,000 cycles. As well as for automotive Lt 
produce a MLCC with enhanced mechanical strength. It was noted applications, the soft termination will provide design engineers with 
that many components may be subject to severe flexing and vibration a satisfactory solution when designing PCBs which may be subject to Dimensions -mm 
when used in various under-the-bonnet automotive applications. high levels of board flexure. Size Code rE W t 
find Ha wey fanaa) Moctncol Magri ie masiahiad Whitt Gene 0603 6020.15 | 0.81 20.15 0:35 20.18 
external forces aie being applied to the Se vonent It was found . cannes perlormance “able: to--withstand}:smm bend::test 0805 2.01 +0.20 1.25 +0.20 0.50 +0.25 
hat the structure of the romoineton needed to be flexible and after, Open failure mode is apparent when products are overstressed by 1206 8.20 +0.20 1-60 20.20 0.50 £0.26 
much research and development, a “soft termination” was found. This ~ <7 1210 3.20 +0.20 2.50 +0.20 0.50 +0.25 
soft termination is designed to enhance the mechanical flexure and . 1808 4.57 +0.25 2.03 +0.25 0.64 +0.39 
temperature cycling performance of a standard ceramic capacitor with * Increased temperature cycling performance for 3000 cycles and 1812 4.50 +0.30 3.20 +0.20 0.61 +0.36 
a X7R dielectric. The industry standard for flexure is 2mm minimum. beyond 1825 4.50 +0.30 6.40 +0.30 0.64 +0.39 
With Soft Termination, AVX guarantees a minimum flexure of 5mm, * Reduction in circuit board flex failures 2220 5.70 +0.40 5.00 +0.40 0.64 +0.39 
without any internal cracks. Beyond 5mm, generally the component Base metal electrode system. 2225 5.72 +0.25 6.35 +0.25 0.64 +0.39 
Size wv Dim.T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC Capacitance | Tolerance | Max. (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
X7R 100V 330pF +5% 0.90 478-5282-1-ND NEW! 4.16 24.57 70.88 478-5282-2-ND NEW! 4,000 68.00/M |06031C331JAZ2A 
X7R 100V 470pF +5% 0.90 478-5284-1-ND NEW! 4.16 24.57 70.88 478-5284-2-ND NEW! 4,000 68.00/M |06031C471JAZ2A 
X7R 100V 680pF +5% 0.90 478-5286-1-ND NEW! 4.16 24.57 70.88 478-5286-2-ND NEW! 4,000 68.00/M |06031C681JAZ2A 
X7R 100V 1000pF +5% 0.90 478-5278-1-ND NEW! 4.16 24.57 70.88 478-5278-2-ND NEW! 4,000 68.00/M |06031C102JAZ2A 
X7R 100V 1500pF +5% 0.90 478-5280-1-ND NEW! 4.16 24.57 70.88 478-5280-2-ND NEW! 4,000 68.00/M |06031C152JAZ2A 
X7R 100V 2200pF +5% 0.90 478-5281-1-ND NEW! 4.16 24.57 70.88 478-5281-2-ND NEW! 4,000 68.00/M |06031C222JAZ2A 
X7R 100V 3300pF +5% 0.90 478-5283-1-ND NEW! 4.16 24.57 70.88 478-5283-2-ND NEW! 4,000 68.00/M |06031C332JAZ2A 
X7R 100V 4700pF +5% 0.90 478-5285-1-ND NEW! 4.16 24.57 70.88 478-5285-2-ND NEW! 4,000 68.00/M |06031C472JAZ2A 
X7R 100V 10000pF +5% 0.90 478-5279-1-ND NEW! 4.16 24.57 70.88 478-5279-2-ND NEW! 4,000 68.00/M |06031C103JAZ2A 
X7R 50V 1000pF +5% 0.90 478-5288-1-ND NEW! 4.16 24.57 70.88 478-5288-2-ND NEW! 4,000 68.00/M |06035C102JAZ2A 
X7R 50V 1000pF +10% 0.90 478-3526-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3526-2-ND 4,000 36.00/M |06035C102KAZ2A 
X7R 50V 1500pF +10% 0.90 478-3527-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3527-2-ND 4,000 36.00/M |06035C152KAZ2A 
X7R 50V 2200pF +10% 0.90 478-3528-1-ND 2.77 16.38 47.25 478-3528-2-ND 4,000 34.00/M |06035C222KAZ2A 
0603 | X7R 50V 3300pF +10% 0.90 478-3529-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3529-2-ND 4,000 36.00/M |06035C332KAZ2A 
X7R 50V 4700pF +10% 0.90 478-3530-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3530-2-ND 4,000 36.00/M |06035C472KAZ2A 
X7R 50V 6800pF +10% 0.90 478-3531-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3531-2-ND 4,000 36.00/M |06035C682KAZ2A 
X7R 50V 10000pF +5% 0.90 478-5289-1-ND NEW! 4.16 24.57 70.88 478-5289-2-ND NEW! 4,000 68.00/M |06035C103JAZ2A 
X7R 50V 10000pF +10% 0.90 478-3532-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3532-2-ND 4,000 36.00/M |06035C103KAZ2A 
X7R 50V 15000pF +10% 0.90 478-3533-1-ND 4.00 23.66 68.25 478-3533-2-ND 4,000 49.00/M |06035C153KAZ2A 
X7R 50V 22000pF +5% 0.90 478-5290-1-ND NEW! 5.39 31.85 91.88 478-5290-2-ND NEW! 4,000 88.00/M_ |06035C223JAZ2A 
X7R 50V 33000pF +10% 0.90 478-3535-1-ND 4.31 25.48 73.50 478-3535-2-ND 4,000 52.00/M |06035C333KAZ2A 
X7R 25V 47000pF +5% 0.90 478-5287-1-ND NEW! 8.62 50.96 147.00 478-5287-2-ND NEW! 4,000 141.00/M |06033C473JAZ2A 
X7R 25V 47000pF +10% 0.90 478-3536-1-ND 4.31 25.48 73.50 478-3536-2-ND 4,000 52.00/M |06035C473KAZ2A 
X7R 25V 10UF +10% 0.90 478-3540-1-ND 6.93 40.95 118.13 478-3540-2-ND 4,000 85.00/M |06035C104KAZ2A 
X7R 25V 10UF +10% 0.90 478-3539-1-ND 6.93 40.95 118.13 478-3539-2-ND 4,000 85.00/M_ |06033C104KAZ2A 
X7R 16V 10UF +5% 0.90 478-5291-1-ND NEW! 6.93 40.95 118.13 478-5291-2-ND NEW! 4,000 113.00/M |0603YC104JAZ2A 
X7R 16V 10UF +10% 0.90 478-3538-1-ND 5.54 32.76 94.50 478-3538-2-ND 4,000 68.00/M_ |0603YC104KAZ2A 
X7R 1,000V 470pF +10% 1.30 478-5338-1-ND NEW! 17.05 100.75 290.63 478-5338-2-ND NEW! 2,000 279.00/M |0805AC471KAZ1A 
X7R 100V 10000pF +10% 0.94 478-3559-1-ND 3.23 19.11 55.13 478-3559-2-ND 4,000 40.00/M |08051C103KAZ2A 
X7R 100V 22000pF +10% 1.27 478-3560-1-ND 3.70 21.84 63.00 478-3560-2-ND 2,000 45.00/M |08051C223KAZ2A 
X7R 100V 47000pF +10% 1.27 478-3561-1-ND 3.70 21.84 63.00 478-3561-2-ND 2,000 45.00/M |08051C473KAZ2A 
0805 X7R 100V 10UF +10% 1.40 478-3562-1-ND 5.08 30.03 86.63 478-3562-2-ND 2,000 63.00/M_ |08051C104KAZ2A 
X7R 50V 1000pF +5% 0.94 478-5292-1-ND NEW! 4.47 26.39 76.13 478-5292-2-ND NEW! 4,000 73.00/M |08055C102JAZ2A 
X7R 50V 1000pF +10% 0.94 478-3541-1-ND 3.47 20.48 59.06 478-3541-2-ND 4,000 43.00/M |08055C102KAZ2A 
X7R 50V 1500pF +10% 0.94 478-3542-1-ND 3.47 20.48 59.06 478-3542-2-ND 4,000 43.00/M |08055C152KAZ2A 
X7R 50V 2200pF +10% 0.94 478-3543-1-ND 3.47 20.48 59.06 478-3543-2-ND 4,000 43.00/M |08055C222KAZ2A 
X7R 50V 3300pF +10% 0.94 478-3544-1-ND 3.47 20.48 59.06 478-3544-2-ND 4,000 43.00/M_|08055C332KAZ2A 
(Continued) 
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ENA { Multilayer Ceramic Chip Capacitors with Soft Termination (cont) Digi@Reel” [Aue 


Size wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC Capacitance | Tolerance | Max. (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
X7R 50V 4700pF 45% 0.94 478-5296-1-ND NEW! 4.47 26.39 76.13 478-5296-2-ND NEW! 4,000 73.00/M |08055C472JAZ2A 
X7R 50V 4700pF +10% 0.94 478-3545-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3545-2-ND 4,000 59.00/M | 08055C472KAZ2A 
X7R 50V 6800pF +10% 0.94 478-3546-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3546-2-ND 4,000 59.00/M | 08055C682KAZ2A 
X7R 50V 10000pF +5% 0.94 478-5293-1-ND NEW! 4.47 26.39 76.13 478-5293-2-ND NEW! 4,000 73.00/M |08055C103JAZ2A 
X7R 50V 10000pF +10% 0.94 478-3547-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3547-2-ND 4,000 59.00/M_|08055C103KAZ2A 
X7R 50V 15000pF +10% 0.94 478-3548-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3548-2-ND 4,000 59.00/M |08055C153KAZ2A 
X7R 50V 22000pF +10% 0.94 478-3549-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3549-2-ND 4,000 59.00/M | 08055C223KAZ2A 
X7R 50V 33000pF 45% 0.94 478-5295-1-ND NEW! 5.08 30.03 86.63 478-5295-2-ND NEW! 4,000 83.00/M | 08055C333JAZ2A 
0805 X7R 50V 33000pF +10% 0.94 478-3550-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3550-2-ND 4,000 59.00/M | 08055C333KAZ2A 
X7R 50V 47000pF 45% 0.94 478-5297-1-ND NEW! 5.08 30.03 86.63 478-5297-2-ND NEW! 4,000 83.00/M_|08055C473JAZ2A 
X7R 50V 47000pF +10% 0.94 478-3551-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3551-2-ND 4,000 59.00/M | 08055C473KAZ2A 
X7R 50V 68000pF +10% 0.94 478-3552-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3552-2-ND 4,000 59.00/M | 08055C683KAZ2A 
X7R 50V 10UF +5% 0.94 478-5294-1-ND NEW! 5.08 30.03 86.63 478-5294-2-ND NEW! 4,000 83.00/M |08055C104JAZ2A 
X7R 50V -10UF +10% 0.94 478-3553-1-ND 3.70 21.84 63.00 478-3553-2-ND 4,000 45.00/M |08055C104KAZ2A 
X7R 50V -22UF +10% 1.40 478-3555-1-ND 4.93 29.12 84.00 478-3555-2-ND 2,000 61.00/M_ | 08055C224KAZ2A 
X7R 25V -33UF +10% 1.40 478-3556-1-ND 4.93 29.12 84.00 478-3556-2-ND 2,000 61.00/M | 08053C334KAZ2A 
X7R 25V 1.0uF +10% 1.40 478-3558-1-ND 46.97 277.55 800.63 478-3558-2-ND 2,000 576.00/M |08053C105KAZ2A 
X7R 10V 1.0uF +10% 1.40 478-3557-1-ND 21.56 127.40 367.50 478-3557-2-ND 2,000 265.00/M_|0805ZC105KAZ2A 
X7R 2,000V 100pF +10% 1.52 478-4599-1-ND 6.75 56.25 187.50 478-4599-2-ND 2,000 270.00/M | 1206GC101KAZ1A 
X7R 2,000V 470pF +10% 1.52 478-4660-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-4660-2-ND 2,000 198.00/M |1206GC471KAZ1A 
X7R 2,000V 1000pF +10% 1.52 478-4600-1-ND 6.75 56.25 187.50 478-4600-2-ND 2,000 270.00/M |1206GC102KAZ1A 
X7R 1,000V 2200pF +10% 1.52 478-4658-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-4658-2-ND 2,000 198.00/M | 1206AC222KAZ1A 
X7R 1,000V 4700pF +10% 1.52 478-4668-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-4668-2-ND 2,000 198.00/M | 1206AC472KAZ1A 
X7R 1,000V 6800pF +10% 1.52 478-5354-1-ND NEW! 16.50 97.50 281.25 478-5354-2-ND NEW! 2,000 270.00/M | 1206AC682KAZ1A 
X7R 630V 10000pF +10% 1.52 478-4659-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-4659-2-ND 2,000 198.00/M | 1206CC103KAZ1A 
X7R 100V 1000pF +10% 0.94 478-3576-1-ND 4.47 26.39 76.13 478-3576-2-ND 4,000 54.00/M | 12061C102KAZ2A 
X7R 100V 2200pF +5% 0.94 478-5299-1-ND NEW! 4.73 27.95 80.63 478-5299-2-ND NEW! 4,000 77.00/M | 12061C222JAZ2A 
X7R 100V 4700pF 45% 0.94 478-5302-1-ND NEW! 4.73 27.95 80.63 478-5302-2-ND NEW! 4,000 77.00/M_|12061C472JAZ2A 
X7R 100V 6800pF +5% 0.94 478-5304-1-ND NEW! 4.73 27.95 80.63 478-5304-2-ND NEW! 4,000 77.00/M | 12061C682JAZ2A 
X7R 100V 10000pF +5% 0.94 478-5298-1-ND NEW! 4.73 27.95 80.63 478-5298-2-ND NEW! 4,000 77.00/M | 12061C103JAZ2A 
X7R 100V 10000pF +10% 0.94 478-3577-1-ND 4.47 26.39 76.13 478-3577-2-ND 4,000 54.00/M | 12061C103KAZ2A 
X7R 100V 22000pF +5% 0.94 478-5300-1-ND NEW! 5.54 32.76 94.50 478-5300-2-ND NEW! 4,000 91.00/M | 12061C223JAZ2A 
X7R 100V 33000pF 45% 0.94 478-5301-1-ND NEW! 5.54 32.76 94.50 478-5301-2-ND NEW! 4,000 91.00/M_ | 12061C333JAZ2A 
X7R 100V 47000pF +20% 0.94 478-5303-1-ND NEW! 4.73 27.95 80.63 478-5303-2-ND NEW! 2,000 77.00/M | 12061C473MAZ2A 
X7R 100V 10UF +10% 1.78 478-3578-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3578-2-ND 2,000 63.00/M | 12061C104KAZ2A 
1206 X7R 100V .22UF +10% 1.78 478-3579-1-ND 15.25 90.09 259.88 478-3579-2-ND 2,000 187.00/M |12061C224KAZ2A 
X7R 100V -33UF +10% 1.78 478-3580-1-ND 15.25 90.09 259.88 478-3580-2-ND 2,000 187.00/M |12061C334KAZ2A 
X7R 50V 1000pF +10% 0.94 478-3563-1-ND 4.16 24.57 70.88 478-3563-2-ND 4,000 50.00/M_ | 12065C102KAZ2A 
X7R 50V 10000pF +10% 0.94 478-3564-1-ND 4.53 26.78 77.25 478-3564-2-ND 4,000 56.00/M | 12065C103KAZ2A 
X7R 50V 15000pF +10% 0.94 478-3565-1-ND 4.53 26.78 77.25 478-3565-2-ND 4,000 56.00/M | 12065C153KAZ2A 
X7R 50V 22000pF +10% 0.94 478-3566-1-ND 4.53 26.78 77.25 478-3566-2-ND 4,000 56.00/M | 12065C223KAZ2A 
X7R 50V 33000pF +10% 0.94 478-3567-1-ND 4.53 26.78 77.25 478-3567-2-ND 4,000 56.00/M | 12065C333KAZ2A 
X7R 50V 47000pF +10% 0.94 478-3568-1-ND 4.53 26.78 77.25 478-3568-2-ND 4,000 56.00/M_ | 12065C473KAZ2A 
X7R 50V 68000pF +10% 0.94 478-3569-1-ND 4.53 26.78 77.25 478-3569-2-ND 4,000 56.00/M | 12065C683KAZ2A 
X7R 50V -10UF +5% 0.94 478-5306-1-ND NEW! 5.39 31.85 91.88 478-5306-2-ND NEW! 4,000 88.00/M | 12065C104JAZ2A 
X7R 50V -10UF +10% 0.94 478-3570-1-ND 4.97 29.38 84.75 478-3570-2-ND 4,000 61.00/M | 12065C104KAZ2A 
X7R 50V -15uF +10% 0.94 478-3571-1-ND 6.77 39.98 115.31 478-3571-2-ND 2,000 83.00/M | 12065C154KAZ2A 
X7R 50V .22UF +10% 0.94 478-3572-1-ND 6.77 39.98 115.31 478-3572-2-ND 2,000 83.00/M_ | 12065C224KAZ2A 
X7R 50V .22UF +20% 0.94 478-5307-1-ND NEW! 6.62 39.13 112.88 478-5307-2-ND NEW! 2,000 108.00/M | 12065C224MAZ2A 
X7R 50V A7UF +10% 1.52 478-3573-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-3573-2-ND 2,000 128.00/M | 12065C474KAZ2A 
X7R 25V A7UF +20% 1.27 478-5305-1-ND NEW! 8.62 50.96 147.00 478-5305-2-ND NEW! 2,000 141.00/M | 12063C474MAZ2A 
X7R 25V 2.2uUF +10% 1.78 478-3575-1-ND 18.02 106.47 307.13 478-3575-2-ND 2,000 221.00/M | 12063C225KAZ2A 
X7R 16V 1.0uF +10% 1.27 478-3574-1-ND 15.25 90.09 259.88 478-3574-2-ND 2,000 187.00/M | 1206YC105KAZ2A 
X7R 16V 1.0uF +20% 1.27 478-5308-1-ND NEW! 15.25 90.09 259.88 478-5308-2-ND NEW! 2,000 249.00/M_ | 1206YC105MAZ2A 
X7R 2,000V 1000pF +10% 1.70 478-4602-1-ND 9.00 75.00 250.00 478-4602-2-ND 2,000 360.00/M |1210GC102KAZ1A 
X7R 1,000V 10000pF +10% 1.70 478-4601-1-ND 9.00 75.00 250.00 478-4601-2-ND 2,000 360.00/M | 1210AC103KAZ1A 
X7R 100V -10UF +10% 1.52 478-3581-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-3581-2-ND 2,000 95.00/M | 12101C104KAZ2A 
X7R 100V .33UF +10% 1.78 478-3582-1-ND 14.17 83.72 241.50 478-3582-2-ND 2,000 175.00/M |12101C334KAZ2A 
X7R 100V A7UF +10% 1.78 478-3583-1-ND 10.12 59.80 172.50 478-3583-2-ND 2,000 166.00/M |12101C474KAZ2A 
X7R 100V -68uF +10% 2.29 478-3584-1-ND 23.21 137.15 395.63 478-3584-2-ND 1,000 284.00 | 12101C684KAZ2A 
1210 X7R 100V 1.0uF +10% 2.79 478-3585-1-ND 24.64 145.60 420.00 478-3585-2-ND 1,000 302.00 | 12101C105KAZ2A 
X7R 50V -10UF +10% 1.02 478-3586-1-ND 7.24 42.77 123.38 478-3586-2-ND 4,000 88.00/M | 12105C104KAZ2A 
X7R 50V .22UF +10% 1.27 478-3587-1-ND 9.68 57.20 165.00 478-3587-2-ND 2,000 119.00/M |12105C224KAZ2A 
X7R 50V -33UF +10% 1.52 478-3588-1-ND 16.94 100.10 288.75 478-3588-2-ND 2,000 209.00/M_ | 12105C334KAZ2A 
X7R 50V A7UF +10% 1.52 478-3589-1-ND 16.94 100.10 288.75 478-3589-2-ND 2,000 209.00/M | 12105C474KAZ2A 
X7R 50V 2.2uF +10% 2.79 478-3591-1-ND 49.28 291.20 840.00 478-3591-2-ND 1,000 605.00 | 12105C225KAZ2A 
X7R 50V 4.7uF +10% 1.70 478-4523-1-ND 25.11 209.25 697.50 478-4523-2-ND 1,000 846.00 | 12105C475KAZ2A 
X7R 16V 4.7uF +10% 2.79 478-3592-1-ND 55.44 327.60 945.00 478-3592-2-ND 2,000 680.00/M_|1210YC475KAZ2A 
X7R 3,000V 1000pF +10% 2.03 478-4603-1-ND 13.50 112.50 375.00 478-4603-2-ND 2,000 540.00/M | 1808HC102KAZ1A 
1808 | X7R 3,000V 1000pF +20% 2.03 478-4604-1-ND 12.83 106.88 356.25 478-4604-2-ND 2,000 513.00/M | 1808HC102MAZ1A 
X7R 1,000V 10000pF +10% 2.03 478-4661-1-ND 27.50 162.50 468.75 478-4661-2-ND 2,000 450.00/M_| 1808AC103KAZ1A 
X7R 3,000V 470pF +10% 2.54 478-4665-1-ND 27.50 162.50 468.75 478-4665-2-ND 2,000 450.00/M | 1812HC471KAZ1A 
X7R 3,000V 1000pF +10% 2.54 478-4607-1-ND 14.40 120.00 400.00 478-4607-2-ND 1,000 576.00 | 1812HC102KAZ1A 
X7R 3,000V 1000pF +20% 2.54 478-4608-1-ND 13.68 114.00 380.00 478-4608-2-ND 1,000 547.00 | 1812HC102MAZ1A 
X7R 3,000V 2200pF +10% 2.54 478-5353-1-ND NEW! 35.20 208.00 600.00 478-5353-2-ND NEW! 1,000 576.00 | 1812HC222KAZ1A 
X7R 2,000V 4700pF +10% 2.54 478-4606-1-ND 14.40 120.00 400.00 478-4606-2-ND 1,000 576.00 | 1812GC472KAZ1A 
X7R 1,000V 10000pF +10% 2.54 478-4605-1-ND 14.40 120.00 400.00 478-4605-2-ND 1,000 576.00 | 1812AC103KAZ1A 
X7R 1,000V 27000pF +10% 2.54 478-4662-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-4662-2-ND 2,000 414.00/M | 1812AC273KAZ1A 
1812 X7R 630V -10UF +10% 2.54 478-4663-1-ND 27.50 162.50 468.75 478-4663-2-ND 1,000 450.00 | 1812CC104KAZ1A 
X7R 630V 47000pF +10% 2.54 478-4664-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-4664-2-ND 2,000 414.00/M | 1812CC473KAZ1A 
X7R 100V A7UF +10% 2.29 478-3596-1-ND 62.70 370.50 1068.75 478-3596-2-ND 1,000 770.00 | 18121C474KAZ2A 
X7R 100V -68 UF +10% 2.79 478-3597-1-ND 62.70 370.50 1068.75 478-3597-2-ND 1,000 770.00 | 18121C684KAZ2A 
X7R 100V 1.0uF +10% 2.79 478-3598-1-ND 47.08 278.20 = 478-3598-2-ND 1,000 770.00 |18121C105KAZ2A 
X7R 100V 2.2uF +10% 2.79 478-3599-1-ND 92.40 546.00 = 478-3599-2-ND 500 567.00 | 18121C225KAZ2A 
X7R 50V A7UF +10% 2.29 478-3593-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-3593-2-ND 1,000 608.00 | 18125C474KAZ2A 
X7R 50V -68uF +10% 2.29 478-3594-1-ND 62.70 370.50 1068.75 478-3594-2-ND 1,000 770.00 | 18125C684KAZ2A 
X7R 50V 1.0uF +10% 2.29 478-3595-1-ND 46.20 273.00 787.50 478-3595-2-ND 1,000 567.00 | 18125C105KAZ2A 
1825 | X7R 2,000V 10000pF +10% 2.54 478-4670-1-ND 46.20 273.00 787.50 478-4670-2-ND 1,000 756.00 | 1825GC103KAZ1A 
(Continued) 
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Size wv Dim.T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC Capacitance | Tolerance | Max. (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
X7R 2,000V 15000pF +20% 2.54 478-5340-1-ND NEW! 43.89 259.35 748.13 478-5340-2-ND NEW! 1,000 718.00 |1825GC153MAZ1A 
1825 X7R 1,000V 10UF +10% 2.54 478-4669-1-ND 46.20 273.00 787.50 478-4669-2-ND 1,000 756.00 |1825AC104KAZ1A 
X7R 1,000V 47000pF +10% 2.54 478-4609-1-ND 18.90 157.50 525.00 478-4609-2-ND 1,000 756.00 | 1825AC473KAZ1A 
X7R 630V -10UF +10% 2.54 478-4610-1-ND 18.90 157.50 525.00 478-4610-2-ND 1,000 756.00 |1825CC104KAZ1A 
X7R 2,000V 10000pF +10% 3.30 478-4611-1-ND 85.80 507.00 1462.50 478-4611-2-ND 1,000 1404.00 |2220GC103KAZ1A 
X7R 1,000V 0UF +10% 3.30 478-5341-1-ND NEW! 85.80 507.00 1462.50 478-5341-2-ND NEW! 1,000 1404.00 |2220AC104KAZ1A 
2220 | X7R 630V .27UF +10% 3.30 478-5342-1-ND NEW! 85.80 507.00 1462.50 478-5342-2-ND NEW! 1,000 1404.00 |2220CC274KAZ1A 
X7R_ | 600/630V .22UF +10% 3.30 478-5412-1-ND NEW! 71.50 422.50 1218.75 478-5412-2-ND NEW! 1,000 1170.00 |2220CC224KAZ1A 
X7R 50V. 10pF +10% 3.30 478-4522-1-ND 38.70 322.50 = 478-4522-2-ND 500 774.00 _|22205C106KAZ2A 
X7R 2,500V 10000pF +10% 2.54 478-4612-1-ND 35.10 292.50 975.00 478-4612-2-ND 1,000 1404.00 |2225WC103KAZ1A 
2225 | X7R 1,000V 10UF +10% 2.54 478-4666-1-ND 85.80 507.00 1462.50 478-4666-2-ND 1,000 1404.00 |2225AC104KAZ1A 
X7R 630V 10UF +10% 2.54 478-4667-1-ND 89.10 526.50 1518.75 478-4667-2-ND 2,000 1458.00/M |2225CC104KAZ1A 
Automotive Grade Multilayer Reel® 
Ceramic Chip Capacitors Dimensions = mim 
ites Size Code L WwW t 
X7R dielectric components containing BME electrode and copper terminations with a Ni/Sn plated = aa a8 oat a oa 20.8 
overcoat. 1206 3.20 +0.20 1.60 +0.20 0.50 +0.25 
Specifications: 1210 3.20 +0.20 2.50 +0.20 0.50 +0.25 
AECQ200 qualified 2220 5.70 +0.40 5.00 +0.040 0.64 +0.39 

Size wv Dim.T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 

Code DC Capacitance | Max. (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 

0603 50V 10UF 0.90 478-5309-1-ND NEW! 4.95 29.25 84.38 478-5309-2-ND NEW! 4,000 81.00/M__|06035C104K4T2A 
100V 10000pF 0.94 478-5310-1-ND NEW! 2.54 15.02 43.31 478-5310-2-ND NEW! 4,000 42.00/M |08051C103K4T2A 
100V 10UF 0.94 478-4525-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-4525-2-ND 2,000 68.00/M |/08051C104K4T2A 

0805 50V 10uF 0.94 478-5311-1-ND NEW! 3.96 23.40 67.50 478-5311-2-ND NEW! 4,000 65.00/M | 08055C104K4T2A 
50V A7UF 1.40 478-4526-1-ND 7.48 44.20 127.50 478-4526-2-ND 2,000 122.00/M_ |08055C474K4T2A 
25V 1.0NF 1.40 478-4527-1-ND 26.84 158.60 457.50 478-4527-2-ND 2,000 439.00/M__|08053C105K4T2A 
100V 10000pF 0.94 478-5413-1-ND NEW! 1.43 8.45 24.38 478-5413-2-ND NEW! 4,000 23.00/M | 12061C103K4T2A 

1206 100V 10UF 1.40 478-5312-1-ND NEW! 4.40 26.00 75.00 478-5312-2-ND NEW! 2,000 72.00/M | 12061C104K4T2A 
50V .33yF 1.52 478-5313-1-ND NEW! 5.52 32.63 94.13 478-5313-2-ND NEW! 2,000 90.00/M | 12065C334K4T2A 
25V 2.2uUF 1.78 478-4530-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-4530-2-ND 2,000 216.00/M | 12063C225K4Z2A 

1210 100V 1.0UF 2.79 478-5314-1-ND NEW! 24.48 144.63 417.19 478-5314-2-ND NEW! 1,000 401.00 | 12101C105K4T2A 

2220 50V 10yF 2.79 478-4528-1-ND 137.50 812.50 = 478-4528-2-ND 500 864.00 |22205C106K4Z2A 

Hi-Q® MLC Capacitors [Ors] 


The HQ Series capacitors from AVX are a Hi-Q high RF power, surface mount MLC capacitor and 
are characterized with ultra-low ESR and dissipation factor at high frequencies. They are designed Dimensions - mm 

to handle high power and high voltage levels for applications in RF power amplifiers, inductive Size Code iL. WwW T - Max. t 
heating, high magnetic field environments (MRI coils), medical, and industrial electronics. Hacc 5.84 6.35 33 0.64 
Specifications: 
* Dissipation Factor @ 25°C: 0.1% Max (measured with 1Vms @ 1KHz {1MHz for <1000pF}) HQCE 9.4 9.9 33 0.64 
* Dielectric Strength: Min. 120% of rated WVDC 


Size | WV | Cap. | Toler- | Digi-Key Pricing AVX Size | WV | Cap. | Toler- | Digi-Key AVX 

Code DC (pF) ance _ | Part No. 1 10 100 Part No. Code DC (pF) ance |Part No. 1 10 100 Part No. 
3,000V| 3.3. | £0.50pF | 478-4551-ND 7.00 49.00 420.00 | HQCCHA3R3DAT9A Hacc | 1500V] 820 2%  |478-4558-ND 913 63.88 547.50 |HQCCSA821GAT9A 
3,000V| 4.7. | £0.25pF | 478-4552-ND 7.00 49.00 420.00 | HQCCHA4R7CA19A 1,500V| 1000 | 10% |478-4557-ND 9.13 63.88 547.50 | HQCCSA102KAT9A 
3,000V} 6.8 | +0.25pF | 478-4555-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHA6R8CAT9A 7,200V| 18 5%  |478-4572-ND 18.13 126.88 1087.50 ] HQCEMA180JAT9A 
3,000V} 12 2% | 478-4540-ND 8.45 59.15 507.00 |HQCCHA120GAT9A 7,200V|} 22 5%  |478-4573-ND 18.13 126.88 1087.50 | HQCEMA220JAT9A 
3,000V| 15 2% | 478-4543-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHA150GA19A 7,200V| 27 5%  |478-4574-ND 18.13 126.88 1087.50 | HQCEMA270JAT9A 
3,000v| 18 2% | 478-4545-ND 845 59.15 507.00 |HQCCHA180GA19A 7,200V|} 33 5%  |478-4575-ND 18.13 126.88 1087.50 | HQCEMA330JAT9A 
3,000V} 20 2% | 478-4546-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHA200GA19A 7,200V| 43 1% _|478-4576-ND 18.13 126.88 1087.50 | HQCEMA430FAT9A 
3,000V} 22 2% | 478-4547-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHA220GAT9A 7,200V| 68 1%  |478-4577-ND 18.13 126.88 1087.50 | HQCEMA680FAT9A 
3,000V} 39 2% | 478-4550-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHA390GAT9A 7,200V} 75 1% | 478-4578-ND 18.13 126.88 1087.50 | HQCEMA750FAT9A 

HQCC |3,000V| 56 2% | 478-4553-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHAS60GAT9A 7,200V} 100 5% |478-4570-ND 18.13 126.88 1087.50 | HQCEMA101JAT9A 
3,000V| 68 2% | 478-4554-ND 845 59.15 507.00 |HQCCHA680GAT9A HQCE |5,000V| 150 5%  |478-4569-ND 15.30 107.10 918.00 | HQCEKA151JAT9A 
3,000V} 82 10% |478-4556-ND 9.13 63.88 547.50 | HQCCHA820KA19A 4,000V | 220 5% | 478-4567-ND 15.30 107.10 918.00 | HQCEJA221JAT9A 
3,000V} 120 2% | 478-4541-ND 8.45 59.15 507.00 |HQCCHA121GAT9A 4,000V | 390 5% | 478-4568-ND 15.30 107.10 918.00 | HQCEJA391JAT9A 
3,000V} 130 2% | 478-4542-ND 8.45 59.15 507.00 |HQCCHA131GA19A 3,000V| 560 5%  |478-4565-ND 15.30 107.10 918.00 | HQCEHA5S61JAT9A 
3,000V| 150 5% _|478-4544-ND 8.45 59.15 507.00 | HQCCHA151JA19A 3,000V| 680 5%  |478-4566-ND 15.30 107.10 918.00 | HQCEHA681JAT9A 
3,000V | 220 2% | 478-4548-ND 845 59.15 507.00 |HQCCHA221GAT9A 2,500V} 820 5%  |478-4579-ND 18.13 126.88 1087.50 | HQCEWA821JAT9A 
3,000V| 270 2%  |478-4549-ND 8.45 59.15 507.00 |HQCCHA271GAT9A 2,000V| 1200 | 5% |478-4562-ND 13.18 92.23 790.50 | HQCEGA122JAT9A 
2,500V| 330 2% | 478-4559-ND 9.13 63.88 547.50 |HQCCWA331GAT9A 2,000V| 1800 | 10% |478-4563-ND 13.18 92.23 790.50 | HQCEGA182KAT9A 
2,500V| 390 2% _|478-4560-ND 9.13 63.88 547.50 | HQCCWA391GAT9A 630V_| 6800 | 10% |478-4561-ND 13.18 92.23 790.50 | HQCECA682KAT9A 


TurboCap — High-Cv SMPS Capacitors 


The TurboCap, MLC capacitors from AVX are characterized with very high either thru-hole or surface mount configurations offer superior stress relief to the 
capacitance in a small volume. By vertical stacking of the ceramic elements, ceramic elements. The leads effectively decouple the parts from the board and 
the footprint required for mounting the capacitors is greatly reduced. TurboCaps minimize thermally or mechanically induced stresses encountered during assembly, 
are ideally suited as filters in the input and output stages of switch mode power temperature cycling or other environmental conditions. 

supplies (SMPS). With their ultra-low ESR, these capacitors are designed to handle Specifications: Dissipation Factor: 2.5% maximum @ 25°C, 1.0 +0.2Vrms (open 
high ripple current at high frequencies and high power levels. The DIP leads in circuit voltage) @ 1kHz 


Cap. | WV Dimensions mm No. of Leads | Digi-Key Pricing AVX 
Fig. | (uF) DC | Type A B c D E Per Side Part No. 1 10 100 Part No. 
27 | 50V | SMD | 5.59 | 7.24 | 6.35 | 8.26 | 7.62 3 478-5074-ND 15.62 136.68 1093.40 |ST205C276MANO3 
1 47 | 50V | SMD | 5.59 | 7.24 | 6.35 | 13.34 | 7.62 5 478-5071-ND 21.76 190.40 1523.20 | ST205C476MANO5 
100 | 50V | SMD | 5.59 | 7.24 | 6.35 | 26.04) 7.62 10 478-5068-ND 40.60 355.25 2842.00 |ST205C107MAN10 
27 | 50V | SMD | 5.59 | 7.24 | 6.35 | 8.26 | 7.62 3 478-5072-ND 15.62 136.68 1093.40 |ST205C276MAJ03 
2A | 47 | 50V | SMD | 5.59 | 7.24 | 6.35 | 13.34 | 7.62 5 478-5069-ND 21.76 190.40 1523.20 | ST205C476MAJO5 
100 | 50V | SMD | 5.59 | 7.24 | 6.35 | 26.04 | 7.62 10 478-5066-ND 40.60 355.25 2842.00 |ST205C107MAJ10 
27 | 50V | SMD | 5.59 | 7.24 | 6.35 | 8.26 | 7.62 3 478-5073-ND 15.62 136.68 1093.40 |ST205C276MAL03 
2B | 47 | 50V | SMD | 5.59 | 7.24 | 6.35 | 13.34 | 7.62 5 478-5070-ND 21.76 190.40 1523.20 | ST205C476MAL0S 
100 | 50V | SMD | 5.59 | 7.24 | 6.35 | 26.04 | 7.62 10 478-5067-ND 40.60 355.25 2842.00 |ST205C107MAL10 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (us2010) 1855 


INN. 


SMxX-style capacitors, stacked Switch Mode Power Supply Capacitors (SMPS) utilizing 
Multilayer Ceramic (MLCC) construction, are ideally suited for high temperature ap- 
plications up to 200°C. This product is intended for downhole oil exploration, including 
logging while drilling, geophysical probes, as well as space and aerospace electronics. 
The high temperature solder utilized in the construction of SMX-style parts assures 
reliable operation in harsh environments. The wide product offering provides designers 
a solution for high capacitance value and high voltage capacitors rated at 200°C. The 


NEW! SMPS Stacked MLC Capacitors 
SMX Series for High Temperature Applications up to 200°C 


The benefits of SMX-product over wet tantalum capacitors include: 
* Much lower ESR and lower losses 
* Excellent capacitance retention with frequency 
¢ Excellent high frequency performance 

* Low DC leakage current 
¢ Much higher current handling capabilities 


SMX-style capacitors are ideally suited for applications as DC filters in high power, high ; Dimensions ~ mm No. of Leads 
frequency motor drives, high pulsed-current circuitry, as well as low power electronics. Size Code B c per Side 
SMX-style SMPS capacitors are characterized with excellent performance in compari- SMX4 10.2 11.2 4 
son to wet tantalum products. SMX5 6.35 7.62 3 
Size wv Dimension A _| Digi-Key Price Each AVX 
Code Capacitance DC Type (mm) Part No. i 10 100 Part No. 
SMX4 10yF 25V X7R 9.14 478-5589-ND 107.44 94.02 80.59 SMX43C106KAN360 
SMX4, 15uF 25V X7R 16.5 478-5590-ND 162.13 133.12 114.10 SMX43C156KAN650 
SMX4 5.0uF 50V X7R 9.14 478-5591-ND 179.01 156.64 134.27 SMX45C505KAN360 
SMX5 2.0uF 100V X7R 16.5 478-5592-ND 85.05 74.43 63.80 SMX51C205KAN650 
SMX5 1,000pF 200V CoG 3.05 478-5593-ND 40.79 35.69 30.60 SMX52A102KAN120 
SMX5 10,000pF 200V CoG 3.05 478-5594-ND 43.33 37.92 32.50 SMX52A103KAN120 
SMX5 -10UF 25V CoG 6.10 478-5595-ND 62.41 54.62 46.81 SMX53A104KAN240 
SMX5 1.0uF 50V X7R 6.10 478-5596-ND 68.05 59.55 51.04 SMX55C105KAN240 
1 H H H H Size Dimensions — mm ih ®@ 
SQ Series RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors ae c osm" amu,  Digi@Reel 
Features: ¢ High current carrying capabilities * High Q-Factor * Very low ESR » Very high series resonance ps ees mee ae egies x = 
* Excellent stability under stresses of changing voltage, frequency, time and temperature B 7 z : 2 i 2 X < 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C »* Temperature Coefficient: (M)+90 +20ppm/°C 0805 -079 +.008 .049 +.008 -045 Max. rey be 
(A)O +30ppm/ °C * Dielectric withstanding voltage: 2.5 x rated voltage (1.5 x rated voltage for 500 volt rated parts) 1210 -110+.020-.010 110 +.010 .030 / .102 Ww 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.2pF +.10pF 478-3482-1-ND@ 4.42 29.25 130.00 478-3482-2-ND® 4,000 199.00/M |SQCSVAOR2BAT1A 
0.4pF +.10pF 478-3483-1-ND® 4.42 29.25 130.00 478-3483-2-ND@ 4,000 199.00/M |SQCSVAOR4BAT1A 
0.6pF +.10pF 478-3484-1-ND® 4.76 31.50 140.00 478-3484-2-ND® 4,000 214.00/M |SQCSVAOR6BAT1A 
0.8pF +.10pF 478-3485-1-ND® 5.10 33.75 150.00 478-3485-2-ND@ 4,000 230.00/M |SQCSVAOR8BAT1A 
1.0pF +.10pF 478-3486-1-ND@ 5.10 33.75 150.00 478-3486-2-ND® 4,000 230.00/M_|SQCSVA1ROBAT1A 
1.1pF +.10pF 478-3487-1-ND® 5.44 36.00 160.00 478-3487-2-ND@ 4,000 245.00/M |SQCSVA1R1BATIA 
1.2pF +.10pF 478-3488-1-ND® 5.44 36.00 160.00 478-3488-2-ND® 4,000 245.00/M |SQCSVA1R2BAT1A 
1.5pF +.10pF 478-3489-1-ND® 5.44 36.00 160.00 478-3489-2-ND@ 4,000 245.00/M_ |SQCSVA1RS5BATIA 
1.8pF +.10pF 478-3490-1-ND® 6.46 42.75 190.00 478-3490-2-ND® 4,000 291.00/M |SQCSVA1R8BAT1A 
2.0pF +.10pF 478-3491-1-ND® 6.46 42.75 190.00 478-3491-2-ND@ 4,000 291.00/M_|SQCSVA2ROBAT1A 
2.2pF +.10pF 478-3492-1-ND® 5.44 36.00 160.00 478-3492-2-ND@ 4,000 291.00/M |SQCSVA2R2BAT1A 
2.4pF +.10pF 478-3493-1-ND@ 6.46 42.75 190.00 478-3493-2-ND® 4,000 291.00/M |SQCSVA2R4BAT1A 
2.7pF +.10pF 478-3494-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3494-2-ND@ 4,000 133.00/M |SQCSVA2R7BAT1A 
3.0pF +.10pF 478-3495-1-ND@ 6.46 42.75 190.00 478-3495-2-ND® 4,000 291.00/M |SQCSVA3ROBAT1A 
3.3pF +.10pF 478-3496-1-ND® 7.48 49.50 220.00 478-3496-2-ND@ 4,000 337.00/M_|SQCSVA3R3BAT1A 
3.9pF +.25pF 478-3497-1-ND® 2.58 17.10 76.00 478-3497-2-ND® 4,000 116.00/M |SQCSVA3R9CAT1A 
4.7pF +.25pF 478-3498-1-ND® 4.76 31.50 140.00 478-3498-2-ND@ 4,000 214.00/M_ |SQCSVA4R7CAT1A 
0603 250V 5.6pF +.25pF 478-3499-1-ND@ 5.78 38.25 170.00 478-3499-2-ND® 4,000 260.00/M |SQCSVA5R6CAT1A 
6.8pF +.25pF 478-3500-1-ND® 9.18 60.75 270.00 478-3500-2-ND@ 4,000 413.00/M_ |SQCSVA6R8CAT1A 
8.2pF +.25pF 478-3501-1-ND@ 9.18 60.75 270.00 478-3501-2-ND® 4,000 413.00/M_|SQCSVA8R2CAT1A 
10pF +5% 478-3502-1-ND® 5.44 36.00 160.00 478-3502-2-ND@ 4,000 245.00/M_ |SQCSVA100JAT1A 
12pF 45% 478-3503-1-ND@ 5.44 36.00 160.00 478-3503-2-ND® 4,000 245.00/M |SQCSVA120JAT1A 
15pF +5% 478-3504-1-ND® 5.44 36.00 160.00 478-3504-2-ND@ 4,000 245.00/M_ |SQCSVA150JAT1A 
18pF 45% 478-3505-1-ND@ 2.96 19.58 87.00 478-3505-2-ND® 4,000 133.00/M |SQCSVA180JAT1A 
20pF +5% 478-3506-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3506-2-ND@ 4,000 133.00/M__| SQCSVA200JAT1A 
22pF 45% 478-3507-1-ND@ 5.44 36.00 160.00 478-3507-2-ND® 4,000 245.00/M |SQCSVA220JAT1A 
24pF +5% 478-3508-1-ND® 5.44 36.00 160.00 478-3508-2-ND@ 4,000 245.00/M_ |SQCSVA240JAT1A 
27pF 45% 478-3509-1-ND@ 5.44 36.00 160.00 478-3509-2-ND® 4,000 245.00/M |SQCSVA270JAT1A 
30pF +5% 478-3510-1-ND® 5.44 36.00 160.00 478-3510-2-ND@ 4,000 245.00/M_ |SQCSVA300JAT1A 
33pF +5% 478-3511-1-ND@ 6.46 42.75 190.00 478-3511-2-ND® 4,000 291.00/M_|SQCSVA330JAT1A 
39pF +5% 478-3512-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3512-2-ND@ 4,000 133.00/M |SQCSVA390JAT1A 
47pF +5% 478-3513-1-ND® 6.12 40.50 180.00 478-3513-2-ND® 4,000 275.00/M |SQCSVA470JAT1A 
56pF +5% 478-3514-1-ND® 6.46 42.75 190.00 478-3514-2-ND®@ 4,000 291.00/M |SQCSVA560JAT1A 
68pF +5% 478-3515-1-ND@ 6.46 42.75 161.50 478-3515-2-ND® 4,000 291.00/M |SQCSVA680JAT1A 
82pF +5% 478-3516-1-ND® 6.46 42.75 190.00 478-3516-2-ND@ 4,000 291.00/M_| SQCSVA820JAT1A 
100pF +5% 478-3517-1-ND@ 7.48 49.50 220.00 478-3517-2-ND® 4,000 337.00/M__|SQCSVA101JAT1A 
-10pF +.10pF 478-2667-1-NDt 13.48 122.50 551.25 478-2667-2-ND 2,000 735.00/M_ |SQCAEMOR1BAJME 
.20pF +.10pF 478-2668-1-NDt 20.90 190.00 855.00 478-2668-2-ND 2,000 1140.00/M |SQCAEMOR2BAJME 
.40pF +.10pF 478-2670-1-NDt 13.48 122.50 551.25 = _ — |SQCAEMOR4BAJME 
.60pF +.10pF 478-2672-1-NDt 13.48 122.50 551.25 = _— — |SQCAEMOR6BAJME 
-70pF +.10pF 478-2673-1-NDt 13.48 122.50 551.25 = = —__|SQCAEMOR7BAJME 
.80pF +.10pF 478-2674-1-NDt 20.90 190.00 855.00 478-2674-2-ND 2,000 1140.00/M |SQCAEMOR8BAJME 
.90pF +.10pF 478-2675-1-NDt 13.48 122.50 551.25 = = — |SQCAEMOR9BAJME 
1.0pF +.10pF 478-2676-1-NDt 13.48 122.50 551.25 478-2676-2-ND 2,000 735.00/M |SQCAEM1ROBAJME 
1.1pF +.10pF 478-2677-1-NDt 13.48 122.50 551.25 = = — |SQCAEM1R1BAJME 
1.2pF +.10pF 478-2678-1-NDt 13.48 122.50 551.25 478-2678-2-ND 2,000 735.00/M_| SQCAEM1R2BAJME 
1.5pF +.10pF 478-2679-1-NDt 13.48 122.50 551.25 478-2679-2-ND 2,000 735.00/M |SQCAEM1R5BAJME 
1.6pF +.25pF 478-2680-1-NDt 11.00 100.00 450.00 = _— — |SQCAEM1R6CAJME 
2.0pF +.25pF 478-2682-1-NDt 11.00 100.00 450.00 478-2682-2-ND 2,000 600.00/M |SQCAEM2ROCAJME 
0605 150V 2.2pF +.10pF 478-2683-1-NDtt 13.48 122.50 551.25 = _— — |SQCAEM2R2BAJME 
2.4pF +.10pF 478-2684-1-NDtt 21.45 195.00 877.50 478-2684-2-ND 2,000 1170.00/M__|SQCAEM2R4BAJME 
2.7pF +.10pF 478-2685-1-NDtt 13.48 122.50 551.25 _— _— — |SQCAEM2R7BAJME 
3.0pF +.10pF 478-2686-1-NDtt 13.48 122.50 551.25 478-2686-2-ND 2,000 735.00/M_ |SQCAEM3ROBAJME 
3.9pF +.25pF 478-2688-1-NDtt 11.00 100.00 450.00 = _— — |SQCAEM3R9CAJME 
5.6pF +.25pF 478-2690-1-NDtt 11.00 100.00 450.00 478-2690-2-ND 2,000 600.00/M_ |SQCAEMS5R6CAJME 
6.8pF +.25pF 478-2691-1-NDtt 16.78 152.50 686.25 2,000 915.00/M_| SQCAEM6R8CAJME 
8.2pF +.25pF 478-2692-1-NDtt 16.78 152.50 686.25 478-2692-2-ND 2,000 915.00/M |SQCAEM8R2CAJME 
10pF 45% 478-2693-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 478-2693-2-ND 2,000 750.00/M |SQCAEM100JAJME 
15pF +5% 478-2695-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 = _ — |SQCAEM150JAJME 
22pF +5% 478-2698-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 478-2698-2-ND 2,000 750.00/M |SQCAEM220JAJME 
24pF +5% 478-2699-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 = = —__|SQCAEM240JAJME 
27pF +5% 478-2700-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 478-2700-2-ND 2,000 750.00/M |SQCAEM270JAJME 
33pF +5% 478-2702-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 478-2702-2-ND 2,000 750.00/M_| SQCAEM330JAJME 
@ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


INA SQ Series RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors (cont, 


Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
56pF +5% 478-2705-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 478-2705-2-ND 2,000 750.00/M |SQCAEM560JAJME 
0605 150V 68pF +5% 478-2706-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 2,000 750.00/M |SQCAEM680JAJME 
82pF +5% 478-2707-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 2,000 750.00/M |SQCAEM820JAJME 
100pF 5% 478-2708-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 2,000 750.00/M__|SQCAEM101JAJME 
1.0pF +.10pF 478-4078-1-ND® 19.80 117.00 337.50 4,000 324.00/M |SQCFVA1ROBATME 
4.7pF +.10pF 478-4079-1-ND® 27.50 162.50 468.75 4,000 450.00/M_ |SQCFVA4R7BATME 
0805 250V 10pF 45% 478-4080-1-ND@ 20.90 123.50 356.25 4,000 342.00/M |SQCFVA100JATME 
47pF +5% 478-4081-1-ND® 22.00 130.00 375.00 478-4081-2-ND@ 4,000 360.00/M |SQCFVA470JATME 
240pF +5% 478-4082-1-ND® 31.79 187.85 541.88 478-4082-2-ND@ 4,000 520.00/M_| SQCFVA241JATME 
1.0pF +.10pF 478-2621-1-NDe 29.15 265.00 1192.50 2,000 1590.00/M |SQCB7M1ROBAJME 
1.2pF +.10pF 478-2622-1-NDe 29.15 265.00 1192.50 478-2622-2-ND 2,000 1590.00/M |SQCB7M1R2BAJME 
1.5pF +.10pF 478-2623-1-NDe 29.15 265.00 1192.50 478-2623-2-ND 2,000 1590.00/M |SQCB7M1R5BAJME 
1.8pF +.10pF 478-2624-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2624-2-ND 2,000 612.00/M |SQCB7M1R8BAJME 
2.0pF +.10pF 478-2625-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2625-2-ND 2,000 612.00/M_| SQCB7M2ROBAJME 
2.2pF +.10pF 478-2626-1-NDe 29.15 265.00 1192.50 478-2626-2-ND 2,000 1590.00/M |SQCB7M2R2BAJME 
2.4pF +.10pF 478-2627-1-NDe 29.15 265.00 1192.50 478-2627-2-ND 2,000 1590.00/M |SQCB7M2R4BAJME 
2.7pF +.10pF 478-2628-1-NDe 29.15 265.00 1192.50 478-2628-2-ND 2,000 1590.00/M |SQCB7M2R7BAJME 
3.0pF +.10pF 478-2629-1-NDe 30.25 275.00 1237.50 478-2629-2-ND 2,000 1650.00/M |SQCB7M3ROBAJME 
3.3pF +.10pF 478-2630-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2630-2-ND 2,000 612.00/M_| SQCB7M3R3BAJME 
3.9pF +.25pF 478-2631-1-NDe 13.48 122.50 551.25 478-2631-2-ND 2,000 735.00/M |SQCB7M38R9CAJME 
4.7pF +.25pF 478-2632-1-NDe 13.48 122.50 551.25 478-2632-2-ND 2,000 735.00/M_ |SQCB7M4R7CAJME 
5.6pF +.25pF 478-2633-1-NDe 13.48 122.50 551.25 478-2633-2-ND 2,000 735.00/M |SQCB7MSR6CAJME 
6.8pF +.25pF 478-2634-1-NDe 15.68 142.50 641.25 478-2634-2-ND 2,000 855.00/M_ |SQCB7M6R8CAJME 
8.2pF +.25pF 478-2635-1-NDe 14.08 128.00 576.00 478-2635-2-ND 2,000 768.00/M_|SQCB7M8R2CAJME 
500V 10pF +5% 478-2636-1-NDe 12.10 110.00 495.00 478-2636-2-ND 2,000 660.00/M |SQCB7M100JAJME 
12pF 45% 478-2637-1-NDe 12.10 110.00 495.00 478-2637-2-ND 2,000 660.00/M |SQCB7M120JAJME 
15pF +5% 478-2638-1-NDe 12.10 110.00 495.00 478-2638-2-ND 2,000 660.00/M |SQCB7M150JAJME 
18pF +5% 478-2639-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2639-2-ND 2,000 624.00/M_ |SQCB7M180JAJME 
20pF +5% 478-2640-1-NDe 12.10 110.00 495.00 478-2640-2-ND 2,000 660.00/M__|SQCB7M200JAJME 
22pF +5% 478-2641-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2641-2-ND 2,000 624.00/M |SQCB7M220JAJME 
1210 24pF 45% 478-2642-1-NDe 12.10 110.00 495.00 478-2642-2-ND 2,000 660.00/M |SQCB7M240JAJME 
27pF 45% 478-2643-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2643-2-ND 2,000 624.00/M_ |SQCB7M270JAJME 
30pF +5% 478-2644-1-NDe 12.65 115.00 517.50 478-2644-2-ND 2,000 690.00/M |SQCB7M300JAJME 
33pF 45% 478-2645-1-NDe 12.65 115.00 517.50 478-2645-2-ND 2,000 690.00/M__|SQCB7M330JAJME 
39pF +5% 478-2646-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2646-2-ND 2,000 624.00/M_ |SQCB7M390JAJME 
47pF +5% 478-2647-1-NDe 13.75 125.00 562.50 478-2647-2-ND 2,000 750.00/M_ |SQCB7M470JAJME 
56pF +5% 478-2648-1-NDe 13.75 125.00 562.50 478-2648-2-ND 2,000 750.00/M |SQCB7M560JAJME 
68pF +5% 478-2649-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2649-2-ND 2,000 624.00/M_ |SQCB7M680JAJME 
82pF +5% 478-2650-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2650-2-ND 2,000 624.00/M__| SQCB7M820JAJME 
100pF +5% 478-2651-1-NDe 11.44 104.00 468.00 2,000 624.00/M_|SQCB7M101JAJME 
120pF +5% 478-2652-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2652-2-ND 2,000 624.00/M_ |SQCB9M121JAJME 
300V 150pF 45% 478-2653-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2653-2-ND 2,000 624.00/M_ |SQCB9M151JAJME 
180pF +5% 478-2654-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2654-2-ND 2,000 624.00/M |SQCB9M181JAJME 
200pF +5% 478-2655-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2655-2-ND 2,000 624.00/M_| SQCB9M201JAJME 
220pF 45% 478-2656-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2656-2-ND 2,000 624.00/M |SQCB2M221JAJME 
270pF +5% 478-2658-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2658-2-ND 2,000 624.00/M_ |SQCB2M271JAJME 
200V 330pF +5% 478-2660-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2660-2-ND 2,000 624.00/M_ |SQCB2M331JAJME 
390pF 45% 478-2661-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2661-2-ND 2,000 624.00/M |SQCB2M391JAJME 
470pF +5% 478-2662-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2662-2-ND 2,000 624.00/M_| SQCB2M471JAJME 
560pF +10% 478-2663-1-NDe 17.33 157.50 708.75 478-2663-2-ND 2,000 945.00/M |SQCBEM561KAJME 
150V 680pF +10% 478-2664-1-NDe 8.14 74.00 333.00 478-2664-2-ND 1,000 444.00 |SQCBEM681KAJME 
820pF +10% 478-2665-1-NDe 20.90 190.00 855.00 478-2665-2-ND 2,000 1140.00/M |SQCBEM821KAJME 
1000pF +10% 478-2666-1-NDe 23.38 212.50 956.25 478-2666-2-ND 2,000 1275.00/M_|SQCBEM102KAJME 
@ RoHS Compliant 
SQ P90 Kits 


* 478-2836-ND (SQCB/KITSQ001) 
+ 478-2837-ND (SQCA/KITSQ002) 
+t 478-2838-ND (SQCA/KITSQ003) 


Accu-P® Series 


10 each of values denoted (460 total pieces). 
10 each of values denoted (160 total pieces). 
10 each of values denoted (260 total pieces). 


-. $119.70 
-. $119.70 
$119.70 


Thin Film RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors Size Dimensions Inch (ram) 
Features: * Low ESR * High Q * Very Low Capacitance Values * Very Tight Capacitance Tolerances * High oor 0.023 (0.60) | 0.0128 (0.325) | 0.009 (0.225) 
° 
Specitlestlone: « Oper Tommasi 656 ~ 125°C » Insulation Resistance: > 1011 9 (2 1010 O for “ 0.039:(1.00) | 0.022 (0.55) | 0.016 (0.40) 
0201 and 0402 size) * Dielectric Absorption: .01% 0603 0.063 (1.60) | 0.032 (0.81) | 0.025 (0.63) 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code DC Capacitance Tolerance _| Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-10pF +.02pF 478-2709-1-ND& 16.50 97.50 281.25 |— = — |02013JOR1PBWTR 
-10pF +.02pF 478-4367-1-ND@t$ 16.50 97.50 281.25 |478-4367-2-ND@ 5,000 270.00/M |02013JOR1PBSTR 
-30pF +.02pF 478-2711-1-ND& 16.50 97.50 281.25 |— = — |02013JOR3PBWTR 
-30pF +.02pF 478-4368-1-ND@t$ 16.50 97.50 281.25 |478-4368-2-ND® 5,000 270.00/M |02013JOR3PBSTR 
-A0pF +.02pF 478-2712-1-ND& 5.10 33.75 127.50 | 478-2712-2-ND 5,000 195.00/M |02013JOR4PBWTR 
-50pF +.02pF 478-4369-1-ND@t$ 16.50 97.50 281.25 |478-4369-2-ND@ 5,000 270.00/M |02013JOR5PBSTR 
1.0pF +.05pF 478-2718-1-ND 13.20 78.00 225.00 |— = — |02013J1ROABWTR 
1.0pF +.05pF 478-4370-1-ND@te 13.20 78.00 225.00 |478-4370-2-ND@ 5,000 216.00/M |02013J1ROABSTR 
1.2pF +.05pF 478-4371-1-ND@te 13.20 78.00 225.00 |478-4371-2-ND® 5,000 216.00/M /02013J1R2ABSTR 
1.3pF +.05pF 478-4372-1-ND@te 13.20 78.00 225.00 |478-4372-2-ND® 5,000 216.00/M_ |02013J1R3ABSTR 
0201 25V 1.4pF +.05pF 478-2722-1-ND 19.80 117.00 337.50 j— = — |02013J1R4ABWTR 
1.4pF +.05pF 478-4373-1-ND@ 13.20 78.00 225.00 |478-4373-2-ND@ 5,000 216.00/M |02013J1R4ABSTR 
1.5pF +.05pF 478-4374-1-ND@t* 13.20 78.00 225.00 |478-4374-2-ND@ 5,000 216.00/M |02013J1R5ABSTR 
1.8pF +.05pF 478-4375-1-ND@te 13.20 78.00 225.00 |478-4375-2-ND® 5,000 216.00/M /02013J1R8ABSTR 
1.9pF +.05pF 478-4376-1-ND@ 13.20 78.00 225.00 | 478-4376-2-ND® 5,000 216.00/M_ |02013J1R9ABSTR 
2.0pF +.05pF 478-4377-1-ND@te 11.00 65.00 187.50 | 478-4377-2-ND® 5,000 180.00/M |02013J2ROABSTR 
2.2pF +.10pF 478-2730-1-ND 11.00 65.00 187.50 |— = — |02013J2R2BBWTR 
2.2pF +.10pF 478-4378-1-ND@te 11.00 65.00 187.50 | 478-4378-2-ND® 5,000 180.00/M |02013J2R2BBSTR 
2.3pF +.10pF 478-4379-1-ND@ 11.00 65.00 187.50 | 478-4379-2-ND® 5,000 180.00/M |02013J2R3BBSTR 
2.4pF +.10pF 478-2732-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 478-2732-2-ND 5,000 216.00/M |02013J2R4BBWTR 
2.4pF +.10pF 478-4380-1-ND@te 11.00 65.00 187.50 | 478-4380-2-ND® 5,000 180.00/M |02013J2R4BBSTR 
2.5pF +.10pF 478-2733-1-ND 3.40 22.50 85.00 |— = — |02013J2R5BBWTR 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1857 


INA Accu-P® Series Thin Film RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors (cont, 


Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code DC Capacitance Tolerance _| Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2.6pF +.10pF 478-2734-1-ND 3.40 22.50 85.00 |— = — |02013J2R6BBWTR 
25V 2.7pF +.10pF 478-2735-1-ND 11.00 65.00 187.50 |— _ — |02013J2R7BBWTR 
2.7pF +.10pF 478-4381-1-ND@te 11.00 65.00 187.50 | 478-4381-2-ND® 5,000 180.00/M |02013J2R7BBSTR 
2.9pF +.10pF 478-2737-1-ND 4.08 27.00 102.00 |— = — |0201YJ2R9BBWTR 
3.3pF +.10pF 478-2740-1-ND 11.00 65.00 187.50 |— = — |0201YJ3R3BBWTR 
16V 3.3pF +.10pF 478-4382-1-ND@te 11.00 65.00 187.50 | 478-4382-2-ND® 5,000 180.00/M |0201YJ3R3BBSTR 
3.6pF +.10pF 478-2741-1-ND 4.08 27.00 102.00 |— = — |0201YJ3R6BBWTR 
3.9pF +.10pF 478-2742-1-ND 11.00 65.00 187.50 |— = — |0201YJ3R9BBWTR 
3.9pF +.10pF 478-4383-1-ND@te 11.00 65.00 187.50 | 478-4383-2-ND® 5,000 180.00/M |0201YJ3R9BBSTR 
4.1pF +.10pF 478-2743-1-ND 13.20 78.00 225.00 |— = — |0201ZK4R1BBWTR 
4.1pF +.10pF 478-4385-1-ND@ 11.00 65.00 187.50 | 478-4385-2-ND® 5,000 180.00/M |0201ZK4R1BBSTR 
4.5pF +.10pF 478-2745-1-ND 4.08 27.00 102.00 |— _ — |0201ZK4R5BBWTR 
0201 4.7pF +.10pF 478-2746-1-ND 11.00 65.00 187.50 |— = — |0201ZK4R7BBWTR 
4.7pF +.10pF 478-4386-1-ND@t* 11.00 65.00 187.50 | 478-4386-2-ND® 5,000 180.00/M_ |0201ZK4R7BBSTR 
5.6pF +.10pF 478-2747-1-ND 11.00 65.00 187.50 |— _ — |0201ZK5R6BBWTR 
5.6pF +.10pF 478-4387-1-ND@t 11.00 65.00 187.50 | 478-4387-2-ND® 5,000 180.00/M |0201ZK5R6BBSTR 
tov 6.8pF +.10pF 478-2748-1-ND 11.00 65.00 187.50 |— = — |0201ZK6R8BBWTR 
6.8pF +.10pF 478-4388-1-ND@t 11.00 65.00 187.50 | 478-4388-2-ND® 5,000 180.00/M |0201ZK6R8BBSTR 
7.5pF +.10pF 478-2749-1-ND 11.00 65.00 187.50 |— — — _ |0201ZK7R5BBWTR 
7.5pF +.10pF 478-4389-1-ND@t 11.00 65.00 187.50 | 478-4389-2-ND® 5,000 180.00/M |0201ZK7R5BBSTR 
8.2pF +.10pF 478-2750-1-ND 13.20 78.00 225.00 |— _ — |0201ZK8R2BBWTR 
8.2pF +.10pF 478-4390-1-ND@t 11.00 65.00 187.50 | 478-4390-2-ND® 5,000 180.00/M |0201ZK8R2BBSTR 
10pF +2% 478-2751-1-ND 15.40 91.00 262.50 |— — — |0201ZK100GBWTR 
10pF 42% 478-4384-1-ND@t 15.40 91.00 262.50 |478-4384-2-ND® 5,000 252.00/M |0201ZK100GBSTR 
12pF 42% 478-2752-1-ND 6.12 40.50 153.00 |— = — _ |0201ZK120GBWTR 
-10pF +.02pF 478-4391-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 | 478-4391-2-ND®@ 5,000 810.00/M |04023J0R1PBSTR 
-20pF +.02pF 478-2754-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 | 478-2754-2-ND 5,000 810.00/M |04023JOR2PBWTR 
-20pF +.02pF 478-4392-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 | 478-4392-2-ND® 5,000 810.00/M /04023J0R2PBSTR 
-30pF +.02pF 478-2755-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 | 478-2755-2-ND 5,000 810.00/M |04023JOR3PBWTR 
-30pF +.02pF 478-4393-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 | 478-4393-2-ND@ 5,000 810.00/M |04023JOR3PBSTR 
-A0pF +.02pF 478-2756-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 | 478-2756-2-ND 5,000 810.00/M /04023JOR4PBWTR 
-40pF +.02pF 478-4394-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 | 478-4394-2-ND@ 5,000 810.00/M |04023J0OR4PBSTR 
-50pF +.02pF 478-2757-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 j— = — |04023JOR5PBWTR 
-50pF +.02pF 478-4395-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 | 478-4395-2-ND® 5,000 810.00/M |04023J0R5PBSTR 
-60pF +.02pF 478-2758-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 | 478-2758-2-ND 5,000 810.00/M |04023JOR6PBWTR 
.60pF +.02pF 478-4396-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 | 478-4396-2-ND® 5,000 810.00/M |04023JOR6PBSTR 
-70pF +.02pF 478-2759-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 |— _ — |04023J0OR7PBWTR 
-70pF +.02pF 478-4397-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 | 478-4397-2-ND® 5,000 810.00/M /04023J0R7PBSTR 
-80pF +.02pF 478-2760-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 478-2760-2-ND 5,000 810.00/M |04023JOR8PBWTR 
-80pF +.02pF 478-4398-1-ND® 49.50 292.50 843.75 | 478-4398-2-ND® 5,000 810.00/M |04023J0R8PBSTR 
-90pF +.02pF 478-2761-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 478-2761-2-ND 5,000 810.00/M /04023JOR9PBWTR 
-90pF +.02pF 478-4399-1-ND® 49.50 292.50 843.75 | 478-4399-2-ND®@ 5,000 810.00/M |04023JOR9PBSTR 
1.0pF +.05pF 478-2762-1-ND 19.80 117.00 337.50 |— = — |04023J1ROABWTR 
1.0pF +.05pF 478-4400-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 | 478-4400-2-ND® 5,000 324.00/M /04023J1ROABSTR 
1.1pF +.05pF 478-2763-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 478-2763-2-ND 5,000 324.00/M |04023J1R1ABWTR 
1.1pF +.05pF 478-4401-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 |478-4401-2-ND@ 5,000 324.00/M |04023J1R1ABSTR 
1.2pF +.05pF 478-2764-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 478-2764-2-ND 5,000 324.00/M /04023J1R2ABWTR 
1.2pF +.05pF 478-4402-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 | 478-4402-2-ND®@ 5,000 324.00/M |04023J1R2ABSTR 
1.3pF +.05pF 478-2765-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 478-2765-2-ND 5,000 324.00/M |04023J1R3ABWTR 
1.3pF +.05pF 478-4403-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 | 478-4403-2-ND® 5,000 324.00/M_ |04023J1R3ABSTR 
1.4pF +.05pF 478-2766-1-ND 19.80 117.00 337.50 j— _ — |04023J1R4ABWTR 
1.4pF +.05pF 478-4404-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 | 478-4404-2-ND®@ 5,000 324.00/M |04023J1R4ABSTR 
1.5pF +.05pF 478-2767-1-ND 19.80 117.00 337.50 |— _ — |04023J1R5ABWTR 
1.5pF +.05pF 478-4405-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 | 478-4405-2-ND® 5,000 324.00/M /04023J1R5ABSTR 
0402 25V 1.6pF +.05pF 478-2768-1-ND 34.10 201.50 581.25 |— = — _ |04023J1R6ABWTR 
1.6pF +.05pF 478-4406-1-ND@* 32.78 193.70 558.75 | 478-4406-2-ND®@ 5,000 536.00/M |04023J1R6ABSTR 
1.7pF +.05pF 478-2769-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 478-2769-2-ND 5,000 324.00/M /04023J1R7ABWTR 
1.7pF +.05pF 478-4407-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 |478-4407-2-ND®@ 5,000 324.00/M |04023J1R7ABSTR 
1.8pF +.05pF 478-4408-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 | 478-4408-2-ND®@ 5,000 324.00/M |04023J1R8ABSTR 
1.9pF +.05pF 478-2771-1-ND 19.80 117.00 337.50 |— = — _ |04023J1R9ABWTR 
1.9pF +.05pF 478-4409-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 | 478-4409-2-ND®@ 5,000 324.00/M |04023J1R9ABSTR 
2.0pF +.05pF 478-4410-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 |478-4410-2-ND®@ 5,000 324.00/M |04023J2ROABSTR 
2.1pF +.10pF 478-2773-1-ND 13.20 78.00 225.00 |478-2773-2-ND 5,000 216.00/M /04023J2R1BBWTR 
2.1pF +.10pF 478-4411-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 |478-4411-2-ND@ 5,000 216.00/M /04023J2R1BBSTR 
2.2pF +.10pF 478-2774-1-ND 13.20 78.00 225.00 |— = — _ |04023J2R2BBWTR 
2.2pF +.10pF 478-4412-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 |478-4412-2-ND@ 5,000 216.00/M /04023J2R2BBSTR 
2.3pF +.10pF 478-2775-1-ND 13.20 78.00 225.00 |478-2775-2-ND 5,000 216.00/M /04023J2R3BBWTR 
2.3pF +.10pF 478-4413-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 |478-4413-2-ND@ 5,000 216.00/M |04023J2R3BBSTR 
2.4pF +.10pF 478-2776-1-ND 13.20 78.00 225.00 |— ad — |04023J2R4BBWTR 
2.4pF +.10pF 478-4414-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 | 478-4414-2-ND® 5,000 216.00/M |04023J2R4BBSTR 
2.5pF +.10pF 478-2777-1-ND 13.20 78.00 225.00 |— = — |04023J2R5BBWTR 
2.5pF +.10pF 478-4415-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 |478-4415-2-ND@ 5,000 216.00/M |04023J2R5BBSTR 
2.6pF +.10pF 478-2778-1-ND 13.20 78.00 225.00 |— _ — |04023J2R6BBWTR 
2.6pF +.10pF 478-4416-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 |478-4416-2-ND® 5,000 216.00/M |04023J2R6BBSTR 
2.7pF +.10pF 478-4417-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 | 478-4417-2-ND@ 5,000 216.00/M_ |04023J2R7BBSTR 
2.8pF +.10pF 478-2780-1-ND 13.20 78.00 225.00 |— _ — |04023J2R8BBWTR 
2.8pF +.10pF 478-4418-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 |478-4418-2-ND@ 5,000 216.00/M |04023J2R8BBSTR 
2.9pF +.10pF 478-2781-1-ND 13.20 78.00 225.00 |— = — |04023J2R9BBWTR 
2.9pF +.10pF 478-4419-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 |478-4419-2-ND® 5,000 216.00/M |04023J2R9BBSTR 
3.0pF +.10pF 478-2782-1-ND 13.20 78.00 225.00 |— _ — _ |04023J3ROBBWTR 
3.0pF +.10pF 478-4420-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 |478-4420-2-ND@ 5,000 216.00/M |04023J3ROBBSTR 
3.1pF +.10pF 478-2783-1-ND 13.20 78.00 225.00 |— _ — |04023J3R1BBWTR 
3.1pF +.10pF 478-4421-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 |478-4421-2-ND® 5,000 216.00/M /04023J3R1BBSTR 
3.3pF +.10pF 478-4422-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 |478-4422-2-ND@ 5,000 216.00/M |04023J3R3BBSTR 
@ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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¥, 
INK Accu-P® Series Thin Film RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors (cont, Ree 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code DC Capacitance Tolerance _| Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
3.6pF +.10pF 478-4423-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 |478-4423-2-ND@ 5,000 216.00/M |04023J3R6BBSTR 
3.9pF +.10pF 478-2786-1-ND 13.20 78.00 225.00 |— = — |04023J3R9BBWTR 
3.9pF +.10pF 478-4424-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 |478-4424-2-ND® 5,000 216.00/M /04023J3R9BBSTR 
4.1pF +.10pF 478-2787-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 478-2787-2-ND 5,000 216.00/M /04023J4R1BBWTR 
4.1pF +.10pF 478-4425-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 |478-4425-2-ND@ 5,000 216.00/M |04023J4R1BBSTR 
25V 4.3pF +.10pF 478-2788-1-ND 13.20 78.00 225.00 |478-2788-2-ND 5,000 216.00/M |04023J4R3BBWTR 
4.3pF +.10pF 478-4426-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 |478-4426-2-ND® 5,000 216.00/M |04023J4R3BBSTR 
4.5pF +.10pF 478-2789-1-ND 13.20 78.00 225.00 |478-2789-2-ND 5,000 216.00/M /04023J4R5BBWTR 
4.5pF +.10pF 478-4427-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 |478-4427-2-ND@ 5,000 216.00/M |04023J4R5BBSTR 
0402 4.7pF +.10pF 478-4428-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 |478-4428-2-ND@ 5,000 216.00/M_ |04023J4R7BBSTR 
5.6pF +.10pF 478-4429-1-ND® 13.20 78.00 225.00 |478-4429-2-ND® 5,000 216.00/M |04023J5R6BBSTR 
6.8pF +.10pF 478-4430-1-ND® 13.20 78.00 225.00 | 478-4430-2-ND® 5,000 216.00/M_ |04023J6R8BBSTR 
tev 8.2pF +.10pF 478-4432-1-ND® 13.20 78.00 225.00 |478-4432-2-ND@ 5,000 216.00/M |0402YJ8R2BBSTR 
10pF +2% 478-4431-1-ND@ 19.80 117.00 337.50 | 478-4431-2-ND@ 5,000 324.00/M |0402YJ100GBSTR 
12pF 42% 478-4433-1-ND® 19.80 117.00 337.50 | 478-4433-2-ND® 5,000 324.00/M |0402ZJ120GBSTR 
15pF 42% 478-2796-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 478-2796-2-ND 5,000 324.00/M /0402ZJ150GBWTR 
10V 15pF +2% 478-4434-1-ND@ 19.80 117.00 337.50 | 478-4434-2-ND@ 5,000 324.00/M |0402ZK150GBSTR 
18pF +2% 478-4435-1-ND® 19.80 117.00 337.50 | 478-4435-2-ND@ 5,000 324.00/M |0402ZK180GBSTR 
22pF 42% 478-4436-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 478-4436-2-ND 5,000 324.00/M |0402ZK220GBWTR 
-5pF +.10pF 478-5064-1-ND® 27.50 162.50 468.75 |478-5064-2-ND® 3,000 450.00/M /06035JOR5BBSTR 
.8pF +.10pF 478-5065-1-ND® 27.50 162.50 468.75 |478-5065-2-ND@ 3,000 450.00/M |06035JOR8BBSTR 
-10pF +.02pF 478-2799-1-ND 49.50 292.50 843.75 |— = — |06035JOR1PBTTR 
-10pF +.02pF 478-4437-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 | 478-4437-2-ND® 3,000 810.00/M /06035JOR1PBSTR 
-20pF +.02pF 478-2800-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 478-2800-2-ND 3,000 810.00/M |06035JOR2PBTTR 
.20pF +.02pF 478-4438-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 | 478-4438-2-ND®@ 3,000 810.00/M |06035JOR2PBSTR 
-30pF +.02pF 478-2801-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 478-2801-2-ND 3,000 810.00/M |06035JOR3PBTTR 
-30pF +.02pF 478-4439-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 | 478-4439-2-ND® 3,000 810.00/M /06035JOR3PBSTR 
-40pF +.02pF 478-2802-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 478-2802-2-ND 3,000 810.00/M /06035JOR4PBTTR 
-40pF +.02pF 478-4440-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 | 478-4440-2-ND@ 3,000 810.00/M |06035JOR4PBSTR 
-50pF +.02pF 478-2803-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 478-2803-2-ND 3,000 810.00/M |06035JOR5PBTTR 
-50pF +.02pF 478-4441-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 | 478-4441-2-ND® 3,000 810.00/M /06035JOR5PBSTR 
.60pF +.02pF 478-2804-1-ND 49.50 292.50 843.75 |— _ — |06035JOR6PBTTR 
.60pF +.02pF 478-4442-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 | 478-4442-2-ND®@ 3,000 810.00/M |06035JOR6PBSTR 
-70pF +.02pF 478-2805-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 478-2805-2-ND 3,000 810.00/M_ |06035JOR7PBTTR 
-70pF +.02pF 478-4445-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 | 478-4445-2-ND® 3,000 810.00/M |06035JOR7PBSTR 
-80pF +.02pF 478-2806-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 478-2806-2-ND 3,000 810.00/M /06035JOR8PBTTR 
-80pF +.02pF 478-4446-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 | 478-4446-2-ND®@ 3,000 810.00/M |06035JOR8PBSTR 
-90pF +.02pF 478-2807-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 478-2807-2-ND 3,000 810.00/M |06035JOR9PBTTR 
-90pF +.02pF 478-4447-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 | 478-4447-2-ND® 3,000 810.00/M |06035JOR9PBSTR 
1.0pF +.10pF 478-2808-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 478-2808-2-ND 3,000 414.00/M /06035J1ROBBTTR 
1.0pF +.10pF 478-4450-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 |478-4450-2-ND@ 3,000 414.00/M |06035J1ROBBSTR 
1.1pF +.10pF 478-2809-1-ND 25.30 149.50 431.25 |478-2809-2-ND 3,000 414.00/M |06035J1R1BBTTR 
1.1pF +.10pF 478-4451-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 |478-4451-2-ND@ 3,000 414.00/M |06035J1R1BBSTR 
1.2pF +.10pF 478-2810-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 478-2810-2-ND 3,000 414.00/M_ |06035J1R2BBTTR 
1.2pF +.10pF 478-4452-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 |478-4452-2-ND® 3,000 414.00/M |06035J1R2BBSTR 
50V 1.5pF +.10pF 478-2811-1-ND 25.30 149.50 431.25 |— = — |06035J1R5BBTTR 
0603 1.5pF +.10pF 478-4453-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 |478-4453-2-ND@ 3,000 414.00/M |06035J1R5BBSTR 
1.8pF +.10pF 478-2812-1-ND 25.30 149.50 431.25 |— _ — |06035J1R8BBTTR 
1.8pF +.10pF 478-4454-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 | 478-4454-2-ND® 3,000 414.00/M_ |06035J1R8BBSTR 
2.0pF +.10pF 478-2813-1-ND 25.30 149.50 431.25 |— = — |06035J2ROBBTTR 
2.0pF +.10pF 478-4455-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 |478-4455-2-ND@ 3,000 414.00/M |06035J2ROBBSTR 
2.2pF +.10pF 478-2814-1-ND 25.30 149.50 431.25 |— _ — |06035J2R2BBTTR 
2.2pF +.10pF 478-4456-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 |478-4456-2-ND® 3,000 414.00/M |06035J2R2BBSTR 
2.4pF +.10pF 478-2815-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 478-2815-2-ND 3,000 414.00/M _ |06035J2R4BBTTR 
2.4pF +.10pF 478-4457-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 |478-4457-2-ND@ 3,000 414.00/M |06035J2R4BBSTR 
2.7pF +.10pF 478-2816-1-ND 25.30 149.50 431.25 |478-2816-2-ND 3,000 414.00/M /06035J2R7BBTTR 
2.7pF +.10pF 478-4458-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 |478-4458-2-ND® 3,000 414.00/M |06035J2R7BBSTR 
3.0pF +.10pF 478-4459-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 |478-4459-2-ND@ 3,000 414.00/M |06035J3ROBBSTR 
3.3pF +.10pF 478-2818-1-ND 25.30 149.50 431.25 |— = — _ |06035J3R3BBTTR 
3.3pF +.10pF 478-4460-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 |478-4460-2-ND® 3,000 414.00/M |06035J3R3BBSTR 
3.9pF +.10pF 478-2819-1-ND 25.30 149.50 431.25 |— _ — |06035J3R9BBTTR 
3.9pF +.10pF 478-4461-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 |478-4461-2-ND@ 3,000 414.00/M |06035J3R9BBSTR 
4.7pF +.10pF 478-4462-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 |478-4462-2-ND@ 3,000 414.00/M |06035J4R7BBSTR 
5.6pF +.10pF 478-2821-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 478-2821-2-ND 3,000 414.00/M |06035J5R6BBTTR 
5.6pF +.10pF 478-4463-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 |478-4463-2-ND® 3,000 414.00/M |06035J5R6BBSTR 
6.8pF +.10pF 478-2822-1-ND 25.30 149.50 431.25 |— = — |06035J6R8BBTTR 
6.8pF +.10pF 478-4464-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 |478-4464-2-ND@ 3,000 414.00/M |06035J6R8BBSTR 
8.2pF +.10pF 478-4465-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 |478-4465-2-ND® 3,000 414.00/M |06035J8R2BBSTR 
10pF +2% 478-2824-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 478-2824-2-ND 3,000 414.00/M_ |06035J100GBTTR 
10pF +2% 478-4448-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 |478-4448-2-ND@ 3,000 414.00/M |06035J100GBSTR 
12pF +2% 478-2825-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 478-2825-2-ND 3,000 414.00/M |06035J120GBTTR 
12pF 42% 478-4449-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 | 478-4449-2-ND® 3,000 414.00/M |06035J120GBSTR 
15pF 42% 478-2826-1-ND 25.30 149.50 431.25 |478-2826-2-ND 3,000 414.00/M /06033J150GBTTR 
25V 15pF +2% 478-4443-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 |478-4443-2-ND@ 3,000 414.00/M |06033J150GBSTR 
22pF +2% 478-4444-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 | 478-4444-2-ND@ 3,000 414.00/M_ |06033J220GBSTR 
@ RoHS Compliant 
Designer Kits 
A 478-2834-ND 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75 not stocked by Digi-Key (300 total pieces). $178.75 
$+ 478-4468-ND 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75 not stocked by Digi-Key (300 total pieces) ROHS Compliant . $178.75 
tt 478-2832-ND 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75 not stocked by Digi-Key (300 total pieces) . $178.75 
* ~=478-4470-ND 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75 not stocked by Digi-Key (300 total pieces) R $178.75 
* 478-4469-ND 20 each of values denoted plus value: (pF) 3.4 not stocked by Digi-Key (600 total pieces) ROHS Compliant .. $178.75 
A 478-4471-ND 20 each of values denoted plus value: (pF) 18 not stocked by Digi-Key. 
(values .10pF-.30pF are +0.5pF tolerance and values 0.4pF-.90pF are +0.1pF tolerance) (600 total pieces) ROHS Compliant. .. $148.96 
t 478-4466-ND 20 each of values denoted RoHS Compliant. $178.75 
° 478-4467-ND 20 each of values denoted RoHS Compliant. .. $178.75 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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U Series Capacitors <a Size Dimensions - Inch (mm) 
Code A B 
“U” Series Capacitors are COG (NPO) chip capacitors specially designed for “Ultra” low ESR for applications Sie 0402 | 0.039(1.00) | 0.020 (0.50) | 0.024 (0.6) 
in the communications market. Max ESR and effective capacitance are met on each value producing lot to iS 0603 0.060 (1.52) 0.030 (0.76) 0.036 (0.91) D Reel’ 
pe anrormly. epecincations: ¢ Insulation Resistance: 10'* Q minimum @ 25°C * Operating Temperature: a B 0805 0.079 (2.01) 0.049 (1.25) 0.040 (1.02) 
Size wv Capacitance | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50V 1.0pF +0.1pF 478-3832-1-ND 1.82 10.73 30.94 /478-3832-2-ND 10,000 30.00/M |04025U1ROBAT2A 
0402 ino 50V 2.0pF +0.1pF 478-3833-1-ND 1.82 10.73 30.94 | 478-3833-2-ND 10,000 30.00/M |04025U2ROBAT2A 
50V 10pF 45% 478-3831-1-ND 1.24 7.35 21.19 | 478-3831-2-ND 10,000 20.00/M | 04025U100JAT2A 
200V 1.0pF +0.25pF 478-3836-1-ND 21.45 126.75 365.63 |478-3836-2-ND 4,000 351.00/M |06032U1ROCAT2A 
200V 1.6pF +0.1pF 478-3837-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3837-2-ND 4,000 63.00/M |06032U1R6BAT2A 
200V 2.0pF +0.1pF 478-3838-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3838-2-ND 4,000 63.00/M |06032U2ROBAT2A 
200V 2.2pF +0.25pF 478-3839-1-ND 21.45 126.75 365.63 |478-3839-2-ND 4,000 351.00/M |06032U2R2CAT2A 
0603 Neo 200V 2.7pF +0.1pF 478-3840-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3840-2-ND 4,000 63.00/M_ | 06032U2R7BAT2A 
200V 7.5pF +0.25pF 478-3841-1-ND 3.08 18.20 52.50 |478-3841-2-ND 4,000 50.00/M |06032U7R5CAT2A 
200V 8.2pF +0.25pF 478-3842-1-ND 21.45 126.75 365.63 |478-3842-2-ND 4,000 351.00/M |06032U8R2CAT2A 
200V 10pF 45% 478-3835-1-ND 19.03 112.45 324.38 |478-3835-2-ND 4,000 311.00/M | 06032U100JAT2A 
100V 27pF 45% 478-3834-1-ND 19.03 112.45 324.38 |478-3834-2-ND 4,000 311.00/M | 06031U270JAT2A 
200V 1.0pF +0.25pF 478-3843-1-ND 23.65 139.75 403.13 | 478-3843-2-ND 2,000 387.00/M |08052U1ROCAT2A 
200V 2.2pF +0.25pF 478-3845-1-ND 5.28 31.20 90.00 | 478-3845-2-ND 2,000 86.00/M |08052U2R2CAT2A 
200V 3.3pF +0.5pF 478-3846-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-3846-2-ND 2,000 68.00/M |08052U3R3DAT2A 
200V 3.9pF +0.25pF 478-3847-1-ND 5.28 31.20 90.00 | 478-3847-2-ND 2,000 86.00/M | 08052U3R9CAT2A 
0805 Nea} 200V 4.7pF +0.25pF 478-3849-1-ND 5.28 31.20 90.00 |478-3849-2-ND 2,000 86.00/M_ | 08052U4R7CAT2A 
200V 6.8pF +0.25pF 478-3850-1-ND 23.65 139.75 403.13 | 478-3850-2-ND 2,000 387.00/M |08052U6R8CAT2A 
200V 27pF +5% 478-3844-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3844-2-ND 2,000 63.00/M | 08052U270JAT2A 
200V 47pF 42% 478-3848-1-ND 23.65 139.75 403.13 | 478-3848-2-ND 2,000 387.00/M |08052U470GAT2A 
200V 47pF 41% 478-3830-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-3830-2-ND 2,000 144.00/M__|08052U470FAT2A 
Designer Kits 
478-5615-ND NEW! 0402 High Frequency Ceramic Capacitor Kit — 375 pieces — 25 each of 0.5pF ~ 15.0pF. $119.70 
478-5616-ND NEW! 0603 High Frequency Ceramic Capacitor Kit — 600 pieces — 25 each of 1.0pF ~ 47.0pF.. $119.70 
478-5617-ND NEW! 0805 High Frequency Ceramic Capacitor Kit — 750 pieces — 25 each of 1.0pF ~ 160pF $119.70 
NEW! UltraThin Ceramic Capacitor LOSS 05 
4 


The UltraThin (UT) series of ceramic capacitors was designed to meet the stringent thickness requirements of our customers. AVX developed a new termination process 


(FCT - Fine Copper Termination) that provides unbeatable flatness and repeatability. The series includes products <0.35mm in height and is targeted for applications a 
such as Smart cards, memory modules, High Density SIM cards, mobile phones, MP3 players, and embedded solutions. 25 
Size wv Dc Tolerance | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type (Vv) Capacitance (%) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0402 X5R 25 10,000pF +20 478-5534-1-ND 1.20 1.08 -90 478-5534-2-ND 15,000 432.00/M_|UT023D103MAT2C 
-| . . . . 
LT Series Low Profile Multilayer Chip Capacitors 
AVX introduces the LT series that is comprised of a range of low profile L272 > w Size Dimensions — mm 
products in the X5R dielectric. X5R is a Class II dielectric with temperature 2 Aa Code L Ww T (max.) t 
variation of capacitance within +15% from -55°C ~ 85°C. Series includes ty 0402 7.00 50 56 "25 
0402, 0603, 0805 and 1206 packages in compact, low-profile designs. The 0603 1.60 81 56 35 
LT Series is ideal for decoupling and filtering applications where height 0805 2.01 1.25 95 50 
clearance is limited. 1206 3.20 1.60 1.02 -50 
Size wv Dc Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code (Vv) Capacitance Tolerance | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
4 1.0uF +20% 478-4069-1-ND 5.72 33.80 97.50 135.20 |478-4069-2-ND 10,000 94.00/M_ |LT024D105MAT2C 
0402 4 2.2uF +20% 478-5075-1-ND 8.80 52.00 150.00 208.00 |478-5075-2-ND 10,000 144.00/M |LT024D225MAT2S 
10 1.0uF +20% 478-5076-1-ND 8.80 52.00 150.00 208.00 |478-5076-2-ND 10,000 144.00/M_ |LT02ZD105MAT2S 
4 4.7uF +20% 478-4070-1-ND 15.95 94.25 271.88 377.00 |478-4070-2-ND 4,000 261.00/M_ |LT034D475MAT2S 
0603 6.3 2.2UF +20% 478-4071-1-ND 9.68 57.20 165.00 228.80 |478-4071-2-ND 4,000 158.00/M |LTO36D225MAT2S 
16 1.0uF +10% 478-4072-1-ND 15.95 94.25 271.88 377.00 |478-4072-2-ND 4,000 261.00/M_|LTO3YD105KAT2S 
6.3 10yF +20% 478-4073-1-ND 19.91 117.65 339.38 470.60 |478-4073-2-ND 4,000 326.00/M_ |LTO56D106MAT2X 
0805 16 4.7uF +20% 478-4076-1-ND 10.56 62.40 180.00 249.60 |478-4076-2-ND 4,000 173.00/M_ |LTO5YD475MAT2X 
25 1.0uF +20% 478-5078-1-ND 33.55 198.25 571.88 793.00 |478-5078-2-ND 4,000 549.00/M_|LTO053D105MAT2X 
1206 16 10yF +20% 478-4077-1-ND 21.45 126.75 365.63 507.00 |478-4077-2-ND 4,000 351.00/M_ |LTO6YD106MAT2W 
25 4.7uF +20% 478-5079-1-ND 16.76 99.06 285.75 396.24 |478-5079-2-ND 4,000 274.00/M_|LT063D475MAT2X 


NEW! MH Series Ceramic Capacitors — Molded SM Leadframe 


The MH Series capacitor is a SMT molded part with a multilayer ceramic insert. MH capacitors com- L few] EIA Case Dimensions — mm 
bine the ceramic attributes of very low ESR, non-polar construction, excellent high frequency behav- Code E WwW H 
ior, excellent voltage stress capabilities and wide temperature range with the enhanced mechanical im Ree 
protection of a molded case. The MH range provides a lead-free solution to customers who have pre- ) H 7361-38 7.30 6.10 3.45 
viously been unable to use large case ceramic capacitors because of mechanical stress concerns. Y 
_ Tape and Reel 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Pricing AVX 
Type wv DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 Part No. 400 Part No. 
100V 1.0uF +20% 478-5426-1-ND 29.15 17.23 478-5426-2-ND 1908.00 MHV11C105MAT2A 
100V 1.5uF +20% 478-5427-1-ND 30.36 17.94 478-5427-2-ND 1987.20 MHV11C155MAT2A 
100V 2.2uF +20% 478-5421-1-ND 32.23 19.05 478-5421-2-ND 2109.60 MHV11C225MAT2A 
X7R 50V 4.7uF +20% 478-5425-1-ND 33.22 19.63 478-5425-2-ND 2174.40 MHV15C475MAT2A 
50V 10yF +20% 478-5422-1-ND 33.88 20.02 478-5422-2-ND 2217.60 MHV15C106MAT2A 
25V 10yF +20% 478-5424-1-ND 33.88 20.02 478-5424-2-ND 2217.60 MHV13C106MAT2A 
25V 22uF +20% 478-5423-1-ND 34.10 20.15 478-5423-2-ND 2232.00 MHV13C226MAT2A 


Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1860 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


INV) ( Low Inductance Capacitors 0508/0612 IDC (InterDigitated Capacitors) 


E+ 
Very low equivalent series inductance, surface mountable, high speed decoupling capacitor. {Dr L + 
Measured inductances of 120pH (for 0612) and 95pH (for 0508) are the lowest in the FR4 a t+ P+ BL 
mountable device family. Opposing current flow creates opposing magnetic fields. This causes the H i" i F 
fields to cancel, effectively reducing the equivalent series inductance. Perfect solution for decoupling H ' ' T Ww 
high speed microprocessors by allowing the engineers to lower the power delivery inductance of the t 1 i 1 | 
entire system through the use of eight terminals. Overall reduction in decoupling components due to i + BW a 
very low series inductance and high capacitance. 
Characteristics: 5 7 7 
¢ Temperature Coefficient: +15% (OVDC) »* Dissipation Factor: 4V and 6.3V=6.5% Maximum, Size Dimensions mim 
10V=5.0% Maximum, 16V=3.5% Maximum » Insulation (ppm/C): 12.0 * Thermal Conductivity: Code | A B c D E L T Ww BW BL P 
4-5W/M K « Terminations Available: Plated Nickel and Solder * Maximum Thickness: 0.037” |_0508 | 0.64 | 1.27 | 1.91 | 0.28 | 0.50 | 2.03 +0.2 | 0.95 Max. | 1.27 +0.2 | 0.254 +0.1 | 0.18 +0.25/-0.08| 0.50 +0.05 
(0.95mm) ¢ Operating Temperature: X7R: -55°C ~ 125°C, X5R: -55°C ~ 85°C 0612 | 0.89 | 1.65 | 2.54 | 0.46 | 0.80 | 3.20 +0.2 | 0.95 Max. | 1.60 +0.2 | 0.41 +0.1 | 0.18 +0.25/-0.08| 0.80 +0.1 
Size wv Capacitance | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance % | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
25V 47000pF +20 478-4941-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-4941-2-ND 4,000 810.00/M |W2L13C473MAT1S 
16V 47000pF +20 478-2326-1-ND 3.52 2.08 1.20 478-2326-2-ND 4,000 576.00/M_ |W2L1YC473MAT1S 
16V 68000pF +20 478-2327-1-ND 3.52 2.08 1.20 478-2327-2-ND 4,000 576.00/M |W2L1YC683MAT1S 
16V AF +20 478-2121-1-ND 3.63 2.15 1.24 478-2121-2-ND 4,000 594.00/M |W2L1YC104MAT1A 
16V .22uF +20 478-2329-1-ND 3.96 2.34 1.35 478-2329-2-ND 4,000 648.00/M_| W2L1YC224MAT1A 
X7R 10V AF +20 478-2122-1-ND 3.63 2.15 1.24 478-2122-2-ND 4,000 594.00/M |W2L1ZC104MAT1S 
10V .22uUF +20 478-2328-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2328-2-ND 4,000 630.00/M |W3L1ZC224MAT1A 
10V ATUF +20 478-2123-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2123-2-ND 4,000 630.00/M |W2L1ZC474MATIA 
6.3V 1.0pF +20 478-4942-1-ND 4.40 2.60 1.50 478-4942-2-ND 4,000 720.00/M_ |W2L16C105MAT1A 
0508 4.0V -33UF +20 478-2330-1-ND. 4.29 2.54 1.47 478-2330-2-ND 4,000 702.00/M_|W2L14C334MAT1A 
4.0V 1.0uF +20 478-2126-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-2126-2-ND 4,000 702.00/M_|W2L14C105MAT1A 
10V -33uF +20 478-2331-1-ND 4.18 2.47 1.43 478-2331-2-ND 4,000 684.00/M |W2L1ZD334MAT1S 
10V ATUF +20 478-2124-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2124-2-ND 4,000 630.00/M_ |W2L1ZD474MAT1S 
X5R 6.3V 1.0UF +20 478-2125-1-ND 4.40 2.60 1.50 478-2125-2-ND 4,000 720.00/M_ |W2L16D105MAT1A 
4.0V 1.5yF +20 478-2127-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2127-2-ND 4,000 630.00/M_ |W2L14D155MAT1A 
4.0V 2.2uUF +20 478-4631-1-ND 4.62 2.73 1.58 478-4631-2-ND 4,000 756.00/M_|W2L14D225MAT1A 
X7S 4.0V 1.0UF +20 478-5501-1-ND NEW! 4.62 2.73 1.58 478-5501-2-ND NEW! 4,000 756.00/M |W2L14Z105MAT1S 
4.0V 2.2uUF +20 478-5502-1-ND NEW! 4.95 2.93 1.69 478-5502-2-ND NEW! 4,000 810.00/M_|W2L14Z225MAT1S 
16V .22UF +20 478-2335-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2335-2-ND 4,000 630.00/M |W3L1YC224MAT1S 
16V -33uF +20 478-2334-1-ND 3.96 2.34 1.35 478-2334-2-ND 4,000 648.00/M_ |W3L1YC334MAT1A 
16V A7UF +20 478-2128-1-ND 4.09 2.42 1.40 478-2128-2-ND 4,000 667.80/M_ |W3L1YC474MAT1A 
X7R 10V -68uF +20 478-2333-1-ND 4.24 2.51 1.45 478-2333-2-ND 2,000 693.00/M_ |W3L1ZC684MAT1A 
10V 1.0UF +20 478-2129-1-ND 4.62 2.73 1.58 478-2129-2-ND 2,000 756.00/M__|W3L1ZC105MAT1A 
0612 6.3V 2.2UF +20 478-4940-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-4940-2-ND 2,000 810.00/M |W3L16C225MAT1A 
4.0V 2.2uUF +20 478-2131-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-2131-2-ND 2,000 810.00/M_|W3L14C225MAT1A 
10V 2.2uUF +20 478-2332-1-ND 4.62 2.73 1.58 478-2332-2-ND 4,000 756.00/M |W3L1ZD225MAT1A 
X5R 6.3V 2.2UF +20 478-2130-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-2130-2-ND 4,000 810.00/M |W3L16D225MAT1A 
4.0V 3.3uF +20 478-2132-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-2132-2-ND 4,000 810.00/M_| W3L14D335MAT1A 
Tip and Ring Multilayer Ceramic Chip Capacitors Size Dimensions — mm 
Code L Ww T t 
AVX Tip and Ring or ring detector multilayer ceramic chip capacitors are designed as a standard telecom Reel” 0805 2.01 +0.20 1.25 £0.20 1.30 Max. 0.50 +0.25 
filter to block -48 volts DC telephone line voltage and pass subscriber's AC signal pulse (16 to 25Hz, 70 1206 3.20 +0.20 1.60 +0.20 1.50 Max. 0.50 +0.25 
to 90Vrms). The ringer capacitors replace large leaded film capacitors and are ideal for telecom/modern 1210 3.2 +0.20 2.50 +0.20 1.78 Max. 0.50 +0.25 
applications. These capacitors not only save valuable real estate on the board and reduce the weight of the aa L 4808 4.57 +£0.25 2.03 +0.25 1.78 Max. 0.63 +0.38 
overall product, but they all feature standard surface mounting capabilities that are so critical to new and 
compact designs. Sy 1812 | 4.50+0.30 | 3.2+0.20 | 2.00Max. | 0.63+0.38 
Specifications: Be 1825 4.50 +0.30 6.34 £0.30 2.00 Max. 0.63 +0.38 
* Operating Voltage Range: -55°C ~ 125°C » Dielectric Strength: 250% of rated voltage for 5 seconds at — we pee B60 20.30) peta E00 Max: biel 
50mA maximum current ¢ Dissipation Factor: 2.5% maximum te 2225 5.60 +0.25 6.35 +0.25 2.00 Max. 0.63 +0.38 
Size wv Capacitance | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance % | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
250V 680pF +10 478-5550-1-ND NEW! 2.70 22.50 75.00 |478-5550-2-ND NEW! 2,000 90.00/M 0805PC681KAT1A 
250V 1000pF +10 478-5541-1-ND NEW! 2.70 22.50 75.00 |478-5541-2-ND NEW! 2,000 90.00/M 0805PC102KAT1A 
250V 1200pF +10 478-5542-1-ND NEW! 2.70 22.50 75.00 |478-5542-2-ND NEW! 2,000 90.00/M 0805PC122KAT1A 
250V 1500pF +10 478-3976-1-ND 16.50 97.50 281.25 |478-3976-2-ND 2,000 270.00/M O0805PC152KAT1A 
250V 1800pF +10 478-5544-1-ND NEW! 2.70 22.50 75.00 _|478-5544-2-ND NEW! 2,000 90.00/M 0805PC182KAT1A 
250V 1900pF +10 478-5546-1-ND NEW! 2.70 22.50 75.00 |478-5546-2-ND NEW! 2,000 90.00/M 0805PC192KAT1A 
250V 2200pF +10 478-5547-1-ND NEW! 2.70 22.50 75.00 |478-5547-2-ND NEW! 2,000 90.00/M O0805PC222KAT1A 
0805 X7R 250V 3900pF +10 478-5548-1-ND NEW! 2.70 22.50 75.00 |478-5548-2-ND NEW! 2,000 90.00/M O805PC392KAT1A 
250V 4700pF +10 478-5549-1-ND NEW! 2.70 22.50 75.00 |478-5549-2-ND NEW! 2,000 90.00/M 0805PC472KAT1A 
250V 6800pF +10 478-3979-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 478-3979-2-ND 2,000 270.00/M O805PC682KAT1A 
250V 8200pF +10 478-5551-1-ND NEW! 2.70 22.50 75.00 |478-5551-2-ND NEW! 2,000 90.00/M O805PC822KAT1A 
250V 10000pF +10 478-3975-1-ND 13.20 78.00 225.00 |478-3975-2-ND 2,000 216.00/M 0805PC103KAT1A 
250V 12000pF +10 478-5543-1-ND NEW! 2.70 22.50 75.00 |478-5543-2-ND NEW! 2,000 90.00/M 0805PC123KAT1A 
250V 15000pF +10 478-3977-1-ND 16.50 97.50 281.25 |478-3977-2-ND 2,000 270.00/M 0805PC153KAT1A 
250V 18000pF +10 478-5545-1-ND NEW! 2.70 22.50 75.00 _|478-5545-2-ND NEW! 2,000 90.00/M O805PC183KAT1A 
250V 22000pF +10 478-3978-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 478-3978-2-ND 2,000 270.00/M O805PC223KAT1A 
250V 1000pF +10 478-5552-1-ND NEW! 3.24 27.00 90.00 |478-5552-2-ND NEW! 2,000 108.00/M 1206PC102KAT1A 
250V 3300pF +10 478-5556-1-ND NEW! 3.60 30.00 100.00 | 478-5556-2-ND NEW! 2,000 120.00/M 1206PC332KAT1A 
250V 4700pF +10 478-5605-1-ND NEW! 3.60 30.00 100.00 |478-5605-2-ND NEW! 2,000 120.00/M 1206PC472KAT1A 
250V 8200pF +10 478-5560-1-ND NEW! 3.60 30.00 100.00 | 478-5560-2-ND NEW! 2,000 120.00/M 1206PC822KAT1A 
250V 10000pF +10 478-5553-1-ND NEW! 3.24 27.00 90.00 | 478-5553-2-ND NEW! 2,000 108.00/M 1206PC103KAT1A 
4206 X7R 250V 18000pF +10 478-5554-1-ND NEW! 3.60 30.00 100.00 | 478-5554-2-ND NEW! 2,000 120.00/M 1206PC183KAT1A 
250V 22000pF +10 478-5555-1-ND NEW! 3.60 30.00 100.00 | 478-5555-2-ND NEW! 2,000 120.00/M 1206PC223KAT1A 
250V 27000pF +10 478-3980-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 478-3980-2-ND 2,000 324.00/M 1206PC273KAT1A 
250V 33000pF +10 478-5557-1-ND NEW! 3.60 30.00 100.00 | 478-5557-2-ND NEW! 2,000 120.00/M 1206PC333KAT1A 
250V 39000pF +10 478-3981-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 478-3981-2-ND 2,000 324.00/M 1206PC393KAT1A 
250V 47000pF +10 478-5558-1-ND NEW! 3.96 33.00 110.00 |478-5558-2-ND NEW! 2,000 132.00/M 1206PC473KAT1A 
250V 56000pF +10 478-5559-1-ND NEW! 3.96 33.00 110.00 _|478-5559-2-ND NEW! 2,000 132.00/M 1206PC563KAT1A 
250V 1000pF +10 478-5561-1-ND NEW! 4.14 34.50 115.00 |478-5561-2-ND NEW! 2,000 138.00/M 1210PC102KAT1A 
250V 4700pF +10 478-5564-1-ND NEW! 4.14 34.50 115.00 |478-5564-2-ND NEW! 2,000 138.00/M 1210PC472KAT1A 
250V 10000pF +10 478-5562-1-ND NEW! 4.14 34.50 115.00 |478-5562-2-ND NEW! 2,000 138.00/M 1210PC103KAT1A 
1210 X7R 250V 33000pF +10 478-5563-1-ND NEW! 4.14 34.50 115.00 |478-5563-2-ND NEW! 2,000 138.00/M 1210PC333KAT1A 
250V 47000pF +10 478-5565-1-ND NEW! 4.50 37.50 125.00 |478-5565-2-ND NEW! 2,000 150.00/M 1210PC473KAT1A 
250V 68000pF +10 478-5566-1-ND NEW! 4.50 37.50 125.00 |478-5566-2-ND NEW! 2,000 150.00/M 1210PC683KAT1A 
250V 10uF +10 478-3982-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-3982-2-ND 2,000 144.00/M 1210PC104KAT1A 
1808 X7R 250V -10UF +10 478-3983-1-ND 30.80 182.00 525.00 |478-3983-2-ND 2,000 504.00/M 1808PC104KAT1A 
250V .22UF +10 478-3984-1-ND 30.80 182.00 525.00 | 478-3984-2-ND 2,000 504.00/M 1808PC224KAT1A 
250V 1000pF +10 478-5606-1-ND NEW! 4.50 37.50 125.00 |478-5606-2-ND NEW! 1,000 180.00 1812PC102KAT1A 
250V 2200pF +10 478-5570-1-ND NEW! 4.50 37.50 125.00 |478-5570-2-ND NEW! 1,000 180.00 1812PC222KAT1A 
250V 27000pF +10 478-5571-1-ND NEW! 4.50 37.50 125.00 |478-5571-2-ND NEW! 1,000 180.00 1812PC273KAT1A 
1812 X7R 250V 33000pF +10 478-5573-1-ND NEW! 5.04 42.00 140.00 | 478-5573-2-ND NEW! 1,000 202.00 1812PC333KAT1A 
250V 10uF +10 478-3985-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-3985-2-ND 1,000 540.00 1812PC104KAT1A 
250V 12uF +10 478-5567-1-ND NEW! 5.22 45.60 180.00 | 478-5567-2-ND NEW! 1,000 216.00 1812PC124KAT1A 
250V -15uF +10 478-5568-1-ND NEW! 5.22 45.60 180.00 | 478-5568-2-ND NEW! 1,000 216.00 1812PC154KAT1A 
250V -18uF +10 478-5569-1-ND NEW! 5.22 45.60 180.00 |478-5569-2-ND NEW! 1,000 216.00 1812PC184KAT1A 
(Continued) 


Digi®Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Di 
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INA'( Tip and Ring Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont, Digi@Reel® 


Size wv Capacitance | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance % | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
250V .22UF +10 478-3986-1-ND 26.40 156.00 450.00 |478-3986-2-ND 1,000 432.00 |1812PC224KAT1A 
1812 X7R 250V .27UF +10 478-5572-1-ND NEW! 4.87 42.56 168.00 | 478-5572-2-ND NEW! 1,000 202.00 |1812PC274KAT1A 
250V -33UF +10 478-3987-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-3987-2-ND 1,000 540.00 |1812PC334KAT1A 
250V A7UF +10 478-3988-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-3988-2-ND 1,000 540.00 |1812PC474KAT1A 
250V -33UF +10 478-5574-1-ND NEW! 6.09 53.20 210.00 |478-5574-2-ND NEW! 1,000 252.00 |1825PC334KAT1A 
250V A7UF +10 478-3990-1-ND 42.90 253.50 731.25 | 478-3990-2-ND 1,000 702.00 |1825PC474KAT1A 
1825 X7R 250V -56uF +10 478-3991-1-ND 42.90 253.50 731.25 |478-3991-2-ND 1,000 702.00 |1825PC564KAT1A 
250V -68uF +10 478-5575-1-ND NEW! 6.96 60.80 240.00 |478-5575-2-ND NEW! 1,000 288.00 | 1825PC684KAT1A 
250V -82uUF +10 478-5576-1-ND NEW! 7.31 63.84 252.00 |478-5576-2-ND NEW! 1,000 302.00 |1825PC824KAT1A 
250V 1.0uF +10 478-3989-1-ND 42.90 253.50 731.25 | 478-3989-2-ND 1,000 702.00 |1825PC105KAT1A 
2090 X7R 250V A7UF +10 478-3992-1-ND 81.40 481.00 1387.50 |478-3992-2-ND 1,000 1332.00 |2220PC474KAT1A 
250V 1.0uF +10 478-4740-1-ND 71.50 422.50 1218.75 |478-4740-2-ND 1,000 1170.00 |2220PC105KAT1A 
250V ATF +10 478-5578-1-ND NEW! 9.05 79.04 312.00 |478-5578-2-ND NEW! 1,000 374.00 |2225PC474KAT1A 
250V -56uF +10 478-5579-1-ND NEW! 9.05 79.04 312.00 |478-5579-2-ND NEW! 1,000 374.00 |2225PC564KAT1A 
2095 X7R 250V 1.0uF +10 478-3993-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 478-3993-2-ND 1,000 810.00 |2225PC105KAT1A 
250V 1.2uF +10 478-3994-1-ND 81.40 481.00 1387.50 |478-3994-2-ND 1,000 1332.00 |2225PC125KAT1A 
250V 1.0uF +20 478-4718-1-ND 44.00 260.00 750.00 | 478-4718-2-ND 1,000 720.00 |2225PC105MAT1A 
250V 1.2uF +20 478-5577-1-ND NEW! 9.57 83.60 330.00 | 478-5577-2-ND NEW! 1,000 396.00 |2225PC125MAT1A 
1 . . 4 4 ® Size Dimensions — mm 
LD Series Multilayer Ceramic Chip Capacitors Reel’ | Sz : E L . 
X7R Dielectric: * X7R formulations are called “temperature stable” ceramics and fall into EIA class II materials 0402 1.00 +0.10 0.50 +0.10 0.56 Max. 0.25 +0.15 
. ple variation of capacitance is within +15% from -55°C ~ 125°C » Operating Temperature Range: >t 0603 1.60 +0.15 0.81 +0.15 0.9 Max. 0.35 +0.15 
-55°C ~ 125° 
. ; : ; ; , lL? 0805 2.01+0.20 | 1.25+0.20 | 0.94Max. | 0.50 +0.25 
X5R Dielectric: * General purpose dielectric for ceramic capacitors * EIA Class II dielectric * Temperature OCW 
variation of capacitance is within +15% from -55°C ~ 85°C » Operating Temperature Range: -55°C ~ 85°C 1206 3.20 +0.20 1.60 +0.20 0.94 Max. 0.50 £0.25 
Size wv Capacitance | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type Dc Capacitance | Tolerance % | Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
0402 X5R 10 10UF +10 478-4926-1-ND 1.60 95 55  |478-4926-2-ND 10,000 261.00/M LD02ZD104KAB2A 
100 10000pF +10 478-4927-1-ND 1.23 73 42 |478-4927-2-ND 4,000 200.00/M LD031C103KAB2A 
0603 X7R 16 10UF +5 478-4928-1-ND 1.27 75 44 | 478-4928-2-ND 4,000 207.00/M LDO3YC104JAB2A 
16 0UF +10 478-4929-1-ND 1.28 76 44 |478-4929-2-ND 4,000 209.00/M LDO3YC104KAB2A 
50 10000pF +5 478-4930-1-ND 1.09 65 -38 | 478-4930-2-ND 4,000 178.00/M LD055C103JAB2A 
0805 X7R 
50 0UF +10 478-4931-1-ND 1.04 62 -36 | 478-4931-2-ND 4,000 169.00/M LDO55C104KAB2A 
50 0UF +10 478-4932-1-ND 1.14 67 -39 | 478-4932-2-ND 4,000 185.00/M LDO65C104KAB2A 
1206 X7R 
50 .22UF +10 478-4933-1-ND 1.38 82 47 | 478-4933-2-ND 4,000 225.00/M LDO65C224KAB2A 


Low Inductance Capacitors @Reel® 


The total inductance of a chip capacitor is determined both by its length to width ratio and by the mutual Dimensions - Inch (mm) 
inductance coupling between its electrodes. Thus a 1210 chip size has a lower inductance than a 1206 chip. Gad L Size Code L WwW t 
eter oereye ee re ere a oer oa gpa anayaene > cease | 88220006 |“ 20.08 | 0.005 in 
a 0805 becomes a 0508, a 0603 becomes a 0306. This results in a reduction in inductance for the 1nH range BS (0.81 +0.15) (1.60 +0.15) (0.13 min.) 
found in normal chip capacitors to less tan 0.2nH for LICC’s. Their low profile is also ideal for surface mounting T 0.050 +0.010 0.080 +0.010 0.005 min. 
(both on the PCB and on the IC package) or inside cavity mounting on the IC itself. , : 4M wi Sa 0508 (1.27 +0.25) (2.00 +0.25) (0.13 min.) 
ee ee oe ee. eee cere | 006920010 | 012630010 | O005mn 
maximum ¢ Insulation Resistance (@ 25°C RVDC): 100,000MQ minimum or 1,000MO per pF whichever is less. (1.60 +0.25) (3.20 +£0.25) (0.13 min.) 
Size wv Capacitance | Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance Inch (mm) _| Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
X7R 25V 10,000pF +10% 0.024 (0.61) | 478-2890-1-ND 24.64 145.60 420.00 478-2890-2-ND 5,000 403.00/M |03063C103KAT2A 
X7R 10V 10uF +10% 0.024 (0.61) |478-2891-1-ND 26.95 159.25 459.38 478-2891-2-ND 5,000 441.00/M |0306ZC104KAT2A 
0306 X7R 10V -10uF +20% 0.024 (0.61) |478-2892-1-ND 26.95 159.25 459.38 478-2892-2-ND 5,000 441.00/M |0306ZC104MAT2A 
X7R 10V .22uF +10% 0.024 (0.61) |478-4936-1-ND 26.95 159.25 459.38 478-4936-2-ND 5,000 441.00/M | 0306ZC224KAT2A 
X7R 10V .22uF +20% 0.024 (0.61) | 478-2893-1-ND 26.95 159.25 459.38 478-2893-2-ND 5,000 441.00/M | 0306ZC224MAT2A 
X7R 50V 10,000pF +10% 0.040 (1.02) | 478-2894-1-ND 23.10 136.50 393.75 478-2894-2-ND 4,000 378.00/M |05085C103KAT2A 
X7R 50V 10,000pF +10% 0.030 (0.76) | 478-4937-1-ND 23.10 136.50 393.75 478-4937-2-ND 4,000 378.00/M |05085C103KAT2V 
X7R 50V 10,000pF +20% 0.040 (1.02) | 478-2895-1-ND 22.00 130.00 375.00 478-2895-2-ND 4,000 360.00/M |05085C103MAT2A 
X7R 50V 10UF +10% 0.040 (1.02) | 478-2897-1-ND 26.40 156.00 450.00 478-2897-2-ND 4,000 432.00/M |05085C104KAT2A 
“ X7R 50V 10UF +20% 0.040 (1.02) |478-2898-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2898-2-ND 4,000 414.00/M |05085C104MAT2A 
X7R 25V -10UF +20% 0.040 (1.02) |478-5055-1-ND 24.20 143.00 412.50 478-5055-2-ND 4,000 396.00/M | 05083C104MAT2A 
X7R 16V -10uF +10% 0.030 (0.76) |478-4935-1-ND 23.10 136.50 393.75 478-4935-2-ND 4,000 378.00/M |O0508YC104KAT2V 
X7R 10V 1.0UF +10% 0.040 (1.02) | 478-2899-1-ND 45.10 266.50 768.75 478-2899-2-ND 4,000 738.00/M |0508ZC105KAT2A 
X7R 50V 10,000pF +10% 0.050 (1.27) |478-2900-1-ND 30.80 182.00 525.00 478-2900-2-ND 4,000 504.00/M |06125C103KAT2A 
X7R 50V 10UF +20% 0.050 (1.27) |478-2901-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2901-2-ND 4,000 540.00/M |06125C104MAT2A 
X7R 50V 10UF +20% 0.040 (1.02) | 478-4938-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-4938-2-ND 4,000 540.00/M |06125C104MAT2W 
X7R 25V .22uUF +10% 0.050 (1.27) | 478-2902-1-ND 39.60 234.00 675.00 478-2902-2-ND 4,000 648.00/M |06123C224KAT2A 
a6i2 X7R 25V .22uF +10% 0.030 (0.76) |478-4939-1-ND 39.60 234.00 675.00 478-4939-2-ND 4,000 648.00/M |06123C224KAT2V 
X7R 16V 1.0UF +10% 0.050 (1.27) |478-2903-1-ND 42.90 253.50 731.25 478-2903-2-ND 2,000 702.00/M |0612YC105KAT2A 
X7R 16V 1.0UF +20% 0.050 (1.27) |478-2904-1-ND 42.90 253.50 731.25 478-2904-2-ND 2,000 702.00/M |0612YC105MAT2A 
X7R 10V 1.0UF +20% 0.030 (0.76) |478-4934-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-4934-2-ND 4,000 540.00/M |0612ZC105MAT2V 
X7R 10V 2.2UF +10% 0.050 (1.27) |478-2906-1-ND 42.90 253.50 731.25 478-2906-2-ND 2,000 702.00/M |0612ZC225KAT2A 
X5R 10V 1.00F +20% 0.050 (1.27) | 478-2905-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2905-2-ND 4,000 540.00/M |0612ZD684MAT2V 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1862 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


IN 1X4 Low Inductance LGA Capacitors 


® 
AVX has introduced a revolutionary capacitor for low inductance applications. Low inductance LGA (land grid array) capacitors D Reel 
have virtually the equivalent high frequency performance of 8-terminal IDC’s (Inter-Digitated Capacitors) but are built in a simplified 
2-terminal package. 
This provides for lower manufacturing cost and easier handling and design. LGA’s are ideal for decoupling in semiconductor package-level and board-level 
applications. 


Cut Tape 
Size | WV Cap. Dimensions - mm Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | avx 
Code| DC | Cap. | Tol. E WwW BW BL Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 


6.3V | .O1NF | +20% | 0.5+0.05 | 1.00+0.10 | 0.8+0.10 | 0.13+0.08 |478-5503-1-ND NEW! 35.20 208.00 600.00 832.00 |478-5503-2-ND NEW! | 4,000 | 576.00/M |LG126Z103MAT2S1 


6.3V | .022uUF) +20% | 0.5+0.05 | 1.00+0.10 | 0.8+0.10 | 0.13 +0.08 )478-5504-1-ND NEW!| 35.20 208.00 600.00 832.00 |478-5504-2-ND NEW! | 4,000 | 576.00/M |LG126Z223MAT2S1 


id 6.3V | .047UF | +20% | 0.5+0.05 | 1.00+0.10 | 0.8+0.10 | 0.13+0.08 |478-5505-1-ND NEW! 35.20 208.00 600.00 832.00 |478-5505-2-ND NEW! | 4,000 | 576.00/M |LG126Z473MAT2S1 
6.3V | .10UF | +20% | 0.5+0.05 | 1.00+0.10 | 0.8+0.10 | 0.13 +0.08 |478-4624-1-ND 35.20 208.00 600.00 832.00 |478-4624-2-ND 10,000) 576.00/M |LG126Z104MAT2S1 

AV | .22uF | +20% | 0.76 +0.10 | 1.60 +0.10 | 1.50+0.10 | 0.28 +0.08 | 478-4625-1-ND 39.88 235.63 679.69 942.50 |478-4625-2-ND 4,000 | 653.00/M |LG224Z224MAT2S1 

AV | .33uF | +20% | 0.76 +0.10 | 1.60 +0.10 | 1.50+0.10 | 0.28 +0.08 | 478-4626-1-ND 40.15 237.25 684.38 949.00 |478-4626-2-ND 4,000 | 657.00/M |LG224Z334MAT2S1 

4V | .47uF | +20% | 0.76 +0.10 | 1.60 +0.10 | 1.50+0.10 | 0.28 +0.08 | 478-4628-1-ND 42.63 251.88 726.56 1007.50 |478-4628-2-ND 4,000 | 698.00/M |LG224Z474MAT2S1 

6.3V | .O1pF | +20% | 0.76 +0.10 | 1.60 +0.10 | 1.50+0.10 | 0.28 +0.08 | 478-4627-1-ND 40.70 240.50 693.75 962.00 |478-4627-2-ND 4,000 | 666.00/M |LG226C103MAT2S1 

0306 | 6.3V | .10HF | +20% | 0.76 +0.10 | 1.60 +0.10 | 1.50 +0.10 | 0.28 +0.08 | 478-4084-1-ND 28.60 169.00 487.50 676.00 |— _ — |LG226C104MAT2S1 
6.3V | .10UF | +20% | 0.76 +0.10 | 1.60 +0.10 | 1.50+0.10 | 0.28 +0.08 |478-4943-1-ND 44.00 260.00 750.00 1040.00 |478-4943-2-ND 4,000 | 720.00/M |LG226D104MAT2S1 


6.3V | .10UF | +20% | 0.76 +0.10 | 1.60+0.10 | 1.50 +0.10 | 0.28 +0.08 |478-5506-1-ND NEW! 28.60 169.00 487.50 676.00 |478-5506-2-ND NEW! | 4,000 | 468.00/M |LG226Z104MAT2S1 
6.3V | .22uUF | +20% | 0.76 +0.10 | 1.60+0.10 | 1.50 +0.10 | 0.28 +0.08 | 478-4629-1-ND 42.35 250.25 721.88 1001.00 |478-4629-2-ND 4,000 | 693.00/M |LG226D224MAT2S1 


6.3V | .47uF | +20% | 0.76 +0.10 | 1.60 +0.10 | 1.50+0.10 | 0.28 +0.08 |478-4630-1-ND 42.63 251.88 726.56 1007.50 |478-4630-2-ND 4,000 | 698.00/M |LG226D474MAT2S1 


Multi-Layer Ceramic Chip Capacitor Arrays 


AVX capacitor arrays offer designers the opportunity to lower placement costs, increase assembly line output through lower component count per 
board, and to reduce real estate requirements. COG (NPO) Dielectric: * EIA Class | ceramic materials * COG (NPO) ceramics offer one of the most 
stable capacitor dielectrics available * Capacitance change with temperature is 0 +30ppm/°C, which is less than +0.3% A C from -55°C ~ 125°C 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C X7R Dielectric: * X7R formulations are called “temperature stable” ceramics and fall into EIA Class 
ll materials ¢ Its temperature variation of capacitance is within 15% from -55°C ~ 125°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C X5R 
Dielectric: * General purpose dielectric for ceramic capacitors * EIA Class II dielectric * Temperature variation of capacitance is within +15% from 
-55°C ~ 85°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 85°C 


Dimensions - Inch (mm) 
Size Code | Element L Ww T BW P x Ss 
0405 2 0.039 +0.006 0.054 +0.006 0.026 Max. 0.014 +0.004 0.025 REF = 0.013 +0.004 
2 (1.00 +0.15) | (1.37 +0.15) (0.66 Max.) (0.36 +0.10) (0.64 REF) = (0.32 +0.10) 
0508 4 0.051 +0.006 0.083 +0.006 0.037 Max. 0.010 +0.003 0.020 REF 0.030 +0.004 0.010 +0.004 
4 (1.30 40.15) | (2.10 +0.15) (0.94 Max.) (0.25 +0.06) (0.50 REF) (0.75 +0.10) (0.25 +0.10) 
0612 4 0.063 +0.008 0.126 +0.008 0.053 Max. 0.016 +0.004 0.030 REF 0.045 +0.004 0.015 +0.004 
4 (1.60 +0.20) | (3.20 +0.20) (1.35 Max.) (0.41 +0.10) (0.76 REF) (1.14 +0.10) (0.38 +0.10) 
No. of Cut Tape 
Size wv Capacitance | Elements/ | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Fig. | Code Type DC Capacitance Tolerance Array Part No. 10 100 500 Part No. Qty Pricing | Part No. 
1 0405 X5R 10 10uF +20% 2 478-2884-1-ND 6.38 37.70 108.75 478-2884-2-ND 4,000 104.00/M |W1A2ZD104MAT2A 
0508 |COG(NPO)| 100 22pF +10% 4 478-2888-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2888-2-ND 4,000 108.00/M |W2A41A220KAT2A 
0508 |COG(NPO)| 100 100pF +10% 4 478-2885-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2885-2-ND 4,000 108.00/M |W2A41A101KAT2A 
0508 X7R 10 -10UF +20% 4 478-2870-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2870-2-ND 2,000 108.00/M |W2A4ZC104MAT2A 
0508 X7R 50 10,000pF +20% 4 478-2873-1-ND 5.39 31.85 91.88 478-2873-2-ND 4,000 88.00/M |W2A45C103MAT2A 
0508 X7R 50 10,000pF +10% 4 478-2878-1-ND 6.71 39.65 114.38 478-2878-2-ND 4,000 110.00/M |W2A45C103KAT2A 
0508 X5R 10 -10uF +20% 4 478-2883-1-ND 6.82 40.30 116.25 478-2883-2-ND 4,000 112.00/M |W2A4ZD104MAT2A 
0508 X5R 10 10uF +10% 4 478-2875-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-2875-2-ND 4,000 117.00/M |W2A4ZD104KAT2A 
0612 |COG(NPO)| 100 22pF +10% 4 478-2881-1-ND 4.73 27.95 80.63 478-2881-2-ND 4,000 77.00/M |W3A41A220KAT2A 
2 
0612 |COG(NPO)} 100 47pF +10% 4 478-2872-1-ND 4.73 27.95 80.63 478-2872-2-ND 4,000 77.00/M |W3A41A470KAT2A 
0612 |COG(NPO)| 100 100pF +10% 4 478-2876-1-ND 5.72 33.80 97.50 478-2876-2-ND 4,000 94.00/M |W3A41A101KAT2A 
0612 |COG(NPO)} 100 220pF +10% 4 478-2882-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-2882-2-ND 4,000 81.00/M |W3A41A221KAT2A 
0612 X7R 16 -10uF +20% 4 478-2869-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-2869-2-ND 4,000 126.00/M | W3A4YC104MAT2A 
0612 X7R 16 10UF +10% 4 478-2879-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-2879-2-ND 4,000 126.00/M |W3A4YC104KAT2A 
0612 X7R 50 10,000pF +10% 4 478-2877-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2877-2-ND 4,000 108.00/M | W3A45C103KAT2A 
0612 X7R 100 1,000pF +20% 4 478-2874-1-ND 5.72 33.80 97.50 478-2874-2-ND 4,000 94.00/M |W3A41C102MAT2A 
0612 X7R 100 10,000pF +20% 4 478-2871-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-2871-2-ND 4,000 81.00/M |W3A41C103MAT2A 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1863 


Sees US X2Y® Filter and Decoupling Capacitors Digi@Reel* 


X2Y filter capacitors employ a unique, patented low inductance design featuring two balanced capacitors that are Physical Characteristics — Dimensions in mm 
immune to temperature, voltage and aging performance differences. These components offer superior decoupling ree Cc Series L w c 
and EMI filtering performance. tT <a 0402 1.143 +0.076 0.610 +0.076 0.305 +0.076 
q 0603 1.626 +0.127 0.889 +0.127 0.457 +0.102 
ree 0805 2.032 +0.203 1.270 +0.203 0.559 +0.127 
Applications: XQ 1206 3.150 +0.254 1.600 +0.254 1.016 +0.127 
1210 3.175 +0.254 2.489 +0.254 1.143 40.127 
¢ FPGA/ASIC/u-P Decoupling * DDR Memory Decoupling * Amplifier Filter and Decoupling * High Speed Data 1410 3.556 +0.254 2.490 +0.254 1.143 40.127 
Filtering * Cellular Handsets 1812 4.420 +0.254 3.175 +0.254 1.143 40.127 
Size wv Capacitance | Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Johanson Dielectrics 
Code | Type| DC | Capacitance | Tolerance (mm) _ | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
NPO | 50 1.8pF +0.5pF 0.508 |709-1209-1-ND& NEW! 11.00 65.00 187.50 709-1209-2-ND NEW! 4,000 180.00/M |500X07N1R8DV4T 
NPO | 50 5.6pF +0.25pF 0.508 |709-1210-1-ND& NEW! 11.00 65.00 187.50 709-1210-2-ND NEW! 4,000 180.00/M |500X07NS5R6CV4T 
NPO | 50 10pF +20% 0.508 |709-1211-1-ND& NEW! 7.15 42.25 121.88 709-1211-2-ND NEW! 4,000 117.00/M |500X07N100MV4T 
NPO | 50 22pF +20% 0.508 |709-1212-1-ND& NEW! 7.15 42.25 121.88 709-1212-2-ND NEW! 4,000 117.00/M |500X07N220MV4T 
NPO | 50 47pF +20% 0.508 |709-1213-1-ND& NEW! 7.92 46.80 135.00 709-1213-2-ND NE! 4,000 129.60/M |500X07N470MV4T 
0402 NPO | 50 100pF +20% 0.508 |709-1214-1-ND& NEW! 8.69 51.35 148.13 709-1214-2-ND NE! 4,000 142.20/M |500X07N101MV4T 
X7R | 50 470pF +20% 0.508 |709-1215-1-ND& NEW! 5.72 33.80 97.50 709-1215-2-ND NE! 4,000 93.60/M |500X07W471MV4T 
X7R | 50 1,000pF +20% 0.508 |709-1216-1-ND& NEW! 5.72 33.80 97.50 709-1216-2-ND NEW! 4,000 93.60/M |500X07W102MV4T 
X7R | 50 1,500pF +20% 0.508 |709-1217-1-ND& NEW! 5.82 34.39 99.19 709-1217-2-ND NEW! 4,000 95.22/M |500X07W152MV4T 
X7R | 50 2,200pF +20% 0.508 |709-1218-1-ND& NEW! 6.06 35.82 103.31 709-1218-2-ND NEW! 4,000 99.18/M |500X07W222MV4T 
X7R | 50 4,700pF +20% 0.508 |709-1219-1-ND& NEW! 6.39 37.77 108.94 709-1219-2-ND NEW! 4,000 104.58/M |500X07W472MV4T 
X7R | 16 10,000pF +20% 0.508 |709-1220-1-ND& NEW! 7.07 41.80 120.56 709-1220-2-ND NEW! 4,000 115.74/M | 160X07W103MV4T 
NPO | 50 5.6pF +20% 0.660 |709-1000-1-ND 4.95 29.25 84.38 709-1000-2-ND 4,000 81.00/M |500X14NSR6MV4T 
NPO | 50 10pF +20% 0.660 |709-1001-1-ND 4.95 29.25 84.38 709-1001-2-ND 4,000 81.00/M |500X14N100MV4T 
NPO | 50 22pF +20% 0.660 |709-1002-1-ND 4.95 29.25 84.38 709-1002-2-ND 4,000 81.00/M |500X14N220MV4T 
NPO | 50 47pF +20% 0.660 |709-1003-1-ND 4.95 29.25 84.38 709-1003-2-ND 4,000 81.00/M |500X14N470MV4T 
NPO | 50 100pF +20% 0.660 | 709-1004-1-ND$ 4.95 29.25 84.38 709-1004-2-ND 4,000 81.00/M |500X14N101MV4T 
NPO | 100 1.0pF +0.5pF 0.660 | 709-1199-1-ND+ NEW! 5.05 29.84 86.06 709-1199-2-ND NEW! 4,000 82.62/M |101X14N1RODV4T 
NPO | 100 10pF +20% 0.660 | 709-1198-1-ND+ NEW! 5.15 30.42 87.75 709-1198-2-ND NE! 4,000 84.24/M |101X14N100MV4T 
NPO | 100 22pF +20% 0.660 |709-1200-1-ND+ NEW! 5.15 30.42 87.75 709-1200-2-ND NEW! 4,000 84.24/M |101X14N220MV4T 
NPO | 100 33pF +20% 0.660 |709-1201-1-ND+ NEW! 5.15 30.42 87.75 709-1201-2-ND NEW! 4,000 84.24/M |101X14N330MV4T 
NPO | 100 47pF +20% 0.660 | 709-1202-1-ND+ NEW! 5.39 31.85 91.88 709-1202-2-ND NEW! 4,000 88.20/M | 101X14N470MV4T 
NPO | 100 5.6pF +0.5pF 0.660 | 709-1203-1-ND+ NEW! 5.05 29.84 86.06 709-1203-2-ND NEW! 4,000 82.62/M | 101X14NS5R6DV4T 
X7R | 6.3 pF +20% 0.660 |709-1009-1-ND 7.39 43.68 126.00 709-1009-2-ND 4,000 120.96/M |6R3X14W104MV4T 
X7R | 6.3 .22UF +20% 0.660 |709-1104-1-ND 6.93 40.95 118.13 709-1104-2-ND 4,000 113.40/M |6R3X14W224MV4T 
0603 X7R | 10 pF +20% 0.660 |709-1101-1-ND 7.39 43.68 126.00 709-1101-2-ND 4,000 120.96/M |100X14W104MV4T 
X7R | 16 47,000pF +20% 0.660 |709-1088-1-ND 8.23 48.61 140.21 709-1088-2-ND 4,000 134.61/M | 160X14W471MV4T 
X7R | 25 22,000pF +20% 0.660 |709-1087-1-ND 6.58 38.88 112.16 709-1087-2-ND 4,000 107.68/M |250X14W223MV4T 
X7R | 50 470pF +20% 0.660 |709-1085-1-ND 4.77 28.19 81.32 709-1085-2-ND 4,000 78.07/M |500X14W471MV4T 
X7R | 50 1,000pF +20% 0.660 |709-1005-1-ND 4.40 26.00 75.00 709-1005-2-ND 4,000 72.00/M |500X14W102MV4T 
X7R | 50 1,500pF +20% 0.660 |709-1006-1-ND 4.77 28.21 81.38 709-1006-2-ND 4,000 78.12/M |500X14W152MV4T 
X7R | 50 2,200pF +20% 0.660 |709-1086-1-ND 5.10 30.13 86.93 709-1086-2-ND 4,000 83.45/M_ |500X14W222MV4T 
X7R | 50 4,700pF +20% 0.660 |709-1007-1-ND 4.93 29.12 84.00 709-1007-2-ND 4,000 80.64/M |500X14W472MV4T 
X7R | 50 10,000pF +20% 0.660 |709-1008-1-ND$ 5.89 34.78 100.31 709-1008-2-ND 4,000 96.30/M |500X14W103MV4T 
X7R | 100 1,000pF +20% 0.660 | 709-1204-1-ND+ NEW! 5.05 29.84 86.06 709-1204-2-ND NEW! 4,000 82.62/M |101X14W102MV4T 
X7R | 100 1,500pF +20% 0.660 |709-1205-1-ND+ NEW! 5.05 29.84 86.06 709-1205-2-ND NEW! 4,000 82.62/M | 101X14W152MV4T 
X7R | 100 220pF +20% 0.660 |709-1206-1-ND+ NEW! 4.84 28.60 82.50 709-1206-2-ND NEW! 4,000 79.20/M |101X14W221MV4T 
X7R | 100 2,200pF +20% 0.660 |709-1207-1-ND+ NEW! 5.21 30.81 88.88 709-1207-2-ND NE! 4,000 85.32/M |101X14W222MV4T 
X7R | 100 470pF +20% 0.660 | 709-1208-1-ND+ NEW! 4.84 28.60 82.50 709-1208-2-ND NEW! 4,000 79.20/M |101X14W471MV4T 
X7R | 100 4,700pF +20% 0.660 |709-1105-1-ND$ 4.93 29.12 84.00 709-1105-2-ND 4,000 80.64/M | 101X14W472MV4T 
X7R | 10 -18UF +20% 1.016 |709-1106-1-ND 12.65 74.75 215.63 709-1106-2-ND 4,000 207.00/M | 100X15W184MV4E 
0805 X7R | 50 1,000pF +20% 1.016 |709-1010-1-ND 9.26 54.73 157.88 709-1010-2-ND 4,000 151.56/M |500X15W102MV4T 
X7R | 50 10,000pF +20% 1.016 |709-1011-1-ND 6.05 35.75 103.13 709-1011-2-ND 4,000 99.00/M |500X15W103MV4E 
X7R | 50 47,000pF +20% 1.016 |709-1012-1-ND 20.79 122.85 354.38 709-1012-2-ND 4,000 340.20/M | 500X15W473MV4E 
NPO | 50 1,000pF +20% 1.270 |709-1107-1-ND 12.36 73.01 210.60 709-1107-2-ND 3,000 202.18/M |500X18N102MV4E 
1206 X7R | 10 ATUF +20% 1.270 |709-1103-1-ND 13.63 80.55 232.37 709-1103-2-ND 3,000 223.08/M | 100X18W474MV4E 
X7R | 16 .22UF +20% 1.270 |709-1102-1-ND 11.38 67.23 193.93 709-1102-2-ND 3,000 186.18/M | 160X18W224MV4E 
X7R | 50 pF +20% 1.270 | 709-1013-1-ND 20.79 122.85 354.38 709-1013-2-ND 3,000 340.20/M_|500X18W104MV4E 
1210 | X7R| 16 1.0uF +20% 1.778 _|709-1108-1-ND 13.75 81.25 234.38 709-1108-2-ND 2,000 225.00/M_| 160X41W105MV4E 
1410 | X7R | 50 -A0QUF +20% 1.778 |709-1017-1-ND 27.50 162.50 468.75 709-1017-2-ND 2,000 450.00/M_|500X44W404MV4E 
1812 | X7R | 50 ATUF +20% 2.286 |709-1016-1-ND 44.00 260.00 750.00 709-1016-2-ND 1,000 720.00 |500X43W474MV4E 


NEW! Kits 


A = 709-1196-ND (S-X07CBK) 
$ 709-1197-ND (S-X14CBk) 


M LCC Capacitors Physical Characteristics — Dimensions in mm 
Series L WwW B 
neral Pur High Volt nd TANCERAM® 0402 1.02 +.10 0.51 +.10 0.20 +.10 
Ge era u pose, g 0 age a d c 0603 1.60 +.20 0.81 +.20 0.25 +.13 
High Voltage Applications: wan ox 0805 2.03 +.25 1.27 +.25 0.51 +.25 
* Analog and Digital Modems »° Lighting Ballast Circuits »* Voltage Multipliers *DC-DC Converters * LAN/WAN Interface 4 L 1206 3.17 £.25 1.57 £.25 0.51 £.25 
+ Back-lighting Inverters — 1210 3.18 +.25 2.41 4.25 0.51 +.25 
ani E 1808 4.57 £.25 2.03 +.25 0.51 +.25 
TANCERAM Applications: PY B 1812 4.57 +.25 3.17 +.25 0.64 +.38 
* Switching Power Supply Smoothing (Input/Output) »*DC/DC Converter Smoothing (Input/Output) * Backlighting Inverters 1825 4.57 +.25 6.35 +.25 0.64 +.38 
* General Digital Circuits 2225 5.72 +.25 6.48 +.38 0.64 +.38 
Size wv Capacitance | Dim.T | Digi-Key Cut Tape Pri Digi-Key Tape and Reel Johanson Dielectrics 
Code| Type Dc Capacitance Tolerance (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
High Voltage 
NPO 500 100pF +10% 1.27 709-1019-1-ND 1.39 8.19 23.63 709-1019-2-ND 4,000 22.68/M_ |501R15N101KV4T 
0805 X7R 250 22,000pF +10% 1.27 709-1018-1-NDt 1.94 11.44 33.00 709-1018-2-NDt 3,000 32.00/M | 251R15W223KV4E 
X7R 500 1,000pF +10% 1.27 709-1020-1-ND 1.43 8.45 24.38 709-1020-2-ND 3,000 23.00/M |501R15W102KV4E 
X7R 500 10,000pF +10% 1.27 709-1021-1-ND 2.53 14.95 43.13 709-1021-2-ND 3,000 41.40/M__|501R15W103KV4E 
t Tip and Ring Chip (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1864 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


JOHANSON yyy) MLCC Capacitors Reel° 
DIELECTRICS Usesesse3 General Purpose, High Voltage and TANCERAM® (Cont.) 
Size wv Capacitance | Dim.T | Digi-Key Digi-Key Tape and Reel Johanson Dielectrics 
Code| Type Dc Capacitance Tolerance (mm) __| Part No. 10 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
NPO 500 100pF +10% 1.27 709-1022-1-ND 2.49 14.69 42.38 709-1022-2-ND 3,000 40.68/M |501R18N101JV4E 
NPO 500 220pF 45% 1.27 709-1023-1-ND 2.35 13.91 40.13 709-1023-2-ND 3,000 38.52/M |501R18N221JV4E 
NPO 500 470pF 45% 1.27 709-1024-1-ND 2.53 14.95 43.13 709-1024-2-ND 3,000 41.00/M  |501R18N471JV4E 
NPO 2,000 100pF 45% 1.27 709-1033-1-ND 3.74 22.10 63.75 709-1033-2-ND 3,000 61.20/M |202R18N101JV4E 
NPO 2,000 220pF +5% 1.27 709-1034-1-ND 3.19 18.85 54.38 709-1034-2-ND 3,000 52.20/M__|202R18N221JV4E 
X7R 500 1,000pF +10% 1.27 709-1025-1-ND 2.27 13.39 38.63 709-1025-2-ND 3,000 37.08/M |501R18W102KV4E 
1206 | X7R 500 4,700pF +10% 1.27 709-1026-1-ND 3.08 18.20 52.50 709-1026-2-ND 3,000 50.40/M  |501R18W472KV4E 
X7R 500 10,000pF +10% 1.27 709-1027-1-ND 2.53 14.95 43.13 709-1027-2-ND 3,000 41.40/M  |501R18W103KV4E 
X7R 500 22,000pF +10% 1.27 709-1028-1-ND 3.08 18.20 52.50 709-1028-2-ND 2,000 50.40/M  |501R18W223KV4E 
X7R 1,000 1,000pF +10% 1.27 709-1029-1-ND 2.16 12.74 36.75 709-1029-2-ND 3,000 35.28/M 102R18W102KV4E 
X7R 1,000 4,700pF +10% 1.27 709-1031-1-ND 3.34 19.76 57.00 709-1031-2-ND 3,000 54.72/M 102R18W472KV4E 
X7R 2,000 470pF +10% 1.27 709-1035-1-ND 2.22 13.13 37.88 709-1035-2-ND 3,000 36.36/M |202R18W471KV4E 
X7R 2,000 1,000pF +10% 1.27 709-1036-1-ND 2.76 16.32 47.06 709-1036-2-ND 3,000 45.18/M__ | 202R18W102KV4E 
NPO 1,000 680pF +10% 1.65 709-1038-1-ND 8.25 48.75 140.63 709-1038-2-ND 2,000 135.00/M 102S41N681KV4E 
X7R 500 47,000pF +10% 1.65 709-1037-1-ND 9.59 56.68 163.50 709-1037-2-ND 2,000 156.96/M |501S41W473KV4E 
1210 | X7R 1,000 10,000pF +10% 1.65 709-1039-1-ND 10.34 61.10 176.25 709-1039-2-ND 2,000 169.20/M | 102S41W103KV4E 
X7R 2,000 1,000pF +10% 1.65 709-1040-1-ND 5.14 30.36 87.56 709-1040-2-ND 2,000 84.06/M | 202S41W102KV4E 
X7R 2,000 2,700pF +10% 1.65 709-1041-1-ND 8.26 48.82 140.81 709-1041-2-ND 2,000 135.18/M__|202S41W272KV4E 
NPO 2,000 470pF +10% 2.03 709-1043-1-ND 17.26 101.99 294.19 709-1043-2-ND 2,000 282.42/M |202R29N471KV4E 
NPO 3,000 330pF +10% 2.03 709-1044-1-ND 13.20 78.00 225.00 709-1044-2-ND 2,000 216.00/M |302R29N331KV4E 
1808 X7R 2,000 150pF +10% 2.03 709-1042-1-ND 4.86 28.73 82.88 709-1042-2-ND 2,000 79.56/M |202R29W151KV4E 
X7R 2,000 470pF +10% 2.03 709-1045-1-ND 5.16 30.49 87.94 709-1045-2-ND 2,000 84.42/M | 202R29W471KV4E 
X7R 2,000 1,000pF +10% 2.03 709-1046-1-ND 5.50 32.50 93.75 709-1046-2-ND 2,000 90.00/M__ | 202R29W102KV4E 
X7R 3,000 1,000pF +10% 2.03 709-1047-1-ND 7.13 42.12 121.50 709-1047-2-ND 2,000 116.64/M__|302R29W102KV4E 
X7R 500 AF +10% 2.80 709-1049-1-ND 18.55 109.59 =— 709-1049-2-ND 500 185.46 |501S43W104KV4E 
X7R 500 22,000pF +10% 2.80 709-1050-1-ND 10.96 64.74 186.75 709-1050-2-ND 1,000 179.28 |501S43W223KV4E 
X7R 1,000 10,000pF +10% 2.80 709-1057-1-ND 11.23 66.37 = 709-1057-2-ND 1,000 183.78 |102S43W103KV4E 
X7R 2,000 470pF +10% 2.80 709-1052-1-ND 8.21 48.51 139.93 709-1052-2-ND 1,000 134.33 |202S43W471KV4E 
1812 | X7R 2,000 1,000pF +10% 2.80 709-1053-1-ND 8.98 53.04 153.00 709-1053-2-ND 1,000 146.88 | 202S43W102KV4E 
X7R 2,000 3,300pF +10% 2.80 709-1054-1-ND 11.19 66.11 190.69 709-1054-2-ND 1,000 183.06 |202S43W332KV4E 
X7R 3,000 150pF +10% 2.80 709-1051-1-ND 8.71 51.48 148.50 709-1051-2-ND 1,000 142.56 |302S43W151KV4E 
X7R 3,000 1,000pF +10% 2.80 709-1055-1-ND 9.44 55.77 160.88 709-1055-2-ND 1,000 154.44 | 302S43W102KV4E 
X7R 3,000 3,300pF +10% 2.80 709-1056-1-ND 14.19 83.85 = 709-1056-2-ND 500 141.90 |302S43W332KV4E 
1825 | X7R 250 1pF +10% 3.55 709-1048-1-NDt 49.28 291.20 = 709-1048-2-ND 500 492.80  |251S49W105KV4E 
2095 X7R 2,000 10,000pF +10% 3.81 709-1058-1-ND 73.66 435.24 1255.50 709-1058-2-ND 1,000 1205.00 |202S48W103KV4E 
X7R 1,000 Apr +10% 3.81 709-1059-1-ND 76.23 450.45 = 709-1059-2-ND 500 762.30 | 102S48W104KV4E 
TANCERAM® 
X5R 6.3 1pF +10% 0.64 709-1060-1-NDO 1.74 10.31 29.74 709-1060-2-ND 10,000 28.55/M__|6R3RO7X105KV4T 
o402 X5R 6.3 .22uF +10% 0.64 709-1139-1-ND& 1.58 9.36 27.00 709-1139-2-ND 10,000 25.92/M_ |6R3RO7X224KV4T 
X5R 6.3 2.2UF +20% 0.64 709-1223-1-ND NEW! 2.68 15.85 45.71 709-1223-2-ND NEW! 10,000 43.89/M |6R3RO7X225MV4T 
X5R 10 1pF +10% 0.64 709-1222-1-ND NEW! 1.46 8.61 24.84 709-1222-2-ND NEW! 10,000 23.85/M 100RO7X105KV4T 
X5R 6.3 4.7UF +10% 0.89 709-1225-1-ND NEW! 3.29 19.42 56.01 709-1225-2-ND NEW! 4,000 53.77/M_ |6R3R14X475KV4T 
X5R 6.3 4.7UF +20% 0.89 709-1226-1-ND NEW! 2.87 16.98 48.99 709-1226-2-ND NEW! 4,000 47.04/M_ |6R3R14X475MV4T 
0603 X5R 6.3 10pF +20% 0.89 709-1227-1-ND NEW! 10.16 60.06 173.25 709-1227-2-ND NEW! 4,000 166.32/M |6R3R14X106MV4T 
X5R 10 -A7UF +10% 0.89 709-1061-1-ND 1.85 10.92 31.50 709-1061-2-ND 4,000 30.24/M |100R14X474KV4T 
X5R 10 1pF +20% 0.89 709-1062-1-ND 1.54 9.10 26.25 709-1062-2-ND 4,000 25.20/M__ | 100R14X105MV4T 
X5R 25 1pF +10% 0.89 709-1224-1-ND NEW! 2.05 12.14 35.01 709-1224-2-ND NEW! 4,000 33.61/M__|250R14X105KV4T 
X5R 6.3 4.7UF +10% 1.52 709-1230-1-ND NEW! 3.29 19.42 56.01 709-1230-2-ND NEW! 2,000 53.77/M |6R3R15X475KV4E 
X5R 6.3 10pF +10% 1.52 709-1065-1-NDO 9.21 54.42 156.98 709-1065-2-ND 2,000 150.70/M |6R3R15X106KV4E 
X5R 6.3 10uF +20% 1.52 709-1232-1-ND NEW! 4.52 26.70 77.01 709-1232-2-ND NEW! 2,000 73.93/M_ |6R3R15X106MV4E 
X5R 6.3 22uF +10% 1.52 709-1066-1-ND 14.85 87.75 253.13 709-1066-2-ND 2,000 243.00/M |6R3R15X226KV4E 
0805 |_ X5R 6.3 22uF +20% 1.52 709-1231-1-ND NEW! 9.94 58.73 169.41 709-1231-2-ND NEW! 2,000 162.63/M__|6R3R15X226MV4E 
X5R 10 10pF +10% 1.52 709-1228-1-ND NEW! 4.97 29.36 84.69 709-1228-2-ND NEW! 2,000 81.31/M_ |100R15X106KV4E 
X5R 10 2.2UF +10% 1.52 709-1063-1-NDO 2.20 13.00 37.50 709-1063-2-ND 2,000 36.00/M 100R15X225KV4E 
X5R 10 4.7uUF +10% 1.52 709-1064-1-ND 6.02 35.56 102.56 709-1064-2-ND 3,000 98.46/M 100R15X475KV4E 
X5R 16 10uF +10% 1.52 709-1229-1-ND NEW! 8.22 48.58 140.14 709-1229-2-ND NEW! 2,000 134.53/M__|160R15X106KV4E 
X7R 16 1pF +10% 1.78 709-1068-1-ND 2.34 13.85 39.94 709-1068-2-ND 3,000 38.34/M 160R18W105KV4E 
X7R 16 2.2UF +10% 1.78 709-1070-1-ND 3.19 18.85 54.38 709-1070-2-ND 3,000 52.20/M 160R18W225KV4E 
X7R 25 -33UF +10% 1.78 709-1067-1-ND 3.30 19.50 56.25 709-1067-2-ND 3,000 54.00/M | 250R18W334KV4E 
X7R 25 1pF +10% 1.78 709-1069-1-ND 5.42 32.05 92.44 709-1069-2-ND 2,000 88.74/M |250R18W105KV4E 
X5R 6.3 3.3uF +10% 1.78 709-1237-1-NDQ NEW! 7.39 43.68 126.00 709-1237-2-ND NEW! 2,000 120.96/M___|6R3R18X335KV4E 
X5R 6.3 10pF +10% 1.78 709-1074-1-NDO 4.82 28.47 82.13 709-1074-2-ND 2,000 78.84/M |6R3R18X106KV4E 
X5R 6.3 22uF +10% 1.78 709-1238-1-NDQ NEW! 11.50 67.94 195.99 709-1238-2-ND NEW! 2,000 188.16/M |6R3R18X226KV4E 
1206 | X5R 6.3 47uF +20% 1.78 709-1239-1-NDQ NEW! 36.14 213.54 615.99 709-1239-2-ND NEW! 2,000 591.36/M_ |6R3R18X476MV4E 
X5R 10 10uF +10% 1.78 709-1233-1-ND NEW! 7.80 46.10 132.99 709-1233-2-ND NEW! 2,000 127.68/M 100R18X106KV4E 
X5R 10 3.3uF +10% 1.78 709-1071-1-NDO 7.70 45.50 131.25 709-1071-2-ND 2,000 126.00/M__|100R18X335KV4E 
X5R 10 4.7UF +10% 1.78 709-1072-1-NDO 6.33 37.38 107.81 709-1072-2-ND 2,000 103.50/M 100R18X475KV4E 
X5R 16 4.7UF +10% 1.78 709-1234-1-NDQ NEW! 6.32 37.37 107.79 709-1234-2-ND NEW! 2,000 103.48/M 160R18X475KV4E 
X5R 16 4.7UF +20% 1.78 709-1073-1-ND 5.12 30.23 87.19 709-1073-2-ND 2,000 83.70/M_ | 160R18X475MV4E 
X5R 25 4.7UF +20% 1.78 709-1235-1-NDQ NEW! 7.39 43.68 126.00 709-1235-2-ND NEW! 2,000 120.96/M |250R18X475MV4E 
X5R 25 10uF +10% 1.78 709-1236-1-NDQ NEW! 10.84 64.06 184.80 709-1236-2-ND NEW! 2,000 177.41/M__|250R18X106KV4E 
X5R 6.3 22uF +20% 2.80 709-1078-1-ND 15.40 91.00 = 709-1078-2-ND 500 154.00 |6R3S41X226MV4E 
X5R 6.3 47uF +20% 2.80 709-1241-1-NDQ NEW! 51.37 303.55 875.63 709-1241-2-ND NEW! 1,000 840.60 |6R3S41X476MV4E 
X5R 6.3 100uF +20% 2.80 709-1079-1-NDO 52.80 312.00 900.00 709-1079-2-ND 2,000 864.00/M |6R3S41X107MV4E 
1210 X5R 16 10pF +10% 2.80 709-1076-1-ND 12.32 72.80 210.00 709-1076-2-ND 2,000 201.60/M 160S41X106KV4E 
X5R 16 22uF +10% 2.80 709-1240-1-NDQ NEW! 26.28 155.30 447.99 709-1240-2-ND NEW! 1,000 430.07 | 160S41X226KV4E 
X5R 25 4.7UF +10% 2.80 709-1075-1-NDO 7.92 46.80 135.00 709-1075-2-ND 2,000 129.60/M |250S41X475KV4E 
X5R 25 10yF +10% 2.80 709-1077-1-ND 10.45 61.75 178.13 709-1077-2-ND 2,000 171.00/M |250S41X106KV4E 
Y5V 10 22uF +80/-20% 2.80 709-1082-1-ND 10.89 64.35 185.63 709-1082-2-ND 2,000 178.20/M 100S41Y226ZV4E 
1812 X5R 6.3 100uF +20% 2.80 709-1084-1-ND 71.50 422.50 = 709-1084-2-ND 500 715.00 |6R3S43X107MV4E 
X5R 16 22uF +20% 2.80 709-1083-1-ND 25.30 149.50 = 709-1083-2-ND 500 253.00 | 160S43X226MV4E 
Surface Mount MLCC’s 
NPO 25 150pF +5% 0.64 709-1124-1-ND& 36 2.15 6.19 709-1124-2-ND 10,000 5.94/M |250RO7N151JV4T 
NPO 25 220pF 45% 0.64 709-1125-1-ND& 36 2.15 6.19 709-1125-2-ND 10,000 5.94/M |250RO7N221JV4T 
NPO 50 1.0pF +0.25pF 0.64 709-1112-1-ND& 51 2.99 8.63 709-1112-2-ND 10,000 8.28/M |500RO7N1ROCV4T 
NPO 50 2.2pF +0.25pF 0.64 709-1113-1-ND& 51 2.99 8.63 709-1113-2-ND 10,000 8.28/M |500RO7N2R2CV4T 
NPO 50 3.3pF +0.25pF 0.64 709-1114-1-ND& 35 2.06 5.94 709-1114-2-ND 10,000 5.71/M__|500RO7N3R38CV4T 
NPO 50 4.7pF +0.25pF 0.64 709-1115-1-ND& 35 2.06 5.94 709-1115-2-ND 10,000 5.71/M_—|500RO7N4R7CV4T 
NPO 50 6.8pF +0.25pF 0.64 709-1116-1-ND& 39 2.31 6.66 709-1116-2-ND 10,000 6.39/M_ |500RO7N6R8CV4T 
NPO 50 10pF +5% 0.64 709-1117-1-ND& 31 1.82 5.25 709-1117-2-ND 10,000 5.04/M_ |500RO7N100JV4T 
NPO 50 15pF 45% 0.64 709-1118-1-ND& 31 1.82 §.25 709-1118-2-ND 10,000 5.04/M |500RO7N150JV4T 
NPO 50 22pF 45% 0.64 709-1119-1-ND& 31 1.82 §.25 709-1119-2-ND 10,000 5.04/M__|500RO7N220JV4T 
0402 NPO 50 33pF +5% 0.64 709-1120-1-ND& 31 1.82 §.25 709-1120-2-ND 10,000 5.04/M_ |500RO7N330JNV4T 
NPO 50 47pF 45% 0.64 709-1121-1-ND& 31 1.82 5.25 709-1121-2-ND 10,000 5.04/M_ |500RO7N470JV4T 
NPO 50 68pF 45% 0.64 709-1122-1-ND& 31 1.82 §.25 709-1122-2-ND 10,000 5.04/M_ |500RO7N680JV4T 
NPO 50 100pF +5% 0.64 709-1123-1-ND& 35 2.06 5.94 709-1123-2-ND 10,000 5.71/M_ |500RO7N101JV4T 
X5R 10 Apr +10% 0.64 709-1126-1-ND& 58 3.45 9.94 709-1126-2-ND 10,000 9.54/M__|100RO7X104KV4T 
X5R 16 AF +10% 0.64 709-1129-1-ND& 58 3.45 9.94 709-1129-2-ND 10,000 9.54/M 160RO7X104KV4T 
Y5V 16 AF +80/-20% 0.64 709-1130-1-ND& 61 3.58 10.31 709-1130-2-ND 10,000 9.90/M_ |160RO7Y104ZV4T 
X7R 16 .O1pF +10% 0.64 709-1127-1-ND& 35 2.06 5.94 709-1127-2-ND 10,000 5.71/M_ | 160RO7W103KV4T 
X7R 16 22,000pF +10% 0.64 709-1128-1-ND& At 2.41 6.94 709-1128-2-ND 10,000 6.66/M 160RO7W223KV4T 
X7R 25 1,000pF +10% 0.64 709-1131-1-ND& 29 1.69 4.88 709-1131-2-ND 10,000 4.68/M__|250RO7W102KV4T 
X7R 25 0.01pF +10% 0.64 709-1132-1-ND& At 2.41 6.94 709-1132-2-ND 10,000 6.66/M |250RO7W103KV4T 
X7R 50 1,000pF +10% 0.64 709-1133-1-ND& 29 1.69 4.88 709-1133-2-ND 10,000 4.68/M__|500RO7W102KV4T 
+ Tip and Ring Chip (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1865 


JOHANSON yyy) MLCC Capacitors Reel° 
DIELECTRICS Usssess25 General Purpose, High Voltage and TANCERAM® (Cont.) 
Size wv Capacitance | Dim.T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Johanson Dielectrics 
Code| Type Dc Capacitance Tolerance (mm) _ | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R 50 .O1pF +10% 0.64 709-1134-1-ND& At 2.41 6.94 709-1134-2-ND 10,000 6.66/M_ |500RO7W103KV4T 
X7R 50 2,200pF +10% 0.64 709-1135-1-ND& 29 1.69 4.88 709-1135-2-ND 10,000 4.68/M | 500RO7W222KV4T 
0402 | X7R 50 3,300pF +10% 0.64 709-1136-1-ND& 29 1.69 4.88 709-1136-2-ND 10,000 4.68/M |500RO7W332KV4T 
X7R 50 470pF +10% 0.64 709-1137-1-ND& 29 1.69 4.88 709-1137-2-ND 10,000 4.68/M |500RO7W471KV4T 
X7R 50 4,700pF +10% 0.64 709-1138-1-ND& At 2.41 6.94 709-1138-2-ND 10,000 6.66/M__| 500RO7W472KV4T 
NPO 50 10pF 45% 0.89 709-1140-1-ND$ 39 2.28 6.56 709-1140-2-ND 4,000 6.30/M_ |500R14N100JV4T 
NPO 50 12pF 45% 0.89 709-1141-1-ND$ 39 2.28 6.56 709-1141-2-ND 4,000 6.30/M_ |500R14N120JV4T 
NPO 50 15pF 45% 0.89 709-1142-1-ND$ 39 2.28 6.56 709-1142-2-ND 4,000 6.30/M |500R14N150JV4T 
NPO 50 22pF 45% 0.89 709-1143-1-ND$ 39 2.28 6.56 709-1143-2-ND 4,000 6.30/M_ |500R14N220JV4T 
NPO 50 33pF +5% 0.89 709-1144-1-ND$ 39 2.28 6.56 709-1144-2-ND 4,000 6.30/M__|500R14N330JV4T 
NPO 50 47pF +5% 0.89 709-1145-1-ND$ 39 2.28 6.56 709-1145-2-ND 4,000 6.30/M_ |500R14N470JV4T 
NPO 50 68pF 45% 0.89 709-1146-1-ND$ 39 2.28 6.56 709-1146-2-ND 4,000 6.30/M_ |500R14N680JV4T 
NPO 50 100pF 45% 0.89 709-1147-1-ND$ 39 2.28 6.56 709-1147-2-ND 4,000 6.30/M |500R14N101JV4T 
NPO 50 220pF 45% 0.89 709-1148-1-ND$ A7 2.80 8.06 709-1148-2-ND 4,000 7.74/M_ |500R14N221JV4T 
NPO 50 330pF +5% 0.89 709-1149-1-ND$ AZ 2.80 8.06 709-1149-2-ND 4,000 7.74/M__|500R14N331JV4T 
NPO 50 470pF +5% 0.89 709-1150-1-ND$ 70 4.16 12.00 709-1150-2-ND 4,000 11.52/M |500R14N471JV4T 
X7R 16 100pF 45% 0.89 709-1151-1-ND$ 1.50 8.84 25.50 709-1151-2-ND 4,000 24.48/M |500R14N102JV4T 
X7R 16 .O1pF +10% 0.89 709-1152-1-ND$ 42 2.47 7A3 709-1152-2-ND 4,000 6.84/M |160R14W103KV4T 
0603 X7R 16 AF +10% 0.89 709-1153-1-ND$ 51 3.04 8.76 709-1153-2-ND 4,000 8.41/M |160R14W104KV4T 
X7R 25 .O1pF +10% 0.89 709-1154-1-ND$ 42 2.47 713 709-1154-2-ND 4,000 6.84/M__|250R14W103KV4T 
X7R 25 AF +10% 0.89 709-1155-1-ND$ 1.36 8.06 23.25 709-1155-2-ND 4,000 22.32/M |250R14W104KV4T 
X7R 25 .22UF +10% 0.89 709-1156-1-ND$ 3.85 22.75 65.63 709-1156-2-ND 4,000 63.00/M  |250R14W224KV4T 
X7R 25 .047UF +10% 0.89 709-1157-1-ND$ 42 2.47 7A3 709-1157-2-ND 4,000 6.84/M |250R14W473KV4T 
X7R 50 1000pF +10% 0.89 709-1159-1-ND$ 39 2.28 6.56 709-1159-2-ND 4,000 6.30/M |500R14W102KV4T 
X7R 50 .O1pF +10% 0.89 709-1160-1-ND$ 42 2.47 7.13 709-1160-2-ND 4,000 6.84/M__|500R14W103KV4T 
X7R 50 AF +10% 0.89 709-1161-1-ND$ 58 3.40 9.81 709-1161-2-ND 4,000 9.42/M  |500R14W104KV4T 
X7R 50 2,200pF +10% 0.89 709-1162-1-ND$ 39 2.28 6.56 709-1162-2-ND 4,000 6.30/M |500R14W222KV4T 
X7R 50 .022uF +10% 0.89 709-1163-1-ND$ 42 2.47 7A3 709-1163-2-ND 4,000 6.84/M |500R14W223KV4T 
X7R 50 470pF +10% 0.89 709-1164-1-ND$ 39 2.28 6.56 709-1164-2-ND 4,000 6.30/M_ |500R14W471KV4T 
X7R 50 .047pF +10% 0.89 709-1165-1-ND$ 42 2.47 7.13 709-1165-2-ND 4,000 6.84/M__|500R14W473KV4T 
X7R 50 3,300pF +10% 0.89 709-1166-1-ND$ 39 2.28 6.56 709-1166-2-ND 4,000 6.30/M  |500R14W7332KV4T 
X7R 50 4,700pF +10% 0.89 709-1167-1-ND$ 39 2.28 6.56 709-1167-2-ND 4,000 6.30/M |500R14W7472KV4T 
Y5V 25 Apr +80/-20% 0.89 709-1158-1-ND$ 39 2.28 6.56 709-1158-2-ND 4,000 6.30/M__|250R14Y104ZV4T 
NPO 50 10pF 45% 1.27 709-1168-1-ND§ 44 2.60 7.50 709-1168-2-ND 4,000 7.20/M |500R15N100JV4T 
NPO 50 12pF 45% 1.27 709-1169-1-ND§ 44 2.60 7.50 709-1169-2-ND 4,000 7.20/M_ |500R15N120JV4T 
NPO 50 15pF 45% 1.27 709-1170-1-ND§ 44 2.60 7.50 709-1170-2-ND 4,000 7.20/M |500R15N150JV4T 
NPO 50 18pF 45% 1.27 709-1171-1-ND§ 44 2.60 7.50 709-1171-2-ND 4,000 7.20/M_ |500R15N180JV4T 
NPO 50 22pF +5% 1.27 709-1172-1-ND§ 44 2.60 7.50 709-1172-2-ND 4,000 7.20/M__|500R15N220JV4T 
NPO 50 27pF 45% 1.27 709-1173-1-ND§ 42 2.47 7A3 709-1173-2-ND 4,000 6.84/M |500R15N270KV4T 
NPO 50 33pF 45% 1.27 709-1174-1-ND§ 44 2.60 7.50 709-1174-2-ND 4,000 7.20/M_ |500R15N330JV4T 
NPO 50 47pF 45% 1.27 709-1175-1-ND§ 44 2.60 7.50 709-1175-2-ND 4,000 7.20/M_ |500R15N470JV4T 
NPO 50 100pF +5% 1.27 709-1176-1-ND§ 44 2.60 7.50 709-1176-2-ND 4,000 7.20/M |500R15N101JV4T 
NPO 50 220pF +5% 1.27 709-1178-1-ND§ 55 3.25 9.38 709-1178-2-ND 4,000 9.00/M__|500R15N221JV4T 
NPO 50 470pF +5% 1.27 709-1179-1-ND§ 68 4.03 11.63 709-1179-2-ND 4,000 11.16/M |500R15N471JV4T 
NPO 50 1,000pF +5% 1.27 709-1180-1-ND§ 1.30 7.67 22.13 709-1180-2-ND 4,000 21.24/M_ |500R15N102JV4T 
NPO 100 100pF +5% 1.27 709-1177-1-ND§ 92 5.46 15.75 709-1177-2-ND 4,000 15.12/M /101R15N101JV4T 
0805 X7R 100 1,000pF +10% 1.27 709-1181-1-ND§ 95 5.59 16.13 709-1181-2-ND 4,000 15.48/M | 101R15W102KV4T 
X7R 100 -O1pF +10% 1.27 709-1182-1-ND§ 98 5.79 16.69 709-1182-2-ND 4,000 16.02/M__|101R15W103KV4T 
X7R 16 AF +10% 1.27 709-1183-1-ND§ 67 3.97 11.44 709-1183-2-ND 4,000 10.98/M |160R15W104KV4T 
X7R 16 A7UF +10% 1.27 709-1184-1-ND§ 2.59 15.29 44.10 709-1184-2-ND 3,000 42.34/M_ |160R15W474KV4E 
X7R 25 AF +10% 1.27 709-1185-1-ND§ -90 5.34 15.39 709-1185-2-ND 4,000 14.78/M | 250R15W104KV4T 
X7R 25 .22UF +10% 1.27 709-1186-1-ND§ 2.46 14.56 42.00 709-1186-2-ND 4,000 40.32/M  |250R15W224KV4T 
X7R 50 1,000pF +10% 1.27 709-1187-1-ND§ 44 2.60 7.50 709-1187-2-ND 4,000 7.20/M__|500R15W102KV4T 
X7R 50 .O1pF +10% 1.27 709-1188-1-ND§ 44 2.60 7.50 709-1188-2-ND 4,000 7.20/M_ |500R15W103KV4T 
X7R 50 AF +10% 1.27 709-1189-1-ND§ 67 3.97 11.44 709-1189-2-ND 4,000 10.98/M |500R15W104KV4T 
X7R 50 .022uUF +10% 1.27 709-1190-1-ND§ 70 4.16 12.00 709-1190-2-ND 4,000 11.52/M  |500R15W223KV4T 
X7R 50 -22UF +10% 1.27 709-1191-1-ND§ 3.30 19.50 56.25 709-1191-2-ND 4,000 54.00/M |500R15W224KV4T 
X7R 50 3,300pF +10% 1.27 709-1192-1-ND§ AT 2.80 8.06 709-1192-2-ND 4,000 7.74/M___|500R15W332KV4T 
X7R 50 .033pF +10% 1.27 709-1193-1-ND§ 86 5.07 14.63 709-1193-2-ND 4,000 14.04/M | 500R15W333KV4T 
X7R 50 4,700pF +10% 1.27 709-1194-1-ND§ A7 2.80 8.06 709-1194-2-ND 4,000 7.74/M_ —|500R15W472KV4T 
X7R 50 .047uF +10% 1.27 709-1195-1-ND§ 97 5.72 16.50 709-1195-2-ND 4,000 15.84/M__|500R15W473KV4T 
t Tip and Ring Chip 
Kits 
A =709-1109-ND (DIGI-402) MLC'0402 Series! Capacitor DesignerKt 3 ctccsncisiaaciaasicadcnsaactana bess ghedadsssheinaanseah anes deetadateneassbavernedesaanriaeiiid sonidecianensdandelanieddatonaoieia bordeadena 
# 709-1110-ND (DIGI-603) MLC 0603 Series Capacitor Designer Kit . 
§ 709-1111-ND (DIGI-805) MLC 0805 Series Capacitor Designer Kit . Fy 
0 709-1221-ND (S-TAN-X5R) NEW! X5R TANCERAM High CV Capacitor Kits... ccctccccwadssdaiciadicnanieasdecderaciacasievacastacdedaesed added seasdavdeddswad aviad SeaadanidbacassaviaSecmad via baciasaveedeasas $79.90 


Safety Certified Capacitors — Type sc 


Johanson Dielectrics Type SC ceramic chip capacitors are designed for AC voltage surge and lightning protection in 


line-to-ground interface applications in computer network, modem, facsimile and other equipment. Johanson’s safety wan NL : Physical Characteristics — Dimensions in mm 
capacitor offering includes four different case sizes and NPO and X7R dielectric materials. These devices have barrier y Series | Safety Rating L Ww B 
terminations and are surface mount ready. T So 1808 X2/Y3 4.57 +0.25 | 2.03+0.25 | 0.51 +0.25 
Safety Rating Information: } B X1/Y2 4.80 +0.25 | 2.03 +0.25 0.30 +0.13 
* X Capacitors: Suitable for use in situations when failure of the capacitor would not lead to danger of electric shock 2211 Y2 5.72 +0.40 | 2.80 +0.25 0.51 +0.25 
* Y Capacitors: Suitable for use in situations when failure of the capacitor could lead to danger of electric shock 2220 X12 5.72 +0.25 | 5.08 +0.25 0.64 +0.38 
Impulse Capac- Cut Tape Johanson 
Size Voltage | Safety| WV | Capac- itance Dim. T | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel_| Dielectrics 
Code | Type (Vv) Rating; AC itance | Tolerance (mm) __| Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
NPO | 3,000 | X2/Y3| 250 10pF 45% 2.16 709-1089-1-ND 6.38 37.70 108.75 709-1089-2-ND 2,000 | 104.00/M |302R29N100JV4E-****-SC 
NPO | 3,000 | X2/Y3| 250 150pF +10% 2.16 709-1090-1-ND 7.48 44.19 127.46 709-1090-2-ND 2,000 | 122.00/M |302R29N151KV4E-****-SC 
4808 X7R | 3,000 | X2/Y3| 250 470pF +10% 2.16 709-1091-1-ND 7.21 42.58 122.81 709-1091-2-ND 2,000 | 118.00/M |302R29W471KV4E-****-SC 
X7R | 3,000 | X2/Y3| 250 680pF +10% 2.16 709-1093-1-ND 8.45 49.92 144.00 709-1093-2-ND 2,000 | 138.00/M |302R29W681KV4E-****-SC 
X7R | 3,000 | X2/Y3| 250 | 1,000pF +10% 2.16 709-1094-1-ND 7.35 43.42 125.25 709-1094-2-ND 2,000 | 120.00/M |302R29W102KV4E-****-SC 
X7R | 5,000 | X1/Y2| 250 680pF +10% 2.16 709-1092-1-ND 15.84 93.60 270.00 709-1092-2-ND 2,000 | 259.00/M |502R29W681KV4E-****-SC 
NPO | 5,000 Y2 250 33pF 45% 2.16 709-1096-1-ND 12.83 75.79 218.63 709-1096-2-ND 2,000 | 210.00/M |502R30N330JV4E-****-SC 
2211 | X7R | 5,000 Y2 250 680pF +10% 2.16 709-1097-1-ND 13.98 82.62 238.31 709-1097-2-ND 2,000 | 229.00/M |502R30W681KV4E-****-SC 
X7R | 5,000 Y2 250 | 1,000pF +10% 2.16 709-1098-1-ND 13.64 80.60 232.50 709-1098-2-ND 1,000 223.00 |502R30W102KV4E-****-SC 
X7R | 5,000 | X1/Y2| 250 | 2,200pF +10% 2.80 709-1099-1-ND 34.18 201.96 _ 709-1099-2-ND 500 279.50 |502S47W222KV4E-****-SC 
eee0 X7R | 5,000 | X1/Y2| 250 | 4,700pF +10% 2.80 709-1100-1-ND 64.90 383.50 = 709-1100-2-ND 500 531.00 |502S47W472KV4E-****-SC 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1866 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KEMET . . . a Size Code Dimensions - mm 
Multilayer Ceramic Chip Capacitors (E1A) L w 8 
0402 1.0 40.05 0.5 +0.05 0.20~0.40 
KEMET multilayer ceramic chip capacitors are produced in plants designed specifically for chip capacitor manufacturing. aoe Bae 1.25 nih 40.2 ere 
The process features a high degree of mechanization as well as precise controls over raw materials and process 4206 3,240.2 1.6 +0.2 0.5 +0.25 
conditions. Manufacturing is supplemented by extensive technology, Engineering and Quality Assurance programs. 1210 3.2 +0.2 2.5 +0.2 0.5 +£0.25 
Standard end terminations use a nickel barrier layer and a tin overplate to provide excellent solderability. The 250VDC 1808 45 +0.3 2.0 +0.2 0.6 +0.35 
or Tip & Ring MLCC capacitors are designed and rated for telecommunication ringer circuits where the capacitor is 1812 4.5 +0.3 3.2 +0.3 0.6 +0.35 
used to block -48 ~ -52VDC of line voltage and pass a 16 ~ 25Hz AC signal pulse of 70 ~ 90Vrms. KEMET’s open 1825 4.5 +0.3 6.4 +0.4 0.6 +0.35 
mode ceramic surface mount capacitor is designed to significantly minimize the probability of a low IR or short circuit 2220 5.6 +0.4 5.0 +0.4 0.6 +0.35 
condition when forced to failure in a board flex situation. This reduces the potential for causing catastrophic failures. “aA 2225 5.6 +0.4 6.3 (2250V: 6.4) +0.4 0.6 +0.35 
Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) |Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
COG (NPO) 50 .5pF +0.25pF 0.5 399-1000-1-ND 3.88 22.95 66.19 |399-1000-2-ND 10,000 64.00/M |C0402C508C5GACTU 
COG (NPO) 50 1.2pF +0.25pF 0.5 399-1001-1-ND 61 3.58 10.31 |399-1001-2-ND 10,000 14.00/M |C0402C129C5GACTU 
COG (NPO) 50 1.5pF +0.25pF 0.5 399-1002-1-ND 61 3.58 10.31 |399-1002-2-ND 10,000 14.00/M |C0402C159C5GACTU 
COG (NPO) 50 1.8pF +0.25pF 0.5 399-1003-1-ND 61 3.58 10.31 |399-1003-2-ND 10,000 14.00/M |C0402C189C5GACTU 
COG (NPO) 50 2pF +0.25pF 0.5 399-1004-1-ND 4.09 24.18 69.75 | 399-1004-2-ND 10,000 67.00/M_|C0402C209C5GACTU 
COG (NPO) 50 2.7pF +0.25pF 0.5 399-1005-1-ND 61 3.58 10.31 |399-1005-2-ND 10,000 14.00/M |C0402C279C5GACTU 
COG (NPO) 50 3pF +0.25pF 0.5 399-1006-1-ND 4.09 24.18 69.75 |399-1006-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C309C5GACTU 
COG (NPO) 50 3.3pF +0.25pF 0.5 399-1007-1-ND 61 3.58 10.31 | 399-1007-2-ND 10,000 14.00/M |C0402C339C5GACTU 
COG (NPO) 50 5.6pF +0.5pF 0.5 399-1008-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 399-1008-2-ND 10,000 56.00/M |C0402C569D5GACTU 
COG (NPO) 50 8.2pF +0.5pF 0.5 399-1009-1-ND 3.41 20.15 58.13 _|399-1009-2-ND 10,000 56.00/M_|C0402C829D5GACTU 
COG (NPO) 50 9.1pF +0.5pF 0.5 399-1010-1-ND 4.09 24.18 69.75 |399-1010-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C919D5GACTU 
COG (NPO) 50 10pF +5% 0.5 399-1011-1-ND 24 1.43 4.13 |399-1011-2-ND 10,000 6.00/M |C0402C100J5GACTU 
COG (NPO) 50 11pF +5% 0.5 399-1012-1-ND 4.62 27.30 78.75 |399-1012-2-ND 10,000 76.00/M |C0402C110J5GACTU 
COG (NPO) 50 12pF +5% 0.5 399-1013-1-ND 53 3.12 9.00 /|399-1013-2-ND 10,000 12.00/M |C0402C120JSGACTU 
COG (NPO) 50 15pF +5% 0.5 399-1014-1-ND 24 1.43 4.13 _|399-1014-2-ND 10,000 6.00/M_|C0402C150J5GACTU 
COG (NPO) 50 22pF +5% 0.5 399-1015-1-ND 24 1.43 4.13 |399-1015-2-ND 10,000 6.00/M |C0402C220J5GACTU 
COG (NPO) 50 27pF +5% 0.5 399-1016-1-ND 24 1.43 4.13 |399-1016-2-ND 10,000 6.00/M |C0402C270J5GACTU 
COG (NPO) 50 33pF +5% 0.5 399-1017-1-ND 24 1.43 4.13 |399-1017-2-ND 10,000 6.00/M |C0402C330J5GACTU 
COG (NPO) 50 39pF +5% 0.5 399-1018-1-ND 24 1.43 4.13 |399-1018-2-ND 10,000 6.00/M |C0402C390J5GACTU 
COG (NPO) 50 47pF +5% 0.5 399-1019-1-ND 24 1.43 4.13 _|399-1019-2-ND 10,000 6.00/M_|C0402C470J5GACTU 
COG (NPO) 50 56pF +5% 0.5 399-1020-1-ND 24 1.43 4.13 |399-1020-2-ND 10,000 6.00/M |C0402C560J5GACTU 
COG (NPO) 50 75pF +5% 0.5 399-3191-1-ND 4.62 27.30 78.75 |399-3191-2-ND 10,000 76.00/M |C0402C750J5GACTU 
COG (NPO) 50 82pF +5% 0.5 399-3192-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-3192-2-ND 10,000 63.00/M |C0402C820J5GACTU 
COG (NPO) 50 91pF +5% 0.5 399-3193-1-ND 4.62 27.30 78.75 |399-3193-2-ND 10,000 76.00/M |C0402C910J5GACTU 
COG (NPO) 50 100pF +5% 0.5 399-3194-1-ND 24 1.43 4.13 |399-3194-2-ND 10,000 6.00/M_|C0402C101J5GACTU 
COG (NPO) 25 82pF +5% 0.5 399-1021-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1021-2-ND 10,000 63.00/M |C0402C820J3GACTU 
COG (NPO) 25 100pF +5% 0.5 399-1022-1-ND 24 1.43 4.13 |399-1022-2-ND 10,000 6.00/M |C0402C101J3GACTU 
X7R 50 220pF +10% 0.5 399-1030-1-ND 26 1.56 4.50 |399-1030-2-ND 10,000 6.00/M |C0402C221K5RACTU 
X7R 50 330pF +10% 0.5 399-1023-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-1023-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C331K5RACTU 
X7R 50 470pF +10% 0.5 399-1025-1-ND 21 1.24 3.56 | 399-1025-2-ND 10,000 5.00/M_|C0402C471K5RACTU 
X7R 50 560pF +10% 0.5 399-1026-1-ND 73 4.29 12.38 |399-1026-2-ND 10,000 17.00/M |C0402C561KS5RACTU 
X7R 50 680pF +10% 0.5 399-1027-1-ND 28 1.63 4.69 |399-1027-2-ND 10,000 6.00/M |C0402C681K5RACTU 
X7R 50 1000pF +10% 0.5 399-1032-1-ND .20 117 3.38 | 399-1032-2-ND 10,000 5.00/M |C0402C102K5RACTU 
X7R 50 1200pF +10% 0.5 399-1028-1-ND 73 4.29 12.38 | 399-1028-2-ND 10,000 17.00/M |C0402C122K5RACTU 
X7R 50 1500pF +10% 0.5 399-1029-1-ND 33 1.95 5.63 _|399-1029-2-ND 10,000 8.00/M_|C0402C152K5RACTU 
X7R 50 1800pF +10% 0.5 399-3067-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-3067-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C182K5RACTU 
X7R 50 2200pF +10% 0.5 399-3068-1-ND 23 1.37 3.94 |399-3068-2-ND 10,000 5.00/M |C0402C222K5RACTU 
X7R 50 2700pF +10% 0.5 399-3069-1-ND 39 2.28 6.56 |399-3069-2-ND 10,000 9.00/M |C0402C272K5RACTU 
X7R 50 3300pF +10% 0.5 399-3070-1-ND 31 1.82 5.25 |399-3070-2-ND 10,000 7.00/M |C0402C332K5RACTU 
X7R 50 3900pF +10% 0.5 399-3071-1-ND 30 1.76 5.06 | 399-3071-2-ND 10,000 7.00/M_|C0402C392K5RACTU 
X7R 50 4700pF +10% 0.5 399-3072-1-ND 22 1.30 3.75 |399-3072-2-ND 10,000 5.00/M |C0402C472K5RACTU 
0402 X7R 50 5600pF +10% 0.5 399-3073-1-ND 2.44 14.43 41.63 | 399-3073-2-ND 10,000 40.00/M |C0402C562K5RACTU 
X7R 50 6800pF +10% 0.5 399-3074-1-ND 2.44 14.43 41.63 | 399-3074-2-ND 10,000 40.00/M |C0402C682K5RACTU 
X7R 50 8200pF +10% 0.5 399-3075-1-ND 2.44 14.43 41.63 | 399-3075-2-ND 10,000 40.00/M |C0402C822K5RACTU 
X7R 50 10000pF +10% 0.5 399-3066-1-ND 24 1.43 4.13 _|399-3066-2-ND 10,000 6.00/M_|C0402C103K5RACTU 
X7R 25 470pF +10% 0.5 399-1024-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-1024-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C471K3RACTU 
X7R 25 1000pF +10% 0.5 399-1031-1-ND 20 1.17 3.38 |399-1031-2-ND 10,000 5.00/M |C0402C102K3RACTU 
X7R 25 2200pF +10% 0.5 399-1033-1-ND 63 3.71 10.69 |399-1033-2-ND 10,000 14.00/M |C0402C222K3RACTU 
X7R 25 3900pF +10% 0.5 399-1034-1-ND 55 3.25 9.38 |399-1034-2-ND 10,000 13.00/M |C0402C392K3RACTU 
X7R 25 4700pF +10% 0.5 399-1035-1-ND 23 1.37 3.94 | 399-1035-2-ND 10,000 5.00/M_|C0402C472K3RACTU 
X7R 25 5600pF +10% 0.5 399-1276-1-ND 33 1.95 5.63 |399-1276-2-ND 10,000 8.00/M |C0402C562K3RACTU 
X7R 25 8200pF +10% 0.5 399-1277-1-ND 2.44 14.43 41.63 | 399-1277-2-ND 10,000 40.00/M |C0402C822K3RACTU 
X7R 25 10000pF +5% 0.5 399-1279-1-ND 33 1.95 5.63 |399-1279-2-ND 10,000 8.00/M |C0402C103U3RACTU 
X7R 25 10000pF +10% 0.5 399-1278-1-ND .20 117 3.38 |399-1278-2-ND 10,000 5.00/M |C0402C103K3RACTU 
X7R 16 5600pF +10% 0.5 399-1036-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1036-2-ND 10,000 67.00/M_|C0402C562K4RACTU 
X7R 16 8200pF +10% 0.5 399-1037-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1037-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C822K4RACTU 
X7R 16 10000pF +5% 0.5 399-1039-1-ND 5.39 31.85 91.88 |399-1039-2-ND 10,000 88.00/M |C0402C103J4RACTU 
X7R 16 10000pF +10% 0.5 399-1038-1-ND 20 1.17 3.38 |399-1038-2-ND 10,000 5.00/M |C0402C103K4RACTU 
X7R 16 12000pF +10% 0.5 399-4875-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4875-2-ND 10,000 70.00/M |C0402C123K4RACTU 
X7R 16 15000pF +10% 0.5 399-4878-1-ND 4.29 25.35 73.13 _|399-4878-2-ND 10,000 70.00/M_|C0402C153K4RACTU 
X7R 16 18000pF +10% 0.5 399-4881-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4881-2-ND 10,000 70.00/M |C0402C183K4RACTU 
X7R 16 22000pF +10% 0.5 399-3518-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-3518-2-ND 10,000 70.00/M |C0402C223K4RACTU 
X7R 16 27000pF +10% 0.5 399-4888-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4888-2-ND 10,000 70.00/M |C0402C273K4RACTU 
X7R 16 33000pF +10% 0.5 399-4891-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4891-2-ND 10,000 70.00/M |C0402C333K4RACTU 
X7R 16 39000pF +10% 0.5 399-4894-1-ND 4.29 25.35 73.13 _|399-4894-2-ND 10,000 70.00/M_|C0402C393K4RACTU 
X7R 16 47000pF +10% 0.5 399-3519-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-3519-2-ND 10,000 70.00/M |C0402C473K4RACTU 
X7R 16 56000pF +10% 0.5 399-4901-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4901-2-ND 10,000 70.00/M |C0402C563K4RACTU 
X7R 16 68000pF +10% 0.5 399-4904-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4904-2-ND 10,000 70.00/M |C0402C683K4RACTU 
X7R 16 82000pF +10% 0.5 399-4907-1-ND 4.29 25.35 73.13 |399-4907-2-ND 10,000 70.00/M |C0402C823K4RACTU 
X7R 16 YF +10% 0.5 399-3521-1-ND 26 1.56 4.50 | 399-3521-2-ND 10,000 6.00/M_|C0402C104K4RACTU 
X7R 10 12000pF +10% 0.5 399-4876-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-4876-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C123K8RACTU 
X7R 10 15000pF +10% 0.5 399-4879-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-4879-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C153K8RACTU 
X7R 10 18000pF +10% 0.5 399-4882-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-4882-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C183K8RACTU 
X7R 10 22000pF +10% 0.5 399-4884-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-4884-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C223K8RACTU 
X7R 10 27000pF +10% 0.5 399-4889-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4889-2-ND 10,000 67.00/M_|C0402C273K8RACTU 
X7R 10 33000pF +10% 0.5 399-4892-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-4892-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C333K8RACTU 
X7R 10 39000pF +10% 0.5 399-4895-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4895-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C393K8RACTU 
X7R 10 47000pF +10% 0.5 399-4897-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-4897-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C473K8RACTU 
X7R 10 56000pF +10% 0.5 399-4902-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4902-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C563K8RACTU 
X7R 10 68000pF +10% 0.5 399-4905-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4905-2-ND 10,000 67.00/M_|C0402C683K8RACTU 
X7R 10 82000pF +10% 0.5 399-4908-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-4908-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C823K8RACTU 
X7R 10 AF +10% 0.5 399-3520-1-ND 26 1.56 4.50 |399-3520-2-ND 10,000 6.00/M |C0402C104K8RACTU 
X7R 6.3 12000pF +10% 0.5 399-4877-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4877-2-ND 10,000 67.00/M_|C0402C123K9RACTU 
t+ Low Profile 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) Digi@ Reel” 


Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) |Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
X7R 6.3 15000pF +10% 0.5 399-4880-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-4880-2-ND 10,001 67.00/M |C0402C153K9RACTU 
X7R 6.3 18000pF +10% 0.5 399-4883-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-4883-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C183K9RACTU 
X7R 6.3 22000pF +10% 0.5 399-4885-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4885-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C223K9RACTU 
X7R 6.3 27000pF +10% 0.5 399-4890-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-4890-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C273K9RACTU 
X7R 6.3 33000pF +10% 0.5 399-4893-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4893-2-ND 10,000 67.00/M_|C0402C333K9RACTU 
X7R 6.3 39000pF +10% 0.5 399-4896-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-4896-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C393K9RACTU 
X7R 6.3 47000pF +10% 0.5 399-4898-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4898-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C473K9RACTU 
X7R 6.3 56000pF +10% 0.5 399-4903-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4903-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C563K9RACTU 
X7R 6.3 68000pF +10% 0.5 399-4906-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-4906-2-ND 10,000 67.00/M |C0402C683K9RACTU 
X7R 6.3 82000pF +10% 0.5 399-4909-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4909-2-ND 10,000 67.00/M_|C0402C823K9RACTU 
X7R 6.3 AF +10% 0.5 399-4872-1-ND 50 2.93 8.44 |399-4872-2-ND 10,000 11.00/M |C0402C104K9RACTU 
X5R 10 12000pF +10% 0.5 399-3009-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3009-2-ND 10,000 38.00/M |C0402C123K8PACTU 
X5R 10 15000pF +10% 0.5 399-3011-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3011-2-ND 10,000 38.00/M |C0402C153K8PACTU 
X5R 10 18000pF +10% 0.5 399-3013-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3013-2-ND 10,000 38.00/M |C0402C183K8PACTU 
X5R 10 22000pF +10% 0.5 399-3015-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 399-3015-2-ND 10,000 40.00/M_|C0402C223K8PACTU 
X5R 10 27000pF +10% 0.5 399-3017-1-ND 2.42 14.30 41.25 |399-3017-2-ND 10,000 40.00/M |C0402C273K8PACTU 
X5R 10 33000pF +10% 0.5 399-3019-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 399-3019-2-ND 10,000 41.00/M |C0402C333K8PACTU 
0402 X5R 10 47000pF +10% 0.5 399-3021-1-ND 2.64 15.60 45.00 |399-3021-2-ND 10,000 43.00/M |C0402C473K8PACTU 
X5R 10 68000pF +10% 0.5 399-3023-1-ND 2:75. 16.25 46.88 | 399-3023-2-ND 10,000 45.00/M |C0402C683K8PACTU 
X5R 10 AF +10% 0.5 399-3027-1-ND 24 1.43 4.13 _|399-3027-2-ND 10,000 6.00/M_|C0402C104K8PACTU 
X5R 6.3 12000pF +10% 0.5 399-3008-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3008-2-ND 10,000 38.00/M |C0402C123K9PACTU 
X5R 6.3 15000pF +10% 0.5 399-3010-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3010-2-ND 10,000 38.00/M |C0402C153K9PACTU 
X5R 6.3 18000pF +10% 0.5 399-3012-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3012-2-ND 10,000 38.00/M |C0402C183K9PACTU 
X5R 6.3 22000pF +10% 0.5 399-3014-1-ND 2.42 14.30 41.25 |399-3014-2-ND 10,000 40.00/M |C0402C223K9PACTU 
X5R 6.3 27000pF +10% 0.5 399-3016-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 399-3016-2-ND 10,000 40.00/M_|C0402C273K9PACTU 
X5R 6.3 33000pF +10% 0.5 399-3018-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 399-3018-2-ND 10,000 41.00/M |C0402C333K9PACTU 
X5R 6.3 47000pF +10% 0.5 399-3020-1-ND 2.64 15.60 45.00 |399-3020-2-ND 10,000 43.00/M |C0402C473K9PACTU 
X5R 6.3 68000pF +10% 0.5 399-3022-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-3022-2-ND 10,000 45.00/M |C0402C683K9PACTU 
X5R 6.3 pF +10% 0.5 399-3026-1-ND 44 2.60 7.50 |399-3026-2-ND 10,000 10.00/M |C0402C104K9PACTU 
X5R 6.3 .22uUF +10% 0.5 399-4886-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 399-4886-2-ND 10,000 72.00/M_|C0402C224K9PACTU 
X5R 6.3 .22UF +20% 0.5 399-4887-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4887-2-ND 10,000 70.00/M |C0402C224M9PACTU 
X5R 6.3 1pF +10% 0.5 399-4873-1-ND 50 2.93 8.44 |399-4873-2-ND 10,000 8.00/M |C0402C105K9PACTU 
X5R 6.3 1pF +20% 0.5 399-4874-1-ND 2.04 12.03 34.69 | 399-4874-2-ND 10,000 33.00/M |C0402C105M9PACTU 
X5R 4 3.3uF +20% 0.5 399-5501-1-ND NEW! 5.50 32.50 93.75 |399-5501-2-ND NEW! 10,000 90.00/M |C0402C335M7PACTU 
X5R 4 4.7UF +20% 0.5 399-5499-1-ND NEW! 8.20 48.43 139.69 | 399-5499-2-ND NEW! 10,000 134.00/M_|C0402C475M7PACTU 
COG (NPO) 100 220pF +5% 0.8 399-4910-1-ND 2.97 17.55 50.63 |399-4910-2-ND 4,000 49.00/M |C0603C221J1GACTU 
COG (NPO) 50 .5pF +0.25pF 0.8 399-1044-1-ND 4.88 28.86 83.25 |399-1044-2-ND 4,000 80.00/M | CO603C508C5GACTU 
COG (NPO) 50 1pF +0.25pF 0.8 399-1045-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-1045-2-ND 4,000 67.00/M |C0603C109C5GACTU 
COG (NPO) 50 1.5pF +0.25pF 0.8 399-1046-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-1046-2-ND 4,000 67.00/M |C0603C159C5GACTU 
COG (NPO) 50 2pF +0.25pF 0.8 399-1047-1-ND 4.88 28.86 83.25 | 399-1047-2-ND 4,000 80.00/M_|CO603C209C5GACTU 
COG (NPO) 50 3pF +0.25pF 0.8 399-1048-1-ND 4.88 28.86 83.25 |399-1048-2-ND 4,000 80.00/M | CO603C309C5GACTU 
COG (NPO) 50 10pF +5% 0.8 399-1049-1-ND 28 1.63 4.69 |399-1049-2-ND 4,000 6.00/M |C0603C100J5GACTU 
COG (NPO) 50 12pF +5% 0.8 399-1050-1-ND 39 2.28 6.56 |399-1050-2-ND 4,000 9.00/M |C0603C120J5GACTU 
COG (NPO) 50 15pF +5% 0.8 399-1051-1-ND 36 2.15 6.19 |399-1051-2-ND 4,000 8.00/M |C0603C150J5GACTU 
COG (NPO) 50 18pF +5% 0.8 399-1052-1-ND 36 2.15 6.19 | 399-1052-2-ND 4,000 8.00/M_|C0603C180J5GACTU 
COG (NPO) 50 22pF +5% 0.8 399-1053-1-ND 36 2.15 6.19 |399-1053-2-ND 4,000 8.00/M |C0603C220J5GACTU 
COG (NPO) 50 27pF +5% 0.8 399-1054-1-ND 36 2.15 6.19 |399-1054-2-ND 4,000 8.00/M |C0603C270J5GACTU 
COG (NPO) 50 33pF +5% 0.8 399-1055-1-ND 33 1.95 5.63 |399-1055-2-ND 4,000 8.00/M | CO603C330J5GACTU 
COG (NPO) 50 47pF +5% 0.8 399-1056-1-ND 39 2.28 6.56 |399-1056-2-ND 4,000 9.00/M |C0603C470J5GACTU 
COG (NPO) 50 56pF +5% 0.8 399-1057-1-ND 29 1.69 4.88 |399-1057-2-ND 4,000 7.00/M_|CO603C560J5GACTU 
COG (NPO) 50 68pF +5% 0.8 399-1058-1-ND 37 2.21 6.38 |399-1058-2-ND 4,000 9.00/M | CO603C680J5GACTU 
COG (NPO) 50 82pF +5% 0.8 399-1060-1-ND 39 2.28 6.56 |399-1060-2-ND 4,000 9.00/M | CO603C820J5GACTU 
COG (NPO) 50 82pF +10% 0.8 399-1059-1-ND 2.20 13.00 37.50 |399-1059-2-ND 4,000 36.00/M | CO603C820K5GACTU 
COG (NPO) 50 100pF +5% 0.8 399-1061-1-ND 26 1.56 4.50 |399-1061-2-ND 4,000 6.00/M |C0603C101J5GACTU 
COG (NPO) 50 120pF +5% 0.8 399-1062-1-ND 39 2.28 6.56 | 399-1062-2-ND 4,000 9.00/M_|C0603C121J5GACTU 
COG (NPO) 50 150pF +5% 0.8 399-1063-1-ND 44 2.60 7.50 |399-1063-2-ND 4,000 10.00/M |C0603C151J5GACTU 
COG (NPO) 50 180pF +5% 0.8 399-1064-1-ND 97 5.72 16.50 |399-1064-2-ND 4,000 22.00/M |C0603C181J5GACTU 
COG (NPO) 50 220pF +5% 0.8 399-1066-1-ND 48 2.86 8.25 |399-1066-2-ND 4,000 11.00/M |C0603C221JSGACTU 
COG (NPO) 50 220pF +10% 0.8 399-1065-1-ND 2.64 15.60 45.00 |399-1065-2-ND 4,000 43.00/M |C0603C221K5GACTU 
COG (NPO) 50 270pF +5% 0.8 399-1067-1-ND AZ 2.80 8.06 | 399-1067-2-ND 4,000 11.00/M_|C0603C271J5GACTU 
COG (NPO) 50 330pF +5% 0.8 399-1068-1-ND 54 3.19 9.19 |399-1068-2-ND 4,000 12.00/M |C0603C331J5GACTU 
COG (NPO) 50 390pF +5% 0.8 399-1069-1-ND 63 3.71 10.69 |399-1069-2-ND 4,000 14.00/M |C0603C391JSGACTU 
COG (NPO) 50 560pF +5% 0.8 399-3287-1-ND 2 4.23 12.19 |399-3287-2-ND 4,000 16.00/M |CO603C561JSGACTU 
COG (NPO) 50 620pF +5% 0.8 399-3288-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-3288-2-ND 4,000 63.00/M |C0603C621J5GACTU 
0603 COG (NPO) 50 680pF +5% 0.8 399-3289-1-ND 61 3.58 10.31 |399-3289-2-ND 4,000 14.00/M_|CO603C681J5GACTU 
COG (NPO) 50 750pF +5% 0.8 399-3290-1-ND 3.96 23.40 67.50 |399-3290-2-ND 4,000 65.00/M |C0603C751J5GACTU 
COG (NPO) 50 820pF +5% 0.8 399-3291-1-ND 99 5.85 16.88 |399-3291-2-ND 4,000 23.00/M |C0603C821J5GACTU 
COG (NPO) 50 910pF +5% 0.8 399-3292-1-ND 4.09 24.18 69.75 |399-3292-2-ND 4,000 67.00/M |C0603C911J5GACTU 
COG (NPO) 50 1000pF +5% 0.8 399-3293-1-ND 59 3.51 10.13 |399-3293-2-ND 4,000 14.00/M |C0603C102J5GACTU 
X7R 200 10000pF +10% 0.8 399-5088-1-ND 4.00 23.66 68.25 | 399-5088-2-ND 4,000 66.00/M_|C0603C103K2RACTU 
X7R 100 5600pF +10% 0.8 399-3186-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3186-2-ND 4,000 54.00/M |CO603C562K1RACTU 
X7R 100 6800pF +10% 0.8 399-3187-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3187-2-ND 4,000 54.00/M |C0603C682K1RACTU 
X7R 100 8200pF +10% 0.8 399-3188-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3188-2-ND 4,000 54.00/M |C0603C822K1RACTU 
X7R 100 10000pF +5% 0.8 399-3190-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3190-2-ND 4,000 81.00/M |C0603C103J1RACTU 
X7R 100 10000pF +10% 0.8 399-3189-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-3189-2-ND 4,000 54.00/M_|C0603C103K1RACTU 
X7R 100 12000pF +10% 0.8 399-3473-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3473-2-ND 4,000 54.00/M |C0603C123K1RACTU 
X7R 100 15000pF +10% 0.8 399-3474-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3474-2-ND 4,000 54.00/M |C0603C153K1RACTU 
X7R 100 18000pF +10% 0.8 399-3475-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3475-2-ND 4,000 54.00/M |C0603C183K1RACTU 
X7R 100 22000pF +10% 0.8 399-3476-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3476-2-ND 4,000 54.00/M |C0603C223K1RACTU 
X7R 100 27000pF +10% 0.8 399-3477-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-3477-2-ND 4,000 54.00/M_|C0603C273K1RACTU 
X7R 100 33000pF +10% 0.8 399-3478-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3478-2-ND 4,000 54.00/M |C0603C333K1RACTU 
X7R 100 39000pF +10% 0.8 399-3479-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3479-2-ND 4,000 54.00/M |C0603C393K1RACTU 
X7R 50 220pF +10% 0.8 399-1071-1-ND 42 2.47 7.13 |399-1071-2-ND 4,000 10.00/M |C0603C221KS5RACTU 
X7R 50 220pF +20% 0.8 399-1070-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1070-2-ND 4,000 45.00/M |C0603C221M5RACTU 
X7R 50 270pF +10% 0.8 399-1072-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 399-1072-2-ND 4,000 47.00/M_|C0603C271K5RACTU 
X7R 50 330pF +10% 0.8 399-1073-1-ND A7 2.80 8.06 |399-1073-2-ND 4,000 11.00/M |C0603C331K5RACTU 
X7R 50 390pF +10% 0.8 399-1074-1-ND 2.86 16.90 48.75 |399-1074-2-ND 4,000 47.00/M |C0603C391K5RACTU 
X7R 50 470pF +10% 0.8 399-1075-1-ND 66 3.90 11.25 |399-1075-2-ND 4,000 15.00/M |C0603C471K5RACTU 
X7R 50 560pF +10% 0.8 399-1076-1-ND 2.86 16.90 48.75 |399-1076-2-ND 4,000 47.00/M |C0603C561K5RACTU 
X7R 50 680pF +10% 0.8 399-1077-1-ND 43 2.54 7.31 |399-1077-2-ND 4,000 10.00/M_|CO603C681K5RACTU 
X7R 50 820pF +10% 0.8 399-1078-1-ND 46 2.73 7.88 |399-1078-2-ND 4,000 11.00/M |C0603C821K5RACTU 
X7R 50 1000pF +5% 0.8 399-1083-1-ND 35 2.08 6.00 |399-1083-2-ND 4,000 8.00/M |C0603C102JS5RACTU 
X7R 50 1000pF +10% 0.8 399-1082-1-ND 22 1.30 3.75 |399-1082-2-ND 4,000 5.00/M |C0603C102K5RACTU 
X7R 50 1500pF +10% 0.8 399-1084-1-ND At 2.41 6.94 |399-1084-2-ND 4,000 9.00/M |C0603C152K5RACTU 
X7R 50 2200pF +10% 0.8 399-1085-1-ND 29 1.69 4.88 |399-1085-2-ND 4,000 7.00/M_|C0603C222K5RACTU 
t Low Profile 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Digi@ Reel” 


Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) |Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
X7R 50 3300pF +10% 0.8 399-1086-1-ND At 2.41 6.94 |399-1086-2-ND 4,000 9.00/M |CO603C332K5RACTU 
X7R 50 4700pF +5% 0.8 399-1088-1-ND 33 1.95 7.50 |399-1088-2-ND 4,000 8.00/M |C0603C472J5RACTU 
X7R 50 4700pF +10% 0.8 399-1087-1-ND 28 1.63 4.69 | 399-1087-2-ND 4,000 6.00/M |C0603C472K5RACTU 
X7R 50 6800pF +5% 0.8 399-1090-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-1090-2-ND 4,000 70.00/M |CO603C682J5RACTU 
X7R 50 6800pF +10% 0.8 399-1089-1-ND 33 1.95 5.63 _|399-1089-2-ND 4,000 8.00/M_|CO603C682K5RACTU 
X7R 50 10000pF +5% 0.8 399-1092-1-ND 33 1.95 5.63 |399-1092-2-ND 4,000 8.00/M |C0603C103J5RACTU 
X7R 50 10000pF +10% 0.8 399-1091-1-ND 22 1.30 3.75 |399-1091-2-ND 4,000 5.00/M |C0603C103K5RACTU 
X7R 50 22000pF +10% 0.8 399-1280-1-ND 50 2.93 8.44 |399-1280-2-ND 4,000 11.00/M |CO603C223K5RACTU 
X7R 25 22000pF +10% 0.8 399-1094-1-ND At 2.41 6.94 |399-1094-2-ND 4,000 9.00/M |C0603C223K3RACTU 
X7R 25 pF +5% 0.8 399-1282-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 399-1282-2-ND 4,000 76.00/M_|C0603C104J3RACTU 
X7R 25 AF +10% 0.8 399-1281-1-ND 1.18 6.96 20.06 |399-1281-2-ND 4,000 19.00/M |C0603C104K3RACTU 
X7R 25 AF +20% 0.8 399-1283-1-ND 3.23 19.11 55.13 | 399-1283-2-ND 4,000 53.00/M |C0603C104M3RACTU 
X7R 16 22000pF +10% 0.8 399-1093-1-ND 44 2.60 7.50 |399-1093-2-ND 4,000 10.00/M |C0603C223K4RACTU 
X7R 16 AF +5% 0.8 399-1097-1-ND 83 4.88 14.06 |399-1097-2-ND 4,000 19.00/M |C0603C104J4RACTU 
X7R 16 pF +10% 0.8 399-1096-1-ND 20 1.17 3.38 | 399-1096-2-ND 4,000 5.00/M_|C0603C104K4RACTU 
X7R 16 AF +20% 0.8 399-1099-1-ND 23 1.37 3.94 |399-1099-2-ND 4,000 5.00/M |C0603C104M4RACTU 
X7R 16 .22UF +10% 0.8 399-5619-1-ND NEW! 4.62 27.30 78.75 |399-5619-2-ND NEW! 4,000 76.00/M |C0603C224K4RACTU 
X7R 16 .27UF +10% 0.8 399-4913-1-ND 4.84 28.60 82.50 |399-4913-2-ND 4,000 79.00/M |C0603C274K4RACTU 
X7R 16 .33yuF +10% 0.8 399-4916-1-ND 5.06 29.90 86.25 |399-4916-2-ND 4,000 83.00/M | CO603C334K4RACTU 
X7R 16 -39uUF +10% 0.8 399-4919-1-ND 5.28 31.20 90.00 | 399-4919-2-ND 4,000 86.00/M_|C0603C394K4RACTU 
X7R 16 A7UF +10% 0.8 399-4922-1-ND 5.50 32.50 93.75 |399-4922-2-ND 4,000 90.00/M |C0603C474K4RACTU 
X7R 10 AF +10% 0.8 399-1095-1-ND 23 1.37 3.94 |399-1095-2-ND 4,000 5.00/M |C0603C104K8RACTU 
X7R 10 .27UF +10% 0.8 399-4914-1-ND 4.84 28.60 82.50 |399-4914-2-ND 4,000 79.00/M |CO603C274K8RACTU 
X7R 10 .33yuF +10% 0.8 399-4917-1-ND 5.06 29.90 86.25 |399-4917-2-ND 4,000 83.00/M | CO603C334K8RACTU 
X7R 10 -39UF +10% 0.8 399-4920-1-ND 5.28 31.20 90.00 | 399-4920-2-ND 4,000 86.00/M_|C0603C394K8RACTU 
X7R 10 A7UF +10% 0.8 399-4923-1-ND 5.50 32.50 93.75 |399-4923-2-ND 4,000 90.00/M |C0603C474K8RACTU 
X7R 6.3 .27UF +10% 0.8 399-4915-1-ND 4.84 28.60 82.50 |399-4915-2-ND 4,000 79.00/M |C0603C274K9RACTU 
X7R 6.3 .33UF +10% 0.8 399-4918-1-ND 5.06 29.90 86.25 |399-4918-2-ND 4,000 83.00/M |CO603C334K9RACTU 
X7R 6.3 .39UF +10% 0.8 399-4921-1-ND 5.28 31.20 90.00 |399-4921-2-ND 4,000 86.00/M |CO603C394K9RACTU 
X7R 6.3 A7UF +10% 0.8 399-4924-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 399-4924-2-ND 4,000 90.00/M_|C0603C474K9RACTU 
0603 X5R 16 1.0UF +10% 0.8 399-5090-1-ND 75 4.42 12.75 |399-5090-2-ND 4,000 12.00/M |C0603C105K4PACTU 
X5R 10 .27UF +10% 0.8 399-3111-1-ND 2.60 15.34 44.25 |399-3111-2-ND 4,000 42.00/M |C0603C274K8PACTU 
X5R 10 .33yuF +10% 0.8 399-3112-1-ND 2.60 15.34 44.25 |399-3112-2-ND 4,000 42.00/M |C0603C334K8PACTU 
X5R 10 .39UF +10% 0.8 399-3113-1-ND 2.60 15.34 44.25 |399-3113-2-ND 4,000 42.00/M |C0603C394K8PACTU 
X5R 10 A7UF +10% 0.8 399-3114-1-ND 94 5.53 15.94 |399-3114-2-ND 4,000 21.00/M_|C0603C474K8PACTU 
X5R 10 -56UF +10% 0.8 399-3115-1-ND 2.60 15.34 44.25 |399-3115-2-ND 4,000 42.00/M |CO603C564K8PACTU 
X5R 10 .68uF +10% 0.8 399-3116-1-ND 2.60 15.34 44.25 |399-3116-2-ND 4,000 42.00/M |CO603C684K8PACTU 
X5R 10 .82uUF +10% 0.8 399-3117-1-ND 2.60 15.34 44.25 |399-3117-2-ND 4,000 42.00/M |C0603C824K8PACTU 
X5R 10 1pF +10% 0.8 399-3118-1-ND 44 2.60 7.50 |399-3118-2-ND 4,000 7.00/M |C0603C105K8PACTU 
X5R 10 4.7UF +10% 0.8 399-5503-1-ND NEW! 2.86 16.90 48.75 | 399-5503-2-ND NEW! 4,000 47.00/M_|C0603C475K8PACTU 
X5R 10 2.2UF +10% 0.8 399-4911-1-ND 5.50 32.50 93.75 |399-4911-2-ND 4,000 90.00/M |CO603C225K8PACTU 
X5R 10 2.2UF +20% 0.8 399-4912-1-ND 5.39 31.85 91.88 |399-4912-2-ND 4,000 88.00/M |CO603C225M8PACTU 
X5R 6.3 2.2UF +10% 0.8 399-3362-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-3362-2-ND 4,000 20.00/M |C0603C225K9PACTU 
X5R 6.3 3.3uF +20% 0.8 399-5502-1-ND NEW! 3.85 22.75 65.63 |399-5502-2-ND NEW! 4,000 63.00/M | CO603C335M9PACTU 
X5R 6.3 4.7UF +10% 0.8 399-3482-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 399-3482-2-ND 4,000 23.00/M_|C0603C475K9PACTU 
X5R 6.3 10uF +20% 0.8 399-5504-1-ND NEW! 5.28 31.20 90.00 |399-5504-2-ND NEW! 4,000 86.00/M |C0603C106M9PACTU 
Y5V 25 AF +80%, -20% 0.8 399-1100-1-ND .20 1.17 3.38 |399-1100-2-ND 4,000 5.00/M |C0603C104Z3VACTU 
Y5V 25 AF +20% 0.8 399-1101-1-ND 61 3.58 10.31 |399-1101-2-ND 4,000 14.00/M |C0603C104M3VACTU 
Y5V 25 15uF +80%, -20% 0.8 399-1290-1-ND 2.90 17.16 49.50 |399-1290-2-ND 4,000 48.00/M |C0603C154Z3VACTU 
Y5V 25 .22uUF +80%, -20% 0.8 399-1103-1-ND 3.10 18.33 52.88 | 399-1103-2-ND 4,000 51.00/M_|C0603C224Z3VACTU 
Y5V 25 .33yUF +80%, -20% 0.8 399-1292-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 399-1292-2-ND 4,000 56.00/M |C0603C334Z3VACTU 
Y5V 16 AF +80%, -20% 0.8 399-1098-1-ND 26 1.56 4.50 |399-1098-2-ND 4,000 6.00/M |C0603C104Z4VACTU 
Y5V 16 -15uF +80%, -20% 0.8 399-1289-1-ND 2.83 16.71 48.19 |399-1289-2-ND 4,000 46.00/M |C0603C154Z4VACTU 
Y5V 16 .22UF +80%, -20% 0.8 399-1102-1-ND 44 2.60 7.50 |399-1102-2-ND 4,000 10.00/M |C0603C224Z4VACTU 
Y5V 16 -33yuF +80%, -20% 0.8 399-1291-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 399-1291-2-ND 4,000 49.00/M_|C0603C334Z4VACTU 
Y5V 10 A7UF +80%, -20% 0.8 399-3218-1-ND 2.92 17.23 49.69 |399-3218-2-ND 4,000 48.00/M |C0603C474Z8VACTU 
Y5V 10 .68uF +80%, -20% 1.0 399-3220-1-ND 3.96 23.40 67.50 |399-3220-2-ND 4,000 65.00/M | CO603C684Z8VACTU 
Y5V 10 1pF +80%, -20% | 1.25 |399-3216-1-ND 44 2.60 7.50 |399-3216-2-ND 4,000 10.00/M |C0603C105Z8VACTU 
Y5V 6.3 A7UF +80%, -20% 0.8 399-3219-1-ND 2.92 17.23 49.69 |399-3219-2-ND 4,000 48.00/M |C0603C474Z9VACTU 
Y5V 6.3 .68yuF +80%, -20% 1.0 399-3221-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 399-3221-2-ND 4,000 65.00/M_|CO603C684Z9VACTU 
Y5V 6.3 1pF +80%, -20% | 1.25 |399-3217-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 399-3217-2-ND 4,000 22.00/M_|C0603C105Z9VACTU 
COG (NPO) 630 47pF +1% 1.25 |399-5537-1-ND NEW! 6.95 41.08 118.50 |399-5537-2-ND NEW! 2,500 114.00/M |C0805C470FBGACTU 
COG (NPO) 630 10pF +0.25pF 1.25 |399-5538-1-ND NEW! 12.03 71.411 205.13 |399-5538-2-ND NEW! 2,500 197.00/M |CO805C100CBGACTU 
COG (NPO) 630 10pF +5% 1.25 |399-5539-1-ND NEW! 5.21 30.81 88.88 |399-5539-2-ND NEW! 2,500 85.00/M |C0805C100JBGACTU 
COG (NPO) 500 100pF +5% 1.27 |399-5102-1-ND 5.07 29.97 86.44 |399-5102-2-ND 2,500 78.00/M |C0805C101JCGACTU 
COG (NPO) 100 10pF +5% 0.78 |399-1109-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1109-2-ND 4,000 20.00/M_|C0805C100J1GACTU 
COG (NPO) 100 100pF +5% 0.78 |399-1123-1-ND 68 4.03 11.63 |399-1123-2-ND 4,000 16.00/M |C0805C101J1GACTU 
COG (NPO) 100 220pF +5% 0.78 |399-1128-1-ND 3.08 18.20 52.50 |399-1128-2-ND 4,000 50.00/M |C0805C221J1GACTU 
COG (NPO) 100 330pF +5% 0.78 |399-1131-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1131-2-ND 4,000 20.00/M |C0805C331J1GACTU 
COG (NPO) 100 1000pF +5% 0.9 399-1137-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-1137-2-ND 4,000 67.00/M |C0805C102J1GACTU 
COG (NPO) 50 1pF +0.25pF 0.78 |399-1104-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1104-2-ND 4,000 63.00/M_|C0805C109C5GACTU 
COG (NPO) 50 1.5pF +0.25pF 0.78 |399-1105-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1105-2-ND 4,000 63.00/M |C0805C159C5GACTU 
COG (NPO) 50 2pF +0.25pF 0.78 |399-1106-1-ND 4.62 27.30 78.75 |399-1106-2-ND 4,000 76.00/M |CO805C209C5GACTU 
COG (NPO) 50 3pF +0.25pF 0.78 |399-1107-1-ND 4.62 27.30 78.75 |399-1107-2-ND 4,000 76.00/M |CO805C309C5GACTU 
COG (NPO) 50 10pF +5% 0.78 |399-1108-1-ND 61 3.58 10.31 |399-1108-2-ND 4,000 14.00/M |C0805C100JSGACTU 
COG (NPO) 50 12pF +5% 0.78 |399-1110-1-ND 80 4.75 13.69 _|399-1110-2-ND 4,000 18.00/M_|C0805C120J5GACTU 
COG (NPO) 50 15pF +5% 0.78 |399-1111-1-ND 79 4.68 13.50 |399-1111-2-ND 4,000 18.00/M |C0805C150J5GACTU 
0805 COG (NPO) 50 18pF +5% 0.78 |399-1112-1-ND 75 4.42 12.75 |399-1112-2-ND 4,000 17.00/M |C0805C180J5GACTU 
COG (NPO) 50 22pF +5% 0.78 |399-1113-1-ND 97 5.72 16.50 |399-1113-2-ND 4,000 22.00/M |C0805C220J5GACTU 
COG (NPO) 50 27pF +5% 0.78 |399-1114-1-ND 80 4.75 13.69 |399-1114-2-ND 4,000 18.00/M |C0O805C270JSGACTU 
COG (NPO) 50 33pF +5% 0.78 |399-1115-1-ND 55 3.25 9.38 | 399-1115-2-ND 4,000 13.00/M_|C0805C330J5GACTU 
COG (NPO) 50 39pF +5% 0.78 |399-1116-1-ND 2.20 13.00 37.50 |399-1116-2-ND 4,000 36.00/M |CO805C390J5GACTU 
COG (NPO) 50 47pF +5% 0.78 |399-1117-1-ND 55 3.25 9.38 |399-1117-2-ND 4,000 13.00/M |C0805C470JSGACTU 
COG (NPO) 50 56pF +5% 0.78 |399-1118-1-ND .95 5.59 16.13 |399-1118-2-ND 4,000 22.00/M | CO805C560J5GACTU 
COG (NPO) 50 68pF +5% 0.78 |399-1119-1-ND 97 5.72 16.50 |399-1119-2-ND 4,000 22.00/M |CO805C680J5GACTU 
COG (NPO) 50 82pF +5% 0.78 |399-1120-1-ND 91 5.40 15.56 |399-1120-2-ND 4,000 21.00/M_|C0805C820J5GACTU 
COG (NPO) 50 100pF +5% 0.78 |399-1122-1-ND 97 5.72 16.50 |399-1122-2-ND 4,000 22.00/M |C0805C101J5GACTU 
COG (NPO) 50 100pF +10% 0.78 |399-1121-1-ND 50 2.93 8.44 | 399-1121-2-ND 4,000 11.00/M |C0805C101K5GACTU 
COG (NPO) 50 120pF +5% 0.78 |399-1124-1-ND 1.10 6.50 18.75 |399-1124-2-ND 4,000 18.00/M |C0805C121JSGACTU 
COG (NPO) 50 150pF +5% 0.78 |399-1125-1-ND 65 3.84 11.06 |399-1125-2-ND 4,000 15.00/M |C0805C151J5GACTU 
COG (NPO) 50 180pF +5% 0.78 | 399-1126-1-ND 78 4.62 13.31 |399-1126-2-ND 4,000 18.00/M_|C0805C181J5GACTU 
COG (NPO) 50 220pF +5% 0.78 |399-1127-1-ND 1.10 6.50 18.75 |399-1127-2-ND 4,000 18.00/M |C0805C221JSGACTU 
COG (NPO) 50 270pF +5% 0.78 |399-1129-1-ND 2.64 15.60 45.00 |399-1129-2-ND 4,000 43.00/M |C0805C271JSGACTU 
COG (NPO) 50 330pF +5% 0.78 |399-1130-1-ND 55 3.25 9.38 |399-1130-2-ND 4,000 13.00/M |C0805C331J5GACTU 
COG (NPO) 50 390pF +5% 0.78 |399-1132-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 399-1132-2-ND 4,000 47.00/M_|C0805C391J5GACTU 
t Low Profile 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1869 


KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Digi@Reel” 


Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
COG (NPO) 50 470pF +5% 0.78 |399-1133-1-ND 1.60 9.43 27.19 |399-1133-2-ND 4,000 26.00/M |C0805C471J5GACTU 
COG (NPO) 50 560pF +5% 0.78 |399-1134-1-ND 1.07 6.31 18.19 |399-1134-2-ND 4,000 24.00/M |C0805C561J5GACTU 
COG (NPO) 50 680pF +5% 0.78 |399-1135-1-ND 1.10 6.50 18.75 |399-1135-2-ND 4,000 18.00/M |CO805C681JSGACTU 
COG (NPO) 50 1000pF +5% 0.78 |399-1136-1-ND 85 5.01 14.44 |399-1136-2-ND 4,000 19.00/M |C0805C102USGACTU 
X7R 1000 1000pF +10% 1.27 _|399-4818-1-ND 5.29 31.27 90.19 | 399-4818-2-ND 2,500 87.00/M_|C0805C102KDRACTU 
X7R 630 10pF +10% 1.25 |399-5567-1-ND NEW! 5.01 29.58 85.31 |399-5567-2-ND NEW! 2,500 82.00/M |C0805C100KBRACTU 
X7R 630 22pF +10% 0.78 |399-5568-1-ND NEW! 5.07 29.97 86.44 |399-5568-2-ND NEW! 2,500 83.00/M |C0805C220KBRACTU 
X7R 630 47pF +10% 0.78 |399-5569-1-ND NEW! 5.13 30.29 87.38 |399-5569-2-ND NEW! 2,500 84.00/M |C0805C470KBRACTU 
X7R 630 68pF +10% 0.78 |399-5570-1-ND NEW! 5.16 30.49 87.94 |399-5570-2-ND NEW! 2,500 84.00/M |CO805C680KBRACTU 
X7R 630 100pF +10% 1.25 |399-5571-1-ND NEW! 5.19 30.68 88.50 | 399-5571-2-ND NEW! 2,500 85.00/M_|C0805C101KBRACTU 
X7R 630 270pF +10% 0.78 |399-5572-1-ND NEW! 5.25 31.01 89.44 |399-5572-2-ND NEW! 2,500 86.00/M |C0805C271KBRACTU 
X7R 630 680pF +10% 0.78 |399-5573-1-ND NEW! 5.29 31.27 90.19 |399-5573-2-ND NEW! 2,500 87.00/M |CO805C681KBRACTU 
X7R 630 1000pF +5% 1.25 |399-5574-1-ND NEW! 5.73 33.87 97.69 |399-5574-2-ND NEW! 2,500 94.00/M |C0805C102JBRACTU 
X7R 630 1000pF +10% 1.25 |399-5575-1-ND NEW! 5.29 31.27 90.19 |399-5575-2-ND NEW! 2,500 87.00/M |C0805C102KBRACTU 
X7R 630 3300pF +10% 0.78 |399-5576-1-ND NEW! 5.37 31.72 91.50 |399-5576-2-ND NEW! 2,500 88.00/M_|CO805C332KBRACTU 
X7R 100 1000pF +10% 0.78 |399-1148-1-ND 1.05 6.18 17.81 |399-1148-2-ND 4,000 24.00/M |C0805C102K1RACTU 
X7R 100 10000pF +10% 0.78 |399-1159-1-ND 43 2.54 7.31 |399-1159-2-ND 4,000 10.00/M |C0805C103K1RACTU 
X7R 100 56000pF +10% 1.0 399-3483-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3483-2-ND 2,500 58.00/M |C0805C563K1RACTU 
X7R 100 68000pF +10% 1.0 399-3484-1-ND 3.54 20.93 60.38 |399-3484-2-ND 2,500 58.00/M |C0805C683K1RACTU 
X7R 100 82000pF +10% 1.0 399-3485-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3485-2-ND 2,500 58.00/M_|C0805C823K1RACTU 
X7R 100 pF +10% 1.0 399-3486-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3486-2-ND 2,500 58.00/M |C0805C104K1RACTU 
X7R 100 12uF +10% 1.25 | 399-3488-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3488-2-ND 2,500 58.00/M |C0805C124K1RACTU 
X7R 50 220pF +10% 0.78 |399-1138-1-ND 3.63 21.45 61.88 |399-1138-2-ND 4,000 59.00/M |C0805C221K5RACTU 
X7R 50 270pF +10% 0.78 |399-1139-1-ND 3.63 21.45 61.88 |399-1139-2-ND 4,000 59.00/M |C0805C271K5RACTU 
X7R 50 330pF +10% 0.78 |399-1140-1-ND 58 3.45 9.94 |399-1140-2-ND 4,000 13.00/M_|C0805C331KS5RACTU 
X7R 50 390pF +10% 0.78 |399-1141-1-ND 3.63 21.45 61.88 |399-1141-2-ND 4,000 59.00/M |C0805C391K5RACTU 
X7R 50 470pF +10% 0.78 |399-1142-1-ND 57 3.38 9.75 |399-1142-2-ND 4,000 13.00/M |C0805C471K5RACTU 
X7R 50 560pF +10% 0.78 |399-1143-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1143-2-ND 4,000 45.00/M |C0805C561K5RACTU 
X7R 50 680pF +10% 0.78 |399-1144-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1144-2-ND 4,000 45.00/M |C0805C681K5RACTU 
X7R 50 820pF +10% 0.78 |399-1145-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1145-2-ND 4,000 45.00/M_|C0805C821K5RACTU 
X7R 50 1000pF +5% 0.78 |399-1149-1-ND 83 4.88 14.06 |399-1149-2-ND 4,000 19.00/M |C0805C102J5RACTU 
X7R 50 1000pF +10% 0.78 |399-1147-1-ND 34 2.02 5.81 |399-1147-2-ND 4,000 8.00/M |CO805C102K5RACTU 
X7R 50 1000pF +20% 0.78 |399-1146-1-ND 50 2.93 8.44 |399-1146-2-ND 4,000 11.00/M |C0805C102M5RACTU 
X7R 50 1500pF +10% 0.78 |399-1150-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1150-2-ND 4,000 45.00/M |C0805C152K5RACTU 
X7R 50 2200pF +10% 0.78 |399-1151-1-ND 37 2.21 6.38 | 399-1151-2-ND 4,000 9.00/M_|CO805C222K5RACTU 
X7R 50 2700pF +10% 0.78 |399-1152-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1152-2-ND 4,000 45.00/M |C0805C272K5RACTU 
X7R 50 3300pF +10% 0.78 |399-1153-1-ND 46 2.73 7.88 |399-1153-2-ND 4,000 11.00/M |C0805C332K5RACTU 
X7R 50 3900pF +10% 0.78 |399-1154-1-ND 51 2.99 8.63 |399-1154-2-ND 4,000 12.00/M |CO805C392K5RACTU 
X7R 50 4700pF +10% 0.78 |399-1155-1-ND 43 2.54 7.31 |399-1155-2-ND 4,000 10.00/M |C0805C472K5RACTU 
X7R 50 5600pF +10% 0.78 |399-1156-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1156-2-ND 4,000 45.00/M_|C0805C562K5RACTU 
X7R 50 6800pF +10% 0.78 |399-1157-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1157-2-ND 4,000 45.00/M |CO805C682K5RACTU 
X7R 50 10000pF +10% 0.78 |399-1158-1-ND 33 1.95 5.63 |399-1158-2-ND 4,000 8.00/M |CO805C103K5RACTU 
X7R 50 10000pF +20% 0.78 |399-1160-1-ND 33 1.95 5.63 |399-1160-2-ND 4,000 8.00/M |C0805C103M5RACTU 
X7R 50 15000pF +10% 0.9 399-1161-1-ND 46 2.73 7.88 |399-1161-2-ND 4,000 11.00/M |C0805C153KS5RACTU 
X7R 50 18000pF +10% 0.78 |399-1162-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 399-1162-2-ND 4,000 50.00/M_|C0805C183K5RACTU 
X7R 50 22000pF +10% 0.78 |399-1163-1-ND 58 3.45 9.94 |399-1163-2-ND 4,000 13.00/M |CO805C223KS5RACTU 
0805 X7R 50 27000pF +10% 0.78 |399-1164-1-ND 67 3.97 11.44 |399-1164-2-ND 4,000 15.00/M |C0805C273K5RACTU 
X7R 50 33000pF +10% 0.78 |399-1165-1-ND 69 4.10 11.81 |399-1165-2-ND 4,000 16.00/M |CO805C333K5RACTU 
X7R 50 47000pF +10% 0.9 399-1166-1-ND 61 3.58 10.31 |399-1166-2-ND 4,000 14.00/M |C0805C473K5RACTU 
X7R 50 pF +5% 0.9 399-1171-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1171-2-ND 4,000 19.80/M_|C0805C104J5RACTU 
X7R 50 AF +10% 0.9 399-1170-1-ND 46 2.73 7.88 |399-1170-2-ND 4,000 11.00/M |C0805C104K5RACTU 
X7R 50 AF +20% 0.9 399-1169-1-ND 46 2.73 7.88 |399-1169-2-ND 4,000 11.00/M |C0805C104M5RACTU 
X7R 50 12uF +10% 1.0 399-3487-1-ND 6.39 37.77 108.94 |399-3487-2-ND 4,000 105.00/M |C0805C124K5RACTU 
X7R 50 15uF +10% 0.9 399-3489-1-ND 6.90 40.76 117.56 | 399-3489-2-ND 4,000 113.00/M |C0805C154K5RACTU 
X7R 50 -18uF +10% 0.9 399-3490-1-ND 7.57 44.72 129.00 | 399-3490-2-ND 4,000 124.00/M_|C0805C184K5RACTU 
X7R 50 .22UF +10% 0.9 399-3491-1-ND 2.01 11.90 34.31 | 399-3491-2-ND 4,000 33.00/M |CO805C224K5RACTU 
X7R 25 AF +10% 0.9 399-1168-1-ND 45 2.67 7.69 |399-1168-2-ND 4,000 10.00/M |C0805C104K3RACTU 
X7R 25 -56UF +10% 1.25 | 399-3492-1-ND 11.50 67.93 195.94 |399-3492-2-ND 2,500 188.00/M |CO805C564K3RACTU 
X7R 16 AF +10% 0.9 399-1167-1-ND 83 4.88 14.06 |399-1167-2-ND 4,000 19.00/M |C0805C104K4RACTU 
X7R 16 1pF +10% 1.25 | 399-1284-1-ND 95 5.59 16.13 |399-1284-2-ND 4,000 22.00/M_|C0805C105K4RACTU 
X7R 16 1.2UF +10% 1.0 399-4927-1-ND 13.20 78.00 225.00 |399-4927-2-ND 2,500 216.00/M |C0805C125K4RACTU 
X7R 16 1.5uF +10% 1.25 | 399-4930-1-ND 13.20 78.00 225.00 |399-4930-2-ND 2,500 216.00/M |C0805C155K4RACTU 
X7R 16 1.8pF +10% 1.25 | 399-4933-1-ND 13.20 78.00 225.00 |399-4933-2-ND 2,500 216.00/M |CO805C185K4RACTU 
X7R 16 2.2UF +10% 1.25 | 399-3523-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3523-2-ND 2,500 81.00/M |CO805C225K4RACTU 
X7R 10 1pF +10% 1.25 |399-1172-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1172-2-ND 4,000 20.00/M_|C0805C105K8RACTU 
X7R 10 1.2uF +10% 1.0 399-4928-1-ND 10.45 61.75 178.13 |399-4928-2-ND 2,500 171.00/M |C0805C125K8RACTU 
X7R 10 1.5yF +10% 1.25 |399-4931-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-4931-2-ND 2,500 171.00/M |CO805C155K8RACTU 
X7R 10 1.8yUF +10% 1.25 | 399-4934-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-4934-2-ND 2,500 171.00/M |C0805C185K8RACTU 
X7R 10 2.2UF +10% 1.25 | 399-3522-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 399-3522-2-ND 2,500 34.00/M |C0805C225K8RACTU 
X7R 6.3 1.2uF +10% 1.0 399-4929-1-ND 10.45 61.75 178.13 _|399-4929-2-ND 2,500 171.00/M_|C0805C125K9RACTU 
X7R 6.3 1.5yuF +10% 1.25 | 399-4932-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-4932-2-ND 2,500 171.00/M |CO0805C155K9RACTU 
X7R 6.3 1.8yF +10% 1.25 |399-4935-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-4935-2-ND 2,500 171.00/M |C0805C185K9RACTU 
X7R 6.3 2.2UF +10% 1.25 |399-4936-1-ND 3.52 20.80 60.00 |399-4936-2-ND 2,500 58.00/M | CO805C225K9RACTU 
X5R 25 4.7UF +10% 1.25 |399-5505-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 |399-5505-2-ND NEW! 2,500 54.00/M |C0805C475K3PACTU 
X5R 10 1.2uF +10% 0.9 399-3119-1-ND 4.51 26.65 76.88 _|399-3119-2-ND 4,000 74.00/M_|C0805C125K8PACTU 
X5R 10 1.5yF +10% 1.0 399-3121-1-ND 4.73 27.95 80.63 | 399-3121-2-ND 4,000 77.00/M |CO805C155K8PACTU 
X5R 10 1.8yF +10% 1.25 | 399-3123-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3123-2-ND 4,000 81.00/M |CO805C185K8PACTU 
X5R 10 2.2UF +10% 1.25 |399-3125-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3125-2-ND 4,000 54.00/M |CO805C225K8PACTU 
X5R 10 2.7UF +10% 0.9 399-3127-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3127-2-ND 4,000 115.00/M |C0805C275K8PACTU 
X5R 10 3.3uF +10% 1.0 399-3129-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 399-3129-2-ND 2,500 72.00/M_|C0805C335K8PACTU 
X5R 10 3.9uF +10% 1.25 |399-3131-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3131-2-ND 2,500 115.00/M |CO805C395K8PACTU 
X5R 10 4.7UF +10% 1.25 | 399-3133-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 399-3133-2-ND 2,500 27.00/M |C0805C475K8PACTU 
X5R 10 10yuF +10% 1.25 |399-4925-1-ND 2.70 15.93 45.94 |399-4925-2-ND 3,000 44.00/M |C0805C106K8PACTU 
X5R 10 10yuF +20% 1.25 |399-4926-1-ND 12.65 74.75 215.63 | 399-4926-2-ND 2,500 207.00/M |C0805C106M8PACTU 
X5R 6.3 1.2uF +10% 0.9 399-3120-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 399-3120-2-ND 4,000 74.00/M_|C0805C125K9PACTU 
X5R 6.3 1.5yF +10% 1.0 399-3122-1-ND 4.73 27.95 80.63 | 399-3122-2-ND 4,000 77.00/M |CO805C155K9PACTU 
X5R 6.3 1.8yF +10% 1.25 |399-3124-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3124-2-ND 4,000 81.00/M |CO805C185K9PACTU 
X5R 6.3 2.2UF +10% 1.25 |399-3126-1-ND 3.42 20.22 58.31 | 399-3126-2-ND 4,000 56.00/M |CO805C225K9PACTU 
X5R 6.3 3.3uF +10% 1.0 399-3130-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3130-2-ND 2,500 115.00/M |CO805C335K9PACTU 
X5R 6.3 3.9uF +10% 1.25 | 399-3132-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3132-2-ND 2,500 115.00/M_|CO805C395K9PACTU 
X5R 6.3 4.7UF +10% 1.25 | 399-3134-1-ND 1.32 7.80 22.50 |399-3134-2-ND 2,500 22.00/M |C0805C475K9PACTU 
X5R 6.3 5.6uF +10% 1.25 |399-3135-1-ND 14.44 85.35 246.19 |399-3135-2-ND 2,500 236.00/M |CO805C565K9PACTU 
X5R 6.3 6.8uF +10% 1.25 | 399-3136-1-ND 14.44 85.35 246.19 | 399-3136-2-ND 2,500 236.00/M |CO805C685K9PACTU 
X5R 6.3 10yF +10% 1.25 _|399-3138-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 399-3138-2-ND 3,000 40.00/M_|CO805C106K9PACTU 
t+ Low Profile 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1870 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) Digi@Reel” 


Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) |Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
X5R 6.3 22uF +20% 1.25 |399-4696-1-ND 5.39 31.85 91.88 |399-4696-2-ND 2,500 88.00/M | CO805C226M9PACTU 
X5R 6.3 22uF +20% 0.85 |399-5621-1-NDt NEW! 7.70 45.50 131.25 |399-5621-2-NDt NEW! 4,000 126.00/M |CO805L226M9PACTU 
X5R 6.3 47uF +20% 1.25 |399-5506-1-ND NEW! 28.60 169.00 487.50 |399-5506-2-ND NEW! 2,500 468.00/M |C0805C476M9PACTU 
Y5V 50 AF +80%, -20% 0.9 399-1177-1-ND .57 3.38 9.75 |399-1177-2-ND 4,000 13.00/M |C0805C104Z5VACTU 
Y5V 25 1pF +80%, -20% | 1.25 |399-1293-1-ND 1.10 6.50 18.75 |399-1293-2-ND 2,500 18.00/M_|C0805C105Z3VACTU 
Y5V 16 1.5yF +80%, -20% | 1.25 |399-1294-1-ND 6.53 38.61 111.38 | 399-1294-2-ND 4,000 107.00/M |CO0805C155Z4VACTU 
Y5V 16 2.2UF +80%, -20% | 1.25 |399-1295-1-ND 1.32 7.80 22.50 |399-1295-2-ND 4,000 22.00/M |C0805C225Z4VACTU 
0805 Y5V 10 3.3uF +80%, -20% 1.0 399-3222-1-ND 9.24 54.60 157.50 | 399-3222-2-ND 2,500 151.00/M |C0805C335Z8VACTU 
Y5V 10 4.7UF +80%, -20% | 1.25 |399-3224-1-ND 10.34 61.10 176.25 | 399-3224-2-ND 2,500 169.00/M |C0805C475Z8VACTU 
Y5V 6.3 3.3uF +80%, -20% 1.0 399-3223-1-ND 9.24 54.60 157.50 | 399-3223-2-ND 2,500 151.00/M_|CO805C335Z9VACTU 
Y5V 6.3 4.7UF +80%, -20% | 1.25 |399-3225-1-ND 10.34 61.10 176.25 | 399-3225-2-ND 2,500 169.00/M |CO805C475Z9VACTU 
Y5V 6.3 10yF +80%, -20% | 1.25 |399-3295-1-ND 2.29 13.52 39.00 |399-3295-2-ND 3,000 37.00/M |C0805C106Z9VACTU 
Z5U 50 10000pF +80%, -20% | 0.78 |399-1173-1-ND 64 3.77 10.88 |399-1173-2-ND 4,000 15.00/M |C0805C103Z5UACTU 
Z5U 50 10000pF +20% 0.78 |399-1174-1-ND 64 3.77 10.88 |399-1174-2-ND 4,000 15.00/M |C0805C103MS5UACTU 
Z5U 50 pF +80%, -20% 0.9 399-1175-1-ND 75 4.42 12.75 |399-1175-2-ND 4,000 17.00/M_|C0805C104Z5UACTU 
Z5U 50 pF +20% 0.9 399-1176-1-ND 59 3.51 10.13 |399-1176-2-ND 4,000 14.00/M_|C0805C104M5UACTU 
COG (NPO) 630 10pF +0.25pF 1.6 399-5540-1-ND NEW! 35.64 210.60 607.50 |399-5540-2-ND NEW! 2,000 583.00/M |C1206C100CBGACTU 
COG (NPO) 630 10pF +5% 1.6 399-5541-1-ND NEW! 15.44 91.26 263.25 |399-5541-2-ND NEW! 2,000 253.00/M |C1206C100JBGACTU 
COG (NPO) 630 47pF +5% 1.6 399-5542-1-ND NEW! 15.76 93.15 268.69 |399-5542-2-ND NEW! 2,000 258.00/M |C1206C470JBGACTU 
COG (NPO) 630 100pF +5% 1.2 399-5543-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 |399-5543-2-ND NEW! 2,500 54.00/M |C1206C101JBGACTU 
COG (NPO) 630 330pF +5% 1.2 399-5544-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 | 399-5544-2-ND NEW! 2,000 264.00/M_|C1206C331JBGACTU 
COG (NPO) 630 470pF +5% a2 399-5545-1-ND NEW! 16.25 96.01 276.94 |399-5545-2-ND NEW! 2,000 266.00/M |C1206C471JBGACTU 
COG (NPO) 500 330pF +10% 1.653 |399-5105-1-ND 14.07 83.14 239.81 | 399-5105-2-ND 2,500 230.00/M |C1206C331KCGACTU 
COG (NPO) 100 100pF +5% 0.78 |399-1206-1-ND 1.32 7.80 22.50 |399-1206-2-ND 4,000 22.00/M |C1206C101J1GACTU 
COG (NPO) 100 470pF +5% 0.78 |399-1214-1-ND 5.46 32.24 93.00 |399-1214-2-ND 4,000 89.00/M |C1206C471J1GACTU 
COG (NPO) 100 1000pF +5% 0.78 |399-1219-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1219-2-ND 4,000 63.00/M_|C1206C102J1GACTU 
COG (NPO) 50 1pF +0.25pF 0.78 |399-1178-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1178-2-ND 4,000 119.00/M |C1206C109C5GACTU 
COG (NPO) 50 1.5pF +0.25pF 0.78 |399-1179-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1179-2-ND 4,000 119.00/M |C1206C159C5GACTU 
COG (NPO) 50 1.8pF +0.25pF 0.78 |399-1180-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1180-2-ND 4,000 119.00/M |C1206C189C5GACTU 
COG (NPO) 50 2.2pF +0.25pF 0.78 |399-1181-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1181-2-ND 4,000 119.00/M |C1206C229C5GACTU 
COG (NPO) 50 2.7pF +0.25pF 0.78 |399-1182-1-ND 7.28 43.03 124.13 | 399-1182-2-ND 4,000 119.00/M_|C1206C279C5GACTU 
COG (NPO) 50 3.3pF +0.25pF 0.78 |399-1183-1-ND 7.28 43.03 124.13 | 399-1183-2-ND 4,000 119.00/M |C1206C339C5GACTU 
COG (NPO) 50 3.9pF +0.25pF 0.78 |399-1184-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1184-2-ND 4,000 119.00/M |C1206C399C5GACTU 
COG (NPO) 50 4.7pF +0.25pF 0.78 |399-1185-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1185-2-ND 4,000 119.00/M |C1206C479C5GACTU 
COG (NPO) 50 5.1pF +0.25pF 0.78 |399-1186-1-ND 10.54 62.27 179.63 | 399-1186-2-ND 4,000 172.00/M |C1206C519C5GACTU 
COG (NPO) 50 5.6pF +0.25pF 0.78 |399-1187-1-ND 8.78 51.87 149.63 | 399-1187-2-ND 4,000 144.00/M_|C1206C569C5GACTU 
COG (NPO) 50 6.8pF +0.5pF 0.78 |399-1188-1-ND 4.16 24.57 70.88 |399-1188-2-ND 4,000 68.00/M |C1206C689D5GACTU 
COG (NPO) 50 7.5pF +0.5pF 0.78 |399-1189-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1189-2-ND 4,000 82.00/M |C1206C759D5GACTU 
COG (NPO) 50 8.2pF +0.5pF 0.78 |399-1190-1-ND 4.16 24.57 70.88 |399-1190-2-ND 4,000 68.00/M |C1206C829D5GACTU 
COG (NPO) 50 9.1pF +0.5pF 0.78 |399-1191-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1191-2-ND 4,000 82.00/M |C1206C919D5GACTU 
COG (NPO) 50 10pF +5% 0.78 |399-1192-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 399-1192-2-ND 4,000 28.00/M_|C1206C100JSGACTU 
COG (NPO) 50 12pF +5% 0.78 |399-1193-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1193-2-ND 4,000 28.00/M |C1206C120J5GACTU 
COG (NPO) 50 15pF +5% 0.78 |399-1194-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1194-2-ND 4,000 28.00/M |C1206C150J5GACTU 
COG (NPO) 50 18pF +5% 0.78 |399-1195-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1195-2-ND 4,000 28.00/M |C1206C180J5GACTU 
COG (NPO) 50 20pF +5% 0.78 |399-1196-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1196-2-ND 4,000 82.00/M |C1206C200J5GACTU 
COG (NPO) 50 22pF +5% 0.78 |399-1197-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 399-1197-2-ND 4,000 28.00/M_|C1206C220J5GACTU 
COG (NPO) 50 27pF +5% 0.78 |399-1198-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1198-2-ND 4,000 28.00/M |C1206C270J5GACTU 
COG (NPO) 50 33pF +5% 0.78 |399-1199-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1199-2-ND 4,000 28.00/M |C1206C330J5GACTU 
COG (NPO) 50 39pF +5% 0.78 |399-1200-1-ND 4.16 24.57 70.88 |399-1200-2-ND 4,000 68.00/M |C1206C390J5GACTU 
COG (NPO) 50 47pF +5% 0.78 |399-1201-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1201-2-ND 4,000 28.00/M |C1206C470J5GACTU 
COG (NPO) 50 51pF +5% 0.78 |399-1202-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1202-2-ND 4,000 82.00/M_|C1206C510J5GACTU 
COG (NPO) 50 56pF +5% 0.78 |399-1203-1-ND 4.16 24.57 70.88 |399-1203-2-ND 4,000 68.00/M |C1206C560J5GACTU 
COG (NPO) 50 68pF +5% 0.78 |399-1204-1-ND 4.16 24.57 70.88 |399-1204-2-ND 4,000 68.00/M |C1206C680J5GACTU 
COG (NPO) 50 100pF +5% 0.78 |399-1205-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1205-2-ND 4,000 28.00/M |C1206C101J5GACTU 
COG (NPO) 50 120pF +5% 0.78 |399-1207-1-ND 4.16 24.57 70.88 |399-1207-2-ND 4,000 68.00/M |C1206C121J5GACTU 
1206 |COG (NPO) 50 220pF +10% 0.78 | 399-1208-1-ND 4.28 25.29 72.94 | 399-1208-2-ND 4,000 70.00/M_|C1206C221K5GACTU 
COG (NPO) 50 270pF +10% 0.78 |399-1209-1-ND 4.39 25.94 74.81 | 399-1209-2-ND 4,000 72.00/M |C1206C271K5GACTU 
COG (NPO) 50 330pF +10% 0.78 |399-1210-1-ND 4.39 25.94 74.81 | 399-1210-2-ND 4,000 72.00/M |C1206C331K5GACTU 
COG (NPO) 50 390pF +10% 0.78 |399-1211-1-ND 4.51 26.65 76.88 |399-1211-2-ND 4,000 74.00/M |C1206C391K5GACTU 
COG (NPO) 50 470pF +5% 0.78 |399-1213-1-ND 2.20 13.00 37.50 |399-1213-2-ND 4,000 36.00/M |C1206C471J5GACTU 
COG (NPO) 50 470pF +10% 0.78 |399-1212-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 399-1212-2-ND 4,000 74.00/M_|C1206C471K5GACTU 
COG (NPO) 50 560pF +10% 0.78 |399-1215-1-ND 4.74 28.02 80.81 | 399-1215-2-ND 4,000 78.00/M |C1206C561K5GACTU 
COG (NPO) 50 680pF +10% 0.78 |399-1216-1-ND 4.97 29.38 84.75 |399-1216-2-ND 4,000 81.00/M |C1206C681K5GACTU 
COG (NPO) 50 820pF +10% 0.78 |399-1217-1-ND 5.20 30.75 88.69 |399-1217-2-ND 4,000 85.00/M |C1206C821K5GACTU 
COG (NPO) 50 1000pF +5% 0.78 |399-1218-1-ND 1.82 10.73 30.94 |399-1218-2-ND 4,000 30.00/M |C1206C102J5GACTU 
COG (NPO) 50 4700pF +5% 0.9 399-3503-1-ND 9.82 58.05 167.44 | 399-3503-2-ND 4,000 161.00/M_|C1206C472J5GACTU 
X7R 2000 1000pF +10% 1.65 |399-4819-1-ND 17.84 105.43 304.13 |399-4819-2-ND 2,000 292.00/M |C1206C102KGRACTU 
X7R 1500 470pF +5% 1.65 |399-5104-1-ND 18.15 107.25 309.38 |399-5104-2-ND 2,000 281.00/M |C1206C471KFRACTU 
X7R 1000 1000pF +10% 0.75 |399-3437-1-ND 3.52 20.80 60.00 |399-3437-2-ND 2,500 58.00/M |C1206C102KDRACTU 
X7R 1000 4700pF +10% 1.65 | 399-4820-1-ND 3.73 22.04 63.56 | 399-4820-2-ND 2,500 61.00/M |C1206C472KDRACTU 
X7R 630 27pF +10% 1.6 399-5577-1-ND NEW! 15.25 90.09 259.88 | 399-5577-2-ND NEW! 2,000 249.00/M_|C1206C270KBRACTU 
X7R 630 47pF +10% 1.6 399-5578-1-ND NEW! 15.39 90.94 262.31 |399-5578-2-ND NEW! 2,000 252.00/M |C1206C470KBRACTU 
X7R 630 68pF +10% 1.6 399-5579-1-ND NEW! 15.48 91.46 263.81 | 399-5579-2-ND NEW! 2,000 253.00/M |C1206C680KBRACTU 
X7R 630 100pF +10% 1.6 399-5580-1-ND NEW! 15.58 92.04 265.50 |399-5580-2-ND NEW! 2,000 255.00/M |C1206C101KBRACTU 
X7R 630 270pF +10% 1.2 399-5581-1-ND NEW! 15.74 93.02 268.31 |399-5581-2-ND NEW! 2,500 258.00/M |C1206C271KBRACTU 
X7R 630 470pF +10% 1.2 399-5582-1-ND NEW! 15.81 93.41 269.44 | 399-5582-2-ND NEW! 2,500 259.00/M_|C1206C471KBRACTU 
X7R 630 680pF +10% 1.2 399-5583-1-ND NEW! 15.85 93.67 270.19 |399-5583-2-ND NEW! 2,500 259.00/M |C1206C681KBRACTU 
X7R 630 1000pF +5% 1.2 399-5584-1-ND NEW! 17.23 101.79 293.63 |399-5584-2-ND NEW! 2,500 282.00/M |C1206C102JBRACTU 
X7R 630 1000pF +10% 1.2 399-5585-1-ND NEW! 3.52 20.80 60.00 |399-5585-2-ND NEW! 2,500 58.00/M |C1206C102KBRACTU 
X7R 630 2700pF +10% 1.2 399-5586-1-ND NEW! 16.03 94.71 273.19 |399-5586-2-ND NEW! 2,500 262.00/M |C1206C272KBRACTU 
X7R 630 3300pF +10% 2 399-5587-1-ND NEW! 16.05 94.84 273.56 | 399-5587-2-ND NEW! 2,500 263.00/M_|C1206C332KBRACTU 
X7R 630 4700pF +10% 1.2 399-5588-1-ND NEW! 3.73 22.04 63.56 |399-5588-2-ND NEW! 2,500 61.00/M |C1206C472KBRACTU 
X7R 630 10000pF +10% 1.2 399-5589-1-ND NEW! 16.94 100.10 288.75 |399-5589-2-ND NEW! 2,000 277.00/M |C1206C103KBRACTU 
X7R 500 1000pF +10% 1.15 | 399-3436-1-ND 4.40 26.00 75.00 |399-3436-2-ND 2,500 72.00/M |C1206C102KCRACTU 
X7R 500 4700pF +10% 1.65 |399-5103-1-ND 15.18 89.70 258.75 |399-5103-2-ND 2,500 235.00/M |C1206C472KCRACTU 
X7R 500 10000pF +10% 1.4 399-3438-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 399-3438-2-ND 2,000 135.00/M_|C1206C103KCRACTU 
X7R 100 1000pF +10% 0.78 |399-1222-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 399-1222-2-ND 4,000 31.00/M |C1206C102K1RACTU 
X7R 100 10000pF +5% 0.78 |399-1238-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 399-1238-2-ND 4,000 32.00/M |C1206C103J1RACTU 
X7R 100 10000pF +10% 0.78 |399-1236-1-ND 1.32 7.80 22.50 |399-1236-2-ND 4,000 22.00/M |C1206C103K1RACTU 
X7R 100 10000pF +20% 0.78 |399-1235-1-ND 1.32 7.80 22.50 |399-1235-2-ND 4,000 22.00/M |C1206C103M1RACTU 
X7R 100 56000pF +10% 0.78 | 399-1802-1-ND 5.54 32.76 94.50 | 399-1802-2-ND 4,000 91.00/M_|C1206C563K1RACTU 
X7R 100 68000pF +10% 0.78 |399-1803-1-ND 6.01 35.49 102.38 | 399-1803-2-ND 4,000 98.00/M |C1206C683K1RACTU 
X7R 100 82000pF +10% 0.78 |399-1804-1-ND 6.31 37.31 107.63 |399-1804-2-ND 4,000 103.00/M }|C1206C823K1RACTU 
X7R 100 AF +10% 0.78 |399-1805-1-ND 2.20 13.00 37.50 |399-1805-2-ND 4,000 36.00/M |C1206C104K1RACTU 
X7R 100 .27UF +10% 1.25 |399-3494-1-ND 13.21 78.07 225.19 | 399-3494-2-ND 2,500 216.00/M_|C1206C274K1RACTU 
t Low Profile 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont.) Digi@Reel” 


Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) |Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
X7R 100 .39uF +10% 1.6 399-3497-1-ND 15.98 94.45 272.44 |399-3497-2-ND 2,000 262.00/M |C1206C394K1RACTU 
X7R 50 1000pF +10% 0.78 |399-1221-1-ND 1.32 7.80 22.50 |399-1221-2-ND 4,000 22.00/M |C1206C102K5RACTU 
X7R 50 1200pF +10% 0.78 |399-1223-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1223-2-ND 4,000 54.00/M |C1206C122K5RACTU 
X7R 50 1500pF +10% 0.78 |399-1224-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1224-2-ND 4,000 54.00/M |C1206C152K5RACTU 
X7R 50 1800pF +10% 0.78 | 399-1225-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1225-2-ND 4,000 54.00/M_|C1206C182K5RACTU 
X7R 50 2200pF +10% 0.78 |399-1226-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1226-2-ND 4,000 28.00/M |C1206C222K5RACTU 
X7R 50 2700pF +10% 0.78 |399-1227-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1227-2-ND 4,000 54.00/M |C1206C272K5RACTU 
X7R 50 3300pF +10% 0.78 |399-1228-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1228-2-ND 4,000 54.00/M |C1206C332K5RACTU 
X7R 50 3900pF +10% 0.78 |399-1229-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1229-2-ND 4,000 54.00/M |C1206C392K5RACTU 
X7R 50 4700pF +10% 0.78 | 399-1230-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 399-1230-2-ND 4,000 28.00/M_|C1206C472K5RACTU 
X7R 50 5600pF +10% 0.78 |399-1231-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1231-2-ND 4,000 54.00/M |C1206C562K5RACTU 
X7R 50 6800pF +10% 0.78 |399-1232-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1232-2-ND 4,000 54.00/M |C1206C682K5RACTU 
X7R 50 8200pF +10% 0.78 |399-1233-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1233-2-ND 4,000 54.00/M |C1206C822K5RACTU 
X7R 50 10000pF +5% 0.78 |399-1237-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 399-1237-2-ND 4,000 27.00/M |C1206C103JSRACTU 
X7R 50 10000pF +10% 0.78 | 399-1234-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1234-2-ND 4,000 20.00/M_|C1206C103K5RACTU 
X7R 50 12000pF +10% 0.78 |399-1239-1-ND 3.74 22.10 63.75 |399-1239-2-ND 4,000 61.00/M |C1206C123K5RACTU 
X7R 50 15000pF +10% 0.78 |399-1240-1-ND 3.74 22.10 63.75 |399-1240-2-ND 4,000 61.00/M |C1206C153K5RACTU 
X7R 50 18000pF +10% 0.78 |399-1241-1-ND 3.74 22.10 63.75 |399-1241-2-ND 4,000 61.00/M |C1206C183K5RACTU 
X7R 50 22000pF +10% 0.78 |399-1242-1-ND 1.65 9.75 28.13 |399-1242-2-ND 4,000 27.00/M |C1206C223K5RACTU 
X7R 50 27000pF +10% 0.78 | 399-1243-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1243-2-ND 4,000 61.00/M_|C1206C273K5RACTU 
X7R 50 33000pF +10% 0.78 |399-1244-1-ND 3.74 22.10 63.75 |399-1244-2-ND 4,000 61.00/M |C1206C333K5RACTU 
X7R 50 39000pF +10% 0.78 |399-1245-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1245-2-ND 4,000 63.00/M |C1206C393K5RACTU 
X7R 50 47000pF +10% 0.78 |399-1246-1-ND 1.34 7.93 22.88 |399-1246-2-ND 4,000 22.00/M |C1206C473K5RACTU 
X7R 50 68000pF +5% 0.78 |399-1247-1-ND 4.03 23.79 68.63 | 399-1247-2-ND 4,000 66.00/M |C1206C683J5RACTU 
X7R 50 AF +5% 0.78 | 399-1250-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 399-1250-2-ND 4,000 41.00/M_|C1206C104J5RACTU 
X7R 50 pF +10% 0.78 |399-1249-1-ND 72 4.23 12.19 |399-1249-2-ND 4,000 16.00/M |C1206C104K5RACTU 
X7R 50 AF +20% 0.78 |399-1248-1-ND 72 4.23 12.19 |399-1248-2-ND 4,000 16.00/M |C1206C104MS5RACTU 
X7R 50 .22UF +5% 0.9 399-1252-1-ND 13.75 81.25 234.38 | 399-1252-2-ND 4,000 225.00/M |C1206C224J5RACTU 
X7R 50 .22”UF +10% 0.9 399-1251-1-ND 2.51 14.82 42.75 |399-1251-2-ND 4,000 41.00/M |C1206C224K5RACTU 
X7R 50 .27UF +10% 0.9 399-3493-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 399-3493-2-ND 4,000 153.00/M_|C1206C274K5RACTU 
X7R 50 .33UF +10% 0.9 399-3495-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 399-3495-2-ND 4,000 162.00/M |C1206C334KS5RACTU 
X7R 50 .SQUF +10% 0.9 399-3496-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-3496-2-ND 4,000 171.00/M |C1206C394K5RACTU 
X7R 50 A7UF +10% 0.9 399-3498-1-ND 4.64 27.43 79.13 | 399-3498-2-ND 4,000 76.00/M |C1206C474K5RACTU 
X7R 50 -56UF +10% 0.9 399-3499-1-ND 12.71 75.08 216.56 |399-3499-2-ND 4,000 208.00/M |C1206C564K5RACTU 
X7R 50 -68yuF +10% 1.0 399-3500-1-ND 16.34 96.53 278.44 _|399-3500-2-ND 2,500 267.00/M_|C1206C684K5RACTU 
X7R 25 .33uF +10% 0.78 |399-1285-1-ND 3.51 20.74 59.81 | 399-1285-2-ND 4,000 57.00/M |C1206C334K3RACTU 
X7R 25 1pF +10% 1.6 399-1255-1-ND 1.88 11.12 32.06 |399-1255-2-ND 2,000 31.00/M |C1206C105K3RACTU 
X7R 25 1.2UF +10% 1.6 399-3501-1-ND 14.74 87.10 251.25 |399-3501-2-ND 2,000 241.00/M |C1206C125K3RACTU 
X7R 25 1.5yF +10% 1.6 399-3502-1-ND 15.62 92.30 266.25 |399-3502-2-ND 2,000 256.00/M |C1206C155K3RACTU 
X7R 16 -33uF +10% 0.78 | 399-1253-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 399-1253-2-ND 4,000 162.00/M_|C1206C334K4RACTU 
X7R 16 1pF +10% 1 399-1254-1-ND 2.08 12.29 35.44 | 399-1254-2-ND 2,500 34.00/M |C1206C105K4RACTU 
X7R 16 1.2uF +10% 1.0 399-1286-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 399-1286-2-ND 2,500 234.00/M |C1206C125K4RACTU 
X7R 16 2.2UF +10% 1.6 399-1257-1-ND 4.73 27.95 80.63 | 399-1257-2-ND 2,000 77.00/M |C1206C225K4RACTU 
X7R 16 2.7UF +10% 0.8 399-4941-1-ND 17.60 104.00 300.00 |399-4941-2-ND 2,000 288.00/M |C1206C275K4RACTU 
X7R 16 3.3uF +10% 1.0 399-4944-1-ND 6.18 36.53 105.38 | 399-4944-2-ND 2,500 101.00/M_ |C1206C335K4RACTU 
X7R 16 3.9uF +10% 1.15 |399-4947-1-ND 18.70 110.50 318.75 |399-4947-2-ND 2,000 306.00/M |C1206C395K4RACTU 
X7R 16 4.7UF +10% 1.25 |399-3524-1-ND 4.18 24.70 71.25 |399-3524-2-ND 2,500 68.00/M |C1206C475K4RACTU 
1206 X7R 16 5.6uF +10% 1.6 399-4952-1-ND 20.90 123.50 356.25 |399-4952-2-ND 2,000 342.00/M |C1206C565K4RACTU 
X7R 16 6.8uF +10% 1.6 399-4955-1-ND 22.00 130.00 375.00 |399-4955-2-ND 2,000 360.00/M |C1206C685K4RACTU 
X7R 16 8.2uF +20% 1.6 399-4960-1-ND 23.10 136.50 393.75 | 399-4960-2-ND 2,000 378.00/M_|C1206C825M4RACTU 
X7R 16 10ypF +10% 1.6 399-3525-1-ND 5.50 32.50 93.75 |399-3525-2-ND 2,000 90.00/M |C1206C106K4RACTU 
X7R 16 10pF +20% 1.6 399-4939-1-ND 5.50 32.50 93.75 |399-4939-2-ND 2,000 90.00/M |C1206C106M4RACTU 
X7R 10 1.2uF +10% 1.0 399-1256-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 399-1256-2-ND 2,000 234.00/M |C1206C125K8RACTU 
X7R 10 2.7UF +10% 0.95 |399-4942-1-ND 17.60 104.00 300.00 |399-4942-2-ND 2,000 288.00/M |C1206C275K8RACTU 
X7R 10 3.3uF +10% 1.0 399-4945-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-4945-2-ND 2,500 306.00/M_ |C1206C335K8RACTU 
X7R 10 3.9uF +10% 1.15 |399-4948-1-ND 18.70 110.50 318.75 |399-4948-2-ND 2,500 306.00/M |C1206C395K8RACTU 
X7R 10 4.7UF +10% 1.25 |399-4950-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 399-4950-2-ND 2,500 108.00/M |C1206C475K8RACTU 
X7R 10 5.6uF +10% 1.6 399-4953-1-ND 19.80 117.00 337.50 |399-4953-2-ND 2,000 324.00/M |C1206C565K8RACTU 
X7R 10 6.8uF +10% 1.6 399-4956-1-ND 20.90 123.50 356.25 |399-4956-2-ND 2,000 342.00/M |C1206C685K8RACTU 
X7R 10 8.2uF +10% 1.6 399-4958-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 399-4958-2-ND 2,000 360.00/M_|C1206C825K8RACTU 
X7R 10 10pF +10% 1.6 399-4937-1-ND 6.82 40.30 116.25 |399-4937-2-ND 2,000 112.00/M |C1206C106K8RACTU 
X7R 6.3 2.7UF +10% 0.95 |399-4943-1-ND 17.60 104.00 300.00 |399-4943-2-ND 4,000 288.00/M |C1206C275K9RACTU 
X7R 6.3 3.3uF +10% 1.0 399-4946-1-ND 18.70 110.50 318.75 |399-4946-2-ND 2,500 306.00/M |C1206C335K9RACTU 
X7R 6.3 3.9uF +10% 1.15 |399-4949-1-ND 18.70 110.50 318.75 |399-4949-2-ND 2,500 306.00/M |C1206C395K9RACTU 
X7R 6.3 4.7UF +10% 1.25  |399-4951-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 399-4951-2-ND 2,500 108.00/M_|C1206C475K9RACTU 
X7R 6.3 5.6uF +10% 1.6 399-4954-1-ND 19.80 117.00 337.50 |399-4954-2-ND 2,000 324.00/M |C1206C565K9RACTU 
X7R 6.3 6.8uF +10% 1.6 399-4957-1-ND 20.90 123.50 356.25 |399-4957-2-ND 2,000 342.00/M |C1206C685K9RACTU 
X7R 6.3 8.2uF +10% 1.6 399-4959-1-ND 22.00 130.00 375.00 |399-4959-2-ND 2,000 360.00/M |C1206C825K9RACTU 
X7R 6.3 10ypF +10% 1.6 399-4938-1-ND 6.82 40.30 116.25 |399-4938-2-ND 2,000 112.00/M }C1206C106K9RACTU 
X5R 50 4.7UF +10% 1.6 399-5507-1-ND NEW! 7.15 42.25 121.88 |399-5507-2-ND NEW! 2,000 117.00/M_|C1206C475K5PACTU 
X5R 25 2.7UF +10% 1.2 399-3139-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 399-3139-2-ND 2,500 162.00/M |C1206C275K3PACTU 
X5R 25 3.3uF +10% 1.6 399-3140-1-ND 5.27 31.14 89.81 | 399-3140-2-ND 2,000 86.00/M |C1206C335K3PACTU 
X5R 25 3.9uF +10% 1.6 399-3141-1-ND 11.00 65.00 187.50 |399-3141-2-ND 2,000 180.00/M |C1206C395K3PACTU 
X5R 25 4.7UF +10% 1.6 399-3142-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 399-3142-2-ND 2,000 135.00/M |C1206C475K3PACTU 
X5R 25 4.7UF +10% 0.9 399-5622-1-ND¢ NEW! 16.50 97.50 281.25 | 399-5622-2-NDt NEW! 2,000 270.00/M_|C1206L475K3PACTU 
X5R 16 2.2UF +10% V1 399-1263-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1263-2-ND 2,500 54.00/M |C1206C225K4PACTU 
X5R 16 3.3uF +10% 1.6 399-1264-1-ND 11.00 65.00 187.50 |399-1264-2-ND 2,000 180.00/M |C1206C335K4PACTU 
X5R 16 4.7UF +10% 1.6 399-1265-1-ND 2.73 16.12 46.50 |399-1265-2-ND 2,000 45.00/M |C1206C475K4PACTU 
X5R 16 10yuF +10% 1.6 399-5091-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-5091-2-ND 2,000 60.00/M |C1206C106K4PACTU 
X5R 10 22uF +20% 1.6 399-5500-1-ND NEW! 12.98 76.70 221.25 | 399-5500-2-ND NEW! 2,000 212.00/M_|C1206C226M8PACTU 
X5R 10 47uF +20% 1.6 399-5508-1-ND NEW! 24.09 142.35 410.63 |399-5508-2-ND NEW! 2,000 394.00/M |C1206C476M8PACTU 
X5R 6.3 6.8uF +10% 1.6 399-3025-1-ND 14.96 88.40 255.00 |399-3025-2-ND 2,000 245.00/M |C1206C685K9PACTU 
X5R 6.3 10yuF +10% 1.6 399-3029-1-ND 2.42 14.30 41.25 |399-3029-2-ND 2,000 40.00/M |C1206C106K9PACTU 
X5R 6.3 18yF +10% 1.6 399-3228-1-ND 23.65 139.75 403.13 |— = — |C1206C186K9PACTU 
X5R 6.3 22uF +10% 1.6 399-3229-1-ND 7.48 44.20 127.50 | 399-3229-2-ND 2,000 122.00/M_|C1206C226K9PACTU 
X5R 6.3 47uF +20% 1.6 399-4695-1-ND 16.50 97.50 281.25 |399-4695-2-ND 2,000 270.00/M |C1206C476M9PACTU 
X5R 6.3 100uF +20% 1.6 399-5620-1-ND NEW! 36.30 214.50 618.75 |399-5620-2-ND NEW! 2,000 594.00/M |C1206C107M9PACTU 
Y5V 25 1pF +80%, -20% | 0.78 |399-1296-1-ND 6.16 36.40 105.00 |399-1296-2-ND 2,000 101.00/M }C1206C105Z3VACTU 
Y5V 16 1.5yF +80%, -20% 0.9 399-1297-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 399-1297-2-ND 4,000 135.00/M }|C1206C155Z4VACTU 
Y5V 16 2.2UF +80%, -20% 1.0 399-1260-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1260-2-ND 2,500 45.00/M_|C1206C225Z4VACTU 
Y5V 16 3.3uF +80%, -20% 12 399-1261-1-ND 9.35 55.25 159.38 |399-1261-2-ND 2,500 153.00/M |C1206C335Z4VACTU 
Y5V 16 4.7UF +80%, -20% A? 399-1262-1-ND 2.04 12.03 34.69 | 399-1262-2-ND 2,500 33.00/M |C1206C475Z4VACTU 
Y5V 10 6.8uF +80%, -20% AL? 399-1298-1-ND 13.07 77.22 222.75 |399-1298-2-ND 2,000 214.00/M |C1206C685Z8VACTU 
Y5V 10 10yuF +80%, -20% 1:7 399-1299-1-ND 2.34 13.85 39.94 |399-1299-2-ND 2,000 38.00/M |C1206C106Z8VACTU 
Y5V 6.3 22uF +80%, -20% AL 399-3028-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 399-3028-2-ND 2,000 99.00/M_|C1206C226Z9VACTU 
t+ Low Profile 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Digi@ Reel’ 


Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1206 Z5U 50 AF +80%, -20% | 0.78 |399-1258-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1258-2-ND 4,000 20.00/M |C1206C104Z5UACTU 
Z5U 50 AF +20% 0.78 | 399-1259-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1259-2-ND 4,000 20.00/M_|C1206C104M5UACTU 
COG (NPO) 630 100pF +5% A? 399-5546-1-ND NEW! 32.70 193.25 557.44 |399-5546-2-ND NEW! 2,000 535.00/M |C1210C101JBGACTU 
COG (NPO) 630 330pF +5% 1.4 399-5547-1-ND NEW! 33.20 196.17 565.88 |399-5547-2-ND NEW! 2,500 543.00/M |C1210C331JBGACTU 
COG (NPO) 630 1000pF +1% 1.4 399-5548-1-ND NEW! 32.70 193.25 557.44 |399-5548-2-ND NEW! 2,000 721.00/M |C1210C102FBGACTU 
COG (NPO) 630 1000pF +5% 1.4 399-5549-1-ND NEW! 33.70 199.16 574.50 |399-5549-2-ND NEW! 2,000 552.00/M |C1210C102JBGACTU 
COG (NPO) 50 10000pF +5% 11 399-1266-1-ND 34.77 205.47 592.69 | 399-1266-2-ND 2,500 569.00/M_|C1210C103JSGACTU 
X7R 2000 100pF +10% 1.4 399-3439-1-ND 13.20 78.00 225.00 |399-3439-2-ND 2,000 216.00/M |C1210C101KGRACTU 
X7R 2000 680pF +10% 1.3 399-3441-1-ND 13.20 78.00 225.00 |399-3441-2-ND 2,000 216.00/M |C1210C681KGRACTU 
X7R 2000 1800pF +5% 2.57 |399-4821-1-ND 29.50 174.33 502.88 |399-4821-2-ND 2,000 483.00/M |C1210C182JGRACTU 
X7R 2000 2200pF +5% 2.57 |399-4822-1-ND 29.50 174.33 502.88 |399-4822-2-ND 2,000 483.00/M |C1210C222JGRACTU 
X7R 1500 220pF +10% 1.4 399-3440-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-3440-2-ND 2,000 216.00/M_ |C1210C221KFRACTU 
X7R 1000 10000pF +5% 2.03 |399-5106-1-ND 26.70 157.76 455.06 |399-5106-2-ND 2,000 413.00/M |C1210C103JDRACTU 
X7R 630 100pF +10% A? 399-5590-1-ND NEW! 23.69 140.01 403.88 |399-5590-2-ND NEW! 2,000 388.00/M |C1210C101KBRACTU 
X7R 630 470pF +10% 1.4 399-5591-1-ND NEW! 24.06 142.16 410.06 |399-5591-2-ND NEW! 2,000 394.00/M |C1210C471KBRACTU 
X7R 630 1000pF +5% 1.4 399-5592-1-ND NEW! 26.21 154.90 446.81 |399-5592-2-ND NEW! 2,000 429.00/M |C1210C102JBRACTU 
X7R 630 1000pF +10% 1.4 399-5593-1-ND NEW! 24.20 143.00 412.50 | 399-5593-2-ND NEW! 2,000 396.00/M_|C1210C102KBRACTU 
X7R 630 2700pF +10% 1.4 399-5594-1-ND NEW! 24.39 144.11 415.69 |399-5594-2-ND NEW! 2,000 399.00/M |C1210C272KBRACTU 
X7R 630 4700pF +10% 1.4 399-5595-1-ND NEW! 24.50 144.76 417.56 |399-5595-2-ND NEW! 2,000 401.00/M |C1210C472KBRACTU 
X7R 630 10000pF +10% 1.4 399-5596-1-ND NEW! 24.64 145.60 420.00 |399-5596-2-ND NEW! 2,000 403.00/M |C1210C103KBRACTU 
X7R 630 27000pF +10% 21 399-5597-1-ND NEW! 24.82 146.64 423.00 |399-5597-2-ND NEW! 2,000 406.00/M |C1210C273KBRACTU 
X7R 100 pF +10% 0.95 |399-1268-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1268-2-ND 4,000 67.00/M_|C1210C104K1RACTU 
X7R 100 2.2UF +10% 1.9 399-5511-1-ND NEW! 13.75 81.25 234.38 |399-5511-2-ND NEW! 2,000 225.00/M |C1210C225K1RACTU 
X7R 50 AF +10% 0.78 |399-1267-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 399-1267-2-ND 4,000 59.00/M |C1210C104K5RACTU 
X7R 50 .22UF +10% 0.9 399-1269-1-ND 4.40 26.00 75.00 |399-1269-2-ND 4,000 72.00/M |C1210C224K5RACTU 
X7R 50 .39UF +10% 0.95 |399-3087-1-ND 18.15 107.25 309.38 |399-3087-2-ND 4,000 297.00/M |C1210C394K5RACTU 
X7R 50 A7UF +£10% 0.95 _|399-3089-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3089-2-ND 4,000 297.00/M_|C1210C474K5RACTU 
X7R 50 -56UF +10% 0.95 |399-3091-1-ND 18.15 107.25 309.38 |399-3091-2-ND 4,000 297.00/M |C1210C564K5RACTU 
X7R 50 .68uF +10% 0.95 |399-3092-1-ND 18.15 107.25 309.38 |399-3092-2-ND 4,000 297.00/M |C1210C684K5RACTU 
X7R 50 .82™UF +10% V1 399-3093-1-ND 19.80 117.00 337.50 |399-3093-2-ND 2,500 324.00/M |C1210C824K5RACTU 
X7R 50 1pF +10% 1.55 | 399-3076-1-ND 6.88 40.63 117.19 | 399-3076-2-ND 2,000 113.00/M |C1210C105K5RACTU 
X7R 25 1.2uF +10% 1.55 _|399-3078-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-3078-2-ND 4,000 324.00/M_|C1210C125K3RACTU 
X7R 25 1.5yF +10% 1.55 | 399-3080-1-ND 19.80 117.00 337.50 |399-3080-2-ND 2,000 324.00/M |C1210C155K3RACTU 
X7R 25 1.8yF +10% 1.55 | 399-3082-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 399-3082-2-ND 2,000 270.00/M |C1210C185K3RACTU 
X7R 25 2.2UF +10% 1.85 | 399-3084-1-ND 8.80 52.00 150.00 |399-3084-2-ND 2,000 144.00/M |C1210C225K3RACTU 
X7R 10 22uF +10% 25 399-5513-1-ND NEW! 16.50 97.50 281.25 |399-5513-2-ND NEW! 1,500 270.00/M |C1210C226K8RACTU 
X7R 6.3 22uF +10% 2.5 399-5512-1-ND NEW! 16.50 97.50 281.25 | 399-5512-2-ND NEW! 1,000 270.00 |C1210C226K9RACTU 
X7R 6.3 47uF +20% 25 399-5516-1-ND NEW! 53.24 314.60 907.50 |399-5516-2-ND NEW! 1,500 871.00/M |C1210C476M9RACTU 
X5R 35 10yF +20% 1.9 399-5509-1-ND NEW! 15.40 91.00 262.50 |399-5509-2-ND NEW! 2,000 252.00/M |C1210C106M6PACTU 
1210 X5R 25 1.2uF +10% 0.95 |399-3077-1-ND 9.35 55.25 159.38 |399-3077-2-ND 2,000 153.00/M }C1210C125K3PACTU 
X5R 25 1.5yuF +10% 0.95 |399-3079-1-ND 9.35 55.25 159.38 |399-3079-2-ND 2,000 153.00/M }C1210C155K3PACTU 
X5R 25 1.8yF +10% 0.95 _|399-3081-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 399-3081-2-ND 4,000 153.00/M_}|C1210C185K3PACTU 
X5R 25 2.2UF +10% 1.25 | 399-3083-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 399-3083-2-ND 2,500 180.00/M }|C1210C225K3PACTU 
X5R 25 2.7UF +10% 1.25 |399-3143-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3143-2-ND 2,500 243.00/M |C1210C275K3PACTU 
X5R 25 3.3uF +10% 1.55 | 399-3144-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3144-2-ND 2,000 243.00/M |C1210C335K3PACTU 
X5R 25 3.9uF +10% 1.85 | 399-3145-1-ND 18.15 107.25 309.38 |399-3145-2-ND 2,000 297.00/M |C1210C395K3PACTU 
X5R 25 4.7UF +10% 21 399-3146-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-3146-2-ND 2,000 216.00/M_|C1210C475K3PACTU 
X5R 16 2.7UF +10% 1.25 | 399-3085-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3085-2-ND 2,500 243.00/M |C1210C275K4PACTU 
X5R 16 3.3uF +10% 1.55 | 399-3086-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3086-2-ND 2,000 243.00/M |C1210C335K4PACTU 
X5R 16 3.9UF +10% 1.85 | 399-3088-1-ND 18.15 107.25 309.38 |399-3088-2-ND 2,000 297.00/M |C1210C395K4PACTU 
X5R 16 4.7UF +10% 21 399-3090-1-ND 18.15 107.25 309.38 |399-3090-2-ND 2,000 297.00/M |C1210C475K4PACTU 
X5R 16 5.6uF +10% 1.85 | 399-3147-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-3147-2-ND 2,500 396.00/M_|C1210C565K4PACTU 
X5R 16 6.8uF +10% 1.85 | 399-1288-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-1288-2-ND 2,000 396.00/M |C1210C685K4PACTU 
X5R 16 8.2UF +10% 21 399-3149-1-ND 24.20 143.00 412.50 |399-3149-2-ND 2,000 396.00/M |C1210C825K4PACTU 
X5R 16 10yF +10% 21 399-3150-1-ND 11.55 68.25 196.88 |399-3150-2-ND 2,000 189.00/M |C1210C106K4PACTU 
X5R 16 22uF +10% 1.85 | 399-5092-1-ND 16.50 97.50 281.25 |399-5092-2-ND 2,000 255.00/M |C1210C226K4PACTU 
X5R 16 47uF +20% 2.5 399-5514-1-ND NEW! 33.00 195.00 562.50 |399-5514-2-ND NEW! 1,500 540.00/M_|C1210C476M4PACTU 
X5R 10 4.7UF +10% 21 399-1273-1-ND 18.15 107.25 309.38 |399-1273-2-ND 2,000 297.00/M |C1210C475K8PACTU 
X5R 10 6.8uF +10% 1.85 | 399-1274-1-ND 24.20 143.00 412.50 |399-1274-2-ND 2,000 396.00/M |C1210C685K8PACTU 
X5R 10 10yuF +10% 21 399-1275-1-ND 11.55 68.25 196.88 |399-1275-2-ND 2,000 189.00/M }C1210C106K8PACTU 
X5R 10 12uF +10% 0.95 |399-3296-1-ND 23.10 136.50 393.75 |399-3296-2-ND 4,000 378.00/M |C1210C126K8PACTU 
X5R 10 15yuF +10% 0.95 | 399-3298-1-ND 16.23 95.88 276.56 | 399-3298-2-ND 2,500 266.00/M_|C1210C156K8PACTU 
X5R 10 18yuF +10% 1.4 399-3300-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 399-3300-2-ND 2,500 414.00/M |C1210C186K8PACTU 
X5R 10 22uF +10% 1.55 | 399-3302-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 399-3302-2-ND 2,000 234.00/M |C1210C226K8PACTU 
X5R 10 47uF +20% 25 399-5515-1-ND NEW! 33.00 195.00 562.50 /399-5515-2-ND NEW! 1,500 540.00/M |C1210C476M8PACTU 
X5R 6.3 10pF +10% 1.9 399-5510-1-ND NEW! 11.55 68.25 196.88 |399-5510-2-ND NEW! 2,000 189.00/M |C1210C106K9PACTU 
X5R 6.3 12uF +10% 0.95 _|399-3297-1-ND 23.10 136.50 393.75 _|399-3297-2-ND 4,000 378.00/M_|C1210C126K9PACTU 
X5R 6.3 15yF +10% 0.95 |399-3299-1-ND 24.20 143.00 412.50 |399-3299-2-ND 2,500 396.00/M |C1210C156K9PACTU 
X5R 6.3 18yuF +10% 1.4 399-3301-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 399-3301-2-ND 2,500 414.00/M |C1210C186K9PACTU 
X5R 6.3 22uF +10% 1.55 | 399-3303-1-ND 20.90 123.50 356.25 |399-3303-2-ND 2,000 342.00/M |C1210C226K9PACTU 
X5R 6.3 47uF +20% 2.5 399-4961-1-ND 26.95 159.25 459.38 |399-4961-2-ND 1,500 441.00/M |C1210C476M9PACTU 
X5R 6.3 100uF +20% 21 399-4697-1-ND 33.00 195.00 562.50 |399-4697-2-ND 1,500 540.00/M_|C1210C107M9PACTU 
Y5V 16 4.7UF +80%, -20% | 1.25 |399-1270-1-ND 15.40 91.00 262.50 |399-1270-2-ND 2,500 252.00/M |C1210C475Z4VACTU 
Y5V 16 6.8uF +80%, -20% | 1.55 |399-1271-1-ND 18.70 110.50 318.75 |399-1271-2-ND 4,000 306.00/M |C1210C685Z4VACTU 
Y5V 16 10yuF +80%, -20% | 1.85 |399-1272-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 399-1272-2-ND 2,000 99.00/M |C1210C106Z4VACTU 
Y5V 10 15yuF +80%, -20% | 1.85 |399-1300-1-ND 26.13 154.38 445.31 | 399-1300-2-ND 2,500 428.00/M |C1210C156Z8VACTU 
Y5V 10 22uF +80%, -20% 21 399-1301-1-ND 8.58 50.70 146.25 | 399-1301-2-ND 1,500 140.00/M_|C1210C226Z8VACTU 
COG (NPO)| 2500 160pF +5% 2.03 |399-4824-1-ND 41.80 247.00 712.50 | 399-4824-2-ND 1,000 684.00 |C1808C161JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 180pF +5% 2.03 |399-4825-1-ND 41.80 247.00 712.50 | 399-4825-2-ND 1,000 684.00 |C1808C181JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 200pF +5% 2.03 |399-4826-1-ND 41.80 247.00 712.50 | 399-4826-2-ND 1,000 684.00 |C1808C201JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 220pF +5% 2.03 |399-4827-1-ND 42.90 253.50 731.25 | 399-4827-2-ND 1,000 702.00 |C1808C221JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 240pF +5% 2.03 _|399-4828-1-ND 42.90 253.50 731.25 | 399-4828-2-ND 1,000 702.00 |C1808C241JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 270pF +5% 2.03 |399-4829-1-ND 42.90 253.50 731.25 | 399-4829-2-ND 1,000 702.00 |C1808C271JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 300pF +5% 2.03 |399-4831-1-ND 42.90 253.50 731.25 | 399-4831-2-ND 1,000 702.00 |C1808C301JZGACTU 
1808 COG (NPO)| 2500 330pF +5% 2.03 |399-4832-1-ND 42.90 253.50 731.25 | 399-4832-2-ND 1,000 702.00 |C1808C331JZGACTU 
COG (NPO) 630 680pF +5% 1.4 399-5550-1-ND NEW! 35.40 209.17 209.17 |399-5550-2-ND NEW! 1,000 579.00 |C1808C681JBGACTU 
COG (NPO) 630 1000pF +5% 1.4 399-5551-1-ND NEW! 35.57 210.21 210.21 |399-5551-2-ND NEW! 1,000 582.00 |C1808C102JBGACTU 
COG (NPO) 630 1800pF +5% 1.4 399-5552-1-ND NEW! 35.86 211.90 211.90 |399-5552-2-ND NEW! 1,000 587.00 |C1808C182JBGACTU 
X7R 3000 100pF +10% 1.4 399-3442-1-ND 18.70 110.50 318.75 |399-3442-2-ND 1,000 306.00 |C1808C101KHRACTU 
X7R 2000 1000pF +10% 1.65 | 399-3443-1-ND 20.35 120.25 346.88 |399-3443-2-ND 1,000 333.00 |C1808C102KGRACTU 
X7R 2000 2700pF +10% 2.03 |399-4830-1-ND 36.08 213.20 615.00 |399-4830-2-ND 1,000 590.00 |C1808C272KGRACTU 
X7R 1000 10000pF +10% 1.9 399-3444-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-3444-2-ND 1,000 306.00 |C1808C103KDRACTU 
X7R 1000 15000pF +10% 2.03 _|399-4823-1-ND 32.55 192.34 554.81 | 399-4823-2-ND 1,000 533.00 |C1808C153KDRACTU 
t+ Low Profile 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1873 


KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Digi Reel” 


Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) |Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
COG (NPO)| 2500 240pF +5% AL? 399-4835-1-ND 50.60 299.00 862.50 |399-4835-2-ND 1,000 828.00 |C1812C241JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 270pF +5% 17 399-4836-1-ND 50.60 299.00 862.50 |399-4836-2-ND 1,000 828.00 |C1812C271JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 300pF +5% 17 399-4837-1-ND 50.60 299.00 862.50 |399-4837-2-ND 1,000 828.00 |C1812C301JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 330pF +5% A? 399-4838-1-ND 51.70 305.50 881.25 |399-4838-2-ND 1,000 846.00 |C1812C331JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 360pF +5% 1.7 399-4840-1-ND 51.70 305.50 881.25 |399-4840-2-ND 1,000 846.00 |C1812C361JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 390pF +5% 1:7 399-4841-1-ND 51.70 305.50 881.25 |399-4841-2-ND 1,000 846.00 |C1812C391JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 430pF +5% AL 399-4843-1-ND 52.80 312.00 900.00 |399-4843-2-ND 1,000 864.00 |C1812C431JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 470pF +5% 1.7 399-4844-1-ND 52.80 312.00 900.00 |399-4844-2-ND 1,000 864.00 |C1812C471JZGACTU 
COG (NPO) 1000 1000pF +10% 1.4 399-3445-1-ND 18.15 107.25 309.38 |399-3445-2-ND 1,000 297.00 |C1812C102KDGACTU 
COG (NPO) 630 1000pF +1% 1.0 399-5554-1-ND NEW! 55.92 330.46 953.25 |399-5554-2-ND NEW! 1,000 915.00 |C1812C102FBGACTU 
COG (NPO) 630 1000pF +5% 1.0 399-5555-1-ND NEW! 42.77 252.72 729.00 |399-5555-2-ND NEW! 1,000 700.00 |C1812C102JBGACTU 
COG (NPO) 630 680pF +5% 1.0 399-5553-1-ND NEW! 42.55 251.42 725.25 |399-5553-2-ND NEW! 1,000 696.00 |C1812C681JBGACTU 
COG (NPO) 100 15000pF +5% 1.0 399-5362-1-ND 54.78 323.70 933.75 |399-5362-2-ND 1,000 896.00 |C1812C153J1GACTU 
COG (NPO) 100 18000pF +5% 1.0 399-5363-1-ND 54.78 323.70 933.75 |399-5363-2-ND 1,000 896.00 |C1812C183J1GACTU 
COG (NPO) 100 22000pF +5% 1.0 399-5364-1-ND 49.61 293.15 845.63 | 399-5364-2-ND 1,000 812.00 |C1812C223J1GACTU 
COG (NPO) 100 27000pF +5% 1.0 399-5365-1-ND 51.59 304.85 879.38 |399-5365-2-ND 1,000 844.00 |C1812C273J1GACTU 
COG (NPO) 100 33000pF +5% 1.0 399-5366-1-ND 51.59 304.85 879.38 |399-5366-2-ND 1,000 844.00 |C1812C333J1GACTU 
COG (NPO) 100 47000pF +5% 1.0 399-5367-1-ND 48.18 284.70 821.25 |399-5367-2-ND 1,000 788.00 |C1812C473J1GACTU 
COG (NPO) 100 56000pF +5% 1.0 399-5368-1-ND 57.53 339.95 980.63 |399-5368-2-ND 1,000 941.00 |C1812C563J1GACTU 
COG (NPO) 100 68000pF +5% 1.0 399-5369-1-ND 57.53 339.95 980.63 | 399-5369-2-ND 1,000 941.00 |C1812C683J1GACTU 
COG (NPO) 100 82000pF +5% 1.0 399-5370-1-ND 57.53 339.95 980.63 |399-5370-2-ND 1,000 941.00 |C1812C823J1GACTU 
COG (NPO) 100 pF +5% 1.25 |399-5371-1-ND 49.94 295.10 851.25 |399-5371-2-ND 1,000 817.00 |C1812C104J1GACTU 
COG (NPO) 100 12uF +5% 1.4 399-5372-1-ND 59.84 353.60 1020.00 |399-5372-2-ND 1,000 979.00 |C1812C124J1GACTU 
COG (NPO) 100 15uF +5% 7 399-5373-1-ND 59.84 353.60 1020.00 |399-5373-2-ND 1,000 979.00 |C1812C154J1GACTU 
COG (NPO) 50 15000pF +5% 1.0 399-5349-1-ND 44.44 262.60 757.50 | 399-5349-2-ND 1,000 727.00 |C1812C153J5GACTU 
1812 | COG (NPO) 50 18000pF +5% 1.0 399-5350-1-ND 44.44 262.60 757.50 | 399-5350-2-ND 1,000 727.00 |C1812C183J5GACTU 
COG (NPO) 50 22000pF +5% 1.0 399-5351-1-ND 42.68 252.20 727.50 |399-5351-2-ND 1,000 698.00 |C1812C223J5GACTU 
COG (NPO) 50 27000pF +5% 1.0 399-5352-1-ND 44.44 262.60 757.50 | 399-5352-2-ND 1,000 727.00 |C1812C273J5GACTU 
COG (NPO) 50 33000pF +5% 1.0 399-5353-1-ND 44.44 262.60 757.50 |399-5353-2-ND 1,000 727.00 |C1812C333J5GACTU 
COG (NPO) 50 47000pF +5% 1.0 399-5354-1-ND 38.61 228.15 658.13 | 399-5354-2-ND 1,000 632.00 |C1812C473J5GACTU 
COG (NPO) 50 56000pF +5% 1.0 399-5355-1-ND 49.50 292.50 843.75 |399-5355-2-ND 1,000 810.00 |C1812C563J5GACTU 
COG (NPO) 50 68000pF +5% 1.0 399-5356-1-ND 49.50 292.50 843.75 |399-5356-2-ND 1,000 810.00 |C1812C683J5GACTU 
COG (NPO) 50 82000pF +5% 1.0 399-5357-1-ND 49.50 292.50 843.75 |399-5357-2-ND 1,000 810.00 |C1812C823J5GACTU 
COG (NPO) 50 AF +5% 1.0 399-5358-1-ND 43.01 254.15 733.13 | 399-5358-2-ND 1,000 704.00 |C1812C104J5GACTU 
COG (NPO) 50 12uF +5% 1.0 399-5359-1-ND 56.98 336.70 971.25 |399-5359-2-ND 1,000 932.00 |C1812C124J5GACTU 
COG (NPO) 50 -15uF +5% 1.25 | 399-5360-1-ND 56.98 336.70 971.25 |399-5360-2-ND 1,000 932.00 |C1812C154J5GACTU 
COG (NPO) 50 .22UF +5% 1.6 399-5361-1-ND 51.70 305.50 881.25 |399-5361-2-ND 1,000 846.00 |C1812C224J5GACTU 
X7R 3000 1000pF +10% 1.65 | 399-3448-1-ND 21.45 126.75 365.63 | 399-3448-2-ND 1,000 351.00 |C1812C102KHRACTU 
X7R 2000 1000pF +10% 1.65 | 399-3447-1-ND 18.15 107.25 309.38 |399-3447-2-ND 1,000 297.00 |C1812C102KGRACTU 
X7R 2000 3300pF +10% 1.7 399-4839-1-ND 38.64 228.35 658.69 | 399-4839-2-ND 1,000 632.00 |C1812C332KGRACTU 
X7R 2000 3900pF +10% 17 399-4842-1-ND 38.67 228.48 659.06 |399-4842-2-ND 1,000 633.00 |C1812C392KGRACTU 
X7R 1000 1000pF +10% 1.0 399-3446-1-ND 15.40 91.00 262.50 |399-3446-2-ND 1,000 252.00 |C1812C102KDRACTU 
X7R 1000 4700pF +10% 1.0 399-3452-1-ND 15.95 94.25 271.88 | 399-3452-2-ND 1,000 261.00 |C1812C472KDRACTU 
X7R 1000 10000pF +10% 15 399-3450-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 399-3450-2-ND 1,000 270.00 |C1812C103KDRACTU 
X7R 1000 18000pF +10% 17 399-4833-1-ND 34.86 205.99 594.19 |399-4833-2-ND 1,000 570.00 |C1812C183KDRACTU 
X7R 1000 22000pF +10% 1.7 399-4834-1-ND 34.88 206.12 594.56 |399-4834-2-ND 1,000 571.00 |C1812C223KDRACTU 
X7R 500 10000pF +10% 1.15 |399-3449-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3449-2-ND 1,000 243.00 |C1812C103KCRACTU 
X7R 500 47000pF +10% 1.65 | 399-3453-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 399-3453-2-ND 1,000 270.00 |C1812C473KCRACTU 
X7R 50 A7UF +10% 1.0 399-3454-1-ND 20.68 122.20 352.50 |399-3454-2-ND 1,000 338.00 |C1812C474K5RACTU 
X7R 50 -68yuF +10% 11 399-3455-1-ND 26.62 157.30 453.75 | 399-3455-2-ND 1,000 436.00 |C1812C684K5RACTU 
X7R 50 1pF +10% 1.3 399-3451-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 399-3451-2-ND 1,000 360.00 |C1812C105K5RACTU 
COG (NPO)| 2500 510pF +5% 1:7 399-4847-1-ND 101.20 598.00 1725.00 |399-4847-2-ND 1,000 1656.00 |C1825C511JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 560pF +5% AL? 399-4848-1-ND 101.20 598.00 1725.00 |399-4848-2-ND 1,000 1656.00 |C1825C561JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 620pF +5% A7 399-4849-1-ND 101.20 598.00 1725.00 |399-4849-2-ND 1,000 1656.00 |C1825C621JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 680pF +5% 17 399-4850-1-ND 101.20 598.00 1725.00 |399-4850-2-ND 1,000 1656.00 |C1825C681JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 750pF +5% A? 399-4851-1-ND 103.40 611.00 1762.50 | 399-4851-2-ND 1,000 1692.00 |C1825C751JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 820pF +5% AT 399-4852-1-ND 103.40 611.00 1762.50 |399-4852-2-ND 1,000 1692.00 |C1825C821JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 910pF +5% A 399-4854-1-ND 103.40 611.00 1762.50 |399-4854-2-ND 1,000 1692.00 |C1825C911JZGACTU 
1825 COG (NPO)| 2500 1000pF +5% A. 399-4845-1-ND 103.40 611.00 1762.50 |399-4845-2-ND 1,000 1692.00 |C1825C102JZGACTU 
COG (NPO) 630 1000pF +1% 1.00 |399-5556-1-ND NEW! 110.96 655.66 1891.31 |399-5556-2-ND NEW! 1,000 1816.00 |C1825C102FBGACTU 
COG (NPO) 630 1000pF +5% 1.00 |399-5557-1-ND NEW! 84.84 501.35 1446.19 |399-5557-2-ND NEW! 1,000 1388.00 |C1825C102JBGACTU 
COG (NPO) 630 2700pF +5% 1.00 |399-5558-1-ND NEW! 85.92 507.72 1464.56 |399-5558-2-ND NEW! 1,000 1406.00 |C1825C272JBGACTU 
COG (NPO) 630 4700pF +5% 1.00 |399-5559-1-ND NEW! 86.57 511.55 1475.63 |399-5559-2-ND NEW! 1,000 1417.00 |C1825C472JBGACTU 
X7R 2000 8200pF +10% 17 399-4853-1-ND 81.13 479.38 1382.81 |399-4853-2-ND 1,000 1328.00 |C1825C822KGRACTU 
X7R 1000 47000pF +10% a? 399-4846-1-ND 73.15 432.25 1246.88 |399-4846-2-ND 1,000 1197.00 |C1825C473KDRACTU 
X7R 50 ATUF +10% 11 399-3457-1-ND 54.45 321.75 928.13 | 399-3457-2-ND 1,000 891.00 |C1825C474K5RACTU 
X7R 50 1pF +10% iPr 399-3456-1-ND 55.00 325.00 937.50 | 399-3456-2-ND 1,000 900.00 |C1825C105K5RACTU 
COG (NPO)| 2500 620pF +5% A? 399-4857-1-ND 167.20 988.00 2850.00 /|399-4857-2-ND 1,000 2736.00 |C2220C621JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 680pF +5% ay: 399-4858-1-ND 167.20 988.00 2850.00 /|399-4858-2-ND 1,000 2736.00 |C2220C681JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 750pF +5% a7 399-4859-1-ND 168.30 994.50 2868.75 |399-4859-2-ND 1,000 2754.00 |C2220C751JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 820pF +5% a7: 399-4860-1-ND 168.30 994.50 2868.75 |399-4860-2-ND 1,000 2754.00 |C2220C821JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 910pF +5% A? 399-4862-1-ND 168.30 994.50 2868.75 | 399-4862-2-ND 1,000 2754.00 |C2220C911JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 1000pF +5% 17 399-4855-1-ND 168.30 994.50 2868.75 |399-4855-2-ND 1,000 2754.00 |C2220C102JZGACTU 
COG (NPO) 630 1000pF +5% 1.6 399-5560-1-ND NEW! 141.02 833.30 2403.75 |399-5560-2-ND NEW! 1,000 2308.00 |C2220C102JBGACTU 
COG (NPO) 630 2700pF +10% 1.4 399-5561-1-ND NEW! 131.82 778.96 2247.00 |399-5561-2-ND NEW! 1,000 2157.00 |C2220C272KBGACTU 
COG (NPO) 630 4700pF +5% 1.4 399-5562-1-ND NEW! 143.89 850.27 2452.69 |399-5562-2-ND NEW! 1,000 2355.00 |C2220C472JBGACTU 
COG (NPO) 100 22000pF +5% 1.0 399-5386-1-ND 116.38 687.70 1983.75 _|399-5386-2-ND 1,000 1904.00 |C2220C223J1GACTU 
COG (NPO) 100 27000pF +5% 1.0 399-5387-1-ND 116.38 687.70 1983.75 |399-5387-2-ND 1,000 1904.00 |C2220C273J1GACTU 
COG (NPO) 100 33000pF +5% 1.0 399-5388-1-ND 116.38 687.70 1983.75 |399-5388-2-ND 1,000 1904.00 |C2220C333J1GACTU 
2200 COG (NPO) 100 47000pF +5% 1.0 399-5389-1-ND 101.20 598.00 1725.00 |399-5389-2-ND 1,000 1656.00 |C2220C473J1GACTU 
COG (NPO) 100 56000pF +5% 1.0 399-5390-1-ND 129.14 763.10 2201.25 |399-5390-2-ND 1,000 2113.00 |C2220C563J1GACTU 
COG (NPO) 100 68000pF +5% 1.0 399-5391-1-ND 129.14 763.10 2201.25 | 399-5391-2-ND 1,000 2113.00 |C2220C683J1GACTU 
COG (NPO) 100 82000pF +5% 1.0 399-5392-1-ND 129.14 763.10 2201.25 |399-5392-2-ND 1,000 2113.00 |C2220C823J1GACTU 
COG (NPO) 100 AF +5% 1.0 399-5393-1-ND 112.09 662.35 1910.63 |399-5393-2-ND 1,000 1834.00 |C2220C104J1GACTU 
COG (NPO) 100 12uF +5% 1.0 399-5394-1-ND 134.64 795.60 2295.00 /|399-5394-2-ND 1,000 2203.00 |C2220C124J1GACTU 
COG (NPO) 100 -15uF +5% 1.0 399-5395-1-ND 134.64 795.60 2295.00 /|399-5395-2-ND 1,000 2203.00 |C2220C154J1GACTU 
COG (NPO) 100 -22UF +5% 1.0 399-5396-1-ND 126.50 747.50 2156.25 | 399-5396-2-ND 1,000 2070.00 |C2220C224J1GACTU 
COG (NPO) 100 .27UF +5% 1.0 399-5397-1-ND 154.88 915.20 2640.00 /|399-5397-2-ND 1,000 2534.00 |C2220C274J1GACTU 
COG (NPO) 100 .33yuF +5% 1.3 399-5398-1-ND 154.88 915.20 2640.00 /|399-5398-2-ND 1,000 2534.00 |C2220C334J1GACTU 
COG (NPO) 50 33000pF +5% 1.0 399-5374-1-ND 98.01 579.15 1670.63 |399-5374-2-ND 1,000 1604.00 |C2220C333JS5GACTU 
COG (NPO) 50 47000pF +5% 1.0 399-5375-1-ND 89.43 528.45 1524.38 |399-5375-2-ND 1,000 1463.00 |C2220C473JSGACTU 
COG (NPO) 50 56000pF +5% 1.0 399-5376-1-ND 114.07 674.05 1944.38 |399-5376-2-ND 1,000 1867.00 |C2220C563J5GACTU 
COG (NPO) 50 68000pF +5% 1.0 399-5377-1-ND 114.07 674.05 1944.38 |399-5377-2-ND 1,000 1867.00 |C2220C683JS5GACTU 
t Low Profile 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1874 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Digi@Reel° 


Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) |Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
COG (NPO) 50 82000pF +5% 1.0 399-5378-1-ND 114.07 674.05 1944.38 |399-5378-2-ND 1,000 1867.00 |C2220C823J5GACTU 
COG (NPO) 50 YF +5% 1.0 399-5379-1-ND 99.33 586.95 1693.13 |399-5379-2-ND 1,000 1625.00 |C2220C104J5GACTU 
COG (NPO) 50 12uF +5% 1.0 399-5380-1-ND 114.40 676.00 1950.00 |399-5380-2-ND 1,000 1872.00 |C2220C124J5GACTU 
COG (NPO) 50 -15uF +5% 1.0 399-5381-1-ND 114.40 676.00 1950.00 |399-5381-2-ND 1,000 1872.00 |C2220C154J5GACTU 
2290 COG (NPO) 50 .22uUF +5% 1.0 399-5382-1-ND 107.58 635.70 1833.75 |399-5382-2-ND 1,000 1760.00 |C2220C224J5GACTU 
COG (NPO) 50 .27UF +5% 1.0 399-5383-1-ND 137.28 811.20 2340.00 /|399-5383-2-ND 1,000 2246.00 |C2220C274J5GACTU 
COG (NPO) 50 .33yuF +5% 1.3 399-5384-1-ND 137.28 811.20 2340.00 /|399-5384-2-ND 1,000 2246.00 |C2220C334J5GACTU 
COG (NPO) 50 ATUF +5% 17 399-5385-1-ND 119.35 705.25 2034.38 | 399-5385-2-ND 1,000 1953.00 |C2220C474J5GACTU 
X7R 2000 8200pF +10% 1:7 399-4861-1-ND 127.60 754.00 2175.00 |399-4861-2-ND 1,000 2088.00 |C2220C822KGRACTU 
X7R 1000 47000pF +10% A? 399-4856-1-ND 115.50 682.50 1968.75 |399-4856-2-ND 1,000 1890.00 |C2220C473KDRACTU 
COG (NPO)| 2500 750pF +5% 17 399-4869-1-ND 220.00 1300.00 3750.00 /|399-4869-2-ND 1,000 3600.00 |C2225C751JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 820pF +5% a? 399-4870-1-ND 220.00 1300.00 3750.00 /|399-4870-2-ND 1,000 3600.00 |C2225C821JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 910pF +5% 1,7 399-4871-1-ND 220.00 1300.00 3750.00 |399-4871-2-ND 1,000 3600.00 |C2225C911JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 1000pF +5% dl? 399-4863-1-ND 221.10 1306.50 3768.75 |399-4863-2-ND 1,000 3618.00 |C2225C102JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 1100pF +5% ur 399-4864-1-ND 221.10 1306.50 3768.75 _|399-4864-2-ND 1,000 3618.00 |C2225C112JZGACTU 
COG (NPO)| 2500 1200pF +5% 17 399-4865-1-ND 221.10 1306.50 3768.75 |399-4865-2-ND 1,000 3618.00 |C2225C122JZGACTU 
COG (NPO) 630 1000pF +5% 1.6 399-5563-1-ND NEW! 184.93 1092.78 3152.25 |399-5563-2-ND NEW! 1,000 3026.00 |C2225C102JBGACTU 
COG (NPO) 630 4700pF +5% 1.4 399-5564-1-ND NEW! 188.69 1115.01 3216.38 |399-5564-2-ND NEW! 1,000 3088.00 |C2225C472JBGACTU 
2225 | COG (NPO) 630 5600pF +10% 1.4 399-5565-1-ND NEW! 174.61 1031.81 2976.38 |399-5565-2-ND NEW! 1,000 2857.00 |C2225C562KBGACTU 
COG (NPO) 630 6800pF +5% 1.4 399-5566-1-ND NEW! 189.64 1120.60 3232.50 | 399-5566-2-ND NEW! 1,000 3103.00 |C2225C682JBGACTU 
X7R 2000 12000pF +10% Ae 399-4866-1-ND 147.40 871.00 2512.50 |399-4866-2-ND 1,000 2412.00 |C2225C123KGRACTU 
X7R 1000 56000pF +10% AL? 399-4867-1-ND 133.10 786.50 2268.75 |399-4867-2-ND 1,000 2178.00 |C2225C563KDRACTU 
X7R 1000 62000pF +10% 7: 399-4868-1-ND 134.20 793.00 2287.50 |399-4868-2-ND 1,000 2196.00 |C2225C623KDRACTU 
X7R 500 AF +10% 1.15 | 399-3458-1-ND 82.50 487.50 1406.25 |399-3458-2-ND 1,000 1350.00 |C2225C104KCRACTU 
X7R 500 .22UF +10% A? 399-3460-1-ND 82.50 487.50 1406.25 |399-3460-2-ND 1,000 1350.00 |C2225C224KCRACTU 
X7R 50 1pF +10% 1.0 399-3459-1-ND 58.30 344.50 993.75 |399-3459-2-ND 1,000 954.00 |C2225C105KSRACTU 
X7R 50 2.2UF +10% 1.3 399-3461-1-ND 105.05 620.75 1790.63 |399-3461-2-ND 1,000 1719.00 |C2225C225K5RACTU 
t+ Low Profile 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 


Capacitor Kits — RoHS Compliant 


399-5085-ND (Kemet Part No. CER ENG KIT 07) High Capacitance Value Capacitor Kit, 400 total pieces (See Digi-Key website for values included) .............. 0.0.0 cc cece ece cence cece cece eee eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee $50.00 
399-5086-ND (Kemet Part No. CER ENG KIT 08) High Voltage Capacitor Kit, 400 total pieces (See Digi-Key website for values included) 
399-5087-ND (Kemet Part No. CER ENG KIT 09) Open Mode/Fail Safe Capacitor Kit, 200 total pieces (See Digi-Key website for values included). 


Tip and Ring Ceramic Chip Capacitors Size Code Dimensions - mm 
(EIA) E WwW B 
Kemet's Tip and Ring MLCC capacitors are excellent replacements for high voltage leaded film de- wash L 0805 2.0 20.2 1.25 (2250V: 1.2) 40.2 0.5 #0.25 
vices. The smaller footprints save valuable board space which is critical when creating new designs, Te 2 tae oS me ne oe oe ae 
and the capacitors are able to withstand today’s higher lead-free reflow processing temperatures. o 1812 4.5 +0.3 3.2 +0.3 0.6 +0.35 
The ceramic MLCC have excellent high frequency filtering characteristics, low ESR and high tem- D Reel 1825 4.5 +0.3 6.4 +0.4 0.6 +0.35 
perature reflow capabilities. The 0805 and 1206 sizes are suitable for either reflow or wave solder- = 2220 5.6 +0.4 5.0 +0.4 0.6 +0.35 
ing. Sizes 1210 and larger should be limited to reflow soldering only. 2225 5.6 +0.4 6.3 (2250V: 6.4) +0.4 0.6 +0.35 
Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance| Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R 250 1000pF +10% 0.78 |399-4666-1-ND 5.78 34.13 98.44 | 399-4666-2-ND 4,000 95.00/M |C0805C102KARACTU 
X7R 250 2200pF +10% 0.78 |399-4667-1-ND 5.78 34.13 98.44 | 399-4667-2-ND 4,000 95.00/M_ |CO805C222KARACTU 
0805 X7R 250 4700pF +10% 0.78 |399-4668-1-ND 5.78 34.13 98.44 | 399-4668-2-ND 4,000 95.00/M |C0805C472KARACTU 
X7R 250 10000pF +10% 0.78 |399-4669-1-ND 1.29 7.61 21.94 |399-4669-2-ND 4,000 21.00/M |C0805C103KARACTU 
X7R 250 22000pF +10% 0.78 |399-4670-1-ND 5.78 34.13 98.44 | 399-4670-2-ND 4,000 95.00/M_|C0805C223KARACTU 
X7R 250 10000pF +10% 0.78 |399-4671-1-ND 7.85 46.41 133.88 | 399-4671-2-ND 4,000 129.00/M |C1206C103KARACTU 
1206 X7R 250 22000yF +10% 0.78 |399-4672-1-ND 7.85 46.41 133.88 | 399-4672-2-ND 4,000 129.00/M |C1206C223KARACTU 
X7R 250 47000yUF +10% 1.0 |399-4673-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 399-4673-2-ND 2,500 135.00/M |C1206C473KARACTU 
X7R 250 AF +10% 1.25 |399-4674-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-4674-2-ND 2,500 63.00/M_|C1206C104KARACTU 
41210 X7R 250 10000pF +10% 0.78 |399-4675-1-ND 13.86 81.90 236.25 | 399-4675-2-ND 4,000 227.00/M |C1210C103KARACTU 
X7R 250 (Fr +10% 1.25 |399-4676-1-ND 16.86 99.65 287.44 | 399-4676-2-ND 2,500 276.00/M_|C1210C104KARACTU 
X7R 250 AF +5% 1.0 |399-4677-1-ND 41.80 247.00 712.50 |399-4677-2-ND 1,000 684.00 |C1812C104JARACTU 
X7R 250 AF +10% 1.0 |399-4678-1-ND 27.82 164.39 474.19 | 399-4678-2-ND 1,000 455.00 |C1812C104KARACTU 
X7R 250 22UF 45% 1.5 |399-4679-1-ND 43.89 259.35 748.13 | 399-4679-2-ND 1,000 718.00 |C1812C224JARACTU 
1812 X7R 250 .22UF +10% 1.5  |399-4680-1-ND 29.21 172.58 497.81 | 399-4680-2-ND 1,000 478.00 |C1812C224KARACTU 
X7R 250 -33UF +5% 1.5 |399-4681-1-ND 43.89 259.35 748.13 | 399-4681-2-ND 1,000 718.00 |C1812C334JARACTU 
X7R 250 -33UF +10% 1.5 |399-4682-1-ND 29.21 172.58 497.81 | 399-4682-2-ND 1,000 478.00 |C1812C334KARACTU 
X7R 250 A7UF 45% 1.7 |399-4683-1-ND 43.89 259.35 748.13 | 399-4683-2-ND 1,000 718.00 |C1812C474JARACTU 
X7R 250 A7UF +10% 1.7 |399-4684-1-ND 29.21 172.58 497.81 | 399-4684-2-ND 1,000 478.00 |C1812C474KARACTU 
X7R 250 A7UF +10% 1.3. |399-4685-1-ND 60.50 357.50 1031.25 |399-4685-2-ND 1,000 990.00 |C1825C474KARACTU 
1825 X7R 250 -68uF +10% 1.3 |399-4686-1-ND 60.50 357.50 1031.25 |399-4686-2-ND 1,000 990.00 |C1825C684KARACTU 
X7R 250 1pF +10% 1.5 |399-4687-1-ND 52.80 312.00 900.00 | 399-4687-2-ND 1,000 864.00 |C1825C105KARACTU 
X7R 250 A7UF +10% 1.1. |399-4688-1-ND 66.00 390.00 1125.00 |399-4688-2-ND 1,000 1080.00 |C2220C474KARACTU 
2220 X7R 250 -68uF +10% 1.3 |399-4689-1-ND 66.00 390.00 1125.00 |399-4689-2-ND 1,000 1080.00 |C2220C684KARACTU 
X7R 250 1pF +10% 1.5 |399-4690-1-ND 66.00 390.00 1125.00 |399-4690-2-ND 1,000 1080.00 |C2220C105KARACTU 
X7R 250 A7UF +10% 1.3 |399-4691-1-ND 72.60 429.00 1237.50 |399-4691-2-ND 1,000 1188.00 |C2225C474KARACTU 
2095 X7R 250 -68uF +10% 1.3 |399-4692-1-ND 72.60 429.00 1237.50 |399-4692-2-ND 1,000 1188.00 |C2225C684KARACTU 
X7R 250 1pF +10% 1.4 |399-4693-1-ND 61.60 364.00 1050.00 |399-4693-2-ND 1,000 1008.00 |C2225C105KARACTU 
X7R 250 1.2uF +10% 1.4 |399-4694-1-ND 72.60 429.00 1237.50 |399-4694-2-ND 1,000 1188.00 |C2225C125KARACTU 


wags L 


NEW! Fail-Safe Floating Electrode MLCC with FlexibleTermination rf . 


The FF-CAP incorporates two existing KEMET technologies; Floating Electrode (cascading electrode design) and Flexible Termination. The floating electrode component of 
these capacitors yields improved voltage and ESD performance over standard designs, and also mitigates the risk of low IR or short circuit failures associated with mechanical y 
flex cracks. The flexible termination component incorporates a measure of flexibility to the capacitor, shifting flex stress away from the ceramic body and into the termination D @PReel” 
area. 


Price Each Tape and Reel 
Case wv Capacitance Dim. T Digi-Key Pricing Kemet 
Size Type DC pF Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. 4,000 Part No. 
0805 X7R 50 0.01 +10% 0.78 399-5616-1-ND 42 25 15 399-5616-2-ND 68.00/M CO805Y103KS5RACTU 
1206 X7R 50 0.1 +10% 0.78 399-5617-1-ND 71 42 25 399-5617-2-ND 116.00/M C1206Y104K5RACTU 
1210 X7R 100 0.1 +10% 0.95 399-5618-1-ND 1.39 82 48 399-5618-2-ND 227.00/M C1210Y104K1RACTU 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1875 


KEMET 
Open Mode MLCC Capacitors Digi@Reel® 


These Open Mode Ceramic Surface Mount Capacitors are designed to significantly minimize the probability of a low Size Code Dimensions - mm 
IR or Short Circuit Condition when forced to failure in a board flex situation. This reduces the potential for causing (EIA) L WwW B 
Catastrophic elutes ks ens ; _ , oe 0805 2.020.2 | 1.25 (2250V: 1.2)402 | 0.5 40.25 
APPLICATIONS: « Input side filtering (power plane/bus) * High current applications (battery line) * Circuits that 
cannot be fused to open when short circuits occur due to flex cracks 1206 3.2 +0.2 1.6 +0.2 0.5 +0.25 
MARKETS: Automotive: °All applications connected directly to the battery * Conversion to 42V power system ay 1210 3.2 40.2 25402 0.5 +£0.25 
Power Conversion: * Raw power input side filtering 
Case wv Dim.T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size | Type | DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R_ | 100 22000pF +10% 0.9 399-5108-1-ND 3.65 21.58 62.25 |399-5108-2-ND 2,500 56.00/M | CO805F223K1RACTU 
X7R 50 10000pF +10% 0.78 399-5107-1-ND 3.07 18.14 52.31 399-5107-2-ND 4,000 50.00/M | CO805F103K5RACTU 
0805 X7R 50 47000pF +10% 0.78 399-5109-1-ND 3.76 22.23 64.13 |399-5109-2-ND 4,000 62.00/M | CO805F473K5RACTU 
X7R 50 (pF +10% 0.9 399-5110-1-ND 5.54 32.76 94.50 |399-5110-2-ND 2,500 86.00/M |CO805F104KS5RACTU 
X7R 50 .22UF +10% 0.9 399-5111-1-ND 6.05 35.75 103.13 |399-5111-2-ND 2,500 94.00/M__| CO805F224K5RACTU 
X7R 25 A7UF +10% 1,25 399-5112-1-ND 6.05 35.75 103.13 |399-5112-2-ND 2,500 94.00/M__| CO805F474K3RACTU 
X7R_ | 100 (pF +10% 0.78 399-5113-1-ND 6.97 41.21 118.88 |399-5113-2-ND 4,000 114.00/M |C1206F104K1RACTU 
1206 X7R 50 .22UF +10% 0.9 399-5114-1-ND 9.71 57.40 165.56 |399-5114-2-ND 4,000 159.00/M |C1206F224K5RACTU 
X7R 50 1pF +10% 1.0 399-5115-1-ND 9.68 57.20 165.00 |399-5115-2-ND 2,000 150.00/M |C1206F105KSRACTU 
X7R 25 -1pF +10% 0.9 399-5615-1-ND NEW! §.12 30.23 87.19 |399-5615-2-ND NEW! 4,000 84.00/M__|C1206F104K3RACTU 
1210 X7R 50 2.2UF +10% a7 399-5614-1-ND NEW! 13.86 81.90 236.25 |399-5614-2-ND NEW! 2,000 227.00/M |C1210F225K5RACTU 
X7R 50 1pF +10% 1.55 399-5116-1-ND 19.21 113.49 327.38 | 399-5116-2-ND 2,000 297.00/M__|C1210F105K5RACTU 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
+ H H 4 Size Code Dimensions - mm 
FT-CAP Flexible Terminations MLCC Capacitors (EIA) c W 5 
0603 1.6 +0.15 0.8 +0.15 0.35 +0.15 
The “Flexible Termination (FT-CAP)” capacitor is a surface mount multi-layer ceramic 2 0805 2.0 0.2 1.25 (2250V: 1.2) +0.2 0.5 £0.25 
capacitor that incorporates a unique, flexible termination system that is integrated w*> L 1206 3.4 20.2 1.6 20.2 0.5 £0.25 
with standard termination materials. A conductive silver epoxy is utilized between the Th 4 t210 Bae 2.5 20.2 0.5 20.25 
: one Le one Me oe ene 1808 4.8 +0.40 2.0 +0.20 0.60 + 0.35 
conductive metallization and nickel barrier finish in order to establish pliability while 1812 4.8 £0.40 3.2 £0.30 0.60 +£0.35 
maintaining terminal strength, solderability and electrical performance, This technology D @hReel°® ou 1825 4.8 +0.40 6.4 40.40 0.60 +0.35 
was developed to address the primary failure mode of MLCC’s, flex cracks, which are 2220 6.0 +0.55 5.0 +0.4 0.60 +0.35 
typically the result of excessive shear stresses produced during board flexure. 2225 6.0 +0.55 6.4 +0.40 0.60 +0.35 
Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size | Type | DC | Capacitance | Tolerance (mm) [Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R | 100 10000pF +10% 0.8 399-5347-1-ND 4.13 24.38 70.31 399-5347-2-ND 4,000 68.00/M C0603X103K1RACTU 
X7R 50 220pF +10% 0.8 399-5342-1-ND 3.58 21.13 60.94 |399-5342-2-ND 4,000 59.00/M C0603X221K5RACTU 
X7R 50 470pF +10% 0.8 399-5338-1-ND 3.58 21.13 60.94 |399-5338-2-ND 4,000 59.00/M C0603X471K5RACTU 
X7R 50 1000pF +10% 0.8 399-5348-1-ND 3.58 21.13 60.94 |399-5348-2-ND 4,000 59.00/M C0603X102K5RACTU 
X7R 50 2200pF +10% 0.8 399-5341-1-ND 3.58 21.13 60.94 | 399-5341-2-ND 4,000 59.00/M C0603X222K5RACTU 
0603 X7R 50 3300pF +10% 0.8 399-5339-1-ND 3.58 21.13 60.94 |399-5339-2-ND 4,000 59.00/M C0603X332K5RACTU 
X7R 50 4700pF +10% 0.8 399-5337-1-ND 3.58 21.13 60.94 |399-5337-2-ND 4,000 59.00/M C0603X472K5RACTU 
X7R 50 10000pF +10% 0.8 399-5346-1-ND 3.58 21.13 60.94 4,000 59.00/M C0603X103KSRACTU 
X7R 50 22000pF +10% 0.8 399-5340-1-ND 3.99 23.60 68.06 4,000 65.00/M C0603X223K5RACTU 
X7R 25 AF +10% 0.8 399-5345-1-ND 413 24.38 70.31 4,000 68.00/M C0603X104K3RACTU 
X7R 16 AF +10% 0.8 399-5344-1-ND 413 24.38 70.31 4,000 68.00/M C0603X104K4RACTU 
X7R 10 pF +10% 0.8 399-5343-1-ND 4.13 24.38 70.31 4,000 68.00/M C0603X104K8RACTU 
X7R | 100 10000pF +10% 0.78 399-5335-1-ND 3.99 23.60 68.06 4,000 65.00/M C0805X103K1RACTU 
X7R | 100 AF +10% 1.0 399-5333-1-ND 4.43 26.20 75.56 2,500 73.00/M C0805X104K1RACTU 
X7R 50 470pF +10% 0.78 399-5324-1-ND 3.44 20.35 58.69 4,000 56.00/M C0805X471KSRACTU 
X7R 50 1000pF +10% 0.78 399-5336-1-ND 3.44 20.35 58.69 4,000 56.00/M C0805X102K5RACTU 
X7R 50 2200pF +10% 0.78 399-5327-1-ND 3.44 20.35 58.69 4,000 56.00/M C0805X222K5RACTU 
X7R 50 4700pF +10% 0.78 399-5323-1-ND 3.44 20.35 58.69 4,000 56.00/M C0805X472K5RACTU 
X7R 50 10000pF +10% 0.78 399-5334-1-ND 3.44 20.35 58.69 4,000 56.00/M C0805X103K5RACTU 
0805 | X7R 50 22000pF +10% 0.78 399-5326-1-ND 3.85 22.75 65.63 4,000 63.00/M C0805X223K5RACTU 
X7R 50 47000pF +10% 0.78 399-5322-1-ND 4.54 26.85 77.44 4,000 74.00/M C0805X473K5RACTU 
X7R 50 pF +10% 0.9 399-5330-1-ND 6.60 39.00 112.50 4,000 108.00/M C0805X104KSRACTU 
X7R 50 .22UF +10% 0.9 399-5325-1-ND 11.25 66.50 191.81 4,000 184.00/M C0805X224K5RACTU 
X7R 25 YF +10% 0.9 399-5332-1-ND 6.60 39.00 112.50 4,000 108.00/M C0805X104K3RACTU 
X7R 16 YF +10% 0.9 399-5331-1-ND 6.60 39.00 112.50 4,000 108.00/M C0805X104K4RACTU 
X7R 16 1pF +10% 1.25 399-5329-1-ND 13.75 81.25 234.38 2,500 225.00/M C0805X105K4RACTU 
X7R 10 1pF +10% 1,25 399-5328-1-ND 13.75 81.25 234.38 2,500 225.00/M C0805X105K8RACTU 
X7R | 100 10000pF +10% 0.78 399-5320-1-ND 4.82 28.47 82.13 4,000 79.00/M C1206X103K1RACTU 
X7R | 100 YF +10% 0.78 399-5318-1-ND 8.28 48.95 141.19 | 399-5318-2-ND 4,000 136.00/M C1206X104K1RACTU 
X7R 50 1000pF +10% 0.78 399-5321-1-ND 4.13 24.38 70.31 399-5321-2-ND 4,000 68.00/M C1206X102K5RACTU 
X7R 50 10000pF +10% 0.78 399-5319-1-ND 413 24.38 70.31 399-5319-2-ND 4,000 68.00/M C1206X103K5RACTU 
1206 X7R 50 AF +10% 0.78 399-5317-1-ND 5.92 34.97 100.88 | 399-5317-2-ND 4,000 97.00/M C1206X104K5RACTU 
X7R 50 .22UF +10% 0.78 399-5313-1-ND 11.69 69.10 199.31 399-5313-2-ND 4,000 191.00/M C1206X224K5RACTU 
X7R 25 1pF +10% 1.6 399-5316-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-5316-2-ND 2,000 297.00/M C1206X105K3RACTU 
X7R 16 1pF +10% 1.2 399-5315-1-ND 16.50 97.50 281.25 |399-5315-2-ND 2,500 270.00/M C1206X105K4RACTU 
X7R 16 2.2uUF +10% 1.6 399-5613-1-ND NEW! 21.32 125.97 363.38 | 399-5613-2-ND NEW! 2,000 349.00/M C1206X225K4RACTU 
X7R 16 10uF +10% 1.6 399-5314-1-ND 31.63 186.88 539.06 | 399-5314-2-ND 2,000 518.00/M C1206X106K4RACTU 
1210 X7R 50 1pF +10% 1.55 399-5312-1-ND 24.75 146.25 421.88 | 399-5312-2-ND 2,000 405.00/M C1210X105K5RACTU 
X7R 50 4.7uF +10% 2.5 399-5612-1-ND NEW! 29.57 174.72 504.00 | 399-5612-2-ND NEW! 1,000 484.00 C1210X475K5RACTU 
X7R | 200 .O1pF +10% 0.90 399-5519-1-ND NEW! 20.79 122.85 354.38 |399-5519-2-ND NEW! 2,500 340.00/M C1808X103K2RACTU 
1808 | X7R | 100 .027UF +10% 0.90 399-5520-1-ND NEW! 17.16 101.40 292.50 |399-5520-2-ND NEW! 2,500 281.00/M C1808X273K1RACTU 
X7R 50 pF +10% 0.90 399-5521-1-ND NEW! 21.12 124.80 360.00 | 399-5521-2-ND NEW! 2,500 346.00/M C1808X104K5RACTU 
X7R | 200 YF +10% 1.55 399-5522-1-ND NEW! 32.11 189.74 547.31 399-5522-2-ND NEW! 1,000 525.00 C1812X104K2RACTU 
X7R | 200 .22UF +10% 1.55 399-5523-1-ND NEW! 21.41 126.49 364.88 |399-5523-2-ND NEW! 1,000 350.00 C1812X224K2RACTU 
1812 X7R | 200 A7UF +10% 1.90 399-5524-1-ND NEW! 23.10 136.50 393.75 |399-5524-2-ND NEW! 1,000 378.00 C1812X474K2RACTU 
X7R | 100 1pF +10% 1.55 399-5525-1-ND NEW! 108.63 641.88 1851.56 |399-5525-2-ND NEW! 1,000 1778.00 C1812X105K1RACTU 
X7R 50 4.7uF +10% 1.60 399-5526-1-ND NEW! 94.05 555.75 1603.13 | 399-5526-2-ND NEW! 1,000 1539.00 C1812X475KS5RACTU 
X7R 25 10uF +10% 1.60 399-5527-1-ND NEW! 103.95 614.25 1771.88 | 399-5527-2-ND NEW! 1,000 1701.00 C1812X106K3RACTU 
X7R | 200 -68UF +10% 1.30 399-5528-1-ND NEW! 71.15 420.42 1212.75 | 399-5528-2-ND NEW! 1,000 1164.00 C1825X684K2RACTU 
1825 | X7R | 200 1pF +10% 1.50 399-5529-1-ND NEW! 73.70 435.50 1256.25 |399-5529-2-ND NEW! 1,000 1206.00 C1825X105K2RACTU 
X7R 50 2.2uF +10% 1.50 399-5530-1-ND NEW! 148.50 877.50 2531.25 | 399-5530-2-ND NEW! 1,000 2430.00 C1825X225K5RACTU 
X7R 50 10uF +10% 2.40 399-5531-1-ND NEW! 152.63 901.88 —  |399-5531-2-ND NEW! 500 1249.00 C2220X106KS5RACTU 
2220 | X7R 50 15uF +10% 2.40 399-5532-1-ND NEW! 189.75 1121.25 —  |899-5532-2-ND NEW! 500 1552.50 C2220X156KS5RACTU 
X7R 25 22uF +10% 2.40 399-5533-1-ND NEW! 158.40 936.00 —__|899-5533-2-ND NEW! 500 1296.00 C2220X226K3RACTU 
X7R | 200 1pF +10% 1.4 399-5534-1-ND NEW! 80.30 474.50 1368.75 |399-5534-2-ND NEW! 1,000 1314.00 C2225X105K2RACTU 
2225 | X7R | 200 1.2uF +10% 1.4 399-5535-1-ND NEW! 80.30 474.50 1368.75 | 399-5535-2-ND NEW! 1,000 1314.00 C2225X125K2RACTU 
X7R 50 2.2uUF +10% 1.3 399-5536-1-ND NEW! 157.58 931.13 2685.94 | 399-5536-2-ND NEW! 1,000 2579.00 C2225X225KS5RACTU 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Fig. 1 — Outside Crimp 


Fig. 2 — Inside Crimp 


Fig. 3 — Inside Crimp 
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Monolithic Ceramic Capacitors 

RPE Series 

Features: 

¢ Small size and large capacitance * Low ESR characteristics for high frequency 

* Coated with epoxy resin whose flammability is equivalent to UL 94V-0 

Dim. Dim. 
WV | Capaci- T | Digi-Key Pricing Murata WV | Capaci- T | Digi-Key Pricing Murata 

Fig. | Type | Vde | tance Tolerance | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Type | Vdc | tance | Tolerance | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
CoG | 100 | TOpF | +0.25pF | 25 [490-3617-ND | 31 231 16.50 |RPESC2A1ROC2P1BO3B coG | 50 | 75pF 25% 25 |490-3761-ND | 30 224 15.98 | RPESC1H750J2P1Z03B 
coG | 100 | 1.2pF | +0.25pF | 25 |490-3618-ND | 37 275 19.68 |RPESC2A1R2C2P1B03B coc | 50 | 82pF 45% 2.5 |490-3768-ND | .30 2.24 16.03 | RPE5C1H820J2P1Z03B 
coG | 100 | 1.5pF | +0.25pF | 25 |490-3619-ND | .33 246 17.55 |RPESC2A1R5C2P1B03B cog | 50 | 91pF 25% 2.5 |490-3773-ND | .36 2.62 18.70 | RPESC1H910J2P1Z03B 
coG | 100 | 1.8pF | +0.25pF | 25 |490-3620-ND | 31 230 16.45 |RPESC2A1R8C2P1B03B cog | 50 | 100pF 15% 2.5 |490-3676-ND | .30 2.18 15.55 | RPESC1H101J2P1A03B 
coc | 100 | 2.0pF | +0.25pF | 25 |490-3633-ND | 31 231 16.50 |RPES5C2A2ROC2P1B03B coc | 50 | 120pF 25% 2.5 |490-3682-ND | .30 2.18 15.55 | RPESC1H121J2P1A03B 
CoG | 100 | 2.2pF | +0.25pF | 25 [490-3634-ND | 33 246 17.55 |RPESC2A2R2C2P1B03B CoG | 50 | 150pF 25% 25 |490-3680-ND | 30 2.18 15.55 | RPESC1H151J2P1A03B 
coG | 100 | 27pF | +0.25pF | 25 |490-3635-ND | 31 228 16.30 |RPESC2A2R7C2P1B03B coc | 50 | 180pF 15% 2.5 |490-3695-ND | .30 2.18 15.55 | RPESC1H181J2P1A03B 
CoG | 100 | 3.0pF | +0.25pF | 25 |490-3643-ND | .31 231 16.50 |RPESC2A3ROC2P1B03B CoG | 50 | 220pF 45% 2.5 /490-3706-ND | .30 2.18 15.55 | RPESC1H221J2P1A03B 
CoG | 100 | 3.3pF | +0.25pF | 25 |490-3644-ND | 31 228 16.30 |RPESC2A3R3C2P1B03B CoG | 50 | 270pF 45% 2.5 /490-3712-ND | .30 2.18 15.55 | RPESC1H271J2P1A03B 
coc | 100 | 3.6pF | +0.25pF | 25 |490-3645-ND | 31 228 16.30 |RPESC2A3R6C2P1B03B CoG | 50 | 300pF 15% 2.5 |490-3720-ND | .30 2.22 15.85 | RPE5C1H301J2P1A03B 
CoG | 100 | 3.9pF | +0.25pF | 25 [490-3646-ND | 31 230 16.45 |RPESC2A3R9C2P1B03B COG | 50 | 330pF 25% 2.5 /490-3723-ND | .30 2.24 16.03 | RPE5C1H331J2P1A03B 
coG | 100 | 4.7pF | +0.25pF | 25 |490-3653-ND | 33 246 17.55 |RPESC2A4R7C2P1B03B CoG | 50 | 360pF 15% 2.5 /490-3727-ND | .30 2.22 15.85 | RPESC1H361J2P1A03B 
CoG | 100 | 5.0pF +0.25pF | 2.5 |490-3658-ND 31 2.31 16.50 | RPE5C2A5ROC2P1B03B COG | 50 | 390pF 49% 2.5 |490-3729-ND 30 © 2.24 16.03 | RPESC1H391J2P1A03B 
coG | 100 | S.6pF | +0.25pF | 25 |490-3659-ND | 40 298 21.25 |RPESC2ASR6C2P1B03B CoG | 50 | 470pF 15% 2.5 /490-3738-ND | .32 2.33 16.68 | RPESC1H471J2P1A03B 
coc | 100 | 6.2pF | +0.25pF | 25 |490-3662-ND | 37 271 19.38 |RPESC2AGR2C2P1B03B CoG | 50 | 560pF 25% 2.5 |490-3747-ND_| 32 __ 2.33 _ 16.68 | RPE5C1H561J2P1A03B 
CoG | 100 | 6.8pF | +0.25pF | 25 [490-3663ND | 37 271 19.38 |RPESC2AGR8C2P1B03B COG | 50 ] 680pF 15% 2.5 /490-3755-ND | .34 2.50 17.85 | RPE5C1H681J2P1A03B 
COG | 100 | 10pF 45% 25 )490-3623-ND 31 231 16.50 | RPE5C2A100J2P1Z03B CoG | 50 | 820pF 25% 2.5 )490-3766-ND 34 2.50 17.85 | RPESC1H821J2P1A03B 
coG | 100 11pF +5% 25 |490-3624-ND 31 2.30 16.45 | RPE5C2A110J2P1Z03B COG | 50 | 1,000pF +5% 2.5 |490-3674-ND 38 = 2.83 20.23 | RPE5C1H102J2P1A03B 
coc | 100 42pF +5% 25 |490-3626-ND 31. 2.31 16.50 | RPE5C2A120J2P1Z03B COG | 50 | 1,200pF +5% 3.15 | 490-3680-ND 38 = 2.83 20.23 | RPE5C1H122J2P1A03B 
coc | 100 13pF +5% 25 |490-3627-ND 31. 2.30 16.45 | RPE5C2A130J2P1Z03B COG | 50 | 1,500pF +5% 3.15 | 490-3687-ND 45 3.33 23.75 | RPE501H152J2P1A03B 
coa | 100 15pF 45% 25 |490-3629-ND 31. 2.31 16.50 | RPE5C2A150J2P1Z03B COG | 50 | 1,800pF +5% 3.15 | 490-3693-ND 6 3.36 23.98 | RPE5C1H182J2P1C03B 
cog | 100 | 16pF 15% 25 |490-3630-ND | 31 230 1645 |RPESC2A160J2P1703B COG | 50 | 2200pF | 25% | 3.18 |490-3704-ND | 46 3.36 23.98 ) RPESC1H222/2P1C038 
coc | 100 18pF +5% 25 |490-3632-ND 31. 2.31 16.50 | RPE5C2A180J2P1Z03B X7R | 100 | 220pF #10% 2.5 |490-3780-ND 31 2.31 16.50 | RPER72A221K2P1B03B 
coc | 100 20pF +5% 25 |490-3637-ND 34 2.52 18.03 | RPE5C2A200J2P1Z03B X7R | 100 | 270pF #10% 2.5 |490-3782-ND 31 2.30 16.45 | RPER72A271K2P1B03B 
cog | 100 | 22pF 15% 25 |490-3639-ND | 31 231 1650 |RPESC2A220J2P1703B x7R | 100 | 330pF_| 210% | 2.5 |490-3784-ND_| 31 2.31 16.60 | RPER72A331K2P1B038 
cog | 100 | 24pF 5% 25 1490-3640-ND | ~312.30 16 45 TRPESC2A2402P1703B X7R | 100 | A7OpF | =10% | 2.5 /490-3786-ND [31 231 16.50 [RPER72AA7IKOPTBOSB 
cog | 100 | 27pF 15% 25 |490-3642-ND | 31 231 1650 |RPESC2A270J2P1703B X7R | 100] 680pF | #10% | 25 ]490-3788-ND ) 31 231 16.50] RPER72A681K2P1B03B 
cos | 100 | 30pF 415% 25 |490-3648-ND | 37 270 19.25 |RPESC2A300J2P1Z038 X7R | 100 | 820pF | 10% | 25 |490-3790-ND | 31 230 16.45 | RPER72A821K2P1B038 
cos | 100 | 3apr 415% 25 |490-3650-ND | 31 231 1650 |RPESC2A330J2P1Z038 X7R | 100 | 1,000pF | +10% | 25 |490-3774-ND | .26 1.89 13.48 | RPER72A102K2P1A03B 
coe | 100 | 39pF 415% 25 |490-3650-ND | 31 231 16.50 |RPESC2A39012P1703B X7R | 100 | 1,200pF | +10% | 25 |490-3776-ND | .31 2.26 16.13 | RPER72A122K2P1A03B 
cog | 100 | 43pF 15% 2.5 |490-3655-ND | .31 2.30 16.45 | RPESC2A430J2P1Z03B am ‘a0 EOE Te i ae e i ae HEE ener 

9 2 a Hl 10% - | : i F 

oe ie pile ah oe Teena = et jen A cteen pease X7R | 100 | 2,200pF | +10% | 25 |490-3779-ND | .26 1.89 13.48 | RPER72A222K2P1A03B 
cog | 100 | 75prF 45% 25 |490-3666-ND | 31 230 16.45 |RPESC2A750J2P1Z03B X7R | 100 | 2.700pF | 10% | 25 |490-3781-ND | 26 1.90 13.60 | RPER72A272K2PIAO3B 
cog | 100 | s2pF_ | 25% | 25 |490-3668-ND | 31 2.31 16.50 [RPESC2A820J2P1Z03B ea ee a 
cog | 100 | 91pF 25% 2.5 |490-3669-ND | 37 2.75 19.68 |RPES5C2A910J2P1Z03B TOOpF | £10% =| 2.5 |490-3785-ND | 26 1.89 13.48 | RPER72A472K2P1A03B 
cog | 100 | 1009 8% os lago-asoonn | 28 210 1498 |RPESC2A101J9P1709B X7R | 100 | 5,600pF | +10% | 25 |490-3787-ND | .32 236 16.85 | RPER72A562K2P1A03B 
cog | 100 | 1209 8% os lago-aso5nn | 31 230 1645 |RPESC2A121J9P170aB X7R | 100 | 8,200pF | +10% | 3.15 |490-3789-ND | .32 2.35 16.80 |RPER72A822K2P1A03B 

X7R | 100 | 12,000pF| +10% | 3.15 |490-3775-ND | .36 263 18.75 | RPER72A123K2P1A03B 
coG | 100 | 150pF 45% 25 |490-3628-ND | .33 2.46 17.55 | RPE5C2A151J2P1Z03B ; 

X7R | 50 | 220pF | +10% | 25 |490-3829-ND | .22 1.66 11.83 | RPER71H221K2P1A03B 
cog | 100 | 180pF 45% 25 |490-3631-ND | .37 2.75 19.68 | RPE5C2A181J2P1Z03B 1 Kart eot3300F 1 ato 55 ASEAN 02-1 67-43 RPERTIHS3 ROP TAOS 
CoG | 100 | 200pF 45% 25 |490-3636-ND | .37 2.75 19.68 | RPESC2A201J2P1Z03B xoR | 50 atnE wio% | 25 [GOReIIEM| ba 175 42.50 | RPERTIHZOIKOPIADR 
CoG | 100 | 220pF 45% 2.5 |490-3638-ND | .31 2.30 16.45 | RPE5C2A221J2P1Z03B sori keo pac sao | 25 [GomeNenIM| oi 'se 4105 RPERTIHATIKOPIADSR 
coG | 100 | 270pF 45% 25 |490-3641-ND | .37 2.70 19.25 | RPE5C2A271J2P1Z03B oR | “0 S60pF 10% | 25 WOOMReRNEM| o> 160 1143 |RPERTINSEIKOPIAGaR 

1 | cog | 100 | 300pF 45% 25 |490-3647-ND | .32 2.38 17.03 | RPE5C2A301J2P1Z03B x7 | 30 | 6800F wio% | 25 [OOMecenIM| o> 1e1 1148 | RPER7IHeBIKAPIADSB 
coc | 100 | 330pF 45% 25 |490-3649-ND | .37 2.71 19.38 | RPE5C2A331J2P1Z03B SOR’ 501 B209E TT  al0% 125 SORRRANMN 29 cL.eo 47.43 | RPER7IHADTKOPTADSR 
CoG | 100 | 390pF 15% 25 |490-3651-ND | 38 2.81 20.08 |RPE5C2A391J2P1Z203B a ees 1000p 10% | os [eGR] o> 160 1143 |RPERTAMTO2KOPiAGA 
coG | 100 | 430pF 45% 25 |490-3654-ND | .34 2.51 17.93 | RPE5C2A431J2P1Z03B x7p | 50 | ‘200 | 210% | 25 |4oo-asienn | 23 172 1230 |RPER7IH120KoP1A0gB 
coc | 100 | 470pF 45% 25 |490-3656-ND | .33 2.45 17.50 | RPE5C2A471J2P1Z03B x7r | 50 | 500 | 210% | 25 |4oo-ae20-nn | 93 173 1235 |RPER7IH152KoP1A03 
coc | 100 | 560pF 45% 2.5 |490-3660-ND | .31 2.28 16.30 | RPE5C2A561J2P1B03B x7e | 50 | 1'B00pF | 210% | 28 |490-3803-N0 | 23 172 12.30 |RPER7IH1e2K2P1A03B 
coc | 100 | 680pF 45% 2.5 |490-3664-ND | .30 2.24 15.98 | RPE5C2A681J2P1B03B ¥7R +50 1 2.200pF | 210% | 25 1490-387-ND | 224.60 47.43 | APERTiH209K2P1AOSB 
COG | 100 | 750pF | 35% | 2.5 /A90-8665-ND | 38 281 20.08 | RPESC2A751J2P1B038 x7R | 50 | 2700pF | 210% | 25 [490-3831-ND | .24 1.75 12.50 | RPER71H272K2P1A03B 
COG | 100 | 820pF ) 35% | 3.15 /490-3067-ND | 35 256 18.30 | RPESC2A821J2P1B038 x7 | 50 | 3,300pF | 210% | 25 |490-3835-ND | .24 1.75 12.53 | RPER71H332K2P1A03B 
COG | 100) 1,000pF ) 36% | 3.15 /A80-8b21-ND | 41 3.01 21.53 | RPESC2A102J2P1B038 x7 | 50 | 3,900pF | 210% | 25 |490-3839-ND | .25 1.86 13.30 | RPER71H392K2P1A03B 
coG | 50 | 1.0pF | +0.25pF | 25 |490-3670-ND | .30 224 16.03 |RPESC1H1ROC2P1B03B x7R | 50 | 4700pF | 10% | 25 |490-3e44-ND | 22 1.62 11.60 | RPER71H472k2P1A03B 
coc | 50 | 1.2pF | +0.25pF | 25 |490-3671-ND | .36 262 18.70 |RPESC1H1R2C2P1B03B X7R | 50] 5 600pF | a10% ~) 25] 490-3840-ND | 282.09 14.93. RPERTTHSS2KIPTAOSB 
CoG | 50 | 20pF | +0.25pF | 25 |490-3700-ND | 30 224 16.03 |RPESC1H2ROC2P1B03B yor | 50 | 6s0opr | sio% | 25 |490-3854-ND | 24 175 1253 | RPERT1HOB2K2P1A03B 
COG | 50) 27pF | 20.25pF | 2.5 |490-3702-ND } 30 2.24 15.98 | RPESC1H2R7C2P1B03B x7R | 50 |10,000pF| +10% | 25 |490-3812-ND | 17 1.23 8.80 |RPER71H103K2P1A03B 
COG | 50] 3.0pF | 20.25pF | 25 |490-3717-ND | 30 2.24 16.03 | RPESC1H3ROC2P1B03B x7R | 50 |15,000pF| +10% | 25 |490-3818-ND | .24 1.75 12.53 |RPER71H153K2P1A03B 
COG | 50) 3.3pF | 20.25pF | 2.5 /490-3718-ND | 30 2.24 15.98 | RPESC1H3R3C2P1B03B x7R | 50 [18,000pF| +10% | 25 |490-3822-ND | 24 1.73 12.38 |RPER71H183K2P1A03B 
COG | 50 | 3.9pF_| 20.26pF | 2.5 HACGSHIGNDEN 26 2.06 14.73 /RPESCIHSROC2PIBOSB X7R | 50 | 22,000pF| 210% | 25 |490-3825-ND | .19 1.40 10.00 |RPER71H223K2P1A03B 
COG | 50 | 4.0pF ) 20.26pF | 25 [RRSeUbm) 20 2.24 16.03 / RPESCIHAROC2PIBOSB x7R | 50 | 33,000pF} 210% | 3.15 |490-3833-ND | .21 1.53 10.93 | RPER71H333K2P1A03B 
COG | 50 | 47pF | 20.25pF | 25 /A08785-ND | 33° 245 17.50 |RPESCIH4R7C2PIBO3B X7R | 50 | 47,000pF| +10% | 3.15 ]490-3842-ND | .21 1.53 10.95 | RPER71H473K2P1A03B 
COG |5050) SipF | 20.25pF | 25 /AB08743-ND | 35 260 18.58 | RPESCIHSRIC2P1BO3B X7R | 50 | 56,000pF| +10% | 3.15 [490-3848-ND | .31 2.26 16.13 | RPER71H563K2P1A03B 
COG | 50 | GOpF ) 20.5pF | 25 /A908752-ND) 30 2.24 16.03 |RPESCIHBROD2P1B03B X7R | 50 | 68,000pF| +10% | 3.15 [490-3852-ND_| 34 2.49 17.75 | RPER71H683K2P1A03B 
coc | 50 | 6.8pF | +0.25pF | 25 |490-3753-ND | 35 260 18.58 |RPESC1H6R8C2P1B03B X7R 50] AUF 310% 3.15 1490-3810-ND | 161.21 863 |RPER71H104K2P1A03B 
COG | 50) 7.0pF |) 20.5pF | 2.5 [ABOS760:NDI§) 30 2.24 16.03 | RPESCIH7R0D2P1Z038 Z5U | 100 | 3,300pF | 420% | 25 |490-3870-ND | .52 3.82 27.28 | RPEE42A332M2P1B03B 
COG | 50 | 8.0pF | 20.5pF | 2.5 /A20-S763:ND) | 30 2.24 16.03 | RPESCIH8ROD2P1Z038 Z5U | 100 | 4,700pF | 420% | 25 |490-3871-ND | .26 1.90 13.58 | RPEE42A472M2P1B03B 
COG | 50) 8.2pF | 20.25pF | 2.5 |490-3764-ND | .42 3.07 21.93 | RPESCIH8R2C2P1Z03B Z5U | 100 | 6,800pF | +20% | 2.5 |490-3872-ND | .48 3.55 25.38 | RPEE42A682M2P1B03B 
COG | 50] 9.0pF | +0.5pF ] 25 /490-3771-ND | 30 2.24 16.03 | RPESCIHSROD2P1203B Z5U | 100 | 10,000pF | +20% | 2.5 |490-3868-ND | .51 3.72 26.60 | RPEE42A103M2P1B03B 
CoG | 50 | 9.1pF_| 20.25pF_| 2.5 |490-3772-ND | 36 __2.62__18.73 | RPESCIH9R1C2P1Z03B Z5U | 100 | 15,000pF| +20% | 2.5 |490-3869-ND | .50 3.71 26.50 | RPEE42A153M2P1B03B 
COG ] 50 ] 10pF 25% 2.5 |490-3678-ND | .30 2.24 16.03 | RPESC1H100J2P1203B Z5U | 50 | 1,000pF | +20% 2.5 |490-3875-ND | .23 1.71 12.20 | RPEE41H102M2P1A03B 
COG | 50) 12pF 25% 2.5 |490-3684-ND | 30 2.24 16.03 | RPESC1H120J2P1Z03B Z5U | 50 | 2,200pF | +20% 2.5 |490-3877-ND | .24 1.74 12.45 | RPEE41H222M2P1A03B 
COG | 50 | 13pF 25% 2.5 |490-3686-ND 33° 2.45 17.50 )RPESC1H130J2P1Z03B Z5U | 50 | 3,300pF | +20% 2.5 |490-3879-ND 24 1.76 12.58 | RPEE41H332M2P1A03B 
COG | 50 | 15pF 25% 2.5  |490-3691-ND 30 2.24 16.03 ) RPESC1H150J2P1Z03B Z5U | 50 | 4,700pF | +20% 2.5 |490-3881-ND 24 1.77 12.63 | RPEE41H472M2P1A03B 
CoG | 50 | 18pF 25% 2.5 | 490-3697-ND 302.24 16.03 | RPESC1H180J2P1Z03B Z5U | 50 | 10,000pF] +20% 25 |490-3874-ND 19° 1.42 10.15 | RPEE41H103M2P1A03B 
COG | 50 | 20pF +5% 2.5 |490-3703-ND 32 2.39 17.05 /RPESC1H200J2P1Z03B Z5U | 50 | 22,000pF] +20% 2.5 |490-3876-ND 20. 1.46 10.40 | RPEE41H223M2P1A03B 
COG | 50 | 22pF 25% 2.5  |490-3708-ND 30 2.24 16.03 ) RPESC1H220J2P1Z03B Z5U | 50 | 33,000pF] +20% 2.5 |490-3878-ND 20. 1.45 10.38 | RPEE41H333M2P1B03B 
COG | 50 | 24pF 25% 2.5 |490-3710-ND 30 2.24 15.98 ) RPESC1H240J2P1Z03B Z5U | 50 | 47,000pF] +20% 2.5 |490-3880-ND 20. 1.46 10.40 | RPEE41H473M2P1A03B 
CoG | 50 | 27pF #5% 2.5 )490-3714-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H270J2P1Z03B Z5U | 50 AF +20% 2.5 |490-3873-ND 12.91 6.48 | RPEE41H104M2P1A03B 
CoG | 50 | 30pF 25% 2.5 |490-3721-ND | .30 2.24 16.00 | RPE5C1H300J2P1Z03B cog | 50 | t.0pF | 20.25pF | 25 [490-3609-ND | 30 224 16.03 |RPESC1HIROC2K1B03B 
COG | 50 | 33pF 25% 2.5 /490-3725-ND | 30 2.24 16.03 / RPESC1H330J2P1Z03B coG | 50 | 20pF | +0.25pF | 25 |490-3716-ND | .30 2.24 16.03 | RPES5C1H2ROC2K1B03B 
CoG | 50 | 39pF 15% 25 /490-3731-ND | .30 2.24 16.03 | RPESC1H390J2P1Z03B coG | 50 | 3.0pF | +0.25pF | 2.5 |490-3733-ND | .30 2.24 16.03 | RPESC1H3ROC2K1B03B 
CoG | 50 | 43pF 15% 2.5 /490-3736-ND | .32 2.39 17.05 | RPESC1H430J2P1Z03B 2 | coG | 50 | 4.0pF | +0.25pF | 2.5 |490-3742-ND | .30 2.24 16.03 | RPESC1H4ROC2K1B03B 
CoG | 50 | 47pF 15% 25 /490-3740-ND | .30 2.24 16.03 | RPESC1H470J2P1Z03B coc | 50 | 5.opF | +0.25pF | 25 |490-3751-ND | .30 2.24 16.03 |RPESC1HSROC2K1B03B 
coc | 50 | 51pF 45% 2.5 |490-3745-ND | .30 2.22 15.85 | RPE5C1H510J2P1Z03B coG | 50 | 6.OpF | +05pF | 25 [490-3759-ND | .30 224 16.03 |RPESC1HGROD2K1B03B 
coc | 50 | S6pF 45% 25 |490-3749-ND | .30 2.24 16.03 | RPESC1H560J2P1Z03B coc | 50 | 7.0pF | +0.5pF_ | 2.5 |490-3762-ND | 30 2.24 16.03 |RPESC1H7ROD2K1Z03B 
coc | 50 | 68pF 45% 2.5 |490-3757-ND | .30 2.24 16.03 | RPESC1H680J2P1Z03B 
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Monolithic Ceramic Capacitors — RPE Series (Cont) 


fincrater tn Electrouées: 


Dim. Dim. 


WV | Capaci- T | Digi-Key Pricing Murata WV | Capaci- T | Digi-Key Pricing Murata 
Fig. | Type | Vde | tance | Tolerance | (mm) | PartNo. 1 10 100 | Part No. Fig. | Type | Vde | tance | Tolerance | (mm) | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
COG | 50 8.0pF +0.5pF 2.5 |490-3770-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H8ROD2K1Z03B COG | 50 | 4,700pF 45% 3.15 | 490-3737-ND 56 4.10 29.30 | RPE5C1H472J2K1A03B 
COG | 50 10pF +5% 2.5 |490-3679-ND 30 2.24 16.03 | RPE5C1H100J2K1Z03B COG | 50 | 5,600pF 45% 3.15 | 490-3746-ND 56 410 29.30 | RPESC1H562J2K1A03B 
coc | 50 12pF 45% 2.5 |490-3685-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H120J2K1Z03B COG | 50 | 6,800pF 45% 3.15 | 490-3754-ND 60 445 31.75 | RPESC1H682J2K1C03B 
cos | 50 | 15pF 45% | 25 |490-3692-ND | 30 224 1603 |RPESCIH150J2K1Z03B coc | 50 | 8,200pF | +5% | 3.15 |490-3765-ND | .64 4.75 33.93 | RPESC1H822J2K1C03B 


COG | 50 | 10,000pF 45% 3.15 | 490-3673-ND 69 5.05 36.10 | RPE5C1H103J2K1C03B 


are = DE ae 5 a + a Be SE ean oRi X7R | 50 | 220pF | +10% | 25 |490-3830-ND | 22 1.66 11.83 |RPER71H221K2K1A03B 

ey : : : ‘ X7R | 50 | 330pF | +10% | 25 |490-3838-ND | .22 1.60 11.43 |RPER71H331K2K1A03B 
coc | 50 | 27pF 25% 2.5 |490-3715-ND | .30 2.24 16.03 | RPESC1H270J2K1Z03B x7r | 50 | 470pr | 10% | 25 |490-3847-ND | 21 158 11.25 |RPER71H471K2K1A03B 
COG | 50) 33pF 25% 2.5 |490-3726-ND | .30 2.24 16.03  RPESC1H330J2K1203B x7R | 50 | 680pF | +10% | 25 |490-3857-ND | 22 1.61 11.48 |RPER71H681K2K1A03B 
COG | 50 | 39pF 25% 2.5 /490-3732-ND ) .30 2.24 16.03 | RPESC1H390J2K1Z03B X7R | 50 | 1,000pF | +10% 2.5 |490-3815-ND | 22 1.60 11.43 |RPER71H102K2K1A03B 
cog | 50 | 47pF 25% 2.5 |490-3741-ND | 30 2.24 16.03 | RPESC1H470J2K1Z03B X7R | 50 | 1,500pF | +10% | 25 [490-3821-ND | 23 1.73 12.35 |RPER71H152K2K1A03B 
cog | 50 | SopF 45% 2.5 |490-3750-ND | 30 2.24 16.03 |RPESCTH560J2K1A03B X7R | 50 | 2,200pF | +10% | 25 |490-3828-ND | .22 1.60 11.43 |RPER71H222K2K1A03B 
COG | 50 | 68pF 15% 2.5 |490-3758-ND | .30 2.24 16.03 | RPESC1H680J2K1Z03B X7R | 50 | 3,300pF | 410% | 25 |490-3836-ND | .24 1.75 12.53 | RPER71H332K2K1A03B 
coc | 50 | 82pr 15% 2.5 |490-3769-ND | .30 2.24 16.03 | RPESC1H820J2K1Z03B X7R | 50 | 4,700pF | +10% | 25 |490-3845-ND | .22 1.62 11.60 |RPER71H472K2K1A03B 
CoG | 50 | 100pF 45% 2.5 |490-3677-ND 30 2.48 15.55 | RPESC1H101U2K1A03B X7R_| 50 | 6,800pF 410% 2.5 | 490-3855-ND 24 1.75 12.53 | RPER71H682K2K1A03B 
cos | 50 | 120pF 415% 25 |490-3683-ND | 30 2418 1555 |RPESC1H121J2K1A03B X7R | 50 |10,000pF| =10% | 25 [490-3813-ND | 17 1.23 8.80 |RPER71H103K2K1A03B 


X7R | 50 | 15,000pF} +10% 2.5 |490-3819-ND 24 1.75 12.53 | RPER71H153K2K1A03B 
2 | X7R | 50 | 22,000pF} +10% 2.5 |490-3826-ND 19 1.40 10.00 | RPER71H223K2K1A03B 
X7R | 50 | 33,000pF| +10% 3.15 | 490-3834-ND 21. 1.53 10.93 | RPER71H333K2K1A03B 


COG | 50 150pF 45% 2.5 |490-3690-ND 30 © 2.18 15.55 | RPESC1H151J2K1A03B 
2 | COG | 50 180pF 45% 2.5 |490-3696-ND 30 2.18 15.55 | RPESC1H181J2K1A03B 


COG) 50 | 220pF | sh | 25 OND 30 2.18 18.55 | RPESC1H221/2K1A03B x7R | 50 | 47.000pF| +10% | 3.15 |490-3843-ND | 21 1.53 10.95 | RPER71H473K2K1A03B 
COG | 50) 270pF | 45% |) 25 490-3713-ND | .30 2.18 15.55 | RPESC1H271U2K1A03B X7R | 50 |68,000pF | +10% | 3.15 |490-3853-ND | 34 249 17.75 |RPER71H683K2K1A03B 
COG | 50 | 330pF 25% 2.5 |490-3724-ND 302.24 16.03 | RPE5C1H331J2K1A03B X7R | 50 | AUF +10% | 3.15 |490-3811-ND 16 1.21 8.63 | RPER71H104K2K1A03B 
COG | 50 | 390pF 25% 2.5 |490-3730-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H391J2K1A03B X7R | 50 | .15uF +10% 3.15 | 490-3817-ND 58 4.25 30.35 | RPER71H154K2K1C03B 
coc | 50 | 470pF | 25% | 25 |490-3739-ND ] .32 2.33 16.68 |RPESC1H471J2K1A03B X7R | 50 | 22uF | 10% | 3.15 |490-3824-ND | 51 3.78 27.00 | RPER71H224K2K1C03B 
coG | 50 | s60pF | 45% | 25 |490-3748-ND | .32 2.33 16.68 | RPESC1H561J2K1A03B x7R | 50 | .33uF | 210% | 3.15 |490-3832-ND_| 67 4.92 35.15 | RPER71H334K2K1C03B 
coG | 50 680pF 45% 2.5 |490-3756-ND 34 2.50 17.85 | RPE5C1H681u2K1A03B X7R | 50 ATF +10% 3.15 |490-3841-ND 64 4.70 33.60 | RPER71H474K2K1C03B 
cos | 50 | s2opr | «5% | 25 |490-3767-ND | 34 250 17.85 | RPESC1H821J2K1A03B Y5v | 50 | 1,000pF | +80%-20% | 2.5 |490-3861-ND | .24 1.78 12.70 | RPEF51H102Z2K1A03B 
CoG | 50 | 1,0009F | 5% | 25 1490-3675-ND | 38 2.83 20.03 |RPESC1H1022K1A038 y5v | 50 | 2,200pF | +80%-20% | 2.5 |490-3864-ND | .24 1.78 12.70 | RPEF51H22272K1A03B 


Y5V | 50 | 4,700pF | +80%-20% | 2.5 |490-3867-ND 24 1.78 12.70 | RPEF51H472Z2K1A03B 
Y5V_| 50 | 10,000pF | +80%-20% | 2.5 | 490-3860-ND 19 1.37 9.80 | RPEF51H103Z2K1A03B 
Y5V | 50 | 22,000pF | +80%-20% | 2.5 |490-3863-ND 19 1.41 10.05 | RPEF51H223Z2K1A03B 


COG | 50 | 1,200pF 45% 3.15 | 490-3681-ND 38 © 2.83 20.23 | RPESC1H122J2K1A03B 
COG | 50 | 1,500pF 25% 3.15 | 490-3688-ND A5 3.33 23.75 | RPESC1H152J2K1A03B 


COG: | 50 | 1.800pF | 26% | 3.15 OD eaiuomy) 46 3.96 | 28.98 /RPESCTH182J2K1A038 vsv | 50 | 47,000pF | +80%-20% | 2.5 |490-3866-ND | 19 1.41 10.05 | RPEF51H473Z2K1A03B 
cog | 50 | 2,200pF | 45% | 3.15 |490-3705-ND | .46 3.96 23.98 | RPESC1H222J2K1A03B ysv | 50 | tyr | +80%-20%| 25 |490-3859-ND | 10 76 545 |RPEFS1H10472K1A03B 
COG | 50 | 2,700pF | +5% 3.15 |490-3711-ND | 46 3.36 23.98 | RPESC1H272J2K1A03B Y5V | 50 | .22uF | +80%-20% | 3.15 |490-3862-ND | .22 1.65 11.75 | RPEF51H224Z2K1A03B 
COG | 50 | 3,300pF 25% 3.15 | 490-3722-ND 51 3.72 26.60 | RPESC1H332J2K1A03B Y5V | 50 | A7uF | +80%-20% | 3.15 |490-3865-ND 332.46 17.60 | RPEF51H474Z2K1C03B 


COG | 50 | 3,900pF 25% 3.15 |490-3728-ND 54 3.98 28.43 | RPESC1H392J2K1A03B 3 | X7R | 50 68 uF 410% 3.15 [490-3851-ND | 1.63 12.00 85.73 [RPER71H684K3K1C03B 


RDE Series Features: * Small size and large capacitance * Low ESR characteristics for high frequency * Coated with epoxy resin whose flammability is equivalent to UL 94V-0 Di ; . 
imensions in mm 
Fig. 1 — Inside Crimp Fig. 2 — Inside Crimp Fig. 3 — Straight Long Fig. 4 — Inside Crimp Fig. 5— 
Straight Long 
75 7 
5.0 #4 > 3.15 | Max. . 5.0 [1 
Max. i Max. i Max. 
jax. ¢ 2 
25.0 
Min. 
| i ? zs Part Number | Max. Width (W) 
—— 490-4826-ND 8.0 
490-4819-ND 7.5 
WV | Capaci- | Toler- | Digi-Key Pricing Murata wv | Capaci- | Toler- | Digi-Key Pricing Murata 
Fig. | Type | Vde tance ance | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Type | Vde tance ance | Part No. il 10 100 | Part No. 
Upgraded Voltage Ratings X7R | 630 | 1,000pF | +10% /490-4823-ND 13 5.41 38.68 | RDER72J102K2K1011B 
X7R | 630 | 22,000pF | +10% |490-4827-ND 1.06 7.82 55.83 | RDER72J223K3K1C11B ue oo ; eae a seen [ 5.57 ee SEE OIC 
5 cena 7 .200pF | +10% -4828- 7 5.77 ; 7: 
X7R | 630 | 33,000pF ae 490-4829-ND 1.10 8.07 57.65 | RDER72J333K3K1C11B x7r | 630 | 3300pF | +10% |490-4830-ND 78 577 44.23 | RDER72J332K2K1C11B 
1 | X7R | 630 | 47,000pF | #10% |490-4832-ND 1.36 10.01 71.50 | RDER72J473K3K1C11B 4 | x7r | 630 | 470opr | +10% |490-4833-ND 79 «5.82 41.60 | RDER72N472K2K1C11B 
X7R | 250 | 68,000pF | +10% /490-4820-ND 99 7.30 52.18 | RDER72E683K3K1011B X7R | 630 | 6,800pF ) +10% |490-4834-ND 83 6.13 43.78 | RDER72J682K2K1011B 
X7R | 250 AUF +10% |490-4816-ND 99 7.30 52.18 | RDER72E104K3K1C11B X7R | 630 | 10,000pF | +10% |490-4822-ND 83 6.13 43.78 | RDER72J103K2K1C11B 
9 5 zi X7R | 630 | 15,000pF | +10% /490-4824-ND 83 6.13 43.78 | RDER72J153K2K1011B 
2 HTH 30 #1 QUE ve pee 2 BOE TOL 8S) BOER Neen X7R_| 250 | 15,000pF | +10% |490-4817-ND 83 6.08 43.43 | RDER72E153K2K1C11B 
X7R | 260 | .22uF | 210% |BOUeaiean Obi Tay * ANB 5:1] BOER EScARSR GUID 5 | X7R | 630 | .22uF | #10% )490-4826-ND 3.40 25.08 179.13 | RDER72J224K5B1C13B 
3 | X7R | 630 ATUF #20% | 490-4831-ND 6.09 44.89 320.65 | RDER72J474MUB1C13B X7R_| 250 ATF +10% |490-4819-ND 3.36 24.77 176.93 | RDER72E474K5B1C13B 


S f t R Hi d Features: * Operating temperature range guaranteed up to 125°C (UL: 85°C) »* Rated voltage of 250V 
atety Recognize (%) Roks * Recognized by UL/CSA/BSI/SEMKO/SEV/VDE/FIMKO/NEMKO/DEMKO and DEMKO/NSW for the KH/KY 
Ceramic Ca acitors series * Coated with flame retardant epoxy resin (conforming to UL 94V-0 standards) 
p Dimensions 
Temperature Capacitance Temperature Cap. | Cap. | Temp. —mm Pricing Murata 
Characteristics Change Range (pF) | Tol.%| Char. |Dj|od| F | T 5 1 10 100 | Part No. 
SL 360 ~ -1000ppm/*C | _ -20°C ~ 85°C 
9 5 ~DB°C ~ BBO Basic Insulation / Class X1, Y2 
2 10 Mexinutn eee Se 1S | #5 ] SL ]8]06| 5.0 |5.0]490-4218-ND | 19 1.89 9.95] DE21XKY150JA2BMO1 
E 20, -55% Maximum | -25°C ~ 85°C 22 | +5 | SL |8/06/5.0/5.0/490-4219-ND | .22 1.60 11.40 | DE21XKY220JA2BM01 
F 30, -80% Maximum -25°C ~ 85°C 33 +5 SL | 8 | 0.6] 5.0 | 5.0) 490-4220-ND 19 1.39 9.95 | DE21XKY330JA2BM01 
47 +5 SL | 8 | 0.6] 5.0 | 5.0) 490-4221-ND 19 1.39 9.95 | DE21XKY470JA2BM01 
Dimensions 68 +5 SL_ | 8 | 0.6| 5.0 | 5.0 |490-4222-ND 19 1.39 9.95 | DE21XKY680JA2BM01 
Cap. | Cap. | Temp. —mm Digi-Key Pricing Murata joo [+10 | B [7/06] 7.5 |5.0/490-4223-ND | .18 1.36 9.73 |DE2B3KY101KA2BMO1 
(pF) |Tol.%| Char. |D]od| F | T |PartNo. 1 10 100 |Part No. 150 +10 B 7 |0.6| 7.5 | 5.0 | 490-4224-ND 18 1.36 9.73) DE2B3KY151KA2BM01 
220 +10 B 7 |0.6| 7.5 | 5.0 | 490-4225-ND 18 1.36 9.73 | DE2B3KY221KA2BM01 
Basic Insulation / Class X1, Y2 330 | +10 | B |7]06) 7.5 /|5.0/490-4226-ND | 18 1.36 9.73|DE2B3KY331KA2BMO1 
220) 210) B 18106175 17.01490-4208-ND | 20. 1.47 10.48 |DE2B3KH221KA3B 470 | +10 | B |7[/06|7.5|5.0|490-4227-ND | 18 1.36 _9.73 | DE2B3KY471KA2BM01 
330 +10 B 8 | 0.6! 7.5 | 7.0 |490-4209-ND 20 1.48 10.55 |DE2B3KH331KA3B 680 +10 B 8 |0.6| 7.5 | 5.0 | 490-4228-ND .20 1.45 10.35 | DE2B3KY681KA2BM01 
470 +10 B 8 | 0.6! 7.5 | 7.0 |490-4210-ND 20 1.44 10.30 |DE2B3KH471KA3B 1,000 | +20 E 7 |0.6| 7.5 | 5.0 | 490-4229-ND 18 1.36 9.73|DE2E3KY102MA2BM01 
680 +10 B 9 |0.6| 7.5 | 7.0 |490-4211-ND 21 1.56 11.18 |DE2B3KH681KA3B 1,500 | +20 E 7 |0.6| 7.5 | 5.0 | 490-4230-ND 18 1.36 9.73|DE2E3KY152MA2BM01 
1,000 | +20 E 810.6] 7.5 | 7.0 |490-4212-ND 20 1.48 10.55 |DE2E3KH102MA3B 2,200 | +20 E 8 |0.6| 7.5 | 5.0 | 490-4231-ND .20 1.48 10.60) DE2E3KY222MA2BM01 
1,500 | +20 IE 9 | 0.6] 7.5 | 7.0 |490-4213-ND .22 1.62 11.58 |DE2E3KH152MA3B 3,300 | +20 E 9 | 0.6 | 7.5 | 5.0 |490-4232-ND 22 1.63 11.63 | DE2E3KY332MA2BM01 
2,200 | +20 E 10] 0.6} 7.5 | 7.0 )490-4214-ND 24 1.80 12.85 | DE2ZE3KH222MA3B 4,700 | +20 E 10} 0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4233-ND 25 1.87 13.33 | DE2E3KY472MA2BM01 
3,300 | +20 E 12] 0.6| 7.5 | 7.0 )490-4215-ND -31 © 2.28 =16.28 | DE2E3KH332MA3B 
4,700 | +20 E 13] 0.6| 7.5 | 7.0 )490-4216-ND 40 2.96 21.13 |DE2E3KH472MA3B Reinforced Insulation / Class X1, Y1 
10,000| +20 F 16| 0.6 | 7.5 | 7.0 |490-4217-ND 48 3.54 25.25 | DE2F3KH103MA3B 3,300 | +20 E 12 | 0.6 | 10.0 | 8.0 | 490-4234-ND 45 3.34 23.83 | DE1E3KX332MA5BA01 
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High Voltage Ceramic voc | Cap. ae Temp.|__Dimensions (mm) _| pigi-Key Pricing Murata 
. (kv) | (pF) | % | Char. | D [od | F | T |PartNo. 1 10 100 |Part No. 
Aanovatar in Electronics Capacitors 1 | 10.000]80,-207 F | 10 | 06] 50 | 40 ag0-4250-ND | .25 1.83 13.05 |DEBFS3AT03ZA2B 
10,000|80,-20| E | 13 | 0.6 | 7.5 | 4.0 |490-4240-ND 332.46 17.58 | DEBE33A103ZA3B 
DEA Series: Temperature compensating type ceramics realize 470 | +10 | B | 6 | 06] 50 | 5.0 |490-4277-ND 19 141 10.10 |DEBB33D471KA2B 
low heat dissipation than DEH/DES series coated with flame 680 +10 B 7 | 0.6 | 5.0 | 5.0 |490-4279-ND 19 1.41 10.10 ) DEBB33D681KA2B 
retardant epoxy resin (equal to UL94V-0 standards) 1,000 | +10 B 8 | 0.6 | 5.0 | 5.0 )490-4270-ND 22 1.64 11.73 | DEBB33D102KA2B 
1,000 |80,-20] E— | 6 | 06 | 5.0 | 5.0 |490-4243-ND 18 1.32 9.45 | DEBE33D102ZA2B 
Temperature Capacitance —_| Temperature 1,500 | +10 | B | 9 | 06 | 5.0 | 5.0 |490-4272-ND 241.74 12.40 | DEBB33D152KA2B 
Characteristics Change Range 2,200; +10 | B | 10 | 06/50 | 5.0 |490-4274-ND 292.16 15.43 |DEBB33D222KA2B 
SL 350 ~ -1000ppm/°C | 20°C ~ 85°C » | 2.200 |80,-20] F | 7 | 0.6 | 5.0 | 5.0 |490-4265-ND 24 1.74 12.40 | DEBF33D222ZA2B 
B 410% Maximum | -20°C ~ 85°C 2,200 |80,-20] E | 8 | 06] 5.0 | 5.0 |490-4245-ND 21 1.51 10.80 | DEBE33D2227A2B 
E 20, -55% Maximum | -20°C ~ 85°C 3,300} +10 | B | 12 | 06| 75 | 5.0 |490-4276-ND 12.99 21.38 | DEBB33D332KA3B 
F 30, -80% Maximum | -20°C ~ 85°C 4700 | +10 | B | 15 | 06 | 7.5 | 5.0 |490-4278-ND A7 3.43 24.53 | DEBB33D472KA3B 
7 42 anes hawaii | Meee 1oeee 4,700 [80-20] F | 9 | 06 | 5.0 | 5.0 |490-4256-ND 292.42 15.18 | DEBF33D472ZA2B 
i 4,700 |80,-20] € | 11 | 06 | 5.0 | 5.0 |490-4246-ND 28 2.10 14.98 | DEBE33D472ZA2B 
aH 10,000|80,-20] F | 12 | 06 | 7.5 | 5.0 |490-4254-ND 43 3.19 22.80 | DEBF33D103ZA3B 
b Dimensions (mm) _| p;7;. Pricin 10,000|80,-20] E | 16 | 0.6 | 7.5 | 5.0 |490-4244-ND 50 3.67 26.20 | DEBE33D103ZA3B 
tee | ey | eee ee ae ! Digi Key ey [eee 470 | #10 | B | 7 |06|75| 60 |490-4288-ND | 21 1.58 11.25 |DEBB33F471KC3B 
DEA Series 680 | +10 | B | 8 | 06) 7.5 | 6.0 |490-4289-ND 24 1.79 12.80 | DEBB33F681KA3B 
125°C Guaranteed/Class 1 1,000} +10 | B | 9 |06|75 | 60 |490-4281-ND 29 2.11 15.05 | DEBB33F102KA3B 
Fig. 1 315 | 1500| 210 | B | 11 | 06 | 7.5 | 6.0 |490-4283-ND 35 © 2.60 18.60 | DEBB33F152KA3B 
82 +5 SL 6 | 06] 5.0 | 4.0 ]490-4166-ND 46 1419 ~~ 8.50 | DEA1X3A820JA2B ‘ 2,200 | 80,-20| E 10 | 0.6 | 7.5 | 6.0 |490-4248-ND 28 2.05 14.68 | DEBE33F222ZA3B 
100 +5 SL 6 | 06] 5.0 | 4.0 |490-4146-ND A7~—-1.23~—-8.75 | DEA1X3A101JA2B 2,200 | +10 B 13 | 0.6 | 7.5 | 6.0 |490-4285-ND 52 3.80 27.18 | DEBB33F222KA3B 
120 +5 SL 6 | 0.6] 5.0 | 4.0 |490-4148-ND A7~~— 1.26 ~—-9.00 | DEA1X3A121JA2B 3,300 | +10 B 15 | 0.6 | 7.5 | 6.0 |490-4287-ND 66 4.88 34.85 | DEBB33F332KA3B 
150 +5 SL 7 | 0.6] 5.0 | 4.0 |490-4150-ND 18 1.35 =: 9.63 | DEA1X3A151JA2B 4,700 |80,-20| E 13 | 0.6 | 7.5 | 6.0 |490-4249-ND 473.44 24.60 | DEBE33F472ZA3B 
180 | +5 | St _| 7 | 06| 5.0 | 4.0 |490-4152-ND 18 1.35 9.63 | DEA1X3A181JA2B Fig. 2 
220 +5 SL 8 | 0615.0 | 4.0 |490-4154-ND 49 1.42 10.18 | DEA1X3A221JA2B 100 +10 B | 4.5 | 0.5 | 5.0 | 4.0 |490-4257-ND 71.28 =: 9.18 | DEBB33A101KC1B 
270 +5 SL 9 | 06] 5.0 | 4.0 |490-4156-ND 20 1.49 10.68 | DEA1X3A271JA2B 150 +10 B | 4.5 | 0.5 | 5.0 | 4.0 |490-4259-ND 18 =©1.30 = 9.25 | DEBB33A151KC1B 
330 | +5 | SL | 10 | 06] 5.0 | 4.0 |490-4158-ND .22 1.59 11.38 | DEA1X3A331JA2B 4 | 220 | #10 | B | 4.5) 0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4261-ND 16 1.20 8.60 | DEBB33A221KC1B 
390 | +5 | SL | 10 | 0.6 | 5.0 | 4.0 |490-4160-ND 22 1.64 11.73 | DEA1X3A391JA2B 330 | +10 | B | 4.5] 0.5 | 5.0 | 4.0 )490-4263-ND 18 1.30 9.25 | DEBB33A331KC1B 
470 | +5 | SL | 11 | 0.6 | 5.0 | 4.0 |490-4162-ND 23 4.72 12.28 | DEA1X3A471JA2B 470 | +10 | B | 5 | 0.5 | 5.0 | 4.0 |490-4265-ND A7 1.23 8.80 | DEBB33A471KC1B 
1 | 560 | +5 | SL | 12 [06] 75 | 4.0 [490-4164-ND 26 1.92 13.70 |DEATX3A561JA3B 1,000 |80,-20| E | 5 | 05 | 50 | 4.0 |490-4239-ND A7 1.26 9.00 | DEBE33A102201B 
to | a5 | st |4s}o05|501 40 |490-4145-ND “46 1.20 860 | DEA1X3A100JC1B joo | +10 | B [45/05 | 5.0 | 50 |490-4269-ND 19 141 10.10 |DEBB33D101KC1B 
12 +5 sL | 451] 0.5 | 5.0 | 4.0 |490-4147-ND 16 1.20 ~—-8.60 | DEA1X3A120JC1B 150 | +10 B | 4.5 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |490-4271-ND 30 2.22 15.83 | DEBB33D151KC1B 
1s | a5 | sc. |4s|05/50/ 40 |490-4149-ND "46 1.20 8.55 | DEAX3A150JC1B 2 | 220 | +10 | B | 45] 05 | 5.0 | 5.0 |490-4273-ND 18 1.36 9.73 | DEBB33D221KC1B 
18 | +5 | SL _| 45 | 0.5 | 5.0 | 4.0 |490-4151-ND 16 1.19 8.48 | DEA1X3A180JC1B 330 | +10 | B | 5 | 05] 5.0 | 5.0 )490-4275-ND 19° 1.38 9.85 | DEBB33D331KC1B 
20 | a5 1 SL as 1051501 4.0 1490-4153-ND 46 1.17 8.38 |DEAIX3A220/C1B 1,000 |80,-20] F | 5 | 05 | 5.0 | 5.0 |490-4253-ND 19 4.40 10.03 | DEBF33D102Z¢1B 
27 | 45 | SL | 45] 05 | 5.0 | 4.0 |490-4155-ND 16 1.17 8.38 | DEA1X3A270JC1B 100 | #10 | B | 5 | 05 | 7.5 | 6.0 | 490-4280-ND 20 1.47 10.48 | DEBB33F101KCDB 
33 | 5 | SL | 45] 05 | 5.0 | 4.0 |490-4157-ND 16 1.17 8.38 | DEA1X3A330JC1B 150 | #10 | B | 5 | 05 | 7.5 | 6.0 |490-4282-ND 20 1.45 10.35 | DEBB33F151KCDB 
47 | 45 | st_|45lo05150| 40 |490-4161-ND 46 117 8.35 | DEA1X3A470JC1B 315| 220] +10 | B | 5 | 05) 75 | 6.0 |490-4284-ND 19 1.39 9.90 | DEBB33F221KCDB 
56 | «5 | st. | 5 |o5150| 40 |490-4163-ND 46 117 8.35 | DEAX3A560JC1B 330 | +10 | B | 6 | 06) 7.5 | 6.0 |490-4286-ND 20 1.50 10.73 | DEBB33F331KC3B 
681 a5 SL 8 105 15.01 4.0 1490-4165-ND 46 1419 8.48 | DEATX3A680JC1B 1,000 |80,-20) & | 7 | 06 | 7.5 | 6.0 |490-4247-ND 214.52 10.88 | DEBE33F1027C3B 
to | #5 | SL | 45/05 | 5.0 | 50 |490-4167-ND 18 1.32 9.40 |DEAX3D100JC1B econ es 
12 | #5 | SL | 45] 05 | 5.0 | 5.0 |490-4169-ND 30 2.21 15.78 |DEA1X3D120JC1B “7 
15 | 45 | SL |) 45) 05 | 5.0 | 5.0 BO IaRNOm) <1 (1.29 9.20 | DEAIX8D150/618 700 | 210 | B | 9 | 061100) 7.0 [490-4093-ND | 39 2.88 20.55 |DECBS3J101KC4B 
18 | 25 | SL |) 45) 05 | 5.0 | 5.0 PSU NOR, 17) (1.22 B73 |DEALX2D180JC1B 150 | x10 | B | 9 | 06 |10.0| 7.0 |490-4095-ND | .39 2.91 20.78 |DECB33J151KC4B 
2 | +5 | SL 145/05 | 5.0 | 5.0 OURRcENDI 16 1.20 8.60 | DEAIX80220618 2200 | +10 | B | 9 |06|100| 7.0 |490-4096-ND | 40 2.94 20.98 |DECB33J221KC4B 
a7) #5) SL) 45) 05) 5.0) 5.0 etme 6-16 1.20 8.55 | DEAIXSD270JC18 330 | +10 | B | 9 |06|10.0| 7.0 |490-4097-No | .38 282 20.15 |DECB33u331KC4B 
33] 45 7 SL | 4.5) 05) 5.0 | 5.0 )490-4179-ND | 16 1.20 8.60 |DEAIX3D330/C1B | | 3 | 470 | +10 | B | 10 | 06 |10.0| 7.0 |490-4098-ND | 38 2.80 20.00 | DECB33J471KC4B 
47 | #6 | SL | 6 | 06) 5.0 | 5.0 [A00IBSNDS)) 17 1.23 8.75 | DEAIX3D470JA2B 630 | 10 | B | 11 | 0610.0) 7.0 |490-4099-ND | 50 3.66 26.15 |DECB33J681KC4B 
56) #5 |] SL | 6 | 06) 5.0 | 5.0 /AQ081B5-NDI)) 17 1.25 8.95 | DEAIXSD560JA28 1,000] :10 | B | 13 |06|10.0| 7.0 |490-4094-ND | 56 4.14 29.60 |DECB33J102KC4B 
68 | #5 | SL_| 6 | 06 | 5.0 | 5.0 |490-4187-ND 18 1.32 9.40 | DEAIX3D680JA2B 1,000 |20,-55) £ | 11 | 06 |10.0| 7.0 |490-4100-ND AO 2.94 20.98 | DECE33J102204B 
2 | BB) sb | SL | 7 | 06 | 5.0 | 5.0 /AO0AIEB:NDI) = .19 1.87 9.78 | DEAIXSD820/A28 2,200 |20,-55| £ | 15 | 0.6 |10.0| 7.0 |490-4101-ND_ | 70 5.13 36.63 |DECE33J2227C4B 
joo | +5 | st | 7 | 06] 5.0 | 5.0 |490-4168-ND 19 4.37 9.78 | DEA1X3D101JA2B DEH Series 
420 | +5 | st | 8 | 06] 5.0 | 5.0 |490-4170-ND 20 1.44 10.30 | DEA1X3D121JA2B C Guaranteed / Low Dissipation Factor 
150 | +5 | SL | 8 | 06] 5.0 | 5.0 |490-4172-ND 20 1.50 10.73 | DEA1X3D151JA2B 
180 | +5 | st _| 9 | 06 | 5.0 | 5.0 |490-4174-ND 211.56 11.18 | DEA1X3D181JA2B 220] +10 | R | 7 | 06) 50] 45 |490-4104-ND 211.52 10.88 | DEHR33A221KA2B 
220 | #5 | SL | 10 | 06 | 5.0 | 5.0 |490-4176-ND 241.74 12.40 |DEATX3D221JA2B 330 | +10 | R | 7 | 06) 5.0 | 4.5 |490-4106-ND 21 1.52 10.88 | DEHR33A331KA2B 
270 | +5 | SL | 11 | 06 | 5.0 | 5.0 |490-4178-ND 24 1.79 12.80 | DEA1X3D271JA2B 470 | +10 | R | 7 | 06) 5.0 | 4.5 |490-4108-ND 21 1.52 10.88 | DEHR33A471KA2B 
330 | #5 | SL | 12 | 06 | 7.5 | 5.0 |490-4180-ND 27 2.00 14.28 | DEA1X3D331JA2B 680 | +10 | R | 8 | 06) 5.0| 4.5 |490-4110-ND 23 1.70 12.15 | DEHR33A681KA2B 
300 | +5 | SL | 13 | 06 | 7.5 | 5.0 |490-4182-ND 31 2.32 16.55 | DEA1X3D391JA3B 1 [1,000} +10 | R | 9 | 06 | 5.0 | 4.5 |490-4102-ND 24 1.75 12.48 | DEHR33A102KA2B 
470 | +5 | SL _| 14 | 06 | 7.5 | 5.0 |490-4184-ND 36 2.67 19.05 | DEA1X3D471JA3B 7,500; #10 | R | 41 | 06/50 | 45 [490-4103-ND 26 1.95 13.90 | DEHR33A152KA2B 
560 | 25 | SL | 15 | 06| 75 | 5.0 |490-4186-ND Al 3.05 21.78 | DEATX3D561JA3B 2,200| +10 | R | 13] 06] 7.5 | 4.5 |490-4105-ND 36 2.68 19.18 | DEHR33A222KA3B 
47 | «5 | SL | 7 | 06/75 | 6.0 |490-4205-ND 191.40 9.98 | DEATX3F470JA3B 3,300} +10 | R | 15 | 06] 7.5 | 4.5 |490-4107-ND 44 3.24 23.18 | DEHR33A332KA3B 
68 | +5 | SL | 8 | 0.6/7.5 | 6.0 |490-4206-ND 21 1.51 10.80 | DEA1X3F680JA3B 4700 | +10 | R_ | 17 | 06 | 7.5 | 4.5 |490-4109-ND 52 3.85 27.48 | DEHR33A472KA3B 
82 | 45 | SL | 8 | 0.6) 75 | 6.0 |490-4207-ND 21 4.58 11.25 | DEA1X3F820JA3B 330 | +10 | R | 8 | 06] 75 | 5.0 |490-4119-ND 23 1.68 12.03 |DEHR33D331KA3B 
joo | +5 | st | 9 | 06] 7.5 | 6.0 |490-4190-ND 21 4.58 11.25 | DEA1X3F101JA3B 390 | +10 | R | 8 | 06) 7.5 | 5.0 |490-4121-ND 23 1.68 12.03 | DEHR33D391KA3B 
120 | +5 | SL | 10 | 0.6 | 7.5 | 6.0 |490-4192-ND 234.66 11.85 | DEA1X3F121JA3B 470 | +10 | R | 9 | 06] 75] 5.0 |490-4123-ND 23 1.69 12.08 | DEHR33D471KA3B 
345] 150 | «5 | SL | 11 | 06/75 | 6.0 |490-4194-ND 261.91 13.65 | DEATX3F151JA3B 560 | +10 | R | 9 | 06) 7.5 | 5.0 |490-4125-ND 26 1.92 13.70 | DEHR33D561KA3B 
180 | +5 | SL | 11 | 06 | 7.5 | 6.0 |490-4196-ND 28 2.03 14.48 | DEA1X3F181JA3B 680 | +10 | R | 10 | 06 | 7.5 | 5.0 |490-4126-ND 26 1.90 13.58 | DEHR33D681KA3B 
220 | +5 | SL | 12 | 0.6 | 7.5 | 6.0 |490-4198-ND 34 2.49 17.78 | DEA1X3F221JA3B 820 | +10 | R | 11 [06/75 | 5.0 [490-4127-ND 282.04 14.55 |DEHR33D821KA3B 
270 | +5 | SL | 14 | 0.6 | 7.5 | 6.0 |490-4200-ND 40 2.91 20.80 | DEA1X3F271JA3B 1,000] +10 | R | 12 | 06) 7.5 | 5.0 }490-4111-ND 31 2.26 16.15 | DEHR33D102KA3B 
330 | +5 | st | 15 | 06 | 7.5 | 6.0 |490-4202-ND A2 3.07 21.90 | DEA1X3F331JA3B 2 | 1,200] 210 | R | 12 | 06 | 7.5 | 5.0 |490-4112-ND 33 2.44 17.45 | DEHR33D122KA3B 
390 | +5 | SL | 16 | 0.6 | 7.5 | 6.0 [490-4204-ND 513.75 26.78 | DEAX3F391JA3B 1,500] +10 | R | 12 | 06) 7.5 | 5.0 |490-4113-ND 33 2.44 17.45 | DEHR33D152KA3B 
Fig. 2 1,800 | +10 | R | 14 | 06 | 7.5 | 5.0 |490-4114-ND A7 3.49 24.93 | DEHR33D182KA3B 
1 [39 | +5 | SL | 45] 05 | 50 | 40 [490-4159-ND 164.17 8.35 | DEATX3A390JC1B 2,200; #10 | R | 15 | 06/75 | 5.0 [490-4116-ND 543.99 28.48 | DEHR33D222KA3B 
2 | 39 | #5 | SL | 5 | 05 | 5.0 | 5.0 |490-4181-ND 16 1.20 8.60 | DEA1X3D390JC1B 2,700| #10 | R | 17] 06] 7.5 | 5.0 |490-4118-ND 60 4.42 31.55 | DEHR33D272KA3B 
jo | #5 | SL | 5 | 05175 | 6.0 |490-4189-ND 191.39 9.95 | DEATX3F100JCDB 3,300} +10 | R | 19 | 06 |10.0) 5.0 |490-4120-ND 72 5.32 38.00 | DEHR33D332KA4B 
12 | #5 | SL | 5 | 05] 7.5 | 6.0 |490-4191-ND 18 1.35 9.65 | DEA1X3F120JCDB 3,900 | +10 | R | 20 | 0.6 |10.0) 5.0 |490-4122-ND .94 6.92 49.45 | DEHR33D392KA4B 
15 | +5 | st | 5 | 05] 7.5 | 6.0 |490-4193-ND 47 4.27 9.05 | DEA1X3F150JCDB 4700 | +10 | R_ | 21 | 06 |10.0| 5.0 |490-4124-ND | 1.06 7.78 55.58 | DEHR33D472KA4B 
ig | «5 | st | 5 | 05] 7.5 | 6.0 |490-4195-ND 419 1.38 9.85 | DEA1X3F180JCDB 330 | +10 | R | 8 | 06/75 | 6.0 |490-4138-ND 25 1.86 13.30 | DEHR33F331KA3B 
3.15} 59 | 45 | st | 5 |05| 75 | 60 |490-4197-ND 418 1.32 9.45 | DEA1X3F220JCDB 390 | +10 | R | 9 | 06) 75 | 6.0 |490-4139-ND 27 1.96 13.98 | DEHR33F391KA3B 
7 45 SL 6 | 0617.5 | 6.0 |490-4199-ND 471.23 .~—«8.80 | DEA1X3F270JC3B 470 +10 R 10 | 0.6 | 7.5 | 6.0 |490-4140-ND 29° 217 15.50 | DEHR33F471KA3B 
33 45 SL 6 | 0617.5 | 6.0 |490-4201-ND 18 1.32 9.45 | DEA1X3F330JC3B 560 +10 R 10 | 0.6 | 7.5 | 6.0 |490-4141-ND 33 2.43 17.33 | DEHR33F561KA3B 
39 45 SL 6 | 061 7.5 | 6.0 |490-4203-ND 18 1.30 9.28 | DEA1X3F390JC3B 680 +10 R 11: | 0.6 | 7.5 | 6.0 |490-4142-ND 34 2.49 17.78 | DEHR33F681KA3B 
DEB Series 315 | 820 | 210 | R | 12 [06] 7.5] 6.0 /490-4143-ND 433.14 22.40 |DEHR33F821KA3B 
Class 2 14,000} #10 | R | 13 | 06 | 7.5 | 6.0 |490-4128-ND AQ 3.61 25.75 | DEHR33F102KA3B 
ft 1,200} +10 | R | 14] 06] 7.5 | 6.0 |490-4129-ND 64 4.69 33.50 | DEHR33F122KA3B 
680 | +10 | B | 6 | 06] 5.0) 4.0 )490-4267-ND 16 1.21 8.63 | DEBB33A681KA2B 1,500} +10 | R | 15 | 06| 7.5 | 60 |490-4131-ND .66 4.88 34.85 | DEHR33F152KA3B 
4,000| +10 | B | 6 | 06) 5.0 | 4.0 |490-4258-ND 17 1.25 8.93 | DEBB33A102KA2B 1,800 | +10 | R_ | 16 | 06 | 7.5 | 6.0 |490-4133-ND 78 5.78 41.28 | DEHR33F182KA3B 
1,500] +10 | B | 8 | 06) 5.0 | 4.0 |490-4260-ND 18 1.36 9.73 | DEBB33A152KA2B 2,200; +10 | R | 47 | 06/75 | 60 [490-4135-ND 80 5.89 42.10 | DEHR33F222KA3B 
2,200| +10 | B | 9 | 06 | 5.0) 4.0 |490-4262-ND 21 1.56 11.13 | DEBB33A222KA2B 2,700 | +10 | R | 19 | 06 |10.0| 6.0 [490-4137-ND | 1.01 7.44 53.13 | DEHR33F272KA4B 
2,200 |80,-20| F | 6 | 06 | 5.0 | 4.0 |490-4251-ND 174.25 8.93 | DEBF33A2227A2B Fig. 2 
1 [2200 [80,-20, — | 7 | 06 | 5.0 | 4.0 |490-4241-ND 17 1.27 9.08 | DEBE33A2227A2B > | 220] #0 | R | 7 [60] 75 | 5.0 ]490-4115-ND 22 1.62 11.58 | DEHR33D221KC3B 
3,300| +10 | B | 10 | 06 | 5.0 | 4.0 |490-4264-ND 23° 1.72 12.28 | DEBB33A332KA2B 270 | +10 | R | 7 | 6.0| 75 | 5.0 |490-4117-ND 221.62 11.58 | DEHR33D271KC3B 
4700| +10 | B | 12 | 06| 7.5 | 4.0 |490-4266-ND 26 1.90 13.58 | DEBB33A472KA3B 750 | «10 | R | 7 | 60] 75 | 60 |490-4130-ND 24 1.76 12.55 | DEHR33F151KC3B 
4,700 |80,-20} F | 7 | 06 | 5.0 | 4.0 |490-4252-ND 20 1.46 10.40 | DEBF33A472ZA2B 315 | 180 | 210 | R | 7 | 60] 7.5 | 6.0 |490-4132-ND 25 1.86 13.25 | DEHR33F181KC3B 
4,700 |80,-20] E | 9 | 06 | 5.0 | 4.0 |490-4242-ND 211.55 11.05 | DEBE33A472ZA2B “7 200 | +10 | R | 7 | 60] 7.5 | 6.0 |490-4134-ND 24 1.76 12.55 | DEHR33F221KC3B 
6,800 | +10 | B | 15 | 06 | 7.5 | 4.0 [490-4268-ND 402.95 21.05 | DEBB33AG82KA3B 270 | +10 | R | 7 | 6.0| 75 | 6.0 |490-4136-ND 241.76 12.55 | DEHR33F271KC3B 
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Monolithic Ceramic Chip Capacitors — cum series 


(amoneeai ai Eee GJM Series: The Murata GJM Series is a high Q, ultra small capacitor series for high frequency Sn Ceramics 
Di 5 applications in the 500MHz ~ 10GHz range, suitable for VCO and PA Module applications. The GJM f 
beled L Series of capacitors are made with copper electrodes for low ESR and low power consumption due to the 
Size g A 5 shia A Sn 
Code L w 7 (min) | ~~ T high Q (low loss) performance. This series is offered in EIA sizes 0201 and 0402. Features: « Better 
- < Q and low ESR at VHF, UHF and microwave frequencies ¢ Copper inner electrode » Low power 
5 : = e w ES rs 4 PP ee Inner 
0201 | 0.62-0.03 | 0.3:-0.03 | 0.1 ~ 0.2 0.2 gy consumption, yield ratio improvement due to the better Q or lower ESR * VCO or PA module applications 
0402 | 1.0+-0.05 | 0.5+-0.05 |0.15~ 0.3] 0.4 Ww Operating Temperature Range: * COG (NPO): -55°C ~ 125°C Electrode (Cu) 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
25 -75pF +.25pF 0.3 490-3052-1-ND 91 5.40 15.56 |490-3052-2-ND 15,000 15.00/M | GJM0335C1ER75CB01D 
25 1.0pF +.25pF 0.3 490-3053-1-ND 80 4.75 13.69 | 490-3053-2-ND 15,000 13.00/M | GJM0335C1E1ROCB01D 
25 1.1pF +.25pF 0.3 490-3054-1-ND 80 4.75 13.69 | 490-3054-2-ND 15,000 13.00/M | GJM0335C1E1R1CB01D 
25 1.2pF +.25pF 0.3 490-3055-1-ND 80 4.75 13.69 | 490-3055-2-ND 15,000 13.00/M | GJM0335C1E1R2CB01D 
25 1.3pF +.25pF 0.3 490-3056-1-ND -80 4.75 13.69 |490-3056-2-ND 15,000 13.00/M__| GJM0335C1E1R3CB01D 
25 1.5pF +.25pF 0.3 490-3057-1-ND 80 4.75 13.69 |490-3057-2-ND 15,000 13.00/M | GJM0335C1E1R5CB01D 
25 1.6pF +.25pF 0.3 490-3058-1-ND 80 4.75 13.69 | 490-3058-2-ND 15,000 13.00/M | GJM0335C1E1R6CB01D 
25 1.8pF +.25pF 0.3 490-3059-1-ND 80 4.75 13.69 | 490-3059-2-ND 15,000 13.00/M | GJM0335C1E1R8CB01D 
25 2.0pF +.25pF 0.3 490-3060-1-ND 80 4.75 13.69 |490-3060-2-ND 15,000 13.00/M | GJM0335C1E2ROCB01D 
25 2.2pF +.25pF 0.3 490-3061-1-ND -80 4.75 13.69 _|490-3061-2-ND 15,000 13.00/M__| GJM0335C1E2R2CB01D 
25 2.4pF +.25pF 0.3 490-3062-1-ND 80 4.75 13.69 | 490-3062-2-ND 15,000 13.00/M | GJM0335C1E2R4CB01D 
0201 CoG 25 2.7pF +.25pF 0.3 490-3063-1-ND 80 4.75 13.69 | 490-3063-2-ND 15,000 13.00/M | GJM0335C1E2R7CB01D 
(NPO) 25 3.0pF +.25pF 0.3 490-3064-1-ND -80 4.75 13.69 | 490-3064-2-ND 15,000 13.00/M | GJM0335C1E3ROCB01D 
25 3.3pF +.25pF 0.3 490-3065-1-ND 80 4.75 13.69 |490-3065-2-ND 15,000 13.00/M | GJM0335C1E3R3CB01D 
25 3.6pF +.25pF 0.3 490-3066-1-ND -80 4.75 13.69 _|490-3066-2-ND 15,000 13.00/M__| GJM0335C1E3R6CB01D 
25 3.9pF +.25pF 0.3 490-3067-1-ND 80 4.75 13.69 | 490-3067-2-ND 15,000 13.00/M | GJM0335C1E3R9CB01D 
25 4.0pF +.25pF 0.3 490-3068-1-ND -80 4.75 13.69 | 490-3068-2-ND 15,000 13.00/M | GJM0335C1E4ROCB01D 
25 4.3pF +.25pF 0.3 490-3069-1-ND 80 4.75 13.69 | 490-3069-2-ND 15,000 13.00/M | GJM0335C1E4R3CB01D 
25 4.7pF +.25pF 0.3 490-3070-1-ND 80 4.75 13.69 |490-3070-2-ND 15,000 13.00/M | GJM0335C1E4R7CB01D 
25 5.0pF +.25pF 0.3 490-3071-1-ND -80 4.75 13.69 |490-3071-2-ND 15,000 13.00/M__| GJM0335C1E5ROCB01D 
25 5.1pF +.25pF 0.3 490-3072-1-ND 80 4.75 13.69 | 490-3072-2-ND 15,000 13.00/M | GJM0335C1E5R1CB01D 
25 5.6pF +.25pF 0.3 490-3073-1-ND 80 4.75 13.69 | 490-3073-2-ND 15,000 13.00/M | GJM0335C1E5R6CB01D 
25 6.0pF +.25pF 0.3 490-3074-1-ND 80 4.75 13.69 | 490-3074-2-ND 15,000 13.00/M | GJM0335C1E6ROCB01D 
25 6.8pF +.25pF 0.3 490-3076-1-ND -80 4.75 13.69 _|490-3076-2-ND 15,000 13.00/M__| GJM0335C1E6R8CB01D 
50 1.0pF +.25pF 0.5 490-3083-1-ND 84 4.94 14.25 | 490-3083-2-ND 10,000 14.00/M | GJM1555C1H1ROCBO1D 
50 1.1pF +.25pF 0.5 490-3084-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-3084-2-ND 10,000 10.00/M | GJM1555C1H1R1CB01D. 
50 1.2pF +.25pF 0.5 490-3085-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-3085-2-ND 10,000 10.00/M |GJM1555C1H1R2CB01D 
50 1.3pF +.25pF 0.5 490-3086-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-3086-2-ND 10,000 10.00/M |GJM1555C1H1R3CB01D 
50 1.5pF +.25pF 0.5 490-3087-1-ND 62 3.64 10.50 _|490-3087-2-ND 10,000 10.00/M__| GJM1555C1H1R5CB01D. 
50 1.6pF +.25pF 0.5 490-3088-1-ND 62 3.64 10.50 10,000 10.00/M |GJM1555C1H1R6CB01D 
50 1.8pF +.25pF 0.5 490-3089-1-ND 62 3.64 10.50 10,000 10.00/M |GJM1555C1H1R8CB01D 
50 2.0pF +.25pF 0.5 490-3090-1-ND 62 3.64 10.50 10,000 10.00/M |GJM1555C1H2ROCB01D 
50 2.2pF +.25pF 0.5 490-3091-1-ND 62 3.64 10.50 10,000 10.00/M | GJM1555C1H2R2CB01D 
50 2.4pF +.25pF 0.5 490-3092-1-ND 62 3.64 10.50 10,000 10.00/M__| GJM1555C1H2R4CB01D 
50 2.7pF +.25pF 0.5 490-3093-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-3093-2-ND 10,000 10.00/M |GJM1555C1H2R7CB01D 
50 3.0pF +.25pF 0.5 490-3094-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-3094-2-ND 10,000 10.00/M | GJM1555C1H3ROCB01D 
50 3.3pF +.25pF 0.5 490-3095-1-ND 62 3.64 10.50 |490-3095-2-ND 10,000 10.00/M | GJM1555C1H3R3CB01D 
50 3.6pF +.25pF 0.5 490-3096-1-ND 62 3.64 10.50 |490-3096-2-ND 10,000 10.00/M |GJM1555C1H3R6CB01D 
CoG 50 3.9pF +.25pF 0.5 490-3097-1-ND 62 3.64 10.50 _|490-3097-2-ND 10,000 10.00/M__| GJM1555C1H3R9CB01D 
0402 (NPO) 50 4.0pF +.25pF 0.5 490-3098-1-ND 62 3.64 10.50 10,000 10.00/M | GJM1555C1H4ROCB01D. 
50 4.3pF +.25pF 0.5 490-3099-1-ND 62 3.64 10.50 10,000 10.00/M | GJM1555C1H4R3CB01D 
50 4.7pF +.25pF 0.5 490-3100-1-ND 62 3.64 10.50 10,000 10.00/M |GJM1555C1H4R7CB01D 
50 5.0pF +.25pF 0.5 490-3101-1-ND 62 3.64 10.50 10,000 10.00/M | GJM1555C1H5ROCB01D 
50 5.1pF +.25pF 0.5 490-3102-1-ND 62 3.64 10.50 10,000 10.00/M__| GJM1555C1H5R1CB01D. 
50 5.6pF +.25pF 0.5 490-3103-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-3103-2-ND 10,000 10.00/M |GJM1555C1H5R6CB01D 
50 6.0pF +.25pF 0.5 490-3104-1-ND 62 3.64 10.50 |490-3104-2-ND 10,000 10.00/M |GJM1555C1H6ROCB01D 
50 6.2pF +.25pF 0.5 490-3105-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-3105-2-ND 10,000 10.00/M | GJM1555C1H6R2CB01D 
50 6.8pF +.25pF 0.5 490-3106-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-3106-2-ND 10,000 10.00/M | GJM1555C1H6R8CB01D. 
50 7.0pF +.25pF 0.5 490-3107-1-ND 62 3.64 10.50 _|490-3107-2-ND 10,000 10.00/M__| GJM1555C1H7ROCBO1D 
50 7.5pF +.25pF 0.5 490-3108-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-3108-2-ND 10,000 10.00/M |GJM1555C1H7R5CB01D 
50 9.0pF +.25pF 0.5 490-3111-1-ND 62 3.64 10.50 |490-3111-2-ND 10,000 10.00/M | GJM1555C1H9ROCB01D 
50 9.1pF +.25pF 0.5 490-3112-1-ND 62 3.64 10.50 |490-3112-2-ND 10,000 10.00/M |GJM1555C1H9R1CB01D 
50 12pF +5% 0.5 490-3115-1-ND 62 3.64 10.50 |490-3115-2-ND 10,000 10.00/M | GJM1555C1H120JB01D 
50 15pF +5% 0.5 490-3117-1-ND 62 3.64 10.50 |490-3117-2-ND 10,000 10.00/M__| GJM1555C1H150JB01D 
50 18pF +5% 0.5 490-3119-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-3119-2-ND 10,000 10.00/M__| GJM1555C1H180JB01D 


Multilayer Ceramic Chip Capacitor Arrays — an series 


Murata’s capacitor array offering (GNM Series) includes the following benefits: * Placement cost 


savings (one placement cycle instead of four or two) * High density mounting due to real estate savings Size Dimensions:=mm 
* Capacitor arrays offered in two or four capacitor components Code L w lid > 
Features: * High density mounting due to mounting space saving * Mounting cost saving 0504 1.3740.15 1.040.15 0.640.05 T 
Applications: * General electronic equipment ¢ Cellular phones, pagers, camcorders, personal 0805 2.0+0.15 1.250+0.15 1.00.1 (2-element) 4 
computers, LCD 0.5+0.05 (4-element) P > 
Operating Temperature Range: * X7R: -55°C ~ 125°C * X5R: -55°C ~ 85°C 1206 3.220.15 1.6+0.15 0.80.1 Sew 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Murata 
Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Qty. Pricing | Part No. 
2-Elements 
X7R 25 2200pF +20% 0.6 490-3399-1-ND 57 4.86 20.25 |490-3399-2-ND 4,000 23.00/M |GNM1M2R71E222MA01D 
X7R 25 4700pF +20% 0.6 490-3400-1-ND 57 4.86 20.25 |490-3400-2-ND 4,000 23.00/M_ |GNM1M2R71E472MA01D 
X7R 25 10000pF +20% 0.6 490-3401-1-ND 57 4.86 20.25 |490-3401-2-ND 4,000 23.00/M_ |GNM1M2R71E103MA01D 
0504 X7R 16 22000pF +20% 0.6 490-3402-1-ND 61 5.22 21.75 |490-3402-2-ND 4,000 24.00/M |GNM1M2R71C223MA01D 
X7R 16 47000pF +20% 0.6 490-3403-1-ND 64 5.49 22.88 | 490-3403-2-ND 4,000 26.00/M__|GNM1M2R71C473MA01D 
X5R 10 Tyr +20% 0.6 490-3404-1-ND 62 5.34 22.25 |490-3404-2-ND 4,000 25.00/M_ |GNM1M2R61A104MA01D 
X5R 10 1.0UF +20% 0.8 490-3405-1-ND 1.25 10.68 44.50 |490-3405-2-ND 4,000 50.00/M_ |GNM1M2R61A105ME14D 
X5R 6.3 1.0uF +20% 0.8 490-3406-1-ND 68 5.82 24.25 |490-3406-2-ND 4,000 27.00/M__|GNM1M2R60J105ME12D 
0805 X5R 16 1.0UF +20% 0.85 490-3414-1-ND 1.06 9.06 37.75 |490-3414-2-ND 4,000 42.00/M |GNM212R61C105MA16D 
X5R 10 1.0UF +20% 0.85 490-3413-1-ND 1.00 8.61 35.88 | 490-3413-2-ND 4,000 40.00/M__|GNM212R61A105MA13D 
4-Elements 
X7R 50 1000pF +20% 0.6 490-3407-1-ND 92 7.86 32.75 |490-3407-2-ND 4,000 37.00/M_ |GNM214R71H102MA01D 
X7R 25 2200pF +20% 0.6 490-3408-1-ND 98 8.40 35.00 |490-3408-2-ND 4,000 39.00/M |GNM214R71E222MA01D 
0805 X7R 25 4700pF +20% 0.6 490-3409-1-ND 98 8.40 35.00 |490-3409-2-ND 4,000 39.00/M | GNM214R71E472MA01D 
X7R 25 10000pF +20% 0.6 490-3410-1-ND 92 7.86 32.75 |490-3410-2-ND 4,000 37.00/M_ | GNM214R71E103MA01D 
X7R 16 22000pF +20% 0.85 490-3411-1-ND 1.03 8.79 36.63 | 490-3411-2-ND 4,000 41.00/M_|GNM214R71C223MA01D 
X7R 16 47000pF +20% 0.85 490-3412-1-ND 96 8.22 34.25 | 490-3412-2-ND 4,000 38.00/M__|GNM214R71C473MA01D 
4206 X7R 16 47000pF +20% 1.0 490-3443-1-ND 2.11 18.06 75.25 |490-3443-2-ND 3,000 84.00/M_ |GNM314R71C473MA01L 
X7R 6.3 1.0uF +20% 1.15 490-3446-1-ND 3.03 25.98 108.25 | 490-3446-2-ND 3,000 121.00/M__|GNM314R70J105MA01L 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors 
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Size Dimensions - mm 
GRNM Series: engineers to downsize designs with various package options. This Code L Ww e 
The Murata GRM series is a complete line of ceramic chip capacitors _ line of high volumetric multilayer capacitance ceramic chip capacitors [91905 | 0.4 0.2 | 0.07~0.14 
with a wide range of voltages and sizes. These capacitors have (MLCC) has excellent high frequency noise absorption performance |~o59, | 96 | 03 | 01-02 | 1 
temperature characteristics ranging from COG to Z5U. GRM series compared to Ta and Al caps. For bypass/decoupling applications, 0402 1 05 | 015-03 
is offered with a Nickel (Ni) barrier termination plated with Tin (Sn), MLCC is equivalent to 1/2 to 1/5 the capacitance value of a Ta - = = 
highly resistant to migration. Stringent dimensional tolerances allow Capacitor because impedance (ESR) of MLCC is lower at higher 0603 | 1.6 | 08 | 0.2~0.5 
highly reliable, high-speed automatic chip placement on PCBs. frequencies Kesey pose) Consider Murata Hi-Cap as your Ta ae = = a= = a 
. if capacitor replacement. : a .3 ~ 0. 
GRM Hi-Cap Series: / ; ; ; : 1210 32 25 03 — L_. pW, 
The Murata Hi-Cap, Ta replacement product lineup is available Operating Temperature Range: 1808 145 2 03 T 
with capacitance of 1yF and larger, in voltages of 6.3V ~ 50V. Why * COG (NPO): -55°C ~ 125°C * U2J: 25°C ~ 85°C * X7R: -55°C ~ ~ ~ 
use ceramic chips over Ta and Al capacitors? Ceramic chips offer 125°C * X6S: -55°C ~ 105°C «* X5R: -55°C ~ 85°C * Y5V: -30°C ~ 1812 4.5 3.2 0.3 ‘ 
better reliability, electrical performance, no polarity, and allow design 85°C * Z5U: 10°C ~ 85°C 2220 5.7 5 0.3 
Size wv Capac- Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC itance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG (NPO) 16 7.5pF +0.5pF 0.2 490-4502-1-ND 2.68 15.86 45.75 |490-4502-2-ND 20,000 44.00/M_ | GRM0225C1C7R5DD05D 
COG (NPO) 16 8pF +0.5pF 0.2 490-4503-1-ND 2.68 15.86 45.75 |490-4503-2-ND 20,000 44.00/M_ |GRM0225C1C8RODD05D 
COG (NPO) 16 8.2pF +0.5pF 0.2 490-4504-1-ND 2.68 15.86 45.75 |490-4504-2-ND 20,000 44.00/M_ |GRM0225C1C8R2DD05D 
COG (NPO) 16 QpF +0.5pF 0.2 490-4505-1-ND 2.68 15.86 45.75 |490-4505-2-ND 20,000 44.00/M_ |GRM0225C1C9RODD0O5D 
COG (NPO) 16 9.1pF +0.5pF 0.2 490-4506-1-ND 2.68 15.86 45.75 |490-4506-2-ND 20,000 44.00/M_| GRM0225C1C9R1DD05D 
COG (NPO) 16 10pF +5% 0.2 490-4507-1-ND 2.68 15.86 45.75 |490-4507-2-ND 20,000 44.00/M_ |GRM0225C1C100JD05D 
COG (NPO) 16 11pF +5% 0.2 490-4508-1-ND 2.68 15.86 45.75 |490-4508-2-ND 20,000 44.00/M_ |GRM0225C1C110JD05D 
COG (NPO) 16 12pF +5% 0.2 490-4509-1-ND 2.68 15.86 45.75 |490-4509-2-ND 20,000 44.00/M_ |GRM0225C1C120JD05D 
COG (NPO) 16 13pF +5% 0.2 490-4510-1-ND 2.68 15.86 45.75 |490-4510-2-ND 20,000 44.00/M_ |GRM0225C1C130JD05D 
COG (NPO) 16 15pF +5% 0.2 490-4511-1-ND 2.68 15.86 45.75 |490-4511-2-ND 20,000 44.00/M_|GRM0225C1C150JD05D 
COG (NPO) 16 18pF +5% 0.2 490-4525-1-ND 2.67 15.80 45.56 |490-4525-2-ND 20,000 44.00/M_ |GRM0225C1C180JD01D 
01005 |COG (NPO) 16 22pF +5% 0.2 490-4526-1-ND 2.68 15.86 45.75 |490-4526-2-ND 20,000 44.00/M_ |GRM0225C1C220JD05D 
COG (NPO) 16 27pF +5% 0.2 490-4527-1-ND 2.68 15.86 45.75 |490-4527-2-ND 20,000 44.00/M_ |GRM0225C1C270JD05D 
COG (NPO) 16 39pF +5% 0.2 490-4529-1-ND 2.68 15.86 45.75 |490-4529-2-ND 20,000 44.00/M_ |GRM0225C1C390JD05D 
COG (NPO) 16 47pF +5% 0.2 490-4530-1-ND 2.68 15.86 45.75 |490-4530-2-ND 20,000 44.00/M_| GRM0225C1C470JD05D 
X5R 6.3 680pF +10% 0.2 490-4531-1-ND 2.85 16.84 48.56 |490-4531-2-ND 20,000 47.00/M | GRM022R60J681KE19D 
X5R 6.3 1000pF +10% 0.2 490-4532-1-ND 2.85 16.84 48.56 |490-4532-2-ND 20,000 47.00/M_ |GRM022R60J102KE19D 
X5R 6.3 1500pF +10% 0.2 490-4533-1-ND 2.85 16.84 48.56 |490-4533-2-ND 20,000 47.00/M_ |GRM022R60J152KE19D 
X5R 6.3 2200pF +10% 0.2 490-4534-1-ND 2.85 16.84 48.56 |490-4534-2-ND 20,000 47.00/M_ |GRM022R60J222KE19D 
X5R 6.3 3300pF +10% 0.2 490-4535-1-ND 2.85 16.84 48.56 |490-4535-2-ND 20,000 47.00/M_| GRM022R60J332KE19D 
X5R 6.3 4700pF +10% 0.2 490-4536-1-ND 2.85 16.84 48.56 |490-4536-2-ND 20,000 47.00/M_ |GRM022R60J472KE19D 
X5R 6.3 6800pF +10% 0.2 490-4537-1-ND 2.85 16.84 48.56 |490-4537-2-ND 20,000 47.00/M_ |GRM022R60J682KE19D 
X5R 6.3 10000pF +10% 0.2 490-4538-1-ND 2.85 16.84 48.56 |490-4538-2-ND 20,000 47.00/M_| GRM022R60J103KE19D 
COG (NPO) 25 -5pF +.25pF 0.3 490-1241-1-ND 26 1.56 4.50 |490-1241-2-ND 15,000 4.00/M |GRM0335C1ER50CD01D 
COG (NPO) 25 1.0pF +.25pF 0.3 490-3122-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3122-2-ND 15,000 4.00/M |GRM0335C1E1ROCD01D 
COG (NPO) 25 1.1pF +.25pF 0.3 490-3123-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-3123-2-ND 15,000 3.60/M |GRM0335C1E1R1CD01D 
COG (NPO) 25 1.2pF +.25pF 0.3 490-1242-1-ND 26 1.56 4.50 |490-1242-2-ND 15,000 4.00/M |GRM0335C1E1R2CD01D 
COG (NPO) 25 1.3pF +.25pF 0.3 490-3124-1-ND 43 2.54 7.31 _|490-3124-2-ND 15,000 7.02/M_|GRM0335C1E1R3CD01D 
COG (NPO) 25 1.5pF +.25pF 0.3 490-1243-1-ND 26 1.56 4.50 |490-1243-2-ND 15,000 4.00/M |GRM0335C1E1R5CD01D 
COG (NPO) 25 1.8pF +.25pF 0.3 490-1244-1-ND 26 1.56 4.50 |490-1244-2-ND 15,000 4.00/M |GRM0335C1E1R8CD01D 
COG (NPO) 25 2.0pF +.25pF 0.3 490-1245-1-ND 26 1.56 4.50 |490-1245-2-ND 15,000 4.00/M |GRM0335C1E2ROCD01D 
COG (NPO) 25 2.2pF +.25pF 0.3 490-1246-1-ND 26 1.56 4.50 |490-1246-2-ND 15,000 4.00/M |GRM0335C1E2R2CD01D 
COG (NPO) 25 2.4pF +.25pF 0.3 490-1247-1-ND 26 1.56 4.50 |490-1247-2-ND 15,000 4.00/M_|GRM0335C1E2R4CD01D 
COG (NPO) 25 3.0pF +.25pF 0.3 490-3127-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3127-2-ND 15,000 4.00/M |GRM0335C1E3ROCD01D 
COG (NPO) 25 3.3pF +.25pF 0.3 490-1248-1-ND 26 1.56 4.50 |490-1248-2-ND 15,000 4.00/M |GRM0335C1E3R3CD01D 
COG (NPO) 25 3.6pF +.25pF 0.3 490-1249-1-ND 26 1.56 4.50 |490-1249-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM0335C1E3R6CD01D 
COG (NPO) 25 4.0pF +.25pF 0.3 490-3129-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3129-2-ND 15,000 4.00/M |GRM0335C1E4ROCD01D 
COG (NPO) 25 4.3pF +.25pF 0.3 490-3130-1-ND 43 2.54 7.31 |490-3130-2-ND 15,000 7.00/M_|GRM0335C1E4R3CD01D 
COG (NPO) 25 4.7pF +.25pF 0.3 490-3131-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3131-2-ND 15,000 4.00/M |GRM0335C1E4R7CD01D 
COG (NPO) 25 5.0pF +.25pF 0.3 490-3132-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3132-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM0335C1E5ROCD01D 
COG (NPO) 25 5.1pF +.5pF 0.3 490-3133-1-ND 23 1.37 3.94 | 490-3133-2-ND 15,000 3.78/M_ |GRM0335C1E5R1DD01D 
COG (NPO) 25 6.0pF +.5pF 0.3 490-3135-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3135-2-ND 15,000 4.00/M |GRM0335C1E6RODD01D 
COG (NPO) 25 7.0pF +.5pF 0.3 490-1250-1-ND 26 1.56 4.50 _|490-1250-2-ND 15,000 4.00/M_|GRM0335C1E7RODD01D 
COG (NPO) 25 8.0pF +.5pF 0.3 490-3139-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3139-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM0335C1E8RODD01D 
COG (NPO) 25 9.0pF +.5pF 0.3 490-1251-1-ND 26 1.56 4.50 |490-1251-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM0335C1E9RODD01D 
COG (NPO) 25 10pF +5% 0.3 490-3142-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3142-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM0335C1E100JD01D 
COG (NPO) 25 12pF +5% 0.3 490-3144-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3144-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM0335C1E120JD01D 
COG (NPO) 25 13pF +5% 0.3 490-3145-1-ND 43 2.54 7.31 _|490-3145-2-ND 15,000 7.02/M_|GRM0335C1E130JD01D 
COG (NPO) 25 15pF +5% 0.3 490-3146-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3146-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM0335C1E150JD01D. 
COG (NPO) 25 18pF 45% 0.3 490-3148-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3148-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM0335C1E180JD01D 
COG (NPO) 25 20pF +5% 0.3 490-1252-1-ND 26 1.56 4.50 |490-1252-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM0335C1E200JD01D. 
0201 |COG (NPO) 25 22pF +5% 0.3 490-1253-1-ND 26 1.56 4.50 |490-1253-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM0335C1E220JD01D 
COG (NPO) 25 24pF +5% 0.3 490-3149-1-ND 43 2.54 7.31 |490-3149-2-ND 15,000 7.00/M_|GRM0335C1E240JD01D. 
COG (NPO) 25 27pF 45% 0.3 490-3150-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3150-2-ND 15,000 4.00/M |GRM0335C1E270JD01D 
COG (NPO) 25 30pF +5% 0.3 490-1254-1-ND 26 1.56 4.50 |490-1254-2-ND 15,000 4.00/M |GRM0335C1E300JD01D 
COG (NPO) 25 33pF 45% 0.3 490-1255-1-ND 26 1.56 4.50 |490-1255-2-ND 15,000 4.00/M |GRM0335C1E330JD01D 
COG (NPO) 25 39pF 45% 0.3 490-3152-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3152-2-ND 15,000 4.00/M |GRM0335C1E390JD01D 
COG (NPO) 25 47pF +5% 0.3 490-1256-1-ND 26 1.56 4.50 |490-1256-2-ND 15,000 4.00/M_|GRM0335C1E470JD01D 
COG (NPO) 25 68pF 45% 0.3 490-3157-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3157-2-ND 15,000 4.00/M |GRM0335C1E680JD01D 
COG (NPO) 25 82pF 45% 0.3 490-1257-1-ND 26 1.56 4.50 |490-1257-2-ND 15,000 4.00/M |GRM0335C1E820JD01D 
COG (NPO) 25 100pF 45% 0.3 490-3160-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3160-2-ND 15,000 4.00/M |GRM0335C1E101JD01D 
U2J 50 15pF +5% 0.3 490-3883-1-ND 46 2.73 7.88 |490-3883-2-ND 15,000 8.00/M_ |GRM0337U1H150JD01D 
U2J 25 100pF 45% 0.3 490-3882-1-ND 46 2.73 7.88 |490-3882-2-ND 15,000 8.00/M_| GRM0337U1E101JD01D. 
X7R 25 100pF +10% 0.3 490-3172-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3172-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM033R71E101KA01D 
X7R 25 150pF +10% 0.3 490-3174-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3174-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM033R71E151KA01D 
X7R 25 220pF +10% 0.3 490-3176-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3176-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM033R71E221KA01D 
X7R 25 330pF +10% 0.3 490-3178-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3178-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM033R71E331KA01D 
X7R 25 470pF +10% 0.3 490-3180-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3180-2-ND 15,000 4.00/M_|GRM033R71E471KA01D 
X7R 25 680pF +10% 0.3 490-3182-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3182-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM033R71E681KA01D 
X7R 25 820pF +10% 0.3 490-3183-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3183-2-ND 15,000 4.00/M_ | GRM033R71E821KA01D 
X7R 25 1000pF +10% 0.3 490-3184-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3184-2-ND 15,000 4.00/M_ | GRM033R71E102KA01D 
X7R 25 1500pF +10% 0.3 490-3185-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3185-2-ND 15,000 4.00/M_ | GRM033R71E152KA01D 
X7R 16 100pF +10% 0.3 490-1258-1-ND 53 3.12 9.00 |490-1258-2-ND 15,000 8.64/M_| GRM033R71C101KD01D 
X7R 16 150pF +10% 0.3 490-3186-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3186-2-ND 15,000 4.00/M_ | GRM033R71C151KD01D 
X7R 16 220pF +10% 0.3 490-3187-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3187-2-ND 15,000 4.00/M_ | GRM033R71C221KD01D 
X7R 16 330pF +10% 0.3 490-3189-1-ND 43 2.54 7.31 |490-3189-2-ND 15,000 7.00/M_ |GRM033R71C331KD01D 
X7R 16 470pF +10% 0.3 490-1259-1-ND 31 1.82 5.25 |490-1259-2-ND 15,000 5.00/M_ | GRM033R71C471KD01D 
X7R 16 680pF +10% 0.3 490-1260-1-ND 53 3.12 9.00 |490-1260-2-ND 15,000 9.00/M_| GRM033R71C681KD01D 
X7R 16 1000pF +10% 0.3 490-1261-1-ND 31 1.82 5.25 |490-1261-2-ND 15,000 5.00/M_ |GRM033R71C102KD01D 
X7R 16 3300pF +10% 0.3 490-3191-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3191-2-ND 15,000 4.00/M_| GRM033R71C332KA88D 
(Continued) 
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Size wv Capac- Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type Dc itance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R 10 4700pF +10% 0.3 490-3192-1-ND .26 1.56 4.50 |490-3192-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM033R71A472KA01D 
X7R 10 6800pF +10% 0.3 490-3193-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3193-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM033R71A682KA01D 
X7R 10 10000pF +10% 0.3 490-3194-1-ND .26 1.56 4.50 |490-3194-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM033R71A103KA01D 
X7R 6.3 10000pF +10% 0.3 490-1262-1-ND 26 1.56 4.50 |490-1262-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM033R70J103KA01D 
X6S 4 68000pF +10% 0.3 490-4513-1-ND -36 2.15 6.19 | 490-4513-2-ND 15,000 6.00/M_|GRM033C80G683KE19D 
X6S 4 pF +10% 0.3 490-4514-1-ND 43 2.54 7.31 |490-4514-2-ND 15,000 7.00/M |GRM033C80G104KE19D 
X5R 10 1500pF +10% 0.3 490-3161-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3161-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM033R61A152KA01D 
X5R 10 2200pF +10% 0.3 490-3162-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3162-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM033R61A222KA01D 
X5R 10 3300pF +10% 0.3 490-3163-1-ND .26 1.56 4.50 |490-3163-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM033R61A332KA01D 
0201 X5R 10 4700pF +10% 0.3 490-3164-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3164-2-ND 15,000 4.00/M_|GRM033R61A472KA01D 
X5R 10 6800pF +10% 0.3 490-3165-1-ND .26 1.56 4.50 |490-3165-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM033R61A682KA01D 
X5R 10 10000pF +10% 0.3 490-3166-1-ND 26 1.56 4.50 |490-3166-2-ND 15,000 4.00/M_ |GRM033R61A103KA01D 
X5R 6.3 15000pF +10% 0.3 490-3168-1-ND 31 1.82 5.25 |490-3168-2-ND 15,000 5.00/M_ |GRM033R60J153KE01D 
X5R 6.3 22000pF +10% 0.3 490-3169-1-ND 31 1.82 5.25 |490-3169-2-ND 15,000 5.00/M_ |GRM033R60J223KE01D 
X5R 6.3 33000pF +10% 0.3 490-3170-1-ND -36 2.15 6.19 | 490-3170-2-ND 15,000 6.00/M_| GRM033R60J333KE01D 
X5R 6.3 68000pF +10% 0.3 490-3171-1-ND 36 2.15 6.19 |490-3171-2-ND 15,000 6.00/M |GRM033R60J683KE19D 
X5R 6.3 pF +10% 0.3 490-3167-1-ND 42 247 7.13 |490-3167-2-ND 15,000 7.00/M_ |GRM033R60J104KE19D 
Y5V 10 4700pF |+80%, -20% 0.3 490-3197-1-ND 40 2.34 6.75 |490-3197-2-ND 15,000 6.00/M_ |GRM033F51A472ZD01D 
Y5V 10 10000pF | +80%, -20% 0.3 490-3195-1-ND 40 2.34 6.75 | 490-3195-2-ND 15,000 6.00/M_| GRM033F51A103ZD01D 
COG (NPO) 50 .5pF +.25pF 0.5 490-1263-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1263-2-ND 10,000 4.00/M |GRM1555C1HR50CZ01D 
COG (NPO) 50 -75pF +.25pF 0.5 490-1264-1-ND 22 1.30 3.75 |490-1264-2-ND 10,000 4.00/M |GRM1555C1HR75CZ01D 
COG (NPO) 50 1.2pF +.25pF 0.5 490-1265-1-ND .22 1.30 3.75 |490-1265-2-ND 10,000 4.00/M |GRM1555C1H1R2CZ01D 
COG (NPO) 50 1.5pF +.25pF 0.5 490-1266-1-ND .22 1.30 3.75 |490-1266-2-ND 10,000 4.00/M |GRM1555C1H1R5CZ01D 
COG (NPO) 50 1.8pF +.25pF 0.5 490-3203-1-ND 22 1.30 3.75 |490-3203-2-ND 10,000 4.00/M_|GRM1555C1H1R8CZ01D 
COG (NPO) 50 2.2pF +.25pF 0.5 490-1267-1-ND .22 1.30 3.75 |490-1267-2-ND 10,000 4.00/M |GRM1555C1H2R2CZ01D 
COG (NPO) 50 2.4pF +.25pF 0.5 490-1268-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1268-2-ND 10,000 5.58/M_ |GRM1555C1H2R4CZ01D 
COG (NPO) 50 2.7pF +.25pF 0.5 490-1269-1-ND .22 1.30 3.75 |490-1269-2-ND 10,000 4.00/M |GRM1555C1H2R7CZ01D 
COG (NPO) 50 3.0pF +.25pF 0.5 490-3205-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-3205-2-ND 10,000 4.00/M |GRM1555C1H3ROCZ01D 
COG (NPO) 50 3.3pF +.25pF 0.5 490-1270-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1270-2-ND 10,000 3.60/M_|GRM1555C1H3R3CZ01D 
COG (NPO) 50 3.6pF +.25pF 0.5 490-1271-1-ND 34 2.02 5.81 |490-1271-2-ND 10,000 5.58/M_ |GRM1555C1H3R6CZ01D 
COG (NPO) 50 3.9pF +.25pF 0.5 490-1272-1-ND .22 1.30 3.75 |490-1272-2-ND 10,000 4.00/M |GRM1555C1H3R9CZ01D 
COG (NPO) 50 4.0pF +.25pF 0.5 490-3206-1-ND 22 1.30 3.75 |490-3206-2-ND 10,000 4.00/M_ |GRM1555C1H4R0CZ01D 
COG (NPO) 50 4.7pF +.25pF 0.5 490-1273-1-ND 22 1.30 3.75 |490-1273-2-ND 10,000 4.00/M_ |GRM1555C1H4R7CZ01D 
COG (NPQ) 50 5.0pF +.25pF 0.5 490-1274-1-ND 22 1.30 3.75 |490-1274-2-ND 10,000 4.00/M_|GRM1555C1H5ROCZ01D 
COG (NPO) 50 5.1pF +.5pF 0.5 490-3208-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-3208-2-ND 10,000 4.86/M |GRM1555C1H5R1DZ01D 
COG (NPO) 50 5.6pF +.5pF 0.5 490-1275-1-ND 22 1.30 3.75 |490-1275-2-ND 10,000 4.00/M |GRM1555C1H5R6DZ01D 
COG (NPO) 50 6.0pF +.5pF 0.5 490-3209-1-ND 22 1.30 3.75 |490-3209-2-ND 10,000 4.00/M |GRM1555C1H6RODZ01D 
COG (NPO) 50 6.8pF +.5pF 0.5 490-1276-1-ND 22 1.30 3.75 |490-1276-2-ND 10,000 4.00/M_ |GRM1555C1H6R8DZ01D 
COG (NPO) 50 7.0pF +.5pF 0.5 490-1277-1-ND 22 1.30 3.75 |490-1277-2-ND 10,000 4.00/M_|GRM1555C1H7RODZ01D 
COG (NPO) 50 7.5pF +.5pF 0.5 490-3211-1-ND .23 1.37 3.94 |490-3211-2-ND 10,000 4.00/M |GRM1555C1H7R5DZ01D 
COG (NPO) 50 8.0pF +.5pF 0.5 490-3212-1-ND 22 1.30 3.75 |490-3212-2-ND 10,000 4.00/M_ |GRM1555C1H8RODZ01D 
COG (NPO) 50 9.0pF +.5pF 0.5 490-3214-1-ND 22 1.30 3.75 |490-3214-2-ND 10,000 4.00/M |GRM1555C1H9RODZ01D 
COG (NPO) 50 10pF +5% 0.5 490-1278-1-ND 22 1.30 3.75 |490-1278-2-ND 10,000 4.00/M_ |GRM1555C1H100JZ01D 
COG (NPO) 50 12pF +5% 0.5 490-1279-1-ND 22 1.30 3.75 |490-1279-2-ND 10,000 4.00/M_|GRM1555C1H120JZ01D 
COG (NPO) 50 15pF +5% 0.5 490-1280-1-ND .22 1.30 3.75 |490-1280-2-ND 10,000 4.00/M_ |GRM1555C1H150JZ01D 
COG (NPO) 50 18pF +5% 0.5 490-1281-1-ND .22 1.30 3.75 |490-1281-2-ND 10,000 4.00/M_ |GRM1555C1H180JZ01D 
COG (NPO) 50 20pF +5% 0.5 490-1282-1-ND .33 1.95 5.63 | 490-1282-2-ND 10,000 5.00/M_ |GRM1555C1H200JZ01D 
COG (NPO) 50 22pF +5% 0.5 490-1283-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1283-2-ND 10,000 4.00/M_ |GRM1555C1H220JZ01D 
COG (NPO) 50 24pF +5% 0.5 490-3219-1-ND 34 2.02 5.81 _|490-3219-2-ND 10,000 6.00/M_|GRM1555C1H240JZ01D 
COG (NPO) 50 27pF +5% 0.5 490-1284-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1284-2-ND 10,000 4.00/M_ |GRM1555C1H270JZ01D 
COG (NPO) 50 30pF +5% 0.5 490-1285-1-ND 33 1.95 5.63 | 490-1285-2-ND 10,000 5.00/M_ |GRM1555C1H300JZ01D 
COG (NPO) 50 33pF +5% 0.5 490-3220-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-3220-2-ND 10,000 4.00/M_ |GRM1555C1H330JZ01D 
COG (NPO) 50 39pF +5% 0.5 490-1286-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1286-2-ND 10,000 4.00/M_ |GRM1555C1H390JZ01D 
COG (NPO) 50 43pF +5% 0.5 490-3222-1-ND 39 2.28 6.56 | 490-3222-2-ND 10,000 6.30/M_|GRM1555C1H430JZ01D 
COG (NPO) 50 47pF +5% 0.5 490-1287-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1287-2-ND 10,000 4.00/M_ |GRM1555C1H470JZ01D 
COG (NPO) 50 51pF 45% 0.5 490-3223-1-ND .34 2.02 5.81 | 490-3223-2-ND 10,000 6.00/M_ |GRM1555C1H510JZ01D 
0402 |COG (NPO) 50 56pF 45% 0.5 490-1288-1-ND 21 1.24 3.56 |490-1288-2-ND 10,000 3.00/M |GRM1555C1H560JD01D 
COG (NPO) 50 68pF 45% 0.5 490-1289-1-ND 22 1.30 3.75 |490-1289-2-ND 10,000 4.00/M_ |GRM1555C1H680JZ01D 
COG (NPQ) 50 75pF +5% 0.5 490-3225-1-ND 33 1.95 5.63 | 490-3225-2-ND 10,000 5.00/M_|GRM1555C1H750JZ01D 
COG (NPO) 50 82pF 45% 0.5 490-1290-1-ND 22 1.30 3.75 |490-1290-2-ND 10,000 4.00/M_ |GRM1555C1H820JZ01D 
COG (NPO) 50 100pF +5% 0.5 490-3458-1-ND 22 1.30 3.75 |490-3458-2-ND 10,000 4.00/M_ |GRM1555C1H101JZ01D 
COG (NPO) 50 110pF 45% 0.5 490-3227-1-ND 40 2.34 6.75 |490-3227-2-ND 10,000 6.00/M |GRM1555C1H111JA01D 
COG (NPO) 50 120pF 45% 0.5 490-1292-1-ND .34 2.02 5.81 | 490-1292-2-ND 10,000 6.00/M_ |GRM1555C1H121JA01D 
COG (NPO) 50 150pF 45% 0.5 490-3229-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-3229-2-ND 10,000 5.00/M_|GRM1555C1H151JA01D 
COG (NPO) 50 160pF +5% 0.5 490-3230-1-ND 51 2.99 8.63 | 490-3230-2-ND 10,000 8.28/M_ |GRM1555C1H161JA01D 
COG (NPO) 50 180pF +5% 0.5 490-3231-1-ND 36 2.15 6.19 | 490-3231-2-ND 10,000 6.00/M_ |GRM1555C1H181JA01D 
COG (NPO) 50 200pF 45% 0.5 490-3232-1-ND 51 2.99 8.63 | 490-3232-2-ND 10,000 8.28/M_ |GRM1555C1H201JA01D 
COG (NPO) 50 220pF +5% 0.5 490-1293-1-ND .37 2.21 6.38 | 490-1293-2-ND 10,000 6.00/M_ |GRM1555C1H221JA01D 
COG (NPO) 50 270pF +5% 0.5 490-1294-1-ND A7 2.80 8.06 | 490-1294-2-ND 10,000 8.00/M_|GRM1555C1H271JA01D 
COG (NPO) 50 330pF +5% 0.5 490-1295-1-ND A7 2.80 8.06 |490-1295-2-ND 10,000 8.00/M |GRM1555C1H331JA01D 
COG (NPO) 50 390pF +5% 0.5 490-1296-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1296-2-ND 10,000 8.00/M |GRM1555C1H391JA01D 
COG (NPO) 50 470pF +5% 0.5 490-1297-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1297-2-ND 10,000 8.00/M_ |GRM1555C1H471JA01D 
COG (NPO) 50 510pF +5% 0.5 490-3237-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-3237-2-ND 10,000 9.00/M |GRM1555C1H511JA01D 
COG (NPO) 50 560pF +5% 0.5 490-3238-1-ND 51 2.99 8.63 | 490-3238-2-ND 10,000 8.00/M_|GRM1555C1H561JA01D 
COG (NPO) 50 620pF +5% 0.5 490-3239-1-ND 64 3.77 10.88 | 490-3239-2-ND 10,000 10.00/M |GRM1555C1H621JA01D 
COG (NPO) 50 680pF +5% 0.5 490-3240-1-ND 51 2.99 8.63 | 490-3240-2-ND 10,000 8.00/M |GRM1555C1H681JA01D 
COG (NPO) 50 820pF +5% 0.5 490-3242-1-ND 64 3.77 10.88 | 490-3242-2-ND 10,000 10.00/M |GRM1555C1H821JA01D 
COG (NPO) 50 1000pF +5% 0.5 490-3244-1-ND 74 4.36 12.56 |490-3244-2-ND 10,000 12.00/M |GRM1555C1H102JA01D 
X7R 100 4700pF +10% 0.5 490-3885-1-ND 31 1.82 5.25 | 490-3885-2-ND 10,000 5.00/M_|GRM155R72A472KA01D 
X7R 50 220pF +10% 0.5 490-1298-1-ND 29 1.69 4.88 |490-1298-2-ND 10,000 5.00/M_ |GRM155R71H221KA01D 
X7R 50 270pF +10% 0.5 490-1299-1-ND 31 1.82 5.25 |490-1299-2-ND 10,000 5.00/M_ |GRM155R71H271KA01D 
X7R 50 470pF +10% 0.5 490-1300-1-ND 29 1.69 4.88 |490-1300-2-ND 10,000 5.00/M_ |GRM155R71H471KA01D 
X7R 50 560pF +10% 0.5 490-1301-1-ND Al 2.41 6.94 | 490-1301-2-ND 10,000 6.66/M_ |GRM155R71H561KA01D 
X7R 50 680pF +10% 0.5 490-1302-1-ND 29 1.69 4.88 | 490-1302-2-ND 10,000 5.00/M_|GRM155R71H681KA01D 
X7R 50 820pF +10% 0.5 490-3250-1-ND 28 1.63 4.69 |490-3250-2-ND 10,000 5.00/M_ |GRM155R71H821KA01D 
X7R 50 1000pF +10% 0.5 490-1303-1-ND 22 1.30 3.75 |490-1303-2-ND 10,000 4.00/M_ |GRM155R71H102KA01D 
X7R 50 1200pF +10% 0.5 490-1304-1-ND .30 1.76 5.06 |490-1304-2-ND 10,000 5.00/M_ |GRM155R71H122KA01D 
X7R 50 1500pF +10% 0.5 490-3245-1-ND 25 1.50 4.31 | 490-3245-2-ND 10,000 4.00/M_ |GRM155R71H152KA01D 
X7R 50 2200pF +10% 0.5 490-1305-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1305-2-ND 10,000 4.00/M_|GRM155R71H222KA01D 
X7R 50 2700pF +10% 0.5 490-1306-1-ND .30 1.76 5.06 |490-1306-2-ND 10,000 5.00/M_ |GRM155R71H272KA01D 
X7R 50 3900pF +10% 0.5 490-1307-1-ND .30 1.76 5.06 |490-1307-2-ND 10,000 5.00/M_ |GRM155R71H392KA01D 
X7R 50 4700pF +10% 0.5 490-1308-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1308-2-ND 10,000 4.00/M_ |GRM155R71H472KA01D 
X7R 50 6800pF +10% 0.5 490-4515-1-ND .29 1.69 4.88 |490-4515-2-ND 10,000 4.00/M |GRM155R71H682KA88D 
X7R 50 10000pF +10% 0.5 490-4516-1-ND 22 1.30 3.75 |490-4516-2-ND 10,000 3.00/M_|GRM155R71H103KA88D 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


fanorator in Electronics 


Size wv Capac- Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC itance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R 50 15000pF +10% 0.5 490-4517-1-ND 31 1.82 5.25 |490-4517-2-ND 10,000 4.00/M_ | GRM155R71H153KA12D 
X7R 50 22000pF +10% 0.5 490-3884-1-ND 31 1.82 5.25 |490-3884-2-ND 10,000 5.00/M_ | GRM155R71H223KA12D 
X7R 25 4700pF +10% 0.5 490-1309-1-ND 22 1.30 3.75 |490-1309-2-ND 10,000 4.00/M_ | GRM155R71E472KA01D 
X7R 25 6800pF +10% 0.5 490-1310-1-ND 25 1.50 4.31 |490-1310-2-ND 10,000 4.00/M |GRM155R71E682KA01D 
X7R 25 8200pF +10% 0.5 490-1311-1-ND 53 3.12 9.00 |490-1311-2-ND 10,000 9.00/M_| GRM155R71E822KA01D 
X7R 25 10000pF +10% 0.5 490-1312-1-ND 22 1.30 3.75 |490-1312-2-ND 10,000 4.00/M |GRM155R71E103KA01D 
X7R 25 15000pF +10% 0.5 490-3251-1-ND 31 1.82 5.25 |490-3251-2-ND 10,000 5.00/M_ | GRM155R71E153KA61D 
X7R 25 22000pF +10% 0.5 490-3252-1-ND 31 1.82 5.25 |490-3252-2-ND 10,000 5.00/M_ | GRM155R71E223KA61D 
X7R 25 33000pF +10% 0.5 490-3253-1-ND 46 2.73 7.88 |490-3253-2-ND 10,000 8.00/M_ | GRM155R71E333KA88D 
X7R 25 47000pF +10% 0.5 490-3254-1-ND 36 2.15 6.19 |490-3254-2-ND 10,000 6.00/M_| GRM155R71E473KA88D 
X7R 16 10000pF +10% 0.5 490-1313-1-ND 22 1.30 3.75 |490-1313-2-ND 10,000 4.00/M_ | GRM155R71C103KA01D 
X7R 16 15000pF +10% 0.5 490-1314-1-ND -30 1.76 5.06 |490-1314-2-ND 10,000 5.00/M_ | GRM155R71C153KA01D 
X7R 16 22000pF +10% 0.5 490-3256-1-ND 29 1.69 4.88 |490-3256-2-ND 10,000 5.00/M_ | GRM155R71C223KA01D 
X7R 16 pF +10% 0.5 490-3261-1-ND 25 1.50 4.31 |490-3261-2-ND 10,000 4.00/M_ | GRM155R71C104KA88D 
X7R 10 33000pF +10% 0.5 490-1315-1-ND 37 2.21 6.38 | 490-1315-2-ND 10,000 6.00/M_| GRM155R71A333KA01D 
X7R 10 47000pF +10% 0.5 490-1316-1-ND -30 1.76 5.06 |490-1316-2-ND 10,000 5.00/M_ | GRM155R71A473KA01D 
X5R 10 68000pF +10% 0.5 490-1317-1-ND 92 5.46 15.75 |490-1317-2-ND 10,000 15.00/M |GRM155R61A683KA01D 
X5R 10 pF +10% 0.5 490-1318-1-ND 29 1.69 4.88 |490-1318-2-ND 10,000 5.00/M_ | GRM155R61A104KA01D 
X5R 10 .22UF +10% 0.5 490-3910-1-ND wits 4.55 13.13 |490-3910-2-ND 10,000 13.00/M | GRM155R61A224KE19D 
X5R 10 -33UF +10% 0.5 490-3263-1-ND 91 5.40 15.56 | 490-3263-2-ND 10,000 15.00/M_|GRM155R61A334KE15D 
X5R 10 ATF +10% 0.5 490-3264-1-ND 88 5.20 15.00 |490-3264-2-ND 10,000 14.00/M |GRM155R61A474KE15D 
0402 X5R 10 1pF +10% 0.5 490-3890-1-ND 74 4.36 12.56 |490-3890-2-ND 10,000 12.00/M |GRM155R61A105KE15D 
X5R 6.3 -33UF +10% 0.5 490-3265-1-ND 91 5.40 15.56 |490-3265-2-ND 10,000 15.00/M | GRM155R60J334KE01D 
X5R 6.3 A7UF +10% 0.5 490-3266-1-ND 88 5.20 15.00 |490-3266-2-ND 10,000 14.00/M |GRM155R60J474KE19D. 
X5R 6.3 1.0uF +10% 0.5 490-1320-1-ND -65 3.84 11.06 | 490-1320-2-ND 10,000 11.00/M_|GRM155R60J105KE19D. 
X5R 6.3 1.0UF +20% 0.5 490-1319-1-ND 80 4.75 13.69 |490-1319-2-ND 10,000 13.00/M |GRM155R60J105ME19D 
X5R 4 2.2UF +20% 0.5 490-4518-1-ND 3.65 21.58 62.25 |490-4518-2-ND 10,000 47.00/M_ | GRM155R60G225ME15D 
Y5V 50 2200pF +80, -20% 0.5 490-1321-1-ND -30 1.76 5.06 |490-1321-2-ND 10,000 5.00/M_ | GRM155F51H222ZA01D. 
Y5V 50 4700pF +80, -20% 0.5 490-1322-1-ND -30 1.76 5.06 |490-1322-2-ND 10,000 5.00/M_ | GRM155F51H472ZA01D. 
Y5V 50 10000pF | +80, -20% 0.5 490-1323-1-ND 23 1.37 3.94 |490-1323-2-ND 10,000 4.00/M_| GRM155F51H103ZA01D. 
Y5V 25 10000pF | +80, -20% 0.5 490-1324-1-ND 23 1.37 3.94 |490-1324-2-ND 10,000 4.00/M_ | GRM155F51E103ZA01D 
Y5V 25 22000pF | +80, -20% 0.5 490-1325-1-ND 23 1.37 3.94 |490-1325-2-ND 10,000 4.00/M_ | GRM155F51E223ZA01D 
Y5V 25 47000pF | +80, -20% 0.5 490-3270-1-ND 23 1.37 3.94 |490-3270-2-ND 10,000 4.00/M_ | GRM155F51E473ZA01D 
Y5V 25 pF +80, -20% 0.5 490-3271-1-ND 22 1.30 3.75 |490-3271-2-ND 10,000 4.00/M_ | GRM155F51E104ZA01D 
Y5V 16 22000pF | +80, -20% 0.5 490-3272-1-ND 23 1.37 3.94 |490-3272-2-ND 10,000 4.00/M_|GRM155F51C223ZA01D 
Y5V 16 47000pF | +80, -20% 0.5 490-1326-1-ND 23 1.37 3.94 |490-1326-2-ND 10,000 4.00/M |GRM155F51C473ZA01D 
Y5V 16 pF +80, -20% 0.5 490-1327-1-ND 22 1.30 3.75 |490-1327-2-ND 10,000 4.00/M |GRM155F51C104ZA01D 
Y5V 16 .22UF +80, -20% 0.5 490-3273-1-ND 40 2.34 6.75 |490-3273-2-ND 10,000 6.00/M_ | GRM155F51C224ZA01D. 
Y5V 16 A7UF +80, -20% 0.5 490-3274-1-ND 44 2.60 7.50 |490-3274-2-ND 10,000 7.00/M_ | GRM155F51C474ZA01D. 
Y5V 10 -33UF +80, -20% 0.5 490-3275-1-ND AZ 2.80 8.06 |490-3275-2-ND 10,000 8.00/M_| GRM155F51A334ZE01D 
Y5V 10 ATF +80, -20% 0.5 490-3276-1-ND A7 2.80 8.06 |490-3276-2-ND 10,000 8.00/M_ | GRM155F51A474ZE01D 
Y5V 6.3 pF +80, -20% 0.5 490-3277-1-ND 22 1.30 3.75 |490-3277-2-ND 10,000 4.00/M_ | GRM155F50J104ZA01D 
Y5V 6.3 -68uF +80, -20% 0.5 490-3278-1-ND 51 2.99 8.63 |490-3278-2-ND 10,000 8.00/M_| GRM155F50J684ZE01D 
COG (NPO)| 100 10pF +.25pF 0.8 490-3279-1-ND 52 3.06 8.81 | 490-3279-2-ND 4,000 8.00/M_ | GRM1885C2A100RA01D 
COG (NPO)| 100 11pF +5% 0.8 490-1328-1-ND 66 3.90 11.25 |490-1328-2-ND 4,000 11.00/M |GRM1885C2A110JA01D 
COG (NPO)| 100 12pF +5% 0.8 490-1329-1-ND -50 2.93 8.44 |490-1329-2-ND 4,000 8.00/M_ |GRM1885C2A120JA01D 
COG (NPO)| 100 13pF +5% 0.8 490-1330-1-ND 66 3.90 11.25 |490-1330-2-ND 4,000 11.00/M | GRM1885C2A130JA01D. 
COG (NPO)| 100 15pF +5% 0.8 490-1331-1-ND -50 2.93 8.44 |490-1331-2-ND 4,000 8.00/M_| GRM1885C2A150JA01D 
COG (NPO)| 100 16pF +5% 0.8 490-1332-1-ND 66 3.90 11.25 |490-1332-2-ND 4,000 11.00/M_ |GRM1885C2A160JA01D. 
COG (NPO)| 100 18pF 45% 0.8 490-1333-1-ND -50 2.93 8.44 | 490-1333-2-ND 4,000 8.00/M | GRM1885C2A180JA01D 
COG (NPO)| 100 20pF +5% 0.8 490-1334-1-ND 56 3.32 9.56 |490-1334-2-ND 4,000 9.00/M_ |GRM1885C2A200JA01D 
COG (NPO)| 100 22pF +5% 0.8 490-1335-1-ND -50 2.93 8.44 |490-1335-2-ND 4,000 8.00/M_ | GRM1885C2A220JA01D 
COG (NPO)| 100 24pF +5% 0.8 490-1336-1-ND 62 3.64 10.50 |490-1336-2-ND 4,000 10.00/M_|GRM1885C2A240JA01D. 
COG (NPO)| 100 27pF +5% 0.8 490-1337-1-ND -50 2.93 8.44 |490-1337-2-ND 4,000 8.00/M_ |GRM1885C2A270JA01D 
COG (NPO)| 100 30pF +5% 0.8 490-1338-1-ND 62 3.64 10.50 |490-1338-2-ND 4,000 10.00/M |GRM1885C2A300JA01D 
COG (NPO)| 100 33pF +5% 0.8 490-1339-1-ND 50 2.93 8.44 |490-1339-2-ND 4,000 8.00/M_ | GRM1885C2A330JA01D 
COG (NPO)| 100 36pF +5% 0.8 490-1340-1-ND 62 3.64 10.50 |490-1340-2-ND 4,000 10.08/M | GRM1885C2A360JA01D 
COG (NPO)| 100 39pF +5% 0.8 490-1341-1-ND -50 2.93 8.44 |490-1341-2-ND 4,000 8.00/M_| GRM1885C2A390JA01D 
COG (NPO)| 100 43pF 45% 0.8 490-1342-1-ND 66 3.90 11.25 |490-1342-2-ND 4,000 11.00/M | GRM1885C2A430JA01D. 
COG (NPO)| 100 47pF 45% 0.8 490-1343-1-ND 50 2.93 8.44 |490-1343-2-ND 4,000 8.00/M_ | GRM1885C2A470JA01D 
COG (NPO)| 100 51pF +5% 0.8 490-1344-1-ND 66 3.90 11.25 |490-1344-2-ND 4,000 10.80/M |GRM1885C2A510JA01D. 
COG (NPO)| 100 S6pF +5% 0.8 490-1345-1-ND -50 2.93 8.44 |490-1345-2-ND 4,000 8.00/M | GRM1885C2A560JA01D 
COG (NPO)| 100 62pF +5% 0.8 490-1346-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1346-2-ND 4,000 10.00/M_|GRM1885C2A620JA01D. 
COG (NPO)| 100 68pF +5% 0.8 490-1347-1-ND -50 2.93 8.44 |490-1347-2-ND 4,000 8.00/M_ |GRM1885C2A680JA01D 
COG (NPO)| 100 75pF +5% 0.8 490-1348-1-ND 59 3.51 10.13 |490-1348-2-ND 4,000 10.00/M |GRM1885C2A750JA01D. 
COG (NPO)| 100 82pF 45% 0.8 490-1349-1-ND 50 2.93 8.44 |490-1349-2-ND 4,000 8.00/M_ |GRM1885C2A820JA01D 
COG (NPO)| 100 91pF +5% 0.8 490-1350-1-ND 58 3.45 9.94 |490-1350-2-ND 4,000 9.54/M_ |GRM1885C2A910JA01D 
COG (NPO)| 100 100pF 5% 0.8 490-1351-1-ND -50 2.93 8.44 |490-1351-2-ND 4,000 8.00/M_|GRM1885C2A101JA01D 
0603 COG (NPO)| 100 110pF 45% 0.8 490-1352-1-ND 89 5.27 15.19 |490-1352-2-ND 4,000 15.00/M |GRM1885C2A111JA01D. 
COG (NPO)| 100 120pF 45% 0.8 490-1353-1-ND 76 4.49 12.94 |490-1353-2-ND 4,000 12.00/M |GRM1885C2A121JA01D. 
COG (NPO)| 100 130pF +5% 0.8 490-1354-1-ND 86 5.07 14.63 |490-1354-2-ND 4,000 14.00/M | GRM1885C2A131JA01D 
COG (NPO)| 100 150pF +5% 0.8 490-1355-1-ND .57 3.38 9.75 |490-1355-2-ND 4,000 9.00/M | GRM1885C2A151JA01D 
COG (NPO)| 100 160pF +5% 0.8 490-1356-1-ND 91 5.40 15.56 |490-1356-2-ND 4,000 15.00/M_|GRM1885C2A161JA01D. 
COG (NPO)| 100 180pF +5% 0.8 490-1357-1-ND 76 4.49 12.94 |490-1357-2-ND 4,000 12.00/M |GRM1885C2A181JA01D 
COG (NPO)| 100 200pF +5% 0.8 490-1358-1-ND 94 5.53 15.94 |490-1358-2-ND 4,000 15.00/M |GRM1885C2A201JA01D. 
COG (NPO)| 100 220pF +5% 0.8 490-1359-1-ND 65 3.84 11.06 |490-1359-2-ND 4,000 11.00/M |GRM1885C2A221JA01D 
COG (NPO)| 100 240pF 45% 0.8 490-1360-1-ND 1.03 6.11 17.63 |490-1360-2-ND 4,000 17.00/M | GRM1885C2A241JA01D. 
COG (NPO)| 100 270pF 45% 0.8 490-1361-1-ND 84 4.94 14.25 |490-1361-2-ND 4,000 14.00/M_|GRM1885C2A271JA01D. 
COG (NPO)| 100 300pF 45% 0.8 490-1362-1-ND 1.03 6.11 17.63 |490-1362-2-ND 4,000 17.00/M |GRM1885C2A301JA01D. 
COG (NPO)| 100 330pF 45% 0.8 490-1363-1-ND -70 4.16 12.00 |490-1363-2-ND 4,000 12.00/M |GRM1885C2A331JA01D. 
COG (NPO)| 100 360pF +5% 0.8 490-1364-1-ND 1.08 6.37 18.38 |490-1364-2-ND 4,000 18.00/M |GRM1885C2A361JA01D. 
COG (NPO)| 100 390pF +5% 0.8 490-1365-1-ND 88 5.20 15.00 |490-1365-2-ND 4,000 14.00/M | GRM1885C2A391JA01D. 
COG (NPO)| 100 430pF +5% 0.8 490-1366-1-ND 1.08 6.37 18.38 | 490-1366-2-ND 4,000 18.00/M_|GRM1885C2A431JA01D. 
COG (NPO)| 100 470pF +5% 0.8 490-1367-1-ND fh 4.55 13.13 |490-1367-2-ND 4,000 13.00/M | GRM1885C2A471JA01D. 
COG (NPO)| 100 510pF +5% 0.8 490-1368-1-ND 1.12 6.63 19.13 |490-1368-2-ND 4,000 18.36/M |GRM1885C2A511JA01D. 
COG (NPO)| 100 560pF +5% 0.8 490-1369-1-ND 95 5.59 16.13 |490-1369-2-ND 4,000 15.00/M |GRM1885C2A561JA01D. 
COG (NPO)| 100 680pF 45% 0.8 490-3280-1-ND 1.14 6.76 19.50 |490-3280-2-ND 4,000 19.00/M |GRM1885C2A681JA01D. 
COG (NPO)| 100 1000pF +5% 0.8 490-3281-1-ND 1.21 7.15 20.63 |490-3281-2-ND 4,000 20.00/M_| GRM1885C2A102JA01D 
COG (NPO) 50 -5pF +.25pF 0.8 490-1370-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1370-2-ND 4,000 7.00/M_ |GRM1885C1HR50CZ01D 
COG (NPO) 50 .75pF +.25pF 0.8 490-1371-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1371-2-ND 4,000 7.00/M_ |GRM1885C1HR75CZ01D 
COG (NPO) 50 1.0pF +.25pF 0.8 490-1372-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1372-2-ND 4,000 7.00/M_ |GRM1885C1H1ROCZ01D 
COG (NPO) 50 1.1pF +.25pF 0.8 490-1373-1-ND 48 2.86 8.25 |490-1373-2-ND 4,000 7.92/M_ |GRM1885C1H1R1CZ01D 
COG (NPO) 50 1.2pF +.25pF 0.8 490-1374-1-ND 45 2.67 7.69 |490-1374-2-ND 4,000 7.00/M_|GRM1885C1H1R2CZ01D 
COG (NPO) 50 1.3pF +.25pF 0.8 490-1375-1-ND 69 4.10 11.81 |490-1375-2-ND 4,000 11.34/M_ |GRM1885C1H1R3CZ01D 
COG (NPO) 50 1.5pF +.25pF 0.8 490-1376-1-ND 45 2.67 7.69 |490-1376-2-ND 4,000 7.00/M_|GRM1885C1H1R5CZ01D 
(Continued) 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Size wv Capac- Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC itance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG (NPO) 50 1.6pF +.25pF 0.8 490-1377-1-ND 48 2.86 8.25 |490-1377-2-ND 4,000 8.00/M_ |GRM1885C1H1R6CZ01D 
COG (NPO) 50 1.8pF +.25pF 0.8 490-1378-1-ND 45 2.67 7.69 |490-1378-2-ND 4,000 7.00/M |GRM1885C1H1R8CZ01D 
COG (NPO) 50 2.0pF +.25pF 0.8 490-1379-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1379-2-ND 4,000 7.00/M_ |GRM1885C1H2ROCZ01D 
COG (NPO) 50 2.2pF +.25pF 0.8 490-1380-1-ND 45 2.67 7.69 |490-1380-2-ND 4,000 7.00/M |GRM1885C1H2R2CZ01D 
COG (NPO) 50 2.4pF +.25pF 0.8 490-1381-1-ND 69 4.10 11.81 |490-1381-2-ND 4,000 11.34/M_|GRM1885C1H2R4CZ01D. 
COG (NPO) 50 2.7pF +.25pF 0.8 490-1382-1-ND 45 2.67 7.69 |490-1382-2-ND 4,000 7.00/M |GRM1885C1H2R7CZ01D 
COG (NPO) 50 3.0pF +.25pF 0.8 490-1383-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1383-2-ND 4,000 7.00/M |GRM1885C1H3ROCZ01D 
COG (NPO) 50 3.3pF +.25pF 0.8 490-1384-1-ND 45 2.67 7.69 |490-1384-2-ND 4,000 7.00/M |GRM1885C1H3R3CZ01D 
COG (NPO) 50 3.6pF +.25pF 0.8 490-1385-1-ND 69 4.10 11.81 |490-1385-2-ND 4,000 11.00/M |GRM1885C1H3R6CZ01D 
COG (NPO) 50 3.9pF +.25pF 0.8 490-1386-1-ND 45 2.67 7.69 |490-1386-2-ND 4,000 7.00/M_|GRM1885C1H3R9CZ01D 
COG (NPO) 50 4.0pF +.25pF 0.8 490-1387-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1387-2-ND 4,000 7.00/M |GRM1885C1H4ROCZ01D 
COG (NPO) 50 4.3pF +.25pF 0.8 490-1388-1-ND 51 2.99 8.63 | 490-1388-2-ND 4,000 8.00/M |GRM1885C1H4R3CZ01D 
COG (NPO) 50 4.7pF +.25pF 0.8 490-1389-1-ND 45 2.67 7.69 |490-1389-2-ND 4,000 7.00/M |GRM1885C1H4R7CZ01D 
COG (NPO) 50 5.0pF +.25pF 0.8 490-1390-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1390-2-ND 4,000 7.00/M |GRM1885C1H5ROCZ01D 
COG (NPO) 50 5.1pF +.5pF 0.8 490-1391-1-ND -50 2.93 8.44 |490-1391-2-ND 4,000 8.10/M_|GRM1885C1H5R1DZ01D 
COG (NPO) 50 5.6pF +.5pF 0.8 490-1392-1-ND 45 2.67 7.69 |490-1392-2-ND 4,000 7.00/M |GRM1885C1H5R6DZ01D 
COG (NPO) 50 6.0pF +.5pF 0.8 490-1393-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1393-2-ND 4,000 7.00/M |GRM1885C1H6RODZ01D 
COG (NPO) 50 6.2pF +.5pF 0.8 490-1394-1-ND 50 2.93 8.44 |490-1394-2-ND 4,000 8.00/M |GRM1885C1H6R2DZ01D 
COG (NPO) 50 6.8pF +.25pF 0.8 490-1395-1-ND .70 4.16 12.00 |490-1395-2-ND 4,000 12.00/M |GRM1885C1H6R8CZ01D 
COG (NPO) 50 6.8pF +.5pF 0.8 490-1396-1-ND 69 4.10 11.81 |490-1396-2-ND 4,000 11.34/M_|GRM1885C1H6R8DZ01D 
COG (NPO) 50 7.0pF +.5pF 0.8 490-1397-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1397-2-ND 4,000 7.00/M_ |GRM1885C1H7RODZ01D 
COG (NPO) 50 7.5pF +.5pF 0.8 490-1398-1-ND 48 2.86 8.25 |490-1398-2-ND 4,000 8.00/M |GRM1885C1H7R5DZ01D 
COG (NPO) 50 8.0pF +.5pF 0.8 490-1399-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1399-2-ND 4,000 7.00/M |GRM1885C1H8RODZ01D 
COG (NPO) 50 8.2pF +.5pF 0.8 490-1400-1-ND 69 4.10 11.81 |490-1400-2-ND 4,000 11.34/M |GRM1885C1H8R2DZ01D 
COG (NPO) 50 9.0pF +.5pF 0.8 490-1401-1-ND 43 2.54 7.31 _|490-1401-2-ND 4,000 7.00/M_|GRM1885C1H9RODZ01D 
COG (NPO) 50 9.1pF +.5pF 0.8 490-1402-1-ND 48 2.86 8.25 |490-1402-2-ND 4,000 8.00/M |GRM1885C1H9R1DZ01D 
COG (NPO) 50 10pF 45% 0.8 490-1403-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1403-2-ND 4,000 7.00/M |GRM1885C1H100JA01D 
COG (NPO) 50 11pF 45% 0.8 490-1404-1-ND AT 2.80 8.06 |490-1404-2-ND 4,000 7.74/M_ |GRM1885C1H110JA01D 
COG (NPO) 50 12pF +5% 0.8 490-1405-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1405-2-ND 4,000 7.00/M_ |GRM1885C1H120JA01D 
COG (NPO) 50 13pF +5% 0.8 490-1406-1-ND 48 2.86 8.25 |490-1406-2-ND 4,000 8.00/M_|GRM1885C1H130JA01D 
COG (NPO) 50 15pF +5% 0.8 490-1407-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1407-2-ND 4,000 7.00/M_ |GRM1885C1H150JA01D 
COG (NPO) 50 16pF +5% 0.8 490-1408-1-ND 72 4.23 12.19 |490-1408-2-ND 4,000 11.70/M |GRM1885C1H160JA01D 
COG (NPO) 50 18pF +5% 0.8 490-1409-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1409-2-ND 4,000 7.00/M_ |GRM1885C1H180JA01D 
COG (NPO) 50 20pF +5% 0.8 490-1410-1-ND 48 2.86 8.25 |490-1410-2-ND 4,000 8.00/M |GRM1885C1H200JA01D 
COG (NPO) 50 22pF +5% 0.8 490-1411-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1411-2-ND 4,000 7.00/M_|GRM1885C1H220JA01D 
COG (NPO) 50 24pF +5% 0.8 490-1412-1-ND 48 2.86 8.25 |490-1412-2-ND 4,000 8.00/M |GRM1885C1H240JA01D 
COG (NPO) 50 27pF +5% 0.8 490-1413-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1413-2-ND 4,000 7.00/M |GRM1885C1H270JA01D 
COG (NPO) 50 30pF 45% 0.8 490-1414-1-ND 48 2.86 8.25 |490-1414-2-ND 4,000 8.00/M_ |GRM1885C1H300JA01D 
COG (NPO) 50 33pF +5% 0.8 490-1415-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1415-2-ND 4,000 7.00/M_ |GRM1885C1H330JA01D 
COG (NPO) 50 36pF +5% 0.8 490-1416-1-ND 48 2.86 8.25 |490-1416-2-ND 4,000 8.00/M_|GRM1885C1H360JA01D 
COG (NPO) 50 39pF +5% 0.8 490-1417-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1417-2-ND 4,000 7.00/M |GRM1885C1H390JA01D 
COG (NPO) 50 43pF +5% 0.8 490-1418-1-ND 72 4.23 12.19 |490-1418-2-ND 4,000 11.70/M |GRM1885C1H430JA01D 
COG (NPO) 50 47pF +5% 0.8 490-1419-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1419-2-ND 4,000 7.00/M_ |GRM1885C1H470JA01D 
COG (NPO) 50 51pF 45% 0.8 490-1420-1-ND 72 4.23 12.19 |490-1420-2-ND 4,000 11.70/M |GRM1885C1H510JA01D 
COG (NPO) 50 56pF 45% 0.8 490-1421-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1421-2-ND 4,000 7.00/M_|GRM1885C1H560JA01D 
COG (NPO) 50 62pF 45% 0.8 490-1422-1-ND 72 4.23 12.19 |490-1422-2-ND 4,000 12.00/M }|GRM1885C1H620JA01D 
COG (NPO) 50 68pF 45% 0.8 490-1423-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1423-2-ND 4,000 7.00/M |GRM1885C1H680JA01D 
0603 | COG (NPO) 50 75pF +5% 0.8 490-1424-1-ND 48 2.86 8.25 |490-1424-2-ND 4,000 8.00/M_ |GRM1885C1H750JA01D 
COG (NPO) 50 82pF +5% 0.8 490-1425-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1425-2-ND 4,000 7.00/M_ |GRM1885C1H820JA01D 
COG (NPO) 50 91pF +5% 0.8 490-1426-1-ND 72 4.23 12.19 |490-1426-2-ND 4,000 12.00/M_|GRM1885C1H910JA01D 
COG (NPO) 50 100pF +5% 0.8 490-1427-1-ND 45 2.67 7.69 |490-1427-2-ND 4,000 7.00/M_ |GRM1885C1H101JA01D 
COG (NPO) 50 110pF +5% 0.8 490-1428-1-ND 1.03 6.11 17.63 |490-1428-2-ND 4,000 17.00/M |GRM1885C1H111JA01D 
COG (NPO) 50 120pF +5% 0.8 490-1429-1-ND 65 3.84 11.06 |490-1429-2-ND 4,000 11.00/M |GRM1885C1H121JA01D 
COG (NPO) 50 130pF +5% 0.8 490-1430-1-ND 1.05 6.18 17.81 |490-1430-2-ND 4,000 17.00/M }GRM1885C1H131JA01D 
COG (NPO) 50 150pF 45% 0.8 490-1431-1-ND 48 2.86 8.25 |490-1431-2-ND 4,000 8.00/M_|GRM1885C1H151JA01D 
COG (NPO) 50 160pF +5% 0.8 490-1432-1-ND 1.03 6.11 17.63 |490-1432-2-ND 4,000 17.00/M }|GRM1885C1H161JA01D 
COG (NPO) 50 180pF +5% 0.8 490-1433-1-ND 65 3.84 11.06 |490-1433-2-ND 4,000 11.00/M }|GRM1885C1H181JA01D 
COG (NPO) 50 200pF 45% 0.8 490-1434-1-ND 1.05 6.18 17.81 |490-1434-2-ND 4,000 17.10/M |GRM1885C1H201JA01D 
COG (NPO) 50 220pF +5% 0.8 490-1435-1-ND 54 3.19 9.19 |490-1435-2-ND 4,000 9.00/M |GRM1885C1H221JA01D 
COG (NPO) 50 240pF +5% 0.8 490-1436-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 490-1436-2-ND 4,000 17.82/M_|GRM1885C1H241JA01D. 
COG (NPO) 50 270pF +5% 0.8 490-1437-1-ND .70 4.16 12.00 |490-1437-2-ND 4,000 12.00/M |GRM1885C1H271JA01D 
COG (NPO) 50 300pF +5% 0.8 490-1438-1-ND 1.13 6.70 19.31 |490-1438-2-ND 4,000 18.54/M |GRM1885C1H301JA01D 
COG (NPO) 50 330pF +5% 0.8 490-1439-1-ND 57 3.38 9.75 |490-1439-2-ND 4,000 9.00/M |GRM1885C1H331JA01D 
COG (NPO) 50 360pF +5% 0.8 490-1440-1-ND 1.13 6.70 19.31 |490-1440-2-ND 4,000 19.00/M }|GRM1885C1H361JA01D 
COG (NPO) 50 390pF 45% 0.8 490-1441-1-ND 76 4.49 12.94 |490-1441-2-ND 4,000 12.00/M_}|GRM1885C1H391JA01D 
COG (NPO) 50 430pF +5% 0.8 490-1442-1-ND .70 4.16 12.00 |490-1442-2-ND 4,000 11.52/M |GRM1885C1H431JA01D 
COG (NPO) 50 470pF 45% 0.8 490-1443-1-ND 62 3.64 10.50 |490-1443-2-ND 4,000 10.00/M }|GRM1885C1H471JA01D 
COG (NPO) 50 510pF 45% 0.8 490-1444-1-ND 97 5.72 16.50 |490-1444-2-ND 4,000 16.00/M }|GRM1885C1H511JA01D 
COG (NPO) 50 560pF +5% 0.8 490-1445-1-ND 77 4.55 13.13 |490-1445-2-ND 4,000 13.00/M |GRM1885C1H561JA01D 
COG (NPO) 50 620pF +5% 0.8 490-1446-1-ND 1.00 5.92 17.06 |490-1446-2-ND 4,000 16.38/M_|GRM1885C1H621JA01D 
COG (NPO) 50 680pF +5% 0.8 490-1447-1-ND 74 4.36 12.56 |490-1447-2-ND 4,000 12.00/M |GRM1885C1H681JA01D 
COG (NPO) 50 750pF +5% 0.8 490-1448-1-ND 97 5.72 16.50 |490-1448-2-ND 4,000 16.00/M |GRM1885C1H751JA01D 
COG (NPO) 50 820pF +5% 0.8 490-1449-1-ND 1.03 6.11 17.63 |490-1449-2-ND 4,000 17.00/M |GRM1885C1H821JA01D 
COG (NPO) 50 910pF +5% 0.8 490-1450-1-ND 1.05 6.18 17.81 |490-1450-2-ND 4,000 17.10/M |GRM1885C1H911JA01D 
COG (NPO) 50 1000pF +5% 0.8 490-1451-1-ND 76 4.49 12.94 |490-1451-2-ND 4,000 12.00/M_}|GRM1885C1H102JA01D 
COG (NPO) 50 1100pF +5% 0.8 490-1452-1-ND 79 4.68 13.50 |490-1452-2-ND 4,000 12.96/M }|GRM1885C1H112JA01D 
COG (NPO) 50 1200pF +5% 0.8 490-1453-1-ND 1.10 6.50 18.75 |490-1453-2-ND 4,000 18.00/M }|GRM1885C1H122JA01D 
COG (NPO) 50 1300pF +5% 0.8 490-1454-1-ND 91 5.40 15.56 |490-1454-2-ND 4,000 14.94/M |GRM1885C1H132JA01D 
COG (NPO) 50 1500pF +5% 0.8 490-1455-1-ND 1.09 6.44 18.56 |490-1455-2-ND 4,000 18.00/M |GRM1885C1H152JA01D 
COG (NPO) 50 1600pF +5% 0.8 490-1456-1-ND 98 5.79 16.69 |490-1456-2-ND 4,000 16.02/M_|GRM1885C1H162JA01D 
COG (NPO) 50 1800pF +5% 0.8 490-1457-1-ND 1.18 6.96 20.06 |490-1457-2-ND 4,000 19.00/M |GRM1885C1H182JA01D 
COG (NPO) 50 2000pF +5% 0.8 490-1458-1-ND 79 4.68 13.50 |490-1458-2-ND 4,000 13.00/M |GRM1885C1H202JA01D 
COG (NPO) 50 2200pF +5% 0.8 490-1459-1-ND 1.14 6.76 19.50 |490-1459-2-ND 4,000 19.00/M |GRM1885C1H222JA01D 
COG (NPO) 50 2400pF +5% 0.8 490-3282-1-ND 1.61 9.49 27.38 |490-3282-2-ND 4,000 26.00/M |GRM1885C1H242JA01D 
COG (NPO) 50 2700pF +5% 0.8 490-3283-1-ND 1.45 8.58 24.75 |490-3283-2-ND 4,000 24.00/M_|GRM1885C1H272JA01D 
X7R 250 220pF +10% 0.8 490-3521-1-ND 1.12 6.63 19.13 |490-3521-2-ND 4,000 18.00/M }|GRM188R72E221KW07D 
X7R 250 330pF +10% 0.8 490-3522-1-ND 1.12 6.63 19.13 |490-3522-2-ND 4,000 18.00/M |GRM188R72E331KW07D 
X7R 250 470pF +10% 0.8 490-3523-1-ND 1.12 6.63 19.13 |490-3523-2-ND 4,000 18.00/M }|GRM188R72E471KW07D 
X7R 250 680pF +10% 0.8 490-3524-1-ND 1.12 6.63 19.13 |490-3524-2-ND 4,000 18.00/M }|GRM188R72E681KW07D 
X7R 250 1000pF +10% 0.8 490-3526-1-ND 1.12 6.63 19.13 | 490-3526-2-ND 4,000 18.00/M_|GRM188R72E102KW07D 
X7R 250 1500pF +10% 0.8 490-3528-1-ND 1.12 6.63 19.13 |490-3528-2-ND 4,000 18.00/M |GRM188R72E152KW07D 
X7R 250 2200pF +10% 0.8 490-3530-1-ND 1.12 6.63 19.13 |490-3530-2-ND 4,000 18.00/M |GRM188R72E222KW07D 
X7R 100 220pF +10% 0.8 490-1460-1-ND 57 3.38 9.75 |490-1460-2-ND 4,000 9.00/M_ |GRM188R72A221KA01D 
X7R 100 220pF +20% 0.8 490-1461-1-ND 66 3.90 11.25 |490-1461-2-ND 4,000 11.00/M |GRM188R72A221MA01D 
X7R 100 270pF +10% 0.8 490-1462-1-ND 67 3.97 11.44 |490-1462-2-ND 4,000 11.00/M_}|GRM188R72A271KA01D 
(Continued) 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


fanorator in Electronics 


Size wv Capac- Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 

Code Type DC itance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R 100 330pF +10% 0.8 490-1464-1-ND 57 3.38 9.75 |490-1464-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188R72A331KA01D 
X7R 100 330pF +20% 0.8 490-1463-1-ND 67 3.97 11.44 |490-1463-2-ND 4,000 11.00/M_ |GRM188R72A331MA01D 
X7R 100 390pF +10% 0.8 490-1465-1-ND 66 3.90 11.25 |490-1465-2-ND 4,000 11.00/M_ |GRM188R72A391KA01D 
X7R 100 470pF +10% 0.8 490-1467-1-ND 57 3.38 9.75 |490-1467-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188R72A471KA01D 
X7R 100 470pF +20% 0.8 490-1466-1-ND -66 3.90 11.25 |490-1466-2-ND 4,000 11.00/M_|GRM188R72A471MA01D 
X7R 100 560pF +10% 0.8 490-1468-1-ND 68 4.03 11.63 |490-1468-2-ND 4,000 11.00/M | GRM188R72A561KA01D 
X7R 100 680pF +10% 0.8 490-1469-1-ND 57 3.38 9.75 |490-1469-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188R72A681KA01D 
X7R 100 680pF +20% 0.8 490-1470-1-ND 67 3.97 11.44 |490-1470-2-ND 4,000 11.00/M_ |GRM188R72A681MA01D 
X7R 100 820pF +10% 0.8 490-1471-1-ND 67 3.97 11.44 |490-1471-2-ND 4,000 11.00/M | GRM188R72A821KA01D 
X7R 100 1000pF +10% 0.8 490-1472-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1472-2-ND 4,000 7.00/M_| GRM188R72A102KA01D 
X7R 100 1000pF +20% 0.8 490-1473-1-ND 54 3.19 9.19 |490-1473-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188R72A102MA01D. 
X7R 100 1200pF +10% 0.8 490-1474-1-ND 62 3.64 10.50 |490-1474-2-ND 4,000 10.00/M |GRM188R72A122KA01D 
X7R 100 1500pF +10% 0.8 490-1475-1-ND 48 2.86 8.25 |490-1475-2-ND 4,000 8.00/M_ | GRM188R72A152KA01D 
X7R 100 1500pF +20% 0.8 490-1476-1-ND 58 3.45 9.94 |490-1476-2-ND 4,000 10.00/M |GRM188R72A152MA01D 
X7R 100 1800pF +10% 0.8 490-1477-1-ND 65 3.84 11.06 |490-1477-2-ND 4,000 10.62/M_|GRM188R72A182KA01D 
X7R 100 2200pF +10% 0.8 490-1478-1-ND 46 2.73 7.88 |490-1478-2-ND 4,000 8.00/M_ | GRM188R72A222KA01D 
X7R 100 2200pF +20% 0.8 490-1479-1-ND 54 3.19 9.19 |490-1479-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188R72A222MA01D 
X7R 100 2700pF +10% 0.8 490-1480-1-ND 61 3.58 10.31 |490-1480-2-ND 4,000 10.00/M |GRM188R72A272KA01D 
X7R 100 3300pF +10% 0.8 490-1481-1-ND 48 2.86 8.25 |490-1481-2-ND 4,000 8.00/M_ | GRM188R72A332KA01D 
X7R 100 3300pF +20% 0.8 490-1482-1-ND 58 3.45 9.94 |490-1482-2-ND 4,000 10.00/M_| GRM188R72A332MA01D 
X7R 100 22000pF +10% 0.8 490-3284-1-ND 67 3.97 11.44 |490-3284-2-ND 4,000 11.00/M |GRM188R72A223KAC4D 
X7R 100 pF +10% 0.8 490-3285-1-ND 1.90 11.25 32.44 |490-3285-2-ND 4,000 31.00/M_ | GRM188R72A104KA35D 
X7R 50 220pF +10% 0.8 490-1483-1-ND 46 2.73 7.88 |490-1483-2-ND 4,000 8.00/M_ | GRM188R71H221KA01D 
X7R 50 220pF +20% 0.8 490-1484-1-ND 1.01 5.98 17.25 |490-1484-2-ND 4,000 17.00/M_ |GRM188R71H221MA01D 
X7R 50 270pF +10% 0.8 490-1485-1-ND 54 3.19 9.19 |490-1485-2-ND 4,000 8.82/M_|GRM188R71H271KA01D 
X7R 50 330pF +10% 0.8 490-1486-1-ND 48 2.86 8.25 |490-1486-2-ND 4,000 8.00/M_ | GRM188R71H331KA01D 
X7R 50 330pF +20% 0.8 490-1487-1-ND 58 3.45 9.94 |490-1487-2-ND 4,000 10.00/M_ |GRM188R71H331MA01D 
X7R 50 390pF +10% 0.8 490-1555-1-ND 68 4.03 11.63 |490-1555-2-ND 4,000 11.16/M_ |GRM188R71H391KA01D 
X7R 50 470pF +10% 0.8 490-1489-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1489-2-ND 4,000 7.00/M_ | GRM188R71H471KA01D 
X7R 50 470pF +20% 0.8 490-1488-1-ND -66 3.90 11.25 |490-1488-2-ND 4,000 11.00/M_|GRM188R71H471MA01D 
X7R 50 560pF +10% 0.8 490-1490-1-ND 67 3.97 11.44 |490-1490-2-ND 4,000 10.98/M_ | GRM188R71H561KA01D 
X7R 50 680pF +10% 0.8 490-1491-1-ND 46 2.73 7.88 |490-1491-2-ND 4,000 8.00/M_ | GRM188R71H681KA01D 
X7R 50 680pF +20% 0.8 490-1492-1-ND 57 3.38 9.75 |490-1492-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188R71H681MA01D 
X7R 50 820pF +10% 0.8 490-1493-1-ND 48 2.86 8.25 |490-1493-2-ND 4,000 8.00/M_ | GRM188R71H821KA01D 
X7R 50 1000pF +10% 0.8 490-1494-1-ND 35 2.08 6.00 |490-1494-2-ND 4,000 6.00/M_| GRM188R71H102KA01D 
X7R 50 1000pF +20% 0.8 490-1495-1-ND .57 3.38 9.75 |490-1495-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188R71H102MA01D 
X7R 50 1200pF +10% 0.8 490-1496-1-ND 40 2.34 6.75 |490-1496-2-ND 4,000 6.00/M_ | GRM188R71H122KA01D 
X7R 50 1500pF +10% 0.8 490-1498-1-ND 39 2.28 6.56 |490-1498-2-ND 4,000 6.00/M_ | GRM188R71H152KA01D 
X7R 50 1500pF +20% 0.8 490-1497-1-ND 65 3.84 11.06 |490-1497-2-ND 4,000 11.00/M |GRM188R71H152MA01D 
X7R 50 1800pF +10% 0.8 490-1499-1-ND -66 3.90 11.25 |490-1499-2-ND 4,000 11.00/M_| GRM188R71H182KA01D 
X7R 50 2200pF +10% 0.8 490-1500-1-ND 36 2.15 6.19 |490-1500-2-ND 4,000 6.00/M_ | GRM188R71H222KA01D 
X7R 50 2200pF +20% 0.8 490-1501-1-ND At 2.41 6.94 |490-1501-2-ND 4,000 7.00/M_ |GRM188R71H222MA01D 
X7R 50 2700pF +10% 0.8 490-1502-1-ND 45 2.67 7.69 |490-1502-2-ND 4,000 7.00/M_ | GRM188R71H272KA01D 
X7R 50 3300pF +10% 0.8 490-1503-1-ND 39 2.28 6.56 |490-1503-2-ND 4,000 6.00/M_ | GRM188R71H332KA01D 
X7R 50 3300pF +20% 0.8 490-1560-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1560-2-ND 4,000 11.00/M_| GRM188R71H332MA01D 
X7R 50 3900pF +10% 0.8 490-1504-1-ND 68 4.03 11.63 |490-1504-2-ND 4,000 11.16/M_ | GRM188R71H392KA01D 
X7R 50 4700pF +10% 0.8 490-1506-1-ND 36 2.15 6.19 |490-1506-2-ND 4,000 6.00/M_ | GRM188R71H472KA01D 
X7R 50 4700pF +20% 0.8 490-1505-1-ND 63 3.71 10.69 |490-1505-2-ND 4,000 10.00/M |GRM188R71H472MA01D 

0603 X7R 50 8200pF +10% 0.8 490-1510-1-ND .57 3.38 9.75 |490-1510-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188R71H822KA01D 
X7R 50 6800pF +20% 0.8 490-1509-1-ND 72 4.23 12.19 |490-1509-2-ND 4,000 12.00/M_|GRM188R71H682MA01D 
X7R 50 5600pF +10% 0.8 490-1507-1-ND 54 3.19 9.19 |490-1507-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188R71H562KA01D 
X7R 50 6800pF +10% 0.8 490-1508-1-ND 39 2.28 6.56 |490-1508-2-ND 4,000 6.00/M_ | GRM188R71H682KA01D 
X7R 50 10000pF +10% 0.8 490-1512-1-ND 35 2.08 6.00 |490-1512-2-ND 4,000 6.00/M_ | GRM188R71H103KA01D 
X7R 50 10000pF +20% 0.8 490-1511-1-ND 34 2.02 5.81 |490-1511-2-ND 4,000 6.00/M_ | GRM188R71H103MA01D 
X7R 50 12000pF +10% 0.8 490-1513-1-ND 57 3.38 9.75 |490-1513-2-ND 4,000 9.00/M_| GRM188R71H123KA01D 
X7R 50 15000pF +10% 0.8 490-1514-1-ND 43 2.54 7.31 |490-1514-2-ND 4,000 7.00/M_ |GRM188R71H153KA01D 
X7R 50 15000pF +20% 0.8 490-1515-1-ND 57 3.38 9.75 |490-1515-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188R71H153MA01D. 
X7R 50 18000pF +10% 0.8 490-1516-1-ND 58 3.45 9.94 |490-1516-2-ND 4,000 10.00/M_ |GRM188R71H183KA01D 
X7R 50 22000pF +10% 0.8 490-1517-1-ND -50 2.93 8.44 |490-1517-2-ND 4,000 8.00/M_ | GRM188R71H223KA01D 
X7R 50 22000pF +20% 0.8 490-1518-1-ND 59 3.51 10.13 |490-1518-2-ND 4,000 10.00/M_| GRM188R71H223MA01D 
X7R 50 33000pF +10% 0.8 490-3286-1-ND 62 3.64 10.50 |490-3286-2-ND 4,000 10.00/M_ |GRM188R71H333KA61D 
X7R 50 47000pF +10% 0.8 490-3287-1-ND -70 4.16 12.00 |490-3287-2-ND 4,000 12.00/M_ | GRM188R71H473KA61D 
X7R 50 68000pF +10% 0.8 490-3288-1-ND 73 4.29 12.38 |490-3288-2-ND 4,000 12.00/M |GRM188R71H683KA93D 
X7R 50 pF +10% 0.8 490-1519-1-ND 61 3.58 10.31 |490-1519-2-ND 4,000 10.00/M |GRM188R71H104KA93D 
X7R 25 10000pF +10% 0.8 490-1520-1-ND 35 2.08 6.00 |490-1520-2-ND 4,000 6.00/M_| GRM188R71E103KA01D 
X7R 25 33000pF +10% 0.8 490-1521-1-ND 55 3.25 9.38 |490-1521-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188R71E333KA01D 
X7R 25 47000pF +10% 0.8 490-1522-1-ND .57 3.38 9.75 |490-1522-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188R71E473KA01D 
X7R 25 68000pF +10% 0.8 490-1523-1-ND .57 3.38 9.75 |490-1523-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188R71E683KA01D 
X7R 25 pF +10% 0.8 490-1524-1-ND 52 3.06 8.81 |490-1524-2-ND 4,000 8.00/M_ | GRM188R71E104KA01D 
X7R 25 .22UF +10% 0.8 490-3290-1-ND 1.13 6.70 19.31 | 490-3290-2-ND 4,000 19.00/M_|GRM188R71E224KA88D 
X7R 25 ATF +10% 0.8 490-3291-1-ND 1.32 7.80 22.50 |490-3291-2-ND 4,000 22.00/M_ | GRM188R71E474KA12D 
X7R 25 1.0uF +10% 0.8 490-5307-1-ND NEW! 3.92 23.14 66.75 |490-5307-2-ND NEW! 4,000 64.00/M_ | GRM188R71E105KA12D 
X7R 16 10000pF +10% 0.8 490-1525-1-ND 54 3.19 9.19 |490-1525-2-ND 4,000 8.82/M_ |GRM188R71C103KA01D 
X7R 16 12000pF +10% 0.8 490-1526-1-ND -70 4.16 12.00 |490-1526-2-ND 4,000 12.00/M |GRM188R71C123KA01D 
X7R 16 22000pF +10% 0.8 490-1527-1-ND 42 2.47 7.13 |490-1527-2-ND 4,000 7.00/M_| GRM188R71C223KA01D 
X7R 16 33000pF +10% 0.8 490-1528-1-ND 52 3.06 8.81 |490-1528-2-ND 4,000 8.00/M_ | GRM188R71C333KA01D 
X7R 16 47000pF +10% 0.8 490-1529-1-ND 52 3.06 8.81 |490-1529-2-ND 4,000 8.00/M_ | GRM188R71C473KA01D 
X7R 16 56000pF +10% 0.8 490-1530-1-ND 1.28 7.54 21.75 |490-1530-2-ND 4,000 21.00/M | GRM188R71C563KA01D 
X7R 16 68000pF +10% 0.8 490-1531-1-ND 54 3.19 9.19 |490-1531-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188R71C683KA01D 
X7R 16 -1pF +10% 0.8 490-1532-1-ND 42 2.47 7.13 _|490-1532-2-ND 4,000 7.00/M_|GRM188R71C104KA01D 
X7R 16 -15uF +10% 0.8 490-3292-1-ND 65 3.84 11.06 |490-3292-2-ND 4,000 11.00/M |GRM188R71C154KA01D 
X7R 16 .22UF +10% 0.8 490-3293-1-ND 91 5.40 15.56 |490-3293-2-ND 4,000 15.00/M_ |GRM188R71C224KA01D 
X7R 16 -33UF +10% 0.8 490-3294-1-ND 1.07 6.31 18.19 |490-3294-2-ND 4,000 17.00/M_ |GRM188R71C334KA01D 
X7R 16 A7UF +10% 0.8 490-3295-1-ND 117 6.89 19.88 |490-3295-2-ND 4,000 19.00/M_ | GRM188R71C474KA88D 
X7R 16 1.0uF +10% 0.8 490-3900-1-ND 3.21 18.98 54.75 |490-3900-2-ND 4,000 53.00/M_|GRM188R71C105KA12D 
X7R 10 -15uF +10% 0.8 490-1533-1-ND 65 3.84 11.06 |490-1533-2-ND 4,000 11.00/M | GRM188R71A154KA01D 
X7R 10 -15uF +20% 0.8 490-1534-1-ND 1.24 7.35 21.19 |490-1534-2-ND 4,000 20.00/M_ |GRM188R71A154MA01D 
X7R 10 .22UF +10% 0.8 490-1535-1-ND 92 5.46 15.75 |490-1535-2-ND 4,000 15.00/M |GRM188R71A224KA01D 
X7R 10 1.0UF +10% 0.8 490-3899-1-ND 3.21 18.98 54.75 |490-3899-2-ND 4,000 53.00/M_ |GRM188R71A105KA61D 
X7R 10 2.2UF +10% 0.8 490-4520-1-ND 2.59 15.28 44.06 |490-4520-2-ND 4,000 42.00/M_| GRM188R71A225KE15D 
X7R 6.3 1.0uF +10% 0.8 490-3898-1-ND 3.21 18.98 54.75 |490-3898-2-ND 4,000 53.00/M_ |GRM188R70J105KA01D 
X5R 25 1.0UF +10% 0.8 490-3897-1-ND 87 5.14 14.81 |490-3897-2-ND 4,000 14.00/M |GRM188R61E105KA12D 
X5R 16 1.0uF +10% 0.5 490-3894-1-ND 1.50 8.84 25.50 |490-3894-2-ND 4,000 24.00/M_ | GRM185R61C105KE44D 
X5R 16 1.0uF +10% 0.8 490-1536-1-ND 75 4.42 12.75 |490-1536-2-ND 4,000 12.00/M |GRM188R61C105KA93D 
X5R 16 2.2UF +10% 0.8 490-3296-1-ND 1.84 10.86 31.31 |490-3296-2-ND 4,000 30.00/M_| GRM188R61C225KE15D 
X5R 10 -33UF +10% 0.8 490-1538-1-ND 1.69 10.01 28.88 |490-1538-2-ND 4,000 28.00/M | GRM188R61A334KA61D 
X5R 10 A7UF +10% 0.8 490-1539-1-ND -95 5.59 16.13 | 490-1539-2-ND 4,000 15.00/M_|GRM188R61A474KA61D 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


anorator in Electrontes 


Size wv Capac- Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC itance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X5R 10 A7UF +20% 0.8 490-1540-1-ND 1.47 8.71 25.13 | 490-1540-2-ND 4,000 24.00/M_ |GRM188R61A474MA61D 
X5R 10 -68uF +10% 0.8 490-1541-1-ND 96 5.66 16.31 |490-1541-2-ND 4,000 16.00/M |GRM188R61A684KA61D 
X5R 10 1.0uF +10% 0.5 490-3893-1-ND 1.50 8.84 25.50 |490-3893-2-ND 4,000 24.00/M_ |GRM185R61A105KE36D 
X5R 10 1.0uF +10% 0.8 490-1543-1-ND 62 3.64 10.50 |490-1543-2-ND 4,000 10.00/M |GRM188R61A105KA61D 
X5R 10 1.0uF +20% 0.8 490-1544-1-ND 74 4.36 12.56 |490-1544-2-ND 4,000 12.00/M_|GRM188R61A105MA61D 
X5R 10 2.2uF +10% 0.8 490-1545-1-ND 1.71 10.08 29.06 |490-1545-2-ND 4,000 28.00/M | GRM188R61A225KE34D 
X5R 10 2.2uF +20% 0.8 490-1546-1-ND 1.71 10.08 29.06 |490-1546-2-ND 4,000 28.00/M_ |GRM188R61A225ME34D 
X5R 6.3 -33UF +10% 0.8 490-1547-1-ND 1.88 11.12 32.06 |490-1547-2-ND 4,000 31.00/M | GRM188R60J334KA01D 
X5R 6.3 A7UF +10% 0.8 490-1548-1-ND 1.47 8.71 25.13 | 490-1548-2-ND 4,000 24.00/M_ |GRM188R60J474KA01D 
X5R 6.3 1.0uF +10% 0.8 490-1550-1-ND 62 3.64 10.50 |490-1550-2-ND 4,000 10.00/M_|GRM188R60J105KA01D 
X5R 6.3 1.0uF +20% 0.8 490-1549-1-ND 1.31 7.74 22.31 |490-1549-2-ND 4,000 21.00/M_ |GRM188R60J105MA01D 
X5R 6.3 2.2uUF +10% 0.5 490-3267-1-ND by Ail 10.08 29.06 |490-3267-2-ND 4,000 28.00/M_ | GRM185R60J225KE26D 
X5R 6.3 2.2uUF +10% 0.8 490-1552-1-ND 1.77 10.47 30.19 |490-1552-2-ND 4,000 29.00/M_ | GRM188R60J225KE19D 
X5R 6.3 2.2uF +20% 0.8 490-1551-1-ND 2.01 11.90 34.31 | 490-1551-2-ND 4,000 33.00/M_ |GRM188R60J225ME01D 
X5R 6.3 4.7UF +10% 0.8 490-3297-1-ND 2.13 12.61 36.38 | 490-3297-2-ND 4,000 35.00/M_| GRM188R60J475KE19D 
X5R 6.3 10uF +20% 0.8 490-3896-1-ND 6.38 37.70 108.75 |490-3896-2-ND 4,000 104.00/M |GRM188R60J106ME47D 
X5R 4 4.7UF +20% 0.5 490-3891-1-ND 3.10 18.33 52.88 |490-3891-2-ND 4,000 51.00/M_ |GRM185R60G475ME15D 
X5R 4 10uF +20% 0.8 490-3298-1-ND 6.38 37.70 108.75 |490-3298-2-ND 4,000 104.00/M |GRM188R60G106ME47D 
X6S 10 2.2uF +10% 0.8 490-4521-1-ND 1.71 10.08 29.06 |490-4521-2-ND 4,000 28.00/M_ |GRM188C81A225KE34D 
Y5V 100 2200pF +80, -20% 0.8 490-1553-1-ND 1.42 8.39 24.19 |490-1553-2-ND 4,000 23.00/M_| GRM188F52A222ZD01D 
Y5V 100 3300pF +80, -20% 0.8 490-1554-1-ND 55 3.25 9.38 |490-1554-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188F52A332ZD01D 
Y5V 50 1000pF +80, -20% 0.8 490-1556-1-ND 57 3.38 9.75 |490-1556-2-ND 4,000 9.36/M_ | GRM188F51H102ZA01D. 
Y5V 50 1500pF +80, -20% 0.8 490-1557-1-ND 54 3.19 9.19 |490-1557-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188F51H152ZA01D. 
Y5V 50 2200pF +80, -20% 0.8 490-1558-1-ND 57 3.38 9.75 |490-1558-2-ND 4,000 9.36/M_ | GRM188F51H222ZA01D. 
Y5V 50 3300pF +80, -20% 0.8 490-1559-1-ND 54 3.19 9.19 |490-1559-2-ND 4,000 9.00/M_| GRM188F51H332ZA01D. 
Y5V 50 6800pF +80, -20% 0.8 490-1562-1-ND 62 3.64 10.50 |490-1562-2-ND 4,000 10.00/M |GRM188F51H682ZA01D 
Y5V 50 4700pF +80, -20% 0.8 490-1561-1-ND 57 3.38 9.75 |490-1561-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188F51H472ZA01D. 
Y5V 50 10000pF | +80, -20% 0.8 490-1563-1-ND 35 2.08 6.00 |490-1563-2-ND 4,000 6.00/M_ | GRM188F51H103ZA01D. 
0603 Y5V 50 15000pF | +80, -20% 0.8 490-1564-1-ND 58 3.45 9.94 |490-1564-2-ND 4,000 10.00/M_ |GRM188F51H153ZA01D 
Y5V 50 22000pF | +80, -20% 0.8 490-1565-1-ND 39 2.28 6.56 | 490-1565-2-ND 4,000 6.00/M_| GRM188F51H223ZA01D. 
Y5V 50 33000pF | +80, -20% 0.8 490-1566-1-ND 66 3.90 11.25 |490-1566-2-ND 4,000 11.00/M_ | GRM188F51H333ZA01D 
Y5V 50 47000pF | +80, -20% 0.8 490-1567-1-ND 39 2.28 6.56 | 490-1567-2-ND 4,000 6.00/M | GRM188F51H473ZA01D 
Y5V 50 pF +80, -20% 0.8 490-1568-1-ND 35 2.08 6.00 |490-1568-2-ND 4,000 6.00/M_ | GRM188F51H104ZA01D. 
Y5V 50 .22UF +80, -20% 0.8 490-1569-1-ND 76 4.49 12.94 |490-1569-2-ND 4,000 12.00/M_ |GRM188F51H224ZA01D 
Y5V 25 1000pF +80, -20% 0.8 490-1570-1-ND .57 3.38 9.75 |490-1570-2-ND 4,000 9.36/M_| GRM188F51E102ZA01D 
Y5V 25 4700pF +80, -20% 0.8 490-1571-1-ND 57 3.38 9.75 |490-1571-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188F51E472ZA01D 
Y5V 25 10000pF | +80, -20% 0.8 490-1572-1-ND 57 3.38 9.75 |490-1572-2-ND 4,000 9.36/M_ | GRM188F51E103ZA01D 
Y5V 25 33000pF | +80, -20% 0.8 490-1573-1-ND 53 3.12 9.00 |490-1573-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188F51E333ZA01D 
Y5V 25 47000pF | +80, -20% 0.8 490-1574-1-ND 53 3.12 9.00 |490-1574-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188F51E473ZA01D 
Y5V 25 (pF +80, -20% 0.8 490-1575-1-ND 33 1.95 5.63 _|490-1575-2-ND 4,000 5.00/M_| GRM188F51E104ZA01D 
Y5V 25 .22UF +80, -20% 0.8 490-3299-1-ND 76 4.49 12.94 |490-3299-2-ND 4,000 12.00/M_ |GRM188F51E224ZA01D 
Y5V 25 ATUF +80, -20% 0.8 490-3300-1-ND 74 4.36 12.56 |490-3300-2-ND 4,000 12.00/M_ |GRM188F51E474ZA01D 
Y5V 25 1.0uF +80, -20% 0.8 490-3895-1-ND 72 4.23 12.19 |490-3895-2-ND 4,000 12.00/M |GRM188F51E105ZA12D 
Y5V 16 47000pF | +80, -20% 0.8 490-1576-1-ND 53 3.12 9.00 |490-1576-2-ND 4,000 9.00/M_ | GRM188F51C473ZA01D. 
Y5V 16 -1pF +80, -20% 0.8 490-1577-1-ND 33 1.95 5.63 _|490-1577-2-ND 4,000 5.00/M_| GRM188F51C104ZA01D 
Y5V 16 -15uF +80, -20% 0.8 490-1578-1-ND 1.08 6.37 18.38 |490-1578-2-ND 4,000 18.00/M |GRM188F51C154ZA01D 
Y5V 16 .22UF +80, -20% 0.8 490-3301-1-ND 64 3.77 10.88 | 490-3301-2-ND 4,000 10.00/M |GRM188F51C224ZA01D 
Y5V 16 -33UF +80, -20% 0.8 490-1579-1-ND 92 5.46 15.75 |490-1579-2-ND 4,000 15.00/M_ |GRM188F51C334ZA01D 
Y5V 16 A7UF +80, -20% 0.8 490-1580-1-ND 69 4.10 11.81 |490-1580-2-ND 4,000 11.00/M_ | GRM188F51C474ZA01D 
Y5V 16 -68uF +80, -20% 0.8 490-1581-1-ND 97 5.72 16.50 |490-1581-2-ND 4,000 16.00/M_| GRM188F51C684ZA01D 
Y5V 16 1.0uF +80, -20% 0.8 490-1582-1-ND A7 2.80 8.06 | 490-1582-2-ND 4,000 8.00/M_ |GRM188F51C105ZA01D. 
Y5V 10 A7UF +80, -20% 0.8 490-1583-1-ND 97 5.72 16.50 |490-1583-2-ND 4,000 16.00/M_ |GRM188F51A474ZA01D 
Y5V 10 -68uF +80, -20% 0.8 490-1584-1-ND 2.18 12.87 37.13 | 490-1584-2-ND 4,000 36.00/M_ | GRM188F51A684ZA01D 
Y5V 10 1.0uF +80, -20% 0.8 490-1585-1-ND AT 2.80 8.06 |490-1585-2-ND 4,000 8.00/M_ |GRM188F51A105ZA01D 
Y5V 10 2.2uUF +80, -20% 0.8 490-1586-1-ND 1.11 6.57 18.94 |490-1586-2-ND 4,000 18.00/M_|GRM188F51A225ZE01D 
Y5V 10 4.7UF +80, -20% 0.8 490-3302-1-ND 1.25 7.41 21.38 |490-3302-2-ND 4,000 21.00/M_ | GRM188F51A475ZE20D 
Y5V 6.3 2.2uUF +80, -20% 0.8 490-1587-1-ND 1.11 6.57 18.94 |490-1587-2-ND 4,000 18.00/M |GRM188F50J225ZE01D 
Y5V 6.3 4.7UF +80, -20% 0.8 490-3303-1-ND 1.25 7.41 21.38 | 490-3303-2-ND 4,000 21.00/M_| GRM188F50J475ZE20D 
COG (NPO)| 100 10pF +5% 0.85 490-1590-1-ND 2.02 11.96 34.50 |490-1590-2-ND 4,000 33.00/M_ |GRM2195C2A100JZ01D 
COG (NPO)| 100 22pF 45% 0.85 490-1591-1-ND 2.08 12.29 35.44 |490-1591-2-ND 4,000 34.00/M_ | GRM2195C2A220JZ01D 
COG (NPO)| 100 33pF +5% 0.85 490-1592-1-ND 2.08 12.29 35.44 |490-1592-2-ND 4,000 34.00/M_ |GRM2195C2A330JZ01D 
COG (NPO)| 100 47pF +5% 0.85 490-1593-1-ND 2.08 12.29 35.44 | 490-1593-2-ND 4,000 34.00/M_ |GRM2195C2A470JZ01D 
COG (NPO)| 100 S6pF +5% 0.85 490-1594-1-ND 2.08 12.29 35.44 | 490-1594-2-ND 4,000 34.00/M_| GRM2195C2A560JZ01D 
COG (NPO)| 100 68pF +5% 0.85 490-1595-1-ND 2.02 11.96 34.50 |490-1595-2-ND 4,000 33.00/M_ |GRM2195C2A680JZ01D 
COG (NPO)| 100 75pF +5% 0.85 490-1596-1-ND 2.32 13.72 39.56 |490-1596-2-ND 4,000 38.00/M_ |GRM2195C2A750JZ01D 
COG (NPO)| 100 82pF +5% 0.85 490-1597-1-ND 2.02 11.96 34.50 |490-1597-2-ND 4,000 33.00/M | GRM2195C2A820JZ01D 
COG (NPO)| 100 91pF 45% 0.85 490-1598-1-ND 2.31 13.65 39.38 |490-1598-2-ND 4,000 37.80/M_ |GRM2195C2A910JZ01D 
COG (NPO)| 100 100pF 45% 0.6 490-1599-1-ND -90 5.33 15.38 |490-1599-2-ND 4,000 15.00/M_|GRM2165C2A101JA01D 
COG (NPO)| 100 110pF +5% 0.6 490-1600-1-ND 1.10 6.50 18.75 |490-1600-2-ND 4,000 18.00/M |GRM2165C2A111JA01D 
COG (NPO)| 100 120pF 45% 0.6 490-1601-1-ND 97 5.72 16.50 |490-1601-2-ND 4,000 16.00/M |GRM2165C2A121JA01D 
COG (NPO)| 100 130pF +5% 0.6 490-1602-1-ND 1.01 5.98 17.25 |490-1602-2-ND 4,000 16.56/M |GRM2165C2A131JA01D 
COG (NPO)| 100 150pF +5% 0.6 490-1603-1-ND 97 5.72 16.50 | 490-1603-2-ND 4,000 16.00/M |GRM2165C2A151JA01D 
COG (NPO)| 100 160pF 45% 0.6 490-1604-1-ND 1.10 6.50 18.75 |490-1604-2-ND 4,000 18.00/M_|GRM2165C2A161JA01D 
COG (NPO)| 100 180pF +5% 0.6 490-1605-1-ND 97 5.72 16.50 |490-1605-2-ND 4,000 16.00/M |GRM2165C2A181JA01D 
COG (NPO)| 100 200pF +5% 0.6 490-1606-1-ND 1.13 6.70 19.31 |490-1606-2-ND 4,000 19.00/M |GRM2165C2A201JA01D 
COG (NPO)| 100 220pF +5% 0.6 490-1607-1-ND 1.07 6.31 18.19 |490-1607-2-ND 4,000 17.00/M |GRM2165C2A221JA01D 
COG (NPO)| 100 240pF +5% 0.6 490-1608-1-ND 1.35 8.00 23.06 |490-1608-2-ND 4,000 22.00/M_ |GRM2165C2A241JA01D 
0805 |COG(NPO)| 100 270pF +5% 0.6 490-1609-1-ND 1.13 6.70 19.31 |490-1609-2-ND 4,000 19.00/M_|GRM2165C2A271JA01D 
COG (NPO)| 100 330pF +5% 0.6 490-1610-1-ND 1.28 7.54 21.75 |490-1610-2-ND 4,000 21.00/M_ | GRM2165C2A331JA01D 
COG (NPO)| 100 390pF +5% 0.6 490-3306-1-ND 1.31 7.74 22.31 |490-3306-2-ND 4,000 21.00/M_ | GRM2165C2A391JA01D 
COG (NPO)| 100 470pF 45% 0.6 490-1611-1-ND 1.43 8.45 24.38 |490-1611-2-ND 4,000 23.00/M_ | GRM2165C2A471JA01D 
COG (NPO)| 100 560pF +5% 0.6 490-1612-1-ND 1.46 8.65 24.94 |490-1612-2-ND 4,000 24.00/M_ |GRM2165C2A561JA01D 
COG (NPO)| 100 680pF 45% 0.85 490-1613-1-ND 1.68 9.95 28.69 |490-1613-2-ND 4,000 28.00/M_| GRM2195C2A681JA01D. 
COG (NPO)| 100 820pF +5% 0.85 490-3311-1-ND 1.77 10.47 30.19 |490-3311-2-ND 4,000 29.00/M_ |GRM2195C2A821JA01D 
COG (NPO)| 100 1000pF +5% 0.85 490-1614-1-ND 1.31 7.74 22.31 |490-1614-2-ND 4,000 21.00/M_ |GRM2195C2A102JA01D 
COG (NPO)| 100 1200pF +5% 0.85 490-3313-1-ND 1.33 7.87 22.69 |490-3313-2-ND 4,000 22.00/M_ |GRM2195C2A122JA01D 
COG (NPO)| 100 1500pF +5% 0.85 490-3314-1-ND 1.33 7.87 22.69 |490-3314-2-ND 4,000 22.00/M_ |GRM2195C2A152JA01D 
COG (NPO) 50 100pF +5% 0.6 490-1615-1-ND 62 3.64 10.50 |490-1615-2-ND 4,000 10.00/M_|GRM2165C1H101JA01D 
COG (NPO) 50 150pF +5% 0.6 490-3315-1-ND 80 4.75 13.69 |490-3315-2-ND 4,000 13.00/M |GRM2165C1H151JA01D 
COG (NPO) 50 220pF +5% 0.6 490-1616-1-ND 91 5.40 15.56 |490-1616-2-ND 4,000 15.00/M_ |GRM2165C1H221JA01D 
COG (NPO) 50 330pF +5% 0.6 490-3316-1-ND 1.07 6.31 18.19 |490-3316-2-ND 4,000 17.00/M_ |GRM2165C1H331JA01D 
COG (NPO) 50 470pF +5% 0.6 490-1617-1-ND 1.36 8.06 23.25 |490-1617-2-ND 4,000 22.00/M_ |GRM2165C1H471JA01D. 
COG (NPO) 50 620pF +5% 0.6 490-1618-1-ND 1.66 9.82 28.31 | 490-1618-2-ND 4,000 27.00/M_| GRM2165C1H621JA01D 
COG (NPO) 50 680pF +5% 0.6 490-1619-1-ND 1.46 8.65 24.94 |490-1619-2-ND 4,000 24.00/M_ | GRM2165C1H681JA01D. 
COG (NPO) 50 750pF +5% 0.6 490-1620-1-ND 1.77 10.47 30.19 |490-1620-2-ND 4,000 28.98/M_ |GRM2165C1H751JA01D 
COG (NPO) 50 910pF +5% 0.6 490-1621-1-ND 1.74 10.27 29.63 |490-1621-2-ND 4,000 28.00/M_ |GRM2165C1H911JA01D. 
COG (NPO) 50 1000pF +5% 0.6 490-1622-1-ND 1.09 6.44 18.56 |490-1622-2-ND 4,000 18.00/M_|GRM2165C1H102JA01D 


(Continued) 
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Reel® 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


anorator in Eleetrontes 


Size wv Capac- Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC itance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG (NPO) 50 1100pF +5% 0.6 490-1623-1-ND 1.27 7.48 21.56 |490-1623-2-ND 4,000 21.00/M_ | GRM2165C1H112JA01D 
COG (NPO) 50 1300pF 45% 0.6 490-1624-1-ND 1.34 7.93 22.88 |490-1624-2-ND 4,000 21.96/M_ |GRM2165C1H132JA01D 
COG (NPO) 50 1600pF +5% 0.6 490-1625-1-ND 1.44 8.52 24.56 |490-1625-2-ND 4,000 24.00/M_ | GRM2165C1H162JA01D 
COG (NPO) 50 1800pF +5% 0.6 490-1626-1-ND 1.31 7.74 22.31 |490-1626-2-ND 4,000 21.00/M_ |GRM2165C1H182JA01D 
COG (NPO) 50 2000pF +5% 0.6 490-1627-1-ND 1.64 9.69 27.94 |490-1627-2-ND 4,000 26.82/M_|GRM2165C1H202JA01D 
COG (NPO) 50 2200pF 45% 0.6 490-1628-1-ND 1.49 8.78 25.31 |490-1628-2-ND 4,000 24.00/M_ | GRM2165C1H222JA01D 
COG (NPO) 50 2400pF +5% 0.6 490-1629-1-ND 1.76 10.40 30.00 |490-1629-2-ND 4,000 29.00/M_ | GRM2165C1H242JA01D 
COG (NPO) 50 2700pF 45% 0.6 490-1630-1-ND 1.73 10.21 29.44 |490-1630-2-ND 4,000 28.00/M_ |GRM2165C1H272JA01D 
COG (NPO) 50 3000pF +5% 0.6 490-1631-1-ND 2.09 12.35 35.63 |490-1631-2-ND 4,000 34.00/M_ | GRM2165C1H302JA01D 
COG (NPO) 50 3300pF +5% 0.6 490-1632-1-ND 1.93 11.38 32.81 |490-1632-2-ND 4,000 32.00/M_| GRM2165C1H332JA01D 
COG (NPO) 50 3900pF 45% 0.6 490-3045-1-ND 2.00 11.83 34.13 |490-3045-2-ND 4,000 33.00/M_ | GRM2165C1H392JA01D 
COG (NPO) 50 4700pF 45% 0.6 490-3044-1-ND 2.11 12.48 36.00 |490-3044-2-ND 4,000 35.00/M_ | GRM2165C1H472JA01D 
COG (NPO) 50 5100pF +5% 0.85 490-1635-1-ND 2.67 15.80 45.56 |490-1635-2-ND 4,000 44.00/M_ | GRM2195C1H512JA01D 
COG (NPO) 50 5600pF +5% 0.85 490-1636-1-ND 2.46 14.56 42.00 |490-1636-2-ND 4,000 40.00/M_ |GRM2195C1H562JA01D 
COG (NPO) 50 6200pF +5% 0.85 490-1637-1-ND 3.30 19.50 56.25 |490-1637-2-ND 4,000 54.00/M_| GRM2195C1H622JA01D 
COG (NPO) 50 6800pF 45% 0.85 490-1638-1-ND 2.98 17.62 50.81 |490-1638-2-ND 4,000 49.00/M_ | GRM2195C1H682JA01D 
COG (NPO) 50 7500pF +5% 0.85 490-1639-1-ND 3.50 20.67 59.63 |490-1639-2-ND 4,000 57.00/M_ |GRM2195C1H752JA01D 
COG (NPO) 50 8200pF +5% 0.85 490-1640-1-ND 3.18 18.79 54.19 |490-1640-2-ND 4,000 52.00/M_ |GRM2195C1H822JA01D 
COG (NPO) 50 9100pF 45% 0.85 490-1641-1-ND 3.56 21.06 60.75 |490-1641-2-ND 4,000 58.00/M_ |GRM2195C1H912JA01D 
COG (NPO) 50 10000pF +5% 0.85 490-1642-1-ND 4.51 26.65 76.88 |490-1642-2-ND 4,000 74.00/M_|GRM2195C1H103JA01D 
COG (NPO) 50 12000pF +5% 0.85 490-3320-1-ND 4.93 29.12 84.00 |490-3320-2-ND 4,000 81.00/M_ | GRM2195C1H123JA01D 
COG (NPO) 50 15000pF +5% 0.85 490-1643-1-ND 4.93 29.12 84.00 |490-1643-2-ND 4,000 81.00/M_ |GRM2195C1H153JA01D 
COG (NPO) 50 18000pF +5% 1.25 490-3321-1-ND 5.10 30.16 87.00 |490-3321-2-ND 3,000 84.00/M_ |GRM21B5C1H183JA01L 
COG (NPO) 50 22000pF 45% 1.25 490-1644-1-ND 4.65 27.50 79.31 |490-1644-2-ND 3,000 76.00/M_ |GRM21B5C1H223JA01L 
X7R 250 1000pF +10% 1.0 490-3525-1-ND 1.44 8.52 24.56 |490-3525-2-ND 4,000 24.00/M_| GRM21AR72E102KW01D 
X7R 250 1500pF +10% 1.0 490-3527-1-ND 1.62 9.56 27.56 |490-3527-2-ND 4,000 26.00/M_ | GRM21AR72E152KW01D 
X7R 250 2200pF +10% 1.0 490-3529-1-ND 1.54 9.10 26.25 |490-3529-2-ND 4,000 25.00/M_ | GRM21AR72E222KW01D 
X7R 250 3300pF +10% 1.0 490-3531-1-ND 1.57 9.30 26.81 |490-3531-2-ND 4,000 26.00/M_ | GRM21AR72E332KW01D 
X7R 250 4700pF +10% 1.0 490-3532-1-ND 1.57 9.30 26.81 |490-3532-2-ND 4,000 26.00/M_ | GRM21AR72E472KW01D 
X7R 250 6800pF +10% 1.0 490-3533-1-ND 1.79 10.60 30.56 | 490-3533-2-ND 4,000 29.00/M_| GRM21AR72E682KW01D 
X7R 250 10000pF +10% 1.25 490-3534-1-ND 1.52 8.97 25.88 |490-3534-2-ND 3,000 25.00/M_ | GRM21BR72E103KW03L 
X7R 100 3900pF +10% 0.85 490-1645-1-ND 1.41 8.32 24.00 |490-1645-2-ND 4,000 23.00/M_ |GRM219R72A392KA01D 
X7R 100 4700pF +10% 0.85 490-1646-1-ND 95 5.59 16.13 |490-1646-2-ND 4,000 15.00/M | GRM219R72A472KA01D 
X7R 100 4700pF +20% 0.85 490-1647-1-ND 1.01 5.98 17.25 |490-1647-2-ND 4,000 17.00/M_ |GRM219R72A472MA01D 
X7R 100 5600pF +10% 0.85 490-1648-1-ND 1.39 8.19 23.63 |490-1648-2-ND 4,000 23.00/M_| GRM219R72A562KA01D 
X7R 100 6800pF +10% 0.85 490-1649-1-ND 1.03 6.11 17.63 |490-1649-2-ND 4,000 17.00/M |GRM219R72A682KA01D 
X7R 100 6800pF +20% 0.85 490-1650-1-ND 1.08 6.37 18.38 |490-1650-2-ND 4,000 18.00/M | GRM219R72A682MA01D 
X7R 100 8200pF +10% 1.25 490-1651-1-ND 1.49 8.78 25.31 |490-1651-2-ND 3,000 24.00/M_ | GRM21BR72A822KA01L. 
X7R 100 10000pF +10% 1.25 490-1652-1-ND 97 5.72 16.50 |490-1652-2-ND 3,000 16.00/M |GRM21BR72A103KA01L 
X7R 100 10000pF +20% 1.25 490-1653-1-ND 1.17 6.89 19.88 |490-1653-2-ND 3,000 19.00/M_|GRM21BR72A103MA01L 
X7R 100 12000pF +10% 1.25 490-1654-1-ND 1.66 9.82 28.31 |490-1654-2-ND 3,000 27.18/M_ |GRM21BR72A123KA01L 
X7R 100 15000pF +10% 1.25 490-1655-1-ND 1.14 6.76 19.50 |490-1655-2-ND 3,000 19.00/M | GRM21BR72A153KA01L 
X7R 100 15000pF +20% 1.25 490-1656-1-ND 1.22 7.22 20.81 |490-1656-2-ND 3,000 20.00/M_ | GRM21BR72A153MA01L 
X7R 100 18000pF +10% 1.25 490-1657-1-ND 1.68 9.95 28.69 |490-1657-2-ND 3,000 28.00/M_ |GRM21BR72A183KA01L 
X7R 100 22000pF +10% 1.25 490-1658-1-ND 1.41 8.32 24.00 |490-1658-2-ND 3,000 23.00/M_| GRM21BR72A223KA01L 
X7R 100 22000pF +20% 1.25 490-1659-1-ND 1.49 8.78 25.31 |490-1659-2-ND 3,000 24.00/M_ | GRM21BR72A223MA01L 
X7R 100 33000pF +10% 1.25 490-3323-1-ND 1.86 10.99 31.69 |490-3323-2-ND 3,000 30.00/M_ | GRM21BR72A333KA01L 
0805 X7R 100 47000pF +10% 1.25 490-3325-1-ND 1.76 10.40 30.00 |490-3325-2-ND 3,000 29.00/M_ | GRM21BR72A473KA01L 
X7R 100 A7UF +10% 1.25 490-3326-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 490-3326-2-ND 3,000 113.00/M | GRM21BR72A474KA73L 
X7R 50 10000pF +10% 0.6 490-1664-1-ND A7 2.80 8.06 |490-1664-2-ND 4,000 8.00/M_| GRM216R71H103KA01D 
X7R 50 22000pF +10% 0.6 490-1665-1-ND 68 4.03 11.63 |490-1665-2-ND 4,000 11.00/M_ |GRM216R71H223KA01D 
X7R 50 33000pF +10% 0.85 490-1660-1-ND 95 5.59 16.13 | 490-1660-2-ND 4,000 15.00/M_ |GRM219R71H333KA01D 
X7R 50 47000pF +10% 1.25 490-1661-1-ND 88 5.20 15.00 |490-1661-2-ND 3,000 14.00/M_ | GRM21BR71H473KA01L 
X7R 50 47000pF +20% 1.25 490-4742-1-ND 1.02 6.05 17.44 |490-4742-2-ND 3,000 17.00/M_ | GRM21BR71H473MA01L 
X7R 50 56000pF +10% 1.25 490-1662-1-ND 1.61 9.49 27.38 |490-1662-2-ND 3,000 26.00/M_| GRM21BR71H563KA01L 
X7R 50 68000pF +10% 1.25 490-1663-1-ND 1.72 10.14 29.25 |490-1663-2-ND 3,000 28.00/M_ | GRM21BR71H683KA01L 
X7R 50 pF +10% 1.25 490-1666-1-ND 1.07 6.31 18.19 |490-1666-2-ND 3,000 17.00/M_ |GRM21BR71H104KA01L 
X7R 50 -15uF +10% 1.25 490-1667-1-ND 2.49 14.69 42.38 |490-1667-2-ND 3,000 41.00/M_ |GRM21BR71H154KA01L 
X7R 50 -15uF +20% 1.25 490-1668-1-ND 2.85 16.84 48.56 |490-1668-2-ND 3,000 47.00/M_ |GRM21BR71H154MA01L 
X7R 50 -18uF +10% 1.25 490-1669-1-ND 3.71 21.91 63.19 |490-1669-2-ND 3,000 61.00/M_|GRM21BR71H184KA01L 
X7R 50 .22UF +10% 1.25 490-1670-1-ND 2.57 15.21 43.88 |490-1670-2-ND 3,000 42.00/M_ | GRM21BR71H224KA01L 
X7R 50 .22UF +20% 1.25 490-1671-1-ND 2.64 15.60 45.00 |490-1671-2-ND 3,000 43.00/M_ | GRM21BR71H224MA01L 
X7R 50 .33UF +10% 0.85 490-3327-1-ND 3.07 18.14 52.31 |490-3327-2-ND 4,000 50.00/M_ | GRM219R71H334KA88D 
X7R 50 ATF +10% 1.25 490-3328-1-ND 3.27 19.31 55.69 |490-3328-2-ND 3,000 53.00/M_ | GRM21BR71H474KA88L 
X7R 50 1.0uF +10% 1.25 490-4736-1-ND 4.84 28.60 82.50 |490-4736-2-ND 3,000 79.00/M_|GRM21BR71H105KA12L 
X7R 25 68000pF +10% 0.85 490-3046-1-ND 1.24 7.35 21.19 |490-3046-2-ND 4,000 20.00/M_ |GRM219R71E683KA01D 
X7R 25 pF +10% 1.25 490-1673-1-ND 1.10 6.50 18.75 |490-1673-2-ND 3,000 18.00/M | GRM21BR71E104KA01L 
X7R 25 -15uF +10% 1.25 490-1674-1-ND 1.96 11.57 33.38 |490-1674-2-ND 3,000 32.00/M_ |GRM21BR71E154KA01L. 
X7R 25 .22UF +10% 0.85 490-1675-1-ND 1.79 10.60 30.56 |490-1675-2-ND 4,000 29.00/M_ |GRM219R71E224KA01D 
X7R 25 .27UF +10% 0.85 490-1676-1-ND 3.87 22.88 66.00 |490-1676-2-ND 4,000 63.00/M_| GRM219R71E274KA01D 
X7R 25 -33UF +10% 1.25 490-1677-1-ND 3.39 20.02 57.75 |490-1677-2-ND 3,000 55.00/M_ | GRM21BR71E334KA01L 
X7R 25 -39UF +10% 1.25 490-1679-1-ND 4.93 29.12 84.00 |490-1679-2-ND 3,000 81.00/M |GRM21BR71E394KA01L 
X7R 25 -A7UF +10% 1.25 490-1680-1-ND 3.27 19.31 55.69 |490-1680-2-ND 3,000 53.00/M_ | GRM21BR71E474KCO1L 
X7R 25 A7UF +20% 1.25 490-1681-1-ND 3.84 22.69 65.44 |490-1681-2-ND 3,000 63.00/M_ | GRM21BR71E474MA01L 
X7R 25 2.2uUF +10% 1.25 490-3331-1-ND 3.85 22.75 65.63 _|490-3331-2-ND 3,000 63.00/M_| GRM21BR71E225KA73L. 
X7R 16 68000pF +10% 0.85 490-1682-1-ND 1.39 8.19 23.63 |490-1682-2-ND 4,000 23.00/M_ |GRM219R71C683KA01D 
X7R 16 pF +10% 0.85 490-1683-1-ND 74 4.36 12.56 |490-1683-2-ND 4,000 12.00/M |GRM219R71C104KA01D 
X7R 16 .22UF +10% 0.85 490-1684-1-ND 1.78 10.53 30.38 |490-1684-2-ND 4,000 29.00/M_ |GRM219R71C224KA01D 
X7R 16 A7UF +10% 0.85 490-1685-1-ND 3.69 21.78 62.81 |490-1685-2-ND 4,000 60.00/M | GRM219R71C474KC01D 
X7R 16 A7UF +20% 0.85 490-1686-1-ND 3.69 21.78 62.81 |490-1686-2-ND 4,000 60.00/M_|GRM219R71C474MC01D 
X7R 16 A7UF +10% 1.25 490-3333-1-ND 3.27 19.31 55.69 |490-3333-2-ND 3,000 53.00/M_ | GRM21BR71C474KA01L 
X7R 16 -56uF +10% 0.85 490-1687-1-ND 3.86 22.82 65.81 |490-1687-2-ND 4,000 63.00/M_ | GRM219R71C564KC01D 
X7R 16 -68uF +10% 0.85 490-1688-1-ND 2.29 13.52 39.00 |490-1688-2-ND 4,000 37.00/M | GRM219R71C684KC01D 
X7R 16 -68uF +10% 0.85 490-4741-1-ND 2.28 13.46 38.81 |490-4741-2-ND 4,000 37.00/M_ |GRM219R71C684KA01D 
X7R 16 -82uF +10% 1.25 490-1690-1-ND 3.81 22.49 64.88 |490-1690-2-ND 3,000 62.00/M_| GRM21BR71C824KCO1L 
X7R 16 1.0uF +10% 1.25 490-1691-1-ND 1.06 6.24 18.00 |490-1691-2-ND 3,000 17.00/M_ |GRM21BR71C105KA01L. 
X7R 16 1.0uF +20% 1.25 490-1692-1-ND 1.12 6.63 19.13 |490-1692-2-ND 3,000 18.00/M | GRM21BR71C105MA01L 
X7R 16 2.2UF +10% 1.25 490-3906-1-ND 3.25 19.18 55.31 |490-3906-2-ND 3,000 53.00/M_ |GRM21BR71C225KA12L 
X7R 16 4.7UF +10% 1.25 490-4522-1-ND 4.82 28.47 82.13 |490-4522-2-ND 3,000 79.00/M_ |GRM21BR71C475KA73L 
X7R 10 22uUF +10% 0.6 490-1693-1-ND 2.04 12.03 34.69 |490-1693-2-ND 4,000 33.00/M_|GRM216R71A224KC01D 
X7R 10 -33UF +10% 0.6 490-1694-1-ND 2.49 14.69 42.38 |490-1694-2-ND 4,000 41.00/M_ | GRM216R71A334KC01D 
X7R 10 1.0UF +10% 1.25 490-1695-1-ND 1.12 6.63 19.13 |490-1695-2-ND 3,000 18.00/M | GRM21BR71A105KA01L 
X7R 10 2.2UF +10% 1.25 490-1696-1-ND 1.94 11.44 33.00 |490-1696-2-ND 3,000 32.00/M_ |GRM21BR71A225KA01L 
X7R 10 2.2UF +20% 1.25 490-1697-1-ND 3.19 18.85 54.38 |490-1697-2-ND 3,000 52.00/M_ | GRM21BR71A225MA01L 
X7R 10 10uF +10% 1.25 490-3905-1-ND 5.32 31.46 90.75 |490-3905-2-ND 3,000 87.00/M_| GRM21BR71A106KE51L 
X7R 6.3 2.2UF +10% 1.25 490-1698-1-ND 1.94 11.44 33.00 |490-1698-2-ND 3,000 32.00/M_| GRM21BR70J225KA01L 
(Continued) 
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Size wv Capac- Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC itance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R 6.3 2.2UF +20% 1.25 490-1699-1-ND 2.10 12.42 35.81 |490-1699-2-ND 3,000 34.00/M_ | GRM21BR70J225MA01L. 
X7R 6.3 10uF +10% 1.25 490-3904-1-ND 5.32 31.46 90.75 |490-3904-2-ND 3,000 87.00/M_ | GRM21BR70J106KE76L 
X6S 10 4.7UF +10% 0.85 490-3901-1-ND 2.90 17.16 49.50 |490-3901-2-ND 4,000 48.00/M_ |GRM219C81A475KE34D 
X5R 25 1.0uF +10% 0.6 490-1700-1-ND 3.20 18.92 54.56 |490-1700-2-ND 4,000 52.00/M_ |GRM216R61E105KA12D 
X5R 25 2.2uUF +10% 0.85 490-1701-1-ND 5.09 30.10 86.81 |490-1701-2-ND 4,000 83.00/M_| GRM219R61E225KA12D 
X5R 25 2.2UF +10% 1.25 490-3334-1-ND 3.71 21.91 63.19 |490-3334-2-ND 3,000 61.00/M | GRM21BR61E225KA12L. 
X5R 25 4.7UF +10% 1.25. 490-3335-1-ND 3.33 19.70 56.81 |490-3335-2-ND 3,000 55.00/M_ | GRM21BR61E475KA12L. 
X5R 16 2.2uUF +10% 0.85 490-3902-1-ND 4.77 28.21 81.38 |490-3902-2-ND 4,000 78.00/M_ |GRM219R61C225KA88D 
X5R 16 2.2UF +10% 1.25 490-3336-1-ND 2.63 15.54 44.81 |490-3336-2-ND 3,000 43.00/M_ |GRM21BR61C225KA88L 
X5R 16 3.3yF +10% 1.25 490-3337-1-ND 3.83 22.62 65.25 |490-3337-2-ND 3,000 62.64/M_| GRM21BR61C335KA88L 
X5R 16 4.7UF +10% 1.25 490-3338-1-ND 4.29 25.35 73.13 |490-3338-2-ND 3,000 70.00/M |GRM21BR61C475KA88L 
X5R 16 10uF +10% 1.25 490-3886-1-ND 5.89 34.78 100.31 | 490-3886-2-ND 3,000 96.00/M |GRM21BR61C106KE15L 
X5R 10 1.0uF +10% 0.85 490-1702-1-ND 1.13 6.70 19.31 |490-1702-2-ND 4,000 19.00/M |GRM219R61A105KC01D 
X5R 10 1.0UF +20% 0.85 490-1703-1-ND 1.13 6.70 19.31 |490-1703-2-ND 4,000 19.00/M |GRM219R61A105MA01D 
X5R 10 2.2UF +10% 0.6 490-1704-1-ND 2.86 16.90 48.75 |490-1704-2-ND 4,000 47.00/M_| GRM216R61A225KE24D 
X5R 10 2.2UF +20% 0.6 490-1705-1-ND 3.04 17.94 51.75 |490-1705-2-ND 4,000 50.00/M | GRM216R61A225ME24D 
X5R 10 3.3pF +10% 0.85 490-1706-1-ND 5.01 29.58 85.31 |490-1706-2-ND 4,000 82.00/M |GRM219R61A335KE19D 
X5R 10 4.7UF +10% 0.85 490-1707-1-ND 6.40 37.83 109.13 |490-1707-2-ND 4,000 105.00/M |GRM219R61A475KE19D 
X5R 10 4.7UF +20% 0.85 490-1708-1-ND 6.39 37.77 108.94 |490-1708-2-ND 4,000 105.00/M |GRM219R61A475ME19D 
X5R 10 10uF +10% 0.85 490-4735-1-ND 3.37 19.89 57.38 |490-4735-2-ND 4,000 55.00/M_| GRM219R61A106KE44D 
X5R 10 10uF +10% 1.25 490-1709-1-ND 3.72 21.97 63.38 |490-1709-2-ND 3,000 61.00/M_ | GRM21BR61A106KE19L. 
X5R 6.3 1.5uF +10% 0.85 490-1710-1-ND 4.38 25.87 74.63 |490-1710-2-ND 4,000 72.00/M_ |GRM219R60J155KC01D 
X5R 6.3 1.5yuF +20% 0.85 490-1711-1-ND 4.38 25.87 74.63 |490-1711-2-ND 4,000 72.00/M_ |GRM219R60J155MC01D 
X5R 6.3 2.2UF +10% 1.25 490-1712-1-ND 2.10 12.42 35.81 |490-1712-2-ND 3,000 34.00/M_ | GRM21BR60J225KA01L 
X5R 6.3 3.3pF +10% 1.25 490-1713-1-ND 5.98 35.36 102.00 |490-1713-2-ND 3,000 98.00/M_| GRM21BR60J335KA11L. 
X5R 6.3 3.3pF +20% 1.25 490-1714-1-ND 5.18 30.62 88.31 |490-1714-2-ND 3,000 85.00/M_ | GRM21BR60J335MA11L. 
X5R 6.3 4.7uF +10% 0.85 490-1715-1-ND 6.40 37.83 109.13 |490-1715-2-ND 4,000 105.00/M |GRM219R60J475KE01D 
X5R 6.3 4.7UF +20% 0.85 490-1716-1-ND 2.64 15.60 45.00 |490-1716-2-ND 4,000 43.00/M_ |GRM219R60J475ME01D 
X5R 6.3 10uF +10% 0.85 490-3340-1-ND 3.21 18.98 54.75 |490-3340-2-ND 4,000 53.00/M_ |GRM219R60J106KE19D 
X5R 6.3 10uF +10% 1.25 490-1717-1-ND 3.23 19.11 55.13 |490-1717-2-ND 3,000 53.00/M_| GRM21BR60J106KE19L 
X5R 6.3 10uF +20% 1.25 490-1718-1-ND 3.23 19.11 55.13 |490-1718-2-ND 3,000 53.00/M_ | GRM21BR60J106ME19L. 
X5R 6.3 22uF +20% 1.25 490-1719-1-ND 6.72 39.72 114.56 |490-1719-2-ND 3,000 110.00/M |GRM21BR60J226ME39L 
0805 Y5V 100 10000pF | +80, -20% 1.25 490-3342-1-ND 2.06 12.16 35.06 |490-3342-2-ND 3,000 34.00/M_ | GRM21BF52A103ZD01L 
Y5V 50 10000pF | +80, -20% 0.6 490-1720-1-ND 48 2.86 8.25 |490-1720-2-ND 4,000 8.00/M_ | GRM216F51H103ZA01D. 
Y5V 50 33000pF | +80, -20% 0.6 490-1721-1-ND 77 4.55 13.13 | 490-1721-2-ND 4,000 13.00/M_| GRM216F51H333ZA01D 
Y5V 50 68000pF | +80, -20% 0.6 490-1722-1-ND 87 5.14 14.81 |490-1722-2-ND 4,000 14.00/M_ |GRM216F51H683ZA01D 
Y5V 50 pF +80, -20% 0.85 490-1723-1-ND 65 3.84 11.06 |490-1723-2-ND 4,000 11.00/M |GRM219F51H104ZA01D 
Y5V 50 -15uF +80, -20% 0.85 490-1724-1-ND 1.71 10.08 29.06 |490-1724-2-ND 4,000 28.00/M_ | GRM219F51H154ZA01D. 
Y5V 50 .22UF +80, -20% 0.6 490-3047-1-ND 1.47 8.71 25.13 |490-3047-2-ND 4,000 24.00/M_ | GRM216F51H224ZA01D 
Y5V 50 1.0uF +80, -20% 1.25 490-3903-1-ND 1.02 6.05 17.44 |490-3903-2-ND 3,000 17.00/M_|GRM21BF51H105ZA12L 
Y5V 25 pF +80, -20% 0.6 490-1726-1-ND 52 3.06 8.81 |490-1726-2-ND 4,000 8.00/M_ | GRM216F51E104ZA01D 
Y5V 25 -15uF +80, -20% 0.6 490-1727-1-ND 1.441 8.32 24.00 |490-1727-2-ND 4,000 23.00/M_ | GRM216F51E154ZA01D 
Y5V 25 .22UF +80, -20% 0.85 490-1728-1-ND 1.28 7.54 21.75 |490-1728-2-ND 4,000 21.00/M_ | GRM219F51E224ZA01D 
Y5V 25 .33UF +80, -20% 1.25 490-1729-1-ND 2.09 12.35 35.63 |490-1729-2-ND 3,000 34.00/M_ | GRM21BF51E334ZA01L 
Y5V 25 A7UF +80, -20% 0.6 490-3346-1-ND 1.46 8.65 24.94 |490-3346-2-ND 4,000 24.00/M_| GRM216F51E474ZA01D 
Y5V 25 A7UF +80, -20% 1.25 490-1730-1-ND 1.82 10.73 30.94 |490-1730-2-ND 3,000 30.00/M | GRM21BF51E474ZA01L 
Y5V 25 1.0UF +80, -20% 0.85 490-1731-1-ND 74 4.36 12.56 |490-1731-2-ND 4,000 12.00/M |GRM219F51E105ZA01D. 
Y5V 25 1.5yF +80, -20% 1.25 490-1732-1-ND 2.16 12.74 36.75 |490-1732-2-ND 3,000 35.00/M_ | GRM21BF51E155ZA01L. 
Y5V 25 2.2UF +80, -20% 1.25 490-1733-1-ND 1.39 8.19 23.63 |490-1733-2-ND 3,000 23.00/M_ | GRM21BF51E225ZA01L 
Y5V 25 4.7pF +80, -20% 1.25 490-3345-1-ND 3.07 18.14 52.31 |490-3345-2-ND 3,000 50.00/M_| GRM21BF51E475ZA01L 
Y5V 16 pF +80, -20% 0.6 490-1734-1-ND 74 4.36 12.56 |490-1734-2-ND 4,000 12.06/M |GRM216F51C104ZA01D 
Y5V 16 .22UF +80, -20% 0.85 490-1735-1-ND 1.47 8.71 25.13 |490-1735-2-ND 4,000 24.00/M_ | GRM219F51C224ZA01D 
Y5V 16 -33uF +80, -20% 0.85 490-1736-1-ND 2.11 12.48 36.00 |490-1736-2-ND 4,000 35.00/M_ | GRM219F51C334ZA01D 
Y5V 16 A7UF +80, -20% 1.25 490-1737-1-ND 2.10 12.42 35.81 |490-1737-2-ND 3,000 34.00/M_ | GRM21BF51C474ZA01L 
Y5V 16 -68uF +80, -20% 1.25 490-1738-1-ND 3.14 18.53 53.44 |490-1738-2-ND 3,000 51.00/M_| GRM21BF51C684ZA01L 
Y5V 16 1.0uF +80, -20% 0.85 490-1739-1-ND 74 4.36 12.56 |490-1739-2-ND 4,000 12.00/M |GRM219F51C105ZA01D 
Y5V 16 1.5uF +80, -20% 1.25 490-1740-1-ND 2.13 12.61 36.38 |490-1740-2-ND 3,000 35.00/M_ | GRM21BF51C155ZA01L 
Y5V 16 2.2UF +80, -20% 1.25 490-1741-1-ND 1.11 6.57 18.94 |490-1741-2-ND 3,000 18.00/M | GRM21BF51C225ZA01L 
Y5V 16 10uF +80, -20% 1.25 490-3347-1-ND 2.62 15.47 44.63 |490-3347-2-ND 3,000 43.00/M_ | GRM21BF51C106ZE15L 
Y5V 10 1.5yuF +80, -20% 1.25 490-1742-1-ND 1.78 10.53 30.38 |490-1742-2-ND 3,000 35.00/M_| GRM21BF51A155ZA01L 
Y5V 10 2.2UF +80, -20% 1.25 490-1743-1-ND 1.41 6.57 18.94 |490-1743-2-ND 3,000 18.00/M | GRM21BF51A225ZA01L 
Y5V 10 3.3pF +80, -20% 0.85 490-1744-1-ND 4.07 24.05 69.38 |490-1744-2-ND 4,000 67.00/M_ | GRM219F51A335ZA01D 
Y5V 10 4.7UF +80, -20% 1.25 490-1745-1-ND 1.39 8.19 23.63 |490-1745-2-ND 3,000 23.00/M_ | GRM21BF51A475ZA01L 
Y5V 10 10uF +80, -20% 1.25 490-3332-1-ND 1.73 10.21 29.44 |490-3332-2-ND 3,000 28.00/M_ | GRM21BF51A106ZE15L. 
Y5V 6.3 10uF +80, -20% 1.25 490-1746-1-ND 1.73 10.21 29.44 |490-1746-2-ND 3,000 28.00/M_| GRM21BF50J106ZE01L 
Z5U 50 pF +20% 0.85 490-1748-1-ND 77 4.55 13.13 | 490-1748-2-ND 4,000 13.00/M_|GRM219E41H104MA01D 
COG (NPO)| 630 100pF +5% 1.0 490-5273-1-ND NEW! 4.52 26.72 77.06 |490-5273-2-ND NEW! 4,000 74.00/M_ |GRM31A5C2J101JW01D 
COG (NPO)| 630 150pF 45% 1.0 490-5274-1-ND NEW! 4.71 27.82 80.25 |490-5274-2-ND NEW! 4,000 77.00/M_ |GRM31A5C2J151JW01D 
COG (NPO)| 630 220pF +5% 1.0 490-5275-1-ND NEW! 4.66 27.56 79.50 |490-5275-2-ND NEW! 4,000 76.00/M_ |GRM31A5C2J221JW01D 
COG (NPO)| 630 330pF +5% 1.0 490-5276-1-ND NEW! 4.65 27.50 79.31 |490-5276-2-ND NEW! 4,000 76.00/M_ | GRM31A5C2J331JW01D 
COG (NPO)| 630 470pF +5% 1.0 490-5277-1-ND NEW! 4.66 27.56 79.50 |490-5277-2-ND NEW! 4,000 76.00/M_| GRM31A5C2J471JW01D 
COG (NPO)| 630 680pF +5% 1.25 490-5278-1-ND NEW! 4.95 29.25 84.38 |490-5278-2-ND NEW! 3,000 81.00/M_ | GRM31B5C2J681JWO1L 
COG (NPO)| 630 1000pF +5% 1.25 490-5279-1-ND NEW! 4.95 29.25 84.38 |490-5279-2-ND NEW! 3,000 81.00/M_ | GRM31B5C2J102JWO01L 
COG (NPO)| 100 1000pF +5% 0.85 490-3348-1-ND 3.07 18.14 52.31 |490-3348-2-ND 4,000 50.00/M_ |GRM3195C2A102JA01D 
COG (NPO)| 100 1500pF +5% 0.85 490-3349-1-ND 4.16 24.57 70.88 |490-3349-2-ND 4,000 68.00/M_ |GRM3195C2A152JA01D 
COG (NPO)| 100 2200pF 45% 0.85 490-3350-1-ND 4.95 29.25 84.38 |490-3350-2-ND 4,000 81.00/M_| GRM3195C2A222JA01D 
COG (NPO)| 100 3300pF +5% 0.85 490-3351-1-ND 4.68 27.63 79.69 |490-3351-2-ND 4,000 77.00/M_ |GRM3195C2A332JA01D 
COG (NPO)| 100 4700pF +5% 0.85 490-3352-1-ND 6.66 39.33 113.44 |490-3352-2-ND 4,000 109.00/M |GRM3195C2A472JA01D 
COG (NPO)| 100 5600pF 45% 0.85 490-3353-1-ND 7A7 42.38 122.25 |490-3353-2-ND 4,000 117.00/M |GRM3195C2A562JA01D 
COG (NPO) 50 1000pF +5% 0.85 490-1749-1-ND 2.65 15.67 45.19 |490-1749-2-ND 4,000 43.00/M_ |GRM3195C1H102JA01D 
COG (NPO) 50 1500pF 45% 0.85 490-3354-1-ND 3.15 18.59 53.63 |490-3354-2-ND 4,000 51.00/M_| GRM3195C1H152JA01D 
1206 |COG (NPO) 50 2200pF 45% 0.85 490-3355-1-ND 3.43 20.28 58.50 |490-3355-2-ND 4,000 56.00/M_ | GRM3195C1H222JA01D 
COG (NPO) 50 3300pF +5% 0.85 490-3356-1-ND 3.85 22.75 65.63 |490-3356-2-ND 4,000 63.00/M_ |GRM3195C1H332JA01D 
COG (NPO) 50 4700pF +5% 0.85 490-3357-1-ND 4.63 27.37 78.94 |490-3357-2-ND 4,000 76.00/M_ |GRM3195C1H472JA01D 
COG (NPO) 50 5600pF +5% 0.85 490-1750-1-ND 5.02 29.64 85.50 |490-1750-2-ND 4,000 82.00/M_ |GRM3195C1H562JA01D 
COG (NPO) 50 6200pF +5% 0.85 490-1751-1-ND 5.18 30.62 88.31 |490-1751-2-ND 4,000 85.00/M_| GRM3195C1H622JA01D 
COG (NPO) 50 6800pF 45% 0.85 490-1752-1-ND 5.35 31.59 91.13 |490-1752-2-ND 4,000 87.00/M_ | GRM3195C1H682JA01D. 
COG (NPO) 50 8200pF +5% 0.85 490-1753-1-ND 5.68 33.54 96.75 |490-1753-2-ND 4,000 93.00/M_ |GRM3195C1H822JA01D 
COG (NPO) 50 10000pF +5% 0.85 490-1754-1-ND 6.00 35.43 102.19 |490-1754-2-ND 4,000 98.00/M_ |GRM3195C1H103JA01D 
COG (NPO) 50 11000pF 45% 0.85 490-1755-1-ND 6.58 38.87 112.13 |490-1755-2-ND 4,000 107.64/M |GRM3195C1H113JA01D 
COG (NPO) 50 12000pF +5% 0.85 490-1756-1-ND 6.39 37.77 108.94 |490-1756-2-ND 4,000 105.00/M_|GRM3195C1H123JA01D 
COG (NPO) 50 13000pF 45% 0.85 490-1757-1-ND 7.51 44.40 128.06 |490-1757-2-ND 4,000 123.00/M |GRM3195C1H133JA01D 
COG (NPO) 50 15000pF +5% 0.85 490-1758-1-ND 6.48 38.29 110.44 |490-1758-2-ND 4,000 106.00/M |GRM3195C1H153JA01D 
COG (NPO) 50 18000pF +5% 0.85 490-1759-1-ND 6.55 38.68 111.56 |490-1759-2-ND 4,000 107.00/M |GRM3195C1H183JA01D 
COG (NPO) 50 20000pF 45% 0.85 490-1760-1-ND 7.22 42.64 123.00 |490-1760-2-ND 4,000 118.08/M |GRM3195C1H203JA01D 
COG (NPO) 50 22000pF +5% 0.85 490-1761-1-ND 6.62 39.13 112.88 | 490-1761-2-ND 4,000 108.00/M_| GRM3195C1H223JA01D 
COG (NPO) 50 27000pF +5% 0.85 490-1762-1-ND 6.72 39.72 114.56 |490-1762-2-ND 4,000 110.00/M_|GRM3195C1H273JA01D 


(Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


anorator in Eleetrontes 


Size wv Capac- Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC itance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG (NPO) 50 33000pF 45% 0.85 490-1763-1-ND 6.83 40.37 116.44 |490-1763-2-ND 4,000 112.00/M | GRM3195C1H333JA01D 
COG (NPO) 50 39000pF +5% 1.15 490-3358-1-ND 7A7 42.38 122.25 |490-3358-2-ND 3,000 117.00/M |GRM31M5C1H393JA01L 
COG (NPO) 50 47000pF +5% 1.15 490-1764-1-ND 7.43 43.88 126.56 |490-1764-2-ND 3,000 122.00/M |GRM31M5C1H473JA01L 
COG (NPO) 50 56000pF +5% 1.6 490-3359-1-ND 8.01 47.32 136.50 |490-3359-2-ND 2,000 131.00/M |GRM31C5C1H563JA01L 
COG (NPO) 50 68000pF +5% 1.6 490-3360-1-ND 8.18 48.36 139.50 |490-3360-2-ND 2,000 134.00/M_|GRM31C5C1H683JA01L 
COG (NPO) 50 82000pF +5% 1.6 490-1765-1-ND 8.57 50.64 146.06 |490-1765-2-ND 2,000 140.00/M |GRM31C5C1H823JA01L 
COG (NPO) 25 39000pF 45% 0.85 490-3361-1-ND 7.12 42.06 121.31 |490-3361-2-ND 4,000 116.00/M |GRM3195C1E393JA01D 
COG (NPO) 25 68000pF +5% 1.6 490-1766-1-ND 8.04 47.52 137.06 |490-1766-2-ND 2,000 132.00/M |GRM31C5C1E683JA01L 
COG (NPO) 25 pF +5% 1.6 490-1767-1-ND 8.89 52.52 151.50 |490-1767-2-ND 2,000 145.00/M |GRM31C5C1E104JA01L 
U2J 1,000 47pF +5% 1.0 490-4299-1-ND 5.35 31.59 91.13 |490-4299-2-ND 4,000 87.00/M_| GRM31A7U3A470JW31D 
U2J 1,000 68pF +5% 1.0 490-4300-1-ND 5.35 31.59 91.13 |490-4300-2-ND 4,000 87.00/M_ | GRM31A7U3A680JW31D 
U2J 1,000 100pF +5% 1.0 490-4301-1-ND 5.35 31.59 91.13 |490-4301-2-ND 4,000 87.00/M_ | GRM31A7U3A101JW31D 
U2J 1,000 150pF +5% 1.0 490-4302-1-ND 5.87 34.71 100.13 |490-4302-2-ND 4,000 96.00/M_ | GRM31A7U3A151JW31D 
U2J 1,000 220pF +5% 1.0 490-4303-1-ND 5.87 34.71 100.13 |490-4303-2-ND 4,000 96.00/M_ | GRM31A7U3A221JW31D 
U2J 1,000 330pF +5% 1.0 490-4304-1-ND 5.87 34.71 100.13 |490-4304-2-ND 4,000 96.00/M_| GRM31A7U3A331JW31D 
U2J 1,000 470pF +5% 1.25 490-4305-1-ND 6.58 38.87 112.13 |490-4305-2-ND 3,000 108.00/M | GRM31B7U3A471JW31L 
U2J 630 100pF +5% 1.0 490-4290-1-ND 4.10 24.25 69.94 |490-4290-2-ND 4,000 67.00/M_ | GRM31A7U2J101JW31D 
U2J 630 150pF +5% 1.0 490-4291-1-ND 4.04 23.86 68.81 |490-4291-2-ND 4,000 66.00/M_ | GRM31A7U2J151JW31D 
U2J 630 220pF +5% 1.0 490-4292-1-ND 4.27 25.22 72.75 |490-4292-2-ND 4,000 70.00/M_ |GRM31A7U2J221JW31D 
U2J 630 330pF +5% 1.0 490-4293-1-ND 4.27 25.22 72.75 |490-4293-2-ND 4,000 70.00/M_| GRM31A7U2J331JW31D 
U2J 630 470pF +5% 1.0 490-4294-1-ND 4.27 25.22 72.75 |490-4294-2-ND 4,000 70.00/M_ |GRM31A7U2J471JW31D 
U2J 630 680pF +5% 1.0 490-4295-1-ND 4.49 26.52 76.50 |490-4295-2-ND 4,000 73.00/M_ |GRM31A7U2J681JW31D 
U2J 630 1000pF +5% 1.0 490-4296-1-ND 4.70 27.76 80.06 |490-4296-2-ND 4,000 77.00/M_ |GRM31A7U2J102JW31D 
X7R 1,000 1000pF +10% 1.25 490-3494-1-ND 4.66 27.56 79.50 |490-3494-2-ND 3,000 76.00/M_ |GRM31BR73A102KWO01L 
X7R 1,000 1500pF +10% 1.25 490-3495-1-ND 4.70 27.76 80.06 |490-3495-2-ND 3,000 77.00/M_| GRM31BR73A152KWO01L 
X7R 1,000 2200pF +10% 1.25 490-3496-1-ND 4.80 28.34 81.75 |490-3496-2-ND 3,000 78.00/M_ | GRM31BR73A222KWO01L 
X7R 1,000 3300pF +10% 1.25 490-3497-1-ND 4.84 28.60 82.50 |490-3497-2-ND 3,000 79.00/M_ | GRM31BR73A332KW01L 
X7R 1,000 4700pF +10% 1.25 490-3498-1-ND 4.97 29.38 84.75 |490-3498-2-ND 3,000 81.00/M_ | GRM31BR73A472KWO01L 
X7R 630 1000pF +10% 1.25 490-3506-1-ND 3.71 21.91 63.19 |490-3506-2-ND 3,000 61.00/M_ | GRM31BR72J102KWO1L 
X7R 630 1500pF +10% 1.25 490-3507-1-ND 3.88 22.95 66.19 |490-3507-2-ND 3,000 64.00/M_| GRM31BR72J152KWO1L 
X7R 630 2200pF +10% 1.25 490-3508-1-ND 417 24.64 71.06 |490-3508-2-ND 3,000 68.00/M_ | GRM31BR72J222KWO1L 
X7R 630 3300pF +10% 1.25 490-3509-1-ND 4.14 24.44 70.50 |490-3509-2-ND 3,000 68.00/M_ | GRM31BR72J332KWO1L 
X7R 630 4700pF +10% 1.25 490-3510-1-ND 4.24 25.03 72.19 |490-3510-2-ND 3,000 69.00/M_ | GRM31BR72J472KWO1L 
X7R 630 6800pF +10% 1.25 490-3511-1-ND 4.70 27.76 80.06 |490-3511-2-ND 3,000 77.00/M_ | GRM31BR72J682KWO01L 
X7R 630 10000pF +10% 1.25 490-3512-1-ND 4.24 25.03 72.19 |490-3512-2-ND 3,000 69.00/M_| GRM31BR72J103KWO1L 
X7R 630 15000pF +10% 1.6 490-3513-1-ND 4.42 26.13 75.38 |490-3513-2-ND 2,000 72.00/M_ |GRM31CR72J153KWO3L 
X7R 250 15000pF +10% 1.25 490-3535-1-ND 4.63 27.37 78.94 |490-3535-2-ND 3,000 76.00/M_ |GRM31BR72E153KW01L 
X7R 250 22000pF +10% 1.25 490-3536-1-ND 4.63 27.37 78.94 |490-3536-2-ND 3,000 76.00/M_ | GRM31BR72E223KW01L 
X7R 250 33000pF +10% 1.6 490-3537-1-ND 4.63 27.37 78.94 |490-3537-2-ND 2,000 76.00/M_ |GRM31CR72E333KW03L 
X7R 250 47000pF +10% 1.6 490-3538-1-ND 4.60 27.17 78.38 | 490-3538-2-ND 2,000 75.00/M_| GRM31CR72E473KWO3L 
X7R 250 68000pF +10% 1.25 490-3540-1-ND 4.52 26.72 77.06 |490-3540-2-ND 3,000 74.00/M_ | GRM31BR72E683KW01L 
X7R 250 pF +10% 1.6 490-3542-1-ND 4.53 26.78 77.25 |490-3542-2-ND 2,000 74.00/M_ | GRM31CR72E104KWO3L 
X7R 100 27000pF +10% 1.15 490-1768-1-ND 2.08 12.29 35.44 |490-1768-2-ND 3,000 34.00/M_ | GRM31MR72A273KA01L 
X7R 100 33000pF +10% 1.15 490-1770-1-ND 1.73 10.21 29.44 |490-1770-2-ND 3,000 28.00/M_ | GRM31MR72A333KA01L 
X7R 100 33000pF +20% 1.15 490-1769-1-ND 1.83 10.79 31.13 |490-1769-2-ND 3,000 30.00/M_| GRM31MR72A333MA01L 
X7R 100 39000pF +10% 1.15 490-1771-1-ND 1.84 10.86 31.31 |— = — |GRM31MR72A393KA01L 
X7R 100 47000pF +10% 1.15 490-1773-1-ND 1.74 10.27 29.63 |490-1773-2-ND 3,000 28.00/M_ | GRM31MR72A473KA01L 
X7R 100 47000pF +20% 1.15 490-1772-1-ND 6.57 38.81 111.94 |490-1772-2-ND 3,000 107.00/M |GRM31MR72A473MA01L 
1206 X7R 100 68000pF +10% 1.15 490-3363-1-ND 2.07 12.22 35.25 |490-3363-2-ND 3,000 34.00/M_ | GRM31MR72A683KA01L 
X7R 100 1.0uF +10% 1.6 490-3909-1-ND 8.69 51.35 148.13 | 490-3909-2-ND 2,000 142.00/M_|GRM31CR72A105KA01L 
X7R 50 10000pF +10% 0.85 490-1774-1-ND 1.40 8.26 23.81 |490-1774-2-ND 4,000 23.00/M_ |GRM319R71H103KA01D 
X7R 50 pF +10% 0.85 490-1775-1-ND 1.54 9.10 26.25 |490-1775-2-ND 4,000 25.00/M_ |GRM319R71H104KA01D 
X7R 50 .22UF +10% 0.85 490-1776-1-ND 2.89 17.10 49.31 |490-1776-2-ND 4,000 47.00/M_ |GRM319R71H224KA01D 
X7R 50 .27UF +10% 0.85 490-1777-1-ND 4.66 27.56 79.50 |490-1777-2-ND 4,000 76.32/M_ |GRM319R71H274KA01D 
X7R 50 -33UF +10% 0.85 490-1778-1-ND 4.03 23.79 68.63 |490-1778-2-ND 4,000 66.00/M_| GRM319R71H334KA01D 
X7R 50 -33UF +20% 0.85 490-1779-1-ND 4.68 27.63 79.69 |490-1779-2-ND 4,000 77.00/M_ |GRM319R71H334MA01D 
X7R 50 -39UF +10% 1.15 490-1780-1-ND 6.14 36.27 104.63 |490-1780-2-ND 3,000 100.00/M |GRM31MR71H394KA01L 
X7R 50 A7UF +10% 1.15 490-1781-1-ND 5.32 31.46 90.75 |490-1781-2-ND 3,000 87.00/M_ |GRM31MR71H474KA01L 
X7R 50 A7UF +20% 1.15 490-1782-1-ND 6.17 36.47 105.19 |490-1782-2-ND 3,000 101.00/M | GRM31MR71H474MA01L 
X7R 50 1.0uF +10% 1.6 490-3908-1-ND 3.14 18.53 53.44 |490-3908-2-ND 2,000 51.00/M_| GRM31CR71H105KA61L 
X7R 50 2.2uF +10% 1.6 490-3367-1-ND 4.84 28.60 82.50 |490-3367-2-ND 2,000 79.00/M_ | GRM31CR71H225KA88L 
X7R 25 -33UF +10% 0.85 490-1783-1-ND 4.04 23.86 68.81 |490-1783-2-ND 4,000 66.00/M_ | GRM319R71E334KA01D 
X7R 25 47UF +10% 0.85 490-1784-1-ND 4.65 27.50 79.31 |490-1784-2-ND 4,000 76.00/M_ |GRM319R71E474KA01D 
X7R 25 -68uF +10% 0.85 490-1787-1-ND 5.63 33.28 96.00 |490-1787-2-ND 4,000 92.00/M_ |GRM319R71E684KA01D 
X7R 25 -68uF +20% 0.85 490-1786-1-ND 6.07 35.88 103.50 |490-1786-2-ND 4,000 99.00/M_| GRM319R71E684MA01D 
X7R 25 -82uF +10% 1.15 490-1788-1-ND 5.86 34.65 99.94 |490-1788-2-ND 3,000 95.94/M | GRM31MR71E824KA01L 
X7R 25 1.0uF +10% 1.15 490-1789-1-ND 2.52 14.89 42.94 |490-1789-2-ND 3,000 41.00/M_ | GRM31MR71E105KCO1L 
X7R 25 1.0uF +20% 1.15 490-1790-1-ND 2.49 14.69 42.38 |490-1790-2-ND 3,000 41.00/M_ |GRM31MR71E105MCO1L 
X7R 25 2.2uF +10% 1.15 490-3368-1-ND 3.42 20.22 58.31 |490-3368-2-ND 3,000 56.00/M_ | GRM31MR71E225KA93L 
X7R 25 4.7UF +10% 1.6 490-1809-1-ND 4.96 29.32 84.56 |490-1809-2-ND 2,000 81.00/M_| GRM31CR71E475KA88L 
X7R 16 A7UF +10% 0.85 490-1791-1-ND 4.79 28.28 81.56 |490-1791-2-ND 3,000 78.00/M_ |GRM319R71C474KCO1L 
X7R 16 -56UF +10% 0.85 490-1792-1-ND 5.31 31.40 90.56 |490-1792-2-ND 4,000 87.00/M_ |GRM319R71C564KA01D 
X7R 16 -68uF +10% 1.15 490-1793-1-ND 5.63 33.28 96.00 |490-1793-2-ND 3,000 92.00/M_ |GRM31MR71C684KA01L 
X7R 16 1.0uF +10% 0.85 490-1794-1-ND 2.86 16.90 48.75 |490-1794-2-ND 4,000 47.00/M_ |GRM319R71C105KC11D 
X7R 16 1.0uF +20% 0.85 490-1795-1-ND 2.87 16.97 48.94 |490-1795-2-ND 4,000 47.00/M_|GRM319R71C105MC11D 
X7R 16 1.5uF +10% 1.15 490-1797-1-ND 4.18 24.70 71.25 |490-1797-2-ND 3,000 68.00/M_ | GRM31MR71C155KA35L 
X7R 16 1.5uF +20% 1.15 490-1796-1-ND 3.49 20.61 59.44 |— = — |GRM31MR71C155MA35L 
X7R 16 2.2uF +10% 1.15 490-1799-1-ND 1.87 11.05 31.88 |490-1799-2-ND 3,000 31.00/M | GRM31MR71C225KA35L 
X7R 16 2.2uF +20% 1.15 490-1798-1-ND 3.53 20.87 60.19 |490-1798-2-ND 3,000 58.00/M_ | GRM31MR71C225MA35L 
X7R 16 10uF +10% 1.6 490-3911-1-ND 4.98 29.45 84.94 |490-3911-2-ND 2,000 82.00/M_|GRM31CR71C106KAC7L 
X7R 10 1.0uF +10% 0.85 490-1800-1-ND 2.92 17.23 49.69 |490-1800-2-ND 4,000 48.00/M |GRM319R71A105KC01D 
X7R 10 1.0uF +20% 0.85 490-1801-1-ND 2.92 17.23 49.69 |490-1801-2-ND 4,000 48.00/M_ |GRM319R71A105MCO1D 
X7R 10 2.2uF +10% 1.15 490-1803-1-ND 2.72 16.06 46.31 |490-1803-2-ND 3,000 44.00/M_ | GRM31MR71A225KA01L 
X7R 10 2.2uF +20% 1.15 490-1802-1-ND 4.11 24.31 70.13 |490-1802-2-ND 3,000 67.00/M_ | GRM31MR71A225MA01L 
X7R 10 4.7pF +10% 1.6 490-1805-1-ND 3.65 21.58 62.25 |490-1805-2-ND 2,000 60.00/M_| GRM31CR71A475KA01L 
X7R 10 4.7uF +20% 1.6 490-1804-1-ND 6.40 37.83 109.13 |490-1804-2-ND 2,000 104.76/M_ |GRM31CR71A475MA01L 
X7R 10 10uF +10% 1.6 490-3371-1-ND 4.81 28.41 81.94 |490-3371-2-ND 2,000 79.00/M_ |GRM31CR71A106KA01L 
X7R 10 22uF +10% 1.6 490-5309-1-ND NEW! 20.34 120.19 346.69 |490-5309-2-ND NEW! 2,000 333.00/M | GRM31CR71A226KE15L 
X7R 6.3 10uF +10% 1.6 490-1806-1-ND 4.81 28.41 81.94 |490-1806-2-ND 2,000 79.00/M_ |GRM31CR70J106KA01L 
X6S 25 10uF +10% 1.6 490-5308-1-ND NEW! 6.56 38.74 111.75 |490-5308-2-ND NEW! 2,000 107.00/M_|GRM31CC81E106KE15L 
X6S 10 22uF +20% 1.6 490-4737-1-ND 16.46 97.24 280.50 |490-4737-2-ND 2,000 269.00/M |GRM31CC81A226ME19L 
X6S 4 47uF +20% 1.6 490-4523-1-ND 18.72 110.63 319.13 |490-4523-2-ND 2,000 306.00/M | GRM31CC80G476ME19L 
X5R 25 1.0uF +10% 0.85 490-1807-1-ND 2.18 12.87 37.13 |490-1807-2-ND 4,000 35.64/M_ |GRM319R61E105KC36D 
X5R 25 2.2uF +10% 0.6 490-1808-1-ND 5.45 32.18 92.81 |490-1808-2-ND 4,000 89.00/M_ | GRM316R61E225KA12D 
X5R 25 4.7UF +10% 0.85 490-3372-1-ND 8.22 48.56 140.06 |490-3372-2-ND 4,000 134.00/M_|GRM319R61E475KA12D 
X5R 25 10uF +10% 1.6 490-3373-1-ND 7.85 46.41 133.88 |490-3373-2-ND 2,000 129.00/M |GRM31CR61E106KA12L 
X5R 16 1.0uF +10% 1.15 490-1810-1-ND 3.18 18.79 54.19 |490-1810-2-ND 3,000 52.00/M_| GRM31MR61C105KA01L 
(Continued) 
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Size wv Capac- Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 

Code Type DC itance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X5R 16 2.2uF +10% 1.15 490-1811-1-ND 3.53 20.87 60.19 |490-1811-2-ND 3,000 58.00/M |GRM31MR61C225KA35L 
X5R 16 4.7uF +10% 0.85 490-3374-1-ND 7.95 47.00 135.56 | 490-3374-2-ND 4,000 130.00/M |GRM319R61C475KA88D 
X5R 16 4.7uF +10% 1.6 490-1812-1-ND 4.07 24.05 69.38 |490-1812-2-ND 2,000 67.00/M_ |GRM31CR61C475KA01L 
X5R 16 4.7uF +20% 1.6 490-1813-1-ND 5.81 34.32 99.00 |490-1813-2-ND 2,000 95.00/M_ |GRM31CR61C475MA01L 
X5R 16 10yF +10% 1.6 490-1814-1-ND 5.84 34.52 99.56 |490-1814-2-ND 2,000 96.00/M_|GRM31CR61C106KC31L 
X5R 16 22uUF +20% 1.6 490-4739-1-ND 14.91 88.08 254.06 | 490-4739-2-ND 2,000 244.00/M |GRM31CR61C226ME15L 
X5R 10 2.2uF +10% 0.85 490-1815-1-ND 2.44 14.43 41.63 |490-1815-2-ND 4,000 40.00/M |GRM319R61A225KA01D 
X5R 10 3.3yF +10% 0.85 490-1817-1-ND 8.03 47.45 136.88 | 490-1817-2-ND 4,000 131.00/M |GRM319R61A335KA01D 
X5R 10 4.7uF +10% 0.85 490-3377-1-ND 6.67 39.39 113.63 | 490-3377-2-ND 4,000 109.00/M |GRM319R61A475KA01D 
X5R 10 4.7uF +10% 0.6 490-1818-1-ND 4.75 28.08 81.00 |490-1818-2-ND 4,000 78.00/M_|GRM316R61A475KE19D. 
X5R 10 10yF +10% 0.85 490-3378-1-ND 14.80 87.43 252.19 | 490-3378-2-ND 4,000 242.00/M |GRM319R61A106KE19D 
X5R 10 10pF +10% 1.6 490-1820-1-ND 4.88 28.86 83.25 |490-1820-2-ND 2,000 80.00/M_ |GRM31CR61A106KA01L 
X5R 10 10yF +20% 1.15 490-1819-1-ND 6.80 40.17 115.88 |490-1819-2-ND 3,000 111.00/M |GRM31MR61A106ME19L 
X5R 10 22uUF +20% 1.6 490-4738-1-ND 16.46 97.24 280.50 |490-4738-2-ND 2,000 269.00/M |GRM31CR61A226ME19L 
X5R 6.3 4.7uF +10% 1.15 490-3043-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 490-3043-2-ND 3,000 84.00/M_|GRM31MR60J475KC11L 
X5R 6.3 10uF +10% 0.85 490-1823-1-ND 16.45 97.18 280.31 | 490-1823-2-ND 4,000 269.00/M |GRM319R60J106KE01D 
X5R 6.3 10pF +20% 0.85 490-1822-1-ND 16.45 97.18 280.31 | 490-1822-2-ND 4,000 269.00/M |GRM319R60J106ME01D 
X5R 6.3 10pF +10% 0.85 490-5240-1-ND NEW! 14.80 87.43 252.19 |490-5240-2-ND NEW! 4,000 242.00/M |GRM319R60J106KE19D 
X5R 6.3 10uF +10% 1.15 490-3379-1-ND 5.60 33.09 95.44 |490-3379-2-ND 3,000 92.00/M |GRM31MR60J106KE19L 
X5R 6.3 22uF +10% 1.6 490-1824-1-ND 8.04 47.52 137.06 |490-1824-2-ND. 2,000 132.00/M_| GRM31CR60J226KE19L 
X5R 6.3 47uF +20% 1.6 490-3907-1-ND 18.72 110.63 319.13 | 490-3907-2-ND 2,000 306.00/M |GRM31CR60J476ME19L 
X5R 6.3 100uF +20% 1.6 490-4539-1-ND 43.69 258.18 744.75 | 490-4539-2-ND 2,000 715.00/M |GRM31CR60J107ME39L 
Y5V 100 47000pF | +80, -20% 1.15 490-3380-1-ND 7.05 41.67 120.19 |490-3380-2-ND 3,000 115.00/M |GRM31MF52A473ZD01L 
Y5V 50 YF +80, -20% 0.85 490-1825-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 490-1825-2-ND 4,000 20.00/M_ |GRM319F51H104ZA01D 

4206 Y5V 50 -33UF +80, -20% 0.85 490-1826-1-ND 2.04 12.03 34.69 | 490-1826-2-ND 4,000 33.00/M_|GRM319F51H334ZA01D 
Y5V 50 A7UF +80, -20% 1.15 490-1827-1-ND 3.86 22.82 65.81 |490-1827-2-ND 3,000 63.00/M_ |GRM31MF51H474ZA01L 
Y5V 50 2.2UF +80, -20% 1.15 490-3381-1-ND 3.16 18.66 53.81 | 490-3381-2-ND 3,000 52.00/M |GRM31MF51H225ZA01L 
Y5V 50 4.7uF +80, -20% 1.6 490-1828-1-ND 4.24 25.03 72.19 |490-1828-2-ND 2,000 69.30/M_ |GRM31CF51H475ZA01L 
Y5V 25 .22UF +80, -20% 0.85 490-1829-1-ND 2.10 12.42 35.81 | 490-1829-2-ND 4,000 34.00/M_ |GRM319F51E224ZA01D 
Y5V 25 A7UF +80, -20% 0.85 490-1830-1-ND 2.46 14.56 42.00 | 490-1830-2-ND 4,000 40.00/M_|GRM319F51E474ZA01D 
Y5V 25 -68UF +80, -20% 1.15 490-1831-1-ND 3.88 22.95 66.19 |490-1831-2-ND 3,000 64.00/M_ |GRM31MF51E684ZA01L 
Y5V 25 1.0UF +80, -20% 1.15 490-1832-1-ND 1.67 9.88 28.50 | 490-1832-2-ND 3,000 27.00/M |GRM31MF51E105ZA01L 
Y5V 25 4.7uF +80, -20% 1.15 490-1833-1-ND 3.73 22.04 63.56 | 490-1833-2-ND 3,000 61.00/M_ |GRM31MF51E475ZA01L 
Y5V 25 10yF +80, -20% 1.6 490-3382-1-ND 5.94 35.10 101.25 |490-3382-2-ND 2,000 97.00/M_ |GRM31CF51E106ZA01L 
Y5V 16 A7UF +80, -20% 0.85 490-1834-1-ND 2.73 16.12 46.50 | 490-1834-2-ND 3,000 45.00/M_|GRM319F51C474ZA01L 
Y5V 16 1.0uF +80, -20% 0.85 490-1835-1-ND 1.86 10.99 31.69 | 490-1835-2-ND 4,000 30.00/M_ |GRM319F51C105ZA01D 
Y5V 16 1.5uF +80, -20% 1.15 490-1836-1-ND 3.30 19.50 56.25 |490-1836-2-ND 3,000 54.00/M |GRM31MF51C155ZA01L 
Y5V 16 2.2UF +80, -20% 1.15 490-1837-1-ND 2.99 17.68 51.00 |490-1837-2-ND 3,000 49.00/M |GRM31MF51C225ZA01L 
Y5V 16 3.3pF +80, -20% 1.15 490-1838-1-ND 4.58 27.04 78.00 | 490-1838-2-ND 3,000 75.00/M_ |GRM31MF51C335ZA01L 
Y5V 16 4.7uF +80, -20% 1.15 490-1839-1-ND 1.80 10.66 30.75 | 490-1839-2-ND 3,000 30.00/M_|GRM31MF51C475ZA01L 
Y5V 16 10pF +80, -20% 1.15 490-3383-1-ND 3.00 17.75 51.19 |490-3383-2-ND 3,000 49.00/M |GRM31MF51C106ZA12L 
Y5V 10 2.2uF +80, -20% 0.85 490-1840-1-ND 2.94 17.36 50.06 |490-1840-2-ND 4,000 48.00/M |GRM319F51A225ZA01D 
Y5V 10 3.3yF +80, -20% 0.85 490-1841-1-ND 4.52 26.72 77.06 |490-1841-2-ND 4,000 74.00/M |GRM319F51A335ZA01D 
Y5V 10 4.7uF +80, -20% 1.15 490-1842-1-ND 1.80 10.66 30.75 |490-1842-2-ND 3,000 30.00/M_ |GRM31MF51A475ZA01L 
Y5V 10 10yF +80, -20% 1.15 490-1843-1-ND 2.16 12.74 36.75 | 490-1843-2-ND 3,000 35.00/M_|GRM31MF51A106ZA01L 
Y5V 10 22uF +80, -20% 1.6 490-1844-1-ND 5.40 31.92 92.06 |490-1844-2-ND 2,000 88.00/M |GRM31CF51A226ZE01L 
Y5V 6.3 10yF +80, -20% 1.15 490-1845-1-ND 2.16 12.74 36.75 | 490-1845-2-ND 3,000 35.00/M_ |GRM31MF50J106ZA01L 
Y5V 6.3 22uF +80, -20% 1.6 490-1846-1-ND 5.40 31.92 92.06 |490-1846-2-ND 2,000 88.00/M |GRM31CF50J226ZE01L 
Y5V 6.3 100uF +80, -20% 1.6 490-4512-1-ND 22.30 131.76 380.06 |490-4512-2-ND 2,000 365.00/M |GRM31CF50J107ZE01L 
Z5U 50 22UF +20% 0.85 490-1847-1-ND 2.24 13.26 38.25 | 490-1847-2-ND 4,000 37.00/M_|GRM319E41H224MA01D 
U2J 630 1500pF +5% 1.0 490-4297-1-ND 10.80 63.83 184.13 | 490-4297-2-ND 4,000 177.00/M_ |GRM32A7U2J152JW31D 
U2J 630 2200pF +5% 1.0 490-4298-1-ND 10.80 63.83 184.13 | 490-4298-2-ND 4,000 177.00/M | GRM32A7U2J222JW31D 
X7R 1,000 6800pF +10% 1.5 490-3499-1-ND 9.53 56.29 162.38 | 490-3499-2-ND 2,000 156.00/M |GRM32QR73A682KWO01L 
X7R 1,000 | 10000pF +10% 1.5 490-3500-1-ND 9.66 57.07 164.63 | 490-3500-2-ND 2,000 158.00/M_ |GRM32QR73A103KWO1L 
X7R 1,000 | 15000pF +10% 2.0 490-3501-1-ND 11.36 67.15 193.69 |490-3501-2-ND 1,000 186.00 |GRM32DR73A153KWO01L 
X7R 1,000 | 22000pF +10% 2.0 490-3502-1-ND 11.65 68.84 198.56 | 490-3502-2-ND 1,000 191.00 )GRM32DR73A223KWO01L 
X7R 630 22000pF +10% 1.5 490-3514-1-ND 7.14 42.19 121.69 |490-3514-2-ND 2,000 117.00/M |GRM32QR72J223KWO1L 
X7R 630 33000pF +10% 2.0 490-3515-1-ND 7.57 44.72 129.00 |490-3515-2-ND 1,000 124.00 | GRM32DR72J333KWO1L 
X7R 630 47000pF +10% 2.0 490-3516-1-ND 10.48 61.95 178.69 |490-3516-2-ND 1,000 172.00 |GRM32DR72J473KWO1L 
X7R 250 68000pF +10% 15: 490-3539-1-ND 6.45 38.09 109.88 |490-3539-2-ND 2,000 105.00/M_| GRM32QR72E683KW01L 
X7R 250 AF +10% 2.0 490-3541-1-ND 5.93 35.04 101.06 | 490-3541-2-ND 1,000 97.00 |GRM32DR72E104KWO1L 
X7R 250 .22UF +10% 2.0 490-3545-1-ND 6.92 40.89 117.94 |490-3545-2-ND 1,000 113.00 )GRM32DR72E224KWO01L 
X7R 100 56000pF +10% 1.35 490-1848-1-ND 8.90 52.59 151.69 |490-1848-2-ND 2,000 146.00/M |GRM32NR72A563KA01L 
X7R 100 68000pF +10% 1.35 490-1850-1-ND 8.07 47.71 137.63 | 490-1850-2-ND 2,000 132.00/M | GRM32NR72A683KA01L 
X7R 100 68000pF +20% 1.35 490-1849-1-ND 9.33 55.12 159.00 |490-1849-2-ND 2,000 153.00/M_|GRM32NR72A683MA01L 
X7R 100 82000pF +10% 1.35 490-1851-1-ND 9.50 56.16 162.00 | 490-1851-2-ND 2,000 156.00/M | GRM32NR72A823KA01L 
X7R 100 AF +10% 1.35 490-1853-1-ND 8.58 50.70 146.25 | 490-1853-2-ND 2,000 140.00/M_ |GRM32NR72A104KA01L 
X7R 100 AF +20% 1.35 490-1852-1-ND 8.45 49.92 144.00 |490-1852-2-ND 2,000 138.00/M |GRM32NR72A104MA01L 
X7R 100 -68UF +10% 1.6 490-1854-1-ND 12.44 73.52 212.06 | 490-1854-2-ND 2,000 204.00/M | GRM32CR72A684KA01L 
X7R 100 -68yuF +20% 1.6 490-1855-1-ND 12.25 72.41 208.88 | 490-1855-2-ND 2,000 201.00/M_|GRM32CR72A684MA01L 
X7R 100 1.0uF +10% 2.5 490-1857-1-ND 13.35 78.91 227.63 | 490-1857-2-ND 1,000 219.00 |GRM32ER72A105KA01L 
X7R 100 1.0UF +20% 25 490-1856-1-ND 13.77 81.38 234.75 | 490-1856-2-ND 1,000 225.00 |GRM32ER72A105MA01L 
X7R 100 2.2UF +10% 2.5 490-3385-1-ND 29.80 176.09 507.94 | 490-3385-2-ND 1,000 488.00 |GRM32ER72A225KA35L 

1210 X7R 50 -56UF +10% 1.35 490-1858-1-ND 8.26 48.82 140.81 |490-1858-2-ND 2,000 135.18/M_ |GRM32NR71H564KA01L 
X7R 50 -68UF +10% 1.35 490-1860-1-ND 8.47 50.05 144.38 |490-1860-2-ND 2,000 139.00/M_|GRM32NR71H684KA01L 
X7R 50 -68uF +20% 1.35 490-1859-1-ND 9.78 57.79 166.69 | 490-1859-2-ND 2,000 160.00/M |GRM32NR71H684MA01L 
X7R 50 -82UF +10% 1.8 490-1861-1-ND 10.52 62.14 179.25 |490-1861-2-ND 1,000 172.00 |GRM32RR71H824KA01L 
X7R 50 1.0uF +10% 1.8 490-1863-1-ND 6.39 37.77 108.94 |490-1863-2-ND 1,000 105.00 |GRM32RR71H105KA01L 
X7R 50 1.0UF +20% 1.8 490-1862-1-ND 6.59 38.94 112.31 | 490-1862-2-ND 1,000 108.00 |GRM32RR71H105MA01L 
X7R 50 3.3yF +10% 2.0 490-3386-1-ND 20.83 123.11 355.13 | 490-3386-2-ND 1,000 341.00 | GRM32DR71H335KA88L 
X7R 50 4.7uF +10% 2.5 490-1864-1-ND 25.21 148.98 429.75 |490-1864-2-ND 1,000 413.00 |GRM32ER71H475KA88L 
X7R 35 10uF +10% 25: 490-5314-1-ND NEW! 36.95 218.34 629.81 |490-5314-2-ND NEW! 1,000 605.00 |GRM32ER7YA106KA12L. 
X7R 25 2.2UF +10% 1.8 490-1865-1-ND 7.79 46.02 132.75 |490-1865-2-ND 1,000 127.00 |GRM32RR71E225KCO1L 
X7R 25 2.2uF +20% 1.8 490-1866-1-ND 7.76 45.83 132.19 |490-1866-2-ND 1,000 127.00 |GRM32RR71E225MCO1L 
X7R 25 10pF +10% 2.0 490-1867-1-ND 12.69 75.01 216.38 | 490-1867-2-ND 1,000 208.00 _|GRM32DR71E106KA12L 
X7R 25 22uF +10% 2.5 490-5313-1-ND NEW! 44.59 263.51 760.13 | 490-5313-2-ND NEW! 1,000 730.00 |GRM32ER71E226KE15L 
X7R 16 3.3pF +10% 1.35 490-1871-1-ND 11.97 70.72 204.00 |490-1871-2-ND 2,000 196.00/M |GRM32NR71C335KCO1L 
X7R 16 3.3pF +20% 1.35 490-1870-1-ND 11.97 70.72 204.00 |490-1870-2-ND 2,000 196.00/M |GRM32NR71C335MA01L 
X7R 16 10pF +10% 2.0 490-1875-1-ND 12.69 75.01 216.38 |490-1875-2-ND 1,000 208.00 |GRM32DR71C106KA01L 
X7R 16 10yF +20% 2.0 490-1874-1-ND 16.41 96.98 279.75 | 490-1874-2-ND 1,000 269.00 _|GRM32DR71C106MA01L 
X7R 16 2.2uF +10% 1.15 490-1869-1-ND 7.52 44.46 128.25 |490-1869-2-ND 3,000 123.00/M_ |GRM32MR71C225KCO01L 
X7R 16 2.2uF +20% 1.15 490-1868-1-ND 7.52 44.46 128.25 |490-1868-2-ND 3,000 123.00/M |GRM32MR71C225MC01L 
X7R 16 4.7uF +10% 1.8 490-1872-1-ND 10.80 63.83 184.13 | 490-1872-2-ND 1,000 177.00 |GRM32RR71C475KCO1L 
X7R 16 4.7uF +20% 1.8 490-1873-1-ND 12.42 73.39 211.69 | 490-1873-2-ND 1,000 203.00 |GRM32RR71C475MCO1L 
X7R 16 22uF +10% 2.5 490-4524-1-ND 27.96 165.23 476.63 | 490-4524-2-ND 1,000 458.00 _|GRM32ER71C226KE18L 
X7R 16 22uUF +20% 2.5 490-4740-1-ND 50.35 297.51 858.19 | 490-4740-2-ND 1,000 824.00 |GRM32ER71C226ME18L 
X7R 10 22uF +10% 2.5 490-1876-1-ND 27.01 159.58 460.31 | 490-1876-2-ND 1,000 442.00 |GRM32ER71A226KE20L 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1890 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


. . . . RokS 
Ei Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) [© pes | 
Size wv Capac- Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC itance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R 10 47uF +10% 2.5 490-5312-1-ND NEW! 49.27 291.14 839.81 |490-5312-2-ND NEW! 1,000 806.00 |GRM32ER71A476KE15L 
X7R 6.3 47uF +10% 2.5 490-5311-1-ND NEW! 49.27 291.14 839.81 |490-5311-2-ND NEW! 1,000 806.00 |GRM32ER70J476KE20L 
X6S 25 22uF +10% 2.5 490-5310-1-ND NEW! 44.59 263.51 760.13 |490-5310-2-ND NEW! 1,000 730.00 |GRM32EC81E226KE15L 
X5R 25 4.7UF +10% 1.8 490-1877-1-ND 12.29 72.61 209.44 | 490-1877-2-ND 1,000 201.00 |GRM32RR61E475KC31L 
X5R 25 10yF +10% 2.0 490-1878-1-ND 12.69 75.01 216.38 |490-1878-2-ND 1,000 208.00 |GRM32DR61E106KA12L 
X5R 25 22uF +10% 2.5 490-3889-1-ND 32.34 191.10 551.25 | 490-3889-2-ND 1,000 529.00 |GRM32ER61E226KE15L 
X5R 16 4.7UF +10% 1.8 490-1879-1-ND 12.42 73.39 211.69 |490-1879-2-ND 1,000 203.00 |GRM32RR61C475KCO1L 
X5R 16 10yF +10% 2.0 490-1880-1-ND 12.69 75.01 216.38 |490-1880-2-ND 1,000 208.00 |GRM32DR61C106KA01L 
X5R 16 22uF +10% 2.5 490-1882-1-ND 27.96 165.23 476.63 | 490-1882-2-ND 1,000 458.00 |GRM32ER61C226KE20L 
X5R 16 22uF +20% 2.5 490-1881-1-ND 27.96 165.23 476.63 _|490-1881-2-ND 1,000 458.00 |GRM32ER61C226ME20L 
X5R 16 47uF +20% 2.5 490-3888-1-ND 27.64 163.35 471.19 |490-3888-2-ND 1,000 452.00 |GRM32ER61C476ME15L 
X5R 10 10yF +10% 2.5 490-1883-1-ND 11.80 69.75 201.19 |490-1883-2-ND 1,000 193.00 |GRM32ER61A106KCO1L 
X5R 10 10pF +20% 2.5 490-1884-1-ND 11.80 69.75 201.19 |490-1884-2-ND 1,000 193.00 |GRM32ER61A106MCO1L 
X5R 10 22uF +10% 2.5 490-3388-1-ND 27.96 165.23 476.63 | 490-3388-2-ND 1,000 458.00 |GRM32ER61A226KE20L 
X5R 10 47uF +10% 2.5 490-3887-1-ND 27.64 163.35 452.00 | 490-3887-2-ND 1,000 452.00 |GRM32ER61A476KE20L 
1210 X5R 6.3 22uF +10% 2.0 490-1886-1-ND 15.39 90.94 262.31 |490-1886-2-ND 1,000 252.00 |GRM32DR60J226KA01L 
X5R 6.3 22uF +20% 2.0 490-1885-1-ND 27.96 165.23 476.63 | 490-1885-2-ND 1,000 458.00 |GRM32DR60J226MA01L 
X5R 6.3 33yF +20% 2.0 490-3389-1-ND 27.89 164.78 475.31 | 490-3389-2-ND 1,000 456.00 |GRM32DR60J336ME19L 
X5R 6.3 47uF +20% 2.5 490-1887-1-ND 26.03 153.79 443.63 |490-1887-2-ND 1,000 426.00 |GRM32ER60J476ME20L 
X5R 6.3 100pF +20% 2.5 490-3390-1-ND 50.50 298.42 860.81 | 490-3390-2-ND 1,000 826.00 |GRM32ER60J107ME20L 
Y5V 100 pF +80, -20% 1.35 490-1888-1-ND 6.13 36.21 104.44 | 490-1888-2-ND 2,000 100.00/M_ |GRM32NF52A104ZA01L 
Y5V 50 .68uF +80, -20% 1.35 490-1889-1-ND 9.27 54.80 158.06 | 490-1889-2-ND 2,000 152.00/M_ |GRM32NF51H684ZA01L 
Y5V 50 1.0UF +80, -20% 1.8 490-1890-1-ND 5.39 31.85 91.88 |490-1890-2-ND 1,000 88.00 |GRM32RF51H105ZA01L 
Y5V 50 10puF +80, -20% 2.0 490-1891-1-ND 11.34 67.02 193.31 |490-1891-2-ND 1,000 186.00 |GRM32DF51H106ZA01L 
Y5V 25 4.7UF +80, -20% 0.85 490-1892-1-ND 7.03 41.54 119.81 |490-1892-2-ND 4,000 115.00/M_| GRM329F51E475ZA01D 
Y5V 25 10yF +80, -20% 1.35 490-1893-1-ND 6.70 39.59 114.19 |490-1893-2-ND 2,000 110.00/M |GRM32NF51E106ZA01L 
Y5V 16 10yF +80, -20% 1.35 490-1894-1-ND 5.42 32.05 92.44 |490-1894-2-ND 2,000 89.00/M_ |GRM32NF51C106ZA01L 
Y5V 16 22uF +80, -20% 1.6 490-3392-1-ND 7.01 41.41 119.44 |490-3392-2-ND 2,000 115.00/M |GRM32CF51C226ZA12L 
Y5V 10 10yF +80, -20% 0.85 490-3393-1-ND TAT 45.89 132.38 |490-3393-2-ND 4,000 127.00/M_ |GRM329F51A106ZA01D 
Y5V 10 22uF +80, -20% 1.6 490-1895-1-ND 7.01 41.41 119.44 |490-1895-2-ND 2,000 115.00/M_|GRM32CF51A226ZA01L 
Y5V 6.3 100uF +80, -20% 2.5 490-3394-1-ND 27.64 163.35 471.19 |490-3394-2-ND 1,000 452.00 |GRM32EF50J107ZE20L 
Z5U 50 1.0NF +20% 1.8 490-1896-1-ND 5.90 34.84 100.50 | 490-1896-2-ND 1,000 96.00 |GRM32RE41H105MA01L 
U2J 3,150 56pF +5% 1.0 490-4306-1-ND 10.44 61.69 177.94 |490-4306-2-ND 3,000 171.00/M_ |GRM42A7U3F560JW31L 
1808 U2J 3,150 68pF +5% 1.0 490-4307-1-ND 10.44 61.69 177.94 |490-4307-2-ND 3,000 171.00/M_ |GRM42A7U3F680JW31L 
U2J 3,150 82pF +5% 1.0 490-4308-1-ND 10.44 61.69 177.94 |490-4308-2-ND 3,000 171.00/M_ |GRM42A7U3F820JW31L 
U2J 3,150 100pF 45% 1.0 490-4309-1-ND 10.44 61.69 177.94 |490-4309-2-ND 3,000 171.00/M_|GRM42A7U3F101JW31L 
X7R 1,000 | 33000pF +10% 2.0 490-3503-1-ND 19.64 116.03 334.69 | 490-3503-2-ND 1,000 321.00 |GRM43DR73A333KWO1L 
X7R 1,000 | 47000pF +10% 2.0 490-3504-1-ND 20.59 121.68 351.00 |490-3504-2-ND 1,000 337.00 |GRM43DR73A473KWO1L 
X7R 630 68000pF +10% 1.5 490-3517-1-ND 14.43 85.28 246.00 |490-3517-2-ND 1,000 236.00 | GRM43QR72J683KW01L 
X7R 630 pF +10% 2.0 490-3518-1-ND 13.88 82.03 236.63 | 490-3518-2-ND 1,000 227.00 |GRM43DR72J104KWO1L 
X7R 250 -15yuF +10% 1.5 490-3543-1-ND 14.58 86.13 248.44 | 490-3543-2-ND 1,000 239.00 |GRM43QR72E154KWO1L 
X7R 250 .22UF +10% 2.0 490-3544-1-ND 14.58 86.13 248.44 | 490-3544-2-ND 1,000 239.00 |GRM43DR72E224KWO1L 
X7R 250 .33UF +10% 2.0 490-3547-1-ND 14.03 82.88 239.06 | 490-3547-2-ND 1,000 230.00 |GRM43DR72E334KWO1L 
X7R 250 ATUF +10% 2.0 490-3549-1-ND 16.60 98.09 282.94 |490-3549-2-ND 1,000 272.00 |GRM43DR72E474KWO1L 
X7R 100 12uF +10% 1.8 490-1900-1-ND 11.53 68.12 196.50 |490-1900-2-ND 1,000 189.00 |GRM43RR72A124KA01L 
X7R 100 -15uF +10% 1.8 490-1901-1-ND 12.21 72.15 208.13 |490-1901-2-ND 1,000 200.00 _|GRM43RR72A154KA01L 
X7R 100 -18uF +10% 1.8 490-1902-1-ND 18.47 109.14 314.81 | 490-1902-2-ND 1,000 302.00 |GRM43RR72A184KA01L 
X7R 100 .22UF +10% 1.8 490-1903-1-ND 17.38 102.70 296.25 |490-1903-2-ND 1,000 284.00 |GRM43RR72A224KA01L 
X7R 100 .22UF +20% 1.8 490-1904-1-ND 20.03 118.37 341.44 | 490-1904-2-ND 1,000 328.00 |GRM43RR72A224MA01L 
X7R 100 -47UF +10% 2.0 490-1905-1-ND 31.04 183.43 529.13 | 490-1905-2-ND 1,000 508.00 |GRM43DR72A474KA01L 
X7R 100 1.5yF +10% 2.0 490-1906-1-ND 32.97 194.81 561.94 | 490-1906-2-ND 1,000 539.00 _|GRM43DR72A155KA01L 
X7R 100 1.5yF +20% 2.0 490-1907-1-ND 32.97 194.81 561.94 |490-1907-2-ND 1,000 539.00 |GRM43DR72A155MA01L 
1812 X7R 100 2.2uUF +10% 2.5 490-1908-1-ND 36.09 213.27 — |490-1908-2-ND 500 295.50 |GRM43ER72A225KA01L 
X7R 100 2.2uUF +20% 2.5 490-1909-1-ND 35.44 209.43 — |490-1909-2-ND 500 290.00 |GRM43ER72A225MA01L 
X7R 50 1.5yF +10% 2.0 490-1910-1-ND 30.43 179.79 518.63 | 490-1910-2-ND 1,000 498.00 |GRM43DR71H155KA01L 
X7R 50 1.5yF +20% 2.0 490-1911-1-ND 30.43 179.79 518.63 | 490-1911-2-ND 1,000 498.00 |GRM43DR71H155MA01L 
X7R 50 2.2UF +10% 2.5 490-1912-1-ND 30.97 182.98 — |490-1912-2-ND 500 253.50 |GRM43ER71H225KA01L 
X7R 50 2.2UF +20% 2.5 490-1913-1-ND 35.46 209.56 — |490-1913-2-ND 500 290.00 |GRM43ER71H225MA01L 
X7R 25 4.7UF +10% 2.5 490-1914-1-ND 28.07 165.88 — |490-1914-2-ND 500 229.50 |GRM43ER71E475KA01L 
X7R 25 4.7UF +20% 2.5 490-1915-1-ND 30.00 177.26 — |490-1915-2-ND 500 245.50 |GRM43ER71E475MA01L 
X7R 10 22uF +10% 2.5 490-1916-1-ND 32.75 193.51 —_|490-1916-2-ND 500 268.00 |GRM43ER71A226KE01L 
X5R 16 22uF +10% 2.5 490-1917-1-ND 32.75 193.51 — |490-1917-2-ND 500 268.00 |GRM43ER61C226KE01L 
X5R 10 47uF +10% 2.5 490-1918-1-ND 51.71 305.57 — |490-1918-2-ND 500 423.00 |GRM43ER61A476KE19L 
X5R 6.3 33yF +10% 2.0 490-1919-1-ND 47.11 278.40 803.06 |490-1919-2-ND 1,000 771.00 |GRM43DR60J336KE01L 
X5R 6.3 33yF +20% 2.0 490-1920-1-ND 47.11 278.40 803.06 |490-1920-2-ND 1,000 771.00 |GRM43DR60J336ME01L 
X5R 6.3 47uF +10% 2.5 490-1921-1-ND 51.71 305.57 —_|490-1921-2-ND 500 423.00 |GRM43ER60J476KE01L 
X5R 6.3 47uF +20% 2.5 490-1922-1-ND 51.71 305.57 — |490-1922-2-ND 500 423.00 |GRM43ER60J476ME01L 
X5R 6.3 100uF +20% 2.8 490-1923-1-ND 84.78 500.96 — |490-1923-2-ND 500 693.50 |GRM43SR60J107ME20L 
Y5V 100 -15uF +80, -20% 1.8 490-1924-1-ND 15.14 89.44 258.00 | 490-1924-2-ND 1,000 248.00 |GRM43RF52A154ZA01L. 
Y5V 50 1.5pF +80, -20% 1.8 490-1925-1-ND 61.27 362.05 1044.38 |490-1925-2-ND 1,000 1003.00 |GRM43RF51H155ZD01L 
COG (NPO) 50 16000pF +5% 1.35 490-1926-1-ND 77.02 455.13 1312.88 |— = — |GRM55N5C1H163JD01L 
X7R 1,000 0.1pF +10% 2.0 490-3505-1-ND 28.89 170.69 492.38 |490-3505-2-ND 1,000 473.00 |GRM55DR73A104KWO1L 
X7R 630 -15yuF +10% 2.0 490-3519-1-ND 29.21 172.58 497.81 |490-3519-2-ND 1,000 478.00 |GRM55DR72J154KWO1L 
X7R 630 .22UF +10% 2.0 490-3520-1-ND 29.04 171.60 495.00 | 490-3520-2-ND 1,000 475.00 |GRM55DR72J224KWO1L 
X7R 250 -33UF +10% 2.0 490-3546-1-ND 28.25 166.92 481.50 | 490-3546-2-ND 1,000 462.00 |GRM55DR72E334KWO1L 
X7R 250 47UF +10% 2.0 490-3548-1-ND 28.72 169.72 489.56 | 490-3548-2-ND 1,000 470.00 |GRM55DR72E474KWO1L 
X7R 250 1.0UF +10% 2.0 490-3550-1-ND 29.21 172.58 497.81 |490-3550-2-ND 1,000 478.00 |GRM55DR72E105KWO1L 
X7R 100 1.0UF +10% 2.0 490-1932-1-ND 41.99 248.11 715.69 |490-1932-2-ND 1,000 687.00 |GRM55DR72A105KA01L 
X7R 100 4.7UF +10% 2.5 490-1934-1-ND 75.89 448.44 — |490-1934-2-ND 500 621.00 |GRM55ER72A475KA01L 
X7R 50 1.0UF +10% 1.8 490-1936-1-ND 46.89 277.10 799.31 |490-1936-2-ND 1,000 767.00 _|GRM55RR71H105KA01L 
X7R 50 1.0UF +20% 1.8 490-1935-1-ND 54.49 322.01 928.88 |490-1935-2-ND 1,000 892.00 |GRM55RR71H105MA01L 
X7R 50 1.5yF +10% 1.8 490-1938-1-ND 70.54 416.85 1202.44 |490-1938-2-ND 1,000 1154.00 |GRM55RR71H155KA01L 
2090 X7R 50 1.5yuF +20% 1.8 490-1937-1-ND 70.54 416.85 1202.44 |490-1937-2-ND 1,000 1154.00 |GRM55RR71H155MA01L 
X7R 50 3.3uF +10% 2.0 490-1939-1-ND 59.66 352.56 1017.00 |490-1939-2-ND 1,000 976.00 |GRM55DR71H335KA01L 
X7R 50 3.3uF +20% 2.0 490-1940-1-ND 59.66 352.56 1017.00 |490-1940-2-ND 1,000 976.00 _|GRM55DR71H335MA01L 
X7R 50 4.7UF +10% 2.5 490-1941-1-ND 57.62 340.47 — |490-1941-2-ND 500 471.50 |GRM55ER71H475KA01L 
X7R 50 4.7UF +20% 2.5 490-1942-1-ND 57.76 341.32 — |490-1942-2-ND 500 472.50 |GRM55ER71H475MA01L 
X7R 25 10yF +10% 2.0 490-1943-1-ND 107.80 637.00 1837.50 |490-1943-2-ND 1,000 1764.00 |GRM55DR71E106KA01L 
X7R 25 10yuF +20% 2.0 490-1944-1-ND 108.68 642.20 1852.50 |490-1944-2-ND 1,000 1778.00 |GRM55DR71E106MA01L 
X7R 25. 15yuF +10% 2.5 490-1945-1-ND 53.82 318.05 —_|490-1945-2-ND 500 440.50 _|GRM55ER71E156KA01L 
X7R 25 15yuF +20% 2.5 490-1946-1-ND 53.82 318.05 — |490-1946-2-ND 500 440.50 |GRM55ER71E156MA01L 
X5R 6.3 100uF +10% 3.2 490-1947-1-ND 116.39 687.77 — |490-1947-2-ND 300 571.50 |GRM55FR60J107KA01L 
Y5V 100 ATUF +80, -20% 1.8 490-1948-1-ND 35.30 208.59 601.69 |490-1948-2-ND 1,000 578.00 |GRM55RF52A474ZA01L. 
Y5V 100 .68uF +80, -20% 1.8 490-1949-1-ND 67.40 398.26 1148.81 |490-1949-2-ND 1,000 1103.00 |GRMS55RF52A684ZD01L 
Y5V 50 3.3yF +80, -20% 1.8 490-1950-1-ND 102.70 606.84 1750.50 |— a —_|GRM55RF51H335ZD01L 
Y5V 50 4.7UF +80, -20% 1.8 490-1951-1-ND 125.57 741.98 2140.31 |490-1951-2-ND 1,000 2055.00 |GRM55RF51H475ZD01L 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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| muRata , Monolithic Ceramic Capacitors Reel” 


nnn, tor Automotive Gcm Series Te Dinettes Syn 
Po a Ge . ; ; ; ; ; Code L WwW E G min. EGE 
Beare . Mest AEC-Q200 requirements * Higher ee of solder-leaching due to the Ni-barriered Be is oa Bie =03 04 beta ten} — L— fewer 
termination, applicable for reflow soldering and flow soldering (0603, 0805 and 1206 only) 0808 20 —_ _ = OF OF | a | |g 
Applications: Automotive electronic equipment power train, safety equipment 1206 3.2 1.6 0.3~-0.8 15 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 1210 3.2 2.5 0.3 1.0 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Part No. 
CoG 50 1pF +0.25pF 0.5 490-4757-1-ND 57 3.38 9.75 |490-4757-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H1ROCZ13D. 
CoG 50 1.5pF +0.25pF 0.5 490-4916-1-ND 57 3.38 9.75 |490-4916-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H1R5CZ13D. 
CoG 50 2.2pF +0.25pF 0.5 490-4917-1-ND 57 3.38 9.75 |490-4917-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H2R2CZ13D. 
CoG 50 3.3pF +0.25pF 0.5 490-4918-1-ND 57 3.38 9.75 |490-4918-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H3R3CZ13D 
COG 50 4.7pF +0.25pF 0.5 490-4919-1-ND 57 3.38 9.75 |490-4919-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H4R7CZ13D. 
CoG 50 6.8pF +0.5pF 0.5 490-4920-1-ND 57 3.38 9.75 |490-4920-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H6R8DZ13D. 
CoG 50 10pF +5% 0.5 490-4755-1-ND 57 3.38 9.75 |490-4755-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H100JZ13D 
CoG 50 15pF +5% 0.5 490-4921-1-ND 57 3.38 9.75 |490-4921-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H150JZ13D 
CoG 50 22pF +5% 0.5 490-4922-1-ND 57 3.38 9.75 |490-4922-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H220JZ13D 
COG 50 33pF +5% 0.5 490-4923-1-ND 57 3.38 9.75 |490-4923-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H330JZ13D 
CoG 50 47pF +5% 0.5 490-4924-1-ND 57 3.38 9.75 |490-4924-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H470JZ13D 
CoG 50 68pF +5% 0.5 490-4925-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-4925-2-ND 10,000 10.00/M GCM1555C1H680JZ13D 
CoG 50 100pF +5% 0.5 490-4756-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-4756-2-ND 10,000 10.00/M GCM1555C1H101JZ13D 
CoG 50 150pF 45% 0.5 490-4926-1-ND 40 2.34 6.75 |490-4926-2-ND 10,000 6.00/M GCM1555C1H151JA16D. 
COG 50 220pF +5% 0.5 490-4927-1-ND 46 2.73 7.88 | 490-4927-2-ND 10,000 8.00/M GCM1555C1H221JA16D. 
0402 COG 50 330pF 45% 0.5 490-4928-1-ND 54 3.19 9.19 |490-4928-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H331JA16D. 
CoG 50 470pF 45% 0.5 490-4758-1-ND 54 3.19 11.15 | 490-4758-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H471JA16D. 
X7R 16 0.1pF +10% 0.5 490-4759-1-ND At 2.41 6.94 |490-4759-2-ND 10,000 7.00/M GCM155R71C104KA55D 
X7R 25 0.047UF +10% 0.5 490-4760-1-ND 53 3.12 9.00 |490-4760-2-ND 10,000 9.00/M GCM155R71E473KA55D 
X7R 50 220pF +10% 0.5 490-4912-1-ND 34 2.02 5.81 |490-4912-2-ND 10,000 6.00/M GCM155R71H221KA37D 
X7R 50 470pF +10% 0.5 490-4913-1-ND 34 2.02 5.81 |490-4913-2-ND 10,000 6.00/M GCM155R71H471KA37D 
X7R 50 1000pF +10% 0.5 490-4761-1-ND 29 1.69 4.88 |490-4761-2-ND 10,000 5.00/M GCM155R71H102KA37D 
X7R 50 2200pF +10% 0.5 490-4914-1-ND 30 1.76 5.06 |490-4914-2-ND 10,000 5.00/M GCM155R71H222KA37D 
X7R 50 4700pF +10% 0.5 490-4915-1-ND 29 1.69 4.88 |490-4915-2-ND 10,000 5.00/M GCM155R71H472KA37D 
X7R 50 0.01pF +10% 0.5 490-4762-1-ND 29 1.69 4.88 |490-4762-2-ND 10,000 5.00/M GCM155R71H103KA55D 
X7R 50 0.022uF +10% 0.5 490-4763-1-ND 46 2.73 7.88 | 490-4763-2-ND 10,000 8.00/M GCM155R71H223KA55D 
X7R 100 220pF +10% 0.5 490-4909-1-ND 37 2.21 6.38 | 490-4909-2-ND 10,000 6.00/M GCM155R72A221KA37D 
X7R 100 470pF +10% 0.5 490-4910-1-ND 37 2.21 6.38 | 490-4910-2-ND 10,000 6.00/M GCM155R72A471KA37D 
X7R 100 1000pF +10% 0.5 490-4764-1-ND 37 2.21 6.38 |490-4764-2-ND 10,000 6.00/M GCM155R72A102KA37D 
X7R 100 2200pF +10% 0.5 490-4911-1-ND 33 1.95 5.63 |490-4911-2-ND 10,000 5.00/M GCM155R72A222KA37D 
X7R 100 4700pF +10% 0.5 490-4765-1-ND 33 1.95 5.63 |490-4765-2-ND 10,000 5.00/M GCM155R72A472KA37D 
CoG 50 1pF +0.25pF 0.8 490-4769-1-ND 1.23 7.28 21.00 |490-4769-2-ND 4,000 20.00/M GCM1885C1H1ROCZ13D. 
CoG 50 1.5pF +0.25pF 0.8 490-4952-1-ND 1.23 7.28 21.00 |490-4952-2-ND 4,000 20.00/M GCM1885C1H1R5CZ13D. 
CoG 50 2.2pF +0.25pF 0.8 490-4953-1-ND 1.23 7.28 21.00 |490-4953-2-ND 4,000 20.00/M GCM1885C1H2R2CZ13D. 
CoG 50 3.3pF +0.25pF 0.8 490-4954-1-ND 1.23 7.28 21.00 |490-4954-2-ND 4,000 20.00/M GCM1885C1H3R3CZ13D. 
CoG 50 4.7pF +0.25pF 0.8 490-4955-1-ND 1.23 7.28 21.00 |490-4955-2-ND 4,000 20.00/M GCM1885C1H4R7CZ13D. 
CoG 50 6.8pF +0.5pF 0.8 490-4956-1-ND 1.23 7.28 21.00 |490-4956-2-ND 4,000 20.00/M GCM1885C1H6R8DZ13D. 
CoG 50 10pF +5% 0.8 490-4766-1-ND 54 3.19 11.15 | 490-4766-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H100JA16D. 
CoG 50 15pF 45% 0.8 490-4957-1-ND 54 3.19 9.19 |490-4957-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H150JA16D. 
CoG 50 22pF +5% 0.8 490-4958-1-ND 57 3.38 9.75 |490-4958-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H220JA16D. 
COG 50 33pF +5% 0.8 490-4959-1-ND 57 3.38 9.75 |490-4959-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H330JA16D. 
CoG 50 47pF 45% 0.8 490-4960-1-ND 57 3.38 9.75 |490-4960-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H470JA16D. 
CoG 50 68pF +5% 0.8 57 3.38 9.75 |490-4961-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H680JA16D. 
CoG 50 100pF +5% 0.8 490-4767-1-ND 57 3.38 9.75 |490-4767-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H101JA16D. 
CoG 50 150pF +5% 0.8 490-4962-1-ND 67 3.97 11.44 |490-4962-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C1H151JA16D. 
COG 50 220pF 45% 0.8 490-4963-1-ND 73 4.29 12.38 | 490-4963-2-ND 4,000 12.00/M GCM1885C1H221JA16D. 
CoG 50 330pF +5% 0.8 490-4964-1-ND 77 4.55 13.13 |490-4964-2-ND 4,000 13.00/M GCM1885C1H331JA16D. 
CoG 50 470pF +5% 0.8 490-4965-1-ND 77 4.55 13.13 |490-4965-2-ND 4,000 13.00/M GCM1885C1H471JA16D. 
COG 50 680pF 45% 0.8 490-4966-1-ND 1.01 5.98 17.25 | 490-4966-2-ND 4,000 17.00/M GCM1885C1H681JA16D. 
CoG 50 1000pF +5% 0.8 490-4768-1-ND 97 5.72 16.50 | 490-4768-2-ND 4,000 16.00/M GCM1885C1H102JA16D. 
CoG 50 1500pF +5% 0.8 490-4967-1-ND 1.02 6.05 17.44 | 490-4967-2-ND 4,000 17.00/M GCM1885C1H152JA16D. 
0603 CoG 50 2200pF +5% 0.8 490-4968-1-ND 1.08 6.37 18.38 | 490-4968-2-ND 4,000 18.00/M GCM1885C1H222JA16D. 
COG 50 3300pF 45% 0.8 490-5315-1-ND NEW! 1.75 10.34 29.81 |490-5315-2-ND NEW! 4,000 29.00/M GCM1885C1H332JA16D 
CoG 100 1pF +0.25pF 0.8 490-4773-1-ND 2.32 13.72 39.56 |490-4773-2-ND 4,000 38.00/M GCM1885C2A1ROCZ13D 
CoG 100 1.5pF +0.25pF 0.8 490-4936-1-ND 2.32 13.72 39.56 |490-4936-2-ND 4,000 38.00/M GCM1885C2A1R5CZ13D 
CoG 100 2.2pF +0.25pF 0.8 490-4937-1-ND 2.32 13.72 39.56 |490-4937-2-ND 4,000 38.00/M GCM1885C2A2R2CZ13D 
CoG 100 3.3pF +0.25pF 0.8 490-4938-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4938-2-ND 4,000 38.00/M GCM1885C2A3R3CZ13D 
CoG 100 4.7pF +0.25pF 0.8 490-4939-1-ND 2.32 13.72 39.56 |490-4939-2-ND 4,000 38.00/M GCM1885C2A4R7CZ13D 
CoG 100 6.8pF +0.5pF 0.8 490-4940-1-ND 2.32 13.72 39.56 |490-4940-2-ND 4,000 38.00/M GCM1885C2A6R8DZ13D 
COG 100 10pF +5% 0.8 490-4770-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-4770-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C2A100JA16D 
CoG 100 15pF 45% 0.8 490-4941-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-4941-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C2A150JA16D 
CoG 100 22pF +5% 0.8 490-4942-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-4942-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C2A220JA16D 
CoG 100 33pF +5% 0.8 490-4943-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-4943-2-ND 4,000 10.00/M GCM1885C2A330JA16D 
CoG 100 47pF 45% 0.8 490-4944-1-ND 65 3.84 11.06 |490-4944-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C2A470JA16D 
CoG 100 68pF +5% 0.8 490-4945-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-4945-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C2A680JA16D 
COG 100 100pF +5% 0.8 490-4771-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-4771-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C2A101JA16D 
COG 100 150pF +5% 0.8 490-4946-1-ND -70 4.16 14.56 |490-4946-2-ND 4,000 12.00/M GCM1885C2A151JA16D 
CoG 100 220pF 45% 0.8 490-4947-1-ND 92 5.46 15.75 | 490-4947-2-ND 4,000 15.00/M GCM1885C2A221JA16D 
CoG 100 330pF +5% 0.8 490-4948-1-ND -99 5.85 16.88 | 490-4948-2-ND 4,000 16.00/M GCM1885C2A331JA16D 
CoG 100 470pF +5% 0.8 490-4949-1-ND 1.11 6.57 18.94 |490-4949-2-ND 4,000 18.00/M GCM1885C2A471JA16D 
COG 100 680pF +5% 0.8 490-4950-1-ND 1.29 7.61 21.94 |490-4950-2-ND 4,000 21.00/M GCM1885C2A681JA16D 
CoG 100 1000pF +5% 0.8 490-4772-1-ND 1.42 8.39 24.19 |490-4772-2-ND 4,000 23.00/M GCM1885C2A102JA16D 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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® 
Monolithic Ceramic Capacitors for Automotive — Gem Series (cont, DReel 
fincrater tn Electrouées 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
CoG 100 1500pF +5% 0.8 490-4951-1-ND 1.52 8.97 25.88 |490-4951-2-ND 4,000 25.00/M GCM1885C2A152JA16D 
X7R 6.3 2.2uF +10% 0.8 4.47 26.39 76.13 |490-5316-2-ND NEW! 4,000 73.00/M GCM188R70J225KE22D 
X7R 16 0.1pF +10% 0.8 48 2.86 8.25 |490-4774-2-ND 4,000 8.00/M GCM188R71C104KA37D 
X7R 16 0.47uF +10% 0.8 490-4775-1-ND 1.32 7.80 22.50 |490-4775-2-ND 4,000 22.00/M GCM188R71C474KA55D 
X7R 16 1pF +10% 0.8 490-5241-1-ND NEW! 3.47 20.48 59.06 |490-5241-2-ND NEW! 4,000 57.00/M GCM188R71C105KA64D 
X7R 25 0.22uUF +10% 0.8 490-4935-1-ND 1.23 7.28 21.00 |490-4935-2-ND 4,000 20.00/M GCM188R71E224KA55D 
X7R 25 0.47pF +10% 0.8 490-4776-1-ND 1.45 8.58 24.75 |490-4776-2-ND 4,000 24.00/M GCM188R71E474KA64D 
X7R 50 1000pF +10% 0.8 490-4777-1-ND 39 2.28 6.56 |490-4777-2-ND 4,000 6.00/M GCM188R71H102KA37D 
X7R 50 2200pF +10% 0.8 490-4931-1-ND 35 2.08 7.28 |490-4931-2-ND 4,000 6.00/M GCM188R71H222KA37D 
0603 X7R 50 4700pF +10% 0.8 490-4932-1-ND 35 2.08 7.28 |490-4932-2-ND 4,000 6.00/M GCM188R71H472KA37D 
X7R 50 22000pF +10% 0.8 490-4933-1-ND 57 3.38 9.75 |490-4933-2-ND 4,000 9.00/M GCM188R71H223KA37D 
X7R 50 47000pF +10% 0.8 490-4934-1-ND 79 4.68 13.50 |490-4934-2-ND 4,000 13.00/M GCM188R71H473KA55D 
X7R 50 0.01pF +10% 0.8 490-4778-1-ND 39 2.28 6.56 |490-4778-2-ND 4,000 6.00/M GCM188R71H103KA37D 
X7R 50 0.1pF +10% 0.8 490-4779-1-ND 65 3.84 11.06 |490-4779-2-ND 4,000 11.00/M GCM188R71H104KA57D 
X7R 100 1000pF +10% 0.8 490-4780-1-ND 52 3.06 8.81 |490-4780-2-ND 4,000 8.00/M GCM188R72A102KA37D 
X7R 100 0.01pF +10% 0.8 490-4781-1-ND 55 3.25 9.38 |490-4781-2-ND 4,000 9.00/M GCM188R72A103KA37D 
X7R 100 0.022uF +10% 0.8 490-4782-1-ND 83 4.88 14.06 |490-4782-2-ND 4,000 14.00/M GCM188R72A223KA37D 
X7R 100 2200pF +10% 0.8 490-4929-1-ND 54 3.19 9.19 |490-4929-2-ND 4,000 9.00/M GCM188R72A222KA37D 
X7R 100 4700pF +10% 0.8 490-4930-1-ND 73 4.29 12.38 _|490-4930-2-ND 4,000 12.00/M GCM188R72A472KA37D 
CoG 50 4700pF 45% 0.6 490-4973-1-ND 2.43 14.37 41.44 |490-4973-2-ND 4,000 40.00/M GCM2165C1H472JA16D 
CoG 50 6800pF +5% 0.85 490-4974-1-ND 2.86 16.90 48.75 |490-4974-2-ND 4,000 47.00/M GCM2195C1H682JA16D 
CoG 50 15000pF 45% 0.85 490-5317-1-ND NEW! 5.54 32.76 94.50 |490-5317-2-ND NEW! 4,000 91.00/M GCM2195C1H153JA16D 
CoG 50 22000pF +5% 1.25 490-5318-1-ND NEW! 5.59 33.02 95.25 |490-5318-2-ND NEW! 3,000 91.00/M GCM21B5C1H223JA16L. 
CoG 50 0.01pF +5% 0.85 490-4783-1-ND 4.33 25.61 73.88 _|490-4783-2-ND 4,000 71.00/M GCM2195C1H103JA16D. 
CoG 100 2200pF +5% 0.6 490-4971-1-ND 2.31 13.65 39.38 |490-4971-2-ND 4,000 38.00/M GCM2165C2A222JA16D 
CoG 100 3300pF +5% 0.6 490-4972-1-ND 2.87 16.97 48.94 |490-4972-2-ND 4,000 47.00/M GCM2165C2A332JA16D 
U2J 250 100pF +5% 1.0 490-5024-1-ND 4.35 25.68 74.06 |490-5024-2-ND 4,000 71.00/M GCM21A7U2E101JX01D 
U2J 250 150pF +5% 1.0 490-5025-1-ND 4.91 28.99 83.63 |490-5025-2-ND 4,000 80.00/M GCM21A7U2E151JX01D 
U2J 250 220pF +5% 1.0 490-5026-1-ND 4.54 26.85 77.44 _|490-5026-2-ND. 4,000 74.00/M GCM21A7U2E221JX01D 
U2J 250 330pF +5% 1.0 490-5027-1-ND 5.12 30.23 87.19 |490-5027-2-ND 4,000 84.00/M GCM21A7U2E331JX01D 
U2J 250 470pF +5% 1.0 490-5028-1-ND 6.61 39.07 112.69 |490-5028-2-ND 4,000 108.00/M GCM21A7U2E471JX01D 
0805 U2J 250 680pF +5% 1.0 490-5029-1-ND 5.97 35.30 101.81 |490-5029-2-ND 4,000 98.00/M GCM21A7U2E681JX01D 
U2J 250 1000pF +5% 1.0 490-5030-1-ND 5.97 35.30 101.81 |490-5030-2-ND 4,000 98.00/M GCM21A7U2E102JX01D 
U2J 250 1500pF +5% 1.0 490-5031-1-ND 5.97 35.30 101.81 |490-5031-2-ND 4,000 98.00/M GCM21A7U2E152JX01D 
U2J 250 2200pF +5% 1.0 490-5032-1-ND 5.97 35.30 101.81 |490-5032-2-ND 4,000 98.00/M GCM21A7U2E222JX01D 
X7R 6.3 10yF +10% 1.25 490-5319-1-ND NEW! 8.92 52.72 152.06 |490-5319-2-ND NEW! 3,000 146.00/M GCM21BR70J106KE22L 
X7R 16 2.2UF +10% 1.25 490-4786-1-ND 3.69 21.78 62.81 |490-4786-2-ND 3,000 60.00/M GCM21BR71C225KA64L 
X7R 16 4.7UF +10% 1.25 490-5332-1-ND NEW! 9.33 55.12 159.00 |490-5332-2-ND NEW! 3,000 153.00/M GCM21BR71C475KA73L 
X7R 25 1pF +10% 1.25 490-4785-1-ND 2.10 12.42 35.81 |490-4785-2-ND 3,000 34.00/M GCM21BR71E105KA56L 
X7R 25 2.2uUF +10% 1.25 4.57 26.98 77.81 |490-4787-2-ND 3,000 75.00/M GCM21BR71E225KA73L 
X7R 35 1pF +10% 1.25 4.38 25.87 74.63 |490-5320-2-ND NEW! 3,000 72.00/M GCM21BR7YA105KA55L 
X7R 50 0.22uUF +10% 1.25 2.38 14.04 40.50 |490-4970-2-ND 3,000 39.00/M GCM21BR71H224KA37L 
X7R 50 0.47pF +10% 1.25 3.69 21.78 62.81 |490-4788-2-ND 3,000 60.00/M GCM21BR71H474KA55L. 
X7R 100 47000pF +10% 1.25 1.88 11.12 32.06 |490-4969-2-ND 3,000 31.00/M GCM21BR72A473KA37L 
X7R 100 0.1pF +10% 1.25 1.78 10.53 30.38 _|490-4789-2-ND 3,000 29.00/M GCM21BR72A104KA37L 
CoG 50 33000pF +5% 0.85 8.24 48.69 140.44 |490-5321-2-ND NEW! 4,000 135.00/M GCM3195C1H333JA16D 
CoG 50 47000pF +5% 1.15 490-5324-1-ND NEW! 8.95 52.91 152.63 |490-5324-2-ND NEW! 3,000 147.00/M GCM31M5C1H473JA16L. 
CoG 50 68000pF +5% 1.6 490-5323-1-ND NEW! 9.69 57.27 165.19 |490-5323-2-ND NEW! 2,000 159.00/M GCM31C5C1H683JA16L 
CoG 50 0.022uF +5% 0.85 490-4790-1-ND 6.48 38.29 110.44 |490-4790-2-ND 4,000 106.00/M GCM3195C1H223JA16D 
CoG 50 0.1pF +5% 1.6 490-5322-1-ND NEW! 9.67 57.14 164.81 |490-5322-2-ND NEW! 2,000 158.00/M GCM31C5C1H104JA16L 
CoG 100 4700pF +5% 0.85 490-4976-1-ND 6.93 40.95 118.13 |490-4976-2-ND 4,000 113.00/M GCM3195C2A472JA16D 
CoG 100 5600pF +5% 0.85 490-4791-1-ND 7.46 44.07 127.13 |490-4791-2-ND 4,000 122.00/M GCM3195C2A562JA16D 
CoG 100 6800pF +5% 0.85 490-4977-1-ND 9.12 53.89 155.44 |490-4977-2-ND 4,000 149.00/M GCM3195C2A682JA16D 
CoG 100 10000pF +5% 0.85 490-4978-1-ND 8.80 52.00 150.00 |490-4978-2-ND 4,000 144.00/M GCM3195C2A103JA16D 
U2J 250 3300pF +5% 1.0 490-5033-1-ND 6.39 37.77 108.94 |490-5033-2-ND 4,000 105.00/M GCM31A7U2E332JX01D 
U2J 250 4700pF +5% 1.0 490-5034-1-ND 6.39 37.77 108.94 |490-5034-2-ND 4,000 105.00/M GCM31A7U2E472JX01D 
U2J 250 6800pF +5% 1.25 490-5035-1-ND 7.82 46.22 133.31 |490-5035-2-ND 3,000 128.00/M GCM31B7U2E682JX01L 
U2J 250 10000pF +5% 1.25 490-5036-1-ND 8.72 51.55 148.69 | 490-5036-2-ND 3,000 143.00/M GCM31B7U2E103JX01L 
U2J 630 10pF +5% 1.0 490-5037-1-ND 6.67 39.39 113.63 |490-5037-2-ND 4,000 109.00/M GCM31A7U2J100JX01D 
U2J 630 15pF +5% 1.0 490-5038-1-ND 6.67 39.39 113.63 _|490-5038-2-ND 4,000 109.00/M GCM31A7U2J150JX01D 
U2J 630 22pF +5% 1.0 490-5039-1-ND 6.67 39.39 113.63  |490-5039-2-ND 4,000 109.00/M GCM31A7U2J220JX01D 
1206 U2J 630 33pF +5% 1.0 490-5040-1-ND 6.67 39.39 113.63 |490-5040-2-ND 4,000 109.00/M GCM31A7U2J330JX01D 
U2J 630 47pF +5% 1.0 490-5041-1-ND 6.67 39.39 113.63 |490-5041-2-ND 4,000 109.00/M GCM31A7U2J470JX01D 
U2J 630 68pF +5% 1.0 490-5042-1-ND 6.67 39.39 113.63 |490-5042-2-ND 4,000 109.00/M GCM31A7U2J680JX01D 
U2J 630 100pF +5% 1.0 490-5043-1-ND 5.75 34.00 98.06 |490-5043-2-ND 4,000 94.00/M GCM31A7U2J101JX01D 
U2J 630 150pF +5% 1.0 490-5044-1-ND 5.65 33.41 96.38 |490-5044-2-ND 4,000 93.00/M GCM31A7U2J151JX01D. 
U2J 630 220pF +5% 1.0 490-5045-1-ND 6.01 35.49 102.38 |490-5045-2-ND 4,000 98.00/M GCM31A7U2J221JX01D 
U2J 630 330pF +5% 1.0 490-5046-1-ND 6.01 35.49 102.38 |490-5046-2-ND 4,000 98.00/M GCM31A7U2J331JX01D 
U2J 630 470pF +5% 1.0 490-5047-1-ND 6.01 35.49 102.38 |490-5047-2-ND 4,000 98.00/M GCM31A7U2J471JX01D 
U2J 630 680pF +5% 1.0 490-5048-1-ND 6.30 37.25 107.44 |490-5048-2-ND 4,000 103.00/M GCM31A7U2J681JX01D 
U2J 630 1000pF +5% 1.0 490-5049-1-ND 6.57 38.81 111.94 |490-5049-2-ND 4,000 107.00/M GCM31A7U2J102JX01D 
X7R 6.3 22uF +10% 1.6 490-4843-1-ND 23.79 140.60 405.56 |490-4843-2-ND 2,000 389.00/M GCM31CR70J226KE23L 
X7R 10 10yuF +10% 1.6 490-4792-1-ND 7.46 44.07 127.13 |490-4792-2-ND 2,000 122.00/M GCM31CR71A106KA64L 
X7R 16 10yuF +10% 1.6 490-4793-1-ND 10.51 62.08 179.06 |490-4793-2-ND 2,000 172.00/M GCM31CR71C106KA64L 
X7R 25 4.7UF +10% 1.6 490-4794-1-ND 6.56 38.74 111.75 |490-4794-2-ND 2,000 107.00/M GCM31CR71E475KA55L 
X7R 50 1pF +10% 1.15 490-4795-1-ND 4.30 25.42 73.31 |490-4795-2-ND 3,000 70.00/M GCM31MR71H105KA55L 
X7R 50 2.2UF +10% 1.6 490-4796-1-ND 5.34 31.53 90.94 |490-4796-2-ND 2,000 87.00/M GCM31CR71H225KA55L 
X7R 100 0.22uUF +10% 1.45 490-4975-1-ND 3.86 22.82 65.81 _|490-4975-2-ND 3,000 63.00/M GCM31MR72A224KA37L 
U2J 630 1500pF +5% 1.0 490-5050-1-ND 15.10 89.25 257.44 |490-5050-2-ND 4,000 247.00/M GCM32A7U2J152JX01D. 
U2J 630 2200pF +5% 1.0 490-5051-1-ND 15.10 89.25 257.44 |490-5051-2-ND 4,000 247.00/M GCM32A7U2J222JX01D 
X7R 6.3 47uF +10% 2.5 42.27 249.80 720.56 |490-4844-2-ND 1,000 692.00 GCM32ER70J476KE19L 
1210 X7R 10 22uF +10% 2.5 27.96 165.23 476.63 |490-4797-2-ND 1,000 458.00 GCM32ER71A226KE12L 
X7R 16 22uF +10% 2.5 39.30 232.25 669.94 |490-5242-2-ND NEW! 2,000 643.00/M GCM32ER71C226KE19L 
X7R 25 10uF +10% 2.5 17.75 104.91 302.63 |490-4798-2-ND 1,000 291.00 GCM32ER71E106KA57L 
X7R 50 4.7UF +10% 2.5 27.81 164.32 474.00 |490-4799-2-ND 1,000 455.00 GCM32ER71H475KA55L 
X7R 100 2.2UF +10% 2.0 490-4979-1-ND 39.00 230.43 664.69 |490-4979-2-ND 1,000 532.00 GCM32DR72A225KA64L 
Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Monolithic Ceramic Chip Capacitors — Low ESL and Low Profile  Digi@Reel° 


Sanovator tn Electronics 


Murata offers standard and low profile low inductance products. Murata’s low ESL capacitors are suitable for high-speed microprocessors and high frequency digital equipment. 
Specifications: ¢ Plating: Ni and Matte Sn * Operating Temperature: * X7R: -55°C ~ 125°C +15% * X7S: -55°C ~ 125°C +22% 


LLL Series — Reversed Geometry: LLA Series — Eight Terminals: LLM Series — Ten Terminals: 
Features: * Low inductance ¢ Suitable for noise reduction for high Features: * Low ESL (100pH) »* Suitable to decoupling for 1GHz clock | Features: * Low ESL (45pH) * Suitable to decoupling for 2GHz clock 
frequency speed ICs speed ICs 
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Size WV Dimensions — mm | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance [E Ww T | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
LLL Series — Reversed Geometry 

0204 X6S 6.3 pF +20% 1.0 0.5 0.3 |490-4310-1-ND 2.57 15.21 43.88 | 490-4310-2-ND 10,000 33.35/M__|LLL153C80J104ME01E 
X7R 6.3 .22UF +20% 1.6 0.8 0.5 |490-4323-1-ND 1.54 9.10 26.25 |490-4323-2-ND 4,000 25.00/M |LLL185R70J224MA01L. 
X7R 10 AF +20% 1.6 0.8 0.5 |490-4333-1-ND 2.54 15.02 43.31 | 490-4333-2-ND 4,000 42.00/M_ |LLL185R71A104MA11L 
X7R 10 pF +20% 1.6 0.8 0.5 |490-4321-1-ND 2.01 11.90 34.31 | 490-4321-2-ND 4,000 33.00/M_ |LLL185R71A104MA01L 
X7R 16 10000pF +20% 1.6 0.8 0.5 |490-4751-1-ND 3.01 17.81 51.38 |490-4751-2-ND 4,000 49.00/M |LLL185R71C103MA11L 
X7R 16 22000pF +20% 1.6 0.8 0.5 |490-4330-1-ND 3.53 20.87 60.19 | 490-4330-2-ND 4,000 58.00/M_ |LLL185R71C223MA11L 
X7R 16 47000pF +20% 1.6 0.8 | 0.5¢ |490-4319-1-ND 3.87 22.88 66.00 |490-4319-2-ND 4,000 63.00/M_ |LLL185R71C473MA01L 

0306 X7R 16 47000pF +20% 1.6 0.8 | 0.5$ |490-4332-1-ND 3.81 22.49 64.88 | 490-4332-2-ND 4,000 62.00/M_ |LLL185R71C473MA11L 
X7R 25 10000pF +20% 1.6 0.8 0.5 |490-4328-1-ND 3.81 22.49 64.88 | 490-4328-2-ND 4,000 62.00/M_ |LLL185R71E103MA11L 
X7R 25 10000pF +20% 1.6 0.8 0.5 -ND 3.05 18.01 51.94 4,000 50.00/M_ |LLL185R71E103MA01L 
X7R 25 22000pF +20% 1.6 0.8 0.5 -ND 3.66 21.65 62.44 4,000 60.00/M_|LLL185R71E223MA01L 
X7S 4 .22UF +20% 1.6 0.8 0.5 -ND 4.88 28.86 83.25 4,000 80.00/M_ |LLL185C70G224MA11L. 
X7S 4 A7UF +20% 1.6 0.8 0.5 -ND 4.70 27.76 80.06 4,000 77.00/M_ |LLL185C70G474MA01L 
X7S 4 pF +20% 1.6 0.8 0.5 -ND 3.43 20.28 58.50 4,000 56.00/M_|LLL185C70G105ME01L 
X7R 6.3 A7UF +20% 2.0 | 1.25 0.5 |490-4368-1-ND 5.67 33.48 96.56 |490-4368-2-ND 4,000 93.00/M_ |LLL215R70J474MA11L 
X7R 6.3 pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 |490-4354-1-ND 3.81 22.49 64.88 | 490-4354-2-ND 3,000 62.00/M_ |LLL219R70J105MA01L 
X7R 10 .22UF +20% 2.0 | 1.25 0.5 |490-4366-1-ND 5.16 30.49 87.94 |490-4366-2-ND 4,000 84.00/M_ |LLL215R71A224MA11L 
X7R 10 .22UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.6 |490-4350-1-ND 4.97 29.38 84.75 |490-4350-2-ND 4,000 81.00/M_ |LLL216R71A224MA01L 
X7R 10 A7UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 |490-4352-1-ND 4.88 28.86 83.25 | 490-4352-2-ND 3,000 80.00/M_ |LLL219R71A474MA01L 
X7R 16 47000pF +20% 2.0 | 1.25 0.5 |490-4362-1-ND 5.16 30.49 87.94 |490-4362-2-ND 4,000 84.00/M_ |LLL215R71C473MA11L 
X7R 16 pF +20% 2.0 | 1.25) 0.5 |490-4364-1-ND 4.08 24.12 69.56 |490-4364-2-ND 4,000 67.00/M_ |LLL215R71C104MA11L 
X7R 25 22000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 |490-4360-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 490-4360-2-ND 4,000 68.00/M_ |LLL215R71E223MA11L 

0508 X7R 25 47000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.6 |490-4344-1-ND 4.97 29.38 84.75 |490-4344-2-ND 4,000 81.00/M_ |LLL216R71E473MA01L 
X7R 25 1pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.6 |490-4346-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 490-4346-2-ND 4,000 58.00/M_|LLL216R71E104MA01L 
X7R 50 2200pF +20% 2.0 | 1.25] 0.5 |490-4752-1-ND 4.25 25.10 72.39 |490-4752-2-ND 4,000 69.00/M_ |LLL215R71H222MA11L 
X7R 50 4700pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.6 |490-4337-1-ND 4.49 26.52 76.50 |490-4337-2-ND 4,000 73.00/M |LLL216R71H472MA01L 
X7R 50 10000pF +20% 2.0 | 1.25 0.5 |490-4358-1-ND 5.98 35.36 102.00 | 490-4358-2-ND 4,000 98.00/M_ |LLL215R71H103MA11L 
X7R 50 10000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.6 |490-4339-1-ND 2.98 17.62 50.81 | 490-4339-2-ND 4,000 49.00/M |LLL216R71H103MA01L 
X7R 50 22000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.6 |490-4341-1-ND 4.43 26.20 75.56 | 490-4341-2-ND 4,000 73.00/M_|LLL216R71H223MA01L 
X7S 4 pF +20% 2.0 | 1.25 0.5 |490-4369-1-ND 5.71 33.74 97.31 | 490-4369-2-ND 4,000 93.00/M_ |LLL215C70G105MA11L. 
X7S 4 2.2uF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 |490-4356-1-ND 7.77 45.89 132.38 |490-4356-2-ND 3,000 127.00/M |LLL219C70G225MA01L 
X7R 6.3 2.2uF +20% 3.2 1.6 0.7 |490-4754-1-ND 7.77 45.89 132.38 |490-4754-2-ND 4,000 127.00/M |LLL317R70J225MA01L 
X7R 6.3 4.7uF +20% 3.2 1.6 | 1.15 |490-4392-1-ND 10.11 59.74 172.31 | 490-4392-2-ND 3,000 165.00/M |LLL31MR70J475MA01L 
X7R 10 ATUF +20% 3.2 1.6 0.5 |490-4403-1-ND 3.05 18.01 51.94 |490-4403-2-ND 4,000 50.00/M_ |LLL315R71A474MA11L 
X7R 10 (pF +20% 3.2 1.6 0.7 -ND 2.90 17.16 49.50 4,000 48.00/M_ |LLL317R71A105MA01L 
X7R 10 2.2uF +20% 3.2 1.6 | 1.15 -ND 6.67 39.39 113.63 3,000 109.00/M_ |LLL31MR71A225MA01L 
X7R 16 .22UF +20% 3.2 1.6 0.5 -ND 6.86 40.56 117.00 4,000 112.00/M_ |LLL315R71C224MA11L 
X7R 16 -33yF +20% 3.2 1.6 0.5 -ND 4.99 29.51 85.13 4,000 90.00/M_ |LLL315R71C334MA11L 
X7R 16 ATUF +20% 3.2 1.6 0.7 -ND 5.50 32.50 93.75 4,000 90.00/M_ |LLL317R71C474MA01L 
X7R 16 1pF +20% 3.2 1.6 | 1.15 |490-4387-1-ND 4.47 26.39 76.13 | 490-4387-2-ND 3,000 73.00/M_ |LLL31MR71C105MA01L 
X7R 25 47000pF +20% 3.2 1.6 0.5 |490-4753-1-ND 4.54 26.85 77.44 | 490-4753-2-ND 4,000 74.00/M_|LLL315R71E473MA11L 

0612 X7R 25 pF +20% 3.2 1.6 0.5 |490-4399-1-ND 4.88 28.86 83.25 | 490-4399-2-ND 4,000 80.00/M_ |LLL315R71E104MA11L 
X7R 25 pF +20% 3.2 1.6 0.7 |490-4378-1-ND 4.03 23.79 68.63 | 490-4378-2-ND 4,000 66.00/M_ |LLL317R71E104MA01L 
X7R 25 .22UF +20% 3.2 1.6 | 1.15 |490-4380-1-ND 4.82 28.47 82.13 | 490-4380-2-ND 3,000 79.00/M |LLL31MR71E224MA01L 
X7R 25 ATUF +20% 3.2 1.6 | 1.15 |490-4382-1-ND 6.23 36.79 106.13 | 490-4382-2-ND 3,000 102.00/M |LLL31MR71E474MA01L 
X7R 50 10000pF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4394-1-ND 5.71 33.74 97.31 | 490-4394-2-ND 4,000 93.00/M_|LLL315R71H103MA11L 
X7R 50 10000pF +20% 3.2 1.6 0.7 | 490-4370-1-ND 4.40 26.02 75.06 |490-4370-2-ND 4,000 80.00/M_ |LLL317R71H103MA01L 
X7R 50 22000pF +20% 3.2 1.6 0.5 |490-4396-1-ND 5.08 30.03 86.63 | 490-4396-2-ND 4,000 83.00/M_ |LLL315R71H223MA11L 
X7R 50 22000pF +20% 3.2 1.6 0.7 |490-4372-1-ND 5.08 30.03 86.63 | 490-4372-2-ND 4,000 83.00/M_ |LLL317R71H223MA01L 
X7R 50 47000pF +20% 3.2 1.6 0.7 |490-4374-1-ND 5.23 30.88 89.06 |490-4374-2-ND 4,000 86.00/M_ |LLL317R71H473MA01L 
X7R 50 pF +20% 3.2 1.6 | 1.15 |490-4376-1-ND 5.56 32.83 94.69 | 490-4376-2-ND 3,000 91.00/M_|LLL31MR71H104MA01L 
X7S 4 10yF +20% 3.2 1.6 | 1.25 |490-4393-1-ND 9.87 58.31 168.19 | 490-4393-2-ND 2,000 161.00/M_ |LLL31BC70G106MA01L 

LLA Series — Eight Terminals 

0603 X7S 4 A7UF +20% 1.6 0.8 0.5 |490-4406-1-ND 5.70 33.67 97.13 | 490-4406-2-ND 4,000 93.00/M_|LLA185C70G474MA01L 
X7R 6.3 ATUF +20% 2.0 | 1.25) 0.5 |490-4748-1-ND 4.36 25.74 74.25 |490-4748-2-ND 4,000 71.00/M_ |LLA215R70J474MA14L 
X7R 6.3 pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 |490-4420-1-ND 4.51 26.65 76.88 |490-4420-2-ND 3,000 74.00/M_ |LLA219R70J105MA01L 
X7R 10 .22UF +20% 2.0 | 1.25) 0.5 |490-4432-1-ND 4.43 26.20 75.56 |490-4432-2-ND 4,000 73.00/M_ |LLA215R71A224MA14L 
X7R 10 A7UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 |490-4418-1-ND 7.29 43.10 124.31 |490-4418-2-ND 3,000 119.00/M |LLA219R71A474MA01L 
X7R 16 47000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 |490-4428-1-ND 7.18 42.45 122.44 | 490-4428-2-ND 4,000 118.00/M |LLA215R71C473MA14L 
X7R 16 pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 |490-4414-1-ND 4.88 28.86 83.25 |490-4414-2-ND 3,000 80.00/M_ |LLA219R71C104MA01L 
X7R 16 .22UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 |490-4416-1-ND 8.57 50.64 146.06 |490-4416-2-ND 3,000 140.00/M /LLA219R71C224MA01L 

0805 X7R 25 10000pF +20% 2.0 | 1.25) 0.5 |490-4424-1-ND 4.08 24.12 69.56 |490-4424-2-ND 4,000 67.00/M_ |LLA215R71E103MA14L. 
X7R 25 10000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 |490-4408-1-ND 6.39 37.77 108.94 |490-4408-2-ND 3,000 105.00/M |LLA219R71E103MA01L 
X7R 25 22000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 |490-4426-1-ND 5.04 29.77 85.88 | 490-4426-2-ND 4,000 82.00/M_ |LLA215R71E223MA14L. 
X7R 25 22000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 |490-4410-1-ND 6.67 39.39 113.63 |490-4410-2-ND 3,000 109.00/M |LLA219R71E223MA01L 
X7R 25 47000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 |490-4412-1-ND 6.67 39.39 113.63 | 490-4412-2-ND 3,000 109.00/M |LLA219R71E473MA01L 
X7S 4 pF +20% 2.0 | 1.25] 0.5 |490-4434-1-ND 5.98 35.36 102.00 |490-4434-2-ND 4,000 98.00/M_ |LLA215C70G105MA14L. 
X7S 4 2.2uF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 |490-4422-1-ND 4.61 27.24 78.56 |490-4422-2-ND 3,000 75.00/M |LLA219C70G225MA01L 

t Tolerance +0.1mm_ ¥ Tolerance +0/-0.15mm (Continued) 


Dig Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Monolithic Ceramic Chip Capacitors 


Reel” 


Aanovater én Electronics Low ESL and Low Profile (Cont. 
Size WV Dimensions — mm | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance [E WwW T | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
X7R 4 2.2UF +20% 3.2 1.6 | 0.85 |490-4446-1-ND 10.43 61.62 177.75 |490-4446-2-ND 3,000 171.00/M |LLA319R70G225MA01L 
X7R 6.3 (pF +20% 3.2 1.6 0.5 |490-4452-1-ND 7.83 46.28 133.50 | 490-4452-2-ND 4,000 128.00/M |LLA315R70J105MA14L. 
X7R 6.3 2.2UF +20% 3.2 1.6 0.5 |490-4454-1-ND 11.39 67.28 194.06 |490-4454-2-ND 4,000 186.00/M |LLA315R70J225MA14L 
X7R 10 ATUF +20% 3.2 1.6 0.5 |490-4450-1-ND 7.90 46.67 134.63 | 490-4450-2-ND 4,000 129.00/M |LLA315R71A474MA14L 
1206 X7R 10 1pF +20% 3.2 1.6 | 0.85 |490-4442-1-ND 9.01 53.24 153.56 | 490-4442-2-ND 3,000 147.00/M_ |LLA319R71A105MA01L 
X7R 16 pF +20% 3.2 1.6 0.5 |490-4749-1-ND 5.97 35.25 101.68 |490-4749-2-ND 4,000 98.00/M_ |LLA315R71C104MD12D 
X7R 16 pF +20% 3.2 1.6 | 0.85 |490-4750-1-ND 7.34 43.36 125.06 |490-4750-2-ND 3,000 120.00/M |LLA319R71C104MA01L 
X7R 16 .22uUF +20% 3.2 1.6 0.5 |490-4448-1-ND 7.77 45.89 132.38 |490-4448-2-ND 4,000 127.00/M |LLA315R71C224MA14L 
X7R 16 .22UF +20% 3.2 1.6 | 0.85 |490-4437-1-ND 8.93 52.78 152.25 | 490-4437-2-ND 3,000 146.00/M |LLA319R71C224MA01L 
X7R 16 -A7UF +20% 3.2 1.6 | 0.85 |490-4439-1-ND 8.35 49.34 142.31 | 490-4439-2-ND 3,000 137.00/M |LLA319R71C474MA01L 
LLM Series — Ten Terminals 
X7R 6.3 .22uUF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 |490-4478-1-ND 11.04 65.26 188.25 |490-4478-2-ND 4,000 181.00/M |LLM215R70J224MA11L 
X7R 6.3 -A7UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 |490-4480-1-ND 7.08 41.86 120.75 |490-4480-2-ND 4,000 116.00/M |LLM215R70J474MA11L 
X7R 16 47000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 |490-4474-1-ND 9.05 53.50 154.31 |490-4474-2-ND 4,000 148.00/M_ |LLM215R71C473MA11L 
0805 X7R 16 pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 |490-4476-1-ND 8.94 52.85 152.44 |490-4476-2-ND 4,000 146.00/M |LLM215R71C104MA11L 
X7R 25 10000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 |490-4470-1-ND 17.86 105.56 304.50 |490-4470-2-ND 4,000 292.00/M_ |LLM215R71E103MA11L. 
X7R 25 22000pF +20% 2.0 | 1.25) 0.5 |490-4472-1-ND 8.18 48.36 139.50 |490-4472-2-ND 4,000 134.00/M |LLM215R71E223MA11L 
X7S 4 1pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 |490-4482-1-ND 10.14 59.93 172.88 |490-4482-2-ND 4,000 166.00/M |LLM215C70G105MA11L 
X7S 4 2.2UF +20% 2.0 | 1.25) 0.5 |490-4484-1-ND 10.22 60.39 174.19 |490-4484-2-ND 4,000 167.00/M |LLM215C70G225ME11L 
X7R 6.3 2.2UF +20% 3.2 1.6 0.5 |490-4501-1-ND 10.21 60.32 174.00 | 490-4501-2-ND 4,000 167.00/M |LLM315R70J225MA11L 
1206 X7R 10 ATUF +20% 3.2 1.6 0.5 |490-4499-1-ND 13.63 80.54 232.31 | 490-4499-2-ND 4,000 223.00/M |LLM315R71A474MA11L 
X7R 16 pF +20% 3.2 1.6 0.5 |490-4495-1-ND 11.18 66.04 190.50 |490-4495-2-ND 4,000 183.00/M |LLM315R71C104MA11L 
X7R 16 .22uF +20% 3.2 1.6 0.5 |490-4497-1-ND 13.41 79.24 228.56 |490-4497-2-ND 4,000 219.00/M |LLM315R71C224MA11L 
t Tolerance +0.1mm_ + Tolerance +0 /-0.15mm 
Monolithic Ceramic Chip Capacitors Safety Standard 03 03. 
General Features: * New monolithic structure for on thinner type equipment. Applications: * For use -+#—L—+ rw 


small, high capacitance capable of operating at high 
voltage levels * 125°C guaranteed ¢ Only for reflow 
soldering 

GB Series: Features: ¢ Chip monolithic ceramic 


on line filters and couplings for DAA modems without 
transformers ° Line filters for information equipment 

GF Series: Features: * Available for equipment 
based on IEC/EN60950 and UL1950. The GA352/355 


Standard Recognition 


capacitor (certified as conforming to safety standards) types are available for equipment based on IEC/ Switching | Communication 
for AC lines * Compared to lead type capacitors, EN60065, UL1492 and UL6500 « The low-profile Size Standard Status of Power Network Devices 
this new capacitor is greatly downsized and low- _ type (thickness: 1.5mm maximum) is available for use Series Code Safety Standard No. Recognition | Supplies | such as aModem 
profiled to 1/10 or less in volume, and 1/4 or less in on thinner type equipment Applications: * For use GB 2220 VDE, SEV, SEMKO | EN132400 ©) o) 6) 
height. Applications: * Ideal for use as X capacitor on line filters and couplings for DAA modems without GD 7808/1812 SEMKO EN132400 © — © 
for various switching power supplies : transformers ¢ Use on line filters for information 7808 SEMKO EN132400 © —_ © 
GD Series: Features: * Available for equipment equipment ¢ Use as Y capacitor or X capacitor for 
based on IEC/EN60950 and UL1950 * The low-profile various switching power supplies (GA352/355 types GF 2211/2220 UL UL1414 (2) () {) 
type (thickness: 1.5mm maximum) is available for use _ only) 2211/2220 SEMKO EN132400 © (©) © 
Size wv Dimensions — mm _| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Murata 
Code Type AC | Capacitance | Tolerance [L WwW T_ |Part No. 10 100 500 Qty. Pricing | Part No. 
GB Series — Class X2 
X7R 250 10000pF +10% 5.7 5.0 2.0 |490-4235-1-ND 18.41 147.30 552.38 |490-4235-2-ND 1,000 884.00 | GA355DR7GB103KY02L 
2220 X7R 250 15000pF +10% 5.7 5.0 2.0 |490-4236-1-ND 20.61 164.85 618.19 | 490-4236-2-ND 1,000 989.00 | GA355DR7GB153KY02L 
X7R 250 22000pF +10% 5.7 5.0 2.0 |490-4237-1-ND 23.80 190.41 714.04 | 490-4237-2-ND 1,000 1142.00 | GA355DR7GB223KY02L 
X7R 250 33000pF +10% 5.7 5.0 2.7 |490-4238-1-ND 28.62 228.96 —__|490-4238-2-ND 500 687.00 | GA355XR7GB333KY06L 
GD Series — Class Y3 
X7R 250 100pF +10% 45 2.0 1.5 |490-3483-1-ND 10.36 61.23 176.63 | 490-3483-2-ND 2,000 170.00/M | GA342QR7GD101KWO1L 
X7R 250 150pF +10% 4.5 2.0 1.5 |490-3484-1-ND 10.36 61.23 176.63 | 490-3484-2-ND 2,000 170.00/M | GA342QR7GD151KWO1L 
X7R 250 220pF +10% 4.5 2.0 1.5 |490-3485-1-ND 10.36 61.23 176.63 | 490-3485-2-ND 2,000 170.00/M | GA342QR7GD221KW01L 
1808 X7R 250 330pF +10% 4.5 2.0 1.5 |490-3486-1-ND 10.36 61.23 176.63 | 490-3486-2-ND 2,000 170.00/M | GA342QR7GD331KW01L 
X7R 250 470pF +10% 4.5 2.0 1.5 |490-3487-1-ND 9.93 58.70 169.31 490-3487-2-ND 2,000 163.00/M_| GA342QR7GD471KWO1L 
X7R 250 680pF +10% 4.5 2.0 1.5 |490-3488-1-ND 9.93 58.70 169.31 490-3488-2-ND 2,000 163.00/M | GA342QR7GD681KWO01L 
X7R 250 1000pF +10% 45 2.0 1.5 |490-3489-1-ND 9.93 58.70 169.31 490-3489-2-ND 2,000 163.00/M | GA342QR7GD102KWO01L 
X7R 250 1500pF +10% 4.5 2.0 1.5 _|490-3490-1-ND 10.36 61.23 176.63 _|490-3490-2-ND 2,000 170.00/M_| GA342QR7GD152KWO1L 
X7R 250 1800pF +10% 4.5 3.2 1.5 |490-3491-1-ND 14.03 82.88 239.06 |490-3491-2-ND 1,000 230.00 | GA343QR7GD182KWO01L. 
1812 X7R 250 2200pF +10% 45 3.2 1.5 |490-3492-1-ND 14.03 82.88 239.06 | 490-3492-2-ND 1,000 230.00 | GA343QR7GD222KWO01L 
X7R 250 4700pF +10% 4.5 3.2 2.0 |490-3493-1-ND 14.03 82.88 239.06 | 490-3493-2-ND 1,000 230.00 | GA343DR7GD472KWO1L 
GF Series — Class Y2 
SL (JIS) | 250 10pF +5% 45 2.0 2.0 |490-3459-1-ND 14.58 86.13 248.44 | 490-3459-2-ND 2,000 239.00/M | GA342D1XGF100JY02L 
SL (JIS) | 250 12pF +5% 4.5 2.0 2.0 |490-3460-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3460-2-ND 2,000 256.00/M | GA342D1XGF120JY02L 
SL (JIS) | 250 15pF 45% 4.5 2.0 2.0 |490-3461-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3461-2-ND 2,000 256.00/M | GA342D1XGF150JY02L 
SL (JIS) | 250 18pF +5% 45 2.0 2.0 |490-3462-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3462-2-ND 2,000 256.00/M | GA342D1XGF180JY02L 
SL (JIS) | 250 22pF +5% 4.5 2.0 2.0 |490-3463-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3463-2-ND 2,000 256.00/M_ | GA342D1XGF220JY02L 
SL (JIS) | 250 27pF 45% 4.5 2.0 2.0 |490-3464-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3464-2-ND 2,000 256.00/M | GA342D1XGF270JY02L 
SL (JIS) | 250 33pF +5% 45 2.0 2.0 |490-3465-1-ND 14.58 86.13 248.44 | 490-3465-2-ND 2,000 239.00/M | GA342D1XGF330JY02L 
1808 SL (JIS) | 250 39pF +5% 4.5 2.0 2.0 |490-3466-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3466-2-ND 2,000 256.00/M | GA342D1XGF390JY02L 
SL (JIS) | 250 47pF +5% 4.5 2.0 2.0 |490-3467-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3467-2-ND 2,000 256.00/M | GA342D1XGF470JY02L 
SL (JIS) | 250 56pF +5% 4.5 2.0 2.0 |490-3468-1-ND 15.92 94.06 271.31 490-3468-2-ND 2,000 260.00/M_ | GA342D1XGFS560JY02L 
SL (JIS) | 250 68pF +5% 45 2.0 2.0 |490-3469-1-ND 15.92 94.06 271.31 490-3469-2-ND 2,000 260.00/M | GA342D1XGF680JY02L 
SL (JIS) | 250 82pF 45% 4.5 2.0 2.0 |490-3470-1-ND 15.92 94.06 271.31 490-3470-2-ND 2,000 260.00/M | GA342D1XGF820JY02L 
X7R 250 100pF +10% 45 2.0 1.5 |490-3471-1-ND 13.30 78.59 226.69 | 490-3471-2-ND 2,000 218.00/M | GA342QR7GF101KWO1L 
X7R 250 150pF +10% 45 2.0 1.5 |490-3472-1-ND 13.30 78.59 226.69 | 490-3472-2-ND 2,000 218.00/M | GA342QR7GF151KWO1L 
X7R 250 220pF +10% 4.5 2.0 2.0 |490-3473-1-ND 14.70 86.84 250.50 | 490-3473-2-ND 2,000 240.00/M_| GA342DR7GF221KW02L 
X7R 250 330pF +10% 4.5 2.0 2.0 |490-3474-1-ND 14.70 86.84 250.50 | 490-3474-2-ND 2,000 240.00/M_| GA342DR7GF331KW02L 
X7R 250 470pF +10% 5.7 2.8 1.5 |490-3475-1-ND 17.24 101.86 293.81 490-3475-2-ND 1,000 282.00 | GA352QR7GF471KWO1L 
2011 X7R 250 680pF +10% 5.7 2.8 1.5 |490-3476-1-ND 17.24 101.86 293.81 490-3476-2-ND 1,000 282.00 | GA352QR7GF681KWO1L 
X7R 250 1000pF +10% 5.7 2.8 1.5 |490-3477-1-ND 17.88 105.63 304.69 |490-3477-2-ND 1,000 293.00 | GA352QR7GF102KWO1L 
X7R 250 1500pF +10% 5.7 2.8 1.5 |490-3478-1-ND 17.88 105.63 304.69 | 490-3478-2-ND 1,000 293.00 | GA352QR7GF152KWO1L 
X7R 250 1800pF +10% 5.7 5.0 1.5 |490-3479-1-ND 22.98 135.79 391.69 |490-3479-2-ND 1,000 376.00 | GA355QR7GF182KWO1L 
2020 X7R 250 2200pF +10% 5.7 5.0 1.5 |490-3480-1-ND 22.98 135.79 391.69 | 490-3480-2-ND 1,000 376.00 | GA355QR7GF222KWO1L 
X7R 250 3300pF +10% 5.7 5.0 1.5 |490-3481-1-ND 22.98 135.79 391.69 |490-3481-2-ND 1,000 376.00 | GA355QR7GF332KWO1L 
X7R 250 4700pF +10% 5.7 5.0 2.0 |490-3482-1-ND 30.80 182.00 525.00 | 490-3482-2-ND 1,000 504.00 | GA355DR7GF472KWO1L 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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humtw in Hectrmics High Frequency — ERB Series a 
Size Dimensions — mm 
Features: a : — ; ; r-W— i | Code L W | Emin. | Gmin. 
ee a renee eer teem Alin elon gil T [ows [rea0r [emo [02 | 08 
* 0603 and 0805 are designed for both flow and reflow soldering and 1210 are designed for reflow soldering r— | —. 0805 2.040.3 | 1.2520.3 0.25 0.7 
Applications: High frequency and high-power circuits 1210 3.20.3 | 2.50.3 0.3 1.0 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) max. | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG (NPO) | 250 0.5pF +0.25pF 0.9 490-4845-1-ND 3.06 18.07 52.13 490-4845-2-ND 4,000 50.00/M_ |ERB1885C2ER50CDX1D 
COG (NPO)| 250 1.0pF +0.25pF 0.9 490-4846-1-ND 3.06 18.07 52.13 490-4846-2-ND 4,000 50.00/M_ |ERB1885C2E1ROCDX1D 
COG (NPO)| 250 1.2pF +0.1pF 0.9 490-4847-1-ND 6.07 35.88 103.50 490-4847-2-ND 4,000 99.00/M |ERB1885C2E1R2BDX1D 
COG (NPO) | 250 1.5pF +0.25pF 0.9 490-4848-1-ND 3.06 18.07 52.13 490-4848-2-ND 4,000 50.00/M_ |ERB1885C2E1R5CDX1D 
COG (NPO) | 250 1.8pF +0.1pF 0.9 490-4849-1-ND 6.07 35.88 103.50 490-4849-2-ND 4,000 99.00/M_ |ERB1885C2E1R8BDX1D 
COG (NPO) | 250 2.2pF +0.1pF 0.9 490-4850-1-ND 6.07 35.88 103.50 490-4850-2-ND 4,000 99.00/M_ |ERB1885C2E2R2BDX1D 
COG (NPO)| 250 2.7pF +0.1pF 0.9 490-4851-1-ND 6.07 35.88 103.50 490-4851-2-ND 4,000 99.00/M_ | ERB1885C2E2R7BDX1D 
COG (NPO)| 250 3.3pF +0.1pF 0.9 490-4852-1-ND 6.07 35.88 103.50 490-4852-2-ND 4,000 99.00/M_ |ERB1885C2E3R3BDX1D 
COG (NPO)| 250 3.9pF +0.1pF 0.9 490-4853-1-ND 6.07 35.88 103.50 490-4853-2-ND 4,000 99.00/M_ | ERB1885C2E3R9BDX1D 
COG (NPO)| 250 4.7pF +0.1pF 0.9 490-4854-1-ND 6.07 35.88 103.50 490-4854-2-ND 4,000 99.00/M_ |ERB1885C2E4R7BDX1D 
COG (NPO) | 250 5.6pF +0.25pF 0.9 490-4855-1-ND 3.06 18.07 52.13 490-4855-2-ND 4,000 50.00/M_ |ERB1885C2E5R6CDX1D 
COG (NPO) | 250 6.8pF +0.25pF 0.9 490-4856-1-ND 3.06 18.07 52.13 490-4856-2-ND 4,000 50.00/M_ |ERB1885C2E6R8CDX1D 
0603 COG (NPO) | 250 8.2pF +0.25pF 0.9 490-4857-1-ND 3.06 18.07 52.13 490-4857-2-ND 4,000 50.00/M_ |ERB1885C2E8R2CDX5D 
COG (NPO)| 250 10pF +5% 0.9 490-4858-1-ND 3.06 18.07 52.13 490-4858-2-ND 4,000 50.00/M_ |ERB1885C2E100JDX5D 
COG (NPO)| 250 12pF +5% 0.9 490-4859-1-ND 2.39 14.11 40.69 490-4859-2-ND 4,000 39.00/M |ERB1885C2E120JDX5D 
COG (NPO)| 250 15pF +5% 0.9 490-4860-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4860-2-ND 4,000 60.00/M_ |ERB1885C2E150JDX5D 
COG (NPO) | 250 18pF +5% 0.9 490-4861-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4861-2-ND 4,000 60.00/M |ERB1885C2E180JDX5D 
COG (NPO) | 250 22pF +5% 0.9 490-4862-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4862-2-ND 4,000 60.00/M |ERB1885C2E220JDX5D 
COG (NPO) | 250 27pF +5% 0.9 490-4863-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4863-2-ND 4,000 60.00/M_ |ERB1885C2E270JDX5D 
COG (NPO) | 250 33pF +5% 0.9 490-4864-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4864-2-ND 4,000 60.00/M_ |ERB1885C2E330JDX5D 
COG (NPO)| 250 39pF +5% 0.9 490-4865-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4865-2-ND 4,000 60.00/M_ |ERB1885C2E390JDX5D 
COG (NPO)| 250 47pF +5% 0.9 490-4866-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4866-2-ND 4,000 60.00/M_ |ERB1885C2E470JDX5D 
COG (NPO)| 250 56pF +5% 0.9 490-4867-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4867-2-ND 4,000 60.00/M_ |ERB1885C2E560JDX5D 
COG (NPO) | 250 68pF +5% 0.9 490-4868-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4868-2-ND 4,000 60.00/M |ERB1885C2E680JDX5D 
COG (NPO) | 250 82pF +5% 0.9 490-4869-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4869-2-ND 4,000 60.00/M |ERB1885C2E820JDX5D 
COG (NPO)| 250 100pF +5% 0.9 490-4870-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4870-2-ND 4,000 60.00/M_ |ERB1885C2E101JDX5D 
COG (NPO)| 250 0.5pF +0.25pF 1.35 490-4871-1-ND 6.74 39.85 114.94 490-4871-2-ND 3,000 110.00/M |ERB21B5C2ER50CDX1L 
COG (NPO)| 250 1.0pF +0.25pF 1.35 490-4872-1-ND 6.74 39.85 114.94 490-4872-2-ND 3,000 110.00/M_ |ERB21B5C2E1ROCDX1L 
COG (NPO) | 250 1.2pF +0.1pF 1.35 490-4873-1-ND 12.42 73.39 211.69 490-4873-2-ND 3,000 203.00/M |ERB21B5C2E1R2BDX1L 
COG (NPO) | 250 1.5pF +0.25pF 1.35 490-4874-1-ND 6.74 39.85 114.94 490-4874-2-ND 3,000 110.00/M_ |ERB21B5C2E1R5CDX1L 
COG (NPO) | 250 1.8pF +0.1pF 1.35 490-4875-1-ND 12.42 73.39 211.69 490-4875-2-ND 3,000 203.00/M |ERB21B5C2E1R8BDX1L 
COG (NPO)| 250 2.2pF +0.1pF 1.35 490-4876-1-ND 12.42 73.39 211.69 490-4876-2-ND 3,000 203.00/M |ERB21B5C2E2R2BDX1L 
COG (NPO)| 250 2.7pF +0.1pF 1.35 490-4877-1-ND 12.42 73.39 211.69 490-4877-2-ND 3,000 203.00/M |ERB21B5C2E2R7BDX1L 
COG (NPO)| 250 3.3pF +0.1pF 1.35 490-4878-1-ND 12.42 73.39 211.69 490-4878-2-ND 3,000 203.00/M |ERB21B5C2E3R3BDX1L 
COG (NPO)| 250 3.9pF +0.1pF 1.35 490-4879-1-ND 12.42 73.39 211.69 490-4879-2-ND 3,000 203.00/M |ERB21B5C2E3R9BDX1L 
COG (NPO) | 250 4.7pF +0.1pF 1.35 490-4880-1-ND 12.42 73.39 211.69 490-4880-2-ND 3,000 203.00/M |ERB21B5C2E4R7BDX1L 
COG (NPO) | 250 5.6pF +0.25pF 1.35 490-4881-1-ND 6.74 39.85 114.94 490-4881-2-ND 3,000 110.00/M_ |ERB21B5C2E5R6CDX1L 
COG (NPO) | 250 6.8pF +0.25pF 1.35 490-4882-1-ND 6.74 39.85 114.94 490-4882-2-ND 3,000 110.00/M_ |ERB21B5C2E6R8CDX1L 
COG (NPO)| 250 8.2pF +0.25pF 1.35 490-4883-1-ND 6.74 39.85 114.94 490-4883-2-ND 3,000 110.00/M |ERB21B5C2E8R2CDX1L 
80S COG (NPO)| 250 10pF +5% 1.35 490-4884-1-ND 6.74 39.85 114.94 490-4884-2-ND 3,000 110.00/M |ERB21B5C2E100JDX1L 
COG (NPO)| 250 12pF +5% 1.35 490-4885-1-ND 8.77 51.81 149.44 490-4885-2-ND 3,000 143.00/M |ERB21B5C2E120JDX1L 
COG (NPO)| 250 15pF +5% 1.35 490-4886-1-ND 8.77 51.81 149.44 490-4886-2-ND 3,000 143.00/M |ERB21B5C2E150JDX1L 
COG (NPO) | 250 18pF +5% 1.35 490-4887-1-ND 8.77 51.81 149.44 490-4887-2-ND 3,000 143.00/M |ERB21B5C2E180JDX1L 
COG (NPO) | 250 22pF +5% 1.35 490-4888-1-ND 8.77 51.81 149.44 490-4888-2-ND 3,000 143.00/M_ | ERB21B5C2E220JDX1L 
COG (NPO) | 250 27pF +5% 1.35 490-4889-1-ND 8.77 51.81 149.44 490-4889-2-ND 3,000 143.00/M | ERB21B5C2E270JDX1L 
COG (NPO)| 250 33pF +5% 1.35 490-4890-1-ND 8.77 51.81 149.44 490-4890-2-ND 3,000 143.00/M_ |ERB21B5C2E330JDX1L 
COG (NPO)| 250 39pF +5% 1.35 490-4891-1-ND 8.77 51.81 149.44 490-4891-2-ND 3,000 143.00/M_ |ERB21B5C2E390JDX1L 
COG (NPO)| 250 47pF +5% 1.35 490-4892-1-ND 8.77 51.81 149.44 490-4892-2-ND 3,000 143.00/M_ |ERB21B5C2E470JDX1L 
COG (NPO) | 250 56pF +5% 1.35 490-4893-1-ND 13.49 79.69 229.88 490-4893-2-ND 3,000 221.00/M_ |ERB21B5C2E560JDX1L 
COG (NPO) | 250 68pF +5% 1.35 490-4894-1-ND 13.49 79.69 229.88 490-4894-2-ND 3,000 221.00/M_ |ERB21B5C2E680JDX1L 
COG (NPO) | 250 82pF +5% 1.35 490-4895-1-ND 13.49 79.69 229.88 490-4895-2-ND 3,000 221.00/M |ERB21B5C2E820JDX1L 
COG (NPO) | 250 100pF +5% 1.35 490-4896-1-ND 13.49 79.69 229.88 490-4896-2-ND 3,000 221.00/M_ |ERB21B5C2E101JDX1L 
COG (NPO)| 100 120pF +5% 1.35 490-4897-1-ND 17.04 100.69 290.44 490-4897-2-ND 3,000 279.00/M |ERB21B5C2A121JDX1L 
COG (NPO)| 50 150pF +5% 1.35 490-4898-1-ND 17.66 104.33 300.94 490-4898-2-ND 3,000 289.00/M |ERB21B5C1H151JDX1L 
COG (NPO)| 250 180pF +5% UT 490-4899-1-ND 30.64 181.03 522.19 490-4899-2-ND 3,000 501.00/M |ERB32Q5C2E181JDX1L 
COG (NPO) | 250 220pF +5% 1.7 490-4900-1-ND 30.64 181.03 522.19 490-4900-2-ND 2,000 501.00/M |ERB32Q5C2E221JDX1L 
COG (NPO) | 100 270pF +5% AT. 490-4901-1-ND 38.56 227.83 657.19 490-4901-2-ND 2,000 631.00/M |ERB32Q5C2A271JDX1L 
COG (NPO) | 100 330pF +5% 1.7 490-4902-1-ND 38.56 227.83 657.19 490-4902-2-ND 2,000 631.00/M |ERB32Q5C2A331JDX1L 
1210 COG (NPO) | 100 390pF +5% 1.7 490-4903-1-ND 38.56 227.83 657.19 490-4903-2-ND 2,000 631.00/M |ERB32Q5C2A391JDX1L 
COG (NPO)| 100 470pF +5% 1.7 490-4904-1-ND 38.56 227.83 657.19 490-4904-2-ND 2,000 631.00/M |ERB32Q5C2A471JDX1L 
COG (NPO)| 50 560pF +5% 17 490-4905-1-ND 38.56 227.83 657.19 490-4905-2-ND 2,000 631.00/M |ERB32Q5C1H561JDX1L 
COG (NPO)| 50 680pF +5% 1.7 490-4906-1-ND 38.56 227.83 657.19 490-4906-2-ND 2,000 631.00/M |ERB32Q5C1H681JDX1L 
COG (NPO)| 50 820pF +5% 1.7 490-4907-1-ND 38.56 227.83 657.19 490-4907-2-ND 2,000 631.00/M | ERB32Q5C1H821JDX1L 
COG (NPO)| 50 1000pF +5% 1.7 490-4908-1-ND 38.56 227.83 657.19 490-4908-2-ND 2,000 631.00/M |ERB32Q5C1H102JDX1L 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Monolithic Ceramic Chip Capacitors 


Dimensions 
frnovator tn Electronics High Frequency GQM Series Size (mm) ere 
Features: ¢ HiQ and low ESR at VHF, UHF, Microwave ¢ Feature improvement, low power consumption for Code L w e 
mobile telecommunication (Base station, terminal, etc.) 0603 1.6 0.8 0.2 ~ 0.5 
Applications: * High Frequency circuit (Mobile telecommunication, etc.) 0805 0 1.25 0.2 ~ 0.7 - 
Size wv Capacitance Dimension T Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Murata 
Code Type Dc (pF) Tolerance (mm) 10 100 500 Part No. 4,000 Part No. 
COG (NPO) 100 A +0.1pF 0.8 490-4835-1-ND 13.18 77.87 224.63 |490-4835-2-ND 216.00/M GQM1885C2AR10BB01D 
COG (NPO) 100 5 +25pF 0.8 490-3551-1-ND 10.18 60.13 173.44 167.00/M GQM1885C2AR50CB01D 
COG (NPO) 100 75 +25pF 0.8 490-3552-1-ND 10.18 60.13 173.44 167.00/M GQM1885C2AR75CB01D 
COG (NPO) 100 1.0 +25pF 0.8 490-3553-1-ND 10.18 60.13 173.44 167.00/M GQM1885C2A1ROCB01D 
COG (NPO) 100 1.2 +0.1pF 0.8 490-4836-1-ND 13.18 77.87 224.63 216.00/M GQM1885C2A1R2BB01D 
COG (NPO) 100 1.5 +25pF 0.8 490-3554-1-ND 10.18 60.13 173.44 167.00/M GQM1885C2A1R5CB01D 
COG (NPO) 100 1.8 +0.1pF 0.8 490-4837-1-ND 13.18 77.87 224.63 216.00/M GQM1885C2A1R8BB01D 
COG (NPO) 100 2.0 +25pF 0.8 490-3555-1-ND 10.18 60.13 173.44 167.00/M GQM1885C2A2ROCB01D 
COG (NPO) 100 22 +0.1pF 0.8 490-4838-1-ND 13.18 77.87 224.63 |490-4838-2-ND 216.00/M GQM1885C2A2R2BB01D 
COG (NPO) 100 2.7 +0.1pF 0.8 490-4839-1-ND 13.18 77.87 224.63 _|490-4839-2-ND 216.00/M GQM1885C2A2R7BB01D 
COG (NPO) 100 3.0 +25pF 0.8 490-3556-1-ND 10.18 60.13 173.44 167.00/M GQM1885C2A3ROCB01D 
COG (NPO) 100 3.3 +0.1pF 0.8 490-4840-1-ND 13.18 77.87 224.63 216.00/M GQM1885C2A3R3BB01D 
COG (NPO) 100 3.9 +0.1pF 0.8 490-4841-1-ND 13.18 77.87 224.63 216.00/M GQM1885C2A3R9BB01D 
COG (NPO) 100 4.0 +25pF 0.8 490-3557-1-ND 10.18 60.13 173.44 167.00/M GQM1885C2A4ROCB01D 
COG (NPO) 100 47 +0.1pF 0.8 490-4842-1-ND 13.18 77.87 224.63 216.00/M GQM1885C2A4R7BB01D 
COG (NPO) 100 5.0 +25pF 0.8 490-3558-1-ND 10.18 60.13 173.44 167.00/M GQM1885C2A5ROCB01D 
COG (NPO) 100 5.1 +25pF 0.8 490-3559-1-ND 10.18 60.13 173.44 167.00/M GQM1885C2A5R1CB01D 
COG (NPO) 100 5.6 +25pF 0.8 490-3560-1-ND 10.18 60.13 173.44 |490-3560-2-ND 167.00/M GQM1885C2A5R6CB01D 
COG (NPO) 100 6.0 +25pF 0.8 490-3561-1-ND 10.18 60.13 173.44 |490-3561-2-ND 167.00/M GQM1885C2A6ROCB01D 
COG (NPO) 100 6.2 +25pF 0.8 490-3562-1-ND 10.18 60.13 173.44 |490-3562-2-ND 167.00/M GQM1885C2A6R2CB01D 
0603 | COG (NPO) 100 6.8 +25pF 0.8 490-3563-1-ND 10.18 60.13 173.44 167.00/M GQM1885C2A6R8CB01D 
COG (NPO) 50 7.0 +25pF 0.8 490-3564-1-ND AAS: 66.11 190.69 183.00/M GQM1885C1H7ROCB01D 
COG (NPO) 50 75 +25pF 0.8 490-3565-1-ND 11.19 66.11 190.69 183.00/M GQM1885C1H7R5CB01D 
COG (NPO) 50 8.0 +25pF 0.8 490-3566-1-ND 11.19 66.11 190.69 183.00/M GQM1885C1H8ROCB01D 
COG (NPO) 50 8.2 +25pF 0.8 490-3567-1-ND 11.19 66.11 190.69 183.00/M GQM1885C1H8R2CB01D 
COG (NPO) 50 9.0 +25pF 0.8 490-3568-1-ND 11.19 66.11 190.69 183.00/M GQM1885C1H9ROCB01D 
COG (NPO) 50 9.1 +25pF 0.8 490-3569-1-ND 11.19 66.11 190.69 | 490-3569-2-ND 183.00/M GQM1885C1H9R1CB01D 
COG (NPO) 50 10 +5% 0.8 490-3570-1-ND 11.19 66.11 190.69 | 490-3570-2-ND 183.00/M GQM1885C1H100JB01D 
COG (NPO) 50 12 +5% 0.8 490-3571-1-ND 14.54 85.93 247.88 |490-3571-: 238.00/M GQM1885C1H120JB01D 
COG (NPO) 50 15 +5% 0.8 490-3572-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3572-2-ND 238.00/M GQM1885C1H150JB01D 
COG (NPO) 50 18 +5% 0.8 490-3573-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3573-2-ND 238.00/M GQM1885C1H180JB01D 
COG (NPO) 50 20 +5% 0.8 490-3574-1-ND 14.54 85.93 247.88 |490-3574-2-ND 238.00/M GQM1885C1H200JB01D 
COG (NPO) 50 22 +5% 0.8 490-3575-1-ND 14.54 85.93 247.88 |490-3575-2-ND 238.00/M GQM1885C1H220JB01D 
COG (NPO) 50 27 +5% 0.8 490-3576-1-ND 14.54 85.93 247.88 238.00/M GQM1885C1H270JB01D 
COG (NPO) 50 33 +5% 0.8 490-3577-1-ND 14.54 85.93 247.88 238.00/M GQM1885C1H330JB01D 
COG (NPO) 50 39 +5% 0.8 490-3578-1-ND 14.54 85.93 247.88 238.00/M GQM1885C1H390JB01D 
COG (NPO) 50 47 +5% 0.8 490-3579-1-ND 14.54 85.93 247.88 238.00/M GQM1885C1H470JB01D 
COG (NPO) 50 56 +5% 0.8 490-3580-1-ND 14.54 85.93 247.88 238.00/M GQM1885C1H560JB01D 
COG (NPO) 50 68 +5% 0.8 490-3581-1-ND 14.54 85.93 247.88 238.00/M GQM1885C1H680JB01D 
COG (NPO) 50 82 +5% 0.8 490-3582-1-ND 16.97 100.30 289.31 | 490-3582-2-ND 278.00/M GQM1885C1H820JB01D 
COG (NPO) 50 100 +5% 0.8 490-3583-1-ND 13.54 80.02 230.81 | 490-3583-2-ND 222.00/M GQM1885C1H101JB01D 
COG (NPO) 250 1.0 +0.1pF 0.85 490-5280-1-ND NEW! 31.53 186.29 537.38 516.00/M GQM2195C2E1ROBB12D 
COG (NPO) 250 1.2 +0.1pF 0.85 490-5281-1-ND NEI 31.53 186.29 537.38 516.00/M GQM2195C2E1R2BB12D 
COG (NPO) 250 15 +0.1pF 0.85 490-5282-1-ND NEW! 31.53 186.29 537.38 516.00/M GQM2195C2E1R5BB12D 
COG (NPO) 250 1.6 +0.1pF 0.85 490-5283-1-ND NEW! 31.53 186.29 537.38 516.00/M GQM2195C2E1R6BB12D 
COG (NPO) 250 1.8 +0.1pF 0.85 490-5284-1-ND NE' 31.53 186.29 537.38 516.00/M GQM2195C2E1R8BB12D 
COG (NPO) 250 2.2 +0.1pF 0.85 490-5285-1-ND NE| 31.53 186.29 537.38 516.00/M GQM2195C2E2R2BB12D 
COG (NPO) 250 2.7 +0.1pF 0.85 490-5286-1-ND NEW! 31.53 186.29 537.38 516.00/M GQM2195C2E2R7BB12D 
COG (NPO) 250 3.3 +0.1pF 0.85 490-5287-1-ND NEW! 31.53 186.29 537.38 |490-5287-2-ND NEW! 516.00/M GQM2195C2E3R3BB12D 
COG (NPO) 250 3.6 +0.1pF 0.85 490-5288-1-ND NEW! 31.53 186.29 537.38 |490-5288-2-ND NEW! 516.00/M GQM2195C2E3R6BB12D 
COG (NPO) 250 3.9 +0.1pF 0.85 490-5289-1-ND NEW! 31.53 186.29 537.38 |490-5289-2-ND NEW! 516.00/M GQM2195C2E3R9BB12D 
COG (NPO) 250 47 +0.1pF 0.85 490-5290-1-ND NEW! 31.53 186.29 537.38 |490-5290-2-ND NEW! 516.00/M GQM2195C2E4R7BB12D 
COG (NPO) 250 5.6 +0.25pF 0.85 490-5291-1-ND NE| 16.95 100.17 288.94 /|490-5291-2-ND NEW! 277.00/M GQM2195C2E5R6CB12D 
COG (NPO) 250 6.8 +0.25pF 0.85 490-5292-1-ND NE| 16.95 100.17 288.94 |490-5292-2-ND NEW! 277.00/M GQM2195C2E6R8CB12D 
COG (NPO) 250 8.2 +0.25pF 0.85 490-5293-1-ND NEI 18.76 110.83 319.69 |490-5293-2-ND NEW! 307.00/M GQM2195C2E8R2CB12D 
COG (NPO) 250 10 +5% 0.85 490-5294-1-ND NE| 18.76 110.83 319.69 | 490-5294-2-ND NEW! 307.00/M GQM2195C2E100JB12D 
COG (NPO) 250 12 +5% 0.85 490-5295-1-ND NE| 24.49 144.69 417.38 |490-5295-2-ND NEW! 401.00/M GQM2195C2E120JB12D 
COG (NPO) 250 15 +5% 0.85 490-5296-1-ND NE| 24.49 144.69 417.38 |490-5296-2-ND NEW! 401.00/M GQM2195C2E150JB12D 
COG (NPO) 250 18 +5% 0.85 490-5297-1-ND NE| 24.49 144.69 417.38 |490-5297-2-ND NEW! 401.00/M GQM2195C2E180JB12D 
COG (NPO) 250 22 +5% 0.85 490-5298-1-ND NEW! 24.49 144.69 417.38 |490-5298-2-ND NEW! 401.00/M GQM2195C2E220JB12D 
COG (NPO) 250 27 +5% 0.85 490-5299-1-ND NEW! 24.49 144.69 417.38 | 490-5299-2-ND NEW! 401.00/M GQM2195C2E270JB12D 
COG (NPO) 250 33 +5% 0.85 490-5300-1-ND NE| 24.49 144.69 417.38 |490-5300-2-ND NEW! 401.00/M GQM2195C2E330JB12D 
COG (NPO) 250 39 +5% 0.85 490-5301-1-ND NE\ 24.49 144.69 417.38 |490-5301-2-ND NEW! 401.00/M GQM2195C2E390JB12D 
COG (NPO) 250 47 +5% 0.85 490-5302-1-ND NE| 24.49 144.69 417.38 |490-5302-2-ND NEW! 401.00/M GQM2195C2E470JB12D 
COG (NPO) 250 56 +5% 0.85 490-5303-1-ND NE| 24.49 144.69 417.38 401.00/M GQM2195C2E560JB12D 
COG (NPO) 250 68 +5% 0.85 490-5304-1-ND NEI 24.49 144.69 417.38 401.00/M GQM2195C2E680JB12D 
COG (NPO) 250 82 +5% 0.85 490-5305-1-ND NE| 24.49 144.69 417.38 401.00/M GQM2195C2E820JB12D 
COG (NPO) 250 100 +5% 0.85 490-5306-1-ND NEW! 24.49 144.69 417.38 401.00/M GQM2195C2E101JB12D 
COG (NPO) 100 5 +25pF 0.85 490-3584-1-ND 13.18 77.87 224.63 216.00/M GQM2195C2AR50CB01D 
COG (NPO) 100 75 +25pF 0.85 490-3585-1-ND 13.18 77.87 224.63 216.00/M GQM2195C2AR75CB01D 
0805 COG (NPO) 100 1.0 +25pF 0.85 490-3586-1-ND 13.18 77.87 224.63 _|490-3586-2-ND 216.00/M GQM2195C2A1ROCB01D 
COG (NPO) 100 1.5 +25pF 0.85 490-3587-1-ND 13.18 77.87 224.63 |490-3587-2-ND 216.00/M GQM2195C2A1R5CB01D 
COG (NPO) 100 2.0 +25pF 0.85 490-3588-1-ND 13.18 77.87 224.63 216.00/M GQM2195C2A2ROCB01D 
COG (NPO) 100 3.0 +25pF 0.85 490-3589-1-ND 13.18 77.87 224.63 216.00/M GQM2195C2A3ROCB01D 
COG (NPO) 100 4.0 +25pF 0.85 490-3590-1-ND 13.18 77.87 224.63 216.00/M GQM2195C2A4ROCB01D 
COG (NPO) 100 5.0 +25pF 0.85 490-3591-1-ND 13.18 77.87 224.63 216.00/M GQM2195C2A5ROCB01D 
COG (NPO) 100 5.1 +25pF 0.85 490-3592-1-ND 13.18 77.87 224.63 216.00/M GQM2195C2A5R1CB01D 
COG (NPO) 100 5.6 +25pF 0.85 490-3593-1-ND 13.18 77.87 224.63 216.00/M GQM2195C2A5R6CB01D 
COG (NPO) 100 6.0 +25pF 0.85 490-3594-1-ND 13.18 77.87 224.63 216.00/M GQM2195C2A6ROCB01D 
COG (NPO) 100 6.2 +25pF 0.85 490-3595-1-ND 13.18 77.87 224.63 |490-3595-2-ND 216.00/M GQM2195C2A6R2CB01D 
COG (NPO) 100 6.8 +25pF 0.85 490-3596-1-ND 13.18 77.87 224.63 _|490-3596-2-ND 216.00/M GQM2195C2A6R8CB01D 
COG (NPO) 100 7.0 +25pF 0.85 490-3597-1-ND 14.54 85.93 247.88 238.00/M GQM2195C2A7ROCB01D 
COG (NPO) 100 75 +25pF 0.85 490-3598-1-ND 14.54 85.93 247.88 238.00/M GQM2195C2A7R5CB01D 
COG (NPO) 100 8.0 +25pF 0.85 490-3599-1-ND 14.54 85.93 247.88 238.00/M GQM2195C2A8ROCB01D 
COG (NPO) 100 8.2 +25pF 0.85 490-3600-1-ND 14.54 85.93 247.88 238.00/M GQM2195C2A8R2CB01D 
COG (NPO) 100 9.0 +25pF 0.85 490-3601-1-ND 14.54 85.93 247.88 238.00/M GQM2195C2A9ROCB01D 
COG (NPO) 100 9.1 +25pF 0.85 490-3602-1-ND 14.54 85.93 247.88 238.00/M GQM2195C2A9R1CB01D 
COG (NPO) 100 10 +5% 0.85 490-3603-1-ND 14.54 85.93 247.88 238.00/M GQM2195C2A100JB01D 
COG (NPO) 100 12 +5% 0.85 490-3604-1-ND 18.96 112.06 323.25 310.00/M GQM2195C2A120JB01D 
COG (NPO) 100 15 +5% 0.85 490-3605-1-ND 18.96 112.06 323.25 310.00/M GQM2195C2A150JB01D 
COG (NPO) 100 18 +5% 0.85 490-3606-1-ND 18.96 112.06 323.25 310.00/M GQM2195C2A180JB01D 
COG (NPO) 50 20 +5% 0.85 490-3607-1-ND 14.54 85.93 247.88 238.00/M GQM2195C1H200JB01D 
COG (NPO) 50 22 +5% 0.85 490-3608-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3608-2-ND 238.00/M GQM2195C1H220JB01D 
COG (NPO) 50 27 +5% 0.85 490-3609-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3609-2-ND 238.00/M GQM2195C1H270JB01D 
COG (NPO) 50 33 +5% 0.85 490-3610-1-ND 14.54 85.93 247.88 238.00/M GQM2195C1H330JB01D 
COG (NPO) 50 39 +5% 0.85 490-3611-1-ND 28.35 167.51 483.19 464.00/M GQM2195C1H390JB01D 
COG (NPO) 50 47 +5% 0.85 490-3612-1-ND 28.35 167.51 483.19 464.00/M GQM2195C1H470JB01D 
COG (NPO) 50 56 +5% 0.85 490-3613-1-ND 28.35 167.51 483.19 464.00/M GQM2195C1H560JB01D 
COG (NPO) 50 68 +5% 0.85 490-3614-1-ND 28.35 167.51 483.19 464.00/M GQM2195C1H680JB01D 
COG (NPO) 50 82 45% 0.85 490-3615-1-ND 28.35 167.51 483.19 464.00/M GQM2195C1H820JB01D 
COG (NPO) 50 100 +5% 0.85 490-3616-1-ND 28.35 167.51 483.19 |490-3616-2-ND 464.00/M GQM2195C1H101JB01D 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TAIYO YUDEN Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


Features: The use of Nickel (Ni) as material for both the internal and external electrodes improves the solderability and Size [Dimensions (mm) | Size [Dimensions (mm) _- 
heat resistance characteristics. This almost completely eliminates migration and raises the level of reliability significantly. | Code {| L W e Code | L e L wv = 
Low equivalent series resistance (ESR) provides excellent noise absorption characteristics. Compared to tantalum or 0201 | 0.6 | 0.3 | 0.15 0612 | 3.20| 1.60 | 0.30 <a St 
aluminum electrolytic capacitors, these ceramic capacitors offer a number of excellent features, including: * Higher |_0204 | 1.00 | 0.52 | — 0805 | 2.00| 1.25 | 0.50 ) {+ 
permissible ripple current values * Smaller case sizes relative to rated voltage * Improved reliability due to higher insul- 0306 | 1.60 | 0.80 | 0.35 4206 13.201 1.60 | 0.50 
ation resistance and breakdown voltage 0402 | 1.00 | 0.50 | 0.25 “ - “ 
Operating Temperature Range: * COG: -55° ~ 125°C * X7R: -55° ~ 125°C * X7S: -55° ~ 125°C » X5R: -55° ~ 85°C | 0508 | 2.00 | 1.25 | 0.30 1210 | 3.20 | 2.50 | 0.60 [+l 
* X5S: -55° ~ 85°C _* Y5V: -30° ~ 85°C 0603 | 1.60 | 0.80 | 0.35 1812 | 4.50 | 3.20 | 0.90 e 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG (NPO) 25 6.8pF +0.5pF 0.3 587-1159-1-ND 55 3.25 9.38 |— = — | TMKO63CG6R8DP-F 
COG (NPO) 25 56pF 45% 0.3 587-1170-1-ND 55 3.25 9.38 |— _— — | TMKO63CG560JP-F 
COG (NPO) 25 100pF 45% 0.3 587-1173-1-ND 55 3.25 9.38 |— _— — | TMK063CG101JP-F 
X5R 25 220pF +10% 0.3 587-1175-1-ND 55 3.25 9.38 |587-1175-2-ND 15,000 9.00/M | TMKO63BJ221KP-F 
X5R 25 1000pF +10% 0.3 587-1177-1-ND -55 3.25 9.38 |587-1177-2-ND 15,000 9.00/M__| TMKO63BJ102KP-F 
X5R 16 2200pF +10% 0.3 587-1178-1-ND 55 3.25 9.38 |587-1178-2-ND 15,000 9.00/M |EMK063BJ222KP-F 
0201 X5R 16 10000pF +10% 0.3 587-1180-1-ND .55 3.25 9.38 |587-1180-2-ND 15,000 9.00/M_ |EMK063BJ103KP-F 
X5R 10 22000pF +10% 0.3 587-1181-1-ND .99 5.85 16.88 |587-1181-2-ND 15,000 16.00/M_ |LMK063BJ223KP-F 
X5R 10 47000pF +10% 0.3 587-2242-1-ND NEW! 1.10 6.50 18.75 |587-2242-2-ND NEW! 15,000 18.00/M |LMK063BJ473KP-T 
X5R 10 10UF +10% 0.3 587-2241-1-ND NEW! 1.21 7.15 20.63 | 587-2241-2-ND NEW! 15,000 20.00/M__|LMK063BJ104KP-T 
X5R 6.3 47000pF +10% 0.3 587-1182-1-ND .99 5.85 16.88 |587-1182-2-ND 15,000 16.00/M | JMKO63BU473KP-F 
X5R 6.3 0UF +10% 0.3 587-1183-1-ND 1.10 6.50 18.75 |587-1183-2-ND 15,000 18.00/M |JMKO63BJ104KP-F 
X5R 6.3 .22UF +20% 0.3 587-1819-1-ND 2.42 14.30 41.25 |587-1819-2-ND 15,000 40.00/M__ | JMK063BJ224MP-F 
X5R 4 A7UF +20% 0.3 587-2147-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 587-2147-2-ND 15,000 74.00/M__ | AMK063BJ474MP-F 
0204 X7S 6.3 pF +20% 0.3 587-2152-1-ND NEW! 1.54 9.10 26.25 |587-2152-2-ND NEW! 10,000 25.00/M | JWK105C7104MP-F 
X6S 4 .22UF +20% 0.3 587-2153-1-ND NEW! 2.64 15.60 45.00 |587-2153-2-ND NEW! 10,000 43.00/M | AWK105C6224MP-F 
X7R 10 1.0uF +10% 0.8 587-1783-1-ND 2.20 13.00 37.50 |587-1783-2-ND 4,000 36.00/M_ |LWK107B7105KA-T 
0306 X7R 6.3 1.0uF +10% 0.8 587-1186-1-ND 3.85 22.75 65.63 |587-1186-2-ND 4,000 63.00/M_ | JWK107B7105KA-T 
X7R 6.3 .22UF +20% 0.5 587-2150-1-ND NEW! 1.98 11.70 33.75 |587-2150-2-ND NEW! 4,000 32.00/M | JWK107B7224MV-T 
X7S 4 2.2UF +20% 0.5 587-2151-1-ND NEW! 3.41 20.15 58.13 | 587-2151-2-ND NEW! 4,000 56.00/M__| AWK107C7225MV-T 
COG (NPO) 50 1.0pF +0.25% 0.5 587-1187-1-ND& 33 1.95 5.63 |587-1187-2-ND 10,000 5.00/M_ |UMK105CG010CW-F 
COG (NPO) 50 1.2pF +0.25% 0.5 587-1188-1-ND& 33 1.95 5.63 |587-1188-2-ND 10,000 5.00/M_ |UMK105CG1R2CW-F 
COG (NPO) 50 1.5pF +0.25% 0.5 587-1189-1-ND& 33 1.95 5.63 |587-1189-2-ND 10,000 5.00/M_ |UMK105CG1R5CW-F 
COG (NPO) 50 2.2pF +0.25% 0.5 587-1191-1-ND& 33 1.95 5.63 |587-1191-2-ND 10,000 5.00/M_ |UMK105CG2R2CW-F 
COG (NPO) 50 2.7pF +0.25% 0.5 587-1192-1-ND& 33 1.95 5.63 |587-1192-2-ND 10,000 5.00/M | UMK105CG2R7CW-F 
COG (NPO) 50 3.3pF +0.25% 0.5 587-1193-1-ND& 33 1.95 5.63 |587-1193-2-ND 10,000 5.00/M_ |UMK105CG3R3CW-F 
COG (NPO) 50 3.9pF +0.25% 0.5 587-1194-1-ND& 33 1.95 5.63 |587-1194-2-ND 10,000 5.00/M_ |UMK105CG3R9CW-F 
COG (NPO) 50 4.7pF +0.25% 0.5 587-1195-1-ND& 33 1.95 5.63 |587-1195-2-ND 10,000 5.00/M_ |UMK105CG4R7CW-F 
COG (NPO) 50 5.6pF +0.5pF 0.5 587-1196-1-ND& 33 1.95 5.63 |587-1196-2-ND 10,000 5.00/M_ |UMK105CGSR6DW-F 
COG (NPO) 50 6.8pF +0.5pF 0.5 587-1197-1-ND& 33 1.95 5.63 _|587-1197-2-ND 10,000 5.00/M__| UMK105CG6R8DW-F 
COG (NPO) 50 8.2pF +0.5pF 0.5 587-1946-1-ND& 28 1.63 4.69 |587-1946-2-ND 10,000 4.00/M_ |UMK105CG8R2DV-F 
COG (NPO) 50 10pF +0.5pF 0.5 587-1947-1-ND& 28 1.63 4.69 |587-1947-2-ND 10,000 4.00/M_ |UMK105CG100DV-F 
COG (NPO) 50 12pF +5% 0.5 587-1948-1-ND& 28 1.63 4.69 |587-1948-2-ND 10,000 4.00/M_ |UMK105CG120JV-F 
COG (NPO) 50 15pF 45% 0.5 587-1949-1-ND& 28 1.63 4.69 |587-1949-2-ND 10,000 4.00/M_ |UMK105CG150JV-F 
COG (NPO) 50 18pF +5% 0.5 587-1950-1-ND& 28 1.63 4.69 _|587-1950-2-ND 10,000 4.00/M__|UMK105CG180JV-F 
COG (NPO) 50 22pF +5% 0.5 587-1203-1-ND& 33 1.95 5.63 |587-1203-2-ND 10,000 5.00/M_ |UMK105CG220JV-F 
COG (NPO) 50 27pF +5% 0.5 587-1204-1-ND& 33 1.95 5.63 |587-1204-2-ND 10,000 5.00/M_ |UMK105CG270JV-F 
COG (NPO) 50 33pF 45% 0.5 587-1205-1-ND& 33 1.95 5.63 |587-1205-2-ND 10,000 5.00/M_ |UMK105CG330JV-F 
COG (NPO) 50 39pF 45% 0.5 587-1206-1-ND& 33 1.95 5.63 |587-1206-2-ND 10,000 5.00/M_ |UMK105CG390JV-F 
COG (NPO) 50 47pF +5% 0.5 587-1207-1-ND& 33 1.95 5.63 _|587-1207-2-ND 10,000 5.00/M__| UMK105CG470JV-F 
COG (NPO) 50 56pF +5% 0.5 587-1208-1-ND& 33 1.95 5.63 |587-1208-2-ND 10,000 5.00/M_ |UMK105CG560JV-F 
COG (NPO) 50 68pF +5% 0.5 587-1209-1-ND& 33 1.95 5.63 |587-1209-2-ND 10,000 5.00/M_ |UMK105CG680JV-F 
COG (NPO) 50 82pF 45% 0.5 587-1210-1-ND& 33 1.95 5.63 |587-1210-2-ND 10,000 5.00/M_ |UMK105CG820JV-F 
COG (NPO) 50 100pF +5% 0.5 587-1211-1-ND& 40 2.34 6.75 |587-1211-2-ND 10,000 6.00/M_ |UMK105CG101JV-F 
COG (NPO) 50 120pF +5% 0.5 587-1212-1-ND& 40 2.34 6.75 | 587-1212-2-ND 10,000 6.00/M__| UMK105CG121JV-F 
COG (NPO) 50 150pF +5% 0.5 587-1213-1-ND& 40 2.34 6.75 |587-1213-2-ND 10,000 6.00/M | UMK105CG151JV-F 
COG (NPO) 50 180pF +5% 0.5 587-1214-1-ND& 40 2.34 6.75 |587-1214-2-ND 10,000 6.00/M_ |UMK105CG181JV-F 
COG (NPO) 50 220pF +5% 0.5 587-1215-1-ND& 40 2.34 6.75 |587-1215-2-ND 10,000 6.00/M |UMK105CG221JV-F 
COG (NPO) 50 270pF 45% 0.5 587-1216-1-ND& 40 2.34 6.75 |587-1216-2-ND 10,000 6.00/M_ |UMK105CG271JV-F 
COG (NPO) 50 330pF +5% 0.5 587-1217-1-ND 40 2.34 6.75 _|587-1217-2-ND 10,000 6.00/M_ | UMK105CG331JV-F 
0402 X7R 50 220pF +10% 0.5 587-1218-1-ND 22 1.30 3.75 |587-1218-2-ND 10,000 4.00/M | UMK105B7221KV-F 
X7R 50 470pF +10% 0.5 587-1219-1-ND 26 1.56 4.50 |587-1219-2-ND 10,000 4.00/M_ _|UMK105B7471KV-F 
X7R 50 1000pF +10% 0.5 587-1220-1-ND 22 1.30 3.75 |587-1220-2-ND 10,000 4.00/M_ |UMK105B7102KV-F 
X7R 50 2200pF +10% 0.5 587-1221-1-ND 22 1.30 3.75 |587-1221-2-ND 10,000 4.00/M_ |UMK105B7222K\V-F 
X7R 25 4700pF +10% 0.5 587-1222-1-ND 28 1.63 4.69 _|587-1222-2-ND 10,000 5.00/M__ | TMK105B7472KV-F 
X7R 50 4700pF +10% 0.5 587-2237-1-ND NEW! 22 1.30 3.75 |587-2237-2-ND NEW! 10,000 4.00/M_ |UMK105B7472KV-F 
X7R 50 10000pF +10% 0.5 587-2238-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 |587-2238-2-ND NEW! 10,000 4.00/M_ |UMK105B7103KV-F 
X7R 25 10000pF +10% 0.5 587-1223-1-ND 22 1.30 3.75 |587-1223-2-ND 10,000 4.00/M_ | TMK105B7103KV-F 
X7R 25 22000pF +10% 0.5 587-2239-1-ND NEW! 25 1.50 4.31 |587-2239-2-ND NEW! 10,000 4.00/M_ | TMK105B7223KV-F 
X7R 25 47000pF +10% 0.5 587-2240-1-ND NEW! 26 1.56 4.50 _|587-2240-2-ND NEW! 10,000 4.00/M__| TMK105B7473KV-F 
X7R 16 22000pF +10% 0.5 587-1224-1-ND 22 1.30 3.75 |587-1224-2-ND 10,000 4.00/M_ |EMK105B7223KV-F 
X7R 16 47000pF +10% 0.5 587-1225-1-ND 22 1.30 3.75 |587-1225-2-ND 10,000 4.00/M_ |EMK105B7473KV-F 
X7R 16 10UF +10% 0.5 587-1451-1-ND 33 1.95 5.63 |587-1451-2-ND 10,000 5.00/M_ |EMK105B7104KV-F 
X5R 35 0.1pF +10% 0.5 587-1994-1-ND 1.10 6.50 18.75 |587-1994-2-ND 10,000 18.00/M |GMK105BJ104KV-F 
X5R 25 10UF +10% 0.5 587-1456-1-ND 43 2.54 7.31 _|587-1456-2-ND 10,000 7.00/M__| TMK105BJ104KV-F 
X5R 16 0UF +10% 0.5 587-1226-1-ND 30 1.76 5.06 |587-1226-2-ND 10,000 5.00/M_ |EMK105BJ104KV-F 
X5R 16 .22UF +10% 0.5 587-1452-1-ND .99 5.85 16.88 |587-1452-2-ND 10,000 16.00/M | EMK105BJ224KV-F 
X5R 10 10UF +10% 0.5 587-1227-1-ND 30 1.76 5.06 |587-1227-2-ND 10,000 5.00/M_ _|LMK105BJ104KV-F 
X5R 10 .22UF +10% 0.5 587-1228-1-ND 75 4.42 12.75 |587-1228-2-ND 10,000 12.00/M_ |LMK105BJ224KV-F 
X5R 10 A7UF +10% 0.5 587-1455-1-ND 94 5.53 15.94 |587-1455-2-ND 10,000 15.00/M__|LMK105BJ474KV-F 
X5R 10 1.0UF +10% 0.5 587-1454-1-ND 72 4.23 12.19 |587-1454-2-ND 10,000 12.00/M_ |LMK105BJ105KV-F 
X5R 6.3 .22UF +10% 0.5 587-1229-1-ND 66 3.90 11.25 |587-1229-2-ND 10,000 11.00/M | JMK105BJ224KV-F 
X5R 6.3 A7UF +10% 0.5 587-1230-1-ND 66 3.90 11.25 |587-1230-2-ND 10,000 11.00/M | JMK105BU474KV-F 
X5R 6.3 1.0UF +10% 0.5 587-1231-1-ND 44 2.60 7.50 10,000 7.00/M | JMK105BJ105KV-F 
X5R 6.3 2.2UF +20% 0.5 587-1453-1-ND 2.64 15.60 45.00 |587-1453-2-ND 10,000 43.00/M__ | JMK105BJ225MV-F 
X5R 4.0 2.2UF +20% 0.5 587-1232-1-ND 2.86 16.90 48.75 |587-1232-2-ND 10,000 47.00/M | AMK105BJ225MV-F 
X5R 4.0 3.3yF +20% 0.5 587-2236-1-ND NEW! 3.63 21.45 61.88 |587-2236-2-ND NEW! 10,000 59.00/M |AMK105BJ335MV-F 
X5R 4.0 4.7UF +20% 0.5 587-1966-1-ND 5.28 31.20 90.00 |587-1966-2-ND 10,000 86.00/M_ | AMK105BJ475MV-F 
Y5V 50 10000pF +80% / -20% 0.5 587-1233-1-ND 33 1.95 5.63 |587-1233-2-ND 10,000 5.00/M_ |UMK105F103ZV-F 
Y5V 16 10UF +80% / -20% 0.5 587-1235-1-ND 26 1.56 4.50 _|587-1235-2-ND 10,000 4.00/M__|EMK105F104ZV-F 
Y5V 6.3 1.0uF +80% / -20% 0.5 587-1236-1-ND -66 3.90 11.25 |587-1236-2-ND 10,000 11.00/M__| JMK105F105ZV-F 
0508 X6S 6.3 4.7UF +10% 0.85 587-1237-1-ND 3.52 20.80 60.00 |587-1237-2-ND 4,000 58.00/M__ | JWK2126475KD-T 
(Continued) 
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TAIYO YUDEN = Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont, Digi@Reel” 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 

Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R 100 1000pF +10% 0.8 587-1445-1-ND$ 1.06 6.24 18.00 |587-1445-2-ND 4,000 17.00/M HMK107B7102KA-T 
X7R 100 2200pF +10% 0.8 587-1447-1-ND$ 1.06 6.24 18.00 |587-1447-2-ND 4,000 17.00/M HMK107B7222KA-T 
X7R 100 4700pF +10% 0.8 587-1449-1-ND$ 1.12 6.63 19.13 |— = — _|HMK107B7472KA-T 
X7R 100 10000pF +10% 0.8 587-1446-1-ND$ 1.12 6.63 19.13 |587-1446-2-ND 4,000 18.00/M HMK107B7103KA-T 
X7R 100 22000pF +10% 0.8 587-1448-1-ND$ 1.12 6.63 19.13 |— _ — __|HMK107B7223KA-T 
X7R 50 -10UF +10% 0.8 587-1243-1-ND 66 3.90 11.25 |587-1243-2-ND 4,000 11.00/M | UMK107B7104KA-T 
X7R 25 22000pF +10% 0.8 587-1238-1-ND 48 2.86 8.25 |587-1238-2-ND 4,000 8.00/M | TMK107B7223KA-T 
X7R 25 .22UF +10% 0.8 587-1246-1-ND 83 4.88 14.06 |587-1246-2-ND 4,000 14.00/M | TMK107B7224KA-T 
X7R 16 47000pF +10% 0.8 587-1239-1-ND 55 3.25 9.38 |587-1239-2-ND 4,000 9.00/M | EMK107B7473KA-T 
X7R 16 -10UF +10% 0.8 587-1240-1-ND 28 1.63 4.69 |587-1240-2-ND 4,000 5.00/M EMK107B7104KA-T 
X7R 16 .22UF +10% 0.8 587-1249-1-ND 66 3.90 11.25 |587-1249-2-ND 4,000 11.00/M EMK107B7224KA-T 
X7R 16 ATUF +10% 0.8 587-1250-1-ND Sf 4.55 13.13  |587-1250-2-ND 4,000 13.00/M | EMK107B7474KA-T 
X7R 16 1.0uF +10% 0.8 587-1241-1-NDO 88 5.20 15.00 |587-1241-2-ND 4,000 14.00/M EMK107B7105KA-T 
X7R 10 1.0uF +10% 0.8 587-1242-1-NDO 58 3.45 9.94 |587-1242-2-ND 4,000 10.00/M LMK107B7105KA-T 
X7R 10 ATF +10% 0.8 587-1252-1-ND LL. 4.55 13.13 |587-1252-2-ND 4,000 13.00/M__|LMK107B7474KA-T 
X5R 35 1.0uF +10% 0.8 587-1437-1-NDO 1.65 9.75 28.13 |587-1437-2-ND 4,000 27.00/M | GMK107BJ105KA-T 
X5R 25 -10UF +10% 0.8 587-1245-1-ND 33 1.95 5.63 |587-1245-2-ND 4,000 5.40/M | TMK107BJ104KA-T 
X5R 25 ATUF +10% 0.8 587-1247-1-ND 1.21 7.15 20.63 |587-1247-2-ND 4,000 20.00/M | TMK107BJ474KA-T 
X5R 25 1.0uF +10% 0.8 587-1248-1-NDO 99 5.85 16.88 |587-1248-2-ND 4,000 16.00/M | TMK107BJ105KA-T 
X5R 16 1.0uF +10% 0.8 587-1251-1-NDO 88 5.20 15.00 |587-1251-2-ND 4,000 14.00/M EMK107BJ105KA-T 
X5R 16 1.0uF +10% 0.45 587-1959-1-ND 1.32 7.80 22.50 |587-1959-2-ND 4,000 22.00/M_ _|EMK107BJ105KK-T 

0603 X5R 16 2.2uF +10% 0.8 587-1430-1-NDO 2.31 13.65 39.38 |587-1430-2-ND 4,000 38.00/M EMK107BJ225KA-T 
X5R 10 1.0uF +10% 0.45 587-1992-1-ND 1.65 9.75 28.13 |587-1992-2-ND 4,000 27.00/M LMK107BJ105KK-T 
X5R 10 2.2uF +10% 0.8 587-1253-1-NDO 1.65 9.75 28.13 |587-1253-2-ND 4,000 27.00/M__|LMK107BJ225KA-T 
X5R 10 4.7UF +10% 0.8 587-1441-1-NDO 3.30 19.50 56.25 |587-1441-2-ND 4,000 54.00/M LMK107BJ475KA-T 
X5R 6.3 1.0uF +10% 0.45 587-1993-1-ND 1.76 10.40 30.00 |587-1993-2-ND 4,000 29.00/M_ | JMK107BJ105KK-T 
X5R 6.3 2.2uF +10% 0.8 587-1254-1-NDO 1.43 8.45 24.38 |587-1254-2-ND 4,000 23.00/M_ | JMK107BJ225KA-T 
X5R 6.3 2.2UF +10% 0.45 587-1960-1-ND 1.54 9.10 26.25 |587-1960-2-ND 4,000 25.00/M_ | JMK107BJ225KK-T 
X5R 6.3 4.7UF +10% 0.8 587-1785-1-NDO 1.43 8.45 24.38 |587-1785-2-ND 4,000 23.00/M_ | JMK107BJ475KA-T 
X5R 6.3 4.7pF +20% 0.8 587-1255-1-ND 1.65 9.75 28.13 |587-1255-2-ND 4,000 27.00/M__| JMK107BJ475MA-T 
X5R 6.3 4.7UF +20% 0.45 587-1944-1-ND 4.62 27.30 78.75 |587-1944-2-ND 4,000 76.00/M_ | JMK107BJ475MK-T 
X5R 6.3 10yF +20% 0.8 587-1256-1-NDO 6.05 35.75 103.13 |587-1256-2-ND 4,000 99.00/M | JMK107BJ106MA-T 
X5R 4.0 4.7UF +20% 0.45 587-2228-1-ND NEW! 4.62 27.30 78.75 |587-2228-2-ND NEW! 4,000 76.00/M | AMK107BJ475MK-T 
X5R 4.0 10yF +20% 0.8 587-2248-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 |587-2248-2-ND NEW! 4,000 108.00/M |AMK107BJ106MA-T 
X5R 4.0 22uF +20% 0.8 587-2085-1-ND 27.50 162.50 468.75 |587-2085-2-ND 4,000 450.00/M_ | AMK107BJ226MA-T 
Y5V 50 -10UF +80% / -20% 0.8 587-1258-1-ND 50 2.93 8.44 |587-1258-2-ND 4,000 8.00/M_ |UMK107F104ZA-T 
Y5V 25 A7UF +80% / -20% 0.8 587-1259-1-ND AB 2.73 7.88 |587-1259-2-ND 4,000 8.00/M | TMK107F474ZA-T 
Y5V 16 .22UF +80% / -20% 0.8 587-1260-1-ND 44 2.60 7.50 |587-1260-2-ND 4,000 7.00/M EMK107F224ZA-T 
Y5V 16 ATUF +80% / -20% 0.8 587-1261-1-ND 50 2.93 8.44 |587-1261-2-ND 4,000 8.00/M_ |EMK107F474ZA-T 
Y5V 16 1.0uF +80% / -20% 0.8 587-1262-1-ND 44 2.60 7.50 |587-1262-2-ND 4,000 7.00/M EMK107F105ZA-T 
Y5V 16 2.2uUF +80% / -20% 0.8 587-1263-1-ND .99 5.85 16.88 |587-1263-2-ND 4,000 16.00/M EMK107F225ZA-T 
Y5V 10 1.0uF +80% / -20% 0.8 587-1264-1-ND 66 3.90 11.25 |587-1264-2-ND 4,000 11.00/M_ |LMK107F105ZA-T 
Y5V 10 2.2uF +80% / -20% 0.8 587-1265-1-ND 99 5.85 16.88 |587-1265-2-ND 4,000 16.00/M LMK107F225ZA-T 
X7R 16 2.2UF +10% 0.85 587-1784-1-ND 6.05 35.75 103.13 |587-1784-2-ND 4,000 99.00/M EWK316B7225KD-T 

0612 X7R 10 2.2uF +10% 0.85 587-1266-1-ND 6.38 37.70 108.75 |587-1266-2-ND 4,000 104.00/M_ |LWK316B7225KD-T 
X5R 6.3 10yF +10% 0.85 587-1267-1-ND 11.00 65.00 187.50 |587-1267-2-ND 4,000 180.00/M | JWK316BJ106KD-T 
X7R 250 1000pF +10% 0.85 587-1268-1-ND§ 1.90 11.25 32.44 |587-1268-2-ND 4,000 31.00/M_ |QMK212B7102KD-T 
X7R 250 10000pF +10% 1.25 587-1271-1-ND§ 1.87 11.05 31.88 |587-1271-2-ND 3,000 31.00/M | QMK212B7103KG-T 
X7R 100 10UF +10% 1.25 587-1276-1-ND$ 1.94 11.44 33.00 |587-1276-2-ND 3,000 32.00/M HMK212B7104KG-T 
X7R 100 .22UF +10% 1.25 587-2087-1-ND 3.30 19.50 56.25 |587-2087-2-ND 3,000 54.00/M HMK212B7224KG-T 
X7R 50 22000pF +10% 0.85 587-1277-1-ND 94 5.53 15.94 |587-1277-2-ND 4,000 15.00/M | UMK212B7223KD-T 
X7R 50 47000pF +10% 1.25 587-1278-1-ND .99 5.85 16.88 |587-1278-2-ND 3,000 16.00/M UMK212B7473KG-T 
X7R 50 -10UF +10% 1.25 587-1279-1-ND 89 5.27 15.19 |587-1279-2-ND 3,000 15.00/M UMK212B7104KG-T 
X7R 50 ATUF +10% 1.25 587-1288-1-ND 3.19 18.85 54.38 |587-1288-2-ND 3,000 52.00/M_ |UMK212B7474KG-T 
X7R 35 1.0uF +10% 1.25 587-1438-1-NDO 3.85 22.75 65.63 |587-1438-2-ND 3,000 63.00/M | GMK212B7105KG-T 
X7R 25 47000pF +10% 0.85 587-1280-1-ND 85 5.01 14.44 |587-1280-2-ND 4,000 14.00/M_ | TMK212B7473KD-T 
X7R 25 1.0uF +10% 1.25 587-1281-1-NDO 1.65 9.75 28.13 |587-1281-2-ND 3,000 27.00/M | TMK212B7105KG-T 
X7R 16 A7UF +10% 0.85 587-1282-1-ND 1.10 6.50 18.75 |587-1282-2-ND 4,000 18.00/M EMK212B7474KD-T 
X7R 16 1.0uF +10% 1.25 587-1283-1-NDO 1.21 7.15 20.63 |587-1283-2-ND 3,000 20.00/M EMK212B7105KG-T 
X7R 16 2.2uF +10% 1.25 587-1431-1-NDO 2.15 12.68 36.56 |587-1431-2-ND 3,000 35.00/M | EMK212B7225KG-T 
X7R 10 1.0uF +10% 0.85 587-1284-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 587-1284-2-ND 4,000 20.00/M LMK212B7105KD-T 
X7R 10 1.0uF +10% 1.25 587-1285-1-NDO 1.32 7.80 22.50 |587-1285-2-ND 3,000 22.00/M LMK212B7105KG-T 
X7R 10 2.2uF +10% 1.25 587-1286-1-NDO 1.71 10.08 29.06 |587-1286-2-ND 3,000 28.00/M__|LMK212B7225KG-T 
X7R 10 2.2uUF +20% 1.25 587-2257-1-ND NEW! 62 5.43 23.25 |587-2257-2-ND NEW! 3,000 28.00/M LMK212B7225MG-T 

0805 X7R 10 4.7UF +10% 1.25 587-1442-1-NDO 2.81 16.58 47.81 |587-1442-2-ND 3,000 46.00/M LMK212B7475KG-T 
X7R 50 .22uUF +10% 1.25 587-1287-1-ND 1.10 6.50 18.75 |587-1287-2-ND 3,000 18.00/M | UMK212B7224KG-T 
X5R 250 22000pF +10% 1.25 587-1272-1-ND§ 2.18 12.87 37.13 |587-1272-2-ND 3,000 36.00/M | QMK212B7223KG-T 
X5R 50 1.0uF +10% 1.25 587-2229-1-ND NEW! 1.43 8.45 24.38 |587-2229-2-ND NEW! 3,000 23.00/M UMK212BJ105KG-T 
X5R 35 ATUF +10% 1.25 587-1289-1-ND 1.65 9.75 28.13 |587-1289-2-ND 3,000 27.00/M_ | GMK212BJ474KG-T 
X5R 25 A7UF +10% 0.85 587-1290-1-ND 1.10 6.50 18.75 |587-1290-2-ND 4,000 18.00/M | TMK212BJ474KD-T 
X5R 25 1.0uF +10% 1.25 587-1291-1-NDO 1.43 8.45 24.38 |587-1291-2-ND 3,000 23.00/M__ | TMK212BJ105KG-T 
X5R 25 2.2uF +10% 1.25 587-1292-1-NDO 2.75 16.25 46.88 |587-1292-2-ND 3,000 45.00/M | TMK212BJ225KG-T 
X5R 25 4.7UF +10% 1.25 587-1782-1-ND 3.30 19.50 56.25 |587-1782-2-ND 3,000 54.00/M | TMK212BJ475KG-T 
X5R 16 2.2UF +10% 1.25 587-1293-1-NDO 2.15 12.68 36.56 |587-1293-2-ND 3,000 35.00/M EMK212BJ225KG-T 
X5R 16 4.7UF +10% 1.25 587-1294-1-NDO 3.08 18.20 52.50 |587-1294-2-ND 3,000 50.00/M_ | EMK212BJ475KG-T 
X5R 16 10yF +10% 1.25 587-1295-1-NDO 4.95 29.25 84.38 | 587-1295-2-ND 3,000 81.00/M EMK212BJ106KG-T 
X5R 10 2.2uUF +10% 0.85 587-1296-1-ND 1.76 10.40 30.00 |587-1296-2-ND 4,000 29.00/M LMK212BJ225KD-T 
X5R 10 4.7UF +10% 0.85 587-1297-1-ND 2.53 14.95 43.13 |587-1297-2-ND 4,000 41.00/M__|LMK212BJ475KD-T 
X5R 10 4.7uF +10% 1.25 587-1298-1-NDO 2.42 14.30 41.25 |587-1298-2-ND 3,000 40.00/M LMK212BJ475KG-T 
X5R 10 10uF +10% 0.85 587-1299-1-ND 3.19 18.85 54.38 |587-1299-2-ND 4,000 52.00/M LMK212BJ106KD-T 
X5R 10 10yF +10% 1.25 587-1300-1-NDO 2.75 16.25 46.88 |587-1300-2-ND 3,000 45.00/M__|LMK212BJ106KG-T 
X5R 10 22uUF +20% 1.25 587-1958-1-ND 4.80 42.00 180.00 |587-1958-2-ND 3,000 216.00/M LMK212BJ226MG-T 
X5R 6.3 4.7UF +10% 0.85 587-1301-1-ND 2.53 14.95 43.13 |587-1301-2-ND 4,000 41.00/M | JMK212BJ475KD-T 
X5R 6.3 4.7UF +10% 1.25 587-1302-1-NDO 1.65 9.75 28.13 |587-1302-2-ND 3,000 27.00/M | JMK212BJ475KG-T 

(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TAIYO YUDEN Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Digi@ Reel’ 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 

Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X5R 6.3 10yF +10% 1.25 587-1303-1-NDO 2.64 15.60 45.00 |587-1303-2-ND 3,000 43.00/M | JMK212BJ106KG-T 
X5R 6.3 10uF +10% 0.85 587-1304-1-ND 3.08 18.20 52.50 |587-1304-2-ND 4,000 50.00/M | JMK212BJ106KD-T 
X5R 6.3 22uUF +10% 1.25 587-1468-1-ND 13.20 78.00 225.00 |587-1468-2-ND 3,000 216.00/M_ |JMK212BJ226KG-T 
X5R 6.3 10uF +20% 1.25 587-1943-1-ND 2.64 15.60 45.00 |587-1943-2-ND 3,000 43.00/M | JMK212BJ106MG-T 
X5R 6.3 22uF +20% 1.25 587-1305-1-NDO 6.38 37.70 108.75 |587-1305-2-ND 3,000 104.00/M__| JMK212BJ226MG-T 
X5R 6.3 22uF +20% 0.85 587-1961-1-ND 13.20 78.00 225.00 |587-1961-2-ND 4,000 216.00/M_ |JMK212BJ226MD-T 
X5R 6.3 47uF +20% 1.25 587-1779-1-NDO 20.90 123.50 356.25 |587-1779-2-ND 3,000 342.00/M_ |JMK212BJ476MG-T 

0805 Y5V 50 .22UF +80% / -20% 0.85 587-1306-1-ND 88 5.20 15.00 |587-1306-2-ND 4,000 14.00/M  |UMK212F224ZD-T 
Y5V 50 ATUF +80% / -20% 1.25 587-1307-1-ND 1.32 7.80 22.50 |587-1307-2-ND 3,000 22.00/M_ |UMK212F474ZG-T 
Y5V 50 1.0uF +80% / -20% 1.25 587-1308-1-ND 88 5.20 15.00 |587-1308-2-ND 3,000 14.00/M _|UMK212F105ZG-T 
Y5V 16 2.2UF +80% / -20% 1.25 587-1309-1-ND 1.32 7.80 22.50 |587-1309-2-ND 3,000 22.00/M_ |EMK212F225ZG-T 
Y5V 10 4.7UF +80% / -20% 1.25 587-1311-1-ND 1.43 8.45 24.38 |587-1311-2-ND 3,000 23.00/M_ _|LMK212F475ZG-T 
Y5V 10 10pF +80% / -20% 1.25 587-1312-1-ND 1.54 9.10 26.25 |587-1312-2-ND 3,000 25.00/M__|LMK212F106ZG-T 
Y5V 6.3 4.7pF +80% / -20% 0.85 587-1313-1-ND 1.65 9.75 28.13 |587-1313-2-ND 4,000 27.00/M | JMK212F475ZD-T 
Y5V 6.3 10yF +80% / -20% 1.25 587-1314-1-ND 1.54 9.10 26.25 |587-1314-2-ND 3,000 25.00/M__| JMK212F106ZG-T 
X7R 630 1000pF +10% 1.15 587-1315-1-ND§ 4.40 26.00 75.00 |587-1315-2-ND 3,000 72.00/M | SMK316B7102KF-T 
X7R 630 2200pF +10% 1.15 587-1316-1-ND§ 4.73 27.95 80.63 |587-1316-2-ND 3,000 77.00/M | SMK316B7222KF-T 
X7R 630 10000pF +10% 1.15 587-1318-1-ND§ 4.73 27.95 80.63 |587-1318-2-ND 3,000 77.00/M | SMK316B7103KF-T 
X7R 100 -10UF +10% 1.6 587-1322-1-ND$ 3.19 18.85 54.38 |587-1322-2-ND 2,000 52.00/M_ _|HMK316B7104KL-T 
X7R 100 .22UF +10% 1.6 587-1323-1-ND$ 3.36 19.83 57.19 | 587-1323-2-ND 2,000 55.00/M__ | HMK316B7224KL-T 
X7R 100 ATUF +10% 1.6 587-1450-1-ND$ 8.25 48.75 140.63 |587-1450-2-ND 2,000 135.00/M_ |HMK316B7474KL-T 
X7R 100 1.0uF +10% 1.6 587-1777-1-ND$ 6.93 40.95 118.13 |587-1777-2-ND 2,000 113.00/M_ |HMK316B7105KL-T 
X7R 50 .22UF +10% 1.6 587-1324-1-ND 3.08 18.20 52.50 |587-1324-2-ND 2,000 50.00/M )UMK316B7224KL-T 
X7R 50 .22UF +20% 1.6 587-2260-1-ND NEW! 3.08 18.20 52.50 |587-2260-2-ND NEW! 2,000 50.00/M_ |UMK316B7224ML-T 
X7R 50 A7UF +10% 1.6 587-1325-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 587-1325-2-ND 2,000 50.00/M__ | UMK316B7474KL-T 
X7R 50 1.0uF +10% 1.6 587-2230-1-ND NEW! 3.08 18.20 52.50 |587-2230-2-ND NEW! 2,000 50.00/M_ |UMK316B7105KL-T 
X7R 35 1.0uF +10% 1.6 587-1326-1-ND*& 3.19 18.85 54.38 2,000 52.00/M |GMK316B7105KL-T 
X7R 25 .22uUF +10% 1.15 587-1327-1-ND 2.20 13.00 37.50 3,000 36.00/M | TMK316B7224KF-T 
X7R 25 1.0uF +10% 1.6 587-1328-1-ND 3.08 18.20 52.50 2,000 50.00/M | TMK316B7105KL-T 
X7R 25 2.2uF +10% 1.6 587-1329-1-ND*& 2.64 15.60 45.00 2,000 43.00/M__ | TMK316B7225KL-T 
X7R 25 4.7uF +10% 1.6 587-1443-1-ND 15.95 94.25 271.88 2,000 261.00/M | TMK316B7475KL-T 
X7R 16 1.0uF +10% 1.15 587-1945-1-ND 1.98 11.70 33.75 3,000 32.00/M_ | EMK316B7105KF-T 
X7R 16 2.2uF +10% 1.6 587-1330-1-ND 3.19 18.85 54.38 2,000 52.00/M_ | EMK316B7225KL-T 
X7R 16 4.7pF +10% 1.6 587-1331-1-ND 3.30 19.50 56.25 2,000 54.00/M  |EMK316B7475KL-T 
X7R 10 4.7UF +10% 1.6 587-1332-1-ND 3.63 21.45 61.88 2,000 59.00/M__|LMK316B7475KL-T 
X7R 10 4.7uF +20% 1.6 587-2258-1-ND NEW! 3.63 21.45 61.88 2,000 59.00/M_ _|LMK316B7475ML-T 
X7R 10 2.2uF +10% 1.6 587-2232-1-ND NEW! 2.70 15.93 45.94 2,000 44.00/M_ _|LMK316B7225KL-T 
X7R 10 10yF +10% 1.6 587-1333-1-ND*& 4.04 23.86 68.81 2,000 66.00/M_ _|LMK316B7106KL-T 
X7R 6.3 10yF +10% 1.6 587-1346-1-ND 3.74 22.10 63.75 |587-1346-2-ND 2,000 61.00/M | JMK316B7106KL-T 
X7R 6.3 10yF +20% 1.6 587-1942-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 587-1942-2-ND 2,000 61.00/M__ | JMK316B7106ML-T 
X7R 6.3 22uUF +20% 1.6 587-1334-1-ND 7.92 46.80 135.00 |587-1334-2-ND 2,000 130.00/M |JMK316B7226ML-T 
X7R 630 22000pF +10% 1.6 587-1335-1-ND§ 4.95 29.25 84.38 |587-1335-2-ND 2,000 81.00/M_ | SMK316B7223KL-T 
X5R 250 -10UF +10% 1.6 587-1320-1-ND§ 5.17 30.55 88.13 |587-1320-2-ND 2,000 85.00/M_ | QMK316B7104KL-T 
X5R 50 4.7UF +10% 1.6 587-1962-1-ND 6.38 37.70 108.75 |587-1962-2-ND 2,000 104.00/M |UMK316BJ475KL-T 
X5R 25 1.0uF +10% 0.85 587-1434-1-ND 2.64 15.60 45.00 |587-1434-2-ND 4,000 43.00/M__ | TMK316BJ105KD-T 
X5R 25 2.2UF +10% 0.85 587-2231-1-ND NEW! 2.64 15.60 45.00 |587-2231-2-ND NEW! 4,000 43.00/M | TMK316BJ225KD-T 

1206 X5R 25 4.7uF +10% 1.6 587-1336-1-ND*& 5.61 33.15 95.63 |587-1336-2-ND 2,000 92.00/M_ | TMK316BJ475KL-T 
X5R 25 10uF +10% 1.6 587-1337-1-ND*& 5.83 34.45 99.38 |587-1337-2-ND 2,000 95.00/M | TMK316BJ106KL-T 
X5R 25 10yF +20% 1.6 587-2259-1-ND NEW! 5.83 34.45 99.38 |587-2259-2-ND NEW! 2,000 95.00/M_ | TMK316BJ106ML-T 
X5R 16 4.7UF +10% 1.6 587-1338-1-ND*& 2.97 17.55 50.63 | 587-1338-2-ND 2,000 49.00/M__| EMK316BJ475KL-T 
X5R 16 10pF +10% 1.6 587-1339-1-ND*& 4.29 25.35 73.13 |587-1339-2-ND 2,000 70.00/M |EMK316BJ106KL-T 
X5R 16 10yF +20% 1.6 587-2253-1-ND NEW! 4.29 25.35 73.13 |587-2253-2-ND NEW! 2,000 70.00/M_ |EMK316BJ106ML-T 
X5R 16 22uUF +20% 1.6 587-1433-1-ND*& 14.30 84.50 243.75 |587-1433-2-ND 2,000 234.00/M_ |EMK316BJ226ML-T 
X5R 10 4.7UF +10% 0.85 587-1340-1-ND 3.41 20.15 58.13 |587-1340-2-ND 4,000 56.00/M_ _|LMK316BJ475KD-T 
X5R 10 10yF +10% 0.85 587-1341-1-ND 4.40 26.00 75.00 |587-1341-2-ND 4,000 72.00/M__|LMK316BJ106KD-T 
X5R 10 10yF +10% 1.6 587-1342-1-ND 3.85 22.75 65.63 |587-1342-2-ND 2,000 63.00/M_ _|LMK316BJ106KL-T 
X5R 10 22uF +20% 1.6 587-1343-1-ND*& 9.90 58.50 168.75 |587-1343-2-ND 2,000 162.00/M_ |LMK316BJ226ML-T 
X5R 10 22uUF +20% 0.85 587-2233-1-ND NEW! 11.55 68.25 196.88 |587-2233-2-ND NEW! 4,000 189.00/M |LMK316BJ226MD-T 
X5R 10 47uF +20% 1.6 587-1780-1-ND 19.80 117.00 337.50 |587-1780-2-ND 2,000 324.00/M_ |LMK316BJ476ML-T 
X5R 6.3 10yF +10% 1.15 587-1344-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 587-1344-2-ND 3,000 56.00/M__ | JMK316BJ106KF-T 
X5R 6.3 10pF +10% 0.85 587-1345-1-ND 4.07 24.05 69.38 |587-1345-2-ND 4,000 67.00/M | JMK316BJ106KD-T 
X5R 6.3 22uF +10% 1.6 587-1467-1-ND 7.70 45.50 131.25 |587-1467. 2,000 126.00/M_ |JMK316BJ226KL-T 
X5R 6.3 22uUF +20% 0.85 587-2234-1-ND NEW! 10.45 61.75 178.13 |587-2234- 4,000 171.00/M |JMK316BJ226MD-T 
X5R 6.3 22uF +20% 1.6 587-1347-1-ND*& 7.15 42.25 121.88 2,000 117.00/M | JMK316BJ226ML-T 
X5R 6.3 47uF +20% 0.85 587-2235-1-ND NEW! 33.00 195.00 195.00 4,000 540.00/M__| JMK316BJ476MD-T 
X5R 6.3 47uF +20% 1.6 587-1348-1-ND*& 18.15 107.25 309.38 2,000 297.00/M_ |JMK316BJ476ML-T 
X5R 6.3 100UF +20% 1.6 587-1963-1-ND 14.00 122.50 525.00 2,000 630.00/M |JMK316BJ107ML-T 
X5R 4.0 100UF +20% 1.6 587-1349-1-ND 38.50 227.50 656.25 2,000 630.00/M |AMK316BJ107ML-T 
Y5V 50 2.2uF +80% / -20% 1.25 587-1351-1-ND 3.30 19.50 56.25 3,000 54.00/M_ |UMK316F225ZG-T 
Y5V 35 4.7UF +80% / -20% 1.25 587-2254-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 3,000 36.00/M__| GMK316F475ZG-T 
Y5V 35 10yF +80% / -20% 1.6 587-1352-1-ND 3.52 20.80 60.00 2,000 58.00/M_ | GMK316F106ZL-T 
Y5V 25 10yF +80% / -20% 1.6 587-1353-1-ND 2.53 14.95 43.13 2,000 41.00/M_ | TMK316F106ZL-T 
Y5V 16 10yF +80% / -20% 1.6 587-1354-1-ND 2.31 13.65 39.38 2,000 38.00/M_ |EMK316F106ZL-T 
Y5V 10 4.7uF +80% / -20% 0.85 587-2250-1-ND NEW! 1.76 10.40 30.00 4,000 29.00/M_ _|LMK316F475ZD-T 
Y5V 10 10yF +80% / -20% 1.15 587-1355-1-ND 2.42 14.30 41.25 3,000 40.00/M__|LMK316F106ZF-T 
Y5V 10 22uF +80% / -20% 1.6 587-1356-1-ND 4.95 29.25 84.38 |587-1356-2-ND 2,000 81.00/M_ |LMK316F226ZL-T 
Y5V 6.3 10pF +80% / -20% 0.85 587-1357-1-ND 2.53 14.95 43.13 |587-1357-2-ND 4,000 41.00/M__ | JMK316F106ZD-T 
Y5V 6.3 22uF +80% / -20% 1.6 587-2249-1-ND NEW! 4.40 26.00 75.00 _|587-2249-2-ND NEW! 2,000 72.00/M__|JMK316F226ZL-T 
X7R 630 22000pF +10% 1.9 587-1358-1-ND§ 7.92 46.80 135.00 |587-1358-2-ND 2,000 130.00/M |SMK325B7223KN-T 
X7R 250 -10UF +10% 1.9 587-1360-1-ND§ 6.60 39.00 112.50 |587-1360-2-ND 2,000 108.00/M |QMK325B7104KN-T 
X7R 100 .22UF +10% 1.9 587-1363-1-ND$ 6.60 39.00 112.50 |587-1363-2-ND 2,000 108.00/M |HMK325B7224KN-T 
X7R 100 A7UF +10% 1.9 587-1364-1-ND$ 9.99 59.02 170.25 |587-1364-2-ND 2,000 163.00/M_ |HMK325B7474KN-T 
X7R 100 1.0uF +10% 19 587-1365-1-ND$ 11.00 65.00 187.50 |587-1365-2-ND 2,000 180.00/M_ | HMK325B7105KN-T 
X7R 100 2.2UF +10% 1.9 587-1778-1-ND$ 12.10 71.50 206.25 |587-1778-2-ND 2,000 198.00/M |HMK325B7225KN-T 
X7R 50 1.0uF +10% 15 587-1366-1-ND*& 4.95 29.25 84.38 |587-1366-2-ND 2,000 81.00/M_ |UMK325B7105KH-T 
X7R 25 1.0uF +10% 0.85 587-1367-1-ND 4.29 25.35 73.13 |587-1367-2-ND 2,000 70.00/M | TMK325B7105KD-T 
X7R 25 2.2UF +10% 1.5 587-1368-1-ND*& 5.28 31.20 90.00 |587-1368-2-ND 2,000 86.00/M | TMK325B7225KH-T 

1210 X7R 25 4.7UF +10% 1.9 587-1373-1-ND*& 6.60 39.00 112.50 |587-1373-2-ND 2,000 108.00/M__| TMK325B7475KN-T 
X7R 25 10uF +20% 25 587-1369-1-ND 16.50 97.50 — |587-1369-2-ND 500 135.00 |TMK325B7106MM-T 
X7R 16 4.7UF +10% 1.9 587-1392-1-ND 6.16 36.40 105.00 |587-1392-2-ND 2,000 101.00/M_ |EMK325B7475KN-T 
X7R 16 10pF +10% 1.9 587-2226-1-ND NEW! 8.91 52.65 151.88 |587-2226-2-ND NEW! 2,000 146.00/M_ |EMK325B7106KN-T 
X7R 16 10pF +20% 1.9 587-2227-1-ND NEW! 8.91 52.65 151.88 |287-2227-2-ND NEW! 2,000 146.00/M_ |EMK325B7106MN-T 
X7R 10 10yF +10% 1.9 587-1370-1-ND 9.90 58.50 168.75 |587-1370-2-ND 2,000 162.00/M__|LMK325B7106KN-T 
X7R 10 10pF +20% 1.9 587-1469-1-ND 9.90 58.50 168.75 |587-1469-2-ND 2,000 162.00/M_ |LMK325B7106MN-T 
X7R 630 47000pF +10% 1.9 587-1371-1-ND§ 10.12 59.80 172.50 |587-1371-2-ND 2,000 166.00/M |SMK325B7473KN-T 
X7S 50 10pF +20% 2.5 587-1818-1-ND 13.20 78.00 — |587-1818-2-ND 500 108.00 |UMK325B7106MM-T 
X5R 250 .22UF +10% 1.9 587-1361-1-ND§ 6.60 39.00 112.50 |587-1361-2-ND 2,000 108.00/M |QMK325B7224KN-T 
X5R 50 4.7UF +20% 2.5 587-1964-1-ND 4.46 39.03 —__|587-1964-2-ND 500 100.50 _|UMK325BJ475MM-T 

(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1900 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


TAIYO YUDEN = Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont, 


Disi@Ree!” (ONS) 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 

Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X5R 50 10uF +10% 2.5 587-2247-1-ND NEW! 14.30 84.50 — |587-2247-2-ND NEW! 500 117.00 |UMK325BJ106KM-T 
X5R 50 10uF +20% 2.5 587-2225-1-ND NEW! 13.20 78.00 — |587-2225-2-ND NEW! 500 108.00 |UMK325BJ106MM-T 
X5R 35 2.2UF +10% 1.9 587-1372-1-ND*& 6.05 35.75 103.13 |587-1372-2-ND 2,000 99.00/M | GMK325BJ225KN-T 
X5R 35 2.2UF +20% 1.9 587-2255-1-ND NEW! 6.05 35.75 103.13 |587-2255-2-ND NEW! 2,000 99.00/M | GMK325BJ225MN-T 
X5R 35 4.7UF +20% 1.9 587-1781-1-ND 6.60 39.00 112.50 _|587-1781-2-ND 2,000 108.00/M | GMK325BJ475MN-T 
X5R 35 10uF +10% 1.9 587-1439-1-ND*& 6.05 78.00 225.00 |587-1439-2-ND 2,000 216.00/M |GMK325BJ106KN-T 
X5R 25 10uF +10% 0.85 587-1444-1-ND 13.75 81.25 234.38 |587-1444-2-ND 2,000 225.00/M | TMK325BJ106KD-T 
X5R 25 10uF +20% 0.85 587-2251-1-ND NEW! 13.75 81.25 2,000 225.00/M | TMK325BJ106MD-T 
X5R 25 10uF +20% 2.5 587-1374-1-ND*& 11.00 65.00 500 90.00 |TMK325BJ106MM-T 
X5R 25 10uF +20% we) 587-1375-1-ND 9.90 58.50 2,000 162.00/M | TMK325BJ106MN-T 
X5R 25 22uF +20% 2.5 587-2086-1-ND 17.82 105.30 500 146.00 | TMK325BJ226MM-T 
X5R 16 10uF +10% 1.9 587-1376-1-ND 9.90 58.50 2,000 162.00/M |EMK325BJ106KN-T 
X5R 16 10uF +10% 0.85 587-1377-1-ND 8.80 52.00 2,000 144.00/M | EMK325BJ106KD-T 
X5R 16 10uF +20% 0.85 587-2252-1-ND NEW! 8.80 52.00 150.00 |587-2252-2-ND NEW! 2,000 144.00/M | EMK325BJ106MD-T 
X5R 16 10uF +20% 1.9 587-1470-1-ND 9.90 58.50 168.75 |587-1470-2-ND 2,000 162.00/M | EMK325BJ106MN-T 
X5R 16 22uF +20% 2.5 587-1378-1-ND*& 14.30 84.50 — |587-1378-2-ND 500 117.00 |EMK325BJ226MM-T 
X5R 16 47uF +20% 2.5 587-1436-1-ND*& 26.95 159.25 — |587-1436-2-ND 500 220.50 |EMK325BJ476MM-T 
X5R 10 4.7UF +10% 0.85 587-1379-1-ND 5.50 32.50 93.75 |587-1379-2-ND 2,000 90.00/M_ |LMK325BJ475KD-T 

1210 X5R 10 10uF +20% 0.85 587-1380-1-ND 7.70 45.50 131.25 |587-1380-2-ND 2,000 126.00/M_ |LMK325BJ106MD-T 
X5R 10 22uF +20% 2.5 587-1381-1-ND*& 17.60 104.00 —_ _|587-1381-2-ND 500 144.00 | LMK325BJ226MM-T 
X5R 10 22uF +20% 2.0 Max. 587-1382-1-ND 16.50 97.50 281.25 |587-1382-2-ND 2,000 270.00/M_ |LMK325BJ226MY-T 
X5R 10 47uF +20% 2.5 587-1383-1-ND*& 25.85 152.75 —  |587-1383-2-ND 500 211.50 |LMK325BJ476MM-T 
X5R 10 100UF +20% 2.5 587-1965-1-ND 26.00 227.50 —  |587-1965-2-ND 500 585.00 |LMK325BJ107MM-T 
X5R 6.3 22uF +10% 2.5 587-1471-1-ND 15.73 92.95 — |587-1471-2-ND 500 128.50 | JMK325BJ226KM-T 
X5R 6.3 22uF +20% 2.5 587-1384-1-ND 14.30 84.50 —__|587-1384-2-ND 500 117.00 _|JMK325BJ226MM-T 
X5R 6.3 22uF +20% 2.0 Max. 587-1385-1-ND 13.20 78.00 225.00 |587-1385-2-ND 2,000 216.00/M_ |JMK325BJ226MY-T 
X5R 6.3 47uF +20% 1.9 587-1440-1-ND 38.50 227.50 656.25 |587-1440-2-ND 2,000 630.00/M |JMK325BJ476MN-T 
X5R 6.3 47uF +20% 2.5 587-1386-1-ND*& 25.30 149.50 — |587-1386-2-ND 500 207.00 |JMK325BJ476MM-T 
X5R 6.3 100UF +20% 2.5 587-1387-1-ND 48.40 286.00 —  |587-1387-2-ND 500 396.00 | JMK325BJ107MM-T 
X5R 6.3 100uF +20% 2.0 Max. 587-1388-1-ND 46.20 273.00 —_ _|587-1388-2-ND 2,000 756.00/M_ | JMK325BJ107MY-T 
Y5V 50 4.7UF +80% / -20% 1.5 587-1389-1-ND 5.28 31.20 90.00 |587-1389-2-ND 2,000 86.00/M_ |UMK325F475ZH-T 
Y5V 35 10uF +80% / -20% 1.5 587-1391-1-ND 7.15 42.25 121.88 |587-1391-2-ND 2,000 117.00/M |GMK325F106ZH-T 
Y5V 25 10uF +80% / -20% 15 587-1393-1-ND 4.29 25.35 73.13 |587-1393-2-ND 2,000 70.00/M | TMK325F106ZH-T 
Y5V 16 22uF +80% / -20% 19 587-1390-1-ND 6.60 39.00 2,000 108.00/M |EMK325F226ZN-T 
Y5V 10 22uF +80% / -20% 19 587-1395-1-ND 4.95 29.25 2,000 81.00/M__| LMK325F226ZN-T 
Y5V 6.3 47uF +80% / -20% 1.9 587-1396-1-ND 16.50 97.50 2,000 270.00/M_ |JMK325F476ZN-T 
Y5V 6.3 100yF +80% / -20% 2.5 587-1397-1-ND 26.40 156.00 500 216.00 | JMK325F107ZM-T 
X7R 630 47000pF +10% 2.5 587-1398-1-ND§ 16.06 94.90 500 131.50 |SMK432B7473KM-T 
X7R 250 0UF +10% 2.5 587-1399-1-ND§ 13.20 78.00 500 108.00 |QMK432B7104KM-T 
X7R 250 .22UF +10% 2.5 587-1400-1-ND§ 13.20 78.00 500 108.00 |QMK432B7224KM-T 
X7R 100 A7UF +10% 2.5 587-1402-1-ND$ 17.60 104.00 — |587-1402-2-ND 500 144.00 |HMK432B7474KM-T 

1812 X7R 100 1.0uF +10% 2.5 587-1403-1-ND$ 18.70 110.50 —_ _|587-1403-2-ND 500 131.50 _|HMK432B7105KM-T 
X5R 630 10UF +10% 2:5 587-1405-1-ND§ 16.06 94.90 —  |587-1405-2-ND 500 131.50 |SMK432B7104KM-T 
X5R 250 A7UF +10% 2.5 587-1401-1-ND§ 17.60 104.00 —  |587-1401-2-ND 500 144.00 |QMK432B7474KM-T 
X5R 100 2.2UF +10% 2.5 587-1404-1-ND$ 20.35 120.25 — |587-1404-2-ND 500 166.50 |HMK432B7225KM-T 
X5S 25 22uF +20% 2.5 587-1412-1-ND 40.15 237.25 = ja = —__|TMK432C226MM-T 

Kits 


$ 587-1794-ND (TAIYO-CAP100V-V1) 

§ 587-1795-ND (TAIYO-HIVOLTCAP-V1) 
4 587-1797-ND (TAIYO-HICVCAP-V2) 
%* 587-1798-ND (TAIYO-HICVCAP-V3) 
4 587-1951-ND (TAIYO-0402NPO-V2) 


5 each of values denoted (110 total pieces) ... 
10 each of values denoted (290 total pieces) 

10 each of values denoted (230 total pieces) .. 
50 each of values denoted (1,500 total pieces) 


High Frequency Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


Features: Q-values in the high-frequency range (1 GHz+) are excellent compared to other 
types of multilayer capacitors. The 1005 (0402) case size is designed for high density 
mounting and weight reduction in various applications. 


Applications: 


Digi@Reel’ 


Suitable for those high-frequency applications in which a capacitor with both a high Q-value 
and small size is required, such as portable communications and other wireless applications: 


10 each of values denoted — 0603, 0805, and 1206 case sizes, 5 each of values denoted — 1210 and 1812 case sizes (180 total pieces) 


... $67.50 

. $67.50 
. $67.50 
- $67.50 
. $67.50 


Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C VCO, TCXO, etc. Adjustment of characteristics in high-frequency circuits. jer! 0.25 
Cut Tape Tape and Reel 
Size wv Capacitance Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Taiyo Yuden 
Code Type Dc (pF) Tolerance | Part No. 10 100 500 Part No. 10,000 Part No. 
50 0.3 +0.1pF 587-1000-1-ND 1.65 9.75) 28.13 587-1000-2-ND 27.00/M UVK105CHOR3BW-F 
50 0.4 +0.1pF 587-1001-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1001-2-ND 27.00/M UVK105CHOR4BW-F 
50 0.5 +0.1pF 587-1002-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1002-2-ND 27.00/M UVK105CHORSBW-F 
50 0.6 +0.1pF 587-1003-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1003-2-ND 27.00/M UVK105CHOR6BW-F 
50 0.7 +0.1pF 587-1004-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1004-2-ND 27.00/M UVK105CHOR7BW-F 
50 0.8 +0.1pF 587-1005-1-ND 1.65 9.75, 28.13 587-1005-2-ND 27.00/M UVK105CHOR8BW-F 
50 0.9 +0.1pF 587-1006-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1006-2-ND 27.00/M UVK105CHOR9BW-F 
50 1.0 +0.1pF 587-1007-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1007-2-ND 27.00/M UVK105CH010BW-F 
50 ila +0.1pF 587-1008-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1008-2-ND 27.00/M UVK105CH1R1BW-F 
50 1.2 +0.1pF 587-1009-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1009-2-ND 27.00/M UVK105CH1R2BW-F 
50 1.3 +0.1pF 587-1010-1-ND 1.65 9.75) 28.13 587-1010-2-ND 27.00/M UVK105CH1R3BW-F 
coG 50 1.5 +0.1pF 587-1011-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1011-2-ND 27.00/M UVK105CH1R5BW-F 
0402 (NPO) 50 1.6 +0.1pF 587-1012-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1012-2-ND 27.00/M UVK105CH1R6BW-F 
50 1.8 +0.1pF 587-1013-1-ND 1.65 9:75 28.13 587-1013-2-ND 27.00/M UVK105CH1R8BW-F 
50 2.0 +0.1pF 587-1014-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1014-2-ND 27.00/M UVK105CHO20BW-F 
50 2.2 +5% 587-1015-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1015-2-ND 27.00/M UVK105CH2R2JW-F 
50 2.4 +5% 587-1016-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1016-2-ND 27.00/M UVK105CH2R4JW-F 
50 2.7 +5% 587-1017-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1017-2-ND 27.00/M UVK105CH2R7JW-F 
50 3.0 +5% 587-1018-1-ND 1.65 9:75 28.13 587-1018-2-ND 27.00/M UVK105CHO30JW-F 
50 3.3 +5% 587-1019-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1019-2-ND 27.00/M UVK105CH3R3JW-F 
50 3.6 +5% 587-1020-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1020-2-ND 27.00/M UVK105CH3R6JW-F 
50 3.9 +5% 587-1021-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1021-2-ND 27.00/M UVK105CH3R9JW-F 
50 4.3 +5% 587-1022-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1022-2-ND 27.00/M UVK105CH4R3JW-F 
50 4.7 +5% 587-1023-1-ND 1.65 9:75 28.13 587-1023-2-ND 27.00/M UVK105CH4R7JW-F 
50 5.1 +5% 587-1024-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1024-2-ND 27.00/M UVK105CH5R1JW-F 
Kit 
587-1799-ND (TAIYO-HIFREQCAP-V1) 50 each of 25 values (1250 total pieces) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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TAIYO YUDEN 


Multilayer Ceramic Chip Capacitor Arrays Reel’ 
ele is nickel for increased cost performance and reliability Pimenetene (nm) fi Elemente <“w 2 a naliade Sw 
Applications: Type (Size Code) |_ w EI E2 Ls Ch ae 7 rr 
Communication Equipment: Mobile Phones, PHS, Cordless Phones, etc. (2K110 (0504) 1.37 4.00 +0.08 0.36 0.20 0.64 regs iy 
Operating Temperature Range: E2 ~ Ko 
* X7R: -55°C ~ 125°C (4K212 (0805) | 2.00 | 1.25+0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.50 Sap E2 Sa ' 
* X5R: -55°C ~ 85°C Ei E1 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
2 Elements 
0504 X7R 25 10UF +10% 0.6 587-1034-1-ND 1.76 10.40 30.00 |587-1034-2-ND 4,000 29.00/M |T2K110BJ104KB-T 
X7R 16 10UF +10% 0.6 587-1036-1-ND 1.76 10.40 30.00 |587-1036-2-ND 4,000 29.00/M |E2K110B7104KB-T 
4 Elements 
X5R 25 10UF +10% 0.85 587-1045-1-ND 4.51 26.65 76.88 |587-1045-2-ND 4,000 74.00/M |T4K212BJ104KD-T 
0805 X5R 16 10UF +10% 0.85 587-1046-1-ND 2.86 16.90 48.75 |587-1046-2-ND 4,000 47.00/M |E4K212B7104KD-T 
X5R 10 .22UF +10% 0.85 587-1047-1-ND 5.17 30.55 88.13 | 587-1047-2-ND 4,000 85.00/M |L4K212BJ224KD-T 


Super Low Distortion Multilayer Ceramic Capacitors (CFCAP) 


Reel® 
Features: Newly developed dielectric material and the use of nickel for internal electrodes provide excellent a ;, 
nels . 7 7 : | i Dimensions (mm) 
temperature characteristics with high capacitance, small case size, and low cost. Low distortion and low se 
shock noise make these capacitors well-suited for use in analog or digital mobile devices. Excellent heat- Type (Size Code) L w e eas a 
resistance, high break-down voltage, and mechanical strength make these capacitors well suited for replacing CIMK105 (0402) 1.0 0.5 +0.05 0.25 
film capacitors. CIMK107 (0603) 1.6 0.8 +0.10 0.35 aie! 
Applications: * Signal line for AV products * Analog signal coupling applications * PLL circuit of mobile 
sae a pee ie eas i [IMK212 (0805) 2.0 1.25 +0.10 0.5 
phones * Good temperature characteristics for time-constant circuits, oscillation circuits and filters [> e 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C CIMK316 (1206) 32 1.6 2015 0.5 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
50 390pF 45% 0.5 587-1462-1-ND 4.27 25.22 72.75 |587-1462-2-ND 10,000 70.00/M | UMK105SD391JV-F 
50 390pF +10% 0.5 587-1461-1-ND 4.00 23.66 68.25 |— _ — |UMK105SD391KV-F 
50 470pF +5% 0.5 587-1464-1-ND 4.27 25.22 72.75 |587-1464-2-ND 10,000 70.00/M | UMK105SD471JV-F 
50 470pF +10% 0.5 587-1463-1-ND 3.89 23.01 66.38 | 587-1463-2-ND 10,000 64.00/M | UMK105SD471KV-F 
50 560pF +5% 0.5 587-1466-1-ND 4.27 25.22 72.75 | 587-1466-2-ND 10,000 70.00/M_|UMK105SD561JV-F 
50 560pF +10% 0.5 587-1465-1-ND 4.00 23.66 68.25 |587-1465-2-ND 10,000 66.00/M | UMK105SD561KV-F 
25 1000pF +5% 0.5 587-1051-1-ND 4.40 26.00 75.00 |587-1051-2-ND 10,000 72.00/M | TMK105SD102JV-F 
0402 25 1200pF +5% 0.5 587-1053-1-ND 4.51 26.65 76.88 |587-1053-2-ND 10,000 74.00/M | TMK105SD122JV-F 
16 1500pF 45% 0.5 587-1055-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 587-1055-2-ND 10,000 70.00/M |EMK105SD152JV-F 
16 1500pF +10% 0.5 587-1056-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 587-1056-2-ND 10,000 67.00/M_|EMK105SD152KV-F 
16 1800pF 45% 0.5 587-1057-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 587-1057-2-ND 10,000 70.00/M |EMK105SD182JV-F 
16 2200pF +5% 0.5 587-1059-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 587-1059-2-ND 10,000 70.00/M | EMK105SD222JV-F 
16 2700pF +5% 0.5 587-1061-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 587-1061-2-ND 10,000 70.00/M | EMK105SD272JV-F 
10 3300pF 45% 0.5 587-1063-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 587-1063-2-ND 10,000 70.00/M |LMK105SD332JV-F 
10 4700pF +5% 0.5 587-1067-1-ND 4.73 27.95 80.63 | 587-1067-2-ND 10,000 77.00/M_|LMK105SD472JV-F 
10 4700pF +10% 0.5 587-1068-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 587-1068-2-ND 10,000 74.00/M_|LMK105SD472KV-F 
50 1000pF +5% 0.8 587-1069-1-ND 4.40 26.00 75.00 |587-1069-2-ND 4,000 72.00/M |UMK107SD102JA-T 
50 1000pF +10% 0.8 587-1070-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 587-1070-2-ND 4,000 63.00/M | UMK107SD102KA-T 
50 1200pF 45% 0.8 587-1071-1-ND 5.50 32.50 93.75 |587-1071-2-ND 4,000 90.00/M | UMK107SD122JA-T 
50 1500pF +10% 0.8 587-1074-1-ND 5.06 29.90 86.25 |— = — |UMK107SD152KA-T 
50 2200pF +5% 0.8 587-1077-1-ND 5.17 30.55 88.13 |— = — |UMK107SD222JA-T 
50 2700pF +5% 0.8 587-1079-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 587-1079-2-ND 4,000 90.00/M | UMK107SD272JA-T 
50 3300pF +5% 0.8 587-1081-1-ND 5.50 32.50 93.75 |587-1081-2-ND 4,000 90.00/M | UMK107SD332JA-T 
25 3900pF 45% 0.8 587-1083-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 587-1083-2-ND 4,000 81.00/M | TMK107SD392JA-T 
0603 25 4700pF +5% 0.8 587-1085-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 587-1085-2-ND 4,000 81.00/M | TMK107SD472JA-T 
16 6800pF 45% 0.8 587-1089-1-ND 5.17 30.55 88.13 | 587-1089-2-ND 4,000 85.00/M_ |EMK107SD682JA-T 
16 8200pF 45% 0.8 587-1091-1-ND 5.17 30.55 88.13 | 587-1091-2-ND 4,000 85.00/M | EMK107SD822JA-T 
16 10000pF 45% 0.8 587-1093-1-ND 4.40 26.00 75.00 |587-1093-2-ND 4,000 72.00/M |EMK107SD103JA-T 
16 10000pF +10% 0.8 587-1094-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 587-1094-2-ND 4,000 63.00/M | EMK107SD103KA-T 
10 12000pF 45% 0.8 587-1095-1-ND 5.61 33.15 95.63 | 587-1095-2-ND 4,000 92.00/M |LMK107SD123JA-T 
10 15000pF 45% 0.8 587-1097-1-ND 5.61 33.15 95.63 | 587-1097-2-ND 4,000 92.00/M |LMK107SD153JA-T 
10 18000pF +5% 0.8 587-1099-1-ND 5.61 33.15 95.63 | 587-1099-2-ND 4,000 92.00/M |LMK107SD183JA-T 
10 22000pF 45% 0.8 587-1101-1-ND 5.61 33.15 95.63 | 587-1101-2-ND 4,000 92.00/M |LMK107SD223JA-T 
10 22000pF +10% 0.8 587-1102-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 587-1102-2-ND 4,000 74.00/M_|LMK107SD223KA-T 
50 4700pF 45% 0.85 587-1105-1-ND 5.83 34.45 99.38 |— = — |UMK212SD472JD-T 
50 10000pF +5% 0.85 587-1113-1-ND 5.50 32.50 93.75 |587-1113-2-ND 4,000 90.00/M | UMK212SD103JD-T 
50 10000pF +10% 0.85 587-1114-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 587-1114-2-ND 4,000 81.00/M | UMK212SD103KD-T 
35 22000pF 45% 1.25 587-1121-1-ND 6.16 36.40 105.00 |587-1121-2-ND 3,000 101.00/M | GMK212SD223JG-T 
35 22000pF +10% 1.25 587-1122-1-ND 5.72 33.80 97.50 |587-1122-2-ND 3,000 94.00/M_ | GMK212SD223KG-T 
35 27000pF 45% 1.25 587-1123-1-ND 6.27 37.05 106.88 |587-1123-2-ND 3,000 103.00/M | GMK212SD273JG-T 
0805 16 33000pF +5% 0.85 587-1125-1-ND 6.84 40.43 116.63 | 587-1125-2-ND 4,000 112.00/M | EMK212SD333JD-T 
16 33000pF +10% 0.85 587-1126-1-ND 6.16 36.40 105.00 |587-1126-2-ND 4,000 101.00/M |EMK212SD333KD-T 
10 47000pF 45% 0.85 587-1127-1-ND 6.82 40.30 116.25 |587-1127-2-ND 4,000 112.00/M |LMK212SD473JD-T 
10 68000pF +5% 1.25 587-1129-1-ND 6.82 40.30 116.25 | 587-1129-2-ND 3,000 112.00/M_|LMK212SD683JG-T 
10 82000pF +5% 1.25 587-1131-1-ND 6.82 40.30 116.25 |587-1131-2-ND 3,000 112.00/M |LMK212SD823JG-T 
10 82000pF +10% 1.25 587-1132-1-ND 6.38 37.70 108.75 |587-1132-2-ND 3,000 104.00/M |LMK212SD823KG-T 
10 0QUF +5% 1.25 587-1133-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 587-1133-2-ND 3,000 81.00/M |LMK212SD104JG-T 
10 0UF +10% 1.25 587-1134-1-ND 4.73 27.95 80.63 | 587-1134-2-ND 3,000 77.00/M_|LMK212SD104KG-T 
25 47000pF 45% 1.15 587-1139-1-ND 9.57 56.55 163.13 | 587-1139-2-ND 3,000 157.00/M | TMK316SD473JF-T 
1206 25 68000pF 45% 1.15 587-1143-1-ND 9.57 56.55 163.13 | 587-1143-2-ND 3,000 157.00/M | TMK316SD683JF-T 
25 0UF +5% 1.6 587-1147-1-ND TAS: 42.25 121.88 |587-1147-2-ND 2,000 117.00/M | TMK316SD104JL-T 
25 0UF +10% 1.6 587-1148-1-ND 6.49 38.35 110.63 | 587-1148-2-ND 2,000 106.00/M | TMK316SD104KL-T 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors Reel 
. 4 FA ag + a . EIA | EIAJ = 
Features: « High capacitance has been achieved through precision technologies that enable the use of multiple thinner Code | Code L WwW EIA | ElAy | Dim. (mm) 
ceramic dielectric layers * Monolithic structure ensures superior mechanical strength and reliability * High-accuracy FS 0201 | 0603 06 03 Code|Code/| L WwW 
automatic mounting is facilitated through the maintenance of very precise dimensional tolerances * Composed of only << a 0204105101 0.5 1.0 0805 | 2012 | 2.0 | 1.25 
ceramics and metals, these capacitors provide extremely dependable performance, exhibiting virtually no degradation tr 0306 | 0816! 0.8 1.6 1206 | 3216 | 3.2 1.6 
even when subjected to temperature extremes Applications: * Cellular phones * Portable/Handheld devices (PDA's, 0402 | 1005] 1.0 0.5 1210 | 3225 | 3.2 2.5 
MP3 players, etc) * RF Module (VCO, TCXO, PA, etc) Operating Temperature: * COG: -55°C ~ 125°C * X6S: -55°C 0508 | 1220 | 1.25 | 2.0 1808 | 4520 | 4.5 | 2.0 
~ 105°C * X7R: -55°C ~ 125°C * X7S: -55°C ~ 125°C * X5R: -55°C ~ 85°C * Y5V: -30°C ~ 85°C * XBR: -55°C ~ 150°C 0603 [1608 | 1.6 | 0.8 1812/4592 | 4.6. | 32 
° SL: 20°C ~ 85°C 0612 | 1632 | 1.6 3.2 2220 | 5750 | 5.7 5.0 
Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type Dc Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG (NPO) 50 0.5pF +0.1pF 0.3 |445-2908-1-ND ht 4.55 13.13 445-2908-2-ND 15,000 13.00/M |CO603COG1HOR5B 
COG (NPO) 50 0.5pF +0.25pF 0.3 |445-2918-1-ND 251 2.99 8.63 445-2918-2-ND 15,000 8.00/M |CO603COG1HORSC 
COG (NPO) 50 1.0pF +0.1pF 0.3 |445-2909-1-ND 77 4.55 13.13 445-2909-2-ND 15,000 13.00/M |C0603C0G1H010B 
COG (NPO) 50 1.0pF +0.25pF 0.3 |445-1760-1-ND 51 2.99 8.63 445-1760-2-ND 15,000 8.28/M | CO603COG1H010C 
COG (NPO) 50 1.2pF +0.25pF 0.3 |445-2919-1-ND 51 2.99 8.63 445-2919-2-ND 15,000 8.00/M__| CO603COG1H1R2C 
COG (NPO) 50 1.5pF +0.1pF 0.3 |445-2910-1-ND 17 4.55 13.13 445-2910-2-ND 15,000 13.00/M |C0603COG1H1R5B 
COG (NPO) 50 1.5pF +0.25pF 0.3 |445-1770-1-ND 51 2.99 8.63 445-1770-2-ND 15,000 8.28/M | CO603COG1H1R5C 
COG (NPO) 50 1.8pF +0.25pF 0.3 |445-2920-1-ND 51 2.99 8.63 445-2920-2-ND 15,000 8.00/M |CO603COG1H1R8C 
COG (NPO) 50 2.0pF +0.1pF 0.3 |445-2911-1-ND 77 4.55 13.13 445-2911-2-ND 15,000 13.00/M |C0603COG1H020B 
COG (NPO) 50 2.0pF +0.25pF 0.3 |445-1761-1-ND 51 2.99 8.63 445-1761-2-ND 15,000 8.28/M__| CO603COG1H020C 
COG (NPO) 50 2.2pF +0.1pF 0.3 |445-2912-1-ND 7 4.55 13.13 445-2912-2-ND 15,000 13.00/M |CO603COG1H2R2B 
COG (NPO) 50 2.2pF +0.25pF 0.3 |445-1771-1-ND 51 2.99 8.63 445-1771-2-ND 15,000 8.28/M | CO603COG1H2R2C 
COG (NPO) 50 2.7pF +0.25pF 0.3 |445-2921-1-ND 51 2.99 8.63 445-2921-2-ND 15,000 8.00/M |CO603COG1H2R7C 
COG (NPO) 50 3.0pF +0.25pF 0.3 |445-1762-1-ND 51 2.99 8.63 445-1762-2-ND 15,000 8.28/M |CO603COG1H030C 
COG (NPO) 50 3.3pF +0.1pF 0.3 |445-2914-1-ND nad 4.55 13.13 445-2914-2-ND 15,000 13.00/M__|CO603COG1H3R3B 
COG (NPO) 50 3.3pF +0.25pF 0.3 |445-1772-1-ND 51 2.99 8.63 445-1772-2-ND 15,000 8.28/M |CO603COG1H3R3C 
COG (NPO) 50 3.9pF +0.25pF 0.3 |445-2922-1-ND 51 2.99 8.63 445-2922-2-ND 15,000 8.00/M |CO603COG1H3R9C 
COG (NPO) 50 4.0pF +0.1pF 0.3 |445-2915-1-ND 77 4.55 13.13 = = — |C0603C0G1H040B 
COG (NPO) 50 4.0pF +0.25pF 0.3 |445-1763-1-ND 51 2.99 8.63 445-1763-2-ND 15,000 8.28/M | CO603COG1H040C 
COG (NPO) 50 4.7pF +0.1pF 0.3 |445-2916-1-ND maa 4.55 13.13 = = —__|C0603C0G1H4R7B 
COG (NPO) 50 4.7pF +0.25pF 0.3 |445-1773-1-ND 51 2.99 8.63 445-1773-2-ND 15,000 8.28/M |CO603COG1H4R7C 
COG (NPO) 50 5.0pF +0.1pF 0.3 |445-2917-1-ND 77 4.55 13.13 = = — |C0603C0G1H050B 
COG (NPO) 50 5.0pF +0.25pF 0.3 |445-1764-1-ND 51 2.99 8.63 445-1764-2-ND 15,000 8.28/M | CO603COG1HO50C 
COG (NPO) 50 5.6pF +0.25pF 0.3 |445-2923-1-ND 51 2.99 8.63 445-2923-2-ND 15,000 8.00/M |CO603COG1H5R6C 
COG (NPO) 50 6.0pF +0.5pF 0.3 |445-1765-1-ND 51 2.99 8.63 445-1765-2-ND 15,000 8.28/M__| CO603COG1HO60D 
COG (NPO) 50 6.8pF +0.25pF 0.3 |445-2925-1-ND 51 2.99 8.63 445-2925-2-ND 15,000 8.00/M_ |CO603COG1H6R8C 
COG (NPO) 50 6.8pF +0.5pF 0.3 |445-1774-1-ND 51 2.99 8.63 445-1774-2-ND 15,000 8.28/M |CO603COG1H6R8D 
COG (NPO) 50 7.0pF +0.25pF 0.3 |445-2926-1-ND 51 2.99 8.63 445-2926-2-ND 15,000 8.00/M |C0603COG1H070C 
COG (NPO) 50 7.0pF +0.5pF 0.3 |445-1766-1-ND 51 2.99 8.63 445-1766-2-ND 15,000 8.28/M_ |CO603COG1H070D 
COG (NPO) 50 8.0pF +0.25pF 0.3 |445-2927-1-ND 51 2.99 8.63 = = —__|C0603C0G1HO80C 
COG (NPO) 50 8.0pF +0.5pF 0.3 |445-1767-1-ND 51 2.99 8.63 445-1767-2-ND 15,000 8.28/M |CO603COG1HO80D 
COG (NPO) 50 8.2pF +0.25pF 0.3 |445-2928-1-ND 51 2.99 8.63 445-2928-2-ND 15,000 8.00/M_ |CO603COG1H8R2C 
COG (NPO) 50 9.0pF +0.25pF 0.3 |445-2929-1-ND 51 2.99 8.63 445-2929-2-ND 15,000 8.00/M |CO603COG1HO90C 
COG (NPO) 50 9.0pF +0.5pF 0.3 |445-1768-1-ND 51 2.99 8.63 445-1768-2-ND 15,000 8.28/M |CO603COG1HO90D 
COG (NPO) 50 10pF +0.25pF 0.3 |445-2930-1-ND 51 2.99 8.63 445-2930-2-ND 15,000 8.00/M__| CO603COG1H100C 
COG (NPO) 50 10pF +0.5pF 0.3 |445-1769-1-ND 51 2.99 8.63 445-1769-2-ND 15,000 8.28/M |CO603COG1H100D 
COG (NPO) 50 11pF +5% 0.3 |445-2931-1-ND 51 2.99 8.63 445-2931-2-ND 15,000 8.00/M |CO603C0G1H110J 
COG (NPO) 50 12pF 45% 0.3 |445-1775-1-ND 51 2.99 8.63 445-1775-2-ND 15,000 8.28/M |CO603COG1H120J 
COG (NPO) 50 13pF 45% 0.3 |445-2932-1-ND 51 2.99 8.63 = _ — |C0603C0G1H130J 
COG (NPO) 50 15pF 45% 0.3 |445-1776-1-ND 51 2.99 8.63 445-1776-2-ND 15,000 8.28/M__|CO603COG1H150J 
COG (NPO) 50 16pF 45% 0.3 |445-2933-1-ND 51 2.99 8.63 445-2933-2-ND 15,000 8.00/M |CO603COG1H160J 
COG (NPO) 50 18pF 45% 0.3 |445-1777-1-ND 51 2.99 8.63 445-1777-2-ND 15,000 8.28/M |CO603COG1H180J 
COG (NPO) 50 20pF 45% 0.3 |445-2934-1-ND 51 2.99 8.63 445-2934-2-ND 15,000 8.00/M |CO603COG1H200J 
COG (NPO) 50 22pF 45% 0.3 |445-1778-1-ND 51 2.99 8.63 445-1778-2-ND 15,000 8.28/M |CO603CO0G1H220J 
COG (NPO) 50 24pF 45% 0.3 |445-2935-1-ND 51 2.99 8.63 445-2935-2-ND 15,000 8.00/M__|CO603CO0G1H240J 
COG (NPO) 50 27pF 45% 0.3 |445-1779-1-ND 51 2.99 8.63 445-1779-2-ND 15,000 8.28/M |CO603C0G1H270J 
COG (NPO) 50 30pF 45% 0.3 |445-2936-1-ND 51 2.99 8.63 = _ — |C0603C0G1H300J 
0201 COG (NPO) 50 33pF +5% 0.3 |445-1780-1-ND 51 2.99 8.63 445-1780-2-ND 15,000 8.28/M |CO603CO0G1H330J 
COG (NPO) 50 36pF 45% 0.3 |445-2937-1-ND 51 2.99 8.63 445-2937-2-ND 15,000 8.00/M_ |CO603COG1H360J 
COG (NPO) 50 39pF 45% 0.3 |445-1781-1-ND 51 2.99 8.63 445-1781-2-ND 15,000 8.28/M__| CO603COG1H390J 
COG (NPO) 50 43pF 45% 0.3 |445-2938-1-ND 51 2.99 8.63 445-2938-2-ND 15,000 8.00/M_ |C0603C0G1H430J 
COG (NPO) 50 47pF 45% 0.3 |445-1782-1-ND 51 2.99 8.63 445-1782-2-ND 15,000 8.28/M_ |C0603C0G1H470J 
COG (NPO) 50 51pF 45% 0.3 |445-2939-1-ND 51 2.99 8.63 445-2939-2-ND 15,000 8.00/M |CO603COG1H510J 
COG (NPO) 50 56pF 45% 0.3 |445-1783-1-ND 51 2.99 8.63 445-1783-2-ND 15,000 8.28/M |CO603COG1H560J 
COG (NPO) 50 68pF +5% 0.3 |445-1784-1-ND 51 2.99 8.63 445-1784-2-ND 15,000 8.28/M__| CO603COG1H680J 
COG (NPO) 50 75pF +5% 0.3 |445-2941-1-ND 51 2.99 8.63 445-2941-2-ND 15,000 8.00/M_ |CO603CO0G1H750J 
COG (NPO) 50 82pF 45% 0.3 |445-1785-1-ND 51 2.99 8.63 445-1785-2-ND 15,000 8.28/M | CO603COG1H820J 
COG (NPO) 50 91pF 45% 0.3 |445-2942-1-ND 51 2.99 8.63 = = — |C0603C0G1H910J 
COG (NPO) 50 100pF 45% 0.3 |445-1786-1-ND 51 2.99 8.63 445-1786-2-ND 15,000 8.28/M |CO603CO0G1H101J 
COG (NPO) 25 0.5pF +0.1pF 0.3 |445-4586-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4586-2-ND NEW! 15,000 5.00/M__|CO603COG1EOR5B 
COG (NPO) 25 0.5pF +0.25pF 0.3 |445-4587-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4587-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |CO603COG1EOR5C 
COG (NPO) 25 0.75pF +0.1pF 0.3 |445-4588-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4588-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1ER75B 
COG (NPO) 25 0.75pF +0.25pF 0.3 |445-4589-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4589-2-ND NEW! 15,000 4.00/M_ |CO0603COG1ER75C 
COG (NPO) 25 1.0pF +0.1pF 0.3 |445-4590-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4590-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |C0603C0G1E010B 
COG (NPO) 25 1.0pF +0.25pF 0.3 |445-4591-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4591-2-ND NEW! 15,000 4.00/M__|CO603COG1E010C 
COG (NPO) 25 1.1pF +0.1pF 0.3 |445-4592-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-4592-2-ND NEW! 15,000 9.00/M |CO603COG1E1R1B 
COG (NPO) 25 1.1pF +0.25pF 0.3 |445-4593-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4593-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1E1R1C 
COG (NPO) 25 1.2pF +0.1pF 0.3 |445-4594-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4594-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |C0603COG1E1R2B 
COG (NPO) 25 1.2pF +0.25pF 0.3 |445-4595-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4595-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |CO603COG1E1R2C 
COG (NPO) 25 1.3pF +0.1pF 0.3 |445-4596-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-4596-2-ND NEW! 15,000 9.00/M__| CO603COG1E1R3B. 
COG (NPO) 25 1.3pF +0.25pF 0.3 |445-4597-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4597-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_ |CO603COG1E1R3C 
COG (NPO) 25 1.5pF +0.1pF 0.3 |445-4598-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4598-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1E1R5B 
COG (NPO) 25 1.5pF +0.25pF 0.3 |445-4599-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4599-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |CO603COG1E1R5C 
COG (NPO) 25 1.6pF +0.1pF 0.3 |445-4600-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-4600-2-ND NEW! 15,000 9.00/M |CO603COG1E1R6B 
COG (NPO) 25 1.6pF +0.25pF 0.3 |445-4601-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4601-2-ND NEW! 15,000 5.00/M__|CO603COG1E1R6C 
COG (NPO) 25 1.8pF +0.1pF 0.3 |445-4602-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4602-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_ |CO603COG1E1R8B 
COG (NPO) 25 1.8pF +0.25pF 0.3 |445-4603-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4603-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |CO603COG1E1R8C 
COG (NPO) 25 2.0pF +0.1pF 0.3 |445-4604-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4604-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |C0603C0G1E020B 
COG (NPO) 25 2.0pF +0.25pF 0.3 |445-4605-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4605-2-ND NEW! 15,000 4.00/M_ |C0603C0G1E020C 
COG (NPO) 25 2.2pF +0.1pF 0.3 |445-4606-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4606-2-ND NEW! 15,000 5.00/M__| CO603COG1E2R2B 
COG (NPO) 25 2.2pF +0.25pF 0.3 |445-4607-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4607-2-ND NEW! 15,000 4.00/M_ |CO603COG1E2R2C 
COG (NPO) 25 2.4pF +0.1pF 0.3 |445-4608-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-4608-2-ND NEW! 15,000 9.00/M |CO603COG1E2R4B 
COG (NPO) 25 2.4pF +0.25pF 0.3 |445-4609-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4609-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_ |CO603COG1E2R4C 
COG (NPO) 25 2.7pF +0.1pF 0.3 |445-4610-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4610-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |C0603COG1E2R7B 
COG (NPO) 25 2.7pF +0.25pF 0.3 |445-4611-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4611-2-ND NEW! 15,000 4.00/M__|CO603COG1E2R7C 
COG (NPO) 25 3.0pF +0.1pF 0.3 |445-4612-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4612-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_ |CO603C0G1E030B 
COG (NPO) 25 3.0pF +0.25pF 0.3 |445-4613-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4613-2-ND NEW! 15,000 4.00/M_ |C0603C0G1E030C 
COG (NPO) 25 3.3pF +0.1pF 0.3 |445-4614-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4614-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1E3R3B 
COG (NPO) 25 3.3pF +0.25pF 0.3 |445-4615-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4615-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |CO603COG1E3R3C 
COG (NPO) 25 3.6pF +0.1pF 0.3 |445-4616-1-ND NEW! -55 3.25 9.38 445-4616-2-ND NEW! 15,000 9.00/M__|CO603COG1E3R6B 
COG (NPO) 25 3.6pF +0.25pF 0.3 |445-4617-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4617-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1E3R6C 
COG (NPO) 25 3.9pF +0.1pF 0.3 |445-4618-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4618-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1E3R9B 
COG (NPO) 25 3.9pF +0.25pF 0.3 |445-4619-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4619-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |CO603COG1E3R9C 
COG (NPO) 25 4.0pF +0.1pF 0.3 |445-4620-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4620-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_ |C0603C0G1E040B 
COG (NPO) 25 4.0pF +0.25pF 0.3 |445-4621-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4621-2-ND NEW! 15,000 4.00/M__| CO603CO0G1E040C 
(Continued) 
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Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG (NPO) 25 4.3pF +0.1pF 0.3 |445-4622-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-4622-2-ND NEW! 15,000 9.00/M |CO603COG1E4R3B 
COG (NPO) 25 4.3pF +0.25pF 0.3 |445-4623-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4623-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1E4R3C 
COG (NPO) 25 4.7pF +0.1pF 0.3 |445-4624-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4624-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1E4R7B 
COG (NPO) 25 4.7pF +0.25pF 0.3 |445-4625-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4625-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |CO603COG1E4R7C 
COG (NPO) 25 5.0pF +0.1pF 0.3 |445-4626-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4626-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_|CO603COG1E050B 
COG (NPO) 25 5.0pF +0.25pF 0.3 |445-4627-1-ND NEW! .24 1.43 4.13 445-4627-2-ND NEW! 15,000 4.00/M | CO603COG1E050C 
COG (NPO) 25 5.1pF +0.25pF 0.3 |445-4628-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-4628-2-ND NEW! 15,000 9.00/M |CO603COG1E5R1C 
COG (NPO) 25 5.1pF +0.5pF 0.3 |445-4629-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4629-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1E5R1D 
COG (NPO) 25 5.6pF +0.25pF 0.3 |445-4630-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4630-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1E5R6C 
COG (NPO) 25 5.6pF +0.5pF 0.3 |445-4631-1-ND NEW! .24 1.43 4.13 445-4631-2-ND NEW! 15,000 4.00/M__|CO603COG1E5R6D 
COG (NPO) 25 6.0pF +0.25pF 0.3 |445-4632-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4632-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_ |CO603COG1E060C 
COG (NPO) 25 6.0pF +0.5pF 0.3 |445-4633-1-ND NEW! .24 1.43 4.13 445-4633-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |C0603COG1E060D 
COG (NPO) 25 6.2pF +0.25pF 0.3 |445-4634-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-4634-2-ND NEW! 15,000 9.00/M |CO603COG1E6R2C 
COG (NPO) 25 6.2pF +0.5pF 0.3 |445-4635-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4635-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1E6R2D 
COG (NPO) 25 6.8pF +0.25pF 0.3 |445-4636-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4636-2-ND NEW! 15,000 5.00/M__|CO603COG1E6R8C 
COG (NPO) 25 6.8pF +0.5pF 0.3 |445-4637-1-ND NEW! .24 1.43 4.13 445-4637-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |CO603COG1E6R8D 
COG (NPO) 25 7.0pF +0.25pF 0.3 |445-4638-1-ND NEW! .30 1.76 5.06 445-4638-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |C0603C0G1E070C 
COG (NPO) 25 7.0pF +0.5pF 0.3 |445-4639-1-ND NEW! .24 1.43 4.13 445-4639-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |C0603C0G1E070D 
COG (NPO) 25 7.5pF +0.25pF 0.3 |445-4640-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-4640-2-ND NEW! 15,000 9.00/M |CO603COG1E7R5C 
COG (NPO) 25 7.5pF +0.5pF 0.3 |445-4641-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4641-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_|CO603COG1E7R5D 
COG (NPO) 25 8.0pF +0.25pF 0.3 |445-4642-1-ND NEW! .30 1.76 5.06 445-4642-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603C0G1E080C 
COG (NPO) 25 8.0pF +0.5pF 0.3 |445-4643-1-ND NEW! .24 1.43 4.13 445-4643-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |C0603C0G1E080D 
COG (NPO) 25 8.2pF +0.25pF 0.3 |445-4644-1-ND NEW! .30 1.76 5.06 445-4644-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1E8R2C 
COG (NPO) 25 8.2pF +0.5pF 0.3 |445-4645-1-ND NEW! .24 1.43 4.13 445-4645-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |C0603COG1E8R2D 
COG (NPO) 25 9.0pF +0.25pF 0.3 |445-4646-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4646-2-ND NEW! 15,000 5.00/M__|C0603CO0G1E090C 
COG (NPO) 25 9.0pF +0.5pF 0.3 |445-4647-1-ND NEW! .24 1.43 4.13 445-4647-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |C0603COG1E090D 
COG (NPO) 25 9.1pF +0.25pF 0.3 |445-4648-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-4648-2-ND NEW! 15,000 9.00/M |CO603COG1E9R1C 
COG (NPO) 25 9.1pF +0.5pF 0.3 |445-4649-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4649-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1E9R1D 
COG (NPO) 25 10pF +0.25pF 0.3 |445-4650-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4650-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603CO0G1E100C 
COG (NPO) 25 10pF +0.5pF 0.3 |445-4651-1-ND NEW! .24 1.43 4.13 445-4651-2-ND NEW! 15,000 4.00/M__|C0603C0G1E100D 
COG (NPO) 25 11pF +5% 0.3 |445-4652-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4652-2-ND NEW! 15,000 5.00/M | CO603COG1E110J 
COG (NPO) 25 12pF 45% 0.3 |445-4653-1-ND NEW! .24 1.43 4.13 445-4653-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |C0603COG1E120J 
COG (NPO) 25 13pF +5% 0.3 |445-4654-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4654-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1E130J 
COG (NPO) 25 15pF +5% 0.3 |445-4655-1-ND NEW! .24 1.43 4.13 445-4655-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |CO603COG1E150J 
COG (NPO) 25 16pF +5% 0.3 |445-4656-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4656-2-ND NEW! 15,000 5.00/M__| CO603COG1E160J 
COG (NPO) 25 18pF +5% 0.3 |445-4657-1-ND NEW! .24 1.43 413 445-4657-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |CO603COG1E180J 
COG (NPO) 25 20pF +5% 0.3 |445-4658-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4658-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1E200J 
COG (NPO) 25 22pF +5% 0.3 |445-4659-1-ND NEW! .24 1.43 4.13 445-4659-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |C0603C0G1E220J 
COG (NPO) 25 24pF 45% 0.3 |445-4660-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4660-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1E240J 
COG (NPO) 25 27pF +5% 0.3 |445-4661-1-ND NEW! .24 1.43 4.13 445-4661-2-ND NEW! 15,000 4.00/M__| CO603COG1E270J 
COG (NPO) 25 30pF +5% 0.3 |445-4662-1-ND NEW! .30 1.76 5.06 445-4662-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1E300J 
COG (NPO) 25 33pF +5% 0.3 |445-4663-1-ND NEW! .24 1.43 4.13 445-4663-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |CO603COG1E330J 
COG (NPO) 25 36pF +5% 0.3 |445-4664-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4664-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1E360J 
COG (NPO) 25 39pF +5% 0.3 |445-4665-1-ND NEW! .24 1.43 4.13 445-4665-2-ND NEW! 15,000 4.00/M | C0603COG1E390J 
COG (NPO) 25 43pF 45% 0.3 |445-4666-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4666-2-ND NEW! 15,000 5.00/M__| CO603COG1E430J 
COG (NPO) 25 47pF 45% 0.3 |445-4667-1-ND NEW! .24 1.43 4.13 445-4667-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |C0603C0G1E470J 
COG (NPO) 25 51pF +5% 0.3 |445-4668-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4668-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1E510J 
COG (NPO) 25 56pF +5% 0.3 |445-4669-1-ND NEW! .24 1.43 413 445-4669-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |CO603COG1E560J 
COG (NPO) 25 62pF +5% 0.3 |445-4670-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4670-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1E620J 
COG (NPO) 25 68pF +5% 0.3 |445-4671-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4671-2-ND NEW! 15,000 4.00/M__| CO603COG1E680J 
COG (NPO) 25 75pF +5% 0.3 |445-4672-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4672-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603COG1E750J 
0201 COG (NPO) 25 82pF +5% 0.3 |445-4673-1-ND NEW! .24 1.43 4.13 445-4673-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |C0603COG1E820J 
COG (NPO) 25 91pF +5% 0.3 |445-4674-1-ND NEW! .30 1.76 5.06 445-4674-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603C0G1E910J 
COG (NPO) 25 100pF +5% 0.3 |445-4675-1-ND NEW! .24 1.43 413 445-4675-2-ND NEW! 15,000 4.00/M |CO603COG1E101J 
X5R 50 100pF +10% 0.3 |445-1787-1-ND AQ 2.90 8.36 445-1787-2-ND 15,000 8.03/M__|C0603X5R1H101K 
X5R 50 100pF +20% 0.3 |445-4676-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-4676-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_ |C0603X5R1H101M 
X5R 50 150pF +10% 0.3 |445-4677-1-ND NEW! -33 1.95 5.63 445-4677-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603X5R1H151K 
X5R 50 150pF +20% 0.3 |445-4678-1-ND NEW! -33 1.95 5.63 445-4678-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |C0603X5R1H151M 
X5R 50 220pF +10% 0.3 |445-1788-1-ND AQ 2.90 8.36 445-1788-2-ND 15,000 8.03/M_ |CO603X5R1H221K 
X5R 50 220pF +20% 0.3 |445-4679-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-4679-2-ND NEW! 15,000 5.00/M__|C0603X5R1H221M 
X5R 50 330pF +10% 0.3 |445-4680-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-4680-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_ |C0603X5R1H331K 
X5R 50 330pF +20% 0.3 |445-4681-1-ND NEW! .33 1.95 5.63 445-4681-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_ |C0603X5R1H331M 
X5R 50 470pF +10% 0.3 |445-1789-1-ND 49 2.90 8.36 445-1789-2-ND 15,000 8.03/M_ |CO603X5R1H471K 
X5R 50 470pF +20% 0.3 |445-4682-1-ND NEW! -33 1.95 5.63 445-4682-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_ |C0603X5R1H471M 
X5R 25 100pF +10% 0.3 |445-4683-1-ND NEW! -33 1.95 5.63 445-4683-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_|C0603X5R1E101K 
X5R 25 100pF +20% 0.3 |445-4684-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-4684-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603X5R1E101M 
X5R 25 150pF +10% 0.3 |445-4685-1-ND NEW! .33 1.95 5.63 445-4685-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603X5R1E151K 
X5R 25 150pF +20% 0.3 |445-4686-1-ND NEW! .33 1.95 5.63 445-4686-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603X5R1E151M 
X5R 25 220pF +10% 0.3 |445-4687-1-ND NEW! -33 1.95 5.63 445-4687-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_ |C0O603X5R1E221K 
X5R 25 220pF +20% 0.3 |445-4688-1-ND NEW! -33 1.95 5.63 445-4688-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_|C0603X5R1E221M 
X5R 25 330pF +10% 0.3 |445-4689-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-4689-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_ |C0603X5R1E331K 
X5R 25 330pF +20% 0.3 |445-4690-1-ND NEW! .33 1.95 5.63 445-4690-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_ |C0603X5R1E331M 
X5R 25 470pF +10% 0.3 |445-4691-1-ND NEW! .33 1.95 5.63 445-4691-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_ |CO603X5R1E471K 
X5R 25 470pF +20% 0.3 |445-4692-1-ND NEW! .33 1.95 5.63 445-4692-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_ |CO603X5R1E471M 
X5R 25 680pF +10% 0.3 |445-4693-1-ND NEW! -33 1.95 5.63 445-4693-2-ND NEW! 15,000 5.00/M__|C0603X5R1E681K 
X5R 25 680pF +20% 0.3 |445-4694-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-4694-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603X5R1E681M 
X5R 25 1000pF +10% 0.3 |445-1790-1-ND 51 3.03 8.74 445-1790-2-ND 15,000 8.39/M |CO603X5R1E102K 
X5R 25 1000pF +20% 0.3 |445-4695-1-ND NEW! -33 1.95 5.63 445-4695-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603X5R1E102M 
X5R 25 1500pF +10% 0.3 |445-4696-1-ND NEW! .33 1.95 5.63 445-4696-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_ |CO603X5R1E152K 
X5R 25 1500pF +20% 0.3 |445-4697-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-4697-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_|C0603X5R1E152M 
X5R 25 2200pF +10% 0.3 |445-1791-1-ND AQ 2.90 8.36 445-1791-2-ND 15,000 8.03/M_ |C0603X5R1E222K 
X5R 25 2200pF +20% 0.3 |445-4698-1-ND NEW! -33 1.95 5.63 445-4698-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_ |CO603X5R1E222M 
X5R 25 3300pF +10% 0.3 |445-4699-1-ND NEW! -33 1.95 5.63 445-4699-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_ |C0603X5R1E332K 
X5R 25 3300pF +20% 0.3 |445-4700-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-4700-2-ND NEW! 15,000 5.00/M_ |C0603X5R1E332M 
X5R 16 4700pF +10% 0.3 |445-1792-1-ND AQ 2.90 8.36 445-1792-2-ND 15,000 8.03/M__|C0603X5R1C472K 
X5R 16 4700pF +20% 0.3 |445-4701-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-4701-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |C0603X5R1C472M 
X5R 10 10000pF +10% 0.3 |445-1793-1-ND AQ 2.90 8.36 445-1793-2-ND 15,000 8.03/M_ |C0603X5R1A103K 
X5R 10 10000pF +20% 0.3 |445-4702-1-ND NEW! -33 1.95 5.63 445-4702-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |C0603X5R1A103M 
X5R 6.3 10000pF +10% 0.3 |445-4703-1-ND NEW! -33 1.95 5.63 445-4703-2-ND NEW! 15,000 5.00/M |CO603X5RO0J103K 
X5R 6.3 10000pF +20% 0.3 |445-4704-1-ND NEW! -33 1.95 5.63 445-4704-2-ND NEW! 15,000 5.00/M__|CO603X5R0J103M 
X5R 6.3 15000pF +10% 0.3 |445-4705-1-ND NEW! 42 2.47 713 445-4705-2-ND NEW! 15,000 7.00/M_ |CO603X5ROJ153K 
X5R 6.3 15000pF +20% 0.3 |445-4706-1-ND NEW! 42 2.47 713 445-4706-2-ND NEW! 15,000 7.00/M_ |CO603X5RO0J153M 
X5R 6.3 22000pF +10% 0.3 |445-1794-1-ND 61 3.59 10.37 445-1794-2-ND 15,000 9.96/M |CO603X5RO0J223K 
X5R 6.3 22000pF +20% 0.3 |445-4707-1-ND NEW! 42 2.47 7.13 445-4707-2-ND NEW! 15,000 7.00/M_ |CO603X5R0J223M 
X5R 6.3 33000pF +10% 0.3 |445-4708-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 445-4708-2-ND NEW! 15,000 7.00/M__|CO603X5ROJ333K 
X5R 6.3 33000pF +20% 0.3 |445-4709-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 445-4709-2-ND NEW! 15,000 7.00/M_ |CO603X5R0J333M 
X5R 6.3 47000pF +10% 0.3 |445-1795-1-ND 58 3.45 9.94 445-1795-2-ND 15,000 9.54/M |CO603X5R0J473K 
X5R 6.3 47000pF +20% 0.3 |445-4710-1-ND NEW! A4 2.60 7.50 445-4710-2-ND NEW! 15,000 7.00/M_ |CO603X5R0J473M 
X5R 6.3 0.1pF +10% 0.3 |445-1796-1-ND 72 4.23 12.19 445-1796-2-ND 15,000 11.70/M | C0603X5ROJ104K 
X5R 6.3 0.1pF +20% 0.3 |445-4711-1-ND NEW! 42 2.47 7.13 445-4711-2-ND NEW! 15,000 7.00/M__|CO603X5R0J104M 
X6S 4.0 0.1pF +10% 0.3 |445-4712-1-ND NEW! 42 2.47 7.13 445-4712-2-ND NEW! 15,000 7.00/M_ |CO603X6S0G104K 
X6S 4.0 0.1pF +20% 0.3 |445-4713-1-ND NEW! 42 2.47 7.13 445-4713-2-ND NEW! 15,000 7.00/M |CO603X6S0G104M 
Y5V 16 10000pF +80/-20% | 0.3 |445-1797-1-ND 49 2.90 8.36 445-1797-2-ND 15,000 8.03/M_| CO603Y5V1C103Z 
0204 X6S 4 -10UF +20% 0.3 |445-4061-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 445-4061-2-ND NEW! 15,000 54.00/M__|C0510X6S0G104M 
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Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R 16 10000pF +10% 0.5 |445-1798-1-ND 2.93 17.34 50.03 445-1798-2-ND 4,000 48.03/M |C0816X7R1C103K 
X7R 16 22000pF +10% 0.5 |445-1799-1-ND 3.17 18.73 54.02 445-1799-2-ND 4,000 51.86/M |C0816X7R1C223K 
X7R 16 47000pF +10% 0.5 |445-1800-1-ND 3.52 20.81 60.02 445-1800-2-ND 4,000 57.62/M_ |C0816X7R1C473K 
X7R 16 0.1pF +10% 0.5 |445-1801-1-ND 3.76 22.19 64.01 445-1801-2-ND 4,000 61.46/M_ |C0816X7R1C104K 
X7R 6.3 0.22uF +10% 0.6 |445-4065-1-ND NEW! 3.74 22.10 63.75 445-4065-2-ND NEW! 4,000 61.00/M__|C0816X7ROJ224K 
0306 X7S 4 0.47UF +10% 0.5 |445-4068-1-ND NEW! 4.07 24.05 69.38 445-4068-2-ND NEW! 4,000 67.00/M_ |C0816X7S0G474K 
X7S 4 1.0uF +20% 0.5 |445-4066-1-ND NEW! 4.40 26.00 75.00 445-4066-2-ND NEW! 4,000 72.00/M |C0816X7SO0G105M 
X7S 4 2.2uF +20% 0.5 |445-4067-1-ND NEW! 6.16 36.40 105.00 445-4067-2-ND NEW! 4,000 101.00/M |C0816X7SO0G225M 
X5R 10 0.22uUF +10% 0.5 |445-1802-1-ND 3.99 23.58 68.03 445-1802-2-ND 4,000 65.31/M |C0816X5R1A224K 
X5R 6.3 0.47UF +10% 0.5 |445-4064-1-ND NEW! 4.07 24.05 69.38 445-4064-2-ND NEW! 4,000 67.00/M_|C0816X5ROJ474K 
X5R 6.3 1.0uF +20% 0.5 |445-4062-1-ND NEW! 4.40 26.00 75.00 445-4062-2-ND NEW! 4,000 72.00/M |C0816X5RO0J105M 
X5R 6.3 2.2uF +20% 0.5 |445-4063-1-ND NEW! 6.16 36.40 105.00 445-4063-2-ND NEW! 4,000 101.00/M__|C0816X5ROJ225M 
COG (NPO) 50 0.5pF +0.1pF 0.5 |445-4851-1-ND NEW! 26 1.56 4.50 445-4851-2-ND NEW! 10,000 4.32/M |C1005COG1HOR5B 
COG (NPO) 50 0.5pF +0.25pF 0.5 |445-4852-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4852-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1HORSC 
COG (NPO) 50 0.75pF +0.25pF 0.5 |445-4853-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4853-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1HR75C 
COG (NPO) 50 1.0pF +0.1pF 0.5 |445-4854-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4854-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H010B 
COG (NPO) 50 1.0pF +0.25pF 0.5 |445-4855-1-ND NEW! .22 1.30 3.75 445-4855-2-ND NEW! 10,000 3.60/M__|C1005COG1H010C 
COG (NPO) 50 1.2pF +0.1pF 0.5 |445-4856-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4856-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H1R2B 
COG (NPO) 50 1.2pF +0.25pF 0.5 |445-4857-1-ND NEW! .22 1.30 3.75 445-4857-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005COG1H1R2C 
COG (NPO) 50 1.5pF +0.1pF 0.5 |445-4858-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4858-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H1R5B 
COG (NPO) 50 1.5pF +0.25pF 0.5 |445-4859-1-ND NEW! 22 1.30 3.75 445-4859-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005COG1H1R5C 
COG (NPO) 50 1.8pF +0.1pF 0.5 |445-4860-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4860-2-ND NEW! 10,000 3.96/M__|C1005COG1H1R8B 
COG (NPO) 50 1.8pF +0.25pF 0.5 |445-4861-1-ND NEW! .22 1.30 3.75 445-4861-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005COG1H1R8C 
COG (NPO) 50 2.0pF +0.1pF 0.5 |445-4862-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4862-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H020B 
COG (NPO) 50 2.0pF +0.25pF 0.5 |445-4863-1-ND NEW! 22 1.30 3.75 445-4863-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005COG1HO020C 
COG (NPO) 50 2.2pF +0.1pF 0.5 |445-4864-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4864-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H2R2B 
COG (NPO) 50 2.2pF +0.25pF 0.5 |445-4865-1-ND NEW! 22 1.30 3.75 445-4865-2-ND NEW! 10,000 3.60/M__|C1005COG1H2R2C 
COG (NPO) 50 2.5pF +0.25pF 0.5 |445-4866-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4866-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H2R5C 
COG (NPO) 50 2.7pF +0.1pF 0.5 |445-4867-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4867-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H2R7B 
COG (NPO) 50 2.7pF +0.25pF 0.5 |445-4868-1-ND NEW! .22 1.30 3.75 445-4868-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005COG1H2R7C 
COG (NPO) 50 3.0pF +0.1pF 0.5 |445-4869-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4869-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H030B 
COG (NPO) 50 3.0pF +0.25pF 0.5 |445-4870-1-ND NEW! 22 1.30 3.75 445-4870-2-ND NEW! 10,000 3.60/M__|C1005COG1HO30C 
COG (NPO) 50 3.3pF +0.1pF 0.5 |445-4871-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4871-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H3R3B 
COG (NPO) 50 3.3pF +0.25pF 0.5 |445-4872-1-ND NEW! .22 1.30 3.75 445-4872-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005COG1H3R3C 
COG (NPO) 50 3.5pF +0.25pF 0.5 |445-4873-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4873-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H3R5C 
COG (NPO) 50 3.9pF +0.1pF 0.5 |445-4874-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4874-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H3R9B 
COG (NPO) 50 3.9pF +0.25pF 0.5 |445-4875-1-ND NEW! .22 1.30 3.75 445-4875-2-ND NEW! 10,000 3.60/M__|C1005COG1H3R9C 
COG (NPO) 50 4.0pF +0.1pF 0.5 |445-4876-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4876-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H040B 
COG (NPO) 50 4.0pF +0.25pF 0.5 |445-4877-1-ND NEW! .22 1.30 3.75 445-4877-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005COG1H040C 
COG (NPO) 50 4.7pF +0.1pF 0.5 |445-4878-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4878-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H4R7B 
COG (NPO) 50 4.7pF +0.25pF 0.5 |445-4879-1-ND NEW! .22 1.30 3.75 445-4879-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005COG1H4R7C 
COG (NPO) 50 5.0pF +0.1pF 0.5 |445-4880-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4880-2-ND NEW! 10,000 3.96/M__|C1005COG1H050B 
COG (NPO) 50 5.0pF +0.25pF 0.5 |445-4881-1-ND NEW! 22 1.30 3.75 445-4881-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005COG1H050C 
COG (NPO) 50 5.6pF +0.25pF 0.5 |445-4882-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4882-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H5R6C 
COG (NPO) 50 5.6pF +0.5pF 0.5 |445-4883-1-ND NEW! .22 1.30 3.75 445-4883-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005COG1H5R6D 
COG (NPO) 50 6.0pF +0.25pF 0.5 |445-4884-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4884-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1HO60C 
COG (NPO) 50 6.0pF +0.5pF 0.5 |445-4885-1-ND NEW! 22 1.30 3.75 445-4885-2-ND NEW! 10,000 3.60/M__|C1005COG1HO60D 
COG (NPO) 50 6.8pF +0.25pF 0.5 |445-4886-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4886-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H6R8C 
COG (NPO) 50 6.8pF +0.5pF 0.5 |445-4887-1-ND NEW! .22 1.30 3.75 445-4887-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005COG1H6R8D 
COG (NPO) 50 7.0pF +0.25pF 0.5 |445-4888-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4888-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1HO70C 
COG (NPO) 50 7.0pF +0.5pF 0.5 |445-4889-1-ND NEW! 22 1.30 3.75 445-4889-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005COG1H070D 
COG (NPO) 50 8.0pF +0.25pF 0.5 |445-4890-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4890-2-ND NEW! 10,000 3.96/M__|C1005COG1H080C 
COG (NPO) 50 8.0pF +0.5pF 0.5 |445-4891-1-ND NEW! 22 1.30 3.75 445-4891-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005COG1H080D 
COG (NPO) 50 8.2pF +0.25pF 0.5 |445-4892-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4892-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H8R2C 
COG (NPO) 50 8.2pF +0.5pF 0.5 |445-4893-1-ND NEW! .22 1.30 3.75 445-4893-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005COG1H8R2D 
COG (NPO) 50 9.0pF +0.25pF 0.5 |445-4894-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4894-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1HO90C 
COG (NPO) 50 9.0pF +0.5pF 0.5 |445-4895-1-ND NEW! 22 1.30 3.75 445-4895-2-ND NEW! 10,000 3.60/M__|C1005COG1HO90D 
COG (NPO) 50 10pF +0.25pF 0.5 |445-4896-1-ND NEW! 23 1.37 3.94 445-4896-2-ND NEW! 10,000 3.78/M_ |C1005COG1H100C 
0402 COG (NPO) 50 10pF +0.5pF 0.5 |445-1235-1-ND .22 1.30 3.75 445-1235-2-ND 10,000 3.60/M |C1005COG1H100D 
COG (NPO) 50 11pF +5% 0.5 |445-4897-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4897-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H110J 
COG (NPO) 50 12pF +5% 0.5 |445-1236-1-ND 22 1.30 3.75 445-1236-2-ND 10,000 3.60/M |C1005COG1H120J 
COG (NPO) 50 13pF +5% 0.5 |445-4898-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4898-2-ND NEW! 10,000 3.96/M__|C1005COG1H130J 
COG (NPO) 50 15pF +5% 0.5 |445-1237-1-ND .22 1.30 3.75 445-1237-2-ND 10,000 3.60/M |C1005COG1H150J 
COG (NPO) 50 16pF +5% 0.5 |445-4899-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4899-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H160J 
COG (NPO) 50 18pF +5% 0.5 | 445-1238-1-ND 22 1.30 3.75 445-1238-2-ND 10,000 3.60/M |C1005COG1H180J 
COG (NPO) 50 20pF +5% 0.5 |445-4900-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4900-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H200J 
COG (NPO) 50 22pF +5% 0.5 |445-1239-1-ND .22 1.30 3.75 445-1239-2-ND 10,000 3.60/M__|C1005COG1H220J 
COG (NPO) 50 24pF +5% 0.5 |445-4901-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4901-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005CO0G1H240J 
COG (NPO) 50 27pF +5% 0.5 |445-1240-1-ND 22 1.30 3.75 445-1240-2-ND 10,000 3.60/M |C1005COG1H270J 
COG (NPO) 50 30pF +5% 0.5 |445-4902-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4902-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H300J3 
COG (NPO) 50 33pF +5% 0.5 |445-1241-1-ND .22 1.30 3.75 445-1241-2-ND 10,000 3.60/M |C1005COG1H330J 
COG (NPO) 50 36pF +5% 0.5 |445-4903-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4903-2-ND NEW! 10,000 3.96/M__|C1005COG1H360J 
COG (NPO) 50 39pF +5% 0.5 |445-1242-1-ND 22 1.30 3.75 445-1242-2-ND 10,000 3.60/M |C1005COG1H390J 
COG (NPO) 50 43pF +5% 0.5 |445-4904-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4904-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H430J 
COG (NPO) 50 47pF +5% 0.5 |445-1243-1-ND 22 1.30 3.75 445-1243-2-ND 10,000 3.60/M |C1005COG1H470J 
COG (NPO) 50 51pF +5% 0.5 |445-4905-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4905-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H510J 
COG (NPO) 50 56pF +5% 0.5 |445-1244-1-ND .22 1.30 3.75 445-1244-2-ND 10,000 3.60/M__|C1005COG1H560J 
COG (NPO) 50 62pF +5% 0.5 |445-4906-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4906-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H620J 
COG (NPO) 50 68pF +5% 0.5 |445-1245-1-ND .22 1.30 3.75 445-1245-2-ND 10,000 3.60/M |C1005COG1H680J 
COG (NPO) 50 75pF +5% 0.5 |445-4907-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4907-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005COG1H750J 
COG (NPO) 50 82pF +5% 0.5 |445-1246-1-ND .22 1.30 3.75 445-1246-2-ND 10,000 3.60/M |C1005COG1H820J 
COG (NPO) 50 91pF +5% 0.5 |445-4908-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4908-2-ND NEW! 10,000 3.96/M__|C1005COG1H910J 
COG (NPO) 50 100pF +5% 0.5 |445-1247-1-ND 22 1.30 3.75 445-1247-2-ND 10,000 3.60/M |C1005COG1H101J 
COG (NPO) 50 120pF +5% 0.5 |445-1248-1-ND 33 1.95 5.63 445-1248-2-ND 10,000 5.40/M |C1005COG1H121J 
COG (NPO) 50 150pF +5% 0.5 |445-1249-1-ND 33 1.95 5.63 445-1249-2-ND 10,000 5.40/M |C1005COG1H151J 
COG (NPO) 50 180pF +5% 0.5 |445-1250-1-ND 34 2.02 5.81 445-1250-2-ND 10,000 5.58/M_ |C1005COG1H181J 
COG (NPO) 50 220pF +5% 0.5 |445-1251-1-ND 34 2.02 5.81 445-1251-2-ND 10,000 5.58/M__|C1005COG1H221J 
COG (NPO) 50 270pF +5% 0.5 |445-1252-1-ND 35 2.08 6.00 445-1252-2-ND 10,000 5.76/M_ |C1005C0G1H271J 
COG (NPO) 50 330pF +5% 0.5 |445-1253-1-ND 35 2.08 6.00 445-1253-2-ND 10,000 5.76/M_ |C1005COG1H331J 
COG (NPO) 50 390pF +5% 0.5 |445-2655-1-ND 88 5.20 15.00 = = — |C1005C0G1H391J 
COG (NPO) 25 820pF 45% 0.5 |445-2654-1-ND 1.10 6.50 18.75 = = — |C1005CO0G1E821J 
COG (NPO) 25 1000pF +5% 0.5 |445-2651-1-ND 1.10 6.50 18.75 445-2651-2-ND 10,000 18.00/M__|C1005COG1E102J 
X7R 50 220pF +10% 0.5 |445-1254-1-ND 22 1.30 3.75 445-1254-2-ND 10,000 3.60/M |C1005X7R1H221K 
X7R 50 220pF +20% 0.5 |445-4909-1-ND NEW! 22 1.30 3.75 445-4909-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005X7R1H221M 
X7R 50 330pF +10% 0.5 |445-4910-1-ND NEW! 23 1.37 3.94 445-4910-2-ND NEW! 10,000 3.78/M_ |C1005X7R1H331K 
X7R 50 330pF +20% 0.5 |445-4911-1-ND NEW! 23 1.37 3.94 445-4911-2-ND NEW! 10,000 3.78/M_ |C1005X7R1H331M 
X7R 50 470pF +10% 0.5 |445-1255-1-ND 22 1.30 3.75 445-1255-2-ND 10,000 3.60/M__|C1005X7R1H471K 
X7R 50 470pF +20% 0.5 |445-4912-1-ND NEW! 22 1.30 3.75 445-4912-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005X7R1H471M 
X7R 50 680pF +10% 0.5 |445-4913-1-ND NEW! 23 1.37 3.94 445-4913-2-ND NEW! 10,000 3.78/M_ |C1005X7R1H681K 
X7R 50 680pF +20% 0.5 |445-4914-1-ND NEW! 23 1.37 3.94 445-4914-2-ND NEW! 10,000 3.78/M |C1005X7R1H681M 
X7R 50 1000pF +10% 0.5 |445-1256-1-ND 22 1.30 3.75 445-1256-2-ND 10,000 3.60/M |C1005X7R1H102K 
X7R 50 100pF 420% 0.5 |445-4915-1-ND NEW! 22 1.30 3.75 445-4915-2-ND NEW! 10,000 3.60/M__|C1005X7R1H102M 
X7R 50 1500pF +10% 0.5 |445-4916-1-ND NEW! 23 1.37 3.94 445-4916-2-ND NEW! 10,000 3.78/M |C1005X7R1H152K 
X7R 50 1500pF +20% 0.5 |445-4917-1-ND NEW! 23 1.37 3.94 445-4917-2-ND NEW! 10,000 3.78/M |C1005X7R1H152M 
X7R 50 2200pF +10% 0.5 |445-1257-1-ND 22 1.30 3.75 = _ — __|C1005X7R1H222K 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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@TDK 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 

Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R 50 2200pF +20% 0.5 |445-4918-1-ND NEW! .22 1.30 3.75 445-4918-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005X7R1H222M 
X7R 50 3300pF +10% 0.5 |445-4919-1-ND NEW! 23 1.37 3.94 445-4919-2-ND NEW! 10,000 3.78/M |C1005X7R1H332K 
X7R 50 3300pF +20% 0.5 |445-4920-1-ND NEW! 23 1.37 3.94 445-4920-2-ND NEW! 10,000 3.78/M_ |C1005X7R1H332M 
X7R 50 4700pF +10% 0.5 |445-1258-1-ND .22 1.30 3.75 445-1258-2-ND 10,000 3.60/M |C1005X7R1H472K 
X7R 50 4700pF +20% 0.5 |445-4921-1-ND NEW! 22 1.30 3.75 445-4921-2-ND NEW! 10,000 3.60/M__|C1005X7R1H472M. 
X7R 50 6800pF +10% 0.5 |445-4922-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4922-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005X7R1H682K 
X7R 50 6800pF +20% 0.5 |445-4923-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4923-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005X7R1H682M 
X7R 25 1000pF +10% 0.5 |445-4924-1-ND NEW! 22 1.30 3.75 445-4924-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005X7R1E102K 
X7R 25 1000pF +20% 0.5 |445-4925-1-ND NEW! 22 1.30 3.75 445-4925-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005X7R1E102M 
X7R 25 1500pF +10% 0.5 |445-4926-1-ND NEW! 23 1.37 3.94 445-4926-2-ND NEW! 10,000 3.78/M_|C1005X7R1E152K 
X7R 25 1500pF +20% 0.5 |445-4927-1-ND NEW! 23 1.37 3.94 445-4927-2-ND NEW! 10,000 3.78/M |C1005X7R1E152M 
X7R 25 2200pF +10% 0.5 |445-4928-1-ND NEW! .22 1.30 3.75 445-4928-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005X7R1E222K 
X7R 25 2200pF +20% 0.5 |445-4929-1-ND NEW! 22 1.30 3.75 445-4929-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005X7R1E222M 
X7R 25 3300pF +10% 0.5 |445-4930-1-ND NEW! 23 1.37 3.94 445-4930-2-ND NEW! 10,000 3.78/M_ |C1005X7R1E332K 
X7R 25 3300pF +20% 0.5 |445-4931-1-ND NEW! 23 1.37 3.94 445-4931-2-ND NEW! 10,000 3.78/M__|C1005X7R1E332M 
X7R 25 4700pF +10% 0.5 |445-1259-1-ND .22 1.30 3.75 445-1259-2-ND 10,000 3.60/M |C1005X7R1E472K 
X7R 25 4700pF +20% 0.5 |445-4932-1-ND NEW! .22 1.30 3.75 445-4932-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005X7R1E472M 
X7R 25 6800pF +10% 0.5 |445-4933-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4933-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005X7R1E682K 
X7R 25 6800pF +20% 0.5 |445-4934-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4934-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005X7R1E682M 
X7R 25 10000pF +10% 0.5 |445-1260-1-ND 22 1.30 3.75 445-1260-2-ND 10,000 3.60/M_|C1005X7R1E103K 
X7R 25 10000pF +20% 0.5 |445-4935-1-ND NEW! 22 1.30 3.75 445-4935-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005X7R1E103M 
X7R 25 15000pF +10% 0.5 |445-4936-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4936-2-ND NEW! 10,000 4.86/M |C1005X7R1E153K 
X7R 25 15000pF +20% 0.5 |445-4937-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4937-2-ND NEW! 10,000 4.86/M |C1005X7R1E153M 
X7R 25 22000pF +10% 0.5 |445-1261-1-ND -30 1.76 5.06 445-1261-2-ND 10,000 4.86/M |C1005X7R1E223K 
X7R 25 22000pF +20% 0.5 |445-4938-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4938-2-ND NEW! 10,000 4.86/M__|C1005X7R1E223M 
X7R 25 33000pF +10% 0.5 |445-4939-1-ND NEW! 36 2.15 6.19 445-4939-2-ND NEW! 10,000 5.94/M_ |C1005X7R1E333K 
X7R 25 33000pF +20% 0.5 |445-4940-1-ND NEW! 36 2.15 6.19 445-4940-2-ND NEW! 10,000 5.94/M_ |C1005X7R1E333M 
X7R 25 47000pF +10% 0.5 |445-4941-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4941-2-ND NEW! 10,000 4.86/M |C1005X7R1E473K 
X7R 25 47000pF +20% 0.5 |445-4942-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4942-2-ND NEW! 10,000 4.86/M |C1005X7R1E473M 
X7R 16 10000pF +10% 0.5 |445-1262-1-ND 22 1.30 3.75 445-1262-2-ND 10,000 3.60/M__|C1005X7R1C103K 
X7R 16 10000pF +20% 0.5 |445-4943-1-ND NEW! 22 1.30 3.75 445-4943-2-ND NEW! 10,000 3.60/M |C1005X7R1C103M 
X7R 16 15000pF +10% 0.5 |445-4944-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4944-2-ND NEW! 10,000 4.86/M |C1005X7R1C153K 
X7R 16 15000pF +20% 0.5 |445-4945-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4945-2-ND NEW! 10,000 4.86/M |C1005X7R1C153M 
X7R 16 22000pF +10% 0.5 |445-1263-1-ND 24 1.43 4.13 445-1263-2-ND 10,000 3.96/M |C1005X7R1C223K 
X7R 16 22000pF 420% 0.5 |445-4946-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4946-2-ND NEW! 10,000 3.96/M__|C1005X7R1C223M 
X7R 16 33000pF +10% 0.5 |445-4947-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4947-2-ND NEW! 10,000 4.86/M |C1005X7R1C333K 
X7R 16 33000pF +20% 0.5 |445-4948-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4948-2-ND NEW! 10,000 4.86/M |C1005X7R1C333M 
X7R 16 47000pF +10% 0.5 |445-1264-1-ND 30 1.76 5.06 445-1264-2-ND 10,000 4.86/M |C1005X7R1C473K 
X7R 16 47000pF +20% 0.5 |445-4949-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4949-2-ND NEW! 10,000 4.86/M |C1005X7R1C473M 
X7R 16 68000pF +10% 0.5 |445-4950-1-ND NEW! 48 2.86 8.25 445-4950-2-ND NEW! 10,000 7.92/M__|C1005X7R1C683K 
X7R 16 68000pF +20% 0.5 |445-4951-1-ND NEW! 48 2.86 8.25 445-4951-2-ND NEW! 10,000 7.92/M_ |C1005X7R1C683M 
X7R 16 0.1pF +10% 0.5 |445-4952-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4952-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005X7R1C104K 
X7R 16 0.1pF +20% 0.5 |445-4953-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4953-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005X7R1C104M 
X7R 10 47000pF +10% 0.5 |445-4954-1-ND NEW! 30 1.76 5.06 445-4954-2-ND NEW! 10,000 4.86/M |C1055X7R1A473K 
X7R 10 47000pF +20% 0.5 |445-4955-1-ND NEW! -30 1.76 5.06 445-4955-2-ND NEW! 10,000 4.86/M__|C1005X7R1A473M 
X7R 10 68000pF +10% 0.5 |445-4956-1-ND NEW! 48 2.86 8.25 445-4956-2-ND NEW! 10,000 7.92/M |C1005X7R1A683K 
X7R 10 68000pF +20% 0.5 |445-4957-1-ND NEW! 48 2.86 8.25 445-4957-2-ND NEW! 10,000 7.92/M_ |C1005X7R1A683M 
X7R 10 0.1pF +10% 0.5 |445-4958-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4958-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005X7R1A104K 
X7R 10 0.1pF +20% 0.5 |445-4959-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4959-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005X7R1A104M 
X7S 100 10000pF +10% 0.5 |445-5199-1-ND NEW! -50 2.93 8.44 445-5199-2-ND NEW! 10,000 8.00/M__|C1005X7S2A103K 
X7S 100 10000pF +20% 0.5 |445-5200-1-ND NEW! AT 2.80 8.06 445-5200-2-ND NEW! 10,000 8.00/M |C1005X7S2A103M 
X6S 6.3 1.0UF +10% 0.5 |445-5000-1-ND NEW! 66 3.90 11.25 445-5000-2-ND NEW! 10,000 10.80/M |C1005X6S0J105K 

0402 X6S 6.3 1.0uF +20% 0.5 |445-5001-1-ND NEW! 66 3.90 17,25: 445-5001-2-ND NEW! 10,000 10.80/M |C1005X6S0J105M 
X6S 4.0 1.0uF +10% 0.5 |445-5002-1-ND NEW! 61 3.58 10.31 445-5002-2-ND NEW! 10,000 9.90/M |C1005X6S0G105K 
X6S 4.0 1.0NF +20% 0.5 |445-5003-1-ND NEW! 61 3.58 10.31 445-5003-2-ND NEW! 10,000 9.90/M__|C1005X6S0G105M 
X6S 4.0 2.2uF +20% 0.5 |445-5004-1-ND NEW! 3.03 17.88 51.56 445-5004-2-ND NEW! 10,000 49.50/M |C1005X6S0G225M 
X5R 25 47000pF +10% 0.5 |445-4960-1-ND NEW! -36 2.15 6.19 445-4960-2-ND NEW! 10,000 5.94/M |C1005X5R1E473K 
X5R 25 47000pF +20% 0.5 |445-4961-1-ND NEW! 36 2.15 6.19 445-4961-2-ND NEW! 10,000 5.94/M |C1005X5R1E473M 
X5R 25 68000pF +10% 0.5 |445-4962-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-4962-2-ND NEW! 10,000 9.00/M |C1005X5R1E683K 
X5R 25 68000pF +20% 0.5 |445-4963-1-ND NEW! -55 3.25 9.38 445-4963-2-ND NEW! 10,000 9.00/M__|C1005X5R1E683M 
X5R 25 0.1pF +10% 0.5 |445-4964-1-ND NEW! -36 2.15 6.19 445-4964-2-ND NEW! 10,000 5.94/M_ |C1005X5R1E104K 
X5R 25 0.1pF +20% 0.5 |445-4965-1-ND NEW! 36 2.15 6.19 445-4965-2-ND NEW! 10,000 5.94/M |C1005X5R1E104M 
X5R 16 47000pF +10% 0.5 |445-4966-1-ND NEW! 44 2.60 7.50 445-4966-2-ND NEW! 10,000 7.20/M |C1005X5R1C473K 
X5R 16 47000pF +20% 0.5 |445-4967-1-ND NEW! 44 2.60 7.50 445-4967-2-ND NEW! 10,000 7.20/M |C1005X5R1C473M 
X5R 16 68000pF +10% 0.5 |445-4968-1-ND NEW! 48 2.86 8.25 445-4968-2-ND NEW! 10,000 7.92/M_|C1005X5R1C683K 
X5R 16 68000pF +20% 0.5 |445-4969-1-ND NEW! 48 2.86 8.25 445-4969-2-ND NEW! 10,000 7.92/M |C1005X5R1C683M 
X5R 16 0.1pF +10% 0.5 |445-4970-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4970-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005X5R1C104K 
X5R 16 0.1pF +20% 0.5 |445-4971-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4971-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005X5R1C104M 
X5R 16 0.22uF +10% 0.5 |445-4972-1-ND NEW! she 4.55 13.13 445-4972-2-ND NEW! 10,000 12.60/M |C1005X5R1C224K 
X5R 16 0.22uUF 420% 0.5 |445-4973-1-ND NEW! wad 4.55 13.13 445-4973-2-ND NEW! 10,000 12.60/M__|C1005X5R1C224M 
X5R 16 0.33—F +10% 0.5 |445-4974-1-ND NEW! 88 5.20 15.00 445-4974-2-ND NEW! 10,000 14.40/M |C1005X5R1C334K 
X5R 16 0.33—F +20% 0.5 |445-4975-1-ND NEW! .88 5.20 15.00 445-4975-2-ND NEW! 10,000 14.40/M |C1005X5R1C334M 
X5R 16 0.47pF +10% 0.5 |445-4976-1-ND NEW! 88 5.20 15.00 445-4976-2-ND NEW! 10,000 14.40/M |C1005X5R1C474K 
X5R 16 0.47pF +20% 0.5 |445-4977-1-ND NEW! 88 5.20 15.00 445-4977-2-ND NEW! 10,000 14.40/M |C1005X5R1C474M 
X5R 16 1.0uF +10% 0.5 |445-4978-1-ND NEW! .88 5.20 15.00 445-4978-2-ND NEW! 10,000 14.40/M__|C1005X5R1C105K 
X5R 16 1.0uF +20% 0.5 |445-4979-1-ND NEW! .88 5.20 15.00 445-4979-2-ND NEW! 10,000 14.40/M |C1005X5R1C105M 
X5R 10 47000pF +10% 0.5 |445-4980-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-4980-2-ND NEW! 10,000 5.40/M |C1005X5R1A473K 
X5R 10 47000pF +20% 0.5 |445-4981-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-4981-2-ND NEW! 10,000 5.40/M |C1005X5R1A473M 
X5R 10 68000pF +10% 0.5 |445-4982-1-ND NEW! 48 2.86 8.25 445-4982-2-ND NEW! 10,000 7.92/M |C1005X5R1A683K 
X5R 10 68000pF +20% 0.5 |445-4983-1-ND NEW! 48 2.86 8.25 445-4983-2-ND NEW! 10,000 7.92/M__|C1005X5R1A683M 
X5R 10 0.1pF +10% 0.5 |445-1265-1-ND 23 1.37 3.94 445-1265-2-ND 10,000 3.78/M |C1005X5R1A104K 
X5R 10 0.1pF +20% 0.5 |445-4984-1-ND NEW! 23 1.37 3.94 445-4984-2-ND NEW! 10,000 3.78/M |C1005X5R1A104M 
X5R 10 0.22uF +10% 0.5 |445-4985-1-ND NEW! 66 3.90 11.25: 445-4985-2-ND NEW! 10,000 10.80/M |C1005X5R1A224K 
X5R 10 0.22uUF +20% 0.5 |445-4986-1-ND NEW! 66 3.90 11.25 445-4986-2-ND NEW! 10,000 10.80/M |C1005X5R1A224M 
X5R 10 0.33UF +10% 0.5 |445-4987-1-ND NEW! 77 4.55 13.13 445-4987-2-ND NEW! 10,000 12.60/M__|C1005X5R1A334K 
X5R 10 0.33yF +20% 0.5 |445-4988-1-ND NEW! ff 4.55 13.13 445-4988-2-ND NEW! 10,000 12.60/M |C1005X5R1A334M 
X5R 10 0.47pF +10% 0.5 |445-4989-1-ND NEW! ahh 4.55 13.13 445-4989-2-ND NEW! 10,000 12.60/M |C1005X5R1A474K 
X5R 10 0.47pF +20% 0.5 |445-4990-1-ND NEW! ath 4.55 13.13 445-4990-2-ND NEW! 10,000 12.60/M |C1005X5R1A474M 
X5R 10 1.0uF +10% 0.5 |445-4114-1-ND NEW! 77 4.55 13.13 445-4114-2-ND NEW! 10,000 12.60/M |C1005X5R1A105K 
X5R 10 1.0uF +20% 0.5 |445-4991-1-ND NEW! 61 3.58 10.31 445-4991-2-ND NEW! 10,000 9.90/M__|C1005X551A105M 
X5R 6.3 0.1pF +10% 0.5 |445-1266-1-ND 24 1.43 4.13 445-1266-2-ND 10,000 3.96/M |C1005X5RO0J104K 
X5R 6.3 0.1pF +20% 0.5 |445-4992-1-ND NEW! 24 1.43 4.13 445-4992-2-ND NEW! 10,000 3.96/M |C1005X5RO0J104M 
X5R 6.3 0.22uF +10% 0.5 |445-4993-1-ND NEW! 61 3.58 10.31 445-4993-2-ND NEW! 10,000 9.90/M |C1005X5R0J224K 
X5R 6.3 0.22uF +20% 0.5 |445-1267-1-ND 61 3.58 10.31 445-1267-2-ND 10,000 9.90/M |C1005X5R0J224M 
X5R 6.3 0.33UF +10% 0.5 |445-4994-1-ND NEW! 77 4.55 13.13 445-4994-2-ND NEW! 10,000 12.60/M__|C1005X5R0J334K 
X5R 6.3 0.33yF +20% 0.5 |445-4995-1-ND NEW! lh 4.55 13.13 445-4995-2-ND NEW! 10,000 12.60/M |C1005X5R0J334M 
X5R 6.3 0.47pF +10% 0.5 |445-4996-1-ND NEW! ahh 4.55 13.13 445-4996-2-ND NEW! 10,000 12.60/M |C1005X5RO0J474K 
X5R 6.3 0.47pF +20% 0.5 |445-4997-1-ND NEW! Lt 4.55 13.13 445-4997-2-ND NEW! 10,000 12.60/M |C1005X5R0J474M 
X5R 6.3 1.0UF +10% 0.5 |445-4998-1-ND NEW! 42 2.47 7A3 445-4998-2-ND NEW! 10,000 6.84/M_ |C1005X5ROJ105K 
X5R 6.3 1.0uF +20% 0.5 |445-1415-1-ND 42 2.47 7.13 445-1415-2-ND 10,000 6.84/M_|C1005X5RO0J105M 
X5R 6.3 2.2uF +20% 0.5 |445-4999-1-ND NEW! 2.42 14.30 41.25 445-4999-2-ND NEW! 10,000 39.60/M |C1005X5RO0J225M 
X5R 4.0 2.2UF +20% 0.5 | 445-3882-1-ND 2.42 14.30 41.25 445-3882-2-ND 10,000 40.00/M |C1005X5ROG225M 
Y5V 50 10000pF +80/-20% | 0.5 |445-3447-1-ND 22 1.30 3.75 445-3447-2-ND 10,000 4.00/M |C1005Y5V1H103Z 
Y5V 25 0.1pF +80/-20% | 0.5 |445-3445-1-ND .22 1.30 3.75 445-3445-2-ND 10,000 4.00/M_ |C1005Y5V1E104Z 
Y5V 25 0.22uF +80/-20% | 0.5 |445-3446-1-ND. -55 3.25 9.38 445-3446-2-ND 10,000 9.00/M | C1005Y5V1E224Z 
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&TDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Digi@Reel” 


Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type Dc Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Y5V 16 0.1pF +80/-20% | 0.5 |445-1268-1-ND 22 1.30 3.75 445-1268-2-ND 10,000 3.60/M |C1005Y5V1C104Z 
Y5V 16 0.22uF +80/-20% | 0.5 |445-3444-1-ND 33 1.95 5.63 445-3444-2-ND 10,000 5.00/M |C1005Y5V1C224Z 
Y5V 10 0.22uF +80/-20% | 0.5 |445-3442-1-ND 30 1.76 5.06 445-3442-2-ND 10,000 5.00/M |C1005Y5V1A224Z 
Y5V 10 0.47pF +80/-20% | 0.5 |445-3443-1-ND AB 2.73 7.88 445-3443-2-ND 10,000 8.00/M |C1005Y5V1A474Z 
Y5V 6.3 1.0UF +80/-20% | 0.5 |445-3441-1-ND -55 3.25 9.38 445-3441-2-ND 10,000 9.00/M__|C1005Y5V0J105Z 
X8R 50 150pF +10% 0.5 |445-3416-1-ND 1.65 9.75 28.13 445-3416-2-ND 10,000 27.00/M |C1005X8R1H151K 
X8R 50 220pF +10% 0.5 |445-2495-1-ND 1.65 9.75 28.13 445-2495-2-ND 10,000 27.00/M |C1005X8R1H221K 
X8R 50 330pF +10% 0.5 |445-3418-1-ND 1.65 9.75 28.13 445-3418-2-ND 10,000 27.00/M |C1005X8R1H331K 
X8R 50 470pF +10% 0.5 |445-2496-1-ND 1.65 9.75 28.13 = = — |C1005X8R1H471K 
0402 X8R 50 680pF +10% 0.5 |445-3420-1-ND 1.65 9.75 28.13 445-3420-2-ND 10,000 27.00/M__|C1005X8R1H681K 
X8R 50 1500pF +10% 0.5 |445-3417-1-ND 1.65 9.75 28.13 445-3417-2-ND 10,000 27.00/M |C1005X8R1H152K 
X8R 50 1000pF +10% 0.5 |445-2497-1-ND 1.65 9.75 28.13 445-2497-2-ND 10,000 27.00/M |C1005X8R1H102K 
X8R 50 2200pF +10% 0.5 |445-2498-1-ND 1.65 9.75 28.13 = = — |C1005X8R1H222K 
X8R 50 3300pF +10% 0.5 |445-3419-1-ND 1.65 9.75 28.13 445-3419-2-ND 10,000 27.00/M |C1005X8R1H332K 
X8R 25 6800pF +10% 0.5 |445-3415-1-ND 1.65 9.75 28.13 445-3415-2-ND 10,000 27.00/M_|C1005X8R1E682K 
X8R 25 0.01pF +10% 0.5 |445-2494-1-ND 1.65 9.75 28.13 445-2494-2-ND 10,000 27.00/M |C1005X8R1E103K 
SL 10 1200pF +5% 0.5 |445-2657-1-ND 1.54 9.10 26.25 = = — |C1005SL1A122J 
SL 10 1500pF +5% 0.5 |445-2658-1-ND 1.54 9.10 26.25 = — |C1005SL1A152J 
SL 10 2700pF +5% 0.5 |445-2661-1-ND 2.20 13.00 37.50 445-2661-2-ND 10,000 36.00/M |C1005SL1A272J 
SL 10 3900pF +5% 0.5 | 445-2663-1-ND 2.20 13.00 37.50 = = —__|C1005SL1A392J 
X7R 50 10000pF +10% 0.85 |445-1803-1-ND 3.29 19.42 56.03 445-1803-2-ND 4,000 53.79/M_ |C1220X7R1H103K 
X7R 50 22000pF +10% 0.85 |445-1804-1-ND 3.52 20.81 60.02 445-1804-2-ND 4,000 57.62/M_ |C1220X7R1H223K 
X7R 50 47000pF +10% 0.85 |445-1805-1-ND 3.76 22.19 64.01 445-1805-2-ND 4,000 61.46/M |C1220X7R1H473K 
X7R 25 0.1 pF +10% 0.85 |445-1806-1-ND 3.99 23.58 68.03 445-1806-2-ND 4,000 65.31/M |C1220X7R1E104K 
0508 X7R 16 0.22uUF +10% 0.85 | 445-1807-1-ND. 4.23 24.97 72.02 445-1807-2-ND 4,000 69.14/M_|C1220X7R1C224K 
X7R 6.3 A7UF +10% 0.85 |445-4071-1-ND NEW! 4.40 26.00 75.00 445-4071-2-ND NEW! 4,000 72.00/M |C1220X7R0J474K 
X7R 6.3 1.0uF +20% 0.85 |445-4070-1-ND NEW! 4.95 29.25 84.38 445-4070-2-ND NEW! 4,000 81.00/M |C1220X7ROJ105M 
X5R 10 0.47pF +10% 0.85 |445-1808-1-ND 4.46 26.36 76.03 445-1808-2-ND 4,000 72.99/M |C1220X5R1A474K 
X5R 10 1.0uF +10% 0.85 |445-1809-1-ND 4.69 27.74 80.03 445-1809-2-ND 4,000 76.83/M |C1220X5R1A105K 
X5R 10 1.0uF +20% 0.85 |445-4069-1-ND NEW! 4.95 29.25 84.38 445-4069-2-ND NEW! 4,000 81.00/M_|C1220X5R1A105M 
COG (NPO) 250 100pF +5% 0.8 | 445-2314-1-ND 64 3.78 10.91 445-2314-2-ND 4,000 10.00/M |C1608COG2E101J 
COG (NPO) 250 120pF +5% 0.8 |445-4127-1-ND NEW! 72 4.26 12.28 445-4127-2-ND NEW! 4,000 12.00/M |C1608C0G2E121J 
COG (NPO) 250 150pF +5% 0.8 |445-2315-1-ND 72 4.26 12.28 445-2315-2-ND 4,000 12.00/M |C1608COG2E151J 
COG (NPO) 250 180pF 45% 0.8 |445-4128-1-ND NEW! 80 4.73 13.65 445-4128-2-ND NEW! 4,000 13.00/M |C1608COG2E181J 
COG (NPO) 250 220pF +5% 0.8 |445-2316-1-ND 80 4.73 13.65 445-2316-2-ND 4,000 13.00/M__|C1608COG2E221J 
COG (NPO) 250 270pF +5% 0.8 |445-4129-1-ND NEW! .88 5.20 15.00 445-4129-2-ND NEW! 4,000 14.00/M |C1608COG2E271J 
COG (NPO) 250 330pF +5% 0.8 | 445-2317-1-ND 88 5.20 15.00 445-2317-2-ND 4,000 14.00/M |C1608C0G2E331J 
COG (NPO) 250 390pF +5% 0.8 |445-4130-1-ND NEW! 96 5.67 16.37 445-4130-2-ND NEW! 4,000 16.00/M |C1608COG2E391J 
COG (NPO) 250 470pF +5% 0.8 | 445-2318-1-ND -96 5.67 16.37 445-2318-2-ND 4,000 16.00/M |C1608COG2E471J 
COG (NPO) 250 560pF +5% 0.8 |445-4131-1-ND NEW! 1.04 6.15 17.74 445-4131-2-ND NEW! 4,000 17.00/M__|C1608COG2E561J 
COG (NPO) 250 680pF +5% 0.8 |445-2319-1-ND 1.04 6.15 17.74 445-2319-2-ND 4,000 17.00/M |C1608COG2E681J 
COG (NPO) 100 100pF 45% 0.8 | 445-2306-1-ND 50 2.93 8.44 445-2306-2-ND 4,000 8.00/M |C1608COG2A101J 
COG (NPO) 100 120pF +5% 0.8 |445-4121-1-ND NEW! 58 3.41 9.84 445-4121-2-ND NEW! 4,000 9.00/M |C1608COG2A121J 
COG (NPO) 100 150pF +5% 0.8 | 445-2307-1-ND 58 3.41 9.84 445-2307-2-ND 4,000 9.00/M |C1608COG2A151J 
COG (NPO) 100 180pF +5% 0.8 |445-4122-1-ND NEW! 66 3.90 11.25 445-4122-2-ND NEW! 4,000 11.00/M__|C1608C0G2A181J 
COG (NPO) 100 220pF +5% 0.8 | 445-2308-1-ND 66 3.90 11.25 445-2308-2-ND 4,000 11.00/M |C1608COG2A221J 
COG (NPO) 100 270pF +5% 0.8 |445-4123-1-ND NEW! 74 4.39 12.66 445-4123-2-ND NEW! 4,000 12.00/M |C1608COG2A271J 
COG (NPO) 100 330pF +5% 0.8 | 445-2309-1-ND 74 4.39 12.66 445-2309-2-ND 4,000 12.00/M |C1608COG2A331J 
COG (NPO) 100 390pF 45% 0.8 |445-4124-1-ND NEW! 80 4.73 13.65 445-4124-2-ND NEW! 4,000 13.00/M |C1608COG2A391J 
COG (NPO) 100 470pF +5% 0.8 |445-2310-1-ND -80 4.73 13.65 445-2310-2-ND 4,000 13.00/M__|C1608COG2A471J 
COG (NPO) 100 560pF +5% 0.8 |445-4125-1-ND NEW! .88 5.20 15.00 445-4125-2-ND NEW! 4,000 14.00/M |C1608COG2A561J 
COG (NPO) 100 680pF +5% 0.8 |445-2311-1-ND 88 5.20 15.00 445-2311-2-ND 4,000 14.00/M |C1608COG2A681J 
COG (NPO) 100 820pF +5% 0.8 |445-4126-1-ND NEW! 94 5.57 16.07 445-4126-2-ND NEW! 4,000 15.00/M |C1608COG2A821J 
COG (NPO) 100 1000pF +5% 0.8 | 445-2312-1-ND -99 5.85 16.88 445-2312-2-ND 4,000 16.00/M |C1608COG2A102J 
COG (NPO) 100 1200pF +5% 0.8 |445-2313-1-ND 1.07 6.34 18.28 445-2313-2-ND 4,000 18.00/M__|C1608COG2A122J 
COG (NPO) 50 0.5pF +0.1pF 0.8 |445-5005-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-5005-2-ND NEW! 4,000 9.00/M |C1608COG1HOR5B 
COG (NPO) 50 0.5pF +0.25pF 0.8 |445-5006-1-ND NEW! 36 2.15 6.19 445-5006-2-ND NEW! 4,000 5.94/M |C1608COG1HORS5C 
COG (NPO) 50 0.75pF +0.25pF 0.8 |445-5007-1-ND NEW! -36 2.15 6.19 445-5007-2-ND NEW! 4,000 5.94/M |C1608COG1HR75C 
COG (NPO) 50 1.0pF +0.1pF 0.8 |445-5008-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-5008-2-ND NEW! 4,000 9.00/M |C1608CO0G1H010B 
COG (NPO) 50 1.0pF +0.25pF 0.8 |445-5009-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-5009-2-ND NEW! 4,000 5.40/M__|C1608COG1H010C 
COG (NPO) 50 1.2pF +0.1pF 0.8 |445-5010-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-5010-2-ND NEW! 4,000 9.00/M |C1608C0G1H1R2B 
COG (NPO) 50 1.2pF +0.25pF 0.8 |445-5011-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-5011-2-ND NEW! 4,000 5.40/M |C1608COG1H1R2C 
COG (NPO) 50 1.5pF +0.1pF 0.8 |445-5012-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-5012-2-ND NEW! 4,000 9.00/M |C1608COG1H1R5B 
COG (NPO) 50 1.5pF +0.25pF 0.8 |445-5013-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-5013-2-ND NEW! 4,000 5.40/M |C1608COG1H1R5C 
COG (NPO) 50 1.8pF +0.1pF 0.8 |445-5014-1-ND NEW! -55 3.25 9.38 445-5014-2-ND NEW! 4,000 9.00/M_|C1608COG1H1R8B 
COG (NPO) 50 1.8pF +0.25pF 0.8 |445-5015-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-5015-2-ND NEW! 4,000 5.40/M_ |C1608COG1H1R8C 
COG (NPO) 50 2.0pF +0.1pF 0.8 |445-5016-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-5016-2-ND NEW! 4,000 9.00/M |C1608COG1H020B 
0603 COG (NPO) 50 2.0pF +0.25pF 0.8 |445-5017-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-5017-2-ND NEW! 4,000 5.40/M |C1608COG1HO20C 
COG (NPO) 50 2.2pF +0.1pF 0.8 |445-5018-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-5018-2-ND NEW! 4,000 9.00/M |C1608COG1H2R2B 
COG (NPO) 50 2.2pF +0.25pF 0.8 |445-5019-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-5019-2-ND NEW! 4,000 5.40/M__|C1608COG1H2R2C 
COG (NPO) 50 2.7pF +0.1pF 0.8 |445-5020-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-5020-2-ND NEW! 4,000 9.00/M |C1608COG1H2R7B 
COG (NPO) 50 2.7pF +0.25pF 0.8 |445-5021-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-5021-2-ND NEW! 4,000 5.40/M_ |C1608COG1H2R7C 
COG (NPO) 50 3.0pF +0.1pF 0.8 |445-5022-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-5022-2-ND NEW! 4,000 9.00/M |C1608COG1H030B 
COG (NPO) 50 3.0pF +0.25pF 0.8 |445-5023-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-5023-2-ND NEW! 4,000 5.40/M_ |C1608COG1HO30C 
COG (NPO) 50 3.3pF +0.1pF 0.8 |445-5024-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-5024-2-ND NEW! 4,000 9.00/M__|C1608COG1H3R3B 
COG (NPO) 50 3.3pF +0.25pF 0.8 |445-5025-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-5025-2-ND NEW! 4,000 5.40/M |C1608COG1H3R3C 
COG (NPO) 50 3.9pF +0.1pF 0.8 |445-5026-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-5026-2-ND NEW! 4,000 9.00/M |C1608COG1H3R9B 
COG (NPO) 50 3.9pF +0.25pF 0.8 |445-5027-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-5027-2-ND NEW! 4,000 5.40/M |C1608COG1H3R9C 
COG (NPO) 50 4.0pF +0.1pF 0.8 |445-5028-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-5028-2-ND NEW! 4,000 9.00/M |C1608COG1H040B 
COG (NPO) 50 4.0pF +0.25pF 0.8 |445-5029-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-5029-2-ND NEW! 4,000 5.40/M__|C1608COG1H040C 
COG (NPO) 50 4.7pF +0.1pF 0.8 |445-5030-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-5030-2-ND NEW! 4,000 9.00/M |C1608COG1H4R7B 
COG (NPO) 50 4.7pF +0.25pF 0.8 |445-5031-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-5031-2-ND NEW! 4,000 5.40/M |C1608COG1H4R7C 
COG (NPO) 50 5.0pF +0.1pF 0.8 |445-5032-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 445-5032-2-ND NEW! 4,000 9.00/M |C1608COG1HO50B 
COG (NPO) 50 5.0pF +0.25pF 0.8 |445-5033-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-5033-2-ND NEW! 4,000 5.40/M_ |C1608COG1H050C 
COG (NPO) 50 5.6pF +0.25pF 0.8 |445-5034-1-ND NEW! 44 2.60 7.50 445-5034-2-ND NEW! 4,000 7.20/M__|C1608COG1H5R6C 
COG (NPO) 50 5.6pF +0.5pF 0.8 |445-5035-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-5035-2-ND NEW! 4,000 5.40/M |C1608COG1H5R6D 
COG (NPO) 50 6.0pF +0.25pF 0.8 |445-5036-1-ND NEW! 44 2.60 7.50 445-5036-2-ND NEW! 4,000 7.20/M |C1608COG1HO60C 
COG (NPO) 50 6.0pF +0.5pF 0.8 |445-5037-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-5037-2-ND NEW! 4,000 5.40/M_ |C1608COG1HO60D 
COG (NPO) 50 6.8pF +0.25pF 0.8 |445-5038-1-ND NEW! 44 2.60 7.50 445-5038-2-ND NEW! 4,000 7.20/M |C1608COG1H6R8C 
COG (NPO) 50 6.8pF +0.5pF 0.8 | 445-5039-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-5039-2-ND NEW! 4,000 5.40/M__|C1608COG1H6R8D 
COG (NPO) 50 7.0pF +0.25pF 0.8 |445-5040-1-ND NEW! 44 2.60 7.50 445-5040-2-ND NEW! 4,000 7.20/M_ |C1608COG1H070C 
COG (NPO) 50 7.0pF +0.5pF 0.8 |445-5041-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-5041-2-ND NEW! 4,000 5.40/M |C1608COG1H070D 
COG (NPO) 50 8.0pF +0.25pF 0.8 |445-5042-1-ND NEW! 44 2.60 7.50 445-5042-2-ND NEW! 4,000 7.20/M |C1608COG1HO80C 
COG (NPO) 50 8.0pF +0.5pF 0.8 |445-5043-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-5043-2-ND NEW! 4,000 5.40/M |C1608COG1HO80D 
COG (NPO) 50 8.2pF +0.25pF 0.8 |445-5044-1-ND NEW! 44 2.60 7.50 445-5044-2-ND NEW! 4,000 7.20/M__|C1608COG1H8R2C 
COG (NPO) 50 8.2pF +0.5pF 0.8 |445-5045-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-5045-2-ND NEW! 4,000 5.40/M_ |C1608COG1H8R2D 
COG (NPO) 50 9.0pF +0.25pF 0.8 |445-5046-1-ND NEW! 44 2.60 7.50 445-5046-2-ND NEW! 4,000 7.20/M |C1608COG1HO90C 
COG (NPO) 50 9.0pF +0.5pF 0.8 |445-5047-1-ND NEW! 33 1.95 5.63 445-5047-2-ND NEW! 4,000 5.40/M_ |C1608COG1HO90D 
COG (NPO) 50 10pF +0.25pF 0.8 |445-5048-1-ND NEW! 44 2.60 7.50 445-5048-2-ND NEW! 4,000 7.20/M |C1608COG1H100C 
COG (NPO) 50 10pF +0.5pF 0.8 |445-1269-1-ND 33 1.95 5.63 445-1269-2-ND 4,000 5.40/M__|C1608COG1H100D 
COG (NPO) 50 11pF +5% 0.8 |445-5049-1-ND NEW! 42 247 7A3 445-5049-2-ND NEW! 4,000 6.84/M |C1608C0G1H110J 
COG (NPO) 50 12pF +5% 0.8 |445-1270-1-ND 33 1.95 5.63 445-1270-2-ND 4,000 5.40/M_ |C1608C0G1H120J 
COG (NPO) 50 13pF +5% 0.8 |445-5050-1-ND NEW! 42 2.47 7.13 445-5050-2-ND NEW! 4,000 6.84/M |C1608COG1H130J 
COG (NPO) 50 15pF +5% 0.8 |445-1271-1-ND 33 1.95 5.63 445-1271-2-ND 4,000 5.40/M |C1608COG1H150J 
COG (NPO) 50 16pF +5% 0.8 |445-5051-1-ND NEW! 42 2.47 7A3 445-5051-2-ND NEW! 4,000 6.84/M__|C1608COG1H160J 
(Continued) 
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Case wv Dim. T | Digi-Key Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG (NPO) 50 18pF +5% 0.8 |445-1272-1-ND 445-1272-2-ND 4,000 5.40/M |C1608COG1H180J 
COG (NPO) 50 20pF +5% 0.8 |445-5052-1-ND NEW! 445-5052-2-ND NEW! 4,000 6.84/M |C1608COG1H200J 
COG (NPO) 50 22pF +5% 0.8 |445-1273-1-ND 445-1273-2-ND 4,000 5.40/M |C1608COG1H220J 
COG (NPO) 50 24pF +5% 0.8 |445-5053-1-ND NEW! 445-5053-2-ND NEW! 4,000 6.84/M |C1608COG1H240J 
COG (NPO) 50 27pF +5% 0.8 |445-1274-1-ND 445-1274-2-ND 4,000 5.40/M_|C1608COG1H270J 
COG (NPO) 50 30pF +5% 0.8 |445-5054-1-ND NEW! 445-5054-2-ND NEW! 4,000 6.84/M_ |C1608COG1H300J 
COG (NPO) 50 33pF +5% 0.8 |445-1275-1-ND 445-1275-2-ND 4,000 5.40/M_ |C1608COG1H330J 
COG (NPO) 50 36pF +5% 0.8 |445-5055-1-ND NEW! 445-5055-2-ND NEW! 4,000 6.84/M |C1608COG1H360J 
COG (NPO) 50 39pF +5% 0.8 |445-1276-1-ND 445-1276-2-ND 4,000 5.40/M |C1608COG1H390J 
COG (NPO) 50 43pF +5% 0.8 |445-5056-1-ND NEW! 445-5056-2-ND NEW! 4,000 6.84/M__|C1608COG1H430J 
COG (NPO) 50 47pF +5% 0.8 |445-1277-1-ND 445-1277-2-ND 4,000 5.40/M_ |C1608COG1H470J 
COG (NPO) 50 51pF +5% 0.8 |445-5057-1-ND NEW! 445-5057-2-ND NEW! 4,000 6.84/M |C1608COG1H510J 
COG (NPO) 50 S6pF +5% 0.8 |445-1278-1-ND 445-1278-2-ND 4,000 5.40/M_ |C1608COG1H560J5 
COG (NPO) 50 62pF +5% 0.8 |445-5058-1-ND NEW! 445-5058-2-ND NEW! 4,000 6.84/M_ |C1608COG1H620J 
COG (NPO) 50 68pF +5% 0.8 |445-1279-1-ND 445-1279-2-ND 4,000 5.40/M__|C1608COG1H680J 
COG (NPO) 50 75pF +5% 0.8 |445-5059-1-ND NEW! 445-5059-2-ND NEW! 4,000 6.84/M_ |C1608COG1H750J 
COG (NPO) 50 82pF +5% 0.8 |445-1280-1-ND 445-1280-2-ND 4,000 5.40/M_ |C1608COG1H820J 
COG (NPO) 50 91pF +5% 0.8 |445-5060-1-ND NEW! 445-5060-2-ND NEW! 4,000 6.84/M_ |C1608COG1H910J 
COG (NPO) 50 100pF +5% 0.8 |445-1281-1-ND 445-1281-2-ND 4,000 5.40/M |C1608COG1H101J 
COG (NPO) 50 110pF +5% 0.8 |445-5061-1-ND NEW! 445-5061-2-ND NEW! 4,000 18.00/M_|C1608COG1H111J 
COG (NPO) 50 120pF +5% 0.8 |445-1282-1-ND 445-1282-2-ND 4,000 7.92/M |C1608COG1H121J 
COG (NPO) 50 130pF +5% 0.8 |445-5062-1-ND NEW! 445-5062-2-ND NEW! 4,000 18.00/M |C1608C0G1H131J 
COG (NPO) 50 150pF +5% 0.8 |445-1283-1-ND 445-1283-2-ND 4,000 7.92/M |C1608COG1H151J 
COG (NPO) 50 160pF +5% 0.8 |445-5063-1-ND NEW! 445-5063-2-ND NEW! 4,000 18.00/M |C1608COG1H161J 
COG (NPO) 50 180pF 45% 0.8 |445-1284-1-ND 445-1284-2-ND 4,000 7.92/M__|C1608COG1H181J 
COG (NPO) 50 200pF 45% 0.8 |445-5064-1-ND NEW! 445-5064-2-ND NEW! 4,000 18.00/M |C1608C0G1H201J 
COG (NPO) 50 220pF +5% 0.8 |445-1285-1-ND 445-1285-2-ND 4,000 7.92/M |C1608COG1H221J 
COG (NPO) 50 240pF +5% 0.8 |445-5065-1-ND NEW! 445-5065-2-ND NEW! 4,000 18.00/M |C1608COG1H241J 
COG (NPO) 50 270pF +5% 0.8 |445-1286-1-ND 445-1286-2-ND 4,000 7.92/M |C1608C0G1H271J 
COG (NPO) 50 300pF +5% 0.8 |445-5066-1-ND NEW! 445-5066-2-ND NEW! 4,000 18.00/M_|C1608COG1H301J 
COG (NPO) 50 330pF +5% 0.8 |445-1287-1-ND 445-1287-2-ND 4,000 9.00/M |C1608COG1H331J 
COG (NPO) 50 360pF +5% 0.8 |445-5067-1-ND NEW! 445-5067-2-ND NEW! 4,000 18.00/M |C1608COG1H361J 
COG (NPO) 50 390pF 45% 0.8 |445-1288-1-ND 445-1288-2-ND 4,000 10.80/M |C1608C0G1H391J 
COG (NPO) 50 430pF +5% 0.8 |445-5068-1-ND NEW! 445-5068-2-ND NEW! 4,000 18.00/M |C1608C0G1H431J 
COG (NPO) 50 470pF +5% 0.8 |445-1289-1-ND 445-1289-2-ND 4,000 9.90/M_|C1608COG1H471J 
COG (NPO) 50 510pF 45% 0.8 |445-5069-1-ND NEW! 445-5069-2-ND NEW! 4,000 18.00/M |C1608COG1H511J 
COG (NPO) 50 560pF +5% 0.8 |445-1290-1-ND 445-1290-2-ND 4,000 12.15/M_ |C1608COG1H561J 
COG (NPO) 50 620pF +5% 0.8 |445-5070-1-ND NEW! 445-5070-2-ND NEW! 4,000 18.00/M |C1608COG1H621J 
COG (NPO) 50 680pF +5% 0.8 |445-1291-1-ND 445-1291-2-ND 4,000 11.70/M_ |C1608COG1H681J 
COG (NPO) 50 750pF 45% 0.8 |445-5071-1-ND NEW! 445-5071-2-ND NEW! 4,000 18.00/M__|C1608C0G1H751J 
COG (NPO) 50 820pF +5% 0.8 |445-1292-1-ND 445-1292-2-ND 4,000 12.60/M |C1608COG1H821J 
COG (NPO) 50 910pF +5% 0.8 |445-5072-1-ND NEW! 445-5072-2-ND NEW! 4,000 18.00/M |C1608COG1H911J 
COG (NPO) 50 1000pF +5% 0.8 |445-1293-1-ND 445-1293-2-ND 4,000 11.70/M_ |C1608C0G1H102J 
COG (NPO) 50 1200pF +5% 0.8 |445-1294-1-ND 445-1294-2-ND 4,000 23.40/M |C1608COG1H122J 
COG (NPO) 50 1500pF +5% 0.8 |445-1295-1-ND 445-1295-2-ND 4,000 18.00/M_|C1608C0G1H152J 
COG (NPO) 50 1800pF +5% 0.8 |445-1296-1-ND 445-1296-2-ND 4,000 18.00/M |C1608COG1H182J 
COG (NPO) 50 2200pF 45% 0.8 |445-1297-1-ND 445-1297-2-ND 4,000 18.00/M |C1608C0G1H222J 
COG (NPO) 50 2700pF +5% 0.8 |445-2669-1-ND 445-2669-2-ND 4,000 23.00/M |C1608COG1H272J 
COG (NPO) 50 3300pF +5% 0.8 |445-1599-1-ND 445-1599-2-ND 4,000 36.00/M |C1608COG1H332Jd 
COG (NPO) 25 3900pF +5% 0.8 |445-2665-1-ND 445-2665-2-ND 4,000 45.00/M__|C1608COG1E392J 
COG (NPO) 25 4700pF +5% 0.8 |445-2712-1-ND 445-2712-2-ND 4,000 45.00/M |C1608COG1E472J 
COG (NPO) 25 5600pF +5% 0.8 |445-2666-1-ND 445-2666-2-ND 4,000 54.00/M |C1608C0G1E562J 
0603 COG (NPO) 25 6800pF +5% 0.8 |445-2667-1-ND 445-2667-2-ND 4,000 54.00/M |C1608COG1E682J 
COG (NPO) 25 8200pF +5% 0.8 |445-2668-1-ND 445-2668-2-ND 4,000 63.00/M |C1608C0G1E822J 
COG (NPO) 25 10000pF 45% 0.8 |445-2664-1-ND 445-2664-2-ND 4,000 63.00/M__|C1608C0G1E103J 
X7R 100 1000pF +10% 0.8 |445-1298-1-ND 445-1298-2-ND 4,000 7.20/M_ |C1608X7R2A102K 
X7R 100 1000pF +20% 0.8 |445-1299-1-ND 445-1299-2-ND 4,000 7.20/M |C1608X7R2A102M 
X7R 100 1500pF +10% 0.8 |445-4420-1-ND NEW! 445-4420-2-ND NEW! 4,000 7.20/M |C1608X7R2A152K 
X7R 100 1500pF +20% 0.8 |445-4421-1-ND NEW! 445-4421-2-ND NEW! 4,000 7.20/M |C1608X7R2A152M 
X7R 100 2200pF +10% 0.8 |445-1300-1-ND 445-1300-2-ND 4,000 7.20/M__|C1608X7R2A222K 
X7R 100 2200pF +20% 0.8 |445-1301-1-ND 445-1301-2-ND 4,000 7.20/M_ |C1608X7R2A222M 
X7R 100 3300pF +10% 0.8 |445-4422-1-ND NEW! 445-4422-2-ND NEW! 4,000 7.20/M |C1608X7R2A332K 
X7R 100 3300pF +20% 0.8 |445-4423-1-ND NEW! 445-4423-2-ND NEW! 4,000 7.20/M |C1608X7R2A332M 
X7R 100 4700pF +10% 0.8 |445-1302-1-ND 445-1302-2-ND 4,000 9.00/M |C1608X7R2A472K 
X7R 100 4700pF +20% 0.8 |445-1303-1-ND 445-1303-2-ND 4,000 9.00/M_|C1608X7R2A472M 
X7R 100 6800pF +10% 0.8 |445-4424-1-ND NEW! 445-4424-2-ND NEW! 4,000 9.00/M |C1608X7R2A682K 
X7R 100 6800pF +20% 0.8 |445-4425-1-ND NEW! 445-4425-2-ND NEW! 4,000 9.00/M |C1608X7R2A682M 
X7R 100 10000pF +10% 0.8 |445-1304-1-ND 445-1304-2-ND 4,000 9.00/M |C1608X7R2A103K 
X7R 100 10000pF +20% 0.8 |445-1305-1-ND 445-1305-2-ND 4,000 9.00/M |C1608X7R2A103M 
X7R 100 15000pF +10% 0.8 |445-4426-1-ND NEW! 445-4426-2-ND NEW! 4,000 12.60/M_|C1608X7R2A153K 
X7R 100 15000pF +20% 0.8 |445-4427-1-ND NEW! 445-4427-2-ND NEW! 4,000 12.60/M |C1608X7R2A153M 
X7R 100 22000pF +10% 0.8 |445-2275-1-ND 445-2275-2-ND 4,000 11.00/M |C1608X7R2A223K 
X7R 100 22000pF +20% 0.8 |445-4428-1-ND NEW! 445-4428-2-ND NEW! 4,000 10.80/M |C1608X7R2A223M 
X7R 50 220pF +10% 0.8 |445-1306-1-ND 445-1306-2-ND 4,000 5.40/M_ |C1608X7R1H221K 
X7R 50 220pF +20% 0.8 |445-5073-1-ND NEW! 445-5073-2-ND NEW! 4,000 5.40/M_|C1608X7R1H221M 
X7R 50 330pF +10% 0.8 |445-5074-1-ND NEW! 445-5074-2-ND NEW! 4,000 5.40/M_ |C1608X7R1H331K 
X7R 50 330pF +20% 0.8 |445-5075-1-ND NEW! 445-5075-2-ND NEW! 4,000 5.40/M_ |C1608X7R1H331M 
X7R 50 470pF +10% 0.8 |445-1307-1-ND 445-1307-2-ND 4,000 5.40/M_ |C1608X7R1H471K 
X7R 50 470pF +20% 0.8 |445-5076-1-ND NEW! 445-5076-2-ND NEW! 4,000 5.40/M_ |C1608X7R1H471M 
X7R 50 680pF +10% 0.8 |445-5077-1-ND NEW! 445-5077-2-ND NEW! 4,000 5.40/M_|C1608X7R1H681K 
X7R 50 680pF +20% 0.8 |445-5078-1-ND NEW! 445-5078-2-ND NEW! 4,000 5.40/M |C1608X7R1H681M 
X7R 50 1000pF +5% 0.8 |445-5079-1-ND NEW! 445-5079-2-ND NEW! 4,000 7.20/M |C1608X7R1H102J 
X7R 50 1000pF +10% 0.8 |445-1308-1-ND 445-1308-2-ND 4,000 4.68/M |C1608X7R1H102K 
X7R 50 1000pF +20% 0.8 |445-5080-1-ND NEW! 445-5080-2-ND NEW! 4,000 4.68/M |C1608X7R1H102M 
X7R 50 1500pF +10% 0.8 |445-5081-1-ND NEW! 445-5081-2-ND NEW! 4,000 5.40/M_|C1608X7R1H152K 
X7R 50 1500pF +20% 0.8 |445-5082-1-ND NEW! 445-5082-2-ND NEW! 4,000 5.40/M |C1608X7R1H152M 
X7R 50 2200pF +10% 0.8 |445-1309-1-ND 445-1309-2-ND 4,000 4.68/M |C1608X7R1H222K 
X7R 50 2200pF +20% 0.8 |445-5083-1-ND NEW! 445-5083-2-ND NEW! 4,000 4.68/M |C1608X7R1H222M 
X7R 50 3300pF +10% 0.8 |445-5084-1-ND NEW! 445-5084-2-ND NEW! 4,000 5.40/M_ |C1608X7R1H332K 
X7R 50 3300pF +20% 0.8 |445-5085-1-ND NEW! 445-5085-2-ND NEW! 4,000 5.40/M_|C1608X7R1H332M 
X7R 50 4700pF +10% 0.8 |445-1310-1-ND 445-1310-2-ND 4,000 4.68/M |C1608X7R1H472K 
X7R 50 4700pF +20% 0.8 |445-5086-1-ND NEW! 445-5086-2-ND NEW! 4,000 4.68/M |C1608X7R1H472M 
X7R 50 6800pF +10% 0.8 |445-5087-1-ND NEW! 445-5087-2-ND NEW! 4,000 5.40/M |C1608X7R1H682K 
X7R 50 6800pF +20% 0.8 |445-5088-1-ND NEW! 445-5088-2-ND NEW! 4,000 5.40/M |C1608X7R1H682M 
X7R 50 10000pF 45% 0.8 |445-5089-1-ND NEW! 445-5089-2-ND NEW! 4,000 7.20/M__|C1608X7R1H103J 
X7R 50 10000pF +10% 0.8 |445-1311-1-ND 445-1311-2-ND 4,000 4.68/M |C1608X7R1H103K 
X7R 50 10000pF +20% 0.8 |445-5090-1-ND NEW! 445-5090-2-ND NEW! 4,000 4.68/M |C1608X7R1H103M 
X7R 50 15000pF +20% 0.8 |445-5091-1-ND NEW! 445-5091-2-ND NEW! 4,000 6.30/M |C1608X7R1H153M 
X7R 50 15000pF +10% 0.8 |445-5189-1-ND NEW! 445-5189-2-ND NEW! 4,000 6.30/M_ |C1608X7R1H153K 
X7R 50 22000pF +10% 0.8 |445-1312-1-ND 445-1312-2-ND 4,000 5.94/M_|C1608X7R1H223K 
X7R 50 22000pF +20% 0.8 |445-5092-1-ND NEW! 445-5092-2-ND NEW! 4,000 5.94/M_ |C1608X7R1H223M 
X7R 50 33000pF +10% 0.8 |445-5093-1-ND NEW! 445-5093-2-ND NEW! 4,000 7.20/M |C1608X7R1H333K 
X7R 50 33000pF +20% 0.8 |445-5094-1-ND NEW! 445-5094-2-ND NEW! 4,000 7.20/M |C1608X7R1H333M 
X7R 50 47000pF +10% 0.8 |445-1313-1-ND 445-1313-2-ND 4,000 6.84/M_ |C1608X7R1H473K 
X7R 50 47000pF +20% 0.8 |445-5095-1-ND NEW! 445-5095-2-ND NEW! 4,000 6.84/M__|C1608X7R1H473M 
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Case wv Dim. T | Digi-Key Digi-Key Tape and Reel TDK 

Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R 50 68000pF +10% 0.8 |445-5096-1-ND NEW! 445-5096-2-ND NEW! 4,000 9.90/M |C1608X7R1H683K 
X7R 50 68000pF +20% 0.8 |445-5097-1-ND NEW! 445-5097-2-ND NEW! 4,000 9.90/M |C1608X7R1H683M 
X7R 50 0.1pF +10% 0.8 |445-1314-1-ND 445-1314-2-ND 4,000 9.00/M |C1608X7R1H104K 
X7R 50 0.1pF +20% 0.8 |445-5098-1-ND NEW! 445-5098-2-ND NEW! 4,000 9.00/M |C1608X7R1H104M 
X7R 25 10000pF +5% 0.8 |445-5099-1-ND NEW! 445-5099-2-ND NEW! 4,000 7.20/M__|C1608X7R1E103J 
X7R 25 10000pF +10% 0.8 |445-5100-1-ND NEW! 445-5100-2-ND NEW! 4,000 4.68/M |C1608X7R1E103K 
X7R 25 10000pF +20% 0.8 |445-5101-1-ND NEW! 445-5101-2-ND NEW! 4,000 4.68/M |C1608X7R1E103M 
X7R 25 15000pF +10% 0.8 |445-5102-1-ND NEW! 445-5102-2-ND NEW! 4,000 6.30/M |C1608X7R1E153K 
X7R 25 15000pF +20% 0.8 |445-5103-1-ND NEW! 445-5103-2-ND NEW! 4,000 6.30/M_ |C1608X7R1E153M 
X7R 25 22000pF +10% 0.8 |445-5104-1-ND NEW! 445-5104-2-ND NEW! 4,000 5.94/M__|C1608X7R1E223K 
X7R 25 22000pF +20% 0.8 |445-5105-1-ND NEW! 445-5105-2-ND NEW! 4,000 5.94/M |C1608X7R1E223M 
X7R 25 33000pF +10% 0.8 |445-5106-1-ND NEW! 445-5106-2-ND NEW! 4,000 7.20/M |C1608X7R1E333K 
X7R 25 33000pF +20% 0.8 |445-5107-1-ND NEW! 445-5107-2-ND NEW! 4,000 7.20/M |C1608X7R1E333M 
X7R 25 47000pF +10% 0.8 |445-1315-1-ND 445-1315-2-ND 4,000 6.84/M_ |C1608X7R1E473K 
X7R 25 47000pF +20% 0.8 |445-5108-1-ND NEW! 445-5108-2-ND NEW! 4,000 6.84/M__|C1608X7R1E473M 
X7R 25 68000pF +10% 0.8 |445-5109-1-ND NEW! 445-5109-2-ND NEW! 4,000 8.64/M |C1608X7R1E683K 
X7R 25 68000pF +20% 0.8 |445-5110-1-ND NEW! 445-5110-2-ND NEW! 4,000 8.64/M_ |C1608X7R1E683M 
X7R 25 0.1pF +10% 0.8 |445-1316-1-ND 445-1316-2-ND 4,000 4.14/M |C1608X7R1E104K 
X7R 25 0.1pF +20% 0.8 |445-5111-1-ND NEW! 445-5111-2-ND NEW! 4,000 4.14/M |C1608X7R1E104M 
X7R 25 0.15uF +10% 0.8 |445-5190-1-ND NEW! 445-5190-2-ND NEW! 4,000 9.00/M_|C1608X7R1E154K 
X7R 25 0.15yuF +20% 0.8 |445-5112-1-ND NEW! 445-5112-2-ND NEW! 4,000 9.00/M |C1608X7R1E154M 
X7R 25 0.22uF +10% 0.8 |445-5191-1-ND NEW! 445-5191-2-ND NEW! 4,000 12.60/M_ |C1608X7R1E224K 
X7R 25 0.22uF +20% 0.8 |445-5113-1-ND NEW! 445-5113-2-ND NEW! 4,000 12.60/M_ |C1608X7R1E224M 
X7R 16 22000pF +10% 0.8 |445-5114-1-ND NEW! 445-5114-2-ND NEW! 4,000 5.94/M_ |C1608X7R1C223K 
X7R 16 22000pF +20% 0.8 |445-5115-1-ND NEW! 445-5115-2-ND NEW! 4,000 5.94/M_|C1608X7R1C223M 
X7R 16 33000pF +10% 0.8 |445-5116-1-ND NEW! 445-5116-2-ND NEW! 4,000 7.20/M_ |C1608X7R1C333K 
X7R 16 33000pF +20% 0.8 |445-5117-1-ND NEW! 445-5117-2-ND NEW! 4,000 7.20/M |C1608X7R1C333K 
X7R 16 47000pF +10% 0.8 |445-5118-1-ND NEW! 445-5118-2-ND NEW! 4,000 6.84/M_ |C1608X7R1C473K 
X7R 16 47000pF +20% 0.8 |445-5119-1-ND NEW! 445-5119-2-ND NEW! 4,000 6.84/M_ |C1608X7R1C473M 
X7R 16 68000pF +10% 0.8 |445-5120-1-ND NEW! 445-5120-2-ND NEW! 4,000 8.64/M_|C1608X7R1C683K 
X7R 16 68000pF +20% 0.8 |445-5121-1-ND NEW! 445-5121-2-ND NEW! 4,000 8.64/M |C1608X7R1C683M 
X7R 16 0.1pF +10% 0.8 |445-1317-1-ND 445-1317-2-ND 4,000 4.14/M |C1608X7R1C104K 
X7R 16 0.1pF +20% 0.8 |445-5122-1-ND NEW! 445-5122-2-ND NEW! 4,000 4.14/M |C1608X7R1C104M 
X7R 16 0.15pF +10% 0.8 |445-5123-1-ND NEW! 445-5123-2-ND NEW! 4,000 9.00/M |C1608X7R1C154K 
X7R 16 0.15yF +20% 0.8 |445-5124-1-ND NEW! 445-5124-2-ND NEW! 4,000 9.00/M_|C1608X7R1C154M 
X7R 16 0.22uF +10% 0.8 |445-1318-1-ND 445-1318-2-ND 4,000 9.90/M |C1608X7R1C224K 
X7R 16 0.22uF +20% 0.8 |445-5125-1-ND NEW! 445-5125-2-ND NEW! 4,000 9.90/M |C1608X7R1C224M 
X7R 16 0.33pF +10% 0.8 |445-5126-1-ND NEW! 445-5126-2-ND NEW! 4,000 14.94/M |C1608X7R1C334K 
X7R 16 0.33pF +20% 0.8 |445-5127-1-ND NEW! : 445-5127-2-ND NEW! 4,000 14.94/M | C1608X7R1C334M 
X7R 16 0.47pF +10% 0.8 |445-5192-1-ND NEW! 1.00 445-5192-2-ND NEW! 4,000 16.38/M__|C1608X7R1C474K 
X7R 16 0.47uF +20% 0.8 |445-5128-1-ND NEW! 1.00 445-5128-2-ND NEW! 4,000 16.38/M |C1608X7R1C474M 
X7R 16 0.68yF +10% 0.8 |445-5129-1-ND NEW! 1.21 445-5129-2-ND NEW! 4,000 19.80/M |C1608X7R1C684K 
X7R 16 0.68yF +20% 0.8 |445-5130-1-ND NEW! 1.21 445-5130-2-ND NEW! 4,000 19.80/M |C1608X7R1C684M 
X7R 16 1.0uF +10% 0.8 |445-1604-1-ND 1.00 445-1604-2-ND 4,000 16.00/M_ |C1608X7R1C105K 
X7R 16 1.0UF +20% 0.8 |445-5131-1-ND NEW! 1.00 445-5131-2-ND NEW! 4,000 16.38/M_|C1608X7R1C105M 
X7R 10 0.22uF +10% 0.8 |445-5132-1-ND NEW! 445-5132-2-ND NEW! 4,000 11.70/M_ |C1608X7R1A224K 
X7R 10 0.22uF +20% 0.8 |445-5133-1-ND NEW! 445-5133-2-ND NEW! 4,000 11.70/M_ |C1608X7R1A224M 
X7R 10 0.33uF +10% 0.8 |445-5134-1-ND NEW! 445-5134-2-ND NEW! 4,000 12.96/M |C1608X7R1A334K 
X7R 10 0.33yF +20% 0.8 |445-5135-1-ND NEW! 445-5135-2-ND NEW! 4,000 12.96/M_ |C1608X7R1A334M 
X7R 10 0.47uF +10% 0.8 |445-5136-1-ND NEW! 1.00 445-5136-2-ND NEW! 4,000 16.38/M_|C1608X7R1A474K 
X7R 10 0.47uF +20% 0.8 |445-5137-1-ND NEW! 1.00 445-5137-2-ND NEW! 4,000 16.38/M |C1608X7R1A474M 
X7R 10 1.0UF +10% 0.8 |445-5138-1-ND NEW! 1.00 445-5138-2-ND NEW! 4,000 16.38/M |C1608X7R1A105K 

0603 X7R 10 1.0uF +20% 0.8 |445-5139-1-ND NEW! 1.00 445-5139-2-ND NEW! 4,000 16.38/M_ |C1608X7R1A105M 
X7S 100 0.1pF +10% 0.8 |445-5201-1-ND NEW! 1.54 445-5201-2-ND NEW! 4,000 25.00/M_ |C1608X7S2A104K 
X7S 100 0.1pF +20% 0.8 |445-5202-1-ND NEW! A 445-5202-2-ND NEW! 4,000 25.00/M_|C1608X7S2A104M 
X5R 25 0.22uF +10% 0.8 |445-5140-1-ND NEW! 445-5140-2-ND NEW! 4,000 12.60/M |C1608X5R1E224K 
X5R 25 0.22uF +20% 0.8 |445-5141-1-ND NEW! 445-5141-2-ND NEW! 4,000 12.60/M |C1608X5R1E224M 
X5R 25 0.33uF +10% 0.8 |445-5142-1-ND NEW! 445-5142-2-ND NEW! 4,000 13.50/M_ |C1608X5R1E334K 
X5R 25 0.33pF +20% 0.8 |445-5143-1-ND NEW! . 445-5143-2-ND NEW! 4,000 13.50/M_ |C1608X5R1E334M 
X5R 25 0.47uF +10% 0.8 |445-5144-1-ND NEW! AL 445-5144-2-ND NEW! 4,000 18.00/M_|C1608X5R1E474K 
X5R 25 0.47pF +20% 0.8 |445-5145-1-ND NEW! a 445-5145-2-ND NEW! 4,000 18.00/M |C1608X5R1E474M 
X5R 25 1.0UF +10% 0.8 |445-5146-1-ND NEW! 445-5146-2-ND NEW! 4,000 16.20/M_ |C1608X5R1E105K 
X5R 25 1.0UF +20% 0.8 |445-5147-1-ND NEW! 445-5147-2-ND NEW! 4,000 16.20/M_ |C1608X5R1E105M 
X5R 16 0.22uF +10% 0.8 |445-5148-1-ND NEW! 445-5148-2-ND NEW! 4,000 12.60/M |C1608X5R1C224K 
X5R 16 0.22uF +20% 0.8 |445-5149-1-ND NEW! 445-5149-2-ND NEW! 4,000 12.60/M_|C1608X5R1C224M 
X5R 16 0.33yF +10% 0.8 |445-5150-1-ND NEW! 445-5150-2-ND NEW! 4,000 14.94/M |C1608X5R1C334K 
X5R 16 0.33yF +20% 0.8 |445-5151-1-ND NEW! 445-5151-2-ND NEW! 4,000 14.94/M |C1608X5R1C334M 
X5R 16 0.47pF +10% 0.8 |445-5152-1-ND NEW! 445-5152-2-ND NEW! 4,000 9.90/M |C1608X5R1C474K 
X5R 16 0.47pF +20% 0.8 |445-5153-1-ND NEW! A 445-5153-2-ND NEW! 4,000 9.90/M |C1608X5R1C474M 
X5R 16 0.68yF +10% 0.8 |445-5154-1-ND NEW! de 445-5154-2-ND NEW! 4,000 18.00/M__|C1608X5R1C684K 
X5R 16 0.68yF +20% 0.8 |445-5155-1-ND NEW! A 445-5155-2-ND NEW! 4,000 18.00/M |C1608X5R1C684M 
X5R 16 1.0uF +10% 0.8 |445-1416-1-ND 445-1416-2-ND 4,000 10.80/M_ |C1608X5R1C105K 
X5R 16 1.0uF +20% 0.8 |445-5156-1-ND NEW! i 445-5156-2-ND NEW! 4,000 10.80/M |C1608X5R1C105M 
X5R 16 2.2uUF +10% 0.8 |445-5157-1-ND NEW! 1, 445-5157-2-ND NEW! 4,000 27.00/M |C1608X5R1C225K 
X5R 16 2.2uUF +20% 0.8 |445-5158-1-ND NEW! 1. 445-5158-2-ND NEW! 4,000 27.00/M_|C1608X5R1C225M 
X5R 10 0.22uF +10% 0.8 |445-1319-1-ND 445-1319-2-ND 4,000 12.60/M |C1608X5R1A224K 
X5R 10 0.22uF +20% 0.8 |445-5159-1-ND NEW! 445-5159-2-ND NEW! 4,000 12.60/M_ |C1608X5R1A224M 
X5R 10 0.33yF +10% 0.8 |445-5160-1-ND NEW! 445-5160-2-ND NEW! 4,000 12.96/M |C1608X5R1A334K 
X5R 10 0.33yF +20% 0.8 |445-5161-1-ND NEW! 445-5161-2-ND NEW! 4,000 12.96/M_ |C1608X5R1A334M 
X5R 10 0.47uF +10% 0.8 |445-1320-1-ND 445-1320-2-ND 4,000 9.00/M_|C1608X5R1A474K 
X5R 10 0.47uF +20% 0.8 |445-5162-1-ND NEW! 445-5162-2-ND NEW! 4,000 9.00/M ]|C1608X5R1A474M 
X5R 10 0.68yF +10% 0.8 |445-5163-1-ND NEW! 445-5163-2-ND NEW! 4,000 14.40/M_ |C1608X5R1A684K 
X5R 10 0.68yF +20% 0.8 |445-5164-1-ND NEW! 445-5164-2-ND NEW! 4,000 14.40/M_ |C1608X5R1A684M 
X5R 10 1.0uF +10% 0.8 |445-1321-1-ND 445-1321-2-ND 4,000 9.36/M |C1608X5R1A105K 
X5R 10 1.0UF +20% 0.8 |445-5165-1-ND NEW! “ 445-5165-2-ND NEW! 4,000 9.36/M__|C1608X5R1A105M 
X5R 10 2.2UF +10% 0.8 |445-5166-1-ND NEW! 1.43 445-5166-2-ND NEW! 4,000 23.40/M |C1608X5R1A225K 
X5R 10 2.2UF +20% 0.8 |445-5167-1-ND NEW! 1.43 445-5167-2-ND NEW! 4,000 23.40/M_ |C1608X5R1A225M 
X5R 10 3.3yF +10% 0.8 |445-5168-1-ND NEW! 3.30 445-5168-2-ND NEW! 4,000 54.00/M |C1608X5R1A335K 
X5R 10 3.3uF +20% 0.8 |445-5169-1-ND NEW! 3.30 445-5169-2-ND NEW! 4,000 54.00/M |C1608X5R1A335M 
X5R 10 4.7UF +10% 0.8 |445-5170-1-ND NEW! 2.64 445-5170-2-ND NEW! 4,000 43.20/M__|C1608X5R1A475K 
X5R 10 4.7UF +20% 0.8 |445-5171-1-ND NEW! 2.64 445-5171-2-ND NEW! 4,000 43.20/M |C1608X5R1A475M 
X5R 6.3 1.0UF +10% 0.8 |445-1322-1-ND 445-1322-2-ND 4,000 8.64/M |C1608X5ROJ105K 
X5R 6.3 1.0UF +20% 0.8 |445-5172-1-ND NEW! a 445-5172-2-ND NEW! 4,000 8.64/M_ |C1608X5ROJ105M 
X5R 6.3 1.5uF +10% 0.8 |445-5173-1-ND NEW! 2.75 445-5173-2-ND NEW! 4,000 45.00/M |C1608X5RO0J155K 
X5R 6.3 1.5uF +20% 0.8 |445-5174-1-ND NEW! 2.75 445-5174-2-ND NEW! 4,000 45.00/M_|C1608X5ROJ155M 
X5R 6.3 2.2UF +10% 0.8 |445-5175-1-ND NEW! 1.21 445-5175-2-ND NEW! 4,000 19.80/M |C1608X5ROJ225K 
X5R 6.3 3.3yF +10% 0.8 |445-5176-1-ND NEW! 2.75 445-5176-2-ND NEW! 4,000 45.00/M_ |C1608X5RO0J335K 
X5R 6.3 3.3uF +20% 0.8 |445-5177-1-ND NEW! 2.75 445-5177-2-ND NEW! 4,000 45.00/M |C1608X5RO0J335M 
X5R 6.3 4.7UF +10% 0.8 |445-5178-1-ND NEW! 1.32 445-5178-2-ND NEW! 4,000 21.60/M |C1608X5R0J475K 
X5R 6.3 10pF +20% 0.8 |445-4112-1-ND NEW! 4.95 445-4112-2-ND NEW! 4,000 81.00/M__|C1608X5ROJ106M 
X5R 6.3 2.2UF +20% 0.8 |445-1323-1-ND 1.21 445-1323-2-ND 4,000 19.80/M |C1608X5R0J225M 
X5R 6.3 4.7UF +20% 0.8 |445-1417-1-ND 1.32 445-1417-2-ND 4,000 21.60/M |C1608X5R0J475M 
X5R 4.0 10pF +20% 0.95 |445-4111-1-ND NEW! 6.05 445-4111-2-ND NEW! 4,000 99.00/M |C1608X5ROG106M 
Y5V 50 0.1pF +80/-20% | 0.8 |445-1324-1-ND 445-1324-2-ND 4,000 4.86/M |C1608Y5V1H104Z 
Y5V 50 0.22uF +80/-20% | 0.8 |445-3455-1-ND 445-3455-2-ND 4,000 11.00/M_|C1608Y5V1H224Z 

(Continued) 
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ATDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont, 


Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Y5V 50 0.47pF +80/-20% | 0.8 |445-3456-1-ND 83 4.88 14.06 445-3456-2-ND 4,000 14.00/M_ |C1608Y5V1H474Z 
Y5V 25 0.1pF +80/-20% | 0.8 |445-1325-1-ND 30 1.76 5.06 445-1325-2-ND 4,000 4.86/M |C1608Y5V1E104Z 
Y5V 25 0.22uF +80/-20% | 0.8 |445-3453-1-ND 66 3.90 11.25 445-3453-2-ND 4,000 11.00/M | C1608Y5V1E224Z 
Y5V 25 0.47pF +80/-20% | 0.8 |445-3454-1-ND 46 2.73 7.88 445-3454-2-ND 4,000 8.00/M |C1608Y5V1E474Z 
Y5V 25 1.0uF +80/-20% | 0.8 |445-3452-1-ND 61 3.58 10.31 445-3452-2-ND 4,000 10.00/M_|C1608Y5V1E105Z 
Y5V 16 0.1pF +80/-20% | 0.8 |445-1326-1-ND 30 1.76 5.06 445-1326-2-ND 4,000 4.86/M |C1608Y5V1C104Z 
Y5V 16 1.0uF +80/-20% | 0.8 |445-1327-1-ND 46 2.73 7.88 445-1327-2-ND 4,000 7.56/M |C1608Y5V1C105Z 
Y5V 16 2.2UF +80/-20% | 0.8 |445-3451-1-ND 88 5.20 15.00 445-3451-2-ND 4,000 14.00/M_ | C1608Y5V1C225Z 
Y5V 10 1.0uF +80/-20% | 0.8 |445-1328-1-ND 46 2.73 7.88 445-1328-2-ND 4,000 7.56/M |C1608Y5V1A105Z 
Y5V 10 2.2uUF +80/-20% | 0.8 |445-3450-1-ND 88 5.20 15.00 445-3450-2-ND 4,000 14.00/M_|C1608Y5V1A225Z 
Y5V 6.3 4.7UF +80/-20% | 0.8 |445-3449-1-ND 1.21 7.15 20.63 445-3449-2-ND 4,000 20.00/M |C1608Y5V0J475Z 
Y5V 6.3 10pF +80/-20% | 0.8 |445-3448-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3448-2-ND 4,000 72.00/M |C1608Y5V0J106Z 
X8R 100 1000pF +10% 0.8 |445-2507-1-ND 1.32 7.80 22.50 445-2507-2-ND 4,000 22.00/M_ |C1608X8R2A102K 
X8R 100 1500pF +10% 0.95 |445-3427-1-ND 1.32 7.80 22.50 445-3427-2-ND 4,000 22.00/M |C1608X8R2A152K 
X8R 100 2200pF +10% 0.8 |445-2508-1-ND 1.32 7.80 22.50 = = —__|C1608X8R2A222K 
X8R 100 3300pF +10% 0.95 |445-3428-1-ND 1.32 7.80 22.50 445-3428-2-ND 4,000 22.00/M_ |C1608X8R2A332K 
0603 X8R 100 4700pF +10% 0.8 |445-2509-1-ND 1.32 7.80 22.50 445-2509-2-ND 4,000 22.00/M_ |C1608X8R2A472K 
X8R 100 6800pF +10% 0.95 |445-3429-1-ND 1.32 7.80 22.50 445-3429-2-ND 4,000 22.00/M |C1608X8R2A682K 
X8R 100 0.01pF +10% 0.8 |445-2510-1-ND 1.32 7.80 22.50 445-2510-2-ND 4,000 22.00/M |C1608X8R2A103K 
X8R 100 0.015yF +10% 0.8 |445-2511-1-ND 1.32 7.80 22.50 445-2511-2-ND 4,000 22.00/M_|C1608X8R2A153K 
X8R 50 1000pF +10% 0.8 |445-2501-1-ND 1.16 6.83 19.69 445-2501-2-ND 4,000 19.00/M |C1608X8R1H102K 
X8R 50 1500pF +10% 0.95 |445-3422-1-ND 1.32 7.80 22.50 445-3422-2-ND 4,000 22.00/M_ |C1608X8R1H152K 
X8R 50 2200pF +10% 0.8 |445-2502-1-ND 1.16 6.83 19.69 445-2502-2-ND 4,000 19.00/M |C1608X8R1H222K 
X8R 50 3300pF +10% 0.95 |445-3424-1-ND 1.32 7.80 22.50 445-3424-2-ND 4,000 22.00/M |C1608X8R1H332K 
X8R 50 4700pF +10% 0.8 |445-2503-1-ND 1.16 6.83 19.69 445-2503-2-ND 4,000 19.00/M__|C1608X8R1H472K 
X8R 50 6800pF +10% 0.95 |445-3426-1-ND 1.32 7.80 22.50 445-3426-2-ND 4,000 22.00/M |C1608X8R1H682K 
X8R 50 15000pF +10% 0.95 |445-3423-1-ND 1.32 7.80 22.50 445-3423-2-ND 4,000 22.00/M |C1608X8R1H153K 
X8R 50 33000pF +10% 0.95 |445-3425-1-ND 1.16 6.83 19.69 445-3425-2-ND 4,000 19.00/M |C1608X8R1H333K 
X8R 50 0.01pF +10% 0.8 |445-2504-1-ND 1.16 6.83 19.69 445-2504-2-ND 4,000 19.00/M |C1608X8R1H103K 
X8R 50 0.022uF +10% 0.8 |445-2505-1-ND 1.16 6.83 19.69 445-2505-2-ND 4,000 19.00/M_|C1608X8R1H223K 
X8R 50 0.047pF +10% 0.8 |445-2506-1-ND 1.16 6.83 19.69 445-2506-2-ND 4,000 19.00/M |C1608X8R1H473K 
X8R 25 68000pF +10% 0.95 |445-3421-1-ND 1.32 7.80 22.50 445-3421-2-ND 4,000 22.00/M_ |C1608X8R1E683K 
X8R 25 0.1pF +10% 0.8 |445-2500-1-ND 1.16 6.83 19.69 445-2500-2-ND 4,000 19.00/M_|C1608X8R1E104K 
X7R 50 10000pF +10% 0.7 |445-1810-1-ND 3.52 20.81 60.02 445-1810-2-ND 4,000 57.62/M_ |C1632X7R1H103K 
X7R 50 22000pF +10% 0.7 |445-1811-1-ND 3.76 22.19 64.01 445-1811-2-ND 4,000 61.46/M_ |C1632X7R1H223K 
X7R 50 47000pF +10% 0.7 |445-1812-1-ND 3.99 23.58 68.03 445-1812-2-ND 4,000 65.31/M_ |C1632X7R1H473K 
X7R 50 0.1pF +10% 0.7 |445-1813-1-ND 4.23 24.97 72.02 445-1813-2-ND 4,000 69.14/M |C1632X7R1H104K 
X7R 50 0.22uF +10% 1.15 |445-1814-1-ND 4.46 26.36 76.03 445-1814-2-ND 2,000 72.99/M__|C1632X7R1H224K 
X7R 25 0.22uF +10% 0.7 |445-1815-1-ND 4.23 24.97 72.02 445-1815-2-ND 4,000 69.14/M |C1632X7R1E224K 
X7R 25 0.47uF +10% 1.15 |445-1816-1-ND 4.69 27.74 80.03 445-1816-2-ND 2,000 76.83/M |C1632X7R1E474K 
X7R 16 0.47pF +10% 0.7 |445-1817-1-ND 4.46 26.36 76.03 445-1817-2-ND 4,000 72.99/M_ |C1632X7R1C474K 
X7R 16 1.0uF +10% 1.15 |445-1818-1-ND 5.87 34.68 100.03 445-1818-2-ND 2,000 96.03/M |C1632X7R1C105K 
0612 X7R 6.3 1.0UF +20% 0.7 |445-4076-1-ND NEW! 5.28 31.20 90.00 445-4076-2-ND NEW! 4,000 86.00/M_|C1632X7ROJ105M 
X7R 6.3 2.2UF +20% 1.15 |445-4077-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 445-4077-2-ND NEW! 2,000 108.00/M |C1632X7R0J225M 
X7S 4.0 4.7UF +20% 1.3 |445-4079-1-ND NEW! 7.70 45.50 131.25 445-4079-2-ND NEW! 2,000 126.00/M |C1632X7S0G475M 
X7S 4.0 10pF +20% 1.3 |445-4078-1-ND NEW! 11.00 65.00 187.50 445-4078-2-ND NEW! 2,000 180.00/M |C1632X7S0G106M 
X5R 10 1.0uF +10% 0.7 |445-1819-1-ND 5.63 33.29 96.04 445-1819-2-ND 4,000 92.20/M |C1632X5R1A105K 
X5R 10 1.0UF +20% 0.7 _|445-4074-1-ND NEW! 5.28 31.20 90.00 445-4074-2-ND NEW! 4,000 86.00/M_|C1632X5R1A105M 
X5R 10 2.2UF +10% 1.15 |445-1820-1-ND 7.04 41.61 120.04 445-1820-2-ND 2,000 115.24/M |C1632X5R1A225K 
X5R 10 2.2UF +20% 1.15 |445-4075-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 445-4075-2-ND NEW! 2,000 108.00/M |C1632X5R1A225M 
X5R 6.3 4.7UF +10% 1.3 |445-1821-1-ND 82 4.87 14.04 445-1821-2-ND 2,000 13.48/M | C1632X5ROJ475K 
X5R 6.3 4.7UF +20% 1.3 |445-4073-1-ND NEW! 7.70 45.50 131.25 445-4073-2-ND NEW! 2,000 126.00/M |C1632X5R0J475M 
X5R 6.3 10yF +20% 1.3 |445-4072-1-ND NEW! 11.00 65.00 187.50 445-4072-2-ND NEW! 2,000 180.00/M__|C1632X5ROJ106M 
COG (NPO) 250 100pF 45% 0.7 |445-4139-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 445-4139-2-ND NEW! 4,000 27.00/M |C2012CO0G2E101J 
COG (NPO) 250 820pF +5% 0.7 |445-4140-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 445-4140-2-ND NEW! 4,000 27.00/M |C2012CO0G2E821J 
COG (NPO) 250 1000pF +5% 0.85 |445-2325-1-ND 1.60 9.46 27.28 445-2325-2-ND 4,000 26.00/M |C2012C0G2E102J 
COG (NPO) 250 1200pF +5% 0.85 |445-4141-1-ND NEW! 1.82 10.73 30.94 445-4141-2-ND NEW! 4,000 30.00/M |C2012C0G2E122J 
COG (NPO) 250 1500pF +5% 0.85 |445-2326-1-ND 1.92 11.35 32.74 445-2326-2-ND 4,000 31.00/M__|C2012COG2E152J 
COG (NPO) 250 1800pF +5% 1.25 |445-4142-1-ND NEW! 2.15 12.68 36.56 445-4142-2-ND NEW! 2,000 35.00/M |C2012CO0G2E182J 
COG (NPO) 250 2200pF +5% 1.25 |445-2327-1-ND 2.24 13.24 38.19 445-2327-2-ND 2,000 37.00/M |C2012CO0G2E222J 
COG (NPO) 250 2700pF +5% 1.25 |445-2328-1-ND 2.40 14.19 40.93 445-2328-2-ND 2,000 39.00/M |C2012C0G2E272J 
COG (NPO) 100 100pF +5% 0.87 |445-4132-1-ND NEW! 88 5.20 15.00 445-4132-2-ND NEW! 4,000 14.00/M |C2012C0G2A101J 
COG (NPO) 100 220pF +5% 0.87 |445-4133-1-ND NEW! -99 5.85 16.88 445-4133-2-ND NEW! 4,000 16.00/M_|C2012C0G2A221J 
COG (NPO) 100 470pF +5% 1.35 |445-4134-1-ND NEW! 1.10 6.50 18.75 445-4134-2-ND NEW! 4,000 18.00/M |C2012C0G2A471J 
COG (NPO) 100 1000pF +5% 0.6 |445-2320-1-ND 1.20 7.09 20.46 445-2320-2-ND 4,000 20.00/M |C2012COG2A102J 
COG (NPO) 100 1200pF +5% 0.6 |445-4135-1-ND NEW! 1.32 7.80 22.50 445-4135-2-ND NEW! 4,000 22.00/M |C2012COG2A122J 
COG (NPO) 100 1500pF 45% 0.6 |445-2321-1-ND 1.32 7.80 22.50 445-2321-2-ND 4,000 22.00/M |C2012C0G2A152J 
COG (NPO) 100 1800pF 45% 0.85 |445-4136-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 445-4136-2-ND NEW! 4,000 27.00/M_|C2012CO0G2A182J 
COG (NPO) 100 2200pF +5% 0.85 |445-2322-1-ND 1.76 10.41 30.02 445-2322-2-ND 4,000 29.00/M |C2012CO0G2A222J 
COG (NPO) 100 2700pF +5% 0.87 |445-4137-1-ND NEW! 1.98 11.70 33.75 445-4137-2-ND NEW! 2,000 32.00/M |C2012COG2A272J 
COG (NPO) 100 3300pF +5% 1.25 |445-2323-1-ND 2.08 12.30 35.48 445-2323-2-ND 2,000 34.00/M | C2012CO0G2A332J 
COG (NPO) 100 3900pF +5% 1.25 |445-4138-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 445-4138-2-ND NEW! 2,000 38.00/M |C2012COG2A392J 
COG (NPO) 100 4700pF +5% 1.25 |445-2324-1-ND 2.40 14.19 40.93 445-2324-2-ND 2,000 39.00/M__|C2012C0G2A472J 
COG (NPO) 50 100pF +5% 0.6 |445-1329-1-ND 1.09 6.42 18.51 445-1329-2-ND 4,000 17.77/M_ |C2012COG1H101J 
0805 COG (NPO) 50 1000pF +5% 0.6 |445-1330-1-ND 2.13 12.61 36.38 445-1330-2-ND 4,000 34.92/M |C2012CO0G1H102J 
COG (NPO) 50 1200pF +5% 0.6 |445-2681-1-ND 1.54 9.10 26.25 445-2681-2-ND 4,000 25.00/M |C2012C0G1H122J 
COG (NPO) 50 1500pF +5% 0.6 |445-1331-1-ND 1.55 9.15 26.38 445-1331-2-ND 4,000 25.33/M |C2012COG1H152J 
COG (NPO) 50 1800pF +5% 0.6 |445-2682-1-ND 1.87 11.05 31.88 445-2682-2-ND 4,000 31.00/M_|C2012C0G1H182J 
COG (NPO) 50 2200pF +5% 0.6 |445-1332-1-ND 1.97 11.67 33.66 445-1332-2-ND 4,000 32.31/M |C2012COG1H222J 
COG (NPO) 50 2700pF +5% 0.6 |445-1600-1-ND 2.75 16.25 46.88 445-1600-2-ND 2,000 45.00/M |C2012C0G1H272J 
COG (NPO) 50 3300pF +5% 0.6 |445-1333-1-ND 2.75 16.25 46.88 445-1333-2-ND 2,000 45.00/M | C2012CO0G1H332J 
COG (NPO) 50 3900pF +5% 0.85 |445-2683-1-ND 3.30 19.50 56.25 445-2683-2-ND 4,000 54.00/M |C2012COG1H392J 
COG (NPO) 50 4700pF +5% 0.85 |445-1334-1-ND 3.30 19.50 56.25 445-1334-2-ND 4,000 54.00/M__|C2012C0G1H472J 
COG (NPO) 50 5600pF 45% 0.85 |445-2684-1-ND 3.85 22.75 65.63 445-2684-2-ND 4,000 63.00/M |C2012COG1H562J 
COG (NPO) 50 6800pF 45% 1.25 |445-1335-1-ND 3.85 22.75 65.63 445-1335-2-ND 2,000 63.00/M | C2012COG1H682J 
COG (NPO) 50 8200pF 45% 1.25 |445-2685-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-2685-2-ND 2,000 72.00/M_ |C2012COG1H822J 
COG (NPO) 50 10000pF +5% 1.25 |445-1336-1-ND 7.47 44.14 127.31 445-1336-2-ND 2,000 122.22/M |C2012COG1H103J 
COG (NPO) 25 3900pF +5% 0.6 |445-2676-1-ND 3.30 19.50 56.25 445-2676-2-ND 4,000 54.00/M_|C2012COG1E392J 
COG (NPO) 25 4700pF +5% 0.6 |445-2677-1-ND 3.30 19.50 56.25 445-2677-2-ND 4,000 54.00/M | C2012COG1E472J 
COG (NPO) 25 5600pF +5% 0.6 |445-2678-1-ND 3.85 22.75 65.63 445-2678-2-ND 4,000 63.00/M |C2012COG1E562J 
COG (NPO) 25 6800pF +5% 0.6 |445-2679-1-ND 3.85 22.75 65.63 = — — |C2012COG1E682J 
COG (NPO) 25 8200pF +5% 0.6 |445-2680-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-2680-2-ND 4,000 72.00/M |C2012C0G1E822J 
COG (NPO) 25 10000pF +5% 0.6 |445-2672-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-2672-2-ND 4,000 72.00/M__|C2012COG1E103J 
COG (NPO) 25 15000pF +5% 0.85 |445-2673-1-ND 6.60 39.00 112.50 445-2673-2-ND 4,000 108.00/M |C2012COG1E153J 
COG (NPO) 25 22000pF +5% 1.25 |445-2674-1-ND 6.60 39.00 112.50 445-2674-2-ND 2,000 108.00/M |C2012COG1E223J 
COG (NPO) 25 33000pF 45% 1.25 |445-2675-1-ND 8.80 52.00 150.00 445-2675-2-ND 2,000 144.00/M__|C2012COG1E333J 


(Continued) 
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A&TDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont, 


Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 

Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R 250 1000pF +10% 0.85 |445-2277-1-ND 1,27 7.48 21.56 445-2277-2-ND 4,000 21.00/M |C2012X7R2E102K 
X7R 250 1000pF +20% 0.85 |445-4443-1-ND NEW! 1.27 7.48 21.56 445-4443-2-ND NEW! 4,000 20.70/M |C2012X7R2E102M 
X7R 250 1500pF +10% 0.85 |445-4444-1-ND NEW! 1.43 8.45 24.38 445-4444-2-ND NEW! 4,000 23.40/M_ |C2012X7R2E152K 
X7R 250 1500pF +20% 0.85 |445-4445-1-ND NEW! 1.43 8.45 24.38 445-4445-2-ND NEW! 4,000 23.40/M_ |C2012X7R2E152M 
X7R 250 2200pF +10% 0.85 | 445-2278-1-ND 1.43 8.45 24.38 445-2278-2-ND 4,000 23.00/M_|C2012X7R2E222K 
X7R 250 2200pF +20% 0.85 |445-4446-1-ND NEW! 1.43 8.45 24.38 445-4446-2-ND NEW! 4,000 23.40/M | C2012X7R2E222M 
X7R 250 3300pF +10% 0.85 |445-4447-1-ND NEW! 1.54 9.10 26.25 445-4447-2-ND NEW! 4,000 25.20/M_ |C2012X7R2E332K 
X7R 250 3300pF +20% 0.85 |445-4448-1-ND NEW! 1.54 9.10 26.25 445-4448-2-ND NEW! 4,000 25.20/M_ |C2012X7R2E332M 
X7R 250 4700pF +10% 0.85 |445-2279-1-ND 1.54 9.10 26.25 445-2279-2-ND 4,000 25.00/M_ |C2012X7R2E472K 
X7R 250 4700pF +20% 0.85 |445-4449-1-ND NEW! 1.54 9.10 26.25 445-4449-2-ND NEW! 4,000 25.20/M_|C2012X7R2E472M 
X7R 250 6800pF +10% 0.85 |445-4450-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 445-4450-2-ND NEW! 2,000 27.00/M_ |C2012X7R2E682K 
X7R 250 6800pF +20% 0.85 |445-4451-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 445-4451-2-ND NEW! 2,000 27.00/M_ |C2012X7R2E682M 
X7R 250 10000pF +10% 1.25 |445-2280-1-ND 1.43 8.45 24.38 445-2280-2-ND 2,000 23.00/M_ |C2012X7R2E103K 
X7R 250 10000pF +20% 0.85 |445-4452-1-ND NEW! 1.43 8.45 24.38 445-4452-2-ND NEW! 2,000 23.40/M_ |C2012X7R2E103M 
X7R 250 15000pF +10% 1.25 |445-4453-1-ND NEW! 2.09 12.35 35.63 445-4453-2-ND NEW! 2,000 34.20/M__|C2012X7R2E153K 
X7R 250 15000pF +20% 1.25 |445-4454-1-ND NEW! 2.09 12.35 35.63 445-4454-2-ND NEW! 2,000 34.20/M |C2012X7R2E153M 
X7R 250 22000pF +10% 1.25 |445-2281-1-ND 2.09 12.35 35.63 445-2281-2-ND 2,000 34.00/M | C2012X7R2E223K 
X7R 250 22000pF +20% 1.25 |445-4455-1-ND NEW! 2.09 12.35 35.63 445-4455-2-ND NEW! 2,000 34.20/M |C2012X7R2E223M 
X7R 100 1000pF +10% 0.85 |445-1337-1-ND ae 4.55 13.13 445-1337-2-ND 4,000 12.60/M |C2012X7R2A102K 
X7R 100 1000pF +20% 0.85 | 445-1338-1-ND 77 4.55 13.13 445-1338-2-ND 4,000 12.60/M_|C2012X7R2A102M 
X7R 100 1500pF +10% 0.85 |445-4429-1-ND NEW! 88 5.20 15.00 445-4429-2-ND NEW! 4,000 14.40/M |C2012X7R2A152K 
X7R 100 1500pF +20% 0.85 |445-4430-1-ND NEW! 88 5.20 15.00 445-4430-2-ND NEW! 4,000 14.40/M_ |C2012X7R2A152M 
X7R 100 2200pF +10% 0.85 |445-1339-1-ND 88 5.20 15.00 445-1339-2-ND 4,000 14.40/M_ |C2012X7R2A222K 
X7R 100 2200pF +20% 0.85 |445-1340-1-ND 88 5.20 15.00 445-1340-2-ND 4,000 14.40/M | C2012X7R2A222M 
X7R 100 3300pF +10% 0.85 |445-4431-1-ND NEW! 99 5.85 16.88 445-4431-2-ND NEW! 4,000 16.20/M_|C2012X7R2A332K 
X7R 100 3300pF +20% 0.85 |445-4432-1-ND NEW! 99 5.85 16.88 445-4432-2-ND NEW! 4,000 16.20/M_ |C2012X7R2A332M 
X7R 100 4700pF +10% 0.85 |445-1341-1-ND 88 5.20 15.00 445-1341-2-ND 4,000 14.40/M |C2012X7R2A472K 
X7R 100 4700pF +20% 0.85 |445-1342-1-ND 88 5.20 15.00 445-1342-2-ND 4,000 14.40/M_ |C2012X7R2A472M 
X7R 100 6800pF +10% 1.25 |445-4433-1-ND NEW! 99 5.85 16.88 445-4433-2-ND NEW! 4,000 16.20/M |C2012X7R2A682K 
X7R 100 6800pF +20% 1.25 |445-4434-1-ND NEW! 99 5.85 16.88 445-4434-2-ND NEW! 4,000 16.20/M_|C2012X7R2A682M 
X7R 100 10000pF +10% 0.85 |445-1343-1-ND 88 5.20 15.00 445-1343-2-ND 4,000 14.40/M |C2012X7R2A103K 
X7R 100 10000pF +20% 0.85 |445-1344-1-ND 88 5.20 15.00 445-1344-2-ND 4,000 14.40/M_ |C2012X7R2A103M 
X7R 100 15000pF +10% 1.25 |445-4435-1-ND NEW! 1.10 6.50 18.75 445-4435-2-ND NEW! 2,000 18.00/M_ |C2012X7R2A153K 
X7R 100 15000pF +20% 1.25 |445-4436-1-ND NEW! 1.10 6.50 18.75 445-4436-2-ND NEW! 2,000 18.00/M |C2012X7R2A153M 
X7R 100 22000pF +10% 1.25 |445-1345-1-ND 1.32 7.80 22.50 445-1345-2-ND 2,000 21.60/M_|C2012X7R2A223K 
X7R 100 22000pF +20% 1.25 |445-1346-1-ND 1.32 7.80 22.50 445-1346-2-ND 2,000 21.60/M |C2012X7R2A223M 
X7R 100 33000pF +10% 1.25 |445-4437-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 445-4437-2-ND NEW! 2,000 27.00/M_ |C2012X7R2A333K 
X7R 100 33000pF +20% 1.25 |445-4438-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 445-4438-2-ND NEW! 2,000 27.00/M_ |C2012X7R2A333M 
X7R 100 47000pF +10% 1.25 |445-2276-1-ND 1.65 9.75 28.13 445-2276-2-ND 2,000 27.00/M_ |C2012X7R2A473K 
X7R 100 47000pF +20% 1.25 |445-4439-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 445-4439-2-ND NEW! 2,000 27.00/M_|C2012X7R2A473M 
X7R 100 68000pF +10% 0.85 |445-4440-1-ND NEW! 2.75 16.25 46.88 445-4440-2-ND NEW! 2,000 45.00/M |C2012X7R2A683K 
X7R 100 68000pF +20% 0.85 |445-4441-1-ND NEW! 2.75 16.25 46.88 445-4441-2-ND NEW! 2,000 45.00/M |C2012X7R2A683M 
X7R 100 0.1pF +10% 1.25 |445-1418-1-ND 1.65 9.75 28.13 445-1418-2-ND 2,000 27.00/M_ |C2012X7R2A104K 
X7R 100 0.1pF +20% 1.25 |445-4442-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 445-4442-2-ND NEW! 4,000 27.00/M |C2012X7R2A104M 
X7R 50 1000pF +10% 0.6 |445-1347-1-ND 83 4.90 14.14 445-1347-2-ND 4,000 13.58/M__|C2012X7R1H102K 
X7R 50 10000pF +10% 0.6 |445-1348-1-ND 75 4.41 12.73 445-1348-2-ND 4,000 12.23/M_ |C2012X7R1H103K 
X7R 50 0.1pF +10% 0.85 |445-1349-1-ND 1.58 9.33 26.93 445-1349-2-ND 2,000 25.85/M_ |C2012X7R1H104K 
X7R 50 0.22uF +10% 1.25 |445-1350-1-ND 2.29 13.56 39.11 445-1350-2-ND 2,000 37.55/M_ |C2012X7R1H224K 
X7R 25 0.1pF +10% 0.85 |445-1351-1-ND 1.58 9.33 26.93 445-1351-2-ND 2,000 25.85/M |C2012X7R1E104K 

0805 X7R 25 0.22uF +10% 1.25 |445-1352-1-ND 2.29 13.56 39.11 445-1352-2-ND 2,000 37.55/M_|C2012X7R1E224K 
X7R 25 0.47pF +10% 1.25 |445-1353-1-ND 3.41 20.18 58.20 445-1353-2-ND 2,000 55.87/M |C2012X7R1E474K 
X7R 25 1.0pF +10% 1.25 |445-1354-1-ND 5.94 35.10 101.25 445-1354-2-ND 2,000 97.20/M |C2012X7R1E105K 
X7R 16 0.22uF +10% 1.25 |445-1355-1-ND 2.29 13.56 39.11 445-1355-2-ND 2,000 37.55/M_ |C2012X7R1C224K 
X7R 16 0.33yF +10% 1.25 |445-1356-1-ND 3.20 18.92 54.56 445-1356-2-ND 2,000 52.38/M_ |C2012X7R1C334K 
X7R 16 0.47pF +10% 1.25 |445-1357-1-ND 3.41 20.18 58.20 445-1357-2-ND 2,000 55.87/M__|C2012X7R1C474K 
X7R 16 1.0uF +10% 1.25 |445-1358-1-ND 3.41 20.15 58.13 445-1358-2-ND 2,000 55.80/M |C2012X7R1C105K 
X7R 16 2.2uUF +10% 1.25 |445-1420-1-ND 5.98 35.35 101.98 445-1420-2-ND 2,000 97.90/M |C2012X7R1C225K 
X7R 10 1.0UF +10% 0.85 |445-1359-1-ND 3.41 20.15 58.13 445-1359-2-ND 2,000 55.80/M_ |C2012X7R1A105K 
X7R 10 4.7UF +20% 1.25 |445-1605-1-ND 6.00 35.43 102.19 445-1605-2-ND 2,000 98.10/M |C2012X7R1A475M 
X7S 100 0.47pF +10% 1.25 |445-5203-1-ND NEW! 6.05 35.75 103.13 445-5203-2-ND NEW! 2,000 99.00/M_|C2012X7S2A474K 
X7S 100 0.47pF +20% 1.25 |445-5204-1-ND NEW! 6.05 35.75 103.13 445-5204-2-ND NEW! 2,000 99.00/M |C2012X7S2A474M 
X7S 100 1.0uF +10% 1.25 |445-5205-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 445-5205-2-ND NEW! 2,000 108.00/M |C2012X7S2A105K 
X7S 100 1.0uF +20% 1.25 |445-5206-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 445-5206-2-ND NEW! 2,000 108.00/M |C2012X7S2A105M 
X5R 25 1.0uF +10% 1.25 |445-1419-1-ND 4.01 23.67 68.27 445-1419-2-ND 2,000 65.54/M_ |C2012X5R1E105K 
X5R 25 4.7UF +10% 1.45 |445-4116-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 445-4116-2-ND NEW! 2,000 54.00/M_|C2012X5R1E475K 
X5R 16 10pF +20% 1.45 |445-4115-1-ND NEW! 5.50 32.50 93.75 445-4115-2-ND NEW! 2,000 90.00/M |C2012X5R1C106M 
X5R 10 1.0uF +10% 0.85 |445-1587-1-ND 3.41 20.15 58.13 445-1587-2-ND 4,000 55.80/M |C2012X5R1A105K/0.85 
X5R 10 2.2UF +10% 0.85 |445-1588-1-ND 7.48 44.20 127.50 445-1588-2-ND 4,000 122.40/M |C2012X5R1A225K/0.85 
X5R 6.3 4.7UF +10% 0.85 |445-3439-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3439-2-ND 4,000 90.00/M |C2012X5R0J475K/0.85 
X5R 6.3 4.7UF +20% 0.85 |445-3440-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3440-2-ND 4,000 90.00/M__|C2012X5R0J475M/0.85 
X5R 6.3 4.7UF +10% 1.25 |445-1421-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-1421-2-ND 2,000 90.00/M |C2012X5R0J475K 
X5R 6.3 4.7UF +20% 1.25 |445-1362-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-1362-2-ND 2,000 90.00/M |C2012X5R0J475M 
X5R 6.3 10pF +10% 1.25 |445-4113-1-ND NEW! 2.37 13.98 40.31 445-4113-2-ND NEW! 2,000 39.00/M |C2012X5ROJ106K 
X5R 6.3 10pF +20% 1.25 |445-1363-1-ND 2.31 13.65 39.38 445-1363-2-ND 2,000 37.80/M |C2012X5ROJ106M 
X5R 6.3 22uF +20% 1.25 |445-1422-1-ND 4.84 28.60 82.50 445-1422-2-ND 2,000 79.20/M__|C2012X5ROJ226M 
Y5V 50 0.10pF +80/-20% | 0.6 |445-3462-1-ND 66 3.90 11.25 445-3462-2-ND 4,000 11.00/M | C2012Y5V1H104Z/0.60 
Y5V 50 1.0uF +80/-20% | 0.85 |445-3463-1-ND 99 5.85 16.88 445-3463-2-ND 4,000 16.00/M |C2012Y5V1H105Z/0.85 
Y5V 50 1.0UF +80/-20% | 1.25 |445-1364-1-ND .99 5.85 16.88 445-1364-2-ND 2,000 16.20/M |C2012Y5V1H105Z 
Y5V 50 2.2UF +80/-20% | 1.25 |445-3464-1-ND 3.30 19.50 56.25 445-3464-2-ND 2,000 54.00/M |C2012Y5V1H225Z 
Y5V 25 1.0UF +80/-20% | 0.85 |445-1590-1-ND -99 5.85 16.88 445-1590-2-ND 4,000 16.20/M_|C2012Y5V1E105Z/0.85 
Y5V 25 2.2UF +80/-20% | 1.25 |445-1366-1-ND 2.20 13.00 37.50 445-1366-2-ND 2,000 36.00/M | C2012Y5V1E225Z 
Y5V 25 4.7UF +80/-20% | 1.25 |445-3461-1-ND 2.75 16.25 46.88 445-3461-2-ND 2,000 45.00/M | C2012Y5V1E475Z 
Y5V 16 1.0uF +80/-20% | 0.85 |445-1589-1-ND .99 5.85 16.88 445-1589-2-ND 4,000 16.20/M_ |C2012Y5V1C105Z/0.85 
Y5V 16 2.2UF +80/-20% | 0.85 |445-3459-1-ND 1.32 7.80 22.50 445-3459-2-ND 4,000 22.00/M_ |C2012Y5V1C225Z/0.85 
Y5V 16 2.2UF +80/-20% | 1.25 |445-1368-1-ND 1.32 7.80 22.50 445-1368-2-ND 2,000 21.60/M_|C2012Y5V1C225Z 
Y5V 16 4.7UF +80/-20% | 0.85 |445-3460-1-ND 2.75 16.25 46.88 445-3460-2-ND 4,000 45.00/M |C2012Y5V1C475Z/0.85 
Y5V 16 4.7UF +80/-20% | 1.25 |445-1369-1-ND 2.75 16.25 46.88 445-1369-2-ND 2,000 45.00/M |C2012Y5V1C475Z 
Y5V 16 10pF +80/-20% | 1.25 |445-3458-1-ND 2.42 14.30 41.25 445-3458-2-ND 2,000 40.00/M |C2012Y5V1C106Z 
Y5V 10 4.7UF +80/-20% | 0.85 |445-3457-1-ND 1.27 7.48 21.56 445-3457-2-ND 4,000 21.00/M_ |C2012Y5V1A475Z/0.85 
Y5V 10 4.7UF +80/-20% | 1.25 |445-1370-1-ND 1.27 7.48 21.56 445-1370-2-ND 2,000 20.70/M_|C2012Y5V1A475Z 
Y5V 10 10pF +80/-20% | 1.25 |445-1371-1-ND 1.43 8.45 24.38 445-1371-2-ND 2,000 23.40/M | C2012Y5V1A106Z 
Y5V 6.3 10pF +80/-20% | 1.25 |445-1372-1-ND 1.43 8.45 24.38 445-1372-2-ND 2,000 23.40/M |C2012Y5V0J106Z 
Y5V 6.3 22uF +80/-20% | 1.25 |445-1373-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-1373-2-ND 2,000 90.00/M | C2012Y5V0J226Z 
X8R 100 22000pF +10% 1.25 |445-2515-1-ND 2.48 14.63 42.19 445-2515-2-ND 2,000 41.00/M |C2012X8R2A223K 
X8R 50 68000pF +10% 1.45 |445-3431-1-ND 2.20 13.00 37.50 445-3431-2-ND 2,000 36.00/M__|C2012X8R1H683K 
X8R 50 0.10pF +10% 1.25 |445-2514-1-ND 1.65 9.75 28.13 445-2514-2-ND 2,000 27.00/M_ |C2012X8R1H104K 
X8R 25 0.15pF +10% 1.45 |445-3430-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3430-2-ND 4,000 90.00/M |C2012X8R1E154K 
X8R 25 0.22uF +10% 1.25 |445-2512-1-ND 3.30 19.50 56.25 445-2512-2-ND 2,000 54.00/M_ |C2012X8R1E224K 
X8R 25 0.33pF +10% 1.25 |445-2513-1-ND 3.30 19.50 56.25 445-2513-2-ND 2,000 54.00/M_ |C2012X8R1E334K 
SL 10 68000pF +5% 1.25 |445-2689-1-ND 13.20 78.00 225.00 = oe! —__|C2012SL1A683J 

1206 COG (NPO) 630 100pF +5% 0.6 |445-2336-1-ND 3.20 18.92 54.56 445-2336-2-ND 4,000 52.00/M_|C3216C0G2J101J 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Case wv Dim. T | Digi-Key Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type Dc Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG (NPO) 630 120pF +5% 0.6 |445-4148-1-ND NEW! 445-4148-2-ND NEW! 4,000 54.00/M |C3216C0G2J121Jd 
COG (NPO) 630 150pF +5% 0.6 |445-2337-1-ND 445-2337-2-ND 4,000 52.00/M |C3216CO0G2J151Jd 
COG (NPO) 630 180pF +5% 0.6 |445-4149-1-ND NEW! 445-4149-2-ND NEW! 4,000 54.00/M |C3216C0G2J181J 
COG (NPO) 630 220pF +5% 0.6 |445-2338-1-ND 445-2338-2-ND 4,000 52.00/M |C3216C0G2J221J 
COG (NPO) 630 270pF +5% 0.6 |445-4150-1-ND NEW! 445-4150-2-ND NEW! 4,000 54.00/M_|C3216C0G2J271J 
COG (NPO) 630 330pF +5% 0.6 |445-2339-1-ND 445-2339-2-ND 4,000 52.00/M |C3216C0G2J331Jd 
COG (NPO) 630 390pF +5% 0.6 |445-4151-1-ND NEW! 445-4151-2-ND NEW! 4,000 54.00/M |C3216C0G2J391J 
COG (NPO) 630 470pF +5% 0.85 |445-2340-1-ND 445-2340-2-ND 4,000 52.00/M |C3216C0G2J471J 
COG (NPO) 630 560pF +5% 0.85 |445-4152-1-ND NEW! 445-4152-2-ND NEW! 4,000 54.00/M |C3216COG2J561Jd 
COG (NPO) 630 680pF +5% 0.85 |445-2341-1-ND 445-2341-2-ND 4,000 52.00/M_|C3216C0G2J681J 
COG (NPO) 630 820pF +5% 0.85 |445-4153-1-ND NEW! 445-4153-2-ND NEW! 4,000 54.00/M |C3216C0G2J821Jd 
COG (NPO) 630 1000pF +5% 0.85 |445-2342-1-ND 445-2342-2-ND 4,000 52.00/M_ |C3216C0G2J102J 
COG (NPO) 630 1200pF +5% 0.85 |445-4154-1-ND NEW! 445-4154-2-ND NEW! 4,000 68.00/M |C3216C0G2J122J) 
COG (NPO) 630 1500pF +5% 1.15 |445-2343-1-ND 445-2343-2-ND 2,000 65.00/M |C3216C0G2J152J) 
COG (NPO) 630 1800pF +5% 1.15 |445-4155-1-ND NEW! 445-4155-2-ND NEW! 2,000 81.00/M__|C3216C0G2J182J 
COG (NPO) 630 2200pF 45% 1.15 |445-2344-1-ND 445-2344-2-ND 2,000 79.00/M |C3216C0G2J222J) 
COG (NPO) 630 2700pF 45% 1.6 |445-4156-1-ND NEW! 445-4156-2-ND NEW! 2,000 95.00/M |C3216C0G2J272J 
COG (NPO) 630 3300pF 45% 1.6 |445-2345-1-ND 445-2345-2-ND 2,000 92.00/M |C3216C0G2J332J 
COG (NPO) 250 3300pF +5% 0.85 |445-2332-1-ND 445-2332-2-ND 4,000 52.00/M | C3216COG2E332J 
COG (NPO) 250 3900pF +5% 1.15 |445-4146-1-ND NEW! 445-4146-2-ND NEW! 2,000 68.00/M_|C3216COG2E392J 
COG (NPO) 250 4700pF +5% 1.15 |445-2333-1-ND 445-2333-2-ND 2,000 79.00/M |C3216COG2E472J 
COG (NPO) 250 5600pF +5% 1.15 |445-4147-1-ND NEW! 445-4147-2-ND NEW! 2,000 95.00/M |C3216COG2E562J 
COG (NPO) 250 6800pF +5% 1.6 |445-2334-1-ND 445-2334-2-ND 2,000 105.00/M |C3216COG2E682J 
COG (NPO) 250 8200pF +5% 1.6 |445-2335-1-ND 445-2335-2-ND 2,000 118.00/M |C3216COG2E822J 
COG (NPO) 100 3900pF +5% 0.6 |445-4143-1-ND NEW! 445-4143-2-ND NEW! 4,000 54.00/M_|C3216COG2A392J 
COG (NPO) 100 4700pF +5% 0.85 |445-2329-1-ND 445-2329-2-ND 4,000 65.00/M |C3216CO0G2A472J 
COG (NPO) 100 5600pF +5% 0.7 |445-4144-1-ND NEW! 445-4144-2-ND NEW! 4,000 81.00/M |C3216COG2A562J 
COG (NPO) 100 6800pF +5% 1.15 |445-2330-1-ND 445-2330-2-ND 2,000 92.00/M |C3216COG2A682J 
COG (NPO) 100 8200pF +5% 1.15 |445-4145-1-ND NEW! 445-4145-2-ND NEW! 2,000 108.00/M |C3216COG2A822J 
COG (NPO) 100 10000pF 45% 1.15 |445-2331-1-ND 445-2331-2-ND 2,000 105.00/M__|C3216C0G2A103J 
COG (NPO) 50 3900pF +5% 0.6 |445-4003-1-ND NEW! 445-4003-2-ND NEW! 4,000 54.00/M_ |C3216COG1H392J 
COG (NPO) 50 4700pF +5% 0.6 |445-1374-1-ND 445-1374-2-ND 4,000 69.84/M |C3216CO0G1H472J 
COG (NPO) 50 5600pF +5% 0.6 |445-4004-1-ND NEW! 445-4004-2-ND NEW! 4,000 81.00/M |C3216COG1H562Jd 
COG (NPO) 50 6800pF +5% 0.6 |445-4005-1-ND NEW! 445-4005-2-ND NEW! 4,000 86.00/M |C3216COG1H682J5 
COG (NPO) 50 8200pF 45% 0.85 |445-4006-1-ND NEW! 445-4006-2-ND NEW! 4,000 90.00/M_|C3216C0G1H822J 
COG (NPO) 50 10000pF 45% 0.85 |445-1375-1-ND 445-1375-2-ND 2,000 90.00/M |C3216COG1H103J 
COG (NPO) 50 15000pF +5% 1.15 |445-2698-1-ND 445-2698-2-ND 2,000 104.00/M |C3216C0G1H153J 
COG (NPO) 50 22000pF 45% 1.15 |445-1376-1-ND 445-1376-2-ND 2,000 108.00/M |C3216C0G1H223J 
COG (NPO) 50 33000pF +5% 1.6 |445-2699-1-ND 445-2699-2-ND 2,000 198.00/M |C3216COG1H333J 
COG (NPO) 25 8200pF +5% 0.6 | 445-2697-1-ND 445-2697-2-ND 4,000 90.00/M__|C3216COG1E822J 
COG (NPO) 25 10000pF +5% 0.6 |445-2690-1-ND 445-2690-2-ND 4,000 90.00/M |C3216COG1E103J 
COG (NPO) 25 22000pF +5% 0.6 |445-2693-1-ND 445-2693-2-ND 4,000 108.00/M |C3216COG1E223J 
COG (NPO) 25 33000pF +5% 0.85 |445-2694-1-ND 445-2694-2-ND 4,000 198.00/M |C3216COG1E333J 
COG (NPO) 25 68000pF +5% 1.6 |445-2696-1-ND 445-2696-2-ND 2,000 234.00/M |C3216COG1E683J 
X7R 630 1000pF +10% 1.15 |445-2288-1-ND 445-2288-2-ND 2,000 49.00/M__|C3216X7R2J102K 
X7R 630 1000pF +20% 1.15 |445-4478-1-ND NEW! 445-4478-2-ND NEW! 2,000 48.60/M |C3216X7R2J102M 
X7R 630 1500pF +10% 1.15 |445-4479-1-ND NEW! 445-4479-2-ND NEW! 2,000 59.40/M |C3216X7R2J152K 
X7R 630 1500pF +20% 1.15 |445-4480-1-ND NEW! 445-4480-2-ND NEW! 2,000 59.40/M_ |C3216X7R2J152M 
X7R 630 2200pF +10% 1.15 |445-2289-1-ND 445-2289-2-ND 2,000 49.00/M |C3216X7R2J222K 
X7R 630 2200pF +20% 1.15 |445-4481-1-ND NEW! 445-4481-2-ND NEW! 2,000 48.60/M_|C3216X7R2J222M 
X7R 630 3300pF +10% 1.15 |445-4482-1-ND NEW! 445-4482-2-ND NEW! 2,000 64.80/M |C3216X7R2J332K 
4206 X7R 630 3300pF +20% 1.15 |445-4483-1-ND NEW! 445-4483-2-ND NEW! 2,000 64.80/M |C3216X7R2J332M 
X7R 630 4700pF +10% 1.15 |445-2290-1-ND 445-2290-2-ND 2,000 49.00/M |C3216X7R2J472K 
X7R 630 4700pF +20% 1.15 |445-4484-1-ND NEW! 445-4484-2-ND NEW! 2,000 48.60/M |C3216X7R2J472M 
X7R 630 6800pF +10% 1.15 |445-4485-1-ND NEW! 445-4485-2-ND NEW! 2,000 72.00/M_|C3216X7R2J682K 
X7R 630 6800pF +20% 1.15 |445-4486-1-ND NEW! 445-4486-2-ND NEW! 2,000 72.00/M |C3216X7R2J682M 
X7R 630 10000pF +10% 1.15 |445-2291-1-ND 445-2291-2-ND 2,000 50.00/M |C3216X7R2J103K 
X7R 630 10000pF +20% 1.15 |445-4487-1-ND NEW! 445-4487-2-ND NEW! 2,000 50.40/M |C3216X7R2J103M 
X7R 630 15000pF +10% 1.3 |445-4488-1-ND NEW! 445-4488-2-ND NEW! 2,000 68.40/M | C3216X7R2J153K 
X7R 630 15000pF +20% 1.3 |445-4489-1-ND NEW! 445-4489-2-ND NEW! 2,000 68.40/M__|C3216X7R2J153M 
X7R 630 22000pF +10% 1.3 |445-2292-1-ND 445-2292-2-ND 2,000 76.00/M |C3216X7R2J223K 
X7R 630 22000pF +20% 1.3 |445-4490-1-ND NEW! 445-4490-2-ND NEW! 2,000 72.00/M |C3216X7R2J223M 
X7R 630 33000pF +10% 1.6 |445-4491-1-ND NEW! 445-4491-2-ND NEW! 2,000 81.00/M | C3216X7R2J333K 
X7R 630 33000pF +20% 1.6 |445-4492-1-ND NEW! 445-4492-2-ND NEW! 2,000 81.00/M |C3216X7R2J333M 
X7R 250 15000pF +10% 1.15 |445-4469-1-ND NEW! 445-4469-2-ND NEW! 2,000 72.00/M_|C3216X7R2E153K 
X7R 250 15000pF +20% 1.15 |445-4470-1-ND NEW! 445-4470-2-ND NEW! 2,000 72.00/M_ |C3216X7R2E153M 
X7R 250 22000pF +10% 1.15 |445-2285-1-ND 445-2285-2-ND 2,000 52.00/M_ |C3216X7R2E223K 
X7R 250 22000pF +20% 1.15 |445-4471-1-ND NEW! 445-4471-2-ND NEW! 2,000 52.38/M |C3216X7R2E223M 
X7R 250 33000pF +10% 1.6 |445-4472-1-ND NEW! 445-4472-2-ND NEW! 2,000 72.00/M_ |C3216X7R2E333K 
X7R 250 33000pF +20% 1.6 |445-4473-1-ND NEW! 445-4473-2-ND NEW! 2,000 72.00/M_|C3216X7R2E333M 
X7R 250 47000pF +10% 1.6 |445-2286-1-ND 445-2286-2-ND 2,000 65.00/M |C3216X7R2E473K 
X7R 250 47000pF +20% 1.6 |445-4474-1-ND NEW! 445-4474-2-ND NEW! 2,000 64.80/M |C3216X7R2E473M 
X7R 250 68000pF +10% 1.6 |445-4475-1-ND NEW! 445-4475-2-ND NEW! 2,000 72.00/M_ |C3216X7R2E683K 
X7R 250 68000pF +20% 1.6 |445-4476-1-ND NEW! 445-4476-2-ND NEW! 2,000 72.00/M |C3216X7R2E683M 
X7R 250 0.1pF +10% 1.6 |445-2287-1-ND 445-2287-2-ND 2,000 63.00/M_|C3216X7R2E104K 
X7R 250 0.1pF +20% 1.6 |445-4477-1-ND NEW! 445-4477-2-ND NEW! 2,000 63.00/M |C3216X7R2E104M 
X7R 100 33000pF +10% 1.15 |445-4456-1-ND NEW! 445-4456-2-ND NEW! 2,000 48.60/M |C3216X7R2A333K 
X7R 100 33000pF +20% 1.15 |445-4457-1-ND NEW! 445-4457-2-ND NEW! 2,000 48.60/M_ |C3216X7R2A333M 
X7R 100 47000pF +10% 1.15 |445-2282-1-ND 445-2282-2-ND NEW! 2,000 49.00/M |C3216X7R2A473K 
X7R 100 47000pF +20% 1.15 |445-4458-1-ND NEW! 445-4458-2-ND NEW! 2,000 48.60/M_|C3216X7R2A473M 
X7R 100 68000pF +10% 1.6 |445-4459-1-ND NEW! 445-4459-2-ND NEW! 2,000 54.00/M |C3216X7R2A683K 
X7R 100 68000pF +20% 1.6 |445-4460-1-ND NEW! 445-4460-2-ND NEW! 2,000 54.00/M |C3216X7R2A683M 
X7R 100 0.1pF +10% 1.6 |445-1377-1-ND 445-1377-2-ND 2,000 48.60/M |C3216X7R2A104K 
X7R 100 0.1pF +20% 1.6 |445-1378-1-ND 445-1378-2-ND 2,000 48.60/M |C3216X7R2A104M 
X7R 100 0.15yF +10% 1.6 |445-4461-1-ND NEW! 445-4461-2-ND NEW! 2,000 54.00/M__|C3216X7R2A154K 
X7R 100 0.15pF +20% 1.6 |445-4462-1-ND NEW! 445-4462-2-ND NEW! 2,000 54.00/M |C3216X7R2A154M 
X7R 100 0.22uF +10% 1.15 |445-2283-1-ND 445-2283-2-ND 2,000 50.00/M |C3216X7R2A224K 
X7R 100 0.22uF +20% 1.15 |445-4463-1-ND NEW! 445-4463-2-ND NEW! 2,000 50.40/M_ |C3216X7R2A224M 
X7R 100 0.33yF +10% 1.3 |445-4464-1-ND NEW! 445-4464-2-ND NEW! 2,000 108.00/M |C3216X7R2A334K 
X7R 100 0.33uF +20% 1.3 |445-4465-1-ND NEW! 445-4465-2-ND NEW! 2,000 108.00/M__| C3216X7R2A334M 
X7R 100 0.47uF +10% 1.6 |445-2284-1-ND 445-2284-2-ND 2,000 126.00/M |C3216X7R2A474K 
X7R 100 0.47uF +20% 1.6 |445-4466-1-ND NEW! 445-4466-2-ND NEW! 2,000 126.00/M |C3216X7R2A474M 
X7R 100 1.0uF +10% 1.6 |445-4467-1-ND NEW! 445-4467-2-ND NEW! 2,000 129.60/M |C3216X7R2A105K 
X7R 100 1.0uF +20% 1.6 |445-4468-1-ND NEW! 445-4468-2-ND NEW! 2,000 129.60/M |C3216X7R2A105M 
X7R 50 0.1pF +10% 0.85 |445-4007-1-ND NEW! 445-4007-2-ND NEW! 4,000 27.00/M_|C3216X7R1H104K 
X7R 50 0.1pF +20% 0.85 |445-4008-1-ND NEW! 445-4008-2-ND NEW! 4,000 27.00/M_ |C3216X7R1H104M 
X7R 50 0.22uF +10% 1.6 |445-1379-1-ND 445-1379-2-ND 2,000 36.00/M | C3216X7R1H224K 
X7R 50 0.22uF +20% 1.15 |445-4009-1-ND NEW! 445-4009-2-ND NEW! 2,000 36.00/M |C3216X7R1H224M 
X7R 50 0.33yF +10% 1.6 |445-4010-1-ND NEW! 445-4010-2-ND NEW! 2,000 36.00/M |C3216X7R1H334K 
X7R 50 0.33yF +20% 1.6 |445-4011-1-ND NEW! 445-4011-2-ND NEW! 2,000 36.00/M_|C3216X7R1H334M 
X7R 50 0.47pF +10% 1.6 |445-1380-1-ND 445-1380-2-ND 2,000 45.00/M |C3216X7R1H474K 
X7R 50 0.47pF +20% 1.6 |445-4012-1-ND NEW! 445-4012-2-ND NEW! 2,000 45.00/M_ |C3216X7R1H474M 
X7R 50 0.68uF +10% 1.6 |445-4013-1-ND NEW! 445-4013-2-ND NEW! 2,000 54.00/M |C3216X7R1H684K 
X7R 50 0.68uF +20% 1.6 |445-4014-1-ND NEW! 445-4014-2-ND NEW! 2,000 54.00/M__|C3216X7R1H684M 
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A&TDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont, 


Case wv Dim. T | Digi-Key Digi-Key Tape and Reel TDK 

Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R 50 1.0uF +10% 1.6 |445-1423-1-ND 445-1423-2-ND 2,000 45.00/M |C3216X7R1H105K 
X7R 50 1.0pF +20% 1.6 |445-4015-1-ND NEW! 445-4015-2-ND NEW! 2,000 45.00/M_ |C3216X7R1H105M 
X7R 25 0.22uF +10% 1.15 |445-4016-1-ND NEW! 445-4016-2-ND NEW! 2,000 29.00/M_ |C3216X7R1E224K 
X7R 25 0.22uF +20% 1.15 |445-4017-1-ND NEW! 445-4017-2-ND NEW! 2,000 29.00/M |C3216X7R1E224M 
X7R 25 0.33uF +10% 1.4 |445-4018-1-ND NEW! 445-4018-2-ND NEW! 2,000 31.00/M_|C3216X7R1E334K 
X7R 25 0.33yUF +20% 1.4 |445-4019-1-ND NEW! 445-4019-2-ND NEW! 2,000 31.00/M |C3216X7R1E334M 
X7R 25 0.47pF +10% 0.85 |445-4020-1-ND NEW! 445-4020-2-ND NEW! 4,000 49.00/M | C3216X7R1E474K/0.85 
X7R 25 0.47pF +20% 0.85 |445-4021-1-ND NEW! 445-4021-2-ND NEW! 4,000 49.00/M_ |C3216X7R1E474M/0.85 
X7R 25 0.68uF +10% 0.85 |445-4022-1-ND NEW! 445-4022-2-ND NEW! 4,000 54.00/M_ |C3216X7R1E684K/0.85 
X7R 25 0.68yF +20% 0.85 |445-4023-1-ND NEW! 445-4023-2-ND NEW! 4,000 54.00/M_|C3216X7R1E684M/0.85 
X7R 25 1.0uF +10% 1.6 |445-1381-1-ND NEW! 445-1381-2-ND NEW! 2,000 31.00/M |C3216X7R1E105K 
X7R 25 1.0uF +20% 1.6 |445-4025-1-ND NEW! 445-4025-2-ND NEW! 2,000 31.00/M |C3216X7R1E105M 
X7R 25 1.0uF +20% 0.85 |445-4024-1-ND NEW! 445-4024-2-ND NEW! 4,000 29.00/M_ |C3216X7R1E105M/0.85 
X7R 25 1.5uF +10% 1.6 |445-4026-1-ND NEW! 445-4026-2-ND NEW! 2,000 72.00/M_ |C3216X7R1E155K 
X7R 25 1.5yuF +20% 1.6 |445-4027-1-ND NEW! 445-4027-2-ND NEW! 2,000 72.00/M_|C3216X7R1E155M 
X7R 25 2.2UF +20% 1.6 |445-4028-1-ND NEW! 445-4028-2-ND NEW! 2,000 54.00/M |C3216X7R1E225M 
X7R 25 3.3yF +10% 1.6 |445-4029-1-ND NEW! 445-4029-2-ND NEW! 2,000 63.00/M_ |C3216X7R1E335K 
X7R 25 3.3uF +20% 1.6 |445-4030-1-ND NEW! 445-4030-2-ND NEW! 2,000 63.00/M_ |C3216X7R1E335M 
X7R 25 4.7UF +10% 1.6 |445-1606-1-ND 445-1606-2-ND 2,000 79.20/M_ |C3216X7R1E475K 
X7R 25 4.7UF +20% 1.6 |445-1424-1-ND 445-1424-2-ND 2,000 79.20/M_|C3216X7R1E475M 
X7R 16 0.47pUF +10% 1.15 |445-4031-1-ND NEW! 445-4031-2-ND NEW! 2,000 31.00/M |C3216X7R1C474K 
X7R 16 0.47pF +20% 1.15 |445-4032-1-ND NEW! 445-4032-2-ND NEW! 2,000 31.00/M |C3216X7R1C474M 
X7R 16 1.0uF +10% 1.3 |445-1383-1-ND NEW! 445-1383-2-ND NEW! 2,000 40.00/M |C3216X7R1C105K 
X7R 16 1.0pF +20% 1.3 |445-4036-1-ND NEW! 445-4036-2-ND NEW! 2,000 40.00/M |C3216X7R1C105M 
X7R 16 1.0uF +10% 0.85 _|445-1591-1-ND 445-1591-2-ND 4,000 30.60/M__|C3216X7R1C105K/0.85 
X7R 16 1.0UF +20% 0.85 |445-4033-1-ND NEW! 445-4033-2-ND NEW! 4,000 31.00/M |C3216X7R1C105M/0.85 
X7R 16 1.0UF +10% 1.15 |445-4034-1-ND NEW! 445-4034-2-ND NEW! 2,000 36.00/M |C3216X7R1C105K/1.15 
X7R 16 1.0UF +20% 1.15 |445-4035-1-ND NEW! 445-4035-2-ND NEW! 2,000 36.00/M |C3216X7R1C105M/1.15 
X7R 16 2.2UF +10% 1.6 |445-1384-1-ND 445-1384-2-ND 2,000 36.00/M |C3216X7R1C225K 
X7R 16 2.2UF +20% 1.15 |445-4037-1-ND NEW! 445-4037-2-ND NEW! 2,000 36.00/M_|C3216X7R1C225M 
X7R 16 3.3yF +10% 0.85 |445-4038-1-ND NEW! 445-4038-2-ND NEW! 2,000 54.00/M_ |C3216X7R1C335K 
X7R 16 3.3—F +20% 0.85 |445-4039-1-ND NEW! 445-4039-2-ND NEW! 2,000 54.00/M_ |C3216X7R1C335M 
X7R 16 4.7UF +10% 1.15 |445-1385-1-ND 445-1385-2-ND 2,000 43.20/M_ |C3216X7R1C475K 
X7R 16 4.7UF +20% 1.6 |445-1425-1-ND 445-1425-2-ND 2,000 41.40/M_ |C3216X7R1C475M 
X7R 16 6.8uF +10% 1.6 |445-4040-1-ND NEW! 445-4040-2-ND NEW! 2,000 99.00/M__|C3216X7R1C685K 
X7R 16 6.8uF +20% 1.6 |445-4041-1-ND NEW! 445-4041-2-ND NEW! 2,000 99.00/M |C3216X7R1C685M 
X7R 16 10pF +10% 1.6 |445-4042-1-ND NEW! 445-4042-2-ND NEW! 2,000 79.00/M |C3216X7R1C106K 
X7R 16 10pF +20% 1.6 |445-1601-1-ND 445-1601-2-ND 2,000 75.60/M |C3216X7R1C106M 
X7R 10 10pF +10% 1.9 |445-4043-1-ND NEW! 445-4043-2-ND NEW! 2,000 58.00/M |C3216X7R1A106K 
X7R 10 10uF +20% 1.9 |445-1602-1-ND 445-1602-2-ND 2,000 54.00/M_|C3216X7R1A106M 
X7S 100 2.2UF +10% 1.6 |445-5207-1-ND NEW! 445-5207-2-ND NEW! 2,000 198.00/M |C3216X7S2A225K 
X7S 100 2.2UF +20% 1.6 |445-5208-1-ND NEW! 445-5208-2-ND NEW! 2,000 198.00/M |C3216X7S2A225M 
X5R 50 1.0UF +10% 1.6 |445-4044-1-ND NEW! 445-4044-2-ND NEW! 2,000 45.00/M_ |C3216X5R1H105K 
X5R 50 1.0UF +20% 1.6 |445-4576-1-ND NEW! 445-4576-2-ND NEW! 2,000 45.00/M_ |C3216X5R1H105M 
X5R 25 2.2UF +10% 1.6 |445-4045-1-ND NEW! 445-4045-2-ND NEW! 2,000 54.00/M_|C3216X5R1E225K 
X5R 25 2.2UF +20% 1.6 |445-4577-1-ND NEW! 445-4577-2-ND NEW! 2,000 49.86/M |C3216X5R1E225M 
X5R 25 3.3uF +10% 1.6 |445-4046-1-ND NEW! 445-4046-2-ND NEW! 2,000 63.00/M |C3216X5R1E335K 
X5R 25 3.3uF +20% 1.6 |445-4578-1-ND NEW! 445-4578-2-ND NEW! 2,000 63.00/M |C3216X5R1E335M 
X5R 25 4.7UF +10% 1.6 |445-4047-1-ND NEW! 445-4047-2-ND NEW! 2,000 79.00/M |C3216X5R1E475K 
X5R 25 4.7UF +20% 1.6 |445-4048-1-ND NEW! 445-4048-2-ND NEW! 2,000 79.00/M_|C3216X5R1E475M 

4206 X5R 16 2.2UF +10% 1.15 |445-4049-1-ND NEW! 445-4049-2-ND NEW! 2,000 36.00/M |C3216X5R1C225K 
X5R 16 2.2uUF +20% 1.15 |445-4579-1-ND NEW! 445-4579-2-ND NEW! 2,000 36.00/M |C3216X5R1C225M 
X5R 16 3.3uF +10% 0.85 |445-4580-1-ND NEW! 445-4580-2-ND NEW! 2,000 54.00/M |C3216X5R1C335K 
X5R 16 3.3yF +20% 0.85 |445-4581-1-ND NEW! 445-4581-2-ND NEW! 2,000 54.00/M |C3216X5R1C335M 
X5R 16 4.7UF +10% 1.15 |445-4050-1-ND NEW! 445-4050-2-ND NEW! 2,000 43.00/M__|C3216X5R1C475K 
X5R 16 4.7UF +20% 1.15 |445-4051-1-ND NEW! 445-4051-2-ND NEW! 2,000 41.00/M_ |C3216X5R1C475M 
X5R 16 6.8uF +10% 1.6 |445-4582-1-ND NEW! 445-4582-2-ND NEW! 2,000 99.00/M |C3216X5R1C685K 
X5R 16 6.8uF +20% 1.6 |445-4583-1-ND NEW! 445-4583-2-ND NEW! 2,000 99.00/M |C3216X5R1C685M 
X5R 16 10pF +10% 1.6 |445-4052-1-ND NEW! 445-4052-2-ND NEW! 2,000 58.00/M |C3216X5R1C106K 
X5R 16 10uF +20% 1.6 |445-1426-1-ND 445-1426-2-ND 2,000 54.00/M_|C3216X5R1C106M 
X5R 10 2.2uUF +10% 0.85 |445-4053-1-ND NEW! 445-4053-2-ND NEW! 2,000 36.00/M |C3216X5R1A225K 
X5R 10 2.2uUF +20% 0.85 |445-4054-1-ND NEW! 445-4054-2-ND NEW! 2,000 36.00/M |C3216X5R1A225M 
X5R 10 3.3uF +10% 1.15 |445-4055-1-ND NEW! 445-4055-2-ND NEW! 2,000 45.00/M_ |C3216X5R1A335K/1.15 
X5R 10 3.3uF +20% 0.85 |445-4584-1-ND NEW! 445-4584-2-ND NEW! 2,000 45.00/M | C3216X5R1A335M/1.15 
X5R 10 4.7UF +10% 1.6 |445-1386-1-ND 445-1386-2-ND 2,000 41.40/M_|C3216X5R1A475K 
X5R 10 4.7UF +20% 1.6 |445-4056-1-ND NEW! 445-4056-2-ND NEW! 2,000 41.00/M_ |C3216X5R1A475M 
X5R 10 10pF +10% 1.6 |445-4057-1-ND NEW! 445-4057-2-ND NEW! 2,000 54.00/M_ |C3216X5R1A106K 
X5R 10 10uF +20% 1.6 |445-1387-1-ND 445-1387-2-ND 2,000 51.30/M_ |C3216X5R1A106M 
X5R 6.3 10uF +10% 1.6 |445-1388-1-ND 445-1388-2-ND 2,000 37.80/M |C3216X5ROJ106K 
X5R 6.3 10uF +20% 1.6 |445-1389-1-ND 445-1389-2-ND 2,000 36.00/M__|C3216X5ROJ106M 
X5R 6.3 15uF +20% 1.6 |445-4058-1-ND NEW! 445-4058-2-ND NEW! 2,000 144.00/M |C3216X5ROJ156M 
X5R 6.3 22uF +10% 1.6 |445-4059-1-ND NEW! 445-4059-2-ND NEW! 2,000 108.00/M |C3216X5R0J226K/1.6 
X5R 6.3 22uF +20% 0.85 |445-1427-1-ND 445-1427-2-ND 2,000 324.00/M |C3216X5ROJ226M 
X5R 6.3 33yuF +20% 1.3 |445-4060-1-ND NEW! 445-4060-2-ND NEW! 2,000 252.00/M |C3216X5R0J336M 
X5R 6.3 47uF +20% 1.6 |445-1428-1-ND 445-1428-2-ND 2,000 252.00/M__| C3216X5R0J476M 
Y5V 50 2.2UF +80/-20% 1.6 |445-4585-1-ND NEW! 445-4585-2-ND NEW! 4,000 39.60/M | C3216Y5V1H225Z/0.85 
Y5V 50 4.7UF +80/-20% 1.6 |445-3472-1-ND 445-3472-2-ND 2,000 63.00/M_ |C3216Y5V1H475Z 
Y5V 25 4.7UF +80/-20% | 0.85 |445-3470-1-ND 445-3470-2-ND 4,000 54.00/M_ |C3216Y5V1E475Z/0.85 
Y5V 25 4.7UF +80/-20% | 1.15 |445-3471-1-ND 445-3471-2-ND 2,000 54.00/M_ |C3216Y5V1E475Z/1.15 
Y5V 25 10uF +80/-20% 1.6 |445-3469-1-ND 445-3469-2-ND 2,000 54.00/M_|C3216Y5V1E106Z 
Y5V 16 4.7UF +80/-20% | 0.85 |445-1594-1-ND 445-1594-2-ND 4,000 48.60/M |C3216Y5V1C475Z/0.85 
Y5V 16 4.7UF +80/-20% | 1.15 |445-3467-1-ND 445-3467-2-ND 2,000 49.00/M |C3216Y5V1C475Z/1.15 
Y5V 16 4.7UF +80/-20% | 1.30 |445-3468-1-ND 445-3468-2-ND 2,000 49.00/M |C3216Y5V1C475Z/1.30 
Y5V 16 10pF +80/-20% 1.6 |445-1391-1-ND 445-1391-2-ND 2,000 39.60/M |C3216Y5V1C106Z 
Y5V 16 22uF +80/-20% 1.6 |445-3466-1-ND 445-3466-2-ND 2,000 117.00/M_| C3216Y5V1C226Z 
Y5V 10 10uF +80/-20% | 0.85 |445-1593-1-ND 445-1593-2-ND 4,000 28.80/M |C3216Y5V1A106Z/0.85 
Y5V 10 10pF +80/-20% | 1.15 |445-3465-1-ND 445-3465-2-ND 2,000 29.00/M |C3216Y5V1A106Z/1.15 
Y5V 10 22uF +80/-20% 1.6 |445-1393-1-ND 445-1393-2-ND 2,000 99.00/M | C3216Y5V1A226Z 
Y5V 6.3 47uF +80/-20% 1.6 |445-1394-1-ND 445-1394-2-ND 2,000 360.00/M |C3216Y5V0J476Z 
X8R 100 33000pF +10% 1.8 |445-3436-1-ND 445-3436-2-ND 4,000 108.00/M_|C3216X8R2A333K 
X8R 100 68000pF +10% 1.8 |445-3437-1-ND 445-3437-2-ND 2,000 108.00/M |C3216X8R2A683K 
X8R 100 0.047pF +10% 0.85 |445-2520-1-ND 445-2520-2-ND 4,000 108.00/M |C3216X8R2A473K 
X8R 100 0.10pF +10% 1.15 |445-2521-1-ND 445-2521-2-ND 2,000 108.00/M |C3216X8R2A104K 
X8R 100 0.15pF +10% 1.6 |445-2522-1-ND 445-2522-2-ND 2,000 108.00/M |C3216X8R2A154K 
X8R 50 0.15yF +10% 1.8 |445-3434-1-ND 445-3434-2-ND 4,000 144.00/M__|C3216X8R1H154K 
X8R 50 0.22uF +10% 1.15 |445-2518-1-ND 445-2518-2-ND 2,000 108.00/M |C3216X8R1H224K 
X8R 50 0.33uF +10% 1.8 |445-3435-1-ND 445-3435-2-ND 2,000 108.00/M |C3216X8R1H334K 
X8R 50 0.47pF +10% 1.6 |445-2519-1-ND 445-2519-2-ND 2,000 108.00/M |C3216X8R1H474K 
X8R 25 0.33yF +10% 1.8 |445-3432-1-ND 445-3432-2-ND 4,000 108.00/M |C3216X8R1E334K 
X8R 25 0.47pF +10% 0.85 |445-2516-1-ND 445-2516-2-ND 4,000 108.00/M_ | C3216X8R1E474K 
X8R 25 0.68yF +10% 1.8 |445-3433-1-ND 445-3433-2-ND 2,000 108.00/M |C3216X8R1E684K 
X8R 25 1.0uF +10% 1.6 |445-2517-1-ND 445-2517-2-ND 2,000 108.00/M__|C3216X8R1E105K 

(Continued) 
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A&TDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Reel” 


Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG (NPO) 630 3900pF +5% 1.7 |445-4157-1-ND NEW! 24.75 146.25 421.88 445-4157-2-ND NEW! 2,000 405.00/M |C3225C0G2J392J 
COG (NPO) 630 4700pF +5% 1.6 |445-2352-1-ND 24.01 141.86 409.22 445-2352-2-ND 2,000 393.00/M |C3225C0G2J472J 
COG (NPO) 630 5600pF +5% 1.6 |445-4158-1-ND NEW! 24.75 146.25 421.88 445-4158-2-ND NEW! 2,000 405.00/M |C3225C0G2J562J) 
COG (NPO) 630 6800pF +5% 2.0 |445-2353-1-ND 24.01 141.86 409.22 445-2353-2-ND 1,000 393.00 |C3225COG2J682J) 
COG (NPO) 250 10000pF +5% 1.6 |445-2350-1-ND 32.01 189.15 545.63 445-2350-2-ND 2,000 524.00/M_|C3225C0G2E103J 
COG (NPO) 250 15000pF +5% 2.0 |445-2351-1-ND 32.01 189.15 545.63 445-2351-2-ND 1,000 524.00 |C3225COG2E153J 
COG (NPO) 100 15000pF +5% 1.25 |445-2346-1-ND 24.01 141.86 409.22 445-2346-2-ND 2,000 393.00/M |C3225C0G2A153J 
COG (NPO) 100 22000pF 45% 1.6 |445-2347-1-ND 24.01 141.86 409.22 445-2347-2-ND 2,000 393.00/M |C3225C0G2A223J 
COG (NPO) 100 33000pF +5% 2.0 |445-2348-1-ND 32.01 189.15 545.63 445-2348-2-ND 1,000 524.00 |C3225COG2A333J 
COG (NPO) 100 47000pF +5% 2.3 |445-2349-1-ND 32.01 189.15 545.63 445-2349-2-ND 1,000 524.00 |C3225COG2A473J 
COG (NPO) 50 22000pF +5% 1.25 |445-2703-1-ND 22.00 130.00 375.00 445-2703-2-ND 2,000 360.00/M |C3225C0G1H223J 
COG (NPO) 50 33000pF 45% 1.25 |445-2704-1-ND 27.50 162.50 468.75 445-2704-2-ND 2,000 450.00/M |C3225C0G1H333J 
COG (NPO) 50 47000pF +5% 2.0 |445-2705-1-ND 27.50 162.50 468.75 445-2705-2-ND 1,000 450.00 |C3225C0G1H473J 
COG (NPO) 50 68000pF 45% 2.0 |445-2706-1-ND 33.00 195.00 562.50 445-2706-2-ND 1,000 540.00 |C3225COG1H683J 
COG (NPO) 50 0.1pF +5% 2.5 |445-2702-1-ND 33.00 195.00 562.50 445-2702-2-ND 1,000 540.00 |C3225COG1H104J 
X7R 630 47000pF +10% 2.0 |445-2297-1-ND 8.80 52.00 150.00 445-2297-2-ND 1,000 144.00 |C3225X7R2J473K 
X7R 630 47000pF +20% 2.0 |445-4503-1-ND NEW! 8.80 52.00 150.00 445-4503-2-ND NEW! 1,000 144.00 |C3225X7R2J473M 
X7R 630 68000pF +10% 2.0 |445-4504-1-ND NEW! 13.20 78.00 225.00 445-4504-2-ND NEW! 1,000 216.00 |C3225X7R2J683K 
X7R 630 68000pF +20% 2.0 |445-4505-1-ND NEW! 13.20 78.00 225.00 445-4505-2-ND NEW! 1,000 216.00 |C3225X7R2J683M 
X7R 250 0.1pF +10% 2.0 |445-2295-1-ND 5.72 33.80 97.50 445-2295-2-ND 1,000 94.00 |C3225X7R2E104K 
X7R 250 0.22uF +10% 2.0 |445-2296-1-ND 6.38 37.70 108.75 445-2296-2-ND 1,000 104.00 |C3225X7R2E224K 
X7R 250 0.1pF +20% 2.0 |445-4499-1-ND NEW! 5.72 33.80 97.50 445-4499-2-ND NEW! 1,000 93.60 |C3225X7R2E104M 
X7R 250 0.15pF +10% 2.0 |445-4500-1-ND NEW! 7.70 45.50 131.25 445-4500-2-ND NEW! 1,000 126.00 |C3225X7R2E154K 
X7R 250 0.15pF +20% 2.0 |445-4501-1-ND NEW! 7.70 45.50 131.25 445-4501-2-ND NEW! 1,000 126.00 |C3225X7R2E154M 
X7R 250 0.22uF +20% 2.0 |445-4502-1-ND NEW! 6.38 37.70 108.75 445-4502-2-ND NEW! 1,000 104.40 |C3225X7R2E224M 
X7R 100 0.47uF +20% 2.0 |445-1395-1-ND 9.35 55.25 159.38 445-1395-2-ND 1,000 153.00 |C3225X7R2A474M 
X7R 100 0.47pF +10% 2.0 |445-2293-1-ND 9.35 55.25 159.38 445-2293-2-ND 1,000 153.00 |C3225X7R2A474K 
X7R 100 1.0UF +20% 2.0 |445-1429-1-ND 11.00 65.00 187.50 445-1429-2-ND 1,000 180.00 |C3225X7R2A105M 
X7R 100 1.0UF +10% 2.0 |445-2294-1-ND 11.00 65.00 187.50 445-2294-2-ND 1,000 180.00 |C3225X7R2A105K 
X7R 100 0.33pF +10% 2.0 |445-4493-1-ND NEW! 9.35 55.25 159.38 445-4493-2-ND NEW! 1,000 153.00 | C3225X7R2A334K 
X7R 100 0.33yF +20% 2.0 |445-4494-1-ND NEW! 9.35 55.25 159.38 445-4494-2-ND NEW! 1,000 153.00 |C3225X7R2A334M 
X7R 100 0.68yF +10% 1.6 |445-4495-1-ND NEW! 12.10 71.50 206.25 445-4495-2-ND NEW! 2,000 198.00/M |C3225X7R2A684K 
X7R 100 0.68yF +20% 1.6 |445-4496-1-ND NEW! 12.10 71.50 206.25 445-4496-2-ND NEW! 2,000 198.00/M |C3225X7R2A684M 
X7R 100 2.2UF +10% 2.3 |445-4497-1-ND NEW! 13.20 78.00 225.00 445-4497-2-ND NEW! 1,000 216.00 |C3225X7R2A225K 
X7R 100 2.2UF +20% 2.3 |445-4498-1-ND NEW! 13.20 78.00 225.00 445-4498-2-ND NEW! 1,000 216.00 | C3225X7R2A225M 
X7R 50 1.0UF +10% 1.6 |445-1430-1-ND 6.38 37.70 108.75 445-1430-2-ND 1,000 104.40 |C3225X7R1H105K 
X7R 50 1.0UF +10% 1.6 |445-3931-1-ND NEW! 6.38 37.70 108.75 445-3931-2-ND NEW! 2,000 104.00/M |C3225X7R1H105K/1.6 
X7R 50 1.0UF +20% 1.6 |445-1396-1-ND 6.38 37.70 108.75 445-1396-2-ND 1,000 104.40 |C3225X7R1H105M 
X7R 50 1.0UF +20% 1.6 |445-3932-1-ND NEW! 6.38 37.70 108.75 445-3932-2-ND NEW! 2,000 104.00/M |C3225X7R1H105M/1.6 
X7R 50 1.5yuF +10% 2.0 |445-3933-1-ND NEW! 8.25 48.75 140.63 445-3933-2-ND NEW! 1,000 135.00 |C3225X7R1H155K 
X7R 50 1.5uF +20% 2.0 |445-3934-1-ND NEW! 8.25 48.75 140.63 445-3934-2-ND NEW! 1,000 135.00 |C3225X7R1H155M 
X7R 50 2.2UF +10% 2.0 |445-1431-1-ND 9.90 58.50 168.75 445-1431-2-ND 1,000 162.00 |C3225X7R1H225K 
X7R 50 2.2UF +20% 2.0 |445-3935-1-ND NEW! 9.90 58.50 168.75 445-3935-2-ND NEW! 1,000 162.00 |C3225X7R1H225M 
X7R 50 3.3yF +10% 2.5 |445-3936-1-ND NEW! 14.85 87.75 253.13 445-3936-2-ND NEW! 1,000 243.00 |C3225X7R1H335K 
X7R 50 3.3yF +20% 2.5 |445-1432-1-ND 14.85 87.75 253.13 445-1432-2-ND 1,000 243.00 | C3225X7R1H335M 
4210 X7R 25 2.2UF +10% 1.15 |445-3937-1-ND NEW! 9.24 54.60 157.50 445-3937-2-ND NEW! 2,000 151.00/M |C3225X7R1E225K 
X7R 25 2.2UF +20% 1.15 |445-1397-1-ND 9.24 54.60 157.50 445-1397-2-ND 1,000 151.20 |C3225X7R1E225M 
X7R 25 3.3uF +10% 1.6 |445-3938-1-ND NEW! 9.90 58.50 168.75 445-3938-2-ND NEW! 2,000 162.00/M |C3225X7R1E335K 
X7R 25 3.3yF +20% 1.6 |445-3939-1-ND NEW! 9.90 58.50 168.75 445-3939-2-ND NEW! 2,000 162.00/M |C3225X7R1E335M 
X7R 25 4.7UF +10% 2.0 |445-1433-1-ND 10.73 63.38 182.81 445-1433-2-ND 1,000 175.50 _|C3225X7R1E475K 
X7R 25 4.7UF +20% 2.0 |445-1398-1-ND 10.73 63.38 182.81 445-1398-2-ND 1,000 175.50 |C3225X7R1E475M 
X7R 25 6.8uF +10% 2.0 |445-3940-1-ND NEW! 11.55 68.25 196.88 445-3940-2-ND NEW! 1,000 189.00 |C3225X7R1E685K 
X7R 25 6.8uF +20% 2.0 |445-3941-1-ND NEW! 11.55 68.25 196.88 445-3941-2-ND NEW! 1,000 189.00 |C3225X7R1E685M 
X7R 25 10pF +10% 2.5 |445-3942-1-ND NEW! 12.10 71.50 206.25 445-3942-2-ND NEW! 1,000 198.00 |C3225X7R1E106K 
X7R 25 10pF +20% 2.5 |445-1434-1-ND 12.10 71.50 206.25 445-1434-2-ND 1,000 198.00 |C3225X7R1E106M 
X7R 16 4.7uF +10% 1.6 |445-1435-1-ND 19.38 114.54 330.41 = = — |C3225X7R1C475K 
X7R 16 10pF +10% 2.0 |445-3943-1-ND NEW! 7.92 46.80 135.00 445-3943-2-ND NEW! 1,000 130.00 |C3225X7R1C106K 
X7R 16 10pF +20% 2.0 |445-1399-1-ND 7.92 46.80 135.00 445-1399-2-ND 1,000 129.60 |C3225X7R1C106M 
X7R 16 15uF +20% 2.5 |445-3944-1-ND NEW! 14.85 87.75 253.13 445-3944-2-ND NEW! 1,000 243.00 |C3225X7R1C156M 
X7R 16 22uF +10% 2.5 |445-3945-1-ND NEW! 14.85 87.75 253.13 445-3945-2-ND NEW! 1,000 243.00 | C3225X7R1C226K 
X7R 16 22uF +20% 2.5 |445-3955-1-ND NEW! 14.85 87.75 253.13 445-3955-2-ND NEW! 1,000 243.00 |C3225X7R1C226M 
X7S 100 3.3yF +10% 2.0 |445-5209-1-ND NEW! 16.50 97.50 281.25 445-5209-2-ND NEW! 1,000 270.00 |C3225X7S2A335K 
X7S 100 3.3yF +20% 2.0 |445-5210-1-ND NEW! 16.50 97.50 281.25 445-5210-2-ND NEW! 1,000 270.00 |C3225X7S2A335M 
X7S 50 10pF +10% 2.5 |445-4536-1-ND NEW! 24.20 143.00 412.50 445-4536-2-ND NEW! 1,000 396.00 |C3225X7S1H106K 
X7S 50 10uF +20% 2.5 |445-4537-1-ND NEW! 22.00 130.00 375.00 445-4537-2-ND NEW! 1,000 360.00 |C3225X7S1H106M 
X5R 25 10uF +10% 2.5 |445-3946-1-ND NEW! 9.90 58.50 168.75 445-3946-2-ND NEW! 1,000 162.00 |C3225X5R1E106K 
X5R 25 10pF +20% 2.5 |445-3947-1-ND NEW! 9.90 58.50 168.75 445-3947-2-ND NEW! 1,000 162.00 |C3225X5R1E106M 
X5R 16 10pF +10% 2.0 |445-3948-1-ND NEW! 7.92 46.80 135.00 445-3948-2-ND NEW! 1,000 130.00 |C3225X5R1C106K 
X5R 16 10pF +20% 2.0 |445-1400-1-ND 7.92 46.80 135.00 445-1400-2-ND 1,000 129.60 |C3225X5R1C106M 
X5R 16 22uF +10% 2.5 |445-3949-1-ND NEW! 14.08 83.20 240.00 445-3949-2-ND NEW! 1,000 230.00 | C3225X5R1C226K 
X5R 16 22uF +20% 2.5 |445-1436-1-ND 13.86 81.90 236.25 445-1436-2-ND 1,000 226.80 |C3225X5R1C226M 
X5R 10 10pF +10% 2.0 |445-1401-1-ND 6.93 40.95 118.13 445-1401-2-ND 1,000 113.40 |C3225X5R1A106K 
X5R 10 10pF +20% 2.0 |445-1402-1-ND 6.93 40.95 118.13 445-1402-2-ND 1,000 113.40 |C3225X5R1A106M 
X5R 10 15uF +20% 2.0 |445-3950-1-ND NEW! 9.90 58.50 168.75 445-3950-2-ND NEW! 1,000 162.00 |C3225X5R1A156M 
X5R 10 22uF +20% 2.3 |445-1403-1-ND 13.42 79.30 228.75 445-1403-2-ND 1,000 219.60 |C3225X5R1A226M 
X5R 6.3 22uF +10% 1.6 |445-3952-1-ND NEW! 13.75 81.25 234.38 445-3952-2-ND NEW! 1,000 225.00 | C3225X5ROJ226K 
X5R 6.3 22uF +10% 2.0 |445-3951-1-ND NEW! 11.00 65.00 187.50 445-3951-2-ND NEW! 1,000 180.00 |C3225X5R0J226K/2.00 
X5R 6.3 22uF +20% 2.0 |445-1595-1-ND 10.45 61.75 178.13 445-1595-2-ND 1,000 171.00 |C3225X5R0J226M/2.00 
X5R 6.3 33yF +20% 2.0 |445-3953-1-ND NEW! 19.80 117.00 337.50 445-3953-2-ND NEW! 1,000 324.00 |C3225X5RO0J336M 
X5R 6.3 47uF +20% 2.5 |445-1405-1-ND 25.30 149.50 431.25 445-1405-2-ND 1,000 414.00 | C3225X5R0J476M 
X5R 6.3 68yuF +20% 2.0 |445-3954-1-ND NEW! 57.75 341.25 984.38 445-3954-2-ND NEW! 1,000 945.00 |C3225X5ROJ686M 
X5R 6.3 100yF +20% 2.5 |445-1437-1-ND 49.50 292.50 843.75 445-1437-2-ND 1,000 810.00 |C3225X5R0J107M 
Y5V 50 4.7UF +80/-20% | 2.3 |445-3480-1-ND 6.05 35.75 103.13 445-3480-2-ND 2,000 99.00/M |C3225Y5V1H475Z 
Y5V 50 10pF +80/-20% | 2.3 |445-3479-1-ND 9.90 58.50 168.75 445-3479-2-ND 2,000 162.00/M |C3225Y5V1H106Z 
Y5V 25 10yF +80/-20% | 1.3 |445-3477-1-ND 6.60 39.00 112.50 445-3477-2-ND 2,000 108.00/M__|C3225Y5V1E106Z/1.30 
Y5V 25 10uF +80/-20% | 1.6 |445-1598-1-ND 6.93 40.95 118.13 445-1598-2-ND 2,000 113.40/M | C3225Y5V1E106Z/1.60 
Y5V 25 22uF +80/-20% | 2.3 |445-3478-1-ND 6.60 39.00 112.50 445-3478-2-ND 1,000 108.00 |C3225Y5V1E226Z 
Y5V 16 10pF +80/-20% | 1.15 |445-1597-1-ND 6.60 39.00 112.50 445-1597-2-ND 2,000 108.00/M |C3225Y5V1C106Z/1.15 
Y5V 16 10uF +80/-20% | 1.6 |445-3473-1-ND 6.93 40.95 118.13 445-3473-2-ND 2,000 113.00/M | C3225Y5V1C106Z/1.60 
Y5V 16 22uF +80/-20% | 1.3 |445-3474-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3474-2-ND 2,000 90.00/M_|C3225Y5V1C226Z/1.30 
Y5V 16 22uF +80/-20% | 2.0 |445-3475-1-ND 5.83 34.45 99.38 445-3475-2-ND 1,000 95.00 |C3225Y5V1C226Z/2.00 
Y5V 16 47uF +80/-20% | 2.3 |445-3476-1-ND 22.00 130.00 375.00 445-3476-2-ND 1,000 360.00 |C3225Y5V1C476Z 
Y5V 10 22uF +80/-20% | 1.15 |445-1596-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-1596-2-ND 2,000 81.00/M | C3225Y5V1A226Z/1.15 
Y5V 10 47uF +80/-20% | 2.0 |445-1409-1-ND 20.55 121.42 350.25 445-1409-2-ND 1,000 336.24 |C3225Y5V1A476Z 
4210 Y5V 6.3 100yF +80/-20% | 2.5 |445-1410-1-ND 33.00 195.00 562.50 445-1410-2-ND 1,000 540.00 |C3225Y5V0J107Z 
X8R 25 1.5yuF +10% 1.6 |445-3438-1-ND 13.20 78.00 225.00 445-3438-2-ND 2,000 216.00/M_ |C3225X8R1E155K 
X8R 25 2.2UF +10% 2.0 | 445-2523-1-ND 13.20 78.00 225.00 445-2523-2-ND 1,000 216.00 | C3225X8R1E225K 
X8R 25 3.3yF +10% 2.5 |445-2524-1-ND 13.20 78.00 225.00 445-2524-2-ND 1,000 216.00 | C3225X8R1E335K 
COG (NPO) 3000 10pF +1pF 0.85 |445-2363-1-ND 15.68 92.63 267.19 445-2363-2-ND 1,000 257.00 |C4520C0G3F100F 
COG (NPO) 3000 12pF +10% 0.85 |445-2364-1-ND 15.68 92.63 267.19 445-2364-2-ND 1,000 257.00 |C4520COG3F120K 
COG (NPO) 3000 15pF +10% 1.1 |445-2365-1-ND 15.68 92.63 267.19 445-2365-2-ND 1,000 257.00 |C4520COG3F150K 
1808 COG (NPO) 3000 18pF +10% 1.1. |445-2366-1-ND 15.68 92.63 267.19 445-2366-2-ND 1,000 257.00 |C4520COG3F180K 
COG (NPO) 3000 22pF +10% 1.1 |445-2367-1-ND 15.68 92.63 267.19 445-2367-2-ND 1,000 257.00 | C4520COG3F220K 
COG (NPO) 3000 27pF +10% 1.6 |445-2368-1-ND 15.68 92.63 267.19 445-2368-2-ND 1,000 257.00 |C4520COG3F270K 
COG (NPO) 3000 33pF +10% 1.6 |445-2369-1-ND 15.68 92.63 267.19 445-2369-2-ND 1,000 257.00 | C4520COG3F330K 
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Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG (NPO) 3000 39pF +10% 1.6 |445-2370-1-ND 15.68 92.63 267.19 445-2370-2-ND 1,000 257.00 |C4520COG3F390K 
COG (NPO) 3000 47pF +10% 1.6 |445-2371-1-ND 15.68 92.63 267.19 445-2371-2-ND 1,000 257.00 |C4520CO0G3F470K 
COG (NPO) 3000 S6pF +10% 2.0 |445-2372-1-ND 15.68 92.63 267.19 445-2372-2-ND 1,000 257.00 |C4520COG3F560K 
COG (NPO) 3000 68pF +10% 2.0 |445-2373-1-ND 15.68 92.63 267.19 445-2373-2-ND 1,000 257.00 |C4520COG3F680K 
1808 COG (NPO) 3000 82pF +10% 2.0 |445-2374-1-ND 15.68 92.63 267.19 445-2374-2-ND 1,000 257.00 | C4520COG3F820K 
COG (NPO) 3000 100pF +10% 2.0 |445-2375-1-ND 15.68 92.63 267.19 445-2375-2-ND 1,000 257.00 |C4520C0G3F101K 
X7R 2000 470pF +10% 1.3 |445-2385-1-ND 18.03 106.52 307.28 445-2385-2-ND 1,000 295.00 |C4520X7R3D471K 
X7R 2000 1000pF +10% 1.3 |445-2386-1-ND 18.03 106.52 307.28 445-2386-2-ND 1,000 295.00 |C4520X7R3D102K 
X7R 1000 470pF +10% 1.3. |445-2383-1-ND 18.03 106.52 307.28 445-2383-2-ND 1,000 295.00 |C4520X7R3A471K 
X7R 1000 1000pF +10% 1.3 |445-2384-1-ND 18.03 106.52 307.28 445-2384-2-ND 1,000 295.00 | C4520X7R3A102K 
COG (NPO) 3000 100pF +10% 1.6 |445-2376-1-ND 19.59 115.78 333.99 445-2376-2-ND 1,000 321.00 /C4532CO0G3F101K 
COG (NPO) 3000 120pF +10% 1.6 |445-2377-1-ND 19.59 115.78 333.99 445-2377-2-ND 1,000 321.00 |C4532CO0G3F121K 
COG (NPO) 3000 150pF +10% 1.6 |445-2378-1-ND 19.59 115.78 333.99 445-2378-2-ND 1,000 321.00 |C4532CO0G3F151K 
COG (NPO) 3000 180pF +10% 1.6 |445-2379-1-ND 19.59 115.78 333.99 445-2379-2-ND 1,000 321.00 |C4532CO0G3F181K 
COG (NPO) 3000 220pF +10% 2.0 |445-2380-1-ND 20.38 120.41 347.34 445-2380-2-ND 1,000 333.00 |C4532COG3F221K 
COG (NPO) 3000 270pF +10% 2.3 |445-2381-1-ND 23.51 138.94 —  |445-2381-2-ND 500 192.50 |C4532COG3F271K 
COG (NPO) 3000 330pF +10% 2.5 |445-2382-1-ND 23.51 138.94 400.78 445-2382-2-ND 1,000 299.00 |C4532COG3F331K 
COG (NPO) 630 8200pF +5% 1.6 |445-4159-1-ND NEW! 66.00 390.00 1125.00 445-4159-2-ND NEW! 1,000 1080.00 | C4532C0G2J822J 
COG (NPO) 630 10000pF +5% 1.6 |445-2360-1-ND 64.02 378.30 1091.25 445-2360-2-ND 1,000 1048.00 |C4532C0G2J103J 
COG (NPO) 630 15000pF +5% 2.5 |445-2361-1-ND 64.02 378.30 — ___|445-2361-2-ND 500 524.00 |C4532C0G2J153J 
COG (NPO) 630 22000pF +5% 3.2 |445-2362-1-ND 64.02 378.30 —  |445-2362-2-ND 500 524.00 |C4532C0G2J223J 
COG (NPO) 250 22000pF 45% 1.6 |445-2357-1-ND 56.02 331.01 954.84 445-2357-2-ND 1,000 917.00 |C4532CO0G2E223J 
COG (NPO) 250 33000pF +5% 2.0 |445-2358-1-ND 56.02 331.01 954.84 445-2358-2-ND 1,000 917.00 |C4532C0G2E333J 
COG (NPO) 250 47000pF +5% 3.2 |445-2359-1-ND 56.02 331.01 —  |445-2359-2-ND 500 458.50 |C4532C0G2E473J 
COG (NPO) 100 47000pF +5% 2.0 |445-2354-1-ND 40.01 236.44 682.03 445-2354-2-ND 1,000 655.00 | C4532C0G2A473J 
COG (NPO) 100 68000pF +5% 2.5 |445-2355-1-ND 48.02 283.73 —  |445-2355-2-ND 500 393.00 |C4532COG2A683J 
COG (NPO) 100 0.1pF +5% 3.2 |445-2356-1-ND 48.02 283.73 —  |445-2356-2-ND 500 393.00 |C4532CO0G2A104J 
COG (NPO) 50 47000pF 45% 1.6 |445-2710-1-ND 33.00 195.00 562.50 445-2710-2-ND 1,000 540.00 |C4532C0G1H473J 
COG (NPO) 50 68000pF +5% 1.6 |445-2711-1-ND 44.00 260.00 750.00 445-2711-2-ND 1,000 720.00 |C4532COG1H683J 
COG (NPO) 50 0.1pF +5% 2.0 |445-2707-1-ND 41.25 243.75 703.13 445-2707-2-ND 1,000 675.00 | C4532COG1H104J 
COG (NPO) 50 0.15pF +5% 2.5 |445-2708-1-ND 49.50 292.50 —  |445-2708-2-ND 500 405.00 |C4532COG1H154J 
COG (NPO) 50 0.22uF +5% 3.2 |445-2709-1-ND 49.50 292.50 —  |445-2709-2-ND 500 405.00 |C4532C0G1H224J 
X7R 2000 2200pF +10% 1.3 |445-2389-1-ND 20.63 121.88 351.56 445-2389-2-ND 1,000 338.00 |C4532X7R3D222K 
X7R 1000 4700pF +10% 1.6 |445-2387-1-ND 14.30 84.50 243.75 445-2387-2-ND 1,000 234.00 |C4532X7R3A472K 
X7R 1000 10000pF +10% 2.0 |445-2388-1-ND 14.85 87.75 253.13 445-2388-2-ND 1,000 243.00 | C4532X7R3A103K 
X7R 630 68000pF +10% 1.6 |445-4517-1-ND NEW! 13.20 78.00 225.00 445-4517-2-ND NEW! 1,000 216.00 |C4532X7R2J683K 
X7R 630 68000pF +20% 1.6 |445-4518-1-ND NEW! 13.20 78.00 225.00 445-4518-2-ND NEW! 1,000 216.00 |C4532X7R2J683M 
X7R 630 0.1pF +10% 2.3 |445-2300-1-ND 13.20 78.00 —  |445-2300-2-ND 500 108.00 |C4532X7R2J104K 
X7R 630 0.1pF +20% 2.3 |445-4519-1-ND NEW! 13.20 78.00 —  |445-4519-2-ND NEW! 500 108.00 |C4532X7R2J104M 
X7R 250 0.15pF +10% 1.6 |445-4511-1-ND NEW! 14.30 84.50 243.75 445-4511-2-ND NEW! 1,000 234.00 | C4532X7R2E154K 
X7R 250 0.15pF +20% 1.6 |445-4512-1-ND NEW! 14.30 84.50 243.75 445-4512-2-ND NEW! 1,000 234.00 |C4532X7R2E154M 
X7R 250 0.22uF +10% 2.3 |445-2298-1-ND 12.65 74.75 —  |445-2298-2-ND 500 103.50 |C4532X7R2E224K 
X7R 250 0.22uF +20% 2.3 |445-4513-1-ND NEW! 12.65 74.75 —  |445-4513-2-ND NEW! 500 103.50 |C4532X7R2E224M 
X7R 250 0.33yF +10% 2.3 |445-4514-1-ND NEW! 13.20 78.00 —  |445-4514-2-ND NEW! 500 108.00 |C4532X7R2E334K 
X7R 250 0.33yF +20% 2.3 |445-4515-1-ND NEW! 13.20 78.00 —__|445-4515-2-ND NEW! 500 108.00 | C4532X7R2E334M 
X7R 250 0.47uF +10% 2.3 |445-2299-1-ND 15.40 91.00 —  |445-2299-2-ND 500 126.00 |C4532X7R2E474K 
X7R 250 0.47pF +20% 2.3 |445-4516-1-ND NEW! 15.40 91.00 —  |445-4516-2-ND NEW! 500 126.00 |C4532X7R2E474M 
X7R 100 0.68yF +10% 2.3 |445-4506-1-ND NEW! 22.00 130.00 —  |445-4506-2-ND NEW! 500 180.00 |C4532X7R2A684K 
X7R 100 0.68yF +20% 2.3 |445-4507-1-ND NEW! 22.00 130.00 —  |445-4507-2-ND NEW! 500 180.00 |C4532X7R2A684M 
X7R 100 1.0uF +10% 2.3 |445-1438-1-ND 20.90 123.50 — __|445-1438-2-ND 500 171.00 | C4532X7R2A105K 
1812 X7R 100 1.0uF +20% 2.3 |445-1411-1-ND 19.80 117.00 — |445-1411-2-ND 500 162.00 |C4532X7R2A105M 
X7R 100 1.5uF +10% 2.3 |445-4508-1-ND NEW! 30.80 182.00 —  |445-4508-2-ND NEW! 500 252.00 |C4532X7R2A155K 
X7R 100 1.5uF +20% 2.3 |445-4509-1-ND NEW! 30.25 178.75 —  |445-4509-2-ND NEW! 500 247.50 |C4532X7R2A155M 
X7R 100 2.2UF +10% 2.3 |445-4510-1-ND NEW! 22.00 130.00 —  |445-4510-2-ND NEW! 500 180.00 |C4532X7R2A225K 
X7R 100 2.2uUF +20% 2.3 |445-1439-1-ND 22.00 130.00 — ___|445-1439-2-ND 500 180.00 | C4532X7R2A225M 
X7R 50 1.0uF +10% 1.7 |445-3913-1-ND NEW! 15.40 91.00 262.50 445-3913-2-ND NEW! 1,000 252.00 |C4532X7R1H105K 
X7R 50 1.0UF +20% 1.7 |445-3914-1-ND NEW! 14.30 84.50 243.75 445-3914-2-ND NEW! 1,000 234.00 |C4532X7R1H105M 
X7R 50 2.2UF +10% 1.6 |445-3915-1-ND NEW! 23.60 139.43 402.19 445-3915-2-ND NEW! 1,000 386.00 |C4532X7R1H225K 
X7R 50 2.2uUF +20% 1.6 |445-1447-1-ND 21.45 126.75 365.63 445-1447-2-ND 1,000 351.00 |C4532X7R1H225M 
X7R 50 3.3yF +10% 2.0 |445-3916-1-ND NEW! 24.20 143.00 412.50 445-3916-2-ND NEW! 1,000 396.00 |C4532X7R1H335K 
X7R 50 3.3yF +20% 2.0 |445-3917-1-ND NEW! 23.10 136.50 393.75 445-3917-2-ND NEW! 1,000 378.00 |C4532X7R1H335M 
X7R 50 4.7UF +10% 2.3 |445-3918-1-ND NEW! 27.23 160.88 464.06 445-3918-2-ND NEW! 1,000 446.00 |C4532X7R1H475K 
X7R 50 4.7UF +20% 2.3 |445-1448-1-ND 24.75 146.25 421.88 445-1448-2-ND 1,000 405.00 |C4532X7R1H475M 
X7R 50 6.8uF +10% 2.5 |445-3919-1-ND NEW! 32.67 193.05 —  |445-3919-2-ND NEW! 500 267.50 | C4532X7R1H685K 
X7R 50 6.8uF +20% 2.5 |445-1449-1-ND 29.70 175.50 — ___|445-1449-2-ND 500 243.00 | C4532X7R1H685M 
X7R 25 4.7UF +20% 1.6 |445-1446-1-ND 22.28 131.63 —  |445-1446-2-ND 1,000 364.50 |C4532X7R1E475M 
X7R 25 10pF +10% 2.5 |445-3920-1-ND NEW! 27.23 160.88 —  |445-3920-2-ND NEW! 500 223.00 |C4532X7R1E106K 
X7R 25 10pF +20% 2.5 |445-1445-1-ND 24.75 146.25 —  |445-1445-2-ND 500 202.50 |C4532X7R1E106M 
X7R 25 15uF +20% 2.5 |445-3921-1-ND NEW! 29.70 175.50 —  |445-3921-2-ND NEW! 500 243.00 |C4532X7R1E156M 
X7R 25 22uF +20% 2.5 |445-1607-1-ND 33.00 195.00 —__|445-1607-2-ND 500 270.00 | C4532X7R1E226M 
X7R 16 10pF +10% 2.5 |445-3922-1-ND NEW! 26.40 156.00 —  |445-3922-2-ND NEW! 500 216.00 |C4532X7R1C106K 
X7R 16 10pF +20% 2.6 |445-3923-1-ND NEW! 26.40 156.00 —  |445-3923-2-ND NEW! 500 216.00 |C4532X7R1C106M 
X7R 16 22uF +20% 2.5 |445-1442-1-ND 29.70 175.50 —  |445-1442-2-ND 500 243.00 | C4532X7R1C226M 
X7R 16 33yuF +20% 2.5 |445-3924-1-ND NEW! 36.30 214.50 —  |445-3924-2-ND NEW! 500 297.00 |C4532X7R1C336M 
X7S 100 4.7UF +20% 2.3 |445-5211-1-ND NEW! 30.25 178.75 — __|445-5211-2-ND NEW! 500 247.50 | C4532X7S2A475M 
X5R 25 10uF +10% 2.5 |445-3925-1-ND NEW! 27.23 160.88 —  |445-3925-2-ND NEW! 500 223.00 |C4532X5R1E106K 
X5R 25 10uF +20% 2.5 |445-3926-1-ND NEW! 24.75 146.25 —  |445-3926-2-ND NEW! 500 202.50 |C4532X5R1E106M 
X5R 25 15uF +20% 2.8 |445-3927-1-ND NEW! 29.70 175.50 —  |445-3927-2-ND NEW! 500 243.00 |C4532X5R1E156M 
X5R 25 22uF +20% 2.5 |445-1444-1-ND 33.00 195.00 —  |445-1444-2-ND 500 270.00 |C4532X5R1E226M 
X5R 16 22uF +20% 2.5 |445-3928-1-ND NEW! 29.70 175.50 — ___|445-3928-2-ND NEW! 500 243.00 | C4532X5R1C226M 
X5R 16 33uF +20% 2.5 |445-1443-1-ND 57.72 341.06 —  |445-1443-2-ND 500 472.23 |C4532X5R1C336M 
X5R 10 22uF +20% 2.0 |445-1412-1-ND 42.68 252.20 — |445-1412-2-ND 500 349.20 |C4532X5R1A226M 
X5R 10 33yF +20% 2.0 |445-1441-1-ND 33.00 195.00 —  |445-1441-2-ND 500 270.00 |C4532X5R1A336M 
X5R 10 47uF +20% 2.8 |445-1440-1-ND 46.20 273.00 —  |445-1440-2-ND 500 378.00 |C4532X5R1A476M 
X5R 6.3 47uF +20% 2.5 |445-3929-1-ND NEW! 46.20 273.00 —___|445-3929-2-ND NEW! 500 378.00 |C4532X5R0J476M 
X5R 6.3 68yF +20% 2.8 |445-3930-1-ND NEW! 66.00 390.00 — | 445-3930-2-ND NEW! 500 540.00 |C4532X5ROJ686M 
X5R 6.3 100pF +20% 2.8 |445-1413-1-ND 57.75 341.25 —  |445-1413-2-ND 500 472.50 |C4532X5R0J107M 
Y5V 50 10pF +80/-20% | 2.5 |445-3483-1-ND 30.25 178.75 515.63 445-3483-2-ND 1,000 495.00 |C4532Y5V1H106Z 
Y5V 25 22uF +80/-20% | 2.5 |445-3482-1-ND 30.25 178.75 515.63 445-3482-2-ND 1,000 495.00 | C4532Y5V1E226Z 
Y5V 16 47uF +80/-20% | 2.5 |445-3481-1-ND 30.25 178.75 — | 445-3481-2-ND 500 247.50 | C4532Y5V1C476Z 
Y5V 10 100pF +80/-20% | 2.5 |445-1414-1-ND 55.00 325.00 — __|445-1414-2-ND 500 450.00 | C4532Y5V1A107Z 
X7R 630 0.15pF +10% 1.6 |445-4533-1-ND NEW! 27.50 162.50 468.75 445-4533-2-ND NEW! 1,000 450.00 |C5750X7R2J154K 
X7R 630 0.15uF +20% 1.6 |445-4534-1-ND NEW! 27.50 162.50 468.75 445-4534-2-ND NEW! 1,000 450.00 |C5750X7R2J154M 
X7R 630 0.22uF +20% 2.3 |445-4535-1-ND NEW! 27.50 162.50 —  |445-4535-2-ND NEW! 500 225.00 |C5750X7R2J224M 
X7R 630 0.22uF +10% 2.3 |445-2305-1-ND 27.50 162.50 —  |445-2305-2-ND 500 225.00 |C5750X7R2J224K 
X7R 250 0.33yUF +10% 1.6 |445-4527-1-ND NEW! 27.50 162.50 468.75 445-4527-2-ND NEW! 1,000 450.00 | C5750X7R2E334K 
2220 X7R 250 0.33yF +20% 1.6 |445-4528-1-ND NEW! 27.50 162.50 468.75 445-4528-2-ND NEW! 1,000 450.00 |C5750X7R2E334M 
X7R 250 0.47pF +10% 2.3 |445-2303-1-ND 27.50 162.50 —  |445-2303-2-ND 500 225.00 |C5750X7R2E474K 
X7R 250 0.47pUF +20% 2.3 |445-4529-1-ND NEW! 27.50 162.50 —  |445-4529-2-ND NEW! 500 225.00 |C5750X7R2E474M 
X7R 250 0.68yuF +10% 2.3 |445-4530-1-ND NEW! 55.00 325.00 —  |445-4530-2-ND NEW! 500 450.00 |C5750X7R2E684K 
X7R 250 0.68yF +20% 2.3 |445-4531-1-ND NEW! 55.00 325.00 —__|445-4531-2-ND NEW! 500 450.00 | C5750X7R2E684M 
X7R 250 1.0uF +10% 2.3 _|445-2304-1-ND 27.50 162.50 —___|445-2304-2-ND 500 225.00 | C5750X7R2E105K 
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A&TDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) eReel® 


Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X7R 250 1.0uF +20% 2.3 |445-4532-1-ND NEW! 27.50 162.50 —  |445-4532-2-ND NEW! 500 225.00 |C5750X7R2E105M 
X7R 100 1.0uF +10% 2.3 |445-2301-1-ND 39.60 234.00 —  |445-2301-2-ND 500 324.00 |C5750X7R2A105K 
X7R 100 1.0uF +20% 2.3 |445-4520-1-ND NEW! 38.50 227.50 —  |445-4520-2-ND NEW! 500 315.00 |C5750X7R2A105M 
X7R 100 1.5uF +10% 2.3 |445-4521-1-ND NEW! 52.25 308.75 —  |445-4521-2-ND NEW! 500 427.50 |C5750X7R2A155K 
X7R 100 1.5uF +20% 2.3 |445-4522-1-ND NEW! 52.25 308.75 —__|445-4522-2-ND NEW! 500 427.50 | C5750X7R2A155M 
X7R 100 2.2UF +10% 2.3 |445-4523-1-ND NEW! 47.30 279.50 —  |445-4523-2-ND NEW! 500 387.00 |C5750X7R2A225K 
X7R 100 2.2uUF +20% 2.3 |445-2302-1-ND 47.30 279.50 —  |445-2302-2-ND 500 387.00 |C5750X7R2A225M 
X7R 100 3.3uF +10% 2.3 |445-4524-1-ND NEW! 66.00 390.00 —  |445-4524-2-ND NEW! 500 540.00 |C5750X7R2A335K 
X7R 100 3.3yF +20% 2.3 |445-4525-1-ND NEW! 55.00 325.00 —  |445-4525-2-ND NEW! 500 450.00 |C5750X7R2A335M 
X7R 100 4.7UF +10% 2.3 |445-4526-1-ND NEW! 66.00 390.00 —___|445-4526-2-ND NEW! 500 540.00 |C5750X7R2A475K 
X7R 100 4.7UF +20% 2.3 |445-1450-1-ND 55.00 325.00 —  |445-1450-2-ND 500 450.00 |C5750X7R2A475M 
X7R 50 4.7UF +10% 2.0 |445-3488-1-ND 52.80 312.00 —  |445-3488-2-ND 500 432.00 |C5750X7R1H475K 
X7R 50 4.7UF +20% 2.0 |445-3489-1-ND 49.50 292.50 —  |445-3489-2-ND 500 405.00 |C5750X7R1H475M 
X7R 50 6.8uF +10% 2.5 |445-3490-1-ND 55.00 325.00 —  |445-3490-2-ND 500 450.00 |C5750X7R1H685K 
X7R 50 6.8uF +20% 2.5 |445-3491-1-ND 49.50 292.50 — | 445-3491-2-ND 500 405.00 | C5750X7R1H685M. 
X7R 50 10uF +10% 2.3 |445-3492-1-ND 50.05 295.75 —  |445-3492-2-ND 500 409.50 |C5750X7R1H106K 
22920 X7R 50 10pF +20% 2.3 |445-1454-1-ND 49.50 292.50 —  |445-1454-2-ND 500 405.00 |C5750X7R1H106M 
X7R 25 10pF +20% 2.0 |445-3493-1-ND 49.50 292.50 —  |445-3493-2-ND 500 405.00 |C5750X7R1E106M 
X7R 25 15uF +20% 2.3 |445-3494-1-ND 66.00 390.00 —  |445-3494-2-ND 500 540.00 |C5750X7R1E156M 
X7R 25 22uF +20% 2.5 |445-1453-1-ND 76.82 453.96 — ___|445-1453-2-ND 500 628.56 |C5750X7R1E226M 
X7R 16 22uF +20% 2.3 |445-3495-1-ND 55.00 325.00 —  |445-3495-2-ND 500 450.00 |C5750X7R1C226M 
X7R 16 47uF +20% 2.3 |445-3496-1-ND 66.00 390.00 —  |445-3496-2-ND 500 540.00 |C5750X7R1C476M 
x7S 100 10pF +20% 2.3 |445-5212-1-ND NEW! 66.00 390.00 —  |445-5212-2-ND NEW! 500 540.00 |C5750X7S2A106M 
X5R 50 10pF +10% 2.3 |445-3497-1-ND 50.05 295.75 —  |445-3497-2-ND 500 409.50 |C5750X5R1H106K 
X5R 50 10uF +20% 2.3 _|445-3498-1-ND 49.50 292.50 — ___|445-3498-2-ND 500 405.00 __|C5750X5R1H106M 
X5R 25 22uF +20% 2.5 |445-3499-1-ND 66.00 390.00 —  |445-3499-2-ND 500 540.00 |C5750X5R1E226M 
X5R 16 33yF +20% 2.0 |445-3500-1-ND 66.00 390.00 — | 445-3500-2-ND 500 540.00 |C5750X5R1C336M 
X5R 16 47uF +20% 2.3 |445-1452-1-ND 66.00 390.00 —  |445-1452-2-ND 500 540.00 |C5750X5R1C476M 
X5R 10 68yF +20% 2.3 |445-1451-1-ND 82.50 487.50 —  |445-1451-2-ND 500 675.00 |C5750X5R1A686M 
X5R 6.3 100pF +20% 2.8 |445-3501-1-ND 66.00 390.00 —___|445-3501-2-ND 500 540.00 |C5750X5R0J107M 
Y5V 50 22uF +80/-20% | 2.0 |445-3487-1-ND 49.50 292.50 — | 445-3487-2-ND 500 405.00 | C5750Y5V1H226Z 
Y5V 25 47uF +80/-20% | 2.0 |445-3486-1-ND 55.00 325.00 —  |445-3486-2-ND 500 450.00 |C5750Y5V1E476Z 
Y5V 16 100pF +80/-20% | 2.5 |445-3485-1-ND 60.50 357.50 —  |445-3485-2-ND 500 495.00 |C5750Y5V1C107Z 
Y5V 10 100pF +80/-20% | 2.3 |445-3484-1-ND 60.50 357.50 — ___|445-3484-2-ND 500 495.00 | C5750Y5V1A107Z 
CKG Series — 2-Chip Piled Multilayer Ceramic Capacitors Dimensions (mm) | _W” > 
p y p (Maximum) KR 
Features: Applications: Series E WwW T — 
* No polarity * Twice the capacitance is obtainable on a single capacitor »* Smoothing circuits, temperature variable applications CKG32K 3.8 2.9 | 3.45 A 
space ¢ Unique construction provides high reliability * Metal caps » Maintenance free power supplies, DC to DC converters and automotive CKG45K eRe] 4.0 3.0 
absorb stress from thermal and mechanical shocks, ensuring excellent Operating Temperature: CKG45N 5.5 4.0 5.5 
performance on aluminum circuit substrates * Low ESR and ESL promises * X7R and X7S: -55°C ~ 125°C CKGS7K | 6.5 | 5.5 | 3.5 L 
excellent characteristics for high frequency switching power supply © X5R: -55°C ~ 85°C CKG57N 6.5 5.5 5.5 ~ 
Cut Tape Tape and Reel 
wv Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing TDK 
Series Type Dc Capacitance | Tolerance | Part No. 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
X7R 25 4.7UF +20% 445-5181-1-ND NEW! 82.50 487.50 1406.25 445-5181-2-ND NEW! 1350.00 CKG32KX7R1E475M 
X7R 25 10pF +20% 445-5182-1-ND NEW! 82.50 487.50 1406.25 445-5182-2-ND NEW! 1350.00 CKG32KX7R1E106M 
X7R 50 1.0UF +20% 445-5183-1-ND NEW! 82.50 487.50 1406.25 445-5183-2-ND NEW! 1350.00 CKG32KX7R1H105M 
X7R 100 ATUF +20% 445-5184-1-ND NEW! 82.50 487.50 1406.25 445-5184-2-ND NEW! 1350.00 CKG32KX7R2A474M 
CKG32K X7R 100 1.0uF +20% 445-5185-1-ND NEW! 82.50 487.50 1406.25 445-5185-2-ND NEW! 1350.00 CKG32KX7R2A105M 
X7R 250 10UF +20% 445-5186-1-ND NEW! 82.50 487.50 1406.25 445-5186-2-ND NEW! 1350.00 CKG32KX7R2E104M 
X7R 250 .22uF +20% 445-5187-1-ND NEW! 82.50 487.50 1406.25 445-5187-2-ND NEW! 1350.00 CKG32KX7R2E224M 
X7R 630 47000pF +20% 445-5188-1-ND NEW! 82.50 487.50 1406.25 445-5188-2-ND NEW! 1350.00 CKG32KX7R2J473M 
Xx7S 50 10pF +20% 445-5213-1-ND NEW! 82.50 487.50 1406.25 445-5213-2-ND NEW! 1350.00 CKG32KX7S1H106M 
X7R 630 10UF +20% 445-4093-1-ND NEW! 93.50 552.50 1593.75 445-4093-2-ND NEW! 1530.00 CKG45KX7R2J104M 
X7R 250 ATUF +20% 445-4092-1-ND NEW! 93.50 552.50 1593.75 445-4092-2-ND NEW! 1530.00 CKG45KX7R2E474M 
X7R 250 .22uUF +20% 445-4091-1-ND NEW! 93.50 552.50 1593.75 445-4091-2-ND NEW! 1530.00 CKG45KX7R2E224M 
X7R 100 2.2uUF +20% 445-4090-1-ND NEW! 93.50 552.50 1593.75 445-4090-2-ND NEW! 1530.00 CKG45KX7R2A225M 
X7R 100 1.0UF +20% 445-4089-1-ND NEW! 93.50 552.50 1593.75 445-4089-2-ND NEW! 1530.00 CKG45KX7R2A105M 
CKG45K X7R 50 4.7UF +20% 445-4088-1-ND NEW! 99.00 585.00 1687.50 445-4088-2-ND NEW! 1620.00 CKG45KX7R1H475M 
X7R 50 3.3UF +20% 445-4087-1-ND NEW! 93.50 552.50 1593.75 445-4087-2-ND NEW! 1530.00 CKG45KX7R1H335M 
X7R 25 4.7UF +20% 445-4086-1-ND NEW! 93.50 552.50 1593.75 445-4086-2-ND NEW! 1530.00 CKG45KX7R1E475M 
X7R 16 22uF +20% 445-4085-1-ND NEW! 104.50 617.50 1781.25 445-4085-2-ND NEW! 1710.00 CKG45KX7R1C226M 
X7R 16 10yF +20% 445-4084-1-ND NEW! 99.00 585.00 1687.50 445-4084-2-ND NEW! 1620.00 CKG45KX7R1C106M 
X7S 100 4.7UF +20% 445-5214-1-ND NEW! 99.00 585.00 1687.50 445-5214-2-ND NEW! 1620.00 CKG45KX7S2A475M. 
X7R 630 0.22uF +20% 445-2396-1-ND 108.68 642.20 1852.50 445-2396-2-ND 1778.00 CKG45NX7R2J224M 
X7R 250 1.0UF +20% 445-4096-1-ND NEW! 99.00 585.00 1687.50 445-4096-2-ND NEW! 1620.00 CKG45NX7R2E105M 
X7R 250 0.47uF +20% 445-2395-1-ND 93.01 549.58 1585.31 445-2395-2-ND 1522.00 CKG45NX7R2E474M 
X7R 100 4.7UF +20% 445-4095-1-ND NEW! 110.00 650.00 1875.00 445-4095-2-ND NEW! 1800.00 CKG45NX7R2A475M 
X7R 100 2.2uUF +20% 445-2394-1-ND 102.41 605.15 1745.63 445-2394-2-ND 1676.00 CKG45NX7R2A225M 
CKG45N X7R 50 6.8uF +20% 445-4094-1-ND NEW! 110.00 650.00 1875.00 445-4094-2-ND NEW! 1800.00 CKG45NX7R1H685M 
X7R 50 3.3uF +20% 445-2393-1-ND 97.19 574.28 1656.56 445-2393-2-ND 1590.00 CKG45NX7R1H335M 
X7R 25 10pF +20% 445-2392-1-ND 94.05 555.75 1603.13 445-2392-2-ND 1539.00 CKG45NX7R1E106M 
X7R 16 22uF +20% 445-2391-1-ND 104.50 617.50 1781.25 445-2391-2-ND 1710.00 CKG45NX7R1C226M 
X5R 50 10uF +20% 445-1660-1-ND 146.30 864.50 2493.75 445-1660-2-ND 2394.00 CKG45NX5R1H106M 
X5R 16 47uF +20% 445-2390-1-ND 114.95 679.25 1959.38 445-2390-2-ND 1881.00 CKG45NX5R1C476M 
X7S 100 10uF +20% 445-5215-1-ND NEW! 137.50 812.50 2343.75 445-5215-2-ND NEW! 2250.00 CKG45NX7S2A106M 
X7R 630 .22UF +20% 445-4108-1-ND NEW! 110.00 650.00 1875.00 445-4108-2-ND NEW! 1800.00 CKG57KX7R2J224M 
X7R 250 1.0UF +20% 445-4106-1-ND NEW! 110.00 650.00 1875.00 445-4106-2-ND NEW! 1800.00 CKG57KX7R2E105M 
X7R 250 0.47uF +20% 445-4107-1-ND NEW! 110.00 650.00 1875.00 445-4107-2-ND NEW! 1800.00 CKG57KX7R2E474M 
X7R 100 4.7UF +20% 445-4105-1-ND NEW! 121.00 715.00 2062.50 445-4105-2-ND NEW! 1980.00 CKG57KX7R2A475M 
X7R 100 3.3uF +20% 445-4104-1-ND NEW! 121.00 715.00 2062.50 445-4104-2-ND NEW! 1980.00 CKG57KX7R2A335M 
X7R 100 2.2uUF +20% 445-4103-1-ND NEW! 110.00 650.00 1875.00 445-4103-2-ND NEW! 1800.00 CKG57KX7R2A225M 
CKG57K X7R 100 1.0UF +20% 445-4102-1-ND NEW! 110.00 650.00 1875.00 445-4102-2-ND NEW! 1800.00 CKG57KX7R2A105M 
X7R 50 10pF +20% 445-4101-1-ND NEW! 121.00 715.00 2062.50 445-4101-2-ND NEW! 1980.00 CKG57KX7R1H106M 
X7R 50 4.7UF +20% 445-4100-1-ND NEW! 110.00 650.00 1875.00 445-4100-2-ND NEW! 1800.00 CKG57KX7R1H475M 
X7R 25 10pF +20% 445-4098-1-ND NEW! 121.00 715.00 2062.50 445-4098-2-ND NEW! 1980.00 CKG57KX7R1E106M 
X7R 25 22uF +20% 445-4099-1-ND NEW! 132.00 780.00 2250.00 445-4099-2-ND NEW! 2160.00 CKG57KX7R1E226M 
X7R 16 47uF +20% 445-4097-1-ND NEW! 132.00 780.00 2250.00 445-4097-2-ND NEW! 2160.00 CKG57KX7R1C476M 
X7S 100 10uF +20% 445-5216-1-ND NEW! 132.00 780.00 2250.00 445-5216-2-ND NEW! 2160.00 CKG57KX7S2A106M 
X7R 630 0.47uF +20% 445-2401-1-ND 104.50 617.50 1781.25 445-2401-2-ND 1710.00 CKG57NX7R2J474M 
X7R 250 1.0pF +20% 445-2400-1-ND 109.73 648.38 1870.31 445-2400-2-ND 1796.00 CKG57NX7R2E105M 
X7R 250 2.2UF +20% 445-4110-1-ND NEW! 132.00 780.00 2250.00 445-4110-2-ND NEW! 2160.00 CKG57NX7R2E225M 
X7R 100 2.2uUF +20% 445-1658-1-ND 125.40 741.00 2137.50 445-1658-2-ND 2052.00 CKG57NX7R2A225M 
X7R 100 4.7UF +20% 445-1659-1-ND 133.24 787.31 2271.09 445-1659-2-ND 2180.25 CKG57NX7R2A475M 
X7R 100 10pF +20% 445-4109-1-ND NEW! 165.00 975.00 2812.50 445-4109-2-ND NEW! 2700.00 CKG57NX7R2A106M 
CKG57N X7R 50 10pF +20% 445-2399-1-ND 114.95 679.25 1959.38 445-2399-2-ND 1881.00 CKG57NX7R1H106M 
X7R 25 22uF +20% 445-2398-1-ND 114.95 679.25 1959.38 445-2398-2-ND 1881.00 CKG57NX7R1E226M 
X7R 16 33yuF +20% 445-2397-1-ND 125.40 741.00 2137.50 445-2397-2-ND 2052.00 CKG57NX7R1C336M 
X7S 100 22uF +20% 445-5217-1-ND NEW! 165.00 975.00 2812.50 445-5217-2-ND NEW! 2700.00 CKG57NX7S2A226M 
X5R 50 22uF +20% 445-1655-1-ND 133.76 790.40 2280.00 445-1655-2-ND 2188.80 CKG57NX5R1H226M 
X5R 25 47uF +20% 445-1657-1-ND 154.66 913.90 2636.25 445-1657-2-ND 2530.80 CKG57NX5R1E476M 
X5R 16 100uF +20% 445-1656-1-ND 177.65 1049.75 3028.13 445-1656-2-ND 2907.00 CKG57NX5R1C107M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ATDK CKD Series — 3-Terminal Feed Through _Digi@Reel° 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


Features: 


* Small low-cost filters used for meeting EMC requirements * Can be used up to even higher frequencies due to low parasitic 
inductance ¢ Optimized for use as a noise bypass capacitors for signal and power source circuits 


Applications: 


* For digital and analog signal line noise bypassing signal line 


Cut Tape 
Series wv Tolerance Dimensions —- mm i-Key Pricing Tape and Reel TDK 
(Case Size) DC Capacitance (%) [5 WwW il Part No. 10 100 500 Qty. Pricing Part No. 
Signal Line 
50 22pF +50,-20 | 2.00 7.25] 085 |445-3011-1-ND 4.40 26.00 75.00 [445-3011-2-ND 4,000 72.00/M | CKD510JB1H220S 
50 47pF 450,-20 | 2.00 1.25 | 085 |445-3012-4-ND 4.40 26.00 75.00 |445-3012-2-ND 4,000 72.00/M_ | CKD510JB1H470S 
50 100pF +50,-20 | 2.00 1.25 | 085 |445-3013-4-ND 4.40 26.00 75.00 |445-3013-2-ND 4,000 72.00/M_ | CKD510JB1H101S 
ckDs10JB | 50 220pF 450,-20 | 2.00 1.25 | 085 |445-3014-1-ND 4.40 26.00 75.00 |445-3014-2-ND 4,000 72.00/M_ | CKD510JB1H221S 
(0805) 50 470pF +50,-20 | 2.00 1.25 | 0.85  |445-3015-1-ND 4.40 26.00 75.00 _|445-3015-2-ND 4,000 72.00/M_ | CKD510JB1H471S 
50 {000pF | +50,-20 | 2.00 1.25 | 0.85  |445-3016- 4.40 26.00 75.00 _|445-3016-2-ND 4,000 72.00/M | CKD510JB1H102S 
50 2200pF_ | +50,-20 | 2.00 1.25 | 085 |445-3017- 4.40 26.00 75.00 |445-3017-2-ND 4,000 72.00/M_ | CKD510JB1H222S 
50 4700pF__| +50,-20 | 2.00 1.25 | 085 |445-3018- 4.40 26.00 75.00 _|445-3018-2-ND 4,000 72.00/M_ | CKD510JB1H472S 
25 22pF +50,-20 | 3.20 1.25 | 0.85  |445-2099-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-2999-2-ND 4,000 81.00/M | CKD110JB1E220S 
25 47pF 450,-20 | 3.20 1.25 | 0.85 |445-3000-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-3000-2-ND 4,000 81.00/M | CKD110JB1E470S 
25 100pF 450, -20 | 3.20 1.25 | 085  |445-3001-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-3001-2-ND 4,000 81.00/M | CKD110JB1E101S 
25 220pF 450,-20 | 3.20 1.25 | 085 |445-3002-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-3002-2-ND 4,000 81.00/M | CKD110JB1E221S 
25 470pF +50,-20 | 3.20 1.25 | 085 4.95 29.25 84.38 _|445-3003-2-ND 4,000 81.00/M_|CKD110JB1E471S 
ckD110J8 [25 {000pF | +50,-20 | 3.20 1.25 | 085 4.95 29.25 84.38 |445-3004-2-ND 4,000 81.00/M | CKD110JB1E102S 
(1205) 25 2200pF | +50,-20 | 3.20 1.25 | 085 |445-3005-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-3005-2-ND 4,000 81.00/M | CKD110JB1E222S 
25 4700pF_ | +50,-20 | 3.20 1.25 | 085 |445-3006-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-3006-2-ND 4,000 81.00/M | CKD110JB1E472S 
25 joo00pF | +50,-20 | 3.20 1.25 | 085  |445-3007-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-3007-2-ND 4,000 90.00/M | CKD110JB1E103S 
25 | 22000pF | +50,-20 | 3.20 1.25 | 0.85 _|445-3008-1-ND 5.50 32.50 93.75 _|445-3008-2-ND 4,000 90.00/M_| CKD110JB1E223S 
25 | 47000pF | +50,-20 | 3.20 1.25 | 0.85  |445-3009-1-ND 5.50 32.50 93.75 _|445-3009-2-ND 4,000 90.00/M_ | CKD110JB1E473S 
25 0.4UF 450,-20 | 3.20 1.25 | 0.85  |445-3010-1-ND 5.50 32.50 93.75 _|445-3010-2-ND 4,000 90.00/M_|CKD110JB1E104S 
Power Line 
63 O47uF ] 450,20] 160 | 080 | 060 |445-3028-4-ND 5.50 32.50 93.75 _|445-3028-2-ND 4,000 90.00/M | CKD61BJB0J4748 
rosa) 63 tr 450, -20 | 1.60 0.80 0.80 | 445-3029-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-3029-2-ND 4,000 90.00/M | CKD610JB0J105S 
63 2.2uF +50,-20 | 1.60 | 080 | 0.80 |445-3030-1-ND 6.60 39.00 112.50 _|445-3030-2-ND 4,000 108.00/M_ | CKD610JB0J225S 
25 70000pF | +50,-20 | 2.00 1.25 | 085 4.95 29.25 84.38 _|445-3019-2-ND 4,000 81.00/M | CKD510JB1E103S 
25 | 22000pF | +50,-20 | 2.00 1.25 | 085 4.95 29.25 84.38 | 445-3020-2-ND 4,000 81.00/M | CKD510JB1E223S 
er aosy 25 47000pF_ | +50,-20 | 2.00 1.25 0.85 4.95 29.25 84.38 | 445-3021-2-ND 4,000 81.00/M |CKD510JB1E473S 
25 O4UF 450,-20 | 2.00 1.25 | 085 |445-3022-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-3022-2-ND 4,000 81.00/M | CKD510JB1E104S 
10 tyr +50,-20 | 2.00 1.25 | 0.85 |445-3027-1-ND 6.05 35.75 103.13 _|445-3027-2-ND 4,000 99.00/M_|CKD510JB1A105S 
16 Our +50,-20 | 3.20 1.60 1.60 |445-3023-4-ND 5.50 32.50 93.75 _|445-3023-2-ND 2,000 90.00/M_|CKD310JB1C104S 
ckD310B | 16 o.22uF | +50,-20 | 3.20 1.60 1.60 |445-3024-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-3024-2-ND 2,000 90.00/M_ | CKD310JB10224S 
(1206) 16 o47uF | +50,-20 | 3.20 1.60 1.60 5.50 32.50 93.75 |— = — |CKD310JB1C474S 
16 1yF +50,-20 | 3.20 1.60 1.60 _|445-3026-1-ND 6.60 39.00 112.50 _|445-3026-2-ND 2,000 108.00/M_|CKD310JB1C105S 


CLL Series — Ultra Low Inductance Multilayer 
Ceramic Chip Capacitors 


Features: 


* Unique internal structure that cancels magnetic fields to reduce inductance * Compact and lightweight * Supports lead free soldering 


Applications: 


* Power supply circuits for CPUs and high speed digital ICs 


Cut Tape Tape and Reel 
wv Capaci- Toler- Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing TDK 
Series | Type DC tance (uF) ance E W T (max.) cE Part No. 10 100 500 Part No. 4,000 Part No. 

X78 | 4.0 0.33 220% | 16 | 08 | 055 | 04 |445-8301-1-ND 7.415 42.25 121.88 |445-3301-2-ND 117.00/M | CLLC1AX7S0G334M 
cLicia | x78 | 4.0 0.47 220% | 16 | 08 | 055 | 04 |445-3392-1-ND 5.50 32.50 93.75 |445-3392-2-ND 90.00/M — |CLLC1AX7S0G474M 
(0306) | x78 | 4.0 0.68 220% | 16 | 08 | 055 | 0.4 |445-3393-1-ND 7.70 45.50 131.25 |445-3393-2-ND 126.00/M | CLLC1AX7S0G684M 

X78 | 4.0 1.0 +20% | 16 | 08 | 055 | 0.4 |445-3304-1-ND 4.95 29.25 84.38 |445-3304-2-ND 81.00/M __|CLLC1AX7S0G105M 

X7R | 10.0 04 220% | 2.0 | 1.25 | 055 | 05 |445-3395-1-ND 4.95 29.25 84.38 |445-3305-2-ND 81.00/M | CLLE1AX7R1A104M 

x7R | 10.0 0.15 +20% | 20 | 1.25 | 055 | 05 |445-3396-1-ND 5.50 32.50 93.75 |445-3396-2-ND 90.00/M —|CLLE1AX7R1A154M 

X7R | 10.0 0.22 +20% | 20 | 1.25 | 055 | 05 |445-3397-1-ND 4.95 29.25 84.38 |445-3397-2-ND 81.00/M — |CLLE1AX7R1A224M 

x7R | 10.0 0.33 +20% | 20 | 1.25 | 055 | 05 |445-33908-1-ND 5.50 32.50 93.75 |445-3398-2-ND 90.00/M — |CLLE1AX7R1A334M 

x7R | 63 0.47 +20% | 20 | 1.25 | 055 | 05 |445-3399-1-ND 6.05 35.75 103.13 |445-3399-2-ND 99.00/M __|CLLE1AX7R0J474M 

X7R | 63 0.68 220% | 2.0 | 1.25 | 055 | 05 |445-3400-1-ND 6.60 39.00 112.50 |445-3400-2-ND 708.00/M | CLLE1AX7ROJ684M 
0508)" x7R | 63 1.0 +20% | 20 | 125 | 095 | 05 |445-3401-1-ND 6.05 35.75 108.13 |445-3401-2-ND 99.00/M — |CLLE1AX7R0J105M 

x7R | 63 15 +20% | 20 | 1.25 | 095 | 05 |445-3402-1-ND 6.60 39.00 112.50 |445-3402-2-ND 108.00/M — |CLLE1AX7ROJ155M 

x78 | 4.0 1.0 +20% | 20 | 1.25 | 055 | 05 |445-3403-1-ND 745 42.25 ~—- 121.88 |445-3403-2-ND 117.00/M | CLLE1AX7S0G105M 
x78 | 4.0 15 +20% | 20 | 1.25 | 055 | 05 |445-3404-1-ND 9.35 55.25 159.38 |445-3404-2-ND 153.00/M | CLLE1AX7S0G155M 

X78 | 4.0 22 220% | 20 | 1.25 | 055 | 05 |445-3405-1-ND 8.14 48.10 138.75 |445-3405-2-ND 133.00/M | CLLE1AX7S0G225M/0.55 

x78 | 4.0 22 +20% | 20 | 1.25 | 095 | 05 |445-3406-1-ND 748 42.25 121.88 |445-3406-2-ND 117.00/M | CLLE1AX7S0G225M/0.95 

X78 | 4.0 47 +20% | 20 | 1.25 | 095 | 05 |445-3407-1-ND 9.35 55.25 159.38 |445-3407-2-ND 153.00/M __|CLLE1AX7S0G475M 


Multilayer Controlled ESR Ceramic Capacitors 


MLCCs with low ESR (High-Q) commonly exist in RF and microwave applications. However, intentionally higher ESR MLCCs rarely exist. In low impedance PDN 


designs, it is widely known that MLCCs, with adequate impedance, can be a very effective solution. D 

Size | Capacitance | Rated Dimensions - mm Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | TDK 

Code (uF) Voltage | L WwW P B T | Part No. 10 100 500 =| Part No. 4,000 Part No. 
i} 4 1.6 | 0.8 ) 0.2 | 0.1 | 0.8 | 445-3720-1-ND 1.65 98 57 |445-3720-2-ND 263.00/M CERB3UX5R0G105M 

0603 i 4 1.6 | 0.8 ) 0.2 | 0.1 | 0.8 )445-4834-1-ND MEW! | 1.65 98 57 | 445-4834-2-ND NEW! 263.00/M CERB2MX5R0G105M 
1 4 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |445-4835-1-ND NEW! | 1.65 98 57 _|445-4835-2-ND NEW! 263.00/M CERB2CX5R0G105M 
10 4 2.0 | 1.25) 0.2 | 0.3 | 0.85 | 445-3721-1-ND 3.30 1.95 1.13 | 445-3721-2-ND 525.00/M CERD1CX5ROG106M 
10 4 2.0 | 1.25) 0.2 | 0.3 | 0.85 | 445-4836-1-ND NEW! | 3.30 1.95 1.13 |445-4836-2-ND NEW! 525.00/M CERD2JX5R0G106M 

0805 10 4 2.0 | 1.25) 0.2 | 0.3 | 0.85 | 445-4837-1-ND NEW! | 3.30 1.95 1.13 | 445-4837-2-ND NEW! 525.00/M CERD2CX5R0G106M 
10 4 2.0 | 1.25) 0.2 | 0.3 | 0.85 | 445-4838-1-ND NEW! | 3.30 1.95 1.13 |445-4838-2-ND NEW! 525.00/M CERD2AX5R0G106M 
10 4 2.0 | 1.25 | 0.2 | 0.3 | 0.85 |445-4839-1-ND NEW! | 3.30 1.95 1.13 _|445-4839-2-ND NEW! 525.00/M CERD1JX5R0G106M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1917 


&S$TDK = ckKC Series 2-Element Multilayer Ceramic Chip Capacitor Array _Digi@Reel” 


Features: * Two capacitors are fitted in a single product, contributing to reduced installation costs * The electrostatic capacity range and 
shape are designed to meet the demands of the cellular phone market * Reduced crosstalk (signal interference) between the terminals 


Applications: * They are suited for circuits that require multiple identical capacitors in a particular area of a board, such as interfaces and 
high-frequency noise bypass circuits on cellular phones, interfaces including 1/O cables on PCs and peripherals, as well as CPU bus lines 


Operating Temperatures: * COG (NPO) and X7R: -55°C ~ 125°C * X5R: -55°C ~ 85°C 


Dimensions (mm) 


Case 
Size L WwW T Cc P a b c 
0504 1.37 40.15 1.0 40.15 0.9 max. 0.36 +0.1 0.64 +0.1 0.45 1.20 0.30 
0805 2.0 +0.15 1.25 +0.15 1.0 max. 0.45 +0.1 1.0 +0.1 0.60 1.60 0.50 
Case wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
COG (NPO) 50 10pF +1pF 445-1858-1-ND 2.04 12.04 34.74 | 445-1858-2-ND 4,000 25.95/M |CKCM25C0G1H100F 
COG (NPO) 50 15pF +10% 445-1859-1-ND 2.04 12.04 34.74 |445-1859-2-ND 4,000 25.95/M |CKCM25C0G1H150K 
COG (NPO) 50 22pF +10% 445-1860-1-ND 2.04 12.04 34.74 | 445-1860-2-ND 4,000 25.95/M |CKCM25C0G1H220K 
COG (NPO) 50 33pF +10% 445-1861-1-ND 2.04 12.04 34.74 |445-1861-2-ND 4,000 25.95/M |CKCM25C0G1H330K 
COG (NPO) 50 47pF +10% 445-1862-1-ND 2.04 12.04 34.74 | 445-1862-2-ND 4,000 25.95/M__|CKCM25C0G1H470K 
COG (NPO) 50 68pF +10% 445-1863-1-ND 2.04 12.04 34.74 | 445-1863-2-ND 4,000 25.95/M |CKCM25COG1H680K 
COG (NPO) 50 100pF +10% 445-1864-1-ND 2.04 12.04 34.74 |445-1864-2-ND 4,000 25.95/M |CKCM25C0G1H101K 
X7R 50 1000pF +20% 445-1865-1-ND 2.04 12.04 34.74 |445-1865-2-ND 4,000 25.95/M_ |CKCM25X7R1H102M 
0504 X7R 50 2200pF +20% 445-1866-1-ND 2.04 12.04 34.74 |445-1866-2-ND 4,000 25.95/M |CKCM25X7R1H222M 
X7R 25 4700pF +20% 445-1867-1-ND 2.04 12.04 34.74 |— = —__|CKCM25X7R1E472M 
X7R 16 10000pF +20% 445-1868-1-ND 2.04 12.04 34.74 |— = —  |CKCM25X7R1C103M 
X5R 10 22000pF +20% 445-1869-1-ND 2.35 13.90 40.09 |— = — |CKCM25X5R1A223M 
X5R 10 47000pF +20% 445-1870-1-ND 2.35 13.90 40.09 |445-1870-2-ND 4,000 29.94/M |CKCM25X5R1A473M 
X5R 6.3 -10UF +20% 445-1871-1-ND 2.35 13.90 40.09 |445-1871-2-ND 4,000 29.94/M |CKCM25X5R0J104M 
X5R 6.3 .22UF +20% 445-1872-1-ND 3.61 21.31 61.46 | 445-1872-2-ND 4,000 45.90/M__| CKCM25X5R0J224M 
X5R 6.3 ATUF +20% 445-1873-1-ND 3.61 21.31 61.46 |445-1873-2-ND 4,000 45.90/M |CKCM25X5R0J474M 
X5R 6.3 1.0uF +20% 445-1874-1-ND 3.61 21.31 61.46 | 445-1874-2-ND 4,000 45.90/M__|CKCM25X5R0J105M 
COG (NPO) 50 10pF +1pF 445-1875-1-ND 2.82 16.67 48.09 |445-1875-2-ND 4,000 35.91/M |CKCL22COG1H100F 
COG (NPO) 50 15pF +10% 445-1876-1-ND 2.82 16.67 48.09 |445-1876-2-ND 4,000 35.91/M |CKCL22COG1H150K 
COG (NPO) 50 22pF +10% 445-1877-1-ND 2.82 16.67 48.09 |445-1877-2-ND 4,000 35.91/M |CKCL22COG1H220K 
COG (NPO) 50 33pF +10% 445-1878-1-ND 2.82 16.67 48.09 |445-1878-2-ND 4,000 35.91/M |CKCL22COG1H330K 
COG (NPO) 50 47pF +10% 445-1879-1-ND 2.82 16.67 48.09 | 445-1879-2-ND 4,000 35.91/M__|CKCL22COG1H470K 
COG (NPO) 50 68pF +10% 445-1880-1-ND 2.82 16.67 48.09 |445-1880-2-ND 4,000 35.91/M |CKCL22COG1H680K 
COG (NPO) 50 100pF +10% 445-1881-1-ND 2.82 16.67 48.09 |445-1881-2-ND 4,000 35.91/M |CKCL22COG1H101K 
COG (NPO) 50 150pF +10% 445-1882-1-ND 3.14 18.53 53.44 |445-1882-2-ND 4,000 39.90/M |CKCL22COG1H151K 
COG (NPO) 50 220pF +10% 445-1883-1-ND 3.14 18.53 53.44 |445-1883-2-ND 4,000 39.90/M |CKCL22COG1H221K 
COG (NPO) 50 330pF +10% 445-1884-1-ND 3.45 20.38 58.78 | 445-1884-2-ND 4,000 43.89/M__|CKCL22COG1H331K 
0805 COG (NPO) 50 470pF +10% 445-1885-1-ND 3.45 20.38 58.78 |445-1885-2-ND 4,000 43.89/M |CKCL22COG1H471K 
X7R 50 1000pF +20% 445-1886-1-ND 2.82 16.67 48.09 |445-1886-2-ND 4,000 35.91/M_ |CKCL22X7R1H102M 
X7R 50 2200pF +20% 445-1887-1-ND 2.82 16.67 48.09 |445-1887-2-ND 4,000 35.91/M |CKCL22X7R1H222M 
X7R 50 4700pF +20% 445-1888-1-ND 2.82 16.67 48.09 |445-1888-2-ND 4,000 35.91/M |CKCL22X7R1H472M 
X7R 50 10000pF +20% 445-1889-1-ND 2.82 16.67 48.09 | 445-1889-2-ND 4,000 35.91/M__|CKCL22X7R1H103M 
X7R 25 22000pF +20% 445-1890-1-ND 2.82 16.67 48.09 |— — — |CKCL22X7R1E223M 
X7R 25 47000pF +20% 445-1891-1-ND 3.14 18.53 53.44 |— = — |CKCL22X7R1E473M 
X7R 16 AOQUF +20% 445-1892-1-ND 3.14 18.53 53.44 |— = — |CKCL22X7R1C104M 
X5R 10 .22UF +20% 445-1893-1-ND 3.61 21.31 61.46 |— = — |CKCL22X5R1A224M 
X5R 6.3 A7UF +20% 445-1894-1-ND 3.61 21.31 61.46 |— = —__|CKCL22X5R0J474M 
X5R 6.3 1.0UF +20% 445-1895-1-ND 3.92 23.16 66.81 | 445-1895-2-ND 4,000 49.89/M__|CKCL22X5ROJ105M 


CKC Series 4-Element Multilayer Ceramic Chip Capacitor Array 


Features: * The CKC Series are integrated, single-chip, 4-element 


capacitors that are highly effective in EMC countermeasure applica- | 9805 Series 1206 Series Dimensions in mm 
tions ¢ They are particularly effective when used as a bypass for Te a 8, 
digital signal line noise, thereby preventing EMC around connectors i I Tit . 
Applications: » For use as a bypass for digital and analog signal line yoeee 

noise generated by telecommunications equipment and other com- ‘ No polarity 

mon electronic circuits 


Operating Temperatures: * COG (NPO) and X7R: -55°C ~ 125°C 
* X5R: -55°C ~ 85°C 


Case WV Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type Dc Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG (NPO) 50 10pF +1pF 445-1822-1-ND 2.82 16.67 48.09 |445-1822-2-ND 4,000 35.91/M |CKCL44C0G1H100F 
COG (NPO) 50 15pF +10% 445-1823-1-ND 2.82 16.67 48.09 |445-1823-2-ND 4,000 35.91/M |CKCL44COG1H150K 
COG (NPO) 50 22pF +10% 445-1824-1-ND 2.82 16.67 48.09 |445-1824-2-ND 4,000 35.91/M_ |CKCL44C0G1H220K 
COG (NPO) 50 33pF +10% 445-1825-1-ND 2.82 16.67 48.09 |445-1825-2-ND 4,000 35.91/M |CKCL44C0G1H330K 
COG (NPO) 50 47pF +10% 445-1826-1-ND 2.82 16.67 48.09 | 445-1826-2-ND 4,000 35.91/M__|CKCL44C0G1H470K 
COG (NPO) 50 68pF +10% 445-1827-1-ND 2.82 16.67 48.09 |445-1827-2-ND 4,000 35.91/M |CKCL44COG1H680K 
COG (NPO) 50 100pF +10% 445-1828-1-ND 2.82 16.67 48.09 |445-1828-2-ND 4,000 35.91/M |CKCL44COG1H101K 
COG (NPO) 50 150pF +10% 445-1829-1-ND 2.82 16.67 48.09 |445-1829-2-ND 4,000 35.91/M |CKCL44CO0G1H151K 
0805 X7R 50 220pF +20% 445-1830-1-ND 2.82 16.67 48.09 |445-1830-2-ND 4,000 35.91/M |CKCL44X7R1H221M 
X7R 50 470pF +20% 445-1831-1-ND 2.82 16.67 48.09 | 445-1831-2-ND 4,000 35.91/M__|CKCL44X7R1H471M 
X7R 50 1000pF +20% 445-1832-1-ND 2.82 16.67 48.09 | 445-1832-2-ND 4,000 35.91/M_ |CKCL44X7R1H102M 
X7R 50 2200pF +20% 445-1833-1-ND 2.82 16.67 48.09 |445-1833-2-ND 4,000 35.91/M |CKCL44X7R1H222M 
X7R 50 4700pF +20% 445-1834-1-ND 2.82 16.67 48.09 |445-1834-2-ND 4,000 35.91/M |CKCL44X7R1H472M 
X7R 25 10000pF +20% 445-1835-1-ND 2.82 16.67 48.09 |445-1835-2-ND 4,000 35.91/M_ |CKCL44X7R1E103M 
X7R 16 22000pF +20% 445-1836-1-ND 3.14 18.53 53.44 |445-1836-2-ND 4,000 39.90/M_| CKCL44X7R1C223M 
X5R 10 47000pF +20% 445-1837-1-ND 3.14 18.53 53.44 | 445-1837-2-ND 4,000 39.90/M |CKCL44X5R1A473M 
X5R 6.3 AQUF +20% 445-1838-1-ND 3.61 21.31 61.46 | 445-1838-2-ND 4,000 45.90/M__|CKCL44X5RO0J104M 
COG (NPO) 50 10pF +1pF 445-1839-1-ND 3.14 18.53 53.44 | 445-1839-2-ND 2,000 39.90/M |CKCA43C0G1H100F 
COG (NPO) 50 15pF +10% 445-1840-1-ND 3.14 18.53 53.44 |445-1840-2-ND 2,000 39.90/M |CKCA43C0G1H150K 
COG (NPO) 50 22pF +10% 445-1841-1-ND 3.14 18.53 53.44 |445-1841-2-ND 2,000 39.90/M |CKCA43C0G1H220K 
COG (NPO) 50 33pF +10% 445-1842-1-ND 3.14 18.53 53.44 |445-1842-2-ND 2,000 39.90/M |CKCA43C0G1H330K 
COG (NPO) 50 47pF +10% 445-1843-1-ND 3.14 18.53 53.44 |445-1843-2-ND 2,000 39.90/M__| CKCA43C0G1H470K 
COG (NPO) 50 68pF +10% 445-1844-1-ND 3.14 18.53 53.44 |445-1844-2-ND 2,000 39.90/M |CKCA43COG1H680K 
COG (NPO) 50 100pF +10% 445-1845-1-ND 3.14 18.53 53.44 |445-1845-2-ND 2,000 39.90/M |CKCA43C0G1H101K 
COG (NPO) 50 150pF +10% 445-1846-1-ND 3.14 18.53 53.44 |445-1846-2-ND 2,000 39.90/M |CKCA43C0G1H151K 
COG (NPO) 50 220pF +10% 445-1847-1-ND 3.14 18.53 53.44 |445-1847-2-ND 2,000 39.90/M |CKCA43C0G1H221K 
1206 COG (NPO) 50 330pF +10% 445-1848-1-ND 3.45 20.38 58.78 |445-1848-2-ND 2,000 43.89/M__| CKCA43C0G1H331K 
COG (NPO) 50 470pF +10% 445-1849-1-ND 3.45 20.38 58.78 |445-1849-2-ND 2,000 43.89/M |CKCA43C0G1H471K 
X7R 50 470pF +20% 445-1850-1-ND 3.14 18.53 53.44 |445-1850-2-ND 2,000 39.90/M |CKCA43X7R1H471M 
X7R 50 1000pF +20% 445-1851-1-ND 3.14 18.53 53.44 |445-1851-2-ND 2,000 39.90/M |CKCA43X7R1H102M 
X7R 50 2200pF +20% 445-1852-1-ND 3.14 18.53 53.44 |445-1852-2-ND 2,000 39.90/M |CKCA43X7R1H222M 
X7R 50 4700pF +20% 445-1853-1-ND 3.14 18.53 53.44 |445-1853-2-ND 2,000 39.90/M__|CKCA43X7R1H472M 
X7R 50 10000pF +20% 445-1854-1-ND 3.14 18.53 53.44 |445-1854-2-ND 2,000 39.90/M |CKCA43X7R1H103M 
X7R 50 22000pF +20% 445-1855-1-ND 3.61 21.31 61.46 |445-1855-2-ND 2,000 45.89/M |CKCA43X7R1H223M 
X7R 25 47000pF +20% 445-1856-1-ND 3.61 21.31 61.46 |445-1856-2-ND 2,000 45.89/M |CKCA43X7R1E473M 
X7R 16 10UF +20% 445-1857-1-ND 3.92 23.16 66.81 | 445-1857-2-ND 2,000 49.88/M__|CKCA43X7R1C104M 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1918 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


A TDK FD Series Ultra-High Voltage Ceramic Capacitors 


Molded from resins that provide outstanding insulation and moisture resistance, these capacitors are ideal for high-voltage power circuits in electrical power transmission and 
receiving devices. Features: ¢« Compact in size ¢ Exhibit excellent low-loss, low-distortion characteristics * Capacitance values are largely unaffected by variations in applied voltage 
* Internal screw thread design simplifies mounting requirements Applications: * High voltage surge absorbers « Gas circuit breakers in electrical power transmission and receiving 
devices ¢ Lightning arrestors ¢ Voltage distribution elements in high-voltage measuring devices * Impedance matching in transformers and High voltage AC circuits 


ISO M3 
internal 
screw thread 


Internal 
screw 


Capacitance | Application | Withstanding 7 ; E 
+10% Voltage Voltage Dimensions —- mm Digi-Key Price Each TDK Fig. 2 
Fig. (pF) rms (kV) Erms (kV) D ii IL d Part No. 1 10 100 Part No. 
100 10 15 16 15 27 5 445-3891-ND 40.91 32.74 28.64 FD-9AU 
1 250 10 15 21 15 27 5 445-3886-ND 45.81 36.65 32.07 FD-10AU 
500 10 15 28 15 27 5 445-3887-ND 49.69 39.75 34.79 FD-11AU 
1000 10 15 38 15 27 5 445-3888-ND 58.91 47.14 41.24 FD-12AU 
2 500 14 20 34 23.5 27.5 10 445-3889-ND 55.64 44.51 38.95 FD-18AU 
500 20 30 40 29 33 15 445-3890-ND 73.64 58.91 51.55 FD-24AU 


FHV and UHV Series Ultra-High Voltage Ceramic Capacitors 


The FHV and UHV series high voltage ceramic capacitors feature low dissipation and excellent voltage-capacitance characteristics using patented strontium titanate for 


dielectric material. They are epoxy-encapsulated to meet requirements of high voltage applications. 


Features: * Small size * Low dissipation factor * Excellent voltage-capacitance characteristics * Screw terminals for easy mounting Applications: * High voltage power sup- 


plies * Laser equipment Specifications: * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C * Dissipation factor: (tan 5): 0.2% maximum 


/thread 


Internal Screw 
Thread 


Capacitance Rated r f . 
+10% Voltage Dimensions —- mm Digi-Key Price Each TDK 
(pF) (kV) 7 iL Part No. 1 10 100 Part No. 
FHV Series 
1200 30 38 22 26 445-3896-ND 75.27 60.22 52.70 FHV-4AN 
1300 50 48 29 33 445-3892-ND 88.36 70.70 61.86 FHV-11AN 
2100 50 60 29 33 445-3893-ND 104.73 83.79 73.31 FHV-12AN 
2600 40 60 26 30 445-3898-ND 94.91 75.93 66.44 FHV-9AN 
3500 30 60 22 26 445-3897-ND 88.36 70.70 61.86 FHV-6AN 
5200 20 60 18.5 22.5 445-3895-ND 85.09 68.08 59.57 FHV-3AN 
7000 15 60 16.5 20.5 445-3894-ND 85.09 68.08 59.57 FHV-153AN 
UHV Series 
100 40 20 28 32 445-3904-ND 58.91 47.13 41.24 UHV-241A 
100 50 20 31 35 445-3905-ND 62.18 49.75 43.53 UHV-251A 
200 50 30 31 35 445-3906-ND 65.45 52.37 45.82 UHV-252A 
400 50 34 31 35 445-3907-ND 68.73 54.99 48.11 UHV-253A 
560 50 38 31 35 445-3899-ND 72.00 57.60 50.40 UHV-10A. 
940 30 38 22 26 445-3909-ND 72.72 58.18 50.91 UHV-4A 
1000 20 34 19 23 445-3903-ND 58.91 47.13 41.24 UHV-224A 
1000 50 48 31 35 445-3900-ND 76.91 61.53 53.84 UHV-11A 
1300 40 48 28 32 445-3911-ND 73.64 58.91 51.55 UHV-8A 
1400 20 38 19 23 445-3902-ND 62.18 49.75 43.53 UHV-1A 
1700 50 60 31 35 445-3901-ND 91.64 73.31 64.15 UHV-12A 
2000 40 60 28 32 445-3912-ND 81.82 65.46 57.28 UHV-9A 
2700 30 60 22 26 445-3910-ND 76.91 61.53 53.84 UHV-6A 
4000 20 60 19 23 445-3908-ND 73.64 58.91 51.55 UHV-3A 


Ceramic Disk Capacitors — Safety Standard Approved — CD Series — X1Y1 


Reinforced Insulation Type Class 2 High Dielectric Features: * Smaller than conventional capacitors 


* Flame resistant reinforced outer insulation prevents fires, electrical shock and other potential hazards 


IEC Publication 384-14 Version 2) 


* Meets European Class II (reinforced insulation) Safety Standards 
VDE, SEV, SEMKO, BS. Since it is rated at a withstand voltage of AC 4000V, it can be used in a single unit 


* Compliant with the safety standards of 11 countries (conforms to European standards in accordance with configurations with European Class II devices Temperature Range: -25°C ~ 105°C 


Capacitance ; 7 a 
Temperature Capacitance Capacitance Dimensions — mm Digi-Key Pricing TDK 
Voltage Characteristics (pF) Tolerance oD max. iF Part No. 5} 10 100 Part No. 
B (410%) 100 K (410%) 7 10+2,-1 |445-2402-ND 7 1.13 8.09 |CD70-B2GA101KYNS 
B (410%) 150 K (410%) rs 10+2,-1 |445-2403-ND 86 1.27 9.05 |CD70-B2GA151KYNS 
B (410%) 220 K (410%) 8.5 10+2,-1 |445-2404-ND .98 1.44 10.27 | CD85-B2GA221KYNS 
B (10%) 330 K (410%) 9 10+2,-1 |445-2405-ND 1.01 1.49 10.66 |CD90-B2GA331KYNS 
B (+10%) 390 K (410%) 9 10+2,-1  |445-2406-ND 1.05 1.55 11.07 | CD90-B2GA391KYNS 
B (10%) 470 K (410%) 9.5 10+2,-1 |445-2407-ND 1.11 1.63 11.64 | CD95-B2GA471KYNS 
250VAC. E (+20, -55%) 680 M (420%) 75 10+2,-1 |445-2408-ND 71 1.05 7.52 |CD75-E2GA681MYNS 
E (+20, -55%) 1000 M (420%) 8.5 10+2,-1 |445-2409-ND 80 1.18 8.42 |CD85-E2GA102MYNS 
E (+20, -55%) 1500 M (420%) 10 10+2,-1 |445-2410-ND 95 1.40 9.99 |CD10-E2GA152MYNS 
E (+20, -55%) 2200 M (+20%) 11.5 10+2,-1 |445-2411-ND 1.17 1.73 12.36 |CD12-E2GA222MYNS 
E (+20, -55%) 3300 M (420%) 13.5 10+2,-1 |445-2412-ND 1.59 2.34 16.72 |CD14-E2GA332MYNS 
E (+20, -55%) 3900 M (420%) 14.5 10+2,-1 |445-2413-ND 1.76 2.60 18.57 | CD15-E2GA392MYNS 
E (+20, -55%) 4700 M (+20%) 15.5 10+2,-1 |445-2414-ND 2.03 2.99 21.37 |CD16-E2GA472MYNS 


CS Series — X1Y2 


Basic Insulation Type Class 2 High Dielectric 
Features: * Smaller than conventional capacitors * Flame resistant reinforced outer 
insulation prevents fires, electrical shock and other potential hazards * Compliant with 


the safety standards of 11 countries (conforms 


Capacitance i 
Temperature Capacitance | Capacitance Dimensions - mm Digi-Key TDK 
Voltage Characteristics (pF) Tolerance oD max. 5 Part No. 5 100 Part No. 
B (410%) 100 K (410%) x 7.521.5 |445-2415-ND 75 7.93 CS70-B2GA101KYNS 
B (410%) 150 K (410%) 7 7.5415 |445-2416-ND .73 7.65 CS70-B2GA151KYNS 
B (410%) 220 K (410%) f. 7.5+1.5 |445-2417-ND 69 7.31 CS70-B2GA221KYNS 
B (410%) 330 K (410%) 8.5 7.541.5 |445-2418-ND .87 9.16 CS85-B2GA331KYNS 
B (410%) 470 K (410%) 8.5 7.5+1.5  |445-2419-ND 79 8.27 CS85-B2GA471KYNS 
B (410%) 680 K (+10%) 9:5) 7541.5 |445-2420-ND -90 9.46 CS95-B2GA681KYNS 
B (410%) 1000 K (410%) 10 7.541.5 |445-2421-ND 1.02 10.74 CS10-B2GA102KYNS 
250VAC. E (+20, -55%) 1000 M (420%) 8 7.5415 |445-2422-ND 67 7.07 CS80-E2GA102MYNS 
E (+20, -55%) 1500 M (420%) ) 7.541.5 |445-2423-ND 83 8.70 CS90-E2GA152MYNS 
E (+20, -55%) 2200 M (+20%) 10.5 7521.5 |445-2424-ND 78 8.17 CS11-E2GA222MYNS 
E (+20, -55%) 3300 M (420%) 12.5 7.5+41.5 |445-2425-ND 1.24 13.06 CS13-E2GA332MYNS 
E (+20, -55%) 3900 M (420%) 13.5 7.541.5 |445-2426-ND 1.59 16.71 CS14-E2GA392MYNS 
E (+20, -55%) 4700 M (420%) 14.5 7.541.5 |445-2427-ND 1.59 16.75 CS15-E2GA472MYNS 
F (+30, -80%) 4700 M (+20%) 12 7.5415 |445-2428-ND 1.21 12.73 CS12-F2GA472MYNS 
F (+30, -80%) 10000 M (+20%) 16.5 10+2 445-2429-ND 2.36 24.81 CS17-F2GA103MYNS 


NEW! Ultra-High Voltage Ceramic Capacitors 


Applications: High voltage surge absorber, gas circuit breaker in electric power transmitter and receiver devices, lightening arresters. Improve the voltage distribution of high 
voltage bushings, etc. Also for voltage distribution elements for the high voltage measuring devices. For impedance adjustment of a transformers and high voltage AC circuits. 


Temperature Capacitance +10% Digi-Key Price Each TDK 
Fig. | Rated Voltage (kV) Characteristics (pF) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 10 Z5T 1,700 445-4840-ND 52.28 41.83 36.60 GA-14 
2 20 Z5T 1,080 445-4841-ND 65.36 52.29 45.76 TSF-40C 


Dimensions in mm 


to European standards in accordance with IEC Publication 384-14 Version 2) 
Temperature Range: -25°C ~ 125°C 


4 Max. 
1 
ry 
5 
HY 


Dimensions in mm 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1919 


TDK 


Dipped Radial Ceramic Capacitors 
— FK Series 


Features: Leads are formed with a “kink” to achieve consistent insertion heights and facilitate the 


release of gases during soldering for dramatically improved solderability. 


Fig. 2 NEW! 


>| |+T Max. 


Dim. in mm 


Cap. | Dim. (mm) | Digi-Key Pricing TDK 
Fig. |VDC| Cap. Tol. Ww Part No. 5 10 100 | Part No 
COG (-55°C ~ 125°C) 
100 | 100pF 45% |4.0 5.5 2.5] 445-2943-ND 1.05 1.54 11.00 | FK28C0G2A101J 
100 | 120pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4317-ND NEW!| 1.09 1.61 11.50 | FK28C0G2A121J 
100 | 150pF +5% [4.0 5.5 2.5|445-4318-ND NEW!| 1.09 1.61 11.50 | FK28C0G2A151J 
100 | 180pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4319-ND NEW!| 1.09 1.61 11.50 | FK28C0G2A181J 
100 | 220pF +5% | 4.0 5.5 2.5|445-2944-ND 1.09 1.61 11.50 | FK28C0G2A221J 
100 | 270pF +5% [4.0 5.5 2.5|445-4320-ND NEW!| 1.14 1.68 12.00 | FK28C0G2A271J 
100 | 330pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4321-ND NEW!| 1.14 1.68 12.00 | FK28C0G2A331J 
100 | 390pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4322-ND NEW!| 1.14 1.68 12.00 | FK28C0G2A391J 
100 | 470pF 45% |4.0 5.5 2.5|445-2945-ND 1.14 1.68 12.00 | FK28C0G2A471J 
100 | 560pF +5% [4.0 5.5 2.5|445-4323-ND NEW! | 1.19 1.75 12.50 | FK28C0G2A561J 
100 | 680pF +5% [4.0 5.5 2.5|445-4324-ND NEW!| 1.19 1.75 12.50 | FK28C0G2A681J 
100 | 820pF +5% [4.0 5.5 2.5|445-4325-ND NEW!| 1.19 1.75 12.50 | FK28C0G2A821J 
100 | 1200pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4326-ND NEW! | 1.28 1.89 13.50 | FK28C0G2A122J 
100 | 1200pF +5% [4.5 5.5 2.5|445-4335-ND NEW!| 1.52 2.24 16.00 | FK24C0G2A122J 
100 | 1500pF +5% [4.5 5.5 2.5|445-4336-ND NEW! | 1.52 2.24 16.00 | FK24C0G2A152J 
1 | 100} 1800pF +5% [4.5 5.5 2.5|445-4337-ND NEW!| 1.52 2.24 16.00 | FK24C0G2A182J 
100 | 2200pF 45% |4.5 5.5 2.5|445-2597-ND 1.52 2.24 16.00 | FK24C0G2A222J 
100 | 2700pF +5% |4.5 5.5 2.5|445-4338-ND NEW!| 1.76 2.59 18.50 | FK24C0G2A272J 
100 | 3300pF +5% [4.5 5.5 2.5|445-4339-ND NEW!| 1.76 2.59 18.50 | FK24C0G2A332J 
100 | 3900pF +5% [4.5 5.5 2.5|445-4340-ND NEW! | 1.76 2.59 18.50 | FK24C0G2A392J 
100 | 3900pF +5% |5.5 6.0 3.5|445-4346-ND NEW!| 2.00 2.94 21.00 | FK26C0G2A392J 
100 | 4700pF 45% |4.5 5.5 2.5|445-2598-ND 1.76 2.59 18.50 | FK24C0G2A472J 
100 | 4700pF +5% |5.5 6.0 3.5|445-2601-ND 2.00 2.94 21.00 | FK26C0G2A472J 
100 | 5600pF +5% |5.5 6.0 3.5|445-4347-ND NEW! | 2.00 2.94 21.00 | FK26C0G2A562J 
100 | 6800pF +5% [5.5 6.0 3.5|445-4348-ND NEW! | 2.00 2.94 21.00 | FK26C0G2A682J 
100 | 8200pF +5% |5.5 6.0 3.5|445-4349-ND NEW!| 2.52 3.71 26.50 | FK26C0G2A822J 
100 |10000pF) 25% {5.5 6.0 3.5/445-2602-ND 2.52 3.71 26.50 | FK26C0G2A103J 
100 |15000pF) +5% [5.5 7.0 4.0/445-4369-ND NEW! | 3.80 5.60 40.00 | FK20C0G2A153J 
100 | 33000pF) +5% [5.5 7.0 4.0/445-4370-ND NEW! | 5.70 8.40 60.00 | FK20C0G2A333J 
100 | 68000pF; +5% [7.5 8.0 4.0/445-4375-ND NEW! | 11.40 16.80 120.00 | FK22COG2A683J 
100 | .1yF +5%  |7.5 8.0 4.0|445-2613-ND 11.40 16.80 120.00 | FK22C0G2A104J 
100 | 100pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4379-ND NEW!| 1.05 1.54 11.00 | FK18C0G2A101J 
100 | 120pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4380-ND NEW!| 1.09 1.61 11.50 | FK18C0G2A121J 
100 | 150pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4381-ND NEW!| 1.09 1.61 11.50 | FK18C0G2A151J 
100 | 180pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4382-ND NEW!| 1.09 1.61 11.50 | FK18C0G2A181J 
100 | 220pF +5% [4.0 5.5 2.5|445-4383-ND NEW! | 1.09 1.61 11.50 | FK18C0G2A221J 
100 | 270pF +5% [4.0 5.5 2.5|445-4384-ND NEW!| 1.14 1.68 12.00 | FK18C0G2A271J 
100 | 330pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4385-ND NEW!| 1.14 1.68 12.00 | FK18C0G2A331J 
100 | 390pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4386-ND NEW!| 1.14 1.68 12.00 | FK18C0G2A391J 
100 | 470pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4387-ND NEW!| 1.14 1.68 12.00 | FK18C0G2A471J 
100 | 560pF +5% [4.0 5.5 2.5|445-4388-ND NEW! | 1.19 1.75 12.50 | FK18COG2A561J 
100 | 680pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4389-ND NEW!| 1.19 1.75 12.50 | FK18COG2A681J 
2 | 100} 820pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4390-ND NEW!| 1.19 1.75 12.50 | FK18C0G2A821J 
100 | 1000pF +5% [4.5 5.5 2.5|445-4404-ND NEW! | 1.28 1.89 13.50 | FK14C0G2A102J 
100 | 1000pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4391-ND NEW!| 1.19 1.75 12.50 | FK18C0G2A102J 
100 | 1200pF +5% [4.5 5.5 2.5|445-4405-ND NEW! | 1.52 2.24 16.00 | FK14C0G2A122J 
100 | 1200pF +5% [4.0 5.5 2.5|445-4392-ND NEW! | 1.28 1.89 13.50 | FK18C0G2A122J 
100 | 1500pF +5% [4.5 5.5 2.5|445-4406-ND NEW!| 1.52 2.24 16.00 | FK14C0G2A152J 
100 | 1800pF +5% [4.5 5.5 2.5|445-4407-ND NEW!| 1.52 2.24 16.00 | FK14C0G2A182J 
100 | 2200pF +5% |4.5 5.5 2.5|445-4408-ND NEW!| 1.52 2.24 16.00 | FK14C0G2A222J 
100 | 2700pF +5% [4.5 5.5 2.5|445-4409-ND NEW! | 1.76 2.59 18.50 | FK14C0G2A272J 
100 | 3300pF +5% [4.5 5.5 2.5|445-4410-ND NEW!| 1.76 2.59 18.50 | FK14C0G2A332J 
100 | 3900pF +5% [4.5 5.5 2.5|445-4411-ND NEW!| 1.76 2.59 18.50 | FK14C0G2A392J 
100 | 4700pF +5% [4.5 5.5 2.5|445-4412-ND NEW! | 1.76 2.59 18.50 | FK14C0G2A472J 
250 | 100pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-2593-ND 1.14 1.68 12.00 | FK28C0G2E101J3 
250 | 120pF +5% [4.0 5.5 2.5|445-4327-ND NEW!| 1.19 1.75 12.50 | FK28C0G2E121J5 
250 | 150pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4328-ND NEW!| 1.19 1.75 12.50 | FK28C0G2E151Jd 
250 | 180pF +5% [4.0 5.5 2.5|445-4329-ND NEW!| 1.19 1.75 12.50 | FK28C0G2E181Jd 
250 | 220pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-2594-ND 1.19 1.75 12.50 | FK28C0G2E221J5 
250 | 270pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4330-ND NEW!| 1.19 1.75 12.50 | FK28C0G2E271J 
250 | 330pF +5% [4.0 5.5 2.5|445-4331-ND NEW!| 1.19 1.75 12.50 | FK28C0G2E331J5 
250 | 390pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4332-ND NEW!| 1.19 1.75 12.50 | FK28C0G2E391J 
250 | 470pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-2595-ND 1.19 1.75 12.50 | FK28C0G2E471J 
250 | 560pF +5% [4.0 5.5 2.5|445-4333-ND NEW! | 1.24 1.82 13.00 | FK28C0G2E561d 
250 | 680pF +5% [4.0 5.5 2.5|445-4334-ND NEW!| 1.24 1.82 13.00 | FK28CO0G2E681J 
250 | 820pF +5% [4.5 5.5 2.5|445-4341-ND NEW! | 1.38 2.03 14.50 | FK24C0G2E821J 
250 | 1000pF 5% |4.5 5.5 2.5|445-2599-ND 1.38 2.03 14.50 | FK24C0G2E102) 
1 250 | 1200pF +5% [4.5 5.5 2.5|445-4342-ND NEW!| 1.62 2.38 17.00 | FK24C0G2E122J) 
250 | 1500pF +5% [4.5 5.5 2.5|445-4343-ND NEW! | 1.62 2.38 17.00 | FK24C0G2E152Jd 
250 | 1800pF +5% |4.5 5.5 2.5|445-4344-ND NEW! | 1.62 2.38 17.00 | FK24C0G2E182Jd 
250 | 2200pF 45% |4.5 5.5 2.5|445-2600-ND 1.62 2.38 17.00 | FK24C0G2E222J) 
250 | 2700pF +5% [4.5 5.5 2.5|445-4345-ND NEW!| 1.71 2.52 18.00 | FK24C0G2E272J) 
250 | 3300pF +5% |5.5 6.0 3.5|445-4350-ND NEW!| 2.14 3.15 22.50 | FK26C0G2E332d 
250 | 3900pF +5% [5.5 6.0 3.5|445-4351-ND NEW! | 2.14 3.15 22.50 | FK26C0G2E392J 
250 | 5600pF +5% |5.5 6.0 3.5|445-4352-ND NEW! | 2.38 3.50 25.00 | FK26C0G2E562J) 
250 | 6800pF +5% |5.5 6.0 3.5|445-4353-ND NEW! | 2.38 3.50 25.00 | FK26C0G2E682J 
250 | 8200pF +5% |5.5 6.0 3.5|445-4354-ND NEW! | 2.76 4.06 29.00 | FK26C0G2E822J) 
250|15000pF) +5% [5.5 7.0 4.0/445-4371-ND NEW!| 4.75 7.00 50.00 | FK20C0G2E153J 
250 | 33000pF; +5% [7.5 8.0 4.0|445-4376-ND NEW! | 9.50 14.00 100.00 | FK22C0G2E333U 
250|10000pF) 25%  |5.5 7.0 4.0] 445-2610-ND 3.80 5.60 40.00 | FK20C0G2E103J 
250 | 22000pF} 25% |7.5 8.0 4.0] 445-2614-ND 8.08 11.90 85.00 | FK22COG2E223J 
250 |47000pF{ 25% |7.5 8.0 4.0|445-2615-ND 11.40 16.80 120.00 | FK22C0G2E473J 


Cap. Dim. (mm) | Digi-Key Pricing TDK 
Fig.|VDC| Cap. Tol. LW = T |Part No. 5 10 100 | Part No. 
250] 100pF +5% [4.0 5.5 2.5/445-4393-ND NEW! | 1.14 1.68 = 12.00 | FK18C0G2E101J 
250} 120pF #5% [4.0 5.5 2.5/445-4394-ND NEW!| 1.19 1.75 12.50 | FK18C0G2E121J 
250] 150pF +5% [4.0 5.5 2.5/445-4395-ND NEW!| 1.19 1.75 12.50 | FK18C0G2E151J 
250} 180pF 45% |4.0 5.5 2.5/445-4396-ND NEW!| 1.19 1.75 12.50 | FK18C0G2E181J 
250 |_220pF +5% [4.0 5.5 2.5|445-4397-ND NEW! | 1.19 1.75 12.50 | FK18C0G2E221J 
250| 270pF 45% |4.0 5.5 2.5/445-4398-ND NEW!| 1.19 1.75 = 12.50 | FK18C0G2E271J 
250} 330pF #5% [4.0 5.5 2.5/445-4399-ND NEW!| 1.19 1.75 12.50 | FK18C0G2E331J 
250 390pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4400-ND NEW!| 1.19 1.75 12.50 | FK18C0G2E391J 
2 250} 470pF #5% |4.0 5.5 2.5/445-4401-ND NEW!| 1.19 1.75 12.50 | FK18C0G2E471J 
250 |_560pF +5% [4.0 5.5 2.5|445-4402-ND NEW! | 1.24 1.82 13.00 | FK18C0G2E561J 
250] 680pF #5% |4.0 5.5 2.5/445-4403-ND NEW! | 1.24 1.82 13.00 | FK18C0G2E681J 
250 820pF +5% [4.5 5.5 2.5/445-4413-ND NEW!| 1.38 2.03 14.50 | FK14C0G2E821J 
250] 1000pF | +5% [4.5 5.5 2.5|445-4414-ND NEW!| 1.38 2.03 14.50 | FK14C0G2E102J 
250] 1200pF | 45% |4.5 5.5 2.5/445-4415-ND NEW! | 1.62 2.38 17.00 | FK14C0G2E122J 
250| 1500pF | +5% [4.5 5.5 2.5|445-4416-ND NEW! | 1.62 2.38 17.00 | FK14C0G2E152J 
250] 1800pF | 45% /4.5 5.5 2.5/445-4417-ND NEW! | 1.62 2.38 17.00 | FK14C0G2E182J 
250] 2200pF | +5% [4.5 5.5 2.5/445-4418-ND NEW!| 1.62 2.38 17.00 | FK14C0G2E222J 
250 | 2700pF | +5% [4.5 5.5 2.5/445-4419-ND NEW! | 1.71 2.52 18.00 | FK14C0G2E272J 
630] 120pF +5% [5.5 6.0 3.5/445-4355-ND NEW!| 1.71 2.52 18.00 | FK26C0G2J121J 
630 | 150pF +5% |5.5 6.0 3.5/445-4356-ND NEW!| 1.71 2.52 18.00 | FK26C0G2J151J 
630} 180pF #5% |5.5 6.0 3.5/445-4357-ND NEW!| 1.71 2.52 18.00 | FK26C0G2J181J 
630 | 220pF 45% |5.5 6.0 3.5) 445-2605-ND 1.71 2.52 18.00 | FK26C0G2J221J 
630 |_270pF +5% [5.5 6.0 3.5|445-4358-ND NEW! | 1.95 2.87 20.50 | FK26C0G2J271d 
630] 330pF +5% |5.5 6.0 3.5|/445-4359-ND NEW!| 1.95 2.87 20.50 | FK26C0G2J331d 
630 | 390pF +5% |5.5 6.0 3.5|/445-4360-ND NEW!| 1.95 2.87 20.50 | FK26C0G2J391J 
630 | 470pF 45% |5.5 6.0 3.5) 445-2606-ND 1.95 2.87 20.50 | FK26C0G2J471d 
630 | 560pF +5% |5.5 6.0 3.5/445-4361-ND NEW!| 2.14 3.15 22.50 | FK26C0G2J561J 
630 |_680pF 5% [5.5 6.0 3.5|445-4362-ND NEW! | 2.14 3.15 22.50 | FK26C0G2J681J 
630] 820pF +5% |5.5 6.0 3.5|/445-4363-ND NEW! | 2.14 3.15 22.50 | FK26C0G2J821J 
4 | 630) 1000pF | 25% 5.5 6.0 3.5) 445-2607-ND 214 3.15 22.50 | FK26C0G2J102J 
630] 1200pF | 45% |5.5 6.0 3.5/445-4364-ND NEW! | 2.38 3.50 25.00 | FK26C0G2J122J 
630] 1500pF | +5% [5.5 6.0 3.5|/445-4365-ND NEW!| 2.38 3.50 25.00 | FK26C0G2J152J 
630 | 1800pF | +5% [5.5 6.0 3.5|445-4366-ND NEW! | 2.38 3.50 25.00 | FK26C0G2J182J 
630] 2700pF | +5% [5.5 6.0 3.5/445-4367-ND NEW! | 2.61 3.85 27.50 | FK26C0G2J272J 
630 | 3300pF | +5% [5.5 6.0 3.5/445-4368-ND NEW!| 2.61 3.85 27.50 | FK26C0G2J332J 
630} 3900pF | 45% |5.5 7.0 4.0/445-4372-ND NEW! | 3.80 5.60 40.00 | FK20C0G2J392J 
630] S600pF | +5% [5.5 7.0 4.0|445-4373-ND NEW!| 4.75 7.00 50.00 | FK20C0G2J562J 
630 | 6800pF | +5% [5.5 7.0 4.0|445-4374-ND NEW! | 4.75 7.00 50.00 | FK20C0G2J682J 
630] 8200pF | +5% [7.5 8.0 4.0|445-4377-ND NEW!| 5.70 8.40 60.00 | FK22C0G2J822J 
630 |10000pF) +5% {7.5 8.0 4.0|445-2616-ND 5.70 8.40 60.00 | FK22C0G2J103J 
630 |15000pF) +5% {7.5 8.0 4.0|445-4378-ND NEW! | 10.45 15.40 110.00 | FK22C0G2J153J 
630 |22000pF] +5% [7.5 8.0 4.0|445-2617-ND 15.20 22.40 160.00 | FK22C0G2J223d 
X7R (-55°C ~ 125°C) 
100] 1000pF | +10% |4.5 5.5 2.5/445-2622-ND 1.19 1.75 12.50 | FK24X7R2A102K 
100] 1500pF | +10% /4.5 5.5 2.5|445-4263-ND MEW! | 1.24 1.82 13.00 | FK24X7R2A152K 
100 | 1500pF | +10% /4.0 5.5 2.5|445-4260-ND NEW!| 1.09 1.61 11.50 | FK28X7R2A152K 
100 | 2200pF | +10% | 4.0 5.5 2.5)445-2619-ND 1.09 1.61 11.50 | FK28X7R2A222K 
100 | 4700pF | +10% |4.5 5.5 2.5|445-2624-ND 1.28 1.89 13.50 | FK24X7R2A472K 
100 | 3300pF | +10% 4.5 5.5 2.5|445-4264-ND NEW! | 1.28 1.89 13.50 | FK24X7R2A332K 
100 | 3300pF | +10% /4.0 5.5 2.5|445-4261-ND NEW! | 1.09 1.61 11.50 | FK28X7R2A332K 
100 | 6800pF | +10% /4.5 5.5 2.5|445-4265-ND NEW! | 1.33 1.96 14.00 | FK24X7R2A682K 
100 | 6800pF | +10% /4.0 5.5 2.5|445-4262-ND MEW!| 1.14 1.68 12.00 | FK28X7R2A682K 
100 |10000pF| +10% |4.5 5.5 2.5|445-2625-ND 1.33 1.96 14.00 | FK24X7R2A103K 
100 ]10000pF] +10% /4.0 5.5 2.5)/445-2621-ND 1.14 1.68 — 12.00 | FK28X7R2A103K 
{ 100} 15000pF} +10% /4.5 5.5 2.5|445-4266-ND NEW! | 1.33 1.96 14.00 | FK24X7R2A153K 
100 }22000pF} +10% | 4.5 5.5 2.5) 445-2626-ND 1.33 1.96 14.00 | FK24X7R2A223K 
100 |33000pF} +10% 4.5 5.5 2.5|445-4267-ND NEW! | 1.38 2.03 14.50 | FK24X7R2A333K 
100 |33000pF| +10% [5.5 6.0 3.5|445-4272-ND NEW! | 1.95 2.87 20.50 | FK26X7R2A333K 
100 |47000pF} +10% |4.5 5.5 2.5)445-2627-ND 1.38 2.03 14.50 | FK24X7R2A473K 
100 |47000pF} +10% |5.5 6.0 3.5) 445-2633-ND 1.95 2.87 20.50 | FK26X7R2A473K 
100 |68000pF} +10% /5.5 6.0 3.5|445-4273-ND NEW! | 2.04 3.01 21.50 | FK26X7R2A683K 
100} .1pF +10% |5.5 6.0 3.5|445-2634-ND 2.04 3.01 21.50 | FK26X7R2A104K 
100| .15uF | +10% [5.5 6.0 3.5|445-4274-ND NEW! | 2.33 3.43 24.50 | FK26X7R2A154K 
100} .33yF | +10% 5.5 7.0 4.0|445-4283-ND NEW! | 3.85 5.67 40.50 | FK20X7R2A334K 
100} .47yF +10% |5.5 7.0 4.0) 445-2643-ND 3.85 5.67 40.50 | FK20X7R2A474K 
100} .68uF | +10% /7.5 8.0 4.0|445-4286-ND NEW!| 5.89 8.68 62.00 | FK22X7R2A684K 
100 | 1pF +10% |7.5 8.0 4.0|445-2647-ND 5.89 8.68 62.00 | FK22X7R2A105K 
100] 1000pF | +10% /4.5 5.5 2.5|445-4297-ND NEW! | 1.19 1.75 12.50 | FK14X7R2A102K 
100 | 1000pF | +10% /4.0 5.5 2.5|445-4290-ND NEW! | 1.09 1.61 11.50 | FK18X7R2A102K 
100] 1500pF | +10% /4.5 5.5 2.5|445-4298-ND NEW! | 1.24 1.82 13.00 | FK14X7R2A152K 
100] 1500pF | +10% /4.0 5.5 2.5|445-4291-ND NEW!| 1.09 1.61 11.50 | FK18X7R2A152K 
100 | 2200pF | +10% [4.5 5.5 2.5|445-4299-ND MEW! | 1.24 1.82 13.00 | FK14X7R2A222K 
100 | 2200pF | +10% 4.0 5.5 2.5|445-4292-ND NEW! | 1.09 1.61 11.50 | FK18X7R2A222K 
100 | 4700pF | +10% /4.5 5.5 2.5|445-4301-ND NEW! | 1.28 1.89 13.50 | FK14X7R2A472K 
100 | 4700pF | +10% /4.0 5.5 2.5|445-4294-ND NEW!| 1.09 1.61 11.50 | FK18X7R2A472K 
9 | 100} 3300pF ) +10% [4.5 5.5 2.5)/445-4300-ND NEW! | 1.28 1.89 13.50 | FK14X7R2A332K 
100 | 3300pF | +10% [4.0 5.5 2.5|445-4293-ND MEW! | 1.09 1.61 11.50 | FK18X7R2A332K 
100 | 6800pF | +10% /4.5 5.5 2.5|445-4302-ND NEW! | 1.33 1.96 14.00 | FK14X7R2A682K 
100 | 6800pF | +10% /4.0 5.5 2.5|445-4295-ND MEW! | 1.14 1.68 12.00 | FK18X7R2A682K 
100 | 10000pF} +10% /4.5 5.5 2.5|445-4303-ND NEW! | 1.33 1.96 14.00 | FK14X7R2A103K 
100 | 10000pF} +10% /4.0 5.5 2.5|445-4296-ND MEW! | 1.14 1.68 12.00 | FK18X7R2A103K 
100 |15000pF|  +10% [4.5 5.5 2.5|445-4304-ND NEW! | 1.33 1.96 14.00 | FK14X7R2A153K 
100 ]22000pF] +10% 4.5 5.5 2.5/445-4305-ND NEW! | 1.33 1.96 14.00 | FK14X7R2A223K 
100 | 33000pF} +10% 4.5 5.5 2.5|445-4306-ND NEW! | 1.38 2.03 14.50 | FK14X7R2A333K 
100 |47000pF| +10% [4.5 5.5 2.5|445-4307-ND NEW! | 1.38 2.03 14.50 | FK14X7R2A473K 
250] 1000pF | 210% [4.5 5.5 2.5|445-2628-ND 1.28 1.89 13.50 | FK24X7R2E102K 
250] 1500pF | +10% [4.5 5.5 2.5|445-4268-ND NEW!| 1.33 1.96 14.00 | FK24X7R2E152K 
250| 2200pF | 210% [4.5 5.5 2.5|/445-2629-ND 1.33 1.96 14.00 | FK24X7R2E222K 
250] 3300pF | +10% [4.5 5.5 2.5|445-4269-ND NEW!| 1.38 2.03 14.50 | FK24X7R2E332K 
250 | 6800pF | +10% [4.5 5.5 2.5|445-4270-ND NEW! | 1.38 2.03 14.50 | FK24X7R2E682K 
250] 10000pF) 210% [4.5 5.5 2.5|445-2631-ND 1.38 2.03 14.50 | FK24X7R2E103K 
250] 15000pF) +10% [4.5 5.5 2.5/445-4271-ND NEW!| 1.43 210 15.00 | FK24X7R2E153K 
4 | 250)15000pF) +10% 5.5 6.0 3.5)445-4275-ND NEW! | 2.19 3.22 23.00 | FK26X7R2E153K 
250 |22000pF) +10% [4.5 5.5 2.5|445-2632-ND 1.43 210 15.00 | FK24X7R2E223K 
250 |22000pF| 10% [5.5 6.0 3.5|445-2635-ND 2.19 3.22 23.00 | FK26X7R2E223K 
250 |33000pF| +10% [5.5 6.0 3.5|/445-4276-ND NEW! | 2.33 3.43 24.50 | FK26X7R2E333K 
250|47000pF) +10% |5.5 6.0 3.5|445-2636-ND 2.33 3.43 24.50 | FK26X7R2E473K 
250 |68000pF) +10% |5.5 6.0 3.5|445-4277-ND NEW! | 2.52 3.71 26.50 | FK26X7R2E683K 
250) AF +10% |5.5 6.0 3.5|445-2637-ND 2.52 3.71 26.50 | FK26X7R2E104K 
250| .15uF | +10% [5.5 7.0 4.0|445-4284-ND NEW! | 4.70 6.93 49.50 | FK20X7R2E154K 
250] .15uF | +10% [7.5 8.0 4.0|445-4287-ND NEW! | 5.37 7.91 56.50 | FK22X7R2E154K 
(Continued) 
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AST DIK Dipped Radial Ceramic Capacitors — Fk Series (cont, © fos 


Cap. | Dim. (mm) | Digi-Key Pricing TDK Cap. | Dim. (mm) | Digi-Key Pricing TDK 
Fig.|VDC| Cap. Tol. LW = T |Part No. 5 10 100 | Part No. Fig.|VDC| Cap. Tol. LW = T |Part No. 5 10 100 | Part No. 
250) .22uF +10% 15.5 7.0 4.0/445-2645-ND 4.70 6.93 49.50 | FK20X7R2E224K 50 | 2700pF 45% |4.0 5.5 2.5|445-4788-ND 1.43 2.10 15.00 | FK18COG1H272Jd 
1 250) .22uF +10% 7.5 8.0 4.0/445-2648-ND 5.37 7.91 56.50 | FK22X7R2E224K 50 | 3300pF 45% |4.0 5.5 2.5|445-4789-ND 1.43 2.10 15.00 | FK18COG1H332J 
250] .33yF +10% |7.5 8.0 4.0/445-4288-ND NEW!| 6.70 9.87 70.50 | FK22X7R2E334K 50 | 3900pF +5% |4.5 5.5 2.5|445-4790-ND 1.71 2.52 18.00 | FK14C0G1H392Jd 
250 | .47y1F +10% [7.5 8.0 4.0|445-2649-ND 6.70 9.87 70.50 | FK22X7R2E474K 50 | 4700pF +5% |4.5 5.5 2.5|445-4791-ND 1.71 2.52 18.00 | FK14C0G1H472J 
250) 1000pF | +10% [4.5 5.5 2.5/445-4308-ND NEW! | 1.28 1.89 13.50 | FK14X7R2E102K 50 | 5600pF +5%  |4.5 5.5 2.5 |445-4792-ND 1.92 2.84 20.25 | FK14C0G1H562d 
250) 1500pF | +10% |4.5 5.5 2.5/445-4309-ND NEW! | 1.33 1.96 14.00 | FK14X7R2E152K 50 | 6800pF +5% |4.5 5.5 2.5/445-4793-ND 1.92 2.84 20.25 | FK14COG1H682d 
250) 2200pF | +10% |4.5 5.5 2.5/445-4310-ND NEW! | 1.33 1.96 14.00 | FK14X7R2E222K ) 50 | 8200pF 45% |4.5 5.5 2.5|445-4794-ND 2.14 3.15 22.50 | FK14C0G1H822d 
250) 3300pF | +10% |4.5 5.5 2.5/445-4311-ND NEW! | 1.38 2.03 14.50 | FK14X7R2E332K 50 |10000pF) +5% [4.5 5.5 2.5|)445-4795-ND 2.14 3.15 22.50 | FK14C0G1H103U 
2 | 250| 4700pF | +10% |4.5 5.5 2.5|445-4312-ND NEW! | 1.38 2.03 14.50 | FK14X7R2E472K 50 |15000pF) +5% {5.5 6.0 3.5|445-4796-ND 2.85 4.20 30.00 | FK16C0G1H153U 
250 | 6800pF | +10% [4.5 5.5 2.5/445-4313-ND NEW! | 1.38 2.03 14.50 | FK14X7R2E682K 50 |22000pF, +5% [5.5 6.0 3.5|445-4797-ND 2.85 4.20 30.00 | FK16C0G1H223 
250|10000pF} +10% |4.5 5.5 2.5/445-4314-ND NEW! | 1.38 2.03 14.50 | FK14X7R2E103K 50 |33000pF) +5% [5.5 6.0 3.5|/445-4798-ND 3.56 §.25 37.50 | FK16COG1H333U 
250)15000pF} +10% |4.5 5.5 2.5/445-4315-ND NEW! | 1.43 2.10 15.00 | FK14X7R2E153K 50 |47000pF) +5% {5.5 7.0 4.0|445-4799-ND 7.13 = 10.50 75.00 | FK11C0G1H473U 
250|22000pF| +10% |4.5 5.5 2.5/445-4316-ND NEW! | 1.43 2.10 15.00 | FK14X7R2E223K 50 |68000pF) +5% {5.5 7.0 4.0|445-4800-ND 9.50 14.00 100.00 |FK11COG1H683J 
630] 1000pF | +10% [5.5 6.0 3.5|445-2638-ND 2.14 3.15 22.50 | FK26X7R2J102K 50 | .10yF +5%  |5.5 7.0 4.0|445-4801-ND 10.69 15.75 112.50 | FK11C0G1H104J 
630) 1500pF | +10% |5.5 6.0 3.5|445-4278-ND NEW! | 2.23 3.29 23.50 | FK26X7R2J152K X7R (-55°C ~ 125°C) 
630 | 3300pF | +10% |5.5 6.0 3.5|445-4279-ND NEW! | 2.38 3.50 25.00 | FK26X7R2J332K 16 | .22uF +10% 4.0 5.5 2.5/445-2849-ND 1.14 1.68 12.00 | FK28X7R10224K 
630 | 4700pF | +10% |5.5 6.0 3.5|445-2640-ND 2.38 3.50 25.00 | FK26X7R2J472K 16 Mg +10% 4.5 5.5 2.5/445-2858-ND 1.57 2.31 16.50 | FK24X7R1C105K 
630 | 6800pF | +10% |5.5 6.0 3.5|445-4280-ND NEW! | 2.47 3.64 26.00 | FK26X7R2J682K 16 | 2.2uF +10% 4.5 5.5 2.5/445-2859-ND 1.76 2.59 18.50 | FK24X7R1C225K 
1 630] 15000pF) +10% |5.5 6.0 3.5/445-4281-ND NEW! | 2.61 3.85 27.50 | FK26X7R2J153K 16 | 4.7UF 410% 5.5 6.0 3.5|445-2873-ND 2.19 3.22 23.00 | FK26X7R1C475K 
630 |22000pF) +10% [5.5 6.0 3.5|445-2642-ND 2.61 3.85 27.50 | FK26X7R2J223K 16 | 10uF +10% [5.5 7.0 4.0|445-2887-ND 4.13 6.09 43.50 | FK20X7R1C106K 
630 |33000pF} +10% |5.5 6.0 3.5|445-4282-ND NEW! | 2.85 4.20 30.00 | FK26X7R2J333K 16 | 10uF +20% 5.5 7.0 4.0]445-2888-ND 4.13 6.09 43.50 | FK20X7R1C106M 
630 |47000pF) +10% |5.5 7.0 4.0|445-2646-ND 3.04 4.48 32.00 | FK20X7R2J473K 16 | 22uF +20% 7.5 8.0 4.0/445-2900-ND 8.08 11.90 85.00 | FK22X7R1C226M 
630 |68000pF} +10% |5.5 7.0 4.0|445-4285-ND NEW! | 3.33 4.90 35.00 | FK20X7R2J683K 25 | A7UF +10% 4.5 5.5 2.5|445-2856-ND 1.43 2.10 15.00 | FK24X7R1E474K 
630 |68000pF} +10% |7.5 8.0 4.0/445-4289-ND NEW! | 5.04 742 53.00 | FK22X7R2J683K 25 TUF +10% 4.5 5.5 2.5/445-2857-ND 1.78 2.63 18.75 | FK24X7R1E105K 
630} .1pF +10% {7.5 8.0 4.0 | 445-2650-ND 5.04 7.42 53.00 | FK22X7R2J104K 1 25 1pF +10% [5.5 6.0 3.5 |445-2871-ND 2.02 2.98 21.25 | FK26X7R1E105K 
25 | 2.2uF +10% 5.5 6.0 3.5/445-2872-ND 2.26 3.33 23.75 | FK26X7R1E225K 
NEW! COG (-55°C ~ 125°C) NEW! 25 | 2.2uF +10% 5.5 7.0 4.0|445-2885-ND 4.56 6.72 48.00 | FK20X7R1E225K 
50 | 10pF +0.5pF /4.0 5.5 2.5/445-4714-ND 1.00 1.47 10.50 | FK28C0G1H100D 25 | 4.7yF +10% 5.5 7.0 4.0|445-2886-ND 6.89 10.15 72.50 | FK20X7R1E475K 
50 | 12pF +5% |4.0 5.5 2.5|)445-4715-ND 1.00 1.47 10.50 | FK28C0G1H120J 25 | 4.7,F +10% 7.5 8.0 4.0|445-2897-ND 5.23 7.70 55.00 | FK22X7R1E475K 
50 | 15pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4716-ND 1.00 1.47 10.50 | FK28C0G1H150J 25 | 10uF +10% [7.5 8.0 4.0|445-2898-ND 7.13 10.50 75.00 | FK22X7R1E106K 
50 | 18pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4717-ND 1.00 1.47 10.50 | FK28C0G1H180J 25 | 10uF +20% 7.5 8.0 4.0|445-2899-ND 7.13 = 10.50 75.00 | FK22X7R1E106M 
50 | 22pF +5% [4.0 5.5 2.5|445-4718-ND 1.00 1.47 10.50 | FK28C0G1H220J) 50 | .22uF +10% 4.5 5.5 2.5/445-2855-ND 1.31 1.93 13.75 | FK24X7R1H224K 
50 | 27pF +5% |4.0 5.5 2.5|)445-4719-ND 1.00 1.47 10.50 | FK28C0G1H270J 50 | .47,IF +10% 5.5 6.0 3.5|445-2870-ND 1.85 2.73 19.50 | FK26X7R1H474K 
50 | 33pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4720-ND 1.00 1.47 10.50 | FK28C0G1H330J 50 Mg +10% 5.5 7.0 4.0|445-2884-ND 3.68 5.43 38.75 | FK20X7R1H105K 
50 | 39pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4721-ND 1.00 1.47 10.50 | FK28C0G1H390J5 50 | 2.2uF +10% [7.5 8.0 4.0|445-2896-ND 5.70 8.40 60.00 | FK22X7R1H225K 
50 | 47pF +5% |4.0 5.5 2.5|445-4722-ND 1.00 1.47 10.50 | FK28C0G1H470J X5R (-55°C ~ 85°C) 
50 | 56pF +5% [4.0 5.5 2.5|445-4723-ND 1.00 1.47 10.50 | FK28COG1H560J 6.3 | 4.7uF +10% 14.5 5.5 2.5/445-2862-ND 171 2.52 18.00 | FK24X5R0J475K 
50 | 68pF +5% |4.0 5.5 2.5|/445-4724-ND 1.00 1.47 10.50 | FK28C0G1H680JN 6.3 | 10yF +10% 4.5 5.5 2.5/445-2863-ND 2.61 3.85 27.50 | FK24X5ROJ106K 
50 | 82pF #5% |4.0 5.5 2.5|445-4725-ND 1.00 1.47 10.50 | FK28C0G1H820J5 6.3 | 10yF +20% 4.5 5.5 2.5|445-2864-ND 2.38 3.50 25.00 | FK24X5ROJ106M 
50 | 100pF #5% |4.0 5.5 2.5/445-4726-ND 1.00 1.47 10.50 | FK28COG1H1013 6.3 | 10yF +10% 5.5 6.0 3.5/445-2876-ND 3.09 4.55 32.50 | FK26X5ROJ106K 
50 | 120pF #5% |4.0 5.5 2.5|445-4727-ND 1.07 1.58 11.25 | FK28COG1H121d 6.3 | 10uF +20% [5.5 6.0 3.5 |445-2877-ND 3.09 4.55 32.50 | FK26X5ROJ106M 
50 | 150pF #5% [4.0 5.5 2.5|445-4728-ND 1.07 1.58 11.25 | FK28COG1H151d 6.3 | 22uF +20% 5.5 6.0 3.5/445-2878-ND 4.16 6.13 43.75 | FK26X5R0J226M 
50 | 180pF £5% |4.0 5.5 2.5/445-4729-ND 1.07 1.58 11.25 | FK28COG1H181d 6.3 | 22uF +20% 5.5 7.0 4.0|445-2890-ND 5.11 7.53 53.75 | FK20X5R0J226M 
50 | 220pF +5% |4.0 5.5 2.5/445-4730-ND 1.07 1.58 11.25 | FK28C0G1H221Jd 1 6.3 | 100yF +20% 7.5 8.0 4.0|445-2902-ND 17.81 26.25 = 187.50 | FK22X5R0J107M 
50 | 270pF £5% |4.0 5.5 2.5/445-4731-ND 1.12 1.65 11.75 | FK28C0G1H271J 10 | .47uF +10% 4.0 5.5 2.5/445-2850-ND 1.14 1.68 12.00 | FK28X5R1A474K 
50 | 330pF #5% |4.0 5.5 2.5/445-4732-ND 1.412 1.65 11.75 | FK28C0G1H331d 10 1pF +10% [4.0 5.5 2.5 | 445-2851-ND 1.43 2.10 15.00 | FK28X5R1A105K 
50 | 390pF +5%  |4.0 5.5 2.5/445-4733-ND 1.412 1.65 11.75 | FK28C0G1H391J 10 | 2.2uF +10% 14.5 5.5 2.5/445-2860-ND 1.52 2.24 16.00 | FK24X5R1A225K 
50 | 470pF +5% |4.0 5.5 2.5/445-4734-ND 1.412 1.65 11.75 | FK28C0G1H471J 10 | 4.7uF +10% 4.5 5.5 2.5/445-2861-ND 2.14 3.15 22.50 | FK24X5R1A475K 
50 | 560pF +5% |4.0 5.5 2.5/445-4735-ND 1.14 1.68 12.00 | FK28COG1HS561d 10 | 10yF +10% 5.5 6.0 3.5|445-2874-ND 3.09 4.55 32.50 | FK26X5R1A106K 
1 | 50 | 680pF +5% |4.0 5.5 2.5/445-4736-ND 1.14 1.68 12.00 | FK28COG1H681d 10 | 10pF +20% 5.5 6.0 3.5/445-2875-ND 3.09 4.55 32.50 | FK26X5R1A106M 
50 | 820pF +5% |4.0 5.5 2.5/445-4737-ND 1.14 1.68 12.00 | FK28C0G1H821d 10 | 47yF +20% [7.5 8.0 4.0|445-2901-ND 10.93 16.10 115.00 | FK22X5R1A476M 
50 | 1000pF +5% [4.0 5.5 2.5 | 445-4738-ND 1.14 1.68 12.00 | FK28C0G1H102J) 50 | 2.2uF +10% [5.5 7.0 4.0|445-2889-ND 4.28 6.30 45.00 | FK20X5R1H225K 
50 | 1200pF #5% |4.0 5.5 2.5/445-4739-ND 1.24 1.82 13.00 | FK28C0G1H122J) Y5V (-30°C ~ 85°C) 
50 | 1500pF +5% |4.0 5.5 2.5/445-4740-ND 1.43 2.10 15.00 | FK28C0G1H152Jd 6.3 | 4.7uF | +80, -20%|4.0 5.5 2.5 |445-2854-ND 1.31 1.93 13.75 | FK28Y5V0J475Z 
50 | 1800pF £5% |4.0 5.5 2.5/445-4741-ND 1.43 2.10 15.00 | FK28C0G1H182J) 6.3 | 22uF | +80, -20%|4.0 5.5 2.5 |445-2869-ND 2.61 3.85 27.50 | FK24Y5V0J226Z 
50 | 2200pF #5% | 4.0 5.5 2.5|445-4742-ND 1.43 2.10 15.00 | FK28C0G1H222J) 6.3 | 47uF |+80,-20%|5.5 6.0 3.5 |445-2883-ND 3.21 4.73 33.75 | FK26Y5V0J476Z 
50 | 2700pF 5% [4.0 5.5 2.5 | 445-4743-ND 1.43 2.10 15.00 | FK28C0G1H272Jd 6.3 | 100F | +80, -20%|5.5 7.0 4.0 |445-2895-ND 16.86 24.85 177.50 | FK20Y5V0J107Z 
50 | 3300pF #5% |4.0 5.5 2.5/445-4744-ND 1.43 2.10 15.00 | FK28C0G1H332d 10 | 2.2uF | +80, -20%/4.0 5.5 2.5 |445-2853-ND 1.24 1.82 13.00 | FK28Y5V1A225Z 
50 | 3900pF #5% |4.5 5.5 2.5|445-4745-ND 1.71 2.52 18.00 | FK24C0G1H392Jd 10 | 10UF |+80,-20%)4.5 5.5 2.5 |445-2868-ND 1.54 2.28 16.25 | FK24Y5V1A106Z 
50 | 4700pF £5% |4.5 5.5 2.5/445-4746-ND 1.71 2.52 18.00 | FK24C0G1H472J) 10 | 22uF |+80,-20%)5.5 6.0 3.5 |445-2882-ND 2.61 3.85 27.50 | FK26Y5V1A226Z 
50 | 5600pF +5% |4.5 5.5 2.5|445-4747-ND 1.92 2.84 20.25 | FK24C0G1H562J 10 | 47yF |+80,-20%)5.5 7.0 4.0 |445-2894-ND 10.21 15.05 107.50 | FK20Y5V1A476Z 
50 | 6800pF 5% [4.5 5.5 2.5 | 445-4748-ND 1.92 2.84 20.25 | FK24C0G1H682d 10 | 100uF | +80, -20%)7.5 8.0 4.0|445-2906-ND 17.10 25.20 180.00 | FK22Y5V1A107Z 
50 | 8200pF #5% |4.5 5.5 2.5/445-4749-ND 2.14 3.15 22.50 | FK24C0G1H822J 16 TpF | +80, -20% [4.0 5.5 2.5 |445-2852-ND 1.19 1.75 12.50 | FK28Y5V10105Z 
50 |10000pF) +5% [4.5 5.5 2.5|445-4750-ND 2.14 3.15 22.50 | FK24C0G1H103J 16 | 4.7uF |+80,-20%)4.5 5.5 2.5 |445-2867-ND 1.43 2.10 15.00 | FK24Y5V10475Z 
50 |15000pF) +5% [5.5 6.0 3.5|445-4751-ND 2.85 4.20 30.00 | FK26C0G1H153U 16 | 10UF | +80, -20%)5.5 6.0 3.5 |445-2881-ND 2.00 2.94 21.00 | FK26Y5V1C106Z 
50 |22000pF) +5% [5.5 6.0 3.5|445-4752-ND 2.85 4.20 30.00 | FK26C0G1H223J A 16 | 22uF |+80,-20%)5.5 7.0 4.0 |445-2893-ND 7.74 11.41 81.50 | FK20Y5V1C226Z 
50 |33000pF] +5% [5.5 6.0 3.5|445-4753-ND 3.56 §.25 37.50 | FK26C0G1H333U 16 | 47yF |+80,-20%)7.5 8.0 4.0|445-2905-ND 10.21 15.05 107.50 | FK22¥5V1C476Z 
50 |47000pF) +5% [5.5 7.0 4.0|445-4754-ND 7.13 10.50 75.00 | FK20C0G1H473U 25 | A7pF | +80, -20% [4.0 5.5 2.5|445-4804-ND NEW! | 1.09 1.61 11.50 | FK28Y5V1E474Z 
50 |68000pF) +5% [5.5 7.0 4.0|445-4755-ND 9.50 14.00 100.00 | FK20C0G1H683J 25 | 2.2uF |) +80, -20% |4.5 5.5 2.5 |445-2866-ND 1.28 1.89 13.50 | FK24Y5V1E225Z 
50 | .10yF +5% |5.5 7.0 4.0|445-4756-ND 10.69 15.75 = 112.50 | FK20C0G1H104J 25 | 4.7yF | +80, -20% |5.5 6.0 3.5|445-2880-ND 1.76 2.59 18.50 | FK26Y5V1E475Z 
50 | .15,F +5% |7.5 8.0 4.0|445-4757-ND 11.88 17.50 125.00 | FK22C0G1H154J 25 | 10uF +80, -20% |5.5 7.0 4.0|445-2892-ND 6.65 9.80 70.00 | FK20Y5V1E106Z 
50 | .22uF +5% |7.5 8.0 4.0|445-4758-ND 13.06 19.25 137.50 | FK22C0G1H224J 25 | 22uF |) +80,-20%|7.5 8.0 4.0|445-2904-ND 7.84 11.55 82.50 | FK22Y5V1E226Z 
50 | 10pF +0.5pF |4.0 5.5 2.5) 445-4759-ND 1.00 1.47 10.50 | FK18C0G1H100D 50 | .10NF | +80, -20% [4.0 5.5 2.5|445-4802-ND NEW! wal 1.05 7.50 | FK28Y5V1H104Z 
50 | 12pF +5% |4.0 5.5 2.5/445-4760-ND 1.00 1.47 10.50 | FK18C0G1H120J 50 | .22uF |) +80, -20% |4.0 5.5 2.5|445-4803-ND NEW! 95 1.40 10.00 | FK28Y5V1H224Z 
50 | 15pF #5% |4.0 5.5 2.5/445-4761-ND 1.00 1.47 10.50 | FK18COG1H150J 50 | -A7F ) +80, -20%|4.5 5.5 2.5|445-4811-ND NEW!| 1.24 1.82 13.00 | FK24Y5V1H474Z 
50 | 18pF #5% |4.0 5.5 2.5/445-4762-ND 1.00 1.47 10.50 | FK18COG1H180J 50 TF | +80, -20% | 4.5 5.5 2.5|445-2865-ND 1.28 1.89 13.50 | FK24Y5V1H105Z 
50 | 22pF 5% | 4.0 5.5 2.5/445-4763-ND 1.00 1.47 10.50 | FK18COG1H220J 50 | 2.2uF /+80,-20% |5.5 6.0 3.5 |445-2879-ND 1.76 2.59 18.50 | FK26Y5V1H225Z 
50 | 27pF #5% |4.0 5.5 2.5/445-4764-ND 1.00 1.47 10.50 | FK18COG1H270J 50 | 4.7F [+80, -20% |5.5 7.0 4.0 |445-2891-ND 4.99 7.35 52.50 | FK20Y5V1H475Z 
50 | 33pF +5% |4.0 5.5 2.5/445-4765-ND 1.00 1.47 10.50 | FK18COG1H330J 50 | 10uF [+80,-20% |7.5 8.0 4.0 |445-2903-ND 6.65 9.80 70.00 | FK22Y5V1H106Z 
50 | 39pF #5% |4.0 5.5 2.5/445-4766-ND 1.00 1.47 10.50 | FK18COG1H390J 6.3 | 4.7uF | +80, -20%|4.0 5.5 2.5|445-4810-ND NEW!| 1.31 1.93 13.75 | FK18Y5V0J475Z 
50 | 47pF #5% |4.0 5.5 2.5/445-4767-ND 1.00 1.47 10.50 | FK18C0G1H470J 6.3 | 22uF | +80, -20%|4.5 5.5 2.5|445-4817-ND NEW!| 2.61 3.85 27.50 | FK14Y5V0J226Z 
50 | 56pF +5% [4.0 5.5 2.5|445-4768-ND 1.00 1.47 10.50 | FK18COG1H560J 6.3 | 47uF |+80,-20%|5.5 6.0 3.5|445-4822-ND NEW! | 3.21 4.73 33.75 | FK16Y5V0J476Z 
50 | 68pF +5% |4.0 5.5 2.5/445-4769-ND 1.00 1.47 10.50 | FK18COG1H680J5 6.3 | 100pF | +80, -20%|5.5 7.0 4.0|445-4827-ND NEW! | 16.86 24.85 177.50 | FK11Y5V0J107Z 
50 | 82pF +5% |4.0 5.5 2.5/445-4770-ND 1.00 1.47 10.50 | FK18C0G1H820J5 10 | 2.2uF | +80, -20%|4.0 5.5 2.5|445-4809-ND NEW! | 1.24 1.82 13.00 | FK18Y5V1A225Z 
50 | 100pF £5% |4.0 5.5 2.5/445-4771-ND 1.00 1.47 10.50 | FK18COG1H1015 10 | 10UF | +80, -20%)4.5 5.5 2.5/445-4816-ND NEW!| 1.54 2.28 16.25 | FK14Y5V1A106Z 
50 | 120pF £5% |4.0 5.5 2.5/445-4772-ND 1.07 1.58 11.25 | FK18COG1H121 10 | 22uF | +80, -20%)5.5 6.0 3.5/445-4821-ND NEW!| 2.61 3.85 27.50 | FK16Y5V1A226Z 
2 | 50 | 150pF +5% [4.0 5.5 2.5|445-4773-ND 1.07 1.58 11.25 | FK18COG1H151d 10 | 47pF | +80, -20%)5.5 7.0 4.0|}445-4826-ND NEW! | 10.21 15.05 107.50 | FK11Y¥5V1A476Z 
50 | 180pF £5% |4.0 5.5 2.5/445-4774-ND 1.07 1.58 11.25 | FK18COG1H181d 16 IF | +80, -20% |} 4.0 5.5 2.5|445-4808-ND NEW!| 1.19 1.75 12.50 | FK18Y5V10105Z 
50 | 220pF #5% | 4.0 5.5 2.5/445-4775-ND 1.07 1.58 11.25 | FK18COG1H221J 16 | 4.7uF |+80,-20%|4.5 5.5 2.5|445-4815-ND NEW! | 1.43 2.10 15.00 | FK14Y5V10475Z 
50 | 270pF #5% |4.0 5.5 2.5/445-4776-ND 1.412 1.65 11.75 | FK18COG1H271J 9 16 | 10UF | +80, -20%|5.5 6.0 3.5|445-4820-ND NEW! | 2.00 2.94 21.00 | FK16Y5V1C106Z 
50 | 330pF #5% |4.0 5.5 2.5/445-4777-ND 1.12 1.65 11.75 | FK18COG1H331d 16 | 22uF |+80,-20%|5.5 7.0 4.0|445-4825-ND NEW!| 7.74 11.41 81.50 | FK11Y5V10226Z 
50 | 390pF 5% [4.0 5.5 2.5|445-4778-ND 1.12 1.65 11.75 | FK18COG1H391J 25 | A7UF | +80, -20% |4.0 5.5 2.5|445-4807-ND NEW!| 1.09 1.61 11.50 | FK18Y5V1E474Z 
50 | 470pF £5% |4.0 5.5 2.5/445-4779-ND 1.12 1.65 11.75 | FK18COG1H471J 25 | 2.2uF )+80,-20%|4.5 5.5 2.5|445-4814-ND NEW!| 1.28 1.89 13.50 | FK14Y5V1E225Z 
50 | 560pF +5% |4.0 5.5 2.5/445-4780-ND 1.14 1.68 12.00 | FK18COG1HS561d 25 | 4.7F | +80, -20% |5.5 6.0 3.5|445-4819-ND NEW! | 1.76 2.59 18.50 | FK16Y5V1E475Z 
50 | 680pF £5% |4.0 5.5 2.5/445-4781-ND 1.14 1.68 12.00 | FK18COG1H681d 25 | 10uF +80, -20%|5.5 7.0 4.0/445-4824-ND NEW!| 6.65 9.80 70.00 | FK11Y5V1E106Z 
50 | 820pF £5% |4.0 5.5 2.5/445-4782-ND 1.14 1.68 12.00 | FK18COG1H821Jd 50 | .10NF |) +80, -20% |4.0 5.5 2.5|445-4805-ND NEW! wal 1.05 7.50 | FK18Y5V1H104Z 
50 | 1000pF +5% [4.0 5.5 2.5 | 445-4783-ND 1.14 1.68 12.00 | FK18C0G1H102Jd 50 | .22uF |) +80, -20% |4.0 5.5 2.5|445-4806-ND NEW! 95 1.40 10.00 | FK18Y5V1H224Z 
50 | 1200pF +5% |4.0 5.5 2.5/445-4784-ND 1.24 1.82 13.00 | FK18COG1H122J) 50 | -A7F ) +80, -20%|4.5 5.5 2.5|445-4812-ND NEW!| 1.24 1.82 13.00 | FK14Y5V1H474Z 
50 | 1500pF +5% |4.0 5.5 2.5/445-4785-ND 1.43 2.10 15.00 | FK18C0G1H152Jd 50 1pF | +80, -20% | 4.5 5.5 2.5|445-4813-ND NEW! | 1.28 1.89 13.50 | FK14Y5V1H105Z 
50 | 1800pF +5% | 4.0 5.5 2.5|445-4786-ND 1.43 2.10 15.00 | FK18COG1H182J 50 | 2.2uF ) +80, -20% |5.5 6.0 3.5|445-4818-ND NEW!| 1.76 2.59 18.50 | FK16Y5V1H225Z 
50 | 2200pF 5% [4.0 5.5 2.5|445-4787-ND 1.43 2.10 15.00 | FK18C0G1H222) 50 | 4.7F (+80, -20% |5.5 7.0 4.0|445-4823-ND NEW! | 4.99 7.35 52.50 | FK11Y5V1H475Z 
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Cap. Dimensions -mm_| Digi-Key Pricing TDK 
vDC | Cap. Tol. D im F | Part No. 5 10 100 | Part No. 
15pF 25% | 55 5 | 445-2775-ND 1.19 1.75 12.50 |CC45SL3AD150JYNN 
18pF +5% 5:5 5 | 445-2776-ND 1.19 1.75 12.50 |CC45SL3AD180JYNN 
22pF 15% 55 5 | 445-2777-ND 1.19 1.75 12.50 |CC45SL3AD220JYNN 
33pF 5% | 5.5 5 | 445-2779-ND 1.19 1.75 12.50 |CC45SL3AD330JYNN 
A7pF 25% | 5.5 5 | 445-2781-ND 1.19 1.75 12.50 |CC45SL3AD470JYNN 
56pF +5% 5.5 5 | 445-2782-ND 1.19 1.75 12.50 |CC45SL3AD560JYNN 
68pF 15% 5.5 5 | 445-2783-ND 1.19 1.75 12.50 |CC45SL3AD680JYNN 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 


TDK 


Ceramic Capacitors 
Low Dissipation at High 
Frequency 


x 
wo 
= 
vt 


82pF | +5% 6 445-2784-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD820JYNN 


a ee ASEM ae : ee ” a 1kv | 100pF | 45% | 65 445-2785-ND | 119 1.75 12.50 |CC4SSL3AD101JYNN 
SKaRa Settee Pane -4anc 120pF | 15% 445-2786-ND | 1419 1.75 12.50 |CC4SSL3AD121JYNN 
Toor | =10% | 6 5 Saas We 750 CRS RGAD OIC 180pF | 25% 445-2788-ND | 119 1.75 12.50 |CC4SSL3AD181JYNN 
1200F | 210% | 6 5 eee Ti 405750: | CKASRAADIDIKENR 220pF | 45% | 85 445-2789-ND | 119 1.75 12.50 |CC4SSL3AD221JYNN 
150pF | 10% | 6 5 |445-2715-ND wal 4.05 7.50 |CK45-R3AD151K-NR 270pF | +5% 9 445-2790-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD271JYNN 
180pF | +10% 6 5 |445-2716-ND Wal 1.05 7.50 |CK45-R3AD181K-NR 330pF | +5% 10 445-2791-ND 1.19 1.75 12.50 |CC45SL3AD331JYNN 
220pF | +10% | 6 5 |445-2717-ND 71 105 7.50 | CK45-R3AD221K-NR 390pF | +5% | 105 445-2792-ND | 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD391JYNN 
270pF | 210% | 6 5 [445-2718-ND 71 1.05 7.50 | CK45-R3AD271K-NR 680pF | 25% | 13.5 75 |445-2795-ND | 1.66 245 17.50 |CC4SSL3AD681JYNN 
330pF | +10% | 6.5 5 |445-2719-ND 71 1.05 7.50 |CK45-R3AD331K-NR 1000pF | +5% | 16 10 |445-2797-ND | 3.09 455 3250 |CC45SL3AD102JYNN 
390pF | +10% | 6.5 5 |445-2720-ND 71 1.05 7.50 | CK45-RSAD391K-NR 1OpF | 25% | 55 5 [445-2798-ND | 1.43 210 15.00 |CC45SL3DD100JYNN 
470pF | #10% | 7 5 /445-2721-ND a” 1.05 = 7.50 |CK45-R3AD471K-NR 12pF | 45% | 5.5 5 | 445-2799-ND 143 240 15.00 |CC45SL3DD120JYNN 
S6OpF | #10% | 7.5 5 [eboeeze2 No) 1105 7.50 | CKA5-RSADS61K-NR 15pF | 25% | 55 5 [445-2800-ND | 1.43 210 15.00 |CC45SL3DD150JYNN 
Tey") 6B0pF:) 10% | 8 5 eee «711.05 7.50. | CKAS-RSADGBIK-NR 18pF | 25% | 5.5 5 |445-2801-ND | 143 240 15.00 |CC45SL3DD180JYNN 
SPORE: elie | 85 5 ee) «831.23. 8.75 |) CKAS-ROADBZIK-NR 22pF | 25% | 55 5 |445-2802-ND | 143 240 15.00 |CC45SL3DD220JYNN 
ete Be . : ee : 7. Se oar 27pF | 25% | 55 5 /445-2803-ND | 143. 210 15.00 |CC45SL3DD270JYNN 
eyelets 5 ee Get ane. din Gea RaAbI EA aapF | 25% | 5.5 5 |445-2804-ND | 1.43 210 15.00 |CC4S5SL3DD330JYNN 
1800pF | #10% | 10.5 5 |445-2728-ND 951.40 10.00 |CK45-R3AD182K-NR Ser | ab: | 86 5 ee) 1482.10 16.00 | CCASSL3DD390,YNN 
2200pF | «10% | 11.5 75 [445-2729-ND | 1.19 1.75 12.50 | CK45-R3AD222K-NR A7pF | 5% | 5.5 5 ]445-2806-ND | 143 210 15.00 | CC45SL3DD470JYNN 
2700pF | +10% | 12.5 7.5 |445-2730-ND | 1.19 1.75 12.50 |CK45-R3AD272K-NR S8pF_ | 6% | 6.5 5 [445-2808-ND | 1.43 2.10 15.00 | CC45SL3DD680JYNN 
3300pF | st0% | 135 75 \aa5o7at-nD | 143 210 15.00 |cK4s-RaapagoK-nr | | 2k 100pF | 25% | 7.5 5 |[445-2810-ND | 143 210 15.00 |CC45SL3DD101JYNN 
3900pF | +10% | 14.5 7.5 |445-2732-ND 143 240 15.00 |CK45-R3AD392K-NR 120pF | 25% | 8 5 |445-2811-ND 143° 240 15.00 | CC45SL3DD121JYNN 
4700pF | +10% | 15.5 10 | 445-2733-ND 1.78 2.63 18.75 |CK45-R3AD472K-NR 150pF | #5% | 8.5 5 | 445-2812-ND 1.43 2.10 15.00 |CC45SL3DD151JYNN 
150pF | «10% | 6 5 |445-2736-ND 7 1.05 7.50 | CK45-R3DD151K-NR 180pF | +5% | 9 5 |445-2813-ND | 143 210 15.00 |CC45SL3DD181JYNN 
18opF | 210% | 6.5 5 |445-2737-ND 71 1.05 7.50 |CK45-R3DD181K-NR 220pF | 25% | 10 5 |445-2814-ND | 1.43 210 15.00 |CC45SL3DD221JYNN 
220pF | #10% | 7 5 |445-2738-ND 71 1.05 7.50 | CK45-R3DD221K-NR 270pF | 5% | 11 5 [445-2815-ND | 1.43 210 15.00 |CC45SL3DD271JYNN 
330pF | #10% | 7.5 5 |445-2740-ND val 1.05 7.50 | CK45-R3DD331K-NR 330pF | 45% | 11.5 7.5 |445-2816-ND 143 210 15.00 |CC45SL3DD331JYNN 
390pF | +10% | 8 5 |445-2741-ND 831.23 8.75 | CK45-R3DD391K-NR 390pF | 25% | 12.5 7.5 |445-2817-ND 143 240 15.00 |CC45SL3DD391JYNN 
470pF | +10% | 8.5 5 )445-2742-ND 830 1.23 8.75 | CKA5-R3DD471K-NR 47opF | 25% | 13.5 7.5 |445-2818-ND | 238 350 25.00 |CC45SL3DD471JYNN 
ony | 260RF | 210% | 9 5 [eet 1.07 = 188 11.25 | CKAS-RSDDSEIK-NR se0pF | 25% | 14.5 75 |445-2819-ND | 238 350 25.00 |CC4SSL3DD561JYNN 
B20pF | «10% | 10 5 eee) 1-19 1.75 12.50 | CK45-RSDDBZIK-NR 680pF | 25% | 16 40 |445-2820-ND | 238 350 25.00 |CC4SSL3DD68iJYNN 
1000pF | 10% | 11 5 |445-2746-ND | 119 1.75 12.50 |CK45-R3DD102K-NR 


7.5 |445-2821-ND 1.43 210 15.00 |CC45SL3FD100JYNN 
7.5 |445-2823-ND 1.43 210 15.00 |CC45SL3FD150JYNN 
7.5 |445-2824-ND 1.43 210 15.00 |CC45SL3FD180JYNN 
7.5 |445-2825-ND 1.43 210 15.00 |CC45SL3FD220JYNN 


t0pF | +5% | 55 
15pF | +5% | 5.5 
18pF | +5% | 5.5 
22pF | 45% | 5.5 


1500pF | +10% | 12 
1800pF | +10% | 13.5 
2200pF | +10% | 14.5 
3900pF | +10% | 18 


7.5 |445-2748-ND 1.43 210 15.00 |CK45-R3DD152K-NR 
7.5 |445-2749-ND 1.43 210 15.00 |CK45-R3DD182K-NR 
7.5 |445-2750-ND 2.14 3.15 22.50 | CK45-R3DD222K-NR 
10 |445-2753-ND 3.09 4.55 32.50 | CK45-R3DD392K-NR 


4700pF | +10% | 19.5 10 |445-2754-ND | 3.56 5.25 37.50 | CK45-R3DD472K-NR 27pF | 25% | 5. 75 (BAe ND) 143 2.10 15.00 | CCASSL3FD270JYNN 
120pF | #10% | 6.5 7.5 |445-2756-ND 71 1.05 7.50 |CK45-R3FD121K-NR 33pF | +5% 7.5 | 445-2827-ND 143° 2.10 15.00 |) CC45SL3FD330JYNN 
150pF | +10% | 7 7.5 |445-2757-ND al 1.05 7.50 |CK45-R3FD151K-NR 39pF | 5% 7.5 | 445-2828-ND 143° 210 15.00 | CC45SL3FD390JYNN 
180pF | 210% | 7 7.5 |445-2758-ND 71 1.05 7.50 | CK45-R3FD181K-NR S6pF | 25% 7.5 |445-2830-ND | 1.43 210 15.00 |CC45SL3FDS60JYNN 
220pF | 210% | 7.5 7.5 |445-2759-ND 83 1.23 8.75 |CK45-R3FD221K-NR | | 3kV| 68pF | 45% | 7.5 7.5 |445-2831-ND | 1.43 210 15.00 |CC45SL3FD680JYNN 
270pF | +10% | 8 7.5 |445-2760-ND 831.23 8.75 | CK45-R3FD271K-NR 82pF | 45% | 8 7.5 |445-2832-ND | 1.43 2.10 15.00 |CC45SL3FD820JYNN 
330pF | 210% | 8.5 75 |445-2761-ND 831.23 8.75 | CK45-R3FD331K-NR 120pF | 25% | 9.5 7.5 |445-2834-ND | 1.66 245 17.50 |CC45SL3FD121JYNN 
390pF | +10% | 9 7.5 |445-2762-ND 83 1.23 8.75 | CK45-R3FD391K-NR 150pF | +5% | 10 7.5 | 445-2835-ND 190 280 20.00 |CC45SL3FD151JYNN 
any | 470RF | #10% | 9.5 75 |445-2763-ND ) 1.19 1.75 12.50 / CK45-R3FD471K-NR 180pF | +5% | 11 7.5 |445-2836-ND | 2.38 3.50 25.00 |CC45SL3FD181JYNN 


560pF | +10% | 10 
820pF | +10% | 11.5 
1000pF | +10% | 12 
1200pF | +10% | 13 
1500pF | +10% | 14.5 
1800pF | +10% | 15.5 
2200pF | +10% | 16.5 
2700pF | +10% | 18 


75 |445-2764-ND | 1.19 1.75 12.50 | CK45-R3FDS61K-NR 
75 [445-2766-ND | 1.43 2.10 15.00 | CK45-R3FD821K-NR 
75 |445-2767-ND | 1.90 280 20.00 |CK45-R3FD102K-NR 
75 |445-2768-ND | 238 350 25.00 |CK45-R3FD122K-NR 
75 [445-2769-ND | 238 350 25.00 |CK45-R3FD152K-NR 
10 |445-2770-ND | 238 3.50 25.00 | CK45-R3FD182K-NR HORE | sot | 08 
10 |445-2771-ND | 2.97 4.38 31.25. | CK45-R3FD222K-NR T2pF | 35%) 7.5 
10 [445-272-ND | 297 4.38 31.25 [CK45-R3FD272K-NR | | gy | PF | 25% | 7.5 


220pF | +5% | 12 
270pF | +5% | 13 
330pF | 45% | 14 
390pF | +5% | 15 


7.5 |445-2837-ND 2.85 4.20 30.00 |CC45SL3FD221JYNN 
7.5 | 445-2838-ND 2.85 4.20 30.00 |CC45SL3FD271JYNN 
7.5 |445-2839-ND 3.56 5.25 37.50 | CC45SL3FD331JYNN 
7.5 |445-2840-ND 3.56 5.25 37.50 | CC45SL3FD391JYNN 
7.5 |445-2842-ND 1.66 2.45 17.50 |CC45SL3JD100JYNN 
7.5 |445-2843-ND 1.66 2.45 17.50 |CC45SL3JD120JYNN 
7.5 |445-2844-ND 1.66 2.45 17.50 | CC45SL3JD150JYNN 


ARARAAARARARAVRHRADAnH HTH HHAaalananalalnnnanaalnananaaglaanaaalanana 


DIXRM®AMALDBAIVAAAAVRHAAWAADABMWA Galnannaalnnanaalnanaanaalnanannanaalnaaananaalaanaaalaaaan 


CC45 Series (-20°C ~ 85°C) 18pF | 25% | 7.5 7.5 |445-2845-ND | 1.66 245 17.50 |CC45SL3JD180JYNN 
10pF | +5% | 5.5 5 5 | 445-2773-ND 1.19 175 12.50 ]CC45SL3AD100JYNN 27pF | 5% | 7.5 7.5 |445-2847-ND 1.66 245 17.50 | CC45SL3JD270JYNN 
TK took | 25% | 55 | 5 | 5 [44527740 | 1.19 1.75 1250 |CC45SL3AD120JYNN sap | 26% | 75 7.5 [445-2848-ND | 1.66 245 17.50 |CC45SL3J0330JYNN 
. . . . — ® 
KTJ Series Stacked Multilayer Ceramic Capacitors Digi Reel 
Rated Rated Cut Tape 
Feat «Small si dl it * High ripol és Excellent Voltage | Capacitance | Digi-Key Pricing Tape and Reelt United Chemi-Con 
noise absoiption, size and large capacitance igh ripple curren xcellent (VDC) (uF) Part No. 5 10 25 Qty Pricing Part No. 
Applications: * Smoothing circuit of switch mode AC-DC or DC-DC converter 25 33 565-3236-1-ND 46.75 87.47 214.90 | 2,000 | 3770.10/M |KTJ250B336M55BFT00 
* On-board power supply * Noise suppressor for various kinds of equipment 25 47 565-3237-1-ND 47.84 89.50 219.89 | 2,000 | 3857.80/M | KTJ250B476M55BFT00 
Specifications: ¢ Dielectric: X7R * Ripple Current: 3.0Arms (10KHz ~ 1MHz sine 50 15 565-3238-1-ND 38.58 72.48 169.51 | 2,000 | 2981.04/M |KTJ500B156MS55BFTOO 
curve) * Ripple voltage must be less than the rated voltage 50 22 565-3239-1-ND 38.00 71.39 166.97 | 2,000 | 2936.29/M | KTJ500B226MS55BFTOO 
Dimensions iran 100 6.8 565-3240-1-ND 40.59 75.94 186.58 | 2,000 | 3273.25/M |KTJ101B685M55BFT00 
: 100 10 565-3241-1-ND 41.68 77.97 191.57 | 2,000 | 3360.94/M |KTJ101B106M55BFT00 
100 15 565-3242-1-ND 42.40 79.33 194.91 | 2,000 | 3419.39/M |KTJ101B156M55BFT00 
250 15 565-3243-1-ND 40.89 76.83 179.68 | 2,000 | 3159.87/M |KTJ251B155M55BFT00 
250 2.2 565-3244-1-ND 38.78 72.55 178.25 | 2,000 | 3127.12/M |KTJ251B225M55BFT00 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


DigiReel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1922 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


NEW! High Capacitance Dipped Radial Leaded Ros 
Multilayer Ceramic Capacitors ® 


Features: * Small size and large capacitance * High ripple current »* Y5U temperature characteristic * Excellent noise absorption » Superior humidity characteristic 
*Long life * Resin (UL94V-0) used for coating 

Applications: * Automotive equipment * Smoothing circuit of switching mode AC-DC or DC-DC converter * Noise suppressor for various kinds of equipment * By-pass 
or decoupling circuits 


Maximum 
Voltage Capacitance Ripple Current Dimensions mm Digi-Key Price Each United Chemi-Con 
(VDC) (uF) (Arms) L max. W max. T max. F+0.8 od+0.05 | Part No. il 10 100 Part No. 
15 0.8 6.5 7.5 4.0 5.0 0.5 565-3260-ND 4.08 3.67 2.78 KHD160E156M43A0B00 
47 1.0 8.0 9.0 4.5 5.0 0.5 565-3261-ND 5.93 5.34 4.03 KHD160E476M55A0B00 
16 100 1.5 10.0 11.5 4.5 5.0 0.5 565-3262-ND 8.01 7.12 5.70 KHD160E107M76A0B00 
150 2.0 13.5 15.0 5.0 10.0 0.6 565-3263-ND 25.25 23.93 19.28 KHD160E157M80A0B00 
470 3.0 22.5 20.0 6 20.0 0.8 565-3264-ND 64.35 60.33 52.29 KHD160E477M90COB00 
680 4.0 28.5 20.0 75 25.0 0.8 565-3265-ND 62.93 59.44 48.07 KHD160E687M99C0B00 
47 0.3 5.0 6.5 3.5 5.0 0.5 565-3266-ND 2.48 1.94 1.54 KHD250E475M32A0B00 
10 0.8 6.5 7.0 3.5 5.0 0.5 565-3267-ND 2.99 2.34 1.85 KHD250E106M43A0B00 
15 0.8 6.5 7.0 4.0 5.0 0.5 565-3268-ND 3.37 2.63 2.08 KHD250E156M43A0B00 
25 22 1.0 75 9.0 4.0 5.0 0.5 565-3269-ND 4.37 3.53 2.75 KHD250E226M55A0B00 
47 1.5 10.0 11.5 4.5 5.0 0.5 565-3270-ND 5.18 4.66 3.52 KHD250E476M76A0B00 
100 2.0 13.5 15.0 5.5 10.0 0.6 565-3271-ND 13.14 12.49 9.86 KHD250E107M80A0B00 
150 3.0 22.5 20.0 6.0 20.0 0.8 565-3272-ND 23.07 21.86 17.61 KHD250E157M90COB00 
470 4.0 28.5 20.0 7.5 25.0 0.8 565-3273-ND 37.75 35.65 28.84 KHD250E477M99C0B00 
10 1.0 7.5 9.0 4.0 5.0 0.5 565-3274-ND 3.53 2.85 2.23 KHD500E106M55A0B00 
15 1.0 7.5 9.0 4.5 5.0 0.5 565-3275-ND 412 3.33 2.60 KHD500E156M55A0B00 
50 47 3.0 22.5 20.0 6.0 20.0 0.8 565-3276-ND 19.04 18.09 14.28 KHD500E476M90C0B00 
100 3.0 22.5 20.0 6.0 20.0 0.8 565-3277-ND 22.17 21.01 16.93 KHD500E107M90COB00 
150 4.0 28.5 20.0 75 25.0 0.8 565-3278-ND 30.57 28.97 23.34 KHD500E157M99C0B00 
220 4.0 28.5 20.0 75 25.0 0.8 565-3279-ND 34.26 32.46 26.15 KHD500E227M99C0B00 
0.47 0.3 5.0 6.5 3.0 5.0 0.5 565-3280-ND 2.11 1.65 1.31 KHD101E474M32A0B00 
1.0 0.8 6.5 7.0 3.5 5.0 0.5 565-3281-ND 2.31 1.81 1.43 KHD101E105M43A0B00 
1.5 0.8 6.5 7.0 3.5 5.0 0.5 565-3282-ND 2.41 1.89 1.50 KHD101E155M43A0B00 
100 47 1.0 75 9.0 4.5 5.0 0.5 565-3283-ND 3.44 2.78 217 KHD101E475M55A0B00 
10 2.0 13.5 15.0 5.0 10.0 0.6 565-3284-ND 8.39 7.46 5.97 KHD101E106M80A0B00 
15 2.0 13.5 15.0 5.0 10.0 0.6 565-3285-ND 9.29 8.26 6.61 KHD101E156M80A0B00 
47 4.0 28.5 20.0 75 25.0 0.8 565-3286-ND 25.52 24.18 19.48 KHD101E476M99C0B00 
100 4.0 28.5 20.0 7.5 25.0 0.8 565-3287-ND 34.87 33.03 26.61 KHD101E107M99C0B00 
0.10 0.8 6.5 7.0 3.5 5.0 0.5 565-3288-ND 2.21 1.73 1.37 KHD251E104M43A0B00 
0.15 0.8 6.5 7.0 3.5 5.0 0.5 565-3289-ND 2.24 1.75 1.39 KHD251E154M43A0B00 
0.47 1.0 75 9.0 4.0 5.0 0.5 565-3290-ND 2.99 2.34 1.85 KHD251E474M55A0B00 
250 1.0 1.5 10.0 11.5 4.5 5.0 0.5 565-3291-ND 3.69 2.98 2.33 KHD251E105M76A0B00 
1.5 1.5 10.0 11.5 4.5 5.0 0.5 565-3292-ND 4.09 3.30 2.58 KHD251E155M76A0B00 
47 3.0 22.5 20.0 6.0 20.0 0.8 565-3293-ND 13.72 13.04 10.29 KHD251E475M90COB00 
10 4.0 28.5 20.0 75 25.0 0.8 565-3294-ND 22.72 21.53 17.35 KHD251E106M99COB00 
15 4.0 28.5 20.0 7.5 25.0 0.8 565-3295-ND 25.78 24.43 19.68 KHD251E156M99C0B00 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors - Prohi 
Surface Arc-over in High Voltage Applications - 
VJ HVArc Guard™ Series 


yy 
VISHAY. Vitramon 


Features: » Protects against surface arc-over * Higher capac- Dimensions - mm Typical X7R Voltage Breakdown Typical COG (NPO) Voltage Breakdown 
itance and smaller case size that save board space * Voltage Size Code L WwW T t (n = 50, 500 V/sec. applied) (n = 50, 500 V/sec. applied) 
breakdowns are twice that of some competitor products »* Excel- © 3500 —————— 
lent reliability and high voltage performance 0805 2.00 +0.20 1.25 +0.020 1.45 0.25 ~ 0.71 22 3000 ® 
Applications: * DC-to-DC converters (Buck and Boost) Voltage 1206 3.20 +0.20 | 1.60+0.20 | 1.86 | 0.25~0.76 3 5 Bae g 
multipliers for flyback converters »¢ Lighting ballast circuits Bs 2 
ea Supplies y omg 1210 3.20 +0.20 | 2502020 | 1.86 | 0.25~0.76 ee ise0 8, 
Electrical Specifications: * Temperature Coefficient of Capac- 1808 4.50 +0.25 2.03 +0.25 1.86 0.25 ~ 0.76 < g 0 8 
i ee : <159 S- 2ee 2 f i 250 500 1000 
peo cated ahae iad ae S ps Ovge applied 1812 4.50+0.25 | 3.202020 | 2.18 | 0.25~0.76 DG vot? VoG 
Size WV Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Code Type Dc Capacitance Tolerance | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
COG (NPO) 1,000V 10pF +5% 720-1070-1-ND 82 6.85 42.92 720-1070-2-ND 3,000 163.52/M | VJO805A100JXGAT5Z 
COG (NPO) 1,000V 22pF +5% 720-1072-1-ND 82 6.85 42.92 720-1072-2-ND 3,000 163.52/M | VJO805A220JXGAT5Z 
0805 COG (NPO) 1,000V 47pF 45% 720-1074-1-ND 82 6.85 42.92 720-1074-2-ND 3,000 163.52/M | VJO805A470JXGAT5Z 
COG (NPO) 1,000V 100pF +5% 720-1071-1-ND 82 6.85 42.92 720-1071-2-ND 3,000 163.52/M | VJO805A101JXGAT5Z 
COG (NPO) 1,000V 220pF +5% -90 7.53 47.21 720-1073-2-ND 3,000 179.84/M_|VJO805A221JXGAT5Z 
COG (NPO) 1,000V 10pF +5% 91 7.74 52.56 720-1010-2-ND 2,500 219.00/M | VJ1206A100JXGAT5Z 
COG (NPO) 1,000V 22pF 45% 91 7.74 52.56 720-1013-2-ND 2,500 219.00/M | VJ1206A220JXGAT5Z 
COG (NPO) 1,000V 47pF +5% 91 7.74 52.56 720-1015-2-ND 2,500 219.00/M | VJ1206A470JXGAT5Z 
COG (NPO) 1,000V 100pF +5% 91 7.74 52.56 720-1011-2-ND 2,500 219.00/M | VJ1206A101JXGAT5Z 
COG (NPO) 1,000V 220pF +5% 1.00 8.51 57.82 720-1014-2-ND 2,500 240.90/M_|VJ1206A221JXGAT5Z 
COG (NPO) 1,000V 470pF +5% 720-1016-1-ND 1.00 8.51 57.82 720-1016-2-ND 2,500 240.90/M | VJ1206A471JXGAT5Z 
COG (NPO) 1,000V 1,000pF 45% 720-1012-1-ND 1.05 8.90 60.44 720-1012-2-ND 2,500 251.86/M | VJ1206A102JXGAT5Z 
X7R 500V 100pF +10% 720-1017-1-ND 99 8.31 52.12 720-1017-2-ND 2,500 198.56/M | VJ1206Y101KXEAT5Z 
X7R 500V 220pF +10% 720-1023-1-ND 99 8.31 52.12 720-1023-2-ND 2,500 198.56/M | VJ1206Y221KXEAT5Z 
X7R 500V 470pF +10% 720-1029-1-ND 99 8.31 52.12 720-1029-2-ND 2,500 198.56/M_|VJ1206Y471KXEAT5Z 
X7R 500V 1,000pF +10% 720-1019-1-ND 90 7.52 47.12 720-1019-2-ND 2,500 179.52/M_ | VJ1206Y102KXEAT5Z 
1206 X7R 500V 2,200pF +10% 720-1025-1-ND 96 8.05 50.44 720-1025-2-ND 2,500 192.16/M | VJ1206Y222KXEAT5Z 
X7R 500V 4,700pF +10% 720-1031-1-ND 83 7.00 47.56 720-1031-2-ND 2,500 198.16/M | VJ1206Y472KXEAT5Z 
X7R 500V 0.01pF +10% 83 7.00 47.56 720-1021-2-ND 2,500 198.16/M | VJ1206Y103KXEAT5Z 
X7R 500V 0.022uF +10% 89 7.56 51.37 720-1027-2-ND 2,500 214.06/M_|VJ1206Y223KXEAT5Z 
X7R 500V 0.047UF +10% 1.08 9.16 62.24 720-1033-2-ND 2,500 259.36/M | VJ1206Y473KXEAT5Z 
X7R 1,000V 100pF +10% 1.05 8.75 64.24 720-1018-2-ND 2,500 270.00/M |VJ1206Y101KXGAT5Z 
X7R 1,000V 220pF +10% 1.05 8.75 64.24 720-1024-2-ND 2,500 270.00/M_ |VJ1206Y221KXGAT5Z 
X7R 1,000V 470pF +10% 91 7.74 52.56 720-1030-2-ND 2,500 219.00/M | VJ1206Y471KXGAT5Z 
X7R 1,000V 1,000pF +10% 720-1020-1-ND 1.02 8.50 53.30 720-1020-2-ND 2,500 203.04/M_| VJ1206Y102KXGAT5Z 
X7R 1,000V 2,200pF +10% 720-1026-1-ND 86 7.32 49.72 720-1026-2-ND 3,000 207.15/M | VJ1206Y222KXGAT5Z 
X7R 1,000V 4,700pF +10% 720-1032-1-ND 86 7.32 49.72 720-1032-2-ND 3,000 207.15/M | VJ1206Y472KXGAT5Z 
X7R 1,000V 0.01pF +10% 720-1022-1-ND 1.11 9.31 68.34 720-1022-2-ND 3,000 287.25/M_ |VJ1206Y103KXGAT5Z 
X7R 1,000V 0.022uF +10% 720-1028-1-ND 1.20 10.06 73.83 720-1028-2-ND 2,500 310.30/M_|VJ1206Y223KXGAT5Z 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1923 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors - Prohibits Surface Arc-over in High 


VISHAY. Vitramon 
. Voltage Applications - VJ HVArc Guard™ Series (cont) 


Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Code Type Dc Capacitance Tolerance | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG (NPO) 1,000V 10pF +5% 720-1034-1-ND 1.37 11.23 90.42 720-1034-2-ND 2,500 383.60/M |VJ1210A100JXGAT5Z 
COG (NPO) 1,000V 22pF +5% 720-1037-1-ND 1.37 11.23 90.42 720-1037-2-ND 2,500 383.60/M | VJ1210A220JXGAT5Z 
COG (NPO) 1,000V 47pF +5% 720-1040-1-ND 1.37 11.23 90.42 720-1040-2-ND 2,500 383.60/M |VJ1210A470JXGAT5Z 
COG (NPO) 1,000V 100pF +5% 720-1035-1-ND 1.09 9.14 67.07 720-1035-2-ND 2,500 281.88/M |VJ1210A101UXGAT5Z 
COG (NPO) 1,000V 220pF +5% 720-1038-1-ND 1.09 9.14 67.07 720-1038-2-ND 2,500 281.88/M_|VJ1210A221JXGAT5Z 
COG (NPO) 1,000V 470pF +5% 720-1041-1-ND 1.20 10.05 73.76 720-1041-2-ND 2,500 310.02/M_ |VJ1210A471JXGAT5Z 
COG (NPO) 1,000V 1,000pF +5% 720-1036-1-ND 1.20 10.05 73.76 720-1036-2-ND 2,500 310.02/M |VJ1210A102JXGAT5Z 
COG (NPO) 1,000V 2,200pF +5% 720-1039-1-ND 1.37 11.42 83.84 720-1039-2-ND 2,500 352.36/M | VJ1210A222JXGAT5Z 
X7R 500V 100pF +10% 720-1042-1-ND .99 8.42 57.20 720-1042-2-ND 2,500 238.36/M |VJ1210Y101KXEAT5Z 
X7R 500V 220pF +10% 720-1048-1-ND 1.05 8.89 60.37 720-1048-2-ND 2,500 251.56/M_|VJ1210Y221KXEAT5Z 
X7R 500V 470pF +10% 720-1054-1-ND 1.10 9.36 63.58 720-1054-2-ND 2,500 264.90/M |VJ1210Y471KXEAT5Z 
X7R 500V 1,000pF +10% 720-1044-1-ND 1.10 9.36 63.58 720-1044-2-ND 2,500 264.90/M |VJ1210Y102KXEAT5Z 
1210 X7R 500V 2,200pF +10% 720-1050-1-ND 1.29 10.80 79.28 720-1050-2-ND 2,500 333.22/M |VJ1210Y222KXEAT5Z 
X7R 500V 4,700pF +10% 720-1056-1-ND 1.29 10.80 79.28 720-1056-2-ND 2,500 333.22/M |VJ1210Y472KXEAT5Z 
X7R 500V 0.01pF +10% 720-1046-1-ND 1.14 9.50 69.72 720-1046-2-ND 2,500 293.05/M_|VJ1210Y103KXEAT5Z 
X7R 500V 0.022uUF +10% 720-1052-1-ND 1.19 9.93 72.90 720-1052-2-ND 2,500 306.39/M |VJ1210Y223KXEAT5Z 
X7R 500V 0.047UF +10% 720-1058-1-ND 1.64 13.46 108.34 720-1058-2-ND 2,500 459.62/M |VJ1210Y473KXEAT5Z 
X7R 1,000V 100pF +10% 720-1043-1-ND 1.09 9.27 62.96 720-1043-2-ND 2,500 262.36/M |VJ1210Y101KXGAT5Z 
X7R 1,000V 470pF +10% -ND 1.09 9.14 67.07 720-1055-2-ND 2,500 281.88/M |VJ1210Y471KXGAT5Z 
X7R 1,000V 1,000pF +10% -ND 1.09 9.14 67.07 720-1045-2-ND 2,500 281.88/M_|VJ1210Y102KXGAT5Z 
X7R 1,000V 2,200pF +10% -ND 1.36 11.37 83.46 720-1051-2-ND 2,500 350.76/M | VJ1210Y222KXGAT5Z 
X7R 1,000V 4,700pF +10% -ND 1.36 11.37 83.46 720-1057-2-ND 2,500 350.76/M |VJ1210Y472KXGAT5Z 
X7R 1,000V 0.01pF +10% -ND 1.36 11.37 83.46 720-1047-2-ND 2,500 350.76/M | VJ1210Y103KXGAT5Z 
X7R 1,000V 0.022uUF +10% -ND 1.59 13.00 104.61 720-1053-2-ND 2,500 443.80/M | VJ1210Y223KXGAT5Z 
X7R 1,000V 0.047UF +10% 720-1059-1-ND 2.46 20.19 162.53 720-1059-2-ND 2,500 689.50/M_|VJ1210Y473KXGAT5Z 
X7R 250V 0.10UF +10% 720-1063-1-ND 1.97 16.11 129.69 720-1063-2-ND 2,500 550.20/M | VJ1808Y104KXPAT5Z 
X7R 500V 220pF +10% 720-1064-1-ND 1.76 14.45 116.33 720-1064-2-ND 2,500 493.50/M |VJ1808Y221KXEAT5Z 
X7R 500V 1,000pF +10% 720-1061-1-ND 1.76 14.45 116.33 720-1061-2-ND 2,500 493.50/M |VJ1808Y102KXEAT5Z 
1808 X7R 500V 2,200pF +10% 720-1065-1-ND 1.76 14.45 116.33 720-1065-2-ND 2,500 493.50/M | VJ1808Y222KXEAT5Z 
X7R 500V. 4,700pF +10% 720-1068-1-ND 1.76 14.45 116.33 720-1068-2-ND 2,500 493.50/M_|VJ1808Y472KXEAT5Z 
X7R 500V 0.01pF +10% 720-1062-1-ND 1.57 12.83 103.29 720-1062-2-ND 2,500 438.20/M |VJ1808Y103KXEAT5Z 
X7R 500V 0.022uUF +10% 720-1066-1-ND 1.57 12.83 103.29 720-1066-2-ND 2,500 438.20/M | VJ1808Y223KXEAT5Z 
X7R 500V 0.047pF +10% 720-1069-1-ND 1.76 14.43 116.16 720-1069-2-ND 2,500 492.80/M_|VJ1808Y473KXEAR5Z 
X7R 250V 0.22uF +10% 720-1006-1-ND 2.09 17.34 153.00 720-1006-2-ND 1,000 714.00 |VJ1812Y224KXPAT5Z 
X7R 500V 100pF +10% 720-1000-1-ND 1.76 14.45 116.33 720-1000-2-ND 1,000 528.75 | VJ1812Y101KXEAT5Z 
X7R 500V 220pF +10% 720-1004-1-ND 1.76 14.45 116.33 720-1004-2-ND 1,000 528.75 | VJ1812Y221KXEAT5Z 
X7R 500V 470pF +10% 720-1007-1-ND 1.76 14.45 116.33 720-1007-2-ND 1,000 528.75 | VJ1812Y471KXEAT5Z 
1812 X7R 500V 1,000pF +10% 720-1001-1-ND 1.76 14.45 116.33 720-1001-2-ND 1,000 528.75 | VJ1812Y102KXEAT5Z 
X7R 500V 2,200pF +10% 720-1005-1-ND 1.76 14.45 116.33 720-1005-2-ND 1,000 528.75 | VJ1812Y222KXEAT5Z 
X7R 500V 4,700pF +10% 720-1008-1-ND 1.76 14.45 116.33 720-1008-2-ND 1,000 528.75 | VJ1812Y472KXEAT5Z 
X7R 500V 0.01pF +10% 720-1002-1-ND 1.57 12.83 103.29 720-1002-2-ND 1,000 469.50 |VJ1812Y103KXEAT5Z 
X7R 500V 0.047UF +10% 720-1009-1-ND 1.76 14.43 116.16 720-1009-2-ND 1,000 528.00 |VJ1812Y473KXEAT5Z 
X7R 500V 0.10uF +10% 720-1003-1-ND 2.12 17.34 139.59 720-1003-2-ND 1,000 634.50 | VJ1812Y104KXEAT5Z 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors - for Boardflex 
Sensitive Applications - VJ OMD Series 


Features: * OMD-Cap (Open Mode Design) reduce the risk of short or low IR because of board Dimensions - mm 
flex cracks » Efficient low-power consumption, ripple current capable to 1.2 Arms at 100kHz Size Code L WwW T t 
* High Voltage breakdown compared to standard design * Excellent reliability and thermal shock 4206 3.20 +0.20 1.60 +0.20 1.68 0.25~0.71 
pee ¢ Polymer terminations, which increase resistance to board flex cracking as much 1210 3.20 20.20 2.50 20.20 1.68 025-071 
as 50% 
Applications: * Buck and Boost DC-to-DC converters * Voltage multipliers for flyback 112 4.50 20.25 Ss al eared 
converters * Lighting ballast circuits * High frequency filtering for switching power supplies de25 00 20°25 G80/20/25 — O:25%2 10.76 
Electrical Specifications: * Temperature Coefficient of Capacitance: * X7R: +15% from 2220 5.59 £0.20 5.00 £0.20 2.18 0.25 ~ 0.76 
-55°C ~ 125°C, with 0 Vde applied » COG (NPO): 0 +30ppm/°C from -55°C ~ 125°C as BiSO10:25" | 1605.20.25)" || 22:18 0:25)210.76 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel __| Vishay 
Code Type Dc Capacitance Tolerance _| Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
X7R 100V 4,700pF +10% 720-1075-1-ND 84 713 48.46 |720-1075-2-ND 3,000 | 201.90/M | VJ1206Y472KBBAT4X 
X7R 100V 0.01pF +10% 720-1087-1-ND 1.01 8.49 53.21 | 720-1087-2-ND 2,500 | 202.72/M | VJ1206Y103KBBAT4X 
X7R 100V 0.047UF +10% 720-1084-1-ND -99 8.40 57.06 |720-1084-2-ND 2,500 | 237.76/M | VJ1206Y473KBBAT4X 
1206 X7R 100V 0.10UF +10% 720-1086-1-ND 1.04 8.66 63.58 | 720-1086-2-ND 2,500 | 267.24/M | VJ1206Y104KBBAT4X 
X7R 500V 470pF +10% 720-1076-1-ND 84 713 48.46 | 720-1076-2-ND 3,000 | 201.90/M | VJ1206Y471KBEAT4X 
X7R 500V 1,000pF +10% 720-1077-1-ND -98 8.22 51.53 | 720-1077-2-ND 3,000 196.32/M | VJ1206Y102KBEAT4X 
X7R 500V 0.022uF +10% 720-1085-1-ND -96 8.12 55.15 | 720-1085-2-ND 2,500 | 229.80/M | VJ1206Y223KBEAT4X 
X7R 50V 0.47pF +10% 720-1080-1-ND 2.37 19.41 156.26 |720-1080-2-ND 2,500 | 662.90/M | VJ1210Y474KBAAT4X 
1210 X7R 100V 0.01pF +10% 720-1083-1-ND 1.17 9.79 71.83 |720-1083-2-ND 2,500 | 301.90/M | VJ1210Y103KBBAT4X 
X7R 100V 0.10UF +10% 720-1082-1-ND 1.28 10.48 84.32 | 720-1082-2-ND 2,500 | 357.70/M | VJ1210Y104KBBAT4X 
X7R 100V 0.22uF +10% 720-1081-1-ND 1.76 14.42 116.03 | 720-1081-2-ND 2,500 | 492.24/M | VJ1210Y224KBBAT4X 
COG (NPO) 50V 2,200pF +10% 720-1109-1-ND 2.10 17.20 138.44 |720-1109-2-ND 1,000 629.25 | VJ1812A222KBAAT4X 
COG (NPO) 100V 4,700pF +10% 720-1108-1-ND 2.10 17.20 138.44 |720-1108-2-ND 1,000 629.25 | VJ1812A472KBBAT4X 
COG (NPO) 500V 1,000pF +10% 720-1110-1-ND 2.31 18.90 152.13 |720-1110-2-ND 1,000 691.50 | VJ1812A102KBEAT4X 
1812 X7R 100V 0.10UF +10% 720-1106-1-ND 1.72 14.12 113.69 |720-1106-2-ND 1,000 516.75 | VJ1812Y104KBBAT4X 
X7R 100V 0.47pF +10% 720-1102-1-ND 2.05 17.00 150.00 | 720-1102-2-ND 1,000 700.00 | VJ1812Y474KBBAT4X 
X7R 100V 1.00UF +10% 720-1105-1-ND 2.46 20.17 162.36 |720-1105-2-ND 1,000 738.00 | VJ1812Y105KBBAT4X 
X7R 500V 0.022uF +10% 720-1104-1-ND 1.70 13.90 111.87 |720-1104-2-ND 1,000 508.50 | VJ1812Y223KBEAT4X 
X7R 500V 0.047uF +10% 720-1103-1-ND 1.89 15.50 124.74 | 720-1103-2-ND 1,000 567.00 | VJ1812Y473KBEAT4X 
COG (NPO) 100V 0.01pF +10% 720-1101-1-ND 3.66 30.39 268.11 | 720-1101-2-ND 1,000 1251.18 | VJ1825A103KBBAT4X 
X7R 100V 0.10uF +10% 720-1099-1-ND 2.51 20.79 183.42 |720-1099-2-ND 1,000 855.96 | VJ1825Y104KBBAT4X 
1825 X7R 100V 1.00UF +10% 720-1098-1-ND 3.83 31.73 279.96 |720-1098-2-ND 1,000 1306.48 | VJ1825Y105KBBAT4X 
X7R 500V 0.01pF +10% 720-1100-1-ND 3.03 25.16 221.97 |720-1100-2-ND 1,000 1035.86 | VJ1825Y103KBEAT4X 
X7R 500V 0.22uF +10% 720-1097-1-ND 2.32 19.28 170.10 _|720-1097-2-ND 1,000 793.80 | VJ1825Y224KBEAT4X 
COG (NPO) 500V 4,700pF +10% 720-1096-1-ND 3.66 30.36 267.87 | 720-1096-2-ND 1,000 1250.06 | VJ2220A472KBEAT4X 
2220 X7R 100V 1.00UF +10% 720-1094-1-ND 4.02 33.32 293.97 | 720-1094-2-ND 1,000 1371.86 | VJ2220Y105KBBAT4X 
X7R 500V 0.01pF +10% 720-1095-1-ND 3.01 24.94 220.02 |720-1095-2-ND 1,000 1026.76 | VJ2220Y103KBEAT4X 
X7R 500V 0.22uF +10% 720-1093-1-ND 3.70 32.92 298.38 | 720-1093-2-ND 1,000 1368.44 | VJ2220Y224KBEAT4X 
COG (NPO) 50V 0.047uF +10% 720-1091-1-ND 5.61 52.71 467.56 |720-1091-2-ND 1,000 2210.26 | VJ2225A473KBAAT4X 
2095 X7R 100V 0.47uF +10% 720-1088-1-ND 3.68 30.56 269.61 | 720-1088-2-ND 1,000 1258.18 | VJ2225Y474KBBAT4X 
X7R 200V 1.00UF +10% 720-1089-1-ND 4.98 46.80 415.17 |720-1089-2-ND 1,000 1962.61 | VJ2225Y105KBCAT4X 
X7R 500V 0.01pF +10% 720-1090-1-ND 3.78 33.61 304.56 | 720-1090-2-ND 1,000 1396.77 | VJ2225Y103KBEAT4X 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1924 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Robust Large Case High Voltage Multilayer Ceramic 
Chip Capacitors - VJ X7R and COG Series 


Wry 
VISHAY. Vitramon 


Digi@Reel° 


Features: Dimensions - mm 

X7R: © General purpose dielectric * Excellent aging characteristics * Ideal for decoupling and Size Code L WwW Ti t 
filtering * Surface mount, precious metal technology, wet build process 

COG: ¢ Ultra-stable dielectric * Low Dissipation Factor (DF) ¢ Ideal for critical timing and tuning 1808 4.50 +0.25 2.03 +0.25 1.70 0.25 ~ 0.76 


applications * Surface mount, precious metal technology, wet build process 


Electrical Specifications: 1812 4.50 +0.25 3.20 +0.20 2.18 0.25 ~ 0.76 


X7R: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient of Capacitance (TCC): 
+15% from -55°C ~ 125°C, with 0 Vde applied * Dissipation Factor (DF): <25V ratings: 3.5% 
maximum at 1.0Vims and 1kHz, >25V ratings: 2.5% maximum at 1.0Vrms and 1 kHz 

COG: « Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient of Capacitance (TCC): 
0 +30 ppm/°C from -55°C ~ 125°C * Dissipation Factor (DF): 0.1% maximum at 1.0Vrms and 1kHz 2220 5.59 +0.20 5.08 +0.25 2.18 0.25 ~ 0.76 
for values >1000 pF, 0.1% maximum at 1.0Vrms and 1MHz for values <1000 pF 


1825 4.50 +0.25 6.40 +0.25 2.18 0.25 ~ 0.76 


Applications: 2225 5.59 40.25 | 6.35 +0.25 2.18 0.25 ~ 0.76 
X7R and COG: « High voltage * Decoupling ° Filtering * Surge Suppression 


Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | Vishay 
Code Type DC Capacitance Tolerance | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
X7R 200V 0.01pF +10% 720-1122-1-ND 60 5.05 31.63 | 720-1122-2-ND 3,000 120.48/M | VJ1808Y103KXCAT 
X7R 1,000V 0.01pF +10% 720-1123-1-ND 1.05 8.87 60.23 | 720-1123-2-ND 2,500 | 250.96/M |VJ1808Y103KXGAT 
X7R 200V 0.1pF +10% 720-1129-1-ND 78 6.51 40.82 | 720-1129-2-ND 2,500 155.52/M | VJ1808Y104KXCAT 
X7R 500V 0.012uF +10% 720-1137-1-ND 84 7.13 48.42 | 720-1137-2-ND 3,000 | 201.75/M |VJ1808Y123KXEAT 
X7R 500V 0.027uF +10% 720-1155-1-ND 84 7.13 48.42 | 720-1155-2-ND 2,500 | 201.76/M |VJ1808Y273KXEAT 
1808 X7R 200V 0.033yF +10% 720-1158-1-ND 64 5.34 33.47 | 720-1158-2-ND 3,000 127.52/M | VJ1808Y333KXCAT 
COG (NPO) 200V 680pF 45% 720-1171-1-ND 94 7.85 49.18 |720-1171-2-ND 3,000 187.36/M | VJ1808A681JXCAT 
COG (NPO) 200V 1,000pF +5% 720-1115-1-ND 94 7.85 49.18 | 720-1115-2-ND 2,500 187.36/M | VJ1808A102JXCAT 
COG (NPO) 500V 1,800pF 45% 720-1143-1-ND 1.28 10.53 84.74 | 720-1143-2-ND 3,000 | 359.52/M |VJ1808A182JXEAT 
COG (NPO) 1,000V 220pF +5% 720-1146-1-ND 2.29 18.81 151.37 | 720-1146-2-ND 2,500 | 642.18/M |VJ1808A221JXGAT 
COG (NPO) 1,000V 1,000pF +5% 720-1116-1-ND 2.10 17.43 153.81 | 720-1116-2-ND 2,500 | 692.15/M | VJ1808A102JXGAT 
X7R 500V 0.01pF +10% 720-1124-1-ND 78 6.51 40.82 | 720-1124-2-ND 1,000 165.24 |VJ1812Y103KXEAT 
X7R 1,000V 0.01pF +10% 720-1125-1-ND 95 8.02 54.47 | 720-1125-2-ND 1,000 242.08 |VJ1812Y103KXGAT 
X7R 500V 0.1pF +10% 720-1130-1-ND 1.01 8.58 58.28 | 720-1130-2-ND 1,000 259.04 |VJ1812Y104KXEAT 
X7R 200V 0.12uUF +10% 720-1140-1-ND 73 6.08 38.14 | 720-1140-2-ND 1,000 154.36 |VJ1812Y124KXCAT 
X7R 1,000V 0.022uF +10% 720-1149-1-ND 1.13 9.47 69.52 | 720-1149-2-ND 1,000 312.33 | VJ1812Y223KXGAT 
X7R 200V 0.22uF +10% 720-1151-1-ND 1.12 9.32 68.45 | 720-1151-2-ND 1,000 307.52 | VJ1812Y224KXCAT 
X7R 200V 0.39UF +10% 720-1162-1-ND 1.07 8.95 65.72 | 720-1162-2-ND 1,000 295.28 |VJ1812Y394KXCAT 
1812 X7R 500V 0.068yF +10% 720-1172-1-ND 1.01 8.58 58.28 | 720-1172-2-ND 1,000 259.04 |VJ1812Y683KXEAT 
COG (NPO) 200V 39pF 45% 720-1161-1-ND 82 6.91 46.94 |720-1161-2-ND 1,000 208.64 | VJ1812A390JXCAT 
COG (NPO) 200V 1,000pF +5% 720-1117-1-ND 89 7.44 46.66 |720-1117-2-ND 1,000 188.87 | VJ1812A102JXCAT 
COG (NPO) 200V 0.12uUF 45% 720-1138-1-ND 1.39 11.59 85.08 | 720-1138-2-ND 1,000 382.23 |VJ1812A123JXCAT 
COG (NPO) 500V 100pF 45% 720-1111-1-ND 93 7.89 53.60 | 720-1111-2-ND 1,000 238.24 |VJ1812A101JXEAT 
COG (NPO) 500V 4,700pF +5% 720-1163-1-ND 1.33 10.89 87.68 | 720-1163-2-ND 1,000 398.55 |VJ1812A472JXEAT 
COG (NPO) 1,000V 100pF 45% 720-1112-1-ND 1.06 8.85 65.00 | 720-1112-2-ND 1,000 292.02 |VJ1812A101JXGAT 
COG (NPO) 1,000V 220pF +5% 720-1147-1-ND 1.36 11.37 83.46 | 720-1147-2-ND 1,000 374.95 | VJ1812A221JXGAT 
COG (NPO) 1,000V 1,000pF +5% 720-1118-1-ND 1.36 11.37 83.46 | 720-1118-2-ND 1,000 374.95 |VJ1812A102JXGAT 
X7R 200V 0.015uF +10% 720-1141-1-ND 1.02 8.53 62.58 | 720-1141-2-ND 1,000 281.17 | VJ1825Y153KXCAT 
X7R 200V 0.1pF +10% 720-1131-1-ND .99 8.42 57.17 | 720-1131-2-ND 1,000 254.08 | VJ1825Y104KXCAT 
X7R 200V 0.22uF +10% 720-1152-1-ND 1.06 9.02 61.24 | 720-1152-2-ND 1,000 272.16 | VJ1825Y224KXCAT 
X7R 500V 0.047uF +10% 720-1166-1-ND 1.30 10.63 85.54 | 720-1166-2-ND 1,000 388.80 | VJ1825Y473KXEAT 
X7R 500V 0.1pF +10% 720-1132-1-ND 1.28 10.65 78.21 | 720-1132-2-ND 1,000 351.39 | VJ1825Y104KXEAT 
X7R 500V 0.18yF +10% 720-1145-1-ND 1.50 12.28 98.84 | 720-1145-2-ND 1,000 449.25 |VJ1825Y184KXEAT 
X7R 1,000V 0.022uF +10% 720-1150-1-ND 2.02 16.53 133.02 |720-1150-2-ND 1,000 604.65 | VJ1825Y223KXGAT 
1825 X7R 1,000V 0.033yF +10% 720-1159-1-ND 2.02 16.53 133.02 |720-1159-2-ND 1,000 604.65 | VJ1825Y333KXGAT 
X7R 1,000V 0.056uF +10% 720-1170-1-ND 2.07 17.13 151.11 | 720-1170-2-ND 1,000 705.18 | VJ1825Y563KXGAT 
COG (NPO) 200V 1,000pF +5% 720-1119-1-ND 1.29 10.76 78.97 | 720-1119-2-ND 1,000 354.80 | VJ1825A102JXCAT 
COG (NPO) 200V 4,700pF 45% 720-1164-1-ND 1.28 10.50 84.51 | 720-1164-2-ND 1,000 384.15 | VJ1825A472JXCAT 
COG (NPO) 200V 0.18yF 45% 720-1144-1-ND 1.91 15.69 126.26 |720-1144-2-ND 1,000 573.90 | VJ1825A183JXCAT 
COG (NPO) 500V 100pF +5% 720-1113-1-ND 1.64 13.41 107.94 |720-1113-2-ND 1,000 490.65 | VJ1825A101JXEAT 
COG (NPO) 500V 1,000pF 45% 720-1120-1-ND 1.64 13.41 107.94 |720-1120-2-ND 1,000 490.65 | VJ1825A102JXEAT 
COG (NPO) 500V 0.01pF +5% 720-1126-1-ND 1.94 15.94 128.27 |720-1126-2-ND 1,000 583.05 | VJ1825A103JXEAT 
X7R 200V 0.22uF +10% 720-1153-1-ND 1.35 11.04 88.84 | 720-1153-2-ND 1,000 403.80 | VJ2220Y224KXCAT 
X7R 200V 0.47pF +10% 720-1168-1-ND 1.42 11.62 93.52 |720-1168-2-ND 1,000 425.10 | VJ2220Y474KXCAT 
X7R 500V 0.1pF +10% 720-1133-1-ND 1.43 11.69 94.08 | 720-1133-2-ND 1,000 427.65 | VJ2220Y104KXEAT 
2220 X7R 500V 0.15yuF +10% 720-1142-1-ND 1.49 12.22 98.34 | 720-1142-2-ND 1,000 447.00 | VJ2220Y154KXEAT 
COG (NPO) 200V 0.01pF +5% 720-1127-1-ND 1.50 12.30 99.00 | 720-1127-2-ND 1,000 450.00 | VJ2220A103JXCAT 
COG (NPO) 500V 3,300pF +5% 720-1156-1-ND 1.75 14.35 115.47 |720-1156-2-ND 1,000 524.85 | VJ2220A332JXEAT 
COG (NPO) 1,000V 3,300pF 45% 720-1157-1-ND 2.23 18.50 163.20 | 720-1157-2-ND 1,000 761.60 | VJ2220A332JXGAT 
X7R 200V 0.47pF +10% 720-1169-1-ND 1.40 11.71 85.94 | 720-1169-2-ND 1,000 386.11 | VJ2225Y474KXCAT 
X7R 200V 1.0uF +10% 720-1136-1-ND a7 14.04 113.03 | 720-1136-2-ND 1,000 513.75 | VJ2225Y105KXCAT 
X7R 500V 0.033yF +10% 720-1160-1-ND 1.62 13.28 106.89 | 720-1160-2-ND 1,000 485.85 | VJ2225Y333KXEAT 
X7R 500V 0.1pF +10% 720-1134-1-ND 1.43 11.69 94.08 | 720-1134-2-ND 1,000 427.65 | VJ2225Y104KXEAT 
X7R 500V 0.22uF +10% 720-1154-1-ND 1.54 12.62 101.57 | 720-1154-2-ND 1,000 461.70 | VJ2225Y224KXEAT 
X7R 1,000V 0.047UF +10% 720-1167-1-ND 2.07 17.13 151.11 |720-1167-2-ND 1,000 705.18 | VJ2225Y473KXGAT 
2005 X7R 1,000V 0.068yF +10% 720-1173-1-ND 2.07 17.13 151.11 |720-1173-2-ND 1,000 705.18 | VJ2225Y683KXGAT 
X7R 1,000V 0.1pF +10% 720-1135-1-ND 2.22 18.18 146.29 |720-1135-2-ND 1,000 664.95 | VJ2225Y104KXGAT 
COG (NPO) 200V 4,700pF +5% 720-1165-1-ND 1.38 11.51 84.46 | 720-1165-2-ND 1,000 379.44 | VJ2225A472JXCAT 
COG (NPO) 200V 0.01pF 45% 720-1128-1-ND 2.08 17.08 137.51 | 720-1128-2-ND 1,000 625.05 | VJ2225A103JXCAT 
COG (NPO) 500V 100pF 45% 720-1114-1-ND 1.75 14.35 115.47 |720-1114-2-ND 1,000 524.85 | VJ2225A101JXEAT 
COG (NPO) 500V 1,000pF +5% 720-1121-1-ND 1.75 14.35 115.47 |720-1121-2-ND 1,000 524.85 | VJ2225A102JXEAT 
COG (NPO) 500V 220pF 45% 720-1148-1-ND 1.75 14.35 115.47 |720-1148-2-ND 1,000 524.85 | VJ2225A221JXEAT 
COG (NPO) 500V 0.012uF +5% 720-1139-1-ND 2.19 17.93 144.28 |720-1139-2-ND 1,000 655.80 | VJ2225A123JXEAT 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1925 
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Surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors — 207 w>> 
REE) (20.5), < i 
0402, 0603, 0805, 1206, 1812 CARS ae TS 
Features: * High capacitance per unit volume ¢ For high frequency applications * NiSn terminations Applications: * Consumer ~~ d t , <a< A 
electronics * Telecommunications * Automotive »* Data processing Ly ly Se 
Case 1 Ww T L2 and L3 L4 SEW iss ———— 
Size Inch (mm) Inch (mm) _| Min. Inch (mm) | Max. Inch (mm) | Min. Inch (mm) | Max. Inch (mm)|_—_ Min. Inch (mm) r 7 Wiath ik Wi WOM 
0402] —.040 (1.0) 020 (0.5) 018 (0.45) .022 (0.55) 008 (0.20) 012 (0.30) .016 (0.40) Gea ‘ape Widt ius 
0603 | _.063 (1.6) 032 (0.8) 029 (0.73) 035 (0.87) 010 (0.25) 026 (0.65) 016 (0.40) a mi a Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) 
0805 079 (2.0) .049 (1.25) -030 (0.75) -053 (1.35) -010 (0.25) -030 (0.75) 022 (0.55) 0805, 1206 315 (8) 7.087 (180) 331 (8.4) -567 (14.4) 
1206] _.126 (3.2) .063 (1.6) 030 (0.75) .037 (0.95) 010 (0.25) 030 (0.75) .056 (1.40) 
1812 | _.177 (4.5) 126 (3.2) 020 (0.50) “072 (1.80) 010 (0.25) “030 (0.75) 088 (2.20) 1812 A72 (12) 7-087 (180) | .488 (12.4) 724 (18.4) 
Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Yageo 
Size Type wv DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
NPO 50 5pF +0.25pF 311-1001-1-ND 52 3.07 8.87 311-1001-2-ND 10,000 8.52/M |CC0402CRNPO9BNR50 
NPO 50 1.2pF +0.25pF 59 3.51 10.13 311-1002-2-ND 10,000 9.72/M |CC0402CRNPO9BN1R2 
NPO 50 1.5pF +0.25pF 59 3.51 10.13 311-1003-2-ND 10,000 9.72/M |CC0402CRNPO9BN1R5 
NPO 50 1.8pF +0.25pF 59 3.51 10.13 311-1004-2-ND 10,000 9.72/M |CC0402CRNPO9BN1R8 
NPO 50 2.0pF +0.25pF 311-1006-1-ND 52 3.07 8.87 311-1006-2-ND 10,000 8.52/M_|CC0402CRNPO9BN2RO 
NPO 50 2.7pF +0.25pF 311-1005-1-ND 52 3.07 8.87 311-1005-2-ND 10,000 8.52/M |CC0402CRNPO9BN2R7 
NPO 50 3.0pF +0.25pF 311-1007-1-ND 62 3.69 10.63 311-1007-2-ND 10,000 10.21/M |CC0402CRNPO9BN3RO 
NPO 50 3.3pF +0.25pF 311-1008-1-ND 52 3.07 8.87 311-1008-2-ND 10,000 8.52/M |CC0402CRNPO9BN3R3 
NPO 50 5.0pF +0.25pF 52 3.07 8.87 10,000 8.52/M_ |CC0402CRNPO9BN5RO 
NPO 50 5.6pF +0.5pF 52 3.07 8.87 10,000 8.52/M_|CC0402DRNPO9BN5R6 
NPO 50 8.2pF +0.5pF 52 3.07 8.87 10,000 8.52/M |CC0402DRNPO9BN8R2 
NPO 50 9.1pF +0.5pF 311-1013-1-ND 52 3.07 8.87 311-1013-2-ND 10,000 8.52/M |CC0402DRNPO9BN9R1 
NPO 50 10pF 45% 311-1014-1-ND 45 2.63 7.59 311-1014-2-ND 10,000 7.29/M |CC0402JRNPO9BN100 
NPO 50 11pF +5% 311-1015-1-ND 67 3.95 11.40 311-1015-2-ND 10,000 10.95/M |CC0402JRNPO9BN110 
NPO 50 12pF +5% 311-1016-1-ND 45 2.63 7.59 311-1016-2-ND 10,000 7.29/M_|CC0402JRNPO9BN120 
NPO 50 15pF +5% 45 2.63 7.59 311-1017-2-ND 10,000 7.29/M |CCO0402JRNPO9BN150 
NPO 50 22pF 45% 311-1018-1-ND 45 2.63 7.59 311-1018-2-ND 10,000 7.29/M |CC0402JRNPO9BN220 
NPO 50 27pF +5% 311-1019-1-ND 45 2.63 7.59 311-1019-2-ND 10,000 7.29/M |CC0402JRNPO9BN270 
NPO 50 33pF 45% 311-1020-1-ND 45 2.63 7.59 311-1020-2-ND 10,000 7.29/M |CC0402JRNPO9BN330 
NPO 50 39pF 5% 311-1009-1-ND 52 3.07 8.87 311-1009-2-ND 10,000 8.52/M_|CC0402JRNPO9BN390 
NPO 50 47pF 45% 45 2.63 7.59 10,000 7.29/M |CC0402JRNP0O9BN470 
NPO 50 56pF +5% 45 2.63 7.59 311-1022-2-ND 10,000 7.29/M |CCO0402JRNPO9BN560 
NPO 50 82pF +5% 45 2.63 7.59 311-1023-2-ND 10,000 7.29/M |CC0402JRNPO9BN820 
0402 NPO 50 100pF +5% 311-1024-1-ND 45 2.63 7.59 311-1024-2-ND 10,000 7.29/M |CC0402JRNPO9BN101 
NPO 50 150pF +5% 311-1025-1-ND AT 2.76 7.97 311-1025-2-ND 10,000 7.65/M_|CCO0402JRNPO9BN151 
NPO 25 220pF 45% 311-1026-1-ND -99 5.85 16.88 311-1026-2-ND 10,000 16.20/M |CC0402JRNP08BN221 
X7R 50 220pF +10% 311-1035-1-ND 52 3.07 8.87 311-1035-2-ND 10,000 8.52/M |CC0402KRX7R9BB221 
X7R 50 330pF +10% 52 3.07 8.87 10,000 8.52/M |CC0402KRX7R9BB331 
X7R 50 470pF +10% 52 3.07 8.87 10,000 8.52/M |CC0402KRX7R9BB471 
X7R 50 560pF +10% 52 3.07 8.87 10,000 8.52/M_|CC0402KRX7R9BB561 
X7R 50 680pF +10% 311-1030-1-ND 52 3.07 8.87 311-1030-2-ND 10,000 8.52/M |CC0402KRX7R9BB681 
X7R 50 1200pF +10% 311-1031-1-ND 73 4.32 12.47 311-1031-2-ND 10,000 11.97/M |CC0402KRX7R9BB122 
X7R 50 1500pF +10% 311-1032-1-ND 52 3.07 8.87 311-1032-2-ND 10,000 8.52/M |CC0402KRX7R9BB152 
X7R 50 2700pF +10% 311-1033-1-ND 52 3.07 8.87 311-1033-2-ND 10,000 8.52/M |CC0402KRX7R9BB272 
X7R 50 3300pF +10% 45 2.63 7.59 311-1034-2-ND 10,000 7.29/M_|CC0402KRX7R9BB332 
X7R 50 1000pF +10% 52 3.07 8.87 311-1036-2-ND 10,000 8.52/M |CC0402KRX7R9BB102 
X7R 50 2200pF +10% 52 3.07 8.87 311-1037-2-ND 10,000 8.52/M_ |CC0402KRX7R9BB222 
X7R 25 3900pF +10% 311-1038-1-ND 52 3.07 8.87 311-1038-2-ND 10,000 8.52/M |CC0402KRX7R8BB392 
X7R 25 4700pF +10% 311-1039-1-ND 42 2.51 7.24 311-1039-2-ND 10,000 6.95/M |CC0402KRX7R8BB472 
X7R 16 5600pF +10% 311-1040-1-ND 52 3.07 8.87 311-1040-2-ND 10,000 8.52/M_|CC0402KRX7R7BB562 
X7R 16 8200pF +10% 311-1041-1-ND 52 3.07 8.87 311-1041-2-ND 10,000 8.52/M_ |CC0402KRX7R7BB822 
X7R 16 10000pF +10% 58 3.43 9.88 311-1042-2-ND 10,000 9.49/M |CC0402KRX7R7BB103 
Y5V 16 22000pF -20%/+80% | 311-1043-1-ND 48 2.81 8.10 311-1043-2-ND 10,000 7.78/M |CC0402ZRY5V7BB223 
Y5V 16 33000pF -20%/+80%  |311-1044-1-ND 48 2.81 8.10 311-1044-2-ND 10,000 7.78/M |CC0402ZRY5V7BB333 
Y5V 16 10000pF -20%/+80% | 311-1045-1-ND 48 2.81 8.10 311-1045-2-ND 10,000 7.78/M_|CC0402ZRY5V7BB103 
Y5V 16 47000pF -20%/+80%  |311-1046-1-ND 48 2.81 8.10 311-1046-2-ND 10,000 7.78/M |CC0402ZRY5V7BB473 
Y5V 16 10UF -20%/+80% 59 3.51 10.13 311-1047-2-ND 10,000 9.72/M_|CC0402ZRY5V7BB104 
NPO 50 5pF +0.25pF 57 3.38 9.75 311-1048-2-ND 4,000 9.36/M | CCO603CRNPOSBNR50 
NPO 50 1.0pF +0.25pF 45 2.63 7.59 311-1049-2-ND 4,000 7.29/M |CCO603CRNPO9BN1RO 
NPO 50 1.5pF +0.25pF 311-1050-1-ND 45 2.63 7.59 311-1050-2-ND 4,000 7.29/M |CCO603CRNPO9BN1R5 
NPO 50 2.0pF +0.25pF 311-1051-1-ND 55 3.23 9.32 311-1051-2-ND 4,000 8.95/M |CCO603CRNPO9BN2RO 
NPO 50 3.0pF +0.25pF 311-1052-1-ND -55 3.23 9.32 311-1052-2-ND 4,000 8.95/M_|CCO603CRNPO9BN3RO 
NPO 50 4.0pF +0.25pF 311-1053-1-ND 57 3.38 9.75 311-1053-2-ND 4,000 9.36/M | CCO603CRNPO9SBN4RO 
NPO 50 5.0pF +0.25pF 55 3.23 9.32 311-1054-2-ND 4,000 8.95/M |CCO603CRNPO9BNSRO 
NPO 50 6.0pF +0.5pF 50 2.98 8.61 311-1055-2-ND 4,000 8.27/M |CCO603DRNPO9BN6RO 
NPO 50 7.0pF +0.5pF 57 3.38 9.75 311-1056-2-ND 4,000 9.36/M |CCO603DRNPO9BN7RO 
NPO 50 8.0pF +0.5pF 311-1057-1-ND .57 3.38 9.75 311-1057-2-ND 4,000 9.36/M_| CCO603DRNPO9BN8RO 
NPO 50 10pF +5% 311-1058-1-ND 49 2.90 8.36 311-1058-2-ND 4,000 8.03/M |CCO603JRNPO9BN100 
NPO 50 12pF +5% 311-1059-1-ND 42 2.46 7.09 311-1059-2-ND 4,000 6.81/M | CCO603JRNPO9BN120 
NPO 50 15pF 45% 311-1060-1-ND 49 2.90 8.36 311-1060-2-ND 4,000 8.03/M |CCO603JRNPO9BN150 
NPO 50 18pF 45% 49 2.90 8.36 4,000 8.03/M | CCO603JRNPO9BN180 
0603 NPO 50 22pF +5% 49 2.90 8.36 4,000 8.03/M_|CCO603JRNPO9BN220 
NPO 50 27pF 45% 49 2.90 8.36 4,000 8.03/M_ | CCO603JRNPO9BN270 
NPO 50 33pF 45% 311-1064-1-ND 49 2.90 8.36 311-1064-2-ND 4,000 8.03/M |CCO603JRNPO9BN330 
NPO 50 47pF +5% 311-1065-1-ND 49 2.90 8.36 311-1065-2-ND 4,000 8.03/M | CCO603JRNPO9BN470 
NPO 50 56pF +5% 311-1066-1-ND 49 2.90 8.36 311-1066-2-ND 4,000 8.03/M |CCO603JRNPO9BN560 
NPO 50 68pF 45% 311-1067-1-ND At 1.01 2.93 311-1067-2-ND 4,000 2.81/M_|CCO603JRNPO9BN680 
NPO 50 82pF +5% kd 1.01 2.93 311-1068-2-ND 4,000 2.81/M |CCO603JRNPO9BN820 
NPO 50 100pF +5% 311-1069-1-ND 49 2.90 8.36 311-1069-2-ND 4,000 8.03/M | CCO603JRNPO9BN101 
NPO 50 120pF +5% 311-1070-1-ND 53 3.16 9.11 311-1070-2-ND 4,000 8.75/M |CCO603JRNPO9BN121 
NPO 50 150pF +5% 311-1071-1-ND 70 4.13 11.91 311-1071-2-ND 4,000 11.43/M | CCO603JRNPO9BN151 
NPO 50 180pF +5% 311-1072-1-ND 25 1.48 4.26 311-1072-2-ND 4,000 4.09/M_|CCO603JRNPO9BN181 
NPO 50 220pF 45% wt 4.56 13.16 4,000 12.64/M | CCO603JRNPO9BN221 
NPO 50 270pF +5% ht 4.56 13.16 4,000 12.64/M | CCO603JRNPO9BN271 
NPO 50 330pF 45% et 4.56 13.16 4,000 12.64/M | CCO603JRNPO9BN331 
NPO 50 390pF 45% 311-1076-1-ND 77 4.56 13.16 311-1076-2-ND 4,000 12.64/M_| CCO603JRNPO9BN391 
(Continued) 
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YAGEO Surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors — 


Ree 
0402, 0603, 0805, 1206, 1812 (cont.) 

Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Yageo 

Size Type wv DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
NPO 50 220pF +10% 311-1077-1-ND 42 2.46 7.09 311-1077-2-ND 4,000 6.81/M |CCO603KRX7R9BB221 
NPO 50 270pF +10% 311-1185-1-ND 42 2.46 7.09 311-1185-2-ND 4,000 6.81/M | CCO603KRX7R9BB271 
X7R 50 330pF +10% 311-1186-1-ND 42 2.46 7.09 311-1186-2-ND 4,000 6.81/M |CCO603KRX7R9BB331 
X7R 50 390pF +10% 311-1187-1-ND 42 2.46 7.09 311-1187-2-ND 4,000 6.81/M | CCO603KRX7R9BB391 
X7R 50 470pF +10% 42 2.46 7.09 311-1078-2-ND 4,000 6.81/M_|CCO603KRX7R9BB471 
X7R 50 560pF +10% 42 2.49 7.18 311-1079-2-ND 4,000 6.90/M |CCO603KRX7R9BB561 
X7R 50 680pF +10% 42 2.49 7.18 311-1188-2-ND 4,000 6.90/M |CCO603KRX7R9BB681 
X7R 50 820pF +10% 311-1189-1-ND 42 2.49 7.18 311-1189-2-ND 4,000 6.90/M |CCO603KRX7R9BB821 

0603 X7R 50 1000pF +10% 311-1080-1-ND 40 2.37 6.84 311-1080-2-ND 4,000 6.57/M | CCO603KRX7R9BB102 
X7R 50 1500pF +10% 311-1184-1-ND 42 2.46 7.09 311-1184-2-ND 4,000 6.81/M_|CCO603KRX7R9BB152 
X7R 50 2200pF +10% 311-1081-1-ND 42 2.46 7.09 311-1081-2-ND 4,000 6.81/M | CCO603KRX7R9BB222 
X7R 50 3300pF +10% 42 2.46 7.09 311-1082-2-ND 4,000 6.81/M |CCO603KRX7R9BB332 
X7R 50 4700pF +10% 311-1083-1-ND 42 2.46 7.09 311-1083-2-ND 4,000 6.81/M |CCO603KRX7R9BB472 
X7R 50 6800pF +10% 311-1084-1-ND 45 2.63 7.59 311-1084-2-ND 4,000 7.29/M |CCO603KRX7R9BBE682 
X7R 50 10000pF +10% 311-1085-1-ND 28 1.67 4.82 311-1085-2-ND 4,000 4.63/M_|CCO603KRX7R9BB103 
X7R 25 22000pF +10% 311-1086-1-ND 67 3.98 11.48 311-1086-2-ND 4,000 11.02/M |CCO603KRX7R8BB223 
X7R 16 -10UF +10% 25 1.50 4.33 311-1088-2-ND 4,000 4.16/M |CCO603KRX7R7BB104 
Y5V 25 10UF -20%/+80% 48 2.81 8.10 311-1087-2-ND 4,000 7.78/M_|CCO603ZRY5V8BB104 
NPO 50 1.0pF +0.25pF 57 3.38 9.75 311-1089-2-ND 4,000 9.36/M |CCO805CRNPO9BN1RO 
NPO 50 1.5pF +0.25pF 311-1090-1-ND 57 3.38 9.75 311-1090-2-ND 4,000 9.36/M | CCO805CRNPO9BN1R5 
NPO 50 2.0pF +0.25pF 311-1091-1-ND 62 3.68 10.61 311-1091-2-ND 4,000 10.19/M | CCO805CRNPO9BN2RO 
NPO 50 3.0pF +0.25pF 311-1092-1-ND 62 3.68 10.61 311-1092-2-ND 4,000 10.19/M |CCO805CRNPO9BN3RO 
NPO 50 4.0pF +0.25pF 311-1093-1-ND 62 3.68 10.61 311-1093-2-ND 4,000 10.19/M_|CCO805CRNPO9BN4RO 
NPO 50 -50pF +0.25pF 311-1094-1-ND 66 3.88 11.19 311-1094-2-ND 4,000 10.75/M | CCO805CRNPO9BNR50O 
NPO 50 6.0pF +0.5pF 311-1095-1-ND 62 3.68 10.61 311-1095-2-ND 4,000 10.19/M |CCO805DRNPO9BN6RO 
NPO 50 7.0pF +0.5pF 311-1096-1-ND 62 3.68 10.61 311-1096-2-ND 4,000 10.19/M |CCO805DRNPO9BN7RO 
NPO 50 8.0pF +0.5pF 311-1097-1-ND 62 3.68 10.61 311-1097-2-ND 4,000 10.19/M |CCO805DRNPO9BN8RO 
NPO 50 9.0pF +0.5pF 311-1098-1-ND 62 3.68 10.61 311-1098-2-ND 4,000 10.19/M_|CCO805DRNPO9BN9RO 
NPO 50 10pF 45% -50 2.98 8.61 311-1099-2-ND 4,000 8.27/M_ |CCO805JRNPO9BN100 
NPO 50 12pF 45% 57 3.38 9.75 311-1100-2-ND 4,000 9.36/M |CCO805JRNPO9BN120 
NPO 50 15pF 45% 57 3.38 9.75 311-1101-2-ND 4,000 9.36/M | CCO805JRNPO9BN150 
NPO 50 18pF 45% 311-1102-1-ND 57 3.38 9.75 311-1102-2-ND 4,000 9.36/M | CCO805JRNPO9BN180 
NPO 50 22pF +5% 311-1103-1-ND 57 3.37 9.73 311-1103-2-ND 4,000 9.35/M_|CCO805JRNPO9BN220 
NPO 50 27pF 45% 57 3.38 9.75 311-1104-2-ND 4,000 9.36/M | CCO805JRNPO9BN270 
NPO 50 33pF +5% 58 3.43 9.90 311-1105-2-ND 4,000 9.51/M |CCO805JRNPO9BN330 
NPO 50 39pF 45% 59 3.48 10.05 311-1106-2-ND 4,000 9.65/M | CCO805JRNPO9BN390 
NPO 50 47pF +5% 311-1107-1-ND -60 3.53 10.18 311-1107-2-ND 4,000 9.78/M |CCO805JRNPO9BN470 
NPO 50 56pF +5% 311-1108-1-ND 62 3.68 10.61 311-1108-2-ND 4,000 10.19/M_|CCO805JRNPO9BN560 
NPO 50 68pF 45% 311-1109-1-ND 63 3.73 10.76 311-1109-2-ND 4,000 10.34/M | CCO805JRNPO9BN680 
NPO 50 82pF +5% 311-1110-1-ND 64 3.78 10.89 311-1110-2-ND 4,000 10.46/M | CCO805JRNPO9BN820 
NPO 50 100pF 45% 64 3.78 10.89 311-1111-2-ND 4,000 10.46/M |CCO805JRNPO9BN101 
NPO 50 120pF +5% 311-1112-1-ND -70 4.13 11.91 311-1112-2-ND 4,000 11.43/M_ | CCO805JRNPO9BN121 
NPO 50 150pF 45% 311-1113-1-ND -70 4.13 11.91 311-1113-2-ND 4,000 11.43/M_|CCO805JRNPO9BN151 
NPO 50 180pF +5% 311-1114-1-ND -70 4.13 11.91 311-1114-2-ND 4,000 11.43/M_ | CCO805JRNPO9BN181 
NPO 50 220pF 45% 311-1115-1-ND 76 4.48 12.92 311-1115-2-ND 4,000 12.40/M | CCO805JRNPO9BN221 
NPO 50 270pF +5% 91 5.37 15.49 311-1116-2-ND 4,000 12.39/M | CCO805JRNPO9BN271 
NPO 50 330pF 45% tt 4.58 13.20 311-1117-2-ND 4,000 12.68/M | CCO805JRNPO9BN331 

0805 NPO 50 390pF +5% 84 4.97 14.34 311-1118-2-ND 4,000 13.77/M_|CCO805JRNPO9BN391 
NPO 50 470pF 45% 311-1119-1-ND 93 5.47 15.79 311-1119-2-ND 4,000 15.16/M | CCO805JRNPO9BN471 
NPO 50 560pF 45% 311-1120-1-ND 1.01 5.97 17.21 311-1120-2-ND 4,000 16.53/M |CCO805JRNPO9BN561 
NPO 50 680pF 45% 311-1121-1-ND 1.11 6.57 18.94 311-1121-2-ND 4,000 18.18/M | CCO805JRNPO9BN681 
NPO 50 1000pF +5% 311-1122-1-ND 1.40 8.29 23.91 311-1122-2-ND 4,000 22.95/M_| CCO805JRNPO9BN102 
X7R 50 220pF +10% 46 2.74 7.89 311-1123-2-ND 4,000 7.58/M |CCO805KRX7R9BB221 
X7R 50 270pF +10% 311-1191-1-ND 58 3.43 9.88 311-1191-2-ND 4,000 9.49/M_ | CCO805KRX7R9BB271 
X7R 50 330pF +10% 311-1192-1-ND 58 3.43 9.88 311-1192-2-ND 4,000 9.49/M_ |CCO805KRX7R9BB331 
X7R 50 390pF +10% 311-1193-1-ND 58 3.43 9.88 311-1193-2-ND 4,000 9.49/M_ |CCO805KRX7R9BB391 
X7R 50 470pF +10% 311-1124-1-ND 48 2.81 8.10 311-1124-2-ND 4,000 7.78/M_|CCO805KRX7R9BB471 
X7R 50 560pF +10% 48 2.81 8.10 311-1125-2-ND 4,000 7.78/M |CCO805KRX7R9BB561 
X7R 50 680pF +10% 48 2.81 8.10 311-1126-2-ND 4,000 7.78/M |CCO805KRX7R9BB681 
X7R 50 820pF +10% 58 3.43 9.88 311-1194-2-ND 4,000 9.49/M |CCO805KRX7R9BB821 
X7R 50 1000pF +10% 311-1127-1-ND 49 2.89 8.33 311-1127-2-ND 4,000 8.00/M | CCO805KRX7R9BB102 
X7R 50 1500pF +10% 311-1128-1-ND 49 2.89 8.33 311-1128-2-ND 4,000 8.00/M_|CCO805KRX7R9BB152 
X7R 50 2200pF +10% 46 2.74 7.89 311-1129-2-ND 4,000 7.58/M |CCO805KRX7R9BB222 
X7R 50 2700pF +10% 46 2.74 7.89 311-1130-2-ND 4,000 7.58/M |CCO805KRX7R9BB272 
X7R 50 3300pF +10% 49 2.89 8.33 311-1131-2-ND 4,000 8.00/M |CCO805KRX7R9BB332 
X7R 50 3900pF +10% 311-1132-1-ND 49 2.89 8.33 311-1132-2-ND 4,000 8.00/M | CCO805KRX7R9BB392 
X7R 50 4700pF +10% 311-1133-1-ND 48 2.81 8.10 311-1133-2-ND 4,000 7.78/M_|CCO805KRX7R9BB472 
X7R 50 5600pF +10% 311-1134-1-ND 48 2.81 8.10 311-1134-2-ND 4,000 7.78/M |CCO805KRX7R9BB562 
X7R 50 6800pF +10% 311-1135-1-ND 48 2.81 8.10 311-1135-2-ND 4,000 7.78/M |CCO805KRX7R9BBE682 
X7R 50 10000pF +10% 48 2.81 8.10 311-1136-2-ND 4,000 7.78/M |CCO805KRX7R9BB103 
X7R 50 18000pF +10% 50 2.98 8.61 311-1137-2-ND 4,000 8.27/M |CCO805KRX7R9BB183 
X7R 50 22000pF +10% 59 3.48 10.05 311-1138-2-ND 4,000 9.65/M_|CCO805KRX7R9BB223 
X7R 50 27000pF +10% 311-1139-1-ND 63 3.73 10.76 311-1139-2-ND 4,000 10.34/M | CCO805KRX7R9BB273 
X7R 50 -10uF +10% 311-1140-1-ND 46 2.72 7.86 311-1140-2-ND 4,000 7.55/M |CCO805KRX7R9BB104 
X7R 25 10UF +10% 92 5.44 15.69 4,000 15.07/M |CCO805KRX7R8BB104 
X7R 16 -10UF +10% 92 5.44 15.69 311-1142-2-ND 4,000 15.07/M_ |CCO805KRX7R7BB104 
X7R 50 15000pF +10% -50 2.98 8.61 311-1143-2-ND 4,000 8.27/M_|CCO805KRX7R9BB153 
Y5V 10 3.3yF +20%+80% 311-1190-1-ND 1.40 8.25 23.79 311-1190-2-ND 3,000 22.85/M_|CCO805ZKY5V6BB335 
NPO 50 .5pF +0.25pF 311-1145-1-ND 1.18 6.96 20.08 311-1145-2-ND 4,000 19.28/M |CC1206CRNPOSBNR50 
NPO 50 1pF +0.25pF 311-1212-1-ND 1.25 7.37 21.26 311-1212-2-ND 4,000 20.42/M |CC1206CRNPO9BN1RO 
NPO 50 1.5pF +0.25pF 311-1214-1-ND 1.40 8.29 23.93 311-1214-2-ND 4,000 22.97/M |CC1206CRNPO9BN1R5 
NPO 50 1.8pF +0.25pF 1.40 8.29 23.93 311-1215-2-ND 4,000 22.97/M |CC1206CRNPO9BN1R8 
NPO 50 2.2pF +0.25pF 311-1146-1-ND 1.14 6.76 19.50 311-1146-2-ND 4,000 18.72/M_|CC1206CRNPO9BN2R2 
NPO 50 2.7pF +0.25pF 311-1216-1-ND 1.40 8.29 23.93 311-1216-2-ND 4,000 22.97/M |CC1206CRNPO9BN2R7 

1206 NPO 50 3.3pF +0.25pF 311-1147-1-ND 1.14 6.71 19.37 311-1147-2-ND 4,000 18.60/M |CC1206CRNPO9BN3R3 
NPO 50 3.9pF +0.25pF 311-1217-1-ND 1.40 8.29 23.93 311-1217-2-ND 4,000 22.97/M |CC1206CRNPO9BN3R9 
NPO 50 4.7pF +0.25pF 1.41 8.34 24.06 311-1218-2-ND 4,000 23.10/M |CC1206CRNPO9BN4R7 
NPO 50 5.6pF +0.25pF 1.24 7.31 21.09 311-1149-2-ND 4,000 20.25/M_|CC1206CRNPO9BN5R6 
NPO 50 6.8pF +0.5pF 1.40 8.29 23.93 311-1220-2-ND 4,000 22.97/M |CC1206DRNPO9BN6R8 
NPO 50 7.5pF +0.5pF 311-1221-1-ND 2.48 14.63 42.19 = = — |CC1206DRNPO9BN7R5 
NPO 50 8.2pF +0.5pF 311-1222-1-ND 1.40 8.29 23.93 311-1222-2-ND 4,000 22.97/M_|CC1206DRNPO9BN8R2 


(Continued) 


nal information. 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For ee! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for add 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1927 


YAGEO Surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors — Digi@reel” (Om 
0402, 0603, 0805, 1206, 1812 (Cont.) 

Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Yageo 

Size Type wv DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
NPO 50 9.1pF +0.5pF 311-1223-1-ND 2.08 12.29 35.44 = = — |CC1206DRNPO9BN9R1 
NPO 50 10pF +5% 311-1150-1-ND 1.09 6.42 18.51 311-1150-2-ND 4,000 17.77/M |CC1206JRNPO9BN100 
NPO 50 12pF +5% 311-1213-1-ND 1.34 7.90 22.78 311-1213-2-ND 4,000 21.87/M |CC1206JRNPO9BN120 
NPO 50 15pF +5% 311-1151-1-ND 1.20 TAA 20.51 311-1151-2-ND 4,000 19.70/M |CC1206JRNPO9BN150 
NPO 50 18pF +5% 311-1152-1-ND 1.20 7.1 20.51 311-1152-2-ND 4,000 19.70/M_|CC1206JRNPO9BN180 
NPO 50 20pF +5% 311-1153-1-ND 1.14 6.71 19.37 311-1153-2-ND 4,000 18.60/M |CC1206JRNPO9BN200 
NPO 50 22pF 45% 311-1154-1-ND 1.20 7.1 20.51 311-1154-2-ND 4,000 19.70/M |CC1206JRNPO9BN220 
NPO 50 27pF 45% 311-1155-1-ND 1.20 7.1 20.51 311-1155-2-ND 4,000 19.70/M |CC1206JRNPO9BN270 
NPO 50 33pF +5% 1.20 7.1 20.51 311-1156-2-ND 4,000 19.70/M |CC1206JRNPO9BN330 
NPO 50 39pF 45% 311-1157-1-ND 1.34 7.90 22.78 311-1157-2-ND 4,000 21.87/M_|CC1206JRNPO9BN390 
NPO 50 47pF +5% 311-1158-1-ND 1.18 6.96 20.08 311-1158-2-ND 4,000 16.07/M |CC1206JRNPO9BN470 
NPO 50 51pF +5% 311-1219-1-ND 1.90 11.23 32.40 311-1219-2-ND 4,000 31.11/M |CC1206JRNPO9BN510 
NPO 50 56pF 45% 311-1159-1-ND 1.34 7.90 22.78 311-1159-2-ND 4,000 21.87/M |CC1206JRNPO9BN560 
NPO 50 68pF +5% 1.34 7.90 22.78 311-1160-2-ND 4,000 21.87/M |CC1206JRNPO9BN680 
NPO 50 100pF +5% 311-1161-1-ND 1.26 7.46 21.53 311-1161-2-ND 4,000 20.67/M_|CC1206JRNPO9BN101 
NPO 50 120pF 45% 311-1162-1-ND 1.40 8.29 23.93 311-1162-2-ND 4,000 22.97/M |CC1206JRNPO9BN121 
NPO 50 1000pF 45% 311-1163-1-ND 1.63 9.65 27.84 311-1163-2-ND 4,000 26.73/M |CC1206JRNPO9BN102 
X7R 1KV 1000pF +10% 311-1144-1-ND 5.05 29.84 86.06 311-1144-2-ND 3,000 82.62/M |CC1206KKX7RCBB102 
X7R 50 220pF +10% 1.09 6.42 18.51 311-1164-2-ND 4,000 17.77/M |CC1206KRX7R9BB221 
X7R 50 270pF +10% 1.09 6.42 18.51 311-1165-2-ND 4,000 17.77/M_|CC1206KRX7R9BB271 
X7R 50 330pF +10% 1.09 6.42 18.51 311-1166-2-ND 4,000 17.77/M |CC1206KRX7R9BB331 
X7R 50 390pF +10% 311-1205-1-ND 1.18 6.96 20.08 311-1205-2-ND 4,000 19.28/M |CC1206KRX7R9BB391 
X7R 50 470pF +10% 311-1167-1-ND 1.01 5.97 17.21 311-1167-2-ND 4,000 16.53/M |CC1206KRX7R9BB471 
X7R 50 560pF +10% 1.01 5.97 17.21 311-1168-2-ND 4,000 16.53/M |CC1206KRX7R9BB561 
X7R 50 680pF +10% 1.01 5.97 17.21 311-1169-2-ND 4,000 16.53/M_|CC1206KRX7R9BB681 

1206 X7R 50 820pF +10% 1.26 7.46 21.53 311-1210-2-ND 4,000 20.67/M |CC1206KRX7R9BB821 
X7R 50 1000pF +10% 311-1170-1-ND 1.01 5.97 17.21 311-1170-2-ND 4,000 16.53/M |CC1206KRX7R9BB102 
X7R 50 1200pF +10% 311-1197-1-ND 1.18 6.96 20.08 311-1197-2-ND 4,000 19.28/M |CC1206KRX7R9BB122 
X7R 50 1500pF +10% 1.18 6.96 20.08 311-1200-2-ND 4,000 19.28/M |CC1206KRX7R9BB152 
X7R 50 1800pF +10% 1.18 6.96 20.08 311-1201-2-ND 4,000 19.28/M_|CC1206KRX7R9BB182 
X7R 50 2200pF +10% 1.09 6.42 18.51 311-1171-2-ND 4,000 17.77/M_|CC1206KRX7R9BB222 
X7R 50 2700pF +10% 311-1203-1-ND 1.18 6.96 20.08 311-1203-2-ND 4,000 19.28/M |CC1206KRX7R9BB272 
X7R 50 3300pF +10% 311-1172-1-ND 1.09 6.42 18.51 311-1172-2-ND 4,000 17.77/M |CC1206KRX7R9BB332 
X7R 50 3900pF +10% 1.18 6.96 20.08 4,000 19.28/M |CC1206KRX7R9BB392 
X7R 50 4700pF +10% 1.01 5.97 17.21 4,000 16.53/M_|CC1206KRX7R9BB472 
X7R 50 5600pF +10% 1.26 7.46 21.53 4,000 20.67/M |CC1206KRX7R9BB562 
X7R 50 6800pF +10% 311-1209-1-ND 1.26 7.46 21.53 311-1209-2-ND 4,000 20.67/M |CC1206KRX7R9BBE682 
X7R 50 8200pF +10% 311-1211-1-ND 1.35 7.96 22.95 311-1211-2-ND 4,000 22.04/M |CC1206KRX7R9BB822 
X7R 50 10000pF +10% 311-1174-1-ND 1.01 5.97 17.21 311-1174-2-ND 4,000 16.53/M |CC1206KRX7R9BB103 
X7R 50 12000pF +10% 311-1198-1-ND 1.43 8.42 24.30 311-1198-2-ND 4,000 23.33/M_|CC1206KRX7R9BB123 
X7R 50 15000pF +10% 1.09 6.42 18.51 311-1175-2-ND 4,000 17.77/M |CC1206KRX7R9BB153 
X7R 50 18000pF +10% 311-1202-1-ND 1.43 8.42 24.30 311-1202-2-ND 4,000 23.33/M |CC1206KRX7R9BB183 
X7R 50 22000pF +10% 311-1176-1-ND 117 6.91 19.93 311-1176-2-ND 4,000 19.14/M |CC1206KRX7R9BB223 
X7R 50 27000pF +10% 311-1204-1-ND 1.43 8.42 24.30 311-1204-2-ND 4,000 23.33/M |CC1206KRX7R9BB273 
X7R 50 33000pF +10% 311-1177-1-ND 1.09 6.42 18.51 311-1177-2-ND 4,000 17.77/M_|CC1206KRX7R9BB333 
X7R 50 39000pF +10% 311-1207-1-ND 1.68 9.95 28.69 311-1207-2-ND 4,000 27.54/M |CC1206KRX7R9BB393 
X7R 50 47000pF +10% 311-1178-1-ND 1.25 7.41 21.38 311-1178-2-ND 4,000 20.52/M |CC1206KRX7R9BB473 
X7R 50 -10UF +10% 311-1179-1-ND we 4.55 13.13 311-1179-2-ND 4,000 12.60/M |CC1206KRX7R9BB104 
X7R 25 .33yuF +10% 311-1180-1-ND 3.27 19.35 55.82 311-1180-2-ND 3,000 53.59/M |CC1206KKX7R8BB334 
X7R 16 1.0uF +10% 311-1181-1-ND 3.27 19.31 55.69 311-1181-2-ND 3,000 53.46/M_|CC1206KKX7R7BB105 
Y5V 16 3.3uF +20%+80% 2.50 14.77 42.62 311-1196-2-ND 3,000 40.92/M_|CC1206ZKY5V7BB335 

1812 NPO 3KV 220pF 45% 311-1182-1-ND 15.62 92.30 266.25 311-1182-2-ND 1,500 255.60/M |CC1812JKNPOEBN221 
X7R 1KV 1000pF +10% 311-1183-1-ND 11.61 68.62 197.94 311-1183-2-ND 1,000 190.03 |CC1812KKX7RCBB102 


X2Y® Series Surface Mount Ceramic Digi@®Reel” [Fors 


EMI Filter Capacitors ® 


Features: * Broadband Filtering and Decoupling: Effective up to 10 GHz and frequencies beyond » Ultra Low ESL: Noise cancellation makes ESL 
reduce from nanohenry to picohenry levels * Bypass: Unlike feedthrough capacitors, X2Y is in bypass, so no DC current limitations * Matched 
Y-caps: Two tightly matched line to ground capacitors in one device * Superior Balance: Temperature and voltage variations balanced of two 
Y-caps * Aging Reliability: Aging effects are equal on two Y-caps Benefits: * Fewer Component in Filtering: Can replace multiple inductors and/ 
or capacitors * Superior Performance in Filtering: Can eliminate both differential and common mode noises * Fewer Component in Decoupling: 
Up to 1:7 replacement of MLCC in power delivering system bypass networks * Superior Performance in Decoupling: Large or small, X2Y 
components exhibit ultra low ESL * Total Cost Savings: Assembly cost savings through reduced component count and placement costs * Board 
Level Design Advantages: Dramatically reduces via drills, which blocks routing Applications: ¢ EMI filtering on DC motors ¢ Filtered connectors 
(airbag connectors, RJ-45 connectors) * High speed data-line filtering » Decoupling of supply-lines in high speed digital circuits * Broadband 
filtering * Amplifier decoupling and EMI suppression * IC Decoupling, on-package, on PCB * DC power line filtering * Data line filtering * EMI 
suppression for DC motors * Sensors * Audio 


GROUND 


Fig. 1 — Dimensions in Inch (mm) Fig. 2 — Reflow Soldering 
Case 7 A Cc Case Footprint Dimensions - mm Placement 
Size L Ww Min. Max. Min. Max. Min. Size A B Cc D E Accuracy (mm) | 
0603] 0.063 (1.6) | 0.033 (0.85) (0.022 (0.55) 0.030 (0.75) 0.010 (0.25) 0.022 (0.55) 0.016 (0.40) 0603 2.30 0.75 0.64 0.51 1.52 40.20 
0805] 0.079(2.0) | 0.049 (1.25) 0.030 (0.75) 0.037 (0.95) 0.010 (0.25) 0.022 (0.55) 0.028 (0.70) 0805 3.05 1.27 0.89 0.56 2.03 +0.20 
1206| 0.126 (3.2) | 0.065 (1.65) 0.043 (1.10) 0.055 (1.40) 0.010 (0.25) 0.026 (0.65) 0.047 (1.20) 4206 4.06 1.65 4.00 4.02 3.05 40.25 
1210| 0.126 (3.2) 0.098 (2.5) 0.043 (1.10) 0.067 (1.70) 0.010 (0.25) 0.026 (0.65) 0.047 (1.20) 4210 4.57 255 4.00 4.14 4.06 40.25 
Case Digi-Key Digi-Key Tape and Reel Yageo 
Size Type wv DC Capacitance Tolerance _| Part No. Part No. Qty. Pricing | Part No. 
X5R 10 .22UF +20% 311-1248-1-ND 311-1248-2-ND 4,000 238.00/M | CXO603MRX5R6BB224 
X5R 10 .33UF +20% 311-1255-1-ND 311-1255-2-ND 4,000 238.00/M | CXO603MRX5R6BB334 
X7R 100 1000pF +20% 311-1259-1-ND 311-1259-2-ND 4,000 106.00/M | CXO603MRX7ROBB102 
X7R 100 1500pF +20% 311-1260-1-ND 311-1260-2-ND 4,000 106.00/M | CXO603MRX7ROBB152 
X7R 100 2200pF +20% 311-1249-1-ND 311-1249-2-ND 4,000 106.00/M_| CXO603MRX7ROBB222 
0603 X7R 100 4700pF +20% 311-1250-1-ND 311-1250-2-ND 4,000 106.00/M | CXO603MRX7ROBB472 
X7R 50/63 10000pF +20% 311-1233-1-ND 311-1233-2-ND 4,000 132.00/M | CXO603MRX7R9BB103 
X7R 25 22000pF +20% 311-1234-1-ND 311-1234-2-ND 4,000 132.00/M | CXO0603MRX7R8BB223 
X7R 16 47000pF +20% 311-1235-1-ND 311-1235-2-ND 4,000 159.00/M | CX0603MRX7R7BB473 
X7R 16 56000pF +20% 311-1236-1-ND 311-1236-2-ND 4,000 159.00/M_| CXO603MRX7R7BB563 
X7R 10 -1pF +20% 311-1237-1-ND 311-1237-2-ND 4,000 185.00/M_| CXO603MRX7R6BB104 
0805 X7R 100 4700pF +20% 311-1238-1-ND 311-1238-2-ND 4,000 132.00/M_ | CXO805MRX7ROBB472 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1928 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


YAGEO x2Y° series Surface Mount Ceramic EMI Filter Capacitors (com; Digi@ Reel’ 


Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Yageo 

Size Type wv DC Capacitance Tolerance | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
X7R 100 10000pF +20% 311-1239-1-ND 8.09 47.78 137.81 311-1239-2-ND 4,000 132.00/M | CXO805MRX7ROBB103 
X7R 50/63 15000pF +20% 311-1240-1-ND 12.13 71.66 206.72 | 311-1240-2-ND 4,000 198.00/M | CXO805MRX7R9BB153 
X7R 50/63 18000pF +20% 311-1241-1-ND 12.94 76.44 220.50 | 311-1241-2-ND 4,000 212.00/M | CXO805MRX7R9BB183 

0805 X7R 25 22000pF +20% 311-1242-1-ND 12.94 76.44 220.50 | 311-1242-2-ND 4,000 212.00/M | CXO805MRX7R8BB223 
X7R 25 39000pF +20% 311-1243-1-ND 12.94 76.44 220.50 | 311-1243-2-ND 4,000 212.00/M_| CXO805MRX7R8BB393 
X7R 16 47000pF +20% 311-1244-1-ND 12.94 76.44 220.50 | 311-1244-2-ND 4,000 212.00/M | CXO805MRX7R7BB473 
X7R 16 AF +20% 311-1245-1-ND 12.94 76.44 220.50 | 311-1245-2-ND 4,000 212.00/M | CXO805MRX7R7BB104 
X7R 10 -18UF +20% 311-1246-1-ND 14.55 86.00 248.06 | 311-1246-2-ND 4,000 238.00/M | CX0805MRX7R6BB184 
X7R 50/63 AF +20% 311-1261-1-ND 12.13 71.66 206.72 | 311-1261-2-ND 2,500 198.00/M | CX1206MKX7R9BB104 

1206 X7R 16 .22UF +20% 311-1252-1-ND 12.94 76.44 220.50 | 311-1252-2-ND 2,500 212.00/M | CX1206MKX7R7BB224 
X7R 10 A7UF +20% 311-1251-1-ND 12.94 76.44 220.50 | 311-1251-2-ND 2,500 212.00/M_| CX1206MKX7R6BB474 

4210 X7R 50/63 AF +20% 311-1262-1-ND 9.26 56.23 185.22 | 311-1262-2-ND 2,500 198.00/M | CX1210MKX7R9BB104 
X7R 16 1pF +20% 311-1253-1-ND 27.49 162.44 468.56 | 311-1253-2-ND 2,500 450.00/M |CX1210MKX7R7BB105 


a 
J Multilayer Ceramic Chip Capacitors 
EPCOS 


Features: ¢ Characteristic of class 2 dielectric * Highest possible capacitance to rated voltage ratio * Built to AEC-Q200 standard Application: * Coupling and bypass filters Termination: 
* Nickel barrier Specifications: * Climatic category: 55/125/56 * Insulation resistance @ 25°C >104 Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Case Digi-Key Cut Tape Pricing Epcos 
Size Type wv DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 1,000 Part No. 
1206 X5R 16 4.7UF 10% 495-3261-1-ND 1.79 13.65 94.50 B37572C9475K062 


[CDE cOnnien MC Series Multilayer SMT Mica RF Capacitors 


Type MC capacitors are the answer for high frequency public-service and military radio communication, flight 
radio and cable television. The natural mica dielectric retains its high-Q to many megahertz, so higher frequency 


applications are limited by the circuit inductance-not the type MC capacitor. FR4 compatibility and natural 7 7 = 
robustness offer freedom from the thermal cracking found with other RF capacitors. cose 1 pimensions: inch (mm) Twix) HL] 
A i i ype lax. 
Features: ¢ Ultra stable-no change in capacitance with frequency, voltage or temperature »* Free from thermal 1 
cracking * High RF Current dV/dt 20,000 V/us * Very high Q * Very low ESL and ESR * Wave Solderable 0805 | .079 (2.0) |.049 (1.25) | .055 (1.4) | .035 (.9) ; 
Specifications: Temperature Range: -55°C ~ 125°C with no voltage derating 1210 | .126 (3.2) | .098 (2.5) | .079 (2.0) |.043 (1.1) Tape and Reel packaging 
Applications: * MRI RF coils * RF Instruments and Communications *2-way mobile radio * Tuned circuits apie os (5) see ee) on 2.0} 03 me available with lead time. 
* CATV * Plasma generators for medical and IC manufacturing i (6.7) | - (5.0) | J (2.0) |: (1.3) 
Size Digi-Key Price Each Cornell Dubilier Size Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Code | Vdc | Capacitance | Tolerance | Part No. 1 10 100 | Part No. Code | Vdc | Capacitance | Tolerance | Part No. f 10 100 | Part No. 
100 1.0pF 40.5% |338-1339-NDA 1.09 93 .78 | MCO8CA010D-F 500 100pF +5% =| 338-1122-ND 1.68 1.44 = 1.20 |MC18FD101J-F 
100 2.0pF 40.5%  |338-1096-ND 1.09 93 .78 | MCO8CA020D-F 500 120pF +5% =| 338-1123-ND 1.68 1.44 = 1.20 |MC18FD121J-F 
100 3.0pF 40.5%  |338-1097-ND 1.09 93 .78 | MCO8CA030D-F 500 180pF +5% | 338-1345-ND 1.79 1.53 1.28 |MC18FD181J-F 
100 5.0pF 40.5% |338-1098-NDA 1.09 93 .78 | MCO8CA050D-F 500 220pF 25% | 338-1124-NDe 1.89 1.62 1.35 |MC18FD221J-F 
0805 100 10pF 40.5% _|338-1099-NDA 1.09 93 .78_|MCO8CA100D-F 4812 500 300pF 25% | 338-1125-ND 2.07 1.77 1.48 | MC18FD301J-F 
100 15pF +5% — |338-1100-ND 1.09 93 .78 | MCO8EA150J-F 500 330pF +5% | 338-1126-NDe 2.07 1.77 ~— 1.48 |MC18FD331J-F 
100 20pF 45%  —|338-1101-ND 1.09 93 .78 | MCO8EA200J-F 500 390pF +5% =| 338-1127-ND 2.35 2.01 1.68 | MC18FD391J-F 
100 22pF 45% —|338-1102-NDA 1.09 93 .78 | MCO8EA220J-F 500 470pF +5% | 338-1128-NDe 3.71 3.18 = 2.65 | MC18FD471J-F 
100 27pF 45% —|338-1103-ND 1.09 93 .78 | MCO8EA270J-F 100 470pF +5% =| 338-1121-NDA 200 1.71 1.43 | MC18FA471J-F 
100 30pF 45% __|338-1340-NDA 1.09 93 .78_| MCO8EA300J-F 100 750pF +5% | 338-1342-ND 2.21 1.89 1.58 | MC18FA751J-F 
500 5.0pF 40.5% |338-1104-NDe 1.3700 1.47 .98 |MC12CD050D-F 1000 100pF +5% | 338-1348-ND§ 246 212 1.76 |MC22FF101J-F 
500 10pF 40.5%  |338-1105-NDe 1.3700 1.47 .98 |MC12CD100D-F 1000 220pF +5% | 338-1349-ND§ 2.89 248 2.07 |MC22FF221J-F 
500 15pF 45% —|338-1106-ND» 1.40 1.20. 1.00 |MC12ED150J-F 1000 330pF +5% | 338-1350-ND§ 3.13 2.68 = 2.24 _ | MC22FF331J-F 
500 18pF 45% —|338-1107-ND 1.40. 1.20. 1.00 |MC12ED180J-F 1000 390pF +5% | 338-1351-ND 3.21 2.76 = 2.30 | MC22FF391J-F 
500 30pF 45% —_|338-1344-ND 1.40 1.20 1.00 |MC12ED300J-F 1000 430pF +5% | 338-1135-ND 3.21 2.76 2.30 | MC22FF431J-F 
500 33pF 45% —|338-1117-NDe 1.40 1.20. 1.00 |MC12FD330J-F 1000 470pF +5% | 338-1136-ND§ 3.21 2.76 = 2.30 | MC22FF471J-F 
500 47pF 45% | 338-1118-NDe 1.40 1.20. © 1.00 |MC12FD470J-F 1000 560pF +5% | 338-1352-ND§ 3.53 3.03 2.52 | MC22FF561J-F 
500 62pF 45% —|338-1119-ND 1.40 1.20 1.00 |MC12FD620J-F 2220 | 1000 | 1000pF +5% | 338-1134-ND§ 6.88 5.90 4.92 |MC22FF102J-F 
4210 500 68pF 45% —|338-1120-ND» 1.40 1.20 1.00 |MC12FD680J-F 1000 | 1500pF +5% | 338-1353-ND§ 5.22 448 3.73 |MC22FF152J-F 
500 100pF 45% _|338-1116-NDe 1.68 1.44 1.20 |MC12FD101J-F 500 500pF 25% | 338-1132-ND 2.87 2.46 2.05 |MC22FD501J-F 
100 47pF 45%  |338-1114-NDA 1.26 1.08 90 |MC12FA470J-F 500 680pF +5% | 338-1346-ND 3.22 2.76 = 2.30 | MC22FD681J-F 
100 82pF 45% | 338-1341-NDA 1.26 = 1.08 90 |MC12FA820J-F 500 750pF +5% =| 338-1133-ND 3.22 2.76 = 2.30 | MC22FD751U-F 
100 100pF 45% —|338-1108-NDA 1.370 1.47 98 |MC12FA101J-F 500 1000pF +5% | 338-1131-NDe 3.61 3.09 2.58 | MC22FD102J-F 
100 150pF 41% — |338-1109-ND 3.33 2.85 2.38 |MC12FA151F-F 100 1000pF +5% | 338-1129-NDA 3.15 2.70 2.25 | MC22FA102J-F 
100 150pF 45% _|338-1110-ND 1.40. 1.20 1.00 |MC12FA151J-F 100 2000pF +5% —_|338-1130-ND 4173.57 2.98 | MC22FA202J-F 
100 200pF 45%  |338-1111-ND 1.51 = 1.29 1.08 |MC12FA201J-F ‘A. 338-1354-ND (MCF100VKIT4) Mica Cap Ki 
4 p Kit 5 each of marked values... . $42.37 
100 | 220pF 25% — |338-1112-ND 151 1.29 1.08 |MC12FA221J-F © 338-1355-ND (MCF500VKITS) Mica Cap Kit 5 each of marked values $56.50 
100 240pF #5% __|338-1113-ND 1.51 1.29 1.08 _|MC12FA241J-F § 338-1356-ND (MCF1000VKIT6) Mica Cap Kit 5 each of marked values $70.83 
MCM and MIN Series Multilayer RF Clad Capacitors 
Types ee and as iether PTFE and mica capacitors are top performers for high power applications Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Requinng row nguciance. at high requencies: Fig.| VDC | Capacitance | Tolerance | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Features: * 200°C rated with no voltage derating * Low ESR for RF power applications * Nonmagnetic for 300 20 5% 338-1289-ND 1.42 4.22 4.02 | MINO2-002CC200J-F 
minimal RF loss * High frequency operation into the GHz range ¢ Very low ESL for excellent bypass action : : : 
* Ultra-low dielectric absorption for <32pF * Ultra stable: no change with temperature, voltage and frequency 300 22 5% — |338-1290-NDt 1.42 1.22 1.02 | MINO2-002DC220J-F 
Specifications: * Temperature Range: -55°C ~ 200°C with no voltage derating » Dielectric Strength: 200% 9) E 7 z 5 
of rated voltage for 5 seconds ¢ Insulation Resistance: 1,000MQ/yF Need not exceed 100,000MOQ at 25°C 1 300 25 5% 338-1292-ND 1.42 1.22 1.02 | MINO2-002DC250J-F 
* Typical Q’s: >2,000 300 35 5% | 338-1297-ND 1.42 1.22 1.02 | MINO2-002DC350J-F 
300 50 5% | 338-1302-ND 1.42 1.22 1.02 | MINO2-002DC500J-F 
605 fare 500 47 +.5pF | 338-1312-ND 289 2.48 2.07 |MCMO01-009D4R7D-F 
(15.37) (10.16) 500 10 5%  |338-1313-NDO 229 1.97 1.64 |MCMo1-009CD100J-F 
ese) 110 ~ 168 » | 500 68 5% — |338-1363-NDO 1.65 1.41 — 118 | MCMO1-009ED680J-F 
| 145, 500 560 5% |338-1322-ND 499 4.28 3.57 |MCMO01-009ED561U-F 
(3.68) it 500 1,000 5% |338-1324-NDO 4.31 3.69 3.08 | MCMO01-009ED102J-F 
(1.07) 110 ~ 165 1000 680 5% | 338-1360-ND$ 3.78 = 3.24 2.70 |MCMO01-009EF681J-F 
065 ~ .125 — Y 0 4 1 t+ 338-1357-ND (MIN300VKIT1) Metal Clad Kit 5 each of marked value. $45.87 
+ + 40: : ® 338-1358-ND (MCMS00VKIT2) Metal Clad Kit 5 each of marked value. $61.09 
$ 338-1359-ND (MCM1000VKIT3) Metal Clad Kit 5 each of marked value .. $68.15 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1929 


CORNELL . . . Lio T 
[CDE pusiier Multilayer RF MICA Capacitors — Radial Lead Max | Max. 
H 
Cornell Dubilier mica capacitors are made of pure India Ruby muscovite mica. It is lost as heat. Dipped silver mica capacitors such as the Standard Types are Max. 
is among the most inert and stable materials in the universe. When used as the manufactured by applying pure silver to ultra-thin mica plates. The plates are t 


insulator (dielectric) in a capacitor, the result is an electronic component with the 
ultimate in stability and reliability. 

The capacitance change from zero to full rated operating voltage is generally 
less than +0.1%. The series inductance of these capacitors is as little as eight 


stacked and secured by brass clips with copper-clad steel leads welded to each clip. 
The extra mass of the metal acts as a heat sink and enables these capacitors to 
absorb voltage transients up to 100,000 volts per microsecond. 

Specifications: 


: | 
.078 
Max. 
(No Solder) q 


nanohenrys (nH). The stability characteristics also apply to frequency which is why Capacitance Tolerance: * Manufacturer's part number letter: DO3 = +1/2 pF besa 1.250 (31.75) 
mica capacitors are so useful throughout the RF frequency range. ¢ Manufacturer's part number letter: JO3 = +5% »* Manufacturer’s part number letter: S + .031 (.787) Min. 
Mica capacitors are so efficient that less than 0.05% of the applied volt-amperes FO3=+1% Temperature Range: -55°C ~ 125°C i 
Dimensions — Inch (mm) 
Temperature L H ly Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Voltage | Capacitance | Coefficient ppm/°C Max. Max. Max. s d Part No. 1 10 100 Part No. 
Standard 
a06 1000pF 0-70 480 (12.2) 400 (10.2) 230 (5.8) 234 (5.9) 025 (6) [338-1048-ND 3.63 3.11 2.59 CD15FA102J03 
1000pF 0~70 480 (12.2) 400 (10.2) .230 (5.8) .234 (5.9) .025 (.6) _|338-1092-ND 6.12 5.25 4.38 CD15FA102F03 
00) 680pF 0-70 470 (11.9) 390 (9.9) 210 (5.3) 234 (5.9) 025 (6)  |338-1060-ND 3.33 2.86 2.38 CD15FC681J03 
560pF 0~70 460 (11.7) .380 (9.7) .210 (5.3) 234 (5.9) .025 (.6) _|338-1081-ND 277 2.38 1.98 CD15FC561U03 
5pF “200 ~ 200 360 (9.1) 330 (8.4) 190 (4.8) 141 (3.6) 016 (4) [338-1064-ND 2.17 1.86 1.55 CD10CD050D03 
10pF -200 ~ 200 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6)  |338-1061-ND 1.07 92 77 CD15CD100J03 
10pF -200 ~ 200 450 (11.4) .360 (9.1) 170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6)  |338-1068-ND 1.07 92 77 CD15CD100D03 
15pF -200 ~ 200 .360 (9.1) .330 (8.4) .190 (4.8) 141 (3.6) .016(.4)  |338-1088-ND 2.17 1.86 1.55 CD10CD150J03 
15pF -200 ~ 200 450 (11.4) .360 (9.1) 170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) _|338-1054-ND 1.03 89 74 CD15CD150J03 
20pF -20 ~ 100 -360 (9.1) -330 (8.4) -190 (4.8) 141 (3.6) 016 (.4) 338-1095-ND 1.63 1.41 117 CD10ED200J03 
20pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) 170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6)  |338-1051-ND 1.03 89 74 CD15ED200J03 
22pF -20 ~ 100 -360 (9.1) -330 (8.4) -190 (4.8) 141 (3.6) 016 (.4) 338-1070-ND 1.63 1.41 117 CD10ED220J03 
22pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) 170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6)  |338-1049-ND 1.07 92 77 CD15ED220J03 
27pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) 170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) _|338-1085-ND 1.07 92 77 CD15ED270J03 
30pF -20 ~ 100 -370 (9.4) -340 (8.6) -190 (4.8) 141 (3.6) 016 (.4) 338-1076-ND 1.63 1.41 1.17 CD10ED300J03 
30pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) 170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6)  |338-1056-ND 1.07 92 77 CD15ED300J03 
33pF -20 ~ 100 -370 (9.4) -340 (8.6) -190 (4.8) 141 (3.6) 016 (.4) 338-1072-ND 1.63 1.441 A? CD10ED330J03 
33pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) 170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6)  |338-1047-ND 1.07 92 77 CD15ED330J03 
39pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) _|338-1093-ND 1.07 92 77 CD15ED390J03 
47pF -20 ~ 100 450 (11.4) 360 (9.1) 170 (4.3) 234 (5.9) 025 (.6)  [338-1053-ND 1.05 91 76 CD15ED470J03 
68pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) 170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6)  |338-1091-ND 144 95 79 CD15ED680J03 
100pF 0~70 .370 (9.4) .350 (8.9) .200 (5.1) 141 (3.6) .016(.4)  |338-1050-ND 2.02 1.73 1.44 CD10FD101J03 
100pF 0~70 460 (11.7) .360 (9.1) .180 (4.6) .234 (5.9) .025 (.6)  |338-1042-ND 141 95 79 CD15FD101J03 
120pF 0~70 460 (11.7) .370 (9.4) 180 (4.6) .234 (5.9) .025 (.6) _|338-1058-ND 1.65 1.41 1.18 CD15FD121U03 
150pF 0-70 460 (11.7) 370 (9.4) 190 (4.8) 234 (5.9) 025 (.6) _[338-1052-ND 1.26 1.08 90 CD15FD151J03 
E66 180pF 0~70 460 (11.7) .370 (9.4) .190 (4.8) .234 (5.9) .025 (.6)  |338-1082-ND 1.46 1.26 1.05 CD15FD181J03 
200pF 0~70 460 (11.7) .380 (9.7) 190 (4.8) .234 (5.9) .025 (.6)  |338-1063-ND 1.45 1.25 1.04 CD15FD201J03 
220pF 0~70 460 (11.7) .380 (9.7) .200 (5.1) .234 (5.9) .025(.6)  |338-1046-ND 1.51 1.29 1.08 CD15FD221U03 
240pF 0~70 460 (11.7) .380 (9.7) .200 (5.1) .234 (5.9) .025 (.6) _|338-1079-ND 1.61 1.38 1.15 CD15FD241J03 
270pF 0~70 470 (11.9) 390 (9.9) 210 (5.3) 234 (5.9) 025 (.6)  [338-1062-ND 1.75 1.50 1.25 CD15FD271J03 
300pF 0~70 470 (11.9) .390 (9.9) 210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6)  |338-1065-ND 1.88 1.62 1.35 CD15FD301J03 
330pF 0~70 470 (11.9) .390 (9.9) 210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6)  |338-1045-ND 2.06 1.77 1.47 CD15FD331J03 
390pF 0~70 470 (11.9) .390 (9.9) 210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6)  |338-1057-ND 2.22 1.91 1.59 CD15FD391J03 
470pF 0~70 470 (11.9) 400 (10.2) .220 (5.6) .234 (5.9) .025 (.6) _|338-1043-ND 2.57 2.21 1.84 CD15FD471U03 
470pF 0~70 -640 (16.3) -510 (13.0) -200 (5.1) 344 (8.7) 032 (.8) 338-1089-ND 2.02 1.74 1.45 CD19FD471J03 
500pF 0~70 470 (11.9) 400 (10.2) .220 (5.6) .234 (5.9) .025 (.6)  |338-1069-ND 2.65 2.27 1.89 CD15FD501J03 
510pF 0~70 -470 (11.9) -400 (10.2) .220 (5.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1077-ND 277 2.38 1.98 CD15FD511J03 
680pF 0~70 .650 (16.5) 510 (13.0) 210 (5.3) .344 (8.7) .032 (.8)  |338-1086-ND 2.37 2.04 1.70 CD19FD681J03 
820pF 0~70 .650 (16.5) 510 (13.0) 210 (5.3) 344 (8.7) .032 (.8) _ |338-1094-ND 2.35 2.02 1.68 CD19FD821J03 
1000pF 0~70 -650 (16.5) -520 (13.2) .220 (5.6) 344 (8.7) 025 (.6) 338-1044-ND 2.51 2.16 1.80 CD19FD102J03 
1500pF 0~70 .660 (16.8) 520 (13.2) .230 (5.8) .344 (8.7) .032 (.8)  |338-1071-ND 3.26 2.80 2.33 CD19FD152J03 
2000pF 0~70 .670 (17.0) 530 (13.5) .240 (6.1) .344 (8.7) .032(.8)  |338-1074-ND 4.14 3.55 2.96 CD19FD202J03 
2200pF 0~70 .670 (17.0) 530 (13.5) .250 (6.4) .344 (8.7) .032(.8)  |338-1055-ND 4.15 3.57 2.97 CD19FD222J03 
2700pF 0~70 .68 (17.3) 54 (13.7) 27 (6.9) 344 (8.7) .032(.8) _|338-1390-ND 5.43 4.65 3.88 CD19FD272J03 
3300pF 0-70 68 (17.3) 55 (14.0) 29 (7.4) 344 (8.7) 032 (8) |338-1391-ND 6.27 5.37 4.48 CD19FD332J03 
3900pF 0~70 .69 (17.5) 56 (14.2) 31 (7.9) .344 (8.7) .032(.8)  |338-1387-ND 9.12 7.82 6.52 CD19FD392J03 
4700pF 0~70 .700 (17.8) 580 (14.7) .350 (8.9) .344 (8.7) .032 (.8)  |338-1067-ND 6.93 5.94 4.95 CD19FD472J03 
10000pF 0~70 -800 (20.3) 890 (22.6) -340 (8.6) .438 (11.1) 040 (1.0) 338-1078-ND 15.27 13.09 10.91 CD30FD103J03 
Miniature 
5pF -200 ~ 200 270 (6.9) -190 (4.8) “110 (2.8) -120 (3.0) 016 (4) [338-1073-ND 1.89 1.63 1.36 CD5CC050D03 
10pF -200 ~ 200 .270 (6.9) 190 (4.8) 110 (2.8) .120 (3.0) .016(.4)  |338-1090-ND 1.36 1417 97 CD5CC100J03 
15pF -200 ~ 200 270 (6.9) 190 (4.8) 120 (3.0) -120 (3.0) .016(.4)  |338-1083-ND 2.30 1.98 1.65 CD5CC150J03 
20pF -20 ~ 100 270 (6.9) .200 (5.1) .120 (3.0) .120 (3.0) .016(.4)  |338-1075-ND 1.43 1.23 1.02 CD5EC200J03 
206 22pF -20 ~ 100 .270 (6.9) .200 (5.1) 120 (3.0) 120 (3.0) .016(.4) _|338-1080-ND 1.50 1.29 1.07 CD5EC220J03 
30pF -20 ~ 100 270 (6.9) 200 (5.1) 130 (3.3) -120 (3.0) 016 (4) [338-1087-ND 1.60 1.38 1.15 CD5EC300J03 
33pF -20 ~ 100 .270 (6.9) -200 (5.1) -130 (3.3) 120 (3.0) 016 (.4) 338-1066-ND 1.66 1.43 1.19 CD5EC330J03 
47pF -20 ~ 100 270 (6.9) 210 (5.3) 140 (3.6) .120 (3.0) .016(.4)  |338-1084-ND 1.86 1.59 1.33 CD5EC470J03 
100pF 0~70 .270 (6.9) .240 (6.1) 180 (4.6) .120 (3.0) .016(.4)  |338-1059-ND 2.75 2.36 1.97 CD5FC101J03 
100pF 0~70 .275 (7.0) 175 (4.4) .095 (2.4) 172 (4.4) .016(.4) _|338-1389-ND 4.74 4.07 3.39 CD6FC101J03 


SPRAGUE 


GSX Series SMD Trimmer Capacitors 


Specifications: 
G 0 0 D m A fl © Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C © Voltage Rating: 100VDC « Dielectric Withstanding Voltage: 200VDC 
«Insulation Resistance: 104 MQ minimum © Torque: 20 to 300 g-cm (0.28 to 4.2 oz-in) 
Capacitance Q Cut Tape Tape and Reel Sprague- 
(pF) TCC (min.) Color | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Goodman K 
Min. Max. | (ppm/°C)| 10MHz Code _| Part No. 10 100 Part No. 3,000 Part No. Color Code 
0.5 45 N100 1000 Orange |SG2018CT-ND 12.90 111.00 |$G2018TR-ND 590.25/M GSX364 Disk 
0.6 9.0 N100 1000 Black /SG2017CT-ND 14.70 126.00 |$G2017TR-ND 679.79/M GSX358 
0.8 15.0 N100 1000 Blue $G2019CT-ND 17.90 153.73 |$G2019TR-ND 768.63/M GSX365 
1.0 20.0 N100 1000 Green | SG2020CT-ND 23.44 200.94 | SG2020TR-ND 1103.53/M GSX366 


SURFTRIM® Surface Mount Variable Capacitors 


e Sealed Construction ¢ 4 x 4.5 x 2.7mm 


Features: * Process seal provides protection against contaminants (flux, solvents, etc.) during production. * Designed for vapor phase reflow 


soldering. 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C »* Dielectric Withstanding Voltage: 220VDC Insulation Resistance: 104MQ. 


minimum ¢ Voltage Rating: 100VDC * Torque: 15 to 100 g-cm (0.2 to 1.39 in.-oz.) 


Capacitance (pF)| cc Q(min.) | Color | Digi-Key Cut Tape Pricing T & R Pricingt | Sprague-Goodman 
Min. Max. |(ppm/°C)| 1MHz Code __|Part No. gi 25 100 700 Part No. 
1.4 3.0 0 +200 300 Red Dott |SG2007CT-ND 6.40 28.00 88.00 371.70  |GKG3R067-07 
3.0 10.0 | 0+300 500 White |SG2009CT-ND@| 6.40 28.00 88.00 —  |GKG10067-07 


t Marking on bottom of capacitor + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 


Terminals Approx. 
Flush To Mounting 
Surface 


1930 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SPRAGUE 


GKRP SERIES: 

* Sealed for washability * Low mounting profile * Carrier and reel packaging standard * NPO 
temperature coefficient (up to 10pF max.) * Self resonant frequency above 1GHz 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C» Dielectric Withstanding 
Voltage: 75VDC * Insulation Resistance: 104MO minimum « Voltage Rating: 25VDC « Torque: 
0.14 ~ 2.1 oz-in 

GKYB SERIES: 

* Suitable for reflow soldering * Low mounting profile (only 1.6mm) * Superior setting drift 


GKRP Series 


] ee Max. 


Ceramic Dielectric Trimmer Capacitors 
TET; SURFTRIM® Surface Mount GKRP, GKYB and GKY Series 


Tuning Tool 


GTT-21-ND 
GTT-11-ND 
GTT-9-ND 


GKYB Series 


1.6 


| 


(SG2026 - SG2029) . 
(SG2026 - SG2029) . Pr 
(SG2021 - SG2025)............ 


Imo 1 ress 


erformance. sata ore | 
Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Voltage Rating: 100VDC ee + 3.3 +! 
* Dielectric Withstanding Voltage: 220VDC » Insulation Resistance: 104 MO minimum one: | laae Pad Layout Pad Layout 
* Torque: 25 ~ 100 g-cm (0.35 ~ 1.39 oz-in) 
Capacitance Q Cut Tape Sprague- 
(pF) CG (min.) Color _| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Goodman 
Min. Max. (ppm/°C) (1 MHz) Code Part No. 5 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
GKRFP Series 
3.0 5 0 +500 150 = SG2026CT-ND 8.20 35.88 112.75 SG2026TR-ND 2,000 660.00/M |GKRPSRO66 
3.0 10 0 +500 150 = $G2027CT-ND® 8.20 35.88 112.75 $G2027TR-ND® 2,000 660.00/M |GKRP10066 
5.0 20 N750 +500 150 = SG2028CT-ND® 8.20 35.88 112.75 SG2028TR-ND® 2,000 660.00/M |GKRP20066 
7.0 30 N750 +500 150 _ SG2029CT-ND 8.20 35.88 112.75 SG2029TR-ND 2,000 660.00/M_ |GKRP30066 
GKYB Series — RoHS Compliant 
1.7 3 NPO +300 300 Brown SG2035CT-ND 2.98 13.04 40.98 SG2035TR-ND 1,000 265.60 |GKYB3RO66 
2.5 6 NPO +300 500 Blue SG2036CT-ND 2.98 13.04 40.98 SG2036TR-ND 1,000 265.60 |GKYB6RO66 
3.5 10 N750 +300 500 White $G2037CT-ND 2.98 13.04 40.98 $G2037TR-ND 1,000 265.60 |GKYB10066 
5.5 20 N1200 +500 300 Red SG2038CT-ND 2.98 13.04 40.98 SG2038TR-ND 1,000 265.60 |GKYB20066 
7.5 30 N1200 +500 300 Green SG2039CT-ND 2.98 13.04 40.98 SG2039TR-ND 1,000 265.60 |GKYB30066 
@ RoHS Compliant 


Top and Bottom/Side Adjust FILMTRIM® Plastic Dielectric Capacitors 


GYA, GYB Series — 8mm; GYC, GYD, GZC, GZD Series — 10mm 


Features: e Compact size * Most stable TCC for single turn trimmers * Low cost for commercial/industrial applications * Linear capacitance change 
vs. rotation Specifications: « Dielectric Construction: GYA, GYB, GYC, GYD Series: Polypropylene; GZC and GZD Series: Polycarbonate ¢ Voltage 
100WVDC * Dielectric Withstanding Voltage: 200VDC * Operating Temperature: GYA and GYB Series: -40°C 
GZD Series: -40°C ~ 85°C * Contact Resistance: <0.010 Ohm »* Insulation Resistance: >10,000MQ ¢ Torque: GYA and GYB Series: 0.2-3.0 in.-oz.; 


Rating: 


GYC, GYD, GZC, GZD Series: 0.2-5.5 in.-oz. *Q (min) @ 1 MHz: GYA, GYB, GYC, GYD Series: 1000; GZC and GZD Series: 200 


~ 70°C; GYC, GYD, GZC, 


Tuning Tool segoo4-np 


0. 


61 


1.30 
(3 Holes) 


'@3.00 


Rotor (2) 


@ 1.30 
(3 Holes) 


SGC3 Series Chip Trimmer Capacitors 


Features: 


¢ Ultra miniature size * Constructed with high temperature liquid-crystal polymer for superior durability and low dielectric 
loss * Designed for reflow soldering * Color coded for easy identification * Mountable by an automatic placer * Easy 


adjustment using a conventional screwdriver 
Specifications: 


* Insulation Resistance: 104 MQ Min ¢ Torque: 0.14 ~ 1.0 oz-in. * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 


Capacitance Sprague- 
(pF) ae) Dimensions (mm) Color Digi-Key Pricing Goodman 
Fig. Min. Max. (ppm/°c) A B c Code Part No. 1 10 100 | Part No. 
8mm 
1.6 5 0+300 | 851 7.87 102 Gray |SG3000-ND 1.09 9.30 85.25 |GYASR000 
2.0 10 0+300 | 851 7.87 102 Yellow —|SG3001-ND 1.09 9.30 85.25 |GYA10000 
ia 2.0 15 0+400 | 8.51 7.87 102 Blue $G3002-ND 1.19 10.20 93.50 |GYA15000 
22 22 0+400 | 851 7.87 102 Green | SG3003-ND 1.19 10.20 93.50 |GYA22000 
23 27 0+350 | 851 7.87 102 Red $G3004-ND 1.23 10.50 96.25 |GYA27000 
3.0 36 0+300 | 851 7.87 102 Violet _ | SG3005-ND 1.82 15.60 143.00 |GYA36000 
2.0 10 02300 | 851 7.87 102 Yellow |SG3021-ND 1.89 16.20 148.50 |GYB10000 
oA 2.0 15 0+400 | 851 7.87 102 Blue $G3022-ND 2.07 17.70 162.25 |GYB15000 
22 22 0+400 | 851 7.87 102 Green |SG3023-ND 2.07 17.70 162.25 |GYB22000 Mounting Hole Layout3 Lead 
23 27 0+350 | 8.51 7.87 10.2 Red $G3024-ND 2.14 18.30 167.75 |GYB27000 
10mm 
2.0 15 0400 1 10.16 10.2 Blue $G3006-ND 151 12.90 118.25 |GYC15000 
A 3.0 20 0400 TT 10.16 10.2 Green |SG3007-ND 1.54 13.20 121.00 |G@YC20000 
3.5 40 0350 cr 10.16 10.2 Clear | SG3008-ND 1.47 12.60 115.50 |GYC40000 
45 65 0+350 1 10.16 10.2 Yellow _|SG3009-ND 1.51 12.90 118.25 |GYC65000 
2.0 15 0400 1 10.16 10.2 Blue $G3025-ND 2.07 17.70 162.25 |GYD15000 | 
én 3.0 20 0400 cr 10.16 10.2 Green | SG3026-ND 2.10 18.00 165.00 |GYD20000 sae 
3.0 40 0350 1" 10.16 10.2 Clear | $G3027-ND 2.24 19.20 176.00 |GYD40000 oat 
45 65 0+350 14 10.16 10.2 Yellow _|SG3028-ND 2.49 21.30 195.25 | GYD65000 
8.0 80 0200 1 10.16 11.4 Red $G3010-ND 2.03 17.40 159.50 |GZC80000 
9.0 100 0+400 cr 10.16 11.4 Violet | SG3011-ND 3.22 27.60 253.00 |GZC10100 
1B 9.0 120 0+350 TT 10.16 11.4 Orange |SG3012-ND 4.80 41.10 376.75 |GZC12100 
10.0 150 0+350 cr 10.16 12.0 Orange |SG3013-ND 5.60 48.00 440.00 |GZC15100 
10.0 180 0+350 14 10.16 12.0 Orange _|SG3014-ND 6.55 56.10 514.25 |GZC18100 
9.0 100 02400 1 10.16 11.4 Violet | SG3016-ND 4.06 34.80 319.00 |GZD10100 
i 9.0 120 0350 cr 10.16 11.4 Orange |SG3017-ND 5.50 47.10 431.75 |GZD12100 entee 
10.0 150 0350 1 10.16 12.0 Orange | SG3018-ND 6.23 53.40 489.50 |GZD15100 Mounting Hole Laveut 
10.0 180 0+350 4 10.16 12.0 Orange _|SG3019-ND 6.97 59.70 547.25 |GZD18100 
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B-10mm 


@1.30 
{3 Holes} 


7a 
5.00 
10.01 


Mounting Hole Layout 


Capacitance Temperature Dc Cut Tape Tape and Reel | Sprague- 
(pF) Coefficient Q DC Working | Withstanding | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Goodman 
Color Min. Max. (ppm/°C) @ 1MHz Voltage Voltage Part No. 5 25 100 Part No. 1,000 Part No. 

Black 1.2 3 N470 +60 300 100 220 SG9008CT-ND 1.04 91 72 SG9008TR-ND 431.60 SGC3S030 
Blue 2.2 6 N470 +60 500 100 220 SG9009CT-ND 1.04 91 We SG9009TR-ND 431.60 SGC3S060 
Ivory 3.0 10 N1000 +250 500 50 110 SG9010CT-ND 1.04 91 72 SG9010TR-ND 431.60 SGC3S100 
Pink 5.5 20 N1000 +250 500 50 110 $G9011CT-ND 1.04 91 72 $G9011TR-ND 431.60 SGC3S200 
Green 8.0 30 N1200 +200 500 50 110 $G9012CT-ND 1.04 91 72 SG9012TR-ND 431.60 SGC3S300 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Ceramic Trimmer Capacitors — TZ03 Series 


tanovator th Electrontes a 
ce eae Dim. in mm 
Color coded case facilitates identification of capacitance 
range. Sealed construction prevents the penetration 
of flux and dust. Cross shaped slot enables automatic 


adjustment. 

Specifications: 

Insulation Resistance: 10,000MO minimum 

© Torque: 2.0 ~ 15.0mNm 

© Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 

Rated Withstanding Stator/ : 
C min. C max. Voltage Voltage Case Digi-Key Price Each Murata 
(pF) max. (pF) TC Qa (VDC) (VDC) Color Part No. i 10 100 Part No. 

1.25 2.3 + 50/-0% NPO +200ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Black 490-1973-ND 38 33 31 TZ03Z2R3F169B00 
15 5.0 + 50/-0% NPO +200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Blue 490-1967-ND 38 33 31 TZ03Z050F169B00 
2.0 7.0 + 50/-0% NPO +200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Blue 490-1969-ND 38 33 31 TZ03Z070F169B00 
27 10.0 + 50/-0% NPO +200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Blue 490-1971-ND 38 .33 31 1Z03Z100F169B00 
3.0 11.0 + 50/-0% N450 +300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 White 490-1965-ND 38 33 31 1Z03T110F169B00 
42 20.0 + 50/-0% N750 +300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Red 490-1959-ND 38 33 31 TZ03R200F169B00 
5.2 30.0 + 50/-0% N750 +300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Green 490-1961-ND 38 33 31 TZ03R300F169B00 
6.8 45.0 + 50/-0% N1200 +500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Yellow 490-1953-ND 38 33 31 TZ03P450F169B00 
9.8 60.0 + 50/-0% N1200 +500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Brown 490-1955-ND 38 33 31 TZ03P600F169B00 
6.0 50.0 + 100/-0% NPO +300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50 110 Orange 490-1975-ND 94 81 74 |1Z03Z500F169B00 
9.0 90.0 + 100/-0% N750 +300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50 110 Black+Dot | 490-1963-ND 94 81 74 | TZ03R900F169B00 
10.0 120.0 + 100/-0% N750 +300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50 110 Black 490-1957-ND 94 81 74 |1Z03R121F169B00 

Tuning Tool for Manual Adjustment 490-2607-ND 6.81 = —___|KMDRO10 

SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZY2 Series Reel” 


New shape of cover can improve the flux invasion compared 
with current products. Improvement of the adhesion between 
rotor and stator leads superior stability. Unique construction 
with no plastic material provides superior soldering heat 
resistance to maintain excellent characteristic performance 
after reflow soldering. 


Specifications: 
¢ Insulation Resistance: 10,000MQ minimum « Torque: 
0.5-5.0mNm * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


1.25 


y¥& 


Rated Withstanding Tape and Reel 


C min. C max. Voltage Voltage Digi-Key rico Ean Digi-Key Pricing Murata 
(pF) max. (pF) Tc Qa (VDC) (VDC) Part No. 5 25 100 | Part No. 2,000 Part No. 
0.5 1.0 + 100/-0% NPO +300ppm/°C 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25 55 490-2009-1-ND 94 82 65 | 490-2009-2-ND 350.00/M TZY2Z010A001 ROO 
0.65 2.5 + 100/-0% NPO +300ppm/°C 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25 55 490-2008-1-ND 69 60 48 | 490-2008-2-ND 257.00/M TZY2Z2R5A001R00 
1:5 3.0 + 100/-0% NPO +300pm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25 55 490-2005-1-ND 69 60 48 | 490-2005-2-ND 257.00/M TZY2Z030A001 ROO 
2.5 6.0 + 100/-0% NPO +300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 25 55 490-2006-1-ND 69 60 48 | 490-2006-2-ND 257.00/M TZY2Z060A001 ROO 
3.0 10.0 + 100/-0% NPO +300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 25 55 490-2007-1-ND 69 60 48 | 490-2007-2-ND 257.00/M TZY2Z100A001 R00 
45 20.0 + 100/-0% | N750 +500ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 25 55 490-2003-1-ND 69 60 48 | 490-2003-2-ND 257.00/M TZY2R200A001R00 
55 25.0 + 100/-0% | N750 +500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25 55 490-2004-1-ND 69 60 48 | 490-2004-2-ND 257.00/M TZY2R250A001 R00 
8.0 45.0 + 100/-0% | N1000 +500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25 55 490-2002-1-ND 84 73 58 | 490-2002-2-ND 312.00/M TZY2K450A001R00 
Tuning Tool for Manual Adjustment 490-2608-ND 16.09/1 = = KMDRO60 


SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZR1 Series 


Unique construction with no plastic material provides superior 
soldering heat resistance to maintain excellent characteristic 
performance after reflow soldering. Harmful materials (lead, etc.) 
are not contained in the product. 

Specifications: 

« Insulation Resistance: 10,000MQ minimum » Torque: 
0.1-1.0mNm * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


01.0.3 

<i (Depth 0.15) 

(1 05>))] © 
Poa) 


Rated | Withstanding v Tape and Reel 
C min. C max. Voltage Voltage Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
(pF) max. (pF) TC Q (VDC) (VDC) Part No. 5 25 100 | Part No. 3,000 Part No. 
0.55 1.0 + 100/-0% NPO +300ppm/°C =| 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25 55 490-2012-1-ND 4.19 3.67 2.89 | 490-2012-2-ND 1571.00/M TZR1Z010A001R00 
0.7 1.5 + 100/-0% NPO +300ppm/°C =| 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25 55 490-2013-1-ND 4.19 3.67 2.89 | 490-2013-2-ND 1571.00/M TZR1Z1R5A001R00 
15 4.0 + 100/-0% NPO +500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25 55 490-2010-1-ND 4.19 3.67 2.89 | 490-2010-2-ND 1571.00/M TZR1Z040A001R00 
3.0 8.0 + 100/-0% N750 +500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25 55 490-2011-1-ND 4.19 3.67 2.89 | 490-2011-2-ND 1571.00/M TZR1R080A001R00 
Tuning Tool for Manual Adjustment 490-2609-ND 27.29/1 = = KMDR160 


SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZC3 Series 


Color coded stator permits easy identification of 
capacitance and reduces mounting errors. Can be adjusted 
with conventional adjustment tools having a thickness 
of 0.5mm. Designed for automatic placement in surface 
mount applications. Heat resistant resin withstands reflow 
soldering temperatures. Specifications: « Insulation 
Resistance: 10,000MQ minimum ¢ Torque: 1.5-10.0mNm 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Rated | Withstanding | Stator/ Cut Tape Tape and Reel 
C min. C max. Voltage Voltage Case | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Murata 
Fig. (pF) (pF) Tc Q (VDC) (VDC) Color | Part No. 5 25 100 Part No. 1,000 Part No. 
1.4 3.0 + 50/-0% NPO +300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Brown | 490-1998-1-ND 64 57 45 |490-1998-2-ND 240.00 TZC3Z030A110R00 
2.0 6.0 + 50/-0% NPO +300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Blue | 490-2000-1-ND 64 57 45 |490-2000-2-ND 240.00 TZC3Z060A110R00 
1 3.0 10.0 + 50/-0% N750 +300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 White | 490-1996-1-ND 64 57 45 | 490-1996-2-ND 240.00 TZC3R100A110R00 
5.0 20.0 + 50/-0% N1200 +500ppm/°C_ | 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Red | 490-1992-1-ND 64 7 45 |490-1992-2-ND 240.00 TZC3P200A110R00 
6.5 30.0 + 50/-0% N1200 +500ppm/°C_| 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Green | 490-1994-1-ND 64 o7 45 |490-1994-2-ND 240.00 TZC3P300A110R00 
14 3.0 + 50/-0% NPO +300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Brown | 490-1999-1-ND 64 57 45 |490-1999-2-ND 240.00 TZC3Z030A310R00 
2.0 6.0 + 50/-0% NPO +300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Blue | 490-2001-1-ND 68 59 47 |490-2001-2-ND 253.00 1ZC3Z060A310R00 
2 3.0 10.0 + 50/-0% N750 +300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 White | 490-1997-1-ND 64 57 45 |490-1997-2-ND 240.00 TZC3R100A310R00 
5.0 20.0 + 50/-0% N1200 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Red | 490-1993-1-ND 64 57 45 |490-1993-2-ND 240.00 TZC3P200A310R00 
6.5 30.0 + 50/-0% N1200 500ppm/°C_| 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Green| 490-1995-1-ND. 64 oF 45 |490-1995-2-ND 240.00 TZC3P300A310R00 
—__| Tuning Tool for Manual Adjustment 490-2607-ND 6.81/1 = — KMDRO010 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Sanovator tn Electronics -TZW4 Series 


Ceramic Trimmer Capacitors 


Features: * Extremely high self resonant frequency (more than 3GHz @ 1.5pF setting) * Typical application: Impedance matching for 


RoHS 


cemrciaeT 


Cellular Base Station * Available for pick and place machine. Possible thinner design due to 2.5mm low profile 


1.6 (Depth 0.5) 
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Rated Withstanding Cut Tape Tape and Reel 
C min. (max.) C max. Voltage Voltage Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
(pF) (nF) Tc a (voc) (vDC) —_| Part No. 1 10 100 | Part No. 500 Part No. 
0.4 1.5 + 100/-0% | NPO+300ppm/°C | 200min. @ 500MHz, Cmax. 250 550 490-3914-1-ND 6.22 5.26 4.59 | 490-3914-2-ND 1721.00 TZW4Z1R5A001R00 


SMD Ceramic Trimmer 
Capacitors — TZB4 Series Digi@Reel° 


Color coded case facilitates identification of capacitance range. Designed for automatic placement in 


surface 
mount applications. Can be temporarily attached to PCB with adhesives. Specifications: « Insulation 
Resistance: 10,000MQ minimum « Torque: 1.5-10.0mNm « Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Dim. in mm 


T, 
P= po 


RT 


Rated | Withstanding Stator/ Cut Tape Tape & Reel 
C min. C max. Voltage Voltage Case Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
Fig. (pF) (pF) Te Q (VDC) (VDC) Color Part No. 5 25 100 | Part No. 500 Part No. 
14 3.0 + 50/-0% NPO +200ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Brown 490-1984-1-ND AT 68 53 |490-1984-2-ND 159.50 TZB4Z030AA10R00 
2.0 6.0 + 50/-0% NPO +200ppm/°C_ | 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Blue 490-1986-1-ND JT 68 53 |490-1986-2-ND 159.50 TZB4Z060AA10R00 
3.0 10.0 + 50/-0% NPO +300ppm/°C_ | 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 White 490-1988-1-ND AT 68 53 |490-1988-2-ND 159.50 TZB4Z100AA10R00 
{ 4.0 25.0 + 100/-0% NPO +300ppm/°C_ | 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50 110 Black+Marking | 490-1990-1-ND 1.37 1.20 94 | 490-1990-2-ND 283.50 TZB4Z250AA10R00 
4.5 20.0 + 50/-0% N750 +300ppm/°C_| 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Red 490-1980-1-ND JT 68 53 | 490-1980-2-ND 159.50 TZB4R200AA10R00 
6.5 30.0 + 50/-0% | N1200 +500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Green 490-1976-1-ND AT 68 53 | 490-1976-2-ND 159.50 TZB4P300AA10R00 
7.0 50.0 + 100/-0% | N750+300ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50 110 Black+Marking | 490-1982-1-ND 1.36 1.19 94 | 490-1982-2-ND 281.50 TZB4R500AA10R00 
8.5 40.0 + 50/-0% | N1200 +500ppm/°C_| 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Yellow 490-1978-1-ND JT 68 53 | 490-1978-2-ND 159.50 TZB4P400AA10R00 
1.4 3.0 + 50/-0% NPO +200ppm/°C_ | 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Brown 490-1985-1-ND AT 68 53 |490-1985-2-ND 159.50 TZB4Z030BA10R00 
2.0 6.0 + 50/-0% NPO +200ppm/°C_ | 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Blue 490-1987-1-ND AT 68 53 |490-1987-2-ND 159.50 TZB4Z060BA10R00 
3.0 10.0 + 50/-0% NPO +300ppm/°C_ | 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 White 490-1989-1-ND JT 68 53 |490-1989-2-ND 159.50 TZB4Z100BA10R00 
9 4.0 25.0 + 100/-0% NPO +300ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50 110 Black+Marking | 490-1991-1-ND 1.37 1.20 94 | 490-1991-2-ND 283.50 TZB4Z250BA10R00 
4.5 20.0 + 50/-0% N750 +300ppm/°C_| 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Red 490-1981-1-ND JT 68 53 | 490-1981-2-ND 159.50 TZB4R200BA10R00 
6.5 30.0 + 50/-0% | N1200 +500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Green 490-1977-1-ND AT 68 53 |490-1977-2-ND 159.50 TZB4P300BA10R00 
7.0 50.0 + 100/-0% | N750+300ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50 110 Black+Marking | 490-1983-1-ND 1.36 1.19 94 | 490-1983-2-ND 281.50 TZB4R500BA10R00 
8.5 40.0 + 50/-0% | N1200 +500ppm/°C_| 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100 220 Yellow 490-1979-1-ND JT 68 53 |490-1979-2-ND 159.50 TZB4P400BA10R00 
—_| Tuning Tool for Manual Adjustment 490-2607-ND 6.81/14 = = KMDRO10 


new: TUSONIX 


A Subsidiary ot CST ES. csectronic companents 


i i ao 1762-41 
SMD Ceramic Trimmer aS, 
1 — Part Numbers B C 
Capacitors Digi@Reel? | (s-r2i7- ati oo. [ow x07e0 [3330 
410-1222 09.53 | 0.81W x 0.76D | 03.18 
Capacitance Range | Digi-Key Price Each Tusonix Capacitance Range | Digi-Key Price Each Tusonix 
Fig. (pF) Part No. 1 10 100 Part No. Fig. (pF) Part No. 1 10 100 Part No. 
2.0 ~ 8.0 410-1217-ND 13.02 11.17 9.31 |CV31A080 1.0 ~ 3.0 410-1027-1-NDt# 1.83 1.57 1.31 |0512-000-A-1.0-3LF 
5.5 ~ 18.0 410-1218-ND 13.02 11.17 9.31 |CV31A180 1.0 ~ 3.0 410-1027-2-ND$@ 709.92/800 0512-000-A-1.0-3LF 
{ 2.5 ~ 11.0 410-1219-ND 13.02 11.17 9.31 |CV31B110 1.5 ~5.0 410-1028-1-NDt# 1.83 1.57 1.31 |0512-000-A-1.5-5LF 
8.0 ~ 25.0 410-1220-ND 13.02 11.17 9.31 |CV31C0250 1.5 ~5.0 410-1028-2-ND$o 709.92/800 0512-000-A-1.5-5LF 
9.0 ~ 35.0 410-1221-ND 13.02 11.17 9.31 |CV31D350 3 3.0 ~ 10.0 410-1029-1-NDt@ 1.89 1.62 1.35 | 0512-000-A-3.0-10LF 
15.0 ~ 60.0 410-1222-ND 13.02 11.17 9.31 | CV31E600 3.0 ~ 10.0 410-1029-2-ND$@ 734.40/800 0512-000-A-3.0-10LF 
2.5 ~9.0 410-1223-ND 29.32 25.14 20.95 |CV35A090 4.5 ~ 20.0 410-1030-1-NDt® 1.89 1.62 1.35 | 0512-000-A-4.5-20LF 
3.5 ~ 20.0 410-1224-ND 29.32 25.14 20.95 |CV35A200 4.5 ~ 20.0 410-1030-2-ND$o 734.40/800 0512-000-A-4.5-20LF 
2 5.0 ~ 15.0 410-1225-ND 29.32 25.14 20.95 |CV35A150 5.0 ~ 25.0 410-1031-1-NDt 2.02 1.73 1.44 | 0512-000-A-5.0-25LF 
5.0 ~ 25.0 410-1226-ND 29.32 25.14 20.95 |CV35A250 5.0 ~ 25.0 410-1031-2-ND$@ 783.36/800 0512-000-A-5.0-25LF 
7.0 ~ 40.0 440-1227-ND 2932-2544 20.95 _ | CV35C400 +Cut Tape Tape and Reel _@ ROHS Compliant 


/SV)COR KYOCERA Trimmer Capacitors - CTZ3 Series 


Features: *SMD * Small and thin package * Wide capacitance range «Plus slot (+) suitable for auto-adjustment 


Applications: * AV equipment Cellular phone * Cordless phone * TCXO « Keyless entry 


* Torque: 10 ~ 150g.cm 


Cut Tape Tape and Reel 
C min. (max.)| C max. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
(pF) (pF) TC Q Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
1.0 3+ 100/-0% | NPO +500ppm/°C 300min. @ 1MHz | 478-4699-1-ND 1.58 1.49 1.23 | 478-4699-2-ND 581.00 CTZ3E-03A-W1-PF 
15 5 +100/-0% | NPO+500ppm/°C 300min. @ 1MHz | 478-4700-1-ND 1.46 1.38 1.14 |478-4700-2-ND 538.00 CTZ3E-05A-W1-PF 
15 10+ 100/-0% | N400 +500ppm/°C 300min. @ 1MHz | 478-4701-1-ND 1.58 1.49 1.23 | 478-4701-2-ND 581.00 CTZ3E-10B-W1-PF 
45 20 + 100/-0% | N750 +500ppm/°C 300min. @ 1MHz | 478-4702-1-ND 1.46 1.38 1.14 |478-4702-2-ND 539.00 CTZ3E-20C-W1-PF 
4.5 40 + 100/-0% | _N750 +500ppm/°C 300min. @ 1MHz_| 478-4703-1-ND 1.58 1.49 1.23 | 478-4703-2-ND 581.00 CTZ3E-40C-W1-PF 
45 50 + 100/-0% | N750 +500ppm/°C 200min. @ 1MHz_ | 478-4704-1-ND 1.58 1.49 1.23 |478-4704-2-ND 581.00 CTZ3E-50C-W1-PF 


Specifications: * Rated voltage: 25VDC » Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C «Insulation Resistance: >10‘°MQ 


Dim. in mm 


ay 
VISHAY. BCcomponenis 


SMD Trimmer Capacitors 
Film Dielectric Capacitors 


Capacitance Color 


@0.5 
le i= 


Description: SMD trimmer capacitors use a PTE film dielectric for excellent long-term stability 


and low temperature coefficient of capacitance. These units consist of brass rotors and stators 


separated by film dielectric and enclosed in a plastic case. Specifications: « Insulation Resistance 
between Stator and Rotor: 10,000MO minimum » Voltage Rating: 100VDC * Minimum Q @ 10MHz: 
1000 * Temperature Coefficient: -100 + 100PPM/°C » Soldering Maximum: 260°C for 5 seconds 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Effective Angle of Rotation: 360° »* Operating 
Torque: 20 - 300g.cm Ratio of Maximum to Minimum Torque: Within 3:1 


Code Ring 
Capacitance (pF) Dim.L | Color | Digi-Key Price Each Vishay 
Min. Max. (mm) Code | Part No. il 10 100 500 1,000 | Part No. 
0.3 0.2 5, -0.5/+3 2.2 Orange |2807S505-ND 1.71 149° 135 115 1.00 /2807SOR505NHA4BAA 
0.4 +0.2 10, -1/4+5 2.2 Black | 2807S610-ND 1.68 146 132 1.12 .98 |2807SOR610NHB4BAA 
0.5 +0.3 15, -0/+7 24 Blue | 2807S815-ND 1.68 146 132 1.12 .98 |2807SOR815NHC4BAA 
0.7 +0.3 20, -0/+10 | 2.55 Green _|2807S020-ND 1.84 1.60 144 1.23 1.08 |2807S1RO20NHD4BAA 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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THIN FILM TECHNOLOGY 


GGIY! SUSUMU CO., LTD 


PAT0510S 


Thin Film Fixed SMD Attenuators 025) 15 ‘ jaan 
PAT0510S and PAT1220 Series 0.34 i 8: Ground Terminals 


Specifications: * Attenuation: 0 ~ 10dB * VSWR: 1.3 or less * Frequency Range: 
DC ~ 10GHz »* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Impedance: 500 « Rated PAT1220 
Ambient Temperature: 70° 


1, 2: Signal Terminals 


Materials: * Resistor: Nichrome Thin Film * Protection Film: Epoxy Resin id 3: Ground Terminal 
* Substrate: Alumina * Marking: White Ink * Terminals: Sn Plate (Sn is free from 
lead) 
Attenuation | Attenuation Rated Impedance __| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Susumu 
Type Value (dB) Tolerance Input Power Tolerance Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
0 +0.3dB 32mW +20% @ DC _|PATOS5SOCT-ND 43 2.33 6.69 |PATOSSOTR-ND 10,000 47.00/M_|PAT0510S-C-ODB-T10 
1 +0.3dB 32mW +20% @ DC _|PATO5S1CT-ND 43 2.33 6.69 |PATO5S1TR-ND 10,000 47.00/M_|PAT0510S-C-1DB-T10 
2 +0.3dB 32mW +20% @ DC _|PATO5S2CT-ND 43 2.33 6.69 |PATO5S2TR-ND 10,000 47.00/M_|PAT0510S-C-2DB-T10 
3 +0.3dB 32mW +20% @ DC | PATO5S3CT-ND 43 2.33 6.69 |PATOS5S3TR-ND 10,000 47.00/M_ |PAT0510S-C-3DB-T10 
4 +0.5dB 32mW +20% @ DC_|PATO5S4CT-ND 43 2.33 6.69 | PATO5S4TR-ND 10,000 47.00/M__| PAT0510S-C-4DB-T10 
PAT0510S 5 +0.5dB 32mW +20% @ DC |PATOS5S5CT-ND 43 2.33 6.69 |PATOSSS5TR-ND 10,000 47.00/M_ |PAT0510S-C-5DB-T10 
6 +0.5dB 32mW +20% @ DC _|PATOS5S6CT-ND A3 2.33 6.69 |PATOSS6TR-ND 10,000 47.00/M_|PAT0510S-C-6DB-T10 
7 +0.5dB 32mW +20% @ DC |PATO5S7CT-ND 43 2.33 6.69 |PATOSS7TR-ND 10,000 47.00/M_ |PAT0510S-C-7DB-T10 
8 +0.7dB 32mW +20% @ DC |PATO5S8CT-ND 43 2.33 6.69 |PATO5S8TR-ND 10,000 47.00/M_|PAT0510S-C-8DB-T10 
9 +0.7dB 32mW +20% @ DC_ | PATOS5S9CT-ND 43 2.33 6.69 |PATOS5S9TR-ND 10,000 47.00/M_|PAT0510S-C-9DB-T10 
10 +0.7dB 32mW +20% @ DC |PATO5S10CT-ND 43 2.33 6.69 |PATO5S10TR-ND 10,000 47.00/M_|PAT0510S-C-10DB-T10 
0 +0.3dB 100mW +7% @ DC |PAT120CT-ND 1.30 6.99 20.08 |PAT120TR-ND 5,000 151.00/M |PAT1220-C-ODB-T5 
1 +0.3dB 100mW +7% @ DC |PAT121CT-ND 1.30 6.99 20.08 |PAT121TR-ND 5,000 151.00/M |PAT1220-C-1DB-T5 
2 +0.3dB 100mW +7% @ DC |PAT122CT-ND 1.30 6.99 20.08 |PAT122TR-ND 5,000 151.00/M |PAT1220-C-2DB-T5 
3 +0.3dB 100mW +7% @ DC |PAT123CT-ND 1.30 6.99 20.08 |PAT123TR-ND 5,000 151.00/M |PAT1220-C-3DB-T5 
4 +0.3dB 100mW +7% @ DC |PAT124CT-ND 1.30 6.99 20.08 |PAT124TR-ND 5,000 151.00/M_ |PAT1220-C-4DB-T5 
PAT1220 5 +0.3dB 100mWw +7% @ DC |PAT125CT-ND 1.30 6.99 20.08 |PAT125TR-ND 5,000 151.00/M |PAT1220-C-5DB-T5 
6 +0.3dB 100mW +7% @ DC |PAT126CT-ND 1.30 6.99 20.08 |PAT126TR-ND 5,000 151.00/M |PAT1220-C-6DB-T5 
7 +0.3dB 100mWw +7% @ DC |PAT127CT-ND 1.30 6.99 20.08 |PAT127TR-ND 5,000 151.00/M |PAT1220-C-7DB-T5S 
8 +0.3dB 100mW +7% @ DC |PAT128CT-ND 1.30 6.99 20.08 |PAT128TR-ND 5,000 151.00/M |PAT1220-C-8DB-T5 
9 +0.3dB 100mW +7% @ DC |PAT129CT-ND 1.30 6.99 20.08 |PAT129TR-ND 5,000 151.00/M_|PAT1220-C-9DB-T5 
10 +0.3dB 100mW +7% @ DC __|PAT1210CT-ND 1.30 6.99 20.08 |PAT1210TR-ND 5,000 151.00/M_|PAT1220-C-10DB-T5 


RM Series Metal Film Chip Resistor Networks 
0805, 1206, .1% Voltage Divider or Isolated Configurations 


Specifications: 
stance Tolerance: +0.1% 


Resistor Value (Ratio) Chart RM2012 and RM3216 


+ Resistance Tracking Tolerance: +.05% Value (Ratio) | Value (Ratio) Value (Ratio) Value (Ratio) | Value (Ratio) 
° TCR ppm/°C: +25ppm 4.0K/1.0K (1:1) 1.0K/9.0K (1:9) 2.0K/10K (1:5) 5.0K/100K (1:20) 10K/60K (1:6) 
¢ PCR Tracking ppm/°C: +5ppm 
4.0K/2.0K (1:2) 4.0K/10K (1:10) 2.0K/20K (1:10) 40K/10K (1:1) 40K/90K (1:9) 
Dimension RM2012 RM3216 f i 4 i - 
(inn) (0805) (1208) 4.0K/3.0K (1:3) 4.0K/20K (1:20) 2.0K/40K (1:20) 40K/20K (1:2) 10K/100K (1:10) 
L 2.0 +0.2 3.2 +0.2 1.0K/4.0K (1:4) 1.0K/25K (1:25) 2.0K/50K (1:25) 10K/30K (1:3) 100K/100K (1:1) 
Ww 1.25 +0.2 1.6 40.2 
T 0.4 40.1 0.4401 1.0K/5.0K (1:5) 1.0K/50K (1:50) 2.0K/100K (1:50) 10K/40K (1:4) 100K/200K (1:2)+ 
a 0.6 +0.2 1.0 40.2 A fl & 
b 0.35 40.2 04402 1.0K/6.0K (1:6) 1.0K/100K (1:100) 2.0K/200K (1:100)+ 10K/50K (1:5) 100K/300K (1:3) 
+ Available only in RM3216 Series 
Circuit Element Package __| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing |Susumu 
Description Type Power (W) Power (W) | Part No. Gj 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
0.1%, 0805 (A) Voltage Divider 05 10 RM20A(Value)PCT-ND 8.40 14.70 115.50 |RM20A(Value)PTR-ND 840.00 RM2012A-(Value)-PBVW10 
0.1%, 0805 (B) Isolated 05 10 RM20B(Value)PCT-ND 8.40 14.70 115.50 |RM20B(Value)PTR-ND 840.00 RM2012B-(Value)-PBVW10 
0.1%, 1206 (A) Voltage Divider .063 125 RM32A(Value)PCT-ND 8.40 14.70 115.50 |RM32A(Value)PTR-ND 840.00 RM3216A-(Value)-PBVW10 
0.1%, 1206 (B) Isolated .063 125 RM32B(Value)PCT-ND 8.40 14.70 115.50 |RM32B(Value)PTR-ND 840.00 RM3216B-(Value)-PBVW10 


0402 / 0603 / 0805 SMD 1% High Power Thin Film Chip Resistors Digi@Reel° 
RP Series — 1/3, 1/5, 1/6 Watt 


Susumu’s RP series current sensing resistors provide 


Resistor Values 


excellent heat dissipation which allows higher power E Temp. Temp. LC =a LC i a) 
handling in smaller package sizes. Their patented structure | Ho) 97) 156) 12 27 (sie 12. 27 s6 
will not create “hot spots” and evenly distribute heat across Ww {T 
the total surface area of the resistor. | : : : : 15 33° 68 #15 33 68 15 33 68 
Operating Temperature: -40°C ~ 125°C lpi Other C 18 39 82 18 39 82 18 39 82 
Maximum Operating Voltage: \/PxR P Our Products er Company : E d i i f 
Value TCR |Resistance| Dimensions (mm) _|Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel_| Susumu 
Description Range (Q) | ppm/°C | Tolerance | L Wi] P T | Part No. 10 50 200 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1%, 0402, 1/6W 10 ~ 47 0 ~ 200 +1% 1.00 | 0.50 | 0.20) 0.35 | RP10S(Value)FCT-ND 9.53 25.64 58.91 |RP10S(Value)FTR-ND | 10,000 | 110.88/M | RP1005S-xxx-F 
1%, 0603, 1/5W 10 ~ 68 0 ~ 200 +1% 1.60 | 0.80 | 0.30] 0.40 | RP16S(Value)FCT-ND 6.64 17.87 41.06 |RP16S(Value)FTR-ND 5,000 | 82.11/M | RP1608S-xxx-F 
1%, 0805, 1/3W 10 ~ 10 0 ~ 200 +1% 2.00 | 1.25 | 0.40 | 0.40 | RP20T(Value)FCT-ND 5.05 13.60 31.24 |RP20T(Value)FTR-ND 5,000 | 62.48/M | RP2012T-xxx-F 
1%, 0805, 1/3W 12 ~ 100 0 ~ 200 +1% 2.00 | 1.25 | 0.40 | 0.40 | RP20S(Value)FCT-ND 5.05 13.60 31.24 |RP20S(Value)FTR-ND 5,000 | 62.48/M | RP2012S-xxx-F 
1% SMD Resistors Digi-Key® Assortment Kits 
Digi-Key® 0402, 1%, 1/6W, RP Series, SMD Resistor Kits Digi-Key® 0805, 1%, 1/3W, RP Series, SMD Resistor Kits 
RP1005SF-1-KIT-ND 10 each of values .100 ~ 470......... 0. cc cece cece cence eee eee e eee eee ee eee $59.95 
RP2012SF-1-KIT-ND 10 each of values 120 ~ 1000. .......... eee e cece cece ence e eee e een e teen ee eeeee $13.95 


Digi-Key® 0603, 1%, 1/5W, RP Series, SMD Resistor Kits 


RP1608SF-1-KIT-ND 10 each of values .100 ~ 680 $49.95 RP2012TF-1-KIT-ND 10 each of values .109 ~ 109 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1934 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


THIN FILM TECHNOLOGY 


GGIVI SUSUMU CO., LTD 


Ultra Precision / Ultra Reliable RG/RGH Series Thin Film Chip Resistors Digi@Reel° 


Using the conventional properties of Thin Film Resistors, SSM has successfully achieved the environmental, 
resistance stability and sustained durability issues that are encountered while operating at higher 
temperatures. We call this “RG” and “RGH” Series (Resistor Great). Higher reliability parts are indispensable 
in the Automotive, Measurement and Medical Industries as quality requirements increase. Susumu provides a 
solution with the RG and RGH Series thin film chip resistors. The RG and RGH series provides excellent TCR, 
Low Current Noise, and Linearity specifications needed in high frequency applications. Tight tolerance allows 
for circuit simplification and the elimination of trim pots which leads to cost savings. 


Electrode 
Protection 


2 
is) 


Resistance 
Film 


SPECIFICATIONS: Performance: Inorganic protective coating assures high reliability, durability and protection 
against heat and moisture. 

Operating Temperature: -55°C ~ 155°C (RG 100% Power at 85°C, RGH 100% Power at 70°C) 

Thermal Derating: The RG series is able to dissipate 100% of rated power at 85°C, RGH Series is 70°C. For 
applications operating above 85°C, the user must derate the resistors in accordance with the derating curve 
listed. 

Applications: Suitable for automotive, measurement devices and any application where accuracy and 
reliability are required. 


Current Noise Comparison 
Thin Film vs. Thick Film 
Why Thin Film Resistors have lower current noise Specifications 


Resistance material of Thin Film Resistance material of Thick Film 
Ni-Cr Alloy Metal and Insulator Composite 
Current flow is Current flow is 


(thin film) 


a 
° 


Alumina 
Substrate 


° 


50 85 100 


-55 -0 155 ‘Wrap around 


practically even not even 


Rated Dissipation (%) 


electrode 


Ambient Temperature (°C) 


0.02%, 0402 Series, 1/16W — Resistor Values 


100 180 510 1.1K 2.2K 


NEW! 0.1%, 0603 Series, 1/6W — Resistor Values NEW! 


47.0 100 220 470 10K 22K 47K 100K 220K 47.0K 100K 220K 
na ou et tet Bik 510 110 240 510 11K 24K 51K 110K 240K 51.0K 110K 240K 
430 330 820 15K 56.0 120 270 560 12K 27K 56K 120K 27.0K 560K 120K 270K 
150 300 1.0K 18K 62.0 130 300 620 13K 30K 62K 130K 300K 620K 130K 300K 
68.0 150 330 680 15K 33K 68K 150K 330K 680K 150K 330K 
75.0 160 360 750 16K 36K 75K 160K 360K 75.0K 160K 360K 
0.02%, 0603 Series, 1/10W — Resistor Values 820 180 390 820 18K 39K 82K 180K 39.0K 820K 180K 
ar a7 or aD aR an 91.0 200 430 910 20K 4.3K 91K 200K 430K 91.0K 200K 
ny a a ee sak sie 0.1%, 0603 Series, 1/10W — Resistor Values 
i) S80 aa es Shs 47.0 200 475 145K 24K 324K 4.7K 7.87K 121K 24.0K 39.2K 68.0K 120K 301K 
51.0 220 499 118K 215K 3.3K 4.75K 806K 124K 249K 40.2K 681K 124K 309K 
0.02%, 0805 Series, 1/8W — Resistor Values 56.0 221 510 1.2K 22K 332K 4.87K 8.2K 127K 255K 41.2K 73.2K 127K 330K 
62.0 240 523 1.21K 221K 34K 4.99K 825K 13.0K 27.0K 42.2K 75.0K 130K 332K 
100 150 220 270 390 560 750 10K 1.2K 18K 27K 39K 56K 75K 10K 68.0 249 560 1.24K 226K 348K 5.1K 845K 137K 27.4K 43.0K 768K 140K 
120 180 240 330 470 680 820 11K 15K 22K 3.3K 4.7K 68K 8.2K OO ieee2oil 620 13K 232K 3.57K 5.11K 9.09K 14.7K 30.0K 43.2K 80.6K 150K 
82.0 270 604 14K 237K 36K 56K 91K 150K 301K 47.0K 820K 160K 
05%, 0603 Series, 1/10W — Resistor Values 91.0 300 680 15K 24K 365K 5.62K 931K 154K 30.9K 475K 845K 180K 
O:05%)-0003 = pil 100 301 750 154K 243K 374K 59K 953K 160K 31.6K 49.9K 866K 200K 
47 91 180 360 680 13K 2.7K 51K 100K 200K 39.0K 75.0K 150K 110 330 820 1.58K 249K 3.83K 6.04K 9.76K 165K 324K 51.0K 90.9K 220K 
120 360 825 1.6K 255K 3.9K 6.19K 10.0K 174K 33.0K 511K 910K 221K 
eI RT SUS ES NN SS IGS 130 390 887 1.65K 261K 392K 6.2K 10.2K 180K 33.2K 536K 931K 226K 
56 110,220, 480, 820, 1.6K 3.3K 6.2K 12.0K 240K 47.0K = 91.0K 180K 133 402 910 169K 267K 402K 6.8K 105K 187K 348K 56.0K 100K 232K 
62 120 240 470 910 18K 36K 68K 13.0K 27.0K 510K 100K 200K 150 422 10K 1.8K 27K 412K 6.81K 10.7K 200K 35.7K 56.2K 102K 240K 
68 130 270 510 10K 20K 39K 7.5K 150K 30.0K 560K 110K 220K 160 430 105K 182K 28K 43K 7.15K 11.0K 220K 36.0K 57.6K 105K 249K 
75 +150 4300 «4560. «14K.=«O2 KSC BK~SC«BOKO1G.OK 33.0K 620K 120K 240K 162 453 4.07K 191K 287K 432K 7.5K 11.3K 224K 383K 604K 110K 270K 
180 470 11K 20K 30K 464K 7.68K 120K 232K 39.0K 62.0K 113K 300K 
82 160 330 620 12K 24K 47K 94K 180K 36.0K 680K 130K 270K 
‘ ‘ F 0.1%, 0805 Series, 1/8W — Resistor Values 
0.05%, 0805 Series, 1/8W and 0.1%, 0805 Series, 1/4W — Resistor Values = 2 
47.0 180 475 953 20K 3.32K 549K 10.0K 16.5K 287K 47.5K 82.0K 169K 430K 
47 91 180 360 680 1.3K 27K «51K 100K 20.0K 39.0K 75.0K 150K 300K 51.9 200 499 1.0K 205K 3.57K 5.60K 10.2K 17.8K 30.0K 487K 825K 180K 470K 
51 100 200 390 750 15K 3.0K 5.6K 1.0K 22.0K 43.0K 82.0K 160K 330K 560 220 510 1.02K 22K 36K 576K 105K 180K 30.1K 499K 86.6K 182K 499K 
56 110 220 430 820 1.6K 3.3K 62K 12.0K 24.0K 47.0K 91.0K 180K 360K 62.0 240 511 105K 221K 3.9K 6.04K 11.0K 19.1K 31.6K 51.0K 887K 191K 510K 
68.0 249 560 110K 2.32K 392K 6.2K 11.3K 200K 330K 511K 909K 196K 560K 
Reese 2 SKIS CIC 8 eS O27 OKO ONS LOU COOKS S20RS) 075 0270 NN O2mNNNTIOK( mm214K 109K unplsKameT210Kamog OKamaaiok a salgKeuoy(0K 200K am e20K 
68 6130 «6270 «510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 15.0K 30.0K 56.0K 110K 220K 430K 820 300 620 1.21K 249K 4.22K 7.15K 121K 22K 348K 56.0K 100K 220K 680K 
7 150 300 560 11K 22K 43K 82K 160K 33.0K 620K 120K 240K 470K 91.0 316 649 13K 255K 43K 7.5K 13.0K 221K 36.0K 562K 102K 240K 750K 
100 330 680 1.33K 261K 4.32K 7.87K 133K 23.2K 383K 604K 110K 249K 820K 
SILLS GUS ERIS US SS Ue Us 110 360 698 1.5K 27K 464K 82K 13.7K 24.0K 39.0K 62.0K 115K 270K 910K 
. . 120 374 «732, 1.54K 274K 4.7K 8.25K 14.3K 24.3K 39.2K 64.9K 120K 280K 1.0M 
0.1%, 0402 Series, 1/16W — Resistor Values 124 390 750 16K 294K 475K 866K 15.0K 249K 40.2K 665K 124K 300K 
430 392 820 162K 3.0K 487K 887K 15.4K 255K 43.0K 68.0K 130K 301K 
47 120, 220,402 681 1.3K 249K 47K 768K 13.7K = 26.1K 49.9K —80.6K 140 430 845 169K 3.01K 499K 9.09K 15.8K 267K 45.3K 681K 140K 330K 
499 124 240 430 750 137K 261K 499K 806K 14K 27K 51K 82K 150 453 909 1.8K 309K 5.1K 9.4K 16.0K 27.0K 464K 75.0K 150K 360K 
51 130 249 470 768 1.4K 27K 5.1K 8.2K 15K 28K 549K  88.7K 160 470 910 1.82K 3.3K 5.11K 953K 16.2K 27.4K 47.0K 80.6K 160K 390K 
56 46 «137,—«i‘s«B1Sss—“iéGSC(i‘sSK«=O8K 5K = BB7K 16K) 30K_~—s«SGK_~—sSK 2 : : 
62 140 270 510 820 16K 30K 56K 91K 165K 316K 59K 976K 0.5%, 0402 Series, 1/16W — Resistor Values 
GE IGE SAS RLS ie WS ES GS IS Bn a ASIA aR 
75 160 300 560 910 1.78K 33K 604K 10K 18K 36K 62K 110 30.0 620 130 300 620 130K 300K 620K 130K  30.0K  62.0K 
82 165 316 590 10K 18K 36K 62K 105K 20K 374K 649K 120 330 680 150 330 680 150K 330K 680K 150K  33.0K  68.0K 
91 178 330 604 «105K «20K 374K 649K 11K 21K 39K 68K 13.0 36.0 750 160 360 750 160K 360K 750K 160K 360K  75.0K 
i? «Eo <3) GH Gi BI Am GAS soe oae came Gua 150 39.0 820 180 390 820 180K 390K 820K 180K  39.0K 820K 
j : : : : : 160 430 91.0 200 430 910 200K 4.30K 910K 200K  43.0K  91.0K 
105 200,874 G49 4.2K 2.2K 402K 681K 124K 24K 43K 75K 20.0 47.0 100 220 470 1.00K 2.20K 4.70K 10.0K 22.0K 47.0K 100K 
410 210 390 680 1.24K 24K 43K 7.5K 13K 249K 47K 768K 240 510 110 240 510 140K 240K 510K 11.0K  24.0K  51.0K 
Value Max. air Cut Tape 
Range TCR Oper. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel —_| Susumu 
Description (Q) ppm/°C | Volt. L WwW P T | Part No.§ 10 50 200 | Part No.§ Qty. Pricing | Part No. 
RG Series 
0.02%, 0402, 116w | 100~2.7K | +5(v) | 25 | 1.0 | 05 | 0.25 | 0.35 |RG1005V(Value)PCT-ND 111.17 299.15 687.23 |RG1005V(Value)PTR-ND 4,000 | 1294.00 |RG1005V-xxx-P-T1 
0.02%, 0603, 110W | 100~4.7K | +5(V) | 75 | 16 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |RG1608V(Value)PCT-ND 111.17 299.15 687.23 | RG1608V(Value)PTR-ND 4,000 | 1294.00 | RG1608V-xxx-P-T1 
0.02%, 0805, 1/8W | 100~10K | +5(V) | 100 | 20} 1.25] 0.4 | 0.4 |RG2012V(Value)PCT-ND 114.06 306.92 705.08 | RG2012V(Value)PTR-ND 4,000 | 1327.00 | RG2012V-xxx-P-T1 
0.05%, 0603, 1/10W | 47~270K | +10(N) | 75 | 16 | 08 | 0.3 | 0.4 |RG16N(Value)WCT-ND 28.88 77.70 178.50 |RG16N(Value)WTR-ND 4,000 357.00 | RG1608N-xxx-W-T1 
0.05%, 0805, 1/8W | 47~470K | +10(N) | 100 | 2.0 ] 1.25] 0.4 | 0.4 |RG2ON(Value)WCT-ND 31.76 85.47 196.35 | RG2ON(Value)WTR-ND 4,000 392.70 | RG2012N-xxx-W-T1 


§ For complete part number, substitute corresponding value from the Resistance Value Chart. 


(Continued) 


e 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1935 


THIN FILM TECHNOLOGY 


GGM susuMU CO., LTD 
Ultra Precision / Ultra Reliable RG/RGH Series Thin Film Chip Resistors (con: B 
Value Max. nore Cut Tape 
Range TCR Oper. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel —_| Susumu 
Description (Q) ppm/°C | Volt. L WwW P T | Part No.§ 10 50 200 ‘| Part No.§ Qty. Pricing | Part No. 
0.1%, 0402, 1/16W | 47~100K | +25 (P) 25 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | RG10P(Value)BCT-ND 7.22 19.43 44.63 |RG10P(Value)BTR-ND 5,000 89.00/M | RG1005P-xxx-B-T5 
0.1%, 0603, 1/10W | 47.0 ~ 332K | +25 (P) 75 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |RG16P(Value)BCT-ND 5.49 14.76 33.92 | RG16P(Value)BTR-ND 5,000 68.00/M | RG1608P-xxx-B-T5 
0.1%, 0805, 1/8W | 47.0~1.0M | +25 (P) 100 | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.4 |RG20P(Value)BCT-ND 5.49 14.76 33.92 | RG20P(Value)BTR-ND 5,000 68.00/M | RG2012P-xxx-B-T5 
0.5%, 0402, 1/16W | 10.0 ~ 43.0 | +100 (R) 25 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.35 | RG10R(Value)DCT-ND 4.33 11.66 26.78 | RG10R(Value)DTR-ND 10,000 50.40/M | RG1005R-xxx-D-T10 
0.5%, 0402, 1/16W | 47.0~ 100K | +25 (P) 25 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.35 | RG10P(Value)DCT-ND 1.23 3.30 7.59 |RG10P(Value)DTR-ND 10,000 14.29/M | RG1005P-xxx-D-T10 
RGH Series 
0.1%, 0805, 1/4W 47 ~470K | +25 (P) 125 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.4 |RGH20P(Value)BCT-ND 8.66 23.31 53.55 | RGH20P(Value)BTR-ND 5,000 107.00/M | RGH2012-2E-P-xxx-B 
0.1%, 0603, 1/6W | 47.0 ~ 360K | +25 (P) 100 | 1.6 | 0.8 ) 0.3 | 0.4 |RGH16P(Value)CT-ND NEW! 3.15 11.16 36.75 | RGH16P(Value)TR-ND NEW! 5,000 126.00/M | RGH1608-2C-P-xxx-B 
§ For complete part number, substitute corresponding value from the Resistance Value Chart. 
0.05%, 0.1%, 0.5% SMD Resistors — Digi-Key® Assortment Kits 
Digi-Key® 0.05%, 0603, 1/16W, RG Series, SMD Resistor Kits Digi-Key® 0.1%, 0402, 1/16W, RG Series, SMD Resistor Kits 
SSM1608NW-KIT-ND 40 each of all 91 values SSM1005PB-KIT-ND 40 each of 81 valUeS A....... eee eee e cece cece tettteeeeeeeeeeeee $384.62 
RG1608NW-1-KIT-ND 10 each of values 470 ~ 7500... iai-| ey i i i 
RG1608NW-2-KIT-ND 10 each of values 8200 ~ 13.0K0.... Digh Key® 0.176, G683, W10W) RG Series, SMD Realstor les rere 
RG1608NW-3-KIT-ND 10 each of values 15.0KQ ~ 270KQ....... eee eeeece esse eeeeeeeeeeeeeeee eee GT 75Q5 OE TNO aoa i 
Digi-Key® 0.1%, 0805, 1/8W, RG Series, SMD Resistor Kits 
Digi-Key® 0.05%, 0805, 1/10W, RG Series, SMD Resistor Kits SSM2012PB-KIT-ND 40 each of 105 valUeS A....... ce ceeeetecccceceeeeeeeeeenennettteeeeeeees $192.31 
SSM2012NW-KIT-ND 40 each of all 97 values Digi-Key® 0.5%, 0402, 1/16W, RG Series, SMD Resistor Kits 
RG2012NW-1-KIT-ND 10 each of values 47.00 ~ 9100 SSM1005PD-KIT-ND — 60 each of all 97 valU@S........ eee. eee eee eeee eee eceteeetteenteteneees $192.31 


RG2012NW-2-KIT-ND 


10 each of values 1.0KQ ~ 20.0KQ 


RG2012NW-3-KIT-ND 10 each of values 22.0KQ ~ 470KQ.. 


4 Please see the Digi-Key website for a complete list of the values included in the kits. 


NEW! CPA Series High Power Thin Film Resistors Digi Reel’ 
2512 Package - 16 Watt 


These power resistors are designed to tolerate high current and establish a low thermal resistance interface with the circuit 
board. A lower thermal resistance more efficiently sinks heat to the board enabling a larger effective area for heat dissipa- 
tion. As a result, the CPA Series exhibits much lower surface temperatures when compared to standard chip resistors of 
the same size with the same applied power. 


1%, 2512 Series, +50, 16W — Resistor Values 


Solder Resist 


1%, 2512 Series, +25, 16W — Resistor Values 


33 68 15.0 22.0 39.0 68.0 120 Be 
af Be Tee 27.0 47.0 82.0 ty 
47 10.0 ! ; ’ 
5.6 120 33.0 56.0 100 


Chip Resistor 
Note: Dependent on effective thermal conductivity/resistance of board construction/land design and size of board - greater 
power capability for board/land with lower thermal resistance. For relatively high thermal resistance mountings, the power 
resistors are capable of generating sufficient heat to reflow solder bonds without device damage. 


Value Range | TCR Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing | Susumu 

Description (0) ppm/°c | Lb WwW H |T-top|T-btm] A B C | Part No.§ 10 50 200 Part No.§ 4 Part No. 
1%, 2512, 16W | 3.3~18.0 +50 63 | 32 | 0.7 | 09 | 20 | 1.6 | 7.7 | 3.5 | CPA25Q(Value)CT-ND 112.61 303.03 696.15 | CPA25Q(Value)TR-ND 1392.00 CPA2512QxxxxFS-T10 
1%, 2512, 16W | 22.0 ~ 120 +25 63 | 32 | 0.7 | 0.9 | 20 | 1.6 | 7.7 | 3.5 | CPA25E(Value)CT-ND 112.61 303.03 696.15 | CPA25E(Value)TR-ND 1392.00 CPA2512ExxxxFS-T10 


§ For complete part number, substitute corresponding value from the Resistance Value Chart. 


NEW! KRL Series Foil Type Low Resistance Value Chip Resistors 
Face Down Mounting - 1, 3, 5 Watt 


Digi@Reel” 


High Operating Temperature Range and Thermal EMF. Face down mounting for accurate sensing performance, 1% resistance tolerance, 50ppm TCR. 
2%, 2512 Series, 1W — Resistor Values 1%, 3015 Series, 3W — Resistor Values 
.005 .006 .007 .008 .009 .003 005 .007 009 012 018 027 .039 .050 
004 «=.006 «= 008_—=Ss«O10.-s«—«i«wtS S22 «Ss 083—Ss«w07 
1%, 2512 Series, 1W — Resistor Values : , 
= : 5%, 4320 Series, 5W — Resistor Values 
010 015 022 .033 047 .056 082 001 
012 018 027 .039 .050 .068 100 . 
: ‘ 2%, 4320 Series, 5W — Resistor Values 
5%, 3015 Series, 3W — Resistor Values a8 
001 ; 
. : 1%, 4320 Series, 5W — Resistor Values 
2%, 3015 Series, 3W — Resistor Values 
.003 005 007 009 012 018 027 .039 .050 
002 004 006 008 010 015 022 .033 047 
aa Cut Tape Tape and Reel 
Value Range TCR Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Susumu 
Fig. | Description (0) ppm/°C [E WwW A T | Part No. 10 50 200 Part No. 1,000 Part No. 
2%, 2512, 1W | .005 ~ .007 +100 6.3 34 1.9 0.5 |KRL32C(Value)CT-ND§ 8.51 30.12 99.23 | KRL32C(Value)TR-ND§ 340.00 KRL3264-C-Rxxx-G-T1 
1 2%, 2512, 1W | .008 ~ .009 +100 6.3 3.4 1.0 0.5 |KRL32C(Value)CT-ND§ 8.51 30.12 99.23 | KRL32C(Value)TR-ND§ 340.00 KRL3264-C-Rxxx-G-T1 
1%, 2512,1W | .010~ .100 +50 6.3 34 1.0 0.5 |KRL32C(Value)CT-ND§ 19.49 52.45 120.49 | KRL32C(Value)TR-ND§ 241.00 KRL3264-C-Rxxx-F-T1 
5%, 3015, 3W 001 +150 7.6 3.8 1.35 0.5 |/KRL76C.001CT-ND 16.80 68.25 243.60 | KRL76C.001TR-ND 945.00 KRL7638-C-RO01-J-T1 
2%, 3015, 3W 002 +100 7.6 3.8 0.6 0.5 |KRL76C.002CT-ND 16.80 68.25 243.60 | KRL76C.002TR-ND 945.00 KRL7638-C-R002-G-T1 
2 1%, 3015, 3W | .003 ~ .050 +50 7.6 3.8 0.6 0.5 |KRL76C(Value)CT-ND§ 16.80 68.25 243.60 | KRL76C(Value)TR-ND§ 945.00 KRL7638-C-Rxxx-F-T1 
5%, 4320, 5W 001 +150 a 5 1.8 0.5 |KRL11C.001CT-ND 33.60 136.50 487.20 | KRL11C.001TR-ND 1890.00 KRL11050-C-R001-J-T1 
2%, 4320, 5W .002 +100 an 5 0.8 0.5 | KRL11C.002CT-ND 33.60 136.50 487.20 | KRL11C.002TR-ND 1890.00 KRL11050-C-R002-G-T1 
1%. 4320, 5W | .003 ~ .050 +50 1 5 0.8 0.5 | KRL11C(Value)CT-ND§ 33.60 136.50 487.20 | KRL11C(Value)TR-ND§ 1890.00 KRL11050-C-Rxxx-F-T1 


§ For complete part number, substitute corresponding value from the Resistance Value Chart. 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1936 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


THIN FILM TECHNOLOGY 


SGI] susuMuU CO., LTD Thin Film Low Resistance Chip Resistors Series 


0402/0805/0815/0830/1206/2512 SMD, 1%, 2% and 5% — 1/8, 1/4, 1/2, 1 and 2 Watt 


Susumu’s Thin Film Low Resistance series current Protection Film Ree 
sensing resistors provide excellent heat dissipation pessiance RLO510, RL1220, RL3720, RL3720W, 4 Terminal Type 
which allows higher power handling in smaller pack- RL1632, RL3264 = RL7520W, PRL1632 
age sizes. Their patented structure will not create RL32L4 RL32SW4 
“hot spots” and evenly distribute heat across the total Electrode Wrap around we f — W_., re W aaa site 
surface area of the resistor. eins piss Y PL F 
ubstrate =p L P 
i L 
A specially designed construction assures small = L mals | E I] I] 
dimensions and repressed surface temperature Temp] Temp] t l Ww EEF L 
increase due to heat radiation and thermal conduction. Tt | | | | | 
This construction also minimizes the thermal effects on t fT Ti ] 
peripheral areas. Patent 2963671. Our Products Other Company 
1%, 0402 Series, 1/8 Watt — RL0510S Series Resistor Values 2%, 0815 Series, 1/2 Watt — RL3720T/S Series Resistor Values 2%, 1206 Series, 1/2 Watt — RL1632T Series Resistor Values 
15@ 220 1.0@ ie) 2.20 3.30 47¢ .018 02 022 04 .047 10 -010 012 .015 018 022 
011 .013 016 020 024 
2%, 0402 Series, 1/8 Watt — RL0510S Series Resistor Values 2%, 0815 Series, 1 Watt — RL3720WT Series Resistor Values 
15 22 1.0 22 01¢ 015@ 022@ 030 047@ 1%, 2512 Series, 1 Watt — RL3264T/S/R Series Resistor Values 
011 0180 025% 033 05% 027 047 082 45 27 a7 
1%, 0805 Series, 1/4 Watt — RL1220S Series Resistor Values 0120 02 .028¢ 04 068 033 056 40 18 33 
oo AB eh ge) eatin Aisne aaa) Gane 5%, 0815 Series, 1 Watt — RL3720WT Series Resistor Values eS) ees) a2 a2 se) 
120.20 33) 500 75 1.2 62.0 3.30 51 82 .004 .005 .008 2%, 2512 Series, 1 Watt — RL3264T Series Resistor Values 
13 .22 36 51 82 1.30 2.20 3.6 5.6 el 
15 24 39° 56 91 1.50 24 39 62 10.0 1%, 0830 Series, 2 Watt — RL7520WT/S Series Resistor Values sot) ate O18) ob) eee 
2%, 0805 Series, 1/4 Watt — RL1220T/S Series Resistor Values .01 02 .050 5 RK} 1%, 2512 Series, 2 Watt — RL3264SW4 Series Resistor Values 
.015 047 10 22 47 
022@ .05@ .082@ 18 320 68 1.50 3.30 9 003 005 cor 009 
.033@ .056@ .100 200 33 820 1.80 4.70 2%, 0830 Series, 2 Watt — RL7520WT Series Resistor Values 002 004 006 008 010 
.039@ .068@ .12¢ 220 36 1.00® 2.20 10.0 
.047@ .075@ = 15 24 A7@ 130 270 .009¢ 012@ 02 033¢ 047¢ 0684 1%, 2512 Series, 1 Watt — RL3264L4 Series Resistor Values 
01% 015@ 022 .039@ 050 
5%, 0805 Series, 1/4 Watt — RL1220T Series Resistor Values : ; ; HOU LE AE a oe 
GS NETS GS GezCs GENS KEYS «Ss CURES Une 5%, 0830 Series, 2 Watt — RL7520WT Series Resistor Values .004 .008 .018 .039 .068 .180 .500 
011 .015@ .020@ .025@ .033@ .043@ .051@ .068@ o91e «001.002, 003.004.005.006 .009 OOD SOLO cree sere O82 a cece 
1012 .016@ .022@ .027@ .036@ .047@ .056@ .075@ - : : 006 012 027 050 100 270 
1%, 1206 Series, 1/2 Watt — RL1632T/S/R Series Resistor Values 
1%, 0815 Series, 1/2 Watt — RL3720T/S Series Resistor Values 027 051 10 20 39 75 15 30 Wel z06 ponies: Watt PREIS92 Senesihesister- Values 
018 022 047 40 030.0561 22043) 82 16 33 .005 011 020 .036 .056 100 
.033 .062 12 24 AT 91 1.8 3.6 006 012 022 .039 062 
1%, 0815 Series, 1 Watt — RL3720WT/S Series Resistor Values .036 .068 13 Pap Aoi 1.0 2.0 3.9 .007 013 024 .043 068 
004 012 «016 =Ss—«i«aOBsti‘<‘TSC“‘é SCOSC*C* 039.075 15 8A AP L4G) .008 015 027 .047 .075 
‘(008 4«.0138.Sti‘<«“Ssti‘<«~CSDst(‘«i‘S 45 43 68 043 082 16 33 62 1.2 2.4 4.7 .009 016 .030 .050 .082 
01 015 022 036 068 22 AT 1.00 047 .091 18 36 68 1.3 in .010 018 033 .051 091 
Value TCR Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Susumu 
Description Range (Q) | ppm/°C [6 WwW iA ili Part No.§ 10 50 200 Part No.§ Qty. Pricing | Part No. 
1%, 0402, 1/8W | .15~ 4.7 0~200 | 1.00 0.50 0.20 0.35 | RLO5S(Value)FCT-ND 5.64 15.17 34.85 | RLO5S(Value)FTR-ND 10,000 65.52/M_ | RLO510S-xxx-F 
2%, 0402, 1/8W | .15~2.2 0~200 | 1.00 0.50 0.20 0.35 | RLO5S(Value)GCT-ND 5.34 14.37 33.02 | RLO5S(Value)GTR-ND 10,000 62.16/M | RLO510S-xxx-G 
1%, 0805, 1/4W | .10~10.0 | 0~200 | 2.00 1.25 0.40 0.40 |RL12S(Value)FCT-ND®@ 3.03 8.16 18.74 | RL12S(Value)FTR-ND® 5,000 37.49/M_ | RL1220S-xxx-F 
2%, 0805, 1/4W .022 ~ .082 | 0~350 | 2.00 1.25 0.40 0.40 |RL12T(Value)GCT-ND 5.05 13.60 31.24 | RL12T(Value)GTR-ND 5,000 62.48/M | RL1220T-xxx-G 
. : -10~ 10.0 | 0~200 | 2.00 1.25 0.40 0.40 |RL12S(Value)GCT-ND 3.03 8.16 18.74 | RL12S(Value)GTR-ND 5,000 37.49/M_ | RL1220S-xxx-G 
5%, 0805, 1/4W | .010 ~ .091 | 0~350 | 2.00 1.25 0.40 0.40 |RL12T(Value)JCT-ND 3.75 10.10 23.21 |RL12T(Value)JTR-ND 5,000 46.41/M | RL1220T-xxx-J 
1%, 0815, 1/2W .018 ~ .047 | 0~350 | 3.75 2.00 0.40 0.40 |RL37T(Value)FCT-ND® 13.64 36.72 84.35 | RL37T(Value)FTR-ND® 4,000 158.77/M | RL3720T-xxx-F 
i ‘ 10 0~200 | 3.75 2.00 0.40 0.40 |RL37S.10FCT-ND® 13.64 36.72 84.35 |RL37S.10FTR-ND@ 4,000 158.77/M | RL3720S-xxx-F 
4%, 0815, 1W .004 ~ .068 | 0~350 | 3.75 2.00 0.40 0.40 |RL37WT(Value)FCT-ND@ 18.19 48.95 112.46 | RL37WT(Value)FTR-ND® 4,000 211.68/M | RL8720WT-xxx-F 
' -10~ 1.00 | 0~200 | 3.75 2.00 0.40 0.40 | RL387WS(Value)FCT-ND® 18.19 48.95 112.46 | RL37WS(Value)FTR-ND® 4,000 211.68/M | RL3720WS- xxx-F 
2%, 0815, 1/2W | .018 ~ .047 | 0~350 | 3.75 2.00 0.40 0.40 |RL37T(Value)GCT-ND 12.42 33.41 76.76 | RL37T(Value)GTR-ND 4,000 144.48/M | RL3720T-xxx-G 
2%, 0815, 1W | .01~.068 | 0~350 | 3.75 2.00 0.40 0.40 | RL37WT(Value)GCT-ND 16.75 45.07 103.53 | RL87WT(Value)GTR-ND 4,000 194.88/M | RL3720WT-xxx-G 
5%, 0815, 1W_ | .004 ~ .008 | 0~350 | 3.75 2.00 0.40 0.40 |RL387WT(Value)JCT-ND@ 20.21 54.39 124.95 | RL37WT(Value)JTR-ND® 4,000 235.20/M | RL3720WT-xxx-J 
1%, 0830, 2W .01~ .050 | 0~350 | 7.50 2.00 0.40 0.40 |RL75WT(Value)FCT-ND@ 19.71 53.03 121.83 | RL75WT(Value)FTR-ND@ 4,000 229.33/M | RL7520WT-xxx-F 
j ji -10 ~ .47 0~200 | 7.50 2.00 0.40 0.40 |RL75WS(Value)FCT-ND® 19.71 53.03 121.83 | RL75WS(Value)FTR-ND® 4,000 229.33/M | RL7520WS-xxx-F 
2%, 0830, 2W_ | .009 ~ .068 | 0~350 | 7.50 2.00 0.40 0.40 | RL75WT(Value)GCT-ND 18.91 50.89 116.92 | RL75WT(Value)GTR-ND 4,000 220.08/M | RL7520WT-xxx-G 
5%, 0830, 2W_ | .001 ~ .009 | 0~350 | 7.50 2.00 0.40 0.40 | RL75WT(Value)JCT-ND® 21.66 58.28 133.88 | RL75WT(Value)JTR-ND® 4,000 252.00/M | RL7520WT-xxx-J 
.027 ~ .030 | 0~350 | 3.20 1.60 1.00 0.50 |RL16T(Value)FCT-ND® 11.55 31.08 71.40 | RL16T(Value)FTR-ND@ 5,000 142.80/M | RL1632T-xxx-F 
1%, 1206, 1/2W | .033 ~ .051 | 0~200 | 3.20 1.60 1.00 0.50 |RL16S(Value)FCT-ND® 11.55 31.08 71.40 | RL16S(Value)FTR-ND® 5,000 142.80/M | RL1632S-xxx-F 
.056 ~ 4.7 +100 3.20 1.60 1.00 0.50 |RL16R(Value)FCT-ND® 11.55 31.08 71.40 | RL16R(Value)FTR-ND® 5,000 142.80/M | RL1632R-xxx-F 
2%, 1206, 1/2W | .010 ~ .024 | 0~350 | 3.20 1.60 1.00 0.50 | RL16T(Value)GCT-ND® 41.55 31.08 71.40 | RL16T(Value)GTR-ND® 5,000 142.80/M | RL1632T-xxx-G 
.027 0~350 | 6.40 3.20 2.00 0.50 |RL32T.027FCT-ND® 28.88 77.70 178.50 | RL32T.027FTR-ND® 5,000 357.00/M | RL3264T-xxx-F 
1%, 2512, 1W | .033 ~ .047 | 0~200 | 6.40 3.20 2.00 0.50 |RL32S(Value)FCT-ND® 28.88 77.70 178.50 | RL32S(Value)FTR-ND@ 5,000 357.00/M | RL3264S-xxx-F 
-068 ~ .47 +100 6.40 3.20 2.00 0.50 |RL32R(Value)FCT-ND® 28.88 77.70 178.50 | RL32R(Value)FTR-ND® 5,000 357.00/M | RL3264R-xxx-F 
2%, 2512, 1W | .010 ~ .022 | 0~350 | 6.40 3.20 2.00 0.50 |RL32T(Value)GCT-ND® 28.88 77.70 178.50 | RL32T(Value)GTR-ND® 5,000 357.00/M | RL3264T-xxx-G 
001 +300 6.40 3.20 2.70 0.50 |RL32SW4.001FCT-ND® 46.62 133.88 365.40 | RL32SW4.001FTR-ND® 5,000 | 1071.00/M | RL3264SW4-001M-F-T5 
1%, 2512, 2W | .002~.004] +200 6.40 3.20 2.70 0.50 |RL32SW4(Value)FCT-ND@ 46.62 133.88 365.40 | RL32SW4(Value)FTR-ND@ 5,000 | 1071.00/M | RL3264SW4-xxxM-F-T5 
.005 ~ .010| +100 6.40 3.20 2.70 0.50 |RL382SW4(Value)FCT-ND®@ 46.62 133.88 365.40 | RL32SW4(Value)FTR-ND® 5,000 | 1071.00/M | RL3264SW4-xxxM-F-T5 
1%, 2512. 1W .003 ~ .005| +100 6.40 3.20 0.60 0.50 |RL32L4(Value)FCT-ND® 38.85 111.56 304.50 | RL32L4(Value)FTR-ND® 5,000 893.00/M | RL3264L4-Rxxx-F 
: 7 .006 ~ .500| +50 6.40 3.20 0.60 0.50 |RL32L4(Value)FCT-ND® 38.85 111.56 304.50 | RL32L4(Value)FTR-ND® 5,000 893.00/M | RL8264L4-Rxxx-F 
.005 ~ .009 | 0~350 
1%, 1206, 1w | 030 ~ 018) 0-209 | 3.20 | 1.60 | 0.45 | 0.50 |PRL1632(Value)FCT-ND@ 9.21 26.58 +~—«63.79 |PRL1632(Value)FTR-ND@ | ‘1,000 227.00 | PRL1632-xxx-F-T1 
056 ~.100| +50 


§ For complete part number, substitute corresponding value from the Resistance Value Chart # RoHS Compliant 


1%, 2 and 5% SMD Resistors — Digi-Key® Assortment Kits 
Digi-Key® 1%, 0805, 1/4W, RL Series SMD Chip Resistor Kit 
RL1220SF-1-KIT-ND@ 10 each of values 109 ~ 10.00.......... 


Digi-Key® 2%, 0805, 1/4W, RL Series SMD Chip Resistor Ki 
RL1220SG-1-KIT-ND® 10 each of values .0220 ~ 10.00 


Digi-Key® 1, 2 and 5% 0805, 1/4W, RL Series SMD Thin Film Resistor Kit 
SSM1220-KIT-ND 40 each of 31 values A® 


$114.61 


Digi-Key® 1%, 0815, 1W, RL Series SMD Thin Film Resistor Kit 


SSM3720W-KIT-ND 30 each of 20 values A®........ 6... cece cece cece eee tee ee tee eset eet eeee teen es $95.18 
Digi-Key® 1, 2 and 5%, 0830, 2W, RL Series SMD Thin Film Resistor Kit 
SSM7520W-KIT-ND 30 each of 16 values A@..... 0... e tee ents eet ee eee ee teens $134.03 


A Please see Digi-Key website for a complete list of values included in the kits. # RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1937 


THIN FILM TECHNOLOGY 


GGN!1 SUSUMU CO., LTD 
SMD Power Dividers Digi@Reel° 


Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 
Excellent high frequency characteristics from DC ~ 20GHz 


Dimensions —- mm 
Type L WwW a b 1 Pe 
PS1608 (G) 16 0.8 0.4 0.3 Output1 =” 
PS2012 (G) 2.0 4.25 0.4 03 P Output 2 
PS3216 (G) 3.2 1.6 0.3 0.35 
Frequency Distribution Input or Output VSWR Attenuation Tolerance Input Power Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Susumu 
Type Range Deviation 1.3 or Less 1.5 or Less 620.5dB 6+1.00B Typ. Max. | Part No. 1 10 100 | Part No. 5,000 Part No. 
PS1608 | DC~20GHz | Within0.3dB | DC ~<10GHz 10 ~ 20GHz DC ~ < 10GHz 10 ~20GHz | 100mW | 200mW | 408-1093-1-ND 2.39 20.48 136.50 | 408-1093-2-ND 819.00/M | PS1608GT2-R50-T5 
PS2012 | DC ~17.5GHz | Within0.3dB | DC~<10GHz | 10~17.5GHz | DC~<10GHz | 10~17.5GHz | 125mW | 250mW | 408-1094-1-ND 4.04 34.65 231.00 | 408-1094-2-ND 1386.00/M | PS2012GT2-R50-T5 
PS3216 | DC~15GHz | Within0.3dB | DC ~<10GHz 10 ~ 15GHz DC ~ < 10GHz 10~15GHz | 250mW | 500mW | 408-1095-1-ND 6.25 53.55 357.00 | 408-1095-2-ND 2142.00/M | PS3216GT2-R50-T5 


0201 / 0402 / 0603 / 0805 SMD .1% and .5% Thin Film Chip 
Resistors — High Precision RR Series - 1/10, 1/16, 1/20 Watt 


Susumu has been manufacturing thin film resistors since 1986 and is the primary thin film supplier in the world. Susumu’s Number One status in 
thin film resistors can be attributed to the sales of the RR series thin film chip resistors. The RR series offers excellent TCR tolerances, Linearity 
specifications and Low Current Noise. These specifications contribute to circuit simplification, and cost savings as they eliminate the need for 
trimmer pots in the circuit for adjustment. 


Electrode 


Resistance Protection 


Resistance material of RR Series 


Current Noise Comparison 
RR Series Thin Film vs. Thick Film 
Why RR Series has lower current noise Specifications 


Reel* 


Resistance material of Thick Film 


Ni-Cr Alloy Metal and Insulator Composite 
Current flow is Current flow is 
practically even not even 


Film Film 


(thin film 
Lai +IP if ) Alumina 
‘ Substrate 
bs ‘Wrap around 
electrode 
-1%, 1/16 Watt - Series 0603 — Resistor Values 
107 221 430 825¢ 1.6K@ 2.67K@ 4.12K@ 11.0K@ 
110@ 232 432@ 845 1.82Ke 2.7K® 4.32K@ 12.4Ke 
120@ 267 523¢ 887¢ 21Ke 3.6K@ 6.8Ke 16.0K@ 
150@ 270 549@ 1.15K@ 2.26K® 3.65K® 7.68K® 17.4Ke 
162 300 560® 1.2K@ 2.37K® 3.74K@ 7.87K® 27.0K@ 
180@ 357 562¢ 1.21K@ 2.4Ke 3.83K@ 9.1K 30.9K 
220 422@ 604@ 1.24Ke 2.55K@ 3.9Ke 9.76K® 32.4K@ 
-1%, 1/10 Watt - Series 0805 — Resistor Values 
102 180 330 698¢ 1.69K® 3.57K® TASK® 15.4K@ 25.5K® 
110@ 196 392 732 1.8Ke 3.9Ke 7.87K® 15.8K® 28.7K@ 
124@ 240@ 470@ 750® 2.15K 3.92K 10.5K@ 16.0K® 34.8Ke 
127 267 475@ 909¢ 2.55K® 4.3K 11.0K@ 16.2Ke 36.0K® 
140@ 300¢ 499@ 1.15K 2.7K® 4.32K@ 11.3K@ 19.1K® 36.5K¢ 
150@ 301@ 511@ 1.21K® 2.94K@ 4.75K@ 13.7K@ 22Ke 38.3K¢ 
162@ 316@ 549@ 1.6K 3.09K® 4.87K® 14.3Ke 24.0K@ 46.4K@ 
-5%, 1/20 Watt - Series 0201 — Resistor Values 
47 100 130 470 3.3K 4.3K 
82 120 220 560 3.9K 4.7K 
-5%, 1/16 Watt - Series 0402 — Resistor Values 
10@ 56@ 1694 390® 910 21KOt 3.74KOt 6.04KO+ 11.3K@ 
15@ 56.2 180@ 402+ 1.0K@ 2.2Ke 3.9K® 6.2Ke 12.0K 
20 62 200 430 1.1K® 2.32Ko+ 4.02KO$ 6.49KO$ 12.1KO$ 
22@ 68¢ 220@ 470@ 1.2Ke 2.4K@ 4.3K 6.8Ke 12.4Ko$ 
240 75¢ 240@ 4990+ 1.21K@$ 2.49KO+ 4.53KO¢ 7.5K® 13.0K@ 
27¢ 82¢ 249+ 510® 1.3K@ 2.55KO$ 4.7K® 8.06KO+ 13.7KOt 
30@ 100@ 255+ 560@ 1.5K® 2.7K® 4.99KO+ 8.2Ke 14.7KO$ 
33@ 110@ 270 620@ 1.6K 2.87KOt 5.1K® 8.45KO$ 15.0K® 
36 120@ 287+ 64904 1.62K@$ 3.0K@ 5.36Ke+ 9.09KO+ 15.4K@$ 
39@ 130@ 300¢ 680 1.8Ke B.A6KOt 5.49Kot 9.1K® 16.0K 
47@ 1374 330 750 1.87K$ 3.3K@ 5.6K@ 10.0K@ 18.0K® 
49.9@ 150@ 332+ 820 1.96K$ 3.32KO+ 5.62Ket 10.5K@t 18.2K$ 
51@ 160@ 360¢ 825+ 2.0K® 3.6K@ 5.76K® 10.7K@t 18.7KOt 
-5%, 1/16 Watt - Series 0603 — Resistor Values 
10@ 27¢ 51.1 133@ 274@ 470@ 820 1.4K@  2.32K@ 3.4K®@ 4.99K® 6.98K®@ 10.5K® 16.2K@ 
11@ 30@ 54.90 147 280@ 475@ 825@ 147K@ 2.37K® 3.48K@ 5.1K® 7.15K® 10.7K® 16.5K@ 
11.8 33@ 560 150@ 300¢ 499@ 845 1.5K@ 24K@ 3.57K® 5.11K®@ 7.32K® 11.0K@ 16.9K@ 
12@ 33.20 56.20 154@ 301¢ 510® 910 1.54K@ 243K@ 3.6K® 5.23K@ 7.5K® 11.3K@  § 17.4K 
12.10 34 60.40 160@ 330¢ 560® 976 1.6K@ 249K@ 3.65K® 5.36K@ 7.87K@ 11.5K 17.8K@ 
12.4@ 35.7¢ 62@ 165@ 332¢ 562@ 1.0K@ 1.62K@ 255K 3.74K@ 5.49K® 8.06K@ 12.0K® 18.0K® 
13@ 36¢ 68@ 180@ 340@ 590® 1.02K® 169K@ 261K® 3.9K@ 5.6K@ 8.2K@ 12.1K® 18.2Ke 
15@ 37.4@ 68.10 182 348¢ 604@ 1.07K 1.78K@ 2.67K® 3.92K@ 5.62K 8.25K® 124K® 18.7K@ 
16@ 38.3 75@ 200 357¢ 619 1.1K@ 1.8K@ 2.7K@ 4.02K® 5.76K@ 8.45K® 12.7K@ 19.1K@ 
16.9@ 390 820 210@ 360¢ 620 1.13K@  1.82K@ 2.74K® 4.12K@ 5.9K® 8.66K@ 13.0K® 19.6K® 
18@ 39.2 82.5¢ 215 365¢ 634@ 1.15K@ 1.87K@ 2.80K® 4.22K@ 6.04K® 8.87K@ 13.3K® 20.0K@ 
20¢ 40.20 1¢ 220@ 390@ 649@ 1.18K® 1.96K@ 2.87K 4.3K@  6.19K® 9.09K® 13.7K® 20.5K® 
20.5@ 41.20 100@ 2210 392¢ 680 1.2K@ 2.0K 3.0K@ 4.42K®@ 6.2K@ 91K®@  14.0K®  21.0K@ 
21.5¢ 43¢@ 110® 226¢ 402¢ 681% 1.21K®@  21K@ 3.01K® 4.53K@ 6.34K® 9.31K@ 14.3K® 21.5K@ 
22@ 47@ 120@ 232 422@ 698@ 1.24K@ 215K®@ 3.09K® 4.64K@ 6.49K® 9.53K@ 14.7K® 22.0K@ 
22.10 475 121 240@ 430@ 715 1.27K@ = 2.2K@ 3.16K 4.7K@  6.65K® 9.76K@ 15.0K® 22.1K@ 
240 49.9@ 124@ 267 432 750 1.3K@  221K@ 3.3K® 4.75K@ 6.8K® 10.0K@ 15.8K® 22.6K@ 
24.9@ 51@ 130@ 270® 464@ 806@ 1.37K 226K@ 3.32K® 4.87K@ 6.81K® 10.2K® 16.0K®  23.2K@ 
@ RoHS Compliant + Not available in assortment kits 
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36.0K® 82.0K 270K® 
39.0K@ 95.3K 
43.2K@ 113K@ 
47.0K® 120K® 
47.5K® 124K@ 
53.6K@ 127K@ 
76.8K® 221K 
47TK® 82.0Ke 301K® 
51.0K@ 86.6K@ 430K® 
51.1K@ 102K® 
62.0K® 110K® 
68.0K 182K® 
68.1Ke 191K 
75.0K® 196K@ 
5.6K 8.2K 
6.8K 
20.0K@ 36.5Ke 62.0K® 
21K 39.0K@ 64.9K@$ 
22.0K® 40.2K$ 68.0K 
23.2K@E 43.0K® 75.0K® 
24.0K 45.3K$ 82.0K® 
24.9KOE 47.0K® 86.6KO$ 
25.5KO$ 49.9K@$ 90.9Ke$ 
27.0K® 51.0K@ 100K@ 
28.7K@E 56.0K@ 
30.0K@ 56.2KoF 
33.0K® 57.6K@$ 
33.2KO$ 59KOt 
36.0K 60.4KOt 
24.0K® 36.0K@  56.2K® 100K@ 220K® 
24.3Ke 36.5K@  59.0K® 102K® 221K 
24.9K® 37.4K@ 60.4K® 107K 240K® 
26.1Ke 39.0K@  61.9K® 110K® 243Ke 
27.0K® 40.2K@ 62.0K® 113K@ 249K® 
27.4K@ 43.0K® 66.5K® 118K® 255K 
28.0K@ 43.2K® 68.0K® 120K@ 270K® 
28.7K@ 44.2K® 68.1K® 124K® 284K 
29.4K@ 47.0K® 69.8K® 130K@ 300K® 
30.0K@ 47.5K® 73.2Ke 140K® 301K 
30.1K@  48.7K® 75.0K® 147K® 309K® 
30.9K@  49.9K® 78.7K 150K® 324Ke 
31.6K® 51.0K@ 80.6K® 160K@ 330K® 
32.4Ke 51.1K@  82.0K® 165K® 332K 
33.0K® 52.3K 84.5K® 178K@ 357K 
33.2Ke 53.6K@  90.9K® 180K® 360K® 
34.0K® 54.9K@  91.0K® 200K 
34.8K 56.0K@ 95.3K® 210K® 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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THIN FILM TECHNOLOGY 


SGIV! SUSUMU CO., LTD 


0201 / 0402 / 0603 / 0805 SMD .1% and .5% Thin Film Chip Resistors 
High Precision RR Series - 1/10, 1/16, 1/20 Watt (Cont.) 
-5%, 1/10 Watt - Series 0805 — Resistor Values 


10® 30 82.50 220 560 1.6K® 3.01K® 5.36K® 10.5K® 20.0K@ 39.0K@ 75.0K® 200K@ 549K® 
Ne 30.1 86.60 226 576® 1.65K 3.09K® 5.49K® 11.0K@ 21.0K® 39.2Ke 80.6K@ 205K® 560K 
11.5@ 30.9¢ 88.7 232¢ 590 1.69K®@ 3.16KO 5.6K® 11.3K® 21.5K@ 40.2K® 82.0K® 210K@ 604K® 
12@ 32.4 91¢ 240 6040 1.78K@ 3.24Ke 5.62K@ 11.5K® 22.1K® 41.2Ke 82.5Ke 220K® 620K® 
12.4 33@ 100® 249 6200 1.8K@ 3.3Ke 5.76K@ 11.8K® 23.2K@ 43.0K® 84.5Ke 226K® 665K 
13@ 34.80 107@ 255 649@ 1.82K®@ 3.32Ke 5.9K® 12.0K®@ 23.7K® 44.2Ke 86.6K® 232Ke 680K® 
13.3 35.7 110@ 267 6800 1.87K@ 3.4Ke 6.04K 12.1K® 24.0K® 45.3Ke 88.7K 240K® 715K® 
14.3@ 36@ 120@ 270 681 1.91K®@ 3.48Ke 6.19K® 12.4K® 24.3Ke 47.0K@ 90.9K® 249Ke 750K® 
14.7 39@ 121@ 280 820 1.96K®@ 3.6Ke 6.2K 12.7K® 24.9K® 47.5K® 91.0K@ 255K® 820K® 
15@ 40.20 124@ 287¢ 887@ 2.0K 3.65K® 6.65K® 13.0K® 25.5K@ 48.7K 95.3Ke 270K@ 887K® 
16 41.20 127@ 300 910 2.05K® 3.74K@ 6.8K 13.3K® 26.1K 49.9K® 100K 280K® 910K® 
16.5@ 43¢ 130 309@ 976@ 21K® 3.83Ke 6.81K® 13.7K® 26.7K® 51.0K@ 102K® 300K® 931K® 
17.40 47@ 133¢ 316 1.0K® 2.15K® 3.9Ke 6.98Ke 14.0K@ 27.0K® 51.1K® 105K@ 301K® 1.0M@ 
17.8@ 47.5 140@ 330® 1.1K® 2.2K 3.92Ke 7.A5K® 14.3K® 27. 4K® 53.6K@ 110K® 330K® 
18@ 49.9® 143¢@ 3320 1.13K® 2.21K® 4.02Ke 7.5K 14.7K@ 28.7K® 54.9K® 115K 332K 
19.6@ 51@ 147@ 360 1.15K® 2.26K® 412Ke 7.87K® 15.0K®@ 30.0K@ 56.0K@ 118K® 357K® 
20 54.90 150@ 365 1.18K® 2.32K® 4.3K 8.06K® 15.4K 30.1K® 56.2K® 120K® 360K® 
20.50 56@ 160@ 390 1.2K® 2.37K® 4.32Ke 8.2Ke 15.8K 30.9K® 57.6K® 121K® 365K® 
21.50 56.20 162@ 392@ 1.21K® 24K® 4.42K@ 8.25K® 16.0K® 31.6K@ 59.0K@ 130K® 374K@ 
22¢ 60.40 165@ 412® 1.27K® 2.43Ke 4.53Ke 8.45Ke 16.2K 32.4K® 60.4K® 140K® 390K® 
22.6 61.9 174@ 430 1.3K® 249K® 4.64K@ 8.87K® 16.5K® 33.0K@ 62.0K 143K® 402K@ 
24@ 62 178@ 470® 1.33K® 2.55K@ 4.7K@ 9.09K 16.9K® 33.2K® 64.9K 150K® 412K® 
24.90 68¢ 180@ 475@ 1.37K® 2.61K® 4.75K® 9.1K® 17.4K® 34.8Ke 66.5K® 160K® 430K@ 
25.5% 69.80 182@ 499@ 1.40K® 2.7K® 4.87K® 9.53Ke 18.0K® 35.7K® 68.0K® 178K® 470K® 
27@ 75 200® 510® 1.5K® 2.8K 4.99K® 9.76K® 18.7K 36.0K@ 68.1K® 180K® 475K@ 
27.40 80.60 205¢ 523@ 1.54K® 2.94Ke 5.1K® 10.0K® 19.1K® 36.5K® 71.5K® 187K® 499K® 
29.40 820 215¢ 549@ 1.58K® 3.0K 5.11K@ 10.2K® 19.6K® 37.4K@ 73.2K 191K 510K® 
Value Maximum 
Range TCR | Operating Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | Susumu 
Description (Q) ppm/°C | Voltage (V)| L WwW P i Part No.t 10 50 200 ‘| Part No.t Qty. Pricing | Part No. 
-1%, 0603, 1/16W | 107 ~ 270K +25 75 1.60 | 0.80 | 0.30 | 0.40 |RRO8P(Value)BCT-ND 5.78 15.54 35.70 |— = — |RRO816P-xxx-B 
1%, 0805, 1/10W | 102 ~ 430K +25 100 2.00 | 1.25 | 0.40 | 0.40 |RR12P(Value)BCT-ND 5.78 15.54 35.70 |— _— — |RR1220P-xxx-B 
-5%, 0201, 1/20W | 47 ~ 8.2K +25 15 0.06 | 0.30 | 0.12 | 0.23 |RRO3P(Value)DCT-ND® 2.60 6.99 16.07 | RRO3P(Value)DTR-ND® 5,000 32.13/M | RRO3O6P-xxx-D 
59%, 0402 1/16W 10 ~ 82 +100 25 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.35 |RROSR(Value)DCT-ND 68 1.83 4.20 |RRO5R(Value)DTR-ND 10,000 7.91/M | RRO510R-xxx-D 
, 100 ~ 100K +25 25 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.35 |RRO5P(Value)DCT-ND 68 1.83 4.20 |RRO5P(Value)DTR-ND 10,000 7.91/M |RRO510P-xxx-D 
5%, 0603, 1/16W 10~91 +50 75 1.60 | 0.80 | 0.30 | 0.40 |RRO8Q(Value)DCT-ND -90 2.41 5.53 | RRO8Q(Value)DTR-ND 5,000 11.07/M | RRO816Q-xxx-D 
, : 100 ~ 360K +25 75 1.60 | 0.80 | 0.30 | 0.40 |RRO8P(Value)DCT-ND -90 2.41 5.53 | RRO8P(Value)DTR-ND 5,000 11.07/M | RRO816P-xxx-D 
59%, 0805, 1/10W 10~91 +50 100 2.00 | 1.25 | 0.40 | 0.40 |RR12Q(Value)DCT-ND -90 2.41 5.53 |RR12Q(Value)DTR-ND 5,000 11.07/M | RR1220Q-xxx-D 
i - 100 ~ 1.0M +25 100 2.00 | 1.25 | 0.40 | 0.40 |RR12P(Value)DCT-ND -90 2.41 5.53 |RR12P(Value)DTR-ND 5,000 11.07/M | RR1220P-xxx-D 


+ For complete part number, substitute corresponding value from the Resistor Value Chart. @ RoHS Compliant 


.1% and .5% SMD Resistors Digi-Key® Assortment Kits - RoHS Compliant 
Digi-Key® .1%, 0603, 1/16W, RR Series, SMD Resistor Kits Digi-Key® .5%, 0603, 1/16W, RR Series, SMD Resistor Kits Digi-Key® .5%, 0805, 1/10W, RR Series, SMD Resistor Kits 


RRO816PB-5-KIT-ND 10 each of values 76.8KQ ~ 332KQ..... $49.95 RRO816QD-1-KIT-ND 10 each of values 100 ~ 91.09.......... $13.95 RR1220QD-1-KIT-ND 10 each of values 100 ~ 910............ $12.95 
Bs : 7 ' RR1220PD-1-KIT-ND 10 each of values 1009 ~ 1.6KQ........ $15.95 
Digi-Key® .5%, 0201, 1/20W, RR Series, SMD Resistor Kits RRO816PD-1-KIT-ND 10 each of values 1009 ~ 8060......... $15.95 
RR1220PD-2-KIT-ND 10 each of values 1.65KQ ~ 5.9KQ...... $15.95 
RRO306PD-1-KIT-ND 10 each of values 470 ~ 8.2KOQ............ $9.95 RRO816PD-2-KIT-ND 10 each of values 8200 ~ 4.75KQ....... $15.95 
RR1220PD-3-KIT-ND 10 each of values 6.04KQ ~ 24.3KQ..... $15.95 
Digi-Key® .5%, 0402, 1/16W, RR Series, SMD Resistor Kits RROB16PD-3-KIT-ND 10 each of values 4.87KO ~ 18.0K0.... $15.98 Bo 1459 pp.4.KIT-ND 10 each of values 24.9K0 ~ 110KQ..... $15.98 
RROS510RD-1-KIT-ND 10 each of values 10.0 ~ 82.00.......... $4.95 RRO816PD-4-KIT-ND 10 each of values 18.2K ~ 68.1KQ.... $15.95 RR1220PD-5-KIT-ND 10 each of values 115K0 ~ 1.0MQ........ $9.95 
RRO510PD-1-KIT-ND 10 each of values 1009 ~ 4.3KQ.......... $9.95 RRO816PD-5-KIT-ND 10 each of values 69.8KO ~ 360KQ..... $12.95 SSM1220PD-KIT-ND 60 each of 161 values A..............- $192.31 
RRO510PD-2-KIT-ND 10 each of values 4.7KQ ~ 100KQ......... $7.95 SSMO816PD-KIT-ND 60 each of 125 values A................ $192.31 A Please see Digi-Key website for a complete list of values included in kit. 


ee chin Film High Frequency Surface Mount 
Thin Film Chip Resistors (up to 20GHz) - FC Series 


FC Series Chip Resistors are designed with low internal 
reactance. They function as almost pure resistors on a 
very high range of frequencies. The specialized laser edge 
trimming allows for precision tolerances of 0.1%. 


Features: ¢ Excellent frequency response up to 20GHz 
* Edge-trimmed block resistors * Small internal reactance 
(<10mQ) * Low TCR of + 25ppm/°C 

Applications: * Low-noise amplifiers * High-speed routers 
* Attenuation circuitry * High-frequency line termination 


f = “ . a { 3) Dimensions — mm 
S Stull SOGEEE Pad 7ote nOparsiing Case Length Width Thickness Top Pad Bottom Pad (Wraparound Only) 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Resistive Element: Size (L) (W) 7) (D) (E) 
Passivated Nichrome » Substrate Material: High Purity 0402 1.016 0.508 0.381 0.305 0.381 
Alumina (99.6 %) 0603 1.626 0.813 0.381 0.305 0.381 
Resistance Rated Rated Power Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel_| Vishay Thin Film 
Fig. | Description (9) Voltage (V) | Max. @ 70°C Termination Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
1A | 0.1%, 0402 50 30 50mW Top Sided Lead (Flip Chip) | FC0402-50BFCT-ND 2.94 2.28 2.10 |FC0402-50BFTR-ND 1,000 | 910.00 |FC0402ES50ROBTBST1 
1B | 0.1%, 0402 50 30 50mW Wraparound Lead FC0402-50BWCT-ND 2.94 2.28 2.10 |FC0402-50BWTR-ND 1,000 | 910.00 |FC0402E50ROBST1 
1A | 0.1%, 0402 100 30 50mW Top Sided Lead (Flip Chip) | FC0402-100BFCT-ND 2.94 2.28 2.10 |FC0402-100BFTR-ND 1,000 | 910.00 |FC0402E1000BTBST1 
1B | 0.1%, 0402 100 30 50mW Wraparound Lead FC0402-100BWCT-ND 2.94 2.28 2.10 |FC0402-100BWTR-ND 1,000 | 910.00 |FC0402E1000BST1 
1A | 0.1%, 0603 50 50 125mW Top Sided Lead (Flip Chip) | FC0603-50BFCT-ND 2.94 2.28 2.10 |FC0603-5OBFTR-ND 1,000 | 910.00 |FCO603ES50ROBTBST1 
1B | 0.1%, 0603 50 50 125mW Wraparound Lead FC0603-50BWCT-ND 2.94 2.28 2.10 |FCO0603-SOBWTR-ND 1,000 | 910.00 |FCO603E50ROBST1 
1A | 0.1%, 0603 100 50 125mW Top Sided Lead (Flip Chip) | FCO603-100BFCT-ND 2.94 2.28 2.10 |FC0603-100BFTR-ND 1,000 | 910.00 |FCO603E1000BTBST1 
1B | 0.1%, 0603 100 50 125mW Wraparound Lead FC0603-100BWCT-ND 2.94 2.28 2.10 |FC0603-100BWTR-ND 1,000 | 910.00 |FCO603E1000BST1 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 1939 
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Surface Mount 0.1% High Stability Thin 


Film Flat Chip Resistors - TNPW Series 


The TNPW e3 Precision Thin Film Flat Chip Resistors are the perfect choice for most Size Dimensions — mm 
fields of modern electronics where highest reliability and stability is of major concern. Code L WwW H T1 T2 
Features: * High temperature exposure (200°C: 1000 h) * Superior moisture resistiv- 0402 1.0 +0.05 0.5 +0.05 0.35 +0.05 0.2401 0.2+0.1 
ity <0.25% (85°C 56 days; 85% RH) * Lead free solder contacts * Low temperature ao cod ie eae eae 
coefficient and tight tolerances * Waste gas resistant 0603 1.6 +0.1 0.85 +0.1 0.45 +0.1 0.3 +0.2 0.3 +0.2 
Specifications: * Tolerance: +0.1% * Temperature Coefficient: +25ppm/K * Maxi- 
mum permissible film temperature: 155°C 0805 2.0 40.15 1.25 40.15 0.45 +0.1 0.4 +0.2 0.4 +0.2 
Typical Applications: . Automotive * Medical equipment . Telecommunication eIn- 1206 3.2 40.15 1.6 40.15 0.55 40.1 0.5 +£0.25 0.5 40.25 
dustrial equipment ¢ Instrumentation * Test and measuring equipment 
0.1% 1/16W — 0402 Series 
Resistor Values 
49.9 1.00K 2.00K 4.02K 4.99K 10.0K 20.0K 24.9K 49.9K 
100 1.50K 2.49K 4.75K 7.50K 15.0K 20.5K 30.1K 100K 
Value Rated Rated Power | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Vishay 
Description Range (9) | Voltage (V) | @ 70°C (W) |Part No. 10 50 200 Part No. 10,000 Part No. 
0.1%, 0402, 1/16 Watt 49.9 50 0.063 TNP49.9DACT-ND 9.76 39.65 141.52 TNP49.9DATR-ND 456.00/M TNPW0402xxxxKBEED 
0.1%, 0402, 1/16 Watt | 100 ~ 100K 50 0.063 TNP(Value)DACT-ND 6.56 26.65 95.12 TNP(Value)DATR-ND 304.00/M TNPW0402xxxxKBEED 
0.1% 1/10W — 0603 Series 
Resistor Values 
10.0 1.00K 2.00K 3.24K 4.99K 10.0K 14.0K 24.3K 39.2K 200K 
75.0 1.02K 2.21K 4.02K 5.11K 11.0K 15.0K 24.9K 49.9K 249K 
100 1.20K 2.32K 4.70K 7.50K 12.0K 18.0K 30.1K 51.1K 
249 1.50K 2.49K 4.75K 9.09K 12.1K 20.0K 32.4K 100K 
Value Rated Rated Power | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Vishay 
Description Range (Q) Voltage (V) | @ 70°C (W) | Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 Part No. 
0.1%, 0603, 1/10 Watt | 10.0, 75.0, 249K 75 0.1 TNP(Value)AACT-ND 7.36 29.90 106.72 TNP(Value)AATR-ND 405.00/M TNPWO0603xxxxBEEA 
0.1%, 0603, 1/10 Watt 100 ~ 200K 75 0.1 TNP(Value)AACT-ND 6.56 26.65 95.12 TNP(Value)AATR-ND 360.00/M TNPW0603xxxxBEEA 
0.1% 1/8W — 0805 Series 
Resistor Values 
49.9 221 1.00K 2.49K 4.99K 8.66K 11.0K 20.0K 33.2K 51.1K 115K 
75.0 249 1.27K 3.01K 5.11K 9.09K 12.1K 22.1K 34.0K 75.0K 191K 
100 499 2.00K 4.02K 6.19K 10.0K 15.0K 24.9K 40.2K 90.9K 200K 
200 909 2.21K 4.75K 7.50K 10.2K 15.8K 30.1K 49.9K 100K 249K 
Value Rated Rated Power |Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Vishay 
Description Range (Q) | Voltage (V) @ 70°C (W) | Part No. 10 50 200 Part No. | Part No. 
0.1%, 0805, 1/8 Watt | 49.9 ~ 249K 150 0.125 TNP(Value)ABCT-ND 6.56 26.65 95.12 TNP(Value)ABTR-ND 360.00/M TNPWO0805xxxxBEEA 
0.1% 1/4W — 1206 Series 
Resistor Values 
49.9 249 1.50K 2.21K 4.75K 9.09K 15.0K 25.5K 100K 249K 1.00M 
100 274 1.91K 2.49K 4.99K 10.0K 18.2K 40.2K 150K 301K 
150 1.00K 2.00K 4.02K 7.50K 12.0K 20.0K 49.9K 200K 499K 
Value Rated Rated Power | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Vishay 
Description Range (9) Voltage (V) | @ 70°C (W) | Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 Part No. 
0.1%, 1206, 1/4 Watt | 49.9 ~ 301K 200 0.25 TNP(Value)ACCT-ND 9.36 38.03 135.72 TNP(Value)ACTR-ND 518.00/M TNPW1206xxxxBEEA 
0.1%, 1206, 1/4 Watt _| 499K ~ 1.00M 200 0.25 TNP(Value)ACCT-ND 7.76 31.53 112.52 TNP(Value)ACTR-ND 428.00/M TNPW1206xxxxBEEA 


Surface Mount, 1% Thick-Film Chip Resistors Digi@ Reel” 


CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 


Features: 


* High volume product suitable for commercial and special applications »* Excellent stability (A R/R < 1% for 
1000 h at 70°C) * Lead (Pb)-free solder contacts on Ni barrier layer * Pure tin plating provides compatibility 
with lead (Pb)-free and lead containing soldering processes * Metal glaze on high quality ceramic ° Protective 
overglaze 


Specifications: 
* Insulation Resistance: >109Q + Category Temperature Range: -55°C ~ 155°C 


CRCW0201xxxxFKED 1% 
100ppm, 1/20W — 0201 Series 
Resistor Values 


CRCW0201xxxxFNED 1% 
200ppm, 1/20W — 0201 Series 
Resistor Values 


10.0 2.21K 47.5K 475 150 750 1.47K 2.20K 3.30K 4.75K 6.81K 11.5K 17.8K 26.1K 39.0K 56.0K 86.6K 953K 

22.1 2.74K 49.9K 49.9 200 787 1.50K 2.21K 3.32K 4.87K 7.15K 12.0K 18.0K 27.0K 40.2K 56.2K 90.9K 1.00M 

24.9 3.32K 56.2K Sia 221 953 1.54K 2.26K 3.48K 4.99K 7.50K 12.1K 18.7K 27.4K 42.2K 59.0K 91.0K 

33.2 4.75K 68.1K 56.2 249 1.00K 1.60K 2.37K 3.60K 5.10K 7.87K 12.7K 19.6K 28.7K 43.0K 61.9K 95.3K 

49.9 4.99K 75.0K 61.9 274 1.05K 1.62K 2.40K 3.65K 5.11K 8.20K 13.0K 20.0K 30.0K 44.2K 62.0K 100K 

75.0 5.62K 82.5K 64.9 330 1.10K 1.69K 2.49K 3.83K 5.36K 8.25K 13.3K 20.5K 30.1K 46.4K 64.9K 120K 

100 6.81K 100K 68.0 332 1.15K 1.78K 2.61K 3.90K 5.60K 8.66K 14.0K 21.5K 31.6K 47.0K 68.0K 182K 

221 7.50K 274K 68.1 360 1.20K 1.80K 2.70K 4.02K 5.62K 9.09K 14.7K 22.0K 33.0K 47.5K 68.1K 200K 

274 8.25K 499K 75.0 475 1.21K 1.87K 2.74K 4.22K 5.90K 9.10K 15.0K 22.1K 33.2K 48.7K 71.5K 274K 

332 10.0K 750K 100 499 1.27K 1.96K 2.87K 4.30K 6.19K 9.53K 15.4K 22.6K 34.8K 49.9K 75.0K 301K 

499 22.1K 1.00M 121 510 1.30K 2.00K 3.00K 442K 6.20K 10.0K 16.0K 23.7K 36.0K 51.0K 78.7K 340K 

750 27.4K 130 611 1.33K 2.05K 3.01K 4.64K 6.49K 10.5K 16.2K 24.0K 36.5K 51.1K 82.0K 499K 

1.00K 33.2K 133 604 1.40K 2.15K 3.16K 4.70K 6.80K 11.0K 16.9K 24.9K 38.3K 53.6K 82.5K 750K 

Rated | Rated i" 5 ae Tape & Reel 
Value TCR |Voltage| Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Vishay 
Description Range (Q) |(ppm)| (V) | @70°C | W L T th | Part No. 10 50 200 Part No. 10,000 Part No. 
1%, 0201, 1/20 Watt | 10.0 ~ 1.00M | +200 30 0.05 0.3 | 0.6 | 0.23 | 0.15 |541-(Value)ABCT-ND 2.64 7.10 16.32 |541-(Value)ABTR-ND 41.00/M CRCWO0201xxxxFNED 
1%, 0201, 1/20 Watt | 47.5 ~ 1.00M | +100 30 0.05 0.3 | 0.6 | 0.23 | 0.15 |541-(Value)AABCT-ND NEW! 2.64 7.10 16.32 |541-(Value)AABTR-ND NEW! 41.00/M CRCWO0201xxxxFKED 
(Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1940 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ee bale Surface Mount, 1% Thick-Film Chip Resistors 
CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 (Cont.) 


CRCW 1% 1/16W — 0402 Series 
Resistor Values 


Reel 


1.00 2.10 4.02 7.87 16.2 32.4 61.9 124 255 487 953 2.00K  3.90K 7.50K 158K  30.9K 59.0K 120K 243K 470K 910K 1.91M  3.74M 
1.02 215 4.12 8.06 16.5 33.0 62.0 127 261 499 976 2.05K 392K  7.68K 16.0K 31.6K 60.4K 121K 249K 475K 931K 1.96M  3.83M 
1.05 2.20 4.22 8.20 16.9 33.2 63.4 130 267 510 1.00K 210K 4.02K 7.87K 16.2K 324K  61.9K 124K 255K 487K 953K 200M 3.90M 
1.07 2.21 4.30 8.25 17.4 34.0 64.9 133 270 511 1.02K 215K 412K 8.06K 16.5K  33.0K  62.0K 127K 261K 499K 976K 205M 3.92M 
1.10 2.26 4.32 8.45 17.8 34.8 66.5 137 274 523 1.05K 220K 4.22K 820K 169K  33.2K  63.4K 130K 267K 510K 1.00M 240M 4.02M 
1.13 2.32 4.42 8.66 18.0 35.7 68.0 140 280 536 107K 221K 430K 825K 174K 340K 64.9K 133K 270K 511K 1.02M 245M 4.12M 
1.15 2.37 4.53 8.87 18.2 36.0 68.1 143 287 549 110K =-.2.26K = 4.32K_— ss 8.45K 178K  34.8K —-66.5K 137K 274K 523K 1.05M 220M 4.22M 
1.18 2.40 4.64 9.09 18.7 36.5 69.8 147 294 560 113K = -.2.32K = 4.42K_—8.66K 18.0K  35.7K —68.0K 140K 280K 536K 1.07M 221M 4.30M 
1.20 2.43 4.70 9.10 19.1 37.4 715 150 300 562 115K =2.37K = 4.53K 887K 182K 360K 68.1K 143K 287K 549K 110M = 2.26M = 4.32M 
1.21 2.49 4.75 9.31 19.6 38.3 73.2 154 301 576 118K =62.40K 464K 9.09K 187K 365K  69.8K 147K 294K 560K 113M 232M 4.42M 
1.24 2.55 4.87 9.53 20.0 39.0 75.0 158 309 590 1.20K 243K 4.70K  9.10K 191K  37.4K —71.5K 150K 300K 562K 115M 237M 4.53M 
1.27 2.61 4.99 9.76 20.5 39.2 76.8 160 316 604 121K 249K 4.75K 931K 196K 383K  73.2K 154K 301K 576K 118M 240M 4.64M 
1.30 2.67 5.10 10.0 21.0 40.2 78.7 162 324 619 1.24K 255K 4.87K 953K 200K 39.0K 75.0K 158K 309K 590K 1.20M 243M 4.70M 
1.33 2.70 5.11 10.2 21.5 41.2 80.6 165 330 620 127K =62.61K 499K 976K 205K 392K 76.8K 160K 316K 604K 121M 249M 4.75M 
1.37 2.74 5.23 10.5 22.0 42.2 82.0 169 332 634 1.30K 267K  5.10K 10.0K 210K 40.2K 787K 162K 324K 619K 1.24M 255M 4.87M 
1.40 2.80 5.36 10.7 22.1 43.0 82.5 174 340 649 1.33K  2.70K 511K 10.2K  =21.5K = 41.2K_—80.6K 165K 330K 620K 127M 261M 4.99M 
1.43 2.87 5.49 11.0 22.6 43.2 84.5 178 348 665 1.37K 2.74K 5.23 10.5K 220K 422K 82.0K 169K 332K 634K 130M 267M 5.11M 
1.47 2.94 5.60 11.3 23.2 44.2 86.6 180 357 680 140K 280K  5.36K 10.7K 221K 43.0K 82.5K 174K 340K 649K 1.33M 270M 5.23M 
1.50 3.00 5.62 1455 23.7 45.3 88.7 182 360 681 143K 287K  5.49K 110K 226K 43.2K 84.5K 178K 348K 665K 137M 274M  5.36M 
1.54 3.01 5.76 11.8 24.0 46.4 90.9 187 365 698 147K 294K —5.60K 11.3K © 23.2K = 44.2K_— 86.6K 180K 357K 680K 140M 280M 5.49M 
1.58 3.09 5.90 12.0 24.3 47.0 91.0 191 374 715 1.50K 3.00K  5.62K 115K 237K 45.3K  88.7K 182K 360K 681K 143M 287M  10.0M 
1.60 3.16 6.04 124 24.9 47.5 93.1 196 383 732 1.54K 3.01K —-5.76K 11.8K 240K 464K 90.9K 187K 365K 698K 147M 2.94M 
1.62 3.24 6.19 12.4 25.5 48.7 95.3 200 390 750 1.58K  3.09K  5.90K 120K 243K 47.0K  91.0K 191K 374K 715K 1.50M  3.00M 
1.65 3.30 6.20 Wey 26.1 49.9 97.6 205 392 768 1.60K 3.16K  6.04K 121K 249K 47.5K 93.1K 196K 383K 732K 1.54M 3.01M 
1.69 3.32 6.34 13.0 26.7 51.0 100 210 402 787 1.62K 3.24K 6.19K 124K 255K 487K 95.3K 200K 390K 750K 1.58M  3.09M 
1.74 3.40 6.49 13.3 27.0 51.1 102 215 412 806 1.65K  3.30K  6.20K 127K 261K 499K  97.6K 205K 392K 768K 1.60M 316M 
1.78 3.48 6.65 13.7 27.4 52.3 105 220 422 820 169K 3.32K 6.34K 13.0K 267K  51.0K 100K 210K 402K 787K 1.62M 3.24M 
1.80 3.57 6.80 14.0 28.0 53.6 107 221 430 825 1.74K 340K  6.49K 13.3K  27.0K  —51.1K 102K 215K 412K 806K 1.65M  3.30M 
1.82 3.60 6.81 14.3 28.7 54.9 110 226 432 845 1.78K 3.48K —-6.65K 13.7K 274K 52.3K 105K 220K 422K 820K 1.69M  3.32M 
1.87 3.65 6.98 147 29.4 56.0 113 232 442 866 1.80K 357K  6.80K 14.0K 280K  53.6K 107K 221K 430K 825K 174M  3.40M 
1.91 3.74 7.15 15.0 30.0 56.2 115 237 453 887 1.82K 360K 6.81K 143K 287K = 54.9K 110K 226K 432K 845K 1.78M 3.48M 
1.96 3.83 7.32 15.4 30.1 57.6 118 240 464 909 1.87K  3.65K  6.98K 14.7K 294K  56.0K 113K 232K 442K 866K 1.80M  3.57M 
2.00 3.90 7.50 15.8 30.9 59.0 120 243 470 910 191K  3.74K 715K 15.0K 300K  56.2K 115K 237K 453K 887K 1.82M 3.60M 
2.05 3.92 7.68 16.0 31.6 60.4 121 249 475 931 1.96K 3.83K  7.32K 15.4K 301K 57.6K 118K 240K 464K 909K 1.87M  3.65M 


Rated Tape & Reel 
Value TCR | Voltage | Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Vishay 
Description Range (9) | (ppm) (V) @70°C Ww L a th | Part No. 10 50 200 | Part No. 10,000 Part No. 
1%, 0402, 1/16 Watt | 1.00~9.76 | +200 50 0.063 0.5 | 1.0 | 0.35 | 0.25 |541-(Value)LCT-ND 89 2.41 5.53 |541-(Value)LTR-ND 7.00/M CRCW0402xxxxFNED 
1%, 0402, 1/16 Watt | 1.00~9.76 | +100 50 0.063 0.5 | 1.0 | 0.35 | 0.25 |541-(Value)LLCT-ND NEW! 83 2.22 5.10 |541-(Value)LLTR-ND NEW! 5.00/M CRCW0402xxxxFKED 
1%, 0402, 1/16 Watt | 10.0~10.0M | +100 50 0.063 0.5 | 1.0 | 0.35 | 0.25 |541-(Value)LCT-ND 83 2.22 5.10 |541-(Value)LTR-ND 5.00/M CRCW0402xxxxFKED 


CRCW 1% 1/10W — 0603 Series 
Resistor Values 


1.00 2.00 3.74 6.81 13.7 26.7 48.7 91.0 182 348 634 1.24K 243K 453K 845K 169K 324K 59.0K 115K 226K 422K 787K 158M 3.00M 5.49M 
1.02 2.05 3.83 6.98 14.0 27.0 49.9 93.1 187 357 649 1.27K 249K 464K 866K 17.4K 33.0K 604K 118K 232K 430K 806K 1.60M 3.01M 5.60M 
1.05 2.10 3.90 715 14.3 27.4 51.0 95.3 191 360 665 130K 255K 470K 887K 17.8K 33.2K 61.9K 120K 237K 432K 820K 1.62M 3.09M 5.62M 
1.07 215 3.92 7.32 14.7 28.0 511 97.6 196 365 680 1.33K 261K 475K 909K 18.0K 340K 62.0K 121K 240K 442K 825K 1.65M 316M 5.76M 
1.10 2.20 4.02 7.50 15.0 28.7 52.3 100 200 374 681 137K 267K 487K 910K 182K 348K 634K 124K 243K 453K 845K 169M 324M 5.90M 
1.13 2.21 412 7.68 15.4 29.4 53.6 102 205 383 698 140K 270K 499K 931K 187K 35.7K 64.9K 127K 249K 464K 866K 1.74M 330M 6.04M 
1.15 2.26 4.22 7.87 15.8 30.0 54.9 105 210 390 75 143K 274K 510K 953K 191K 36.0K 66.5K 130K 255K 470K 887K 1.78M 332M 6.19M 
1.18 2.32 4.30 8.06 16.0 30.1 56.0 107 215 392 732 147K 280K 511K 976K 196K 36.5K 68.0K 133K 261K 475K 909K 180M 340M 6.20M 
1.20 2.37 4.32 8.20 16.2 30.9 56.2 110 220 402 750 150K 287K 523K 100K 200K 374K 681K 137K 267K 487K 910K 182M 348M 6.34M 
1.21 2.40 4.42 8.25 16.5 31.6 57.6 113 221 412 768 154K 294K 536K 102K 20.5K 383K 698K 140K 270K 499K 931K 1.87M 357M 6.49M 
1.24 2.43 4.53 8.45 16.9 32.4 59.0 115 226 422 787 1.58K 3.00K 549K 105K 21.0K 39.0K 71.5K 143K 274K 510K 953K 1.91M 360M 6.65M 
1.27 2.49 4.64 8.66 17.4 33.0 60.4 118 232 430 806 160K 301K 560K 107K 215K 39.2K 73.2K 147K 280K 511K 976K 1.96M 365M 6.80M 
1.30 2.55 4.70 8.87 17.8 33.2 61.9 120 237 432 820 162K 309K 562K 11.0K 220K 40.2K 75.0K 150K 287K 523K 1.00M 200M 374M 681M 
1.33 2.61 4.75 9.09 18.0 34.0 62.0 121 240 442 825 165K 316K 576K 113K 221K 41.2K 768K 154K 294K 536K 1.02M 205M 383M 6.98M 
1.37 2.67 4.87 9.10 18.2 34.8 63.4 124 243 453 845 169K 324K 590K 11.5K 226K 422K 787K 158K 300K 549K 1.05M 210M 390M /7.15M 
1.40 2.70 4.99 9.31 18.7 35.7 64.9 127 249 464 866 174K 330K 604K 11.8K 23.2K 43.0K 806K 160K 301K 560K 1.07M 215M 392M 7.32M 
1.43 2.74 5.10 9.53 19.1 36.0 66.5 130 255 470 887 1.78K 332K 619K 12.0K 23.7K 43.2K 82.0K 162K 309K 562K 110M 220M 4.02M 7.50M 
1.47 2.80 Sal 9.76 19.6 36.5 68.0 133 261 475 909 180K 340K 620K 121K 240K 442K 825K 165K 316K 576K 113M 221M 412M = 7.68M 
1.50 2.87 5.23 10.0 20.0 37.4 68.1 137 267 487 910 1.82K 348K 634K 124K 243K 453K 845K 169K 324K 590K 1.15M 226M 422M 7.87M 
1.54 2.94 5.36 10.2 20.5 38.3 69.8 140 270 499 931 1.87K 357K 649K 12.7K 249K 464K 866K 174K 330K 604K 1.18M 232M 430M _ 8.06M 
1.58 3.00 5.49 10.5 21.0 39.0 71.5 143 274 510 953 1.91K 360K 665K 13.0K 25.5K 47.0K 887K 178K 332K 619K 1.20M 237M 432M 8.20M 
1.60 3.01 5.60 10.7 21.5 39.2 73.2 147 280 511 976 1.96K 365K 680K 133K 261K 47.5K 909K 180K 340K 620K 1.21M 240M 442M 825M 
1.62 3.09 5.62 11.0 22.0 40.2 75.0 150 287 523 1.00K 200K 374K 681K 137K 267K 487K 910K 182K 348K 634K 1.24M 243M 4.53M _ 8.45M 
1.65 3.16 5.76 11.3 22.1 41.2 76.8 154 294 536 1.02K 205K 383K 698K 140K 270K 49.9K 931K 187K 357K 649K 1.27M 2.49M 4.64M _ 8.66M 
1.69 3.24 5.90 11.5 22.6 42.2 78.7 158 300 549 1.05K 210K 390K 715K 143K 274K 51.0K 953K 191K 360K 665K 1.30M 2.55M 4.70M _ 8.87M 
1.74 3.30 6.04 11.8 23.2 43.0 80.6 160 301 560 107K 215K 392K 7.32K 147K 280K 511K 976K 196K 365K 680K 133M 261M 4.75M 9.09M 
1.78 3.32 6.19 12.0 23.7 43.2 82.0 162 309 562 110K 220K 402K 750K 150K 287K 523K 100K 200K 374K 681K 137M 267M 4.87M 9.10M 
1.80 3.40 6.20 124 24.0 44.2 82.5 165 316 576 113K 0 -2.21K «412K =7.68K 154K 294K 536K 102K 205K 383K 698K 140M 2.70M 499M 9.31M 
1.82 3.48 6.34 12.4 24.3 45.3 84.5 169 324 590 115K = 2.26K = 4.22K—7.87K = 15.8K = 0.0K 54.9K =9105K = 210K 890K. 715K) = 1.43M_)—s.2.74M_ =—5.10M_—(9.53M 
1.87 3.57 6.49 127 24.9 46.4 86.6 174 330 604 118K =62.32K 430K 806K 160K 301K 560K 107K 215K 392K 732K 147M 2.80M 5.11M 9.76M 
1.91 3.60 6.65 13.0 25.5 47.0 88.7 178 332 619 1.20K 237K 432K 820K 162K 309K 562K 110K 220K 402K 750K 1.50M 2.87M 5.23M _ 10.0M 
1.96 3.65 6.80 13.3 26.1 47.5 90.9 180 340 620 1.21K 240K 442K 825K 165K 316K 576K 113K 221K 412K 768K 1.54M 2.94M 5.36M 


Tape & Reel 
Value TCR Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Vishay 
Description Range (Q) | (ppm) | Voltage (V) @70°C Ww L u th | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
1%, 0603, 1/10 Watt | 1.00~9.76 | +200 75 0.10 0.85 / 1.55 | 0.45 | 0.3 |541-(Value)HCT-ND 89 2.41 5.53 |541-(Value)HTR-ND 8.00/M CRCWO603xxxxFNEA 
1%, 0603, 1/10 Watt | 1.00~9.76 | +100 75 0.10 0.85 ) 1.55 | 0.45 | 0.3 |541-(Value)HHCT-ND NEW! 81 2.18 5.02 |541-(Value)HHTR-ND NEW! 6.00/M CRCWO603xxxxFKEA 
1%, 0603, 1/10 Watt | 1.00 ~ 10.0M | +100 75 0.10 0.85 | 1.55 | 0.45 | 0.3 |541-(Value)HCT-ND 81 2.18 5.02 |541-(Value)HTR-ND 6.00/M CRCWO0603xxxxFKEA 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1941 


ee bale Surface Mount, 1% Thick-Film Chip Resistors 
CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 (Cont.) 


CRCW 1% 1/8W — 0805 Series 
Resistor Values 


Reel° 


1.00 1.96 3.60 6.49 12.4 24.0 43.2 80.6 158 294 523 976 191K 3.57K 634K 121K 237K 43.0K 787K 154K 287K 511K 953K 1.87M 3.48M 6.20M 
1.02 2.00 3.65 6.65 12.7 24.3 44.2 82.0 160 300 536 1.00K 1.96K 360K 649K 124K 24.0K 43.2K 806K 158K 294K 523K 976K 1.91M 357M 6.34M 
1.05 2.05 3.74 6.80 13.0 24.9 45.3 82.5 162 301 549 1.02K 200K 365K 665K 127K 24.3K 442K 820K 160K 300K 536K 1.00M 1.96M 3.60M 6.49M 
1.07 2.10 3.83 6.81 13.3 25.5 46.4 84.5 165 309 560 1.05K 2.05K 374K 680K 13.0K 24.9K 453K 825K 162K 301K 549K 1.02M 2.00M 3.65M 6.65M 
1.10 215 3.90 6.98 13.7 26.1 47.0 86.6 169 316 562 1.07K 210K 383K 681K 133K 255K 464K 845K 165K 309K 560K 1.05M 2.05M 374M 6.80M 
1.13 2.20 3.92 75 14.0 26.7 47.5 88.7 174 324 576 1.10K 215K 390K 698K 137K 26.1K 47.0K 866K 169K 316K 562K 1.07M 210M 3.83M 6.81M 
1.15 2.21 4.02 7.32 14.3 27.0 48.7 90.9 178 330 590 113K 220K 392K 715K 14.0K 26.7K 475K 887K 174K 324K 576K 110M 215M 390M 6.98M 
1.18 2.26 412 7.50 14.7 27.4 49.9 91.0 180 332 604 115K 221K 402K 7.32K 143K 27.0K 48.7K 909K 178K 330K 590K 113M 2.20M 3.92M 7.15M 
1.20 2.32 4.22 7.68 15.0 28.0 51.0 93.1 182 340 619 1.18K 226K 412K 7.50K 14.7K 274K 499K 91.0K 180K 332K 604K 115M 221M 4.02M 7.32M 
1.21 2.37 4.30 7.87 15.4 28.7 S11 95.3 187 348 620 120K 232K 422K 7.68K 15.0K 28.0K 51.0K 931K 182K 340K 619K 118M 2.26M 412M 7.50M 
1.24 2.40 4.32 8.06 15.8 29.4 62.3 97.6 191 357 634 1.21K «237K 430K 7.87K 154K 28.7K S1.1K 953K 187K 348K 620K 1.20M 2.32M 4.22M 7.68M 
1.27 2.43 4.42 8.20 16.0 30.0 53.6 100 196 360 649 124K 240K 432K 806K 15.8K 294K 523K 976K 191K 357K 634K 1.21M 237M 4.30M 7.87M 
1.30 2.49 4.53 8.25 16.2 30.1 54.9 102 200 365 665 1.27K 243K 442K 820K 16.0K 30.0K 53.6K 100K 196K 360K 649K 1.24M 240M 4.32M 8.06M 
1.33 2:55 4.64 8.45 16.5 30.9 56.0 105 205 374 680 130K 249K 453K 825K 16.2K 301K 549K 102K 200K 365K 665K 127M 243M 4.42M 8.20M 
1.37 2.61 4.70 8.66 16.9 31.6 56.2 107 210 383 681 1.33K 2.55K 464K 845K 165K 30.9K 56.0K 105K 205K 374K 680K 1.30M 249M 4.53M 825M 
1.40 2.67 4.75 8.87 17.4 32.4 57.6 110 215 390 698 137K 261K 470K 866K 169K 31.6K 562K 107K 210K 383K 681K 133M 2.55M 4.64M 8.45M 
1.43 2.70 4.87 9.09 17.8 33.0 59.0 113 220 392 715 140K 267K 475K 887K 174K 324K 576K 110K 215K 390K 698K 137M 261M 4.70M 8.66M 
1.47 2.74 4.99 9.10 18.0 33.2 60.4 115 221 402 732 1.43K =2.70K =4.87K 9.09K 17.8K 33.0K 59.0K 113K 220K 392K 715K 140M 267M 4.75M 8.87M 
1.50 2.80 5.10 9.31 18.2 34.0 61.9 118 226 412 750 147K 274K 499K 910K 180K 33.2K 604K 115K 221K 402K 732K 143M 2.70M 4.87M 9.09M 
1.54 2.87 5.11 9.53 18.7 34.8 62.0 120 232 422 768 150K 280K 510K 931K 182K 34.0K 61.9K 118K 226K 412K 750K 147M 2.74M 4.99M 9.10M 
1.58 2.94 5.23 9.76 19.1 35.7 63.4 121 237 430 787 = 1.54K «-2.87K =5.11K 953K 187K 34.8K 62.0K 120K 232K 422K 768K 1.50M 280M 510M 9.31M 
1.60 3.00 5.36 10.0 19.6 36.0 64.9 124 240 432 806 =«1.58K 294K 523K 976K 191K 35.7K 634K 121K 237K 430K 787K 1.54M 2.87M 511M 9.53M 
1.62 3.01 5.49 10.2 20.0 36.5 66.5 127 243 442 820 1.60K 3.00K 536K 100K 196K 36.0K 64.9K 124K 240K 432K 806K 1.58M 2.94M 5.23M 9.76M 
1.65 3.09 5.60 10.5 20.5 37.4 68.0 130 249 453 825 162K 3.01K 549K 102K 200K 36.5K 66.5K 127K 243K 442K 820K 1.60M 3.00M 5.36M 10.0M 
1.69 3.16 5.62 10.7 21.0 38.3 68.1 133 255 464 845 1.65K 3.09K 5.60K 105K 205K 37.4K 68.0K 130K 249K 453K 825K 1.62M 3.01M 5.49M 

1.74 3.24 5.76 11.0 21.5 39.0 69.8 137 261 470 866 861.69K 316K 562K 107K 21.0K 383K 681K 133K 255K 464K 845K 1.65M 3.09M 5.60M 

1.78 3.30 5.90 11.3 22.0 39.2 715 140 267 475 887 -1.74K 9=3.24K = 5.76K «=o 11.0K = 2.5K = 39.0K 69.8K 137K 261K 470K 866K 1.69M 316M 5.62M 

1.80 3.32 6.04 115 22.1 40.2 73.2 143 270 487 909 1.78K 330K 5.90K 113K 220K 39.2K 71.5K 140K 267K 475K 887K 1.74M 3.24M 5.76M 

1.82 3.40 6.19 11.8 22.6 41.2 75.0 147 274 499 910 180K 332K 604K 115K 221K 40.2K 73.2K 143K 270K 487K 909K 1.78M 3.30M 5.90M 

1.87 3.48 6.20 12.0 23.2 42.2 76.8 150 280 510 931 1.82K 340K 619K 11.8K 226K 41.2K 75.0K 147K 274K 499K 910K 1.80M 3.32M 6.04M 

1.91 3.57 6.34 124 23.7 43.0 78.7 154 287 511 953 1.87K 348K 620K 120K 232K 422K 768K 150K 280K 510K 931K 1.82M 340M 6.19M 


Rated Tape & Reel 
Value TCR | Voltage | Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Vishay 
Description Range (0) | (ppm) (V) @70°C WwW [E ir th | Part No. 10 50 200 ‘| Part No. 5,000 Part No. 
1%, 0805, 1/8Watt | 1.00~9.76 | +200 150 0.125 1.25) 2.0 | 0.45 | 0.3 |541-(Value)CCT-ND 99 2.66 6.12  |541-(Value)CTR-ND 10.00/M CRCWO805xxxxFNEA 
1%, 0805, 1/8Watt | 1.00~9.76 | +100 150 0.125 1.25) 2.0 | 0.45 | 0.3 |541-(Value)CCCT-ND NEW! 89 2.41 5.53 |541-(Value)CCTR-ND NEW! 8.00/M CRCWO805xxxxFKEA 
1%, 0805, 1/8Watt | 1.00~10.0M | +100 150 0.125 1.25 | 2.0 | 0.45 | 0.3 |541-(Value)CCT-ND 89 2.41 5.53 |541-(Value)CTR-ND 8.00/M CRCWO805xxxxFKEA 


CRCW 1% 1/4W — 1206 Series 
Resistor Values 


1.00 1.96 3.60 6.49 12.4 24.0 43.2 80.6 158 294 523 976 «41.91K 357K 634K 121K 237K 43.0K 78.7K 154K 287K 511K 953K 1.87M 348M 6.20M 
1.02 2.00 3.65 6.65 12.7 24.3 44.2 82.0 160 300 536 1.00K 1.96K 360K 649K 124K 24.0K 43.2K 806K 158K 294K 523K 976K 1.91M 357M 6.34M 
1.05 2.05 3.74 6.80 13.0 24.9 45.3 82.5 162 301 549° 1.02K 200K 365K 665K 127K 243K 442K 820K 160K 300K 536K 1.00M 1.96M 360M 6.49M 
1.07 2.10 3.83 6.81 13.3 25.5 46.4 84.5 165 309 560 1.05K 2.05K 374K 680K 13.0K 249K 453K 825K 162K 301K 549K 1.02M 200M 3.65M 6.65M 
1.10 2.15 3.90 6.98 13.7 26.1 47.0 86.6 169 316 562 1.07K 210K 383K 681K 133K 255K 464K 845K 165K 309K S60K 1.05M 205M 3.74M 6.80M 
1.13 2.20 3.92 715 14.0 26.7 47.5 88.7 174 324 576 110K 215K 390K 698K 13.7K 26.1K 47.0K 866K 169K 316K 562K 1.07M 210M 383M 6.81M 
1.15 2.21 4.02 7.32 14.3 27.0 48.7 90.9 178 330 590 113K 220K 392K 7.15K 14.0K 26.7K 47.5K 887K 174K 324K 576K 110M 215M 3.90M 6.98M 
1.18 2.26 412 7.50 14.7 27.4 49.9 91.0 180 332 604 115K 221K 402K 7.32K 143K 27.0K 48.7K 909K 178K 330K 590K 113M 2.20M 3.92M 7.15M 
1.20 2.32 4.22 7.68 15.0 28.0 51.0 93.1 182 340 619 1.18K =2.26K =4.12K 750K 14.7K 27.4K 49.9K 91.0K 180K 332K 604K 115M 2.21M 4.02M 7.32M 
1.21 2.37 4.30 7.87 15.4 28.7 51.1 95.3 187 348 620 120K 232K 422K 7.68K 15.0K 28.0K 51.0K 931K 182K 340K 619K 118M 226M 412M 7.50M 
1.24 2.40 4.32 8.06 15.8 29.4 62.3 97.6 191 357 634 «1.21K «237K 430K 7.87K 154K 28.7K 511K 953K 187K 348K 620K 1.20M 232M 4.22M 7.68M 
1.27 2.43 4.42 8.20 16.0 30.0 53.6 100 196 360 649 1.24K 240K 432K 806K 15.8K 294K 523K 976K 191K 357K 634K 1.21M 237M 4.30M 7.87M 
1.30 2.49 4.53 8.25 16.2 30.1 54.9 102 200 365 665 1.27K 243K 442K 820K 16.0K 30.0K 53.6K 100K 196K 360K 649K 1.24M 240M 4.32M 8.06M 
1.33 2.55 4.64 8.45 16.5 30.9 56.0 105 205 374 680 1.30K 249K 453K 825K 16.2K 30.1K 54.9K 102K 200K 365K 665K 1.27M 243M 4.42M 8.20M 
1.37 2.61 470 8.66 16.9 31.6 56.2 107 210 383 681 1.33K 2.55K 464K 845K 165K 30.9K 56.0K 105K 205K 374K 680K 1.30M 249M 453M 8.25M 
1.40 2.67 4.75 8.87 17.4 32.4 57.6 110 215 390 698 137K 261K 470K 866K 169K 31.6K 562K 107K 210K 383K 681K 133M 255M 4.64M 8.45M 
1.43 2.70 4.87 9.09 17.8 33.0 59.0 113 220 392 715 140K 267K 475K 887K 174K 32.4K 57.6K 110K 215K 390K 698K 137M 261M 4.70M 8.66M 
1.47 2.74 4.99 9.10 18.0 33.2 60.4 115 221 402 732 143K 2.70K 487K 9.09K 17.8K 33.0K 59.0K 113K 220K 392K 715K 140M 267M 4.75M 8.87M 
1.50 2.80 5.10 9.31 18.2 34.0 61.9 118 226 412 750 147K 2.74K 499K 910K 18.0K 33.2K 604K 115K 221K 402K 732K 143M 270M 4.87M 9.09M 
1.54 2.87 §.11 9.53 18.7 34.8 62.0 120 232 422 768 1.50K 280K 510K 931K 182K 34.0K 61.9K 118K 226K 412K 750K 147M 274M 4.99M 9.10M 
1.58 2.94 5.23 9.76 19.1 35.7 63.4 121 237 430 787 = 1.54K =-2.87K =5.11K 953K 187K 34.8K 62.0K 120K 232K 422K 768K 1.50M 280M 5.10M 9.31M 
1.60 3.00 5.36 10.0 19.6 36.0 64.9 124 240 432 806 =1.58K 2.94K 523K 976K 191K 35.7K 63.4K 121K 237K 430K 787K 1.54M 2.87M 5.11M 9.53M 
1.62 3.01 5.49 10.2 20.0 36.5 66.5 127 243 442 820 1.60K 3.00K 536K 100K 196K 36.0K 64.9K 124K 240K 432K 806K 1.58M 2.94M 5.23M 9.76M 
1.65 3.09 5.60 10.5 20.5 37.4 68.0 130 249 453 825 162K 3.01K 549K 102K 200K 36.5K 66.5K 127K 243K 442K 820K 1.60M 3.00M 5.36M 10.0M 
1.69 3.16 5.62 10.7 21.0 38.3 68.1 133 255 464 845 165K 3.09K 560K 105K 205K 374K 68.0K 130K 249K 453K 825K 1.62M 3.01M 5.49M 

1.74 3.24 5.76 11.0 21.5 39.0 69.8 137 261 470 866 169K 316K 562K 107K 21.0K 383K 681K 133K 255K 464K 845K 1.65M 3.09M 5.60M 

1.78 3.30 5.90 11.3 22.0 39.2 71.5 140 267 475 887 1.74K =3.24K «576K «=o 11.0K = 21.5K = 39.0K 69.8K =137K = 261K = 470K) 866K 1.69M 3.16M 5.62M 

1.80 3.32 6.04 ales) 22.1 40.2 73.2 143 270 487 909 1.78K 330K 5.90K 11.3K 220K 39.2K 71.5K 140K 267K 475K 887K 1.74M 3.24M 5.76M 

1.82 3.40 6.19 11.8 22.6 41.2 75.0 147 274 499 910 180K 332K 604K 115K 221K 40.2K 73.2K 143K 270K 487K 909K 1.78M 3.30M 5.90M 

1.87 3.48 6.20 12.0 23.2 42.2 76.8 150 280 510 931 1.82K 340K 619K 118K 226K 41.2K 75.0K 147K 274K 499K 910K 1.80M 3.32M 6.04M 

a9 3.57 6.34 124 23.7 43.0 78.7 154 287 511 953 «-1.87K 348K 620K 120K 23.2K 42.2K 768K 150K 280K 510K 931K 182M 340M 6.19M 


Tape & Reel 
Value TCR Rated | Rated Power| Dimensions(mm) _| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Vishay 
Description Range (Q) | (ppm) | Voltage (V) @70°C Wie ee th | Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 Part No. 
1%, 1206, 1/4 Watt | 1.00 ~ 9.76 | +200 200 0.25 1.6 | 3.2 | 0.55 | 0.45 |541-(Value)FCT-ND 1.14 3.07 7.06 | 541-(Value)FTR-ND 13.00/M — | CRCW1206xxxxFNEA 
1%, 1206, 1/4 Watt | 1.00 ~ 9.76 | +100 200 0.25 1.6 | 3.2 | 0.55 | 0.45 |541-(Value)FFCT-ND NEW! 1.02 2.74 6.29 | 541-(Value)FFTR-ND NEW! 10.00/M — | CRCW1206xxxxFKEA 
1%, 1206, 1/4 Watt | 1.00 ~ 10.0M | +100 200 0.25 1.6 | 3.2 | 0.55 | 0.45 |541-(Value)FCT-ND 1.02 2.74 6.29  |541-(Value)FTR-ND 10.00/M — | CRCW1206xxxxFKEA 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1942 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


A conrx4 Dale Surface Mount, 1% Thick-Film Chip Resistors Reel” 


CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 (Cont.) 


CRCW 1% 1/3W — 1210 Series 
Resistor Values 


1.00 21.5 48.7 105 237 511 1.15K 2.61K 5.62K 12.7K 28.7K 61.9K 140K 316K 681K 
10.0 22.6 49.9 110 249 536 1.21K 2.74K 5.90K 13.3K 30.1K 64.9K 147K 332K 715K 
10.5 23.7 ial 115 261 562 1.27K 2.87K 6.19K 14.0K 31.6K 68.1K 154K 348K 750K 
aae0 24.9 53.6 121 274 590 1.33K 3.01K 6.49K 14.7K 33.2K 71.5K 162K 365K 787K 
1.6 26.1 56.2 127 287 619 1.40K 3.16K 6.81K 15.4K 34.8K 75.0K 169K 383K 825K 
12.1 27.4 59.0 133 301 649 1.47K 3.32K 7.15K 16.2K 36.5K 78.7K 178K 402K 866K 
12.7 28.7 61.9 140 316 681 1.54K 3.48K 7.50K 16.9K 38.3K 82.5K 187K 422K 909K 
13.3 30.1 64.9 147 332 715 1.62K 3.65K 7.87K 17.8K 40.2K 86.6K 196K 442K 953K 
14.0 31.6 68.1 154 348 750 1.69K 3.83K 8.25K 18.7K 42.2K 90.9K 205K 464K 1.0M 
14.7 33.2 1k) 162 365 787 1.78K 4.02K 8.66K 19.6K 44.2K 95.3K 215K 487K 
15.4 34.8 75.0 169 383 825 1.87K 4.22K 9.09K 20.5K 46.4K 100K 226K 499K 
16.2 36.5 78.7 178 402 866 1.96K 4.42K 9.53K 21.5K 48.7K 105K 237K 511K 
16.9 38.3 82.5 187 422 909 2.05K 4.64K 10.0K 22.6K 49.9K 110K 249K 536K 
17.8 40.2 86.6 196 442 953 2.15K 4.87K 10.5K 23.7K 51.1K 115K 261K 562K 
18.7 42.2 90.9 205 464 1.00K 2.26K 4.99K 11.0K 24.9K 53.6K 121K 274K 590K 
19.6 44.2 95.3 215 487 1.05K 2.37K 5.11K 11.5K 26.1K 56.2K 127K 287K 619K 
20.5 46.4 100 226 499 1.10K 2.49K 5.36K 12.1K 27.4K 59.0K 133K 301K 649K 
Rated Rated Tape & Reel 
Value TCR | Voltage Power Dimensions (mm) _| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing —_| Vishay 
Description Range (Q) | (ppm) (V) @70°C Ww a Ti th | Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 Part No. 
1%, 1210, 1/3 Watt 1.00 +200 200 0.33 2.5 | 3.2 | 0.55) 0.45 /541-1.00AACT-ND 3.51 9.44 21.68 |541-1.00AATR-ND 65.00/M | CRCW12101ROOFNEA 
1%, 1210, 1/3 Watt 1.00 +100 200 0.33 2.5 | 3.2 | 0.55) 0.45 )541-1.00AAACT-ND NEW! 2.89 717 17.85 | 541-1.00AAATR-ND NEW! 51.00/M | CRCW12101ROOFKEA 
1%, 1210, 1/3 Watt 10.0~1.0M | +100 200 0.33 2.5 | 3.2 | 0.55 | 0.45 [541-(Value)AACT-ND 2.89 ei 17.85 | 541-(Value)AATR-ND 51.00/M | CRCW1210xxxxFKEA 


CRCW 1% 1/2W — 2010 Series 
Resistor Values 


1.00 215 48.7 105 237 511 1.15K 2.61K 5.62K 12.7K 28.7K 61.9K 140K 316K 681K 
10.0 22.6 49.9 110 249 536 1.21K 2.74K 5.90K 13.3K 30.1K 64.9K 147K 332K 715K 
10.5 23.7 Sila 115 261 562 1.27K 2.87K 6.19K 14.0K 31.6K 68.1K 154K 348K 750K 
11.0 24.9 53.6 121 274 590 1.33K 3.01K 6.49K 14.7K 33.2K 71.5K 162K 365K 787K 
aed 26.1 56.2 127 287 619 1.40K 3.16K 6.81K 15.4K 34.8K 75.0K 169K 383K 825K 
12.1 27.4 59.0 133 301 649 1.47K 3.32K 7.15K 16.2K 36.5K 78.7K 178K 402K 866K 
esi 28.7 61.9 140 316 681 1.54K 3.48K 7.50K 16.9K 38.3K 82.5K 187K 422K 909K 
13.3 30.1 64.9 147 332 715 1.62K 3.65K 7.87K 17.8K 40.2K 86.6K 196K 442K 953K 
14.0 31.6 68.1 154 348 750 1.69K 3.83K 8.25K 18.7K 42.2K 90.9K 205K 464K 1.0M 
14.7 33.2 TANS) 162 365 787 1.78K 4.02K 8.66K 19.6K 44.2K 95.3K 215K 487K 
15.4 34.8 75.0 169 383 825 1.87K 4.22K 9.09K 20.5K 46.4K 100K 226K 499K 
16.2 36.5 78.7 178 402 866 1.96K 4.42K 9.53K 21.5K 48.7K 105K 237K 511K 
16.9 38.3 82.5 187 422 909 2.05K 4.64K 10.0K 22.6K 49.9K 110K 249K 536K 
178 40.2 86.6 196 442 953 2.15K 4.87K 10.5K 23.7K 51.1K 115K 261K 562K 
18.7 42.2 90.9 205 464 1.00K 2.26K 4.99K 11.0K 24.9K 53.6K 121K 274K 590K 
19.6 44.2 95.3 215 487 1.05K 2.37K 5.11K 11.5K 26.1K 56.2K 127K 287K 619K 
20.5 46.4 100 226 499 1.10K 2.49K 5.36K 12.1K 27.4K 59.0K 133K 301K 649K 
Rated Rated Tape & Reel 
Value TCR | Voltage | Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Vishay 
Description Range () (ppm) (V) @70°c | W E T tb | Part No. 10 50 200 Part No. 4,000 Part No. 
1%, 2010, 1/2 Watt 1.00 +200 400 0.5 2.5 | 5.0 | 0.6 | 0.6 |541-1.00ACCT-ND 3.99 10.73 24.65 |541-1.00ACTR-ND 75.00/M CRCW20101 ROOFNEF 
1%, 2010, 1/2 Watt 1.00 +100 400 0.5 2.5 | 5.0 | 0.6 | 0.6 |541-1.00AACCT-ND NEW! 3.30 8.88 20.40 |541-1.00AACTR-ND NEW! 60.00/M CRCW20101 ROOFKEF 
1%, 2010, 1/2 Watt 10.0 ~ 1.0M +100 400 0.5 2.5 | 5.0 | 0.6 | 0.6 |541-(Value)ACCT-ND 3.30 8.88 20.40 | 541-(Value)ACTR-ND 60.00/M CRCW201 0xxxxFKEF 


CRCW 1% 1W — 2512 Series 
Resistor Values 


1.00 21S, 48.7 105 237 511 1.15K 2.61K 5.62K 12.7K 28.7K 61.9K 140K 316K 681K 
10.0 22.6 49.9 110 249 536 1.21K 2.74K 5.90K 13.3K 30.1K 64.9K 147K 332K 715K 
10.5 23.7 Gila 115 261 562 1.27K 2.87K 6.19K 14.0K 31.6K 68.1K 154K 348K 750K 
11.0 24.9 53.6 121 274 590 1.33K 3.01K 6.49K 14.7K 33.2K 71.5K 162K 365K 787K 
ibs 26.1 56.2 127 287 619 1.40K 3.16K 6.81K 15.4K 34.8K 75.0K 169K 383K 825K 
12.1 27.4 59.0 133 301 649 1.47K 3.32K 7.15K 16.2K 36.5K 78.7K 178K 402K 866K 
12.7 28.7 61.9 140 316 681 1.54K 3.48K 7.50K 16.9K 38.3K 82.5K 187K 422K 909K 
13.3 30.1 64.9 147 332 716 1.62K 3.65K 7.87K 17.8K 40.2K 86.6K 196K 442K 953K 
14.0 31.6 68.1 154 348 750 1.69K 3.83K 8.25K 18.7K 42.2K 90.9K 205K 464K 1.0M 
14.7 33.2 TANS) 162 365 787 1.78K 4.02K 8.66K 19.6K 44.2K 95.3K 215K 487K 
15.4 34.8 75.0 169 383 825 1.87K 4.22K 9.09K 20.5K 46.4K 100K 226K 499K 
16.2 36.5 78.7 178 402 866 1.96K 4.42K 9.53K 21.5K 48.7K 105K 237K 511K 
16.9 38.3 82.5 187 422 909 2.05K 4.64K 10.0K 22.6K 49.9K 110K 249K 536K 
178 40.2 86.6 196 442 953 2.15K 4.87K 10.5K 23.7K 51.1K 115K 261K 562K 
18.7 42.2 90.9 205 464 1.00K 2.26K 4.99K 11.0K 24.9K 53.6K 121K 274K 590K 
19.6 44.2 95.3 215 487 1.05K 2.37K 5.11K 11.5K 26.1K 56.2K 127K 287K 619K 
20.5 46.4 100 226 499 1.10K 249K 5.36K 12.1K 27.4K 59.0K 133K 301K 649K 
Rated Tape & Reel 
Value TCR | Voltage | Rated Power Dimensions (mm) _| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Vishay 
Description Range (Q) | (ppm) (Vv) @ 70° WwW L if tb | Part No. 10 50 200 Part No. 2,000 Part No. 
1%, 2512, 1Watt 1.00 +200 500 1.0 3.15 | 6.3 | 0.6 | 0.6 |541-1.00AFCT-ND 4.68 12.58 28.90 — |541-1.00AFTR-ND 90.00/M CRCW25121ROOFNEG 
1%, 2512, 1Watt 1.00 +100 500 1.0 3.15 | 6.3 | 0.6 | 0.6 |541-1.00AAFCT-ND NEW! 3.99 10.73 24.65 | 541-1.00AAFTR-ND NEW! 75.00/M CRCW25121ROOFKEG 
1%, 2512, 1Watt 10.0 ~1.0M | +100 500 1.0 3.15 | 6.3 | 0.6 | 0.6 |541-(Value)AFCT-ND 3.99 10.73 24.65 |541-(Value)AFTR-ND 75.00/M CRCW2512xxxxFKEG 


Digi®Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1943 


Surface Mount, 5% Thick-Film Chip Resistors 
CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 


Dale 


TEMPERATURE COEFFICIENT (ppm/K) 
Size Code 0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 
Resistance Range (Q)| 1% | 5% | 1% | 5% | 1% | 5% | 1% | 5% | 1% | 5% | 1% | 5% | 1% | 5% | 1% | 5% 
1~9.76 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 
1~10M +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 
10~1M +200 | +200 +100 +100 +100 
10 ~ 10M +100 +100 +100 +100 
CRCW 5% 1/20W — 0201 Series 
Resistor Values 
0.0 22 47 68 82 220 470 680 1.0K 3.3K 5.6K 8.2K 22K 47K 68K 100K 330K 560K 820K 
10 33 56 13 100 330 560 820 2.2K 4.7K 6.8K 10K 33K 56K 82K 220K 470K 680K 
Rated _ 5 =a Tape & Reel 
Value TCR Rated Power Dimensions (mm) _| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Vishay 
Description Range (Q)| (ppm) | Voltage (V)| @ 70°C |W] L i tb | Part No. 10 50 200 Part No. 10,000 Part No. 
5%, 0201, 1/20 Watt, 02 Jumper 0.0 0 30 0.05 | 0.3} 0.6 | 0.43 | 0.28 |541-0.0AGCT-ND 1.91 5.14 11.82 |541-0.0AGTR-ND 27.00/M CRCWO0201xxxxZ0ED 
5%, 0201, 1/20 Watt 10 ~ 820K} +200 30 0.05 | 0.3} 0.6 | 0.43 | 0.28 |541-(Value)AGCT-ND 1.91 5.14 11.82 _|541-(Value)AGTR-ND 27.00/M CRCWO0201xxxxJNED 
CRCW 5% 1/16W — 0402 Series 
Resistor Values 
0.0 27 76 22 62 180 510 1.5K 4.3K 12K 36K 100K 300K 820K 2.4M 6.8M 
1.0 3.0 8.2 24 68 200 560 1.6K 4.7K 13K 39K 110K 330K 910K 2.7M 7.5M 
al 3.3 94 27 75) 220 620 1.8K 5.1K 15K 43K 120K 360K 1.0M 3.0M 8.2M 
2) 3.6 10 30 82 240 680 2.0K 5.6K 16K 47K 130K 390K 11M 3.3M 91M 
1.3 3.9 11 33 91 270 750 2.2K 6.2K 18K 51K 150K 430K 1.2M 3.6M 10M 
a5) 43 12 36 100 300 820 24K 6.8K 20K 56K 160K 470K 1.3M 3.9M 
1.6 47 13 39 110 330 910 2.7K 7.5K 22K 62K 180K 510K 1.5M 43M 
1.8 il 15 43 120 360 1.0K 3.0K 8.2K 24K 68K 200K 560K 1.6M 4.7M 
2.0 5.6 16 47 130 390 1.1K 3.3K 9.1K 27K 75K 220K 620K 1.8M 5.1M 
2.2 6.2 18 61 150 430 1.2K 3.6K 10K 30K 82K 240K 680K 2.0M 5.6M 
24 6.8 20 56 160 470 1.3K 3.9K 11K 33K 91K 270K 750K 2.2M 6.2M 
Rated 2 : ra Tape & Reel 
Value | TCR Rated Power Dimensions (mm) _| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing —_| Vishay 
Description Range () | (ppm) | Voltage (V)|} @ 70°C | W L T | th |Part No. 10 50 200 Part No. 10,000 Part No. 
5%, 0402, 1/16 Watt, 00 Jumper 0.0 0 50 0.063 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 |541-0.0JCT-ND 74 2.00 4.59 541-0.0JTR-ND 4.00/M CRCWO0402xxxxZ0ED 
5%, 0402, 1/16 Watt 1.0~10M | +200 50 0.063 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 |541-(Value)JCT-ND 714 2.00 4.59 541-(Value)JTR-ND 4.00/M CRCW0402xxxxJNED 
CRCW 5% 1/10W — 0603 Series 
Resistor Values 
0.0 3.0 91 30 91 300 910 3.0K 9.1K 30K 91K 300K 910K 3.0M 9.1M 
1.0 3.3 10 33 100 330 1.0K 3.3K 10K 33K 100K 330K 1.0M 3.3M 10M 
aed 3.6 1 36 110 360 1.1K 3.6K 11K 36K 110K 360K 1.1M 3.6M 
1.2 3.9 12 39 120 390 1.2K 3.9K 12K 39K 120K 390K 1.2M 3.9M 
1.3 43 13 43 130 430 1.3K 4.3K 13K 43K 130K 430K 1.3M 43M 
1 47 16 47 150 470 1.5K 4.7K 15K 47K 150K 470K 1.5M 4.7M 
1.6 Sal 16 51 160 510 1.6K 5.1K 16K 51K 160K 510K 1.6M 5.1M 
1.8 5.6 18 56 180 560 1.8K 5.6K 18K 56K 180K 560K 1.8M 5.6M 
2.0 6.2 20 62 200 620 2.0K 6.2K 20K 62K 200K 620K 2.0M 6.2M 
2.2 68 22 68 220 680 2.2K 6.8K 22K 68K 220K 680K 2.2M 6.8M 
24 75) 24 15 240 750 2.4K 7.5K 24K 75K 240K 750K 2.4M 7.5M 
On 8.2 27 82 270 820 2.7K 8.2K 27K 82K 270K 820K 2.7M 8.2M 
Rated . ; te Tape & Reel 
Value TCR | Voltage | Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing —_| Vishay 
Description Range (Q) | (ppm) (V) @70°C WwW L if tb | Part No. 10 50 200 =| Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0603, 1/10 Watt, 00 Jumper 0.0 0 75 0.10 0.85 | 1.55 | 0.9 | 0.5 /541-0.0GCT-ND 14 2.00 4.59 |541-0.0GTR-ND 4.00/M CRCWO0603xxxxZ0EA 
5%, 0603, 1/10 Watt 1.0~10M | +200 75 0.10 0.85 | 1.55 | 0.9 | 0.5 |541-(Value)GCT-ND 14 2.00 4.59 |541-(Value)GTR-ND 4.00/M CRCWO0603xxxxJNEA 
CRCW 5% 1/8W — 0805 Series 
Resistor Values 
0.0 3.0 94 30 91 300 910 3.0K 9.1K 30K 91K 300K 910K 3.0M 91M 
1.0 3.3 10 33 100 330 1.0K 3.3K 10K 33K 100K 330K 1.0M 3.3M 10M 
11 3.6 a 36 110 360 1.1K 3.6K 11K 36K 110K 360K 1.1M 3.6M 
1.2 3.9 12 39 120 390 1.2K 3.9K 12K 39K 120K 390K 1.2M 3.9M 
1.3 43 13 43 130 430 1.3K 4.3K 13K 43K 130K 430K 1.3M 4.3M 
io 47 15 47 150 470 1.5K 4.7K 15K 47K 150K 470K 1.5M 4.7M 
1.6 Sal 16 51 160 510 1.6K 5.1K 16K 51K 160K 510K 1.6M 5.1M 
1.8 5.6 18 56 180 560 1.8K 5.6K 18K 56K 180K 560K 1.8M 5.6M 
2.0 6.2 20 62 200 620 2.0K 6.2K 20K 62K 200K 620K 2.0M 6.2M 
2.2 68 22 68 220 680 2.2K 6.8K 22K 68K 220K 680K 2.2M 6.8M 
24 TES 24 18) 240 750 2.4K 7.5K 24K 75K 240K 750K 2.4M 7.5M 
Pag 8.2 27 82 270 820 2.7K 8.2K 27K 82K 270K 820K 2.7M 8.2M 
Rated Rated z E Aa Tape & Reel 
Value TCR | Voltage | Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing ‘| Vishay 
Description Range (9) | (ppm) (V) @70°C Ww L Ti tb | Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0805, 1/8 Watt, 00 Jumper 0.0 0 150 0.125 1.25 | 2.0 | 1.3 | 0.7 |541-0.0ACT-ND JT 2.07 4.76 | 541-0.0ATR-ND 5.00/M CRCWO805xxxxZ0EA 
5%, 0805, 1/8 Watt 1.0~10M | +200 150 0.125 1.25 | 2.0 | 1.3 | 0.7 |541-(Value)ACT-ND JT 2.07 4.76 | 541-(Value)ATR-ND 5.00/M CRCWO805xxxxJNEA 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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A cary! Dale Surface Mount, 5% Thick-Film Chip Resistors Digi@Reel” 
CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 (Cont.) 


CRCW 5% 1/4W — 1206 Series 
Resistor Values 


0.0 3.0 91 30 91 300 910 3.0K 9.1K 30K 91K 300K 910K 3.0M 9.1M 

1.0 3.3 10 33 100 330 1.0K 3.3K 10K 33K 100K 330K 1.0M 3.3M 10M 

1 3.6 a 36 110 360 1.1K 3.6K 11K 36K 110K 360K 1.1M 3.6M 

1.2 3.9 12 39 120 390 1.2K 3.9K 12K 39K 120K 390K 1.2M 3.9M 

1.3 43 13 43 130 430 1.3K 4.3K 13K 43k 130K 430K 1.3M 4.3M 

15 47 15 47 150 470 1.5K 4.7K 15K 47K 150K 470K 1.5M 4.7M 

1.6 Sul 16 51 160 510 1.6K 5.1K 16K 51K 160K 510K 1.6M 5.1M 

1.8 5.6 18 56 180 560 1.8K 5.6K 18K 56K 180K 560K 1.8M 5.6M 

2.0 6.2 20 62 200 620 2.0K 6.2K 20K 62K 200K 620K 2.0M 6.2M 

2.2 6.8 22 68 220 680 2.2K 6.8K 22K 68K 220K 680K 2.2M 6.8M 

24 1h 24 75 240 750 2.4K 7.5K 24K 75K 240K 750K 2.4M 7.5M 

Oe, 8.2 27 82 270 820 2.7K 8.2K 27K 82K 270K 820K 2.7M 8.2M 

Rated Tape & 
Value TCR Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Pricing | Vishay 

Description Range (Q) | (ppm) | Voltage (V) | @ 70°C WwW EL a tb | Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 Part No. 
5%, 1206, 1/4 Watt, 00 Jumper 0.0 0 200 0.25 1.6 3.2 Ae: 0.9 |541-0.0ECT-ND 94 2.53 5.82 | 541-0.0ETR-ND 9.00/M | CRCW1206xxxxZ0EA 
5%, 1206, 1/4 Watt 1.0~10M | +200 200 0.25 1.6 3.2 1.7 0.9 |541-(Value)ECT-ND 94 2.53 5.82 |541-(Value)ETR-ND 9.00/M | CRCW1206xxxxJNEA 


CRCW 5% 1/3W — 1210 Series 
Resistor Values 


0.0 24 6.2 16 43 110 300 750 2.0K 5.1K 13K 36K 91K 240K 620K 
1.0 27 68 18 47 120 330 820 2.2K 5.6K 15K 39K 100K 270K 680K 
14 3.0 765} 20 51 130 360 910 2.4K 6.2K 16K 43K 110K 300K 750K 
1.2 3.3 8.2 22 56 150 390 1.0K 2.7K 6.8K 18K 47K 120K 330K 820K 
1.3 3.6 94 24 62 160 430 1.1K 3.0K 7.5K 20K 51K 130K 360K 910K 
1185) 3.9 10 (Ae 68 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 56K 150K 390K 1.0M 
1.6 43 i 30 1 200 510 1.3K 3.6K 9.1K 24K 62K 160K 430K 10M 
18 47 12 33 82 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 180K 470K 
2.0 Sell 13 36 91 240 620 1.6K 4.3K 11K 30K 75K 200K 510K 
2.2 5.6 15 39 100 270 680 1.8K 4.7K 12K 33K 82K 220K 560K 
Rated Tape & Reel 
Value TCR Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing —_| Vishay 
Description Range (Q) | (ppm) | Voltage (V) | @ 70°C WwW L iv tb | PartNo. 10 50 200 =| Part No. 5,000 Part No. 
5%, 1210, 1/3 Watt, 00 Jumper 0.0 ) 200 0.33 2.5 | 3.2 | 2.5 | 0.9 |541-0.0VCT-ND 2.61 7.03 16.15 |541-0.0VTR-ND 45.00/M — | CRCW1210xxxxZOEA 
5%, 1210, 1/3 Watt 1.0~10M | +200 200 0.33 2.5 | 3.2 | 2.5 | 0.9 |541-(Value)VCT-ND 2.61 7.03 16.15 |541-(Value)VTR-ND 45.00/M | CRCW1210xxxxJNEA 


CRCW 5% 1/2W — 2010 Series 
Resistor Values 


0.0 24 6.2 16.0 43.0 110 300 750 2.0K 5.1K 13K 36K 91K 240K 620K 
1.0 29 6.8 18.0 47.0 120 330 820 2.2K 5.6K 15K 39K 100K 270K 680K 
ie 3.0 183) 20.0 51.0 130 360 910 24K 6.2K 16K 43K 110K 300K 750K 
1.2 3.3 8.2 22.0 56.0 150 390 1.0K 2.7K 6.8K 18K 47K 120K 330K 820K 
1.3 3.6 9.1 24.0 62.0 160 430 1.1K 3.0K 7.5K 20K 51K 130K 360K 910K 
ales) 3.9 10.0 27.0 68.0 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 56K 150K 390K 1.0M 
1.6 43 11.0 30.0 75.0 200 510 1.3K 3.6K 9.1K 24K 62K 160K 430K 10M 
1.8 47 12.0 33.0 82.0 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 180K 470K 
2.0 Skil 13.0 36.0 91.0 240 620 1.6K 4.3K 11K 30K 75K 200K 510K 
2.2 5.6 15.0 39.0 100 270 680 1.8K 4.7K 12K 33K 82K 220K 560K 
Rated Tape & Reel 
Value TCR Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Vishay 
Description Range (9) | (ppm) | Voltage (V) | @ 70°C WwW L i tb | Part No. 10 50 200 Part No. 4,000 Part No. 
5%, 2010, 1/2 Watt, 00 Jumper 0.0 0 400 0.5 2.5 5.0 2.5: 1.0 |541-0.0WCT-ND 3.30 8.88 20.40 |541-0.0WTR-ND 60.00/M CRCW201 OxxxxZ0EF 
5%, 2010, 1/2 Watt 1.0~10M | +200 400 0.5 25: 5.0 2.5 1.0 |541-(Value)WCT-ND 3.30 8.88 20.40 |541-(Value)WTR-ND 60.00/M CRCW201 OxxxxJNEF 


CRCW 5% 1W — 2512 Series 
Resistor Values 


0.0 gt 78 22 62 180 510 1.5K 4.3K 12K 36K 100K 300K 820K 
1.0 3.0 8.2 24 68 200 560 1.6K 4.7K 13K 39K 110K 330K 910K 
eth 3.3 91 27 75) 220 620 1.8K 5.1K 15K 43K 120K 360K 1.0M 
1 3.6 10 30 82 240 680 2.0K 5.6K 16K 47K 130K 390K 10M 
1.3 3.9 al 33 91 270 750 2.2K 6.2K 18K 51K 150K 430K 
i185) 4.3 12 36 100 300 820 2.4K 6.8K 20K 56K 160K 470K 
1.6 47 13 39 110 330 910 2.7K 7.5K 22K 62K 180K 510K 
18 5.1 is 43 120 360 1.0K 3.0K 8.2K 24K 68K 200K 560K 
2.0 5.6 16 47 130 390 1.1K 3.3K 9.1K 27K 75K 220K 620K 
22 6.2 18 51 150 430 1.2K 3.6K 10K 30K 82K 240K 680K 
24 6.8 20 56 160 470 1.3K 3.9K 11K 33K 91K 270K 750K 
Tape & Reel 
Value TCR Rated _| Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Vishay 
Description Range (Q) | (ppm) | Voltage (V) @70°C WwW L T tb | Part No. 10 50 200 ‘| Part No. 2,000 Part No. 
5%, 2512, 1 Watt, 00 Jumper 0.0 0 500 1.0 3.15 6.3 3.2 1.0 | 541-0.0XCT-ND 3.99 10.73 24.65 |541-0.0XTR-ND 75.00/M CRCOW2512xxxxZ0EG 
5%, 2512, 1 Watt 1.0~10M | +200 500 1.0 3.15 6.3 3.2 1.0 |541-(Value)XCT-ND 3.99 10.73 24.65 |541-(Value)XTR-ND 75.00/M CRCOW2512xxxxJNEG 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 
Surface Mount 1% and 5% Thick Film Chip Resistors 


RoHS 


Compliant Parts 
Available 


(Parts other than indicated 


may be available as ROHS 
compliant) 
ie ® Temperature Coefficient (ppm/°C) 
DigiReel Size Code: 0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 
Resistance Range (0): 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 1% 1% 
} .047 <R<.091 500 +300 _ 500 +300 = 300 +300 | 500 +300 | 500 +300 
Ww 1<R<.13 400 +200 = 400 +200 = = 400 +200 | 400 +200 
| 15<R<10 +250 = +250 _ = +250 +250 
10<R<22 500 +350 _ 500 +350 => = _ 
L —" 1.0<R<10 = ani = +500/-250 = +400 +250 = +250 = +200 = = 
1.0<R<10M _— +250 +200 — +200 _— = = 
tr 2.2<R<10 +500 =< +500 = +500 _ _— _ 
+ 10<R<2.2M = = +100 = +100 = +100 = +100 
+ Let 10<R<10M +250 = = +200 _— +200 = +200 = +200 = = _ 
MCROO6 1%, 1/20 Watt — 0201 Series Resistor Values —- ROHS Compliant 
10 22 33 51 82 165 510 976 1.5K 2.7K 3.9K 5.1K TSK 115K 22K 30K = 44.2K 56K 91K 150K 240K 360K 510K 1.2M 
12 24 39 56 100 200 680 1.0K 1.8K 287K 4.3K 5.6K 8.2K 12K 24K 30.1K  45.3K 68K 100K 162K 255K 402K 680K 1.5M 
15 24.3 43 68 110 300 750 1.1K 20K 294K 4.7K 562K 825K 121K 249K  33.2K 47K 698K 120K 180K 280K 430K 750K 20M 
18 25.5 47 73.2 130 430 820 1.2K 2.1K 3.0K 475K 6.2K 10K 15K 274K 40.2K 47.5K 806K 121K 220K 300K 470K 910K 22M 
20 27 49.9 75 150 470 910 1.3K 2.2K 3.3K 499K 68K  11.3K 18K 29.4K — 43.2K 51K 825K 140K 232K 324K 487K 1.0M 10M 
Limiting ; P Cut Tape Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (9) Voltage (V) Power @70°C Ww IE uw tb |Part No. 10 50 200 | Part No. 15,000 Part No. 
1%, 0201, 1/20 Watt 10 ~ 10M 25 0.05W 0.3 0.6 | 0.23 | 0.15 |RHM(Value)ABCT-ND 1.18 3.18 7.31__|RHM(Value)ABTR-ND 12.00/M MCROO6YZPFxxxx 
MCROO6 5%, 1/20 Watt — 0201 Series Resistor Values — ROHS Compliant 
0.0 15 27 47 82 150 270 470 820 15K 27K 4.7K 8.2K 15K 27K 47K 82K 150K 270K 470K 820K 15M 27M 4.7M  8.2M 
5.6 16 30 51 91 160 300 510 910 1.6K 3.0K 5.1K 9.1K 16K 30K 51K 91K 160K 300K 510K 910K 16M 30M 51M 9.1M 
10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 1.8K 3.3K 5.6K 10K 18K 33K 56K 100K 180K 330K 560K 10M 18M 33M 56M 10M 
11 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 20K 3.6K 6.2K 11K 20K 36K 62K 110K 200K 360K 620K 11M 20M 36M 6.2M 
12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 22K 3.9K 6.8K 12K 22K 39K 68K 120K 220K 390K 680K 12M 22M 39M 6.8M 
13 24 43 75 130 240 430 750 13K 24K 4.3K 7.5K 13K 24K 43K 75K 130K 240K 430K 750K 13M 24M 43M 7.5M 
Limiting ‘ ‘ Cut Tape Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing |Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C WwW (e i tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 15,000 Part No. 
5%, 0201, 1/20 Watt 0.0 ~ 10M 25 0.05W 0.3 0.6 | 0.23 | 0.15 |RHM(Value)AGCT-ND 1.02 2.76 6.33 | RHM(Value)AGTR-ND 9.00/M MCROO6YZPJxxxx 
MCRO1 1%, 1/16 Watt — 0402 Series Resistor Values 
1.00@ 36.0¢ 75.0 300@ 510 1.10K®@ §=2.21K® = 4.30K@ = 6.80K® = 10.0K® = 14.0K@ =—21.0K® = 30.1K® = 43.0K@ 53.6K 80.6K@  100K@ 187K 270K@ 499K@ 
4.70 39.00 100@ 301@ 511 1.20K@ = 2.40K® 4.64K@ ~=—7.50K@ 10.7K 15.0K®@  22.0K@ 33.0K@ 45.3K 56.0K@  82.0K@  110K®  200K@  300K® 510K® 
10.0@ 49.9 120@ 330@ 560 1.21K® =2.70K® = 5.10K@ 7.87K 11.0K®  16.0K®  22.1K@ 35.7K 46.4K 60.4K@ 82.5K® 120K@ 210K 301K@  560K@ 
22.0 51.00 150@ 332@ 6200 1.50K® —3.01K@ 5.36K 8.06K@ 11.3K@ 16.2K@ 24.9K@  36.0K@ 47.0K@ 61.9K 88.7K 121K® = 220K®_)— 332K@ 562K 
24.90 56.00 160 430 680 1.80K@  3.30K® 549K® 8.20K® = 11.5K® = 17.4K®@ = -26.1K@ = 39.0K® = 47.5K@ = 62.0K@ 90.9K 124K@ = 226K@ = 360K® = 620K@ 
26.1 62.0¢ 180@ 464 715 1.82K@  3.74K® = 5.62K@ 8.87K 12.0K@  18.0K@ 27.0K® 39.2K® 49.9K@ 64.9K 91.0K@ 127K@ 240K@ 430K@ 649K@ 
28.00 68.00 220 470 910% 1.96K@  3.90K® 6.20K® 9.10K® 12.1K®  19.1K@ 28.0K 40.2K@ 51.0K@  68.0K@ 95.3K 150K®  249K® = 442K@ 768K 
33.00 68.1 280 499 1.00K@ 2.20K@ 3.92K@ 649K@ 9.53K@ 13.0K@ 20.0K@ 30.0K@ 42.2K 51.1K@ 78.7K 97.6K@  180K@ 261K 470K@ = 1.00M@ 
Limiting ; ; Cut Tape Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) Voltage (V) Power @70°C WwW L ‘lp tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 10,000 Part No. 
1%, 0402, 1/16 Watt 1.00 ~ 4.70 50 0.063W 0.5 1.0 | 0.35 | 0.25 |RHM(Value)LCT-ND 98 2.63 6.04 |RHM(Value)LTR-ND 8.40/M MCRO1MZPFLxxxx 
1%, 0402, 1/16 Watt 10.0 ~ 1.00M 50 0.063W 0.5 1.0 | 0.35 | 0.25 | RHM(Value)LCT-ND 82 2.21 5.07_ | RHM(Value)LTR-ND 5.30/M MCRO1MZPFxxxx 
@ RoHS Compliant 
MCRO1 5%, 1/16 Watt — 0402 Series Resistor Values 
0.0@ 3.00 5.10 15@ 30¢ 47¢@ 82@ 180@ 300@ 470® 820® = 1.8K@ 3.0K® 47K@ 7.5K® 15Ke 30K@ 56K@ 110K  220K@ 470K® 3.0Me 
1.0@ 3.3@ 5.6@ 18@ 33@ 51@ 91 200 3300 510@ 910@ 2.0K® 33K® 51K® 82K® 18K@ 33K@ 62K 120K@ 270K@ 560K 3.3M 
11 3.9 8.2 20@ 36@ 56@ 100@ 220@ 3600 560 1.0K@ 2.2K@ 3.6K 5.6K@ 10K 22K@ 39Ke 68K@ 150K® 300K 680K 
2.0@ 43 10@ 22@ 39@ 68@ 150@ 2400 390@ 620 1.2K@ = 24K@ =. 3.9K@ 6.2K 11K 24K@ 43K 82K@ 180K® 330K® 1.0M@ 
2.20 47 12@ 27¢@ 43 75@ 160 270@ 430 680 1.5K@ 2.7K@ 4.3K 68K@ 12K 27K@ 47K@ 100K® 200K@ 430K 1.5M@ 
Limiting = r Cut Tape Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C WwW iE iT; tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 10,000 Part No. 
5%, 0402, 1/16 Watt 0.0 ~ 3.3M 50 0.063W 0.5 1.0 | 0.35 | 0.25 |RHM(Value)JCT-ND 74 1.99 4.57 | RHM(Value)JTR-ND 3.73/M MCRO1MZPUxxxx 
RoHS Compliant 
MCRO3 1%, 1/10 Watt — 0603 Series Resistor Values 
10.0@ 17.4 28.7 46.4 75.0@ 130 221@ 360 5766 953% 1.65K@ 274K@ 4.42K@ 7.15K® 12.1K® 21.0K® 34.0K@ 54.9K® 91.0K® 160K® 267K@ 430K® 681K@ 
10.2 17.8¢@ 294 47.0 76.8 133@  226@ 365@ 590% 976% 1.69K® 2.80K@ 4.53K@ 7.32K® 12.4K@ 21.5K@ 34.8K@ 56.2K@ 93.1K® 162K@ 270K@ 432K@ 698K 
10.5 18.0@ 30.0 475 787% 137@ 232@ 374@ 604% 1.00K® 1.74K® 287K@ 4.64K@ 7.50K® 12.7K® 22.0K® 35.7K@ 57.6K@ 95.3K® 165K® 274K@ 442K@ 715K@ 
10.7 18.2@ 30.1@ 4870 80.6 140@ =237@ = 383@ = 619@ = 1.02K® §1.78K@ 2.94K@ 4.70K@ 7.68K@ 13.0K® 22.1K@ 36.0K@ 59.0K®@ 97.6K® 169K® 280K@ 453K@ 732K 
11.0@ 18.7 30.9 499 82.0  143@ 240 390@  620@ 1.05K@ 1.80K® 3.00K® 4.75K® 7.87K@ 13.3K@ 22.6K® 36.5K® 60.4K@ 100K@ 174K@ 287K® 464K 750K 
11.3 19.1 316@ 51.0 825¢ 147 243@ 392@ = 634@ = 1.07K@ = 1.82K@ 3.01K® 4.87K@ 8.06K@ 13.7K@ 23.2K@ 37.4K@ 61.9K@ 102K@ 178K@ 294K@ 470K® 768K 
115 19.6 32.4 51.1@ 845 150 249@ 402@ 649@ 1.10K® 1.87K@ 3.09K® 4.99K® 8.20K® 14.0K® 23.7K@ 38.3K@ 62.0K® 105K@ 180K@ 300K® 475K® 787K 
11.8 20.0@ 330@  523@ 88.7 154 255@ =412@ = 665 )=—1.13K@ = 1.91K® 3.16K® 5.10K® 8.25K@ 14.3K@ 24.0K@ 39.0K® 63.4K@ 107K@ 182K@ 301K® 487K 806K 
12.0@ 20.5 33.2@ 536 90.9%  158@ 261% 422@ 680@ 1.15K@ 1.96K@ 3.24K@ 5.11K® 8.45K@ 14.7K@ 24.3K@ 39.2K@ 64.9K® 110K@ 187K@ 309K® 499K® 820K@ 
121 21.0 34.0 549@ 91.0% 160@ 267@ 430 681@ 1.18K@ 2.00K@ 3.30K® 5.23K® 8.66K® 15.0K® 24.9K® 40.2K® 66.5K® 113K@ 191K@ 316K 510K®  825K@ 
12.4@ 21.5 348@ 56.0@ 93.1 162@ 270% 432@ 698% 1.20K® 2.05K® 3.32K@ 5.36K@ 8.87K® 15.4K@ 25.5K@ 41.2K@ 68.0K® 115K® 196K@ 324K@ 511K 845K 
om 22.0 35.7% 56.20 95.3 165 274 442@ 715@ 1.21K@ 210K® 3.40K® 5.49K@ 9.09K® 15.8K® 26.1K® 42.2K@ 68.1K@ 118K@ 200K® 330K® 523K@ 866K@ 
13.0 221 36.0  57.6@ 97.6 169@ 280@ 453  732@ 1.24K® 2.15K® 3.48K@ 5.60K@ 9.10K® 16.0K® 26.7K@ 43.0K@ 69.8K®@ 120K® 205K@ 332K@ 536K@ 887K 
13.3 2260 36.5@ 59.0 100 174@ 287@ 464 750@ 1.27K@ 2.20K@ 3.57K@ 5.62K® 9.31K® 16.2K@ 27.0K® 43.2K® 71.5K® 121K@ 210K@ 340K® 549K® 909K 
13.7 23.2@ 374@ 604@ 102 178@ 294  470@ 768 = 1.30K® 9 2.21K@ 3.60K®@ 5.76K® 9.53K@ 16.5K@ 274K 44.2K® 73.2K@ 124K@ 215K@ 348K 560K® 910K@ 
14.0 23.7 38.3@ 61.9%  105@ 180@ 300  475@  787@ 1.33K@ 2.26K@ 3.65K@ 5.90K® 9.76K@ 16.9K@ 28.0K® 45.3K@ 75.0K® 127K@ 220K@ 357K 562K® 931K 
14.3@ 24.0@ 39.0 620 107@  182@ 3010 487  806@ 1.37K® 2.32K@ 3.74K@ 6.04K@ 10.0K® 17.4K@ 28.7K@ 46.4K@ 76.8K® 130K® 221K@ 360K@ 576K@ 953K 
147 243@ 39.20 63.4 110@ 187@ 309% 499%  820@ 1.40K@ 2.37K@ 3.83K@ 6.19K® 10.2K® 17.8K@ 29.4K@ 47.0K® 78.7K® 133K@ 226K@ 365K 590K® 976K 
15.0@ 249 402 649 1130 191@ 316 510@ 825@ 1.43K@ 2.40K@ 3.90K® 6.20K® 10.5K@ 18.0K@ 30.0K@ 47.5K® 80.6K® 137K@ 232K@ 374K@ 604K@ 1.00M® 
15.4 25.5 41.2 66.5 115@ 196 324@ = 511@ = 845@ )=—1.47K@ =2.43K@ = 3.92K@ 6.34K@ 10.7K@ 18.2K@ 30.1K® 48.7K® 82.0K@ 140K@ 237K 383K@ 619K@ 1.20M@ 
15.8 26.1 42.2 68.00 118 200 330 523@ 866% 1.50K® 249K® 4.02K@ 649K@ 11.0K@ 18.7K@ 30.9K® 49.9K® 82.5K@ 143K@ 240K@ 390K® 620K@ 1.21M@ 
16.0@ 26.7 43.0@ 681@ 120 205  332@ 5366 887@ 1.54K@ 2.55K@ 4.12K@ 6.65K® 11.3K@ 19.1K@ 31.6K@ 51.0K® 84.5K@ 147K@ 243K@ 392K@ 634K 1.50M® 
16.2 27.0 43.2@ 69.8 121@ 210 340  549@ 909% 1.58K@ 261K® 4.22K® 6.80K® 11.5K@ 19.6K® 32.4K® 51.1K® 86.6K@ 150K@ 249K® 402K® 649K@ 2.00M@ 
16.5@ 27.4@ 44.2 15 124@ = 215@ = 348@ = 560 = 910 »=— 1.60K® 9 2.67K@ 4.30K@ 6.81K® 11.8K® 20.0K@ 33.0K@ 52.3K@ 88.7K® 154K@ 255K@ 412K@ 665K 
16.9@ 28.0 45.30 73.2 127@ = 220@ = 357 = 562 = 931@ = 1.62K@ 2.70K@ 4.32K@ 6.98K® 12.0K® 20.5K® 33.2K@ 53.6K@ 90.9K® 158K@ 261K@ 422K@ 680K 
Limiting ; A Cut Tape Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) Voltage (V) Power @70°C WwW IC 7 tb |Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
1%, 0603, 1/10 Watt 10.0 ~ 2.00M 50 0.063W 0.8 1.6 | 0.45 | 0.3 |RHM(Value)HCT-ND ahh 2.08 4.77_| RHM(Value)HTR-ND 4.83/M MCROSEZPFXxxxx 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 Surface Mount 
1% and 5% Thick Film Chip Resistors (cont) 


MCRO3 5%, 1/10 Watt — 0603 Series Resistor Values 


ROHM SEMICONDUCTOR 


0.0@ 1.8 3.9 75 15@ 30@ 56@ 110@ 220 430 820@ 1.6K® 3.3K@ 6.2K@ 12K® 24K@ 47K@ 91K 180K@ 360K 680K® 13M® 27M 5.1M® 
10@ 220 43 8.2 16@ 33@ 620 120@ 240 470 910 1.8K® 3.6K® 68K@ 13K® 27K® 51K@ 100K® 200K® 390K 750K 1.5M@ 3.0M@ 56M 
11 24@ 47 94 18@ 36@ 68@ 130@ 270 510 1.0K@ 2.0K® 3.9K® 7.5K@ 15K® 30K® S56K@ 110K® 220K® 430K  820K® 1.6M® 3.3M® 6.2M 
1.2@ 27 510 10@ 20@ 39@ 15@ 150@ 300 560® 1.1K® 2.2K® 4.3K® 82K® 16K® 33K® 62K@ 120K® 240K® 470K@ 910K 18M@ 36M 68M 
1.3 3.0 56 11¢ 220 43@ 82@ 160@ 330 620 1.2K@ 24K@ 4.7K@ Q91K@ 18K® 36K® 68K@ 130K 270K® 510K® 1.0M@ 2.0M® 3.9M 8.2M 
18) 3.30 6.2 12@ 24@ 47@ Ne 180@ 360 680 13K® 2.7K® 5.1K® 10K® 20K® 39K® 75K@ 150K® 300K® 560K 1.1M® 22M@ 43M 10M@ 
16@ 360 686 13 27@ 51@ 100 200 390% 750 15K® 3.0K® 5.6K® 11K® 22K@ 43K® 82K 160K@ 330K® 620K 1.2M@ 24M® 4.7Me@ 
Limiting Cut Tape Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) Voltage (V) Power @70°C WwW L il tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0603, 1/10 Watt 0.0 ~ 10M 50 0.100W 0.8 1.6 | 0.45 | 0.3 |RHM(Value)GCT-ND -70 1.88 4.33 _| RHM(Value)GTR-ND 3.27/M MCRO3EZPJxxxx 
RoHS Compliant 
MCR10 1%, 1/4 Watt — 0805 Series Low Ohmic Resistor Values — ROHS Compliant 
.047 062 .082 ailil ae) .20 27 36 A7 56 15 
051 .068 091 ne 16 22 30 39 51 62 82 
.056 .075 10 13 18 .24 33 43 ott 68 ash 
Cut Tape Tape & Reel 
Value Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (0) Power @70°C WwW [E U tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
1%, 0805, 1/4 Watt .047 ~ .091 0.25W 1.25 | 2.0 | 0.55 | 0.4 |RHM(Value)NCT-ND 3.00 10.63 35.00 | RHM(Value)NTR-ND 110.00/M MCR10EZHFSxxxx 
1%, 0805, 1/4 Watt -10 ~ .91 0.25W 1.25 | 2.0 | 0.55 | 0.4 |RHM(Value)MCT-ND 1.41 5.00 16.49 |RHM(Value)MTR-ND 47.00/M MCR10EZHFLxxxx 
MCR10 1%, 1/4, 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values 
1.00 130 226 374 619¢ 105 182@ 309 510% 845 1.50K® 2.55K® 4.22K® 6.81K®@ 12.0K® 21.0K® 34.8K® 56.2K@ 95.3K@ 169K® 287K® 470K® 787K 1.43M 
110 133 23.2 38.3 62.0@ 107 187@ 316 511% 866 )=—1.54K®  261K® 4.30K® 6.98K@ 12.1K@ 21.5K® 35.7K® 57.6K 97.6K@ 174K@ 294K@ 475K@ 806K 1.47M 
1.30 13.7 237 39.0 63.4 110@ 191  324@ 523@ 887@ 1.58K® 267K@ 4.32K@ 7.15K® 12.4K® 22.0K@ 36.0K@ 59.0K 100K® 178K@ 300K@ 487K  820K® 1.50Me 
1.50 140 24.0@ 39.20 64.90 113 196@ 330 536 909% 1.60K® 2.70K® 4.42K@ 7.32K@ 12.7K@ 22.1K® 36.5K® 60.4K@ 102K@ 180K@ 301K® 499K® 825K@ 1.54M 
1.80 14.3 243 40.2@ 66.5 115@  200@ 332@ 549 910@ 1.62K@ 2.74K@ 4.53K@ 7.50K® 13.0K®@ 22.6K@ 37.4K@ 61.9K® 105K@ 182K@ 309K@ 510K® 845K@ 1.58M 
2.00 14.7 249 41.2@ 68.0 118 205@ 340@ 560® 931% 1.65K® 280K® 4.64K@ 7.68K® 13.3K@ 23.2K@ 38.3K@ 62.0K® 107K® 187K@ 316K 511K® 866K 1.62M 
2.20 15.0 25.5 42.2 681% 120@ 210 348 562@ 953% 1.69K® 2.87K® 4.70K® 7.87K@ 13.7K@ 23.7K@ 39.0K® 63.4K@ 110K@ 191K® 324K® 523K 887K@ 1.65M@ 
3.00 154 261@ 430@ 69.8 121@ ©=215@ §=357@ = 576@ = 976@ = 1.74K® 9=2.94K 4.75K@ 8.06K® 14.0K® 24.0K@ 39.2K@ 64.9K@ 113K 196K 330K® 536K 909K® 1.69M@ 
3.90 15.8 26.7 43.2% 71.5% 124@ 220@ 360 590% 1.00K@ 1.78K@ 3.00K® 4.87K@ 8.20K@ 14.3K@ 24.3K@ 40.2K@ 66.5K®@ 115K@ 200K@ 332K@ 549K 931K 1.74M 
470 16.0@ 27.0 44.2 73.2 127@ = 221@ = 365@ = 604@ )=—1.02K@ 1.80K® 3.01K@ 4.99K@ 8.25K® 14.7K® 24.9K@ 41.2K@ 68.0K® 118K@ 205K@ 340K@ S60K® 953K 1.80Me 
5.60 16.2 274% 453 750 130 2260 374 619@ 1.05K@ 1.82K@ 3.09K® 5.10K® 8.45K@ 15.0K@ 25.5K@ 42.2K® 68.1K®@ 120K@ 210K® 348K® 562K® 976K 1.82M 
6.20 16.5 280 464@ 768 133@  232@ = 383 = 620@ )=—1.07K® 1.87K® 3.16K® 5.11K@ 8.66K® 15.4K® 26.1K@ 43.0K@ 69.8K@ 121K® 215K® 357K@ 576K 1.00M@ 1.87M 
6.80 16.9 287 47.0 78.7% 137% 237@ 390% 634% 1.10K@ 1.91K@ 3.24K@ 5.23K@ 8.87K@ 15.8K@ 26.7K® 43.2K@ 71.5K@ 124K@ 220K@ 360K@ 590K® 1.02M 1.91M 
7.50 17.4 294 475 80.60 140@  240@  392@ 649% 1.13K@ 1.96K@ 3.30K® 5.36K@ 9.09K@ 16.0K@ 27.0K® 44.2K@ 73.2K 127K@ 221K@ 365K® 604K@ 1.05M 1.96M 
10.0 17.8 30.0@ 48.7 82.0 143@  243@ 402 665 1.15K@ 2.00K® 3.32K® 5.49K® 9.10K® 16.2K® 27.4K® 45.3K@ 75.0K@ 130K® 226K 374K 619K@ 1.10M@ 2.00M@ 
10.2 180% 3010 49.9 825 147@ 249@ 412 680@ 1.18K@ 2.05K@ 3.40K® 5.60K® 9.31K@ 16.5K@ 28.0K@ 46.4K@ 76.8K@ 133K  232K@ 383K 620K® 1.13M 2.05M 
10.5 18.2 309 510 84.5 150@  255@ 422@ 681% 1.20K® 2.10K® 3.48K® 5.62K@ 9.53K® 16.9K® 28.7K@ 47.0K@ 78.7K® 137K® 237K@ 390K@ 634K 1.15M 210M 
10.7 18.7 316 51.1@ 866 154 261@ 430@ 698 1.21K® 2.15K® 3.57K@ 5.76K@ 9.76K® 17.4K® 29.4K® 47.5K@ 80.6K® 140K® 240K®@ 392K 649K 1.18M® 215M 
11.0@ 19.14 32.4 52.3 88.7 158@ 267 = 432@ = 715@ = 1.24K@ 92.20K@ 3.60K@ 5.90K@ 10.0K® 17.8K® 30.0K®@ 48.7K@ 82.0K® 143K@ 243K@ 402K@ 665K 1.20M@ 2.20M@ 
11.3 196 33.0 53.6 90.9 160@ 270 442 732 1.27K@ 2.21K® 3.65K® 6.04K®@ 10.2K@ 18.0K® 30.1K® 49.9K@ 82.5K@ 147K@ 249K® 412K 680K 1.21M@ 
11.5 20.0@ 33.2 54.9% 91.0 162@ 274@ 453% 750 1.30K@ 2.26K® 3.74K® 6.19K® 10.5K®@ 18.2K@ 30.9K 51.0K@ 84.5K@ 150K@ 255K 422K® 681K@ 1.24M@ 
11.8 205 340@ 56.0 93.1 165@ 280 464% 768% 1.33K® 2.32K@ 3.83K® 6.20K®@ 10.7K® 18.7K® 31.6K@ 51.1K@ 86.6K@ 154K@ 261K® 430K@ 698K 1.27M 
12.0@ 210 348@ 562 953 169@ 287@ 470@ 787 1.37K® 2.37K@ 3.90K@ 6.34K@ 11.0K® 19.1K® 32.4K@ 52.3K@ 88.7K® 158K® 267K@ 432K@ 715K@ 1.30M@ 
121 215@ 357 576 976 174@ = 294@ = 475@ = 806@ )=—1.40K® 9 2.40K® 3.92K@ 649K@ 11.3K@ 19.6K® 33.0K® 53.6K 90.9K® 160K® 270K® 442K@ 732K 1.33M 
124 220 36.0@ 59.0 1000 178 300@ 487% = 820@ )»=— 1.43K® 243K 4.02K@ 6.65K® 11.5K® 20.0K@ 33.2K@ 54.9K@ 91.0K® 162K® 274K 453K@ 750K® 1.37M 
12.7 221 365 604 102 180@ 301 499% 825% 1.47K® 249K® 4.12K@ 6.80K® 11.8K® 20.5K® 34.0K@ 56.0K@ 93.1K@ 165K® 280K® 464K@ 768K 1.40M@ 
Limiting Rated Cut Tape Tape & Reel 
Value Element Power Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) Voltage (V) @70°C WwW fe ae tb | Part No. 10 50 200 =| Part No. 5,000 Part No. 
1%, 0805, 1/4 Watt 1.00 ~ 7.50 150 0.25W 1.25 | 2.0 | 0.55 | 0.4 |RHM(Value)CCT-ND 1.41 5.00 16.49 | RHM(Value)CTR-ND 46.92/M__| MCR10EZHFLxxxx 
1%, 0805, 1/8 Watt | 10.0 ~ 2.20M 150 0.125W 1.25 | 2.0 | 0.55 | 0.4 |RHM(Value)CCT-ND 39 1.36 4.49 |RHM(Value)CTR-ND 5.81/M —|MCR10EZHFxxxx 
1%, 0805, 1/8 Watt | 10.0 ~ 2.20M 150 0.125W 1.25 | 2.0 | 0.55 | 0.4 |RHM(Value)CRCT-ND® 38 1.34 4.41_|RHM(Value)CRTR-ND® 6.00/M__ | MCR10EZPFxxxx 


@ Values also available as Resin Overcoated — which are also ROHS Compliant 


MCR10 5%, 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values 


0.0% 18@ 360 68¢ 130 27@ 51@ 100® 200 390 750 1.5K® 3.0K@ 5.6K® 11K® 22K® 43K@ 82K 160K® 330K@ 620K@ 1.2M@ 24M 4.7M® 9.1M 
1.0 2.0 3.9 7.5¢ 15@ 30¢ 56@ 110 220 430 820 1.6K 3.3K® 6.2K® 12K@ 24K@ 47K® 91K®@ 180K@ 360K@ 680K® 13M 2.7M®@ 5.1M@ 10M@ 
ie 2.20 43¢ 8.20 16 33@ 62¢ 120@ 240@ 470 910% 1.8K® 3.6K@ 6.8K® 13K@ 27K® 51K@ 100K® 200K® 390K® 750K@ 1.5M@ 3.0M@ 5.6M 
1.2@ 24@ 47¢ 9.1¢ 18@ 36¢ 68¢ 130 270@ 510 1.0K® 2.0K@ 3.9K® 7.5K® 15K® 30K® 56K® 110K® 220K@ 430K® 820K®@ 1.6M@ 3.3M®@ 6.2M 
13@ 270 51¢ 10 20 39@ 75 150@ 300 560 1.1K® 2.2K@ 4.3K® 82K® 16K® 33K® 62K® 120K® 240K@ 470K® 910K® 18M 3.6M_ 6.8M 
15@ 30 56¢ 11¢ 220 430 820 160® 330 620 1.2K® 24K® 4.7K@ 9.1K® 18K® 36K® 68K@ 130K@ 270K® 510K@ 1.0M@ 2.0M 3.9M@ 7.5M 
1.6 3.30 866.20 12@ 24@ 47@ 91¢ 180 360 680% 1.3K® 2.7K@ 5.1K® 10K® 20K® 39K® 75K® 150K® 300K@ 560K® 1.1M@® 2.2M® 43M 8.2M@ 
Limiting Rated ; ; Cut Tape Tape & Reel 
Value Element Power Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) | Voltage (V) @70°C WwW L T tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0805, 1/8 Watt 0.0 ~ 10M 150 0.125W 1.25 | 2.0 | 0.55 | 0.4 |RHM(Value)ACT-ND at 2.08 4.77 | RHM(Value)ATR-ND 4.83/M MCR10EZHUxxx 
5%, 0805, 1/8 Watt 0.0 ~ 10M 150 0.125W 1.25 | 2.0 | 0.55 | 0.4 |RHM(Value)ARCT-ND@ 34 1.19 3.93 | RHM(Value)ARTR-ND® 4.00/M MCR10EZPJxxx 
@ Values also available as Resin Overcoated — which are also ROHS Compliant 
MCR18 1%, 1/4 Watt — 1206 Series Low Ohmic Resistor Values — ROHS Compliant 
.047 062 082 alll alo: .20 ee 36 A7 62 82 
.051 .068 091 12 16 122 30 39 51 68 aah 
.056 .075 10 13 18 .24 33 43 56 BD} 
: ; Cut Tape Tape & Reel 
Value Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) Power @70°C WwW (iG T tb |Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
1%, 1206, 1/4 Watt .047 ~ .091 0.25W 1.6 3.2 | 0.55 | 0.5 |RHM(Value)RCT-ND 3.83 13.56 44.66 |) RHM(Value)RTR-ND 144.00/M | MCR18EZHFSxxxx 
1%, 1206, 1/4 Watt -10 ~ .91 0.25W 1.6 3.2 | 0.55 | 0.5 |RHM(Value)QCT-ND 2.03 7.20 23.73_ | RHM(Value)QTR-ND 72.00/M__| MCR18EZHFLxxxx 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Py TTT a «0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 Surface Mount Reel” 
1% and 5% Thick Film Chip Resistors (cont) 
MCR18 1%, 1/4 Watt — 1206 Series Resistor Values 
1.00 12.0@ 23.7 43.20 82.00 162 309@ 562 1.10K@ = 2.20K® = 4.02K®@_ = 7.50K® ~—15.0K@ 29.4K 53.6K@ 102K 205K 383K 698K 1.40M 
1.10 124 24.0 44.2 82.50 165 316@ 576 1.13K 2.21Ke 412K 7.68K@ 15.4K@ 30.0K®  54.9K@ 105K 210K 390K@ 715K 1.43M 
1.20 12.4 24.3 45.3 84.5 169 324 590 1.15K 2.26K 4.22K 7.87K® 15.8K 30.1K@  56.0K@ 107K 215K@ 392K 732K 1.47M 
1.30 ee 24.90 46.4 86.60 174 3300 604 1.18K@ 2.32K 4.30K® 8.06K 16.0K® 30.9K 56.2K 110K® = 220K@ 402K 750K@ 150M 
1.50 13.00 HAG) 47.0 88.7 178 3320 6190 1.20K@ = 2.37K® = 4.32K@ ~—-8.20K@ 16.2K 31.6K 57.6K 113K 221K 412K 768K 1.54M 
1.60 13.3 26.1 47 5¢ 90.9 180@ 340 620 1.21K@ 240K® 4.42K@ 8.25K 16.5K 32.4K@  59.0K@ 115K 226K 422K@ 787K 1.58M 
1.80 13.7 26.7 48.7 91.0 182 348@ 634 1.24K 2.43K 4.53K 8.45K 16.9K®  33.0K® 60.4K 118K 232K 430K@ 806K 1.60M 
2.00 14.0 27.0 49.9 93.1 187 357@ 6490 1.27K@ 249K® 4.64K@ = 8.66K@ 17.4K 33.2K@ 61.9K 120K@ 237K@ 432K 820K@ 1.62M 
2.20 14.3 2740 51.0 95.30 191 3600 665 1.30K@ 2.55K 470K@  887K® 17.8K@ 34.0K 62.0K@ 121K 240K® 442K 825K@ 1.65M 
2.40 147 28.0 51.10 97.6 196 365@ 6800 1.33K@ 2.61K 475K@ 9.09K® 18.0K@ 34.8K 63.4K 124k@ 243K 453K 845K 1.69M 
2.70 15.0@ 28.7 52.3 100@ 200@ 374 6810 1.37K@ — 2.67K@ 4.87K 910K@ 18.2K@  35.7K@ 64.9K 127K 249K 464K 866K 1.74M 
3.00 15.4 29.4 53.60 102@ 205 383 6986 1.40K 2.70K@®  4.99K® 9.31K 18.7K®  36.0K® 66.5K 130K 255K 470K@ 887K 1.78M 
3.30 15.8@ 30.0 54.9 105 210 390@ 715@ 1.43K 2.74K@  5.10K@ 9.53K 19.1K 36.5K 68.0K@ 133K 261K@ 4T5K@ 909K 1.80M 
3.60 16.0@ 30.10 56.0 107 215 392 732 1.47K 2.80K 5.11K® 9.76K 19.6K 37.4K 68.1K@ 137K 267K® 487K 910K@ 1.82M 
3.90 16.2 30.90 56.2 110@ 220@ 402@ 750 1.50K@ 2.87K 5.23K 10.0K® —20.0K@ 38.3K 69.8K 140K 270K@ 499K 931K@ 1.87M 
4.30 16.5@ 31.6 57.60 113 221@ 412 768 1.54K 2.94K 5.36K 10.2K@ 20.5K 39.0K@ 71.5K 143K 274K 510K@ 953K 1.91M 
470 16.9 32.4 59.0 115 226 422 787 1.58K 3.00K® 5.49K 10.5K 21.0K 39.2K 73.2K 147K 280K® 511K@ 976K 1.96M 
5.10 17.4 33.00 60.40 118 232 430 806 1.60K@ 3.01K®  5.60K@ 10.7K 21.5K@ 40.2K@ 75.0K® 150K@ 287K 523K 1.00M@ 2.00M 
5.60 178 33.20 61.90 120@ 237@ 432 820 1.62K@  3.09K® 5.62K® 11.0K® 22.0K@ 41.2K 76.8K 154K 294K 536K 1.02M 2.05M 
6.20 18.0@ 34.0 62.00 121@ 240@ 442 825@ 1.65K 3.16K®  5.76K@ 11.3K 221K@  42.2K@ = 78.7K@ 158K 300K@ 549K 1.05M 2.10M 
6.80 18.2 34.8 63.4 124 243 453 845 1.69K 3.24K 5.90K 11.5Ko 22.6K 43.0K@  80.6K@ 160K@ 301Ke 560K@ 1.07M 2.15M 
7.50 18.7 35.7 64.90 127 249 464 866 1.74K@  3.30K® = 6.04K@ 11.8K 23.2K 43.2K 82.0K® 162K 309K@ 562K 110M  2.20M@ 
8.20 19.1 36.00 66.5 130@ 255 470® 887 1.78K 3.32K@  6.19K®  12.0K@ 23.7K 44.2K@ 82.5K 165kK@ 316K 576K 1.13M 
9.10 19.6 36.50 68.00 133 261 415 909 1.80K@ 3.40K® 6.20K® 12.1K®  24.0K@ 45.3K 84.5K 169K® = 324K@ 590K® 1.15M 
10.0@ 20.00 37.40 68.10 137 267 487 9100 1.82K@ 3.48K 6.34K 12.4K 24.3K 46.4K@ 86.6K 174K 330K@ 604K 1.18M 
10.2 20.5 38.30 69.80 140 270@ 499 931 1.87K 3.57K 6.49K® = 12.7K@ 24.9K 47.0K@ 88.7K 178K® = 332K@ 619K 1.20Me 
10.5 21.0 39.00 15@ 143 274 510@ 953 1.91K@  3.60K@ 6.65K 13.0K®  25.5K@ 47.5K@ 90.9K® 180K@ 340K 620K@ 1.21M 
10.7 21.5 39.20 73.2 147 280 5110 976 1.96K 3.65K@ 6.80K® 133K® 26.1K® 48.7K®  91.0K@ 182K 348K 634K 1.24M 
11.00 22.00 40.2 75.0 150@ 287 523@ 1.00K@  2.00K@ 3.74K 6.81K® 13.7K 26.7K@  49.9Ke 93.1K 187K 357K 649K 1.27M 
11.3 221 41.2 76.80 154@ 294@ 536 1.02K 2.05K 3.83K@ 6.98K@ 14.0K® 27.0K® 51.0K®  95.3kKe 191K 360K@ 665K 1.30M 
11.5 22.6 42.2 78.7 158 300@ 549 1.05K 2.10K 3.90K® 7.A5K 14.3K 28.0K 51.1K@ 97.6K 196K 365K 680K@ 1.33M 
11.8@ 23.2 43.00 80.6 160@ 301@ 560 1.07K® = 2.15K@ 3.92K 7.32K 14.7K® = 28.7K@ 52.3K 100K@ 200K@ 374K 681K 1.37M 
Limiting Rated Cut Tape Tape & Reel 
Value Element Power Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Rohm 
Description Range (Q) Voltage (V) @70°C Ww IE il tb | Part No. 10 50 200 =| Part No. 5,000 Part No. 
1%, 1206, 1/4 Watt 1.00 ~ 9.10 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55 | 0.5 |RHM(Value)FCT-ND 2.03 7.20 23.73 | RHM(Value)FTR-ND 71.76/M | MCR18EZHFLxxxx 
1%, 1206, 1/4 Watt | 10.0 ~ 2.20M 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55 | 0.5 |RHM(Value)FCT-ND 48 1.71 5.62 | RHM(Value)FTR-ND 9.68/M | MCR18EZHFxxxx 
1%, 1206, 1/4 Watt _| 10.0 ~ 2.20M 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55 | 0.5 |RHM(Value)FRCT-ND@® AT 1.68 5.54 | RHM(Value)FRTR-ND® 9.00/M_|MCR18EZPFxxxx 
@ Values also available as Resin Overcoated — which are also RoHS Compliant 
MCR18 5%, 1/4 Watt — 1206 Series Resistor Values 
0.0 3.90 16@ 75@ 3300 1.3K® 5.6K@ 24K® 100K® 430K® 1.8M@ 7.5M 
1.0 4.30 18@ 82¢ 360@ 1.5K 6.2Ke 27K® 110K 470K@ 2.0M®@ 8.2M 
1.10 4.7@ 20 o1¢ 390 1.6K® 6.8K 30K® 120K 510K® 2.2M® 9.1M 
1.2@ 5.10 22¢ 100 430 1.8K 7.5K 33K® 130K® 560K@ 2.4M 10M@ 
1.3 5.6¢ 24 110 470® 2.0K 8.2Ke 36K® 150K® 620K@ 2.7M 
1.5@ 6.20 27¢ 120 510® 2.2K 9.1Ke 39K® 160K 680K® 3.0M 
1.6¢ 6.80 30 1300 560® 24Ke 10K® 43K 180K® 750K® 3.3Me@ 
1.80 5) 33¢ 150 620® 2.7K® 11K@ 47K® 200K® 820K® 3.6M 
2.0 8.20 360 160 680 3.0K@ 12K® 51K® 220K 910K@ 3.9Me@ 
2.20 9.1¢ 390 1800 750® 3.3Ke 13K@ 56K 240K® 1.0M@ 4.3M 
24% 10® 43¢ 200 820® 3.6Ke 15K@ 62K® 270K® 1.1M 4.7M® 
2.7% 11@ 51 220 910@ 3.9Ke 16K® 68K® 300K® 1.2M 5.1M 
3.0 12@ 56@ 240@ 1.0K® 4.3K® 18K@ 75K® 330K 1.3M 5.6M® 
3.30 13@ 62 270 1.1K® 4.7K® 20K® 82K 360K® 1.5M@ 6.2M 
3.6 15@ 68 300® 1.2K® 5.1K® 22K Q1K® 390K® 1.6M 6.8M® 
Limiting Cut Tape Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (9) Voltage (V) | Power @70°C| W [s Le tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 1206, 1/4 Watt 0.0 ~ 10M 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55 | 0.5 |RHM(Value)ECT-ND 94 2.52 5.79 |RHM(Value)ETR-ND 8.43/M MCR18EZHJxxx 
5%, 1206, 1/4 Watt 0.0 ~ 10M 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55 | 0.5 |RHM(Value)ERCT-ND@® Al 1.45 4.77_|RHM(Value)ERTR-ND@ 7.00/M MCR18EZPUxxx 
@ Values also available as Resin Overcoated — which are also ROHS Compliant 
MCR25 1%, 1/2 Watt — 1210 Series Low Ohmic Resistor Values — ROHS Compliant 
.047 062 082 cil alo: .20 .27 36 AT 62 82 
.051 .068 091 12 16 22 30 39 51 68 Ahi 
.056 .075 10 13 18 .24 33 43 56 af) 
Cut Tape Tape & Reel 
Value Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing |Rohm 
Description Range (Q) Power @70°C WwW L il tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 4,000 Part No. 

1%, 1210, 1/2 Watt .047 ~ .091 0.5W 2.5 3.2 | 0.55 | 0.5 |RHM(Value)TCT-ND 6.66 23.58 77.67 | RHM(Value)TTR-ND 257.00/M | MCR25JZHFSxxxx 
1%, 1210, 1/2 Watt -10 ~ 91 0.5W 2.5 3.2 | 0.55 | 0.5 [RHM(Value)SCT-ND 2.03 7.20 23.73 |RHM(Value)STR-ND. 72.00/M__|MCR25JZHFLxxxx 
MCR50 1%, 1/2 Watt — 2010 Series Low Ohmic Resistor Values — ROHS Compliant 
.047 062 082 1 no: .20 25 33 43 56 ano} 

051 .068 091 12 16 .22 27 36 AT 262 82 
.056 .075 10 13 18 .24 30 39 51 68 ah] 

Cut Tape Tape & Reel 
Value Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) Power @70°C WwW [E i tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 4,000 Part No. 
1%, 2010, 1/2 Watt .047 ~ .091 0.5W 2.5 5.0 | 0.55 | 0.6 |RHM(Value)VCT-ND 6.45 22.84 75.25 |RHM(Value)VTR-ND 248.00/M | MCRS0JZHFSxxxx 
1%, 2010, 1/2 Watt -10 ~ .91 0.5W 25: 5.0 | 0.55 | 0.6 |RHM(Value)UCT-ND 5.55 19.67 64.79 | RHM(Value)UTR-ND 213.00/M_|MCR50JZHFLxxxx 
(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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ROHM SEMICONDUCTOR 


0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 Surface Mount 
1% and 5% Thick Film Chip Resistors (cont) 


MCR100 1%, 1 Watt — 2512 Series Low Ohmic Resistor Values — ROHS Compliant 


.047 .056 .068 .082 10 abe) 215 -18 022 27 33 39 7 56 68 82 
051 062 .075 .091 alli 13 16 20 24 30 36 43 Sill 62 Bio} Bil 
q fi Cut Tape Tape & Reel 
Value Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) Power @70°C WwW [E a tb | Part No. 10 50 200 Part No. 4,000 Part No. 
1%, 2512, 1 Watt .047 ~ .091 1W 3.2 6.3 | 0.55 | 0.6 |RHM(Value)XCT-ND 11.76 41.66 137.24 | RHM(Value)XTR-ND 461.00/M | MCR100JZHFSxxxx 
1%, 2512, 1 Watt -10 ~ .91 1W 3.2 6.3 | 0.55 | 0.6 |RHM(Value)WCT-ND 9.14 32.37 106.65 | RHM(Value)WTR-ND 356.00/M_|MCR100JZHFLxxxx 
NEW! KTR10 1%, 1/8 Watt, High Voltage — 0805 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
4.70 10.0K 47.0K 130K 200K 332K 510K 820K 1.10M 2.00M 4.70M 
5.10 13.0K 69.8K 140K 220K 348K 536K 866K 1.20M 2.20M 5.10M 
51.0 20.0K 91.0K 150K 255K 390K 560K 910K 1.50M 3.00M 6.20M 
1.00K 36.0K 100K 160K 300K 402K 620K 953K 1.60M 3.30M 9.10M 
4.70K 42.2K 120K 196K 330K 464K 680K 1.00M 1.80M 4.30M 10.0M 
Temp. Limiting : | Cut Tape Tape & Reel 
Value Coefficient | Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range () (ppm/°C) | Voltage (V) | Power @70°C| W L T tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
1%, 0805, 1/8 Watt | 4.70 ~ 10.0M +100 400 0.125W 1.25 | 2.0 | 0.55 | 0.4 |RHM(Value)AHCT-ND 2.45 6.59 15.13 |RHM(Value)AHTR-ND 41.40/M_|KTR10EZPFxxxx 
KTR10 5%, 1/8 Waitt, High Voltage — 0805 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
1.0 27 100 470 20K 120K 470K 1.1M 3.3M 30M 
4.7 33 150 510 22K 200K 510K 1.5M 4.7M 
5.1 47 200 1.0K 33K 270K 680K 2.0M 5.1M 
10 56 300 3.0K 47K 300K 750K 2.2M 5.6M 
22 62 390 10K 100K 330K 1.0M 2.7M 10M 
Temp. Limiting a ; Cut Tape Tape & Reel 
Value Coefficient | Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) (ppm/°C) | Voltage (V) | Power @70°C| W [E T tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0805, 1/8 Watt 1.0 ~ 30M +200 400 0.125W 1.25 | 2.0 | 0.55 | 0.4 |RHM(Value)BCT-ND 1.93 5.18 11.91 | RHM(Value)BTR-ND 30.03/M__| KTR10EZPJxxx 
NEW! KTR18 1%, 1/4 Watt, High Voltage — 1206 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
1.00 2.20K 22.0K 182K 330K 620K 1.13M 2.40M 4.7M 
120 4.32K 27.4K 200K 390K 750K 1.20M 2.80M 4.99M 
240 4.7K 56.2K 255K 430K 787K 1.30M 3.00M 5.10M 
560 5.10K 82K 270K 470K 806K 1.60M 3.30M 7.50M 
1.00K 10.0K 100K 300K 510K 820K 1.80M 3.60M 10.0M 
1.50K 15.0K 150K 301K 549K 910K 2.00M 3.90M 
1.80K 20.0K 174K 316K 560K 1.10M 2.20M 4.30M 
Temp. Limiting Rated M b Cut Tape Tape & Reel 
Value Coefficient | Element Power | _Dimensions—mm_|pigi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) (ppm/°C) | Voltage (V) | @70°C | W [s ili tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
1%, 1206, 1/4 Watt | 1.00 ~ 10.0M +100 500 0.25W | 1.6 | 3.2 |0.55| 0.5 | RHM(Value)AICT-ND 2.76 7.44 17.09 | RHM(Value)AITR-ND 48.30/M KTR18EZPFxxxx 
KTR18 5%, 1/4 Watt, High Voltage — 1206 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
“eS 27 110 390 1.3K 5.6K 39K 200K 680K 2.4M 
1.8 33 120 430 1.5K 6.8K 47K 220K 750K 2.7M 
2.0 39 130 470 1.6K 7.5K 51K 240K 820K 3.0M 
3.3 43 150 510 1.8K 8.2K 56K 270K 910K 3.3M 
47 47 160 560 2.0K 9.1K 62K 300K 1.0M 3.9M 
5.6 51 180 620 2.2K 10K 68K 330K 1.1M 4.7M 
6.8 56 200 680 2.7K 12K 75K 360K 1.2M 5.1M 
8.2 62 220 750 3.0K 15K 82K 390K 1.3M 5.6M 
10 68 240 820 3.3K 18K 100K 430K 1.5M 6.8M 
12 75 270 910 3.9K 20K 110K 470K 1.6M 7.5M 
16 82 300 1.0K 4.3K 22K 120K 510K 1.8M 8.2M 
18 91 330 1.1K 4.7K 27K 150K 560K 2.0M 9.1M 
22 100 360 1.2K 5.1K 33K 180K 620K 2.2M 10M 
Temp. Limiting | Rated p 5 Cut Tape Tape & Reel 
Value | Coefficient | Element Power Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (9)| (ppm/°C) | Voltage (V) | @70°C WwW L VU tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 1206, 1/4 Watt _| 1.5 ~ 10M +200 500 0.25W | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 0.5 |RHM(Value)PCT-ND 1.93 5.18 11.91 | RHM(Value)PTR-ND 30.03/M__ | KTR18EZPJxxx 
NEW! ESRO3 1%, 1/5 Waitt, Anti-Surge — 0603 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
10.0 200 1.00K 4.30K 12.0K 27.0K 100K 330K 
51.0 470 1.50K 8.20K 15.0K 37.4K 150K 360K 
75.0 560 2.70K 10K 20.0K 75.0K 220K 
Temp. Limiting | Rated ; Z Cut Tape Tape & Reel 
Value Coefficient) Element | Power Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) | (ppm/°C) | Voltage (V)| @70°C | W ib u tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
1%, 0603, 1/5 Watt_| 10.0 ~ 360K +100 50 0.2W | 0.8 | 1.6 | 0.45 | 0.3 |RHM(Value)ADCT-ND 1.82 4.88 11.22 |RHM(Value)ADTR-ND 27.60/M__| ESRO3EZPFxxxx 
ESRO3 5%, 1/5 Wait, Anti-Surge — 0603 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
10 20 62 130 180 240 390 560 910 1.6K 3.9K 6.2K 15K 47K 2.2M 
13 22 100 150 200 300 470 680 1.0K 2.0K 4.7K 9.1K 22K 68K 10M 
15 33 120 160 220 330 510 750 1.5K 2.2K 5.1K 10K 33K 82K 
Temp. Limiting | Rated : ; Cut Tape Tape & Reel 
Value Coefficient | Element | Power Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) | (ppm/°C) | Voltage (V) | @70°C | W L ad tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0603, 1/5 Watt | 10 ~ 10M +200 50 0.2W 0.8 1.6 | 0.45 | 0.3 [RHM(Value)DCT-ND 1.42 3.82 8.78 | RHM(Value)DTR-ND 18.99/M | ESRO3EZPJxxx 
(Continued) 
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ayayeT aN 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 Surface Mount Ree 
1% and 5% Thick Film Chip Resistors (cont) 
NEW! ESR10 1%, 1/4 Watt, Anti-Surge — 0805 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
1.30 4.87 7.50 16.0 21.5 82.0 1.20K 4.30K 9.10K 130K 
2.00 5.10 9.10 16.2 22.6 100 1.30K 4.70K 10.0K 150K 
2.40 5.60 10.0 16.5 24.0 120 1.50K 5.10K 15.0K 220K 
3.90 5.76 13.7 17.4 27.0 200 2.00K 5.60K 39.2K 249K 
3.92 5.90 14.0 18.2 30.0 220 3.00K 6.19K 47.0K 330K 
4.22 6.34 14.3 18.7 43.0 330 3.30K 6.20K 51.0K 390K 
4.32 6.49 14.7 19.1 49.9 430 3.60K 6.80K 59.0K 
4.70 6.65 15.0 20.0 56.0 1.00K 3.90K 7.50K 97.6K 
4.75 6.81 15.8 20.5 75.0 1.10K 4.02K 8.2K 100K 
Temp. Limiting | Rated ty r Cut Tape Tape & Reel 
Value Coefficient | Element | Power Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing |Rohm 
Description Range (Q) | (ppm/°C) | Voltage (V) | @70°C | W L ili tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
1%, 0805, 1/4 Waitt _| 1.30 ~ 390K +100 150 0.25W | 1.25 | 2.0 | 0.55 | 0.4 |RHM(Value)AECT-ND 2.29 6.16 14.15 |RHM(Value)AETR-ND 37.95/M__|ESR10EZPFxxx 
ESR10 5%, 1/4 Wait, Anti-Surge — 0805 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
1 3.9 13 39 110 330 1.1K 3.6K 12K 56K 1.5M 
tail 47 15) 43 120 360 1.2K 3.9K 13K 68K 2.0M 
2. 5.1 16 47 130 390 1.5K 4.3K 18K 82K 10M 
15 5.6 18 51 150 470 1.6K 4.7K 20K 91K 
1.6 6.2 20 56 160 510 1.8K 5.1K 22K 100K 
1.8 6.8 22 62 180 560 2.0K 5.6K 24K 200K 
2 7.5) 24 68 200 680 2.2K 6.8K 27K 220K 
2.2 8.2 27 1G) 220 750 2.4K 7.5K 33K 300K 
2.4 10 30 82 240 820 2.7K 8.2K 39K 470K 
Caaf ali! 33 91 270 910 3.0K 9.1K 47K 560K 
3.3 12 36 100 300 1.0K 3.3K 10K 51K 1.0M 
Temp. Limiting | Rated ‘ 5 Cut Tape Tape & Reel 
Value | Coefficient} Element | Power Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing |Rohm 
Description Range (Q)| (ppm/°C) | Voltage (V) | @70°C | W E T tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0805, 1/4 Watt 1~10M +200 150 0.25W | 1.25 | 2.0 | 0.55 | 0.4 |RHM(Value)KCT-ND 1.42 3.82 8.78 | RHM(Value)KTR-ND 18.99/M__|ESR10EZPJxxx 
NEW! ESR18 1%, 1/3 Watt, Anti-Surge — 1206 Series Resistor Values —- ROHS Compliant 
1.00 10.0 27.0 51.0 82.0 200 1.00K 2.00K 4.02K 6.20K 10.0K 30.1K 100K 300K 10.0M 
8.20 20.0 33.0 60.4 100 392 1.30K 2.10K 6.04K 7.87K 27.0K 33.0K 150K 470K 
Temp. Limiting | Rated y ; Cut Tape Tape & Reel 
Value Coefficient) Element | Power Dimensions - mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) | (ppm/°C) | Voltage (V)| @70°C | W [Ec T tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
1%, 1206, 1/3 Watt | 1.00 ~ 10.0M +100 200 0.33W | 1.6 3.2 | 0.55 | 0.5 | RHM(Value)AFCT-ND 2.13 5.74 13.18 | RHM(Value)AFTR-ND 34.50/M__ | ESR18EZPFxxxx 
ESR18 5%, 1/3 Wait, Anti-Surge — 1206 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
1 3.9 12 30 62 300 620 1.3K 3.3K 8.2K 33K 220K 
11 47 13 33 68 330 680 1.5K 3.6K 10K 39K 300K 
1.2 5.1 15 36 15 360 750 1.6K 3.9K 12K 47K 470K 
1.5 6.2 18 39 100 390 820 1.8K 4.7K 15K 82K 680K 
2.0 6.8 20 43 120 430 910 2.0K 5.1K 16K 100K 820K 
22 v5) 22 47 200 470 1.0K 2.2K 5.6K 18K 110K 1.0M 
2.4 oul 24 51 220 510 1.1K 2.7K 6.2K 20K 150K 3.0M 
3.3 10 27 56 270 560 1.2K 3.0K 6.8K 22K 200K 10M 
Temp. Rated F F Cut Tape Tape & Reel 
Value Coefficient | Element Power Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) | (ppm/°C) | Voltage (V) | @70°C WwW fe U tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 1206, 1/3 Watt 1~10M +200 200 0.33W 1.6 | 3.2 | 0.55 | 0.50 | RHM(Value)ICT-ND 2.29 6.16 14.15 | RHM(Value)ITR-ND 37.95/M ESR18EZPJxxx 
NEW! LTR18 1%, 1/2 Watt — 1206 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
510 560 576 620 820 1.00K 1.30K 1.50K 1.80K 2.40K 2.70K 110K 
Temp. Limiting | Rated 5 E Cut Tape Tape & Reel 
Value Coefficient Element | Power Dimensions -mm_| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) (ppm/°C) Voltage (V) | @70°C | W L T tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
1%, 1206, 1/2 Watt_| 510 ~ 110K +100 200 0.5W_ | 1.60 | 3.20 | 0.55 | 0.50 | RHM(Value)YCT-ND 2.45 6.59 15.13 | RHM(Value)YTR-ND 41.00/M__[LTR18EZPFxxxx 
NEW! LTR18 5%, 1/2 Watt — 1206 Series Resistor Values — ROHS Compliant 
20 30 47 100 300 390 910 1.2K 10K 
22 33 91 220 330 510 1.0K 2.0K 
Temp. Limiting | Rated ; i Cut Tape Tape & Reel 
Value | Coefficient | Element | Power Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q)| (ppm/°C) | Voltage (V) | @70°C | W L aly tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 1206, 1/2 Watt | 20 ~ 10K +200 200 0.5W_ | 1.60 | 3.20 | 0.55 | 0.50 | RHM(Value)ZCT-ND 2.00 5.39 12.39 | RHM(Value)ZTR-ND 32.00/M__|LTR18EZPJxxx 
NEW! LTR50 1%, 1 Watt — 2010 Series Resistor Values —- ROHS Compliant 
10.0 11.0 12.0 13.0 220 330 390 
Temp. Limiting Rated i A Cut Tape Tape & Reel 
Value Coefficient} Element | Power Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing |Rohm 
Description Range (Q) | (ppm/°C) | Voltage (V) | @70°C | W E ay tb |Part No. 10 50 200 =| Part No. 5,000 Part No. 
1%, 2010, 1 Watt 10.0 ~ 390 +100 200 1W. 2.50 | 5.0 | 0.55 | 0.90 | RHM(Value)ACCT-ND 12.41 33.39 76.71_| RHM(Value)ACTR-ND 259.00/M_|LTRS50UZPFxxxx 
NEW! LTR50 5%, 1 Watt — 2010 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
18 22 27 150 390 680 820 1.0K 1.8K 
Temp. Rated ; ; Cut Tape Tape & Reel 
Value Coefficient | Element Power Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) | (ppm/°C) | Voltage (V) | @70°C W L Tr tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 2010, 1 Watt | 18 ~ 1.8K +200 200 1W 2.50 | 5.0 | 0.55 | 0.90 | RHM(Value)AACT-ND 8.46 22.76 52.28 | RHM(Value)AATR-ND 173.00/M__| LTRS50UZPJxxx 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1950 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Description: 

The resistors are constructed out of a high-grade ceramic body. Internal metal electrodes are added at each end and 
connected by a resistive material. The composition of the resistive material is adjusted to give the approximate required 
resistance and laser cutting of this resistive layer that achieves tolerance trims the value. The resistive layer is covered 
with a protective coat and printed with the resistance value. Finally, the two external terminations (matte tin) are added. 


Frotestive Coat Protective Coat 

# LZ, Resistor Layer 

| [ - Inner Electrode 

<= End Termination 
Ceramic Substrate 


=P 


vend veces WAGEO  surtace Mount Thin Film Chip Resistors Disl@Reel’ 


1% 1/8 Watt — 0805 Series, Low Ohmic 


Resistor Values 


10 13 18 24 33 43 epi 68 91 
WM 215) .20 27 36 AT 56 af) 
ae 16 22 30 39 50 62 82 
Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Tape and Reel) | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Pricing |Part No. 
100, .510 ~ 910 }311-(Value)SCT-ND 8.61 23.16 53.21 | 5,000 | 176.00/M | RLO805FR-07xxxxL 
110 ~ 500 [311-(Value)SCT-ND 6.38 17.17 39.45 | 5,000 | 127.00/M | RLO805FR-07xxxxL 


t For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 
0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


1% 1/16 Watt — 0402 Series, Low Ohmic 


Resistor Values 


10 12 alo 18 22 2 33 39 AT 56 68 82 
Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Tape and Reel) | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Pricing | Part No. 
100 311-.10PCT-ND 8.61 23.16 53.21 | 10,000 | 158.00/M | RLO402FR-07xxxxL 
120 ~ 470 |311-(Value)PCT-ND 6.38 17.17 39.45 | 10,000 | 115.00/M | RLO402FR-07xxxxL 
560 ~ .820 |311-(Value)PCT-ND 3.47 9.34 21.46 | 10,000 | 57.00/M | RLO402FR-07xxxxL 


t+ For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 
4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


5% 1/16 Watt — 0402 Series 


10 15 20) 127 30 33 36 390s 47, 49.9 06) 96.2) 62) 68) 182) 


Resistor Values 


Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Tape and Reel) | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Pricing | Part No. 
109 ~ 820 [311-(Value)UCT-ND 1.59 4.27 9.81 | 10,000 | 20.00/M | RT0402DREO7xxxxL 


t+ For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 
4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


1% 1/10 Watt — 0603 Series, Low Ohmic 


Resistor Values 


10 12 ato 18 22 27 33 39 AT 56 68 82 
Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Tape and Reel) | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Pricing | Part No. 
100 311-.10QCT-ND 8.61 23.16 53.21 | 5,000 | 176.00/M | RLO603FR-07xxxxL 
120 ~ 470 |311-(Value)QCT-ND 6.38 17.17 39.45 | 5,000 | 127.00/M | RLO603FR-07xxxxL 
560 ~ .820 |311-(Value)QCT-ND 3.47 9.34 21.46 | 5,000 | 64.00/M | RLO603FR-07xxxxL 


t+ For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 
4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


.5% 1/10 Watt — 0603 Series 


100 200 390 590 910 169K 27K 4.02K 5.9K 866K 124K 187K 27K 37.4K 56K 82K 160K 301K 
110 «210 392 604 1.0K 1.78K 2.74K 4.22K 6.04K 8.87K 13K 19.6K 27.4K 39K 56.2K 84.5K 165K 309K 
120 220 402 619 11K 1.8K 287K 4.3K 6.2K 9.09K 13.3K 20K 28K 40.2K 59K 90.9K 178K 324K 
121° 221 422) «620 «1.2K 1.,96K 3.0K 4.7K 634K 9.1K 14K 20.5K 28.7K 43K 60.4K 91K 180K 330K 
124 240 430 649 1.21K 2.0K 3.01K 4.75K 6.8K 931K 15K 21K 29.4K 43.2K 61.9K 100K 200K 332K 
130 267 432 680 1.24K 21K 3.09K 4.87K 6.81K 9.53K 15.8K 21.5K 30K 44.2K 62K 107K 220K 
147 274 «464 «681 «1.3K 2.2K 3.16K 4.99K 6.98K 10K 16K 22K 30.1K 47K 66.5K 110K 221K 
150 300 470 715 1.37K 2.21K 3.32K 5.1K 7.15K 10.2K 16.2K 22.1K 32.4K 475K 68K 120K 240K 
154 301 475 «750 14K 24K 3.4K 511K 7.5K 10.5K 16.5K 22.6K 33K 48.7K 68.1K 124K 243K 
160 330 499 806 1.47K 2.43K 3.57K 5.36K 8.06K 11K 174K 23.2K 33.2K 51K 69.8K 130K 249K 
165 332 510 820 1.5K 249K 3.6K 5.49K 8.2K 11.5K 17.8K 24K 34K 514K 75K 140K 255K 
180 348 560 825 16K 255K 3.9K 56K 825K 12K 18K 24.3K 34.8K 52.3K 787K 147K 270K 
182 360 562 845 1.62K 2.67K 3.92K 5.62K 8.45K 12.1K 18.2K 24.9K 36K 53.6K 80.6K 150K 300K 


Resistor Values 


Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Tape and Reel) | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Pricing | Part No. 
1000 ~ 332KQ [311-(Value)DCT-ND 1.69 4.56 10.47 | 5,000 25.00/M_|RTO603DRD07xxxxL 


Foust Dimensions - mm Toler- ; ' 
‘ ating ance emperature . ~ 
Series | @70° L w P T Rating Coefficient -5% 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values 
RT0603 | 1/10 Watt | 1.6+0.10 | .80+0.10 | .25+0.15 | .45+0.10 | 0.50% +25ppm/°C 
RTO805 | 1/8 Watt _| 2.00+0.10 | 1.25+0.10 | .35+0.20 | .50+0.10 | 0.50% +50ppm/°C 10 13 19.6 22.6 27.4 33 43 51 68 82.5 
RT0402 | 1/16 Watt | 1.00+0.10 | .50+0.50 | .20+0.10 | .3510.05 | 0.50% +50ppm/°C 1 15 20 24 30 36 47 56 75 91 
RJO805 | 1/10 Watt | 2.00+0.10 | 1.25+0.10 | 3540.20 | .50+0.10 1% +50ppm/°C 12 16 21.5 24.9 30.1 39 47.5 61.9 80.6 
RJ1206 | 1/8 Watt | 3.10+0.10 | 1.60+0.10 | .45+0.20 | .55+0.10 1% +50ppm/°C 12.4 18 22 27 32.4 40.2 49.9 62 82 
RLO402 | 1/16 Watt | 1.00+0.10 | .50+0.05 | .20+0.10 | .3510.05 1% 100 ~ .820 +800ppm/°C 
, 100 ~ .470 +800ppm/°C Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Tape and Reel) [y: 
RLOGO3 | 1/10 Watt | 1.60+0.10 | .8020.10 | .2520.15 | .45+0.10 1% i gi-Key ageo 
ane e is #0 ~ in aioe é Range _ | Part No. 10 50 200 | Oly. | Pricing | PartNo. 

.100 ~ .330 +600ppm/* = B 
rLos0s | 1/8 Watt | 2.00%0.10 | 1.254010 | 3520.20 | 5030.10 | 1% '360 ~ 470 +300ppm/"C 100~ 910) (aie Beceem 162 4.87 _10.03 | 6,000 | 23.00/M_[RTOBOSDREO/»o0L 

500 ~ 910 +200ppm/°C t For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 

010 ~ 0150 +1500ppm/°C 0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
RL2512 | 1Watt | 6.3520.10 | 3.2020.15 | .60+0.20 | .55+0.10 1% .0180 ~ .0390 +1200ppm/°C 
.0470 +800ppm/°C 


1% 1/8 Watt — 


Resistor Values 


1206 Series 3.0 33 3.9 
Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Yageo 
Range Part No. 10 50 200 Part No. 
30 ~ 3.90 311-(Value)NCT-ND 1.22 3.29 7.55 RJ1206FREXxxxL. 


t For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 


1% 1 Watt — 2512 Series, Low Ohmic 


Resistor Values 


010 015 018 022 027 033 039 047 

Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Tape and Reel) | Yageo 

Range Part No. 10 50 200 Qty. Pricing | Part No. 

0100 311-.010TCT-ND 5.03 17.80 58.63 | 4,000 | 140.00/M | RL2512FK-07xxxxL 
.0150 ~ .0470 |311-(Value)TCT-ND 5.03 17.80 58.63 | 4,000 | 140.00/M | RL2512FK-07xxxxL 


t For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 
0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Surface Mount 1% & 5% Di 
Thick Film Chip Resistors 


Description: The resistors are constructed on a high grade ceramic body (aluminum oxide). Internal metal electrodes 
are added at each end and connected by a resistive paste which is applied to the top surface of the substrate. The 
composition of the paste is adjusted to give the approximate resistance required and the value is trimmed to within 
tolerance, by laser cutting of the resistive layer. The resistive layer is covered with a protective coat. Finally, the two 
external end terminations are added. For ease of soldering the outer layer of these end terminations is a lead/tin alloy. End 
terminations on RoHS Compliant parts are pure tin. 


i@pReel* 


Protective Coat 
- /, Resistor Layer 


Inner Electrode 


r Fo 


7 ce ~7—End Termination 
Ceramic Substrate 


Power | Working Toler- 
Rating Voltage Dimensions - mm ance Temperature 
Size | @70° | (Maximum) E. W T tt tb Rating Coefficient 
5% 10 < R< 100 -100/+350ppm/°C 
0201 | 1/20W 25V 0.60 | 0.30 | 0.23 | 0.10 | 0.15 1% 100 << 10MO +200 ppm/°c 
5% 100 <R < 10MO +100ppm/°C 
0402 | 1/16W 50V 1.00 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | 0.25 1% 10 <R<10MO +200ppm/*C 
5% 1009 < R < 10M +100ppm/°C 
0603 | 1/10W 50V 1.60 ) 0.80 | 0.45 | 0.25 | 0.25 1% R< 100: R> 10MO +200ppm/°C 
5% 100 < R < 10M +100ppm/°C 
0805} 1/8W 150V 2.00 | 1.25 | 0.50 | 0.35 | 0.35 1% R< 100; R > 10MO +200ppm/*C 
5% 100 < R < 10M +100ppm/°C 
1206) 1/4W 200V 3.10 | 1.60 | 0.55 | 0.45 | 0.40 1% R< 100: R > 10MO +200ppm/°C 


NEW! 1% 1/20 Watt — 0201 Series 


Resistor Values 


t+ For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 0.0 10.7 Day 100 120 470K 410.5K 12.4K 400K 420K 
0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 10.0 12.0 15.0 102 121 590K  10.7K —12.7K 102K 121K 
10.2 12.1 33.0 105 124 10.0K 12.0K 18.0K 105K 124K 
10.5 12.4 56.2 107 127 10.2K 12.1K 51.0K 107K 127K 
1% 1/10 Watt — 0805 Series Resistor Values 
Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Tape and Reel) | Yageo 
si as a a8 ee Os ue ae aH 9 Range _|Part No. 10 50 200 | Qty. | Pricing |Part No. 
Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Tape and Reel) | Yageo RoHS Compliant 
Range _| Part No. 10 50 200 Qty. | Pricing | Part No. 2 z af e 
30 - 100 _[311-(Value)VOT-ND 1.10 795 6771 5,000 | 12.00/M | RIOSOSFRExonL 0.00 ~ 127KQ |311-(Value)MCT-ND 1.18 3.17 7.29 | 10,000} 12.00/M |RC0201FR-07xxxxL 


t+ For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 
4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


t For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 


0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1951 


YAGEO surface Mount 1% & 5% Thick Film Chip Resistors (cont) 


NEW! 5% 1/20 Watt — 0201 Series 


Resistor Values 


0.0 100 330 1.8K 12K 68K 
10 110 390 2K 15K 100K 
11 120 470 2.2K 18K 110K 
12 150 560 3K 20K 120K 
20 160 680 3.3K 22K 200K 
22 180 1K 3.9K 24K 220K 
24 200 1.1K 4.3K 27K 240K 
30 220 1.2K 4.7K 30K 300K 
33 240 1.3K 5.6K 33K 330K 
47 270 1.5K 10K 47K 470K 
61 300 1.6K 11K 51K 1M 

Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Tape and Reel | Yageo 

Range Part No. 10 50 200 ty. Pricing | Part No. 

RoHS Compliant 
0.00 ~ 1MQ_ |311-(Value)NCT-ND 92 2.48 5.70 | 10,000} 7.00/M }RC0201JR-O7xxxxL 


+ For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 
4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


1%, 1/16 Watt — 0402 Series 


Resistor Values 


1.00 68.0 499 2.21K 7.50K 16.0K 36.0K 62.0K 127K 442K 
1.50 68.1 510 2.40K 7.87K 16.2K 39.0K 64.9K 150K 470K 
2.20 75.0 $11 2.70K 8.06K 17.4K 39.2K 68.0K 180K 499K 
3.30 100 560 3.01K 8.20K 18.0K 40.2K 78.7K 187K 510K 
4.70 120 620 3.30K 8.87K 19.1K 42.2K 80.6K 200K 560K 
10.0 150 680 3.74K 9.10K 20.0K 43.0K 82.0K 210K 562K 
22.0 160 V5) 3.90K 9.53K 21.0K 45.3K 82.5K 220K 620K 
24.9 180 910 3.92K 10.0K 22.0K 46.4K 88.7K 226K 649K 
26.1 220 1.00K 4.30K 10.7K 22.1K 47.0K 90.9K 240K 768K 
28.0 280 1.10K 4.64K 11.0K 24.9K 47.5K 91.0K 249K 1.00M 
33.0 300 1.20K 5.10K 11.3K 26.1K 49.9K 95.3K 261K 3.30M 
36.0 301 1.21K 5.36K 11.5K 27.0K 51.0K 97.6K 270K 3.60M 
39.0 330 1.50K 5.49K 12.0K 28.0K 51.1K 100K 300K 

49.9 332 1.80K 5.62K 12.1K 30.0K 53.6K 110K 301K 

51.0 430 1.82K 6.20K 13.0K 30.1K 56.0K 120K 332K 

56.0 464 1.96K 6.49K 14.0K 33.0K 60.4K 121K 360K 

62.0 470 2.20K 6.80K 15.0K 35.7K 61.9K 124K 430K 


Ree 
1%, 1/10 Watt — 0603 Series 


1.00 160 374 887 221 510 121K 3.00K 680K 169K 39.2K 93.1K 237K 536K 
2.00 162 383 909 226 511 1.24K 3.01K 681K 174K 40.2K 95.3K 240K 549K 
210 165 390 91.0 232 523 1.27K 3.09K 6.98K 17.8K 41.2K 97.6K 243K 560K 
215 169 392 931 237 536 1.30K 3.16K 7.15K 18.0K 422K 100K 249K 562K 
221 174 402 953 240 549 1.33K 3.24K 7.32K 182K 43.0K 102K 255K 576K 
243° 17.8 412 976 243 560 1.37K 3.30K 7.50K 187K 432K 105K 261K 590K 
249 180 422 100 249 562 140K 3.32K 7.68K 19.1K 442K 107K 267K 604K 
274 182 430 102 255 576 1.43K 3.40K 7.87K 19.6K 45.3K 110K 270K 619K 
3.01 187 432 105 261 590 147K 348K 806K 20.0K 464K 113K 274K 620K 
3.32 191 442 107 267 604 1.50K 3.57K 820K 205K 47.0K 115K 280K 634K 
3.92 196 453 110 270 619 1.54K 3.60K 825K 21.0K 47.5K 118K 287K 649K 
402 200 464 113 274 620 1.58K 3.65K 845K 215K 487K 120K 294K 665K 
442 205 470 115 280 634 1.60K 374K 866K 22.0K 49.9K 121K 300K 680K 
475 210 475 118 287 649 1.62K 383K 887K 22.1K 51.0K 124K 301K 681K 
499 215 487 120 294 665 1.65K 3.90K 9.09K 226K 511K 127K 309K 698K 
Salil 2210) 34919121 300 680 1.69K 3.92K 910K 23.2K 523K 130K 316K 715K 
6.23 221 51.0 124 301 681 1.74K 402K 931K 237K 53.6K 133K 324K 732K 
5.62 226 511 127 309 698 1.78K 412K 9.53K 24.0K 54.9K 137K 330K 750K 
5.76 232 523 130 316 715 1.80K 4.22K 9.76K 243K 562K 140K 332K 768K 
6.04 237 536 133 324 732 1.82K 4.30K 10.0K 24.9K 57.6K 143K 340K 787K 
681 240 549 137 330 750 1.87K 432K 10.2K 255K 59.0K 147K 348K 806K 
750 243 560 140 332 768 1.91K 4.42K 10.5K 261K 60.4K 150K 357K 820K 
10.0 249 562 143 340 787 1.96K 453K 107K 26.7K 61.9K 154K 360K 825K 
10.2 255 576 147 348 806 2.00K 4.64K 11.0K 27.0K 620K 158K 365K 845K 
105 261 59.0 150 357 820 205K 470K 11.3K 27.4K 63.4K 160K 374K 866K 
107 267 604 154 360 825 210K 475K 115K 28.0K 64.9K 162K 383K 887K 
11.0 270 619 158 365 845 215K 487K 11.8K 28.7K 66.5K 165K 390K 909K 
11.3 274 62.0 160 374 866 220K 4.99K 12.0K 294K 68.0K 169K 392K 910K 
115 280 634 162 383 887 221K 510K 121K 30.0K 68.1K 174K 402K 931K 
118 287 649 165 390 909 226K 511K 124K 30.1K 69.8K 178K 412K 953K 
120 294 665 169 392 910 232K 523K 127K 30.9K 71.5K 180K 422K 976K 
121 30.0 680 174 402 931 237K 536K 13.0K 31.6K 73.2K 182K 430K 1.00M 
124 301 681 178 412 953 240K 549K 133K 324K 75.0K 187K 432K 1.20M 
127 309 698 180 422 976 243K 560K 137K 33.0K 76.8K 191K 442K 1.21M 
13.0 316 71.5 182 430 1.00K 249K 562K 14.0K 33.2K 78.7K 196K 453K 1.50M 
133 324 73.2 187 432 1.02K 255K 576K 143K 34.0K 80.6K 200K 464K 2.00M 
13.7 33.0 75.0 191 442 1.05K 261K 590K 14.7K 348K 82.0K 205K 470K 2.21M 
140 332 768 196 453 1.07K 267K 604K 15.0K 35.7K 82.5K 210K 475K 249M 
143° 340 78.7 200 464 110K 270K 619K 154K 36.0K 84.5K 215K 487K 2.94M 
147 348 806 205 470 113K 274K 6.20K 15.8K 365K 866K 220K 499K 3.01M 
15.0 35.7 82.0 210 475 115K 280K 634K 16.0K 37.4K 88.7K 221K 510K 4.70M 
154 36.0 825 215 487 118K 287K 649K 16.2K 383K 90.9K 226K 511K 4.75M 
158 365 845 220 499 1.20K 294K 665K 165K 39.0K 91.0K 232K 523K 10.0M 


Resistor Values 


Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Tape and Reel) | Yageo Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Tape and Reel? | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 ty. Price | Part No. Range Part No. 10 50 200 Qty. Price | Part No. 
26.1 ~ 768KQ_ | 311-(Value)LCT-ND 671810 «447 | — — }9C04021AxxxxFLHF3 2.10 ~ 5.230 |311-(Value)HCT-ND WT 207 4.76 | — — |9C06031 AxxxxFGHFT 
10.2 ~ 976K |311-(Value)HCT-ND 77 207 476 | — — | 9C06031AxxxxFKHFT 
RoHS Compliant 
RoHS Compliant 
1.00 ~ 3.60MQ | 311-(Value)LRCT-ND 67 1.81 4.47 | 10,000 | 2.43/M | RCO402FR-O7xxxxL 1.00 ~ 10.0MO |311-(Value)HRCT-ND 67 = 1.81 4.17 | 5,000 | 2.70/M | RCOGO3FR-O7xxxxL 


+ For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 
4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0402 Series PHL3-KIT-ND 50 each of values 1.00KO ~ 9.53KQ 


1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/16 Watt — 33 values (1,650 total pieces). 
RoHS Compliant 


PHL4-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ 
PHL1-KIT-ND 50 each of values 1.000 ~ 75.02 56 values (2,800 total pieces). 
17 values (850 total pieces) 
PHL2-KIT-ND 50 each of values 1000 ~ 910Q PHLS5-KIT-ND 50 each of values 100KQ ~ 1.00MQ 
22 values (1,100 total pieces) 32 values (1,600 total pieces). 


5%, 1/16 Watt — 0402 Series 


Resistor Values 


0.0 8.2 43 200 620 3.0K 10K 47K 270K 
1.0 10 47 220 680 3.3K 11K 56K 300K 
11 12 51 240 820 3.6K 12K 62K 330K 
2.0 15 56 270 910 3.9K 15K 68K 430K 
ay 18 68 300 1.0K 4.3K 18K 82K 470K 
3.0 20 75 330 1.2K 4.7K 22K 100K 560K 
3.3 22 82 360 1.5K 5.1K 24K 110K 680K 
3.9 27 91 390 1.8K 5.6K 27K 120K 1.0M 
43 30 100 430 2.0K 6.2K 30K 150K 1.5M 
47 33 150 470 2.2K 6.8K 33K 180K 3.0M 
5.1 36 160 510 2.4K 7.5K 39K 200K 3.3M. 
5.6 39 180 560 2.7K 8.2K 43K 220K 


t For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 
0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0603 Series 1% 
Thick Film Chip Resistor Kits - 1/10 Watt — RoHS Compliant 

PHH1-KIT-ND 50 each of values 1.000 ~ 7.500 PHHA4-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ ~ 9.76KO 114 
22 values (1,100 total pieces), values (5,700 total pieces) 
PHH2-KIT-ND 50 each of values 10.00 ~ 97.60 PHH5-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ 114 
113 values (5,650 total pieces) values (5,700 total pieces) 
PHH3-KIT-ND 50 each of values 1009 ~ 9760 PHH6-KIT-ND 50 each of values 100KQ ~ 1.00MQ 115 
114 values (5,700 total pieces) values (5,750 total pieces) 


5%, 1/10 Watt — 0603 Series 


Resistor Values 


0.0 3.3 10 33 100 330 1.0K 33K 10K 33K 100K 330K 1.0M 3.3M 
1.0 3.6 11 36 110 «360 «= 1.4K «636K «611K 386K) 110K = 860K 1.1M =3.6M 
14 3.9 12 39 120 390 12K 39K 12K 39K 120K 390K 1.2M 3.9M 
1.2 4.3 13 43 130 430 13K 43K 13K 43K 130K 430K 13M 43M 
1.3 47 15 47 150 470 15K 47K 15K 47K 150K 470K 15M 4.7M 
1.5 5A 16 OL 160 510 16K 51K 16K 51K 160K 510K 16M 5.1M 
1.6 5.6 18 56 180 560 418K 56K 18K 56K 180K 560K 18M 5.6M 
1.8 6.2 20 62 200 620 20K 62K 20K 62K 200K 620K 20M 62M 
2.2 68 22 68 220 680 22K 68K 22K 68K 220K 680K 22M 68M 
24 75 24 75 240 750 24K 7.5K 24K 75K 240K 750K 24M 82M 
27 8.2 27 82 270 «820. 2.7K «682K 27K 82K_—s 270K 820K. 2.7M_ = 10M 
3.0 Che) 30 gh 300 910 3.0K 91K 30K 91K 300K 910K 3.0M 


Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Tape and Reel? | Yageo Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Tape and Reel) | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Price | Part No. Range Part No. 10 50 200 Qty. Price | Part No. 
1.0 ~3.3MQ_ |311-(Value)JCT-ND 80 2.15 4.93 _ — | 9004021 AxxxxJLHF3 1.1 ~8.2MO |311-(Value)GCT-ND 70 1.89 4.34 _ — |9C06031AxxxxJLHFT 
RoHS Compliant RoHS Compliant 
0.0 ~3.3MQ /311-(Value)JRCT-ND 66 1.77 4.07 | 10,000 | 2.14/M |RC0402JR-07xxxxL 0.0~10MQ |311-(Value)GRCT-ND 64 1.74 3.99 | 5,000 | 2.07/M |RCO603JR-07xxxxL 


+ For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 
4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0402 Series 
5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/16 Watt — RoHS Compliant 
PHJ1A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.0, 2.0, 3.0, 3. 


PHJ2A-KIT-ND 50 each of every other value from 
etc. ~ 1.0MQ 52 values (2,600 total 1.1, 2.2, 3.3, 4.3, etc. ~ 680K 51 values (2,550 total 
pieces) pieces) 


PHJ1-KIT-ND 200 each of every other value from 1.0, PHJ2-KIT-ND 200 each of every other value from 1.1, 
2.0, 3.0, 3.9, etc. ~ 1.0MOQ 52 values (10,400 total 2.2, 3.3, 4.3, etc. ~ 680KQ 51 values (10,200 total 
pieces) pieces) 


t For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 
0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0603 Series 
5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/10 Watt — RoHS Compliant 
PHG1A-KIT-ND 50 each of every other value PHG2A-KIT-ND 50 each of every other value 
from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. ~ 910KQ 72 values from 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, etc. ~ 1.0MQ 72 values 
(3,600 total pieces) 


(3,600 total pieces) 
PHG1-KIT-ND 200 each of every other value PHG2-KIT-ND 200 each of every other value 
from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. ~ 910KQ 72 values from 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, etc. ~ 1.0MQ 72 values 


(14,400 total pieces) (14,400 total pieces) 


(Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


YAGEO surface Mount 1% & 5% Thick Film Chip Resistors (cont) 


1%, 1/8 Watt — 0805 Series 


Resistor Values 


1%, 1/4 Watt — 1206 Series 


Digi@pReel* 


Resistor Values 


1.00 287 7.50 21.0 51.0 130 340 825 221K 5.36K 14.0K 35.7K 86.6K 237K 562K 1.58M 4.64M 1.00 267 634 169 422 105 274 665 1.78K 432K 11.0K 294K 69.8K 187K 464K 118M 3.01M 7.32M 
1.02 2.94 7.68 21.5 511 133 348 845 226K 5.49K 14.3K 36.0K 88.7K 240K 576K 1.62M 4.70M 102 270 649 174 430 107 280 680 1.80K 442K 11.3K 30.0K 715K 191K 470K 1.20M 3.09M 7.50M 
1.05 3.00 7.87 22.0 523 137 357 866 232K 5.60K 14.7K 36.5K 90.9K 243K 590K 1.65M 4.75M 1.05 274 665 178 432 110 287 681 1.82K 453K 11.5K 301K 73.2K 196K 475K 121M 3.16M 7.68M 
1.07 3.01 8.06 221 536 140 360 887 237K 5.62K 15.0K 37.4K 91.0K 249K 604K 1.69M 4.87M 1.07 280 680 180 442 113 294 698 1.87K 464K 11.8K 30.9K 750K 200K 487K 1.24M 3.24M 7.87M 
110 3.09 825 226 549 143 365 909 240K 5.76K 15.4K 38.3K 93.1K 255K 619K 1.74M 4.99M 140 287 681 182 453 115 300 715 1.91K 4.70K 120K 31.6K 768K 205K 499K 1.27M 3.30M 806M 
113 3.16 845 23.2 560 147 374 910 243K 5.90K 15.8K 39.0K 95.3K 261K 620K 1.80M 5.11M 113 294 698 187 464 118 301 732 1.96K 4.75K 121K 324K 787K 210K 510K 130M 3.32M 8.20M 
115 3.24 866 23.7 562 150 383 931 249K 6.04K 16.0K 39.2K 97.6K 267K 634K 1.87M 5.23M 115 3.00 7.15 191 470 120 309 750 200K 487K 124K 33.0K 806K 215K 511K 133M 3.40M 8.25M 
118 332 887 24.0 576 154 390 953 255K 6.19K 16.2K 40.2K 100K 270K 649K 1.91M 5.36M 118 3.01 732 196 475 121 316 768 205K 499K 127K 33.2K 82.0K 220K 523K 137M 3.48M 845M 
1.21 340 9.09 24.3 59.0 158 392 976 261K 6.20K 16.5K 41.2K 102K 274K 665K 1.96M 5.49M 120 3.09 7.50 20.0 487 124 324 787 210K 510K 130K 34.0K 825K 221K 536K 140M 3.57M 8.66M 
1.24 348 9.31 24.9 604 160 402 1.00K 267K 6.34K 16.9K 42.2K 105K 280K 680K 2.00M 5.62M 121 316 7.68 205 499 127 330 806 215K 511K 133K 348K 845K 226K 549K 143M 3.60M 887M 
1.27 3.57 953 25.5 61.9 162 412 1.02K 2.70K 6.49K 17.4K 43.0K 107K 287K 681K 2.05M 5.76M 124 324 787 21.0 510 130 332 820 220K 523K 13.7K 35.7K 86.6K 232K 560K 1.47M 3.65M 9.09M 
1.30 3.65 9.76 26.1 620 165 422 1.05K 274K 6.65K 17.8K 43.2K 110K 294K 698K 2.10M 5.90M 127 330 806 21.5 511 133 340 825 221K 536K 14.0K 36.0K 887K 237K 562K 150M 374M 9.10M 
1.33 3.74 10.0 26.7 634 169 430 1.07K 2.80K 6.80K 18.0K 44.2K 113K 300K 715K 2.15M 6.04M 130 3.32 820 220 523 137 348 845 226K 549K 14.3K 365K 90.9K 240K 576K 154M 3.83M 9.31M 
1.37 3.83 10.2 27.0 649 174 432 110K 287K 6.81K 182K 45.3K 115K 301K 732K 2.20M 6.19M 133 340 825 221 536 140 357 866 232K 560K 14.7K 374K 91.0K 243K 590K 158M 3.90M 9.53M 
140 3.90 105 274 665 178 442 113K 2.94K 6.98K 187K 46.4K 118K 309K 750K 2.21M 6.34M 137 348 845 226 549 143 360 887 237K 562K 15.0K 383K 931K 249K 604K 1.60M 3.92M 9.76M 
143 3.92 107 28.0 68.0 180 453 1.15K 3.00K 7.15K 191K 47.0K 120K 316K 768K 2.26M 6.49M 140 357 866 232 560 147 365 909 240K 576K 15.4K 39.0K 953K 255K 619K 162M 4.02M 10.0M 
147 4.02 11.0 287 681 182 464 1.18K 3.01K 7.32K 19.6K 47.5K 121K 324K 787K 2.32M 6.65M 143° 360 887 237 562 150 374 910 243K 590K 158K 39.2K 97.6K 261K 620K 1.65M 4.12M 
150 412 11.3 294 698 187 470 1.20K 3.09K 7.50K 20.0K 48.7K 124K 330K 806K 2.37M 6.81M 147 365 909 240 576 154 383 931 249K 6.04K 16.0K 40.2K 100K 267K 634K 1.69M 4.22M 
154 422 115 30.0 715 191 475 1.21K 3.16K 7.68K 205K 49.9K 127K 332K 820K 2.43M 6.98M 150 374 910 243 590 158 390 953 255K 619K 162K 412K 102K 270K 649K 1.74M 4.30M 
158 432 11.8 30.1 73.2 196 487 1.24K 3.24K 7.87K 21.0K 51.0K 130K 340K 825K 2.49M 7.15M 154 383 931 249 604 160 392 976 261K 620K 165K 422K 105K 274K 665K 1.78M 4.32M 
162 442 120 30.9 75.0 200 499 1.27K 3.30K 8.06K 21.5K 51.1K 133K 348K 845K 2.55M 7.32M 158 3.90 953 255 619 162 402 1.00K 267K 634K 169K 43.0K 107K 280K 680K 1.80M 4.42M 
165 453 121 31.6 768 205 510 1.30K 3.32K 8.20K 22.0K 52.3K 137K 357K 866K 2.61M 7.50M 1.60 3.92 976 261 620 165 412 1.02K 270K 649K 174K 43.2K 110K 287K 681K 1.82M 4.53M 
169 464 124 324 787 210 511 1.33K 340K 8.25K 221K 53.6K 140K 360K 887K 2.67M 7.68M 162 4.02 10.0 267 634 169 422 1.05K 274K 665K 17.8K 442K 113K 294K 698K 1.87M 4.64M 
1.74 4.70 12.7 33.0 806 215 523 1.37K 3.48K 8.45K 22.6K 54.9K 143K 365K 909K 2.74M 7.87M 165 412 10.2 27.0 649 174 480 1.07K 280K 680K 180K 453K 115K 300K 715K 1.91M 4.70M 
1.78 4.75 13.0 33.2 82.0 220 536 140K 357K 8.66K 23.2K 56.0K 147K 374K 931K 2.80M 8.06M 169 422 105 274 665 178 432 110K 287K 681K 182K 464K 118K 301K 732K 1.96M 4.75M 
1.80 4.87 13.3 34.0 825 221 549 143K 3.60K 8.87K 23.7K 56.2K 150K 383K 953K 2.87M 8.25M 174 430 107 280 680 180 442 1.13K 294K 698K 187K 47.0K 120K 309K 750K 2.00M 4.87M 
182 4.99 13.7 34.8 845 226 560 147K 3.65K 9.09K 24.0K 57.6K 154K 390K 976K 2.94M 8.45M 178 432 11.0 287 681 182 453 1.15K 300K 715K 191K 475K 121K 316K 768K 2.05M 4.99M 
1.87 511 14.0 35.7 866 232 562 1.50K 3.74K 9.10K 24.3K 59.0K 158K 392K 1.00M 3.01M 8.66M 180 442 11.3 294 698 187 464 1.18K 301K 7.32K 196K 487K 124K 324K 787K 2.10M 5.10M 
1.91 523 143 36.0 887 237 576 1.54K 3.83K 9.31K 24.9K 60.4K 160K 402K 1.02M 3.09M 8.87M 182 453 11.5 300 71.5 191 470 120K 3.09K 7.50K 20.0K 499K 127K 330K 806K 2.15M 5.11M 
196 536 147 36.5 909 240 590 1.58K 3.90K 9.53K 25.5K 61.9K 162K 412K 1.05M 3.16M 9.09M 187 464 118 301 732 196 475 1.21K 316K 768K 205K 51.0K 130K 332K 820K 2.20M 5.23M 
2.00 549 15.0 37.4 91.0 243 604 1.60K 3.92K 9.76K 26.1K 62.0K 165K 422K 1.10M 3.24M 9.31M 1.91 470 120 30.9 750 200 487 1.24K 3.24K 7.87K 21.0K 511K 133K 340K 825K 221M 5.36M 
2.05 560 154 383 931 249 619 1.62K 4.02K 10.0K 26.7K 63.4K 169K 430K 1.13M 3.30M 9.53M 196 475 121 31.6 768 205 499 1.27K 330K 8.06K 215K 523K 137K 348K 845K 2.26M 549M 
210 562 15.8 39.0 95.3 255 620 1.65K 4.12K 10.2K 27.0K 64.9K 174K 432K 1.15M 3.32M 9.76M 200 487 124 324 787 210 510 130K 3.2K 820K 22.0K 53.6K 140K 357K 866K 2.32M 5.60M 
215 5.76 16.0 39.2 97.6 267 634 1.69K 4.22K 10.5K 27.4K 66.5K 178K 442K 1.18M 3.40M 10.0M 205 499 127 330 806 215 511 133K 340K 825K 221K 54.9K 143K 360K 887K 2.37M 5.62M 
2.20 5.90 162 40.2 100 270 649 1.74K 4.30K 10.7K 28.0K 68.0K 180K 453K 1.20M 3.48M 210 510 130 332 820 220 523 137K 348K 845K 226K 56.0K 147K 365K 909K 240M 5.76M 
2.21 6.04 165 41.2 102 274 665 1.78K 4.32K 11.0K 28.7K 68.1K 182K 464K 1.21M 3.57M 215 511 133 340 825 221 536 140K 357K 866K 23.2K 56.2K 150K 374K 910K 243M 5.90M 
2.26 6.19 169 42.2 105 280 680 1.80K 4.42K 11.3K 29.4K 69.8K 187K 470K 1.24M 3.65M 220 523 137 348 845 226 549 143K 360K 887K 237K 57.6K 154K 383K 931K 249M 6.04M 
2.32 6.20 17.4 43.0 107 287 681 1.82K 4.53K 11.5K 30.0K 71.5K 191K 475K 1.27M 3.74M 221 536 140 357 866 232 560 147K 3.65K 9.09K 24.0K 59.0K 158K 390K 953K 2.55M 6.19M 
2.37 6.34 178 43.2 110 294 698 1.87K 4.64K 11.8K 30.1K 73.2K 196K 487K 1.30M 3.83M 226 549 143 36.0 887 237 562 150K 374K 910K 243K 604K 160K 392K 976K 261M 6.20M 
243 649 180 44.2 113 300 715 1.91K 4.70K 12.0K 30.9K 75.0K 200K 499K 1.33M 3.92M 232 560 147 365 909 240 576 154K 383K 931K 24.9K 61.9K 162K 402K 1.00M 267M 6.34M 
249 665 182 453 115 301 732 1.96K 4.75K 12.1K 31.6K 76.8K 205K 510K 1.37M 4.02M 237 562 150 374 91.0 243 590 1.58K 390K 953K 255K 62.0K 165K 412K 1.02M 2.70M 6.49M 
255 6.80 187 464 118 309 750 2.00K 4.87K 12.4K 32.4K 78.7K 210K 511K 1.40M 4.12M 240 576 154 383 931 249 604 160K 3.92K 976K 261K 634K 169K 422K 1.05M 2.74M 6.65M 
261 681 191 47.0 120 316 768 2.05K 4.99K 12.7K 33.0K 80.6K 215K 523K 1.43M 4.22M 243° 590 158 390 953 255 619 162K 4.02K 10.0K 267K 64.9K 174K 430K 1.07M 2.80M 6.80M 
267 6.98 196 47.5 121 324 787 210K 5.10K 13.0K 33.2K 82.0K 220K 536K 1.47M 4.32M 249 604 160 392 976 261 620 165K 412K 10.2K 27.0K 66.5K 178K 432K 1.10M 2.87M 6.81M 
274 7.15 20.0 487 124 330 806 215K 5.11K 13.3K 34.0K 82.5K 226K 549K 1.50M 4.42M 255 619 162 402 100 267 634 169K 422K 105K 280K 68.0K 180K 442K 113M 2.94M 6.98M 
2.80 7.32 205 49.9 127 332 820 2.20K 5.23K 13.7K 34.8K 84.5K 232K 560K 1.54M 4.53M 261 620 165 412 102 270 649 174K 430K 10.7K 287K 681K 182K 453K 1.15M 3.00M 7.15M 
Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Tape and Reel) | Yageo Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Tape and Reel) | yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Price | Part No. Range Part No. 10 50 200 Qty. Price | Part No. 

1.02 ~ 9.760 |311-(Value)CCT-ND 80 2.15 4.93 _ — |9C08052AxxxxFGHFT 1.02 - 9.760 |311-(Value)FCT-ND 82 2.22 5.09 _ — |9C12063AxxxxFGHFT 
10.2 ~ 9.76MQ | 311-(Value)CCT-ND 80 2.15 4.93 = —_|9C08052AxxxxxFKHFT 10.2 - 9.76MO_|311-(Value)FCT-ND 88 2.37 5.44 = — _|9C12063AxxxxFKHFT 
RoHS Compliant RoHS Compliant 

1.00 ~ 10.0MO | 311-(Value)CRCT-ND 14 2.00 4.59 | 5,000 4.20/M__| RCO805FR-07xxxxL 1.00 - 10.0MO |311-(Value)FRCT-ND 82 2.22 5.09 | 5,000 | 5.97/M |RC1206FR-07xxxxL 


t+ For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 
4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0805 Series 
1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/8 Watt — 
RoHS Compliant 


PHC1A-KIT-ND 50 each of values 1.000 ~ 9.760 
104 values (5,200 total pieces) 
PHC1-KIT-ND 200 each of values 1.000 ~ 9.760 
104 values (20,800 total pieces) 


PHC2A-KIT-ND 50 each of values 10.00 ~ 97.60 
114 values (5,700 total pieces) 

PHC2-KIT-ND 200 each of values 10.00 ~ 97.60 
114 values (22,800 total pieces) . . $169.95 
PHC3A-KIT-ND 50 each of values 1009 ~ 9760 
114 values (5,700 total pieces) 


5%, 1/8 Watt — 0805 Series 


PHC3-KIT-ND 200 each of values 1009 ~ 9760 
114 values (22,800 total pieces) 

PHC4A-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ ~ 9.76KQ 114 
values (5,700 total pieces) 

PHC4-KIT-ND 200 each of values 1.00KQ ~ 9.76KQ 114 
values (22,800 total pieces). 

PHC5A-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ 113 
values (5,650 total pieces) 

PHC5-KIT-ND 200 each of values 10.0KQ ~ 97.6KO 113 
values (22,600 total pieces) $169.95 
PHC6A-KIT-ND 50 each of values 100KQ ~ 1.00MO 115 
values (5,750 total pieces) 

PHC6-KIT-ND 200 each of values 100KQ ~ 1.00MQ 115 
values (23,000 total pieces). 


Resistor Values 


t For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 
0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 1206 Series 
1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/4 Watt — RoHS Compliant 


PHF1A-KIT-ND 50 each of values 1.000 ~ 9.760 
114 values (5,700 total pieces) 
PHF1-KIT-ND 200 each of values 1.009 ~ 9.760 
114 values (22,800 total pieces) $239.95 
PHF2A-KIT-ND 50 each of values 10.00 ~ 97.60 
114 values (5,700 total pieces) 
PHF2-KIT-ND 200 each of values 10.09 ~ 97.60 
114 values (22,800 total pieces) 
PHF3A-KIT-ND 50 each of values 1000 ~ 9760 
114 values (5,700 total pieces) 
PHF3-KIT-ND 200 each of values 1009 ~ 9760 
114 values (22,800 total pieces) 


PHF4A-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ ~ 9.76KQ 114 
values (5,700 total pieces) ... $125.95 
PHF4-KIT-ND 200 each of values 1.00KQ ~ 9.76KQ 114 
values (22,800 total pieces) $239.95 
PHFSA-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ 113 
values (5,650 total pieces) $125.95 
PHF5-KIT-ND 200 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ 113 
values (22,600 total pieces). ... $239.95 
PHF6A-KIT-ND 50 each of values 100K ~ 1.00MQ 115 
values (5,750 total pieces) ... $125.95 
PHF6-KIT-ND 200 each of values 100KQ ~ 1.00MOQ 115 
values (23,000 total pieces). $239.95 


Resistor Values 


00 24 62 16 43 110 300 750 20K 5.1K 13K 36K 91K 240K 620K 1.6M 4.3M 0.0 24 62 16 43 120 330 820 2.2K 56K 15K 39K 100K 270K 680K 1.8M 4.7M 
10 27 68 18 47 120 330 820 2.2K 56K 15K 39K 100K 270K 680K 1.8M 4.7M e270 eS 51 130 360 910 24K 62K 16K 43K 110K 300K 750K 2.0M 5.1M 
11 30 75 20 51 130 360 910 24K 62K 16K 43K 110K 300K 750K 2.0M 5.1M 11 30 75 20 56 150 390 1.0K 2.7K 68K 18K 47K 120K 330K 820K 2.2M 5.6M 
12 33 82 22 56 150 390 1.0K 2.7K 68K 18K 47K 120K 330K 820K 2.2M 5.6M 12 33 82 22 62 160 430 1.1K 3.0K 75K 20K 51K 130K 360K 910K 2.4M 6.2M 
13° 36 91 24 62 160 430 11K 3.0K 7.5K 20K 51K 130K 360K 910K 2.4M 6.2M 13° 36 91 24 68 180 470 1.2K 3.3K 82K 22K 56K 150K 390K 1.0M 2.7M 6.8M 
15 39 10 27 68 180 470 1.2K 3.3K 82K 22K 56K 150K 390K 1.0M 2.7M 6.8M 15 39 10 27 75 200 510 1.3K 3.6K 91K 24K 62K 160K 430K 1.1M 3.0M 7.5M 
16 #43 #11 30 75 200 510 1.3K 3.6K 9.1K 24K 62K 160K 430K 1.1M 3.0M 7.5M 16 #43 #11 30 82 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 180K 470K 1.2M 3.3M 8.2M 
18 #47 12 33 82 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 180K 470K 1.2M 3.3M 8.2M WS 2 33 91 240 620 1.6K 4.3K 11K 30K 75K 200K 510K 1.3M 3.6M 9.1M 
2 Oioal 13 36 91 240 620 1.6K 43K 11K 30K 75K 200K 510K 1.3M 3.6M 9.1M eos 13 36 100 270 680 1.8K 4.7K 12K 33K 82K 220K 560K 1.5M 3.9M 10M 
22 56 15 39 100 270 680 1.8K 4.7K 12K 33K 82K 220K 560K 1.5M 3.9M 10M 272 eo Oo 39 110 300 750 2.0K 5.1K 13K 36K 91K 240K 620K 1.6M 4.3M 

Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Tape and Reel) | Yageo Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Tape and Reel) | Yageo 

Range Part No. 10 50 200 | Qty. | Price |PartNo. Range Part No. 10 50 200 | Qty. | Price | PartNo. 
T1-9.1M0_|311-(Value)ACT-ND 701.80 4.34 | — — [9COBOS2Ao00ILHFT 11 ~9.1M0_[311-(Value)ECT-ND 7 21 485 | — — [9CT2063Ax0%ILHFT 

RoHS Compliant RoHS Compliant 

0.0- TOMO [311-(Value)ARCT-ND 701.89 4.34 [5,000 | 3.30/M [RCO805JR-O7xxxxL 0.0 ~10MQ_[311-(Value)ERCT-ND 742.00 4.60 | 5,000 | 4.23/M_[RC1206JR-O7xxxxL. 


t+ For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 
4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0805 Series 
5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/8 Watt — RoHS Compliant 


PHA1A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.0, 1.2, 1.5, 1.8, ~ 1.0MQ 73 values (3,650 total 


PHA1-KIT-ND 200 each of every other value from 
1.0, 1.2, 1.5, 1.8, ~ 1.0MQ 73 values (14,600 total 
pieces) $109.95 


PHA2A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.1, 1.3, 1.6, 2. 910KQ 72 values aaa total 


pieces) .. 
PHA2-KIT-ND 200 each of every other value from 


1.1, 1.3, 1.6, 2. 
pieces) 


~ 910KQ 72 values (14,400 total 
$109.95 


t For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 
0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 1206 Series 
5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/4 Watt — RoHS Compliant 


PHE1A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. ~ 910K 72 values (3,600 total 
pieces) . . 

PHE1-KIT-ND 200 each of every other value 
from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. ~ 910KQ 72 values (14,400 
total pieces)... $109.95 


PHE2A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.1, 1.3, 1.6, 2.0, etc. ~ 1.0MQ 72 values (3,600 total 
pieces) . 

PHE2-KIT-ND 200 each of every other value from 1.1, 
1.3, 1.6, 2.0, etc. ~ 1.0MQ 72 values (14,400 total 
pieces) $109.95 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1953 


Panasonic 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2010 and 2512 


1% Precision Thick Film Chip Resistors 
Surface Mount Available in 1/20, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


Protective Coating: Termination (inner) Power Rating Maximum Maximum Dimensions Temperature Panasonic 

Size at 70° RCWV§ Overload Voltage L Ww a b t Coefficient Part No. 
0201 1/20W 15V 30V 0.60 | 0.30 | 0.10 | 0.15 | 0.23 10~1MQ+200ppm/°C | ERJ-1GEFxxxxC 
‘emnibakoi 0402 1/10w 50V 100V 1.00 ] 0.50 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 10~1MO+100ppm/°C | ERJ-2RKFxxxxX 
(between) 0603 10W 50V 100V 1.60 | 0.80 | 0.30 | 0.30 | 0.45 10~1MOQ+100ppm/°C | ERU-3EKFxxxxV 
a 0805 1/8W 150V 200V 2.00 | 1.25 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 10~2.2MQ+100ppm/°C | ERJ-GENFxxxxV 
High Puy paistve ete oe “a Lb [1208 1/4w 200V 400v 3.20 | 1.60 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 10~2.2MO+100ppm/°C_| ERU-BENFxxxxV 
Alumina Substrate wi 1210 1/4W 200V 400V 3.20 | 250 | 0.50 | 050 | 0.60 | 10-1MO+100ppm/*C | ERJ-14NFxxxxU 
2010 1/2W 200V 400V 5.00 | 2.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 10~1MOQ+100ppm/°C | ERU-12SFxxxxU 
ff 2512 1W 200V 400V 6.40 | 3.20 | 0.65 | 0.60 | 0.60 10~1MQ+100ppm/°C | ERJ-1 TNFxxxxU 

a § Rated Continuous Working Voltage (RCWV) shall be determined from RCWV = Vv Power Rating x Resistance Values, or max. RCWV listed 
b above, whichever is less. 


0201, 0402, 0603, 0805, 1206 and 1210 Series Standard Resistor Values 2010 Series Resistor Values 


10.0 249 61.9 154 383 953 237K 5.90K 147K 365K 90.9K 226K 562K 10.0 28.7 82.5 237 681 196K 562K 162K 464K 133K 383K 
10.2 25.5 634 158 392 976 243K 6.04K 15.0K 374K 93.1K 232K 576K 105 30.1 86.6 249 715  -2.05K = 5.90K  16.9K  48.7K = 140K_-— 402K 
105 261 649 162 402 100K 249K 619K 154K 383K 95.3K 237K 590K 11.0 31.6 90.9 261 750 215K 649K 17.8K 511K 147K 422K 
10.7 26.7 66.5 165 412 102K 255K 634K 15.8K 39.2K 97.6K 243K 604K 15 33.2 95.3 274 787 226K 6.49K 18.7K 53.6K 154K 442K 
Ho mo Ss ie SG ian aon sae eae Six tox Gm cue G1 MS GSK Sak Bm am aoe 
: : ; : ; ; : : 127 36.5 105 301 866 249K 7.15K 205K 590K 169K 487K 
115 287 715 178 442 140K 274K 681K 169K 42.2K 105K 261K 649K 
13.3 38.3 110 316 909 261K 750K 215K 619K 178K 511K 
118 294 73.2 182 453 143K 280K 6.98K 174K 43.2K 107K 267K 665K 140 402 115 332 963 «274K 787K «226K +«GAOK ~«o187K~—SCC# BGK 
121 301 75.0 187 464 145K 287K 7.15K 178K 44.2K 110K 274K 681K ay 7B ‘os an hk GEA ORR GHA? GRAS ae Gane 
124 30.9 768 191 475 148K 294K 7.32K 182K 45.3K 113K 280K 698K ‘a np ei a ia «GW «CR. 
127 31.6 «9787 196 487 121K 3.01K 750K 187K 464K 115K 287K 715K ’ : : : ‘ : : 
13.0 324 806 200 499 1.24K 309K 768K 191K 475K 118K 294K 732K 16.2 46.4 138 38300 110K = 3.16K—9.09K— 26.1K = 75.0K 215K G19K 
133° 33.2 825 205 511 4.27K 316K 7.87K 196K 487K 121K 301K 750K 16.9 48.7 140 402 1.5K 3.32K9.53K 7.4K 787K 226K = BAK 
137 340 845 210 523 130K 324K 8.06K 200K 49.9K 124K 309K 768K 178 514 147 422 121K = 3.48K = 10.0K_—_28.7K = 82.5K = 237K BK 
140 348 866 215 536 133K 332K 825K 205K 511K 127K 316K 787K 18.7 53.6 154 442 1.27K = 3.65K = 105K 80.1K 866K 249K 715K 
143 35.7 «88.7 221 «549 «137K 340K 845K 21.0K 52.3K 130K 324K 806K 19.6 56.2 162 464 1.33K 383K 110K 316K 909K 261K 750K 
147 36.5 90.9 226 562 140K 348K 866K 215K 536K 133K 332K 825K 20.5 59.0 169 487 140K = 4.02K = 115K) 83.2K 953K: D74K = 787K 
15.0 374 931 232 576 143K 357K 887K 221K 54.9K 137K 340K 845K 215 61.9 178 511 1A7K = 4.22K—12.1K-— 84.8K = 100K 287K_~— «825K 
154 383 953 237 590 147K 365K 9.09K 226K 56.2K 140K 348K 866K 29.6 64.9 187 536 454K 442K 127K 365K 105K 301K —- 866K 
158 39.2 976 243 604 150K 374K 931K 232K 57.6K 143K 357K 887K 93.7 68.1 196 562 162K 464K 133K 383K 110K 316K 909K 
hs GaSe CW OE RU MEK GK ata Gaak ona ee ome ate) (ee aS ee 
i oa i os) i iG Cae Gus Bids Ge ies cede cea eh SY 2 Bb ee ee ee ee ea 
174 43.2 «107 267s «665. s«1.65K «4.2K = 10.2K 255K 634K 158K 392K 976K . : : : . : 
178 442 110 274 681 169K 4.22K 105K 261K 64.9K 162K 402K 1.00M 2512 Series Resistor Values 
182 453 113 280 698 174K 4.32K 107K 267K 665K 165K 412K 1.10M 
187 464 115 287 715 1.78K 4.42K 11.0K 27.4K 681K 169K 422K 1.20M 10.0 274 68.1 191 487 1.30K = 3.48K 887K 24.3K 1.9K 169K 432K 
191 475 118 294 732 182K 4.53K 113K 280K 69.8K 174K 432K 1.30M 105 287 0 71.5 200 510 -1.37K = 3.60K 910K = 25.5K = 63.4K 178K 453K 
196 487 121 301 750 187K 4.64K 115K 287K 71.5K 178K 442K 1.50M 11.0 30.0 = 75.0 210 523 143K 374K = 9.53K 6.7K 66.5K = 182K 470K 
200 499 124 309 768 191K 475K 118K 294K 73.2K 182K 453K 1.60M 14.5 30.9 78.7 220 549° 150K 3.90K 100K 274K 681K 191K 487K 
205 5141 127 316 787 196K 487K 121K 301K 750K 187K 464K 1.80M 120 324 82.0 226 562 1.58K = 4.02K = 105K = 28.7K = 71.5K = 200K 510K 
21.0 523 130 324 806 200K 499K 124K 30.9K 768K 191K 475K 2.00M 124 33.2 84.5 237 590 1.62K = 4.22K = 11.0K = 30.0K—75.0K = 210K 523K 
215 536 133 332 825 205K 541K 127K 316K 787K 196K 487K 220M 13.0 348 88.7 243 619 169K = 4.32K 1.5K 30.9K  78.7K =. 220K_— 549K 
221 549 137 340 845 240K 523K 13.0K 324K 806K 200K 499K 13.7 36.0 91.0 255 634 1.78K 4.53K —12.0K_—32.4K82.0K 226K 562K 
226 56.2 140 348 866 215K 536K 13.3K 33.2K 825K 205K 511K 143° 3874 95.3 267 665 182K = 4.70K = 12.4K_33.2K84.5K 237K 590K 
23.2 576 143 357 887 221K 549K 13.7K 34.0K 845K 210K 523K 15.0 39.0 100 274 681 1.91K = 4.87K = 13.0K_—34.8K —8B.7K = 243K 819K 
237 59.0 147 365 909 2.26K 562K 14.0K 34.8K 866K 215K 536K 15.8 40.2 105 287 715 2.00K 510K 13.7K 360K 91.0K 255K 634K 
243 604 150 374 931 232K 5.76K 143K 35.7K 88.7K 221K 549K 162 42.2 110 300 750 210K 523K 143K 374K 953K 267K — 665K 
169 43.2 115 309 787 220K 5.49K 15.0K 390K 100K 274K 681K 
Additional 0201, 0402, 0603, 0805 and 1206 Series Resistor Values 178 45.3 120 324 820, 226K =5.62K = 15.8K = 40.2K = 105K 287K 715K 
182 47.0 124 332 845 237K 590K 162K 422K 110K 300K 750K 
12.0@ 39.0% 1200 390@ 1.20K@ = 3.90K@ = 12.0K@ = 39.0K@ = 120K@ = 390Ke 491 487 130 348 887 243K 619K 169K 432K 415K 309K 787K 
16.0 43.0 160® 430@ 1.60K@ 4.30K® 16.0K® 43.0K@ 160K® 430K@ 20.0 51.0 137 360 910 255K 6.34K 17.8K  45.3K 420K 324K 820K 
18.0 47.0 180 470® 1.80K@ 4.70K@ 18.0K@  47.0K@ 180K@ 470K@ 21.0 52.3 143 374 953 267K  6.65K 18.2K  47.0K 124K 332K 845K 
22.0@ 51.0@ 2200 510@ © 2.20K@ = 5.10K@ = -22.0K@ 51.0K@ = 220K = 5 10K@ 220 549 150 390 100K 274K 681K 191K 487K 130K 348K 887K 
24.0@ 56.0@ 2400 560@ 240K@ 5.60K® 24.0K® 56.0K® 240K 560Ke 226 562 158 402 1.05K 287K 715K 200K 510K 137K 360K 910K 
27.0 62.0 270@ 620@ = 2.70K® = 6.20K@ =. 27.0K® = 62.0K® = 270K@ = 6 20K@ 237 59.0 162 422 110K 3.00K 7.50K 2.0K 523K 143K 374K 953K 
30.0@ 68.0  300e 680@  3.00K@ + 6.80K® + 30.0K® + 68.0K® + = 300K® = G80Ke 243° «619 169 432 115K 309K 7.87K 22.0K 549K 150K 390K 1.00M 
33.0 82.0 3300 820@ —-3.30K@ = 8.20K@ >= 33.0K@ = 82.0K@ = 330K@ = 820Ke 255 634 178 453 1.20K 3.24K 820K 226K 562K 158K 402K 
36.0@ 91.0% 3600 910@  3.60K@ = 9.10K® += 36.0K® = 91.0K@ = 360K® = 1 0Ke 26.7 «66.5 = 182 470 1.24K = -3.32K_—8.45K_—-23.7K = 59.0K 162K 422K 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description | Range(Q) |PartNo.t 10 50 200 ~—‘1,000 | Part No.t Qty. | 4,000 5,000 10,000 12,000 15,000 24,000 +~—«-25,000 30,000 | Part No. 
0201, 1/20W | 10.0~ 1.00M | P(Value)ABCT-ND 110 296 680  23.20/P(Value)ABTR-ND 15,000 11.00/M = —  10.00/M | ERJ-1GEFxxxxC 
0402, 1/10W | 10.0 ~ 1.00M | P(Value)LCT-ND 98 265 6.08  20.74]P(Value)LTR-ND 10,000 _ — 851/M 7.56/M | ERJ-2RKFXxxxX 
0603, 1/10W | 10.0 ~ 2.20M | P(Value)HCT-ND 73 1.96 451  15.37|P(Value)HTR-ND 5,000 — 390/M 3.51/M _ _ — 342/M —| ERJ-3EKFxxxxV 
0805, 1/8W | 10.0 ~ 2.20M | P(Value)CCT-ND 91 244 5.61 19.14]P(Value)CTR-ND 5,000 — 780/M  7.02/M - — — 6.24/M — | ERJ-GENFxxxxV 
1206, 1/4W | 10.0 ~ 2.20M | P(Value)FCT-ND 147 345 7.23 24.65 | P(Value)FTR-ND 5,000 — 13.50/M 12.15/M = = —  10.80/M — | ERJ-BENFrxxxV 
1210, 1/4W | 10.0~ 1.00M | P(Value)AACT-ND 3.78 10.18 23.38 79.75 | P(Value)AATR-ND 5,000 — 7050/M 63.45/M = _ — 56.40/M — | ERJ-14NFrooxU 
2010, 1/2W | 10.0 ~1.00M | P(Value)ACCT-ND 688 18.50 42.50 145.00] P(Value)ACTR-ND 5,000 — 138.00/M 124.20/M _ _ — 110.40/M —| ERJ-12SFxxxxU 
2512, 1W 10.0 ~ 1.00M | PT(Value)AFCT-ND 5.82 20.61 67.90 281.30 | PT(Value)AFTR-ND 4,000 | 223.00/M - — 186.00/ — 154.00/M _ — | ERJ-1TNFxxxxU 
t+ For complete part number, substitute the value from Resistor Values chart for (Value). ROHS Compliant 
Panasonic 1° chip Resistors 
Digi-Key® Assortment Kits Digi-Key® 0805 1% Chip Resistor Kits Digi-Key® 1206 1% Chip Resistor Kits 
ca : A f RSM1CA-ND 50 each of Values 10.00 ~ 97.60... ... $119.95 RSM1FA-ND 50 each of Values 10.00 ~ 97.60... .. $129.95 
. 9 
Digi: Keys DASSe/Glpineatenet its RSMIG-ND 200 each of Values 10.00 ~ 97.60. .. $299.00 RSMF-ND 200 each of Values 10.00 ~ 97.60... .. $299.00 
RSMIL-ND 50 each of Values 10.00 ~ 97.60 . $189.00 
RSM2L-ND 50 each of Values 1000 ~ 9760 . _ $189.00 RSM2CA-ND 50 each of Values 1000 ~ 9760 . ... $119.95 RSM2FA-ND 50 each of Values 1000 ~ 9760... .. $129.95 
RSM3L-ND 50 each of Values 1.00KQ ~ 9.76KO . $189.00 RSM2C-ND 200 each of Values 1000 ~ 9760 .. $299.00 RSM2F-ND 200 each of Values 100 ~ 9760. .. $299.00 
RSMAL-ND 50 each of Values 10.0KQ ~ 97.6K0 . $189.00 
RSMBL-ND 50 each of Values 100KQ ~ 1.00MQ..... .. $189.00 RSM3CA-ND 50 each of Values 1.00KQ ~ 9.76KQ............0000 $119.95 RSM3FA-ND 50 each of Values 1.00KQ ~ 9.76KQ..........0..00005 $119.95 
Digi-Key® 0603 1% Chip Resistor Kits RSM3C-ND 200 each of Values 1.00KQ ~ 9.76KQ..............02+ $299.00 RSM3F-ND 200 each of Values 1.00KQ ~ 9.76KQ.........0...0055 $299.00 
RSM1H-ND 50 each of Values 10.00 ~ 97.60 _.. $129.00 RSMACA-ND 50 each of Values 10.0K0 ~ 97.6KQ..........0..000+ $119.95 RSM4FA-ND 50 each of Values 10.0KQ ~ 97.6KQ...........20005+ $129.95 
RSM2H-ND 50 each of Values 1000 ~ 9760 . _ $129.00 RSM4C-ND 200 each of Values 10.0KQ ~ 97.6KO.............20602 $299.00 RSM4F-ND 200 each of Values 10.0KQ ~ 97.6KQ..............0055 $299.00 
RSM3H-ND 50 each of Values 1.00KQ ~ 9.76KO . $129.00 
RSM4H-ND 50 each of Values 10.0KO ~ 97.6KQ... .. $129.00 RSMS5CA-ND 50 each of Values 100KO ~ 1.00MQ... .. $119.95 RSM5FA-ND 50 each of Values 100KQ ~ 1.00MQ... .. $129.95 
RSM5H-ND 50 each of Values 100KQ ~ 1.00MQ...........0.0244 $129.00 RSMSC-ND 200 each of Values 100KO ~ 1.00M $299.00 RSM5F-ND 200 each of Values 100KO ~ 1.00MO. $299.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic 01005, 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2010 and 2512 


Surface Mount 5% Thick Film Chip Resistors — 1/32, 1/20, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 and 1 Watt 


Power Max. Overload Dimensions - mm Temperature Panasonic ® 
Type Rating RCWV Voltage L Ww t a b Coefficient Part No. Digi Reel 
<1o0m: =300ppm>C : 
o1005 | 1/32w 15V 30V 040 | 020 | 043 | 0.10 | 0.10 4000<: 2200ppm°C ERJ-XGNJ ‘ 
0201 T20W BV 50V 060 | 030 | 023 | 010 | 015 ERJ-1GEJ ae 
0402 tow 50V joov | 1.00 | 050 | 0.35 | 020 | 025 ERJ-2GEJ o — 7 
0603 t/1OW 75V 50V_| 1.60 | 080 | 045 | 030 | 0.30 ; <j ; ERJ-3GEY 
0805 18 T50V 200V| 2.00 | 1.25 | 0.60 | 0.40 | 0.40 SOT MN OMe ERJ-OGEY 4 
1206 1/AW 200V 400v_| 3.20 | 1.60 | 060 | 050 | 0.50 ad 2 <ADOCERIPG <A SORA ERJ-8GEY i 
1210 12W 200V 4oov_| 320 | 250 | 060 | 050 | 0.50 See zh pP ERJ-14Y ' 
2010 3/4W. 200V 5s00V | 5.00 | 250 | 0.60 | 060 | 0.60 ERJ-122Y 7 Ab 
2512 TW 200V so0v | 640 | 320 | 0.60 | 065 | 0.60 ERJ-1TY 


Digi-Key® 1206, 1/4W, 5% 
Chip Resistor Assortments 


, | CR5A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, 


Digi-Key® 0603, 1/10W, 5% 
Chip Resistor Assortments 


Digi-Key® 0402, 1/10W, 5% 
Chip Resistor Assortments 


18, etc. 1.0M (3,050) . 
CR1-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above 


18, etc. 1.0M (3,050) 


CR5-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above).. 
CR6A-KIT-ND 50 ea. of every other value from "os 16, 


20, etc. 910K (3,000) 


$85.95 
$129.00 


18, 22, etc. 1.0M (3,050) .. 


85.95 | 20, etc. 910K (3,000) 


CR7A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, 


CR7-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above 
CR8A-KIT-ND 50 ea. of every other value from S88 16, 


CR6-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above)....$129.00 | CR8-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above).... $169.00 


01005 Series Standard Resistor Values 


, 
10 82 680 5.6K 47K 390K 1.0 ok 6.8 18 47 120 330 820 2.2K 5.6K 15K 39K 100K 270K 680K 1.8M 4.7M_ 15Mt 
12 100 820 6.8K 56K 470K 11 3.0 75 20 51 130 360 910 2.4K 6.2K 16K 43K 110K 300K 750K 2.0M 5.1M 18M 
15: 120 1.0K 8.2K 68K 560K ie, 3.3 8.2 22 56 150 390 1.0K 2.7K 6.8K 18K 47K 120K 330K 820K 2.2M 56M 22Mt 
18 150 1.2K 10K 82K 680K 1.3 3.6 chal 24 62 160 430 1.1K 3.0K 7.5K 20K 51K 130K 360K 910K 2.4M_ 6.2M 
22 180 1.5K 12K 100K 820K US) 3.9 10 27 68 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 56K 150K 390K 1.0M 2.7M_ 6.8M 
27 220 1.8K 15K 120K 1.0M 1.6 4.3 1 30 75 200 510 1.3K 3.6K 9.1K 24K 62K 160K 430K 1.1M 3.0M_ 7.5M 
33 270 2.2K 18K 150K 1.8 47 t2 33 82 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 180K 470K 1.2M 3.3M_ 8.2M 
39 330 2.7K 22K 180K 2.0 5.1 13 36 91 240 620 1.6K 4.3K 11K 30K 75K 200K 510K 1.3M 3.6M_ 9.1M 
47 390 3.3K 27K 220K 2.2 5.6 15 39 100 270 680 1.8K 4.7K 12K 33K 82K 220K 560K 1.5M 3.9M 10M 
56 470 3.9K 33K 270K 2.4 6.2 16 43 110 300 750 2.0K 5.1K 13K 36K 91K 240K 620K 1.6M 4.3M 12M} 

68 560 4.7K 39K 330K $12M, 15M, 18M and 22M are 10% Tolerance 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 

Description Range Part No.§ 10 50 200 1,000 | Part No.§ Qty. 4,000 5,000 10,000 12,000 15,000 20,000 | Part No. 

01005, 1/32W, 5% (10 ~1.0MQ) | P(Value)AWCT-NDT 1.94 6.86 22.61 96.90 | P(Value)AWTR-NDt 20,000 47.00/M | ERJ-XGNUXxxY 

0201, 1/20W, 5% (1.0~10MQ) | P(Value)AGCT-NDt 96 2.59 5.95 20.30 | P(Value)AGTR-NDt 15,000 8.00/M — | ERJ-1GEJUxxxC 

0402, 1/10W, 5% (1.0~10MQ) | P(Value)JCT-NDt 81 2.18 5.02 17.11 | P(Value)JTR-NDt 10,000 — _— 5.00/M — — — | ERJ-2GEUxxxXx 

0603, 1/10W, 5% (1.0 ~ 22MQ)# | P(Value)GCT-NDt 7 1.91 4.39 14.99 | P(Value)GTR-NDt 5,000 = 2.70/M 2.43/M = = — | ERJ-3GEYUxxxV 

0805, 1/8W, 5% (1.0 ~ 22MQ)¢_| P(Value)ACT-NDF JT 2.07 4.76 16.24 | P(Value)ATR-NDT 5,000 = 4.80/M 4.32/M = = — | ERJ-6GEYIXxxV 

1206, 1/4W, 5% qi i 22M0)¢ | P(Value)ECT-NDt 94 2.53 5.82 19.87 | P(Value)ETR-NDt 5,000 = 8.55/M 7.70/M — — — | ERU-8GEYJxxxV 

1210, 1/2W, 5% (1.0~10MQ) | P(Value)VCT-ND 2.70 7.25 16.66 56.84 | P(Value)VTR-ND 5,000 — 4680/M 42.12/M _ _ — | ERJ-14YUxxxU 

2010, 3/4W, 5% (1.0~10MQ) | P(Value)WCT-ND 4.00 10.77 24.74 84.39 | P(Value)WTR-ND 5,000 — 75.30/M  67.77/M _ _ — | ERJ-12ZYJUxxxU 

2512, 1W, 5% (1.0 ~ 2.2MQ) | PT(Value)XCT-ND 3.96 14.03 46.20 191.40 | PT(Value)XTR-ND 4,000 | 148.80/M = —__ 124.00/M = — | ERJ-1TYJSxxxU 


+ 12M, 15M, 18M and 22M are 10% tolerance t+ 0.09 (zerohm) value also available § For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values charts for (Value). 


Panasonic 5% - 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2010, 2512 and 1% - 0402, 0603, 0805, 1206, 2512 


Surface Mount Ultra Low Ohm Thick Film Chip Resistors — 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


Rated Continuous Working Voltage (RCWV): 


: Type Dimensions — mm Temperature Coefficient Panasonic 
Bice ate el eae Type | (overt) Wet Ta inn’) Pat 
RCWV=\/P x R ge8 : 0402 | 1/8 Watt (5%, 1%) | 1.00 | 0.50 | 0.35 | 0.24 | 0.24 =300ppm/°C ERJ-2BWJ/F 
RCWY(V):P(W):R(Q) 0402 | 1/8 Watt (1%) | 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.27 | 0.35 1 = 200 =300ppm/C/.22 ~ 1.00 + =250ppmrC ERJ-2BS/Q 
Maximum Overioad Voltage = RCWV x 2.5 0603 1/10 Watt 1.6 | 08 | 045 | 0.30 | 0.30 1 ~ 820 +300ppm/C/1.0 ~ 8.20 + +200ppmPC ERJ-3RS/Q 
0805 178 Watt 2.00 | 1.25 | 0.60 | 0.40 | 0.40 1.910 +250ppm/C/1.0 ~ 9.10 + +200ppm/°C ERJ-6RS/Q 
5 C i i Agile 0805 1/4 Watt 2.00 | 1.25 | 0.60 | 0.40 | 0.40 01 ~ 0130 +300ppm/°C/.015 ~ 0470 +200ppm/"C___| ERJ-6BWJ/F 
uae ant zh 0402 Series Standard Resistor “anes aw a 7 [206 174 Watt 3.20 | 1.60 | 0.60 | 0.50 | 0.50 T~.910 2250ppm/C/1.0 ~ 9.10 + #200ppm/°C__ |ERJ-8RS/Q 
al any UN GS. So ee ay OE 1206 1/2 Watt 3.20 | 1.60 | 0.65 | 1.00 | 1.00 Of ~ 0430 +200ppm/°C/.047 ~ 100 +100ppmeC __|ERJ-BBWF/J 
: ; : : : ; : : if 1210 1/4 Watt 3.20 | 250 | 0.60 | 050 | 050 1.910 +200ppm/C/1.0 ~ 9.10 + +100ppm/C ERJ-14RS/0 
056 082 120 18 2739 5H 82 EL 2010 1/2 Watt 5.00 | 2.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 22 ~ 1.00 +200ppm/°C ERJ-12Z0J 
062 091 13 200 300 «6430 62 b 2512 1 Watt 6.40 | 3.20 [ 0.60 | 0.65 | 0.60 1 ~ 910 +200ppm/°C/1.0 ~ 9.10 + +100ppm/°C ERJ-1TRS/Q 
5% — 0603, 1206, 1210, 2010 and 2512 Series; 1% — 0603 and 1206 Series 5% and 1% 0805 Series 1% — 2512 Series 
Standard Resistor Values Standard Resistor Values Standard Resistor Values 
010 .013 018 .024 033 043 .056 075 10 18 33 66 10 18 33 56 91 01 013 018 .024 033 043 12 22 39 68 12 22 39 68 22 30 39 51 68 91 1216 22 3039 51 68 94 
011 .015 020 .027 036 .047 .062 082 12 .22 39 68 12 22 39 68 011 .015 .020 .027 036 047 15 27 47 82 15 27 47 82 .24 33 43 56 75 1013182433 43 5675 
012 .016 .022 .030 039 .051 068 .091 15 27 47 82 15 27 47 82 012 .016 .022 .030 039 10 18 33 56 1.0 18 33 56 91 .27 36 47 62 82 11 15 2.0 27 36 47 62 82 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description Range Part No.§ 10 50 200 1,000 oe Qty. 4,000 5,000 10,000 12,000 | Part No. 
0402, 1/8W, 5% (047 ~ 0910) | P(Value)AMCT-ND 5.18 1836 60.48 250.56 | P(Value)AMTR-ND 70,000 = —  164.80/M — | ERJ-2BWIR XXX 
0402, 1/8W, 1% (.047 ~.0910) | P(Value)ATCT-ND 4.03 14.28 47.04 194.88 | P(Value)ATTR-ND 10,000 — — — 126.00/M —| ERJ-2BWERxxxX 
0402, 1/8W, 1% (10~.200) | P(Value)AKCT-ND 7.07 19.02 43.69 149.06 | P(Value)AKTR-ND 10,000 — — — 128.00/M —| ERJ-2BSFRxxX 
0402, 1/8W, 1% (22~.910) | P(Value)AKCT-ND 6.78 18.24 41.91 142.97 | P(Value)AKTR-ND 10,000 — —  122.31/M —| ERJ-2BOFRxxX 
0603, 1/10W, 5% (410 ~.180) _ | P(Value)AHCT-ND 3.42 8.40 19.30 65.83. | P(Value)AHTR-ND 5,000 — _56,00/M _50.00/M —| ERJ-3RSUxxxV 
0603, 1/10W, 5% (22~ 8.20)  |P(Value)AHCT-ND 1.84 4.96 11.39 38.86 | P(Value)AHTR-ND 5,000 — 28.00/M _25.00/M —]ERJ-3ROSxxxV 
0603, 1/10W, 1% (10~.180) | P(Value)AJCT-ND 5.36 1443 33.15 113.10 | P(Value)AJTR-ND 5,000 — 105.00/M — 94.50/M —| ERJ-3RSFxxxV 
0603, 1/10W, 1% (22~8.20) | P(Value)AJCT-ND 3.03 8.14 18.70 63.80 | P(Value)AJTR-ND 5,000 —  54.00/M —48.60/M —| ERJ-3ROFxV 
0805, 1/4W, 5% (01 ~.0470) | P(Value)ARCT-ND 19.54 5258 120.79 412.09 | P(Value)ARTR-ND 5,000 —  414.00/M — 373.00/M —| ERJ-6BWURxxxV) 
0805, 1/8W, 5% (10 ~.180) | P(Value)BCT-ND 8.14 21.90 50.32 171.68 | P(Value)BTR-ND 5,000 — _166.00/M _149.00/M —| ERJ-6BRSJxxxV 
0805, 1/8W, 5% (22~9.10)  |P(Value)BCT-ND 6.33 17.02 39.10 133.40 |P(Value)BTR-ND 5,000 — 103.50/M _93.15/M —] ERJ-BROJxxxV 
0805, 1/4W, 1% (01 ~.0470) | P(Value)AQCT-ND 29.25 78.70 180.80 616.83 | P(Value)AQTR-ND 5,000 —  626.00/M — 563.00/M —| ERJ-6BWFRxxxV. 
0805, 1/8W, 1% (22~9.10) | P(Value)DCT-ND 2.10 7.44 24.50 101.50 | P(Value)DTR-ND 5,000 —  7440/M —62.00/M —| ERJ-6ROFIxV 
1206, 1/2W, 5% (010 ~.100) | P(Value)AVCT-ND 15.74 4237 97.33 ~~ 332.05 | P(Value)AVTR-ND 5,000 — — 332.00/M — 298.00/M —| ERJ-8BWURxxxV. 
1206, 1/4W, 5% (10 ~.180) | P(Value)PCT-ND 12.51 33.67 77.35 263.90 _|P(Value)PTR-ND 5,000 —__261.00/M__234.90/M —| ERJ-BRSJxxxV 
1206, 1/4W, 5% (22~9.19) _ |P(Value)PCT-ND 6.05 16.28 37.40 127.60 |P(Value)PTR-ND 5,000 — 120.00/M _108.00/M —] ERJ-BROJxxxV 
1206, 1/2W, 1% (.010~.100) | P(Value)AUCT-ND 6.79 2759 98.48 441.48 | P(Value)AUTR-ND 5,000 —  373.00/M — 315.00/M —| ERJ-8BWERxxxV. 
1206, 1/4W, 1% (22~9.10) | P(Value)RCT-ND 2.70 956 31.50 130.50 |P(Value)RTR-ND 5,000 —  98.40/M —82.00/M —| ERJ-8ROF Ix 
1210, 1/4W, 5% (10~.180) | P(Value)SCT-ND 5.52 19.55 64.40 266.80 | P(Value)STR-ND 5,000 —  211.20/M — 176.00/M —| ERJ-14RSUxxxU 
1210, 1/4W, 5% (22~9.10) _ | P(Value)SCT-ND 3.42 12.41 39.90 165.30 _|P(Value)STR-ND 5,000 — __127.20/M__106.00/M —| ERJ-14RQUxxxU 
2010, 1/2W, 5% (22~ 1.00) |P(Value)AFCT-ND 5.61 19.87 65.45 271.15 | P(Value)AFTR-ND 5,000 — 214.80/M __179.00/M J ERJ=122QJxxxU 
2512, 1W, 5% (10~.180) | PT(Value)UCT-ND 8.92 36.22 129.28 579.54 | PT(Value)UTR-ND 4,000 | 493.00/M = — — 416.00/M| ERJ-1TRSJxxxU 
2512, 1W, 5% (22~9.10) | PT(Value)UCT-ND 8.99 31.84 104.90 434.57 | PT(Value)UTR-ND 4,000 | 350.04/M = — — 291.70/M| ERJ-1TRQJxxxU 
2512, 1W, 1% (22~9.10) _ | PT(Value)¥CT-ND 6.76 27.46 ——«98.02—_-439.40_| PT(Value)YTR-ND 4,000 | 371.25/M = —___313.50/M| ERJ-1TROFxxxU 


§ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values charts for (Value). 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 1955 


Panasonic SMD Thick Film Chip Resistors / Low Resistance Type 


0603, 0805, 1206, 1210, 1812, 2010, 2512 — For Current Sensing Applications 


Features: * Operating Temperature: ERJ- Standard Resistor Values (mQ) for 0603, 0805, 1206 @ RoHS Compliant Parts Available 
[: “55°C ~ 125°C, ERJ-M: “55°C ~ 170°C “Value (\iifg. Code) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) 
2 9. 9. 9: 9. 
(derating required above 70°C) » Resis- 47 (47M) 50 (50M) | 75 (75M)" | 100 (10C) _ _ 
tance Range: ¢ 1.0 to100mQ. Dimensions (mm) 
Standard Resistor Values (mQ) for 1210, 1812, 2010 Package L Ww a t 1 
la L Gal Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) 0603 1.60 0.80 0.30 0.45 1.00 
ae i 2 (eon) ee eM) 2 ey) ee BON); 100 (10C) 0805 2.00 1.25 0.40 0.60 1.20 
| We = coon Resistor Noriee (mo) a Be soe oe ree ae O80 eee 
| 1210 3.20 2.50 0.50 0.60 2.20 
=~  » me Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) 1812 4.50 3.20 0.50 0.60 3.50 
1.0 (1MO) 4.0 (4MO) 10 (10M) 20 (20M) - ~ z : - 
1.5 (1M5) 5,0 (SMO) 12 (12M)+ 47 (47M) 2010 5.00 2.50 0.60 0.60 3.80 
2.0 (2M0) 6.0 (6MO) 15 (15M) 50 (50M) 2512 (S Type) 6.40 3.20 1.00 0.80 4.40 
|| 3.0 (3M0) 8.0 (8MO)t 16 (16M)t 100 (10C) 2512 (T Type) 6.40 3.20 2.10 0.80 2.20 
* For 75mQ parts, change K to U in Manufacturer Part Number Not in Kit 2512 (L Type) 6.40 3.20 0.65 1.10 5.10 
Value Range | Temperature Coefficient | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Description Type (mQ) (ppm/°C) Part No.+ 10 50 200 Part No.+ Qty. Pricing | Part No. 
0603, 1/10 W, 5% = 47 ~ 100 +200ppm P(Value)NJCT-ND 6.13 18.28 43.00 | P(Value)NJTR-ND 5,000 136.50/M |ERJ-LO3KJxxxV 
0603, 1/10 W, 1% = 47 ~ 100 +200ppm P(Value)LUCT-ND 7.20 18.00 50.40 | P(Value)LUTR-ND 5,000 144.00/M | ERJ-LO3KFxxxV 
0805, 1/8 W, 5% = 47 ~ 100 +100ppm P(Value)NLCT-ND 6.70 19.98 47.00 |P(Value)NLTR-ND 5,000 150.50/M |ERJ-LO6KUxxxV 
0805, 1/8 W, 1% = 47 ~ 100 +100ppm P(Value)_LLCT-ND 7.60 19.00 53.20 |P(Value)LLTR-ND 5,000 152.00/M | ERJ-LO6KFxxxV 
1206, 1/4 W, 5% = 47 ~ 100 +100ppm P(Value)NPCT-ND 7.70 22.95 54.00 | P(Value)NPTR-ND 5,000 175.00/M_ | ERJ-LO8KJxxxV 
1206, 1/4 W, 1% = 47 ~ 100 +100ppm P(Value)LPCT-ND 9.36 23.40 65.52 | P(Value)LPTR-ND 5,000 187.00/M | ERJ-LO8KFxxxV 
1210, 1/4 W, 1% = 20 ~ 39 +300ppm P(Value)NACT-ND 5.34 18.91 62.30 |P(Value)NATR-ND 5,000 204.00/M | ERJ-L14KFxxxU 
1210, 1/4 W, 1% = 47 ~100 +100ppm P(Value)NACT-ND 5.34 18.91 62.30 |P(Value)NATR-ND 5,000 204.00/M | ERJ-L14KFxxxU 
1812, 1/2 W, 1% = 20 ~ 39 +300ppm P(Value)NBCT-ND 6.96 28.28 100.92 | P(Value)NBTR-ND 5,000 382.50/M | ERJ-L12KFxxxU 
1812, 1/2 W, 1% = 47 ~ 100 +100ppm P(Value)NBCT-ND 6.96 28.28 100.92 | P(Value)NBTR-ND 5,000 382.50/M_ | ERJ-L12KFxxxU 
2010, 1/2 W, 1% = 47 ~ 100 +100ppm P(Value)NCCT-ND 6.96 28.28 100.92 | P(Value)NCTR-ND 5,000 382.50/M | ERJ-L1DKFxxxU 
2512, 1 W, 5% ai 1.0~ 1.5 350 +100ppm P(Value)TCT-ND 7.76 31.53 112.52 | P(Value)TTR-ND 3,000 427.50/M | ERJ-M1WTJxxxU 
2512, 1 W, 5% T 2.0 100 +50ppm P(Value)TCT-ND 7.76 31.53 112.52 | P(Value)TTR-ND 3,000 427.50/M | ERJ-M1WTJxxxU 
2512, 1 W, 5% Ss 3.0 ~ 4.0 +350ppm P(Value)TCT-ND 7.76 31.53 112.52 | P(Value)TTR-ND 3,000 427.50/M_ | ERJ-M1WSJxxxU 
2512, 1 W, 5% Ss 5.0 ~ 20 +100ppm P(Value)TCT-ND 7.76 31.53 112.52 _| P(Value)TTR-ND 3,000 427.50/M_| ERJ-M1WSJxxxU 
2512, 1 W, 5% L 47 ~ 100 +100ppm P(Value)TCT-ND 7.88 32.01 114.26 | P(Value)TTR-ND 3,000 434.25/M | ERJ-L1WKJxxxU 
2512, 1 W, 1% T 1.0~ 1.5 350 +100ppm P(Value)NDCT-ND 9.58 38.92 138.91 P(Value)NDTR-ND 3,000 529.88/M | ERJ-M1WTFxxxU 
2512, 1 W, 1% T 2.0 ~ 4.0 100 +50ppm P(Value)NDCT-ND 9.58 38.92 138.91 P(Value)NDTR-ND 3,000 529.88/M_ | ERJ-M1WTFxxxU 
2512, 1 W, 1% Ss 3.0 ~ 4.0 +350ppm P(Value)MCT-ND 8.16 33.15 118.32 | P(Value)MTR-ND 3,000 450.00/M | ERJ-M1WSFxxxU 
2512, 1 W, 1% Ss 5.0 ~ 20 +100ppm P(Value)MCT-ND 8.16 33.15 118.32 | P(Value)MTR-ND 3,000 450.00/M_ |ERJ-M1WSFxxxU 
2512, 1 W, 1% L 47 +300ppm P(Value)MCT-ND 9.24 37.54 133.98 | P(Value)MTR-ND 3,000 520.00/M_ | ERJ-L1WKFxxxU 
2512, 1 W, 1% L 50 ~ 100 +100ppm P(Value)MCT-ND 9.40 38.19 136.30 | P(Value)MTR-ND 3,000 519.75/M_ | ERJ-L1WKFxxxU 
+ For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 
0603, 0805, 1206, 1210 1% Current Sensing Low Resistance Resistor Kit 1812, 2010, 2512 1% Current Sensing Low Resistance Resistor Kit 


ERJ1-KIT-ND 20 each of 21 Values (ROHS Compliant). 


ERJ2-KIT-ND 20 each of 26 Values (ROHS Compliant) $129.95 


Features: 


L 
t slake | tak 
* Operating Temperature: -55°C ~ 155°C 7 - t uy -] 1 
¢ Improved Anti-Surge characteristics compared to metal film fb sabe Ww qi 
resistors a Lf] n 
* Metal glaze thick film resistive element and three layers of Dimensions (mm) ! 
electrodes result in high reliability Type L Ww a b t 1 
i i i 4 “ i i B 7 -40 0,40 80 120 160 
* Suitable for both reflow soldering and flow soldering 0805 2.00 1.25 0.25 0.40 0.60 1.50 6079299 204% 6984 474.44 
¢ Thick film resistor with excellent Anti-Pulse characteristic and 1208 S20 1:60) 040 0.80 0.60 22k Ambient Te ture (°C 
high rated power 1210 3.20 2.50 0.35 0.50 0.60 2.50 mblent Temperature (°C) 
Power Rating Limiting Maximum Resistance Resistance Range Temperature Standard 
at 70°C Element Voltage Overload Tolerance (Q) Coefficient Resistance 
Type (W) (Maximum RCWV)1 (V) Voltage2 (V) (%) Minimum Maximum x10-6 °C (ppm/°C) Values 
ERJPO6 0.125 150 200 +5 10 30 +300 E24 (3 digits) 
ERJPO6 0.125 150 200 +5 33 1.0M +200 E24 (3 digits) 
ERJPO8 0.25 200 400 +5 10 1.0M +200 E24 (3 digits) 
ERJP14 0.5 200 400 +5 1.0 1.0M +200 E24 (3 digits) 
Standard Resistor Values 
1.0 ext 6.8 18 47 120 330 820 2.2K 5.6K 15K 39K 100K 270K 680K 
iba! 3.0 Ue 20 51 130 360 910 2.4K 6.2K 16K 43K 110K 300K 750K 
is 3.3 8.2 22 56 150 390 1.0K 2.7K 6.8K 18K 47K 120K 330K 820K 
1.3 3.6 9.1 24 62 160 430 1.1K 3.0K 7.5K 20K 51K 130K 360K 910K 
1S) 3.9 10 Pa 68 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 56K 150K 390K 1.0M 
1.6 4.3 11 30 io) 200 510 1.3K 3.6K 9.1K 24K 62K 160K 430K 
1.8 47 12 33 82 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 180K 470K 
2.0 5.1 13 36 91 240 620 1.6K 4.3K 11K 30K 75K 200K 510K 
2.2 516i 15 39 100 270 680 1.8K 4.7K 12K 33K 82K 220K 560K 
2.4 6.2 16 43 110 300 750 2.0K 5.1K 13K 36K 91K 240K 620K 
Value Cut Tape Tape and Reel 
Range __| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Description (Q) Part No.+ 10 50 200 1,000 | Part No.¢ 5,000 10,000 25,000 50,000 | Part No. 
0805, 1/4 W, 5% 10 ~ 1.0M | P(Value)ADCT-ND 1.65 4.93 11.60 34.80 | P(Value)ADTR-ND 26.60/M 22.80/M 20.90/M 19.00/M | ERJ-PO6JxxxV 
1206, 1/3 W, 5% 10 ~ 1.0M | P(Value)ALCT-ND 2.01 5.99 14.10 42.30 | P(Value)ALTR-ND 35.35/M 30.30/M 27.78/M 25.25/M_ | ERJ-PO8JxxxV 
1210, 1/2 W, 5% 1.0 ~ 1.0M | P(Value)ASCT-ND 3.56 10.63 25.00 75.00 |P(Value)ASTR-ND 73.50/M 63.00/M 57.75/M 42.00/M_ | ERJ-P14JxxxU 


+ For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistor Value Chart. 


Digi@Reel °* Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1956 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Metal Film Thermosensitive Chip Resistors 


Features: @®Reel® L Derating Curve Standard Resistor Values 

* Recommended for SS Tt at {a fees -40°C 70°C 5.6 39 270 1.8K 

temperature correction circuits 1 i t Ly iI ] es 100 6.8 A7 330 2.2K 

* Temperature coefficjent value 1000 x 10°°/°C = _} bh = lb Ww RB 80 8.2 56 390 2.7K 

(ppm/°C) to 4700 x 10°P/°C (ppm/°C) | I | S 60 10 68 470 3.3K 

* Quick response to temperature change 3 Es Ve aa aon nen 

¢ Excellent linear resistance value change in wide Type L __Pimensions —mm_— t f fe} 125°C 18 420 820 5.6K 

temperature range (-40°C ~ 125°C) 0402 1.00 0.50 0.15 0.25 0.35 40 49 207969 ®4od 20 40 22 150 4.0K 6.8K 

* High reliability, high density placing 0603 | 1.60 0.80 0.30 0.30 0.45 : ‘ 27 180 1.2K 8.2K 

* Suitable for both reflow soldering and flow soldering 0805 2.00 1.25 0.40 0.40 0.50 Ambient Temperatura (°C) 33 220 1.5K 10K 

Value Cut Tape Tape and Reel 
TCR Range TCR Digi-Keyt Pricing Digi-Keyt Pricing Panasonic 

Description (ppm/°C) (Q) Tolerance Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 10,000 25,000 30,000 | Part No. 

0402, 1/32W, 5% +2700 47 ~ 1.0K = P(Value)CLCT-ND 4.12 14.60 48.09 |P(Value)CLTR-ND _ 97.05/M —  90.58/M | ERA-W27JxxxX 
+3300 22 ~ 390 _ P(Value)CMCT-ND 4.12 14.60 48.09 |P(Value)CMTR-ND _ 97.05/M —  90.58/M | ERA-W33JxxxX 
+1500 10 ~ 10K +200 x ppm/°C_ | P(Value)CFCT-ND 5.52 19.55 64.40 |P(Value)CFTR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — | ERA-V15JxxxV 

0603, 1/16W, 5% +2700 47 ~ 3.3K +10% P(Value)CGCT-ND 5.52 19.55 64.40 |P(Value)CGTR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — | ERA-V27JxxxV 

, , +3300 22 ~ 1.2K +10% P(Value)CHCT-ND 5.52 19.55 64.40 |P(Value)CHTR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — |ERA-V33JxxxV 
+3900 5.6 ~ 390 +10% P(Value)CUCT-ND 5.52 19.55 64.40 |P(Value)CJUTR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — |ERA-V39JxxxV 
+1500 10 ~ 10K +200 x ppm/°C_ | P(Value)CBCT-ND 5.52 19.55 64.40 |P(Value)CBTR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — |ERA-S15JxxxV 

0805, 1/10W, 5% +2700 47 ~ 4.7K +10% P(Value)CCCT-ND 5.52 19.55 64.40 |P(Value)CCTR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — |ERA-S27JxxxV 
+3300 22 ~ 1.8K +10% P(Value)CDCT-ND 5.52 19.55 64.40 |P(Value)CDTR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — |ERA-S33JxxxV 
+3900 5.6 ~ 470 +10% P(Value)CECT-ND 5.52 19.55 64.40 |P(Value)CETR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — |ERA-S39JxxxV 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


Features: 


D Derating Curve Standard Resistor Values 
* Non-flammable i 
nature H ~ 120 a6) 70°C 022 10 AT 22 
* High reliability i & ths : .027 12 56 aye 
¢ Approved under the ISO 9001 system g 60 i -033 15 68 3.3 
ea 40 if .039 -18 82 3.9 
7 7 4 
Dimensions =/mm Bok .047 22 1.0 47 
Type P L WwW H A B @ 20} 
& of .056 27 1.2 5.6 
1 Watt 12.5 9.0 5.6 5.0 15 3.0 “60°93 204959 8% 9429.44 Yh Bne40 ae a a8 an 
2 Watt 15.0 12.0 6.4 5.8 15 4.0 082 39 18 82 
Value Range |Digi-Keyt Cut Tape Pricing Digi-Keyt Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (Q) Part No. 10 50 200 Part No. Qty. 1,000 2,000 5,000 6,000 | Part No. 
022 ~ .082 PRX1W(Value)CT-ND 55.99 150.66 346.12 |PRX1W(Value)TR-ND 2,000 = 806.40/M — 645.12/M | ERX-1HQJUxxMH 
1 Watt, 5% 10 ~ 18 PRX1W(Value)CT-ND 38.13 102.59 235.69 |PRX1W(Value)TR-ND 2,000 = 546.56/M —  437.25/M | ERX-1HZJxxxH 
22 ~ 8.2 PRX1W(Value)CT-ND 33.66 90.58 208.08 |PRX1W(Value)TR-ND 2,000 = 481.60/M — 385.28/M | ERX-1HJxxxH 
022 ~ .082 PRX2W(Value)CT-ND 59.84 161.02 369.92 |PRX2W/(Value)TR-ND 1,000 862.40 — 689.92/M — | ERX-2HQJxxMH 
2 Watt, 5% 10 ~ 18 PRX2W(Value)CT-ND 43.67 117.51 269.96 |PRX2W/(Value)TR-ND 1,000 627.20 — 501.76/M — | ERX-2HZJxxxH 
22 ~ 8.2 PRX2W(Value)CT-ND 38.13 102.59 235.69 |PRX2W/(Value)TR-ND 1,000 546.56 — 487.25/M — | ERX-2HJxxxH 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


Panasonic ERA 0603/0805/1210 .1% Metal Film Chip Resistors 


Surface Mount - Available in 1/4, 1/16 and 1/10 Watt 


Features: D Reel ® L Type Max. 
m 7 LaWall ¥ (Power Max. Overload Dimensions —- mm Temperature | Panasonic 
* High reliability Ww Y Type Rating) RCWV | Voltage [e WwW a b t Coefficient Part No. 
0603 1/16 Watt 75V 150V 1.60 0.80 0.30 0.30 0.45 +25ppm/°C ERA-3YE 
¢ Low TCR and current +4 
noise t 0805 1/10 Watt 100V 200V 2.00 1.25 0.40 0.40 0.50 +25ppm/°C ERA-6YE 
a 
7 we Ab 1210 1/4 Watt 150V 300V 3.20 2.50 0.50 0.50 0.60 +25ppm/°C ERA-14EB 
* Excellent non-linearity 
Standard Resistor Values 
100 200 390 750 1.5K 3.0K 5.6K 11K 22K 43K 82K 160K 
110 220 430 820 1.6K 3.3K 6.2K 12K 24K 47K 91K 180K 
120 240 470 910 1.8K 3.6K 6.8K 13K 27K 51K 100K 200K 
130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 15K 30K 56K 110K 
150 300 560 1.1K 2.2K 4.3K 8.2K 16K 33K 62K 120K 
160 330 620 1.2K 2.4K 4.7K 9.1K 18K 36K 68K 130K 
180 360 680 1.3K 2.7K 5.1K 10K 20K 39K 75K 150K 
Value Range | Digi-Keyt Cut Tape Pricing Digi-Keyt Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (Q) Part No. 10 50 200 1,000 | Part No. Qty. 5,000 10,000 25,000 50,000 Part No. 
0603, 1/10W, .1% 100 ~ 33K | P(Value)YCT-ND 5.94 21.04 69.30 287.10 | P(Value)YTR-ND 5,000 157.70/M 142.50/M 133.00/M 128.25/M | ERA-3YEBxxxV 
0805, 1/8W, .1% 100~ 100K |P(Value)ZCT-ND 6.24 22.10 72.80 301.60 | P(Value)ZTR-ND 5,000 166.00/M 150.00/M 140.00/M 135.00/M | ERA-6YEBxxxV 
1210, 1/4W, .1% 100 ~ 200K |P(Value)QCT-ND 17.74 44.35 124.18 443.50 | P(Value)QTR-ND 5,000 347.00/M 303.00/M 243.00/M 225.00/M_ | ERA-14EBxxxU 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1957 


Panasonic ERA 0402 .5% and 0402, 0603 and 0805 


Metal Film Chip Resistors, High Reliability Type 


1 


Features: a—— L ——__» Type Max. 
ga \ ieoneé Max. | Overload Dimensions - mm Temperature Panasonic 
* High reliability w Type Rating) RCWV | Voltage L WwW a b t Coefficient Part No. 
* High accuracy a 0402 1/16 Watt (.5%) 25V 50V 1.00 0.50 0.15 0.25 0.35 10 ~ 430 +100ppm/°C ERA-2AKD 
* High performance =p 0402 | 1/16 Watt (.5% and .1%) | 25V 50V 1.00 0.50 015 025 0.35 47 ~100K #25ppm/°C | ERA-2AEB/D 
* Reference Standard: IEC 0603 4/10 Watt 75V 150v | 160 080 030 030 045 | 47~330K+25ppm/°C  |ERA-3AEB 
60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ 
RC-2133A 0805 1/8 Watt 100V 200V 2.00 1.25 0.40 0.40 0.50 47 ~ 1M +25ppm/°C ERA-6AEB 
Standard Resistor Values 
10 30 82 240 680 2.0K 5.6K 16K 47K 130K 390K 
lil 33 91 270 750 2.2K 6.2K 18K 51K 150K 430K 
12 36 100 300 820 2.4K 6.8K 20K 56K 160K 470K 
13 39 110 330 910 2.7K 7.5K 22K 62K 180K 510K 
15 43 120 360 1.0K 3.0K 8.2K 24K 68K 200K 560K 
16 47 130 390 1.1K 3.3K 9.1K 27K 75K 220K 620K 
18 51 150 430 1.2K 3.6K 10K 30K 82K 240K 680K 
20 56 160 470 1.3K 3.9K 11K 33K 91K 270K 750K 
22 62 180 510 1.5K 4.3K 12K 36K 100K 300K 820K 
24 68 200 560 1.6K 4.7K 13K 39K 110K 330K 910K 
27 7) 220 620 1.8K 5.1K 15K 43K 120K 360K 1M 
Value Range | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (0) Part No.t 10 50 200 1,000 | Part No.¢ Qty. 5,000 10,000 25,000 50,000 Part No. 
0402, 1/16W, .5% 10 ~ 43 P(Value)DDCT-ND 1.35 3.63 8.33 28.42 | P(Value)DDTR-ND 10,000 — 16.00/M = 12.00/M | ERA-2AKDxxxX 
0402, 1/16W, .5% 47 ~100K | P(Value)DECT-ND 4.36 11.73 26.95 91.93 | P(Value)DETR-ND 10,000 = 75.00/M =_ 55.00/M | ERA-2AEDxxxX 
0402, 1/16W, .1% 47 ~100K | P(Value)DCCT-ND 6.90 18.56 42.63 145.44 | P(Value)DCTR-ND. 10,000 _ 125.00/M _ 92.00/M | ERA-2AEBxxxX 
0603, 1/10W, .1% 47 ~ 330K | P(Value)DBCT-ND 2.04 7.23 23.80 98.60 | P(Value)DBTR-ND 5,000 50.00/M 45.00/M 42.00/M 41.00/M | ERA-3AEBxxxV 
0805, 1/8W, .1% 47~1M__ | P(Value)DACT-ND 2.04 7.23 23.80 98.60 | P(Value)DATR-ND 5,000 50.00/M 45.00/M 42.00/M 41.00/M | ERA-6AEBxxxV 


t For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


Features: Type Max. Standard Resistor Values 
* High reliabilit vant 7 (Power | Max. | Overload Dimensions - mm Temperature | Panasonic 10 18 33 6 
9 y W Type | Rating) | RCWV | Voltage c W a D t Coefficient | Part No. 5 
an 20 36 62 
* Low TCR and 
12 22 39 68 
current noise ae 3 24 3 B 
ti 1210 | 1/4 Watt | 150V 300V 3.20 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 +50ppm/°C | ERA-14H 
Excellent y Ab 15 27 47 82 
non-linearity 16 30 51 91 
Value Range | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (0) Part No. 10 50 200 1,000 Part No.t Qty. 5,000 10,000 25,000 50,000 Part No. 
1210, 1/4W, 5% 10~91 P(Value)APCT-ND 6.48 22.95 75.60 313.20 P(Value)APTR-ND. 5,000 172.64/M 156.00/M 145.60/M 140.40/M_ | ERA-14HDxxxU 


t For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


Features: * Uses UL 94V-0 approved coating for flame Dimensions — mm Mass 
/ ioe : retardant type oD Type E D ri H (mg) 
* High reliability using carbon film * Approved under the ISO 9001 system (a A aie Le H Bi cael 5 a 
* 52mm Axial taping style for automatic inserting» Reference Standard: IEC 60115-2, ; © 1/4W, 5% 3.20 1.70 0.45 20 minimum 107 
machine ; WSC 5201-2 od 1/2W, 5% 6.35 2.30 0.60 20 minimum | 228 
* 4 color code marking  Miniaturized version 
Limiting Maximum sea! 
Power Element Maximum Intermittent Dielectric esistance i 
Rating Voltage Overload Overload Withstanding Standard Resistance Range Power'Derating Curve 
at 70°C (Maximum RCWV)1 Voltage? Voltage3 Voltage Resistance Tolerance (0) 120-5 
Type (W) (V) WV (Vv) (VAC) Value (%) minimum | maximum Z 100 SSC 70°C 
ERDS2T 0.25 250 500 750 300 E24 +5 (J) 0 2.2M gy 80} ' 
ERDS1T 05 300 600 750 500 £24 +5 (J) 1 3.3M SG 60} 
BZ 40 1 7 
(1) Rated Voltage =\V Power Rating x Resistance Value or Limiting Element Voltage (maximum RCWV), whichever is less. (RCWV: Rated Continuous working Voltage). & - i i 455°C 
(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV = 2.5 x Power Rating or maximum Overload Voltage listed above whichever is less. Pe 9 err nae 80 
(3) Intermittent Overload Test Voltage (IOTV) shall be determined from IOTV = 4 x Power Rating (IOTV = 3 x Power Rating for ERDS2 type) or maximum Intermittent Overload Voltage listed above, Ambient Temperature (°C) 
whichever is less. 
Standard Resistor Values 
0.0¢ 2.0 43 94 20 43 91 200 430 910 2.0K 4.3K 9.1K 20K 43K 91K 200K 430K 910K 2.0M 
1.0 2.2 47 10 22 47 100 220 470 1.0K 2.2K 4.7K 10K 22K 47K 100K 220K 470K 1.0M 2.2M 
ist! 24 61 1 24 51 110 240 510 1.1K 2.4K 5.1K 11K 24K 51K 110K 240K 510K 1.1M 2.4M§ 
12 27 5.6 12 27 56 120 270 560 1.2K 2.7K 5.6K 12K 27K 56K 120K 270K 560K 1.2M 2.7M§ 
13 3.0 6.2 13 30 62 130 300 620 1.3K 3.0K 6.2K 13K 30K 62K 130K 300K 620K 1.3M 3.0M§ 
153) 3.3 6.8 15 33 68 150 330 680 1.5K 3.3K 6.8K 15K 33K 68K 150K 330K 680K 1.5M 3.3M§ 
1.6 3.6 15) 16 36 75 160 360 750 1.6K 3.6K 7.5K 16K 36K 75K 160K 360K 750K 1.6M 
1.8 3.9 8.2 18 39 82 180 390 820 1.8K 3.9K 8.2K 18K 39K 82K 180K 390K 820K 1.8M 


§ Only available in 1/2 Watt 4 Not available in 1/2 Watt 


Value —_| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Package Tape and Box Pricing Panasonic 
Description Range (Q) | Part No.t 10 50 200 1,000 Part No.t Qty. 2,000 5,000 6,000 10,000 Part No. 
ERDS2T 1/4W, 5% 0.0 ~ 2.2M_ | P(Value)BACT-ND 78 2.49 5.68 18.46 | P(Value)BATB-ND 5,000 _ 10.00/M = 9.00/M | ERD-S2TJxxxV 
ERDSIT 1/2W, 5% 1.0~3.3M |P(Value)BBCT-ND 95 3.03 6.92 22.49 | P(Value)BBTB-ND 2,000 15.12/M — 13.95/M 12.79/M — | ERD-S1TJxxxV 


t For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1958 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic 1% Miniature Metal Film Resistors 


Features: 5 color code marking + D t- H + b> ye: 4 + Power Derating Curve 
120 
* Low TCR, low noise, high reliability * Approved under the ISO 9001 system Ly 1st Fig. t ‘od E 100 SSC 70°C 
* Taping style for automatic inserting machine ¢ Reference Standard: IEC 60115-2, JIS C 5201-2 2nd Fig. | | "Resistance tolerance B 80 ! t 
3rd Fig. Multiplier 8 eo I 
7 | 
Power | Limiting Element |Maximum| _ Dielectric Resistance Bg 40 i T 
Rating Voltage Overload | Withstanding | T.C.R. |Resistance| Range Resis- @ 27 t 155°C 
at70°C| (Maximum Voltage2 Voltage x10-6/C | Tolerance (Q) tance Dimensions — mm Mass O40" 0° 40 30 720 160 
9 ii e 
Type (W) RCWV)1 (V) (V) (V) (ppm/°C) (%) min. | max. | Value Type L D d H (mg) -60 -20 20 60 100 140 180 
EROS2P| 0.25 250 500 300 +50 F(#1) 1o | 1M | E24 1/4W,1% | 3.20 1.70 045 30 | 107 Ambient Temperature (°C) 


(1) Rated Voltage =\V Power Rating x Resistance Value or Limiting Element Voltage (maximum RCWV), 
whichever is less. (RCWV: Rated Continuous working Voltage). 


(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV = 2.5 x Power 
Rating or maximum Overload Voltage listed above, whichever is less. 


Standard Resistor Values 


10.0 30.0 82.0 240 680 2.00K 5.60K 16.0K 47.0K 130K 390K 
11.0 33.0 91.0 270 750 2.20K 6.20K 18.0K 51.0K 150K 430K 
1210) 36.0 100 300 820 2.40K 6.80K 20.0K 56.0K 160K 470K 
13.0 39.0 110 330 910 2.70K 7.50K 22.0K 62.0K 180K 510K 
15.0 43.0 120 360 1.00K 3.00K 8.20K 24.0K 68.0K 200K 560K 
16.0 47.0 130 390 1.10K 3.30K 9.10K 27.0K 75.0K 220K 620K 
18.0 51.0 150 430 1.20K 3.60K 10.0K 30.0K 82.0K 240K 680K 
20.0 56.0 160 470 1.30K 3.90K 11.0K 33.0K 91.0K 270K 750K 
22.0 62.0 180 510 1.50K 4.30K 12.0K 36.0K 100K 300K 820K 
24.0 68.0 200 560 1.60K 4.70K 13.0K 39.0K 110K 330K 910K 
27.0 75.0 220 620 1.80K 5.10K 15.0K 43.0K 120K 360K 1.00M 
Cut Tape Tape and Box 
Value Digi-Key Pricing Digi-Key Package Pricing Panasonic 
Description Range (Q) __| Part No.t 10 50 200 1,000 | Part No.t Qty. 5,000 10,000 50,000 100,000 | Part No. 
EROS2P 1/4W, 1% 10.0~1.00M |P(Value)CACT-ND 1.71 4.95 13.05 33.75 | P(Value)CATB-ND 5,000 18.75/M 16.00/M 13.00/M 11.00/M |ERO-S2PHFxxxV 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


Panasonic 5% Metal Film Resistors 


Now Available In Tape and Reel 


Matsushita fixed metal film resistors feature small 
sized dimensions and have higher power rating at 
the same size as the conventional type. 

Features: 


Flame retardancy of the exclusively formulated 


Q 


| L ‘ | + y 
@d 
— a 


Characteristics: 


Temperature Coefficient 


R. Wattage of 1, 2, 3 +350ppm/°C 


Voltage Coefficient 


25ppm/V Maximum 


Insulation Resistance 


10,000 MOQ Minimum 


Temperature Cycling 


(1% + 0.050) Maximum 


Short-time Overload 


(2% + 0.050) Maximum 


inorganic insulative material exhibits an equivalent Humidity (Steady State) +(2% + 0.050) Maximum 
performance requirements of UL 94(VE-0) and i Pan sai mi ; 
: ; Maximum Dimensions - mm oad Life in Humidity (5% + 0.050) Maximum 
Laing ee ee Kp He el Working Load Life £(5% + 0.050) Maximum 
, Matsushita metal (oxide) film resistors . 
raver flamediGk are ( ) Type Voltage L J D a Resistance to Soldering Heat +(1% + 0.050) Maximum 
: P AW 350 9.0 30.0 28 0.65 Vibration Low Frequency (1% + 0.050) Maximum 
The coating and markings resist normal washing WwW 350 12.0 30.0 4.0 0.80 = - 
of solvents, such as Freon (TE, TMC, TF), tri- - - - - Thermal Shack #(2% + 0.050) Maximum 
chloroethane. 3W 350 15.0 38.0 5.5 0.80 Noise 1.0uV/V Maximum 
Standard Resistor Values 
0.47 a2: 3.3 8.2 22 56 150 390 1.0K 2.7K 6.8K 18K 47K 
0.51 1.3 3.6 hal 24 62 160 430 1.1K 3.0K 7.5K 20K 51K 
0.56 15 3.9 10 27 68 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 56K 
0.62 1.6 4.3 1 30 75) 200 510 1.3K 3.6K 9.1K 24K 62K 
0.68 1.8 47 12 33 82 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 
0.75 2.0 5.1 13 36 91 240 620 1.6K 4.3K 11K 30K 75K 
0.82 ee 5.6 15 39 100 270 680 1.8K 4.7K 12K 33K 82K 
0.91 2.4 6.2 16 43 110 300 750 2.0K 5.1K 13K 36K 91K 
1.0 PATE 6.8 18 47 120 330 820 2.2K 5.6K 15K 39K 100K 
‘ath 3.0 5) 20 51 130 360 910 2.4K 6.2K 16K 43K 
Digi-Key Pricing 
Description Part No.t 1 5) 100 1,000 5,000 10,000 
1 Watt, Bulk Package, 0.47~68KQ P(Value)W-1BK-ND .23 86 9.78 67.42 300.17 539.39 
1 Watt, Tape and Reel, 0.47~68KQ. P(Value)W-1TR-ND = = = = 63.89/M 57.41/M 
2 Watt, Bulk Package, 0.47~100KQ P(Value)W-2BK-ND 28 1.03 13.26 81.18 361.20 647.93 
2 Watt, Tape and Reel, 0.47~100KQ P(Value)W-2TR-ND 279.00/3,000 492.00/6,000 888.00/12,000 1728.00/27,000 
3 Watt, Bulk Package, 0.47~100KQ P(Value)W-3BK-ND 52 2.44 31.32 187.92 904.80 1740.00 


3 Watt, Tape and Reel, 0.47~100KQ. 


P(Value)W-3TR-ND 


309.68/1,500 


1102.94/6,000 


1734.20/10,500 


3639.91/25,500 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1959 


YAGEO 5 and 10 Watt Wirewound and Metal 


Oxide Film Rectangular Resistors, 5% 


Axial Lead Type * Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C 


3543. 48.0(10W)+.5  35+3 10+5 

* Exceptionally small and sturdy; mechanically safe. Excellent electrical characteristics. * The materials used and the construction 22.0(5W) +5 >| Pree 

techniques ensure excellent flame resistance, arc resistance and moisture resistance as well as self-extinguishing capabilities. They —$—_| ales 

will withstand the most rigorous loading test. * Applicable specifications: EIA RS-344 and EIA RC649. bso (5W)(10W) A 

5 Watt Standard Resistor Values 10 Watt Standard Resistor Values 
O80) OSG) 10) 1S “Sis (5:6 10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 1.8K 1.0 1.8 3.3 5.6 10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 1.8K 
0.33 0.62 11 20 36 62 1 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 2.0K ipl 2.0 3.6 6.2 qi 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 2.0K 
0.39 068 12 22 39 68 12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K a2 2 3.9 6.8 12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 2.2K 
0.43 0.75 #13 24 #43 7.5 13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K 1.3 2.4 4.3 7.5 13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K 2.4K 
0.47 082 15 27 47 82 15) 27 47 82 150 270 470 820 1.5K 1.5 Pal 47 8.2 15 2h 47 82 150 270 470 820 1.5K 2.7K 
OSA O91 1G SO Sil 9.1 16 30 ot 91 160 300 510 910 1.6K 1.6 3.0 5.1 G5] 16 30 51 ot 160 300 510 910 1.6K 3.0K 
Digi-Key Pricing 

Description Part No.t 1 10 100 1,000 5,000 10,000 

5 Watt, 5% Wirewound Rectangular Resistors, Bulk Package, 0.309 ~ 1800 (Value)W-5-ND -33 2.78 22.24 133.44 119.54/M 105.64/M 

5 Watt, 5% Metal Oxide Film Rectangular Resistors, Bulk Package, 2000 ~ 2.0KQ (Value)W-5-ND 34 2.81 22.44 134.64 120.62/M 106.59/M 
10 Watt, 5% Wirewound Rectangular Resistors, Bulk Package, 1.00 ~ 2700. (Value)W-10-ND 49 4.07 32.58 195.46 175.10/M 154.74/M 
10 Watt, 5% Metal Oxide Film Rectangular Resistors, Bulk Package, 3000 ~ 3.0KQ (Value)W-10-ND 49 4.10 32.76 196.56 176.09/M 155.61/M 
+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 

a ee ae ao Digi-Key® 5 Watt Resistor Assortment Kit Digi-Key® 10 Watt Resistor 

cee Assortment Kit 

§ 60) RS105-ND 0.300 ~ 0.910 — 5 each 60 Resistors .......... 00. c cece nce ce nce e nce en ene ee ene en sete eeseneeseneeees $23.95 

B 40 Ye RS205-ND 1.00 ~ 9.10 - 4 each 96 ReSIStO‘S «2.0.2.0. .60ccceccceeseeeseessteseessecseesscesseeseseeseenseeeee Two each of all 10 watt standard resistor values listed 
B 20 Ie : above. A total of 168 resistors. 

x “5 %, RS305-ND 100 ~ 910 — 4 each 96 Resistors.... 

50 4 50, 99150, 250,59 RS405-ND 1000 ~ 2.0K0 - 3 each 96 Resistors RSTIOND x. ccs, beciceciisatiaetieeseaseeaatits. $72.95 
Ambient Temperature (C°) 


Applications: Generally they are used for the following reasons: ¢ Inability to connect two points on a PC Board due to other circuit paths which must RoHS 3.8mm (1/6 W) 1.5mm (1/6W) 
be crossed over. * An After-the-Fact design change that requires new point connections. ¢ Circuit tuning by changing point connections. o —_ 28.0 2.0 ai 6.3mm 2.3mm (1/4W) 
Specifications: * Maximum Resistance: 0.0040 on 1/6 watt, 0.0039 on 1/4 watt * Typical Resistance: 0.002 on both * Lead Material: tin-plated (i) ! Y { a —— : 
copper * Body Material: electrical grade, high performance molding compound »* Minimum Insulation Resistance — Dry: 10,000MQ, Wet: 100MQ ry A T 

0.5 0.02mm(1/6W) 


¢ Minimum Dielectric Withstanding Voltage — Atmospheric: 500V RMS, Reduced: 325V RMS ¢ Insulation Flammability: resistor-insulation is self 


extinguishing within 10 seconds after externally applied flame is removed * Current Rating: 25 Amps at 25°C, derating to 0 Amps at 150°C. 


0.6 0.02mm(1/4W) — Single Black Color Band 


Denotes Zero Resistance 


Digi-Key Pricing 
Description Part No. 2D 200 1,000 5,000 10,000 50,000 
1/6 Watt, Zerohm Jumper, Bulk Package 0.0EBK-ND 22 6.98 14.00 12.84/M 11.63/M 10.74/M 
1/6 Watt, Zerohm Jumper, Tape and Reel (5,000 Pieces/Reel) 0.0ETR-ND _ _— _ 15.80/M 14.87/M 12.16/M 
1/4 Watt, Zerohm Jumper, Bulk Package 0.0QBK-ND 30 5.55, 11.28 10.38/M 9.41/M 8.69/M 
1/4 Watt, Zerohm Jumper, Tape and Reel (5,000 Pieces/Reel) 0.0QTR-ND = = = 12.11/M 11.39/M 9.34/M 


YAGEO 5% Carbon Film Resistors 


Characteristics 


CFR Series 


Available In 1/6, 1/4 and 1/2 Watt 


* Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C « Solderability: 235°C for 540.5 seconds * Short Time Overload: 2.5 Times RCW V for 5 seconds « Resistance To Solvent: 


Trichroethane for 1 minute with ultrasonic * Pulse Overload: 4 times RCW V 10,000 cycles (1 second on, 25 seconds off) 


Standard Resistor Values 


10 #16 27 #43 68 11 18 30 47 75 120 200 330 510 820 1.3K 22K 3.6K 5.6K 9.1K 15K 24K 39K 62K 100K 160K 270K 430K 680K 1.1M 1.8M 3.0M 4.7M 7.5M 
Dal Se SO asia a7. 5 5 a2: 20 33 51 82 130 220 360 560 910 15K 24K 3.9K 6.2K 10K 16K 27K 43K 68K 110K 180K 300K 470K 750K 1.2M 2.0M 3.3M 5.1M 8.2M 
V2 2109 3:3) Sa Bia) 13) 22 36 56 91 150 240 390 620 1.0K 1.6K 2.7K 4.3K 6.8K 11K 18K 30K 47K 75K 120K 200K 330K 510K 820K 1.3M 2.2M 3.6M 5.6M 9.1M 
We) 2:25 (S16 5165 (Out 5 24 39 62 100 160 270 430 680 1.1K 1.8K 3.0K 4.7K 7.5K 12K 20K 33K 51K 82K 130K 220K 360K 560K 910K 1.5M 2.4M 3.9M 6.2M 10M 
15 2:4 39 6:2 10 16 27 43 68 110 180 300 470 750 1.2K 2.0K 33K 5.1K 82K 13K 22K 36K 56K 91K 150K 240K 390K 620K 1.0M 1.6M 2.7M 4.3M 6.8M 
Type Dimensions - mm Max. Working Max. Overload Dielectric With- | Rated Ambient Temperature Resistance Resistance 
(Power Rating) L D d Voltage Voltage standing Voltage Temperature Cycling Range Tolerance 
1/6 Watt $ 3.3 + 0.4 1840.3 0.5 + 0.05 150V 300V 300V 70°C -55°C ~ 155°C. 1.00 ~ 10MQ +5% 
1/4 Watt 6.3 + 0.5 2.3+0.3 0.6 + 0.05 250V 500V 500V 70°C -55°C ~ 155°C. 1.00 ~ 10MQ, +5% 
1/2 Watt 9.0 + 0.5 3.2+0.5 0.6 + 0.05 350V 700V 500V 70°C -§5°C ~ 155°C. 1.00 ~ 10MQ +5% 
+ Power rating at 70°C = 1/6W = 
Digi-Key Pricing 
Features: D Description Part No.t & 200 1,000 5,000 10,000 50,000 
+ Industry's lowest cost = ¢ 1/6 Watt, 5% Carbon Film Resistors, Bulk Package __| (Value)EBK-ND 29 4.80 13.92 1248/M 11.52/M _10.56/M 
sevallablelihy UO | le : 1/6 Watt, 5% Carbon Film Resistors, Tape and Reel 
5 , 5% ; 
pul OF aeifoal ae 2821 2821 (5,000 pieces/reel — Order in multiples of 5,000) (Value)ETR-ND i _ _ 13.46/M —_12.42/M 9.94/M 
watt in bulk only) > Derating Curve 1/4 Watt, 5% Carbon Film Resistors, Bulk Package (Value)QBK-ND 32 4.56 10.20 9.69/M 9.01/M 7.31/M 
* Exceeds carboncomp © 100 1/4 Watt, 5% Carbon Film Resistors, Tape and Reel 
MIL-R-11 performance % 80 (5,000 pieces/reel — Order in multiples of 5,000) WU eMiansle) 7 a = 1040/M — 9.60/M —_—_7.68/M 
* oles tolerance: 40 mess 1/2 Watt, 5% Carbon Film Resistors, Bulk Package __|(Value)H-ND 29 4.16 1352 1248/M 11.44/M 10.40/M 
i 20 
¢ Exceptional long-term 8 10) “E” = Sixth Watt; “Q” = Quarter Watt; “H” = Half Watt. Please be sure to specify. Half watt available in bulk package only. 
stability i 0 20 40 60 80100120140160°C + For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


Digi-Key® 1/6 Watt Resistor Assortment — 
RoHS Compliant 


RSE200-ND 200 each of all standard values 5%, 1/6 watt carbon film 
resistors in the series 1.00 ~ 10MQ (33,800 total pieces)...... $409.00 
RS112-ND Set of 5 each of 73 standard 5%, 1/6 watt carbon film 
resistors in the series 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.2Q, etc., through 
10MQ: (365 total PlOCOS)..osccsissscnowasiah oe snus dteecmeyee tiie’ $16.96 
RS212-ND Set of 5 each of the 72 standard 5%, 1/6 watt carbon film 
resistors in the series 1.10, 1.30, 1.60, 2.00, 2.40, etc., through 
910KQ (360 total pieces) $16.99 


Digi-Key® 1/4 Watt Resistor Assortment — 
RoHS Compliant 


RSQ200-ND 200 each of all standard values 5%, 1/4 watt carbon film 
resistors in the series 1.00 ~ 10MQ (33,800 total pieces) 


$239.00 
RS125-ND Set of 5 each of 73 standard 5%, 1/4 watt carbon film 
resistors in the series 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.20, etc., through 
1.0MQ (365 total pieces) 

RS225-ND Set of 5 each of the 72 standard 5%, 1/4 watt carbon film 
resistors in the series 1.10, 1.30, 1.60, 2.00, 2.40, etc., through 
910KQ (360 total pieces) 


Digi-Key® 1/2 Watt Resistor Assortment — 
RoHS Compliant 


RSH200-ND 200 each of all standard values 5%, 1/2 watt carbon film 
resistors in the series 1.00 ~ 10MQ (33,800 total pieces)...... $335.00 
RS150-ND Set of 5 each of 73 standard 5%, 1/2 watt carbon film 
resistors in the series 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.20, etc., through 
TOMO) (B65 total pleCes): icici scscuicnsien a einleslsesint sainle eis osinih's vines $16.95 
RS250-ND Set of 5 each of the 72 standard 5%, 1/2 watt carbon film 
resistors in the series 1.10, 1.30, 1.60, 2.00, 2.40, etc., through 
910KQ (360 total pieces) $16.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1960 (usz2010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


MFR Series 


The MFR series Metal Film Resistors are manufactured using 
vacuum sputtering system to deposit multiple layers of mixed 
metals and passivative materials onto a carefully treated high 
grade ceramic substrate, the resistors are coated with layers of 
light-blue lacquer. 

General Specifications: 

¢ Power Rating: 1/4 Watt * Maximum Working Voltage: 
250V » Maximum Overload Voltage: 500V »* Rated Ambient 
Temperature: 70°C » Temperature Cycling: -65°C ~ 150°C 
¢ Resistance Range: 10.00 ~ 1.00MOQ « Resistance Tolerance: 
+1%. 


Flectrical Specifications: 

All measurements are taken at 25°C at 1KHz and 65% relative 
humidity, unless stated otherwise. * Type: MF-25 « Style: 
RN-55 ¢ Power Rating: 1/4 Watt * Resistance Tolerance: +1% 
¢ Temperature Coefficient: +100PPM/°C 


Power Derating Curve 


400 70°C 


Rated Load (%) 


60 100 140 180 
40 80 120 160 


Ambient Temperature (°C) 


—= p= 


Characteristics 


Temperature Cycling, 
-65°C ~ 150°C 


Low Temperature Operation, -65°C 


Short Time Overload 


Terminal Strength, 5 Ib. pull 


Resistance to Soldering 
Heat, 350°C 


Moisture Resistance, 
Mil Std 202 


1st significant figure] t_ Tolerance Life 1000 hrs. (Rated Power) 
2nd significant figure L__ Multiplier Shock, 50G, 11ms 
Sto mlanieant eure Vibration — High Frequency, 
New Y 10 ~ 2000Hz 


[ 
a 2 a 
+ 2810 65105 ~| 23205 06 


Insulation Resistance 


Failure-Rate 


Standard Resistor Values 


1% Metal Film Resistors 
Digi-Key® Assortment Kits 


5 Each of Values 109 ~ 97.60 
35% RS1X-ND 
Over Parts 
Purchased 
Separately 


5 Each of Values 100KQ ~ 1.00MQ 


RSSX-ND . .. $29.95 


10.0 18.7 34.8 64.9 121 226 422 787 147K -«274K~«<S41K 953K 178K 332K 619K 115K 215K 402K 750K 
10.2 19.1 35.7 66.5 124 232 432 806 150K 280K 523K 976K 182K 340K 634K 118K 221K 412K —-768K 
10.5 19.6 36.5 68.1 127 237 442 825 154K 287K 536K 100K 187K 348K 649K 121K 226K  —422K_~—S 787K 
10.7 20.0 37.4 69.8 130 243 453 845 158K 294K 549K 102K 191K 357K 665K 124K 232K 432K _~—S—s«806K 
11.0 20.5 38.3 715 133 249 464 866 162K 301K 562K 105K 196K 365K 681K 127K 237K 442K —-825K 
11.3 21.0 30.2 73.2 137 255 475 887 165K 309K 576K 107K 200K 374K 698K 130K 243K 453K —-845K 
115 21.5 40.2 75.0 140 261 487 909 169K 316K 590K 110K 205K 383K 715K 133K 249K 464K —-866K 
11.8 22.4 41.2 76.8 143 267 499 931 174K =«83.24K = «604K-—Ss14.3K = 1.0K 89.2K = 7.2K «= 137K_—s 5K ASK =~ «887K 
12.4 22.6 42.2 78.7 147 274 511 953 178K 332K «619K 11.5K = 2.5K = 40.2K = 75.0K = 140K_-—Ss«D61K— ss 487K_~—«909K 
12.4 23.2 43.2 80.6 150 280 523 976 182K 340K 634K 118K 221K 412K 768K 143K 267K 499K _—-931K 
12.7 23,7 44.2 82.5 154 287 536 100K 187K 348K 649K 124K 226K 422K 787K 147K 274K 511K 953K 
13.0 24.3 45.3 84.5 158 2904 549 «102K «=s«1.91K.—s«3.57K.— «GSK = 12.4K~—Ss«23.2K)~—s« 3.2K = BOK = 150K = 280K~=—s«523K_~—Ss«76K 
13.3 24.9 46.4 86.6 162 301 562 105K 1.96K 365K 681K 127K 237K 442K 825K 154K 287K ~=—s536K_~—S‘1.00M 
13.7 25.5 475 88.7 165 309 576 1.07K «200K «= 8.74K = «698K. —s«13.0K «= 24.3K = 5.3K BAK «= 158K = 204K_~—s BOK 
14.0 26.1 48.7 90.9 169 316 590 110K 205K 383K 715K 133K 249K 464K 866K 162K 301K 562K 
14.3 26.7 49.9 93.1 174 324 604 113K 240K 392K 732K 137K 255K 475K 88.7K 165K 309K _—-576K 
14.7 27.4 51.4 95.3 178 332 619 «145K «= 215K = 4,02K.—s7.50K=— ss 14.0K_-—«26.1K—48.7K = 90.9K_—s«s169K_~—Ss«s«SGK~=—Ss«5Q0K 
15.0 28.0 52.3 97.6 182 340 634 «148K = 2.2K) 412K s7.68K— ss 14.3K =: 26.7K = 49.9K = 93.1K—ss174K~=Ss«C«B2MK—S«OAK 
15.4 28.7 53.6 100 187 348 649 «121K «226K «= 4.22K.— 787K 14.7K_~— 274K = STK = 95.3K—ss178K~—=ss«332K_~—S« 9K 
15.8 29.4 54.9 402 191 357 665 124K 232K 432K 806K  15.0K 280K 523K 976K 182K 340K —«-634K 
16.2 30.1 56.2 105 196 365 681 127K 237K 442K 825K 154K 287K 536K 100K 187K = -348K_—Ss AK 
16.5 30.9 57.6 107 200 374 698 = 1.30K «243K 453K = 845K = 158K 294K s5.9K = 102K_—=s=—ié«‘wHQK=OCC*«SSKSCC*«SBKK 
16.9 31.6 59.0 110 205 383 715 133K 249K 464K 866K 162K 301K 562K 105K 196K 365K _—«GBIK 
17.4 32.4 60.4 113 210 392 732 137K 255K 475K 887K 165K 309K 576K 107K = 200K_~—=s 374K ~—Ss 98K 
178 33.2 61.9 115 215 402 750 140K 261K 487K 909K 169K 316K 590K 110K 205K = 383K_—S 715K 
18.2 34.0 63.4 118 201 412 768 143K 267K 499K 931K 174K 324K 604K 118K 210K  392K_—732K 

Value Digi-Key Pricing 

Description Range Part No.t 5 200 1,000 5,000 10,000 «50,000 —«*100,000 +—~«500,000 _1,000,000 

1/4 Watt, Bulk Package 10.0~1.00M0 _| (Value)XBK-ND 53 8.12 21.00 17.92/M  15.40/M _12.32/M = = = 

ue Maltplee ot s.000;° ~ (6,000 pes/reel— Order | — 49 4.99MQ | (Value)XTR-ND a = —  20.63/M 17.60/M 14.30/M 12.10  9.90/M _—8,80/M 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


RSF Series 


These Metal Oxide Resistors offer lower cost alternatives to Carbon Com- 


position Resistors and General Purpose Metal Films. They can replace 


many low power General Purpose wirewound applications. These Metal 
Oxides meet overload tests in accordance with UL specification #1412 
without producing a fire hazard. They withstand solvents in accordance 
with article Mil-Std-202E without producing mechanical or electrical 


damage. 


Features: High surge/overload capability. Non-inductive design. Coating 
and marking resist Trichlorethelyne, Freon, and other cleaning agents. 
The RFS Series resistors are coated with layers of gray flame-proof 


Derating Curve 
70°C. 


(%) 


Digi-Key® 1 and 2 Watt Resistor Assortment Kits 


PoMe-toy 
SoS 


Maximum Working Dimensions (mm) 
Type Voltage L D d 
1W 350V 11.5 +1.0 4.5 +0.5 0.8 +0.05 
2W 350V 15.5 +1.0 5.0 +0.5 0.8 +0.05 


255 resistors per assortment. Five each of the values in the ranges listed below: 


0.470 ~ 560 


620 ~ 7.5KQ 


8.2KO ~ 1.0M 


Price Each 


iy 
is} 


Rated Load. 


“t._| 
50 100 150200 250 
Ambient Temperature (C°) 


RS101-ND 
RS102-ND 


RS201-ND 
RS202-ND 


RS301-ND 
RS302-ND 


$26.95 
$29.95 


lacquer. 
Standard Resistor Values 

0.47 be 3.3 8.2 22 56 150 390 1.0K 2.7K 6.8K 18K 47K 120K 330K 820K 

0.51 1.3 3.6 9.1 24 62 160 430 1.1K 3.0K 7.5K 20K 51K 130K 360K 910K 

0.56 1.5 3.9 10 27 68 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 56K 150K 390K 1.0M 

0.62 1.6 4.3 11 30 Th) 200 510 1.3K 3.6K 9.1K 24K 62K 160K 430K 

0.68 1.8 4.7 a2 33 82 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 180K 470K 

0.75 2.0 Sei] 13 36 91 240 620 1.6K 4.3K 11K 30K 75K 200K 510K 

0.82 2.2 5.6 6 39 100 270 680 1.8K 4.7K 12K 33K 82K 220K 560K 

0.91 2.4 6.2 16 43 110 300 750 2.0K 5.1K 13K 36K 91K 240K 620K 

1.0 2.7 6.8 18 47 120 330 820 2.2K 5.6K 15K 39K 100K 270K 680K 

eal 3.0 5) 20 51 130 360 910 2.4K 6.2K 16K 43K 110K 300K 750K 

Digi-Key Pricing 

Description Part No.t ul 10 100 1,000 5,000 10,000 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors, Bulk Package, 0.47 ~ 0.910. (Value)W-1-ND .22 1.65 10.62 64.90 57.82/M 51.92/M 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors, Bulk Package, 1.0 ~ 1.0MQ (Value)W-1-ND 15 1.12 7.20 44.00 39.20/M 35.20/M 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors, Bulk Package, 0.47 ~ 0.910 (Value)W-2-ND 24 1.76 11.34 69.30 61.74/M 55.44/M 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors, Bulk Package, 1.0 ~ 1.0MQ (Value)W-2-ND 18 1.35 8.65 52.88 47.12/M 42.31/M 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1961 


NEW! SLR Series 


I 1421 | 


S+1 


> 5wW 
Features: jest Oe 
* Ultra mini size, space saving * Low resistance, low inductance, current detecting resistors * Metal plate in ceramic case * Power i ne} 
type current detecting resistors * Low Resistance: 0.02 ~ 0.18 * Tolerance: +5% * TCR: +250ppm/°C * Power Rating: 5W F S 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C 3.541 | | a 
i elle me} 
Applications: Le 1021 +! o6:0.05 2 
* Telecom ¢ Current Sensing £ 
Standard Resistor Values Max. Max. Dielectric 
0.02 0.15 Type Working Overload Withstanding Temperature Resistance -50 0 50 100 150 200 250 300 
: ‘A (Power Rating) Voltage Voltage Voltage Cycling Range 
0.027 0.18 Bw 350V 7OOV 7OOV SSC ~ 155°C | 0.020 ~ 0.180 Ambient Temperature (°C) 
Value Digi-Key Pricing YAGEO 
Description Range (0) Part No.¢ 10 50 200 1,000 Part No. 
5 Watt, 5%, Ceramic Metal Plate Resistors, Bulk Package 0.02 ~ 0.027 (Value)AFBK-ND. 10.59 28.49 65.45 223.30 SLR500JB-xxxxx 
5 Watt, 5%, Ceramic Metal Plate Resistors, Bulk Package 0.15 ~ 0.18 (Value)AFBK-ND 8.11 21.83 50.15 171.10 SLR500JB-xxxxx 


+ For complete part number, substitute the value from the Standard Resistor Values chart for (Value). 


1/4 Watt 


NEW! MFP Series 


Features: * High precision, stable temperature, high reliability * Tolerance: +0.1% * TCR: +25ppm/°C »* Power <j ‘S 
Rating: 1/4W ¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C t Bel 
Applications: * High Precision Circuit * Video and Audio Appliance ¢ Digital and Analog Computerized Systems — (MN )——+ 8 
* Precision Instrument * Bridge Circuits * Auto Controlled Equipment « Military Devices * Space Program 2842.0 6.320.5 Wy 0.5520.05 = 
Applications * Mobile Phone Station * Telephone Exchange * Charger * Base Station * Medical Equipment 2.4802 2g 
@ 
Maximum Maximum Dielectric o 
Type Working Overload Withstanding Temperature Resistance 
(Power Rating) Voltage Voltage Voltage Cycling Range 20 40 60 80 100 120 440 1¢0 480 
1/4W 250V 500V 500V -55°C ~ 155°C 330 ~ 100KQ Fi 
Ambient Temperature (°C) 
Standard Resistor Values 
33 91 150 270 470 910 1.5K 2.7K 4.7K 9.1K 15K 27K 47K 91K 
56 100 180 330 510 1K 1.8K 3.3K 5.6K 10K 18K 33K 56K 100K 
im) 120 220 390 750 1.2K 2.2K 3.9K 7.5K 12K 20K 39K 75K 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing YAGEO 
Description Range (Q)__| Part No.t 10 50 200 1,000 | Part No.t 5,000 10,000 25,000 50,000 100,000 | Part No. 
1/4W, 0.1% Metal Film Resistors 33 ~ 100K (Value)ADCT-ND 6.19 16.65 38.25 130.50 |(Value)ADTR-ND | 123.00/M 111.00/M 98.00/M 82.00/M __68.00/M | MFP-25BRD52-xxxx 


+ For complete part number, substitute the value from the Standard Resistor Values chart for (Value). 


NEW! FMP Series 


Features: 


* Ultra mini size, space saving * High stable performance »* Tolerance: +1% ~ +5% * TCR: +100ppm/°C »* Power 


Rating: 1W ~ 2W « Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C * Flameproof coating 


—ocHy 


Rated Load (%) 


Applications: D 
* UPS * Power supply * Instrument * White goods * Meter * Mobile Phone Station * Telephone Exchange * Charger 
, 7 Maximum Maximum Dielectric 
Type Dimenions - mm Working Overload Withstanding Temperature Resistance 
(Power Rating) H L D d Voltage Voltage Voltage Cycling Range 
1w 2842.0 | 6.310.5 | 2.4+0.2 |0.55+0.05 350V 600V 500V -55°C ~ 155°C | 0.279 ~ 82K 20-40 60 680 (100 120 140 160 180 
2W 2642.0 9.040.5 | 3.9+0.3 |0.55+0.05 500V 700V 500V -55°C ~ 155°C 0.390 ~ 1MQ Ambient Temperature (°C) 
Standard Resistor Values 

0.27 1.0 3.9 8.2 33 100 249 560 2.2K 7.5K 22K 68K 150K 274K 820K 

0.33 ne 47 10 43 110 270 680 2.7K 8.2K 27K 75K 154K 330K 1M 

0.39 “ss Dal 12 47 120 330 820 3.3K 10K 30K 82K 180K 332K 

0.47 1.8 5.6 15 56 150 390 1K 4.7K 12K 33K 100K 200K 390K 

0.51 ae 6.2 18 68 160 430 1.2K 5.1K 15K 39K 110K 220K 470K 

0.68 3.0 6.8 22 82 180 470 1.5K 5.6K 16K 47K 120K 240K 560K 

0.82 3.3 15) Poe Chl 220 510 1.8K 6.8K 18K 56K 130K 270K 715K 

Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing YAGEO 
Description Range (Q) Part No.t 10 50 200 1,000 | Part No.t+ 2,500 5,000 10,000 25,000 50,000 | Part No. 
1W, 5% Metal Film Resistor 0.27 ~ 0.51, 0.82 (Value)WCT-ND | 3.20 8.62 19.81 67.57 |(Value)WTR-ND — 72.00/M  62.00/M —  50.00/M_ | FMP100JR-52-xxxx 
1W, 5% Metal Film Resistor 1.0 ~ 1.2, 2.2 ~3.3, 4.7, 5.6, 7.5 ~ 8.2 (Value)WCT-ND | 2.04 548 12.58 42.92 |(Value)WTR-ND — 41.00/M — 35.00/M —  28.00/M_ | FMP100JR-52-xxxx 
10 ~ 12, 22, 33, 47, 56 ~ 91, 100 ~ 150, 180, 220, 
a 7 : 270 ~ 390, 470 ~ 680, 1K ~ 1.5K, 2.2K, 3.3K, 4.7K, 
1W, 5% Metal Film Resistor} 494 97K. 33K, 47K, 56K ~ 68K, 82K, 100K ~ 120K, (Value)WCT-ND | 1.69 4.55 10.46 35.67 |(Value)WTR-ND —  31.00/M —27.00/M — — 22.00/M_ | FMP100JR-52-xxxx 
150K, 180K, 220K, 270K, 330K, 470K, 820K ~ 1M 
2W, 1% Metal Film Resistor) 100 160, 220,218, TOK 75K, 120K, 154K, 274K, | vaueyycT-ND | 2.85 7.66 17.60 60.03 |(Value)YTR-ND | 50.00/M —45.00/M —  33,00/M — | FMP200ERF52-xxxx 
2W, 1% Metal Film Resistor 6.2 (Value)YCT-ND | 3.52 9.47 21.76 74.24 |(Value)YTR-ND | 65.00/M  58.00/M —  43.00/M — | FMP200FRF52-xxxx 
2W, 5% Metal Film Resistor 0.39, 0.68 ~ 0.82 (Value)ZCT-ND | 4.29 11.54 26.52 90.48 |(Value)ZTR-ND | 82.00/M  73.00/M —  54.00/M — | FMP200JR-52-xxxx 
2W, 5% Metal Film Resistor 1.0, 1.5 ~ 1.8, 2.2, 3.3 ~ 5.6, 6.8, 8.2 (Value)ZCT-ND | 2.68 7.22 16.58 56.55 |(Value)ZTR-ND | 47.00/M  42.00/M — — 31.00/M — | FMP200JR-52-xxxx 
10 ~ 82, 100, 120 ~ 150, 180 ~ 220, 270, 330 ~ 15K, 
2W, 5% Metal Film Resistor] 18K ~ 56K, 82K ~ 100K, 120K, 150K, 180K ~ 200K, |(Value)ZCT-ND | 2.20 5.92 13.60 46.40 |(Value)ZTR-ND | 36.00/M  32.00/M — — 24.00/M — | FMP200JR-52-xxxx 
240K ~ 270K, 330K, 390K ~ 560K, 820K ~ 1M 


+ For complete part number, substitute the value from the Standard Resistor Values chart for (Value). 
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NEW! KNP Series 


Features: 
¢ Tolerance: +1% and +5% »* TCR: +300ppm/°C * Power Rating: 1W * Operating Temperature Range: -40°C. { ze 
~ 200°C * Flameproof coating , } = 
Applications: 7 8 
* High Stable Circuit * TV * Power Supply * CE * Adapters * Chargers * UPS * Converters * Inverter Bl 352.0 a 114.5£1.0 f 0.82005 5 
¢ Transformer * Generator * Monitor ¢ Printer * Scanner * Audio * Tuner ¢ Refrigerator * White goods _ ie 4520.5 2 
* Meter * Mobile Phone Station * Telephone Exchange ¢ Base Station * Car Related Industrial » Traffic Mark £ 
Type Dielectric Withstanding Temperature Resistance 
(Power Rating) Voltage Cycling Range 
1W 400V -55°C ~ 155°C 0.10 ~ 6800 Ambient Temperature (°C) 
Standard Resistor Values 
0.1 0.22 0.33 0.51 0.91 210) 47 8.2 18 47 82 200 
0.12 0.24 0.39 0.56 1.0 22 oh 10 22 51 100 270 
0.15 0.27 0.43 0.68 1.3 2.3 5.6 12 26 56 120 390 
0.16 0.2 0.47 0.75 1.4 2a) 6.8 1S) 33 62 150 470 
0.18 0.30 0.50 0.82 5: 3.3 65) 16 43 68 180 680 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing YAGEO 
Description Range () Part No.t 10 50 200 1,000 | Part No.t 2,000 4,000 10,000 20,000 | Part No. 
1 Watt, 1% Wire Wound Resistors 1.0, 10, 47 (Value)ABCT-ND 447 12.03 27.63 94.25 | (Value)ABTR-ND 86.00/M 77.00/M 68.00/M 57.00/M_ | KNP100FR-73-xxxx 
1 Watt, 1% Wire Wound Resistors 200 (Value)ABCT-ND 6.53 17.58 40.38 137.75 | (Value)ABTR-ND 131.00/M  117.00/M = 104.00/M 87.00/M | KNP100FR-73-xxxx 
1 Watt, 1% Wire Wound Resistors 390 (Value)ABCT-ND 8.32 22.39 51.43 175.45 | (Value)ABTR-ND 170.00/M  153.00/M  136.00/M 113.00/M_ | KNP100FR-73-xxxx 


0.1, 0.12, 0.24, 0.2, 0.47, 0.56, 2.2, 8.2, 10 


1 Watt, 5% Wire Wound Resistors ~ 12, 16, 33 


(Value)ACCT-ND 3.37 9.07 20.83 71.05 | (Value)ACTR-ND 62.00/M 


55.00/M 49.00/M 41.00/M | KNP100JR-52-xxxx 


0.15 ~ 0.18, 0.22, 0.27, 0.30 ~ 0.43, 0.50 ~ 


1 Watt, 5% Wire Wound Resistors | 9 54 0.68 ~ 2.0,2.3~ 7.5, 15, 18 ~27, 43 ~ 47 


(Value)ACCT-ND 3.37 9.07 20.83 71.05 | (Value)ACTR-ND 62.00/M 


55.00/M 49.00/M 41.00/M | KNP100JR-73-xxxx 


1 Watt, 5% Wire Wound Resistors 56, 68, 100 (Value)ACCT-ND 3.92 10.55 24.23 82.65 


‘Value)ACTR-ND 74.00/M 


66.00/M 59.00/M 49.00/M | KNP100JR-52-xxxx 


66.00/M 59.00/M 49.00/M | KNP100JR-73-xxxx 


1 Watt, 5% Wire Wound Resistors 120 ~ 180, 270, (Value)ACCT-ND 474 1277 29.33 100.05 


‘Value)ACTR-ND 92.00/M 


82.00/M 73.00/M 61.00/M | KNP100JR-73-xxxx 


1 Watt, 5% Wire Wound Resistors 470 ~ 680 (Value)ACCT-ND 6.94 1869 42.93 146.45 


( 

1 Watt, 5% Wire Wound Resistors 51, 62, 82 (Value)ACCT-ND 3.92 10.55 24.23 82.65 | (Value)ACTR-ND 74.00/M 
( 
( 


‘Value)ACTR-ND 140.00/M 


126.00/M = 112.00/M 93.00/M | KNP100JR-73-xxxx 


+ For complete part number, substitute the value from the Standard Resistor Values chart for (Value). 


NEW! PNP Series 


Features: 20°C 
¢ Ultra mini size, space saving »* High power dissipation in small volume * Tolerance: +5% * TCR: +300ppm/°C * Power Rating: 3W * Operating = _ 
Temperature Range: -40°C ~ 200°C * Flameproof Coating ~ 80 
G 
Applications: < se 
¢ High Stable Circuit * TV * Power Supply * CE * Adaptors * Chargers * UPS ¢ Converters * Inverter * Transformer * Generator * Monitor » Printer 2 a0) --+-j--P-}---} J) 
* Scanner * Audio * Tuner ¢ Refrigerator * White goods * Meter * Moible Phone Station * Telephone Exchange t oc 20 IT 
* Base Station * Car Related Industrial » Traffic Mark “ts 
20 60 100 140 200 260275 300 
Standard Resistor Values [amass 11, etc fog Ambient Temperature (°C) 

0.1 0.33 ee 3.9 12: 39 120 — 

0.12 0.39 15 47 15 47 150 Dielectric 

0.15 0.47 1.8 5.6 18 56 470 Type Withstanding Temperature Resistance 

0.18 0.56 22) 75 22 75 (Power Rating) Voltage Cycling Range 

0.22 0.75 27 9.1 27 91 2 a 

0.27 10 33 10 33 100 3W 300V -55°C ~ 155°C 0.10 ~ 4700 

Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing YAGEO 

Description Range () Part No.t 10 50 200 1,000 | Part No.t 2,000 4,000 10,000 20,000 40,000 | Part No. 
3 Watt, 5% Power Wire Wound Resistors 0.1 ~ 470 (Value)AECT-ND 4.54 12.21 28.05 95.70 | (Value)AETR-ND 87.00/M 78.00/M 70.00/M 58.00/M  48.00/M | PNP300JR-73-xxxx 


+ For complete part number, substitute the value from the Standard Resistor Values chart for (Value). 


NEW! HHV Series 


Features: 


* Metal glaze elements provide high stability and high reliability at high voltage * High pulse loading capabilty, anti- < 
surge * Maximum Working Voltage: 1.6K * Maximum Overload Voltage: 3K * Tolerance: +5% * TCR: +300ppm/°C + 0.550.038 
* Power Rating: 1/4W * Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C * Flameproof type »* Withstand high humidity §— + 3 
environment | : F 6 
Applications: |-262:3.0 6.5410 
* High Voltage Home Appliance * Power Supplies and High Voltage Circuit * Adaptors * Chargers * UPS _ ya eon 3 
* Converters ¢ Inverter * Transformer * Generator * TV ¢ Monitor » Printer * Snanner * Audio * Tuner ws 
¢ Refrigerator * White Goods * Meter a 
Standard Resistor Values Type Maximum Maximum Dielectric 
20K 470K 4M 1.8M 42M (Power Working Overload Withstanding | Temperature | Resistance 20. 4060 80 100 120 140 160 180 
20K 500K 12M 8.2M Rating) Voltage Voltage Voltage Cycling Range 
400K 680K 15M 4om 1/4w 1,600V 3,000V 500V -55°C ~ 155°C | 20KA ~ 12MO Ambient Temperature (°C) 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing YAGEO 
Description Range (0) Part No.t 10 50 200 1,000 | Part No.t 5,000 10,000 25,000 50,000 100,000 | Part No. 


1/4 Watt, 5% High Voltage and High Ohmic Resistors 20K ~ 12M (Value)AACT-ND 3.37 9.07 20.83 71.05 | (Value)AATR-ND 62.00/M 


55.00/M  49.00/M 41.00/M = 34.00/M | HHV-25JR-52-xxxx 


+ For complete part number, substitute the value from the Standard Resistor Values chart for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1963 


BOURNS: 


CRT Series Thin Film Precision Chip Resistors 
.1% 1/10W 0603, .1% 1/8W 0805 and 1206 Series 


The CRT series of SMD precision chip Dimensions Series Resistance Values (Q) — 0603, 0805 and 1206 Series 
resistors offer Absolute Tolerances and TCRs (mm) 0603 0805 7206 
as low as 0.01% and 5ppm respectively. They Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
are packaged in industry standard chip sizes L 1.55 +0.10 2.00 +0.15 3.05 +0.15 
ranging from 0402 to 1206 formats and are Ww 0.80 +0.10 1.25 40.15 1.55 +0.15 
used in a wide range of circuits requiring very H 0.45 20.15 0.55 20.10 0.55 20.10 10 (10R0) 10K (1002) | 100K (1003) | 1.0M (1004)§ 
low noise and high accuracy. 
Operating Temperature Range: -55 ~ 155°C w pistes pistia0iee oneetZe 
Temperature Coefficient: 5 ~ 50ppm/°C. 12 0.30 +0.20 0.40 +0.25 0.35 +0.25 § Value not available in 0603 series 
Value Working Overload Cut Tape Tape and Reel 
Range Voltage Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Bourns 
Description (Q) (Maximum) | (Maximum) | Part No.t 1 10 100 | Part No.t 5,000 Part No. 
0603, .1%, 1/10W 10 ~ 100K 50V 100V CRT0603-BY-(Code)ELFCT-ND 25 1.56 11.70 | CRT0603-BY-(Code)ELFTR-ND 98.00/M CRT0603-BY-(Code)ELF 
0805, .1%, 1/8W 10 ~ 1.0M 100V 200V CRT0805-BY-(Code)ELFCT-ND .28 1.75 13.14 | CRT0805-BY-(Code)ELFTR-ND 110.00/M CRT0805-BY-(Code)ELF 
1206, .1%, 1/8W. 10 ~ 1.0M 150V 300V CRT1206-BY-(Code)ELFCT-ND 35 2.23 16.74 |CRT1206-BY-(Code)ELFTR-ND 140.00/M CRT1206-BY-(Code)ELF 


t+ For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value chart for (Code). 


CRA Series High Power Current Sense Chip Resistors 


Digi@Reel’” 


1% 3W 2512 Series ; 
Resistance Values (0) Power Operating 
The CRA series of SMD power chip resistors Value (Code) | Value (Code) Rating | Insulation | Temperature | Temperature 
are used for current measurement and circuit @ 70°C Resistance Range Coefficient | Tolerance 
protection applications. It is rated to 3 Watts of [ -01 (R010) .05 (R050) 
power in an industry standard 2512 package 10:9 Oigr 02 (R020) 08 (R080) 3 7 p 
s ‘ o z 3W > 100MQ -55°C ~ 170°C | +75ppm/°C +1% 

with a resistance range of 10mQ ~ 100mQ and . . 7 
a TCR of +75ppm. Dimensions in mm 04 (R040) -10 (R100) 

Value Range | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Bourns 
Description (Q) Part No.t 1 10 100 Part No.t 4,000 Part No. 
1%, 3W, 2512 -01~.10 | CRA2512-FZ-(Code)ELFCT-ND 49 3.12 23.40 CRA2512-FZ-(Code)ELFTR-ND 195.00/M CRA2512-FZ-(Code)ELF 


t+ For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value chart for (Code). 


CHF Series Power RF Chip Resistors/Terminators 
5% 1206, 190104, 2010, 2525, 3523, 3725 Series 


The CHF RF Power Resistors are used in high power 500 terminations with excellent RF performance characteristics. Their typical function is in a “Fail Safe” mode to dissipate the transmission 
power in High Power RF Amplifiers. The CHF series is manufactured using thick film technology on special ceramics. 
Applications: Radio/TV, telecommunications (WCDMA, CDMA, GSM), wireless technologies (Wi Max), radar and medical equipment 


Fig. 1 — 1206 Series 
i 3.048 1 


Fig. 2 — 190104 Series 


6.2 


}+—+| 0.762 


Fig. 4 — 2010 Series, Resistor 


Fig. 5 — 2525 Series 


<— 6. 


Fig. 3 — 2010 Series, Terminator 


+ 5.3 


Dimensions in mm 


35 eal 


Fig. 6 — 3523 Series 
+ 8.89 


l0.58 
5.3 ———+} 


Fig. 7 — 3725 Series 


Power Rating | Resistance | Voltage Standing Frequency | Digi-Key Price Each Bourns 
Fig. |Description @ 70°C Value (Q) Wave Ratio (Max.) (GHz) Part No. if] 10 50 Part No. 
Terminators 
1 1206 Series 20W 50 1.25V DC-4 CHF1206CNTS500LW-ND 4.04 3.68 3.17 CHF1206CNTSOOLW 
2 190104 Series, Flanged 800W 50 1.2V 1.0 CHF190104CBF500L-ND 77.99 70.90 60.98 CHF190104CBF500L 
3 2010 Series 10W 50 1.2V 2 CHF2010CNPS500LX-ND §.72 5.20 4.48 CHF2010CNP500LX 
5 2525 Series, NiSn Finish 40W 50 1.2V 9 CHF2525CNTS500LW-ND 6.88 6.25 5.38 CHF2525CNTS00OLW 
6 3523 Series 100W 50 11V 5 CHF3523DNTS500LW-ND 7.81 7.10 6.11 CHF3523DNT500LW 
7 3725 Series, SMT 40W 50 1.25V 3 CHF3725CNPS500LX-ND. 7.40 6.73 5.79 CHF3725CNP500LX 
Resistors 
2 190104 Series, Flanged 800W 25 1.2V 1.0 CHF190104CBF250R-ND 77.99 70.90 60.98 CHF190104CBF250R 
190104 Series, Flanged 800W 100 1.2V 1.0 CHF190104CBF101 R-ND 77.99 70.90 60.98 CHF190104CBF101R 
4 2010 Series 10W 100 1.2V 2.2 CHF2010CNP101RX-ND. 5.72 5.20 4.48 CHF2010CNP101RX 


NEW! PWR263 Series Power Resistors 


The PWR263 Series is a TO263 DPAK style power 


Resistance Values (Q) 


Dimensions in mm 


ane eennology ed vein ek me a aumning Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
snubber, blesder and discharge circuits. * 0.5(R500) | 2.5(2R50) | 7.5(7R50) | 27(27R0) | 75(75R0) | 3300 (3301) 
Features: * D2PAK housing * Low inductance 0.75 (R750) 3.0 (3RO00) 10 (10R0) 30 (30RO0) 100 (1000) 10K (1002) 
. Resistor electrically isolated from the backplate 1.0 (1RO0) 3.3 (3R30) 12 (12R0) 33 (33R0) 330 (3300) 30K (3002) 
* High power rating Operating Temperature Range: 1-5 (1R50) | 4.7(4R70) | 15(15R0) | 47(47R0) | 470 (4700) | 100K (1003) 
“55°C ~ 155°C 2.0(2R00) | 5.6(5R60) | 20 (20R0) 56 (56RO) | 1000 (1001) | 130K (1303) 
Value Tolerance Digi-Key Price Each Bourns 
Range (Q) % Wattage | Part No. 1 10 50 Part No. 
0.5 ~ 130K 1 20 PWR263S-20-(Code)F-ND 5.72 5.20 4.48 PWR263S-20-(Code)F 
: 5 20 PWR263S-20-(Code)J-ND 4.62 4.20 3.62 PWR263S-20-(Code)J 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


BOURNS’ 
NEW! PWR2010/ 3014 / 4318 / 5322 Series — Surface Mount Wirewound Resistors _ Didi 


These surface mount wirewound resistors boast a high power density and excellent pulse power characteristics. 
They can be used in a wide range of applications where surge voltages or inrush currents are present. 
Features: ¢ Large terminals and optimized body shape for power dissipation »* Excellent surge capabilities 
«Low TCR Operating Temperature: -55°C ~ 155°C 


Resistance Values (Q) 


2010 Series 3014 Series 4318 & 5322 Series 
Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) 
0.10 (R100) 7.5 (7R50) 0.50 (R500) 24 (24R0) 0.10 (R100) 7.5 (7R50) ; Dimensions - mm 
0.25 (R250) 10 (10RO) 0.75 (R750) 47 (47R0) 0.25 (R250) 10 (10R0) Series A B Cc D F: H L Ww 
0.50 (R500) 24 (24RO) 1.0 (1R00) 75 (75R0) 0.50 (R500) 24 (24R0) PWR2010 5.08 2.54 3.25 1.663 1.28 2.16 6.48 1.98 
0.75 (R750) 47 (47R0) 5.0 (5RO00) 100 (1000) 0.75 (R750) 47 (47RO) PWR3014 7.5 3.50 3.65 2.566 1.75 2.95 8.9 2.45 
1.0 (1R00) 100 (1000) 7.5 (7R50) 1.0 (1R00) 75 (75R0) PWR4318 | 11.0 4.50 4.65 3.590 2.00 3.70 12.5 3.20 
5.0 (5ROO) 10 (10R0) 5.0 (5R00) 100 (1000) PWRS5322 | 13.5 5.50 5.65 4.20 2.50 4.20 14.9 3.70 
Value Tolerance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Bourns 
Series Range (9) % Wattage |Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
PWR2010 | 0.10 ~ 100 5 05 PWR2010W(Code)JECT-ND 1.37 87 .65 | PWR2010W(Code)JETR-ND 2,500 540.00/M |PWR2010W(Code)JE 
PWR3014 | 0.50 ~ 100 5 1.0 PWR3014W(Code)JECT-ND 1.29 82 .62 | PWR3014W(Code)JETR-ND 1,500 510.00/M |PWR8014W(Code)JE 
PWR4318 | 0.10 ~ 100 5 2.0 PWR4318W(Code)JECT-ND 1.33 84 .63 | PWR4318W(Code)JETR-ND 1,500 525.00/M |PWR4318W(Code)JE 
PWR5322 | 0.10 ~ 100 5 3.0 PWR5322W(Code)JECT-ND 1.41 89 .67___ | PWR5322W(Code)JETR-ND 1,500 555.00/M__|PWR5322W(Code)JE 


PWR4412-2S Series — Bare Metal Element Resistor RoHS 
The PWR4412-2S Series is a through hole resistor designed for current shunt and current sensing applications such as power supplies of different kinds, motor drives and many 
other applications. The resistor is quite rugged, consisting of a special metal alloy welded to tinned copper leads. Features: ¢ High current capability * Low inductance * Radial leads 
*Low ohmic Electrical Specifications: * Temperature Coefficient (TCR): -65°C<T<170°C +20 PPM/°C * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C « Inductance: 10nH 
1.01+0.08 | le 
Resistance | Tolerance | Wattage Dimensions — mm Digi-Key Price Each Bourns Bes 2 
Version fol % @ 85°C E H Part No. 1 10 50 Part No. 
01 1 1.0 11.43 +1.02/-0.51 | 5.08 2.54 | PWR4412-2SBR0100F-ND 1.07 98 84 PWR4412-2SBR0100F 
B .01 5 1.0 11.43 +1.02/-0.51 | 5.08 2.54 | PWR4412-2SBR0100J-ND 1.07 98 84 PWR4412-2SBRO0100J 
03 1 1.0 11.43 +1.02/-0.51 | 5.08 +2.54 | PWR4412-2SBRO300F-ND 1.07 -98 84 PWR4412-2SBRO300F [ 4 9.18+0.76 
Cc .01 1 3.0 15.24 +1.02/-0.51 | 25.4 Max. | PWR4412-2SCRO100F-ND 1.07 98 84 PWR4412-2SCR0100F ee 
03 1 3.0 15.24 +1.02/-0.51 | 25.4 Max. | PWR4412-2SCRO300F-ND 1.07 -98 84 PWR4412-2SCRO300F 1.65 +0.25/-0.13 
01 1 5.0 20.32 +1.02/-0.51 | 25.4Max |PWR4412-2SDR0100F-ND 1.07 -98 84 PWR4412-2SDR0100F : ° : 
D .01 5 5.0 20.32 +1.02/-0.51 | 25.4Max |PWR4412-2SDR0100J-ND 1.07 98 .84 PWR4412-2SDR0100J ; : : 
03 1 5.0 | 20.32 +1.02/-0.51 | 25.4Max |PWR4412-2SDR0300F-ND 1.07 98 84 | PWR4412-2SDR0300F Dimensions in rim 


CTS. Thick Film Current Sensing Features: * Thick film construction * Very low resistance * Surface mount package 


* Suitable for current limiting, current detection, motor control, power supply and hard 


Resisto rs —_ 73xXx Series disk drives * High precision and excellent accuracy for current detection » Good electrical Di Reel’ 


characteristics * Suitable for reflow soldering 


Package Code Dimensions - mm 
Series Inch (mm) L WwW d t 

7311 0402 (1005) 1.00 +0.05 0.50 +0.03 0.25 +0.10 0.35 +0.05 
73L2 0603 (1608) 1.60 +0.15 0.80 +0.20/-0.10 0.25 +0.20 0.50 +0.15/-0.05 
73L3 0805 (2012) 2.00 +0.20/-0.10 1.25 +0.20/-0.10 0.40 +0.20 0.50 +0.15/-0.05 
7311 and 73L2 Series 73L3, 73L4, 73L5, 73L6, and 73L7 Series 73E4 and 73E6 Series 73L4 1206 (3216) 3.20 +0.10/-0.15 1.60 +0.10/-0.15 0.50 +0.20 0.55 +0.15/-0.05 
Resistance Value Charts Resistance Value Charts Resistance Value Charts 73L5 1210 (3225) 3.20 +0.10/-0.15 2.60 +0.10/-0.15 0.50 +0.20 0.55 +0.15/-0.05 

73L6 2010 (5025) 5.00 +0.15 2.50 £0.15 0.60 +0.25 0.56 +0.15 

Value (Code) | Value (Code) oe | Se Value (Code) | Value (Code) 73L7 | 2512 (6432) 6.30 £0.15 3.20 40.15 0.60 +0.25 0.56 #0.15 

-20)(R20) +56 (R56) i ; -050 (R050) -062:(R062) 73E4 | 1206 (3216 3.20 +0.10 1.60 +0.10 0.50 +0.20 0.55 +0.10 

47 (R47) -91 (R91) a thar} eee -056 (R056) -091 (R091) 736 | 2010 oa 5.00 20.15 2.50 20.15 0.60 +0.25 0.55 20.15 

Package Size Value Range | TCR | Resistance | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing 

Series Inch (mm) Wattage (0) ppm/°C | Tolerance | Part No.§ 10 50 200 | Part No.§ 4,000 5,000 10,000 12,000 
7311 0402 (1005) 1/10 0.20 ~ 0.56 +300 45% 73L1(Code)JCT-ND 1.24 3.33 7.65 | 73L1(Code)JTR-ND _ = 9.00/M = 
73L2 0603 (1608) 1/10 0.20 ~ 0.91 +300 +5% 73L2(Code)JCT-ND 1.24 3.33 7.65 | 73L2(Code)JTR-ND = 10.00/M 9.00/M = 
73L3 0805 (2012) 1/8 0.10 ~ 0.56 +200 +5% 73L3(Code)JCT-ND 1.10 2.96 6.80 | 73L3(Code)JTR-ND _ 8.00/M 7.00/M = 
73L4 1206 (3216) 14 0.10 ~ 0.91 +200 45% 73L4(Code)JCT-ND 1.24 3.33 7.65 | 73L4(Code)JTR-ND = 10.00/M 9.00/M _ 
73L5 1210 (3225) 1/2 0.10 ~ 0.91 +200 +5% 73L5(Code)JCT-ND 1.93 5.18 11.90 | 73L5(Code)JTR-ND = 18.00/M 17.00/M = 
73L6 2010 (5025) 3/4 0.10 ~ 0.91 +200 +5% 73L6(Code)JCT-ND 3.16 8.51 19.55 | 73L6(Code)JTR-ND 30.00/M _ — 29.00/M 
73L7 2512 (6432) 1.0 0.10 ~ 0.91 +200 +5% 73L7(Code)JCT-ND 5.36 14.43 33.15 | 73L7(Code)JTR-ND 56.00/M = — 53.00/M 
73E4 1206 (3216) 1/2 0.050 ~ 0.091 +100 +5% 73E4(Code)JCT-ND 4.40 11.84 27.20 | 73E4(Code)JTR-ND = 45.00/M _ = 
73E6 2010 (5024) 1.0 0.050 ~ 0.091 +100 +5% 73E6(Code)JCT-ND 12.10 32.56 74.80 | 73E6(Code)JTR-ND 134.00/M _ - 126.00/M 

§ For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Values chart for (Code). 
Metal Plate Current SEMSing trotrcona pover supply and hard csk arves. High preosion and excellent accuracy for current 


detection * Good electrical characteristics * Suitable for reflow solder process 


Resistors — 73Mx Series 73MI1 Series 73M2 Series 
Resistance Value Chart Resistance Value Chart 73M1 Series 
Dimensions - mm 005 (ROOS' 
lll 
73M1 6.2 40.3 3.1 40.2 1.0 +0.2 1.2 40.3 - i .010 (R010) a 
‘oe (se -030 (R030) i 
73M2 6.4 40.3 3.5 40.2 1.2 max. 1.0402 010 (R010) ‘040 (R040) 
Package Size Value Range _| Resistance | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing 
Series (Inch) Wattage (0) Tolerance | Part No.§ 10 50 200 Part No.§ 1,000 5,000 
73M 2412 1.0 0.003 ~ 0.009 41% 73M1 (Code)FCT-ND 17.46 46.99 107.95 73M1(Code)FTR-ND 221.00 209.00/M 
2412 1.0 0.010 ~ 0.100 +1% 73M1 (Code)FCT-ND 17.33 46.62 107.10 73M1(Code)FTR-ND 220.00 207.00/M 
732 2514 2.0 0.005 ~ 0.009 +1% 73M2(Code)FCT-ND 36.99 99.53 228.65 73M2(Code)FTR-ND 477.00 451.00/M 
2514 2.0 0.010 ~ 0.030 +1% 73M2(Code)FCT-ND 36.85 99.16 227.80 73M2(Code)FTR-ND 475.00 449.00/M 


§ For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Values chart for (Code). 


Digi@Ree! ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Ree!®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 1965 


Ce ae Silicone Coated Wirewound Resistors — 1, 3, 5 Watt, 1% 


A B Electrical Specifications 
rf D>jy<— B —>| _ Series +.8mm +.8mm c D Series ALSR-1 ALSR-3, ALSR-5 
t_,-— at ©) ALSR-1 2.8 9.8 5 38 Resistance Tolerance +1% 1% 
ch UJ = ALSR-3 5.1 13.5 8 38 Dielectric Withstanding Voltage 500VAC 1000VAC 
ALSR-5 7.9 23.8 8 38 Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds 
RESISTANCE VALUE CHART Resistance Digi-Key Price Each Huntington 
10 15 20 50 200 470 4.0K 3.5K 8.2K Range (Q) Wattage | Part No.t 1 10 25) 50 100 | Part No. 
ae 2.0 22 56 220 500 1.4K 3.9K 10.0K 10 ~ .75 1 ALSR1F-(Value)-ND 2.08 1.86 — 1.57 1.16 | ALSR-1-(Value)-1% 
15 3.0 25 68 225 560 1.2K 4.0K 12.5K 1.0 ~ 900 1 ALSR1F-(Value)-ND 2.05 1.83 — 1.55 1.14 |ALSR-1-(Value)-1% 
20 4.0 27 75 250 600 1.5K 4.7K 15.0K 1.0K ~ 3.0K 1 ALSR1F-(Value)-ND 211 1.89 — 1.60 1.17]ALSR-1-(Value)-1% 
25 5.0 30 82 270 680 1.8K 5.0K 20.0K 5 zi = = aa on 
30 75 33 400 300 700 20K 56K 25.0K -10 ~ 10.0K 3 ALSR3F-(Value)-ND 1.45 1:22 1.02 | ALSR-3-(Value)-1% 
33 10 35 420 330 750 22K 6.0K -10 ~ 900 5 ALSRS5F-(Value)-ND 1.43 —= 1:20 — 1.00 | ALSR-5-(Value)-1% 
50 12 39 125 350 800 25K 6.8K 1.0K ~ 8.2K 5 | ALSRSF-(Value)-ND 138 — 1416 —  .97|ALSR-5-(Value)-1% 
15 15 40 150 390 820 2.7K 7.5K 10.0K ~ 25.0K 5 ALSR5F-(Value)-ND 1.43 — 1.20 — 1.00 | ALSR-5-(Value)-1% 
1.0 18 47 180 400 900 3.0K 8.0K + For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 
Silicone Coated Wirewound Eleciricel Speciticalions: 
. Series ALSR-1 ALSR-3 ALSR-5 ALSR-10 
=_ fo} 
Resistors 1 3 3, 5, 1 0 Waitt, 5 Yo Resistance Tolerance +5% +5% +5% +5% 
at ©) A B Power Rating 1 Watts at 25°C 3 Watts at 25°C 5 Watts at 25°C 10 Watts at 25°C 
— Series +.8mm +.8mm c D Dielectric Withstanding Voltage 500VAC. 1000VAC 1000VAC 1000VAC 
= a - : ort Time Overloa 5 X rated wattage for 5 seconds rated wattage for 5 seconds 
Cea wane Beet 28 ee 2 38 Short Time Overload X rated wattage f d 10 X rated wattage f d 
} - Ri z E 
ALSR-5 7.9 23.8 8 38 . 
ti ALSR-A10 79 457 8 38 Resistance Digi-Key Price Each Huntington 
z 7 Range (0) Wattage | Part No.t 1 10 50 100 | Part No. 
RESISTANCE VALUE CHART 10 ~ .75 1 ALSR1J-(Value)-ND® 1.72 1.54 1.30 -96 |ALSR-1-(Value) 
10 40 35 180 500 1.5K 4.5K 11.0K 1.0 ~ 900 1 ALSR1J-(Value)-ND® 1.66 1.48 1.25 -92 |ALSR-1-(Value) 
13 5.0 39 200 560 1.75K 4.7K 12.0K 1.0K ~ 10.0K 1 ALSR1J-(Value)-ND® 1.95 1.74 1.47 1.08 |ALSR-1-(Value) 
3 Ee a se ba pes a ieee 10 ~ 4.7K 3 ALSR3J-(Value)-ND® 1.46 1.31 11 ‘81 | ALSR-3-(Value) 
: 7 5 HI 5. 5 
‘95 12 50 250 700 20K 6.0K 15.0K 5.0K ~ 10.0K 3 ALSR3J-(Value)-ND® 1.59 1.43 1.21 -89 | ALSR-3-(Value) 
30 15 56 270 750 225K «6.8K 16.0K 10 ~ 25.0K 5 |ALSRS5J-(Value)-ND@ 163 145 1.23 .90 |ALSR-5-(Value) 
33 18 68 300 800 2.5K 7.0K 17.5K 10 ~ .75 10 ALSR10-(Value)-ND 2.08 1.86 1.57 1.16 |ALSR-10-(Value) 
50 20 75 330 820 2.7K 7.5K 18.0K 1.0 ~ 680, 750 ~ 900 10 ALSR10-(Value)-ND@ 1.79 1.60 1.35 .99 | ALSR-10-(Value) 
TAS) 22 82 350 900 3.0K 8.0K 20.0K 
1.0 25 400 390 1.0K 33K 8.2K 220K 1.0K ~ 2.7K 10 ALSR10-(Value)-ND@ 1.92 1.72 1.45 1.07 |ALSR-10-(Value) 
15 27 420 400 14K 35K 85K 225K 3.0K ~ -9.0K 10 | ALSR10-(Value)-ND@ 221 198 167 1.23 |ALSR-10-(Value) 
2.0 30 125 450 1.2K 3.9K 9.0K 25.0K 10.0K ~ 25.0K 10 ALSR10-(Value)-ND@ 2.44 2.18 1.84 1.35 |ALSR-10-(Value) 
3.0 33 150 470 1.25K 4.0K 10.0K RoHS Compliant — + For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


Vitreous Enamel Wirewound RESISTANCE VALUE CHART 


H 2.0 iS) 75 250 600 1.25K 3.5K 7.0K 12.0K 50.0K 
Power Resistors a 8, 1 2 Watt 3.0 20 100 300 750 1.5K 4.0K 7.5K 15.0K 
5.0 25 25 400 900 2.0K 4.5K 8.0K 20.0K 
Series A B c D E F us 35 150 450 1.0K 2.5K 5.0K 9.0K 25.0K 
Fvts-5 | 7.94 | 25.40] 4.76 | 11.11] .81 | 50.80 uo Be ey S00 SS 8 OI a BOI ee 10 OF ee 0.08 
FVTS-10 | 7.94 | 44.45 | 4.76 | 11.11] .81 | 50.80 Resistance Digi-Key Price Each Huntington 
Range (Q) Wattage | Part No.t ll 25 100 250 | Part No. 
Electrical Specifications: 5.0 ~ 4.5K 8 FVTS5-(Value)-ND 2.75 2.35 1.80 1.60 |FVTS-5-(Value) 
Series FVTS-5 FVTS-10 5.0K ~ 9.0K 8 | FVTS5-(Value)-ND 2.94 252 1.93 1.72 |FVTS-5-(Value) 
asistancs 15% 10 and above 25% 10 and above 10.0K 8 _|FVTS5-(Value)-ND 3.03 259 1.98 1.76 |FVTS-5-(Value) 
Tolerance +10% 19 and below +10% 10 and below 2.0 ~ 5.0K, 7.5K ~ 9.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 3.41 2.92 2.24 1.99 |FVTS-10-(Value) 
Power Rating 8 Watts at 25°C 12 Watts at 25°C 10.0K ~ 20.0K 12 | FVTS10-(Value)-ND 3.69 3.15 2.42 2.15 |FVTS-10-(Value) 
Dielectric With- 25.0K 12 | FVTS10-(Value)-ND 4.07 3.48 267 2.37 |FVTS-10-(Value) 
é 1000VAC 1000VAC 
standing Voltage 40.0K, 50.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 5.20 445 3.41 3.03 | FVTS-10-(Value) 
Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds 10 X rated wattage for 5 seconds + For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


ADJUSTABLE AVT SERIES: Resistance Tolerance: +10%, wattage rating applied only when the entire resistance is in 
the circuit * Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC * Short Time Overload: 10 times the rated wattage for 5 seconds 
FIXED FVT SERIES: « Resistance Tolerance: +5% above 1 »¢ Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC «Short 
Time Overload: 10 times the rated wattage for 5 seconds 


Vitreous Enamel 
Wirewound Power Resistors — 
25, 50, 100, 225 Waitt 


Resistance Digi-Key Price Each Huntington 
RESISTANCE VALUE CHART Range (0) Wattage | Part No.t i 10 25) 100 | Part No. 
1.0 25 250 4.0K 50.0K 2.0 ~ 3.0, 10, 25, 100, 500 ~ 4.0K 25 FVT25-(Value)-ND 3.45 => 2.50 1.97] FVT-25-(Value) 
20 50 500 5.0K 5.0K 25 | FVT25-(Value)-ND 3.71 — 269 2.12] FVT-25-(Value) 
3.0 100 750 10.0K 10.0K ~ 12.0K 25 FVT25-(Value)-ND 3.97 — 2.88 2.27 | FVT-25-(Value) 
5.0 150 1.0K 12.0K 25.0K ~ 50.0K 25 FVT25-(Value)-ND 4.99 = 3.62 2.84 | FVT-25-(Value) 
10 200 2.5K 25.0K 1.0 ~ 100, 500, 1.0K, 5.0K 50 |FVT50-(Value)-ND 5.02 — 3.64 2.86| FVT-50-(Value) 
1.0, 2.0, 5.0 100 |FVT100-(Value)-ND 8.61 — 6.24 4.91 | FVT-100-(Value) 
EVE. ee I 10, 50, 100, 250, 1.0K 100 | FVT100-(Value)-ND 7.83 — 5.67 4.46] FVT-100-(Value) 
il 1.0, 3.0, 5.0 225 |FVT200-(Value)-ND 12.98 11.69 10.39 9.74 | FVT-200-(Value) 
At 10, 50, 100, 250, 500, 1.0K 225 |FVT200-(Value)-ND 10.82 9.74 8.66 8.12 | FVT-200-(Value) 
ae 1.0, 3.0 ~ 100, 250, 100 25 |AVT25-(Value)-ND 5.90 5.43 4.49  3.78|AVT-25-(Value) 
1.0 ~ 100, 500, 1.0K 50 AVT50-(Value)-ND 6.90 6.35 §.25 4.42 | AVT-50-(Value) 
Series A B Cc D E F 1.0, 2.0 100 | AVT100-(Value)-ND 13.48 12.40 10.25  8.63|AVT-100-(Value) 
AVT25 14.29 50.80 6.35 14.29 17.46 4.22 10, 50, 100, 250, 1.0K 100 |AVT100-(Value)-ND 9.95 9.16 7.57 6.37 | AVT-100-(Value) 
AVT50 14.29 101.60 6.35 14.29 17.46 4.22 1.0 ~ 5.0 225 | AVT200-(Value)-ND 23.48 21.60 17.85 15.03] AVT-200-(Value) 
AVT100 19.05 165.10 6.35 14.29 17.46 4.22 10 ~ 500 225 | AVT200-(Value)-ND 16.90 15.55 12.85 10.82] AVT-200-(Value) 
AVT200 28.58 266.70 7.94 15.88 22.23 4.22 1.0K 225 | AVT200-(Value)-ND 17.75 16.33 13.49 11.36] AVT-200-(Value) 
FVT25 14.29 50.80 6.35 14.29 om = Mounting Bracket for 25/50W Resistors |B1003-ND$ 99/2 39 _— -28/B1003 
FVT50 14.29 101.60 6.35 14.29 — _ Mounting Bracket for 100W Resistors B1002-ND$ 1.17/2 46 = 33) B1002 
FVT100 19.05 165.10 6.35 14.29 at = Mounting Bracket for 225W Resistors B1001-ND$ 1.26/2 49 = -35|B1001 
FVT200 28.58 266.70 7.94 15.88 _ _ + For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). Requires 2 brackets per resistor 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1966 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


150 
HUNTINGTON 3 reas | 
3 T0279; 
S 120 % To, 
ELECTRIC, INC. commences 
=e . . @ % TOI, 
Ultra Precision Wirewound Resistors 1/8 Watt, 1/4 Watt, .01, .05, .1% B® foo) tees 
és 5 70 [pS TOLERANCE ry 
MR102 and MR106 Series a 3 SECT 
& $2} 12005% ToLeRaNGs nN 
5 NC 
RESISTANCE VALUE CHART & ime NM . 
0 
100 350 10k SS SSSPSHSSHHSS 
250 1K 100K Ambient Temp. in Degrees Centigrade 
Value Range Res. Tol. Max. Wattage | Max. Voltage Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Huntington 
Series (0) (%) (W) (Vv) A B Part No. 1 10 50 100 [Part No. 
100 ~ 10K £0.01 1/8 125 9.52 4.75 |MR102-(Value)-.01-ND 5.95 4.76 3.93 3.69 |MR102-xxx-.01% 
100K £0.01 1/8 125 9.52 4.78 |MR102-100K-.01-ND 7.15 5.72 472 4.44 |MR102-100K-.01% 
‘cabs 100 ~ 10K £05 1/8 125 9.52 4.75 _|MR102-(Value)-.05-ND 4.83 3.86 3.19 3.00 |MR102-xxx-.05% 
100K £05 1/8 125 9.52 4.75 |MR102-100K-.05-ND 5.75 4.60 3.80 3.57 _|MR102-100K-.05% 
100 ~ 10K if 1/8 125 9.52 4.75 _|MR102-(Value)-.1-ND 4.40 3.52 2.91 2.73 _|MR102-xxx-.1% 
100K £4 1/8 125 9.52 4.75 |MR102-100K-.1-ND 7.45 5.72 472 4.44 _|MR102-100K-.1% 
100 ~ 10K 0.01 1/4 250 12.70 6.35  |MR106-(Value)-.01-ND 5.95 4.76 3.93 3.69 |MR106-xxx-.01% 
100K £0.01 1/4 250 12.70 6.35 —_|MR106-100K-.01-ND 7.15 5.72 472 4.44 |MR106-100K-.01% 
ei08 100 ~ 10K £05 1/4 250 12.70 6.35 — |MR106-(Value)-.05-ND 4.83 3.86 3.19 3.00 |MR106-xxx-.05% 
100K £05 1/4 250 12.70 6.35 | MR106-100K-.05-ND 5.75 4.60 3.80 3.57 |MR106-100K-.05% 
100 ~ 10K £4 1/4 250 12.70 6.35 _|MR106-(Value)-.1-ND 4.40 3.52 2.91 2.73 _|MR106-xxx-.1% 
100K if 14 250 12.70 6.35 |MR106-100K-.1-ND 7.415 5.72 472 4.44 |MR106-100K-.1% 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


. . . ° ‘ son 
Medium Voltage Chassis Mount Resistors — 600 Watt, 10% HPK600 Series Di deine 
Specifications: 7 60.0 
¢ Operating Temperature: -55°C~150°C * Temperature Coefficient: +150 PPM/°C «Power Rating: 600 Watts RoHS 4 5.0 | 0 [*— 36.0 —) 
@ 85°C heat sink temperature** ° Electric Strength Voltage: 6 KVAC, 50 HZ * Insulation Resistance: 10 GQ mini- CoMrtiant oO tv 82. © 
mum @ 500 V * Maximum Working Voltage: 5000 VDC »« Short Time Overload: 1000 Watts @ 70°C for 10 seconds t ss + 30.0 ZN | 
* Single Shot Voltage: Up to 12kv normal wave * Derating: 8.73 W/C 7.0 18 i CS Toa 
nN 
Resistance | Resistance |Digi-Key* Price Each Huntington 5.0 £ o& 
Range (9) | Tolerance | Part No. 1 10 25 100 | Part No. RESISTANCE VALUE CHART 7 5) i So 
2~10 +10% HPK600K(Value)R-ND 98.18 83.74 79.41 75.08 | HPK600KxxxR 2 4 10 75 500 5000 18.0 © = 
50 ~ 10000 +10% HPK600K(Value)R-ND 92.82 79.17 75.08 70.98 | HPK600KxxxR 3 5 50 100 1000 10000 —+ [A && 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). **This value only valid by using thermal conduction to the heat sink. 42 =| Je 


The flatness of the cooling plate must be better than 0.05 mm overall and the roughness of the surface should not exceed 6.5um. 


Miniature Oval Wirewound Resistors — 10, 20 Watt, 5, 10% FSOT Series 


H.E.1. Miniature Oval Wirewound Resistors are ideally suited for applications where space is limited and the mounting Wattage Derating Chart 


3.17 | «3.17 2.06 dia. i i 
surface can be utilized for heat dissipation purposes. The aluminum mounting brackets extend through the resistor ‘ mi Sa pas Eloties Mnblent Temperatures 
core and equalize heat distribution while conducting heat directly into the mounting surface. RoHS 9.50 14 2 
Specifications: comruiaet Fr 4 Gg 
¢ Mounting Brackets: Constructed of aluminum and are an integral part of the resistor * Temperature Coefficient: i) 9 50 
+400 PPM/°C 10 ~ 200, +260 PPM/°C 200 and above * Dielectric Withstanding Voltage: 500 VAC measured from A 
terminals to mounting brackets » Overload: 10 X rated wattage for 5 seconds * Terminals: Hot tin dipped * Coating: a 25 
Silicone * Core: Steatite ceramic ze 9 
PD DAWA? 200 969 400 oe0 
Resistance | Resistance | Watt- Dim. (mm) Digi-Key* Price Each Huntington Ambient Temperature C° 
Series Range (Q) | Tolerance age c M Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
125 ~ 5 10% FSOT10-xxx-10% 
FSOT-10 1~5K 5% 10 19.1 25.4 |FSOT10-(Value)-ND 3.95 3.16 2.61 2.45 FSOT10-xxx-5% RESISTANCE VALUE CHART 
25 ~ 5 10% FSOT20-xxx-10% 25 1 10 50 250 1K 5K 
FSOT-20 | J" 5K er 20 | 50.8 | 58.7 |FSOT20-(Value)-ND $25 420 847 = 3.26 [en 5m 5 5 25 100 500 25K 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). Note: Wattage Rating is based upon a single resistor mounted on a 10” x 10” x .040” steel mounting surface or equivalent. 


Standard Oval Silicone Resistors — 30, 40, 55, Watt 5, 10% FSOT Series 497 dia. + 4.76 2.66 
P| A 
Specifications: 
¢ Mounting Brackets: Standard oval resistors are supplied with a plated steel mounting bracket and aluminum standoff * Temperature Coefficient: | 
+400 PPM/°C 10 ~ 200, +260 PPM/°C 200 and above * Dielectric Withstanding Voltage: Measured from terminals to mounting brackets. 1000 
VAC ° Overload: 10 x rated wattage for 5 seconds ¢ Terminals: Hot tin dipped * Coating: Silicone * Core: Ceramic po 
-—\_ J 
7 7 : M 
Resistance | Resistance Dimensions (mm) Digi-Key* Price Each Huntington N 
Series Range (Q) Range (%) Watt Cc M N Part No. 1 10 50 100 | Part No. Cc 16.66 
|.___ ¢ —_,| i 
.25 ~ 5K 10% FSOT30-xxx-10% u eel Geeta le 
FSOT-30 30 31.75 | 50.8 3.5 | FSOT30-(Value)-ND 7.88 5.99 5.04 4.73 
1~5K 5% ° Soe ous! FSOT30-xxx-5% 7.93 Fiat 
.25 ~ 5K 10% FSOT40-xxx-10% tu Wy 
FSOT-40 40 50.8 9.9 82.5 |FSOT40-(Value)-ND 8.53 6.48 5.46 5.12 
1~ 5K 5% e oral FSOTA0-xxx-5% oF 
.25 ~ 5K 10% FSOT55-xxx-10% 
Fsor-s5| “P a4 55 | 88.9 | 108.0 | 120.7 |FSOTSS5-(Value)-ND 920 7.00 5.89 5.52 | oo? uae ies : RESISTANCE VALUE CHART 
~ Oe 25 1 10 50 250 1K 5K 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). Note: Wattage Rating is based upon a single resistor mounted nO 3) 25 100 500 2.5K 
on a 254mm x 254mm x 1.02mm steel mounting surface or equivalent. 
LO-OHM Power Resistors — 1, 3, 4, 5 Watt, 1% 
Huntington Electric's Lo-Ohm resistors are ideal for current sensing applications cleaning. 
in test instruments, power amplifiers, and switching and linear power supplies. Specifications: * Resistance Tolerance: +1% * Dielectric Strength: 1000 VAC 
These resistors are transfer-molded in high-temperature resin, providing a high (except 500 VAC for MTL-1A) » Insulation Resistance: 10,000 MQ (dry) * Short 
power dissipation to size characteristic. This construction also provides superior Term Overload: 5 seconds @ 5 x rated power Applications: « Ideal for current .— 
thermal shock and moisture resistance. The encapsulation will not peel, flake or sensing applications »* Low inductance: Typically 7nH * Standard Resistance t Hl 
deteriorate with commonly used cleaning solvents, including Freon, and aqueous Tolerance to +1% * Superior thermal shock and moisture resistance ; 
Resistance | Resistance | Wattage Dimensions (mm) Digi-Key* Price Each Huntington d 
Series | Range(Q) | Tolerance | Rating A D C_ |d(AWG**) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. I © —| 
MTL-1A | .005 ~ .08 1% 1 10.9 | 3.0 | 15.0 22 MTL-1A-(Value)-ND 2.85 2.14 1.67 1.57 | MTL-1A-xxx-1% 
MTL-2B | .005 ~ .08 1% 3 14.7 | 54 16.9 20 MTL-2B-(Value)-ND 2.91 2.19 1.70 1.61 | MTL-2B-xxx-1% RESISTANCE VALUE CHART 
MTL-3 005 ~ .08 1% 4 15.2 | 64 | 17.1 20 MTL-3-(Value)-ND 3.00 2.25 1.75 1.65 | MTL-3-xxx-1% 005 01 02 03 05 07 08 
MTL-5 005 ~ .08 1% 5 22.6 | 85 | 20.8 18 MTL-5-(Value)-ND 3.15 2.37 1.84 1.74 | MTL-5-xxx-1% 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). **Lead Diameter: 20 AWG = 0.81mm (0.032”); 22 AWG = 6.4mm (0.25”) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 1967 


HUNTINGTON Printed Circuit Board Mount Silicone Resistors — 
ELECTRIC INC. 7, 10, 20 Watt, 5% 


A 

Quick and easy installation with built-in standoffs to keep the printed circuit board cool, make this a superior resistor for RESISTANCE VALUE CHART 
application where the resistor is to be mounted directly onto a board. tl 25 1K 

ED) 50 2.5K 
Specifications: « Temperature Coefficient: 0 +400 ppm/°C 10, 0 +260 ppm/°C 200 or above » Dielectric Withstanding 1 100 5K 39(— - 
Voltage: 500 VAC » Terminals: .025 x 0.35 pre-tinned rectangular pin (Recommend .078” diameter hole for mounting) 5 250 MOUNTING 7 
* Coating: Silicone * Overload: 10 x rated power for 5 seconds * Core: Steatite ceramic 10 500 CENTERS 

Resistance Resistance Mounting Dimensions (mm) reps , 
Range Tolerance Centers Core Typ. | Max. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Huntington 

Type (Q) (%) Watts Standard A B c D Ee cE Part No.§ 1 10 50 100 Part No. 

FS-5 .1~5K 5 7 15.24 25.40 7.94 3.81 15.24 | 10.41 12.70 _| FS5-(Value)-ND 4.60 3.68 3.04 2.86 FS-5-xxx-5% 

FS-10 -1~ 5K 5 10 33.02 44.45 7.94 3.81 15.24 | 10.41 12.70 _|FS10-(Value)-ND 5.25 4.20 3.47 3.26 FS-10-xxx-5% 

FS-20 -1~5K 5 20 43.18 50.80 | 11.11 5.08 18.40 | 13.49 | 13.49 |FS20-(Value)-ND 5.90 4.72 3.90 3.66 FS-20-xxx-5% 

FS-20S -1~ 5K 5 20 55.88 60.32 | 11.11 5.08 18.40 | 13.49 | 13.49 |FS20S-(Value)-ND 5.90 4.72 3.90 3.66 FS-20S-xxx-5% 
§ For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). 
Audio Resistors — 1% MRAS and MRA12 Series 
Non-magnetic, non-inductive construction greatly enhances the frequency RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 
response MRAS Series MRA12 Series 
BD 1 5 3.0 7.0 20 — c¢ —+—— a——| 
Specifications: 33 10 1.0 3.5 8.0 30 cD + B }- 
* Meets or exceeds the specifications in MIL-R-26E for wirewound resistors 39 100 1.5 4.0 10.0 47 { t 
¢ Meets the applicable specifications of MIL-STD-202, method 208 »¢ Core: AT 1K 2.0 5.0 12.5 100 — E —s @) 
Alumina ceramic * Element: Nickel-chromium alloy * Leads: Tinned copper 5 10K 25 6.0 15 1K 
Resistance | Resistance Dimensions ? 
Range Tolerance (mm) Digi-Key Price Each Huntington 
Series (Q) (%) Watts A B Cc D E Part No.§ i 10 50 100 Part No. 
.22~1 1 5 14.3 4.2 38.1 0.81 16.5 MRAO5-(Value)-ND 2.48 1.89 1.58 1.44 MRAO5-xxx-1 % 
MRA-5 10 ~ 100 1 5 14.3 4.2 38.1 0.81 16.5 MRAO5-(Value)-ND 2.97 2.27 1.89 1.73 MRAO5-xxx-1 % 
1K 1 5 14.3 4.2 38.1 0.81 16.5 MRAO5-1K-ND 4.37 3.34 2.79 2.55 MRAO5-1K-1%. 
10K 1 5 14.3 4.2 38.1 0.81 16.5 MRA05-10K-ND 5.42 4.14 3.45 3.16 MRAOS5-10K-1% 
MRA-12 5 ~ 100 1 12 30.2 79 38.1 1.01 32.5 MRA12-(Value)-ND 5.09 3.89 3.24 2.96 MRA12-xxx-1% 
1K 1 12 30.2 79: 38.1 1.01 32.5 MRA12-1K-ND 5.58 4.27 3.56 3.25 MRA12-1K-1% 
§ For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). 
i 9 9°, rt 
Current Sensing Shunts — 1%, 5% MRS Series MRS1298 
Res. Res. ‘ z Fe 
Value | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Huntington 
Series (Q) ance (%) | Amps A B Cc D_ | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
010 1 25 | 17.78 Max. -_ — | — |MRS129801-1-ND 297 227 1.89 1.73 [MRS129801-1% 
.005 1 25 | 17.78 Max. — — | — |MRS129802-1-ND 297 227 1.89 1.73 |MRS129802-1% 
MRS1298 001 a 25 10.16 _ a —__|MRS129804-1-ND 2.97 2.27 1.89 1.73 |MRS129804-1% 
010 5 25 | 17.78 Max. = — | — |MRS129801-ND 248 1.89 158 1.44 [MRS129801-5% MRS1375 and MRS1510 
005 5 25 17.78 Max. = = — |MRS129802-ND 2.48 1.89 1.58 1.44 |MRS129802-5% 
001 5 25 10.16 = — —__|MRS129804-ND 2.48 1.89 1.58 1.44 |MRS129804-5% 
002 1 30 31.75 19.05 Max. | 12.70) 2.03 |MRS137505-1-ND 6.02 4.60 3.84 3.51 |MRS137505-1% 
MRS1375 001 fi 40 31.75 19.05 Max. | 12.70 | 2.03 |MRS137513-1-ND 6.02 460 3.84 3.51 |MRS137513-1% 
002 5 30 31.75 19.05 Max. | 12.70) 2.03 |MRS137505-ND 5.06 3.87 3.22 2.95 |MRS137505-5% 
001 5 40 31.75 19.05 Max. | 12.70 | 2.03 _|MRS137513-ND 6.06 3.87 3.22 2.95 |MRS137513-5% 
MRS1510 .001 1 40 25.4 12.70 Max. | 7.62 | 2.06 |MRS151004-1-ND 6.02 4.60 3.84 3.51 |MRS151004-1% 
001 5 40 25.4 12.70 Max. | 7.62 | 2.06 |MRS151004-ND 6.02 4.60 3.84 3.51 |MRS151004-5% 
1 RESISTANCE VALUE CHART 
Edgewound Resistors — 300, 1000 Watt 
FVE-300 AVE-300 FSE-1000 
HEI Edgewound Resistors are designed for applications demanding Fixed Adjustable Fixed 
maximum power dissipation in minimum space. Edgewounds are + -D 
constructed of special alloy resistance wire, crimped, and wound on fet E. fl iE 50 8.0 20 10 80 16 25 4.5 
edge. High quality ceramic cores are used with a coating of either oa ~B ‘~” 1.2 10 12 1 20 50 10 
vitreous enamel or silicone to provide heat sink for short term overloads = = ! 2.0 12 16 1.6 1.0 15 
and maximum dissipation. Cc 5.0 16 20 8.0 3.5 
Specifications: 
* Dielectric Withstanding Voltage: Measured from terminals to brackets, 1000VAC »* Overload: 10 X rated Resistance Digi-Key Price Each Huntington 
power for 5 seconds * Tolerance: +10% * Wattage is based on 25°C free air rating Range (9) Wattage Part No.§ 1 10 25 Part No.§ 

- - -50 ~ 20 300 FVE300-(Value)-ND 17.31 15.55 13.17 | FVE-300-(Value) 
Series A (Core) B c D (Terminal) E F .10 ~ 20 300 AVE800-(Value)-ND 27.05 21.61 15.15 | AVE-300-(Value) 
FVE-300 28.58 19.05 215.90 7.94 15.88 254.00 - 812.80 25 ~ 15 1000 FSE1000-(Value)-ND 54.08 48.68 — |FSE-1000-(Value) 
AVE-300$ 28.58 19.05 215.90 7.94 15.88 254.00 - 812.80 FVE-300 and AVE-300 Mounting Kit | K1016-ND 10.23 8.65 7.28 |K1016 
FSE-1000 63.50 44.45 381.00 12.70 15.88 6.35 - 508.00 FSE-1000 Mounting Kit K3003-ND 17.52 14.80 12.47 |K3003 


+ Adjustable central terminal 


Aluminum Housed Chassis Mount Resistors — 5, 10, 25, 50 Watt, 1% (Precision Power Wirewound) 


§ For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


i ral HEl's high-power aluminum housed resistors use centerless ground ceramic cores for uniform heat distribution. 
G Molded in a special high temperature material and mounted in an extruded aluminum finned housing, these 
Jt oma designs provide maximum power dissipation and reliability. They have tinned copperweld leads for solderability 
F__.| H and meet or exceed MIL-R-18546, including “N” characteristic, and MIL-R-39009. Specifications: * Power 
Rating: Based on full power operation at 25°C, and maximum hotspot 275°C * Mounting on proper heat sink as 
Electrical Specificati 7 follows: For 5 and 10 Watt — use 4” x 6” x 2” x .040” (101.60 x 152.40 x 50.80 x 1.02mm) aluminum chassis; For 
sence) speciications: 25 and 50 Watt — use 5” x 7” x 2” x .040” (127.00 x 177.80 x 50.80 x 1.02mm) aluminum chassis 
Series TMC-5 TMC-10 TMC-25 TMC-50 = 
MIL-R-39009/MIL-R-18546 | RER-60/RE-60 | RER-65/RE-65 | RER-70/RE-70 | RER-75/RE-75 Series| A_| B | C | D| E|F{|G@{H{|J/{K{|L/|M|{N|{O | P |QAWG/ R 
HEI Power 7.5 Watts 12.5 Watts 25 Watts 50 Watts TMC-5 | 11.40 | 12.57 | 16.03 | 30.15| 8.86 | 16.79] 8.51 [1.91 [3.81 | 2.24/2.49| 2.36] 1.40 | 8.33 | 7.01 | 16 | 2.97 
MIL Power 5 Watts 10 Watts 20 Watts 30 Watts TMC-10 | 14.40 | 16.00 | 19.84 | 36.50 | 11.30 | 20.70 | 10.54 | 2.16 | 5.08 | 2.62 | 2.49] 2.97|2.31| 9.50 | 8.71 | 12 [4.37 
Working Voltage 160 265 550 1250 TMC-25 | 18.39 | 19.96 | 27.76 | 50.80 | 13.84 | 27.81 | 14.61 | 2.41 | 6.86 | 4.62 | 3.30] 3.56 | 2.31 | 12.70| 10.72 12 | 4.37 
Dielectric Strength 1000VAC 1000VAC 2500VAC 2500VAC TMC-50 | 39.83 | 21.56 | 50.77 | 72.21 | 16.00 | 29.34 | 16.00 | 2.41 | 7.87 | 5.23 | 3.30] 3.56 | 2.31 | 12.70] 11.51| 12 [4.37 
RESISTANCE VALUE CHART Resistance Digi-Key Price Each Huntington 
TMC-5 | TMC-10 | TMC-25 | TMC-50 Range (9) | Wattage | Part No.§ 1 10 50 100 250 |Part No.§ 
10 on 20Ka|20 33 330 10 20 500 15 1.5 8.0 40 300 -10-15.0K 5 TMCS5-(Value)-ND 4.39 3.75 3.09 2.64 2.43|TMC-5-(Value)-1% 
Pe a rook 3 6 Be 5 ioe 5 " s H of ao ze 13 50 aoe .20-10.0K 10  |TMC10-(Value)-ND 3.73 3.18 2.60 2.24 2.06/TMC-10-(Value)-1% 
if 5. uf 5 i : : 25 5 75 d 
50 150 25 75 25K | 30 100 30K | 30 33 16 100 415K -10-3.0K 25 TMC25-(Value)-ND 5.23 446 3.66 3.14 2.89]TMC-25-(Value)-1% 
10 300 10 100 10.0K | 12 200 50 5.0 20 150 25K -15-5.0K 50 TMC50-(Value)-ND 5.47 4.66 3.83 3.29 3.02] TMC-50-(Value)-1% 
12 390 25 300 15 300 1.0 6.0 30 250 5.0K 


§ For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


OHMITE. High Voltage Flip Chip Film Resistors 


High Voltage Flip Chip Series incorporates high accuracy HVF1206T( )FE — RESISTANCE VALUE CHART Package Power Voltage Dimensions (inch +0.008) 
screen printing technology to achieve high voltage Value Value Value Value Value Series Size Rating (mW) | Rating L Ww a T (max.) 
capability in a stable flip chip SMD chip resistor package. [7 (ode) (Code) (Code) (Code) (Code) HVF1206| 1206 300 1,500 | 0.128 | 0.063 | 0.018 | 0.028 
The HVF Series offers unmatched performance in DBK (2502 TOOK (1003) | 7.0m (1004) | 2.5M (2504) 7.0G (1007 

comparison to standard chip resistors. Its unique design 22K (2502) (1003) | 1.0M (1004) | 2.5M (2504) | 1.0G (1007) | HVF2512| 2512 1,000 3,000 | 0.252 | 0.126 | 0.026 | 0.032 


50K (5002) | 250K (2503) | 1.5M (1504) | 5M (5004) 10G (1008) 


provides lower voltage and temperature coefficients, 75K (7502) | 500K (5003) | 2M (2004) | 7.5M (7504) 


less noise, tighter tolerances, better stability, higher 
resistance values and high voltage ratings. HVF is 
available in convenient 1206 and 2512 footprints. HVF2512T( )FE — RESISTANCE VALUE CHART 
FEATURES: * Working Temperature Range: 


a . 4 Value Value Value Value Value 
Gosfficient: =100ppm standard PERFORMANCE —(©2d@)_| (Code) _| (Code) _| (Code) _|_(Code) 
DATA: * Overload: 1,5 x Pnom, 5 seconds (do not 25K (2502) | 100K (1003) | 1.0M (1004) | 2.5M (2504) | 1.0G (1007) 
exceed maximum voltage) * Load Life: 1000 hours at DOK (5002)) (250K (2503) |/1.5M/(150%)) |) 5M (5004) 5G (5007) Ambient bp eo 
rated power (IEC 115-1) 75K (7502) | 500K (5003) | 2M (2004) | 7.5M (7504) - 

Package Resistance Digi-Key Bulk Price Each Ohmite 
Series Size Range (0) Tolerance Part No.t il 50 100 Part No.¢ 
HVF1206 1206 25K ~ 10G 1% HVF1206T(Code)FEBK-ND 3.23 2.91 2.58 HVF1206T(Code)FE 
HVF2512 2512 25K ~ 10G 1% HVF2512T(Code)FEBK-ND 4.00 3.60 3.20 HVF2512T(Code)FE 


+ For complete part number, substitute the code from Resistance Value Charts for (Code). 


Heat Sink Mountable Thick and Thin Film Power Resistors 
TAH20, TBH25, TCH35, TDH35, TEH70, TFH85 and TK20 Series — TO Style SMD and Through Hole Dimensions in mm 


2-Terminal — TEH70 
©3.84j-__-| 15.90 


5.08 [>| 


21.08 


3-Terminal — TEH70 2-Terminal — TFH85M TO-220 NEW! 


15.90 I 
5.08 3.84 992, __ 120.07. : rc p83 


arbi Os ° ‘| 
; | y 
“ <2 Connected to . . 
metal header | : . 3 
2.29 | ao, 2/2. a . 


ellie 4,02 
it zi 
TAH20 Series TBH25 Series TCH35 Series 
RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | ‘Value (Code) | _Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | —_Value (Code) 
“05 (R050) 3.3 (3R30)0 51 (51RO) 4.0K (1K00) 0.030 (R030) 7.5 (7R50) 75 (75RO) 10 (R100) 3.9 (3R90) 75 (75R0) 5.1K (5K10) 
“10 (R100) 3.9 (3R90) 75 (75RO) 2.7K (2K70)0 0.036 (R036) 10 (10R0) 400 (100R) .22 (R220) 5.6 (R60) 100 (100R) 40K (10KO) 
'22 (R220) 5.6 (5R60) 100 (100R) 5.1K (5K10) 0.040 (R040) 15 (15R0) 150 (150R) .33 (R330) 10 (10R0) 150 (150R) 
"33 (R330) 7.5 (7R50) 150 (150R) 10K (10K0) 0.047 (R047) 24 (24R0) 470 (470R) 51 (R510) 15 (15R0) 220 (220R) 
‘51 (R510) 10 (10R0) 470 (470R) 0.050 (R050) 33 (33R0) 1.0K (1K00) 1.0 (1R00) 22 (22R0) 470 (470R) 
4.0 (R00 15 (15R0) 510 (510R 0.075 (R075) 39 (39R0) 1.5K (1K50) 1.5 (1R50) 33 (33R0) 510 (510R) 
(1R00) 22 (22R0) (5108) 5.1 (5R10) 47 (47RO) 2.2 (2R20) 47 (47R0) 1.0K (1K00) 
UES i(TBEO) 47 (47R0)0 750 (750R)0 5.6 (5R60) 51 (51R0) 3.3 (3R30) 51 (51R0) 2.7K (2K70) 
TDH35 Series TEH70 Series (2- and 3-Terminal) TK20 Series 
RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
-10 (R100) 3.0 (3R00) 68 (68R0) 1.0K (1K00) 2.0 (2R00) 47 (47RO0) 1.0K (1K00) 030 (R030) 1.0 (1R00) 300 (300R) 
15 (R150) 5.0 (5R00) 75 (75RO) 1.5K (1K50)0 3.0 (3R00) 68 (68R0) 1.5K (1K50) 040 (R040) 3.0 (R00) 4.0K (1K00) 
20 (R200) 7.5 (7R50) 100 (100R) 2.5K (2K50) 4.0 (4R00) 75 (75R0) 2.0K (2K00) ; : 
36 (R360) 10 (10R0) 150 (150R) 3.0K (3K00) 7.5 (7R50) 100 (100R) 3.0K (3K00) 050 (R050) 4.0 (4R00) 3.0K (3K00) 
A7 (R470)0 15 (15RO) 200 (200R) 5.0K (5K00) 10 (10R0) 150 (150R) 5.0K (5K00) 100 (R100) 5.0 (5R00) 7.5K (7K50) 
-50 (R500) aa (20R0) 250 (250R) 15 (15R0) 270 (270R) 7.5K (7K50) .300 (R300) f 5 (7R50) 10K (10K0) 
75 (R750) 25 (25R0) 300 (300R) 20 (20R0) 470 (470R) 40K (10KO) 500(R500) men 
1.0 (1R00) 33 (33R0) 500 (500R) 24 (24R0) 680 (680R) BORO) 
2.0 (2R00) 47 (47R0) 750 (750R) 33 (33R0) 750 (750R) 750 (R750) 75 (75R0) 
Electrical Specifications: 
TEH70 Resistance _| Digi-Key Price Each 
Series TAH20 TBH25 TCH35/TDH35 (2 and 3 Terminal) Series Range (0) | Part No.t 1 100 250 
Resistance Tolerance +5% +5% 45% +5% TAH20 33 ~.51 TAH20P(Code)J-ND 5.38 4.41 4.24 
Maximum Operating Voltage 350V 350V 350V 500V 15 a OK TREC 58 aa 4 
Dielectric Strength 1800VAC tooovoc 1800VAC = TOH35 4.5K - 2.5K _|TDH35P(Code)J-ND 734 «5804 «465 
Insulation Resistance 10GQ Min. _ 10GQ Min. 400M0 RoHS Compliant 
Power Rating 20W @ 25°C 25W @ 25°C 35W @ 25°C 7OW @ 25°C TAH20 eee TAHOD(GodeIEND pee eae ae 
Requires use of a snap- Single screw Single screw 2-Terminal is single screw 0.030 ~ 0.075 TBH25P(Code)JE-ND NEW! 547 484 3.54 
Mounti on heat sink. A thermal mounting tab (with mounting tab (with ) mounted. 3-Terminal heat : y "4 " i f ‘ 
ounting i TBH25 5.1~10 TBH25P(Code)JE-ND 5.78 4.62 3.94 
compound should be thermal compound thermal compound sink can be grounded 15 ~15K TBH25P(Code)JE-ND 568 454 3.86 
properly applied. recommended). recommended). through middle terminal 10-51 TCH35P(Code)JE-ND 903 737 627 
TCH35 : 4 ‘ ‘i i 
j iG cations: 1.00~10K | TCH35P(Code)JE-ND 6.98 5.57 4.73 
Electrical Specifications: : 10~.15 | TDH35P(Code)JE-ND 1040718 6.59 
Series TFH85 (2 Terminal) TK20 .20~.36 | TDH35P(Code)JE-ND 965 669 6.12 
Resistance Tolerance +5% +5% TDH35 50 TDH35PRS500JE-ND 8.48 6.00 5.38 
~ ~ 15 ~75 TDH35P(Code)JE-ND 8.12 5.78 5.15 
Maximum Operating Voltage 500V 150V 10~5.0K | TDH35P(Code)JE-ND 770 5.28 —_—*4.88 
Dielectric Strength TEH70 (2-Terminal) 2.0 ~ 10K TEH70M(Code)JE-ND 11.55 9.24 7.86 
elect stteng = = TEH70 (3-Terminal) 2.0~ 10K _ | TEH7OP(Code)JE-ND 11.55 9.24 7.86 
Insulation Resistance 400M = TFH85M (2-Terminal) TOK TFH85M1KOOJE-ND 14.68 11.67 9.94 
TK20 030 ~ 10K | TK20P(Code)JE-ND 4.87 3.36 2.69 
Power Rating 85W @ 25°C 20W @ 25°C Mounting Bracket for the TK Series _| 6200-ND 1.06 48 AL 
7 = NEW! Heatsink and Clip NEW! 
erica oer ay cere SEND mee 
Mounting Mstyle has no middle terminal Pp paola Pe For 10-247 WV-1247-101E-ND 2.38 1.90 1.62 
exceed 150°C. Optional recommended 7 ; 
‘ i t For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for 
mounting bracket kit, 6200-ND (Code). Not available in RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 1969 


OHMIEFE! TA Series Power Chip® Resistors — Thick Film on Alumina Substrate 


5, 10 and 25 Watt 


Ohmite Power Chip Resistors are thick film on alumina oxide substrates with copper plated silver conductors, 


RESISTANCE VALUE CHART 


TA205 Series TA810 Series TA025 Series 


Ruthenium oxide resistance material and a glass passivation layer. These resistors offer very low inductance Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
(50nh measured at 1MHz) and outstanding power density (10W/in2). Repetitive transient capability is 5 times 1.0 (1R00) 15 (15R0) 300 (300R) 1.0 (1R00) 100 (100R) 2.0 (2R00) 
rated power as long as one second average dissipation remains equal to or less than the free air rating. 1.2 (1R20)0 20 (20R0) 330 (330R) 1.5 (1R50) 150 (150R) 3.0 (3R00) 
Features: * Wide resistance range * Low inductance * High power density ¢ Easy to install * PC-mountable 1.5 (1R50) 24 (24R0) 390 (390R)0 2.0 (2R00) 200 (200R) 5.1 (5R10) 
Material: ¢ Terminals: Solder Plated Phosphor Bronze » Coating: Glass 1.8 (1R80)0 30 (30R0)0 470 (470R) 3.0 (3R00) 390 (390R)0 8.2 (8R20) 
Electrical: * Resistance Tolerance: +5% * Power Rating: Based on 25°C free air with linear derating to OW 2.0 (2R00) 33 (33R0) 510 (510R)0 3.9 (3R90) 510 (510R) 20 (20R0) 
at 350°C * Maximum Operating Voltage: 350VAC, S00VDC through glass 1,000VAC, 1,500VDC through A eto} be cae aa 5.1 (5R10) 680 (680R) 3° ‘eae 
substrate * Overload: Five times rated power, as long as the one second average dissipation does not 3.3 (3R30) 51 (51RO) 820 (820R)0 8.2 (8R20) 820 (820R)0 51 (51RO) 
exceed the wattage rating * DR: +2%, 2000 hours  Derating: Linearly from 100% @ 25°C ~ 0% @ 350°C 3.9 (3R90) 56 (56RO)0 1K (1KO00)0 HO CoE) WCE) 82 (82R0) 
4.7 (4R70)0 82 (82R0) 4.2K (1K20) ue eB) Peso Oe 200 (200R) 
TA205 Series TA810 and TA025 Series 5.1(6R10) | 100 (100R) | 1.5K (1K50)0 (eon -OK (2K00) | 300 (300R)0 
5.6 (5R60)0 120(120R)0 | 1.8K (1K80)0 30 (30R0) 390 (390R)0 
6.8 (6R80) 150 (150R)0 2K (2K00) 39 (39R0)0 510 (510R) 
8.2 (8R20) 180 (180R)0 51 (51R0)0 2.0K (2K00) 
10 (10R0) 200 (200R) 68 (68R0)0 
12 (12R0) 240 (240R) 82 (82R0)0 
TT 
Ty isd) {Pk ‘ Resistance Digi-Key Price Each 
02 x 61 5 Pins *.200(5.08) Range (Q) | Wattage | Part No.t 1 50 100 500 
(0.51 xX 0.38) f 1.5 ~ 2K 5 TA205PA(Code)J-ND 1.86 1.53 1.40 = 
@.050(1.27) Finished 1.5 ~ 2.0K 10 TA810PW(Code)J-ND 2.90 2.81 2.75 2.68 
300 ~ 510 25 TAO025PW(Code)J-ND 8.49 6.38 5.10 = 
RoHS Compliant 
Maximum Dimensions — Inch (mm) 1.0 ~ 470 5 TA205PA(Code)JE-ND 2.00 1.71 1.40 1.20 
Series P L (Length) H (Height) 1.0 ~ 8.2 10 TA810PW(Code)JE-ND 4.65 3.72 2.66 2.46 
TA205 “200 (6.08) “50 (12.70) 1.00 (25.40) 10 ~ 2.0K 10 | TA810PW(Code)JE-ND 4.50 3.60 2.60 2.40 
TA810 “800 (20.32) 1.00 (25.40) 1.00 (25.40) = = - 2 ; Sennen seenat Se a S82 a a ; ae 
TA025 1.90 (48.3) 2.220 (56.39) 1.170 (29.70) basal a Pats Contin @ corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
RW Series — SMD Wirewound Power Resistors — .6, 1, 1.5, 2, 3 and 3.5 Watt Digi@Reel’ 
A | k B | 
RESISTANCE VALUE CHART 
RWOS6BB( )FE| RW1SOBA()F RW1SOBA( )J RW1S5CA( )J | RW2RODA( )J | RW2SOCB( )J | RW2SODA( J RW3RODB( )J RW3R5EA( )J 
F 1% 1% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
| ‘oog _ Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
Lo i 100 (R100) | .010(R010) | .005(R005) | .100(R100) | .005 (R005) | .005(R005)0 | .005 (R005) | 1.0(1R00) | .005(R005) | 5.0(6RO0) | .070(RO10) 
Ip — howl Sinead 4.0(1R00) | .015 (R015) | -010(RO10) ) .150(R150) | .010(RO10) } .010(RO10) } .010(RO10) J 5.0(5RO0) | .010(RO10) | 10.0(10R0) } .020(R020) 
4 10.0 (10R0) | .020 (R020) | -015(RO15) | .200(R200) J .015(RO15) | .015(RO15) } .020 (R020) | 10.0(10RO) | .015(RO1S) | 15.0(15RO) J .025 (R025)0 
, oo p=6—2,, a] 15.0(15R0) | .030(R030) | -920(R020) | .240(R240) | .030 (RO30}0 | 020 (R020) } .030 (R030) } 15.0(15RO) } .025(RO%5) | 24.0(24R0) } 030 (R030) 
pgs ee Uc BS & ‘ -024 (R024) -300 (R300) .040 (R040) .025 (R025) .050 (R050) 24.0 (24RO0) .036 (R036) 47.0 (47R0) .036 (R036)0 
100.0 (100R) | .033(R033) | (997 (R027) | .360(R360) | .080(R080) | .030(R030) | .150(R150) | 47.0(47R0) | .050(R050) | 68.0(68R0) } .050 (R050) 
i -039 (R039) | 939 (R030) | .470(R470) | .150(R150) | .050(R050) | .200(R200) | 68.0(68R0) | .075(R075) | 100.0(100R) | .100(R100) 
J -047 (R047) | .036 (R036) | .680(R680) | .200(R200)0 } .100(R100) } .300(R300) | 100.0(100R) | .100(R100) | 150.0(150R) } .200 (R200) 
| .050 (R050) | .050(R050) | .750(R750) } .500(R500) | .470(R470) | .500(R500) | 150.0(150R) } .500 (R500) 500 (R500) 
100 (R100) | .075(R075) | 1.00 (1R00) 1.00 (1R00) } 1.00 (1R00) 1.00 (1R00) 1.00 (1R00) 
Electrical Specifications Maximum Dimensions — mm 
Series A B c D E F G H I J K 
eanaratast RWOS6BB | RW1SOBA | RW1S5CA | RW2SO0CB | RW2RODA | RW2SO0DA | RW3RODB | RW3R5EA RWOS6BB 5.14 D541 241 Ref) 2.00 116413421 7.98 183313201 3.181 0.66 
Ambient 0.6 Watt 1 Watt 1.5 Watt 2 Watt 2 Watt 2 Watt 3 Watt 3.5 Watt RW1S0BA 6.76 3.58 | 3.38 Ref. | 3.05 | 1.63 | 3.58) 3.81 8.79 | 2.49 | 3.20 | 1.27 
Max. Voltage 50 50 5 {00 00 {00 0 350 RW1S5CA 10.52 | 4.17 | 3.96 Ref. | 5.84 | 2.24 | 4.17 | 650 | 13.31 | 3.40| 3.20 | 1.52 
01-10 290 ppmPC RW2S0CB 10.85 | 5.87 | 5.64Ref. | 6.86 | 2.46 | 5.77 | 7.01 | 13.64| 3.33 | 3.20 | 2.36 
Temperature 1 100 — +50 ppm/*c RW2RODA 12.06 | 6.22 | 5.99Ref. | 6.86 | 3.94 | 5.87] 8.05 | 14.86 | 3.40 | 3.94 | 2.36 
Coefficient 10 O and over — +20 ppm/°C RW2S0DA 12.06 | 6.22 | 5.99 Ref. | 6.86 | 3.94 | 5.87 | 8.05 | 14.86| 3.40 | 3.94 | 2.36 
Dielectric With- 4000 RWS3RODB 16.05 7.06 | 6.81 Ref. | 10.85 | 3.94 | 5.87 | 12.04 | 18.85 | 3.40 | 3.94 | 2.36 
standing Voltage RW3R5EA 21.11 | 7.06 | 6.81 Ref. | 14.78 | 3.94 | 6.98 | 15.52 | 25.40 | 4.95 | 3.94 | 2.36 
Resistance | Watt- | Toler- | Digi-Key Bulk Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing 
Range (Q) age ance | Part No.t 1 100 500 | Part No.t 750 1,000 1,500 2,000 2,500 
.015 ~ .050 1 1% = _— = — |RW1SOBA(Code)FTR-ND — _ —  1760.00/M = 
-100 1 1% = = = —__|RW1SOBAR100FTR-ND = = — __2246.33/M = 
-005 ~ .050 i 5% RW1S0BA(Code)JBK-ND 1.96 1.68 — |RW1SOBA(Code)JTR-ND 
-150 ~1.00 it 5% RW1S0BA(Code)JBK-ND 2.92 2.25 —__|RW1SOBA(Code)JTR-ND = = — __1729.85/M = 
.005 ~ .040 1.5 5% RW1S5CA(Code)JBK-ND 1.72 1.47 — |RW1S5CA(Code)JTR-ND _ —  1266.67/M — _ 
-150 ~ .500 1.5 5% RW1S5CA(Code)JBK-ND 2.26 1.92 —__|RW1S5CA(Code)JTR-ND — — __1659.66/M — — 
-050 2 1% = — = —__|RW2RODAROS0FTR-ND = 1486.98 = = = 
-005 ~ .050 2 5% RW2RODA(Code)JBK-ND 1.78 1.52 — |RW2RODA(Code)JTR-ND = 1306.66 = = = 
-470 ~ 1.00 2 5% RW2RODA(Code)JBK-ND 2.12 1.80 —__|RW2RODA(Code)JTR-ND = 1569.82 = = = 
-020 ~ 050 2 5% RW2S0CB(Code)JBK-ND 1:71 1.46 — |RW2SO0CB(Code)JTR-ND = 1243.48 = = = 
-200 ~ 1.00 2 5% = = = —__|RW2S0CB(Code)JTR-ND — 1583.66 = _ = 
.005 ~ .036 3 5% RWS3RODB(Code)JBK-ND 2.04 1.93 — |RW8RODB(Code)JTR-ND — 1486.35 = = => 
.075 ~ 150.0 3 5% RWS3RODB(Code)JBK-ND 2.78 2.31 —_|RWS83RODB(Code)JTR-ND = 1689.84 = = = 
.025 ~ .050 3.5 5% RW3R5EA(Code)JBK-ND 2.17 1.88 — |RW8RS5EA(Code)JTR-ND 1192.63 
-200 ~ 1.00 3.5 5% RW83R5EA(Code)JBK-ND. 2.31 1.97 —__|RW8RS5EA(Code)JTR-ND 1275.25 
RoHS Compliant 
-100 ~ 100.0 6 1% RWOS6BB(Code)FETCT-ND¥ 1.25 1.00 -80 | RWOS6BB(Code)FETTR-ND 938.00/M 
-010 ~ .050 1 1% RW1S0BA(Code)FE-ND 2.66 2.21 1.89 _| RW1SOBA(Code)FETR-ND = _ — __1760.00/M = 
-100 1 1% RW1SOBAR100FE-ND 3.39 2.82 2.40 | RW1SOBAR100FETR-ND = = — __2246.00/M = 
.005 ~ .050 1 5% RW1SO0BA(Code)JE-ND 2.16 1.80 1.53 | RW1SOBA(Code)JETR-ND = = —  1427.00/M = 
-075 ~ 1.00 1 5% RW1S0BA(Code)JE-ND 2.61 217 1.85 | RW1SOBA(Code)JETR-ND = = — __1730.00/M = 
-005 ~ .040 1.5 5% RW1S5CA(Code)JE-ND. 1.91 1.58 1.35 |RW1S5CA(Code)JETR-ND = —  1260.00/M = = 
-080 ~ .500 1.5 5% RW1S5CA(Code)JE-ND 2.50 2.08 1.76 | RW1S5CA(Code)JETR-ND = — __1660.00/M — — 
-050 2 1% RW2RODAROSOFE-ND 2.24 1.87 1.58 | RW2RODAROSOFETR-ND = 1487.00 = ma = 
.010 ~ .050 2 5% RW2RODA(Code)JE-ND 1.96 1.63 1.39 | RW2RODA(Code)JETR-ND — 1307.00 = = = 
-100 ~ 1.00 2 5% RW2RODA(Code)JE-ND 2.35 1.96 1.66 | RW2RODA(Code)JETR-ND. = 1570.00 = = = 
-005 ~ 050 2 5% RW2S0CB(Code)JE-ND. 1.89 1.57 1.34 |RW2S0CB(Code)JETR-ND = 1250.00 = = = 
-150 ~ 1.00 2 5% RW2S0CB(Code)JE-ND. 2.39 1.99 1.69 | RW2SOCB(Code)JETR-ND = 1584.00 = = = 
1.0 ~ 150.0 2 5% RW2S0DA(Code)JE-ND. 2.54 1.96 1.66 | RW2SODA(Code)JETR-ND = 1570.00 — = nt 
.005 ~ .050 3 5% RWS3RODB(Code)JE-ND 2.26 1.88 1.59 |RW3RODB(Code)JETR-ND = 1486.00 _ = = 
.075 ~ 150.0 3 5% RWS3RODB(Code)JE-ND 2.42 2.01 1.71__| RW3RODB(Code)JETR-ND = 1610.00 _ = = 
-010 ~ .050 3.5 5% RW3R5EA(Code)JE-ND. 2.39 1.99 1.69 |RW3R5EA(Code)JETR-ND 1192.50 
-100 ~ 1.00 3.5 5% RW3R5EA(Code)JE-ND. 2.55 2.13 1.82 _| RW3R5EA(Code)JETR-ND 1275.00 
+ For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 4 Not available in ROHS Compliant + Cut Tape 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1970 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


OHMITE. RC Series — SMD Carbon Composition Power Resistors — .25, .50 and 1 Watt 


Electrical Specifications RESISTANCE VALUE CHART 
RCOS2CA | RCORSDB | RCIROEA RCOS2CA RCORS5DB RC1ROEA 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) 

Power at 25°C Ambient .25 Watt -50 Watt 1 Watt 20 (20R0) 2.7 (2R70) 3.3 (3R30) 
Maximum Voltage 250 350 500 30 (30R0)0 7.5 (7R50)0 4.7 (4R70) 
Toe pe | gee 
2 Temperature Coefficient ACCC oea: 1300(300) ppm/C 56 (56R0)0 93 (330) 
75 (75RO) 47 (47RO0) 
360 (360R) 68 (68RO0)0 
Dielectric Withstanding Voltage 1000V 560 (560R) 100 (100R) 

1.0K (1K00) 


Maximum Dimensions - mm 
Series A B Cc D G I J L M N [e) P 
RCOS2CA 10.008 4.039 3.962 Ref. 5.588 1.575 1.981 4.038 6.50 13.31 3.40 3.20 1.52 
RCOR5DB 15.875 6.934 6.807 Ref. 10.592 1.575 3.632 5.740 12.04 18.85 3.40 3.94 2.36 
RC1ROEA 20.599 6.934 6.807 Ref. 14.529 2.362 3.632 6.934 15.52 25.4 4.95 3.94 2.36 
Resistance Range Digi-Key Bulk Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing 
(Q) Wattage | Tolerance Type Part No.* u 100 500 Part No.* 750 1,000 1,500 
20, 30 25 +5% Carbon Comp _|RCOS2CA30ROJBK-ND 1.19 -98 = RCOS2CA20ROJTR-ND — = 864.00/M 
2.7 - 1.0K -50 +5% Carbon Comp _|RCORSDB(Code)JBK-ND 1.49 1.22 = RCORS5DB(Code)JTR-ND = 1080.00 = 
10-68 1 +10% Ceramic Comp |RC1ROEA(Code)KBK-ND 1.62 1.33 = RC1ROEA10ROKTR-ND 918.75 = = 
RoHS Compliant 
2.7 - 1.0K -50 +5% Carbon Comp _|RCORSDB(Code)JE-ND 1.76 1.48 1.27 RCORS5DB(Code)JETR-ND = 1260.00 = 
3.3 - 100 1 +10% Ceramic Comp | RC1ROEA(Code)KE-ND ARGH 1.60 1.37 RC1ROEA(Code)KETR-ND 1004.25 = = 


*For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 4 Not available in ROHS Compliant 


Macrochip SMD Precision Thick Film Resistors Ress ANCE VALU eHEET 
Value | Value | Value 
MacroChip resistors bring precision high voltage capabilities to the surface mount level. Designed with thick film on 42.70 40K 125K0 2M 
Alumina substrate technology. The planar package design is low profile for easy use with instrumentation, medical fh 76 12.5K0 200K0 2.5M 
equipment, voltage regulators, and power supplies. 17.5K 50K 5M 
20K 500K 10M 
Features: * Non-inductive design * Low voltage coefficient * Surface mount « Pd Ag terminations 5K 750K 25M 
Material: » Resistor: Thick film on Alumina substrate I 1.27 (2 ples) 50K 1M 50M 


Electrical: * Power at 25°C Ambient: 1.0W * Voltage Rating: 5.0KV »* Operating Temperature: -55°C ~ 180°C 100K eM 
Resistance Range Digi-Key Price Each 
(Q) Wattage Tolerance Part No.* 1 10 50 100 200 
12.5K - 1.25M 1 5% MC102J-(Value)-ND 3.55 2.84 2.13 1.78 = 
RoHS Compliant 
10K - 50M 1 5% MC102JE-(Value)-ND 4.88 3.25 2.60 1.95 1.63 


*For complete part number, substitute Digi-Key value from Resistance Value Chart for (Value). 4 Not available in ROHS Compliant 


60S Series — Surface Mount Metal Plate Current Sense Resistors 


Specifications: * Tolerance: +5% * TCR (ppm/°C): 602SJ and 605SJ: +100; 610SJ: +350 »* Rated Ambient Temperature: 602SJ and 


602SJ and 605SJ <* 3.0 (605SV: 5.2) : 605SJ: 70°C; 610SJ: 85°C * Operating Temperature Range: -40°C ~ 155°C 

Resistance Power Bulk 
Range Rating —_| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
06 i . (0) (Watt) Part No.* 1 10 100 | Part No.* Qty. Pricing 
(6058: 2.0 ; . 003 ~ 005 | 0.25@25°C |— — = = ]6028J(Code)TR-ND 2,000 | 600.00/M 
.002 ~.008 | 0.5@25°C |— — _— = |605SJ(Code)TR-ND 2,000 | 600.00/M 

RESISTANCE VALUE CHART RoHS Compliant 
602SJ — .25 Watt 605SJ — .5 Watt 610SJ — 1 Watt 003 ~ .005 | 0.25@25°C ]602SJ(Code)E-ND 118 1.04 — .89 ]602Su(Code)ETR-ND 2,000 | 680.00/M 
aaa | a | eae 002 ~.008 | 0.5@25°¢ | 605SJ(Code)E-ND 148 1.04 89. | 605Su(Code)ETR-ND 2,000 | 680.00/M 
“005 (R00500) | 00375 (R00375) ‘003 (R00300) .002~.003 | 1@70°C | 610SJ(Code)E-ND 118 1.04 89 | 610SJ(Code)ETR-ND 1,500 | 680.00/M 
008 (R00800) 


* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


CS3 Series — Precision Current Sense Resistors 


The resistor family line CS3 utilizes state-of-the-art technology to provide a highly reliable resistor with a non-inductive RESISTANCE VALUE CHART 
design. This makes the CS3 resistor ideal for many current monitoring and controls applications. Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
Features: * Values beginning at 1mQ * Non Inductive Design * Four terminal Kelvin connection * 100% QC 001 (R001 005 (Roo 030 (R030 
measurement Specifications: Material: ¢ Terminal Material: Kelvin Terminals; silver plated and tinned * Encapsulation: : ( ) 005 ( 5) o ( ) 
Polyester over resistance element Electrical: * Resistance Tolerances: 1% * Temperature Coefficient: TC referenced .002 (ROO2) -010 (RO10) -036 (R036) 
to 25°C, AR taken at 15°C and 105°C, 60ppm/°C_ * Power Rating: 3W at 70°C maximum 40Amp permanent .003 (R003) -020 (R020) -050 (R050) 
Dimensions inmm Resistance Digi-Key Price Each 
Range (Q) Wattage Part No.* 1 10 50 
030, .036 3 CS3F(Code)-ND 7.43 6.98 6.53 
RoHS Compliant 
-001 ~ .050 3 CS3F(Code)E-ND 12.29 10.92 9.56 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart 


for (Code). 0 Not available in ROHS Compliant. 


RW Series — Four-Terminal Current Sense Resistors — 1 Watt 


Features: * Extremely low resistance and high precision tolerance * Low TCR achieved (+50ppm/°C) » Flameproof UL94-V-0 * Marking: Black body color with white marking 
Specifications: ¢ Dielectric Withholding Voltage: 500V * TCR (maximum): +50ppm/°C * Rated Ambient Temperature: 70°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


i i i i Bulk 
Dimensions in mm RESISTANCE Resistance 4 Tape and Reel 
dace CHART Range Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Q) Tolerance | Part No.* 1 10 100 Part No.* 1,000 
.005 ~ .050 +0.5% RW1S0CK(Code)DE-ND 6.64 4.43 4.05 |RW1SOCK(Code)DETR-ND 3252.00 
.005 (R005) | .025 (R025) 005 ~ .050 +1% RW1SO0CK(Code)FE-ND 6.23 4.16 3.76 | RW1SOCK(Code)FETR-ND 3080.00 


.010 (R010) | .050 (R050) 


* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1971 


OHMIUGE) Four Terminal High Precision Current Sense Resistors 


Current Sense Resistors enable the measurement of current flow in a circuit 
by monitoring a voltage drop across a precisely calibrated resistance. The 
LVK chip features four terminals, also know as a “Kelvin” configuration. This 
configuration enables current to be applied through two opposite terminals 
and a sensing voltage to be measured across the other two terminals, 
eliminating the resistance and temperature coefficient of the terminals for 
a more accurate current measurement. Isolating the voltage and current 
terminals (see schematic) facilitates a very accurate current measurement. 
Ohmite’s proprietary technology offers an excellent Temperature Coefficient 
of Resistance (TCR) even for very low resistance values. The resistive element 
consists of a durable, anti-corrosive reliable performance with the ability to 
withstand harsh environments. 

FEATURES: * Working Temperature Range: -55°C ~ 200°C 

SPECIFICATIONS: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 


Schematic 


0.5, 0.75 and 1 Watt 


V = sensing terminal 
(voltage) 
| = current terminal 


Digi@Reel® 


Package Power Resistance Temperature Dimensions - mm 
Series Size Rating (@70°C) Range (9) Coefficient (ppm/°C) L WwW t a b 
LVK12 1206 0.5W. .01 ~ .05 50 3.2 +0.2 1.6 +0.2 0.5 +0.15 1.0 40.2 0.55 +0.2 
LVK20 2010 0.75W 01 ~ .05 50 5.0 +0.2 2.5 +0.2 0.5 +0.15 1.7 40.2 0.9 +0.2 
LVK24 2412 1.0W .01 ~ .05 50 6.4 +0.2 3.2 +0.2 0.5 +0.15 2.1 +0.2 1.2 40.2 
1224 2.0W 001 300 3.2 +0.2 6.4 +0.2 0.5 +0.2 0.4 +0.2 2.7 +0.2 
LVK25 1224 2.0W 002 ~ .004 200 3.2 +0.2 6.4 40.2 0.5 +0.2 0.4 +0.2 2.7 +0.2 
1224 2.0W -005 ~ .01 100 3.2 +0.2 6.4 +0.2 0.5 +0.2 0.4 +0.2 2.7 +0.2 


LVK12()DER .5% 
Resistance Value Chart 


Value (Code) 


LVK12()FER 1% 
Resistance Value Chart 


Value (Code) | Value (Code) Value (Code) 


LVK20()DER .5% 
Resistance Value Chart 


LVK20()FER 1% 
Resistance Value Chart 


Value (Code) | Value (Code) 


LVK24()DER .5% 
Resistance Value Chart 


Value (Code) 


LVK24()FER 1% 
Resistance Value Chart 


Value (Code) | Value (Code) 


LVK25()FER 1% 
Resistance Value Chart 
Value (Code) 


.01 (RO10) .01 (RO10) 03 (RO30) .01 (RO10) -01 (R010) .03 (RO30) 01 (RO10) .01 (RO10) .03 (R030) .001 (R001) 
.02 (R020) .012 (R012) | .047 (R047) .02 (R020) .015 (R015) | .039 (RO39) .02 (R020) .012 (R012) .039 (R039) te a 
.03 (R030) .02 (RO20) | .05 (R050) .03 (R030) .02 (RO20) | .05 (R050) .03 (R030) .015 (R015) .047 (R047) joo tore) 
.05 (R050) .024 (R024) .05 (RO5O) .027 (R027) .05 (RO5O) .02 (R020) .05 (R050) “01 (R010) 
Resistance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel | Ohmite 
Series Tolerance Range (0) Part No.t 1 50 100 Part No.t Pricing 1,000 | Part No. 
LvK12 5% .01 ~ .05 LVK12(Code)DERCT-ND -50 A5 40 |LVK12(Code)DERTR-ND 305.00 LVK12(Code)DER 
1% 01 ~ 05 LVK12(Code)FERCT-ND 38 34 -30__ |LVK12(Code)FERTR-ND 260.00 LVK12(Code)FER 
LvK20 5% .01 ~ .05 LVK20(Code)DERCT-ND .70 63 .56 |LVK20(Code)DERTR-ND 480.00 LVK20(Code)DER 
1% .01 ~ .05 LVK20(Code)FERCT-ND 63 57 50 _|LVK20(Code)FERTR-ND 430.00 LVK20(Code)FER 
LvK24 5% .01 ~ .05 LVK24(Code)DERCT-ND 1.05 95 .84 |LVK24(Code)DERTR-ND 643.00 LVK24(Code)DER 
1% .01 ~ .05 LVK24(Code)FERCT-ND 88 79 -70__|LVK24(Code)FERTR-ND 600.00 LVK24(Code)FER 
LVK25 1% .001 ~ .01 LVK25(Code)FERCT-ND 1.25 1.13 1.00 |LVK25(Code)FERTR-ND 850.00 LVK25(Code)FER 
+ For complete part number, substitute the code from Resistance Value Charts for (Code). 
. Pi ~ 
FCSL Series — Metal Foil Current Sense Digi Reel 
FCS incorporates proven metal foil technology to produce the ultimate in a current i Dim. — mm (+0.20) ° 
sense resistor. FCS features the effective combination of very low and stable TCRs Series ange tay. L Ww ( Y ee FCSL76 an Me pists Series 
(Temp. Coefficient of Resistance) available in a wide selection of very low ohmic val- 0010 34 63 72 lesistance Value Chart 
ues. Power ratings up to 4W make FCS the ideal choice for current sensing applica- | FCSL64 0020 ~ 0500 34 63 05 Value (Code) | Value (Code) 
tions. Features: ¢ Foil Construction ensures stable TCR * Designed for automatic - 0010 38 6 1 3 (0010 (R001 0100 (R010 
insertion ¢ Industry standard sizes * High heat resistant use * Low heat electromotive FCSL76 : S 7 35 . ( ) . ( ) 
use * Max. Temp. for Rated Power: 70°C * Operating Temp. Range: -55°C ~ 155°C ——_ +. = os .0020 (R002) .0250 (R025) 
* Rated Voltage: / (Rated power x Resistance value)V » Rush Current: Rated current FCSL90 : . 5 5 
10 msec. ON, 60 sec OFF, 10 cycles, Max. AR: +(1.0% +0.00050) .0020 ~ .0500| 4.5 8.9 0.7 -0050 (R005) -0500 (R050) 
Rush Max. | Toler-| Temperature | Resistance re Tape and Reel 
Power | Power |Current] ance | Coefficient Range Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Pricing Ohmite 
Series | Rating | (10 msec.) (A) (%) (ppm/°C) (Q) Part No.t 1 50 100 Part No.t 1,000 Part No. 
2W 225W 150 +5 150 -0010 FCSL64R001JERCT-ND. 76 69 61 FCSL64R001JERTR-ND 454.00 FCSL64RO001JER 
FCSL64 2W 225W 150 +2 100 -0020 FCSL64RO002GERCT-ND 76 69 61 FCSL64R002GERTR-ND 454.00 FCSL64RO002GER 
2W 225W 150 +1 50 -0050 ~ .0500 | FCSL64(Code)FERCT-ND 76 69 61 FCSL64(Code)FERTR-ND 454.00 FCSL64(Code)FER 
3W 325W 180 +5 150 .0010 FCSL76R001JERCT-ND 95 86 -76 |FCSL76RO01JERTR-ND 567.00 FCSL76RO01JER 
FCSL76 3W 325W 180 +2 100 .0020 FCSL76RO002GERCT-ND 95 86 .76 |FCSL76RO02GERTR-ND 567.00 FCSL76RO002GER 
3W. 325W 180 +1 50 -0050 ~ .0500 | FCSL76(Code)FERCT-ND 95 86 -76__|FCSL76(Code)FERTR-ND. 567.00 FCSL76(Code)FER 
4w 440W 210 +5 150 -0010 FCSL90R001JERCT-ND 1.20 1.08 -96 |FCSL9ORO01JERTR-ND 718.00 FCSL90RO001JER 
FCSL90 4w 440W 210 +2 100 .0020 FCSL90RO002GERCT-ND 1.20 1.08 -96 |FCSL90RO02GERTR-ND 718.00 FCSL90RO002GE 
4w 440W 210 +1 50 -0050 ~ .0500 | FCSL90(Code)FERCT-ND 1.20 1.08 -96 | FCSL90(Code)FERTR-ND. 718.00 FCSL90(Code)FER 


t+ For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


NEW! MCS Series — Metal Element Current Sense 


1 and 2 Waitt 


Features: * Flame-retardant epoxy protective coat (UL94-VO) » Long side electrode to satisfy the most demanding current- 
sense applications » Precision resistance alloy (NiCr20AISi or CuMnNi) * Low inductance, low thermo EMF (<50uV/°C) © 1% 


Reel* 


MCS1632 and MCS3264 Series 
Resistance Value Chart 


Value (Code) | Value (Code) 


Tolerance 
.005 (R005) .025 (R025) 
Dimensions — mm (+0.02) .010 (R010) .030 (R030) 
Series [Ss WwW a N L2 fe) Solder Thickness (um/w) 015 (RO15) 
MCS1632 | 3.20 7.60 0.50 7.50 1.00 2.00 105/1.0 a pease, M9 (GLEY) 
MCS3264 6.40 -20 1.00 2.00 4.20 3.80 105/2.0 Z ( ) 
Power 
Ratin Resistance TCR (ppm/°C) Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Ohmite 
Series (@70°C) .0050. .0100 -0150 ~ .0500 | Part No.t al 50 100 | Part No.t Qty. Pricing | Part No. 
MCS1632 1W <200 <70 <40 MCS1632(Code)FERCT-ND 35 15.75 28.00 |MCS1632(Code)FERTR-ND 5000 200.00/M_|MCS1632(Code)FER 
MCS3264 2W. <200 <70 <40 MCS3264(Code)FERCT-ND 40 18.00 32.00 |MCS3264(Code)FERTR-ND 4000 263.00/M_|MCS3264(Code)FER 
t+ For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 
NEW! 14A Series — Alumina Body Current Sense 
14AFR current sense resistors feature a high temperature ceramic body which affords the user higher power densities than Resistance Value Chart 
similar products which utilize silicone based epoxy molding compounds. The internal construction involves a straight, low induc- 
tance, 3-piece welded metal element at 1% tolerance. Value (Code) | Value (Code) 
- .004 (R004) 022 (R022) 
Power Rating | Digi-Key Price Each Ohmite .005 (R005) .033 (R033) 
(@70°C) Part No.t U 10 100 Part No. -008 (R008) .047 (R047) 
4w 14AF(Code)E-ND 2.15 1.43 1.13 14AF(Code)E -010 (R010) -051 (R051) 
.015 (R015) 


t+ For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


OHMIULFE! 10 Series — Molded Silicone Axial Terminal Wire Element 
Current Sense Resistors 


7 12F, 13F, 15F Series: Electrical Specifications: » Resistance Tolerance: +1% (F Type) * Power Rating: Based on 25°C free air rating 
Fig. 1 * Overload: 5x rated power for 5 seconds » Dielectric Withstanding Voltage: 2 Watt: SOOVRMS, 3 and 5 Watt: 1000VRMS « Insulation Resis- 
| tance: Not less than 1000MQ * Temperature Range: -55°C ~ 275°C 13FP, 14FP, 17FP Series: Electrical Specifications: * Resistance 


= Tolerance: +1% (F Type) » Temperature Coefficient of Resistance: 0°C ~ 85°C: 20.0150: +50PPM/°C <0.0150: +100PPM/°C * Power Rating: 
|+1.562 (39.67)—~| ; Based on 25°C free air rating * Overload: 5x rated power for 5 seconds « Dielectric Withstanding Voltage: 3 Watt: 1000VAC, 4.5 and 7 Watt: 
1500VAC * Insulation Resistance: Not less than 1000MQ « Thermal EMF: Less than +2uV/°C * Temperature Range: -55°C ~ 200°C 


Maximum Dimensions - mm Resistance Digi-Key Price Each Ohmite 
Series A B es _—_ a _ Fig. | Range() | Wattage | Part No.t 1 10 100 250 | Part No. 
13F = = 521 14.48 Bt 33.27 1 020 2 12FR020-ND aos onptiant 1.52 1.42 —__|12FR020 
15F = — 8.38 23.75 1.02 42.55 
a 375 318 508 75.38 = = “005 ~ .020 2 |12F(CodeyE-ND 172 155 1.39 1.30 _|12F(Code)E 
14FP 38.1 5.08 8.51 26.92 = = .025 ~ .040 2: 12F(Code)E-ND 1.72 1.54 1.37 1.29 | 12F(Code)E 
17FP 38.1 5.08 9.53 38.1 = = .050 2 12F(Code)E-ND 1.61 1.46 1.30 1.22 | 12F(Code)E 
Beetsorie Value Chat os | 3 _|taFlGod)eND 72 iss 138129 _[13F(oaa) 
12F Series 13F Series 15F Series 13FP, 14FP, 17FP 010 015 3 ae al a 162 1.46 131 133 13F (Cod E 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Vaiue (Code) sl “ton tan : Tae a see on ie ce TEE 
“005 (R005) “005 (R005) -005 (R005) “150 (R150) “005 (R005) Poe aa eet ea a ee bess ie bean 
grey aeeorey OMRON) Pe) ears 70-200 | 3 [18R(Cods)END 172 1.55 1.38 129 |43HCode)E 
.015 (R015) .015 (R015) ‘015 (R015) “250 (R250) 015 (R015) 070 ~ . (Code)E- . : : : (Code) 
.020 (R020) .020 (R020) 020 (R020) ‘020 (R020) 005 5___|15F(Code)E-ND 2.05 1.85 1.64 1.54 _|15F(Code)E 
*025 (R025) *025 (R025) ; 025 (R025) 010 ~ .030 5 |15F(Code)E-ND 1.97 1.78 1.58 1.48 |15F(Code)E 
wy ee is ae as a oe ot ‘040~.050 | 5 — |15F(Code)E-ND 1.93 175 1.55 1.45 | 15F(Code)E 
: “400 (R100) pe ae ; 2 | 005-100 | 45  |14FP(Code)E-ND 5.94 4.46 3.21 2.97 | 14FP(Code)E 
.150 (R150) 100 (R100) .005 ~ .100 7 17FP(Code)E-ND 6.87 5.16 3.72 3.33 | 17FP(Code)E 
-200 (R200) : t+ For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 
60 Series — Metal Element Current Sensi ng Resistors RESISTANCE VALUE CHART 
Part Dimensions — Inches 604HR 605HR 607HR 610HR 615HR 620HR 630HR 
Number L B max. Cc Lead Ga. Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
604HRO10 3.530 .250 559 22 
BOAHRDIO a eae zB 010 (010) | .010(010) | .005(005) | .005(005) | .o10(010) | .005(005) | 010 (010) 
eoauRo2s | 3530 | 950 | 559 | 99 .020(020) | .020(020) } .050(050) | .010(010) } .020 (020) 025 (025) 
605HRO10 3.685 355 | 1.310 20 025 (025) -030 (030) .020 (020) -030 (030) -050 (050) 
605HR020 3.685 330 1.310 20 -100 (100) .050 (050) 
605HR030 3.685 330 1.310 20 
These non-inductive, 3-piece welded element resistors offer paseo aan it (8 8 Resistance Digi-Key Price Each Ohmite 
a reliable low-cost alternative to conventional resistors. 607HROOS 3674 | 320 | 1310 20 Range (0) _| Tolerance | Wattage | Part No.t 1 100 1,000 _| Part No. 
‘ . . 610HROOS 3.587 650 1.125 20 .020 ~ .030 43% 1.5 | 615HR(Code)-ND 56 8 .39 | 615HR(Code) 
Features: * Low inductance * Low cost »* Wirewound per- 610HRO10 3.587 630 1106 20 RoHS Compliant 
formance * Flameproof 610HR020 3.587 | 630 | 1.106 | 20 O10~.025 | 23% 375 [604HR(Code)E-ND 52 45 36 [604HR(Code)E 
Material: » Resistor: Nichrome Resistive element * Termin- a panos ae oe ree 8 .010 ~ 100 £3% 50 |605HR(Code)E-ND 52 AS 36 | 605HR(Code)E 
: : ; 005 ~. 23% ‘ode)E- : : g ‘ode’ 
Derating: « Linearly from 100% @ 25°C ~ 0% @ 275°C 615HRO30 3.981 750_|_ 1.675 18 = - 

i ‘ . ; 620HRO05 3.981 750 1.675 18 .010 ~ .030 43% 1.6 615HR(Code)E-ND 52 5 36 | 610HR(Code)E 
Electrical: « Power rating: Based on 25°C ambient * Over- |§30HRO10 4.125 781 1.68 18 005 43% 2 620HROOSE-ND 52 A5 36 | 620HROOSE 
load: 5x rated power for 5 seconds * Inductance: <10nh | 630HR025 4.125 | 1.279 | 2.125 18 .010 ~ .050 +3% 3 630HR(Code)E-ND 52 x) 36 | 630HR(Code)E 
*To calculate maximum amps use the formula VP/R 630HR050 4.125 | 1.664 | 2.375 18 + For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


WL Series — Miniature Wirewound Current Sense Resistors 


RESISTANCE VALUE CHART Features:  Ultra-low ohmic value series for current sensing applications * Very low inductive value (<1nH 
WLA WLB WLc at 1MHz test) to meet the most stringent electronic industry requirements 
Specifications: Material: * Ceramic Core: CeramTec Rubalit® 708 96% alumina * End Caps: Stainless steel, precision 
Maluel(Coce)|Mallel(Coce)]|Malvel(Code) formed * Leads: Copper wire, 100% Sn (lead free) coated * CN49W alloy resistance wire TC +20ppm/°C_ » Encapsulation: 
.005 (ROO5) | .005 (ROO5) | .020(RO20) = SUMICON 1100/1200 Epoxy molding compound for IC encapsulation 


.010 (RO10) | .010 (RO10) | .025 (R025) Electrical: Tolerance: +1.0% 


.015 (RO15) | .015 (RO15) | .030 (ROO) Resisiancoa iPower Cul Tape T&R 
.020 (R020) | .020 (R020) Range _| Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Ohmite 
Type 7 5 i ‘025 (R025) | .025 (Ro25) (0) (Watt) | Part No.t 1 25 = 100 | Part No.t 1,000 | Part No. 
WLA | 200 (5.08 10 (2.54 024 (60 GENIEGED 030 (R030 .005 ~ .100 0.5 |WLA(Code)FECT-ND 85° 77 .68 |WLA(Code)FETR-ND 558.65 | WLA(Code)FET 
-200 (6.08) | .10 (2.54) | .024 (60) | He ee al muemacse) 005~.100 | 1.0 |WLB(Code)FECT-ND 85 77 68 |WLB(Code)FETR-ND 558.65 | WLB(Code)FET 
WLB | 276 (7.00) | 12 (8.00) | .024(.60) | — .050 (R050) | .100 (R100) 020 ~.030 | 2.0 |WLC(Code)FECT-ND 85 77 68 |— — |WLc(Code)FET 
WLC | 450 (11.4) | .27 (6.86) -031 (.80) -100 (R100) t For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 
ie i — ich i i i Resistance | Toler- | Watt- | Digi-Key Price Each Ohmite 
Maxi-Mox Series — Precision Thick Film Resistors | Ressiatce | Toler | Wat [pis-Key eR cas ae a 
Applications: * HV power supplies * Power distribution * Medical instrumentation * Avionics Material: * Core: Alumina 1000M +5% | 2.5 |MOX1J-1000M-ND 6.64 3.37 3.02 2.42 |MOX-1-12-(Code)J 
« Resistor: Thick Film Electrical: * Operating Temperature: -55°C ~ 220°C 7 
RoHS Compliant 
Max. Dimensions—Inch(mm)] RESISTANCE VALUECHART [40M~1000M] +1% | 2.5 |MOX1FE-(Value)-ND 998 5.07 455 3.64 |MOX-1-12(Code)FE 
Series A B Value (Code) 1000M +5% | 2.5 |MOX1JE-1000M-ND 9.00 4.57 4.10 3.29 | MOX-1-121007JE 
oxi | 1.12 (28.45) | 0.31 (7.87) 10M (1005) 10M~1000M| +1% | 5 |MOX2FE-(Value)-ND | 13.65 6.94 6.25 5.00 | MOX-2-12(Code)FE 
100M (1006) 10M ~ 1000M| +5% 5 | MOX2JE-(Value)-ND 13.01 6.61 5.96 4.77 |MOX-2-12(Code)JE 
MOx2 | 2.12 (53.85) | 0.31 (7.87) {000M (1007 : : - 
( ) t For complete part number, substitute the corresponding Value from the Resistance Value Chart. 


60 Series — Four Terminal Current Sensing Shunt Resistors 


Dimensions inmm __ Specifications: * TCR @ 0°C ~ 85°C: >0.0150: +50PPM/°C; <0.0150: 
+100PPM/°C » Power Rating: Based on 25°C free air rating * Overload: 


RESISTANCE VALUE CHART — 650FP 


5x rated wattage for 5 seconds Value (Code) 
Derating: Linearly from 100% @ +25°C ~ 0% @ 275°C * Operating 002 (R002) 
Temperature Range: -55°C ~ 275°C .005 (R005) 
Resistance Digi-Key Price Each Ohmite 
Range (Q) | Tolerance | Wattage | Part No.t 1 10 100 | Part No. 
.050 41% 1 610FPROSOE-ND 8.40 6.30 4.54 | 610FPRO50E 
.002 ~ .005 41% 5 650FP(Code)E-ND 10.32 7.74 5.57 | 650FP(Code)E 


t For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1973 


OHIMITFE) OX/OY Resistor Series — Ceramic Composition 


Features: * Replaces 1 and 2 watt carbon composition resistors »* Meets high energy density Electrical: * Resistance Tolerance: +10% standard * Power Rating: Based on 70°C free air rating 
demands * High peak power * 10% Tolerance Material: * Terminals: Solder-coated axial leads * Temperature Coefficient: -1300 +300ppm/°C Dielectric Withstanding Voltage: 500VAC (750VAC 


* Coating: UL 94V-0 approved silicone Derating: * Linear from 100% @ 70°C ~ 0% @ 200°C for OY Series) * Joules Maximum (For a single impulse): 50 (80 for OY Series) 
RESISTANCE VALUE CHART Resistance Range Watt- | Joules | Digi-Key Price Each Ohmite 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) (0) age | Max.** | Part No.t 1 100 1,000 | Part No. 
3.3 (33GK) | 33(330K) | 330 (331K) | 2.7K (272K) | 22K (223K) | 220K (224K) 8.2K ~33K 1 50 _|OX(Code)-ND 56.46 AT__| OX(Code) 
3.9(39GK) | 39(390K) | 390 (391K) | 3.3K (332k) | 27K (273K) | 270K (274K) 680 ~ 56K 2 | 80 |OY(Code)-ND 76 63 56 |OY(Code) 
4.7 (47GK) | 47 (470K) | 470 (471K) | 3.9K (392K) | 33K (333K) | 330K (334K) 150K 2 | 80 [0v154K-ND 89.73 _-.65_|OY154K 
5.6 (56GK) | 56 (560K) | 560 (561K) | 4.7K (472K) | 39K (393K)$ | 390K (394K) RoHS Compliant 
22,626K) | 100(totk) | 820 621K) | 82K azzK) | sox x) | sooxtasax) | 22-8582-12 | T [80 TOX(Gode)END [85 G5 55 /OX{Code)E 
Max. Dimensions - Inch b bs . . 7 
Siig (nm) 40 (100K) | 120(121k) | 1K (102k) | 10K (103K) | 68K (683K) | 680K (684K) 22-100, 120-10K, 1 | 50 (OMGCdc END) 24 6.76 61 | OX(Code}E 
42 (120K) | 150(151K) | 1.2K (122K) | 12K (123K) | 82K (823K) | 1MEG (105K) 15K~ 100K 1 | 50 |OX(Code)E-ND | 87 70 __—56_| OX(Code)E 
OX |.256 (6.5)| 649 (16.5) |.030 (.81)) 15 (150K) | 180(181K) | 1.5K (152K) | 15K (153K) | 100K (104K) 3.3~6.8, 10~100,120~1K | 2 80 ]OY(Code)E-ND | 1.31 1.05 — .86_ | OY(Code)E 
22 (220K) | 220 (221K) | 1.8K (182K) | 18K (183K)$ | 120K (124K) 1.5K~10K,15K~100K | 2 | 80 |OY(Code)E-ND | 1.14 91  .75 JOY(Code)E 
OY | .315 (8.0) | .787 (20.0) | .030 (.81) 27 (270K) | 270 (271K) | 2.2K (222K) 150K (154K) 120K, 150K, 220K~1M 2 80 |OY(Code)E-ND | 1.34 1.07 88 |OY(Code)E 


t+ For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). ** Fora single impulse. + Not available in OX Series RoHS Compliant Not available in ROHS Compliant 


TL88 Series — Heat Sinkable Thick Film Power Resistors 


RESISTANCE VALUE CHART 
The TL88 Series add heat sinkable options to the thick film resistor family. The resistor Value Value Value Value 
oon is nena with as pete ane we connett eee ‘a a symmetrical (Code) (Code) (Code) (Code) 
aluminum profile for easy heat sink mounting. Self-insulating package design increases 
voltage withstanding characteristics when compared to traditional aluminum housings. The 1(1R00) | 10 (10RO) | 47 (47RO) | 470 (470R) a 
in-line mounting profile makes the TL88 Series easily adaptable to most heat sink systems. 3(3R00) | 15 (15RO0) | 50 (S0RO) lL [25.4 
Thermal compound is always recommended when heat sinking. 5(5R00) | 25 (25R0) | 100 (100R) 
Features: * Very low inductance ¢ In-Line Mounting Profile * 1/4” Quick connect terminals 
Low profile design Resistance Digi-Key Price Each 
Applications: * Semiconductor Balancing * Frequency Converters » In-Rush Current Limiter Range (9) Wattage§__| Part No.t 1 10 50 100 
¢ Snubber ¢ Bleeder Resistor * Power Switching * Voltage Dividers 15~47 114 TL88K(Code)-ND 25.16 23.64 22.12 20.59 
Material Specifications: » Resistive Element: Thick film on alumina * Housing: Aluminum RoHS Compliant 
* Insulators: Glass reinforced high temperature Valox® » Terminals: Tinned brass 
Electrical Specifications: * Tolerance: + 10% Standard * Temperature Coefficient: +250PPM heeeo ne ULE See END 83.90 87.12 a os 


* Working Voltage: 1200VAC * Temperature Limits: -40°C ~ 125°C » Air Distance, Terminal § Standard wattage for properly heat sinked resistors. 
to Ground: 7mm * Maximum Voltage Between Terminal: 2500V » Inductance: 50-100nH t For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


TGH Series Resistors — 100, 120 and 200 Watt 


100W - RESISTANCE VALUE CHART Due to a non-inductive design, these resistors are ideally suited for high frequency and pulse load applications. 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) By direct mounting on a heat sink, significant cost advantages can be realized. 
Material Specifications: * Heat Sink: Nickel-plated Copper »* Contacts: Nickel-plated Copper * Molding Compound: High 
performance epoxy compliant to UL 94V-0 


.001 (RO010) | .01 (RO100) | .025 (RO250) | .1 (R1000) Electrical Specifications: * Tolerance: 5% * Temperature Coefficient: +250 (at 105°C ref. to 25°C) * Maximum Working Voltage: 


.0005 (RO005)| .005 (ROO50) | .02 (RO200) | .075 (RO750) 


.002 (RO020) | .015 (RO150) | .05 (ROSOO) 500V »* Working Temperature Range: -55°C ~155°C 
Resistance Digi-Key Price Each 
120W — RESISTANCE VALUE CHART Wattage Range (0) _| Part No.t 1 10 20 100 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Precision Current Sense Resistors 
.10(R100) | 33(33R0) | 500(500R) | 10.0K (10KO) tO ESE Fa as aie er Fas 
1.0(1R00) | 50(50R0) | 680 (680R) 100 0005 ~ . IGC(Code)FE- 7. : 7 i 
5.0 (5ROO) 100 (100R) | 1.0K (1K00) 025 ~ 1 TGHGC(Code)FE-ND 36.90 33.55 30.50 28.73 
10 (10R0) 150 (150R) | 5.0K (5KO0) Thick Film Power Resistors 
-10 ~ 1.0 TGHHV(Code)JE-ND. 41.05 37.32 33.93 31.69 
200W — RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 120 5.0 TGHHV5RO0JE-ND 37.04 33.67 30.61 28.58 
40 (R100) | 25(25R0) | 500(500R) | 10.0K (10K0) 10~10K — |TGHHV(Code)JE-ND 37.77 34.35 31.22 29.15 
.50 (R500) | 33(33R0) | 680 (680R) 10 ~ 1.0 TGHLV(Code)JE-ND 50.96 46.33 42.12 39.33 
200 
1.0(1R00) | 100(100R) | 1.0K (1KO0) 10 ~ 10K TGHLV(Code)JE-ND 46.58 42.36 38.49 35.94 


1 (cls) iO (UETA) || SUSEXe9) t For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


TAP600 Heat Sinkable Planar Resistors — 600 Watt 


TAP600 delivers 600 watts of reliable power to a variety of power conditioning, power transmission, and power control applications. 

Features: ¢ Dielectric Strength: Up to 12KV » Special Design for Low Inductive and Capacitance Values » Easy termination to contacts with M5 screws 
* Calibrated Mounting simplifies assembly 

Electrical Specifications: * Resistance Tolerance: +10% Standard * Maximum Operating Voltage: 5000VDC * Power Rating: 600W at 70°C heat sink 
temperature * Temperature Coefficient: +150ppm/°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 150°C » Electric Strength Voltage: Up to 12000Vrms, 
50HZ, 1 minute @ 500V * Insulation Resistance: 10GQ minimum at 500V « Air Distance: 14mm minimum * Inductance: < 80nH 


RESISTANCE VALUE CHART 


Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Resistance _| Digi-Key Price Each 
1.0 (1R0) 5.0 (SRO) 50 (50R) | 10000 (10K) Range (9) Part No.t 1 10 25 50 
2.0(2R0) | 10(10R) | 75 (75R) 50~ 1000 | TAPG00K(Code)-ND 119.32 92.85 85.11 72.23 
3.0(3R0) | 22(22R) | 100 (100) RoHS Compliant 
4.0(4R0) | 30(30R) | 1000 (1KO) 1.0 10,000 | TAP600K(Code)E-ND 125.28 97.50 89.37 75.84 


t+ For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


TAP800 Heat Sinkable Planar Resistors — 800 Watt 


Ohmite’s TAP800 Series dissipates 800 watts of power when used with a liquid or air cooled heat sink system. 


Dim. in mm ea 
Applications: 
* Variable speed drivers * Power supplies * Robotics * Motor control * Control devices * Power designs 
RESISTANCE VALUE CHART 

Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Resistance | Digi-Key Price Each 
1.0 (1RO) 50 (50R) 680 (680) | 10000 (10K) Range (Q) | Part No.t 1 10 25 50 
5.0(5RO) | 100(100) | 1000 (1K0) 1.0 ~ 5,000 | TAP800K(Code)E-ND | 179.80 172.61 165.90 147.30 
10(10R) | 220 (220) | 2700 (2k7) 
15(15R) | 390(390) | 5000 (5KO) 10,000 |TAP800K(Code)E-ND | 188.36 180.67 174.64 156.17 


t For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1974 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OHFIMELEE, TAP1000 Heat Sinkable Planar Resistors — 1000 Watt 


TAP1000 Series resistors deliver 1000 watts of continuous power with thick film on alumina substrate technology. Up to 30% smaller, the 
TAP1000 is capable of 2 to 4 times the power dissipation of traditional heat sinkable resistor technologies. Designed for use with liquid 
cooled heat sinks, TAP1000 resistors are capable of dissipating 1000 watts of continuous power when properly mounted (based on 70°C. 
base temperature). Offering the highest power available in a heat sinkable package, the TAP1000 is well suited for power conditioning, 
power distribution, power conversion and power control applications. Constructed of durable, lightweight materials, the TAP1000 package 


447.50 is easy to design and mount. 
t 


Dim. in mm 


17.50 


Features: * Dissipates 1000 Watts @ 70°C Mounting Plate Temperature * High Energy Rating * Low Inductance » Resistor Element 
Electrically Isolated * High Dielectric Strength * Small Footprint Applications: * Power semiconductor balancing »* Motor control 
¢ Inrush current limiting Material Specifications: Resistor element - thick film on alumina substrate Electrical Specifications: 
* Resistance Tolerance: +10% Standard »* Maximum Operating Voltage: 2000VDC « Power Rating: 1000W @70°C »* Temperature 
Coefficient: +250ppm/°C_ Dielectric Strength: 6KV * Operating Temperature Range: -55°C ~ 150°C Case Specifications: * Terminal 
Screws (#10 - 32), Maximum Contacts Torque: 10 in-Ib. * Mounting Screws (#8 - 32), Maximum Mounting Torque: 15 in-lb. 


RESISTANCE VALUE CHART 


Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Resistance | Digi-Key Price Each 

2.5 (2R50) 8.0 (8R00) 25 (25RO0) Range (9) | Part No.t 1 10 25 50 
3.0 (3R00) 10 (10R0) 30 (30RO0) 

5.0 (SROO) 45 (45R0) 50 (BORO) 2.5~50 |TAIKOPH(Code)KE-ND | 149.56 127.13 112.17 97.22 


t For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


OD, OF and OA Series — Little Demon® Carbon Composition Molded Resistors 


Little Demons are small, reliable carbon composition resistors with exceptional strength. They are made tough by a molding 
process that combines the leads, insulation and resistive element into an integrated unit. Along with their small size, Little 
Demons perform with low noise, dissipate heat rapidly and offer high temperature stability. Color codes are readable even 
after prolonged use, thanks to a very durable coating that resists abrasions and chipping normally associated with automatic 
insertion equipment. 

Features: Molded insulation for high dielectric strength * Rugged construction * High surge capabilities * Comparable to 
“Mil” RCO7, RC20, and RC32 types Material: * Terminals: Solder-coated copper lead * Body: Molded Phenolic Electrical: 
* Derating: Linearly from 100% @ 70°C ~ 0% @ 130°C 


Maximum Dimensions 
Inch (mm) 


Series L D a 

OD | 0.276 (7.0) | 0.098 (2.5) | .027 (.69) 
OF | 0.406 (10.3) | 0.150 (3.8) | .029 (.75) 
OA | 0.591 (15.0) | 0.236 (6.0) | .035 (.92) 


OD SERIES — RESISTANCE VALUE CHART OF SERIES RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value(Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
2.2 (226) 18 (180J) 150(151J) | 1.0K (102d) | 8.2K (822J) | 100K (104J) | 820K (824J) 2.2 (226) 15 (150J) 150 (151d) | 1.0K (102s) | 15K (153J) | 120K (124) | 2.0M (205J) 
2.4 (24GJ) 20 (200J) 180 (181d) ) 1.2K (122d 10K (103) | 120K (124) | 1.0M (105J) 2.4 (24GJ) 18 (180J) 180 (181J 1.2K (122J) | 18K (183J) | 150K (154J) | 3.0M (3054) 
3.0 (306) 22 (2204) 200 (201J) 1.5K (152J 12K (123J) | 150K (154J) | 1.5M (155J) 2.7 (27GJ) 20 (200J) 220 (221d 1.5K (152J) 20K (203J) | 180K (184J) | 3.6M (365J)0 
3.6 (366) 27 (2704) 220 (221J) 1.8K (182d 15K (153J) | 180K (184J) | 2.4M (245d) 3.0 (30GJ) 22 (220J) 240 (241d 1.8K (182J) 22K (223d) | 200K (204J) | 4.3M (435u)0 
3.9 (39GJ) 30 (300J) 240 (241d) | 2.2K (222J 18K (183J) | 200K (204J) | 3.6M (365J) 3.3 (33GJ) 27 (2704) 270 (271J 2.2K (222) | 24K (243d) | 220K (224d) | 4.7M (475d) 
aS (eet 3 (330) a a ane a a on ae an aon bead 3.9 (39GJ) 30(300u) | 300(301J) | 24K (242u) | 27K (273d) | 300K(304J) | 6.8M (685) 
a Fie) be a ae a re EG a oy ats oan aM en 423 (43Gu) 33 (330J) | 330(331u) | 27K (272) | 33K (333d) | 330K (334d) | 6.8M (685J) 

: ‘ } 47 (47GJ) 39 (390J) 360 (361d 3.0K (302J) | 36K (363J) | 360K (364J)0 | 7.5M (755J) 


5.1 (51GJ) 47 (470J) | 390(391J) | 3.3K (332u) | 39K (393J) | 470K (474J) | 8.2M (825) 


6.2 (62GJ) 47 (470J) 390 (391d) 3.6K (362 43K (433J) 360K (364J)0 


( 

( ) ( 
( ) ( 
( ) ( 
( ) ( 
( ) ( 
| | 

5.6 (56GJ) 43 (4304) 360 (3614) 3.3K (332J) 33K (333J) 330K (334d) 

( ) ( 
( ) ( 
( ) ( 
( ) ( 
( ) ( 
( ) ( 
( ) ( 


5.6 (56GJ) 56 (5604) 430 (4314) | 3.6K (362u)0 | 43K (433d) | 560K (564J) | 10M (106J) 

6.8 (68GJ) 56 (5604) 430 (431J) | 3.9K (392J 47K (473) | 430K (434d) 

7.5 (75GJ) 62 (620J) 470 (a71J) | 4.3K (432d 51K (513) | 470K (474d) 6.2 (62GJ)0 62 (6204) 470 (4710 4.7K (472d) | 47K (473d) | 620K (624J)0 | 12M (1264) 
8.2 (82GJ) 75 (7504) 560 (561) | 4.7K (472J 56K (563J) | 510K (514J) 6.8 (68GJ) 75 (7504) 560 (5610 5.6K (562J) | 62K (623J)0 | 680K (684J) | 15M (1564) 
10 (100J) 82 (820J) 620 (621J) 5.6K (562d 68K (683) | 620K (624J) 7.5 (75GJ) 82 (8204) 620 (621J 6.2K (622J) 68K (683J) | 750K (754J)0 | 20M (206J) 
12 (120J) 100 (101J) 750 (751J) | 6.2K (622J 75K (753) | 680K (684J) 10 (100J) 100 (101J) 750 (7510 8.2K (822J) | 82K (8234) | 1.0M (1054) 

15 (150J) 120 (121) 820 (821d) | 7.5K (752J 82K (823J) | 750K (754d) 12 (1204) 120 (121J) 820 (8210 10K (103J) | 100K (104J) |  1.5M (1554) 

OA SERIES — RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Resistance aussie 
Range Digi-Key 

2.2 (22GK) 33 (330K) 330 (331K) 3.9K (392K) 100K (104K) y 

2.7 (27GK) 39 (390K) 390 (391K)0 4.7K (472K) 47K (473K) (Q) Wattage Tolerance | Part No. 1 100 500 

3.3 (33GK) 47 (470K) 470 (471K) 40K (103K) 100K (104K) 6.2 - 750K .25 45% OD(Code)-ND 42 35 32 

4.7 (47GK) 56 (560K) 680 (681K) 12K (123K) 120K (124K) 3.0 - 8.2M 50 45% OF(Code)-ND 45 37 34 

a8 iq ag ada 820 (821K) 15K (153K) ae ae 12 - 820K 1 +10% OA(Code)-ND 1.60 4.31 1.22 

12 (120K) 120 (121K) ca : on ie oe 470K (474K) RoHS Compliant 

15,(150K) 150,(151K) 15K (152K O7K (273K 560K (564K) 2.2-5.6M 25 #5% | OD(Code)E-ND 42 35 32 

18 (180K) 180 (181K) 5K (152K) (273K) 680K (684K) 

22 (220K) 200 (221K) 2.2K (222K) 33K (333K) 820K (824K) 2.2 - 20M 50 45% OF(Code)E-ND 54 45 A 

27 (270K) 270 (271K) 2.7K (272K) 47K (473K) 1.0M (105K) 2.2-1.0M 1 +10% OA(Code)E-ND 1.94 1.77 1.60 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 4 Not available in ROHS Compliant 


High Voltage Resistors — “Super-Mox” Precision Thick Film Axial Resistors 


High-voltage Super-Mox resistors have been developed to meet the precision temperature stability Resistance Digi-Key Price Each 

requirements of high-accuracy and high-voltage systems, combining proprietary non-inductive resistance Value (Q) Tolerance | Wattage | Part No. 1 10 20 100 
system and design to achieve low temperature coefficient, low voltage coefficients, high stability and 1M 1% 3.8 MOX91021004FVE-ND 8.46 7.70 7.00 6.48 
increased high operating voltages. Super-Mox low-TC precision high-voltage resistors are designed to meet 5M 1% 3.8 MOX91025004FVE-ND 8.46 7.70 7.00 6.48 
the demanding requirements of high voltage power supplies, electron microscopes, X-ray systems, high 10M 1% 3.8 MOX91021005FVE-ND 8.46 7.70 7.00 6.48 
resolution CRT displays and geophysical instruments. 25M 1% 3.8 MOX91022505FTE-ND 8.46 7.70 7.00 6.48 
Material Specifications: 10M 1% 5 MOX92021005FVE-ND 12.04 9.79 8.91 8.25 
50M 1% 5 MOX92025005FVE-ND 12.04 9.79 8.91 8.25 
+ Encapsulation: Silicone Conformal Coating 100M 1% 5 MOX92021006FVE-ND 12.04 9.79 891 8.25 
¢ Terminal Material: Gold Plated 1000M 1% 5 MOX92021007FTE-ND 12.04 9.79 8.91 8.25 
* Core Material: Al203 (96%) 1M 1% 75 MOX93021004FVE-ND 14.50 11.79 10.72 9.93 
+ Resistor Material: Ruthenium Oxide “= any = poe 5M 1% 7.5 |MOX93025004FVE-ND 14.50 11.79 10.72 9.93 
Electrical Specifications: eee 10M 1% 7.5 |MOX93021005FVE-ND 1450 11.79 10.72 9.93 
* Operating Temperature: -55° ~ 225°C 7 10M 1% 10 |MOX94021005FVE-ND 14.86 13.51 12.29 11.37 
+ Dielectric Strength: >1,000 Volt 25°C 75% relative 50M 1% 10  |MOX94025005FVE-ND 1486 13.51 1229 11.37 
humidity 100M 1% 10 MOX94021006FVE-ND 14.86 13.51 12.29 11.37 
1000M 1% 10 MOX94021007FTE-ND 14.86 13.51 12.29 11.37 
Operating Dimensions — Inches (mm) 1M 1% 13.5 MOX95021004FVE-ND 17.98 1635 14.86 13.77 
Series Voltage Maximum L D 5M 1% 13.5 |MOX95025004FVE-ND 17.98 16.35 14.86 13.77 
MOX910 15,000V 1.07 (27.00) 0.32 (8.00) 10M 1% 13.5 MOX95022505FVE-ND 19.78 16.09 1462 13.55 
25M 1% 13.5 MOX95022505FTE-ND 19.78 16.09 14.62 13.55 
Moxecd e1000M TAGS 1-00) O82 (8:00) 10M 1% 16 MOX96021005FVE-ND 24.11 19.62 17.83 16.52 
MOX930 30,000V 2.05 (52.00) 0.32 (8.00) 50M 1% 16 MOX96021005FVE-ND 24.11 19.62 17.83 16.52 
MOx940 45,000V 3.03 (77.00) 0.32 (8.00) 100M 1% 16 MOX96021006FVE-ND 21.58 19.62 17.83 16.52 
1000M 1% 16 MOX96021007FTE-ND 22.98 18.69 16.99 15.74 
MOX950 60,000V 4.02 (102.00) 0.33 (8.30) 1M 1% 20 _|MOX97021004FVE-ND 26.58 24.17 21.97 20.36 
Moxg60 72,000V 4.80 (122.00) 0.34 (8.50) 5M 1% 20 __|MOX97025004FVE-ND 26.58 24.17 21.97 20.36 
10M 1% 20 MOX97021005FVE-ND 29.24 23.78 21.62 20.03 
MOxg70 90,000 5.98 (152.00) 0.34 (8.50) 25M 1% 20 | MOX97022505FTE-ND 29.24 23.78 21.62 20.08 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1975 


OHIMIFE, 33J, 35J and 30J Series — High Energy Wirewound Resistors 


Specifications: 


¢ Resistance Tolerance: +5% * Contact Type: 2 Terminals - Axial 


RESISTANCE VALUE CHART 


33J Series 35J Series 30J Series 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 

1.0 (1R0) 25 (25R) 1.5 (1R5) 2.0 (2R0) 82 (82R)0 
10 (10R) 30 (30R)0 7.5 (7R5) 15 (15R) 100 (100) 

15 (15R) 50 (50R) 22 (22R) 27 (27R) 

20 (20R)0 100 (100) 47 (47R) 33 (33R) 

Resistance Power Lead Dimensions - mm Digi-Key Price Each 
Range (0) (Watt) Voltage AWG d D [E Part No.* 1 10 100 
20 ~ 30 3.0 200 20 032 5.5 15.1 33J(Code)-ND 1.26 1.11 96 
7.5 ~ 22 5.0 460 18 .0403 8.7 23.8 35J(Code)-ND 1.40 1.24 1.09 
82 10.0 1000 18 .0403 10.3 41.7 30J82R-ND 1.82 1.61 1.41 
RoHS Compliant 

1.0 ~ 100 3.0 200 20 032 5.5 15:1 33J(Code)E-ND 1.24 1.02 92 
1.5~47 5.0 460 18 .0403 8.7 23.8 35J(Code)E-ND 1.37 1.13 1.00 
2.0 ~ 100 10.0 1000 18 .0403 10.3 41.7 30J(Code)E-ND 1.78 1.47 1.31 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


% Not available in ROHS Compliant 


WH Series and Non-Inductive WN Series — Miniature Molded Wirewound Resistors 


Specifications: 
Material 


alloy resistance wire TC +20ppm/°C 


Series, Aryton Perry winding Non-Inductive * Inductance <nH at 1MHz test 


* Ceramic Core: CeramTec Rubalit® 708 96% alumina * End Caps: Stainless 
steel, precision formed * Terminals: Copper wire, 100% Sn (lead free) coated * ISAOHM 
* Encapsulation: SUMICON 1100/1200 Epoxy 
molding compound for IC encapsulation Electrical: * Tolerance: +1.0% Features: * WN 


RESISTANCE VALUE CHARTS 


| |, 0.984 (25.0) L D 
Va 
C = 


7 


Dimensions Inch (mm) 

Type L D d 
WHA, WNA | .200 (6.08) | .10 (2.54) | .024 (60) 
WHB, WNB | .276 (7.00) .12 (3.00) .024 (.60) 
WHC, WNC | _.450 (11.4) .27 (6.86) .031 (.80) 


WHA WHB WHC WNA (Non-Inductive) WNB (Non-Inductive) WNC (Non-Inductive) 
Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) 
-10 (R10) 75 (75R) -10 (R10) 100 (100) -10 (R10) 75 (75R) .50 (R50) 51 (51R) -10 (R10) 75 (75R) -10 (R10) 75 (75R) 
.25 (R25) 100 (100) -25 (R25) 150 (150) .25 (R25) 100 (100) 75 (R75) 75 (75R) .25 (R25) 100 (100) -50 (R50) 100 (100) 
-50 (R50) 150 (150) -50 (R50) 200 (200) .50 (R50) 200 (200) : -50 (R50) 200 (200) .75 (R75) 150 (150) 
.75 (R75) 200 (200) -75 (R75) 250 (250) 75 (R75) 330 (330) 1.0 (1R0) 100 (100) .75 (R75) 330 (330) 1.0 (1R0) 200 (200) 
1.0 (1RO) 250 (250) ae io) ye 1220) 1.0 (1RO) 560 (560) 5.0 (5RO) 150 (150) 1.0 (1R0) 560 (560) 2.0 (2RO) 330 (330) 
5.0 (5RO) 330 (330) Bo fe oy a0 heey 5.0 (SRO) 750 (750) 10 (10R) 200 (200) 5.0 (SRO) 750 (750) 5.0 (SRO) 470 (470) 
10 (10R) 470 (470) Spee PEO TED 10 (10R) 4.0K (1KO) 10 (10R) 1.0K (1KO) 10 (10R) 750 (750) 
5 (25R) (750) 15 (15R) 250 (250) 
15 (15R) 560 (560) 15 (15R) 15 (15R) 1.0K (1K) 
51 (51R) 1.0K (1KO) 15 (15R) pacer 
51 (51R) 1.0K (1K0) 75 (75R) 2.5K (2K5) 51 (51R) (25R) 51 (51R) 51 (51R) 
Resistance Power Cut Tape Tape and Reel 
Range Rating Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Q) (Watt) Part No.* 1 25 100 Part No.* 1,000 
10 ~ 1.0K 0.5 WHA(Code)FECT-ND 80 72 64 WHA(Code)FETR-ND 500.00 
10 ~ 2.5K 1.0 WHB(Code)FECT-ND .80 72 64 WHB(Code)FETR-ND 500.00 
10 ~ 1.0K 2.0 WHC(Code)FECT-ND 80 72 64 WHC(Code)FETR-ND 500.00 
.50 ~ 250 05 WNA(Code)FECT-ND 88 79 70 WNA(Code)FETR-ND 620.00 
10 ~ 1.0K 1.0 WNB(Code)FECT-ND 88 79 70 WNB(Code)FETR-ND 620.00 
10 ~ 1.0K 2.0 WNC(Code)FECT-ND 88 79 70 WNC(Code)FETR-ND 620.00 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


NEW! 90 Series — Vitreous Enamel Molded Axial Terminal Wirewound Resistors, 5% Tolerance 


RESISTANCE VALUE CHART 


Specifications: 


Material: * Coating: Molded vitreous enamel * Core: Ceramic 


. i : ‘ 92J Series 93J Series 95J Series 90d 
Electrical: * Power Rating: Based on 25°C free air rating * Temperature 
Coefficient: 1 ~ 9.990: +100ppm/°C; 100 and over: +30ppm/°C Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) 
10 (10R) 1.0 (1RO) 3.0 (3R0) 250 (250) 1.0 (1RO) 500 (500) 
10 (10R) 10 (10R) 500 (500) 3.0 (3RO) 1.0 (1KO) 
200 (200) 20,208) ZI SIEL) 5.0 (SRO) 1.5 (1K5) 
40 (40R) 3.0K (3KO) 
330 (330) 50 (B0R) 3.3K (3K3) 10 (10R) 4.0 (4KO) 
5.6K (5K6) 75 (75R) 10K (10K) 25 (25R) 5.0 (5KO) 
10K (10K) 100 (100) 50 (50R) 10 (10K) 
Resistance Power Lead Dimensions - mm Digi-Key Price Each 
Range (0) (Watt) Voltage AWG D L Part No.* ul 50 100 
10 2.25 85 20 5.6 10.3 92J10R-ND 2.53 2.31 1.91 
1.0 3.25 200 20 5.9 14.7 93J1RO-ND 2.62 2.36 1.96 
10, 200 3.25 200 20 6.9 14.7 93J(Code)-ND 2.19 2.00 1.66 
5.6K, 10K 3.25 200 20 5.9 14.7 93J(Code)-ND 4.50 4.08 3.38 
3.0 5.0 495 20 5.9 24.6 95J3RO-ND 3.12 2.84 2.34 
10, 20, 40, 50, 100 5.0 495 20 5.9 24.6 95J(Code)-ND 2.76 2.53 2.09 
500 5.0 495 20 5.9 24.6 95J500-ND 3.34 3.04 2.51 
2.5K, 3.3K 5.0 495 20 5.9 24.6 95J(Code)-ND 4.53 4.11 3.39 
10K 5.0 495 20 5.9 24.6 95J10K-ND 5.50 4.99 4.12 
1.0 11.0 1080 20 8.7 45.6 90J1RO-ND 4.41 4.01 3.31 
5.0, 10, 50 11.0 1080 20 8.7 45.6 90J(Code)-ND 4.04 3.67 3.04 
500 11.0 1080 20 8.7 45.6 90J500-ND. 4.55 4.13 3.41 
1.5K 11.0 1080 20 8.7 45.6 90J1K5-ND 5.08 4.64 3.83 
5.0K, 10K 11.0 1080 20 8.7 45.6 90J(Code)-ND 6.73 6.08 5.04 
RoHS Compliant 
10, 330 3.25 200 20 5.9 14.7 93J(Code)E-ND 2.01 1.84 1.52 
75, 250 5.0 495 20 5.9 24.6 95J(Code)E-ND 2.53 2.31 1.92 
3.0K 5.0 495 20 5.9 24.6 95J3KOE-ND 4.16 3.77 3.11 
3.0, 25 11.0 1080 20 8.7 45.6 90J(Code)E-ND 3.71 3.37 2.77 
1.0K 11.0 1080 20 8.7 45.6 90J1KOE-ND 4.66 4.26 3.51 
4.0K 11.0 1080 20 8.7 45.6 90J4KOE-ND 5.27 4.76 3.94 
10K 11.0 1080 20 8.7 45.6 90J10KE-ND 6.17 5.58 4.62 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


1976 (usz010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


OHMILne! Axial Wirewound Resistors — 20 and 40 Series 


RESISTANCE VALUE CHART (for Vitreous Wirewound and Silicone Resistors) 


Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
10 (R10) 3.0 (SRO) 30 (30R) 720 (120) 390 (390) 900 (900) 2.7K (2K7) 7.0K (7KO) a 16.0K (16K) 
13 (R13) 4.0 (4R0) 33 (33R) 125 (125) 400 (400) 1.0K (1KO) 3.0K (3KO) 7.5K (7K5) 17.5K (17K5).& 
15 (R15) 5.0 (5RO) 35 (35R) 150 (150) 450 (450)§.& 4.1K (1K1) 3.3K (3K3)§.& 8.0K (8KO) 18.0K (18K). 
20 (R20) 7.5 (7R5) 39 (39R) 180 (180) 470 (470) 1.2K (1K2) 3.5K (3K5) 8.2K (8K2) 20.0K (20K) 
25 (R25) 10 (10R) 40 (40R) 200 (200) 500 (500) 1.25K (1K25)& 3.9K (3K9) 8.5K (8K5)&. 22.0K (22K).& 
-30 (R30) 12 (12R) 47 (47R) 220 (220) 560 (560) 1.5K (1K5) 4.0K (4K0) 9.0K (9K0)& 22.5K (22K5)& 
33 (R33) 15 (15R) 50 (50R) 225 (225)§ 600 (600) 4.75K (1K75)§.& 4.5K (4K5)§.& 10.0K (10K) 25.0K (25K) 
50 (R50) 18 (18R) 56 (56R) 250 (250) 680 (680) 1.8K (1K8)§0 4.7K (4K7)§ 11.0K (11K) 30K (30K) 
75 (R75) 20 (20R) 68 (68R) 270 (270) 700 (700)§ 2.0K (2K0) 5.0K (5KO) 12.0K (12K) 50K (50K) 
1.0 (1R0) 22 (22R) 75 (75R) 300 (300) 750 (750) 2.2K (2K2) 5.6K (5K6) 12.5K (12K5) 

1.5 (1R5) 25 (25R) 82 (82R) 330 (330) 800 (800) 2.25K (2K25)§.& 6.0K (6KO) 13.5K (13K5).& 
2.0 (2R0) 27 (27R) 100 (100) 350 (350) 820 (820) 2.5K (2K5) 6.8K (6K8) 15.0K (15K) 


AValue not available in Silicone-Ceramic Conformal § Not available in Silicone-Ceramic Conformal RoHS Compliant 
© Not available in RoHS Compliant 


Vitreous Enamel Conformal Silicone - Ceramic Conformal Resistance | Watt- | Digi-Key Price Each 
. : Range (9) age | Part No.* 1 25 100 
Wirewound Resistors Wirewound Resistors 40F Series — RoHS Compliant 
0 ~ 75 1 |4iF(CodeyE-ND | 254 217 1.92 
Bo A+ — 38.10 —+ Bo -A—+-— 98.104 1.0~ 5.0 1_|41F(Code)E-ND | 246 210 1.86 
t t 10~ 76,3940, | 4 |atF(Code)e-ND | 213 1.81 1.60 
t 7 ; 
Vo ee a0. | 4 4tF(Code)E-ND | 2.38 2.03 1.80 
Resistor | Maximum Length | Maximum Diameter | Lead Diameter Resistor | Maximum Length | Maximum Diameter | Lead Diameter 5 Fi 
serien Achim neni ain Serius Ain Bean ie 500, 900 1 |4iF(CodeE-ND | 263 223 1.98 
73) _ 56 7 OF Series 1.0K, 1.2K, 1.5K 1 |41F(Code)E-ND | 3.02 257 226 
oe ied a ‘at AF Wa 7] si 2.0K, 3.0K 1 |41F(Code)E-ND | 361 3.07 271 
20J 46.8 10.0 81 43F 15.1 5.5 81 ane + : EeREeND ee ‘ae be 
45F 23.8 87 1.02 15 ~ ode) E- : : ! 
Electrical Specifications: 23J Series | 25J Series | 20J Series 40J Series 100 ~ 220, 250, 270, 
Resleiaice Toleanke ee 5% a Hd Td 32 I 350 ~ 390,470 ~680,| 3 |43F(Code)E-ND | 114 98 86 
- = 42J 10.3 5.6 81 750, 800, 900 
rower Rating 3w SW 10W 43) 154 55 ‘8 TOK~1.2K,15K | 3  |43F(Code)E-ND 136 115 1.02 
ielectric | 
: e 4000V 1000V 1000V 45J 23.8 87 1.02 2.0K, 2.5K 3 |43F(Code)E-ND | 1.76 149 1.33 
Wihstancting vote 40J 417 10.3 1.02 3.0K, 3.9K, 4.0K 3 |43F(Code)E-ND | 2.12 180 1.59 
01 ime Overloat . + . 
5 times 10 times 10 times 5.0K, 6.0K, 6.8K 3 | 43F(Code)E-ND 2.55 217 1.92 
Rated wattage for 5 seconds Electrical Specifications:| 41F Series 43F Series 45F Series 7.5K, 8.0K, 10.0K 3 |43F(Code)E-ND 2.63 2.23 1.98 
Rasist Wat Diack Price Each Resistance Tolerance +1% 41% +1% 10 ~.75 5 | 45F(Code)E-ND 2.18 1.85 1.64 
esistance att- ) Digi-Key Power Rating 1.0~5.0 5 |45F(Code)E-ND | 1.51 1.28 1.14 
* : iw@25 | sw@asc | sw@25rC 
Rangei(d) aged Harto! J) i) Ambient Temperature 10 ~ 82 5 _|45F(Code)E-ND | 1.36 1.15 1.02 
2.0 3 /23J2RO-ND 1.35 1.20 1.02 Temperature Under 10 — +90ppm/*C 
75 3 |23U75R-ND 119 1.05 92 tic Oa 100, 120, 150, 
295 3 |23225-ND 108 95 84 ara Le reat ale 200 ~ 220, 250 ~ 330, | 5 | 4sr(Code)E-ND | 1.27 1.09 97 
600 ~ 800 3 |234(Code)-NO | 1.16 1.03 90 ae 7 nme es sar , , , 
* i . . i electric 
1.25K ~ 4.5K 3. |23u(Code)-ND | 1.89 1.35 1.30 Withstanding Voltage | 250VAC SO0VAC SO0VAC 7 680. i), a 
6.8K ~ 7.0K 3 |23d(Code)-ND | 2.05 1.82 1.57 : S times 5 times 10 times eon” | 8 [4SR(Code)E-ND =| 146 1.24 1.10 
20 ~ 50 5 |25(Code)-ND | 1.66 148 1.27 Short Time 2.0K, 2.7K 
Sasa ( 3 : : Overload rated wattage | rated wattage | rated wattage 3.5K. 5.0K. 
an i a SE Cae AD 134 FF “ for 5 seconds | for 5 seconds | for 5 seconds BOK 68K 5 | 45F(Code)E-ND 171 1.44 1.27 
~ ode)-1 a S Zl a 
700 ~ 900 5 [BodtGode ND 1.46 1.30 1.14 Electrical Specifications: | 41J Series 42J Series 43J Series TOOK, 12.5%, 15.0K |S ECE y per ete a 
1.1K ~ 2.7K 5 |25u(Code)-ND | 1.76 156 1.35 : : 20.0K, 25.0K 5 |45F(Code)E-ND | 2.96 252 222 
7.0K ~ 8.5K 5 |25u(Code)-ND |2.22 183 1.67 Resistance Td erance +5% +5% +5% NEW! 40J Series NEW! 
11.0K ~ 13.0K 5 |25s(Code)-ND | 287 247 2.17 Power Rating iwe2sc | owe2sc | aweosrc 20, 30, 50 3_[43J(Code)-ND 187148 1.34 
20~. ‘ode)-| z i 2 ‘emperature inder 1 — +90ppm/*t lon 7 
47 ~50 10 |20u(Code)-ND | 1.89 1.67 1.46 Coefficient 40 ~ 9.990 — +50ppm/°C 50 405 Series = ~ReliS Compliant ae 
220 ~ 820 10 | 20J(Code)-ND 1.72 1.52 1.32 of Resistance 100 and over — +20ppm/°C. 1 0. 400 1 ane fl HE ND 2.09 1 8 1) 
6.0K ~ 8.0K 10 |20u(Code)-ND 3.14 265 2.19 Dielectric 0, (Code)E- ; 78 1.57 
17.5K ~ 18.0K 10 |20J(Code)-ND [3.59 3.05 2.69 Withstanding Voltage |  2°0VAC SOOVAC SOOVAC 10, 15, 40, 68 1 ]41J(Code)E-ND | 2.00 1.71 1.51 
30K, 50K 10 [20J(Code)-NDW [4.04 3.24 2.92 ~ Saige snes Sans 1.0K 1 |41u(Code)E-ND | 271 230 2.05 
RoHS Compliant an me rated wattage | rated wattage | rated wattage 3.0K 1__|41J(Code)E-ND 3.09 2.63 2.32 
See : Fe ae o ue tee for 5 seconds | for5 seconds | for 5 seconds 10, a 20, 30 2 |424(Code)E-ND 220 487 165 
50 ~7:! ‘ode)E- F : f 50, . : ; : 
10 ~ 82 3 |23s(Code)E-ND | 1.26 1.09 96 : — - ; 
100 ~ 400 3 Cee 116 99 88 Electrical Specifications: 45J Series 40J Series ay 5 seen 2 | 42J(Code)E-ND 136 115 1.02 
470 ~ 560 3 |2au(Code)e-ND | 1.27 1.08 95 Resistance Tolerance 5% 45% 70. 15 20, 29 
680 ~ 750, 820 % : e 2 Power Rating a a b5 99 47 “f 
1.0K, 1.2K, 1.5K, Ambient Temperature SW.@ 25°C TOW @ 25°C sie eae cg CEL ee 19 
2.0K, 2.2K 27K ~3.8k, 3 |23(Code)E-ND | 1.73 1.46 1.30 Temperature Under 10 — «90ppm/*C 400 130-195 7... ae 
Coefficient 10 ~ 9.990 — +50ppm/°C 00. 220. 2! ‘ode)E- J 4 “ 
5.0K ~ 6.8K 3 /23u(CodeyE-ND [221 1.88 1.66 of Resistance 400 and over — +20ppm/°C 180, 200, 220, 250 
8.0K, 10.0K 3 |23u(Code)E-ND ) 248 212 1.87 Dielectric 500, 680 2 pence toa) 140 1.19 1.06 
10, 15 ~ .30 5 |25u(Code)E-ND | 1.81 1.55 1.37 Withstanding Voltage SO0VAC S00VAC 1k ue 2 |42d(Code)E-ND | 1.86 158 1.41 
1.0~7.5 5 |25s(Code)E-ND [1.73 1.46 1.30 ; , 10, .15, . 7 
1023040 0 (Code) eica tine Wis TDrimes “301 50,75 3 | 43u(Code)E-ND 1.70 1.45 1.27 
68 ~ 82 5 [BelGodeENDEY 158 1.34 1.18 Overload foe carne Hee pat 1.0~7.5, 1.0K 3 [43u(CodeE-ND | 114.9885 
Oe yr | 5 |25u(Code)E-ND |1.39 1.19 1.04 Setar 3 |43u(Code)E-ND | 1.02 87 77 
500 ~ 680, 5 |25u(Code)E-ND | 1.57 1.33 1.18 Resistance sayy Watt: | Digt Key, raesleach 75 ~ 82 _ ee 
750, 800 (Code) : : . Range (0) age | Part No.* 1 25 100 700, 120, 125 
TOK 12K, 1 5K, ie 22K, ‘a... ) SE 40F Series 480, 200, 220, 3 |43d(Code)E-ND 9 81 72 
-5K, 3.0K ~ 3.5K, ode) E- 89 162 1. 7 250, 500, 680 
am = ‘fo 1 ERS ND Be 208 18 3.0K 3 | 43J3KOE-ND 1a? 159 ~*141 
OK 82K" 5 |25d(Code)E-ND | 2.38 2.04 1.79 25 ~ 47 1 | 41F(Code)-ND 197 1.76 1.52 5.0K, 6.8K, 8K 3 | 43u(Code)E-ND 2.00 41.71 1.51 
TOOK 120K 150K 5 [2ENCodeEND | 262225 1.97 125 ~ 180 1 |41F(Code)-ND 2.22 197 1.70 10.0K 3 |43J10KE-ND 2.09 178 1.57 
20.0K, 22.0K, 25.0K 5 |25J(Code)E-ND | 3.13 2.66 2.36 250 1 |41F250-ND NEW!) 2.59 222 1.96 eT a 5 paces es ra ee 
10~.13,.20,.25,.50 | 10 |20J(Code)E-ND [2.15 183 1.62 i 0, 2.0, 4.0, 5. 5 |45J(Code)E- 35 1. i 
10-75 10 |20u(Code)E-ND |2.09 178 1.57 708 A ee 1.88) 1.68" 1.56 10-15 
10,15 ~35,40,50~82 | 10 |20J(Code)E-ND [1.97 1.67 1.48 2.5K ~ 2.7K 1 /41F(Code)-ND 3.93 3.54 2.83 20 ~ 30, 50 ~ 56 5 |45J(Code)E-ND | 1.08 92 82 
a 10 |20J47RE-NDY | 2.04 1.64 1.48 95 ~ 82 3 | 436(Code)-ND 49° 40F 8 100, en 
390500, 680,750 | 19 [20U(Code)E:NDS| 1.85 1.57 1.40 600 ~ 900 3 |43F(Code)-ND 1.06 94.82 4.0K. 15K 5 |45J(Code)E-ND | 1.27 1.09 97 
1.0K 12K ~ tg 10 |20u(Codee-nD [221 1.88 1.65 3.5K ~ 4.0K 3 |43F(Code)-ND 1.96 174 1.51 5.0K, 6.8K 5 |45u(Codeye-ND | 157 135 1.18 
30K, 3.3K, 3.9K, 47K | 10 |20N(Code)E-ND [2.43 2.07 1.83 5.0K ~ 6.8K 3 | 43F(Code)-ND 2.36 2.09 1.81 a es Fe bi Hane rt a 16 
5.0K, 6.0K, 6.8K, 10 ~.75 5 | 45F(Code)-ND 238 2.02 1.79 an aRe xen) : : : 
BO RDI OOK 10 |20J(Code)E-ND | 2.88 245 2.17 10~. (Code) i i ; 10. 15, 
0.0K 15.0K, 15 ~47 5 | 45F(Code)-ND 1.24 140 95 20, 25, 27, 
20.0K, 22.0K 10 |20J(Code)E-ND | 3.16 270 2.37 470 ~ 800 5 |45F(Code)-ND 119 107 91 30,40, 50, 56, 10 | 40J(Code)E-ND 158 1.34 1.18 
26.0K 10 oem 2 3.16 2.79 1.8K ~ 2.7K 5 | 45F(Code)-ND 134 149 1.04 470, 680 
30k 10 |20J30KE-NDY =) 3.71 2.98 2.69 3.5K ~ 6.0K 5 | 45F(Code)-ND 458 140 1.21 1.0K, 1.5K, 10 |40J(Code)E-ND [1.70 144 1.27 
50K 10 |20J50KE-NDY [3.71 298 2.69 BOK 28 2K 5 lasers ome aa 5.0K 10 [40J(Code)E-ND | 1.96 168 1.48 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resis- , j , ( ) * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resis- 
tance Value Chart for (Code) “” NEW! 12.5K 5__|4SF12K5-ND 2221.97 1.70 tance Value Chart for (Code) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1977 


OHMIERE,) WFH Series — Aluminum Housed Power Wirewound Resistors 


RESISTANCE VALUE CHARTS 


WFH9OL()K = WFH9OL()J WFH160L( )K WFH160L( )J WFH230L( )J WFH330L()K | WFH330L()J 
Value (Code) | Value (Code) Value (Code) Value (Code) |Value (Code) Value (Code) Value (Code) | Value (Code) 
4.7 (4R7) 50 (50R) 2.0 (2RO) 27 (27R) 150(150) 27 (27R) 1.0 (1R0) 50 (50R) 
10 (10R) 100 (100) 10 (10R) 50 (50R) 1.0K (1KO) 50 (50R) 2.0 (2R0) 250 (250) 
750 (750) 75 (75R) | 5.0K (5KO) Toto) 1.0K (1KO) 

400 (100 150'(150) 5.0K (5KO) 
(100) 10K (10K) 250 (250) 
1.0K (1K) 


Features: * Ohmite’s new flat core winding technology allows for wirewound heat sinkable resistors affording Specifications:+ Dielectric Strength: 2500VAC peak * Working Voltage: 1200VAC =» Insulation: Silicone 
a very low profile and superior thermal transfer characteristics when compared to conventional aluminum Rubber & Mica. The Silicone is UL-recognized (UL 94 HB) to a working temperature of 220°C. Temperatures 
housed wirewound resistors. * Close mounting of heat sensitive components is possible due to only a slight of up to 300°C can be endured for shorter periods, however this may cause an expansion of the silicone 
rise of the temperature on the aluminum profile. * No heat sink compound is required because of large rubber with a possibility of reducing the dielectric strength. 


mounting surface. Note: Please see data sheet for heat sink recommendations. 
Resistance Tolerance Dimensions - mm Digi-Key Price Each 

Range (0) Wattage % A B Part No.* 1 25 100 
750 90 +5 70 39.7 WFH90L750J-ND 34.10 27.28 23.19 
10 160 +10 140 80 WFH160L10RK-ND 37.68 30.14 25.62 
27 ~ 1.0K 160 +5 140 80 WFH160L(Code)J-ND 35.90 28.70 24.41 
5.0K ~ 10K 160 +5 140 80 WFH160L(Code)J-ND 37.68 30.14 25.62 
50 ~ 1.0K 230 +5 210 2x 80 WFH230L(Code)J-ND 46.35 37.10 31.53 
5.0K 330 +5 280 2x 100 WFH330L5KOJ-ND 38.31 34.83 31.35 

RoHS Compliant 

4.7~10 90 +10 70 39.7 WFH90L(Code)KE-ND 37.58 30.05 25.56 
50 ~ 100 90 +5 70 39.7 WEFH9OL(Code)JE-ND 34.10 27.28 23.19 
2.0 ~ 10 160 +10 140 80 WFH160L(Code)KE-ND 39.55 31.64 26.90 
50 ~ 150 160 +5 140 80 WEFH160L(Code)JE-ND 37.70 30.14 25.64 
27 ~ 250 230 +5 210 2x 80 WEFH230L(Code)JE-ND 48.68 38.94 33.10 
1.0~ 2.0 330 +10 280 2x 100 WFH330L(Code)KE-ND 58.05 46.44 39.48 
50 ~ 1.0K 330 +5 280 2x 100 WFH330L(Code)JE-ND 58.23 46.58 39.60 
5.0K 330 +5 280 2x 100 WFH330L5KOJE-ND 60.95 48.76 41.45 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


89 Series — Aluminum Housed Axial Terminal Wirewound Resistors 


Maximum Dimensions - mm The 89 Series are high performance axial terminal resistors. They are better suited to withstand 
Watt A B Cc D E vibration, shock and harsh environmental conditions than standard axial resistors. The 89 Series are 
atts aluminum housed to maintain high stability during operation and to permit secure mounting to chassis 
5 28.59 12.45 16.41 11.28 8.13 surfaces. The housing also provides heat-sinking capabilities. 
10 34.93 15.88 20.63 14.28 10.31 
25 49.23 19.84 27.79 18.26 14.28 
50 70.64 21.44 29.36 39.68 15.88 
Electrical Specifications: 
5 Watt 10 Watt 25 Watt 50 Watt 
Resistance 41% 41% 1% 41% 
Tolerance 
Proper Heat Sink | 101.60 x 152.40 x 50.80 x 1.02 | 127.00 x 177.80 x 50.80 x 1.02} 304.80 x 304.80 x 1.50 
(mm) * aluminum chassis aluminum chassis aluminum panel BACSEREH 
Maximum Operatin Resistance Digi-Key ree ae 
Voltage oi 210 320 520 1170 Range (0) Wattage | Part No.* 1 10 50 100 
Overload 5 times rated power for 5 seconds 10 ~ 75 10 810F(Code)-ND 4.73 4.26 3.78 2.84 
Under 10 90 ppm/°C 3.0 25 825F3RO-ND NEW! 6.08 5.48 4.86 4.53 
Temperature ee eee 3.0 50 850F3R0-ND NEW! 7.02 6.30 5.61 5.20 
Coefficient 1Q ~ 9.990 — +50 ppm/°C 25.0K 50 850F25K-ND 9.43 7.55 7.08 5.67 
100 and over — +20 ppm/°C RoHS Compliant 
Dielectric With- 1.0 ~ 25 5 805F(Code)E-ND 4.11 3.72 3.30 3.09 
standing Voltage 1000VAC 1000VAC 2250VAC. 2250VAC 40 ~ 500 5 805F(Code)E-ND 4.52 4.07 3.62 3.40 
1.0 ~ 500 10 810F(Code)E-ND 4.20 3.78 3.38 3.17 
* Power rating is based on chassis mounting area and temperature stability. 10.0K 10 810F10KE-ND 6.16 5.55 4.94 4.62 
10 25 825FR10E-ND 6.16 5.55 4.94 4.62 
Re NCE VALUE CHART -30, .50 25 825F(Code)E-ND NEW! 6.16 5.56 4.92 4.59 
805F Series 810F Series 825F Series 850F Series 1.0, 2.0, 5.0 ~ 75 25 825F(Code)E-ND 5.55 5.00 4.46 4.18 
3.0 25 825F3ROE-ND NEW! 5.58 5.02 4.46 4.15 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 400 ~ 750 25 825F(Code)E-ND 5.57 5.02 4.46 4.18 
1.0 (1RO0) 75(75R) | 1.0(1R0) | 250(250) | .10(R10) 50(50R) | .10(R10) | 100 (100) 1.0K ~ 2.5K 25 825F(Code)E-ND 6.43 5.78 5.15 4.83 
2.0 (2R0) 100 (100) | 5.0(5R0) | 500 (500) .30 (R30) 75 (75R) 1.0 (1R0) 150 (150) 10.0K 25 825F10KE-ND 6.88 6.20 5.51 5.15 
5.0 (5RO) 150 (150) 10(10R) | 10.0K (10K) | .50 (R50) 100 (100) 2.0 (2RO) 500 (500) 25.0K 25 825F25KE-ND. 8.86 7.97 7.10 6.65 
7.5 (7R5) 250 (250) 15 (15R) 1.0 (1RO0) 150 (150) 3.0 (3R0) 750 (750) 10 50 850FR10E-ND 7.81 7.04 6.25 5.86 
10 (10R) 500 (500) 20 (20R) 2.0 (2RO0) 250 (250) 5.0 (5RO) 1.0K (1K0) 1.0, 2.0, 5.0 ~ 750 50 850F(Code)E-ND 6.43 5.78 5.15 4.83 
15 (15R) 50 (50R) 3.0(3R0) | 500 (500) 10(10R) | 2.5K (2K5) 3.0 50 850F3ROE-ND NEW! 6.44 5.78 5.15 4.77 
25 (25R) 75 (75R) 5.0(8R0) | 750(750) | 15(15R) | 5.0K (5KO) 1.0K ~ 5.0K 50 |850F(Code)E-ND 730 657 584 5.49 
40 (40R) 100 (100) 75 (7R5) | 1.0K (1K0) | 95 (o5R) | 10.0K (10k) 10.0K 50 __|850F10KE-ND 7476.74 5.99 5.62 
50 (50R) 10(10R) | 25K (2K5) | 40 (40R) | 25.0K (25K) 00K 30__|850F100KE-ND ‘iat 1028 913887 
20 (20R) 10.0K (10K) 50 (50R) 100K (100K) = = = = 
25 (25R) 25.0K (25K) 75 (75R) * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for 
(Code). 


TFS Series — Surge Capable Thick Film Non-Inductive Resistors 


Features: ¢ Ideal for medical surge protection applications ¢ Ideal to replace standard carbon composition resistors TFSB Series 
Specifications: * Material: Resistive Element: Thick Film * Encapsulation: Screen Printed Glass» Electrical: Value (Code) 
Temperature Coefficient: 100ppm/°C * Tolerance: 5% * Operating Temperature: -55°C ~ 200°C SEE EPA 
Note: ¢ For pulses over 100ms, refer to the momentary overload specification on the product data sheet. * Energy 2.7K (2K70) 
ratings are based on single pulses (at least 1 minute between pulses). * For multiple pulse applications the energy pulse 
rating should be reduced and the average power should not exceed the nominal power rating of the selected model. 

Resistance Power Energy Voltage Dimensions - mm Digi-Key Price Each 

Range (0) (Watt) (Joules) (KV) A B c H E Part No.* 1 10 50 

2.7K 0.5 9 3.5 abl 5.5 10 0.7 1 TFSB2K70JE-ND 4.35 3.83 3.14 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1978 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OHMIUTE. s\lim-Mox Series — Precision Thick Film Planar Resistors 


Features: ¢ High dielectric and low out- RESISTANCE VALUE CHART Dimensions - Inch (mm) 
gassing epoxy coating * Low resistor noise SM102J and SM204J Series A Maximum B Maximum C +.025 D +.002 
* Non-inductive , Value Value Value Value SLIM-MOX102 0.34 (8.64) 0.58 (14.73) 0.40 (10.16) 0.032 (.813) 
Applications * HV power supplies * Med- 1K 25K 1.25M 100M SLIM-MOX104 0.34 (8.64) 1.08 (27.43) 0.90 (22.86) 0.032 (.813) 
ical instrumentation * Current pulse limiters 2.5K 75K 1.5M 1000M SLIM-MOX108 0.34 (8.64) 2.08 (52.83) 1.90 (48.26) 0.032 (.813) 
slonization chambers , 5K 100K 2M SLIM-MOX204 0.59 (14.99) 1.08 (27.43) 0.90 (22.86) 0.032 (.813) 
Material: ¢ Resistor: Thick film on Alumina 7.5K 150K 2.5M 
ene * Operating Temperature: -55°C 10K 200K 5M Resistance Toler- | Watt- | Digi-Key Price Each 
~ 110° 12.5K 500K 10M * 
15K 750K 25M Range (Q) ance | age |Part No. 1 10 50 100 
20K iM 50M 1K ~ 10M +5% | 1 [SM102J-(Value)ND | 4.76 4.20 343 2.16 
S eciSTANCE VALUE CHART 10M, 100M, 1000M +1% | 1 |SM102F-(Value)-ND | 398 345 288 1.87 
S102 ana SMHOAE 300K ~ 5000M +1% | 1 |SM102F-(Value)ND | 3.98 350 287 1.81 
200K ~ 4000M +1% | 1.5 [SM104F-(Value)-ND | 4.92 4.03 254 1.87 
Value Value Value Value 
200K 4M 50M 2000M 200K ~ 5000M +1% | 2.5 [SM108F-(Value)-ND | 4.76 397 331 2.79 
300K 5M 100M 3000M 5K ~ 1000M +5% | 2 [SM204J-(Value)ND | 3.93 3.14 236 1.97 
400K 10M 200M 4000M RoHS Compliant 
Spek ate ooo sneilt 100M 25% | 1.0 [SM102JE-100M-ND | 4.50 397 325 2.05 
3M 40M 4000M 10M, 100M, 1000M +5% | 1.5 [SM104JE-(Value)-ND| 4.05 357 297 1.78 
RESISTANCE VALUE CHART 10M, 100M, 1000M +1% | 1.5 |SM104FE-(Value)-ND| 4.61 4.03 336 2.18 
SM204F RESISTANCE VALUE CHART 


200K ~ 5M, 20M ~ 50M, 200M ~ 500M, 


Value SM108F SOGON 41% | 1.5 |SM104FE-(Value)-ND| 4.61 4.06 3.33 2.10 
1000M 
Value Vatue Value Value 200K ~ 5000M 41% | 2.5 [SM108FE-(Value)-ND| 5.74 5.05 414 261 
RESISTANCE VALUE CHART 300K 5M 50M 2000M 10K, 150K ~ 100M 45% | 2 |SM204JE-(Value)-ND| 5.93 553 4.74 3.92 
SM104J 400K 20M 200M 3000M 500K ~ 1M, 1.5M, 2M, 5M, 25M~ 100M, | 40, | 5 |gmoo4re-(Value)-ND| 5.74 536 4.59 3.91 
Value | Value | Value 500K 30M 300M 4000M 10M, 100M, 1000M 
10M 100M 1000M 3M 40M 400M 5000M * For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistance Value Chart. 


Ceramic Housed Radial Terminal Power Resistors 


The TWW/TWM Series radial terminal power 
resistors offer significant board space savings over 


RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 


el oreaiete Tod heat ae ales Keak .10 (R10) 47 (R47) 2.7 (2R7) 7.5 (7R5) 39 (39R) 270 (270) 750 (750) 3.9K (3K9) 
rs Pre juc a a ies eat is also a away 3.5 on BW 12S .15 (R15) .56 (R56) 3.0 (3RO) 8.2 (8R2) 43 (43R) 300 (300) 820 (820) 4.3K (4K3) 
rom ine Ries F oe » They are iogreoeh ea TOF 9 on 5W | ~ .20 (R20) .68 (R68) 3.3 (3R3) 40 (10R) 47 (47R) 330 (330) 1.0K (1KO) | 4.7K (4K7) 
Commercial applications requiring ow: Cost. 5 .27 (R27) .75(R75) 3.9 (3R9) 15 (15R) 56 (56R) 390 (390 1.5K (1K5) 5.6K (5K6) 
anes lB Ratna Van = ; .30 (R30) .82 (R82) 4.3 (4R3) 20 (20R) 68 (68R) 430 (430)) | 2.0K (2KO) | 6.8K (6K8) 
enles | Power nenng) | voltage: emen .33 (R33) 1.0 (1R0) 4.7 (4R7) 27 (27R) 82 (82R) 470 (470) 2.7K (2K7) | 7.5K (7K5) 
Tww3 3w 250 Wire .39 (R39) 1.5 (1R5) 5.6 (5R6) 30 (30R) 150 (150) 560 (560) 3.0K (3K0) | 8.2K (8K2) 
TWNWS SW 350 Wigs soft 20 gauge .43 (R43) 2.0 (2RO) 6.8 (6R8) 33 (33R) 200 (200) 680 (680) 3.3K (3K3) | 10K (10K) 
TWM3 3w 250 Metal Oxide iN Resistance Digi-Key Pricing 
TWMS5 5W 350 Metal Oxide Dim. in mm Range (0) Part No.* id 100 300 
30 ~ 39 TWW3J(Code)-ND 26 27.60 62.40 
Electrical Specifications: 139 ~ 2.7 TWW5J(Code)-ND 23 18.90 54.60 
: - 43 ~ 8.2K TWM3J(Code)-ND 23 18.90 54.60 
TWW Series TWM Series 82 ~ 10K TWMS5J(Code)-ND 23 18.90 54.60 
Resistance Tolerance +5% standard +5% standard RoHS Compliant 
Temperature -10 ~ 200 — +400ppm/°C 430 ~ 10KOQ — 10 ~ 39 TWW3J(Code)E-ND 50 45.13 114.00 
Coefficient 200 ~ 470 — +350ppm/*C +350ppm/°C .10 ~ 47 TWW5J(Code)E-ND 53 48.69 121.13 
Dielectric Withstanding Voltage 1000VAC. 1000VAC 43 ~ 8.2K TWM3J(Code)E-ND 48 45.13 114.00 
Short Time 10 times rated wattage 5 times rated wattage 56 ~ 8.2K TWMS5J(Code)E-ND 53. 48.69 121.13 
Overload for 5 seconds for 5 seconds * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


AW, AX, AY Series — Ceramic Composition Resistors 


The “A” Series of non-inductive, ceramic composite resistors are designed for a variety of RESISTANCE VALUE CHART 
applications where high energy handling capabilities are crucial. Designed for use in motor AW Series AX Series AY Series 
drives, UPS and other power conversion systems, these resistors are ideal for any application Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Lead Gauge 
which is subject to surges, high peak power, impulse energy or inrush current limiting. 22 (220) 4.0 (106) 2.2 (296 39 (390)0 AW =20 AWG 
Material Specifications: * Resistance Element: Bulk Ceramic » Terminals: Solder coated radial 47 (470)0 99 (220)0 47 ee) mt sao AX = 18 AWG 
leads (axial lead version available upon request) * Coating: UL94V0, solvent resistant epoxy 400 (101) 100 (101) 10 ¢ ig) 68 (470) AY = 18 AWG 
Electrical Specifications: * Tolerance: +10% Standard » Derating: Derates linearly from 100% @ (100) (680)0 
50°C ~ 0% @ 150°C * Temperature Rise: 100°C @ 100% rated power, 50°C ambient EHO) “ese 
Resistance Range Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each 
Wattage L- maximum D - maximum H - maximum S - normal Part No.* Al 50 250 
47 25 "78 (20) 51 (13) 87 (22) 69 (17.5) AW470K-ND 12.18 10.71 9.23 
22 3.5 59 (15) 83 (21) 4.22 (31) 49 (12.5) AX220K-ND 11.70 10.90 10.50 
47-39 45 .98 (25) .83 (21) 1.22 (31) .89 (22.5) AY(Code)K-ND 12.15 11.54 10.94 
RoHS Compliant 
22 - 100 25 "78 (20) 51 (13) 87 (22) 69 (17.5) AW(Code)KE-ND 10.53 10.01 9.49 
1.0 - 100 3.5 59 (15) .83 (21) 1.22 (31) 49 (12.5) AX(Code)KE-ND 12.10 11.50 10.89 
2.2 - 100 45 .98 (25) 83 (21) 1.22 (31) .89 (22.5) AY(Code)KE-ND 12.77 12.14 11.50 
* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 4 Not available in ROHS Compliant 
Metal Oxide / Epoxy Coated Resistors — _[Fesistance Digi-Key isla 
Value (Q) | Tolerance | Wattage | Part No.* 1 10 50 100 
“Mini-Mox” Precision Thick Film Axial Resistors 10M, 100M +5% 1.0 _|MOX750J-(Value)-ND _ 5.18 3.47 2.51 1.97 
RoHS Compliant 
Reco " 41% 25 MOX200F-10ME-ND 2.66 2.31 1.85 1.22 
Applications: +1% :25 |MOX200F-100ME-ND 499 433 270 203 
* Avionics * Medical Electronics * High Gain 41% 25 MOX200F-1000ME-ND NEW! 23.33 20.22 12.44 8.88 
Feedback Applications * Current Pulse Limiters B : —K 45% 25 MOX200J-10ME-ND 1.99 1.73 1.48 1.06 
* Vacuum and Space Application | | 45% .25  |MOX200J-100ME-ND 218 189 149 1.06 
| | A 45% 25 MOX200J-1000ME-ND NEW! 6.98 6.05 3.72 3.24 
Material: 1.5 (38.1) 41% -50 | MOX300F-10ME-ND 5.36 384 276 2.14 
¢ Resistor: Metal Oxide * Coating: Epoxy * Core: 8 (30) MOX200/300 Series #1% 50 MOX300F-100ME-ND 6.49 4.87 3.50 2.45 
Alumina * Terminals: Solder CoctetAcal Lead ie ‘00M 1% 50 MOXS 00 RSL OCOM ESN) 24.49 14.17 _10.80 9.33 
* 1,000M 45% 50 MOX300J-10ME-ND 4.35 3.11 2.25 1.75 
7 7 ‘ 45% 50 MOX300J-100ME-ND 4.35 3.04 2.20 1.75 
Voltage Dimensions — Inches (mm) 45% -50__ |MOX300J-1000ME-ND 731 429° 3513.41 
Series Rating A B od 41% 75 MOX400F-(Value)E-ND 7.16 4.14 3.22 2.67 
MOX-200 500V 0.26 (65) 0.09 (2.2) 0.02 (0.6) 25% -75__ | MOX400J-(Value)E-ND$ 4843.01 2.26 1.78 
41% 1.0 MOX750F-(Value)E-ND 8.33 4.82 3.81 3.57 
MOX-300 1000V 0.35 (9) 0.13 (3.3) 0.03 (0.65) 45% 1.0 [MOX750J-(Value)E-ND 3.55 3.20 2.84 2.41 
MOX-400-23 2500V 0.580 (14.78) 0.165 (4.19) 0.02 (0.6) #1% 1.5 |MOX1125F-(Value)E-NDT 8.93 465 3.92 3.38 
MOX-750-23 5000V 0.880 (22.35) 0.165 (4.19) 0.02 (0.6) ao 1.5 _MOXSIW25Ui( Malle) EAN De NCGS 02 ele 
* For complete part number, substitute the corresponding Value from the Resistance Value column. 
MOX1 125-23 7500V 1.270 (32.26) 0.165 (4.19) 0.02 (0.6) + Not available in 10M + Not available in 1,000M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1979 


OHMIUFE! 280 Series — Corrib® Fixed Vitreous Enamel Power Resistors 


280 Series resistors are ideal for applications involving high currents at very low resistance values. These large, heavy-duty resistors are designed to withstand frequent start-stop cycles RESISTANCE VALUE CHART 


characteristic of motor starting, dynamic braking and other similar applications. These resistors are hollow-core units which can be securely fastened to chassis surfaces with thru bolts and Value (Code) 
brackets. 
Features: * Ribbed construction aids in rapid cooling * Designed for equipment requiring low resistance loads at low ohmic values and high current capacity. * Constructed for motor -20 (R20) 
starting, dynamic braking, etc. 5.0 (5RO) 
Material: * Coating: Lead Free vitreous enamel * Core: Tubular Ceramic * Terminals: Tinned lug with hole Electrical: * Tolerance: +10% * Derating: Linearly from 100% @ 25°C to 0% @ 20 (20R) 
400°C » Overload: 10 times rated wattage for 5 seconds » Temperature Coefficient: +400ppm/°C * Dielectric Withstand Voltage: 1000 VAC measured from terminal to mounting bracket 
Resistance Digi-Key Price Each 
Range (Q) Wattage Part No. 1 10 25 100 
20 300 C300KR20E-ND 42.81 36.38 29.97 28.89 
5.0 300 C300K5ROE-ND 31.01 26.36 21.70 20.79 
20 300 C300K20RE-ND 22.98 19.53 16.10 15.53 
Vitreous Enamel Power Resistors — 25, 50, 100, and 225 Watt AbaarivcR GhRGuar 
210 Series — Adjustable with Tabs_| 270 Series — Fixed with Tabs a oe PION | eal Nalue) value) Value Value) Value) 
D25K, D50K, D100K, D225K L25J, L50J, L100J, L225J (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) 
Max. Voliage| 625 1625 2845 4595 1.0(1R0) | 25(25R) | 500 (500) | 3.5K (3K5) | 20.0K (20K) 
Overload 10 times rated wattage for 5 seconds 2.0 (2R0) 50 (50R) 750 (750) | 4.0K (4KO) | 25.0K (25K) 
DWV 1000VAC 1000VAC 1000VAC 3000VAC 3.0 (3R0) 75 (75R) 1.0K (1KO) | 5.0K (5KO) | 30.0K (30K) 
” ” ” 7 4.0 (4RO) 100 (100) | 1.5K (1K5) | 7.5K (7K5) | 50.0K (50K) 
Length A 2 4 6.5 10.5 
9 (50.8mm) | (101.6mm) | (165.1mm) | (266.7mm) 5.0(5RO) | 150(150) | 2.0K (2KO) | 10.0K (10K) | 100K (100K) 
: 562" 562" 750" 7125" 10(10R) | 200 (200) | 2.5K (2K5) | 12.0K (12K) | 250K (250K) 
DiameterB ) (443mm) | (14.3mm) | (191mm) | (28.6mm) 15(15R) | 250(250) | 3.0K (3K0) | 15.0K (15K) 
Resistance Digi-Key Price Each Resistance Digi-Key Price Each 
Range (9) Wattage | Part No.* il 25 50 100 Range (9) Wattage | Part No.* 1 25 50 100 
1.0 25 L25J1RO-ND NEW! 5.98 5.09 = 4.34 1.0 100 D100K1ROE-ND 19.71 17.74 _ 15.78 
5.0 25 L25J5R0-ND NEW! 6.17 5.23 — 4.44 2.0,10 100 D100K(Code)E-ND 19.20 17.29 _ 15.36 
15, 50, 75, 150, 250 25 | L25J(Code)-ND NEW! 5.88 4.99 = 4.23 50, 100, 250 100 | D100K(Code)E-ND 17.26 15.55 — 13.81 
45% Pita aii e reer er 33 = te 1.0K 100 | D100K1KOE-ND 17.26 15.55 — 13.84 
5K, 2.0K, 3.0K, E i 5 i =- i | 7 _ 
20K 3B DOB HOKND 756 633 — 52 2.0 225 L225J2ROE- ke NEW! 23.83 21.44 = 20.02 
15K 5 L25J15K-ND NEW! 746 581 = 537 3.0, 5.0 225 L225J(Code)E-ND 19.15 17.25 15.33 
20K 05 L25J20K-ND NEW! 684 5.81 =. 537 4.0 225 L225J4ROE-ND NEW! 19.16 17.25 =— 16.12 
4.0 50 L50J4R0-ND NEW! 3.67 7.36 = 6.23 10, 50, 100 225 L225J(Code)E-ND 15.99 14.39 _- 12.82 
25,50, 100, 500 50 L50J(Code)-ND. 8.48 7.20 —_ 5.94 25, 75 225 L225J(Code)E-ND NEW!) 16.63 14.97 _ 13.97 
200, 250 50 L50J(Code)-ND NEW! 8.48 7.20 = 6.11 150 225 L225J150E-ND NEW! 15.86 14.29 = 13.34 
1.5K, 2.0K, 2.5K 50 | L50J(Code)-ND NEW! 8.41 7.15 _ 6.06 250, 500 225 | L225J(Code)E-ND 15.87 14.30 — 12.70 
10K, 15K, 20K 50 L50J(Code)-ND NEW! 8.98 7.63 — 6.46 1.0K 225 L225J1KOE-ND 15.32 13.80 _ 12.26 
50K 50 L50J50K-ND NEW! 12.73 10.82 - 9.17 1.5K, 2.0K, 2.5K, 3.0K, 5.0K 225 L225J(Code)E-ND NEW!) 15.33 13.80 — 12.88 
100K 50 L50J100K-ND NEW! 13.01 11.05 = 9.36 10K, 25K, 30K 225 L225J(Code)E-ND NEW!) 15.92 14.33 =- 13.37 
250K 50 | L50J250K-ND NEW! 14.63 12.42 — 10.52 100K 225 _|L225J100KE-ND NEW! | 18.64 16.76 — 15.65 
25, 75 100 | L100J(Code)-ND NEW! 11.58 9.83 _— 9.03 1.0 225 D225K1ROE-ND 40.75 36.69 32.61 = 
150, 500, 750 100 | L100u(Code)-ND NEW! | 11.31 9.61 — 884 2.0, 30 225 |D225K(Code)E-ND 3456 3113 2766 = 
2.0K, 2.5K, 100 L100J(Code)-ND NEW! 10.87 9.24 _ 8.49 “i a 
5.0 225 D225K5ROE-ND. 31.19 28.07 24.95 
10.0K 100 L100J10K-ND NEW! 11.22 9.53 = 8.75 
za = 10, 25, 50 225 D225K(Code)E-ND 27.77 24.99 22.22 _— 
50.0K 100 L100J50K-ND NEW! 13.89 11.80 10.84 
20 995 | L225J0RO-ND NEW! 9597 23.37 = oon ee 100, 250, 500, 1.0K 225 |D225K(Code)E-ND 23.45 21.11 ‘18.78 = 
4.0 225 L225J4R0-ND NEW! 20.88 18.80 - 17.57 * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
25,75 225 L225J(Code)-ND NEW! 18.13 16.32 _- 15.23 
150, 750 225 L225J(Code)-ND NEW! 17.29 15.58 = 14.54 
1.5K, 2.0K, 2.5K, 5.0K 225 L225J(Code)-ND NEW! 16.71 15.04 _ 14.04 Hardware 
10K 225 L225J10K-ND NEW! 17.35 15.62 =_ 14.57 
50K 225 L225J50K-ND NEW! 19.28 17.35 =_ 16.22 — Price Each 
100K 225 |L225J100K-ND NEW! 20.32 18.27 — (17.06 Pa Digi-Key HEME 
RoHS Compliant Description Wattage Part No. 1 10 50 
1.0 25 L25J1ROE-ND NEW! 5.49 4.67 =— 3.98 Mounting Bracket 25, 50 9E-100-ND 1.66/2 55 _ 
2.0, 3.0 25 L25J(Code)E-ND 5.44 4.63 = 3.82 Mounting Bracket Spring Steel 25, 50, 75 9S-10-ND NEW! 2.95/2 1.97 — 
4.0, 5.0 25 L25J(Code)E-ND NEW! 5.66 4.80 _ 4.07 Mounting Bracket 100 12-100E-ND 3.36/2 1.12 — 
ae on Deen ae eke ar a fe = i Mounting Bracket 225 18E-100-ND 3.78/2 1.26 - 
299, 19, 190, O08 Fe E : — E Metal Centering Wash 25,50,75 | 6000E-ND NEW! 1.28/2 43 _ 
1.0K, 2.5K 25 | L254(Code)E-ND 565. 4.81 — 3.6 Eee oe : = i = 
Metal Centering Washer 100 6001E-ND NEW! 1.54/2 52 
1.5K, 2.0K, 3.0K, 3.5K 25 L25J(Code)E-ND NEW! 5.65 4.79 _- 4.06 : Fo 
Slotted Mounting Bracket$ 25 6101-2-ND NEW! 7.01 5.95 5.06 
4.0K, 5.0K 25 L25J(Code)E-ND 5.71 4.85 _ 4.00 A 
if " _ Slotted Mounting Bracket$ 50 6101-4-ND NEW! 7.56 6.43 5.44 
7.5K 25 L25J7K5E-ND NEW! 5.71 4.86 4.11 : : 
15K, 20K 25 L25J(Code)E-ND NEW! 6.84 5.81 ee 4.92 Slotted Mounting Bracket$ 100 6104-61-2-ND NEW! 9.23 7.85 6.66 
100K 25 125J100KE-ND NEW! 7.84 6.66 = 5.66 Slotted Mounting Bracket$ 100 6104-61-2E-ND NEW! 8.47 7.20 6.11 
10.0K 25 L25J10KE-ND 6.84 5.82 _ 4.80 Slotted Mounting Bracket$ 175 6110-81-2-ND NEW! 10.86 9.22 7.83 
25.0K 25 L25J25KE-ND. 6.84 5.82 — 4.80 Slotted Mounting Bracket 175 6110-81-2E-ND NEW! 9.96 8.46 7.18 
50.0K 25 L25J50KE-ND. 7.36 6.27 _ 5.16 Slotted Mounting Bracket$ 225 6110-101-2-ND NEW! 14.24 12.10 10.26 
1.0 25 D25K1ROE-ND 11.22 9.54 = 7.86 Slotted Mounting Bracket$ 225 6110-101-2E-ND NEW! 13.06 11.10 9.41 
3.0, 5.0, 10, 25, 50, 250, 500 25 | D25K(Code)E-ND 9.18 7.80 = 6.43 Elongated Mounting Bracket 12 6120D-13-4-ND NEW! 5.33 4.52 3.83 
a6 " ig 3 ae ean ay ae _ a Elongated Mounting Bracket 25 6120K-2-ND NEW! 7.01 5.95 5.06 
0, 3.0, 5. ‘ode)E- ‘ f - i i -81-2- 1 
40, 25, 50, 100, 500 50 (50J(Code)E-ND 748 836 _ 504 Elongated Mounting Brackett 175 Gs ae EW! 13.03 11.06 9.39 
Elongated Mounting Brackett 175 6127P-81-2-ND NEW! 17.85 13.92 12.88 
75, 150, 200, 250, 750 50 L50J(Code)E-ND NEW! 7.78 6.61 = 5.61 Elon ; elo 
gated Mounting Bracket 175 6128P-81-2-ND NEW! 23.12 19.65 16.66 
1.5K, 2.0K, 2.5K, 3.0K, 7.5K 50 L50J(Code)E-ND NEW! Ri. 6.56 =_ 5.56 
10K, 20K 50 |L50u(Code)E-ND NEW! | 8.24 7.00 = 5.93 Thww-Balt x Tt NEW aot 40 480 
50K 50 L50J50KE-ND NEW! 11.68 9.93 =_ 8.42 % & oe i : : 
100K 50 L50J100KE-ND NEW! 11.94 10.14 = 8.60 Thru-Bolt 175 7PA160-ND NEW! 11.14 9.47 8.68 
250K 50 | L50J250KE-ND NEW! 13.42 11.39 -_ 9.65 Thru-Bolt 225 7PA200-ND NEW! 11.50 9.77 8.97 
1.0K, 5.0K 50 L50J(Code)E-ND 771 6.56 = 5.40 Thru-Bolt 225 7PA200E-ND NEW! 10.55 8.96 8.22 
1.0, 3.0 50 D50K(Code)E-ND 15.34 13.05 = 10.74 5 A 
10, 25, 50 50 D50K(Code)E-ND 13.66 11.62 _ 957 Includes 2 each of brackets, bolts, washers (centering, mica, lock) and nut. 
100, 500 50 D50K(Code)E-ND 13.66 11.62 =_ 9.57 . . 
1.0K 50 |D50K1 EN 1428 12.14 — i000 | Stacked Resistor Mounti ng Hardware 
1.0, 2.0 100 L100J(Code)E-ND 11.21 9.53 =_ 8.41 - 
3.0 100 |L100J3ROE-ND NEW! | 11.21 953 — 37 | Thru Bolts Mounting Brackets 
5.0 100 L100J5ROE-ND 10.77 9.17 _ 8.09 . Includes 2 each of brackets, bolts, washers 
10, 50 100 | L100u(Code)E-ND 1022 8.69 — 767 | for 280, 210 and 270 Series (centering, mica, lock) and nut. 
25, 75 100 L100J(Code)E-ND NEW! | 10.62 9.02 = 8.28 : 
100, 250 100 {L100J(Code)E-ND 9.98 8.49 — 7.49 No. of | Digi-Key Price Each 
150, 500 100 L100J(Code)E-ND NEW!) 10.38 8.82 = 8.10 Description Resistors | Part No. 1 10 50 100 
ius 100 pepe acete oo ee — 120 | Jitounting Bracket 1 [6126-P-8 7-2E-ND 13.46 10.35 8.68 8.08 
2.0K, 5.0K 100 PePRTCeHe GNOME) §=9.97 8.48 — 1731 | Mounting Bracket 2 |6127-P-8 1-2E-ND 18.45 14.19 11.89 11.07 
10K, 20K 100 L100J(Code)E-ND NEW! | 10.29 8.74 = 8.03 : J 3 . ji ; 
50K 100 L100J50KE-ND NEW! 12.74 10.83 = 9.94 Mounting Bracket 3 6128-P-8 1-2E-ND 21.20 18.03 14.84 14.31 
100K 100 L100J100KE-ND NEW! 15.14 12.88 = 11.82 Mounting Bracket 4 6129-P-8 1-2E-ND 29.05 22.34 18.72 17.43 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1980 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OHMIZFE! Vitreous Enamel Power Resistors — s, 12 and 20 Watt 


Dimensions in inches (mm) i B8J Bi2J B20 Resistance Digi-Key Price Each 
rannatt 250 625 750 Range (Q) Wattage | Part No.* 1 25) 100 250 
‘oltage 
. Overicad TW times raled wattage for 5 seconds 1.0, 2.0, 5.0, 10, 25, 50 20  |B20J(Code)-ND NEW! | 4.50 4.24 361 3.51 
~11.50(38.10) Dinoncionk 7.000” 1.750” 2.000" 100, 250, 1.0K, 1.5K, 2.0K 20 |B20J(Code)-ND NEW! | 4.16 3.96 3.34 3.28 
+ oe ee Beam 3.0K 20 |B20J3K0-ND NEW! 4.37 4.12 3.50 3.41 
SA So Dimension B | (794mm) (7.94mm) (11.11mm) 5.0K, 10K 20 | B20J(Code)-ND NEW! | 4.71 4.44 3.77 3.68 
Dimension C (are id are en (essay 20K, 25K 20 _|B20J(Code)-ND NEW! | 5.21 4.92 417 4.07 
: : : 50K 20 |B20J50K-ND NEW! 5.42 511 434 4.23 
RESISTANCE VALUE CHART RoHS Compliant 
1.0 8 |B8J1ROE-ND NEW! 3.39 3.19 271 2.64 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 75 8 B8J7RSE-ND 3.40 3.06 273 2.39 
1.0 (1R0) 50 (50R) 1.0K (1K0) 6.0K (6KO)t 50.0K (50K) 20, 35 3 | B8u(Code)E-ND — ae Biepr cago 
2.0 (2R0) 75 (75R) 1.2K (1K2) 7.0K (7KO) 100K (100K) as 3 (eee ae Dae aaa BAH 
3.0 (3RO) 100 (100) 1.25K (1K25) 7.5K (7K5) 
Berane} PRES EARS) OER 2.0K ~ 6.0K 8 | B8J(Code)E-ND 3.10 2.81 249 2.17 
7.5 (7R5) 450 (150) 2.0K (2K0) 9.0K (9K0) 10.0K 8 | B8J10KE-ND 3.35 3.02 268 2.36 
40 (10R) 200 (200) 2.5K (2KS5) 10.0K (10k) 15.0K 8 | B8J15KE-ND NEW! 3.36 3.17 2.68 2.62 
15 (15R) 250 (250) 3.0K (3K0)0 12.5K (12K) 3.0~7.5 12 |B12U(Code)E-ND 3.27 2.95 2.62 2.30 
20 (20R) 300 (300) 3.5K (3K5) 15.0K (15K) 10 ~ 35,50 ~ 100, 150~250| 12 |B12U(Code)E-ND 2.78 2.50 2.23 1.95 
25 (25R) 400 (400) 4.0K (4KO)$ 20.0K (20K) 40 12 |B12J40RE-ND NEW! | 2.90 2.73 233 2.26 
35 (35R) 500 (500) 4.5K (4K5)4 25.0K (25K) 500 12 |B12J500E-ND 2.90 2.61 2.33 2.03 
40 (40R) 600 (600) 5.0K (SKO) 40.0K (40K) 1.0K, 1.25K, 1.5K 12 | B12U(Code)E-ND 3.15 2.83 253 2.21 
0 Not available in ROHS Compliant = : 2.0K ~ 3.5K 12  |B12U(Code)E-ND 3.23 2.93 258 227 
t Not available in 12 Watt $ Not available in 8 Watt ROHS Compliant 4.5K, 5.0K. 7.5K 12 B12J(Code)E-ND 3.39 3.06 271 2.38 
aslatance Digi-Key Price Each 10.0K, 15.0K 12 |B12U(Code)E-ND 3.33 3.01 267 2.34 
Range (9) Wattage | Part No.* 1 25 100 250 20.0K ~ 40.0K 12  |B12J(Code)E-ND 3.48 3.13 2.79 2.44 
25 ~ 500 8 | B8J(Code)-ND 3.58 3.14 2.86 - 50.0K 12 |B12J50KE-ND 4.54 4.10 3.64 3.20 
600 ~ 1.5K 8 | B8J(Code)-ND 3.32 2.66 2.64 = 1.0 ~ 5.0, 10, 25, 40, 50 20 |B20J(Code)E-ND NEW!| 4.13 3.89 331 3.22 
2.0K ~ 9.0K 8 | B8u(Code)-ND 338 2.98 271 = 100, aera ava 1.0K, 20 |B20J(Code)E-ND NEW! | 3.82 3.63 3.06 3.00 
15.0K 8 | B8J15K-ND NEW! 3.66 3.46 2.92 2.86 10K, 12.5K 20 |B20J(Code)E-ND NEW! | 4.32 4.08 346 3.38 
3.0~7.5 12 | B12J(Code)-ND 3.58 3.14 2.86 _ 15K ~ 25K 20 |B20J(Code)E-ND NEW!| 4.78 4.51 383 3.74 
35 ~ 400 12 |B12u(Code)-ND 3.68 3.29 287 = 50K 20 |B20J50KE-ND NEW! 4.97 4.69 3.98 3.88 
jones Be 12 | B12J(Code)-ND aie 510 one _ 100K 20 |B20J100KE-ND NEW! | 6.55 6.17 5.90 5.10 
Mounting Bracket 8W/12wW | —  [5-100-ND+ NEW! 2.08/2 6.93/10 
2.0K ~ 4.0K 42 |B12U(Code)-ND 352 3.40 2.81 ou ee + i 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
4.5K ~ 9.0K 12 | B12J(Code)-ND 3.70 3.24 2.95 2 || op rtsialtas Sibrackots gar teslston 9 
250 Series Vitreous Enamel Power Resistors — 30, 40 and 55 watt 


When limited space is a consideration, 
choose Ohmite’s “thin” stackable 250 


Type resistors .These oval-shaped 
ceramic-core resistors feature a low 


profile to permit installation in spaces 
with minimal height. They are also 


equipped with integral mounting 


brackets so they can be fastened to a 
chassis and stacked in locations with 
limited surface area. 


Material: 


* Coating: Lead free vitreous enamel 

* Core: Ceramic 

*Derating: Linearly from 100% @ 
15°C ~ 0% @ 350°C 

Electrical: 

* Tolerance: +5% 

* Overload: 5 times rated wattage for 
5 seconds 

* Dielectric withstanding voltage: 
1000VAC (measured from lug to 
mounting bracket) 


Series F30 F40 F55 
Maximum Voltage 281 655 1405 
Dimension L 31.75 50.8 88.9 
Dimension A 50.8 69.85 107.95 
RESISTANCE VALUE CHART 
30W 40w 55W 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
1.0 (1R0) 1.0 (1RO) 1.0 (1RO) 
5.0 (5RO) 5.0 (5RO) 5.0 (5RO) 
10 (10R) 10 (10R) 10 (10R) 
15 (15R) 25 (25R) 25 (25RO0) 
25 (25R) 50 (50R) 50 (50R) 
50 (50R) 100 (100) 100 (100) 
75 (75R) 500 (500) 250 (250) 
100 (100) 1.0K (1KO) 500 (500) 
2.0K (2K0) 1.0K (1KO) 
10K (10K) 


Wirewound Rheostats — 12.5, 25 and 50 watt 


RESISTANCE VALUE CHARTS 


25.40 


Dimensions in mm 


¥ 
3.18 z 
gota 


Resistance Digi-Key Price Each 

Range (Q) Wattage Part No.* i 50 100 250 
1.0 ~ 75 30 F30J(Code)E-ND 8.87 7.98 7A 6.65 
100 30 F30J100E-ND 8.91 8.09 7.19 6.75 
1.0 ~ 5.0 40 F40J(Code)E-ND 9.13 8.23 7.31 6.85 
10 ~ 2.0K 40 F40J(Code)E -ND 9.10 8.20 7.29 6.83 
10K 40 F40J10KE-ND 9.37 8.43 747 7.02 
1.0 55 F55J1.0E-ND 11.42 10.28 9.13 8.55 
5.0 55 F55J5.0E-ND 10.51 9.46 8.41 7.89 
10 ~ 50 55 F55J(Code)E-ND 10.05 9.06 8.04 7.54 
100 ~ 1.0K 55 F55J(Code)E-ND 10.69 9.62 8.55 8.03 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


Series RES RHS RUS Resistance Digi-Key Price Each 
RES Series - 12.5 / RHS Series - 25 Watt Range (0) Part No.* 1 100 250 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Wattage 12.5W 25W Sow 750 RES750-ND 29.06 26.15 20.35 18.90 
1.0 (1R0) 50 (50R) 750 (750) Resistor Tolerance +10% 410% +10% RoHS Compliant 

2.0 (2R0) 75 (75R) 1.0K (1K0) Core Diameter (mm) 99.93 39.69 58.74 1.0 ~ 8.0 RES(Code)E-ND 27.38 24.66 19.18 17.82 
3.0 (3R0) 100 (100) 1.5K (1K5) Shaft Diameter (mm) aa a5 ae 10 ~ 350 RES(Code)E-ND 25.96 23.36 16.89 15.59 
6.0 (6RO) 125 (125) 2.5K (2K5) - : = : 500 ~ 1.5K RES(Code)E-ND 26.67 24.00 17.35 16.01 
8.0 (8R0) 175 (175) 3.5K (3K5) Running Torque 1 ~ 6 in. oz. .25 ~ 5 in. Ib. .25 ~ 2in. Ib. 25K ~5.0K RES(Code)E-ND 28.40 25.56 18.46 17.05 
10 (10R) 250 (250) 5.0K (5KO) Weight 6 02. 19 Ibs. .32 Ibs. 10.0K RES10KE-ND 30.66 27.61 19.93 18.40 
15 (15R) 350 (350) | 10.0K(10kK) | Rotation 300° 25% 300° 25% 300° 25% 1.0~8.0 RHS(Code)E-ND 30.52 27.47 21.37 18.32 
25 (25R) 500 (500) Momentiioin ae a i 10 ~ 750 RHS(Code)E-ND 29.17 26.26 20.42 17.50 
; Equivalent 1.0K ~ 5.0K RHS(Code)E-ND 30.19 27.18 21.14 18.12 
sanstes pea - ll a 10.0K RHS(Code)E-ND 32.72 29.45 22.91 19.63 
flee (Coe) | ualue (Code) a) aYalue, (Code) nm Digi-Key | Price Each 50 RUSRSOE-ND 46.29 41.66 32.40 27.77 
50 (R50) 125 (125) 2.5K (2K5) Description Part No. ‘ll 10 1.0-6.0 RJS(Code)E-ND 37.59 33.83 26.32 29.56 
1.0 (1R0) 150 (150) 5.0K (5K0) f RoHS Compliant 35 ~ 150 RJS(Code)E-ND 32.90 29.60 23.02 19.74 
6.0 (6RO) 225 (225) |) 10.0K (10K) j Knob for 12.5W Rheostat |5151E-ND | 639 448 225 ~ 500 RJS(Code)E-ND 31.59 28.44 22.13 18.96 
35 (35R) 500 (500) | 1.0K~10.0K — | RJS(Code)E-ND 34.55 31.10 24.19 20.74 

50 (50R) 1.0K (1KO) Knob for 25/50W Rheostat |5150E-ND | 8.09 5.67 ; r 

0 * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1981 


High Voltage Resistor — HVR: A multi layer metal film is deposited on a high- 202, method 215” and “IEC 60068-2-45.” 

grade ceramic body. After a helical groove has been cut in the resistive layer, tinned Features: Metal film technology * High pulse loading capability 
VISHAY. BCcomponents electrolytic copper wires are welded to the end caps. The resistors are coated with Specifications: * Limiting Voltage: 1,600VDC (HVR25), 3,500VDC 

a blue lacquer, which provides electrical, mechanical and climactic protection. The (HVR37), 10,000VDC (HVR68 & VR68) * Temperature Coefficient: 

encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD +200ppm/°C 


Resistance Value Chart — HVR25 Series 


HVR25 


eo ~ 00.023 (0.58) 2257-5) —a i025) 100K 150K 220K 330K 470K 680K 1.0M 

i 110K 160K 240K 360K 510K 750K 
) 7o High Voltage, 1 ,600VDC, | t i eos 120K 180K 270K 390K 560K 820K 
Metal Film Resistors — .25 Watt — SN Na ae 

Value Digi-Key Pricing Mfg. 

Description Range Part No.$ 8 200 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
“25W, High Voltage Metal Film Resistor, Tape & Reel (5,000/Reel) TOOK ~ 1.0MQ |PPCQU(Value)TR-ND = = —_77.00/M_ 61.00/M |HVR250000xxxxxJR500 
.25W, High Voltage Metal Film Resistor; Cut Tape 100K ~ 1.0MQ PPCQJ(Value)CT-ND 2.19 33.35 86.25 _ — | HVR250000xxxxxJR500 


+ For complete part number, substitute the corresponding value from Resistor Value Chart. 


HVR37 VR37 5% High Vol VD pals 

an 5 ° I fe] ta e 5 © 0.031 (0.80) 

§ x g g 395 ] (0.80) (-——1|_ 1 0.16 (4.0) 

— i s— 
Metal Film Resistors — .50 Watt Spares 
Resistance Value Chart — HVR37 Series NEW! Resistance Value Chart — VR37 Series NEW! 
100K 130K 180K 240K 330K 430K 560K 750K 1.0M 1.3M 1.8M 24M 3.3M 43M 5.6M 7.5M 10M 13M 18M 24M 11M 16M 22M 30M 
110K 150K 200K 270K 360K 470K 620K 820K 1.1M 1.5M 2.0M 2.7M 3.6M 4.7M 6.2M 8.2M 11M 15M 20M 27M 12M 18M 24M 33M 
120K 160K 220K 300K 390K 510K 680K 910K 1.2M 1.6M 2.2M 3.0M 3.9M 5.1M 68M 9.1M 12M 16M 22M 30M 15M 20M 27M 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 

Description Range Part No.+ 5 200 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
.50W, High Voltage Metal Film Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K ~ 30MQ, PPCHJ(Value)TR-ND = _ _— 101.00/M 86.00/M | HVR370000xxxxxJR500 
-50W, High Voltage Metal Film Resistor; Cut Tape 100K ~ 30MQ, PPCHJ(Value)CT-ND 2.95 44.95 116.25 = — |HVR370000xxxxxJR500 
-50W, High Voltage Metal Film Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 11M ~ 12M, 15M ~ 33M | PPCHHJ(Value)TR-ND NEW! = = = 101.00/M 86.00/M | VR3700000xxxxJR500 
-50W, High Voltage Metal Film Resistor; Cut Tape 11M ~ 12M, 15M ~ 33M | PPCHHJ(Value)CT-ND NEW! 2.95 44.95 116.25 = — |VR3700000xxxxJR500 


+ For complete part number, substitute the corresponding value from Resistor Value Chart. 


HVR68 5% High 


Resistance Value Chart — HVR68 Series 


0.77 (19.5) 
© 0.031 (0.80) $0 0.21 (5.2) 100K 150K 220K 330K 470K 680K 1.0M 1.5M 2.2M 3.6M 5.1M 7.5M 

Voltage 10.000VDC f — 110K 160K 240K 360K 510K 750K 11M 16M 24M 39M 56M 82M 

és Ud x 3 | 2.48 (63.0) 1 120K 180K 270K 390K 560K 820K 1.2M 1.8M 2.7M 4.3M 62M 9.1M 
Metal Film Resistors — 1 Watt : ; 130K 200K 300K 430K 620K 910K 13M 2.0M 3.0M 4.7M 68M 10M 

Value Digi-Key Pricing Mfg. 

Description Range Part No.$ Gy 200 500 2,500 5,000 Part No. 
1W, High Voltage Metal Film Resistor; Ammo Box (500 pcs.) 100K ~ 1.0MQ PPC1J(Value)TB-ND _ — 221.50 378.00/M 342.00/M | HVR680000xxxxxJACOO 
1W, High Voltage Metal Film Resistor; Cut Tape 100K ~ 1.0MQ PPC1J(Value)CT-ND 11.59 176.90 = — — | HVR680000xxxxxJACOO 
1W, High Voltage Metal Film Resistor; Ammo Box (500 pcs.) 1.14M~10MQ  |PPC1J(Value)TB-ND _ _ 225.00 384.00/M — 348.00/M | HVR680000xxxxxJACOO 
1W, High Voltage Metal Film Resistor; Cut Tape 1.1M ~ 10MQ PPC1J(Value)CT-ND 11.78 179.80 _ _ — |HVR680000xxxxxJACOO 


+ For complete part number, substitute the corresponding value from Resistor Value Chart. 


NEW! VR68 5% High @ 0.031 (0.78) a i 10 0.27(6.8) 100K 270K 1.0M 2.7M 10M 47M 
Voltage, 10,000VDC, | { = st 150K = 330K. ss 1.2M=—s« 47M =—st8M_~—SSGM 


Resistance Value Chart — VR68 Series 


200K 430K 2.0M 5.1M 22M 68M 


Metal Film Resistors — 1 Watt vee AN 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No.$ Gy 200 500 2,500 5,000 Part No. 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor, Ammo Box (500 pcs.) 100K ~ 68MQ VR68J(Value)TB-ND _— _— 316.00 539.00/M 489.00/M | VR6800000xxxxJACOO 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor, Cut Tape 100K ~ 68MQ. VR68J(Value)CT-ND 16.39 250.13 = = — |VR6800000xxxxJACOO 


+ For complete part number, substitute the corresponding value from Resistor Value Chart. 


HVR25 1% High Voltage, 1 ,600VDC, 2 0.028 (0.58) pt 1001025) 
Metal Film Resistors — 25 Watt ted 


Resistance Value Chart — HVR25 Series 


100K 110K 120K 130K 143K 158K 169K 182K 200K 220K 237K 255K 274K 300K 324K 348K 374K 402K 432K 470K 510K 549K 590K 634K 681K 750K 820K 887K 953K 
102K 113K 121K 133K 147K 160K 174K 187K 205K 221K 240K 261K 280K 301K 330K 357K 383K 412K 442K 475K 511K S60K 604K 649K 698K 768K 825K 909K 976K 
105K 115K 124K 137K 150K 162K 178K 191K 210K 226K 243K 267K 287K 309K 332K 360K 390K 422K 453K 487K 523K 562K 619K 665K 715K 787K 845K 910K 1.0M 
107K 118K 127K 140K 154K 165K 180K 196K 215K 232K 249K 270K 294K 316K 340K 365K 392K 430K 464K 499K 536K 576K 620K 680K 732K 806K 866K 931K 


Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No.+ a 200 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
.25W, High Voltage Metal Film Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K ~ 1.0MQ |PPCQF(Value)TR-ND = = —  111.00/M 94.00/M | HVR250000xxxxxFR500 
.25W, High Voltage Metal Film Resistor; Cut Tape 100K ~ 1.0MQ__|PPCQF(Value)CT-ND 3.18 48.58 125.63 = —_|HVR250000xxxxxFR500 


+ For complete part number, substitute the corresponding value from Resistor Value Chart. 
0.47 (12.0) 


HVR37 1% High Voltage, 3, 500VDC, © 0.031 (0-80) one 
Metal Film Resistors — .50 Watt j SF 


Resistance Value Chart — HVR37 Series 2.05 2.05 (620) 


100K 120K 143K 169K 200K 237K 274K 324K 374K 432K 510K 590K 681K 820K 953K 1.15M 1.37M 1.62M 1.91M 2.26M 2.67M 3.09M 3.60M 4.22M 4.87M 5.62M 6.65M 7.87M 9.10M 
102K 121K 147K 174K 205K 240K 280K 330K 383K 442K 511K 604K 698K 825K 976K 1.18M 1.40M 1.65M 1.96M 2.32M 2.70M 3.16M 3.65M 4.30M 4.99M 5.76M 6.80M 8.06M 9.31M 
105K 124K 150K 178K 210K 243K 287K 332K 390K 453K 523K 619K 715K 845K 1.00M 1.20M 1.43M 1.69M 2.00M 2.37M 2.74M 3.24M 3.74M 4.32M 5.10M 5.90M 6.81M 8.20M 9.53M 
107K 127K 154K 180K 215K 249K 294K 340K 392K 464K 536K 620K 732K 866K 1.02M 1.21M 1.47M 1.74M 2.05M 2.40M 2.80M 3.30M 3.83M 4.42M 5.11M 6.04M 6.98M 8.25M 9.76M 
110K 130K 158K 182K 220K 255K 300K 348K 402K 470K 549K 634K 750K 887K 1.05M 1.24M 1.50M 1.78M 2.10M 2.43M 2.87M 3.32M 3.90M 4.53M 5.23M 6.19M 7.15M 8.45M 10M 
113K 133K 160K 187K 221K 261K 301K 357K 412K 475K 560K 649K 768K 909K 1.07M 1.27M 1.54M 1.80M 2.15M 2.49M 2.94M 3.40M 3.92M 4.64M 5.36M 6.20M 7.32M 8.66M 
115K 137K 162K 191K 226K 267K 309K 360K 422K 487K 562K 665K 787K 910K 1.10M 1.30M 1.58M 1.82M 2.20M 2.55M 3.00M 3.48M 4.02M 4.70M 5.49M 6.34M 7.50M 8.87M 
118K 140K 165K 196K 232K 270K 316K 365K 430K 499K 576K 680K 806K 931K 1.13M 1.33M 1.60M 1.87M 2.21M 2.61M 3.01M 3.57M 4.12M 4.75M 5.60M 6.49M 7.68M 9.09M 


Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No.+ 5} 200 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
-50W, High Voltage Metal Film Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K ~ 1.20MQ_ |PPCHF(Value)TR-ND = = = 139.00/M 118.00/M | HVR370000xxxxxFR500 
.50W, High Voltage Metal Film Resistor; Cut Tape 100K ~ 1.20MQ_ | PPCHF(Value)CT-ND 3.90 59.45 153.75 = — | HVR370000xxxxxFR500 
.50W, High Voltage Metal Film Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 1.21M~10MQ_ |PPCHF(Value)TR-ND — _— _— 143.00/M 122.00/M | HVR370000xxxxxFR500 
.50W, High Voltage Metal Film Resistor; Cut Tape 1.21M ~ 10MQ_|PPCHF(Value)CT-ND 3.99 60.90 157.50 = — | HVR370000xxxxxFR500 


+ For complete part number, substitute the corresponding value from Resistor Value Chart. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1982 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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.098 (2.5) 
|«— 2.047 (52) a 


.025 (.63) Max. 


Y 
| 1 


A homogeneous film of metal alloy is deposit- 
ed on a high grade ceramic body. After a hel- 
ical groove has been cut in the resistive layer, 
tinned connecting wires of electrolytic copper 
are welded to the end-caps. The resistors are 
coated with non-flammable light green, lac- 
quer, which provides electrical, mechanical 
and climactic protection. The encapsulation 
is resistant to all cleaning solvents in accor- 
dance with “MIL-STD-202E, Method 215” and 
“IEC 60068-2-45". 


CHARACTERISTICS: 

¢ Resistance Tolerance: +1% * Temperature 
Coefficient: Rs1MQ = +100 ppm/°C, R>1MQ = 
+250ppm/°C_ * Absolute Maximum Dissi- 
pation at Tams = 70°C: 0.40W « Thermal 
Resistance, RtH: 200K/W »* Maximum Con- 
tinuous Operating Voltage: 250V (DC or 
RMS) * Noise R < 1 MQ: Maximum 0.1 
uV/V * Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 155°C. 


.075 (1.9) 


ee — 
0.134 (3.4) al 


2.047 (52) 


(.5) Max. 


A homogeneous film of metal alloy is depos- 
ited on a high grade ceramic body. After a 
helical groove has been cut in the resistive 
layer, tinned connecting wires of electrolytic 
copper are welded to the end-caps. The resis- 
tors are coated with non-flammable light blue 
lacquer, which provides electrical, mechanical 
and climactic protection. The encapsulation is 
resistant to all cleaning solvents in accordance 
with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 
60068-2-45”. 


CHARACTERISTICS: 

* Resistance Tolerance: +1% * Temperature 
Coefficient: Rs 200KQ = +100ppm/°C, R> 
200KQ = +250ppm/°C_ * Absolute Maximum 
Dissipation at Tams = 70°C: 0.50W ° Ther- 
mal Resistance, Rt: 170K/W * Maximum 
Continuous Operating Voltage: 200V (DC or 
RMS) ¢ Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 155°C 


(256 (6.5) 


-098 SS 5) — >| .025 (0.63) Max. 


276 es 
2.047 (52) 


A homogeneous film of metal alloy is deposit- 
ed on a high grade ceramic body. After a hel- 
ical groove has been cut in the resistive layer, 
tinned connecting wires of electrolytic copper 
are welded to the end-caps. The resistors are 
coated with a green, non-flammable lacquer, 
which provides electrical, mechanical and 
climactic protection. The encapsulation is 
resistant to all cleaning solvents in accordance 
with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 
60068-2-45”. 


CHARACTERISTICS: 

¢ Resistance Tolerance: +1% »* Temper- 
ature Coefficien +50 ppm/°C_ » Abso- 
lute Maximum Dissipation at Tame = 70°C: 
0.60W *¢ Thermal Resistance, RtH: 150K/W 
*¢ Maximum Continuous Operating Voltage: 
350V (DC or RMS) ¢ Operating Temperature 


SFR25 Type 1% Metal Film Resistors — 


-40 Watt 5043ED Series RoHS Compliant Parts Available 
Standard Resistor Values 
10.0 46.4 118 280 619 124K 243K «464K = 808K. 16.9K = 34.8K = 6B.1K = 200K_—«ss 432K_~—s1.58M 
10.2 475 421 294 649 127K 249K 475K 825K 174K 357K 715K 210K 442K —1.60M 
11.0 49.9 124 301 665 130K 255K 487K 909K 182K 360K 750K 221K 464K 1.62 
11.3 5141 127 324 681 133K 267K 499K 953K 187K 374K 787K 226K 475K ‘1.65 
115 53.6 133 332 698 140K 274K 540K 976K 196K 383K 825K 239K 499K  1.78M 
13.0 56.2 140 340 715 143K 287K 541K 100K 200K 392K 866K 243K 511K  1.80M 
15.0 57.6 150 348 750 147K 294K 523K = 10.2K_-—s«20.5K = 40.2K = 8B.7K = 49K = SOK ~— ‘1.82 
18.2 60.4 158 374 768 150K 301K 536K 107K 215K 412K 909K 255K 604K 1.96 
19.4 61.9 169 392 787 154K 309K 549K 11.0K 221K 422K 976K 270K 619K —-2.00M 
20.0 62.0 178 402 806 158K 316K 560K 113K 243K 432K 100K 274K ~—«634K 
21.5 63.4 182 422 825 162K 324K 562K 115K 249K 453K 110K 280K _— 681K 
22.4 68.1 196 430 845 169K 332K 590K 118K 255K 464K 120K 294K 715K 
23.2 69.8 200 432 866 174K 3.48K-— 604K) 12.1K = 261K = 475K = 121K_~—s Q01K_~— 750K 
24.3 75.0 205 442 909 178K 357K 619K 124K 267K 499K 124K 309K _—‘1.00M 
24.9 80.6 210 453 931 182K 365K 634K 127K 274K 514K 127K 324K ~—1.05M 
26.1 82.0 220 475 953 187K 374K 649K 130K 287K 536K 130K 332K  1.10M 
27.4 82.5 221 487 100K 191K 383K 665K 133K 294K 549K 140K 340K 1.15M 
33.2 88.7 232 499 105K 200K 392K 681K 137K 301K 560K 150K 348K 121M 
34.8 90.9 237 511 107K 210K 402K 698K 140K 309K 562K 165K 365K —‘1.30M 
36.5 95.3 243 536 110K 245K 429K 745K 143K 316K 604K 169K 374K —-1.43M 
39.2 100 249 562 115K 221K = 4.32K ~=—7.32K = 15.0K = 32.4K = 1.9K 182K_-—392K_~—1.47M 
40.2 105 267 590 118K 232K 442K 750K 158K 332K 634K 191K 402K —‘1.50M 
43.2 110 274 604 121K 237K 453K 768K 162K 340K 649K 196K 422K 1.54M 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
rape cha fleas Gou/necly 10.0 ~ 2.00Mo0 | PPC(Value)YTR-ND = = — 22.50/M 19.20/M_ | SFR250000xxxxFR500 
Odes Metal Film Resistor; | 49.9. 2. 00ma_ | PPC(Value)YCT-ND 95 14.50 37.50 = — | SFR250000xxxxFR500 
SFR16S Type 1% Metal Film Resistors — .50 Watt 5033p Series RoHS Compliant Parts Available 
Standard Resistor Values 
10.0 475 100 301 590 105K 249K 499K 976K ~=—«178K = 5.7K ~— 7.2K 182K 499K 
10.7 48.7 121 309 604 121K «255K = «BAAIK = 10.0K.—ss182K = 36.SK = 75.0K 191K 549K 
20.0 49.9 124 324 665 124K 274K = «5.23K = 10.2K-—s«s187K «= «39.2K = 2.5K —200K 562K 
224 514 147 332 681 130K 280K 536K  11.0K 200K  40.2K 909K 220K 634K 
22.6 54.9 150 365 698 150K 301K 549K 121K 205K 41.2K 100K 221K 681K 
26.1 57.6 158 383 715 158K 309K 562K 124K 224K  48.2K 105K 249K 806K 
27.4 60.4 162 390 750 165K 9 3.24K = 590K. 12.7K = 3.7K — «ATK 110k 294K 820K 
28.0 63.4 191 392 787 169K 332K 649K 130K 243K 48.7K 115K 301K 931K 
30.1 64.9 200 402 806 182K 365K 681K 133K 249K 49.9K 121K 324K ——-1.00M 
33.2 68.1 201 432 825 196K 383K 698K 140K 255K 511K 124K 332K 1.02 
35.7 75.0 226 475 866 200K 392K 750K 147K 267K 549K 150K 348k = 1.07M 
37.4 768 249 499 909 221K 402K 820K 150K 280K  56.2K 154K 402K = 1.10M 
38.3 82.5 267 511 953 226K 432K 825K 158K 301K 60.4K 158K 412K 1.21 
39.2 90.9 274 549 100K 237K 453K 909K 162K 324K 681K 165K 432K = 1.82M 
41.2 93.1 280 562 102K 243K  4.75K 953K 169K 332K 698K 169K 475K —-2.00M 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. by 200 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
Prone ard flea ooWncey 10.0 ~ 2.00MO | PPC(Value)XTR-ND = = — 28.13/M  24.00/M | SFR16S000xxxxF R500 
Potene Metal Film Resistor; | 4 9 _ 2 oom | PPC(Value)XCT-ND 109 1668 43.13 = — | SFR16S000xxxxFR500 
MRS25 Type 1% Metal Film Resistors — .60 Watt 5053mc Series RoHS Compliant Parts Available 
Standard Resistor Values 
10.0 44.2 140 243 475 410K 2.67K 5.49K 12.1K 28.0K 78.7K 294K 750K 
10.7 46.4 421 249 499 1.21K 2.74K 5.90K 12.4K 30.1K 82.5K 301K 787K 
12.4 475 130 255 511 1.24K 2.94K 6.04K 13.0K 34.0K 90.9K 316K 806K 
13.3 49.9 137 267 549 1.30K 3.01K 6.19K 14.0K 39.2K 100K 324K 825K 
14.0 514 140 274 562 1.40K 3.16K 6.49K 14.3K 40.2K 121K 332K 931K 
15.0 54.9 143 280 576 1.50K 3.32K 6.81K 15.0K 41.2K 150K 348K 976K 
18.2 56.2 150 301 604 1.58K 3.40K 6.98K 16.9K 43.2K 162K 374K 1.10M 
20.0 60.4 154 316 619 1.62K 3.74K 718K 17.4K 44.2K 165K 392k 1.20M 
224 61.9 165 324 665 1.65K 3.92K 7.50K 18.2K 47.5K 182K 442K 1.50M 
23.7 715 169 332 681 1.69K 4.02K 7.68K 18.7K 48.7K 200K 475K 1.80M 
24.9 75.0 178 365 750 1.82K 4.22K 8.25K 19.1K 49.9K 221K 499K 2.00M 
27.4 78.7 182 392 768 2.00K 4.32K 8.66K 20.0K 511K 226K 511K 2.20M 
30.9 82.5 191 402 825 2.21K 4.64K 9.09K 21.0K 56.2K 243K 576K 
33.2 90.9 200 422 909 2.26K 4.75K 9.76K 22.1K 66.5K 249K 619K 
35.7 93.1 210 432 931 2.32K 4.99K 10.0K 24.9K 68.1K 255K 649K 
38.3 100 215 442 953 2.43K 511K 10.2K 26.7K 75.0K 267K 665K 
42.2 102 221 464 1.00K 2.49K 5.36K 11.3K 27.4K 76.8K 280K 681K 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
erie esdineal giGouneey. 10.0 ~2.20M0 |PPC(Value)ZTR-ND = = — 31.88/M 27.20/M |MRS25000CxxxxxFRP0O 
Sout Tene. Metal Film Resistor; | 499.2 20ma_ |PPC(Value)ZCT-ND 119 1813 46.88 = — |MRS25000CxxxxxFRPOO 


Range: -55°C ~ 155°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1983 


Ey 
VISHAY. BCcomponents 


° . . 7 ; ; 
PRO1 Type 5% Power Metal Film Resistors — 1 Watt 5073Nw series RoHS Compliant Parts Available 
A homogeneous film of metal alloy is deposited on a high grade ceramic body. After a helical groove has Standard Resistor Values 
been cut in the resistive layer, tinned connecting wires of electrolytic copper are welded to the end-caps. 
The resistors are coated with a red, non-flammable lacquer, which provides electrical, mechanical and 1.0 3.3 10 33 100 330 1.0K 3.3K 10K 43K 180K 750K 
climatic protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD- ial 3.6 1 36 110 360 1.1K 3.6K 12K 47K 200K 820K 
202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45”. ike 3.9 12 39 120 390 1.2K 3.9K 15K 51K 220K 1.0M 
oe 1.3 4.3 13 43 130 430 1.3K 4.3K 16K 56K 240K 
Characteristics: 15 47 15 47 180 470 415K 4.7K 18K 62K 270K 
+ Resistance Tolerance: +5% .256 1.6 5 16 51 160 510 1.6K 5.1K 20K 68K 300K 
+ Temperature Coefficient: +250 ppm/°C 096 (2.5) |*~ (6.5) “*|.025 (63) Max.’ 5.6 18 56 180 560 18K 56K 22K 82K 330K 
¢ Absolute Maximum Dissipation at Tams = 70°C: 1.0W <i Ih 2.0 6.2 20 62 200 620 2.0K 6.2K 24K 91K 390K 
+ Thermal Resistance, Rtn: 135K/W 5 | 2.2 6.8 22 68 220 680 22K 68K 27K 100K 470K 
«Maximum Continuous Operating Voltage: 350V (DC (8.5) 2.4 75 24 75 240 750 2.4K 7.5K 30K 120K 510K 
or RMS) 2.047 (52) Qu 8.2 Zl 82 270 820 2.7K 8.2K 33K 130K 560K 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C 3.0 9.1 30 91 300 910 3.0K 9.1K 39K 150K 680K 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. Gj 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
1W, Power Metal Film Resistor; Tape and Reel (5,000/Reel) 1.0 ~ 1.0MQ, PPC(Value)W-1TR-ND _— _— _— 53.63/M 45.76/M_ |PRO100010xxxxxJR500 
1W, Power Metal Film Resistor; Cut Tape 1.0 ~ 1.0MQ. PPC(Value)W-1CT-ND 1.74 26.54 68.63 _ — _ |PRO100010xxxxxJR500 
° . . z : . 
PRO2 Type 5% Power Metal Film Resistors — 2 Watt 5os3nw Series RoHS Compliant Parts Available 
A homogeneous film of metal alloy is deposited on a high grade ceramic body. After a helical groove has Standard Resistor Values 
been cut in the resistive layer, tinned connecting wires of electrolytic Copper are welded to the end-caps. 1.0 3.0 82 24 68 200 560 1.8K 5.4K 15K 43K 150K 510K 
The resistors are coated with a red, non-flammable lacquer, which provides electrical, mechanical and 
climatic protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD- 1 3.3 9.1 27 % 220 620 2.0K 5.6K 16K 47K 160K = 560K 
202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45", 12 36 10 30 82 240 680 22K 62K 18K 51K 180K 620K 
ras 1.3 3.9 1 33 1 270 750 2.4K 6.8K 20K 56K 200K 680K 
Characteristics: 1394 1G 43 12 36 100 300 820 27K 7.5K 22K 62K 220K 750K 
i + 459 
* Resistance Tolerance: +5% ; 153 (3.9) _[*~ (10) —*|.032 Pe) Max. 46 47 18 39 110 330 10K 30K 82K 24K 68K 240K 1.0M 
: ee a pneeeiaane pen Cc sie sow 18 54 15 43 120 360 11K 33K 94K 27K 75K 270K 
. = " 
: Thariisi:Feslzternce ear Gsiow ane ve are | 4 20 56 16 47 130 390 1.2K 36K 10K 30K 82K 300K 
; . : 2 ; Be 2) 2.2 6.2 18 Sit 150 430 1.3K 3.9K 11K 33K 91K 330K 
*Maximum Continuous Operating Voltage: 500V (DC or 
RMS) |~«——— 2.047 (52) —__»| 24 6.8 20 56 160 470 1.5K 4.3K 12K 36K 100K 390K 
+ Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C eote 75 22 62 180 510 1.6K 4.7K 13K 39K 120K 470K 
Value Digi-Key Pricing Mig. 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
2W, Power Metal Film Resistor; Tape and Reel (5,000/Reel) 1.0 ~ 1.0MQ |PPC(Value)W-2TR-ND _— _— _ 104.25/M 88.96/M | PRO200020xxxxxJR500 
2W, Power Metal Film Resistor; Cut Tape 1.0 ~ 1.0MQ |PPC(Value)W-2CT-ND 3.02 46.11 119.25 _— — _ |PR0200020xxxxxJR500 
° . . : 7 F 
PRO3 Type 5% Power Metal Film Resistors — 3 Watt so93nw Series RoHS Compliant Parts Available 
A homogeneous film of metal alloy is deposited on a high grade ceramic body. After a helical groove has been cut in the Standard Resistor Values 
resistive layer, tinned connecting wires of electrolytic copper are welded to the end-caps. The resistors are coated with a aI ; a) aa TGR tS “FAR Ba ae 
7 7| 
red, non-flammable lacquer, which provides electrical, mechanical and climatic protection. The encapsulation is resistant 42 au 220 1.0K 541K 18K 51K 200K 1.0M 
to all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45". 15 62 240 1.1K 6.8K 20K 56K 220K 
Characwriatics: 18 68 300 12K 7.5K 22K 62k 240K 
* Resistance Tolerance: +5% 20 % 330 1.5K 8.2K 24K 75K 330K 
* Temperature Coefficient: +250 ppm/°C as peo) 390 ZIOK 10K BUS Bek 360K 
* Absolute Maximum Dissipation at Tams = 70°C: 3.0W e es ae ap ne ss see pa 
i, 5 7 
¢ Thermal Resistance, RtH: 60K/W 
* Maximum Continuous Operating Voltage: 750V (DC or RMS) 2.48 (63) es ds oe a me se bet ee 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C : 2 s) 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. I 100 500 1,000 5,000 Part No. 
3W, Power Metal Film Resistors; Tape and Box (500/AMMO Pk.) 10 ~ 1.0MQ PPC(Value)W-3JTB-ND = = 81.60 151.47 135.15/M | PRO300020xxxxxJACOO 
3W, Power Metal Film Resistors; Cut Tape 10 ~ 1.0MQ PPC(Value)W-3JCT-ND 2.09 23.65 = = — | PRO300020xxxxxJAC00 


NFR25/NFR25H Type 5% Metal Film Fusible Resistors — 0.33 and 0.5 Watt 


5063F and 5065F Series 
RoHS Compliant Parts Available 


The resistors are coated with a grey, flame retardant lacquer which provides electrical, mechanical and climatic 75\—- o 
protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD-202E, Method 215” 6.5— { 2.5 Standard Resistor Values 
and “IEC 60068-2-45”". t 7; 
nee 2.2 22 330 2.2K 

Features: Characteristics: @ 0.58 F 33 3.3 33 470 3.3K 
* Fusible resistors * Resistance Tolerance: +5% 47 47 47 680 4.7K 
. Peal canes behavior (fusing time) . rl Dissipation at Tams = 70°C: NFR25: 0.33W; NFR25H: 68 6.8 100 68 6.8K 
. 

on ane le Beaet : : i ms 1.0 10 150 1.0K 10K 
* High stability, reliability and uniformity characteristics * Maximum Permissible Voltage: NFR25: 250V; NFR25H: 350V ; Ag 0) e Ge 
* Suitable for protecting circuit boards and designs * Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C #7 S 

Value Digi-Key Pricing Mfg. 

Description Range Part No. GY 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
NFR25, 0.33W, Power Metal Film Fusible Resistors; Tape and Reel (5,000/Reel) .22~15KQ_ | PPC(Value)ATR-ND _ = = 119.63/M 102.08/M | NFR250000xxxxxJR500 
NFR25, 0.33W, Power Metal Film Fusible Resistors; Cut Tape .22~15KQ |PPC(Value)ACT-ND 3.41 52.06 134.63 _— — |NFR250000xxxxxJR500 
NFR25H, 0.5W, Power Metal Film Fusible Resistors; Tape and Reel (5,000/Reel) .22~15KQ_ | PPC(Value)BTR-ND = _ = 170.63/M 145.60/M | NFR25HOOOxxxxxJR500 
NFR25H, 0.5W, Power Metal Film Fusible Resistors; Cut Tape .22~15KQ_ |PPC(Value)BCT-ND 4.70 71.78 185.63 _ — | NFR25HOOOxxxxxJR500 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1984 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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NFR01/02/03 Type 5% Metal Film High Power Fusible Resistors — 1, 2 and 3 Watt 


5073FM, 5083FM and 5093FM Series 


The resistors are coated with a red, non-flammable lacquer, which provides electrical, 


RoHS) 


commune 


® 


mechanical and climatic protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents Dimensions (mm) Standard Resistor Values 
in accordance with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45”. Type A B 

i i A i : E - : 47 2.2 10 47 220 1.0K 
Features: ° Fusible resistors * Defined interruption behavior (fusing time) NFRO1| 52 +1.5 | 6.5 | 8.5 | 2.5 |0.58 +0.05 Cu. 
* Nonflammable lacquer *¢ High stability, reliability and uniformity characteristics 68 33 15 68 330 
* Suitable for protecting circuit boards and designs NFRO2! 52 +1.5 | 10.0] 12.0) 4.0 | 0.8 +0.03 Cu. 
Characteristics: * Resistance Tolerance: +5% »* Maximum Dissipation at 70°C: 1.0 4.7 22 100 470 
NFRO1: 1.0W; NFRO2: 2.0W; NFRO3: 3.0W * Maximum Permissible Voltage: NFRO1: NFRO3/ 63 +1.5 | 16.7) 19.5) 5.3 | 0.8 0.03 Cu. 15 68 33 150 680 
350V; NFRO2: 500V; NFRO3: 500V »* Temperature Coefficient: <+200ppm/°C 

Value _| Digi-Key Pricing Mfg. 

Description Range Part No.* 5 100 200 500 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
NFRO1, 1W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) 47 ~ 1.0KQ | PPC(Value)CTR-ND 159.75/M 136.32/M| NFRO10000xxxxxJR500 
NFRO1, 1W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Cut Tape 47 ~ 1.0KQ |PPC(Value)CCT-ND 4.43 = 6ST — 174.75 = —|NFRO10000xxxxxJR500 
NFRO2, 2W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) 47 ~ 1.0KQ | PPC(Value)DTR-ND 258.75/M 220.80/M| NFRO20000xxxxxJR500 
NFRO2, 2W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Cut Tape .47 ~ 1.0KQ | PPC(Value)DCT-ND 6.94 — 105.85 — 273.75 = —| NFRO20000xxxxxJR500 
NFRO3, 3W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Tape & Box (500/AMMO Pk.) | .47 ~ 1.0KQ | PPC(Value)ETB-ND _ _ — 444.80 825.66 736.70/M 667.20/M|NFRO30000xxxxxJACOO 
NFRO3, 3W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Cut Tape 47 ~ 1.0KQ | PPC(Value)ECT-ND 10.72 121.26 NFRO30000xxxxxJACOO 


* For complete part number, substitute Digi-Key value from Standard Resistor Value Chart for (Value). 


1% and 5% Cemented Wirewound Resistors 


RoHS Compliant Parts Available 


‘ A sd : actor f A A Dimensions — mm 
The resistor element is a resistive wire which is wound in a single layer on a ceramic rod. Metal caps are pressed over the ends Type A (Max.) B (Max.) 
of the rod. The ends of the resistance wire and the leads are connected to the caps by welding. Tinned copper-clad iron leads PACO1 10 43 
with poor heat conductivity are employed permitting the use of relatively short leads to obtain stable mounting without overheating i 
the solder joint. The resistor is coated with a green silicon cement which is not resistant to aggressive fluxes. The coating is non- PACO3 17 5.5 
flammable, will not drip even at high overloads and is resistant to most commonly used cleaning solvents, in accordance with PACOS 23 75 
MIL-STD-202E, method 215 and IEC 60068-2-45. 
ee ACO1 10 4.3 
Characteristics: 
PAC: « Resistance Tolerance: +1% »* Temperature Coefficient: +100ppm/°C » Rated Dissipation at TAMB=25°C: 1W, 3W, 5W ACO03 13 5.5 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 200°C * Maximum Permissive Body Temperature: 275°C. ACO5 17 75 
AC: ¢ Resistance Tolerance: +5% * Temperature Coefficient: <10Q +600ppm/°C, >100-80/+140ppm/°C_ * Rated Dissipation at ACO7 25 75 
TAMB=25°C: 1W, 3W, 5W, 7W * Operating Temperature Range: -40°C ~ 200°C »* Maximum Permissive Body Temperature: 7 
350°C 
1% PPC(X)D Resistance Values 5% PPC(X)W Resistance Values 
1W 3W SW 1W 3W 5W 7W 
10 27.0 500 10 27.0 500 10 27.0 500 8.2K 10 27.0 470 10 30.0 500 10 27.0 470 6.2K 10 27.0 470 6.2K 
13 30.0 560 13 30.0 560 13 30.0 560 9.1K 13 30.0 500 5S) 33.0 560 13 30.0 500 6.8K 13 30.0 500 6.8K 
15 33.0 620 15 33.0 620 15 33.0 620 10.0K 15 33.0 560 15 36.0 620 15 33.0 560 7.5K 15 33.0 560 7.5K 
20 36.0 680 20 36.0 680 .20 36.0 680 .20 36.0 620 .20 39.0 680 20 36.0 620 8.2K 20 36.0 620 8.2K 
25 39.0 750 25 39.0 750 725 39.0 750 24 39.0 680 .24 43.0 750 24 39.0 680 9.1K 24 39.0 680 9.1K 
-30 47.0 820 30 47.0 820 .30 47.0 820 .30 43.0 750 .30 47.0 820 30 43.0 750 10.0K 30 43.0 750 10.0K 
33 50.0 910 33 50.0 910 33 50.0 910 33 47.0 820 33 50.0 910 33 47.0 820 33 47.0 820 11.0K 
A7 56.0 1.0K AT 56.0 1.0K A7 56.0 1.0K A7 50.0 910 AT 56.0 1.0K AT 50.0 910 AT 50.0 910 12.0K 
50 68.0 1.1K 50 68.0 1.1K 50 68.0 1.1K 50 56.0 1.0K 50 68.0 1.1K 50 56.0 1.0K 50 56.0 1.0K | 13.0K 
ah) 7.0) 1.2K a7) 75.0 1.2K 3h) 75.0 1.2K Ff) 68.0 1.1K 5h) 75.0 1.2K wD) 68.0 1.1K gh) 68.0 1.1K | 15.0K 
1.0 82.0 1.5K 1.0 82.0 1.5K 1.0 82.0 1.5K 1.0 75.0 1.2K 1.0 82.0 1.5K 1.0 75.0 1.2K 1.0 75.0 1.2K 
ales) 100 1.8K 1.5 100 1.8K es) 100 1.8K Wes) 82.0 1.5K eo) 100 1.8K i) 82.0 1.5K 1.5) 82.0 1.5K 
2.0 120 2.0K 2.0 120 2.0K 2.0 120 2.0K 2.0 100 1.8K 3.0 120 2.0K 2.0 100 1.8K 2.0 100 1.8K 
3.0 124 2.2K 3.0 124 2.2K 3.0 124 2.2K 3.0 120 2.0K 3.9 150 2.2K 3.0 120 2.0K 3.0 120 2.0K 
3.9 150 2.5K 3.9 150 2.5K 3.9 150 2.5K 3.9 150 2.2K 4.7 180 2.4K 3.9 150 2.2K 3.9 150 2.2K 
47 180 47 180 2.7K 47 180 2.7K 47 180 2.4K 5.0 200 2.7K 47 180 2.4K 47 180 2.4K 
5.0 200 5.0 200 3.0K 5.0 200 3.0K 5.0 200 1.5 220 3.0K 5.0 200 2.7K 5.0 200 2.7K 
Ties) 220 75) 220 3.6K 5) 220 3.6K US 220 10.0 240 3.3K 5) 220 3.0K 75) 220 3.0K 
10.0 250 10.0 250 3.9K 10.0 250 3.9K 10.0 240 12.0 270 3.6K 10.0 240 3.3K 10.0 240 3.3K 
12.0 270 12.0 270 4.7K 12.0 270 4.7K 12.0 270 15.0 300 3.9K 12.0 270 3.6K 12.0 270 3.6K 
15.0 300 15.0 300 5.0K 15.0 300 5.0K 15.0 300 18.0 330 4.3K 15.0 300 3.9K 15.0 300 3.9K 
18.0 330 18.0 330 18.0 330 5.6K 18.0 330 20.0 360 4.7K 18.0 330 4.3K 18.0 330 4.3K 
20.0 360 20.0 360 20.0 360 6.2K 20.0 360 22.0 390 5.0K 20.0 360 4.7K 20.0 360 4.7K 
22.0 390 22.0 390 22.0 390 6.8K 22.0 390 24.0 430 22.0 390 5.0K 22.0 390 5.0K 
25.0 470 25.0 470 25.0 470 7.5K 24.0 430 27.0 470 24.0 430 5.6K 24.0 430 5.6K 
Value Watt- | Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Box Pricing Mfg. 
Type Range (Q) age | Tol. | Part No.* 5) 200 500 Part No.* 500 1,000 5,000 10,000 Part No. 
PACD! 10 ~ .75, 1.0K ~ 2.5K 1 1% |PPC1D(Value)CT-ND 26.32 401.65 554.00 |PPC1D(Value)TB-ND = 1038.75 886.40/M 803.30/M | PAC10000xxxxFA1000 
1.0 ~ 910 1 1% |PPC1D(Value)CT-ND 26.32 401.65 554.00 |PPC1D(Value)TB-ND _— 1038.75 886.40/M 803.30/M |PAC10000xxxxFA1000 
pacns -10 ~ .75, 1.0K ~ 5.0K 3 1% |PPC3D(Value)CT-ND 28.79 439.35 — |PPC3D(Value)TB-ND 568.13 969.60 878.70/M 787.80/M | PAC30000xxxxFACO00 
1.0 ~ 910 3 1% |PPC3D(Value)CT-ND 19.29 294.35 — |PPC3D(Value)TB-ND 380.63 649.60 588.70/M 527.80/M | PAC30000xxxxFACO00 
BACoS 10 ~ .75, 1.0K ~ 10.0K 5 1% |PPC5D(Value)CT-ND 30.69 468.35 — |PPC5D(Value)TB-ND 605.63 1033.60 936.70/M 839.80/M | PAC50000xxxxFACO00 
1.0 ~ 910 5 1% |PPC5D(Value)CT-ND 22.04 336.40 — |PPC5D(Value)TB-ND 435.00 742.40 672.80/M 603.20/M | PAC50000xxxxFACO00 
10 ~ .75, 1.0K 1 5% |PPC1W(Value)CT-ND 12.64 192.85 266.00 |PPC1W(Value)TB-ND = 498.75 425.60/M 385.70/M | ACO100000xxxJA100 
ACO1 1.0 ~ 910, 1.1K ~ 1.8K 1 5% |PPC1W(Value)CT-ND 12.64 192.85 266.00 |PPC1W(Value)TB-ND = 498.75 425.60/M 385.70/M | ACO100000xxxJA100 
2.0K ~ 2.4K 1 5% |PPC1W(Value)CT-ND 22.52 343.65 474.00 |PPC1W(Value)TB-ND = 888.75 758.40/M 687.30/M | ACO100000xxxJA100 
10 ~ .75 3 5% |PPC3W(Value)CT-ND 14.92 227.65 — |PPC3W(Value)TB-ND 294.38 502.40 455.30/M 408.20/M | ACO300000xxxJAC100 
ACO3 1.0 ~ 910 3 5% |PPC3W/(Value)CT-ND 11.69 178.35 — |PPC3W(Value)TB-ND 230.63 393.60 356.70/M 319.80/M | ACO300000xxxJAC100 
1.0K ~ 5.0K 3 5% |PPC3W(Value)CT-ND 11.69 178.35 — |PPC3W(Value)TB-ND 230.63 393.60 356.70/M 319.80/M | ACO300000xxxJAC100 
10 ~ .75 5 5% |PPC5W/(Value)CT-ND 16.06 245.05 — |PPC5W(Value)TB-ND 316.88 540.80 490.10/M 439.40/M | ACO500000xxxJAC100 
ACO5 1.0 ~ 1.0K 5 5% |PPC5W(Value)CT-ND 13.59 207.35 — |PPC5W(Value)TB-ND 268.13 457.60 414.70/M 371.80/M | ACO500000xxxJAC100 
1.1K ~ 10.0K 5 5% |PPC5W(Value)CT-ND 13.59 207.35 — |PPC5W(Value)TB-ND 268.13 457.60 414.70/M 371.80/M | ACO500000xxxJAC100 
10 ~ .75 ra 5% |PPC7W(Value)CT-ND 17.77 271.15 — |PPC7W(Value)TB-ND 350.63 598.40 542.30/M 486.20/M | ACO700000xxxJAC100 
ACO7 1.0 ~ 910 7 5% |PPC7W(Value)CT-ND 20.05 305.95 — |PPC7W(Value)TB-ND 395.63 675.20 611.90/M 548.60/M | ACO700000xxxJAC100 
1.0K ~ 15.0K 7 5% |PPC7W(Value)CT-ND 20.05 305.95 — |PPC7W(Value)TB-ND 395.63 675.20 611.90/M 548.60/M | ACO700000xxxJAC100 


* For complete part number, substitute Digi-Key value from Resistance Value Chart for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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A rr Dale WSL Power Metal Strip® SMT Resistors 


Features: Temperature 
* Ideal for all types of current sensing, voltage division and pulse applications including switching Series Coefficient 
q age tee ae area ppm/°c 
and linear power supplies, instruments and power amplifiers * All welded construction » Solid 
metal iron-chrome (nickel chrome on WSL3921 and WSL5931) or manganese-copper alloy WSL0603 #75 
resistive element with low TCR (<20 ppm/°C)  « Very low inductance 0.5nH ~ 5nH « Excellent WSLO805 +75 
frequency response to 50MHz * Low thermal EMF (<3yV/°C) .0020/ +275 
Specifications: * Operating Temperature Range: -65°C ~ 170°C »* Thermal Shock: -55°C ~ 0030 ~ .0040/ +150 
150°C, 1000 cycles, 15 minutes at each extreme *¢ Load Life: 1000 hours at 70°C, 1.5 hours WSL1206 0050 ~ .0060/ #110 
“ON”, 0.5 hours “OFF” * Short Time Overload: 5X Rated Power for 5 Seconds . ee * 
.0070 ~ .20/ +75 
j Dimensions — mm 0010 ~ .0020/ +275 
Series Value Range L WwW H T 0020 ~ .0040/ #150 
WSLO0603 All Listed Values 1.52 0.76 -330 381 WSL2010 ; ~ = 
= 0050 ~ .0060/ +1105X 
WSLO0805 All Listed Values 2.03 1.27 -330 381 0070 ~ .500/ +75 
WSL1206 All Listed Values 3.20 1.60 635 508 0010 ~ 0020/2275 
-0010 ~ .0060 5.08 2.54 635 1.47 -0030 ~ .0040/ +150 
WsL2010 wsl2512 ce 
-0070 ~ .500 5.08 2.54 635 -508 -0050 ~ .0060/ +110 
.0019 ~ 0040 6.35 3.18 1635 2.21 0070 ~ .5O/ #75 
WSL2512 0050 ~ .0060 6.35 3.18 635 1.19 asters zh 
-00030 ~ .00050/ +175 
-0070 ~ .500 6.35 3.18 635 -762 WSL3921 
: 0010 ~ .0040/ +75 
WSL2816 All Listed Values 7A 4.20 635 1.57 “00020/ #225 
WSL3921 All Listed Values 10.01 5.20 5 2.00 WSL5931 (0030 ~ .00050/ +175 
WSL5931 All Listed Values 15.01 7.75 5 4.00 0010 ~ .0030/ +75 
Resistance Values Resistance Values Resistance Values 
WSL0603, 1%, WSLJ WSLO0805, 1%, WSLA WSL1206, 1%, WSLC 
.01 02 .033 01 03 08 002 006 .01 03 .06 10 
015 022 .05 015 033 -10 003 007 015 .033 07 ZS) 
016 025 .051 02 04 15 004 .008 02 04 .08 20 
018 .03 eu 025 05 .20 -005 .009 025 05 .09 
Resistance Values Resistance Values 
WSL2010, 1%, WSLE WSL2512, 1%, WSLG 
001 .006 015 04 .09 25 001 006 015 04 .09 25 
002 .007 02 .05 10 .30 002 .007 02 05 10 .30 
003 .008 025 .06 ailil .33 .003 .008 025 .06 15 .33 
004 .009 .03 .07 15 40 004 .009 .03 .07 aca 40 
005 01 033 08 .20 50 .005 01 033 08 20 50 
Resistance Values Resistance Values Resistance Values 
WSL2816, 1%, WSLK WSL3921, 1%, WSLM WSL5931, 1%, WSLN 
01 018 025 04 06 068 08 0003 002 0002 001 
012 019 03 047 062 07 082 0005 003 ea Wie 
015 02 033 05 065 075 4 -001 ae ‘ous sus 
Power Value Cut Tape 
Rating Range Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. Description (W) (Q) Part No.+ i 10 50 Part No.+ Qty. Pricing 
Fa .01 ~ .051 WSLJ-(Value)CT-ND 1.02 8.67 38.25 WSLJ-(Value)TR-ND 5,000 320.00/M 
WSLO0603, 1%, WSLJ 
‘a ms WSLJ-(Value)CT-ND 82 6.97 30.75 WSL4J-(Value)TR-ND 5,000 256.00/M 
125 .01 ~ .05 WSLA-(Value)CT-ND 1.02 8.67 38.25 WSLA-(Value)TR-ND 5,000 320.00/M 
WSLO0805, 1%, WSLA 
125 .08 ~ .20 WSLA-(Value)CT-ND 82 6.97 30.75 WSLA-(Value)TR-ND 5,000 256.00/M 
25 .002 ~ .009 WSLC-(Value)CT-ND 1.57 13.35 58.88 WSLC-(Value)TR-ND 4,000 496.00/M 
WSL1206, 1%, WSLC 25 01 ~ .06 WSLC-(Value)CT-ND AA2 9.52 42.00 WSLC-(Value)TR-ND 4,000 352.00/M 
25 .07 ~ .20 WSLC-(Value)CT-ND 92 7.82 34.50 WSLC-(Value)TR-ND 4,000 288.00/M 
5 001 ~ .004 WSLE-(Value)CT-ND 1.92 16.32 72.00 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 608.00/M 
1 6 .005 ~ .009 WSLE-(Value)CT-ND 1.82 15.47 68.25 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 576.00/M 
WSL2010, 1%, WSLE 
5 01 ~ .06 WSLE-(Value)CT-ND 1.27 10.80 47.63 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 400.00/M 
5 .07 ~ .50 WSLE-(Value)CT-ND 1.07 9.10 40.13 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 336.00/M 
1.0 001 ~ .004 WSLG-(Value)CT-ND 1.97 16.75 73.88 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 624.00/M 
1.0 005 ~ .009 WSLG-(Value)CT-ND 1.87 15.90 70.13 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 592.00/M 
WSL2512, 1%, WSLG 
1.0t 01 ~ .06 WSLG-(Value)CT-ND 1.27 10.80 47.63 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 400.00/M 
1.0 .07 ~ .50 WSLG-(Value)CT-ND 1.12 9.52 42.00 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 352.00/M 
2 .01 ~ .068 WSLK-(Value)CT-ND 1.66 14.07 62.06 WSLK-(Value)TR-ND 5,000 523.00/M 
WSL2816, 1%, WSLK 
2 07 ~ 1 WSLK-(Value)CT-ND 1.46 12.41 54.75 WSLK-(Value)TR-ND 5,000 461.00/M 
WSL3921, 1%, WSLM 3.0 -0003 ~ .004 WSLM-(Value)CT-ND 2.77 23.55 103.88 WSLM-(Value)TR-ND 3,000 880.00/M 
2 
WSL5931, 1%, WSLN 5.0 -0002 ~ .003 WSLN-(Value)CT-ND 3.27 27.80 122.63 WSLN-(Value)TR-ND 1,500 1040.00/M 
+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). t For values above .1Q, derate linearly to 80% rated power at .50. 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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wy 
VISHAY. Dale 


Features: 


* Ideal for all types of current sensing, voltage division and pulse applications including 
switching and linear power supplies, instruments, and power amplifiers * Specially selected 


WSL High Power, Power Metal Strip® SMT Resistors 


Digi@Reel* 


and stabilized materials allow for high power ratings (2x standard WSL rating) * All welded 
construction * Very low inductance 0.5nH ~ 5nH « Excellent frequency response to SOMHz 


* Low thermal EMF (<3yV/°C) * Operating Temperature Range: -65°C 


~ 170°C 


Temperature Short Dimensions — (mm) 
Series Coefficient ppm/°C Time Overload Series Value Range E Ww H T 
WSL0603-18 +75 A 
WSLO0805-18 275 WSLO0603-18 All Listed Values 1.52 0.76 -330 -381 
"0050 ~ .0060/£110 WSLO0805-18 All Listed Values 2.03 1.27 -330 -381 
WEE 206718 0070 ~ 050/75 Ges WSL1206-18 All Listed Values 3.20 1.60 635 508 
Rated Power 
WSL2010-18 ‘p0sna110 foro Senonds WSL2010-18 hen tee eee rs el oe 
- ‘ mi - 
0070 ~ 0.50/475 .0079 ~ .500 5.08 2.54 635 508 
WSL2512-18 .0090/+75 WSL2512-18 -009 6.35 3.18 .635 .762 
Resistance Values Resistance Values Resistance Values Resistance Values Resistance Value 
WSL0603-18, 1%, WSLL WSLO0805-18, 1%, WSLB WSL1206-18, 1%, WSLD WSL2010-18, 1%, WSLF WSL2512-18, 
9 
015 03 05 .01 03 .05 20 005 03 .001 .008 02 .033 .08 .20 1, WSEH 
02 033 Al 02 .033 10 006 04 006 01 025 04 10 50 
025 04 025 04 A5 009 05 007 015 08 05 15 009 
Power Value Cut Tape Tape and Reel 
Rating} Range |Digi-Key Pricing Digi-Key Reel Pricing 
Description (W) (Q) Part No.$ 1 10 50 Part No.+ Qty. 2,000 4,000 5,000 10,000 12,000 
WSLO0603-18, 1%, WSLL 2 .015 ~ .1 |WSLL-(Value)CT-ND 1.32 11.22 49.50 WSLL-(Value)TR-ND 5,000 = = 416.00/M 390.00/M = 
WSLO0805-18, 1%, WSLB| .25 .01 ~ .05 |WSLB-(Value)CT-ND 1.32 11.22 49.50 WSLB-(Value)TR-ND | 5,000 _— _ 416.00/M 390.00/M = 
WSLO0805-18, 1%, WSLB| .25 -10 ~ .20 |WSLB-(Value)CT-ND 1.06 9.01 39.75 WSLB-(Value)TR-ND | 5,000 _ — 333.00/M 312.00/M = 
WSL1206-18, 1%, WSLD 5 -005 ~ .009 | WSLD-(Value)CT-ND 1.91 16.19 71.44 WSLD-(Value)TR-ND | 4,000 = 603.00/M = = 528.00/M 
WSL1206-18, 1%, WSLD 5 .03 ~ .05 |WSLD-(Value)CT-ND 1.45 12.28 54.19 WSLD-(Value)TR-ND | 4,000 = 456.00/M = — 399.00/M 
WSL2010-18, 1%, WSLF | 1.0 001 WSLF-(Value)CT-ND 2.50 21.21 93.56 WSLF-(Value)TR-ND 4,000 => 792.00/M = = 693.00/M 
WSL2010-18, 1%, WSLF | 1.0 |.006 ~ .008]WSLF-(Value)CT-ND 2.36 20.06 88.50 WSLF-(Value)TR-ND 4,000 = 749.00/M = = 655.00/M 
WSL2010-18, 1%, WSLF | 1.0 .01 ~ .05 |WSLF-(Value)CT-ND 1.65 13.98 61.69 WSLF-(Value)TR-ND 4,000 = 520.00/M = = 455.00/M 
WSL2010-18, 1%, WSLF | 1.0 .08 ~ .50 |WSLF-(Value)CT-ND 1.40 11.86 52.31 WSLF-(Value)TR-ND 4,000 = 440.00/M = = 385.00/M 
WLS2512-18, 1%, WSLH| 2.0 -009 WSLH-(Value)CT-ND 2.42 20.57 90.75 WSLH-(Value)TR-ND | 2,000 768.00/M = = 672.00/M = 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


WSLP Very High Power, Power Metal Strip® SMT 


Digi@Reel” 


Res l sto rs Resistance Values 
Features: * Very high power to footprint size ratio * Ideal for all types of with low TCR (<20ppm/°C) » Very low inductance 0.5nH ~ 5nH »* Excellent 005 015 03 
current sensing and pulse applications including switching and linear power frequency response to SOMHz « Low thermal EMF (<3yV/°C) Specifications: a : : 
supplies, instruments, power amplifiers and shunts ¢ All welded construc- * Operating Temperature range: -65°C ~ 170°C * Temperature Coefficient: 01 02 05 
tion * Solid metal nickel-chrome or Manganese-copper alloy resistive element +75ppm/°C « Short Time Overload: 5X Rated Power for 5 Seconds 
Power Value A A Cut Tape Tape and Reel 
Rating Range Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Description (Ww) (Q) cE w Tf H Part No.¢ 1 10 50 | Part No.¢ 4,000 
WSL1206, 1%, WSLP. 1 005 3.2 1.6 635 -508 WSLP-(Value)CT-ND 1.87 15.90 70.13 |WSLP-(Value)TR-ND 592.00/M 
WSL1206, 1%, WSLP 1 .01 ~ .05 3.2 1.6 635 -508 WSLP-(Value)CT-ND 1.27 10.80 47.63 _|WSLP-(Value)TR-ND 400.00/M 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


WSLT High Temperature, Power Metal Strip® SMT 


Digi@Reel” 


Res I sto rs Resistance Values 
Features: » Ideal for all types of current sensing, voltage division and pulse chrome alloy resistive element with low TCR (<20 ppm/°C) * Very low induc- 
applications including switching and linear power supplies, instruments and tance (<5nH) * Excellent frequency response to 50MHz * Low thermal EMF 01 02 1 5 
power amplifiers 7 Specially selected and stabilized materials allow for high (<3yV/°C) Specifications: » Operating Temperature Range: -65°C ~ 275°C 015.05 2 
temperature derating (to 275°C) ¢ All welded construction * Solid metal nickel-  * Inductance: <5nH * Temperature Coefficient: +75ppm/°C 
Power Value Cut Tape Tape and Reel 
Rating Range Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Description (W) (0) L w T H Part No.$ 1 10 50 _ | Part No.¢ 2,000 
WSL2512, 1%, WSLT 1 .01 ~ .05 6.35 3.18 -635 -762 WSLT-(Value)CT-ND 1.42 12.07 53.25 |WSLT-(Value)TR-ND 448.00/M 
WSL2512, 1%, WSLT 1 A~ 5 6.35 3.18 -635 -762 WSLT-(Value)CT-ND 1.25 10.58 46.69 |WSLT-(Value)TR-ND 392.00/M 
+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 
WSC Wirewound SMT Resistors Reel° 
Resistance Values Resistance Values Operating Features: ¢ All welded construction * Mold- 
WSC01/2, 1% WSCA WSC4527, 1%, WSCC Temperature Temperature Short Time | ed encapsulation * Wraparound terminations 
10 1.0 10 400 2.0K Series Range Coefficient ppm/°C | Overload * Excellent stability at different environmental 
2.0 2.0 20 400 WSCO1/2 | _-65°C ~ 175°C +50 conditions * Superior surge capability 
-500/+90 
4.99 5.0 po ahs wse2515| -65°C 275°C | 1.00 ~ 100/250 Dimensions — (mm) 
Resistance Values Resistance Values 500 ~ 2.0K0/+20 5X Series L Ww H T 
9 9 = 
WSC2515, 1%, WSCB WSC6927,1%,WSCD | Weogso7| 65°C - 275°C Tae Bla Rated Power wsco1/2 | 5.08 | 244 | 1.02 | 3.18 
50 5.0 100 50 400 ae wsc2515 | 6.35 | 2.79 | 1.14 | 3.81 
1.0 10 1.0K 1.0 1.0K wsceg27| -65°C ~ 275°C 4.00/50 wsce4527 | 11.56 | 4.24 | 2.54 | 6.98 
2.0 50 2.0K 10 100 ~ 1.0KQ/+20 WSC6927 | 17.53] 7.11 | 2.54 | 6.98 
Power Value Cut Tape Tape and Reel 
Rating Range Digi-Key Pricing Digi-Key Reel Pricing 
Description (W) (Q) Part No.¢ 1 10 50 Part No.¢ Qty. 725 1,200 2,000 
WSC01/2, 1%, WSCA 5 1.0 ~ 4.99 WSCA-(Value)CT-ND 2.42 20.57 90.75 WSCA-(Value)TR-ND 2,000 = = 768.00/M 
WSC2515, 1%, WSCB 1.0 50 WSCB-(Value)CT-ND 2.57 21.85 96.38 WSCB-(Value)TR-ND 2,000 _ = 816.00/M 
WSC2515, 1%, WSCB 1.0 1.0~ 10 WSCB-(Value)CT-ND 1.92 16.32 72.00 WSCB-(Value)TR-ND 2,000 = = 608.00/M 
WSC2515, 1%, WSCB 1.0 50 ~ 100 WSCB-(Value)CT-ND 2.47 21.00 92.63 WSCB-(Value)TR-ND 2,000 _ = 784.00/M 
WSC2515, 1%, WSCB 1.0 1.0K ~ 2.0K __|WSCB-(Value)CT-ND 3.22 27.37 120.75 WSCB-(Value)TR-ND 2,000 = = 1024.00/M 
WSC4527, 1%, WSCC 2.0 1.0 WSCC-(Value)CT-ND 2.57 21.85 96.38 WSCC-(Value)TR-ND 1,200 _ 1020.00/M _ 
WSC4527, 1%, WSCC 2.0 2.0 ~ 20 WSCC-(Value)CT-ND 1.92 16.32 72.00 WSCC-(Value)TR-ND 1,200 = 760.00/M = 
WSC4527, 1%, WSCC 2.0 50 ~ 400 WSCC-(Value)CT-ND 2.82 23.97 105.75 WSCC-(Value)TR-ND 1,200 _ 1120.00/M = 
WSC4527, 1%, WSCC 2.0 1.0K ~ 2.0K |WSCC-(Value)CT-ND 3.82 32.47 143.25 WSCC-(Value)TR-ND 1,200 _ 1520.00/M = 
WSC6927, 1%, WSCD 3.0 -50 ~ 1.0 WSCD-(Value)CT-ND 4.22 35.87 158.25 WSCD-(Value)TR-ND 725 1522.50 = = 
WSC6927, 1%, WSCD 3.0 10 ~ 1.0K WSCD-(Value)CT-ND 3.72 31.62 139.50 WSCD-(Value)TR-ND 725 1341.25 = = 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1987 


Digi@Reel° 


VISHAY. Dale WSR Power Metal Strip® SMT Resistor 


Temperature Coefficient Short Time Dimensions - mm Features: ‘ ’ 
‘i Series (ppm/°c) Overload Value Range LE W H Fr * Molded high temperature encapsulation * Improved thermal management incorporated 
01 ~ 0090/2110 5X Rated Power - into design « Ideal for all types of current sensing, voltage division and pulse applications 
os WSR2 010 ~ 100/275 for5 Seconds | All Listed Values | 11.56 | 6.98 | 2.41 | 2.54 | including switching and linear power supplies, instrumentation, and power amplifiers * All 
0010 ~ .0090/+110 4X Rated Power ‘ welded construction * Solid metal Nickel-Chrome or Manganese-Copper alloy resistive 
ie * Re WSRS 010 ~ .200/+75 for 5 Seconds All Listed Values | 11.56 | 6.98 | 2.41 2.54 element with low TCR (<20 ppm/°C) * Very low inductance 0.5nH ~ 5nH » Excellent 
Loa 0010 ~ .0090/+110 3X Rated Power - frequency response to 50MHz » Low thermal EMF (<3yV/°C) * Operating Temperature 
NOX WSR5 1d s0kTS for Seconds. | Alllisted Values | 11.56] 6.98 | 241 | 2.54 ney (eenons ( 
Range: -65°C ~ 275°C 
WSR2, 1%, WSRA Resistance Values WSR3, 1%, WSRB Resistance Values WSR5, 1%, WSRC Resistance Values 
001 .006 015 04 09 30 1.0 001 .006 015 04 215) 001 006 015 04 09 3 
002 .007 02 05 10 33 002 .007 02 .05 .20 002 007 .02 05 all 
003 .008 025 06 ails} 40 003 .008 025 07 003 008 025 .06 Ha) 
004 .009 03 07 .20 50 004 .009 03 .09 004 009 .03 07 ga 
005 01 033 08 25 a5) 005 01 .033 10 005 01 033 08 220) 
Power Rating | Value Range | Digi-Key Pricing Reel _| Digi-Key Tape and Reel Pricing Vishay 
Description (W) (0) Part No.0 1 10 50 Qty. Part No.0 1,500 6,000 Part No. 
WSR2, 1%, WSRA 2.0 .001 ~ 004 |WSRA-(Value)CT-ND 247 21.00 92.63 1,500 WSRA-(Value)TR-ND 980.00/M 784.00/M WSR2xxxxxFEA 
WSR2, 1%, WSRA 2.0 .005 ~.009 | WSRA-(Value)CT-ND 2.32 19.72 87.00 1,500 WSRA-(Value)TR-ND 920.00/M 736.00/M WSR2xxxxxFEA 
WSR2, 1%, WSRA 2.0 .01~.09 |WSRA-(Value)CT-ND 1.42 12.07 §3.25 1,500 WSRA-(Value)TR-ND 560.00/M 448.00/M WSR2xxxxxFEA 
WSR2, 1%, WSRA 2.0 10~1.0 | WSRA-(Value)CT-ND 1.72 14.62 64.50 1,500 WSRA-(Value)TR-ND 680.00/M 544.00/M WSR2xxxxxFEA 
WSRS, 1%, WSRB 3.0 .001 ~.004 | WSRB-(Value)CT-ND 2.52 21.42 94.50 1,500 WSRB-(Value)TR-ND 1000.00/M 800.00/M WSR8xxxxxFEA 
WSR, 1%, WSRB 3.0 .005 ~ .009 | WSRB-(Value)CT-ND 2.42 20.57 90.75 1,500 WSRB-(Value)TR-ND 960.00/M 768.00/M WSR3xxxxxFEA 
WSR, 1%, WSRB 3.0 .01~.09 |WSRB-(Value)CT-ND 1.97 16.75 73.88 1,500 WSRB-(Value)TR-ND 780.00/M 624.00/M WSR3xxxxxFEA 
WSR, 1%, WSRB 3.0 10~.20 |WSRB-(Value)CT-ND 1.77 15.05 66.38 1,500 WSRB-(Value)TR-ND 700.00/M 560.00/M WSR&xxxxxFEA 
WSRS, 1%, WSRC 5.0 .001 ~ 004 |WSRC-(Value)CT-ND 5.27 44.80 197.63 1,500 WSRC-(Value)TR-ND 2100.00/M 1680.00/M WSR5xxxxxFEA 
WSRS, 1%, WSRC 5.0 .005 ~ .009 | WSRC-(Value)CT-ND 4.87 41.40 182.63 1,500 WSRC-(Value)TR-ND 1940.00/M 1552.00/M WSR5xxxxxFEA 
WSR®, 1%, WSRC 5.0 .01~.09 |WSRC-(Value)CT-ND 4.07 34.60 152.63 1,500 WSRC-(Value)TR-ND 1620.00/M 1296.00/M WSROxxxxxFEA 
WSRS, 1%, WSRC 5.0 1~.3 WSRC-(Value)CT-ND 3.67 31.20 137.63 1,500 WSRC-(Value)TR-ND 1460.00/M 1168.00/M WSR5XxxxxFEA 


For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


WSH2818 Power Metal Strip® High Power (5W) SMT Resistors Digi@Reel° 


Features: « Improved thermal management incorporated into design = Ideal for all types of current sens- _ resistive element with low TCR (<20 ppm/°C) * Very low inductance (<5nH) » Excellent 


oe ing, voltage division and pulse applications including switching and linear power supplies, instruments frequency response to 50MHz * Low thermal EMF (<3yV/°C) * Inductance: <SnH » Operating Temperature 
I’ Ww s and power amplifiers » All welded construction » Solid metal Nickel-Chrome or Manganese-Copper alloy Range: -65°C ~ 170°C * Maximum Continuous Current: (P/R)1/2 Amps 
ae E> ; Value Dimensions ~ mm WSL2818, 1%, WSHA Resistance Values 
T Series oe al S il ; 6 a 001 003 005 007 009 015 025 033 05 07 09 
Hy WSH2818 | © ‘006-1 | 71 | 46 | 813) 318 .002 004 .006 .008 01 02 .03 04 .06 .08 All 
Sones TCR Thermal Short Time Load Power | Value | Digi-Key Pricing Reel | Tape & Reel Pricing§ | Vishay 
(ppm/°C) Shock _ Overload Life__ Description Rating (W) | Range () | Part No.0 1 10 50 | Qty. | 3,500 7,000 | Part No. 
0010 ~ 0050/4200 “29°C ~ 150°C, | 4XRated / 7,000h@70°C, | FysHogig, 1%, WSHA| 5 | .001~.1 |WSHA-(Value)CT-ND| 4.77 40.55 178.88 |3,500| 1520.00/M _1425.00/M | WSH2818x0xxFEA 
WSH2818 0060 ~ 10/475 1,000 cycles, 15 Power 1.5h “ON,” 0.5h 
: ‘ min./extreme__| for 5 Seconds “OFF” For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
. . . s 
WSL3637 Power Metal Strip® 4 Terminal SMT Resistors Digi@Reel 
WSL3637, 1%, WSLI Resistance Values Features: * Ideal for all types of current sensing, voltage division and pulse applications including switching and linear power supplies, instruments, and 
003 007 power amplifiers * All welded construction * Low thermal EMF (<3yV/°C) * Very low inductance 0.5nH ~ SnH « Excellent frequency response to SOMHz 
T Ai 004 008 Specifications: * Temperature Coefficient: s50ppm/°C * Short Time Overload: 5X rated power for 5 seconds » Operating Temperature Range: -65°C ~ 170°C 
< ~ = 005 009 Power Value | Digi-Key Pricing Reel | Tape & Reel Pricing§ | Vishay 
Ww See L 006 01 Description Rating (W) | Range (Q) | Part No.0 ‘l 10 50 Qty. 4,000 8,000 Part No. 
WSL3637, 1%, WSLI 3.0 .003 ~ .004|WSLI-(Value)CT-ND} 2.12 18.02 79.50 |4,000| 672.00/M 630.00/M | WSL3637xxxxxFEA 
Series Value Range Dimensions - mm WSL3637, 1%, WSLI 3.0 .005 ~ 009} WSLI-(Value)CT-ND| 2.02 17.17 75.75 |4,000} 640.00/M 600.00/M |WSL3637xxxxxFEA 
7 L Ww H T WSL3637, 1%, WSLI 3.0 01 WSLI-.01CT-ND 1.42 12.07 53.25 | 4,000] 448.00/M 420.00/M | WSL3637xxxxxFEA 
WSL3637 All Listed Values 9.14 9.40 635 248 0 For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


CSM High Precision Bulk Metal® Foil Current 
Sensing, Power Metal Strip SMT Resistors 


CSM2512 Resistance Values The CSM Series of low value current sense resistors provides power and precision in a four terminal, surface mount 


yy . 
VISHAY. Foil Resistors 


ih R HI 005 05 configuration. Its all-welded construction is made up of a Bulk Metal® resistive element with plated copper terminations. 
ly E4 Eo Io 01 1 Features: * Thermal EMF: 3yV/°C * Four Terminal (Kelvin) Design: allows for precision accurate measurements 
Vv Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C, 25°C Ref. * Maximum Weight: 0.09 grams 


series | "Range pelea serles_|""@70re "| ‘ance | Curent | Coetfclom | Range [Part No-0 1 100 [pat 
i fe ae Su mT a ani CSM2512 1W £0.1% 18A +15 ppm/°C 0050 Y1487-.005-ND 7.68 6.72 5.12 | ¥14870R00500B9W 
CSM2512 CSM2512 1wW £0.1% 18A +15 ppm/°C | .010~.19 |¥1487-(Value)-ND ) 7.22 6.33 4.82 | Y1487xxxxxxxBOW 
Oke G85 | 9.175. | 0.685 | 0.618 | 0.762 | (0.635 ( For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


VCS1625Z Bulk Metal® Z-Foil Ultra High Precision, Current Sensing, SMT Resistors 


The Z-Foil technology provides a significant reduction of the resistive component's sensitivity to ambient temperature variations (TCR) and 
applied power changes (PCR). Designers can now guarantee a high degree of stability and accuracy in fixed-resistor applications using 
solutions based on Vishay’s revolutionary Z-Foil technology. Model VCS1625Z is a surface mount chip resistor designed with four pads for 
Kelvin connection. It provides performance capabilities far greater than other resistor technologies can supply in a product of comparable size. 
Ww Features: * Non-inductive, non-capacitive design * Non hot spot design Performance Specifications: * TCR: +0.05ppm/°C typical (0°C ~ 60°C); +0.2ppm/°C 
I L Lh typical (-55°C ~ 125°C, 25°C Ref.) * PCR: Sppm/° at rated power Load Life Stability: 0.02% @ 70°C, 2,000 hours at rated power « Electrostatic Discharge 

ia (ESD): above 25,000V » Short Time Overload: < 0.005% © Power Rating: 1W @ 70°C on alumina substrate (0.5W on FR4 PCB) « Thermal Shock 5 x (-65°C 
~ 150°C): +0.005% (50ppm) * Low Temp. Operation: +0.005% (50ppm) » Short Time Overload: +0.005% (50ppm) » Load Life 2,000h @ 70°C (rated 
power on ceramic PCB): +0.02% (200ppm) « Rise Time: ins without ringing * Current Rating: 5A max. * Current Noise: < -40dB Voltage Coefficient: < 
0.1 ppm/V * Non-inductive: < 0.08yH Applications: * Military * Medical * Automatic test equipment (ATE) * Airborne (in heads-up display systems) » High 
precision instrumentation » Electron beam recording equipment Electron microscopes * Current sensing applications * Forced balance electronic scales 
Applications that require superior frequency stability 


Top View Side View Bottom View 


Series | Resistance Dimensions - mm Power Rating | Toler-| Max. | Res. | TCR(Typ.) and | Digi-Key Price Each Vishay 
Value L H Ww A B Series @70C ance |Current|Value| Max. Spreadt | Part No. 1 25 100 Part No. 
VCS1625Z 0.50 6.35 4.06 1.02 (max.) 2.03 1.02 VCS1625Z 1W. 1.0% 5A | 0.50 [+ 0.2 + 2.8 ppm/°C | Y1607-.5-ND 11.74 10.07 7.97 Y16070R50000F9W 
+ (-55°C ~ 125°C, 25°C) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1988 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ee coil Resistors SMR1D and SMRSD High Precision Bulk Metal® Foil 
Molded SMT Resistors with Flexible Terminations 


The SMRxD is a precision molded surface mountable resistor offering all of the elements of precision; including low TCR, tight tolerance, long 
term stability, low noise, low thermal EMF, and non-measurable voltage coefficient. It utilizes the Bulk Metal® Foil technology for the resistive 
element with its inherent low and predictable TCR and long term stability. This product affords similar performance to the time tested S series 
molded through-hole product. Voltage division with tight tracking < 3ppm/°C can be achieved with two randomly selected units even with a 
large ratio between the two values. The flexible terminations of this product also reduce stress transference from the PCB to the resistor. 
Features: ¢ Flexible terminations ensure minimal stress transference from the PCB due to a difference in thermal coefficient of expansions 
(TCE) * Non inductive: < 0.08H * Non hot spot design * Non capacitive design Specifications: * TCR: +2ppm/°C typical (-55°C ~ 125°C, 
25°C Ref.) * Electrostatic Discharge (ESD): > 25,000V »* Load Life Stability: +0.005% @ 70°C, 2000h at rated power ¢ Current Noise: -40dB 
* Voltage Coefficient: < 0.1ppm/V »* Operating Temperature (Maximum): 175°C * Dielectric Withstanding Voltage: atmospheric pressure, AC 
200V, 1 min.; Maximum Limit: +0.01% (100ppm) * Mil Specifications: MIL-PRF-55182 Applications: ¢ Military, airborne and space « Preci- 
sion amplifiers * High precision instrumentation * Medical * Automatic test equipment (ATE) * Industrial * Audio (high end stereo equipment) 
¢ EB application * Pulse application * Measurement instrumentation 
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SMR1D Resistance Values SMR3D Resistance Values Dimensions — mm 
10 1.0K 10 1K 10K Series L WwW H P TW 
100 10K 50 2K 20K SMR1D 5.99 3.20 2.49 1.30 2.21 
500 100 5K 50K SMR3D 7.29 4.32 2.79 1.30 2.41 
Power Working Toler- Resis- 2 
Rating Voltage ance tance _| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Series (W) Max. (V) (%) Range (0) | Part No.) 1 25 Part No.0 Qty. Pricing Part No. 
0.25 73 0.1 10 Y1121-10CT-ND 14.05 10.96 Y1121-10TR-ND 100 800.85 Y112110ROOO00B9R 
SMR1D 0.25 73 0.01 100 ~ 1.0K | ¥1121-(Value)CT-ND 16.38 12.78 Y1121-(Value)TR-ND 100 933.38 Y1121xxxxxxxT9R 
0.25 73 0.01 10K Y1121-10KCT-ND 18.73 14.61 Y1121-10KTR-ND 100 1067.33 Y112110KO000T9R 
0.6 180 0.1 10~50 |Y1169-(Value)CT-ND 16.78 13.09 Y1169-(Value)TR-ND 100 956.18 Y1169xxxxxxxB9R 
SMR3D. 0.6 180 0.01 100 ~ 20K | Y1169-(Value)CT-ND 19.13 13.03 Y1169-(Value)TR-ND 100 1139.60 Y1169xxxxxxxT9R 
0.4 180 0.01 50K Y1169-50KCT-ND 21.62 14.72 Y1169-50KTR-ND 100 1288.00 Y116950KO000T9R 
4 For complete part number, subsitute value from Resistance Value Chart for (Value). 
. = 8 . — e 
VSMP Ultra High Precision Bulk Metal® Z-Foil Wraparound SMT Digi@Reel” {fais 


The VSMP Series product is the industry's first device to provide high rated power, excellent load life stability 


and low TCR all in one resistor. 


The VSMP Series utilizes high precision Bulk Metal® Z-Foil technology, which provides a significant reduction 
of the resistive element's sensitivity to ambient temperature variations (TCR) and to self-heating when power 
is applied (power coefficient). Along with the inherently low PCR and TCR, Z-Foil technology also provides re- 
markably improved load life stability, low noise and tight tolerance availability. The VSMP has a full wraparound 
termination which ensures safe handling during the manufacturing process, as well as providing stability during 


multiple therm: 


al cyclings. 


Features: * Non capacitive design * Non inductive: < 0.08uH * Non hot spot design 


Specifications: * TCR: +0.05ppm/°C typical (0°C ~ 60°C), +0.2ppm/°C typical (-55°C ~ 125°C, 25°C Ref.) 


* PCR “AR due to self heating”: 5ppm at rated power * Load Life Stability: +0.005% @ 70°C, 2000H at rated 
power * Electrostatic Discharge (ESD): > 25,000V * Short Time Overload: < 0.005% (50ppm) * Rise Time: 1ns 
without ringing * Current Noise: -40dB ¢ Voltage Coefficient: < 0.1ppm/V 

Applications: * Automatic Test Equipment (ATE) * High precision instrumentation * Laboratory, industrial and 
medical * Audio * EB applications (electron beam scanning and recording equipment, electron microscopes) 


* Military and space ¢ Airborne * Down hole instrumentation * Communication 


VSMP 0805, 1206, 2010 and 2512 Series Dimensions — mm ~ oN 
Resistance Values Series L W T (Maximum) D oy L 
1K 100K 0805 2.03 1.27 0.64 0.38 Bb SS 
10K 150K 1206 3.20 1.57 0.64 0.51 <a 
2010 5.03 2.46 0.64 0.64 
50K 2512 6.32 3.23 0.64 0.81 
Power Rating | Tolerance | Resistance Value | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Series (W) (%) Part No. 1 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0805 0.2 0.01 1K Y1624-1KCT-ND 17.38 13.56 Y1624-1KTR-ND 100 990.38 | Y16241KOO000T9R 
0.2 0.01 10K Y1624-10KCT-ND 18.52 12.61 Y1624-10KTR-ND 100 1103.20 | Y162410KO000T9R 
0.3 0.01 1K Y1625-1KCT-ND 16.98 13.25 Y1625-1KTR-ND 100 967.58 |Y16251KOO000T9R 
1206 0.3 0.01 10K Y1625-10KCT-ND 18.07 12.31 Y1625-10KTR-ND 100 1076.60 | Y162510KOO00T9R 
0.5 0.01 1K Y1627-1KCT-ND 22.58 15.38 Y1627-1KTR-ND 100 1345.40 | Y16271KOO000T9R 
2010 0.5 0.01 50K Y1627-50KCT-ND 22.16 16.62 Y1627-50KTR-ND 100 1523.50 | Y162750KO000T9R 
0.5 0.01 100K Y1627-100KCT-ND 33.92 25.44 Y1627-100KTR-ND 100 2332.00 | Y1627100KO00T9R 
2512 0.75 0.01 150K Y1628-150KCT-ND 40.98 30.74 Y1628-150KTR-ND 100 2817.38 | Y1628150KOO00T9R 


Z201 Ultra High Precision Bulk Metal® Z-Foil Radial Resistors 


The Z201 Bulk Metal® Z-Foil resistors are the third in a series of ultra-precision resistors since the first Bulk Metal® Z-Foil resistor was introduced by Vishay in 1962. Each series 
represents an improvement on the earlier model. The TCR slope of the Z201 is 0.2ppm/°C (-55°C ~ 125°C, 25°C Ref.) and is an order of magnitude better than the original 
$102C. The Bulk Metal® Z-Foil resistor is the ultimate choice in the most demanding analog applications. The Z-Foil technology provides a significant reduction of the resistive 


100 


component's sensitivity to ambient temperature variations (TCR) and applied power changes (PCR). Designers can now guarantee a high degree of stability and accuracy in 


fixed-resistor applications using solutions based on Vishay's revolutionary Z-Foil technology. 


Features: * Non capacitive design * Non inductive: 0.8uH ¢ Drop in replacement for S102C/K Specifications: « TCR: +0.05ppm/°C typical (0°C ~ 60°C), +0.2ppm/°C typical 
(-55°C ~ 125°C, 25°C Ref.) * PCR "AR due to self heating": +5ppm at rated power ¢ Load Life Stability: +0.005% @ 70°C, 2000H at rated power ° Electrostatic Discharge 
(ESD): > 25,000V * Rise Time: 1.0ns without ringing * Current Noise: 0.01: -40dB * Thermal EMF: 0.1yV/°C maximum, 0.05yV/°C typical * Voltage Coefficient: < 0.1ppm/V 
* Maximum Working Voltage: 300V Applications: * Precision amplifiers, high precision instrumentation, medical and automatic test equipment * Laboratory, audio (high end 


stereo equipment) ¢ EB applications, military, airborne and space * Down hole (high temperature) 


Z201 Series Resistance Values 


1.0K 10K 


Power Rating Tolerance | Resistance Value | Digi-Key Price Each Vishay 
Series (Ww) (%) (0) Part No.0 1 25 100 _| Part No. 
2201 0.6 @ 70°C/0.3 @ 125°C +0.01 100 ~ 10K Y1453-(Value)-ND 17.89 15.33 14.06 Y1453xxxxxxxT9L 


4 For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


S Series High Precision Bulk Metal® Foil Radial Resistors 


Bulk Metal® Foil (BMF) technology out-performs all other resistor technologies available today for applications that require high precision 
and high stability. Model S Series BMF Resistors offer low TCR, excellent load life stability, tight tolerance, fast response time, low current 


$102C Resistance 


+ #22 AWG 


noise, low thermal EMF and low voltage coefficient, all in one resistor. The S Series is virtually insensitive to destabilizing factors and is Value Chart 
inherently stable and noise free. 
Features: « Non inductive, non capacitive design » Low Inductance: < 0.08 UH typical * Non hot spot design Specifications: * TCR: 10 410K 
+2ppm/°C typical (at 25°C ref.) * Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Load Life Stability: to +0.005% at 70°C, 2000H at rated power 
¢ Electrostatic Discharge: > 25,000V » Rise Time: 1ns without ringing * Current Noise: < -40dB * Thermal EMF: 0.05yV/°C typical » Volt- 4100 100K 
age Coefficient: < 0.1 ppm/V Applications: * High precision amplifiers * Down-hole (high temperature) * High precision instrumentation + #99 AWG 
* Medical and test equipment « Industrial * Audio (high end stereo equipment) * EB applications (electron beam scanning and recording 1.0K 
equipment, electron microscopes) ¢ Military, airborne * Measurement instrumentation 
Power Rating Working Voltage Average Weight Tolerance Resistance | Digi-Key Price Each Vishay 
Series (W) Maximum (V) (g) (%) Range (9) Part No.0 il 25 100 Part No. 
0.6 @ 70°C 300 0.6 +0.05 10 Y0007-10-ND 13.31 11.42 9.04 Y000710ROO00A9L 
$102C 0.6 @ 70°C 300 0.6 +0.01 100 ~ 10K Y0007-(Value)-ND 14.24 12.21 9.67 YO007XxxxxxxxT9L 
0.6 @ 70°C 300 0.6 +0.01 100K Y0007-100K-ND 23.73 20.34 18.65 Y0007100KOO0T9OL 


4 For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


Digi®Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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LVR Series Low Value Wirewound Resistors 


Features: Dimensions - mm 
. aaa all eee of sctiaie sensing a * Cooler operation for high power to size ratio Series A B (Max.) Cc 
including switching and linear power supplies, * MIL-PRF-49465 Type RLV 
instruments, and power amplifiers * Short Time vein: 5X rated power for 5 seconds Evno! 10:85 2.92 mae 
* Excellent load life stability * Operating Temperature Range: LVRO3 14.22 5.21 813 
* Low temperature coefficient LVR01 Series: -65°C ~ 175°C; 
+ Low inductance LVRO3 and LVROS Series: -65°C ~ 275°C Evins 29:50 aee ie 
LVRO1, 1% LVRA Resistance Values LVRO3, 1%, LVRB Resistance Values 
O1t 033 .005@ 04 20¢ .005¢ 03¢ At 
02 .O5T 01¢ 07% O1F 04 15) 
025 100 015 100 015 05 .20 
.03t 02+ A5t .025 07@ 30 
Power Value Cut Tape 
Rating Range _| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description (Ww) (Q) Part No.+ i 10 50 Part No.$ Qty. Pricing Part No. 
LVRO1, 1%, LVRA 1.0 .01~.05 |LVRA-(Value)CT-ND 1.56 14.04 65.52 LVRA-(Value)TR-ND 1,000 1054.00 LVRO1xxxxxFS70 
LVRO3, 1%, LVRB 3.0 .015 ~ .04 |LVRB-(Value)CT-ND 1.66 14.94 69.72 LVRB-(Value)TR-ND 1,000 972.00 LVRO3xxxxxFS70 
LVRO3, 1%, LVRB 3.0 AS LVRB-.15CT-ND. 1.39 12.47 58.17 LVRB-.15TR-ND 1,000 935.00 LVRO3xxxxxFS70 
LVROS5, 1%, LVRC 5.0 .01~ .04 |LVRC-(Value)CT-ND 1.76 15.84 73.92 LVRC-(Value)TR-ND 500 630.00 LVRO5xxxxxFS73 
LVRO5, 1%, LVRC 5.0 -10 ~.30 | LVRC-(Value)CT-ND 1.66 14.94 69.72 LVRC-(Value)TR-ND 500 594.00 LVRO5xxxxxFS73 
RoHS Compliant 
LVRO1, 1%, LVRA 1.0 .01~.05 |LVRA-(Value)RCT-ND 1.31 11.79 55.02 LVRA-(Value)RTR-ND. 1,000 884.00 LVRO1xxxxxFE70 
LVRO1, 1%, LVRA 1.0 10 LVRA-.10RCT-ND 1.26 11.34 52.92 LVRA-.10RTR-ND 1,000 850.00 LVRO1xxxxxFE70 
LVRO3, 1%, LVRB 3.0 .005 LVRB-.0OSRCT-ND 1.51 13.59 63.42 LVRB-.OOSRTR-ND 1,000 1020.00 LVRO3xxxxxFE70 
LVRO3, 1%, LVRB 3.0 .01~.02 |LVRB-(Value)RCT-ND 1.31 11.79 55.02 LVRB-(Value)RTR-ND 1,000 884.00 LVRO3xxxxxFE70 
LVRO3, 1%, LVRB 3.0 .07 ~.20 |LVRB-(Value)RCT-ND 1.26 11.34 52.92 LVRB-(Value)RTR-ND 1,000 850.00 LVRO3xxxxxFE70 
LVROS5, 1%, LVRC 5.0 005 LVRC-.005RCT-ND 1.81 16.29 76.02 LVRC-.00SRTR-ND 500 648.00 LVRO5xxxxxFE73 
LVRO5, 1%, LVRC 5.0 .01 ~.03 |LVRC-(Value)RCT-ND 1.61 14.49 67.62 LVRC-(Value)RTR-ND 500 576.00 LVRO5xxxxxFE73 
LVROS5, 1%, LVRC 5.0 .05~.10 | LVRC-(Value)RCT-ND 1.51 13.59 63.42 LVRC-(Value)RTR-ND 500 540.00 LVRO5xxxxxFE73 
+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). t+ Also available as ROHS Compliant # RoHS Compliant Only 
RS Series Silicone Coated Wirewound Resistors 
Features: Dimensions —- mm Temperature Short 
* High temperature coating (>350°C) Series A B (Max.) C D Coefficient Time 
* Complete welded construction RSO1A | 10.31 71.10 2.39 508 Series (ppm/°C) Overload 
shee retenny puaemeia St 26 re ones |e | anon. | ame | ais jae 
0.5%) Rsoos [| 22.23 | 25.40 7.92 1.02 ia tomo oe 
* Operating Temperature Range: -65°C ~ 250°C RS010 45.21 47.50 9.53 1.02 = Rated Power 
100 ~ .750/290 | for Seconds 
RS01A, 1%, RSA Resistance Values RS02B 1.00 ~ 7.50/+50 
A0F 1.0¢ 47 30 100+ 390 800 2.7Kt 6.8K 100 ~ 25K0/+20 
13T aie) 5.0F 39t 120 400 820 3.0K 7.0K 100 ~ .750/+90 
oT; 2.0F 7.5) 40 150 470 1.0Kt 3.5KT 7.5K RS005 1.00 ~ 7.50/+50 
20t 25 12 47t 220 560 1.1K 3.9K 8.2K 100 ~ 100K0/#20 10X 
.25F PATA aot 50t 250t 600 1.5K 4.0KT 10KT 00 ~ 750/290 Rated Power 
.30t 3.0¢ 18 56 270 680 1.8K 4.7K 7 : for 5 Seconds 
33 3.3 22 75t 300 700 2.2Kt 5.6K RS010 1.00 ~ 7.50/+50 
BOT; 4.0 25t 82 350T 750 2.5K 6.0K 100 ~ 100KQ/+20 
RS02B, 1%, RSB Resistance Values RS005, 1%, RSC Resistance Values RS010, 1%, RSD Resistance Values 
10F 4.7¢ 100¢ 800 6.0K 10T 10¢ 180 900 7.0K 10T 30 330 3.0K 
13 5.0T 120t 820 6.8K 3 15t 220 1.1K 7.5K 13 33 350 3.5K 
A5t 10t 125+ 900 7.0K 15 18 225 1.2K 8.0K AST 35 500 4.7K 
20 12+ 150+ 4.0Kt 7.5K .20T 20 250 1.5K 8.2K 20 39 560t 5.0K 
25+ 15t 180t 14K 8.2K 25 22+ 270 1.8K 10Kt 25t 47 600 6.8K 
30t tat 200 1.5Kt 10Kt 30t 25t 300 2.0Kt 12.5K 30 56 680 7.0Kt 
33t 25t 220¢ 1.8K 42.5K 33 30 330 2.2K 15Kt .33 68 750 7.5KT 
50t 30t 250t 2.2Kt 45K 50 35 350 2.5K 20K -50T 70 800 10KT 
5 33 270 25K 20Kt 75 40 400 2.7K 39KT 6} 100F 820 12.5Kt 
a Z 1.5 56 500 3.0KT 47Kt 1.0t 120 1.0K 15K 
WG; at 330t BUGS 25 68t 560t 3.5Kt 50Kt 15¢ 125 14K 20Kt 
15t Sot 350 3.0K 3.3 70 600 3.9Kt 100Kt 27 150 1.2K 39Kt 
2.0t 56 390 3.9K 3.9t 75 680t 4.0K 3.9 180 1.5Kt 100K® 
3.0t 68 400 4.0KT 4.0 82 700 4.7K 5.0t 200 1.8K 
3.3t 70 500® 4.7Kt 4.7t 100t 750 5.6Kt 10 220 2.2K 
3.9F 75t 600 5.0Kt 5.0t 120 800t 6.0K 12 225 2.5K 
4.0t 82t 680 5.6K (aot 125 820 6.8K 15: 270 2.7K 
Power | Value Cut Tape Power| Value Cut Tape 
Descrip- |Rating) Range | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ | Vishay Descrip- | Rating| Range | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ | Vishay 
tion (W) (0) Part No.+ 1 10 50 Qty. Pricing | Part No. tion (W) (0) Part No.¢ 1 10 50 Qty. Pricing | Part No. 
1.0 .15~.75 |RSA-(Value)CT-ND 1.36 12.24 57.12} 1,000 | 1003.00} RSO1AxxxxxFS70 RSO1A 1.0 | 2.2K~3.5K | RSA-(Value)RCT-ND | 1.19 10.67 49.77} 1,000 799.00 | RSO1AXxxxxxFE70 
RSO1A 1.0 1.0~800 |RSA-(Value)CT-ND 1.11 9.99 46.62} 1,000 816.00 | RSO1AXxxxxxFS70 1%, RSA | 1.0 | 4.0K~10K |RSA-(Value)RCT-ND| 1.71 15.39 71.82| 1,000 1156.00 | RSO1AxxxxxFE70 
1%, RSA| 1.0 | 1.1K~3.5K | RSA-(Value)CT-ND 1.19 10.67 49.77} 1,000 884.00 | RSO1AXxxxxxFS70 3.0 10~.50 |RSB-(Value)RCT-ND | 1.31 11.79 55.02] 1,000 884.00 | RSO2BxxxxxFE70 
1.0 | 3.9K~8.2K | RSA-(Value)CT-ND 1.71 15.39 71.82} 1,000 | 1275.00} RSO1AxxxxxFS70 RS02B 3.0 | 1.0~1.0K | RSB-(Value)RCT-ND 89 7.97 37.17) 1,000 595.00 | RSO2BxxxxxFE70 
3.0 .13~.75 |RSB-(Value)CT-ND 1.44 12.92 60.27} 1,000 969.00 | RSO2BxxxxxFS70 1%,RSB} 3.0 | 1.5K~10K |RSB-(Value)RCT-ND| 1.06 9.54 44.52) 1,000 714.00 | RSO2BxxxxxFE70 
RS02B 3.0 4.7~900 |RSB-(Value)CT-ND 99 8.87 41.37) 1,000 663.00 | RSO2BxxxxxFS70 3.0 20K RSB-20KRCT-ND 1.56 14.04 65.52] 1,000 1054.00 | RSO2B20KO0FE70 
1%, RSB| 3.0 | 1.1K~8.2K | RSB-(Value)CT-ND 1.16 10.44 48.72} 1,000 782.00 | RSO2BxxxxxFS70 5.0 10~.30 |RSC-(Value)RCT-ND} 1.46 13.14 61.32] 500 522.00 | RSOO5xxxxxFE73 
3.0 | 12.5K~ 20K | RSB-(Value)CT-ND 1.71 15.39 71.82] 1,000 | 1156.00 | RSO2BxxxxxFS70 5.0 3.9~800 |RSC-(Value)RCT-ND}| 1.04 9.32 43.47) 500 369.00 | RSOO5xxxxxFE73 
5.0 10~.75 |RSC-(Value)CT-ND 146 13.14 61.32] 500 522.00 | RSOO5xxxxxFS73 RS005 5.0 | 2.0K~10K |RSC-(Value)RCT-ND| 1.19 10.67 49.77) 500 423.00 | RSOOSxxxxxFE73 
RS005 5.0 15~900 |RSC-(Value)CT-ND 1.49 13.37 62.37] 500 406.00 | RSOO5xxxxxFS73 1%, RSC | 5.0 | 15K~20K |RSC-(Value)RCT-ND] 1.39 12.47 58.17] 500 495.00 | RSOO5xxxxxFE73 
1%, RSC] 5.0 | 1.1K~8.2K | RSC-(Value)CT-ND 1.31 11.79 55.02} 500 468.00 | RSOO5xxxxxFS73 5.0 | 39K~50K |RSC-(Value)RCT-ND| 1.69 15.17 70.77| 500 603.00 | RSO05xxxxxFE73 
5.0 | 15K~15K |RSC-(Value)CT-ND 1.71 15.39 71.82] 500 544.50 | RSOO5xxxxxFS73 5.0 100K | RSC-100KRCT-ND 4.26 38.34 178.92| 500 1530.00 | RS005100KOFE73 
10 | .13~.75 [RSD-(Value)CT-ND 2.04 1832 85.47] 500 713.00 | RSO10xxxxxFS73 10 | .10~.50 |RSD-(Value)RCT-ND| 1.81 16.29 76.02) 500 648.00 | RS010xxxxxFE73 
RSO10 10 1.0~820 |RSD-(Value)CT-ND 1.56 14.04 65.52} 500 524.50 | RSO10xxxxxFS73 10 1.0~560 |RSD-(Value)RCT-ND] 1.34 12.02 56.07] 500 477.00 | RSO1 0xxxxxFE73 
1%. RSD 10 | 1.1K~6.8K | RSD-(Value)CT-ND 1.94 17.42 81.27] 500 574.00 | RSO10xxxxxFS73 RS010 10 | 1.5K~10K |RSD-(Value)RCT-ND| 1.46 13.14 61.32} 500 522.00 | RSO10xxxxxFE73 
: 10 25K~25K |RSD-(Value)CT-ND 254 22.82 106.47| 500 713.00 | RSO10xxxxxFS73 1%,RSD}| 10 |12.5K~25K|RSD-(Value)RCT-ND| 1.81 16.29 76.02} 500 648.00 | RSO10xxxxxFE73 
10 39K RSD-39KCT-ND 4.46 40.14 187.32] 500 821.50 | RSO10xxxxxFS73 10 39K RSD-39KRCT-ND 2.09 18.77 87.57| 500 747.00 | RSO1039KO0FE73 
RoHS Compliant 10 100K _|RSD-100KRCT-ND | 2.34 21.02 98.07| 500 837.00 | RS010100KOFE73 
RSO1A 1.0 10~.75 |RSA-(Value)RCT-ND) 1.36 12.24 57.12| 1,000 918.00) RSO1AxxxxxFE70 ] + For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). § For Tape and Reel part number, 
1%, RSA| 1.0 | 1.0~1.0K [RSA-(Value)RCT-ND| 1.11 9.99 46.62| 1,000 | 748.00] RSO1Av0o%xFE70 | Change CT-ND to TR-ND. + Also available as ROHS Compliant @ ROHS Compliant Only 


1990 usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


VISHAY. Dale CMF Series Industrial Metal Film Resistors 


Features: Technical Specifications 
15 7 * Small size — conformal coated ¢ Exceptionally low noise; typically Series CMF50 CMF55 
—_ | —| : 
| (38.10) } [+ t ° pene Hashes epoxy pane 0.10 pV/V Maximum Working Voltage < 200V < 250V 
° tl t tl icient ici 
7 ontrolieg lemperature costicient + Low voltage coefficient to =5ppm/ [ip culation Voltage (1 min.) > 500Veft > 500Verf 
| F ¢ Excellent high frequency Volt 
— Co B D characteristics Maximum Voltage Coefficient +5ppm/Volt +5ppm/Volt 
- - Dielectric Strength 450VAC 450VAC 
Dimensions — Inches (mm) I lation Resist 40110 10110 
Series x 3 (Max) D insula’ ion sistance 2 2 
CMF50 0.150 + 0.020 (3.81 + 0.51) | 0.065 + 0.015 (1.65 + 0.38) 0.187 (4.75) 0.016 + 0.002 (0.41 + 0.05) | |OPerating Temperature Range “55°C ~ 175°C “BEPC ~ 175°C 
CMF55 0.240 + 0.020 (6.10 + 0.51) | 0.090 + 0.008 (2.29 + 0.20) 0.278 (7.06) 0.025 +0.002 (0.64 + 0.05) Temperature Coefficient SOppm 50ppm 


CMF50 and CMF55 Series 
Resistor Values 


10.0 18.7 32.4 54.9 93.1 158 267 453 768 1.30K 2.21K 3.74K 634K 10.7K 182K 30.9K 52.3K 88.7K 150K 255K 442K 768K 1.30M 2.21M 3.74M 
10.2 19.1 33.2 56.2 95.3 162 274 464 787 «=61.33K 2.26K 3.83K 649K 11.0K 18.7K 31.6K 53.6K 90.9K 154K 261K 453K 787K 1.33M 2.26M 3.83M 
10.5 19.6 34.0 57.6 97.6 165 280 475 806 137K 2.32K 3.92K 665K 11.3K 19.1K 324K 549K 93.1K 158K 267K 475K 806K 1.37M 2.32M 3.92M 
10.7 20.0 34.8 59.0 100 169 287 487 825 140K 2.37K 4.02K 681K 11.5K 196K 33.2K 562K 95.3K 162K 274K 487K 825K 1.40M 2.37M 4.02M 
11.0 20.5 35.7 60.4 102 174 294 499 845 143K 243K 412K 698K 11.8K 20.0K 34.0K 57.6K 97.6K 165K 280K 499K 845K 1.43M 2.43M 4.12M 
11.3 21.0 36.5 61.9 105 178 301 511 866 147K 249K 422K 7.15K 12.1K 205K 348K 59.0K 100K 169K 287K 511K 866K 1.47M 2.49M 4.22M 
11.5 21.5 37.4 63.4 107 182 309 523 887 150K 2.55K 432K 7.32K 124K 21.0K 35.7K 604K 102K 174K 301K 523K 887K 1.50M 2.55M 4.32M 
11.8 22.1 38.3 64.9 110 187 316 536 909 1.54K 261K 442K 7.50K 12.7K 21.5K 365K 61.9K 105K 178K 309K 536K 909K 1.54M 2.61M 4.42M 
12.1 22.6 39.2 66.5 113 191 324 549 931 1.58K 2.67K 4.53K 7.68K 13.0K 221K 37.4K 63.4K 107K 182K 316K 549K 931K 1.58M 2.67M 4.53M 
12.4 23.2 40.2 68.1 115 196 332 562 953 162K 2.74K 4.64K 7.87K 13.3K 226K 383K 649K 110K 187K 324K 562K 953K 1.62M 2.74M 4.64M 
qes7 23.7 41.2 69.8 118 200 340 576 976 165K 280K 4.75K 806K 13.7K 23.2K 39.2K 665K 113K 191K 332K 576K 976K 1.65M 2.80M 4.75M 
13.0 24.3 42.2 71.5 121 205 348 590 1.00K 169K 287K 4.87K 8.25K 14.0K 23.7K 40.2K 68.1K 115K 196K 340K 590K 1.00M 1.69M 2.87M 4.87M 
13.3 24.9 43.2 73.2 124 210 357 604 1.02K 1.74K 2.94K 4.99K 845K 143K 243K 41.2K 69.8K 118K 200K 348K 604K 1.02M 1.74M 2.94M 4.99M 
13.7 25.5 44.2 75.0 127 215 365 619 1.05K 1.78K 3.01K 5.11K 866K 14.7K 249K 422K 71.5K 121K 205K 357K 619K 1.05M 1.78M 3.01M 
14.7 26.1 45.3 76.8 130 221 374 634 1.07K 1.82K 3.09K 5.23K 887K 15.0K 25.5K 43.2K 73.2K 124K 210K 365K 634K 1.07M 1.82M 3.09M 
15.0 26.7 46.4 78.7 133 226 383 649 1.10K 1.87K 3.16K 5.36K 9.09K 15.4K 26.1K 442K 75.0K 127K 215K 374K 649K 1.10M 1.87M 3.16M 
16.2 27.4 47.5 80.6 137 232 392 665 1.13K 191K 3.24K 549K 931K 158K 26.7K 45.3K 768K 130K 221K 383K 665K 1.13M 1.91M 3.24M 
16.5 28.0 48.7 82.5 140 237 402 681 1.145K 1.96K 3.32K 5.62K 953K 16.2K 27.4K 464K 78.7K 133K 226K 392K 681K 1.15M 1.96M 3.32M 
16.9 29.4 49.9 84.5 143 243 412 698 1.18K 2.00K 3.40K 5.76K 9.76K 165K 28.0K 47.5K 80.6K 137K 232K 402K 698K 1.18M 2.00M 3.40M 
17.4 30.1 51.1 86.6 147 249 422 715 1.21K 205K 3.48K 5.90K 10.0K 169K 28.7K 487K 825K 140K 237K 412K 715K 1.21M 2.05M 3.48M 
17.8 30.9 52.3 88.7 150 255 432 732 1.24K 210K 3.57K 6.04K 10.2K 17.4K 29.4K 49.9K 845K 143K 243K 422K 732K 1.24M 2.10M 3.57M 
18.2 31.6 53.6 90.9 154 261 442 750 1.27K 215K 3.65K 6.19K 10.5K 17.8K 30.1K 51.1K 86.6K 147K 249K 432K 750K 1.27M 2.15M 3.65M 


Wattage | Resistance Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description @ 70°C | Tolerance Range (0) Part No.¢ 1 10 50 Part No.t Qty. Pricing Part No. 
CMF50 0.25W 1% 10.0~100K |CMF(Value)QFCT-ND 29 2.57 11.97 CMF(Value)QFTR-ND 1,000 187.00 CMF50xxxxxxFHEB 
CMF50 0.25W 1% 102K ~ 499K |CMF(Value)QFCT-ND 45 4.03 18.80 CMF(Value)QFTR-ND 1,000 298.00 CMF50xxxxxxFHEB 
CMF55 0.50W 1% 10.0~1.00M |CMF(Value)HFCT-ND Alls 1.49 6.93 CMF(Value)HFTR-ND 1,000 105.00 CMF55xxxxxxFHEB 
CMF55 0.50W 1% 1.02M ~ 4.99M_ |CMF(Value)HFCT-ND 91 8.19 38.22 CMF(Value)HFTR-ND 1,000 612.00 CMF55xxxxxxFHEB 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


CW Series Silicone Coated Wirewound Resistors ee || ee 
Coefficient Time 
Features: Dimensions (mm) Series ee Overload 
* High performance for low cost Series A B (Max.) Cc D y sae 
— A , ig cwo01 1.00 ~ 4.00/+50 
rh * High temperature silicone coating Cwoo1 10.31 11.10 2.39 508 100 ~ anaes 
———— * Complete welded construction cwo2c 12.70 15.06 5.54 1.02 100 ~ .510/+90 5X 
— 5 —s 7 D ¢ Excellent stability in operation Cwo2B 14.27 15.80 4.78 813 cwo2c 4.00 ~ 4.00/+50 | Rated Power 
c ¢ High power to size ratio Cwo0s 22.22 25.40 7.92 1.02 4100 ~ 15KQ/+30 | for 5 Seconds 
* Operating Temperature Range: -65°C ~ 350°C + LCW010 45.24 47.62 9.52 1.02 -100 ~ .750/+90 
CWwo02B | 1.00 ~ 7.50/+50 
CW001, 5%, CWA Cwo2B, 5%, CWC 400 ~ 15KO/430 
Resistance Values Resistance Values “100 ~ 750/490 
-30T 15 68 330 4.7Kt 10T 33 4.0 18 35 56T 150t  250t 390 680 1.1K 2.2K 3.9K 6.0K 9.0K cwo0s 1.00 ~ 7.50/+50 40X 
50t 20t 100t 390 15t 75 5.0t 22 39 75 180t 270 400 700 12K 25K 4.0K 68K 10K 100 ~ 50KO/+30_| 5 tog Power 
20 2.0 Teh e 25 40 100¢ 200 300 500 750 1.5K 2.7K 4.7Kt 7.0K 12.5K -100 ~ .500/+90 for 5 Seconds 
1.0 40 150t 560t 25 25 12 27 47 120 220 330t 560 800 18K 3.0K 5.0K 7.5K 15K |CWO10 | 1.00 ~ 7.50/+50 
10t 47t 270 820 30% 3.0 15t 30 50t 125 225 350t 600 820 2.0K 3.5K 5.6K 8.2K 100 ~ 100KQ/+30 
Cwo2c, 5% CWB CW005, 5%, CWD CW010, 5% CWE 
Resistance Values Resistance Values Resistance Values 
.20 12t 35 180 350 3.9K 10F 1.0 7.5 30 75 220 400 800 2.2K 6.0K 12.5K -10 3.0T 18 35 100t 250 800 2.5K 5.0K 15K 
.30 15t 50t 200 390 4.7K 20 ies 10t 33 82 225 500 820 2.7K 6.8K 15Kt .20 4.7F 20 40 120 300 1.0Kt 2.7K 56K 18K 


33 18 68t 220t 470 5.0K -30 3.0 12 35t 100 250t 560 900 3.0K 7.5Kt 18Kt .30 5.0t 22 47 125 330f 1.2K 3.0K 6.0K 20K 
51 20 82 250 820 5.6KT 33 4.0 18 39t 120¢ 270t 600 1.0K® 3.5K 8.0K 20Kt 33 7.5 25t 50 150 350 1.5Kt 3.5K 68K 25K 

1.5 22¢ 100t 270 2.0K 6.8K -50t 47 ee 47 125 330 680 1.1K 3.9K 8.2K 25Kt 50 10t 21, 68 180 400 1.8K 3.9K 7.5K 40Kt 
2.0t 30 120 300 22K 8.2K 51 5.0 25 50t 180 350 700 1.5K 4.0Kt 9.0K 40Kt 1.0¢ 12 30 75 200 470t 2.0Kt 4.0K 82K 50K 
4.0 33t 150t 330 27K 10Kt 75 5.6 27 68t 200t 390 750 1.8K 5.6K 10Kt 50K 2.0t 15 33 82 220 500 2.2K 4.7K 9.0K 


Power Value Power Value 
Rating} Range | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ Rating} Range __| Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Description (Ww) (Q) Part No.0 1 10 50 Qty. | Pricing Description (W) (Q) Part No.0 1 10 50 Qty. | Pricing 
1.0 30 ~.50 |CWA-(Value)CT-ND’ 645.78 26.99 1,000 | 430.00 | /CWot0 13. | 25K ~ 40K |CWE-(Value)CT-ND 152 1370 6395 | 500 | 35650 
cwo01 1.0 1.0 CWA-1.0CT-ND 42 3.80 17.75 | 1,000} 281.00) |5%, CWE 
5%, CWA 1.0 15~820 |CWA-(Value)CT-ND 45 4.05 18.90 | 1,000} 299.00 RoHS Compliant 
1.0 4.7K CWA-4.7KCT-ND 81 7.27 33.92 | 1,000 542.00 1.0 -30~ .50 |CWA-(Value)RCT-ND 59 5.27 24.57 | 1,000 391.00 
3.75 | .25~.75 |CWC-(Value)CT-ND 77 6.93 32.34 | 1,000] 427.00 | |Cwo01 1.0 10 CWA-(Value)RCT-ND 39 3.47 = 16.17 | 1,000 | 255.00 
3.75 2.0 ~820 | CWC-(Value)CT-ND 68 6.08 28.35 | 1,000] 299.00 5%, CWA 1.0 20~560 |CWA-(Value)RCT-ND A1 3.69 17.22 | 1,000} 272.00 
SONG 3.75 | 1.1K ~ 2.7K | CWC-(Value)CT-ND 74 6.62 30.87 | 1,000] 337.00 1.0 4.7K __|CWA-4.7KRCT-ND 74 662 30.87 | 1,000| 493.00 
3.75 |3.5K ~ 12.5K| CWC-(Value)CT-ND 86 7.72 36.02 | 1,000] 486.00] | Gwoop 3.75 -10~.30 |CWC-(Value)RCT-ND 58 5.22 24.36 | 1,000 | 388.00 
3.75 15K CWC-15KCT-ND 92 826 3854; — —! |5% cwc 3.75 | 2.0~350 |CWC-(Value)RCT-ND At 3.69 17.22 | 1,000} 272.00 
3.25 | .20~.51 |CWB-(Value)CT-ND 77 6.93 32.34 | 1,000| 410.00 : 3.75 4.7K |CWC-4.7KRCT-ND 66 5.94 27.72 | 1,000 | 442.00 
cCwo2c 3.25 | 1.5~1.0K |CWB-(Value)CT-ND 62 5.54 25.83 | 1,000) 299.00 | |Cwo2c 3.25 | 2.0~270 |CWB-(Value)RCT-ND At 3.69 17.22 | 1,000| 272.00 
5%, CWB 3.25 | 2.0K ~ 2.7K | CWB-(Value)CT-ND .67 6.03 28.14 | 1,000} 337.00] |5%, CWB 3.25 | 5.6K ~ 10K |CWB-(Value)RCT-ND 66 5.94 27.72 | 1,000 | 442.00 
3.25 | 3.9K ~ 10K |CWB-(Value)CT-ND 78 7.02 32.76 | 1,000 | 486.00 6.5 -10~.50 |CWD-(Value)RCT-ND .73 6.57 30.66 | 500 259.00 
6.5 .20~.75 |CWD-(Value)CT-ND 92 8.26 38.54 | 500 284.50) | owoos 6.5 | 7.5~1.0K )CWD-(Value)RCT-ND 56 5.04 23.52 | 500 198.00 
woos 6.5 1.0~900 |CWD-(Value)CT-ND 70 6.28 29.30 | 500 218.00) | 5% CwD 6.5 10K CWD-(Value)RCT-ND 64 5.72 26.67 | 500 225.00 
5%. CWD 6.5 | 1.1K ~ 10K |CWD-(Value)CT-ND 78 7.02 32.76 | 500 247.50 6.5 | 4.0K ~ 20K |CWD-(Value)RCT-ND 89 7.97 37.17 | 500 315.00 
6.5 | 12.5K ~ 20K | CWD-(Value)CT-ND 1.03 9.25 43.16 | 500 346.50 6.5 | 25K ~ 40K |CWD-(Value)RCT-ND|__ 1.01 9.09 42.42 | 500 360.00 
6.5 | 25K ~ 50K |CWD-(Value)CT-ND 1.19 10.73 50.09 | 500 396.00 | | owo49 13 1.0~1.0K |CWE-(Value)RCT-ND 91 8.19 38.22 | 500 324.00 
13 10~.33 | CWE-(Value)CT-ND 159 14.33 66.89 | 500 | 444.50] Jeo, owe 13 | 1.5K ~ 2.0K |CWE-(Value)RCT-ND | 1.11 9.99 46.62 | 500 | 396.00 
cCwo10 13 | 1.5~1.0K |CWE-(Value)CT-ND 1.08 9.74 45.47 | 500 | 356.50 , 13 40K CWE-40KRCT-ND 91 8.19 38.22 | 500 | 324.00 
5%, CWE 13 1.2K ~ SK [EWE Value) GND) 1.22 10.98 51.24 | 500 435.50 4 For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). § For Tape and Reel 
13 15K ~ 20K_| CWE-(Value)CT-ND. 1.39 12.47 58.17 | 500 455.50 part number, change CT-ND to TR-ND. + Also available as ROHS Compliant + RoHS Compliant Only 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 1991 


ee stemice | RWM Series —- Enamelled Wirewound Power Resistors 


3 and 7 Watt 
25,0 + A +1 95.0 + Features: The performance of this series of professional Characteristics 
08, SH A= ; ne angen Fire proof, excellent snarl Hace at sc aiilii Tompersture Coercion aeppmee: Typleal 
endurance, conformal vitreous enamel, Maximum Dissipation @ 70°C RWM0410: 2.6W; RWM0622: 6W 
Dimensions (mm) +1 great mechanical strength, good NE'C 83-210-001 
Series A oB environmental protection, and all welded CECC 40201-001 Limiting Element Voltage RWM0410: 120V; RWM0622: 350V 
adeeb i a eonstTuCHon Resistance Tolerance +5% 
RWM0622 18 6.5 * Low ohmic values BS-CECC 40201-002 
RWM04 Series RWMO6 Series 
Resistance Value Chart Resistance Value Chart 
-10 we) 15 120 820 10 6.8 120 2.2K 
ale: 1.8 22 150 1.0K 215) 10 150 2.7K 
15 22 24 180 1.2K 22 15 220 3.3K 
2 om 33 220 1.5K 33 22 330 4.7K 
Pal 3.3 39 270 2.2K AT 2 390 5.6K 
33 3.9 47 330 3.3K 1.0 33 470 6.8K 
39 47 56 390 3.9K 1.8 47 560 10K 
47 6.8 68 470 4.7K 2.2 56 680 15K 
1.0 8.2 82 560 10K 3.3 68 1.0K 18K 
2 10 100 680 47 100 1.5K 
Power Rating Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description (W) @25°C Range (9) Part No.t il 10 50 Part No.t Qty. Pricing Part No. 
3 10 ~ .47 RWMA-(Value)CT-ND 1.25 8.80 33.20 RWMA-(Value)TR-ND 1,000 228.25 RWM041 OxxxxJR15E1 
Bwhiodio 3 1.0 ~ 2.7K RWMA-(Value)CT-ND 1.07 7.53 28.40 RWMA-(Value)TR-ND 1,000 195.25 RWM041 OxxxxJR15E1 
3 3.3K ~ 4.7K RWMA-(Value)CT-ND 1.34 9.64 38.95 RWMA-(Value)TR-ND 1,000 276.75 RWM041OxxxxJR15E1 
3 10K RWMA-(Value)CT-ND 1.46 10.66 46.80 RWMA-(Value)TR-ND 1,000 345.80 RWM041 OxxxxJR15E1 
RWiOReS 7 -10 ~ .47, 15K, 18K | RWMB-(Value)CT-ND 1.55 11.32 49.68 RWMB-(Value)TB-ND¥ 1,000 367.08 RWM0622xxxxJA15E1 
re 1.0 ~ 10K RWMB-(Value)CT-ND 1.25 8.98 36.29 RWMB-(Value)TB-ND¥ 1,000 257.85 RWM0622xxxxJA15E1 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). + Tape and Box 


Heat Sink Mountable Thick Film Power Resistors 


RTO 20F and RTO 50F (TO-220) LTO 30F and LTO 50F (TO-220) LTO 100F (TO-247) - — 
Electrical Specifications 
8 l- 15.76 | Resistance Limiting Dielectric Strength Insulation 
=] 10d. : a : : Series Tolerance | Element Volt. MIL STD 202 Resistance 
' 1.3 = 
[ fiso 2000VRMS, 
12.5 z z RTO 20 +5% 250V 1 minute, 10ma max. >108Ma 
| RTO 50 +5% 300V (Between terminal Ss 
and heat sink) 


LTO 30 45% 250V OO RS: 
1 minute, 10ma max. 4, 
LTO 50 45% 250V Bet terminal 210°MO. 
LTO 100 | 5% 375V (Between terminal 
and heat sink) 
RTO 20F Series RTO 50F Series LTO 30F Series LTO 50F Series LTO 100F Series 
Resistance Value Chart Resistance Value Chart Resistance Value Chart Resistance Value Chart Resistance Value Chart 
010 ae 1.0K 050 2.0 .010 AT 22 010 47 22 015 47 
05 oad Bas 068 5.0 015 1.0 47 022 1.0 47 022 10 
046 10 4.7K 022 22 100 
068 22 10K 10 10 : ‘ .047 2.2 100 047 a) 
5 10 4 .047 47 1.0K 
. uf 100K 20 100 .050 47 1.0K .050 100 
20 100 1.0M 050 5.0 uals 
Te A 50 1.0K 068 10 068 5.0 10K 10 1.0K 
1.0 470 1.0 10K 10 15 10 10 1.0 10K 
Nominal Power Value Digi-Key Pricing Vishay 
Description Rating (W) @ 25°C+ Range (Q) Part No.t al 10 50 Part No. 
20 010 ~ .046 RT20J-(Value)-ND 7.37 69.13 284.19 RTOO20FxxxxxJTE3 
ATODOE 20 068 ~ .10 RT20J-(Value)-ND 6.14 57.59 236.77 RTO020FxxxxxJTE3 
20 .20~ 4.7 RT20J-(Value)-ND 5.55 50.12 213.29 RTO020FxxxxxJTE3 
20 10 ~ 1.0M RT20J-(Value)-ND 5.55 50.12 213.29 RTOO20FxxxxxJTE3 
50 .050 ~ .068 RT50J-(Value)-ND 7.91 74.13 304.74 RTOOSOFxxxxxJTE1 
RTO 50F 50 10 ~ 5.0 RT50J-(Value)-ND 7.19 67.39 277.07 RTOOSOFxxxxxJTE1 
50 10 ~ 10K RT50J-(Value)-ND 6.49 58.65 249.59 RTOOS0FxxxxxJTE1 
30 010 ~ .022 LT30J-(Value)-ND 6.42 58.02 246.91 LTOO30FxxxxxJTES 
LTO 30F 30 047 ~ .10 LT30J-(Value)-ND 5.35 48.37 205.85 LTOO30FxxxxxJTES 
30 47 ~ 10K LT30J-(Value)-ND 4.46 40.29 171.47 LTO030FxxxxxJTES 
50 010 ~ .022 LT50J-(Value)-ND 7.22 67.72 278.39 LTOOS50FxxxxxJTES 
LTO 50F 50 047 ~ .10 LT50J-(Value)-ND 6.02 56.43 232.00 LTOOS50FxxxxxJTES 
50 47 ~ 10K LT50J-(Value)-ND 5.43 49.10 208.96 LTOO50FxxxxxJTES 
100 .015 ~ .022 LT100J-(Value)-ND 11.29 102.59 397.54 LTO100FxxxxxJTES 
iTGAOr 100 .047, .10 LT100J-(Value)-ND 9.85 92.36 379.69 LTO100FxxxxxJTE3S 
100 050 LT100J-(Value)-ND 10.84 101.58 417.61 LTO100FxxxxxJTE3 
100 1.0 ~ 10K LT100J-(Value)-ND 8.21 76.96 316.39 LTO100FxxxxxJTES 
+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). + Heat sink mounted 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1992 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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VISHAY. Dale 


HL Series Tubular 
Wirewound Resistors 


HLZ 300 Series Edgewound 
Wirewound Resistors 


Pe Temperature Short Features: 
Length Coefficient Time ¢ High temperature silicon coating * Complete welded construction * Excellent for 
Series ppm/°C Overload intermittent power and pulsing applications * Designed to meet heavy-duty requirement 
< 1.00 ~ 5.00/+50 where space is at a premium « Excellent stability in operation (<3% change in resistance) 
HLO25 : i * Operating Temperature Range: -55°C ~ 350°C 
100 ~ 50K0/+30 
Features: © High temperature silicon coating * Complete 1.00 ~ 5.00/+50 Resistance Values Temperature Short 
welded construction « Excellent stability in operation (<3% HLO50 100 ~ 50K0/+30 10x HLZ300, 10%, HLZA Coefficient Time 
change in resistance) * Operating Temperature Range: = Rated Power 30 5.0 16 Series ppm/°C Overload 
-55°C ~ 350°C HL100 1.00 ~ 5.00/+50 for 5 Seconds : ; 300/+90 
i 100 ~ 75KO/+30 : 10X 
ea ao eo at HLZ300 1.00 ~ 8.00/50 Rated Power 
HLO25, 5%, HLA 1.00 ~ 5.00/+50 for5S cd 
HL225 15 12 25 120 ~ 250/130 or 5 Seconds 
1.0 10 150 750 5.0K 50K 100 ~ 50K0/+30 : = 
2.0 25 200 1.0K 10K 
3.0 50 250 2.5K 12K Dimensions (mm) Power Value Digi-Key Price Each 
5.0 100 500 4.0K 25K Core Dimensions Description Rating (W) Range (Q) =| Part No.0 1 10 25 
Seri A (Max. Length oD ID 9/ e 4 
Resistance Values ner a = ) svaD _ a HLZ300, 10%, HLZA 300 30 ~ 25 HLZA-(Value)-ND 19.17 17.43 15.69 
HLO50, 5%, HLB : : s : Mounting Bracket for HLZ-300 BRACKET205-ND$ 1.89/2 6.30/10 23.63/50 
1.0 10 150 750 5.0K 50K HLO50 17.46 101.60 14.29 7.94 ; 7 ; ; 
20 25 200 1.0K 40K For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). + Requires 2 brackets per resistor. 
= ‘ HL100 23.02 165.10 19.05 12.7 
3.0 50 250 2.5K 12K 
5.0 100 500 4.0K 25K HL225 33.34 266.70 28.58 19.05 - ‘ 
; RH Series Aluminum Housed — 
Resistance Values Resistance Values . i 5 ny 
HL100, 5%, HLC HL225, 5%, HLD Wirewound Resistors ©) : 
1.0 5.0 50 200 750 4.0K 25K 1.0 5.0 50 200 750 4.0K 25K ae 
20 10 100 250 1.0K 5.0K 50K 20 10 100 250 1.0K 50K 50K Specifications: A+ 
30 25 450 500 25K 10K 75K 3.0 95 150 500 25K 410K * Terminals: Copper clad steel core * Terminal finish: Tin/Lead 60/40 Sn/Pb with nickel —) 
underplate; Lead free Ni/Pd/Au * Operating Temperature Range: -55°C ~ 250°C 
5 a 7 Features: 
Descrinti omen Fating r vane rae, 4 caer Pe * Molded construction for total environmental protection * Complete welded construction 
escription (W) ange (9) art No. Meets applicable requirements of MIL-PRF-18546 * Mounts on chassis to utilize heat-sink 
HLO25, 5%, HLA 25 1.0~5.0K | HLA-(Value)-ND 2.37 2.15 1.94 effect * Excellent stability in operation (<1% change in resistance) D 
HL025, 5%, HLA 25 10K HLA-10K-ND 2.75 2.50 2.25 
HL025, 5%, HLA 25 12K ~ 25K | HLA-(Value)-ND 2.97 2.70 2.43 Dimensions (mm) Temperature Short 
HLO25, 5%, HLA 25 50K HLA-50K-ND 6.38 5.80 5.22 ec 5 7 ; 5 a Ge 7 
HL050, 5%, HLB 50 .0~25K  |HLB-(Value)-ND 3.74 3.40 3.06 omnes (ppm/"C) werisal 
HLOSO, 5%, HLB 50 4.0K ~12K | HLB-(Value)-ND 3.77 3.43 3.09 11.28 16.41 8.13 28.58 100 ~ 500/ +100 
HLO50, 5%. HLB 50 o5K HLB-25K-ND 4.02 3.65 3.29 RHO05 11.28 16.41 8.13 28.58 1.09 ~ 5.00/ #50 
HLOSO, 5%, HLB 50 50K HLB-50K-ND 5A7 4.70 4.23 11.28 16.41 8.13 28.58 100 ~ 15K / +20 
HL100, 5%, HLC 100 1.0~1.0K | HLC-(Value)-ND 7.15 6.50 5.85 14.27 20.32 9.91 34.93 200 / +100 
HL100, 5%, HLC 100 2.5K ~ 25K | HLC-(Value)-ND 7.48 6.80 6.12 RHO10 14.27 20.32 9.91 34.93 1.00 ~ 2.00/ +50 
HL100, 5%, HLC 100 50K ~75K | HLC-(Value)-ND 8.20 7.45 6.71 14.27 20.32 9.91 34.93 100 ~ 25KO / +20 Spa peviee 
HL225, 5%, HLD 225 1.0~ 50K |HLD-(Value)-ND 12.90 1173 10.56 1826 | 2743 | 1387 | 49.23 100/100 for Seconds 
Mounting Bracket for HLO25, HLO50 BRACKET203-ND¥ 1.26/2 4.20/10 15.75/50 RH025 18.26 27.43 13.87 49.23 1.00 ~ 3.00 / +50 
Mounting Bracket for HL100 BRACKET206-ND¥ 1.71/2 5.70/10 21.38/50 18.26 27.43 13.87 49.23 120 ~ 3KQ./ +20 
Mounting Bracket for HL225 BRACKET205-ND$ 1.89/2 6.30/10 23.63/50 39.67 28.96 15.49 70.64 150 ~ 50/+100 
For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). + Requires 2 brackets per resistor. RHO50 39.67 28.96 15.49 70.64 1.00 ~ 8.00 / +50 
39.67 28.96 15.49 70.64 100 ~ 2.5KO / +20 
Resistance Values Resistance Values 
HLT225 Series Tapped Tu bular 208.70: ae eae 
Wirewound Resistors 10@ 10 100 2.0K 20 25¢ © 75@ = 332% 10Ke 
prey daar anarnititiey ee hee estar 50e 12 1500 10K 1.00 33¢ 100@ 1.0Ke 25Ke 
wens ts : aps 7 [ ss sa ig alien leon coat fh _ e aes 95 300e 15K 206 356 3000 20K 
welded construction » Excellent stability In operation (<3% change in resistance ) * Can S| 5.0¢ ans 390 ais 506 330 25K 
be used as multi-tap resistor * Operating Temperature Range: -55°C ~ 350°C 33.34 max. 
Temperature Coefficient Short Time Resistance Values Resistance Values Resistance Values 
Series (ppm/°C) Overload HLT225, 10%, HLTA RHO025, 1%, RHC RHO050, 1% RHD 
10X Rated Power 10 50 250 1.0K 10 15 100® 1.0K@ 15 50e 2.5% 8.0 20 250@ = =2.5K® 
HLT225 100 ~ 1.0K/+30 
Ki for 5 Seconds 25 100 500 1.00 20 200 3.0K@ 20 1.0 3.30 10@ 30 300 
z 3.0 25¢ 300 25 15¢ 5.0 12 40 500 
Power Value | Digi-Key EriceEach 12 40 500 30 20 60 16 100@ 1.0K 
Description Rating (W) Range (Q) | Part No. ql 10 25 
HLT225, 10%, HLTA 225 10~1.0K _[HLTA-(Value)-ND 15.84 14.40 12.96 Power Value Digi-Key Price Each 
Mounting Bracket for HLT-225 BRACKET205-ND¢ 1.89/2 6.30/10 23.63/50 Description Rating (W) Range () Part No.0 1 10 50 
0 For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). + Requires 2 brackets per resistor. RHO005, 1%, RHA 5 (7.5)$ | 10~ 25,100, 2.0K | RHA-(Value)-ND 3.58 3.22 3.01 
RH005, 1%, RHA 5 (7.5) 10K RHA-10K-ND 3.55 3.20 2.99 
H Features: * High temperature silicon coating * Complete RHO025, 1%, RHC 25 40, 300 RHC-(Value)-ND 4.15 3.74 3.49 
HLW Se ries Tubular and pulsing applications Excellent sabi in operation RHO50, 1%, RHD 50 15 ~ 30 RHD-(Value)-ND 9.78 8.80 8.22 
Wirewound Resistors (3% change i resistance) Operating Temperature RHO5O, 1%, RHD 50 1.0, 16-30, 1.0K | RHD-(Value)-ND 5.10 4.59 4.29 
ti ions mm) ange: -55°C ~ 350°C RoHS Compliant 
imensions (mm wa 5 7 5 5 
Core Dimensions Length 4 \\ ZA RH005, 1%, RHA 5 (7.5) -10 ~ .50 RHRA-(Value)-ND 3.45 3.11 2.90 
series | A(Max.) [Length 0D D 2 a RHO05, 1%, RHA 5 (7.5)$ 1.0 ~ 390 RHRA-(Value)-ND 3.25 2.93 2.73 
Huwi2 | 1032 | 44.45 7.94 476 ID~ poe RHOOS, 1%, RHA 5 (7.5)t 2.0K ~ 10K RHRA-(Value)-ND 3.28 2.91 27 
HLW20 14.29 50.80 1141 7.94 A RHO05, 1%, RHA 5 (7.5) 15K RHRA-15K-ND 3.38 3.04 2.84 
RHO10, 1%, RHB 10 (12.5) 20 RHRB-.20-ND. 6.40 5.76 5.38 
Resistance Values Resistance Values Temperature Short RHO10, 1%, RHB 10 (12.5)¢ 1.0 ~ 1.0K RHRB-(Value)-ND 2.28 2.05 1.92 
HLW12, 5%, HLW20, 5%, Coefficient Time 
HLWA HLWB series (opm/"c) iertoad RHO10, 1%, RHB 10 (12.5)¢ 2.0K ~ 10K RHRB-(Value)-ND 2.38 214 2.00 
40 5.0 400 400K Pie Tee or RHO10, 1%, RHB | 10 (12.5)$ 25K RHRB-25K-ND 3.28 2.95 2.76 
20 10 20K a Rated Power RH025, 1%, RHC 25 10 RHRC-.10-ND. 7.23 6.51 6.07 
ann a ae HLW20 | oq” aQ9Keye90 | for 5 Seconds RHO25, 1%, RHC 25 1.0 ~ 1.0K RHRC-(Value)-ND 3.78 3.40 3.18 
RH025, 1%, RHC 25 3.0K RHRC-3.0K-ND 3.03 2.73 2:55 
Power Value Digi-Key Price Each RH050, 1%, RHD 50 15 ~ 50 RHRD-(Value)-ND 8.88 7.99 7.46 
Description Rating (W) | Range (0) _| Part No.0 1 10 25 RHO50, 1%, RHD 50 1.0 ~ 1.0K RHRD-(Value)-ND 4.63 447 3.89 
HLW12, 5%, HLWA 12 10 ~ 1.0K HLWA-(Value)-ND 2.28 2.08 1.87 RHO5O, 1%, RHD 50 25K RHRD-2.5K-ND 3.93 354 3.30 
HLW20, 5%, HLWB 20 5.0 ~ 20K HLWB-(Value)-ND 3.38 3.08 2.77 
HLW20, 5%, HLWB 20 50K ~ 100K | HLWB-(Value)-ND 3.52 3.20 2.88 0 For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). RoHS Compliant Only 
+ Power rating indicates wattage printed on parts, new construction allows these resistors to be rated at higher wattage 


For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


(listed in parentheses) but will only be printed with the higher wattage on customer request. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1993 


CADDOCK ELEcTRONICS, INC. 


MP Series TO-Style Power Film Resistors 15 Watts to 100 Watts 


Features: * Non-Inductive design, ideal for Power Switching Circuits, Snubbers, Power Supplies, Industrial Controls, etc. * Values as low as 0.0050 ideal for Current Sensing * RF Applications: 500 performance up to 


500MHz * Resistor element electrically isolated from the mounting surface » Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC « Insulation Resistance: 10,000 MQ minimum A F F 
Dimensions in Inches (mm) 


MP915 — TO-126 Style, Case A MP820 and MP821 — TO-220 Metal Tab Style, Case B MP9100 — TO-247 Style, Case E 
320 + .010 142.003 400+ .010 175 + .015 (4.45 + 38) Meare 
: ee +—— - ‘ ” 15.75 + 0.26) 
094.004 (8.12 + .26) aad ie (270 = 26) (3.61 = .08) DIA, (10.16 « .26) [eSps0' e908 (1142 -6:08) 0.143 « 0.004\(10.7° * 928) 
(2.39 + 10) DIAN ly (oa 


oa 
al (3.63 + 0.10) DIA | 
-115 + .010 aio xcoit— 117 + .003 in — Goaee oot 
-440 + .010 6.10 + .26) (2.97 + .08) 33 + 0. 
080 + .020 | 4 (2.92 + 26) (i t8 2 26) ( ) 580  .010 & 
(2.03 + .51) 7 ttt { (14.73 « 26) ' MP9100 
: . 50.0 


1.053 + .007 : 4 


(1.35 + .18) 
.450 + .050 
(11.43 + 1.27) || .030 + 004 540 + 040 .032 + .004 DIA. 0.570 + 0.050 
(.76 + .10) (13.72 + 1.02) (.81 + .10) (14.48 + 1.27) 
{ J > i}4— .025 + .004 (.64 + 10) 
be} — -200  .010 eal }<—.058 + .007 (1.47 + .18) a 002010 .097 +.010 


5.08 + .26 0.400 + 0.010 
( ) be +l— (5.08 + .26) (2.46 + .26) eee RCECES) 


MP916, MP925 and MP930 — TO-220 Style, Case C MP2060 —T0-220  9.4494.0.010 0.175 + 0.010 
.410 + .010 Clip Mount Style, (10.41 +0.26) (4.45 + 0.26) 
(10.41 + .26) 125 + .010 Case D +> tf 

- => 


>| (3.18 + .26) 

i. [~ 
-125 + 010 binds N16 0.815 + 0.010 
|} (3.18 + .26) ! : (16.26 + 0.26) (20.70 + 0.26) 


0.150 + 0.030 
. ? 50.0 
.130 + .030 (3.81 + 0.76) | 
(330.76) 4] | MY 
053 + .007 i 


cea." ~~ (1.85 + 18) 0.500 + 0.050 7 


(12.70 + 1.27) ca j}+— .030 + .004 (12.70 + 1.27) . . 0.032 +0.004/-0.01¢ 
: 3 (.76 + .10) : . 0.035 + 0.007 |__(0.81 +0.10/-0.026) 
025 + .004 (.64 + .10) | (G.89 0.18) [ae eee atric 


e_»| 200 + .010 ; f 
6.08 = 26) O10 DIO MTB = 20) 08 + 0: |_0.105 + 0.010 (2.41 = 0.26) 


(2.67 + 0.26) 


125 + .004 
(3.18 + .10) DIA. 


Power Ratings are based on 25°C case temperature. The case temperature is used Resistance Values Resistance Values 
to establish the maximum applied power, see Derating Curve. The case temperature 1 MP915 MP925 
measurement is made with a thermocouple contacting the bottom mounting surface 3 5.00K 20.0K 100K 
of the package (center of heat dissipating surface), with the device mounted on the Q 0.020 2.00 78.0 
heat sink with thermal grease or thermal interface material. S 0.050 5.00 100 10.0K 50.0K 
Mounting Note: Mount on a smooth, clean, and flat heat sink surface with athermal : : 
interface material such as thermal grease. The entire heat dissipating surface area © 0.10 40.0 200 Resistance Values 
must be in contact with the heat sink. E MP2060 
Screw Mounting: Mount with a compression washer (Belleville) that provides a a 0.20 20.0 500 
force of 150 ~ 300 pounds. The maximum mounting torque to avoid damage to the 25 100 1e0'178 0.005, vey) 100 
package is 6 in-Ibs (TO-126), 8 in-Ibs (TO-220 and TO-247). CASE TEMPERATURE °C 0.50 25.0 1.00K 0.010 2.00 200 
Clip Mounting: Recommended Clip Force is 8 ~ 30 pounds applied to the center 
of the package. The clip should be smooth to avoid any point concentrations Resistance Values 1.00 50.0 0.020 5.00 500 
of pressure. For additional information see the application notes online @ MP820 0.050 10.0 1.00K 
www.caddock.com fe i . 
10.0 75.0 1.00K 0.10 20.0 
Temperature Coefficient: 20.0 100 2.00K nesistance Values 0.20 25.0 
MP915, MP916, MP925, MP930: AR taken at 150°C, ref. to 25°C 25.0 200 5.00K : : 
0.500 ~ 100K: -20 ~ +80ppm/°C 0.0500 ~ 0.490: 0 ~ +200ppm/°C 0.020 2.00 75.0 0.50 50.0 
0.0200 ~ 0.0490: 0 ~ +300ppm/°C 0.0109 ~ 0.0190: 0 ~ +500ppm/°C 50.0 500 10.0K 
MP820 and MP821: AR taken at 175°C, ref. to 25°C 0.050 5.00 100 7 
fs Ri ti Val 
5.000 ~ 10.0KQ: -20 ~ +50ppm/"C 0.500 ~ 4.990: -20 ~ +80ppm/"C aan 180 aie poo 
0.0500 ~ 0.490: 0 ~ +200ppm/°C 0.0200 ~ 0.0490: 0 ~ +300ppm/°C Resistance Values ‘ 2 
MP2060: AR taken at 150°C, ref. to 25°C MP821 0.20 20.0 500 0.050 1.00 20.0 100 
0.500 ~ 1.00KQ: -20 ~ +80ppm/°C. 0.0500 ~ 0.490: 0 ~ +100ppm/°C 0.020 0.20 2.00 0.10 2.00 25.0 
0.0150 ~ 0.0490: 0 ~ +200ppm/°C 0.0050 ~ 0.0140: 0 ~ +300ppm/°C é é s 0.50 25.0 1.00K On Bae) cae 
MP9100: AR taken at 175°C, ref. to 25°C Oe Oss) atte any ena puna ; ; : 
0.509 ~ 1000: -20 ~ +80ppm/°C 0.0500 ~ 0.490: 0 ~ +150ppm/°C 0.10 1.00 i ; : 0.50 10.0 75.0 
Power Rating Maximum : 
Caddock Case @ 25°C Case Thermal Continuous Range Tolerance | Digi-Key Price Each 
Model Type Temperature Resistance Operating Voltage fo} % Part No.0 1 10 25 50 
MP915 A 15 Watts 8.33°C/Watt 0.020 5 MP915-0.020J-ND@ 4.43 3.94 3.45 3.15 
MP915 A 15 Watts 8.33°C/Watt 200 Volts rms AC 0.050 1 MP915-0.050F-ND® 4.43 3.94 3.45 3.15 
MP915 A 15 Watts 8.33°C/Watt or Limited by 0.10 ~ 0.50 1 MP915-(Value)F-ND@ 3.24 2.88 2.52 2.30 
MP915 A 15 Watts 8.33°C/Watt sqrt(PxR) 1.00 ~ 5.00 1 MP915-(Value)F-ND@ 3.08 2.74 2.40 2.19 
MP915 A 15 Watts 8.33°C/Watt 10.0 ~ 1.00K 1 MP915-(Value)F-ND® 2.77 2.46 2.15 1.97 
MP821 B 20 Watts 7.50°C/Watt 0.020 ~ 0.050 1 MP821-(Value)F-ND 8.69 7.72 6.76 6.18 
MP821 B 20 Watts 7.50°C/Watt po 0.10 ~ 0.50 1 MP821-(Value)F-ND 8.69 7.72 6.76 6.18 
MP821 B 20 Watts 7.50°C/Watt sqrt(PxR) us 1.00 ~ 5.00 1 MP821-(Value)F-ND 7.44 6.62 5.80 5.31 
MP820 B 20 Watts 7.50°C/Watt 10.0 ~ 10.0K 1 MP820-(Value)F-ND 5.76 5.12 4.49 4.10 
MP916 Cc 16 Watts 7.81°C/Watt sqrt(PxR) 0.010 5 MP916-0.010J-ND® 6.89 6.12 5.36 4.90 
MP930 Cc 30 Watts 4.17°C/Watt 0.020 5 MP930-0.020J-ND@ 5.63 5.00 4.38 4.00 
MP930 c 30 Watts 4.17°CWatt 250 Volts rms AC 0.050 1 MP930-0.050F-ND@ 5.63 5.00 4.38 4.00 
MP930 c 30 Watts 4.17°C/Watt or Limited by 0.10 ~ 0.50 1 MP930-(Value)F-ND@ 4.14 3.68 3.22 2.95 
MP930 c 30 Watts 4.17°C/Watt sqrt(PxR) 1.00 ~ 5.00 1 MP980-(Value)F-ND@ 3.94 3.50 3.07 2.80 
MP930 Cc 30 Watts 4.17°C/Watt 10.0 ~ 2.00K 1 MP930-(Value)F-ND® 3.51 3.12 2.74 2.50 
MP925 Cc 25 Watts 5.00°C/Watt 500 Volts 5.00K ~ 100K 1 MP925-(Value)F-ND@ 3.53 3.14 2.75 2.51 
MP2060 D 18 Watts 6.94°C/Watt 0.005 5 MP2060-0.005J-ND® 9.83 8.74 7.65 7.00 
MP2060 D 36 Watts 3.47°C/Watt 0.010 2 MP2060-0.010G-ND® 9.36 8.32 7.28 6.66 
MP2060 D 60 Watts 2.08°C/Watt 260 Note me Ac 0.020 ~ 0.050 1 MP2060-(Value)F-ND@ 9.36 8.32 7.28 6.66 
MP2060 D 60 Watts 2.08°C/Watt sqrt(PxR) : 0.10 ~ 0.50 1 MP2060-(Value)F-ND@ 8.34 7.42 6.49 5.94 
MP2060 D 60 Watts 2.08°C/Watt 1.00 ~ 5.00 1 MP2060-(Value)F-ND@ 7.16 6.36 5.57 5.09 
MP2060 D 60 Watts 2.08°C/Watt 10.0 ~ 1.00K 1 MP2060-(Value)F-ND® 6.63 5.96 5.57 5.04 
MP9100 E 100 Watts 1.50°C/Watt 0.050 1 MP9100-0.050F-ND® 12.49 11.10 9.72 8.88 
MP9100 E 100 Watts 1.50°C/Watt ws 0.10 ~ 0.50 1 MP9100-(Value)F-ND® 11.90 10.58 9.27 8.46 
MP9100 E 100 Watts 1.50°C/Watt paises 1.00 ~ 5.00 1 MP9100-(Value)F-ND@ 11.01 9.78 8.56 7.83 
MP9100 E 100 Watts 1.50°C/Watt 10.0 ~ 20.0 1 MP9100-(Value)F-ND@ 10.08 8.96 7.84 7A7 
MP9100 E 100 Watts 1.50°C/Watt 25.0 ~ 100 1 MP9100-(Value)F-ND@ 9.16 8.14 7.13 6.52 


For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). # RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1994 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


MPR Series — Flameproof Metal Plate Resistors 


Features: 


Stackpole Electronics, Inc. tT rm B Dimensions (mm) - P * Small size with high power ratio * Low resistance values and low 
Resistive Product Solutions a Tr 13 1 40 inductance * Crimped leads keep circuit board temperature cooler 
Resistance pie 14 : 4a 44 16 Electrical Specifications: 
_ Value Chart * Maximum Voltage: 350V * Temperature Coefficient: 350ppm/°C 
| Digi-Key Price Each 
i 0.01 0.05 Resistance Range (0) Wattage Tolerance Part No.t 1 10 50 
+ 0.02 0.075 0.01 ~ 0.1 3 5% MPR3(Value)J-ND 68 53 At 
it 0.025 (0.4 0.01 ~ 0.1 5 5% MPR&5(Value)J-ND 81 63 49 
= 0.03 + For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 
TR Series — Power Resistors Dimensions = mm (maximum) 
Type A B c D E iz G H 1 a b c d e 
= ; TR20 | 10.67 ae 16.52 = 13.97 | 4.06 | 5.34 | 0.86 1.40 | 3.44 = = 0.60 | 2.04 
{Rev ane Hoo senes MBS Series: TR35 | 10.41 | 3.75 | 15.00] 3.05 | 14.70 | 4.00 | 5.33 | 0.86 | 1.37 | 4.82 | 1.40 | 635 | 0.70 | 252 
A exa be trso | 1067] - | 1652] - |13.97]| 4.06 | 5.34 | 0.86 | 1.40 | 3.44 | - - | 060 | 2.04 
G c Electrical Thermal Characteristics 
j Lf TR20 TR35 TR50 
7 ] d Free Air Power Rating 3W in free air at 25°C 2.5W in free air at 25°C 3W in free air at 25°C 
lL ie .| 
‘et S Resistance Range igi-Key Price Each 
=U Ise' (Q) Wattage Tolerance TCR Part No.$ 1 10 50 
0.05 ~ 1 20 Watt 5% _— TR20(Value)J-ND 3.60 3.00 2.58 
Features: * TO-220 style »* Molded case for environmental protection 15-47 20 Watt 5% £200ppm__| TR20T0(Value)J-ND 3.60 3.00 258 
* Operating temperature range: -65°C ~ 150°C * Maximum Voltage: 350V 75~10 20 Watt 5% 100ppm__|TR20T1(Value)J-ND 3.60 3.00 258 
Resistance Value Chart 15 ~ 100 20 Watt 5% +50ppm TR20T2(Value)J-ND 3.60 3.00 2.58 
TR20 — rast 1 35 Watt 5% — TR351J-ND 3.60 3.00 2.58 
1.5~4.7 35 Watt 5% +200ppm_ =| TR35T0(Value)J-ND 3.60 3.00 2.58 
0.05 = 3.3 oe TCO e7) (000 ess ar 7.5 ~10 35 Watt 5% £100ppm | TR35T1(Value)J-ND 3.60 3.00 2.58 
0.1 47 51 145 10 51 oO 47 51 15 ~ 100 35 Watt 5% +50ppm _ | TR35T2(Value)J-ND 3.60 3.00 2.58 
0250 75 62 0.25 75 62 0.05 ~ 1.5 50 Watt 5% = TR50(Value)J-ND 3.90 3.25 2.80 
0.5 10 75 22 15 62 065 10 75 22-47 50 Watt 5% +200ppm | TR50TO(Value)J-ND 3.90 3.25 2.80 
u up 100 33 «02275 ul 15 100 7.5 ~ 10 50 Watt 5% #100ppm | TRS0T1(Value)J-ND 3.90 3.25 2.80 
1.5 22 1.5 22 15 ~ 100 50 Watt 5% +50ppm __| TR50T2(Value)J-ND 3.90 3.25 2.80 
2.2 33 47 33 100 2.2 33 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


RHC Series — High Power Thick Film Chip Resistors 
= 7 arenas Chart _ _ Digi@>Reel” 


1 22 220 2.2K 22K Features: 
° 2 Watts of power 
Solder Pad 
ae) 33 330 Fes Sait ¢ Runs significantly cooler than standard thick film 2512 chip 
4.99 47 470 4.7K 47K 
Type Power Rating Maximum Working Temperature 
75 68 680 6.8K 68K yp @ 70°C Voltage Coefficient 
10 100 1K 10K 100K RHC2512 2 Watt 200 +100ppm/°C 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range i-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Q) Wattage Tolerance | Part No.§ 1 10 50 Part No.§ 4,000 
0.1, 1, 10 ~ 100K 2 1% RHC2512(Value)FCT-ND 1.53 1.09 82 RHC2512(Value)FTR-ND 266.00/M 
2.49 ~ 7.5 2 1% RHC2512(Value)FRCT-ND NEW! 1.53 1.09 82 RHC2512(Value)FRTR-ND NEW! 266.00/M 


§ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


RNCS Series — Anti-Corrosive Tantalum Nitride Digi@) Reel’ 
Replacement Resistors 


S Resistance 
Resistance Value Chart Value Chart 
RNCS16 and RNCS20 Series RNCS32 Series Features: 
1004 249ta 1Kta 4.75KtA 20KtA 68.1KtA 10 * Special passivation for moisture sensitive ap- 
49.9 201 15K: 4.99Kta 221K K plications * Test proven immunity to humidity and 
HS ta E1GIS Sly vtligies GIA 100 moisture corrosion * Ideal replacement for costly 
75ta 332ta 2Ktaé 6.81KtA 24.9KtA 100KtA tantalum nitride resistors 
1K 
100tA A75taé 2.21Kta 7.5KtA 27.4Kt a 150KtA Size Dimensions mm 
121ta 499ta 2.49Kta 8.25KtA 30.1KtA 200Kt a 10K Type Code L Ww H a b 
150tA 681té 2.74Kta 10KtA 33.2KtA 249Kt A RNCS16 0603 1.6 40.2 0.8 +0.2 0.4 +0.1 0.3 +0.2 0.3 +0.2 
200tAa 750ta& 3.01KTtA 12.1KTA 47.5Kt& 499K0 A 100K RNCS20 0805 2.0 +0.2 1.25 +0.2 0.4 +0.1 0.4 +0.2 0.4 +0.2 
221th 825ta 3.32KtA 15Kté 49.9KtA 1M RNCS32 1206 3.2 +0.2 1.6 40.2 0.5 +0.1 0.5 +0.3 0.4 +0.2 
Not available in RNCS16 Series 
Resistance io Tape and Reel 
Range Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing 
(Q) Wattage Tolerance TCR Part No.§ 1 10 50 Part No.§ 1,000 
49.9 ~ 249K 0.1 +0.1% +25ppm/°C RNCS16T9(Value)BICT-ND 76 5.13 15.53 RNCS16T9(Value)BITR-ND 80.00 
10 ~ 499K 0.125 +0.1% +25ppm/°C RNCS20T9(Value)BICT-ND 83 5.61 16.96 RNCS20T9(Value)BITR-ND 88.00 
10~1M 0.25 +0.1% +25ppm/°C RNCS32T9(Value)BICT-ND -90 6.08 18.40 RNCS32T9(Value)BITR-ND 96.00 
§ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 
Kits 
t+ RNCS16T90.1%KIT-ND RNCS 0603 Series Resistors Kit (20 each of values denoted) 
A RNCS20T90.1%KIT-ND RNCS 0805 Series Resistors Kit (20 each of values denoted) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 1995 


. . . . ® 
SEI NEW! HVC Series High Voltage Chip Resistors Reel 
Stackpole Electronic , Inc. Resistance Values Dimenslong Simm 
Resistive Product Solutions HVC1206 HVC2010 HVC2512 Series LE Ww H a b 
Features: HVCB1206 | 32+25-.13 | 1.6+13 | 0.76 | 38+25/-13 | .38+.25/-.13 
* Voltage ratings to 40,000 volts * Utilizes fine 10 1M 10M 1M 100M_— 100K 1M 20M 1G | HvcB2o10 | 5.08 4.25.13 | 2542.13 | 0.76 | .51+.25/--13 | 51 +25/-.13 
film resistor deposition technology * Superior 100K 2M 100M — 10M 499K 10M 100M HVCB2512 | 6.35 +.25/-13 | 3.18413 | 0.76 | .514.25/-13 | .514.25/-.13 
pulse handling capabilities * Low TCR to 25 = 
ppm/°C « Very low noise * Ultra high stability | Resistance | Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing 
Range (Q) | Code | Wattage | Tolerance | Part No.§ il 10 50 100 | Part No.§ 1,000 
10K~10M | 1206] 1/4 21% |HVCB1206T2(Value)FICT-ND| 3.80 3.08 285 272 |HVCB1206T2(Value)FITR-ND 1170.00 
1oom | 1206| 1/4 #1% |HVCB1206T2100MFICT-ND | 548 4.50 4.22 ~——4.08_ | HVCB1206T2100MFITR-ND 1785.00 
1M, 10M | 2010] 3/4 #1% |HVCB2010T2(Value)FICT-ND| 4.11 3.38. 3.17 3.06 |HVCB2010T2(Value)FITR-ND 1338.75 
100m | 2010| 3/4 #1% |HVCB2010T2100MFICT-ND | 561 4.98 4.58 —-4.42_ | HVCB2010T2100MFITR-ND 2000.00 
TOOK ~ 20M] 2512) 1 21% |HVCB2512T2(Value)FICT-ND| 4.31. 3.54. 3.82 ~~-3.21_|HVCB25127T2(Value)FITR-ND 1402.50 
1oom,1G [2512] 4 #1% |HVCB2512T2(Value)FICT-ND| 5.96 5.29 4.86 ——4.69_ | HVCB2512T2(Value)FITR-ND 2125.00 


§ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


NEW! RMCF Series General Purpose Thick Film Chip Resistors Re 


Size Dimensions — mm Resistance Values 
Series Code L W H a b 
RMCF 1/16S 0402 T.0 +.05 05 +.05 0.35 +.05 0.24.10 0.25 +.05/-.10 0402, 1/168, +1% 0402, 1/168, +5% 
RMCF 1/16 0603 1.64.10 0.8 +.10 0.45 +.10 0.3 +.20 0.3 +.20 0 150 8.25K 10 10K 
RMCF 1/10 0805 2.0 +.20 1.25 +.10 0.5 +15 0.4 +.20 0.4 +.20 10 249 10K 33 82K 
RMGF 1/8 1206 3.2 +.20 1.64.15 0.55 +.15 0.5 +.25 0.5 +.25 15 1K 15K 47 100K 
RMCF 1/4 1210 3.2 +.20 2.5 +.20 0.55 +.15 0.5 +.25 0.5 +.25 33.2 15K  49.9K 100 1M 
RMCF 1/2 2010 5.0 +.20 2.5 +.20 0.55 +.15 0.6 +.25 0.6 +.20 49.9 2K 100K 1K 10M 
RMCEF 1 2512 6.3 +.20 3.2 +.20 0.55 +.15 0.6 +.25 0.6 +.25 100 4.75K iM 4.7K 
0603, 1/16, #1% 0603, 1/16, #5% 


0 37.4 84.5 221 464 1K 187K 2.7K 3.92K 562K 825K 12K 182K 27.4K 40.2K 60.4K 93.1K 237K 562K 1 150 680 27K 10K 82K 3M 
8.2 40.2 90.9 237 470 1.05K 1.91K 2.74K 4.02K 6.04K 845K 12.1K 19.6K 28.7K 42.2K 61.9K 100K 287K 680K 10 160 750 3K 12K 100K 3.3M 
10 47 100 243 475 = 1.13K 2K 287K 432K 619K 887K 124K 20K 80K 43.2K 665K 105K 301K 681K 18 180 820 3.3K 15K 150K 4.7M 
15 47.5 110 249 499 1.2K 205K 3.01K 453K 649K 9.09K 13K 22K 30.1K 464K 68K 121K 309K 750K 22 200 910 39K 20K 180K 10M 
20 49.9 120 274 511 1.21K 22K 3.09K 4.7K 6.65K 9.31K 13.3K 22.1K 30.9K 47K 68.1K 124K 330K 1M 33 220 1K 4.7K 22K 200K 22M 
22 51.1 121 300 562 1.24K 221K 3.16K 4.75K 68K 9.76K 143K 226K 31.6K 47.5K 75K 127K 332K 41.5M 47 270 1.2K 5.1K 27K 220K 
22.1 54.9 130 301 681 1.33K 2.37K 3.3K 4.87K 681K 10K 14.7K 23.7K 33K 49.9K 78.7K 130K 390K 2M 51 330 1.5K 5.6K 30K 330K 
24.9 56.2 150 330 698 15K 24K 332K 4.99K 698K 102K 15K 243K 33.2K 51K 82K 150K 392K 10M 56 390 1.8K 62K 33K 470K 


27.4 68.1 169 332 750 154K 243K 3.4K 5.1K 7.15K 10.5K 162K 249K 35.7K 51.1K 825K 162K 470K 75 470 2K 68K 47K 1M 
33 75 200 392 806 1.8K 249K 348K 5.11K 7.5K 10.7K 165K 26.1K 365K 536K 866K 200K 475K 100 510 22K 7.5K 51K 2M 
33.2 82.5 220 402 825 182K 261K 3.83K 549K 7.87K 11K 169K 27K 39.2K 56.2K 90.9K 221K 499K 120. 620 24K 82K 68K 2.2M 
0805, 1/10, +1% 0805, 1/10, +5% 
0 49.9 143 287 536 1.15K 2.05K 287K 432K 6.04K 8.25K 13K 243K 39.2K 61.9K 102K 221K 412K 1M 1 180 560 24K 82K 39K 330K 


1 51.1 150 301 562 121K 21K 3.01K 442K 619K 9.09K 13.7K 249K 40.2K 63.4K 118K 226K 432K 2M 10 200 680 27K 9.1K 43K 470K 
10 56.2 180 324 604 1.24K 215K 316K 453K 634K 9.53K 14K 261K 45.3K 68.1K 121K 249K 453K 10M 99 999 750 3K 10K 47K 510K 
15 604 182 330 619 13K 22K 3.3K 464K 649K 10K 14.3K 26.7K 46.4K 75K 124K 255K 475K A OB) ER OS CGR 
20 681 200 332 680 15K 221K 332K 4.7K 665K 105K 15K 274K 47K 80.6K 127K 261K 499K "Ga Te ORG ee 

221 75 220 392 681 162K 232K 348K 475K 6.8K 10.7K 162K 28K 47.5K 82.5K 150K 274K 511K : : 


249 825 221 422 750 1.65K 237K 3.57K 4.87K 681K 11K 165K 30.1K 499K 84.5K 154K 300K 549K 51 880 1.1K 3.9K 20K 68K 2M 
274 866 232 464 768 1.69K 243K 374K 499K 7.32K 115K 18.2K 30.9K 511K 866K 162K 301K 576K 68 = 360 1.2K 4.7K 22K = 100K 2.2M 
30.1 100 249 470 825 178K 249K 383K 51K 7.5K 118K 191K 33K 523K 90.9K 174K 324K 680K 75 390 15K 5.1K 24K 150K 10M 
33.2 121 267 475 909 18K 27K 39K 511K 7.87K 12K 20K 33.2K 54.9K 95.3K 200K 332K 681K 100 430 18K 5.6K 27K 180K 22M 
39.2 130 270 499 1K 182K 2.74K 3.92K 5.6K 8.06K 121K 22K 35.7K 562K 97.6K 205K 357K 750K 120 470 2K 62K 30K 200K 
475 133 274 511 11K 2K 28K 402K 562K 82K 124K 221K 874K 604K 100K 220K 392K 909K 450 510 22K 68K 33K 220K 
1206, 1/8, 1% 1206, 1/8, +5% 1210, 1/4, #1% 1210, 1/4, #5% 2010, 1/2, #1% 2010, 1/2, +5% 2512, 1, 25% 
0 75 475 2K 432K 121K 47.5K 221K 0.4 62 360 2.7K 24K 200K 10 10 470 0) 01 150 12K 0 150 22K 
1 100 499 215K 453K 15K 49.9K 249K 1 68 390 3K 27K 220K 100 22 «560 1 1 160 15K 01 180 24K 
475 115 562 221K 4.7K 162K 511K 267K 3.3 75 470 33K 33K 270K 1K 33 620 10 10 180 1.8K 1 220 3.3K 
10 121 619 232K 4.75K 165K 604K 301K 47 82 510 3.9K 39K 330K 15 220 2K ; 
121 150 681 243K 4.99K 182K 681K aa2k 10 100 560 47K 47K 470K ors ey Gee uel Ry) a) Pe 2 SM els 
is 20) 7b Bee Gikx Ps ee cea Fe teh GE Sle oe 10K 120. 1K 1k 22 330 27K 10 300 47K 
221 221 750 274K 5.23K 221K 825K 475K 49 7) GBD eGR 100K 150 2K 10K 33. 470 33K 20 330 6.8K 
249 249 825 3.01K 619K 24.3K 100K 499K 55 480 1K 68K 68K  1.5M 180 2.2K 100K 39 510 47K 33 390 10K 
33.2 301 909 332K 681K 249K 110K 511K 54 200 12K 82K 75K 2M 200 2.7K 43. 560 10K 47 470 33K 
39.2 330 1K SAK 75K (255K 121K 1M 33 220 1.5K 10K 82K 2.2M 2020 10K 47 680 12K 51 510. 47K 
475 332 118K 357K 825K 301K 150K 221M 39 240 1.8K 12K 100K 10M 51 750 33K 
49.9 348 1.21K 3.83K 9.09K 33.2K 162K 10M 47 270 2K 15K 120K Bil) EIS Gj fay Ace Sos eas 
51.1 392 15K 392K 10K 39.2K 182K 51 300 2.2K 20K 150K 330 100K 100 1K 100K 100 1.5K 
60.4 470 1.82K 4.02K 11.8K 40.2K 200K 56 330 24K 22K 180K 390 130 1.1K 120. 2K 
Resistance Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Range (Q) Code Wattage | Tolerance | Part No.§ J 10 50 100 Part No.§ Qty. Pricing 
0 0402 116 = RMCF1/16SORCT-ND 14 1.01 2.76 4.20 RMCF1/16SORTR-ND 10,000 1.32/M 
10~1M 0402 1/16 41% —|RMCF1/16S(Value)FRCT-ND 16 1.09 2.99 4.55 RMCF1/16S(Value)FRTR-ND 10,000 1.98/M 
10 ~ 10M 0402 1/16 45% _|RMCF1/16S(Value)JRCT-ND 14 1.01 2.76 4.20 RMCF1/16S(Value)JRTR-ND 10,000 1.32/M 
0 0603 1/10 = RMCF1/160RCT-ND. 14 1.01 2.76 4.20 RMCF1/160RTR-ND 5,000 1.52/M 
8.2 ~2M 0603 1/10 41% —|RMCF1/16(Value)FRCT-ND 16 1.09 2.99 4.55 RMCF1/16(Value)FRTR-ND 5,000 2.28/M 
1~ 22M 0603 1/10 +5% | RMCF1/16(Value)JRCT-ND 14 1.01 2.76 4.20 RMCF1/16(Value)JRTR-ND 5,000 1.52/M 
0 0805 118 = RMCF1/100RCT-ND 15 1.05 2.88 4.38 RMCF1/100RTR-ND 5,000 1.90/M 
1~10M 0805 1/8 41% — |RMCF1/10(Value)FRCT-ND 16 1.13 3.11 4.73 RMCF1/10(Value)FRTR-ND 5,000 2.66/M 
1 0805 1/8 45% — |RMCF1/101JRCT-ND 15 1.05 2.88 4.38 RMCF1/101JRTR-ND 5,000 1.90/M 
10 ~ 22M 0805 1/8 45% _|RMCF1/10(Value)JRCT-ND 15 1.05 2.88 4.38 RMCF1/10(Value)JRTR-ND 5,000 1.90/M 
0 1206 1/4 = RMCF1/80RCT-ND 17 1.18 3.22 4.90 RMCF1/80RTR-ND 5,000 3.04/M 
1~10M 1206 1/4 41% —|RMCF1/8(Value)FRCT-ND 18 1.28 3.51 5.34 RMCF1/8(Value)FRTR-ND 5,000 3.99/M 
04 1206 1/4 45% — |RMCF1/80.1URCT-ND 75 5.10 14.03 22.10 RMCF1/80.1JRTR-ND 5,000 45.00/M 
1~10M 1206 1/4 45% | RMCF1/8(Value)JRCT-ND 17 1.18 3.22 4.90 RMCF1/8(Value)JRTR-ND 5,000 3.04/M 
T0 1210 1/2 41%  |RMCF1/410FRCT-ND 31 2.10 5.78 9.10 RMCF1/410FRTR-ND 4,000 76.50/M 
100 1210 1/2 41% — |RMCF1/4100FRCT-ND 31 2.10 5.78 9.10 RMCF1/4100FRTR-ND 4,000 16.50/M 
1K ~ 100K 1210 1/3 41% — |RMCF1/4(Value)FRCT-ND 31 2.10 5.78 9.10 RMCF1/4(Value)FRTR-ND 4,000 16.50/M 
10 1210 1/2 45% — |RMCF1/410JRCT-ND 124 1.65 4.54 7.15 RMCF1/410JRTR-ND 4,000 16.10/M 
22 ~ 680 1210 1/2 45%  |RMCF1/4(Value)JRCT-ND 24 1.65 4.54 7.15 RMCF1/4(Value)JRTR-ND 4,000 16.10/M 
1K ~ 100K 1210 1/3 45% | RMCF1/4(Value)JRCT-ND 124 1.65 4.54 7.15 RMCF1/4(Value)JRTR-ND 4,000 16.10/M 
0 2010 3/4 = RMCF1/20RCT-ND 42 2.85 7.84 12.35 RMCF1/20RTR-ND 4,000 24.75/M 
1 2010 3/4 41% — |RMCF1/21FRCT-ND 53 3.60 9.90 15.60 RMCF1/21FRTR-ND 4,000 33.00/M 
10 ~ 100K 2010 3/4 41% — |RMCF1/2(Value)FRCT-ND 53 3.60 9.90 15.60 RMCF1/2(Value)FRTR-ND 4,000 33.00/M 
04 2010 3/4 45% — |RMCF1/20.1URCT-ND 1.08 7.63 28.80 50.40 RMCF1/20.1JRTR-ND 4,000 | 186.20/M 
1 2010 3/4 45% — |RMCF1/21JRCT-ND 42 2.85 7.84 12.35 RMCF1/21JRTR-ND 4,000 24.75/M 
10 ~ 100K 2010 3/4 45% | RMCF1/2(Value)JRCT-ND 42 2.85 7.84 12.35 RMCF1/2(Value)JRTR-ND 4,000 24.75/M 
0 2512 1 — RMCF10RCT-ND 53 3.60 9.90 15.60 RMCF10RTR-ND 4,000 33.00/M 
04 2512 1 45% — |RMCF10.1JRCT-ND 77 5.33 18.96 29.63 RMCF10.1JRTR-ND 4,000 | 101.25/M 
1 2512 1 — RMCF11JRCT-ND 53 3.60 9.90 15.60 RMCF11JRTR-ND 4,000 33.00/M 
2 ~ 100K 2512 1 - RMCF1(Value)JRCT-ND 53 3.60 9.90 15.60 RMCF1(Value)JRTR-ND 4,000 33.00/M 
§ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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NEW! RPC Series Pulse Withstanding 
Stackpole Electronics, Inc. Thick Film Chip Resistors 


Resistive Product Solutions 


Digi@Reel” 


The RPC Series from Stackpole is a line of surge withstanding thick film chips. The RPC offers pulse power handling of greater than 10 
times the equivalent standard thick film chip resistor in larger sizes. 


RPC 2010 Resistance Values RPC 2512 Resistance Values 
1 10 eT 82 220 680 1 10 33 100 270 820 
2.2 12 33 100 270 820 2.2 12 39 120 330 1K Size Dimensions — mm 
3.3 15) 39 120 330 1K 3.3 15, 47 150 390 10K Code L WwW H a b 
4.7 18 47 150 390 10K 47 18 68 180 470 2010 5.00 +0.15 | 2.50 +0.15 | 0.55 +0.15 | 0.30 +0.20 | 0.60 +0.20 
ae a ce iE) aio 68 2 82 220 680 2512 | 6.30+0.15 | 3.20 +0.15 | 0.55 +0.15 | 0.30 +0.20 | 0.60 +0.20 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Size Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(Q) Code Wattage Tolerance | Part No.§ 1 10 50 100 Part No.§ 4,000 
1~10K 2010 3/4 45% RPC2010(Value)JRCT-ND 76 5.13 15.53 25.65 |RPC2010(Value)JRTR-ND 75.00/M 
1~10K 2512 af +5% RPC2512(Value)JRCT-ND 72 5.00 17.76 27.75 |RPC2512(Value)JRTR-ND 94.50/M 
§ For complete part number, substitute value from Resistance Value chart for (Value). 
. Po — - 
NEW! CSS/CSSH Series — Ultra Precision Current Digi®Reel® [(@ms a 
Sensing Resistors Ae 
Resistance Value Chart — CSS Series Resistance Value Chart - CSSH Series Dimensions - mm SS 
Features: Series L Ww 
i 24 0.00025 0.001 0.003 0.004 0.01 0.025 0.05 
* High temperature performance up to 275°C 882725 |6.80 2254 16.70 1.254 
¢ Very low inductance »* Excellent frequency re- 
sponse ¢ Low thermal EMF (<1pV/°C) 0.0005 0.002 0.005 0.02 0.03 CSSH2728 | 6.70 +.254 | 6.70 +.254 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(Q) Wattage Tolerance TCR Part No.§ 1 10 50 Part No.§ 1,000 
0.00025 4 +1% +50 ppm/°C_ =|CSS27250.00025FRCT-ND 1.98 14.51 63.72 CSS27250.00025FRTR-ND 465.50 
0.0005 4 +1% +50 ppm/°C_ |CSS27250.0005FRCT-ND 1.87 13.69 60.12 CSS27250.0005FRTR-ND 438.90 
0.001 ~ 0.003 4 +1% +25 ppm/°C_ |CSS2725(Value)FRCT-ND 1.70 12.46 54.72 CSS2725(Value)FRTR-ND 399.00 
0.004 ~ 0.05 4 +1% +25 ppm/°Ct |CSSH2728(Value)FRCT-ND 1.76 12.87 56.52 CSSH2728(Value)FRTR-ND 412.30 


§ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). t 0.01 ~ 0.050 values, TCR is +15 ppm/°C 


CSR/CSRN Series — Thick Film Current Sensing Resistors Reel° 
Features: Resistance Value Chart 
Solder Pad poe ¢ Power ratings to 3 Watts * Low inductance — less than 0.2nH typically CSR1/2 CSRN1 CSRN2 
——— ; 0.01 0.4 0.01 0.06 0.4 0.01 0.068 = 0.33 
type | Size Dimensions ~ mm (maximum) 0.012 0.2 0.015 0.075 05 0.015 0.075 04 
Code A B c a b L w D pe te 0.02 0.1 0.75 0.02 0.4 0.47 
csri/2] 1206 | 3.20 | 1.803] 066 | 0.814] 066 | 4.00 | 2.00 | 1.80 0.025 0.38 0.025 0.15 o1025" 2:15 05 
nae as 0.03 0.2 0.03 0.2 0.68 
CSRN1 |] 2010 | 5.156 | 2.692 | 0.712 | 0.915 | 0.762 | 6.35 | 3.68 | 1.40 ae as 0.04 0.25 0.04 0.25 0.75 
CSRN2| 2512 | 6.40 | 3.225 | 0.686 | 0.889 | 0.762 | 8.00 | 4.00 | 1.40 0.075 1 0.05 0.3 0.05 0.3 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Q) Wattage Tolerance TCR Part No.§ u 10 50 Part No.§ 1,000 
0.01 ~ 0.02 05 1% £100 ppmFC |CSR1/2(Value)FICT-ND 82 57 41 |CSR1/2(Value)FITR-ND 712.00 
0.025 ~ 0.05 0.5 1% +100 ppm/°C | CSR1/2(Value)FICT-ND 72 50 .36 | CSR1/2(Value)FITR-ND 98.00 
0.075 ~ 0.1 0.5 1% +100 ppm/°C | CSR1/2(Value)FICT-ND 90 61 37 |CSR1/2(Value)FITR-ND 96.00 
0.2 ~ 0.33 0.5 1% +100 ppm/°C | CSR1/2(Value)FICT-ND 69 AT .29 |CSR1/2(Value)FITR-ND 72.00 
0.5~14 0.5 1% +100 ppm/°C | CSR1/2(Value)FICT-ND 75 1 29 |CSR1/2(Value)FITR-ND 54.00 
0.01 ~ 0.02 1 1% +250 ppm/*C |CSRN1(Value)FICT-ND 124 84 60 |CSRN1(Value)FITR-ND 168.00 
0.025 ~ 0.05 1 1% +250 ppm/*C | CSRN1(Value)FICT-ND 114 77 65 |CSRN1(Value)FITR-ND 154.00 
0.06 ~ 0.1 1 1% +250 ppm/°C | CSRN1(Value)FICT-ND 1.01 7 60 |CSRN1(Value)FITR-ND 140.00 
0.15 ~0.4 1 1% +250 ppm/*C | CSRN1(Value)FICT-ND 82 57 41 |CSRN1(Value)FITR-ND 112.00 
0.5 ~ 0.75 1 1% +250 ppm/°C | CSRN1(Value)FICT-ND 97 66 40 |CSRN1(Value)FITR-ND 104.00 
0.01 ~ 0.02 2 1% +200 ppm*C |CSRN2(Value)FICT-ND 7.08 77 58 |CSRN2(Value)FITR-ND 192.50 
0.025 ~ 0.05 2 1% +200 ppm/°C | CSRN2(Value)FICT-ND 111 77 65 | CSRN2(Value)FITR-ND 154.00 
0.068 ~ 0.1 2 1% +200 ppm/*C | CSRN2(Value)FICT-ND 1.01 7 50 | CSRN2(Value)FITR-ND 140.00 
0.15 ~ 0.47 2 1% +200 ppm/°C | CSRN2(Value)FICT-ND 92 64 .46 | CSRN2(Value)FITR-ND 126.00 
0.5 ~ 0.75 2 1% +200 ppm/*C | CSRN2(Value)FICT-ND 83 57 .34 _|CSRN2(Value)FITR-ND 88.00 


§ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


NEW! BR Series — Bare Element Current Sense Resistors 
B 


= 


Test Point 


C 
on 


NEW! Jumper Wires 


Kelvin Connection 


Resistance Value Chart 


Features: « All welded construction * Flameproof * High current handling sds sy uo) 02 i028 o8 iS a 
to 70 amps Resistance 
Range igi-Key Price Each 
Size Dimensions —-mm (Q) Wattage | Tolerance | Part No.§ 1 10 50 
Code A B c .005 ~ .1 3 1% BR3(Value)FB-ND 1.04 81 63 
3__| 15.300 + 1.020/0.508 15.3 ~ 25.4 3.180 + 0.762 § For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


Diameter 


Gauge 


Features: ¢ Ideal for crossovers or jumpers on circuit boards * 58 mm length » High current ratings * Standard 
JW is copper plated steel, with 100% tin over-plate * 100% tin plated on copper wire is available as type JWQ 


F Maximum Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Type inches (mm) References Current (Amp) _| Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing 
JW5OR | .020 + .001 (.50 + .02) 24 3 JW500RCT-ND 07 50 1.38 JW500RTR-ND 10,000 4.29/M 
JW6OR | .024 + .001 (.60 + .03) 22 3 JW600RCT-ND .07 50 1.38 JW600RTR-ND 10,000 4.29/M 
JW80R | .031 + .001 (.80 + .05) 20 4 JW800RCT-ND. 1 78 2.13 JW800RTR-ND 8,000 7.41/M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 1997 


Reel* 


CSRF Series — Foil on Ceramic Current 
Stackpole Electronics, Inc. Se ns i n g Res i sto rs 


Resistive Product Solutions 7 - - Resistance Value Chart 
T Size Dimensions (mm) 
Features: ype Code 7 W = D CSRF1/2 CSRF1 CSRF2 
* Low inductance - typically less than 0.2nH CSRF1/2 1206 3.2 +0.2 1.6 +0.2 0.8 +0.15 0.5 +0.15 0.5 +0.15 0.005 0.006 0.005 
* TCR down to +50 ppm/°C. CSRF1 2010 5.0 +0.2 2.5 +0.2 0.8 40.15 0.5 +0.15 0.5 +0.15 0.01 0.008 0.01 
CSRF2 2512 6.5 +0.33 3.2 +0.2 0.8 +0.15 1.0 40.15 1.0 +0.15 0.05 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Wat- Toler- | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Q) tage ance Part No.§ il 10 50 Part No.§ 2,000 
0.005, 0.01 0.5 1% CSRF1/2(Value)FRCT-ND 1.01 Wal 50 CSRF1/2(Value)FRTR-ND 135.00/M 
0.006, 0.008 1 1% CSRF1(Value)FRCT-ND 1.38 98 74 CSRF1(Value)FRTR-ND 239.40/M 
0.005 ~ 0.05 2 1% CSRF2(Value)FRCT-ND 1.68 1.19 -90 CSRF2(Value)FRTR-ND 292.60/M 


§ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


CSNL Series — Metal Foil Current Sensing Resistors Reel” 


Features: 
Solder Pad * Low inductance — typically less than 0.1nH Type Size Dimensions - mm 
* TCR down to +50ppm/°C Code L W H a b 
* Dielectric Withstanding Voltage: 200V CSNL1/2 1206 3.20 +0.25 1.60 +0.1 0.6 +0.2 0.98 +0.38 | 0.98 +0.38 
CSNL1 2010 5.08 +0.25 | 2.54 +0.15 0.6 +0.2 1.67 +0.63 1.67 +0.63 
Resistance Value Chart CSNL2 (0.00059) 2512 6.35 +0.25 3.18 £0.25 1.4 40.2 1.3 40.3 1.3 40.3 
CSNL2 (0.0010) 2512 6.35 +0.25 3.18 +0.25 0.8 +0.2 1.3 40.3 1.3 40.3 
CSNL1/2 CSNL1 CSNL2 CSNL2 (0.0020) | 2512 | 6.35+0.25 | 3.18+0.25 | 0540.2 1.3403 1.3403 
0.001 0.001 0.0005 0.004 CSNL2 (0.0030) 2512 6.35 +0.25 3.18 +0.25 0.7 +0.2 1.3 40.3 1.3 40.3 
0.002 0.002 0.001 0.005 CSNL2 (0.0040) 2512 6.35 40.25 | 3.18 +0.25 0.6 +0.2 1.3 40.3 1.3 40.3 
0.003 0.003 0.002 0.007 CSNL2 (0.0050) 2512 6.35 +0.25 3.18 £0.25 0.5 +0.2 1.3 40.3 1.3 40.3 
: 0.005 0.003 CSNL2 (0.0070) 2512 6.35 +0.25 | 3.18 +0.25 0.45 +0.2 1.3 40.3 1.3 +0.3 
Cut Tape Tape and Reel 
Resistance i Price Each Digi-Key Pricing 
Range () Wattage Tolerance | Part No.§ 1 10 50 Part No.§ 2,000 
0.001 ~ 0.003 1 1% CSNL1/2(Value)FRCT-ND 1.08 a7 58 CSNL1/2(Value)FRTR-ND 186.20/M 
0.001 ~ 0.005 1.5 1% CSNL1(Value)FRCT-ND. 1.05 75 56 CSNL1(Value)FRTR-ND 186.20/M 
0.0005 2 1% CSNL20.0005FRCT-ND 1.53 1.09 82 CSNL20.0005FRTR-ND 266.00/M 
0.001 ~ 0.007 2 1% CSNL2(Value)FRCT-ND. 1.08 77 58 CSNL2(Value)FRTR-ND 186.20/M 


§ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


CSKA Series Sample Kits 


1/2 Watt 1206 1% Sample Kit 1 Watt 2010 1% Sample Kit 2 Watt 2512 1% Sample Kit 
25 each of the following values: 25 each of the following values: 25 each of the following values: 
cspF_ | csn.__—i| CSR CSNL CSRN csRF | CSNL CSRN 
0.005 0.001 0.012 0.05 0.25 0.001 0.01 0.075 0.15 0.5 0.005 0.0005 0.01 0.075 0.15 0.4 
0.01 0.002 0.015 0.075 0.3 0.002 0.02 0.1 0.2 0.75 0.01 0.001 0.02 0.1 0.2 0.47 
0.01 0.003 0.02 0.1 0.5 0.003 0.025 0.015 0.25 0.002 0.025 0.015 0.25 0.5 
0.025 0.015 0.75 0.005 0.03 0.04 0.3 0.003 0.03 0.04 0.3 0.68 
0.03 0.2 0.05 0.06 0.4 0.007 0.05 0.068 0.33 0.75 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
1/2 Watt 1206 1% Sample Kit, 25 each of 20 values CSKA1/21%SAMP/KIT-ND. 70.00 
1 Watt 2010 1% Sample Kit, 25 each of 21 values CSKA11%SAMP/KIT-ND. 77.00 
2 Watt 2512 1% Sample Kit, 25 each of 27 values CSKA21%SAMP/KIT-ND. 84.00 


HPC Series — High Power Surface Mount Resistors 


Features: 
Resist: Value Chart 

¢ Up to 12W with no external heat sinks * Non-inductive resistive element * Up to 50W for iedtcheobictdttotiancabi 
short duration 0.05 1 8.2 22 50 500 
Electrical Specifications: On 2 i 33 100 aK 

Hy Hai 5 0.5 el 12 47 250 
* Maximum Voltage: 200V * Temperature Coefficient: +150ppm/°C Solder Pad 

++0.500—+ 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Toler- | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Q) Wattage | ance | Part No.§ ul 10 50 Part No.§ 200 1200 
0.05 ~ 1K 5 5% |HPC12(Value)JCT-ND 3.92 3.22 3.02 |HPC12(Value)JTR-ND 370.00 1275.00/M 


Dimensions in mm 


§ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


SM Series — Surface Mount Wirewound Resistors 


Resistance Value Chart 


Solder Pad 


Dimensions — mm 


0.01 0.05 05 50 Type A B c D E F w H L 
0.02 0.1 u 100 sm2 10.4 | 114 4.6 64 25 29 4.0 4.0 13.7 
0.025 0.2 10 250 sM3 16.0 18.0 6.5 7.0 28 2.9 5.0 4.2 21.6 


Features: * High temperature molded encapsulation » Flex termination for absorbing thermal expansion ° All welded construction » Tinned copper 
terminals 
Electrical Specifications: * Maximum Voltage: SM2: 50V; SM3: 100V »* Temperature Coefficient: SM2: +100ppm/°C; SM3: +100ppm/°C. 


Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Q) Wattage Tolerance | Part No.§ 1 10 50 Part No.§ 750 800 3,750 4,000 
0.01 ~ 0.05 2 1% SM2(Value)FCT-ND 1.93 1.41 1.24 SM2(Value)FTR-ND = 394.40 _ 442.00/M 
0.1~0.5 2 1% SM2(Value)FCT-ND 1.70 1.25 1.10 SM2(Value)FTR-ND — 348.00 _ 390.00/M 
1~ 250 2 1% SM2(Value)FCT-ND 1.42 1.05 92 SM2(Value)FTR-ND = 290.00 = 325.00/M 
0.01 ~ 0.05 3 1% SM3(Value)FCT-ND 2.54 1.87 1.64 SM3(Value)FTR-ND 489.38 _ 585.00/M = 
0.1 ~0.5 3 1% SM3(Value)FCT-ND 2.26 1.66 1.46 SM3(Value)FTR-ND 435.00 as 520.00/M = 
1~ 250 3 1% SM3(Value)FCT-ND 1.98 1.46 1.28 SM3(Value)FTR-ND 380.63 = 455.00/M _ 
§ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1998 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Stackpole Electronics, Inc. 


Resistive Product Solutions 


KAL Series — Aluminum Housed Axial Lead Wire Wound Resistors 
Features: * Aluminum housing for maximum heat dissipation * Complete welded construction * 10 ~ 50W tinned copper terminals 
* Temperature Coefficient: +100ppm below 0.10, +50ppm from 0.10 ~ 9.90, +30ppm from 100 ~ 490, +20ppm above 500, 
Dimensions in mm (maximum) 
Type A B Cc D E F G H J K L M N P 
KAL10 14.3 15.9 19.0 34.9 10.7 20.3 9.9 1.9 4.8 2.4 2.4 2.6 2.2 79 
KAL25 18.3 19.8 27.0 49.2 14.0 27.4 13.9 2.2 6.6 4.4 3.2 2.9 2.2 Wa 
KAL50 39.7 21.4 50.0 70.6 16.0 29.0 15.5 2.2 7.6 5.0 3.2 2.7 2.2 10.4 
Resistance Value Chart Resistance Dielectric ; 
KAL10 KAL25 KAL50 Range Withstanding | Digi-Key Price Each 
1 250 1 20 1K 1 140 50 (Q) Wattage Tolerance Voltage Part No.t 1 10 50 
5 4K 2 25 1.5K 15 15 400 1~1K 12.5 Watt 1% 7,000 KAL10(Value)F-ND 2.80 2.20 1.92 
3 50 3K 2 20 ~—«300 2.5K ~ 5K 12.5 Watt 1% 1,000 KAL10(Value)F-ND. 2.91 2.29 2.00 
10 2.5K 1~3K 25 Watt 1% 2,500 KAL25(Value)F-ND 3.30 2.75 2.37 
Si aS, 10K 3 25 1K : 
20 5K 40 400 5 30 15K 10K 25 Watt 1% 2,500 KAL2510KF-ND 3.60 3.00 2.58 
50 15 250 6 35 5 1 ~ 1.5K 50 Watt 1% 2,500 KAL50(Value)F-ND 3.90 3.25 2.80 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


MR Series — Low Resistance Value Molded 2 Leads Resistors 


Resistance Value Chart Dimensions (mm Features: * Metal element resistors ¢ Excellent load life stability * Inherently 

—— D Type A B Cc D non-inductive * Tinned copper leads * Low temperature coefficient * High power to size ratio 

n L a hoe cee one MR3 14.2 5.2 34.9 0.81 * Molded bodies for exceptional automated placement 

B i é Z MRS 23.5 8.4 34.9 0.91 Electrical Specifications: * Maximum Voltage: 500V * Temperature Coefficient: 50 ~ 400ppm/°C 

Cut Tape Tape and Reel 

Resistance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Range (9) Wattage Tolerance Part No.+ 1 10 50 Part No.+ 500 750 2,500 3,750 
0.005 ~ 0.1 3 1% MR3(Value)FCT-ND 1.93 1.41 1.24 MR3(Value)FTR-ND — 369.75 —  442.00/M 
0.005 ~ 0.1 5 1% MR85(Value)FCT-ND 2.26 1.66 1.46 MR5(Value)FTR-ND 320.00 = 520.00/M = 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


CF and CD Series — 1/4 and 1/2 Watt Carbon Film Resistors 


CF Series Features: « Ideal for commercial / industrial applications »* Flame retardant coating * Auto sequenc- 
ing / insertion compatible CD Series Features: « Ideal for crossovers or jumpers on circuit boards with auto-insertion 
capability * High current rating, 3A * Zero ohms 


Dimensions (mm) 
Type A B c D 

CF1/4 6.5 +0.5 2.3 +0.2 28.0+3.0 | 0.56 +0.05 
CF1/2 8.5 +0.5 2.7 +0.5 28.0 +3.0 0.6 +0.05 


Resistance Value Chart for CF1/4 and CF1/2 Series 


1 33 120 430 1.2K 3.6K 12k 62k 240K 2.2M CD | 6.0+0.3 | 2930.2 | 28.0+2.0 | 0.55 +0.08 
10 39 150 470 1.3K 3.9K 15K 68K 270K 3.3M 
12 43 180 510 1.5K 4.3K 18K 75K 330K 3.9M Additional Resistance Values for CF1/4 Series 
1G) 47 200 560 1.6K 4.7K 20K 82K 390K 4.7M 
16§ 51 220 620 1.8K 5.1K 22K 91K 430K 5.1M 36 13K 130K 910K 2.7M 
18 56 240 680 2K 5.6K 27K 100K 470K 5.6M 91 16K 160K 1.1M 3M 
20 62 270 750 2.2K 6.2K 30K 120K 510K 10M 110 24K 300K 1.3M 4.3M 
22 68 300 820 2.4K 6.8K 33K 150K 560K 130 36K 360K 1.5M 6.8M 
24 75 330 910 2.7K 7.5K 39K 180K 680K 160 43K 620K 1.8M 7.5M 
27 82 360 1K 3K 8.2K 47K 200K 1M 9.1K 51K 750K 2M 8.2M 
30 100 390 1.1K 3.3K 10K 56K 220K 1.2M 11K 110K 820K 2.4M 9.1M 
§ Not available in CF 1/4 Series 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(Q) Wattage Tolerance Part No.+ 10 50 100 Part No.+ 5,000 
1~10M 0.25 5% CF1/4(Value)JRCT-ND 1.37 3.74 5.69 CF1/4(Value)JRTR-ND 4.75/M 
1~10M 0.5 5% CF1/2(Value)JRCT-ND 1.79 4.89 7.44 CF1/2(Value)JRTR-ND 8.55/M 
(e) = = CD1/40RCT-ND 1.47 4.03 6.13 CD1/40RTR-ND 5.70/M 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


4 | | 0.45 +0.05 
NEW! CF Series — 1/8 Watt Carbon Film Resistors 1a02a9—{ 4 
CF Series Features: ¢ Ideal for commercial / industrial applications * Flame retardant coating * Auto sequencing / insertion compatible sy 
3.2 40.2 el 
Resistance Value Chart 28.0 +3.0 
1 30 68 160 390 910 2.2K 5.1K 12K 30K 68K 160K 390K 910K 2.4M 6.8M 
10 33 75 180 430 1K 2.4K 5.6K 13K 33K 75K 180K 430K 1M 2.7M 7.5M 
12 36 82 200 470 1.1K 2.7K 6.2K 15K 36K 82K 200K 470K 1.1M 3M 8.2M 
15 39 91 220 510 1.2K 3K 6.8K 16K 39K 91K 220K 510K 1.2M 3.3M 9.1M 
18 43 100 240 560 1.3K 3.3K 7.5K 18K 43k 100K 240K 560K 1.3M 3.9M 10M 
20 47 110 270 620 1.5K 3.6K 8.2K 20K 47K 110K 270K 620K 1.5M 4.3M 
2a 51 120 300 680 1.6K 3.9K 9.1K 22K 51K 120K 300K 680K 1.8M 4.7M 
24 56 130 330 750 1.8K 4.3K 10K 24K 56K 130K 330K 750K 2M 5.1M 
27 62 150 360 820 2K 4.7K 11K 27K 62K 150K 360K 820K 2.2M 5.6M 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(O) Wattage Tolerance Part No.} 10 50 100 Part No.} 5,000 
1~10M 0.125 5% CF1/8(Value)JRCT-ND 65 1.78 2.71 CF1/8(Value)JRTR-ND 5.89/M 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


NEW! CB Series — Ceramic Housed Axial Lead Wire Wound Resistors 


Features: ¢ Fireproof power wirewound » High thermal conductivity 


Resistance Value Chart 


Resistance Dielectric aoe 
Range Withstanding _| Digi-Key Pricing 0.25 1 54 22 56 
(Q) Wattage Tolerance Voltage Part No.$ 1 10 50 0.3 42 12 25 68 
0.25 ~ 0.51, 82 5 5% + 2% CB5(Value)JB-ND 25 1.93 7.43 0.33 15 15 30 75 
0.75 ~ 75, 100 5 5% +2% CB5(Value)JB-ND 55 3.99 10.73 0.51 2 18 40 82 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 1999 


SEI 


Stackpole Electronics, Inc. 


Resistive Product Solutions 


NEW! RNF Series General 
Purpose Metal Film Resistors 


The RNF Series resistors from Stackpole are metal film axial leaded semi-precision resistors with a wide resistance 
value range and excellent precision capabilities. 


RNF 1/8, +1% Resistance Values 


RNF 1/2, +1% Resistance Values Dimensions (mm) 
HO) 1K 3.32K 5.36K 10.7K 22.1K 56.2K 121K 
10 499 2K 100K Type A B c D 
ne ae ae a uo Tals aeelss SHEDS folk SAK Bz ok 200K TNF 1/8 | 3.20 0.20 | 1.75+0.25 | 28.0+2.0 | 0.44+0.07 
pel SAS pos ols Es tea CELA ae RNF 1/4 | 6.35 + 0.65 | 2.35 +0.25 | 28.0+2.0 | 0.56+0.09 
121 1K 47.5K 1M 523 2K 4.99K 10.2K 20K 49.9K 100K RNF 1/2 | 8.75 +0.75 | 3.25+0.75 | 28.0+3.0 | 0.65+0.10 
RNF 1/4, +1% Resistance Values 
fl 68.1 301 750 1.43K 2.55K 4.32K 7.32K 11.5K 19.6K 33.2K 59K 121K 301K 750K 
2 i) 324 768 1.47K 2.67K 4.53K 7.5K 12.1K 20K 34.8K 61.9K 127K 309K 825K 
6.81 82.5 332 806 1.5K 2.74K 4.75K 7.68K 12.4K 21K 38.3K 66.5K 130K 316K 976K 
10 100 340 825 1.58K 2.87K 4.99K 7.87K 12.7K 21.5K 39.2K 68.1K 150K 332K 1M 
15 121 365 866 1.62K 2.94K 5.11K 8.06K 13K 22.1K 40.2K 73.2K 158K 357K 1.5M 
18.2 150 392 909 1.65K 3.01K 5.23K 8.25K 13.7K 22.6K 41.2K 75K 162K 383K 1.82M 
20 162 402 953 1.74K 3.09K 5.36K 8.45K 14K 23.2K 43.2K 76.8K 178K 392K 2M 
22.1 182 432 1K 1.82K 3.16K 5.49K 8.66K 14.3K 23.7K 44.2K 80.6K 182K 402K 2.21M 
24.9 200 464 1.1K 1.91K 3.24K 5.62K 9.09K 14.7K 24.3K 45.3K 82.5K 200K 412K 2.74M 
27.4 221 470 1.05K 1.96K 3.32K 5.9K 9.53K 15K 24.9K 46.4K 90.9K 210K 432K 3.32M 
33.2 232 475 1.07K 2K 3.4K 6.04K 9.76K 15.4K 25.5K 47K 95.3K 221K 475K 4.75M 
40.2 237 499 1.13K 2.1K 3.57K 6.19K 10K 15.8K 26.7K 47.5K 100K 226K 499K 10M 
46.4 243 511 1.15K 2.15K 3.65K 6.34K 10.2K 16.2K 27.4K 49.9K 102K 237K 511K 
47.5 249 562 1.21K 2.21K 3.92K 6.49K 10.5K 16.5K 28K 51.1K 110K 243K 562K 
49.9 267 576 1.27K 2.32K 4.02K 6.65K 10.7K 16.9K 29.4K 53.6K 113K 249K 576K 
51.1 274 619 1.33K 2.43K 412K 6.81K 11K 17.8K 30.1K 54.9K 115K 267K 619K 
56.2 280 681 1.4K 2.49K 4.22K 7.15K 11.3K 18.2K 31.6K 56.2K 118K 274K 681K 
Resistance Cut Tape 
Range Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
(Q) Wattage | Tolerance TCR Part No.+ al 10 50 100 Part No.+ Qty Pricing 
75~1M 1/8 +1% +100ppm/°C_ | RNF1/8T1(Value)FRCT-ND 15 1.05 2.88 4.38 RNF1/8T1(Value)FRTR-ND 5,000 9.50/M 
1~6.81 1/4 41% +100ppm/°C_ | RNF1/4T1(Value)FRCT-ND 31 2.10 5.78 9.10 RNF1/4T1(Value)FRTR-ND 5,000 15.00/M 
10~2M 1/4 +1% +100ppm/°C_ | RNF1/4T1(Value)FRCT-ND 27 1.89 5.18 7.88 RNF1/4T1(Value)FRTR-ND 5,000 9.50/M 
2.21M ~ 4.75M 1/4 +1% +100ppm/°C_ | RNF1/4T1(Value)FRCT-ND 31 2.10 5.78 9.10 RNF1/4T1(Value)FRTR-ND 5,000 15.00/M 
10M 1/4 +1% +100ppm/°C_ | RNF1/4T110MFRCT-ND. 37 2.55 7.01 11.05 RNF1/4T110MFRTR-ND 5,000 19.50/M 
10K, 100K 1/4 +0.1% +25ppm/°C_ | RNF1/4T9(Value)BRCT-ND 1.02 7.09 25.20 39.38 RNF1/4T9(Value)BRTR-ND 5,000 139.65/M 
10~1M 1/2 +1% +100ppm/°C_| RNF1/2T1(Value)FRCT-ND 22 1.50 4.13 6.50 RNF1/2T1(Value)FRTR-ND 2,500 16.50/M 
+ For complete part number, substitute value from Resistance Value chart for (Value). 
NE w! RS F S . 1 W Resistance Value Chart 2 W Resistance Value Chart 
7 eries A 220 22K Al 22 750 5.6K 47K — + 
G n r | P r M t | san 300 33K .33 47 820 6.2K 100K > A 
e e a u pose e a 47 510 39K 2511 68 1K 10K 
. . 1 750 47K 1 100 1.2K 12K 
Oxide Resistors 47 1K 75K 2 120 1.5K 15K 
5.6 1.5K 100K 47 150 1.8K 18K Dimensions (mm) 
Features: 10 1.8K 120K 10 200 2.4K 22K Type A B c D 
* Low cost alternative to wirewounds and carbon comps 15 6.8K 12 330 4.7K 36K 
+ Flame retardant coating meets UL94V-0 166 TC oO ren ene Bae RSF1 | 11.0#1.0 | 45+0.5 | 30.0+3.0 | 0.70+0.10 
* Miniature size available as RSMF RSF2_ | 15.0+1.0 §.04+1.0 | 30.0+3.0 | 0.70+0.10 
Resistance Cut Tape 
Range Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
(Q) Wattage | Tolerance TCR Part No.+ al 10 50 100 Part No.+ Qty Pricing 
-1~ 120K 1 +5% +200ppm/°C_ | RSF1(Value)JRCT-ND -70 4.80 13.20 20.80 RSF1(Value)JRTR-ND 2,500 52.80/M 
-1~ 100K 2 +5% +200ppm/°C_| RSF2(Value)JRCT-ND 74 5.04 15.24 25.18 RSF2(Value)JRTR-ND 1,000 84.80 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value chart for (Value). 


NEW! RSMF Mini Series General Purpose Metal Oxide Resistors 


1 W Resistance Value Chart 


2 W Resistance Value Chart 3 W Resistance Value Chart 


et 


c 
Al 24 220 1K 10K al 18 120 470 2k 56K al 150 3.3K 100K 
AT 33 240 1.2K 22K 33 150 510 2.2K 100K 4 200 4.7K : _ 
1 47 270 1.3K 47K 62 56 200 620 2.7K 180K 10 220 10K Dimensions (mm) 
2.2 re) 330 1.5K 100K 1 68 220 820 4.7K 24 390 20K Type A B D 
47 100 470 1.8K 3.3 75 240 910 7.5K 47 470 33K RSMF1 | 9.041.0 |3.5+0.5|28.0 + 3.0|0.60 + 0.05 
10 120 510 2K 47 82 300 1K 10K 
RSMF2 | 11.04 1.0 |4.5+0.5|30.0 + 3.0]0.70 + 0.10 
12 180 620 4.7K 10 91 330 12K 15K ve pe ee = . = = 
22 200 750 5.6K 15 100 390 1.5K 47K * RSMF3 | 15.0 + 1.0 |5.0 + 1.0] 30.0 + 3.0|0.70 + 0.10 
Resistance Cut Tape 
Range Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
(Q) Wattage | Tolerance TCR Part No.+ al 10 50 100 Part No.+ Qty Pricing 
1 ~ 100K 1 15% 2200ppm/°C_ | RSMF1(Value)JRCT-ND 62 4.20 11.55 18.20 |RSMF1(Value)JRTR-ND 2,500 46.20/M 
1 ~ 180K 2 45% +200ppm/°C_ | RSMF2(Value)JRCT-ND 59 3.99 12.08 19.95 |RSMF2(Value)JRTR-ND 2,500 63.00/M 
1 ~ 100K 3 25% +200ppm/°C_|RSMF3(Value)JRCT-ND .90 6.21 22.08 34.50 _ | RSMF3(Value)JRTR-ND 1,000 128.80 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value chart for (Value). 


NEW! WW Series — General Purpose and Precision Wirewound Resistors 


Resistance Value Chart 


Features: 

* High performance for low cost 0.15 0.75 4 15) 47 82 250 500 1K 

* High power to size ratio 0.2 1 5 20 50 100 270 560 2K 

* Complete welded terminations 0.25 1.5 7.5 22 56 120 300 680 3K 

* Tinned copper leads 0.3 2 10 30 68 150 390 750 

* High temperature silicone coating 0.5 3 12 39 75 220 470 820 

Resistance Dielectric _ Tape and Reel 
Range Strength Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Q) Wattage Tolerance (V) Part No.$ 1 10 50 Part No.$ 2,000 
0.15 ~ 3K 3 1% 1,000 WW3(Value)FRCT-ND 1.65 1.17 88 WW3(Value)FRTR-ND 292.60/M 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value chart for (Value). 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2000 usz010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Aa—., Precision Power Foil Shunt Resistors 


Dim. in mm 
Features: * Low TCR © High pulse ratings and absorption 3 7 
features which make for high performance in surge and high Fig. 1 — FPS2-T220 Fig. 2— FPR2-T220 Fig. 3 — FPR2-T218 
frequency applications, long term stability * Superior load (Surface Mount) 


stability compared to thick film down to 0.1% »* Customs a 


available as a special order 


Material Specifications: * Resistor Material: Copper Nickel 
Manganese-Foil (CuNiMn-Foil) * Substrate: (FPR2-T220 
and FPS2-T220 Series) AlpO3 or anodized aluminium; 
(FPR2-1218 Series) anodized aluminium »* Connector 
Material: Tinned Copper 


(ppm/K) 


Electrical Specifications: * Temperature Coefficient: R>0.20. 
+15ppm/K (20°C ~ 60°C) R<0.20 (See chart for TCR) 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 130°C O10 7 50100 200 


Power Rating Notes: For the full power rating resistors Resistance Value (mOhm) 
must be attached to a suitable heat sink. The maximum 
internal resistor temperature is 130°C. 


Applications: * Current Sense * High frequency * Power 
Supplies * Telecom «Instrumentation * Test Equipment 


TCR _ Shift 


Resistance Values — FPS2-T220 Series Resistance Values — FPR2-T220 Series Resistance Values — FPR2-T218 Series 


0.005 0.015 0.050 0.150 0.300 0.750 10.000 0.002 0.020 0.075 0.200 0.360 1.000 25.000 0.002 0.015 0.050 0.150 0.300 0.750 10.000 
0.0075 0.020 0.075 0.200 0.360 1.000 25.000 0.010 0.025 0.100 0.250 0.500 5.000 50.000 0.005 0.020 0.075 0.200 0.360 1.000 25.000 


0.010 0.025 0.100 0.250 0.500 5.000 50.000 0.015 0.050 0.150 0.300 0.750 10.000 0.010 0.025 0.100 0.250 0.500 5.000 50.000 
Power | Resistance | Tolerance | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing Riedon 
Fig.| Rating Range (Q) % Part No.t 1 10 50 Part No. 500 1,000 2,500 Part No. 
1 15W 0.005 ~ 50.000 1 FPS2-T220(Value)CT-ND¥ 8.52 6.39 5.68 |FPS2-T220(Value)TR-ND 2775.00 4704.00 4526.00/M |FPS2-T220 xxxxxx Ohm 1% 
2 15W 0.002 ~ 50.000 1 FPR2-T220(Value)-ND 8.28 6.90 6.04 |— = = — |FPR2-T220 xxxxxx Ohm 1% 
3 30W 0.002 ~ 50.000 1 FPR2-T218(Value)-ND 7.38 5.46 4.81 = = = — |FPR2-T218 xxxxxx Ohm 1% 


t+ For complete Digi-Key part number, substitute value from Resistance Values chart for (Value). + Cut Tape 


Ultra-Precision Foil Resistors 


Features: © NiCr foil * Low TCR 1ppm « Tight 0.01% Tolerance * 0.6 Watt Power Rating * 0808 Package 
Material Specifications: * NiCr on AL203 Substrate * PBTB / Epoxy Housing » Tinned Copper Leads 


Electrical Specifications: » Temperature Coefficient: 1ppm (0°C ~ 60°C) * Operating Temperature: -55°C ~ 155°C » 2kV Voltage Rating » Load life 
50ppm/Year 


Applications: * Audio * Medical « Military * Test Equipment * Down-hole « Instrumentation 


Power Rating Resistance Tolerance Digi-Key Price Each Riedon 
@ 70°C Range () % Part No.t i 10 50 Part No. 
0.6W 12K 0.01 USR2-0808-12KT-ND 18.38 14.88 13.13 USR 2-0808 12K OHM 0.01% 1PPM 
0.6W 14K 0.01 USR2-0808-14KT-ND 18.38 14.88 13.13 USR 2-0808 14K OHM 0.01% 1PPM 


Resistance Values 


SMD Power Thick Film Resistors ; 


Dim. in mm 
025 .30 25 1.5K 
Features: * Convenient T0126 SMD housing (D-PAK) »* 25 Watt Power Rating » Solder -050 36 50 2.0K 
reflow safe (260°C / 20s) * Non Inductive Design Material Specification: * Thick film 075 50 100 2.5K 
on AL203 Electrical Specifications: * Temperature Coefficient: to 100ppm * Operating 10 75 250 5.0K 
Temperature: -40°C ~ 175°C * 2kV Voltage Rating Power Rating Notes: For the full power 15 1 500 7.5K 
rating resistors must be attached to a suitable heatsink. Applications: « Power Supplies 20 5S 750 10.0K 
* Medical Devices * Telecom * Automotive 25 10 1.0K 
Power | Resistance | Tolerance | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing Riedon 
Rating | Range (0) % Part No.t 1 10 50 Part No.t 500 1,000 2,500 Part No. 
25W .025 ~ .075 5 NPS2-T126-(Value)JCT-ND 7.68 5.53 4.92 |NPS2-T126-(Value)JTR-ND 2149.00 4145.00 3914.00/M|NPS 2-T126 xxxxx Ohm 5% 
25W -10 ~ .75 5 NPS2-T126-(Value)JCT-ND. 6.33 4.69 4.13  |NPS2-T126-(Value)JTR-ND 1771.00 3416.00 3289.00/M|NPS 2-T126 xxxx Ohm 5% 
25W 1 ~10.0K 1 NPS2-T126-(Value)FCT-ND 6.33 4.69 4.13  |NPS2-T126-(Value)FTR-ND 1771.00 3416.00 3289.00/M| NPS 2-T126 xxxxxxxxx Ohm 1% 


+ For complete Digi-Key part number, substitute value from Resistance Values chart for (Value). 


SMD Wirewound Resistors - Ss Series 


Features: » Resistance: 0.010 ~ 47kQ * High Power: 0.5 ~ 4 Watts * Low Temperature Coefficient: to +20 
ppm/K ¢ Superior surge handling capability * Reel packaging * Non-inductive windings are available (Type Di = R 1° 
SN) * Lead Thickness: 0.006” (0.15mm) * Stand-Off Height: 0.005” (0.13mm) Ll} ce 
S-1 Resistance Values S-2 Resistance Values S-4 Resistance Values S-3 Resistance Values S-5 Resistance Values Stand-Off Footprint 
0.010 0.100 1.000 150 0.010 0.150 10 220 0.010 0.150 15 470 15000 0.010 0.150 15 470 15000 0.010 68 6800 Dimensions - mm (mm) (mm) 
0.015 0.150 10 220 0.015 0.200 15 470 0.015 0.200 22 680 0.015 0.200 22 680 22000 0.050 100 10000 Type] A | B/C | D|F oE wid L 
0.020 0.200 15 0.020 0.300 22 680 0.020 0.300 47 1500 0.020 0.300 47 1500 0.100 220 15000 $1] 48 13.3)28/15]/1.0} 25 1.6 |} 25 | 6.4 
0.030 0.300 22 0.030 0.500 47 1500 0.030 0.500 68 2200 0.030 0.500 68 2200 1.000 470 22000 S-2] 6.6 /3.9]3.2)18/18] 3.0 24 | 28 | 86 
0.036 0.360 47 0.050 0.680 68 2200 0.050 0.750 100 4700 0.050 0.750 100 4700 10 680 47000 $4] 114/64] 46/30/25] 48 3.9 | 5.8 | 13.7 
0.050 0.470 68 0.075 0.750 100 3000 0.075 1.000 150 6800 0.075 1.000 150 6800 22 2200 $-3 | 15.9/6.9/6.4/30|34) 38 5.1 | 3.8 | 17.8 
0.075 0.750 100 0.100 1.000 150 0.100 10 220 10000 0.100 10 220 10000 47 4700 S-5 | 20.8] 7.5| 7.1] 38/48] 62 | 5.6 | 64 | 229 
Power Working Resistance . 
Rating Voltage Range Tolerance | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Riedon 
Type @ 70°C (Max.) a % Part No.t 1 10 50 Part No.t Qty. Pricing Part No. 
S-1 0.5W 33 0.010 ~ 220 1 S-1-(Value)FCT-ND 1.69 1.09 -90 | S-1-(Value)FTR-ND 3,000 658.00/M S-1 xxxxx Ohm 1% 
S$-2 1W 58 0.010 ~ 3000 1 S-2-(Value)FCT-ND 1.73 1.11 .92  |S-2-(Value)FTR-ND 2,000 684.00/M S-2 xxxxx Ohm 1% 
S-4 2W 127 0.010 ~ 15000 1 S-4-(Value)FCT-ND 1.73 1.11 92  |S-4-(Value)FTR-ND 1,000 720.00 S-4 xxxxx Ohm 1% 
S-3 3W 150 0.010 ~ 22000 1 S-3-(Value)FCT-ND 2.24 1.44 1.19 |S-3-(Value)FTR-ND 500 467.50 S-3 xxxxx Ohm 1% 
S$-5 4w 212 0.010 ~ 47000 1 S-5-(Value)FCT-ND 2.24 1.44 1.19 |S-5-(Value)FTR-ND 500 467.50 S-5 xxxxx Ohm 1% 


+ For complete Digi-Key part number, substitute the value from Resistance Values chart for (Value). 


Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2001 


Panasonic Surface Mount Chip Resistor Arrays 


FEATURES: EXB-N8V, EXB-V4V and EXB-V8V 

High Density: * 2 resistors in 0.8mm x 0.6mm size (EXB-14V) *2 resistors in 1.6mm x 1.6mm size (EXB-V4V) *4 resistors in Dimensions -mm Weight 
3.2mm x 1.6mm size (EXB-V8V) * 2 resistors in 1.0mm x 1.0mm size (EXB-24V) * 4 resistors in 1.4mm x 0.6mm size (EXB-18V) Type LLW[T [At Az] B] Po l(gm Me )) andl 
4 resistors in 2.0mm x 1.0mm size (EXB-28V) 4 resistors in 2.0mm x 1.0mm size (EXB-N8V) 2 resistors in 1.6mm x 1.6mm yp SO pes. | 
size (EXB-34V) * 4 resistors in 3.2mm x 1.6mm size (EXB-38V) * 8 resistors in 3.8mm x 1.6mm size (EXB-2HV) * Improvement of EXB-NBV | 2.0 | 1.0 | 0.45) 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.30 3.0 
placement efficiency: Placement efficiency of Chip Resistor Array is two or four times that of discrete chip resistors. EXB-V4V | 1.6 | 1.6 |0.60| 0.6 | — | 0.3) 0.8 )0.45 5.0 
SPECIFICATIONS: EXB-V8V | 3.2 | 1.6 |0.60] 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.45 10 
Resistance Tolerance: J: +5% »* Power Rating at 70°C: 1/16W per element; 1/32W for EXB-14V, EXB-28V, EXB-N8V and EXB- r ; ; 
18V *Maximum Rated Continuous Working Voltage #: 50V; 25V for EXB-2HV; 12.5V for EXB-14V and EXB-18V Maximum  #Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from PI 
Overload Voltage: 100V; 50V for EXB-2HV; 25V for EXB-14V and EXB-18V » Temperature Characteristic Range: +200ppm/°¢ | RCWV = V Power Rating x Resistance Value, or maximum RCWV listed, 


© Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C whichever is less. 
Isolated Terminals EXB-14V EXB-18V EXB-24V 
0.15 
0.35 20. 
Fig. 1 — : “HO 
2 Resistors : ] 
FE 
Fig. 2— 
4 Resistors EXB-38V 
i 
: 50 .30 
Fig. 3 — : : iF 
8 Resistors ye 
.30 
fe 
Dim. in mm 
EXB-V4V, EXB-V8V, EXB-24V, EXB-34V and EXB-38V Series EXB-14V and EXB-18V Series 
Isolated Terminals Resistance Codes (E12 Values) Isolated Terminals Resistance Codes (E12 Values) 
(Value listed in ohms) (Value listed in ohms) 
Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value 
(Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) 
0.0 (000) 3R9 (3R9) 27 (270) 470 (471) 8.2K (822) 150K (154) 0.0 (000) 47 (470) 270 (271) 1.5K (152) 8.2K (822) 47K (473) 270K (274) 
1.0 (1R0) 4R3 (4R3) 33 (330) 560 (561) 10K (103) 180K (184) 10 (100) 56 (560) 330 (331) 1.8K (182) 10K (103) 56K (563) 330K (334) 
1.1 (1R1) 4R7 (4R7) 39 (390) 680 (681) 12K (123) 220K (224) 12 (120) 68 (680) 390 (391) 2.2K (222) 12K (123) 68K (683) 390K (394) 
N2(iRe) | SRI (SRI) | 47(470) | 20 (621) | 15K (153) | 270K (ard) TET) | fooqiot) | sootsery | aKa) | tek (tes) | 100K (104) | s00K (soa) 
hie ee Bis ce ee co He Hest Bee es Bas en 22 (220) 120 (121) 680 (681) 3.9K (392) 22K (223) 120K (124) 680K (684) 
116 (1R6) 6R8 (6R8) 82 (620) 115K (152) 27K (273) 470K (474) 27 (270) 150 (151) 820 (821) 4.7K (472) 27K (273) 150K (154) | 820K (824) 
33 (330) 180 (181) 1.0K (102) 5.6K (562) 33K (333) 180K (184) 1M (105) 
1.8 (1R8) 7R5 (7R5) 100 (101) 1.8K (182) 33K (333) 560K (564) 39 (390) 220 (221) 42K (122) 6.8K (682) 39k (393) 200K (224) 
2.0 (2RO) 8R2 (8R2) 120 (121) 2.2K (222) 39K (393) 680K (684) : : 
2s Mae a a Peco Sa EXB-28V and EXB-NBV Series 
stat) (100) (181) SK (332) (563) (105) Isolated Terminals Resistance Codes (E24 Values) 
2.7 (2R7) 12 (120) 220 (221) 3.9K (392) 68K (683) (Value listed in ohms) 
3.0 (3RO) 15 (150) 270 (271) 4.7K (472) 82K (823) 
3.3 (3R3) 18 (180) 330 (331) 5.6K (562) 100K (104) Value Value Value Value Value Value Value 
3.6 (3R6) 22 (220) 390 (391) 6.8K (682) 120K (124) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) 
0.0 (000) 6.8 (6R8) 51 (510) 390 (391) 3.0K (302) 22K (223) 160K (164) 
EXB-2HV Series 1.0 (1R0) 7.5 (7R5) 56 (560) 430 (431) 3.3K (332) 24K (243) 180K (184) 
Isolated Terminals Resistance Codes (E12 Values) 1.1 (1R1) 8.2 (8R2) 62 (620) 470 (471) 3.6K (362) 27K (273) 200K (204) 
(Value listed in ohms) 1.2 (1R2) 9.1 (9R1) 68 (680) 510 (511) 3.9K (392) 30K (303) 220K (224) 
1.3 (1R3) 10 (100) 75 (750) 560 (561) 4.3K (432) 33K (333) 240K (244) 
Value Value Value Value Value Value 1.5 (1R5) 11 (110) 82 (820) 620 (621) 4.7K (472) 36K (363) 270K (274) 
(Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) 1.6 (1R6) 12 (120) 91 (910) 680 (681) 5.1K (512) 39K (393) 300K (304) 
0.0 (000) 10 (100) 120 (121) 1.5K (152) 18K (183) 220K (224) 1.8 (1R8) 13 (130) 100 (101) 750 (751) 5.6K (562) 43K (433) 330K (334) 
1.0 (1R0) 12 (120) 150 (151) 1.8K (182) 22K (223) 270K (274) 2.0 (2RO) 15 (150) 110 (111) 820 (821) 6.2K (622) 47K (473) 360K (364) 
1.2 (1R2) 15 (150) 180 (181) 2.2K (222) 27K (273) 330K (334) 2.2 (2R2) 16 (160) 120 (121) 910 (911) 6.8K (682) 51K (513) 390K (394) 
1.5 (1R5) 18 (180) 220 (221) 2.7K (272) 33K (333) 390K (394) 2.4 (2R4) 18 (180) 130 (131) 1.0K (102) 7.5K (752) 56K (563) 430K (434) 
racine) | 22(220 | aro@rn | soxiese) | soKxiooy | aroxrs) 27.267) | zoo | teotten | 1aktaa | eaclee) | sacleas) | sac are 
aa 22) er A2T0) Boles) Sais (eee) eres) BOOK S67) 3.3 (3R3) 24 (240) 180 (181) 1.3K (132) 10K (103) 75K (753) 560K (564) 
.7 (2R7) 33 (330) 390 (391) 4.7K (472) 56K (563) 680K (684) 
AaeEe ponacn EOE eal een pear eott 3.6 (3R6) 27 (270) 200 (201) 1.5K (152) 11K (113) 82K (823) 620K (624) 
.3 (3R3) (390) 70 (471) 5.6K (562) 68K (683) (824) 3.9 (3R9) 30 (300) 220 (221) 1.6K (162) 12K (123) 91K (913) 680K (684) 
3.9 (3R9) 47 (470) 560 (561) 6.8K (682) 82K (823) 1M (105) 4.3 (4R3) 33 (330) 240 (241) 1.8K (182) 13K (133) 400K (104) 750K (754) 
4.7 (4R7) 56 (560) 680 (681) 8.2K (822) 100K (104) 4.7 (4R7) 36 (360) 270 (271) 2.0K (202) 15K (153) 110K (114) 820K (824) 
5.6 (5R6) 68 (680) 820 (821) 10K (103) 120K (124) 5.1 (5R1) 39 (390) 300 (301) 2.2K (222) 16K (163) 120K (124) 910K (914) 
6.8 (6R8) 82 (820) 1.0K (102) 12K (123) 150K (154) 5.6 (5R6) 43 (430) 330 (331) 2.4K (242) 18K (183) 130K (134) 1M (105) 
8.2 (8R2) 100 (101) 1.2K (122) 15K (153) 180K (184) 6.2 (6R2) 47 (470) 360 (361) 2.7K (272) 20K (203) 150K (154) 
No. of Resistor Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing Panasonic 
Fig. |Resistors| Value Range§ | Part No.¢ 10 100 500 1,000 | Part No.t 5,000 10,000 20,000 Part No.¢ 
2 4 E24 Y10(Code)CT-ND 20 1.79 6.38 10.97 |Y10(Code)TR-ND — 7.00/M —  [EXB-N8VLILILUX 
1 2 E12 Y2(Code)CT-ND 48 4.20 15.00 25.80 |¥2(Code)TR-ND 17.00/M 16.00/M —  |EXB-V4vOIOCUv 
2 4 E12 Y4(Code)CT-ND 80 7.00 25.00 43.00 | Y4(Code)TR-ND 28.00/M 26.00/M —  |EXB-V8VOIOCUV 
1 2 E12 Y3(Code)CT-ND 1.46 12.81 45.75 78.69 |Y3(Code)TR-ND _ 51.00/M 48.00/M EXB-14VCILILDUXx 
2 4 E12 Y6(Code)CT-ND® 2.38 20.83 74.38 127.93 _|Y6(Code)TR-ND® = 83.00/M —__[EXB-18VO0IDUx 
1 2 E12 Y5(Code)CT-ND 1.00 8.75 31.25 53.75 |¥Y5(Code)TR-ND — 34.00/M 33.00/M | EXB-24VI_ILUX 
2 4 E24 Y7(Code)CT-ND 1.00 8.75 31.25 53.75 |¥7(Code)TR-ND _ 34.00/M 33.00/M | EXB-28VLILILUX 
1 2 E12 Y8(Code)CT-ND .30 2.63 9.38 16.13 | ¥8(Code)TR-ND 11.00/M 10.00/M —  |EXB-34vO00uv 
2 4 E12 Y9(Code)CT-ND 31 2.73 9.75 16.77 |Y¥9(Code)TR-ND 11.00/M 10.00/M —  /EXB-38VO0I0uv 
3 8 E12 Y1(Code)CT-ND 1.80 15.75 56.25 96.75 _|¥1(Code)TR-ND 61.00/M 59.00/M —___[EXB-2HVOIOLUV 


tT For complete part number, substitute the corresponding resistance Code. § E24 Resistance Values are available for other series. Please call Digi-Key for details. ROHS Compliant 


RF Jumper Chip Resistor Digi@Reel’ 


SPECIFICATIONS: 


g 


* Isolation (2.5GHz): -40dB maximum « Return Loss (2.5GHz): -20dB maximum » Rated Current: 1A (derating curve 
for jumpers operated in ambient temperatures above 70°C, rated current shall be derated in accordance with derating 


125°C| 


Percent of Rated Current (%) 


curve chart * Number of Terminals: 6 * Temperature Range: -55°C ~ 125°C Ambient Temperature (°C) 
Resistance Insertion Loss __| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing Panasonic 
(1-4 Terminal) (2.5GHz) Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 5,000 10,000 15,000 25,000 50,000 | Part No. 
50mQ max. -0.5dB max. PO.ONCT-ND 2.41 20.06 80.25 133.75 | PO.ONTR-ND 89.00/M 74.00/M 69.00/M 67.00/M 63.00/M | EXB-D6JPO00A 


Digi®Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2002 usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


Surface Mount Chip Digi@Reel° 


Resistor Networks - Series 
EXB-A, EXB-E, EXB-D and EXB-Q 


FEATURES: © High Density: Bussed 8 resistors for pull up/down circuit in 
EXB-A Type 2512 (6.4mm x 3.1mm x 0.55mm), EXB-E Type 1608 (4.0mm x 
2.1mm x 0.55mm), EXB-D Type 1206 (3.2mm x 1.6mm x 0.55mm) size and 
EXB-Q Type 1506 (3.8mm x 1.6mm x 0.45mm) 

¢ Automatic Placement: Taped and reeled packaging is suitable for high 
speed automatic placement machine * EXB-Q has available direct placing on 
the bus line by means of half pitch spacing without through-holes on PWB. It 
also features high speed mounting by conventional placing machine. 
SPECIFICATIONS: * Resistance Range: 470 ~ 1MQ (EXB-Q: 1000 ~ 470KQ) 
¢ Resistance Tolerance: +5% * Number of Terminals: 10 Terminals (EXB-Q: 
16 Terminals) * Number of Resistors: 8 Resistors (EXB-Q: 15 Resistors) 
« Power Rating at 70°C: 63mW/element (EXB-D: 50mW/element; EXB-Q: 


Resistance Codes for EXB-A, 


Value (Code) 


EXB-E and EXB-D 
(Values listed in ohms) 
Value (Code)| Value (Code) | Value (Code) 

47 (470) 680 (681) 10K (103) 

6 (560) | 820(821) | 12K (123) 
68 (680) 1.0K (102) 15K (153) 

2 (820) | 1.2K (122) | 18K (183) 
100 (101) | 1.5K (152) | 22K (223) 
120 (121) | 1.8K (182) | 27K (273) 
150 (151) | 2.2K (222) | 33K (333) 
180 (181) | 2.7K (272) | 39K (393) 
220 (221) | 3.3K (332) | 47K (473) 
270 (271) | 3.9K (392) | 56K (563) 
330 (331) | 4.7K (472) | 68K (683) 
390 (391) | 5.6K (562) | 82K (823) 
470 (471) 6.8K (682) | 100K (104) 
560 (561) 8.2K (822) | 120K (124) 


(Values listed in ohms) 


Resistance Codes for EXB-Q 


150K (154) 
180K (184) 
220K (224) 
270K (274) 
330K (334) 
390K (394) 
470K (474) 
560K (564) 
680K (684) 
820K (824) 
4M (105) 


EXB-A 
T 4a0aa 


allt 


1.27 


1 
T 
EEE 
26— 
3.6——I 


Dim. in mm 


25mW/element) » Maximum Rated Continuous Working Voltage +: EXB-A: _Value (Code)| Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
50V; EXB-E, EXB-D and EXB-Q: 25V * Maximum Overload Voltage: EXB-A: 100 (107) 1K (102) TOK (103) | 100K (104) EXB-Q __ aigasaiioe 
100V; EXB-E, EXB-D and EXB-Q: 50V » Temperature Characteristic Range: 150 (151) 1.5K (152) 15K (153) | 150K (154) . aoe +t 000 51 
+200 ppm/°C « Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 220 (221) 2.2K (222) 22K (223) | 220K (224) 21 - 44a ie, 
+ Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from RCWV — 330 (331) | 3.3K (332) | 33K (333) | 330K (334) Ooo re 
= VPower Rating x Resistance Value, or maximum RCWV listed above, 470 (471) ) 4.7K (472) | 47K (473) | 470K (474) 923m kL etree fe 
whichever is less. 680 (681) | 6.8K (682) | 68K (683) 
Digi-Key* Cut Tape Pricing Digi-Key* Tape and Reel Pricing Panasonic* 
Part No. il 10 100 500 1,000 Part No. 4,000 5,000 8,000 10,000 Part No. 
U7(Code)CT-ND AG 4.26 34.50 143.75 230.00 U7(Code)TR-ND 207.00/M _ 173.00/M _ EXB-A10P(Code)J 
U8(Code)CT-ND 42 3.89 31.50 131.25 210.00 U8(Code)TR-ND 153.00/M = 128.00/M = EXB-E10C(Code)J 
U9(Code)CT-ND A4 4.03 32.70 136.25 218.00 U9(Code)TR-ND _ 153.00/M _ 128.00/M EXB-D10C(Code)J 
U6(Code)CT-ND 60 5.54 44.93 187.19 299.50 U6(Code)TR-ND = 270.00/M = 225.00/M EXB-Q16P(Code)J 


* For complete part number, substitute the corresponding resistance Code 


Surface Mount 0404 
Balanced 0 Type Chip 


FEATURES: « Balanced “O" type attenuator circuit in one 0404 chip (1.0mm x 1.0mm) 


* Mounting occupation area reduction; —approximately 65% reduction compared with the 
attenuator circuit and consists of four discrete 0402 chip resistors; approximately 26% reduction compared with the attenuator circuit and consists of four discrete 0201 chip 
resistors * Mounting time reduction: 4 times >>> 1 time * Attenuation: 0dB to 10dB APPLICATIONS: » Attenuation/level control/impedance matching of high frequency signals 
of communication equipment — cellular phones (GSM, CDMA, PDC, etc.), PHS, PDA, for example. 
Range: DC to 2.5GHz * VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 1.2 maximum (typical), 1.5 maximum (0aB, typical) 


vSPECIFICATIONS: * Rated Power: 0.040W (40mW)/package » Frequency 
© Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Atte n uator Tolerance of | Attenuation! R1 | R2 | Characteristic | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Panasonic 
. @ | Attenuation | Value (dB) | (2) | () | Impedance (0) | Part No. 10 100 500 | Part No. 10,000 Part No. 
— Series EXB-24AB Digi@pReel 0 0 | open 0 P111530T-ND® 244 21.33 76.19 [PI1153TR-ND® 82.00/M | EXB-24ABO0R8X 
40.8 1 5.77 | 1.74k 100 P11154CT-ND 2.44 21.33 76.19 |P11154TR-ND 82.00/M | EXB-24AB1CR8X 
° 2 11.6 | 872 100 P11155CT-ND 2.44 21.33 76.19 |P11155TR-ND 82.00/M | EXB-24AB2CR8X 
Balanced "0" type 3 17.6 | 585 100 P11156CT-ND 2.44 21.33 76.19 |P11156TR-ND 82.00/M__| EXB-24AB3CR8X 
49 Ri 3 +1.0 6 37.4 | 301 100 P11157CT-ND® 2.44 21.33 76.19 |P11157TR-ND@ 82.00/M__| EXB-24AB6C1RX 
+2.0 10 71.2 [| 192 100 P11158CT-ND 2.44 21.33 76.19 |P11158TR-ND 82.00/M__| EXB-24ABAC2RX 
1 11.5 | 3.48k 200 P11159CT-ND 2.44 21.33 76.19 |P11159TR-ND 82.00/M | EXB-24AB1ER8X 
2 23.2 | 1.74k 200 P11160CT-ND 2.44 21.33 76.19 |P11160TR-ND 82.00/M | EXB-24AB2ER8X 
3 35.2 | 1.17k 200 P11161CT-ND 2.44 21.33 76.19 |P11161TR-ND 82.00/M | EXB-24AB3ER8X 
408 6 74.7) 602 200 P11162CT-ND 2.44 21.33 76.19 |P11162TR-ND 82.00/M | EXB-24AB6E1RX 
‘ 10 142 | 385 200 P11163CT-ND 2.44 21.33 76.19 |P11163TR-ND 82.00/M__| EXB-24ABAE2RX 
1 17.3 | 5.22k 300 P11164CT-ND 2.44 21.33 76.19 |P11164TR-ND 82.00/M | EXB-24AB1GR8X 
2 34.8 | 2.62k 300 P11165CT-ND 2.44 21.33 76.19 |P11165TR-ND 82.00/M | EXB-24AB2GR8X 
3 52.8 [1.75k 300 P11166CT-ND 2.44 21.33 76.19 |P11166TR-ND 82.00/M__| EXB-24AB3GR8X 
+1.0 6 112 | 903 300 P11167CT-ND 2.44 21.33 76.19 |P11167TR-ND 82.00/M__| EXB-24AB6G1RX 
+2.0 10 213 | 577 300 P11168CT-ND 2.44 21.33 76.19 |P11168TR-ND 82.00/M | EXB-24ABAG2RX 


Surface Mount 0404 


Chip Attenuator 
— Series EXB-24AT Digi@Reel° 


Attenuation - Frequency Characteristics (Typical) example. 


@ RoHS Compliant 


APPLICATIONS: + 


FEATURES: ¢ Unbalanced 7 type attenuator circuit in one chip 
(1.0mm x 1.0mm) * Mounting occupation area reduction: about 
50% reduction compared with attenuator circuit consisting of three 
0402 chip resistors * Mounting Times reduction: 3 time >>> 
1 time * Attenuation: 1dB to 10dB 
level control/impedance matching of high frequency signals of communication 
equipment — cellular phones (GSM, CDMA, PDC, etc.), PHS, PDA, for 
SPECIFICATIONS: * Characteristic Impedance: 500 © Rated Power: 
0.040W (40mW)/package * Frequency Range: DC to 2GHz » VSWR (Voltage 


Attenuation/ 


RoHS) 


commune 


® 


Dim. in mm 


Unbalanced rx type 


Ri 


3 _— -T0B: Standing Wave Ratio) 1.3 maximum 
2 
3 a. Tolerance of Attenuation R1 R2 | Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key T & R Pricing | Panasonic 
8 3 Attenuation Value (dB) (0) (0) Part No. 10 100 500 | Part No. 10,000 Part No. 
§ 6 EHH sad i 5.77 870 |P11103CT-ND 1.76 15.40 55.00 [P11103TR-ND 59.00/M | EXB-24ATTAR3X 
$7 2 11.6 436 P11104CT-ND 1.76 15.40 55.00 |P11104TR-ND 59.00/M | EXB-24AT2AR3X 
8 8 40.3 3 17.6 292 P11105CT-ND 1.64 14.35 51.25 |P11105TR-ND 55.00/M | EXB-24AT3AR3X 
<9 -10dB} 4 23.9 221 P11106CT-ND 1.76 15.40 55.00 |P11106TR-ND 59.00/M | EXB-24AT4AR3X 
ER EHH EHH 4 30.4 179 P11107CT-ND 1.76 15.40 55.00 |P11107TR-ND 59.00/M__|EXB-24AT5AR3X 
4.0E+06 1.0E+07 1.0E+08 1.0E+09 1.0E+10 40.5 6 37.4 151 P11108CT-ND 1.76 15.40 55.00 |P11108TR-ND 59.00/M | EXB-24AT6AR5X 
Frequency (Hz) 10 TAD: 96.3 |P11109CT-ND 1.78 15.54 55.50 |P11109TR-ND 60.00/M__|EXB-24ATAAR5X 


2% Thick Film Resistor 


Common Isolated Line 

= ® Terminal Terminator Terminator 
Networks Digi@ Reel a 
Low Profile, Single-In-Line Package, Highly hikee a5 
Stable, Equivalent to MIL-R-83401 
GENERAL SPECIFICATIONS: Common Terminal and Isolated Terminal: Line Terminator: Res. |No.of| Dim. |Digi-Key* Pricing Panasonic 
Rated Power: Resistance Codes Resistance Codes Type Elements] Pins | A (mm) | Part No. 1 10 100 1,000 5,000 | PartNo. 
Common: 125mW (70°C); Isolated: Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) R1/R2 (Code) 0 5 6 14.88 |Q5(Code)-ND | .25 2.03 15.23 102.00  92.00/M | EXB-F6E(Code)G 
200mW (60°C); Line Terminator: 75mW 499 (101) | 6.8K (682) | 150K (154) 160/240 (TO Termine 2 8 | 19.96 |Q7(Code)-ND | .33 267 19.99 133.00 121.00/M | EXB-F8E(Code)G 
(70°C). 150 (151) 8.2K (822) 330K (334) 180/390 (T02) 9 10_| 25.04 |Q9(Code)-ND | 42 3.35 25.14 168.00 152.00/M | EXB-F10E(Code)G 
Rated Continuous Working Voltage 220 (221) 15K (153) 560K (564) 290/270 (103 Isolated 3 6 14.88 |Q2(Code)-ND | .25 2.03 15.23 102.00 92.00/M | EXB-F6V(Code)G 
(RCWV): V Rated Power x Resistance Value 330 (331) 22K (223) 680K (684) eee20/27 0003) Terminator 4 8 19.96 | Q4(Code)-ND 33° 2.67 19.99 133.00 121.00/M | EXB-F8V(Code)G 
or 100V, whichever is less. 560 (561) | 33K (333) 220/330 (104) 5 10 | 25.04 |Q6(Code)-ND | .42 3.35 25.14 168.00 _152.00/M | EXB-F10V(Code)G 
Operating Temperature Range: 680 (681) 47K (473) 330/390 (T05) rin 8 6 | 14.88 |QO(Code)-ND | 40 3.23 24.22 161.00 147.00/M |EXB-F6WT(Code)G 
55°C ~ 125°C 820 (821) | 56K (563) _ 330/470 (106) | tor] 12 «| 8 | 19.96 /Q1(Code)-ND | 54 4.32 32.39 216.00 196.00/M | EXB-FBWT(Code)G 
Storage Temperature Range: 1.5K (152) | 68K (683) 330/680 (T07) 16 | 10 | 25.04 |03(Code)-ND | 67 5.38 40.37 269.00 _245.00/M | EXB-F10WT(Code)G 
55°C ~ 150°C 5.6K (562) 82K (823) 1.5K/3.3K (T08) —_* For complete part number, substitute the corresponding resistance Code. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic 


Surface Mount Chip 3-Terminal 
Capacitor Array — Series EZA-SC 


Dim. in mm 


Surface Mount Chip Capacitor 
Networks — Series EZA-NP 


Dim. in mm 


02+ +49 
20 


0,635 10@@0.2 
eae 


FEATURES: 


Suitable for EMI suppression filtering: * The low residual inductance at high frequency range provides effective reduction of noise 
* Equivalent noise reduction to the EMI filters with low cost design Compact design for high density PWB assembly: * 4.0 x 2.1 
x 0.65mm « Flat and square packages suitable for high speed automatic placement machine Superior mountability with concave 


SPECIFICATIONS: 


terminals: « Firm solder joint (two times of convex terminal) » Self-alignment of placement at reflow process 


© Capacitance Tolerance: +20% (+30% / -20% in the case of 22pf) * Temperature Characteristic: AC: +20% / -55% (-25°C ~ 85°C) 
* Dissipation Factor: Less than 2.0% (25°C, 1kHz — In measuring at 1MHz, capacitance value and dissipation factor are different, 1 
Vrms) * Rated Voltage: 25V * Rated Current: 200mA (between input terminal and output terminal) » Resistance: Less than 
1.00 (between input terminal and output terminal) * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Volts | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T & R Pricing | Panasonic 
(DC) | (pF) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 4,000 Part No. 
25 22 |P10192CT-ND 1.18 1.04 89 -74 |P10192TR-ND 414.00/M |EZA-SCE220M 
25 47 |P10193CT-ND 1.18 1.04 89 -74 |P10193TR-ND 414.00/M |EZA-SCE470M 
25 100 |P10194CT-ND 1.18 1.04 89 .74 |P10194TR-ND 414.00/M_ |EZA-SCE101M 


FEATURES: © Chip Capacitor Networks — exclusively developed by Panasonic thick film technology. Bussed 8 capacitors in one 
package (6.3mm x 3.2mm x 0.75mm), half-pitch (0.65mm) spacing for high density automatic placing * Superior noise reduction by 


using two ground terminals * Superior solderability by using Ni + Solder plating with unique concave terminals 
SPECIFICATIONS: © Capacitance Range: 47pF, 100pF, 220pF * Capacitance Tolerance: +20% » Temperature Characteristic: 


© Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


E Characteristic: +20% / -55% (-25°C ~ 85°C) * Dissipation Factor: Less than 3.0% (25°C, 1kHz, 1Vrms) * Rated Voltage: 25V 


Volts | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T & R Pricing | Panasonic 
(DC) | (pF) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 4,000 Part No. 
25 47 |PCN1001CT-ND 2.03 1.78 1.53 1.27 |PCN1001TR-ND 710.00/M_ |EZA-NPE470M 
25 100 |PCN1002CT-ND 2.03 1.78 1.53 1.27 |PCN1002TR-ND 710.00/M |EZA-NPE101M 
25 | 220 |PCN1003CT-ND 2.03 1.78 1.53 1.27 |PCN1003TR-ND 710.00/M |EZA-NPE221M 


EZA-CT Series 
1.257, 30.25 


mi 0.635 10@00.2 


02-4 
027 
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Dim. in mm 


FEATURES: EZA-CT Series: * 4 RC circuits in one small package * 75% space 
savings compared to 0402 size EZA-DT Series: * Smallest SMD R/C networks 
Four popular noise reduction circuits made from damping resistors and bypass 
capacitors in a smallest chip * EZAST: 4.0 x 2.1 x 0.65mm, 0.8mm pitch 
© EZADT: 3.2 x 1.6 x 0.65mm, 0.635mm pitch « EZANT: 6.4 x 3.1 x .80mm, 
1.27mm pitch » Smaller occupied space than discrete 0402 (1.0 x 0.5 mm) 
* EZAST: 70% of 0402 (1.0 x 0.5mm) chips placing area * EZADT: 50% of 0402 
(1.0 x 0.5mm) chips placing area * EZANT: 45% of 0805 (2.0 x 1.2mm) chips 
placing area EZA-DL Series: * Smallest SMD R/C filter for USB interface 


234 5 


GND Terminal: 1,2,5,6 


1/0 Terminal: 3,4,8,9 
Dummy Terminal: 7,10 


* Including 2 circuits of 1 type R/C filter in a chip (Chip size: 3.2 x 1.6mm) 
* Space saving and low placing cost EZA-ST, EZA-DT, EZA-DL and EZA-NT 
Series: « Superior mountability with concave terminal * Firm solder joint (two 
times of convex terminal) »* Self-alignment of placement at reflow soldering 
Recommended Applications for EZA-DL Series: * Information and amusement 
equipment containing USB interface 


SPECIFICATIONS: Resistance Tolerance: +5% »* TCR: +200 ppm/°C » Rated 
Power: 0.063W (<70°C) — For resistors operated in ambient temperature above 


70°C, rated power shall be derated * Maximum Rated Continuous Working 
Voltage: 25V (Rated Voltage for resistor shall be determined from / Rated Power 
X Resistance Value, or Limiting Element Voltage [Maximum Rated Continuous 
Working Voltage], whichever is less.) * Capacitance Tolerance: +30%/-20% 
* Capacitance Temperature Characteristic: E Characteristic: +20% / -55% (-25°C 
~ 85°C) * Dissipation Factor: Less than 3.% (25°C, 1kHz - /n measuring at 
1MHz, capacitance and dissipation factor are different, 1 Vrms) * Rated Voltage: 
EZA-NT: 50V EZA-ST: 25V EZA-DT, EZA-CT and EZA-DL: 12V * Operating 
Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Res. | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel _| Panasonic Res. | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each —_| Digi-Key Tape and Reel | Panasonic 
(0) (pF) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. Qty. | Pricing | PartNo. (0) (pF) | Part No. 1 10 100 500 | PartNo. Qty. | Pricing | PartNo. 
EZA-ST Series 22 |PDT61CT-ND 64 56 48 .40|}PDT61TR-ND 5,000 | 223.00/M | EZA-DT61AAAJ 
22 | PST11CT-ND 1.18 1.04 .89 .74|PST11TR-ND 4,000 | 414.00/M | EZA-ST11AAAJ 1K 47 |PDT62CT-ND 64 56 48 .40|PDT62TR-ND 5,000 | 223.00/M | EZA-DT62AAAJ 
22 47 | PST12CT-ND 1.18 1.04 .89 .74|PST12TR-ND 4,000 | 414.00/M | EZA-ST12AAAJ 100 |PDT63CT-ND® 64 56 .48  .40|PDT63TR-ND@ | 5,000 | 223.00/M |EZA-DT63AAAJ 
100 |PSTISCT-ND® | 1.18 1.04 89  .74/PST13TR-ND@ | 4,000 | 414.00/M|EZA-ST13AAAJ EZA-DL Series 
22 |PST21CT-ND@ | 1.18 1.04 .89 .74)PST21TR-ND@ | 4,000 | 414.00/M|EZA-ST21AAAJ 27/15K 47 |PDLUO1CT-ND 41.36 =.31. = .26 | PDLUO1TR-ND | 5,000 | 143.00/M | EZA-DLUO1AAJ 
47 47 |PST22CT-ND@ | 1.18 1.04 .89 .74)PST22TR-ND@ | 4,000 | 414.00/M|EZA-ST22AAAJ 15/15K 47 _|PDLUO2CT-ND 41.36.31 ~—-.26 |PDLUO2TR-ND | 5,000 | 143.00/M | EZA-DLUO2AAJ 
100 |PST23CT-ND® | 1.18 1.04 89  .74|PST23TR-ND@ | 4,000 | 414.00/M|EZA-ST23AAAJ EZA-NT Series 
22 |PSTSICT-ND@ | 1.18 1.04 .89 .74|PST31TR-ND@ | 4,000 | 414.00/M|EZA-ST31AAAJ 220 |PNT14CT-ND® 95 84 .72 .60|PNT14TR-ND@ | 4,000 | 334.00/M|EZA-NT14AAAJ 
100 47 | PST32CT-ND 1.18 1.04 .89 .74|PST32TR-ND 4,000 | 414.00/M | EZA-ST32AAAJ 22 470 |PNTI5CT-ND@ 95 84 72 .60|PNT15TR-ND@ | 4,000 | 334.00/M|EZA-NT15AAAJ 
100 |PST33CT-ND® | 1.18 1.04 89  .74|PST33TR-ND@ | 4,000 | 414.00/M|EZA-ST33AAAJ 1000 |PNT16CT-ND@ 95 84 72  .60|PNTIGTR-ND@ | 4,000 | 334.00/M |EZA-NT16AAAJ 
22 | PST41CT-ND 1.18 1.04 .89  .74)PST41TR-ND 4,000 | 414.00/M | EZA-ST41AAAJ 220 = |PNT24CT-ND® 95 84 .72 .60|PNT24TR-ND® | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT24AAAU 
220 47 | PST42CT-ND 1.18 1.04 .89 .74|PST42TR-ND 4,000 | 414.00/M | EZA-ST42AAAJ 47 470 |PNT25CT-ND@ 95 84 72 .60|PNT25TR-ND@® | 4,000 | 334.00/M|EZA-NT25AAAJ 
100 | PST43CT-ND 1.18 1.04 89 .74| PST43TR-ND 4,000 | 414.00/M | EZA-ST43AAAJ 1000 | PNT26CT-ND® 95 84 .72 60 |PNT26TR-ND@® | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT26AAAJU 
22 =| PST51CT-ND 1.18 1.04 .89 .74|PST51TR-ND 4,000 | 414.00/M | EZA-ST51AAAJ 220 |PNT34CT-ND 95 84 .72  .60|PNT34TR-ND 4,000 | 334.00/M | EZA-NT34AAAJ 
470 47 | PST52CT-ND 1.18 1.04 .89 .74|PST52TR-ND 4,000 | 414.00/M | EZA-ST52AAAJ 100 470 |PNT35CT-ND 95 84 .72 .60|PNT35TR-ND 4,000 | 334.00/M | EZA-NT35AAAJ 
100 |PST53CT-ND@ | 1.18 1.04 89  .74|PST53TR-ND@ | 4,000 | 414.00/M|EZA-ST53AAAJ 1000 |PNT36CT-ND 95 .84 .72  .60|PNT36TR-ND 4,000 | 334.00/M | EZA-NT36AAAJ 
22 | PST61CT-ND 1.18 1.04 89  .74)PST61TR-ND 4,000 | 414.00/M | EZA-ST61AAAJ 220 |PNT44CT-ND@ 95 84 72 .60|PNT44TR-ND® | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT44AAAU 
1K 47 | PST62CT-ND 1.18 1.04 89  .74)PST62TR-ND 4,000 | 414.00/M | EZA-ST62AAAJ 220 470 |PNT45CT-ND@ 95 84 72 .60|PNT45TR-ND® | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT45AAAU 
100 |PST63CT-ND@ | 1.18 1.04 89  .74|PST63TR-ND@ | 4,000 | 414.00/M|EZA-ST63AAAJ 1000 |PNT46CT-ND@ 95 84 72  .60|PNT46TR-ND@ | 4,000 | 334.00/M |EZA-NT4GAAAJ 
EZA-DT Series 220 |PNT54CT-ND 95 84 72  .60|}PNT54TR-ND 4,000 | 334.00/M | EZA-NT54AAAJ 
22 =|PDT11CT-ND® 64 56 48 .40|PDT11TR-ND® | 5,000 | 223.00/M) EZA-DT11AAAJ 470 470 |PNT55CT-ND 95 84 .72  .60|PNT55TR-ND 4,000 | 334.00/M | EZA-NT55AAAJ 
22 47 |PDT12CT-ND 64 56 48 .40|PDT12TR-ND 5,000 | 223.00/M | EZA-DT12AAAJ 1000 | PNT56CT-ND 95 84 .72 .60|PNT56TR-ND 4,000 | 334.00/M | EZA-NT56AAAJ 
100 | PDT13CT-ND 64.56.48 40 | PDT13TR-ND 5,000 | 223.00/M | EZA-DT13AAAJ 220 +|PNT64CT-ND® 95 84 72 .60|PNT64TR-ND® | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT64AAAU 
22 | PDT21CT-ND® 64 56 48 = 40 | PDT21TR-ND@ | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT21AAAJ 1K 470 |PNT65CT-ND® 95 84 .72 .60|PNT65TR-ND® | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT65AAAU 
47 47 | PDT22CT-ND® 64 56 48 .40|PDT22TR-ND® | 5,000 | 223.00/M)EZA-DT22AAAJ 1000 | PNT66CT-ND@ 95 84 72 .60|PNT66TR-ND@® | 4,000 | 334.00/M|EZA-NT6GAAAJ 
100 | PDT23CT-ND 64 56 48 40 | PDT23TR-ND 5,000 | 223.00/M | EZA-DT23AAAJ EZA-CT Series — RoHS Compliant 
22 | PDT31CT-ND 64 56 48 .40) PDT31TR-ND 5,000 ) 223.00/M) EZA-DT31AAAJ 10 |PCTOOCT-ND 63 56 48  .40|PCTOOTR-ND 5,000 | 221.00/M | EZA-CTOOAAAJ 
100 47 |PDT32CT-ND® 64 56 48 .40|PDT32TR-ND® | 5,000 | 223.00/M)EZA-DT32AAAU 10 22 |PCTOICT-ND 63 56 48 .40|PCTO1TR-ND 5,000 | 221.00/M | EZA-CTO1AAAJ 
100 | PDT33CT-ND® 64 56 48 .40|PDT33TR-ND@® | 5,000 | 223.00/M|EZA-DT33AAAJ 10 |PCTIOCT-ND 63 56 .48 .40|PCTI0TR-ND 5,000 | 221.00/M | EZA-CT10AAAJ 
22 +|PDT41CT-ND 64 56 48 .40|PDT41TR-ND 5,000 | 223.00/M | EZA-DT41AAAJ 22 22 |PCT11CT-ND 63 56 .48 .40)PCT11TR-ND 5,000 | 221.00/M | EZA-CT11AAAJ 
220 47 | PDT42CT-ND 64 56 48 .40|PDT42TR-ND 5,000 | 223.00/M | EZA-DT42AAAU 10 |PCT20CT-ND 63 56 48 .40|PCT20TR-ND 5,000 | 221.00/M | EZA-CT20AAAJ 
100 | PDT43CT-ND 64 56 48 40 | PDT43TR-ND 5,000 | 223.00/M | EZA-DT43AAAJ al 22 |PCT21CT-ND 63 56 48 .40)PCT21TR-ND 5,000 | 221.00/M | EZA-CT21AAAJ 
22 |PDTS1CT-ND 64 56 48 .40|PDT51TR-ND 5,000 | 223.00/M | EZA-DT51AAAJ 10 |PCT30CT-ND 63 56 .48 .40|PCT30TR-ND 5,000 | 221.00/M | EZA-CT30AAAJ 
470 47 |PDT52CT-ND 64 56 48 .40|PDT52TR-ND 5,000 | 223.00/M | EZA-DT52AAAJ 100 22 |PCT31CT-ND 63 56 48 .40|PCT31TR-ND 5,000 | 221.00/M | EZA-CT31AAAJ 
too _|PDTS3cT-ND__| 64 56 48 40 |POTS3TR-ND__| 5,000 | 223.00/M|EZA-DTS3AM\J | RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


YAG EO SMT Chip Resistor Arrays 


Series TC164, YC122, YC124, YC164, YC248, YC324 and YC358 


ficient: +200 ppm/°C_ * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Maximum Working Voltage: 50V 
(YC324 Series: 200V) * Maximum Overload Voltage: 100V (YC324 Series: 500V) * Short Time Overload: 
2.5 x RCWV for 5 seconds at 25°C » Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from 
RCWV=V_ (Px R) or maximum RCWV listed, whichever is less. 


TC164 Series Resistor Value Chart 


The resistors are constructed out of a high-grade ceramic body. Internal metal electrodes are added at each 
end and connected by resistive paste. The composition of the paste is adjusted to achieve an approximate 
resistance value, then the resistive layer is laser trimmed to the exact tolerance value. The resistive layer is 
covered with a protective coat. SPECIFICATIONS: « Resistance Tolerance: J:+5% »* Temperature Coef- 


TC164 Series 


YC122 Series 


I= 1.00 1 


Dimensions in mm 


Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
0.0 (OR) 47 (47R) 270 (270R) 1.2K (1K2) 6.8K (6K8) 39K (39K) 180K (180K) 7.0M (1M) 
10 (10R) 51 (51R) 330 (330R) 1.5K (1K5) 8.2K (8K2) 47K (47K) 220K (220K) 

12 (12R) 56 (56R) 390 (390R) 1.8K (1K8) 10K (10K) 47K (47K) 270K (270K) 
15 (15R) 68 (68R) 470 (470R) 2.2K (2K2) 42K (12K) 51K (51K) 330K (330K) 
18 (18R) 82 (82R) 510 (510R) 2.7K (2K7) 15K (15K) 68K (68K) 390K (390K) 
22 (22R) 100 (100R) 560 (560R) 3.3K (3K3) 18K (18K) 82K (82K) 470K (470K) 
27 (27R) 120 (120R) 680 (680R) 3.9K (3K9) 22K (22K) 100K (100K) | 510K (510K) 
33 (33R) 180 (180R) 820 (820R) 4.7K (4K7) 27K (27K) 120K (120K) | 560K (560K) 
39 (39R) 220 (220R) 1.0K (1K) 5.6K (5K6) 33K (33K) 150K (150K) | 680K (680K) 


Value (Code) 


Value (Code) 


Value (Code) 


Value (Code) 


YC122 Series Resistor Value Chart 


Value (Code) 


Value (Code) 


Value (Code) 


Value (Code) 


0.0 (OR) 27 (27R) 100 (100R) 2.2K (2K2) 6.8K (6K8) 18K (18K) 120K (120K) 1.0M (1M) 
3.0 (3R)) 33 (33R) 120 (120R) 2.7K (2K7) 8.2K (8K2) 22K (22K) 180K (180K) 
10 (10R) 47 (47R) 150 (150R) 3.3K (3K3) 10K (10K) 39K (39K) 270K (270K) 
am = — 15 (15R) 56 (56R) 220 (220R) 3.9K (3K9) 42K (12K) 47K (47K) 330K (330K) 
1 0.67 Isolated! Cirourt 22 (22R) 82 (82R) 470 (470R) 4.7K (4K7) 15K (15K) 400K (100K) | 470K (470K) 
¥C124 Series YC124 Series Resistor Value Chart 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
7 6 5 0.0 (OR) 20 (20R) 56 (56R) 180 (180R) 1.1K (1K1) 3.3K (3K3) 20K (20K) 330K (330K) 
cal 1.0 (1R) 22 (22R) 62 (62R) 200 (200R) 1.2K (1K2) 4.3K (4K3) 22K (22K) 390K (390K) 
IR2 . he 2.0 (2R) 24 (24R) 68 (68R) 220 (220R) 1.3K (1K3) 4.7K (4K7) 27K (27K) 430K (430K) 
3.0 (3R) 27 (27R) 75 (75R) 300 (300R) 1.5K (1K5) 5.1K (5K1) 33K (33K) 470K (470K) 
or ae’ 3.3 (3R3) 30 (30R) 82 (82R) 330 (330R) 1.6K (1K6) 5.6K (5K6) 36K (36K) 560K (560K) 
4.7 (4R7) 33 (33R) 91 (91R) 390 (390R) 1.8K (1K8) 6.8K (6K8) 47K (47K) 1.0M (1M) 
Isolated Circuit 5.1 (5R1) 36 (36R) 100 (100R) 470 (470R) 2.0K (2K) 8.2K (8K2) 75K (75K) 
7.5 (7R5) 39 (39R) 110 (110R) 510 (510R) 2.2K (2K2) 10K (10K) 100K (100K) 
10 (10R) 43 (43R) 120 (120R) 560 (560R) 2.4K (2K4) 42K (12K) 120K (120K) 
YC164 Series 15 (15R) 47 (47R) 130 (130R) 680 (680R) 2.7K (2K7) 15K (15K) 150K (150K) 
18 (18R) 51 (51R) 150 (150R) 1.0K (1K) 3.0K (3K) 18K (18K) 300K (300K) 
YC164 Series Resistor Value Chart 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
0.0 (OR) 17 (17R) 51 (51R) 240 (240R) | 1AK(IKt) | 4.7K(4K7) | 22K (22K) | 100K(100K) | 470K (470K) 
1.0 (1R) 12 (12R) 56 (56R) 270(270R) | 1.2K (1K2) | 5.4K (5K1) | 24K (24K) | 110K (110K) | 510K (510K) 
1.3 (1R3) 13 (13R) 62 (62R) 300(300R) | 1.3K (1K3) | 5.6K(5K6) | 27K (27K) | 120K (120K) | 560K (560K) 
Isolated Circuit 2.2 (2R2) 15 (15R) 68 (68R) 330 (330R) | 1.5K (1K5) | 6.2K(6K2) | 30K(30K) | 130K (130K) | 620K (620K) 
2.7 (2R7) 16 (16R) 75 (75R) 390 (390R) | 1.6K (1K6) | 6.8K(6K8) | 33K(33K) | 150K (150K) | 680K (680K) 
3.0 (3R) 18 (18R) 82 (82R) 430 (430R) | 1.8K (1K8) | 7.5K(7K5) | 39K (39K) | 160K (160K) | 820K (820K) 
YC248 Series 3.3 (3R3) 20 (20R) 91 (91R) 470 (470R) | 2.0K (2K) 9.1K (9K1) | 43K (43K) | 180K (180K) | 1.0M (1M) 
3.9 (3R9) 22 (22R) 100(100R) | 510(510R) | 22K(2K2) | 10K (10K) 47K (47K) | 200K (200K) 
4.7 (4R7) 24 (24R) 120(120R) | 560(560R) | 24K (2K4) | 11K (11K) 51K (51K) | 220K (220K) 
5.1 (5R1) 27 (27R) 130(130R) | 620(620R) | 27K(2K7) | 12K (12K) 56K (56K) | 240K (240K) 
LAB REAR BAB AnAn 5.6 (5R6) 30 (30R) 150(150R) | 680(680R) | 3.0K (3K) 13K (13K) 62K (62k) | 270K (270K) 
16 9 6.8 (6R8) 33 (33R) 160 (160R) | 750(750R) | 3.3K(3K3) | 15K (15K) 68K (68K) | 330K (330K) 
t 7.5 (7R5) 39 (39R) 180(180R) | 820(820R) | 3.6K(3K6) | 416K (16K) 75K (75K) | 360K (360K) 
8.2 (8R2) 43 (43R) 200(200R) | 910(910R) | 3.9K(3K9) | 18K (18K) 82K (82K) | 390K (390K) 
Rt R2 FR JR4 RS FRG R77 Rg 10 (10R) 47 (47R) 220(220R) | 1.0K (1K) 4.3K (4K3) | 20K (20K) 91K (91K) | 430K (430K) 


1 
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Isolated Circuit 


Value (Code) 


Value (Code) 


YC248 Series Resistor Value Chart 


Value (Code) 


Value (Code) 


Value (Code) 


Value (Code) 


Value (Code) 


YC324 Series 0.0 (OR) 33 (33R) 150 (150R) 560 (560R) 2.2K (2K2) 10K (10K) 56K (56K) 
10 (10R) 47 (47R) 180 (180R) 680 (680R) 3.3K (3K3) 15K (15K) 100K (100K) 
42 (12R) 56 (56R) 220 (220R) 820 (820R) 3.9K (3K9) 22K (22K) 120K (120K) 
8 7 6 5 15 (15R) 68 (68R) 270 (270R) 1.0K (1K) 4.7K (4K7) 27K (27K) 180K (180K) 
18 (18R) 82 (82R) 330 (330R) 4.2K (1K2) 5.6K (5K6) 33K (33K) 270K (270K) 
(JR1 [JR2 [JR3 [JRA 22 (22R) 100 (100R) 390 (390R) 4.5K (1K5) 6.8K (6K8) 39K (39K) 330K (330K) 
27 (27R) 120 (120R) 470 (470R) 1.8K (1K8) 8.2K (8K2) ATK (47K) 1.0M (1M) 
11.27h 7 2 3 4 
Bn e0e Isolated Circuit YC324 Series Resistor Value Chart 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
; 10 (10R) 51 (51R) 300 (300R) 750 (750R) 2.7K (2K7) 15K (15K) 68K (68K) 
YC356 Series 22 (22R) 56 (56R) 330 (330R) 1.0K (1K) 3.3K (3K3) 20K (20K) 100K (100K) 
24 (24R) 100 (100R) 390 (390R) 1.2K (1K2) 4.7K (4K7) 22K (22K) 270K (270K) 
33 (33R) 150 (150R) 470 (470R) 1.5K (1K5) 6.2K (6K2) 33K (33K) 510K (510K) 
39 (39R) 220 (220R) 510 (510R) 2.0K (2K) 6.8K (6K8) 47K (47K) 1.0M (1M) 
47 (47R) 270 (270R) 680 (680R) 2.2K (2K2) 10K (10K) 56K (56K) 
YC358 Series Resistor Value Chart 
6.40 be+11.27 | Busaed Cirouit Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
56 (56R) 330 (330R) 1.8K (1K8) 2.7K (2K7) 5.6K (5K6) 100K (100K) 
100 (100R) 470 (470R) 2.0K (2K) 3.3K (3K3) 10K (10K) 
220 (220R) 1.0K (1K) 2.2K (2K2) 4.7K (4K7) 47K (47K) 
Resistor Resistor a 
No. of No. of Value Range | Power Rating |Digi-Key* Cut Tape Pricing Digi-Key* Tape and Reel Yageo 
Series Terminals | Resistors (Q) (mW @ 70°C) |Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
TC164 8 4 0.0, 10 ~ 1.0M 63 TC164J-(Value)CT-ND 12 1.03 3.68 |TC164J-(Value)TR-ND 5,000 4.00/M |TC164-JR-07(Code)L 
YC122 4 2 0.0 ~ 1.0M 63 YC122J-(Value)CT-ND 48 4.11 17.14 |¥C122J-(Value)TR-ND 10,000 24.00/M | YC122-JR-07(Code)L 
YC124 8 4 0.0 ~ 1.0M 63 YC124J-(Value)CT-ND A7 4.12 14.73 |YC124J-(Value)TR-ND 10,000 16.00/M | YC124-JR-07(Code)L 
YC164 8 4 0.0 ~ 1.0M 63 YC164J-(Value)CT-ND 10 -90 3.23 | YC164J-(Value)TR-ND 5,000 5.00/M |YC164-JR-07(Code)L 
YC248 16 8 0.0, 10 ~ 1.0M 63 YC248J-(Value)CT-ND 1.01 8.64 36.00 | YC248J-(Value)TR-ND 5,000 50.00/M_| YC248-JR-07(Code)L 
YC324 8 4 10 ~ 1.0M 125 YC324J-(Value)CT-ND 1.61 13.80 57.50 | YC324J-(Value)TR-ND 4,000 81.00/M | YC324-JK-07(Code)L 
YC358 10 8 56 ~ 100K 63 YC358T-(Value)CT-ND 2.03 17.39 72.45 | YC358T-(Value)TR-ND 4,000 101.00/M | YC358TJK-07(Code)L 


* For complete Digi-Key part number, substitute Digi-Key value from Resistance Value Chart for (Value). 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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VISHAY. Beyschlag Professional, Precision and Precision Automotive 
ACAS Series Thin Film Chip Resistor Arrays 


Ri [Re [Rg [Ra 


Resistance Values 


The ACAS 0612 convex termination thin film chip resistor arrays combine the 
proven reliability of precision thin film with the advantages of chip resistor arrays. 
Defined tolerance matching and TCR tracking makes this product perfectly suited 
for applications with outstanding requirements towards stable fixed resistor ratios. 
A small package enables the design of high density circuits in combination with 
reduction of assembly costs. 


PROFESSIONAL SERIES Features: * Advanced thin film technology * Two 
pairs or four equal resistor values ¢ Pure Sn termination on Ni barrier layer 


Reel* 


PRECISION SERIES Features: * Advanced thin film technology * Two pairs or 
four equal resistor values * Pure Sn termination on Ni barrier layer Specifica- 
tions: * Absolute Tolerance: +0.25% » Tolerance Matching: 0.1% * Abso- 
lute Temperature Coefficient: +25 ppm/K »* Temperature Coefficient Tracking: 
15 ppm/K « Operating Voltage: 75V Applications: ¢ Precision analog circuits 
* Voltage divider * Feedback circuits * Signal conditioning 

PRECISION AUTOMOTIVE SERIES Features: * Tested according AEC-Q200 
* 155°C film temperature * 1000V ESD stability * Advanced thin film technology 
* Two pairs or four equal resistor values Specifications: * Absolute Tolerance: 
+0.25% » Tolerance Matching: 0.1% * Absolute Temperature Coefficient: +25 


100/100 1.0K/1.0K 4.7K/4.7K 10K/20K Specifications: Absolute tolerance: +0.5% * Absolute Temperature Coefficient: ppm/K * Temperature Coefficient Tracking: 15 ppm/K * Operating Voltage: 75V 
100/200 1.0K/2.0K 10K/10K 10K/30K +50 ppm/K ¢ Operating Voltage: 75V Applications: » Voltage divider * Feedback Applications: ¢ Precision analog circuits * Voltage divider * Feedback circuits 
100/300 1.0K/3.0K 10K/15K 47K/47K circuits * Signal conditioning * Bus terminations * Signal conditioning 
Resistor Power 
EIA 0612 Rating Cut Tape Tape & Reel§ 
Config. (mW @ 70°C) Resistance Digi-Key Price Each Pricing Vishay Beyschlag 
(Isolated) | Element | Package Value (Q) Part No.t 1 10 50 100 1,000 Part No. 
Professional Resistors 
4x.0603 100 300 100/100, 1.0K/1.0K, 4.7K/4.7K, 10K/10K, 47K/47K ACASA-(Value)-2CT-ND 76 63 A7 38 218.00 ACASAXxxx2xxxxP 100 
100 300 100/200, 100/300, 1.0K/2.0K, 1.0K/3.0K, 10K/15K, 10K/20K, 10K/30K | ACASA-(Value)-2CT-ND 91 15 56 45 260.00 ACASAXxxx2xxxxP 100 
Precision Resistors 
4x 0603 100 300 100/100, 1.0K/1.0K, 4.7K/4.7K, 10K/10K, 47K/47K ACASA-(Value)-ECT-ND 3.00 2.47 1.85 1.46 858.00 ACASAXxxxExxxxP 100 
100 300 100/200, 100/300, 1.0K/2.0K, 1.0K/3.0K, 10K/15K, 10K/20K, 10K/30K | ACASA-(Value)-ECT-ND 3.59 2.95 2.21 1.75 1026.00 ACASAXxxxExxxxP 100 
NEW! Precision Automotive Resistors NEW! 
4x.0603 100 300 100/100, 1.0K/1.0K, 4.7K/4.7K, 10K/10K, 47K/47K ACASA-(Value)-EATCT-ND. 3.59 2.95 2.21 1.75 1026.00 ACASAXxxxExxxxP 1AT 
100 300 100/200, 100/300, 1.0K/2.0K, 1.0K/3.0K, 10K/15K, 10K/20K, 10K/30K | ACASA-(Value)-EATCT-ND. 4.31 3.54 2.65 2.10 1230.00 ACASAXxxxExxxxP1AT 
t For complete Digi-Key part number, substitute Digi-Key value from Resistance Value Chart for (Value). § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
VISHAY. Dale Surface Mount Chip Resistor Arrays Digi Reel fotis 


The CRA thick film resistor arrays are constructed on a high grade ceramic 
body with concave or convex terminals. A small package enables the design of 
high density circuits. The single component reduces board space, component 
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Resistance Values (Q) 


CRA04S043 Series 


CRA04S083 Series 
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CRAOBS ONS Series 
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Resistance Values (Q) 


GRAGSOR Series 
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counts and assembly costs. Features: * Squared corners (CRA12E083 scalloped 
corners) *4 and 8 terminal packages with isolated resistors * Lead (Pb)-free 
solder contacts on Ni barrier layer Specifications: * Limiting Element Voltage: 


50V «Temperature Coefficient: +200ppm/K * Tolerance: +5% »* Temperature 
Range: -55°C ~ 155°C * Insulation Resistance: >1090. 


Dimensions in mm 


CRAO6P043 Series 
0.80 


pulls 
TR 
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Resistance Values (Q) 


CRA04P083 Series CRA04S043 Series CRA04S083 Series 

0.0 47 220 1.0K 82K 100K 1.0M 0.0 68 1.0K 15K 220K 0.0 18 36 68 130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 15K 30K 56K 110K 220K 430K 820K 
10 51 270 15K 10K 150K 10 100 15K 22K 330K 10 20 39 75 150 300 560 1.1K 22K 4.3K 82K 16K 33K 62K 120K 240K 470K 910K 
15 56 330 22K 15K 180K 15 150 2.2K 33K 470K 11 22 48 82 160 330 620 1.2K 24K 4.7K 9.1K 18K 36K 68K 130K 270K 510K 1.0M 
22 68 470 27K 22K 220K 22 200 33K 47K 680K 12 24 47 91 180 360 680 1.3K 27K 5.1K 10K 20K 39K 75K 150K 300K 560K 

27 82-510 3.3K 33K 330K 33 330 4.7K 68K 1.0M 13 27 51 100 200 390 750 1.5K 3.0K 5.6K 11K 22K 43K 82K 160K 330K 620K 

33 100 560 4.7K 47K 470K 47 470 68K 100K 15 30 56 110 220 430 820 1.6K 3.3K 62K 12K 24K 47K 91K 180K 360K 680K 

39 150 680 68K 68K 680K 56 680 10K 150K 16 33 62 120 240 470 910 1.8K 36K 68K 13K 27K 51K 100K 200K 390K 750K 
Resistance Values (Q) Resistance Values (Q) Resistance Values (Q) 

CRAO6P043 Series CRAO6P083 Series CRA06S043 Series 

22 220 10K 0.0 18 39 68 150 330 560 1.2K 27K 5.1K 10K 27K 68K 180K 470K 0.0 33 100 330 15K 68K 30K 150K 680K 
33 1.0K 47K 10 22 47 100 180 390 680 15K 3.3K 5.6K 12K 383K 100K 220K 680K 10 47 150 470 22K 10K 47K 220K 1.0M 
47 22K 400K 12 27 51 110 220 470 820 18K 3.9K 68K 15K 47K 120K 270K 1.0M 15 68 220 680 3.3K 15K 68K 330K 

3 15 33 56 120 270 510 1.0K 22K 4.7K 8.2K 22K 51K 150K 330K 22 75 270 1.0K 4.7K 20K 100K 470K 
Resistance Values (Q) Resistance Values (Q) 
CRA06S083 Series CRA12E083 Series 

0.0 15 24 39 62 100 160 270 430 680 1.1K 1.8K 3.0K 4.7K 7.5K 12K 20K 33K 51K 82K 130K 220K 360K 560K 910K 0.0 47 330 2.2K 15K 100K 680K 
10 16 27 43 68 110 180 300 470 750 1.2K 2.0K 3.3K 5.1K 82K 13K 22K 36K 56K 91K 150K 240K 390K 620K 1.0M 10 68 470 3.3K 22K 150K 1.0M 
11 18 30 47 75 120 200 330 510 820 1.3K 2.2K 3.6K 5.6K 9.1K 15K 24K 39K 62K 100K 160K 270K 430K 680K 15 100 680 4.7K 33K 220K 

12 20 33 51 82 130 220 360 560 910 1.5K 24K 3.9K 6.2K 10K 16K 27K 43K 68K 110K 180K 300K 470K 750K 22 150 1.0K 68K 47K 330K 

13 22 36 56 91 150 240 390 620 1.0K 1.6K 2.7K 4.3K 6.8K 11K 18K 30K 47K 75K 120K 200K 330K 510K 820K 33 220 15K 10K 68K 470K 

Resistor Resistor Cut Tape 
No. of Terminal No. of Power Rating | Value Range | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Series Terminals Type Resistors (mW@70°C) (Q) Part No.t 10 50 100 500 | Part No.t Qty. Pricing 

CRA04P083 8 Concave 4 63 0.0~1.0M |CRA4P8(Value)CT-ND 48 1.78 3.07 12.45 | CRA4P8(Value)TR-ND 10,000 | 17.00/M 
CRA04S043 4 Convex 2 63 0.0~1.0M |CRA4S4(Value)CT-ND 36 1.35 2.33 9.45 | CRA4S4(Value)TR-ND 10,000 | 13.00/M 
CRA04S083 8 Convex 4 63 0.0~1.0M |CRA4S8(Value)CT-ND 36 1.35 2.33 9.45 | CRA4S8(Value)TR-ND 10,000 | 13.00/M 
CRAO6P043 4 Concave 2 63 22~100K |CRA6P4(Value)CT-ND 48 1.78 3.07 12.45 | CRA6P4(Value)TR-ND 5,000 17.00/M 
CRAO6P083 8 Concave 4 63 0.0~1.0M | CRAG6P8(Value)CT-ND 48 1.78 3.07 12.45 | CRA6P8(Value)TR-ND 5,000 17.00/M 
CRA06S043 4 Convex 2 63 0.0~1.0M |CRA6S4(Value)CT-ND 34° 1.27 2.18 8.85 | CRA6S4(Value)TR-ND 5,000 12.00/M 
CRA06S083 8 Convex 4 63 0.0~1.0M |CRA6S8(Value)CT-ND .23 86 1.48 6.00 | CRA6S8(Value)TR-ND 5,000 8.00/M 
CRA12E083 8 Convex 4 100 0.0~1.0M | CRA12E8(Value)CT-ND 2.30 8.60 14.80 60.00 |CRA12E8(Value)TR-ND 2,000 80.00/M 


+ For complete Digi-Key part number, substitute Digi-Key value from Resistance Value Chart for (Value). 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


. . aon ® RoHS Compliant Parts Available 
ROH semiconnuctor Chip Resistor Arrays Digi Ree! et 


MNR0O2 SERIES MNR04 SERIES MNR12 SERIES MNR14 SERIES MNR15 SERIES 
ESL —_- K—L kK _L—| 0.48 0.32 0.32 
ACE ee ji 0.45 woee = 0.5 ea | 08. 
a a ae 
bi ie ie ; : lot25 1.6 0.35 
LEY er ea a Lh aa : Lh A | Ly 
0.33 a nes el 
* Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Bussed 
* Max. Operating Voltage: 25V * Max. Operating Voltage: 25V * Max. Operating Voltage: 50V * Max. Operating Voltage: 50V ¢ Max. Operating Voltage: 12.5V 
MNR32 SERIES MNR35 SERIES 
0.55 -\—— 0.55 
bai i +1.27 =e, 
: ct i Lou List 
4 
3.1 Max. 7 Max. 
| 0.5 root 0.5 
© Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Bussed 
* Max. Operating Voltage: 25V « Max. Operating Voltage: 200V ¢ Max. Operating Voltage: 200V * Max. Operating Voltage: 50V 
Series MNRO2, MNR12 Series MNR04, MNR14 Series Series Series 
and MNR32 and MNR34 MNR15 ni fre fr3fr4 MNR18 
RjRRBIRAIRSIREIR7IRE 
dni dre dr fro fra tna RSFROFR7 FRE i ch i a 
Ri =R2 Ri =R2=R3=R4 Rishe-heart-He-he-Hisne R1=R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8 R1=R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8 
Resistance Values (9) Resistance Values (Q) 
MNRO2 Series MNRi15 Series Chip Arrays 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value(Code) Value(Code) Value(Code) Value (Code) Value (Code) 
0.0 (000)# 100 (101)@ 56 (560) 330 (331) 560 (561) 1.8K (182) 4.7K (472) 18K (183) 68K (683) 
10 (100) 1.0K (102) 100 (101) 390 (391) 680 (681) 2.0K (202) 5.1K (512) 20K (203) 100K (104) 
22 (220)@ 4.7K (472)@ 150 (151) 430 (431) 1.0K (102) 2.2K (222) 5.6K (562) 22K (223) 
33 (330)@ 10K (103) 220 (221) 470 (471) 1.2K (122) 2.7K (272) 8.2K (822) 33K (333) 
56 (560)@ 47K (473)@ 300 (301) 510 (511) 1.5K (152) 3.3K (332) 10K (103) 47K (473) 
Resistance Values (0) Resistance Values (Q) 
MNR0O4 Series MNR18 Series 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value(Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
0.0 (000)# 27 (270) 56 (560)@ 150 (151)@  820(821)@ 4.7K (472) 33K (333)@ 10 (100) 30 (300) 56 (560) 200 (201) 1.0K (102) 5.1K (512) 47K (473) 
10 (100)@ 30 (300) 62 (620)@ 220(221)@ 1.0K (102)@ 5.1K (512)@ 47K (473)@ 12 (120) 33 (330) 62 (620) 220 (221) 1.2K (122) 6.8K (682) 51K (513) 
12 (120)@ 33 (330) 68 (680)® 240 (241)@ 1.2K (122)@ 6.8K (682)@ 51K (513)@ 15 (150) 36 (360) 68 (680) 240 (241) 1.5K (152) 8.2K (822) 56K (563) 
15 (150)@ 39 (390) 75(750)@ 300(301)® 1.5K (152)@ 8.2K (822)@ 56K (563)® 18 (180) 39 (390) 75 (750) 300 (301) 2.0K (202) 10K (103) 100K (104) 
18 (180)@ 43 (430) 82(820)@ 330(331)® 2.2K (222)@  10K(103)@ 100K (104) 20 (200) 43 (430) 82 (820) 330 (331) 2.2K (222) 15K (153) 1.0M (105) 
22 (220)@ 47 (470)@ 100 (101)®  470(471)@ 2.7K (272)@ 15K (153) 1.0M (105)@ 22 (220) 47 (470) 100 (101) 470 (471) 2.7K (272) 20K (203) 
24 (240) 51(510)®  120(121)@  680(681)@ 3.0K (302)@ 22K (223)@ 24 (240) 50 (500) 120 (121) 680 (681) 3.0K (302) 22K (223) 
27 (270) 51 (510) 150 (151) 820 (821) 4.7K (472) 33K (333) 


Resistance Values (9) ‘ 
MNR12 Series Resistance Values (0) 


Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) MNR32 Series 


0.0 (000) 39 (390) 100 (101)  360(361) «1.2K (122) 10K (103) ‘150K (154) WaldeGode) Wale Gous) WEIRD (SEE) WLW (es) 
10 (100) 47 (470) 130(131) 470 (471) «1.8K (182) 15K (153) 220K (224) 39 (390) 270 (271) 1.3K (132) 4.7K (472) 
18 (180) 51 (510) 150(151)  510(511) 2.0K (202) 22K (223) 10M (105) 400 (101) 470 (471) 1.8K (182) 10K (103) 
22 (220) 56 (560) 220 (221) 680 (681) 2.2K (222) 39K (393) 180 (181) 1.0K (102) 3.9K (392) 47K (473) 
27 (270) 68 (680) 270(271)  820(821) 2.4K (242) 47K (473) 

33 (330) 75 (750) 330(331) 1.0K (102) 4.7K (472) 100K (104) 


Resistance Values (Q) 


Resistance Values (0) MNR34 Series 


MNR14 Series Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 

Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Sains, ee eae} 10 to ae etn Bek (ea) eo ay eer eS 

0.0(000)@ 36 (360)@  220(221)@ 1.3K(132)@ 82K (822)@ 51K (513)@ 360K (364) 45 (150) 43 (430) 150 (181) S60(s61) 22K (222) 10K (103) «100K (104) 

22(2R2)@  39(390)@  240(241)@ 1.5K (152)@ 9.1K (912)@ 56K (563)@ 390K (394)@ 46 (160) 47 (470) 180(181)  620(621) +~—«-27K (272) «15K (158) _—-270K (274) 

3.0(3RO)}@ 43 (430)@  270(271)® 1.6K (162)@ 10K (103)@ 62K (623)@ 430K (434)@ 48 (180) 51 (610) 200 (201) 680(681) 3.3K (332) 18k (183) «10K (514) 

3.3(3R3)  47(470)@ 300 (301)@ + 1.8K (182)@ 11K (113) 68K (683)@ 470K (474)@ 22 (220) 56 (560) 220(221) 750(751) 3.9K (392) 20K (203) _—‘1.0M (105) 
ernie Greil Gulsie suciaioe lectins Trion simlide igi) © elem) Hole} ole) aikle) ako 
; . 27 (270) 82 (820) 300 (301 1.0K (102) 5.1K (512) 33K (333 
10(100)@ 62(620)@  390(391)@ 24K (242)@ 15K(153)@ 91K (913)@ 620K (624)@ aa ean ey ack Ee) on Hii f Py ee feast ae tes 
11(110)}@  68(680)® 430(431)@ 2.7K (272)@ 16K (163)@ 100K (104)@ 680K (684) 33 (330) foo (101) 390/891) 1.5K (152) 62K (822) 7K (473) 


12(120)@  75(750)@  470(471)@ 3.0K (302)@ + 18K (183)@ 110K (114)@ 750K (754) 
13(130)@ 82 (820) 510 (511)@ 3.3K (332)@ 20K (203)@ + 120K (124)@ 820K (824)@ F 
15(150)@ 91 (910)@  560(561)@ 3.6K (362)® 22K (223) 130K (134)@ 910K (914) Reece ated (9) 

16(160)@  100(101)@  620(621)@ 3.9K (392)@ 24K (243)@ 150K (154)@ 1.0M (105)@ i 

18(180)@  110(111)®  680(681)@ 4.3K (432)@ 27K (273)@ 160K (164)@ Value (Code) Value (Code) Value (Code) ‘Value (Code) Value (Code) _Value (Code) 
20 (200)@  120(121)® 750 (751)® 4.7K (472)@ 30K (303)@ 180K (184)@ 


22 (220)@ 130(131)®  820(821)® 5.1K (512)@ 33K (333)@ 200K (204)@ ee eee) es aay ae Bee ie) eee (eee) sae 
24 (240)@  150(151)@  910(911)@ 5.6K (562)® 36K (363)@ 220K (224)@ (101) Cech) 0K (102) AED) Hal (2222) (333) 
27 (270)@ 160 (161)® 1.0K (102)@ 6.2K (622)® 39K (393) 240K (244)@ 150 (151) 470 (471) 1.2K (122) 2.7K (272) 10K (103) 47K (473) 
30 (300)@ 180(181)®  1.1K(112)® 6.8K (682) 43K (433)@ 300K (304) 220 (221) 510 (511) 1.5K (152) 3.3K (332) 18K (183) 68K (683) 
33 (330)@ 200(201)@ = 1.2K (122)@ 7.5K (752) 47K (473)@ — 330K (334) 300 (301) 560 (561) 1.8K (182) 4.7K (472) 20K (203) 100K (104) 
Number Number | Dimension Resistor cay ape Tape and Reel 
of of (6 Power Rating} | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Series | Terminals | Resistors (mm) (mW@70°C) Part No.t 10 100 1,000 | Part No.t 4,000 5,000 10,000 
MNRO2 4 2 1.0 63 MNRO02(Code)CT-ND 32 253 21.62 |MNR02(Code)TR-ND = = 16.00/M 
MNRO2 4 2 1.0 63 MNRO2(Code)RCT-ND@ 24 1.90 16.22 |MNRO02(Code)RTR-ND® = = 12.00/M 
MNRO4 8 4 2.0 63 MNR04(Code)CT-ND 36 2.85 24.32 |MNR04(Code)TR-ND = = 18.00/M 
MNRO4 8 4 2.0 63 MNR04(Code)RCT-ND® 18 1.42 12.17 |MNRO04(Code)RTR-ND® = = 9.00/M 
MNR12 4 2 1.6 63 MNR12(Code)CT-ND 20 1.58 13.51_|MNR12(Code)TR-ND = 12.00/M 10.00/M 
MNR14 8 4 3.2 63 MNR14(Code)CT-ND 20 1.58 13.51 |MNR14(Code)TR-ND = 12.00/M 10.00/M 
MNR14 8 4 3.2 63 MNR14(Code)RCT-ND® 19 1.52 12.97 |MNR14(Code)RTR-ND® = 11.00/M 10.00/M 
MNR15 10 8 3.2 31 MNR15(Code)CT-ND 1.37 10.75 91.89 |MNR15(Code)TR-ND — 78.00/M —68.00/M 
MNR18 16 8 3.8 63 MNR18(Code)CT-ND 81 6.33 54.05 |MNR18(Code)TR-ND —  46.00/M —40.00/M 
MNR32 4 2 2.6 125 MNR32(Code)CT-ND 1.21 9.49 81.08 _|MNR32(Code)TR-ND 69.00/M = = 
MNR34 8 4 5.2 125 MNR34(Code)CT-ND 1.37. 10.75 91.89 |MNR34(Code)TR-ND 78.00/M = = 
MNR35 10 8 6.4 63 MNR35(Code)CT-ND 2.86 22.45 191.88 _|MNR35(Code)TR-ND 163.00/M = = 


+ For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). Values also available as Resin Overcoated — which are also ROHS Compliant + Note: Total Rated Package 
Power equals total number of resistors times rated Power per Resistor. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2007 


Zl ; 
VISHAY. Foil Resistors 


038 0.38 0.38 


Bulk Metal® Z-Foil (BMZF) technology out-performs all other resistor technologies available today for 
applications that require ultra high precision and ultra high stability. The new Z-Foil technology provides 
a significant reduction of the resistive element’s sensitivity to changes of temperature due to ambient 
temperature variations (TCR) and to self heating when power is applied (power coefficient). Model 
VFCD1505 offers low TCR (both absolute and tracking), excellent load life stability, tight tolerance, 
excellent ratio stability, low thermal EMF and low current noise, all in one package. 

An absolute TCR of 0.05ppm/°C removes errors due to temperature gradients. 

The VFCD1505 surface mount divider provides tight tolerance matching and TCR tracking between two 
resistors simultaneously etched on one piece of foil on a common substrate. The electrical specifica- 
tions of this integrated construction offer improved performances and better real estate utilization over 
discrete resistors and matched pairs. 


VFCD1505 Bulk Metal® Z-Foil SMT Flip Chip Voltage Divider 


Features: * Non inductive, non capacitive design * Non hot spot design 

Specifications: » Absolute TCR: +0.05ppm/°C (typical 0°C ~ 60°C); +0.2ppm/°C (typical -55°C ~ 125°C, 
25°C ref.); Tracking: 0.1ppm/°C typical * Power Coefficient Tracking (AR due to self heating): 5ppm at 
rated power * Short Time Overload: +0.005% (50ppm) * Load Life Stability (0.1W @ 70°C, 2000h): 
Absolute: 0.01%; Ratio: 0.005% * Electrostatic Discharge (ESD): > 25,000V » Power Rating @ 70°C: 
entire package: 0.1W, divided between the two resistors proportionally to their value * Maximum Work- 
ing Voltage: 22V * Thermal EMF: 0.05yV/°C typical * Current Noise: < -40dB * Rise Time: 1ns without 
ringing * Non inductive: < 0.08yH * Voltage Coefficient: < 0.1ppm/V 

Applications: * Instrumentation amplifiers * Bridge networks « Differential amplifiers * Ratio arms in 
bridge circuits * Medical and test equipment ¢ Military * Airborne 


Resistance Tolerance Power Rating| Absolute TCR | TCR Tracking z 
Value | Absolute/Matching| @ 70°C (ppm/°C) (ppm/°C) Digi-Key Price Each Vishay 
Series (Q) (%) (W) Typ. Max. Typ. Max. | Part No. 1 25 100 | Part No. 
VCFD1505 10K/10K 0.01 0.1 +0.2 +1 0.1 0.5 |Y1685-10K/10K-ND 20.74 17.78 16.30 | Y1685VO001TTOW 
5K/10K 0.01 0.1 +0.2 +1 0.4 1.0 | Y1685-5K/10K-ND 20.74 17.78 16.30 | Y1685VOO05TTOW 


SMN High Precision Bulk Metal® Foil Dual-In-Line 4 Resistors SMT Resistor Network 


4 
10K/10K 


Ri) R2] R2] R41 R1) R1) RI) Rt 


__  . 
VISHAY. Thin Film 


Bulk Metal® Z-Foil (BMZF) technology out-performs all other resistor technologies available 
today for applications that require high precision and high stability. 

Model SMN offers low TCR (absolute and tracking), excellent load life stability, tight toler- 
ance (absolute and match), excellent ratio stability, low thermal EMF, low current noise and 
low voltage coefficient, all in the same resistor. 

The SMN surface mount network is made up of four independent BMF resistors in a small 
standard molded epoxy package with 50MIL lead pitch (JEDEC MS-012 package). The elec- 
trical specification of this integrated construction offers improved performance and better 
real estate utilization over discrete resistors and matched sets. The resistor may be used 
independently or as divider pairs. 


Features: » Non inductive, non capacitive design * Non hot spot design 
Specifications: * TCR (-55°C ~ 125°C, 25°C Ref.): Absolute: +2ppm/°C 
typical; Tracking: 0.5ppm/°C typical * Power Rating at 70°C: Entire Pack- 
age: 0.4W; Each Resistor: 0.1W « Resistance Tolerance Match: 0.01% * Ratio Stability: 
0.005% (0.1W @ 70°C, 2000h) * Electrostatic Discharge (ESD): > 25,000V Short Time 
Overload: < 0.0025% * Rise Time: 1ns without ringing » Current Noise: <-40dB * Thermal 
EMF: 0.05yV/°C « Voltage Coefficient: < 0.1 ppm/V * Non Inductive: < 0.08uH * Terminal 
Finishes Available: Lead (Pb)- free; Tin/Lead alloy 

Applications: * Instrumentation amplifiers » Bridge networks « Differential amplifiers * Ra- 
tio arms in bridge circuits * Medical and test equipment « Military * Airborne 


Resistance Power Rating 
Value Tolerance (%) @ 70°C (W) Digi-Key Price Each Vishay 
Series (OQ) Absolute | Matching | Resistor Pkg. Part No. 1 25 100 Part No. 
10K/1K 0.02 0.01 0.1 0.4 Y1365-10K/1K-ND 33.58 28.79 26.39 |Y1365V0205QT9U 
SMN 
10K/10K 0.02 0.01 0.1 0.4 Y1365-10K/10K-ND 31.38 26.90 24.66 |Y1365VO008QT9U 


Molded QSOP Dual-In-Line SMT Resistor Network 


(25 Mil Pitch) — vssR Series 


VSSR resistor networks are designed to be used i 
resistive elements within the network allows you 


high stability circuits for industrial, medical and scientific instrumentation. The rugged packaging offers 


superior environmental protection and consistent di 
equipment. Features: ¢ Reduces total assembly 
equipment * UL 94V-0 flame resistant Specificat 


sensitivity level 1 (per IPC/JEDEC STD-20C) * Resistive Element: Tantalum Nitride * Body: Molded epoxy 
VSSR16 Series Standard Resistor Values (Q) 


in either analog or digital circuits. The use of thin film 
to achieve an infinite number of very low noise and common pin and a discrete 
up ° “Wired OR” pull-up » Pi 
imensions for ease of placement with automatic SMT 
costs * Compatible with automatic surface mounting 
ions: ¢ Thin film tantalum nitride on silicon » Moisture 


Bussed with one pin common: The 01 circuit provides nominally equal resistors connected between a 


PC board pin. Applications: * MOS/ROM pull-up/pull-down * Open collector pull- 
ower driven pull-up * TTL input pull-down « Digital pulse squaring * TTL unused 


gate pull-up * High speed parallels pull-up 

Isolated: The 03 circuit provides nominally equal resistors isolated from all others and wired directly across. 
Applications: * “Wired OR” 
line impedance balancing ¢ 


pull-up * Power driven pull-up * Powergate pull-up * Line termination * Long- 
LED current limiting * ECL output pull-down ¢ TTL input pull-down 


10 68 470 2.2K 20K Bussed Isolated 
22 100 510 2.7K 47K 
33 180 680 4.7K 
47 220 1.0K 8.2K 
51 330 2.0K 10K 
VSSR20 Series Standard Resistor Values (Q) _y 
100 1.5K 4.7K 47K +|/+0.25 
1.0K 2.0K 10K 4.63 
VSSR24 Series Standard Resistor Values (0) 
Operatin: 
no fog pak as Voltage Working Temperature | TCR 
47 1.0K 3.3K 6.8K Coefficient Voltage Range Noise Absolute 
100 2.0K 4.7K 10K 5ppm/V (typical) 50VDC -55°C ~ 125°C < -35dB +100ppm/°C 
Power Rating 
Value Range Tolerance Maximum @ 70°C Dimension L | Digi-Key Price Each Vishay Thin Film 
(Q) Absolute Resistor} Package mm Part No.t 1 25 100 Part No. 
VSSR16 Series Bussed — 16 Pins, 15 Resistors 
100 +2.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-100-GB-ND 2.66 2.02 1.60 VSSR1601101GUF 
220 42.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-220-GB-ND 2.35 1.78 1.41 VSSR1601221GUF 
1.0K ~ 2.2K, 4.7K, 10K 42.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-(Value)-GB-ND 2.31 1.75 1.39 VSSR1601xxxGUF 
220 +5.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-220-JB-ND 2.35 1.78 1.41 VSSR1601221JUF 
330, 470, 680 ~ 47K +5.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-(Value)-JB-ND 1.89 1.44 1.14 VSSR1601xxxJUF 
VSSR16 Series Isolated — 16 Pins, 8 Resistors 
10, 33, 51 +2.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-(Value)-GI-ND 2.66 2.02 1.60 VSSR1603xxxGUF 
510 42.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-510-GI-ND 1.89 1.44 1.14 VSSR1603511GUF 
1.0K 42.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-1.0K-GI-ND 2.31 1.75 1.39 VSSR1603102GUF 
10 ~ 100 +5.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-(Value)-JI-ND 2.66 2.02 1.60 VSSR1603xxxJUF 
180 ~ 220 +5.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-(Value)-JI-ND 2.35 1.78 1.41 VSSR1603xxxJUF 
330 ~ 470, 1.0K, 2.2K, 4.7K, 10K +5.0% 100mW 1.0W 4.90 VSSR16-(Value)-JI-ND 1.89 1.44 1.14 VSSR1603xxxJUF 
VSSR20 Series Bussed — 20 Pins, 19 Resistors 
1.0K, 1.5K, 4.7K, 10K +2.0% 100mW 1.2W 8.66 VSSR20-(Value)-GB-ND 2.66 2.02 1.60 VSSR2001xxxGUF 
1.0K, 2.0K ~ 47K +5.0% 100mW 1.2W 8.66 VSSR20-(Value)-JB-ND 2.24 1.70 1.35 VSSR2001xxxJUF 
VSSR20 Series Isolated — 20 Pins, 10 Resistors 
100 +5.0% 100mW 1.2W 8.66 VSSR20-100-JI-ND 3.01 2.28 1.81 VSSR2003101JUF 
VSSR24 Series Bussed — 24 Pins, 23 Resistors 
4.7K ~ 5.1K, 10K 42.0% 100mW 1.4W 8.66 VSSR24-(Value)-GB-ND 2.66 2.02 1.60 VSSR2401xxxGUF 
100 +5.0% 100mW 1.4W 8.66 VSSR24-100-JB-ND 3.01 2.28 1.81 VSSR2401101JUF 
390 ~ 4.7K, 6.8K, 10K +5.0% 100mW 1.4W 8.66 VSSR24-(Value)-JB-ND 2.24 1.70 1.35 VSSR2401xxxJUF 
VSSR24 Series Isolated — 24 Pins, 12 Resistors 
10 ~ 100 +5.0% 100mW 1.4W 8.66 VSSR24-(Value)-JI-ND 3.01 2.28 1.81 VSSR2403xxxJUF 
150 +5.0% 100mW 1.4W 8.66 VSSR24-150-JI-ND 2.70 2.05 1.62 VSSR2403151JUF 
4.7K ~ 10K +5.0% 100mW 1.4W 8.66 VSSR24-(Value)-JI-ND 2.24 1.70 1.35 VSSR2403xxxJUF 
+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). + Per element typical 
More Product Available Online: www.digikey.com 


2008 (uszo010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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VISHAY. Thin Film 


Molded SOT-23 SMT Resistor Divider Network 
MPM Series Dividers 


Vishay Thin Film MPM Series Dividers provide +2ppm/°C tracking and a ratio tolerance of 0.05%, small size, and exceptional stability for all surface 
mount applications. The standard SOT-23 package format with unity and common standard resistance divider ratios provides easy selection for more 


applications requiring matched pair resistor elements. 


Mechanical Specifications: 
Resistive Element: Passivated Nichrome ¢ Substrate Material: Silicon * Body: Molded epoxy 


Standard Resistor Divider Network Values (0) — R4/R2 


Digi@Reel” 


Dimensions —- mm 
MPM Series Minimum Maximum 
A 0.79 1.02 
Al 0.02 0.10 
B 2.67 3.05 
Ss 1.80 2.00 
WwW 0.38 0.54 
L 2.10 2.50 
H 1.20 1.40 
T 0.13 0.25 
J 0.089 0.15 
K 0.44 0.55 
2 0 8 


Ry/R2 Ratio Ry/R2 Ratio Ry/R2 Ratio Ry/R2 Ratio Ri/R2 Ratio 
DERATING CURVE 
250/250 fe A4K/4K ded 50K/50K at 2K/8K 1:4 1K/10K 1:10 400 100% = 0.25W 
500/500 “el 5K/5K ei 100K/100K ei 1K/5K a5) 1K/20K 1:20 gs 80 
5 
a 
1K/1K Hl 10K/10K el 1K/2K 12 2K/10K aS) 1K/25K 1:25 zg 60 
é 40 
2K/2K eal 20K/20K dled 5K/10K qe 1K/6K 1:6 1K/50K 1:50 iret 
= 
5 
2.5K/2.5K eal 25K/25K alll 1K/4K 1:4 1K/9K ize) 1K/100K 1:100 5 
- T 
Working Operating Ambient Temperature °C 
Voltage Voltage Temperature Thermal 
Coefficient (Maximum) Range Noise EMF 
0.1ppm/V 100V -55°C ~ 125°C < -30dB 0.2uV/°C. 
Value Power Rating Stability Cut Tape Tape & Reel 
Range TCR Tolerance Max. @ 70°C 2,000H @ 70°C | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing —_| Vishay Thin Film 
(0) Tracking Abs. Ratio Abs. |Resistor$| Pkg. | AR Abs. | AR Ratio | Part No.t 1 25 100 | Part No.t 1,000 Part No. 
250/250 ~ 100K/100K | +2ppm/°C | +25ppm/°C | +0.05% | +0.1% | 100mW | 200mW | 0.10% | 0.03% |MPMT-(R1 Value/R2 Value)CT-ND 5.15 4.10 3.83 |MPMT-(R1 Value/R2 Value)TR-ND 1683.00 | MPMTxxxxAT1 
1K/2K ~ 1K/10K +2ppm/°C | +25ppm/°C | +0.05% | +0.1% | 100mW | 200mW | 0.10% | 0.03% |MPMT-(R1 Value/R2 Value)CT-ND 5.69 4.53 4.24 |MPMT-(R1 Value/R2 Value)TR-ND 1862.00 | MPMTXxxxxxxxAT1 
1K/20K ~ 1K/100K | #2ppm/°C | +25ppm/°C | +0.05% | +0.1% | 100mW | 200mW | 0.10% | 0.03% |MPMT-(R1 Value/R2 Value)CT-ND | 6.93 5.75 5.45 /MPMT-(R1 Value/R2 Value) TR-ND 1825.00 | MPMTxxxxxxxxAT1 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Divider Network Values chart for (Rj Value/Re2 Value). 


Molded Dual-In-Line SMT Resistor Network (25 Mil Pitch) 
OSOP Series 


OSOP Series resistor networks feature a space- 
saving 25 Mil lead pitch versus the current 50 Mil 
pitch standard. This allows users to reduce board 
space more than 50% over current standards. The 
OSOP Series features 10 isolated resistors in a 


20 lead style. 


Features: 


* 0.068” (1.73mm) maximum seated height 
¢ Rugged molded case construction with no internal 


solder 


* Thin film element 


¢ JEDEC MO #137 Package AD 
Mechanical Specifications: 

+ Resistive Element: Passivated Nichrome 
* Substrate Material: Silicon 


* Body: Molded epoxy 


20 19 18 17 16 15 14 13 12 #11 
SiSoBnSnSonsnsreos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


+ Per element typical 


+= 8.74 ——$—S 


0.635 >| <>} 1.47 


DigiqpReel* 


Dim. in mm 


OSOP Series Working Operating 
Standard Resistor Values () Voltage Voltage Temperature Thermal 
500 2K 10K 50K Coefficient (Maximum) Range Noise EMF 
1K 5K 20K 400K < 0.1ppm/V (typical) 100V -55°C ~ 125°C <-30dB 0.08yV/" 
Power Rating Stability 
Value Maximum 2,000H Cut Tape Tape and Reel 
Range TCR Tolerance @70°C @70°C Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay Thin Film 
(0) Tracking Abs. Ratio | Abs. |Resistor$] Pkg. | AR Abs. | AR Ratio | Part No.t 1 25 100 | Part No.t 1,000 Part No. 
500 s5ppm/°C | +25ppm/°C} +0.1% | +0.1%] 100mW | 400mW | 500ppm | 150ppm | OSOPT-500BCT-ND 5.78 4.79 4.54 |OSOPT-500BTR-ND 2063.00 | OSOPTAxxxxAT1 
1K~100K | +5ppm/°C | +25ppm/°C | +0.05% | +0.1% | 100mW | 400mW | 500ppm| 150ppm | OSOPT-(Value)ACT-ND 6.13 5.08 4.82 | OSOPT-(Value)ATR-ND 2188.00 | OSOPTAxxxxAT1 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


+ Per element typical 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Molded Narrow Body Dual-In-Line SMT Resistor Networks (50 Mil Pitch) Digi 
NOMC Series 


The NOMC Series features a standard 16-pin narrow body (0.150”), small outline surface mount style. It can 
accommodate resistor networks to your particular application requirements. The networks can be constructed with 


Passivated Nichrome or Tantalum Nitride resistor films to optimize performance. 16 15 14 13 12 
Features: 
* Standard 16-pin (0.150” Narrow Body) JEDEC MS-012 * Rugged molded case construction * Stable thin film RISRISRISRISRISRISRISAI 


element (500ppm @ 70°C at 2,000H) »* Low temperature coefficient (t25ppm/°C) 


Mechanical Specifications: 
Resistive Element: Passivated Nichrome or Tantalum Nitride * Substrate Material: Silicon * Body: Molded epoxy 


Working Operating NOMC Series 0.381x45°>~ 1.60 

Voltage Voltage | Temperature Thermal Standard Resistor Values (0) 0.203 7 
Coefficient | (Maximum) Range Noise EMF 1K 5K 20K 75.0635 Disst 
<0.1ppm/V 50V -55°C ~ 125°C | < -30dB | 0.08uV/°C 2K 40K 400K 

Value Power Rating Stability Cut Tape Tape and Reel 

Range TCR Tolerance Maximum @ 70°C 2,000H @ 70°C _| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay Thin Film 

(0) Tracking Abs. Ratio Abs. |Resistor{| Pkg. | AR Abs. | AR Ratio | Part No.t 1 25 100 | Part No.t 1,000 Part No. 

1K~ 100K ) +5ppm/°C | +25ppm/°C | +0.05% | +0.1% | 50mW | 500mW | 500ppm | 150ppm | NOMCT16-(Value)ACT-ND 5.60 464 4.40 |NOMCT16-(Value)ATR-ND 2000.00 — | NOMCTxxxxxxxxAT1 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). + Per element typical 


Molded Dual-In-Line SMT Resistor Networks (50 Mil Pitch) Digi@Reel® |®)aons 
ORN Series 


ORN Series resistor networks feature four isolated resistors 
with standard 50 mil pitch lead spacing. The networks feature 
close TCR tracking and tight ratio tolerance and are ideally 


DERATING CURVE 
100% = 0.40W 


suited for unity gain operational amplifier circuitry. 100 
80. 

Features: 

* 0.068” (1.73mm) maximum seated height 60: 

¢ Rugged molded case construction with no internal solder RiSRiSRi 


b 


* Thin film passivity Microbe element 
¢ Low temperature coefficient (+25ppm/°C) 
¢ JEDEC MS-012 STD Package 


Percent of Rated Power 


aa 
125 150 
Ambient Temperature °C 


T T 
Mechanical Specifications: 


+ Resistive Element: Passivated Nichrome 
* Body: Molded epoxy 


Working Operating ORN Series 
Voltage Voltage Temperature Thermal Standard Resistor Values (9) 
Coefficient (Maximum) Range Noise EMF 500 4.99K 20K 
f 7 ‘ 2 1K 5K 50K 
0.1ppm/V typical 50V -55°C ~ 125°C < -30dB 0.08uV/°C 2K 10K 400K 
Value Power Rating Stability Cut Tape Tape and Reel 
Range TCR Tolerance Maximum @ 70°C 2,000H @ 70°C Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay Thin Film 
(0) Tracking Abs. Ratio Abs. | Resistor¢ Pkg. AR Abs. | AR Ratio | Part No.t 1 25 100 | Part No.t 1,000 Part No. 
500~ 100K | +5ppm/°C | +25ppm/°C | +0.05% | +0.1% | 100mW 400mW | 500ppm | 150ppm | ORNT-(Value)ACT-ND 5.38 4.28 4.01 | ORNT-(Value)ATR-ND 1760.00 ORNTAXxxxAT1 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). + Per element typical 


Molded Dual-In-Line SMT Resistor Divider Networks (50 Mil Pitch) Digi@DReel” | A) Aous 
ORN Series Dividers 


Vishay Thin Film ORN Series Dividers provide optimum 
ratio precision, small size and exceptional stability for most DERATING CURVE 
applications. The tight ratio tolerance offered on the standard 100% = 0.40W 
ratios will provide exceptional performance throughout life. 5 0.4 > [+ [+>|1.27 0.20 +} t 


Features: =; 

* 0.068” (1.73mm) maximum seated height 0.71 

* Rugged molded case construction with no internal solder 
(JEDEC MS-012 standard) 

¢ Thin film passivity Microbe element 

* Low temperature coefficient (t+25ppm/°C) 


6.07 


Percent of Rated Power 


Mechanical Specifications: 70 
+ Resistive Element: Passivated Nichrome 
* Body: Molded epoxy 


125 150 


Ambient Temperature °C. 


Working Operating ORN Series Standard Resistor Divider Network Values (Q) — R4/R2 
Voltage Voltage Temperature Thermal R4/R2 Ratio Ry/R2 | Ratio 
Coefficient (Maximum) Range Noise EMF 10K/5K DA 25K/1K D5 
10K/2K onl 50K/1K 50:1 
< 0.1ppm/V 50V -55°C ~ 125°C < -30dB 0.08yV/°C 10K/1K 10:1 100K/1K 100:1 
20K/1K 20:1 
Wale Power Rating Stability Cut Tape Tape and Reel 
Range TCR Tolerance Maximum @ 70°C | 2,000H @ 70°C | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay Thin Film 
(0) Tracking Abs. Ratio | Abs. | Resistor} | Pkg. | AR Abs. | AR Ratio | Part No. 1 25 100 | Part No. 1,000 Part No. 
1OK/5K ~ 20K/1K | +5ppm/°C | +25ppm/°C | +0.05% | +0.1% | 100mW | 400mW | 500ppm | 150ppm | ORNT-(R1 Value/R2 Value)CT-ND¢ | 6.16 5.11 4.84 /ORNT-(R1 Value/R2 Value) TR-NDt 2200.00 | ORNTAxx-1T1 
25K/1K +5ppm/°C | +25ppm/°C | +0.05% | +0.1% | 100mW | 400mW | 500ppm | 150ppm | ORNT-25K/1KCT-ND 6.58 546 5.17 |ORNT-25K/1KTR-ND 2350.00 | ORNTA25-1T1 
50K/1K +5ppm/°C | +25ppm/°C | +0.05% | +0.1% | 100mW | 400mW | 500ppm | 150ppm | ORNT-50K/1KCT-ND 6.72 5.57 5.28 |ORNT-50K/1KTR-ND 2400.00 | ORNTASO-1T1 
100K/1K +5ppm/°C | +25ppm/°C | +0.05% | +0.1% | 100mW | 400mW | 500ppm | 150ppm | ORNT-100K/1KCT-ND 7.00 5.80 5.50 |ORNT-100K/1KTR-ND 2500.00 | ORNTA100-1T1 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Divider Network Values chart for (Rj Value/R2 Value). + Per element typical 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2010 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Environmental Performance Specifications 
i Maximum Delta R 


- Test 740X 741__‘| 742-746 Test Description 

Thick Film Chi Resistor Arra Ss Thermal Cycle 1.0% 1.0% 1.0% 5 Cycles -55°C ~ 125°C 
p y Short Time Overload 2.0% 2.5% 1.0% 2 1/2 x Rated working voltage. 5 seconds (or maximum voltage) 

Features: * Low Cost * Thick Film Technology * High Density Packaging *Leadless Surface Mount Moisture Resistance 2.0% 5.0% 2.0% 240 hours .1 rated load, -10°C ~ 65°C, 90%RH 
construction * Tape and Reel Packaging * Solder coated Nickel Barrier Pads ¢ Isolated and Bussed | High Temperature Exposure | 3.0% 1.0% 1.0% 1000 hours. no load @ 125°C 
Circuits * Concave and Convex Terminations Load Life 3.0% | 5.0% | 2.0% 1000 hours @ 70°C, rated load 
Product Benefits: High Density Packaging: * Up to 30% less space per resistor than 0603 chip Resistance to Solder Heat 1.0% 2.5% 1.0% 10 seconds @ 260°C solder 
resistors * Up to 75% less space per resistor than 0805 chip resistors Placement Efficiency: Resistance to Solvents = = — Isopropyl alcohol, Freon TMC 
* Networks require fewer placements than discrete components »* Larger overall size eases handling a 2 Heboe a 
compared to discrete components Low Profile: * Can be used in PCMCIA cards Solderability = = = RMA flux, 230°C, 5 seconds dip, 95% coverage 


740X SERIES 741C SERIES 741X SERIES 742 SERIES 
Dimensions - mm 
p—L— Series P T A B foes 


eis. j 50 ; Fee 
7 A mana 741X043 | 1. 65 | 35 | 33 | 20] | pleas 


60 
+ . i 741X083 dl 50 35 30 .20 


~ TOAD 
741X163 | 11 50 | 45 | 30 | 30 | . E50 


743 SERIES 745 SERIES 
L 


Series 741X and 742 Series 740X, 741C, 741X, 742, 743 and 744 Series 745 and 746 


REESE: $3 ae: — 


16 Terminations / 8 Resistors 4 Terminations / 2 Resistors | | 8 Terminations / 4 Resistors 


Resistance Values Resistance Values 
740X Series Chip Arrays 742C083, 743C083, 744C083 Series Chip Arrays 
All values listed in QO All values listed in QO 
Value (Code) | Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
4.7K (472) 10K (103) 10 (100) 150 (151) 2.7K (272) 39K (393) 510K (514) 
12 (120) 180 (181) 3.3K (332) 47K (473) 560K (564) 
Resistance Values 15 (150) 220 (221) 3.9K (392) 51K (513) 680K (684) 
741X043, 741X083, 741X163 Series Chip Arrays 18 (180) 270 (271) 4.7K (472) 56K (563) 820K (824) 
All values listed in Q 22 (220) 390 (391) 5.1K (512) 68K (683) 4MEG (105) 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) a ean) a ea ea ea aay 
10 (100) 33 (330) 100 (101) 4.7K (472) 47K (473) a eh an en ae i ean es 
oak) EY) uS(02) LOK (LOS) 47 (470) 680 (681) 10K (103) 150K (154) 
q 51 (510) 820 (821) 12K (123) 180K (184) 
re Pil dpcatiog Cie nave 56 (560) 1K (102) 15K (153) 220K (224) 
All vclugelicteain @ 68 (680) 1.2K (122) 18K (183) 270K (274) 
82 (820) 1.5K (152) 22K (223) 330K (334) 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 110 (111) 1.8K (182) 27K (273) 390K (394) 
10 (100) 68 (680) 560 (561) 5.6K (562) 100K (104) 120 (121) 2.2K (222) 33K (333) 470K (474) 
12 (120) 82 (820) 680 (681) 8.2K (822) 180K (184) a 
15 (150) 100 (101) 1K (102) 40K (103) 220K (224) Resistance Values 
48 (180) 120 (121) 1.5K (152) 15K (153) 270K (274) 745 Series Chip Arrays 
22 (220) 150 (151) 1.8K (182) 18K (183) 330K (334) All values listed in © 
27 (270) 220 (221) 2.2K (222) 22K (223) 470K (474) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
33 (330) 270 (271) 2.7K (272) 27K (278) 510K (514) 400 (101) 680 (681) ZK (472) @BK (683) 
39 (390) 330 (331) 3.3K (332) 33K (333) 1M (105) 450 (181) 1K (102) 6.8K (682) 100K (104) 
e7G70) $90)(991) 3.9K (392) BUSS) 220 (221) 1.5K (152) 10K (103) 220K (224) 
51 (610) AD EZAN) SedsSICTE)) 56K (563) 330 (331) 2.2K (222) 15K (153) 330K (334) 
56 (560) 510 (511) SAK 612) 68K (683) 470 (471) 3.3K (332) 33K (333) 470K (474) 


Resistance Values 
742C043, 742C163, 743C043, 744C043 Series Chip Arrays 


All values listed in Q 
Value(Code) | Value(Code) | Value(Code) | Value (Code) Value (Code) 


Resistance Values 
746 Series Chip Arrays 
All values listed in Q 


ee pare ae aes Srne Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
33 (330) 330 (331) 3.3K (332) 33K (333) 330K (334) oe Wek gene ace rs oe (73) 
47 (470) 470 (471) 4.7K (472) 47K (473) 470K (474) 330 (331) 2.2K (222) 10K (103) 
100 (101) 1K (102) 10K (103) 100K (104) 1MEG (105) 470 (471) 2.7K (272) 15K (153) 
Dimension Resistor t Cut Tape Tape and Reel 
No. of No. of Lie? Power Rating | Digi-Key Pricing i-Key Pricing 
Series | Terminals Res. (mm) (mW@70°C) | Part No.* 10 100 1,000 | Part No.*« 4,000 5,000 10,000 
740 4 2 0.85 3 740X043(Code)JPCT-ND® 84 6.60 56.40 | 740X043(Code)JPTR-ND® = = 42.00/M 
4 2 1.0 63 741X043(Code)JCT-ND& 14 1.10 9.40 |741X043(Code)JTR-ND§ = = 7.00/M 
741 8 4 2.0 63 741X083(Code)JCT-ND& 14 1.10 9.40 |741X083(Code)JTR-ND§ _ _ 7.00/M 
8 4 2.0 63 741C083(Code)JCT-ND& 21 1.65 14.10 |741C083(Code)JTR-ND§ _— — 11.00/M 
16 8 3.80 63 741X163(Code)JCT-ND& 1.58 12.38 105.75 | 741X163(Code)JTR-ND§ = 81.00/M 77.00/M 
4 2 1.60 63 742C043(Code)JCT-ND& 18 1.38 11.75 | 742C043(Code)JTR-ND§ a 10.00/M 9.00/M 
742 8 4 3.20 63 742C083(Code)JCT-ND& 14 1.10 9.40 | 742C083(Code)JTR-ND§ = 8.00/M 7.00/M 
16 8 6.40 63 742C163(Code)JCT-ND& 1.54 12.10 103.40 |742C163(Code)JTR-ND§ 88.00/M = = 
743 4 2 2.54 100 743C043(Code)JCT-ND& 1.02 7.83 68.15 |743C043(Code)JTR-ND§ 58.00/M = = 
8 4 5.08 100 743C083(Code)JCT-ND& 1.30 9.99 86.95 | 743C083(Code)JTR-ND§ 74.00/M = = 
744 4 2 2.54 125 744C043(Code)JCT-ND& 1.02 7.83 68.15 |744C043(Code)JTR-ND§ 58.00/M = _ 
8 4 5.08 125 744C083(Code)JCT-ND& 1.30 9.99 86.95 | 744C083(Code)JTR-ND§ 74.00/M = _ 
745 10 8 6.40 63 745C101(Code)JCT-ND& 2.10 16.50 141.00 | 745C101(Code)JTR-ND§ 120.00/M = = 
746 10 8 3.30 31 746X101(Code)JCT-ND& 1.12 8.80 75.20 |746X101(Code)JTR-ND§ = 58.00/M 54.00/M 
4 For RoHS Compliant Part Number, change CT-ND to PCT-ND. _—_§ For RoHS Compliant Part Number, change TR-ND to PTR-ND. _Not all values listed are available as ROHS Compliant —_* For complete part 
number, substitute the corresponding resistance code listed above for (Code). | + Note: Total Rated Package Power equals total number of resistors times rated Power per resistor @ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2011 


CT 753 SERIES — Digi®Reel° 


o In-Line Surface Mount Leadless Resistor Networks 


Series 753 in-line surface mount leadless resistor networks provide the highest density per area 
of any conventional surface mount solution. In a bussed configuration, the networks provide two 


Fig. 1 - Fig. 2— times the resistors per area compared to 0603 sized chips, and more than six times that offered 
SRT Isolated SRT Bussed by 0805 sized chips. 
Specifications: ¢ Resistance Tolerance: +2% or 0.50, whichever is greater * Maximum Operating 
Fig. 3 - - Fig. 4- N ONG N24 Voltage: 25V, not to exceed rated power * Temperature Coefficient: +200ppm/°C * Operating 
DRT Bussed 3 i i i 3 DRT Isolated Lice kl Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Core ie Features: * High density packaging * Solid ceramic construction * Available terminations per 
1 2 N/2 package: Single Row Terminations: 8, 9, 10; Dual Row Terminations: 16, 18, 20, 24 * Solder 
coated pads ¢ Designed for visual inspection of solder joints and board cleaning 
RESISTANCE VALUES RoHS Compliant Parts Available 
(All values listed in ohms) 
SRT — Bussed SRT — Isolated SRT — Bussed SRT - Bussed DRT - Bussed DRT — Isolated DRT - Bussed DRT - Bussed DRT - Bussed DRT - Isolated DRT - GTL 
8 Terminal 8 Terminal 9 Terminal 10 Terminal 16 Terminal 16 Terminal 18 Terminal 20 Terminal 24 Terminal 24 Terminal 24 Terminal 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
1K (102) 33 (330) 100 (101) 1K (102) 110 (111) 22 (220) 1K (102) 10K (103) 10K (103) 100 (101) 39 (390) 
100 (101) 1K (102) 3.3K (332) 10K (103) 39 (390) 4.7K (472) 51 (510) 
100K (104) 2.2K (222) 4.7K (472) 47 (470) 5.6K (562) 68 (680) 
4.7K (472) 47K (473) 100 (101) 10K (103) 
10K (103) 10K (103) 10K (103) 22K (223) 
22K (223) 
100K (104) 
No. No. Dimensions Resistor Cut Tape Tape and Reel : 
of of mm Power Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Series 753 Recommended 
Fig. | Term. | Resistors | A B (mW@70°C) | Part No.t 1 10 100 | Part No.t 1,000 Land Pattern 
1 8 4 6.22 4.44 80 753083(Code)GCT-ND& 3.60 33.00 300.00 | 753083(Code)GTR-ND® 1215.00 DRT 0.89 pio 43 
wei te 5 
2 9 8 686 4.90 40 753091 (Code)GCT-ND& 3.69 33.83 307.50 | 753091(Code)GTR-ND® 1845.00 Fi DUOQUO0H00G ] Osi 
2 10 9 7.49 5.72 40 753101 (Code)GCT-NDA 2.95 27.03 245.75 | 753101(Code)GTR-ND® 1475.00 “4 JoocooooCuo = 1.27 
3 16 14 6.22 4.44 40 753161(Code)GCT-ND& 3.69 33.83 307.50 | 753161(Code)GTR-ND® 1845.00 | | 
4 16 8 6.22 4.44 80 753163(Code)GCT-NDA 3.60 33.00 300.00 | 753163(Code)GTR-ND® 1800.00 Keep out zone for standoffs. 
Circuit board traces and solder 
3 18 16 686 4.90 40 753181(Code)GCT-ND& 3.69 33.83 307.50 | 753181(Code)GTR-ND@ 1845.00 mask should be avoided in 
3 | 2 | 18 | 749 572 40 | 753201(Codey@cT-Noa | 3.69 33.83 307.50 |753201(Code)@TR-ND® | — 1845.00 | Mag ep tenes 
3 24 22 876 6.98 40 753241(Code)GCT-ND& 3.69 33.83 307.50 | 753241(Code)GTR-ND@ 1845.00 Solder! 089-1 See | 0.43, | 
4 24 12 876 6.98 80 753243(Code)GCT-ND 243 22.28 202.50 | 753243(Code)GTR-ND 1458.00 Coated ; 0.64) IT 
5 24 18 876 6.98 60 75324G(Code)GCT-ND 2.92 26.73 243.00 | 75324G(Code)GTR-ND 1458.00 305 ll | | 
No. | No. | Dimensions Resistor Res. Cut Tape Tape and Reel 0.89-— B 
of of mm Power Rating | Value | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig.|Term.| Res. | A B_ | (mW@70°C) | (0) | PartNo. 1 10 100 | Part No. 1,000 7 
Single Row Dual Row 
2 8 7 6.22 4.44 40 1K | 753081102GBK-ND 3.15 25.20 176.40 | 753081102GTR-ND 1310.00 Termination Termination 
3 | 18 16 | 6.86 4.90 40 22K | 753181223GBK-ND 3.78 30.24 = 211.68 | 753181223GTR-ND 1310.00 } 
ef Hi Sold ak -lhOu Sold 
3 | 18 16 | 6.86 4.90 40 4.7K |753181472GBK-ND 3.78 30.24 = 211.68 | 753181472GTR-ND 1310.00 Coated: 0.64 ae Coated 0-64 
Seating ° Seating 1° 
t+ For complete part number, substitute the corresponding resistance (Code) from resistance value chart. & For ROHS Compliant Part Number, change Plane ar Plane 


CT-ND toPCT-ND For RoHS Compliant Part Number, change TR-ND to PTR-ND Not all values listed are available as ROHS Compliant 


752 SERIES — Surface Mount Single RoHS Compliant Parts Available [pay 527 12 
i i SPECIFICATIONS: Resistance Range: Standard 220 to 1MegQ Resistance Tolerance: The Bussed and Fy TOQ00000800 
Row and Dual Row Termination Isolated circuits are 2%, the Dual Terminator circuit is 5% Maximum Operating Voltage: 25V not to exceed 318 | DOOONO0O00 
= z 7 rated power Temperature Coefficient: Standard: +200 PPM/°C Dielectric Strength: 100 VAC Operating RS Ba 
Fig. 1- Fig. 2- Fig. 3- Temperature Range: -55°C ~ 125°C In-line Surface Mount Resistor Networks: « High density packaging 
SRT Bussed DRT Bussed SRT Isolated * Low profile * Input/outputs available: Dual Row Terminations 16, 18, 20, 24; Single Row Terminations 8, Keep out zone for standoffs. 
9, 10, 12 * Solder coated pads » Designed for visual inspection of solder joints and for board cleaning het oar maces non 
Noe * 24mm tape and reel packaging * Meets UL-94VO requirements allow the standoff to rest 
ARES] Sealy onthe PCS 
RESISTANCE VALUES 
Fa A\E (All values listed in ohms) SRT | 127.078 il 
at 
SRT — Bussed SRT — Bussed DRT - Bussed SRT — Isolated DRT - Isolated 4 Il | ill 
9 Terminal 10 Terminal 16, 18, 20, 24 Term. | 8, 10, 12 Terminal 24 Terminal 
100 1K 1K 22 22 Bo 
Fig. 4- Fig. 5— 560 3.3K 10K 33 
SRT Dual Term. DRT Isolated 680 10K 47K 47 
1K 100K 100 Bussed & Dual 
N ON-4 Noe mae ae Terminator Isolated 
wl lw 10K 3.3K Schematic Schematic 
mw & yy 22K 4.7K @25°C 12w .24w 
qo! N/2 100K 10K @70°C 08w 6w 
No. | No.| Resistor Bulk Tape and Reel 
of | of | Dim.-mm | Power Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Term. | Res. A B_ | (mW@70°C) | Part No.t | 10 100 | Part No.t 1,000 
1 9 8 | 13.08 10.16 80 752-091-(Value)BK-NDW 3.88 31.02 217.14 |752-091-(Value)TR-ND® 1344.00 
: 1 10 9 | 14.35 11.43 80 752-101-(Value)BK-NDW 3.88 31.02 217.14 |752-101-(Value)TR-ND® 1344.00 
Pin #1 Part # & Date Code 
2 | 16 | 14 | 11.81 8.89 80 752-161-(Value)BK-NDW 3.88 31.02 217.14 |752-161-(Value)TR-ND® 1344.00 
2 | 18 | 16 | 13.08 10.16 80 752-181-(Value)BK-NDW 3.88 31.02 217.14 |752-181-(Value)TR-ND® 1344.00 
FBI A 2 | 20 | 18 | 14.35 11.43 80 752-201-(Value)BK-NDW 3.88 31.02 217.14 |752-201-(Value)TR-ND® 1344.00 
ai Fe 
315 2 | 24 | 22 | 16.89 13.97 80 752-241-(Value)BK-NDW 3.88 31.02 217.14 |752-241-(Value)TR-ND® 1344.00 
/ 3 8 4 | 11.81 8.89 160 752-083-(Value)BK-NDW 3.70 29.61 207.27 |752-083-(Value)TR-ND® 1283.00 
Solder Coated 3 | 10 5 | 14.35 11.43 160 752-103-(Value)BK-NDW 3.70 29.61 207.27 |752-103-(Value)TR-ND® 983.00 
3 | 12 6 | 16.89 13.97 160 752-123-(Value)BK-NDW 2.84 22.68 158.76 |752-123-(Value)TR-ND® 1283.00 
Max. Resistor Power (Not to 4 | 10 | 16 | 14.35 11.43 80 - - _ — |752-105-220/330TR-ND@ 936.00 
exceed total network power) 5 | 24 | 12 | 16.89 13.97 16 752-243-(Value)BK-ND 2.84 22.68 158.76 | 752-243-(Value)TR-ND 983.00 
+ For complete part number, substitute the corresponding value from chart above (Value). W For ROHS Compliant Part Number, change 
BK-ND to PBK-ND @ For RoHS Compliant Part Number, change TR-ND to PTR-ND Not all values listed are available as ROHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2012 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CTs. 


Resistor Networks 
750 SERIES 


Single-In-Line 


h— A——_ 
part number 6.15 

y_|1 __CTSdate 10] y 
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1.02 
2.03 


Solid ceramic networks are more efficient because they operate 
at lower temperatures. This translates into long term reliability in a 
resistor network. 

Specifications: 

¢ Resistance Tolerance: +2% 
+100PPM/"C typical 
Features: 

* Low-profile construction 
reliability * Alumina substrate 


766 and 767 SERIES 


Dual-In-Line Surface Mount 


¢ Temperature Coefficient: 


¢ Excellent power dissipation * High 


5.99 (#766) 
7.62 (#767) 


"3.91 (#766) 
yrl.20 5.59 (#767) 
rh 

81 


Fr 
rhe 
0°-8° 
Insulation coating 
applied on 
two surfaces 


51 >| 1.55 
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Thin cover coating generates higher power ratings. Thin proprietary 
cover protection keeps resistors near the surface, allowing the 
alumina substrate to act as a heat sink. That means higher power 
ratings than molded networks. 


Specifications: 


¢ Resistance Tolerance: +2%. 
+100PPM/°C typical 


* Temperature Coefficient: 


OVER 1,500 
VALUES AVAILABLE 


770 SERIES 


Single-In-Line Conformal 
I A | 
= 
4.95 


4 
3.43 
2 
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1.24 .25 


Standard Products 770 series is available in 6, 8, and 10 pin sizes, 
and in many available resistance values. 


Specifications: 
+ Resistance Tolerance: +2% 
+100PPM/C typical 


Features: 


* High reliability resistors * Low-profile construction * .100” lead 
spacing * Alumina substrate 


768 SERIES 


Dual-In-Line Surface Mount 


j~« 0.20 


© Temperature Coefficient: 


+" 
N 
0.81 


Oto 8° 


Insulation coating 
applied on two surfaces 


Medium body, small outline products. Low profile — board to network 
clearance of 0.075"/0.005”. 


Specifications: 

« Resistance Tolerance: Standard: +2% or 0.50 (whichever 
is greater) * Maximum Operating Voltage: 50V not to exceed 
rated power * Temperature Coefficient: Standard: 1000 to 1MQ 
+100PPM/°C typical, 100 to 990 +200PPM/°C typical * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Dielectric Strength: 100VAC 


RoHS Compliant parts Available 


760 and 761 SERIES 


Dual-In-Line 


roiefe 
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Requires 30% less board space than molded networks of the same 
power rating. 

Specifications: 

¢ Resistance Tolerance: Standard: +2% * Maximum Operating 
Voltage: 50V not to exceed rated power * Temperature Coefficient: 
1000 through 1MQ +100PPM/°C typical, Below 100Q +200PPM/°C 
typical * Operating Temperature Range: —55°C ~ 125°C « Dielectric 
Strength: 100V 


Fig. 1 - Bussed Fig. 2 - Isolated 


| 


ig. 4 - Bussed 
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Fig. 6 - Dual Term 


AVAILABLE VALUES AVAILABLE VALUES AVAILABLE VALUES AVAILABLE VALUES 
(listed in Q) (listed in Q) (listed in Q) (listed in Q) 
Isolated and Bussed Circuits 750 and 770 SERIES 760 and 761 SERIES 766, 767 and 768 SERIES 
Dual Terminator Circuits Dual Terminator Circuits Dual Terminator Circuits 
22 56 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 68K 220K 680K 81/130 180/390 180/390 
27 68 200 510 1.5K 3.9K 10K 27K 82K 270K 820K 121/195 220/270 220/330 
33 82 220 560 1.8K 4.7K 12K 33K 100K 330K 1Meg 162/260 220/330 330/390 
39 100 270 680 2K 5.1K 15K 39K 120K 390K 180/390 330/390 330/470 
47 120 330 820 2.2K 5.6K 18K 47K 150K 470K 220/330 680/1.5K 
51 150 390 1K 2.7K 6.8K 20K 56K 180K 560K 330/390 1.5K/3.3K 
Resistor Resistor 
Dim. Power Ae Dim. Power =e 
No. of | No. of} “A” Rating | Digi-Key Pricing No. of | No. of] “A” Rating | Digi-Key Pricing 
Series |Fig.| Pins | Res. | (mm) | (mW@70°C) | Part No.t 1 10 100 1,000 Series |Fig.| Pins | Res. | (mm) | (mW@70°C) | Part No.t 1 10 100 1,000 
6 5 | 14.68 250 750-61-R(Value)-ND 91 7.95 62.43 454.00 14 13 | 8.64 80 766-141-R(Value)-ND 1.46 11.67 81.69 505.70 
1 8 7 | 19.76 250 750-81-R(Value)-ND 1.05 917 72.05 524.00 4 14 13 | 8.64 80 766-141-R(Value)P-ND® 1.78 14.22 99.54 616.20 
10 9 | 24.84 250 750-101-R(Value)-ND 1.25 10.92 85.80 624.00 16 15 | 9.91 80 766-161-R(Value)-ND 1.22 972 68.04 421.20 
750 6 3 | 14.68 400 750-63-R(Value)-ND 91 7.95 62.43 454.00 16 15 | 9.91 80 766-161-R(Value)P-ND® 1.78 14.22 99.54 616.20 
2 8 4 119.76 400 750-83-R(Value)-ND 1.05 917 72.05 524.00 14 7 | 8.64 160 766-143-R(Value)-ND 1.22 9.72 68.04 421.20 
10 5 | 24.84 400 750-103-R(Value)-ND 1.25 10.92 85.80 624.00 766 | 5 14 7 | 8.64 160 766-143-R(Value)P-ND® 1.78 14.22 99.54 616.20 
3 8 12 | 19.76 250 750-85-R(Value)-ND 1.41 12.36 97.08 706.00 16 8 9.91 160 766-163-R(Value)-ND 1.22 972 68.04 421.20 
10 16_| 24.84 250 750-105-R(Value)-ND 1.70 14.91 117.15 852.00 16 8 9.91 160 766-163-R(Value)P-ND® 1.78 14.22 99.54 616.20 
6 5 | 15.19 100 770-61-R(Value)-ND 21 1.76 «13.20 88.00 14 24 | 8.64 80 766-145-R(Value)-ND 1.71 13.68 95.76 592.80 
6 5 | 15.19 100 770-61-R(Value)P-ND® 31 2.73 21.45 = 156.00 6 14 24 | 8.64 80 766-145-R(Value)P-ND® 2.09 16.68 116.76 722.80 
{ 8 7 | 20.27 100 770-81-R(Value)-ND 28 ©=-2.36 =617.70 118.00 16 28 | 9.91 80 766-165-R(Value)-ND 1.43 1140 79.80 494.00 
8 7 | 20.27 100 770-81-R(Value)P-ND® 39 3.40 26.68 194.00 16 28 | 9.91 80 766-165-R(Value)P-ND@ 2.09 16.68 116.76 722.80 
10 9 | 25.35 100 770-101-R(Value)-ND 30. 2.63 20.63 150.00 14 13 | 9.91 100 767-141-R(Value)-ND 79 6.30 44.10 273.00 
10 9 | 25.35 100 770-101-R(Value)P-ND® A7 413 32.45 236.00 4 14 13 | 9.91 100 767-141-R(Value)P-ND® 1.24 990 69.30 429.00 
6 3 | 15.19 200 770-63-R(Value)-ND 28 © 2.36 «617.70 = 118.00 16 15 | 11.18 100 767-161-R(Value)-ND 79 630 44.10 273.00 
770 6 3 | 15.19 200 770-63-R(Value)P-ND® 31 2.73 21.45 = 156.00 16 15 | 11.18 100 767-161-R(Value)P-ND@ 1.24 9.90 69.30 429.00 
2 8 4 | 20.27 200 770-83-R(Value)-ND 28 2.36 17.70 118.00 14 7 9.91 200 767-143-R(Value)-ND 79 6.30 44.10 273.00 
8 4 | 20.27 200 770-83-R(Value)P-ND® 39° 3.40 26.68 194.00 7 | 5 14 7 | 991 200 767-143-R(Value)P-ND® 1.24 990 69.30 429.00 
10 5 | 25.35 200 770-103-R(Value)-ND 30 2.63 20.63 150.00 16 8) 11.18 200 767-163-R(Value)-ND 66 525 36.75 227.50 
10 5 | 25.35 200 770-103-R(Value)P-ND@ 48 417 32.73 238.00 16 8 | 11.18 200 767-163-R(Value)P-ND® 1.24 990 69.30 429.00 
8 12 | 20.27 100 770-85-R(Value)-ND 57 = 4.84 36.30 = 242.00 14 24 | 9.91 100 767-145-R(Value)-ND 85 6.78 47.46 293.80 
3 8 12 | 20.27 100 770-85-R(Value)P-ND® 1.02 8.96 70.40 512.00 6 14 24 | 9.91 100 767-145-R(Value)P-ND® 1.24 990 69.30 429.00 
10 16 | 25.35 100 770-105-R(Value)-ND 54 4.76 37.40 272.00 16 28 | 11.18 100 767-165-R(Value)-ND 71 5.64 39.48 = 244.40 
10 16 | 25.35 100 770-105-R(Value)P-ND® 1.09 9.56 75.08 546.00 16 28 | 11.18 100 767-165-R(Value)P-ND® 1.24 9.90 69.30 429.00 
4 14 13 | 19.05 150 760-1-R(Value)-ND 98 813 68.25 422.50 4 14 13 | 9.91 100 768-141-R(Value)-ND 79 6.30 44.10 273.00 
16 15 | 21.59 150 761-1-R(Value)-ND 1.00. 9.16 83.25 499.50 16 15 | 11.18 100 768-161-R(Value)-ND 79 6.30 44.10 273.00 
760/ | 14 7 | 19.05 300 760-3-R(Value)-ND 98 813 68.25 422.50 768 | 5 14 7 | 991 200 768-143-R(Value)-ND 79 6.30 44.10 273.00 
761 16 8 | 21.59 300 761-3-R(Value)-ND 1.00. 9.16 83.25 499.50 16 8 [11.18 200 768-163-R(Value)-ND 79 6.30 44.10 273.00 
6 14 24 | 19.05 150 760-5-R(Value)-ND 1.35 11.28 94.71 586.30 g | 14 24 | 9.91 100 768-145-R(Value)-ND 85 6.78 47.46 293.80 
16 28 | 21.59 150 761-5-R(Value)-ND 1.38 12.62 114.75 688.50 16 28 | 11.18 100 768-165-R(Value)-ND 85 6.78 47.46 293.80 


t+ For complete part number, substitute the corresponding value from the above chart (Value); Note: Not all values listed are available in ROHS Compliant product. 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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pBouRNs: Resistor Networks 


4100R Series 
4116R 


Thick Film Molded DIPs 


© Compatible with automatic insertion equipment » Copper 
leads for excellent heat dissipation * High temperature 
lead attachment to withstand reflow solder temperatures 
up to 260°C » Trifurcated Krimp-Joint™ lead attachment 
for product reliability and strength 

Electrical Characteristics: 

¢ Maximum Operating Voltage: 100V »* Temperature 
Coefficient of Resistance: 500 to 2.2MQ: +100ppm/°C, 
below 500: +250ppm/°C * Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C 

Environmental Characteristics: 

¢Insulation Resistance: 10,000MO minimum 
Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS * Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

¢ Flammability: Conforms to UL94V-0 * Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 90/10 electroplate » Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

« Isolated/Bussed: Below 500 +10; Above 500 +2% 
+ Dual Terminated: Below 1000 +20; Above 1000 +2% 


4800P Series 
4816P 


Thick Film Surface Mount 
Medium Body (5.59mm) 


* Standard E.1.A. (SOGN-0002) package compatible with 
automatic placement equipment. * High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up 
to 260°C. 

Electrical Characteristics: 

Maximum Operating Voltage: 50V * Temperature 
Coefficient of Resistance: 500 and above: +100ppm/°C; 
below 500: +250ppm/°C * Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C 

Environmental Characteristics: 

«Insulation Resistance: 10,000MQ minimum. 
Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS «Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

¢ Flammability: Conforms to UL94V-0 * Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 60/40 solder dip * Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

*Isolated/Bussed: Below 500 +10; Above 50 +2% 
* Dual Terminated: Below 1000 +20; Above 1000 +2% 


4300R Series 
4306R, 4308R and 4310R 


Thick Film Molded SIPs, 
Low Profile 


* Low profile provides compatibility with DIPs * Compatible 
with automatic insertion equipment * High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up to 
260°C * Copper leads for excellent heat dissipation 
Electrical Characteristics: 

¢ Maximum Operating Voltage: 100V »* Temperature 
Coefficient of Resistance: 500 to 2.2MQ: +100ppm/°C; 
below 500: +250ppm/°C « Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C * Power Rating: Derate to zero power from 
70°C ~ 125°C 

Environmental Characteristics: 

«Insulation Resistance: 10,000MQ minimum 
Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS «Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

¢ Flammability: Conforms to UL94V-0 * Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 90/10 plated » Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

* Isolated/Bussed: Below 509 +10; Above 500 +2% 
* Dual Terminated: Below 1000 +20; Above 1000+2% 
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4600X Series 
4606X, 4608X and 4610X 


Thick Film Conformal SIPs, 
Low Profile 


* Low Profile is compatible with DIPs * High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up 
to 260°C 

Electrical Characteristics: 

«Maximum Operating Voltage: 100V » Temperature 
Coefficient of Resistance: 500 to 2.2MO: +100ppm/°C, 
below 500: +250/ppm°C « Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C 

Environmental Characteristics: 

«Insulation Resistance: 10,000MQ minimum 
¢ Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS * Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

¢ Flammability: Conforms to UL94V-0 * Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 60/40 solder dip »* Body 
Material: Epoxy resin/anhydride disphenol A 
Resistance Tolerance: 

+ Isolated/Bussed: Below 500 +10; Above 500 +2% 
¢ Dual Terminated: Below 1000 +20; Above 1000 +2% 
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All values Resistance Values (001 and 002) Resistance Values (003) All values Resistance Values (001 and 002) Resistance Values (004) 
listed in O Isolated and Bussed Circuits Dual Terminator Circuits listed in Q Isolated and Bussed Circuits Dual Terminator Circuits 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) 
22 (220) 220 (221) 2K (202) 18K (183) 150K (154) 220 (221) 2K (202) 18K (183) 150K (154) 160/240 (161/241) 
27 (270) 270 (271) 2.2K (222) 20K (203) 180K (184) 180/390 (181/391) 2.2K (222) 20K (203) 180K (184) 
33 (330) 330 (331) 2.7K (272) 22K (223) 220K (224) 2.7K (272) 22K (223) 220K (224) 180/390 (181/391) 
39 (390) 390 (391) 3.3K (332) 27K (273) 270K (274) 220/270 (221/271) 3.3K (332) 27K (273) 270K (274) 
47 (470) 470 (471) 3.9K (392) 33K (333) 330K (334) 3.9K (392) 33K (333) 330K (334) 220/270 (221/271) 
560 (561) 47K (472) 39K (393) 390K (394) 220/330 (221/331) 47K (472) 39K (393) | 390K (394) SBE CENIBER) 
680 (681) 5.6K (562) 47K (473) ATOK (474) 330/390 (331/391) 680 (681 5.6K (562) ATK (473) ATOK (474) ( 
820 (821) 6.8K (682) 56K (563) 560K (564) 820 (821 6.8K (682) 56K (563) 560K (564) 330/390 (331/391) 
100 (101) 1K (102) 8.2K (822) 68K (683) 680K (684) 330/470 (331/471) 100 (101) 1K (102) 8.2K (822) 68K (683) 680K (684) 
120 (121) 1.2K (122) 10K (103) 82K (823) 820K (824) 120 (121) 1.2K (122) 10K (103) 82K (823) 820K (824) 330/470 (331/471) 
150 (151) 1.5K (152) 12K (123) 100K (104) 1M (105) 3K/6.2K (302/622) 150 (151) 1.5K (152) 12K (123) 100K (104) 1M (105) 3K/6.2K (302/622) 
180 (181) 1.8K (182) 15K (153) 120K (124) 180 (181) 1.8K (182) 15K (153) 120K (124) aK 
Fig. 1 — Isolated Fig. 2- Bussed ig. 3- Dual Term Fig. 4 - Dual Term Fig. 5 — Isolated Fig. 6 - Bussed Fig. 7 — Dual Term 
16151413121 16 14 12 16: 9 \ \\ 
R2SR2SR25 R2: 
fietnts 
‘| 
23456 
No. of | No.of | Dimension Element Power Digi-Key Pricing 
Series | Fig. Pins Res. A(mm) Rating (W@ 70°C) | Part No.+ i 10 50 100 500 1,000 
1 16 8 21.97 25 4116R-1-(Code)-ND@ -60 5.27 22.10 37.78 157.41 264.00 
4100 2 16 18 21.97 125 4116R-2-(Code)-ND® 60 5.27 22.10 37.78 157.41 264.00 
3 16 28 21.97 125 4116R-3-(Code)/(Code)LF-ND 1.27 11.28 47.32 80.89 337.04 566.00 
6 6 5 14.83 .20 4306R-1-(Code)-ND@ A7 419 17.55 30.00 125.00 210.00 
5 6 3 14.83 -30 4306R-2-(Code)-ND@ A7 419 17.55 30.00 125.00 210.00 
ie 6 8 14.83 .20 4306R-4-(Code)/(Code)-ND*& 67 5.89 24.70 42.22 175.93 296.00 
6 8 ie 19.91 .20 4308R-1-(Code)-ND® 54 4.81 20.15 34.44 143.52 241.00 
4300 5 8 4 19.91 -30 4308R-2-(Code)-ND@ 54 4.81 20.15 34.44 143.52 241.00 
WG 8 12 19.91 .20 4308R-4-(Code)/(Code)L-ND 74 6.51 27.30 46.67 194.44 327.00 
6 10 9 24.99 .20 4310R-1-(Code)-ND® 65 5.74 24.05 414.11 171.30 288.00 
5 10 5 24.99 -30 4310R-2-(Code)-ND® 65 5.74 24.05 44.11 171.30 288.00 
7 10 16 24.99 .20 4310R-4-(Code)/(Code)L-ND 88 7.75 32.50 55.56 231.48 389.00 
6 6 5 15.19 .20 4606X-1-(Code)-ND® 25 2.23 9.36 16.00 66.67 112.00 
5 6 3 15.19 -30 4606X-2-(Code)-ND® 25 2.23 9.36 16.00 66.67 112.00 
7 6 8 15.19 .20 4606X-4-(Code)/(Code)L-ND 53 4.65 19.50 33.33 138.89 233.00 
6 8 L 20.27 .20 4608X-1-(Code)-ND@ 32 2.79 11.70 20.00 83.33 140.00 
4600 5 8 4 20.27 -30 4608X-2-(Code)-ND® 32 2.79 11.70 20.00 83.33 140.00 
7 8 12 20.27 .20 4608X-4-(Code)/(Code)-ND* 63 5.58 23.40 40.00 166.67 280.00 
6 10 9 25.35 .20 4610X-1-(Code)-ND@ 39 3.41 14.30 24.44 101.85 171.00 
5 10 5 25.35 -30 4610X-2-(Code)-ND@ 39 3.41 14.30 24.44 101.85 171.00 
7 10 16 25.35 .20 4610X-4-(Code)/(Code)-ND* 70 6.20 26.00 44.44 185.19 311.00 
1 16 8 12.45 -160 4816P-1-(Code)-ND® 1.12 9.92 41.60 71.00 300.00 500.00 
4800 2 16 15 12.45 -080 4816P-2-(Code)-ND@ 1.12 9.92 41.60 71.00 300.00 500.00 
4 16 28 12.45 -080 4816P-3-(Code)/(Code)-ND* 1.75 15.50 65.00 110.94 468.75 781.00 


+ For complete part number, substitute the corresponding resistance code (listed above) for Value 


Not all values listed are available as ROHS Compliant 


@ For RoHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND + For RoHS Compliant Part Number change -ND to L-ND 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Model ST-32 - Surface Mount, Single-Turn 


FEATURES: « Top and side adjustment styles * Has a rotor with a cross slot for ease of 
adjustment ¢ Leaded terminals provide strong adhesive strength against P.C.B. bending 
¢J-hook, Gull wing and leaded terminal configurations * Compatible with P.C.B. pad outline 
dimensions for ST-3 series _* Sealed/Washable ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% 
* Power Rating: 0.125W at 70°C, OW at 125°C * Input Voltage Maximum: 200VDC or power 
rating, whichever is less * Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less 


ST-32TA - Top Adjustment, J-Hook 


Cermet Potentiometers 


* Effective Electrical Angle: 210° (1 turn) *End Resistance: 1% or 20, whichever is greater 


* Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater * Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 125°C «Insulation Resistance: 1000MQ minimum at 500VDC Dielectric Strength: 
500VAC, 60s MECHANICAL: * Mechanical Angle: 250° (1 turn) »* Operating Torque: 51 gram 
force-cm maximum * Minimum Stop Strength: 204 gram force-cm « Rotational Life: 100 cycles 


(& BIR < 20 +3%) 


1O—1+—_03 


min CW ROTATION 
Dim. in mm 


ST-32TG - Side Adjustment, J-Hook 


: k "I 2 ’ 
ret 
H ele : ‘ q 


t=0. 
Sailer late nts Solder plated solder-plated 
Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* Res. | Digi-Key Cut Tape Price Each 
(0) _ | Part No. Part No. 10 100 _| Part No. Part No. 500 (0) | Part No. 10 100 
10 | ST32TA100CT-ND $732TB100CT-ND 2.21 1.60 |ST32TA100TR-ND $732TB100TR-ND 551.25 10 |ST32TG100CT-ND 2.66 1.92 
20 | ST32TA200CT-ND $732TB200CT-ND 221 1.60 | ST32TAZ00TR-ND $132TB200TR-ND 551.25 20 |ST32TG200CT-ND 2.66 1.92 
50 J— ST32TB500CT-ND 2.07 150 |— ST32TB500TR-ND 517.50 50 | ST32TG500CT-ND 2.48 1.79 
100 | ST32TA101CT-ND = 2.07 1.50 | ST32TA101TR-ND = 517.50 200 |ST32TG201CT-ND 2.48 1.79 
200 | ST32TA201CT-ND $T32TB201CT-ND 2.07 1.50 | ST32TA201TR-ND $132TB201TR-ND 517.50 500_ [STS2TGS01CTEND) 2.48 1.79 
300 |— $732TB301CT-ND 2.48 in = $132TB301TR-ND 618.75 7 eee a He 
1K a eeu iz ma ‘50 is = = 20k |ST32T6203CT-ND 2.48 179 
30K | ST32TA303CT-ND $732TB303CT-ND 2.48 179 |= = = soo reeeenaeentn a fo 
100K |— $732TB104CT-ND 2.07 150 |— $732TB104TR-ND 517.50 on0k (Sraereontenettn ods na 
200K | $T32TAZ04CT-ND $732TB204CT-ND 2.07 1.50 _ |ST32TA204TR-ND $132TB204TR-ND 517.50 1m |ST32T@105CT-ND 2.48 179 
500K | ST32TASO4CT-ND $732TB504CT-ND 2.07 1.50 |ST32TASO4TR-ND $T32TB504TR-ND 517.50 Tape and Peal 


FEATURES: ¢ Sealed to allow for automatic processing * Stable cermet element * Precious metal contact 

ELECTRICAL: « Resistance Tolerance: +10% »* Maximum Temperature Coefficient: +100 ppm/°C » Power 

Rating: 0.25W at 85°C, OW at 150°C * Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is ® 

less * Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less * Maximum End Resistance: | 

1% or 20, whichever is greater * Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater * Operating (4) (6) 


Model SM4 - Surface Mount 4mm, 12-Turn, Sealed 


SM4W - J Lead, Top Adjust 


Dim. in mm 


Top View Bottom View cw 
Temperature Range: -65°C ~ 150°C * Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC «Dielectric = 
(O} b-3.B—4 ® 5.3 Strength: 600VAC, 1 minute MECHANICAL: « Mechanical Turn: 12 turns * Operating Torque: 20-300 gram- 
Ny y 4.7 i cm * Minimum Stop Strength: Clutch action » Rotational Life: 200 cycles, (& R/R < +30 +3%) 
9 : 

| | at Res. | Digi-Key Price Each 

t (0) | Part No. 1 10 100 500 
01.5 Slot lac tees 

0.56Wx0.5D . 200 | SM4Ww201-ND 3.75 3.25 2.94 2.50 


Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code 


FEATURES: ° Sealed to allow for automatic processing » Precious metal alloy contact ELECTRICAL: « Resistance Tolerance: 
+20% standard * Temperature Coefficient of Resistance: 1000 ~ 1MOQ +100 ppm/°C, 500 +250 ppm/°C » Power Rating: 1/4W 
at 70°C * Operating Voltage Maximum: 200VDC or power rating, whichever is less * Wiper Current Maximum: 100mA or 
power rating, whichever is less * Nominal Electrical Angle: 2.5 turns * Electrical Continuity: Continuous over full mechanical 
range End Resistance: 1% or 30, whichever is greater » Resolution: Essentially infinite * Contact Resistance Variation: 
1% or 30, whichever is greater * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Minimum Insulation Resistance: 1000MQ 


Model ST7 - Low Profile, Surface 
Mount, 7mm Squared Multi-Turn 


ST7A - J Lead, Top Adjust 


« 6.40 » at 500VDC for 2 minutes » Dielectric Strength: S500VAC rms, 1 minute, 1 milliamp maximum MECHANICAL: * Nominal 
| wit, Mechanical Angle: 3 turns » Operating Torque: 50 gram-cm maximum (0.70 oz.-in.) * Minimum Stop Strength: N/A, wiper 
T Ls idles * Rotational Life: 100 cycles (A R/R < 2.00 +3%) 
@by 1.73? 
74 7 = 
4 T ry Res. Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each 
0.5W 0.5W (0) Part No. Part No. 1 10 100 
mm x 2.0L x 0.5D x 2.0L x 0.5D 
1K = ST7B102CT-ND 5.33 4.82 4.10 
5K ST7A502CT-ND ST7B502CT-ND 5.33 4.82 4.10 
20K ST7A203CT-ND _ 5.33 4.82 4.10 
50K ST7A503CT-ND ST7B503CT-ND 5.33 4.82 4.10 


Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 


FEATURES: ° Sealed to allow for automatic processing * Precious metal alloy contact * Highly automated assembly 
ELECTRICAL: « Resistance Tolerance: +10% standard * Temperature Coefficient of Resistance: 500 ~ 2MOQ +100 ppm/°C, 
others +250 ppm/°C_ * Power Rating: 1/2W at 70°C * Operating Voltage Maximum: 200VDC or power rating, whichever is 
less * Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less * Nominal Electrical Angle: 220° « Electrical 
Continuity: Continuous over full mechanical range * End Resistance: 1% or 20, whichever is greater * Resolution: 
Essentially infinite * Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater * Operating Temperature Range: -55°C ~ 
125°C * Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC for 2 minutes * Dielectric Strength: 900VAC rms, 1 minute, 


2) 
Model CT6 - 6mm Squared Single Turn OA—O 


Dim. in mm 


CT6W - Top Adjust 


Solder plate 
0.60 W 5.8 BO Ae 1 milliamp maximum MECHANICAL: * Nominal Mechanical Angle: 260° * Operating Torque: 20-200 gram-cm maximum 
x2 6 Lx1.6D A (0.27~ 2.78 0z.-in.) * Minimum Stop Strength: 500 gram-cm (6.94 oz.-in.) * Rotational Life: 200 cycles (& R/R < 20 +3%) 
TR L \ © Solderability: Mil-Std-202 Method 208 * Minimum Terminal Strength: 1Kg 
7.0 Beea = 7.0 be i Res. | Digi-Key Price Each 
1 J : (0) |Part No. 1 10 100 500 1,000 
L7.0+! 
50K | CT6W503-ND 99 86 78 66 58 
Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2015 


VISHAY. 
Vv * BCcomponents Cermet Potentiometers (cont) 


Model CT94 

9mm Squared Multi-Turn 

ELECTRICAL: 

¢ Resistance Tolerance: +10% * Temperature Coefficient of Resistance: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, others +250 ppm/°C * Power Rating: 1/2W at 70°C, OW at 125°C * Operating Voltage ccw cw 
Maximum: 300VDC or power rating, whichever is less * Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less * End Resistance Maximum: 1% or 20, whichever is greater @ (3) 


* Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC » Dielectric 


Strength: 90OVAC rms, 1 minute * Number of Mechanical Turns: 18 turns AFT 
MECHANICAL: WIPER 2) oN 
¢ Operating Torque: 357 gram-cm maximum ¢ Mechanical Stop: Clutch action * Minimum Terminal Strength: 1.02Kg * Rotational Life: 200 cycles (& R/R < 20 +3%) 
Dim. in mm 
CT94P — Side Adjust CT94Y — Top Adjust CT94Z — Side Adjust Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
(Q) | Part No. Part No. Part No. u 10 100 500 
Unmared Vomaree 200 |— = T94Z201-ND 185 1.72 186 1.32 
500 |— CT94Y501-ND CT94Z501-ND 1.85 1.72 1.56 1.32 
20K |CT94P203-ND CT94Y203-ND CT94Z203-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
200K |— = CT94Z204-ND 1.85 1.72 1.56 1.32 


Units Marked with Resistance Code and 1 Digit Date Code. 


VISHAY. Sfernice Multi-turn Cermet Trimmer Potentiometers — oP bow ® 
T93 Series 3/8” Square 
Resistance | Digi-Key Digi-Key Pricing 
. : 7 a . (Q) Part No. Part No. 1 10 50 100 
FEATURES: ¢ Industrial Grade * Tests according to CECC 41 000 * Contact resistance variation <1% typical 5 
T93XA and T93XB Series 
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: . Resistive Element: Cermet + Electrical Travel: 21 turns * Tolerance 700 T93XA-100-ND = 1.70 13.55 56.81 98.33 
(Standard): £10% . Power Rating (Linear): 0.5W @ 70°C * Limiting Element Voltage (Linear Law): 250V 200 T93XA-200-ND a 1.70 13.55 56.81 98.33 
* Contact Resistance Variation: 2% Rn or 20 *End Resistance: 10 typical ¢ Dielectric Strength (RMS): 
1000V * Insulation Resistance (S500VDC): 106MO 500 T93XA-500-ND T93XB-500-ND 1.70 13.55 56.81 98.33 
MECHANICAL SPECIFICATIONS: + Mechanical Travel: 23 turns +5 * Operating Torque: 1.5Ncm maximum 10K WEG) AO? Agee: eR “eee 
+ End Stop Torque: Clutch Action paaaateies 2.0K — |T98XA-2.0K-ND T93XB-2.0K-ND 1.70 1355 56.81 98.33 
5.0K T93XA-5.0K-ND T93XB-5.0K-ND 1.70 13.55 56.81 98.33 
T93X Series T93Y Series 10K T93XA-10K-ND T93XB-10K-ND 1.70 13.55 56.81 98.33 
20K T93XA-20K-ND T93XB-20K-ND 1.70 13.55 56.81 98.33 
50K T93XA-50K-ND T93XB-50K-ND 1.70 13.55 56.81 98.33 
100K T93XA-100K-ND T93XB-100K-ND 1.70 13.55 56.81 98.33 
T93YA and T93YB Series 
10 T93YA-10-ND = 1.70 13.55 56.81 98.33 
20 T93YA-20-ND = 1.70 13.55 56.81 98.33 
50 T93YA-50-ND = 1.70 13.55 56.81 98.33 
100 T93YA-100-ND T93YB-100-ND 1.70 13.55 56.81 98.33 
200 T93YA-200-ND T93YB-200-ND 1.70 13.55 56.81 98.33 
500 T93YA-500-ND T93YB-500-ND 1.70 13.55 56.81 98.33 
1.0K T93YA-1.0K-ND T93YB-1.0K-ND 1.70 13.55 56.81 98.33 
2.0K T93YA-2.0K-ND T93YB-2.0K-ND 1.70 13.55 56.81 98.33 
5.0K T93YA-5.0K-ND T93YB-5.0K-ND 1.70 13.55 56.81 98.33 
10K T93YA-10K-ND T93YB-10K-ND 1.70 13.55 56.81 98.33 
20K T93YA-20K-ND T93YB-20K-ND 1.70 13.55 56.81 98.33 
50K T93YA-50K-ND T93YB-50K-ND 1.70 13.55 56.81 98.33 
100K T93YA-100K-ND T93YB-100K-ND 1.70 13.55 56.81 98.33 
200K T93YA-200K-ND T93YB-200K-ND 1.70 13.55 56.81 98.33 
500K T93YA-500K-ND T93YB-500K-ND 1.70 13.55 56.81 98.33 
1.0M T93YA-1.0M-ND T93YB-1.0M-ND 1.70 13.55 56.81 98.33 


Multi-turn Cermet Trimmer Potentiometers — T18 Series 3/4” Rectangular ONE 


FEATURES: ¢ Industrial Grade * MIL-R-22097 * Tests according to CECC 41 000 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: « Resistive Element: Cermet * Electrical Travel: 15 turns +1. * Tolerance ae DighKey : 4 Brelng ei ao 

(Standard): +10% * Power Rating (Linear): 0.5W @ 70°C * Limiting Element Voltage (Linear Law): 250V = 

* Contact Resistance Variation: 2% Rn or 10 *End Resistance: 10 typical Dielectric Strength (RMS): 100 718-100-ND 1.54 12.28 51.48 89.10 

1000V * Insulation Resistance (500VDC): 106¢MQ 200 T18-200-ND 1.54 12.28 51.48 89.10 

MECHANICAL SPECIFICATIONS: ¢ Mechanical Travel: 18 turns +5 * Operating Torque: 2Ncm maximum 500 T18-500-ND 1.54 42.28 51.48 89.10 

* End Stop Torque: Clutch Action * Unit Weight: 1g maximum « Wiper (Actual Travel): Positioned at 7 : ° . 

approximately 50% 1.0K T18-1.0K-ND 1.54 12.28 51.48 89.10 

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: « Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Climatic Category: 55/125/56 2.0K 718-2.0K-ND 1.54 12.28 51.48 89.10 

¢ Sealing: Fully sealed; Container IP67 

ere Dim. in mm 5.0K 718-5.0K-ND 1.54 12.28 51.48 89.10 

10K T18-10K-ND 1.54 12.28 51.48 89.10 
20K T18-20K-ND 1.54 12.28 51.48 89.10 
50K T18-50K-ND 1.54 12.28 51.48 89.10 
100K T18-100K-ND 1.54 12.28 51.48 89.10 
200K T18-200K-ND 1.54 12.28 51.48 89.10 
500K T18-500K-ND 1.54 12.28 51.48 89.10 
1.0M T18-1.0M-ND 1.54 12.28 51.48 89.10 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2016 usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


N cser4 Sfernice Multi-turn Sealed Container Cermet Trimmer awww, 
Potentiometers — 163 Series 1/4” Square eel 


FEATURES: « Industrial Grade © Tests according to CECC 41 000 * Multi-turn operation * Low contact resistance variation Resistance Digi-Key Digi-Key Ericing 
1% typical ELECTRICAL SPECIFICATIONS: « Resistive Element: Cermet «Electrical Travel: 13 turns #2 * Tolerance (0) eee artiNer RartiNa! _ i i) 50 100 
(Standard): +10% * Power Rating (Linear): 0.25W @ 85°C * Limiting Element Voltage (Linear Law): 250V * Contact T63XB Series 
Resistance Variation: 2% Rn or 20 »*End Resistance: 10 typical » Dielectric Strength (RMS): 1000V Insulation 500 (LSS AB ORD pat 2.66 20.90 91.20 159.60 
; : 7 i . i . 1.0K T63XB-1.0K-ND = 2.66 20.90 91.20 159.60 
Resistance (500VDC): 10°MQ MECHANICAL SPECIFICATIONS: * Mechanical Travel: 15 turns +5 * Operating Torque: 5.0K T63XB-5.0K-ND = 266 90.90 91.20 159.60 
1.5Ncm maximum * End Stop Torque: Clutch Action * Unit Weight: 0.59 maximum » Wiper (Actual Travel): Positioned 2.0K T63XB-2.0K-ND = 266 90.90 91.20 159.60 
at approximatly 50% ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: * Temperature Range: -55°C ~ 155°C * Climatic Category: 10K 163XB-10K-ND = 2.66 20.90 91.20 459.60 
55/125/56 * Sealing: Fully sealed; Container IP67 Dinicinrai 20K T63XB-20K-ND — 2.66 20.90 91.20 159.60 
50K T63XB-50K-ND = 2.66 20.90 91.20 159.60 
T63XB Series Jppi5i T63YA Series T63YB Series 100K T63XB-100K-ND _ 2.66 20.90 91.20 159.60 
i z T63YA and T63YB Series 
124 Te ; 5 284 | 100 J— T63YB-100-ND 2.66 20.90 97.20 759.60 
: 200 _ T63YB-200-ND 2.66 20.90 91.20 159.60 
1.0K T63YA-1.0K-ND T63YB-1.0K-ND 2.66 20.90 91.20 159.60 
2.0K = T63YB-2.0K-ND 2.66 20.90 91.20 159.60 
5.0K = T63YB-5.0K-ND 2.66 20.90 91.20 159.60 
10K T63YA-10K-ND T63YB-10K-ND 2.66 20.90 91.20 159.60 
20K _ T63YB-20K-ND 2.66 20.90 91.20 159.60 
+-6.8—| 4.0 fc 50K _ T63YB-50K-ND 2.66 20.90 91.20 159.60 
1 100K T63YA-100K-ND T63YB-100K-ND 2.66 20.90 91.20 159.60 
200K = T63YB-200K-ND 2.66 20.90 91.20 159.60 
500K = T63YB-500K-ND 2.66 20.90 91.20 159.60 
1.0M = T63YB-1.0M-ND 2.66 20.90 91.20 159.60 
Single Turn Cermet Trimmer Potentiometers — 17 Series Sow 
2) 
FEATURES: » Industrial Grade * Tests according to CECC 41100 * Low temperature coefficient (100ppm/k typical) * Easy 
to read scale ELECTRICAL SPECIFICATIONS: « Resistive Element: Cermet » Electrical Travel: 270° +15° * Tolerance Resistance | Digi-Key Digi-Key Pricing 
(Standard): +20% * Power Rating (Linear): 0.5W @ 85°C * Limiting Element Voltage (Linear Law): 250V * Contact (a) Part No. Part No. 1 10 50 100 
Resistance Variation: 3% or 30 * End Resistance: 10 typical * Dielectric Strength (RMS): 1000V « Insulation Resistance: T7YA and T7YB Series 
108MQ MECHANICAL SPECIFICATIONS: * Mechanical Travel: 300° +5° * Operating Torque: 2Ncm maximum «End Stop 100 = T7YB-100-ND 1.53 12.18 51.09 88.43 
Torque: 4Nem maximum « Unit Weight: 0.59 maximum ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: * Temperature Range: -55°C ~ 220 = T7YB-220-ND 1.53 12.18 51.09 88.43 
125°C * Climatic Category: 55/100/56 * Sealing: IP64 os 470 = T7YB-470-ND 1.53 12.18 51.09 88.43 
Dim. in mm 1.0K T7YA-1.0K-ND T7YB-1.0K-ND 1.53 12.18 51.09 88.43 
2.2K T7YA-2.2K-ND T7YB-2.2K-ND 1.53 12.18 51.09 88.43 
4.7K T7YA-4.7K-ND T7YB-4.7K-ND 1.53 12.18 51.09 88.43 
10K T7YA-10K-ND T7YB-10K-ND 1.53 12.18 51.09 88.43 
22K T7YA-22K-ND T7YB-22K-ND 1.53 12.18 51.09 88.43 
47K T7YA-47K-ND T7YB-47K-ND 1.53 12.18 51.09 88.43 
100K T7YA-100K-ND T7YB-100K-ND 1.53 12.18 61.09 88.43 
220K T7YA-220K-ND T7YB-220K-ND 1.53 12.18 51.09 88.43 
470K T7YA-470K-ND T7YB-470K-ND 1.53 12.18 51.09 88.43 
1.0M T7YA-1.0M-ND T7YB-1.0M-ND_ 1.53 12.18 51.09 88.43 


i i i dd EWE 
Single Turn Sealed Cermet Potentiometers — 173 Series 1/4” Square haa bade! 
FEATURES: © Industrial grade » Fully sealed * Miniature package ° Rotor designed for automatic machine adjust interface @ = 
¢ Withstands harsh environments and immersion cleaning process ELECTRICAL SPECIFICATIONS: « Resistive Element: Resistance | Digi-Key Digi-Key Pricing 
Cermet * Electrical Travel: 240° nominal © Tolerance (Standard): +10% * Power Rating (Linear): 0.5W @ 70°C * Limiting (0) Part No. Part No. 1 10 50 100 
Element Voltage: 300V * Contact Resistance Variation: 1% or 30 maximum whichever is greater * Absolute Minimum T73XX Series 
Resistance: 1% or 20 maximum whichever is greater » Adjustability: +0.05% voltage, +0.15% resistance * Resolution: 1.0K T73XX-1.0K-ND re 90 7.06 28.36 49.22 
Infinite * Insulation Resistance (500VDC): 103M * Dielectric Strength: 900VAC sea level; 350VAC 80,000 ft. 2.0K T73XX-2.0K-ND = 90 7.06 28.36 49.22 
MECHANICAL SPECIFICATIONS: * Mechanical Travel: 270° * Operating Torque: 2.1Ncm maximum End Stop Torque: 5.0K T73XX-5.0K-ND = 90 7.06 28.36 49.22 
4.9Ncm maximum * Unit Weight: 0.6g maximum ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: * Temperature Range: -55°C 10K) T73XX-10K-ND = 90 7.06 = 28.36 49.22 
~ 125°C * Climatic Category: 55/100/56 * Sealed Test: 85°C Fluoriert (Fluoriert is a registered trademark of 3M Co.) 20K T73XX-20K-ND = 90 7.06 28.36 49.22 
* Flammability: UL 94-VO ar 50K T73XX-50K-ND — 90 7.06 28.36 49.22 
Dim. in mm 100K T73XX-100K-ND - 90 7.06 28.36 49.22 
T73XX Series T7aV Sores 200K _|T73XX-200K-ND = 90 7.06 28.36 49.22 
2.54 s T73YE and T73YP Series 
| “a= 200 — T73YP-200-ND 90 7.06 28.36 49.22 
500 T73YE-500-ND T73YP-500-ND 90 7.06 28.36 49.22 
1.0K T73YE-1.0K-ND T73YP-1.0K-ND 90 7.06 28.36 49.22 
2.0K T73YE-2.0K-ND T73YP-2.0K-ND 90 7.06 28.36 49.22 
5.0K T73YE-5.0K-ND T73YP-5.0K-ND 90 7.06 28.36 49.22 
10K T73YE-10K-ND T73YP-10K-ND 90 7.06 28.36 49.22 
20K T73YE-20K-ND T73YP-20K-ND 90 7.06 28.36 49.22 
50K T73YE-50K-ND T73YP-50K-ND 90 7.06 28.36 49.22 
100K T73YE-100K-ND T73YP-100K-ND 90 7.06 28.36 49.22 
200K _ 173YP-200K-ND 90 7.06 28.36 49.22 
500K = T73YP-500K-ND 90 7.06 28.36 49.22 
1.0M _ T73YP-1.0M-ND 90 7.06 28.36 49.22 
Multi-turn Cermet Fully Sealed Trimmer Potentiometers — WY ROHS 
@) 
‘ ” 
TS63Y Series 1/4” Square ; z ats 7 Tape and Fed 
FEATURES: © Industrial grade * Multi-turn operation * Full sealing * Tests according to CECC 41 000 Pes/etance plo Key - nu a eee blo reey Pricing 
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: + Resistive Element: Cermet + Electrical Travel: 13 turns +2 * Tolerance (Standard): +10% a) a: are: 
+ Power Rating (Linear): 0.25W @ 85°C Limiting Element Voltage: 250V * Contact Resistance Variation: 2% Rn or 20 100 TS63Y-100CT-ND 4.06 33.31 301.89 | TS63Y-100TR-ND 754.73 
* End Resistance: 10 typical * Dielectric Strength (RMS): 1000V « Insulation Resistance: 10°MO 200 TS63Y-200CT-ND 4.06 33.31 301.89 | TS63Y-200TR-ND 754.73 
MECHANICAL SPECIFICATIONS: * Mechanical Travel: 15 turns +5 * Operating Torque: 1.5Ncm maximum * End Stop | 7 uy 1 
Torque: Clutch Action * Unit Weight: 0.59 maximum » Wiper (Actual travel): Positioned at approximatly 50% 500 USSD be 93.31 801.80 (ee ocolae Toute 
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: * Temperature Range: -55°C ~ 155°C * Climatic Category: 55/125/56 * Sealing: 1.0K TS63Y-1.0KCT-ND 4.06 33.31 301.89 | TS63Y-1.0KTR-ND 754.73 
Sealed container, solder immersion IP67 Bikncin tain 2.0K TS63Y-2.0KCT-ND 4.06 33.31 301.89 | TS63Y-2.0KTR-ND 754.73 
- 5.0K TS63Y-5.0KCT-ND 4.06 33.31 301.89 | TS63Y-5.0KTR-ND 754.73 
2.54/— 6.85 ~ 10K TS63Y-10KCT-ND 4.06 33.31 301.89 | TS63Y-10KTR-ND 754.73 
O18 20K TS63Y-20KCT-ND 4.06 33.31 301.89 | TS63Y-20KTR-ND 754.73 
the 50K TS63Y-50KCT-ND 4.06 33.31 301.89 | TS63Y-50KTR-ND 754.73 
at Is 100K TS63Y-100KCT-ND 4.06 33.31 301.89 | TS63Y-100KTR-ND 754.73 
254; a0 500K __ | TS63Y-500KCT-ND 4.06 33.31 301.89 /TS63Y-500KTR-ND 754.73 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2017 


Vane. Sfernice Single Turn Sealed Cermet 
Trimmer Potentiometers 


i 6. ¢ |RoHS 
TS53Y Series 4mm aa Rokr Sj 
FEATURES: (2) 


* Small size for optimum packing density * Suitable for both manual or automatic operation 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 

¢ Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 220° +15° * Tolerance (Standard): +20% »* Power 
Rating (Linear): 0.25W @ 70°C ¢ Limiting Element Voltage: 200V » Contact Resistance Variation: 1% 
or 30 ¢ End Resistance: 0.1% or 30 typical » Dielectric Strength (RMS): 1000V » Insulation Resistance: 


10°Ma 


MECHANICAL SPECIFICATIONS: 


* Mechanical Travel: 270° +10° * Operating Torque: 1.5Ncm maximum *End Stop Torque: 3.5Ncm 


maximum ¢ Unit Weight: 0.15g maximum 
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 


* Temperature Range: -55°C 


TS53YJ 


Tr 


5.0 || 
2 


| 


TS53YL 


~ 125°C ¢ Climatic Category: 55/125/56 * Sealing: Sealed container 


Cut Tape Tape and Reel+ 
Resistance | Digi-Key Digi-Key Pricing Pricing 
(Q) Part No. Part No. 1 10 100 500 
TS53YJ and TS53YL Series 
100 = TS53YL-100CT-ND 1.92 14.03 112.96 273.84 
200 TS53YJ-200CT-ND TS53YL-200CT-ND 1.92 14.03 112.96 273.84 
500 TS53YJ-500CT-ND TS53YL-500CT-ND 1.92 14.03 112.96 273.84 
1.0K TS53YJ-1.0KCT-ND TS53YL-1.0KCT-ND 1.92 14.03 112.96 273.84 
2.0K TS53YJ-2.0KCT-ND TS53YL-2.0KCT-ND 1.92 14.03 112.96 273.84 
5.0K TS53YJ-5.0KCT-ND TS53YL-5.0KCT-ND 1.92 14.03 112.96 273.84 
10K TS53YJ-10KCT-ND TS53YL-10KCT-ND 1.92 14.03 112.96 273.84 
20K TS53YJ-20KCT-ND TS53YL-20KCT-ND 1.92 14.03 112.96 273.84 
50K TS53YJ-50KCT-ND TS53YL-50KCT-ND 1.92 14.03 112.96 273.84 
100K TS53YJ-100KCT-ND | TS53YL-100KCT-ND 1.92 14.03 112.96 273.84 
200K TS53YJ-200KCT-ND | TS53YL-200KCT-ND 1.92 14.03 112.96 273.84 
500K TS53YJ-500KCT-ND | TS53YL-500KCT-ND 1.92 14.03 112.96 273.84 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
GEy ‘ 
VISHAY. Spectrol Cermet Trimmers 


064 Series, 3/8” Square (10mm) Multi-Turn 


Electrical Specifications: » Electrical Travel: 21 turns +2 »* Tolerance: Standard, +10% » Power Rating: 
Linear, 0.5W at + 70°C * Limiting Element Voltage (Linear Law): 250V ¢ Contact Resistance Variation: 2% 
Rn or 20 * End Resistance (Typical): 19 »* Dielectric Strength (RMS): 1000V * Insulation Resistance (500 
VDC) 106MQ 


Features: ¢ Industrial Grade * Tests according to CECC 41 000 


Dimensions in mm 


9.8 max 5+1 


Price Each Vishay 
Fig. a b u 25 50 Part No. 
500 SP064W-500-ND 1.68 1.52 1.35 064W501 
1.0K  |SPO64W-1.0K-ND 1.68 1.52 1.35 064W102 
2.0K |SPO64W-2.0K-ND 1.68 1.52 1.35 064w202 
5.0K |SPO64W-5.0K-ND 1.68 1.52 1.35 064W502 
1 10K SP064W-10K-ND 1.68 1.52 1.35 064W103 
20K SP064W-20K-ND 1.68 1.52 1.35 064W203 
50K SP064W-50K-ND 1.68 1.52 1.35 064W503 
100K |SP064W-100K-ND 1.68 1.52 1.35 064W104 
200K |SP064W-200K-ND 1.68 1.52 1.35 064W204 


Digi-Key Price Each Vishay 

Fig. a Part No. 1 25 50 Part No. 
1.0K |SP064X-1.0K-ND 1.68 1.52 1.35  |064X102 

% 5.0K |SP064X-5.0K-ND 1.68 1.52 1.35  |064x502 
10K | SPO64X-10K-ND 1.68 1.52 1.35  |064X103 

100K _|SP064X-100K-ND 1.68 1.52 1.35 |064x104 

1.0K |SP064Y-1.0K-ND 1.68 1.52 1.35  |064Y102 

A 5.0K |SP064Y-5.0K-ND 1.68 1.52 1.35  |064Y502 
10K | SPO64Y-10K-ND 1.68 1.52 1.35  |064Y103 

100K _|SP064Y-100K-ND 1.68 1.52 1.35 |064v104 

063 Series, 3/8” Square (10mm) Single-Turn iol 


Electrical Specifications: * Effective Travel: 270° Nominal * Resistance Tolerance: +10% »* End 
Resistance: 20 or 1%, whichever is greater * Temperature Coefficient or Resistance: 100 ppm/°C. 1000 
thru to 2MQ, 0 to 250 ppm/°C below 1000 * Power Rating: 0.5W at 70°C derated linearly to OW at 125°C, 
Maximum Voltage not to exceed 300V * Dielelectric Withstanding Voltage: 1000VAC at sea level, 250VAC 
at 80,000 feet (24,000 meters) * Insulation Resistance (500 VDC): 1000MQ minimum »¢ Contact Resistance 
Variation: 1% or 10, whichever is greater 

Features: ¢ Arrow and graduations for repeatable settings * “O” ring seal for solvent and aqueous washing 
°1.C. style pins for easy PCB assembly ¢ Rigid board mounting achieved with pins secured in housing 
* Solder plated terminals for Good Solderability * High temperature soldered terminations for high reliability 
 Multi-finger wiper for better contact resistance » Solid end stop »* Flame retardant housing to U, rated VO 


Dimensions in mm 


Spectrol 
e e 


O 


Tole 


0.020+0.003 


Digi-Key Price Each Vishay 

a Part No. 1 25 50 Part No. 
1.0K |SP063-1.0K-ND 1.69 1.53 1.36 |063P102 
2.0K | SP063-2.0K-ND 1.69 1.53 1.36 | 063P202 
5.0K | SP063-5.0K-ND 1.69 1.53 1.36 | 063P502 
10K | SP063-10K-ND 1.69 1.53 1.36 | 063P103 
20K _|SP063-20K-ND 1.69 1.53 1.36 _|063P203 
50K |SP063-50K-ND 1.69 1.53 1.36 | 063P503 
100K | SP063-100K-ND 1.69 1.53 1.36 | 063P104 
200K | SP063-200K-ND 1.69 1.53 1.36 _|063P204 


043 Series, 3/4” Rectangular (19mm) Multi-Turn 


Electrical Specifications: ¢ Electrical Travel: 15 turns +1 * Tolerance: +10% »* Power Rating: 0.50W at 
+70°C * Limiting Element Voltage (Linear Law): 250V »* Contact Resistance Variation: 2% Rn or 10 * End 
Resistance (Typical): 19 * Dielectric Strength (RMS): 1000V » Insulation Resistance (G00VDC): 106 MO 


Features: * Chevron shaft for sealing and smooth consistent torque * Solder terminations for improved 
reliability * Multi-finger wiper for better C.R.V. 


Dimensions in mm 


> 
1.5+0.5 


Digi-Key Price Each Vishay 

Qa Part No. il 25 50 Part No. 
1.0K |SP043-1.0K-ND 1.43 1.29 1.15  |043P102 
2.0K |SP043-2.0K-ND 1.43 1.29 1.15  |043P202 
5.0K |SP043-5.0K-ND 1.43 1.29 1.15  |043P502 
10K |SP043-10K-ND 1.43 1.29 1.15  |043P103 
20K _|SP043-20K-ND 1.43 1.29 1.15 |043P203 
50K |SP043-50K-ND 1.43 1.29 1.15  |043P503 
100K |SP043-100K-ND 1.43 1.29 1.15  |043P104 
200K |SP043-200K-ND 1.43 1.29 1.15 |043P204 
Trimmer 
Adjustment Tool 
Mechanical 


Specifications: Dimensions in mm 


Material: Glass filled nylon body 
with corrosion resistant stainless 
steel blades 


Features: 

¢ Extended, as well as recessed 
blade for critical adjustments 
° Designed to adjust trimmers of 
all sizes 


Digi-Key Price Each Vishay 
Part No. 1 25 50 100 _| Part No. 
SPTOOL-ND 1.65 1.52 1.38 1.29  |008T000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Vane. Sternice Single Turn Cermet Knob 
Potentiometers 


P16 Series 1W sD 


The P16 is a revolutionary concept in panel mounted potentiometers. This unique design consists of a knob 
driving and incorporated cermet potentiometer. Only the mounting hardware and terminals are situated on 
the backside of the panel reducing the required clearance to a minimum. 


c 


oé—.cw 9) 
(2) 


FEATURES: 
* Test according to CECC 41300 » For professional and industrial applications * Compact (integrated) 
* Minimum clearance required » Safety in use due to good insulation: >104MQ 500VDC 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 

* Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 270° +10° * Tolerance (Standard): +20% »* Power 
Rating (Linear): 1W @ 40°C »*Limiting Element Voltage (Linear Law): 350V » Contact Resistance 
Variation: 3% Rn or 30 * End Resistance: 10 typical » Dielectric Strength (RMS): 2500V « Insulation 
Resistance: >10°MO 


MECHANICAL SPECIFICATIONS: 

* Mechanical Travel: 300° +5° * Operating Torque: 2Ncm typical * End Stop Torque: 25Ncm maximum 
* Maximum Tightening Torque of Mounting Nut: 250Ncm * Unit Weight: 4.5g typical 

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 


¢ Temperature Range: -40°C ~ 85°C «Sealing: Sealed container and panel sealed ¢ Protection 
Grades: IP67 
Dimensions in mm 


Single and Dual-Ganged Conductive 
Plastic Potentiometers 
P9 Series 


FEATURES: * Conductive plastic element »* Ultra compact (extra miniature module size) 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: « Resistive Element: Conductive Plastic »* Electrical Travel: 270° 
+10° * Tolerance (Standard): +20% »* Power Rating @ 70°C (Linear Law): 0.1W * Power Rating @ 
70°C (Multiple assemblies Linear Law): 0.05W per module »* Temperature Coeffiecient: +500 ppm 
typical * Limiting Element Voltage: 10VDC, 50VAC « End Resistance: 30 typical * Contact Resistance 
Variation (Linear Law - Typical): 2% of nominal resistance * Independent Linearity (Linear Law): +5% 
typical «Insulation Resistance: 100MQ @ 250VDC * Dielectric Strength (RMS): 300VAC during 1 
minute » Attenuation (Typical): 90dB max. / 0.05dB min. 


MECHANICAL SPECIFICATIONS: * Mechanical Travel: 300° +5° * Mechanical Rotation Life: 25,000 


cycles * Operating Torque: 0.2Ncm up to 2.5Ncm typical * End Stop Torque: 50Ncm 
Dimensions in mm 


P9 Series 


P9A1 - Single-Ganged P9A2 - Dual-Ganged 
2. 


5 
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Resistance | Digi-Key Price Each 
(Q) Part No. 1 10 50 100 
P9A1 Series 
1.0K P9A1-1.0K-ND 5.02 4.54 3.87 3.38 
10K P9A1-10K-ND 6.09 5.51 4.69 4.11 
50K P9A1-50K-ND 6.09 5.51 4.69 4.11 
P9A2 Series 
1.0K P9A2-1.0K-ND 7.93 7.44 6.12 5.29 
10K P9A2-10K-ND 7.93 7.44 6.12 5.29 
50K P9A2-50K-ND 7.93 7.44 6.12 5.29 
aw : 
VISHAY. Spectro! Wirewound 
Potentiometers 


132 Series, 2.75W, 1 5/16” Single-Turn 


Electrical Specifications: * Housing: Molded glass filled thermoplastic * Rear Lid: Glass filed thermoset 
plastic »* Shaft: Stainless Steel, non-magnetic »* Terminals: Brass, plated for solderability, non-passivated 
Resistance tolerance: +3% Power Rating: 2.75W (Derated to 0 + 125°C) 

Features: * Continuous Rotation or with Mechanical Stops * Rotational Life, Shaft Revolutions: 500,000 


* Mounting Hardware included Dimensione in min 


PANEL THREAD 
SEALING RING M10 X 0.75 
ee ke 
13.5 | Panel Thickness: 3mm (max.) 
I 15.5 
Resistance | Digi-Key Price Each 
(Q) Part No. 1 10 50 100 
100 P16NP-100-ND 10.24 9.61 7.90 6.83 
470 P16NP-470-ND 10.24 9.61 7.90 6.83 
1.0K P16NP-1.0K-ND 10.24 9.61 7.90 6.83 
2.2K P16NP-2.2K-ND 10.24 9.61 7.90 6.83 
4.7K P16NP-4.7K-ND 10.24 9.61 7.90 6.83 
10K P16NP-10K-ND 10.24 9.61 7.90 6.83 
22K P16NP-22K-ND 10.24 9.61 7.90 6.83 
47K P16NP-47K-ND 10.24 9.61 7.90 6.83 
100K P16NP-100K-ND 10.24 9.61 7.90 6.83 
470K P16NP-470K-ND 10.24 9.61 7.90 6.83 
1.0M P16NP-1.0M-ND 10.24 9.61 7.90 6.83 
Single Turn Cermet Fully 
Sealed Potentiometers awd, 
PE30 Series 3W 
FEATURES: 


* High power rating * Low temperature coefficient (100ppm/°C typical) * Full sealing * Mechanical strength 
¢ Use of faston 2.86 connections * Test according to CECC 41 000 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 

¢ Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 270° +10° * Tolerance (Standard): +20% »* Power 
Rating (Linear): 3W @ 70°C Limiting Element Voltage (Linear Law): 300V » Contact Resistance 
Variation: 3% Rn or 30 * End Resistance: 10 typical » Dielectric Strength (RMS): 2500V « Insulation 


Resistance (500VDC): 106MQ Dimensions in mm 


PE30 Series PE30FG PE3OFL 


M10 X 0.75 
(e 
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Resistance | Digi-Key Digi-Key Price Each 
(Q) Part No. Part No. 1 10 50 100 
PE3OFG and PE30FL Series 
1.0K PE30FG-1.0K-ND PES30FL-1.0K-ND 16.38 14.74 12.29 11.47 
4.7K PE30FG-4.7K-ND PE30FL-4.7K-ND 16.38 14.74 12.29 11.47 
10K = PE30FL-10K-ND 16.38 14.74 12.29 11.47 


Res. | Digi-Key Price Each Vishay 
Q {Part No. 1 5 10 Part No. 
Continuous Rotation 
1.0K |SP132C-1.0K-ND 35.50 33.37 29.82 132-0-0-102 
2.0K |SP132C-2.0K-ND 35.50 33.37 29.82 132-0-0-202 
5.0K |SP132C-5.0K-ND 35.50 33.37 29.82 132-0-0-502 
10K _|[SP132C-10K-ND 35.50 33.37 29.82 132-0-0-103 
Mechanical Stops 
1.0K |SP132S-1.0K-ND 35.50 33.37 29.82 132-2-0-102 
2.0K |SP132S-2.0K-ND 35.50 33.37 29.82 132-2-0-202 
5.0K |SP132S-5.0K-ND 35.50 33.37 29.82 132-2-0-502 
10K_|SP132S-10K-ND 35.50 33.37 29.82 132-2-0-103 


140 Series, 2W, 1/2” Single-Turn 


Electrical Specifications: * Resistance Tolerance: +5% * Power Rating: 2W at 40°C ambient derating 
linearly to 0 at 125° * Rotational Life: 500,000 Shaft Revolutions * Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Material Specifications: * Shaft: Stainless steel, non-magnetic, non-passivated * Housing: Aluminum, 
anodized » Rear Lid: Molded glass filled thermoset plastic * Terminals: Brass, gold plated * Lockwasher 
Internal Tooth: Steel, nickel plated * Panel Nut: Brass, nickel plated * Mounting Hardware included 


Dimensions in mm 


—| eK aoe UNEF - 2A 


3.86 1.42 
Res. | Digi-Key Price Each Vishay 
Q __|Part No. i 5 10 Part No. 
1.0K |SP140-1.0K-ND 57.84 54.37 48.59 140-0-0-102 
2.0K |SP140-2.0K-ND 57.84 54.37 48.59 140-0-0-202 
5.0K |SP140-5.0K-ND 57.84 54.37 48.59 140-0-0-502 
10K_|SP140-10K-ND 57.84 54.37 48.59 140-0-0-103 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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VISHAY. Spectro! Wirewound Potentiometers (cont.) 


157 Series, 1.5W, 7/8” Single-Turn 


Environmental Specifications: * Temperature: -55°C ~ 125°C « Rotational Life: 10 million shaft revolutions 
* Moisture Resistance: Yes ¢ Vibration: 15g 10 to 2000HZ * Shock: 50g * Salt Spray: 96 hours * Load Life: 
900 hours 

Material Specifications: * Housing/Bushing: Aluminum, anodized ¢ Rear Lid: Ceramic « Shaft: Stainless 
Steel * Terminals: Solderable * Bushing Mount Hardware: Lockwasher, Internal Tooth Steel, Nickel plated 


* Panel Nut: Brass, Nickel plated * Mounting Hardware included 


Fig. 1 


TERM 1 TERM 3 


LOCATING PIN 
@1.57x1.57 


Dimensions in mm 


Res. | Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. a Part No. 1 5 10 Part No. 
Bushing Mount 
1.0K |SP157P-1.0K-ND 20.37 19.15 17.12 |157-11102 
2.0K |SP157P-2.0K-ND 20.37 19:15 17.12 |157-11202 
5.0K |SP157P-5.0K-ND 20.37 19:15 17.12 |157-11502 
1 10K |SP157P-10K-ND 20.37 19.15 17.12 |157-11103 
20K _|SP157P-20K-ND 20.37 19.15 17.12 |157-11203 
50K |SP157P-50K-ND 20.37 19.15 17.12 |157-11503 
100K _|SP157P-100K-ND 20.37 19.15 17.12 |157-11104 
Servo Mount 
1.0K |SP157S-1.0K-ND 40.62 38.19 34.13 |157-21102 
2 2.0K |SP157S-2.0K-ND 40.62 38.19 34.13 |157-21202 
5.0K |SP157S-5.0K-ND 40.62 38.19 34.13 |157-21502 
10K_|SP157S-10K-ND 40.62 38.19 34.13 | 157-21103 


Wirewound Precision Potentiometers 
533, 534, 535 Series, 7/8” Multi-turn 


Electrical Specifications 


Parameter Series 533 Series 534 Series 535 
Standard Tool +5% +5% +5% 
Linearity (Independent) +0.25% +0.20% +0.25% 
Noise 100Q ENR 100Q ENR 1000 ENR 
Rotation (Electrical and Mechanical) 1080° + 10% 3600° + 10% 1800° + 10° 
Power Rating 1.0W 2.0W 1.5W 
Insulation Resistance 1000MO minimum 500VDC 
Dielelectric Strength 1000VRMS minimum 60HZ 
Absolute Minimum Resistance Not to exceed linearity x total resistance or 10, whichever is greater. 


Dimensions in mm 


@10.32 


—— 


26.34 


3/8 - 32 UNEF 2A 


Res. | Digi-Key Price Each Vishay 
a Part No. il 5 10 Part No. 
533 Series — 3 Turn 
100 |SP533-100-ND 19.38 18.22 16.28 533-11101 
200 |SP533-200-ND 19.38 18.22 16.28 533-11201 
500 |SP533-500-ND 19.38 18.22 16.28 533-11501 
1.0K |SP533-1.0K-ND 19.38 18.22 16.28 533-11102 
2.0K |SP533-2.0K-ND 19.38 18.22 16.28 533-11202 
5.0K |SP533-5.0K-ND 19.38 18.22 16.28 533-11502 
10K | SP533-10K-ND 19.38 18.22 16.28 533-11103 
20K _|SP533-20K-ND 26.40 24.82 22.18 533-11203 
534 Series — 10 Turn 
100 |SP534-100-ND 13.82 12.99 11.61 534-11101 
200 |SP534-200-ND 13.82 12.99 11.61 534-11201 
500 |SP534-500-ND 13.82 12.99 11.61 534-11501 
1.0K |SP534-1.0K-ND 13.82 12.99 11.61 534-11102 
2.0K |SP534-2.0K-ND 13.82 12.99 11.61 534-11202 
5.0K |SP534-5.0K-ND 13.82 12.99 11.61 534-11502 
10K |SP534-10K-ND 13.82 12.99 11.61 534-11103 
20K |SP534-20K-ND 13.82 12.99 11.61 534-11203 
50K |SP534-50K-ND 18.68 17.56 15.69 534-11503 
100K |SP534-100K-ND 13.82 12.99 11.61 534-11104 
535 Series — 5 Turn 
100 |SP535-100-ND 19.30 18.15 16.22 535-11101 
200 _|SP535-200-ND 19.30 18.15 16.22 535-11201 


Res. | Digi-Key Price Each Vishay 

a Part No. 1 2) 10 Part No. 

500 |SP535-500-ND 19.30 18.15 16.22 |535-11501 
1.0K |SP535-1.0K-ND 19.30 18.15 16.22 | 535-11102 
2.0K |SP535-2.0K-ND 19.30 18.15 16.22 | 535-11202 
5.0K |SP535-5.0K-ND 19.30 18.15 16.22 | 535-11502 
10K_|SP535-10K-ND 19.30 18.15 16.22 _|535-11103 
20K |SP535-20K-ND 21.00 19.74 17.64 |535-11203 
50K _|SP535-50K-ND 24.86 23.37 20.89 _|535-11503 


1W Industrial Rotary Position Sensor 
657 Series 


Electrical Specifications: * Resistance Tolerance: +20% Linearity: 2% »* Power Rating: 1.0W at 85°C 
* Electrical Travel: 240° +4° »* Dielectric Withstanding: 500VRms at 60HZ minimum * Output Smoothness: 
0.2% maximum. 


Features: ¢ Fully Sealed to IP67 * Reliable conductive Plastic Technology * Stainless Steel Shaft 


Dimensions in mm 


26.34 
~t 
3/8 32 UNEF - 2A 


Res. | Digi-Key Price Each Vishay 

2 |Part No. 1 5 10 25 ‘| Part No. 

1.0K |SP657-1.0K-ND 15.68 14.75 13.18 11.92 ]657-0-0-102 
2.0K |SP657-2.0K-ND 15.68 14.75 13.18 11.92 |657-0-0-202 
5.0K |SP657-5.0K-ND 15.68 14.75 13.18 11.92 | 657-0-0-502 
10K |SP657-10K-ND 15.68 14.75 13.18 11.92 |657-0-0-103 
20K _|SP657-20K-ND 15.68 14.75 13.18 11.92 | 657-0-0-203 
50K |SP657-50K-ND 15.68 14.75 13.18 11.92 |657-0-0-503 


Concentric Scale Dials 
11, 15, 18, 21, 21P and 28 Series 


Fig. 1 — Series 11 Fig. 2 — Series 15 Fig. 3 — Series 18 


Features: 
11 Series: ¢ Round Vernier Scale * 1” Diameter * Satin Chrome, black markings 
15 Series: ¢ 3 digit * Satin Clear Anodize » Rectangular Digital Scale * 1” Wide 


18 Series: * No Backlash * Compact requires minimal panel space (22, 2mm diameter requirement) * For 
use with precision potentiometers or other rotating devices * Designed for metal shaft, 1 set screw » High 
force “Click Brake” * Satin Chrome, black markings 


21 Series: ¢ Satin Chrome, black markings * Round Vernier Scale * 1-13/16” Diameter 
21P Series: « Round Vernier Scale * 1-13/16” Diameter (46.0mm) ¢ Material: Plastic ABS Mold 


28 Series: * Laser Machined Markings * Accepts 1/4” Shaft * 1 Set Screw ¢ Clear Satin Anodized housing, 
black rotor, white markings 


Shaft Body | Digi-Key Price Each Vishay 

Fig. | Turns | Diameter | Diameter | Part No. 1 a) 10 Part No. 

1 1 1/4” 25.4mm_ | SP011-1-11-ND 18.11 17.55 16.98 |011-1-11 

2 10 1/4” = SP015-1-11-ND 21.10 20.45 19.79 |015-1-11 

3 15 1/4” 22.2mm_ |SP018-1-11-ND 9.93 9.63 9.32 |018-1-11 

4 15 1/4” 46.02mm |SP021-1-11-ND 18.91 18.33 17.73 |021-1-11 

5 11 1/4” 46mm__|SP021P-1-11-ND 14.75 14.30 13.83 |021P-1-11 

6 21 = 28mm __|SP028-1-11-ND 19.25 18.65 18.05 |028-1-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Dimensions in mm 
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Sanovator tn Electronics Di 


SMD Open Type Trimmer 
Potentiometers 2mm - PVA2 Series 


Clockwise + 


Power Rating Number of Turns | Total Resistance ae Tape and Reel 
@ 70°C Soldering (Effective Rotation Value TCR _ | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Murata 
(W) Method Angle) (O +25%) (ppm/°C) | Part No. al 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 100 +250 | 490-3915-1-ND 22 1.85 16.13 |490-3915-2-ND 110.00/M PVA2A101A01R00 
Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 150 +250 | 490-3916-1-ND 22 1.85 16.13 |490-3916-2-ND 110.00/M PVA2A151A01R00 
0.1 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 220 +250 | 490-3917-1-ND 22 1.85 16.13 |490-3917-2-ND 110.00/M PVA2A221A01R00 
Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 330 +250 | 490-3918-1-ND 22 1.85 16.13 |490-3918-2-ND 110.00/M PVA2A331A01R00 
Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 470 +250 _|490-3919-1-ND 9 1.58 13.80 _|490-3919-2-ND 110.00/M PVA2A471A01R00 
Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 680 +250 | 490-3920-1-ND .22 1.85 16.13 |490-3920-2-ND 110.00/M PVA2A681A01R00 
Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 1K +250 | 490-3921-1-ND 22 1.85 16.13 |490-3921-2-ND 110.00/M PVA2A102A01R00 
0.1 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 1.5K +250 | 490-3922-1-ND 21 1.76 15.36 |490-3922-2-ND 104.00/M PVA2A152A01R00 
Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 2.2K +250 | 490-3923-1-ND 22 1.85 16.13 |490-3923-2-ND 110.00/M PVA2A222A01R00 
Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 3.3K +250 | 490-3924-1-ND 22 1.85 16.13 _|490-3924-2-ND 110.00/M PVA2A332A01R00 
Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 4.7K +250 | 490-3925-1-ND 22 1.85 16.13 |490-3925-2-ND 110.00/M PVA2A472A01R00 
Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 6.8K +250 | 490-3926-1-ND 22 1.85 16.13 |490-3926-2-ND 110.00/M PVA2A682A01R00 
0.1 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 10K +250 | 490-3927-1-ND 22 1.85 16.13 |490-3927-2-ND 110.00/M PVA2A103A01R00 
Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 15K +250 | 490-3928-1-ND 22 1.85 16.13 |490-3928-2-ND 110.00/M PVA2A153A01R00 
Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 22K +250 | 490-3929-1-ND 22 1.85 16.13 | 490-3929-2-ND 110.00/M PVA2A223A01R00 
Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 33K +250 | 490-3930-1-ND 22 1.85 16.13 |490-3930-2-ND 110.00/M PVA2A333A01R00 
Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 47K +250 | 490-3931-1-ND 22 1.85 16.13 |490-3931-2-ND 110.00/M PVA2A473A01R00 
0.1 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 68K +250 | 490-3932-1-ND 22 1.85 16.13 |490-3932-2-ND 110.00/M PVA2A683A01R00 
Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 100K +250 | 490-3933-1-ND 22 1.85 16.13 |490-3933-2-ND 110.00/M PVA2A104A01R00 
Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 150K +250 | 490-3934-1-ND 22 1.85 16.13 _|490-3934-2-ND 110.00/M PVA2A154A01R00 
Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 220K +250 | 490-3935-1-ND 22 1.85 16.13 |490-3935-2-ND 110.00/M PVA2A224A01R00 
Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 330K +250 | 490-3936-1-ND 22 1.85 16.13 |490-3936-2-ND 110.00/M PVA2A334A01R00 
0.1 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 470K +250 | 490-3937-1-ND 22 1.85 16.13 |490-3937-2-ND 110.00/M PVA2A474A01R00 
Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 680K +250 | 490-3938-1-ND 22 1.85 16.13 |490-3938-2-ND 110.00/M PVA2A684A01R00 
Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 1M +250 |490-3939-1-ND 22 1.85 16.13 |490-3939-2-ND 110.00/M. PVA2A105A01R00 
04 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 1.5M +250 | 490-3940-1-ND 22 1.85 16.13 |490-3940-2-ND 110.00/M PVA2A155A01R00 
: Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 2.2M +250 | 490-3941-1-ND 22 1.85 16.13 _|490-3941-2-ND 110.00/M PVA2A225A01R00 
SMD Sealed Type Trimmer Diionaohe sn 
Potentiometers 3mm - PVG3 Series jigiDpeel’ 2 
1wys3 
Features: 


Clockwise 


* Sealed construction protects the interior from dust and liquid, which achieves stable performance « Driver 0.75 


plate with cross-slot is suitable for automatic adjustment ¢ Rotor with large diameter and deep groove 
improves driver insertion * Heat resistance performance enables high temperature peak re-flow soldering 


Power Number of Turns Total Cut Tape Tape and Reel 
Rating Soldering (Effective Resistance TCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
(W) Method Rotation Angle) Value (ppm/°C) | Part No. i 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
Reflow 1 (210° +10) 100 +20% +150 490-2641-1-ND 80 68 60 490-2641-2-ND 401.00 PVG3A100C01 ROO 
Reflow 1 (210° +10) 200 +20% +150 490-2647-1-ND 80 68 60 490-2647-2-ND 401.00 PVG3A200C01 ROO 
0.25 (70°C) Reflow 1 (210° +10) 500 +20% +150 490-2653-1-ND 80 68 60 490-2653-2-ND 401.00 PVG3A500C01 ROO 
Reflow 1 (210° +10) 1009 +20% +150 490-2642-1-ND 80 68 60 490-2642-2-ND 401.00 PVG3A101C01ROO 
Reflow 1 (210° +10) 2000 +20% +150 490-2648-1-ND 80 68 -60 490-2648-2-ND 401.00 PVG3A201C01ROO 
Reflow 1 (210° +10) 5000 +20% +150 490-2654-1-ND 80 68 60 490-2654-2-ND 401.00 PVG3A501C01 ROO 
Reflow 1 (210° +10) 1KQ +20% +150 490-2643-1-ND 1.11 94 82 490-2643-2-ND 555.00 PVG3A102C01 R00 
0.25 (70°C) Reflow 1 (210° +10) 2KQ +20% +150 490-2649-1-ND 80 68 60 490-2649-2-ND 401.00 PVG3A202C01 ROO 
Reflow 1 (210° +10) 5KQ +20% +150 490-2655-1-ND 80 68 60 490-2655-2-ND 401.00 PVG3A502C01 ROO 
Reflow 1 (210° +10) 10KQ +20% +150 490-2644-1-ND 80 68 -60 490-2644-2-ND 401.00 PVG3A103C01 ROO 
Reflow 1 (210° +10) 20KO +20% +150 490-2650-1-ND 80 68 60 490-2650-2-ND 401.00 PVG3A203C01 ROO 
Reflow 1 (210° +10) 50KO +20% +150 490-2656-1-ND 80 68 60 490-2656-2-ND 401.00 PVG3A503C01 ROO 
0.25 (70°C) Reflow 1 (210° +10) 100KQ +20% +150 490-2645-1-ND 80 68 60 490-2645-2-ND 401.00 PVG3A104C01 ROO 
i Reflow 1 (210° +10) 200KO +20% +150 490-2651-1-ND 80 68 60 490-2651-2-ND 401.00 PVG3A204C01 ROO 
Reflow 1 (210° +10) 500KO +20% +150 490-2657-1-ND 80 68 -60 490-2657-2-ND 401.00 PVG3A504C01B00 
Reflow 1 (210° +10) 2MOQ +20% +150 490-2652-1-ND 80 68 -60 490-2652-2-ND 401.00 PVG3A205C01 ROO 
1 Features: ® 
SM D Sealed Type Tri m mer ¢ High resolution resulting from 11-turns design enables precise adjustment D Reel 


* Compatible with VPS reflow soldering method * Compatible with ultrasonic 


P ote nti om ete rs M Uu Iti-Tu rn = PVG5 Series cleaning * Clutch mechanism prevents excessive wiper rotation 


Dimensions in mm 


2 : 2 
iwans ; : 1wus 


Clockwise : ; Clockwise > 


Power Sold- Number of Turns Total Cut Tape 
Rating ering (Effective Resistance TCR | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Murata 
Fig. (W) Method | Rotation Angle) Value (ppm/°C) | Part No. 1] 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.25 (70°C) | Reflow aa 100 410% +150 |490-2658-1-ND 2.55 2.19 1.90 | 490-2658-2-ND 250 327.50 PVG5A100C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow WW 200 +10% +150 |490-2664-1-ND 2.55 2.19 1.90 | 490-2664-2-ND 250 327.50 PVG5A200C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow WW 500 +10% +150 |490-2670-1-ND 2.55 2.19 1.90 | 490-2670-2-ND 250 327.50 PVG5A500C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow WW 1000 +10% +150 |490-2659-1-ND 2.55 2.19 1.90 | 490-2659-2-ND 250 327.50 PVG5A101C03R00 
0.25 (70°C) |_ Reflow W 2000 +10% +150 | 490-2665-1-ND 2.55 2.19 1.90 | 490-2665-2-ND 250 327.50 PVG5A201C03R00 
1 0.25 (70°C) | Reflow cal 5000 +10% +150 |490-2671-1-ND 2.55 2.19 1.90 | 490-2671-2-ND 250 327.50 PVG5A501C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow abl 1KQ 410% +150 | 490-2660-1-ND 2.55 2.19 1.90 | 490-2660-2-ND 250 327.50 PVG5A102C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow abl 2KQ +10% +150 | 490-2666-1-ND 2.45 2.11 1.83 | 490-2666-2-ND 250 315.25 PVG5A202C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow abl 5KO +10% +150 | 490-2672-1-ND 2.55 2.19 1.90 | 490-2672-2-ND 250 327.50 PVG5A502C03R00 
0.25 (70°C) |_ Reflow WW 10KO +10% +150 | 490-2661-1-ND 2.55 2.19 1.90 | 490-2661-2-ND 250 327.50 PVG5A103C03R00 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2021 


® 
SMD Sealed Type Trimmer Potentiometers Multi-Turn - PVG5 Series (cont, Reel’ | mis) 
Aiuonates in Electranies 
Power Sold- Number of Turns Total CutTape 
Rating ering (Effective Resistance TCR _ | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Murata 
Fig. (Ww) Method | Rotation Angle) Value (ppm/°C) | Part No. i 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.25 (70°C) | Reflow 1 20KQ +10% +150 | 490-2667-1-ND 2.55 2.19 1.90 |490-2667-2-ND 250 327.50 PVG5A203C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow 11 50KO +10% +150 | 490-2673-1-ND 2.55 2.19 1.90 |490-2673-2-ND 250 327.50 PVG5A503C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow 1 100KQ 410% +150 | 490-2662-1-ND 2.55 2.19 1.90 |490-2662-2-ND 250 327.50 PVG5A104C03R00 
1 0.25 (70°C) | Reflow 1 200KQ +10% +150 | 490-2668-1-ND 2.55 2.19 1.90 |490-2668-2-ND 250 327.50 PVG5A204C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow ah 500KO +10% +150 [490-2674-1-ND 2.55 2.19 1.90 |490-2674-2-ND 250 327.50 PVG5A504C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow ah 1MQ +10% +150 [| 490-2663-1-ND 2.55 2.19 1.90 |490-2663-2-ND 250 327.50 PVG5A105C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow 1 100 410% +150 | 490-2676-1-ND 2.55 2.19 1.90 |490-2676-2-ND 500 655.00 PVG5H101C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow 1 2009 +10% +150 | 490-2682-1-ND 2.55 2.19 1.90 |490-2682-2-ND 500 655.00 PVG5H201C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow an] 5000 +10% +150 | 490-2688-1-ND 2.55 2.19 1.90 |490-2688-2-ND 500 655.00 PVG5H501C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow abl 1KQ 410% +150 | 490-2677-1-ND 2.55 2.19 1.90 |490-2677-2-ND 500 655.00 PVG5H102C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow 1 2KO +10% +150 | 490-2683-1-ND 2.55 2.19 1.90 | 490-2683-2-ND 500 655.00 PVG5H202C03R00 
2 0.25 (70°C) | Reflow 11 5KO. +10% +150 | 490-2689-1-ND 2.55 2.19 1.90 | 490-2689-2-ND 500 655.00 PVG5H502C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow an 10KQ +10% +150 | 490-2678-1-ND 2.55 2.19 1.90 | 490-2678-2-ND 500 655.00 PVG5H103C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow an 20KQ +10% +150 | 490-2684-1-ND 2.55 2.19 1.90 |490-2684-2-ND 500 655.00 PVG5H203C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow an 50KQ +10% +150 /490-2690-1-ND 2.55 2.19 1.90 | 490-2690-2-ND 500 655.00 PVG5H503C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow ah 500KOQ +10% +150 [490-2691-1-ND 2.55 2.19 1.90 |490-2691-2-ND 500 655.00 PVG5H504C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow 11 1MQ +10% +150 | 490-2680-1-ND 2.55 2.19 1.90 | 490-2680-2-ND 500 655.00 PVG5H105C03R00 
0.25 (70°C) | Reflow abl 2MQ +10% +150 [490-2686-1-ND 2.42 2.08 1.80 |— _ _ PVG5H205C03R00 


Dimensions in mm 


Sealed Single-Turn Trimmer Potentiometers 
PVC6 Series 


Features: ¢ Enlarged rotor provides superior adjustability * 11-scales are easy to see adjustment position * Colored rotor provides superior 


2 


adjustability * Funnel shaped rotor allows for in-process automatic adjustment and it provides superior adjustability 1 
Specifications: « Power Rating: 0.5 (70°C) * Soldering Method: Flow/Soldering Iron * Number of Turns: 1 (240° + 5°) 1-wn3 
Clockwise —> 
Top Adjust Side Adjust 
Fig. 1 Fig. 2 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 
Ohms _/|Part No. Part No. Part No. Part No. il 10 100 
10 = = 490-2830-ND PVC6Q100C01B00 1.05 79 71 
20 = = 490-2836-ND PVC6Q200C01B00 1.05 79 71 
25 = _ 490-2842-ND PVC6Q250C01B00 1.05 79 Pr al 
50 = = 490-2847-ND PVC6Q500C01B00 1.05 79) 71 
2M 490-2749-ND PVC6E205C01B00 = = 1.05 79 71 


Sealed Multi-Turn Trimmer Potentiometers 
PV36 Series 


Features: ¢ 25-turns, cermet, square, 9.5mm package »* Compatible with ultrasonic cleaning Specifications: * Power Rating: 0.5W (70°C) * Soldering Method: Flow/Soldering Iron * Number 
* Clutch mechanism prevents excessive wiper rotation of Turns: 25 


Dimensions in mm 


2 (Wiper) 2 (Wiper) 2 (Wiper) 


1-3 : twwe3 tawws : 
Clockwise + Clockwise— elo: Clockwise > Clockwise— ete. Clockwise > 


twins 


Side Adjust Top Adjust 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 
Ohms | Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 


10 |490-2929-ND |PV36Z100C01B00 |490-2853-ND |PV36P100C01B00 |— _ 490-2910-ND |PV36Y100C01B00 /490-2872-ND_ | PV36W100C01B00 86 .79 .55 
20 |490-2935-ND |PV36Z200C01B00 |490-2859-ND |PV36P200C01B00 |490-2897-ND |PV36X200C01B00 |490-2916-ND |PV36Y200C01B00 /490-2878-ND |/PV36W200C01B00 86 .79 .55 
50 |490-2943-ND |PV36Z500C01B00 |490-2867-ND |PV36P500C01B00 | 490-2905-ND |PV36X500C01B00 |490-2924-ND |PV36Y500C01B00 /490-2886-ND |/PV36W500C01B00 86 .79 .55 
100 |490-2930-ND /|PV36Z101C01B00 /490-2854-ND |PV36P101C01B00 |490-2892-ND |PV36X101C01B00 |490-2911-ND |PV36Y101C01B00 | 490-2873-ND | PV36W101C01B00 86 .79 .55 
200 |490-2936-ND__|PV36Z201C01B00__|490-2860-ND_|PV36P201C01B00_|490-2898-ND_|PV36X201C01B00_|490-2917-ND_|PV36Y201C01B00_|490-2879-ND_| PV36W201C01B00 86.79.55 
500 |490-2944-ND |PV36Z501C01B00 |490-2868-ND /PV36P501C01B00 /490-2906-ND |PV36X501C01B00 |490-2925-ND |PV36Y501C01B00 /|490-2887-ND |PV36W501C01B00 86 .79 .55 
1K |490-2931-ND |PV36Z102C01B00 |490-2855-ND |/PV36P102C01B00 |490-2893-ND |PV36X102C01B00 |490-2912-ND |PV36Y102C01B00 /|490-2874-ND |/PV36W102C01B00 86 .79 .55 
2K |490-2937-ND |PV36Z202C01B00 /490-2861-ND |PV36P202C01B00 |490-2899-ND |PV36X202C01B00 |490-2918-ND |PV36Y202C01B00 |490-2880-ND | PV36W202C01B00 86 .79 .55 
5K |490-2945-ND |/PV36Z502C01B00 /490-2869-ND |PV36P502C01B00 |490-2907-ND |PV36X502C01B00 |490-2926-ND |PV36Y502C01B00 |490-2888-ND | PV36W502C01B00 86.79 .55 
10K _|490-2932-ND__|PV36Z103C01B00__|490-2856-ND_|PV36P103C01B00_ | 490-2894-ND_|PV36X103C01B00_|490-2913-ND_|PV36Y103C01B00__|490-2875-ND__| PV36W103C01B00 86.79.55 
20K |490-2938-ND |PV36Z203C01B00 |490-2862-ND |PV36P203C01B00 |490-2900-ND |PV36X203C01B00 /490-2919-ND |PV36Y203C01B00 /490-2881-ND |/PV36W203C01B00 86 .79 55 
25K |490-2941-ND |PV36Z253C01B00 |490-2865-ND |PV36P253C01B00 |490-2903-ND |PV36X253C01B00 /490-2922-ND |PV36Y253C01B00 /|490-2884-ND |PV36W253C01B00 86 .79 55 
50K |490-2946-ND |PV36Z503C01B00 |490-2870-ND |PV36P503C01B00 |490-2908-ND |PV36X503C01B00 /490-2927-ND |PV36Y503C01B00 /|490-2889-ND | PV36W503C01B00 86 .79 .55 
100K |490-2933-ND |PV36Z104C01B00 /|490-2857-ND |PV36P104C01B00 |490-2895-ND |PV36X104C01B00 |490-2914-ND |PV36Y104C01B00 /|490-2876-ND | PV36W104C01B00 86 .79 .55 
200K |490-2939-ND__|PV36Z204C01B00_ | 490-2863-ND_|PV36P204C01B00 | 490-2901-ND |PV36X204C01B00 | 490-2920-ND |PV36Y204C01B00_ |490-2882-ND__| PV36W204C01B00 86.79.55 


250K |— = 490-2866-ND |PV36P254C01B00 |— = 490-2923-ND |PV36Y254C01B00 /490-2885-ND | PV36W254C01B00 86 .79 .55 
500K |490-2947-ND |PV36Z504C01B00 |490-2871-ND |PV36P504C01B00 |490-2909-ND |PV36X504C01B00 |490-2928-ND |PV36Y504C01B00 /|490-2890-ND |PV36W504C01B00 86 .79 .55 
1M |— — 490-2858-ND |PV36P105C01B00 /|490-2896-ND |PV36X105C01B00 /|490-2915-ND |PV36Y105C01B00 |490-2877-ND | PV36W105C01B00 86 .79 55 


2M_|490-2940-ND__ | PV36Z205C01B00_|490-2864-ND_|PV36P205C01B00_ | 490-2902-ND_|PV36X205C01B00_ | 490-2921-ND_|PV36Y205C01B00__|490-2883-ND__| PV36W205C01B00 86.79.55 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Sealed Multi-Turn Trimmer Potentiometers 


fanorator ta Electrontes 


PV37 Series 


Features: * High Resolution, 12-turns cermet * Small size * Compatible with ultrasonic 
cleaning * Clutch mechanism prevents excessive wiper rotation 


Specifications: * Power Rating: 0.25 (85°C) * Soldering Method: Flow/Soldering Iron 


* Number of Turns: 12 Dimensions in mm 


tw 
Clockwise 


Clockwise > 


25, 25) 
ne 
25 
2 
Side Adjust Top Adjust 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 
Ohms | Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 
10 |490-2948-ND |PV37P100C01B00 | 490-2986-ND PV37X100C01B00 _ _ = _ 490-3005-ND | PV37Y100C01B00 1.31 1.19 84 
20 |= _ 490-2992-ND PV37X200C01B00 490-3030-ND PV37Z200C01B00 490-2973-ND PV37W200C01B00 |— _- 1.23 1.12 719 
50 |= — _ = 490-3038-ND PV37Z500C01B00 490-2981-ND PV37W500C01B00 |490-3019-ND | PV37Y500C01B00 1.61 1.46 1.03 
100 |490-2949-ND |PV37P101C01B00 | 490-2987-ND PV37X101C01B00 _ _ 490-2968-ND PV37W101C01B00 |490-3006-ND | PV37Y101C01B00 1.31 1.19 84 
200 |490-2955-ND /PV37P201C01B00 | 490-2993-ND PV37X201C01B00 490-3031-ND PV37Z201C01B00 490-2974-ND PV37W201C01B00 |490-3012-ND |PV37Y201C01B00 1.31 1.19 84 
500 |— — 490-3001-ND PV37X501C01B00 490-3039-ND PV37Z501C01B00 490-2982-ND PV37W501C01B00 |490-3020-ND | PV37Y501C01B00 1.41 1.28 90 
1K |490-2950-ND | PV37P102C01B00 | 490-2988-ND PV37X102C01B00 490-3026-ND PV37Z102C01B00 490-2969-ND PV37W102C01B00 |490-3007-ND | PV37Y102C01B00 1.31 1.19 84 
2K |490-2956-ND | PV37P202C01B00 / 490-2994-ND PV37X202C01B00 490-3032-ND PV37Z202C01B00 490-2975-ND PV37W202C01B00 |490-3013-ND |PV37Y202C01B00 1.31 1.19 84 
5K |490-2964-ND | PV37P502C01B00 | 490-3002-ND PV37X502C01B00 490-3040-ND PV37Z502C01 B00 490-2983-ND PV37W502C01B00 |490-3021-ND |PV37Y502C01B00 1.31 1.19 84 
10K |490-2951-ND /PV37P103C01B00 490-2989-ND PV37X103C01B00 490-3027-ND PV37Z103C01B00 490-2970-ND PV37W103C01B00 |490-3008-ND | PV37Y103C01B00 1.31 1.19 84 
20K |490-2957-ND | PV37P203C01B00 | 490-2995-ND PV37X203C01B00 490-3033-ND PV37Z203C01 B00 490-2976-ND PV37W203C01B00 |490-3014-ND |PV37Y203C01B00 1.31 1.19 84 
25K |490-2960-ND | PV37P253C01B00 | 490-2998-ND PV37X253C01 B00 490-3036-ND PV37Z253C01 B00 490-2979-ND PV37W253C01B00 |490-3017-ND | PV37Y253C01B00 1.30 1.19 83 
50K |490-2965-ND | PV37P503C01B00 | 490-3003-ND PV37X503C01B00 490-3041-ND PV37Z503C01 B00 490-2984-ND PV37W503C01B00 |490-3022-ND | PV37Y503C01B00 1.31 1.19 84 
100K |490-2952-ND |PV37P104C01B00 | 490-2990-ND PV37X104C01B00 490-3028-ND PV37Z104C01B00 490-2971-ND PV37W104C01B00 |490-3009-ND | PV37Y104C01B00 1.31 1.19 84 
200K |— — — _ 490-3034-ND PV37Z204C01B00 490-2977-ND PV37W204C01B00 |— _ 1.30 1.18 83 
250K |490-2961-ND | PV37P254C01B00 | 490-2999-ND PV37X254C01B00 490-3037-ND PV37Z254C01B00 = _ 490-3018-ND | PV37Y254C01B00 1.61 1.46 1.03 
500K |490-2966-ND | PV37P504C01B00 | 490-3004-ND PV37X504C01B00 490-3042-ND PV37Z504C01B00 490-2985-ND PV37W504C01B00 | 490-3023-ND | PV37Y504C01B00 1.31 1.19 84 
1M |— _ 490-2991-ND PV37X105C01B00 490-3029-ND PV37Z105C01B00 490-2972-ND PV37W105C01B00 |490-3010-ND |PV37Y105C01B00 1.31 1.19 84 
2M |490-2959-ND | PV37P205C01B00 | 490-2997-ND PV37X205C01B00 490-3035-ND PV37Z205C01 B00 490-2978-ND PV37W205C01B00 |490-3016-ND |PV37Y205C01B00 1.61 1.46 1.03 


SMD Open Type Trimmer 
Potentiometers 2mm 


PVZ2 Series 


Features: 


* Gold plated termination achieve a high density PCB mounting * Cross-shaped driver slot allows for in-process automatic 
adjustment and it provides superior adjustability * Special resin substrate allow high peak temperature for reflow soldering 


Specifications: 


* Power Rating: 0.1W (50°C) * Soldering Method: Reflow * Number of Turns (Effective Rotation Angle): 1 (240°+10°) 


¢ TCR (ppm/°C): +500 


Clockwise —- 


Total Cut Tape T&R Total Cut Tape T&R 
Resistance _ | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Murata Resistance _| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Murata 
Value (0) +30% | Part No. 5 10 100 | Part No. 3,000 _| Part No. Value (0) #30% | Part No. 5 10 100 | PartNo. 3,000 _ | Part No. 
500 490-2041-1-ND | 76 1.28 11.18 |490-2041-2-ND | 75.96/M | PVZ2A501A01R00 30k 490-2039-1-ND | .76 1.28 11.18 |490-2039-2-ND | 75.96/M | PVZ2A303A01R00 
1k 490-2031-1-ND | .76 1.28 11.18 |490-2031-2-ND | 75.96/M | PVZ2A102A01R00 50k eeeNom 76 1.28 11.18 (aD eCd eR) 75.96/M | PVZ2A503A01R00 
ai CeIn 76 128 i148 MOOeCSeOMII! 7s.oqm |PvzoAaozao1Ro0 100k 490-2033-1-ND | .76 1.28 11.18 |490-2033-2-ND | 75.96/M |PVZ2A104A01R00 
' serena 6 108 1113 Penn ent [pypbisbonn Rot 200k 490-2037-1-ND | .76 1.28 11.18 |490-2037-2-ND | 75.96/M |PVZ2A204A01R00 
: uae a ‘ : hate fon 7 300k 490-2040-1-ND | .76 1.28 11.18 |490-2040-2-ND | 75.96/M | PVZ2A304A01R00 
10k esecOsaome| 761.28 11.18 OOS 75.96/M | PVZ2A103A01R00 500k 490-2044-1-ND | 76 1.28 11.18 |490-2044-2-ND | 75.96/M |PVZ2A504A01R00 
20k 490-2036-1-ND 76 1.28 11.18 | 490-2036-2-ND 75.96/M_ | PVZ2A203A01R00 1M 490-2034-1-ND 76 1.28 11.18 | 490-2034-2-ND 75.96/M |PVZ2A105A01R00 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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SMD Open Type Trimmer Potentiometers 3mm 
henorater in Hectrnics PIZ3A and PVZ3G Series 


Features: ¢ Excellent solderability characteristics 


are achieved via special plating techniques on 2 
each termination ¢ Specially designed substrate y 
wate, I-VWW3 
prevents wicking of flux onto the top of the part 
body * Enlarged bottom termination enhance Clockwise —> 


soldering strength while reducing the necessary 

land area required promoting high-density PCB mounting »* Funnel 
shaped adjustment slot allows for in-process automatic adjustment 
¢ Standard position of driver plate is adjusted at the center * Products 
meets Pb-free 


Specifications: * Power Rating: 0.1W (50°C) »* Soldering Method: 
Reflow * Number of Turns (Effective Rotation Angle): 1 (230°+10°) 
¢ TCR (ppm/°C): +500 


Total Cut Tape Total Cut Tape 
Resistance _ | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Murata Resistance _ | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Murata 
Value (Q) +30% | Part No. 5 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. Value (0) +30% | Part No. 5 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
PVZ3A Series 15k 490-4615-1-ND | .57 .97 8.47|490-4615-2-ND | 2,500 | 57.54/m|PVZ3G153C01R00 
300k 490-2026-1-ND 55 94 8.16) 490-2026-2-ND | 2,000 |  56.00/M| PVZ3A304A01R00 22k 490-4620-1-ND 55 94 8.16]490-4620-2-ND | 2,500 | 55.42/M| PVZ3G223C01R00 
2m 490-2022-1-ND 5594 8.16/— = —|PVZ3A205A01 ROO 33k 490-4625-1-ND | .62 1.05 9.12)490-4625-2-ND | 2,500 | 62.00/M| PVZ3G333C01R00 
PVZ3G Series 47k 490-4629-1-ND | .68 1.14 9.98|490-4629-2-ND | 2,500 | 67.81/M|PVZ3G473C01R00 
220 Golcaanegs <9 | 04 8.16 QUE i eauog) 2.500 | 55.42/M | PVZ3G221601R00 68k 490-4633-1-ND | .55 94 8.16/490-4633-2-ND | 2,500 | 55.42/M| pvz3q6s3Co1R00 
330 490-4623-1-ND | .55 94 8.16|490-4623-2-ND | 2,500 | 55.42/M| PVvz3G331C01R00 “a0 FSMEOEENOMN] 0 88 7.44 /M0QMEICSMIOM 2.600 | 1.00] pvesqr04co1an0 
470 490-4627-1-ND | .62 1.05 9.12|490-4627-2-ND | 2,500 | 61.94/M|PVZ3G471C01R00 
150k 490-4616-1-ND | .55 94 8.16|490-4616-2-ND | 2,500 | 55.42/M| Pvz3G154c01RO0 
680 490-4631-1-ND | 55 94 8.16|490-4631-2-ND | 2,500 | 55.42/M|PVZ3G681C01R00 a pear aies 55 at 8.16 MMMM ono | ss4oaa| eveacsoaco noo 
1k 490-4610-1-ND | .62 1.05 9.12|490-4610-2-ND | 2,500 | 61.94/M| PVZ3G102C01R00 an ’ : 
15k [490-4614-1-ND | 55 94 8.16/490-4614-2-nD | 2,500 | 55.42/M/ PVz3qts2co1ROO 330k eee) ft tein) Oe | 85-42/M  Pvzacs24coTRo0 
Dib FOMCOM| 54 92 ao4\Memaereeneml 2500 | ss.o0nal pvzacozeco1R00 470k 490-4630-1-ND | .68 1.14 9.98]490-4630-2-ND | 2,500 | 67.81/M|PVvz3G474c01RO0 
3.3k 40-4624-1-ND | 55 94 8,16/490-4624-2-No | 2.500 | 55.42/M| pvzaea32c01R00 680k 490-4634-1-ND | .55 94 8.16|490-4634-2-ND | 2,500 | 55.42/M|PVZ3G684C01R00 
47k 490-4628-1-ND | .68 1.14 9.98|490-4628-2-ND | 2,500 | 68.00/M|PVZ3G472C01R00 iM 490-4613-1-ND | 55.94 8.16 /490-4613-2-ND | 2,500 | 57.54/M| PVZ3G105C01R00 
6.8k 490-4632-1-ND | .55 .94 8.16|490-4632-2-ND | 2,500 | 55.42/M| PVZ3G682C01R00 1.5M 490-4617-1-ND | .55 94 8.16|490-4617-2-ND | 2,500 | 55.42/M|PVZ3G155C01R00 
10k 490-4611-1-ND | .74 1.25 10.90|490-4611-2-ND | 2,500 | 74.00/M|PVZ3G103C01R00 2.2M 490-4622-1-ND | .55 94 8.16|490-4622-2-ND | 2,500 | 55.00/M| PVZ3G225C01R00 


Dimensions in mm 


Angle Sensing Potentiometer 
Dust-Proof Type 12mm 
SV01 Series 


Features: * Dust-proof construction * Compliant to high peak temperature reflow soldering 
* Excellent resistance materials and high reliability wiper achieves 1M cycles *D formation 
thru-hole rotor enables to select any kind of gear shape » Ultra-thin size (2.1mm height) 
* Gold plated terminals without lead 


Total Resistance | Linearity | Effective Rotational TCR Rotational Mounting | Digi-Key Pricing Murata 

Value (kQ) +30% + (%) Angle (°) (Ref.) + ppm/°C Life (Cycles) Style Part No. 1 10 100 Part No. 
10 2 333.3 500 1M SMD 490-2400-ND 1.20 10.87 101.31 $V01A103AEA01B00 
10 2 333.3 500 1M Thru-Hole | 490-3913-ND 1.27 11.52 107.39 SV01L103AEA11T00 


Rotary Position Sensors SV01C 


Potentiometer and Non-Contacting SV21C Series Dimensions in mm 
Features: 324 
SVOIC Series: Syn ciserles 10.0}-—+/+12.5-+ 
* Dust-proof construction * Temperature compensate range -40°C ~ 85°C 2. Output ica 2-9. 
* Optimal connector: Connector socket and bushing mount 3. Gnd 
SV21C Series: SV21C Series : ‘ “a5 
*Non-contacting * Programmable hole IC can be available for 1. Gnd M12x1.0~Q19.9 o 
optional output voltage curve  Dust-proof construction * Temperature 2. Output : 
3. +5VDC : lke 


compensate range -20°C ~ 85°C * Optimal connector: Connector socket 
and bushing mount 


Total Action Effective Rotational Rotational 5 
Resistance Voltage Linearity Rotational Torque Life Digi-Key Price Each Murata 
Value (kQ) +30% +0.5VDC + (%) Angle (°) Max. Max. Cycles Part No. u 10 100 Part No. 
SVO1C Series 
10 5 3 333.3 4mN.m (Ref.; 40gf.cm) 1M 490-4674-ND 6.05 5.50 5.13 $V01C103BJZAEB00 
SV21C Series 
= 5 2 200 5mN.m (Ref.; 50gf.cm) 10M 490-4635-ND 35.75 32.50 30.29 $V21C201BJA01B00 


See Below for JST Mating Connector 


JST Mating Connector, Contact and Crimp Tool 


Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel JST 
Description Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
3-Position, 1.5mm, Disconnectable Crimp Style ZH Connector 455-1160-ND@ At 3.40 13.59 — = =S ZHR-3 
26-28AWG Tin-Plated Phosphor Bronze Crimp Contact 455-1130-1-ND@A = 1.42 5.68 455-1130-2-ND 13,000 7.56/M SZH-002T-P0.5 
28-32AWG Tin-Plated Phosphor Bronze Crimp Contact 455-1281-1-ND@A = 1.42 5.68 455-1281-2-ND 16,000 7.56/M SZH-003T-P0.5 
Crimp Tool with Die for 26-28AWG Contacts 455-1131-ND 440.15/1 = = = WC-491 
Crimp Tool with Die for 28-32AWG Contacts 455-1259-ND 440.15/1 = = = WC-490 


@ RoHS Compliant A Cut Tape 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2024 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


COPAL ELECTRONICS wii ile 


Model ST2 Surface Mount, 
2mm Squared Single-Turn O Eo ow 


FEATURES: ¢ Lead-free soldering * Cadmium-free * Compact and low-profile * Sealed Construction 
(Washable) ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Temperature Coefficient: +150 ppm/°C Power 
Ratings: 0.1W at 70°C; OW at 125°C Input Voltage Maximum: SOVDC or power rating, whichever is less 


Digi@Reel” 


Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum Insulation Resistance: 1000MO at 500VDC 
Dielectric Strength: 500VAC, 1 minute 


MECHANICAL: Mechanical Angle: 270° (1 turn) Maximum Operating Torque: 5mN.m (51 gf.cm) 


Wiper Current Maximum: Power Ratings (| = /P/R A) Effective Electrical Angle: 240° (1 turn) End Minimum Stop Strength: 8mN.m (78.4 gf.cm) Rotational Life: 50 cycles (A R/R < (2 1 +5%)) 
Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance Variation: 2% or 30, whichever is greater Solderability: 245 +3°C, 2~3 seconds 
x = Res. Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
ST2A - J Lead, Top Adjustment (0) ‘| Part No. 1 10 100 | Part No. 500 
100 ST2TA101CT-ND 2.80 2.60 2.35 ST2TA101TR-ND 1000.00 
0.35Wx1.5Lx0.3D 2) || 0.7 
a AH) 0.45 500 ST2TASO1CT-ND 2.80 2.60 2.35 ST2TASO1TR-ND 1000.00 
1K ST2TA102CT-ND 2.80 2.60 2.35 ST2TA102TR-ND 1000.00 
2K ST2TA202CT-ND 2.00 1.90 1.70 = - 
10K ST2TA103CT-ND 2.80 2.60 2.35 ST2TA103TR-ND 1000.00 
0.6) 50K ST2TASO3CT-ND 2.80 2.60 2.35 ST2TASO3TR-ND 1000.00 
0.65 0.65 100K ST2TA104CT-ND 2.80 2.60 2.35 ST2TA104TR-ND 1000.00 


Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. 


OH 


—® 


Se cw 


Model SM3/31 Surface Mount, 
3mm Squared Multi-Turn 


Digi@Reel° 


Res. | Digi-Key Cut Tape Price Each —_—| Digi-Key T&R Pricing 
FEATURES: * Lead-free soldering * Fine adjustment * Automatic mounting * Flow/reflow soldering * Sealed construction (Q) | Part No. u 10 100 | Part No. 500 
(Washable) ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: +100 ppm/°C Power 100 |SM-3TW101CT-ND 2.69 2.50 2.26 |SM-3TW101TR-ND 960.00 
Ratings: 0.125W at 70°C; OW at 150°C Input Voltage Maximum: 200VDC or power rating, whichever is less Wiper Current 200 |SM-3TW201CT-ND 2.69 2.50 9.26 |SM-3TW201TR-ND 960.00 
Maximum: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 11 turns (SM3); 5 turns (SM31) End 500 |SM-3TW501CT-ND 2.69 2.50 2.26 |SM-3TW501TR-ND 960.00 
Resistance: 1% or 30, whichever is greater Contact Resistance Variation: 3% or 30, whichever is greater Operating 1K |SM-3TW102CT-ND 2.69 2.50 2.26 |SM-3TW102TR-ND 960.00 
Temperature Range: -65°C ~ 150°C Minimum Insulation Resistance: 100MO at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 Ez “ | | 
minute MECHANICAL: Maximum Operating Torque: 5mN.m (51gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action Rotational Life: a ea 5.60 580 pe6 Se 6000 
200 cycles (A R/R < + (20 +3%)) Minimum Thrust to Shaft: 5N (0.51kgf) Solderability: 245 +3°C, 2~3 seconds 40k |SM-3TW103CT-ND 2.69 250 226 |SM-3TW103TR-ND 960.00 
20K | SM-3TW203CT-ND 2.69 2.50 2.26 |SM-3TW203TR-ND 960.00 
50K | SM-3TW503CT-ND 2.69 2.50 2.26 | SM-3TW503TR-ND 960.00 
100K_|SM-3TW104CT-ND 2.69 2.50 2.26 | SM-3TW104TR-ND 960.00 
100 /SM-31TW101CT-ND 2.42 2.25 2.04 |SM-31TW101TR-ND 865.00 
200 |SM-31TW201CT-ND 2.42 2.25 2.04 | SM-31TW201TR-ND 865.00 
500 )SM-31TW501CT-ND 2.42 2.25 2.04 | SM-31TW501TR-ND 865.00 
1K |SM-31TW102CT-ND 2.42 2.25 2.04 | SM-31TW102TR-ND 865.00 
2K __|SM-31TW202CT-ND 2.42 2.25 2.04 | SM-31TW202TR-ND 865.00 
5K | SM-31TW502CT-ND 2.42 2.25 2.04 | SM-31TW502TR-ND 865.00 
10K /SM-31TW103CT-ND 2.42 2.25 2.04 | SM-31TW103TR-ND 865.00 
20K | SM-31TW203CT-ND 2.42 2.25 2.04 | SM-31TW203TR-ND 865.00 
50K | SM-31TW503CT-ND 2.42 2.25 2.04 | SM-31TW503TR-ND 865.00 
100K_|SM-31TW104CT-ND 2.42 2.25 2.04 | SM-31TW104TR-ND 865.00 


Model SM42/43 Surface Mount, 4mm @o—-L}+ ~® 
Squared Multi-Turn EW 
FEATURES: 


¢ Lead free soldering * Fine adjustment * Reflow soldering available * Sealed construction (washable) 
ELECTRICAL: « Resistance Tolerance: +10% »* Maximum Temperature Coefficient: +100 ppm/10°C 
Maximum * Power Ratings: .25W@85°C, OW @150°C * Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, 
whichever is less * Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is smaller » Effective 


SM42/43TA - J Lead, Side Adjustment 


$M42/43TW - J Lead, Top Adjustment 


Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. 


Electrical Turn: 11 turns (SM42); 5 turns (SM43) ¢ End Resistance: 1% or 20, whichever is greater 
* Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater « Operating Temperature Range: -65°C ~ 
150°C * Minimum Insulation Resistance: 100MQ @ 500VDC » Dielectric Strength: 600VAC for 1 minute 
MECHANICAL: ¢ Maximum Operating Torque: 17.6mN per meter (180gf-cm) * Mechanical Stop: Clutch 
action * Rotational Life: 200 cycles (A R/R < +30 +3%) 


SM42TX - Gullwing, Top Adjustment 


3.7 fae 955 52g 
a ‘i 
23 | i | O15 01.5 Cl 
| i) 
|. 5 + | 
Res. | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reelt Res. | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reelt Res. | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reelt 
(Q) | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing (0) | Part No. ‘il 10 100 | Qty. | Pricing (Q) | Part No. if 10 100 | Qty. | Pricing 
SM-42TA - J-Lead, Side Adjustment 20K |SM-43TA203CT-ND 2.30 2.14 1.93 | 500 820.00 200 | SM-43TW201CT-ND 2.30 2.14 1.93 | 250 481.75 
50 | SM-42TASOOCT-ND 266 247 2.24 | 500 | 950.00 50K |SM-43TASO3CT-ND 2.30 214 1.93 | 500 | 820.00 500 |SM-43TW501CT-ND 230 214 1.93 | 250 | 481.75 
100 | SM-42TA101CT-ND 266 247 2.24 | 500 | 950.00 100K |SM-43TA104CT-ND 2.30 214 1.93 | 500 | 820.00 1K | SM-43TW102CT-ND 230 214 1.93 | 250 | 481.75 
200 | SM-42TA201CT-ND 266 247 2.24 | 500 | 950.00 200K |SM-43TA204CT-ND 2.30 214 1.93 | 500 | 820.00 2K | SM-43TW202CT-ND 230 214 1.93 | 250 | 481.75 
500 |SM-42TASO1CT-ND 266 247 2.24 | 500 | 950.00 500K _|SM-43TASO4CT-ND 2.30 2.14 1.93 | 500 | 820.00 5.0K_|SM-43TW502CT-ND 2.30 214 1.93 | 250 | 481.75 
1K __ | SM-42TA102CT-ND 266 247 2.24 | 500 | 950.00 1 Meg |SM-43TA105CT-ND 2.30 2.14 1.93 | 500 | 820.00 10K | SM-43TW103CT-ND 230 214 1.93 | 250 | 481.75 
2K | SM-42TA202CT-ND 266 247 2.24 | 500 | 950.00 SM-42TW - J-Lead, Top Adjustment 20K | SM-43TW203CT-ND 230 214 1.93 | 250 | 481.75 
5K | SM-42TAS02CT-ND 266 247 2.24 | 500 | 950.00 50 | SM-42TWS500CT-ND 266 247 2.24 | 250 | 558.13 50K | SM-43TW503CT-ND 230 214 1.93 | 250 | 481.75 
10K | SM-42TA103CT-ND 266 247 2.24 | 500 | 950.00 100 |SM-42TW101CT-ND 266 247 2.24 | 250 | 558.13 100K | SM-43TW104CT-ND 230 214 1.93 | 250 | 481.75 
20K | SM-42TA203CT-ND 266 247 2.24 | 500 | 950.00 200 |SM-42TW201CT-ND 266 247 2.24 | 250 | 558.13 200K _|SM-43TW204CT-ND 2.30 214 1.93 | 250 | 481.75 
50K _|SM-42TASO3CT-ND 266 247 2.24 | 500 | 950.00 500 |SM-42TWS501CT-ND 266 247 2.24 | 250 | 558.13 500K |SM-43TW504CT-ND 230 214 1.93 | 250 | 481.75 
100K | SM-42TA104CT-ND 266 247 2.24 | 500 | 950.00 1K _|SM-42TW102CT-ND 266 247 2.24 | 250 | 558.13 1 Meg | SM-43TW105CT-ND 2.30 214 1.93 | 250 | 481.75 
200K | SM-42TA204CT-ND 2.66 2.47 2.24 | 500 950.00 2K | SM-42TW202CT-ND 2.66 2.47 2.24 | 250 558.13 SM-42TX - Gullwing, Top Adjustment 
500K |SM-42TAS04CT-ND 266 247 2.24 | 500 | 950.00 5K | SM-42TW502CT-ND 266 247 2.24 | 250 | 558.13 50 | SM-42TXS500CT-ND 272 253 2.28 | 250 | 569.88 
1 Meg |SM-42TA105CT-ND 266 247 2.24 | 500 | 950.00 10K |SM-42TW103CT-ND 266 247 2.24 | 250 | 558.13 100 | SM-42TX101CT-ND 272 253 2.28 | 250 | 569.88 
2 Meg | SM-42TA205CT-ND 266 2.47 2.24 | 500 | 950.00 20K |SM-42TW203CT-ND 266 247 2.24 | 250 | 558.13 500 |SM-42TX501CT-ND 272 253 2.28 | 250 | 569.88 
SM-43TA - J-Lead, Side Adjustment 50K _|SM-42TW503CT-ND 2.66 2.47 2.24 | 250 | 558.13 1K | SM-42TX102CT-ND 272 253 2.28 | 250 | 569.88 
100 | SM-43TA101CT-ND 230 214 1.93 | 500 | 820.00 100K |SM-42TW104CT-ND 266 2.47 2.24 | 250 | 558.13 2K __|SM-42TX202CT-ND 272 253 2.28 | 250 | 569.88 
200 | SM-43TA201CT-ND 230 214 1.93 ) 500 | 820.00 200K |SM-42TW204CT-ND 266 2.47 2.24 | 250 | 558.13 5K | SM-42TX502CT-ND 272 253 2.28 | 250 | 569.88 
500 |SM-43TASO1CT-ND 230 214 1.93 | 500 | 820.00 500K |SM-42TW504CT-ND 266 247 2.24 | 250 | 558.13 10K | SM-42TX103CT-ND 272 253 2.28 | 250 | 569.88 
1K | SM-43TA102CT-ND 230 214 1.93 ) 500 | 820.00 1 Meg |SM-42TW105CT-ND 266 247 2.24 | 250 | 558.13 20K | SM-42TX203CT-ND 272 253 2.28 | 250 | 569.88 
2K __|SM-43TA202CT-ND 2.30 214 1.93 | 500 | 820.00 2 Meg |SM-42TW205CT-ND 2.66 247 2.24 | 250 | 558.13 50K | SM-42TX503CT-ND 272 253 2.28 | 250 | 569.88 
5K | SM-43TAS02CT-ND 230 214 1.93 ) 500 | 820.00 SM-43TW - J-Lead, Top Adjustment 100K_| SM-42TX104CT-ND 272 253 2.28 | 250 | 569.88 
10K _|SM-43TA103CT-ND 2.30 2.14 1.93 | 500 | 820.00 100 _|SM-43TW101CT-ND 2.30 214 1.93 | 250 | 481.75 1 Meg |SM-42TX105CT-ND 272 253 2.28 | 250 | 569.88 
Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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COPAL ELECTRONICS Cermet Potentiometers (cont) 


Model ST4 Surface Mount, 
4mm Squared Single-Turn 


FEATURES: 
* Lead-free soldering * Cadmium-free * Automatic mounting »* Flow/reflow soldering * Sealed construction (Washable) * Stopper structure prevents terminal pin from being open ° Cross slot rotor suitable for automatic 


adjustment 
ELECTRIC. 


‘AL: 


® 
@ 


=— cw 


Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: 1002 ~ 2MQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.25W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 200VDC or power rating, 
whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Angle: 210°C (1 turn) End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance Variation: 1% or 
30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 500VAC, 1 minute MECHANICAL: Mechanical Angle: 240° (1 turn) 
Maximum Operating Torque: 10mN.m (102gf.cm) Minimum Stop Strength: 30mN.m (306gf.cm) Rotational Life: 100 cycles, (A R/R < + (20 +3%)) 


ST4ETA - J Lead, ST4ETB - Gull Wing, Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing 
Top Adjustment Top Adjustment (Q) | Part No. Part No. il 10 100 | Part No. Part No. 500 

50 |ST4ETASOOCT-ND |ST4ETBSOOCT-ND ] 1.02 95  .86 |STAETASOOTR-ND /ST4ETBSOOTR-ND | 365.00 

sow x 2.3L") 12 ROW C2 SL) Pee 100 |ST4ETAIO1CT-ND /ST4ETB101CT-ND | 1.02 95 86 _|ST4ETA1O1TR-ND |ST4ETB101TR-ND | 365.00 
tT 200 |ST4ETA2O1CT-ND |ST4ETB201CT-ND | 1.02 95 —.86_| STAETA2O1TR-ND |ST4ETB201TR-ND | 365.00 
| 500 |ST4ETASO1CT-ND |ST4ETBSO1CT-ND | 1.02 95 —.86 | STAETASO1TR-ND |ST4ETBSO1TR-ND | 365.00 
3 I e.eo 1K |STAETA102CT-ND |ST4ETB102CT-ND | 1.02 95 —.86 | STA4ETA102TR-ND /ST4ETB102TR-ND | 365.00 

2K | STAETA202CT-ND |STAETB202CT-ND ] 1.02 95 — .86 |STAETA202TR-ND /ST4ETB202TR-ND | 365.00 

5K |ST4ETASO2CT-ND |ST4ETBSO2CT-ND ] 1.02 95 — .86 |STAETASO2TR-ND /ST4ETB502TR-ND | 365.00 

10K |ST4ETA103CT-ND |ST4ETB103CT-ND | 1.02 95 —.86_ | STAETA103TR-ND |ST4ETB103TR-ND | 365.00 

20K |ST4ETA203CT-ND |ST4ETB203CT-ND ] 1.02 95 — .86 |STAETA203TR-ND /ST4ETB203TR-ND | 365.00 

50K |ST4ETASO3CT-ND |ST4ETBSOSCT-ND ) 1.02 95 —.86 | ST4ETASO3TR-ND /ST4ETB503TR-ND | 365.00 

100K |STAETA104CT-ND |STAETB104CT-ND | 1.02 95 — .86 |STAETA104TR-ND /ST4ETB104TR-ND | 365.00 

200K |STAETA2O4CT-ND |ST4ETB204CT-ND | 1.02 95 86 |ST4ETA204TR-ND |ST4ETB204TR-ND | 365.00 

500K | ST4ETASO4CT-ND |— 1.02.95 86: | STAETASOATR-ND | — 365.00 

1 Meg | ST4ETA105CT-ND | — 1.02.95 86: | STAETA105TR-ND |— 365.00 


Model ST5 Surface Mount, ® 

6mm Squared Multi-Turn OoAKA—O 

FEATURES: ee 

¢ Lead-free soldering * Cadmium-free * Precise Adjustment * Automatic mounting » Flow/reflow soldering * Sealed construction (Washable) 
ELECTRICAL: 


Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 


Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature Coefficient: 100Q ~ 2MQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.25W at 85°C, OW at 120°C Maximum Input Voltage: 200VDC or power rating, 
whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 11 turns End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance Variation: 1% or 
30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 120°C Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute MECHANICAL: Mechanical Turn: 14 turns 


Maximum Operating Torque: 20mN.m (204gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action Rotational Life: 200 cycles, 100 ~ 2009 (A R/R s + (0.50 +3%)), 5000 ~ 2MO (A R/R s + (0.59 +2%)) 


ST5ETP - Gull Wing, Side Adjustment 


1.0 > 


4.3 


STS5ETW - Guill Wing, Top Adjustment 


1.0 >| 


43> 


ST5ETX - Gull Wing, Side Adjustment 


rl 1.0 >! La1.0 
©1.6, Slot .60 W x .80 D ©1.6, Slot .60 W x .80 D 
Resistance | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Digi-Key Digi-Key T&R Pricing 
(0) Part No. Part No. Part No. 1 10 100 Part No. Part No. Part No. 500 
100 — ST5ETW101CT-ND _ 3.00 2.79 2.52 _ ST5ETW101TR-ND _- 1070.00 
500 =_ ST5ETW501CT-ND _ 3.00 2.79 2.52 = ST5ETW501TR-ND = 1070.00 
1K ST5ETP102CT-ND ST5ETW102CT-ND ST5ETX102CT-ND 3.00 2.79 2.52 ST5ETP102TR-ND ST5ETW102TR-ND ST5ETX102TR-ND 1070.00 
2K ST5ETP202CT-ND ST5ETW202CT-ND — 3.00 2.79 2.52 STSETP202TR-ND ST5ETW202TR-ND = 1070.00 
5K STS5ETP502CT-ND STS5ETW502CT-ND ST5ETX502CT-ND 3.00 2.79 2.52 ST5ETP502TR-ND STSETW502TR-ND ST5ETX502TR-ND 1070.00 
10K ST5ETP103CT-ND STS5ETW103CT-ND ST5ETX103CT-ND 3.00 2.79 2.52 ST5ETP103TR-ND ST5ETW103TR-ND ST5ETX103TR-ND 1070.00 
20K ST5ETP203CT-ND ST5ETW203CT-ND ST5ETX203CT-ND 3.00 2.79 2.52 STSETP203TR-ND ST5ETW203TR-ND - 1070.00 
50K ST5ETP503CT-ND ST5ETW503CT-ND ST5ETX503CT-ND 3.00 2.79 2.52 STSETP503TR-ND ST5ETWS503TR-ND ST5ETX503TR-ND 1070.00 
100K ST5ETP104CT-ND STS5ETW104CT-ND ST5ETX104CT-ND 3.00 2.79 2.52 ST5ETP104TR-ND STS5ETW104TR-ND ST5ETX104TR-ND 1070.00 
Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2026 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


COPAL ELECTRONICS Cermet Potentiometers (cont) 


Model ST7 Surface Mount, Digi®Reel” 
7mm Squared Multi-Turn 
ST7ETB - Gull Wing, Top 


Adjustment 
| [«1.20 


ST7ETA - J Lead, Top 
Adjustment 


> 


12 


FEATURES: « Lead-free soldering * Cadmium-free * Fine adjustment * Automatic mounting »* Flow/reflow 
soldering * Sealed construction (Washable) 


ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: 1000 ~ 1MQ +100 
ppm/°C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.25W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 200VDC 
or power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less 
Effective Electrical Turn: 2.5 turns End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance 
Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum 
Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 


MECHANICAL: Mechanical Turn: 3 turns Maximum Operating Torque: 5mN.m (51gf.cm) Mechanical 
Stop: Clutch action Rotational Life: 100 cycles, (A R/R < + (20 +3%)) 


0.5 W x 
1.8Lx0.5D 


0.5Wx 
1.8Lx05D 


Model ST-32 Surface Mount, 
3mm Squared Single-Turn 


1O0—1+—_03 


ST32ETA - J Lead, Top 
Adjustment 


ST32ETB - Gull Wing, Top 
Adjustment 

15 aes 

0.5 


1.5 
0.5 


tf 
ale 


— 


Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | pigi-Key Digi-Key a 
(Q) | Part No. Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 500 
1K |ST7ETA102CT-ND |ST7ETB102CT-ND | 5.54 5.15 4.66 |ST7ETA102TR-ND | ST7ETB102TR-ND | 1980.00 
2K |ST7ETA202CT-ND |ST7ETB202CT-ND | 4.28 4.07 3.64 | ST7ETA202TR-ND | ST7ETB202TR-ND | 1980.00 
5K |ST7ETA502CT-ND |ST7ETBS502CT-ND | 5.54 5.15 4.66 | ST7ETASO2TR-ND | ST7ETB502TR-ND | 1980.00 
10K | ST7ETA103CT-ND |— 5.54 5.15 4.66 |ST7ETA103TR-ND |— 1980.00 
20K |ST7ETA203CT-ND |ST7ETB203CT-ND | 5.54 5.15 4.66 |ST7ETA203TR-ND | ST7ETB203TR-ND | 1980.00 
50K ST7ETBS503CT-ND | 4.28 4.07 3.64 |— ST7ETB503TR-ND | 1980.00 
100K | ST7ETA104CT-ND |ST7ETB104CT-ND | 5.54 5.15 4.66 |ST7ETA104TR-ND | ST7ETB104TR-ND | 1980.00 


Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 


FEATURES: ¢ Lead-free soldering * Cadmium-free * Top adjustment style * Rotor with a cross slot for ease of 
adjustment ¢ Leaded terminals provide strong as adhesive strength against P.C.B. bending * J-hook and Gull 
wing configurations * Sealed/Washable 


ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: 100Q ~ 2MQ +100 
ppm/°C, other +250 ppm/°C_ Power Ratings: 0.125W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 
200VDC or power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is 
less Effective Electrical Angle: 210° (1 turn) End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact 
Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Minimum Insulation Resistance: 1000MOQ at 500VDC Dielectric Strength: 500VAC, 1 minute 


MECHANICAL: Mechanical Angle: 250° (1 turn) Maximum Operating Torque: 5mN.m (51gf.cm) Minimum 
Stop Strength: 20mN.m (204gf.cm) Rotational Life: 100 cycles (A R/R < + (20 +3%)) 


Cut Tape T&R 

Res. | Digi-Key Digi-Key Price Each Digi-Key Digi-Key Pricing 

(Q) | Part No. Part No. 1 10 =100 | Part No. Part No. 500 

50 |ST32ETASOOCT-ND | — 1.06 99 .90 |ST32ETA500TR-ND | — 380.00 

100 )ST32ETA101CT-ND} ST32ETB101CT-ND | 1.06 .99 .90 |ST32ETA101TR-ND | ST32ETB101TR-ND | 380.00 

200 |ST32ETA201CT-ND| ST32ETB201CT-ND | 1.06 99 .90 |ST32ETA201TR-ND | ST32ETB201TR-ND | 380.00 

500 |ST32ETASO1CT-ND|ST32ETB501CT-ND| 1.06 .99 .90 |ST32ETA501TR-ND | ST32ETBS01TR-ND | 380.00 

1K_|ST32ETA102CT-ND | ST32ETB102CT-ND | 1.06 .99 .90 |ST32ETA102TR-ND|ST32ETB102TR-ND | 380.00 

2K |ST32ETA202CT-ND | ST32ETB202CT-ND| 1.06 .99 .90 |ST32ETA202TR-ND | ST32ETB202TR-ND | 380.00 

5K |ST32ETA502CT-ND | ST32ETB502CT-ND | 1.06 .99 .90 |ST32ETA502TR-ND|ST32ETB502TR-ND | 380.00 

10K |ST32ETA103CT-ND | ST32ETB103CT-ND | 1.06 .99 .90 |ST32ETA103TR-ND | ST32ETB103TR-ND | 380.00 

20K |ST32ETA203CT-ND| ST32ETB203CT-ND | 1.06 .99 .90 |ST32ETA203TR-ND | ST32ETB203TR-ND | 380.00 

50K |ST32ETASO3CT-ND|ST32ETB503CT-ND | 1.06 99 .90 |ST32ETA503TR-ND | ST32ETBS03TR-ND | 380.00 

100K | ST32ETA104CT-ND| ST32ETB104CT-ND | 1.06 .99 .90 |ST32ETA104TR-ND | ST32ETB104TR-ND | 380.00 

200K | ST32ETA204CT-ND | — 1.06 99 .90 |ST32ETA204TR-ND | — 380.00 

500K | ST32ETASO4CT-ND | — 1.06 .99 .90 |ST32ETA504TR-ND | — 380.00 

1Meg |ST32ETA105CT-ND|ST32ETB105CT-ND | 1.06 99 .90 |ST32ETA105TR-ND | — 380.00 

Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 

Model CT6 Bos 

6mm Squared Single Turn “ew 


FEATURES: ¢ Lead-free soldering * Cadmium-free * Various configurations * “O” ring sealed and washable 
ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature Coefficient: 500 ~ 2MQ +100 
ppm/°C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.5W at 70°C, OW at 120°C Maximum Input Voltage: 200VDC 
or power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less 
Effective Electrical Angle: 220° (1 turn) End Resistance: 1% or 20, whichever is greater 


CT6EP - Top Adjustment CT6ER - Top Adjustment 


Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 
120°C Minimum Insulation Resistance: 1000MO at 500VDC Dielectric Strength: 900VAC, 1 minute 
MECHANICAL: Mechanical Angle: 260° (1 turn) Operating Torque: 2~20mN.m (20~204gf.cm) Minimum 
Stop Strength: 50mN.m (510gf.cm) Rotational Life: 200 cycles, (A R/R < + (20 +3%)) Minimum Terminal 
Strength: 10N (1.02kgf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 


CT6EW - Top Adjustment CT6EX - Side Adjustment 


0.60 W 
x2.6Lx1.6D | 0.60 W 00 a 
2.5 x2.6Lx1.6D 
ry 
1 >| 3.60 >! rl 70 |e 
lL , ae 3-00.45 . fe > 26Lx16D 
-O0. 10.0 6LX1. 
7.0 iz I 3-00.45 
————— =4 
—— 7.0 
ey a 
4.6 
le 7.0 a 8.2 il 
Res. | Digi-Key Price Each Res. | Digi-Key Digi-Key Price Each Res. | Digi-Key Price Each 
(Q) | Part No. 1 10 100 =500 = 1,000 (Q) | Part No. Part No. il 10 100 500 1,000 (Q) | Part No. 1 10 100 =©500 = 1,000 
50 |CT6EP500-ND 63 59 53 A5 AY 50 |— CT6EWS500-ND Wal 66 60 51 46 50 | CT6EX500-ND ra 66 60 51 AG 
100 |CT6EP101-ND 63 59 53 AS At 100 |CT6ER101-ND | CT6EW101-ND wal 66 60 51 46 100 | CT6EX101-ND nv 66 60 5A AG 
200 | CT6EP201-ND 63 59 53 AS AV 200 |CT6ER201-ND | CT6EW201-ND wal 66 60 51 46 500 | CT6EX501-ND I 66 60 54 46 
500 |CT6EP501-ND 63 59 53 A5 At 2 4 4 2 y 3 
500 |CT6ER501-ND | CT6EW501-ND wal 66 60 51 46 
1K_|CT6EP102-ND 63 59 53 A5 At 1K ICT6ER102-ND | CT6EW102-ND ra] 66 60 54 46 1K | CT6EX102-ND ff 66 60 51 6 
2K | CT6EP202-ND 63 59 53 45 At 5 a 5 ; ; ; : 2K | CT6EX202-ND Pal 66 60 51 A6 
5K | CT6EP502-ND 63 59 53 45 441 2K | CT6ER202-ND | CT6EW202-ND Wal 66 60 51 46 
40k |CT6EP103-ND 63 59 53 “45 nM 5K |CT6ER502-ND | CT6EW502-ND wal 66 60 51 46 5K | CT6EX502-ND ral 66 60 51 46 
20K. | CT6EP203-ND 63 59 53 45 4 10K |CT6ER103-ND | CT6EW103-ND a 66 60 51 46 10K / CT6EX103-ND val 66 60 51 A6 
50K |CT6EP503-ND 63 ‘59 53 ‘45 ‘A 20K |CT6ER203-ND | CT6EW203-ND 7 66 60 51 A6 20K | CT6EX203-ND Wal 66 60 51 AG 
100K |CT6EP104-ND 63 “59 53 45 A 50K __|CT6ER503-ND | CT6EW503-ND Al 66 605 46 50K | CT6EX503-ND ” 66 60 51 AG 
200K | CT6EP204-ND 63 59 53 5 A 100K |CT6ER104-ND | CT6EW104-ND Pal 66 60 51 46 400K | CT6EX104-ND ral 66 60 54 46 
500K |CT6EP504-ND 63 59 53 45 A 200K |CT6ER204-ND | CT6EW204-ND wal 66 60 51 AG a bs 5 3 “ 3 
1 Meg | CT6EP105-ND 63 59 53 45 At 500K |CT6ERS04-ND |CT6EWS04-ND | .71 66 60 51 46 500K | CT6EXS04-ND M1 66 60 51 AB 
2 Meg | CT6EP205-ND 63 59 53 A5 AI 1Meg |CT6ER105-ND | CT6EW105-ND al 66 60.5 46 2Meg_| CT6EX205-ND af 66 60 51 6 
Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2027 


COPAL ELECTRONICS Cermet Potentiometers (cont) 
Model CT94 9mm Squared Multi-Turn 


FEATURES: ° Lead-free soldering * Cadmium-free * Thin body design ¢ 18 turn, sealed, precision type ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature 
I Coefficient: 500 ~ 2MOQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C_ Power Ratings: 0.5W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less 
Ma: 


jum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 15 turns End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance 
Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum Insulation Resistance: 1000MOQ at 500VDC Dielectric Strength: 900VAC, 


CW SHAFT 
@) ——s 1 minute MECHANICAL: Mechanical Turn: 18 turns Maximum Operating Torque: 35mN.m (357gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action Rotational Life: 200 cycles, (A R/R< + 
ROTATION (20 +3%)) Minimum Terminal Strength: 10N (1.02kgf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 
wi 
* 
©2.3, Slot 0.6 W OC) 
X 0.8 D @ 
i 
Unmarked —1| 
Side Unmarked Unmarked 
Side Side 
3-00.5 
2.5 arr] 2.5 

Res. _| Digi-Key Digi-Key Price Each Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 

(Q) Part No. Part No. 1 10 100 500 (Q) | Part No. Part No. Part No. 1 10 100 500 

50 CT94EWS500-ND = 1.26 1.17 1.06 90 50 |= CT94EY500-ND - 1.26 AAT. 1.06 90 
100 CT94EW101-ND CT94EX101-ND 1.26 1.17 1.06 90 100 /CT94EP101-ND CT94EY101-ND CT94EZ101-ND 1.26 1.17 1.06 90 
200 CT94EW201-ND = 1.26 VAZ 1.06 90 200 |— CT94EY201-ND - 1.26 1.17 1.06 90 
500 CT94EWS501-ND = 1.26 117 1.06 90 500 | CT94EP501-ND CT94EY501-ND CT94EZ501-ND 1.26 117 1.06 90 

1K CT94EW102-ND CT94EX102-ND 1.26 117 1.06 90 1K | CT94EP102-ND CT94EY102-ND CT94EZ102-ND 1.26 1.17 1.06 90 

2K CT94EW202-ND CT94EX202-ND 1.26 117 1.06 90 2K | CT94EP202-ND CT94EY202-ND CT94EZ202-ND 1.26 117 1.06 90 

5K CT94EWS502-ND CT94EX502-ND 1.26 1.17 1.06 90 5K | CT94EP502-ND CT94EY502-ND CT94EZ502-ND 1.26 VAT. 1.06 90 
10K CT94EW103-ND CT94EX103-ND 1.26 1.17 1.06 90 10K | CT94EP103-ND CT94EY103-ND CT94EZ103-ND 1.26 1.17 1.06 90 
20K CT94EW203-ND CT94EX203-ND 1.26 1.17 1.06 90 20K | CT94EP203-ND CT94EY203-ND CT94EZ203-ND 1.26 1.17 1.06 90 
50K CT94EWS503-ND CT94EX503-ND 1.26 1.17 1.06 90 50K | CT94EP503-ND CT94EY503-ND CT94EZ503-ND 1.26 1.17 1.06 90 
100K CT94EW104-ND CT94EX104-ND 1.26 1.17 1.06 90 100K | CT94EP104-ND CT94EY104-ND CT94EZ104-ND 1.26 WAT. 1.06 90 
200K CT94EW204-ND CT94EX204-ND 1.26 1.17 1.06 90 200K | CT94EP204-ND CT94EY204-ND = 1.26 1.17 1.06 90 
500K CT94EWS504-ND CT94EX504-ND 1.26 117 1.06 90 500K | CT94EP504-ND CT94EY504-ND CT94EZ504-ND 1.26 1.17 1.06 90 
1Meg | CT94EW105-ND CT94EX105-ND 1.26 VAZ 1.06 90 1Meg |— CT94EY105-ND - 1.26 1.17 1.06 90 
2Meg | CT94EW205-ND - 1.26 117 1.06 90 2Meg |— CT94EY205-ND = 1.26 1.17 1.06 90 

Units Marked with Resistance Code and 2 Digit Date Code. 
Model CT9 FEATURES: 1% or 2Q, whichever is greater Contact Resistance 


Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 120°C Minimum 
Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC 
Dielectric Strength: 900VAC, 1 minute 


« Lead-free soldering * Cadmium-free * General use 
* Fine setting possible with 18 turn configuration 


ELECTRICAL: 


9mm Squared Multi-Turn 


CT9EP - Side CT9EW - Top CT9EX - Side Resistance Tolerance: 10% Maximum Tem- ye nuanical: 
Hf Hf Hf perature Coefficient: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, - 
Adjustment Adjustment Adjustment other +250 ppm/°C_ Power Ratings: 0.5W at 70°C, Mechanical Turn: 18 turns Maximum Operating 
OW at 120°C Maximum Input Voltage: 300VDC or Torque: 35mN.m (357gf.cm) Mechanical Stop: 
al = 1.50 power rating, whichever is less Maximum Wiper Clutch action Rotational Life: 200 cycles, (A R/R 
a Current: 100mA or power rating, whichever is less < + (20 +3%)) Mii um Terminal Strength: 10N 
Effective Electrical Turn: 15 turns End Resistance: (1.02kgf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 
9.60 
1 Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
110+! ky 7 15.506 (Q) | Part No. Part No. Part No. 1 10 100 500 1,000 
; 1K | CT9EP102-ND CT9EW102-ND | CT9EX102-ND 1.74 1.62 1.46 1.24 1.12 
2K | CT9EP202-ND CT9EW202-ND | CT9EX202-ND 1.74 1.62 1.46 1.24 1.12 
5K | CT9EP502-ND CT9EW502-ND | CT9EX502-ND 1.74 1.62 1.46 1.24 1.12 
Besos 10K |CT9EP103-ND  |CT9EW103-ND | CT9EX103-ND 174 1621.46 1.24 1.2 
2.30 Slot 20K | CT9EP203-ND CT9EW203-ND —_| CT9EX203-ND 1.74 1.62 1.46 1.24 1.12 
-60 W x .8 D 
I 50K | CT9EP503-ND CT9EW503-ND | CT9EX503-ND 1.74 1.62 1.46 1.24 1.12 
110745 
Kk 9.6 = 100K | CT9EP104-ND CT9EW104-ND | CT9EX104-ND 1.74 1.62 1.46 1.24 1.12 


Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 


Model CT20 @ (3) FEATURES: ° Lead-free soldering * Cadmium-free * General use 
ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature Coefficient: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C 
20mm Rectangular CW SHAFT Power Ratings: 0.5W at 70°C, OW at 120°C Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less Maximum Wiper 
. @) Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 12 turns End Resistance: 1% or 20, whichever is 
Multi-Turn ROTATION greater Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 120°C Minimum 


Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 

MECHANICAL: Mechanical Turn: 15 turns Maximum Operating Torque: 35mN.m (357gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action 
Rotational Life: 200 cycles, 100 ~ 2000 (A R/R < + (0.59 +3%)); 5000 ~ 5MO (A R/R < + (0.50 +2%)) Minimum Terminal Strength: 
9N (917gf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 


CT20EP - Side Adjustment 


Q 
ny 
a Resistance Digi-Key Price Each 

oO (0) Part No. 1 10 100 500 1,000 
ey 1K CT20EP102-ND 1.48 1.38 1.25 1.06 96 
-| 1.50 ie 2 2k CT20EP202-ND 1.48 1.38 1.25 1.06 96 
ally | = 5K CT20EP502-ND 1.48 1.38 1.25 1.06 96 
48 3-@0.50 >| x 10K CT20EP103-ND 1.48 1.38 1.25 1.06 96 
=F 4 20K CT20EP203-ND 1.48 1.38 1.25 1.06 96 
fo] 50K CT20EP503-ND 1.48 1.38 1.25 1.06 96 
100K CT20EP104-ND 1.48 1.38 1.25 1.06 96 


Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2028 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


BouRNs: Trimmer Potentiometers 


SERIES 3302 — 2mm SMD, 
Trimming Potentiometer 
3302W, X 


3 Terminals for Automatic Trimming Adjustment Low Profile 


o Wiper 
COWOYWWVW-@ Cw 


Clockwise —» 


Dimensions in mm 


Suggested PWB 
layout 


Feature: * Single-Turn Cermet / Open Frame | Res. | Digi-Key Digi-Key 
Characteristics: * Resistance Tolerance: +25% (0) | Part No. Part No. 

standard » Contact Resistance Variation: 5% 

maximum ¢ Resolution: Infinite » Adjustment 2K /3302W-202ELIO-ND i 

Angle: 260° +20° + Power Rating (50VDC 5K |3302W-502ELILI-ND@ |3302X-502EL_-ND 
mam) pa ahs = lemperature 10K |3302W-103ELI0-ND@ |3302X-103ELI--ND 
ange: -40°C ~ 85°C * Temperature Coefficient: 

+£250ppm/°C * TRS maximum: +5% 20K |3302W-203ELI_]-ND 3302X-203ELI_]-ND 


Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 
Series | Part No. 1 10 100 |Part No. 3,000 
3302W | Add “CT-ND” 45 3.75 34.50 | Add “TR-ND” 225.00/M 
3302X_| Add “CT-ND” 45 3.75 34.50 | Add “TR-ND” 225.00/M 
@ RoHS Compliant 


SERIES 3312J — 2mm Square SMD 
Trimming Potentiometer 


Features: * Single-Turn / Sealed Characteristics: * Resistance 


Digi@Reel° 


Tolerance: +20% * Resolution: Infinite * Operating Temperature Wiper 
Range: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C CCW CW 
* Mechanical Stop: 285° nominal Clockwise > 
5 eS a Res. | Digi-Key 
Dimensions in mm (a) | Part No. 


10 |3312J-1-100EL_-ND 
20 |3312J-1-200ED-ND 
50 |3312J-1-500ELIL-ND 
100 |3312J-1-101ELIL-ND 
200 |3312J-1-201ECILI-ND 
500 |3312J-1-501EL_-ND 
1K |3312J-1-102ED--ND 
2K |3312J-1-202ELIL-ND 
5K |3312J-1-502ELL-ND 
10K |3312J-1-103EDD-ND 
20K | 3312J-1-203ELL-ND 
50K |3312J-1-503ELL-ND 


SERIES 3303 — Digi 
3mm SMD, 
Trimming Potentiometer 


Characteristics: 


Reel* 


¢ Resistance Tolerance: +25% standard 

* Contact Resistance Variation: 5% maximum 

¢ Resolution: Infinite * Adjustment Angle: 260° +20° 
¢ Power Rating (50VDC maximum): 70°C = 0.15W 

¢ Temperature Range: -40°C ~ 125°C 

¢ Temperature Coefficient: +250ppm/°C 

¢ TRS maximum: +5% 


Oiioat 


Clockwise —» 


ccw CW 


Dimensions in mm 


3303C —3-Terminal Both 
Sides Adjust 


3303W, X — Open Frame for Reflow 
Soldering 3-Terminal Low Profile 


62 


re 


Suggested Suggested 
PWB layout PWB layout 
Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Q) Part No. Part No. Part No. 
500 = = 3303X-501ELLI-ND 
5K = 3303W-502ELI-]-ND® = 
10K |— 3303W-103ELI_J-ND = 
20K |— 3303W-203ELIL1-ND® = 
50K | 3303C-503ELIL-ND = = 
100K |— 3303W-104EL|_J-ND 3303X-104EDLI-ND 
200K |— 3303W-204ECT-ND = 
1M 3303C-105ELIL1-ND = = 


SERIES TC73 — Digi 
Surface Mount 3mm Single-Turn 
Top Adjust Carbon 


Characteristics: Wiper 
¢ Resistance Tolerance: +30% © Adjustment Angle: 260° © Power Rating: SW CCW CW 


¢ Temperature Range: - 25°C ~ 85°C * Temperature Coefficient: +250 ppm/°C Clockwise > 
¢ Rotational Life: 20 turns © Rotational Torque: 10-150g-cm maximum 
; TEST Res. | Digi-Key 
Dimensions in mm (0) | Part No. 


1K |TC73X-102ELI-1-ND® 


2K |TC73X-202EDL-ND@ 


5K |TC73X-502EL--ND@ 


20K |TC73X-203EL-1-ND 


100K |3312J-1-104ECC-ND ee Tene andiiee! 
200K | 3312J-1-204ECIL-ND Wohi) 
500K Be eeIE REINS Series | Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 
1M_|3312J-1-105EDI-ND 3303C |Add “CT”-ND 60 5.00 46.00 | Add “TR"-ND 300.00/M 
3303W | Add “CT"-ND 26 2.13 19.55 |Add “TR’-ND 127.50/M 
Cut Tape Tape and Reel 
Pricing Pricing 3303X_ |Add “CT"-ND 26 2.13 19.55 |Add “TR’-ND 127.50/M 
Series | Part No. i 10 100 Part No. 500 @ RoHS Compliant 
3312J | Add “CT-ND” 2.52 21.60 187.20 | Add “TR-ND” 587.00 


SERIES TC33X — 3mm SMD 
Trimming Potentiometer 


Characteristics: 
¢ Resistance Tolerance: +25% standard 


* Contact 


Resistance Variation: 5% maximum » Resolution: Wiper 
Essentially Infinite * Adjustment Angle: 260° +20° » Power 

Rating (50VDC maximum): 70°C = 0.1W » Temperature ccw V cw 
Range: -40°C ~ 120°C + Temperature Coefficient: Clockwise 


+250ppm/°C 


Res. | Digi-Key 
(Q) Part No. 


100 | TC33X-101ECI--ND 


Dimensions in mm 


1K =| TC33X-102E0L-ND 


2K | TC33X-202EL-ND@ 


5K | TC33X-502EL_1-ND@ 
10K |TC33X-103EDL1-ND@ 


50K |TC33X-503ELL1-ND@ 
100K | TC33X-104EL.-ND 


Cut Tape Tape and Reel Cut Tape Tape and Reel 
Pricing Pricing Pricing Pricing 
Series | Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Series | Part No. il 10 100 Part No. 2,500 
TC73X_ | Add “CT-ND” .20 1.65 14.40 |Add “TR-ND” 100.00/M TC33X_ |Add “CT’-ND 20 1.65 14.40 |Add “TR’-ND 90.00/M 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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poURNSs: Trimmer Potentiometers 


Wiper Digi Ree! r 
ccw cw 


Clockwise —»> 


SERIES 3223 — 

Surface Mount 

3mm Multi-Turn (11) 
Cermet/ Industrial/Sealed 


Features: 


* Surface Mount 3mm Square/Multi-turn Cermet/Industrial/Sealed »* Sealed to withstand standard 
board wash processing * Pick and place centering design for automated placement compatibility * Flush 
adjustment screw * Top and side adjust 


Characteristics: 


¢ Resistance Tolerance: +20% standard »* Absolute Minimum Resistance: 1% or 30 maximum 
(whichever is greater) * Contact Resistance Variation: 3% or 30 maximum (whichever is greater) 
¢ Resolution: Essentially Infinite * Insulation Resistance: 500VDC, 100MQ minimum »¢ Adjustment 
Angle: 11 turns nominal * Power Rating (200V maximum): 70°C = 0.125W, 150°C = OW * Temperature 
Range: -65°C ~ 150°C »* Temperature Coefficient: +100ppm/°C »* Vibration: 20G TRS +1%, VRS +1% 
* Shock: 100G TRS +1%, VRS +1% *Load Life (@ 70°C Rated Power 1000 Hours): CRV 40 or 4% 
(whichever is greater) * Rotational Cycling: 200 cycles, CRV 40 or 4% (whichever is greater) * Thermal 


Shock: 5 cycles, TRS +2%, VRS +2% Dim. i 
im. in mm 


ADJUSTMENT SLOT 
0.38 WIDE X 0.30 DEEP 


SERIES 3313 — 3mm Winer D 
Trimming Potentiometer cong Om 


Clockwise —»> 
Feature: ¢ Surface Mount 3mm Square Single-Turn Cermet/Sealed 
Characteristics: « Resistance Tolerance: +20% standard * End Resistance: 1% or 30 maximum 
(whichever is greater) * Contact Resistance Variation: 3% or 30 «Insulation Resistance: 500VDC, 
100MQ minimum ¢ Adjustment Angle: 220° nominal ¢ Dielectric Strength: Sea level: 500VAC; 70,000 
Feet: 350VAC_ * Power Rating (200V max.): 70°C = 0.125W; 125°C = OW * Temperature Range: -55°C ~ 
125°C * Temperature Coefficient: <1000 +150ppm/°C; >1000 +100ppm/°C 


3313J and 3313X 


Dim. in mm 


t 
16, 


Recommended 
Land Pattern 


16! | 
1.1} 


3313S O71 = 
1.571 0 
Recommended 4 yo 4514 mars 
Land Pattern : 
| (1H 
S38" le 12.39 
Resolution | Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Q) Part No. Part No. Part No. 


10 3313J-1-100ELLI-ND® 
20 3313J-1-200EDL1-ND@ 
50 3313J-1-500ELLI-ND® 
100 3313J-101EDD-ND® 
200 3313J-201EDL-ND@ 
500 3313J-501ELL-ND® 
1K 3313J-102EDL-ND@ 
2K 3313J-202ELLD-ND® 
5K 3313J-502EL-ND@ 
10K 3313J-103EDL-ND® 


3313S-1-100ELL-ND® = 
3313S-1-200ELL-ND® = 
3313S-1-500ELL1-ND@ a 
3313S-1-101ELL-ND® = 
3313S-1-201EDL-ND@ = 
3313S-1-501ELL-ND® = 
3313S-102ED-ND ad 
3313S-1-202ELL-ND® = 
3313S-1-502ELL-ND@ 3313X-502ELL1-ND® 
3313S-103ED-ND 3313X-103EL-ND® 


ADJUSTMENT SLOT 
0.38 WIDE X 0.30 DEEP 


“41.97 
4 


Adjust slot 
0.38 Wide 
x 0.30 Deep 


Res. | Digi-Key 
(Q) | Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


20K 3313J-203ELL-ND@ 
50K 3313J-503ELL-ND® 
100K 3313J-104EDL-ND®@ 
200K 3313J-1-204EDL-ND@ 
500K 3313J-1-504EDLI-ND@ 


3313S-203EL-ND 3313X-203ELIL1-ND@ 
3313S-1-503ELD-ND® 3313X-503EL.-ND® 
3313S-1-104ELL-ND@ = 
3313S-1-204ELD-ND® = 
3313S-1-504ELL-ND@ = 


1MEG 3313J-1-105ELLI-ND@ 3313S-105EL_1-ND@ = 
2MEG 3313J-1-205EDLI-ND@ 3313S-1-205ELL-ND@ = 
Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 
Series Part No. 1 10 100 | Part No. 200 1,000 
3313J/3313J-1 |Add “CT’-ND 1.80 15.00 138.00} Add “TR’-ND — 900.00 
3313S/3313S-1 |Add “CT’-ND 1.98 16.50 151.80} Add “TR’-ND 244.20 = 
3313X Add “CT’-ND 1.86 15.50 142.60] Add “TR’-ND = 992.00 
@ RoHS Compliant 
SERIES 3364 — Qwiper 
SMD 4mm ba on 
Square/Single-Turn Clockwise 
Cermet/Industrial/Open Frame ied fa 


3364W and X 


1.40 


10 |3223G-1-100ELL-ND@ 
20 | 3223G-1-200EL-ND@ 
50 | 3223G-1-500EL-ND@ 
100 | 3223G-1-101ED.-ND@ 
200 | 3223G-1-201ELIL]-ND® 


3223J-1-100ELLI-ND® 
3223J-1-200ELLI-ND® 
3223J-1-500ELLI-ND® 
3223J-1-101ELLI-ND® 
3223J-1-201ELL-ND® 


3223W-1-100ELIL-ND@ 
3223W-1-200ELIL-ND 

3223W-1-500ELIL-ND@ 
3223W-1-101ELL-ND® 
3223W-1-201ELIL-ND® 


3223J-1-501ELL-ND® 
3223J-1-102ELJL-ND® 
3223J-1-202ELL-ND® 
3223J-1-502EL-J-ND® 
3223J-1-103ELL-ND® 


3223W-1-501ELIL1-ND® 
3223W-1-102ELIL-ND® 
3223W-1-202ELIL]-ND® 
3223W-1-502ELIL]-ND® 
3223W-1-103ELILI-ND® 


500 |3223G-1-501ELIL1-ND® 
1K | 3223G-1-102EDL-ND@ 
2K | 3223G-1-202EL_-ND® 
5K | 3223G-1-502ELL1-ND® 
10K | 3223G-1-103ELILI-ND® 


3223J-1-203ELL-ND® 
3223J-1-503ELLI-ND® 
3223J-1-104ELL-ND®@ 
3223J-1-204ELL1-ND® 
3223J-1-504ELLI-ND@ 


3223W-1-203ELIL1-ND® 
3223W-1-503ELIL-ND@ 
3223W-1-104ELL-ND@ 
3223W-1-204ELL-ND@ 
3223W-1-504EL1L)-ND@ 


20K |3223G-1-203EDL-ND® 
50K |3223G-1-503ELL-ND@ 
100K |3223G-1-104ELL-ND® 
200K | 3223G-1-204EL_-ND@ 
500K | 3223G-1-504ELI_-ND@ 


1M _ |3223G-1-105ELL-ND@ 
2M __|3223G-1-205EL_-ND@ 


3223J-1-105ELLI-ND® 
3223J-1-205ELLI-ND@ 


3223W-1-105ELIL-ND@ 
3223W-1-205ELL-ND 


1.30 


Cross-slot rotor designs suitable for automatic Res. 
adjustment equipment. Supplied in 12mm (a) 
embossed tape and compatible with automatic 500 


Digi-Key 
Part No. 
3364W-501ELILI-ND® 


Digi-Key 
Part No. 
3364X-501ELI_J-ND 


pick-and-place assembly equipment. Rear adjust 1K |3364W-102ECIC-ND@ |3364x-102ECICD-ND 
versions available. 2K |3364W-202ELIL-ND | 3364X-202EL_1-ND 
Characteristics: * Resistance Tolerance: 5K |3364W-502EL/L1-ND 3364X-502EL_1-ND 


+25% standard » Adjustment Angle: 260° +20° 10K_|3364W-103ELILI-ND@ | 3364X-103ELILJ-ND@ 
© Power Rating (50V maximum): 70°C = 0.2W 20K |3364W -203ELI_]-ND@ |3364X-203ELIL-ND 
¢ Temperature Range: -40°C ~ 100°C 50K |3364W-503ELILI-ND® /3364X-503ELILI-ND® 
© Temperature Coefficient: +250ppm/°C * Load 100K |3364W-104ELJLI-ND®@ |3364X-104EL-ND 
Life: 1,000 hours 0.2W @ 70°C (5% ATR) 200K |3364W-204ELIL1-ND 3364X-204ELI_1-ND 
* Rotational Life: 20 cycles (15% ATR) * Torque: | 500K |3364W-504ECJL-ND _|3364X-504E(JL1-ND 


20 ~ 200g-cm. * Mechanical Angle: Continuous iM_|3364W-105EDI-ND __|3364X-105ELIL1-ND. 
Cut Tape Tape and Reel 
Pricing Pricing Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 
Series Part No. 1 10 100 | Part No. 500 Series Part No. 5 100 [Part No. 1,000 
3223G/3223J/3223W |Add “CT’-ND 3.85 33.00 286.00 | Add “TR’-ND 896.50 3364W/3364X |Add “CT’-ND 4.88 65.25 |Add “TR’-ND 371.00 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


pouURNs: Trimmer Potentiometers 


SERIES 3314 — 4mm Square/Single-Turn 


Cermet/Industrial/Sealed 


Features: 


* Compatible with all surface mount soldering processes (Except for 3314H Series) * Very low CRV — 1% * Standoffs facilitate boardwashing and mechanical stability 


Characteristics: 


¢ Resistance Tolerance: +20% standard «Insulation Resistance: 500VDC 100MQ minimum « Adjustment Angle: 210° nominal » Soldering Heat: 260°C, 10 seconds, TRS +1% »* Power Rating (300V 


DigiReel® 
eo 
ccw cw 


Clockwise———= 


maximum): 70°C = 0.25W; 125°C = OW * Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C » Load Life: (@ 70°C Rated Power 1,000 hours) TRS +3% » Rotational Life: 100 cycles 
TRS +3% »* Mechanical Angle: 240° nominal * Torque: 180g-cm. typical * Stop Strength: 300g-cm. typical 


15 _| 
Standoff 


Bya 
OHO 
Adj. Slot 2.44 Long x 
.51 Wide x .56 Deep 


I 


4.50 


i 
‘Adj. Slot 2.44 Long x 
.51 Wide x .56 Deep 


alk 16. 
Standoff 


Adj. Slot 2.41 Long 


x .51 Wide 


BA 
Is 


105 6E 


x .60 Deep 
2.54 


2.36 
|+.76 - 2 Ples. 


s2rt rl 
Up) 


1.05 


1.2 - 2 Ples. 


t 
fs 


th75 


3314H 


= 4.50_. 
Sn Tt 4 


Dim. in mm 


5.00-Outside 
when pins are 
parallel 


0.20 
id 


= 
r 4.00 zl 


Typ. 


BA 


IS 


eat) 


ADJ. SLOT-2.45 LONG 
X 0.51 WIDE 
X 0.51 DEEP 


ADJ. SLOT-2.45 LONG 


X 0.51 WIDE 
X 0.51 DEEP 


Adj. slot 2.41 Long 
x .51 Wide 
x .51 Deep 
2.54 


ter 


t 
48 


He) 


Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Q) | Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
10 |3314G-1-100ELIL-ND® 3314H-1-100-ND@$ 3314J-1-100ELIL-ND® 3314R-1-100ELIL-ND® 3314S-1-100ELIL1-ND@ 3314Z-1-100ELILI-ND® 
20 |3314G-1-200ELID-ND@ 3314H-1-200-ND@$ 3314J-1-200ELILI-ND® 3314R-1-200ELI-1-ND® 3314S-1-200ELI-1-ND@ 3314Z-1-200ELIL-ND® 
50 |3314G-1-500ELILD-ND® 3314H-1-500-ND@$ 3314J-1-500ELILI-ND® 3314R-1-500ELI-]-ND® 3314S-1-500ELL-ND@ 3314Z-1-500ELI-ND@ 
100 |3314G-101ELDL1-ND® 3314H-1-101-ND$ 3314J-101ELLD-ND® 3314R-1-101ELL-ND® = 3314Z-101ELL-ND® 
200 |3314G-201EL.-ND® 3314H-1-201-ND@$ 3314J-201ELL-ND® 3314R-1-201EL-ND® 3314S-3-201ELDL-ND@ 3314Z-201ELL-ND® 
500 |3314G-501ELI-1-ND® = 3314J-501ELL-ND® 3314R-1-501ELI-1-ND® 3314S-3-501ELIL1-ND®@ 3314Z-501ELIL-ND 
1K |3314G-102EDL1-ND@ 3314H-1-102-ND@$ 3314J-102ELIL-ND® 3314R-1-102ELI--ND® 3314S-3-102ELI-1-ND@ 3314Z-102ELL-ND 
2K |3314G-202ELI-]-ND® 3314H-1-202-ND@$ 3314J-202E(LJ-ND® 3314R-1-202EL1-1-ND® = 3314Z-202ELL-ND® 
5K /3314G-502ELI-|-ND® 3314H-1-502-ND@$ 3314J-502ELI.-ND@ 3314R-1-502EL1-]-ND® 3314S-3-502ELI-]-ND@ 3314Z-502ELIL-ND@ 
10K |3314G-103ELL1-ND@ 3314H-1-103-ND@$ 3314J-103ELDLD-ND® 3314R-1-103ED-ND@ 3314S-3-103ELD-ND@ 3314Z-103ELL-ND® 
20K |3314G-203ELI_I-ND@ 3314H-1-203-ND$ 3314J-203ELI.-ND® 3314R-1-203EL-1-ND® 3314S-3-203ELI1-ND@ 3314Z-203ELIL-ND® 
25K |3314G-253EL_]-ND® = 3314J-253EDL-ND® = 3314S-3-253EL-ND@ 3314Z-253ELL-ND 
50K |3314G-503ELI_I-ND@ 3314H-1-503-ND@$ 3314J-503ELIL-ND® 3314R-1-503ELI-1-ND® 3314S-3-503ECT-ND® 3314Z-503ELI-ND® 
100K |3314G-104ELIL1-ND@ 3314H-1-104-ND@$ 3314J-104ELLD-ND® 3314R-1-104ELI-1-ND® 3314S-3-104ELL1-ND®@ 3314Z-104ELIL-ND® 
200K |3314G-204ELJ--ND@ 3314H-1-204-ND@$ 3314J-204ELIL-ND® 3314R-1-204EL1-1-ND® 3314S-3-204ELL-ND@ 3314Z-204ELL-ND® 
250K |3314G-254EL1_]-ND® 3314H-1-254-ND@$ 3314J-254ELL-ND® 3314R-1-254EL1-1-ND® 3314S-3-254ELI-]-ND@ 3314Z-254ELL-ND 
500K |3314G-504EL1_1-ND@ 3314H-1-504-ND@$ 3314J-504ELIL-ND® 3314R-1-504EL1-1-ND® 3314S-3-504EL-ND@ 3314Z-504ELL-ND® 
1M_ |3314G-105EL_J-ND@ 3314H-1-105-ND@$ 3314J-105EDL-ND® 3314R-1-105ELI-1-ND® 3314S-3-105ELDL-ND® 3314Z-105ELL-ND 
2M_ | 3314G-205ELIL1-ND® 3314H-1-205-ND@$ 3314J-205ELIL-ND® 3314R-1-205ELI-1-ND® 3314S-3-205ELI-ND® 3314Z-205ELILI-ND 
Cut Tape Tape and Reel 
Pricing Pricing 
Series Part No. U oi 10 50 100 Part No. 200 500 600 1,000 1,500 
3314G/3314G-1 Add “CT’-ND 1.95 9.00 16.50 = 156.00 |Add “TR’-ND cat 489.00 _— co 900.00/M 
3314H-1$ = 1.65 = 15.00 64.47 103.26 |— 
3314J/3314J-1 Add “CT’-ND 1.95 9.00 16.50 = 156.00 |Add “TR’-ND = 489.00 = = 900.00/M 
3314R-1 Add “CT’-ND 2.28 10.50 19.25 = 182.00 |Add “TR’-ND = 570.50 = 1050.00 = 
3314S-1/3314S-3 Add “CT’-ND 2.15 9.90 18.15 = 171.60 |Add “TR’-ND 244.20 = 649.20 = = 
3314Z/3314Z-1 Add “CT’-ND 2.15 9.90 18.15 = 171.60 |Add “TR’-ND 244.20 = 649.20 = = 


@ RoHS Compliant + Bulk 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 
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BouRNs: Trimmer Potentiometers 


2) Wiper 
cow @ 3) cw 


Clockwise 


SERIES 3214 — Surface 
Mount 4mm Square/Multi- 
Turn Cermet/Industrial/Sealed Digi@Reel” 


Features: * Sealed to withstand board wash processing ¢ Pick and place centering design, with flush 
adjustment ¢ Patent #5047746 advanced drive/wiper mechanism Characteristics: * Resistance 
Tolerance: +10% standard »* Absolute Minimum Resistance: 1% or 2.00 (whichever is greater) 
* Contact Resistance Variation: 3% or 30 maximum ° Resolution: Essentially Infinite * Insulation 
Resistance: 500VDC, 100MQ minimum « Dielectric Strength: Sea Level: 600VAC (1 minute) 
* Adjustment Angle: 5 turns nominal * Power Rating (300V max.): 85°C = 0.25W, 150°C = OW 
* Temperature Range: -65°C ~ 150°C »* Temperature Coefficient: +100ppm/°C  * Humidity: MIL-STD 
202 Method 106, TRS +2%; IR 10MQ »*Load Life (@ 85°C Rated Power 1000 Hours): TRS 30 or 
3% (whichever is greater) »* Vibration: 20G TRS +1%; VRS +1% *Shock: 100G TRS +1%; VRS +1% 
¢ Rotational Cycling: 200 cycles, TRS 30 or 3% (whichever is greater) * Thermal Shock: 5 cycles, TRS 
+2%; VRS +1% * Mechanical Stop: Wiper idles * Torque: 180g-cm maximum »* Weight: Approximately 
0.01 oz. * Marking: Manufacturer's code, resistance code and date code » Solderability: Per MIL- 


STD-202, Method 208 * Wiper: Set at 50% nominal * Flammability: UL 94V-0 ee 
Dim. in mm 


pate =: 
1.2 


LF 


“ ADJUSTMENT SLOT 
0.6 WIDE X 0.5 DEEP 


Adjustment Slot 
0.6 Wide X 0.5 Deep 


Hi 


Q 


ADJUSTMENT SLOT 
0.6 WIDE X 0.5 DEEP 


SERIES 3224 — SMT 4mm Wiper 
Multi-Turn (11) Cermet er heen 
Clockwise —» 


DigiReel° 
Characteristics: 


Resistance Tolerance: +10% standard »* Absolute Minimum Resistance: 1% or 20 (whichever is greater) * Contact 
Resistance Variation: 1% or 30 maximum « Resolution: Essentially Infinite * Insulation Resistance: 500VDC, 100MO 
minimum « Dielectric Strength: Sea Level: GOOVAC (1 minute) Adjustment Angle: 11 turns nominal » Power Rating 
(300V maximum): 85°C = 0.25W, 150°C = OW * Temperature Range: -65°C ~ 150°C * Temperature Coefficient: 
+100ppm/°C * Humidity: MIL-STD 202 Method 106, TRS +2%; IR 10MQ * Vibration: 20G TRS 41%, VRS +1% 
¢ Shock: 100G TRS +1%, VRS +1% *Load Life (@ 85°C Rated Power 1000 Hours): TRS 30 or 3% (whichever is 
greater) » Rotational Cycling: 200 cycles, TRS 30 or 3% (whichever is greater) * Thermal Shock: 5 cycles, TRS +2%, 
VRS +1% * Mechanical Stop: Wiper idles * Torque: 180g-cm maximum * Weight: Approximately 0.01 oz. * Marking: 
Manufacturer's code, resistance code and date code 


Dim. in mm 


3224G — Side Adjust 


1.3-3 PLCS 


O15 i 
4 2.0 
t 


fos 
t 


T 
1.3-2 PLCS 


ADJUSTMENT SLOT 
0.6 WIDE X 0.5 DEEP 


O15 


tes 
I 


2.6 


Adjustment Slot 
0.6 Wide x 0.5 Deep 


1.3-2 pLos | st 
¢ 


1. 
0.8-2 PLCS 7 
qi 


ADJUSTMENT SLOT 
0.6 WIDE X 0.5 DEEP 


5K |3214G-1-502ED-ND |3214J-502E.-ND 3214W-502ELL-ND | 3214X-1-502ELJL1-ND 


Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 

(0) | Part No. Part No. Part No. Part No. (0) | Part No. Part No. Part No. Part No. 

10 |3214G-1-100ELILI-ND |3214J-1-100ELILI-ND /3214W-1-100ELILI-ND |3214X-1-100ELILJ-ND 10 | 3224G-1-100ELI.-ND 3224J-1-100EL-ND = 3224X-1-100ELLI-ND 
20 |3214G-1-200ELL-ND |3214J-1-200ED-ND |— 3214X-1-200ELL1-ND 20 | 3224G-1-200ELL1-ND 3224J-1-200E-ND — 3224X-1-200EL-ND 
50 |3214G-1-500ELILI-ND |3214J-1-SO00ELILI-ND |3214W-1-500ELILI-ND | 3214xX-1-500ELIL-ND 50 |3224G-1-500ELIL1-ND 3224J-1-500ELL-ND = 3224X-1-500ELLI-ND 
100 |3214G-1-101EDL-ND |3214J-101ELL-ND 3214W-101ELL-ND | 3214X-1-101ELL0-ND 100 |3224G-1-101ELL-ND 3224J-1-101ED.-ND 3224W-1-101ED-ND 3224X-1-101EL-ND 
200 |3214G-1-201ELD-ND_|3214J-201EDL0-ND 3214W-201ELIL-ND | 3214X-1-201E0L-ND 200 |3224G-1-201ELIL1-ND 3224J-1-201EDL0-ND 3224W-1-201ELJ_1-ND 3224X-1-201ELL-ND 
500 |3214G-1-501ELIL-ND |3214J-501ELLI-ND 3214W-501ELIL-ND | 3214X-1-501ELL1-ND 500 |3224G-1-501ELI_1-ND 3224J-1-501EDL-ND 3224W-1-501EL-ND 3224X-1-501EL-ND 
1K |3214G-1-102ED-ND |3214J-102EL1-ND 3214W-102ELL-ND | 3214X-1-102E(-ND 1K | 3224G-1-102E.L-ND 3224J-102ELL-ND 3224W-1-102E-ND 3224X-1-102EDL-ND 
2K |3214G-1-202ELDIL1-ND |3214J-202ELIL-ND 3214W-202ELIL-ND | 3214X-1-202ELL-ND 2K |3224G-1-202ELL1-ND 3224J-202EL-1-ND 3224W-202EL-1-ND 3224X-1-202E.L-ND 


5K |3224G-1-502ELL1-ND 3224J-502EL-ND 3224W-502EL_1-ND 3224X-1-502EL1-ND 


10K |3214G-1-103ED-ND_|3214J-103ELL-ND 3214W-103ELL-ND __|3214X-1-103EQ-ND 10K | 3224G-1-103ELL-ND 3224J-103EL-ND 3224W-103ELD-ND 3224X-1-103ED-ND 
20K |3214G-1-203ELI-ND |3214J-203ELJ_-ND 3214W-203ELIL-ND [|3214X-1-203ELJL-ND 20K |3224G-1-203EL_1-ND 3224J-203EL-ND 3224W-203EL.-ND 3224X-1-203EL-ND 
50K |3214G-1-503EL-ND |/3214J-503E._-ND 3214W-503ELIL-ND | 3214X-1-503EL-ND 50K |3224G-1-503EL.-ND 3224J-503EL-ND 3224W-1-503E.-ND =| 3224X-1-503ELL-ND 
100K |3214G-1-104ED-ND |3214J-104EDL-ND 3214W-104ELL-ND | 3214X-1-104E-ND 100K | 3224G-1-104E0L1-ND 3224J-1-104ED.0-ND 3224W-1-104ED-ND = | 3224X-1-104EL-ND 
200K |3214G-1-204EL-ND |3214J-1-204ELL1-ND |3214W-1-204ELL-ND | 3214X-1-204E..-ND 200K | 3224G-1-204EL.-ND 3224J-1-204E-ND = 3224X-1-204EL1-ND 
500K |3214G-1-504ELL-ND_|[3214J-1-504ELILI-ND _|3214W-1-504ELILI-ND | 3214X-1-504EC_-ND 500K | 3224G-1-504ED-ND 3224J-1-504ED-ND = 3224X-1-504EDL-ND 


1M |3214G-1-105ELL-ND 
2M_|3214G-1-205ED-ND 


3214J-1-105EL_J-ND 
3214J-1-205ED-ND 


3214W-1-105ELJ_1-ND 
3214W-1-205ELILI-ND 


3214X-1-105ELL-ND 
3214X-1-205ELL-ND. 


1M |3224G-1-105ELL1-ND 
2M_|3224G-1-205EL-ND 


3224J-1-105EL-ND = 
3224J-1-205EDD-ND = 


3224X-1-105ELL-ND 
3224X-1-205EDL-ND 


Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 
Series | Part No. fl 10 100 | Part No. 200 250 400 500 Series | Part No. 1 10 100 | Part No. 200 250 400 500 
3214G | Add “CT’-ND 2.76 23.00 211.60 | Add “TR’-ND _ =_ _ 750.00 3224G | Add “CT’-ND 4.47 37.25 342.70 |Add “TR”-ND = _ — 1214.50 
3214) |Add “CT’-ND 3.22 27.60 239.20 | Add “TR”-ND _ =_ _ 750.00 3224) | Add “CT’-ND 5.22 44.70 387.40 |Add “TR”-ND _ =_ — 1214.50 
3214W |Add “CT”-ND 3.22 27.60 239.20 | Add “TR”-ND = 414.00 = 750.00 3224W | Add “CT’-ND 5.22 44.70 387.40 |Add “TR”-ND — 670.50 — 1214.50 
3214X | Add “CT”-ND 2.76 23.00 211.60 | Add “TR’-ND 331.20 = 600.00 =— 3224X | Add “CT’-ND 4.47 37.25 342.70 |Add “TR”-ND 536.40 — 971.60 _ 


DigiReel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


BouRNs: Trimmer Potentiometers 


SERIES 3306 — 6mm Round/Single-Turn 


eee ee 
ccw cw 


Cermet/Industrial/Open Frame 


Characteristics: * Cross slot rotor design suitable for automatic adjustment 


Clockwise ——> 


equipment. * Board retention feature. * Dust resistant/splash resistant cover. 


* Front and top adjust styles. Resistance Tolerance: +25% standard Adjustment Angle: 215° nominal Power Rating (100 
volts maximum): 70°C — 0.2 watt Temperature Range: -25°C ~ 100°C Temperature Coefficient: +250ppm/°C Load Life: 
1,000 hours 0.2 watt @ 70°C (5% ATR) Torque (Operating): 4.5 oz-inch maximum Stop Strength: 6.5 oz-inch minimum 


.99 Dia. 
3 Ples. 


Mounting 


Surface a 


Suggested PCB Layout 


Dim. in mm 


Adj. Cross Slot .79 Wide x 
3.40 Long x 2.01 Deep 


Mounting 
Surface 
2.49}-=| 


3306P 


Suggested PCB Layout 
-99 Dia. 


Mounting 
Surface \' 


Adj. Cross Slot .79 Wide x 
3.40 Long x 2.01 Deep 


Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(9) Part No. Part No. Part No. Part No. 
100 3306F-101-ND@ 3306K-101-ND 3306P-101-ND® 3306W-101-ND@ 
200 3306F-201-ND@ 3306K-201-ND 3306P-201-ND 3306W-201-ND 
500 3306F-501-ND@ 3306K-501-ND 3306P-501-ND® 3306W-501-ND 
1K 3306F-102-ND® 3306K-102-ND 3306P-102-ND 3306W-102-ND 
2K 3306F-202-ND@ 3306K-202-ND@ 3306P-202-ND® 3306W-202-ND@ 
5K 3306F-502-ND® 3306K-502-ND® 3306P-502-ND® 3306W-502-ND® 
10K |3306F-103-ND® 3306K-103-ND 3306P-103-ND® 3306W-103-ND@ 
20K =| 3306F-203-ND@ 3306K-203-ND 3306P-203-ND® 3306W-203-ND® 
50K | 3306F-503-ND® 3306K-503-ND® 3306P-503-ND® 3306W-503-ND@ 
100K |3306F-104-ND 3306K-104-ND 3306P-104-ND® 3306W-104-ND@ 
200K |3306F-204-ND® 3306K-204-ND@ 3306P-204-ND® 3306W-204-ND® 
500K |3306F-504-ND 3306K-504-ND® 3306P-504-ND® 3306W-504-ND® 
1M 3306F-105-ND@ 3306K-105-ND 3306P-105-ND® 3306W-105-ND 
Pricing 
Series 1 10 100 
3306F / 3306K / 3306P / 3306W 71 5.30 49.50 
@ RoHS Compliant 


SERIES 3266 — 1/4" (6.35mm) Square/Multiturn 


(12) Cermet/Industrial/Sealed 


Resistance Tolerance: +10% standard * Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum « Effective 


Travel: 12 turns nominal * Power Rating (300 volts maximum): 70°C - 0.25 watt; 150°C - 0 watt 
¢ Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C_ * Load Life: 1,000 hours 
0.25 watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 3%) * Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 30, whichever 


is greater) * Torque: 3.0 oz-in. maximum * Mechanical Stops: Wiper idles 


6.35 Typ. 


eo~ 


Adj. Slot 

1.78 Dia. x 
r— .51 Wide x 

.51 Deep 


| > F102 


6.86 Typ. 


1 2 3} 


.38 Min. 
1 


—— 


[ [E46 bia. 


1 
254 7h 2.s4 


SERIES 3260 — 1/4"(6.35mm) Square/Multiturn 


(11) Wirewound/Industrial/Sealed 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +5% standard » Insulation 
Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum « Adjustment Angle: 
11 turns nominal » Power Rating: 85°C = 0.25W; 150°C = OW 
¢ Temperature Range: -65°C ~ 150°C. »* Temperature Coefficient: 


‘i Wiper 
ccw cw 


7Oppm/°C «© Load Life: 1,000 hours 0.25W @ 85°C (2% DTR; Clockwise 
ENR, 5009) «Rotational Life: 200 cycles (2% DTR; ENR, 5000) 
¢ Torque: 3.0 oz-inch maximum * Mechanical Stops: Wiper idles 
Pricing 
Series ul 10 50 
3260H 28.52 259.25 1114.78 


SERIES 3262 — 1/4" (6.35mm) Square/ 
Multiturn (12) Cermet/Industrial/Sealed 


Characteristics: 


mar ee 
cowl cw 


Clockwise ——= 


Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: SOOVDC 1,000MQ minimum « Effective Travel: 12 


turns nominal © Power Rati 


: (300 volts maximum) 85°C — 0.25 watt; 150°C — 0 watt ¢ Temperature Range: —65°C 


~ 150°C © Temperature Coefficient: +100ppm/°C Load Life: 1,000 hours 0.25 watt @ 85°C (3% ATR; CRV, 3% or 
30, whichever is greater) © Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) © Torque: 3.0 
oz-inch maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles 


6.35 


Adj. Slot 
1.78 Dia. x 
51 Wide x 


Dim. in mm 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 

(Q) Part No. Part No. Part No. 

20 = 3262W-200LF-ND® = 

50 = 3262W-500LF-ND® = 

100 = 3262W-101LF-ND® 3262X-101LF-ND® 
200 = 3262W-201LF-ND® = 

500 = 3262W-501LF-ND® 3262X-501LF-ND® 

1K 3262P-102LF-ND® 3262W-102LF-ND® 3262X-102LF-ND® 
2K = 3262W-202LF-ND® = 

5K 3262P-502LF-ND® 3262W-502LF-ND® 3262X-502-NDft 
10K 3262P-103LF-ND® 3262W-103LF-ND® 3262X-103LF-ND® 
20K = 3262W-203LF-ND® 3262X-203LF-ND® 
25K = 3262W-253LF-ND® 3262X-253LF-ND® 
50K 3262P-503LF-ND® 3262W-503-NDt = 
100K 3262P-104LF-ND® 3262W-104LF-ND® 3262X-104LF-ND® 
200K |— 3262W-204LF-ND® = 
250K |— 3262W-254LF-ND® = 
500K 3262P-504-ND 3262W-504LF-ND® 3262X-504LF-ND® 

1M 3262P-105LF-ND® 3262W-105LF-ND® 3262X-105LF-ND® 

Pricing 
Series 1 10 50 
3262P/3262W/3262X 14.30 130.00 559.00 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


Wiper 
CCW! cw 


Clockwise» 


Dim. inmm 


Res. | Digi-Key Digi-Key 

(Q) | Part No. Part No. 

10 3266W-100LF-ND® 3266X-100LF-ND® 

20 3266W-200LF-ND® 3266X-200LF-ND® 

50 3266W-500LF-ND® 3266X-500LF-ND® 
100 |3266W-101LF-ND® 3266X-101LF-ND® 
200 |3266W-201LF-ND@ 3266X-201LF-ND® 
500 |3266W-501LF-ND@ 3266X-501LF-ND® 

1K 3266W-102LF-ND® 3266X-102LF-ND® 

2K 3266W-202LF-ND® 3266X-202LF-ND® 

5K 3266W-502LF-ND® 3266X-502LF-ND® 
10K |3266W-103LF-ND@ 3266X-103LF-ND® 
20K |3266W-203LF-ND® 3266X-203LF-ND® 
25K |3266W-253LF-ND® 3266X-253-NDt 
50K |3266W-503LF-ND® 3266X-503LF-ND® 
100K |3266W-104LF-ND® 3266X-104LF-ND® 
200K |3266W-204LF-ND@ 3266X-204LF-ND® 
250K |3266W-254LF-ND@ 3266X-254-NDt 
500K |3266W-504LF-ND@ 3266X-504-NDft 

1M___|3266W-105LF-ND@ 3266X-105-NDt 

Pricing 
Series 1 10 50 
3266W/3266X 3.58 32.50 139.75 


RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


Dim. inmm 


Adj. Slot 


Res. | Digi-Key Nominal Resolution 

(Q) | Part No. (Percent) 

100 |3260H-101-ND 1.00 

200 |3260H-201-ND® 0.94 

500 |3260H-501-ND® 0.58 

1K |3260H-102-ND 0.50 

2K |3260H-202-ND@ 0.45 

10K |3260H-103-ND@ 0.29 41 Dia. 
20K |3260H-203-ND® 0.28 


@ RoHS Compliant 


1.78 Dia. x 


-51 Wide x 
.51 Deep 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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pouURNs: Trimmer Potentiometers 


SERIES 3269 — 1/4” (6.35mm) Square 
SMD Trimming Potentiometer 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +10% standard * Contact Resistance Variation: 3.0% or 30 
maximum ¢ Resolution: Infinite * Insulation Resistance: 500VDC; 1,000MO minimum »« Effective Travel: 
12 turns nominal » Power Rating (300 volts maximum): 85°C = 0.25W, 150°C = OW » Temperature Range: 
-65°C ~ 150°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C » Load Life: 1,000 hours 0.25W @ 85°C (3% ATR; 
3% or 30, whichever is greater, CRV) ¢ Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; 3% or 30, whichever is greater, 
CRV) ¢ Torque: 3.0 oz-inch maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles 


3269P 


Dim. in mm 


ADJ. SLOT: 
@ 1.78 X .51 WIDE 
X .51 DEEP. 1.02 
Paes ah 
1.52 
5.21 
t 


4 
12) Ab 


686°] 


1.02-3 PLCS 


[e+] 2.54-3 PLCS 


1.19 Typ. 


7.44 


| 


+o 
2.54|. |. 2.54 


|++|2.29-3 PLCS 


1.19 Typ. 


+ 


Ly 
goo Typ. 


i=+12.29-3 PLoS 254les lesa 


SERIES 3329 — 1/4" (6.35mm) 
Round/Single-Turn 
Cermet/Industrial/Sealed 


Characteristics: 
¢ Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum « Adjustment Angle: 
240° nominal * Power Rating (300 volts maximum): 85°C = 0.5W; 150°C = OW » Temperature Range: -55°C ~ 150°C 
* Temperature Coefficient: +100 ppm/°C * Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR; CRV, 3%) » Rotational 
Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 4%) * Mechanical Angle: 260° nominal * Torque: 5.0 oz-inch maximum « Stop 
Strength: 5.0 oz-inch minimum 


3329H 


.46 Dia. Typ. 


2) Wiper 


cow cw 


Clockwise ——= 


Dim. in mm 


Adj. Slot 3.56 Long x 
64 Wide x 1.02 Deep 


—" 
6.98 fas 


2.54 | 2: 


~ 


Digi-Key 
Part No. 


Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
Part No. Part No. Part No. Part No. 


Digi-Key 
Part No. 
10 |3269P-1-100LF-ND 
20 |3269P-1-200LF-ND 
50 |3269P-1-500LF-ND 


Digi-Key 
Part No. 
3269W-1-100LF-ND 
3269W-1-200LF-ND 
3269W-1-500LF-ND 


Digi-Key 
Part No. 
3269X-1-100LF-ND 
3269X-1-200LF-ND 
3269X-1-500LF-ND 


100 |3269P-1-101LF-ND 3269W-1-101LF-ND 3269X-1-101LF-ND 
200 |3269P-1-201LF-ND 3269W-1-201LF-ND 3269X-1-201LF-ND 
500 |3269P-1-501LF-ND 3269W-1-501LF-ND 3269X-1-501LF-ND 


1K |3269P-1-102LF-ND 
2K | 3269P-1-202LF-ND 
5K |3269P-1-502LF-ND 


3269W-1-102LF-ND 
3269W-1-202LF-ND 
3269W-1-502LF-ND 


3269X-1-102LF-ND 
3269X-1-202LF-ND 
3269X-1-502LF-ND 


10K |3269P-1-103LF-ND 3269W-1-103LF-ND 3269X-1-103LF-ND 
20K |3269P-1-203LF-ND 3269W-1-203LF-ND 3269X-1-203LF-ND 
25K |3269P-1-253LF-ND 3269W-1-253LF-ND 3269X-1-253LF-ND 
50K |3269P-1-503LF-ND 3269W-1-503LF-ND 3269X-1-503LF-ND 
100K |3269P-1-104LF-ND 3269W-1-104LF-ND 3269X-1-104LF-ND 
200K | 3269P-1-204LF-ND 3269W-1-204LF-ND 3269X-1-204LF-ND 
250K |3269P-1-254LF-ND 3269W-1-254LF-ND 3269X-1-254LF-ND 
500K |3269P-1-504LF-ND 3269W-1-504LF-ND 3269X-1-504LF-ND 
1M_[3269P-1-105LF-ND. 3269W-1-105LF-ND 3269X-1-105LF-ND 


Pricing 
Series 1 10 50 
3269P/3269W/3269X 173.00 


100 
277.08 


50 |3329H-SOOLF-ND@ |3329P-500-NDt a = = 


100 |3329H-101LF-ND@ |3329P-101-NDf — 3329W-101LF-ND@ | 3329X-101LF-ND® 
200 |3329H-201LF-ND® |3329P-201-NDt = = = 
500 |3329H-501LF-ND@ |3329P-501-NDt 3329S-501LF-ND@® j— 3329X-501LF-ND® 


1K |3329H-102-NDt 

2K | 3329H-202LF-ND® 
5K | 3329H-502LF-ND® 
3329H-103LF-ND® 
3329H-203LF-ND® 
3329H-503LF-ND® 
3329H-104LF-ND® 
3329H-204LF-ND® 
3329H-504-NDt 

1M |3329H-105-NDt 


3329S-102LF-ND@® | 3329W-102LF-ND® 
= 3329W-202-NDt 
3329S-502-NDt = 
3329S-103-NDt 3329W-103LF-ND® 
3329S-203LF-ND@ |3329W-203LF-ND@® | 3329X-203LF-ND® 
3329P-503LF-ND@® | 3329S-503LF-ND® |3329W-S03LF-ND@ | 3329X-503-NDt 
3329P-104-NDt 3329S-104LF-ND@® | 3329W-104-NDt = 
3329P-204-NDt — 3329W-204LF-ND@ |— 
3329P-504LF-ND® |— = = 
3329P-105LF-ND® |— 3329W-105LF-ND® |— 


3329X-102LF-ND® 
3329X-202LF-ND® 
3329X-502LF-ND® 
3329X-103LF-ND® 


3329P-202LF-ND® 
3329P-502LF-ND® 
3329P-103LF-ND® 
3329P-203LF-ND® 


Pricing 
Series 1 10 50 
3329H/3329P 2.61 23.75 102.13 
33298/3329W/3329X 3.14 28.50 122.55 


ROHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


SERIES 3361 — 1/4" (6.35mm) Square SMD WIPER 
Single-Turn Cermet/Industrial/Sealed = ccw cw 


CLOCKWISE > 
Characteristics: * Resistance Tolerance: +10% standard »¢ Insulation 
Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum + Adjustment Angle: 240° nominal * Power Rating (300V 
maximum): 70°C = 0.50W; 125°C = OW »* Temperature Range: - 55°C ~ 125°C * Temperature 
Coefficient: +100ppm/°C_ * Load Life: 1,000 hours 0.5W @ 70°C (3% ATR; CRV, 3% or 39, whichever 
is greater) * Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) »* Mechanical 
Angle: 270° nominal * Torque: 3.0 oz-in. maximum ¢ Stop Strength: 7.0 oz-in. minimum 


5.21 
aee-| 
@ 0.46 


Leads to be 


coplanar 3.30 3 
within 0.10 + 2.54 | 


|. 508. Tosa 254 


(Bottom View) 


4887). ose 


Dim. in mm 


|-2.77 Long 
0.64 Wide 
0.89 Deep 


0.38 


2.54 
[229 


2.77 Long 


0.64 Wide 
0.89 Deep 330 


t 


© 2.29-3 Ples. 
(Bottom View) 


I}! f2.29 O74 


Leads to be 
coplanar 


I ean 0.10 
6.65 


Res. Digi-Key Digi-Key 

(9) Part No. Part No. 

10 3361P-1-100GLFLILI-ND@ 3361S-1-100GLFLILI-ND® 

20 3361P-1-200GLFLIL-ND® 3361S-1-200GLFLIL-ND@ 

50 3361P-1-500GLFLIL-ND® 3361S-1-500GLFLILD-ND@ 

100 3361P-101GLL-NDt 3361S-101GDL-ND 

200 3361P-201GLFLIL-ND® 3361S-201GDL-NDt 

500 3361P-501GDLI-NDt 3361S-501G0L-NDt 

1K 3361P-102GLFLIL-ND® 3361S-102G00-NDt 

2K 3361P-202GLFLILI-ND® 3361S-202GLFLIL-ND@ 

5K 3361P-502GLFLILI-ND® 3361S-502GU0IL-NDt 

10K 3361P-103GLFLILI-ND® 3361S-103GLFLILI-ND® 

20K 3361P-203GLFLIL-ND® 3361S-203GLD-NDt 

25K 3361P-1-253GLFLIL-ND@ 3361S-1-253GLFLILD-ND® 

50K 3361P-503GLFLIL-ND® 3361S-503GDL-NDt 
100K |3361P-104GLFLJL-ND® 3361S-104GL0IL-NDt 
200K | 3361P-1-204GLFLILI-ND® 3361S-1-204GLFLILD-ND® 
250K | 3361P-1-254GLFLILI-ND® 3361S-1-254GLFLIL-ND® 
500K /3361P-1-504GLFLILI-ND® 3361S-1-504GLFLILD-ND@ 

1M 3361P-1-105GLFLILI-ND@ 3361S-1-105GLFLILI-ND® 

2M 3361P-1-205GLFLIL-ND@ 3361S-1-205GLFLILD-ND@ 

Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 
Series Part No. 1 10 50 | Part No. 500 750 
3361P/3361P-1 |Add “CT’-ND 1.02 9.25 44.40 |Add “TR’-ND = 486.00 
3361S/3361S-1 |Add “CT’-ND 1.02 9.25 44.40 | Add “TR’-ND 324.00 = 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change (1_1-ND to LFLIL-ND. 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


BouRNs: Trimmer Potentiometers 


SERIES 3362 — 


1/4" (6.35mm) Square/Single-Turn Cermet/Indusirial/Sealed 


3362H, P, R, U (common dimensions) 


Adj. Cross Slot 
2.77 Long x 
.64 Wide x 

.89 Deep 


.25 Typ. 
ca | 
3.84 


3362H 


90°+5° 


3362M, W, X (common dimensions) 


Adj. Cross Slot 
2.77 Long x 
.64 Wide x 

.89 Deep 


ag | 


Pin Marking 
Reversed for 


5.46] | 
2.54 


25 Typ. 


-46 Dia. 3 Ples. 


2.54 


pen veae 
cow cw 


3362P with Knob (common dimensions) 


871, 


ADJ. SLOT 


"L— 4.0 LONG 
0.6 X WIDE 


1.0 x DEEP 


QO ® ® 


=] 9.93 
5.00f | 


Clockwise——= 


Dimensions in mm 


14.63 


47 


5.46 


Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 

(Q) | Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 

100 |3362H-101LF-ND® 3362M-101LF-ND® 3362P-101-ND® = 3362U-101LF-ND@ 3362W-101-NDTt 3362X-101LF-ND® = 

200 |3362H-201LF-ND® 3362M-201LF-ND® 3362P-201-ND® 3362R-201LF-ND® 3362U-201LF-ND@ 3362W-201LF-ND® 3362X-201LF-ND® = 

500 |3362H-501LF-ND® 3362M-501-NDt 3362P-501-NDt 3362R-501LF-ND® 3362U-501LF-ND® 3362W-501LF-ND® 3362X-501LF-ND®@ = 

1K |3362H-102LF-ND@ 3362M-102LF-ND@ 3362P-102LF-ND® 3362R-102LF-ND® 3362U-102-NDt 3362W-102LF-ND® = = 

2K |3362H-202LF-ND® 3362M-202LF-ND® 3362P-202LF-ND® 3362R-202LF-ND® 3362U-202LF-ND@ 3362W-202LF-ND® 3362X-202LF-ND® 3362P-202TLF-ND® 
5K |3362H-502LF-ND® 3362M-502LF-ND® 3362P-502LF-ND® 3362R-502LF-ND® 3362U-502LF-ND@ 3362W-502LF-ND® 3362X-502LF-ND® 3362P-502TLF-ND® 
10K |3362H-103LF-ND® 3362M-103LF-ND® 3362P-103LF-ND® 3362R-103LF-ND® 3362U-103LF-ND@ 3362W-103-NDT 3362X-103LF-ND® 3362P-103TLF-ND® 
20K | 3362H-203LF-ND® 3362M-203-NDt 3362P-203LF-ND® 3362R-203LF-ND® 3362U-203LF-ND® 3362W-203LF-ND® 3362X-203LF-ND®@ 3362P-203TLF-ND® 
25K | 3362H-253LF-ND® 3362M-253LF-ND@ 3362P-253LF-ND® 3362R-253-ND 3362U-253LF-ND® 3362W-253LF-ND® 3362X-253LF-ND@ = 

50K |3362H-503LF-ND® 3362M-503LF-ND® 3362P-503LF-ND® 3362R-503LF-ND® 3362U-503-NDt 3362W-503LF-ND® = 3362P-503TLF-ND® 
100K | 3362H-104LF-ND® 3362M-104LF-ND® 3362P-104LF-ND® 3362R-104LF-ND® 3362U-104LF-ND® 3362W-104LF-ND® 3362X-104LF-ND® = 
200K | 3362H-204LF-ND® = 3362P-204LF-ND® 3362R-204LF-ND® 3362U-204LF-ND® 3362W-204LF-ND® 3362X-204-NDt = 
500K | 3362H-504LF-ND® 3362M-504LF-ND@ 3362P-504LF-ND® 3362R-504LF-ND® 3362U-504LF-ND® 3362W-504LF-ND® 3362X-504LF-ND@ = 

1M |3362H-105LF-ND® 3362M-105-NDt 3362P-105LF-ND® = 3362U-105LF-ND® = 3362X-105LF-ND® = 


Features: ¢ Miniature package ¢ Rotor designed for automatic machine adjust interface * Multi- Pricing 
wire wiper to minimize CRV * Withstands harsh environments and immersion cleaning process Series 1 10 50 
Characteristics: * Resistance Tolerance: +10% standard » Insulation Resistance: 500VDC 
1,000MQ minimum ¢ Adjustment Angle: 240° nominal * Power Rating (300V max.): 70°C 3362H / 3362M / 3362P / 3362R / 3362U / 3362W / 3362X 83 7.50 36.75 
= 0.5W; 125°C = OW »* Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Temperature Coefficient: 
+100ppm/°C_ * Load Life: 1,000 hours 0.5W @ 70°C (3% ATR; CRV, 3% or 30 whichever is | 3362P (with Knob) 1.51 13.75 59.13 
greater) * Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) 
¢ Mechanical Angle: 270° nominal * Torque: 3.0 oz-inch maximum * Stop Strength: 7.0 @ RoHS Compliant 
oz-inch minimum t+ For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 

_ " = Wiper Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
SERIES 3339 5/16" (7.95mm) Round/Four-Turn a Sie aa eae BIE er Bisa) 
Cermet/Industrial/Sealed 50 |— 3339P-500LF-ND@ |— 


Clockwise ——= 
Features: 
* Unique planetary drive offers precise wiper setting of a multiturn in a single-turn package size * Top and side adjust styles 


Characteristics: 

¢ Resistance Tolerance: +10% standard ¢ Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum « Effective Travel: 4 turns nominal « Power Rating 
(300 volts maximum): 85°C = 0.5W; 150°C = OW * Temperature Range: -55°C ~ 150°C * Temperature Coefficient: +100 ppm/°C «Load Life: 
1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) ¢ Rotational Life: 200 cycles (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is 


greater) * Torque: 3.0 oz-inch maximum * Mechanical Stops: Wiper idles 5 1 
Dim. in mm 


Adj. Cross Slot 
2.54 Long x .64 Wide 


100 |3339H-101-NDt 
200 |3339H-201-NDt 
500 | 3339H-501-ND 

1K |3339H-102LF-ND® 

2K |— 

5K |3339H-502LF-ND® 
10K |3339H-103LF-ND® 
20K |3339H-203LF-ND® 
50K | 3339H-503LF-ND® 
100K | 3339H-104LF-ND@ 
500K | 3339H-504LF-ND® 

1M |3339H-105LF-ND@ 


3339P-101LF-ND® 
3339P-501-NDt 

3339P-102LF-ND® 
3339P-202LF-ND® 
3339P-502LF-ND® 
3339P-103LF-ND® 
3339P-203LF-ND® 
3339P-503-NDt 

3339P-104LF-ND® 
3339P-504LF-ND® 
3339P-105LF-ND® 


3339W-501-NDt 

3339W-202LF-ND® 
3339W-502-NDt 

3339W-103LF-ND® 
3339W-203LF-ND® 
3339W-104LF-ND@ 
3339W-504LF-ND® 


Pricing 
Series 1 10 50 
3339H/3339P 5.28 48.00 206.40 
3339W 7.59 69.00 296.70 


@ RoHS Compliant 


+ For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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BouRNs: Trimmer Potentiometers 


SERIES 3309 — ae ae 


9mm Round/Single-Turn Cermet/Industrial/Open Frame Clockwise» 
Characteristics: Resolution | Digi-Key Digi-Key 
* Resistance Tolerance: +25% standard * Adjustment Angle: 235° nominal * Power Rating (250 volts maximum): 70°C = 0.5 Watt (9) BadiNo BareNo! 
¢ Temperature Range: -25°C ~ 100°C »* Temperature Coefficient: +250ppm/°C Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 70°C (5% ATR) 100 3309P-101-ND@ 3309W-101-ND® 
*¢ Torque: 5.0 oz-inch maximum * Stop Strength: 11.0 oz-inch minimum Dim. i 200 3309P-201-ND@ 3309W-201-ND 
ne AE 500 3309P-501-ND® 3309W-501-ND 
3309W 1K 3309P-102-ND® 3309W-102-ND® 
Aa cee et Bae a Adj. Cross Slot .86 Wide x 2K 3309P-202-ND® 3309W-202-ND® 
Sa tea 3.40 Long x 2.01 Deep 5K 3309P-502-ND@ 3309W-502-ND@ 
10K 3309P-103-ND 3309W-103-ND® 
20K 3309P-203-ND® 3309W-203-ND® 
50K 3309P-503-ND® 3309W-503-ND® 
100K 3309P-104-ND® 3309W-104-ND 
200K 3309P-204-ND® 3309W-204-ND® 
Mounting 500K 3309P-504-ND 3309W-504-ND® 
Surface 1M 3309P-105-ND@ 3309W-105-ND 
Pricing 
Series 1 10 100 
3309P/3309W -80 6.75 55.95 
@ RoHS Compliant 
SERIES 3319 — 9mm Round/Single-Turn SERIES 3299 — e 
u Hi 
Carbon/Open Frame 3/8" (9.52mm) Square/Multiturn ni eee 
Characteristics: (25) Cermeit/Indusitrial/Sealed Clockwise» 
¢ Resistance Tolerance: +25% standard »* Contact Resistance Variation: 3% maximum »¢ Resolu- Ch teristics: 
tion: Infinite * Adjustment Angle: 235° nominal * Power Rating (200V maximum): 70°C = 0.2W DFACTSrSHCS: 
* Temperature Range: -25°C ~ 100°C * Temperature Coefficient: +1,000ppm/°C Dim. in mm ¢ Resistance Tolerance: +10% standard * Insulation Resistance: 500vdc. 1,000MQ minimum »° Effective 
is Travel: 25 turns nominal ¢ Power Rating (300 volts maximum): 70°C — 0.5 watt; 125°C — 0 watt 
= oo a x, " © Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C * Load Life: 1,000 hours 
3319P-1 i 3319W-1 3319W-2 — Both Sides 0.5 watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; 
Top Adjust 7, Side Adjust Adjust/Cross Slot CRV, 3% or 30, whichever is greater) * Torque: 3.0 oz-inch maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles 
9.0 : For Both Dim. in mm 
, oo 2.29 3319W-1 : : 
and Common Dimensions 38 Min 2.54 
j EN 3319W-2 wt jase 
t A Fal 142 — 
25 4.22 (3319W-2) 9.52 tii 
i + +14.72 (3319W-1) ni 
L| 152 
2.50 
6.10 
Resistance | Digi-Key Pricing OF 
Series (Q) Part No. 1 10 50 @) Wad 
100 3319P-101-ND® 45 3.25 14.25 On abe 
-201- | 
200 3319P-201-ND 45 3.25 14.25 214. E503 
3319P-1 5K 3319P-502-ND® 45 3.25 14.25 
10K 3319P-103-ND 45 3.25 14.25 
100K 3319P-104-ND® 45 3.25 14.25 
200K 3319P-204-ND 45 3.25 14.25 
3319W-1 10K 3319W-1-103-ND® 45 3.25 14.25 
3319W-2 10K 3319W-103-ND 36 2.60 11.40 
@ RoHS Compliant Adj. Slot 2.29 Dia. x .51 Wide x .64 Deep 
_— Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
SERIES 3310 9mm Square Panel Control (Q) | Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
Conductive Plastic, Sealed 10 [3299P-100LF-ND® |3299W-100LF-ND@ |3299X-100LF-ND@ |3299Y-100LF-ND@ |32992-100LF-ND® 
Features: 20 |3299P-200LF-ND@ |— 3299X-200LF-ND@ /3299Y-200LF-ND® /— 
* Conductive plastic * Linear * PC board and bushing mount » Plastic bushing and plastic shaft 50 |3299P-500-ND 3299W-500LF-ND@ |3299X-500-ND 3299Y-500-NDt J 


¢ Withstands typical industrial washing processes * Compact package saves board and panel space 
100 |3299P-101LF-ND® /3299W-101LF-ND@® |3299X-101LF-ND® |3299Y-101LF-ND@ | 3299Z-101LF-ND@ 


200 |3299P-201LF-ND® |3299W-201-NDt 3299X-201LF-ND@ | 3299Y-201LF-ND@ |— 

500 |3299P-501LF-ND® |3299W-501LF-ND@® |3299X-501LF-ND@ |3299Y-501LF-ND@® | 3299Z-501LF-ND® 
1K |3299P-102LF-ND® |3299W-102LF-ND@® |3299X-102LF-ND@ |3299Y-102LF-ND@® | 3299Z-102LF-ND® 
2K | 3299P-202LF-ND® |3299W-202LF-ND@ |3299X-202-NDt 3299Y-202LF-ND@ | 3299Z-202LF-ND® 
5K | 3299P-502LF-ND® |3299W-502LF-ND® |3299X-502LF-ND@ |3299Y-502LF-ND® | 3299Z-502LF-ND® 
10K |3299P-103LF-ND@® |3299W-103LF-ND@ |3299X-103LF-ND@ |3299Y-103LF-ND@ | 3299Z-103LF-ND@ 


Characteristics: 

* Standard Resistance Range (Linear): 1KQ to 1MQ »* Total Resistance Tolerance (Linear Tapers): 
+20% Independent Linearity: +5% * Absolute Minimum Resistance: 20 maximum »° Effective 
Electrical Angle: 270° +15° * Contact Resistance Variation: 1% or 10 (whichever is greater) * Dielectric 
Withstanding Voltage: (Sea Level) 900VAC minimum; (70,000 Feet) 350 VAC minimum «Insulation 
Resistance: 1,000MQ minimum ¢ Power Rating @ 70°C: (Derate to 0 at 125°C - Voltage limited by power 
dissipation or 200VAC, whichever is less) 0.25 watts * Stop Strength: 5.65 nominal * Mechanical Angle: 
300° nominal ¢ Torque (Running): 3.53 nominal * Mounting hardware included 


Dim. in mm ie Diol Mey pial key 20K |3299P-203LF-ND@ |3299W-203LF-ND@ |3299X-203LF-ND@ |3299Y-203LF-ND@ |3299Z-203LF-ND® 
‘al 0. ‘al 10. 
so ran TK ESSTUSTTREIOSIENITSMFGS TET ETDS 25K |3299P-253LF-ND@ |3299W-253LF-ND@ |— 3299Y-253LF-ND® |— 
S84 BUSAN og ox |aatoc-001-202L-npe | aai0y-001-202-NDt 50K |3299P-503-NDt — |3299W-SOSLF-ND@ |3299X-503LF-ND® |3299Y-503-NDt | 3299Z-503-NDt 
a mo 5K |3310C-001-502L-ND@ | 3310Y-001-502L-NDe 100K |3299P-104LF-ND@ |3299W-104LF-ND@ |3299X-104LF-ND@ |3299Y-104LF-ND@ |3299Z-104LF-ND® 
40K |3310C-001-103L-ND@ |3310Y-001-103L-ND@ 200K |3299P-204LF-ND® |3299W-204LF-ND@ |3299X-204-NDt | 3299Y-204LF-ND@ |32997-204LF-ND@ 
5087 i l al 20K |3310C-001-203L-ND@ |3310Y-001-203-NDt 250K |— 3299W-254LF-ND® |3299X-254LF-ND@ |3299Y-254LF-ND® |— 
os J [Lf sxal 50K ]3310C-001-503L-ND@ |3310Y-001-503L-ND@ 500K |3299P-504LF-ND@ |3299W-504LF-ND@ |3299X-504-NDt | 3299Y-504LF-ND® |— 
or 100K | 3310C-001-104L-ND@ | 3310Y-001-104-NDt 1M |3299P-105LF-ND® |3299W-105LF-ND® |3299X-105LF-ND@ |3299Y-105LF-ND® |3299Z-105LF-ND® 
pi hie STieee 2m |— 3299W-205LF-ND@ |— 3299Y-205LF-ND@ |3299Z-205LF-ND® 
1m. [3310C-001-105L-ND@  |3310Y-001-105L-ND@ 5M _ le SEU RUSE [eas cette | = 
eae ren Fi 
readet = ricing 
F__ bushing Pricing i 
93,18 Anal Series 1 10 50 Series al 10 50 
= 254 2.84 PaTOUESTOV 756 oe — 3299P/3299Z 3.14 28.50 122.55 
; 3299W/3299X/3299Y 2.92 26.50 113.95 
@ RoHS Compliant 


t+ For ROHS Compliant Part Number change -ND to L-ND RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2036 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


pouURNSs: Trimmer Potentiometers 


2) Wiper 
cowd CW 


Clockwise——= 


SERIES 3352 — 3/8" (9.52mm) 
Round/Single-Turn Cermet/ 
Industrial/Open Frame 


Characteristics: 
° Resistance Tolerance: +20% standard » Adjustment Angle: 205° nominal » Power Rating (250 volts maximum): 
85°C = 0.5W; 125°C = OW » Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: < 2K +150ppm/°C; 
2K < +100ppm/°C_ * Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR) » Rotational Life: 200 cycles (10% DTR) 
© Mechanical Angle: 250° nominal * Torque: 3.0 oz-inch maximum * Stop Strength: 8 oz-inch minimum 


SERIES 3296 — 3/8" (9.52mm) 
Square/Multiturn (25) Cermet/ 
Industrial/Sealed 


Characteristics 
¢ Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum « Effective Travel: 25 
turns nominal ¢ Power Rating (300 volts maximum): 70°C — 0.5 watt; 125°C — 0 watt. ¢ Temperature Range: -55°C 
~ 125°C. © Temperature Coefficient: +100 ppm/°C. ¢ Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 3% or 
30, whichever is greater). © Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) © Torque: 3.0 
oz-inch maximum © Mechanical Stops: Wiper idles. 


peer ren 
ccwWw CW 


Clockwise——> 


Dim. in mm 


Dim. in mm 7 = 
Common Dimensions 


Common Dimensions 
[=-3.81 Typ. 


10.03 


Adjustment Slot 
.86 Wide x .08 Deep Typ. 


<< 4 
4 ES5—3 9.89 Typ, 
5.08 Typ. { 


Adj. Slot 2.29 Dia. with 
56 Wide x .76 Deep 


Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 

(Q) | Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 

10 |3296P-100LF-ND@ |3296W-100LF-ND® |3296X-100LF-ND@ |3296Y-100LF-ND® |— 

20 |3296P-200-ND@ — |3296W-200LF-ND@ |3296X-200LF-ND@ |3296Y-200LF-ND@ /3296Z-200-ND@ 

50 |3296P-500LF-ND@ |3296W-5OOLF-ND@ |3296X-5O0LF-ND@ |3296Y-500LF-ND@ |3296Z-500-NDt 

100 |— 3296W-101LF-ND@ |3296X-101LF-ND® |3296Y-101-NDt — |3296Z-101LF-ND@ 

200 |3296P-201-NDt | 3296W-201LF-ND® |3296X-201LF-ND@ |3296Y-201LF-ND® |3296Z-201LF-ND@ Res MT) DinEKey Digi-Key Digi-Key Digi-Key 

500 |3296P-501LF-ND@® |3296W-501LF-ND@ |3296X-501LF-ND@ |3296Y-501LF-ND® |3296Z-501-ND@ (0) | Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 

1K |3296P-102LF-ND® |3296W-102LF-ND@ |3296X-102LF-ND® |3296Y-102LF-ND@ |3296Z-102LF-ND® 100 | 8352E-101LF-ND® = |— al 3352T-101LF-ND® | 3352W-101LF-ND® 

2K |3296P-202LF-ND® |3296W-202LF-ND@ |3296X-202LF-ND@ |3296Y-202LF-ND@ |32962-202LF-ND@ 200 |— = 3352P-201-ND® — |3352T-201LF-ND@ | 3352W-201-ND 

5K |3296P-502LF-ND® |3296W-502LF-ND@ |3296X-502LF-ND@ |3296Y-502LF-ND@ |3296Z-502LF-ND® 500 |9352E-501-NDt =| 3352H-501-ND 3352P-SO1LF-ND® /3352T-S01-NDt | 3352W-501-NDt 

10k |3296P-103LF-ND@ |3296W-t03LF-ND@ |3296x-103LF-ND® |3296v-103LF-ND® |32967-103-NDt 1K |3352E-102LF-ND@ /3352H-102LF-ND@ |3352P-102LF-ND@ |3352T-102LF-ND@ |3352W-102LF-ND® 

20K |3296P-203LF-ND@ |3296W-203LF-ND® |3296X-203LF-ND@ |3296Y-203LF-ND@ |32962-203LF-ND® 2K BSeZEec02 NE Ta an S802 202 NDT 8352 1: 202:ND Te | S82We202:NDi 

ask |— 3296W-253LF-ND@ |3296X-253LF-ND@ |3296y-253LF-ND@ |32967-253-NDt 5K |3352E-502-ND@  |3352H-502-ND¢ — |3352P-502LF-ND® |3352T-502-NDt — |3352W-502-NDt 

50K |3296P-503LF-ND@ |3296W-5SO3LF-ND® |3296X-503LF-ND@ |3296Y-503LF-ND@ |32962-503LF-ND® bee) oe RUN (REBEIEIL IO) SEBRING [RSeerraNeIeat DS eRe eS: 

100K |3296P-104LF-ND@ |3296W-104LF-ND@ |3296X-104LF-ND@ |3296Y-104LF-ND@ |3296Z-104-NDt pale SCE CSUR TOK > EIAs | See CUBIUEAIKS PRR BEAPAURIMEUIDK | sisealieelieh tlo}y 

200K |3296P-204LF-ND® |3296W-204LF-ND@ |3296X-204LF-ND@ |3296Y-204LF-ND® |3296Z-204-NDt rea SCE CREIUEI OK eelsteaoellttnk > | — SBREI BRISK SERENE, 

250K |= 3206W-254.FND® |3296X-254LEND@ |3296V-254-NDT | 50K |3352E-503LF-ND@ |3352H-503-NDt  |3352P-503LF-ND@® |— 3352W-503LF-ND@ 

500K |3296P-S04LF-ND@ | 3296W-504LF-ND@ /3296X-SO4LF-ND@ |3296Y-504LF-ND® |3296Z-504-ND@ Big | CER SIEUUENIKC: (SREP) REPIPAINACDAT [EPIRA eee ICED: 

1M |3296P-105-ND@  |3296W-105-NDt  |3296X-105LF-ND® |3296Y-105-NDt — |32962-105LF-ND® 200K fig ss SESE RRRRIPADAE SK? | Ses UII 

2M |3296P-205-ND@  |3296W-205LF-ND@ |3296X-205-NDt  |3296Y-205LF-ND@ /32962-205LF-ND® 250K ig a SEERA) BREE 

5M [3296P-505-ND¢ | 3296W-SOSLF-ND® |a296x-s05-NDt | — 30967-505-ND 500K |3352E-504-NDt | — 3352P-504LF-ND® /3352T-504LF-ND@ | 3352W-504LF-ND@ 
1M |3352E-105LE-ND® |— 3352P-105-NDt  |3352T-105LF-ND@ | 3352W-105-ND@ 

Pricing 

Series il 10 50 Pricing 

3296P/3296Z 2.70 24.50 105.35 Series u 10 50 

3296W/3296X/3296Y 2.50 22.75 97.83 3352E / 3352H / 3352P / 3352T / 3352W 1.24 11.25 48.38 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


SERIES 3292 — Wiper leone cinta Oinay 
- ‘art No. ‘al 0. ‘al 0. 
3/8" (9.52mm) Square/Multiturn (25) 100 = 3202WA101LEND® = 
Cermet/Indusirial/Sealed Clockwise——= 200 |— 3292W-201LF-ND@ 3292X-201 LF-ND@ 
Characteristics: 500 |— 3292W-501LF-ND® 3292X-501LF-ND® 
° Resistance Tolerance: nit siandatt ie tract osigtanes: sg eerie minimum Fe etipctle Travel: 8 ues 1K 3292P-102-ND 3292W-102LF-ND@ 3292X-102LF-ND@ 
nominal © Power Rating volts maximum): 85°C — 0.5 watt; °C — 0 watt. « emperature Range: — °C ~ °C. 
* Temperature Coefficient: «100 ppm/°C. * Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (2% ATR; CRV, 3% or 30, whichever Se 3292W-202-NDt 3292X-202LF-ND® 
is greater). * Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater). © Torque: 5.0 oz-inch maximum 5K — 3292W-502LF-ND@ 3292X-502LF-ND® 
» Mechanical Stops: Wiper idles: Dim. in mm 10K | 3292P-103-NDt 3292W-103LF-ND@ 3292X-103-ND@ 
3292W 3292X oop toe 20K —_-|3292P-203-ND 3292W-203-NDt 3292X-203-NDt 
Adj, Slot 2.29 Dia. x To 50K |— 3292W-503LF-ND® 3292X-503LF-ND® 
51 Wide x .64 Deep 2 100K |— 3292W-104LF-ND@ = 
200K | 3292P-204LF-ND@ 3292W-204LF-ND@ = 
123] 8.25 amie b1.91 500K = |— 3292W-504LF-ND® — 
IT] i isa 1M = 3292W-105-ND® = 
2.5441 L q mes 
p381 554-41 25 Min. 9.52 Typ. — 
TT 3 Series 1 10 50 
Pst dia 3292P/3292W/3292X 15.51 141.00 606.30 


@ RoHS Compliant 


t+ For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2037 


BouRNs: Trimmer Potentiometers 


SERIES 3386 — 3/8" (9.52mm) Square/Single Turn 
Cermet/Indusirial/Sealed 


3386C, H, W, X — Side Adjust 
(common dimensions) 


Adj. Slot 3.05 Long x 


3386F, P, R- Top Adjust 
(common dimensions) 


es 
cow cw 


Clockwise——> neat 
Dim. inmm 


3386F, P with Knob — Top Adjust 
(common dimensions) 


3386X with Knob — Side Adjust 
ADJ. SLOT (common dimensions) 
5.59 Lone 


1.02 xwive 


.76 Wide x .76 Deep 


.38 Min, 


ri 9.52 


ae 2 
5.49 9.52 


. cae 


1L.38 Min. 


1.40 «DEEP 


3386C, H, W, X 3386F, P,R 3386F, P, X with Knob 
Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Q) | Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
50 |3386C-500LF-ND®  |3386H-500LF-ND®  |3386W-500LF-ND® | 3386X-500LF-ND@  /3386F-500LF-ND® 3386F-500LF-ND® _ — = = 
100 |3386C-101LF-ND@  |3386H-101LF-ND®  |3386W-101LF-ND@® | 3386X-101LF-ND@ | 3386F-101LF-ND@ 3386P-101LF-ND®  /3386R-101LF-ND® |— = _ 
200 |3386C-201LF-ND@  |3386H-201LF-ND®  /3386W-201LF-ND® | 3386X-201LF-ND® | 3386F-201LF-ND@ 3386P-201LF-ND@® |— - = = 
500 |3386C-501LF-ND@ | 3386H-501-NDt 3386W-501-NDt 3386X-501LF-ND@ | 3386F-501LF-ND@ 3386P-501LF-ND@ |— - _- _ 
1K _|3386C-102LF-ND®@ | 3386H-102LF-ND® | 3386W-102LF-ND® | 3386X-102LF-ND@ | 3386F-102LF-ND@ 3386P-102LF-ND@ = |— = 3386P-102TLF-ND@ |— 
2K | 3386C-202LF-ND@  |3386H-202LF-ND@  |3386W-202LF-ND® | 3386X-202LF-ND@ | 3386F-202LF-ND@ 3386P-202LF-ND@  /3386R-202LF-ND® |— = = 
5K |3386C-502LF-ND@  |3386H-502LF-ND@  /3386W-502LF-ND@® /|3386X-502LF-ND@ | 3386F-502LF-ND@ 3386P-502LF-ND@  /3386R-502LF-ND@® | 3386F-502TLF-ND® |3386P-502TLF-ND@ |— 
10K |3386C-103LF-ND@  |3386H-103LF-ND@  |3386W-103LF-ND® | 3386X-103LF-ND@  /3386F-103-NDf 3386P-103LF-ND@  /3386R-103LF-ND® | 3386F-103TLF-ND@® |3386P-103TLF-ND@ |3386X-103TLF-ND® 
20K |3386C-203LF-ND@  |/3386H-203LF-ND@  /|3386W-203LF-ND® |— 3386F-203LF-ND® 3386P-203LF-ND®  |3386R-203LF-ND@  |3386F-203TLF-ND@® |3386P-203TLF-ND@ |— 
25K | 3386C-253-NDt 8386H-253LF-ND® | 3386W-253LF-ND@ | 3386X-253LF-ND@ | 3386F-253LF-ND@ 3386P-253LF-ND® | 3386R-253LF-ND® |— = _- 
50K | 3386C-503-NDt 3386H-503LF-ND® | 3386W-503LF-ND® |3386X-503LF-ND® | 3386F-503LF-ND® 3386P-503LF-ND@®  |— - 3386P-503TLF-ND@ |— 
100K |3386C-104LF-ND@  |3386H-104LF-ND®  /3386W-104LF-ND® |3386X-104LF-ND® | 3386F-104LF-ND@ 3386P-104LF-ND®  /3386R-104LF-ND® |— 3386P-104TLF-ND@ |— 
200K | 3386C-204LF-ND@  /3386H-204LF-ND® |— 3386X-204-NDt 3386F-204LF-ND® 3386P-204LF-ND® |— _ = = 
250K | 3386C-254LF-ND@ |— 3386W-254LF-ND@® |— 3386F-254-NDt 3386P-254LF-ND® |— - _ — 
500K |3386C-504LF-ND@ |3386H-504LF-ND® | 3386W-504LF-ND@ | 3386X-504LF-ND@ | 3386F-504LF-ND@ 3386P-504LF-ND® | 3386R-504LF-ND® |— = = 
1M /3386C-105LF-ND®@  /3386H-105LF-ND®  |3386W-105LF-ND® | 3386X-105LF-ND@  /3386F-105LF-ND® 3386P-105LF-ND@  /3386R-105LF-ND® |— — _ 
2M _ | 3386C-205LF-ND@ |3386H-205LF-ND® | 3386W-205LF-ND® |3386X-205LF-ND@ | 3386F-205LF-ND@ 3386P-205LF-ND® |3386R-205LF-ND® |— = _ 


Characteristics: 


+ Resistance Tolerance: +10% standard 


«Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum 


* Adjustment Angle: 280° * Power Rating (300V max.): 85°C = 0.5W; 125°C = OW * Temperature Range: 
-55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C » Load Life: 1,000 hours 0.5W @ 70°C (3% ATR; 
CRV, 1% or 10, whichever is greater) * Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 1% or 10, whichever 


Pricing 
Series 1 10 50 
3386C/3386R 1.43 13.00 55.90 
3386F/3386H/3386P/3386W/3386X 1.29 11.75 50.53 
3386F/3386P/3386X (with Knob) 2.06 15.75 69.38 


is greater) * Mechanical Angle: 310° nominal * Torque: 5.0 oz-inch maximum ¢ Stop Strength: 15.0 
oz-inch minimum 


SERIES 3345 — - RoHS 
iper Semrusst 

1/2" (12.70mm) ao ® 

Round/Single-Turn = Clockwise» - 

Wirewound/Industrial/Sealed 

Features 


¢ Industrial wirewound. * 1.0 watt power rating at 70°C 

Characteristics: 

¢ Resistance Tolerance: +5% standard Adjustment Angle: 280° nominal Power Rating: 70°C — 1 watt; 150°C — 0 
watt Temperature Range: -55°C ~ 150°C Temperature Coefficient: +50ppm/°C Load Life: 1,000 hours 1 watt @ 70°C 
Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; ENR, 5000) Mechanical Angle: 310° nominal Torque: 5.0 oz-inch maximum 


Stop Strength: 15 oz-inch minimum 
-38 Min. 
Standoffs .89 Deep x .64 Wide 
1 


2.54 


} 11.43 Dia. 


41 __* 


Dim. in mm 


Adj. Slot 5.97 Long x 


-71 Dia. 


5.08 Min. Length i 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


SERIES 3252 — 
1/2" (12.70mm) Square/Multiturn 
(25) Cermet/Industrial/Sealed 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +10% standard ¢ Insulation Resistance: 500VDC 1,000MO minimum 
¢ Effective Travel: 25 turns nominal ¢ Power Rating (400 volts maximum): 85°C — 0.75 watt; 150°C — 0 watt 
¢ Temperature Range: -65°C ~ 150°C © Temperature Coefficient: +100ppm/°C ¢ Load Life: 1,000 hours 0.75 watt @ 
85°C (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) © Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; CRV, 3% or 30, whichever 


Wiper 
3 


Clockwise——» 


is greater) ¢ Torque: 5.0 oz-inch maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles 


Common Dimensions 


Qg 2.54 


oe 


6.35 


71 Dia. 


3252P 


Typ. 
|__1, 


13.334 


1.98 Dia. 


Dim. inmm 


13.21 Typ. 


7 be =| 
Thru 12.70 Typ. 


Nominal = = 
Res. Digi-Key Resolution Digi-Key Digi-Key 
(Q) Part No. (Percent) Part No. Part No. 
Tena 100 = 3252W-101-NDt 3252X-101-ND 
ie Redeeeey) Oe 200 = 3252W-201LF-ND@ = 
100 3345P-101-ND 0.49 500 3252P-501LF-ND@ 3252W-501LF-ND® — 
200 3345P-201-ND 0.49 1K = 3252W-102LF-ND@ = 
500 93345P-501-ND 0.38 2K = 3252W-202LF-ND@ 3252X-202LF-ND@ 
5K = 3252W-502LF-ND® 3252X-502LF-ND® 
1K 3345P-102-ND 0.30 10K 3252P-103-ND 3252W-103LF-ND@ 3252X-103LF-ND@ 
2K 3345P-202-ND 0.24 20K = 3252W-203LF-ND@ — 
ae paula oe ox [= 3250.N-104LE-NDS = 
10K SH GANT) 0.14 200K __|3252P-204LF-ND® 3252W-204LF-ND@ = 
20K 3345P-203-ND 0.13 
Pricing 
Pricing Series it 10 50 
Series 1 10 50 3252P/3252W/3252X 14.44 131.25 564.38 
3345P 9.54 86.75 373.03 RoHS Compliant +t For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2038 (usz2010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


BouURNs: Trimmer Potentiometers 


SERIES 3250 — 


1/2" (12.70mm) Square/Multiturn 


(25) Wirewound/Sealed 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +5% 


2) Wiper 
1 


standard 
1,000MQ minimum « Adjustment Travel: 25 turns 
nominal * Power Rati 


¢ Temperature Range: -65°C ~ 150°C * Temperature 
Coefficient: +70 ppm/°C * Load Life: 1,000 hours 1 
watt @ 85°C (2% ATR; ENR, 5000) 
Life: 200 cycles (2% ATR; ENR, 5009) * Torque: 5.0 
oz-inch maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles 


Rectangular/Multiturn (15) 


Clockwise——= 
¢ Insulation Resistance: 500VDC Nominal 
J i : = Resolution | Digi-Key Resolution 
ig: 85°C = 1W; 150°C = OW (0) | Part No. (Percent) 
200 3250W-201-ND 0.70 
* Rotational 500 | 3250W-501-ND 0.30 
5K 3250W-502-ND 0.25 
10K 3250W-103-ND 0.19 
20K 3250W-203-ND 0.16 
Pricing 
Series i 10 50 
+ .89 Typ. 3250W 14.55 132.25 568.68 
SERIES 3006 — 3/4" (19.05mm) ae) 
CCW! cw 
CLOCKWISE ———> 


Cermet/Industrial/Sealed 


Characteristics: ¢ Resistance Tolerance: +10% standard e 


Insulation Resistance: 500VDC 1,000MO minimum. 


© Adjustment Angle: 15 turns nominal ¢ Power Rating (400 volts maximum): 70°C — 0.75 watt; 150°C — 0 watt 
¢ Temperature Range: -55°C ~ 125°C ¢ Temperature Coefficient: +100ppm/°C ¢ Load Life: 1,000 hours 0.75 watt 
@ 70°C (4% ATR) © Rotational Life: 200 cycles (3% ATR; CRV, 1% or 10, whichever is greater) © Torque: 5.0 oz-inch 


maximum © Mechanical Stops: Wiper idles 


Common Dimensions 
}+ 4.83 


Adj. Slot 2.36 Dia. 
.79 Deep x .64 Wide 


12.70 


Dim. inmm 


19.05 “sel 1.52 


-38 Min. 


aa | $5.33 F 


76 >I] 


0) 


51 Dia. Pins Typ. 


l+3.30 
5.08 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Q) Part No. Part No. Part No. 
100 3006P-101LF-ND® 3006W-101LF-ND® 3006Y-101LF-ND@ 
200 3006P-201LF-ND® 3006W-201-NDt 3006Y-201LF-ND® 
500 3006P-501-NDt 3006W-501LF-ND® 3006Y-501LF-ND® 
1K 3006P-102LF-ND® 3006W-102LF-ND® 3006Y-102LF-ND@ 
2K 3006P-202LF-ND® 3006W-202LF-ND® 3006Y-202LF-ND@ 
5K 3006P-502LF-ND® 3006W-502LF-ND® 3006Y-502LF-ND® 
10K 3006P-103LF-ND® 3006W-103LF-ND® 3006Y-103LF-ND® 
20K 3006P-203LF-ND® 3006W-203LF-ND® 3006Y-203LF-ND@ 
25K 3006P-253LF-ND® = 3006Y-253LF-ND@ 
50K 3006P-503LF-ND® 3006W-503LF-ND® 3006Y-503LF-ND® 
100K 3006P-104LF-ND® 3006W-104LF-ND® 3006Y-104-NDt 
200K 3006P-204LF-ND® 3006W-204LF-ND® 3006Y-204LF-ND@ 
250K 3006P-254LF-ND@ = 3006Y-254LF-ND® 
500K 3006P-504LF-ND® 3006W-504LF-ND® 3006Y-504LF-ND® 
1M 3006P-105-NDt 3006W-105LF-ND® = 
2M 3006P-205LF-ND@ = = 
Pricing 
Series 1 10 50 
3006P 1.73 15.75 67.73 
3006W/3006Y 1.87 17.00 73.10 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND 


SERIES 3005 — 
3/4" (19.05mm) Rectangular/Multiturn 
(20) Wirewound/Industrial/Sealed 


Sealed to prevent contamination from fluxing, soldering and cleaning. 


Characteristics: ¢ Resistance Tolerance: +10% standard « Insulation 
Resistance: 500VDC 1,000MOQ minimum e Adjustment Travel: 20 
turns nominal © Power Rating: 70°C — 1 watt; 125°C — 0 watt 


© Temperature Range: -65°C ~ 125°C © Temperature Coefficient: 
+50ppm/°C © Load Life: 1,000 hours 1 watt @ 70°C (3% ATR) 
¢ Rotational Life: 200 cycles (4% ATR) © Torque: 5.0 oz-inch maximum 
© Mechanical Stops: Wiper idles 


[4.06 


am Slot 2.54 Dia. 
.64 Wide x .76 Deep 


SERIES 3009 — 3/4" (19.05mm) 
Rectangular/ Multiturn (15) Cermet/ 


Industrial/Sealed 


¢ Resistance Tolerance: +10% standard 
¢ Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum 
¢ Adjustment Travel: 15 turns nominal * Temperature 
Coefficient: +100ppm/°C * Load Life: 1,000 hours 0.75W @ 
70°C (4% ATR) * Rotational Life: 200 cycles (3% ATR; CRV, 
1% or 10, whichever is greater) * Torque: 5.0 oz-inch maximum 
© Mechanical Stops: Wiper idles 


Characteristics: 


Res. | Digi-Key Digi-Key 
(Q) | Part No. Part No. 

100 |3009P-101LF-ND® |— 

200 |3009P-201LF-ND@ |— 

500 |3009P-501LF-ND® |3009Y-501LF-ND® 
1K |3009P-102LF-ND@ |3009Y-102LF-ND@ 
2K__|3009P-202LF-ND@ | 3009Y-202LF-ND® 
5K |3009P-502LF-ND® | 3009Y-502LF-ND® 

10K |3009P-103LF-ND@ |3009Y-103LF-ND® 

20K |3009P-203LF-ND@ |3009Y-203LF-ND@ 
25K |3009P-253LF-ND@ |— 

50K _|3009P-503LF-ND@ | 3009Y-503-NDt 

100K |3009P-104LF-ND@® | 3009Y-104-NDt 

200K |3009P-204LF-ND@ |— 

500K |3009P-504LF-ND® /|3009Y-504LF-ND 
1M_|3009P-105LF-ND@ |— 


Pricing 
Series il 10 50 
3009P/3009Y_ 2.72 24.75 106.43 


WIPER 
ccw cw 


CLOCKWISE ——> 
Dim. in mm 


Adj. Slot 2.36 Dia. _,, 
.64 Wide x .79 Deep 


8.89 


Tl. 


le Dia. Pins 


@ RoHS Compliant t+ For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


SERIES 3057 — 

1-1/4" (31.75mm) Rectangular/ 
Multiturn (22) Wirewound/ 
Industrial/Sealed 


WIPER 


CLOCKWISE 


Rol 
® 


Characteristics: ¢ Resistance Tolerance: +5%Typical ¢ Insulation 
Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum ¢ Adjustment Travel: 22 turns 
nominal ¢ Power Rating: 70°C - 1 watt; 150°C - 0 watt ¢ Temp. Range: 
-55°C ~ 150°C. © Temp. Coefficient: +50ppm/°C Load Life: 1,000 
hours 1 watt @ 70°C (2% ATR) «Rotational Life: 200 cycles (2% 
ATR) Torque: 5.0 oz-in. maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles 


Nominal 

Res. Digi-Key Resolution 

(Q) Part No. (Percent) 
200 3057Y-201-ND 0.86 
500 3057Y-501-ND 0.89 
1K 3057Y-102-ND 0.72 
2K 3057Y-202-ND 0.58 
" 5K 3057Y-502-ND 0.43 
ee oe ato 10K —_|3057Y-103-ND 0.34 
20K 3057Y-203-ND 0.31 

Pricing 
Series 1 10 50 
17.78 +1 
3057Y 19.06 173.25 744.98 
SERIES 3059 — RoHS 


1-1/4" (31.75mm) Rectangular/Multiturn 


(22) Cermet/Industrial/Sealed 


Characteristics: 


¢ Resistance Tolerance: +10% standard « Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum » Effective 
Travel: 22 turns nominal * Power Rating: 70°C = 1W; 150°C = OW ¢ Temperature Range: -55°C ~ 150°C 
° Temperature Coefficient: +100ppm/°C » Load Life: 1,000 hours 1 Watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 1% or 


1Q, whichever is greater) ¢ Rotational Li 


* Torque: 5.0 oz-inch maximum * Mechanical Stops: Wiper idles 


: 200 cycles (2% ATR; CRV, 1% or 10, whichever is greater) 


Dim. in mm 


[19-8 ee 


WIPER Res. | Digi-Key Digi-Key 
o (Q) | Part No. Part No. 
clcaenise , joo |— 3059Y-101LF-ND 
zs ioe al 1K |3059P-102LF-ND 3059Y-102LF-ND 
Nominal >| 1.47 
Res. | Digi-Key Resclurion he 5K |3059P-502LF-ND 3059Y-502LF-ND 
(Q) | Part No. (Percent, . . 
) Slat ea Wide x 10K |— 3059Y-103LF-ND 
200 | 3005P-201-ND 0.7 76 Deep 
500 oneeten ines oR Snare 20K |3059P-203LF-ND 3059Y-203LF-ND 
1K |3005P-102-ND@ 0.5 Holes (2) 50K | 3059P-503LF-ND 3059Y-503LF-ND 
2K ooo OND 04 100K |3059P-104LF-ND 3059Y-104LF-ND 
5K |3005P-502-ND@ 0.3 O 
Dim. inmm | |49K [3005P-103-ND¢ 03 200K jae Suse Nce MED 
20K | 3005P-203-ND@ 0.2 500K |— 3059Y-504LF-ND 
L 7.62/6.60 
Pricing 17.78 Pricing 
Series dl 10 50 Series 1 10 50 
3005P 11.22 102.00 438.60 
- 3059P/3059Y 6.49 59.00 253.70 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2039 


BouRNs: Precision Potentiometers 


SERIES 39 — 1/2” (12.5mm) 
Single-Turn Conductive Plastic 


Characteristics: * Total Resistance Tolerance: +20% » End Resis- 
tance: 20 maximum Effective Electrical Angle: Non-Switching 
Type (Bushing Type “S”) and Rotary Switch Type (Bushing Type 
“$"): 220°+5°; Momentary Push Switch Type (Bushing Type “L”) 
201°+5% * Contact Resistance Variation: 3% maximum ¢ Dielectric 
Withstanding Voltage: 750 VRMS minimum « Insulation Resistance: 
100MO minimum « Power Rating @70°C Linear Taper: 0.25 watt 
Switch Characteristics: 


Rotary Switch Type (SPST N.O.): * Power Rating (Resistive Load): 
0.5A @ 12VDC + Contact Resistance @ 10mA: 200mQ maximum 


Dim. in mm 


Shaft Style 
“A” Slotted 


Shaft Style 
“B” Flatted 


Dim. in mm 


SERIES 91 — 5/8” Square 
Single-Turn Conductive 
Plastic - Bushing Mount 


+ Resistance Tolerance: +20% 

Continuity: Maintained for full mechanical angle 

¢ Effective Electrical Angle: Linear Tapers: 240° +5°, Audio Tapers: 225° +5° 

+ Contact Resistance Variation: +1% 

¢ Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 
1,500VAC min.; 70,000 Feet: SOOVAC min.) 

¢ Insulation Resistance (500 VDC): 1,000MQ min. 

Theoretical Resolution: Essentially infinite 

Mounting hardware included 


+ Contact Bounce: 5 milliseconds » Actuation Torque: 0.7~ 4.9 N-cm Shaft Length 
(1 ~ 7 0z, -in.) From Mtg. Surface | Digi-Key Price Each 
Momentary Push Switch Type (SPST N.O.): * Power Rating Taper v0) Watts Inches (mm) Part No. 1 25 50 100 
(Resistive Load): 250mA @ 12VDC * Contact Resistance @ 10mA Linear | 1K 1/2 7/8” (22.23) 91A1A-B28-B10L-ND® 474 3.69 3.01 2.55 
(with 500gm Shaft Load): 500 maximum Contact Bounce: 5 Linear 5K 1/2 3/4” (19.05) 91A1A-B24-B13L-ND@ 474 3.69 3.01 2.55 
milliseconds * Actuation Force: 500 +100 grams Linear | 5K 1/2 7/8” (22.23) 91A1A-B28-B13-NDT 474 369 3.01 2.55 
Environmental Characteristics: » Rotation Life (No Load): 50,000 jude i o Eye Heo CHI ae aa ae ae ae 
Cycles + Switch Life: Rotary Switch Type: 25,000 cycles; Momentary Linear | 10K | 1/2 7/8” (22.23) _ | 9TA1A-B28-B15L-ND® 4743.69 3.01 2.55 
Push Switch Type: 50,000 cycles Linear | 10K 2 3/4” (19.05) | Q1A1A-G24-B15L-ND@ NEW! | 7.11 554 452 3.83 
- = 5 Linear | 10K 2 7/8” (22.23) 91A1A-G28-B15L-ND@ NEW! 7.11 554 452 3.83 
Shaft __ Shaft Switch Digi-Key Price Each Linear | 10K 2 7/8” (22.23) | 91A1A-H28-B15L-ND@ NEW! | 7.91 6.16 5.03 4.26 
Style ie) Dia. x Length Type Part No. 1 25 50 Linear | _10K 2 22 91R1A-J22-B15L-ND® NEW! 7.11 5.54 4.52 3.83 
A 10K 1/8" x 1/2" Momentary Push | 39LA-1PB-103-ND 7:95 5.41 5.09 @ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number, change -ND to L-ND. 
B 10K 1/8” x 1/2" Momentary Push | 39LB-1PB-103-ND 7.95 5.41 5.09 
A 10K 1/8” x 1/2” No Switch 39SA-1NB-103-ND 7.28 4.95 4.66 " 
A | 20K | 1/8"x 1/2" No Switch | 39SA-1NB-203-ND 728 495 4.66 SERIES 3590 — 2 Wait - 10 Turn Wirewound 
A 50K 1/8” x 1/2” No Switch 39SA-1NB-503-ND 7.28 4.95 4.66 Resistance Tolerance: +5% » Effective Electrical Angle: 3600° +10°, -0° » Dielectric Withstanding Voltage: 
A 20K 1/8” x 1/2” Rotary 39SA-1RB-203-ND 9.55 6.50 6.12 MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 2,000VAC minimum) «Insulation Resistance (500 VDC): 1,000MQ minimum 


SERIES 50 — Sealed 1/2” (12.5mm) 
Square Control 
Characteristics: * Effective Electrical Angle: 270° +5° * Contact Resistance Variation: 2.0% » Dielectric Withstanding 


Voltage: Sea Level: 1,500VAC minimum; 70,000 Feet: 500VAC minimum « Insulation Resistance: 1,000MQ minimum 
Mounting hardware included Dim: inmm 


Shaft/Bushing Styles 53 Series 
Fig. 1 aide 48s 


‘ee 


3/8-32 UNEF-2A 


51 & 53 Series 51 Series 


6.35-SHAFT 
9.53-BUSHING 5.0 
Fig. 2 6.35 =O” eae ee sa ele [a-1.80 
ho a0 254 2-4.70 
1/4-32 UNEF-2A 
3.18-SHAFT 
6.35-BUSHING 
Bush. Resistance Element Digi-Key Price Each 
Fig. | Taper| Tolerance | © | Watts Material Part No. 1 25 50 100 
2 |Linear} +10% 1K 1 Cermet 51CAD-E28-A10L-ND | 7.39 5.75 4.70 3.98 
2 |Linear} +10% 5K 1 Cermet 51CAD-E28-A13L-ND | 7.39 5.75 4.70 3.98 
1 | Audio +20% 10K | 1/4 | Conductive Plastic |51AAD-B28-D15L-ND | 7.97 6.21 5.07 4.29 
2 | Audio +20% 10K | 1/4 | Conductive Plastic |51CAD-E28-D15L-ND | 7.97 6.21 5.07 4.29 
2 |Linear} +20% 10K | 1/2 | Conductive Plastic |51CAD-E24-B15L-ND | 7.39 5.75 4.70 3.98 
1 |Linear] +10% 10K 1 Cermet S1AAD-B24-A15L-ND | 7.39 5.75 4.70 3.98 
2 |Linear} +10% 10K 1 Cermet 51CAD-E24-A15L-ND | 7.39 5.75 4.70 3.98 
2 |Linear} +10% 100K) 1 Cermet 51CAD-E28-A20L-ND | 7.39 5.75 4.70 3.98 
1 |Linear| +20% 10K | 1/2 | Conductive Plastic |53AAA-B28-B15L-ND | 8.51 6.64 542 4.59 


SERIES 81 — 2 Watt Cermet - 5/8” 
Square Single-Turn 


Resistance Tolerance: +10% * Continuity: Maintained for full mechanical angle » Effective Electrical Angle: 240° +6° 

¢ Contact Resistance Variation: +1% or 30 (whichever is greater) * Theoretical Resolution: Essentially Infinite 

* Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 1500VAC minimum; 70,000 Feet: 500VAC 

minimum) ¢ Insulation Resistance (500 VDC): 1,000MQ minimum Mounting hardware included Dim. in mm 

Shaft/Bushing Styles 
Fig. 2 


22.49» 
6.38 1/4-32UNEF 


Fig. 1 


22.49-»| 
9.50 pese UNEF 


<-1.19 (W) 


6.385 x1.60 
lie bos 


.031 Al 


il — O31 bes 


93.162 


Bushing Digi-Key Price Each 
Fig. fe} Part No. 1 25 50 100 
1 1K 81A1A-B28-A10L-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
1 5K 81A1A-B28-A13L-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
2 5K 81C1A-E28-A13L-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
1 10K 81A1A-B28-A15L-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
2 10K 81C1A-E28-A15L-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
2 100K 81C1A-E28-A20L-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 


Mounting hardware included 


5.08 
5. oe 
. 99 


Dim. in mm 


Recommended 
PC Board 
Mounting Hole 
Locations 


Standoffs 
Noted 


Shaft 
Resolution Bushing Diameter Digi-Key Price Each 
a % Type & Dim. Inches (mm) Part No. il 50 100 =—500 
2K 023 3/8” x 5/16” Plastic | .2480” (6.30) Plastic | 3590S-1-202L-ND@ | 10.02 812 7.41 7.02 
5K 025 3/8” x 5/16” Plastic | .2480” (6.30) Plastic | 3590S-1-502-NDt 10.02 812 7.41 7.02 
20K 016 3/8” x 5/16” Plastic | .2480” (6.30) Plastic | 3590S-1-203L-ND@ | 10.02 812 7.41 7.02 
50K 013 3/8” x 5/16” Plastic | .2480” (6.30) Plastic | 3590S-1-503L-ND® | 12.10 980 895 8.47 
100K .009 3/8” x 5/16” Plastic | .2480” (6.30) Plastic |3590S-1-104L-ND@ | 12.98 10.51 9.61 9.10 
500 033 3/8” x 5/16” Metal | .2497” (6.34) Metal |3590S-2-501L-ND@ | 10.02 812 741 7.02 
1K 029 3/8” x 5/16” Metal | .2497” (6.34) Metal | 3590S-2-102L-ND®@ | 10.02 812 7.41 7.01 
2K 023 3/8” x 5/16” Metal | .2497” (6.34) Metal | 3590S-2-202-NDt 10.02 812 7.41 7.02 
5K 025 3/8” x 5/16” Metal | .2497” (6.34) Metal |3590S-2-502L-ND@ | 10.02 812 741 7.02 
10K .020 3/8” x 5/16” Metal_|_.2497” (6.34) Metal |3590S-2-103L-ND@ | 10.02. 8.12 7.41 7.02 
20K 016 3/8” x 5/16” Metal | .2497” (6.34) Metal |3590S-2-203L-ND@ | 10.02 812 7.41 7.02 
50K 013 3/8” x 5/16” Metal | .2497” (6.34) Metal |3590S-2-503L-ND@ | 12.10 980 895 8.47 
100K .009 3/8” x 5/16” Metal _| .2497” (6.34) Metal | 3590S-2-104L-ND@ | 12.98 10.51 9.61 9.10 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number, change -ND to L-ND. 


SERIES 95 — 5/8” Square Guitar Potentiometer 


Specifications: * Rotational Life: 100K cycles * Contact Resistance Variation: 1% maximum »* Power 
Rating: 0.25 watts * Moisture Resistance: +20% TRS 
Features: * Conductive polymer element ¢ Very low noise » Single-turn » Taper: Audio 


Dim. in mm 


Shaft Digi-Key Price Each 
a Type Part No. 1 5 10 25 
250K Knurled | 95A1D-228-EA0/300L-ND 13.28 10.92 10.21 9.44 
250K Plain 95A1D-Z28-EA0/301L-ND 8.40 6.83 6.30 5.95 


SERIES 3862 — 1 Watt Cermet 1/2” 
Diameter Single-Turn Panel Control 


« Resistance Tolerance: +10% 

Continuity: Maintained for full mechanical angle 

¢ Effective Electrical Angle: 260° +10° 

+ Contact Resistance Variation: +3% of total resistance 

Theoretical Resolution: Essentially infinite 

Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea 
Level: 750VAC minimum; 70,000 Feet: 350VAC minimum) 

¢ Insulation Resistance (500 VDC): 1,000MQ minimum 

Mounting hardware included 


|«.89-2 PLCS. 
2.38 [Spat Dia. 
Ly 


Dim. A | Shaft Dia. | Digi-Key Price Each 
Q | (mm) | (mm) _ |PartNo. al 25 50 100 250 
10K 12.7 3.18 3862C-162-103AL-ND 14.69 11.44 9.34 7.90 7.35 
22.20 3.18 3862C-282-103AL-ND 14.69 11.44 9.34 7.90 7.35 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2040 (usz2010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


pouRNns: Precision Potentiometers 


SERIES 3540/3541 —2Watt- [—703- omesownon] | NEW! SERIES 3382 Digi @Reel’ 
. . 14.35 Per 
10 Turn Wirewound/Hybritron® Fs eae 12mm Rotary Position Sensor 
* Resi: 1 5% it 9 i Features: 
Resistance Tolerance: +5% for 3540 series +10% for 3541 series Oh 10.32 teas Mourand Fig. 1— 3382G — Surface Mount _| Fig, 2— 3382H —Through-Hole 
é > 3/8" 32-UNEF-2ATHD A 
° Effective Electrical Angle: 3600° +10°, -0° Vey Through-Hole versions «11,00 
SS Ill 2.81 (W) X .81 DEEP © 12 mm Square / Dustproof ; : 
* Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea i el) © Thin profile lt 6. N 
Level: 1,000VAC minimum) Toe 6.342 Applications: So Ns. 5. 
, «Volume control on audio “ 
+ Insulation Resistance (500VDC): 1,000MQ minimum 7.92) be equipment 
1.19.05, |_20.62 * Motion controllers 


Mounting hardware included Dishwasher control systems 


* Automotive temperature 


Resolution Digi-Key Price Each range 
v0) % Part No. 1 50 100 500 : 
Wirewound ; ___ | Adjustment | Rotational | Digi-Key Price Each Tape & Reelt 
700 055 35408-1-101-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 Fig.| © Linearity Angle Life (cycles) | Part No. 1 10 100 | Pricing 1,000 
200 ‘042 35408-1-201L-ND@ NEW! 1722 + 14.04.~=Ss«12<66 42.06 2.5K | +2% | 330°nom | 1,000,000 |3382G-1-252GCT-NDT| 1.71 155 143 1240.00 
500 031 3540S-1-501-ND 26.76 21.68 49.80 18.74 5K 42% 330°nom | 1,000,000 |3382G-1-502GCT-NDt |) 1.71 1.55 1.43 1240.00 
500 031 3540S-1-501L-ND@ NEW! 17.22 14.04 12.66 12.06 { 10K 42% 330° nom 1,000,000 |3382G-1-103GCT-NDt | 1.71 1.55 1.43 1240.00 
1K 027 3540S-1-102-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 25K 2% 330° nom 1,000,000 | 3382G-1-253GCT-ND¢ | 1.71 1.55 1.43 1240.00 
1K 027 3540S-1-102L-ND@ NEW! 17.22 14.04 12.66 12.06 50K 2% 330° nom 1,000,000 |3382G-1-503GCT-ND¢ | 1.71. 1.55 1.43 1240.00 
2K 021 3540S-1-202-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 100K 42% 330° nom 1,000,000 |3382G-1-104GCT-ND¢ | 1.71. 1.55 1.43 1240.00 
2K 021 3540S-1-202L-ND@ NEW! 17.22 14.04 12.66 12.06 2.5K 42% 330° nom 1,000,000 | 3382H-1-252-ND 1.98 180 1.26 _ 
5K 021 3540S-1-502-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 5K 42% 330° nom 1,000,000 | 3382H-1-502-ND 1.98 1.80 1.26 — 
5K 021 3540S-1-502L-ND@ NEW! 17.22 14.04 12.66 12.06 2 10K 2% 330° nom 1,000,000 | 3382H-1-103-ND 1.98 1.80 1.26 = 
10K 019 3540S-1-103L-ND@ NEW! 17.22 14.04 12.66 12.06 25K 2% 330° nom 1,000,000 | 3382H-1-253-ND 1.98 1.80 1.26 = 
20K .014 3540S-1-203-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 50K 2% 330° nom 1,000,000 | 3382H-1-503-ND 1.98 1.80 1.26 _- 
20K 014 3540S-1-203L-ND@ NEW! 17.22 14.04 12.66 12.06 100K 2% 330° nom 1,000,000 | 3382H-1-104-ND 1.98 180 1.26 = 
50K 011 3540S-1-503L-ND@ NEW! 19.16 15.62 14.09 13.42 
400K ‘008 36408-1-104-ND 39.34 31.86 29411 2753 tCutTape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
100K .008 3540S-1-104L-ND@ NEW! 21.52 17.54 15.82 15.07 
Hybritron i a z zi AY 
1K Essentially Infinite | 3541H-1-102-ND 66.54 53.89 49.23 46.57 SERIES H 22, H 23, H 46, CT 23 and CT 26 
1K | Essentially Infinite |3541H-1-102L-ND® NEW! 36.40 2967 26.76 25.48 Turns-Counting Dials 
2K Essentially Infinite |3541H-1-202L-ND@ NEW! 36.40 29.67 26.76 25.48 
5K Essentially Infinite 3541H-1-502-ND 56.56 45.81 41.85 39.59 H-22 and H-23 Series H-46 Series CT-23 Series CT-26 Series 
5K Essentially Infinite | 3541H-1-502L-ND@ NEW! 36.40 29.67 26.76 25.48 
10K Essentially Infinite | 3541H-1-103-ND 56.56 45.81 41.85 39.59 
10K Essentially Infinite |3541H-1-103L-ND® NEW! 36.40 29.67 26.76 25.48 
20K Essentially Infinite |3541H-1-203L-ND@ NEW! 36.40 29.67 26.76 25.48 
50K Essentially Infinite |3541H-1-503L-ND® NEW! 38.02 30.99 27.95 26.62 
100K Essentially Infinite |3541H-1-104L-ND@ NEW! 40.02 32.62 29.42 28.02 
@ RoHS Compliant 
Accepts x 
Read | Division/ Dia. | Shaft Dia.| Body | Digi-Key Price Each 
SERIES 3852 — 2 Watt Cermet 3/4” — Turns | Out | Turn | Brake |(mm)| (mm) | Finish [Part No. 1 2 50 
. H-22 Series 
(19.05mm) Diameter Panel Control Analog | 50 | Yes | 22) 635 | Clear |H-22-6A-ND 854812 7.69 
+ Resist Tol 410% 0-15 | Analog 50 Yes 22 6.35 Black | H-22-6A-B-ND 11.54 8.88 7.85 
Bsletaiee torerance: sie Analog |__50 Yes | 22 | 6.00 Clear__|H-22-6M-ND 11.54 8.88 7.85 
. Continuity: Maintained for full H-23 Series 
mechanical angle A 0-15 Analog 50 Yes 22 6.35 Polished | H-23-6A-ND 11.54 8.88 7.85 
+ Effective Electrical Angle: 250° 6.35 9.79-3 Ples Analog 50 Yes 22 6.00 Polished_| H-23-6M-ND 11.54 8.88 7.85 
+5° | J H-46 Series 
. i iation: p38 0-20 | Analo 100 Yes 46 6.35 Clear _|H-46-6A-ND 16.90 16.06 15.21 
Od eens SOORUNEM EAA Aa = oF 23 Sere 
(whichever is greater) Wires 0-10 | Digital [50 [Yes [27 [6.35 [Clear [CT-23-6A-ND_ [20.42 15.63 14.81 
* Dielectric Withstanding Voltage: Terminal Digit 50 Yes [28] 836] clear [CT-26GANO—] 204d 1583 aw 
MIL-STD-202, Method 301 (Sea A SLOE IAW) Lug 0-10 | pista | 50 | ves | 28 | 600 | Clear |cT-26-6M-ND | 2042 1563 14.81 
Level: 900VAC minimum; 70,000 @12.19 X 1.60 DEEP : : : : 
Feet: 350VAC minimum) 
+ Insulation Resistance (500VDC): * 3852C — 1/4 - 32 UNEF 
1,000MO minimum SERIES 3500 2 Waitt = RoHS Dimensions in mm 
Mounting hardware included 10 Turn Wirewound (2) 3.8"-32 THD UNEF 
Dim. A | Shaft Dia. | Digi-Key Price Each + Resistance Tolerance: +3% [$82 | 45 X45 Chamter 
a (mm) (mm) __| Part No. 1 25 50 100 250 * Independent Linearity: +0.20% 7 10.32 
1K 12.7 6.35 3852A-162-102AL-ND 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 ¢ Effective Electrical Angle: 3600° +10°, -0° ; (Pilot) 
1K 22.20 6.35 3852A-282-102AL-ND 9.16 7A2 5.83 4.93 4.58 Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 
5K | 22.20 6.35 |3852A-282-502AL-ND 916 712 583 493 4.58 (Sea level: 1,500VAC minimum); 70,000 Feet: 400VAC minimum 
10K | 22.20 6.35  |3852A-282-103AL-ND 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 * Insulation Resistance (500VDC): 1,000M0 minimum 
10K 12.7 6.35 |3852A-162-103AL-ND 9.16 712 5.83 4.93 4.58 Mounting hardware included 
100K 22.20 6.35 3852A-282-104AL-ND 9.16 Tle. 5.83 4.93 4.58 Resolution [Digi-Key Price Each 
10K 22.20 3.18 3852C-282-103AL-ND 9.16 TA2 5.83 4.93 4.58 ° % Part No. 1 25 100 500 1,000 
1K .030 3500S-2-102L-ND 41.75 33.82 30.91 29.23 27.15 
“ 3 5K 018 3500S-2-502L-ND 41.75 33.82 30.91 29.23 27.15 
SERIES 6639 — 1 Watt Conductive Plastic - 10K .019 _[3500S-2-103L-ND 41.75 33.82 30.91 29.23 27.15 


Bushing Mount 


+ Resistance Tolerance: Standard +15% 

Resolution: Essentially infinite 

° Effective Electrical Angle: 340° +3° 

* End Voltage: 0.5% maximum 

© Output Smoothness: 0.1% 

* Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 
(Sea Level: 750VAC minimum) 


Dimensions in mm SERIES 3680 RoHS 


Comriiaet 


2 Watt Pushbutton Cermet @) 


« Resistance Tolerance: +3% 

Resolution: 3682: 1%; 3683: 0.1% 

© Power Rating: +25°C: 2 Watts 

¢ Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 


« Insulation Resistance (500 VDC): 500MQ minimum Feit SoUNER 1000VAC minimum) 
Mounting hardware included i: | en 
lot-2.29 x 1.60 = z 7 
2 | Dimensions (mm) Digi-Key Price Each 
Digi-Key Price Each Om A B ( D__|Part No. 1 25 100 500 1,000 
9 | PartNo. 1 50 100500 10K | 26.67 | 25.15 | 10.67 | 11.94 |3682S-1-103L-ND 2734 22.14 2023 1914 17.78 
1K | 6639S-1-102-ND 1146 «#929 848 8.30 1K | 37.08 | 35.31 | 18.54 | 11.94 |3683S-1-102L-ND 40.46 32.77 29.94 28.32 26.30 
5K | 6639S-1-502-ND 1146 929 848 8.30 5K | 37.08 | 35.31 | 18.54 | 11.94 |3683S-1-502L-ND 40.46 32.77 29.94 2832 26.30 
10K _|6639S-1-103-ND 1146 929 848 8.30 10K | 37.08 | 35.31 | 18.54 | 11.94 |3683S-1-103L-ND 40.46 32.77 29.94 28.32 26.30 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2041 


Honeywell 
Sensing and Control 


NEW! Dual Carbon Potentiometers — 


1/20 Watt SERIES 585Dx and 585SX 
585SX Series: RESISTANCE CODE CHART 


CLAROSTAT 


RoHS 


comruant 


Cermet Potentiometers — 
1/2 Watt, 1 Watt SERIES 308N, 308NPC and 309NPC 


¢ Resistance Tolerance: +10% up to 500K. +20% above * Electrical and Mechanical Rotation: 295° +5° 
* Dielectric Strength: 750VAC (308 Series), 90OOVAC (309 Series), for 60 SEC ATM * Working Voltage: 
8350VDC across terminals »* Power Rating: .5 watt at 70°C (308 Series), 1 watt at 150°C (309 Series) 
¢ Operating Temperature: -40° ~ 120°C (308 Series), -40°C ~ 150°C (309 Series) * Rotational Life: 
50,000 cycles under load (308 Series), 25,000 cycles under load (309 Series) 


(Resistance Value) RESISTANCE CODE CHART i225 18.05 Dims inmm 
Code (Value) | Code (Value) | _ Code (Value) (Resistance Value — Linear) | ceomate 
102 (1K) | 502 (5K) | 103 (TOK) 4 
Code (Value) Code (Value) Code (Value) 41/4x42-NEF-2A Lee! 6.95 
Resistance Range Digi-Keyt Price Each Honeywell 101 (100) 502 (5K) 254 (250K) 4 | 
(0) Taper | Part No. 1 10.25 ~——50_| Part No. al 3 Will 3 
5K Audio |S85DX4025F5022P-ND | 305 2.09 188 1.76 |585DX4Q25F5022P Pl (29) TENORS) | Eee) {iAgieNER DA 
10K Linear | 585DX4025F103SP-ND 3.05 2.09 1.88 1.76 |585DX4Q25F103SP 501 (500) 253 (25K) 105 (1MEG) 36 ++ iP 93.18 + Mounting 
10K Audio | 585SX4Q25F103ZP-ND 3.05 1.99 1.81 1.63 | 585SX4Q25F103ZP Amat isa be Bir —+| 15.08 Surface 
1K ~ 10K Linear [585SX4Q25F(Code)SP-ND | 3.05 1.99 1.81 1.63 |585SX4025F(Code)SP (1K) 503 (50K) 55 (2.5MEG) 308NPC/309NPC 308N Series 
t+ For complete part number, substitute corresponding code from Resistance Code Chart. 252 (2.5K) 104 (100K) 505 (SMEG) Series PC Terminals Hook Terminals 
. . . Resistance | Digi-Keyt Price Each Honeywell 
Conductive Plastic Potentiometers — Range (9) [Part No, 1 102550 Part No. 
100~5MEG |308N(Code)-ND 7.55 5.53 5.17 4.89 | 308N(Value) 
1/4 Watt series 574SFx, 575SSx RESISTANCE CODE CHART 100~1MEG |308NPC(Code)-ND 7.70 5.64 5.28 4.99 |308NPC(Value) 
: : (Resistance Value — Linear) 100 ~5MEG | 309NPC(Code)-ND 9.05 6.62 6.20 5.86 | 309NPC(Value) 
* Resistance Tolerance: +20% + Power Rating 2.5K 309NPC2500-ND@ NEW! 9.05 6.62 6.20 5.86 |309NPC2.5K 


(Watts): 0.25W at 70°C « 


Rotation: 300° +5° * Working Voltage: 350VAC 
maximum * Effective Rotation: 270° 


Hardware not included. 


Code (Value) | 
102 (1K) | 


Code (Value) 


503 (50K) 
404 (100K) 


Mechanical and Electrical 


103 (10K) 


@ RoHS Compliant t+ For complete part number, substitute corresponding code from Resistance Code Chart. 
N = Shaft: 1/8 in. (3.18mm) diameter x 3/4 in. (19.05mm) 


Series 574 


Series 575 


Dim. in mm 


3/8-32 UNEF-2A 
3.96 >| 9.22 


[ce 


NEW! Dual Conductive 
Plastic Potentiometers — 1 Watt 
SERIES D381N 


Solder Hook Terminals 4 Rade 
on 5.08 Spacing + 
2.54-+1 Le 
Resistance Shaft | Digi-Keyt Price Each Honeywell 
Range (0) Type Part No. 1 10 25 50 ‘| Part No. 
10K ~ 100K Flatted 574SF(Code)-ND | 4.68 3.21 2.88 2.70 | 574SX1M48F(Code)SD 
10K ~ 100K Slotted 574SS(Code)-ND | 4.68 3.21 2.88 2.70 |574SX1M48S(Code)SD 
1K ~ 50K Flatted 575SF(Code)-ND | 3.37 2.20 2.00 1.80 |575SX1A48F(Code)SS 
1K ~ 50K Slotted 5758S(Code)-ND | 3.37 2.20 2.00 1.80 | 575SX1A48S(Code)SS 
Mounting Nut (574 Series) D02318603-ND — 9 2.00 14 [D02318603 
Mounting Nut (575 Series) 01051301-ND _ 52 44 40 | D01051301 
Lock Washer 01070602-ND. _ 58 AQ 44 [D01070602 


t+ For complete part number, 


substitute corresponding code from Resistance Code Chart. 


[19.45 Dim. in mm 
Resistance Value — 
Linear 
Value 

5K 

10K 
Resistance Range _| Digi-Keyt Price Each Honeywell 

(0) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5K ~ 10K D381N(Value)-ND 24.94 19.85 18.59 17.79 | D381N(Value) 


t+ For complete part number, substitute corresponding value from Resistance Value Chart. 


Washable, Conductive Plastic 
Potentiometers — 1/2 Watt sERIEs 392JA and 392uB 


* Power Rating: .5 watt at 70°C, voltage not to exceed rating »* Electrical/Mechanical Rotation: 295° 
+5° * Effective Rotation: 265° +0°, -10° * Resistance Tolerance: +10% through 500K. +20% at 1MEG 
* Dielectric Strength: 750VAC for 60 seconds, at ATM pressure. 350VAC for 60 seconds, 3.4 in. Hg. 
* Working Voltage: 350VDC across terminals, but power not to exceed rating * Operational Temperature 


Range: -40°C ~ 120°C Dim. in mm 


392JA Series 


392JB Series [1229-4 1/4x32-NEF-2A 


= 


RESISTANCE CODE CHARTS (Resistance Value — Linear) 


NEW! Conductive Plastic 
Potentiometers — 1 Waitt 


SERIES 381L, 381N, 381NS 


392JA SERIES 392JB SERIES 
Code (Value) | Code (Value) Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
251 (250) | 505 (5MEG) 404 (100) 102 (1K) 103 (10K) 104 (100K) | 105 (1MEG) 
501 (500) 251 (250) 252 (2.5K) 253 (25K) 254 (250K) 
503 (50K) 501 (500) 502 (5K) 503 (50K) 504 (500K) 
Resistance | Digi-Keyt Price Each Honeywell 
Range (Q) ‘| Part No. 1 10 25 50 Part No. 
250~5MEG |392JA(Code)-ND® NEW! 8.24 6.03 5.65 5.34 |392JA(Value) 
100~1MEG | 392JB(Code)-ND 7.29 5.00 4.49 4.21 [392JB(Value) 


RoHS Compliant + For complete part number, substitute corresponding code from Resistance Code Chart. 


Conductive Plastic Potentiometers — 


1/2 Watt SERIES 408Ns and 590SX 


e Resistance Tolerance: +10% * Power Rating (Watts): 0.5W at 70°C 


Dim. in mm 


Dim. in mm 
Resistance Value 
381L SERIES 381NS SERIES 1/4-32 
Value Value Value Value 
100 25K 1000 100K 
500 50K 5K 1MEG 
5K 100K 10K 
10K 500K 50K 
Resistance Range Digi-Keyt Price Each Honeywell 
(0) Taper | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
100 ~ 500K Linear | 381L(Value)-ND 16.06 12.30 11.62 10.88 381L(Value) 
10K Audio |381N10KZ-ND 12.40 9.50 8.97 8.40 381N10KZ 
1000 ~ 1MEG Linear | 381NS(Value)-ND 28.65 22.80 21.36 20.44 381NS(Value) 


t+ For complete part number, substitute corresponding value from Resistance Value Chart. 


Conductive Plastic 
Potentiometers — 1 Watt series 381 


The “Quiet One” with 1% dynamic noise and 5% independent linearity. 
Specifications: 
¢ Resistance Tolerance: Linear: +10% up to 500K; +20% above 500K » Power Rating (Watts): 1W 
at 70°C, voltage not to exceed rating * Mechanical and Electrical Rotation: 300° +5° without switch 
¢ Working Voltage: 350VDC across end terminals, but power not to exceed rating » Effective Rotation: 
270° +0° -10° © Dielectric Strength: 1,000VAC for 60 Seconds ATM 
RESISTANCE CODE CHART 
(Resistance Value — Linear) 


Dim. in mm 


1.60 
¢ Mechanical and Electrical Rotation: 295° +5° * Working Voltage: Code (Value) Code (Value) | Code (Value) 1/4 x 32-NEF-2A 
350VAC maximum across end terminals, but within power rating ¢ Effective 
Rotation: 265° +5° Hardware included. 101 (100) 502 (5K) 254 (250K) 
251 (250) 103 (10K) 504 (500K) 
RESISTANCE CODE CHART (Resistance Value — Linear) 501 (500) 253 (25K) 105 (1MEG) 
Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 102 (1K) 503 (50K) 255 (2.5MEG) 
102 (1K) | 502 (5K) | 103 (10K) 252 (2.5K) 104 (100K) 505 (SMEG) 
Resistance | Digi-Keyt Price Each Honeywell Resistance Range |Digi-Keyt Price Each Honeywell 
Range (Q) | Part No. 1 10 25 50 Part No. (0) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
10K |408NS10K-ND@ NEW! | 21.33 16.97 15.90 75.21 | 408NS10K 
1K~10K _|590SX(Code)-ND 6.50 4.76 4.45 4.21 _|590SX1N56S(Code)SP 100~5MEG —_ | 381N(Code)-ND 12.06 9.24 8.72 8.17 | 381N(Value) 


@ RoHS Compliant + For complete part number, substitute corresponding code from Resistance Code Chart. 


2042 (us2010) 


t+ For complete part number, substitute corresponding code from Resistance Code Chart. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Honeywell 


Sensing and Control CEA STat 

NEW! Conductive Plastic RoHS 
Potentiometers — 2 Watt ® 
SERIES 380C1, 380C2, 380C3 sie ani 


380C1 Series 


a 50.8 —~+| 


380C2 Series 380C3 Series 


22.23 
i" 


15.87 


| 


Resistance Value — Linear 


380C1 SERIES 380C2 SERIES 380C3 SERIES 
Value Value Value Value Value Value Value 
100 2500 50K 1000 100 5000 100K 
250 5000 100K 10K 500 10K 500K 
500 10K 500K 5000 1000 25K 1MEG 
1000 25K 1MEG 2500 50K 
Resistance Range | Digi-Keyt Price Each Honeywell 
(Q) Part No. 1 10 50 Part No. 
100 ~ 1IMEG 380C1(Value)-ND 11.99 9.18 8.13 380C1 (Value) 
1000 ~ 5000 380C2(Value)-ND 14.41 11.04 9.77 380C2(Value) 
100 ~ 1IMEG 380C3(Value)-ND 11.52 8.82 7.81 380C3(Value) 
t+ For complete part number, substitute corresponding value from Resistance Value Chart. 
NEW! Wire Wound RoHS 
Potentiometers — 2 Watt Dim, in mm 
SERIES 43C1, 43C2 i08 
Resistance Value — Linear fe 3/8x32 
43C1 SERIES 43C2 SERIES 
Value | Value Value 
10 10K 5K 
100 20K 
5K 25K 10K 
Resistance Range | Dimensions (mm) | Digi-Keyt Price Each Honeywell 
(Q) A Part No. 1 10 50 Part No. 
10 ~ 25K 50.80 43C1(Value)-ND | 34.89 27.76 24.89 /43C1(Value) 
5K ~ 10K 15.88 43C2(Value)-ND | 43.07 34.26 30.72 /43C2(Value) 


+ For complete part number, substitute corresponding value from Resistance Value Chart. 


NEW! Conductive Plastic 


Potentiometers — 2 Waitt 


SERIES 53C1, 53C2, 53C3 


Resistance Value — Linear 
53C1 SERIES 53C2 SERIES 53C3 SERIES 


RoHS 


Dim. in mm 


Value Value Value Value 
1K 500K 250 15K 
2K 1MEG 2K 5MEG 
250K 5MEG 
Resistance Range _ | Digi-Keyt Price Each Honeywell 
(Q) Part No. Al 10 50 Part No. 
1K ~ SMEG 53C1(Value)-ND 8.05 5.89 5.21 53C1(Value) 
250 ~ 2K 53C2(Value)-ND 8.20 6.00 5.31 53C2(Value) 
15K ~ SMEG 53C3(Value)-ND 7.93 5.81 5.14 53C3(Value) 
t+ For complete part number, substitute corresponding value from Resistance Value Chart. 
NEW! Wire Wound RoHS 
Potentiometers — 2 watt aan 
SERIES 62JA 
Resistance Value — Linear 
Value | Value | Value 
100 2K 50K 
200 2500 100K 
500 10K 
1K 25K 
Resistance Range _ | Digi-Keyt Price Each Honeywell 
(Q) Part No. 1 10 50 Part No. 
100 ~ 100K 62JA(Value)-ND 130.52 110.52 101.16 62JA(Value) 


NEW! Wire Wound 
Potentiometers — 2 watt 


Dim. inmm 
SERIES A43 15.06 
Resistance Value — Linear | 3/8x32 
Value | Value 
3 1K 
25 2K li 
50 5K 
100 10K 
500 
Resistance Range | Digi-Keyt Price Each Honeywell 
(Q) Part No. a 10 50 Part No. 
5 A435HC-ND 28.10 22.35 20.04 A435 
25 ~ 10K A43(Value)-ND 28.10 22.35 20.04 A43(Value) 
2” Shaft RS-2-ND 4.04 2.77 2.33 RS-2 
3” Shaft RS-3-ND 4.04 2.77 2.33 RS-3 


+ For complete part number, substitute corresponding value from Resistance Value Chart. 


NEW! Wire Wound Potentiometers — 


2 Watt SERIES RA20LASB, RA20NASD 


Dim. inmm 


RESISTANCE CODE CHARTS 45.06 
(Resistance Value — Linear) r 5 
RA2OLASB SERIES RA20NASD SERIES A =| pone 
Code (Value) Code (Value) Code (Value) | TM | 
501 (500)@ 102 (1K)@ 502 (5K) 
502 (5K) 202 (2K)@ 103 (10K) 
103 (10K)@ 252 (2.5K)@ 
Resistance Range | Digi-Keyt Price Each Honeywell 
(Q) Part No. 1 10 50 Part No. 
500 ~ 10K RA20LASB(Code)A-ND | 36.11 28.73 25.76 | RA20LASB(Code)A 
1K ~ 10K RA20NASD(Code)A-ND | 32.59 25.92 23.24 | RA2Z0NASD(Code)A 


@ RoHS Compliant + For complete part number, substitute corresponding code from Resistance Code Chart. 


NEW! Carbon Composition 
Potentiometers — 2.25 Watt 


SERIES JA1N056S Dim. in mm 
RESISTANCE CODE CHART 3.418 
(Resistance Value — Linear) =| ie 3/8x32 
Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) I 
101 (100) 502 (5K) 253 (25K) 
251 (250) 103 (10K) 503 (50K) lL Bal 
102 (1K) 203 (20K) 
Resistance Range | Digi-Keyt Price Each Honeywell 
(Q) Part No. 1 10 50 Part No. 
100 ~ 50K JAI1NO56S(Code)UA-ND| 40.80 32.46 29.10 | JA1NOS6SB(Code)UA 


t+ For complete part number, substitute corresponding code from Resistance Code Chart. 


NEW! Wire Wound 
Potentiometers — 4 Watt series 58c1 


Dim. inmm 


Resistance Value — 
Linear 
3/8-32 

Value | Value 

100 1K 

200 2K 

500 5K 

Resistance Range | Digi-Keyt Price Each Honeywell 
(Q) Part No. 1 10 50 Part No. 

100 ~ 5K 58C1(Value)-ND 47.58 37.85 33.94 58C1(Value) 


t+ For complete part number, substitute corresponding value from Resistance Value Chart. 


NEW! Wire Wound Potentiometers — 


4 Watt SERIES RA30LASB, RA30NASD 


Dim. inmm 


RESISTANCE CODE CHART RA3OLASB Series RA3ONASD Series 
(Resistance Value — Linear) 1/2 19.89mm 
RA3ONASD SERIES (12.70mm) S = AiR SSINER DA 
Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) A ; 
500 (50) 102 (1K) | 103 (10K) ll 
101 (100) | 202(2k)® | 253 (25k)@ 3/8-32 NEF-2A 
501 (500) | 502 (5K)@ (9.52mm) 
Resistance Range |Digi-Keyt Price Each Honeywell 
(0) Part No. 1 10 50 _| Part No. 
5K RASOLASB502A-ND 44.05 35.04 31.42 |RASOLASB502A 
50 ~ 25K RASONASD(Code)A-ND | 41.44 32.97 __29.56 _ | RA30NASD(Code)A 


+ For complete part number, substitute corresponding value from Resistance Value Chart. 


@ RoHS Compliant + For complete part number, substitute corresponding code from Resistance Code Chart. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2043 


CTS. 15.08mm Trimmer Potentiometers Series 201 


4.78 Min. Dia. 


at P ! ys 
11.10 leo8 . iff ! ~*|[-0.81 x 3.58 Slot 
, 4 =o- 7 


eo eas 2 ; —1F1.02x5.56 


4 L 2 ‘ z lol 

—!| Details of Thru Slot 
1.02 x 5.56 Slot ine 

Details of Thru Slot 


Features: ; : ; : Res. | Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Price Each CTS Part No. CTS Part No. 
* Miniature size — knob 15.08mm diameter * Rim to guide screwdriver Q  |Laydown Version Standup Version 1 10 100 500 1,000 | Laydown Version Standup Version 
* Printed circuit mounting with knob parallel or perpendicular to | 799 -/301UR101B-ND 201XR101B-ND@ 50. 0646 © 42,—Ss«33—S—*~=«‘~S« ORION 201XR101B 
printed circuit board * Wide resistance range * Knob slotted for front | 959 |201UR251B-ND@ 201XR251B-ND@ 50 46 42 33 27 |201UR251B 201XR251B 
Or rear screwdriver adjustment ‘* Rellable GTS composition.resistance: | 59. | REE en EanIey 201XR501B-ND¢@ 50 46 8.42 33.27: |201UR501B 201XR501B 
slement:© Press fit self-supporting mounting 1K |201UR102B-ND@ 201XR102B-ND@ 50 46 42 33 © 27: |201UR102B 201XR1028 
Electrical and Mechanical Specifications: 2.5K |201UR252B-ND¢@ 201XR252B-ND@ 50 46 2 .33 27 __|201UR252B 201XR252B 
+ Resistance Range: 1000 through 1MQ 5K |201UR502B-ND@ 201XR502B-ND® 50 46 42 .33 27 |201UR502B 201XR502B 
+ Resistance Tolerance: +20% 10K |201UR103B-ND@ 201XR103B-ND@ 50 AG 2 33 27 |201UR103B 201XR103B 
* Power Rating, Watts: Below 50000 — 1/4 watt @ 40°C; 50009 and o5K |201UR253B-ND© 201XR253B-ND@ 50 46 42 33 27 |201UR253B 201XR253B 
above — 1/4 watt @ 55°C 50K |201UR503B-ND@ 201XR503B-ND@ 50 46 42 33 27 |201UR503B 201XR503B 
ee seo sais 100k |201UR104B-ND@ 201XR104B-ND@ 50 46 —42_~—33_——=27_ | 201UR104B 201XR104B 
: fahnatiog Woes tele ae Blue nylon knob, 15.08mm diameter, | 250K |201UR254B-ND 201XR254B-ND@ 50 46 42 33 27 |201UR254B 201XR254B 
ister rarseaha samen ins |vmnfeoumeeios  fanmnence | eS (Bune [Bowe 
screwdriver. : = . - : 
* Angle of Rotation: Total rotation — 260° + 5° @ RoHS Compliant 


10mm Trimmer Potentiometers Series 262 


1.40 Dp. Slot 1.02 7.264 Hex 1.40 Dp. 
.264 Hex 
Noa rae “40 Dp. +f Je 17 Ref. rf =| 424 
? [ £0.30 | 
Ff 9.35 
4.59 
|| 
Mig. 
(i surtace| | 
g ke i [ 
| i \ 0.89 
02.49 x 0.81 i : j x )h | 2.49 x 0.81 2701 4 
Width Thru Slot i Width Thru Slot 
Features: : Res. Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Price Each CTS Part No. CTS Part No. 
* Miniature size * Adjustment knob slotted for front or rear re) Color |Laydown Version Standup Version 1 10 100 500 1,000 |Laydown Version | Standup Version 
screwdriver adjustment *PC mounting with knob parallel or |~599 | Green |U262R501B-ND® X262R501B-ND® 51 48 43 84 28 |U262R501B X262R501B 
eH eaeaad to: printed sae board ee pone ik | Yellow |U262R102B-ND@ X262R102B-ND 51 48 «43 ~«.34.—.28._ |U262R1028 X262R102B 
: 5 
ete NGS Tange niellapresereene composition | a5k | Red |U262R252B-ND X262R252B-ND 51 48 43 34 .28 |U262R252B X262R252B 
5K | Blue |U262R502B-ND@ X262R502B-ND 51 48 43 34 28 |U262R502B X262R502B 
Electrical and Mechanical Specifications: ; 10K_| White _|U262R103B-ND@ X262R103B-ND@ 51 48.43 34.28 | U262R103B X262R103B 
* Resistance Range: Standard — 5000 ~ 1MO * Resistance | 25K | Black |U262R253B-ND¢@ X262R253B-ND@ St 48 «43 «©.34~—.28_|U262R253B X262R253B 
Tolerance: Standard — +20% * Power Rating Watts: 0.15 | sox | Orange | U262R503B-ND¢@ X262R503B-ND@ 51 48 43 34 (28 |U262R503B X262R503B 
ce phe pina ts ae ote Hise 5, | 100K | Gray |U262R1048-ND X262R104B-ND@ St 48 «43°» 34.—.28, |U262R104B X262R104B 
Poalofaoded Sis ob San ice Pies c shinai 250K | Violet |U262R254B-ND® X262R254B-ND@ 51 48 43 34 .28 |U262R254B X262R254B 
“ohioroticg ip Latin esi wdnidce aunen a ancl or (500K | Brown |U262R504B-ND@ X262R504B-ND 51.48 43 34_—.28_ | U262R504B X262R504B 
Rotation: Total rotation — 265° #5% * Rotational Torque: 3 |_1M_| Lt. Blue |U262R105B-ND@ X262R105B-ND St 48 43 34 28 |U262R105B X262R105B 
to 5 inch ounces ¢ Stop Strength: 16 inch ounces @ RoHS Compliant 


RoHS Fig. 1 — 252 Series Fig. 2 — 253 Series 


Two Axis, Ministick and Micro-stick 


(Joystick) Controller Series 252, 253 and 254 


SPECIFICATIONS: Compact Size 
Controller without Switch: Resistance Tolerance: Standard: +20% Series ee 
Insulation Resistance: 100MQ minimum @ 250VDC_ Power Rating: Ree 
0.0125 watt Maximum Operating Voltage: Maximum SOVAC or 5VDC 253 20x 18x6 
Angle of Rotation: 60° maximum Life: 1,000,000 cycles 254 W1x11x5 


Controller with Momentary Switch: Contact Resistance: 100mQ maximum Dielectric Strength: 250VAC 50/60 Hz for 1 minute 
Insulation Resistance: 100MQ minimum @ 100VDC Operational Force: 252 and 254 Series: 800gf; 253 Series: 1200gf Power 
Rating: 253 and 254 Series: 5/DC 5mA maximum; 252 Series: 12VDC 50mA maximum Travel: 0.5 +0.5 -0.4mm_ Life: 252 and 253 
Series: 500,000 cycles; 254 Series: 200,000 cycles 


Res. Digi-Key Price Each cTs 
Fig.| Q |Description Part No. 1 10 50 100 | Part No. = 5 = > 
10K |Controller without Switch |252A103B60NA-ND 5.74 5.33 5.18 4.15 |252A103B60NA Figis<- 2035 Serlee Fig: 3. 2541 series 
4 | 19K |Controller with Switch _]252A103B60NB-ND 6.09 5.66 5.53 4.43 |252A103B60NB 
100K | Controller without Switch |252A104B60NA-ND 5.74 5.33 5.18 4.15 |252A104B60NA 
100K | Controller with Switch __|252A104B60NB-ND 6.09 5.66 5.53 4.43 |252A104B60NB 
10K |Controller with Switch | 253A103B45NB-ND 634 5.89 5.71 4.62 |253A103B45NB 
» | 10K |Controlier without Switch |253A103B45NA-ND 5.81 5.40 5.23 4.24 |253A103B45NA 
100K | Controller with Switch |253A104B45NB-ND 6.04 5.61 5.44 4.41 |253A104B45NB 
100K | Controller without Switch |253A104B45NA-ND 5.81 5.40 5.23 4.24 |253A104B45NA 
10K |Controller without Switch |254SA103B50A-ND | 12.28 11.41 11.06 8.95 |254SA103B50A 
10K |Controller with Switch  |254SA103B50B-ND | 13.18 12.24 11.87 9.61 |254SA103B50B 
3 | 400K {Controller without Switch |254SA104B50A-ND | 12.68 11.78 11.41 9.24 |254SA104B50A 
100K | Controller with Switch __|254SA104B50B-ND | 13.58 12.61 12.23 9.90 |254SA104B50B 
10K |Controller without Switch |254TA103B50A-ND | 11.77 10.94 10.60 8.58 |254TA103B50A 
4, | 10K [Controller with Switch |254TA103B50B-ND | 12.68 11.78 11.41 9.24 |254TA103B50B 
100K | Controller without Switch |254TA104B50A-ND | 12.17 11.31 10.96 8.87 |254TA104B50A 
100K | Controller with Switch __|254TA104B50B-ND__| 13.08 12.15 11.77 9.53 |254TA104B50B Note: For. Additional Specifications, please sea Manufachuiers Data Sheet, 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2044 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CTS. Stock Pot™ Potentiometers 23.81mm Diameter Series 450 


Features: To determine shaft length, use appropriate variable (1-8) shown below. 
* Off the shelf availability Shaft Length (mm) 
* Wide Resistance Range 
* Available with three shaft styles: knurled and slotted, flatted or round 1270) 15.88 19.05 22.23 25.40 50.80 
* Economical in limited volume applications Figure 1 - Slot 1 2 3 4 5 = 
Electrical and Mechanical Specifications: 
¢ Resistance Range: 5000 through 500KQ Figure 2 - Flat = = = 6 7 = 
* Resistance Tolerance: +20% 
¢ Power Rating, Watt: Through 10KQ, 1/2 watt; above 10KQ through 100KQ, 1/3 watt; above 100KQ, 1/4 watt Figure 3 - Round 8 
* Voltage Rating: Bushing to terminals: High pot test, one minute - 1080VAC. 
¢ Shaft Information: Diameter: 6.35mm (Diameter over knurl 6.10mm ~ 6.25mm) — Price Each 
* Angle of Rotation: Total rotation — 300° +5°; Effective Rotation approximately 300° Res. DighKey) Wee 
* Bushing Information: Material - Diecast zinc; Diameter — EIA st. 3/8” - 32 UNEF-2A thread; Length - 6.35mm + a Part No. 1 10 100 250 500 1,000 
40mm 
¢ Terminal Information: Solder lug, formed to rear 500 /450D501-ETND 3.18 ear au 2.02 1.70 Vat 
* Locating Lug: Left side, terminals down 1K | 450D102-C-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.44 
Mounting hardware included. - ‘ ‘ 
Pimensionsinmm / 55 |450D252-C-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1441 
Fig. 1— SD Slot Fig. 2— Flat 5K | 450D502-C-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.44 
4 10K /450D103-(J-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
1 i) 
25K |450D253-L]-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
1.51 
Peace aA THAD: 50K | 450D503-C-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
Fig. 3— Round 100K |450D104-C-ND 3.18 2e7 2.44 2.02 1.70 1.44 
250K |450D254-(]-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
20°, Length 
mer 500K |450D504-L1-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.44 


* For complete part number, substitute corresponding variable (from chart above) for (1. 


6mm Square Cermet Trimmer Potentiometer Series 306 


Features: * Easy and stable adjustment * Cross-slot knob for ease of adjustment »¢ Auto insertion Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
with radial taping Res. | Part No. Part No. Part No. Part No. 
Electrical and Mechanical Specifications: * Taper: Linear * Resistance Tolerance: +20% 2 Horizontal Bulk _| Vertical Bulk Vertical Tape and Reel | Vertical Bulk Vertical Bulk 
* Power Rating: 0.5 watt at 70°C, 0 watts at 125°C * Maximum Working Voltage: 200V or VPR = ee 4 5 ef 
V whichever is less * Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C. a Sas oneg eH) SCHON caleveweeAN SoSH AD 
(except 10Q +200 ppm/C®) »* Insulation Resistance: DC 500V, 1000MQ minute * Dielectric 
Strength: AC 500V 1 minute * Operation Torque: 20 mNem maximum * Stop Strength: 50 mNem 20 lee 306KC200B-ND | 306KC200BRTR-ND 306JC200B-ND 306XC200B-ND 
eceiaa Dimensions inmm | 50 |— 306KC500B-ND |306KCS00BRTR-ND |306JC500B-ND  |— 
Horizontal 100 |— 306KC101B-ND 306KC101BRTR-ND 306JC101B-ND 306XC101B-ND 
200 |— 306KC201B-ND 306KC201BRTR-ND = 306XC201B-ND 
500 |— 306KC501B-ND 306KC501BRTR-ND 306JC501B-ND 306XC501B-ND 
1K = = = = 306XC102B-ND 
2K = = 306KC202BRTR-ND 306JC202B-ND 306XC202B-ND 
5K = = 306KC502BRTR-ND = 306XC502B-ND 
Vertical 10K |— = 306KC103BRTR-ND = _ 
20K |— = 306KC203BRTR-ND = = 
50K |— 306KC503B-ND 306KC503BRTR-ND = = 
100K |— = 306KC104BRTR-ND = 306XC104B-ND 
200K |— = = 306JC204B-ND 306XC204B-ND 
500K |306HC504B-ND  |306KC504B-ND 306KC504BRTR-ND 306JC504B-ND 306XC504B-ND 
1M = 306KC105B-ND 306KC105BRTR-ND 306JC105B-ND 306XC105B-ND 
2M 306HC205B-ND | 306KC205B-ND 306KC205BRTR-ND 306JC205B-ND 306XC205B-ND 
Bulk Tape and Reel 
Pricing Pricing 
Series 1 10 50 1,000 
306HC/306KC 54 5.00 20.75 640.00 
306JC/306XC 54 5.00 20.75 _ 
Wirewound Potentiometers - 5 Watt Series 026 
SPECIFICATIONS: Resistance Range: 50 ~ 25KQ Resistance Tolerance: +20% Power Rating Watts: Res. | Digi-Key Price Each cTs 
5 Watts @ 25°C Derated to No Load @ 105°C Voltage Rating: Operating maximum 500VDC_ Shaft OQ |Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Information: 1” FMS x .250” (25.40mm FMS x 6.35mm) Diameter, Metal, Plain Round Angle of Rotation: % 
300° +5° Bushing Information: Diameter: EIA Std. 3/8"-32, UNEF-2A Thread Length: 3/8” + 1/64” (9.52mm + a See vel e6 tl ae O26, BEARSAOB IAT 
.40mm) Terminal Information: Solder Lug, Formed to Rear Locating Lug: Left Side, Terminals Down 10 |CT2151-ND® 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R100B1A1 
25 |CT2152-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R250B1A1 
50 |CT2153-ND@ 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R500B1A1 
438(11.13) 469 aise ieet 100 |cT2154-NDe 3.61 3.36 2.79 2.52 | 026TB32R101B1A1 
F (11.91) “ene 
-410 (10.41) rr 1 2A thd. 250 |CT2155-ND® 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R251B1A1 
Dee 2) 938! -250(6:95) 500 |CT2156-ND@ 3.61 3.36 2.79 2.52 |026TB32R501B1A1 
1 (23.83) a 
164 (4.17) A 
i pad 1 |375|(9.52) 1K |CT2157-ND@ 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R102B1A1 
5K |CT2158-ND® 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R502B1A1 
7(25.40) 10K |CT2159-ND® 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R103B1A1 
25K |CT2160-ND@ 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R253B1A1 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2045 


CTS. Carbon Potentiometers - 1/4 Watt Series 270 


375 177 313.313 375 lees 


-5 Holes 


313 
(9.53) (4.50) 9.055(1.40) (7.95)(7.95) he : “19.53 Pre @.055 (1.40)-3 Holes (7-98)(7-95) 7 95) 


= (673) 3 $ 6.35) 9.495.161 ‘477 
.250|, | 0.125 @; AS. |) (3.18) (4.09) (4.50) 


“IF 


(6.35) | (3.18) aes 


.094 (2.39) 


Mount. Surface 


Mount. Surface 


SPECIFICATIONS: Effective Rotation: Without Switch 300° (Approx.), with Switch 290° Digi-Key Price Each 
Resistance Range: 5000 through 1MQ (Approx.) Part No. 1 10 50 100 250 
Resistance Tolerance: +20% Resistance Taper: Linear, Logarithmic C72223-ND - CT2233-ND 348 324 269 243 216 
Power Rating Watts: 1/4 Watt through 100K, 1/5 Watt above 100K Locating Lug: Left Side, Terminals Down 
Voltage Rating: Operating Maximum: 500VDC Bushing Information: Length: 1/4” (6.35mm), Thread Size: 1/4”-32, |CT2201-ND - CT2211-ND 271 252 210 1.89 1.68 
Mechanical Rotation: 300° +5° diameter: 1/4” (6.35mm) CT2212-ND - CT2222-ND 3.53 3.28 2.73 246 219 
Available Power Switch: Type: Rotary Rating: 3A @ 125VAC (UL _ Shaft Information: Length: 1” (25.40mm) including bushing, Diameter: 
Approved) 125" (3.18mm) CT2284-ND -CT2244-ND | 2.77 258 215 1.94 1.72 
Linear Taper with Switch Linear Taper without Switch Logarithmic Taper with Switch Logarithmic Taper without Switch 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 1 Fig. 2 
Res. | Digi-Key cTS Res. | Digi-Key cTS Res. | Digi-Key cTS Res. | Digi-Key cTs 
{0} Part No. Part No. Q Part No. Part No. fo] Part No. Part No. a Part No. Part No. 
500 CT2223-ND® 270X232A501B1B1 500 CT2201-ND® 270X232A501B1A1 500 CT2212-ND@ 270X232A501B2B1 500 CT2234-ND 270X232A501B2A1 
1K CT2224-ND® 270X232A102B1B1 1K CT2202-ND® 270X232A102B1A1 1K CT2213-ND® 270X232A102B2B1 1K CT2235-ND 270X232A102B2A1 
2.5K |CT2225-ND® 270X232A252B1B1 2.5K |CT2203-ND® 270X232A252B1A1 2.5K |CT2214-ND 270X232A252B2B1 2.5K |CT2236-ND 270X232A252B2A1 
5K CT2226-ND® 270X232A502B1B1 5K CT2204-ND® 270X232A502B1A1 5K CT2215-ND 270X232A502B2B1 5K CT2237-ND® 270X232A502B2A1 
10K CT2227-ND® 270X232A103B1B1 10K CT2205-ND® 270X232A103B1A1 10K CT2216-ND® 270X232A103B2B1 10K CT2238-ND® 270X232A103B2A1 
25K CT2228-ND® 270X232A253B1B1 25K CT2206-ND® 270X232A253B1A1 25K CT2217-ND 270X232A253B2B1 25K CT2239-ND® 270X232A253B2A1 
50K CT2229-ND® 270X232A503B1B1 50K CT2207-ND® 270X232A503B1A1 50K CT2218-ND® 270X232A503B2B1 50K CT2240-ND 270X232A503B2A1 
100K |CT2230-ND® 270X232A104B1B1 100K |CT2208-ND 270X232A104B1A1 100K |CT2219-ND® 270X232A104B2B1 100K |CT2241-ND@ 270X232A104B2A1 
250K |CT2231-ND 270X232A254B1B1 250K |CT2209-ND® 270X232A254B1A1 250K |CT2220-ND 270X232A254B2B1 250K |CT2242-ND 270X232A254B2A1 
500K |CT2232-ND 270X232A504B1B1 500K |CT2210-ND 270X232A504B1A1 500K |CT2221-ND@ 270X232A504B2B1 500K |CT2243-ND 270X232A504B2A1 
1MEG |CT2233-ND 270X232A105B1B1 1MEG |CT2211-ND® 270X232A105B1A1 1MEG |CT2222-ND 270X232A105B2B1 1MEG |CT2244-ND@ 270X232A105B2A1 
@ RoHS Compliant 
Carbon Potentiometers - 1/8 Watt Series 296 


SPECIFICATIONS: 


Resistance Range: 5000 ~ 1MQ Resistance tolerance: +20% Power Rating Watts: 0.15 Watts @ 40°C derated to no load @ 
85°C Voltage Rating: Across End Terminals: 250VDC Rotational Torque: 20-144gcm Angle of Rotation: Total rotation: 300° +5°, 
Effective Rotation: 280° (Approximately) Stops: 0.57 N-m Minimum Stop Strength Shaft Information: Length: 13.72mm Beyond 
Cover, Style: Knurled, Diameter: 6mm. Mounting Information: P.C. Board Mounting 


Fig. 1 — Vertical Adjust Fig. 2 — Horizontal Adjust 


Res. Digi-Key Price Each cTSs 
Fig. a Description Part No. 1 10 50 100 Part No. 
500 Vertical CT2261-ND 1.55 1.29 1.08 .86 |296UD501B1N 
1K Vertical CT2262-ND@ 1.55 1.29 1.08 86 |296UD102B1N 
540(13.72) 2.5K Vertical CT2263-ND 1.55 1.29 1.08 86 |296UD252B1N 
492 : lio. 5K Vertical CT2264-ND@ 1.55 1.29 1.08 .86 |296UD502B1N 
~|(12.50) 1 (5. 10K Vertical CT2265-ND@ 1.55 1.29 1.08 .86 |296UD103B1N 
-252(6.40) 1 25K Vertical CT2266-ND 1.55 1.29 1.08 .86 |296UD253B1N 
i: 
50K Vertical T2267-ND 1.55 1.29 1.08 .86 |296UD503B1N 
100K Vertical CT2268-ND@ 1.55 1.29 1.08 .86 |296UD104B1N 
250K Vertical T2269-ND 1.55 1.29 1.08 .86 |296UD254B1N 
283 .283 500K Vertical T2270-ND 1.55 1.29 1.08 .86 |296UD504B1N 
(7.19) (7.19) 
+ 1MEG Vertical 72271-ND 1.55 1.29 1.08 .86 |296UD105B1N 
118nLp a 5 
(3.00) roby® eft--051 (1:30) 500 Horizontal — |CT2250-ND 1.55 1.29 1.08 .86 |296XD501B1N 
236(5.99) I+063(1.60) : 
ee (2.11) 1K Horizontal — |CT2251-ND 1.55 1.29 1.08 .86 |296XD102B1N 
147 147 2.5K Horizontal | CT2252-ND 1.55 1.29 1.08 86 |296XD252B1N 
(3.78) (3.73) 
5K Horizontal | CT2253-ND@ 1.55 1.29 1.08 .86 |296XD502B1N 
PC Pattern 
10K Horizontal | CT2254-ND@ 1.55 1.29 1.08 .86 |296XD103B1N 
492 (12.50) 2 25K Horizontal | CT2255-ND@ 1.55 1.29 1.08 .86 |296XD253B1N 
‘ 50K Horizontal | CT2256-ND@ 1.55 1.29 1.08 .86 |296XD503B1N 
100K Horizontal | CT2257-ND@ 1.55 1.29 1.08 .86 |296XD104B1N 
250K Horizontal — |CT2258-ND 1.55 1.29 1.08 .86 |296XD254B1N 
106(2.69) >! be . ae Oe 500K Horizontal | CT2259-ND 1.55 1.29 1.08 .86 |296XD504B1N 
PC Pattern : 1MEG Horizontal  |CT2260-ND 1.55 1.29 1.08 .86 |296XD105B1N 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2046 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Precision 
PRECISION Electronic 
Components Ltd. 


MIL Style RV6 — 1/2 Watt Carbon Potentiometers 


RV6L Series 


eaegh 14-02 NEF-2A 
+|« |1.65-3Plcs. . H270 
4.70 


Ba os.10 


=| 15.33 


RVE6N Series 
j=- 12.09 


|. 1/4-32 NEF-2A 
be) 6.35 


03.18 


Specifications: * Resistance Tolerance: +10% through 500K, +20% from 1Meg ¢ Resistance Taper: 
Linear * Power Rating: .5 Watts @ 70°C * Dielectric Strength: 750V RMS * Working Voltage: 350VDC 
maximum, but power not to exceed rating * Operating Temperature: -65°C ~ 125°C * Mechanical Rotation: 
295° QPL listed under MIL R 94 Specifications. Metal housing, stainless steel shaft * Hardware included 


Resistance Code Chart 


Code (Value) | Code(Value) | Code(Value) | Code(Value) | Code (Value) 


101 (100) 702 (1K) 103 (10K) 104 (100K) 105 (1Meg) 
251 (250) 252 (2.5K) 253 (25K) 254 (250K) 505 (5Meg) 
501 (500) 502 (5K) 503 (50K) 504 (500K) 
Resistance 
Range _| Digi-Keyt Price Each Precision 
(Q) Part No. 1 10 50 100 250 ‘| Part No. 
100-5Meg |RV6LLILILIC-ND 11.83 10.92 8.19 5.28 4.85 |RV6LAYSA(Code)A 
100-1Meg_| RV6NCILILIC-ND 10.73 9.90 7.43 4.79 4.39 _| RV6NAYSD(Code)A 


+ For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for (JL). 


Wirewound Precision Ten-Turn 
2 Watt Potentiometers 


GU Series 19.05 ~}-20.62-+| 
7.92 | — 
1.57—| 3/8-32 UNEF-2A 


# 
I 


Resistance Code Chart 


Specifications: * Resistance Tolerance: +5% ¢ Electrical/ 


Mechanical Rotation: 3600° + 10° -0° ¢ Effective Rotation: 
3600° nominal ¢ Dielectric Strength: 1000 VAC for 60 seconds ene (waite) Waite) 
at ATM * Working Voltage: 500 volts maximum ¢ Power rating: 
2 watt at 70° C «Shaft Length and Size: 13/16” (20.64mm) 101 (100) | 202 (2K) | 253 (25K) 
FMS screwdriver slotted, stainless steel * Bushing Style: 5/16” 201 (200) | 502 (5K) | 503 (50K) 
(7.95mm) * Temperature Coefficient: + 20 PPM/°C * Hardware 501 (500) 103 (10K) | 104 (100K) 
included 102 (1K) | 203 (20k) 
Resistance 
Range _|Digi-Keyt Price Each Precision 
(Q) Part No. i 10 50 100 250 =| Part No. 
100-100K |GULILDIL1S26-ND 17.88 14.76 13.86 13.32 12.18 |GU(Code)1S26 


t+ For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for C1. 


Type SPR Washable 
1/2 Watt Carbon Potentiometers 


SPRU Series 012.70 


12.094 
v4 1/4-32 NEF-2A 
5.08 l | 71 1.63 c. 
y fas tt 6.35 t 
is [3 5 ©3.18 
14.711 | 
k 5.08 64 


Specifications: * Resistance Tolerance: +10% through 500K, +20% from 1Meg ~ 5Meg »* Resistance 
Taper: Linear * Power Rating: .5 Watts @ 70°C » Dielectric Strength: 750V RMS «¢ Working Voltage: 
350VDC maximum, but power not to exceed rating * Operating Temperature: -65°C ~ 125°C * Mechanical 
Rotation: 295° « Hardware included 

Meets or exceeds MIL R 94 Specifications. Metal housing, stainless steel shaft. 


Resistance Code Chart 


Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) 
407 (100) 252 (2.5K) 503 (50K) 105 ({Meg) 
251 (250) 502 (5K) 104 (100K) 255 (2.5Meg) 
501 (500) 103 (10K) 254 (250K) 505 (5Meg) 
102 (1K) 253 (25K) 504 (500K) 

Resistance 4 
Range Digi-Keyt Price Each Precision 

(Q) Part No. 1 10 50 100 250 | Part No. 

100-5Meg SPRULILIOIC-ND 8.66 7.83 666 5.53 4.83|SPRU(Code)1S28 


+ For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for (IL). 


MIL Style — 2 Watt Carbon Potentiometers 


RV4L, RV4N, RV4NJ-(Linear Taper Single Element) 
KA (Logarithmic Taper Single Element) 
KB (Reverse Logarithmic Taper Single Element) 


KU (High Life* Linear Taper Single Element) 100 ry 
*Rotational Life: 100,000 cycles 90 U 
KKA ithmi BO 
(Logarithmic Taper Dual Element) 70|_B 
KKB (Reverse Logarithmic Taper Dual Element) 0 
KKU (Linear Taper Dual Element) 5 50 [ 
2 49 A 
Specifications: 8 30 
Resistance Tolerance: +10% through 500K, ZX 20 
+20% from 1Meg 
« Power Rating: 2 Watts @ 70°C, Derate to 0 13.74 10 | 
Watt @ 120°C r 0 
¢ Dielectric Strength: 900V RMS ram 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100 
© Working Voltage: 500 volts, but power not 3.40 % Electrical Rotation Clockwise 


to exceed rating 

¢ Operating Temperature: -65°C ~ 125°C 

* Mechanical Rotation: 314° QPL listed under 
MIL R 94 Specifications. Metal housing, 
stainless steel shaft. * Hardware included 


U = Linear Taper 
A = Logarithmic Taper 
B = Reverse Logarithmic Taper 


RVAL Series 
13.61 
| 7 |9/8-32 NEF-2A 
mie 
— 3 


@6.32 


7 


15.88 


13.61 


pase NEF-2A 
r 06.35 


50.80 —~| 


RV4L SERIES (LINEAR) 
Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 


KA SERIES (LOG TAPER) 
Code (Value) | Code (Value) 


500 (50) 102 (1K) 153 (15K) 104 (100K) 502 (5K) 104 (100K) 
101 (100) 252 (2.5K) 253 (25K) 254 (250K) 103 (10K) 254 (250K) 
251(250) 502 (5K) 353 (35K) 504 (500K) 253 (25K) 504 (500K) 
501 (500) 103 (10K) 503 (50K) 105 (1Meg) 503 (50K) 105 (1Meg) 
RV4N SERIES (LINEAR) RV4NJ SERIES (LINEAR) 
Code Code Code Code Code Code (Value) | Corie (Value) 
(Value) (Value) (Value) (Value) (Value) 500 (50) 502 (5K) 
500 (50) | 501(500) | 502(5kK) | 253(25k) | 254 (250K) 101 (100) 103 (10K) 
101 (100) | 102(1K) | 752 (7.5K) | 353(35K) | 504 (500K) 251 (250) 253 (25K) 
151 (150) | 152(1.5K) | 103(10K) | 503(50K) | 105 (1Meg) 501 (500) 104 (100k) 
251 (250) | 252 (2.5K) | 153(15K) | 104 (100K) 102 (1K) 504 (500K) 
252 (2.5K) 105 (1Meg) 
KB SERIES KKA SERIES KKB SERIES KKU SERIES 
(REV LOG) (DUAL LOG) (DUAL REV LOG) (DUAL LINEAR) 
Code Code Code Code Code Code Code 
(Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) 
102 (1K) | 104 (100K) 102 (1K) | 104 (100k) 102 (1K) | 104 (100k) 
502 (5K) | 254 (250K) 502 (5K) | 254 (250K) 502 (5K) | 254 (250K) 102 (1K) 
103 (10K) | 504 (500k) 103 (10K) | 504 (500K)  103(10K) | 504 (500K) 502 (5K) 
253 (25K) | 105 (1Meg) 253 (25K) | 105(1Meg)  253(25K) | 105 (1Meg) Smear 
503 (50K) 503 (50K) 503 (50K) (10K) 
Resistance 7 
Range __|Digi-Keyt Price Each Precision 
(Q) Part No. 1 10 50 100 250 |Part No. 
50-1Meg |RV4LCILILIC-ND 837 7.57 644 5.35 4.67 |RV4LAYSA(Code)A 
50-1Meg |RV4NCICILIC-ND@ 8.01 7.24 616 5.12 4.47|RV4NAYSD(Code)A 
50-1Meg |RV4NJCILILIC-ND@ 8.01 7.24 616 5.12 4.47|/RV4NAYSJ(Code)A 
5K-1Meg |KALILIL1S28-ND@ 11.44 1034 880 7.31  6.38|KA(Code)1S28 
5K KU5021S28-HL-ND@ | 11.54 10.44 8.88 7.38 _6.44 | KU5021S28-HL 
1K-1Meg |KBLILIL11S28-ND. 11.44 10.34 880 7.31  6.38|KB(Code)1S28 
1K-1Meg |KKALILIL11$28-ND 32.42 29.31 24.94 20.71 18.09 |KKA(Code)1S28 
1K-1Meg |KKBLILICLI1S28-ND 32.42 29.31 24.94 20.71 18.09 |KKB(Code)1S28 
1K-10K _|KKUCICIL1$28-ND 26.18 23.67 20.14 16.72 14.61 | KKU(Code)1S28 
@ RoHS Compliant 
For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for QU. 


Model 15 Turns 
Counting Dial 


E15-1-11-ND: The left digit indicates the number of complete 
revolutions of the turning knob and the right two digits indicate the 
percent of a revolution. The unit registers a total count of 999. 
E15-2-11-ND: The left two digits indicate the number of complete 
revolutions of the turning knob and the right two digits indicate the 
percent of a revolution. The unit registers a total count of 9999. 


Digi-Key Price Precision 
Description Part No. Each Part No. 
Digital Dial (3 Digit/10 turn) E15-1-11-ND 30.15 E15-1-11 
Digital Dial (4 Digit/100 turn) E15-2-11-ND 34.62 E15-2-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2047 


= Tyco Electronics K and P Series Knobs 


Authorized Distributor 


K Series: Machined Aluminum Alloy Stock Finish: Gloss Anodize Set Screws: Steel, Type 303, Hex Head, Cup Point 
P Series: General Purpose Phenolic (thermoset) (Maximum Temperature 120°C ~ 125°C, continuous) Finish: Gloss Insert: Copper Alloy Set Screws: Steel, Hex Head, Cup Point Inlays: Skirts, Aluminum Alloy, Spun Finish 


Fig. 1 — KB Series — Straight Knurl Fig. 2 — KD Series — Diamond Knurl Fig. 3 — KLN Series — Straight Knurl Fig. 4 — KN Series — Straight Knurl Fig. 5 — KN Series — Concentric 
and Top Line Indicator with Indicator Line with Top and Side Indicator with “Fingertip” Spinner/Less Indicator | Set with Straight Knurl with 


Indicator Line 
iw. 


Fig. 6 — KN Series — Straight Knurl Fig. 7 — KNS Series — Straight Knurl Fig. 8 — KPN Series — Straight Knurl Fig. 9 — PK Series — Straight Knurl Fig. 10 — PKA Series — Ribbed 
with Indicator Line with Arrowhead Indicator on Skirt with Pointer and Indicator Line with Dot Indicator on Skirt with Line Indicator on Skirt 


(Two-Toned) 
(i. 


Fig. 11 — PKAP Series — Ribbed Fig. 12 — PKB Series — Fluted with Fig. 13 — PKD Series — Straight Knurl Fig. 14 — PKE Series — Fluted with Fig. 15 — PKES Series — Fluted with 
with Skirt and Pointer with Indicator Line on Skirt Aluminum Skirt with Arrow Indicator Indicator Line Skirt and Indicator Line 
Indicator Line 


@ 
{il dm). li 
7 


Fig. 16 — PKG Series — Ribbed with Fig. 17 — PKG/PKGP Series — Ribbed with Fig. 18 — PKS Series — Straight Knurl Fig. 19 — PKS Series — Straight Knurl with 
Indicator Line Indicator Line Aluminum Skirt with Line Indicator Aluminum Skirt or Arrow Indicator 


hs 


SA 
Shaft Tyco Shaft Tyco 
Diameter Dim. A Digi-Key Price Each Electronics Diameter Dim. A Digi-Key Price Each Electronics 
Fig.| Inch(mm) | Inch(mm) _|Part No. 1 10 50 100 |Part No. Fig.| Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. i 10 50 100 | Part No. 
K Series — Machined Aluminum P Series — Molded Phenolic 
0.251 (6.37) | 0.50 (12.7) |450-1689-ND¢ | 14.88 13.58 11.75 10.97 |KB500A1/4 0.251 (6.37) | 0.748 (19.0) ]450-1719-ND$ | 2.14 1.90 1.66 1.49 | PKS0B1/4 
0.126 (3.20) | 0.50 (12.7) |450-1690-NDt | 9.66 882 7.63 7.12 /KBS500A1/8 g_ | 0126 (8.20) | 0.748 (19.0) Iam 251 2280 1.85 1.75 | PKSOBT/S 
1 0.251 (6.37) | 0.984 (25.0) |450-1721-ND¢ | 3.04 2.70 236 2.11 |PK70B1/4 
0.251 (6.37) | 0.50 (12.7) |450-1691-ND¢ | 9.26 8.45 7.32 6.83 /KB500B1/4 0.251 (6.37) | 1.25 (31.8) |450-1722-ND¢ | 304 270 236 2.11 |PK9OB1/4 
0.126 (3.20) | _ 0.50 (12.7) |450-1692-ND$ 9.26 8.45 7.32 6.83 |KB500B1/8 0.251 (6.37) | 0.795 (20.2) |450-1723-ND¢ 2.39 2.12 1.85 1.66 |PKAS0B1/4 
» | 0.251 (6:37) | 0.50(12.7) }450-1693-NDE | 7.75 7.08 6.12 5.72] KDS00B1/4 to | 0-126 (3.20) | 0.795 (20.2) |450-1724-ND$ | 239 212 1.85 1.66 | PKA5OB1/8 
0.126 (3.20) | 0.50 (12.7) |450-1694-ND$ 7.75 7.08 6.12 5.72 |KD500B1/8 0.251 (6.37) | 0.980 (24.9) | 450-1725-ND¢ 3.29 2.92 2.55 2.28 |PKA70B1/4 
0.251 (6.37) | 1.252 (31.8) |450-1695-ND¢ | 13.51 12.33 10.67 9.96 |KLN1250A1/4 0.251 (6.97) | 1.875 (34.9) |45051726-NDET| 4.93 4.98 3.82 3.42 | PKAGOBI/4 
0.251 (6.37) | 0.787 (20.0) |450-1727-ND$¢ | 353 314 274 2.46 |PKAPS50B1/4 
0.251 (6.37) | 1.252 (31.8) |450-1696-ND$ | 13.51 12.33 10.67 9.96 /KLN1250B1/4 11 | 551 6.7) | 0.976 (24.8) |450-1728-ND¢ | 487 432 377 3.38 |PKAP70B1/4 
0.126 (3.20) | 0.50 (12.7) |450-1697-NDt | 7.52 6.87 5.94 5.55 |KLNS500A1/8 yp | 0251 (6.37) | 1.12 (28.8) [450-1729ND$ | 425 377 3.29 2.95 |PKB7OB1/4 
g | 0251 (6:37) | 0.50(12.7) |450-1698-NDE | 7.98 6.74 5.83 5.44 | KLNSOOB1/4 0.251 (6.37) |_1.50 (38.1) |450-1730-ND¢ | 5.43 4.82 4.20 3.77 _ | PKB90B1/4 
0.126 (3.20) | 0.50 (12.7) |450-1699-ND$ 8.12 7.41 6.42 5.99 /KLN500B1/8 13 0.251 (6.37) | 1.02 (25.9) | 450-1731-ND¢ 3.78 3.36 2.93 2.63 | PKD70B1/4 
0.251 (637)| 0.74(188) |450-1700-NDt | 872 796 689 643 [KLN7OOA1/4 0.251 (6.37) |_1.02 (25.9) |450-1732-ND¢a | 3.78 3.36 «2.93 2.63 _ | PKD70B101/4 
0.251 (6.37) | 0.626 (15.9) ]450-1733-ND¢ | 3.29 2.92 255 2.28 |PKEGOBI/4 
0.251 (6.37) | 0.74 (18.8) |450-1701-ND¢ | 8.72 7.96 6.89 6.43 /KLN700B1/4 14 | o.051 (6.37) | 0.890 (22.6) (EOE EIISEM] 347 308 2.60 2.41 |PKESOBI/4 
0.251 (6.37) | 0.937 (23.8) |450-1702-ND¢ | 10.37 9.47 819 7.65 |KLN900B1/4 0.251 (6.37)| 1.30 (32.9) |450-1735-ND¢ | 3473.08 2.69 2.41 |PKES120B1/4 
Fi 0.251 (6.37) | 1.75 (44.5) |450-1703-NDt | 25.88 23.61 20.43 19.07 |KN1751AS1/4 0.251 (6.37) | 0.748 (19.0) |450-1736-ND$ 2.98 2.64 2.31 2.07 | PKES60B1/4 
0.251 (6.37) | 1.75 (44.5) |450-1704-ND$ | 25.88 23.61 20.43 19.07 |KN1751BS1/4 15 | 0.126 (3.20) | 0.748 (19.0) | 450-1737-ND$ 2.98 2.64 2.31 2.07 | PKES60B1/8 
5 | 0.251 (6.37) 0.75 (19.1) |450-1708-ND$ | 14.42 13.16 11.39 10.63 |KN5700B1/4 0.251 (6.37) | 0.855 (21.7) | 450-1738-ND¢ 298 264 2.31 2.07 |PKES70B1/4 
0.126 (8.20) | 0.50(12.7) |4504705NDt | 721.668 5.70 5.42 |KNSOOAI/S 0.251 (6.37) |_1.01 (25.7) |450-1739-ND$¢ | 344 3.06 2.67 2.39 |PKES90B1/4 
0.126 (3.20) | 0.437 (11.1) [450-1741-ND$a | 2.26 2.01 1.76 1.57 |PKG40B1/8 
0.251 (6.37) | 0.50(12.7) [SS0sIZ0G:NIDESS) 7.21 6.58 5.70 5.32 /KN5S00B1/4 16 | 0.251 (6.37) | 0.551 (14.0) |450-1742-ND¢ | 270 240 2.09 1.88 |PKGS50B1/4 
0.126 (3.20) | 0.50 (12.7) |450-1707-ND$ 7.21 6.58 5.70 5.32 | KN500B1/8 0.126 (3.20) | 0.551 (14.0) | 450-1743-ND+ 2.70 2.40 2.09 1.88 | PKG50B1/8 
6 | 0.251 (6.37) | 0.75 (19.1) |450-1709-NDt | 8.18 7.47 646 6.03 |KN700A1/4 0.251 (6.37) | 0.740 (18.8) [450-1744-ND¢ | 512 454 3.96 3.55 |PKG70B1/4 
0.251 (6.37) | 0.75 (19.1) |450-1710-ND$ 9.12 8.32 7.20 6.72 |KN700B1/4 47 | 0-281 (6.37) | 0.862 (21.9) |450-1745-NDF 5.12 4.54 3.96 3.55 | PKG90B1/4 
0.251 (6.87) | 0.949 (24.1) |450-4711-NDt [10.43 9.62 824 7.69 |KNOOOAI/4 0.251 (6.37) | 1.055 (26.8) |450-1740-ND¢ | 5.33 4.73 4.13 3.70 |PKG100B1/4 
0.251 (6.37) | 0.740 (18.8) |450-1746-ND$0 | 4.99 4.43 3.87__3.47_| PKGP70B1/4 
0.251 (6.97) | 0.949 (24.1) (ESCRIUANEME| 10.43 9.52 8.24 7.69 |KNSOOBI/4 0.251 (6.37) | 1.17 (29.6) |450-1747-ND¢w| 4.09 363 3.17 2.84 |PKS1103B101/4 
7 | 9251697) ) 0.50(12.7) eo inD say 1143 10.48 9.03 8.43 | KNSS01BA1/4 4g | 0-251 (6.37) | 1.17 (29.6) |450-1748-NDEV | 5.52 4.90 4.28 3.83 | PKS1105B101/4 
0.126 (3.20) | 0.50 (12.7) |450-1714-ND§ | 11.43 10.43 9.03 8.43 |KNS501BA1/8 0.251 (6.37) | 1.17 (29.6) |450-1749-ND$¢ | 5.52 4.90 4.28 3.83 |PKS1106B1/4 
0.251 (6.37) | 0.50 (12.7) |450-1715-ND$ | 17.10 15.60 13.50 12.60 |KPN500B1/4 0.251 (6.37) |_ 1.18 (30.0) |450-1750-ND$a |_ 5.15 4.57 3.99 3.57 _|PKS1132B101/4 
0.126 (3.20) | 0.50 (12.7) |450-1716-ND$ | 15.36 14.02 12.13 11.32 |KPNS00B1/8 49 | 0-251 (6.37) | 1.42 (36.1) /450-1751-ND$ | 4.15 3.69 3.22 2.89 /PKS90B1/4 
8 o251 (6.37) | 0.937 (23.8) |450-1717-ND¢ | 18.35 16.75 14.49 13.53 |KPN900A1/4 0.251 (6.87) | 1.42 (86.1) [SSORISeNDEA 6.67 le SG — ees ERS! 
0.251 (6.37) | 0.937 (23.8) |450-1718-ND¢ | 18.35 16.75 14.49 13.53 |KPN900B1/4 eee iocaeton ewig soy ain. O-10:Numerals, With Bar Pointer: 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KILO Machined Aluminum Instrumentation Knobs 


INTERNATIONAL 


Features: ¢ All knobs will accept round shafts with sizes indicated below. 

¢ Precision aluminum machined surfaces from bar stock. * ML Model: One 6-32 set screw located 90° from the indicator line. 

¢ Anodized finish gloss or matte. ¢ DD, JD, DDS and SC Models: Two 6-32 set screws set 120° apart. 

* Colors are clear or black. * HD Model: Two 6-32 set screws set 90° apart. 

¢ Set screws accept a 1/16” hex allen wrench * OEJ, OED and OES Models: Single 6-32 set screw located 180° from indicator line. Made in the USA 


Fig. 1 —- ML Model Fig. 2 - DD Model Fig. 3 — JD Model Fig. 4 — HD Model Fig. 5 - DDS Model Fig. 6 — SC Model 
“Soft Touch” 


Fig. 7 — OEJ Model Fig. 8 - OEJ-ARROW Model Fig. 9- OED Model Fig. 10 - OED-ARROW Model Fig. 11 - OES Model 
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Shaft Diameter | Dimension A | Digi-Keyt price Each Shaft Diameter | Dimension A | Digi-Keyt pneelbachy 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 10 50 100 Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 10 50 100 
.125 (3.18) .50 (12.70) | 226-11000-ND 5.69 5.06 4.18 3.80 125 (3.18) .50 (12.70) | 226-(020-ND 5.76 5.12 4.23 3.84 
.125 (3.18) .625 (15.875) |226-(J069-ND 6.35 5.64 4.66 4.23 125 (3.18) .625 (15.875) |226-(063-ND 6.41 5.70 4.71 4.28 
125 (3.18) .75 (19.05) | 226-(026-ND 6.95 6.18 5.10 4.64 .125 (3.18) .75 (19.05) | 226-(1038-ND 6.89 6.12 5.05 4.59 
-125 (3.18) -925 (23.50) | 226-(1027-ND 7.63 6.78 5.60 5.09 -125 (3.18) .925 (23.50) | 226-(]039-ND 7.45 6.62 5.47 4.97 
-236 (6.00) -50 (12.70) | 226-[1003-ND 5.69 5.06 4.18 3.80 .236 (6.00) .50 (12.70) | 226-(023-ND 5.76 5.12 4.23 3.84 
1 -236 (6.00) -625 (15.875) | 226-[]071-ND 6.35 5.64 4.66 4.23 .236 (6.00) .625 (15.875) |226-(1065-ND 6.41 5.70 4.71 4.28 
.236 (6.00) -75 (19.05) | 226-(004-ND 6.95 6.18 5.10 4.64 2 .236 (6.00) .75 (19.05) | 226-(1024-ND 6.89 6.12 5.05 4.59 
.236 (6.00) -925 (23.50) _|226-(1028-ND 7.63 6.78 5.60 5.09 .236 (6.00) .925 (23.50) |226-(040-ND 7.45 6.62 5.47 4.97 
.250 (6.35) .50 (12.70) | 226-(1025-ND 5.69 5.06 4.18 3.80 "250 (6.35) 50 (12.70) |226-0J037-ND 5.76 5412 4.23 3.84 
.250 (6.35) .625 (15.875) |226-(J070-ND 6.35 5.64 4.66 4.23 (250 (6.35) 625 (15.875) |226-Cl064-ND 6.41 5.70 471 4.28 
.250 (6.35) .75 (19.05) | 226-(J001-ND 6.95 6.18 5.10 4.64 (250 (6.35) 75(19.05) |226-01021-ND 6.89 6412 5.05 4.59 
Ts =—_—_ Ca ee! ee 
125 (3.18) .625 (15.875) |226-(057-ND 5.36 4.76 3.93 3.57 see iee) 50 (12.70) | eaepaeaeiiee ze a a os 
age G8) 75 (10.06) -oeemtens Pas ne sae aa 125 (3.18) .625 (15.875) |226-(1073-ND 6.41 5.70 4.71 4.28 
.125 (3.18) .925 (23.50) | 226-(1043-ND 5.69 5.06 4.18 3.80 eae “75 (12.08) ieee ore ses pape ane 
"236'(6.00) “50 (12.70) ESERIES oA ae Th a50 .125 (3.18) .925 (23.50) | 226-(1075-ND 7.45 6.62 5.47 4.97 
‘ .236 (6.00) .625 (15.875) |226-(J059-ND 5.36 4.76 3.93 3.57 ie em sin ae Suteuoan ae soe re 
eee) 75 (19.05) eee eae ae one eee § 236 ae - pe 226-(1082-ND 6.89 6.12 5.05 4.59 
.236 (6.00) .925 (23.50) | 226-(J044-ND 5.69 5.06 4.18 3.80 
“250 (6.35) “50 (12.70) 1226-Ll041-ND Pe 466 385 3.60 .236 (6.00) .925 (23.50) | 226-(1083-ND 7.45 6.62 5.47 4.97 
250 (6.35) | .625 (15.875) |226-(J058-ND 5.36 4.76 3.93 3.57 250 (6.35) 50 (12.70) eee aL S76 ple 428 is 
"250 (6.35) 75 (19.05) |226--J006-ND ‘Sap ie ae 362 .250 (6.35) .625 (15.875) |226-(1077-ND 6.41 5.70 471 4.28 
250 (6.35) 925 (23.50) |226-(1007-ND 5.69 5.06 4.18 3.80 -250 (6.35) -75 (19.05) | 226-(11078-ND 6.89 6.12 5.05 4.59 
125 (3.18) “50 (12.70)  |226-F1010-ND 5.04 4.66 3.85 3.50 .250 (6.35) .925 (23.50) | 226-(1079-ND 7.45 6.62 5.47 4.97 
125 (3.18) | .625 (15.875) |226-(l060-ND 5.36 4.76 3.93 3.57 125 (3.18) 50 (12.70) | 226-[1084-ND 3.20 2.84 2.35 2.13 
125 (3.18) 75 (19.08) |226-(1034-ND 5.42 4.82 3.98 3.62 125 (3.18) .625 (15.875) |226-(1085-ND 3.31 2.94 2.43 2.21 
125 (3.18) .925 (23.50) |226-(1035-ND 5.69 5.06 4.18 3.80 -125 (3.18) -75 (19.05) | 226-[1086-ND 3.42 3.04 2.51 2.28 
.236 (6.00) -50 (12.70) |226-(1013-ND 5.24 4.66 3.85 3.50 -125 (3.18) .925 (23.50) _|226-(]087-ND 3.53 3.14 2.60 2.36 
a .236 (6.00) .625 (15.875) |226-11062-ND 5.36 4.76 3.93 3.57 -236 (6.00) -50 (12.70) | 226-(]092-ND 3.20 2.84 2.35 2.13 
.236 (6.00) -75 (19.05) | 226-(014-ND 5.42 4.82 3.98 3.62 7 -236 (6.00) .625 (15.875) |226-(J093-ND 3.31 2.94 2.43 2.21 
.236 (6.00) .925 (23.50) | 226-1036-ND 5.69 5.06 4.18 3.80 -236 (6.00) .75 (19.05) | 226-[094-ND 3.42 3.04 2.51 2.28 
.250 (6.35) -50 (12.70) | 226-(1033-ND 5.24 4.66 3.85 3.50 -236 (6.00) .925 (23.50) | 226-(J095-ND 3.53 3.14 2.60 2.36 
.250 (6.35) .625 (15.875) |226-(J061-ND 5.36 4.76 3.93 3.57 .250 (6.35) .50 (12.70) | 226-(1088-ND 3.20 2.84 2.35 2.13 
.250 (6.35) .75 (19.05) | 226-(J011-ND 5.42 4.82 3.98 3.62 .250 (6.35) .625 (15.875) |226-(089-ND 3.31 2.94 2.43 2.21 
.250 (6.35) .925 (23.50) | 226-(1012-ND 5.69 5.06 4.18 3.80 .250 (6.35) .75 (19.05) | 226-(1090-ND 3.42 3.04 2.51 2.28 
125 (3.18) .50 (12.70) | 226-11015-ND 5.96 5.30 4.38 3.98 .250 (6.35) .925 (23.50) | 226-(1091-ND 3.53 3.14 2.60 2.36 
.125 (3.18) .625 (15.875) |226-(J066-ND 6.64 5.90 4.87 4.43 125 (3.18) .50 (12.70) | 226-(1120-ND 3.20 2.84 2.35 2.13 
.125 (3.18) .75 (19.05) | 226-(1030-ND 7.20 6.40 5.28 4.80 .125 (3.18) .625 (15.875) |226-(1121-ND 3.31 2.94 2.43 2.21 
-125 (3.18) -925 (23.50) | 226-(1031-ND 8.10 7.20 5.94 5.40 -125 (3.18) .75 (19.05) | 226-[]122-ND 3.42 3.04 2.51 2.28 
.236 (6.00) -50 (12.70) | 226-(1018-ND 5.96 5.30 4.38 3.98 -125 (3.18) .925 (23.50) | 226-(1123-ND 3.53 3.14 2.60 2.36 
4 -236 (6.00) -625 (15.875) | 226-[068-ND 6.64 5.90 4.87 4.43 8 .236 (6.00) 50 (12.70) |226-(128-ND 3.20 2.84 2.35 2.13 
.236 (6.00) -75 (19.05) | 226-(019-ND 7.20 6.40 5.28 4.80 .236 (6.00) .625 (15.875) |226-(1129-ND 3.31 2.94 2.43 2.21 
.236 (6.00) -925 (23.50) _|226-(1032-ND 8.10 7.20 5.94 5.40 .236 (6.00) .75 (19.05) | 226-(130-ND 3.42 3.04 251 2.28 
.250 (6.35) .50 (12.70) | 226-(1029-ND 5.96 5.30 4.38 3.98 236 (6.00) 925 (23.50) |226-C1131-ND 3.53 3.14 260 2.36 
.250 (6.35) .625 (15.875) |226-(J067-ND 6.64 5.90 4.87 4.43 "250 (6.35) 50 (12.70) |226-C]124-ND 3.20 284 2.35 2.413 
s700.(6:89) 75 (19.05) nD a ad 528 ee t+ For complete part number, substitute the corresponding number option for [] (see web site for 
-250 (6.35) 925 (23.50) _|226-(1017-ND 8.10 7.20 5.94 5.40 availability): 1 = Black Gloss 2= Aluminum Gloss 3= Aluminum Matte 4 = Black Matte (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ki Machined Aluminum Shaft Diameter | Dimension A |Digi-Keyt muce rach 
mien  !nstrumentation Knobs (Cont.) Fig. | _ Inch (mm) Inch (mm) _ | Part No. 1 10 50 100 
16 .250 (6.35) .75 (19.05) | 226-(1138-ND 3.42 3.04 2.51 2.28 
Shaft Diameter | Dimension A. |Digi-Keyt Price Each .250 (6.35) .925 (23.50) | 226-(1139-ND 3.53 3.14 2.60 2.36 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) |Part No. 1 10 50 100 .125 (3.18) 50 (12.70) | 226-(]108-ND 3.80 3.38 2.79 2.54 
.250 (6.35) .625 (15.875) |226-(1125-ND 3.31 2.94 2.43 2.21 125 (3.18) 625 (15.875) | 226-(1109-ND 3.94 3.50 2.89 2.63 
8 .250 (6.35) .75 (19.05) | 226-(126-ND 3.42 3.04 2.51 2.28 125 (3.18) -75 (19.05) | 226-[1110-ND 4.07 3.62 2.99 2.72 
.250 (6.35) .925 (23.50) | 226-(127-ND 3.53 3.14 2.60 2.36 125 (3.18) -925 (23.50) | 226-(1111-ND 4.28 3.80 3.14 2.85 
.125 (3.18) -50 (12.70) | 226-(1096-ND 3.20 2.84 2.35 2.13 -236 (6.00) -50 (12.70) | 226-(1116-ND 3.80 3.38 2.79 2.54 
.125 (3.18) .625 (15.875) |226-(097-ND 3.31 2.94 2.43 2.21 4 -236 (6.00) 625 (15.875) |226-(1117-ND 3.94 3.50 2.89 2.63 
.125 (3.18) .75 (19.05) | 226-(098-ND 3.42 3.04 2.51 2.28 -236 (6.00) -75 (19.05) |226-[1118-ND 4.07 3.62 2.99 2.72 
.125 (3.18) .925 (23.50) | 226-(1099-ND 3.53 3.14 2.60 2.36 .236 (6.00) .925 (23.50) | 226-(1119-ND 4.28 3.80 3.14 2.85 
.236 (6.00) .50 (12.70) | 226-(]104-ND 3.20 2.84 2.35 2.13 .250 (6.35) 50 (12.70) | 226-(1112-ND 3.80 3.38 2.79 2.54 
6 .236 (6.00) .625 (15.875) |226-(1105-ND 3.31 2.94 2.43 2.21 .250 (6.35) .625 (15.875) |226-(1113-ND 3.94 3.50 2.89 2.63 
.236 (6.00) .75 (19.05) | 226-(106-ND 3.42 3.04 251 2.28 .250 (6.35) .75 (19.05) | 226-(1114-ND 4.07 3.62 2.99 2.72 
.236 (6.00) .925 (23.50) | 226-(1107-ND 3.53 3.14 2.60 2.36 .250 (6.35) .925 (23.50) | 226-(1115-ND 4.28 3.80 3.14 2.85 
.250 (6.35) .50 (12.70) | 226-(1100-ND 3.20 2.84 2.35 2.13 .125 (3.18) .50 (12.70) | 226-11144-ND 3.80 3.38 2.79 2.54 
.250 (6.35) .625 (15.875) |226-(1101-ND 3.31 2.94 2.43 2.21 .125 (3.18) .625 (15.875) |226-(1145-ND 3.94 3.50 2.89 2.63 
.250 (6.35) .75 (19.05) | 226-(1102-ND 3.42 3.04 2.51 2.28 125 (3.18) .75 (19.05) |226-(1146-ND 4.07 3.62 2.99 2.72 
250 (6.35) -925 (23.50) | 226-(1103-ND 3.53 3.14 2.60 2.36 .125 (3.18) 925 (23.50) | 226-(147-ND 4.28 3.80 3.14 2.85 
-125 (3.18) 50 (12.70) | 226-[]132-ND 3.20 2.84 2.35 2.13 .236 (6.00) -50 (12.70) | 226-(152-ND 3.80 3.38 2.79 2.54 
-125 (3.18) 625 (15.875) |226-(1133-ND 3.31 2.94 2.43 2.21 .236 (6.00) .625 (15.875) |226-(1153-ND 3.94 3.50 2.89 2.63 
-125 (3.18) -75 (19.05) | 226-[]134-ND 3.42 3.04 2.51 2.28 12 .236 (6.00) .75 (19.05) | 226-(1154-ND 4.07 3.62 2.99 2.72 
125 (3.18) -925 (23.50) _|226-(1135-ND 3.53 3.14 2.60 2.36 .236 (6.00) .925 (23.50) |226-(155-ND 4.28 3.80 3.14 2.85 
10 -236 (6.00) 50 (12.70) |226-71140-ND 3.20 204 2.35 ae 250 (6.35) 50 (12.70) |226-11148-ND 3.80 3.38 2.79 2.54 
236 (6.00) | .625 (15.875) /226-(1141-ND 3.31 2.04 243 oer .250 (6.35) | .625 (15.875) |226-(1149-ND 3.94 3.50 2.89 2.63 
.236 (6.00) .75 (19.05) | 226-(1142-ND 3.42 3.04 2.51 2.28 (250 (6.35) 75 (19.05) |226-C1150-ND 4.07 3.62 2.99 272 
.236 (6.00) .925 (23.50) |226-(1143-ND 3.53 3.14 2.60 2.36 250 (6.35) 925 (23.50) |226-]151-ND 4.28 3.80 314 285 
POO KG.S5) 50(12.70) are s20 eet a m3 + For complete part number, substitute the corresponding number option for (] (see web site for 
250 (6.35) 625 (15.875) |226-[1137-ND 3.31 2.94 2.43 2.24 availability): 1 = Black Gloss 2=Aluminum Gloss 3= Aluminum Matte 4 = Black Matte 
Push-to-Turn Aluminum Knobs Concentric Scale Dials [Seets | 


DDSPT Model 


Top View 


Side View 


Indicator 


Made in the USA 


4-40 Set Screw 


595 (15.11) 


Features: 
¢ Precision aluminum machined surfaces from 


¢ Anodized finish gloss or matte 
* Colors are clear or black 


SERIES: 400, 500, 600, 3400 Made in the USA 


Features: Anodized precision machined aluminum exterior. Accommodates potentiometer shaft - 1/4” 
(6.35mm) with 3/8” x 32-NEF-2A bushing. Requires only one square inch of panel space. 


400 Series: 1” (25.40mm) 10 Turn Calibration. This world class turns-counting dial is designed for multi- 
turn potentiometers up to ten turns or other rotary devices. The knob/scale attaches directly to the shaft, and 
the body of the dial is mounted rigidly to the panel, therefore, accurate readings with a ratio of 1000 to 1 for 
ten turns are provided with no backlash or reading error. Available with or without locking mechanism. 

500 Series: 1” (25.40mm) 1 Turn Calibrated scale. 

600 Series: 1” (25.40mm) 1 Turn Uncalibrated dial. 

3400 Series: 7/8" (22.23mm) 20 Turn Calibration. Calibrated dial designed for multi-turn potentiometers 
up to twenty turns or other rotary devices. The turns counting digit appears in the window as the dial is 
rotated. Mounting bracket plate is installed between panel and panel nut, with the dial mounting directly to 
the potentiometer shaft. 


; Digi-Key Price Each Kilo 
bar stock * DDSPT knobs have a single 4-40 set screw Fig. Description Part No. 1 5 10 Part No. 
Shaft Dia. Color/ Digi-Key Price Each _ Commercial 10 Turn (Calibrated) 
Inch (mm) Finish Part No. 1 10 50 100 Black Anodize, No Lock |411KL-ND 19.72 18.31 16.91 |411 
236 (6.00) | Clear/Gloss |226-1047-ND 1685 1498 1236 11.24 4 | Black Anodize, with Lock [EISRENG ue Led Gia bela 
Clear Anodize, No Lock | 461KL-ND 19.72 18.31 16.91 |461 
.250 (6.35) Clear/Gloss | 226-1045-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 Clear Anodize, with Lock | 462KL-ND 19.72 1831 46:07! (463 
125 (3.18) Black/Gloss | 226-1049-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 Commercial Single Turn (Calibrated) 
.250 (6.35) Black/Gloss | 226-1048-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 Black Anodize, with Lock /512KL-ND 19.13 17.85 17.00 |512 
125 (3.18) | Clear/Matte | 226-1052-ND 16.85 1498 12.36 11.24 2 | Clear Anodize, No Lock [aaa dae STB ASO SO 
Clear Anodize, with Lock |562KL-ND 19.13 17.85 17.00 |562 
.236 (6.00) Clear/Matte | 226-1053-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 Commercial Single Turn (Uncalibrated) 
.250 (6.35) Clear/Matte |226-1051-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 3 | Black Anodize, with Lock 612KL-ND 18.52 17.29 16.46 |612 
125 (3.18) Black/Matte |226-1055-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 Clear Anodize, with Lock _|662KL-ND 18.52 17.29 16.46 | 662 
236 (6.00 Black/Matte | 226-1056-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 Commercial 20 Tum (Calibrated) 
r296 (6:00) peiidioki poe : ; ; : 4. | Black Anodize, with Lock [3412KL-ND 18.52 17.20 15.88 [3412 
-250 (6.35) Black/Matte | 226-1054-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 Clear Anodize, with Lock |3462KL-ND 18.52 17.20 15.88 |3462 


RoHS COMP 30 % D Shaft Dimensions — mm Digi-Key Price Each 
EYSTONE Fig. | Dia.—mm| A B Cc |Part No. 1 10 100 
h CEYSTONE 3.18 12.70 1295 3.81 |8554K-ND 5.82 5.44 5.33 
1 6.35 17.78 15.49 4.32 |8555K-ND 6.03 5.63 5.51 
Instrumentation Knobs 6.35 | 22.86 20.07 5.59 _|8556K-ND 6.21 5.80 5.72 
3.18 12.70 13.97 22.86 |8558K-ND 7.29 6.81 6.66 
2 6.35 17.78 18.03 29.21 |8559K-ND 8.70 8.12 8.01 
6.35 22.86 22.10 38.74 |8560K-ND 9.93 9.27 9.14 
. 6.35 17.78 15.49 29.21 |8565K-ND 7.38 6.89 6.77 
6.35 22.86 16.26 38.74 |8566K-ND 7.95 7.42 7.22 
B 3.18 12.70 1295 889 |8567K-ND 8.76 8.18 8.03 
te 4 6.35 17.78 15.49 11.68 |8568K-ND 10.05 9.38 9.20 
6.35 22.86 20.07 14.99 _|8569K-ND 10.89 10.17 10.01 


Skirted Round 


Round with Dial 


Double Bar 


Single Bar 


Knobs have a spun aluminum inlay with a clear coat finish. 


2050 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic audio Potentiometers 


9mm Potentiometers 


Specifications: Resistance Range: 5KQ through 50KQ * Tolerance: +20% » Power Rating: 
.05w @ 50°C * Voltage Rating: E =V/PR but E < 50VAC/20VDC * Rotation Angle: 300° +5° 
Life: 10000 turns minimum ¢ Application: Audio mixer 


OUTPUT* 


A(15), BOB 


D(10A) 


1020 40 60 80 
Term.1 


100 


Term.3 


Shaft :O 6.0 mm 


Shaft : 6.0 mm 


Effective rotation clockwise 


* Output V. between term. 1 & 2 X 100% 
Operating V. between term.1 & 3 


Resistance Code Chart 


* Hardware Included 


Code (Resistance Value) 


Code (Value) | Code (Value) 


C(15C) 


100 80 60 40 20100 
Term.1 Term.3 


~— Effective rotation (Counterclockwise) 


*Output V. between term.2&3  y 499% 
Operating V. between term.1 &3 


10.6 
yi 1.6 502 (5K) 103 (10K) 
21-0 o> 203 (20K) 503 (50K) 
#142 43 7 
3-01.1°900 + ; [eel 
(View from mtg. side) (View from'mtg. side) Fig. | Taper eat Bushing BaENeG 1 ae 1,000 pleads 
Footprint Applies to Footprint Applies to ara Audio Potentiometers 
Figures 1, 2 and 3 Figures 4, 5, and 6 B Y None |P3A1CIC10-ND 1.05 8.73 65.48 483.06 |EVU-F3AF30BLIL] 
D Y None |P3B2C010-ND 1.05 8.73 65.48 483.06 |EVU-F3AF30DL1L] 
' B N None |P3C3CI0IC-ND 1.12 9.33 69.98 516.26 |EVU-F2AF30BLIL] 
D N None |P3D4010C-ND .99 8.22 61.65 454.84) EVU-F2AF30DL11 
B Y Metal |P3ESDIDID-ND@| 1.90 15.84 118.80  876.48|EVU-F3MFL3BLIL] 
3 D Y Metal |P3F6CICIL-ND 1.90 15.84 118.80 876.48] EVU-F3MFL3DLIL] 
5 B N Metal |P3G70IDID-ND@| 1.84 15.33 114.98 848.26 | EVU-F2MFL3BC1L) 
D N Metal |PSH8CIDIC-ND@| 1.84 15.33 114.98 848.26 |EVU-F2MFL3DLIL) 
* Hardware for Fig. 2 B Y Plastic |P3I90010-ND 1.25 10.44 78.30 577.68] EVU-F3LFL3BLIL] 
Shatt 0 6.0 mm Shaft 0 6.0 mm and Fig:S D Y Plastic | P3J0CIO0-ND 1.25 10.44 78.30 577.68 /EVU-F8LFL3D00 
7 B N Plastic |P3K10010-ND 1.19 9.90 74.25  547.80|EVU-F2LFL3BLI0 
* Hardware Included D N Plastic | P3L2 ND 119 9.90 74.25 547.80) EVU-F2LFL3D010] 
B Y None |P3M3CIDIL-ND 1.08 9.03 67.73 499.66 |EVU-E3AF25BL1-] 
12mm Potentiometers F D Y None |P3N4DDIC-ND | 1.08 903 67.73 499.66 /EVU-E3AF25DC10) 
Specifications: Resistance Range: 5KQ through 50KQ »« Tolerance: +20% » Power Rating: B N None |P3P5CC/0-ND 1.02 8.49 63.68 469.78 | EVU-E2AF25BD10] 
.05w @ 50°C * Voltage Rating: E = VPR but E < 50VAC/20VDC (Do not use DC Voltage) 
* Rotation Angle: 300° +5° « Life: 15000 turns minimum « Application: Audio mixer D N None _|P3Q6LI00-ND 1.02 8.49 63.68 469.78 | EVU-E2AF 25D 
B Y Metal }P3R7LICIC-ND 1.94 16.17 121.28 894.74] EVU-E3JFK4BL1L) 
‘ D Y Metal |P3S80CI0-ND 1.94 16.17 121.28 894.74] EVU-E3JFK4DC] 
B N Metal }P3T9CICID-ND 1.87 15.60 117.00 863.20] EVU-E2JFK4BL1L) 
D N Metal |P3U0CICIC-ND 1.87 15.60 117.00 863.20] EVU-E2JFK4DC] 
B Y Plastic |P3W1001D-ND 1.29 10.77 80.78 595.94] EVU-E3KFK4BL1L) 
D Y Plastic |P3X2C0010-ND 1.29 10.77 80.78 595.94] EVU-E3KFK4DLI] 
9 B N Plastic |P3Y3000-ND 1.22 10.20 76.50 564.40 | EVU-E2KFK4BC1L) 
D N Plastic |P3Z40010-ND 1.22 10.20 76.50  564.40|/EVU-E2KFK4DLI) 
Shaft :O 6.0 mm 
12mm Audio Potentiometers 
“Hardware Included B Y None |P245CIC-ND | 236 19.68 147.60 1088.96] EVJ-Y81F30BLIL] 
AC Y None |P2B6CICIL-ND 2.36 19.68 147.60 1088.96 |EVJ-YE1F30010L] 
7 A N None |P2C70I0C-ND 2.29 19.11 143.33 1057.42 |EVJ-YOOF30ADIL] 
N None |P2D8CI0IC-ND 2.29 19.11 143.33 1057.42] EVJ-YOOFS0DL1L] 
(ARiesistor 1 B Y Metal }P2E900I0-ND 2.69 22.41 168.08 1240.02|EVJ-Y91FO3BLIL] 
Wien emmes ag > i AC Y Metal |P2FOCICIDI-ND 2.38 19.83 148.73 1097.26 |EVJ-YK1FO3LI0L 
13 15: A N Metal |P2G1000-ND 2.62 21.87 164.03 1210.14] EVJ-Y10F03ALIL] 
Footprint Applies to Figures 7, 8, and 9 Shaft :O 6.0 mm D N Metal |P2H2C10C-ND 2.62 21.87 164.03 1210.14) EVJ-Y10F03DL1.) 
B Y Plastic |P2I3000-ND 257 21.39 160.43 1183.58 | EVJ-Y96FO3BLIL] 
AC ¥: Plastic |P2J4C0-ND 257 21.39 160.43 1183.58 |EVJ-YK6FO3LIIL] 
‘ A N Plastic |P2K5CCIL-ND 2.51 20.88 156.60 1155.36 |EVJ-Y15FO3ALIL] 
N Plastic |P2L6| ND 251 20.89 156.67 1155.86 | EVJ-Y15FO3DLIL] 
B Y None |P2M7CICIL-ND 2.39 19.95 149.63 1103.90]EVJ-C31F25BL] 
6 AC Y None |P2N8CICIC-ND 2.39 19.95 149.63 1103.90|EVJ-CVv1F25000) 
A N None |P2P9CICIL-ND 2.33 19.38 145.35 1072.36 |EVJ-CooF25AC1L] 
D N None |P2Q0CIKIC-ND 2.33 19.38 145.35 1072.36 |EVJ-CooF25DL010 
B Y Metal }P2R100C-ND 2.73 22.71 170.33 1256.62) EVJ-C51F02BLI] 
7 4 AC Y Metal }P2S200I0-ND 2.73 22.71 170.33 1256.62|EVJ-CC1F020100 
, a. Sha Onn A N Metal }P2T3O0ID-ND 2.35 19.57 146.79 1082.98 |EVJ-C20F02ACIL] 
coudgeeede : aes N Metal |P2U4CC-ND 2.35 19.57 146.79 1082.98 | EVJ-C20F02DL1) 
A, A,B,BoBg Ag * Hardware Included B Y Plastic |P2WS5CICID-ND 260 21.66 162.45 1198.52|EVJ-C56FO2BLIL] 
(OARS Pom mig sae. AC Y Plastic |P2X6000-ND 2.60 21.66 162.45 1198.52|EVJ-CCé6Fo20100 
- A N Plastic |P2Y700IL-ND 253 21.12 158.40 1168.64] EVJ-C25Fo2ACL] 
Footprint Applies to megan D N Plastic |P2Z8C010-ND 253 2112 158.40 1168.64] EVu-C25F02D00) 


Figures 10, 11, and 12 


* Call Digi-Key for help in assembling manufacturer part number. 


For complete number, substitute corresponding code (from above chart) for (JU. 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2051 


Panasonic thumbwheel Potentiometers 


Footprint Applies to both Fig. 1 and 2 


Resistance Code Chart Code (Value) Code (Value) 
Code (Resistance Value) 502 (5K) 203 (20K) 
103 (10K) 503 (50K) 
Specifications: * Resistance Range: 5KQ through SOKO * Tolerance: +20% * Power Rating: B taper - .03W, 
All others .01W »* Voltage Rating: S0VAC/20VDC « Rotation Angle: 260° +10° « Life: 10,000 turns minimum 1 i 
Center | Digi-Key Pricing Panasonic* Element Circuit 
Fig. | Taper | Detent | Part No. ‘ 10 100 1,000 | Part No. Diagram 
, A N P4A9_LIO-ND 2.07 17.25 129.38 = 954.50 | EVL-HFAA01AL 
B N P4B0_IO-ND 2.07 17.25 129.38 = 954.50 | EVL-HFAA01BL10 
A N P4C10-ND 2.07 17.26 129.42 954.83 | EVL-HFAAO6ALIL) 
2 (View from mtg. side) 
B N P4D2000-ND® 2.07 17.26 129.42 954.83 | EVL-HFAAO6BLIL) 
j A Y = |P4E3000-ND 2.32 19.32 144.90 1069.04 | EVL-HFKA01ALDL l— 10.8 aa ly 
B Y | P4F4000-ND 2.32 19.32 144.90 1069.04 | EVL-HFKA01BLI0 4 T 12 
L105—lL-de 
7 A N P4kK9_ILIL-ND@ 2.07 17.25 129.38 954.50 | EVL-HFAAOSALIL / ! 
B N P4LODOI-ND® 2.07 17.25 129.38 = 954.50 | EVL-HFAAOSBLIL ad ba ace 
3 A Y  |P4M1000-ND@ 2.32 19.32 144.90 1069.04 | EVL-HFKAOSALIL i ies ais 
B Y  |P4N2000-ND@ 2.32 19.32 144.90 1069.04 | EVL-HFKAO5BLIL R2#1 #243 


For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for (IU. 
* Call Digi-Key for help in assembling manufacturer part number. RoHS Compliant 


Specifications: * Tolerance: +30% * Power Rating: .01W ®* Rotation Angle: 270°+5° * Life: P4G5102-ND g Yy, (View from mounting side) 
5,000 turns minimum, All others 10,000 turns minimum « No center detent } 
Dual | Rated | Resistance | Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. | Taper | Voltage (0) Part No. 1 10 100 | Part No. 

4 B/B 20VAC 50K P4J8503CT-ND® 1.37 11.40 104.83 | EVU-TUAB16B54 

5 A/A 0.5VAC 1K P4G5102-ND 96 8.00 60.01 | EVU-TW1B24A13 

6 | cc | tovac 10K | P4H6103-ND® 96 8.00 60.01 _ J EVU-TW7B45C14 Rep “plea :<82 
@ RoHS Compliant 


16mm Shaftless Potentiometers with Detents 


Recommended Applications: * Function switching and adjusting for control panels of car air conditioners 

Features: ¢ Small size * High click torque * External Dimensions: 16.7mm x 16.3mm x 6.0mm * Through hole for a shaft * Suitable 
for reflow soldering 

Mechanical Specifications: * Rotation Torque: 40 mN-m + 15 mN-m »* Detent Pitch: (12, 7 active) 30° + 3° * Rotation Angle: 360° 
Endless 

Electrical Specifications: * Power Rating: 0.05W * Nominal Total Resistance: 10kQ +30% * Taper: B ¢ Rotation Life: 30,000 


7 nominal 
je48 95 Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
24.3 | Detent Number 1 2 3 4 5 6 7 
2-012 
Through Hole Angle 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 
Output/Initial 5% max. 16.7% + 5% 33.3% + 5% 50% + 5% 66.7% + 5% 83.3% + 5% 95% min. 
Center of shaft 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&RPricing | Panasonic 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 350 Part No. 
10KQ,12 Detents, SMD | P12427CT-ND 5.83 48.60 447.16 |P12427TR-ND 1020.60 EWV-YC8B14 
RoHS 
Low profile, long life sensor, which is suitable for detecting the angles of rotating axes, such as air conditioner dampers. (2) 
(View fr rts sid 
Solder hee parts sid) Recommended Applications: * Detection of air conditioner damper angles * Detection of various control unit angles 
Land Cen t Features: * Low profile (H=2.2mm) *Long operation life: 1 million operation cycles assured, a wide electrical output angle of a 


maximum 347° 


Specifications: * Rating: 0.05W, 5V * Operating Force: 3 mN.m maximum * Linearity: +3% maximum ¢ Operation Life: 1,000,000 
cycles (operation Angle +30°) Total Resistance: 10kQ +30% 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T & R Pricing | Panasonic 
Description Part No. il] 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
10KQ, 10mm, SMD P12426CT-ND 1.72 14.31 131.65 | P12426TR-ND 859.00/M | EVW-AE4001B14 


5mm Square Single-Turn Cermet Potentiometers 


SPECIFICATIONS: * Maximum Voltage: 200V 


MBG Series Mechanical Characteristics: * Dielectric Withstanding Voltage: 600VAC for one minute 
° a i . * Temperature Coefficient: +100ppm/°C 
* Total rotation angle: Adjustment angle 200° nominal * Insulation Resistance: 100MQ 
* Soldering: Within 5 seconds maximum at 300°C 
n F ee Environmental Characteristics: 
iE y Fleetrical Ce * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Se} * Resistance Range: 5000 to 2 MO Vibration: 20G 
aE plan * Tolerance: +20% * Shock: 180G 
[3/3] PRONE: * Power Rating: 0.5W at 70°C * Seal: MIL-R-22097 Immersion 
Digi-Key Digi-Key ae Panasonic Panasonic 
Res. |PartNo. | Part No. Pricing Part No. Part No. 
(0) | Side Adjust | Top Adjust 1 10 100 1,000 5,000 Side Adjust Top Adjust 
500K |MBG52-ND |— 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M )EVM-MBGAO1B52  |— 
B07G 1K |= MSG13-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M |— EVM-MSGA01B13 
x0. 
500K |— MSG55-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M |— EVM-MSGA01B55 
90 
P.C.B. piercing plan 1M |MBG16-ND )— 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M )EVM-MBGAO1B16 |— 
2M |— MSG26-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M |— EVM-MSGA01B26 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2052 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic __ Slide Potentiometers for Audio Mixer Applications 


Fig. 1 —- Thin Type Fig. 2 - Mono Type 


Features: * Thin and compact design with 8mm body height and 15mm width « Light sliding force and Features: * Slim type fader, 9mm width, 8mm height »* Excellent cost performance applicable to 
excellent operation * Highly accurate attenuation characteristics, maximum attenuation of more than audio mixers for amateur use Recommended Applications: * Fade control for audio mixers ¢ Multi- 
100dB, and low noise Recommended Applications: * Fade control for common type audio mixers Track Recorders * Paper position sensors for copiers 


7-O1.5 
nN 


Travel =A 
100 
60 
Fig. 3 — Standard Type Fig. 4 — Motor Type 
Features: * Excellent operational feeling * Low noise, long operational life, highly accurate attenuation Features: * Excellent operation feeling, high 
Recommended Applications: * Fade control for audio mixers and musical key boards * Heat control speed driving and power saving design * Dust- 
or mode switching for car air conditioners * Measurement instruments proof mounting possible by 90° off set lever design 
Recommended Application: * Automated Audio x 
5. Mixers (Common/Amateur Type) 3 
te x 
y 
= 1° 
Ae 
Flo 
8 i 
2/3 
8/5 
=|s 
Oa 
Siva a s|2] °o a0 100 
(Note for Single! Do nol connect /e| Tem. #1 Temm. #3 
Travel = A dummy terminal 1 and others 6] | Traveling in % from terms #1 to #3 
60 12.9 and dummy teins Taper "AY Taper *D" 
45 Note for Dual: 3 and T- short terminals Taper “B} Taper "Y’ 
3 and T'- short terminals) 
Resist. Travel Single/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. (Q) Style (mm) Dual Taper Part No. i 10 50 100 Part No. 
10K Thin 100 Ss ¥. PJQ100SY-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQKR15Y14 
10K Thin 100 Ss A PJQ100SA-ND® 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQKR15A14 
10K Thin 100 Ss D PJQ100SD-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQKR15D14 
10K Thin 100 Ss B PJQ100SB-ND® 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQLR15B14 
10K Thin 100 D Y PJQ100DY-ND® 10.88 8.70 7.23 6.53 EVB-JQKR15Y14 
10K Thin 100 D A PJQ100DA-ND 10.88 8.70 7.23 6.53 EVB-JQKR15A14 
1 10K Thin 100 D D PJQ100DD-ND 10.88 8.70 7.23 6.53 EVB-JQKR15D14 
10K Thin 60 Ss Y PNAO60SY-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NADR15Y14 
10K Thin 60 Ss A PNAO60SA-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NADR15A14 
10K Thin 60 iS} D PNAO60SD-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NADR15D14 
10K Thin 60 Ss B PNAO60SB-ND® 7.19 5.75 4.78 4.32 EVA-NAHR15B14 
10K Thin 60 D Y PNAO60DY-ND 10.40 8.32 6.91 6.24 EVB-NADR15Y14 
10K Thin 60 D A PNAO60DA-ND 9.20 7.36 6.11 5.52 EVB-NADR15A14 
10K Thin 60 D D PNAO60DD-ND 9.20 7.36 6.11 5.52 EVB-NADR15D14 
10K Mono 100 Ss yy, PNF100SY-ND@ rab 5.69 4.72 4.27 EVA-NF4R15Y14 
10K Mono 100 Ss A PNF100SA-ND® 7A 5.69 4.72 4.27 EVA-NF4R15A14 
10K Mono 100 Ss D PNF100SD-ND® 7A 5.69 4.72 4.27 EVA-NF4R15D14 
2 10K Mono 100 Ss B PNF100SB-ND® 7.09 5.68 4.71 4.26 EVA-NF3R15B14 
10K Mono 60 iS} Y PNEO60SY-ND 7A 5.69 4.72 4.27 EVA-NE4R15Y14 
10K Mono 60 Ss A PNEO60SA-ND® 7A 5.69 4.72 4.27 EVA-NE4R15A14 
10K Mono 60 Ss D PNEO60SD-ND® 7A 5.69 4.72 4.27 EVA-NE4R15D14 
10K Mono 60 Ss B PNEO60SB-ND 6.15 4.92 4.09 3.69 EVA-NE3R15B14 
10K Standard 60 Ss A PQ1060SA-ND 3.31 2.65 2.20 1.99 EWA-Q10C15A14 
10K Standard 60 Ss D PQ1060SD-ND 3.31 2.65 2.20 1.99 EWA-Q10C15D14 
10K Standard 60 Ss B PQ1060SB-ND® 3.31 2.65 2.20 1.99 EWA-Q12C15B14 
10K Standard 60 D A PQ3060DA-ND® 4.02 3.22 2.67 2.42 EWA-Q30C15A14 
3 10K Standard 60 D D PQ3060DD-ND@ 4.02 3.22 2.67 2.42 EWA-Q30C015D14 
10K Standard 45 Ss A PP1045SA-ND 2.84 2.27 1.89 1.71 EWA-P10C15A14 
10K Standard 45 Ss D PP1045SD-ND® 2.84 2.27 1.89 1.71 EWA-P10C15D14 
10K Standard 45 Ss B PP1045SB-ND® 2.84 2.27 1.89 1.71 EWA-P12C15B14 
10K Standard 45 D A PP3045DA-ND® 3.55 2.84 2.36 2.13 EWA-P30C15A14 
10K Standard 45 D D PP3045DD-ND® 3.55 2.84 2.36 2.13 EWA-P30C15D14 
4 10K Motor 100 Ss yy: PNC100SY-ND@ 41.64 37.63 35.13 33.37 EVB-NC2P088BL 


@ RoHS Compliant 


Linear Position Sensors 


Features: * High-performance sensor « Linearity + 0.5% (EVAJ-Type) + 0.2% (EVAW-Type) * Long life and high resolution 
Specifications: ¢ Voltage Rating: 5VDC maximum ° Taper: B (EIAJ 1B) * Operating force 0.25 N for EVA-W, 0.5 N for EVA-J 


Recommended Applications: * Detection of camera/camcorder lens positions * Detection of seat positions for automobiles 
¢ Detection of positions in tilt and telescopic mechanisms for automobiles * Detection of headlight angle for automobiles 


Total Travel Operating | Digi-Key FricelEach Panasonic 
Fig. Resistance | (mm) Life Part No. i 10 100 Part No. 
1 10KO + 30% 32.0 100K Cycles |P12338-ND 2.03 1.63 1.35 EVA-JGTJ20B14 
2 30KO + 30% 9.0 20K Cycles |P13569-ND 1.34 1.08 89 EVA-W7NR04B34 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2053 


Panasonic 


Surface Mount 
Trimmer Potentiometers 


Derating Ration (%) 


Series P7J — Panasonic Series #EVM-7JSX30BXX 


r Resistance, 
| Ex: 2.2x100 


1.9 Dia. 
1.7 Dia. 


.35 Depth 


25 
ol 


OT 


.35 Depth 


Marking 


Features: * 3mm sealed type for flow and reflow soldering 
* Labor cost saving filmless sealed construction; Resistance 
Range: 330-470K; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: 
.05W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 10-150 
gF; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 10; 
Soldering Heat: 250°C 10s/260°C 5s 


24 
Teminal Plate f- 


[or] ' [er] 
ka Dole ala 2 


Recommended Land 
Layout 


Features: * 4mm open frame type for reflow soldering 
* Two terminal construction; Resistance Range: 220- 
1.0MQ; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: 
.2W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 
gF; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; 
Soldering Heat: 260°C 10s 


2.4—| 


2- Filled With 
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Recommended Land Layout 


1.9 
GSoldered 


Series P1D — Panasonic Series #EVM-1DSX30BXX 


OT oMWW\eOT 


Adjust Slot 
Resistance 35 Depth 


Ex: 2x10 


Features: * 4mm open frame type for reflow soldering » Tri- 
angle terminal construction; Resistance Range: 220-1.0MQ; 
Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .2W; 
Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 
gF; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; 
Soldering Heat: 260°C 10s 


14 Filled With 
@T| Fibre Sheet 


+ 2.4—+4 


54 
si' Bi 
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Recommended Land Layout 


Soldered 


Power Derating Curve 
4 


Temp. of Cupper Surface (°C) 


Profile for Reflow Soldering 
Pre-Heat: 130°C ~ 160°C 
Melting Temp.: TM = 183.3°C 
Peak Time: Tp < 240°C 
Melting Temp.: TM < 30s 
Solder: Eutectic 

Flux: Rosin Flux 


‘Melting Time: 
Max. 30 sec. 
Preheat Zone 
2.5+ 0.3 minutes 


Series P1S — Panasonic Series #EVM-1SSX50BXX 


Resistance 
Ex: 2x10°0 


2, 
Marking|@T| Fibre Sheet 
fede es 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering * Excellent 
mounting efficiency; Resistance Range: 220-1.0MQ; Tolerance: 
+25%; Taper: Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 
260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating Temperature: 
-40°C ~ 100°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 
85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 260°C 10s 


Filled With 
1.5% 


35 i 


[Soldered 


“ym.2: 
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Recommended Land Layout 


Series P1E — Panasonic Series #EVM-1ESX30BXX 


Adjust Slot 
Resistance 
Ex: 2x10'Q 


Features: * 4mm open frame type for reflow soldering ¢ Inline 
terminal construction; Resistance Range: 220-1.0MQ; 
Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .2W; 
Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 
gF; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; 
Soldering Heat: 260°C 10s 


2-+ Filled With 
. r “Foe, Sheet 
9 i 


‘ 128 ha .24 


Recommended Land Layout 


iS :! 
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Soldered 


Series P5C — Panasonic Series #EVN-5CSX50BXX* 
Series P5E — Panasonic Series #EVN-5ESX50BXX 


f 
17 15 
3.6 + 
9 1.8] 5 
¢ ob 


Resistance L ! +! Shi 


Features: * 3mm carbon dust proof type for reflow soldering 
* Excellent mounting efficiency for pick and place assembly; 
¢ Rotation stopper feature (EVN-5E); Resistance Range: 
500-1MQ; Tolerance: +30%; Taper: Linear; Power Rating: 
-O5W @50C; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation 
Torque: 10-150 gF; Operating Temperature: -20°C ~ 70°C; 
Temperature Coefficient: +500 ppm/C(25°C ~ 70°C) / 
+750 ppm/C (-20°C ~ 25°C); Rotation Life: 20; Soldering 
Heat: 280°C 3s 


* No stopper, 360° mechanical rotation. 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing | panasonic Code Resistance Value For P7J Series 
Part No.t 1 10 100 Part No.t 1,000 2,000 Part No.* 
P7JLILILICT-ND a4 441 33.76 _|P7JCIOLITA-ND 263.75 —_ [EVN-7JSX30BXx | /mibalel(Waltie yaa Re Cave (Walle) a MekCocles (Valle) ae ame Cuede Valle) asm code| Valle) 
P1SOIOUICT-ND 32 3.00 24.64 P1SOODTR-ND — 192.50/M |EVM-1SSX50BXX 332 (3.3K) 333 (33K) 224 (220K) 334 (330K) 474 (470K) 
P1GOO0CT-ND 31 2.85 23.36 P1GDOOTR-ND 182.50 — |EVM-1GSX30BXX aA 
P1ELDIOUICT-ND 54 4.50 41.40 P1EDOOTR-ND 277.00 — |EVM-1ESX30BXX : . 
PADCICICICT-ND 50 413 37.95 _|P1DOCIDITR-ND 254.00 —_|evM-1Dsxs0Bxx Code Resistance Value Fork t/ be Serle 
P5CLILILICT-ND® 31 2.55 23.46 P5CL] R-ND® —  157.00/M_ |EVN-5CSX50BXX Code (Value)|Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) 
P5ECIICICT-ND® 28 2.35 21.62 | P5EDUIOTR-NDe — _145.00/M_|EVN-5ESX50BXX 201 (200) | 501 (500) | 102 (1.0K) | 202 (2.0K) | 502 (5.0K) | 103 (10K) | 203 (20K) 
@ RoHS Compliant * For assistance with Panasonic Part Number please call Digi-Key. Sit) GID.) | HEA UC) eae (Goa) || ele) | Us ult) 
+ For complete number, substitute corresponding code (from chart) for (U1. Code Resistance Value For P5E Series 
Digi-Key@ SMT Trimmer Potentiometers Kits Code (Value)|Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) 
P1E-KIT-ND 10 each of Series P1E, values 100 - 1.0M (130 pieces) ... .. $43.95 501 (500) | 102(1K) | 202 (2k) | 502(5K) | 103 (10K) | 203 (20K) | 503 (50K) 
P1D-KIT-ND 10 each of Series P1D, values 100 - 1.0M (130 pieces)... $43.95 104 (100K) | 204 (200K) | 504 (500K) | 105 (1M) 
(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic Surface Mount Trimmer Potentiometers (Cont. 
Series P2N — Panasonic Series #EVM-2NSX80BXX 


Resistance 


Driver Slot: 


Features: 2mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 200-1.0MQ; Tolerance: +25%; Taper: B; 
Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation 
Torque: 0.5-10 mN; Operating Temperature: -40°C ~ 
100°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-40°C ~ 
100°C); Rotation Life: 10; Soldering Heat: 240°C 5s 


Series P2X — Panasonic Series #EVM-2XSX50BXX 


Features: * 2mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 200-1.0MQ; Tolerance: +25%; 
Taper: Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 
260 +20; Rotation Torque: 10-150 gF; Operating 


Series P2W — Panasonic Series #EVM-2WSX80BXX 


Features: * 2mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 200-1.0MQ; Tolerance: +25%; Taper: 
Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 260 +20.; 
Rotation Torque: 10-150 gF; Operating Temperature: 
-20°C ~ 85°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C 
(-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240°C 5s 


ial 


sag 3 


Marking 


Series P3R — Panasonic Series #EVM-3RSX50BXX 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 500-1MQ; Tolerance: +25%; Taper: B; 
Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 260 +20.; Rotation 


Torque: 1-20 mN; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; 
Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-40°C ~ 100°C); 
Rotation Life: 10; Soldering Heat: 240°C 5s 


Temperature: -20°C ~ 85°C; Temperature Coefficient: 
+250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; Soldering 
Heat: 240°C 5s 


Dummy 
Driver slot: 
We 0.45 
L=0.3 


1.0 Max. 
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Series P3V — Panasonic Series #EVM-3VSX50BXX 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering 
* Rotation stopper feature; Resistance Range: 500- 
1MQ; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: 
.15W; Adjustment Angle: 240 +20; Rotation Torque: 
20-100 gF; Operating Temperature: -20°C ~ 85°C; 
Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); 
Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240°C 5s 


Series P3Y — Panasonic Series #EVM-3YSX50BXX 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 100-1.0MQ; Tolerance: +25%; 
Taper: Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 
260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating 
Temperature: -20°C ~ 85°C; Temperature Coefficient: 
+250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; Soldering 
Heat: 240°C 5s 
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Series PiU — Panasonic Series #EVM-1USX30BXX 


Features: * 4mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 100-1.0MQ; Tolerance: +25%; 
Taper: Linear; Power Rating: .2W; Adjustment Angle: 
260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating 
Temperature: -20°C ~ 100°C; Temperature Coefficient: 
+250 ppm/C (25°C ~ 100°C); Rotation Life: 20; Soldering 
Heat: 240°C 5s 


if 


Series P3W — Panasonic Series #EVM-3WSX80BXX 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 100-1.0MQ; Tolerance: +25%; Taper: 
Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 240 +20; 
Rotation Torque: 20-200 gF; Operating Temperature: 
-20°C ~ 85°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C 
(-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240°C 5s 


2.4 + 


Dummy 


Terminal 
0.55 
|! Mark. ra 
brush A 
position 08 INEY), 
i H 
mn oe paps = reps jandiReel ; Code Resistance Value For P2N / P2W / P2X Series 
Beane See we sore. 4,000 AG 3,000 peneson'e Code (Value) [Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
P2NUILILICT-ND@ 66 5.48 50.37 |P2NCILILITR-ND@ = — 329.00/M | EVM-2NSX80BXX 201 (200) | 501(500) | 102(1.0K) | 202(2.0K) | 502(5.0K) | 103 (10K) 
P2WOCIDICT-ND 63 = §.25 = 48.30 | P2WCIDILITR-ND = — 323.00/M | EVM-2WSX80BXX AUN) || SEEKS) _||_ MENG) || Bee euLs) || eeeeals) | Weal) 
P2XCICIDICT-ND 61 5.05 46.46 |P2XCILILITR-ND —  311.00/M — | EVM-2XSX50BXX Code Resistance Value For P3Y / P3W / P1U Series 
P3ROIDICICT-ND@ 81 6.76 62.16 |P3RUICICITR-ND@ —  405.00/M — | EVM-3RSX50BXX Code (Value)|Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) |Code (Value) 
P3YDICIDICT-ND 42 3.50 32.20 |P3YOIDICITR-ND —  215.00/M — | EVM-3YSX50BXX 101 (100) | 201 (200) | 501 (500) | 102 (1.0K) | 202 (2.0K) | 502 (5.0K) | 103 (10K) 
P3VOILIDICT-ND 62 4.35 40.02 |/P3VCICILITR-ND —  268.00/M — | EVM-3VSX50BXX AUS (GIS) || EMSC) ae aL) ae ela) sea) | Mes GUD) 
P3WOICIDICT-ND 52 4.35 40.02 |P3WCIDILITR-ND = — 268.00/M | EVM-3WSX80BXXx Code Resistance Value For PSR / P3V Series 
P1UDCICICT-ND 61 5.05 46.46 |P1UDLILITR-ND 311.00 _ — | EVM-1USX30BXX Code (Value)| Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) |Code (Value) 
@ RoHS Compliant * For assistance with Panasonic Part Number, please call Digi-Key. OATS SNe acer on 103 (10K) ) 203 (20K) | 503 (50k) 
+ For complete number, substitute corresponding code (from chart) for QU. 
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Panasonic 


EVM-EAG / EAS / EGG / EGS Series: 


Dustproof Type with Knob Protection: Features: * No readjustment needed 
through knob protected construction » Excellent mounting efficiency due to 
cubic shape * Automated adjustment available. Face side: Standard cross slot 
screwdriver suited to automatic adjustment applicable. Back side: Penetrated 
slot for easy driving. Applications: * Audio visual equipment, home appliances. 


Specifications: * Rotation Torque: 20 to 300gf * Stopper Strength: 500gf * Ro- 
tation Angle: 210°C +20°C. * TCR: +200ppm (-30°C ~ 100°C) »* Nominal Total 
Resistance & Tolerance: +25% »* Power Rating and Maximum Operating Voltage: 
0.3W, 100V (70°C) * Residual Resistance: 100 maximum for R<s1kQ, 1% 
maximum for 1kO<R<100kQ, 5% maximum for R>100kQ * Soldering Heat: 5s 
maximum 240 to 280°C, 3s maxium 280 to 300°C « Rotation Life: 50 turns 

Fig. 1 - Top Adjust Fig. 2 - 
Bulk Lead 


EVM-EAG Series — Top Adjust (Bulk) 


EVM-EYG and EVM-EYS Series: 


Specifications: * Rotation Torque: 20 to 300gf »* Stopper Strength: 500gf 
* Rotation Angle: 210°C +20°C * TCR: +100ppm (-40°C ~ 120°C) »* Nominal 
Total Resistance & Tolerance: +20% »* Power Rating and Maximum Operating 
Voltage: 0.5W, 200V (70°C) * Residual Resistance: 2% * Soldering Heat: 260°C 
+5°C for 5 +1 Second « Rotation Life: 50 turns 


EVM-AAS Series: 


Specifications: * Resistance Range: 1000 -1mQ »* Tolerance: +25% » Taper: 
Linear Residual Resistance: 2% »* Wattage Rating: 0.3W * Volt Rating: 100V 
* TCR: +200ppm * Torque: 20 to 300gf * Stopper Strength: 350gf * Rotational 
Angle: 240°C +20°C * Operational Temperature: -30°C ~ 100°C 


Side Adjust 


Bulk Lead 
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EVM-EGG Series — Side 


Fig. 3 - Top Adjust 


6mm Square Ceramic Trimmer Potentiometers 


EVM-F6S Series: 


Features: * Higher performance dustproof type » Excellent reliability for heat 
and humidity * High speed radial automatic mounting and excellent mounting 
performance 


Applications: « Audio visual equipment, home appliances 


Specifications: * Rotation Torque: 20 to 300gf »* Stopper Strength: 350gf 
Rotation Angle: 240°C +20°C * TCR: +300ppm (-30°C ~ 100°C) * Nominal Total 
Resistance & Tolerance: +25% »* Power Rating & Maximum Operating Voltage: 
0.3W, 100V (70°C) * Residual Resistance: 100 maximum for R<1kQ, 1% 
maximum for 1kO<R<100kQ, 5% maximum for R>100kQ « Soldering Heat: 5s 
maximum 240°C ~ 280°C, 3s maximum 280°C ~ 300°C * Rotation Life: 50 turns. 


Fig. 4 - Top Adjust 


Adjust (Bulk) 


Res. _| Digi-Key Pricing Panasonic Res. Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig.| (0) _ | Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig. (0) _|Part No. 1 10 100 500 _| Part No. 
100 |EAG12BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB12 100 |EGG12BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 |EVM-EGGAO0B12 
200 | EAG22BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B22 200 |EGG22BK-ND 7 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B22 
500 | EAG52BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB52 500 |EGG52BK-ND rca 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAO0B52 
1K | EAG13BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 |EVM-EAGA00B13 1K  |EGG13BK-ND@ 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B13 
2k | EAG23BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 |EVM-EAGA00B23 2k _|EGG23BK-ND¢ 7 5.88 54.05 235.00 |EVM-EGGA00B23 
5K |EAGS3BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOBS3 5K |EGGS53BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 |EVM-EGGAO0BS53 

: tox | (ERCaeicnn 94 As ae 345100. || EVAEAGAGOB14 2 10K |EGG14BK-ND@ 71 5.88 54.05 235.00 |EVM-EGGA00B14 
20K | EAG24BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B24 a Serene z pee ee or ae 
SOK | Eagesbigne TS 605 eee. 242100" | EVM EAGAQOBS4 100K _|EGG15BK-NDe 71 5.88____54.05 235.00 |EVM-EGGAOOB15 
100K__|EAGHBBIGNE®, efais = 108 55.66 22:00) EVEEAGADO 1S: 200K _|EGG25BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 |EVM-EGGA00B25 
200K ERcee ND ne — poco 242/00" | EVMFEAGAQOB25 500K |EGG55BK-ND wal 5.88 64.05 235.00 | EVM-EGGA00BS5 
500K ERcee ey 73 — 55:66 222100") EVMEEAGAOOBSS 1M ___|EGG16BK-ND Wal 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B16 
1M _|EAG16BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 _|EVM-EAGA00B16 

EVM-EAS Series — Top Adjust (Tape) EVM-EGS Series — Side Adjust (Tape) 

Cut Tape Tape and Box 
Cut Tape Tape and Box Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 

__ | Res. | Digi-Key Erieing) Digi-Key Ericing) Panasonic Fig.| (Q) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 5,000 _‘| Part No. 

Figs /E(O) BEacue: i] _ift)__ily)_ tito ODOR O00RS Racine: 100 [EGS12CT-ND| .73 6.05 55.66/EGS12TB-ND | 372.00 346.00/M/EVM-EGSA00B12 
100 JEAS12CT-ND | .71 5.88 54.05/EAS12TB-ND | 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B12 200 |EGS22CT-ND| .73 6.05 55.66|EGS22TB-ND | 372.00 346.00/M/EVM-EGSA00B22 
200 |EAS22CT-ND | .71 5.88 54.05/EAS22TB-ND | 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B22 500 |EGS52CT-ND| .73 6.05 55.66|/EGS52TB-ND | 372.00 346.00/M|/EVM-EGSA00B52 
500 |— = = —]EAS52TB-ND@ | 362.00 336.00/M)EVM-EASA00B52 1K |EGS13CT-ND|] .73 6.05 55.66/EGS13TB-ND | 372.00 346.00/M|EVM-EGSA00B13 
1K |EASI3CT-ND | .71 5.88 54.05/EAS13TB-ND | 362.00 336.00/M |EVM-EASA00B13 2K _|EGS23CT-ND| .73 6.05 55.66/EGS23TB-ND@ | 372.00 346.00/M|EVM-EGSA00B23 
2K |EAS23CT-ND | .71 5.88 54.05|EAS23TB-ND | 362.00 336.00/M| EVM-EASA00B23 5K |EGS53CT-ND| .73 6.05 55.66/EGS53TB-ND | 372.00 346.00/M |EVM-EGSA00B53 
5K |EASS3CT-ND | .71 5.88 54.05/EAS53TB-ND | 362.00 336.00/M|EVM-EASA00B53 2 | 10K |— — —  —|EGS14TB-ND@ | 372.00 346.00/M|EVM-EGSA00B14 

1 | 10K |— — —  —JEAS14TB-ND@ | 362.00 336.00/M/EVM-EASA00B14 20K |EGS24CT-ND| .73 6.05 55.66/EGS24TB-ND | 372.00 346.00/M/EVM-EGSA00B24 
20K |EAS24CT-ND | .71 5.88 54.05|EAS24TB-ND | 362.00 336.00/M/EVM-EASA00B24 50K |EGS54CT-ND| .73 6.05 55.66/EGS54TB-ND | 372.00 346.00/M/EVM-EGSAO0B54 
50K |— — —  —JEASS4TB-ND | 362.00 336.00/M/EVM-EASA00B54 100K |— — _— __—|EGS15TB-ND¢@ | 372.00 346.00/M|EVM-EGSA00B15 
100K |— — _— __—|EAS15TB-ND_| 362.00 336.00/M|/EVM-EASA00B15 200K |— —  — — —JEGS25TB-ND | 372.00 346.00/M|EVM-EGSA00B25 
200K |— — — —|EAS25TB-ND 362.00 336.00/M|EVM-EASA00B25 500K |EGSS5S5CT-ND| .73 6.05 55.66|EGS55TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSAOOB55 
500K|EASSSCT-ND | .71 5.88 54.05|/EASSSTB-ND | 362.00 336.00/M/EVM-EASA00B55 1M ies — _— _—|EGS16TB-ND_| 372.00 __346.00/M|EVM-EGSA00B16 
IM [EASI6CT-ND | 71 5.88 54.05] EAS16TB-ND | 362.00 _936.00/M|EVM-EASAO0BI6 | EWiny EEG Coriag — Top Adjust (Tape) 

EVM-EYG Series — High Grade, Top Adjust (Bulk) Cut Tape Tape and Box 

ae Pricin 5 Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 

; Res. | Digi-Key 9 Panasonic Fig.| (0) |Part No. 110 100 |Part No. 1,000 5,000 ‘| Part No. 

Lil L(G) ete, u 0 ey SOOM RartiNes 1K [= — —  —]F6SA13TB-ND | 213.00 _197.00/M| EVM-F6SA00B13 
2K |EYG23BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B23 50K |F6SA54CT-ND |.38 3.28 27.20/— = —|EVM-F6SA00B54 
20K | EYG24BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 |EVM-EYGAO0B24 3 | 00k |FeSAZscT-ND |.38 3.28 27.20|— — —|EVM-F6SA00B25 
50K |EYGS4BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGAO0B54 500K |F6SAS5SCT-ND |.38 3.28 _27.20|F6SASSTB-ND | 213.00 _197.00/M| EVM-F6SA00B55 

1 | 100K |EYG15BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 |EVM-EYGA00B15 F i 
200K | EYG25BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 |EVM-EYGAQ0B25 EVM-AAS Series — Top Adjust (Tape) 
500K | EYG55BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 [EVM-EYGAOOB55 s puree =; repelsEer 9 
1M_|EYG16BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 |EVM-EYGA00B16 Fig. ra pkey Fo het aoe lee Aaa paneson’ 

1 1 1 100 [AAS12CT-ND 50 4.15 38.18 |AAS12TB-ND 255.00 | EVM-AASAQOB12 

EVM-EYS Series — High Grade, Top Adjust (Tape) 200 | AAS22CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS22TB-ND 255.00 | EVM-AASAOOB22 

Tape and Box 500 |AASS2CT-ND@ | 50 4.15 38.18 |AASS2TB-ND@ | 255.00 | EVM-AASAOOB52 

___ | Res. | Digi-Key Boeing Panasonic 1K |AAS13CT-ND@ | 50 4.15 38.18 |AAS13TB-ND@ | 255.00 /EVM-AASA00B13 

Eig a (OQ) ei RartiNo? 1,000 5,000 0,000 nartiNlo? 2k |AAS23CT-ND | 50 4.15 38.18 | AAS23TB-ND 255.00 _|EVM-AASAQ0B23 
2K | EYS23TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M ) EVM-EYSA00B23 5K |AAS53CT-ND@ | 50 4.15 38.18 |AAS53TB-ND@ 255.00 |EVM-AASAOOB53 
5K |EYS53TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M | EVM-EYSAO0B53 4 | 10K |AAS14CT-ND@ | 50 4.15 38.18 |AAS14TB-ND@ | 255.00 | EVM-AASAOOB14 
10K |EYS14TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M |EVM-EYSA00B14 20K |AAS24CT-ND@ 50 4.15 38.18 | AAS24TB-ND® 255.00 | EVM-AASA00B24 

1 | 2 ee ca: Sie MMM LL LLRD Label {00K AASISCT-ND | so 416 3812 [aasisTaND | 25600 |evMaasacoBts 
SOK (EYSSSIEND aopi00 Se 78:00" So 00M EVNEEYSA00BSe 200K | AAS25CT-ND 50 4.15 38.18 |AAS25TB-ND 255.00 | EVM-AASAQOB25 
200K |EYS25TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M | EVM-EYSA00B25 500K | AASSSCT-ND 50 415 38.18 | AASSSTB-ND 255.00 | EVM-AASAOOBS5 
500K | EYS55TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M_ | EVM-EYSAOOB55 im |AAS16CT-ND 50 4.15 38.18 |AAS16TB-ND 255.00 | EVM-AASAQOB16 
1M_|EYS16TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M_|EVM-EYSA00B16 @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Ceramic Trimmer Potentiometers 
Series EVM-L4G, EVM-L1G, EVM-5AG, and EVM-4LG 


Specifications: 


* Resistance Range: 1000 to 1MQ « Taper: Linear * Tolerance: 25% * Residual: EVM-L4G and EVM-L1G: 5%; EVM-5AG and EVM-4LG: 2% * Wattage Rating: EVM-L4G and EVM-L1G: .2W; EVM-5AG and EVM- 
4LG: .3W ¢ Voltage Rating: EVM-L4G and EVM-L1G: 50V; EVM-5AG and EVM-4LG: 100V * TCR: EVM-L4G and EVM-L1G: +300ppm; EVM-5AG and EVM-4LG: +200ppm » Torque: 20-250 gf * Stopper Strength: EVM- 
L4G and EVM-L1G: 400gF; EVM-5AG and EVM-4LG: 300gF * Angle of Rotation: 200° +20° * Operating Temperature: -30°C ~ 100°C 


Fig. 1 — 4mm, Vertical 
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Fig. 2 — 4mm, Right Angle 


Fig. 3 — 5mm, Vertical 
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Fig. 4 — 6mm, Vertical 


Res. | Digi-Key Pricing Panasonic Res. | Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. (Q) | Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig. (Q) | Part No. 1 10 100 500 Part No. 
EVM-L4G Series — 4mm, Vertical, Top Adjust 5K |L1G53BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 |EVM-L1GA00B53 
2K |L4G23BK-ND 54 5.01 41.12 192.75 |EVM-L4GA00B23 10K |L1G14BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 |EVM-L1GA00B14 
10K |L4G14BK-ND 54 5.01 41.12 192.75 |EVM-L4GA00B14 20K |L1G24BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 |EVM-L1GA00B24 
100K |L4G15BK-ND 54 5.01 41.12 192.75 |EVM-L4GA00B15 2 100K |L1G15BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 |EVM-L1GA00B15 
' 200K |L4G25BK-ND 54 5.01 41.12 192.75 |EVM-L4GA00B25 200K |L1G25BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 |EVM-L1GA00B25 
500K |L4G55BK-ND 54 5.01 41.12 192.75 |EVM-L4GA00B55 500K |L1G55BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 |EVM-L1GA00B55 
1M _ |L4G16BK-ND 54 5.01 41.12 192.75 |EVM-L4GA00B16 1M |L1G16BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 |EVM-L1GA00B16 
EVM-L1G Series — 4mm, Right Angle, Side Adjust EVM-5AG Series — 5mm, Vertical, Top Adjust 
100 |L1G12BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 |EVM-L1GA00B12 100K |5AG15BK-ND 50 4.64 38.08 178.50 |EVM-5AGA00B15 
200 |L1G22BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 |EVM-L1GA00B22 . 200K |5AG25BK-ND 50 4.64 38.08 178.50 |EVM-5AGA00B25 
; 500 |L1G52BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 |EVM-L1GA00B52 EVM-4LG Series — 6mm, Vertical, Top Adjust 
1K |L1G13BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 |EVM-L1GA00B13 4 500K |4LG55BK-ND At 3.84 31.52 147.75 | EVM-4LGAO0B55 


8mm Trimmer Potentiometers EVN-Series 


K4A Series 


Specifications: 


¢ Resistance Range: 300 to 2MOQ « Taper: Linear ¢ Tolerance: +30% 


KOA Series 


* Rotation Angle: 260° + 20° * Rotation Torque: 0.4 to 4.2 in-oz. * Stop Strength: 1 inch/pound * Operating Temperature: —25°C ~ 75°C 


—U0.440.1 
2.5 


¢ Working Voltage: 200V maximum »* Power Rating: 0.1 W/50°C « Residual Resistance: Up to 1kQ: 100 maximum Over 1kQ: 5% of total resistance 


Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Pricing Part No. Part No. 
Res. Laydown Standup Laydown Standup 
(Q) Version Version u 10 100 1,000 5,000 10,000 Version Version 
300 = KOA32-ND .22 2.02 16.56 144.90 = = = EVN-64AA00B32 
2K K4A23-ND KOA23-ND .22 2.02 16.56 144.90 134.55/M 124.20/M EVN-65AA00B23 EVN-64AA00B23 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic 


SPECIFICATIONS: 


Mechanical: ¢ Rotation Angle: 210° +20° * Rotation Torque: 20 ~ 250g-cm * Stopper Strength: 750gfcm »* Soldering Heat: 240°C ~ 280°C, 


5 seconds maximum; 280°C ~ 300°C, 3 seconds maximum * Rotation life: 100 cycles 


Electrical: * Power rating: 0.1W (when under 50°C) * Maximum operating voltage: 50V * Taper: B (Linear) * Resistance: 2000 ~ 1MQ 


* Tolerance: +30%. 


FEATURES: 


* Miniature size, lightweight, 6.4 x 6.7mm _ ® Suitable for automatic insertion as square housing * Suitable for automatic adjustment as stable 
rotation torque » Dust proof and flux proof construction * Adjustable from both top and bottom sides * Snap-in mounting terminal for EVN-D8A/ 


D2A 


Applications: * Consumer equipment such as TV, VTR (VCR), stereo, radio. 


EVN-D2A (Side Adjust) 


| 


2.5 O1+01x3 


A 


PCB 


ire} 
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are 


View from 
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EVN-D2A Side Adjust (Bulk) Series — EVN-D8A Top Adjust (Bulk) Series 


6mm Carbon Trimmer Potentiometers 


Panasonic 
Carbon Trimmer Potentiometers 


Digi-Key® 


Assortment Kit 


14 Panasonic 6mm Carbon 


Trimmer 


Potentiometers 


Panasonic Quality 


140 6mm Carbon Trimmer Potentiometers: 


DXA-KIT-ND 


EVN-D8A (Top Adjust) 


Price includes convenient divided notebook style storage case with bin 
guide for easy storage and quick access. 


O1+01x3 


irs} 


PCB 


5 Piercing Plan 


Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Bulk Part No. Part No. 
Resistance Side Adjust Top Adjust Pricing Side Adjust Top Adjust 
(Q) Version Version 1 10 100 500 1,000 Version Version 
200 D1AA22-ND¢* D4AA22-ND* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B22 EVN-D8AA03B22 
500 D1AA52-ND¢* D4AA52-ND® 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B52 EVN-D8AA03B52 
1K D1AA13-ND¢* D4AA13-ND* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B13 EVN-D8AA03B13 
2K D1AA23-ND D4AA23-ND® 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B23 EVN-D8AA03B23 
5K D1AA53-ND* D4AA53-ND@* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B53 EVN-D8AA03B53 
10K D1AA14-ND® D4AA14-ND® 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B14 EVN-D8AA03B14 
20K D1AA24-ND* D4AA24-ND® 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B24 EVN-D8AA03B24 
50K D1AA54-ND* D4AA54-ND® 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B54 EVN-D8AA03B54 
100K D1AA15-ND¢* D4AA15-ND@* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B15 EVN-D8AA03B15 
200K D1AA25-ND* D4AA25-ND® 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B25 EVN-D8AA03B25 
500K D1AA55-ND¢* D4AA55-ND* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B55 EVN-D8AA03B55 
@ RoHS Compliant * Denotes part included in DXA-KIT. 
EVN-DCA Side Adjust (Tape) Series — EVN-DJA Top Adjust (Tape) Series 
Digi-Key Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Cut Tape Part No. Tape & Box | Part No. Part No. 
Res. Side Adjust Top Adjust Pricing Side Adjust Top Adjust Pricing Side Adjust Top Adjust 
(Q) Version Version 10 100 500 Version Version 1,000 Version Version 
200 DCA22CT-ND DJA22CT-ND At 2.99 22.08 82.80 DCA22TB-ND DJA22TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B22 EVN-DJAA03B22 
500 DCAS2CT-ND DJAS2CT-ND Al 2.99 22.08 82.80 DCA52TB-ND DJA52TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B52 EVN-DJAA03B52 
1K DCA13CT-ND® DJA13CT-ND® Al 2.99 22.08 82.80 DCA13TB-ND® DJA13TB-ND® 129.00 EVN-DCAA03B13 EVN-DJAA03B13 
2K DCA23CT-ND DJA23CT-ND Al 2.99 22.08 82.80 DCA23TB-ND DJA23TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B23 EVN-DJAA03B23 
5K DCAS3CT-ND® DJAS3CT-ND@ Al 2.99 22.08 82.80 DCAS53TB-ND® DJA53TB-ND® 129.00 EVN-DCAA03B53 EVN-DJAA03B53 
10K DCA14CT-ND DJA14CT-ND® Al 2.99 22.08 82.80 DCA14TB-ND DJA14TB-ND® 129.00 EVN-DCAA03B14 EVN-DJAA03B14 
20K DCA24CT-ND DJA24CT-ND Al 2.99 22.08 82.80 DCA24TB-ND DJA24TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B24 EVN-DJAA03B24 
50K DCAS4CT-ND DJAS4CT-ND@ AM 2.99 22.08 82.80 DCA54TB-ND DJA54TB-ND® 129.00 EVN-DCAA03B54 EVN-DJAA03B54 
100K DCA15CT-ND. DJA15CT-ND Al 2.99 22.08 82.80 DCA15TB-ND DJA15TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B15 EVN-DJAA03B15 
200K DCA25CT-ND. DJA25CT-ND Al 2.99 22.08 82.80 DCA25TB-ND DJA25TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B25 EVN-DJAA03B25 
500K DCASSCT-ND. DJASSCT-ND_ Al 2.99 22.08 82.80 DCASSTB-ND DJAS55TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B55 EVN-DJAAO3B55 
RoHS Compliant 


Panasonic 
Cermet Series Trimmer Potentiometers 6mm Diameter Cermet Dust-Proof Type 


SPECIFICATIONS: 

¢ Resistance Range: 100 to 500K » Tolerance: +25% * Taper: Linear * Residual Resistance: 5% 
maximum ¢ Wattage Rating: 0.3W maximum (70°C) * Voltage Rating: 100V maximum * TCR: 
+200PPM/°C * Rotation Torque: 20 to 250g-cm * Stopper Strength: 300g-cm minimum » Rotation 
Angle: 200° +20° * Operating Temperature: -40°C ~ 101°C (EVM-31G/36G) 


EVM-31GA 
(Horizontal Both Sides Adjust) 


Resistance | Digi-Key Pricing Panasonic 
a Part No. 1 10 100 Part No. 
100 31G12-ND 67 5.28 46.08 EVM-31GA00B12 
500K 31G55-ND 67 5.28 46.08 EVM-31GA00B55 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 


Features: ¢ Excellent clamping voltage characteristic and fast response time (50nsec.) when subjected 
to impulse surges. Eliminates the discharge lag that is indurative of gap-type arrestors. ¢ Bilateral and 
symmetrical V-1 characteristic curve. The ZNR can, therefore, be used both in AC and DC circuits, for 
protection of either positive or negative transients. Panasonic ZNRs are zinc oxide nonlinear resistors whose 
resistance changes as a function of the applied voltage. The ZNR has a bilateral and symmetrical V-1 
characteristic curve and can therefore be used in circuits in place of back-to-back zener diodes. This gives 
your circuit clamping protection in either direction. The ZNR thus provides a highly reliable and economical 
way to protect against repeated high voltage transients and surges such as those produced by lightning, 
switching surges and noise spikes. 


Ratings: Varistor Voltage: The voltage between two terminals with the specified measuring current CmA 
DC applied is called Vc. The measurement shall be made as fast as possible to avoid heat affection. 


Maximum Allowable Voltage: The recommended maximum sine wave voltage (rms) or the maximum DC 
voltage that can be applied continuously. 


D-Type 
Series V 


“ZNR” Transient/Surge Absorbers Type D and E 


Withstanding Surge Current: The maximum current within the varistor voltage change of 510% with the 
standard impulse current (8/20 second) applied one time. 


Maximum Clamping Voltage: The maximum voltage between two terminals with the specified standard 
impulse current (8/20y second) illustrated. 


V Series: ZNR Surge Absorbers Type D, Series V, have been put on the market as a result of the 
development of a new ceramic material composition, higher quality of parts and materials used in the varistor 
and an improvement of manufacturing process control. They have a smaller size but a larger surge current 
and energy ratings so that they can be used in smaller equipment and exhibit their excellent surge protection 
ability in severe conditions. Features: ¢ Improved in “Surge Current Handling Capability (@ 8/20 us, 2 times)” 
by 1.6 to 3.0 times over the current conventional type. * Very large “Energy Handling Capability” absorbing 
transient overvoltages in compact sizes ¢ Varistor voltages 250V-1850V are listed under UL1414, UL1449 
and CSA 2221 01, varistor voltages 82-150V are UL1449 only » Wide products range for transient/surge 
protection on AC 100V to AC 480V nominal system with the maximum peak current ratings of 600A to 6500A 
(@ 8/20 us, 2 times) * Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C 


Line to Line Protection 
DC AC Single Phase 


Maximum Clamping Voltage AC Three Phase 


Protected f ZNR3 
circuit | Crest value 
Protected 
Circuit 
Impulse width 
Varistor | Max. Clamp Volt. | Surge 
Max. Allowance | volt. @ Test Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser- Voltage (V) | +10% (8/20psec.) rent D T W H [| Digi-Key Pricing Panasonic 
ies | Type| AC oc (V) Ve(V) Ip(A) (A) Max. Max. #1 Max. #1 Part No. ul 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
a 14 18 40 1 125 7.0 45 5.0 10.0 1.5 |P7282-ND@ 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M )ERZ-V05D180 
14 18 22 48 1 125 7.0 45 5.0 10.0 1.5 |P7283-ND@ 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D220 
17 22 27 60 1 125 7.0 45 5.0 10.0 1.5 |P7284-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D270 
20 26 33 73 1 125 7.0 45 5.0 10.0 1.5 |P7285-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D330 
25 31 39 86 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 |P7286-ND@ 225 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M_|ERZ-V05D390 
30 38 47 104 1 125 7.0 45 5.0 10.0 1.5 |P7287-ND@ 25: 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D470 
35 45 56 123 1 125 7.0 45 5.0 10.0 1.5 |P7288-ND@ 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-VO5D560 
40 56 68 150 1 125 7.0 45 5.0 10.0 1.5 |P7289-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V0O5D680 
50 65 82 145 5 600 7.0 44 5.0 10.0 1.4 |P7180-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D820 
60 85 100 175 § 600 7.0 4.3 5.0 10.0 1.6 | P7240-ND@ 225 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M_|ERZ-V05D101 
5 Bi Vv 75 100 120 210 § 600 7.0 45 5.0 10.0 1.8 |P7241-ND@ 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M |ERZ-V0O5D121 
: 95 125 150 260 5 600 7.0 48 5.0 10.0 21 P7242-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M |ERZ-V05D151 
130 170 200 355 5 600 7.0 44 5.0 10.0 1.7 |P7181-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M |ERZ-V05D201 
140 180 220 380 5 600 7.0 45 5.0 10.0 1.8 |P7182-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M |ERZ-V05D221 
150 200 240 415 5 600 7.0 46 5.0 10.0 1.9 _|P7183-ND@ 25: 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M_|ERZ-V05D241 
175 225 270 475 § 600 7.0 48 5.0 10.0 254 P7184-ND® 25: 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M |ERZ-V05D271 
210 270 330 570 ] 600 7.0 51 5.0 10.0 2.4  |P7185-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M |ERZ-V05D331 
230 300 360 620 5 600 7.0 5.3 5.0 10.0 2.5  |P7243-ND@ 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M |ERZ-V05D361 
250 320 390 675 5 600 7.0 5.4 5.0 10.0 2.7 |P7244-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M |ERZ-V05D391 
275 350 430 745 5 600 7.0 5.6 5.0 10.0 2.9 | P7245-ND@ 225 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M_|ERZ-V05D431 
300 385 470 810 § 600 7.0 5.8 5.0 10.0 3.1 P7186-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M_|ERZ-V05D471 
af 14 18 36 2.5 250 8.5 45 5.0 11.5 1.3 |P7290-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D180 
14 18 22 43 25 250 8.5 46 5.0 11.5 1.4  |P7291-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D220 
17 22 27 53 2.5 250 8.5 47 5.0 11.5 1.5 |P7292-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D270 
20 26 33 65 2.5 250 8.5 49 5.0 11.5 1.7 |P7293-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D330 
25 31 39 77 2.5 250 8.5 48 5.0 11.5 1.6 |P7294-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M_|ERZ-V07D390 
30 38 47 93 2.5 250 8.5 49 5.0 11.5 1.7 |P7295-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D470 
35 45 56 110 25 250 8.5 5.0 5.0 11.5 1.8 |P7296-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D560 
40 56 68 135 2.5 250 8.5 $2 5.0 11.5 2.0 | P7297-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M |ERZ-VO7D680 
50 65 82 135 10 1250 8.5 44 5.0 11.5 1.4  |P7187-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D820 
60 85 100 165 10 1250 8.5 4.3 5.0 11.5 1.6 |P7246-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M_|ERZ-V07D101 
7 D 75 100 120 200 10 1250 8.5 45 5.0 11.5 1.8 |P7247-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D121 
Ser.V) 95 125 150 250 10 1250 8.5 48 5.0 11.5 21 P7248-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D151 
130 170 200 340 10 1250 8.5 44 5.0 11.5 1.7 |P7188-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M |ERZ-V07D201 
140 180 220 360 10 1250 8.5 45 5.0 11.5 1.8 |P7189-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D221 
150 200 240 395 10 1250 8.5 46 5.0 11.5 1.9 _|P7190-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M_|ERZ-V07D241 
175 225 270 455 10 1250 8.5 48 5.0 11.5 24 P7200-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D271 
210 270 330 545 10 1250 8.5 51 5.0 11.5 2.4 |P7201-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D331 
230 300 360 595 10 1250 8.5 5.3 5.0 11.5 2.5 |P7249-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D361 
250 320 390 650 10 1250 8.5 54 5.0 11.5 2.7 | P7250-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D391 
275 350 430 710 10 1250 8.5 58 5.0 11.5 2.9 | P7251-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M_|ERZ-V07D431 
300 385 470 775 10 1250 8.5 5.8 5.0 11.5 3.1 P7202-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D471 
320 410 510 845 10 1250 8.5 6.0 5.0 11.5 3.3 | P7203-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M_|ERZ-V07D511 
a 14 18 36 § 500 11.5 46 18 14.5 1.3 |P7298-ND@ AB 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D180 
14 18 22 43 500 11.5 47 78 14.5 1.4  |P7299-ND@ 3 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D220 
17 22 27 53 5 500 11.5 48 vf 14.5 1.5 |P7300-ND® AB 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M |ERZ-V10D270 
20 26 33 65 5 500 11.5 5.0 15 14.5 1.7 |P7301-ND® A3 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D330 
25 31 39 77 5 500 11.5 49 75 14.5 1.6 |P7302-ND® A3 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M_|ERZ-V10D390 
30 38 47 93 § 500 11.5 5.0 75 14.5 1.7 |P7303-ND@ 3 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D470 
35 45 56 110 5 500 11.5 51 78 14.5 1.8 |P7304-ND@ AB 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D560 
40 56 68 135 5 500 11.5 5.3 75 14.5 2.0 | P7305-ND® A3 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D680 
50 65 82 135 25 2500 11.5 45 75 14.5 1.6 |P7204-ND® A3 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D820 
10 D 60 85 100 165 25 2500 11.5 47 7.5 14.5 1.8 | P7252-ND@ A3 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M_|ERZ-V10D101 
Ser.V) 75 100 120 200 25 2500 11.5 49 7S 14.5 2.0 | P7253-ND@ AB 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M |ERZ-V10D121 
95 125 150 250 25 2500 11.5 5.2 18 14.5 2.3 |P7254-ND@ 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D151 
130 170 200 340 25 2500 11.5 48 75: 14.5 1.9  |P7205-ND® 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M |ERZ-V10D201 
140 180 220 360 25 2500 11.5 49 5 14.5 2.0 | P7206-ND® 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D221 
150 200 240 395 25 2500 11.5 5.0 75 14.5 21 P7207-ND®@ 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M_|ERZ-V10D241 
175 225 270 455 25 2500 11.5 5.2 7S 14.5 2.3 | P7208-ND@ 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D271 
210 270 330 545 25 2500 11.5 5.6 18 14.5 2.6 | P7209-ND@ 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D331 
230 300 360 595 25 2500 11.5 5.2 TS 14.5 2.8 | P7255-ND® 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D361 
250 320 390 650 25 2500 11.5 5.8 TS 14.5 2.9 | P7256-ND® 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D391 
275 350 430 710 25 2500 11.5 6.0 75 14.5 3.1 P7257-ND@ 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M_|ERZ-V10D431 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic “ZNR” Transient/Surge Absorbers Type D and E (Cont) 


Varistor | Max. Clamp Volt. | Surge 
Max. Allowance | volt. @ Test Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser- Voltage (V) +10% (8/20psec.) rent D T WwW H [| Digi-Key Pricing Panasonic 
ies | Type| AC oc (V) Ve(V) Ip(A) (A) Max. Max. #1 Max. #1 Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
300 385 470 775 25 2500 11.5 6.2 75 14.5 3.3 | P7210-ND® 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D471 
320 410 510 845 25 2500 11.5 64 75 14.5 3.5 |P7211-ND@ 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M |ERZ-V10D511 
385 505 620 1025 25 2500 12.5 7A 75 15.5 4.2 | P7258-ND@ 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D621 
420 560 680 1120 25 2500 12.5 74 75 15.5 4.5  |P7259-ND® 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D681 
10 D 460 615 750 1240 25 2500 12.5 78 8 15.5 4.9 | P7260-ND® 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M_|ERZ-V10D751 
Ser.V) 510 670 820 1355 25 2500 12.5 841 75 15.5 5.2 | P7212-ND@ 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D821 
550 745 910 1500 25 2500 12.5 8.6 75 15.5 5.7 | P7213-ND® 61 5.22 43.50 248.00 232.00/M 224.00/M |ERZ-V10D911 
625 825 1000 1650 25 2500 12.5 91 75: 15.5 6.2 | P7261-ND® 61 5.22 43.50 248.00 232.00/M 224.00/M |ERZ-V10D102 
680 895 1100 1815 25 2500 12.5 9.7 75 15.5 6.8 | P7214-ND@ 61 5.22 43.50 248.00 232.00/M 224.00/M |ERZ-V10D112 
1000 | 1465 1800 2970 25 2500 13.5 14.4 11.0 16.5 10.5 |P7215-ND® 1.33 11.40 95.00 542.00 507.00/M 490.00/M_|ERZ-V10D182 
an 14 18 36 10 1000 15.5 46 75 18.5 1.3. |P7306-ND® AQ 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D180 
14 18 22 43 10 1000 15.5 47 75 18.5 1.4 |P7307-ND® AQ 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D220 
17 22 2T. 53 10 1000 15.5 48 78 18.5 1.5 |P7308-ND@ AQ 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D270 
20 26 33 65 10 1000 15.5 5.0 78 18.5 1.7 |P7309-ND@ AQ 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D330 
25 31 39 77 10 1000 15.5 49 75 18.5 1.6 |P7310-ND® AQ 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D390 
30 38 47 93 10 1000 15.5 5.0 Ts 18.5 1.7 |P7311-ND® AQ 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M |ERZ-V14D470 
35 45 56 110 10 1000 15.5 51 75 18.5 1.8 |P7312-ND AQ 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D560 
40 56 68 135 10 1000 15.5 5.3 75 18.5 2.0 | P7313-ND@ AQ 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M |ERZ-V14D680 
50 65 82 135 50 4500 15.5 45 1S 18.5 1.6 |P7216-ND® AQ 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D820 
60 85 100 165 50 4500 15.5 AT 15 18.5 1.8 | P7262-ND® AQ 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M_|ERZ-V14D101 
75 100 120 200 50 4500 15.5 49 75 18.5 2.0 | P7263-ND AQ 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D121 
95 125 150 250 50 4500 15.5 $2 75 18.5 2.3 | P7264-ND@ AQ 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D151 
130 170 200 340 50 4500 15.5 48 15 18.5 1.9 |P7217-ND® AQ 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D201 
140 180 220 360 50 4500 15.5 49 15: 18.5 2.0 |P7218-ND® AQ 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D221 
14 D 150 200 240 395 50 4500 15.5 5.0 75 18.5 21 P7219-ND®@ AQ 4.23 35.25 200.93 188.00/M 182.00/M_|ERZ-V14D241 
Ser.V] 175 225 270 455 50 4500 15.5 5.2 75 18.5 2.3 |P7220-ND@ AQ 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D271 
210 270 330 545 50 4500 15.5 5.5 75 18.5 2.6 | P7221-ND® 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D331 
230 300 360 595 50 4500 15.5 5 res} 18.5 2.8 | P7265-ND® 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M |ERZ-V14D361 
250 320 390 650 50 4500 15.5 5.8 78 18.5 2.9 | P7266-ND@ 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M |ERZ-V14D391 
275 350 430 710 50 4500 15.5 6.0 78 18.5 3.1 P7267-ND® 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M_|ERZ-V14D431 
300 385 470 775 50 4500 15.5 6.2 75 18.5 3.3 | P7222-ND® 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M |ERZ-V14D471 
320 410 510 845 50 4500 15.5 64 75 18.5 3.5 | P7223-ND® 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M |ERZ-V14D511 
385 505 620 1025 50 4500 16.0 7A 75 19.0 4.2 |P7268-ND@ 91 7.83 65.25 372.00 348.00/M 337.00/M | ERZ-V14D621 
420 560 680 1120 50 4500 16.0 74 75 19.0 4.5  |P7269-ND® 91 7.83 65.25 372.00 348.00/M 337.00/M | ERZ-V14D681 
460 615 750 1240 50 4500 16.0 78 75 19.0 4.9 | P7270-ND® 94 8.06 67.13 383.00 358.00/M 346.00/M_|ERZ-V14D751 
510 670 820 1355 50 4500 16.0 84 7S: 19.0 5.2 | P7224-ND@ 94 8.06 67.13 383.00 358.00/M 346.00/M | ERZ-V14D821 
550 745 910 1500 50 4500 16.0 8.6 75 19.0 5.7 | P7225-ND@ 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M |ERZ-V14D911 
625 825 1000 1650 50 4500 16.0 91 TS 19.0 6.2 | P7271-ND® 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M |ERZ-V14D102 
680 895 1100 1815 50 4500 16.0 9.7 75: 19.0 6.8 | P7226-ND® 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M |ERZ-V14D112 
1000 | 1465 1800 2970 50 4500 17.0 14.4 15.0 20.5 10.5 |P7227-ND@ 1.99 17.04 142.00 809.00 757.00/M 733.00/M_|ERZ-V14D182 
af 14 18 36 20 2000 21.5 51 10.0 24.5 1.5 |P7314-ND@ my i} 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M |ERZ-V20D180 
14 18 22 43 20 2000 21.5 5.2 10.0 24.5 1.6 |P7315-ND® 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D220 
17 22 27 53 20 2000 21.5 5.3 10.0 24.5 1.7 |P7316-ND® 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D270 
20 26 33 65 20 2000 21.5 5.6 10.0 24.5 1.9 |P7317-ND@ 715 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D330 
25 31 39 77 20 2000 21.5 5.5 10.0 24.5 1.9 |P7318-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M_|ERZ-V20D390 
30 38 47 93 20 2000 21.5 5.6 10.0 24.5 2.0 | P7319-ND® 15 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M |ERZ-V20D470 
35 45 56 110 20 2000 21.5 57 10.0 24.5 21 P7320-ND® 15 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D560 
40 56 68 135 20 2000 21.5 5.8 10.0 24.5 2.2 |P7321-ND@ 75: 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D680 
50 65 82 135 100 6500 21.5 49 10.0 24.5 1.8 |P7228-ND@ 15: 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D820 
60 85 100 165 100 6500 21.5 5.1 10.0 24.5 2.0 | P7272-ND 15 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M_|ERZ-V20D101 
75 100 120 200 100 6500 21.5 5.3 10.0 24.5 2.2 |P7273-ND® 5 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M |ERZ-V20D121 
95 125 150 250 100 6500 21.5 5.6 10.0 24.5 2.5 |P7274-ND@ 15: 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M |ERZ-V20D151 
130 170 200 340 100 6500 21.5 5.2 75 24.5 21 P7322-ND@ 1.14 9.75 81.25 463.00 433.00/M 419.00/M | ERZ-V20R201 
130 170 200 340 100 6500 21.5 5.2 10.0 24.5 21 P7229-ND® 15 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M |ERZ-V20D201 
140 180 220 360 100 6500 21.5 5.3 15 24.5 2.2 _|P7323-ND 85 7.32 61.00 348.00 325.00/M 315.00/M_|ERZ-V20R221 
140 180 220 360 100 6500 21.5 5.3 10.0 24.5 2.2 | P7230-ND@ 15: 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M |ERZ-V20D221 
150 200 240 395 100 6500 21.5 54 1S 24.5 2.3 |P7324-ND@ 85 7.29 60.75 346.28 324.00/M 313.47/M | ERZ-V20R241 
150 200 240 395 100 6500 21.5 5.4 10.0 24.5 2.3 |P7231-ND® 5 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M |ERZ-V20D241 
175 225 270 455 100 6500 21.5 5.6 LS 24.5 2.5 |P7325-ND® 85 7.29 60.75 346.28 324.00/M 313.47/M | ERZ-V20R271 
20 D 175 225 270 455 100 6500 21.5 5.6 10.0 24.5 2.5 | P7232-ND@ 15 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M_|ERZ-V20D271 
Ser.V) 210 270 330 545 100 6500 21.5 5.9 TS 24.5 2.8 | P7326-ND® 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R331 
210 270 330 545 100 6500 21.5 59 10.0 24.5 2.8 | P7233-ND® 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D331 
230 300 360 595 100 6500 21.5 6.1 75 24.5 3.0 | P7327-ND@ 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R361 
230 300 360 595 100 6500 21.5 6.1 10.0 24.5 3.0 | P7275-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D361 
250 320 390 650 100 6500 21.5 6.2 Les 24.5 3.1 P7328-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M_ | ERZ-V20R391 
250 320 390 650 100 6500 21.5 6.2 10.0 24.5 3.1 P7276-ND® 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M |ERZ-V20D391 
275 350 430 710 100 6500 21.5 6.4 18 24.5 3.3 | P7329-ND@ 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R431 
275 350 430 710 100 6500 21.5 6.4 10.0 24.5 3.3 | P7277-ND@ 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D431 
300 385 470 775 100 6500 21.5 6.6 75: 24.5 3.5 | P7330-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M |ERZ-V20R471 
300 385 470 775 100 6500 21.5 6.6 10.0 24.5 3.5 | P7234-ND@ 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M_|ERZ-V20D471 
320 410 510 845 100 6500 21.5 6.8 78 24.5 3.7 | P7331-ND@ 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R511 
320 410 510 845 100 6500 21.5 6.8 10.0 24.5 3.7 | P7235-ND@ 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M |ERZ-V20D511 
385 505 620 1025 100 6500 22.5 75 10.0 25.5 44  |P7278-ND® 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M |ERZ-V20D621 
420 560 680 1120 100 6500 22.5 78 10.0 25.5 4.7 |P7279-ND® 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M |ERZ-V20D681 
460 615 750 1240 100 6500 22.5 8.2 10.0 25.5 5.1 P7280-ND@ 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M_|ERZ-V20D751 
510 670 820 1355 100 6500 22.5 8.5 10.0 25.5 5.4 | P7236-ND 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M |ERZ-V20D821 
550 745 910 1500 100 6500 22.5 9.0 10.0 25.5 5.9 | P7237-ND® 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M |ERZ-V20D911 
625 825 1000 1650 100 6500 22.5 9.5 10.0 25.5 6.4 | P7281-ND® 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M |ERZ-V20D102 
680 895 1100 1815 100 6500 22.5 10.1 10.0 25.5 7.0 |P7238-ND 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M |ERZ-V20D112 
1000 | 1465 1800 2970 100 6500 23.5 14.8 15.0 28.0 10.7 _|P7239-ND 3.77 32.31 269.25 1535.00 1436.00/M 1389.00/M_|ERZ-V20D182 
7 D 140 180 220 360 10 1200 9.0 5.3 5.0 12.0 2A P7066-ND AG 3.90 32.50 185.00 173.00/M 168.00/M_|ERZ-CO7DK221U 
20 | 60 85 100 165 100 6500 23.0 5.6 10.0 27.0 2.0 | P7049-ND 1.13 9.69 80.75 460.00 431.00/M 417.00/M |ERZ-C20DK101 
385 505 620 1025 100 6500 24.0 76 10.0 28.0 41 P7102-ND 2.65 22.68 189.00 1077.00 1008.00/M 975.00/M_|ERZ-C20DK621U 
130 170 200 340 100 8000 — _ 48.0 42.0 39.0 |P7126-ND@ 20.58 176.40 1470.00 8379.00 7840.00/M 7585.00/M | ERZ-C20EK201 
20) E 150 200 240 395 100 8000 _ al 48.0 42.0 39.0 | P7127-ND 20.58 176.40 1470.00 8379.00 7840.00/M 7585.00/M_ | ERZ-C20EK241 
250 320 390 650 100 8000 _- = 48.0 42.0 39.0 | P7128-ND 24.50 210.00 1750.00 9975.00 9333.00/M 9030.00/M_| ERZ-C20EK391 
130 170 200 340 200 | 25000 — _ 60.0 55.0 51.0 | P7132-ND@ 45.54 390.30 3252.50 18539.00  17347.00/M  16783.00/M | ERZ-C32EK201 
30 | E 150 200 240 395 200 | 25000 — _ 60.0 55.0 51.0 |P7133-ND@ 45.54 390.30 3252.50 18539.00  17347.00/M 16783.00/M | ERZ-C32EK241 
250 320 390 650 200 | 25000 — — 60.0 55.0 51.0 | P7134-ND® 47.36 405.90 3382.50 19280.00  18040.00/M  17454.00/M | ERZ-C32EK391 
550 1500 910 1500 200 | 25000 _ - 60.0 55.0 51.0 | P7135-ND@ 62.69 537.30 4477.50 25522.00 —23880.00/M —_23104.00/M_ | ERZ-C32EK911 
@ RoHS Compliant 
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Dimensions - mm 


Panasonic Multilayer Varistor — For DC Voltage Lines Digi@Reel° me 


Strontium Titanate (0603 and 0805 Sizes) Surface Mount 0603 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 0.30 
0805 | 2.00 | 1.25 | 0.80 | 0.50 


For EMI noise suppression and transient surge protection. Features: ¢ Multilayer monolithic construction of SrTiO3 ceramics * Low varistor voltage with high parallel capacitance 
+ Fast response to high speed transient over voltage for ESD protection (IEC1000-4-2) » dV/dt reduction resulting from the large capacitance » Large withstanding surge and energy 
capabilities * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Maximum | Varistor Typical Maximum 
Allowable | Voltage | Capacitance ESD Cut Tape 
Voltage |@0.1mA| @1kHz | 1IEC61000-4-2 | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel __| panasonic 
Size} (VDC) (Vv) (pF) (kV) Part No. 1 10 100 |Part No. Qty. Pricing | Part No. 
6 12 8200 30 P822VJCT-ND 1.23 8.67 65.00 | P822VJTR-ND 4,000 370.00/M | EZJ-S1VB822 
0603 18 30 3900 30 P392VJCT-ND 1.23 8.67 65.00 | P392VJTR-ND 4,000 370.00/M | EZJ-S1VC392 Varistor 
30 50 1800 30 P182VJCT-ND 1.23 8.67 65.00 | P182VJTR-ND 4,000 370.00/M | EZJ-S1VD182 T 
6 12 22000 30 P223ZJCT-ND 72 4.91 32.49 | P223ZJTR-ND 5,000 188.00/M | EZJ-S2VB223 
0805 18 30 8200 30 P822ZJCT-ND 2 4.91 32.49 | P822ZJTR-ND 2,000 195.00/M | EZJ-S2YC822 ‘ an 
30 50 4700 30 P472ZJCT-ND 72 4.91 32.49 | P472ZJTR-ND 2,000 195.00/M | EZJ-S2YD472 Equivalent Circuit 
. . 7 ‘ ® 
Multilayer Varistor — Low Capacitance Type for DC Voltage Lines @Reel 
and Low Speed Signal Lines Zinc Oxide Type (0201, 0402 and 0603 Sizes) Surface Mount 
Features: * Multilayer monolithic Maximum | Varistor | Maximum Maximum Maximum 
construction for use in DC voltage Allowable | Voltage | Capacitance Peak Current ESD Cut Tape 
or low speed signal line protection Voltage | @1mA| @1MHz | @ 8/20S, 2 times | 1EC61000-4-2 | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | panasonic 
circuits * Operating Temperature | Size | (VDC) (V) (pF) (A) (kV) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Range: -40°C ~ 85°C Applications: 0201 6.7 12 47 1 8 P12803CT-ND 12° =1.05 8.84 |P12803TR-ND 15,000 | 48.00/M | EZJ-2ZV120EA 
* Mobile Phone »* AV equipment 16 27 20 1 8 P12804CT-ND 12 1.05 8.84 |P12804TR-ND 15,000 | _48.00/M | EZJ-2ZV270RA 
* Game console * USB1.1 5.5 8 330 20 =_ P13574CT-ND 23° 2.00 16.80 |P13574TR-ND 10,000 | 92.00/M | EZJ-Z0VO80KA 
Dimensions “iam 6.7 12 220 10 8 P11403CT-ND 29° = 1.88 12.28 |P11403TR-ND 10,000 | 40.00/M | EZJ-Z0V120JA 
. 1 18 150 10 8 P13694CT-ND 29 = 1.88 12.28 |P13694TR-ND 10,000 | 40.00/M | EZJ-Z0V180HA 
Sie{ L | W{T | | lomo) 43 22 150 10 8 P13695CT-ND 29 1.88 12.28 |P13695TR-ND 10,000 | 40.00/M |EzJ-z0v220HA 
0201 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.15 16 27 47 10 8 P11404CT-ND 29 1.88 12.28 |P11404TR-ND 10,000 | 40.00/M_|EZJ-Z0V270EA 
0402 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.20 30 42 56 10 8 P13696CT-ND 29 = 1.88 =12.28 |P13696TR-ND 10,000 | 40.00/M | EZJ-Z0V420WA 
0603 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 0.30 40 65 27 5 _ P13692CT-ND 34 2.26 14.62 |P13692TR-ND 10,000 | _57.00/M | EZJ-Z0V650DA 
67 12 330 20 8 P12005CT-ND 34 2.27 14.72 |P12005TR-ND 4,000 63.00/M | EZJ-21V120KA 
1 18 220 20 8 P13697CT-ND 34 2.27 14.72 |P13697TR-ND 4,000 63.00/M | EZJ-Z1V180JA 
13 22 220 20 8 P13698CT-ND 34 2.27 14.72 |P13698TR-ND 4,000 63.00/M | EZJ-Z1V220JA 
0603 16 27 47 20 _ P14189CT-ND NEW! 34 2.27 14.72 |P14189TR-ND NEW! 4,000 63.00/M | EZJ-Z1V270EA 
16 27 100 20 8 P10862CT-ND 34 2.27 14.72 _|P10862TR-ND 4,000 63.00/M | EZJ-21V270GA 
16 27 20 3 _ P14190CT-ND NEW! 34 2.27 14.72 |P14190TR-ND NEW! 4,000 63.00/M | EZJ-21V270RA 
26 33 100 20 8 P10863CT-ND 34 2.27 14.72 _|P10863TR-ND 4,000 63.00/M | EZJ-21V330GA 
30 42 68 15 8 P13699CT-ND 34 2.27 14.72 _|P13699TR-ND 4,000 63.00/M_ | EZJ-21V420FA 
Multilayer Varistor — Ultra-Low Capacitance Type for High Speed Signal Lines @Reel® 
Zinc Oxide Type (0201, 0402 and 0603 Sizes) Surface Mount 
Features: * Multilayer monolithic construction Maximum | Varistor Maximum Maximum 
for use in high speed signal line protection Allowable | Voltage | Capacitance ESD Cut Tape 
circuits »* Ultra low capacitance - less than Voltage @1mA @1MHz 1EC61000-4-2 | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
3pF maximum * Operating Temperature | Size | (VDC) (Vv) (pF) (kV) Part No. 1 10 100 ‘| Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
I et Le On 80 1 5 P13693CT-ND® 483.30 22.14 |PIS693TR-NDS 15,000 | 105.00/M |EZJ-Zzve0070 
console *USB2.0 « qa eee + HDMI 5 80 3 8 P12801CT-ND 12 1.05 8.84 |P12801TR-ND® 15,000 48.00/M_|EZJ-ZZV800AA 
*LAN1OOOBASE 3 27 3 8 P12800CT-ND® 16 1.40 11.70 | P12800TR-ND® 10,000 64.00/M | EZJ-Z0V270AA 
5 50 3 8 P14188CT-ND® NEW! .36 2.35 15.34 |P14188TR-ND@ NEW! 10,000 51.00/M | EZJ-Z0V500AA 
Dimensionssmm 5 80 05 8 P12987CT-ND® 22 1.91 15.99 |P12987TR-ND® 10,000 | 88.00/M | E2J-Zov80005 
Size T T W re 5 80 0.5 8 P14187CT-ND® NEW! 3 2.81 18.40 |P14187TR-ND@ NEW! 10,000 61.00/M | EZJ-Z0V80015D 
0402 6 39 i 4 P13575CT-ND® 30 2.62 22.00 | P13575TR-ND@ 10,000 | 121.00/M_|EZJ-Z0V39010 
0201 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.15 6 39 13 6 P13576CT-ND® 30 2.62 22.00 |P13576TR-ND® 70,000 | 121.00/M |EZJ-20V39013 
0402 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.20 10 80 1 8 P12802CT-ND® 34 2.27 14.72 |P12802TR-ND® 10,000 | 58.00/M |EZJ-Zov80010 
0603 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 0.30 18 80 3 8 P11992CT-ND® 36 2.35 15.34 |P11992TR-ND@ 10,000 51.00/M | EZJ-Z0V800AA 
18 170 3 8 P11402CT-ND 36 2.35 15.34 |P11402TR-ND 10,000 51.00/M_|EZJ-Z0V171AA 
5 50 3 8 P14192CT-ND® NEW! 34 2.27 14.72 |P14192TR-ND@ NEW! 4,000 63.00/M | EZJ-Z1V500AA 
6 39 1 4 P13577CT-ND® 40 3.58 30.00 | P13577TR-ND® 4,000 | 164.00/M | EZJ-Z21V39010 
0603 10 80 1 8 P14191CT-ND@® NEW! 40 2.66 17.20 |P14191TR-ND@ NEW! 4,000 73.00/M | EZJ-21V80010 
18 80 3 8 P14193CT-ND® NEW! 34 2.27. 14.72 |P14193TR-ND@ NEW! 4,000 63.00/M | EZJ-Z1V800AA 
18 170 3 8 P12006CT-ND® 34 2.27 14.72 | P12006TR-ND@ 4,000 63.00/M_|EZJ-Z1V171AA 
@ RoHS Compliant 
Multilayer Varistor — 2 Array Chip Type for High Speed Signal Lines Reel’ Dimensions in mm 
Features: ¢ Industry's smallest capacitance suitable for high-speed multiple signal lines * 2-chip type with the noise filter function available (suitable for the audio line of mobile phones) 
Maximum | Varistor Maximum Maximum Maximum 
Allowable | Voltage ESD Peak Current Capacitance Cut Tape Tape and Reel 
Voltage @imA | 1EC61000-4-2 | @ 8/20y!s, 2 times @ 1MHz Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Size (VDC) vy) (kV) (A) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. 4,000 Part No. 
67 {2 Fy 10 220 P11989CT-ND 69 474 31.76 |P11989TR-ND 154.00/M | EZJ-ZSV120JA 
16 27 _ 5 22 P11987CT-ND 1.63 12.25 91.87 |P11987TR-ND 523.00/M | EZJ-ZSV270CAK 
0504 16 27 8 5 27 P11988CT-ND 69 4.74 31.76 |P11988TR-ND 154.00/M | EZJ-ZSV270DAK 
16 27 8 10 47 P11990CT-ND 69 4.74 31.76 |P11990TR-ND 154.00/M | EZJ-ZSV270EA 
18 80 8 = 3 P12058CT-ND 69 474 31.76 |P12058TR-ND 154.00/M__| EZJ-ZSV800AA 
18 170 8 = 3 P11991CT-ND 69 4.74 31.76 [P11991TR-ND 154.00/M_ | EZJ-ZSV171AA 
Multilayer Varistor — For High Speed Signal Lines D 


Panasonic’s newly developed Multi-Layer Chip Varistor EXJ-POVO80 Series reduces ESD _ signal designs (i.e.: 1 EZJ-P can replace 2 zener diodes and 1 capacitor). This is achieved by 
suppression voltages at very low threshold voltages. It’s clamping effects are reduced by _ providing new ceramic materials with precise crystal particle uniformity and distribution. The 
50% over existing models. It’s multilayer construction and enhanced properties have enabled EZJ-P series MLCV is available in a 0402 case size with capacitance values of 330 ~ 680pF. 
the EZJ-P to be used as a viable alternative to zener diodes and capacitors in high speed _It meets IEC61000-4-2 standard and is ideal for USB-2.0, IEEE1354 and HDMI applications. 


Maximum | Varistor Clamping Maximum Maximum 
Allowable | Voltage Voltage Peak Current Capacitance Cut Tape Tape and Reel 
Voltage @1imA | @8/20us,1A | @8/20u!s, 2 times @ 1MHz Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Size (VDC) (Vv) (V) max. (A) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. 10,000 ‘| Part No. 
18 20 680 P14128CT-ND 21 1.88 15.78 |P14128TR-ND 86.00/M EZJ-POVO80MA 
0402 5.6 8.0 19 15 330 P14129CT-ND 21 1.88 15.78 |P14129TR-ND 86.00/M EZJ-POVO80KA 
20 3 100 P14130CT-ND 21 1.88 15.78 |P14130TR-ND 86.00/M EZJ-POVO80GA 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2061 


Panasonic ZNR/Surge Absorbers With Tabs — Type C Series 32 and 40 


7 
These are heavy duty type ZNR with very unique tab terminals which are used as electrical connecting terminals and also its mounting D: 
legs. This ZNR is meant for application in power supplies or transient voltage surge suppressor units where high surge current or high 7.01 701 4 
surge energy absorption is required. aa ra 
Features: « High energy handling capability (210 to 710 joules) * Large withstanding surge current (25 to 30kA) * Compact size CAD 8 a) 
* Common terminals for electrical connection and mounting * UL recognized — 5 L je] 
2@3.40 24.99: 
Max. Varistor Max. Clamp Volt. | Surge Dimensions 
Allow. Volt. @ Test Current Cur- (mm) 
Ser- Volt. (V) +10% (8/20psec.) rent D u H_ | Digi-Key Pricing Panasonic 
ies | Type AC oc (V) Ve(V) Lp(A) (kA) max. +.99 max. | Part No. a 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
130 170 200 340 200 25 35.99 749 46.00 |P7158-ND® 15.14 129.81 1081.75 6166.00 5769.00/M 5582.00/M | ERZ-C32CK201W 
150 200 240 395 200 25 35.99 7.49 46.00 |P7159-ND 16.53 141.69 1180.75 6730.00 6297.00/M 6093.00/M | ERZ-C32CK241W 
230 300 360 595 200 25 35.99 8.99 46.00 |P7160-ND 17.70 151.71 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M | ERZ-C32CK361W 
250 320 390 650 200 25 35.99 8.99 46.00 |P7161-ND® 17.70 151.71 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M | ERZ-C32CK391W 
32 c 275 350 430 710 200 25 35.99 8.99 46.00_|P7162-ND 16.17 138.60 1155.00 6584.00 6160.00/M 5960.00/M_|ERZ-C32CK431W 
385 505 620 1025 200 25 35.99 9.70 46.00 |P7163-ND® 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M | ERZ-C32CK621W 
420 560 680 1120 200 25 35.99 9.70 46.00 |P7164-ND 17.50 150.00 1250.00 7125.00 6667.00/M 6450.00/M | ERZ-C32CK681W 
460 615 750 1240 200 25 35.99 11.51 46.00 |P7165-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M_ | ERZ-C32CK751W 
485 640 780 1290 200 25 35.99 11.51 46.00 |P7166-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M | ERZ-C32CK781W 
510 670 820 1355 200 25 35.99 11.51 46.00 |P7167-ND@ 21.75 186.45 1553.75 8856.00 8287.00/M 8017.00/M_|ERZ-C32CK821W 
130 170 200 340 250 30 43.99 749 50.01 |P7169-ND 24.79 212.52 1771.00 10095.00 9445.00/M 9138.00/M | ERZ-C40CK201W 
150 200 240 395 250 30 43.99 749 50.01 |P7170-ND 24.79 212.52 1771.00 10095.00 9445.00/M 9138.00/M | ERZ-C40CK241W 
230 300 360 595 250 30 43.99 8.99 50.01 |P7171-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M | ERZ-C40CK361W 
250 320 390 650 250 30 43.99 8.99 50.01 |P7172-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M | ERZ-C40CK391W 
275 350 430 710 250 30 43.99 8.99 50.01 |P7173-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M_|ERZ-C40CK431W 
40 c 385 505 620 1025 250 30 43.99 9.70 50.01 |P7174-ND 23.98 205.50 1712.50 9761.00 9133.00/M 8837.00/M | ERZ-C40CK621W 
420 560 680 1120 250 30 43.99 9.70 50.01 |P7175-ND 23.98 205.50 1712.50 9761.00 9133.00/M 8837.00/M | ERZ-C40CK681W 
460 615 750 1240 250 30 43.99 11.51 50.01 |P7176-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M | ERZ-C40CK751W 
485 640 780 1290 250 30 43.99 11.51 50.01 |P7177-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M_ | ERZ-C40CK781W 
510 670 820 1355 250 30 43.99 11.51 50.01 |P7178-ND® 32.28 276.66 2305.50 13141.00 12296.00/M 11896.00/M_|ERZ-C40CK821W 
550 745 910 1500 250 30 43.99 11.51 50.01 |P7179-ND 35.42 303.60 2530.00 14421.00 13493.00/M 13055.00/M_|[ERZ-C40CK911W 
@ RoHS Compliant 
Surface Mount ZNR/Surge Absorbers Type VFM, CF, SF and VFT =F 
Features: *Compact package with large withstanding surge Applications: eS 25 Dimensions in mm 
* Temperature Char. of Varistor Voltage 0 ~ -0.05%/°C capability * For suppression of surge in electronic equipment 6.0 —4 Type Dim. 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Low Clamping Voltage for better surge protection * Semiconductors 9 VEM 3.2 
40° 0 - “ . ¢ Telephone or telecommunication system H 
* Storage Temperature Range: -40°C ~ 125°C * SF Type has the ability to withstand 2 or 3 times the. pad modules, modem if CF 3.2 
* Designed for flow/reflow soldering surge current of the CF Type ¢ Router, Terminal adapter (Digital modem) —1.3 -| SF 3.2 
* Excellent response against high steep surge voltage * VFT Type has low height * Power supply 8.0 VET 2.4 
Varistor Max. Allow- Max. Clamp- | Rated | Energy | Maximumt Cut Tape Tape and Reel 
Voltage able Voltage (V) ing Voltage | Power | (2ms) Peak Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Type | #10%(V) | AC pe Vxa(V)¢ (W) (J) | Current (A) | Part No. 10 100 1,000 | Part No. 2,000 6,000 10,000 | Part No. 
22 14 18 43 0.02 0.9 125 P7345CT-ND® 1.64 1.37 1.11 |P7345TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M220 
27 17 22 53 0.02 1.0 125 P7346CT-ND® 1.64 1.37 1.11 |P7346TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M270 
33 20 26 65 0.02 1.2 125 P7347CT-ND® 1.64 1.37 1.11 |P7347TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M330 
39 25 31 77 0.02 15 125 P7348CT-ND® 1.64 1.37 1.11 |P7348TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M390 
47 30 38 93 0.02 18 125 P7349CT-ND® 1.64 1.37 1.11 |P7349TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M_| ERZ-VF2M470 
56 35 45 110 0.02 2.2 125 P7350CT-ND® 1.64 1.37 1.11 |P7350TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M560 
68 40 56 135 0.02 25 125 P7351CT-ND® 1.64 1.37 1.41 |P7351TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M680 
82 50 65 135 01 2.5 600 P7337CT-ND® 1.64 1.37 1.11 |P7337TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M820 
100 60 85 165 01 3.0 600 P7338CT-ND 1.64 1.37 1.41 |P7338TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M101 
VFM 120 75 100 200 0.1 3.5 600 P7339CT-ND 1.64 1.37 1.11 |P7339TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_|ERZ-VF2M121 
150 95 125 250 01 45 600 P7340CT-ND 1.64 1.37 1.11 |P7340TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M151 
200 130 170 340 01 6.0 600 P7341CT-ND 1.64 1.37 1.41 |P73417TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M201 
220 140 180 360 01 6.5 600 P7342CT-ND 1.64 1.37 1.11 |P7342TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M221 
240 150 200 395 01 75 600 P7343CT-ND® 1.64 1.37 1.11 |P7343TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M241 
270 175 225 455 0.1 8.0 600 P7344CT-ND® 1.64 1.37 1.11 |P7344TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M_| ERZ-VF2M271 
330 210 270 545 01 8.0 300 P7352CT-ND® 1.64 1.37 1.11 |P7352TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M331 
360 230 300 595 01 9.0 300 P7353CT-ND® 1.64 1.37 1.11 |P7353TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M361 
390 250 320 650 01 9.0 300 P7354CT-ND® 1.64 1.37 1.11 |P7354TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M391 
430 275 350 710 01 10.0 300 P7355CT-ND® 1.64 1.37 1.11 |P7355TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M431 
470 300 385 775 0.1 10.0 300 P7356CT-ND® 1.64 1.37 1.11 |P7356TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M_| ERZ-VF2M471 
22 14 18 48 0.01 0.4 50 P220ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 |P220ZFTR-ND@* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK220 
27 17 22 60 0.01 0.5 50 P270ZFCT-ND@* 1.81 1.52 1.23 |P270ZFTR-ND@* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK270 
33 20 26 73 0.01 0.6 50 P330ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 |P330ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK330 
39 25 31 86 0.01 0.8 50 P390ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 |P390ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK390 
47 30 38 104 0.01 1.0 50 P470ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 _|P470ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_| ERZ-CF2MK470 
56 35 45 123 0.01 1.0 50 P560ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 |P560ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK560 
68 40 56 150 0.01 1.2 50 P680ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 |P680ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK680 
82 50 65 145 01 17 200 P820ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 |P820ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK820 
100 60 85 175 041 2.0 200 P101ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 |P101ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK101 
CF 120 75 100 210 0.1 2.5 200 P121ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 |P121ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_| ERZ-CF2MK121 
150 95 125 200 0.1 3.0 200 P151ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 |P151ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK151 
200 130 170 355 01 4.0 200 P201ZFCT-ND@* 1.81 1.52 1.23 |P201ZFTR-ND@* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK201 
220 140 180 380 04 45 200 P221ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 |P221ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK221 
240 150 200 415 01 5.0 200 P241ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 |P241ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK241 
270 175 225 475 0.1 6.0 200 P271ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 |P271ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_|ERZ-CF2MK271 
360 230 300 620 0.1 6.0 200 P361ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 |P361ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK361 
390 260 320 675 01 6.0 200 P391ZFCT-ND@* 1.81 1.52 1.23 |P391ZFTR-ND@* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK391 
430 275 350 745 01 63 200 P431ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 |P431ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK431 
470 300 385 810 0.1 7.0 200 P471ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 |P471ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_| ERZ-CF2MK471 
22 14 18 43 0.02 0.9 125 P220ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 | P220ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK220 
27 17 22 53 0.02 1.0 125 P270ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 |P270ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK270 
33 20 26 65 0.02 1.2 125 P330ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 |P330ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK330 
39 25 31 77 0.02 15 125 P390ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 | P390ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK390 
47 30 38 93 0.02 1.8 125 P470ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 |P470ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M_| ERZ-SF2MK470 
56 35 45 110 0.02 2.2 125 P560ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 | P560ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK560 
SE 68 40 56 135 0.02 2.5 125 P680ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 | P680ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK680 
82 50 65 135 0.25 3.5 600 P820ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 |P820ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK820 
120 75 100 200 0.25 5.0 600 P121ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 |P121ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK121 
220 140 180 360 0.25 9.0 600 P221ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 | P221ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M_|ERZ-SF2MK221 
240 150 200 395 0.25 10.0 600 P241ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 |P241ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK241 
270 175 225 455 0.25 12.0 600 P271ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 |P271ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK271 
390 250 320 650 0.25 12.0 400 P391ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 |P391ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK391 
470 300 385 775 0.25 12.0 400 P471ZSCT-ND@* 2.01 1.68 1.36 |P471ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M_| ERZ-SF2MK471 
82 50 65 145 01 17 400 P7332CT-ND 1.59 1.34 1.08 |— — — — |ERZ-VF2T820 
VET 100 60 85 175 01 2.0 400 P7333CT-ND 1.59 1.34 1.08 |— _ _ — | ERZ-VF2T101 
150 95 125 260 0.1 3.0 400 P7334CT-ND 1.59 1.34 1.08 |P7334TR-ND 729.00/M 682.00/M 640.00/M | ERZ-VF2T151 
270 175 225 475 0.1 6.0 400 P7336CT-ND 1.59 1.34 1.08 | P7336TR-ND 729.00/M 682.00/M 640.00/M_|ERZ-VF2T271 


@ ROHS Compliant + Measuring Current of Maximum Clamping Voltage is as follows: For Varistor Voltage of 22 to 68 V: xA=1A, For Varistor Voltage of 82 to 470 V: xA=5A, For Varistor Voltage of VFM: xA=10A 


t (8/20 us, 2 times) * Not recommended for new design 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2062 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


P/4 Littelfuse Multilayer Varistor TVS Surface Mount Digi@Reel’ 
ot ved ML Series 
Expertise Applied | Answers Delivered 


These components are designed to suppress a variety of transient events, including those specified in IEC and other standards used for Electromagnetic Compliance (EMC). The ML Series is typically 
applied to protect integrated circuits and other components at the circuit board level. 

SPECIFICATIONS: ¢ Typical leakage at 25°C<25A, maximum leakage, 100A at Vjy(DC) * Average power dissipation of transients for 0402, 0603, 0805, 1206 and 1210 sizes not to exceed 0.03W, 
0.05W, 0.1W, 0.1W and 0.15W respectively 

FEATURES: ¢ Multilayer ceramic construction technology * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Operating Voltage Range: 5.5V to 120V » Inherent Bi-directional clamping ¢ No plastic or 
epoxy packaging assures better than 94V-0 flammability rating 

APPLICATIONS: ¢ Suppression of inductive switching or other transient events such as EFT and surge voltage at the circuit board level * ESD Protection for components sensitive to IEC 61000-4-2, 
MIL-STD 883C Method 3015.7 and other industry specifications. (See also the MLN and MLE Series) Replace larger surface mount TVS zeners in many applications 


Maximum Maximum Maximum Maximum Nominal 
Continuous Clamping | Non-Repetitive | Non-Repetitive Voltage 
Working Voltage | Surge Current | Surge Energy @1mADC | Capac- Cut Tape 
Voltage | Pack-| @1A (8/20ys) (10/1000us) | Test Current | jtance | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Littelfuse 
DC | AC | age | (8/20us) (A) (J) Min. Max. | (pF) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
0603 13 30 0.1 3.7 7.0 1270 |F2205CT-ND A7 4.28 35.96 |F2205TR-ND 2,500 170.00/M | V3.5MLA0603H 
0805 13 40 0.1 3.7 7.0 1380 |F2207CT-ND 54 5.00 42.05 |F2207TR-ND 2,500 199.00/M |V3.5MLA0805LH 
oe) | 2 0805 13 120 0.3 3.7 7.0 2530 | F2206CT-ND 54 5.00 42.05 |F2206TR-ND 2,500 199.00/M |V3.5MLA0805H 
1206 13 100 0.3 3.7 7.0 6000 | F2208CT-ND 1.29 11.83 99.47 |F2208TR-ND 2,500 470.00/M_ |V3.5MLA1206H 
0402 38 20 0.05 15.9 21.5 70 |F2259CT-ND$ 36 3.35 28.13 |F2259TR-ND¥ 10,000 121.00/M | V5.5MLA0402LNR 
0402 19 20 0.05 7A 10.8 220 = | F2258CT-ND$ 36 3.35 28.13 |F2258TR-NDt 10,000 121.00/M |V5.5MLA0402NR 
0603 17.5 30 0.1 7A 9.3 760 |F2214CT-ND 47 4.28 35.96 |F2214TR-ND 2,500 170.00/M | V5.5MLA0603H 
0603 17.5 30 0.1 7A 9.3 760 |F3363CT-ND+ NEW! 53 4.83 40.60 |F3363TR-ND¢ NEW!| 2,500 192.00/M | V5.5MLA0603NH 
5.5 | 4.0 | 0805 17.5 40 10) 7A 9.3 990 |F2216CT-ND 54 5.00 42.05 |F2216TR-ND 2,500 199.00/M |V5.5MLAO805LH 
0805 17.5 40 0.1 7A 9.3 990 | F2217CT-ND¥ 61 5.59 46.98 |F2217TR-NDt 2,500 222.00/M | V5.5MLAO805LNH 
0805 17.5 120 0.3 7A 9.3 1840 |F2215CT-ND 54 5.00 42.05 |F2215TR-ND 2,500 199.00/M | V5.5MLA0805H 
1206 17.5 150 0.4 TA 9.3 5180 |F2218CT-ND 1.43 13.11 110.20 )F2218TR-ND 2,500 521.00/M | V5.5MLA1206H 
1206 17.5 150 0.4 7A 9.3 5180 |F2219CT-ND$ 117 10.76 90.48 |F2219TR-NDt 2,500 427.00/M |V5.5MLA1206NH 
0402 35 4 0.02 abl 16 33 | F2261CT-ND¥ 36 3.35 28.13 |F2261TR-NDt 10,000 121.00/M | V9MLA0402LNR 
0402 30 20 0.05 an 16 120 | F2260CT-ND$ 36 3.35 28.13 |F2260TR-NDt 10,000 121.00/M | V9MLA0402NR 
9 6.5 | 0603 25.5 30 0.1 1 16 490 |F2226CT-ND AT 4.28 35.96 |F2226TR-ND 2,500 170.00/M |V9MLA0603H 
0603 25.5 30 0.1 abl 16 490 |F2227CT-ND¥ 53 4.83 40.60 |F2227TR-NDt 2,500 192.00/M | V9MLA0603NH 
0805 25.5 40 0.1 an 16 520 | F2228CT-ND 54 5.00 42.05 |F2228TR-ND 2,500 199.00/M | V9MLAO805LH 
0402 38 20 0.05 15.9 21.5 70 | F2262CT-ND¥ 36 3.35 28.13 |F2262TR-NDt 10,000 121.00/M |V14MLA0402NR 
0603 34.5 30 0.1 15.9 21.5 180 |F2173CT-ND AT 4.28 35.96 |F2173TR-ND 2,500 170.00/M_ |V14MLA0603H 
0603 34.5 30 0.1 15.9 21.5 180 |F2174CT-ND$ 53 4.83 40.60 |F2174TR-ND¥ 2,500 192.00/M |V14MLAO603NH 
44 40 0805 32 40 0.1 15.9 20.3 320 |F2176CT-ND 54 5.00 42.05 |F2176TR-ND 2,500 199.00/M_ |V14MLAO805LH 
0805 32 40 0.1 15.9 20.3 320 | F2177CT-ND¥ 61 5.59 46.98 |F2177TR-NDt 2,500 222.00/M |V14MLAO805LNH 
0805 32 120 0.3 15.9 20.3 560 |F2175CT-ND 54 5.00 42.05 |F2175TR-ND 2,500 199.00/M_ |V14MLA0805H 
1206 32 150 0.4 15.9 20.3 1840 |F2178CT-ND 1.05 9.66 81.20 |F2178TR-ND 2,500 384.00/M |V14MLA1206H 
1206 32 150 0.4 15.9 20.3 1840 |F2179CT-ND$ 1Az 10.76 90.48 |F2179TR-NDt 2,500 427.00/M_ |V14MLA1206NH 
0402 50 20 0.05 22 28 40 | F2263CT-ND¥ 36 3.35 28.13 |F2263TR-NDt 10,000 121.00/M |V18MLA0402NR 
0603 50 30 0.1 22 28 120 |F2181CT-ND 47 4.28 35.96 |F2181TR-ND 2,500 170.00/M_ |V18MLA0603H 
0805 44 40 0.1 22 28 290 |F2183CT-ND 54 5.00 42.05 |F2183TR-ND 2,500 199.00/M |V18MLA0805LH 
18 14 | 0805 44 40 0.1 22 28 290 |F2184CT-ND$ 61 5.59 46.98 |F2184TR-NDt 2,500 222.00/M |V18MLAO805LNH 
0805 44 120 0.3 22 28 520 |F2182CT-ND 54 5.00 42.05 |F2182TR-ND 2,500 199.00/M | V18MLA0805H 
1206 44 150 0.4 22 28 1270 |F2185CT-ND 1.16 10.66 89.61 |F2185TR-ND 2,500 423.00/M_ |V18MLA1206H 
1210 44t 500 2.5 22 28 1440 |F2186CT-ND 2.82 25.98 218.37 |F2186TR-ND 2,000 | 1092.00/M |V18MLA1210H 
0603 60 30 0.1 31 38 110 |F2191CT-ND 47 4.28 35.96 |F2191TR-ND 2,500 170.00/M | V26MLA0603H 
0805 60 40 0.1 29.5 38.5 140 |F2193CT-ND 54 5.00 42.05 |F2193TR-ND 2,500 199.00/M | V26MLAO805LH 
0805 60 40 0.1 29.5 38.5 140 |F2194CT-ND$ 61 5.59 46.98 |F2194TR-NDt 2,500 222.00/M |V26MLAO805LNH 
26 - 0805 60 100 0.3 29.5 38.5 220 |F2192CT-ND 54 5.00 42.05 |F2192TR-ND 2,500 199.00/M | V26MLA0805H 
0805 60 100 0.3 29.5 38.5 220 = |F2195CT-ND$ 61 5.59 46.98 |F2195TR-NDt 2,500 222.00/M_ |V26MLAO805NH 
1206 60 150 0.6 29.5 38.5 1040 |F2196CT-ND 1.05 9.66 81.20 |F2196TR-ND 2,500 384.00/M | V26MLA1206H 
1206 60 150 0.6 29.5 38.5 1040 |F2197CT-ND$ 1.17 10.76 90.48 |F2197TR-NDt 2,500 427.00/M |V26MLA1206NH 
1210 60t 300 1.2 29.5 38.5 1040 |F2198CT-ND 1.25 11.52 96.86 |F2198TR-ND 2,000 484.00/M_ |V26MLA1210H 
0603 74 30 0.1 37 46 90 |F2199CT-ND A7 4.28 35.96 |F2199TR-ND 2,500 170.00/M | V30MLA0603H 
30 25 | 0805 Te 30 0.1 37 46 90 |F2200CT-ND 54 5.00 42.05 |F2200TR-ND 2,500 199.00/M |V30MLA0805LH 
1210 68t 280 1.2 35 43 1820 |F2201CT-ND 1.25 11.52 96.86 |F2201TR-ND 2,000 484.00/M_ |V30MLA1210H 
1206 75 180 0.8 38 49 640 | F2203CT-ND 1.05 9.66 81.20 |F2203TR-ND 2,500 384.00/M | V33MLA1206H 
i 1206 75 180 0.8 38 49 640 | F2204CT-ND¢ 117 10.76 90.48 |F2204TR-NDt 2,500 427.00/M | V33MLA1206NH 
42 - 1206 92 180 0.8 46 60 640 |F2209CT-ND 1.05 9.66 81.20 |F2209TR-ND 2,500 384.00/M |V42MLA1206H 
1206 92 180 0.8 46 60 640 | F2210CT-NDt 1.17 10.76 90.48 |F2210TR-ND¥ 2,500 427.00/M |V42MLA1206NH 
48 40 | 1210 105¢ 250 1.2 54.5 66.5 520 |F2211CT-ND 1.25 11.52 96.86 |F2211TR-ND 2,000 484.00/M |V48MLA1210H 
56 40 | 1206 120 180 1.0 61 77 180 |F2212CT-ND 1.05 9.66 81.20 |F2212TR-ND 2,500 384.00/M |V56MLA1206H 
60 50 | 1210 130¢ 250 1.5 67 83 440 |F2220CT-ND 1.25 11.52 96.86 |F2220TR-ND 2,000 484.00/M_ |V60MLA1210H 
a 50 1206 140 180 1.0 76 90 180 |F2221CT-ND 1.05 9.66 81.20 |F2221TR-ND 2,500 384.00/M | V68MLA1206H 
1206 140 180 1.0 76 90 180 | F2222CT-ND$ 1.17 10.76 90.48 |F2222TR-NDt 2,500 427.00/M | V68MLA1206NH 
- = 1210 180t 250 2.5 95 115 260 |F2223CT-ND 1.25 11.52 96.86 |F2223TR-ND 2,000 484.00/M | V85MLA1210H 
1210 180¢ 250 2.5 95 115 260 |F2224CT-ND$ 1.46 13.39 112.52 |F2224TR-ND$ 2,000 563.00/M |V85MLA1210NH 
120 | 107 | 1210 260t 125 2.0 135 165 80 |F2170CT-ND 1.25 11.52 96.86 |F2170TR-ND 1,000 484.00 |V120MLA1210H 


+ Nickel Plated Terminations t@25A 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2063 


P/4 Littelfuse igh Speed Multilayer Varistors TVS Surface Mount 


Expertise Applied | Answers Delivered 


This series provides protection from ESD and EFT in high-speed data-line and other high frequency 
applications. The low capacitance of the MHS series permits usage in analog or digital circuits where 
it will not attenuate or distort the desired signal or data. Well suited to suppress ESD events such as 


specified in IEC 61000-4-2 or other standards used for ElectroMagnetic Compliance (EMC) testing 


Features: * 3pF and 12pF Capacitance versions are suitable for high-speed data-rate lines * Rated for 


ESD Surge Suppressor — MHS Series 


Digi®Reel° 


ESD IEC 61000-4-2 (Level 4) * Rated for EFT/B IEC 61000-4-4 (Level 4) * Inherently Bi-directional 
* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Construction: Multi-layer semiconducting ceramics  Nickel- 
plated terminations * Reel Option: 7 inch (178mm) diameter Applications: * Data, Diagnostic 1/0 Ports 
* USB (Universal Serial Bus) * Video and Audio Ports » Portable/Hand-Held Products « Industrial 


Instruments including Medical 


Maximum Maximum Maximum Clamp A Maximum | Capacitance 
Continuous Working | Non-Repetitive Voltage Maximum ESD Leakage @ 1MHz Cut Tape 
Voltage Surge Energy @1A Clamp Voltaget CurrentIL | (1Vp-p) | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Littelfuse 
Package <(V) (10/1000ps) (J) | (8x20ps) (Vc) | < 8kV Contactt| < 15kV Air$¢ | @ 15V (yA) (pF) Part No. 1 10 100 ‘| Part No. ty. Pricing | Part No. 
42 0.010 110 300 400 0.50 3 F2265CT-ND 32 2.97 24.94 |F2265TR-ND | 10,000 108.00/M |V0402MHSO3NR 
0402 18 0.025 55 125 160 5.0 12 F2266CT-ND 31 2.83 23.78 |F2266TR-ND | 10,000 108.00/M |V0402MHS12NR 
9 0.020 30 65 100 1.0 @ 5.5V 22 F2267CT-ND 32 2.97 24.94 |F2267TR-ND | 10,000 108.00/M_|V0402MHS22NR 
42 0.010 110 300 400 0.50 3 F2268CT-ND AL 3.73 31.32 |F2268TR-ND | 2,500 148.00/M | VO603MHSO3NH 
0603 18 0.025 55 125 160 5.0 12 F2269CT-ND Al 3.73 31.32 |F2269TR-ND | 2,500 148.00/M |VO603MHS12NH 
9 0.020 30 65 100 1.0 @5.5V 22 F2270CT-ND Al 3.73 31.32 |F2270TR-ND | 2,500 148.00/M_|VO603MHS22NH 
t Tested to IEC-61000-4-2 Human Body Model (HBM) discharge test circuit. + Direct discharge to device terminals (IEC preferred test method). +4 Corona discharge through air (represents actual ESD event). 
Multilayer Varistors TVS Surface Mount ESD 


Suppressor/Filter — MLE Series 


These components are designed to suppress ESD events, including those specified in IEC61000-4-2 or 
other Standards used for Electromagnetic Compliance testing. 

Features: * Rated for ESD (IEC 61000-4-2) »* Characterized for Impedance and Capacitance * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Multilayer Ceramic Construction Technology * Reel Option: 7 


inch (178mm) diameter 

Applications: * Protection of components and circuits sensitive to ESD Transients occurring on power 
supplies; control and signal lines. * Suppression of ESD events such as specified in IEC 61000-4-2 or 
MIL-STD-883C method 3015-7: for Electromagnetic Compliance (EMC). 


Maximum Nominal Voltage Maximum ESD Maximum Capac- Cut Tape 
Continuous Working @imA DC Clamp Voltaget Leakage itance | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Littelfuse 
Package < Voltage§ Minimum | Maximum | < 8kV Contact} | < 15kV Air$¢ | IL@18V(pA) <(pF) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0402 18 22 28 125 160 10 40 F2264CT-ND 36 3.35 28.13 |F2264TR-ND 10,000 121.00/M V18MLE0402NR 
0603 18 22 28 75 85 25 100 F2188CT-ND AS 4.11 34.51 |F2188TR-ND 2,500 163.00/M V18MLE0603H 
0805 18 22 28 70 75 25 500 F2189CT-ND 54 5.00 42.05 |F2189TR-ND 2,500 199.00/M V18MLEO805H 
1206 18 22 28 65 65 25 1700 __|F2190CT-ND 1.05 9.66 81.20 | F2190TR-ND 2,500 384.00/M V18MLE1206H 


§ For applications of 18VDC or less. Higher voltages available. ++ Corona discharge 


through air (represents actual ESD event). 


NEW! Varistors (MOVs) Radial Leaded — LA and ZA Series 


flame retardant red epoxy polymer meets UL94V-0 requirements » Device Labeling: 
Marked with LF, voltage, UL/CSA logos, and date code Specifications: » Temperature 


t+ Tested to 1EC61000-4-2 Human Body Model (HBM) discharge test circuit. + Direct discharge to device terminals (IEC preferred test method). 


Dim. inmm 
The LA Series of transient voltage surge suppressors are radial leaded varistors 
(MOVs) that are designed to be operated continuously across AC power lines. These 


UL recognized varistors require very little mounting space. Coefficient of Clamping Voltage at Specified Test Current: <0.01 %/°C * Hi-Pot A Gy 
The ZA Series of transient voltage surge suppressors are radial leaded varistors Encapsulation Coating Isolation Voltage Capability, (Dielectric must withstand indicated 
(MOVs) designed for use in the protection of low and medium voltage circuits and DC voltage for one minute per MIL-STD-202, Method 301): 2,500V + Operating Fe _= 
systems. These devices are not UL, CSA, VDE or CECC certified. Features: (LA and Ambient Temperature Range: -55°C ~ 85°C » Coating Insulation Resistance: 1,000MQ eS 
ZA Series) * Lead Material: Tin-Coated Copper wire * Insulating Material: Cured, Note: See data sheet for detailed Agency Approvals. 
LA Series 
Disc Maximum Continuous Varistor Voltage Maximum Clamping Peak Current 
Diameter Working Voltaget @ 1mA DCt Voltage (8x20ps)t (8x20us) Maximum Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Littelfuse 
(mm) V(RMS) vbc Minimum Maximum Ve (V) Ipk (A) ITM (A)t H oD WwW L T | Part No. 1 10 100 Part No. 
130 175 184 255 390 10 1200 12 9 6 3.5 5.6 |F3001-ND 28 2.58 19.35 = |V130LA1P 
130 175 184 228 340 10 1200 12 9 6 3.5 5.6 | F3002-ND 28 2.58 19.35 | V130LA2P 
140 180 198 242 360 10 1200 12 9 6 3.5 5.6 |F3003-ND 28 2.58 19.35 | V140LA2P 
150 200 212 284 430 10 1200 12 9 6 3.5 5.6 | F3004-ND 28 2.58 19.35 | V150LA1P 
7 150 200 212 268 395 10 1200 12 9 6 3.5 5.6 | F3005-ND 28 2.58 19.35 | V150LA2P 
250 330 354 473 730 10 1200 12 9 6 3.5 5.6 | F3006-ND 28 2.58 19.35 | V250LA2P 
250 330 354 429 650 10 1200 12 9 6 3.5 5.6 | F3007-ND 28 2.58 19.35 | V250LA4P 
275 369 389 515 775 10 1200 12 9 6 3.5 5.6 | F3008-ND 28 2.58 19.35 | V275LA2P 
275 369 389 473 710 10 1200 12 9 6 3.5 5.6 |F3009-ND 28 2.58 19.35 | V275LA4P 
300 405 420 517 775 10 1200 12 9 6 3.5 5.6 |F3010-ND 28 2.58 19.35 | V300LA4P 
130 175 184 228 340 25 2500 16 12.5 | 85 3.5 5.6 |F3011-ND 39 3.57 26.78 =| V130LA5P 
150 200 212 268 395 25 2500 16 125 | 85 3.5 5.6 |F3012-ND 39 3.57 26.78 | V150LA5P 
10 250 330 354 429 650 25 2500 16 12.5 | 85 3.5 5.6 |F3013-ND 39 3.57 26.78 | V250LA10P 
275 369 389 473 710 25 2500 16 12.5 | 85 3.5 5.6 |F3014-ND 39 3.57 26.78 | V275LA10P 
420 560 610 748 1120 25 2500 16 12.5 | 8.5 3.5 5.6 | F3362-ND 39 3.57 26.78 | V420LA10P 
130 175 184 228 340 50 4500 20 7 8.5 3.5 5.6 |F3015-ND AQ 4.53 33.98 | V130LA10AP. 
140 180 198 242 360 50 4500 20 17 8.5 3.5 5.6 |F3016-ND AQ 4.53 33.98 | V140LA10AP. 
150 200 212 268 395 50 4500 20 17 8.5 3.5 5.6 |F3017-ND AQ 4.53 33.98 | V150LA10AP. 
175 225 247 303 455 50 4500 20 17 8.5 3.5 5.6 |F3018-ND AQ 4.53 33.98 | V175LA10AP 
230 300 324 396 595 50 4500 20 17 8.5 3.5 5.6 |F3019-ND AQ 4.53 33.98 | V230LA20AP. 
250 330 354 429 650 50 4500 20 7 8.5 3.5 5.6 |F3020-ND AQ 4.53 33.98 | V250LA20AP 
275 369 389 473 710 50 4500 20 17 8.5 3.5 5.6 |F3021-ND AQ 4.53 33.98 | V275LA20AP 
14 300 405 420 517 775 50 4500 20 17 8.5 3.5 5.6 |F3022-ND AQ 4.53 33.98 | V300LA20AP 
320 420 462 565 850 50 4500 20 17 8.5 3.5 5.6 | F3023-ND AQ 4.53 33.98 | V320LA20AP 
420 560 610 748 1120 50 4500 20.5 | 17 8.5 5.5 7.3_|F3024-ND AQ 4.53 33.98 | V420LA20AP. 
480 640 670 825 1240 50 4500 20.5 | 17 8.5 5.6 7.3 |F3025-ND 67 6.15 46.13 | V480LA40AP 
510 675 735 910 1350 50 4500 20.5 | 17 8.5 5.5 7.3 |F3026-ND 1.05 9.72 72.90 |V510LA40AP 
575 730 805 1000 1500 50 4500 20.5 | 17 8.5 5.5 8.3 |F3027-ND 1.05 9.72 72.90 |V575LA40AP 
660 850 940 1210 1820 50 4500 20.5 | 17 8.5 5.8 8.3 | F3028-ND 1.65 15.21 114.08 | V660LAS0AP. 
1000 1200 1425 1800 2700 50 4500 20.5 | 17 8.5 5.5 | 10.8 |F3029-ND 2.63 24.24 181.80 | V1000LA80AP 
130 175 184 228 340 100 6500 26.5 | 23 8.5 3.5 5.6 |F3030-ND We 7.14 53.55 | V130LA20AP 
130 175 184 220 325 100 6500 26.5 | 23 8.5 3.5 5.6 |F3031-ND Nes 7.14 53.55 | V130LA20BP 
150 200 212 268 395 100 6500 26.5 | 23 8.5 3.5 5.6 | F3032-ND Nes 7.14 53.55 | V150LA20AP. 
150 200 212 243 360 100 6500 26.5 | 23 8.5 3.5 5.6 |F3033-ND 17 7.14 53.55 | V150LA20BP. 
250 330 354 429 650 100 6500 26.5 | 23 8.5 3.5 5.6 |F3034-ND AT 7.14 53.55 | V250LA40AP. 
250 330 354 413 620 100 6500 26.5 | 23 8.5 3.5 5.6 |F3035-ND AT 7.14 53.55 | V250LA40BP. 
275 369 389 473 710 100 6500 26.5 | 23 8.5 3.5 5.6 | F3036-ND 17 7.14 53.55 | V275LA40AP. 
275 369 389 453 680 100 6500 26.5 | 23 8.5 3.5 5.6 |F3037-ND 17 7.14 53.55 | V275LA40BP. 
20 300 405 420 517 775 100 6500 26.5 | 23 8.5 3.5 5.6 | F3038-ND AL 7.14 53.55 | V300LA40AP. 
320 420 462 540 810 100 6500 26.5 | 23 8.5 3.5 5.6 | F3039-ND AT 7.14 53.55 | V320LA40BP. 
420 560 610 720 1060 100 6500 28 23 8.5 5.5 7.3 |F3040-ND 91 8.43 63.23 | V420LA40BP. 
480 640 670 790 1160 100 6500 28 23 8.5 5.6 7.3 |F3041-ND 1.05 9.72 72.90 |V480LA80BP 
510 675 735 860 1280 100 6500 28 23 8.5 5.6 7.3 |F3042-ND 1.33 12.30 92.25 | V510LA80BP 
575 730 805 960 1410 100 6500 28 23 8.5 5.5 8.3 |F3043-ND 1.75 16.17 121.28 | V575LA80BP 
625 825 900 1100 1650 100 6500 28 23 8.5 5.5 8.3 | F3044-ND 2.35 21.66 162.45 | V625LA80BP. 
660 850 940 1100 1650 100 6500 28 23 8.5 55 8.3 |F3045-ND 2.52 23.28 174.60 | V660LA100BP 
1000 1200 1425 1600 2420 100 6500 28 23 8.5 5.5 | 10.8 |F3046-ND 3.33 30.72 230.40 | V1000LA160BP 
Note: Average power dissipation of transients not to exceed 0.25W, 0.4W, 0.6W or 1W t Maximum ratings at 85°C + Ratings at 25°C (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2064 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


P4 Littelfusé yew varistors (MOVs) Radial Leaded (con) 


Expertise Applied | Answers Delivered 
ZA Series 
Disc Maximum Continuous Varistor Voltage Maximum Clamping | peak Current 
Diameter Working Voltaget @ 1mA DCt Voltage (8x20)1s)¢ (8x20p1s) Maximum Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Littelfuse 
(mm) V(RMS) voc Minimum | Nominal | Maximum | Vc (V) Ipk (A) ITM (A)t H oD Ww L Part No. 1 10 100 Part No. 
14 18 18.7 22 26 43 1 100 10 7 6 3 5 | F3047-ND 28 2.58 19.35  |V22ZA05P 
5 30 38 42 47 55 93 1 100 10 7 6 3 5 | F3048-ND 28 2.58 19.35  |V47ZAO5P 
140 180 198 220 253 360 5 400 10 7 6 3.5 5.6 | F3049-ND 53 4.86 36.45 | V220ZA05P 
250 330 351 - 449 650 5 400 10 7 6 3.5 5.6 | F3361-ND 53 4.86 36.45 | V390ZA05P 
4 5.5 6 8 inl 22 25 100 12 9 6 3 5 | F3059-ND 42 3.87 29.03 | V8ZA1P 
10 14 14.4 18 21.6 36 25 250 12 9 6 3 5 | F3050-ND 39 3.57 26.78 | V18ZA1P 
14 18 18.7 22 26 43 2.5 250 12 9 6 3 5 | F3051-ND 28 2.58 19.35  |V22ZA1P 
17 22 23 27 314 53 25 250 12 9 6 3 5 | F3052-ND 28 2.58 19.35  |V27ZA1P 
20 26 29.5 33 36.5 65 2.5 250 12 9 6 3 5 | F3053-ND 28 2.58 19.35 | V33ZA1P. 
25 31 35 39 43 79 25 250 12 9 6 3 5 | F3054-ND 28 2.58 19.35 | V39ZA1P 
7 30 38 42 47 52 93 2.5 250 12 9 6 3 5 | F3055-ND 28 2.58 19.35  |V47ZA1P 
35 45 50 56 62 110 25: 250 12 9 6 3 5 | F3056-ND 28 2.58 19.35 | V56ZA2P 
40 56 61 68 75 135 2.5 250 12 9 6 3.5 5.6 | F3057-ND 28 2.58 19.35 | V68ZA2P 
50 68 73 82 91 135 10 1200 12 9 6 3.5 5.6 | F3058-ND 53 4.86 36.45 | V82ZA2P 
60 81 90 — 110 165 10 1200 12 9 6 3 5 | F3358-ND 28 2.58 19.35 — |V100ZA3P 
75 102 108 120 132 205 10 1200 12 9 6 3 5 | F3060-ND 28 2.58 19.35  |V120ZA1P 
115 153 162 = 198 300 10 1200 12 9 6 3 5 | F3360-ND 28 2.58 19.35 |V180ZA1P 
4 5.5 6 8 1 20 5 250 16 12.5 | 85 3 5 | F3065-ND 39 3.57 26.78 — | V8ZA2P 
6 8 9 _ 16 30 5 250 16 12.5 | 85 3 5 | F3359-ND 39 3.57 26.78 = |V12ZA2P 
10 14 18 18.7 22 26 43 5 500 16 12.5 | 85 3 5 | F3061-ND 39 3.57 26.78 | V22ZA2P 
25 31 35 39 43 76 5 500 16 12.5 | 85 3 5 | F3062-ND 39 3.57 26.78 | V39ZA3P 
30 38 42 47 52 93 5 500 16 12.5 | 8.5 3 5 | F3063-ND 39 3.57 26.78 | V47ZA3P. 
35 45 50 56 62 110 5 500 16 12.5 | 85 3 5 | F3064-ND AQ 4.53 33.98 | V56ZA3P. 
10 14 14.4 18 21.6 36 10 1000 20 17 8.5 3 5 | F3066-ND AQ 4.53 33.98 | V18ZA3P 
14 18 18.7 22 26 43 10 1000 20 17 8.5 3 5 | F3067-ND 63 5.82 43.65 | V22ZA3P 
20 26 29.5 33 36.5 65 10 1000 20 17 8.5 3 5 | F3068-ND AQ 4.53 33.98 | V33ZA5P 
25 31 35 39 43 76 10 1000 20 17 8.5 3 5 | F3069-ND AQ 4.53 33.98 | V39ZA6P 
30 38 42 47 52 93 10 1000 20 17 8.5 3 5 | F3070-ND AQ 4.53 33.98 | V47ZA7P. 
14 35 45 50 56 62 110 10 1000 20 7 8.5 3 5 | F3071-ND AQ 4.53 33.98 | V56ZA8P 
40 56 61 68 75 135 10 1000 20 17 8.5 3.5 5.6 | F3072-ND AQ 4.53 33.98 | V68ZA10P 
50 68 73 82 91 145 50 4500 20 17 8.5 3.5 5.6 | F3073-ND 63 5.82 43.65 | V82ZA12P 
60 81 90 100 110 175 50 4500 20 17 8.5 3.5 5.6 |F3074-ND AQ 4.53 33.98 —|V100ZA15P 
75 102 108 120 132 210 50 4500 20 17 8.5 3 5 | F3075-ND AQ 4.53 33.98 |V120ZA6P 
95 127 135 150 165 250 50 4500 20 7 8.5 3 5 | F3076-ND AQ 4.53 33.98 — |V150ZA8P 
115 153 162 180 198 300 50 4500 20 17 8.5 3 5 | F3077-ND AQ 4.53 33.98 |V180ZA10P 
10 14 14.4 18 21.6 37 20 2000 26.5 | 23 8.5 3 5 | F3078-ND rea 7.14 53.55 |V18ZA40P 
14 18 19.2 24 26 43 20 2000 26.5 | 23 8.5 3 5 | F3079-ND a a 7.14 53.55 |V24ZA50P 
20 17 22 23 27 31.1 50 20 2000 26.5 | 23 8.5 3 5 | F3080-ND 17 7.14 53.55  |V27ZA60P 
21 27 29.5 33 36.5 58 20 2000 26.5 | 23 8.5 3 5 | F3081-ND He 7.14 53.55  |V33ZA70P 
23 31 32 36 40 63 20 2000 26.5 | 23 8.5 3 5 | F3082-ND chf. 7.14 53.55 | V36ZA80P 
30 38 42 47 52 93 20 2000 26.5 | 23 8.5 3 5 | F3083-ND AT 7.14 53.55 | V47ZA20P 


Note: Average power dissipation of transients not to exceed 0.25W, 0.4W, 0.6W or 1W t Maximum ratings at 85°C + Ratings at 25°C 


@.177 Max. Dim. in Inches (mm) 
(@4.5 Max.) 


Varistors (MOVs) Axial Leaded — ma Series 


<S 


.268 Max. 
The MA Series of transient surge suppressors are axial-lead metal-oxide varistors (MOVs) for use in a wide variety of board level industrial and commercial electronic equipment. They are 1.22 Max. (6.8 Max.) 
intended to protect components and signal/data lines from low energy transients where the small axial lead package is required. (31 Max.) SS vas 
Specifications: 177 Max. @.026 Max. 
+ Hi-Pot Encapsulation (Isolation Voltage Capability): 1,000V (4.5 Max.) (9.66 Max.) 
© Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (No derating up to 85°C ambient) 1.22 Max x 
* Insulation Resistance: 1,000MQ (31 Max.) ale 
Maximum Continuous Varistor Voltage Maximum Non-Repetitive | | Maximum Clamping 5 
Working Voltaget @ 1mA DCE Surge Current Voltage@ 2A Capacitance Part Digi-Key Price Each Littelfuse 
V(RMS) voc Minimum | Nominal | Maximum (8/20ps) (A)t (8/20us) (V)+ (pF)$ Marking Part No. 1 10 100 Part No. 
9 13 14 18 23 40 49 550 18A F2271-ND 70 65 AQ VI8MA1A 
10 14 15 18 21 40 44 550 18B F2272-ND 70 65 AQ V18MA1B 
10 15 16 22 28 40 55 410 22A F2273-ND 70 65 AQ V22MA1A 
17 22 24 27 31 40 59 370 27B F2276-ND 70 65 AQ V27MA1B 
18 23 26 33 40 40 73 300 383A F2277-ND 70 65 AQ V33MA1A 
20 26 29.5 33 36.5 40 67 300 33B F2278-ND 70 65 AQ V33MA1B 
22 28 31 39 47 40 86 250 39A F2279-ND 70 65 AQ V39MA2A 
25 31 35 39 43 40 79 250 39B F2280-ND 70 65 AQ V39MA2B 
27 34 37 47 57 40 99 210 47A F2281-ND 70 65 AQ V47MA2A 
30 38 42 47 62 40 90 210 47B F2282-ND 70 65 AQ V47MA2B 
32 40 44 56 68 40 W7 180 56A F2283-ND 70 65 AQ V56MA2A 
38 48 54 68 82 40 138 150 68A F2285-ND 70 65 AQ V68MA3A 
40 56 61 68 75 40 127 150 68B F2286-ND 70 65 AQ V68MA3B 
60 81 90 100 110 40 185 100 101 F2290-ND 84 78 59 V100MA4B 
132 181 187 220 253 100 380 21 220 F2297-ND 70 65 AQ V220MA2A 
138 191 198 220 242 100 360 21 221 F2298-ND 70 65 AQ V220MA4B 
253 349 365 430 495 100 740 1 430 F2305-ND 70 65 AQ V430MA3A 
264 365 387 430 473 100 700 in 431 F2306-ND 70 65 AQ V430MA7B 
Note: Average power dissipation of transients not to exceed 200mW t Maximum ratings at 85°C. $ Ratings at 25°C 
imal. \ da Digi@Reel” — 
Ba GSEVEES4Q Surge Arrestors DigiqoReel Di. in nm 
Creating LED and LCD Solutions Together™ 
Features: * Hermetically Sealed * Fast Response * Low Capacitance * UL Certified, File #245199 


Specifications: * Insulation Resistance: 10mQ minimum « Inter-Electrode Capacitance: 1.0pF maximum 
Applications: * |.C. Circuits * Telephone Circuits * Signal Lines » Electro-Static Charge Elimination * Protections against Switching Surges 


DC Impulse AC Cut Tape Tape and Reel 
Firing Current | Discharge | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Lumex 
Voltage | Maximum Current | Part No. il 10 100 Part No. 500 Part No. 
150 1kA 1A 67-2000-1-ND 1.76 1.47 1.18 | 67-2000-2-ND 486.38 GT-SMD181215012-TR 2.00 | 14.75 
400 1kA 1A 67-2008-1-ND 1.55 1.29 1.03 | 67-2008-2-ND 427.45 GT-SMD181240012-TR 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2065 


A» SMD Varistors 


EPCOS 


Specifications: 


CU Series: 

* Monolithic varistor element, encapsulated * Encapsulation: Thermo- 
plast, flame retardant to UL 94V-0 * Termination: Tinned copper alloy 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature 
Range: -40°C ~ 125°C » Electric Strength: =2.5kVACRMs ° Insu- 
lation Resistance: >1.0GQ * Response Time: <10ns »¢ Solderability: 
235°C, 2s * Resistance to soldering heat: 260°C, 10s 

CTICN Series: 

¢ Multilayer Technology * Termination: Nickel barrier (CT Series) and 
Silver palladium (CN Series) * No plastic or epoxy encapsulation 
assures better than UL 94V-0 flammability rating * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 85°C * Storage Temperature Range: 
-55°C ~ 125°C * Response Time: <0.5ns »¢ Solderability: 235°C, 2s 
Resistance to soldering heat: 260°C, 10s 

Automotive Series: 

¢ Multilayer Technology * Termination: Silver palladium * No plastic 


or epoxy encapsulation assures better than UL 94V-0 flammability 
rating * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Storage 
Temperature Range: -55°C ~ 150°C »* Response Time: <0.5ns 
* Solderability: 235°C, 2s * Resistance to soldering heat: 260°C, 10s 


Features: 


CU Series: 

* Electrical equivalents to leaded types S05/S07 up to 460 VACRMS 
* Good Solderability * Approvals: UL (all types) and CSA (2K130) 
CTI/CN Series: 


* Good Solderability * Suitable for ESD protection 
clamping 


* Bidirectional 


Automotive Series: 

* High energy absorption, particularly in case of load dump ° Stable 
protection level, low leakage current * High resistance to cyclic 
temperature stress * Wide operating temperature range * Low 
inductance (suitable for ESD protection) ¢ Bidirectional clamping 


Max. Varistor Max. 
Allowance Voltage Clamping imax Cut Tape 
Voltage (V) @1mA Voltage 8/20 us Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Epcos 
AC DC (V) Tol. % v A A L B H K Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 1 — Monolithic CU Series 
60 85 100 +10 165 5.0 400 8.0 6.3 3.2 = 495-2607-1-ND 1.04 97 .75  |495-2607-2-ND 1,000 415.00 |CU3225K60G2 
150 200 | 240 +10 395 5.0 400 8.0 6.3 3.2 = 495-1463-1-ND 1.05 98 -75 |495-1463-2-ND 1,000 419.00 |CU3225K150G2K1 
250 320 | 390 +10 650 5.0 400 8.0 6.3 4.5 — 495-2606-1-ND 1.04 97 -75 | 495-2606-2-ND 1,000 415.00 |CU3225K250G2 
275 350 | 430 +10 710 5.0 400 8.0 6.3 4.5 = 495-1464-1-ND 1.05 .98 .75 |495-1464-2-ND 1,000 419.00 |CU3225K275G2K1 
300 385 | 470 +10 775 5.0 400 8.0 6.3 4.5 = 495-1465-1-ND 1.05 98 -75 _|495-1465-2-ND 1,000 419.00 |CU3225K300G2K1 
150 200 | 240 +10 395 10 1200 10.2 8.0 3.2 oa 495-1466-1-ND 1.32 1.23 -95 |495-1466-2-ND 1,000 527.80 |CU4032K150G2K1 
275 350 | 430 +10 710 10 1200 10.2 8.0 4.5 = 495-1467-1-ND 1.32 1.23 -95 |495-1467-2-ND 1,000 527.80 |CU4032K275G2K1 
300 385 | 470 +10 775 10 1200 10.2 8.0 4.5 = 495-1468-1-ND 1.32 1.23 .95  |495-1468-2-ND 1,000 527.80 _}|CU4032K300G2K1 
Fig. 2 — Multilayer CN/CT Series 
4 5.5 8 +20 24 1.0 25 1.0 50 6 1~.3 495-3425-1-ND .24 19 -12 |495-3425-2-ND 10,000 64.00/M |CT0402M4G 
1 14 16.5 = 35 1.0 10 1.0 50 6 1~.3 495-3424-1-ND 25 20 -13 |495-3424-2-ND 10,000 67.00/M |CT0402S11AG 
14 16 23.5 +15 46 1.0 10 1.0 50 6 1~.3 495-2592-1-ND 16 15 -12  |495-2592-2-ND 10,000 61.00/M |CT0402L14G 
14 16 23 = 66 1.0 2 1.0 50 6 1~.3 495-3426-1-ND 25 20 -13 |495-3426-2-ND 10,000 67.00/M |CT0402S14AHSG 
4 5.5 8 +20 19 1.0 30 1.6 -80 9 1~.4 495-2595-1-ND 22 21 -16_ |495-2595-2-ND 4,000 87.00/M_|CT0603M4G 
14 18 22 +10 40 1.0 30 1.6 -80 9 1~.4 495-2593-1-ND set 20 -15  |495-2593-2-ND 4,000 84.00/M |CT0O603K14G 
25 31 39 +10 67 1.0 30 1.6 -80 9 1~.4 495-2594-1-ND 21 20 -15  |495-2594-2-ND 4,000 84.00/M |CTO603K25G 
4 5.5 8 +20 19 1.0 100 2.0 1.25 1.4 -13~.75 |495-2599-1-ND 35 33 .25  |495-2599-2-ND 3,000 138.00/M |CTO805M4G 
11 14 18 +10 35 1.0 120 2.0 1.25 1.4 13~.75 | 495-2596-1-ND A6 43 -33 |495-2596-2-ND 3,000 182.00/M |CTO805K11G 
25 31 39 +10 67 1.0 80 2.0 1.25 1.4 13~.75 | 495-2597-1-ND 35 33 .25 _|495-2597-2-ND 3,000 138.00/M__|CTO805K25G 
30 38 47 +10 aL 1.0 80 2.0 1.25 1.4 13~.75 | 495-2598-1-ND 35 33 .25  |495-2598-2-ND 3,000 138.00/M |CTO805K30G 
17 22 27 +10 44 1.0 200 3.2 1.60 1.7 25~.75 |495-2601-1-ND 48 45 -35 | 495-2601-2-ND 3,000 191.00/M |CT1206K17G 
25 31 39 +10 65 1.0 200 3.2 1.60 17 25~.75 |495-2591-1-ND -50 AT -36 | 495-2591-2-ND 2,000 200.00/M |CN1206K25G 
30 38 47 +10 77 1.0 200 3.2 1.60 1.7 25~.75 |495-2602-1-ND 48 45 -35 | 495-2602-2-ND 2,000 191.00/M |CT1206K30G 
40 56 68 +10 110 1.0 100 3.2 1.60 a7. 25~.75 | 495-2603-1-ND 48 45 -35 _|495-2603-2-ND 2,000 191.00/M_|CT1206K40G 
30 38 47 +10 77 2:5) 300 3.2 2.50 hte 25~.75 |495-2396-1-ND 81 70 .59 | 495-2396-2-ND 2,000 326.00/M |CN1210K30G 
30 38 47 +10 res 2.5 300 3.2 2.50 17 .25~.75 |495-2604-1-ND 55 51 -39 |495-2604-2-ND 2,000 218.00/M |CT1210K30G 
30 38 47 +10 77 10 1200 5.7 5.00 2.5 -25~1.0 _|495-2397-1-ND 2.04 1.76 1.46 |495-2397-2-ND 1,000 817.00 }|CN2220K30G 
2 — Multilayer Automotive Series 
14 16 22 = +23/-0| 42 1.0 120 2.0 1.25 1.4 -13~.75 |495-2600-1-ND 36 34 -26 | 495-2600-2-ND 3,000 144.00/M |CT0805S14BAUTOG 
14 16 22 = +23/-0| 40 1.0 200 3.2 1.60 1.7 .25~.75 |495-1459-1-ND 50 AT -36 | 495-1459-2-ND 3,000 200.20/M |CN1206S14BAUTOG 
14 16 22 = +23/-0| 40 2.5 400 3.2 2.50 4.7 .25~.75 |495-2605-1-ND 55 51 -39 |495-2605-2-ND 3,000 218.00/M |CT1210S14BAUTOG 
14 16 22 = +23/-0| 40 2.5 400 3.2 2.50 1.7 .25~.75 |495-1460-1-ND 55 51 -39 |495-1460-2-ND 3,000 218.40/M |CN1210S14BAUTOG 
14 16 22  +23/-0| 40 10 1200 5.7 5.00 2.5 -25~1.0 |495-1461-1-ND 2.18 2.03 1.56 |495-1461-2-ND 1,500 871.78/M_|CN2220S14BAUTOG 
Block Varistors i. Specifications: + Disk-shaped varistor element, potted in plastic housing * Housing and potting flame-retardant to UL 94 RoHs| 
V-0 * Screw terminals M4 * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 110°C | See 
. . ¢ Electric Strength: 22.5 kVRms ° Insulation Resistance: >10MQ * Response Time: <25ns Features: » Heavy-duty 
High E Series varistors (surge current capability up to 100kA) * Wide product range » Approvals: UL, CSA (2K130), SEV ® 
Max. Allowance Varistor Voltage Max. Clamping imax 
Voltage (V) @1mA Voltage 8/20us__| Digi-Key Pricing Epcos 
AC DC +10% (V) Vv A A Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
130 170 205 340 200 25000 495-1452-ND 30.27 259.42 2161.83 12322.40 11500.91/M |/B32K130 
150 200 240 395 200 25000 495-1453-ND 30.27 259.42 2161.83 12322.40 11500.91/M |/B32K150 
275 350 430 710 200 25000 495-2393-ND 19.02 151.33 1232.24 10809.13 — |B32K275 
550 745 910 1500 200 25000 495-2394-ND 22.86 181.85 1480.80 12989.50 —__|B32K550 
130 170 205 340 300 40000 495-1454-ND 47.80 409.73 3414.38 19461.94 18164.48/M_ |B40K130 
150 200 240 395 300 40000 495-1455-ND 47.80 409.73 3414.38  19461.94 18164.48/M |/B40K150 
275 350 430 710 300 40000 495-2395-ND 30.05 239.01 1946.19 17071.88 —_ |B40K275 


Strap Varistors — HighE Series 


Specifications: 


* Coating: Epoxy resin, flame-retardant to UL 94V-0 » Bolt-holed strap terminals for 
screw fixing or soldering »* Bent strap terminals * Operating Temperature Range: -25°C ~ 
* Storage Temperature Range: -25°C ~ 110°C » Electric Strength: >2.5 kVACRMS 


85°C 


* Insulation Resistance: >10MQ » Response Time: <25ns 


Features: 


¢ Maximum load capacity with minimum size * Approvals: UL, CSA 


Max. Allowable Varistor Voltage Max. Clamping imax. 
Voltage (V) @ 1imA Voltage 8/20 us Dimensions (mm) Pricing Epcos 
AC Dc +10% (V) Vv A A WwW Ss 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
Fig. 1 
150 200 240 395 300 40,000 8.3 = 495-1456-ND 40.07 343.47 2862.28 16314.97 15227.31/M|LS40K150QP. 
275 350 430 710 300 40,000 9.4 = 495-1457-ND® 40.07 343.47 2862.28 16314.97 15227.31/M|LS40K275QP. 
320 420 510 840 300 40,000 9.9 _— 495-1458-ND® 40.07 343.47 2862.28 16314.97  15227.31/M|LS40K320QP. 
150 200 240 395 300 45,000 8.3 = 495-3439-ND® 35.83 250.82 2149.88 19348.88 17915.63/M/LS41K150QP. 
275 350 430 710 300 45,000 9.4 = 495-3440-ND® 35.83 250.82 2149.88 19348.88 17915.63/M|LS41K275QP. 
320 420 510 840 300 45,000 9.9 _— 495-3441-ND® 35.83 250.82 2149.88 19348.88 17915.63/M/LS41K320QP 
420 560 680 1120 300 45,000 10.9 = 495-3442-ND® 39.52 276.62 2371.01 21339.05 19758.38/M|LS41K420QP. 
275 350 430 710 300 65,000 9.4 = 495-3443-ND® 60.20 421.38 3611.79  32506.11 30098.25/M|LS42K275QP. 
320 420 510 840 300 65,000 9.9 = 495-3445-ND® 60.20 421.38 3611.79  32506.11 30098.25/M|LS42K320QP. 
420 560 680 1120 300 65,000 10.9 _ 495-3447-ND® 66.54 465.81 3992.63 _35933.63 _33271.88/M|LS42K420QP. 
Fig. 2 — RoHS Compliant 
320 420 510 840 300 65,000 9.9 6.3 495-3446-ND 60.20 421.38 3611.79  32506.11 30098.25/M|LS42K320QPK2 
420 560 680 1120 300 65,000 10.9 7.3 495-3448-ND 66.54 465.81 3992.63 _35933.63 _33271.88/M| LS42K420QPK2 
@ RoHS Compliant 


2066 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Due to the ongoing miniaturization, electronic devices are 


Standard, High Speed and Arrays 


Digi@Reel” 


RoHS 


Comertiant 


® 


Standard / High Speed 
Hy 


+B 


tk 
+ 


data line to ground routes positive and negative ESD transitions 


Size Dimensions (mm) 

becoming more and more sensitive to ESD. Therefore, reliable safely to the ground plane. This technique eliminates the need Code L B H K 

protection components become absolutely necessary to safeguard to route ESD charge into the power plane, possibly damaging 0402 7.0 05 05 02 

valuable electronics against the impact of ESD. CeraDiodes nearby integrated circuits Features: Bi-directional ESD 0405 13 1.0 07 

are ceramic semiconductors optimized specifically for high protection to IEC 61000-4-2 level 4 * No de-rating of maximum 0508 20 12 09 2 

performance in ESD applications. They have a non-linear voltage/_ ratings up to 85°C * Extremely fast response time of < .5ns 5 ~ - = z 

current characteristic for effectively suppressing extremely fast Applications: * EDP products (desktop and notebook 0603 16 0.8 0.8 0.25 

voltage transients and offer superior parametric stability over computers) * Peripherals (printers, memory) * Portable handheld 0612 | 3.2 16 0.9 0.35 

the complete operating range of -40°C ~ 85°C. CeraDiodes are products * Mobile communication * Consumer products (flat 1003 | 2.5 0.8 0.8 0.43 

bi-directional devices. A single CeraDiode connected from signal/ TV's, set-top boxes, MP3 players, digital cameras, etc). 1012 3.2 2.5 1.2 0.45 

Max.DC | Peak Pulse | Minimum | Maximum Typical Leakage ae 
Size Working | Current @ | Breakdown | Clamping | Capacitance | Current Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 
Code | Voltage (V) | 8/20us (A) Voltage Voltage (pF) (uA) Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Standard Speed 
0402 5.6 10 6.4 24 180 1 495-3418-1-ND$ AF 1.30 8.13 | 495-3418-2-ND 10,000 46.00/M |B72590D50A60 
0402 15 10 20 46 47 1 495-3417-1-ND$ A7 1.30 8.13 | 495-3417-2-ND 10,000 46.00/M |B72590D150A60 
0603 5.6 30 6.4 19 470 1 495-3414-1-ND$ 20 1.51 9.43 | 495-3414-2-ND 4,000 62.00/M |B72500D50A60 
0603 9.0 30 10 30 220 1 495-3415-1-ND$ 20 1.51 9.43 | 495-3415-2-ND 4,000 62.00/M |B72500D90A60 
0603 15 30 22 42 160 1 495-3412-1-ND$ -20 1.51 9.43 | 495-3412-2-ND 4,000 62.00/M_|B72500D150A60 
0603 22 30 25 50 56 1 495-3413-1-ND$ 20 1.51 9.43 | 495-3413-2-ND 4,000 62.00/M |B72500D200A60V7 
1003 12 20 16 46 82 1 495-3416-1-ND$ -20 1.56 9.75 | 495-3416-2-ND 4,000 64.00/M_|B72570D120A60 
High Speed 
0402 5.6 = 150 = 0.6 1 495-3684-1-ND$ 18 1.35 8.45 | 495-3684-2-ND 10,000 47.00/M |B72590D0050H160 
0402 15 = 23 66 10 1 495-3685-1-ND$ 18 1.35 8.45 | 495-3685-2-ND 10,000 47.00/M |B72590D0150HO60 
0402 16 =. 65 290 2 1 495-3419-1-ND$ 18 1.35 8.45 | 495-3419-2-ND 10,000 47.00/M |B72590D160H60 
0603 16 = 65 290 3 1 495-3420-1-ND$ 21 1.61 10.08 | 495-3420-2-ND 4,000 66.00/M |B72500D160H60 
0603 16 = 65 290 3 1 495-3686-1-ND 21 1.61 10.08 | 495-3686-2-ND 4,000 66.00/M_|B72500D0160HO060 
0603 30 = 50 120 10 1 495-3421-1-ND$ 21 1.61 10.08 | 495-3421-2-ND 4,000 66.00/M |B72500D300H60 
1003 16 =. 38 146 3 1 495-3687-1-ND$ 22 1.66 10.40 | 495-3687-2-ND 4,000 69.00/M_|B72570D0160HO60 
Arrays 

0405 22 10 25 50 75 = 495-3430-1-NDt 53 4.00 25.00 |495-3430-2-ND 4,000 165.00/M |B72762A2170S160 
0508 16 = 24 59 10 01 495-3427-1-ND 89 6.80 42.50 |495-3427-2-ND 4,000 281.00/M |B72714A8140S160 
0508 16 =. 22 66 10 1 495-3688-1-ND¢ 57 4.32 26.98 |495-3688-2-ND 4,000 178.00/M |B72714D0160HO60 
0508 22 10 24 60 33 1 495-3682 57 4.32 26.98 |495-3682-2-ND 4,000 178.00/M |B72714D0200A060 
0612 16 = 150 350 3 3 495-3429. 89 6.80 42.50 | 495-3429-2-ND 3,000 255.00/M_|B72724A8151V62 
0612 16 = 80 350 3 1 495-3422. 59 4.47 27.95 |495-3422-2-ND 3,000 168.00/M |B72724D160H62 
0612 22 30 25 50 75 = 495-3428-1-ND 89 6.80 42.50 |495-3428-2-ND 3,000 255.00/M |B72724A2170S162 
0612 22 30 25 50 56 1 495-3683-1-ND$ 59 4.47 27.95 |495-3683-2-ND 3,000 168.00/M |B72724D0200A062 
1012 5.6 20 §2 195 3.5 1 495-3423-1-ND#§ 63 4.80 30.00 | 495-3423-2-ND 2,000 180.00/M_ |B72735D50H62 

+4Terminals § 6 Terminals 

$/495-3681-ND: :CeraDiode Kit coritains:the items denoted (18 parts) in. 2...t2c2c.ocaesccisaearntacaiseonet deads goin seta aida sdedaswass SeahdseaiascabiseaanSeiisresstIedsvensabesideontubdeidscaratdaiassasabdeiesectasesseeunsad $22.50 


Thermofuse Varistors 


The Epcos Thermofuse varistors of the ETFV series combines a disk 
varistor with a thermofuse. The thermofuse is connected to a terminal 
lead of the disk varistor by a solder bridge. If a sustained supply-frequency 
over-voltage occurs, the varistor absorbs the over-voltage and heats up in 
the process. If the melting point of the thermofuse solder is exceeded, the 
latter opens and the disk varistor is permanently disconnected from the 
power line. This disconnection assures that the varistor is not overloaded 
and short-circuited. Applications: UPS, White Goods, Power Suppliers, 
AC Panel Protection modules, Dimmers Specifications: UL1449 and 
UL60691 
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Maximum Allowable Varistor Maximum Clamping 
Voltage (V) Voltage@ Voltage iMax. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
Fig. AC Dc 1mA +10% (V) Vv A 8/20 us A b h I s e e1 e2 e3 | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
130 170 205 340 50 6,000 19.2 22 5 11 75 5 5 1 |495-3635-ND 2.05 17.55 146.25 833.63 | ETFV14K130E2 
150 200 240 395 50 6,000 19.2 22 5 1 75 5 5 1 |495-3636-ND 2.05 17.55 146.25 833.63 | ETFV14K150E2 
1 175 225 270 455 50 6,000 19.2 22 5 1 75 5 5 1 |495-3637-ND 2.05 17.55 146.25 833.63 | ETFV14K175E2 
275 350 430 710 50 6,000 19.2 22 5 1 75 5 5 1 |495-3638-ND 2.05 17.55 146.25 833.63 | ETFV14K275E2 
320 420 510 840 50 6,000 19.2 22 5 abl 7.5 5 5 1 |495-3639-ND 2.05 17.55 146.25 833.63 | ETFV14K320E2 
420 560 680 1120 50 6,000 19.2 22 5 abl 75: 5 5 1__|495-3640-ND 2.05 17.55 146.25 833.63 | ETFV14K420E2 
130 170 205 340 100 10,000 22 25.7 5 10 5 = = — |495-3641-ND 3.28 28.08 234.00 1333.80 |ETFV20K130E2 
150 200 240 395 100 10,000 22 25.7 5 10 5 = = — |495-3642-ND 3.28 28.08 234.00 1333.80 | ETFV20K150E2 
175 225 270 455 100 10,000 22 25.7 5 10 5 = = — |495-3643-ND 3.28 28.08 234.00 1333.80 |ETFV20K175E2 
275 350 430 710 100 10,000 22 25.7 5 10 5 = — — |495-3644-ND 3.28 28.08 234.00 1333.80 | ETFV20K275E2 
320 420 510 840 100 10,000 22 25.7 5 10 5 = = —_|495-3645-ND 3.28 28.08 234.00 1333.80 | ETFV20K320E2 
2 420 560 680 1120 100 10,000 22 25.7 5 10 5 = = — |495-3646-ND 3.28 28.08 234.00 1333.80 | ETFV20K420E2 
130 170 205 340 150 20,000 30.2 | 35.2 5 abl 6.35 | — = — |495-3647-ND 4.91 42.12 351.00 2000.70 |ETFV25K130E4 
150 200 240 395 150 20,000 30.2 | 35.2 5 1 6.35 | — _ — |495-3648-ND 4.91 42.12 351.00 2000.70 |ETFV25K150E4 
175 225 270 455 150 20,000 30.2 | 35.2 5 abl 6.35 | — = — |495-3649-ND 4.91 42.12 351.00 2000.70 | ETFV25K175E4 
275 350 430 710 150 20,000 30.2 | 35.2 5 ah] 6.35 | — = —_|495-3650-ND 4.91 42.12 351.00 2000.70 | ETFV25K275E4 
320 420 510 840 150 20,000 30.2 | 35.2 5 1 6.35 | — = — |495-3651-ND 4.91 42.12 351.00 2000.70 | ETFV25K320E4 
420 560 680 1120 150 20,000 30.2 | 35.2 5 1 6.35 | — _ —_|495-3652-ND 4.91 42.12 351.00 2000.70 | ETFV25K420E4 


NEW! Leaded Varistor with RFI Suppression 


Features: * RFI noise suppression and transient over voltage protection integrated in a single component. ¢ Reliable protection against automotive transients such as load 
dump and jump start (for SR1 and SR2 types) Applications: * RFI noise suppression and transient over voltage protection on DC lines of small motors, windshield wipers, 
window lifters, mirrors, central locking, memory seat and sunroof. 


Varistor | Maximum 
Maximum Allowable | voltage | Clamping | iClamp | iMax 
Voltage (V) @imA | Voltage | (8/20ps) | (8/20us) Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Epcos 

AC DC (Vv) (v) A (A) | W(Max.) | h(Max.) | S(Max.) |Part No. 1 10 100 _| Part No. 

20 26 33 54 1 200 6.0 7.5 4.5 495-4013-ND 1.22 1.05 .88 |SR6K20M105X 
20 26 33 58 5 800 7.3 7.8 3.7 495-4014-ND 2.49 2.13 1.78 |SR1K20M474x 
20 26 33 58 10 1200 7.8 9.0 3.6 495-4015-ND 2.84 2.43 2.03 |SR2K20M474X 
14 16 22 40 5 800 7.3 7.8 3.7 495-4016-ND 2.49 2.13 1.78 |SR1S14BM474x 
35 45 56 90 1 100 6.0 5: 4.5 495-4017-ND 1.31 1.13 94 | SR6K35M105X 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2067 


Surge Arresters 


A 
= 
L Gas-filled surge arresters offer optimum protection from: atmospheric fields and discharges, inductive coupling from power supply lines, direct contact 
between communication and power lines, and electrostatic discharges. Epcos surge arresters limit over-voltages quickly and safely to uncritical levels and reliably 
discharge the resulting dangerous currents Specifications: ¢ Insulation Resistance at 100V is 10GQ; Part No. A81-C90X, EC75X, EC90X, and T83-A90X Resistance 
E P Cc oO =) at 50V 10GQ « Operation and Storage Temperature: -40°C ~ 90°C * Climatic Category (IEC 60068-1) 40/90/21 


DC Nominal Impulse | Nominal 5 2 
Spark-over | Toler- Discharge Alternating Dimensions me 
Voltage ance Current Discharge | Capacitance (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
Fig. (V) (%) (Wave 8/20 us) Current @ (1 MHz) ib od {Part No. 1 10 100 500 Part No. 
75 +20 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 |495-1475-ND 1.41 11.75 94.00 411.25 |EC75X 
90 +20 5kA 5A 1pF 5.0 0.8 |495-2631-ND 3.08 25.68 205.40 898.63 |M51-C90X 
90 +20 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 |495-1476-ND 1.41 11.75 94.00 411.25 |EC90X 
90 +20 20kA 20A 1.5pF 6.05 4 495-1472-ND 1.92 16.00 128.00 560.00 |A81-C90X 
230 +15 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 |495-1473-ND 1.41 11.75 94.00 411.25 |EC230X 
230 +20 5kA 5A 1pF 5.0 0.8 | 495-2632-ND 1.92 16.00 128.00 560.00 |M51-A230X 
230 +20 10kA 10A 1.5pF 6.05 1 495-1878-ND 1.68 14.00 112.00 490.00 |N81-A230X 
1 230 +20 20kA 20A 1.5pF 6.05 1 495-1471-ND 1.92 16.00 128.00 560.00 |A81-A230X 
270 -10/+25 5kA 5A 1.5pF 7.9 A 495-1477-ND 3.51 29.25 234.00 1023.75 |L71-A270X 
350 +15 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 |495-1474-ND 1.41 11.75 94.00 411.25 |EC350X 
350 +20 10kA 10A 1.5pF 6.05 1 495-1879-ND 1.68 14.00 112.00 490.00 |N81-A350X 
470 -10/+25 5kA 5A 1.5pF 7.9 1 495-1478-ND 2.91 24.25 194.00 848.75 |L71-A470X 
800 -10/+25 5kA 5A 1.5pF 7.9 1 495-1479-ND 2.91 24.25 194.00 848.75 |L71-A800X 
1000 +15 10kA 10A 1pF 79 1 495-1469-ND 1.89 15.75 126.00 551.25 |A71-H10X 
2500 +20 2.5kA 2.5A 1pF 7.9 i 495-1470-ND 1.89 15.75 126.00 551.25 |A71-H25X 
90 +20 10kA 10A 1.5pF = —  |495-1482-ND 2.46 20.50 164.00 717.50 |T83-A90X 
230 +20 10kA 10A 1.5pF = —  |495-2634-ND 2.04 17.00 136.00 595.00 |T83-A230X 
2 230 +20 20kA 10A 1.5pF _ — _ |495-1480-ND 3.21 26.75 214.00 936.25 |T23-A230X 
350 +20 10kA 10A 1.5pF _ —  |495-2635-ND 2.46 20.50 164.00 717.50 |T83-A350X 
350 714/+53 20kA 10A 1.5pF = — ___|495-2636-ND 3.03 25.25 202.00 883.75 |T23-C350XS 
3 350 +25 20kA 20A 1.5pF = —___|495-1481-ND 3.60 30.00 240.00 1050.00 _[T61-C350X 


Leaded Varistors 


Specifications: * Coating: Epoxy resin, flame retardant to UL 94 V-0 * Ter-minals: Tinned copper wire * Operat- 
ing Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Storage Temperature Range: -40°C ~ 125°C « Electric Strength: 22.5 
kVpms ° Insulation Resistance: >10MQ + Response Time: <25ns 

Features: StandarD Series: * Wide operating voltage range * No derating up to 85°C ambient temperature 
¢ Approvals: UL, CSA (All Types = K115), SEV, VDE, CECC AdvanceD Series: * High-energy AdvanceD 
series E2 ¢ High surge current ratings up to 10kA ¢ High energy ratings up to 325J »* Wide operating voltage 
range * Approvals: UL, CSA, VDE, CECC Automotive Series: * High energy absorption, particularly in case of 
load dump ¢ Jump-start strength » Stable protection level, minimum leakage current »* High resistance to cyclic 
temperature stress * Types for Ta = 125°C 


Maximum Varistor Maximum e i 

Allowable Voltage Clamping iMax. Dimensions (mm) 

Voltage (V) @1mA Voltage 8/20us | LS A @ ii H OD | Digi-Key Pricing Epcos 
AC Dc +10% (V) Vv A A +1 el (Max.) | (Max.) | (Max.) | +.05 | Part No. 1 10 100 1,000 5,000 __| Part No. 

Fig. 1 — StandarD Series 

a 14 18 36 1.0 100 5.0 1.2 7.0 3.3 8.5 6 495-3762-ND® 30 2.54 21.13 120.41 112.39/M | SO5K11 
14 18 22 43 1.0 100 5.0 1.3 7.0 3.4 8.5 6 495-3763-ND® -30 2.54 21.13 120.41 112.39/M | SO5K14 
17 22 27 53 1.0 100 5.0 1.4 7.0 3.5 8.5 6 495-3764-ND® -30 2.54 21.13 120.41 112.39/M | SO5K17 
25 31 39 77 1.0 100 5.0 1.3 7.0 3.6 8.5 6 495-3767-ND® -30 2.54 21.13 120.41 112.39/M | SOSK25 
30 38 47 93 1.0 100 5.0 1.5 7.0 3.6 8.5 6 495-3769-ND® 30 2.54 21.13 120.41 112.39/M | SO5K30 
35 45 56 110 1.0 100 5.0 1.6 7.0 3.7 8.5 6 495-3771-ND® 30 2.54 21.13 120.41 112.39/M | SOSK35 
40 56 68 135 1.0 100 5.0 1.8 7.0 3.9 8.5 6 495-3772-ND® 30 2.54 21.13 120.41 112.39/M | SOSK40 
50 65 82 135 5.0 400 5.0 1.2 7.0 3.3 8.5 6 495-3773-ND® 30 2.54 21.13 120.41 112.39/M | SOSK50 
75 100 120 200 5.0 400 5.0 1.3 7.0 3.4 8.5 6 495-3775-ND® -30 2.54 21.13 120.41 112.39/M | SOSK75 
95 125 150 250 5.0 400 5.0 1.3 7.0 3.4 8.5 6 495-3776-ND® 30 2.54 21.13 120.41 112.39/M | SOSK95 
130 170 205 340 5.0 400 5.0 1.6 7.0 3.6 8.5 6 495-3777-ND® -30 2.54 21.13 120.41 112.39/M | SO5K130 
140 180 220 360 5.0 400 5.0 1.7 7.0 3.7 8.5 6 495-3778-ND® 30 2.54 21.13 120.41 112.39/M | SO5K140 
150 200 240 395 5.0 400 5.0 1.8 7.0 3.8 8.5 6 495-3780-ND® -30 2.54 21.13 120.41 112.39/M | SO5K150 
250 320 390 650 5.0 400 5.0 1.8 7.0 4.2 8.5 6 495-3784-ND® 30 2.54 21.13 120.41 112.39/M | SO5K250 
300 385 470 775 5.0 400 5.0 21 7.0 4.5 8.5 6 495-3787-ND® 30 2.54 21.13 120.41 112.39/M | SOSK300 
an 14 18 36 2.5 250 5.0 1.2 9.0 3.4 11.0 6 495-1402-ND® 32 2.77 23.08 131.53 122.76/M | SO7K11 
14 18 22 43 2.5 250 5.0 1.3 9.0 3.5 11.0 6 495-1403-ND® 32 2.77 23.08 131.53 122.76/M | SO7K14 
17 22 27 53 2.5 250 5.0 1.4 9.0 3.6 11.0 6 495-3765-ND® 32 27% 23.08 131.53 122.76/M | SO7K17 
20 26 33 65 2.5 250 5.0 1.2 9.0 3.6 11.0 6 495-2398-ND® 32 2.77 23.08 131.53 122.76/M | SO7K20 
25 31 39 77 2.5 250 5.0 1.3 9.0 3.7 11.0 6 495-1404-ND® 32 2.77 23.08 131.53 122.76/M | SO7K25 
30 38 47 93 2.5 250 5.0 1.5 9.0 3.7 11.0 6 495-1405-ND® 32 2.77 23.08 131.53 122.76/M | SO07K30 
50 65 82 135 10 1200 5.0 1.2 9.0 3.3 11.0 6 495-3774-ND® 32 2.77 23.08 131.53 122.76/M | SO7K50 
130 170 205 340 10 1200 5.0 1.6 9.0 3.6 11.0 6 495-1406-ND 32 27¢ 23.08 131.53 122.76/M | SO7K130 
150 200 240 395 10 1200 5.0 1.8 9.0 3.8 11.0 6 495-1407-ND 32 2.77 23.08 131.53 122.76/M | S07K150 
250 320 390 650 10 1200 5.0 1.8 9.0 4.2 11.0 6 495-3785-ND® 32 2.77 23.08 131.53 122.76/M | SO7K250 
275 350 430 710 10 1200 5.0 2.0 9.0 44 11.0 6 495-1408-ND® 32 2.77 23.08 131.53 122.76/M | SO7K275 
300 385 470 775 10 1200 5.0 21 9.0 4.5 11.0 6 495-2399-ND® 32 2.77 23.08 131.53 122.76/M | SO7K300 
385 505 620 1025 10 1200 5.0 2.5 9.0 5.2 11.5 6 495-3790-ND® 32 2.77 23.08 131.53 122.76/M | SO7K385 
25 31 39 77 5.0 500 75 1.6 12.0 4.2 14.5 8 495-3768-ND® 45 3.82 31.85 181.55 169.45/M | S10K25 
30 38 47 93 5.0 500 75 1.7 12.0 44 14.5 38 495-3770-ND® 5 3.82 31.85 181.55 169.45/M | S10K30 
35 45 56 110 5.0 500 75 1.8 12.0 4.4 14.5 38 495-2400-ND® 45 3.82 31.85 181.55 169.45/M | S10K35 
140 180 220 360 25 2500 75 1.9 12.0 4.3 14.5 8 495-3779-ND® 45 3.82 31.85 181.55 169.45/M | S10K140 
150 200 240 395 25 2500 75 2.0 12.0 4.4 14.5 38 495-3781-ND® 45 3.82 31.85 181.55 169.45/M | S10K150 
175 225 270 455 25 2500 75 2.2 12.0 4.6 14.5 38 495-3782-ND® 5 3.82 31.85 181.55 169.45/M | S10K175 
275 350 430 710 25 2500 75 2.2 12.0 5.0 14.5 38 495-3786-ND® 5 3.82 31.85 181.55 169.45/M | S10K275 
300 385 470 775 25 2500 18 2.3 12.0 5.1 14.5 38 495-3788-ND® 45 3.82 31.85 181.55 169.45/M | S10K300 
420 560 680 1120 25 2500 75 2.9 12.0 6.1 15.0 8 495-3791-ND® 64 5.50 45.83 261.20 243.79/M | S10K420 
17 22 27 53 10 1000 75 1.7 15.5 44 18.5 8 495-3766-ND® 62 5.30 44.20 251.94 235.15/M|S14K17 
30 38 47 93 10 1000 75 1.8 15.5 44 18.5 38 495-2401-ND® 62 5.30 44.20 251.94 235.15/M|S14K30 
35 45 56 110 10 1000 75 2.0 15.5 4.5 18.5 38 495-2402-ND® 62 5.30 44.20 251.94 235.15/M|S14K35 
75 100 120 200 50 4500 75 1.5 15.5 4.2 18.5 38 495-2403-ND® 62 5.30 44.20 251.94 235.15/M | S14K75 
130 170 205 340 50 4500 75 1.9 15.5 4.2 18.5 38 495-1409-ND® 62 5.30 44.20 251.94 235.15/M | S14K130 
140 180 220 360 50 4500 7.5 2.0 15.5 4.3 18.5 38 495-1410-ND 62 5.30 44.20 251.94 235.15/M|S14K140 
150 200 240 395 50 4500 75 21 15.5 4.4 18.5 38 495-1411-ND 62 5.30 44.20 251.94 235.15/M|S14K150 
275 350 430 710 50 4500 7.5 2.2 15.5 5.0 18.5 38 495-1412-ND® 62 5.30 44.20 251.94 235.15/M|S14K275 
300 385 470 775 50 4500 75 2.3 15.5 5.2 18.5 38 495-3789-ND® 62 5.30 44.20 251.94 235.15/M|S14K300 
320 420 510 845 50 4500 75 24 15.5 5.4 19.0 38 495-1413-ND® 62 5.30 44.20 251.94 235.15/M | S14K320 
30 38 47 93 20 2000 10.0 2.0 21.5 4.9 25.5 1.0 |495-2405-ND® 1.38 11.82 98.48 561.31 523.89/M | S20K30 
130 170 205 340 100 8000 10.0 2.0 21.5 47 25.5 1.0 |495-1414-ND®@ 1.38 11.82 98.48 561.31 523.89/M | S20K130 
140 180 220 360 100 8000 10.0 21 21.5 4.8 25.5 1.0 [495-1415-ND 1.38 11.82 98.48 561.31 523.89/M | S20K140 
150 200 240 395 100 8000 10.0 2.2 21.5 4.9 25:5 1.0 |495-1416-ND 1.38 11.82 98.48 561.31 523.89/M | S20K150 
250 320 390 650 100 8000 10.0 2.2 21.5 5.3 25.5 1.0 |495-2404-ND® 1.38 11.82 98.48 561.31 523.89/M | S20K250 
275 350 430 710 100 8000 10.0 2.3 21.5 5.4 25.5 1.0 |495-1417-ND 1.38 11.82 98.48 561.31 523.89/M | S20K275 
300 385 470 775 100 8000 10.0 2.4 21.5 5.6 25.5 1.0 |495-2406-ND® 1.38 11.82 98.48 561.31 523.89/M | S20K300 
320 420 510 845 100 8000 10.0 2.6 21.5 5.8 25.5 1.0 [495-1418-ND®@ 1.38 11.82 98.48 561.31 523.89/M | S20K320 
420 560 680 1120 100 8000 10.0 3.1 21.5 6.5 26.0 1.0 [495-2407-ND® 1.86 15.91 132.60 755.82 705.44/M | S20K420 

@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2068 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


A» Leaded Varistors (cont) 


Epcos 

Maximum Varistor Maximum 

Allowable Voltage Clamping iMax. Dimensions (mm) 

Voltage (V) @1mA Voltage 8/20us | LS A @ 7 H @D _|Digi-Key Epcos 
AC DC +10% (V) Vv A A +1 +1 (Max.) | (Max.) | (Max.) | +.05 | Part No. il 10 1,000 5,000 | Part No. 

Fig. 1 — AdvanceD Series 
130 170 205 340 5.0 800 5.0 1.6 7.0 3.9 8.5 6 495-1419-ND® 35 3.04 25.35 144.50 134.87/M | SO5K130E2 
150 200 240 395 5.0 800 5.0 1.8 7.0 41 8.5 6 495-1421-ND 35 3.04 25.35 144.50 134.87/M | SO5K150E2 
300 385 470 775 5.0 800 5.0 21 7.0 47 8.5 6 495-1422-ND 35 3.04 25.35 144.50 134.87/M | SOSK300E2 
150 200 240 395 10 1750 5.0 1.8 9.0 41 11.0 6 495-1424-ND 35 3.04 25.35 144.50 134.87/M | SO7K150E2 
250 320 390 650 10 1750 5.0 1.9 9.0 4.5 11.0 6 495-1425-ND® «35 3.04 25.35 144.50 134.87/M | SO7K250E2 
275 350 430 710 10 1750 5.0 2.0 9.0 4.6 11.0 6 495-1426-ND 35 3.04 25.35 144.50 134.87/M | SO7K275E2 
300 385 470 TH 10 1750 5.0 21 9.0 47 11.0 6 495-1427-ND® 35 3.04 25.35 144.50 134.87/M | SO7K300E2 
320 420 510 845 10 1750 5.0 2.3 9.0 4.6 11.0 6 495-1428-ND 35 3.04 25.35 144.50 134.87/M | SO7K320E2 
140 180 220 360 25 3500 75 1.9 12.0 4.6 14.5 8 495-1429-ND 54 4.60 38.35 218.60 204.03/M | S10K140E2 
150 200 240 395 25 3500 75 2.0 12.0 47 14.5 8 495-1430-ND 54 4.60 38.35 218.60 204.03/M | S10K150E2 
175 225 270 455 25 3500 75 2.2 12.0 4.9 14.5 8 495-1431-ND® 54 4.60 38.35 218.60 204.03/M | S10K175E2 
250 320 390 650 25 3500 7.5 21 12.0 5.2 14.5 8 495-1432-ND 54 4.60 38.35 218.60 204.03/M | S10K250E2 
275 350 430 710 25 3500 75 2.2 12.0 5.4 14.5 8 495-1433-ND 54 4.60 38.35 218.60 204.03/M | S10K275E2 
300 385 470 775 25 3500 7.5 2.3 12.0 5.6 14.5 8 495-1434-ND 54 4.60 38.35 218.60 204.03/M | S10K300E2 
420 560 680 1120 25 3500 7.5 3.5 12.0 7.4 15.0 8 495-1435-ND at 6.59 54.93 313.07 292.21/M|S10K420E2 
130 170 205 340 50 6000 75 1.9 15.5 4.6 18.5 8 495-1436-ND 74 6.36 52.98 301.96 281.83/M|S14K130E2 
140 180 220 360 50 6000 78 2.0 15.5 47 18.5 8 495-1437-ND 74 6.36 52.98 301.96 281.83/M|S14K140E2 
150 200 240 395 50 6000 75 2:1 15.5 4.8 18.5 8 495-1438-ND 74 6.36 52.98 301.96 281.83/M|S14K150E2 
175 225 270 455 50 6000 75 2.2 15.5 4.9 18.5 8 495-1439-ND® 74 6.36 52.98 301.96 281.83/M|S14K175E2 
250 320 390 650 50 6000 75 21 15.5 5.2 18.5 8 495-1440-ND 74 6.36 52.98 301.96 281.83/M | S14K250E2 
275 350 430 710 50 6000 75 2.2 15.5 5.4 18.5 8 495-1441-ND® 74 6.36 52.98 301.96 281.83/M|S14K275E2 
300 385 470 775 50 6000 75 2.3 15.5 5.6 18.5 8 495-1442-ND® 74 6.36 52.98 301.96 281.83/M | S14K300E2 
130 170 205 340 100 10000 10.0 2.0 21.5 5.0 25.5 1.0 |495-1443-ND@ 1.65 14.16 117.98 672.46 627.63/M | S20K130E2 
140 180 220 360 100 10000 10.0 21 21.5 5.1 25.5 1.0 |495-1444-ND 1.65 14.16 117.98 672.46 627.63/M | S20K140E2 
150 200 240 395 100 10000 10.0 2.2 21.5 5.2 25.5 1.0 |495-1445-ND 1.65 14.16 117.98 672.46 627.63/M | S20K150E2 
175 225 270 455 100 10000 10.0 2.3 21.5 5.3 25.5 1.0 |495-1446-ND 1.65 14.16 117.98 672.46 627.63/M | S20K175E2 
250 320 390 650 100 10000 10.0 2.4 21.5 5.7 25.5 1.0 |495-1447-ND@ 1.65 14.16 117.98 672.46 627.63/M | S20K250E2 
275 350 430 710 100 10000 10.0 2.6 21.5 5.8 25.5 1.0 |495-1448-ND@ 1.65 14.16 117.98 672.46 627.63/M | S20K275E2 
300 385 470 775 100 10000 10.0 2.8 21.5 6.1 25.5 1.0 |495-1449-ND@ 1.65 14.16 117.98 672.46 627.63/M | S20K300E2 
Fig. 2 — Automotive Series 

14 16 22 43 5 500 75 1.5 13.0 5.0 16.5 8 495-2054-ND® NEW! 1.18 10.10 84.18 479.80 447.82/M|S10K14AUTO 
14 16 22 43 10 1000 75 1.5 17.0 5.0 20.5 8 495-1450-ND® 1.57 13.49 112.45 640.97 598.24/M | S14K14AUTO 
14 16 22 43 20 2000 10.0 1.6 23.0 5.4 27.5 1.0 |495-1451-ND 4.22 36.15 301.28 1717.27 _1602.79/M} S20K14AUTO 

RoHS Compliant 


&ASTDK Multilayer Chip Varistors for Surge and Static Protection _Disi@Reel° 
AVR and AVRL Series 


a ee fue: to) Sys Size Dimensions (mm) Top View Side View Bottom View 
ge characteristics - 
* Excellent electrostatic absorption capa- Code E w i B (Min.) 2 5 Ra 
bility * Can replace a Zener diode and | 0402 1.0 05 05 0.1 |0.3~0.5| 0.35 ~ 0.45 a | 
Capacitor combination 0603 | 1.6 0.8 08 02 |06~0.8| 06~08 
Specifications:*Operating Temperature: 
-40°C ~ 125°C 0805 2.0 1.25 1.0 0.2 0.9~1.2) 0.7~0.9 
AVR Series 
Varistor Maximum Clamping Maximum Capaci- 
Size Voltage Continuous Voltage Peak tance __| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Code |(VDC@1mA)| Voltage (VDC) (8/20ys) Current (A) (pF) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
8 5.5 14 (1A) 25 650 445-2532-1-ND we A 8.50 |445-2532-2-ND 10,000 44.00/M | AVR-M1005CO80MTAAB 
8 5.5 15 (1A) 3 100 445-2533-1-ND 12 1.11 8.50 | 445-2533-2-ND 10,000 44.00/M | AVR-M1005CO80MTABB 
0402 8 5.5 19 (1A) 1 33 445-2559-1-ND 12 4.11 8.50 |445-2559-2-ND 10,000 44.00/M | AVR-M1005CO80MTACB 
12 75 20 (1A) 10 130 445-2534-1-ND 12 1.11 8.50 |445-2534-2-ND 10,000 44.00/M | AVR-M1005C120MTAAB 
27 15 50 (1A) 4 40 445-2535-1-ND 12 1.11 8.50 |445-2535-2-ND 10,000 44.00/M | AVR-M1005C270MTAAB 
27 15 50 (1A) il 15 445-2536-1-ND 12 1.11 8.50 |— = —_|AVR-M1005C270MTABB 
8 5.5 15 (2A) 30 650 445-2537-1-ND 18 1.66 12.75 | 445-2537-2-ND. 4,000 71.00/M | AVR-M1608CO80MTAAB 
12 7.5 20 (2A) 50 1050 445-2538-1-ND 18 1.66 12.75 | 445-2538-2-ND. 4,000 71.00/M | AVR-M1608C120MT6AB 
12 75 20 (2A) 15 400 445-2539-1-ND 18 1.66 12.75 |445-2539-2-ND. 4,000 71.00/M | AVR-M1608C120MT2AB 
18 11 30 (2A) 30 600 445-2540-1-ND 18 1.66 12.75 |445-2540-2-ND. 4,000 71.00/M | AVR-M1608C180MT6AB 
0603 22 16 34 (2A) 30 560 445-2541-1-ND 18 1.66 12.75 | 445-2541-2-ND 4,000 71.00/M_ | AVR-M1608C220KT6AB 
22 16 37 (2A) 10 210 445-2542-1-ND 18 1.66 12.75 |445-2542-2-ND 4,000 71.00/M | AVR-M1608C220KT2AB 
27 19 42 (2A) 48 430 445-2543-1-ND 18 1.66 12.75 |445-2543-2-ND. 4,000 71.00/M | AVR-M1608C270KT6AB 
27 19 42 (2A) 20 160 445-2544-1-ND 18 1.66 12.75 |445-2544-2-ND 4,000 71.00/M | AVR-M1608C270KT2AB 
27 17 52 (2A) 2 30 445-2545-1-ND 18 1.66 12.75 |445-2545-2-ND. 4,000 71.00/M | AVR-M1608C270MTAAB 
27 17 52 (2A) 2 15) 445-2546-1-ND 18 1.66 12.75 | 445-2546-2-ND. 4,000 71.00/M_| AVR-M1608C270MTABB 
12 75 20 (5A) 60 1000 445-2547-1-ND .33 3.04 23.38 | 445-2547-2-ND 2,000 131.00/M | AVR-M2012C120MT6AB 
0805 22 16 38 (5A) 100 800 445-2548-1-ND .33 3.04 23.38 | 445-2548-2-ND 2,000 131.00/M | AVR-M2012C220KT6AB 
39 28 62 (5A) 100 430 445-2549-1-ND .33 3.04 23.38 | 445-2549-2-ND 2,000 131.00/M | AVR-M2012C390KT6AB 
AVRL Series 
Typical Maximum 
Size Varistor Voltage Continuous Voltage Capacitance Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Code (VDC @ 1mA) (VDC) (pF) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
90 10 14 445-2560-1-ND 18 1.66 12.75 | 445-2560-2-ND 10,000 66.00/M | AVRL101A1R1NTA 
0402 39 10 14 445-2561-1-ND 18 1.66 12.75 | 445-2561-2-ND 10,000 66.00/M | AVRL101A1R1NTB 
27 10 3.3 445-2562-1-ND 18 1.66 12.75 | 445-2562-2-ND 10,000 66.00/M | AVRL101A3R3FTA 
27 10 6.8 445-2563-1-ND -18 1.66 12.75 |= = — _|AVRL101A6R8GTA 
90 10 11 445-2564-1-ND 24 2.21 17.01 |445-2564-2-ND 4,000 95.00/M |AVRL161A1R1NTA 
0603 39 10 V4 445-2565-1-ND 24 2.21 17.01 | 445-2565-2-ND 4,000 95.00/M | AVRL161A1R1NTB 
27 10 3.3 445-2566-1-ND 24 2.21 17.01 | 445-2566-2-ND 4,000 95.00/M | AVRL161A3R3FTA 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2069 


OURNS’ Di h r T Dimensions in Inches (mm) 
B Gas Discharge Tubes SAY bii@keel” 


Gas Discharge Tubes (GDTs) are used to protect personnel and sensitive equipment from hazardous transient voltages. Bourns GDTs are used in primary and secondary 
applications and can withstand multiple applications of high surge current energy in excess of 25KA. Bourns offers standard 8mm GDTs and a 5mm mini series GDT in 
two and three electrode versions featuring long service life and low capacitance and insertion loss. An optional, proprietary Switch-Grade Fail-Short is offered on the three 
electrode versions to provide superior protections from thermal runaway. 


No. of | Fail- | DC Sparkover | Impulse Sparkover | Digi-Key Price Each Tape and Reel§ | Bourns 
Fig. | Poles | Short |+20% @ 100V/s | 100V/ys | 1000V/ys | Part No. 1 10 100 Qty. | Pricing | Part No. 
3 = 230V 450V 650V_ | 2026-23-C2LF-ND® 2.59 2.25 1.73 _ —| 2026-23-C2LF 
1 3 = 600V 925V 1250V_ | 2026-60-C2LF-ND@ 2.59 2.25 1.73 = —|2026-60-C2LF 
3 x 350V 625V 875V =| 2026-35-C2F-ND 3.34 2.90 2.23 _— — | 2026-35-C2F 
2 = 150Vt 350V 575V_ | 2027-15-BLF-ND® 1.28 TA1 85 = —|2027-15-BLF 
2 2 = 230Vt 450V 675V_ =| 2027-23-BLF-ND® 1.28 1.11 85 _ —| 2027-23-BLF 
2 = 90V 300V 550V_ | 2035-09-BLF-ND@ 1.24 1.08 83 = —| 2035-09-BLF 
i 2 = 230Vt 450V 600V_ | 2035-23-BLF-ND@ 1.24 1.08 83 = —| 2035-23-BLF 
2 = 90V 350V 525V | 2035-09-SM-RPLFCT-ND@A 1.29 1.09 60 | 1,500 | 495.00/M | 2035-09-SM-RPLF 
2 = 150Vt 400V 550V_ | 2035-15-SM-RPLFCT-ND@A 1.29 1.09 -60 | 1,500 | 495.00/M | 2035-15-SM-RPLF 
2 — 230Vt 450V 600V | 2035-23-SM-RPLFCT-ND@A 1.29 1.09 60 | 1,500 | 495.00/M | 2035-23-SM-RPLF 
4 2 = 350Vt 600V 750V_ =| 2035-35-SM-RPLFCT-ND@A 1.29 1.09 -60 | 1,500 | 495.00/M | 2035-35-SM-RPLF 
2 = 600Vt 950V 1100V | 2035-60-SM-RPLFCT-ND@A 1.29 1.09 -60 | 1,500 | 495.00/M | 2035-60-SM-RPLF 
2 — 800Vt _ 1250V_ |2039-80-SM-RPLFCT-ND@$A 1.29 1.09 60 | 1,500 | 495.00/M | 2039-80-SM-RPLF 
2 = 1100Vt = 1500V |2039-110-SM-RPLFCT-ND@$A 1.29 1.09 .60 | 1,500 | 495.00/M | 2039-110-SM-RPLF 
3 = 90V 250V 550V_ | 2036-09-B2LF-ND@ 2.59 2.25 1.73 _ —| 2036-09-B2LF 
3 = 150V 350V 500V_ |2036-15-B2LF-ND® 2.59 2.25 1.73 = — | 2036-15-B2LF 
° 3 = 350V 600V 750V | 2036-35-B2LF-ND@ 2.59 2.25 1.73 _ — | 2036-35-B2LF 
3 x 350V 600V 750V_ =| 2036-35-B2F-ND 3.34 2.90 2.23 _ —| 2036-35-B2F 
3 = 90V 250V 550V_ | 2036-09-SM-RPLFCT-ND@A 2.28 1.52 1.20 | 1,000 | 1001.00} 2036-09-SM-RPLF 
3 _ 150V 350V 500V_ | 2036-15-SM-RPLFCT-ND@A 2.28 1.52 1.20 | 1,000 | 1001.00} 2036-15-SM-RPLF 
3 = 230V 450V 600V_ | 2036-23-SM-RPLFCT-ND@A 2.28 1.52 1.20 | 1,000 | 1001.00} 2036-23-SM-RPLF 
3 = 350V 600V 750V = |2036-35-SM-RPLFCT-ND@A 2.28 1.52 1.20 | 1,000 | 1001.00} 2036-35-SM-RPLF 
3 — 600V 850V 1100V_ |2036-60-SM-RPLFCT-ND@A 2.28 1.52 1.20 | 1,000 | 1001.00} 2036-60-SM-RPLF 
3 = 150V 350V 500V | 2038-15-SM-RPLFCT-ND@A NEW! 2.38 1.59 1.25 | 1,000 | 1440.00} 2038-15-SM-RPLF 
3 = 230V 450V 600V | 2038-23-SM-RPLFCT-ND@A NEW! 2.38 1.59 1.25 | 1,000 | 1440.00} 2038-23-SM-RPLF 
6 3 =. 350V 600V 750V_ | 2038-35-SM-RPLFCT-ND@A NEW! 2.38 1.59 1.25 | 1,000 | 1440.00|2038-35-SM-RPLF 
3 _ 470V 750V 950V |2038-47-SM-RPLFCT-ND@A NEW! 2.38 1.59 1.25 | 1,000 | 1440.00|2038-47-SM-RPLF 
3 = 1100V 1500V 1700V_ |2038-110-SM-RPLFCT-ND@A NEW! 2.38 1.59 1.25 | 1,000 | 1440.00) 2038-110-SM-RPLF 
3 = 230V 550V 650V | 2054-23-SM-RPLFCT-ND@A NEW! 1.79 1.24 .97 | 900 806.40 | 2054-23-SM-RPLF 
3 — 300V 700V 800V |2054-30-SM-RPLFCT-ND@A NEW! 1.79 1.24 .97 | 900 806.40 | 2054-30-SM-RPLF 
3 = 350V 700V 800V_ | 2054-35-SM-RPLFCT-ND@A NEW! 1:79 1.24 .97 | 900 806.40 | 2054-35-SM-RPLF 
3 = 420V 800V 900V_ |2054-42-SM-RPLFCT-ND@A NEW! 1.79 1.24 .97 | 900 806.40 | 2054-42-SM-RPLF 
3 = 470V 800V 900V_ |2054-47-SM-RPLFCT-ND@A NEW! 1.79 1.24 .97 | 900 806.40 | 2054-47-SM-RPLF 
No. of | DC Sparkover Impulse Sparkover Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel§ Bourns 
Fig. | Poles | +20% @ 500V/s | 1000V/us | 1500V/ys | 6000V/us | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
NEW! G5000 and G6000 Series — RoHS Compliant NEW! 
2 900V 1600V = _— G5000ASCT-ND 70 65 48 3,000 540.00/M | GS000AS: 
7 2 400V 850V = = G5200ASCT-ND 62 58 42 3,000 480.00/M | G5200AS 
2 200V = 650V = G5500ASCT-ND 62 58 42 3,000 480.00/M | G5500AS 
2 200V _ _ 650V G6000ASCT-ND 70 65 A8 3,000 540.00/M | G6000AS 


@ RoHS Compliant +NotUL Recognized +15% § For Tape and Reel part number change CT-ND to TR-ND. A Cut Tape 


5-Pin Multi-Stage Protector and Gas Discharge Tube Protector Gis 


USTED 


2420 Series — 5-Pin Gas Discharge Tube (GDT) Protector: The 2420 overvoltage protection modules utilize Bourns’ proprietary high-efficiency 
gas discharge tube with our patented Switch-Grade Fail-Short mechanism to provide robust and reliable surge and thermal overload protection 
at a very competitive price. This series is based on Bourns’ three-terminal common chamber GDT. This design provides greatly improved and 
balanced turn-on characteristics for overvoltage protection. The GDT is UL approved for use without a back-up device. Air back-up devices can 
become contaminated; the circuitry of the 2420 eliminates this possibility. Our unique Switch-Grade Fail-Short device provides more reliable 
thermal overload protection compared to commonly used solder pellet or insulation burn-through designs. 

Features: * Solid Brass, Gold-Plated Pins » Storage Temperature: -55°C ~ 85°C * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 


Dimensions in Inches (mm) 


DC AC Breakdown Impulse Breakdown _| Digi-Key Price Each Bourns 
Breakdown @ 60Hz 100V/us 1000V/us | Part No. 1 10 100 Part No. 
300 ~ 400V 300 ~ 400V 625V 875V 2420-31-G-ND 5.95 4.36 3.55 2420-31-G 


Dimensions in Inches (mm) @® 
Bourns’ Models 455HS Digi.Guard || Multi-Stage Protectors are new generation telecommunications Station Protectors designed to 
be the best all around choice for protecting copper pair voice-band and high speed data circuits. Combining the strengths of Gas 
Tube and solid-state protectors, these models integrate three advanced protection technologies: a proprietary sixth-generation Gas 
Tube, a precision matched metal oxide varistor and a patented Switch-Grade Failsafe mechanism. Operating Temperature: 
-55°C ~ 85°C 


AC Impulse 
DC Breakdown Breakdown Digi-Key Price Each Bourns 
Model Breakdown| @ 60Hz 100V/us | 1000V/us | Part No. 1 10 100 | Part No. 


455HS-MSP | 300 ~ 400V | 300 ~ 400V | 600V 650V | 2377-45-HS-ND 11.95 8.61 7.17 |2377-45-HS 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2070 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


pouURNS 1669 Series — Transient Protector 


Dim. in Inches (mm) 
Used for full weather protection of field transmitters and instrumentation operating on 24-28V systems, the 1669 Series protects sensitive I/O circuitry 
from surges of any polarity or magnitude. Principal use is on 4-20mA control loops and can be used on grounded (+ or -) or ungrounded circuits. Able 
to survive and protect even from direct lightning strikes to the transmitter ground or field wiring. Automatic recovery after passage of the surge. Long 
life and high operational reliability. 
FEATURES: ° Fits single or dual conduit ports * Weatherproof » Long life, high operational reliability * Stainless steel construction 
Note: See data sheets for specifications 1+——— 3.94 (100.00) ———+t 


3/4-14 NPT, 2 PLCS. 


1669-02-ND .. 


$79.14 


rie Littelfusé §=Thru-Hole Surge Arresters — GDTs 


Expertise Applied | Answers Delivered 


AC120 and AC240 Series: Specifically designed for protection on the AC line sized than the CG series but are able to handle currents that far surpass other types of 
voltages for a high degree of surge protection in AC powered equipment. UL1449 TVS protection. SL1011A Series: This series provides high levels of protection against 
recognized, CSA approved. CG, CG2 and CG3 Series: Designed for a high degree _fast rising transients in the 100V/us range usually caused by lightning disturbances. 
of surge protection at a very low cost. Use the CG series for protection of test and This series also features ultra low capacitance (typically 1pF or less) making them ideal 
communication equipment where low voltage limits and extremely low arc voltages are _ for the protection of high-speed transmission equipment. These devices are extremely 
required. UL recognized, CSA approved (CG3 Series). CG5 Series: Physically smaller robust and are able to divert a 5,000A pulse without destruction. 


DC Breakdown Voltage Impulse Discharge | Capacitance 
@100V/s (V) Current @8x20yuS (pF) Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Littelfuse 
Minimum Typical Maximum (kA) Maximum A B Part No. 1 10 50 100 Part No. 
AC120/240V Series 
225 = 500 700 1.0 0.244 (6.2) 1.49 (37.9) F2724-ND 3.07 2.84 2.37 2.13 AC120L 
425 = 715 800 1.0 0.244 (6.2) 1.49 (37.9) F2725-ND 3.07 2.84 2.37 2.13 AC240L 
CG/CG2 Series 

60 75 90 20 15 0.239 (6.07) 1.101 (27.97) |F2726-ND 3.07 2.84 2.37 2.13 CG75L 

72 90 108 20 1.5 0.239 (6.07) 1.101 (27.97) |F2727-ND 3.07 2.84 2.37 2.13 CG90L 

88 110 132 20 15 0.239 (6.07) 1.101 (27.97) |F2729-ND 3.07 2.84 2.37 2.13 CG110L 
116 145 174 20 15 0.239 (6.07) 1.101 (27.97) |F2733-ND 3.07 2.61 2.18 1.78 CG2145L 
195 230 265 20 15 0.239 (6.07) 1.101 (27.97) |F2735-ND 3.07 2.84 2.37 2.13 CG2230L 
297 350 403 20 15 0.239 (6.07) 1.101 (27.97) |F2737-ND 3.07 2.84 2.37 2.13 CG2350L 
400 470 540 20 1.5 0.239 (6.07) 1.101 (27.97) |F2739-ND 3.07 2.84 2.37 2.13 CG2470L 
510 600 690 20 15 0.239 (6.07) 1.101 (27.97) |F2741-ND 3.38 3.13 2.61 2.35 CG2600L 
680 800 920 10 1.5 0.239 (6.07) 1.101 (27.97) |F2743-ND 3.38 3.13 2.61 2.35 CG2s800L 
850 1000 1150 10 1.5 0.239 (6.07) 1.101 (27.97) |F2731-ND 3.38 3.13 2.61 2.35 CG21000L 

CG3 Series — High Voltage 
1200 1500 1800 10 1.0 0.299 (7.6) 0.952 (24.2) F2760-ND 3.97 3.66 3.05 2.75 CG31.5L 
2000 2500 3000 10 1.0 0.299 (7.6) 0.952 (24.2) F2745-ND 3.97 3.66 3.05 2.75 CG32.5L 
CG5 Series — High Performance 
72 90 113 5 1.0 0.20 (5.00) 1.12 (28.50) F2747-ND 2.80 2.59 2.16 1.94 CGS590L 
184 230 276 5 1.0 0.20 (5.00) 1.12 (28.50) F2749-ND 2.80 2.38 1.99 1.62 CG5230L 
NEW! SL1011A Series NEW! 

184 230 276 20 1.5 0.24 (6.00) 1.10 (28.00) F3357CT-NDt 1.38 1.27 _ 1.07 SL1011A230A 
184 230 276 20 15 0.24 (6.00) 1.10 (28.00) F3357TR-ND$ 532.00/1,000 SL1011A230A 


+ CutTape + Tape and Reel 


SMT Surge Arresters — GDTs 


CG Series: These surge arresters have been specifically designed for use in SMT assembly applications for the SL1002A Series: The broadband Optimized™ SL1002 series has been especially developed for use in 
protection of electrical and communication equipment. Low capacitance and UL recognized for surge protection broadband equipment. Unique design features offer high levels of performance on fast rising transient in the 
in power supplies, communication and CATV equipment, data lines, ADSL equipment and more. domain of 100V/s to 1KV/us, which are those most likely from induced lightning distrubances. These devices 
CGS5 Series: These devices are physically smaller than the standard CG series reducing the space required to have ultra low capacitance (typically 1.2pF or less) and present insignificant signal losses up to 1.5GHz. 
provide high performance circuit protection. 


Dim. in Inches (mm) 


Fig.3 NEW! 
0.090 a : : 0.059 (1.5) 0.17 (4.3) 
5 A) 
0.343 0.224 


| (8.71) (5.7) 
4 


9.290" (6.89) \ 


DC Breakdown Voltage Impulse Discharge | Capacitance Cut Tape 
@100V/s (V) Current @8x20yS (pF) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Littelfuse 
Fig. | Minimum | Typical | Maximum (kA) Maximum _| Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
CG Series 
60 75 90 20 1.5 F2723CT-ND 3.67 3.38 2.84 F2723TR-ND 500 782.50 CG75MS 
72 90 108 20 1.5 F2728CT-ND 3.67 3.38 2.84 F2728TR-ND 250 489.00 CG90MS 
88 110 132 20 1.5 F2730CT-ND 3.38 3.11 2.61 F2730TR-ND 250 450.00 CG110MS 
116 145 174 20 1.5 F2734CT-ND 3.55 3.27 2.75 F2734TR-ND 250 473.00 CG2145MS 
1 195 230 265 20 1.5 F2736CT-ND 3.55 3.27 2.75 F2736TR-ND 250 473.00 CG2230MS 
297 350 403 20 1.5 F2738CT-ND 3.55 3.27 2.75 F2738TR-ND 500 757.00 CG2350MS 
400 470 540 20 1.5 F2740CT-ND 3.55 3.27 2.75 F2740TR-ND 250 473.00 CG2470MS 
510 600 690 20 1.5 F2742CT-ND 3.55 3.27 2.75 F2742TR-ND 500 757.00 CG2600MS 
680 800 920 10 1.5 F2744CT-ND 3.55 3.27 2.75 F2744TR-ND 500 757.00 CG2800MS 
850 1000 1150 10 1.5 F2732CT-ND 3.55 3.27 2.75 F2732TR-ND 250 473.00 CG21000MS 
CG5 Series — High Performance 
72 90 113 5 1 F2748CT-ND 3.23 2.98 2.50 F2748TR-ND 900 1241.10 CG590MS 
2 184 230 276 5 1 F2750CT-ND 3.23 2.98 2.50 F2750TR-ND 1,000 1250.00 CG5230MS 
280 350 420 5 1 F2752CT-ND 3.23 2.98 2.50 F2752TR-ND 500 689.50 CG5350MS 
NEW! SL1002A Series NEW! 
3 70 = 108 5 1.2 F3356CT-ND 1.40 1.29 1.08 F3356TR-ND 1,000 539.00 SL1002A090SM 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2071 


INA StaticGuard Multilayer Ceramic Varistor TVS Surface Mount Digi@Reel’ 
ra 4X ESD Protection for CMOS and Bi-Polar Systems 


AVX StaticGuard devices are manufactured with the same multilayer construction Dimensions - Inches (mm) 
as the AVX TransGuard Transient Voltage Suppressors (TVS). Size L WwW T 
The low capacitance of the StaticGuard products makes them ideal choices for 0201 .024 (0.60) 011 (0.30) .012 (0.3) 
ESD protection on high speed data lines. 0603 .063 (1.60) .031 (0.79) .035 (0.89) 
Also, the low leakage current feature makes these parts optimal for battery 0805 -079 (2.01) 1049 (1.24) -040 (1.02) 
operated equipment. 1206 -126 (3.20) .063 (1.60) 040 (1.02) 
Working | Clamping | Peak Current) Typical Cut Tape 
Voltage Voltage Rating Capacitance | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel_| avx 
Size | DC AC (V) (A) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
0201 5.6 4.0 35 1 15 478-5480-1-ND NEW! 08 .78 5.88 |478-5480-2-ND NEWE | 10,000 | 32.00/M | VC020105T150WP 
5.6 4.0 35 1 33 478-5481-1-ND NEW! 08 78 5.88 |478-5481-2-ND NEW! | 10,000 | 32.00/M | VC020105T330WP 
0603 | 18.0 | 14.0 50 30 50 478-2503-1-ND -35 3.25 24.50 |478-2503-2-ND 1,000 | 135.00 | VCO6LC18X500DP. 
0805 | 18.0 | 14.0 50 30 80 478-2515-1-ND -33° 3.09 23.28 |478-2515-2-ND 1,000 | 128.00 | VCO8LC18AS500DP. 
1206 | 18.0 | 14.0 50 30 200 478-2530-1-ND -37 3.45 25.97 |478-2530-2-ND 1,000 | 143.00 | VC12LC18A500DP 
. . . . — e 
MultiGuard Multilayer Ceramic Varistor TVS Arrays Digi Reel’ | &)aois 
comruuat 


ESD Protection for CMOS and Bi-Polar Systems 


AVX’s TVS Arrays address many trends in today’s electronic circuits: mandatory ESD protection, mandatory EMI control, signal integrity improvement, PCB downsizing, reduced 
component placement costs and protection from induced slow speed transient voltages and currents. MultiGuard products offer numerous advantages which include a faster turn-on 
time (<1nS), repetitive strike capability and space savings. 


Working Break-down | Peak Current Typical Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Voltage Rating Capacitance | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
Size Dc AC (Vv) (A) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
5.6 4.0 8.5 + 20% 30 825 478-2541-1-ND 1.68 1.57 1.18 |478-2541-2-ND 649.00 MG064S05A150DP he é 
9.0 6.4 12.7 + 15% 30 550 478-2481-1-ND 1.68 1.57 1.18 |478-2481-2-ND 649.00 MG064S09A200DP { 
0612 14.0 10.0 19.5 + 12% 30 425 478-2542-1-ND 1.68 1.57 1.18 |478-2542-2-ND 649.00 MG064S14A300DP 
18.0 14.0 25.5 + 10% 15 120 478-2543-1-ND 1.68 1.57 1.18 |478-2543-2-ND 649.00 MG064S18A400DP 
<18.0 | <14.0 = 20 75 478-2480-1-ND 1.60 1.49 1.12 |478-2480-2-ND 617.00 MG064L18X500DP 


Medium Power Multilayer Varistor TVS Surface Mount Digi@Reel° 


ESD and EMI Protection Devices for Standard, Telecom and Automotive Applications i 
AVX’s TVS devices address many trends in today’s electronic circuits: ESD Dimensions - Inches (mm) 

protection, EMI control, signal integrity improvement, PCB downsizing, reduced Size [S ] t ‘ 
component placement costs, and protection from induced slow speed transient 1206 -126 (3.20) .063 (1.60) -067 (1.70) 

voltages and currents. 1210 -126 (3.20) .098 (2.50) .067 (1.70) ~*~ 
Specifications: 1812 177 (4.50) 126 (3.20) 067 (1.70) I~ 
* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C. 2220 .224 (5.70) -197 (5.00) -067 (1.70) 


Standard Series 


Operating Maximum Typical Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Vnominal @ 1mA DC Peak Current Capacitance @ | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
Size (Vdc) Minimum Nominal Maximum 8x 20us (A) | 1Khz/.5Vrms (pF) | Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
18 21.5 24 26.5 500 3000 478-2536-1-ND 83 ed -59 |478-2536-2-ND 320.00/M VJ13MC0180KBA 
26 29.7 33 36.3 300 1120 478-2537-1-ND® 83 77 -59 |478-2537-2-ND@ 320.00/M VJ13MC0260KBA 
30 35 39 43 220 1020 478-2538-1-ND 83 ann -59  |478-2538-2-ND 320.00/M VJ13MCO300KBA 
1210 30 35 39 43 280 1150 478-4757-1-ND® 92 86 .65 |478-4757-2-ND@ 320.00/M VJ13PCO300KBA 
48 54.5 60.5 66.5 220 800 478-2539-1-ND 1.14 1.06 -80 | 478-2539-2-ND 439.00/M VJ13MC0480KBA 
48 54.5 60.5 66.5 250 840 478-4758-1-ND® 83 Pid -59  |478-4758-2-ND® 320.00/M VJ13PC0480KBA 
60 67 75 83 250 600 478-2540-1-ND® 83 ane -59 |478-2540-2-ND@ 320.00/M VJ13MCO600KBA 
@ RoHS Compliant 


Automotive Series 


Maximum Typical Cut Tape 
Operating Voltage Vnominal @ 1mA DC Peak Current | Capacitance | Digi-Key Price Each Tape and Reel AVX 

Size| Vrms Vde Minimum Nominal Maximum 8 x 20s (A) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
1206 14 16 22 24.5 27 200 900 478-4759-1-ND 56 52 40 |478-4759-2-ND 3,000 215.00/M | VC20MA0160KBA 
1210 14 16 22 24.5 27 400 1800 478-4760-1-ND 83 Wie .58 |478-4760-2-ND 2,000 286.00/M_ |VC13MA0160KBA 
1812 14 16 22 24.5 27 800 5000 478-4761-1-ND 1.12 1.04 -79 |478-4761-2-ND 1,250 387.00/M_ |VC14MA0160KBA 

14 16 22 24.5 27 1200 11000 478-2533-1-ND 1.92 1.79 1.35 | 478-2533-2-ND 1,250 742.00/M |VC15MA0160KBA 
2220 14 16 22 24.5 27 1200 16000 478-2535-1-ND 1.98 1.84 1.39 |478-2535-2-ND 1,250 742.00/M |VC15PA0160KBA 

30 34 42.3 47 $1.7 1200 4000 478-2534-1-ND 1.84 1.71 1.29 |478-2534-2-ND 1,250 709.00/M_ |VC15MA0340KBA 


TransFeed Multilayer Ceramic Varistor TVS Reel” 


TVS Protection and EMI Attenuation in a Single Chip 


AVX has combined the best electrical characteristics of its TransGuard TVS and its Feedthru Capacitors into a single chip for state-of-the-art overvoltage circuit protection and EMI 
reduction over a broad range of frequencies. This unique combination of multilayer ceramic construction in a feedthru configuration gives the circuit designer a single 0805 chip that 
responds to transient events faster than any TVS device on the market today and provides significant EMI attenuation when in the off-state. 


Typical Applications: « Fingerprint ID Circuit * Magnetic Field Circuit * LCD Dashboard Driver 


Working Peak Typical Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Break-down | Current | Capacitance | Digi-Key Price Each Digi-Key AVX 
Size Dc AC Voltage Rating (A) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 
5.6 4.0 8.5 + 20% 30 800 478-2544-1-ND 48 45 .34 |478-2544-2-ND V2F105A150Y2EDP. 
5.6 4.0 8.5 + 20% 120 2500 478-2482-1-ND 72 67 51 478-2482-2-ND V2F105C150Y1FDP. 
ba0% 14.0 10.0 18.54 12% 30 300 478-2483-1-ND 48 45 -34 | 478-2483-2-ND V2F114A300Y2EDP. 
14.0 10.0 18.5 + 12% 120 900 478-2484-1-ND 72 67 51 478-2484-2-ND V2F114C300Y1FDP. 
18.0 13.0 25.5 + 10% 30 200 478-2485-1-ND 48 45 -34  |478-2485-2-ND V2F118A400Y2EDP. 
18.0 13.0 25.5 + 10% 120 500 478-2486-1-ND We 67 51 478-2486-2-ND V2F118C400Y1FDP. 


Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2072 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


IN) ( TransGuard Multilayer Ceramic Varistor TVS Surface Mount 


The AVX TransGuard Transient Voltage Length (L) Width (W) Maximum Thickness (T) 
Suppressors (TVS) with unique high-energy Size Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) 
multilayer construction represents state-of- 0402 -040 (1.02) 020 (0.51) 024 (0.61) 
the-art overvoltage circuit protection. 0603 -063 (1.60) 031 (0.79) -035 (0.89) 
Monolithic multilayer construction provides 0805 079 (2.01) 049 (1.24) 040 (1.02) 
protection from voltage transients caused by 1206 -126 (3.20) -063 (1.60) -040 (1.02) 
ESD, lightning, NEMP, inductive switching etc. 1210 -126 (3.20) .098 (2.49) .067 (1.70) 
Peak Typical Cut Tape 
Working Voltage | Break-down | Current | Capacitance | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Size DC AC Voltage Rating (A) (pF) Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0402 5.6 4.0 8.5 +20% 20 175 478-2545-1-ND 32 -30 23 478-2545-2-ND 10,000 122.00/M | VC040205X150WP. 
14.0 10.0 18.5 +12% 20 100 32 30 23 478-2497-2-ND 10,000 122.00/M__| VC040214X300WP. 
3.3 2.3 5.0 +20% 30 1450 39 .36 .27 478-2498-2-ND 1,000 149.00 | VC060303A100DP 
5.6 4.0 8.5 +20% 30 750 7 44 33 478-3652-2-ND 1,000 149.00 | VC060305A150DP. 
0603 14.0 10.0 18.5 +12% 30 350 .39 36 27 478-2499-2-ND 1,000 149.00 | VC060314A300DP. 
18.0 13.0 25.5 +10% 30 150 39 36 .27 478-2500-2-ND 1,000 149.00 | VC060318A400DP 
26.0 18.0 34.5 +10% 30 155 39 36 27 478-2501-2-ND 1,000 149.00 | VCO060326A580DP. 
30.0 21.0 41 410% 30 125 39 36 27 478-2502-2-ND 1,000 149.00 | VCO60330A650DP. 
3.3 2.3 5.0 +20% 40 1400 478-2504-1-ND 42 39 30 478-2504-2-ND 1,000 162.00 | VC080503A100DP. 
3.3 2.3 5.0 +20% 120 5000 478-2505-1-ND 61 57 43 478-2505-2-ND 1,000 236.00 | VC080503C100DP 
5.6 4.0 8.5 +20% 40 1100 .39 36 27 478-2506-2-ND 1,000 149.00 | VC080505A150DP. 
5.6 4.0 8.5 +20% 120 3000 A6 43 32 478-2507-2-ND 1,000 176.00 | VC080505C150DP 
9.0 6.4 12.7 415% 40 750 48 5 34 478-3655-2-ND 1,000 149.00 | VCO80509A200DP. 
12.0 8.5 16 +15% 40 525 39 .36 .27 478-2508-2-ND 1,000 149.00 | VC080512A250DP. 
0805 14.0 10.0 18.5 412% 40 325 39 .36 .27 478-2509-2-ND 1,000 149.00 | VC080514A300DP. 
14.0 10.0 18.5 +12% 120 900 46 43 32 478-2510-2-ND 1,000 176.00 | VC080514C300DP 
18.0 13.0 25.5 +10% 30 225 .39 .36 .27 478-2511-2-ND 1,000 149.00 | VC080518A400DP. 
18.0 13.0 25.5 +10% 100 550 478-2512-1-ND A6 43 32 478-2512-2-ND 1,000 176.00 | VC080518C400DP 
26.0 18.0 34.5 +10% 30 120 478-2513-1-ND 40 38 29 478-2513-2-ND 1,000 155.00 | VC080526A580DP. 
26.0 18.0 34.5 +10% 100 250 A6 43 32 478-2514-2-ND 1,000 176.00 | VC080526C580DP 
30.0 21.0 41.0 +10% 30 90 48 45 34 478-3654-2-ND 1,000 149.00 | VCO80530A650DP. 
5.6 4.0 8.5 +20% 40 1200 53 49 37 478-2516-2-ND 1,000 203.00 |VC120605A150DP. 
5.6 4.0 8.5 +20% 150 3000 -70 65 49 478-2517-2-ND 1,000 270.00 |VC120605D150DP 
14.0 10.0 18.5 412% 40 600 53 49 37 478-2518-2-ND 1,000 203.00 |VC120614A300DP. 
14.0 10.0 18.5 412% 150 1050 .70 65 49 478-2519-2-ND 1,000 270.00 |VC120614D300DP 
4206 18.0 13.0 25.5 +10% 30 350 53 49 37 478-2520-2-ND 1,000 203.00 | VC120618A400DP. 
3.3 2.3 5.0 +20% 150 4700 478-3653-1-ND 81 75 .57 478-3653-2-ND 1,000 270.00 |VC120603D100DP 
18.0 13.0 25.5 +10% 150 900 478-2521-1-ND .70 65 49 478-2521-2-ND 1,000 270.00 |VC120618D400DP 
26.0 18.0 34.5 +10% 120 500 478-2522-1-ND -70 65 49 478-2522-2-ND 1,000 270.00 |VC120626D580DP 
30.0 21.0 41 410% 120 400 478-2523-1-ND -70 65 49 478-2523-2-ND 1,000 270.00 |VC120630D650DP 
48.0 34.0 62 410% 100 225 478-2524-1-ND -70 65 49 478-2524-2-ND 1,000 270.00 | VC120648D101DP 
18.0 13.0 25.5 +10% 500 3100 478-2525-1-ND 1.09 1.01 76 478-2525-2-ND 1,000 419.00 |VC121018J390DP 
26.0 18.0 34.5 +10% 300 2150 95 88 67 478-2526-2-ND 1,000 365.00 |VC121026H560DP. 
1210 30.0 21.0 39.0 10% 280 1975 95 .88 67 478-2527-2-ND 1,000 365.00 |VC121030H620DP 
48.0 34.0 62 410% 250 500 95 .88 67 478-2528-2-ND 1,000 365.00 |VC121048H101DP 
60.0 42.0 76 +10% 250 400 95 88 67 478-2529-2-ND 1,000 365.00 |VC121060J121DP 
NEW! UltraGuard Series — EsD Protection for Low Leakage Requirements | a— 
Faster semiconductor clock speeds and an increasing reliance on batteries as power sources have resulted in the need for varistors 0402 1.00 0.50 0.60 
that exhibit very low leakage current. The UltraGuard (UG) Series of AVX Transient Voltage Suppressors address this problem. The 0603 1.60 0.80 0.90 
UG Series is the ideal transient protection solution for high clock speed integrated circuit applications, battery-operated device, backlit 0805 2.01 1.25 1.02 
display, medical/instrument application, low voltage power conversion circuits and power supervisory chip sets. UltraGuard's low 0405 1.00 1.37 — 
leakage characteristics are also suitable for optic circuits like LDD, SerDes, and laser diodes. 0508 1.25 2.01 — 


Working Voltage Leakage Cut Tape 
(Vv) Current Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reelt | avx 
Fig. | Size Dc AC (uA) Cap. | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
0402 3.0 2.3 2 175pF | 478-5580-1-ND 39 3.58 26.95 |478-5580-2-ND | 10,000 | 149.00/M | VCUG040030L1WP. 
0402 | 15.0 11.0 2 40pF | 478-5581-1-ND 33 3.09 23.28 | 478-5581-2-ND | 10,000 | 128.00/M | VCUG040150L1WP. 
1 0603} 5.0 3.5 2 550pF | 478-5582-1-ND 32 2.93 22.05 |478-5582-2-ND | 1,000 122.00 |VCUGO060050L1DP 
0603 | 10.0 Tail 2 250pF_ | 478-5583-1-ND 32 2.93 22.05 |478-5583-2-ND | 1,000 122.00 |VCUG060100L1DP 
0805 5.0 3.5 2 750pF | 478-5584-1-ND 31 2.89 21.81 1,000 120.00 | VCUGO080050L1DP 
0805 | 15.0 11.0 2 120pF | 478-5585-1-ND 32 2.93 22.05 1,000 122.00 _|VCUG080150L1DP 
2 0405 | 15.0 11.0 2 50pF | 478-5586-1-ND 42 3.90 29.40 1,000 162.00 |MGUG040150L2DP 
0508 5.0 3.5 2 425pF | 478-5587-1-ND 81 7.48 56.35 |478-5587-2-ND | 1,000 311.00 |MGUGO050050L2DP. 


Dimensions in Inches (mm) 


Sub pF Varistors — For High Speed Digital and RF Applications 


ani ® 
Digi@Reel 
Features: ¢ Act like back to back diodes with minimized off state EMC Capacitors * Offer small size and reliable performance vs other solutions 
Applications: * HDMI ports * RF Decks « Integrated RF PA’s » High Fan out digital circuits * High Node count bus devices * Low distortion analog circuits 


Working Typical Typical Typical Cut Tape Tape and Reel 
Voltage | Break-down| Leakage | Capacitance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing AVX 
Size DC Voltage Current (pF) Part No. il 10 100 | Part No. 10,000 Part No. 
0402 10 125V <10nA 0.8 478-4709-1-ND 15 1.37 10.29 |478-4709-2-ND 47.00/M VCH4AG100R8MATWA 
15 125V <10nA 0.96 478-4896-1-ND 15 1.37 10.29 |478-4896-2-ND 47.00/M VCH4AG150R8MATWA 
The AVX TransGuard Transient Voltage Suppressors (TVS) with unique high-energy Dimensions (mm) 
multilayer construction represents state-of-the-art overvoltage circuit protection. Size L (Max.) ‘OD (Max.) 
Monolithic multilayer construction provides protection from voltage transients caused by 1000 4.32 2.54 ere 
ESD, lightning, NEMP, inductive switching etc. 2000 4.83 3.56 9 
: Peak Typical Cut Tape Tape and Reel 
Working Voltage Break-down Current Capacitance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing AVX 
Size DC AC Voltage Rating (A) (pF) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
5.6 4.0 8.5 +20% 40 1000 478-2487-1-ND 36 3.20 28.80 478-2487-2-ND 216.00 VA100005A150DL 
5.6 4.0 8.5 +20% 150 2800 478-2488-1-ND At 3.60 32.40 478-2488-2-ND 243.00 VA100005D150DL 
14.0 10.0 18.5 412% 40 325 478-2489-1-ND 36 3.20 28.80 478-2489-2-ND 216.00 VA100014A300DL 
14.0 10.0 18.5 412% 150 1100 478-2490-1-ND 41 3.60 32.40 478-2490-2-ND 243.00 VA100014D300DL 
1000 18.0 13.0 25.5 +10% 40 350 478-2491-1-ND 36 3.20 28.80 478-2491-2-ND 216.00 VA100018A400DL 
18.0 13.0 25.5 10% 150 900 478-2492-1-ND 41 3.60 32.40 478-2492-2-ND 243.00 VA100018D400DL 
26.0 18.0 34.5 +10% 120 650 478-2493-1-ND AN 3.60 32.40 478-2493-2-ND 243.00 VA100026D580DL 
30.0 21.0 41.0 +10% 120 550 478-2494-1-ND At 3.60 32.40 478-2494-2-ND 243.00 VA100030D650DL 
48.0 34.0 62.0 +10% 100 200 478-2495-1-ND 41 3.60 32.40 478-2495-2-ND 243.00 VA100048D101DL 
2000 60.0 42.0 76.0 + 10% 300 400 478-2496-1-ND -69 6.12 55.08 478-2496-2-ND 413.00 VA200060K121DL 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2073 


ESD Protection Diodes 


1K 2K 3K 


6K 5K 4K 
Zener Reverse Forward Junction 
Voltage Current Voltage Capacitance Cut Tape 
Vz (V) IR (yA) VF (V) Ct (pF) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Rohm 

Fig. (Maximum) (Maximum) (Maximum) (Typical) Package Part No. 1 25) 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 

1A 7.20 1.0 1.0 35 SC-75A RSA6.1J4T2RCT-ND 44 34 25 |RSA6.1J4T2RTR-ND 8,000 107.00/M |RSA6.1J4T2R 
1B 7.20 1.0 1.25 90 SOT-353 RSA6.1ENCT-ND 46 36 .26 |RSA6.1ENTR-ND. 3,000 121.00/M_ |RSA6.1ENTR 

2 7.20 1.0 1.25 90 SMD6 RSA6.1U5T108CT-ND 44 34 .25 |RSA6.1U5T108TR-ND 3,000 114.00/M_ |RSA6.1U5T108 

3 7.82 0.5 = 15 VMD2 RSB6.8GT2RCT-ND 44 34 .25 |RSB6.8GT2RTR-ND 8,000 107.00/M |RSB6.8GT2R 

3 7.82 0.5 = 30 SOD-523 RSB6.8STE61CT-ND 46 36 .26 |RSB6.8STE61TR-ND 3,000 121.00/M |RSB6.8STE61 

4 14.4 0.1 = 1 EMD6 RSB12JS2T2RCT-ND 55 43 .31 |RSB12JS2T2RTR-ND 8,000 136.00/M_ |RSB12JS2T2R 


<5 Microsemi. Transient Voltage Suppressor Arrays 


Fig. 1 - SO-8 Fig. 3 - SO-16 Fig. 4 — DO214AA Fig. 6 — POWERMITE 
if (8 
cama Al 7 1c 16 Cathode Anode 
3[+‘K4I]s6 30 tle et {15 1.91 
4-4 40 fs 30 14 | i 
Unidirectional Bidirectional 4g [i's ; 
5 {12 
6 Hh44 Fig. 5 — SOT-23 
70 {]} 10 -—3.04—+ 
st H9 3 
Unidirectional Bidirectional 
Leakage 
Breakdown Clamping Current Capaci- Temp. 
Stand-off Voltage Voltage ID tance Coefficient 
Voltage VBR ve @ vwM (f-1 MHz) of VBR Cut Tape 
Vwm @VBR=1mA | @1Amp (uAmps) @ovec aVBR Digi-Key Price Each Microsemi 
Fig. | (V) Maximum | (V) Minimum | (V) Maximum Max. (pf) Typical | mV/°C — Max. | Part No. 1 10 100 Part No. 
SMDA Series, Unidirectional and SMDAxxC Series, Bidirectional — 300 Watt — RoHS Compliant 
24 26.7 43 1 90 30 Typical SMDA24E3CT-ND 4.89 3.26 2.61 SMDA24E3/TR7 
24 26.7 43 Ai 90 30 Typical SMDA24E38TR-ND¥ 978.00/500 SMDA24E3/TR7 
; 15 16.7 24 1 70 1 SMDA15CMSCT-ND 2.98 2.68 2.24 SMDA15C 
15 16.7 24 1 70 | SMDA15CMSTR-ND $ 1116.75/500 SMDA15C 
SMDAxxC-7 Series, Bidirectional — 300 Watt 
2 12 13.3 19 1 75 8 SMDA12C-7MSCT-ND 7.23 4.82 3.86 SMDA12C-7 
SM16LCxx Series, Unidirectional — 500 Watt — RoHS Compliant 
3 5 6 9.8 20 25 | SM16LCO5E3-NDt 4.85 4.37 3.64 SM16LCO5E3 
SM16LCxx Series, Unidirectional and SM16LCxxC Series, Bidirectional — 300 Watt 
3 15 16.7 24 2 25 1 SM16LC15MSCT-ND 4.85 4.37 3.64 SM16LC15 
SMBUJxxC Series, Bidirectional — 600 Watt — RoHS Compliant 
4 24 26.7 38.9 t = _ SMBJ24CAMSCT-ND. 72 65 54 SMBJ24CA-TRE3 
SM Series, Unidirectional — 300 Watt — RoHS Compliant 
5 5 6 9.8 20 400 Max. _— SMOSMSCT-ND oF 88 .73 SMO5 
5 6 9.8 20 400 Max. = SMOSMSTR-ND 605.00/3,000 SMO5 
UPT Series, Unidirectional — 1000 Watt — RoHS Compliant 
5 6 9.5 5 = .03 UPTS5RE3CT-ND 1.32 1.19 99 UPT5RE3/TR7 
5 6 9.5 5 = .03 UPTS5RE3TR-ND$ 825.00/3,000 UPT5RE3/TR7 
8 9 13.7 2 = 04 UPT8RE3CT-ND 1.32 1.19 99 UPT8RE3/TR7 
8 9 13.7 2 = .04 UPT8RE3TR-ND$ 825.00/3,000 UPT8RE3/TR7 
6 12 13.8 21.6 1 = 05 UPT12RE3CT-ND 1.32 1.19 99 UPT12RE3/TR7 
15 16.7 26 1 = 055 UPT15RE3CT-ND 1.32 1.19 99 UPT15RE3/TR7 
17 19 29.2 1 = 06 UPT17RE3CT-ND 1.32 1.19 99 UPT17RE3/TR7 
33 36.8 56.7 1 = .08 UPT33RE3CT-ND 1.32 1.19 99 UPT33RE3/TR7 
33 36.8 56.7 1 = .08 UPT33RE3TR-ND$ 825.00/3,000 UPT33RE3/TR7 
UPTB Series, Bidirectional — 1000 Watt — RoHS Compliant 
8 9 13.7 2 = 04 UPTB8E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 UPTB8E3/TR7 
12 13.8 21.6 1 = 05 UPTB12E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 UPTB12E3/TR7 
15 16.7 26 1 = -055 UPTB15E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 UPTB15E3/TR7 
# 15 16.7 26 1 _ 055 UPTB15E3TR-ND¥ 1075.00/3,000 UPTB15E3/TR7 
24 28.4 43.2 1 = 07 UPTB24E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 UPTB24E3/TR7 
24 28.4 43.2 1 = 07 UPTB24E3TR-ND¥ 1075.00/3,000 UPTB24E3/TR7 


$Tape and Reel + Tube packaging 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2074 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


LOE. Transient Voltage Suppressors 


Ih CORPORATE D 


Fig. 2— DO-15 Fig. 3 — DO-201 
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Reverse Reverse DC 
Breakdown Voltage Standoff Leakage 
VBR @ IT IT Voltage Current Digi-Key Cut Tape Pricing i- Key Tape and Reel Diodes 
Min. Nom. Max. |(mADC)| (VRWM) | @ VRWM (pA) | Watts | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — PowerDI123, Unidirectional — RoHS Compliant 
6.4 — 7.00 10 5.0 400 225 | DFLTSVOADICT-ND 67 4.92 39.60 |DFLTS5VOADITR-ND 3,000 180.00/M |DFLT5VOA-7 
6.67 = 7.37 10 6.0 400 225 | DFLT6VOADICT-ND 81 6.30 54.00 |DFLT6VOADITR-ND 3,000 252.00/M_ |DFLT6VOA-7 
7.22 = 7.98 10 6.5 250 225 | DFLT6V5ADICT-ND 81 6.30 54.00 |DFLT6VS5ADITR-ND 3,000 252.00/M_ |DFLT6V5A-7 
8.33 = 9.21 1 75 50 225 | DFLT7VSADICT-ND 81 6.30 54.00 |DFLT7VS5ADITR-ND 3,000 252.00/M_ |DFLT7V5A-7 
8.89 = 9.83 1 8.0 25 225 | DFLT8VOADICT-ND 81 6.30 54.00 _|DFLT8VOADITR-ND 3,000 252.00/M_| DFLT8VO0A-7 
WW = 12.3 1 10 2.5 225 | DFLT10ADICT-ND 67 4.92 39.60 |DFLT10ADITR-ND 3,000 180.00/M |DFLT10A-7 
12.2 = 13.5 1 1 2.5 225 | DFLT11ADICT-ND 81 6.30 54.00 |DFLT11ADITR-ND 3,000 252.00/M_ |DFLT11A-7 
13.3 = 14.7 1 12 2.5 225 | DFLT12ADICT-ND 67 4.92 39.60 |DFLT12ADITR-ND 3,000 180.00/M |DFLT12A-7 
14.4 _— 15.9 1 13 1 225 | DFLT13ADICT-ND 81 6.30 54.00 |DFLT13ADITR-ND 3,000 252.00/M_ |DFLT13A-7 
16.7 = 18.5 1 15 1 225 | DFLT1SADICT-ND 67 4.92 39.60 _|DFLT15ADITR-ND 3,000 180.00/M_| DFLT15A-7 
18.9 _ 20.9 1 17 1 225 | DFLT17ADICT-ND 81 6.30 54.00 |DFLT17ADITR-ND 3,000 252.00/M_ |DFLT17A-7 
20.0 _ 22.1 1 18 1 225 | DFLT18ADICT-ND 81 6.30 54.00 |DFLT18ADITR-ND 3,000 252.00/M_ |DFLT18A-7 
26.7 = 29.5 1 24 1 225 | DFLT24ADICT-ND 81 6.30 54.00 |DFLT24ADITR-ND 3,000 252.00/M_ |DFLT24A-7 
30 = 33.15 1 27 1 225 | DFLT27ADICT-ND 67 4.92 39.60 |DFLT27ADITR-ND 3,000 180.00/M |DFLT27A-7 
40.0 = 44.2 1 36 1 225 | DFLT36ADICT-ND 67 4.92 39.60 _|DFLT36ADITR-ND 3,000 180.00/M_| DFLT36A-7 
44.4 = 49.1 1 40 1 225 |DFLT40ADICT-ND 67 4.92 39.60 |DFLT40ADITR-ND 3,000 180.00/M |DFLT40A-7 
56.7 = 62.7 1 51 1 225 | DFLT51ADICT-ND 81 6.30 54.00 _|DFLT51ADITR-ND 3,000 252.00/M_|DFLT51A-7 
Fig. 2 — DO-15, Unidirectional — RoHS Compliant 
6.4 = 7.00 10 5.0 600 500 |SAS5VOADICT-ND 52 3.81 30.69 |SASVOADITR-ND 4,000 139.50/M_ |SAS5VOA-T 
6.67 _ 7.37 10 6.0 600 500 |SA6VOADICT-ND 52 3.81 30.69 |— _ — |SA6VOADI 
7.22 = 7.98 10 6.5 400 500 |SA6VS5ADICT-ND 52 3.81 30.69 |— = — |SA6.5ADI 
W1 = 12.3 1 10 3 500 |SA10ADICT-ND 52 3.81 30.69 |SA10ADITR-ND 4,000 139.50/M |SA10ADI 
13.3 = 14.7 1 12 3 500 _|SA12ADICT-ND 52 3.81 30.69 |SA12ADITR-ND 4,000 139.50/M_|SA12ADI 
16.7 = 18.5 1 15 3 500 |SA15ADICT-ND 52 3.81 30.69 |— = — |SA15ADI 
22.2 = 24.5 1 20 3 500 |SA20ADICT-ND 52 3.81 30.69 |SA20ADITR-ND 4,000 139.50/M |SA20ADI 
33.3 _ 36.8 1 30 3 500 |SA30ADICT-ND 52 3.81 30.69 |SA30ADITR-ND 4,000 139.50/M |SA30ADI 
7.13 75 7.88 10 6.4 500 600 |P6KE7V5ADICT-ND 52 3.81 30.69 |P6KE7V5ADITR-ND 4,000 139.50/M | P6KE7.5A 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 600 | P6KE10ADICT-ND 52 3.81 30.69 |P6KE10ADITR-ND 4,000 139.50/M_|P6KE10A 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 600 |P6KE12ADICT-ND 52 3.81 30.69 |P6KE12ADITR-ND 4,000 139.50/M |P6KE12A 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 600 |P6KE15ADICT-ND 52 3.81 30.69 |P6KE15ADITR-ND 4,000 139.50/M_ |P6KE15A 
19.0 20.0 21.0 1 171 5 600 |P6KE20ADICT-ND 52 3.81 30.69 |P6KE20ADITR-ND 4,000 139.50/M |P6KE20A 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 600 |P6KE24ADICT-ND 52 3.81 30.69 |P6KE24ADITR-ND 4,000 139.50/M |P6KE24A 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 600_| P6KE27ADICT-ND 52 3.81 30.69 _|P6KE27ADITR-ND 4,000 139.50/M_| P6KE27A 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 600 |P6KE30ADICT-ND 52 3.81 30.69 |P6KE30ADITR-ND 4,000 139.50/M |P6KE30A 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 600 | P6KE33ADICT-ND 52 3.81 30.69 |P6KE33ADITR-ND 4,000 139.50/M | P6KE33A 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 600 |P6KE51ADICT-ND 52 3.81 30.69 |P6KE51ADITR-ND 4,000 139.50/M_ |P6KE51A 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 600_| PEKE68ADICT-ND 52 3.81 30.69 | P6KE68ADITR-ND 4,000 139.50/M_| P6KE68A 
Fig. 2 — DO-15, Bidirectional 
6.67 = 7.37 10 6.0 600 500 |SA6VOCADICT-ND@ 62 4.55 36.63 |SA6VOCADITR-ND® 4,000 166.50/M |SA6.0CADI 
7.22 = 7.98 10 6.5 400 500 |SA6VS5CADICT-ND® 62 4.55 36.63 |SA6VS5CADITR-ND® 4,000 166.50/M |SA6.5CADI 
Wa = 12.3 1 10 3 500 |SA10CADICT-ND@ 62 4.55 36.63 |SA10CADITR-ND® 4,000 166.50/M |SA10CADI 
13.3 = 14.7 1 12 3 500 |SA12CADICT-ND@ 62 4.55 36.63 |SA12CADITR-ND® 4,000 166.50/M |SA12CADI 
16.7 = 18.5 1 15 3 500 | SA15CADICT-ND® 62 4.55 36.63 |SA1S5CADITR-ND® 4,000 166.50/M_|SA15CADI 
22.2 = 24.5 1 20 3 500 |SA20CADICT-ND@ 62 4.55 36.63 |SA20CADITR-ND® 4,000 166.50/M |SA20CADI 
33.3 _ 36.8 1 30 3 500 |SA30CADICT-ND® 62 4.55 36.63 |— _— — |SAS30CADI 
7.13 75 7.88 10 6.4 500 600 |P6KE7VS5CADICT-ND® 62 4.55 36.63 |P6KE7VS5CADITR-ND® 4,000 166.50/M_ |P6KE7V5CA-T 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 600 |P6KE8V2CADICT-ND 56 4.44 33.30 |P6KE8V2CADITR-ND 4,000 167.00/M |P6KE8.2CA 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 600_| PEKE10CADICT-ND® 62 4.55 36.63 | P6KE10CADITR-ND® 4,000 166.50/M_|P6KE10CA 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 600 |P6KE12CADICT-ND® 62 4.55 36.63 |P6KE12CADITR-ND® 4,000 166.50/M |P6KE12CA 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 600 |P6KE15CADICT-ND® 62 4.55 36.63 |P6KE15CADITR-ND® 4,000 166.50/M |P6KE15CA 
19.0 20.0 21.0 1 17.1 5 600 |P6KE20CADICT-ND® 62 4.55 36.63 |P6KE20CADITR-ND® 4,000 166.50/M |P6KE20CA 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 600 |P6KE24CADICT-ND® 62 4.55 36.63 |P6KE24CADITR-ND® 4,000 166.50/M |P6KE24CA 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 600_| PEKE27CADICT-ND® 62 4.55 36.63 | P6KE27CADITR-ND® 4,000 166.50/M_| P6KE27CA 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 600 |P6KE30CADICT-ND® 62 4.55 36.63 |P6KE30CADITR-ND® 4,000 166.50/M |P6KE30CA 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 600 |P6KE33CADICT-ND® 62 4.55 36.63 |P6KE33CADITR-ND® 4,000 166.50/M |P6KE33CA 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 600 |P6KE51CADICT-ND® 62 4.55 36.63 |P6KE51CADITR-ND® 4,000 166.50/M |P6KE51CA 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 600 |P6KE68CADICT-ND® 62 4.55 36.63 |P6KE68CADITR-ND® 4,000 166.50/M |P6KE68CA 
95.0 100.0 105.0 1 85.5 5 600_| P6KE100CADICT-ND® 62 4.55 36.63 | P6KE100CADITR-ND® 4,000 166.50/M_| P6KE100CA 
143.0 150.0 158.0 1 128.0 5 600 |P6KE150CADICT-ND® 62 4.55 36.63 |P6KE150CADITR-ND® 4,000 166.50/M_| P6KE150CA 
Fig. 3 — DO-201, Unidirectional — RoHS Compliant 
6.45 6.8 714 10 5.8 1000 1500 | 1.5KE6V8ADICT-ND 78 6.06 51.90 |1.5KE6V8ADITR-ND 1,000 268.15 | 1.5KE6V8A-T 
7.13 75: 7.88 10 6.4 500 1500 | 1.5KE7VS5ADICT-ND 78 6.06 51.90 |1.5KE7VSADITR-ND 1,000 268.15 |1.5KE7.5A 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 1500 | 1.5KE8.2ADICT-ND .78 6.06 51.90 |1.5KE8.2ADITR-ND 1,000 268.15 |1.5KE8.2A 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 1500 | 1.5KE10ADICT-ND .78 6.06 51.90 |1.5KE10ADITR-ND 1,000 268.15 |1.5KE10A 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 1500 _ | 1.5KE12ADICT-ND 78 6.06 51.90 _|1.5KE12ADITR-ND 1,000 268.15 | 1.5KE12A 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 1500 | 1.5KE15ADICT-ND .78 6.06 51.90 |1.5KE15ADITR-ND 1,000 268.15 |1.5KE15A 
19.0 20.0 21.0 1 17.1 5 1500 | 1.5KE20ADICT-ND .78 6.06 51.90 |1.5KE20ADITR-ND 1,000 268.15 |1.5KE20A 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 1500 | 1.5KE24ADICT-ND .78 6.06 51.90 |1.5KE24ADITR-ND 1,000 268.15 |1.5KE24A 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 1500 | 1.5KE27ADICT-ND .78 6.06 51.90 |1.5KE27ADITR-ND 1,000 268.15 |1.5KE27A 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 1500 _ | 1.5KE30ADICT-ND 78 6.06 51.90 _|1.5KE30ADITR-ND 1,000 268.15 | 1.5KE30A 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 1500 | 1.5KE33ADICT-ND 78 6.06 51.90 |1.5KE33ADITR-ND 1,000 268.15 |1.5KE33A 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 1500 | 1.5KE51ADICT-ND .78 6.06 51.90 |1.5KE51ADITR-ND 1,000 268.15 |1.5KE51A 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 1500 _ | 1.5KE68ADICT-ND 78 6.06 51.90 |1.5KE68ADITR-ND 1,000 268.15 | 1.5KE68A 
Fig. 3 — DO-201, Bidirectional — RoHS Compliant 
6.45 6.8 714 10 5.8 1000 1500 | 1.5KE6V8CADICT-ND 84 6.51 55.80 |1.5KE6V8CADITR-ND 1,000 288.30 |1.5KE6.8CA 
7.13 75 7.88 10 6.4 500 1500 | 1.5KE7VS5CADICT-ND 84 6.51 55.80 |1.5KE7VS5CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE7V5CA-T 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 1500 | 1.5KE8.2CADICT-ND 84 6.51 55.80 |1.5KE8.2CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE8.2CA 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 1500 | 1.5KE10CADICT-ND .84 6.51 55.80 |1.5KE10CADITR-ND 1,000 288.30 |1.5KE10CA 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 1500 | 1.5KE12CADICT-ND 84 6.51 55.80 _|1.5KE12CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE12CA 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 1500 | 1.5KE15CADICT-ND 84 6.51 55.80 |1.5KE15CADITR-ND 1,000 288.30 |1.5KE15CA 
19.0 20.0 21.0 1 17.1 5 1500 | 1.5KE20CADICT-ND 84 6.51 55.80 | 1.5KE20CADITR-ND 1,000 288.30 |1.5KE20CA 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Reverse Reverse DC 
Breakdown Voltage Standoff Leakage 
VBR @ IT IT Voltage Current Digi-Key Cut Tape Pricing i- Key Tape and Reel Diodes 
Min. Nom. Max. |(mADC)| (VRWM) | @ VRWM (uA) | Watts | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 1500 | 1.5KE24CADICT-ND 84 6.51 55.80 |1.5KE24CADITR-ND 1,000 288.30 |1.5KE24CA 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 1500 | 1.5KE27CADICT-ND 84 6.51 55.80 |1.5KE27CADITR-ND 1,000 288.30 |1.5KE27CA 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 1500 _ | 1.5KE30CADICT-ND 84 6.51 55.80 |1.5KE30CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE30CA 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 1500 | 1.5KE33CADICT-ND 84 6.51 55.80 |1.5KE33CADITR-ND 1,000 288.30 |1.5KE33CA 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 1500 | 1.5KE51CADICT-ND 84 6.51 55.80 |1.5KE51CADITR-ND 1,000 288.30 |1.5KE51CA 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 1500 | 1.5KE68CADICT-ND 84 6.51 55.80 |1.S5KE68CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE68CA 
95.0 100.0 105.0 1 85.5 5 1500 | 1.5KE100CADICT-ND 84 6.51 55.80 | 1.5KE100CADITR-ND 1,000 288.30 |1.5KE100CA 
143.0 150.0 158.0 1 128.0 5 1500 | 1.5KE150CADICT-ND 84 6.51 55.80 |1.5KE150CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE150CA 
Fig. 4 — SMC, Unidirectional — RoHS Compliant 
6.40 = 7.07 10 5.0 1000 3000 | 3.0SMCJ5.0ADICT-ND 1.89 14.96 127.60 |3.0SMCJ5.0ADITR-ND 3,000 594.00/M |3.0SMCJ5.0A-13 
22.20 _ 24.5 1.0 20.0 5.0 3000 |3.0SMCJ20ADICT-ND 1.20 9.52 81.20 |/3.0SMCJ20ADITR-ND 3,000 378.00/M |3.0SMCJ20A-13 
24.40 _ 27.0 1.0 22.0 5.0 3000 |3.0SMCJ22ADICT-ND 1.89 14.96 127.60 |3.0SMCJ22ADITR-ND 3,000 594.00/M |3.0SMCJ22A-13 
26.70 — 29.5 1.0 24.0 5.0 3000 |3.0SMCJ24ADICT-ND 1.89 14.96 127.60 |3.0SMCJ24ADITR-ND 3,000 594.00/M |3.0SMCJ24A-13 
31.10 _ 34.4 1.0 28.0 5.0 3000 _|3.0SMCJ28ADICT-ND 1.89 14.96 127.60 |3.0SMCJ28ADITR-ND 3,000 594.00/M_|3.0SMCJ28A-13 
33.30 _ 36.8 1.0 30.0 5.0 3000 |3.0SMCJ30ADICT-ND 1.89 14.96 127.60 |3.0SMCJ30ADITR-ND 3,000 594.00/M |3.0SMCJ30A-13 
64.40 = 71.2 1.0 58.0 5.0 3000 _|3.0SMCJ58ADICT-ND 1.89 14.96 127.60 |3.0SMCJ58ADITR-ND. 3,000 594.00/M_|3.0SMCJ58A-13 
Fig. 5 — SOT-23, Unidirectional — RoHS Compliant 
4.0 = = 1.0 3.3 110 350 | DLPO3LCDICT-ND 57 4.15 33.43 |DLPO3LCDITR-ND 3,000 151.95/M_| DLPO3LC-7 
Fig. 6 — SOT-26, Bidirectional — RoHS Compliant 
4.0 = — 1.0 3.3 110 330__| DLPD3V3LCDICT-ND 56 4.10 33.00 |DLPD3V3LCDITR-ND 3,000 150.00/M_| DLPD3V3LC-7 
Fig. 7— SOD-323, Unidirectional — RoHS Compliant 
4.0 = = 1.0 3.3 5 350 | T3V3LCS3DICT-ND NEW! 63 4.61 37.13 |T3V3LCS3DITR-ND NEW! 3,000 168.75/M_| T3V3LCS3-7 
6.2 = 7.3 1.0 5 10 350 | SDOS5DICT-ND NEW! -50 3.60 21.20 |SDOSDITR-ND NEW! 3,000 80.00/M_|SD05-7 
Fig. 8 — SOD-523, Unidirectional — RoHS Compliant 
5.0 = = 1.0 3.3 1 220 |T3V3SS5DICT-ND 53 4.13 28.50 | T3V3S5DITR-ND 3,000 127.50/M | T3V3S5-7 
6.2 = = 1.0 5.0 0.05 260 | T5VOSSDICT-ND 53 4.13 28.50 | TS5VOS5SDITR-ND 3,000 127.50/M |T5VOS5-7 
14.1 = = 1.0 12 0.01 300 | T12S5DICT-ND 53 4.13 28.50 |T12S5DITR-ND 3,000 127.50/M_|T12S5-7 
NEW! Fig. 9 — SOT-553, TVS Array — RoHS Compliant NEW! 
6.3 5.6 5.9 1 3.0 1 20 | DZQA5V6AXV5DICT-ND 42 3.30 22.80 |DZQA5V6AXV5DITR-ND 3,000 102.00/M_| DZQA5V6AXV5-7 
@ RoHS Compliant 
1 4 4 Hf Hf 4 AH ® 4.57— — =~ 0.31 
SMB Bi-Directional Thyristor Surge Protection Device _Disi@Reel®’,_ ——*"— 
] ’ 2.62, ; 
Features: * 58V - 320V Stand-Off Voltages * Oxide-Glass Passivated Junction » Bidirectional protection in a single device * High Off-State Impedance and Low 3.94 eel 1.52- -| '0.20 
On-State Voltage Mechanical Data: * Case: SMB, Molded plastic * Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 +— 5.59 —+| 
Non-Repetitive Rated Off-State Holding —_| Off-State 
Peak Impulse | Repetitive Leakage Breakover Current Capac- Cut Tape Tape & Reel 
Current (A) | Off-State Volt. | Current @ VDRM| Voltage 1H (mA) itance | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing _| Diodes 
10/1000ps VDRM (V) IDRM (A) VBO (V) | Min. | Max. | Co (pF) | Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 3,000 Part No. 
58 5 TL 150 800 100 TBO640L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TBO640L-FDITR-ND® 378.00/M | TBO640L-13-F 
65 5 88 150 800 100 TBO720LDICT-ND 1.05 91 70 TBO720LDITR-ND 372.00/M_ |TBO720L-13 
65 5 88 150 800 100 TBO720L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TB0720L-FDITR-ND® 378.00/M | TBO720L-13-F 
75 5 98 150 800 100 TBOSOOLDICT-ND 1.05 91 70 = — | TBOS9OOL-13 
75 5 98 150 800 100 TBO9O00L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TBO900L-FDITR-ND® 378.00/M__| TBO900L-13-F 
90 5 130 150 800 60 TB1100LDICT-ND 1.05 91 70 TB1100LDITR-ND 372.00/M |TB1100L-13 
90 5 130 150 800 60 TB1100L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TB1100L-FDITR-ND® 378.00/M_ |TB1100L-13-F 
120 5 160 150 800 60 TB1300L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TB1300L-FDITR-ND® 378.00/M_ |TB1300L-13-F 
140 5 180 150 800 60 TB1500LDICT-ND 1.05 91 70 TB1500LDITR-ND 372.00/M |TB1500L-13 
30 140 5 180 150 800 60 TB1500L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TB1500L-FDITR-ND® 378.00/M_|TB1500L-13-F 
160 5 220 150 800 60 TB1800LDICT-ND 1.05 91 70 TB1800LDITR-ND 372.00/M_ |TB1800L-13 
160 5 220 150 800 60 TB1800L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TB1800L-FDITR-ND® 378.00/M |TB1800L-13-F 
190 5 265 150 800 40 TB2300LDICT-ND 1.05 91 70 TB2300LDITR-ND 372.00/M | TB2300L-13 
190 5 265 150 800 40 TB2300L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TB2300L-FDITR-ND® 378.00/M | TB2300L-13-F 
220 5 300 150 800 40 TB2600LDICT-ND 1.05 91 -70 = —__|TB2600L-13 
220 5 300 150 800 40 TB2600L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TB2600L-FDITR-ND® 378.00/M | TB2600L-13-F 
275 5 350 150 800 40 TB3100LDICT-ND 1.05 91 70 = —  |TB3100L-13 
275 5 350 150 800 40 TB3100L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TB3100L-FDITR-ND® 378.00/M_ |TB3100L-13-F 
320 5 400 150 800 40 TB3500LDICT-ND 1.05 91 70 = — _|TB3500L-13 
320 5 400 150 800 40 TB3500L-FDICT-ND® 1.20 96 82 TB3500L-FDITR-ND® 378.00/M__|TB3500L-13-F 
58 5 77 150 800 140 TBO640MDICT-ND 1.13 98 75 = — | TBO640M-13 
58 5 77 150 800 140 TBO640M-FDICT-ND® 1.29 1.02 87 TBO640M-FDITR-ND® 405.00/M_ | TBO640M-13-F 
65 5 88 150 800 140 TBO720MDICT-ND 1.13 98 75 TBO720MDITR-ND 399.00/M | TBO720M-13 
65 5 88 150 800 140 TB0720M-FDICT-ND® 1.29 1.02 87 TB0720M-FDITR-ND® 405.00/M_ | TBO720M-13-F 
75 5 98 150 800 140 TBO9OOMDICT-ND 1.13 98 75 TBO9SOOMDITR-ND 399.00/M__| TBO900M-13. 
75 5 98 150 800 140 TBO900M-FDICT-ND@ 1.29 1.02 87 TBO900M-FDITR-ND® 405.00/M | TBO900M-13-F 
90 5 130 150 800 90 TB1100MDICT-ND 1.13 98 75 TB1100MDITR-ND 399.00/M |TBO1100M-13 
90 5 130 150 800 90 TB1100M-FDICT-ND® 1.29 1.02 87 TB1100M-FDITR-ND® 405.00/M_ |TBO1100M-13-F 
120 5 160 150 800 90 TB1300MDICT-ND 1.13 98 75 TB1300MDITR-ND 399.00/M |TB1300M-13 
120 5 160 150 800 90 TB1300M-FDICT-ND@ 1.29 1.02 87 TB1300M-FDITR-ND® 405.00/M_| TB1300M-13-F 
50 140 5 180 150 800 90 TB1500MDICT-ND 1.13 98 15 TB1500MDITR-ND 399.00/M | TB1500M-13 
140 5 180 150 800 90 TB1500M-FDICT-ND® 1.29 1.02 87 TB1500M-FDITR-ND® 405.00/M | TB1500M-13-F 
160 5 220 150 800 90 TB1800MDICT-ND 1.13 98 75 TB1800MDITR-ND 399.00/M |TB1800M-13 
160 5 220 150 800 90 TB1800M-FDICT-ND® 1.29 1.02 87 TB1800M-FDITR-ND® 405.00/M_ |TB1800M-13-F 
190 5 265 150 800 60 TB2300MDICT-ND 1.13 98 75 TB2300MDITR-ND 399.00/M__| TB2300M-13 
190 5 265 150 800 60 TB2300M-FDICT-ND® 1.29 1.02 87 TB2300M-FDITR-ND® 405.00/M | TB2300M-13-F 
220 5 300 150 800 60 TB2600MDICT-ND 1.13 98 75 TB2600MDITR-ND 399.00/M |TB2600M-13 
220 5 300 150 800 60 TB2600M-FDICT-ND® 1.29 1.02 87 TB2600M-FDITR-ND® 405.00/M_ | TB2600M-13-F 
275 5 350 150 800 60 TB3100MDICT-ND 1.13 98 75 TB3100MDITR-ND 399.00/M_ |TB3100M-13 
275 5 350 150 800 60 TB3100M-FDICT-ND® 1.29 1.02 87 TB3100M-FDITR-ND® 405.00/M_|TB3100M-13-F 
320 5 400 150 800 60 TB3500MDICT-ND 1.13 98 75 TB3500MDITR-ND 399.00/M | TB3500M-13 
320 5 400 150 800 60 TB3500M-FDICT-ND® 1.29 1.02 87 TB3500M-FDITR-ND® 405.00/M_| TB3500M-13-F 
58 5 77 150 800 200 TBO640HDICT-ND 1.24 1.08 83 = — | TBO640H-13 
58 5 77 150 800 200 TBO640H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 .96 TBO640H-FDITR-ND® 445.50/M | TBO640H-13-F 
65 5 88 150 800 200 TB0720H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 .96 TB0720H-FDITR-ND@® 445.50/M_ | TBO720H-13-F 
75 5 98 150 800 200 TBOSOOHDICT-ND 1.24 1.08 83 TBOQOOHDITR-ND 439.00/M | TBO900H-13 
75 5 98 150 800 200 TBO900H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 -96 TBO900H-FDITR-ND® 445.50/M__| TBOQ900H-13-F 
90 5 130 150 800 120 TB1100H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 .96 1TB1100H-FDITR-ND@ 445.50/M_ |TB1100H-13-F 
120 5 160 150 800 120 TB1300HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB1300HDITR-ND 439.00/M |TB1300H-13 
120 5 160 150 800 120 TB1300H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 .96 TB1300H-FDITR-ND® 445.50/M_ |TB1300H-13-F 
140 5 180 150 800 120 TB1500HDICT-ND 1.24 1.08 83 = — |TB1500H-13 
100 140 5 180 150 800 120 TB1500H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 -96 TB1500H-FDITR-ND® 445.50/M_| TB1500H-13-F 
160 5 220 150 800 120 TB1800HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB1800HDITR-ND 439.00/M |TB1800H-13 
160 5 220 150 800 120 TB1800H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 .96 TB1800H-FDITR-ND@ 445.50/M_ |TB1800H-13-F 
190 5 265 150 800 80 TB2300HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB2300HDITR-ND 439.00/M |TB2300H-13 
190 5 265 150 800 80 TB2300H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 .96 TB2300H-FDITR-ND® 445.50/M_ | TB2300H-13-F 
220 5 300 150 800 80 TB2600HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB2600HDITR-ND 439.00/M__|TB2600H-13 
220 5 300 150 800 80 TB2600H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 .96 TB2600H-FDITR-ND® 445.50/M | TB2600H-13-F 
275 5 350 150 800 80 TB3100HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB3100HDITR-ND 439.00/M |TB3100H-13 
275 5 350 150 800 80 TB3100H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 .96 TB3100H-FDITR-ND@® 445.50/M_ |TB3100H-13-F 
320 5 400 150 800 80 TB3500HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB3500HDITR-ND 439.00/M | TB3500H-13 
320 5 400 150 800 80 TB3500H-FDICT-ND@ 1.42 1.13 96 TB3500H-FDITR-ND@ 445.50/M__| TB3500H-13-F 
@ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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S._ SMA 400 Watt Surface Mount TVS Uni-Directional 


Features: 


* 400W Peak Pulse Power Dissipation * 70V Stand-Off Voltage * 100V Maximum Clamping Voltage, a requirement of 
many -48V backplane telecom applications * Glass Passivated Die Construction * Fast Response Time: Typically less 
than one ps 

Mechanical Data: 


Plastic Case Material: - 5.59 —"| 
UL Flammability Classification Rating 94V-0 


Reverse Breakdown Max. Reverse Maximum Maximum Typical 
Standoff Voltage Test Leakage @ Clamping Peak Pulse Junction Cut Tape Tape & Reel 
Voltage VBR @ IT Current VRWM Voltage @ Ipp Current | Capacitance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
VRWM (V) | Min.(V) | Max. (V) | IT (mA) IR (yA) Ve (V) Ipp (A) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. 5,000 
70 778 89.5 1.0 5.0 100 3.5 55 SMAT70A-FDICT-ND At 5.95 51.00 |SMAT70A-FDITR-ND 226.10/M 


300 Watt Low Capacitance 
Uni-Directional TVS 


Features: 
* 300W Peak Pulse Power (tp=8x20us) * Transient protection for data, signal, and Vcc bus to IEC61000-4-2 level 4 (ESD) and IEC 61000-4-4 (EFT) * Low Capacitance, typical <2 pF * Low Leakage Current » Uni- 
directional configuration * Surface mount package ideally suited for automatic insertion 


Reel* 


Line to 
DLPO5LC be protected DLPTO5 


TVS 


Line to Ve 
be protected oe 


Reverse Breakdown Max. Reverse Maximum Maximum Typical 
Standoff Voltage Test Leakage @ Clamping Peak Pulse Junction Cut Tape Tape & Reel 
Voltage VBR @ IT Current VRWM Voltage @ Ipp Current Capacitance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
VRWM (V) Min. (V) IT (mA) IR (uA) Ve (V) Ipp (A) (pF) Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 3,000 
5 6.0 1.0 20 11.0 17 1.6 DLPOS5LC-FDICT-ND 56 4.40 30.40 |DLPOSLC-FDITR-ND 136.00/M 
5 6.0 1.0 20 9.8 17 1.9 DLPT05-FDICT-ND 53 4.13 28.50 | DLPTO5-FDITR-ND 127.50/M 


Dual Surface Mount TVS Digi@DReel” 


Features: * Dual TVS in common anode and cathode configuration * 0.3W/40W Peak Power Dissipation Mechanical Data: * Case: SOT-23, Molded plastic * Case Material: UL Flammability Classification Rating 
Rating @ 1.0ms (Uni-directional) * Ideally suited for automatic insertion * 225-300mW Power Dissipation 94V-0 * Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 


Common Common 
Anode Cathode 
Peak IR@ Bieakdownlvoltage Cut Tape Tape & Reel 
Power VRWM VRWM VBR (V) @IT_ | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Dissipation (V) (uA) Min. Nom. Max. (mA) Part No. ul 10 100 Part No. 3,000 
Common Anode 
3 5.0 5.32 5.6 5.88 20 MMBZ5V6AL-FDICT-ND® 42 3.30 22.80 |MMBZ5V6AL-FDITR-ND@ 102.00/M 
3 0.5 5.89 6.2 6.51 1.0 MMBZ6V2AL-FDICT-ND® 56 4.10 33.00 |MMBZ6V2AL-FDITR-ND®@ 150.00/M 
24W 4.5 0.5 6.46 6.8 7.14 1.0 MMBZ6V8AL-FDICT-ND® 56 4.10 33.00 |MMBZ6V8AL-FDITR-ND@ 150.00/M 
6.0 0.3 8.65 9.1 9.56 1.0 MMBZ9V1AL-FDICT-ND® 56 4.10 33.00 |MMBZ9V1AL-FDITR-ND@ 150.00/M 
6.5 0.3 9.50 10 10.5 1.0 MMBZ10VAL-FDICT-ND® 56 4.10 33.00 |MMBZ10VAL-FDITR-ND®@ 150.00/M 
12 05 14.25 15 15.75 1.0 MMBZ15VAL-FDICT-ND® 56 4.10 33.00 |MMBZ15VAL-FDITR-ND@ 150.00/M 
14.5 05 17.10 18 18.90 1.0 MMBZ18VAL-FDICT-ND® .38 2.70 15.90 |MMBZ18VAL-FDITR-ND® 60.00/M 
17 05 19.00 20 21.00 1.0 MMBZ20VALDICT-ND 50 4.00 30.00 |— = 
SS 17 05 19.00 20 21.00 1.0 MMBZ20VAL-FDICT-ND® .38 2.70 15.90 |MMBZ20VAL-FDITR-ND@ 60.00/M 
22 05 25.65 27 28.35 1.0 MMBZ27VAL-FDICT-ND® 56 4.10 33.00 |MMBZ27VAL-FDITR-ND@ 150.00/M 
26 05 31.35 33 34.65 1.0 MMBZ33VAL-FDICT-ND® 56 4.10 33.00 |MMBZ33VAL-FDITR-ND@ 150.00/M 
372W 3.3 95 = = 6.00 = DLP3V3DTZDICT-ND® 56 4.40 30.40 |DLP3V3DTZDITR-ND® 136.00/M 
Common Cathode — RoHS Compliant 
12.8 0.1 14.3 15 15.8 1.0 MMBZ15VDL-FDICT-ND 56 4.10 33.00 |MMBZ15VDL-FDITR-ND 150.00/M 
ai 27 05 25.65 27 28.35 1.0 MMBZ27VCL-FDICT-ND 56 4.10 33.00 |MMBZ27VCL-FDITR-ND 150.00/M 
@ RoHS Compliant 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 2077 


Ik coR 


PORATED 


SMAJ (J-Bend) 400 Watt 
Surface Mount TVS 


(Value) Breakdown (Value) Breakdown 
Reverse Voltage | Max. Reverse Reverse Voltage | Max. Reverse 
Direction | Standoff Voltage | _(VBR) Leakage Direction | Standoff Voltage | __ (VBR) Leakage 
Type Vrwm (Volts) | Min. | Max. | @ Vrwm IR (uA) Type Vrwm (Volts) | Min. | Max. | @ Vrwm IR (uA) 
Uni/Bi 5.0 6.40 | 7.25 800 Uni/Bi 28 31.1 | 34.4 5.0 
Uni/Bi 6.0 6.67 | 7.37 800 Uni/Bi 30 33.3 | 36.8 5.0 
Uni/Bi 6.5 7.22 | 7.98 500 Uni/Bi 33 36.7 | 40.6 5.0 
Uni/Bi 7.0 7.78 | 8.60 200 Uni/Bi 36 40.0 | 44.2 5.0 
Uni/Bi 75 8.33 | 9.21 100 Uni/Bi 40 44.4 | 49.1 5.0 
Uni/Bi 8.0 8.89 | 9.83 50 Uni/Bi 43 47.8 | 52.8 5.0 
Uni/Bi 85 9.44 | 10.4 10 Uni/Bi 45 50.0 | 55.3 5.0 
Uni/Bi 9.0 10.0 | 11.1 5.0 Univ 48 53.3 | 58.9 5.0 
Uni/Bi 10 114 | 12.3 5.0 Unvet we G07 | ar 5.0 
Uni/Bi "1 12.2 | 135 5.0 ie os | ee a 
mae : es bs . Uni/Bi 75 83.3 | 92.1 5.0 
Uni/Bi 14 156 | 172 5.0 ae ae He ae 
Uni 15 16.7 | 18.5 5.0 ines a0 ‘00 | 411 Be 
Uni/Bi 16 17.8 | 19.7 5.0 Uni/Bi 100 411.| 123 50 
UniBi Mf 18.9 | 20.9 5.0 UniBi 110 122 | 135 5.0 
UniBi 18 20.0) 224 5.0 Uni/Bi 120 133 | 147 5.0 
Uni/Bi 20 22.2 | 24.5 5.0 Uni/Bi 130 144 | 159 5.0 
Uni/Bi 22 24.4 | 26.9 5.0 Uni/Bi 150 167 | 185 5.0 
Uni/Bi 24 26.7 | 29.5 5.0 Uni/Bi 160 178 | 197 5.0 
Uni/Bi 26 28.9 | 31.9 5.0 Uni/Bi 170 189 | 209 5.0 
SMBu (J-Bend) 600 Watt 
aeun ® 
Surface Mount TVS Digi@Reel 
(Value) Max. Reverse (Value) Max. Reverse 
Reverse Breakdown Leakage Reverse Breakdown Leakage 
irection | Standoff Voltage wm irection | Standoff Voltage rwm 
Direction | Standoff Vol Voltage (VBR)| @ Vi IR Direction | Standoff Vol Voltage (VBR)|  @V IR 
ype irwm (Volts| in. | Max. ul ype rwm (Volts in. | Max. fi 
T VI (Volts) | Mi M (WA) T Vv (Volts) | Mi Mi (WA) 
Uni/Bi 5.0 6.40 | 7.23 800 Uni/Bi 33 36.70] 42.20 5.0 
Uni/Bi 6.0 6.67 | 7.67 800 Uni/Bi 36 40.00) 46.00 5.0 
Uni/Bi 6.5 7.22 | 9.14 500 Uni/Bi 40 44.40) 51.10 5.0 
Uni/Bi 7.0 7.78 | 8.95 200 Uni 43 47.80) 54.90 5.0 
Uni/Bi 165) 8.33 | 9.58 100 Uni/Bi 45 50.00} 57.50 5.0 
Uni/Bi 8.0 8.89 | 10.23 50 Uni/Bi 48 53.30 | 61.30 5.0 
Uni/Bi 8.5 9.44 | 10.82 10 Uni/Bi 51 56.70) 65.20 5.0 
Uni/Bi 9.0 10.00} 11.50 5.0 Uni/Bi 54 60.00) 69.00 5.0 
Uni/Bi 10 11.10} 12.80 5.0 Uni/Bi 58 64.40] 74.60 5.0 
Uni/Bi iil 12.20} 14.40 5.0 Uni/Bi 60 66.70] 76.70 5.0 
Uni/Bi 12 13.30 | 15.30 5.0 Uni/Bi 64 71.10) 81.80 5.0 
Uni/Bi 13 14.40 | 16.50 5.0 Uni/Bi 70 77.80 | 89.50 5.0 
Uni/Bi 14 15.60} 17.90 5.0 Uni/Bi 75 83.30 | 95.80 5.0 
Uni/Bi 15 16.70} 19.20 5.0 Uni/Bi 78 86.70 | 99.70 5.0 
Uni/Bi 16 17.80 | 20.50 5.0 Uni/Bi 85 94.40 | 108.20 5.0 
Uni/Bi 17 18.90 | 21.70 5.0 Uni/Bi 90 100.0 | 115.50 5.0 
Uni/Bi 18 20.00 | 23.30 5.0 Uni/Bi 100 111.0 | 128.00 5.0 
Uni/Bi 20 22.20 | 25.50 5.0 Uni/Bi 110 122.0 | 140.00 5.0 
Uni/Bi 22 24.40 | 28.00 5.0 Uni/Bi 120 133.0 | 153.00 5.0 
Uni/Bi 24 26.70 | 30.70 5.0 Uni/Bi 130 144.0 | 165.50 5.0 
Uni/Bi 26 28.90 | 33.20 5.0 Uni/Bi 150 167.0 | 192.50 5.0 
Uni/Bi 28 31.10} 35.80 5.0 Uni/Bi 160 178.0 | 205.00 5.0 
Uni/Bi 30 33.30 | 38.30 5.0 Uni/Bi 170 189.0 | 217.50 5.0 
SMCuJ (J-Bend) 1500 Watt 
ani ® 
Surface Mount TVS Digi@Reel 
(Value) Max. Reverse (Value) Max. Reverse 
Reverse Breakdown Leakage Reverse Breakdown Leakage 
Direction | Standoff Voltage | Voltage (VBR) | @ Vrwm IR Direction | Standoff Voltage | Voltage (VBR) | @ VrwmIR 
Type Vrwm (Volts) | Min. | Max. (WA) Type Vrwm (Volts) Min. | Max. (WA) 
Uni/Bi 5.0 6.40 | 7.07 1000 Uni/Bi 33 36.70 | 40.6 5.0 
Uni/Bi 6.0 6.67 | 7.37 1000 Uni/Bi 36 40.00 | 44.2 5.0 
Uni/Bi 6.5 7.22 | 7.98 500 Uni/Bi 40 44.40 | 49.1 5.0 
Uni/Bi 7.0 7.78 | 8.60 200 Uni/Bi 43 47.80 | 52.8 5.0 
Uni/Bi 78 8.33 | 9.21 100 Uni/Bi 45 50.00 | 55.3 5.0 
Uni/Bi 8.0 8.89 | 9.83 50 Uni/Bi 48 53.30 | 58.9 5.0 
Uni/Bi 8.5 9.44 | 10.4 20 Uni/Bi 51 56.70 | 65.7 5.0 
Uni/Bi 9.0 10.00 | 11.1 10 Uni/Bi 54 60.00 | 66.3 5.0 
Uni/Bi 10 11.10 | 12.3 5.0 Uni/Bi 58 64.40 | 71.2 5.0 
Uni/Bi 11 12.20 | 13.5 5.0 Uni/Bi 60 66.70 | 73.7 5.0 
Uni/Bi 12 13.30 | 14.7 5.0 Uni/Bi 64 71.10 | 78.6 5.0 
Uni/Bi 13 14.40 | 15.9 5.0 Uni/Bi 70 77.80 | 86.0 5.0 
Uni/Bi 14 15.60 | 17.2 5.0 Uni/Bi 75 83.30 | 92.1 5.0 
Uni/Bi 15) 16.70 | 18.5 5.0 Uni/Bi 78 86.70 | 95.8 5.0 
Uni/Bi 16 17.80 | 19.7 5.0 Uni/Bi 85 94.40 | 104 5.0 
Uni/Bi 17 18.90 | 20.9 5.0 Uni/Bi 90 100 | 111 5.0 
Uni/Bi 18 20.00 | 22.1 5.0 Uni/Bi 100 111 123 5.0 
Uni/Bi 20 22.20 | 24.5 5.0 Uni/Bi 110 122 | 135 5.0 
Uni/Bi 22 24.40 | 27.0 5.0 Uni/Bi 120 133 | 147 5.0 
Uni/Bi 24 26.70 | 29.5 5.0 Uni/Bi 130 144 | 159 5.0 
Uni/Bi 26 28.90 | 31.9 5.0 Uni/Bi 150 167 | 185 5.0 
Uni/Bi 28 31.10 | 34.4 5.0 Uni/Bi 160 178 | 197 5.0 
Uni/Bi 30 33.30 | 36.8 5.0 Uni/Bi 170 189 | 209 5.0 
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Features: 


* 400W Peak Pulse Power Dissipation *5.0V ~ 170V Stand-Off Voltages »* Glass Passivated Die 
Construction »* Uni/Bi = Uni- and Bi-directional versions available; Uni = Only available in Uni- 
directional version; Bi = Only available in Bi-directional version »* Excellent clamping capability * Fast 
response time 


Mechanical Data: 


* Case: SMA, Transfer molded epoxy * Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 
¢ Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 


Voltage Tape and 
Range Cut Tape Reel 
(Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
See Chart | Part No.t 1 10 100 [Part No.t 5,000 
Uni-Directional 
7.0 ~ 150 | SMAJ(Value)ADICT-ND 68 55 -41_ | SMAJ(Value)ADITR-ND 217.00/M 
5.0 ~ 170 | SMAJ(Value)A-FDICT-ND@ AT 60 51 | SMAJ(Value)A-FDITR-ND® 226.10/M 
Bi-Directional 
8.0~78 |SMAJ(Value)CADICT-ND 76 61 46 | SMAJ(Value)CADITR-ND 242.00/M 
5.0 ~ 170 | SMAJ(Value)CA-FDICT-ND® 86 67 .57 | SMAJ(Value)CA-FDITR-ND® 252.70/M 
@ RoHS Compliant — ft For complete part number, substitute (Value) from Value Chart. 


Features: 
*600W Peak Pulse Power Dissipation *5.0V ~ 170V Stand-Off Voltages »* Glass Passivated Die 


Construction »* Uni/Bi = Uni- and Bi-directional versions available; Uni = Only available in Uni- 
directional version * Excellent clamping capability * Fast response time »* 100% tested at rated peak 
pulse power 

Mechanical Data: 


¢ Case: SMB, Transfer molded epoxy * Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 
* Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 


Voltage Tape and 
Range Cut Tape Reel 
(Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
See Chart | Part No.t id] 10 100 | Part No.t 3,000 
Uni-Directional 
6.0 ~ 170 | SMBJ(Value)ADICT-ND 89 7 -54 | SMBJ(Value)ADITR-ND 351.00/M 
5.0 ~ 170 | SMBJ(Value)A-FDICT-ND® 1.16 92 .79 | SMBJ(Value)A-FDITR-ND® 364.50/M 
Bi-Directional 
7.0 ~ 150 | SMBJ(Value)CADICT-ND 96 76 58 |— _— 
5.0 ~ 170 |SMBJ(Value)CA-FDICT-ND® | .56 Al .33 | SMBJ(Value)CA-FDITR-ND® 150.00/M 
@ RoHS Compliant — t For complete part number, substitute (Value) from Value Chart. 


Features: 

* 1500W Peak Pulse Power Dissipation *5.0V ~ 170V Stand-Off Voltages * Glass Passivated Die 
Construction * Uni/Bi = Uni- and Bi-directional versions available * Excellent clamping capability 
* Fast response time 


Mechanical Data: 
* Case: SMC, Transfer molded epoxy * Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 
* Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 


Voltage Tape and 
Range Cut Tape Reel 
(Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
See Chart | Part No.t 1 10 100 | Part No.t 3,000 
Uni-Directional 
7.5 ~ 170 | SMCJ(Value)ADICT-ND 1.25 99 -76 |SMCJ(Value)ADITR-ND 494.00/M 
5.0 ~ 170 | SMCJ(Value)A-FDICT-ND@ 1.63 1.30 1.11 |SMCJ(Value)A-FDITR-ND® 513.00/M 
Bi-Directional 
6.0 ~ 78 |SMCJ(Value)CADICT-ND 1.39 1.10 -84 | SMCJ(Value)CADITR-ND 559.00/M 
5.0 ~ 170 |SMCJ(Value)CA-FDICT-ND® | 1.81 1.43 1.22 |SMCJ(Value)CA-FDITR-ND® 567.00/M 
@ RoHS Compliant _ ¢ For complete part number, substitute (Value) from Value Chart. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


- P 1500 Watt Axial TVS 
Pid Littelfuse Diode — 1.5KE Series 


Expertise Applied | Answers Delivered Features: 1.07 sa 2-5 
. * Glass passivated junction 
500 Watt Axial TVS RoHS * Low clamping factor T 
. . comruaat * Uni-directional and Bi-directional Le aoe legis i 
Diode = SA Series Aw * 100% surge tested ao4 25.4 
Improved S500W TVS diodes that can handle 1.0W | (yanuey | Reverse Breakdown Maximum (Value) | Reverse | Breakdown | Maximum (Value) | Reverse | Breakdown | Maximum 
steady state with improved reverse leakage charac- Nominal | Stand Off Voltage Reverse Nominal | Stand Off Voltage Reverse Nominal | Stand Off Voltage Reverse 
teristics. 100% surge tested. Use for applications | Breakdown| Voltage VBR (V) @ IT Leakage Breakdown| Voltage | VBR(V)@IT | Leakage Breakdown| Voltage | VBR(V)@IT | Leakage 
requiring surge protection of sensitive electronic com- Voltage VR (V) Min. | Max. | IR @ VR (uA) Voltage | VR(V) | Min. | Max. | IR @ VR (pA) Voltage | VR(V) | Min. | Max. | IR @ VR (pA) 
ponents. Marking: Cathode band — positive terminal 50 5.0 640 700 600 
(Uni-directional only), device code and logo. a ae ee La ited 6.8 5.80 6.45 | 7.14 1000 51 43.60 48.50 | 53.60 1 
3.6 ‘ ; ; , 75 640 | 7.13 | 7.88 500 56 47.80 | 53.20 | 58.80 1 
0.86 sh Tea 12 12.0 13.30 | 14.70 1 
{ i : 15 15.0 | 16.70 | 18.50 1 10 8.55 | 9.50 | 10.50 10 68 58.10 | 64.60 | 71.40 1 
f T = el i : i no es a 12 10.20 | 11.40 | 12.60 5 82 70.10 | 77.90 | 86.10 1 
25.4 [ee 2 E z 15 12.80 14.30 | 15.80 1 91 77.80 86.50 | 95.50 1 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel [okxs 15:90: © | 1-10.) 18.90 1 100 85.50 | 95.00 | 105.00 1 
(Value) | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 20 17.10 | 19.00 | 21.00 1 110 94.00 | 105.00/ 116.00 1 
Description See Chart | Part No.t 1 10 100 | Part No.t 4,000 29 18.80 20.90 | 23.10 4 Z ; : 
Unidirectional | 5.0~33 |SA(Value)ALFCT-ND | .39 3.59 30.16|SA(Value)ALFTR-ND | 142.00/M oA 20.50 | 22.80 | 25.90 1 odie) 128.00 | 143.00 | 158.00 : 
eT 200 171.00 | 190.00 | 210.00 1 
Bidirectional 6.0 ~ 33 SA(Value)CALFCT-ND A3 3.97 33.35) SA(Value)CALFTR-ND | 158.00/M 27 23.10 25.70 | 28.40 1 
30 25.60 98.50 | 31.50 1 220 185.00 | 209.00 | 231.00 1 
t For complete part number, substitute (Value) from Value Chart. 7 : s 
Note: Bidirectional type having Ve of 10V and less, the Ie limit is double. 33 28.20 | 31.40 | 34.70 1 250 214.00 | 237.00 | 263.00 1 
36 30.80 | 34.20 | 37.80 1 300 256.00 | 285.00] 315.00 1 
. 39 33.30 37.10 | 41.00 1 350 300.00 | 332.00 | 368.00 1 
500 Watt Axial TVS RoHS 
H . SW Das) 43 36.80 40.90 | 45.20 1 400 342.00 | 380.00 | 420.00 1 
Diode SAC Series 47 40.20 44.70 | 49.40 1 440 376.00 | 418.00 | 462.00 1 
SAC is designed for the protection of 1/0 interfaces, Breakdown i 
Vcc bus and other vulnerable circuits used in telecom, trates Reverse! Voltage Maxim Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
computer, industrial and consumer electronic | Breakdown | Voltage | VBR (V) @IT Leakage (Value) _ | Digi-Key Ericing Digi-Key Pricing 
applications. Very low junction capacitance maximum Voltage VR (V) Min. Max. | IR @ VR (WA) Description} SeeChart | Part No.¢ 1 10 | Part No.¢ 1,200 
of 50pF @ OV. Marking: Cathode band — positive 
terminal (Unidirectional only), device code and logo. 5.0 50 760 | 100 300 “Uni 6.8~200 |1.5KE(Value)ALFCT-ND | .59 5.45 | 1.5KE(Value)ALFTR-ND 229.00/M 
Specifications: + Operating Junction and Storage 6.0 6.0 790 | 112 300 directional | 999.440 |1.5KE(Value)ALFCT-ND | .83 7.62 |1.5KE(Value)ALFTR-ND 320.00/M 
Temperature Range: -55°C ~ 175°C 
ae 70 70 333 | 126 300 BE 6.8~200 | 1.5KE(Value)CALFCT-ND | .65 6.00 |1.5KE(Value)CALFTR-ND |  252.00/M 
joe pel te 76 10 too | 1140 | 163 5 directional | 999-440 | 1.5KE(Value)CALFCT-ND | .92 8.42. |1.5KE(Value)CALFTR-ND | 354.00/M 
f | | 25 4 15 15.0 16.70 23.6 1 t For complete part number, substitute (Value) from Value Chart. %* Only Bi-Directional stocked by Digi-Key. “ NEW! 
25.4——1 25. Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. 
Voltage 
Range Cut Tape Tape and Reel . 
(Value) | Digi-Key Eociog Digi-Key Pricing 5000 Watt Axial TVS 
Description | See Chart | Part No.t 1 10 100 | Part No.t 4,000 . . 
Unidirectional | 5.0~15 | SAC(Value)CT-ND 39 3.59 30.16 | SAC(Value)TR-ND 142.00/M Diode 5KP Series 
When no problems exist, TVS diodes are invisible to the circuits they're 
For complete partnumber, substitute (Valde) trom Valua Chart protecting. But when potentially damaging transients occur, the TVS diodes 1.32 9.14 
provide high-speed “clamping” to prevent damage - after which they return to i 
Hi FeNieaee] their electronically invisible state. Littelfuse TVS diodes are available in industry- 
600 Watt Axial TVS os (Cou) | Mz Ol lal, eg 
. . * A _J) AO 
Diode -_——- P6 KE Series Features: * Glass passivated junction « Low clamping factor * Uni-directional and 
Protects sensitive electronics against voltage transients induced by ESD, inductive Bi-directional * 100% surge tested 
load switching and lightning. Ideal for protection of I/O interfaces, Vcc bus and - - 
other power supply circuits. Marking: Cathode band — positive terminal (Uni- gg, 3:6 (Value) | Reverse | Breakdown Maximum (Value) | Reverse | Breakdown Maximum 
directional only), device code and logo. : pr or 76 Nominal | Stand Off Voltage Reverse Nominal | Stand Off Voltage Reverse 
Features: Breakdown| Voltage | VBR(V)@IT | Leakage Breakdown] Voltage | VBR(V) @IT Leakage 
* Glass passivated junction } i) _.| Voltage VR (V) Min. | Max. |IR @ VR (WA) Voltage VR (V) Min. | Max. |IR @ VR (pA) 
+ Excellent clamping capability See! Cease 5.0 5.00 6.40 7.00 5000 36 36.00 40.00 | 44.20 2 
¢ Uni-directional and Bi-directional 
© 100% surge tested 6.0 6.00 6.67 7.37 5000 40 40.00 44.40 | 49.10 2 
(Value) | Reverse | Breakdown Maximum (Value) | Reverse | Breakdown Maximum 6.5 6.50 7.22 | 7.98 2000 43 43.00 | 47.80 | 52.80 2 
Nominal | Stand Off] Voltage Reverse Nominal |Stand off] Voltage Reverse ae oa waa: | ogeo 4000 
Breakdown| Voltage | VBR (V) @ IT Leakage Breakdown| Voltage | VBR (V) @ IT Leakage : 7 3 : 48 48.00 | 53.30 | 58.90 2 
Voltage | VR(V) | Min. | Max. | IR @ VR (pA) Voltage VR(V) | Min. | Max. | IR @ VR (pA) 75 7.50 8.33 9.21 250 
68 580 | 645 | 7.44 1000 43 36.80 | 40.90 | 45.20 5 ar Bee | laa laste Ms a BBO | AAO! | AZO. 2 
78 6.40 7.13 | 7.88 500 4TkVv 40.20 | 44.70 | 49.40 5 : : ; 60 60.00 66.70 | 73.70 2 
12 12.00 13.30 | 14.70 2 
9.1 7.78 8.65 | 9.55 50 51 43.60 | 48.50 | 53.60 5 70 70.00 77.00 | 86.00 9 
10 8.550 9.50 | 10.50 10 62 53.00 | 58.90 | 65.10 5 15 15.00 16.70 | 18.50 2 
78 78.00 86.70 | 95.80 2 
12 10.20 | 11.40 | 12.60 5 68 58.10 | 64.60 | 71.40 5 16 16.00 | 17.80 | 19.70 2 
13 11.10 | 12.40 | 13.70 § 75 64.10 | 71.30 | 78.80 5 
18 18.00 »0.00 | 22.10 2 90 90.00 | 100.00 | 111.00 2 
15 12.80 | 14.30 | 15.80 § 82 70.10 | 77.90 | 86.10 5 400 400.00 | 110.00 | 123.00 9 
16 13.60 | 15.20 | 16.80 5 100 85.50 | 95.00 | 105.00 5 20 20.00 | 22.20 | 24.50 2 : : : 
18 15.30 | 17.10 | 18.90 5 110 | 94.00 | 105.00 | 116.00 5 24 24.00 | 26.70 | 29.50 2 uci) 110.00 | 122.00 | 135.00 2 
20 1710 | 19.00 | 21.00 5 150 | 128.00 | 143.00 | 158.00 5 26 26.00 | 28.90 | 31.90 2 130 130.00 | 144.00 | 159.00 2 
24 20.50 | 22.80 | 25.20 5 160 136.00 | 152.00 | 168.00 5 
150 150.00 | 167.00 | 185.00 2 
27 23.10 | 25.70 | 28.40 5 180 154.00 | 171.00 | 189.00 5 a es e380") 80:80 
30 25.60 | 28.50 | 31.50 5 200 171.00 | 190.00 | 210.00 5 33 33.00 36.70 | 40.60 2 180 180.00 | 200.00 | 221.00 2 
33 28.20 | 31.40 | 34.70 5 220 185.00 | 209.00 | 231.00 5 wT 
36 30.80 | 34.20 | 37.80 5 440 | 376.00 | 418.00 | 462.00 5 Voltage Range oH aps Tape and Reel 
(Value) | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Description See Chart | Part No.t il 10 | Part No.¢ 800 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
(Value) | Digi-Key Pricing —_| Digi-Key Pricing Unidirectional} 5.0~180 | 5KP(Value)ALFCT-ND | 3.28 30.15 | 5KP(Value)ALFTR-ND 1118.40 
Description See Chart | Part No.t ll 10 | Part No.¢ 4,000 
_Uni- amma CSUR aa (SoC HD 122,00 Bidirectional | 5.0~48 | 5KP(Value)CALFCT-ND | 3.60 33.15 |5KP(Value)CALFTR-ND 1230.40 
directional 220~ 440 | P6KE(Value)ALFCT-ND AT 4.31 | P6KE(Value)ALFTR-ND 171.00/M 
Bi- 6.8~200 |P6KE(Value)CALFCT-ND | .38 3.45 | P6KE(Value)CALFTR-ND 137.00/M ee 
directional 220 ~ 440 | PGKE(Value)CALFCT-ND | 53 4.83 | PGKE(Value)CALFTR-ND 192.00/M Bidirectional 58~180 |5KP(Value)CALFCT-ND | 5.79 53.27 | 5KP(Value)CALFTR-ND 1976.00 


t For complete part number, substitute (Value) from Value Chart. %* Only Bi-Directional stocked by Digi-Key. “” NEW! 
Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. 


t For complete part number, substitute (Value) from Value Chart. 
Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2079 


° 400 Watt TVS Diode (Value) | Reverse Breakdown Maximum (Value) | Reverse | Breakdown Maximum 
Littelfuse Nominal | Stand Off mane a Reverse Nominal | Stand Off mane i; Reverse 
ae Breakdown | Voltage Leakage Breakdown | Voltage Leakage 
Expertise Applied | Answers Delivered DO 21 4AC (SMA) Package Voltage | VR(V) | Min. | Max. /IR@VR(uA)) | Voltage | VR(V) | Min. | Max. |IR @VR (uA) 
SMAJ Series 5.0 5.0 6.40 7.00 800 48 48.0 53.30 | 58.90 1 
6.0 6.0 6.67 7.37 800 51 51.0 56.70 | 62.70 1 
. 6.5 6.5 7.22 7.98 500 54 54.0 60.00 | 66.30 1 
iievialaaiee RP ; e 70 | 7.0 | 7.78 | 860 | 200 ss | 580 | 6440 | 71.20 1 
* Glass passivated junction D Reel RNY 75 75 8.33 | 9.21 100 60 60.0 | 66.70 | 73.70 { 
¢ J lead construction 8.0 8.0 8.89 9.83 50 64 64.0 71.10 | 78.60 1 
SPECIFICATIONS: ere 8.5 85 9.44 | 10.40 20 70 70.0 | 77.80 | 86.00 1 
* Voltage Tolerance: 5% Uni-directional Cathode 9.0 9.0 10.00 | 11.10 10 75 75.0 83.30 | 92.10 1 
¢ Operating Temperature: -65°C ~ 150°C phate 10 10.0 11.10 | 12.30 5 78 78.0 86.70 | 95.80 1 
*High Temperature Soldering: 260°C for 40 2.29 1 11.0 12.20 | 13.50 1 85 85.0 94.40 | 104.00 1 
seconds at terminals 2 a en an ! 90 90.0 | 100.00 | 111.00 1 
. Plastic Package: UL94V-0 5.28 14 140 4560 | 1720 1 100 100.0 | 111.00 | 123.00 1 
* Case: JEDEC DO-214AC 2.79 a 110 110.0 | 122.00 | 135.00 1 
¢ Electrical Specification: Tested at 25°C 15 15.0 16.70 18.50 1 120 420.0 | 133.00 | 147.00 1 
16 16.0 17.80 | 19.70 1 ‘ ° : 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel v7 17.0 | 18.90 | 20.90 1 ne ing sere a ; 
+3 (Value) Dial Koy, Pricing Pricing a Bat. | sesso aaa 1 160 | 160.0 | 178.00 | 197.00 1 
Description See Chart Part No.t¢ 1 10 100 5,000¢ 22 220 24.40 | 2690 { 470 170.0 | 189.00 | 209.00 1 
Unisansetional 5.0 ~ 200 SMAUJ(Value)ALFCT-ND 35 3.17 26.68 120.00/M 24 24.0 26.70 | 29.50 1 ie seo Site at : 
4 26 26.0 28.90 | 31.90 1 5 4 5 
220 ~ 440 SMAU(Value)ALFCT-ND 48 445 37.41 168.00/M 28 28.0 3110 | 3440 { 220 220.0 | 246.00 | 272.00 1 
Hicairéettonal 5.0 ~ 51 SMAU(Value)CALFCT-ND 38 3.52 29.58 133.00/M 30 30.0 33.30 | 36.80 “| 250 250.0 | 279.00 | 309.00 1 
i-directional 33 33.0 36.70 | 40.60 1 300 300.0 | 335.00 | 371.00 1 
54 ~ 440 SMAJ(Value)CALFCT-ND 54 4.93 41.47 186.00/M 36 36.0 40.00 | 44.20 1 350 350.0 | 391.00 | 432.00 1 
+ For complete part number, substitute (Value) from the Value Chart. + For Tape and Reel part number, change CT-ND 40 40.0 44.40 | 49.10 1 400 400.0 | 447.00 | 494.00 1 
to TR-ND. Note: Bidirectional type having Va of 10V and less, the Ir limit is double. 45 45.0 | 50.00 | 55.30 il 440 440.0 | 492.00 | 543.00 1 
i = (Value) Nominal Reverse Stand Off | Breakdown Voltage | Max. Reverse 
500 Watt TVS Diode DO 21 4AA (S M B) Breakdown Marking Voltage VBR (V) @ IT Leakage 
— 1 Voltage Code VR (V) Min. Max. IR @ VR (A) 
Package SACB Series 5.0 SKE 5.0 7.60 10.0 300 @ 
; eae ; en 12 SLE 12.0 13.30 | 19.0 5 Di i®Reel 
FEATURES: ° Glass passivated chip junction * J Lead construction Uni-directional Cathode 
* Very low junction capacitance maximum of 45pF ¢ High temperature col Voltage Range aa ae ae iE & Reel 
oe 04 5 2.44 (Value) igi-Key igi-Key ricing 
soldering: 260°C/40 seconds at terminals, + Description | See Chart | Part No.t 14 10 100 |PartNo.t 3,000 
SPECIFICATIONS: * Operating Junction and Storage Temperature 5.59 Uni-directional 5.0 ~ 12 SACB(Value)CT-ND 55 5.07 42.63 | SACB(Value)TR-ND 201.00/M 
Range: -65°C ~ 150°C * Electrical specification: Tested @ 25°C 3.94 New + For complete part number, substitute (Value) from the Value Chart. 


600 Watt TVS Diode DO-214AA (SMB) Package 
SMBJ, P6SMB and P6SMBJ Series a 


FEATURES: ¢ Glass passivated junction ¢ J lead construction SPECIFICATIONS: ¢ Voltage Tolerance: 5% * Operating Temperature: -65°C ~ 150°C (SMBJ 2.44 
and P6SMB Series); -55°C ~ 150°C (P6SMBUJ Series) * High Temperature Soldering: 260°C for 40 seconds at terminals (SMBJ and P6SMB Series); 250°C for 5.50 
10 seconds at terminals (PGSMBuJ Series) * Electrical Specification: Tested at 25°C 3.94 ae 216] L274) L216 
SMBJ Series P6SMB and P6SMBJ Series 
(Value) Maximum | (Value) Maximum (Value) Maximum | (Value) Maximum 
Nominal | Reverse Breakdown Reverse | Nominal | Reverse Breakdown Reverse Nominal | Reverse Breakdown Reverse | Nominal | Reverse Breakdown Reverse 
Break- | Stand Off Voltage Leakage | Break- | Stand Off Voltage Leakage Break- | Stand Off Voltage Leakage | Break- | Stand Off Voltage Leakage 
down Voltage VBR (V) @ IT IR@VR down Voltage VBR (V) @ IT IR@VR down Voltage VBR (V) @ IT IR@VR down Voltage VBR (V) @ IT IR@VR 
Voltage VR (V) Min. Max. (pA) Voltage VR (V) Min. Max. (WA) Voltage VR (V) Min. Max. (pA) Voltage VR (V) Min. Max. (WA) 
5.0 5.0 6.40 7.00 800 45 45.0 50.00 | 55.30 1 6.8 5.80 6.45 7.14 1000 62 53.00 58.90 65.10 1¢ 
oe is oe sa ong a va oF es : 7.5 6.40 7.13 7.88 500 68 58.10 64.60 71.40 1¢ 
. i : 4 : : : 8.2 7.02 7.79 8.61 200 
7.0 7.0 7.78 | 860 200 54 54.0 60.00 | 6630 1 - is, oe 2 5 6410 | 71.30 | 78.80 tt 
75 75 8.33 9.21 100 58 58.0 64.40 | 71.20 1 - : . . 82 70.10 77.90 86.10 tt 
8.0 8.0 8.89 | 9.83 50 60 60.0 66.70 | 73.70 1 10 8.55 9.50 | 10.50 10 91 77.80 86.50 | 95.50 1f 
8.5 8.5 9.44 | 10.40 20 64 64.0 71.10 | 78.60 1 1 9.40 10.50 | 11.60 5 100 85.50 | 95.00 | 105.00 it 
a neo.) | ttae | aeae - a 70.0 | 77.80 | 86.00 1 ie 10.20 | 11.40 | 12.60 5 120g | 102.00 | 114.00 | 126.00)  1¢ 
e . 5 5 75 75.0 83.30 | 92.10 1 13 11.10 12.40 13.70 1¥ 
"1 410 4220 | 1350 { 2 face: | een : ae ia. | ase" |i deae : 130 111.00 | 124.00 | 137.00 it 
12 12.0 13.30 14.70 1 85 85.0 94.40 | 104.00 1 16 13.60 15.20 16.80 i 150 128.00 143.00 | 158.00 1t 
13 13.0 14.40 | 15.90 1 : : : 160§ 136.00 | 152.00 | 168.00 1f 
14 140 15.60 17.20 { 90 90.0 100.00 | 111.00 1 18 15.30 1740 18.90 it 
45 150 16.70 18.50 1 100 100.0 111.00 | 123.00 1 20 17.10 49.00 21.00 tt 180 154.00 171.00 | 189.00 tt 
16 16.0 17.80 19.70 1 110 110.0 122.00 | 135.00 1 22 18.80 20.90 23.10 { 200 171.00 190.00 | 210.00 1¢ 
ay {70 48 Gt ||con'a0 { 120 120.0 | 133.00 | 147.00 1 j ; . t 220 485.00 | 209.00 | 231.00 tt 
18 180 | 20.00 | 22.10 1 tet 130-0" | 14.00) | 159.00 1 eoie All| eee [cee 7 250 | 21400 | 237.00 | 26300) 14 
20 200 22.20 | 2450 1 150 150.0 | 167.00 | 185.00 1 27 23.10 | 25.70 | 28.40 tt , / 5 
on 9910; | |'.-34.40, | 9690 { 160 160.0 | 178.00 | 197.00 1 30 25.60 | 28.50 | 31.50 it SUR) 256.00 | 285.00 | 316.00 | 1 
24 24.0 26.70 909.50 1 170 170.0 189.00 | 209.00 1 33 28.20 31.40 34.70 it 350 300.00 332.00 | 368.00 tt 
26 260 28.90 | 31.90 1 180 180.0 | 201.00 | 222.00 1 36 3080 | 3420 | 3780 tt 400 342.00 | 380.00 | 420.00 it 
28 28.0 31.10 | 34.40 1 200 200.0 | 224.00 | 247.00 1 440 376.00 | 418.00 | 462.00 tt 
39 33.30 37.10 41.00 1¢ 
30 30.0 | 33.30 | 36.80 1 oe SEO," | 7280.00) ):272.00 1 83 36.80 | 4090 | 45.20 1 480 | 408.00 | 456.00 | 504.00]  1$ 
33 33.0 36.70 | 40.60 1 300 300.0 335.00 | 371.00 1 " J ¥ 
36 36.0 40.00 | 4420 { 350 350.0 391.00 | 432.00 { 47 40.20 44.70 49.40 1¢ 510 434.00 485.00 | 535.00 1t 
40 40.0 44.40 | 49.10 { 400 400.0 447.00 | 494.00 1 51 43.60 48.50 | 53.60 Ae 540§ 477.00 503.50 ) 556.50 1$ 
43 43.0 47.80 | 52.80 1 440 440.0 492.00 | 543.00 1 56 47.80 53.20 58.80 1¢ 550 495.00 522.50 | 577.50 1t 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
(Value) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Series Description See Chart Part No.t 1 10 100 Part No.t 3,000 
Uni-directional TVS 5.0 ~ 200 SMBJ(Value)ALFCT-ND 37 3.38 28.42 SMBJ(Value)ALFTR-ND 134.00/M 
SMBJ Uni-directional TVS 220 ~ 440 SMBJ(Value)ALFCT-ND 89 8.18 68.73 SMBJ(Value)ALFTR-ND 325.00/M 
Bi-directional TVS 5.0 ~ 200 SMBJ(Value)CALFCT-ND AL 3.73 31.32 SMBJ(Value)CALFTR-ND. 148.00/M 
Bi-directional TVS 220 ~ 440 SMBJ(Value)CALFCT-ND 89 8.18 68.73 SMBJ(Value)CALFTR-ND. 325.00/M 
Uni-directional TVS 6.8 ~ 200 P6SMB(Value)ALFCT-ND 37 3.38 28.42 P6SMB(Value)ALFTR-ND 134.00/M 
P6SMB Uni-directional TVS 220 ~ 550 P6SMB(Value)ALFCT-ND 51 4.69 39.44 P6SMB(Value)ALFTR-ND 186.00/M 
Bi-directional TVS 6.8 ~ 200 P6SMB(Value)CALFCT-ND AL 3.73 31.32 P6SMB(Value)CALFTR-ND 148.00/M 
Bi-directional TVS 220 ~ 550 P6SMB(Value)CALFCT-ND 67 5.21 43.79 P6SMB(Value)CALFTR-ND 207.00/M 
Uni-directional TVS 10 ~ 200 P6SMBJ(Value)ALFCT-ND 37 3.38 28.42 P6SMBJ(Value)ALFTR-ND 134.00/M 
P6SMBJ Uni-directional TVS 350 ~ 550 P6SMBJ(Value)ALFCT-ND 51 4.69 39.44 P6SMBJ(Value)ALFTR-ND. 186.00/M 
Bi-directional TVS 13 ~ 200 P6SMBJ(Value)CALFCT-ND AL 3.73 31.32 P6SMBJ(Value)CALFTR-ND 148.00/M 
Bi-directional TVS 220 ~ 550 P6SMBJ(Value)CALFCT-ND yA 5.21 43.79 P6SMBJ(Value)CALFTR-ND 207.00/M 


t+ For complete part number, substitute (Value) from the Value Chart. § Values not stocked by Digi-Key in the P6SMB series. $5yA for PESMBJ Series _ Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. 


Digi®Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2080 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


P/4 Littelfusé 1500 watt TVS Diode DO-214AB (SMC) Package — SMCu Series 


Expertise Applied | Answers Delivered 


(Value) Reverse Breakdown Maximum (Value) Reverse Breakdown Maximum 
Uni-directional Cathod Nominal | Stand Off Voltage Reverse Nominal | Stand Off Voltage Reverse 
ni-direcuonal vatnode: Breakdown | Voltage VBR (V) @ IT Leakage Breakdown | Voltage VBR (V) @ IT Leakage 
poe Voltage VR (V) Min. Max. IR @ VR (uA) Voltage VR (V) Min. Max. IR @ VR (uA) 
2.62 8.0 8.0 8.89 9.83 50 54 54.0 60.00 66.30 1 
8.5 8.5 9.44 10.40 20 58 58.0 64.40 71.20 1 
8.13 9.0 9.0 10.00 11.10 10 60 60.0 66.70 73.70 fl 
Oe AS 10 10 11.10 12.30 5 64 64.0 71.10 78.60 1 
11 1 12.20 13.50 1 70 70.0 77.80 86.00 1 
FEATURES: 12 12 13.30 14.70 1 75 75.0 83.30 92.10 1 
* Glass passivated junction 13 13 14.40 15.90 1 78 78.0 86.70 95.80 1 
+ J lead construction 14 14 15.60 17.20 1 85 85.0 94.40 104.00 1 
SPECIFICATIONS: 15 15 16.70 18.50 1 90 90.0 100.00 111.00 1 
+ Voltage Tolerance: 5% 16 16 17.80 19.70 1 100 100.0 111.00 123.00 1 
7 5% 
0 ting T ture: -65°C ~ 150°C 17 17 18.90 20.90 1 110 110.0 122.00 135.00 1 
Lesbckele snladh llr ornate : 18 18 20.00 22.10 1 120 120.0 133.00 147.00 1 
° High lempereture Soldering: 260°C for 40 seconds at terminals 20 20 22.20 24.50 1 130 130.0 144.00 159.00 1 
* Plastic Package: ULO4V-0 22 22.0 24.40 26.90 1 150 150.0 167.00 185.00 1 
* Electrical Specification: Tested at 25°C 24 24.0 26.70 29.50 1 160 160.0 178.00 197.00 1 
26 26.0 28.90 31.90 1 170 170.0 189.00 209.00 1 
Breakdown i 
Hhectedd Nak Voltage bsceittealt 28 28.0 31.10 34.40 1 180 180.0 201.00 222.00 1 
Breakdown | Voltage VBR (V) @ IT Leakage 30 30.0 33.30 36.80 1 200 200.0 224.00 247.00 1 
Voltage VR (V) Min. Max. IR @ VR (uA) 33 33.0 36.70 40.60 1 220 220.0 246.00 272.00 1 
5.0 5.0 6.40 7.00 800 36 36.0 40.00 44.20 it 250 250.0 279.00 309.00 1 
6.0 6.0 6.67 7.37 800 40 40.0 44.40 49.10 1 300 300.0 335.00 371.00 1 
6.5 6.5 7.22 7.98 500 45 45.0 50.00 55.30 1 350 350.0 391.00 432.00 1 
7.0 7.0 7.78 8.60 200 48 48.0 53.30 58.90 1 400 400.0 447.00 494.00 1 
7.5 75 8.33 9.21 100 51 51.0 56.70 62.70 1 440 440.0 492.00 543.00 1 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
(Value) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Description See Chart Part No.¢ id 10 100 Part No.t 3,000 
Waidirectional 5.0 ~ 200 SMCJ(Value)ALFCT-ND 64 5.90 49.59 SMCJ(Value)ALFTR-ND 234.00/M 
220 ~ 440 SMCJ(Value)ALFCT-ND -90 8.28 69.60 SMCJ(Value)ALFTR-ND 329.00/M 
Bi-directional 5.0 ~ 200 SMCJ(Value)CALFCT-ND .70 6.45 54.23 SMCJ(Value)CALFTR-ND 256.00/M 
220 ~ 440 SMCJ(Value)CALFCT-ND 98 9.04 75.98 SMCJ(Value)CALFTR-ND 359.00/M 
+ For complete part number, substitute (Value) from the Value Chart. Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. 
1500 Watt TVS Diode DO-214AB (SMC) Package — 1.5SMC Series 
Uni-directional Cathode (Value) ; Reverse Breakdown Maximum 
Band Nominal Marking Stand Off Voltage Reverse 
2626S Breakdown Code Voltage VBR (V) @ IT Leakage 
> Voltage Uni Bi VR (V) Min. Max. IR @ VR (yA) 
8.13 6.8 6V8A 6V8C 5.80 6.45 7.14 1000 
6.22 : 
Se 12 12A 12C 10.20 11.40 12.60 5 
FEATURES: 
* Glass passivated chip junction 24 24A 24C 20.50 22.80 25.20 1 
¢ J lead construction 
¢ High temperature soldering: 260°C/40 seconds at terminals 27 278 270 23.10 25.70 28.40 1 
# Mate tin lead-free pinted 33 33A 33 28.20 31.40 34.70 1 
SPECIFICATIONS: 
* Operating Junction and Storage Temperature Range: -65°C ~ 150°C 36 36A 36c 30.80 34.20 37.80 1 
* Voltage tolerance: 5% 
* Electrical specification tested at 25°C 32 a 386 209 ain 0 1 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
(Value) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Description See Chart Part No.t J 10 100 Part No.t 3,000 
Uni-directional 6.8 ~ 39 1.5SMC(Value)ACT-ND 64 5.90 49.59 1.5SMC(Value)ATR-ND 234.00/M 
Bi-directional 6.8 ~ 39 1.5SMC(Value)CACT-ND 70 6.45 54.23 1.5SMC(Value)CATR-ND 256.00/M 
t+ For complete part number, substitute (Value) from the Value Chart. Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. 
Uni-directional Cathode D ig @Reel°® (Value) S Reverse Breakdown Maximum 
Band Nominal Marking Stand Off Voltage Reverse 
2 62h Breakdown Code Voltage VBR (V) @ IT Leakage 
: RoHS Voltage Uni Bi VR (V) Min. Max. IR @ VR (yA) 
> (2) 10 PDX DDX 10.0 11.10 12.30 5 
6.23% 8 18 ~wL 12 PEE DEE 12.0 13.30 14.70 2 
15 PEM DEM 15.0 16.70 18.50 2 
FEATURES: 17 PER DER 17.0 18.90 20.90 2 
* Glass passivated chip junction 18 PET DET 18.0 20.00 22.10 2 
¢ J lead construction 20 PEV DEV 20.0 22.20 24.50 2 
¢ High temperature soldering: 260°C/40 seconds at terminals 24 PEZ DEZ 24.0 26.70 29.50 2 
* Matte tin lead-free plated 28 PFG DFG 28.0 31.10 34.40 2 
SPECIFICATIONS: 30 PFK DFK 30.0 33.30 36.80 2 
* Operating Junction and Storage Temperature Range: -65°C ~ 150°C 38 EM DEM 33.0 36.70 40.60 2 
+ Voltage tolerance: 5% 36 PFP DFP 36.0 40.00 44.20 2 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
(Value) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Description See Chart Part No.t 1 10 100 Part No.t 3,000 
Uni-directional 10 ~ 36 SMDJ(Value)ACT-ND 1.05 9.63 80.91 SMDJ(Value)ATR-ND 382.00/M 
Bi-directional 10~17 SMDJ(Value)CACT-ND 1.13 10.38 87.29 SMDJ(Value)CATR-ND 412.00/M 
18 ~ 36 SMDJ(Value)CACT-ND 1.34 12.32 103.53 SMDJ(Value)CATR-ND 489.00/M 


+ For complete part number, substitute (Value) from the Value Chart. 


Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Di 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Wid Littelfuse 5000 Watt TVS Diode DO-214AB (SMC) Package — Digi@Reel” is 
SperteAgpled | Arsmesoewers 5-O SMDU Series ® 


ees: iatsdcnio dnl (Value) Marking | Reverse Stand-Off | Breakdown Voltage Maximum Reverse 
ee eee Nominal Breakdown | Code Voltage VR VBR (V) @ IT Leakage Uni-directional Cathode 
eT UCONN : ; Voltage Uni v) Min. Max. IR @ VR (uA) Band 
* High temperature soldering: 260°C/40 seconds at terminals 12 PEP 12.0 13.30 14.70 300 Re 
¢ Matte tin lead-free plated 4a Baad 140 15.60 eee 505 2.62 
Specifications: i % . 
*¢ Operating Junction and Storage Temperature Range: -65°C ~ 150°C a ae 138 ier es io S< 8 e. 
= Voltage tolerance: 5% 18 SPEV 18.0 20.00 22.10 10 6.22%" Naw 
* Electrical specification tested at 25°C : . 7 
* UL approved 20V ~ 170V only 24 5PEZ 24.0 26.70 29.50 5 
Voltage Range Tape and Reel 
(Value) Digi-Key Digi-Key Pricing 
Description See Chart Part No.t il 100 Part No.t 3,000 
Uni-directional 12 ~ 24 5.0SMDJ(Value)ACT-ND 2.02 156.02 5.0SMDJ(Value)ATR-ND 737.00/M 


+ For complete part number, substitute (Value) from the Value Chart. 


NEW! PLED® Series LED Protector Digi®Reel° 


The Open LED protector provides a switching electonic shunt path when an LED in an LED array fails as an open circuit. This 

ensures that the entire array of LEDs wil continue to function even if a single LED in the array does not. control 
Features: Circuit 

¢ HF (Halogen Free) 5 
* Bidirectional device . 


+ Fast-switching 
* Automatically resets after power cycle 
* Compatible with PWM dimming speeds of up to 10 KHz 


VBR Breakdown | VpRM Breakdown IH Is IT@vt | Vt @ It=1 | Critical Rate Cut Tape Tape and Reel 
(Vv) (V) (mA) (mA) (A) (A) of Rise dV/dt | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Littelfuse 
Minimum | Maximum Minimum Minimum | Maximum | Maximum | Maximum | (V) Maximum | Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
6 16 6 5 600 1.0 3 250V/is | F3277CT-ND 94 8.63 72.50  |F3277TR-ND 343.00/M |PLED6S 
9 18 9 5 600 1.0 3 250V/us | F8278CT-ND 94 8.63 72.50 |F3278TR-ND 343.00/M |PLED9S 
13 26 13 5 600 1.0 3 250V/s | F3279CT-ND 94 8.63 72.50 _|F3279TR-ND 343.00/M__|PLED13S 


ESD Transient Voltage Digi®Reel’ 
Suppression Arrays 


This is an array of SCR/Diode bipolar structures for ESD and over-voltage protection. The SCR structures are designed for fast triggering, 
if a transient pulse is detected with a voltage level greater than one Vpg, negative or positive pulse, above V+ or below V- the device will 
be activated. 

Applications: * Microprocessor/Logic Input Protection * Data Bus Protection » Analog Device Input Protection * Voltage Clamp 
Features: 

* Fast Switching Times * Low Input Leakage * Low Input Capacitance * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C 


Functional 
Block Diagram 


No. of Operating Input Quiescent | Equivalent | Equivalent Input 
Input Voltage Leakage Supply SCR ON SCR ON Input Switch 
Arrays per Range Current (nA) | Current Typ. | Threshold | Resistance | Capacitance | Speed | Digi-Key Price Each Tape and ReelA | ittelfuse 
Package Package (V Supply) (Typical) (nA) (V) t (9) t (pF) (ns) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
16-SOIC. 14 2~30 5 50 14 1 3 2 F2717-ND 3.60 3.33 2.50 _— — |SP720ABG 
16-SOIC. 14 2~30 5 50 14 1 3 2 F3162CT-ND¢ NEW! | 4.35 4.01 3.37 | 2,500] 1683.00/M |SP720ABTG 
16-Dip 14 2~30 5 50 nes | 1 3 v3 F2718-ND 3.60 3.33 2.50 = — |SP720APP 
8-SOIC 6 2~30 5 50 11 1 3 2 F2719-ND 2.52 2.33 1.75 = — |SP721ABG 
8-SOIC 6 2~30 5 50 dl 1 3 2 F3163CT-ND¢ NEW! | 3.06 2.82 2.37 | 2,500] 1185.00/M |SP721ABTG 
8-Dip 6 2~30 5 50 | d 3 2 F2720-ND 2.52 2.33 1.75 _ — |SP721APP 
8-SOIC 6 2~30 5 50 1A 0.5 5 2 F2721-ND 3.32 3.07 2.30 = — |SP723ABG 
8-SOIC 6 2~30 5 50 44 0.5 5 2 F3164CT-ND¢ NEW! | 4.03 3.71 3.12 | 2,500] 1559.00/M |SP723ABTG 
8-SOIC 4 2~30 5 50 11 0.5 5 2 F2914CT-ND$ 4.03 3.71 3.12 | 2,500] 1472.76/M |SP725ABTG 
8-Dip 6 2~30 5 50 11 0.5 5 2 F2722-ND 3.41 3.15 2.37 = — _|SP723APP 
SOT-23-6 4 1~20 1 100 (Max.) 14 1 3 = F2863CT-ND$ 2.00 1.84 1.55 | 3,000} 728.84/M_ |SP724AHTG 


A For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. Cut Tape ft Information given to determine peak current and dissipation under EOS conditions Note: The SP724 is covered by Littelfuse patent 4567500 


TVS-ESD Avalanche Diode Array — SP050X Series 


The surface mount family of arrays are designed to suppress ESD and 


other transient overvoltage events. Fig. 3 NEW! Fig. 5 NEW! 
8765 
Features: 
¢ Input Protection for applications up to 5VDC. 
« Fast Response Time: <1ns 
* Low Input Capacitance: 30pF Typical 
* Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C 
* ESD Capability Standards: IEC 61000-4-2, Direct Discharge: 20kV 
(Level 4), IEC 61000-4-2, Air Discharge: 30kV (Level 4), MIL STD 883 
3015.7 30kV 
Reverse Reverse Clamp Diode 
No. of Standoff Leakage Voltage Capacitance Cut Tape 
Input Package Voltage Current (nA) | Forward (V) | 2.5V @ 1Mhz | Digi-Key Price Each y Tape and Reel Littelfuse 
Fig. | Channels Type Minimum Maximum Typical (pF) Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 2 SOT23 5.5 100 6.8 30 F2714CT-ND 66 62 52 F2714TR-ND 3,000 242.00/M SP0502BAHTG 
2 $SC70-3 5.5 100 6.8 30 F3158CT-ND NEW! 74 68 57 F3158TR-ND NEW! | 3,000 269.00/M SP0502BAJTG 
2 3 SOT143 55 100 6.8 30 F2715CT-ND 80 74 62 F2715TR-ND 3,000 292.00/M SPO503BAHTG 
3 4 SOT23-5 5.5 100 6.8 30 F3157CT-ND NEW! 93 86 73 F3157TR-ND NEW! | 3,000 341.00/M SPO504BAHTG 
4 SC70-5 5.5 100 6.8 30 F3159CT-ND NEW! 1.04 96 81 F3159TR-ND NEW! | 3,000 378.00/M SPO504BAJTG 
4 5 SOT23-6 5.5 100 6.8 30 F2716CT-ND 1.02 94 79 F2716TR-ND 3,000 373.00/M SPOS505BAHTG 
5 SC70-6 55 100 6.8 30 F3160CT-ND NEW! 1.16 1.07 90 F3160TR-ND NEW! | 3,000 423.00/M SPO505BAJTG 
5 6 MSOP-8 5.5 100 6.8 30 F3161CT-ND NEW! 1.60 1.47 1.24 F3161TR-ND NEW! | 4,000 584.00/M SPOSO6BAATG 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2082 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= . 
Wid Littelfuse  1VS-ESD Avalanche Diode Array — Reel’ 
eapeise Applied | Answersdelvered POS Series 
This new broadband protection device from Littelfuse provides overvoltage pro- »* IEC 61000-4-2, Direct Discharge, (Level 4): 
tection for applications such as 10/100/1000 BaseT Ethernet, T3/E3 DS3 inter- SP03-3.3BTG: 30kV; SP03-6BTG: 8kV 
1 8 
faces, ADSL2+ and VDSL2+. * IEC 61000-4-2, Air Discharge, (Level 4): 
Bestiies! SP03-3.3BTG: 30kV; SP03-6BTG: 15kV 2 7 
* Clamping speed of nanoseconds * SP03-3.3BTG: Telcordia GR 1089 (Intra-Building) (2/10us): 100A 3 6 
* Peak Pulse Power (8/20us): * SP03-6BTG: Bellcore GR 1089 (Intra-Building) (2/10us): 100A 4 5 
SP03-3.3BTG: 3,300W; SP03-6BTG: 2,800W * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
Clamp 
Reverse Reverse Voltage Diode 
No. of Standoff Leakage Ipp=100A, Capacitance Cut Tape Tape and Reel 
Input |Package| Voltage Current 8x20uS _| VR=OV, f=1MHz | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Littelfuse 
Channels Type (Maximum) | (Maximum) | (Maximum) (Typical) Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
2 8-SOIC 3.3V 1pA 15V 8pF F3276CT-ND NEW! 2.36 2.18 1.83 F3276TR-ND NEW! 863.00/M |SP03-3.3BTG 
2 8-SOIC 6V 25yA 20V 8pF F2876CT-ND 2.31 2:13 1.79 F2876TR-ND 843.92/M |SP03-6BTG 


Note: Pending UL recognized component 


TVS-ESD Avalanche Diode Array — 
SP1001 and SP1002 Series 


Zener diodes fabricated in a proprietary silicon avalanche technology protect each I/O pin to provide a high level 
of protection for electronic equipment that may experience destructive electrostatic discharges (ESD). 


Features: ¢ ESD protection of 8kV contact discharge, 15kV air discharge, (Level 4, IEC61000-4-2) * EFT pro- 
tection, IEC61000-4-4, 40A (5/50 ns) * Peak Current (tp=8/20ys): 2A * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Clamp Voltage$ Diode : z 
No. of Reverse Reverse IPP=2A, Capaci- | ESD Withstanding 
Input / Standoff | Leakage 8x20uS tance Voltage Cut Tape 
Output |Package| Voltage Current Forward Bias=2.5V | __(IEC61000-4-2) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Littelfuse 
Fig.| Channels | Type | (Maximum) | (Maximum) (Typical) (Typical) | Contact Air Part No. ll 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1 1t SC70-3 6.0V 0.5pA 11.2V 5pF +8kV +15kV_ | F2899CT-ND 81 15 63 F2899TR-ND 3,000 295.92/M_ |SP1002-01JTG 
2 2 SC70-3 5.5V 0.5pA 9.7V 8pF +8kV +15kV | F2893CT-ND 74 68 ‘57 F2893TR-ND 3,000 268.52/M |SP1001-02JTG 
3 2 SOT-553 5.5V 0.5pA 9.7V 8pF +8kV +15kV | F2894CT-ND 81 75 63 F2894TR-ND 5,000 280.80/M |SP1001-02XTG 
4 SC70-5 5.5V 0.5pA 9.7V 8pF +8kV +15kV_ | F2895CT-ND 1.04 96 81 F2895TR-ND 3,000 378.12/M |SP1001-04JTG 
4 
4 SOT-553 5.5V 0.5pA 9.7V 8pF +8kV +15kV_ | F2896CT-ND 1.14 1.05 88 F2896TR-ND 5,000 393.90/M |SP1001-04XTG 
5 SC70-6 5.5V 0.5pA 9.7V 8pF +8kV +15kV_ | F2897CT-ND 1.16 1.07 90 F2897TR-ND 3,000 423.33/M_ |SP1001-05JTG 
5 
5 SOT-563 5.5V 0.5pA 9.7V 8pF +8kV +15kV | F2898CT-ND 1.28 1.18 99 F2898TR-ND 5,000 443.30/M_ |SP1001-05XTG 
+ Parameter is guaranteed by device characterization, see data sheet. + Bi-directional ESD Array 
NEW! TVS-ESD Diode Array — 
SP3001, SP3002 and SP3003 Series 
These have ultra low capacitance rail-to rail steering diodes with an additional zener diode fabricated in Features: 
a proprietary silicon avalanche technology to protect each |/O pin providing a high level of protection for * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Maximum Junction Temperature: 150°C »* Peak Current 


electronic equipment that may experience destructive electrostatic discharges (ESD). 


(tp=8/20us): SP3001 and SP3003 Series: 2.5A; SP3002 Series: 4.5A 


O02 Vcc 


O04 


GND 


Clamp Voltage$ Diode = a 
Reverse | Reverse IPP=2A, Capacitance$ | ESD Withstanding 
No. Standoff | Leakage tp=8x20us Reverse Voltaget Cut Tape 
of Voltage Current Forward Bias=1.65V (IEC61000-4-2) _| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel __| Littelfuse 
Fig. | Channels | Package | (Minimum) | (Maximum) (Typical) (Typical) Contact Air Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 2 SC70-5 6.0V 0.5pA 11.8V 0.65pF +8kV +15kV | F3301CT-ND 93 86 .72 |F3301TR-ND | 3,000 340.00/M | SP3003-02JTG 
2 SOT553 6.0V 0.5pA 11.8V 0.65pF +8kV +15kV | F3302CT-ND 1.02 95 -80 |F3302TR-ND | 5,000 355.00/M | SP3003-02XTG 
4 SC70-6 6.0V 0.5pA 10.6V 0.65pF +8kV +15kV | F2915CT-ND 1.38 1.27 1.07 |F2915TR-ND | 3,000 502.79/M_ |SP3001-04JTG 
. 4 SC70-6 6.0V 0.5pA 10.6V 0.85pF #12kV +15kV | F2916CT-ND 1.97 1.82 1.53 |F2916TR-ND | 3,000 720.62/M_ |SP3002-04JTG 
4 SC70-6 6.0V 0.5pA 11.8V 0.65pF +8kV +15kV | F2917CT-ND 1.38 1.27 1.07 |F2917TR-ND | 3,000 502.79/M | SP3003-04JTG 
4 SOT563 6.0V 0.5pA 11.8V 0.65pF +8kV +15kV | F2918CT-ND 1.97 1.82 1.53 |F2918TR-ND | 5,000 683.80/M | SP3003-04XTG 
3 4 MSOP-10 6.0V 0.5pA 11.8V 0.65pF +8kV +15kV_ | F3303CT-ND 1.58 1.46 1.23 |F3303TR-ND | 4,000 578.00/M_ |SP3003-04ATG 


+ Parameter is guaranteed by device characterization, see data sheet. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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BOURNS NEW! TBU™ Surge Suppressors 


Digi@Reel* 


The TBU protector blocks surges and provides an Dimensions — mm (Inch) 
effective barrier behind which sensitive electronics | gERIES A(Typ.) B (Typ.) C (Typ.) D (Typ.) 
are not exposed to large voltages or currents during [G@50, cB50 4.00 (.157) 8.25 (.325) 0.85 (.033) 0.025 (.007) 
surge events. P40-G 4.00 (.157) 4.00 (.157) 0.85 (.033) 0.025 (.001) 
UL recognized component File #E315805. P500-G 4.00 (.157) 6.00 (.236) 0.85 (.033) 0.025 (.001) 
P850-G 4.00 (.157) 8.25 (.325) 0.85 (.033) 0.025 (.001) 
P650-U, P850-U 6.25 (.246) 7.75 (.305) 0.85 (.033) 0.025 (.001) 
Max. Protection | Max. Protection Current@ 25°C a Tape and Reel 
Impulse Faults Cont. Faults lop mA Tracer MA | IoyrmA | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Bourns 
Vip Vams (max.) (typ.) (max.) | Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
Bidirectional 
650 300 100 150 200 C650-100-WHCT-ND 1.43 13.20 96.25 | C650-100-WHTR-ND 1100.00/M C650-100-WH 
650 300 180 220 360 C650-180-WHCT-ND 1.43 13.20 96.25 | C650-180-WHTR-ND 1100.00/M C650-180-WH 
650 300 260 330 520 C650-260-WHCT-ND 1.43 13.20 96.25 | C650-260-WHTR-ND 1100.00/M C650-260-WH 
850 425 180 220 360 C850-180-WHCT-ND 1.48 13.68 99.75 | C850-180-WHTR-ND 1140.00/M C850-180-WH 
850 425 260 330 520 C850-260-WHCT-ND 1.48 13.68 99.75 | C850-260-WHTR-ND 1140.00/M C850-260-WH 
40 28 240 350 480 P40-G240-WHCT-ND 1.01 9.36 68.25 | P40-G240-WHTR-ND 780.00/M P40-G240-WH 
500 300 100 150 200 P500-G120-WHCT-ND 88 8.16 59.50 | P500-G120-WHTR-ND 680.00/M P500-G120-WH 
500 300 200 275 400 P500-G200-WHCT-ND 88 8.16 59.50 | P500-G200-WHTR-ND 680.00/M P500-G200-WH 
850 425 100 150 200 P850-G120-WHCT-ND 1.09 10.08 73.50 | P850-G120-WHTR-ND 840.00/M P850-G120-WH 
850 425 200 275 400 P850-G200-WHCT-ND 1.09 10.08 73.50 | P850-G200-WHTR-ND 840.00/M P850-G200-WH 
Unidirectional 
650 300 180 220 360 P650-U180-WHCT-ND 1.53 14.16 103.25 | P650-U180-WHTR-ND 1180.00/M P650-U180-WH 
650 300 260 330 520 P650-U260-WHCT-ND 1.53 14.16 103.25 | P650-U260-WHTR-ND 1180.00/M P650-U260-WH 
850 425 180 220 360 P850-U180-WHCT-ND 1.59 14.64 106.75 | P850-U180-WHTR-ND 1220.00/M P850-U180-WH 
850 425 260 330 520 P850-U260-WHCT-ND 1.59 14.64 106.75 | P850-U260-WHTR-ND 1220.00/M P850-U260-WH 
NE Ww! TBU™ Design Kit Kit contains 180 pieces, 10 each of the following: 
(10) G6Q00ASCT-ND - GAS DISCHARGE TUBE 2 POLE 200V (10) P650-U260-WHCT-ND - SURGE SUPP TBU ETH 260MA 650VIMP (10) P650-U260-WHX-ND - CIRCUIT PROT ETH 260MA 650VIMP TBU 
(10) GSO00ASCT-ND - GAS DISCHARGE TUBE 2 POLE 900V (10) P650-U180-WHCT-ND - SURGE SUPP TBU ETH 180MA 650VIMP (10) P650-U180-WHX-ND - CIRCUIT PROT ETH 180MA 650VIMP TBU 
(10) G5500ASCT-ND - GAS DISCHARGE TUBE 2 POLE 200V (10) €850-260-WHCT-ND - SURGE SUPP TBU 260MA 850VIMP SMD (10) €850-260-WHX-ND - CIRCUIT PROT 260MA 850VIMP TBU 
(10) G5200ASCT-ND - GAS DISCHARGE TUBE 2 POLE 400V (10) €850-180-WHCT-ND - SURGE SUPP TBU 180MA 850VIMP SMD (10) €850-180-WHX-ND - CIRCUIT PROT 180MA 850VIMP TBU 
(10) P40-G240-WHCT-ND - SURGE SUPP TBU 240MA 40VIMP SMD (10) P40-G240-WHX-ND - CIRCUIT PROT 240MA 40VIMP TBU 
(10) P850-U260-WHCT-ND - SURGE SUP TBU ETH 260MA 850VIMP (10) P850-U260-WHX-ND - CIRCUIT PROT ETH 260MA 850VIMP TBU 
(10) P850-U180-WHCT-ND - SURGE SUP TBU ETH 180MA 850VIMP (10) P850-U180-WHX-ND - CIRCUIT PROT ETH 180MA 850VIMP TBU TBU-DESIGNKIT-ND .......-- 00222 00eeeeeeeeeeeeeee nett eee $100.00 


TVS Diode Arrays Fig. yo2 Fig.2 Angle Aingtine2@ Fig. 8 oa 
2 1615 1413 121110 9 2 
Features: 
¢ Low Capacitance - 2.5pF @ 
* ESD Protection Reel 
* Surge Protection 
° 
Applications: 
* TVS Diode Array for High Speed Data ports 1234 5678 
* Personal Digital Assistants (PDAs) Mip'Ling Tip|Line 2 
Working | Breakdown | Leakage Current | Cap.@0V, | Clamping | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Bourns 
Fig. | Voltage | Volt.@1mA| @VWM (pA) 1MHz (pF) Voltage | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 2.8 3 1 25 3.9@2A | CDSOT23-SLVU2.8CT-ND 1.17 1.08 719 CDS0T23-SLVU2.8TR-ND 3,000 630.00/M | CDSOT23-SLVU2.8 
2 6 8 25 50 15@100A |CDWBS16-PLC01-6CT-ND 5.40 3.90 3.20 CDWBS16-PLC01-6TR-ND 1,000 2800.00 | CDWBS16-PLC01-6 
3 7/2 7.5/13.3 20/1 75 11@1A__|CDSOT23-SM712CT-ND 117 1.08 79 CDSOT23-SM712TR-ND 3,000 630.00/M | CDSOT23-SM712 


Steering /TVS Diode Arrays Fig. 4 
VO4 
Steering/TVS Diode Arrays for External Parts of Portable 6 
devices/Telecom applications: * Provides ESD, EFT and 
surge protection for the external ports of portable electronic 
devices ¢ Protects Vcc and two data lines. 
Low Capacitance Steering Diode/TVS Diode Array Combo: 
Will meet IEC 61000-4-2 (ESD), IEC 61000-4-4 (EFT) and 
IEC 6100-4-5 (Surge) requirements. FEATURES: ¢ Protects 
2 lines and 4 lines * ESD Protection * Low capacitance 8pF 
APPLICATIONS: Telecom Hand Held Electronics 


REF 


i 


GND 


03 
4 


FI9-5 91 GND GND 1/02 0.1 GND GND 102 Fi9-7 GND 1/02 GND 04 Fig-8 110.2 GND GND 1/03 
8] [7] [6] [5 8] [7] [6] [5 [5 
e e e 
1 2 3 4 ul 2 3 1 4 
VO1 GND GND 1/02 VO1 GND GND VO 1 GND GND /0 4 VO 1 +VREF +VREF 1/0 2 
Breakdown 
Working Volt. Leakage Current | Capacitance | Clamping | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Bourns 
Fig. | Voltage @1mA @VWM (yA) |@O0V,1MHz] Voltage | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Steering/TVS Diode Arrays for External Parts of Portable Devices/Telecom Applications 
1 5 6 5 10 9.8@1A |CD143A-SROSCT-ND 1.20 75 -56 —|CD143A-SRO5TR-ND 3,000 420.00/M |CD143A-SRO5 
1 12 13.3 1 10 19@1A_ |CD143A-SR12CT-ND 1.20 a5 56 |CD143A-SR12TR-ND 3,000 420.00/M |CD143A-SR12 
2 2.8 3 1 45 5@1A_ | CD143A-SR2.8CT-ND 1.20 75 56 |CD143A-SR2.8TR-ND 3,000 420.00/M | CD143A-SR2.8 
2 3.3 3.5 1 45 7@1A_ |CD143A-SR3.3CT-ND 1.20 215 56 |CD143A-SR3.3TR-ND 3,000 420.00/M | CD143A-SR3.3 
3 70 85 1 10 1.5@1A_|CD143A-SR70CT-ND 1.05 75 56 |CD143A-SR70TR-ND 3,000 420.00/M_|CD143A-SR70 
4 5 6 5 3.5 12@1A_|CDSOT23-SRV05-4CT-ND TA? 1.08 79 _|CDSOT23-SRVO05-4TR-ND 3,000 630.00/M_[CDSOT23-SRV05-4 
Low Capacitance Steering Diode/TVS Diode Array Combo 
5 3 3.3 2 20pF 18 @ 100A | CDNBS08-PLC03-3.3CT-ND 2.70 2.40 1.96 | CDNBS08-PLC03-3.3TR-ND 2,500 1620.00/M | CDNBS08-PLC03-3.3 
6 6 6.8 25 16pF 20 @ 100A | CDNBS08-PLC03-6CT-ND 2.40 2.16 1.96 | CDNBS08-PLC03-6TR-ND 2,500 1680.00/M | CDNBS08-PLC03-6 
7 2.8 3 1 6pF 8.5@5A |CDNBS08-SLVU2.8-4CT-ND 2.04 1.35 1.04 | CDNBS08-SLVU2.8-4TR-ND 2,500 840.00/M | CDNBS08-SLVU2.8-4 
8 2.8 3 1 6pF 8.5@5A | CDNBS08-SLVU2.8-8CT-ND 3.60 2.40 1.96 | CDNBS08-SLVU2.8-8TR-ND 2,500 1680.00/M | CDNBS08-SLVU2.8-8 
9 3.3 4 125 15pF 10.9 @ 43A | CDNBS08-SRDA3.3-4CT-ND 2.04 1.35 1.04 | CDNBS08-SRDA3.3-4TR-ND 2,500 840.00/M_| CDNBS08-SRDA3.3-4 
9 5 6 20 15pF 13.5 @ 42A | CDNBS08-SRDA05-4CT-ND 2.04 1.35 1.04 | CDNBS08-SRDA05-4TR-ND 2,500 840.00/M_|CDNBS08-SRDA05-4 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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BOURNS: 


TISP4CxxxH3BJ Series — Bidirectional 


Thyristor Overvoltage Protectors 


This device is designed to limit overvoltages on the telephone line. 
Overvoltages are normally caused by A.C. power systems or lightning 
flash disturbances which are induced or conducted on to the telephone 
line. A single device provides 2-point protection and is typically used for 
the protection of 2-wire telecommunication equipment (e.g. between 
the Ring and Tip wires for telephones and modems). Combinations of 
devices can be used for multi-point protection (e.g. 3-point protection 
between Ring, Tip and Ground). These devices are housed in a 
surface mount SMB (DO-214AA) package. The protector consists of 
a symmetrical voltage-triggered bidirectional thyristor. Overvoltages 
are initially clipped by breakdown clamping until the voltage rises to the 
breakover level, which causes the device to crowbar into a low-voltage 
on state. This low-voltage on state causes the current resulting from the 
overvoltage to be safely diverted through the device. The high crowbar 
holding current prevents D.C. latchup as the diverted current subsides. 


Dimensions in Inch (mm) 


Index Mark 
Protection Cut Tape Tape & Reel 

Voltage | VDRM | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Bourns 

V(BO) V Vv Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
115 90 | TISP4C115H3BJR-SCT-ND 98 60 44 |— — | TISP4C115H3BJR-S 
125 100 | TISP4C125H3BJR-SCT-ND 98 60 44 | TISP4C125H3BJR-STR-ND 334.00/M | TISP4C125H3BJR-S 
180 145 | TISP4C180H3BJR-SCT-ND 98 60 44 | TISP4C180H3BJR-STR-ND 334.00/M | TISP4C180H3BUR-S 
220 180 | TISP4C220H3BJR-SCT-ND 98 60 44 | TISP4C220H3BJR-STR-ND 334.00/M | TISP4C220H3BJR-S 
250 190 | TISP4C250H3BJR-SCT-ND 98 60 44 | TISP4C250H3BJR-STR-ND 334.00/M | TISP4C250H3BJR-S 
290 220 | TISP4C290H3BJR-SCT-ND 98 60 44 |— — | TISP4C290H3BUJR-S 
350 275 | TISP4C350H3BJR-SCT-ND 98 60 44 |— — | TISP4C350H3BJR-S 
395 320 | TISP4C395H3BJR-SCT-ND 98 60  .44 | TISP4C395H3BJR-STR-ND 334.00/M | TISP4C395H3BJR-S 


NEW! FVC Series — Bidirectional Thyristor 


Overvoltage Protectors 


Digi@Reel’” 


Surge Rating | VDRM | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing | Bourns 
Ipp (A) v__ | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,500 Part No. 
4 190 | FVC2300CT-ND 30 28 21 FVC2300TR-ND 173.00/M FVC2300 
4 275 | FVC3100CT-ND 30 28 21 FVC3100TR-ND 173.00/M FVC3100 


Integrated Complementary Buffered-Gate SCRS 
for Dual Polarity SLIC Overvoltage Protection 


High Performance Protection for SLICs with +ve and -ve battery supplies 
Features: 


¢ Wide -110V to 110V Programming Range 
* Low 5mA maximum Gate Triggering Current 


* Dynamic Protection Performance Specified for International Surge Waveshapes 


* 8-SOIC Package 


Applications Include: 
¢ Wireless Local Loop 
* Access Equipment 

« Regenerated POTS 
* VOIP Applications 


NC 


Tip or Ring Line 


Gic 


1Ground 


Vea) 


{Ground 


+Vear) G2 


Ring or Tip Linec 


INC 


ound 


Protection Cut Tape Tape and Reel 
Voltage VDRM Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Bourns 
V (BO) (V) vat VG2_ [Part No. 1 10 100 _|Part No. 2,000 Part No. 
-110 ~ 110 -120 120 |TISP9110LDMR-SCT-ND 2.44 1.65 1.28 | TISP9110LDMR-STR-ND 1050.00/M | TISP9110LDMR-S 
Forward-Conducting [rs: 
P-Gate Thyristors, 
Tip Kt KA 
Programmable Phe : 
Overvoltage be _ 
Ring K2t 1K2 
Protectors D(Small Outline) 


Digi@Reel” oA 


DUAL FORWARD-CONDUCTING P-GATE THYRISTORS, PROGRAMMABLE OVERVOLTAGE PROTECTORS: 


* TISP61089 Gated Protector Series: Dual Voltage-Tracking Protectors: * ‘61089 for Battery Voltages to: -75V » ‘61089A for Battery Voltages to: -100V * Low Gate Triggering Current: <6mA * High Holding Current: >150mA 
* TISP61089B High Voltage Ringing SLIC Protector: Dual Voltage-Programmable Protectors: * Supports Battery Voltages Down to: -155V * Low Gate Triggering Current: <6mA Maximum ¢ High Holding Current: >150mA 
Minimum * TISP61089HDM Overvoltage Protector: Dual Voltage-Programmable SLIC Protector: * Supports Battery Voltages Down to -155V *Low Gate Triggering Current: <15mA Maximum * High Holding Current: 


>150mA Minimum 


QUAD FORWARD-CONDUCTING P-GATE THYRISTORS, PROGRAMMABLE OVERVOLTAGE PROTECTORS: 


* TISP6NTP2A Programmable Protector: Independent Overvoltage Protection for Two SLICs in Short Loop Applications: * Wide 0 ~ -90V Programming Range * Low 5mA Maximum Gate Triggering Current * High 150mA 
Minimum (85°C) Holding Current * Specified 1.2/50 and 0.5/700 Limiting Voltage * Full -40°C ~ 80°C Temperature Range * TISP6NTP2C High Voltage Ringing SLIC Protector: Independent Tracking Overvoltage Protection 
for Two SLICs: * Dual Voltage-Programmable Protectors * Supports Battery Voltages Down to -155V * Low 5mA Maximum Gate Triggering Current * High 150mA Minimum (70°C) Holding Current * Specified 2/10 Limiting 


Voltage * Small Outline Surface Mount Package * Full 0°C ~ 70°C Temperature Range 


Protection Voltage Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Bourns 

Fig. V(BO) (V) VDRM |Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

0 ~ -85 -100 | TISP61089DR-SCT-ND 1.55 97 74 TISP61089DR-STR-ND 2,500 588.00/M TISP61089DR-S 
1A 0 ~ -120 -120 | TISP61089ADR-SCT-ND 1.55 97 74 TISP61089ADR-STR-ND 2,500 588.00/M TISP61089ADR-S 

0 ~ -155 -170 | TISP61089HDMR-SCT-ND 3.45 2.30 1.88 TISP61089HDMR-STR-ND 2,000 1581.00/M TISP61089HDMR-S 
1B 0~-170 -170 | TISP61089BDR-SCT-ND 1.55 97 74 TISP61089BDR-STR-ND 2,500 588.00/M TISP61089BDR-S 

0 ~ -90 -100 | TISP6NTP2ADR-SCT-ND 2.04 1.32 1.04 TISP6NTP2ADR-STR-ND 2,500 840.00/M TISP6NTP2ADR-S 
Bs 0 ~-170 -170 | TISP6NTP2CDR-SCT-ND 2.04 1.32 1.02 TISP6NTP2CDR-STR-ND 2,500 840.00/M TISP6NTP2CDR-S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ON Semiconductor™ Transient Voltage Suppressors 


aeun ® 
Surface Mount Digi Reel 
Breakdown Voltage VBR| vRwm |IR @ VRWM|Digi-Ke Cut Tape Pricing Digi-Ke Tape and Reel 
Package | Watts} Min. Nom. Max. | Min.(V) (WA) Patt No. 10 100 250 Patt No. Qty. | Pricing POWERMITE® SOD IZSFE 
Uni-Directional 2 
powermite| 200 | 64 67 7 5 800 | 1PMT5.0ATIGOSCT-ND® 474 33.98 69.30 |1PMT5.OATIGOSTR-ND® 3,000 | 152.02/M . 
200 | 133 140 147 12 5.0 _|1PMT12AT1GOSCT-ND@ 4.74 33.98 _ 69.30 |1PMT12AT1GOSTR-ND® 3,000 | 152.02/M 
SOD-123FL | 200 | 367 387 406 33 1.0 | SMF33AT1GOSCT-ND@ 3.78 29.70 65.25 |SMF33ATIGOSTR-ND® 3,000 | 135.00/M 
Top Cam —|4 — @ 20 5 MR2835SKGOSCT-ND@ NEW! 29.40 249.48 556.88 |— - _ ' 
400 | 64 67 7 5 400 | 1SMA5.0AT3GOSCT-ND@ 3.91 25.71 48.20 |1SMA5.0AT3GOSTR-ND@ 5,000| 99.34/M 
SMA 400 | 36.7 38.65 40.6 33 2.5  |1SMA33AT30SCT-ND 7.67 57.51 122.48 |1SMA33AT30STR-ND 5,000 216.00) [T>5 can SMA 
400 | 36.7 38.65 40.6 33 2.5 _|1SMA33AT3GOSCT-ND® 3.91 25.71 48.20 | 1SMA33AT3GOSTR-ND@ 5,000| 99.34/M| | Button NEW! 
600 | 10.0 10.55 11.1 9 5 1SMB9.0AT3GOSCT-ND@ NEW! 3.99 26.23 49.19 |1SMB9.0AT3GOSTR-ND@ NEW! | 2,500 | 107.32/M 
600 | 124 13.05 137 | 114 5 P6SMB13AT3GOSCT-ND® 3.29 23.60 48.13 | P6SMB13AT3GOSTR-ND® 2,500 | 105.58/M . 
600 | 17.1 18 189 | 153 5 P6SMB18AT3GOSCT-ND@ NEW! | 3.29 23.60 48.13 |P6SMB18AT3GOSTR-ND® NEW! | 2,500| 105.58/M 
SMB 600 | 19 20 24 17.4 5 PGSMB20AT3GOSCT-ND@ NEW! | 3.29 23.60 48.13 |PGSMB20AT3GOSTR-ND@ NEW! | 2,500) 105.58/M 
600 | 31.4 33.05 347 | 28.2 5 P6SMB33AT3GOSCT-ND® 3.29 23.60 48.13 | P6SMB33AT3GOSTR-ND® 2,500 | 105.58/M ‘ 
600 | 589 62 65.1 53 5 PGSMB62AT3GOSCT-ND®@ NEW! | 3.29 23.60 48.13 |PGSMB62AT3GOSTR-ND@ NEW! | 2,500| 105.58/M 
600 | 646 68 714 | 584 5 P6SMB68AT3GOSCT-ND@ NEW! | 3.29 23.60 _ 48.13 |PGSMB68AT3GOSTR-ND@ NEW! | 2,500| 105.58/M 
1500| 447 47 494 | 402 5 1.5SMC47AT3GOSCT-ND@ NEW! | 5.22 40.99 90.05 |1.5SMC47AT3GOSTR-ND@ NEW! | 2,500| 186.30/M SMC NEW! 
smc | 1500] 71.3 75 788 | 64.1 5 1.5SMC75AT3GOSCT-ND® NEW! | 5.22 40.99 90.05 |1.5SMC75AT3GOSTR-ND@ NEW! | 2,500) 186.30/M 
1500| 865 91 955 | 778 5 1.5SMC91AT3GOSCT-ND@ NEW! | 5.22 40.99 _90.05 |1.5SMC91AT3GOSTR-ND@ NEW! | 2,500 | 186.30/M 
70; 40 — — |[25max. 6 ESD5Z2.5T1GOSCT-ND® NEW! 3.92 1830 32.68 |ESD5Z2.5T1GOSTR-ND@ NEW! |3,000| 61.43/M 
sop-so3 | 198 | 59 — — |33max.| 0.05 | ESD5Z3.371GOSCT-ND® NEW! 3.92 1830 32.68 |ESD5Z3.3T1GOSTR-ND@ NEW! | 3,000] 61.43/M 
174} 62 — — | 5imax. 0.05 | ESD5Z5.0T1GOSCT-ND@ NEW! 3.92 1830 32.68 |ESD5Z5.0T1GOSTR-ND@ NEW! | 3,000] 61.43/M 
181 | 68 —  — | 6max. 0.01 _ | ESD5Z6.0T1GOSCT-ND@ NEW! 3.92 18.30 32.68 |ESD5Z6.0T1GOSTR-ND@ NEW! |3,000| 61.43/M 
sopv-923 | — | 24 —  — | Smax 1 ESD9L5.0ST5GOSCT-ND@ NEW! | 5.67 48.60 113.40 [ESD9L5.0ST5GOSTR-ND® NEW! |8,000| 199.50/M 
—|50 — — |[33max. 2.5  |ESD9X3.3STSGOSCT-ND@ NEW! | 3.02 17.80 _31.49 |ESD9X3.3ST5GOSTR-ND@ NEW! |8,000| 60.47/M 
$0T-323-5 | 20 | 64 68 7.1 | Styp. 1 NSQA6VBAWST2GOSCT-ND@ NEW!| 3.43 24.62 50.22 | NSQA6V8AWST2GOSTR-ND@ NEW!| 3,000| 102.00/M| | SOD-523 NEW! 
SC-74 24 [| 589 62 6.51 | 4typ. 700nA _|MMQA6V2TIGOSCT-ND@ NEW! | 3.98 26.14 49.01 |MMQA6V2TIGOSTR-ND® NEW! |3,000| 99.00/M 
$c-88A_ | 150 | 61 66 72 | 3typ. 1 MSQAGVIWST2GOSCT-ND@ NEW! | 3.35 19.75 34.93 [MSQAGViW5T2GOSTR-ND@ NEW! | 3,000| 74.52/M 
Dual Uni-Directional — RoHS Compliant 
24] 532 56 5.88 3 5 MMBZ5V6ALT1GOSCT-ND 271 1263 22.55 |MMBZ5V6ALTIGOSTR-ND 3,000] 42.40/M 
24] 589 62 6.51 3 0.5 | MMBZ6V2ALT1GOSCT-ND 2.71 12.63 22.55 |MMBZ6V2ALT1GOSTR-ND 3,000) 42.40/M 
24/646 68 714] 45 0.5 | MMBZ6V8ALT1GOSCT-ND 271 12.63 22.55 |MMBZ6V8ALT1GOSTR-ND 3,000) 42.40/M 
40 | 1425 15 15.75] 12 0.05 | MMBZ15VALT1GOSCT-ND 2.71 12.63 22.55 |MMBZ15VALT1GOSTR-ND 3,000) 42.40/M 
sor.23 [40-1143 15 158 | 128 0.4 MMBZ15VDLT1GOSCT-ND 2.71 12.63 22.55 |MMBZ15VDLT1GOSTR-ND 3,000| 42.40/M 
40 [1710 18 1890] 145 50 MMBZ18VALT1GOSCT-ND 271 12.63 22.55 |MMBZ18VALTIGOSTR-ND 3,000] 42.40/M| | SOT-323-5, 
40 | 19.00 20 2400} 17 0.05 | MMBZ20VALT1GOSCT-ND 2.71 12.63 22.55 |MMBZ20VALT1GOSTR-ND 3,000] 42.40/m] | SC-88A NEW! 
40 | 2565 27 2835) 22 50nA | MMBZ27VALT1GOSCT-ND NEW! | 2.71 12.63 22.55 |MMBZ27VALTIGOSTR-ND NEW! / 3,000] 42.40/M 
40 | 2565 27 2835| 22 0.05 — | MMBZ27VCLT1GOSCT-ND 2.71 12.63 22.55 |MMBZ27VCLT1GOSTR-ND 3,000) 42.40/M 
40 | 3135 33 34.65| 26 0.05 _| MMBZ33VALT1GOSCT-ND 271 12.63 22.55 |MMBZ33VALT1GOSTR-ND 3,000| 42.40/M 
sc-88 | 100 | 62 67 72 | 5max. 5 SMFO5CT1GOSCT-ND NEW! 458 32.83 66.96 |SMFOSCTIGOSTR-ND NEW! 3,000 | 136.00/M 
Bi-Directional — RoHS Compliant 
sor-23 | 300] 6 7 8 5 20 SLOSTIGOSCT-ND NEW! 454 35.64 78.30 |SLO5TIGOSTR-ND NEW! 3,000 | 150.00/M 
300 | 16.7 176 185 15 1 SL15T1GOSCT-ND NEW! 4.54 35.64 78.30 |SL15T1GOSTR-ND NEW! 3,000 | 150.00/M 
400 | 11.1 11.69 1227] 10 25  |1SMATOCAT3GOSCT-ND 3.62 25.98 52.98 |1SMAT0CAT3GOSTR-ND 5,000 | 109.38/M 
SMA 400 | 16.7 17.58 1846] 15 2.5  |1SMA15CAT3GOSCT-ND 3.62 25.98 52.98 | 1SMA15CAT3GOSTR-ND 5,000 | 109.38/M 
400 | 36.7 38.63 4056 | 33 2.5 _|1SMA33CAT3GOSCT-ND 3.62 25.98 52.98 | 1SMA33CAT3GOSTR-ND 5,000 | 109.38/M 
600 | 114 12 126 | 102 5 P6SMBI2CAT3GOSCT-ND NEW! | 3.95 28.32 57.75 |P6SMB12CAT3GOSTR-ND NEW! |2,500| 126.69/M 
SMB 600 | 17.1 18 189 | 153 5 PGSMB18CAT3GOSCT-ND NEW! | 3.95 28.32 57.75 |P6SMB18CAT3GOSTR-ND NEW! | 2,500| 126.69/M 
600 | 31.4 33.05 347 | 28.2 5 PESMB33CAT3GOSCT-ND NEW! | 3.95 28.32 _57.75 |P6SMB33CAT3GOSTR-ND NEW! |2,500| 126.69/M 
$0p-523 | 50 | 58 68 78 | 5max. 1 ESD5B5.0STIGOSCT-ND NEW! 3.02 17.80 31.49 [ESD5B5.0STIGOSTR-ND NEW! |3,000| 67.18/M 
RoHS Compliant 
Axial Digi@pReel” 
Fae Breakdown Voltage VRWM IR@ 
Mini-MOSORB™ VBR Minimum VRWM | Digi-Key Pricing Tape and Reelt 
Package Watts Minimum = Nominal Maximum (V) (uA) Part No. ‘il 10 100 250 Qty. Pricing 
Uni-Directional 
500 64 67 7 5 600 [SA5.0AGOS-ND NEW! 576 443~—«3043~——«58.68 = = 
500 6.4 67 7 5 600 —_|SAS5.0ARLGOSCT-ND 57 461 33.04 ~—-67.38_ | 5,000 139.11/M 
Mini-Mosore™ | 529 6.67 7.02 7.37 6 600 | SA6.0AGOS-ND NEW! 57 443 3043 58.68 - — 
500 14.4 15.15 15.9 13 1 SA13AGOS-ND NEW! 57 443 3043 58.68 - - 
500 16.7 17.6 18.5 15 1 SA15AGOS-ND NEW! 57443 3043 58.68 - = 
500 26.7 28.1 29.5 24 1 SA24AG0S-ND 57 443 3043 ~——«58.68 = = 
1500 6.0 = = 5 300 | 1N5908GOS-ND NEW! 54 5.05 4193 89.30 = = 
1500 6.0 - - 5 300 | 1N6373G0S-ND NEW! 54 5.05 41.93 89.30 - - 
1500 6.45 68 7.14 58 1000 | 1N6267AGOS-ND NEW! 54 5.05 41.93 89.30 - = 
Mosonet 1500 19 20 24 174 5 1N6278AGOS-ND NEW! 54 5.05 41.93 89.30 = - 
1500 28.5 30 31.5 25.6 5 1N6282AGOS-ND NEW! 54 5.05 41.93 89.30 - = 
1500 48.5 51 53.6 43.6 5 1N6288AGOS-ND NEW! 54 5.05 4193 89.30 = = 
MOSORB™, Surmetic™ 1500 64.6 68 71.4 58.1 5 1N6291AGOS-ND NEW! 54 5.05 41.93 89.30 = - 
1500 71.3 75 78.8 64.4 5 1N6292AGOS-ND NEW! 54 5.05 41.93 89.30 - - 
600 6.45 68 714 58 1000 | P6KE6.8AGOS-ND 53. 412 «28.27 54.53 = = 
600 6.45 68 7.14 58 1000 | P6KE6.8ARLGOSCT-ND 53 4.28 3070 62.60 | 4,000 137.33/M 
600 114 12 12.6 10.2 5 P6KE12AGOS-ND NEW! 53 412 28.27 = 54.53 - — 
600 7.4 18 18.9 15.3 5 P6KE18AGOS-ND NEW! 53 412 © 28.27 = 54.53 - - 
600 744 18 18.9 15.3 5 P6KE18ARLGOSCT-ND — 428 30.70 6260 | 4,000 137.33/M 
Siac 600 22.8 24 25.2 20.5 5 P6KE24AGOS-ND NEW! 53. 412 28.27 54.53 = = 
600 28.5 30 31.5 25.6 5 P6KE30AGOS-ND NEW! 53 412 © 28.27 54.53 - — 
600 314 33.05 34.7 28.8 5 P6KE33AGOS-ND NEW! 53 412 © 28.27 = 54.53 - - 
600 34.2 36 37.8 30.8 5 P6KE36AGOS-ND NEW! 53 412 «28.27 = 54.53 _ _ 
600 374 39 4 33.3 5 P6KE39AGOS-ND 53 412 28.27 54.53 - - 
600 48.5 51.05 53.6 43.6 5 P6KE51AGOS-ND NEW! 53. 412 28.27 54.53 = = 
600 190 200 210 171 5 P6KE200AGOS-ND NEW! 423.73 30.80 _—64.58 - = 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Di eel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Sf i Transient Voltage Suppressors 


Transil™ Series 


Fig. 1 — DO-201 Fig. 2— DO-15 ig. Fig. 4— Fig.5—8-SOIC | Fig. 6 — Fig. 8 — Fig. 9 — 
SOT-23, SOT323 Flip Chip SOT-665, SOT-666, | SOD-882 
SOT-666IP 


Fig. 12 — Fig. 13 — Fig. Fig. Fig. 19 — Fig. 20 — 
SOT-323-6 NEW! | 20-SOIC NEW! STmite flat NEW! SOD-323 NEW! SOT-23-5 NEW! SMAFLAT NEW! 
K <> 
SSA 
Pw Breakdown Voltage Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (W) Minimum | Nominal | Maximum | VRM (V) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Bi-Directional 

1500 6.45 6.8 7.14 5.8 | 497-6609-1-ND@ NEW! 90 7.00 60.00 | 497-6609-2-ND® NEW! 1,900 310.00/M | 1.5KE6V8CARL 
1500 14.3 15 15.8 12.8 | 497-6643-1-ND® NEW! -90 7.00 60.00 | 497-6643-3-ND@t NEW! 600 240.00 | 1.5KE15CA 
1500 14.3 15 15.8 12.8 | 497-7049-1-ND@ NEW! 90 7.00 60.00 | 497-7049-2-ND® NEW! 1,900 310.00/M | 1.5KE15CARL 
1500 22.8 24 25.2 20.5 | 497-6645-1-ND@® NEW! -90 7.00 60.00 | 497-6645-3-ND@t NEW! 600 240.00 | 1.5KE24CA 
1500 31.4 33 34.7 28.2 | 497-6646-1-ND@ NEW! 79 6.16 52.80 | 497-6646-2-ND@ NEW! 600 211.20 | 1.5KE33CA 
1500 44.7 47 49.4 40.2 |497-7051-1-ND@ NEW! 712 5.60 48.00 | 497-7051-2-ND@ NEW! 1,900 248.00/M | 1.5KE47CARL 

1 1500 209 220 231 188 | 497-6599-1-ND@ NEW! 90 7.00 60.00 | 497-6599-3-ND@t NEW! 600 240.00 | 1.5KE220CA 
1500 209 220 231 188 | 497-6600-1-ND@ NEW! 90 7.00 60.00 | 497-6600-2-ND® NEW! 1,900 310.00/M | 1.5KE220CARL 
1500 237 250 263 213 | 497-6602-1-ND® NEW! 90 7.00 60.00 | 497-6602-2-ND@ NEW! 1,900 310.00/M | 1.5KE250CARL 
1500 285 300 315 256 | 497-6603-1-ND@ NEW! -90 7.00 60.00 | 497-6603-3-ND@t NEW! 600 240.00 | 1.5KE300CA 
1500 332 350 368 299 | 497-6606-1-ND@ NEW! 90 7.00 60.00 | 497-6606-2-ND® NEW! 1,900 310.00/M | 1.5KE350CARL 
1500 380 400 420 342 | 497-6608-1-ND® NEW! 86 6.65 57.00 | 497-6608-2-ND@ NEW! 1,900 294.50/M | 1.5KE400CARL 
1500 380 400 420 342 | 497-2909-1-ND® 90 7.00 60.00 | 497-2909-3-ND@t 600 240.00 | 1.5KE400CA 
400 7A _ - 15.3 |497-6625-1-ND@ NEW! 62 4.62 36.30 | 497-6625-3-ND@t NEW! 1,000 176.00 | BZW04-15B 
400 418 = — 376 | 497-7737-1-ND@ NEW! 62 4.62 36.30 | 497-7737-2-ND@ NEW! 6,000 156.75/M | BZW04-376BRL 
600 6.45 6.8 7.14 5.8 | 497-6469-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-6469-3-ND@t NEW! 1,000 153.00 | PEKE6V8CA 
600 34.2 36 37.8 30.8 | 497-6468-1-ND® NEW! 67 5.04 39.60 | 497-6468-3-ND@t NEW! 1,000 192.00 | PEKE36CA 

2 600 53.2 = = 47.8 | 497-4188-1-ND@ 42 3.18 22.80 | 497-4188-2-ND@ 6,000 96.00/M | BZW04-48RL 
600 447 47 49.4 40.2 |497-4288-1-ND@ 60 451 32.30 | 497-4288-2-ND® 6,000 136.00/M | P6KE47CARL 
600 143 150 158 128 | 497-4285-1-ND@ 56 4.20 33.00 | 497-4285-2-ND® 6,000 142.50/M | P6KE150CARL 
600 237 250 263 213 | 497-4619-1-ND® 56 4.20 33.00 | 497-4619-2-ND® 6,000 142.50/M | P6KE250CARL 
600 = = = 37 497-6626-1-ND@ NEW! 67 5.04 39.60 | 497-6626-3-ND@t NEW! 1,000 192.00 | BZW06-37B 
400 6.4 _ _ 5.0 | 497-6508-1-ND@ NEW! 56 4.20 33.00 | 497-6508-2-ND@ NEW! 5,000 142.50/M | SMAJ5.0CA-TR 
400 67 _ — 6.0 |497-6510-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-6510-2-ND@ NE! 5,000 136.00/M | SMAJ6.0CA-TR 
400 7.2 _ _ 6.5 | 497-7896-1-ND® NEW! 60 4.51 32.30 | 497-7896-2-ND@ NEW! 5,000 136.00/M | SMAJ6.5CA-TR 
400 13.3 _ _ 12 497-2996-1-ND® 60 4.51 32.30 | 497-2996-2-ND@ 5,000 136.00/M | SMAJ12CA-TR 
400 14.4 = = 13 497-7890-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-7890-2-ND@ NEW! 5,000 136.00/M_ | SMAJ13CA-TR 
400 16.7 _- _ 15 497-2997-1-ND® 56 4.20 33.00 | 497-2997-2-ND@ 5,000 142.50/M | SMAJ15CA-TR 
400 20.0 _ _ 18 497-7446-1-ND@ NEW! 60 451 32.30 | 497-7446-2-ND@ NEW! 5,000 136.00/M | SMAJ18CA-TR 
400 31.1 _ _ 28 497-4620-1-ND® 60 451 32.30 | 497-4620-2-ND® 5,000 136.00/M | SMAJ28CA-TR 
400 33.3 = _ 30 497-7447-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-7447-2-ND@ NEW! 5,000 136.00/M | SMAJ30CA-TR 
400 36.7 = = 33 497-2998-1-ND® 56 4.20 33.00 | 497-2998-2-ND® 5,000 142.50/M_| SMAJ33CA-TR 
400 44.4 _ _ 40 497-3718-1-ND® 60 451 32.30 | 497-3718-2-ND@ 5,000 136.00/M | SMAJ40CA-TR 
400 478 _ _ 43 497-7893-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-7893-2-ND@ NEW! 5,000 136.00/M | SMAJ43CA-TR 
400 64.4 =_ _ 58 497-6509-1-ND@ NEW! 60 451 32.30 | 497-6509-2-ND@ NE! 5,000 136.00/M | SMAJ58CA-TR 
400 94.4 _ _ 85 497-7897-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-7897-2-ND@ NE! 5,000 136.00/M | SMAJ85CA-TR 
400 189 = = 170 _|497-6506-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-6506-2-ND@ NEW! 5,000 136.00/M_| SMAJ170CA-TR 
400 209 _ _ 188 | 497-7891-1-ND® NEW! 60 4.51 32.30 | 497-7891-2-ND@ NEW! 5,000 136.00/M | SMAJ188CA-TR 
600 778 _ _ 70 497-4291-1-ND® 56 4.20 33.00 | 497-4291-2-ND@ 5,000 142.50/M | SMAJ70CA-TR 
600 6.4 6.74 7.07 5.0 | 497-5939-1-ND® 56 4.20 33.00 | 497-5939-2-ND® 5,000 142.50/M | SMA6J5.0CA-TR 
600 67 7.05 7A 6.0 |497-5943-1-ND® 56 4.20 33.00 | 497-5943-2-ND@ 5,000 142.50/M | SMA6J6.0CA-TR 

3 600 7.2 7.58 7.96 6.5 |497-5945-1-ND® 56 4.20 33.00 | 497-5945-2-ND® 5,000 142.50/M_| SMA6J6.5CA-TR 

(SMA) 600 9.4 9.9 10.4 8.5 | 497-5949-1-ND® 56 4.20 33.00 | 497-5949-2-ND® 5,000 142.50/M | SMA6J8.5CA-TR 

600 14 11.7 12.3 10 497-5916-1-ND® 56 4.20 33.00 |— _— — | SMAJ10CA-TR 
600 13.3 14.0 14.7 12 497-5918-1-ND® 56 4.20 33.00 | 497-5918-2-ND@ 5,000 142.50/M | SMA6J12CA-TR 
600 14.4 15.2 15.9 13 497-5920-1-ND® 56 4.20 33.00 | 497-5920-2-ND@ 5,000 142.50/M | SMA6J13CA-TR 
600 16.7 17.6 18.5 15 497-5922-1-ND® 56 4.20 33.00 | 497-5922-2-ND@ 5,000 142.50/M_| SMA6J15CA-TR 
600 20.0 211 22.1 18 497-5924-1-ND® 56 4.20 33.00 | 497-5924-2-ND® 5,000 142.50/M | SMA6J18CA-TR 
600 22.2 23.4 24.5 20 497-5926-1-ND@ 56 4.20 33.00 | 497-5926-2-ND@ 5,000 142.50/M | SMA6J20CA-TR 
600 26.7 28.1 29.5 24 497-5928-1-ND® 56 4.20 33.00 | 497-5928-2-ND® 5,000 142.50/M | SMA6J24CA-TR 
600 28.9 30.4 31.9 26 497-5930-1-ND® 56 4.20 33.00 | 497-5930-2-ND® 5,000 142.50/M | SMA6J26CA-TR 
600 31.1 32.7 34.4 28 497-7888-1-ND@ NEW! 56 4.20 33.00 _ | 497-7888-2-ND@ NEW! 5,000 142.50/M_| SMA6J28CA-TR 
600 36.7 38.6 40.6 33 497-5933-1-ND® 56 4.20 33.00 | 497-5933-2-ND® 5,000 142.50/M | SMA6J33CA-TR 
600 44.4 46.7 49.1 40 497-5935-1-ND® 56 4.20 33.00 | 497-5935-2-ND® 5,000 142.50/M | SMA6J40CA-TR 
600 53.3 56.1 58.9 48 497-5937-1-ND® 56 4.20 33.00 | 497-5937-2-ND@ 5,000 142.50/M | SMA6J48CA-TR 
600 64.4 67.8 71.2 58 497-5941-1-ND® 56 4.20 33.00 | 497-5941-2-ND® 5,000 142.50/M | SMA6J58CA-TR 
600 77.8 81.9 86.0 70 497-5947-1-ND®@ 56 4.20 33.00 | 497-5947-2-ND® 5,000 142.50/M_| SMA6J70CA-TR 
600 94 99 104 85 497-7889-1-ND@ NEW! 56 4.20 33.00 | 497-7889-2-ND@ NEW! 5,000 142.50/M | SMA6J85CA-TR 
600 111 117 123 100 | 497-7883-1-ND@ NEW! 56 4.20 33.00 | 497-7883-2-ND® NE! 5,000 142.50/M | SMA6J100CA-TR 
600 144 152 159 130 | 497-7884-1-ND@ NEW! 56 4.20 33.00 | 497-7884-2-ND@ NEW! 5,000 142.50/M | SMA6J130CA-TR 
600 171 180 189 154 | 497-7885-1-ND@ NEW! 56 4.20 33.00 | 497-7885-2-ND® NEW! 5,000 142.50/M | SMA6J154CA-TR 
600 189 199 209 170__|497-7886-1-ND@ NEW! 56 4.20 33.00 _ | 497-7886-2-ND@ NE! 5,000 142.50/M_| SMA6J170CA-TR 
600 209 220 231 188 | 497-7887-1-ND@ NEW! 56 4.20 33.00 | 497-7887-2-ND@ NEW! 5,000 142.50/M_| SMA6J188CA-TR 
600 _ - 35 22 497-3719-1-ND@ 1.08 8.40 72.00 | 497-3719-2-ND@ 2,500 336.00/M | SMP100-LC-25 
600 _ _ 15 6.0 | 497-3721-1-ND® 1.52 12.92 110.20 | 497-3721-2-ND@ 2,500 513.00/M | SMP75-8 
600 = - 15 6.0 | 497-3720-1-ND® 1.40 11.90 101.50 | 497-3720-2-ND@ 2,500 473.00/M | SMP100-LC-8 

3 600 = = 133 90 497-3722-1-ND 95 7.35 63.00 | 497-3722-2-ND 2,500 294.00/M | SMTPA100 

(SMB) 600 = = 240 162 | 497-3723-1-ND 86 6.65 57.00 | 497-3723-2-ND 2,500 266.00/M | SMTPA180 
600 _ _ 360 243 | 497-3724-1-ND® 99 7.70 66.00 | 497-3724-2-ND@ 2,500 308.00/M | SMTPA270 
600 6.45 6.8 7.14 5.8 | 497-2995-1-ND® 62 4.62 36.30 | 497-2995-2-ND® 2,500 165.00/M | SM6T6V8CA 
600 6.7 = = 6.0 | 497-7454-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-7454-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M_| SMBJ6.0CA-TR 
@ RoHS Compliant +TapeandBox + Tube (Continued) 
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Transil™ Series (Cont.) 


Pw Breakdown Voltage Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (W) Minimum | Nominal | Maximum | VRM (V) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
600 7.13 7S: 7.88 6.4 |497-6502-1-ND@ NEW! 56 4.20 33.00 | 497-6502-2-ND® NEW! 2,500 150.00/M | SM6T7V5CA 
600 9.4 = _ 8.5 | 497-7455-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-7455-2-ND@ NE! 2,500 144.50/M | SMBJ8.5CA-TR 
600 9.5 10 10.5 8.55 | 497-7427-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-7427-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SM6T10CA 
600 11.4 12 12.6 10.2 |497-7428-1-ND@ NEW! 53 3.95 31.02 | 497-7428-2-ND@ NEW! 2,500 141.00/M | SM6T12CA 
600 14.3 15 15.8 12.8 | 497-2994-1-ND® 62 4.62 36.30 | 497-2994-2-ND@ 2,500 165.00/M_ | SM6T15CA 
600 14.4 _ _ 13 497-7898-1-ND@ NEW! 90 7.00 60.00 | 497-7898-2-ND@ NEW! 2,500 280.00/M | SMBJ13CA-TR 
600 16.7 =_ = 15 497-3004-1-ND® 60 4.51 32.30 | 497-3004-2-ND@ 2,500 144.50/M | SMBJ15CA-TR 
600 17.4 18 18.9 15.3 |497-3717-1-ND®@ 62 4.62 36.30 | 497-3717-2-ND@ 2,500 165.00/M | SM6T18CA 
600 20 _ _ 18 497-6512-1-ND@ NEW! 60 451 32.30 | 497-6512-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SMBJ18CA-TR 
600 20.9 22 23.1 18.8 | 497-3507-1-ND@ -90 7.00 60.00 | 497-3507-2-ND@ 2,500 280.00/M | SM6T22CA 
600 22.2 _ _ 20 497-6513-1-ND@ NEW! 60 451 32.30 | 497-6513-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SMBJ20CA-TR 
3 600 22.8 24 25.2 20.5 |497-7434-1-ND@ NEW! 60 451 32.30 | 497-7434-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SM6T24CA 
(SMB) 600 24.4 _ _ 22 497-5725-1-ND® 50 3.78 29.70 | 497-5725-2-ND@ 2,500 135.00/M | SMBJ22CA-TR 
600 25.7 27 28.4 23.1 |497-7436-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-7436-2-ND® NEW! 2,500 144.50/M | SM6T27CA 
600 28.5 30 31.5 25.6 | 497-6492-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-6492-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M_| SM6T30CA 
600 31.4 33 34.7 28.2 | 497-6494-1-ND@ NEW! 60 451 32.30 | 497-6494-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SM6T33CA 
600 34.2 36 37.8 30.8 | 497-6496-1-ND@® NEW! 60 451 32.30 2,500 144.50/M | SM6T36CA 
600 37.1 39 41 33.3 |497-6498-1-ND@ NEW! 79 6.16 52.80 2,500 246.40/M | SM6T39CA 
600 44.4 =— - 40 497-6516-1-ND@ NEW! 60 451 32.30 | 497-6516-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SMBJ40CA-TR 
600 53.3 = = 48 497-7453-1-ND@ NEW! -60 4.51 32.30 | 497-7453-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M_| SMBJ48CA-TR 
600 64.6 68 714 58.1 | 497-6500-1-ND@® NEW! 56 4.20 33.00 2,500 150.00/M | SM6T68CA 
600 95 100 105 85.5 | 497-7880-1-ND® NEW! 60 451 32.30 | 497-7880-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SM6T100CA 
600 143 150 158 128 | 497-7881-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-7881-2-ND® NEW! 2,500 144.50/M | SM6T150CA 
600 190 200 210 171 | 497-7882-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-7882-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SM6T200CA 
600 = = = 56 497-6499-1-ND@ NEW! 90 7.00 60.00 | 497-6499-2-ND@ NEW! 2,500 280.00/M | SM6T56CA 
1500 6.4 _ _ 5.0 | 497-6524-1-ND@ NEW! 90 7.00 60.00 | 497-6524-2-ND® NEW! 2,500 280.00/M | SMCJ5.0CA-TR 
1500 6.45 6.8 7.14 5.8 | 497-6488-1-ND@ NEW! 90 7.00 60.00 2,500 280.00/M | SM15T6V8CA 
1500 9.5 10 10.5 8.55 | 497-6482-1-ND@ NEW! 90 7.00 60.00 2,500 280.00/M | SM15T10CA 
1500 14.3 15 15.8 12.8 |497-7863-1-ND@ NEW! 90 7.00 60.00 2,500 280.00/M | SM15T15CA 
1500 16.7 _ _- 15 497-6518-1-ND@ NEW! -90 7.00 60.00 2,500 280.00/M | SMCJ15CA-TR 
1500 171 18 18.9 15.3 |497-7865-1-ND@® NEW! -90 7.00 60.00 | 497-7865-2-ND@ NEW! 2,500 280.00/M | SM15T18CA 
1500 20 — — 18 497-4295-1-ND® -90 7.00 60.00 | 497-4295-2-ND@ 2,500 280.00/M | SMCJ18CA-TR 
1500 31.4 33 34.7 28.2 | 497-7872-1-ND@ NEW! -90 7.00 60.00 | 497-7872-2-ND@ NEW! 2,500 280.00/M | SM15T33CA 
(sito) 1500 34.2 36 37.8 30.8 | 497-7873-1-ND@ NEW! 90 7.00 60.00 | 497-7873-2-ND@ NE! 2,500 280.00/M | SM15T36CA 
1500 36.7 = = 33 497-7899-1-ND@ NEW! 86 6.65 57.00 | 497-7899-2-ND@ NEW! 2,500 266.00/M | SMCJ33CA-TR 
1500 37.1 39 41 33.3 |497-6486-1-ND@ NEW! -90 7.00 60.00 | 497-6486-2-ND@ NEW! 2,500 280.00/M | SM15T39CA 
1500 44.4 _ _ 40 497-6521-1-ND@ NEW! 86 6.65 57.00 | 497-6521-2-ND@ NEW! 2,500 266.00/M | SMCJ40CA-TR 
1500 53.3 — _ 48 497-6522-1-ND@ NEW! 86 6.65 57.00 | 497-6522-2-ND@ NEW! 2,500 266.00/M | SMCJ48CA-TR 
1500 64.6 68 71.4 58.1 |497-7875-1-ND@ NEW! 90 7.00 60.00 | 497-7875-2-ND@ NEW! 2,500 280.00/M | SM15T68CA 
1500 95 100 105 85.5 | 497-6480-1-ND@ NEW! -90 7.00 60.00 2,500 280.00/M |SM15T100CA 
1500 190 200 210 171 | 497-6483-1-ND@ NEW! 86 6.65 57.00 2,500 266.00/M | SM15T200CA 
1500 209 220 231 188 | 497-7866-1-ND@ NEW! 86 6.65 57.00 2,500 266.00/M | SM15T220CA 
4 300 5.3 _ 5.9 3.0 | 497-6632-1-ND@ NEW! 68 5.25 45.00 3,000 210.00/M | ESDA5V3L 
300 14.2 - 15.8 12 497-6687-1-ND@ NEW! 67 5.04 39.60 | 497-6687-2-ND@ NEW! 3,000 180.00/M | ESDA14V2L 
150 25 _ 30 24 497-2488-1-ND® 1.20 10.20 87.00 | 497-2488-2-ND@ 2,500 405.00/M | ESDA25B1RL 
150 25 _ 30 24 497-6688-5-ND@} NEW! 1.24 10.73 82.50 |— _ — |ESDA25B1 
300 6.5 = _ 5.0 | 497-3408-1-ND 2.48 21.78 184.80 | 497-3408-2-ND 2,500 858.00/M | ITA6BV5B1RL 
5 300 6.51 _ _ 5.0 | 497-3407-1-ND® 2.25 19.80 168.00 | 497-3407-2-ND@ 2,500 780.00/M | ITA6BV1U1RL 
300 10 = = 8.0 | 497-6693-5-ND@} NEW! 2d 19.80 158.40 |— = — | ITA10B1 
300 18 _- _ 15 497-3405-1-ND 2:25 19.80 168.00 | 497-3405-2-ND 2,500 780.00/M | ITA18B1RL 
300 25 _ _ 24 497-2686-5-ND@$ 1.92 18.00 144.00 j|— _ — |ITA25B1 
300 25 - = 24 497-3406-1-ND® 2.25 19.80 168.00 | 497-3406-2-ND@ 2,500 780.00/M | ITA25B1RL 
6 50 14.2 = 18 12 497-3784-1-ND® 68 §.25 45.00 | 497-3784-2-ND@ 5,000 199.50/M_ | ESDA14V2-4BF2 
7 80 61 =_ 8 3.0 | 497-4643-1-ND® 67 5.04 39.60 | 497-4643-2-ND® 3,000 180.00/M | ESDA6V1-4BC6 
80 6.1 = 8 5.0 | 497-6635-1-ND@ NEW! 1.00 8.50 72.50 _ | 497-6635-2-ND@ NEW! 3,000 337.50/M | ESDA6V1BC6 
8 50 14.2 _ 18 12 497-7224-1-ND@ NEW! 68 §:25 45.00 | 497-7224-2-ND® NE! 3,000 210.00/M | ESDA14V2BP6 
(SOT-666) 50 25 = 30 24 497-6968-1-ND@ NEW! 62 4.62 36.30 _ | 497-6968-2-ND® NEW! 3,000 165.00/M_ | ESDA25-4BP6 
100 61 _ 8.0 3.0 | 497-6291-1-ND® 13 5.46 42.90 | 497-6291-2-ND® 3,000 195.00/M | ESDALC6V1-1BT2 
9 100 — 641 — 3.0 | 497-6292-1-ND@ 713 5.46 42.90 | 497-6292-2-ND® 3,000 195.00/M | ESDAVLC6V1-1BM2 
100 _ 64 _ 3.0 | 497-6293-1-ND® 13 5.46 42.90 | 497-6293-2-ND® 3,000 195.00/M | ESDAVLC6V1-1BT2 
140 = 61 - = 497-5543-1-ND® 73 5.46 42.90 | 497-5543-2-ND® 3,000 195.00/M_ | ESDALC6V1-1BM2 
18 160 17.1/25.4 | 18.9/27.8 | 20.3/30.3 | 15/24 | 497-7751-1-ND@ NEW! 1.16 9.86 84.10 | 497-7751-2-ND@ NEW! 3,000 391.50/M | ESDLIN1524BJ 
Uni-Directional 
1500 6.45 6.8 7.14 5.8 | 497-3751-1-ND@ 79 6.13 52.50 | 497-3751-3-ND@t 600 210.00 | 1.5KE6V8A 
1500 31.4 33 34.7 28.2 | 497-6604-1-ND® NEW! 78 5.88 46.20 | 497-6604-3-ND@+t NEW! 600 176.40 | 1.5KE33A 
1500 37.1 39 41 33.3 | 497-6607-1-ND® NEW! 86 6.65 57.00 | 497-6607-3-ND@t NEW! 600 228.00 | 1.5KE39A 
1 1500 64.6 68 714 58.1 |497-7052-1-ND@ NEW! 86 6.65 57.00 | 497-7052-2-ND@ NEW! 1,900 294.50/M | 1.5KE68ARL 
1500 190 200 210 171 |497-6644-1-ND@ NEW! 86 6.65 57.00 | 497-6644-3-ND@t NEW! 600 228.00 | 1.5KE200A 
1500 190 200 210 171 |497-8194-1-ND@ NEW! 718 5.88 46.20 | 497-8194-2-ND@ NEW! 1,900 224.00/M | 1.5KE200ARL 
1500 209 220 231 188 | 497-4611-1-ND@ 73 5.46 42.90  |497-4611-2-ND® 1,900 208.00/M | 1.5KE220ARL 
1500 380 400 420 342 | 497-7050-1-ND@ NEW! 72 5.60 48.00 | 497-7050-2-ND@ NEW! 1,900 248.00/M | 1.5KE400ARL 
600 6.45 6.8 7.14 5.8 | 497-7858-1-ND@ NEW! 56 4.24 30.40 | 497-7858-2-ND® NEW! 6,000 128.00/M | PEKE6V8ARL 
600 31.4 33 24.7 28.2 | 497-4287-1-ND® 56 4.20 33.00 | 497-4287-2-ND@ 6,000 142.50/M | P6KE33ARL 
600 37.1 39 41 33.3 |497-7855-1-ND@ NEW! 62 4.62 36.30 | 497-7855-2-ND@ NEW! 6,000 156.75/M | PEKE39ARL 
2 600 190 200 210 171 | 497-6467-1-ND@ NEW! 56 4.24 30.40 | 497-6467-2-ND® NEW! 6,000 128.00/M | PEKE2Z00ARL 
600 237 250 263 213 | 497-4286-1-ND@ 56 4.20 33.00 | 497-4286-2-ND@ 6,000 142.50/M_ | P6KE250ARL 
600 380 400 420 342 | 497-7856-1-ND@ NEW! 62 4.62 36.30 | 497-7856-2-ND@ NEW! 6,000 156.75/M | PEKE400ARL 
600 418 440 462 376 | 497-7857-1-ND@ NEW! 62 4.62 36.30 | 497-7857-2-ND@ NEW! 6,000 156.75/M_| P6KE440ARL 
400 6.4 _ _ 5.0 | 497-2999-1-ND® 60 451 32.30 | 497-2999-2-ND® 5,000 136.00/M | SMAJ5.0A-TR 
400 67 _ _ 6.0 |497-7894-1-ND@ NEW! 56 4.24 30.40 | 497-7894-2-ND@ NEW! 5,000 128.00/M | SMAJ6.0A-TR 
400 7.2 _ _ 6.5 | 497-7895-1-ND@ NEW! 56 4.24 30.40 | 497-7895-2-ND@ NEW! 5,000 128.00/M | SMAJ6.5A-TR 
400 13.3 =— _ 12 497-6503-1-ND@ NEW! 56 4.24 30.40 | 497-6503-2-ND@ NEW! 5,000 128.00/M | SMAJ12A-TR 
400 16.7 = - 15 497-6504-1-ND@ NEW! 56 4.24 30.40 | 497-6504-2-ND@ NE! 5,000 128.00/M | SMAJ15A-TR 
400 20 = — 18 497-7892-1-ND@ NEW! 56 4.24 30.40 | 497-7892-2-ND@ NEW! 5,000 128.00/M | SMAJ18A-TR 
400 36.7 _ _ 33 497-7448-1-ND@ NEW! 56 4.24 30.40 | 497-7448-2-ND@ NEW! 5,000 128.00/M | SMAJ33A-TR 
(sina) 400 44.4 _ _ 40 497-6507-1-ND@ NEW! 56 4.24 30.40 | 497-6507-2-ND@ NEW! 5,000 128.00/M | SMAJ40A-TR 
400 478 - _ 43 497-4290-1-ND® 56 4.24 30.40 | 497-4290-2-ND@ 5,000 128.00/M | SMAJ43A-TR 
400 64.4 = = 58 497-3508-1-ND® 56 4.24 30.40 | 497-3508-2-ND® 5,000 128.00/M_| SMAJ58A-TR 
400 111 - _ 100 | 497-4289-1-ND@ 56 4.20 33.00 | 497-4289-2-ND® 5,000 142.50/M | SMAJ100A-TR 
400 189 _ _ 170 | 497-6505-1-ND@ NEW! 50 3.78 29.70 | 497-6505-2-ND® NEW! 5,000 128.25/M | SMAJ170A-TR 
600 6.4 6.74 7.07 5.0 | 497-5938-1-ND® 53 3.99 31.35 |— _ — | SMA6J5.0A-TR 
600 67 7.05 7A1 6.0 |497-5942-1-ND® 53 3.99 31.35 | 497-5942-2-ND@ 5,000 135.38/M | SMA6J6.0A-TR 
600 7.2 7.58 7.96 6.5 | 497-5944-1-ND@ 53 3.99 31.35 | 497-5944-2-ND@ 5,000 135.38/M_ | SMA6J6.5A-TR 
@ RoHS Compliant +TapeandBox + Tube (Continued) 
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Pw Breakdown Voltage Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel $TMicroelectronics 
Fig. (W) Minimum | Nominal | Maximum | VRM (V) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
600 94 9.9 10.4 8.5  |497-5948-1-ND@ 53 3.99 31.35 | 497-5948-2-ND@ 5,000 135.38/M | SMA6J8.5A-TR 
600 14 117 12.3 10 |497-5915-1-ND@ 53 3.99 31.35 | 497-5915-2-ND@ 5,000 135.38/M | SMA6J10A-TR 
600 13.3 14.0 14.7 12 |497-5917-1-ND@ 53 3.99 31.35 | 497-5917-2-ND@ 5,000 135.38/M | SMA6J12A-TR 
600 14.4 15.2 15.9 13 |497-5919-1-NDe 53 3.99 31.35 | 497-5919-2-ND@ 5,000 135.38/M | SMA6J13A-TR 
600 16.7 17.6 18.5 15 |497-5921-1-NDe 53 3.99 31.35 | 497-5921-2-ND@ 5,000 135.38/M | SMA6J15A-TR 
600 20.0 a4 224 18 | 497-5923-1-ND@ 53 3.99 31.35 | 497-5923-2-ND@ 5,000 135.38/M | SMA6J18A-TR 
600 22.2 23.4 24.5 20 |497-5925-1-ND@ NEW! 53 3.99 31.35 | 497-5925-2-ND@ NEW! 5,000 135.38/M | SMA6J20A-TR 
600 26.7 28.1 29.5 24 |497-5927-1-ND@ 53 3.99 31.35 | 497-5927-2-ND@ 5,000 135.38/M | SMA6J24A-TR 
600 28.9 30.4 31.9 26 |497-5929-1-ND@ 53 3.99 31.35 | 497-5929-2-ND@ 5,000 135.38/M | SMA6J26A-TR 
600 314 32.7 34.4 28 |497-5931-1-ND@ 53 3.99 31.35 |— =- — | SMA6J28A-TR 
ii A) 600 36.7 38.6 40.6 33 |497-5932-1-ND® 53 3.99 31.35 | 497-5932-2-ND@ 5,000 135.38/M | SMA6J33A-TR 
600 44.4 46.7 49.4 40 |497-5934-1-ND@ 53 3.99 31.35 | 497-5934-2-ND@ 5,000 135.38/M | SMA6J40A-TR 
600 53.3 56.1 58.9 48  |497-5936-1-ND@ 53 3.99 31.35 | 497-5936-2-ND@ 5,000 135.38/M | SMAGJ48A-TR 
600 64.4 67.8 71.2 58  |497-5940-1-ND@ 53 3.99 31.35 | 497-5940-2-ND@ 5,000 135.38/M | SMAGJ58A-TR 
600 7.8 81.9 86.0 70 |497-5946-1-ND@ 53 3.99 31.35 | 497-5946-2-ND@ 5,000 135.38/M | SMA6J70A-TR 
600 94 99 104 85  |497-7445-1-ND@ NEW! 53 3.99 31.35  |497-7445-2-ND@ NEW! 5,000 135.38/M | SMA6J85A-TR 
600 111 117 123 100 | 497-7440-1-ND@ NEW! 53 3.99 31.35 | 497-7440-2-ND@ NEW! 5,000 135.38/M | SMA6J100A-TR 
600 144 152 159 130 | 497-7441-1-ND@ NEW! 53 3.99 31.35 | 497-7441-2-ND@ NEW! 5,000 135.38/M | SMA6J130A-TR 
600 171 180 189 154 | 497-7442-1-ND@ NEW! 53 3.99 31.35 | 497-7442-2-ND@ NEW! 5,000 135.38/M | SMA6J154A-TR 
600 189 199 209 170 | 497-7443-1-ND@ NEW! 53 3.99 31.35 | 497-7443-2-ND@ NEW! 5,000 135.38/M | SMA6J170A-TR 
600 209 220 231 188 | 497-7444-1-ND@ NEW! 53 3.99 31.35 |497-7444-2-ND@ NEW! 5,000 135.38/M | SMA6J188A-TR 
600 6.45 68 7.14 5.8 | 497-6501-1-ND@ NEW! 56 4.20 33.00 | 497-6501-2-ND@ NEW! 2,500 150.00/M | SM6T6V8A 
600 7.13 75 7.88 6.4 | 497-7439-1-ND@ NEW! 56 4.20 33.00 | 497-7439-2-ND@ NEW! 2,500 150.00/M | SM6T7V5A 
600 4 _ _ 10 |497-6995-1-ND@ NEW! 67 5.04 39.60 | 497-6995-2-ND@ NEW! 2,500 180.00/M | SMBJ10A-TR 
600 14.3 15 15.8 12.8 |497-7430-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-7430-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SM6T15A 
600 14.4 —_ —_ 13 |497-7449-1-ND@ NEW! 55 4.13 29.64 |497-7449-2-ND@ NEW! 2,500 132.60/M | SMBJ13A-TR 
600 174 18 18.9 15.3 [497-7431-1-ND@ NEW! 60 451 32.30 | 497-7431-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SM6T18A 
600 20.9 22 23.1 18.8 |497-6491-1-ND@ NEW! 60 451 32.30 | 497-6491-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SM6T22A 
600 22.8 24 25.2 —  |497-7423-1-ND@ NEW! 86 6.65 57.00 | 497-7423-2-ND@ NEW! 2,500 266.00/M | SM6HT24A 
600 22.8 24 25.2 20.5 | 497-7433-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-7433-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SM6T24A 
600 24.4 —_ =_ 22 |497-7450-1-ND@ NEW! 60 451 32.30 |497-7450-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SMBJ22A-TR 
600 25.7 27 28.4 — — /497-7424-1-ND@ NEW! 86 6.65 57.00 | 497-7424-2-ND@ NEW! 2,500 266.00/M | SM6HT27A 
600 25.7 27 28.4 23.1 |497-7435-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-7435-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SM6T27A 
600 28.5 30 31.5 25.6 | 497-3506-1-ND 86 6.65 57.00 | 497-3506-2-ND 2,500 266.00/M | SM6HT30A 
3 600 28.5 30 31.5 25.6 |497-7437-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-7437-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SM6T30A 
(SMB) 600 28.9 a _ 26 |497-7451-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-7451-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SMBJ26A-TR 
600 314 = = 28 |497-6514-1-ND@ NEW! 60 451 32.30 | 497-6514-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SMBJ28A-TR 
600 31.4 33 34.7 28.2 | 497-6493-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-6493-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SM6T33A 
600 33.3 _ _ 30 |497-7452-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-7452-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SMBJ30A-TR 
600 34.2 36 37.8 30.8 | 497-6495-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-6495-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SM6T36A 
600 36.7 —_ —_ 33 |497-6515-1-ND@ NEW! 56 4.20 33.00 | 497-6515-2-ND@ NEW! 2,500 150.00/M | SMBJ33A-TR 
600 37 39 41.0 33.3 | 497-6497-1-ND@ NEW! 60 451 32.30 | 497-6497-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SM6T39A 
600 40.9 43 45.2 36.8 | 497-7425-1-ND@ NEW! 86 6.65 57.00 | 497-7425-2-ND@ NEW! 2,500 266.00/M | SM6HT43A 
600 64.6 68 71.4 58.1 |497-7438-1-ND@ NEW! 56 4.20 33.00 | 497-7438-2-ND@ NEW! 2,500 150.00/M | SM6T68A 
600 95 100 105 85.5 | 497-7426-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 | 497-7426-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SM6T100A 
600 143 150 158 128 | 497-7429-1-ND@ NEW! 60 4.51 32.30 |497-7429-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SM6T150A 
600 189 = = 170 | 497-6511-1-ND@ NEW! 60 451 32.30 | 497-6511-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M |SMBJ170A-TR 
600 190 200 210 171 |497-6490-1-ND® NEW! 60 4.51 32.30 | 497-6490-2-ND@ NEW! 2,500 144.50/M | SM6T200A 
600 209 220 231 188 | 497-7432-1-ND@ NEW! 50 3.78 29.70 | 497-7432-2-ND@ NEW! 2,500 135.00/M | SM6T220A 
1500 6 = 76 5.0 |497-6489-1-ND@ NEW! 1.88 16.50 140.00 | 497-6489-2-ND® NEW! 2,500 650.00/M |SM5908 
1500 6.4 _ _ 5.0 | 497-6523-1-ND@ NEW! 90 7.00 60.00 | 497-6523-2-ND@ NEW! 2,500 280.00/M | SMCJ5.0A-TR 
1500 6.45 6.8 7.14 5.8 |497-6487-1-ND@ NEW! 90 7.00 60.00 | 497-6487-2-ND@ NEW! 2,500 280.00/M | SM15T6V8A 
1500 67 _ _ 6.0 | 497-4296-1-ND@ 90 7.00 60.00 | 497-4296-2-ND@ 2,500 280.00/M | SMCJ6.0A-TR 
1500 95 10 10.5 8.55 | 497-6481-1-ND@ NEW! 86 6.65 57.00 _ |497-6481-2-ND@ NEW! 2,500 266.00/M | SM15T10A 
1500 14 12 12.6 10.2 [497-3715-1-ND 86 6.65 57.00 | 497-3715-2-ND 2,500 266.00/M |SM15T12A 
1500 14.3 15 15.8 12.8 |497-7862-1-ND® NEW! 86 6.65 57.00 | 497-7862-2-ND@ NEW! 2,500 266.00/M | SM15T15A 
1500 16.7 _ _ 15 | 497-6517-1-ND@ NEW! 1.20 10.20 87.00 | 497-6517-2-ND@ NEW! 2,500 405.00/M | SMCJ15A-TR 
1500 174 18 18.9 15.3 |497-7864-1-ND@ NEW! 86 6.65 57.00 | 497-7864-2-ND@ NEW! 2,500 266.00/M | SM15T18A 
1500 20.9 22 23.1 18.8 |497-7867-1-ND@ NEW! 90 7.00 60.00 | 497-7867-2-ND@ NEW! 2,500 280.00/M | SM15T22A 
3 1500 22.8 24 25.2 20.5 | 497-7868-1-ND® NEW! 86 6.65 57.00 | 497-7868-2-ND@ NEW! 2,500 266.00/M | SM15T24A 
(SMC) 1500 25.7 27 28.4 23.1 |497-7869-1-ND@ NEW! 90 7.00 60.00 | 497-7869-2-ND@ NEW! 2,500 280.00/M | SM15T27A 
1500 28.5 30 31.5 25.6 | 497-7870-1-ND@ NEW! 86 6.65 57.00 | 497-7870-2-ND@ NEW! 2,500 266.00/M | SM15T30A 
1500 28.9 _ _ 26 |497-6519-1-ND@ NEW! 90 7.00 60.00 | 497-6519-2-ND@ NEW! 2,500 280.00/M | SMCJ26A-TR 
1500 31.4 33 34.7 28.2 | 497-7871-1-ND@ NEW! 86 6.65 57.00 _ |497-7871-2-ND@ NEW! 2,500 266.00/M | SM15T33A 
1500 34.2 36 37.8 30.8 | 497-6485-1-ND® NEW! 90 7.00 60.00 | 497-6485-2-ND@ NEW! 2,500 280.00/M | SM15T36A 
1500 36.7 _ _ 33 |497-6520-1-ND@ NEW! 90 7.00 60.00 | 497-6520-2-ND@ NEW! 2,500 280.00/M | SMCJ33A-TR 
1500 37 39 41.0 33.3 | 497-3716-1-ND@ 95 7.35 63.00 | 497-3716-2-ND@ 2,500 294.00/M | SM15T39A 
1500 44.4 _ _ 40 |497-7900-1-ND@ NEW! 86 6.65 57.00 | 497-7900-2-ND@ NEW! 2,500 266.00/M | SMCJ40A-TR 
1500 64.6 68 71.4 58.1 | 497-7874-1-ND@ NEW! 86 6.65 57.00 _|497-7874-2-ND@ NEW! 2,500 266.00/M | SM15T68A 
1500 143 150 158 128 | 497-7861-1-ND@ NEW! 86 6.65 57.00 | 497-7861-2-ND@ NEW! 2,500 266.00/M |SM15T150A 
1500 209 220 231 188 | 497-6484-1-ND@ NEW! 86 6.65 57.00 _ |497-6484-2-ND@ NEW! 2,500 266.00/M_|SM15T220A 
4 300 6.4 = 72 5.25 | 497-2930-1-ND@ 56 4.24 30.40  |497-2930-2-ND@ 3,000 136.00/M |ESDA6VIL 
(SOT-23) | 300 25 = 30 24 |497-4642-1-ND@ 56 4.20 33.00 _ | 497-4642-2-ND@ 3,000 150.00/M | ESDA25L 
(STs) 400 25 _ 30 24 |497-6689-1-ND@ NEW! 67 5.04 39.60 | 497-6689-2-ND@ NEW! 3,000 180.00/M | ESDA25W 
5 200 64 = 72 5.0 | 497-3403-5-ND$ 98 8.45 65.00 [— = — JESDA6V1U1 
200 6.4 —_ 72 5.0 _|497-3711-1-ND@ 112 9.52 81.20 | 497-3711-2-ND@ 2,500 378.00/M | ESDABV1U1RL 
25 64 — 72 3.0 |497-6008-1-ND@ 50 3.78 29.70 | 497-6008-2-ND@ 5,000 128.25/M |ESDALC6V1C2 
F 25 6.4 _ 72 3.0 |497-7230-1-ND@ NEW! 49 3.71 26.60 | 497-7230-2-ND@ NEW! 5,000 112.00/M | ESDALC6V1F2 
350 16 _ 18 10 |497-6982-1-ND® NEW! 68 5.25 45.00 | 497-6982-2-ND@ NEW! 10,000 195.00/M | LFTVS18-1F3 
350 7 —_ —_ 5.5 |497-6983-1-ND@ NEW! 68 5.25 45.00 _ |497-6983-2-ND@ NEW! 5,000 199.50/M | LFTVS7-1F3 
100 64 = 72 3.0 |497-7747-1-ND@ NEW! 1.08 8.40 72.00 | 497-7747-2-ND@ NEW! 3,000 336.00/M | ESDA6V1-5SC6 
150 17 _ 19 14 |497-7225-1-ND@ NEW! 62 4.62 36.30 | 497-7225-2-ND@ NEW! 3,000 165.00/M | ESDA17-5SC6 
7 300 14.2 a 15.8 12 |497-7745-1-ND@ NEW! 86 6.65 57.00 | 497-7745-2-ND@ NEW! 3,000 266.00/M | ESDA14V2SC6 
400 53 _ 5.9 3.0 |497-6633-1-ND@ NEW! 67 5.04 39.60 | 497-6633-2-ND@ NEW! 3,000 180.00/M | ESDASV3SC6 
400 6.4 —_ 72 5.25 | 497-6637-1-ND@ NEW! 72 5.60 48.00 | 497-6637-2-ND@ NEW! 3,000 224.00/M | ESDA6V1SC6 
@ RoHS Compliant +TapeandBox + Tube (Continued) 
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Transient Voltage Suppressors 
Transil™ Series (Cont.) 


Transient Surge Arrestors - Trisil™ Series - SMB Package 


Pw Breakdown Voltage Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (W) Minimum | Nominal | Maximum | VRM (V) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
(soT G65) 30 61 _ 7.2 3.0 | 497-3785-1-ND® 67 5.04 39.60 | 497-3785-2-ND@ 3,000 180.00/M | ESDALC6V1P5 
30 61 _- 12: 3.0 | 497-3404-1-ND® 55 4.12 32.34 | 497-3404-2-ND@ 3,000 147.00/M | ESDALC6V1P3 
(sor-8661P) 30 61 _ 7.2 3.0 | 497-6638-1-ND® NEW! 2. 5.60 48.00 | 497-6638-2-ND@ NEW! 3,000 224.00/M | ESDALC6V1P6 
150 61 _ 7.2 3.0 | 497-7227-1-ND@® NEW! 53 3.99 31.35 | 497-7227-2-ND@ NEW! 3,000 142.50/M | ESDA6V1P6 
9 50 61 = 7.2 3.0 | 497-5238-1-ND® 48 3.66 26.22 | 497-5238-2-ND@ 3,000 117.30/M | ESDALC6V1-1M2 
10 30 61 _ W2: 5.0 | 497-5563-1-ND® 56 4.24 30.40 | 497-5563-2-ND@ 3,000 136.00/M | ESDALC6V1M3 
30 61 _- 7.2 3.0 | 497-5564-1-ND® 62 4.62 36.30 |— _ — |ESDALC6V1M6 
1 30 61 _ 7.2 3.0 | 497-5779-1-ND® 67 5.04 39.60 | 497-5779-2-ND® 3,000 180.00/M | ESDA6V1-5M6 
30 61 _ 7.2 3.0 | 497-5780-1-ND® 67 5.04 39.60 | 497-5780-2-ND® 3,000 180.00/M | ESDALC6V1-5M6 
100 61 _- 7.2 3.0 | 497-7226-1-ND@ NEW! 56 4.20 33.00 | 497-7226-2-ND@ NEW! 3,000 150.00/M | ESDA6V1M6 
12 100 61 _ 72 3.0 | 497-6634-1-ND@ NEW! 1.04 8.84 75.40 | 497-6634-2-ND@ NEW! 3,000 351.00/M | ESDA6V1-5W6 
200 61 ad 7.2 5.25 | 497-6690-5-ND@} NEW! 2.02 18.90 151.20 |— _ — | ESDA6V1S3 
13 200 61 _- 7.2 5.25 |497-6636-1-ND® NEW! 2.18 19.14 162.40 | 497-6636-2-ND@ NEW! 1,000 797.50 | ESDA6V1S3RL 
300 6.5 _ _ 5.0 | 497-6694-5-ND@} NEW! 3.83 35.64 277.20) |= - — | ITA6V5B3 
5000 16.6 _ _ 15 497-4189-1-ND@ 2.63 23.10 196.00 | 497-4189-2-ND@ 1,000 962.50 | BZW50-15RL 
5000 16.6 = = 15 497-6686-1-ND@ NEW! 3.23 28.38 —  _|497-6686-3-ND@+ NEW! 1,000 1182.50 | BZW50-15 
14 5000 36.6 ad _ 33 497-7221-5-ND@ NEW! 2.75 25.80 206.40 |— _ — | BZW50-33 
5000 200 =_ _ 180 | 497-4612-1-ND@ 3.00 26.40 224.00 | 497-4612-2-ND® 1,000 1100.00 | BZW50-180RL 
5000 200 _ _ 180 | 497-6628-1-ND@ NEW! 2.51 22.11 —  |497-6628-3-ND@t NEW! 1,000 921.25 | BZW50-180 
15 150 61 _ 7.2 3.0 | 497-7228-1-ND@ NEW! 68 5.25 45.00 | 497-7228-2-ND@ NEW! 3,000 210.00/M | ESDA6V1W5 
25 61 _ 7.2 3.0 | 497-7231-1-ND@ NEW! 68 5.25 45.00 | 497-7231-2-ND@ NEW! 3,000 210.00/M | ESDALC6V1W5 
200 17.4 _ _ 16 497-7876-1-ND@ NEW! 67 5.04 39.60 | 497-7876-2-ND® NEW! 12,000 162.00/M |SM2T18A 
200 25.7 _- _— 24 497-7877-1-ND@ NEW! 67 5.04 39.60 | 497-7877-2-ND@ NEW! 12,000 162.00/M |SM2T27A 
16 200 3.6 _ _ 3.3 |497-7878-1-ND@ NEW! 68 5.25 45.00 | 497-7878-2-ND@ NEW! 12,000 195.00/M | SM2T3V3A 
200 6.4 = - 5.0 | 497-7879-1-ND@ NEW! 67 5.04 39.60 | 497-7879-2-ND@ NEW! 12,000 162.00/M | SM2T6V8A 
400 11.4 12 12.6 10 497-7901-1-ND@ NEW! AQ 3.71 26.60 | 497-7901-2-ND® NEW! 12,000 101.50/M | SMM4F10A-TR 
400 13.3 14 14.7 12 497-7902-1-ND@ NEW! AQ 3.71 26.60 | 497-7902-2-ND@ NEW! 12,000 101.50/M | SMM4F12A-TR 
400 14.3 15 15.8 13 497-7903-1-ND@ NEW! AQ 3.71 26.60 | 497-7903-2-ND@ NEW! 12,000 101.50/M | SMM4F13A-TR 
400 71 18 18.9 15 497-7904-1-ND@ NEW! et) 3.71 26.60 | 497-7904-2-ND@ NEW! 12,000 101.50/M | SMM4F15A-TR 
17 400 20.9 22 23.1 18 497-7905-1-ND@ NEW! AQ 3.71 26.60 | 497-7905-2-ND® NEW! 12,000 101.50/M | SMM4F18A-TR 
400 22.8 24 25.2 20 497-7906-1-ND@ NEW! AQ 3.71 26.60 | 497-7906-2-ND® NEW! 12,000 101.50/M | SMM4F20A-TR 
400 26.6 28.01 29.4 24 497-7907-1-ND@ NEW! a) 3.71 26.60 | 497-7907-2-ND@ NEW! 12,000 101.50/M | SMM4F24A-TR 
400 28.5 30 31.5 26 497-7908-1-ND@ NEW! 49 3.71 26.60 | 497-7908-2-ND@ NEW! 12,000 101.50/M | SMM4F26A-TR 
400 31.4 33 34.7 28 497-7909-1-ND@ NEW! AQ 3.71 26.60 | 497-7909-2-ND® NEW! 12,000 101.50/M | SMM4F28A-TR 
300 14.2 _ 15.8 12 497-7744-1-ND@ NEW! 1.40 11.90 101.50 | 497-7744-2-ND@ NEW! 3,000 472.50/M | ESDA14V2SC5 
19 500 5.3 _ 5.9 3.0 | 497-7746-1-ND@ NEW! 95 7.35 63.00 | 497-7746-2-ND@ NEW! 3,000 294.00/M | ESDA5V3SC5 
400 61 _- 7.2 5.25 |497-7748-1-ND@® NEW! 68 5.25 45.00 | 497-7748-2-ND@ NEW! 3,000 210.00/M | ESDA6V1SC5 
400 6.4 6.74 7.10 § 497-8757-1-ND@ NEW! 56 3.60 30.40 | 497-8757-2-ND® NEW! 10,000 116.00/M | SMA4F5.0A-TR 
600 13.2 13.7 14.3 12 497-8758-1-ND@ NEW! 50 3.42 29.70 | 497-8758-2-ND® NEW! 10,000 121.50/M | SMAGF12AVCL 
600 14.4 15.2 15.9 13 497-8759-1-ND® NEW! 50 3.42 29.70 | 497-8759-2-ND@ NEW! 10,000 121.50/M | SMAGF13A-TR 
20 600 6.40 6.74 7.07 5 497-8760-1-ND® NEW! 50 3.42 29.70 | 497-8760-2-ND@ NEW! 10,000 121.50/M | SMAG6F5.0A-TR 
600 13.2 13.7 14.3 _ 497-8761-1-ND@ NEW! 68 5.10 45.00 | 497-8761-2-ND@ NEW! 10,000 195.00/M | SMTYF12A 
600 20.9 22 23.1 18 497-8762-1-ND@ NEW! 68 5.10 45.00 | 497-8762-2-ND@ NEW! 12,000 195.00/M | SMTYF18A 
600 6.40 6.74 7.07 5 497-8763-1-ND@ NEW! 68 5.10 45.00 | 497-8763-2-ND@ NEW! 10,000 195.00/M | SMTYF5.0A 
@ RoHS Compliant +TapeandBox + Tube 


Ver @ Ir Irm @ VRM Dynamic Vgo 
Ipp @ Maximum Maximum Maximum _| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
10/1000)s (V) (WA) (WA) (VY) (Vv) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

35 5 2 32 55 497-4093-1-ND® 99 7.70 66.00 | 497-4093-2-ND® 2,500 308.00/M SMP100LC-35 
65 5 2 55 85 497-4096-1-ND@ 1.04 8.84 75.40 | 497-4096-2-ND@ 2,500 351.00/M SMP100LC-65 
90 5 2 81 120 497-4097-1-ND@ 1.04 8.84 75.40 | 497-4097-2-ND@ 2,500 351.00/M SMP100LC-90 
120 5 2 108 155 497-4087-1-ND® 1.08 8.40 72.00 | 497-4087-2-ND® 2,500 336.00/M SMP100LC-120 
140 5 2 120 185 497-4088-1-ND 1.08 8.40 72.00 | 497-4088-2-ND 2,500 336.00/M SMP100LC-140 
160 5 2 144 205 497-4089-1-ND@ 1.08 8.40 72.00 | 497-4089-2-ND@ 2,500 336.00/M SMP100LC-160 
200 5 2 180 255 497-4090-1-ND® 1.08 8.40 72.00 | 497-4090-2-ND@ 2,500 336.00/M SMP100LC-200 
230 5 2 207 295 497-4091-1-ND® 1.08 8.40 72.00 | 497-4091-2-ND@ 2,500 336.00/M SMP100LC-230 
270 5 2 243 345 497-4092-1-ND@ 1.08 8.40 72.00 | 497-4092-2-ND@ 2,500 336.00/M SMP100LC-270 

100 320 5 2 290 400 497-4297-1-ND@ 1.08 8.40 72.00 | 497-4297-2-ND@ 2,500 336.00/M SMP100LC-320 
360 5 2 325 460 497-4094-1-ND® 1.08 8.40 72.00 | 497-4094-2-ND® 2,500 336.00/M SMP100LC-360 
400 5 2 360 540 497-4095-1-ND® 1.08 8.40 72.00 | 497-4095-2-ND® 2,500 336.00/M SMP100LC-400 
160 5 2 144 205 497-4298-1-ND@ 1.08 8.40 72.00 | 497-4298-2-ND@ 2,500 336.00/M SMP100MC-160 
200 5 2 180 255 497-4299-1-ND@ 1.08 8.40 72.00 | 497-4299-2-ND@ 2,500 336.00/M SMP100MC-200 
230 5 2 207 295 497-4300-1-ND® 1.08 8.40 72.00 _|497-4300-2-ND@ 2,500 336.00/M SMP100MC-230 
270 5 2 243 345 497-4301-1-ND® 1.08 8.40 72.00 | 497-4301-2-ND® 2,500 336.00/M SMP100MC-270 
320 5 2 290 400 497-4999-1-ND@ 1.00 8.50 72.50 | 497-4999-2-ND@ 2,500 337.50/M SMP100MC-320 
360 5 2 325 460 497-5000-1-ND@ 1.00 8.50 72.50 | 497-5000-2-ND@ 2,500 337.50/M SMP100MC-360 
400 5 2 360 540 497-5001-1-ND® 90 7.00 60.00 | 497-5001-2-ND@ 2,500 280.00/M SMP100MC-400 
120 5 2 108 155 497-4783-1-ND® 719 6.34 4752 |— — _— SMP80MC-120 
140 5 2 126 180 497-4782-1-ND@ 19 6.16 52.80 | 497-4782-2-ND@ 2,500 246.40/M SMP80MC-140 

80 160 5 2 144 205 497-4766-1-ND® 19 6.34 4752. |— _ _— SMP80MC-160 
200 5 2 180 255 497-4781-1-ND® 19 6.16 52.80 | 497-4781-2-ND® 2,500 246.40/M SMP80MC-200 
270 5 2 243 345 497-4302-1-ND@ 86 6.65 57.00 | 497-4302-2-ND@ 2,500 266.00/M SMP80MC-270 
320 5 2 290 400 497-7912-1-ND@ NEW! 1.24 10.54 89.90 | 497-7912-2-ND@ NEW! 2,500 418.50/M SMP80MC-320 
62 5 2 56 85 497-6526-1-ND@ NEW! 12 5.60 48.00 | 497-6526-2-ND@ NEW! 2,500 224.00/M SMTPA62 
120 5 2 108 160 497-7913-1-ND@ NEW! 72 5.60 48.00 |497-7913-2-ND@ NEW! 2,500 224.00/M SMTPA120 
130 5 2 117 173 497-6525-1-ND@+ NEW! 99 7.70 66.00 |497-6525-2-ND@+ NEW! 5,000 292.60/M SMP50-130 
180 5 2 162 235 497-7910-1-ND@+ NEW! 99 7.70 66.00 |497-7910-2-ND@+ NEW! 5,000 292.60/M SMP50-180 

50 200 5 2 180 262 497-7456-1-ND@ NEW! 12 5.60 48.00 | 497-7456-2-ND@ NEW! 2,500 224.00/M SMTPA200 
200 5 2 180 262 497-8069-1-ND@ NEW! 78 5.88 46.20 |497-8069-2-ND@+ NEW! 6,000 199.50/M TPA200RL 
220 5 2 198 285 497-7457-1-ND@ NEW! 72 5.60 48.00 | 497-7457-2-ND@ NEW! 2,500 224.00/M SMTPA220 
240 5 2 216 300 497-7914-1-ND@ NEW! 72 5.60 48.00 |497-7914-2-ND@ NEW! 2,500 224.00/M SMTPA240 
320 5 2 290 400 497-7911-1-ND@+ NEW! 90 7.00 60.00 |497-7911-2-ND@+ NEW! 5,000 266.00/M SMP50-320 
320 5 2 290 400 497-7915-1-ND@ NEW! 95 7.35 63.00 | 497-7915-2-ND@ NEW! 2,500 294.00/M SMTPA320 

@ RoHS Compliant + SMA Package + DO-15 Package (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


2090 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ky Transient Voltage Suppressors (cont) 


General Purpose Transient Voltage Suppressors 


Ver @ IR Inv @ VRM VoL @ Ipp 
Pw Minimum Maximum 10/1000)'s Maximum | pigi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel $TMicroelectronics 
Package (W) (V) (mA) (pA) (V) (Vv) (A) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Bi-Directional 
600 6.4 10 800 5.0 9.2 68 497-3145-1-ND 60 451 32.30 | 497-3145-2-ND 2,500 144.50/M | SMBJ5.0CA-TR 
SMB 600 7.2 10 500 6.5 11.2 56 497-3146-1-ND 60 4.51 32.30 | 497-3146-2-ND 2,500 144.50/M | SMBJ6.5CA-TR 
600 14 1 § 10 17 37 497-3000-1-ND 60 4.51 32.30 | 497-3000-2-ND 2,500 144.50/M | SMBJ10CA-TR 
600 13.3 1 5 12 19.9 31 497-3002-1-ND 60 4.51 32.30 | 497-3002-2-ND 2,500 144.50/M | SMBJ12CA-TR 
600 26.7 1 1 24 38.9 16 497-3141-1-ND 60 451 32.30 | 497-3141-2-ND 2,500 144.50/M | SMBJ24CA-TR 
600 33.3 1 1 30 48.4 13 497-3142-1-ND 53 3.99 31.35 | 497-3142-2-ND 2,500 142.50/M | SMBJ30CA-TR 
SMB 600 36.7 1 1 33 53.3 11.8 |497-3005-1-ND 60 4.51 32.30 | 497-3005-2-ND 2,500 144.50/M | SMBJ33CA-TR 
600 64.4 1 1 58 93.6 67 497-3143-1-ND 60 4.51 32.30 | 497-3143-2-ND 2,500 144.50/M | SMBJ58CA-TR 
600 77.8 1 1 70 113 5.5 497-3770-1-ND 56 4.20 33.00 |— _ —__|SMBJ70CA-TR 
Uni-Directional 
1500 22 1 1 20 33.2 45 497-4990-1-ND 62 4.62 36.30 | 497-4990-3-NDt 600 138.60 | LNBTVS3-220 
DO-201 1800 22 1 1 20 33.2 55 497-4992-1-ND 72 5.60 48.00 | 497-4992-3-NDt 600 192.00 /LNBTVS4-220 
2000 22 1 1 20 33.2 60 497-4994-1-ND 90 7.00 60.00 | 497-4994-3-NDt 600 240.00 | LNBTVS4-221 
600 6.4 10 800 5.0 9.2 68 497-3144-1-ND 60 4.51 32.30 | 497-3144-2-ND 2,500 144.50/M | SMBJ5.0A-TR 
sup 600 67 10 800 6.0 10.3 61 497-3006-1-ND 56 4.20 33.00 | 497-3006-2-ND 2,500 150.00/M | SMBJ6.0A-TR 
600 13.3 1 5 12 19.9 31 497-3001-1-ND 56 4.20 33.00 | 497-3001-2-ND 2,500 150.00/M | SMBJ12A-TR 
600 16.7 1 1 15 24.4 25.1 |497-3003-1-ND 56 4.20 33.00 | 497-3003-2-ND 2,500 150.00/M | SMBJ15A-TR 
600 17.8 1 1 16 26 23.1 |497-4293-1-ND 56 4.20 33.00 | 497-4293-2-ND 2,500 150.00/M | SMBJ16A-TR 
600 20 1 1 18 29.2 21.5 | 497-3139-1-ND 56 4.20 33.00 | 497-3139-2-ND 2,500 150.00/M | SMBJ18A-TR 
SMB 600 26.7 1 1 24 38.9 16 497-3140-1-ND 56 4.20 33.00 | 497-3140-2-ND 2,500 150.00/M | SMBJ24A-TR 
600 778 1 1 70 113 §.5 497-4294-1-ND 56 4.20 33.00 |— _— — _ |SMBJ70A-TR 
600 171 1 1 154 246 2.4 497-4292-1-ND 56 4.20 33.00 | 497-4292-2-ND 2,500 150.00/M | SMBJ154A-TR 
1500 22 1 1 20 33.2 45 497-4991-1-ND 18 5.88 46.20 |— _ —_|LNBTVS3-220U 
3000 22 1 1 20 33.2 90 497-4996-1-ND 1.04 8.84 75.40 | 497-4996-2-ND 2,500 351.00/M |LNBTVS4-222S 
SMC 3000 22 1 1 20 33.2 90 497-4997-1-ND 1.00 8.50 72.50 | 497-4997-2-ND 2,500 337.50/M |LNBTVS6-220S 
3000 22 1 1 20 33.2 90 497-4998-1-ND 1.20 10.20 87.00 | 497-4998-2-ND 2,500 405.00/M_ | LNBTVS6-221S 


t Tape and Box 


Application Specific TVS 


Fig. 1 — 8-SOIC Fig. 5 — DO-15 Fig. 6 — D2PAK 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. Package | Description Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
8-SOIC Programmable TVS for SLIC Protection 497-3781-1-ND® 1.12 96 82 | 497-3781-2-ND@ 2,500 378.00/M LOP1521SRL 
8-SOIC Programmable TVS for SLIC Protection 497-6010-1-ND® 1.24 1.06 90 | 497-6010-2-ND@ 2,500 418.50/M LOP1531RL 
1 8-SOIC Dual Line Programmable TVS for SLIC Protection 497-6444-1-ND@ NEW! 2.03 1.79 1.52 | 497-6444-2-ND® NEW! 2,500 702.00/M LCDP1521RL 
8-SOIC Overvoltage and Overcurrent Protection for Telecom Line 497-3780-1-ND 2.55 2.25 1.91 | 497-3780-2-ND 2,500 884.00/M LOP3121RL 
8-SOIC 12 Diode Array 497-7222-1-ND@® NEW! 1.52 1.30 1.11 |497-7222-2-ND@ NEW! 2,500 513.00/M DA112S1RL 
8-SOIC Protection for Ethernet Lines 497-8753-1-ND@ NEW! 1.40 1.16 1.02 | 497-8753-2-ND@ NEW! 2,500 472.50/M ETP01-1621RL 
2 8-SOIC Wide | Protection IC for Ringing SLICS 497-2558-5-ND@$ 2.90 2.70 210 | - —___|LCP02-150B1 
6-OFN Ultra Low Capacitance ESD Protection 497-6967-1-ND@ NEW! 1.20 1.02 .87 | 497-6967-2-ND@ NEW! 3,000 405.00/M DVIULC6-2M6 
3 6-OFN Ultra Large Bandwidth ESD Protection 497-6971-1-ND@ NEW! 1.36 1.16 .99 | 497-6971-2-ND@ NEW! 3,000 459.00/M HDMIULC6-2M6 
6-QFN Ultra Low Capacitance ESD Protection 497-7044-1-ND@® NEW! 1.24 1.06 90 | 497-7044-2-ND@ NEW! 3,000 418.50/M USBULC6-2M6 
S0T23-6L | Ultra Low Capacitance ESD Protection 497-5237-1-ND® 1.04 81 69 | 497-5237-2-ND@ 3,000 322.00/M DVIULC6-4SC6 
4 S0T23-6L | Ultra Large Bandwidth ESD Protection 497-5239-1-ND® 1.80 1.53 1.31 | 497-5239-2-ND® 3,000 607.50/M HDMIULC6-4SC6 
S0T23-6L_| Very Low Capacitance ESD Protection 497-5235-1-ND® 1.00 85 73 |497-5235-2-ND@ 3,000 337.50/M USBLC6-2SC6 
5 DO-15 TVS 160V/700V 497-3138-1-ND® 68 53 45 | 497-3138-3-ND@f 1,000 232.50 PKC-136 
DO-15 TVS 160V/700V 497-6478-1-ND@ NEW! 90 10 60 | 497-6478-2-ND@ NEW! 6,000 266.00/M PKC-136RL 
6 D2PAK Reversed Battery and Overvoltage Protection 497-2554-5-ND@$ 2.88 2.70 216 |— _ _ RBO40-40G 
D2PAK Reversed Battery and Overvoltage Protection 497-3714-1-ND@ NEW! 3.38 2.97 2.52 | 497-3714-2-ND@ NEW! 1,000 1237.50 RBO40-40G-TR 
7 DO-216AA _| Low Forward Voltage TVS: Transky™ 497-3509-1-ND® 90 10 60 | 497-3509-2-ND® 12,000 260.00/M SMTY18AM 
SOT-666 | ESD Protection for High Speed Interface, VBR = 6V min. 497-5544-1-ND® 86 67 57 | — _ - DSILC6-4P6 
SOT-666 | ESD Protection for High Speed Interface, VBR = 7.2V max. 497-7229-1-ND@ NEW! 72 56 48 | 497-7229-2-ND@ NEW! 3,000 224.00/M ESDALC6V1-5P6 
8 SOT-666 | ESD Protection for High Speed Interface, VBR = 9.2V max. 497-7750-1-ND@ NEW! 95 714 63 |497-7750-2-ND@ NEW! 3,000 294.00/M ESDAULC6-3BP6 
SOT-666 | Ultra Low Capacitance ESD Protection, VBR = 6V min. 497-8469-1-ND@ NEW! 1.20 1.02 .87 | 497-8469-2-ND@ NEW! 3,000 405.00/M DVIULC6-2P6 
SOT-666 | Ultra Large Bandwidth ESD Protection 497-8754-1-ND@ NEW! 1.04 86 76 | 497-8754-2-ND@ NEW! 3,000 351.00/M HDMIULC6-2P6 
9 Flip-Chip | ESD Protection for High Speed Interface, VBR = 6V min. 497-6116-1-ND® 1.00 85 73 |497-6116-2-ND® 5,000 325.00/M DSILC6-4F2 
Flip-Chip _| ESD Protection for High Speed Interface, VBR = 9.2V max. 497-7749-1-ND@ NEW! 95 14 63 |497-7749-2-ND@ NEW! 5,000 279.30/M ESDAULC6-3BF2 
S0T23-5L | Secondary Protection for DSL Lines, 8V 497-5538-1-ND® 1.00 85 73 |497-5538-2-ND® 3,000 337.50/M DSLO1-008SC5 
10 S0T23-5L | Secondary Protection for DSL Lines, 16V 497-6160-1-ND® 1.00 85 73 |497-6160-2-ND@ 3,000 337.50/M DSLO1-016SC5 
S0T23-5L_| Secondary Protection for DSL Lines, 24V 497-8750-1-ND@ NEW! 1.00 83 73 __|497-8750-2-ND@ NEW! 3,000 337.50/M DSLO1-024SC5 
11 SMA Low Forward Voltage TVS: Transky™, Stand off Voltage = 5V 497-5539-1-ND® 12 56 48 | 497-5539-2-ND@ 5,000 212.80/M SMTY5.0A 
SMA Low Forward Voltage TVS: Transky™, Stand off Voltage=12V | 497-5540-1-ND@ 81 63 54 | 497-5540-2-ND@ 5,000 239.40/M SMTY12A 
12 $T0201 Single Line Low Capacitance ESD Proection, VBR = 6.1V min. 497-8752-1-ND@ NEW! 48 28 22 | 497-8752-2-ND@ NEW! 5,000 85.00/M ESDALC6V1-1U2 
13 20-SOIC | Secondary Protection for DSL Lines, 10.5V 497-8749-1-ND@ NEW! 1.00 83 73 |497-8749-2-ND® NEW! 3,000 337.50/M DSLO1-010SC5 
@ RoHS Compliant +AmmoPack + Tube 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2091 


ON Semiconductor™ 


Transient Voltage Suppressors 


Dimensions in mm 


600 Watt SMB Surface Mount TVS kK 559 — 
j-— 4.57 — 
Specification Features: * Peak Power — 600 Watts @ 1ms * Low Leakage < 5A above 10V » Response Vt ea 7 
Time is Typically < ins t 24 [=a Et 3.81 
Mechanical Characteristics: * Case: Thermosetting plastic * Finish: Corrosion resistant * Mounting 0.152 1.27 0.51 241 
Position: Any ¢ Bi-Directional: Polarity band will not be indicated * Uni-Directional: Cathode indicated by £ 
polarity band. 
Breakdown Voltage VRWM IR@ Cut Tape Tape and Reel 
VBR Min. VRWM | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Min. Nom. Max. (V) (uA) Part No. 10 100 250 Part No. 2,500 
600 Watts, Bi-Directional — RoHS Compliant 
Wa 11.69 12.27 10 5 1SMB10CAT3GOSCT-ND 3.82 27.38 55.83 1SMB10CAT3GOSTR-ND 122.47/M 
13.3 14.00 14.7 12 5 1SMB12CAT3GOSCT-ND 3.82 27.38 55.83 1SMB12CAT3GOSTR-ND 122.47/M 
14.3 15 15.8 12.8 5 P6SMB15CAT3GOSCT-ND 3.95 28.32 57.75 P6SMB15CAT3GOSTR-ND 126.69/M 
16.7 17.58 18.5 15: 5 1SMB15CAT3GOSCT-ND 3.82 27.38 55.83 1SMB15CAT3GOSTR-ND 122.47/M 
17.8 18.74 19.7 16 5 1SMB16CAT3GOSCT-ND 3.82 27.38 55.83 1SMB16CAT3GOSTR-ND 122.47/M 
20.0 21.06 22.1 18 5 1SMB18CAT3GOSCT-ND 3.82 27.38 55.83 1SMB18CAT3GOSTR-ND 122.47/M 
22.2 23.37 24.5 20 5 1SMB20CAT3GOSCT-ND 3.82 27.38 55.83 1SMB20CAT3GOSTR-ND 122.47/M 
33.3 35.06 36.8 30 5 1SMB30CAT3GOSCT-ND 3.82 27.38 55.83 1SMB30CAT3GOSTR-ND 122.47/M 
40.0 42.11 44.2 36 5 1SMB36CAT3GOSCT-ND 3.82 27.38 55.83 1SMB36CAT3GOSTR-ND 122.47/M 
600 Watts, Uni-Directional 
6.40 6.7 7.0 5.0 800 1SMB5.0AT3GOSCT-ND@ 3.99 26.23 49.19 1SMB5.0AT3GOSTR-ND@ 107.32/M 
6.45 6.8 7.14 5.8 1000 P6SMB6.8AT3GOSCT-ND@ 3.29 23.60 48.13 P6SMB6.8AT3GOSTR-ND® 105.58/M 
7.22 7.6 7.98 6.5 500 1SMB6.5AT3GOSCT-ND@ 3.99 26.23 49.19 1SMB6.5AT3GOSTR-ND@® 107.32/M 
7.78 8.19 8.6 7.0 500 1SMB7.0AT3GOSCT-ND®@ 3.99 26.23 49.19 1SMB7.0AT3GOSTR-ND® 107.32/M 
9.44 9.92 10.4 8.5 10 1SMB8.5AT3GOSCT-ND®@ 3.99 26.23 49.19 1SMB8.5AT3GOSTR-ND® 107.32/M 
WW 11.7 12.3 10 5 1SMB10AT3GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 1SMB10AT3GOSTR-ND® 107.32/M 
13.3 14 14.7 12 5 1SMB12AT3GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 1SMB12AT3GOSTR-ND® 107.32/M 
14.3 15 15.8 12.8 5 P6SMB15AT3GOSCT-ND® 3.29 23.60 48.13 P6SMB15AT3GOSTR-ND® 105.58/M 
14.4 15.15 15.9 13 5 1SMB13AT3GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 1SMB13AT3GOSTR-ND@ 107.32/M 
16.7 17.6 18.5 15 5 1SMB15AT3GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 1SMB15AT3GOSTR-ND@ 107.32/M 
20.0 21.05 22.1 18 5 1SMB18AT3GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 1SMB18AT3GOSTR-ND® 107.32/M 
22.2 23.35 24.5 20 5 1SMB20AT3GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 1SMB20AT3GOSTR-ND® 107.32/M 
24.4 25.65 26.9 22 5 1SMB22AT3GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 1SMB22AT3GOSTR-ND® 107.32/M 
25.7 27 28.4 23.1 5 P6SMB27AT3GOSCT-ND® 3.29 23.60 48.13 P6SMB27AT3GOSTR-ND® 105.58/M 
26.7 28.1 29.5 24 5 1SMB24AT3GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 1SMB24AT3GOSTR-ND®@ 107.32/M 
28.5 30 31.5 25.6 5 P6SMB30AT3GOSCT-ND® 3.29 23.60 48.13 P6SMB30AT3GOSTR-ND@ 105.58/M 
28.9 30.4 31.9 26 5 1SMB26AT3GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 1SMB26AT3GOSTR-ND@ 107.32/M 
31.1 32.75 34.4 28 5 1SMB28AT3GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 1SMB28AT3GOSTR-ND@ 107.32/M 
33.3 35.05 36.8 30 5 1SMB30AT3GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 1SMB30AT3GOSTR-ND® 107.32/M 
34.2 36 37.8 30.8 5 P6SMB36AT3GOSCT-ND® 3.29 23.60 48.13 P6SMB36AT3GOSTR-ND® 105.58/M 
36.7 38.65 40.6 33 5 1SMB33AT3GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 1SMB33AT3GOSTR-ND® 107.32/M 
37.1 39 4 33.3 5 P6SMB39AT3GOSCT-ND® 3.29 23.60 48.13 P6SMB39AT3GOSTR-ND® 105.58/M 
40.0 421 44.2 36 5 1SMB36AT3GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 1SMB36AT3GOSTR-ND@ 107.32/M 
44.4 46.75 49.1 40 5 1SMB40AT3GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 1SMB40AT3GOSTR-ND@ 107.32/M 
47.8 50.3 52.8 43 5 1SMB43AT3OSCT-ND 2.80 21.00 42.00 = = 
47.8 50.3 52.8 43 5 1SMB43AT3GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 1SMB43AT3GOSTR-ND® 107.32/M 
56.7 59.7 62.7 51 5 1SMB51AT3GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 1SMB51AT3GOSTR-ND® 107.32/M 
64.4 67.8 71.2 58 5 1SMB58AT3GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 1SMB58AT3GOSTR-ND® 107.32/M 
66.7 70.2 73.7 60 5 1SMB60AT3GOSCT-ND® 3.30 23.23 42.24 = = 
77.8 81.9 86 70 5 1SMB70AT3GOSCT-ND® 3.99 26.23 49.19 1SMB70AT3GOSTR-ND@ 107.32/M 
94.4 99.2 104 85 5 1SMB85AT3GOSCT-ND® 3.69 26.43 53.90 1SMB85AT3GOSTR-ND@ 118.24/M 
133 140 147 120 5 1SMB120AT3GOSCT-ND® 4.28 30.70 62.60 1SMB120AT3GOSTR-ND® 137.33/M 
152 160 168 136 5 P6SMB160AT3OSCT-ND 3.66 27.42 54.84 = = 
189 199 209 170 5 1SMB170AT3GOSCT-ND® 4.28 30.70 62.60 1SMB170AT3GOSTR-ND® 137.33/M 
190 200 210 171 5 P6SMB200AT3GOSCT-ND® 4.28 30.70 62.60 P6SMB200AT3GOSTR-ND® 137.33/M 
@ RoHS Compliant 
1500 Watt SMC Surface Mount TVS - Uni-Directional Digi®Reel® Cee: =e 
Specifications: 
* Peak Power — 1500W@1ms * Low Leakage <5y/A above 10V * Response time is typically <1ns t 
f i i 
Mechanical Characteristics: 0.4 52{ 1 aa eh [D re 
* Case: Thermosetting plastic * Finish: Corrosion resistant * Polarity: Cathode indicated by molded polarity notch eS Ll1.27  o.5iLlF 6.10 
* Mounting Position: Any | 
Breakdown Voltage VRWM IR@ Cut Tape Tape and Reel 
VBR Minimum VRWM_ | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Min. Nom. Max. (V) (uA) Part No. 10 100 250 Part No. 2,500 
6.4 6.7 7.0 5.0 1,000 1SMC5.0AT3GOSCT-ND® 5.22 40.99 90.05 1SMC5.0AT3GOSTR-ND@® 186.30/M 
6.67 7.02 7.37 6.0 1,000 1SMC6.0AT3GOSCT-ND® 5.22 40.99 90.05 1SMC6.0AT3GOSTR-ND® 186.30/M 
13.3 14 14.7 12 5 1SMC12AT3OSCT-ND 5.41 40.55 86.37 1SMC12AT3OSTR-ND 336.00/M 
13.3 14 14.7 12 5 1SMC12AT3GOSCT-ND®@ 5.22 40.99 90.05 1SMC12AT3GOSTR-ND®@ 186.30/M 
16.7 17.6 18.5 15 5 1SMC15AT3GOSCT-ND@ 5.22 40.99 90.05 1SMC15AT3GOSTR-ND@ 186.30/M 
20 21.05 22.1 18 5 1SMC18AT3GOSCT-ND®@ 5.22 40.99 90.05 1SMC18AT3GOSTR-ND@ 186.30/M 
26.7 28.1 29.5 24 5 1SMC24AT3GOSCT-ND® 5.22 40.99 90.05 1SMC24AT3GOSTR-ND@ 186.30/M 
28.9 30.4 31.9 26 5 1SMC26AT3GOSCT-ND®@ 5.22 40.99 90.05 1SMC26AT3GOSTR-ND@ 186.30/M 
31.1 32.75 34.4 28 5 1SMC28AT3GOSCT-ND® 5.22 40.99 90.05 1SMC28AT3GOSTR-ND@ 186.30/M 
36.7 38.65 40.6 33 5 1SMC33AT3GOSCT-ND®@ 5.22 40.99 90.05 1SMC33AT3GOSTR-ND®@ 186.30/M 
40 42.1 44.2 36 5 1SMC36AT3GOSCT-ND® 5.22 40.99 90.05 1SMC36AT3GOSTR-ND® 186.30/M 
56.7 59.7 62.7 51 5 1SMC51AT3GOSCT-ND@ 5.22 40.99 90.05 1SMC51AT3GOSTR-ND®@ 186.30/M 
6.45 6.8 7.14 5.8 1,000 1.5SMC6.8AT3GOSCT-ND® 5.22 40.99 90.05 1.5SMC6.8AT3GOSTR-ND® 186.30/M 
14.3 15 15.8 12.8 5 1.5SMC15AT3GOSCT-ND® 5.22 40.99 90.05 1.5SMC15AT3GOSTR-ND® 186.30/M 
17.1 18 18.9 15.3 5 1.5SMC18AT3GOSCT-ND® 5.22 40.99 90.05 1.5SMC18AT3GOSTR-ND® 186.30/M 
22.8 24 25.2 20.5 5 1.5SMC24AT3GOSCT-ND® §.22 40.99 90.05 1.5SMC24AT3GOSTR-ND® 186.30/M 
25.7 27 28.4 23.1 5 1.5SMC27AT3GOSCT-ND® 5.22 40.99 90.05 1.5SMC27AT3GOSTR-ND® 186.30/M 
28.5 30 31.5 25.6 5 1.5SMC30AT3GOSCT-ND® 5.22 40.99 90.05 1.5SMC30AT3GOSTR-ND® 186.30/M 
31.4 33 34.7 28.2 5 1.5SMC33AT3GOSCT-ND® 5.22 40.99 90.05 1.5SMC33AT3GOSTR-ND® 186.30/M 
34.2 36 37.8 30.8 5 1.5SMC36AT3GOSCT-ND® 5.22 40.99 90.05 1.5SMC36AT3GOSTR-ND® 186.30/M 
37.1 39 41 33.3 5 1.5SMC39AT3GOSCT-ND® 5.22 40.99 90.05 1.5SMC39AT3GOSTR-ND® 186.30/M 
40.9 43 45.2 36.8 5 1.5SMC43AT3GOSCT-ND® 5.22 40.99 90.05 1.5SMC43AT3GOSTR-ND® 186.30/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ON Semiconductor™ 


Transient Voltage Suppressors (cont) 


1500 Watt Mosorb™ TVS 


Dimensions in mm 


95.304 1.064 
Specifications: * Maximum clamp voltage @ peak pulse current * Low leakage <5yA above 10V Response time is typically < 1ns ry 
Mechanical Characteristics: * Case: Void-free, transfer-model, thermosetting plastic * Finish: All external surfaces are corrosion resistant and leads are readily solderable + 25.40 | l« 25.40 .| 
« Maximum lead temperature for soldering purposes: 230°C, 1/16” from case for 10 seconds » Polarity: Cathode indicated by polarity band * Mounting Position: Any 9.50 
Breakdown Voltage VBR VRWM IR @ VRWM | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Min. Nom. Max. Min. (V) (WA) Part No. 1 10 100 250 Part No. Pricing 1,500 
1.5KE Series 
6.45 6.8 7.14 5.8 1,000 1.5KE6.8AGOS-ND® 63 5.59 46.20 96.88 = = 
14.3 15 15.8 12.8 5 1.5KE15AGOS-ND® 63 5.59 46.20 96.88 = — 
15.2 16 16.8 13.6 5 1.5KE16AGOS-ND® 63 5.59 46.20 96.88 = = 
171 18 18.9 15.3 5 1.5KE18AGOS-ND® 63 5.59 46.20 96.88 = = 
19 20 21 17.1 5 1.5KE20AGOS-ND® 63 5.59 46.20 96.88 = = 
25.7 27 28.4 23.1 5 1.5KE27AOS-ND 57 5.31 44.12 93.96 = = 
25.7 27 28.4 23.1 5 1.5KE27AGOS-ND® 63 5.59 46.20 96.88 = = 
28.5 30 31.5 25.6 5 1.5KE30AOS-ND 61 5.67 47.09 100.28 = = 
28.5 30 31.5 25.6 5 1.5KE30AGOS-ND® 63 5.59 46.20 96.88 = = 
31.4 33 34.7 28.2 § 1.5KE33AGOS-ND® 63 5.59 46.20 96.88 = = 
34.2 36 37.8 30.8 5 1.5KE36ARL4GOSCT-ND® = 6.26 49.18 108.05 1.5KE36ARL4GOSTR-ND® 238.47/M 
37.1 39 41 33.3 5 1.5KE39ARL4GOSCT-ND® _ 6.26 49.18 108.05 1.5KE39ARL4GOSTR-ND® 238.47/M 
40.9 43 45.2 36.8 5 1.5KE43AGOS-ND® 63 5.59 46.20 96.88 = _ 
53.2 56 58.8 47.8 5 1.5KE56ARL4GOSCT-ND® _ 6.26 49.18 108.05 1.5KE56ARL4GOSTR-ND® 238.47/M 
58.9 62 65.1 53 5 1.5KE62AGOS-ND® 63 5.59 46.20 96.88 S = 
64.6 68 71.4 58.1 5 1.5KE68AGOS-ND® 63 5.59 46.20 96.88 = = 
190 200 210 171 5 1.5KE200AGOS-ND@ 2.63 22.75 175.00 367.50 — = 
JEDEC Series 
6.0 = — 5 300 1N6373RL4GOSCT-ND® a 5.44 46.59 108.71 1N6373RL4GOSTR-ND® 240.72/M 
6.0 _ = 5 300 ICTE-SRL4GOSCT-ND® a 8.84 75.40 169.00 ICTE-SRL4GOSTR-ND® 390.00/M 
6.0 6.2 = 5 300 1N5908RL4GOSCT-ND® = 5.44 46.59 108.71 1N5908RL4GOSTR-ND® 240.72/M 
6.45 6.8 7.14 5.8 1,000 1N6267ARL4GOSCT-ND® = 5.44 46.59 108.71 1N6267ARL4GOSTR-ND® 240.72/M 
9.5 10 10.5 8.55 10 1N6271AOS-ND 64 5.94 49.37 105.13 = = 
9.5 10 10.5 8.55 10 1N6271AGOS-ND® 54 5.05 41.93 89.30 = = 
12.4 13 13.7 WW 5 1N6274AGOS-ND® 54 5.05 41.93 89.30 = — 
14.3 15 15.8 12.8 5 1N6275AGOS-ND® 54 5.05 41.93 89.30 = — 
15.2 16 16.8 13.6 5 1N6276AGOS-ND® 54 5.05 41.93 89.30 = = 
17.1 18 18.9 15.3 5 1N6277AGOS-ND® 54 5.05 41.93 89.30 = = 
17.6 = — 15 2 1N6377GOS-ND® 54 5.05 41.93 89.30 = = 
25.7 27 28.4 23.1 5 1N6281AGOS-ND® 54 5.05 41.93 89.30 = = 
28.5 30 31.5 25.6 5 1N6282ARL4GOSCT-ND® — 5.44 46.59 108.71 1N6282ARL4GOSTR-ND® 240.72/M 
31.4 33 34.7 28.2 5 1N6283AGOS-ND® 54 5.05 41.93 89.30 = = 
34.2 36 37.8 30.8 5 1N6284AGOS-ND@ 54 5.05 41.93 89.30 = = 
37.1 39 41 33.3 5 1N6285AGOS-ND® 54 5.05 41.93 89.30 = = 
40.9 43 45.2 36.8 5 1N6286AGOS-ND® 54 5.05 41.93 89.30 = = 
44.7 47 49.4 40.2 5 1N6287AGOS-ND® 54 5.05 41.93 89.30 = = 
42.4 — _ 36 2 1N6380GOS-ND® 54 5.05 41.93 89.30 = _ 
48.5 51 53.6 43.6 5 1N6288ARL4GOSCT-ND® = 5.44 46.59 108.71 1N6288ARL4GOSTR-ND® 240.72/M 
58.9 62 65.1 53 5 1N6290AGOS-ND® 54 5.05 41.93 89.30 = = 
86.5 91 95.5 77.8 5 1N6294ARL4GOSCT-ND® = 5.44 46.59 108.71 1N6294ARL4GOSTR-ND® 240.72/M 
@ RoHS Compliant 
ESD Fig. 1 — SOT-723 Fig. 2 — SOD-923 
Protection 
. ani ® 
Diodes Digi Reel 
VBR VRWM Max. IR @ VRWM | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. Package Min. (Vv) (uA) Part No. if 10 100 Part No. Pricing 8,000 
SOT-723 5.0 3.3 1.0 ESD7C3.3DT5GOSCT-ND 47 3.33 21.86 ESD7C3.3DT5GOSTR-ND 84.46/M 
1 SOT-723 141 5.0 5 ESD7C5.0DT5GOSCT-ND A7 3.33 21.86 ESD7C5.0DT5GOSTR-ND 84.46/M 
SOT-723 5.4 5.0 1.0 ESD7L5.0DTS5GOSCT-ND -80 7.00 60.00 ESD7L5.0DT5GOSTR-ND 266.00/M 
2A SOD-923 5.0 5.0 1.0 ESD9B5.0ST5GOSCT-ND 42 3.02 17.80 ESD9B5.0ST5GOSTR-ND. 60.47/M 
2B SOD-923 5.0 3.3 1.0 ESD9C3.3ST5GOSCT-ND 45 3.25 19.12 ESD9C3.3ST5GOSTR-ND 64.93/M 
SOD-923 1 5.0 0.5 ESD9C5.0ST5GOSCT-ND 45 3.25 19.12 ESD9C5.0ST5GOSTR-ND 64.93/M 
@ RoHS Compliant 


ESD TVS 


Fig. 1 — SC-74 


® 
Dimensions in mm D Reel 


Fig. 2 — SOT-323 Fig. 3 — SOD-323 
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Fig. 5 — SOT-23 
Breakdown Voltage VBR_| VRWM Min. | IR @ VRWM | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 
Fig. | Min. Nom. Max. (V) (uA) Part No. 10 100 250 3,000 
1 5.32 5.6 5.88 3.0 2.0 MMQAS5V6T1GOSCT-ND 3.69 24.20 45.38 |MMQA5V6T1GOSTR-ND 99.00/M 
6.0 = 7.2 5.0 20 SMS05T1GOSCT-ND 3.98 28.50 58.13 _|SMS05T1GOSTR-ND 127.50/M 
2 6.4 6.8 7.2 5.0 0.05 DF3A6.8FUT1GOSCT-ND 3.02 19.80 37.13 | DF3A6.8FUT1GOSTR-ND 81.00/M 
3A 6.2 = 73 5.0 10 SD05T1GOSCT-ND 3.33 21.86 40.99 |SD05T1GOSTR-ND 89.43/M 
13.3 = 15.75 12.0 1.0 $D12T1GOSCT-ND 3.33 21.86 40.99 _|SD12T1GOSTR-ND 89.43/M 
3B | 13.3 = = 12.0 1.0 SD12CT1GOSCT-ND 3.18 22.80 46.50 |SDi2CTi1GOSTR-ND 102.00/M 
5.32 5.6 5.88 3.0 5.0 NZL5V6AXV3T1GOSCT-ND 3.60 21.20 37.50 _|NZL5V6AXV3T1GOSTR-ND 80.00/M 
4 6.46 6.8 714 4.5 1.0 NZL6V8AXV3T1GOSCT-ND 3.60 21.20 37.50 _|NZL6V8AXV3T1GOSTR-ND 80.00/M 
7.12 7.5 7.88 5.0 1.0 NZL7V5AXV3T1GOSCT-ND 3.60 21.20 37.50 _ | NZL7V5AXV3T1GOSTR-ND 80.00/M 
5 6.2 = 73 5.0 10 SM05T1GOSCT-ND 3.95 28.32 57.75 |SMO5T1GOSTR-ND 126.69/M 
13.3 = 15.75 12.0 1.0 SM12T1GOSCT-ND 3.95 28.32 57.75 _|SM12T1GOSTR-ND 126.69/M 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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LJ ite NEW! Overvoltage Protection Regulator and Inrush Limiter 


The LT®4356 surge stopper protects loads from high voltage transients. It regulates the output during an over- _ tors the voltage drop between the VCC and SNS pins to protect against overcurrent faults. 
voltage event, such as load dump in automobiles, by controlling the gate of an external N-channel MOSFET. Features: ¢ Stops High Voltage Surges » Adjustable Output Clamp Voltage * Overcurrent Protection »* Wide 
The output is limited to a safe value thereby allowing the loads to continue functioning. The LT4356 also moni- Operating Range: 4V ~ 80V * Reverse Input Protection to -60V 


80V Input Surge CMR = 6.8pF Fig. 1 — 10-MSOP Fig. 2 — 12-DFN Fig. 3 — 16-SOIC 
'LOAD = $00mA TOP VIEW 
TOP VIEW 
VIN it TOP VIEW 
20V/DIV a 
ik 
12V, = 
27V Adjustable Clamp iz: 
Vout x 
20V/DIV = 
100ms/DIV 
Typical Shutdown Temperature Digi-Key Price Each Linear Tech 
Fig. Current (A) Range Package Part No. 1 25 100 Part No. 
£ 0° ~ 70°C 10-MSOP LT4356CMS-1#PBF-ND 3.95 2.83 2.33 LT4356CMS-1#PBF 
1 7 -40° ~ 125°C 10-MSOP LT4356HMS-1#PBF-ND 5.18 3.70 3.05 LT4356HMS-1#PBF 
7 -40° ~ 85°C 10-MSOP LT4356IMS-1#PBF-ND 4.75 3.39 2.80 LT4356IMS-1#PBF 
7 0° ~ 70°C 12-DFN LT4356CDE-1#PBF-ND 3.95 2.83 2.33 LT4356CDE-1#PBF 
EA -40° ~ 125°C 12-DFN LT4356HDE-1#PBF-ND 5.18 3.70 3.05 LT4356HDE-1#PBF 
2 7 -40° ~ 85°C 12-DFN LT4356IDE-1#PBF-ND 4.75 3.39 2.80 LT4356IDE-1#PBF 
60 0° ~ 70°C 12-DFN LT4356CDE-2#PBF-ND 3.95 2.83 2.33 LT4356CDE-2#PBF 
60 -40° ~ 85°C. 12-DFN LT4356IDE-2#PBF-ND 4.75 3.39 2.80 LT4356IDE-2#PBF 
r 0° ~ 70°C 16-SOIC LT4356CS-1#PBF-ND 4.20 2.83 2.40 LT4356CS-1#PBF 
3 fA -40° ~ 85°C. 16-SOIC. LT43561S-1#PBF-ND 5.05 3.39 2.88 LT43561S-1#PBF 
60 0° ~ 70°C 16-SOIC. LT4356CS-2#PBF-ND 4.20 2.83 2.40 LT4356CS-2#PBF 
60 -40° ~ 85°C 16-SOIC LT43561S-2#PBF-ND 5.05 3.40 2.89 LT43561S-2#PBF 


“wv Semiconductor ESD Protection Diodes Digi@Reel” 


VBR Vrwm IR@Vrwm | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Semiconductor 
Fig. Package Minimum Nominal Min. (V) Max. (uA) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Single-Line ESD Protection Diodes 
SMF® 6.4 = 5 400 751-1426-1-ND 48 3.63 24.62 |751-1426-2-ND 3,000 109.44/M | SMF5VOA-GS08 
SMF® 7.22 = 6.5 250 751-1436-1-ND A8 3.63 24.62 |751-1436-2-ND 3,000 109.00/M | SMF6V5A-GS08 
SMF® W141 = 10 2.5 751-1427-1-ND 48 3.63 24.62 |751-1427-2-ND 3,000 109.00/M | SMF10A-GS08 
SMF® 13.3 = 12 2.5 751-1437-1-ND 48 3.63 24.62 |751-1437-2-ND 3,000 109.00/M | SMF12A-GS08 
SMF® 16.7 = 15 1 48 3.63 24.62 _|751-1431-2-ND 3,000 109.00/M_|SMF15A-GS08 
SMF® 20 = 18 1 48 3.63 24.62 |751-1439-2-ND 3,000 109.00/M | SMF18A-GS08 
SMF® 26.7 = 24 1 A8 3.63 24.62 |751-1421-2-ND 3,000 109.00/M | SMF24A-GS08 
SMF® 36.7 = 33 1 751-1422-1-ND 48 3.63 24.62 |751-1422-2-ND 3,000 109.00/M | SMF33A-GS08 
1A SMF® 40 = 36 1 751-1433-1-ND A8 3.63 24.62 |751-1433-2-ND 3,000 109.00/M | SMF36A-GS08 
SMF® 47.8 = 43 1 48 3.63 24.62 | 751-1432-2-ND 3,000 109.00/M_| SMF43A-GS08 
SOD-523 4 = 3 20 15 1.32 11.03 |751-1406-2-ND 3,000 71.00/M | VESD03-02V-GS08 
SOD-523 6.5 = 5 0.1 AS 1.32 11.03 |751-1410-2-ND 3,000 71.00/M | VESD05-02V-GS08 
SOD-523 6 6.8 5 0.1 751-1407-1-ND Burs 1.49 12.38 | 751-1407-2-ND 3,000 79.00/M |VESD05A1B-02V-GS08 
SOD-523 6 6.8 5 1 751-1440-1-ND A7 3.32 21.78 |751-1440-2-ND 3,000 79.00/M | VESD05A1-02V-GS08 
SOD-523 9 = 8 0.1 751-1438-1-ND -55 3.97 23.37 | 751-1438-2-ND 3,000 71.00/M_| VESD08-02V-GS08 
SOD-923 6 6.8 5 0.1 751-1428-1-ND 18 1.51 12.60 |751-1428-2-ND 8,000 71.00/M | VESDO5A1B-02Z-GS08 
SOD-923 5 6 3.3 1 751-1458-1-ND 35 2.67 18.14 | 751-1458-2-ND 8,000 75.60/M_ |VESD03A1C-02Z-GS08 
SOD-923 13.5 14 12 0.1 751-1459-1-ND 48 3.38 22.18 | 751-1459-2-ND 8,000 85.68/M_| VESD12A1C-02Z-GS08 
SOT-23 4 4.6 3.3 100 751-1397-1-ND 14 1.22 10.13 |751-1397-2-ND 3,000 65.00/M | GSOT03-GS08 
2A SOT-23 6 6.8 5 10 751-1416-1-ND 14 1.22 10.13 |751-1416-2-ND 3,000 65.00/M | GSOT05-GS08 
SOT-23 13.5 15 12 1 751-1393-1-ND 14 1.22 10.13 |751-1393-2-ND 3,000 81.00/M | GSOT12-GS08 
SOT-23 16.5 18 15 1 751-1405-1-ND 14 1.22 10.13 | 751-1405-2-ND 3,000 65.00/M_|GSOT15-GS08 
LLP75-3B 4 4.6 3.3 100 751-1402-1-ND 24 2.03 16.88 |— _— — |GSOT03-HT3-GS08 
3A LLP75-3B 6 6.8 5 10 751-1408-1-ND 24 2.03 16.88 | 751-1408-2-ND 3,000 108.00/M | GSOTO5-HT3-GS08 
LLP75-3B 13.5 15 12 1 751-1418-1-ND 24 2.03 16.88 |— = — |GSOT12-HT3-GS08 
LLP75-3B 16.5 18 15 1 751-1400-1-ND 24 2.03 16.88 |— = —_|GSOT15-HT3-GS08 
LLP1006-2L 6.9 7.9 5 0.1 751-1447-1-ND 45 3.24 19.08 |751-1447-2-ND 8,000 64.80/M | VBUS051BD-HD1-GS08 
4A LLP1006-2L 5 6 3.3 0.5 751-1450-1-ND 45 3.24 19.08 |751-1450-2-ND 8,000 64.80/M | VESD03A1B-HD1-GS08 
LLP1006-2L 6 6.8 5 1 751-1451-1-ND 45 3.24 19.08 |751-1451-2-ND 8,000 64.80/M | VESDO5A1A-HD1-GS08 
LLP1006-2L 6 6.8 5 0.1 751-1452-1-ND 45 3.24 19.08 | 751-1452-2-ND 8,000 64.80/M_| VESD05A1B-HD1-GS08 
Bidirectional Asymmetrical (BiAs) Single Line ESD Protection Diodes 
1B SOD-923 7.3 = ra 0.1 751-1409-1-ND 14 1.22 10.13 | 751-1409-2-ND 8,000 57.00/M_| VCUT0714A-02Z-GS08 
SOT-23 4.5 5.3 3.8 100 16 1.35 11.25 | 751-1398-2-ND 3,000 72.00/M |GSOT03C-GS08 
SOT-23 6.5 7.5 5.5 10 16 1.35 11.25 |751-1415-2-ND 3,000 72.00/M |GSOTO5C-GS08 
2B SOT-23 9.5 10.7 8.5 5 16 1.35 11.25 |751-1417-2-ND 3,000 72.00/M |GSOTO8C-GS08 
SOT-23 13.5 15.7 12.5 1 751-1414-1-ND A6 1.35 11.25 |751-1414-2-ND 3,000 72.00/M |GSOT12C-GS08 
SOT-23 39.5 43.7 36.5 1 751-1404-1-ND 16 1.35 11.25 | 751-1404-2-ND 3,000 72.00/M_|GSOT36C-GS08 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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VISHAY. Semiconductor ESD Protection Diodes (con) Reel’ [© 
VBR Vrwm IR@Vrwm | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay Semiconductor 
Fig. Package Minimum Nominal Min. (V) Max. (WA) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
LLP75-3B 4 4.6 3.3 100 751-1396-1-ND 25 2.16 18.00 | 751-1396-2-ND 3,000 115.00/M |GSOTO3C-HT3-GS08 
3B LLP75-3B 6 6.8 5 10 751-1412-1-ND 25 2.16 18.00 | 751-1412-2-ND 3,000 115.00/M |GSOTO5C-HT3-GS08 
LLP75-3B 13.5 15 12 1 751-1411-1-ND 25 2.16 18.00 |751-1411-2-ND 3,000 115.00/M_|GSOT12C-HT3-GS08 
4B LLP1006-2L it _— 5 0.1 751-1448-1-ND 45 3.24 19.08 | 751-1448-2-ND 8,000 64.80/M | VCUTO505B-HD1-GS08 
LLP1006-2L 7.3 _ £ 0.1 751-1449-1-ND 45 3.24 19.08 | 751-1449-2-ND 8,000 64.80/M_|VCUT0714A-HD1-GS08 
High Speed ESD Protection Diodes 
2c SOT-23 6 _ 5 20 751-1395-1-ND 14 1.22 10.13 |751-1395-2-ND 3,000 65.00/M |GLOST-GSO8 
SOT-23 16.7 _ 15 1 751-1419-1-ND 14 1.22 10.13 |751-1419-2-ND 3,000 65.00/M_|GL15T-GS08 
3c LLP75-3B 16.7 = 15 1 751-1394-1-ND 24 2.03 16.88 |— = — _|GL15-HT3-GS08 
ESD Protection Diode Arrays 
5 LLP75-6A 6 _ 5 Max. 1 751-1413-1-ND 44 3.78 31.50 |751-1413-2-ND 3,000 202.00/M_ |GMFO5C-HS3-GS08 
LLP75-6A 6 = 5 0.1 751-1423-1-ND 44 3.78 31.50 | 751-1423-2-ND 3,000 202.00/M_|GMFO5LC-HS3-GS08 
Six-Line ESD Protection Diode Array 
6 LLP75-7A 6 6.6 5 1 751-1441-1-ND 55 4.06 32.67 | 751-1441-2-ND 3,000 158.00/M_| VESDO5A6-HA3-GS08 
Four-Line BUS-port ESD Protection Diode 
7 LLP75-6A 6.9 7.9 5 0.1 751-1434-1-ND AT 5.99 51.30 |751-1434-2-ND 3,000 274.00/M | VBUS054B-HS3-GS08 
LLP75-6L 6.9 7.9 5 0.1 751-1453-1-ND aa 5.95 51.00 | 751-1453-2-ND 3,000 272.00/M_|VBUS054B-HSF-GS08 
8 LLP1010-6L 6 _ 5 0.1 751-1454-1-ND 59 4.48 30.46 |751-1454-2-ND 5,000 118.44/M | VESDO5A4A-HS4-GS08 
LLP1010-6L 11.2 _ 9 0.1 751-1457-1-ND 59 4.48 30.46 | 751-1457-2-ND 5,000 143.82/M_| VESDO9A4A-HS4-GS08 
Eight-Line ESD Protection Diode Array 
9 LLP1713-9L 6 _ 5 1 751-1435-1-ND 66 4.80 38.61 751-1435-2-ND 3,000 187.00/M_|VESDO5A8A-HNH-GS08 
EMI Filters with ESD Protection D 


On en R wD = 


No. of VRWM _|IR @ VRWM | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | Vishay Semiconductor 
Fig. Package Channels Min. (V) Max. (uA) | Part No. 1 10 100 Part No. Pricing 3,000 | Part No. 
1 LLP75-6A 2 5 1 751-1424-1-ND 28 2.43 20.25 |751-1424-2-ND 130.00/M VEMI255A-HS3-GS08 
2 LLP75-7A 3 5 1 751-1444-1-ND 53 3.87 31.19 |751-1444-2-ND 151.00/M VEMI355A-HA3-GS08 
3 LLP1713-9L 4 5 1 751-1420-1-ND 38 3.24 27.00 |751-1420-2-ND 173.00/M VEMI45AA-HNH-GS08 
4 LLP2513-DL 6 5 1 751-1425-1-ND AT 4.05 33.75 |751-1425-2-ND 202.50/M VEMI65AA-HCI-GS08 
4 LLP2513-13L 6 5 1 751-1455-1-ND 73 5.67 48.60 |751-1455-2-ND 226.80/M VEMI65AB-HCI-GS08 
5 LLP3313-17L 8 5 1 751-1456-1-ND 81 6.30 54.00 |751-1456-2-ND 252.00/M VEMI85AB-HGK-GS08 
5 LLP3313-HL 8 5 1 751-1430-1-ND 57 4.86 40.50 |751-1430-2-ND 226.80/M VEMI85AA-HGK-GS08 


Lf , 
VISHAY. General Semiconductor | Transient Voltage Suppressors 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — SMA, SMB, SMC Fig. 2 — DO-204AC Fig. 3 — DO-215AA Fig. 4 — 1.5KE Fig. 6 — MicroSMP NEW! 


Cathode Band 


Cathode_ 


Breakdown Voltage Cut Tape 
Pw VBR IT Dimensions -mm__| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Watts | Minimum | Maximum | (mA) Ee WwW Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Unidirectional 
300 111 123 1.0 5.28 2.79 SMAJ100A-E3/1GI-NDt 52 3.91 30.26 |— = _ 
400 6.40 7.07 10 5.28 2.79 SMAJ5.0A-E3/1GI-NDt 52 3.91 30.26 |— = _ 
400 6.40 7.07 10 5.28 2.79 SMAJ5.0A-E3/61GICT-ND 51 3.89 27.91 | SMAJ5.0A-E3/61GITR-ND 1,800 132.20/M 
400 111 12.3 1.0 5.28 2.79 SMAJ10A-E3/61GICT-ND 51 3.89 27.91 | SMAJ10A-E3/61GITR-ND 1,800 132.20/M 
400 13.3 14.7 1.0 5.28 2.79 SMAJ12A-E3/61GICT-ND 51 3.89 27.91 | SMAJ12A-E3/61GITR-ND 1,800 132.20/M 
400 16.7 18.5 1.0 5.28 2.79 SMAJ15A-E3/61GICT-ND 51 3.89 27.91 | SMAJ15A-E3/61GITR-ND 1,800 132.20/M 
400 20.0 22.1 1.0 5.28 2.79 SMAJ18A-E3/61GICT-ND 51 3.89 27.91 | SMAJ18A-E3/61GITR-ND 1,800 132.20/M 
400 24.4 26.9 1.0 5.28 2.79 SMAJ22A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 |— _ = 
400 36.7 40.6 1.0 5.28 2.79 SMAJ33A-E3/61GICT-ND 51 3.89 27.91 | SMAJ33A-E3/61GITR-ND 1,800 132.20/M 
1 400 40.0 44.2 1.0 5.28 2.79 SMAJ36A-E3/1GI-NDt 52 3.91 30.26 |— — = 
400 40.0 44.2 1.0 5.28 2.79 SMAJ36A-E3/61GICT-ND 51 3.89 27.91 | SMAJ36A-E3/61GITR-ND 1,800 132.20/M 
400 44.4 49.1 1.0 5.28 2.79 SMAJ40A-E3/61GICT-ND 51 3.89 27.91 | SMAJ40A-E3/61GITR-ND 1,800 132.20/M 
400 66.7 73.7 1.0 5.28 2.79 SMAJ60A-E3/1GI-NDt 52 3.91 30.26 |— _ — 
600 41 = 1.0 5.59 3.94 SMBJ3V3-E3/52GICT-ND 71 5.49 47.04 | SMBJ3V3-E3/52GITR-ND 750 205.80 
600 6.40 7.07 10 5.59 3.94 SMBJ5.0A-E3/52GICT-ND 53 4.01 28.73 | SMBJ5.0A-E3/52GITR-ND. 750 110.57 
600 13.3 14.7 1.0 5.59 3.94 SMBJ12A-E3/52GICT-ND 53 4.01 28.73 | SMBJ12A-E3/52GITR-ND 750 110.57 
600 16.7 18.5 1.0 5.59 3.94 SMBJ15A-E3/52GICT-ND 53 4.01 28.73 | SMBJ15A-E3/52GITR-ND 750 110.57 
600 26.7 29.5 1.0 5.59 3.94 SMBJ24A-E3/52GICT-ND 53 4.01 28.73 | SMBJ24A-E3/52GITR-ND 750 110.57 
600 28.9 31.9 1.0 5.59 3.94 SMBJ26A-E3/51GI-NDt 54 4.07 31.46 |— — = 
600 44.4 49.1 1.0 5.59 3.94 SMBJ40A-E3/52GICT-ND 53 4.01 28.73 | SMBJ40A-E3/52GITR-ND 750 110.57 
t Bulk (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2095 
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VISHAY. General Semiconductor Transient Voltage Suppressors (cont) 


Breakdown Voltage Cut Tape 
Pw VBR ie Dimensions - mm Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Watts | Minimum | Maximum | (mA) L WwW Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing 
1500 6.40 7.07 10 8.13 6.22 SMCJ5.0A-E3/57TGICT-ND 73 5.67 48.60 |SMCJ5.0A-E3/57TGITR-ND 850 240.98 
1500 13.3 14.7 1.0 8.13 6.22 SMCJ12A-E3/57TGICT-ND 73 5.67 48.60 |SMCJ12A-E3/57TGITR-ND 850 240.98 
1500 16.7 18.5 1.0 8.13 6.22 SMCJ15A-E3/57TGICT-ND 73 5.67 48.60 |SMCJ15A-E3/57TGITR-ND 850 240.98 
F 1500 26.7 29.5 1.0 8.13 6.22 SMCJ24A-E3/57TGICT-ND 73 5.67 48.60 |SMCJ24A-E3/57TGITR-ND 850 240.98 
1500 36.7 40.6 1.0 8.13 6.22 SMCJ33A-E3/51TGI-NDt 73 5.67 43.74 |— = _ 
1500 40.0 44.2 1.0 8.13 6.22 SMCJ36A-E3/57TGICT-ND 73 5.67 48.60 |SMCJ36A-E3/57TGITR-ND 850 240.98 
1500 44.4 49.1 1.0 8.13 6.22 SMCJ40A-E3/57TGICT-ND 73 5.67 48.60 |SMCJ40A-E3/57TGITR-ND 850 240.98 
1500 209 231 1.0 8.13 6.22 SMCJ188A-E3/57TGICT-ND 73 5.67 48.60 _| SMCJ188A-E3/57TGITR-ND 850 240.98 
500 6.40 7.30 10 _ = SA5.0-E3/1GI-NDt anil 5.32 41.18 |— = = 
500 33.3 36.8 1.0 = = SA30A-E3/1GI-NDt FA 5.32 41.18 |— = = 
2 500 83.3 92.1 1.0 _ _ SA75A-E3/1GI-NDt 771 5.32 41.18 |— _ _ 
600 6.45 7.14 10 = = P6KE6.8A-E3/1GI-NDt 69 5.17 39.98 |— _ _ 
600 22.8 25.2 1.0 = = P6KE24A-E3/1GI-NDt 62 4.67 31.72) |— _ _ 
600 13.3 14.7 1.0 _ = SMBG12A-E3/1GI-NDt 54 4.07 31.46 |— = = 
600 14.4 15.9 1.0 = = SMBG13A-E3/S5BGICT-ND — 4.07 31.94 |SMBG13A-E3/5BGITR-ND 3,200 145.20/M 
4 | 1500 12.4 13.7 1.0 _ = 1.5KE13A-E3/1GI-NDt 83 6.44 49.71 |— = = 
250 6.45 7.14 10 = — TPSMP6.8AHE3/84AGICT-ND 48 3.65 26.18 | TPSMP6.8AHE3/84AGITR-ND 3,000 117.13/M 
5 400 22.8 25.2 1.0 _ _ TPSMP24A-E3/84AGICT-ND 54 4.06 31.88 | TPSMP24A-E3/84AGITR-ND 3,000 144.90/M 
400 40.9 45.2 1.0 — = TPSMP43AHE3/84AGICT-ND 54 4.06 31.88 | TPSMP43AHE3/84AGITR-ND 3,000 144.90/M 
6 100 41 = 1.0 = = MSP3V3-M3/89AGICT-ND NEW! 20 1.54 11.02 |MSP3V3-M3/89AGITR-ND NEW! 4,500 49.30/M 
100 6.40 7.07 10 = = MSP5.0A-M3/89AGICT-ND NEW! 48 3.44 20.25 _|MSP5.0A-M3/89AGITR-ND NEW! 4,500 76.40/M 
Bidirectional 
300 209 231 1.0 5.28 2.79 SMAJ188CA-E3/61GICT-ND 59 4.49 32.22 |SMAJ188CA-E3/61GITR-ND 1,800 152.61/M 
400 6.40 7.25 10 5.28 2.79 SMAJ5.0CA-E3/61GICT-ND 59 4.49 32.22 |SMAJ5.0CA-E3/61GITR-ND 1,800 152.61/M 
400 114 12.3 1.0 5.28 2.79 SMAJ10CA-E3/61GICT-ND 59 4.49 32.22 |SMAJ10CA-E3/61GITR-ND 1,800 152.61/M 
400 13.3 14.7 1.0 5.28 2.79 SMAJ12CA-E3/61GICT-ND 59 4.49 32.22 |SMAJ12CA-E3/61GITR-ND 1,800 152.61/M 
400 20.0 22.1 1.0 5.28 2.79 SMAJ18CA-E3/61GICT-ND 59 4.49 32.22 _|SMAJ18CA-E3/61GITR-ND 1,800 152.61/M 
400 24.4 26.9 1.0 5.28 2.79 SMAJ22CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 |— — = 
400 26.7 29.5 1.0 5.28 2.79 SMAJ24CA-E3/61GICT-ND 59 4.49 32.22 | SMAJ24CA-E3/61GITR-ND 1,800 152.61/M 
400 36.7 40.6 1.0 5.28 2.79 SMAJ33CA-E3/61GICT-ND 59 4.49 32.22 | SMAJ33CA-E3/61GITR-ND 1,800 152.61/M 
400 44.4 49.1 1.0 5.28 2.79 SMAJ40CA-E3/61GICT-ND 59 4.49 32.22 |SMAJ40CA-E3/61GITR-ND 1,800 152.61/M 
600 6.40 7.25 10 5.59 3.94 SMBJ5.0CA-E3/51GI-NDT 57 4.29 29.16 |— = = 
600 6.40 7.25 10 5.59 3.94 SMBJ5.0CA-E3/52GICT-ND 57 4.29 30.78 | SMBJ5.0CA-E3/52GITR-ND 750 118.46 
600 8.33 9.21 1.0 5.59 3.94 SMBJ7.5CA-E3/51GI-NDT 57 4.29 29.16 |— = =. 
600 8.89 9.83 1.0 5.59 3.94 SMBJ8.0CA-E3/51GI-NDt 57 4.29 29.16 |— _— _ 
600 13.3 14.7 1.0 5.59 3.94 SMBJ12CA-E3/52GICT-ND 57 4.29 30.78 | SMBJ12CA-E3/52GITR-ND 750 118.46 
{ 600 16.7 18.5 1.0 5.59 3.94 SMBJ15CA-E3/1GI-NDt 77 5.81 44.95 |— = = 
600 16.7 18.5 1.0 5.59 3.94 SMBJ15CA-E3/52GICT-ND .57 4.29 30.78 | SMBJ15CA-E3/52GITR-ND 750 118.46 
600 26.7 29.5 1.0 5.59 3.94 SMBJ24CA-E3/52GICT-ND 57 4.29 30.78 | SMBJ24CA-E3/52GITR-ND 750 118.46 
600 36.7 40.6 1.0 5.59 3.94 SMBJ33CA-E3/1GI-ND¢ Wd 5.81 44.95 |— = = 
600 44.4 49.1 1.0 5.59 3.94 SMBJ40CA-E3/52GICT-ND .57 4.29 30.78 |SMBJ40CA-E3/52GITR-ND 750 118.46 
600 50.0 55.3 1.0 5.59 3.94 SMBJ45CA-E3/1GI-NDt 77 5.81 44.95 |— = = 
600 53.3 58.9 1.0 5.59 3.94 SMBJ48CA-E3/51GI-NDt .57 4.29 29.16 |— _ _ 
1500 6.40 7.25 10 8.13 6.22 SMCJ5.0CA-E3/57TGICT-ND 85 6.62 56.70 |SMCJ5.0CA-E3/57TGITR-ND 850 281.14 
1500 13.3 14.7 1.0 8.13 6.22 SMCJ12CA-E3/57TGICT-ND 85 6.62 56.70 |SMCJ12CA-E3/57TGITR-ND 850 281.14 
1500 16.7 18.5 1.0 8.13 6.22 SMCJ15CA-E3/57TGICT-ND 85 6.62 56.70 |SMCJ15CA-E3/57TGITR-ND 850 281.14 
1500 26.7 29.5 1.0 8.13 6.22 SMCJ24CA-E3/57TGICT-ND 85 6.62 56.70 | SMCJ24CA-E3/57TGITR-ND 850 281.14 
1500 33.3 36.8 1.0 8.13 6.22 SMCJ30CA-E3/51TGI-NDt 85 6.62 51.03 |— _ _ 
1500 40.0 44.2 1.0 8.13 6.22 SMCJ36CA-E3/57TGICT-ND 85 6.62 56.70 |SMCJ36CA-E3/57TGITR-ND 850 281.14 
1500 44.4 49.1 1.0 8.13 6.22 SMCJ40CA-E3/57TGICT-ND 85 6.62 56.70 |SMCJ40CA-E3/57TGITR-ND 850 281.14 
1500 778 86.0 1.0 8.13 6.22 SMCJ70CA-E3/51TGI-NDt 85 6.62 51.03 |— = = 
1500 209 231 1.0 8.13 6.22 SMCJ188CA-E3/57TGICT-ND 85 6.62 56.70 | SMCJ188CA-E3/57TGITR-ND. 850 281.14 
500 13.3 14.7 1.0 _ = SA12CA-E3/1GI-NDt 78 5.85 45.27 |— = = 
2 600 6.45 7.14 10 ad _— P6KE6.8CA-E3/1GI-NDt 72 5.41 41.89 |— _— _— 
600 34.2 37.8 1.0 = _ P6KE36CA-E3/1GI-NDt 80 5.99 46.31 |— _ = 
4 1500 8.65 9.55 1.0 _ = 1.5KE9.1CA-E3/1GI-NDt 1.09 8.46 65.26 |— _ = 
1500 28.5 31.5 1.0 = = 1.5KE30CA-E3/51GI-NDt 1.01 8.78 67.58 |— = = 
+ Bulk 
ALPHA & OMEGA . e 
SEMICONDUCTOR Transient Voltage Suppressors Digi Reel fons 


Features: Alpha & Omega Semiconductor, Inc. provides a family of ultra-low capacitance Transient Voltage Suppressor (TVS) products that are designed to protect high speed data interfaces from Electrostatic Discharge 


(ESD) and Lighting in mobile, digital consumer, networking, PC computing and PC peripheral applications. Dimensions iain 


Fig. 1 — SOT-23-6 Fig. 2 — SC-89-6 Fig. 3 — 10-MSOP Fig. 4 — SOD-523 Fig. 5 — SOD-923 


j~—— 1.70 —- 


0.1871 


0.65 0.30 
Reverse Breakdown Voltage Vrwm IR Cut Tape Alpha & Omega 
VBR Min. @Vrwm_|Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Semiconductor 
Fig. Package Minimum Typical (V) Max. (uA) | Part No. i 25 100 Part No. Qty Pricing Part No. 
1 SOT-23-6 6.6 _ 5.0 0.1 785-1162-1-ND 56 9.50 33.00 | 785-1162-2-ND 3,000 150.00/M |AOZ8000CI 
SC-89-6 6.6 _— 5.0 1.0 785-1163-1-ND 50 8.55 29.70 |785-1163-2-ND 3,000 135.00/M |AOZ8001KI 
2 SC-89-6 8.0 _ 5.0 0.1 785-1167-1-ND 56 8.11 25.96 |785-1167-2-ND 3,000 106.20/M |AOZ8204KI 
SC-89-6 6.0 _ 5.0 0.1 785-1168-1-ND 48 7.94 26.22 |785-1168-2-ND 3,000 117.30/M | AOZ8205KI 
3 10-MSOP. 6.6 _ 5.0 1.0 785-1164-1-ND 81 15.30 54.00 |785-1164-2-ND 3,000 252.00/M_ |AOZ8005FI 
10-MSOP. 6.6 =_ 5.0 1.0 785-1165-1-ND 81 15.30 54.00 | 785-1165-2-ND 3,000 252.00/M_ | AOZ8006FI 
4 SOD-523 6.0 7.0 5.0 0.1 785-1166-1-ND 45 6.46 20.68 | 785-1166-2-ND 3,000 84.60/M_ |AOZ8201NI-05 
5 SOD-923 6.0 7.0 5.0 0.1 785-1169-1-ND 53 7.70 24.64 | 785-1169-2-ND 8,000 95.20/M_ |AOZ8211NI-05 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2096 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


eM°C-C* Transient Voltage Suppressors Digi@ Reel’ 


Micro Commercial Components 


Fig. 1 — SMA - DO-214AC | Fig. 2— SMB -DO-214AA | Fig. 3— SMC - DO-214AB | Fig. 4 — P6KE, SA, SAC - DO-15 Fig. 5 — 1.5KE — DO-201AE Fig. 6 — NEW! R6 
[Jx— 4.60 —+| 4.70 7A 
ie ss = = pa OO 25.4 haiiesna 25.4 —>| pe 25.4 — 
t y2.90 + 421.06 + | yO1300 t | 
om | | | RE I 
| i ra } t 
Ct @3.60 ¢ 6.401 @o10F 
SMA — DO-214AC SMB — DO-214AA SMC — DO-214AB SA — DO-15 
Value Chart Value Chart Value Chart Value Chart 
58 ve Be EA 19 5.0 7.0 85 11 14 17 22 28 36 45 54 64 78 100 130 170 5.0 7.0 85 11 14 17 22 28 36 45 54 64 78 100 130 170 5.0A 10 16 33 
5 ae a a 130 60 75 9.0 12 15 18 24 30 40 48 58 70 85 110 150 6.0 75 9.0 12 15 18 24 30 40 48 58 70 85 110 150 6.0 12 20 
$3 is 33 64 jap ©5 80 10 13 16 20 26 33 43 51 60 75 90 120 160 6.5 80 10 13 16 20 26 33 43 51 60 75 90 120 160 65 15 30 
75 16 36 70 160 sac—po-15 P6KE — DO-15 1.5KE — DO-201AE 3KP — R-6 5KP — R-6 
eo 1 ‘i ze 170 Value Chart Value Chart Value Chart Value Chart Value Chart 
9.0A 20 45 85 50 80 12 68 91 13 18 27 36 62 82 150A 200 68A 10A 20 27 36 47 68 100 200 300 440 20 30 43 5.0 15 33 43 
10 22 48 90 60 85 15 75 10 15 20 30 43 68 100A 160 220 7.54 124 22 30 39 51 82 110 220 350 24 33 48 60 24 36 70 
41 24 51A 100 70 10 82 12 16 24 33 51 75 110 180 440 82A 15 24 33 43 56 91 150 250 400 28 36 10 30 40 
Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel+ 
Fig. Direction Value Range Watts Series Package Part No.t 1 10 100 Qty. Pricing 
Unidirectional 5.0 ~ 170 400 SMA DO-214AC | SMAJ(Value)A-TPMSCT-ND 55 3.89 25.52 5,000 98.60/M 
1 Bidirectional 5.0 ~ 48 400 SMA DO-214AC | SMAJ(Value)CA-TPMSCT-NDA 55 3.89 25.52 5,000 98.60/M 
Bidirectional 54 ~ 170 400 SMA DO-214AC__ | SMAJ(Value)CA-TPMSCT-NDA 67 5.04 39.60 5,000 98.60/M 
F Unidirectional 5.0 ~ 170 600 SMB DO-214AA | SMBJ(Value)A-TPMSCT-ND 46 3.45 24.70 3,000 123.50/M 
Bidirectional 5.0 ~ 170 600 SMB DO-214AA__|SMBJ(Value)CA-TPMSCT-NDA 46 3.45 24.70 3,000 123.50/M 
Unidirectional 5.0 ~ 170 1500 SMC DO-214AB__|SMCJ(Value)A-TPMSCT-ND 69 5.80 45.54 3,000 207.00/M 
Bidirectional 5.0 ~ 170 1500 SMC DO-214AB | SMCJ(Value)CA-TPMSCT-ND 81 6.30 54.00 3,000 222.00/M 
Bidirectional 8.5 1500 SMC DO-214AB__|SMCJ8.5CA-TPMSCT-ND NEW! 74 6.22 48.84 3,000 222.00/M 
3 ae 5.0, 6.5, 10, 12, 15, 17, - 
Unidirectional | 48 59 54. 28, 30, 36, 48 3000 SMC DO-214AB | SMLJ(Value)A-TPMSCT-ND 112 9.52 81.20 3,000 490.00/M 
Bidirectional eter 3000 smc DO-214AB | SMLJ(Value)CA-TPMSCT-ND 1.28 10.88 92.80 | 3,000 560.00/M 
Bidirectional 24 3000 SMC DO-214AB__|SMLJ24C-TPMSCT-ND NEW! 1.28 10.88 92.80 3,000 560.00/M 
Unidirectional 5.0 ~ 33 500 SA DO-15 SA(Value)A-TPMSCT-ND 49 3.71 26.60 4,000 133.00/M 
Bidirectional 5.0 ~ 33 500 SA DO-15 SA(Value)CA-TPMSCT-NDA 49 3.71 26.60 4,000 133,00/M 
Unidirectional 5.0~ 15 500 SAC DO-15 SAC(Value)-TPMSCT-ND NEW! 56 4.20 33.00 4,000 185.00/M 
4 Unidirectional 6.8 ~ 200 600 P6KE DO-15 P6KE(Value)A-TPMSCT-NDA 49 3.71 26.60 4,000 133.00/M 
Unidirectional 220 ~ 440 600 P6KE DO-15 P6KE(Value)A-TPMSCT-ND NEW! 53 3.99 31.35 4,000 175.75/M 
Bidirectional 6.8 ~ 200 600 P6KE DO-15 P6KE(Value)CA-TPMSCT-ND 49 3.71 26.60 4,000 133.00/M 
Bidirectional 220 ~ 440 600 P6KE DO-15 P6KE(Value)CA-TPMSCT-ND NEW! 53 3.99 31.35 4,000 175.75/M 
Unidirectional 6.8 ~ 200 1500 1.5KE DO-201AE | 1.5KE(Value)A-TPMSCT-ND 73 5.46 42.90 1,200 273.00/M 
‘ Unidirectional 220 ~ 440 1500 1.5KE DO-201AE | 1.5KE(Value)A-TPMSCT-ND NEW! 72 5.60 48.00 1,200 320.00/M 
Bidirectional 6.8 ~100 1500 1.5KE DO-201AE | 1.5KE(Value)CA-TPMSCT-NDA NEW! 73 5.46 42.90 1,200 273.00/M 
Bidirectional 110 ~ 440 1500 1.5KE DO-201AE | 1.5KE(Value)CA-TPMSCT-NDA NEW! 84 6.30 54.00 1,200 360.00/M 
Unidirectional 20 ~ 48 3000 3KP R-6 3KP(Value)A-TPMSCT-ND NEW! 1.42 9.52 81.20 500 336.00 
3 Unidirectional 5.0 ~ 70 5000 5KP R-6 S5KP(Value)A-TPMSCT-ND NEW! 2.25 19.80 168.00 500 690.00 
Bidirectional 5.0 ~ 43 5000 5KP R-6 5KP(Value)CA-TPMSCT-ND NEW! 2.25 19.80 168.00 500 690.00 
Bidirectional 70 5000 5KP R-6 5KP70CA-TPMSCT-ND NEW! 3.50 31.00 240.00 500 950.00 
t+ For complete part number, substitute the corresponding value from the Value Chart for (Value). + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. A Value not available 
— ® 
ESD -TVS Digi@Reel 


Fig. 1 — NEW! SOD-323 | Fig. 2— SOD-523 Fig. 3 —— NEW! SOD-723 | Fig.4— NEW! SOT-353 | Fig. 5 — SOT-363 Fig. 6 — NEW! SOT-553 | Fig. 7 — SOT-563 Fig. 8 — SOT-23 


i) rise (= 2.20 = 
| eq] E 
F 4 1.3! 
_ —— u 
Vrwm IT Ppk _| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing | MCC 
Fig. (Vv) (mA) (W) __|Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
‘ 5.0 1.0 350  |ESD5VOD3-TPMSCT-ND NEW! 38 2.70 15.90 ESD5V0D3-TPMSTR-ND NEW! 60.00/M ESDS5V0D3-TP 
12.0 1.0 350 _|ESD12VD3-TPMSCT-ND NEW! 38 2.70 15.90 ESD12VD3-TPMSTR-ND NEW! 60.00/M ESD12VD3-TP 
3.3 1.0 158 | ESD3V3D5-TPMSCT-ND 38 2.70 15.90 ESD3V3D5-TPMSTR-ND 60.00/M ESD3V3D5-TP 
A 5.0 1.0 174. | ESD5VOD5-TPMSCT-ND 38 2.70 15.90 ESD5V0D5-TPMSTR-ND 60.00/M ESDS5VOD5-TP 
7.0 1.0 200 | ESD7VOD5-TPMSCT-ND 38 2.70 15.90 ESD7V0D5-TPMSTR-ND 60.00/M ESD7VOD5-TP 
12.0 1.0 240 | ESD12VD5-TPMSCT-ND 38 2.70 15.90 ESD12VD5-TPMSTR-ND 60.00/M ESD12VD5-TP 
3.3 1.0 113 | ESD3V3D7-TPMSCT-ND NEW! 48 3.35 22.00 ESD3V3D7-TPMSTR-ND NEW! 97.50/M ESD3V3D7-TP 
3 12.0 1.0 128 | ESD12VD7-TPMSCT-ND NEW! 48 3.35 22.00 ESD12VD7-TPMSTR-ND NEW! 97.50/M ESD12VD7-TP 
4 5.0 1.0 200 _|ESDS5V0J4-TPMSCT-ND NEW! 56 4.24 30.40 ESD5V0J4-TPMSTR-ND NEW! 152.00/M ESD5V0J4-TP 
5 5.0 1.0 100 | ESD5VOK5-TPMSCT-ND 53 3.98 28.50 ESD5V0K5-TPMSTR-ND 142.50/M ESD5VOK5-TP 
6 5.0 1.0 200 |ESDS5VOL4-TPMSCT-ND NEW! 67 5.04 39.60 ESD5V0L4-TPMSTR-ND NEW! 222.00/M ESDS5VOL4-TP 
7 5.0 1.0 100 | ESD5VOM5-TPMSCT-ND 60 4.51 32.30 ESDS5VOM5-TPMSTR-ND 161.50/M ESDS5VOM5-TP 
5.0 1.0 300  |SM05-TPMSCT-ND 42 3.18 22.80 SM05-TPMSTR-ND 114.00/M SMO05-TP 
8 64 1.0 300 | ESDA6V1L-TPCT-ND 53 3.98 28.50 ESDA6V1L-TPTR-ND 142.50/M ESDA6V1L-TP 
12.0 1.0 300 _|SM12-TPMSCT-ND. 42 3.18 22.80 SM12-TPMSTR-ND 114.00/M SM12-TP 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2097 
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Surge Protection 


Teccor® SIDACtor® Product 


Product Description: Surge Ipp Ipp Ipp Ipp Ipp ITsM 
SIDACtors are solid state crowbar devices designed to protect telecom equipment during | Rating | 2 x 10ps | 8 x 20ps | 10 x 160ps | 10 x S60ys | 10 x 1000ps | 6OHZ 
hazardous transient conditions. Capitalizing on the latest in thyristor advancements, with |(Series)| (A) (A) (A) (A) (A) (A) 

a patented ion implant technology. This technology ensures effective protection to meet A 150 150 90 50 45 20 

telecommunications regulatory requirements B 250 250 150 100 80 20 

Operation: B1 _ = = 100 80 25 

In the standby mode, SIDACtors exhibit a high off-state impedance eliminating excessive B2 250 250 150 100 80 30 

leakage currents and appearing transparent to the circuits they protect. Upon application Cc 500 400 200 150 100 40 

of a voltage exceeding the switching voltage (Vs), SIDACtors will crowbar and simulate a C1 500 400 200 450 400 30 

short circuit condition until the current flowing through the device is either interrupted or 

drops below the SIDACtors holding current (IH), once this occurs, SIDACtors will reset and c2 500 400 200 150 100 50 

return to their high off-state impedance. E _ 5,000 = — = 400 


Fig. 1 — TO-92 Fig. 2 — TO-220 No-Ground 


___No Ground 
“Single” or “Dual” Chip 


Modems 


Fig. 4 — TO-218 
(Non-isolated) 


Fig. 5 — DO-214AA 


No Gro 


wa: Ne Ground 
Single” or “Dual Chip 


und 


“Single” or “Dual” Chip 


| 


2 3 (No Connection) 


“Balanced” 3 Chip 


i To 
1 Protected 
jecuipment 


Surge Rating | VpRM Vs VT Is IH Digi-Key Price Each 
Fig. Package (Series) (Vv) (Vv) (Vv) (mA) (mA) | Part No. 1 10 100 500 1,000 
TO-92 A 6 25 4 800 50 POO80EAL-ND 1.21 1.03 88 73 58 
TO-92 A 25 40 4 800 50 PO300EAL-ND 1.21 1.03 88 73 58 
TO-92 A 58 77 4 800 150 PO640EAL-ND 1.21 1.03 88 73 58 
TO-92 A 65 88 4 800 150 P0720EAL-ND 1.21 1.03 88 73 58 
TO-92 A 75 98 4 800 150 PO9O00EAL-ND 1.21 1.03 88 73 58 
TO-92 A 90 130 4 800 150 P1100EAL-ND 1.21 1.03 88 713 58 
TO-92 A 120 160 4 800 150 P1300EAL-ND 1.21 1.03 88 73 58 
TO-92 A 140 180 4 800 150 P1500EAL-ND 1.21 1.03 88 73 58 
TO-92 A 220 300 4 800 150 P2600EAL-ND 1.21 1.03 88 73 58 
1 TO-92 A 275 350 4 800 150 P3100EAL-ND 1.21 1.03 88 73 58 
TO-92 B2 65 88 4 800 150 P0720EBL-ND 1.34 1.14 37 81 64 
TO-92 B2 220 300 4 800 150 P2600EBL-ND 1.34 1.14 .97 81 64 
TO-92 B2 275 350 4 800 150 P3100EBL-ND 1.34 1.14 .97 81 64 
TO-92 B2 320 400 4 800 150 P3500EBL-ND 1.34 1.14 .97 81 64 
TO-92 C1 25 40 4 800 50 PO300ECL-ND 1.55 1.32 1.13 94 74 
TO-92 c2 58 77 4 800 150 PO640ECL-ND 1.55 1.32 1.13 94 14 
TO-92 c2 220 300 4 800 150 P2600ECL-ND 1.55 1.32 1.13 94 74 
TO-92 c2 275 350 4 800 150 P3100ECL-ND 1.55 1.32 1.13 94 74 
TO-92 c2 320 400 4 800 150 P3500ECL-ND 1.55 1.32 1.13 94 74 
2 Moumes A 270 330 4 800 150 | P3000AA61L-ND 2.46 247 1.84 1.52 1.15 
A 25 40 4 800 50 PO602AAL-ND 3.23 2.85 2.42 1.99 1.51 
A 58 77 4 800 150 P1402AAL-ND 3.23 2.85 2.42 1.99 1.51 
Modified B2 65 95 4 800 150 P1602ABL-ND 3.81 3.38 2.62 2.07 1.64 
3A TO-220 B2 90 130 4 800 150 P2202ABL-ND 3.81 3.38 2.62 2.07 1.64 
B2 140 180 4 800 150 P3002ABL-ND 3.81 3.38 2.62 2.07 1.64 
B2 220 300 4 800 150 P4802ABL-ND 3.81 3.38 2.62 2.07 1.64 
B2 275 350 4 800 150 P6002ABL-ND 3.81 3.38 2.62 2.07 1.64 
A 200 270 8 800 150 P2353AAL-ND¥ 3.81 3.38 2.62 2.07 1.64 
A 230 300 8 800 150 P2703AAL-ND¥ 3.81 3.38 2.62 2.07 1.64 
A 270 350 8 800 150 P3203AAL-ND¥ 3.81 3.38 2.62 2.07 1.64 
B2 130 180 8 800 150 P1553ABL-ND 4.98 4.41 3.42 2.71 2.14 
3B Modified B2 200 270 8 800 150 P2353ABL-ND¥ 4.98 4.41 3.42 2.71 2.14 
TO-220 B2 230 300 8 800 150 P2703ABL-ND$ 4.98 4.41 3.42 2.71 2.14 
B2 270 350 8 800 150 P3203ABL-ND$ 4.98 4.41 3.42 2.71 2.14 
B2 300 400 8 800 150 P3403ABL-ND$ 4.98 4.41 3.42 2.71 2.14 
c2 130 180 8 800 150 P1553ACL-ND$ 5.51 4.88 3.78 2.99 2.36 
c2 270 350 8 800 150 P3203ACL-ND$ 5.51 4.88 3.78 2.99 2.36 
4 TO-218 E 140 220 4 800 50 P1900MEL-ND 14.75 13.37 10.61 8.30 6.69 
+ VDRM and VS between 1-2, 2-3 
Surge Rating| VpRM | Vs | VT/ Is IH | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Package (Series) (Vv) (V) | (V) | (mA) | (mA) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
A 6 25 4 800 50 |POO80SALRPCT-ND 1.38 1.18 1.01 POO80SALRPTR-ND 2,500 603.76/M 
A 6 25 4 800 50 |POO80SAMCLRPCT-ND 1.55 1.32 1.13 POO80SAMCLRPTR-ND 2,500 679.00/M 
A 25 40 4 800 50 |PO300SALRPCT-ND 1.38 1.18 1.01 PO300SALRPTR-ND 2,500 603.76/M 
A 25 40 4 800 50 |PO300SAMCLRPCT-ND 1.55 1.32 1.13 PO300SAMCLRPTR-ND 2,500 679.00/M 
A 58 77 4 800 | 120 |P0642SALRPCT-ND 1.59 1.36 1.16 PO642SALRPTR-ND 2,500 696.50/M 
A 58 77 4 800 | 150 /PO640SALRPCT-ND 1.38 1.18 1.01 PO640SALRPTR-ND 2,500 603.76/M 
5 DO-214 A 65 88 4 800 | 150 /PO720SALRPCT-ND 1.38 1.18 1.01 PO720SALRPTR-ND 2,500 603.76/M 
AA A 75 98 4 800 | 150 |PO900SALRPCT-ND 1.38 1.18 1.01 PO900SALRPTR-ND 2,500 603.76/M 
A 90 130 4 800 | 150 /P1100SALRPCT-ND 1.38 1.18 1.01 P1100SALRPTR-ND 2,500 603.76/M 
A 140 180 4 800 | 150 |P1500SALRPCT-ND 1.38 1.18 1.01 P1500SALRPTR-ND 2,500 603.76/M 
A 190 260 4 800 | 150 /P2300SALRPCT-ND 1.38 1.18 1.01 P2300SALRPTR-ND 2,500 603.76/M 
A 220 300 4 800 | 150 /P2600SALRPCT-ND 1.38 1.18 1.01 P2600SALRPTR-ND 2,500 603.76/M 
B2 6 25 4 800 50 |POO80SBLRPCT-ND 1.51 1.29 1.10 POO80SBLRPTR-ND 2,500 659.76/M 
B2 25 40 4 800 50 _|PO300SBLRPCT-ND 1.51 1.29 1.10 PO300SBLRPTR-ND 2,500 659.76/M 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Teccor® SIDACtor® Product 
Surge Protection (cont) 


Surge Rating| VpRM | Vs | VT | Is IH__ | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Package (Series) (V) (V)_ | (VY) | (mA) | (mA) | Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing 
B2 58 77 4 800 | 150 |PO640SBLRPCT-ND 1.51 1.29 1.10 PO640SBLRPTR-ND 2,500 659.76/M 
B2 190 260 4 800 | 150 |P2300SBLRPCT-ND 1.51 1.29 1.10 P2300SBLRPTR-ND 2,500 659.76/M 
B2 275 350 4 800 | 150 |P3100SBLRPCT-ND 1.51 1.29 1.10 P3100SBLRPTR-ND 2,500 659.76/M 
B2 320 400 4 800 | 150 |P3500SBLRPCT-ND 1.51 1.29 1.10 P3500SBLRPTR-ND 2,500 659.76/M 
B2 220 300 4 800 | 150 |P2600SBLRPCT-ND 1.51 1.29 1.10 P2600SBLRPTR-ND 2,500 659.76/M 
C1 6 25 4 800 50 |PO080SCLRPCT-ND 1.68 1.43 1.22 POO80SCLRPTR-ND 2,500 735.00/M 
C1 6 25 4 800 50 |PO0O080SCMCLRPCT-ND 1.85 1.58 1.35 POO80SCMCLRPTR-ND 2,500 810.26/M 
C1 25 40 4 800 50 |PO300SCMCLRPCT-ND 1.85 1.58 1.35 PO300SCMCLRPTR-ND 2,500 810.26/M 
C1 58 77 4 800 | 150 |PO0640SCMCLRPCT-ND 1.85 1.58 1.35 PO640SCMCLRPTR-ND 2,500 810.26/M 
C1 65 88 4 800 | 150 |PO0720SCLRPCT-ND 1.68 1.43 1.22 P0720SCLRPTR-ND 2,500 735.00/M 
5 DO-214 C1 75 98 4 800 | 150 |PO900SCLRPCT-ND 1.68 1.43 1.22 PO900SCLRPTR-ND 2,500 735.00/M 
AA C1 90 130 4 800 | 150 |P1100SCLRPCT-ND 1.68 1.43 1.22 P1100SCLRPTR-ND 2,500 735.00/M 
C1 120 160 4 800 | 150 |P1300SCLRPCT-ND 1.68 1.43 1.22 P1300SCLRPTR-ND 2,500 735.00/M 
C1 170 220 4 800 | 150 |P1800SCMCLRPCT-ND 1.85 1.58 1.35 P1800SCMCLRPTR-ND 2,500 810.26/M 
C1 275 350 4 800 | 150 |P3100SCMCLRPCT-ND 1.85 1.58 1.35 P3100SCMCLRPTR-ND 2,500 810.26/M 
c2 25 40 4 800 50 |P0300SCLRPCT-ND 1.68 1.43 1.22 PO300SCLRPTR-ND 2,500 735.00/M 
c2 58 77 4 800 | 150 |PO0640SCLRPCT-ND 1.68 1.43 1.22 PO640SCLRPTR-ND 2,500 735.00/M 
c2 140 180 4 800 | 150 |P1500SCLRPCT-ND 1.68 1.43 1.22 P1500SCLRPTR-ND 2,500 735.00/M 
C2 170 220 4 800 | 150 |P1800SCLRPCT-ND 1.68 1.43 1.22 P1800SCLRPTR-ND 2,500 735.00/M 
c2 220 300 4 800 | 150 |P2600SCLRPCT-ND 1.68 1.43 1.22 P2600SCLRPTR-ND 2,500 735.00/M 
c2 275 350 4 800 | 150 |P3100SCLRPCT-ND 1.68 1.43 1.22 P3100SCLRPTR-ND 2,500 735.00/M 
c2 320 400 4 800 | 150 |P3500SCLRPCT-ND 1.68 1.43 1.22 P3500SCLRPTR-ND 2,500 735.00/M 
DO-15 BI 220 300 8 800 | 150 |P2602GBLRPCT-ND NEW! 1.04 81 70 P2602GBLRPTR-ND NEW! 5,000 415.80/M 
6 DO-15 B1 280 360 8 800 | 150 |P3002GBLRPCT-ND NEW! 1.04 81 70 P3002GBLRPTR-ND NEW! 5,000 415.80/M 
DO-15 Bi 320 400 8 800 | 150 |P3502GBLRPCT-ND NEW! 1.04 81 -70 P3502GBLRPTR-ND NEW! 5,000 415.80/M 
QFN A 6 25 5 800 50 |P0080Q12ALRPCT-ND NEW! 1.58 1.35 1.15 P0080Q12ALRPTR-ND NEW! 5,000 693.00/M 
QFN A 25 40 5 800 50 |P0300Q12ALRPCT-ND NEW! 1.58 1.35 1.15 P0300Q12ALRPTR-ND NEW! 5,000 693.00/M 
QFN A 275 350 5 800 | 150 |P3100Q12ALRPCT-ND NEW! 1.58 1.35 1.15 P3100Q12ALRPTR-ND NEW! 5,000 693.00/M 
QFN B 6 25 5 800 50 |P0080Q12BLRPCT-ND NEW! 1.74 1.48 1.26 P0080Q12BLRPTR-ND NEW! 5,000 759.50/M 
QFN B 25 40 5 800 50__|P0300Q12BLRPCT-ND NEW! 1.74 1.48 1.26 P0300Q12BLRPTR-ND NEW! 5,000 759.50/M 
QFN B 58 77 5 800 | 150 |P0640Q12BLRPCT-ND NEW! 1.74 1.48 1.26 P0640Q12BLRPTR-ND NEW! 5,000 759.50/M 
QFN B 220 300 5 800 | 150 |P2600Q12BLRPCT-ND NEW! 1.74 1.48 1.26 P2600Q12BLRPTR-ND NEW! 5,000 759.50/M 
7 QFN B 275 350 5 800 | 150 |P3100Q12BLRPCT-ND NEW! 1.74 1.48 1.26 P3100Q12BLRPTR-ND NEW! 5,000 759.50/M 
QFN Cc 6 25 5 800 50 |P0080Q22CLRPCT-ND NEW! 1.93 1.65 1.41 P0080Q22CLRPTR-ND NEW! 5,000 845.25/M 
QFN Cc 25 40 5 800 50__|P0300Q22CLRPCT-ND NEW! 1.93 1.65 1.41 P0300Q22CLRPTR-ND NEW! 5,000 845.25/M 
QFN Cc 58 77 5 800 | 150 |P0640Q22CLRPCT-ND NEW! 1.93 1.65 1.41 P0640Q22CLRPTR-ND NEW! 5,000 845.25/M 
QFN Cc 65 88 5 800 | 150 |P0720Q22CLRPCT-ND NEW! 1.93 1.65 1.41 P0720Q22CLRPTR-ND NEW! 5,000 845.25/M 
QFN Cc 140 180 5 800 | 150 |P1500Q22CLRPCT-ND NEW! 1.93 1.65 1.41 P1500Q22CLRPTR-ND NEW! 5,000 845.25/M 
QFN Cc 170 220 5 800 | 150 |P1800Q22CLRPCT-ND NEW! 1.93 1.65 1.41 P1800Q22CLRPTR-ND NEW! 5,000 845.25/M 
QEN Cc 320 400 5 800 | 150 |P3500Q22CLRPCT-ND NEW! 1.93 1.65 1.41 P3500Q22CLRPTR-ND NEW! 5,000 845.25/M 
® 
Subscriber Line Interface Circuit Protection (SLIC) Reel 
SLIC protectors provide circuit protection to i 
Subsoriber Line interlace Circuits, helping to protect ba ee ‘pp aay ous 'pp oayrous 'pp bi aaah 'pp Onens ‘pp 10%) 000s sa ice 
from damaging transient voltage activity such as 
lightning and power cross conditions. These SLIC A2 150 150 90 50 45 20 500 
devices are very compact and provide the right 
protection to meet various telecom regulatory Cc 500 400 200 150 100 50 500 
requirements. 


Fig. 1 — DO-214AA Fig. 2— Modified DO-214AA Fig. 3 — MS-013 
Pin 2 
(Ground) 
Pin 3 


Pin 1 


1 2 3 


(T) (Vee) (R) 


Surge Cut Tape 
Rating VDRM Vs VT | VE |!prm| lat) Is | tt | IH | Co |Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Package | (Series) (V) (V) (V) | (V) | (WA) | (mA) | (mA) | (A) | (mA) | (pF) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing 
Fixed Voltage SLIC Protection 
, DO-214AA A2 58 77 4 5 5 — | 800 1 120 | 70 |P0641SALRPCT-ND 1.47 1.25 1.07 -89 |PO641SALRPTR-ND | 2,500 | 642.26/M 
DO-214AA Cc 95 130 4 5 5 — | 800 1 120 | 50 )P1101SCLRPCT-ND 1.81 1.54 1.32 1.09 }P1101SCLRPTR-ND | 2,500 | 792.76/M 
SLIC Battrax® Protection 
oa Modified A2 [-VREF]+[-1.2V] | [-VREF]+[-10V] = 5 100 | — | 2.2] 200 | 50 |B1200CALRPCT-ND 1.94 1.71 1.46 1.20 |B1200CALRPTR-ND | 2,500 | 828.80/M 
DO-214AA) | E-VREF}+[-1.2V] | [-VREF]+[-10V] —| 5 |100)/ — | 22] 100} 50 |B1100CCLRPCT-ND | 2.91 2.57 2418 1.79 |B1100CCLRPTR-ND | 2,500 | 1241.60/M 
TwinSLIC™ Protection 
26'|amoreen| ~ #2 95 130 4]5 |] 5 | — | 800] 1 | 120] 25 |Pt1o1caatAPcT-nD| 1.94 171 145 1.19 |P1101CA2LRPTR-ND| 2,500 | 827.20/M 
Battrax Single Port Negative SLIC Protection 

3 be C | E-VREF}(-1.2V]|-VREF}+-10v)} 4 | 5 5 | 100} — | 22] 100] 50 |B1101UCLRPCT-NDt| 4.83 4.28 3.32 2.63 |B1101UCLRPTR-NDt| 1,500 | 2070.00/M 

+ Programmable device is referenced to a negative voltage source 
. @ _ 

TeleLink® SMD Fuse - 0461 Series A G 
The TeleLink Surface Mount surge resistant time lag fuse has been designed to offer 
the ultimate in circuit protection while meeting the necessary surge requirements of the Cut Tape Tape and Reel 
telecommunications industry. When used in conjunction with the SIDACtor® they provide Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
a complete regulatory compliant solution for standards such as Telcordia GR-1089- Part No. 1 10 100 | Part No. 2,500 
Core, TIA/EIA-968-A, UL60950. Specifications: Interrupting Values * Voltage Rating: 
600V * Current Rating: 1.25A Surge Ratings: « 100A, 10 x 1000s and 500A, 2 x 10ys F1250TRPCT-ND 1.97 1.68 1.43 |F1250TRPTR-ND 861.00/M 
* Designed specifically for telecommunications equipment 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2099 


NTSD1 Series - NTC Thermistors for Temperature Sensing 


Sanovator th. Electrontes 


Features: ¢ Electric insulation on lead wire * Excellent bending resistance and easy handling due to suitable 
hardness of surface coating * High-accuracy of +1% of resistance and B-Constant tolerance are realized due 


to uniform thickness by the precise sheet forming method Specifications: * Thermal Time Constant (25°C): 7 


seconds * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 


POSISTOR® PTC Thermistors for Heaters 


Features: 


* The heater element regulates designated temperature range »* Output wattage is decreased 
automatically when heat radiation is decreased * Compact and flat surface shall realize easy to 


install for various set * Depending on application, these PTC realize dual voltage use 


Resistance | B-Constant | Permissive Operating | Rated Electric | Typical Dissipation 5 5 oe 
25°C 25-50°C Current Power Constant 25°C Dimensions-mm _| Digi-Key Pricing Murata 
(kQ) +1% (k) #1% 25°C (mA) 25°C (mW) (mw/°C) A B L_ | Part No. 1 10 100 | Part No. 
2.0 3500 1.05 21 21 3.8 2.5 30 | 490-4651-ND 56 3.43 25.93 | NTSD1XM202FPB30 
5.0 3700 0.68 21 21 3.0 2.0 30 | 490-4652-ND 56 3.43 25.93 | NTSD1XR502FPB30 
10 3380 0.38 15 1.5 3.0 2.0 30 | 490-4653-ND 56 3.43 25.93 | NTSD1XH103FPB30 
20 4050 0.31 21 21 3.8 25 30 | 490-4654-ND 56 3.43 25.93 | NTSD1WB203FPB30 
30 4100 0.26 21 21 3.8 25 30 | 490-4655-ND 56 3.43 25.93 _| NTSD1WC303FPB30 
50 4150 0.20 21 21 3.0 2.0 30 | 490-4656-ND 55 3.35 25.33 | NTSD1WD503FPB30 
100 4250 0.14 21 2A 3.0 2.0 30 | 490-4657-ND 55 3.35 25.33 | NTSD1WF104FPB30 
2.0 3500 1.05 21 21 3.8 25 40 | 490-4658-ND 56 3.43 25.93 | NTSD1XM202FPB40 
5.0 3700 0.68 21 eal 3.0 2.0 40 | 490-4659-ND 56 3.43 25.93 | NTSD1XR502FPB40 
10 3380 0.38 15 1.5 3.0 2.0 40 | 490-4660-ND 56 3.43 25.93 | NTSD1XH103FPB40 
20 4050 0.31 21 21 3.8 25 40 | 490-4661-ND 56 3.43 25.93 | NTSD1WB203FPB40 
30 4100 0.26 21 21 3.8 2.5 40 | 490-4662-ND 56 3.43 25.93 | NTSD1WC303FPB40 00.45 
50 4150 0.20 21 24 3.0 | 20 | 40 |490-4663-ND 56 3.43 25.93 | NTSD1WD503FPB40 Sn-3.5Ag Solder 
100 4250 0.14 24 24 3.0 | 20 | 40 |490-4664-ND 56 3.43 25.93 | NTSD1WF104FPB40 Copper Wire 
2.0 3500 1.05 21 21 3.8 2.5 50 | 490-4665-ND 56 3.43 25.93 | NTSD1XM202FPB50 
5.0 3700 0.68 21 21 3.0 2.0 50 | 490-4666-ND 56 3.43 25.93 | NTSD1XR502FPB50 0.46 
10 3380 0.38 15 15 3.0 2.0 50 | 490-4667-ND 56 3.43 25.93 | NTSD1XH103FPB50 Polyurethane 
20 4050 0.31 21 21 3.8 2.5 50 | 490-4668-ND 55 3.35 25.33 | NTSD1WB203FPB50 Wire 
30 4100 0.26 21 21 3.8 2.5 50 | 490-4669-ND 56 3.43 25.93 | NTSD1WC303FPB50 
50 4150 0.20 21 21 3.0 2.0 50 | 490-4670-ND 55 3.35 25.33 _| NTSD1WD503FPB50 
100 4250 0.14 21 2.1 3.0 2.0 50 | 490-4671-ND 56 3.43 25.93 | NTSD1WF104FPB50 
NTPA Series - Inrush Current Limiters Ros 
Permissible | Permissible | Thermal | Thermal Permissible 
Resistance | Maximum Maximum Time | Dissipation | Electrolytic ¢ ‘ mt 
25°C Current Current Constant | Constant Capacitor Dimensions - mm Digi-Key Pricing Murata 
Fig. | (0) +15% 25°C (A) 55°C (A) | 25°C (s) | (mW/°C) (uF) A B C _|Part No. cl 10 100 | Part No. 
3.0 5.4 47 135 26.8 8,600 @ 100V | 23.0 5.5 10.0 | 490-3942-ND 1.57 9.64 72.81 | NTPAN3ROLDKBO 
40 47 44 130 26.8 8,600 @ 100V | 23.0 5.5 10.0 | 490-3943-ND 1.57 9.64 72.81 | NTPAN4ROLDKBO 
6.0 3.9 3.4 130 26.8 8,600 @100V | 23.0 5.5 10.0 | 490-3944-ND 1.57 9.64 72.81 | NTPAN6ROLDKBO 
1 40 4.0 3.5 125 21.8 5,000 @ 100V | 20.0 5.5 10.0 | 490-3945-ND 1.09 6.71 50.66 | NTPAJ4ROLDKBO 
6.0 3.4 2.9 125 21.8 5,000 @ 100V |__ 20.0 6.5 10.0 | 490-3946-ND 1.09 6.71 50.66 | NTPAJ6ROLDKBO 
8.0 3.0 2.6 130 21.8 5,000 @ 100V | 20.0 §5 10.0 | 490-3947-ND 1.09 6.71 50.66 | NTPAJ8ROLDKBO 
10.0 2.6 2.2 130 21.8 5,000 @ 100V |__20.0 §.5 10.0 | 490-3948-ND 1.09 6.71 50.66 _| NTPAJ100LDKBO 
3.9 3.3 2.9 65 18.2 2,700@ 100V | 16.0 §5 7.5 |490-3949-ND 14 4.53 34.22 | NTPAD3ROLDNBO 
51 3.0 2.6 85 18.8 2,700@100V | 16.0 5.5 7.5 |490-3950-ND 74 4.53 34.22 | NTPADSR1LDNBO 
8.0 27 2.3 65 18.7 2,700@ 100V | 16.0 5.5 7.5 |490-3951-ND 14 4.53 34.22 | NTPAD8ROLDNBO 
16.0 2.0 aly 100 19.1 2,700@100V | 16.0 5.5 7.5 |490-3952-ND 67 =~ 4.09 30.91 | NTPAD160LDNBO 
2 2.2 3.7 3.2 70 13.5 1,400@100V | 12.0 5.0 7.5 |490-3953-ND 52 3.17 23.99 | NTPAA2R2LDNBO 
3.9 27 2.3 70 13.5 1,400@100V | 12.0 5.0 7.5 |490-3954-ND 52 3.17 23.99 | NTPAASROLDNBO 
$4 25 pie 70 13.5 1,400@100V } 12.0 5.0 7.5  |490-3955-ND 52 3.17 23.99 | NTPAASR1LDNBO 
8.2 2.0 17 70 13.5 1,400@100V |} 12.0 5.0 7.5 | 490-3956-ND 52 3.17 23.99 | NTPAA8R2LDNBO 
10.0 17 1.5 70 13.5 1,400@100V | 12.0 5.0 7.5 |490-3957-ND 57 3.51 26.49 | NTPAA100LDNBO 
16.0 14 1.2 65 11.6 800 @ 100V 11.0 5.0 5.0 | 490-3958-ND AQ 2.99 22.61 | NTPA9160LBMBO 
40 2.3 2.0 40 9.4 700 @ 100V 9.0 5.0 5.0 | 490-3959-ND 30 1.83 13.80 | NTPA74ROLBMBO 
3 8.0 17 1.5 40 9.5 570 @ 100V 9.0 5.0 5.0 | 490-3960-ND 30 1.83 13.80 | NTPA78ROLBMBO 
16.0 1:2 1.0 40 9.9 400 @ 100V 9.0 5.0 5.0 | 490-3961-ND 30 1.83 13.80 | NTPA7160LBMBO 
22.0 1.0 0.88 40 9.1 400 @ 100V 9.0 5.0 5.0 | 490-3962-ND 30 1.83 13.80 | NTPA7220LBMBO 


Applications: 
* Heated Vessels * Contact Lens Cleaner ¢ Portable Travel Iron * Massager * Fragrance » Electric 
Pot 
Inrush 3 
Maximum Curie Current Minimum Resistance | Maximum Resistance | Digi-Key PricelEach Murata 
Fig. | Voltage (Vrms) | Point (°C) (Maximum) Value @ 25°C (0) Value @ 25°C (Q) Part No. 1 10 100 Part No. 
260 90 +7 5.0A 200 1200 490-4811-ND 10.24 9.20 7.25 PTWSB1BC201T260A00 
1 260 135 +7 5.0A 200 1200 490-4812-ND 10.24 9.20 7.25 PTWSB1AS201T260A00 
260 200 +7 5.0A 200 1200 490-4813-ND 10.24 9.20 7.25 PTWSB2AH201T260A00 
260 225 +7 5.0A 200 1200 490-4814-ND 10.24 9.20 7.25 PTWSB2AG201T260A00 
2 260 280 +7 10.0A 200 1200 490-4815-ND 17.80 16.00 12.60 PTWTA1AD201T260A00 
POSISTOR® Circuit Protection for Overcurrent Protection 
Overcurrent Protection device with resettable function suitable for current Dimensions (mm) 
limiting resistor. This product is chip type PTC thermistor for overcurrent | part No. L Ww T 6 a b c Solder Resist 
protection. Suitable for counter-measure for short circuit testing in portable 
equipment and current limiting resistor. Features: * Rapid operation |PRG18_RB] 1.6 +0.15 | 0.8 +0.15 | 0.8 +0.15 | 0.1 ~ 0.6 | 0.6~0.8 | 0.6~0.7 | 0.6~08 
to protect the circuit in an overcurrent condition abnormality such as a 
short circuit * By removing the overcurrent condition, these products |PRG21_RA| 2.0+0.2 | 1.25+0.2) 0.9+0.2 | 0.2 min. | 1.0~1.2| 0.5~0.7| 1.0~1.2 
automatically return to the initial condition and can be used repeatedly ~ 
* Stable resistance after operation due to ceramic PTC * 0603 SMD type |pRG21_RK| 2.0 +0.2 | 1.25 +0.2| 1.25+0.2| 0.2 min. | 1.0~1.2|05~0.7| 1.0~1.2 
for reflow soldering * Lead is not contained in the terminations = 
Maximum | Non-operating Trip Max. Resistance Curie Cut Tape 
Voltage Current @ Current @ | Current @ 25°C Point | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
(Vv) 60°C (mA) | -10°C (mA) | (mA) (Q) +20% (°C) | Part No. 1 10 100 |Part No. Qty. Pricing | Part No. 
7 25 60 470 100 | 490-2473-1-ND 33 29 23 |[490-2473-2-ND 4,000 | 123.00/M |PRG18BB471MB1RB 
10 35 130 220 100 490-2470-1-ND 33 29 23 490-2470-2-ND 4,000 123.00/M | PRG18BB221MB1RB 
24 15 55 300 100 100 490-2469-1-ND 33 .29 23 490-2469-2-ND 4,000 123.00/M | PRG18BB101MB1RB 
20 75 630 47 100 490-2472-1-ND 33 .29 23 490-2472-2-ND 4,000 123.00/M | PRG18BB470MB1RB 
25 85 900 33 100 490-2471-1-ND 33 29 23 490-2471-2-ND 4,000 123.00/M | PRG18BB330MB1RB 
30 110 1,100 22 100 490-3989-1-ND 46 39 34 490-3989-2-ND 3,000 229.00/M | PRG21BB220MB1RK 
20 40 140 1,600 15 100 490-3990-1-ND 46 39 34 490-3990-2-ND 3,000 229.00/M | PRG21BB150MB1RK 
80 320 3,500 6.8 90 490-4673-1-ND 79 70 55 490-4673-2-ND 4,000 297.00/M | PRG21BC6R8MM1RA 
100 400 5,000 47 90 490-4672-1-ND 79 -70 55 490-4672-2-ND 4,000 297.00/M |PRG21BC4R7MM1RA 
6 500 2,000 10,000 0.2 90 490-3988-1-ND 64 65 48 490-3988-2-ND 4,000 297.00/M |PRG21BCOR2MM1RA 


2100 usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


| nuRata | é < <, Dimensions in mm Solder Resist 

puts POSISTOR® Circuit Protection fo 

tummrn Hats For Qyerheat Sensing Chip Type Digi@Reel” 

This chip PTC Thermistor is reflow soldering SMD type for overheat » Solid-state construction provides excellent mechanical vibration and 

sensing for power transistors, power diodes and power ICs in hybrid impact resistance »* Contact-less operation provides prolonged service i 0.6-0.7 0.6-0.8 

circuits Features: * Excellent thermal response because of no coating life and noiseless operation * Lead is not contained in the terminations 

Sensing Temp. Maximum Resistance Curie Operating Cut Tape Tape and Reel 

@ 4.7kO Voltage @ 25°C Point Temperature _| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
(°C) (v) (Q) +50% (°C) Range (°C) Part No. 1 10 100 | Part No. 4,000 Part No. 
65 +5 32 470 50 -20 ~ 80 490-2468-1-ND 38 34 127 490-2468-2-ND 144.00/M PRF18BG471QB1RB 
7545 32 470 60 -20 ~ 90 490-2467-1-ND 38 34 27 490-2467-2-ND 144.00/M PRF18BF471QB1RB 
85 +5 32 470 70 -20 ~ 100 490-2466-1-ND 38 34 27 490-2466-2-ND 144.00/M PRF18BE471QB1RB 
95 +5 32 470 80 -20~ 110 490-2465-1-ND 38 34 27 490-2465-2-ND 144.00/M PRF18BD471QB1RB 
105 +5 32 470 90 -20 ~ 120 490-2464-1-ND 38 34 27 490-2464-2-ND 144.00/M PRF18BC471QB1RB 
115 +5 32 470 100 -20 ~ 130 490-2463-1-ND 38 34 127 490-2463-2-ND 144.00/M PRF18BB471QB1RB 
125 +5 32 470 110 -20 ~ 140 490-2462-1-ND 38 34 27 490-2462-2-ND 144.00/M PRF18BA471QB1RB 
135 +5 32 470 120 -20 ~ 150 490-2460-1-ND 38 34 27 490-2460-2-ND 144.00/M PRF18AR471QB1RB 
145 +5 32 470 130 -20 ~ 160 490-2461-1-ND 38 34 27 — _— PRF18AS471QB1RB 
85 +3 32 470 = -20 ~ 100 490-4807-1-ND 43 -38 -30 490-4807-2-ND 161.00/M PRF18BE471RB1RB 
95 +3 32 470 = -20~ 110 490-4806-1-ND 44 39 31 490-4806-2-ND 165.00/M PRF18BD471RB1RB 
105 +3 32 470 = -20 ~ 120 490-4805-1-ND 47 42 .33 490-4805-2-ND 176.00/M PRF18BC471RB1RB 
115 +3 32 470 = -20 ~ 130 490-4804-1-ND 44 39 31 490-4804-2-ND 165.00/M PRF18BB471RB1RB 

POSISTOR® Narrow Current Band — 

PTC Thermistors Sinanatone kira 


For Overcurrent Protection 


This product is leaded type PTC thermistor for overcurrent protection which is suitable for the current limiting resistor. 


Features: * Small fluctuation in the circuit due to resistance tolerance +10% * Narrow current range between operating and 
non-operating current at -10°C ~ 60°C * Quick operating time due to small size compared with conventional products » Best 
suited to meet the requirements for power supply and motor protector * Circuit is protected until current is turned off 
Non-Operating Trip Body Lead Lead 
Max. Current Current | Max. | Resistance |Curie| Diameter | Thickness | Height | Space | Diameter 
Voltage @ 60°C @ -10°C | Current} @ 25°C | Point] Dim.D Dim.T | Dim.H| Dim.F | (phid) | Digi-Key Price Each Murata 
Fig. (V) (mA) (mA) (A) (Q) +% (°C) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) __| Part No. 1 10 100 Part No. 
30 122 240 15 10 +10 130 4.5 3.5 9.5 5.0 0.5 490-3963-ND 52 47 37 PTGLO4AS100K2N51B0 
30 167 330 2.0 10 +10 130 4.5 3.5 O15 5.0 0.6 490-3964-ND 52 AT 37 PTGLO4AS100K2B51BO 
30 269 530 3.5 3.9 +10 130 5.5 3.5 10.5 5.0 0.6 490-3965-ND 56 51 40 PTGLOSAS3R9K2B51B0 
30 336 663 4.5 2.7 +10 130 7.3 3.5 12.3 5.0 0.6 490-3966-ND 61 55 A3 PTGLO7AS2R7K2B51B0 
30 420 829 5.0 1.8 +10 130 7.3 3.5 12.3 5.0 0.6 490-3967-ND 67 61 A8 PTGLO7AS1R8K2B51B0 
30 556 1097 6.0 1.2 +10 130 9.3 3.5 14.3 5.0 0.6 490-3968-ND .88 80 63 PTGLO9AS1R2K2B51B0 
30 685 1352 7.0 0.8 +10 130 11.5 3.5 16.5 5.0 0.6 490-3969-ND 1.29 1.16 92 PTGL12ASOR8K2B51B0 
51 168 332 1.0 10 +10 130 4.5 4.5 9.5 5.0 0.6 490-3970-ND 52 AT 37 PTGLO4AS100K3B51BO 
51 197 388 1.5 6.8 +10 130 5.5 5.5 10.5 5.0 0.6 490-3971-ND 58 53 42 PTGLOSAS6R8K3B51B0 
51 307 606 3.0 3.3 +10 130 7.3 7.3 12.3 5.0 0.6 490-3972-ND 61 55 A3 PTGLO7AS3R3K3B51B0 
51 412 814 4.0 2.2 +10 130 9.3 9.3 14.3 5.0 0.6 490-3973-ND .88 80 63 PTGLO9AS2R2K3B51B0 
51 592 1168 5.0 1.2 +10 130 11.5 11.5 16.5 5.0 0.6 490-3974-ND 1.28 1.16 91 PTGL12AS1R2K3B51B0 
1 60 88 175 1.0 22 +10 130 4.5 4.5 9.5 5.0 0.5 490-3975-ND 52 47 37 PTGLO4AS220K4N51B0 
60 115 226 1.0 22 +10 130 4.5 4.5 9.5 5.0 0.6 490-3976-ND 52 47 37 PTGLO4AS220K4B51BO 
60 170 335 1.5 10 +10 130 5.5 5.5 10.5 5.0 0.6 490-3977-ND -56 51 40 PTGLOS5AS100K4B51B0 
60 186 368 2.2 5.6 +10 130 7.3 7.3 12.3 5.0 0.5 490-3978-ND 61 55 43 PTGLO7ASS5R6K4N51B0 
60 229 452 3.0 5.6 +10 130 7.3 7.3 12.3 5.0 0.6 490-3979-ND 67 61 A8 PTGLO7AS5R6K4B51B0 
60 333 656 4.0 3.3 +10 130 9.3 9.3 14.3 5.0 0.6 490-3980-ND -99 89 PY fi] PTGLO9AS3R3K4B51B0 
60 439 867 5.0 2.2 +10 130 11.5 11.5 16.5 5.0 0.6 490-3981-ND 1.27 1.15 90 PTGL12AS2R2K4B51B0 
140 74 147 0.5 56 +10 130 5.5 5.5 10.5 5.0 0.6 490-3982-ND 52 AT -38 PTGLO4AS560K6B51BO 
140 106 209 1.0 27 +10 130 5.5 5.5 10.5 5.0 0.6 490-3983-ND 58 53 42 PTGLOSAS270K6B51BO 
140 148 292 1S 15 +10 130 7.3 7.3 12.3 5.0 0.6 490-3984-ND 72 65 52 PTGLO7AS150K6B51BO 
140 192 380 2.0 12 +10 130 9.3 9.3 14.3 5.0 0.6 490-3985-ND 1.10 .99 78 PTGLO9AS120K6B51BO 
140 227 447 2.2 7.6 +10 130 9.3 9.3 14.3 5.0 0.6 490-3986-ND 1.23 1.11 87 PTGLO9AS7R6K6B51B0 
140 310 613 3.5 4.7 +10 130 11.5 11.5 16.5 5.0 0.6 490-3987-ND 1.26 1.14 -90 PTGL12AS4R7K6B51B0 
250 90 300 0.5 22 +30 = 8.0 6.0 _ 5.0 0.6 490-4808-1-NDt 52 46 37 PTGLO7BB220NOB52A0 
2 250 90 300 0.5 22 +30 = 8.0 6.0 _— 5.0 0.6 490-4808-3-ND$ 197.00/1,000 PTGLO7BB220NOB52A0 
250 100 280 0.6 39 +30 = 10.0 6.0 _ 5.0 0.6 490-4809-1-NDt 58 51 40 PTGLO9AR390NOB52A0 
250 100 280 0.6 39 +30 = 10.0 6.0 = 5.0 0.6 490-4809-3-ND$ 216.00/1,000 PTGLO9AR390NOB52A0 
3 265 118 330 1.0 25 +25 = 10.0 6.0 = 5.0 0.6 490-4810-ND 1.09 -98 -78 PTGLO9AR250H8B52BO 


t+ Cut Tape + Tape and Box 


Honeywell 
Sensing and Control 


Honeywell ICL Inrush Current Limiters are a cost-effective way of limiting the Features: * PC board mountable * Rugged design * Solderable leads * High 
inrush of current that can damage components in a switching power supply and quality * Low cost Specifications: * Operating Temperature -40°C ~ 185°C 


Inrush Current Limiters 


other power devices when the equipment is turned on. * Lead Construction: Straight tinned copper (kinked available) 
Resistance @ Max. Steady Resistance @ Max. Coated Max. Coated Lead 
25°C State Current Steady State Diameter Dim. D | Thickness Dim. T Diameter Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 

(Q) (A) Current (Q) (mm) (mm) (mm) Part No. ll 10 100 Part No. 

0.5 30 0.01 32 8 1 480-3176-ND 6.57 4.81 3.98 ICL320R030-01 
1 30 0.02 32 6 1 480-3177-ND 6.30 4.32 3.43 ICL321R030-01 

2.5 8 0.06 22 6 1 480-3175-ND 5.72 3.92 3.12 ICL222R508-01 
5 6 0.1 15 6 0.8 480-3172-ND 3.42 2.34 1.87 ICL155R006-01 
5 vf 0.07 15 6 0.8 480-3173-ND 5.39 3.69 2.94 ICL155R007-01 
10 8 0.1 22 6 1 480-3174-ND 5.72 3.92 3.12 ICL2210008-01 
16 4 0.27 15 6 0.8 480-3171-ND 5.13 3.52 2.80 1CL1516004-01 
50 2 0.72 11.5 § 0.8 480-3170-ND 4.26 2.92 2.32 1CL1250002-01 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2101 


R@ Dimension 
Distributor Oper. 25°C Transition Digi-Key Price Each GE Sensing 
GE Sensing c Inspection Technologies Voltage (Q) Temperature | D.C.t+ (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
2 120°C 14.0 15.24 235-1130-ND 4.62 4.16 3.28 | RL5305-2-120-12-PTO 
12 10 110°C 7.0 8.89 235-1131-ND 2.26 2.04 1.61 RL3005-10-110-12-PTO 
PTC Thermistors 25 110°C 7.0 8.89 |235-1132-ND@ 2.26 2.04 1.61 _|RL3005-25-110-12-PTO 
50 30°C. 7.0 7.62 235-1120-ND* 2.26 2.04 1.61 RL3006-50-30-25-PTO 
PTC (Positive Temperature Coefficient) Thermistors are thermally 50 40°C 70 7.62 235-1121-ND@* 226 2.04 1.64 RL3006-50-40-25-PTO 
sensitive resistors made of polycrystalline ceramic materials. They 
are characterized by an extremely large resistance change in a 50 oe £0 TGe aber hIeeHNDDK 2.26 oon TG, \RESOG6=50-20-25: 10) 
small temperature span. 50 60°C 7.0 7.62  |235-1123-ND@* 2.26 2.04 1.61 | RL3006-50-60-25-PTO 
+ All PTC resistances +30% at 25°C 25 50 70°C 7.0 8.89 235-1124-ND® 2.26 2.04 1.61 RL3006-50-70-25-PTO 
ee F és 50 80°C. 7.0 8.89 235-1125-ND® 2.26 2.04 1.61 RL3006-50-80-25-PTO 
Tete anee on Net omemnelaie sare 50 90°C 7.0 8.89  |235-1126-ND¢@ 2.26 2.04 1.61 | RL3006-50-90-25-PTO 
50 100°C 7.0 7.62 235-1127-ND@* 2.26 2.04 1.61 RL3006-50-100-25-PTO 
50 110°C 7.0 7.62 235-1128-ND@* 2.26 2.04 1.61 RL3006-50-110-25-PTO 
5 65°C. 14.0 15.24 235-1133-ND 4.62 4.16 3.28 | RL5506-5-65-50-PTO 
50 50 110°C 12.0 11.43 235-1135-ND 3.83 3.45 2.72 | RL4010-50-110-50-PTO 
200 110°C 9.0 10.16 235-1136-ND 3.04 2.74 2.16 _|RL3312-200-110-50-PTO 
10 120°C 20.0 20.32 235-1137-ND® 5.51 4.96 3.91 RL7510-10-120-120-PTO 
120 25 60°C. 15.0 15.24 235-1139-ND® 4.31 3.88 3.05 |RL5510-25-60-120-PTO 
50 120°C 12.0 12.70 235-1140-ND® 3.83 3.45 2.72 _|RL4510-50-120-120-PTO 
50 65°C. 17.0 15.24 235-1142-ND 4.73 4.25 3.35 | RL5515-50-65-240-PTO 
8 240 50 110°C 18.0 16.51 235-1143-ND® 4.73 4.25 3.35 | RL6315-50-110-240-PTO 
5 100 120°C 18.0 16.51 235-1144-ND® 4.73 4.25 3.35 | RL6015-100-120-240-PTO 
2 1,500 100°C 12.0 8.89 235-1145-ND® 3.08 2.74 2.16 | RL3020-1500-100-240-PTO 
& 1,000 100°C 18.0 19.05 235-1146-ND 5.51 4.96 3.91 RL7020-1K-100-480-PTO 
480 2,000 100°C 15.0 13.97 235-1147-ND 4.62 4.16 3.28 | RL5020-2K-100-480-PTO 
Temperature 5,000 100°C 12.0 8.89 235-1148-ND® 3.04 2.74 2.16 | RL3020-5K-100-480-PTO 
@ ROHS Compliant + D.C. — Dissipation Constant (MW/°C) 


* KCPTC1-KIT-ND Digi-Key® PTC Thermistors Kits 
2 each of all values denoted (12 total pieces). Notebook style storage case and bin storage guide included 


Inrush Current Limiters 


SPECIFICATIONS: ¢ Inrush Current Limiters protect against high peak 
inrush current, especially in AC/DC switching power supplies ¢ All 
resistances +25% @ 25°C ° All parts insulated with a protective coating 


PTC Resettable Fuses 


* Telephone line fault protection 
© Over-current protection for transformers 
* Locked rotor protection for FHP motors 


Resistance under load is for reference only. Actual values may vary due yp Alternate @ i a Minimum Limit Current: The minimum amount of current required by the PTC to 
to ambient temperature, air flow, or mounting conditions. “= Eocation guarantee switching at the minimum ambient temperatures. 
No Load) Max.* Steady | Approx Maximum Limit Current: The maximum amount of current the PTC must be able to 
Res. @ State Res.@ | Diameter | Digi-Key Price Each GE Sensing pass without switching at the maximum ambient temperature. 
25°C (Q) | Current (Amps) | | Max. (0) (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Max. 
07 12.0 02 19.56 |KC022L-ND@ 5.05 4.54 3.58 |CL-11 No Ld. | Dim. | Min. Switch | No-Switch 
1.3 8.0 04 13.97 |KC0O23L-ND@ 3.30 2.97 2.34 |CL-21 Oper.| Res. A Current Current | Digi-Key Price Each GE Sensing 
2:5 8.0 06 19.56 |KCOO3L-ND@ 2.78 2.50 1.97 |CL-30 Volt. |@ 25°C | (mm)| O°C 25°C | 25°C 55°C | Part No. 1 10 100 | Part No. 
5.0 6.0 A 19.56 | KCO04L-ND® 2.78 2.50 1.97 |CL-40 1 |15.24| 1.45 1.29 | 0.87 0.64 |235-1149-ND@ | 2.28 2.05 1.62 | RL5305-1-110-12-PTF 
7.0 5.0 16 19.56 | KCOOSL-ND@ 2.78 2.50 1.97 _|CL-50 25 |15.24/0.92 0.82 | 0.55 0.40 }235-1160-ND |) 3.16 285 2.24 |RL5305-2.5-110-12-PTF 
10.0 5.0 18 19.56 | KCO06L-ND® 2.78 2.50 1.97 |CL-60 12 5 |11.43}0.55 0.49 | 0.33 0.24 |235-1150-ND@| 2.30 2.07 1.63 | RL4005-5-110-12-PTF 
16.0 4.0 27 19.56 |KCOO7L-ND@ 2.78 2.50 1.97 |CL-70 10 | 8.89) 0.32 0.30 | 0.19 0.14 |235-1151-ND@| 2.35 2.11 1.67 |RL3005-10-110-12-PTF 
47.0 3.0 AQ 19.56 |KCOO8L-ND® 2.78 2.50 1.97 |CL-80 25 | 8.89 | 0.20 0.19 | 0.12 0.09 |235-1159-ND | 2.35 2.11 1.67 | RL3005-25-110-12-PTF 
120.0 2.0 1.18 23.62 | KCOO9L-ND@ 3.23 2.91 2.29 |CL-90 95 1.5 /19.05] 1.34 1.19 | 0.81 0.59 |235-1161-ND@ | 5.75 5.17 4.07) RL7008-1.5-110-25-PTF 
0.5 16.0 02 23.62 | KCO24L-ND® 6.44 5.79 4.56 |CL-101 3.0 | 13.97] 0.84 0.74 | 0.50 0.37 |235-1162-ND@| 3.52 3.16 2.49 | RL5008-3.0-110-25-PTF 
10.0 3.2 18 10.16 /KCO11L-ND 2.44 2.20 1.73 /CL-110 5.0 |15.24/0.65 0.58 ) 0.39 0.29 }235-1152-ND@| 3.16 2.85 2.24 |RL5506-5-110-50-PTF 
10.0 17 34 10.16 /KCO12L-ND 2.44 2.20 1.73 |CL-120 10 | 11.43) 0.39 0.34 | 0.23 0.17 |235-1153-ND@| 3.16 2.85 2.24 |RL4006-10-110-50-PTF 
50.0 1.6 75 11.43 |KCO13L-ND@ 2.44 2.20 1.73 )CL-130 50 25 | 12.70) 0.27 0.24 | 0.16 0.12 |235-1163-ND@ | 3.52 3.16 2.49 |RL4508-25-110-50-PTF 
50.0 14 89 11.43 |KCO14L-ND@ 2.44 2.20 1.73 |CL-140 50 | 11.43) 0.19 0.17 | 0.11 0.08 }235-1158-ND | 3.16 2.85 2.24 |RL4010-50-110-50-PTF 
5.0 47 1 13.97 _|KCO15L-ND® 2.50 2.25 1.77 |CL-150 100 [10.67] 0.13 0.12 | 0.08 0.06 [235-1154-ND@| 2.63 2.37 1.87 | RL3810-100-110-50-PTF 
5.0 28 20 13.97 |KCO16L-ND@ 2.50 2.25 1.77 |CL-160 10 | 20.32) 0.55 0.49 | 0.33 0.24 |235-1155-ND@ | 5.75 5.17 4.07 | RL7510-10-110-120-PTF 
16.0 27 33 13.97 |KCO17L-ND® 2.50 2.25 1.77 |CL-170 420 20 |16.51) 0.37 0.33 | 0.22 0.16 }235-1164-ND | 3.16 2.85 2.24 /RL6010-20-110-120-PTF 
16.0 17 et) 13.97 |KCO18L-ND@ 2.50 2.25 1.77 |CL-180 50 | 12.70) 0.19 0.17 | 0.11 0.08 |235-1156-ND@] 3.52 3.16 2.49/RL4510-50-110-120-PTF 
25.0 24 At 13.97 |KCO19L-ND® 2.50 2.25 1.77  |CL-190 100 [10.16] 0.13 0.11 | 0.08 0.06 |235-1157-ND | 2.63 2.37 1.87 | RL3510-100-110-120-PTF 
25.0 1? 9 13.97 _|KCO20L-ND@ 2.50 2.25 1.77__|CL-200 50 | 16.51) 0.23 0.21 | 0.14 0.10 |235-1165-ND@] 5.75 5.17 4.07 | RL6315-50-110-240-PTF 
30.0 15 60 10.16 | KCO21L-ND@ 2.44 2.20 1.73 [CL-210 240 | 100 |16.51/0.16 0.15 | 0.10 0.07 |235-1166-ND@| 5.75 5.17 4.07 | RL6315-100-110-240-PTF 
@ RoHS Compliant * These values are suggested maximums based upon 25°C ambient, no air flow 250_|16.51/ 0.10 0.09 | 0.06 0.05 |285-1167-ND@ | 5.75 5.17 4.07 | RL6315-250-110-240-PTF 
environment with the thermistor mounted 1/2" from circuit board. @ RoHS Compliant 
PTC Thermistors Ym™120 Series 
This range of PTC thermistors is designed to operate at main voltages Electrical Specifications Dim. 
and is intended for general purpose usage in over-current, over- Res. @ | Int (25°C) | It (25°C) | Int (55°C) | It (10°C) | Imo | Vmax A Digi-Key Price Each GE Sensing 
voltage and direct over-temperature protection. 25°C 0 mA mA mA mA A Vrms Max. | Part No. 1 10 100 Part No. 
Each device in the range consists of a disc of barium titanate | 1800 16 23 12 25 0.1 | 265 | 4.0mm |235-1072-ND 3.12 2.73 2.42 |YM120C15N182 
thermistor material with silvered faces and solder coated copper 
lead wires. A painted finish is applied which is not intended to confer 1200 20 28 16 31 01 265 | 4.0mm |235-1073-ND 3.12 2.73 2.12 | YM120C20N122 
insulating properties. 
600 28 40 22 44 0.2 | 265 | 4.0mm |235-1074-ND 3.12 2.73 2.12 |YM120C30N601 
tu \ ft 
5.0 A 60 vd a5 300 39 55 30 60 0.2 | 265 | 4.0mm |235-1075-ND 3.12 2.73 2.12 |YM120C45N301 
+7 as Pe; 
[eran 20 t Ft 150 57 80 44 88 0.2 | 265 | 4.0mm |235-1076-ND 3.12 2.73 2.12  |YM120C60N151 
100 70 98 54 108 0.4 | 265 | 4.5mm |235-1077-ND 1.88 1.65 1.28 | YM120C80N101 
R25 Resistance at 25°C 
20% Tolerance on Resistance at 25°C 60 93 131 72 144 0.6 | 265 | 6.0mm |235-1078-ND 1.88 1.65 1.28 | YM120D105N600 
Int(25°C) Current which will not trip thermistor (25°C ambient) 45 110 155 85 170 0.7 265 | 7.0mm |235-1079-ND 1.88 1.65 1.28) YM120D125N450 
Nes°t) Current wile val tip thermletor.(25"G amen) 33 128 181 99 198 | 09 | 265 | 7.5mm |235-1080-ND 268 2.35 + ~—«*1.83_ | YM1200150N330 
Int(55°C) Current which will not trip thermistor (55°C ambient) 
It(10°C) Current which will trip thermistor (10°C ambient) 20 192 265 149 298 1.3 | 265 | 9.5mm /235-1082-ND 2.68 2.35 1.83 | YM120D200N200 
mo Maximum Overload Current at 265V rms (10° ambient) 15 234 330 181 362 1.7 | 265 | 11.5mm | 235-1083-ND 3.73 3.27 2.54 | YM120D260N150 
V Max. Maxi Voltage VI 
a ade OS 10 314 444 243 486 | 2.7 | 265. | 14.0mm |235-1084-ND 540 473 3.67. |YM120D370N100 
D Max. Maximum Disc Diameter 
T Max. Maximum Overall Thickness 6 407 575 315 630 3.9 | 265 | 16.5mm |235-1085-ND 6.64 5.81 4.51 | YM120D480N060 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Surface Mount PTC Thermistors 
For Overload Protection 


The component consists of a high-performance PTC ceramic disc mounted in a lead-frame, for direct soldering onto a printed-circuit 
board (PCB) or substrate. The ceramic is soldered to the lead-frame by a local reflow process, during which the solder layer is melted 
to the metallized ceramic surface using a low residue flux. 


Features: ¢ Ideal for pick-and-place circuit assembly * Low mounting height * Suitable for reflow soldering * Small ceramic diameter 
for faster response * Low heat transfer to substrate + Flat terminations for stable positioning and good solderability 


Dimensions in mm 


8.0 


[: 
i 
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7 
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Res. @ Voltage Ceramic Cut Tape 
25°C Maximum Int @ r@ Size Digi-Key Price Each Vishay 
(Q) (Vv) 25°C 70°C 25°C Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
Telecommunication Type 
10 245 165 100 270 0.25 (6.5) BC1568CT-ND 1.61 1.42 AA 2322 661 97016 
17.5 300 150 100 250 0.25 (6.5) BC1561CT-ND 1.61 1.42 1.11 2322 661 97003 
17.5 300 150 100 250 0.25 (6.5) BC1562CT-ND 1.93 1.70 1.33 2322 661 97004 
20 300 120 70 250 0.25 (6.5) BC1569CT-ND 1.61 1.42 Tat 2322 661 97018 
25 265 120 70 220 0.25 (6.5) BC1563CT-ND 1.93 1.70 1.33 2322 661 97005 
35 425 110 70 175 0.25 (6.5) BC1564CT-ND 1.61 1.42 1.41 2322 661 97009 
40 265 80 50 130 0.25 (6.5) BC1560CT-ND 1.61 1.42 neal 2322 661 97002 
General Industrial Type 
3.3 24 400 = 650 0.25 (6.5) BC1567CT-ND 1.61 1.42 Be fal 2322 661 97013 
9.4 60 150 100 300 0.25 (6.5) BC1565CT-ND 1.61 1.42 14 2322 661 97011 


These directly heated thermistors have a positive temperature coefficient and are primarily intended for overload protection. 


Leaded PTC Thermistors 


For Overload Protection 


Features: ¢ Switch Temperature: Ts = 140°C, (Series 2322 660 5: Ts = 120°C) * Small ratio between trip and non-trip currents * High maximum inrush 
current * Excellent long term behavior, also in humidity * UL approved PTCs are guaranteed to withstand severe test programs » UL file E148885 
according to XGPU2 standard UL1434 


Res. Int Max. It Min. | Voltage | Typical | Dimensions - mm E Dimensionsinimm 
@ 25°C @ 25°C @ 25°C Max. oD Maximum Digi-Key Price Each Vishay 
+£20% (2) (mA) (mA) (Vv) (mm) D T [Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 
0.9 920 1380 30 12 12.5 4.0 |BC2323-ND@ 1.75 1.58 1.25 |PTCCL13H921DBE 
50 94 145 60 45 5.0 4.0 |BC2319-ND@ 1.13 1.02 80 |PTCCLOSH940EBE 
13 1000 1500 145 20 20.5 5.0 |BC1359-ND 5.43 4.88 3.85 |2322 664 51022 
3.8 450 675 145 12 125 5.0 |BC2322-ND@ 1.67 1.50 1.19 | PTCCL13H451FBE 
240 47 70 145 45 5.0 5.0 _|BC1346-ND 1.09 99 .78 | 2322 660 54792 
48 110 165 265 65 7.0 5.5 |BC2321-ND® 1.28 1.16 91 |PTCCLO7H111HBE 
56 95 143 265 45 5.0 5.5 |BC2320-ND@ 7 64 51 | PTCCLOSH9SOHBE 
120 63 95 265 45 5.0 5.5 |BC2318-ND@ 1.13 1.02 80 | PTCCLOSH630HBE 
500 28 42 265 45 5.0 5.5 |BC2316-ND@ 1.04 .94 74 | PTCCLOSH280HBE 
1200 19 29 265 45 5.0 5.5 |BC2315-ND@ 1.13 1.02 80 _|PTCCLOSH190HBE 
RoHS Compliant 


a, f S u rface M oO u nt Li n ea r erat Soeene Beaty eunmetene ° eae aoe with 
thin film element ° e 5 an sizes available Specifications: 
VISHAY. Dale e e *TCR at 25°C: 4110 ppm/K TCR Tolerance: +400 ppm/K  * Operation 
PTC Cc h i p Therm i stors — TFPT Series Temperature Range: -55°C ~ 125°C Short Time Overload: 2.5 x Maximum 
Working Voltage for 5 seconds 
Dimensions - mm 
Case Size A B c D E 
0603 1.60 + 0.10 0.85 + 0.10 0.45 + 0.10 0.30 + 0.20 0.30 + 0.20 
0805 2.00 + 0.15 1.25 + 0.15 0.45 + 0.10 0.40 + 0.20 0.40 + 0.20 
1206 3.20 + 0.15 1.60 + 0.15 0.55 + 0.10 0.50 + 0.25 0.50 + 0.25 
Resistance Maximum Power Cut Tape Tape and Reel 
Case Values Working Voltage Rating Price Each Digi-Key Pricing Vishay Dale 
Size (Q) Tolerance (VDC)t (mW) 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
100 +5% 30 75 1.80 1.58 1.24 |541-1164-2-ND 653.00 TFPT0603L1000JV 
1K +0.5% 30 75 541-1165- 2.40 2.10 1.65 |541-1165-2-ND 870.00 TFPT0603L1001DV 
1K +1% 30 75 541-1166-1-ND 2.00 1.75 1.38 |541-1166-2-ND 725.00 TFPT0603L1001FV 
1K +5% 30 75 541-1198-1-ND 1.80 1.58 1.24 |541-1198-2-ND 653.00 TFPT0603L1001JV 
0603 150 +1% 30 75 541-1167-1-ND 2.00 1.75 1.38 |541-1167- 725.00 TFPTO603L1500FV 
220 +1% 30 75 2.00 1.75 1.38 |541-1168- 725.00 TFPTO603L2200FV 
330 +1% 30 75 2.00 1.75 1.38 |541-1169- 725.00 TFPTO603L3300FV 
390 +5% 30 75 1.80 1.58 1.24 |541-1170- 653.00 TFPTO603L3900JV 
470 +1% 30 75 2.00 1.75 1.38 |541-1171- 725.00 TFPT0603L4700FV 
820 +1% 30 75 541-1199-1-ND 2.00 1.75 1.38 |541-1199- 725.00 TFPTO603L8200FV 
100 +5% 40 100 541-1200-1-ND 1.40 1.23 96 |541-1200- 508.00 TFPTO805L1000JV 
1K +1% 40 100 541-1172-1-ND 2.00 1.75 1.38 |541-1172-2-ND 725.00 TFPTO805L1001FV 
1K +5% 40 100 541-1173-1-ND 1.80 1.58 1.24 |541-1173-2-ND 653.00 TFPTO805L1001JV 
1.2K +1% 40 100 541-1174-1-ND 2.00 1.75 1.38 |541-1174- 725.00 TFPTO805L1201FV 
1.5K +1% 40 100 541-1175-1-ND 2.00 1.75 1.38 |541-1175- 725.00 TFPTO805L1501FV 
1.8K +1% 40 100 541-1176-1-ND 2.00 1.75 1.38 |541-1176-2-ND 725.00 TFPTO805L1801FV 
1.8K +5% 40 100 541-1177-1-ND 1.80 1.58 1.24 |541-1177-2-ND 653.00 TFPTO805L1801JV 
2.2K +1% 40 100 541-1178-1-ND 2.00 1.75 1.38 725.00 TFPT0805L2201FV 
2.2K +5% 40 100 541-1179-1-ND 1.80 1.58 1.24 653.00 TFPT0805L2201JV 
0805 2.7K +1% 40 100 541-1180-1-ND 2.00 1.75 1.38 725.00 TFPT0805L2701FV 
3.3K +1% 40 100 2.00 1.75 1.38 725.00 TFPT0805L3301FV 
3.3K +5% 40 100 1.80 1.58 1.24 653.00 TFPT0805L3301JV 
3.9K +1% 40 100 2.00 1.75 1.38 725.00 TFPTO805L3901FV 
3.9K +5% 40 100 541-1184-1-ND 1.80 1.58 1.24 653.00 TFPTO805L3901JV 
470 +1% 40 100 541-1185-1-ND 2.00 1.75 1.38 |541-1185-2-ND 725.00 TFPTO805L4700FV 
4.7K +1% 40 100 541-1186-1-ND 2.00 1.75 1.38 |541-1186-2-ND 725.00 TFPT0805L4701FV 
4.7K +5% 40 100 541-1187-1-ND 1.80 1.58 1.24 653.00 TFPTO805L4701JV 
5K +1% 40 100 541-1201- 2.00 1.75 1.38 725.00 TFPTO805L5001FV 
5K +5% 40 100 541-1202-1-ND 1.80 1.58 1.24 653.00 TFPTO805L5001JV 
680 +5% 40 100 541-1188-1-ND 1.80 1.58 1.24 653.00 TFPTO805L6800JV 
10K +1% 50 125 541-1189-1-ND 2.00 1.75 1.38 725.00 TFPT1206L1002FV 
10K +5% 50 125 541-1190-1-ND 1.80 1.58 1.24 653.00 TFPT1206L1002JV 
220 +1% 50 125 541-1191- 2.00 1.75 1.38 725.00 TFPT1206L2200FV 
2.2K +5% 50 125 541-1192-1-ND 1.80 1.58 1.24 |541-1192-2-ND 653.00 TFPT1206L2201JV 
1206 3.9K +5% 50 125 541-1193-1-ND 1.80 1.58 1.24 |541-1193-2-ND 653.00 TFPT1206L3901JV 
4.7K +1% 50 125 541-1194-1-ND 2.00 1.75 1.38 725.00 TFPT1206L4701FV 
5.6K 45% 50 125 541-1195- 1.80 1.58 1.24 653.00 TFPT1206L5601JV 
6.8K +1% 50 125 541-1196-1-ND 2.00 1.75 1.38 |541-1196-2-ND 725.00 TFPT1206L6801FV 
6.8K +5% 50 125 541-1197-1-ND 1.80 1.58 1.24 |541-1197-2-ND 653.00 TFPT1206L6801JV 


+ Rated continuous Working Voltage is maximum working voltage or square root of the power rating times resistance value, whichever is less. 


Digi®Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Advanced developments in telephone equipment in recent years have radically altered the protection requirements for both exchange and subscriber equipment. The range of Positive 


Leaded PTC Thermistors 


Overload Protection for Telecommunication 


Temperature Coefficient (PTC) thermistors includes devices specially designed to provide overcurrent protection. 


Features: ¢ Fast protection against power contact faults * Withstand high overload currents of up to 10A » High voltage withstanding capabilities for the larger sized thermistors * Good 
tracking over a wide temperature range for all matched or binned types * Excellent stability over extended time ¢ All telecom PTCs are coated with a high temperature silicon lacquer 


(UL94V0) to protect them from any harsh environments and to improve their lifetime 


Res. Voltage |Non-Trip| Trip Dimensions -mm Cut Tape Tape and Reel 
@ 25°C |Maximum| Current | Current Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay 
(Q) (V) Int (mA) | Int (mA) [_ D Ti H_ |Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 
25 220 70 200 8.5 5.0 BC1554CT-ND 1.19 1.04 82 |BC1554TR-ND 445.50/M 2322 661 93048 
25 245 70 200 8.3 4.0 BC1555CT-ND 1.19 1.04 82 |— = 2322 661 93043 


A 
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PTC Thermistors — For Capacitor Charging 


Features: ¢ Self-protecting in case of malfunction of short-circuit relay or internal short-circuit of capacitor * Encased thermistor disk with clamp contacts » For high pulse currents and 
high number of operating cycles * Flame-retardant plastic case * Case material UL-listed * Sn-plated lead-free solder pins 


EPCOS Applications: ¢ In-rush current limiter (charging resistor) for smoothing and DC link capacitors * To replace high-power fixed resistors for capacitor charging 


Rated a Breakdown Fig. 1 NEW! 
Vmax | Resistance | Current Voltage | Digi-Key Pricing Epcos 
Fig. | (VDC) (0) (A) (V) Part No. 1 10 100 | Part No. = 18 | 
360 22 _ — 495-4087-ND NEW! 2.09 14.90 119.20 |B59105J0130A020 | 
1 620 56 = = 495-4088-ND NEW! 2.09 14.90 119.20 |B59107J0130A020 
800 100 = _ 495-4089-ND NEW! 4.80 34.32 274.56 |B59109J0130A020 
550 20 50 >700 495-3449-ND 3.41 24.34 194.72 |B59201J0140B010 
2 650 56 25 >700 495-3450-ND 3.41 24.34 194.72 |B59202J0135B010 
800 100 20 >900 495-3451-ND 3.41 24.34 194.72 |B59204J0130B010 


Surface Mount PTC Thermistors — For Temperature Protection 


Features: * Thermistor chip with lead-free tinned terminations * Small size * Fast and reliable response »* Suitable for reflow soldering 


Applications: * DC/DC converters * Home appliances * Dimmers ° Electronic ballasts * Temperature management in automotive electronics * Over temperature protection of power transistors and 


power IC's (e.g. in battery pack, notebook) * SMPS 


Nominal Maximum 
Threshold Rated Operating Cut Tape Tape and Reel 
Size | Temperature | Resistance Voltage _| Digi-Key Price Each Pricing Epcos 
Code (°c) (Q) (VDC) Part No. 1 10 100 4,000 Part No. 
115 470 32 495-2412-1-ND 70 62 49 |495-2412-2-ND 254.00/M B59601A0115A062 
0603 
125 470 32 495-2413-1-ND -70 62 -49 |495-2413-2-ND 254.00/M B59601A0125A062 
70 <1K 25 495-2415-1-ND .86 15 -59 |495-2415-2-ND 310.00/M B59701A0070A062 
90 <1K 25 495-2608-1-ND 96 56 -41 |495-2608-2-ND 305.00/M B59701A0090A062 
0805 100 <1K 25 495-2609-1-ND 96 56 -41 |495-2609-2-ND 305.00/M B59701A0100A062 
110 <1K 25 495-2610-1-ND 96 56 -41 |495-2610-2-ND 305.00/M B59701A0110A062 
130 <1K 25 495-2612-1-ND 96 56 -41 |495-2612-2-ND 305.00/M B59701A0130A062 


Surface Mount PTC Thermistors — For Overcurrent Protection 


Features: * Suitable for reflow soldering and for automatic placement 
Applications: * Overcurrent protection » Short-circuit protection 


Dimensions - mm 


L Ww 


1.6 | 0.8 
2.0 | 1.25 


Dimensions in mm 


Maximum 
Rated Rated Switch Switch Cut Tape 
Size | Resistance} Current | Current | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Epcos 
Fig.| Code (Q) (mA) (mA) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

1210 27 90 180 0.5 495-2416-1-ND 1.36 1.19 94 495-2416-2-ND 2,000 492.00/M B59606A0110A062 
1 1210 55 70 130 0.4 495-2417-1-ND 1.25 1.10 86 495-2417-2-ND 2,000 452.00/M B59607A0120A062 

1210 125 50 90 0.3 495-2418-1-ND 1.25 1.10 86 495-2418-2-ND 2,000 452.00/M B59707A0120A062 

1210 400 15) 40 0.2 495-3878-1-ND 1.49 1.31 1.03 2,000 539.00/M B59807A0090A062 

3225 55 40 85 0.7 495-2419-1-ND 2.10 1.84 1.45 1,000 762.00 |B59115P1080A062 
2 3225 25 65 135 1.0 495-2421-1-ND 2.10 1.84 1.45 1,000 762.00 |B59215P1080A062 

3225 4.6 165 340 1.0 495-2420-1-ND 2.10 1.84 1.45 1,000 762.00 | B59201P1080A062 
3 3225 16 150 310 1.6 495-3877-1-ND 2.10 1.84 1.45 495-3877-2-ND 1,000 762.00 _|B59315P1120A062 


Leaded PTC Thermistors — For Temperature Protection 


Features: * Thermistor pellet with insulating encapsulation * Low-resistance * Steep R/T curve * Silver-plated and Insulated AWG 26 litz wires * Extremely fast response due to small dimensions * UL 


approved to UL 1434 (file number E69802) 
Applications: * Thermal protection of winding in electric motors * Limit temperature monitoring 


Nominal Maximum 
Threshold Rated Operating 
Temperature Resistance Voltage Digi-Key Price Each Epcos 
(°C) (Q) (VDC) Part No. 1 10 100 Part No. 
70 <100 30 495-2615-ND 4.30 3.08 2.46 B59100M1070A070 
120 <100 30 495-2617-ND 3.99 2.86 2.29 B59100M1120A070 
155 <100 30 495-2618-ND 3.99 2.86 2.29 B59100M1155A070 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Dimensions in mm 


Leaded PTC Thermistors 


a 
sil 
EPcos For Overcurrent Protection 


Features: 

¢ Short response times 

¢ UL approval for UL 1434 (file number E69802) 
¢ VDE approval (license number 104843 E) 
Applications: 

¢ Overcurrent and short-circuit protection 


Maximum 
Rated Rated Rated Switch Switch Dimensions 
Resistance Voltage Current Current Current 1.0 Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. (Q) (Vv) (mA) (mA) (A) Dp i h_ |Part No. 1 10 100 Part No. 

25 380 123 245 2.0 12.5 7.0 16.5 |495-3879-ND 4.02 2.59 1.99 B59750B0120A070 
50 380 87 173 2.0 12.5 7.0 16.5 |495-3880-ND 4.02 2.59 1.99 B59751B0120A070 
70 380 64 127 1.4 8.5 7.0 12.0 |495-3886-ND 2.38 1.54 1.18 B59770B0120A070 
80 380 69 137 2.0 12.5 7.0 16.5 |495-3881-ND 4.02 2.59 1.99 B59752B0120A070 
120 380 56 112 2.0 12.5 7.0 16.5 | 495-3882-ND 4.02 2.59 1.99 B59753B0120A070 
1 120 380 49 97 1.4 8.5 7.0 12.0 |495-3887-ND 2.38 1.54 1.18 B59771B0120A070 
150 380 43 86 1.4 8.5 7.0 12.0 |495-3888-ND 2.38 1.54 1.18 B59772B0120A070 
150 380 50 100 2.0 12.5 7.0 16.5 |495-3883-ND 4.02 2.59 1.99 B59754B0120A070 
500 500 28 55 1.4 12.5 7.0 16.5 |495-3884-ND 4.02 2.59 1.99 B59755B0115A070 
500 500 24 48 1.0 8.5 7.0 12.0 |495-3889-ND 2.38 1.54 1.18 B59773B0120A070 
1100 500 16 32 1.0 8.5 7.0 12.0 |495-3890-ND 2.38 1.54 1.18 B59774B0115A070 
7500 1000 8 17 0.5 12.5 7.0 16.5 | 495-3885-ND 9.67 6.22 4.79 B59758B0110A070 
0.8 24 850 1700 5.5 13.5 3.5 17.0 |495-3897-ND 2.26 1.46 1.12 B59955C0120A070 
1.2 24 600 1200 4.3 11.0 3.5 14.5 |495-3899-ND 1.92 1.24 95 B59965C0120A070 
1.8 24 450 900 3.0 9.0 3.5 12.5 |495-3901-ND 1.64 1.06 81 B59975C0120A070 
3.7 63 320 640 5.5 13.5 3.5 17.0 |495-3896-ND 2.26 1.46 1.12 B59950C0120A070 
4.6 24 250 500 1.0 6.5 3.5 10.0 |495-3904-ND 1.41 91 70 B59985C0120A070 
5.6 63 250 500 4.3 11.0 3.5 14.5 |495-3898-ND 1.93 1.24 96 B59960C0120A070 
9.4 63 150 300 3.0 9.0 3.5 12.5 |495-3900-ND 1.64 1.06 81 B59970C0120A070 
10 230 200 400 2.2 13.5 5.0 17.0 |495-3891-ND 2.48 1.60 1.23 B59850C0120A070 
13 24 120 240 0.7 4.0 3.5 7.5  |495-3907-ND 1.18 76 59 B59995C0120A070 
2 15 230 140 280 1.5 11.0 5.0 14.5 | 495-3892-ND 2.03 1.31 1.01 B59860C0120A070 
25 63 50 110 1.0 6.5 3.5 10.0 |495-3902-ND 1.41 91 .70 B59980C0080A070 
25 63 85 170 1.0 6.5 3.5 10.0 |495-3903-ND 1.41 91 .70 B59980C0120A070 
25 230 100 200 1.0 9.0 5.0 12.5 |495-2613-ND 1.93 1.24 96 B59870C0120A070 
55 63 30 60 0.7 4.0 3.5 7.5  |495-3905-ND 1.18 76 59 B59990C0080A070 
55 63 50 100 0.7 4.0 3.5 7.5 _|495-3906-ND. 1.18 76 59 B59990C0120A070 
70 230 55 110 0.4 6.5 5.0 10.0 |495-2614-1-NDT 2.61 1.51 tt B59880C0120A051 
70 230 55 110 0.4 6.5 5.0 10.0 |495-2614-2-ND¥ 1477.50/1,500 B59880C0120A051 
150 230 30 60 0.2 4.0 5.0 7.5  |495-3895-ND 1.42 91 .70 B59890C0120A070 
1200 500 15 30 0.1 6.5 5.0 10.0 |495-3893-ND 1.64 1.06 81 B59885C0120A070 
1500 500 12 24 0.1 6.5 5.0 10.0 |495-3894-ND 1.64 1.06 81 B59886C0120A070 


+ CutTape Tape and Reel 


Inrush Current Limiters 


Features: ¢ Usable in series connections up to 265Vrms * Coated thermistor disk * UL Approval (E69802) 
Applications: * Switch-mode power supplies 
Specifications: + Climatic category: 55/170/21 * Tolerance: +20% 


Dimensions in mm 


Res. @ | Imax (A) | B25/100 | Digi-Key Pricing Epcos Res. @ | Imax (A) | B25/100 | Digi-Key Pricing Epcos 
Fig. | 25°C (0) |0°C ~ 65°C | (K) _| Part No. 1 10 100 _| Part No. Fig. | 25°C (0) |0°C ~ 65°C | (K) | Part No. 1 10 100 _| Part No. 
47 3.0 2800 |495-2079-ND 68 5.92 46.48 |B57153S0479M000 25 6.5 2800 |495-3056-ND 1.39 12.15 95.45 |B57237S0259M000 
10 2.0 2800 |495-2076-ND 68 5.92 46.48 |B57153S0100M000 47 5.1 2900 |495-2099-ND 1.39 12.15 95.45 |B57237S0479M000 
: 15 18 2900 |495-2077-ND 68 5.92 46.48 |B57153S0150M000 5 5.0 2900 econ OU Ne 1.89 1215 95.45) BS7237S0509M000 
| 13_| son lesszoono | se_sae_deas|sormsomoom || ‘| 12 | 37 | sim |esgoerno | 130 rare 9g eerarsnane 
5 42 2800 |495-2093-ND 84. 7.87 57.92 |B57235S0509M000 E — : : : 
a 6 onke fe ae a Be cece. ee eal iesoaenesouian 22 28 3300 |495-3054-ND 1.39 12.15 95.45 |B57237S0220M000 
2 : Bee : : : 33 2.5 3300 | 495-3057-ND 1.39 12.15 95.45 |B57237S0330M000 
8 3.5 2900 /495-3044-ND 84 7.87 57.92 | B57235S0809M000 2.5 8.4 2800 | 495-3062-ND 145 12.69 99.74 |B57238S0259M000 
10 3.0 2900 | 495-2092-ND 84 7.37 57.92 |B57235S0100M000 47 6.6 2965 |495-2102-ND 1.45 12.69 99.74|B57238S0479M000 
25 5.5 2700 |495-3049-ND¢ | 1.22 10.69 84.01 |B57236S0259L002 5 6.4 2965 |495-2103-ND 1.45 12.69  99.74|B57238S0509M000 
5 45 2800 |495-3051-ND¢ | 1.22 10.69 84.01 |B57236S0509L002 i 10 5.0 3065 | 495-2101-ND 1.45 12.69 99.74 |B57238S0100M000 
5 45 2800 |495-2096-ND 114 9.96 78.29 |B57236S0509M000 15 4.4 3165 | 495-3058-ND 1.45 12.69 _ 99.74|B57238S0150M000 
10 35 2900 | 495-2094-ND 414 9.96 78.29 |B5723680100Mo00 16 4.0 3165 |495-3059-ND 1.68 14.74 115.83 /B57238S0160M000 
3 12 3.2 2900 | 495-3045-ND 1.14 9.96 78.29 |B57236S0120M000 22 40 3265 | 495-3060-ND 1.45 12.69 99.74) B57238S0220M000 
ie [88 | dee fosanne [134 toe aan fnansoemn | |_| & | _a¢_| sas Jansing | isp _u7s_s[eseoraoee 
20 a8 3065 eee aye TAG W806! 1 Bie) Bosece0200M000 é 25 14 2900 |495-3063-ND 2.96 25.94 203.78 | B57364S0259M000 
25 25 3065 | 495-3048-ND 1.14 9.96 78.29 |B57236S0250M000 5 85 3060 |495-2114-ND 2.96 25.94 203.78 |B57364S0509M000 
50 1.9 8165 |495:2095:ND 1.14 9.96 _ 78.29 | B5723650500M000 10 75 3300 | 495-2112-ND 2.96 25.94 203.78 | B57364S0100M000 
4 1 9.0 2700 /495-2098-ND 1.39 12.15 95.45 |B57237S0109M000 7 1 20.0 2800 | 495-2123-ND 5.92 51.81 407.06 |B57464S0109M000 
22 7.0 2800 |495-3055-ND 1.39 12.15 95.45 |B57237S0220M000_| 4 Tolerance 215% 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2105 


AMETHERM 
Circuit Protection Thermistors 


Inrush Current Limiters 


Ametherm’s MegaSurge™, Surge Limiter and bigAMP Series of Inrush Current Limiters offer an economical and space saving solution for limiting high inrush currents. Ametherm 
also offers the highest current rated Thermistors available for Inrush Current Limiting. 


Resistance Maximum Steady Maximum Diameter Lead Lead 
@ 25°C State Current @ 65°C Energy (D) Spacing (S) Length (L) | Digi-Key Price Each Ametherm 
(Q) (Amps) (Joules) (mm) (mm) (mm) Part No. u 10 100 Part No. 
10 8 200 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1003-ND® 3.60 2.95 2.30 MS22 10008 
20 5 180 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1007-ND® 3.60 2.95 2.30 MS22 20005 
50 4 240 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1010-ND® 3.60 2.95 2.30 MS22 50004 
75 4 240 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1011-ND 3.60 2.95 2.30 MS22 75004 
220 3.5 75 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1008-ND 3.60 2.95 2.30 MS22 22103 
50 40 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1013-ND® 4.51 3.69 2.87 MS32 0R540 
1.0 36 300 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1016-ND 4.51 3.69 2.87 MS32 1R036 
2.0 25 300 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1019-ND® 4.51 3.69 2.87 MS32 2R025 
5.0 20 300 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1021-ND® 4.51 3.69 2.87 MS32 5R020 
10 15 250 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1014-ND@ 4.51 3.69 2.87 MS32 10015 
20 8 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1017-ND® 4.51 3.69 2.87 MS32 20008 
20 10 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1018-ND® 4.51 3.69 2.87 MS32 20010 
50 50 900 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1023-ND® 6.44 5.27 4.10 MS35 OR550 
1.0 40 800 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1025-ND® 6.44 5.27 4.10 MS35 1R040 
2.0 35 750 35 +2.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1027-ND® 6.44 5.27 4.10 MS35 2RO035 
3.0 30 750 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1028-ND® 6.44 5.27 4.10 MS35 3R030 
5.0 25 600 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1029-ND® 6.44 5.27 4.10 MS35 5R025 
10 18 500 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1024-ND® 6.44 5.27 4.10 MS35 10018 
20 10 500 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1026-ND® 6.44 5.27 4.10 MS35 20010 
10 BI 2 3.0 max. 2.5 Nom. 38.0 min. 570-1088-ND® 63 39 30 SLO3 10001 
220 1 2 3.0 max. 4.0 Nom. 38.0 min. 570-1087-ND® 63 39 30 SLO3 22101 
4 3 5 5.6 max. 6.0 Nom. 38.0 min. 570-1085-ND® 63 39 30 SLO5 4RO003 
5 1 5 5.6 max. 6.0 Nom. 38.0 min. 570-1084-ND® 63 39 30 SLO5 5RO001 
30 0.25 3 5.5 +0.5 6.0 Nom. 38.0 min. 570-1086-ND® 63 .39 30 SLO5 30001 
20 2 8 8 +0.5 6.4 +2.0 38 +3.0 570-1083-ND® 63 39 30 SLO8 20002 
2 5 30 10 +0.5 5.1 Nom. 38 min. 570-1081-ND® 72 A5 34 SL10 2RO05 
10 3 17 9.5 +1.0 7.8 +1.0 38 +3.0 570-1082-ND® fe 45 34 SL10 10003 
50 1.6 18 10 +0.5 6.35 +0.6 9.9 +0.9 570-1080-ND® 72 A5 34 SL10 50002 
1 10 28 12 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1077-ND® 89 55 42 SL12 1R010 
10 4 40 12 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1079-ND® 89 55 42 SL12 10004 
10 6 40 12 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1078-ND® 89 55 42 SL12 10006 
20 3 35 12 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1076-ND® .89 55 42 SL12 20003 
25 2 30 12 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1075-ND® 89 55 42 SL12 25002 
50 2 20 12 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1074-ND® 89 55 42 SL12 50002 
25 rd 80 15 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1072-ND® 1.02 63 48 SL15 2R507 
5 7 50 15 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1070-ND® 1.02 63 48 SL15 5ROO7 
47 3 50 15 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1071-ND® 1.02 63 48 SL15 47003 
60 2 50 15 +0.5 7.8 +0.3 38 41.5 570-1069-ND® 1.02 63 48 SL15 60002 
220 2 50 15 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1073-ND® 1.02 63 48 SL15 22102 
5.0 6 75 18 +1.0 7.8 +1.0 38 +5.0 570-1067-ND® 1.39 86 65 SL18 5ROO6 
10 5 75 18 +1.0 7.8 +1.0 38 +5.0 570-1068-ND® 1.39 86 65 SL18 10005 
50 16 160 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1030-ND® 1.68 1.04 79 SL22 0R516 
.70 12 120 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1031-ND® 1.68 1.04 79 SL22 0R712 
1.0 20 65 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1041-ND® 1.68 1.04 79 SL22 1R020 
2.0 18 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1044-ND@ 1.68 1.04 79 SL22 2R018 
25 8 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1045-ND® 1.68 1.04 79 SL22 2R508 
2.5 10 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1046-ND® 1.68 1.04 79 SL22 2R510 
25 15 90 20 +1.0 8.0 +0.2 38 +9.0 570-1047-ND® 1.68 1.04 79 SL22 2R515 
4.0 14 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1050-ND® 1.68 1.04 79 SL22 4R014 
5.0 6 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1052-ND® 1.68 1.04 79 SL22 5RO06 
5.0 12 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1053-ND® 1.68 1.04 79 SL22 5RO12 
7.0 10 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1055-ND 1.68 1.04 79 SL22 7R010 
10 5 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1032-ND® 1.68 1.04 79 SL22 10005 
10 8 90 20 +1.0 7.5 +0.80 38 +9.0 570-1034-ND® 1.68 1.04 79 SL22 10008 
10 9 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1035-ND 1.68 1.04 79 SL22 10009 
14 5 75 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1038-ND 1.68 1.04 79 SL22 14005 
14 vg 75 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1039-ND® 1.68 1.04 79 SL22 14007 
20 aL 125 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1042-ND® 1.68 1.04 79 SL22 20007 
30 5 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1048-ND 1.68 1.04 79 SL22 30005 
40 5 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1049-ND® 1.68 1.04 79 SL22 40005 
50 4 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1051-ND® 1.68 1.04 79 SL22 50004 
60 3 72 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1054-ND 1.68 1.04 79 SL22 60003 
120 3 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1037-ND® 1.68 1.04 79 SL22 12103 
50 30 150 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1056-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 0R530 
-50 36 250 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1057-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 0R536 
1.0 30 160 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1059-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 1R030 
1.0 36 160 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1060-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 1RO036 
2.0 23 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1061-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 2R023 
2.0 25 300 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1062-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 2R025 
4.0 23 200 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1063-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 4R023 
5.0 20 200 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1064-ND® 2.38 1.49 1.13 SL32 5R020 
10 15 150 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1058-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 10015 
@ RoHS Compliant 


INVA) Accu-Guard® SMD Thin-Film Fuse 


The Accu-Guard series of fuses is based on thin-film techniques. This Case Amp Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel} AVX 
technology provides a level of control on the component electrical and = B Size Rating | Part No. il 10 100 Qty. Pricing Part No. 
physical characteristics that is generally not possible with standard ¥ tad 0.25 478-2852-1-ND 135 33 .25 5,000 135.00/M | FO402EQR25FSTR 
fuse technologies. This has allowed AVX to offer a series of devices L 0.50 478-2853-1-ND 135 33 .25 5,000 135.00/M |F0402EOR50FSTR 
which are designed for modern surface mount circuit boards which NS ae 0402 0.75 478-2854-1-ND 35 33 25 = — |F0402EO0R75FSTR 
require protection. 1.00 478-2855-1-ND 35 33 25 5,000 135.00/M |F0402E1ROOFSTR 
. 7 a . E 1.50 478-2856-1-ND 35 33 25 = —__|F0402E1R50FSTR 
Features: ¢ Accurate current rating * Fast-acting * Completely compatible with all soldering 2.00 478-2857-1-ND "35 33 “25 5,000 735.00/M | F0402E2RO00FSTR 
systems used for SMT Approvals: * UL, cUL: RCD#E143842 Specifications: » Operating 0.25 478-2858-1-ND “39 “36 “27 3,000 122.00/M_|FO603E0R25FSTR 
Temperature: -55°C ~ 125°C * Current Carrying Capacity: -55°C 107% of rating; -25°C 0.375 |478-2859-1-ND 39 36 27 3,000 122.00/M_ |FO603EOR37FSTR 
100% of rating, 125°C 80% of rating * Rated Voltage: 32VAC VDC » Interrupt Rating: 50A 0.50 478-2860-1-ND 39 36 27 3,000 122.00/M |FO603EOR50FSTR 
¢ Insulation Resistance: >20MQ guaranteed (after using at rated voltage) 0.75 478-2861-1-ND 39 36 27 3,000 122.00/M |FO603EOR75FSTR 
7 = 1.00 478-2862-1-ND 39 -36 27 3,000 122.00/M__| FO603E1ROOFSTR 
Dimensions « Inches (mm) 0603 1.25 |478-2863-1-ND 39 36 27 | 3,000 | 122.00/M |F0603E1R25FSTR 
Size L WwW T B 1.55 478-2864-1-ND 39 36 27 3,000 122.00/M_ |FO603E1R50FSTR 
Fae eal eed Reel ee 200 |476-2866-1-ND ‘3388 ar_| S000 | t22.00Mm |FosoaeenoorSTA 
AAPOO 8010) [1 (0:58'20-07) 08020710) {0:20:20:10) 2.50 |478-2867-1-ND 39 —36_~—S—27_| 3.000 | 122.00/M_|F0603E2RS0FSTR 
0603 0.063 +0.004 | 0.032 +0.004 0.025 +0.004 0.014 +0.006 3.00 [478-2868-1-ND 39 36 27 | 3,000 | 122.00/M__[FO603E3ROOFSTR 
(1.60 +0.10) (0.81 +0.10) (0.63 +0.10) (0.35 +0.15) + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2106 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Reel* 


= tyco Electronics Raychem™ PolySwitch™ Resettable Devices 


Authorized Distributor 


PolySwitch resettable devices help protect electrical and electronic circuits against excessive current, voltage, and Definitions: » Maximum Voltage: The highest voltage the device can withstand (in its tripped state) without damage. * Hold 
temperature. After switching, the PolySwitch device is latched into its high-resistance, protective state by the small, Current: The maximum continuous current that will not cause the device to trip at 20°C. » Trip Current: The minimum 
sustained self-heating current. The device will reset only after it has cooled and the fault condition has been corrected, thus continuous current that will cause the device to trip at 20°C. * Maximum Current: The largest fault current, at rated voltage, 
avoiding continuous cycling that could cause circuit damage. The device requires no manual resetting or replacement. the device can interrupt without being damaged. * Maximum R: Maximum non-tripped resistance of the device. 


Fig. 1 — RGEF and RHEF Series Fig. 2 — RXEF Series Fig. 3 — RUEF Series 
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crocs ONLY RXEF00S - RXEFO90 BAER 110-RXERS75 RUEF090 - RUEF250 RUEF300 - RUEF900 
This product series can be used in a wide variety of auto- These products function as the general purpose line of circuit protection devices and are well These devices are also suitable for use in a wide variety of general 
motive, computer and general electronics applications. The suited for power supplies, alarm systems, speakers, motors and many other applications. The electronics applications. They complement the RXEF series by 
RGEF devices feature high current carrying capability (up to RXEF series range in hold currents from .05 ~ 3.75 amps and complement the RUEF devices providing a smaller form factor with lower resistance and higher hold 
13 amps) in a small package with fast trip times. by providing a higher voltage rating. current capability (up to 9 amps). 
Rated Current (20°C) Maximum Initial Resistance Tyco 
Maximum (A) Current RMin. RMax. Recognized Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Electronics 
Fig. | Voltage Hold Trip (A) (0) (0) By A B C (Max.) Part No. 1 10 100 Part No. 
RGEF Series — RoHS Compliant 
16 3.00 5.10 100 0.038 0.0653 UL, TUV, CSA 0.28 (7.1) 0.43 (11.0) 0.23 (5.8) RGEF300-ND 48 A4 40 RGEF300 
16 4.00 6.80 100 0.021 0.0393 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.50 (12.8) 0.23 (5.8) RGEF400-ND 1 AT 43 RGEF400 
16 5.00 8.50 100 0.015 0.0236 UL, TUV, CSA 0.41 (10.4) 0.56 (14.3) 0.23 (5.8) RGEF500-ND 56 51 AT RGEF500 
16 6.00 10.20 100 0.010 0.0191 UL, TUV, CSA 0.42 (10.7) 0.67 (17.1) 0.23 (5.8) RGEF600-ND 58 54 AQ RGFEG00 
16 7.00 11.90 100 0.0077 0.0134 UL, TUV, CSA 0.44 (11.2) 0.78 (19.7) 0.23 (5.8) RGEF700-ND 61 56 51 RGEF700 
1A 16 8.00 13.60 100 0.0056 0.0116 UL, TUV, CSA 0.50 (12.7) 0.82 (20.9) 0.23 (5.8) RGEF800-ND 66 61 56 RGEF800 
16 9.00 15.30 100 0.0047 0.0093 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) 0.85 (21.7) 0.23 (5.8) RGEF900-ND 68 62 57 RGEF900 
16 10.00 17.00 100 0.0040 0.0072 UL, TUV, CSA 0.65 (16.5) 0.99 (25.2) 0.23 (5.8) RGEF1000-ND 718 72 65 RGEF1000 
16 11.00 18.70 100 0.0037 0.0063 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 1.02 (26.0) 0.23 (5.8) RGEF1100-ND 81 15 68 RGEF1100 
16 12.00 20.40 100 0.0033 0.0060 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 1.10 (27.94) 0.43 (10.9) | RGEF1200-ND. 93 86 78 RGEF1200 
16 14.00 23.80 100 0.0026 0.0045 UL, TUV, CSA 0.925 (23.5) 1.10 (27.94) 0.43 (10.9) | RGEF1400-ND 1.08 99 90 RGEF1400 
RHEF Series — RoHS Compliant 
1B 30 0.7 1.40 40 0.300 0.546 UL, TUV, CSA 0.27 (6.86) 0.425 (10.8) 0.23 (5.8) RHEFO70-ND 45 Al 38 RHEFO70 
16 40 7.00 100 0.018 0.029 UL, TUV, CSA 0.45 (11.4) 0.71 (18.0) 0.23 (5.8) RHEF400-ND 60 55 50 RHEF400 
16 45 7.80 100 0.022 0.036 UL, TUV, CSA 0.41 (10.4) 0.61 (15.6) 0.23 (5.8) RHEF450-ND 63 58 53 RHEF450 
16 6.0 10.80 100 0.013 0.022 UL, TUV, CSA 0.44 (11.2) 0.83 (21.0) 0.23 (5.8) RHEF600-ND 68 63 ‘oY RHEF600 
1¢ 16 75: 13.10 100 0.0094 0.0153 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) 0.93 (23.5) 0.23 (5.8) RHEF750-ND 718 72 65 RHEF750 
16 10.0 18.50 100 0.0062 0.0105 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 1.04 (26.5) 0.43 (10.9) | RHEF1000-ND. 96 88 80 RHEF1000 
16 13.0 24.00 100 0.0041 0.0069 UL, TUV, CSA 0.925 (23.5) 1.13 (28.7) 0.43 (10.9) | RHEF1300-ND 111 1.02 93 RHEF1300 
16 15.0 28.00 100 0.0032 0.0061 UL, TUV, CSA 0.925 (23.5) 1.13 (28.7) 0.43 (10.9) | RHEF1500-ND. 1.23 1.13 1.03 RHEF1500 
RXEF Series — RoHS Compliant 
60 0.05 0.10 40 73 11.1 UL, TUV, CSA 0.32 (8.0) 0.33 (8.3) 0.23 (5.8) RXEFO05-ND 35 33 30 RXEFO05 
60 0.10 0.20 40 2.5 4.50 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.46 (11.6) 0.23 (5.8) RXEFO10-ND 33 31 .28 RXEFO10 
60 0.10 0.20 40 2.5 4.50 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.46 (11.6) 0.23 (5.8) RXEFO10TR-ND$ 636.00/3,000 RXEFO10-2 
60 0.17 0.34 40 3.3 5.21 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.23 (5.8) RXEFO17-ND 33 31 .28 RXEFO17 
72 0.20 0.40 40 1.83 2.75 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.46 (11.7) 0.23 (5.8) RXEFO20-ND 35 32 29 RXEFO20 
72 0.20 0.40 40 1.83 2.75 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.46 (11.7) 0.23 (5.8) RXEFO20TR-ND$ 606.00/3,000 RXEFO20-2 
72 0.25 0.50 40 1.25 1.95 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.23 (5.8) RXEFO25-ND 35 32 29 RXEFO25 
OA 72 0.30 0.60 40 0.88 1.33 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.23 (5.8) RXEFO30-ND 36 33 30 RXEFO30 
72 0.40 0.80 40 0.55 0.86 UL, TUV, CSA 0.30 (7.6) 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) RXEFO40-ND 38 35 32 RXEFO40 
72 0.40 0.80 40 0.55 0.86 UL, TUV, CSA 0.30 (7.6) 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) RXEFO40TR-ND$ 672.00/3,000 RXEFO40-2 
72 0.50 1.00 40 0.50 0.77 UL, TUV, CSA 0.31 (7.9) 0.54 (13.7) 0.23 (5.8) RXEFO50-ND 39 36 233 RXEFO50 
72 0.50 1.00 40 0.50 0.77 UL, TUV, CSA 0.31 (7.9) 0.54 (13.7) 0.23 (5.8) RXEFOSOTR-ND$ 693.00/3,000 RXEFO50-2 
72 0.65 1.30 40 0.31 0.48 UL, TUV, CSA 0.37 (9.40) 0.57 (14.5) 0.23 (5.8) RXEFO65-ND 40 37 34 RXEFO65 
72 0.75 1.50 40 0.25 0.40 UL, TUV, CSA 0.40 (10.2) 0.60 (15.2) 0.23 (5.8) RXEFO75-ND AL 38 34 RXEFO75 
72 0.75 1.50 40 0.25 0.40 UL, TUV, CSA 0.40 (10.2) 0.60 (15.2) 0.23 (5.8) RXEFO75TR-ND$ 717.00/3,000 RXEFO75-2 
72 0.90 1.80 40 0.20 0.31 UL, TUV, CSA 0.44 (11.2) 0.62 (15.8) 0.23 (5.8) RXEFO90-ND Al 38 235 RXEFO90 
72 1.10 2.20 40 0.15 0.25 UL, TUV, CSA 0.50 (12.8) 0.69 (17.5) 0.23 (5.8) RXEF110-ND AL 38 235 RXEF110 
72 1.10 2.20 40 0.15 0.25 UL, TUV, CSA 0.50 (12.8) 0.69 (17.5) 0.23 (5.8) RXEF110TR-ND$ 372.00/1,500 RXEF110-2 
72 1.35 2.70 40 0.12 0.19 UL, TUV, CSA 0.57 (14.5) 0.75 (19.1) 0.23 (5.8) RXEF135-ND A3 40 36 RXEF135 
2B 72 1.60 3.20 40 0.09 0.14 UL, TUV, CSA 0.64 (16.3) 0.82 (20.8) 0.23 (5.8) RXEF160-ND AG AB 39 RXEF160 
72 1.85 3.70 40 0.08 0.12 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 0.88 (22.4) 0.23 (5.8) RXEF185-ND AT 44 40 RXEF185 
72 2.50 5.00 40 0.05 0.08 UL, TUV, CSA 0.82 (20.8) 1.00 (25.4) 0.43 (10.9) | RXEF250-ND 59 54 AQ RXEF250 
72 3.00 6.00 40 0.04 0.06 UL, TUV, CSA 0.94 (23.9) 1.13 (28.7) 0.43 (10.9) | RXEF300-ND 63 58 53 RXEF300 
72 3.75 7.50 40 0.03 0.05 UL, TUV, CSA 1.07 (27.2) 1.25 (31.8) 0.43 (10.9) _ | RXEF375-ND 66 61 55 RXEF375 
RUEF Series — RoHS Compliant 
30 0.90 1.80 40 0.070 0.12 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.48 (12.2) 0.23 (5.8) RUEFO90-ND 38 36 32 RUEFO90 
30 1.10 2.20 40 0.050 0.10 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.56 (14.2) 0.23 (5.8) RUEF110-ND 39 36 .33 RUEF110 
3A 30 1.35 2.70 40 0.040 0.08 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) RUEF135-ND 40 37 .33 RUEF135 
30 1.60 3.20 40 0.030 0.07 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.60 (15.2) 0.23 (5.8) RUEF160-ND 40 37 34 RUEF160 
30 1.85 3.70 40 0.030 0.06 UL, TUV, CSA 0.40 (10.2) 0.62 (15.7) 0.23 (5.8) RUEF185-ND AL 38 234 RUEF185 
30 2.50 5.00 40 0.020 0.04 UL, TUV, CSA 0.45 (11.4) 0.72 (18.3) 0.23 (5.8) RUEF250-ND 43 40 236 RUEF250 
30 3.00 6.00 40 0.020 0.05 UL, TUV, CSA 0.45 (11.4) 0.68 (17.3) 0.23 (5.8) RUEF300-ND AG 42 38 RUEF300 
30 4.00 8.00 40 0.010 0.03 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) 0.79 (20.1) 0.23 (5.8) RUEF400-ND 50 AT 42 RUEF400 
30 5.00 10.00 40 0.010 0.03 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) 0.98 (24.9) 0.43 (10.9) | RUEF500-ND 61 57 51 RUEF500 
3B 30 6.00 12.00 40 0.005 0.02 UL, TUV, CSA 0.65 (16.5) 0.98 (24.9) 0.43 (10.9) | RUEF600-ND 66 61 55 RUEF600 
30 7.00 14.00 40 0.005 0.02 UL, TUV, CSA 0.75 (19.1) 1.05 (26.7) 0.43 (10.9) | RUEF700-ND 70 65 59 RUEF700 
30 8.00 16.00 40 0.005 0.013 UL, TUV, CSA 0.85 (21.6) 1.15 (29.2) 0.43 (10.9) | RUEF800-ND 13 67 61 RUEF800 
30 9.00 18.00 40 0.005 0.01 UL, TUV, CSA 0.95 (24.1) 1.17 (29.7) 0.43 (10.9) | RUEF900-ND. oleh ral 65 RUEF900 
RTEF Series — RoHS Compliant 
33 1.20 2.30 40 0.074 0.12 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.48 (12.2) 0.23 (5.8) RTEF120-ND AT A3 39 RTEF120 
4 33 1.35 2.50 40 0.059 0.10 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.56 (14.2) 0.23 (5.8) RTEF135-ND 48 A4 40 RTEF135 
33 1.90 3.00 40 0.045 0.063 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) RTEF190-ND 51 AT 43 RTEF190 
+ Tape and Reel 
Rated Current (20°C) | aximum | Maximum | Initial Resistance Tyco 
Operating (A) Interrupt | Interrupt | RMin. | RMax. | Recognized Dimensions ~ Inches (mm) Digi-Key Price Each Electronics 
Fig. | Voltage Hold Trip Voltage Current (0) (Q) By A B C (Max.) D(Min.) | Part No. 4 10 100 Part No. 
LVRL Line Voltage Series — RoHS Compliant 
120 VAC 0.75 1.52 135 VAC 7.5A 0.25 0.40 UL, TUV, CSA | 0.43 (10.9) | 0.67 (17.0) | 0.23 (5.8) | 0.30 (7.6) |LVRLO75S-ND 58 54 AQ LVRLO75S 
120 VAC 1.00 2.00 135 VAC 10.0A 0.18 0.27 UL, TUV, CSA | 0.45 (11.5) | 0.79 (20.1) | 0.23 (5.8) | 0.30 (7.6) |LVRL100S-ND oft wal 64 LVRL100S 
5A | 120 VAC 1.25 2.50 135 VAC 12.5A 0.12 0.18 UL, TUV, CSA | 0.55 (14.0) | 0.85 (21.7) | 0.23 (5.8) | 0.30 (7.6) |LVRL125S-ND 82 76 69 LVRL125S 
120 VAC 1.35 2.70 135 VAC 13.5A 0.11 0.17 UL, TUV, CSA | 0.64 (16.3) | 0.85 (21.7) | 0.23 (5.8) | 0.30 (7.6) |LVRL135S-ND 86 80 72 LVRL135S 
120 VAC 2.00 4.20 135 VAC 20.0A 0.08 0.12 UL, TUV, CSA_| 0.93 (23.5) | 1.25 (31.8) | 0.43 (10.9) | 0.30 (7.6) |LVRL200S-ND 1.20 1.10 1.00 LVRL200S 
(Continued) 
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Fig. 4 — RTEF Series Fig. 5 — LVR/ LVRL Series Fig. 6 — RUSBF Series Fig. 7 — TR/TRF Series Fig. 8 — SRPF Series 
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These products help provide reliable, 
RTEF series devices are | Polyswitch LVR/LVRL devices can be used for | PolySwitch RUSB(F) devices help meet USB sis ; : , non-cycling protection for rechargeable 
suitable for use in IEEE-1394 over cuTfant protection in line voltage 120/240 | and safety agency requirements. The RUSB(F) | These product families help provide protection against | batteries. Weldable nickel leads and a 
applications. VAC applications. Compliant with UL 1434 safety | family of leaded resettable devices offers damage caused by power cross and power induction narrow, low-profile design make these 
standards overcurrent protection for USB applications. surge as defined in ITU, Telcordia, and UL. devices extremely easy to install on the 

edges of battery packs. 


Rated Current (20°C) | aximum | Maximum | Initial Resistance Tyco 
Operating (A) Interrupt | Interrupt | RMin. | RMax. | Recognized Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Electronics 
Fig. | Voltage Hold Trip Voltage Current (0) (0) By A B C (Max.) D(Min.) | Part No. 1 10 100 Part No. 
LVR Line Voltage Series — RoHS Compliant 
240 VAC 125 56 265 VAC 3.5A 1.3 21 UL, TUV, CSA | 0.38 (9.6) | 0.69 (17.4) | 0.23 (5.8) | 0.30 (7.6) |LVRO25S-ND 57 53 48 LVRO25S 
240 VAC 40 90 265 VAC 5.5A 0.6 0.97 UL, TUV, CSA | 0.46 (11.5) | 0.77 (19.5) | 0.23 (5.8) | 0.30 (7.6) |LVRO40S-ND 69 64 58 LVRO40S 
5A | 240 VAC 65 1.25 265 VAC 7.0A 0.45 0.73 UL, TUV, CSA | 0.55 (14.0) | 0.85 (21.7) | 0.23 (5.8) | 0.30 (7.6) |LVRO55S-ND 69 64 58 LVRO55S 
240 VAC 15 1.5 265 VAC 7.5A 0.32 0.48 UL, TUV, CSA | 0.45 (11.5) | 0.92 (23.4) | 0.24 (6.1) | 0.20 (5.1) |LVRO75S-ND 1.11 1.02 93 LVRO75S 
240 VAC 2.00 4.00 265 VAC 20.0A 0.09 0.13 UL, TUV, CSA _| 0.98 (24.9) | 1.33 (33.8) | 0.45 (11.4) | 0.20 (5.1) | LVR200S-ND 2.77 2.55 2.31 LVR200S 
240 VAC 05 12 265 VAC 1.0A 18.5 31.0 UL, TUV, CSA | 0.27 (6.9) | 0.39 (9.9) 0.23 (5.8) | 0.30 (7.6) |LVROOSNS-ND 51 A7 43 LVROOSNS 
240 VAC .08 19 265 VAC 1.2A 7A 12.0 UL, TUV, CSA | 0.28 (7.2) | 0.40 (10.2) | 0.23 (5.8) | 0.30 (7.6) |LVROO8NS-ND 51 AT 43 LVROO8NS 
5B 240 VAC 12 30 265 VAC 1.2A 3.0 6.5 UL, TUV, CSA | 0.33 (8.3) | 0.43 (10.7) | 0.23 (5.8) | 0.30 (7.6) |LVRO12S-ND 51 AT 43 LVRO12S 
240 VAC 16 37 265 VAC 2.0A 2.5 44 UL, TUV, CSA | 0.39 (9.9) | 0.50 (12.5) | 0.23 (5.8) | 0.30 (7.6) |LVRO16S-ND 54 50 45 LVRO16S 
240 VAC 1.00 2.00 265 VAC 10.0A 0.22 0.33 UL, TUV, CSA _| 0.74 (18.7) | 0.96 (24.4) | 0.45 (11.4) | 0.20 (5.1) |LVR100S-ND 1.41 1.30 1.18 LVR100S 
240 VAC 1.25 2.50 265 VAC 12.5 0.17 0.18 UL, TUV, CSA | 0.84 (21.2) | 1.08 (27.4) | 0.45 (11.4) | 0.20 (5.1) [LVR125S-ND 1.56 1.43 1.30 LVR125S 
Rated Current (20°C) Initial Resistance 
Maximum (A) RMin. RMax. Recognized Dimensions ~ Inches (mm) Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Voltage Hold Trip (0) (0) By A (Max.) B (Max.) C (Max.) D (Min.) E(Max.) | Part No. 1 10 100 Part No. 
RUSBF Series — RoHS Compliant 
6 0.75 1.3 0.110 0.177 UL, TUV, CSA 0.27 (6.9) | 0.45(11.4) | 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) 0.12 (3.1) | RUSBFO75-ND 38 235 32 RUSBFO75 
6A 6 1.20 2.0 0.650 0.098 UL, TUV, CSA 0.27 (6.9) | 0.46 (11.7) | 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) 0.12 (3.1) | RUSBF120-ND 46 42 38 RUSBF120 
6 1.55 2.65 0.043 0.071 UL, TUV, CSA 0.27 (6.9) -46 (11.7) 0.23 (5.8) 0.30 (7. 3 0.12 (3.1) | RUSBF155-ND AT 48 39 RUSBF155 
16 0.90 1.8 0.070 0.121 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) | 0.48(12.2) | 0.23 (5.8) 0.30 (7.6 0.12 (3.1) | RUSBFO90-ND A4 AL 37 RUSBFO90 
16 1.10 2.2 0.050 0.096 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) | 0.56 (14.2) | 0.23 (5.8) 0.30 (7. 5 0.12 (3.1) | RUSBF110-ND AS 42 38 RUSBF110 
6B 16 1.35 27 0.040 0.075 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) | 0.53 (13.5) | 0.23 (5.8) 0.30 (7.6 0.12 (3.1) | RUSBF135-ND AG 43 39 RUSBF135 
16 1.60 3.2 0.030 0.062 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 60 (15.2) 0.23 (5.8) 0.30 (7. 0.12 (3.1) | RUSBF160-ND AB A4 40 RUSBF160 
16 1.85 3.7 0.030 0.055 UL, TUV, CSA 0.40 (10.2) | .62 (15.7) 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) 0.12 (3.1) | RUSBF185-ND 50 A6 42 RUSBF185 
16 2.50 5.0 0.020 0.036 UL, TUV, CSA 0.45 (11.4) | .72 (18.3) 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) 0.12 (3.1) | RUSBF250-ND 51 AT 43 RUSBF250 
Operating | Rated Current (20°C)| Max. RMax. ee : 
Max. | Voltage (A) Current Initial Recognized Dimensions ~ Inches (mm) Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Voltage (Vdc) Hold Trip (A) (0) By A B Cc Part No. 1 10 100 Part No. 
TR Series 
7A 600 60 0.150 0.30 3 10.0 UL, TUV, CSA 0.531 (13.50) 0.496 (12.60) 0.236 (6.00) | TR150RA-ND 1.18 1.09 99 TR600-150-RA-B-0.5 
TRF Series — RoHS Compliant 
250 60 0.120 0.24 3 8.0 UL, TUV, CSA 0.256 (6.50) 0.433 (11.0) 0.180 (4.60) | TRF250-120-ND 63 58 53 TRF250-120 
250 60 0.120 0.24 3 8.0 UL, TUV, CSA 0.256 (6.50) 0.433 (11.0) 0.180 (4.60) | TRF250-120TR-ND¥ 558.00/1,500 TRF250-120-2 
250 60 0.145 0.29 3 6.0 UL, TUV, CSA 0.256 (6.50) 0.433 (11.0) 0.180 (4.60) | TRF250-145-ND 63 58 53 TRF250-145 
7A 250 100 0.180 0.65 10 2.2 UL, TUV, CSA 0.354 (9.0) 0.472 (12.0) 0.150 (3.80) | TRF250-180-ND 65 60 55 TRF250-180 
600 250 0.150 0.30 3 10.0 UL, TUV, CSA 0.354 (9.0) 0.492 ts 5) 0.180 (4.60) | TRF600-150-ND 96 88 80 TRF600-150 
600 250 0.150 0.30 3 10.0 UL, TUV, CSA 0.354 (9.0) 0.492 (12.5) 0.180 (4.60) | TRF600-150TR-ND¥ 820.50/1,500 TRF600-150-2 
600 250 0.160 0.32 3 10.0 UL,CSA 0.630 (16.0) 0.496 ts 6) 0.236 (6.00) _| TRF600-160-ND NEW! 1.05 97 88 TRF600-160 
250 60 0.080 0.16 3 20.0 UL, TUV, CSA 0.189 (4.80) 0.366 (9.30) 0.150 (3.80) | TRF250-080U-ND 59 55 50 TRF250-080U 
7B 250 60 0.120 0.24 3 10.0 UL, TUV, CSA 0.236 (6.00) 0.394 (10.0) 0.150 (3.80) | TRF250-120U-ND aT 53 48 TRF250-120U 
250 60 0.145 0.29 3 6.5 UL, TUV, CSA 0.236 (6.00) 0.394 (10.0) 0.150 (3.80) | TRF250-145U-ND St 53 48 TRF250-145U 
+ Tape and Reel 
Rated Current Maximum RMax. 
Maximum (20°C) (A) Current Initial Recognized Dimensions ~ Inches (mm) Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Voltage Hold Trip (A) (0) By A B Cc Part No. 1 10 100 Part No. 
SRPF Series — RoHS Compliant 
15 1.20 2.70 100 0.16 UL, TUV, CSA} 0.87 (22.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) | SRP120F-ND oF 53 AB SRP120F 
15 1.75 3.80 100 0.09 UL, TUV, CSA} 0.91 (23.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) | SRP175F-ND 57 53 48 SRP175F 
8 30 2.00 4.40 100 0.06 UL, TUV, CSA} 0.92 (23.4) 0.43 (11.0) 0.04 (1.0) | SRP200F-ND 57 58 AB SRP200F 
30 3.50 6.30 100 0.03 UL, TUV, CSA} 1.25 (31.8) 0.53 (13.5) 0.04 (1.0) | SRP350F-ND 60 55 50 SRP350F 
30 4.20 7.60 100 0.024 UL, TUV, CSA | 1.28 (32.4) 0.54 (13.6) 0.04 (1.0) | SRP420F-ND 62 57 52 SRP420F 
Rated Current | Max. | R1Max. Cut Tape Tyco 
Max.| 20°C(A) |Current] Initial | Recognized Dimensions ~ Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Electronics 
Fig.| Volt.| Hold Trip (A) (0) By A (Max.) B (Max.) C (Max.) D E F Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
SMDF Series — RoHS Compliant 
60 | 0.30 0.60 10 48 UL, TUV, CSA | 0.314 (7.98) | 0.125 (3.18) | 0.214 (5.44) | 0.12 (3.1) | 0.201 (6.1) | 0.09 (2.3) |SMDO30FCT-ND 62 54 49 | 2,000 | 300.00/M |SMDO3OF-2 
60 | 0.50 1.00 10 14 UL, TUV, CSA | 0.314 (7.98) | 0.125 (3.18) | 0.214 (5.44) | 0.12 tf 1) | 0.201 fe 1) | 0.09 (2.3) |SMDO50FCT-ND 62 54 49 | 2,000 | 300.00/M | SMDO50F-2 
30 | 0.75 1.50 40 1.0 UL, TUV, CSA | 0.314 (7.98) | 0.125 (3.18) | 0.214 (5.44) | 0.12 (3.1) | 0.201 (5.1) | 0.09(2.3) |SMDO75FCT-ND 62 54 49 | 2,000 | 300.00/M | SMDO75F-2 
30 | 110 2.20 40 0.48 | UL, TUV, CSA | 0.314 (7.98) | 0.118 (3.00) | 0.214 (5.44) | 0.12 (3.1) | 0.201 (5.1) | 0.09 (2.3) |SMD100FCT-ND 59 51 47 | 2,000 | 283.00/M | SMD100F-2 
15 | 1.25 2.50 40 0.25 | UL, TUV, CSA | 0.314 (7.98) | 0.118 (3.00) | 0.214 (5.44) | 0.12 (3.1) | 0.200(5.1) | 0.09(2.3) |SMD125FCT-ND 59 51 A7_| 2,000 | 283.00/M |SMD125F-2 
9 15 | 1.50 3.00 40 0.25 | UL, TUV, CSA | 0.370 (9.40) | 0.118 (3.00) | 0.264 (6.71) | 0.18 (4.6) | 0.240 (6.1) | 0.09(2.3) |SMD150FCT-ND 62 53 49 | 1,500 | 296.00/M |SMD150F-2 
33 | 1.50 3.00 40 0.23 | UL, TUV, CSA | 0.370 (9.40) | 0.118 (3.00) | 0.264 (6.71) | 0.18 (4.6) | 0.240 (6.1) | 0.09 (2.3) |SMD150F/33-2CT-ND 62 53 49 | 1,500 | 296.00/M | SMD150F/33-2 
33 | 1.85 3.60 40 0.16 | UL, TUV, CSA | 0.370 (9.40) | 0.118 (3.00) | 0.264 (6.71) | 0.18 (4.6) | 0.240 (6.1) | 0.09 (2.3) |SMD185F-2CT-ND 66 57 52 | 1,500 | 317.00/M |SMD185F-2 
15 | 200 4.00 40 0.125 | UL, TUV, CSA | 0.370 (9.40) | 0.118 (3.00) | 0.264 (6.71) | 0.18 (4.6) | 0.240 (6.1) | 0.09(2.3) |SMD200FCT-ND 62 53 49 | 1,500 | 296.00/M | SMD200F-2 
15 | 250 5.00 40 0.085 | UL, TUV, CSA | 0.370 (9.40) | 0.118 (3.00) | 0.264 (6.71) | _ 0.18 (4.6) | 0.240 (6.1) | 0.09 (2.3) | SMD250FCT-ND 63 55 50 | 1,500 | 305.00/M | SMD250F-2 
6 | 260 5.20 40 0.075 | UL, TUV, CSA | 0.314 (7.98) | 0.118 (3.00) | 0.214 (5.44) | 0.12 (3.1) | 0.200 (5.1) | 0.09 (2.3) |SMD260FCT-ND 65 56 51 2,000 | 311.00/M | SMD260F-2 
6 | 3.00 6.00 40 0.048 | UL, TUV, CSA | 0.314 (7.98) | 0.118 (3.00) | 0.214 (5.44) | 0.12 (3.1) | 0.200 (5.1) | 0.09 (2.3) |SMD300FCT-ND 65 56 51 2,000 | 311.00/M |SMD300F-2 
Rated Current | Maximum | R1Max. Cut Tape 
Maximum (20°C) (A) Current Initial Recognized Dimensions ~ Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Tyco Electronics 
Fig. | Voltage Hold Trip (A) (0) By A (Max.) B (Max.) C (Max.) Part No. ‘il 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
miniSMDF Series — RoHS Compliant 
60 0.14 0.34 10 6.0 UL, TUV, CSA 0.186 (4.73) 0.134 (3.41) 0.035 (0.89) | MINISMDC014FCT-ND 45 39 36 | 2,000 | 217.00/M | MINISMDCO14F-2 
10 30 0.20 0.40 10 3.3 UL, TUV, CSA 0.186 (4.73) 0.134 (3.41) 0.035 (0.89) | MINISMDC020FCT-ND 3 38 .35 | 2,000 | 209.00/M | MINISMDCO20F-2 
24 0.50 1.00 100 1.0 UL, TUV, CSA 0.186 (4.73) 0.134 (3.41) 0.025 (0.62) _| MINISMDCOS0FCT-ND 43 38 35 | 2,000 | 209.00/M_| MINISMDCOS0F-2 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND (Continued) 


DigiReel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Ree!®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2108 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= Tyco Electronics Raychem™ PolySwitch™ Resettable Devices (cont, 


Authorized Distributor 


Reel” 


Fig. 9 — SMDF Series Fig. 10 — miniSMDF Series ig. 11 — microSMDF Series 
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Recommended Pad Layout 
The small size of the miniSMDF devices make them a suitable choice for 
This product series can be used in surface mount applications. The products range keyboard and mouse ports, SCSI devices, battery packs, PC cards and This product series can be used in surface-mount applications. Its 
in hold currents from 0.3 amps ~ 3.0 amps and voltages from 6 volts ~ 60 volts. sockets, cellular modems and phones, and portable electronic equipment. smaller component size enables installation on crowded printed 
These devices are suited for high density board applications in computer and SMT packaging for automated assembly compared to SMD the miniSMD circuit boards and in small end-user devices such as digital cameras, 
computer peripheral products, telecommunications and general electronics appli- offers: 40% reduction in size, 300% faster time to trip, 50% reduction in personal digital assistants (PDAs) and palm-top computers. The new 
cations. They can be re-flowed onto a PCB using standard surface mount processes. DC resistance, 66% reduction in profile, 80% reduction in mass and drop in low hold current devices are suitable for helping to protect industrial 
Packaged per EIA-481 standard. replacement for the NANO 2 device in many applications. sensors and data acquisition systems. 
Fig. 12 — nanoSMDF Series (1206 Footprint) Fig. 13 — picoSMDF Series (0805 Footprint) 
; i i The picoSMD(F) series can be used in the latest 
Offering a fast time to trip, the nanoSMDF ‘ : 
series is available in a 1206 footprint. Its 087 (2.21) generation of high frequency data ports, 1/0 
smaller size helps save board space and _ | 11.032 ports and storage. The device's small size, fast 
cost. These devices are also suitable for high .057 (.81) time-to-trip, and low power dissipation make it 
volume electronics assembly. (1.45) a logical and innovative solution for high-density 
mas circuit board designs. 
024+! .024.! 
Top View (.60) (.60) 
Rated Current | Maximum | R1Max. A F Cut Tape 
Maximum (20°C) (A) Current Initial Recognized Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Tyco Electronics 
Fig. | Voltage Hold Trip (A) (0) By A (Max.) B (Max.) C (Max.) Part No. ‘l 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
13.2 0.75 1.50 100 0.45 UL, TUV, CSA 0.186 (4.73) 0.134 (3.41) 0.025 (0.62) | MINISMDC075FCT-ND A3 38 .35 | 2,000 | 209.00/M | MINISMDCO75F-2 
24 0.75 1.50 40 0.29 UL, TUV, CSA 0.190 (4.83) 0.134 (3.41) 0.051 (1.30) | MINISMDC075F242CT-ND 56 AQ 45 | 1,500 | 271.00/M | MINISMDCO75F/24-2 
8 1.10 2.20 100 0.21 UL, TUV, CSA 0.186 (4.73) 0.134 (3.41) 0.025 (0.62) | MINISMDC110FCT-ND 235 30 .28 | 2,000 | 168.00/M | MINISMDC110F-2 
24 1.10 2.20 20 0.18 UL, TUV, CSA 0.190 (4.83) 0.134 (3.41) 0.051 (1.30) | MINISMDC110F242CT-ND 60 51 47 | 1,500 | 286.00/M | MINISMDC110F/24-2 
6 1.25 2.50 100 0.14 UL, TUV, CSA 0.186 (4.73) 0.134 (3.41) 0.019 (0.48) | MINISMDC125FCT-ND AG 40 .37 | 2,000 | 221.00/M | MINISMDC125F-2 
10 16 1.25 2.50 100 0.14 UL, TUV, CSA 0.190 (4.83) 0.134 (3.41) 0.019 (0.48) | MINISMDC125F162CT-ND 51 A4 40 | 2,000 | 244.00/M | MINISMDC125F/16-2 
6 1.50 3.00 100 0.11 UL, TUV, CSA 0.186 (4.73) 0.134 (3.41) 0.019 (0.48) | MINISMDC150FCT-ND 45 39 36 | 2,000 | 217.00/M | MINISMDC150F-2 
12 1.50 2.80 100 0.11 UL, TUV, CSA 0.186 (4.73) 0.134 (3.41) 0.019 (0.48) | MINISMDC150F122CT-ND 48 42 38 | 2,000 | 231.00/M | MINISMDC150F/12-2 
24 1.50 3.00 20 0.12 UL, TUV, CSA 0.190 (4.83) 0.134 (3.41) 0.066 (1.68) / MINISMDC150F242CT-ND 63 54 50 | 1,000 302.00 | MINISMDC150F/24-2 
9 1.60 3.20 100 0.10 UL, TUV, CSA 0.186 (4.73) 0.134 (3.41) 0.019 (0.48) | MINISMDC160FCT-ND AB 38 .35 | 2,000 | 209.00/M | MINISMDC160F-2 
8 2.00 4.00 100 0.07 UL, TUV, CSA 0.186 (4.73) 0.134 (3.41) 0.048 (1.22) | MINISMDC200FCT-ND AT 40 .37 | 2,000 | 224.00/M | MINISMDC200F-2 
6 2.60 5.00 100 0.04 UL, TUV, CSA 0.186 (4.73) 0.134 (3.41) 0.029 (0.74) | MINISMDC260FCT-ND AQ 43 .39 | 2,000 | 238.00/M | MINISMDC260F-2 
microSMDF Series — RoHS Compliant 
30 0.05 0.15 10 50 UL, TUV, CSA 0.135 (3.43) 0.110 (2.79) 0.034 (0.85) | MICROSMDOO5FCT-ND AG 39 36 | 4,000 | 219.00/M | MICROSMDOOS5F-2 
30 0.10 0.25 10 15 UL, TUV, CSA 0.135 (3.43) 0.110 (2.79) 0.034 (0.85) | MICROSMDO10FCT-ND AG 39 36 | 4,000 | 219.00/M | MICROSMDO010F-2 
6 0.35 0.75 40 1.3 UL, TUV, CSA 0.135 (3.43) 0.110 (2.79) 0.025 (0.64) | MICROSMDO35FCT-ND 48 42 38 | 4,000 | 231.00/M | MICROSMDO35F-2 
1 13.2 0.50 1.0 40 0.90 UL, TUV, CSA 0.135 (3.43) 0.110 (2.79) 0.025 (0.64) | MICROSMDOSOFCT-ND AG 39 36 | 4,000 | 219.00/M | MICROSMDOS5OF-2 
6 0.75 1.5 40 0.40 UL, TUV, CSA 0.135 (3.43) 0.110 (2.79) 0.025 (0.64) | MICROSMDO75FCT-ND AG 39 36 | 4,000 | 219.00/M | MICROSMDO75F-2 
6 1.10 2.2 40 0.21 UL, TUV, CSA 0.135 (3.43) 0.110 (2.79) 0.019 (0.48) | MICROSMD110FCT-ND A3 37 34 | 4,000 | 206.00/M | MICROSMD110F-2 
6 1.50 3.00 40 0.11 UL, TUV, CSA 0.135 (3.43) 0.110 (2.79) 0.048 (1.22) | MICROSMD150FCT-ND AG 39 36 | 4,000 | 219.00/M | MICROSMD150F-2 
6 1.75 3.50 40 0.08 UL, TUV, CSA 0.135 (3.43) 0.110 (2.79) 0.030 (0.76) | MICROSMD175FCT-ND AG 39 36 | 4,000 | 219.00/M | MICROSMD175F-2 
nanoSMDF Series — RoHS Compliant 
48 0.16 0.45 10 1.10 UL, TUV, CSA 0.134 (3.40) 0.071 (1.80) 0.039 (1.00) | NANOSMDCO016F-2CT-ND AG 39 36 | 3,000 | 219.00/M | NANOSMDCO16F-2 
24 0.20 0.42 100 2.6 UL, TUV, CSA 0.134 (3.40) 0.071 (1.80) 0.025 (0.64) | NANOSMDCO20FCT-ND AG 39 36 | 3,000 | 219.00/M | NANOSMDCO20F-2 
16 0.35 0.75 20 1.40 UL, TUV, CSA 0.134 (3.40) 0.071 (1.80) 0.025 (0.64) | NANOSMDCO35FCT-ND AG 39 .36 | 3,000 | 219.00/M | NANOSMDCO35F-2 
12 13.2 0.50 1.10 100 0.8 UL, TUV, CSA 0.134 (3.40) 0.071 (1.80) 0.025 (0.64) |NANOSMDCOS50F/13.2CT-ND| .46 39 36 | 3,000 | 219.00/M | NANOSMDOCS5OF/13.2-2 
6 0.75 1.50 100 0.40 UL, TUV, CSA 0.134 (3.40) 0.071 (1.80) 0.048 (1.22) | NANOSMDCO75FCT-ND AG 39 .36 | 3,000 | 219.00/M | NANOSMDCO75F-2 
6 1.10 2.20 100 0.20 UL, TUV, CSA 0.134 (3.40) 0.071 (1.80) 0.039 (1.00) | NANOSMDC110FCT-ND A4 38 35 | 3,000 | 212.00/M | NANOSMDC110F-2 
6 1.50 3.00 100 0.11 UL, TUV, CSA 0.134 (3.40) 0.071 (1.80) 0.035 (0.89) | NANOSMDC150FCT-ND A4 38 35 | 3,000 | 212.00/M | NANOSMDC150F-2 
picoSMDF Series — RoHS Compliant 
13 6 0.35 0.75 20 1.40 UL, TUV, CSA PICOSMDO35F-2CT-ND AG 39 36 | 4,000 | 219.00/M | PICOSMDO35F-2 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Raychem™ SiBar™ Thyristor Surge Protectors DigiReel® 


SiBar thyristor surge protection devices help protect sensitive telecom and datacom equipment Dimensions: Inches (mm) 
from overvoltage events, including lightning transients, and operate as shunt devices in response 
to a surge that exceeds the breakover voltage. Compliant with major standards such as GR-1089 = (5.59) + 


Core, ITU-T-K20/K21, IEC61000-4-5 and FCC part 68, and UL1950. SiBar devices provide fast, 1.180 (4.57) 
bidirectional protection on communications network equipment, including analog and digital 
linecards, xDSL and ISDN modems, set-top boxes, Tl equipment, Voice over IP (VoIP) and Power 
over Ethernet (PoE) equipment. 

Features: ° Bidirectional transient voltage protection » High off-state impedance * Low on-state 
voltage * High surge capability * Short-circuit failure mode * Surface-mount technology 


\T 
t 
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Li : 
B ¥ 0.008 (0.200) rE | 
ry 


Recommended Pad Layout 


VDM | VBO IH VT |C1@50V| C2@2v | ITSM Cut Tape Tyco 
Max. | Max.| Min. |Max.| Typical | Typical | Min. Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Electronics 
(v) | (vy) | (may | (vy) | (pF) (pF) | (A) A B C D E F G Part No. 1 10 100 | ty. | Pricing | Part No. 
Standard SMA Package (JEDEC DO-214AC) 
270 | 365 150 4.0 16 31 22 | 0.115 (2.92) | 0.065 (1.65) | 0.016 (0.41) | 0.060 (1.52) | 0.079 (2.00) | 0.079 (2.00) | 0.079 (2.00) | TVA270SA-LCT-ND 50 43 40 | 5,000 | 222.00/M | TVA270SA-L 
Standard SMB Package (JEDEC DO-214AA) 
6 20 |50(Typ.)} 4.0 - 50 28 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) | 0.108 (2.743) | TVBOO6SB-LCT-ND. 147° 1.26 116 | — — | TVBOO6SB-L 
170 | 265 150 4.0 18 35 22 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) | 0.108 (2.743) | TVB170SA-LCT-ND 50 43 40 | 2,500 | 240.00/M | TVB170SA-L 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2109 


= Tyco Electronics Raychem™ SiBar™ Thyristor Surge Protectors (cont) Digi@Reel° 


Authorized Distributor 


VOM] VBO] 1H | VT |c1@sov| c2@2v | ITsm ree Cut Tape Tyco 

Max. | Max.| Min. |Max.| Typical | Typical | Min. Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Electronics 
(Vv) | (V) (mA) (V) (pF) (pF) (A) A B C D E E G Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | PartNo. 

170 | 220 150 4.0 30 60 41 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) | 0.108 (2.743) | TVB170RSC-LCT-ND | .83 72 66 | 2,500 | 398.16/M | TVB170RSC-L 
220 | 295 150 4.0 30 60 41 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) | 0.108 (2.743) | TVB220RSC-LCT-ND | .91 78 .72 | 2,500 | 436.80/M | TVB220RSC-L 
270 | 365 150 4.0 15 32 22 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) | 0.108 (2.743) | TVB270SA-LCT-ND 50 43 40 | 2,500 | 240.00/M | TVB270SA-L 


( (2.20) ) ( ( 
( (2.20) ) ( ( 
( (2.20) ) ( ( 
270 | 350| 150 | 4.0] 25 50 | 30 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) | 0.108 (2.743) |TVB270SB-LCT-ND | .74 63 58 ‘|2,500) 353.00/M | TVB270SB-L 
( (2.20) ) ( ( 
( (2.20) ) ( ( 
( (2.20) ) ( ( 


270 | 365 150 4.0 50 110 60 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) | 0.108 (2.743) | TVB270SC-LCT-ND 88 15 69 | 2,500 | 420.00/M | TVB270SC-L 
275 | 350 150 40 15 31 22 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) | 0.108 (2.743) | TVB275NSA-LCT-ND | .50 43 AO | 2,500 | 240.00/M | TVB275NSA-L 
275 | 350 150 40 20 40 41 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) | 0.108 (2.743) | TVB270MSC-LCT-ND | 1.02 88 .81 | 2,500} 488.98/M | TVB270MSC-L 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


™ ™ i 
Raychem™ PolyZen™ Devices Digi@Reel’ 
PolyZen devices are polymer enhanced precision Zener diode micro-assemblies that help protect sensitive 
electronics from damage caused by inductive voltage spikes, voltage transients, incorrect power supplies and Dimensions: Inches (mm) 


reverse bias. The PolyZen micro-assembly incorporates a stable Zener diode for precise voltage clamping 
and a resistively non-linear, polymeric positive temperature coefficient (PPTC) layer that responds to either 


diode heating or overcurrent events by transitioning from a low to high resistance state. Polymer PTC. 

Benefits: * Helps shield downstream electronics from overvoltage and reverse bias * Trip events shut out 1.500 
overvoltage and reverse bias sources * Analog nature of trip events minimizes upstream inductive spikes ZENER’ (38.10) 
* Helps reduce design costs with single component placement and minimal heat sinking requirements < DIODE 


Features: * Overvoltage transient suppression * Holds current up to 2.3A * Time delayed, overvoltage trip 
* Time delayed, reverse bias trip * Power handling on the order of 30 watts « Integrated device construction 
Applications: * DC power port protection for systems using barrel jacks for power input » USB peripheral 


RAYCHEM frctecnon o 
Vw 


(4.15) #7 (4.15) GND 


17 Vc 

protection * DC power port protection in portable electronics * Automotive peripheral input power protection | rae Ny 

General Characteristics: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * ESD Withstand: 15KV Human (6.33) ‘ a | oe 

Body Model * Diode Capacitance: 4200pF Typical @ 1MHz, 1V RMS 7 i H 0 94) comers 

Test Board Features: * Thickness: 0.062 inches * Board Material: FR4 Laminate (glass, epoxy) with 0.1135 ; OPolyZen Meo ay 

2-sided 20z. copper cladding « Plating: 3 ~ 5y inches Gold over 100y inches Nickel on all exposed pads and “(2.88) 9.922 

vias * Connections: 3 Gold-plated contact fingers (.30” X .50”) identified Vij, Vout, GND. 3 Gold-plated vias (0.56) 

provided as alternate connections. 
Vz IHOLD VINT Max. | IFLT Max. Power Cut Tape Tape and Reelt 

Typical | Izt | @ 20°C | RTyp | R1Max. @3V @ 16V Dissipation Typ. i-Key Pricing Pricing Tyco Electronics 
Fig.| _(V) (A) (A) (Q) (Q) (Vv) (A) (W) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
Diodes 
5.6 0.1 0.75 0.28 0.45 48 +10/-40 0.7 ZENO56V075A48LSCT-ND NEW! 1.30 11.10 101.75 660.00/M ZENO56V075A48LS 
5.6 0.1 1.3 0.12 0.16 24 +10/-40 0.7 ZENO56V130A24LSCT-ND 1.30 11.10 101.75 660.00/M ZENO56V130A24LS 
1 5.6 0.1 2.3 0.04 0.06 16 +5/-40 0.7 ZEN056V230A16LSCT-ND. 1.30 11.10 101.75 660.00/M ZENO56V230A16LS 
6.5 0.1 2.3 0.04 0.06 16 +3.5/-40 0.7 ZEN065V230A16LSCT-ND 1.30 11.10 101.75 660.00/M ZENO65V230A16LS 
13.2 0.1 1.3 0.12 0.16 24 +3/-40 0.7 ZEN132V130A24LSCT-ND 1.30 11.10 101.75 660.00/M ZEN132V130A24LS 
16.4 0.1 1.3 0.12 0.16 24 +1.25 / -40 0.7 ZEN164V130A24LSCT-ND 1.30 11.10 101.75 660.00/M ZEN164V130A24LS 
Test Boards 
5.6 0.1 1.3 0.12 0.16 24 +10/-40 0.7 ZENO56V130A24LSTB-ND 11.97 109.73 _— _ ZENO56V130A24LS-TB 
5.6 0.1 2.3 0.04 0.06 16 +5/-40 0.7 ZEN056V230A16LS-TB-ND 11.97 109.73 997.50 _— ZENO56V230A16LS-TB 
2 6.5 0.1 2.3 0.04 0.06 16 +3.5/-40 0.7 ZEN065V230A16LS-TB-ND 11.97 109.73 997.50 _— ZENO065V230A16LS-TB 

13.2 0.1 1.3 0.12 0.16 24 +3/-40 0.7 ZEN132V130A24LSTB-ND 11.97 109.73 = = ZEN132V130A24LS-TB 
16.4 0.1 1.3 0.12 0.16 24 +1.25 / -40 0.7 ZEN164V130A24LS-TB-ND 11.97 109.73 997.50 = ZEN164V130A24LS-TB 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Dimensions: Inches 


Raychem™ 2Pro™ Devices 


The 2Pro product is an integrated overcurrent/overvoltage protection device. The component incorporates Polyswitch PPTC (polymeric positive 
temperature coefficient) and metal oxide varistor technology in a single device. The 2Pro device helps provide current limiting during overcurrent 
events, and voltage clamping during overvoltage events. After a fault condition is removed and power is cycled, 2Pro devices will reset so that 
equipment remains operational. 


2Pro circuit protection devices help manufacturers comply with global safety standards, including UL 60950, TIA-968-A, IEC 60950, and ITU-T 
K.20/K.21. The UL 497A listed protector also helps provide ESD protection. 


Agency Recognition: * UL 497A/File No. E258475 


Overcurrent Terminals 1 - 2 Overvoltage Terminals 2 - 3 
Rated Current (20°) Initial Resistance Varistor Voltage | Max. Clamping 
(A) RMin. RMax. V@1mA Voltage @ 25A | Digi-Key Pricing Tyco Electronics 
Hold Trip (0) (Q) DC (Vv) (v) Part No. 1 10 100 _| Part No. 
0.15 0.30 7.0 14.0 270 455 TM2P-10271-ND 96 8.80 80.00 TM2P-10271 


Raychem™ PESD Digi@Reel° 
Devices 


The Raychem PESD electrostatic discharge protection devices provide exceptionally low 


capacitance, and they perform better than other comparable components in transmission line rics A oireneene = = 
pulse (TLP) testing, as well as IEC61000-4-2 testing, especially after multiple hits (up to 1000). ze (max.) (max.) (max.) 
0402 1.10 0.43 0.60 
The devices offer a lower trigger voltage and a lower clamping voltage than typical polymer ESD 0603 1.80 0.60 0.90 
devices, resulting in improved protection of sensitive electronic components. 
Max. Trigger | Clamping | Cp @ 1MHz, Cut Tape Tyco 
Package | VDC | VT(IEC)A | VC(IEC)A§ 1VRMS__ | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Electronics 
Fig. Size (V) (V) (Vv) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
; 0402 14 250 40 0.25 PESD0402-140CT-ND NEW! 23 1.95 17.88 |PESD0402-140TR-ND NEW! 10,000 90.00/M |PESD0402-140 
0603 24 215 45 0.20 PESD0603-240CT-ND 19 1.65 15.13 |PESD0603-240TR-ND 5,000 86.00/M |PESD0603-240 
2 (4)12064 24 250 45 0.25 PESD1206Q-240CT-ND NEW! 58 4.95 45.38 |PESD1206Q-240TR-ND NEW! 5,000 256.00/M |PESD1206Q-240 


A Measured during IEC 61000-4-2, level 4 pulse § Measured 30ns after pulse initiation 4 Four individual suppressors 


DigiReel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Ree!®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2110 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Tyco Electronics Raychem™ SMD Fuses 


Authorized Distributor 


Benefits: * Small size with high current ratings * Excellent temperature stability * High reliability and resilience »* Strong arc suppression 


characteristics 
Target Applications: * Laptops Digital cameras * Cell phones «Printers *DVD players «Portable electronics * Game systems *LCD displays 
+ Scanners 
Features: * Monolithic, multilayer design * Lead-free construction * High temperature performance * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Agency Approvals: UL File# E197536 
Nominal Maximum 
Rated Cold | Interrupt Ratings Cut Tape 
Current} DCR | Voltage |Current Dimensions - Inches (mm) Digi Key Price Each Tape and Reelt | Raychem 
(A) (0) (VDC) (A) A B C D [z [F G H Part No. 1 10 100} Qty. Pricing | Part No. 
0402 Series — Fast Acting 
1.00 0.120 24 35 — | 0.039 (1.00) |0.020 (0.51) |0.020 (0.51) |0.010 (0.25) | 0.063 (1.60) |0.016 (0.40) 0.028 (0.70) | 0.024 (0.60) /0402SFF100F/24CT-ND. 9 42 39 | 10,000} 182.00/M |0402SFF100F/24-2 
2.00 0.035 24 35 — | 0.039 (1.00) |0.020 (0.51) |0.020 (0.51) |0.010 (0.25) | 0.063 (1.60) |0.016 (0.40) 0.028 (0.70) | 0.024 (0.60) |0402SFF200F/24CT-ND 9 42 39 | 10,000} 182.00/M |0402SFF200F/24-2 
3.00 0.021 24 35 | 0.039 (1.00) |0.020 (0.51) |0.020 (0.51) |0.010 (0.25) | 0.063 (1.60) |0.016 (0.40) }0.028 (0.70) | 0.024 (0.60) |0402SFF300F/24CT-ND 9 42 39 | 10,000} 182.00/M |0402SFF300F/24-2 
4.00 0.014 24 35 | 0.039 (1.00) |0.020 (0.51) |0.020 (0.51) |0.010 (0.25) | 0.063 (1.60) [0.016 (0.40) |0.028 (0.70) | 0.024 (0.60) |0402SFF400F/24CT-ND AQ 42 39 | 10,000 | 182.00/M |0402SFF400F/24-2 
0603 Series — Fast Acting 
1.00 0.131 32 50 | 0.063 (1.60) ]0.031 (0.80) |0.031 (0.80) |0.014 (0.36)| 0.110 (2.80) |0.024 (0.60) 0.039 (1.00) | 0.043 (1.09) /O603SFF100F/32CT-ND 39.33.31 | 4,000 | 185.00/M |0603SFF100F/32-2 
1.50 0.059 32 35 | 0.063 (1.60) |0.031 (0.80) |0.031 (0.80) |0.014 (0.36)| 0.110 (2.80) |0.024 (0.60) }0.039 (1.00) | 0.043 (1.09) | O603SFF150F/32CT-ND 39.33.31 | 4,000 | 185.00/M |0603SFF150F/32-2 
2.00 0.044 32 35 | 0.063 (1.60) |0.031 (0.80) |0.031 (0.80) |0.014 (0.36)| 0.110 (2.80) |0.024 (0.60) }0.039 (1.00) | 0.043 (1.09) | O603SFF200F/32CT-ND 39.33.31 | 4,000 | 185.00/M |0603SFF200F/32-2 
2.50 0.032 32 35 | 0.063 (1.60) |0.031 (0.80) |0.031 (0.80) |0.014 (0.36)| 0.110 (2.80) |0.024 (0.60) }0.039 (1.00) | 0.043 (1.09) | O603SFF250F/32CT-ND 39.33.31 | 4,000 | 185.00/M |0603SFF250F/32-2 
3.00 0.025 32 35 | 0.063 (1.60) |0.031 (0.80) |0.031 (0.80) |0.014 (0.36)| 0.110 (2.80) [0.024 (0.60) |0.039 (1.00) | 0.043 (1.09) |O603SFF300F/32CT-ND. 39.33.31 | 4,000 | 185.00/M_|0603SFF300F/32-2 
3.50 0.024 32 35 | 0.063 (1.60) |0.031 (0.80) |0.031 (0.80) |0.014 (0.36)| 0.110 (2.80) |0.024 (0.60) 0.039 (1.00) | 0.043 (1.09) | O603SFF350F/32CT-ND. 39.33.31 | 4,000 | 185.00/M |0603SFF350F/32-2 
4.00 0.018 32 35 — | 0.063 (1.60) |0.031 (0.80) |0.031 (0.80) |0.014 (0.36)| 0.110 (2.80) |0.024 (0.60)}0.039 (1.00) | 0.043 (1.09) | O603SFF400F/32CT-ND 39.33.31 | 4,000 | 185.00/M |0603SFF400F/32-2 
5.00 0.013 32 35 | 0.063 (1.60) |0.031 (0.80) |0.031 (0.80) |0.014 (0.36)| 0.110 (2.80) |0.024 (0.60) 0.039 (1.00) | 0.043 (1.09) | O603SFF500F/32CT-ND 39.33.31 | 4,000 | 185.00/M |0603SFF500F/32-2 
6.00 0.010 24 35 | 0.063 (1.60) |0.031 (0.80) |0.031 (0.80) |0.014 (0.36)| 0.110 (2.80) [0.024 (0.60) |0.039 (1.00) | 0.043 (1.09) |O603SFF600F/24CT-ND. 39.33 .31_| 4,000 | 185.00/M_|0603SFF600F/24-2 
1206 Series — Fast Acting 
1.00 0.220 63 50 | 0.126 (3.20) |0.063 (1.60) 0.043 (1.10) |0.020 (0.51)| 0.173 (4.40) [0.059 (1.50)}0.071 (1.80) | 0.057 (1.45) | 1206SFF100F/63CT-ND. 46.39 = 36 | 3,000 | 219.00/M |1206SFF100F/63-2 
1.50 0.120 63 50 | 0.126 (3.20) |0.063 (1.60) |0.043 (1.10) |0.020 (0.51)| 0.173 (4.40) |0.059 (1.50)}0.071 (1.80) | 0.057 (1.45) | 1206SFF150F/63CT-ND A639 = 36 | 3,000 | 219.00/M |1206SFF150F/63-2 
1.75 0.100 63 50 | 0.126 (3.20) |0.063 (1.60) |0.043 (1.10) |0.020 (0.51)] 0.173 (4.40) |0.059 (1.50)}0.071 (1.80) |0.057 (1.45) | 1206SFF175F/63CT-ND A6 39.36 | 3,000 | 219.00/M |1206SFF175F/63-2 
2.00 0.050 63 50 | 0.126 (3.20) |0.063 (1.60) |0.043 (1.10) }0.020 (0.51)] 0.173 (4.40) |0.059 (1.50)}0.071 (1.80) |0.057 (1.45) | 1206SFF200F/63CT-ND A639 36 | 3,000 | 219.00/M |1206SFF200F/63-2 
2.50 0.035 32 50 | 0.126 (3.20) |0.063 (1.60) |0.043 (1.10) |0.020 (0.51) | 0.173 (4.40) [0.059 (1.50) 0.071 (1.80) | 0.057 (1.45) | 1206SFF250F/32CT-ND. A639 36 | 3,000 | 219.00/M |1206SFF250F/32-2 
3.00 0.031 32 50 | 0.126 (3.20) ]0.063 (1.60) |0.043 (1.10) |0.020 (0.51)| 0.173 (4.40) [0.059 (1.50)|0.071 (1.80) |0.057 (1.45) | 1206SFF300F/32CT-ND. 46.39 = 36 | 3,000 | 219.00/M |1206SFF300F/32-2 
4.00 0.022 32 45 | 0.126 (3.20) |0.063 (1.60) |0.043 (1.10) }0.020 (0.51)] 0.173 (4.40) |0.059 (1.50)|0.071 (1.80) / 0.057 (1.45) |1206SFF400F/32CT-ND A6 39.36 | 3,000 | 219.00/M |1206SFF400F/32-2 
5.00 0.015 32 45 | 0.126 (3.20) |0.063 (1.60) |0.043 (1.10) /0.020 (0.51)] 0.173 (4.40) |0.059 (1.50))0.071 (1.80) )0.057 (1.45) |1206SFF500F/32CT-ND AG 39.36 | 3,000 | 219.00/M |1206SFF500F/32-2 
10.0 0.010 24 100 | 0.126 (3.20) | 0.063 (1.60) |0.038 (0.97) }0.020 (0.51)] 0.173 (4.40) |0.059 (1.50) 0.071 (1.80) |0.057 (1.45))1206SFH100F/24CT-ND NEW! | 60 .51 47 | 3,000 | 286.00/M |1206SFH100F/24-2 
12.0 0.008 24 100 | 0.126 (3.20) | 0.063 (1.60) |0.038 (0.97) |0.020 (0.51)| 0.173 (4.40) [0.059 (1.50) 0.071 (1.80) |0.057 (1.45) |1206SFH120F/24CT-ND NEW! | 60.51.47 | 3,000 | 286.00/M |1206SFH120F/24-2 
15.0 0.005 24 100 | 0.126 (3.20) | 0.063 (1.60) |0.038 (0.97) 0.020 (0.51)] 0.173 (4.40) [0.059 (1.50)}0.071 (1.80) |0.057 (1.45)/1206SFH150F/24CT-ND NEW! | 60 .51  .47 | 3,000 | 286.00/M |1206SFH150F/24-2 
20.0 0.003 24 100 | 0.126 (3.20) |0.063 (1.60) |0.038 (0.97) |0.020 (0.51)| 0.173 (4.40) [0.059 a 0.071 (1.80) |0.057 (1.45)|1206SFH200F/24CT-ND NEW! | 60.51.47 | 3,000 | 286.00/M |1206SFH200F/24-2 
NEW! 0603 Series — Slow Blow NEW! 
1.0 0.200 32 40 | 0.063 (1.60) |0.031 (0.80) |0.031 (0.80) /0.014 (0.36)] 0.110 (2.80) ]0.024 (0. 60) 0.039 (1.00) | 0.043 (1.09) /0603SFS100F/32CT-ND 81.69 64 | 4,000 | 386.00/M /0603SFS100F/32-2 
2.0 0.052 32 40 | 0.063 (1.60) |0.031 (0.80) |0.031 (0.80) )0.014 (0.36)] 0.110 (2.80) ]0.024 (0.60) }0.039 (1.00) | 0.043 (1.09) |O603SFS200F/32CT-ND 81.69  .64 | 4,000 | 386.00/M )0603SFS200F/32-2 
25 0.041 32 40 | 0.063 (1.60) |0.031 (0.80) |0.031 (0.80) )0.014 (0.36)] 0.110 (2.80) ]0.024 (0.60) }0.039 (1.00) | 0.043 (1.09) |O603SFS250F/32CT-ND 81.69 64 | 4,000 | 386.00/M /0603SFS250F/32-2 
3.0 0.031 32 40 | 0.063 (1.60) |0.031 (0.80) |0.031 (0.80) )0.014 (0.36)] 0.110 (2.80) ]0.024 (0.60) }0.039 (1.00) | 0.043 (1.09) |O603SFS300F/32CT-ND 81.69 64 | 4,000 | 386.00/M /0603SFS300F/32-2 
3.5 0.021 32 40 _ | 0.063 (1.60) |0.031 (0.80) |0.031 (0.80) |0.014 (0.36)| 0.110 (2.80) |0.024 (0.60) |0.039 (1.00) | 0.043 (1.09) |O603SFS350F/32CT-ND 81.69 64 | 4,000 | 386.00/M |0603SFS350F/32-2 
40 0.017 32 40 | 0.063 (1.60) |0.031 (0.80) |0.031 (0.80) /0.014 (0.36)| 0.110 (2.80) ]0.024 (0.60) /0.039 (1.00) |0.043 (1.09) |O603SFS400F/32CT-ND 81.69 64 | 4,000 | 386.00/M /0603SFS400F/32-2 
45 0.015 32 40 | 0.063 (1.60) |0.031 (0.80) |0.031 (0.80) )0.014 (0.36)] 0.110 (2.80) ]0.024 (0.60) }0.039 (1.00) | 0.043 (1.09) |O603SFS450F/32CT-ND 81.69 64 | 4,000 | 386.00/M )0603SFS450F/32-2 
5.0 0.013 32 40 _ | 0.063 (1.60) |0.031 (0.80) |0.031 (0.80) {0.014 (0.36)| 0.110 (2.80) |0.024 (0.60) {0.039 (1.00) | 0.043 (1.09) |O603SFS500F/32CT-ND 81.69 64 | 4,000 | 386.00/M [0603SFS500F/32-2 
NEW! 1206 Series — Slow Blow NEW! 
1.0 0.360 63 50 | 0.126 (3.20) |0.063 (1.60) |0.038 (0.97) |0.020 (0.51)] 0.173 (4.40) |0.059 (1.50)]0.071 (1.80)|0.057 (1.45) | 1206SFS100F/63CT-ND 81.69 64 | 3,000 | 386.00/M /1206SFS100F/63-2 
35 0.150 63 50 | 0.126 (3.20) | 0.063 (1.60) |0.038 (0.97) |0.020 (0.51)| 0.173 (4.40) |0.059 (1.50)}0.071 (1.80)|0.057 (1.45) |1206SFS150F/63CT-ND 81.69 64 | 3,000 | 386.00/M )1206SFS150F/63-2 
2.0 0.082 63 50 | 0.126 (3.20) | 0.063 (1.60) |0.038 (0.97) 0.020 (0.51)| 0.173 (4.40) |0.059 (1.50) }0.071 (1.80) | 0.057 (1.45) | 1206SFS200F/63CT-ND 81.69  .64 | 3,000 | 386.00/M )1206SFS200F/63-2 
3.0 0.032 32 50 | 0.126 (3.20) | 0.063 (1.60) |0.038 (0.97) 0.020 (0.51)| 0.173 (4.40) |0.059 (1.50) }0.071 (1.80) | 0.057 (1.45) | 1206SFS300F/32CT-ND 81.69 .64 | 3,000 | 386.00/M )1206SFS300F/32-2 
4.0 0.024 32 50 | 0.126 (3.20) |0.063 (1.60) |0.038 (0.97) |0.020 (0.51)| 0.173 (4.40) |0.059 (1.50)|0.071 (1.80) |0.057 (1.45) | 1206SFS400F/32CT-ND 81.69 64 | 3,000 | 386.00/M_|1206SFS400F/32-2 
5.0 0.016 32 50 | 0.126 (3.20) ]0.063 (1.60) |0.038 (0.97) |0.020 (0.51)| 0.173 (4.40) [0.059 (1.50)]0.071 (1.80) |0.057 (1.45) |1206SFS500F/32CT-ND 81.69 64 | 3,000 | 386.00/M /1206SFS500F/32-2 
6.0 0.011 24 60 | 0.126 (3.20) | 0.063 (1.60) |0.038 (0.97) |0.020 (0.51)| 0.173 (4.40) |0.059 (1.50)}0.071 (1.80) | 0.057 (1.45) | 1206SFS600F/24CT-ND 81.69 64 | 3,000 | 386.00/M )1206SFS600F/24-2 
7.0 0.010 24 60 | 0.126 (3.20) | 0.063 (1.60) |0.038 (0.97) }0.020 (0.51)| 0.173 (4.40) |0.059 (1.50) }0.071 (1.80) | 0.057 (1.45) |1206SFS700F/24CT-ND 81.69  .64 | 3,000 | 386.00/M )1206SFS700F/24-2 
8.0 0.009 24 60 | 0.126 (3.20) |0.063 (1.60) |0.038 (0.97) |0.020 (0.51) | 0.173 (4.40) |0.059 (1.50) |0.071 (1.80) |0.057 (1.45) |1206SFS800F/24CT-ND 81.69 64 | 3,000 | 386.00/M |1206SFS800F/24-2 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Raychem™ Overcurrent Fuses — FT600 Series Digi@Reel” 


Arx8 
Benefits: * When combined with a SiBar™ overvoltage protection device, assists equipment in meeting ports requiring Telcordia GR-1089, UL60950 and FCC Part 68 compliance A tc 
regulatory standards with no additional series components * Improved temperature rise performance Features: * The lightning robust surface-mount fuse offers overcurrent protection from power faults 
over other similar SMT fuse devices under sneak current testing * High density placement in multi-port * Designed to assist equipment in complying with telecom specifications including UL60950, FCC Part 
system designs 68, and Telcordia GR-1089 
Target Applications: * xDSL and ADSL linecards and modems * T1/E1 systems * Twisted pair telecom Specifications: * Termination Material: Silver-plated brass * Body Material: Ceramic 
Ampere Rating | Voltage Rating | Typical Resistance Dimensions Inches (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing |Raychem 
(A) (V) a A B c Part No. 1 10 100 | Part No. 2,500 Part No. 
1.25 250 0.1 0.413 (10.5) 0.133 (3.4) 0.133 (3.4) | FT600-1250CT-ND 88 15 69 FT600-1250TR-ND _ FT600-1250-2 
2.00 250 0.05 0.413 (10.5) 0.133 (3.4) 0.133 (3.4) _ | FT600-2000CT-ND .88 75 69 FT600-2000TR-ND 420.00/M FT600-2000-2 
moe . . ey 
Panasonic. Micro Chip Fuse Surface Mount Reel 
Features: * Sharp fusing characteristics (Very fast acting) Applications: Rated Rated Injemnallal Cut Tape 
* Computer and peripheral equipment, mobile phone and other digital devices | Cyrrent | Voltage | Marking | (mOhms) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Approved Safety Standards: * C-UL(CSA)C22.2 No. 248-14: File No. E194052; (A) (VDC) Code | Max. @ 25°C | Part No. 4 10 100 |Part No. Qty. Pricing | Part No. 
UL 248-14: File No. E194052 Specifications: * Operating Temperature ERB-SE Series — 0603 
Range: -40°C ~ 125°C Fusing Current/Fusing Time (at 25°C): Rated current 0.5 32 F 370 P11369CT-ND 50 A7 35 |P11369TR-ND 5,000 192.04/M |ERB-SEOR50U 
X 100% / 4 hours minimum or rated current x 200% / 1 second maximum or 0.75 32 G 245 P11370CT-ND 50 AT 35 |P11370TR-ND 5,000 192.04/M | ERB-SEOR75U 
rated current x 300% / 0.2 seconds maximum 1.0 32 H 155 P11371CT-ND 50 AT 35 |P11371TR-ND 5,000 192.04/M | ERB-SE1ROOU 
1.25 32 J 120 P11372CT-ND 50 AT 35 |P11372TR-ND 5,000 192.04/M | ERB-SE1R25U 
1.5 32 K 90 P11373CT-ND 50 AT 35 | P11373TR-ND 5,000 192.04/M_|ERB-SE1R50U 
2.0 32 N 60 P11374CT-ND 50 A7 35 |P11374TR-ND 5,000 192.04/M | ERB-SE2ROOU 
2.5 32 0 48 P11375CT-ND 50 A7 35 |P11375TR-ND 5,000 192.04/M | ERB-SE2R50U 
3.0 32 P 36 P11376CT-ND 50 AT 35 |P11376TR-ND 5,000 192.04/M | ERB-SE3ROOU 
4.0 32 S 28 P13572CT-ND 50 AT 36 | P13572TR-ND 5,000 194.00/M | ERB-SE4ROOU 
5.0 32 Ti 20 P13573CT-ND 50 AZ 36 | P13573TR-ND 5,000 194.00/M | ERB-SE5ROOU 
ERB-SD Series — 0402 
0.5 24 F 330 P11361CT-ND 50 AT 35 |P11361TR-ND 10,000 | 192.04/M | ERB-SDOR50U 
0.75 24 G 200 P11362CT-ND 50 AT 35 |P11362TR-ND 10,000 | 192.04/M | ERB-SDOR75U 
1.0 24 H 135 P11363CT-ND 50 AT 35 |P11363TR-ND 10,000 | 192.04/M | ERB-SD1RO0U 
Dimensions (mm) 1.25 24 J 100 P11364CT-ND 50 AT 35 |P11364TR-ND 10,000 | 192.04/M | ERB-SD1R25U 
1.5 24 K 80 P11365CT-ND 50 AZT 35 | P11365TR-ND 10,000 | 192.04/M_|ERB-SD1R50U 
Type L Ww ba t 2.0 24 N 53 P11366CT-ND 50 AT 35 |P11366TR-ND 10,000 | 192.04/M |ERB-SD2RO0U 
ERB-SE | 1.6020.15 | 0.80#0.15 | 0.3020.20 | _0.70+0.10 25 24 i) 40 P11367CT-ND 50.47.35. P11367TR-ND 10,000 | 192.04/M | ERB-SD2R50U 
ERB-SD| 1.00+0.10 | 0.50+0.10 | 0.20+0.15 0.40+0.10 3.0 24 P 33 P11368CT-ND 50 AT 35 | P11368TR-ND 10,000 | 192.04/M | ERB-SD3RO0U 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2111 


POURNS MultizT™ Resettable Overcurrent Protectors 


Bourns’ Multifuse products provide overcurrent protection against circuit faults and safeguard against potential overcurrent MF-MSMD, MF-SM, MF-MSMF — UL, CSA, TUV Approved * MF-NSMF — UL Approved * MF-SMDF — Agency Recognition 
damage of critical circuitry and loads in a vast amount of applications. Agency Approvals: ¢ MF-R, MF-RX, MF-USMD, Pending 


@26 AWG 


“LC 
| y 1.0+ + + 1.0 
A i 7 
a) 1.6 
Side View End View d Side View 20e7 
Rated Current Initial Resistance Post- Dimensions - mm 
Max. IMax. | @ 23°C (Amps) @ 23°C (0) Trip A B ic Digi-Key Price Each Bourns 
Fig. | Voltage | (Amps) Hold Trip Min. Max. | Resistance | (Max.) (Max.) (Nom.) | Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
1 60 40 0.05 0.10 7.3 1141 22.0 8.0 8.3 5.1 MF-RO005-0-ND .30 28 225 20 16 MF-R005-0 
30 40 1.10 2.20 0.10 0.18 0.27 8.9 14.0 5.1 MF-R110-ND 35 33 ct) 24 21 MF-R110 
30 40 1.35 2.70 0.065 0.115 0.17 8.9 18.9 51 MF-R135-ND 35 33 30 24 21 MF-R135 
30 40 1.60 3.20 0.055 0.105 0.15 10.2 16.8 5.1 MF-R160-ND .39 36 33 27 .23 MF-R160 
30 40 1.85 3.70 0.040 0.07 0.11 12.0 18.4 51 MF-R185-ND 6 42 39 31 oF MF-R185 
30 40 0.10 0.20 2.50 4.50 7.50 7A 12.7 51 MF-R010-ND 36 34 31 25 22 MF-R010 
60 40 0.17 0.34 2.00 3.20 8.00 74 12.7 5.1 MF-R017-ND 235 32 .29 .23 .20 MF-RO17 
9 60 40 0.20 0.40 1.50 2.84 4.40 74 12.7 51 MF-R020-ND 37 34 31 24 21 MF-R020 
60 40 0.25 0.50 1.00 1.95 3.00 7A 12.7 5A MF-R025-ND 37 34 31 24 21 MF-R025 
60 40 0.30 0.60 0.76 1.36 2.10 74 13.4 5.1 MF-R030-ND 38 35 33 26 23 MF-R030 
60 40 0.40 0.80 0.52 0.86 1.29 7A 13.7 5.1 MF-R040-ND 39 36 33 26 22 MF-R040 
60 40 0.50 1.00 0.41 0.77 1.17 79 13.7 5.1 MF-R050-ND 39 36 33 25 22 MF-RO50 
60 40 0.65 1.30 0.27 0.48 0.72 9.7 15.2 51 MF-RO65-ND .39 36 33 26 .23 MF-R065 
60 40 0.75 1.50 0.18 0.40 0.60 10.4 16.0 5A MF-RO75-ND AQ AG 40 38 37 MF-RO75 
60 40 0.90 1.80 0.14 0.31 0.47 11.7 16.7 5.1 MF-RO90-ND 35 33 30 24 21 MF-RO90 
30 40 2.50 5.00 0.025 0.048 0.07 12.0 18.3 5.1 MF-R250-ND 3 40 36 29 23 MF-R250 
30 40 3.00 6.00 0.020 0.05 0.08 12.0 18.3 51 MF-R300-ND AQ AG 42 34 29 MF-R300 
30 40 4.00 8.00 0.010 0.03 0.05 14.4 24.8 51 MF-R400-ND AT 3 39 32 27 MF-R400 
30 40 5.00 10.00 0.010 0.03 0.05 17.4 24.9 10.2 | MF-R500-ND 50 AT 42 34 .29 MF-R500 
30 40 6.00 12.00 0.005 0.02 0.04 19.3 31.9 10.2 | MF-R600-ND 53 AQ A4 35 30 MF-R600 
3A 30 40 7.00 14.00 0.005 0.02 0.03 22.1 29.8 10.2 | MF-R700-ND 54 50 46 36 31 MF-R700 
30 40 8.00 16.00 0.005 0.02 0.03 24.2 32.9 10.2 | MF-R800-ND 56 52 AT 38 33 MF-R800 
30 40 9.00 18.00 0.005 0.01 0.02 24.2 32.9 10.2) MF-R900-ND 60 56 51 40 35 MF-R900 
16 100 11.00 22.00 0.003 0.01 0.014 24.2 32.9 10.2 | MF-R1100-ND 93 86 718 62 A7 MF-R1100 
16 100 45 7.8 0.022 = 0.054 10.4 15.6 5.1 MF-RHT450-0-ND. 72 66 60 48 38 MF-RHT450 
16 100 6.5 12.0 0.011 = 0.026 12.7 22.2 51 MF-RHT650-0-ND 18 2. 65 52 40 MF-RHT650-0 
16 100 18 13.1 0.0094 _— 0.022 14.0 23.5 5.1 MF-RHT750-0-ND 81 75 68 54 42 MF-RHT750-0 
72 40 1.10 2.20 0.15 0.25 0.38 10.84 16.8 5.1 MF-RX110/72-0-ND 34 32 29 23 19 MF-RX110/72-0 
72 40 1.35 2.70 0.12 0.19 0.30 12.26 18.3 51 MF-RX135/72-0-ND 36 33 30 24 20 MF-RX135/72-0 
72 40 1.60 3.20 0.09 0.14 0.22 13.94 19.9 5.1 MF-RX160/72-0-ND 38 35 32 26 .20 MF-RX160/72-0 
3B 72 40 1.85 3.70 0.08 0.12 0.19 15.18 21.2 5A MF-RX185/72-0-ND 38 35 32 26 20 MF-RX185/72-0 
72 40 2.50 5.00 0.05 0.08 0.13 17.84 23.8 10.2 | MF-RX250/72-0-ND 42 39 35 28 22 MF-RX250/72-0. 
72 40 3.00 6.00 0.04 0.06 0.10 20.67 26.7 10.2 | MF-RX300/72-0-ND 4 40 Ky 29 23 MF-RX300/72-0 
72 40 3.75 7.50 0.03 0.05 0.08 23.51 29.6 10.2 | MF-RX375/72-0-ND A4 40 37 29 23 MF-RX375/72-0 
3C 16 100 13.0 24.0 0.0041 = 0.010 23.5 28.7 10.2 | MF-RHT1300-0-ND. 90 83 15 60 45 MF-RHT1300-0 
ri 16 40 0.7 1.4 0.3 _— 0.8 6.86 10.8 5.1 MF-RHT070-0-ND 63 58 53 42 33 MF-RHT070-0 
16 100 2.0 3.8 0.045 = 0.110 9.4 14.0 5.1 MF-RHT200-0-ND 69 64 58 AB 36 MF-RHT200-0 
Rated Current Initial Resistance Dimensions - mm Cut Tape 
Max. | 1 Max. @ 23°C (Amps) @ 23°C (0) Post-Trip A B (5 D E F | Digi-Key Price Each Tape and Reelt —_| Bourns 
Fig. | Volt. | (Amps) Hold Trip RMinimum Resistance | (Max.) | (Max.) | (Max.) | (Min.) | (Max.) | (Min.) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
60 40 0.30 0.60 0.90 4.80 798 | 328 | 544 | 056 | O71 | 216 |MF-SMO30CT-ND 2 54 50 | 2,000 | 299.25/M |MF-SMO30-2 
60 40 0.50 1.00 0.35 1.40 7.98 3.28 5.44 0.56 0.71 2.16 | MF-SMOS0CT-ND 62 54 50 2,000 | 299.25/M |MF-SM050-2 
30 80 0.75 1.50 0.23 1.00 7.98 3.28 5.44 0.56 0.71 2.16 | MF-SM075CT-ND 62 54 50 2,000 | 299.25/M |MF-SM075-2 
5A 30 80 1.10 2.20 0.12 0.48 7.98 3.18 5.44 0.56 0.71 2.16 | MF-SM100CT-ND 62 54 50 2,000 | 299.25/M |MF-SM100-2 
33 40 1.10 2.20 0.12 0.41 7.98 3.18 5.44 0.56 0.71 2.16 | MF-SM100/33-2CT-ND 56 48 A4 2,000 | 320.00/M_|MF-SM100/33-2 
15 100 1.25 2.50 0.07 0.25 7.98 3.18 5.44 0.56 0.71 2.16 |MF-SM125CT-ND 9 42 .39 2,000 | 275.00/M |MF-SM125-2 
6 100 2.60 5.20 0.025 0.075 7.98 3.18 5.44 0.56 0.71 2.16 | MF-SM260CT-ND Ag 2 39 2,000 | 280.00/M |MF-SM260-2 
6 100 3.00 6.00 0.015 0.048 7.98 3.18 5.44 0.56 0.71 2.16 | MF-SM300-2CT-ND 63 54 50 2,000 | 360.00/M_|MF-SM300-2 
33 40 1.50 3.00 0.06 0.23 9.50 3.18 6.71 0.56 0.71 3.68 | MF-SM150/33-2CT-ND 65 56 53 1,500 | 312.56/M |MF-SM150/33-2 
5B 15 100 1.50 3.00 0.06 0.25 9.50 3.18 6.71 0.56 0.71 3.68 | MF-SM150CT-ND Ag A2 .39 1,500 | 280.00/M |MF-SM150-2 
15 100 2.00 4.00 0.045 0.125 9.50 3.18 6.71 0.56 0.71 3.68 | MF-SM200CT-ND 53 A5 42 1,500 | 300.00/M |MF-SM200-2 
15 100 2.50 5.00 0.024 0.085 9.50 3.18 6.71 0.56 0.71 3.68 | MF-SM250CT-ND 67 58 54 1,500 | 321.10/M | MF-SM250-2 
6 60 250 0.13 = 6.5 20.0 9.4 3.7 74 0.3 3.8 —__|MF-SM013/250-2CT-ND 18 68 62 1,500 | 448.00/M_|MF-SM013/250-2 
24.0 10 0.20 0.46 0.60 2.60 3.40 1.80 0.85 0.25 — — _ |MF-NSMF020-2CT-ND 32 27 25 3,000 | 180.00/M | MF-NSMF020-2 
6.0 100 0.35 0.75 0.30 1.20 3.40 1.80 0.85 0.25 _ —_ |MF-NSMF035-2CT-ND. 32 27 25 3,000 | 180.00/M | MF-NSMF035-2 
13.2 100 0.50 1.00 0.15 0.70 3.40 1.80 0.85 0.25 _ —_ |MF-NSMFO050-2CT-ND. 6 39 37 3,000 | 219.45/M | MF-NSMFO050-2 
7A | 6.0 100 0.75 1.50 0.10 0.40 3.40 1.80 0.70 0.25 — —_ |MF-NSMFO75-2CT-ND 32 27 25 3,000 | 180.00/M | MF-NSMFO75-2 
6.0 100 1.10 2.20 0.06 0.20 3.40 1.80 0.70 0.25 = —__|MF-NSMF110-2CT-ND. 7 40 38 3,000 | 223.25/M_|MF-NSMF110-2 
6.0 100 1.50 3.00 0.03 0.13 3.40 1.80 0.70 0.25 — —_ |MF-NSMF150-2CT-ND. A7 40 38 3,000 | 223.25/M | MF-NSMF150-2 
6.0 100 2.00 4.00 0.02 0.085 3.50 1.80 1.60 0.25 = —___|MF-NSMF200-2CT-ND 60 51 AT 3,000 | 340.00/M | MF-NSMF200-2 
60.0 40 0.10 0.30 0.70 15.00 4.73 3.41 1.10 0.30 = — _ |MF-MSMF010-2CT-ND 48 Al 39 1,500 | 230.85/M | MF-MSMFO10-2 
60.0 40 0.14 0.34 0.40 6.50 4.73 3.41 1.10 0.30 = — _ |MF-MSMFO014-2CT-ND 48 Al .39 1,500 | 228.00/M | MF-MSMF014-2 
30.0 80 0.20 0.40 0.40 6.00 4.73 3.41 1.10 0.30 — —_ |MF-MSMF020-2CT-ND AG 40 37 1,500 | 221.36/M | MF-MSMF020-2 
30.0 10 0.30 0.60 0.30 3.00 4.73 3.41 1.10 0.30 — —__ |MF-MSMF030-2CT-ND 37 32 .29 1,500 | 210.00/M | MF-MSMF030-2 
15.0 100 0.50 1.00 0.15 1.00 4.73 3.41 0.85 0.30 = —___|MF-MSMF050-2CT-ND 6 40 37 2,000 | 221.35/M_|MF-MSMF050-2 
13.2 100 0.75 1.50 0.11 0.45 4.73 3.41 0.85 0.30 = — _ |MF-MSMFO075-2CT-ND 48 A 39 2,000 | 228.00/M |MF-MSMFO75-2 
7B 24.0 40 0.75 1.50 0.11 0.45 4.73 3.41 0.85 0.30 _ — __|MF-MSMFO075/24-2CT-ND AT A 38 2,000 | 270.00/M | MF-MSMFO075/24-2 
6.0 100 1.10 2.20 0.04 0.21 4.73 3.41 0.75 0.30 — — __ |MF-MSMF110-2CT-ND 39 34 31 2,000 | 185.25/M | MF-MSMF110-2 
16.0 100 1.10 2.20 0.04 0.21 4.73 3.41 0.75 0.30 — — _ |MF-MSMF110/16-2CT-ND AT AI 38 2,000 | 270.00/M | MF-MSMF110/16-2 
6.0 100 1.25 2.50 0.035 0.14 4.73 3.41 0.85 0.30 = —__|MF-MSMF125-2CT-ND 37 32 .29 2,000 | 210.00/M_|MF-MSMF125-2 
6.0 100 1.50 3.00 0.03 0.120 4.73 3.41 0.85 0.30 _ — _ |MF-MSMF150-2CT-ND 48 Al 39 2,000 | 228.00/M |MF-MSMF150-2 
8.0 100 1.60 2.80 0.035 0.099 4.73 3.41 0.85 0.30 = — _ |MF-MSMF160-2CT-ND 37 32 29 2,000 | 210.00/M |MF-MSMF160-2 
6.0 100 2.00 4.00 0.020 0.100 4.73 3.41 0.85 0.30 = — __ |MF-MSMF200-2CT-ND 52 A5 42 2,000 | 251.75/M |MF-MSMF200-2 
16.0 100 2.50 5.00 0.015 0.100 4.73 3.41 2.00 0.30 a —___|MF-MSMF250/16-2CT-ND JT 66 61 1,000 440.00 | MF-MSMF250/16-2 
1c 60 10 0.55 1.20 0.200 0.950 5.44 4.93 1.09 0.30 — —_ |MF-SMDF050-2CT-ND 70 61 57 3,000 | 337.25/M | MF-SMDF050-2 
15 40 1.50 3.00 0.070 0.175 5.44 4.93 1.09 0.30 = —___|MF-SMDF150-2CT-ND 63 54 50 3,000 | 360.00/M | MF-SMDF150-2 
30 10 0.05 0.15 2.800 50.000 3.43 2.80 11 0.30 _ —_ |MF-USMFO005-2CT-ND. 30 28 26 3,000 | 160.00/M |MF-USMFO005-2 
7D | 30 10 0.10 0.30 0.800 15.000 3.43 2.80 11 0.30 _ —_ |MF-USMF010-2CT-ND. 48 Al .39 3,000 | 230.85/M | MF-USMF010-2 
30 10 0.20 0.40 0.400 5.000 3.43 2.80 14 0.30 =< —___|MF-USMFO020-2CT-ND. 68 63 59 3,000 | 360.00/M | MF-USMF020-2 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2112 (uszo010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Reel® 


BOURNS: Multiz™== Resettable Overcurrent Protectors (cont) 


Rated Current Initial Resistance Dimensions - mm Cut Tape 
Max. | | Max. @ 23°C (Amps) @ 23°C (0) Post-Trip A B eG D E F | Digi-Key Price Each Tape and Reelt —_| Bourns 
Fig. | Volt. | (Amps) Hold Trip RMinimum Resistance | (Max.) | (Max.) | (Max.) | (Min.) | (Max.) | (Min.) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
6 40 0.35 0.75 0.200 1.300 3.43 2.80 0.85 0.30 = —_ |MF-USMF035-2CT-ND .30 28 .26 3,000 | 160.00/M | MF-USMF035-2 
13.2 40 0.50 1.00 0.180 0.900 3.43 2.80 0.85 0.30 _ —_ |MF-USMF050-2CT-ND .30 28 26 3,000 | 160.00/M | MF-USMF050-2 
7D 6 40 0.75 1.50 0.070 0.450 3.43 2.80 0.85 0.30 — —_ |MF-USMFO075-2CT-ND. 33 .30 30 3,000 | 160.00/M | MF-USMFO075-2 
6 40 1.10 2.20 0.050 0.210 3.43 2.80 0.85 0.30 = — _ |MF-USMF110-2CT-ND 35 .30 .30 3,000 | 160.00/M |MF-USMF110-2 
6 40 1.50 3.00 0.030 0.110 3.43 2.80 0.85 0.30 = —__|MF-USMF150-2CT-ND 79 68 66 3,000 | 360.00/M_|MF-USMF150-2 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


NEW! PTC Resettable Fuses 
MF-FSMF Series — 0603 Footprint 


Features: ¢ Compact design saves board space - 0603 footprint * Small size results in very fast time to react to 
fault events * Low profile Applications: * USB port protection »* PC motherboards — Plug and Play protection 
* Mobile phones — Battery and port protection * PDAs/digital cameras 


Digi®Reel° 


Ww 


Dimensions - Inches (mm) 
Model AMin. A Max. B Min. B Max. C Min. C Max. D Min. 
MEF-FSMFO20X 0.057 (1.45) 0.073 (1.85) 0.026 (0.65) 0.041 (1.05) 0.012 (0.30) 0.026 (0.65) 0.008 (0.20) 
MF-FSMFO35X 0.057 (1.45) 0.073 (1.85) 0.026 (0.65) 0.041 (1.05) 0.012 (0.30) 0.026 (0.65) 0.008 (0.20) 
MF-FSMFO50X 0.057 (1.45) 0.073 (1.85) 0.026 (0.65) 0.041 (1.05) 0.026 (0.65) 0.039 (1.00) 0.008 (0.20) 
Max. Rated Current Resistance Max. Time to Trip Cut Tape 
Volt. | 1 Max. | @ 23°C (Amps) 2 @ 23°C Amps | Seconds | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Bourns 
(V) (Amps) | Hold | Trip RMin. | RiMax. | @ 23°C @ 23°C | PartNo. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
9 40 0.20 | 0.50 0.550 3.500 1.00 0.60 MF-FSMF020X-2CT-ND 42 36 33 MF-FSMFO20X-2TR-ND 6,000 240.00/M | MF-FSMFO20X-2 
6 40 0.35 | 0.75 0.200 1.400 8.00 0.10 MF-FSMF035X-2CT-ND 42 36 .33 MF-FSMF035X-2TR-ND 6,000 240.00/M | MF-FSMFO35X-2 
6 40 0.50 | 1.00 0.100 0.800 8.00 0.10 MF-FSMFO50X-2CT-ND 42 36 .33 MF-FSMFO50X-2TR-ND 4,000 180.00/M_| MF-FSMFOS0x-2 
PTC Resettable Fu ses Features: ¢ Compact design saves board space - 0805 footprint * Small size allows fast reaction to fault events © 
; . - «Low profile Applications: e USB port protection - On the Go and 2.0 *PC motherboards — Plug and Play Di @Reel 
MF-PSMF Series — 0805 Footprint SAY protection * Mobile phones — Battery and port protection * PDAs/digital cameras * Game console port protection 


Dimensions — Inches (mm) 
Model AMin. A Max. B Min. B Max. C Min. C Max. D Min. 
MF-PSMFO35X | 0.079 (2.00) 0.091 (2.30) 0.047 (1.20) 0.059 (1.50) 0.079 (0.48) 0.033 (0.85) 0.008 (0.20) 
MF-PSMFO50X | 0.079(2.00) | 0.091 (2.30) | 0.047(1.20) | 0.059(1.50) | 0.019(0.48) | 0.033(0.85) | 0.008 (0.20) 
MF-PSMFO75X | 0.079(2.00) | 0.091 (2.30) | 0.047(1.20) | 0.059(1.50) | 0.030(0.75) | 0.049(1.25) | 0.008 (0.20) 
MF-PSMF110X | 0.079(2.00) | 0.091 (2.30) | 0.047(1.20) | 0.059(1.50) | 0.030(0.75) | 0.049(1.25) | 0.008 (0.20) 
Max. Rated Current Resistance Max. Time to Trip Cut Tape 
Volt. | IMax. | @ 23°C (Amps) 2 @ 23°C Amps | Seconds | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Bourns 
(V) (Amps) | Hold | Trip RMin. | RiMax. | @ 23°C @ 23°C | Part No. ‘l 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
6 40 0.35 | 0.75 | 0.250 1.200 8.00 0.10 MF-PSMF035X-2CT-ND A4 38 37 MF-PSMF035X-2TR-ND 3,000 | 200.00/M | MF-PSMF035x-2 
6 40 0.50 | 1.00 | 0.150 0.900 8.00 0.10 MF-PSMFO50X-2CT-ND 40 34 33 MF-PSMF050X-2TR-ND 3,000 | 180.00/M | MF-PSMF050x-2 
6 40 0.75 | 1.50 | 0.090 0.350 8.00 0.20 MF-PSMFO75X-2CT-ND 40 34 33 MF-PSMF075X-2TR-ND 3,000 | 180.00/M | MF-PSMF075x-2 
6 40 1.10 | 2.20 | 0.060 0.210 8.00 0.30 MF-PSMF110X-2CT-ND 40 234 33 MF-PSMF110X-2TR-ND 3,000 | 180.00/M | MF-PSMF110xX-2 


Features: 
© Two resistance-matched PTCs in a ceramic housing * Aids compliance with: 
ITU-T K.20/21/45; Telcordia GR-1089-CORE; UL 60950, 3rd Ed. * Narrow resistance 
tolerance 


Telecom CPTC Resettable Fuses 
CMF-RL and CMF-SD Series 


Dimensions ~ Inches (mm) r 7 Applications: Used as a secondary overcurrent protection device in: 
Model AMax. B Max. C Max. D Nominal E Nominal F Nominal © Customer Premise Equipment (CPE) * Central Office (CO) * Access equipment 
CMF-RL35 0.386 (9.8) 0.197 (5.0) 0.531 (13.5) 0.118-0.138 (3.0-3.5) 0.024+0.019 (0.6+0.05) | 0.200+0.012 (5.08+0.3) 
CMF-RL50A 0.295 (7.5) 0.220 (5.6) 0.512 (13.0) 0.138 (3.5)—Minimum 0.024+0.019 (0.6+0.05) 0.197 +0.008 (5.0+0.2) 5 : 7 z 
CMF-RL55A 0.295 (7.5) 0.220 (5.6) | 0.512 (13.0) 0.138 (3.5) 0.024+0.019 (0.60.05) | 0.197+0.008 (5.0+0.2) Fig. 1 - CMF-RL Series Fig. 2— CMF-SD Series 
Dimensions - Inches (mm) pA 
Model A Max. B Max. C Max. D Nominal E Nominal F Max. 
CMF-SD25 0.354 (9.00) 0.425 (10.80) 0.402 (10.20) 0.192 -0.208 (4.88-5.28) 0.095 - 0.103 (2.41 -2.61) 0.020 (0.5) 
CMF-SD35A 0.281 (7.15) 0.335 (8.50) 0.319 (8.10) 0.128 -0.144 (3.25-3.65) 0.095 - 0.103 (2.41 -2.61) 0.020 (0.5) 
CMF-SD50A-10 0.281 (7.15) 0.335 (8.50) 0.319 (8.10) 0.128 -0.144 (3.25-3.65) 0.095 - 0.103 (2.41 - 2.61) 0.020 (0.5) 
Rated Rated Rated Current Time to Trip 
Voltage Resistance @ 25°C (Amps) @Imax/ | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Bourns 
Fig. (V) i) Tolerance Hold Trip 230VAC Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
230 35 +20% 0.075 0.150 <0.15 Sec. | CMF-RL35-0-ND 57 53 48 — _ — |CMF-RL35-0 
1 230 50 +20% 0.050 0.100 <0.1 Sec. | CMF-RL50A-0-ND 63 58 53 = _ — |CMF-RL50A-0 
230 55 +20% 0.050 0.100 <0.1 Sec. _|CMF-RL55A-0-ND 57 53 48 = = —__|CMF-RL55A-0 
230 25 +20% 0.130 0.260 <0.3 Sec. | CMF-SD25-2CT-NDt 1.32 117 1.14 CMF-SD25-2TR-ND 400 202.00 | CMF-SD25-2 
2 230 35 420% 0.100 0.200 <0.2 Sec. | CMF-SD35A-2CT-NDt 1.32 1.17 1.14 CMF-SD35A-2TR-ND 500 248.00 | CMF-SD35A-2 
230 50 +10% 0.090 0.190 <0.1 Sec. | CMF-SD50A-10-2CT-NDt 1.45 1.28 1.25 CMF-SD50A-10-2TR-ND. 500 272.00 _| CMF-SD50A-10-2 
t Cut Tape 


The ChipGuard® MLU and MLC Series has been specifically designed to protect sensitive electronic components from electrostatic discharge damage. The MLU and MLC family has been designed 
to protect equipment to 1EC61000-4-2, Level 4(+8kV Contact/ +15kV Air Discharge) ESD specifications targeted for high speed USB 2.0, HDMI, DVI or IEEE1394 applications. The ChipGuard MLU 
and MLC Series has been manufactured to provide low 0.05pF and 0.5pF capacitance and leakage currents less than 5nA with excellent clamp qualities, making the family almost transparent under 
normal working conditions. 

Specifications: » Typical Clamping Voltage: 25 * Maximum Leakage Current @ Maximum VDC: 5 Typical Trigger Voltage: 250 * Maximum Response Time: 1nS 


ESD Protection 


ESD Suppressors 
MLC and MLU Series 


i Reel” Typ. Cont. | Max. Cap. | Operating Cut Tape 
Working | @1VRMS | Temp. | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Bourns 
Pkg. voc 1MHz (°C) Part No. al 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Dimensions —- mm MLC Series 
Package L WwW A B 0402 3.3 0.5 -40~85 | CG0402MLC-3.3LGCT-ND 25 1.56 11.70 |CG0402MLC-3.3LGTR-ND 10,000 94.00/M | CG0402MLC-3.3LG 
0407 —}-t00-}050 050-035 0603 33 05 | -40~85 |CGO6O3MLC-33LECT-ND | 23 144 1080 |CGO603MLC-3.3LETR-ND | 5,000 | 90.00/M |CGO603MLC-3.3LE 
0603 1 ‘60 0.80 0.50 0.30 0402 5 0.5 -40~85 | CG0402MLC-05LGCT-ND 25 1.56 11.70 | CG0402MLC-05LGTR-ND 10,000 94.00/M | CG0402MLC-05LG 
S : “ a 0603 5 0.5 -40~85 | CGO603MLC-O5LECT-ND 23 1.44 10.80 | CGO603MLC-O5LETR-ND 5,000 90.00/M | CGO603MLC-05LE 
0402 12 0.5 -40 ~ 85 | CG0402MLC-12LGCT-ND 25 1.56 11.70 | CG0402MLC-12LGTR-ND 10,000 94.00/M_ | CG0402MLC-12LG 
0603 12 0.5 -40~ 85 | CGO603MLC-12LECT-ND 23 1.44 10.80 | CGO603MLC-12LETR-ND 5,000 90.00/M | CGO603MLC-12LE 
MLU Series 
0402 3.3 0.05 -40~125 | CG0402MLU-3.3GCT-ND 38 2.40 18.00 |CG0402MLU-3.3GTR-ND 10,000 | 145.00/M | CG0402MLU-3.3G 
0603 3.3 0.05 -40 ~125 | CGO603MLU-3.3ECT-ND 34 2.16 16.20 | CGO603MLU-3.3ETR-ND 5,000 | 135.00/M | CGO603MLU-3.3E 
0402 5 0.05 -40 ~125 | CG0402MLU-O5GCT-ND 38 2.40 18.00 | CG0402MLU-05GTR-ND 10,000 | 145.00/M | CG0402MLU-05G 
0603 5 0.05 -40 ~125 | CGO603MLU-O5ECT-ND 34 2.16 16.20 | CGO603MLU-O5ETR-ND 5,000 | 135.00/M | CGO603MLU-05SE 
0402 12 0.05 -40 ~125 | CG0402MLU-12GCT-ND 38 2.40 18.00 | CG0402MLU-12GTR-ND 10,000 | 145.00/M_|CG0402MLU-12G 
0603 12 0.05 -40 ~125 | CGO603MLU-12ECT-ND 34 2.16 16.20 | CGO603MLU-12ETR-ND 5,000 | 135.00/M | CGO603MLU-12E 
0402 24 0.05 -40 ~125 | CG0402MLU-24GCT-ND 38 2.40 18.00 | CG0402MLU-24GTR-ND 10,000 | 145.00/M | CG0402MLU-24G 
0603 24 0.05 -40 ~125 | CGO603MLU-24ECT-ND 234 2.16 16.20 | CGO603MLU-24ETR-ND 5,000 | 135.00/M_| CGO603MLU-24E 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2113 


BOURNS: 


NEW! SinglFuse™ Thin Film Chip Fuses 


Features: ¢ Single blow fuse for overcurrent protection * UL Certified * Halogen Free 


Cut Tape 
Amp Dimensions — mm Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Bourns 
Rating | Voltage Rating A B Cc D Ee [z Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
SF0402F Series 
0.50 24 1.0 0.52 0.35 0.381 1.55 0.558 |SF-0402F050-2CT-ND 68 44 33 SF-0402F050-2TR-ND 10,000 360.00/M | SF-0402F050-2 
2.00 24 1.0 0.52 0.35 0.381 1.55 0.558 |SF-0402F200-2CT-ND 68 44 33 SF-0402F200-2TR-ND 10,000 360.00/M | SF-0402F200-2 
SFO603F Series 
0.50 50 1.6 0.8 0.45 1.02 2.54 1.09 |SF-0603F050-2CT-ND 57 36 27 SF-0603F050-2TR-ND 5,000 300.00/M | SF-0603F050-2 
1.00 32 1.6 0.8 0.45 1.02 2.54 1.09 |SF-0603F100-2CT-ND AY 36 et SF-0603F100-2TR-ND 5,000 300.00/M | SF-0603F100-2 
1.50 32 1.6 0.8 0.45 1.02 2.54 1.09 |SF-0603F150-2CT-ND 57 -36 27 SF-0603F150-2TR-ND 5,000 300.00/M | SF-0603F150-2 
2.00 32 1.6 0.8 0.45 1.02 2.54 1.09 |SF-0603F200-2CT-ND 67 36 .27 SF-0603F200-2TR-ND 5,000 300.00/M | SF-0603F200-2 
2.50 24 1.6 0.8 0.45 1.02 2.54 1.09 |SF-0603F250-2CT-ND 57 -36 27 SF-0603F250-2TR-ND 5,000 300.00/M | SF-0603F250-2 
3.00 24 1.6 0.8 0.45 1.02 2.54 1.09 |SF-0603F300-2CT-ND Sy 36 27 SF-0603F300-2TR-ND 5,000 300.00/M | SF-0603F300-2 
3.15 24 1.6 0.8 0.45 1.02 2.54 1.09 |SF-0603F315-2CT-ND 57 36 .27 SF-0603F315-2TR-ND 5,000 300.00/M | SF-0603F315-2 
5.00 32 1.6 0.8 0.45 1.02 2.54 1.09 |SF-0603F500-2CT-ND 57 -36 27 SF-0603F500-2TR-ND 5,000 300.00/M_ | SF-0603F500-2 
SF1206F Series 
0.50 63 3.1 1.55 0.6 1.27 3.81 2.03 |SF-1206F050-2CT-ND 65 At 31 SF-1206F050-2TR-ND 5,000 340.00/M | SF-1206F050-2 
0.80 63 3.1 1.55 0.6 1.27 3.81 2.03 | SF-1206F080-2CT-ND 65 At 31 SF-1206F080-2TR-ND 5,000 340.00/M_ | SF-1206F080-2 
1.00 63 3.1 1.55 0.6 1.27 3.81 2.03 |SF-1206F100-2CT-ND 65 AL 31 SF-1206F100-2TR-ND 5,000 340.00/M | SF-1206F100-2 
1.25 63 3.1 1.55 0.6 1.27 3.81 2.03 |SF-1206F125-2CT-ND 65 At 31 SF-1206F125-2TR-ND 5,000 340.00/M | SF-1206F125-2 
1.50 63 3.1 1.55 0.6 1.27 3.81 2.03 | SF-1206F150-2CT-ND 65 At 31 SF-1206F150-2TR-ND 5,000 340.00/M_ | SF-1206F150-2 
2.00 63 3.1 1.55 0.6 1.27 3.81 2.03 |SF-1206F200-2CT-ND 65 Al 31 SF-1206F200-2TR-ND 5,000 340.00/M | SF-1206F200-2 
2.50 32 3.1 1.55 0.6 1.27 3.81 2.03 |SF-1206F250-2CT-ND 65 At 31 SF-1206F250-2TR-ND 5,000 340.00/M_ | SF-1206F250-2 
3.00 32 3.1 1.55 0.6 1.27 3.81 2.03 |SF-1206F300-2CT-ND 65 At 31 SF-1206F300-2TR-ND 5,000 340.00/M | SF-1206F300-2 
4.00 24 3.1 1.55 0.6 1.27 3.81 2.03 |SF-1206F400-2CT-ND 65 At 31 SF-1206F400-2TR-ND 5,000 340.00/M_ | SF-1206F400-2 
5.00 24 3.1 1.55 0.6 1.27 3.81 2.03 | SF-1206F500-2CT-ND 65 At 31 SF-1206F500-2TR-ND 5,000 340.00/M_ | SF-1206F500-2 
7.00 24 3.1 1.55 0.6 1.27 3.81 2.03 | SF-1206F700-2CT-ND 65 Al 31 SF-1206F700-2TR-ND 5,000 340.00/M_ | SF-1206F700-2 
SF0402S Series 
2.00 24 1.0 0.52 0.35 0.381 1.55 0.558 |SF-0402S200-2CT-ND 72 AB 35 SF-0402S200-2TR-ND 10,000 360.00/M | SF-0402S200-2 
SFO603S Series 
1.25 32 1.6 0.8 0.45 1.02 2.54 1.09 |SF-0603S125-2CT-ND 61 39 .29 SF-0603S125-2TR-ND 5,000 320.00/M | SF-0603S125-2 
1.60 32 1.6 0.8 0.45 1.02 2.54 1.09 |SF-0603S160-2CT-ND 61 39 .29 SF-0603S160-2TR-ND 5,000 320.00/M | SF-0603S160-2 
2.00 32 1.6 0.8 0.45 1.02 2.54 1.09 |SF-0603S200-2CT-ND 61 39 .29 SF-0603S200-2TR-ND 5,000 320.00/M | SF-0603S200-2 
2.50 24 1.6 0.8 0.45 1.02 2.54 1.09 |SF-0603S250-2CT-ND 61 .39 .29 SF-0603S250-2TR-ND 5,000 320.00/M_ | SF-0603S250-2 
3.00 24 1.6 0.8 0.45 1.02 2.54 1.09 |SF-0603S300-2CT-ND 61 39 29 SF-0603S300-2TR-ND 5,000 320.00/M_ | SF-0603S300-2 
SF1206S Series 
0.50 63 3.1 1.55 0.6 1.27 3.81 2.03 |SF-1206S050-2CT-ND 68 44 33 SF-1206S050-2TR-ND 5,000 360.00/M | SF-1206S050-2 
1.00 63 3.1 1.55 0.6 1.27 3.81 2.03 |SF-1206S100-2CT-ND 68 44 33 SF-1206S100-2TR-ND 5,000 360.00/M | SF-1206S100-2 
1.50 63 3.1 1.55 0.6 1.27 3.81 2.03 |SF-1206S150-2CT-ND 68 44 33 SF-1206S150-2TR-ND 5,000 360.00/M |SF-1206S150-2 
2.00 63 3.1 1.55 0.6 1.27 3.81 2.03 |SF-1206S200-2CT-ND 68 44 33 SF-1206S200-2TR-ND 5,000 360.00/M | SF-1206S200-2 
2.50 32 3.1 1.55 0.6 1.27 3.81 2.03 | SF-1206S250-2CT-ND 68 44 33 SF-1206S250-2TR-ND 5,000 360.00/M | SF-1206S250-2 
3.00 32 3.1 1.55 0.6 1.27 3.81 2.03 |SF-1206S300-2CT-ND 68 44 33 SF-1206S300-2TR-ND 5,000 360.00/M | SF-1206S300-2 
4.00 24 3.1 1.55 0.6 1.27 3.81 2.03 |SF-1206S400-2CT-ND 68 44 33 SF-1206S400-2TR-ND 5,000 360.00/M | SF-1206S400-2 
5.00 24 3.1 1.55 0.6 1.27 3.81 2.03 |SF-1206S500-2CT-ND 68 44 33 SF-1206S500-2TR-ND 5,000 360.00/M | SF-1206S500-2 
7.00 24 3.1 1.55 0.6 1.27 3.81 2.03 | SF-1206S700-2CT-ND 68 44 33 SF-1206S700-2TR-ND 5,000 360.00/M | SF-1206S700-2 


bel SMT PTC Resettable Circuit Protection 


Physical Specifications: * Lead Material: Tin Plated Copper * Insulating Coating (radial leaded product only): Flame retardant yellow epoxy, meets UL-94-V-0 


‘COMPONENTS 4] A 
CONNECTED 
PLANET (7 


Agency Approval: UL Recognized (E305051). See datasheet for select TUV approval. 
Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Parameter Definitions (Electrical characteristics tested at 23°C) 
1H Hold current-maximum current at which the device will not trip in still air . D 
IT Trip current-maximum current at which the device will always trip in still air 
Imax — | Maximum fault current device can withstand without damage at rated voltage (Vmax) | oe HS 
Vmax | Maximum voltage device can withstand without damage at its rated current 1.78 3.45 1.78 2.30 5.10 2.30 
Rmin | Minimum device resistance —A— 
Rmax | Maximum device resistance aero Top View Side View 1812 PCB Layout 2920 PCB Layout 
Rimax_| Maximum device resistance, 1 hour after initial device trip 
Rated Rated Current (23°C) Maximum Resistance Tolerance Dimensions - mm Cut Tape Tape & Reelt 
Voltage Hold Trip Current Rmin | Rmax | Rimax A B C D Digi-Key Pricing Pricing Bel Fuse 
Fig. (Vmax) (IH) (IT) (Imax) (0) (0) (0) Maximum | Maximum | Maximum | Minimum | Part No. i] 10 100 2,000 Part No. 
OZCC Series Surface Mount (1812 Chip) 
16 0.50 1.0 40 0.15 0.57 1.00 4.73 3.41 0.65 0.3 507-1361-1-ND 58 5.16 36.55 151.00/M OZCCOOSOFF2C 
1A 16 0.75 1.5 40 0.11 0.27 0.45 4.73 3.41 0.65 0.3 507-1362-1-ND 58 5.16 36.55 151.00/M 0ZCCO075FF2C 
6 1.10 2.2 40 0.04 0.11 0.21 4.73 3.41 0.55 0.3 507-1363-1-ND 58 5.16 36.55 151.00/M 0ZCC0110FF2C 
OZCD Series Surface Mount (2920 Chip) 
60 0.30 0.6 10 1.000 2.000 4.800 7.98 5.44 1.15 0.35 507-1364-1-ND 87 7.74 54.83 226.00/M 0ZCD0030FF2C 
60 0.50 1.0 10 0.300 0.700 1.400 7.98 5.44 1.15 0.35 507-1365-1-ND 87 7.74 54.83 226.00/M OZCDOO50FF2C 
33 0.75 1.5 40 0.180 0.310 1.000 7.98 5.44 1.15 0.35 507-1366-1-ND 87 7.74 54.83 226.00/M 0ZCD0075FF2C 
33 1.10 2.2 40 0.090 0.170 0.410 7.98 5.44 1.0 0.35 507-1367-1-ND 87 7.74 54.83 226.00/M 0ZCD0110FF2C 
1B 33 1.25 2.5 40 0.050 0.131 0.250 7.98 5.44 0.9 0.35 507-1368-1-ND 87 7.74 54.83 226.00/M 0ZCD0125FF2C 
33 1.50 3.0 40 0.050 0.108 0.230 7.98 5.44 0.9 0.35 507-1369-1-ND 87 7.74 54.83 226.00/M 0ZCD0150FF2C 
33 1.85 3.7 40 0.040 0.076 0.150 7.98 5.44 0.9 0.35 507-1370-1-ND 87 7.74 54.83 226.00/M 0ZCD0185FF2C 
16 2.00 4.0 40 0.035 0.065 0.120 7.98 5.44 0.9 0.35 507-1371-1-ND 87 7.74 54.83 226.00/M 0ZCD0200FF2C 
16 2.50 5.0 40 0.025 0.041 0.085 7.98 5.44 0.9 0.35 507-1372-1-ND .87 7.74 54.83 226.00/M 0ZCD0250FF2C 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


2114 (uszo010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Parameter Definitions (Electrical characteristics tested at 23°C) 
IH Hold current-maximum current at which the device will not trip in still air 


bel PTC Resettable Circuit Protection 


Physical Specifications: * Lead Material: Tin Plated Copper « Insulating Coating IT Trip current-maximum current at which the device will always trip in still air 
componens (cl (radial leaded product only): Flame retardant yellow epoxy, meets UL-94-V-0 Imax Maximum fault current device can withstand without damage at rated voltage (Vmax) 
PLANET (7 i . Vmax | Maximum voltage device can withstand without damage at its rated current 
Agency Approval: UL Recognized (E305051). See datasheet for select TUV Rmin | Minimum device resistance 
approval. ° Rmax | Maximum device resistance 
Temperature Range: -40°C ~ 85°C - Rimax_| Maximum device resistance, 1 hour after initial device trip 


Rated Rated Current (23°C) Max. Resistance Tolerance Dimensions - mm 
Voltage Hold Trip Current | Rmin | Rmax | Rimax A B tC D E F G Digi-Key Pricing Bel Fuse 
Fig. | (VDCmax) (IH) (IT) (Imax) (0) (0) (Q) Max. Max. Typ. Min. Max. Typ. Lead Size | Part No. u 10 100 500 | Part No. 
OZRA Series Radial Leaded 
16 3 5.1 100 0.034 ] 0.0530 | 0.105 7A 11.0 5.1 76 3.0 1.2 0.81 507-1304-ND 56 4.06 31.25 109.38 | OZRAO300FFIC 
16 4 6.8 100 0.020 | 0.0350 | 0.063 8.9 12.8 5.1 7.6 3.0 1.2 0.81 507-1305-ND 61 4.39 33.75 118.13 | OZRAO4Q0FFIE 
16 5 85 100 0.014 | 0.0210 | 0.044 10.4 14.3 5.1 7.6 3.0 1.2 0.81 507-1306-ND 70 5.04 38.75 135.63 | OZRAOSOOFFIE 
16 6 10.2 100 0.009 | 0.0160 | 0.033 10.7 171 5.1 76 3.0 1.2 0.81 507-1307-ND 74 5.36 41.25 144.38 | OZRAOGOOFFIE 
16 7 11.9 100 0.006 | 0.0130 | 0.021 11.2 19.7 54 7.6 3.0 2 0.81 507-1308-ND 78 5.66 43.50 152.25 _| OZRAO7O0FFIA 
1 16 8 13.6 100 0.005 | 0.0110 | 0.018 12.7 20.9 5.1 76 3.0 1.2 0.81 507-1309-ND 88 6.34 48.75 170.63 | OZRAO800FFIA 
16 9 15.3 100 0.004 | 0.0085 | 0.015 14.0 21.7 5.1 7.6 3.0 1.2 0.81 507-1310-ND 90 6.50 50.00 175.00 |OZRAOQOOFF1A 
16 10 17.0 100 0.003 | 0.0075 | 0.012 16.5 24.4 5.1 7.6 3.0 1.2 0.81 §07-1311-ND 94 6.76 52.00 182.00 | OZRA1Q00FF1A 
16 "1 18.7 100 0.003 | 0.0065 | 0.010 | 17.5 26.0 5.1 76 3.0 1.2 0.81 507-1312-ND 97 7.02 54.00 189.00 | OZRA1100FF1A 
16 12 20.4 100 0.002 | 0.0055 | 0.009 | 17.5 28.0 10.2 7.6 3.6 14 1.00 507-1313-ND 1.12 8.06 62.00 217.00 | OZRA1200FF1A 
16 14 23.8 100 0.002 | 0.0045 | 0.008 | 27.9 27.9 10.2 76 3.6 1.4 1.00 507-1314-ND 1.30 9.36 72.00 252.00 | OZRA1400FF1A 
OZRB Series Radial Leaded 
30 0.90 18 40 0.07 | 0.160 | 0.22 74 12.2 5.1 76 3 0.9 0.51 507-1315-ND 45 3.22 24.75 86.63 | OZRBOOSOFFIC 
30 1.10 2.2 40 0.05 | 0.140 | 0.17 74 14.2 5.1 7.6 3 0.9 0.51 507-1316-ND AT 3.41 26.25 91.88 | OZRBO110FF1C 
9 30 1.35 27 40 0.04 | 0.095 | 0.13 8.9 13.5 5.1 76 3 0.9 0.51 507-1317-ND 50 3.64 28.00 98.00 | OZRBO135FFIE 
30 1.60 3.2 40 0.03 | 0.080 | 0.11 8.9 15.2 5.1 76 3 0.9 0.51 507-1318-ND 52 3.74 28.75 100.63 | OZRBO160FFIE 
30 1.85 3.7 40 0.03 | 0.070 | 0.09 10.2 15.7 54 7.6 3 0.9 0.51 507-1319-ND 54 3.90 30.00 105.00 | OZRBO185FFIE 
30 2.50 5.0 40 0.02 | 0.050 | 0.07 11.4 18.3 5.1 7.6 3 0.9 0.51 $07-1320-ND il 4.39 33.75 118.13 | OZRBO250FFIE 
30 3.00 6.0 40 0.02 | 0.050 ] 0.08 11.4 17.3 5.1 76 3 1.2 0.81 $07-1321-ND 63 4.52 34.75 121.63 | OZRBO300FFIA 
30 4.00 8.0 40 0.01 | 0.035 | 0.05 14.0 20.1 5.1 76 3 1.2 0.81 507-1322-ND wal 5.14 39.50 138.25 | OZRBO400FF1A 
30 5.00 10.0 40 0.01 | 0.022 | 0.05 14.0 24.9 10.2 76 3 1.2 0.81 507-1323-ND sh 5.59 43.00 150.50 |0ZRBOSOOFFIA 
1 30 6.00 12.0 40 0.005 | 0.018 | 0.04 16.5 24.9 10.2 76 3 1.2 0.81 507-1324-ND 83 5.98 46.00 161.00 |0ZRBOGOOFFIA 
30 7.00 14.0 40 0.005 | 0.015 | 0.03 19.1 26.7 10.2 7.6 3 1:2 0.81 507-1325-ND 88 6.37 49.00 171.50 _| OZRBO7O0FFIA 
30 8.00 16.0 40 0.005 | 0.012 | 0.02 21.6 29.2 10.2 76 3 1.2 0.81 507-1326-ND 92 6.63 51.00 178.50 |OZRBO800FF1A 
30 9.00 18.0 40 0.005 | 0.011 | 0.02 24.1 29.7 10.2 7.6 3 12 0.81 507-1327-ND. 97 7.02 54.00 189.00 | OZRBOQOOFF1A 
OZRF Series Telecom Radial 
3 60 0.08 0.16 3 14.0 | 22.00 33 5.8 9.6 5 47 46 = =_ 507-1356-ND 45 3.28 25.25 88.38 | OZRFOOO8FFIE 
60 0.11 0.22 3 5.0 11.00 16 6.8 9.9 5 47 46 - _ 507-1357-ND 45 3.28 25.25 88.38 _| OZRFOO11FFIE 
60 0.12 0.24 3 4.0 12.00 16 6.5 11.0 5 47 46 =_ =_ 507-1358-ND 45 3.28 25.25 88.38 | OZRFOO12FFIE 
4 60 0.15 0.29 3 3.0 7.50 12 6.5 11.0 5 47 46 - - 507-1359-ND 5 3.28 25.25 88.38 | OZRFOO15FFIE 
60 0.18 0.65 10 0.8 2.20 4 10.9 12.6 5 47 46 _ _ 507-1360-ND 1 3.71 28.50 99.75 _| OZRFOO18FF1A 
OZRC Series Rated Radial 
90 0.10 0.20 40 2.50 | 6.000 | 7.50 7A 12.7 5.1 76 34 14 0.51 507-1328-ND 40 2.89 22.25 77.88 | OZRCOOTOFFIE 
90 0.15 0.35 40 2.40 | 5.500 | 7.00 74 12.7 5.1 76 34 11 0.51 507-1329-ND 40 2.89 22.25 77.88 | OZRCOO1SFFIE 
90 0.17 0.34 40 2.00 | 3.720 | 8.00 74 12.7 5.1 7.6 34 14 0.51 507-1330-ND 40 2.89 22.25 77.88 | OZRCOO17FFIE 
90 0.20 0.40 40 1.83 | 3.300 | 4.40 74 12.7 5.1 7.6 34 14 0.51 507-1331-ND 40 2.89 22.25 77.88 | OZRCOO20FFIE 
90 0.25 0.50 40 1.25 | 2.280 | 3.00 74 12.7 5.1 7.6 3.4 14 0.51 507-1332-ND. 40 2.89 22.25 77.88 | OZRCOO25FFIE 
90 0.30 0.60 40 0.88 | 1.596 | 2.10 74 13.0 5.1 76 3.4 11 0.51 507-1333-ND 43 3.09 23.75 83.13 | OZRCOO30FFIE 
5 90 0.35 0.75 40 0.70 | 1.300 | 2.50 74 12.7 5.1 76 34 11 0.51 507-1334-ND 43 3.09 23.75 83.13 | OZRCOO35FFIE 
90 0.40 0.80 40 0.55 | 1.032 | 1.29 7.6 13.5 5.1 76 34 14 0.51 507-1335-ND 43 3.09 23.75 83.13 | OZRCOO40FFIE 
90 0.50 1.00 40 0.50 | 0.770 | 1.17 7.9 13.7 5.1 76 34 14 0.51 507-1336-ND A5 3.25 25.00 87.50 | OZRCOOSOFFIE 
90 0.55 1.20 40 0.40 | 0.720 | 1.50 97 14.0 5.1 7.6 3.4 14 0.51 §07-1337-ND A5 3.25 25.00 _ 87.50 _| OZRCOOSSFFIE 
90 0.65 1.30 40 0.31 | 0.520 | 0.72 97 14.5 5.1 76 34 1 0.51 507-1338-ND AT 3.41 26.25 91.88 | OZRCOOGSFFIE 
90 0.75 1.50 40 0.25 | 0.400 | 0.60 10.4 15.2 5.1 76 34 1 0.51 507-1339-ND 50 3.58 27.50 96.25 | OZRCOO75FFIE 
90 0.90 1.80 40 0.20 | 0.330 | 0.47 11.7 15.8 51 7.6 3.4 14 0.51 507-1340-ND 50 3.58 27.50 96.25 | OZRCOOSOFFIE 
90 1.10 2.20 40 0.15 | 0.300 | 0.38 13.0 18.0 5.1 76 34 14 0.81 507-1341-ND 54 3.90 30.00 105.00 |OZRCO110FFIA 
90 1.35 2.70 40 0.12 | 0.228 | 0.30 14.5 19.6 5.1 7.6 34 1.4 0.81 507-1342-ND 67 4.13 31.75 111.13 |OZRCO135FF1A 
90 1.60 3.20 40 0.09 | 0.180 | 0.22 16.3 21.3 5.1 7.6 34 1.4 0.81 507-1343-ND 59 4.23 32.50 113.75 | OZRCO160FFIA 
6 90 1.85 3.70 40 0.08 | 0.144 | 0.19 17.8 22.9 5.1 76 34 14 0.81 507-1344-ND 63 4.55 35.00 122.50 |OZRCO185FF1A 
90 2.50 5.00 40 0.05 | 0.096 | 0.13 21.3 26.4 10.2 7.6 3.4 14 0.81 507-1345-ND 70 5.07 39.00 136.50 | OZRCO250FF1A 
90 3.00 6.00 40 0.04 | 0.072 | 0.10 24.9 30.0 10.2 76 34 14 0.81 507-1346-ND 16 5.46 42.00 147.00 |0ZRCO300FFIA 
90 3.75 7.50 40 0.03 | 0.060 | 0.08 28.5 33.5 10.2 7.6 3.4 1.4 0.81 507-1347-ND 19 5.72 44.00 154.00 | 0ZRCO375FFIA 
NEW! OZRM Series 120 VAC/VDC Line Voltage Radial NEW! 
120 0.10 0.20 2 3.00 5.00 7.50 79 13 5.1 76 3.8 2.2 0.51 507-1393-ND 60 4.36 33.50 117.25 |OZRMOO10FFIE 
120 0.17 0.34 2 2.00 3.50 7.00 79 13 5.1 76 3.8 2:2 0.51 507-1394-ND 60 4.36 33.50 117.25 |OZRMOO17FFIE 
120 0.20 0.40 2 1.83 3.12 4.40 79 13 51 76 3.8 2.2 0.65 507-1395-ND 60 4.36 33.50 117.25 | OZRMOO20FFIE 
120 0.25 0.50 3 1.25 2.13 3.00 79 13 5.1 76 3.8 22 0.65 507-1396-ND 60 4.36 33.50 117.25 | OZRMOO25FFIE 
5 120 0.30 0.60 3 0.88 1.47 2.10 7.9 13 5.1 7.6 3.8 2:2 0.65 507-1397-ND 60 4.36 33.50 117.25 | OZRMOO3OFFIE 
120 0.40 0.80 3 0.55 0.95 1.29 8.2 14.2 5.1 76 3.8 2:2 0.65 507-1398-ND 65 471 36.25 126.88 |OZRMOO40FFIE 
120 0.50 1.00 3 0.50 0.85 1.17 9.2 14.9 5.1 7.6 3.8 2:2 0.65 507-1399-ND 68 4.88 37.50 131.25 | OZRMOOSOFFIE 
120 0.65 1.30 5 0.31 0.53 0.72 97 14.9 5.1 76 3.8 2.2 0.65 507-1400-ND 70 5.07 39.00 136.50 | OZRMOOG5FFIE 
120 0.75 1.50 5 0.25 0.44 0.60 10.6 15.5 51 7.6 3.8 2.2 0.65 507-1401-ND #2. 5.23 40.25 140.88 | OZRMOO75FFIE 
1 120 0.75 1.50 75 0.25 0.39 0.69 10.9 17 54 7.6 44 2.2 0.81 507-1402-ND 15 5.40 41.50 145.25 | OZRMOO75AF1E 
5 120 0.90 1.80 5 0.20 0.31 0.47 11.9 15.9 5.1 7.6 3.8 2.2 0.65 507-1403-ND 90 6.50 50.00 175.00 |OZRMOO90FFIE 
1 120 1.00 2.00 10 0.18 0.27 0.47 11.5 20.1 5.1 7.6 44 2.2 0.81 507-1404-ND 7 7.02 54.00 189.00 |OZRMO100FFIE 
6 120 1.10 2.20 8 0.15 0.28 0.38 13.3 18.3 5.1 7.6 44 2.2 0.81 507-1405-ND 54 3.93 30.25 105.88 | OZRMO110FFIE 
1 120 1.25 2.50 12.5 0.11 0.18 0.33 14 21.7 5.1 76 44 2.2 0.81 507-1406-ND 1.05 7.61 58.50 204.75 |OZRMO125FF1A 
6 120 1.35 2.70 10 0.12 0.21 0.30 15.5 20.6 5.1 76 44 2.2 0.81 507-1407-ND 1.08 1i7 59.75 209.13 | OZRMO135FF1A 
1 120 1.35 2.70 13.5 0.11 0.17 0.30 16.3 21.7 51 7.6 44 2.2 0.81 507-1408-ND 1.10 7.96 61.25 214.38 |OZRMO135AF1A 
6 120 1.60 3.20 12 0.09 0.16 0.22 17.5 22.5 5.1 7.6 44 2.2 0.81 507-1409-ND 1.30 9.39 72.25 252.88 |OZRMO16OFFIA 
120 1.85 3.70 12 0.08 0.13 0.19 19.9 24.9 5.1 7.6 44 2.2 0.81 507-1410-ND. 1.47 10.63 81.75 286.13 | OZRMO185FF1A 
1 120 2.00 4.20 20 0.08 0.12 0.21 23.5 27.9 10.2 76 44 2.2 0.81 507-1411-ND 1.58 11.38 87.50 306.25 | OZRMO200FFIA 
120 2.50 5.00 15 0.05 0.08 0.13 22.5 27.5 10.2 76 44 2.2 0.81 507-1412-ND 1.62 11.73 90.25 315.88 | OZRMO250FF1A 
6 120 3.00 6.00 17 0.04 0.07 0.10 25.5 30 10.2 76 44 2.2 0.81 507-1413-ND 1.75 12.64 97.25 340.38 | OZRMO300FF1A 
120 3.75 7.50 20 0.03 0.05 0.08 29.5 34 10.2 7.6 44 2.2 0.81 507-1414-ND 1.88 13.59 104.50 365.75 _|OZRMO375FF1A 
OZRE Series 240 VAC/VDC Line Voltage Radial 
240 0.05 0.12 1.0 18.50 | 31.00 | 65.00 8.3 10.7 5.1 76 3.8 1.4 0.51 507-1348-ND 50 3.58 27.50 96.25 | OZREOOOSFFIC 
6 240 0.08 0.19 1.2 7.40 | 12.00 | 26.00 8.3 10.7 5.1 76 3.8 14 0.51 507-1349-ND 50 3.58 27.50 96.25 | OZREOOOSFFIC 
240 0.12 0.30 1.2 3.00 6.50 | 12.00 8.3 10.7 5.1 76 3.8 14 0.51 507-1350-ND 50 3.58 27.50 96.25 | OZREOO12FFIC 
240 0.16 0.37 2.0 2.50 4.10 7.80 9.9 12.5 54 7.6 3.8 14 0.51 507-1351-ND 54 3.90 30.00 105.00 | OZREOO16FFIC 
240 0.25 0.56 3.5 1.30 2.10 3.80 9.6 17.4 5.1 76 3.8 14 0.65 507-1352-ND 60 4.36 33.50 117.25 |OZREOO25FFIE 
1 240 0.33 0.74 45 0.83 1.24 2.60 11.4 16.5 5.1 76 3.8 1.4 0.65 507-1353-ND 67 4.84 37.25 130.38 | OZREOO33FFIA 
240 0.40 0.90 5.5 0.60 0.97 1.90 11.5 19.5 5.1 7.6 3.8 1.4 0.65 507-1354-ND 78 5.66 43.50 152.25 |0ZREOO40FF1A 
240 0.55 1.25 7.0 0.45 0.73 1.45 14.0 21.7 5.1 76 44 1.4 0.81 507-1355-ND 89 6.40 49.25 172.38 | OZREOQOSSFF1A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Wid Littelfusé Polyfuse® PTC Resettable Devices Surface Mount 


Expertise Applied | Answers Delivered 


PTC Resettable devices utilize a unique polymer-based, Positive 
Temperature Coefficient (PTC) material to protect electrical circuits 
against overcurrent conditions. 

PTC Resettable Operation: In normal operation, the Littelfuse PTC 
has many conductive paths and a very low resistance. In an over- 
current condition, the temperature of the polymer material rises. This 
dramatically reduces the conductive paths resulting in an immediate 
rise in resistance. In this condition the device provides circuit protection 
by significantly limiting the flow of current. However, once the cause of 
the initial overcurrent condition is eliminated, the Littelfuse PTC cools 


0603L Series 


PY21.00 Max. 


1210L Series NEW! 


down and resets to a low resistance value permitting the normal current 
flow to resume. 

Specifications: 

Electrical Definitions: 

¢ Ihold: Hold Current: Maximum current device will pass without tripping 
in 20°C still air ¢ Itri rip Current: Minimum current at which the device 
will trip in 20°C still air * Vmax: Maximum voltage device can withstand 
without damage at rated current (Imax) * Imax: Maximum fault current 
device can withstand without damage at rated voltage (Vmax) * Rmin: 
Minimum resistance of device in initial (un-soldered) state * Rimax: 


0805L Series 


2.20 Max: 
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P>L1.50 Max. 
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1812L Series 


Digi@Reel° 


rN 


TUV 


cds 
Maximum resistance of device at 20°C measured one hour after tripping 
or reflow soldering of 260°C for 20 seconds 


Operating Temperature: -40°C ~ 85°C. 
Maximum Device Surface Temperature in Tripped State: 125°C 


Devices are not intended to be used for continual, repeated tripping. 
Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 
CAUTION: Operation beyond the specified ratings may result in 


damage and possible arcing and flame. 


1206L Series 


2920L Series 


a 


4.73 Max. Pa 3.41 Max. 5.44 Max. 
aN a 
Voltage Maximum Resistance Dimensions (mm) Cut Tape 
Ihold | Itrip | Rating | Imax Time to Trip (0) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Littelfuse 
Series | (A) | (A) (V) (A) | Current (A) | Time (Sec.) | Rmin. | Rimax. A B Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
POLYFUSE® Series 
0.10 | 0.30 15 40 0.50 1.00 0.900 6.000 0.75 — F2900CT-ND 3.11 2.86 2.41 |F2900TR-ND 4,000 1135.73/M | 0603L010YR 
60a 0.20 | 0.50 9 40 1.00 0.60 0.550 3.500 0.75 _ F2901CT-ND 3.11 2.86 2.41 |F2901TR-ND 4,000 1135.73/M | 0603L020YR 
0.25 | 0.55 9 40 8.00 0.08 0.500 3.000 0.75 = F2902CT-ND 3.11 2.86 2.41 |F2902TR-ND 4,000 1135.73/M | 0603L025YR 
0.35 | 0.75 6 40 8.00 0.10 0.200 1.000 1.55 _ F2903CT-ND 3.11 2.86 2.41 |F2903TR-ND 4,000 1135.73/M | 0603L035YR 
0.10 | 0.30 15 100 0.50 1.50 1.000 6.000 1.00 — F2769CT-ND 2.70 2.49 2.10 | F2769TR-ND 4,000 988.00/M |0805L010YR 
0.20 | 0.50 9 100 8.00 0.02 0.650 3.500 1.00 — F2770CT-ND 2.70 2.49 2.10  |F2770TR-ND 4,000 988.00/M |0805L020YR 
080s 0.35 | 0.75 6 100 8.00 0.10 0.250 1.200 0.75 — F2771CT-ND 2.70 2.49 2.10  |F2771TR-ND 4,000 988.00/M |0805L035YR 
0.50 | 1.00 6 100 8.00 0.10 0.150 0.850 1.25 _ F2772CT-ND 3.03 2.79 2.35 |F2772TR-ND 3,000 1106.00/M | 0805LO50WR 
0.75 | 1.50 6 40 8.00 0.20 0.090 0.350 1.25 = F2773CT-ND 3.03 2.79 2.35 |F2773TR-ND 3,000 1106.00/M |0805LO075WR 
1.10 | 1.95 6 40 8.00 0.30 0.060 0.210 1.80 _ F2774CT-ND 3.35 3.09 2.59 | F2774TR-ND 3,000 1223.00/M |0805L100WR 
0.125 | 0.29 30 100 1.00 0.20 1.500 6.000 1.45 3.50 | F2864CT-ND 51 A8 40 | F2864TR-ND 3,000 188.00/M |1206L012WR 
0.16 | 0.37 30 100 1.00 0.30 1.200 4.500 1.45 3.50 |F3132CT-ND NEW! 51 A8 40 | F3132TR-ND NEW! 3,000 188.00/M |1206L016WR 
0.20 | 0.42 24 100 8.00 0.10 0.650 2.600 1.00 3.50 |F2109CT-ND 51 A8 40 | F2109TR-ND 4,000 188.00/M |1206LO020YR 
0.25 | 0.50 16 100 8.00 0.08 0.550 2.300 1.00 3.50 |F2110CT-ND 51 A8 0 | F2110TR-ND 4,000 188.00/M |1206LO025YR 
1206L | 0.35 | 0.75 6 100 8.00 0.10 0.300 1.200 0.75 3.50 |F2111CT-ND 51 A8 AQ | F2111TR-ND 4,000 188.00/M |1206LO35YR 
0.50 | 1.00 6 100 8.00 0.10 0.150 0.700 0.75 3.50 |F2112CT-ND 51 A8 A0 | F2112TR-ND 4,000 188.00/M |1206LO50YR 
0.75 | 1.50 6 100 8.00 0.20 0.090 0.290 1.25 3.50 |F3370CT-ND NEW! 51 A8 40 | F3370TR-ND NEW! 4,000 188.00/M |1206LO75THYR 
1.10 | 2.20 6 100 8.00 0.30 0.040 0.180 1.00 3.40 |F3371CT-ND NEW! 53 AQ 41 |F3371TR-ND NEW! 4,000 192.00/M |1206L110THYR 
1.50 | 3.00 6 100 8.00 1.00 0.040 0.120 1.40 3.40 |F3372CT-ND NEW! 53 AQ 41 |F3372TR-ND NEW! 3,000 203.00/M |1206L150THWR 
0.05 | 0.15 30 10 0.25 1.50 3.600 50.00 1.25 _ F2999CT-ND NEW! 54 50 42 |F2999TR-ND NEW! 3,000 197.00/M |1210L005wR 
0.10 | 0.30 30 10 0.50 1.50 1.600 15.00 1.25 i) F3000CT-ND NEW! 54 50 42 |F3000TR-ND NEW! 3,000 197.00/M |1210L010WR 
0.20 | 0.40 30 10 8.00 0.02 0.800 5.000 1.00 _ F3350CT-ND NEW! 54 50 42 |F3350TR-ND NEW! 3,000 197.00/M |1210L020WR 
12101 0.35 | 0.70 6 100 8.00 0.20 0.320 1.300 0.85 — F2997CT-ND NEW! 54 50 42 |F2997TR-ND NEW! 4,000 197.00/M |1210LO035YR 
0.50 | 1.00] 13.2 100 8.00 0.10 0.250 0.900 0.85 — F2998CT-ND NEW! 54 50 42 |F2998TR-ND NEW! 4,000 197.00/M |1210LO50YR 
0.75 | 1.50 6 100 8.00 0.10 0.130 0.400 0.85 — F3351CT-ND NEW! 54 50 42 |F3351TR-ND NEW! 4,000 197.00/M |1210L075YR 
1.10 | 2.20 6 100 8.00 0.30 0.060 0.210 1.30 —! F3373CT-ND NEW! 54 50 42 |F3373TR-ND NEW! 4,000 197.00/M |1210L110THYR 
1.50 | 3.00 6 100 8.00 0.50 0.040 0.110 1.80 _ F3374CT-ND NEW! 54 50 42 |F3374TR-ND NEW! 3,000 209.00/M |1210L150THWR 
0.14 | 0.34 60 10 1.50 0.15 1.500 6.000 1.95 _ F3353CT-ND NEW! 52 A8 41 |F3353TR-ND NEW! 1,500 200.00/M |1812L014DR 
0.20 | 0.40 30 100 8.00 0.02 0.800 5.000 1.00 — F3354CT-ND NEW! 52 A8 41 |F3354TR-ND NEW! 2,000 200.00/M |1812L020PR 
0.50 | 1.00 15 100 8.00 0.15 0.150 1.000 0.75 —_ F2150CT-ND 62 A8 41 |F2150TR-ND 2,000 200.00/M |1812LO50PR 
0.75 | 1.50] 13.2 100 8.00 0.20 0.100 0.450 0.75 — F2151CT-ND 54 50 42 |F2151TR-ND 2,000 207.00/M |1812L075PR 
te12b 0.75 | 1.50 33 20 8.00 0.20 0.110 0.400 1.55 = F3355CT-ND NEW! 67 62 52 | F3355TR-ND NEW! 1,500 260.00/M |1812L075/33DR 
1.10 | 2.20 6 100 8.00 0.30 0.040 0.210 0.71 _ F2152CT-ND A4 A0 .34 | F2152TR-ND 2,000 168.00/M |1812L110PR 
1.25 | 2.50 15 100 8.00 0.40 0.050 0.250 1.25 _ F2153CT-ND 60 56 47: |F2153TR-ND 1,500 233.00/M |1812L125DR 
1.50 | 3.00 8 100 8.00 0.30 0.040 0.110 0.71 _— F2154CT-ND 54 50 42 | F2154TR-ND 2,000 207.00/M |1812L150ZR 
2.00 | 3.50 8 100 8.00 2.00 0.020 0.060 1.20 — F3375CT-ND NEW! 60 56 47 |F3375TR-ND NEW! 2,000 232.00/M |1812L200THPR 
2.60 | 5.00 6 100 8.00 2.50 0.015 0.047 1.34 — F3376CT-ND NEW! 59 55 46 |F3376TR-ND NEW! 1,500 228.00/M |1812L260THDR 
0.30 | 0.60 60 10 1.50 3.00 1.200 4.800 1.25 _ F2865CT-ND 70 65 55 | F2865TR-ND 1,500 271.00/M |2920L030DR 
0.50 | 1.00 60 10 2.50 4.00 0.350 1.400 1.25 _ F2866CT-ND 70 65 55 | F2866TR-ND 1,500 271.00/M |2920L050DR 
0.75 | 1.50 30 40 8.00 0.30 0.350 1.000 1.25 i) F2867CT-ND 70 65 55 | F2867TR-ND 1,500 271.00/M |2920L075DR 
2920L | 1.10 | 2.20 33 40 8.00 0.50 0.120 0.410 1.00 — F2868CT-ND 70 65 55 | F2868TR-ND 2,000 271.00/M |2920L100PR 
1.25 | 2.50 15 40 8.00 2.00 0.070 0.250 1.00 = F2869CT-ND 70 65 55 | F2869TR-ND 2,000 271.00/M |2920L125PR 
1.50 | 3.00 33 40 8.00 2.00 0.080 0.230 1.25 — F2870CT-ND 70 65 55 | F2870TR-ND 1,500 271.00/M |2920L150DR 
1.85 | 3.70 33 40 8.00 2.50 0.065 0.150 1.25 = F2871CT-ND 78 3 61 |F2871TR-ND 1,500 303.00/M |2920L185DR 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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oid Littelfuse Polyfuse® PTC Resettable Devices Surface Mount (cont, 
Expertise Applied | Answers Delivered 
Voltage Maximum Resistance Dimensions (mm) Cut Tape 
Ihold | Itrip | Rating | Imax Time to Trip (Q) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Littelfuse 
Series | (A) | (A) (V) (A) | Current (A) | Time (Sec.) | Rmin. | Rimax. A B Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2.00 | 4.00 15 40 8.00 5.00 0.050 0.125 1.25 = F3134CT-ND NEW! 78 13 61 |F3134TR-ND NEW! 1,500 303.00/M | 2920L200DR 
2.00 | 4.00 24 40 8.00 5.00 0.050 0.125 1.25 = F2872CT-ND 92 85 72 |F2872TR-ND 1,500 357.00/M | 2920L200/24DR 
2920L | 2.50 | 5.00 15 40 8.00 10.00 0.035 0.085 1.25 — F2873CT-ND 78 73 61 |F2873TR-ND 1,500 303.00/M | 2920L250DR 
2.60 | 5.00 6 40 8.00 10.00 0.025 0.075 1.00 — F2874CT-ND 78 13 61 |F2874TR-ND 2,000 303.00/M | 2920L260PR 
3.00 | 5.00 15 40 8.00 20.00 0.015 0.048 1.25 = F2875CT-ND 92 85 72 |F2875TR-ND 1,500 357.00/M | 2920L300/15DR 
NEW! POLYFUSE® Lo Rho Series NEW! 
O805L | 1.10 | 1.80 6 50 8.00 0.30 0.030 0.130 0.75 = F3365CT-ND 2.25 2.07 1.74 | F3365TR-ND 4,000 822.00/M |0805L110SLYR 
42061 1.10 | 2.20 6 50 8.00 0.30 0.015 0.100 0.75 3.40 | F3366CT-ND 2.06 1.90 1.60 | F3366TR-ND 4,000 753.50/M |1206L110SLYR 
1.50 | 3.00 6 50 8.00 0.30 0.010 0.065 0.70 3.40 | F3367CT-ND 2.06 1.90 1.60 | F3367TR-ND 4,000 753.50/M |1206L150SLYR 
1210L ) 2.00 | 4.00 6 50 8.00 3.00 0.005 0.024 0.70 — F3368CT-ND 2.44 2.25 1.89 | F3368TR-ND 4,000 890.50/M |1210L200SLYR 
1812L | 1.90 | 4.90 6 50 9.50 4.50 0.003 0.025 0.70 = F3369CT-ND 4.20 3.87 3.25 | F3369TR-ND 2,000 1624.00/M |1812L190SLPR 
NEW! Polyfuse® PTC Resettable Devices Radial Leaded 


Electrical Definitions: * Ihold: Hold Current: Maximum current device will pass without tripping in 23°C still air © Itrip: Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Maximum Device Surface Temperature in Tripped State: 125°C 

Trip Current: Minimum current at which the device will trip in 23°C still air * Vmax: Maximum voltage device can withstand Devices are not intended to be used for continual, repeated tripping. A-\¥ A 
without damage at rated current (Imax) * Imax: Maximum fault current device can withstand without damage at rated Note: See data sheet for detailed A Safety A / c US Tov 
voltage (Vmax) * Rmin: Minimum resistance of device in initial (un-soldered) state *R1max: Maximum resistance of lote: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 
device at 23°C measured one hour after tripping or reflow soldering of 260°C for 20 seconds CAUTION: Operation beyond the specified ratings may result in damage and possible arcing and flame. 


thold Itrip oe Imax Maximum Time to Trip Resistance (0) Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. (A) (A) Maximum (A) Current (A) | Time (Sec.) Rmin Rimax | A(Max.) | B(Max.) | C (Typ.) D E(Max.) | Part No. 1 10 100 Part No. 
16R Series 
i 2.50 47 16 100 12.5 5.0 0.0220 0.053 8.90 12.80 5.1 3.18 3.00 F3180-ND 53 AQ 37 | 16R250GU 
3.00 5.1 16 100 15.0 1.0 0.0380 0.0975 7.10 11.00 51 _ 3.00 F3181-ND 55. 5A .39 | 16R300GU 
4.00 6.8 16 100 20.0 17 0.0210 0.0600 8.90 12.80 5A _ 3.00 F3182-ND 59 54 Al 16R400GU 
5.00 8.5 16 100 25.0 2.0 0.0150 0.0340 10.40 14.30 5.1 _— 3.00 F3183-ND 63 59 44 | 16R500GU 
6.00 10.2 16 100 30.0 3.3 0.0100 0.0280 10.70 17.10 51 _ 3.00 F3184-ND 66 62 46 | 16R600GU 
7.00 11.9 16 100 35.0 3.5 0.0077 0.0200 11.20 19.70 51 _ 3.00 F3185-ND 70 65 49 | 16R700GF 
2 8.00 13.6 16 100 40.0 5.0 0.0056 0.0175 12.70 20.90 51 _ 3.00 F3186-ND att sf! 54 | 16R800GF 
9.00 15.3 16 100 45.0 5.5 0.0047 0.0135 14.00 21.70 51 _- 3.00 F3187-ND PY if 72 54 | 16R900GF 
10.0 17.0 16 100 50.0 6.0 0.0040 0.0102 16.50 25.20 51 _ 3.00 F3188-ND 80 75 56 | 16R1000GF 
11.0 18.7 16 100 55.0 7.0 0.0037 0.0089 17.50 26.00 §.1 _ 3.00 F3189-ND 84 78 58 | 16R1100GF 
12.0 20.4 16 100 60.0 75 0.0033 0.0086 17.50 28.00 10.2 _ 3.50 F3190-ND 96 89 67 | 16R1200GH 
14.0 23.8 16 100 70.0 9.0 0.0026 0.0064 23.50 27.90 10.2 3.50 F3191-ND 1.11 1.03 77 -|16R1400GH 
30R Series 
1.10 2.20 30 40 5.50 6.60 0.050 0.170 7.40 14.20 5.10 7.60 _ F2021-ND A5 42 32 |30R110UU 
1.60 3.20 30 40 8.00 8.00 0.030 0.110 8.90 15.20 5.10 7.60 _ F2023-ND 52 48 .36 | 30R160UU 
1.85 3.70 30 40 9.25 8.70 0.030 0.090 10.20 15.70 5.10 7.60 _ F2024-ND AQ AG 35 | 30R185UU 
2.50 5.00 30 40 12.50 10.30 0.020 0.070 11.40 18.30 5.10 7.60 _ F2025-ND 50 AG .35 | 30R250UU 
: 3.00 6.00 30 40 15.00 10.80 0.020 0.080 11.40 19.20 5.10 7.60 _ F2026-ND 56 52 .39 | 30R300UU 
5.00 10.00 30 40 25.00 14.50 0.010 0.050 14.00 25.60 10.20 7.60 _ F3000-ND 60 56 42 | 30R500UF 
6.00 12.00 30 40 30.00 16.00 0.005 0.040 16.50 26.80 10.20 7.60 _ F2029-ND 68 63 47 | 30R600UF 
8.00 16.00 30 40 40.00 18.80 0.005 0.020 21.60 31.10 10.20 7.60 _ F2031-ND 5 69 52 | 30R800UH 
72R Series 
0.20 0.40 72 40 1.00 2.20 1.830 4.400 74 ah Br 51 _ _ F3192-ND 40 38 28 | 72R020XU 
0.25 0.50 72 40 1.25 2.50 1.250 3.000 74 12.7 51 _ _ F3193-ND AL 38 29 |72R025XU 
0.30 0.60 72 40 1.50 3.00 0.880 2.100 74 12.7 51 - _ F3194-ND AL 38 29 | 72R030XU 
0.40 0.80 72 40 2.00 3.80 0.550 1.290 76 13.5 §.1 — — F3195-ND A5 42 31 72R040XU 
0.50 1.00 72 40 2.50 4.00 0.500 1.170 79 13.7 51 = — F3196-ND 45 42 32 |72RO50XU 
0.65 1.30 72 40 3.25 5.30 0.310 0.720 9.4 14.5 51 _- _ F3197-ND AG 3 .32 | 72RO65XU 
0.75 1.50 72 40 3.75 6.30 0.250 0.600 10.2 15.2 §.1 _ _ F3198-ND AG 43 33 |72RO75XU 
3 0.90 1.80 72 40 4.50 7.20 0.200 0.470 11.2 15.8 51 _ - F3199-ND AT 44 33 | 72RO90XU 
1.10 2.20 72 40 5.50 8.20 0.150 0.380 13.0 18.2 5A _- _ F3200-ND AT 44 33 |72R110XU 
1.35 2.70 72 40 6.75 9.60 0.120 0.300 13.58 19.8 51 - _ F3201-ND AQ AG 34 | 72R135XF 
1.60 3.20 72 40 8.00 11.40 0.090 0.220 15.36 21.6 51 =— _ F3202-ND 50 AT .35 | 72R160XF 
1.85 3.70 72 40 9.25 12.60 0.080 0.190 16.76 23.0 5.1 - _ F3203-ND 54 50 38 | 72R185XF 
2.50 5.00 72 40 12.50 15.60 0.050 0.130 19.93 26.2 10.2 _ _ F3204-ND 60 56 42 | 72R250XF 
3.00 6.00 72 40 15.00 19.80 0.040 0.100 23.11 29.3 10.2 _ _ F3205-ND 65 60 45 | 72R300XF 
3.75 7.50 72 40 18.75 24.00 0.030 0.080 26.3 31.1 10.2 - _ F3206-ND 68 63 48 | 72R375XH 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2117 
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PulseGuard® SMD 
ESD Suppressors Digi Reel’ 


ESD suppressor provides protection for electronic devices against the threat of 
electrostatic discharge (ESD). Employing a voltage variable material to switch 
between high resistance and low resistance states, shunting ESD transients 
away from sensitive circuitry in applications like USB, IEEE1394, HDMI and 
DVI. PulseGuard suppressor complies with ESD specification IEC 61000-4-2. 
0402 — PGB1 Series 

Specifications: * Continuous Operating Voltage: 12VDC maximum * Clamp- 
ing Voltage (1): 250V typical * Peak Trigger Voltage (2): 1,000V typical 
* Capacitance: 0.04pF (test frequency 250MHz) »* Leakage Current: <1nA 
(12VDC test voltage) * Operating Temperature Range: -65°C ~ 125°C * ESD 
Pulse Withstand: 1,000 pulses minimum 

0402 — PGB2 Series 

Specifications: * Continuous Operating Voltage: 12VDC maximum * Clamp- 
ing Voltage (1): 40V typical * Trigger Voltage (2): 250V typical » Cap- 
acitance: 0.07pF (test frequency 250MHz) »* Leakage Current: <1nA (12VDC 
test voltage) * Operating Temperature Range: -65°C ~ 125°C * ESD Pulse 
Withstand: 1,000 pulses minimum 

0603 — PGB1 Series 

Specifications: * Continuous Operating Voltage: 24VDC, maximum 
© Clamping Voltage (1): 150V typical * Peak Trigger Voltage (2): 500V typical 
¢ Capacitance: 0.06pF (test frequency 250MHz) »* Leakage Current: <1nA 
(6VDC test voltage) * Operating Temperature Range: -65°C ~ 125°C * ESD 
Pulse Withstand: 1,000 pulses minimum 

SOT-23 — PGB1 Series 

Specifications: * Continuous Operating Voltage: 24VDC, maximum 
© Clamping Voltage (1): 150V typical * Peak Trigger Voltage (2): 500V typical 
¢ Capacitance: 0.12pF (test frequency 250MHz) »* Leakage Current: <1nA 
(6VDC test voltage) * Operating Temperature Range: -65°C ~ 125°C * ESD 
Pulse Withstand: 1,000 pulses minimum 

Notes: (1) 1EC61000-4-2 8kV contact discharge after 25nS, (2) Measured per 
IEC 61000-4-2 8kV contact discharge 
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Fig. 3 - SOT-23 
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Cut Tape 
Digi-Key Price Each Tape and Reel | Littelfuse 
Fig. | Part No. 1 10 Qty. Pricing | Part No. 


PGB1 Series 
1 |F2862CT-ND | 1.24 1.14 | 10,000] 413.00/M | PGB1010402KR 
2 |F2594CT-ND| 86 79 | 1,000 331.00 | PGB1010603MR 
3 |F2596CT-ND | 1.50 1.38 | 3,000 | 547.00/M | PGB102ST23WR 
NEW! PGB2 Series — Halogen Free NEW! 
1_|F3268CT-ND | 1.14 1.05 | 10,000 | 380.00/M | PGB2010402KRHF 


+ For Tape and Reel part number change CT-ND to TR-ND. 


TeleLink® SMD _Digi@Reel’ (ions 
Fuses 0461 Series 6 Aw 


Surface mount overcurrent protection from power cross and allows compliance 
with lightning surges. Meets UL 60950 3rd Edition (formerly UL1459) power 
cross requirements stand alone. Designed to allow compliance with Bellcore/ 
Telcordia GR-1089-CORE and TIA-968-A surge specifications. 

Specifications: * Voltage Ratings: 600V » Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 125°C * Materials: Body: Ceramic; Terminations: Silver Plated Brass 
Caps » Packaging Specifications: 24mm Tape and Reel per EIA-RS481 (IEC 
286 part 3); 2500 fuses per reel 


Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 


123 4 
(3.12), | 


A G 


(10.10) 7 S123 


(3.12) 496 (12.6) 

Cut Tape Tape & Reel 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. ‘ 10 100 | Part No. 2,500 

0461 Series 
.500 | F1449CT-ND 1.85 1.70 1.43 |F1449TR-ND 674.00/M 
1.25 | F1550CT-ND 1.85 1.70 1.43 |F1S50TR-ND 674.00/M 
2.00 | F1551CT-ND 1.85 1.70 1.43 | F1551TR-ND 674.00/M 


NEW! TeleLink® Mark- Cut Tape Tape & Reel 
Amp| ing | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
0461 SMD Fuse and Rate | Code | Part No. 110 100 | Part No. 5,000 
Clip Assembly 750} G = |F1392CT-ND* | 1.02 .94 .79 |F1392TR-ND| 352.00/M 
01 59 Series 1.00} H |F1393CT-ND* | 1.02 .94 .79 |/F1393TR-ND| 352.00/M 
1.25} J  |F1394CT-ND* | 1.02 94 .79 |F1394TR-ND} 352.00/M 
Specifications: 1.50} K |F1395CT-ND* | 1.02 94 .79 |/F1395TR-ND} 352.00/M 
«Maximum Voltage Rating: 600V * Operat- _NDe ij 
ing Temperature: -55°C ~ 125°C « Materials: 1.75} L  |FI396CT-ND* | 1.02 94 .79 |F1396TR-ND| 352.00/M 
Fuse Body: Ceramic; Fuse Caps/Terminals: 2.00} N |F1397CT-ND* | 1.02 .94 .79 |F1397TR-ND| 352.00/M 
Silver-plated Brass; Clip Base: Gold plated; De 4 
Clip Terminals: Nickel plated 2.50} O |F1I398CT-ND* | 1.02 94 .79 |/F1398TR-ND} 352.00/M 
Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 3.00) P | FIS99CT-NDs | 1.02.94 .79 )FI399TR-ND| 352.00/M 
Ta 3.50} R  |FI400CT-ND* | 1.02 94 .79 |F1400TR-ND} 352.00/M 
ut Tape Tape & Reel De 4 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 4.00| S| FI401CT-ND+ | 1.02 94 .79 |F1401TR-ND| 352.00/M 
Rate | Part No. i 10 100 | Part No. 1,000 5.00) T |F1402CT-ND* | 1.02 .94 .79 |F1402TR-ND) 352.00/M 
0159 Series i : j; meee 
7.25 |F2942CT-ND 3.86 3.56 2.99 |FOO42TR-ND 7494.00 * 467-KIT-ND Digi-Key® 467 Series Fuse Very Fast Acting SlimLine™ Lead Free 


NEW! Enhanced 


10 each of parts indicated, plus a plastic storage bOx..................205 $99.95 


NEW! “0603” (1608) Bots 


. . ® . 
aera, Slo-Blo SMD High Temperature iaigpeer’ 
Srna one Fuses 0438 Series gael 
A. 
eries Specifications: = 
With optimized opening times at certain 123 4 * Maximum Voltage Rating: 32V * Operating 0.033 
overload conditions, this enhanced (3.12), | Temperature: -55°C ~ 150°C Cig 089) 
TeleLink® Fuse works in harmony with < . . . By 0.020 
Littelfuse’s new SIDACtor® Transient 307 Materials: * Body: Advanced Ceramic; Termi- <<, + (0.502) 
Voltage Suppressor products in the QFN (10 10). >< S123 nations: Ag/Ni/Sn * Element Cover Coating: 
package. . 7 oS (3.12) Lead-Free Glass 
Specifications: : , 242 ; Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 
© Voltage Ratings: G00V » Materials: Body: Ceramic; Terminations: Silver 
Plated Caps * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Cut Tape Tape & Reel 
Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. Ay igh Key F ua kee 400 Diatey Pocing 
ate | Part No. art No. il 
A Digi-k ubTape! DR Tans Reel 0438 Series — Very Fast Acting 
mp | Digi-Key igi-Key ricing 
Rate |Pat No. Hier Galeton Part Ne: 2,500 250 |F2943CT-ND | 1.22 113 95 |F2943TR-ND | 445.00/M 
0461E Series .375 | F2944CT-ND 1.22 113 .95 |F2944TR-ND 445.00/M 
1.25 [F2926CT-ND | 2.40 2.21 1.86 [F2926TR-ND | 875.00/M 500 |F2945CT-ND | 1.22 1.13 .95 |F2945TR-ND | 445.00/M 
.750 |F2946CT-ND 1.22 113 .95 |F2946TR-ND 445.00/M 
“0402” (1 005) SlimLine™ 1.00 |F2947CT-ND 1.22 113 95 |F2947TR-ND 445.00/M 
. . 1.25 |F2948CT-ND 1.22 113 .95 |F2948TR-ND 445.00/M 
SMD Thin Film Fuses @Reel°® 1.50 | F2949CT-ND 1.22 113 .95 |F2949TR-ND 445.00/M 
0435 Series 1.75 |F2950CT-ND | 1.22 113 95 |F2950TR-ND | 445.00/M 
Specifications: g 7 2.00 |F2951CT-ND 1.22 113 95 |F2951TR-ND 445.00/M 
* Voltage Rating: 32V + Operating Temperature: <4 2.50 |F2952CT-ND | 1.22 1.13 95 |F2952TR-ND | 445.00/M 
-55°C ~ 90°C » Materials: Body: Epoxy (1.04) o12 
Substrate; Terminations: Copper/Nickel/Tin-Lead Bas 3.00 |F2953CT-ND 1.22 113 .95 |F2953TR-ND 445.00/M 
Cover Coat: Conformal Coating * Interrupting ie 3.50 |F2954CT-ND 1.22 1413 .95 |F2954TR-ND 445.00/M 
Ratings: 35A @ 24V AC/DC + Packaging 4.00 |F2955CT-ND | 1.22 143 .95 |F2955TR-ND | 445.00/M 
Specification: 8mm Paper Tape and Reel per 
EIA-RS481-1 (IEC 286, part 3); 10,000 per reel. 5.00 |F2956CT-ND 1.22 113 .95 |F2956TR-ND 445.00/M 
Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 6.00 |F2957CT-ND | 1.22 1.13 95 |F2957TR-ND | 445.00/M 
tut Tapel Tape & Reel 
Amp | Digi-Key rice Eac! Digi-Key Pricing 66 td 1 
Rate | Part No. il 10 100 | Part No. 10,000 1206 (3216) SMD High 
0435 Series — Very Fast Acting Temperatu re Fuses 
.250 | F1440CT-ND 1.22 112 .94 |F1440TR-ND 405.00/M . 
375 |FI441CT-ND | 1.22 112 94 |FI441TR-ND | 405.00/M 0437 Series 
.500 | F1442CT-ND 1.22 112 94 |F1442TR-ND 405.00/M rs 
.750 | F1443CT-ND 1.22 112 .94 |F1443TR-ND 405.00/M Specifications: 
1.00 |F1444CT-ND | 1.22 112 94 |F1444TR-ND | 405.00/M + Voltage Rating: (.250mA ~ .375MA) 125V; ggg 
150 |FI446CT-ND | 1.22 1.12 .94 |Fi446TR-ND | 405.00/M (.500mA ~ 2A) 63V; (2.5A~ BA) 32V * Operat- (4 67) ~~ -128 
2.00 |F1448CT-ND | 1.22 112 94 |F1448TR-ND | 405.00/M ing Temperature: -55°C ~ 150°C + Materials: ° (3.12) 
* Body: Advanced Ceramic; Terminations: Ag/ ¥.033 
Mn Element Cover Coating: Lead-Free | 3 (0.84) 
éé 5 . * lass 
0603” (1608) SlimLine™  [@)Rots 
Ss MD Thin-Film Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 
Digi@Reel* 
0467 Series en Cut Tape Tape & Reel 
@.A Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
SlimLine 0603 Lead Free complies with Marking code Rate | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
electronic industry environmental standards varies with | 0437 Series — Fast Acting 
for lead reduction. Alloy based element amperage rating _~. 
construction provides superior inrush 012 >.031 .250 |F2877CT-ND 97 =.89 —.75_-|F2877TR-ND 353.46/M 
withstand iaracieres AF) ove ceramic (395) (787) 375 |F2878CT-ND | .97 89 .75 |F2878TR-ND | 353.46/M 
or glass base use products. 
Specifications: * Voltage Rating: 32V R:.007 Se (en) .500 |F2879CT-ND 97 =©.89—.75_- | F2879TR-ND 353.46/M 
AC/DC * Operating Temperature: -55°C (18) : 750 |F2880CT-ND | 97 .89 .75 |F2880TR-ND 353.46/M 
~ 90°C * Construction Material: Body: 7 id 
Advanced High Temperature Substrate; Terminations: Copper/Nickel/100% 1.00 (EESICIEND) 789.75 (RPSBITEND) eseaom 
Tin; Element Cover Coat: Conformal Coating Interrupting Ratings: (.250A 1.25 |F2882CT-ND 97.89.75 | F2882TR-ND 353.46/M 
~ 1A) 50A @ 32V AC/DC, (1.25A ~ 5A) 35A @ 32V AC/DC * Tape and Reel 1.50 |F2883CT-ND 97 89.75 | F2883TR-ND 353.46/M 
ieee ata wide reels that are in compliance with EIA-RS481-2 4.75 |F2884cT-ND 97 8975 | F2884TR-ND 353.46/M 
Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 200 Ee 7 8 al 
2.50 | F2886CT-ND 97 89 .75 | F2886TR-ND 353.46/M 
R Mark- ae ACuTape ae panele Reel 3.00 |F2887CT-ND 97 89  .75 |F2887TR-ND 353.46/M 
mp| ing | Digi-Key igi-Key ricing r 
Rate| Code | Part No. 1 10 100 |Part No. 5,000 3.50 | F2888CT-ND 97 =©.89—-.75_- | F2888TR-ND 353.46/M 
0467 Series — Very Fast Acting 4.00 | F2889CT-ND 97 =©.89 —.75_- | F2889TR-ND 353.46/M 
250 FIS89CT-ND= | 1.02 .94 .79 |FI389TR-ND] 352.00/M 5.00 (eeccNeme| o7 89) 75 ei) 33-46 
875} E |FI390CT-ND* | 1.02 .94 .79 |F1390TR-ND| 352.00/M 7.00 |F2891CT-ND_ | 97 .89_—75_ | F2891TR-ND 353.46/M 
500 FI391CT-NDe | 1.02 .94 .79 |F1391TR-ND| 352.00/M 8.00 | F2892CT-ND 97 89 75 |F2892TR-ND 353.46/M 


Digi@Reel” Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW! “1206” (3216) 
SMD Nano” Inrush 7 
Withstand Fuses 
0458 Series 


Specifications: 

¢ Maximum Voltage Rating: 63V + Operat- 
ing Temperature: -55°C ~ 125°C ° Materials: 
Body: Ceramic; Cap: Gold Plated Brass « Inter- 
rupting Rating: 50A @ 63VDC 


Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 


Digi@Reel” 


S125 (3.175) 


.062 (1.575) 
Be 


+662 (1.575) 


Cut Tape Tape & Reel 

Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 

Rate | Part No. if] 10 100 | Part No. 1,500 

0458 Series — Fast Acting 

1.00 | F2927CT-ND 1.44 1.33 1.12 |F2927TR-ND 557.00/M 
1.25 | F2928CT-ND 1.44 1.33 1.12 | F2928TR-ND 557.00/M 
1.50 | F2929CT-ND 1.44 1.33 1.12 | F2929TR-ND 557.00/M 
1.60 | F2930CT-ND 1.44 1.33 1.12 |F2930TR-ND 557.00/M 
2.00 | F2931CT-ND 1.44 1.33 1.12 | F2931TR-ND 557.00/M 
2.50 | F2932CT-ND 1.44 1.33 1.12 |F2932TR-ND 557.00/M 
3.00 | F2933CT-ND 1.44 1.33 1.12 |F2933TR-ND 557.00/M 
3.15 | F2934CT-ND 1.44 1.33 1.12 |F2934TR-ND 557.00/M 
3.50 | F2935CT-ND 1.44 1.33 1.12 | F2935TR-ND 557.00/M 
4.00 | F2936CT-ND 1.44 1.33 1.12 | F2936TR-ND 557.00/M 
5.00 | F2937CT-ND 1.44 1.33 1.12 |F2937TR-ND 557.00/M 
6.30 | F2938CT-ND 1.44 1.33 1.12 |F2938TR-ND 557.00/M 
7.00 | F2939CT-ND 1.44 1.33 1.12 |F2939TR-ND 557.00/M 
8.00 | F2940CT-ND 1.44 1.33 1.12 | F2940TR-ND 557.00/M 
10.00 | F2941CT-ND 2.27 2.10 1.76 |F2941TR-ND 879.00/M 


“4206” (3216) SlimLine™ 
SMD Thin-Film Fuses . 
0466 and 0468 Series _—“Bisi Reel 


Features: * Complies with electronic g A 
industry environmental standards for lead 023 


reduction * Product is compatible with (0.58) | 
lead-free solders and higher temperature 4 
profiles »* Element covering material is Kf 
resistant to industry standard cleaning > 


operations * Mounting pad and electrical <a 125 
performance is identical to Littelfuse 429 060" (3.18) 

and 433 Series products « Alloy based (1.52) 

element construction provides superior 

inrush withstand characteristics (It) over ceramic or glass based 1206 chip 
fuse products 

Specifications: * Voltage Ratings: 0466 Series: (.125A ~ .375A) 125V, 
(500A ~ 2A) 63V, (2.5A ~ 5A) 32V, 0468 Series: (500A ~ 2A) 63V, (3A) 
32V ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 90°C » Construction Material: Body: 
Advanced High Temperature Substrate; Terminations: Copper/Nickel/100% Tin; 
Element Cover Coat: Conformal Coating * Interrupting Ratings: 0466 Series: 
(.125A ~ .375A) 50A @ 125VAC/DC, (.500A ~ 2A) 50A @ 63VAC/DC, (2.5A ~ 
3A) 50A @ 32VAC/DC, (4A ~ 5A) 35A @ 24VAC/DC, 0468 Series: (.500A ~ 
1.50A) 50A @ 63VAC/VDC, (2A) 35A @ 63VAC, 50A @ 63VDC, (3A) 50A @ 
32VAC/VDC «Tape and Reel Specifications: 8mm Tape and Reel per EIA- 
RS481-1 (IEC 286, part 3) 

Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 


Tape & 
Mark- Cut Tape Reel 
Amp| ing | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Pricing 
Rate | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. 5,000 
0466 Series — Very Fast Acting 
125) B |FI450CT-ND* | .81 .75 .63 /FI450TR-ND | 280.00/M 
200) C |FI451CT-ND* | .81 .75 .63 /F1451TR-ND | 280.00/M 
.250| D |F1452CT-ND* | .81 .75 .63 /F1452TR-ND | 280.00/M 
.375| E |F1453CT-ND* | .81 .75 .63 /F1453TR-ND | 280.00/M 
500| F |FI454CT-ND* | 81 .75 .63 |F1454TR-ND | 280.00/M 
750) G |FI455CT-ND* | .81 .75 .63 /FI45STR-ND | 280.00/M 
1.00) H |FI456CT-ND* | .81 .75 .63 /FI456TR-ND | 280.00/M 
1.25) J  |FI465CT-ND* | .81 .75 .63 /FI465TR-ND | 280.00/M 
1.50) K |F1462CT-ND* | .81 .75 .63 /F1462TR-ND | 280.00/M 
1.75| L  |FI466CT-ND* | 81 .75 .63 |FI466TR-ND | 280.00/M 
2.00) N |F1457CT-ND* | .81 .75 .63 )F1457TR-ND | 280.00/M 
2.50) O |FI464CT-ND* | .81 .75 .63 /F1464TR-ND | 280.00/M 
3.00] P |F1458CT-ND* | .81 .75 .63 /F1458TR-ND | 280.00/M 
4.00} S |FI459CT-ND* | .81 .75 .63 |FI459TR-ND | 280.00/M 
5.00| T |FI4G60CT-ND* | .81 .75 .63 |FI460TR-ND | 280.00/M 
0468 Series — Slo-Blo® 
500) TF |F3156CT-NDw | 1.22 1.12 .94 /F3156TR-NDw| 421.00/M 
1.00) TH |F2658CT-ND /1.22 1.12 .94 )F2658TR-ND | 421.00/M 
1.50) TK |F2569CT-ND | 1.22 1.12 .94 /F2569TR-ND | 421.00/M 
2.00) TN |F2570CT-ND | 1.22 1.12 .94 /F2570TR-ND | 421.00/M 
3.00| TP |F2571CT-ND | 1.22 1.12 .94 |F2571TR-ND | 421.00/M 
v NEW! 
* 466-KIT-ND Digi-Key® 466 Series Fuse Very Fast Acting Slimline™ Lead Free 
10 each of parts indicated, plus a plastic storage box ..............2...-65 $89.95 


NEW! “1206” (3216) SMD 
High Current Fuses 
0501 Series 


Specifications: 


Voltage Rating: 24V »* Operating Tem- 066 


perature: -55°C ~ 150°C » Materials: iene) 
* Body: Advanced Ceramic; Terminations: re 


Gold/Nickel/Tin * Element Cover Coating: L4 (0.835) 
Lead-Free Glass Interrupting Rating: 
150A @ 24VDC 
Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 
Cut Tape Tape & Reel 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
0501 Series — Fast Acting 

15.00 | F2919CT-ND 97 89 75 | F2919TR-ND 353.00/M 
20.00 | F2920CT-ND 97 89 .75 | F2920TR-ND 353.00/M 
SMD Nano*® Fuse 


with Omni-Blok® 
Fuse Block 
0154(T) Series 


The Omni-Blok® Fuseholder permits quick and 

easy replacement of Nano*® surface mount 

fuses. The fuse block and pre-installed fuse com- 

bination can be placed on the PC board in one 

efficient manufacturing operation. 

Specifications: 

© Voltage Rating: 125V » Ambient Temperature: 

-55°C ~ 125°C * Molded Parts: Thermoplastic (UL94V-0) * Packaging: 16mm 
wide Tape and Reel per EIA Standard 481 

Note: Installed fuses have silver plated end caps, installed to accommodate 
solder reflow process. Use 451 Series Fast Acting Fuse with tin/lead alloy 
plated end caps for replacement purposes of the 154 Series product. Use 
452 Series Slo-Blo® Fuse with tin/lead alloy plated end caps for replacement 
purposes of the 154xxxT Series. 


Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 


Cut Tape Tape & Reel 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,500 
0154 Series — Very Fast Acting 
062 | F3148CT-NDv | 3.24 2.99 2.51 |F3148TR-NDY 
F3149CT-ND¥ | 3.24 2.99 2.51 | F3149TR-NDY 
.250 | F1219CT-ND 3.08 2.84 2.39 |F1219TR-ND 
.375 | F3150CT-NDv | 3.08 2.84 2.39 |F3150TR-NDw 
500 |F1220CT-ND* | 3.08 2.84 2.39 |F1220TR-ND 
.750 |F1221CT-ND* | 2.62 2.41 2.03 |F1221TR-ND 
F1222CT-ND* | 2.62 2.41 2.03 |F1222TR-ND 
F1223CT-ND* | 2.62 2.41 2.03 |F1223TR-ND 
F1224CT-ND* | 2.62 2.41 2.03 |F1224TR-ND 
F1225CT-ND* | 2.62 2.41 2.03 |F1225TR-ND 
F1226CT-ND* | 2.62 2.41 2.03 |F1226TR-ND 
F3151CT-NDv | 2.62 2.41 2.03 )F3151TR-NDY 
F1227CT-ND* | 2.62 2.41 2.03 |F1227TR-ND 
F1228CT-ND* | 2.62 2.41 2.03 |F1228TR-ND 
F3152CT-NDv | 2.62 2.41 2.03 )F3152TR-NDY 
F1229CT-ND 2.62 2.41 2.03 |F1229TR-ND 
F1239CT-ND 2.62 2.41 2.03 |F1239TR-ND 
F1251CT-ND 2.80 2.58 2.17 |F1251TR-ND 
0154xxxT Series — Slo-Blo® 

.375 | F1300CT-ND 3.85 3.54 2.98 |F1300TR-ND 
500 |F1ISO1CT-ND* | 3.85 3.54 2.98 |F1301TR-ND 
.750 |F1302CT-ND* | 3.39 3.12 2.62 |F1302TR-ND 
1.00 |F1303CT-ND* | 3.39 3.12 2.62 |F1303TR-ND 
1.50 |F1ISO4CT-ND* | 3.39 3.12 2.62 |F1304TR-ND 
2.00 |FI305CT-ND* | 3.39 3.12 2.62 |F1305TR-ND 
2.50 |FI306CT-ND* | 3.39 3.12 2.62 |F1306TR-ND 
3.00 |F1307CT-ND* | 3.39 3.12 2.62 |F1307TR-ND 
3.50 |F1308CT-ND 3.39 3.12 2.62 |F1308TR-ND 
4.00 |FI309CT-ND* | 3.39 3.12 2.62 |F1309TR-ND 
5.00 |FI310CT-ND* | 3.39 3.12 2.62 |F1310TR-ND 


1253.00/M 
1253.00/M 
1192.00/M 
1192.00/M 
1192.00/M 
1012.00/M 
1012.00/M 
1012.00/M 
1012.00/M 
1012.00/M 
1012.00/M 
1012.00/M 
1012.00/M 
1012.00/M 
1012.00/M 
1012.00/M 
1012.00/M 
1083.00/M 


1488.00/M 
1488.00/M 
1309.00/M 
1309.00/M 
1309.00/M 
1309.00/M 
1309.00/M 
1309.00/M 
1309.00/M 
1309.00/M 
1309.00/M 


v NEW! 


* 154-KIT-ND Digi-Key® 154 Series Fuseblock with Fuse Fast Acting and 
Slo-Blo® Surface Mount Nano? 5 each of parts indicated, plus a plastic 


storage box $149.95 


SMD Nano”® Fuses 
0451, 0452, 0453 and 
0454 Series 


Nano2® Surface Mount Fuses G.A G@ 
incorporate proven Picofuse perfor- 

mance and dependability in aflattop = --240 

design which permits efficient pick (6.10) “1GG (2/69) 


and place assembly. 106 
eae (2.69) 

Specifications: 4k 057 (1.45) 

¢ Voltage Rating: 125V; (65V for 

part numbers F2592, F2593, F3142 and F3341) » Operating Temperature 

Range: -55°C ~ 125°C Materials: Body: Ceramic; Terminations: (451/452 

series) Gold-plated caps (453/454 series) Silver-plated caps 


Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 


Cut Tap Py 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. ll 10 100 | Part No. 1,000 

0451 Series — Very Fast Acting - Gold Caps 
0.062 |F3153CT-NDY | 2.84 2.62 2.20 |F3153TR-NDw | 1098.00 
0.125 |F3154CT-NDw | 2.84 2.62 2.20 |F3154TR-NDw | 1098.00 
0.250 | F2572CT-ND 1.25 115 97 |— - 
0.375 |F2573CT-ND 1.25 1.16 .97 | F2573TR-ND 483.00 
0.500 | F2574CT-ND 1.25 115 .97 | F2574TR-ND 483.00 
0.630 |F2575CT-ND 1.25 115 .97 | F2575TR-ND 483.00 
0.750 |F2576CT-ND 1.25 1.15 .97 | F2576TR-ND 483.00 
1.000 | F2577CT-ND 1.25 1.15 97 | F2577TR-ND 483.00 
1.250 | F2578CT-ND 1.25 115 .97 | F2578TR-ND 483.00 
1.500 | F2579CT-ND 1.25 1.15 .97 | F2579TR-ND 483.00 
1.600 | F2580CT-ND 1.25 1.15 .97 | F2580TR-ND 483.00 
2.000 |F2581CT-ND 1.25 115 97 | F2581TR-ND 483.00 
2.500 | F2582CT-ND 1.25 115 97 | F2582TR-ND 483.00 
3.000 | F2583CT-ND 1.25 1.15 .97 | F2583TR-ND 483.00 
3.150 |F2584CT-ND 1.25 115 .97 | F2584TR-ND 483.00 
3.500 | F2585CT-ND 1.25 115 .97 | F2585TR-ND 483.00 
4.000 | F2586CT-ND 1.25 1.15 97 | F2586TR-ND 483.00 
5.000 | F2587CT-ND 1.25 1.15 .97 | F2587TR-ND 483.00 
6.300 | F2588CT-ND 1.25 115 .97 | F2588TR-ND 483.00 
7.000 | F2589CT-ND 1.25 115 .97 | F2589TR-ND 483.00 
8.000 | F2590CT-ND 1.25 1.15 .97 | F2590TR-ND 483.00 
10.000 | F2591CT-ND 1.98 1.83 1.54 |F2591TR-ND 766.00 
12.000 | F2592CT-ND 1.98 1.83 1.54 |F2592TR-ND 766.00 
15.000 | F2593CT-ND 1.98 1.83 1.54 |F2593TR-ND 766.00 
0452 Series — Slo-Blo® - Gold Caps 
0.375 |F2597CT-ND 1.69 1.56 1.31 |F2597TR-ND 654.00 
0.500 | F2598CT-ND 1.69 1.56 1.31 |F2598TR-ND 654.00 
0.750 |F2599CT-ND 1.69 1.56 1.31 |F2599TR-ND 654.00 
1.000 | F2600CT-ND 1.69 1.56 1.31 |F2600TR-ND 654.00 
1.500 |F2601CT-ND 1.69 1.56 1.31 |F2601TR-ND 654.00 
2.000 | F2602CT-ND 1.69 1.56 1.31 |F2602TR-ND 654.00 
2.500 | F2603CT-ND 1.69 1.56 1.31 |F2603TR-ND 654.00 
3.000 | F2604CT-ND 1.69 1.56 1.31 |F2604TR-ND 654.00 
3.500 | F2605CT-ND 1.69 1.56 1.31 |F2605TR-ND 654.00 
4.000 | F2606CT-ND 1.69 1.56 1.31 |F2606TR-ND 654.00 
5.000 | F2607CT-ND 1.69 1.56 1.31 |F2607TR-ND 654.00 
NEW! 0453 Series — Very Fast Acting - 
Silver Caps NEW! 
0.500 | F3135CT-ND 1.25 1.16 .97 |F3135TR-ND 483.00 
0.750 |F3136CT-ND 1.25 115 .97 | F3136TR-ND 483.00 
1.000 |F3137CT-ND 1.25 115 97 | F3137TR-ND 483.00 
1.500 | F3342CT-ND 1.25 1.16 .97 | F3342TR-ND 483.00 
2.000 | F3338CT-ND 1.25 115 .97 | F3338TR-ND 483.00 
2.500 | F3343CT-ND 1.25 115 .97 | F3343TR-ND 483.00 
3.000 | F3138CT-ND 1.25 115 97 | F3138TR-ND 483.00 
4.000 | F3339CT-ND 1.25 1.15 .97 | F3339TR-ND 483.00 
5.000 | F3139CT-ND 1.25 115 .97 | F3139TR-ND 483.00 
7.000 |F3140CT-ND 1.25 115 .97 |F3140TR-ND 483.00 
8.000 | F3340CT-ND 1.25 1.15 .97 | F3340TR-ND 483.00 
10.000 | F3141CT-ND 1.98 1.83 1.54 |F3141TR-ND 766.00 
12.000 | F3341CT-ND 1.98 1.83 1.54 |F3341TR-ND 766.00 
15.000 | F3142CT-ND 1.98 1.83 1.54 |F3142TR-ND 766.00 
NEW! 0454 Series — Slo-Blo® - Silver Caps NEW! 

0.500 |F3143CT-ND 1.54 142 1.20 |F3143TR-ND 596.00 
1.000 | F3144CT-ND 1.54 142 1.20 |F3144TR-ND 596.00 
2.000 |F3145CT-ND 1.54 142 1.20 |F3145TR-ND 596.00 
3.000 |F3146CT-ND 1.54 142 1.20 |F3146TR-ND 596.00 
5.000 |F3147CT-ND 1.54 1.42 1.20 |F3147TR-ND 596.00 


v NEW! 


Digi®Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Ree!®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2119 


P/4 Littelfuse 


Expertise Applied | Answers Delivered 


NEW! SMD Nano?”® Fuses 
with Clip Assembly Digi@Reel’” 


0157(T) Series 
( ) Dim. in mm cWdus 


Specifications: 
© Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
¢ Construction Materials: Body: Ceramic — -146 


NEW! SMD Nano” 
High Current Fuses 


0456 Series Digi@Reel 


Dim. in mm oWdus 


Axial PICO®II 
Pico Fuses 
0473L Series 


¢ Operating Temperature: -55°C ~ 
125°C 4 


é 711) : 
¢ Construction Materials: Body: fos(Fa jes | 


UL94V0 epoxy coating, Gold; Leads: funn 9.125 (03.18) 


Solder coated Copper wire (0. 


Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 


Cap: 157 Series: (0.125) Gold Plated Brass, 7°) é30 Cut Tape T&R 
(0.250A ~ 10A) Silver Plated Brass Cap: 157T > Amp | Voltage | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
Series: (0.375A ~ 5A) Silver Plated Brass Ts4 Rating | Rating | Part No. 1 10 ‘| Part No. 1,000 
(01254 BA) ‘0A 2 {2SVACNDC. 3008 © PY specications: 04731 Series — Slo-Blo® 
eyo (10A) gn @ 125VAC, 50A @ 125VDC a * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C with proper derating + Materials: 375 | 125 ]F2338CT-ND ] 2.31 2.13 |F2338TR-ND | 895.00 
300A @ 32VDC 7 ? Body: Ceramic; Cap: Silver Plated Brass Interrupting Rating: (20A ~ 30A) 
100A @ 125VAC; (40A) 600A @ 6OVDC -500 125 |F2339CT-ND* | 2.31 2.13 |F2339TR-ND | 895.00 
Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 750 125 |F2340CT-NDe | 2.31 213 |F2340TR-ND | 895.00 
Cut Tape mT 4.00 | 125 |F2341CT-NDe | 2.31 2.13 |F2341TR-ND | 895.00 
igi i igi ‘ei Gut Tape T&R 150 | 125 |F2347CT-ND* | 2.31 2.13 |F2347TR-ND | 895.00 
ring [Yate ier | ereeeacy |putxer | cme | | amp | voage|oiixey | Pree Eee Jogitey | orang | | | at : 
9 Hy ' : : Rating | Rating | Part No. dime eto | Part Nee 2,500 2.00 | 125 |F2342CT-ND- | 2.31 2.413 |F2342TR-ND | 895.00 
0157 Series — Very Fast Acting Fig. 1 — 0456 Series 2.25 | 125 |F2350CT-ND | 2.31 2.13 |F2350TR-ND | 895.00 
0.125 | 125 |F2958CT-ND | 3.24 2.99 |F2958TR-ND | 1253.00/M 20.) 125 |F3344CT-ND | 5.12 4.72 )F3344TR-ND | 1871.00/M 2.50 | 125 |F2348CT-ND | 2.31 2.13 |F2348TR-ND | 895.00 
0.250 | 125 |F2959CT-ND | 3.08 2.84 |F2959TR-ND | 1192.00/M 30 | 125 |F3345CT-ND | 4.73 4.35 |F8345TR-ND | 1728.00/M 3.00 | 125 |F2343CT-ND* | 2.31 2.13 |F2343TR-ND | 895.00 
0.500 | 125 |F2960CT-ND | 3.08 2.84 |F2960TR-ND | 1192.00/M - 3.50 | 125 |F2349CT-NDe | 2.31 2.13 |F2349TR-ND | 895.00 
. z pe ape T&R 4.00 | 125 |F2344CT-ND* | 2.31 2.13 |F2344TR-ND | 895.00 
0.750 | 125 |F2961CT-ND | 2.62 2.41 |F2961TR-ND | 1012.00/M Amp | vottage | Digi-Key Price Each | pigi-key pricing 
1.00 | 125 |F2962CT-ND ) 2.62 2.41 |F2962TR-ND | 1012.00/M Rating | Rating | Part No. 1 10 | Part No. 1,500 5.00 | 125 |F2345CT-ND* | 2.31 2.13 |F2345TR-ND ) 895.00 
1.50 | 125 |F2963CT-ND | 2.62 2.41 |F2963TR-ND | 1012.00/M Fig. 2 — 0456 Series 7.00 | 125 [F2346CT-ND | 2.31 2.13 |F2346TR-ND | 895.00 
2.00 | 125 |F2964cT-ND | 262 2.41 |F2964TR-ND | 1012.00/M 40 | 80 | FS6ACTND | 5.85 5:39 [FSSOATRND | 2262-00’ | |» 2511-473L-KIT-ND Digi-Key® 251 Series Fuse Very Fast Acting and 473 
250 | 125 |F2965CT-ND ) 2.62 2.41 |F2965TR-ND | 1012.00/M Series Fuse Ste=Hio etal Pear 2 eae ot paris ict, Be ea or 
¥ % . es RoHS pliant ....... 0.06... |: 
3.00 | 125 |F2966CT-ND | 2.62 2.41 |F2966TR-ND | 1012.00/M Axial PICO®II Pico Fuses Ro 
3.50 | 125 |F2967CT-ND | 2.62 2.41 |F2967TR-ND | 1012.00/M 0251 Series A i 
PL ®| 
4.00 | 125 |F2968CT-ND | 2.62 2.41 |F2968TR-ND | 1012.00/M ~~ ay one g >a Axial PICO®II 250V 
5.00 | 125 |F2969CT-ND | 2.62 2.41 |F2969TR-ND | 1012.00/M Specifications: Dim.inmm | Pico Fuses biminnn AL @ 
. i 2-55? 1.094 . . o 
6.30 | 125 |F2970CT-ND | 2.62 241 |F2970TR-ND | 1012.00/M Et G77), ere) 0263L Series 
7.00 | 125 |Fe971CT-ND | 2.62 2.41 |F2971TR-ND | 1012.00/M Body: UL94V-0 epoxy coating, green A (7) Specifications: 1084 4004 
8.00 | 125 |F2972CT-ND | 2.62 2.41 |F2972TR-ND | 1012.00/M + Materials: Pure tin coated copper pon Re] + Operating Temperature: -55°C 445 ee eey 
wire leads © Interrupting Ratings: 300 .025 (0.64) for .062-10A _-11(2.80) ~ 125°C ° Materials: E l- (3.68 | 
10.00 | 125 |Faa7act-no | 280 2.58 |F2973TR-no | 1088.00] | nc soa vac 2 Oe 90 Oy Saal ee pany coated Sed). Puts tin ea 
0157T Series — Slo-Blo® : ae a ad, 
Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. coated copper leads, Green in color 2.026:(;639) 
0.375 | 125 |F2974CT-ND | 3.85 3.54 |F2974TR-ND | 1488.00/M * Interrupting Rating: 50A @ 250VAC 
0.500 | 125 |F2975CT-ND | 3.85 3.54 |F2975TR-ND | 1488.00/M Hold ee DIO A ey 4 ace Rach Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 
0.750 | 125 |F2976CT-ND | 3.39 3.12 |F2976TR-ND | 1309.00/M 0251 Series — Very Fast Acting (Bulk) Amp | Voltage | Digi-Key Price Each 
1.00 | 125 |F2977CT-ND | 3.39 3.12 |F2977TR-ND | 1309.00/M 062 725 1F2307-ND 116 1.07 Rating | Rating | Part No. 1 10 100 
1.50 | 125 |F2978CT-ND | 3.39 3.12 |F2978TR-ND | 1309.00/M 125 | F2308-ND= 73 68 0263L Series — Very Fast Acting 
2.00 | 125 |F2979CT-ND | 3.39 3.12 |F2979TR-ND | 1309.00/M 250 125 | F2309-ND 3 68 062 250 | F2324-ND 2.53 2.34 1.76 
250 | 125 |F2980CT-ND ) 3.39 3.12 |F2980TR-ND | 1309.00/m S75) 125 ee 8: «88 125 | 250 | F2325-ND 201 1861.40 
3.00 | 125 |F2981CT-ND ) 3.39 3.12 |F2981TR-ND | 1309.00/M au ca a et 250 250 | F2326-ND 2.01 1.86 1.40 
; ae oa ; 0) 5 eae ot ou 375 | 250 | F2327-ND 201 «186 = «1.40 
3.50 | 125 |F2982cT-ND | 3.39 3.12 |F2982TR-ND | 1309.00/M 750 125 | F2353-ND» 61 57 aa pe Bune aot 486 446 
4.00 | 125 |F2983CT-ND | 3.39 3.12 |F2983TR-ND | 1309.00/M 125 |F2313-ND» 61 57 = - a Sar Tas ai as 
5.00 | 125 |F2984CT-ND | 3.39 3.12 |F2984TR-ND | 1309.00/M 125° 282 3NB 1 A? ie ‘ ‘ ; = ; 
125 _|F2319-ND= 61 57 1.00 250 | F2330-ND 1.66 1.54 1.16 
125 |F2314-ND> 61 57 1.50 250 | F2335-ND 1.66 1.54 1.16 
2® 125 |F2321-ND 61 57 2.00 250 | F2331-ND 1.66 1.54 1.16 
cee eset 250V a aes . . 250 | 250  |F2336-ND 166 1541.16 
os ar ‘et es 3.00 250 | F2332-ND 1.66 1.54 1.16 
‘raat yan 105 1 F2a17-NDe 6 37 3.50 250 | F2337-ND 1.66 1.54 1.16 
SS 397 (10.10) = 125 | F2318-ND 61 57 4.00 250 =| F2333-ND 1.66 1.54 1.16 
240| | |(3.43) 125 |F2320-ND 61 57 5.00 250 _ | F2334-ND 1.66 1.54 1.16 
423 (3.12) ase (66-1) 435 32 | F2351-ND 82 76 
KS 96 (2 ao 32 |F2952-ND 82 76 ; 
ESSE) cas NEW! Axial PICO®II 


Specifications: 
Operating Temperature: -55°C ~ 125°C « Construction Materials: Body: 
Ceramic; Cap: Silver Plated Brass ¢ Interrupting Rating: 50A @ 250VAC 


Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 


Cut Tape T&R 
Amp | Voltage | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
Rating | Rating | Part No. 1 10 | Part No. 1,500 
0443 Series — Slo-Blo® 
500 | 250 |F2904CT-ND | 1.58 1.45 |F2904TR-ND | 609.00/M 
750 | 250 |F2905CT-ND | 1.58 1.45 |F2905TR-ND | 609.00/M 
1.00 | 250 |F2906CT-ND | 1.58 1.45 |F2906TR-ND | 609.00/M 
1.50 | 250 |F2907CT-ND | 1.58 1.45 |F2907TR-ND | 609.00/M 
2.00 | 250 |F2908CT-ND | 1.58 1.45 |F2908TR-ND | 609.00/M 
2.50 | 250 |F2909CT-ND | 1.58 1.45 |F2909TR-ND | 609.00/M 
3.00 | 250 |F2910CT-ND | 1.58 1.45 |F2910TR-ND | 609.00/M 
3.50 | 250 |F2911CT-ND | 1.58 1.45 |F2911TR-ND | 609.00/M 
4.00 | 250 |F2912CT-ND | 1.58 1.45 |F2912TR-ND | 609.00/M 
5.00 | 250 |F2913CT-ND | 1.58 1.45 |F2913TR-ND | 609.00/M 


Cut Tape T&R 
Price Each | Digi-Key Pricing 


Amp | Voltage | Digi-Key 


CCC Approved Fuses 


Rating | Rating | Part No. 1 10 | Part No. 1,000 H 
NEW! 0251 Series — Very Fast Acting NEW! 031 6 Series 1.094 

250 ] 125 |F3165CT-ND | .88 81 |F3165TR-ND | 339.00 Specifications: (2778) 

375 | 125 |FatescT-No | 88 81 |raieeTR-nD | 339.00 | | * Operating Temperature: ai jis 

500 125 | F3167CT-ND 73 .67 | F3167TR-ND 281.00 Ceramic: Leads: Tin Coated Goose 

750 | 125 |F3168CT-ND | .73 67 |F3168TR-ND | 281.00 Copper * Ecapsulated: Epoxy- 9.11 (02.80) 

1.00 125 | F3169CT-ND 713 .67 | F3169TR-ND 281.00 Coated body » Interrupting 

150 | 125 |F3170CT-ND | .73 67 |F3170TR-ND | 281.00 Rating: SOA @ 125VAC, SOA @ 125VDC 

2.00 125 |F3171CT-ND 73 67 |F3171TR-ND | 281.00 Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 

3.00 125 | F3172CT-ND 73 .67 | F3172TR-ND 281.00 

Cut Tape T&R 

4.00 | 125 |F3173CT-ND | .73 67 |F3173TR-ND | 281.00 Amp | Vottage | Digi-Key Price Each | pigi-key Pricing 

5.00 125 | F3174CT-ND 713 67 |F3174TR-ND 281.00 Rating | Rating | Part No. 1 10 | Part No. 5,000 

7.00 125 | F3175CT-ND 73 .67 | F3175TR-ND 281.00 0316 Series — Very Fast Acting 

10.00 | 125 | F3176CT-ND 13 67 | F3176TR-ND 281.00 500 125 | F2921CT-ND 79 .73 | F2921TR-ND | 274.00/M 

15.00 32 | F3177CT-ND 99 91 | F3177TR-ND 381.00 1.00 125 | F2922CT-ND 79 .73 | F2922TR-ND | 274.00/M 
* 251L-473L-KIT-ND Digi-Key® 251 Series Fuse Very Fast Acting and 473 200) 25 ee, 78 ee 240m 
Series Fuse S/o-Blo® Axial Pico II 5 each of parts indicated, plastic storage 3.15 125 peace 78 73 ape) 274.00/M 
boxnot included 5.00 | 125 |F2925CT-ND | .79 73 |F2925TR-ND | 274.00/M 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2120 (usz010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


P/4 Littelfuse 


Expertise Applied | Answers Delivered 


NEW! Axial (3.6 x 10mm) 
Slo-Blo® Fuses 
875 and 877 Series ‘&” “S= @& 


26.0—>}+10.0-»4 
ae 


Single Pigtail Axial Lead 3.6mm x 10mm, Slo-Blo® Fuse. 

Characteristics: * Materials: Body: Ceramic; Cap Nickel Plated Brass, Tin plated 
Copper © Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 

Features: ¢ Ceramic body fuse in a compact package » Series 875: Designed to 
UL/CSA 248 Standard » Series 877: Designed to meet IEC 60127-3 Standard 
sheet 4 


Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 


Blade Fuses — 
ATO, MINI® and Maxi 


WOE 


Dimensions - Inch (mm) 

Series A B Cc 
75 73 20 

(19.05) | (18.54) | (5.08) 


115 | 135 | 35 
(8.85) 


257/240 


299 


Fig. 3 NEW! 


43 (10.9) 
7.15 


Designed and originated by Littelfuse for the automotive industry, the ATO fuse 


Interrupting F has become the original equipment circuit protection standard for foreign and 
Amp |Voltage| Rating @ | Digi-Key Price Each domestic automobiles and trucks. This fuss tan also be specified for a vatiely 
Rating | Rating | 250VAC | Part No. 5 100 250 of low voltage electronic applications. 
875 Series (UL/CSA Approved) Specifications: * Body Material: 257 Series: Plastic; 240 Series: Thermoplastic; 
100 250 50A F3280-ND 2.67 1.94 1.72 297, 299 and 891 Series: Nylon *Color-Coding: Autofuse fuses are color- 
125 | 250 50A F3281-ND 2.67 1.94 1.72 coded for easy amperage identification * Design Standards: UL Standard for 
200 250 50A F3282-ND 2.67 1.94 172 Automotive Blade Type Fuses. SAE (Society of Automotive Engineers) J1284 
250 | 250 50A F3283-ND 267 1.94 172 Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 
00} 250 soa |FS065NO—| 267 —i9a i 72 | | Amp, Value [Color Toate sibel 
; 5 - : Rating| Rating Code | Part No. 5 100 250 
500 250 50A F3286-ND 2.13 1.55 1.37 5 9 
‘600 | 250 50A | F3287-ND 213 «155 ~=«1.37 Fig. 1 — 257 Series - ATO Fuses 
1.0 32V Black | F2232-ND 63 AG Al 
800 250 50A F3288-ND 2.13 1.55 1.37 20 30V Grey F2933-ND 63 46 4 
1.0 250 50A F3289-ND 2.00 1.45 1.29 30 30 Violet | F996-ND» 63 ‘46 Mt 
15 250 50A F3290-ND 2.00 1.45 1.29 4.0 30 Pink F997-ND 63 ‘46 a 
1.6 250 50A F3291-ND 2.00 1.45 1.29 50 30V Tan F998-NDe 63 ‘46 ‘t 
2.0 250 50A F3292-ND 2.00 1.45 1.29 75 30V Brown | F999-ND> 63 46 “At 
25 | 250 50A | F3293-ND 200 145 1.29 to | 30v Red |F1015-ND*| 63 46 ” 
3.0 | 250 50A___|F3294-ND 2.00 145 1.29 45 | 3oy Blue F1016-NDe| 63 “46 ” 
40 | 250 SOA eee 2000 145 1.29 20 | 32v | Yellow |F1017-ND+| 63 46 At 
5.0 | 250 SOA __|ks2ge:Nb) 200 145 1.29 25 | 32v_| Natural |F1018-ND+| 63 46 At 
877 Series (IEC Approved) 30 | 32V Green |F1019-ND> | _.63 46 A 
2.0 | 250 35A | F3297-ND 1.38 1.01 89 35 | 32V | Blue/Green | F2234-ND 63 AG A 
3.15 | 250 35A F3298-ND 1.38 1.01 89 40 32V Amber |F1220-ND 63 46 At 
4.0 | 250 40A | F3299-ND 138 1.01 89 NEW! Fig. 1 — 240 Series - ATO Shunt NEW! 
63 | 250 63A F3300-ND 1.38 1.01 89 35 = Black [F3117-ND 73 53 AT 
Fig. 2 — 297 Series - Mini Fuses 
2.0 32V Grey F986-ND* 14 54 48 
SMD PICO®II Fuses 3.0 | 32V | Violet |F987-NDs 74 54 48 
. 4.0 32V Pink F988-ND* 74 54 48 
0459 and 0460 Series __ 50 | 32V Tan |F989-NDe | 74 54 48 
sas gia. Digi@Reel” 7.5 | 32V_| Brown |F990-NDe | 74 5A 48 
Sage tare aperatire -55°C ~ 125°C » Materials: 10 82V Red pea lan eee wa 48 
Body: Molded Thermoplastic; Terminations: Tin plated g AW 15 aay Blue ees a8 a oH 
Copper «Interrupting Rating: 0459 Series: 50A @ 20 32v Yellow | F993-ND* 74 54 8 
125VAC, 300A @ 125VDC; 0460 Series: 50A @ 125VAC, 50A @ 125VDC 25 | 32V | Natural | F994-ND» 74 54 48 
Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 30 32V Green_|FO95-ND» 4 54 48 
NEW! Fig. 3 — 891 Series - Low Profile Mini Fuses NEW! 
= 420 5.0 58V Tan F3269-ND 85 62 55 
, 75 58V Brown |F3270-ND 85 62 55 
14.08) 10 58V Red F3271-ND 85 62 55 
080 >] 15 | 58V Blue |F3272-ND | 85 62 55 
203), | 20 58V. Yellow _|F3273-ND 85 62 56 
25 58V Natural |F3274-ND 85 62 56 
30 58V Green _ | F3275-ND 85 62 55 
Cut Tape T&R Fig. 1 — 299 Series - Maxi Fuses 
Amp | Voltage | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 20 32V Yellow |F1035-ND 1.85 1.34 1.19 
Rating | Rating | Part No. 1 10 | Part No. 500 30 32V Green |F1036-ND 1.85 1.34 1.19 
0459 Series — Very Fast-Acting 40 | 32V Amber |F1037-ND | 1.85 1.34 1.19 
062 | 125 |F3155CT-NDw] 3.51 3.24 ]F3155TR-NDW | 749.50 50 32V Red = |F1038-ND ) 1.85 1.34 1.19 
125 | 125 |FI160CT-ND | 1.61 1.48 /FI160TR-ND | 342.50 60 | 32V Blue__|FIO39-ND | 185 1:34 1.19 
.250 125 |F1161CT-ND 1.61 1.48 | F1161TR-ND 342.50 * 257-297-KIT-ND Digi-Key® 257/297 Series Fuse Mini and ATO 
375 125 |F1162CT-ND 1.61 1.48 |F1162TR-ND 342.50 5 each of parts indicated, plus a plastic storage box............ $33.95 
500 125 |F1163CT-ND 1.19 1.10 |F1163TR-ND 254.50 
750 125 | F1164CT-ND 1.19 1.10 |F1164TR-ND 254.50 
1.00 | 125 |FitescT-No | 1.19 1.10 /Ft1esTR-No | 254.50 NEW! MIDI® Bolt-down ia 
1.50 125 |F1166CT-ND 1.19 1.10 |F1166TR-ND 254.50 H 2 
2.00 125 |F1167CT-ND 1.19 1.10 |F1167TR-ND 254.50 Terminal Fuses 
2.50 | 125 |FI168CT-ND | 1.19 1.10 |FI168TR-ND | 254.50 0498 Series 473 (12) 
3.00 125 |F1169CT-ND 1.19 1.10 |F1169TR-ND 254.50 
3.50 | 125 |F1170CT-ND | 1.19 1.10 |F1170TR-ND | 254.50 MIDI Fuse offers a bolt-on space 
4.00 | 125 |FII71CT-ND ] 1.19 1.10 |FII71TR-ND | 254.50 Saving use Tor High cured wining 
5.00 | 125 |Fitzect-no | 1.19 1.10 |F1172TR-ND__| 254.50 a aicetaristice with: “nithicign Pill 
0460 Series — Slo-Blo® Technology”. 
375 125 |F1180CT-ND 2.53 2.33 |F1180TR-ND 539.00 Specifications: * Ambient Temp- 
500 125 |F1181CT-ND 253 2.33 |F1181TR-ND 539.00 erature: -40°C ~ 125°C Interrupting Rating: 1000A @ 32VDC « Material: 
AI u Body: Glass filled Thermoplastic 
a bs a pele co a e eal a an Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 
1.50 | 125 |F1184cT-ND | 253 2.33 [F1184TR-ND | 539.00 ‘Amp | Voltage | Dim. A [Digi-Key Price Each 
2.00 | 125 |FI1@5CT-ND | 253 2.33 /FI185TR-ND | 539.00 Inch (mm) | Part No. 1 10 
2.50 | 125 |FI186CT-ND | 253 2.33 /F1186TR-ND | 539.00 0498 Series (Time Lag) 
3.00 | 125 |F1187CT-ND | 2.53 2.33 |F1187TR-ND | 539.00 315 (8.0) | F3089-ND 7 6.08 
3.50 125 | F1188CT-ND 2.53 2.33 |F1188TR-ND 539.00 .315 (8.0) | F3090-ND i 6.08 
4.00 125 _|F1189CT-ND 2.53 2.33 |F1189TR-ND 539.00 .315 (8.0) | F3091-ND : 6.08 
5.00 125 |F1190CT-ND 2.53 2.33 | F1190TR-ND 539.00 315 (8.0) | F3092-ND z 6.08 
v NEW! 327 (8.3) |F3093-ND : 6.08 


NEW! MIDI® Bolt-down 
Fuseholder 


Use with MIDI fuses up to 200A. 
Includes: * Protective cover * M5 
threaded studs and hex nuts with 
lock washers (fuse not included). 
Features: * Interconnecting pins on 


side of fuse block for secure multiple 
block configurations. 


F3094-ND (049809002) ... .-.$14.72/1; $135.84/10; $1018.80/100 


NEW! MEGA® Bolt-down 


Fuses 
0298 Series 
MEGA Fuse is designed for high 75, 88) 


current circuit protection up to 500A 
with “Diffusion Pill Technology”. The 
MEGA fuse also provides time delay (1.02) 
characteristics. 


Specifications: 


(19.05) 


C 2.70 = 
© Operating Temperature Range: 40°C 10:67) (68.58) >~ oN 64 
(16.26) 


~ 125°C © Interrupting Rating: 2000A 
@ 32VDC 


Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 


Amp | Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating) Rating | Part No. 1 10 100 
0298 Series (Time Lag) 
80 32 | F3320-ND 7.26 6.70 5.03 
100 32 | F3322-ND 7.26 6.70 5.03 
125 32 | F3323-ND 7.26 6.70 5.03 
150 32 | F3324-ND 7.26 6.70 5.03 
175 32 | F3325-ND 7.26 6.70 5.03 
200 32 | F3326-ND 7.26 6.70 5.03 
250 32 | F3327-ND 7.26 6.70 5.03 
NEW! MEGA® Bolt-down [@ms] 


Fuseholder 


Use with MEGA fuses up to 500A. 
Includes: * Protective cover * M8 
threaded studs and hex nuts with lock 
washers (fuse not included). 
Features: © Interconnecting pins on 


side of fuse block for secure multiple 
block configurations. 


F3321-ND (02981001Z) ................ 


Alarm Indicating Fuses 
0481 Series 


Alarm Indicating Fuses are ideal for telecom 
and control panel circuits. Color coded flag 
conforms to telecom color standards to 
easily identify amperage ratings. 

This series has enhancements with an 
expanded amperage range and higher 
interrupting ratings, making this a viable 
replacement for competitive lines such as 
Bussmann: GMT and San-O: AX-1 series 
product. 

Specifications: * Voltage Rating: 125VAC/VDC » Operating Temperature 
Range: -55°C ~ 125°C * Construction Materials: Body: Polyphenylene Sulfide 
(UL 94V0) Terminations: Beryllium Copper, Tin Plated * Interrupting Rating: 
450A @ 6OVDC; 300A @ 125 VAC/VDC 


Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 


Amp Color Digi-Key Price Each 
Rating Code Part No. 1 10 100 
0481 Series — Alarm Indicating Type 

2.0 Orange F719-ND 2.87 2.66 1.99 
3.0 Blue F720-ND 2.87 2.66 1.99 
3.5 Blue/White | F721-ND 2.87 2.66 1.99 
4.0 Brown/White | F722-ND 2.87 2.66 1.99 
5.0 Green F723-ND 2.87 2.66 1.99 
75 Black/White | F724-ND 2.87 2.66 1.99 
10 Red/White | F725-ND 2.87 2.66 1.99 
12 Green/Yellow | F726-ND 2.87 2.66 1.99 
15 Red/Blue | F727-ND 2.87 2.66 1.99 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2121 


P/4 Littelfuse 


Expertise Applied | Answers Delivered 


SMD 350V Fuses 6 
DIGiDR 
0446 Series 


Ideal for use in electronic lighting ballast, power supply Gow 


and power inverter applications * Rated for use in 125, 250, 277 and 350VAC 
circuits. 

Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C * Materials: Nylon 
Body; Silver Plated Zinc Terminations Interrupting Ratings: 100A @ 350VAC 
¢ Packaging Specifications: 24mm Tape and Reel per EIA-RS481 (equivalent 
to IEC 286, part 3); 800 fuses per reel 

Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 


.430 (10.92) 
220 Pe 
(6-59) on 
150 126["  *] 345 (8.76) 
(3.81) (3.2) oH 1 (76) 
i 1 5p yay 059 (1-49) 
Pe) (31y 7 
ee a 
295 (7.49) 
Cut Tape Tape & Reel 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rating | Part No. 1 10 100 | Part No. 800 
0446P Series — Fast Acting 
2.0 |F2709CT-ND | 1.16 1.07 .90 |F2709TR-ND 394.40 
3.0 |F2710CT-ND | 1.16 1.07 .90 |F2710TR-ND 394.40 
5.0 |F2711CT-ND | 1.16 1.07 .90 |F2711TR-ND 394.40 
7.5 |F2712CT-ND | 1.16 1.07 .90 |F2712TR-ND 394.40 
10 | F2713CT-ND | 1.16 1.07  .90 |F2713TR-ND 394.40 
Barrier Network Fuses & foks 


0242 Series “w. Digi@Reel’ 


Part No. Color Coding | Meets Barrier Network Standards (EN50020) 
F1290, F3317 Red for hazardous applications. High interrupting 
F1291 Green rating Specifications: » Voltage Rating: 
F1292, F3318 Blue 250V * Interrupting Ratings: 4000A @ 250 
F1293 Violet VAC/VDC 

F1294 Brown Note: See data sheet for detailed Amperage 
F1295, F3319 Black Safety Approvals. 

Axial -025 SMD 119 


(635) 119 


Ne (3.02) se (3.02) 
.331(8.40) 
SS N075 
.075 
(190) (1.90) 
Cut Tape Tape & Box 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rating | Part No. it 10 =100 | Part No. 500 
0242 Series — Axial 
.050 |F1290CT-ND | 5.36 4.94 4.15 | F1290TB-ND 1144.00 
080 |F1I291CT-ND | 5.36 4.94 4.15 |F1291TB-ND 1144.00 
100 |F1292CT-ND | 5.36 4.94 4.15 | F1292TB-ND 1144.00 
160 |F1293CT-ND | 5.36 4.94 4.15 | F1293TB-ND 1144.00 
200 |F1294CT-ND | 5.36 4.94 4.15 |F1294TB-ND 1144.00 
250 |F1295CT-ND | 5.36 4.94 4.15 |F1295TB-ND 1144.00 
NEW! 0242 Series — SMD NEW! 
.050 |F3317CT-ND | 5.36 4.94 4.15 | F3317TR-NDt 1144.00 
100 |F3318CT-ND | 5.36 4.94 4.15 |F3318TR-NDt 1144.00 
250 |F38319CT-ND | 5.36 4.94 4.15 | F3319TR-NDt 1144.00 
t Tape and Reel 
Safe-T-Plus Fuses ~*~ 
0259 Series es 
Designed to allow equipment to meet f 025 
“Intrinsically Safe” certification for appli- .512 (.635) 


cations in gas plants, petrochemical and (13) 
processing industries where there is a danger t 
of gas explosion from faulty circuits. 
Specifications: * Hermetically sealed 

«Voltage Rating: 125V « Interrupting ea 
Ratings: 50A @ 125VAC; 300A @ 125VDC 


Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 


Amp Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating Drop _| Part No. 1 100 250 
0259 Series 

062 21 F1311-ND 4.65 3.22 2.86 
125 1.3 F1312-ND 4.65 3.22 2.86 
.250 0.83 F1313-ND 4.65 3.22 2.86 
500 0.78 F1315-ND 4.65 3.22 2.86 
1.0 0.24 F1317-ND 4.65 3.22 2.86 


Schedule of Limitations: 

1. The fuse must be so mounted that creepage and clearance distances meet 
the requirements of Table 2 of EN50020: 1977 or Table 4 of EN500020: 
1994 (equivalent to IEC 60079-11 4th Edition 1999). 

2. When used in intrinsically safe apparatus it will be necessary to determine a 
surface temperature classification for the fuse. 


Radial Lead 


QPL @ .WS 
MICRO™ Fuses bi 
0273 Series bbs | [es 
Specifications: (8.89) 
© Operating Temperature Range: -55°C = 
~ 85°C 17 (4.52) 
« Interrupting Ratings: 10,000A @ —- eT 
125VAC/VDC -10 (2.54) 
Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 
Amp Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating Rating | Part No. 1 100 250 
0273 Series — Very Fast Acting 
.050 125 F855-ND 5.87 4.07 3.62 
100 125 F857-ND 5.80 4.02 3.58 
125 125 F858-ND 5.80 4.02 3.58 
.200 125 F859-ND 9.00 6.24 5.54 
.250 125 F860-ND 5.80 4.02 3.58 
300 125 F861-ND 5.80 4.02 3.58 
400 125 F862-ND 5.80 4.02 3.58 
500 125 F863-ND 5.80 4.02 3.58 
600 125 F864-ND 9.00 6.24 5.54 
700 125 F865-ND 9.00 6.24 5.54 
750 125 F866-ND 5.87 4.07 3.62 
1.0 125 F868-ND 5.80 4.02 3.58 
1.5 125 F869-ND 5.80 4.02 3.58 
2.0 125 F870-ND 5.80 4.02 3.58 
3.0 125 F871-ND 5.80 4.02 3.58 
4.0 125 F872-ND 5.80 4.02 3.58 
5.0 125 F873-ND 5.80 4.02 3.58 


2AG Subminiature 
Fast-Acting Fuses 
224P and 225(P) Series 


Dimensions: « Cartridge: Diameter: .177” (4.50mm); 
Length: .57” (14.48mm) « Axial: Diameter: .184” 
(4.7mm); Length: .57” (14.48mm) »* Leads: 
Diameter: .025” (.64mm); Length Typical: 1.50” 
(38.10mm) » Axial Lead Material: Tinned copper wire 


Amp | Voltage | Digi-Key Price Each 

Rating Rating | Part No. 5 100 250 
1.25 250 =| F2477-ND 66 48 43 
1.50 250 =| F2474-ND 66 48 A3 
2.00 250 ‘| F2469-ND 66 48 43 
2.25 250 =| F2478-ND 66 48 A3 
2.50 250 | F2475-ND 66 8 43 
3.00 250 =| F2470-ND 66 A8 3 
3.50 250 =| F2476-ND 66 A8 3 
4.00 125 |F2471-ND 66 48 43 
5.00 125 | F2472-ND 66 A8 3 
7.00 125 | F2473-ND 66 48 43 

30P Series — Axial Type 
.250 250 =| F2479-ND 92 67 59 
375 250 ‘| F2480-ND 92 67 59 
500 250 =| F2481-ND 92 67 59 
750 250 =| F2482-ND 92 67 59 
1.00 250 | F2483-ND 92 67 59 
1.25 250 =| F2492-ND 92 67 59 
1.50 250 = ‘| F2489-ND 92 67 59 
2.00 250 =| F2484-ND 92 67 59 
2.50 250 =| F2490-ND 92 67 59 
3.00 250 | F2485-ND 92 67 59 
3.50 250 =| F2491-ND 92 67 59 
4.00 125 | F2486-ND 92 67 59 
5.00 125 | F2487-ND 92 67 59 
6.00 125 |F3110-ND NEW! 92 67 59 
7.00 125 | F2488-ND 92 67 59 
(5x20mm) Metric Fuses (ys 


* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C ¥ do @O © 
¢ Interrupting Rating: C € A (cy 
250VAC; (5A) 50A @ 250VAC; (6.3A) 

63A @ 250VAC 215P Series: (.200 ~ 

(25A) 300A 216P Series: 1500A @ 250VAC 217P 

Series: 35A or 10 x rated current, whichever is greater to a maximum of 100A 
(5A) 50A @ 250VAC; (6.3A) 63A @ 250VAC; (8A) 80A @ 250VAC; (10A and 
15A) 100A @ 250VAC 


(IEC Standards) 

213P Series: (.250 ~ 3.15A) 35A @ 

12A) 1500A @ 250VAC; (15A) 500A, (20A) 400A; 

@ 250VAC 218P Series: (.032A ~ 3.15A) 35A @ 250VAC; (4A) 40A @ 250VAC; 
Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 


Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. ‘Amp Voltage | Digi-Key Price Each 
= 7 Rating Rating | Part No. a 100 250 
ep ae Blgtkey 5 rue sa 250 NEW! 213P — Series Slo-Blo® Low Breaking Capacity; 
- 5 = Glass Body NEW! 
224P Series — Axial Type - ROHS Compliant 250 250 F3310-ND 1.26 OF 81 
125 250 F2431-ND NEW! 1.08 9 70 315 250 F3311-ND 86 62 55 
.250 250 =| F2432-ND NEW! 1.08 79 70 500 250 F3312-ND 86 62 55 
375 250 | F2433-ND 83 60 54 1.00 250 | F3084-ND 86 62 55 
500 250 | F2434-ND 83 60 54 1.60 250 _|F3308-ND 86 62 55 
750 250 | F2435-ND 83 60 54 2.00 250 | F3085-ND 86 62 55 
1.0 250 | F2436-ND 83 60 54 2.50 250 | F3309-ND 86 62 55 
1.5 250 | F2443-ND 83 60 54 3.15 250 | F3086-ND 86 62 55 
2.0 250 | F2437-ND 83 60 54 5.00 250 | F3087-ND 86 62 55 
25 250 | F2445-ND 83 60 54 6.30 250 _|F3088-ND 86 62 55 
3.0 250 F2438-ND 83 60 54 215P — Series Slo-Blo® High Breaking Capacity; 
35 250 _ |F2446-ND 8360S Ceramic Body 
ft : Fe ; .200 250 =| F3313-ND NEW! 1.39 1.01 90 
40 125 __[E2S802N0 |_-83 60___—5A 4.00 250 | F2659-ND 147 1.0795 
225 Series — Cartridge Type 1.25 250 | F2660-ND 1471.07 95 
2500_| _250_|F648:ND) 60 48 AO 1.60 250 | F2661-ND 1471.07 95 
225P Series — Cartridge Type - ROHS Compliant 2.00 250 F2662-ND 4.47 1.07 95 
125 250 =| F2447-ND NEW! 83 60 54 2.50 250 F2663-ND 1.47 1.07 95 
.250 250 | F2448-ND NEW! 83 60 54 3.15 250 | F2664-ND 1.47 1.07 95 
375 250 | F2449-ND 57 42 37 4.00 250 ‘| F2665-ND 1.47 1.07 95 
500 250 | F2450-ND 57 A2 37 5.00 250 | F2666-ND 1.47 1.07 95 
.750 250 | F2451-ND 57 2 37 6.30 250 | F2667-ND. 1.47 1.07 95 
1.0 250 | F2452-ND 57 42 37 8.00 250 =| F2668-ND 1.47 1.07 95 
15 250 | F2460-ND 57 2 37 10.00 250 | F2669-ND 1.47 1.07 95 
20 250 | F2453-ND 57 42 37 12.00 250 F3250-ND NEW! 1.40 1.02 91 
25 250 | F2462-ND 57 42 37 15.00 250 F3251-ND NEW! 1.54 1.12 1.00 
30 250 | F2454-ND ‘57 42 37 20.00 250 _|F3252-ND NEW! 1.68 1.22 1.09 
25.00 250 _|F3253-ND NEW! 1.68 1.22 1.09 


3.5 250 | F2463-ND 57 42 37 


2AG Subminiature c¢ 
Slo-Blo® Fuses 
229P and 230P Series 


Dimensions: « Cartridge: Diameter: 177” (4.50mm); 
Length: .57” (14.48mm) « Axial: Diameter: .184” 
(4.7mm); Length: .57” (14.48mm) » Leads: 
Diameter: .025” (.64mm); Length: 1.50” (38.10mm) 
* Axial Lead Material: Tin coated copper 


Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 


Amp Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating Rating | Part No. 5 100 250 


229P Series — Cartridge Type 


.250 250 =| F2464-ND 66 AB 43 
375 250 =| F2465-ND 66 AB 43 
500 250 =| F2466-ND 66 8 43 
750 250 =| F2467-ND 66 8 43 
1.00 250 | F2468-ND 66 48 43 


216P Series — Fast-Acting High Breaking Capacity; 
Ceramic Body 


.050 250 | F2354-ND» 1.82 1.33 1.18 
.080 250 =| F2355-ND 1.45 1.06 94 
-100 250 | F2356-ND» 1.45 1.06 94 
125 250 | F2357-ND» 1.45 1.06 94 
-160 250 _|F2358-ND 1.45 1.06 94 
.200 250 =| F2359-ND 1.45 1.06 94 
.250 250 | F2360-ND* 1.45 1.06 94 
315 250 | F2361-ND» 1.45 1.06 94 
400 250 ‘| F2362-ND 1.45 1.06 94 
500 250 _|F2363-ND* 1.45 1.06 94 
630 250 =| F2364-ND* 1.45 1.06 94 
-800 250 ‘| F2365-ND» 1.45 1.06 94 
1.00 250 | F2366-ND= 1.31 95 85 
1.25 250 ‘| F2375-ND» 1.31 95 85 
1.60 250 _|F2371-ND 1.31 95 85 
2.00 250 | F2367-ND* 1.31 .95 85 
2.50 250 | F2373-ND* 1.31 95 85 
3.15 250 | F2376-ND* 1.31 95 85 
4.00 250 | F2368-ND» 1.31 95 85 
5.00 250 _|F2369-ND» 1.31 95 85 
(Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2122 (usz010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


. ‘ Amp | Voltage | Digi-Key Price Each Amp | Voltage | Digi-Key Price Each 
Bid Littelfuse ae ae Fuses Rating | Rating | Part No. 5 100 250 Rating | Rating | Part No. 5 100 250 
Expert Applied | Answers Oeteret tandards) (Cont) 3.50 250 | F2691-ND 065 58 5.00 250 _ |F3218-ND oT 66 59 
price Fach 4.00 250 | F2692-ND 90 65 58 on on aan a “ = 
Amp Voltage | Digi-Key WG 5.00 250 | F2693-ND 90 65 58 . : d ; 
Rating | Rating | Part No. 5 100 250 6.00 250 | F2694-ND 90 65 58 ee a Ea22t ND a ms 2 
6.30 250 | F2374-NDs 1.31 95 85 6.30 250 _|F3315-ND NEW! | 90 65 58 72.00 950 F3293-ND 31 66 59 
8.00 250 F2370-ND» 131 95 85 8.00 250 |F3314-ND NEW! -90 65 58 15.00 250 F3224-ND 91 66 59 
10.00 250 _|F2372-NDe 131 958 10.00 250 | F3111-ND NEW! 90 65 58 20.00 250 | F3225-ND 1.35 98 87 
217P Series — Fast Peed Breaking Capacity; 235P Series — Fast-Acting 25.00 250 ‘| F3226-ND 1.35 98 87 
lass Body 7 30.00 250 |F3227-ND 1.35 98 87 
032 250 | F2377-ND 1.76 1.28 1.13 ae a de NEW a . ] NEW! 324P Series — Axial Type - ROHS Compliant NEW! 
050 250 | F2379-ND 176 128 = 113 : , y : 70.00 250 | F3328-ND 752 1.11 98 
063 250 | F2380-ND 1.76 128 © 1.43 300 250 /F2671-ND 84 6 54 42.00 250 | F3329-ND 1520 1.11 98 
.080 250 | F2381-ND 1.03 75 67 400 250 | F2672-ND 84 61 54 15.00 250 | F3330-ND 1.52 111 98 
100 250 _ | F2382-ND= 1.03 75 67 ae a ou a = gua a pager Ng aay Wd ie 
125 250 | F2383-ND= 1.03 Wi 67 ‘ 5 fe : ; ; y i : : : 
“160 250 | Foae4-ND 1103 75 ‘67 700 250 | F2675-ND 46 34 30 30.00 250 __[F3333-ND 799 *144_—=«*1:-28 
200 250 | F2385-ND 1.03 75 67 800 250 | F2676-ND AG 34 30 
250 250 ‘| F2386-ND= 1.03 75 67 1.00 250 | F2677-ND 37 27 24 ‘ 
315 250 _|F2387-NDs 1.03 75 87 1.25 250 _ | F2678-ND 377 24 3AB Ceramic Body 
400 250 ‘| F2388-ND 32 23 24 1.60 250 | F2679-ND 37 27 24 z ® 
500 250 ‘| F2389-ND= 32 23 24 2.00 250 | F2680-ND 37 27 24 Slo-Blo® Fuses 
630 250 | F2390-NDs 320 238 2.50 250 | F2681-ND 3787 24 325P and 326P 
800 250 | F2391-ND» 32 23 24 3.00 250 | F2682-ND 37 27 24 : 
1.00 250 | F2392-ND= 32 23 24 4.00 125 | F2683-ND 37 7 4 Series 
1.25 250 | F2402-ND» 32 23 24 5.00 125 | F2684-ND 37 7 24 Dimensions: 
1-60 250 eee a 6.00 125 _|F2685-ND 377d Diameter: 1/4” (6.35mm); Length: 1-1/4" 
2.00 250 | F2393-ND» 32 23 24 239P Series — Time Lag Slo-Blo® (31.75mm) 
2.50 250 F2400-NDs 32 23 at .200 250 | F3113-ND NEW! TAP 85 15 Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 
cal) 250 KezaneaNDe es = 08 =e 250 250 | F2695-ND 147855 _ 
300 | 250 | roses 2 ao) oS rat | ati |eattney i ae 
: eee : : ; 400 250 | F2697-ND 89 65 58 ating ating | |Pant Ne. 
ae sey Eire Ss os S 500 250 | F2698-ND 89 65 58 NEW! 325P Series — Axial Type NEW! 
icin oso (eoaeatniae oe. byt = 54 600 250 | F2699-ND 89 «65 58 10 250 [epee 2181.68 
: 3 : : 700 250 | F2700-ND 8965 58 15 250 |R8335-ND 218 1.58 
15.00 250 | F2399-ND 32 23 21 aan 259 tron ies 65 58 20 250 | F3336-ND 2.18 1.58 
218P Series — Slo-Blo® Low Breaking Capacity; : : : 7 30 125 F3337-ND 2.18 1.58 
Glass Body 1.00 250 | F2702-ND 89 65 58 326P Series — Cartridge Type 
032 250 | F2404-ND 2350-171 1.52 1.25 250_|F2703-ND 89 65 58 010 250 |F2679-ND 4.09 297 2.64 
.040 250 F2405-ND 2.35 1.71 1.52 1.60 250 | F2704-ND 89 65 58 031 250 F2620-ND 4.09 2.97 2.64 
050 250 | F2406-ND 235 4171 1.52 2.00 250 | F2705-ND 89 65 58 100 250 | F2622-ND 4.09 2.97 2.64 
063 250 | F2407-ND 235° 171 «152 2.50 250 | F2706-ND 89 65 58 125 250 | F2623-ND 4.09 2.97 2.64 
080 250 | F2408-ND 235 171 152 3.00 250 | F2707-ND 89 65 58 175 250 | F2625-ND 1.69 1.23 1.09 
100 250 | F2409-ND» 137 ‘1.00 89 4.00 125 | F3114-ND NEW! | 89 65 58 200 250 | F2627-ND 1.69 1.23 1.09 
125 250 | F2410-NDe 137 1.00 89 5.00 125 |F3115-ND NEW! | 89 65 58 a ay Ree ia be re 
-160 250 | F2411-ND 1.37 1.00 89 7.00 125 | F3116-ND NEW! 85 62 55 : 5; : : : 
‘500 250 | F2412-ND 137-100 ‘39 375 250 | F2630-ND 1.69 1.23 1.09 
350 250 | F2413-ND» 437 1.00 '39 400 250 _|F2631-ND 1.69 1.23 1.09 
500 250 |F2632-ND 1.69 1.23 1.09 
315 250 | F2414-ND* 137 —«*1.00 89 . 
400 250 | F2415-ND 137 1.00 89 NEW! (5x20mm) Metric (AS) Roks 600 250 | F2633-ND 1.69 1.23 1.09 
: ise ; ; ; = 750 250 | F2635-ND 1.69 1.23 1.09 
| eee a. tes Ay 500VAC/400VDC Fuses ©} 's00 | 250 |F2636-ND 169 © 1.28 «1.09 
800 250 __|F2418-NDe 24 69 61 (IEC Standards) ie io a bore iss ie ie 
ioe oe ee a e fs Voltage Rating: 500VAC 400VDC » Operating <> 1.50 250 | F2645-ND 1.69 1.23 1.09 
25 5 a * F : Temperature: -55°C ~ 125°C » Material: Body: 1.60 250 F2646-ND 1.69 1.23 1.09 
1.60 250 | F2424-NDe 94 69 61 Ceramic » Cap: Nickel-plated Brass » Leads: Tin-plated 2.00 250 | F2638-ND 1.69 1.23 1.09 
2.00 250 | F2420-NDe» 94 69 61 Copper ¢ Interrupting Rating: (0.54 ~ 3.15A) 100A @ 2.50 250 | F2650-ND 1.69 1.23 1.09 
2.50 250 F2427-ND* 94 69 61 500VAC, 1500A @ 400VDC; (4A ~ 8A) 100A @ 500VAC, 2.80 250 F2651-ND 1.69 1.23 1.09 
3.15 250 | F2430-NDs 94 69 61 500A @ 400VDG; (10A ~ 16A) 100A @ S500VAC 3.00 250 | F2639-ND 1.69 1.23 1.09 
4.00 250 F2421-NDe 94 69 61 Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 3.20 250 ‘| F2654-ND 1.69 4.23 1.09 
5.00 250 | F2422-ND» 94 69 61 = . . 4.00 250 | F2640-ND 1.69 1.23 1.09 
6.30 250 | F2428-ND= 94° «69 Say BEES ; popeeach ay 5.00 | 250 _|F2641-ND 169 123 ‘1.09 
8.00 250 _|F2423-NDs 147 1.07 95 STINE are NO Ss a Share: 6.25 250 | F2657-ND 1.69 1.23 1.09 
0.00 250 F2425-NDe 147 1.07 05 477P Series — Slo-Blo® - Surge Withstand 7.00 250 F2642-ND 1.69 1.23 4.09 
45.00 250 F2426-ND 1.47 1.07 95 500 | F2985-ND 1.40 1.02 0477.500MXP 8.00 250 F2643-ND 1.69 1.23 1.09 
1.00 | F2986-ND 1.40 1.02 0477001.MXP 10.00 250 | F2647-ND 1.69 1.23 1.09 
* 216P-KIT-ND Digi-Key® 216 Series Fuse Fast Acting High 2.00 | F2987-ND 1.40 1.02 0477002.MXP 12.00 250 _|F2648-ND 1.69 1.23 1.09 
Breaking Capacity 5 each of parts indicated, plus a plastic storage 3.15 | F2988-ND 1.40 1.02 04773.15MXP 15.00 250 F2649-ND 1.69 1.23 1.09 
OX: ROHS COM pliaithi: isi. bscsustiart essere nes ata nonaiel $159.97 4.00 |F2989-ND 1.40 1.02 0477004.MXxP 20.00 250 F2652-ND 1.69 1.23 1.09 
- : ' 5.00 |F2990-ND 140 1.02.90 |0477005.MxP 25.00 125 | F2653-ND 1.69 1.23 1.09 
* 217P-KIT-ND Digi-Key® 217 Series Fuse Fast Acting 5 each of sf 
parts indicated, plus a plastic storage box 6.30 /F2991-ND 1.40 1.02 . 047706.3MXP 30.00 125 dete) 1.69 1.28 1.09 
ROHS (Compl ant ai.sscanssince.sanieshsnadGadanesIsvasdcaadednindad $39.95 anh an a Le ROGUE 
* 218P-KIT-ND Digi-Key® 218 Series Fuse Slo-Blo® Type 5 each 12.00 |F2994-ND 199 444 1.28 [0477012 MXP NEW! 3AB 450/500 Volt = [@)fous 


of parts indicated, plus a plastic storage box 
ROHS COMPIANE ss sooyseten LS cicts lan dcicuianutes aniseniaetisa $89.95 


(5x20mm) Metric Fuses 
(UL Standards) 

nak -ssc-ee O OCE®D 
¢ Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
* Designed to UL/CSA/ANCE 248 Standard = — 
Interrupting Rating: 234P Series: (1A) 35A @ 
250VAC; (1.6A ~ 3.5A) 10,000A @ 125VAC, 100A 
@ 250VAC; (4A ~ 10A) 10,000A @ 125VAC, 200A @ 250VAC 235P Series: 
(.100A ~ .800A) 10,000A @ 125VAC, 35A @ 250VAC; (1A ~ 3A) 10,000A @ 
125VAC, 100A @ 250VAC; (4A ~ 6A) 10,000A @ 125VAC 239P Series: (.200A 
~ 1A) 35A @ 250VAC, 10,000A @ 125VAC; (1.25A ~ 3A) 10,000A @ 125VAC, 
100A @ 250VAC; (4A ~ 7A) 10,000A @ 125VAC 
Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 


Amp Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating Rating | Part No. 5 100 250 
234P Series — Medium-Acting 
1.00 250 | F2686-ND 90 65 58 
1.60 250 | F2687-ND 90 65 58 
2.00 250 | F2688-ND 90 65 58 
2.50 250 | F2689-ND 90 65 58 
3.00 250 | F2690-ND -90 65 58 
3.15 250 | F3316-ND NEW! -90 65 58 


16.00 | F2995-ND 1.99 1.44 0477016.MXP 


3AB Ceramic Body 
Fast-Acting Fuses 
314, 314P and 324P 
Series 


¢ Dimensions: Diameter: 1/4” (6.35mm); Length: 1-1/4” (31.75mm). 
Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 


Amp | Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating Rating | Part No. 5 100 250 
314 Series — Cartridge Type 
250 250 [F151-ND 1.51 1.13 1.01 

314P Series — Cartridge Type - ROHS Compliant 
125 250 = | F2567-ND i 
.250 250 | F2568-ND 
375 250 | F3211-ND 
500 250 | F3212-ND 
750 250 | F3213-ND 
1.00 250 | F3214-ND 
2.00 250 | F3215-ND 
3.00 250 | F3216-ND 
4.00 250 [F3217-ND 


Ceramic Body Fuses . 
* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C cWkis © C € 


Materials: » Body: Ceramic » Cap: Nickel-plated brass — 
(=) 


Leads: Tin-plated Copper 

Dimensions: 505P Series: Diameter: .25” (6.35mm); 

Length: 1.25” (31.75mm). 505EP Series: Diameter: .275” (6.985mm); Length: 
1.288” (32.72mm); Axial Diameter: 10A ~ 16A: .032” (.813mm), 20A ~ 30A: 
.040” (1.016mm); Axial Length: 1.5” typical (38.1mm) 

Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 


Maximum Price Each 
Amp Voltage | Digi-Key 
Rating Rating | Part No. 5 100 250 
505P Series — Fast Acting - Cartridge 
10.00 450 F3254-ND 3.35 2.43 2.16 
15.00 500 F3256-ND 4.03 2.93 2.60 
16.00 500 F3257-ND 3.82 277 2.46 
20.00 500 F3258-ND 3.82 277 2.46 
25.00 500 F3259-ND 4.41 3.20 2.84 
30.00 500 F3260-ND 4.41 3.20 2.84 
505EP Series — Fast Acting - Axial 
10.00 450 F3261-ND 3.79 2.75 2.44 
15.00 500 F3263-ND 3.42 2.49 2.21 
16.00 500 F3264-ND 4.50 3.27 2.90 
20.00 500 F3265-ND 4.50 3.27 2.90 
25.00 500 F3266-ND 5.09 3.69 3.28 
30.00 500 F3267-ND 5.09 3.69 3.28 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2123 


P/4 Littelfuse 


Expertise Applied | Answers Delivered 


3AG Glass Body ® 
Fast-Acting Fuses g 
312, 312P and 318P Series 


Dimensions: 

312 and 312P Series: 

Diameter: .25” (6.35mm); Length: 1.25” (31.75mm). = 

318P Series: C=C) 


Diameter: .275” (6.98mm); Length: 1.288” (32.72mm); 
Axial Diameter: .032” (.813mm); Axial Length: 1.50” (38.1mm); Axial Lead 
Material: Tin coated copper. 


Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 


Amp Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating Rating | Part No. a) 100 250 
312 Series — Cartridge Type 
150 250 F105-ND 1.09 82 13 
312P Series — Cartridge Type - RoHS Compliant 
062 250 F2495-ND* 2.00 1.46 1.29 
100 250 F2496-ND* 2.00 1.46 1.29 
125 250 F2497-ND* 1.16 85 75 
150 250 F2498-ND* 1.16 85 75 
175 250 F2499-ND* 1.16 85 5 
187 250 F2500-ND 1.16 85 5 
200 250 F2501-ND* 1.16 85 75 
.250 250 F2502-ND* 1.16 85 05 
-300 250 F2503-ND* 1.16 85 75 
375 250 F2504-ND* 34 25 22 
500 250 F2505-ND* 34 25 22 
600 250 F2506-ND* 34 25 22 
750 250 F2507-ND* 34 25 22 
1.00 250 F2508-ND* 34 25 22 
1.25 250 F2521-ND* 34 25 22 
1.50 250 F2516-ND* 34 25 22 
1.60 250 F2517-ND* 34 25 22 
1.75 250 F2522-ND* 34 25 22 
1.80 250 F2518-ND* 34 25 22 
2.00 250 F2509-ND* 34 25 22 
2.25 250 F2523-ND* 34 25 .22 
2.50 250 F2520-ND* 34 25 22 
3.00 250 F2510-ND* 34 25 22 
4.00 250 F2511-ND* 34 25 22 
5.00 250 F2512-NDe 34 25 22 
6.00 250 F2513-ND* 34 25 22 
7.00 250 F2514-ND* 34 25 22 
8.00 250 F2515-ND* 34 25 22 
10.00 250 F2519-ND* 34 25 22 
15.00 32 F2764-ND 63 A6 AL 
20.00 32 F2765-ND 60 A4 39 
25.00 32 F2766-ND 63 A6 At 
30.00 32 F2767-ND 63 A6 AL 
318P Series — Axial Type - ROHS Compliant 
125 250 F3245-ND 1.84 1.34 1.19 
.250 250 F3246-ND 1.84 1.34 1.19 
300 250 F3247-ND 1.84 1.34 1.19 
375 250 F3248-ND 82 60 53 
500 250 F3249-ND 82 60 53 
1.00 250 F2608-ND 82 60 53 
1.50 250 F2616-ND 82 60 53 
2.00 250 F2609-ND 82 60 53 
2.50 250 F2618-ND 82 60 53 
3.00 250 F2610-ND 82 60 53 
4.00 250 F2611-ND 82 60 53 
5.00 250 F2612-ND 82 60 53 
6.00 250 F2613-ND 82 60 53 
7.00 250 F2614-ND 82 60 53 
8.00 250 F2615-ND 82 60 53 


* 312P-KIT-ND Digi-Key® 312 Series Fast Acting 3AG Cartridge 
5 each of parts indicated, and 10 each of fuse clips part numbers 
FO40-ND and F052-ND, plus a plastic storage box 

RoHS Compliant.......................6 0.60000 c eee ee eee ee $109.96 


3AG Glass Body 
Slo-Blo® Fuses 
313P and 315P Series 


Dimensions: 
313P Series: 
Diameter: .25” (6.35mm); Length: 1.25” (31.75mm). 


@ « 
ow 
315P Series: 


=—i—a() 
Diameter: .275” (6.98mm); Length: 1.275” 


(32.38mm); Axial Diameter: 1/100A ~ 15A: .032” (.813mm), 20A ~ 30A: .040” 


NEW! Midget Fast-Acting _ [Rous 
Fuses (13/32” x 12”) ® 

KLK Series at  @ 
Fast-acting fuses designed for use in circuits with 

Soe current capacity. = =) 


Diameter: .406” (10.31mm); Length: 1.50” (38.1mm). 
Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. 


(1.016mm); Axial Lead Material: Tin coated copper. Amp | Voltage | Digi-Key Price Each 
Note: See data sheet for detailed Amperage Safety Approvals. Rating a K me = Canviage Type wy a) 
Amp Voltage | Digi-Key Price Each 500 600 F1071-ND 32.57 22.55 20.04 
Rating | Rating [Part No. 5 100 250 2.00 600 | F1074-ND 30.32 21.00 18.66 
313P Series — Cartridge Type 3.00 600 | F1075-ND 30.16 20.88 18.56 
.010 250 | F2524-ND 4.12 3.00 2.66 4.00 600 | F1076-ND 30.88 21.38 19.00 
031 250 F2525-ND 4412 3.00 2.66 5.00 600 F1077-ND 30.32 21.00 18.66 
040 250 | F2526-NDe 442 3.00 266 6.00 600 | F1078-ND 29.48 20.41 18.14 
662 250  lemenine 244 ee 137 10.00 600 | F1080-ND 30.32 21.00 18.66 
15.00 600 | F1081-ND 30.32 21.00 18.66 
2100 250 (hebeesNDy 2 a 20.00 | 600 |F1082-ND 3045 21.09 18.74 
alee cee eae ei OR Tse 25.00 | 600 | F1083-ND 30.45 21.09 18.74 
150 250 | F2530-ND 2.13 1.55 1.37 30.00 600 | F1084-ND 30.45 21.09 18.74 
A75 250 | F2531-ND 1.23 90 80 
187 250 | F2532-ND» 1.23 90 80 
200 250 | F2533-ND» 1.23 90 80 Gangable Alarm GW 
250 250 | F2534-NDe 1.28 90 80 Indicating Fuseholders Dinnin' fa 
300 250 | F2535-ND» 1.23 90 80 - 
375 250 | F2536-ND» 1.23 90 80 PCE Mount 
400 250 | F2537-ND» 1.23 90 80 TI 
500 250 | F2538-NDs 94 68 61 (aire) 
600 250 | F2539-ND» 94 68 61 
700 250 | F2540-ND 94 68 61 
750 250 | F2541-ND» 94 68 61 
800 250 | F2542-ND= 94 68 61 aa £55) 
1.00 250 | F2543-ND» 94 68 61 fe) > : 
(24.89) 
1.20 250 | F2550-ND 94 68 61 i 
1.25 250 | F2564-ND» 94 68 61 5 I 06(+: 355 > 
1.50 250 | F2551-ND= 94 68 61 1 POS. #1 (9.02) 1.46(37.08) 
1.60 250 | F2552-ND» 94 68 61 
1.80 250 | F2553-ND 94 68 61 
2.00 250 F2544-ND= 94 68 61 Specifications: * Typical 5 Pole Holder Assembly Electrical: Rated at 15A for 
2.25 250 F2565-ND* 94 68 61 any voltage up to 125VAC, 125VDC * Molded Bodies: Black, Thermoplastic 
2 | 20 |essewm | ox soy | | UL S0, Toate dam om tna re 
2.80 250 ‘| F2558-ND 94 68 61 a _ 
3.00 250 | F2545-NDs 94 68 64 Noes [Diol key Dlg Aey Price Each 
3.20 250 F2561-ND* 94 68 61 Poles | PCB Mt. Panel Mt. 1 10 100 
4.00 950 F2546-NDe 1.08 78 70 1 F1400-ND F1420-ND 2.18 2.02 1.51 
so | fama |e on on |||? foe ee fe es 
os 780 eee 108 e 10 5 |F1404-ND F1424-ND 10.90 10.07 = 7.55 
6.30 250 |E25BeND) 1.08 78 70 9 |F1408-ND F1428-ND 19.63 18.12 13.59 
7.00 250 | F2548-ND» 1.08 78 70 15 |F1414-ND F1434-ND 22.65 17.62 14.10 
8.00 250 | F2549-ND* 1.08 78 70 16 |F1415-ND — 2416 1879 15.04 
10.00 32 ‘| F2554-ND» 1.08 78 70 17 |F1416-ND F1436-ND 25.66 19.97 15.97 
12.00 32 F2555-NDe 1.08 78 70 18 |F1417-ND F1437-ND 27.17 21.14 16.91 
15.00 32 | F2556-NDs 1.08 78 70 19 |F1418-ND F1438-ND 28.68 22.31 «17.85 
aonb 2 \eeeonne far 100 30 20 |F1419-ND F1439-ND 30.19 23.49 18.79 
25.00 30 F2560-ND= 137 1.00 89 t+ On Panel Mount, first and last position have mounting holes only. 
30.00 32 | F2562-ND= 1.37 1.00 89 
315P Series — Axial Type Microfuse or PICO ll Fuseholders 
100 250 | F3228-ND 3.59 2.61 2.32 Fuseholder will accept Littelfuse Microfuses and PICO II™ fuses (rated to 5A) 
saa oe een) ie 105 = Elopwleal Foltd ot 24 tor ar veld up to 125V. Molded Parts: White 
-300 250 | F3230-ND 1.45 1.05 94 thermoplastic, Black panel mount Terminals: Copper alloy Ambient 
500 250 F3232-ND 1.45 1.05 94 Temperature: -40°C ~ 100°C, Silver terminal plating 
750 250 ‘| F3234-ND 1.45 1.05 94 
1.00 250 | F3235-ND 1.45 1.05 94 
1.50 250 | F3241-ND 1.45 1.05 94 
1.60 250 | F3242-ND 1.45 1.05 94 
2.00 250 | F3236-ND 1.45 1.05 94 
2.50 250 | F3243-ND 1.45 1.05 94 
3.00 250 | F3237-ND 145 1.05 4 (Silver Plated) 
Vertical Shown 
3.20 250 ‘| F3244-ND 1.45 1.05 94 
4.00 250 | F3238-ND 1.45 1.05 94 Digi Key Price Each 
5.00 250 | F3239-ND 1.45 4.05 94 Fig. | Mounting _| Part No. 1 100 250 
7.00 250 | F3240-ND 1.45 1.05 94 Vertical | FO60-ND¢ 2.54 1.76 1.57 
* 313P-KIT-ND Digi-Key® 313 Series Slo-Blo® 3AG Cartridge 5 each L Se ! eae +t i i 
of parts indicated, and 10 each of fuse clips part numbers F040-ND 2 Panel FIA7AND 7 197 175 
and F052-ND, plus a plastic storage box 


RoHS Compliant.........................0.0.000cceceeeeeeeee es $89.95 


t Plating: Tin + UL Recognized 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2124 (usz010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


KEYSTONE Fuse Holders and Covers 


BLECTROMICS CORB | 


For 1/4" (6.35mm) Assembled with .125” (3.18mm) thick black phenolic Dinenstona iawn 


3522-2K: .205 ~2 
3544-2K: .110 
Order cover separately: 3555-2K: .180 
4527CK-ND Order cover separately: 
4528CK-ND 3527CK-ND 


Fig. 11 NEW! Fig. 15 NEW! Fig. 16 NEW! 


Digi-Key Pricing 

Fig. Accepts Fuse Size Current Rating Insulator/Base Material Part No. 1 10 100 500 
1 3AG 15A @ 500VAC Black Phenolic UL 94-HB 3536K-ND 1.49 13.80 131.00 430.00 
3AG 15A @ 500VAC Molded LCP 4243K-ND NEW! 3.08 28.96 268.20 901.75 
2 3AG 15A @ 500VAC Black Phenolic UL 94-HB 3537K-ND 2.45 22.62 225.00 755.00 
3 3AG 15A @ 500VAC Black Phenolic UL 94-HB 3538K-ND 3.87 35.91 333.00 1130.00 
3AG 15A @ 500VAC Black Phenolic UL 94-HB 3539K-ND 5.08 AT AT 439.00 1460.00 
5 5mm 5A @ 250VAC Nylon UL 94V-0, Low Profile 4527K-ND _ 6.71 54.90 182.50 
5mm 5A @ 250VAC. Nylon UL 94V-0, Slim 4628K-ND NEW! 61 5.71 54.90 182.50 
5mm 6.3A @ 250VAC Glass Epoxy UL 94V-0 3527K-ND 1.38 12.07 97.00 340.00 
6 3AG 15A @ 500VAC Black Epoxy UL 94V-0 4245K-ND 1.77 15.52 82.50 _ 
3AG 15A @ 500VAC Glass Epoxy UL 94V-0 4250K-ND NEW! 1.56 14.46 127.70 427.50 
Mini Auto Blade 30A @ 500VAC Glass Filled Nylon UL 94V-0 3544-2K-ND 95 8.32 48.75 _ 
7 ATO Auto Blade 30A @ 500VAC Glass Filled Nylon UL 94V-0 3522-2K-ND 91 7.92 64.70 216.50 
Maxi Auto Blade 60A @ 500VAC Glass Filled Nylon UL 94V-0 3555-2K-ND NEW! 1.42 13.17 114.30 403.00 
8 ATO Auto Blade 30A @ 500VAC Glass Filled Nylon UL 94V-0 3522-3K-ND 1.20 10.52 85.75 288.25 
9 5mm 10A @ 250VAC PBT 4525K-ND NEW! 2.11 19.87 188.90 631.00 
10 Sub-Mini 5A @ 250VAC Thermoplastic UL 94V-0 3552K-ND NEW! at 7.21 67.95 226.75 
in Sub-Mini 5A @ 250VAC Thermoplastic UL 94V-0 3556K-ND NEW! 718 7.31 68.85 230.25 
Mini Auto Blade 20A @ 500VAC PBT UL 94V-0 3588K-ND¢ NEW! 1.11 10.42 97.67 325.56 
12 Mini and ATO Auto Blades 20A @ 500VAC PBT UL 94V-0 3557-2K-ND NEW! 1.04 9.12 73.45 259.00 
ATO Auto Blade 20A @ 500VAC PBT UL 94V-0 3587K-ND¢ NEW! 1.11 10.42 97.67 325.56 
13 Mini Auto Blade 20A @ 500VAC PBT UL 94V-0 3568K-ND NEW! 1.04 9.12 73.45 259.00 
14 Mini Auto Blade 30A @ 500VAC PBT UL 94V-0 3549-2K-ND NEW! 1.02 9.62 90.70 302.25 
ATO Auto Blade 30A @ 500VAC PBT UL 94V-0 3550-2K-ND NEW! 1.12 10.58 99.80 332.50 
15 ATO Auto Blade 20A @ 500VAC Nylon UL 94V-0 3560K-ND NEW! 1.79 16.58 141.98 480.00 

Covers 

5mm _ PVC UL 94V-0 3527CK-ND A4 411 30.75 _ 
16 3AG _ PVC UL 94V-0 4245CK-ND NEW! 55 5.20 49.50 164.50 
5 Cover Only _ Nylon UL 94V-0 4527CK-ND _ 2.38 22.60 76.50 
Cover Only _ Flame Retardant PVC 4628CK-ND NEW! .25 2.38 22.60 76.50 


t+ Surface Mount Versions 


Fuse Clips and Contacts 


Fig. 11 NEW! 


Digi-Key Pricing 

Fig. Accepts Fuse Size Current Rating Leg Width mm (Inch) Part No. 1 10 100 500 
1 3AG 15A 047 (1.2) 3562K-ND - 2.80 19.35 66.00 
5mm 15A .060 (1.5) 3517K-ND — 241 14.95 62.50 
5mm 15A .093 (2.4) 3518PK-ND _ 2.12 14.95 52.50 
2 5AG 30A .079 (2.0) 3566K-ND NEW! 52 4.53 36.55 129.00 
1AG, 3AG, 7AG, 8AG 15A .060 (1.5) 3529K-ND NEW! .29 2.68 18.80 67.00 
1AG, 3AG, 7AG, 8AG 15A .060 (1.5) 3513K-ND NEW! 29 2.74 19.45 68.25 
2AG, 5mm 10A .043 (1.1) 3521K-ND — 1.80 12.50 41.50 
3 5mm 15A .060 (1.5) 3512K-ND NEW! 7 1.62 11.05 37.25 
1AG, 3AG, 7AG, 8AG 15A .062 (1.6) 3530K-ND NEW! AZ 1.63 11.60 40.75 
2AG, 5mm 10A Rivet/SMT 3561K-ND — 1.80 12.50 41.50 
4 4AG 15A Rivet/SMT 3565K-ND NEW! 18 1.72 16.45 52.50 
1AG, 3AG, 7AG, 8AG 15A Rivet/SMT 3531K-ND NEW! 18 1.72 16.45 52.50 
5 6mm 6.3A .070 (1.8) 3520K-ND _ 1.56 11.05 37.25 
6 5mm 10A .047 (1.2) 3519K-ND _ 1.54 10.45 36.00 
1AG, 3AG, 7AG, 8AG 15A .060 (1.5) 3510K-ND NEW! 29 2.69 18.90 67.00 
7 1AG, 3AG, 7AG, 8AG 15A Rivet/SMT 3535K-ND NEW! 27 2.50 23.95 80.50 
8 Mini Auto Blade 30A .091 (2.3) 3564K-ND NEW! 23 2.16 17.20 49.50 
9 Mini Auto Blade 30A SMT 3563K-ND NEW! 23 2.16 17.20 49.50 
10 Mini and ATO Auto Blades 20A .062 (1.6) 3557K-ND NEW! pullg 1.64 11.60 40.75 
11 Maxi Auto Blade 60A -180 (4.6) 3555K-ND NEW! .24 2.26 16.20 64.75 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Richco “Quick Fit” Fuse Covers 


Features: 


For use on fuse terminal blocks or PCB- 


mounted fuse clips 


© UL recognized E81260, rating 105°C, 600V 


Material: Flexible PVC, RMS-55 
* Color: Transparent blue 


z Tyco Electronics NEW! 


Authorized Distributor 


Features: 


* Directly replaces mini-sized automotive fuses and Type | or Type II bimetal breakers » No cycling into short or overload 
conditions Virtually constant performance across voltage range of 4V ~ 14V © Probe points facilitate diagnostics and 


faultfinding * Low thermal derating permits use in under hood applications 


Applications: 


* Automotive and Heavy Trucks Circuits * Wiring Harness Protection * 12V Power Outlets » Intermittent Duty Circuits 


* DC Motor Circuits 
Specifications: 


* Electrical Rating: 14VDC Voltage maximum @ 100A maximum « Terminal Material: Brass H65; Thickness: 0.8mm; Tin 


PlatingThickness: 5um ¢ Insulating Material: PBT, Meets UL94V-0 requirements 


Fuse Dimensions - Inches(mm) Digi-Key Price Each Richco 
Type A B Cc D Part No. 25 100 Part No. 
Metric 50 (12.70) | .39 (9.91) | .24 (6.10) | .79 (20.07) | RP613-ND 53 AS 840620 
Metric 50 (12.70) | .39 (9.91) 28 (7.11) | 1.18 (29.97) | RP614-ND 58 43 840730 
Metric | .63 (16.00) | .58 (14.73) | .32 (8.13) | 1.26 (32.00) | RP615-ND 91 76 = | 840832 
Standard | .50 (12.70) | .39 (9.91) 32 (8.13) | 1.42 (36.07) | RP616-ND 1.16 96 =| 840836 


Dimensions in mm 


Color Current | Digi-Key Price Each Tyco 
Code Rating Part No. 1 10 Part No. 
Fig. 1 
Red 10A BD280-1130-10-ND 2.43 2.23 BD280-1130-10/16 
Light Blue 15A BD280-1130-15-ND 3.46 3.18 BD280-1130-15/16 
Yellow 20A BD280-1130-20-ND 3.46 3.18 BD280-1130-20/16 
Fig. 2 
White 25A BD280-1927-25-ND 4.41 4.05 BD280-1927-25/16 
Green 30A BD280-1927-30-ND 4.41 4.05 BD280-1927-30/16 


P/4 Littelfuse 


Expertise Applied | Answers Delivered 


1.46 8 (203.20) 
(37.08) Wire Loop 


Assembled 


Unassembled 


Fig. 10 
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Fuseholders and Fuse Clips 
Fuseholders 
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Dimensions in mm 


Fig. 7 NEW! 


Fig. 14 
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(2 Clips per Fuse) 


Accepts Mounting Mating | Termination Materials Maer Additional | Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Fuse Type Type Area Style Style Wire Gauge/Color | Terminal/Finish Body (A) Information | Part No. 1 10 100 Part No. 
1 3AG (.250" Dia.) & SFE In-Line Bayonet | Wire Leads 14AWG/Red Brass/Tin Thermoset 20 15" Loop F049-ND® 3.68 3.40 2.55 | 150145 
3AG (.250" Dia.) In-Line Bayonet | Wire Leads 14AWG/Red Brass/Tin Thermoset 20 19" Loop F1467-ND® 3.53 3.27 2.45 | 150079 
2 3AG (.250" Dia.) & SFE In-Line Bayonet | Wire Leads | No Wire (14AWG) Brass/Tin Thermoset 20 _ F3107-ND® 1.70 1.58 1.18 | 155020U 
3 3AG (.250" Dia.) & SFE In-Line Twist Lock} Wire Leads 14AWG/Red Brass/Tin Thermoplastic 20 8' Loop F062-ND® 2.78 2.57 1.93 | 155100 
3AG (.250" Dia.) In-Line Twist Lock] Wire Leads 14AWG/Red Brass/Tin Thermoplastic 20 19" Loop F3106-ND® 4.56 4.21 3.16 | 150215 
3AG (.250" Dia.) & SFE In-Line Twist Lock] Wire Leads | No Wire (14AWG) Brass/Tin Thermoplastic 20 _ F3108-ND® 81 15 56 | 155120U 
2AG (.177" Dia.) & 5x20mm In-Line Threaded | Wire Leads 16AWG/Red Brass Thermoplastic 10 13" Loop F1468-ND@ 2.88 2.66 2.00 | 150274 
Mini Blade In-Line Press Fit | Wire Leads 12AWG/Orange | Copper Alloy/Tin | Alcryn Thermoplastic 30 Dust Cover |F3208-NDov 4.57 3.17 2.81 | OFHM0002ZXJ 
Mini Blade In-Line Press Fit | Wire Leads 14AWG/Black Copper Alloy/Tin | Alcryn Thermoplastic 20 Dust Cover |F3207-NDov 4.29 2.97 2.64 | OFHM0001ZXJ 
6 Standard ATO Blade In-Line Press Fit | Wire Leads 16AWG/Black Copper Alloy/Tin | Alcryn Thermoplastic 20 Dust Cover |F1086-ND® 3.90 2.70 2.40 | FHAC0001Z 
Standard ATO Blade In-Line Press Fit | Wire Leads 16AWG/Black Copper Alloy/Tin | Alcryn Thermoplastic 20 Dust Cover |F3209-NDow 3.90 2.70 2.40 | FHACO001ZXJ 
Standard ATO Blade In-Line Press Fit | Wire Leads 12AWG/Orange _| Copper Alloy/Tin | Alcryn Thermoplastic 30 Dust Cover |F3210-NDow 451 3.13 2.78 | FHACO002ZXJ 
Maxi Blade In-Line Press Fit | Wire Leads 6AWG/Black Copper Alloy/Tin | Alcryn Thermoplastic 60 Dust Cover |F1059-ND@ 24.08 16.68 14.82 | OMAHO001Z 
7 Standard ATO Blade In-Line Press Fit | Wire Leads 16AWG/Black Copper Alloy/Tin | Alcryn Thermoplastic 20 No Cover |F3347-NDow 2.93 2.03 1.81 | OFHAQO01ZXJ 
Standard ATO Blade In-Line Press Fit | Wire Leads 12AWG/Orange | Copper Alloy/Tin | Alcryn Thermoplastic 30 No Cover |F3348-NDow 3.19 22 1.97 | OFHAQ002ZXJ 
8 Standard ATO Blade Panel(Interlocking) | Press Fit | Wire Leads 14AWG/Black Brass/Tin Thermoplastic 20 8" Loop F1088-ND® 1.88 = 1.30 | 01550300Z 
Standard ATO Blade Panel(Interlocking) | Press Fit | Wire Leads 10AWG/Orange Brass/Tin Thermoplastic 30 8" Loop F1089-ND® 271 _- 1.88 |01550400Z 
9 Standard ATO Blade Panel(Interlocking) | Press Fit | Wire Crimp | No Wire(10AWG) Brass/Tin Thermoplastic 30 - F3109-NDOw 1.29 - 90 | 01550430ZXU 
@ ROHS Compliant + 20 ampere rating use 16AWG wire “NEW! (Continued) 


2126 (usz010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Bid 


Expertise Applied 


Littelfuse Fuseholders and Clips 


answers detweree Fuseholders (Cont.) 


Accepts Mounting Mating | Termination Materials peace Additional | Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Fuse Type Type Area Style Style Wire Gauge/Color | Terminal/Finish Body (A) Information | Part No. 1 10 100 Part No. 
Maxi Blade Panel(Interlocking) | Press Fit Screw _— Copper Alloy Thermoplastic 60 — F1085-ND@ 24.48 _ 16.95 | OMABOOO1F 
10 | axi Cover for F1085-ND — Snap On = _ -_ ele = = F3307-ND¥ 2.44 — 1.69 |01520900U 
11 Mini Blade In-Line Press Fit | Wire Crimp | No Wire(16-22AWG) | Copper Alloy/Tin Thermoplastic 20 = FO68-ND@t+ 1.53 1.42 1.06 |01530002H 
12 Mini Blade PCB(Vertical) Press Fit PC Pin — Copper Alloy/Tin Thermoplastic 15 Single/End Cap | FO65-ND® 2.48 2.30 1.72 |01530008Z 
Mini Blade PCB(Vertical) Press Fit PC Pin = Copper Alloy/Tin Thermoplastic 15 Stackable | FO66-ND@ 2.48 2.30 1.72 |01530009Z 
13 Mini Blade PCB(Horizontal) | Press Fit PC Pin _ Copper Alloy/Tin Thermoplastic 15 = F064-ND® 2.51 2.32 1.74 |01530007Z 
14 Standard ATO Blade PCB(Vertical) Press Fit PC Pin — Spring Brass/Tin = 15 = F067-ND® 31 .29 .22 |01000057H 
@ RoHS Compliant + 20 ampere rating use 1GAWG wire “NEW! 
Fuse Clips 


Accepts End Stops Lead Clip Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Fuse Type (Ears) Type Materialt Finish Part No. 10 100 250 Part No. 
3AG (.250” Diameter) Yes Straight Spring Brass Tin-Plated F040-ND 23 A7 aS. 01020071H 
3AG (.250” Diameter) No Straight Spring Brass Tin-Plated F041-ND 23 A7 15 01020074H 
{ 3AG (.250” Diameter) Yes Straight Beryllium Copper Silver-Plated F046-ND 66 50 44 01220083H 
3AG (.250” Diameter) No Straight Beryllium Copper Silver-Plated F3105-ND NEW! 13 55 49 01220087H 
3AG (.250” Diameter) Yes Straight Beryllium Copper Tin-Plated F045-ND 54 AL 36 01220088H 
3AG (.250” Diameter) No Straight Beryllium Copper Tin-Plated F2777-ND. 60 45 40 01220093H 
3AG (.250” Diameter) No Angled-In Spring Brass Tin-Plated F042-ND 34 26 23 01020078H 
2 3AG (.250” Diameter) Yes Angled-In Spring Brass Tin-Plated F052-ND 34 26 23 01020079H 
Midget Fuses (13/32”) Yes Straight Spring Brass Tin-Plated F3305-ND NEW! 54 40 36 01050003H 
Midget Fuses (13/32”) Yes Straight Beryllium Copper Tin-Plated F3306-ND NEW! 2.85 2.14 1.90 01250003H 
3 3AG (.250” Diameter) Yes Straight Beryllium Copper Silver-Plated F048-ND 60 45 40 01220090N 
3AG (.250” Diameter) Yes Straight Spring Brass Tin-Plated F3103-ND NEW! 22 A7 15 01020080H 
4 3AG (.250” Diameter) No Rivet/Eyelet Spring Brass Nickel-Plated F038-ND 23 18 16 01010002H 
3AG (.250” Diameter) No Rivet/Eyelet Beryllium Copper Silver-Plated F3104-ND NEW! 1.65 1.24 1.10 01210002H 
5 2AG/5 x 20mm Yes Straight Spring Brass Tin-Plated F058-ND 23 18 16 01110501H 
2AG/5 x 20mm Yes Straight Beryllium Copper Tin-Plated F044-ND 42 32 28 01110506H 
6 5x 20mm Yes Straight Phosphor/Bronze Tin-Plated FO43CT-ND¥ 29 25 = 01110005MR 
5x 20mm Yes Straight Phosphor/Bronze Tin-Plated F043TB-NDO 120.00/1,000 01110005MR 
5x 20mm Yes Straight Spring Brass Silver-Plated F3102-ND NEW! 29 22 19 01000054H 
7 5 x 20mm Yes Straight Spring Brass Tin-Plated F063-ND 24 18 16 01000056H 
5 x 20mm Yes Straight Spring Brass Nickel-Plated F3304-ND NEW! 21 16 14 00300210N 
8 3AG (.250” Diameter) No Rivet/Eyelet Spring Brass Nickel-Plated F2776-ND 26 19 AF 01010003H 
9 3AG (.250” Diameter) Yes Straight Spring Brass Tin-Plated F2775-ND 24 18 16 01000058M 
10 5 x 20mm Yes Straight Spring Brass Tin-Plated F1501-ND 1.06 80 - 05200002H 


t+ Spring brass clips are suitable for current levels up to 10A; beryllium copper clips up to 30A. 


Omni-Blok® Fuse Block 


Fuse blocks for 2AG, 3AG and 5X20mm 


$ Cut Tape 


0 Tape and Box 


fuses. Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3 Terminal 4 Terminal 5 Terminal 6 
Specifications: Solder Type -110” -110” 187” .187” .250” 
¢ Clip/Terminals: Tin-plated spring brass © P.C. Board Solder/Q.C. NEMA/Q.C. Solder/Q.C. NEMA/Q.C. ac. 
* Base: Glass reinforced thermoplastic. 3AG — Mount 
type is Gray. UL94V0 flammability rating. AL g 
Agency Approvals/Current Rating 
ULL. CSA VDE/Semko 
Series (Amps) (Amps) (Amps) 
0254 10 10 N/A 
0354000 30 30 NWA 110 Fe] 110 Feel 
0354060 20 20 NWA 
0354080 20 20 N/A 
0354090 30 25 N/A 
0354010 15 15 N/A 
0520 10 10 6.3 
Number Accepts Terminal Dimensions - Inch Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. of Poles Fuse Type Type A B c Part No. 1 10 100 Part No. 
0254 Series (2AG) 
1 1 2AG 2 10 50 35 F1470-ND 1.36 1.26 94 025400012 
1 2AG 3 70 50 235 F1472-ND 1.36 1.26 94 025402012 
2 1 2AG 1 10 50 235 F1471-ND LAr 1.08 81 025401012 
0354 Series (3AG) 
1 1/4” 3AG 4 1.4 53 -50 F1497-ND 1.11 1.03 718 03540001ZXGY 
1 1/4” 3AG 5 1.4 53 50 F1499-ND 1.11 1.03 78 03540601ZXGY 
1 1 1/4” 3AG 6 1.4 53 50 F1500-ND 1.11 1.03 78 03540801ZXGY 
2 1/4” 3AG 6 1.4 53 1.12 F3130-ND NEW! 2.17 2.01 1.51 03540802ZXGY 
1 1/4” 3AG 6 1.4 53 -50 F3131-ND NEW! 1.87 1.73 1.30 03540901ZXGY 
2 1 1/4” 3AG 1 1.4 53 -50 F1498-ND 1.17 1.08 81 03540101ZXGY 
0520 Series (5x20 mm, 
1 1 5 x 20mm 2 92 50 40 F1503-ND 1.15 1.06 80 052000042 
1 5 x 20mm 3 92 50 40 F1502-ND 1.15 1.06 80 052000032 
2 il 5 x 20mm 1 92 50 40 F1504-ND 1.21 1.12 84 05200101Z 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Wid Littelfusé Traditional Panel Fuseholders 


Expertise Applied | Answers Delivered Note: See data sheet for detailed Agency Approvals. QPL .ASL (a) 


TERMINAL ORIENTATION 
Straight 


LF/ 


Right Angle (End View) 


@ 11(2.79) 


os 
69 
(17.53) + 
©.14 (3.56) (11.43) 
(.250” Solder Terminal Shown) 
Accepts Fuse Terminal Terminal Knob Accessories Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Type Orientation Type Type Included Part No. 1 10 100 Part No. 
1 3AG (.250” Dia.) Right Angle Solder Knurled = ) 8 F007-ND 3.86 3.57 2.68 | 03420022H 
3AG (.250” Dia.) Right Angle Solder Fluted _ ) 78 ( F1478-ND 3.86 3.57 2.68 | 03420004H 
3AG (.250” Dia.) Right Angle Solder Fluted Lockwasher ) 78 ( F004-ND 3.97 3.66 2.75 | 03420004HXL 
2 3AG (.250” Dia.) Right Angle Solder Fluted Lockwasher/Drip Seal ) 78 ( F003-ND 417 3.86 2.89 | 03420004HXPL 
3AG (.250” Dia.) Right Angle -250" Q.C. Fluted _ ) 78 ( F012-ND 4.34 4.01 3.01 | 03420828H 
3AG (.250” Dia.) Right Angle -250” Q.C. Knurled = ) 78 ( F3118-ND NEW! 4.77 4.41 3.31 |03420848H 
3 3AG (.250” Dia.) Straight Solder Eyelet Knurled _ i 53) .01 (51. FO05-ND 3.68 3.40 2.55 | 03420012H 
3AG (.250” Dia.) Straight Solder Eyelet Fluted =_ -69 (17.53) | 2.01 (51.05) - FO06-ND 3.68 3.40 2.55 | 03420014H 
3AG (.250” Dia.) Straight 187" Q.C. Fluted — 69 (17.53) | 1.78 (45.21) .30 (7.62) | FO09-ND 4.13 3.82 2.87 | 03420038H 
4 3AG (.250” Dia.) Straight .250” Q.C. Fluted = .69 (17.53) | 1.70 (43.18) | .40 (10.16) | F013-ND 4.54 4.20 3.15 | 03420838H 
3AG (.250” Dia.) Straight -250” Q.C. Knurled = 69 (17.53) | 1.70 (43.18) | .40 (10.16) | FO15-ND 4.54 4.20 3.15 | 03420858H 
3AG (.250” Dia.) Straight Solder Fluted O-Rings (2)/Watertight 94 (23.88) | 2.23 (56.64) — F1479-ND 27.61 25.49 19.12 | 03420006 
6 5x 20mm Right Angle _| .187” Solder/Q.C. Screwdriver Slot = 65 (16.51) | 1.66 (42.16) | .62 (15.75) | FO53-ND 5.75 6.31 3.98 | 03450621H 
6 5x 20mm Right Angle | .187” Solder/Q.C. Finger Grip = 65 (16.51) | 1.66 (42.16) | .62 (15.75) | FO54-ND 5.75 5.31 3.98 | 03450623H 
3AG (.250” Dia.) Right Angle P.C. Board Pins Screwdriver Slot _ 49 (12.45) | 1.77 (44.96) | .48 (12.19) | FO55-ND 3.98 3.68 2.76 | 03450101H 
7 3AG (.250” Dia.) —- _ Screwdriver Slot Replacement Knob for F055 — — _ F1482-ND 1.39 1.29 97 | 03450101HX020 
5x 20mm Right Angle P.C. Board Pins Screwdriver Slot = 49 (12.45) | 1.77 (44.96) | .48 (12.19) | FO56-ND 5.15 4.76 3.57 |03450121H 
3AG (.250” Dia.) Straight -250" Q.C. Flip-Top Spare Fuse Carrier .75 (19.05) | 1.50 (38.10) | 1.04 (26.42) | FO59-ND 5.01 4.63 3.47 |03460877H 
8 5x 20mm Straight 187” Q.C. Flip-Top Spare Fuse Carrier .70 (17.78) | 1.03 (26.16) | .94 (23.88) |F1477-ND 6.46 5.97 4.48 |02860677H 
2AG (.177” Dia.) Straight -110” Q.C. Flip-Top Spare Fuse Carrier 61 (15.49) .85 (21.59) -87 (22.10) | F1476-ND 3.62 3.34 2.51 _|02860377H 
9 2AG Right Angle_| .110” Solder/Q.C. Screwdriver Slot = 9.55 (13.97) | .93 (23.62) = F1469-ND 4.37 4.04 3.03 [02450001 
10 Midget Straight .250” Solder/Q.C. Knurled = = = -32 (8.13) | F3346-ND NEW! 9.46 8.73 6.55 | 05710007L 


International Shock-Safe Panel Mount Fuseholders 


Designed to eliminate the possibility of electrical shock, as defined in IEC 60065 and 60127. Anti-tease feature eliminates circuit interruption when knob is accidentally depressed. ~W 
Note: See data sheet for detailed Agency Approvals. 


TERMINAL ORIENTATION TERMINAL TYPE 
B. i aie ee 
— x. hole 
c [ / 187” hole .250” 
Ph Solder/Q.C. NEMA Q.c. 
(Right Angle Shown) (Right Angle Shown) Right Angle Straight 2501+ 
Accepts Fuse Terminal Terminal Body Knob Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Type Orientation Type¢ Profile Type A B Cc D E Part No. 1 10 100 | Part No. 
2AG (.177" Dia.) Straight -187” Solder/Q.C. | Low Screwdriver Slot (Blue) = -30 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 1.75 (44.45) |F1486-ND 4.50 4.16 3.12 |03452LS2H 
3AG (.250” Dia.) Straight -187” Solder/Q.C. | Low Screwdriver Slot (Gray) _ -30 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 1.75 (44.45) |F1492-ND 3.50 3.23 2.43 |03453LS2H 
3AG (.250” Dia.) Straight -187” Solder/Q.C. | Low Screwdriver Slot (Gray) _ 30 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 1.75 (44.45) |F1493-NDt 3.98 3.68 2.76 |03453LS2HXNP 
3AG (.250” Dia.) Straight NEMA .250"Q.C. | Low Screwdriver Slot (Gray) _ 36 (9.14) | .032 (0.81) | .60 (15.24) | 1.75 (44.45) |F3124-ND NEW! 3.50 3.23 2.43 |03453LS8H 
3AG (.250” Dia.) Right Angle_| .187” Solder/Q.C. | _Low Screwdriver Slot (Gray) | .53 (13.46) = _ 60 (15.24) | 1.75 (44.45) |F1490-ND 3.28 3.03 2.27 _|03453LS1H 
3AG (.250” Dia.) Right Angle | NEMA.250"Q.C. | Low Screwdriver Slot (Gray) | .59 (14.99) _ _ .60 (15.24) | 1.75 (44.45) |F3123-ND NEW! 3.50 3.23 2.43 |03453LS7H 
1 3AG (.250” Dia.) Right Angle | .187” Solder/Q.C. | High Screwdriver Slot (Gray) | .53 (13.46) _ _ .60 (15.24) | 1.75 (44.45) |F3119-ND NEW! 3.28 3.03 2.27 |03453HS1H 
3AG (.250” Dia.) Right Angle | NEMA.250"Q.C. | High Screwdriver Slot (Gray) | .59 (14.99) _ _ .60 (15.24) | 1.75 (44.45) |F3120-ND NEW! 3.50 3.23 2.43 |03453HS7H 
5 x 20mm (.197” Dia.) | Right Angle | NEMA.250"Q.C. | High Screwdriver Slot (Black) | .59 (14.99) _ _ 60 (15.24) | 1.75 (44.45) |F1494-ND 3.50 3.24 2.43 |03455HS7H 
5 x 20mm (.197" Dia.) | Right Angle | .187" Solder/Q.C. | Low Screwdriver Slot (Black) | .53 (13.46) = = 60 (15.24) | 1.75 (44.45) |F3126-ND NEW! 3.50 3.24 2.43 |03455LS1H 
5 x 20mm (.197” Dia.) Straight -187” Solder/Q.C. | Low Screwdriver Slot (Black) = 30 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 1.75 (44.45) |F3127-ND NEW! 3.50 3.24 2.43 |03455LS2H 
5 x 20mm (.197” Dia.) | Right Angle | NEMA .250” Q.C Low Screwdriver Slot (Black) | .59 (14.99) ad =— .60 (15.24) | 1.75 (44.45) |F3128-ND NEW! 3.94 3.64 2.73 |03455LS7H 
5 x 20mm (.197” Dia.) Straight NEMA .250” Q.C Low Screwdriver Slot (Black) = -36 (9.14) | .032 (0.81) | .60 (15.24) | 1.75 (44.45) |F3129-ND NEW! 3.94 3.64 2.73 |03455LS8H 
2AG (.177” Dia.) Straight -187” Solder/Q.C. | Low Fingergrip (Black) _ 30 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 2.00 (50.80) |F1484-ND 4.50 4.16 3.12 |03452LF2H 
3AG (.250” Dia.) Straight -187” Solder/Q.C. | Low Fingergrip (Black) = -30 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 2.00 (50.80) |F1488-ND 3.28 3.03 2.27 |03453LF2H 
2 3AG (.250” Dia.) Straight NEMA .250"Q.C. | Low Fingergrip (Black) _ -36 (9.14) | .032 (0.81) | .60 (15.24) | 2.00 (50.80) |F1489-ND 3.50 3.23 2.43 |03453LF8H 
3AG (.250” Dia.) Right Angle | .187" Solder/Q.C. | Low Fingergrip (Black) -53 (13.46) _— _ .60 (15.24) | 2.00 (50.80) |F3121-ND NEW! 3.28 3.03 2.27 |03453LF1H 
3AG (.250” Dia.) Right Angle_| NEMA .250” 0.C Low Fingergrip (Black) -59 (14.99) = = -60 (15.24) | 2.00 (50.80) |F3122-ND NEW! 3.50 3.23 2.43 |03453LF7H 
5x 20mm (.197" Dia) | Right Angle | 187" Solder/0.C. | Low Fingergrip (Black) 53 (13.46) = = “60 (15.24) | 2.00 (50.80) [F3125-ND NEW! | 3.50 3.24 2.43 |03455LF1H 


$Q.C. = Quick Connect ++ Neoprene Washer Drip Proof Seal 


Fuseholder Replacement Knobs 
for International Shock-Safe Fuseholders © 


With the universal 345 Series fuseholder, the low profile body holders will accept any one of these 
replacement knobs. A G 


Note: See data sheet for detailed Agency Approvals. 


Accepts Fuse Knob Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Type Type Part No. il 10 100 Part No. 
1 2AG Fingergrip (Black) F1483-ND 2.06 1.91 1.43 |03452LF1HX020 
2 5x 20mm Fingergrip (Black) F1495-ND 1.53 1.41 1.06 | 03455LF1HX020 
3 3AG Fingergrip (Black) F1487-ND 1.16 1.08 81 |03453LF1HX020 
4 2AG Screwdriver Slot (Blue) | F1485-ND 2.06 1.91 1.43 |03452LS1HX020 
5 5x20mm_ | Screwdriver Slot (Black) )F1496-ND 1.53 1.41 1.06 |03455LS1HX020 
6 3AG Screwdriver Slot (Gray) |F1491-ND 1.53 1.41 1.06 —|03453LS1HX020 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2128 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


A s . Amp | Voltage | Digi-Key Price Each Amp | Voltage | Digi-Key Price Each 
Littelfuse Rating | Rating | Part No. 1 10 ‘100 Rating | Rating | Part No. 110 100 
250 | 125 |WK4435TB-ND@$ NEW!| — 526.40/1,400 1.00 | 250 |WK4948BK-ND@- 71 «466 ~«49 
sailinaiia imate Ali 315 | 125 |WK4437BK-NDe 99 92 69 1.25 | 250 |WK4950BK-NDe- 71 66 49 
400 | 125 |WK4440BK-ND@ 99 92 69 1.60 | 250 |WK4953BK-ND¢- 71 66 49 
pla reece eed Fuses 500 | 125 |WK4441BK-ND¢@= 99 92 69 2.00 | 250 |WK4957BK-ND@ 71 66 49 
(Telecom Interface Protector) 500 | 125 |WK4441TB-ND@+ NEW!| — 526.40/1,400 2.50 | 250 |WK4958BK-ND@ 71 66 49 
630 | 125 |WK4443BK-ND@ 99 92 © 69 3.15 | 250 |WK4924BK-ND@ 71 466 ~«49 
800 | 125 |WK4446BK-ND¢@= 99 92 69 4.00 | 250 |WK4962BK-ND@ 71 66 49 
1.00 | 125 |WK4448BK-ND@ 99 92 69 5.00 | 250 |WK4963BK-ND@ 71 66 49 
1.00 | 125 |WK6277TB-ND@+NEW!) — 526.40/1,400 6.30 | 250 |WK4964BK-ND@t 71 66 49 
1.25 125 |WK4450BK-ND® 99 92 69 Time-Lag 372 Series (IEC 60127-3/IV) 
1.60 125 |WK4453BK-ND¢ 99 92 69 040 250 |WK6251-ND® NEW! 1.00 93 -70 
2.00 125 |WK4457BK-ND@ 99 92 69 050 250 |WK4222BK-ND® 95 88 66 
ie Note; Holes, 2.00 | 125 |WK6278TB-ND@+NEW!| — 526.40/1,400 .063 | 250 |WK4225BK-ND® 95 88 66 
75.08 -91.0 2.50 125 |WK4458BK-ND@ 99 92 69 .080 250 |WK4226BK-ND@ 77 72 54 
3.15 125 |WK4424BK-ND¢ 99 92 69 -100 250 _|WK4227BK-ND® A 72 54 
Ammopack ShortiLeads 3.45 | 125 |WK6279TB-ND@+NEW!| _526.40/1,400 125 | 250 |WK4228BK-ND@ 77 72 5A 
4.00 | 125 |WK4462BK-ND@+ 99 92 69 160 | 250 |WK4230BK-ND@* 77 72 54 
Approvals: cULus Recognized: File No. E67006. Complies to ElA- 5.00 125 | WK4463BK-ND 99 92 69 200 cache |e AEL DX 2 7 72 54 
1S-968; Telcordia GR-1089 5.00 | 125 |WK6280TB-ND@¢NEW!| — 526.40/1,400 250 | 250 |WK4235BK-ND@ 77 72 54 
Features: * For UL60950/1950 3rd Edition applications * Highly 6.30 | 125 |WK4466BK-ND@ 99 92.69 315 | 250 _| WK4237BK-ND@e 68 6348 
defined cutoff times * Flame resistant encapsulated casing » Low RoHS Compliant + Tape and Box -400 250 | WK4240BK-ND® 68 63 48 
internal resistance »° Irreversible physical separation * Stable Pa, P . 500 250 | WK4241BK-ND@ 68 63 48 
characteristics under varying temperatures treet ie wee a, andl beg bahia biped ~ F -500 250 |WK4241TB-ND@ + NEW! 283.00/1,000 
Maximum Fault Currents: <50A at 125VAC; <35A at 125VDC vie pucshciders We nee gids ai -630 250 |WK4243BK-ND@e 68 63 48 
Material: * Base and Cap: Brown thermoplastic (polyamide PA 6.6), -800 250 | WK4246BK-ND@ 68 63 48 
UL 94V-0; * Round Pins: Copper alloy, tin-plated ; 1.00 250 |WK4248BK-ND 68 63 A8 
a] i 
in| ots reves | NEW! 440V, 6.3 x 32mm oe eo, 
Rating |Rating ej [Bart No: il ily Ceramic Body — Time 1.60 | 250 |WK4253BK-NDe« 68 63 48 
ir coo isenes Lag Fuses 2.00 | 250 _|WK4257BK-NDs 68 63 48 
380 ie ee eeo en be 35 Features: ¢ For high voltage applications * Surge 2.00 250 | WK4257TB-ND@ + NEW! 283.00/1,000 
380 125 | WK4560TB-ND$ 347.13/1,400 tolerant. * High breaking capacity . Pluggable 2.50 250 | WK4258BK-ND 68 63 48 
1.00 125 | WK4563BK-ND 59 55 into clips or shocksafe holders 2.50 | 250 |WK6276TB-ND@4NEW!| — 283.00/1,000 
1.00 125 WK4563TB-ND¥¢ 347.13/1,400 ean ae wera hs Sens: papel ate ae .-\¥ 3.15 250 |WK4224BK-ND¢+ 68 63 48 
1.25 125 |WK4564BK-ND 59 55 peranng. remperature: sco (consider de-rating) ¢ #WBus 3.15 250 |WK4224TB-ND@+NEW!| —283.00/1,000 
1.25 125 |WK4564TB-ND¢ 347.13/1 400 Amp | Voltage /Digi-Key Price Each 4.00 | 250 | WKE262B NDS 68 6348 
1.50 105 |Wraeeenrene 5 ee Rating | Rating | Part No. 1 10 4.00 | 250 |WK4262TB-ND@4NEW!| — 283.00/1,000 
1.00 440 | WK6266-ND 1.78 1.65 5.00 | 250 |WK4263BK-ND@ 68 63 48 
$ Tape and Box 4.25 440 | WK6267-ND 1.78 1.65 5.00 250 |WK4263TB-ND@ + NEW! 283.00/1,000 
1.60 440 | WK6268-ND 1.78 1.65 6.30 | 250 |WK4264BK-ND@t 68 63 48 
TE5 Sub-Miniature ® «@) & 2.00 440 WK6269-ND 1.78 1.65 Time-Lag 382 Series IEC 60127-3/IV High Breaking 
= 250 440 | WK6270-ND 1.78 1.65 1.00 | 250 ]WK6207BK-ND 80 75 56 
Fuses — UL 248-14 3465 440 WNRESEERTS eT 465 2.00 | 250 |WK6208BK-ND 80 75 56 
Approvals (395 and 396 Series): 4.00 440 WK6272-ND 1.78 1.65 ie ps pee Dae = a = 
cUL Listed, UL Listed for .050A ~ 6.30A. 5.00 440 | WK6273-ND 1.78 1.65 ; . : : : 
PSE approved for 1.00A ~ 5.00A 6.30 440 | WK6274-ND 1.78 1.65 4.00 | 250 RWKG2nTB ING 80.75 56 
Features: 10.00 440 _|WK6275-ND 1.78 1.65 5.00 | 250 Reo ane 80.75 36 
6.30 | 250 |WK6213BK-NDt 80.75 56 


* Fast-acting and time-lag 
* Material: Brown thermoplastic UL 


RoHS Compliant + Conducting Path minimum: 2mm* 


94V-0 Wickmann® Brand + Tape and Box 
* Round Pins: Copper alloy, tin-plated Product * Digi-Key® TR5 Sub-Miniature Fuse IEC 60127-3 Kit 10 each 
* Soldering Heat Resistance: 260°C, 10 of TRS Sub-Miniature Fuses indicated and 15 each of TRS Fuse- 
ds (IEC 60068-2-20 aos holders (WK0001-ND) 
Short Leads roe iis TR5 Sub-Miniature 
* Plug-in holders available WK0113-KIT-ND — RoHS C i 424.76 
Fuses a IEC 60127-3 -KIT-ND — Ro. OMpMiANl. zacccgsc.sactiswencnsae $124. 
Breaking Capacity: 100A at 125VAC 
Amp_| Voltage | Digi-Key Price Each D©O & WV YO | TRS Sub-Miniature Fuses — 2085 
Rating | Rating | Part No. 1 10 100 Approvals: < 
Fast-Acting 395 Series ¢ 370 Series: SEMKO Approved, cULus Recognized, CCC Approved (.050A ~ UL 248-1 4 Hei \e° 
~ ioles 
050 25 |WK4322BK-ND® 399 369. 277 Cook Agee (.050A ~ 5.00A) Expert Report (6.30A), PSE Approved . ; in pe aa 
‘ pprovals: board: ‘ 
063 125 | WkK4325BK-ND@ 2.56 2.37 1.78 * 372 Series: SEMKO Approved, cULus Recognized, CCC Approved (.050A ” 7 oa Lapse 
100 | 125 |WK4327BK-ND@ 94 87 65 ~ 6.30A), VDE Approved (.050A ~ 4.00A) Expert Report (5.00A, 6.30A), PSE 373 and 374 Series: UL Listed, CSA Certified Approved 5.08 
125 125 |WK4328BK-ND@ 94 87 65 Approved (1.00A ~ 4.00A), Korean Approved (.050A ~ 6.30A) (.050A ~ 10A) sist 
160 125 |WK4330BK-ND@ 94 87 65 © 382 Series: SEMKO Approved and cULus Recognized (1.00A - 6.30A), CCC Material: ¢ Base and cap: Brown thermoplastic UL 94V-0, Leads 
200 125 |WK4334BK-ND@ “94 87 65 fuproved eet WDE ‘Abbtoved ae ae) Expat Nepott insulated * Round Pins: Copper alloy, tin-plated 
.250 125 |WK4335BK-ND¢* 94 87 65 ek) -30A), pproved (1. ~ 5.00A), Korean Approved (1, Features: » Fast-acting and Time-lag » Soldering Heat 
315 125 | WK4337BK-ND® 940 87 65 Material: * Base and Cap: Brown thermoplastic, Polyamide PA 6.6, UL 94V- eral 10 seconds, IEC-60068-2-20 ° Plug: @ss & ® 
-400 125 |WK4340BK-ND 94 87 65 0 * Round Pins: Copper alloy, tin-plated reo 
500 125 _|WK4341BK-NDe -94 87 65 Features:  Fast-acting and Time-lag_* Soldering Heat Resistance: 260°C, 10 Am Voltage | Digi-Ke Price Each 
“630 | 125 | WK4343BK-ND "04.8765 seconds (IEC 60068-2-20) * Plug-in holders available Rating Rating BENG ji a son 
800 | 125 | WK4346BK-ND® 94 87 65 BREAKING CAPACITY: 370 and 372 Series: 35A at 250VAC for (.050A ~ Fast-Acting 373 Series 
1.00 125 |WK4348BK-ND@- 94 87 65 3.15A), 40A for (4.00A), 50A for (5.00A, 6.30A) 382 Series: 100A at 250VAC -050 250 |WK3022BK-ND® 4.03 3.72 2.79 
1.25 125 |WK4350BK-ND@- 94 87 65 (1.00A ~ 6.30A) 063 250 |WK3025BK-ND® 4.03 3.72 2.79 
1.60 | 125 |WK4353BK-ND 94 87 65 : .080 250 |WK3026BK-ND@ 4.03 3.72 2.79 
200 | 425 IWRASETEReRIDSS “94.87.65 Amp _| Voltage | Digi-Key Biceeach 100 | 250 |WK3027BK-ND@ 89 ©8362 
oso | 125 |WK4358BK-NDee 04 «87S Rating | Rating | Part No. 1 10 100 125 | 250 _|WK3028BK-ND 89 «83S 
. . i 5 Fast-Acting 370 Series (IEC 60127-3/III) -160 250 |WK3030BK-ND 89 83 62 
315 | 125 abou oe 87 2.88 050 | 250 |WK4922BK-ND¢@ 3.38 3.13 235 200 | 250 |WK3034BK-ND¢@ 89 «6.83.62 
4.00 | 125 |WK4362BK-ND@+ 240 87S 063 | 250 |WK4925BK-ND@ 3.38 3.13 2.35 .250 | 250 |WK3035BK-ND¢+ 89 83 62 
5.00 | 125 |WK4363BK-ND@ 94 87 65 100 | 250 |WK4927BK-NDe 71 66 49 .315 | 250 |WK3037BK-ND 89 ©8362 
6.30 | 125 |WK4366BK-ND@+ 94°87 65 425 | 250 |WK4928BK-NDe 71 66 «49 400 | 250 |WK3040BK-ND 89 «8362 
Time-Lag 396 Series 160 250 |WK4930BK-ND@ 71 66 49 -500 250 |WK3041BK-ND@: 89 83 62 
063 | 125 |WK4425BK-ND 134. 124.93 500 1 250 IWIISeRRENs 7A 66 4G) .630 | 250 |WK3043BK-ND@ 89 83.62 
080 | 125 |WK4426BK-ND 1.34 124 93 250 | 250 |WK4935BK-NDe« 71 6649 800 | 250 ane eo wae ee 
100 425 |WK4427BK-ND@ 4419 1.10 83 . : 5 3 1.00 250 |WK3048BK-ND@- 89 83 62 
: : : ; S15 | 250 |WKsoe7BND 71 6649 1.25 | 250 _|WK3050BK-ND@+ 89.8362 
125 125 |WK4428BK-ND® 1.19 1.10 83 .400 250 |WK4940BK-ND@ 71 66 49 1.60 250 |WK3053BK-ND@ ) 83 “62 
-160 125 |WK4430BK-ND 1.19 1.10 -83 500 250 |WK4941BK-ND® 71 66 49 2.00 250 |WK3057BK-ND¢e 89 83 62 
-200 125 |WK4434BK-ND@e 99 92 69 .630 250 |WK4943BK-ND® 71 66 49 2.50 250 |WK3058BK-ND@- 89 83 62 
250 | 125 |WK4435BK-ND@ 99 92 69 .800 250 _|WK4946BK-ND 71.66.49 @ RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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7 | Li If * Wickmann® Amp | Voltage | Digi-Key Price Each NEW! FKS ATO® 
tte use Brand Product Rating | Rating | Part No. 1 10 100 B lade Fuse 
Expertise Applied | Answers Delivered 315 250 | WK4037BI-ND 99 92 69 
400 250 |WK4040BK-ND 89 83 62 The FKS-32 is an ATO style blade fuse, featuring 
TR5 Sub-Miniature Fuses — UL 248-14 (cont. a three part construction with copper contacts 
( ) 500 250 | WK4041BK-ND» 89 83 62 for excellent reliability in harsh environment 
Fert iT F a R 7 5 ditions and low voltage drop. Current ratings 
‘Amp | Voltage |DigihKey Price Each 630 | 250 |WK4043BK-ND 89 83.62 con S g 
Rating | Rating | Part No. 110 100 800 | 250 _|WK4046BK-ND» 89° 8: 820 | | OR tim Ok iin see-through ‘caver. for easy 
3.15 250 |WK3024BK-ND® 89 83 62 1.00 250 |WK4048BK-NDe 89 83 62 Specifications: 
4.00 250 | WK3062BK-ND@* 89 83.62 1.25 250 |WK4050BK-ND 89 83 62 Cover: Thermoplastic (VO, transparent) 
5.00 250 |WK3063BK-ND® 89 83 62 4.60 250 |WK4053BK-NDe 89 83 62 Connbetlons: Conper alley, cul. Sh Easesibtericd heat-resistant) 
6.30 250 |WK3066BK-ND¢* 89 83 -62 2.00 250 |WK4057BK-NDe 89 83 62 Breaking capacity: 1,000 ‘A, 32 VDC 
8.00 250 _|WK6240-ND@ NEW! 89 8362 2.50 250 | WK4058BK-ND 89 83 62 _ _ 
10.00 | 250 |WK3071BK-ND@ 89 832 3.15. | 250 |WK4024BK-ND« 9. 83. 62 pe Voltage | Digi-Key BricelEach 
7 ; 7 ating Rating | Part No. 1 10 
Time-Lag 374 Series — RoHS Compliant 4.00 250 |WK4062BK-ND* 89 83 62 1 32 WK6254-ND 83 77 
.050 250 |WK4022BK-ND 1.38 1.28 96 5.00 250 | WK4063BK-ND> 89 «4«83—~Cté«‘D 2 32 WK6255-ND 83 aT 
063 250 |WK4025BK-ND 1.38 1.28 96 6.30 250 |WK4066BK-ND 89 83 62 : fe ieeee Ne i yal 
-080 250 |WK4026BK-ND 1.29 1.19 -90 ¥ e 
10.00 | 250 |WK4071BK-ND 99 92 69 5 30 WK6258-ND 33 ‘7 
100 | 250 |WK4027BK-ND 1.29 1419 90 - 10 32 |WK6259-ND 33 77 
125 | 250 | WK4028BK-ND 1.09 1.01.76 ss Ronte Compliant 15 32. |WK6260-ND 8377 
o' jub-Miniature Fuses indicated and 15 each o' ‘use- 5 z A at 
Saeed cone | 28 -t2)ciNID> 1.09 1.01.76 holders (WK0001-ND) 30 32___ |WK6263-ND 83 77 
250 250__|WK4035BK-ND 99 92.69 WKO0116-KIT-ND — RoHS Compliant...................006.. $142.91 40 32 WK6264-ND 83 7 


Clip and Fuseholders 


Fig.1 NEW! Fig.2 NEW! Fig.3 NEW! 


Fig.8 NEW! 
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Bayonet> 
Sealing 


Fig.4 NEW! 


Fig.5 NEW! 


Fig.6 NEW! 


= M12.7x15 
Cys . 


End stops Digi-Key Pricing Wickmann 
Fig. Accepts Fuse Type (Ears) Lead Type Contact Material Finish Part No. il 10 100 Part No. 
1 5x20mm/6.3x32mm (3AG) Yes Angled In Copper alloy Tin plated WK6241-ND NEW! 42 3.87 29.03 51800001009 
2 5x20mm Yes Straight Copper alloy Tin plated WK6242-ND NEW! 14 1.32 9.90 52000001009 
3 PC Mount, 6.3x32mm No Straight Copper alloy Tin plated WK6253-ND NEW! .21 1.92 14.40 10207101009 
4 5x20mm Yes Straight Copper alloy Tin plated WK6243-ND NEW! 17 1.59 11.93 52100001009 
5 5x20mm Yes Angled In Copper alloy Tin plated WK6245-ND NEW! 87 8.04 60.30 65600001009 
6 Cover for WK6245/WK6249 = = = Transparent WK6246-ND NEW! -70 6.42 48.15 65900000009 
Cover for WK6245/WK6249 = = = Blackt WK6247-ND NEW! 88 8.10 60.75 66000001009 
7 5x20mm Yes SMD Copper alloy Tin plated WK6249CT-ND+ NEW! 1.82 16.77 140.94 65800001109 
5x20mm. Yes SMD Copper alloy Tin plated WK6249TR-ND§ NEW! 388.80/400 65800001109 
8 5x20mm Yes Straight Copper alloy Tin plated WK6244-ND NEW! 55 5.10 38.25 64600001003 
9 Inline 5x20mm _ Crimp/Screw Copper alloy Corrosion-protected | WK0012-ND NEW! 2.55 23.55 176.63 271.1101.0002 
10 5 x 20mm Yes Straight Copper alloy Tin plated WKO0011-ND 37 3.42 25.65 64900001009 
11 Blade Fuse MINI/FK1 = Straight Copper alloy Tin plated WK5201-ND NEW! 3.02 27.87 209.03 178.6764.0001 
12 Blade Fuse for ATO/FKS. = Straight Copper alloy Silver plated WK6265-ND NEW! 2.93 27.06 202.95 178.6165.0002 
13 Blade Fuse ATO/FKS _ Wire/IDC Copper alloy Tin plated WK6250-ND NEW! 2.94 27.15 203.63 277.6106.0002 
14 TR5° Radial A=3.00mm Straight Copper alloy Tin plated WKO0001-ND 81 7.50 — 56000001319 
TR5® Radial A=4.3mm Straight Copper alloy Tin plated WK6235-ND 66 6.09 _— 56000001009 
15 TR5°/TES® Radial = SMD Copper alloy Tin plated WKO0010CT-ND¢ 1.61 14.88 = 56400001009 
TR5°/TES® Radial = SMD Copper alloy Tin plated WKO0010TR-ND§ 1078.80/1500 56400001009 
16 TR5°/TES® Radial = Straight Copper alloy Tin plated WKO0009-ND 1.28 11.82 88.65 56200001009 
17 TR5°/TES® Radial = Solder/quick connect Copper alloy Tin plated WK6224-ND 1.21 11.16 = 57000000001 
18 | Cover for WK6224-ND/WK6225-ND = = Polycarbonate PC Transparent WK6226-ND 46 4.20 = 57500000001 
19 TR5°/TES® Radial _- Straight Copper alloy Tin plated WK6225-ND .99 9.12 _- 57100000001 
t Suitable for IR Soldering Process $CutTape § Tape and Reel 
Wickmann® Brand Product —__|EC 60127-2 Metric (5x20mm) Fuses F Ws © AOS OOO 
BREAKING CAPACITY: Breaking Digi-Key Price Each Wickmann 
194 Series: 1500A at 250VAC Amperage Voltage Capacity Part No. 1 10 100 Part No. 
195 Series: 35A at 250VAC for (.040 ~ 2.50A) Fast Acting, High Breaking Capacity 194 Series (Ceramic) 
315A 250V 1500A WK2037-ND 96 89 67 19403150001 
1.60A 250V 1500A WK2053-ND. 54 -50 -38 19411600001 


Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2130 (usz010) 
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P/4 Littelfusé = wickmann® WOE 
Expertise Applied | Arsmesoeivers §— Brand Product 4 2Nock-Safe Fuseholders 


Shock-Safe fuseholders for 1/4 x 1-1/4” (3AG) or 5 x 20mm fuses built according to UL 512 and IEC 60127-6 UL 94V-0 ratings. Injection-molded terminals prevent intermittent connections »* PC Mount versions include 
and CSA C22.2 No. 39 additional pin(s) for added stability from torsional forces seen during fuse removal * Panel Mount versions 
Specifications: * VDE, SEMKO rated for use up to 250 Volts * Casing made of black thermoplastic with have combination 3/16” quick-connect/solderable tabs 


VERTICAL FUSE HOLDERS — NO CAP HORIZONTAL FUSE HOLDERS — NO CAP 


Fig. 1 — 3AG Fig. 2 — 5x 20mm 7 Fig. 3 —3AG Fig. 4 — 5 x 20mm 
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PANEL MOUNT FUSE HOLDERS — NO CAP Fig. 8 — Slotted 
wo? Bayonet Cap 
Fig. 5 — 3AG Fig. 6 — 5 x 20mm if ot 
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Panel Cutout (Alternatives) 


Rated 
Cap Dimensions — mm Current UL/CSA | Digi-Key Price Each Wickmann 
Fig. Description Required A B Cc Amps VDE (Amps) | Part No. ul 10 100 Part No. 
Vertical Fuse Holder 
3AG (6.3 x 32mm) and WK6230-ND 46.3 = = 6.3 16 x 
1 (5 x 20mm) WK6248-ND 46.3 _ _ 63 16 WK6229-ND: 1.50 1.39 1.04 81100000005 
2 5 x 20mm WK6234-ND 32.6 = = 6.3 16 WK6233-ND* 1.16 1.08 81 83100000005 
Horizontal Fuse Holder 
3AG (6.3 x 32mm) and WK6230-ND 45.7 27.94 1.90 6.3 16 
id (6 x 20mm) wke248-ND | _45.7_| 27.94 | 1.90 6.3 ee See) es ie ee SoooeogoNs 
4 5 x 20mm WK6234-ND 32.0 12.7 1.80 6.3 16 WK6232-ND* 1.12 1.04 78 83000000005 
Panel Mount Fuse Holder 
3AG (6.3 x 32mm) and WK6230-ND 45.7 = = 10 16 _ 
5 (5 x 20mm) WK6248-ND 45,7 _ _ 10 16 WK6227-ND 1.61 1.49 1.12 80000000005 
6 5 x 20mm WK6234-ND 32.0 = = 6.3 16 WK6231-ND* 1.29 1.19 -90 82000000005 
7 5x 20mm Snap-in WK6234-ND 40.0 rd — 6.3 16 WK6252-ND* NEW! 1.82 1.68 1.26 82300000005 
8 3AG (6.3 x 32mm) Fuse Cap _ 33.8 9.20 = = = WK6230-ND* 1.18 1.09 82 81600000005 
5 x 20mm Fuse Cap = 34.0 9.20 = — = WK6248-ND* NEW! 1.14 1.06 -80 81500000005 
) 5 x 20mm Fuse Cap = 20.6 9.20 = — = WK6234-ND* 82 76 -57 83500000005 
Digi-Key® Fuseholder Kit 
Hen oF WiCob8e ND end WWCGSS4:ND obnibiied i's single bag - — |e iad 2.66 eee sili 
¢ Fuse Cap and Holder are sold separate 
aid . . . . Digi Reel ® 
VISHAY. Beyschlag MFU Series Thin Film Chip Fuses Vw Ree 
0402, 0603, 0805 and 1206 Sizes sie aes. we 
me : a ci L Type H L w 
Applications: . Information technology ¢Telecommunications «Industrial electronics »* Audio/video “S MFU 0402 0.32 + 0.05 1.0+0.05 0520.05 
electronics * Automotive electronics - - a8 , _ MFU 0603 | 0.45 + 0.1/-0.05 1.55 + 0.05 0.85 +0.1 
Features: ¢ Advanced thin film technology » Very quick acting fuse characteristics * Outstanding stability of : ae : : : = 
fusing characteristics »* Precise repeatability of fusing characteristics »* Compatible with lead-free and lead SH MFU 0805 | 0.45 + 0.1/-0.05 2.00.1 1.25 + 0.15 
containing soldering processes MFU 1206 | 0.55 + 0.1 3.2 + 0.1/-0.2 1.6 + 0.15 
Voltage | Amp Cut Tape Tape & Reelt Voltage | Amp Cut Tape Tape & Reel¢ 
Rating | Rating | Digi-Key Price Each Pricing —_| Vishay Rating | Rating | Digi-Key Price Each Pricing —_| Vishay 
Size | (V) (A) | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Size | (V) (A) | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
32 5 | MFU0402.50CT-ND 65 56 6 289.12 MFU0402FF00500E100 32 1 MFU08051 .0OCT-ND AT A 34 210.56 MFU0805FF01000P100 
32 63 | MFU0402.63CT-ND 65 56 46 289.12 MFU0402FF00630E100 32 1.25 | MFU08051.25CT-ND AT A 34 210.56 MFU0805FF01250P100 
32 .75 | MFU0402.75CT-ND 65 56 6 289.12 MFU0402FF00750E100 32 1.5 | MFU08051.50CT-ND AT A 34 210.56 MFU0805FF01500P100 
32 8 | MFU0402.80CT-ND 65 56 A6 289.12 MFU0402FF00800E100 32 1.6 | MFU08051.60CT-ND AT At 34 210.56 MFU0805FF01600P100 
0402 32 1 MFU04021.00CT-ND 9 A2 34 215.52 MFU0402FF01000E100 32 1.75 _|MFU08051.75CT-ND AT At 34 210.56 MFU0805FF01750P100 
32 1.25 |MFU04021.25CT-ND AQ A2 34 215.52 MFU0402FF01250E100 0805 32 2 | MFU08052.00CT-ND AT AY 34 210.56 MFU0805FFO2000P100 
32 1.5 | MFU04021.50CT-ND AQ A2 34 215.52 MFU0402FF01500E100 32 2.5 | MFU08052.50CT-ND AT A 34 210.56 MFU0805FF02500P100 
32 1.6 | MFU04021.60CT-ND i) A2 34 215.52 MFU0402FF01600E100 32 3 | MFU08053.00CT-ND AT A 34 210.56 MFU0805FFO3000P100 
32 1.75 | MFU04021.75CT-ND i) A2 34 215.52 MFU0402FF01750E100 32 3.15 | MFU08053.15CT-ND AT A 34 210.56 MFU0805FF03150P100 
32 2___|MFU04022.00CT-ND 9 2 34 215.52 MFU0402FF02000E100 32 3.5 | MFU08053.50CT-ND AT At 34 210.56 MFU0805FF03500P100 
32 5 | MFU0603.50CT-ND AT At 33 210.56 MFU0603FFO0500P 100 32 4 | MFU08054.00CT-ND AT A 34 210.56 MFU0805FF04000P100 
32 63 | MFU0603.63CT-ND AT At 33 208.32 MFU0603FFO0630P100 32 5 _|MFU08055.00CT-ND 64 55 45 290.56 MFU0805FFO5000P100 
32 .75 | MFU0603.75CT-ND AT At 33 208.32 MFU0603FF00750P 100 63 5 | MFU1206.50CT-ND rid 66 54 343.84 MFU1206FFO0500P100 
32 .8 | MFU0603.80CT-ND AT At 33 208.32 MFU0603FFO0800P 100 63 63 |MFU1206.63CT-ND 17 66 54 343.84 MFU1206FFO0630P100 
32 1 MFU06031.00CT-ND 35 31 25 155.84 MFU0603FF01000P100 63 .75 —|MFU1206.75CT-ND ae 66 54 343.84 MFU1206FF00750P100 
32 1.25 | MFU06031.25CT-ND 35 31 25 155.84 MFU0603FF01250P100 63 8 | MFU1206.80CT-ND ak 66 54 343.84 MFU1206FFO0800P100 
32 1.5 | MFU06031.50CT-ND 35 31 25 155.84 MFU0603FF01500P100 63 1 MFU12061.00CT-ND 58 50 At 257.28 MFU1206FFO1000P100 
0603 32 1.6 | MFU06031.60CT-ND 35 31 25 155.84 MFU0603FF01600P100 63 1.25 |MFU12061.25CT-ND 58 50 At 257.28 MFU1206FF01250P100 
32 1.75 | MFU06031.75CT-ND 35 31 25 155.84 MFU0603FF01750P100 63 1.5 |MFU12061.50CT-ND 58 50 At 257.28 MFU1206FF01500P100 
32 2 __|MFU06032.00CT-ND 35 31 25 155.84 MFU0603FF02000P 100 63 1.6 | MFU12061.60CT-ND 58 50 At 257.28 MFU1206FF01600P100 
32 2.5 | MFU06032.50CT-ND 35 31 25 155.84 MFU0603FF02500P 100 1206) 63 1.75 | MFU12061.75CT-ND 58 50 At 257.28 MFU1206FF01750P100 
32 3 | MFU06033.00CT-ND 35 31 25 155.84 MFU0603FFO3000P100 63 2 __|MFU12062.00CT-ND 58 50 At 257.28 MFU1206FFO2000P100 
32 3.15 | MFU06033.15CT-ND 35 31 25 155.84 MFU0603FF03150P100 63 2.5 | MFU12062.50CT-ND 58 50 At 257.28 MFU1206FF02500P100 
32 3.5 | MFU06033.50CT-ND 35 31 25 155.84 MFU0603FF03500P100 63 3 | MFU12063.00CT-ND 58 50 At 257.28 MFU1206FFO3000P100 
32 4 | MFU06034.00CT-ND 35 31 25 155.84 MFU0603FF04000P100 63 3.15 | MFU12063.15CT-ND 58 50 A 257.28 MFU1206FF03150P100 
32 5 | MFU06035.00CT-ND AT At 33 215.52 MFU0603FF05000P100 63 3.5 | MFU12063.50CT-ND 58 50 At 257.28 MFU1206FF03500P100 
32 5 | MFU0805.50CT-ND 63 54 A5 281.44 MFU0805FF00500P100 63 4 | MFU12064.00CT-ND 58 50 At 257.28 MFU1206FF04000P100 
0805 32 63 | MFU0805.63CT-ND 63 54 A5 281.44 MFU0805FF00630P100 63 5 | MFU12065.00CT-ND 58 50 At 257.28 MFU1206FFO5000P100 
32 .75 | MFU0805.75CT-ND 63 54 A5 281.44 MFU0805FF00750P100 63 6.3 | MFU12066.30CT-ND 18 67 55 357.12 MFU1206FF06300P100 
32 8 | MFU0805.80CT-ND 63 54 A5 281.44 MFU0805FF00800P100 + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi@Reel” Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2131 
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Polymer ESD Suppressors 
TR Series 


Fig. 1 - 0603 


Fig. 2 - (4)1206* 


Features: 

* Exceeds testing requirements outlined in IEC 61000-4-2 * Extremely low 
capacitance » Very low leakage current » Fast response time » Bi-directional 
+ Lead free solder termination 


Digi-Key Part No. 

Part Ratings and 283-2535-x-ND 283-2536-x-ND 
Characteristics Units 0603 Pkg. Size | (4)1206 Pkg. Size 
nae Operating | vac | 24 (Maximum) | 12 (Typical) (7) 
Clamping Voltage (3) | V Typical [35 (60 Maximum)| 35 (60 Maximum) 
Trigger Voltage (4) V Typical 125 150 (300 Maximum) 
ESD Threat Voltage Fi 

Capability (5) KV Typical 8 8 
Capacitance ; 

(@ 1kHz— 1.8GHz) pF Typical 0.15 0.15 
Leakage C it 5 

‘a {ovDC) nA Typical <0. <04 
Peak Current (3) A Typical [30 (45 Maximum) | 30 (45 Maximum) 
Operating Temperature of 5B -A0 ~ 

Range C 56 ~ 105 40 ~ 85 
ESD Pulse With— # Pulses 
stand (3) Typical (2) >500 >500 


Note (1): The product is 100% tested for 30Vdc operating voltage at 25°C. 
Continuous operation with higher than 12Vdc under extreme temperature 
and humidity may cause increasing leakage current and/or shifting device 
resistance. However, even under severe environmental test, characteristics of 
the device did not change up to 12Vdc operation. 

Note (2): Some shifting in characteristics may occur when tested over several 
hundred ESD pulses at very rapid rate of 1 pulse per second or faster. 

Note (3): Per IEC 61000-4-2, 30A @ 8kV, level 4, clamp measurement made 
30ns after initiation of pulse, all tests in contact discharge mode. 

Note (4): Trigger measurement made using Transmission Line Pulse (TLP) 
method. 

Note (5): PolySurg devices are capable of withstanding up to a 15kV, 45A 
ESD pulse. Device ratings are given at 8kV per Note 2, unless otherwise 
specified. 


Cut Tape T&R 

Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 

Fig. | Part No. 1 10 100 | PartNo. 5,000 
1 /283-2535-1-ND | 38 35 .29 |283-2535-2-ND | 137.00/M 
2 |283-2536-1-ND* | 1.24 1.14 .96 |283-2536-2-ND* | 452.00/M 


* Four individual suppressors 


Polymer ESD Suppressors 


MLP Series Digi@Reel” 
Features: B NA 
¢ Ultra low capacitance - Ideal for high speed data 
applications © Low profile design for board space 7 
savings * Low leakage current reduces power L~ 
consumption A 
Dim. in mm 

Part No. Pkg. Size Dim. A Dim. B Dim. C 
283-2792-x 0402 1.07 0.53 0.33 
283-2791-x 0603 1.6 0.81 0.53 

Part Ratings and Characteristics 
Rated Voltage 30Vde (Maximum) 


Clamping Voltage (7) 
Trigger Voltage (2) 


35V Typical 
300V Typical 


Capacitance 0.05 pF Typical 
(@ 1MHz) (.15pF maximum) 
Attenuation Change (0-6GHz) -0.2dB Typical 
Leakage Current (@ 12VDC) <0.1 nA Typical 
Operating Temp. Range -55°C ~ 125°C 


ESD Pulse Withstand (7) >1000 Pulses Typical 


SMD 0603 Chip™ Fuses 
0603FA-R Series, Fast Acting 


Construction: 

¢ Rugged ceramic and glass construction 
Soldering Method: 

* Wave Solder: 260°C, 10 second 
maximum Infrared Reflow: 260°C, 30 
second maximum 

Agency Information: 

© UL Recognition Card: JDYX2, E19180 *CSA Component Acceptance Card: 
053787 C 000, Class Number 1422 30 

Time Current Characteristics: 

% of Amp Rating: 100% - 4 hours minimum; 200% - 60 seconds maximum 
* Interrupting Rating: 50A (1.25 - 5 Current; 35A) 


Rated Cut Tape T&Rt 

Amp- | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing 

erage DC Part No. 1 10 100 5,000 
250mA 50 283-2552-1-ND 1.07 .98 83 | 389.00/M 
500mA 50 283-2554-1-ND 1.01 .94 79 | 370.00/M 
1A 32 283-2556-1-ND 1.01 .94 79 | 370.00/M 
1.5A 32 283-2558-1-ND 90 83 70 | 329.00/M 
2A 32 283-2559-1-ND 90 83 70 | 329.00/M 
2.5A 32 283-2560-1-ND 90 83 70 _ 
3.5A 32 283-2562-1-ND 90 83 70 _ 
5A 32 283-2564-1-ND 90 83 70 | 329.00/M 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SMD 1206 Chip™ Fuses 
3216FF-R Series, Fast Acting 


Soldering Method: 


«Wave Immersion: 260°C, 10 seconds 
maximum «Infrared Reflow: 260°C, 30 
seconds maximum 


Agency Information: 


¢ UL Recognition: JDYX2/E19180 *CSA 
Component Acceptance: 053787 C 000, Class 
Number 1422 30 


Time Current Characteristics: 


% of Amp Rating: 100% - 4 hours minimum (250mA- 7A); 200% - 60 seconds 
maximum (1.25A- 3A); 250% - 5 seconds maximum (250mA- 3A); 350% - 1 
second maximum (4A - 7A) - 5 second maximum (15A -20A) Interrupting 
Rating: 50A 


Rated Cut Tape T&Rt 
Amp- | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing 
erage | AC/DC | Part No. 10 100 3,000 


250mA | 32/63 | 283-2537-1-ND i 88 74 | 347.00/M 


375mA | 32/63 | 283-2538-1-ND p : 74 | 347.00/M 


500mA | 32/63 | 283-2539-1-ND 4 i 74 | 347.00/M 


750mA | 32/63 


283-2540-1-ND : : 74 | 347.00/M 


32/63 | 283-2541-1-ND : : 74 | 347.00/M 


32/63 | 283-2542-1-ND . d 74 | 347.00/M 


32/63 | 283-2543-1-ND ‘ a 74 | 347.00/M 
32/63 | 283-2544-1-ND : . 74 | 347.00/M 
32/63 | 283-2545-1-ND : . 74 | 347.00/M 


32/63 | 283-2546-1-ND ‘i 74 | 347.00/M 


SMD 1206 Chip™ Fuses 
3216TD-R Series, Time Delay 


Soldering Method: 

* Wave Immersion: 260°C, 10 seconds 
maximum * Infrared Reflow: 260°C, 30 seconds 
maximum » Hand Solder: 350°C, 3 seconds 
maximum 

Agency Information: 

UL approval for USA and Canada (1A thru 7A); 
File E19180, Volume 13 

Electrical Characteristics: 0.038 
% of Amp Rating: 100% - 4 hours minimum; (1.0) 
200% - 1 second minimum, 120 second 

maximum; 300% - 0.05 second minimum, 3 second maximum; 800% - 0.002 
second minimum, 0.05 second maximum 


Rated Cut Tape TaRt 

Amp- | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing 

erage | AC/DC | PartNo. 1 10 100 2,500 
1A 63/63 | 283-2795-1-ND 1.29 1.19 1.01 | 473.00/M 
1.54 32/32 |283-2796-1-ND 1.29 1.19 1.01 | 473.00/M 
2A 32/32 |283-2797-1-ND 1.29 1.19 1.01 | 473.00/M 
2.5A 32/32 | 283-2798-1-ND 1.29 119 1.01 | 473.00/M 
3A 32/32_|283-2799-1-ND 1.29 1.19 1.01 | 473.00/M 
4A 32/32 |283-2800-1-ND 1.29. 1.19 1.01 | 473.00/M 
5A 32/32 |283-2801-1-ND 1.29 1.19 1.01 | 473.00/M 
6.3A 32/32 |283-2802-1-ND 1.29 119 1.01 | 473.00/M 
7A 32/32 |283-2803-1-ND 1.29 119 1.01 | 473.00/M 
10A 32/32 |283-2804-1-ND 1.94 1.79 1.51 | 710.00/M 
12A 32/32 |283-2805-1-ND. 1.94 1.79 1.51 _| 710.00/M 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Telecom Circuit Protectors 
TCP™ Series 


D 
109 \ om 055 204 
(2.77) x en) (6.2) f 7 -7) 
< "4157 
405 LI (4.0 
(10.29) eA = =o 
(277) 496 (12.6) 


Features: * Allows compliance with telecom regulatory standards including 
Bellcore GR 1089 UL 1950/60950 and FCC part 68. Application circuit testing 
is recommended. ¢ Eliminates the need for a current limiting resistor. 
Soldering Method: * Wave Immersion: 260°C, 3 seconds maximum « Infrared: 
240°C, 30 seconds maximum 

Agency Information: * UL Recognition Card: JDYX2/E19180 »* CSA Component 
Certification Record and Class No.: 053787C000, 1422 30 

Lightning Surge Specifications: * TCP 500mA Tested: FCC 47 Part 68; 
Metallic Type A and Longitudinal Type B * TCP 1.25A Tested: FCC 47 Part 68; 
Metallic Type B and Longitudinal Type A, and Bellcore GR-1089-CORE; First 
Level Lightning 


Part Cut Tape TaRt 
Amp | Voltage | Mark- | Digi-Key Price Each Pricing 
Rate | Rating | ing | Part No. 1 10 100} 2,500 


0.5 | 250VAC | FR |283-2533-1-ND | 1.38 1.27 1.07 | 503.00/M 
1.25 | 250VAC | JR | 283-2534-1-ND | 1.38 1.27 1.07 | 503.00/M 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


iakT™M — 
Brick™ Fuses Digi Reel” 
6125FA Series 
102, 0.102 0.118 
(2.59) > (2.6) |- -{- ~| (3.0) 
7 0.157 
p40 L , (4.0) 
(6.10) 7 102 0.339 —| 
(2.59) (8.6) 


Features: * Environmentally rugged, complies with the ElA-IS-722 Standard 
* Solder Immersion Compatible * Wire-in-air design 

Soldering Method: * Wave Solder: 260°C, 10 seconds maximum (MIL- 
STD-202, Method 210) * Infrared Reflow: 260°C, 30 second maximum 
Agency Information: * UL Listed Guide and File Numbers (250mA-12A): 
JDYX & E195337 * UL Recognized Guide and File Numbers (15A): JDYX2 & 
E195337 »* CSA Component Acceptance: 053787 C 000 & Class No: 1422 30 
Electrical Characteristics: % of Amp Rating: 100% — 4 hours minimum, 
200% — 5 seconds maximum Voltage Rating: 125Vac (250mA — 12A), 125Vde 
(250mA — 7A), 86Vdc (250mA — 15A) 


ESD Capability of ACoiT ane ae ue 
1EC61000-4-2 Direct BKV Typical 32/32 | 283-2547-1-ND i 3 74 | 347.00/M tip | ATTeh) we ( pncing 
1EC61000-4-2 Air 45kV Typical erage | Part No. ‘l 10 100 | Part No. 5,000 

32/32 | 283+2548-1-ND ; ; 74 | 347.00M 250mA |283-2521-1-ND | 1.05 .97 .82 |283-2521-2-ND | 384.00/M 

Note (1): Per IEC61000-4-2, Level 4 waveform (8kV direct, 30A) measured 500mA | 283-2522-1-ND | 1.05 .97 .82 | 283-2522-2-ND | 384.00/M 

30ns after initiation of pulse. 32/32 | 283-2549-1-ND 7 7 74 | 347.00/M 1A |283-2524-1-ND | 1.05 .97 .82|283-2524-2-ND | 384.00/M 

Note (2): Trigger measurement made using Transmission Line Pulse (TLP) 2A | 283-2525-1-ND | 1.05 .97 .82|283-2525-2-ND | 384.00/M 

method. 82/82 eee eso B08 abB of) S700 3A_|283-2526-1-ND | 1.05 97 82 |289-2526-2-ND | 384.00/M 

= Cut Tape Pricin Tape and Reel 32/32, | 283-2551-1-ND ; : 74 | 347.00/M 4A )283-2527-1-ND | 1.05 97 82 )— ae 

Package} /Digi Key sou gies a png 5A |283-2528-1-ND | 1.05 97 .82|283-2528-2-ND | 384.00/M 

—/24 | 283-2793-1-ND “ 5 1.02 | 480.00/M 7A |283-2529-1-ND | 1.05 .97 .82)283-2529-2-ND | 384.00/M 

0402 oC 22 (2.07 17.40) 10,000) 75.00/M oon | —pa lisa oad 10A |283-2530-1-ND | 1.05 97 82 |283-2530-2-ND | 384.00/M 
0603 | 283-2791-1-ND 39 3.62 30.45 | 5,000 | 144.00/M ia : : 2 12A_ | 283-2531-1-ND | 1.05 .97 _.82 | 283-2531-2-ND | 384.00/M 

t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 15A_|283-2532-1-ND | 1.05.97 _.82 | 283-2532-2-ND_| 384.00/M 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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PC-TRON® 
Subminiature Fuses 


Characteristics: * Offers short-circuit performance which until now could only 
be found in much larger size glass tube fuses. At 250Vac, the 1/2 to 3 amp 
PC-Tron can safely interrupt 50 amperes; at 125Vac the 1/2 to 5 amp versions 
can interrupt 10,000 amperes. This makes the PC-Tron subminiature fuse ideal 
for line-side protection of power supplies. 


Time Current: + Carry 100% of rating for 4 (39) ~ 
hours minimum; open at 200% of rating in 10 345 
seconds maximum (8.76) 
Construction Material: . Body: High wao ia geval 
cane plastic »* Leads: Tin plated an Pyne 2 
Agency Approvals: * UL Recognized and CSA — Us. ) 
Certified a 
Current | Rated Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating AC/DC Part No. 1 10 100 
PCB-R Series - Full Lead Length 
1/2A 250/450 283-2757-ND 2.24 2.14 1.56 
1A 250/450 283-2756-ND 2.24 2.14 1.56 
1-1/2A 250/450 283-2758-ND 2.24 2.14 1.56 
2A 250/450 283-2759-ND 2.24 2.14 1.56 
2-1/2A 250/450 283-2760-ND 2.24 2.14 1.56 
3A 250/350 283-2761-ND 2.24 2.14 1.56 
PCC-R Series - Short Lead Length 
1/2A 250/450 283-2764-ND 2.24 2.14 1.56 
3/4 250/450 283-2769-ND 3.12 2.98 2.16 
1A 250/450 283-2763-ND 2.24 2.14 1.56 
1-1/2A 250/450 283-2765-ND 2.24 2.14 1.56 
2A 250/450 283-2766-ND 2.24 2.14 1.56 
3A 250/350 283-2768-ND 2.24 2.14 1.56 
PCE-R Series - Short Lead Length 
5A 125/250 283-2770-ND 2.24 2.14 1.56 
Time-Delay Radial Fuses RoHS 


SR-5 Series IEC 60127-3 
Description: « Place directly into PCB or plug 


into BK/PCS holder (283-2356-ND) LAS € © W 


Characteristics: * Rated Current value 400mA ~ 5A 


carry 200% for 2 minutes maximum; 275% for 400 © .330 
milliseconds minimum and 10 seconds maximum; (8.4) 
400% for 150 milliseconds minimum, 3 seconds .300 
maximum; 1000% for 20 milliseconds minimum (7.60) 
and 150 milliseconds maximum 5.08) -170 
Agency Information: *UL Recognition: E146895 ~~ (4.30) 
*CSA: LR98127 * VDE: 122052  » SEMKO: 
9914133 »* MITI: 32-1966 
Rated ‘ 
Amp- | Current | Voltage | Digi-Key Price Each 
erage | Rating | (AC/DC) | Part No. 1 10 100 
SR-5 Series - Bulk Pack 
500mA | 35A 250V | 283-2578-ND 146 140 1.02 
800mA | 35A 250V | 283-2580-ND 146 140 1.02 
1A 35A 250V | 283-2581-ND 146 140 1.02 
2A 35A 250V | 283-2584-ND 146 140 1.02 
2.5A 35A 250V__| 283-2585-ND 146 140 1.02 
3.15A 35A 250V | 283-2586-ND 146 140 1.02 
4A 40A 250V | 283-2587-ND 146 140 1.02 
5A 50A 250V__| 283-2588-ND 146 140 1.02 
Radial 
PCB Mount 
Fuseholder 
For use with PC-Tron® SR5, SS5 
Digi-Key Price Each 
Part No. u 10 100 
283-2356-ND 84 80 58 


MCRW Microtron® Fuses 


Characteristics: * Fast-Acting * Current-Limiting 
Time Current Characteristics: Rated current 
values 0-10 amps carry 100% of rating for 4 
hours minimum; open at 200% of rating in 5 
seconds maximum. 

Construction Material: * Body: High temperature 


Current | Rated Voltage | Digi-Key Price Each Current | Rated Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating (AC) Part No. 5 100 250 Rating (AC) Part No. 1 10 100 
TA 725/125 | 283-2074-ND 1.01 74 65 0A 250 283-2607-ND 99 05 69 
1-1/2A 125/125 283-2075-ND 1.01 74 65 
PN 125/125 | 283-2076-ND 1.01 74 65 12A 250 | 283-2608-ND 99 95 69 
3A 125/125 | 283-2078-ND 1.01 74 65 150 250 283-2609-ND 99 95 69 
4A 125/125 283-2080-ND 1.01 74 65 
5A | 125/125 |283-2081-ND 10174 65 20h 250 (Beso heEND 142121 #9 
7A 125/125 283-2082-ND 1.01 74 65 25A 125 283-2867-ND 1.42 1.36 99 
10A 125/125 283-2083-ND 1.01 74 65 30A 125 283-2614-ND 142 132 99 
MDA-R Time-Delay 
AGC Fast-Acting and 1/24 250 1 283-2721-ND 1690 «1430~«1.7 
MDL Time-Delay 1A 250 283-2720-ND 169 #156 147 
Glass Fuses 2A 250 283-2725-ND 1.69 1.56 117 
1/4” x 1-1/4” (6.35 x 31.75mm) 3A 250 283-2727-ND 169 156 147 
Time Current Characteristics: Rated current values 0-30 amps carry 110% of 4A 250 283-2729-ND 1.69 1.56 117 
rating for 4 hours minimum; open at 135% of rating in 60 minutes maximum 5A 250 283-2730-ND 1.69 1.56 1417 
or 200% of rating in 120 seconds maximum ak 38 SPOOR +85 46 +41 
Construction Material: * Tube: Glass * Endcaps: Nickel-plated brass Pais 7 7 Mh 
Agency Approvals: AGC Fast-Acting: UL Recognized (15-30A), UL Listed 8A 250 283-2732-ND 1.69 1.56 147 
(1/4-10A) and CSA Component Acceptance (1/4-30A) 140A 250 283-2722-ND 1.69 1.56 417 
MDL Time-Delay: UL Listed (1/4-8A), UL Recognized (9-30A), and CSA a i 
Component Acceptance (1/4-8A) 12A 250 283-2723-ND 1.69 1.56 1.417 
GREE 15A 250 283-2724-ND 1.69 1.56 1.17 
Current | Rated Voltage | Digi-Key rice Eac! zi s 
Rating (AC) Barta: 1 10 100 20A 250 283-2726-ND 1.69 1.56 1.17 
AGC-R Fast-Acting 30A 250 283-2728-ND 1.69 1.56 1.417 
1/4A 250 283-2621-ND 1.52 1.41 1.06 
3/10A 250 283-2630-ND 1.52 1.41 1.06 
1/24 250 283-2620-ND 70 67 49 ATM Mini a 
3/4A 250 283-2631-ND 710 65 Ag 
1A 250 | 283-2619-ND 45 4331 Blade-Type 
1-1/4A 250 283-2624-ND A5 AB 31 . 
1412A| 250 ‘| 283-2623-ND 4° «433 Automotive Fuses 
2A 250 283-2626-ND AB Ae 3 Rated Voltage: * 32 Vdc Interrupting Rating: * 1,000A 
2-1/2A 250 283-2628-ND AB 42 31 Characteristics: * Fast-Acting 
3A 250 283-2629-ND A5 42 31 
4A 250 283-2634-ND 69 64 48 Current | Color | Digi-Key Price Each 
5A 250 283-2635-ND 69 64 48 Rating | Code | Part No. 5 100 250 
6A 250 283-2636-ND 69 64 AB 2A | Gray | 283-2323-ND 95 69 61 
7A 250 283-2637-ND 69 64 48 ; 
8A 250 283-2638-ND ‘et 15 56 4A Pink | 283-2325-ND 95 69 61 
{0A 250 283-2622-ND 81 77 56 7.5A | Brown | 283-2327-ND 95 69 61 
15A 32 283-2625-ND 48 : 34 10A Red | 283-2328-ND 95 69 61 
20A 32 283-2627-ND AB ! 34 rm "4 
5A 32 983-2868-ND ” : 34 20A | Yellow | 283-2330-ND 95 69 61 
30A 32 283-2633-ND AB ; 34 30A | Green | 283-2332-ND 95 69 61 
MDL-R Time-Delay 
1/4A 250 283-2735-ND 1.35 E 94 
3/8A 250 283-2748-ND 1.35 : 94 ATC® Blade-Type 


1/2A 250 
3/4 250 
1A 250 
1-1/4A 250 
1-1/2A 250 
2A 250 
2-1/2 250 
3A 250 
3-1/2A 250 
4A 250 
5A 250 
6-1/4 250 
7A 250 
8A 250 
10A 32 
12A 32 
15A 32 
20A 32 


ABC Fast-Acting and MDA 


Time-Delay Ceramic Fuses 
1/4” x 1-1/4” (6.35 x 31.75mm) 

Time Current Characteristics: 

Rated current values 0-30 amps carry 110% of 


4.25 
rating for 4 hours minimum; open at 135% of rating (31.75) 
in 60 minutes maximum or 200% of rating in 120 -_ 
~~ 


283-2734-ND 98 BI 68 
283-2747-ND 98 : 68 
283-2733-ND 98 z 68 
283-2738-ND 98 : 68 
283-2737-ND 98 z 68 
283-2741-ND 98 : 68 
283-2743-ND 98 H 68 
283-2745-ND 98 tl 68 
283-2750-ND 98 tL 68 
283-2751-ND 98 f 68 
283-2752-ND 98 : 68 
283-2753-ND 98 z 68 
283-2754-ND 98 : 68 
283-2755-ND 98 68 
283-2736-ND 1.45 

283-2739-ND 1.45 

283-2740-ND 1.45 

283-2742-ND 1.45 


seconds maximum 

Construction Material: * Ceramic * Endcaps: 
Nickel-plated brass 

Agency Approvals: * ABC Fast-Acting: UL Listed 

(1/2-15A), UL Recognized (20A), and CSA Certification (1/2-15A) 
¢ MDL Time-Delay: UL Listed (1/12-20A), CSA Certified (1/2-15A) 


25 
#* (6.35) 


Current | Rated Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating (AC) Part No. il 10 100 


ABC-R Fast-Acting 


thermoplastic, flammability rating UL 94V 12° 
* Element: Wire-in-air design * Leads: Tin-plated (3.05) 1/2A 283-2606-ND 2.37 2.26 1.64 
copper, .G4mm (.025") diameter 1A 283-2605-ND 10402997 
Agency Approvals: UL Recognized (1/16-10A), CSA Component Acceptance 
(1/16-10A) 2A 283-2610-ND 1.08 ‘1.01 7A 
Current | Rated Voltage | Digi-Key Price Each 3A erase 1.06 7 - 
Rating (AC) Part No. 5 100 250 4A 283-2615-ND 1.04 99 72 
1/8A 125/125 — | 283-2069-ND 1.01 74 65 5A 283-2616-ND 1.01 86 wal 
1/4A 125/125 283-2070-ND 1.01 74 65 
12a | 125/125 | 283-2072-ND 9770S 7 aera es 
3/4A 125/125 283-2073-ND 1.01 74 65 8A 283-2618-ND 1.01 97 al 


.201 (5.12) 
>> 


Automotive Fuses ea 


f 


Rated Voltage: * 32 Vdc rN Gen 
Characteristics: ¢ Fast-Acting (19.1) ie 
Agency Approvals: * UL Recognized (3-40A) . 
Current | Color | Digi-Key Price Each 
Rating Code | Part No. 5 100 250 
3A Violet /283-2314-ND 81 59 52 
4A Pink | 283-2315-ND 85 62 55 
5A Tan 283-2316-ND 81 59 52 
7-1/2A | Brown |283-2317-ND 81 59 52 
10A Red | 283-2318-ND 81 59 52 
15A Blue | 283-2319-ND 81 59 52 
20A Yellow | 283-2320-ND 81 59 52 
25A Clear | 283-2321-ND 81 59 52 
30A Green | 283-2322-ND 81 59 52 
40A Orange | 283-2833-ND 81 52 A2 
ATC® Blade-Type 
Holders 


Rated Current: * 3-20 Amps Rated Voltage: * 32Vdc, 16AWG wire 4” 
(101.60mm) length 


1.0625 
(26.99) approx. 


Leads: 4.0 (101.60) 


Bussmann #HHC Bussmann #1A5600 


Digi-Key Price Each 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 
1 | In-Line for ATC 283-2357-ND 4.94 472 342 
2. | Fuse Clip ATC 283-2604-ND 72 69 50 
Brass with Tin Plate 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2133 


coofen 


Metric Ferrule Fuses — IEC Standard .205” x .787” (5 x 20mm 
Bussmann Limits for Pre-arcing Time/UL Listed Fuses. 


IEC 60127-2 
Amp 150% 210% 275% 400% 1000% 
Construction Material: * Tube: Ceramic, S501-R (GDA Series); Rating Minimum | Maximum | Minimum—Maximum | Minimum—Maximum | Minimum—Maximum 
Glass, S500-R (GDB Series) and S506-R (GDC Series) * End $501-R (GDA Series) 
Caps: Nickel or silver-plated brass 100mA ~ 3.15A| 60min. 30min. 10ms. ~ 2sec. 3ms. ~ 300ms. 20ms. (Max.) 
Agency Approvals: S501-R (GDA Series): VDE (4 & 6.3A), [|_4A~6.3A 60min. omin. s500-R id De eatea Sms. ~ 300ms. 20ms. (Max.) 
omicoan) ~ 6.94), IMQ-(2'~ 6.9) and: UL Recognized 700mA 60min. 3omin. 10ms. ~ 500ms. ms. ~ 100ms. 2oms. (Max.) 
; 125mA ~ 6.3A 60min. 30min. 50ms. ~ 2sec. 10ms. ~ 300ms. 20ms. (Max.) 
$500-R (GDB Series) and S506-R (GDC Series): 8A ~ 10A 60min. 30min. _ = 40ms. (Max.) 
BSI (100mA ~ 6.3A), VDE (100mA ~ 6.3A), Semko $506-R (GDC Series) 
(100mA ~ 400mA, 800mA ~ 6.3A), IMQ (100mA ~ 6.3A) and 100mA 60min. 2min. 200ms. ~ 10sec. 40ms. ~ 3sec. 10ms. ~ 300ms. 
UL Recognized (100mA ~ 6.3A) 125mA ~ 6.34 60min. 2min. 600ms. ~ 10sec. 150ms. ~ 3sec. 20ms. ~ 300ms. 
Rated Z Rated 5 Rated : 
Current | Voltage | Digi-Key Price Each Current | Voltage | Digi-Key Price Each Current | Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating | (AC) | Part No. 1 10 100 Rating | (AC) | Part No. 1 10 100 Rating | (AC) | PartNo. 1 10 100 
$501-R (GDA Series)} - Fast-Acting, High Breaking 1.25A 250 =| 283-2672-ND 31 30 .22 1A 250 =| 283-2696-ND 97 90 67 
100mA | 250 |283-2659-ND 1.76 1.68 1.22 1.6A 250 | 283-2673-ND 31 30 22 1.25 250 | 283-2691-ND 97 90 67 
! A 2A 250 ‘| 283-2681-ND 31 30 22 
si 3 on pe Be . nee 25A | 250 |283-2679-ND 3 30 22 164) 250 ecclie a aay er 
ee : ; ; 3.154 | 250 | 283-2682-ND 31 30 22 2A 250 | 283-2699-ND 97 90 67 
2.5A 250 =| 283-2662-ND 1.46 1.40 1.02 
4A 250 | 283-2684-ND 3 30 22 2.5A 250 ‘| 283-2697-ND 97 90 67 
3.15A 250 | 283-2664-ND 1.46 1.40 1.02 5A 950 | 283-2686-ND 31 30 99 
- | : : : 3.15A 250 ‘| 283-2700-ND 97 90 67 
4A 250 | 283-2666-ND 1.46 1.40 1.02 634 | 250 |283-2687-ND 31 30 OD 
5A 250 | 283-2668-ND 1.46 1.35 1.02 8ad | 250 | 283-2690-ND 144 140 ‘30 4A 260 | 283-2703-ND 7 90 67 
6.3A 250 | 283-2669-ND 1.46 1.40 1.02 10A0 250 | 283-2675-ND 1.14 1.10 80 5A 250 ‘| 283-2705-ND 97 93 67 
$500-R (GDB Series) § - Fast-Acting, Low Breaking $506-R (GDC Series)¢ - Time-Delay, Low Breaking 6.3A 250 =| 283-2706-ND 97 93 67 
100mA 250 =| 283-2674-ND 1.77 1.69 1.23 100mA 250 | 283-2693-ND 1.34 1.24 93 
125mA 250 | 283-2676-ND 1.77 1.69 1.23 125mA 250 | 283-2694-ND 1.34 1.24 93 + S501 is a European designation. GDA is a North America designation, identical 
160mA | 250 |283-2677-ND 1.00 96 70 es on peau rey re . product. 
m. -2695- : ‘ : 
Faun ae Bertie a c _ 250mA 250 | 283-2698-ND 1.34 1.24 93 § S500 is a European designation. GDA is a North America designation, identical 
aul 5 eves : : al 315mA | 250 |283-2701-ND 134 ~*4.24 93 product. 
So0mA | 250 ee 3 30 22 4oomA | 250 | 283-2702-ND 1.34 1.28 93 ; faci ; Na tacdinens tas 
630mA 250  |283-2688-ND 31 30 22 500mA 950 | 289-2704-ND 97 93 67 $506 is a European designation. GDA is a North America designation, identical 
800mA 250 =| 283-2689-ND 31 30 22 630mA 250 | 283-2707-ND 97 93 67 product. 
1A 250 |283-2678-ND 31 30 22 800mA | 250 | 283-2708-ND 97 93 67 0 IEC Standard 127 Sheet I! does not include ratings above 6.3 amps. 


Metric Ferrule Fuses — UL Standard .205” x .787” (5 x 20mm) 


Features: Glass tube, nickel-plated brass endcap construction Agency Information: UL Listed, (63mA ~ 6A), Guide JDYX, £65063; Designed to UL/CSA 248-14 Electrical Characteristics: Rated Current: 63mA ~ 10A Percentage of Amp Rating: 
File E19180; UL Recognized Card: (7A ~ 15A), Guild JDYX2, File £19180; CSA Certified: (63mA ~ 6A), Class 1422-01, File 100% - None, 135% for 60 minutes maximum, 200% for 2 minutes maximum. 


Current | Rated Voltage | Digi-Key Price Each Current | Rated Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating (AC) Part No. 1 10 100 Rating (AC) Part No. il 10 100 
(GMA Series) - Fast-Acting, Low Breaking 2.5A 250 283-2838-ND 35 33 25 
250mA 250 283-2839-ND 19 13 55 3A 250 283-2841 -ND 35 33 25 
500mA 250 283-2844-ND 3 40 30 3.15A 125 283-2842-ND 35 33 25 
750mA 250 283-2869-ND 43 AL 30 4A 125 283-2843-ND 35 33 25 
1A 250 283-2837-ND 35 34 25 5A 125 283-2845-ND 35 33 225 
1.5A 250 283-2834-ND 35 34 25 10A 125 283-2835-ND 35 34 225 
2A 250 283-2840-ND 35 33 225 15A 125 283-2836-ND 35 34 25 


Multi-Meter Fast-Acting Ferrule Fuses 
44/100 and 11 Amps 


Specifications: Designed for multi-meters only. Intended to carry 100% of rated current 
indefinitely. Not intended for branch circuit protection. Construction Material: Melamine 
Tube and Nickel Plated Brass Endcaps Voltage Rating: 1000 Volts AC/DC Interrupting 
Rating: DMM-B-44/100 - 10,000A, 1000Vac, unity power factor and 10,000A, 1000Vdc with 
time constant of 2.2ms; minimum interrupt 400% of rated current at rated voltage; DMM-B-11A - 20,000A, 1000Vac, 
power factor <2; 20,000A, 1000Vdc, time constant >10ms Agency Approvals: UL Recognized 1000VDC, File E19180 


GMT Indicating Fuses 


Rated Voltage: 125Vac, 60Vdc Characteristics: Fast-Acting Time Current 
Characteristics: Rated current values 1/4 ~ 15 amps carry 100% of rating 
for 10 minutes minimum; open at 150% of rating in 5 minutes maximum 
Construction Material: * Body: Thermoplastic, UL 94VO flammability rating 
* Terminals: Tin plated Beryllium Copper 

Agency Approvals: UL Recognized 


= 3 Current Color Digi-Key Price Each 
ae Digi-Key Price Each Cooper Bussmann Rating Code Part No. 1 10 100 
Dimension A Part No. 1 10 100 Part No. — 
1.375" (20.081) 1/4 Violet 283-2051-ND 3.45 3.18 2.39 
34.9mm (20.79) _ | 288-2495-ND 29.68 23.09 18.47 | DMM-B-44/100 1/24 Red 283-2053-ND 3.45 3.18 239 
4.50" (+0.031) Ae By 1A Gray 283-2056-ND 3.45 3.18 2.39 
3éimm (0.73) | 283-2496-ND 36.34 28.27 22.61 |DMM-B-11A y 
1-1/2A White/Yellow 283-2058-ND 3.45 3.18 2.39 
2A Orange 283-2059-ND 3.45 3.18 2.39 
HBH-I and HBH-M Fuseholders 490 (12.45) 3A Blue 283-2060-ND 3.45 3.29 2.39 
For 1/4” x 1-1/4” (6.35 x 31.75mm) om 4a White/Brown 283-2062-ND 3.45 3.29 2.39 
and .205” x .787” (5 x 20mm) Fuses 5A Green 283-2063-ND 3.45 3.29 2.39 
Horizontal PCB Mount 7-1/2A Black/White 283-2064-ND 3.45 3.29 2.39 
Electrical Ratings: UL-16A @ 250V and CSA - 12A @ 250V 140A Red/Whit 283-2065-ND 3.45 3.18 2.39 
Agency Approvals: UL Recognized, CSA Certified euwone 
15A Red/Blue 283-2067-ND 3.45 3.18 2.39 
Digi-Key Price Each Cooper Bussmann i 846-1 
Desenintitn Part No. 1 10 Part No. Clear Fuse cover for GMT Series 283-2846-ND 85 81 59 
For 1/4 x 1-1/4 (6.35 x 31.75) Fuses 283-2709-ND 4.06 3.88 |HBH-I-R 
Navan ria i Rated Voltage: 600VAC 
For .205 x..787 (5 x 20) Fuses 283-2710-ND 5.30 5.06 |HBH-M-R KTK Fast Acting Fuses sca Raawoeal: Ul ices S10) 240-1 ACSA Conc 
13/32” x 1-1/2” 22.2 No. 248.14 
. . Construction Material: Melanine tube with nickel-plated 
Fuseholders for GMT Type Indicating Fuse (10.32 x 38.1mm) bronze endeaps 
PC Mount Electrical Rating:15A (60Vdc) Current | Digi-Key Brea each 
Construction Material: 60 Rating | Part No. 1 10 100 
* Body: Thermoplastic, UL94V0 flammability rating * Terminals: Tin-plated bifurcated copper (15.24) 84 5A 283-2463-ND 30.39 28.99 21.04 
Agency Approval: UL Recognized 1.0 421.34) 10A 283-2466-ND 30.39 28.99 21.04 
_ x 15A | 283-2467-ND 30.39 28.99 21.04 
= Digi-Key Price Each 20A —-| 283-2468-ND 30.49 29.08 2141 
Description Part No. 1 10 100 25A __|283-2469-ND 30.49 29.08 21.41 
No Flange - HLS [283-2358-ND 3.90 372 270 0A 1283-2470-ND 30.49 29.08 M411 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2134 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


HKP Panel Mount 
Fuseholder 

For 1/4” x 1-1/4” 

(6.35 x 31.75mm) Fuses 
Specifications: 


* Maximum panel thickness 5/16” (7.9mm) * Temperature rating of 
150°C » Thermoplastic meets UL94 HB 


Agency Approvals: * UL Recognized * CSA 


coofen 


Bussmann 


Construction Material: 

¢ Terminals: Tin-plated brass * Molded Components: Thermoplastic; UL Component Recognized; 
94V0; mounting nut, spacer-black polycarbonate 

Agency Approvals: 

© UL Recognized * CSA Approved » VDE and SEMKO Certified 5 x 20mm only 

Dimensional Data: 

«Length (Knob Type) — 1.69” (42.9mm) Plus In-Line Terminal (Screwdriver Slotted) 1.75” 
(44.5mm) Note: Plus In-Line Terminal 


HTB Panel Mount Fuseholders 
For 1/4” x 1-1/4” (6.35 x 31.75mm) 
and .205” x .787” (5 x 20mm) Fuses 


Common Mounting Hole 
HTB 2, 3, 4, &5 HTB 8&9 


506 (12.85) 506 (12.85) 


TT 


461 (11.71) 473 (12.01) 0.50 (12.7) 


UL Panel = “7 0.78 
Term. |Current| Accepts Thickness | Digi-Key Price Each Oltc 7) 
Fig. | Opt. | Rating Fuse Inch (mm) | Part No. al 10 ~ (67.05 Max.) “ . 
~ (When F 
A | 454 30 (7.62) |283-2711-ND | 3.61 3.33 Menorah 
B 15A eM 4 30 (7.62) | 283-2851-ND 3.61 3.33 HTB-2: Low Profile HTB-4: High Profile 
1 Rear Hex Nut Rear Hex Nut Current Voltage Digi-Key Price Each Mfg. 

Db | 20a 30 (7.62) |283-2852-ND | 3.84 3.54 Fig. 4 Rating) Rating] Rare Nu: ENS 00) Bart Nes 
an 15A | 250 |283-2849-ND*| 4.97 4.75 3.45 | BK/HKP-HH-R 
at on 

A | 154 | 5x20mm | .30(7.62) ea =o _ (10.41) 30A | 250 |283-2850-ND | 4.00 3.82 2.77 |BK/HKP-R 

B | 158 125 (3.18) |283-2714-ND | 4.00 3.69 AgdidencjaacTeRINRIOs 

Low Profile HTB-5: High Profile 
A 15A aarxtet ie -125 (3.18) | 283-2715-ND 4.23 3.90 Hex Nut Rear Hex Nut 
2 ane Fig.5 HHB “Snap-Lock” 
D | 20a 125 (3.18) |283-2717-ND | 4.52 47 ay 4.125 28.6) In-Line Fuseholder 
c | 200 125 (3.18) |283-2718-ND | 4.52 3.83 (11.9) any] For 1/4” x 7/8” to 1-1/4” 
yl (6.35 x 22.23 to 31.75mm) Fuses 
A | 154 | 5x20mm | .30(7.62) |283-2713-ND | 3.84 3.54 
Specifications: 
1/4” x 1-1/4” HTB-8: Low Profile HTB-9: Low Profile * Accepts #16 to #12AWG copper wire © High visibility yellow color 
B | 158 30 (7.62) |283-2870-ND | 7.02 6.70 pp 9 y 
2 3AG (8) Snap-In Snap-In © UL flammability rating 94V2 
D 20A | 5x20mm 30 (7.62) | 283-2854-ND 3.84 3.54 TERMINAL OPTIONS Material: Body: Nylon * Crimp: Copper, Tin-Plated 
4/4" x 1-1/4" =D" with Fuse 
D | 20a _ 30 (7.62) |283-2853-ND | 3.84 3.54 FiselLengt inetalled 
4| a | 15a Ley "| 425 (3.18) |283-2719-ND | 3.61 3,33 7/8" 2.100” Maximum 
5 | B | t5a | 4°x 11/4") 425 (3.18) |283-2855-ND | 3.84 3.54 I oa fs 1 2.250" Maximum 
33 (6.38) 34 (8.64) 45 (11.43) A7 (11.94) iia ra 
6 | B | 154 | 5x20mm | 125 (3.18) |283-2856-ND | 3.84 3.54 Right Angle In-Line Right Angle | In-Line a : paige 
Current Voltage | Digi-Key Price Each Mfg. 
. « . . Rating | Rating | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Print ircuit Board Fi li 
ed Circu oard Fuseclips 30A | 32 |283-2848-ND| 1.88 1.79 1.30 | BK/HHB-R 


HFB Water Resistant In-Line 


Fuseholder 


For 1/4 x 1-1/4” 
(6.35 x 31.75mm) 


Fuses 


Construction Material: 


Accepts Prici Cooper * Body: Thermoplastic rubber (orange) 
Fuse End Lead Clip Digi-Key rieing Bussmann a i ith Ti i 
Fig.| Diameter | Stop Type Materialt Finish | Part No. 1 10 100 | Part No. Contacts: Copper with Tin plating 
* Accepts 10AWG wire 
1 5mm. Yes Straight Spring Bronze Bright Tin | 283-2603-ND 28 2.61 19.58 | 1A5018-10-R 
. ; : =e naar vee Volts | Digi-Key Price Each Mfg. 
1/4” 3AG Yes Straight Beryllium Copper Bright Tin | 283-2826-ND 67 6.15 46.13 | BK/1A1907-03-R Amps| AC. | Part No. 10 100 | Part No. 
1/4” 3AG Yes Straight Beryllium Copper Silver 283-2342-ND 82 7.53 56.48 | 1A1907-05 30 32 |283-2355-ND | 13.52 12.90 9.36 |BK/HFB-10 
1/4” 3AG Yes Straight Cartridge Brass Bright Tin | 283-2601-ND | 1.92 14.40 | 1A1907-06-R 
5mm. Yes Straight Beryllium Copper Silver 283-2865-ND 69 6.36 47.70 | BK/1A3399-01 HFA W. t R é t t 
2 5mm. Yes Straight Beryllium Copper Bright Tin | 283-2827-ND 66 6.06 45.45 | BK/1A3399-04-R . ater hesistan 
5mm. Yes Straight Spring Bronze Bright Tin | 283-2828-ND 26 2.37 17.78 | BK/1A3399-10-R In-Line Fuseholder 
13/32” | Yes | — Straight Spring Bronze Bright Tin | 283-2829-ND 69 6.39 47.93 | BK/1A3400-09-R For 1/4 x 1-1/4” (6.35 x 31.75mm) Fuses 
13/32". | Yes | Straight | Beryllium Copper Silver | 283-2830-ND 72 6.69 50.18 | BK/1A3400-10 Specifications: 
5mm. Yes Straight" Cartridge Brass Bright Tin | 283-2832-ND AA 3.75 28.13 | BK/1A5601 * Accepts #16 to #12 AWG 60 
copper wire 3 
1/4” 3AG Yes Angled-In Beryllium Copper Bright Tin | 283-2825-ND 66 6.06 45.45 | BK/1A1119-03-R Pp 2.35 << (20.32) 
* Temperature rating of 150°C (59.69) 2" Roe 
1/4” 3AG Yes Angled-In Beryllium Copper Silver 283-2864-ND 65 5.97 44.78 | BK/1A1119-05 . 184 ~~ 
3 ¢ High temperature, flame (4 67) 
1/4” 3AG Yes Angled-In Cartridge Brass Bright Tin | 283-2598-ND 38 3.66 26.55 | 1A1119-10-R retardant, phenolic meets “DSR 
7 F Rates UL94 HB .601 <”.437 Typ. 
1/4” 3AG | Yes | Angled-Out Beryllium Copper Bright Tin | 283-2831-ND AT 4.35 32.63 | BK/1A4534-01-R (15.26) (11.10 
Material: 
1/4” 3AG No Angled-In Cartridge Brass Bright Tin | 283-2599-ND 2 3.87 29.03 | 1A1120-09-R ; 
4 * Body: Phenolic 
1/4” 3AG No Straight Cartridge Brass Bright Tin | 283-2602-ND .29 2.70 20.25 | 1A3398-07-R * Crimp: Copper, Tin-Plated 
5 1/4” 3AG No None Spring Bronze Bright Tin | 283-2337-ND 32 2.97 22.28 | 5681-15 a r 
Current | Voltage | Digi-Key Price Each Mfg. 
6 5mm. Yes Angled-In Cartridge Brass Bright Tin | 283-2866-ND AQ 4.56 34.20 | BK/1A5602 Rating | Rating | Part No. 1 10 100 | Part No. 
t Beryllium copper recommended for currents higher than 15 amps (1/4” or 6.35mm clips). _* Locking Mounting Leads 20A 250 | 283-2847-ND | 22.10 21.08 15.30 | BK/HFA-R 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2135 


SMT Power Cross Cunnabe T&R* CutTape | Tape & Reel” 
be . Amp | Digi-Key Price Each Pricing | Bel Fuse Amp |Digi-Key Price Each Pricing Bel Fuse 
t Protection Fuse Rating | Part No. 1 10 100 | 1,000 |Part No. Rating | Part No. 1 10 100 5,000 Part No. 
maRNNESTES Type SMP W ce 1A [507-1064-1-ND| 1.17 1.04 .74| 346.00 [SST 1 750mA |507-1076-1-ND| 55 .49 .35| 142.00/M |C1Q750 
1.5A |507-1065-1-ND | 1.17 1.04 74] 346.00 /SST1.5 1a |507-1077-1-ND| 55 .49 .35) 142.00m |c1Q1 
SMP Fuses guard protected circuitry against sustained overload or 
short circuit conditions. Such sustained overloads may be generated 2A |507-1066-1-ND | 1.17 1.04 — .74 | 346.00 /SST 2 1.25A |507-1078-1-ND| 55 49 .35| 142.00/M |C1Q 1.25 
by accidental contact between utility cables and phone lines (power 2.5A |507-1067-1-ND | 1.17 1.04 74 | 346.00 |SST 2.5 4.54 |507-1079-1-ND| 55 .49 .35| 142.00/M |C1Q1.5 
line cross). : eae a i ‘ . 
Specifications: SA |SOGIOEREERE 117 1.0474 | 946.00 (S878 2A |507-1080-1-ND| 55 49 .35| 142.00/M |C1Q2 
¢ Voltage Rating: 600V »* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 3.58 OOO 1.17 1.04 off | Sab 00, So29 2.54 |507-1081-1-ND| 55 .49 .35| 142.00/M |C1Q2.5 
* Construction Material: Ceramic Body/Tin plated Brass Caps, Lead 4A |507-1070-1-ND | 1.17 1.04 —.74 | 346.00 | SST 4 3a Peonneoein Yet <a co: eles 
Free Solder * Packaging: 13 inch diameter reel, 16mm wide tape, 5A |507-1071-1-ND| 1.17. 1.04 .74| 346.00 |SsT5 5 et eas = A Q 
8mm pitch, per EIA standard 481 7a |507-1072-1-ND| 1.17. 1.04 74| 346.00 |sst7 3.5A |507-1083-1-ND|} .55 .49 .35} 142.00/M |C1Q3.5 
46 45 * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 4A |SOTIOSEAND) 55 49 35) 142.00/M |C1Q4 
ls 08) (3.81) 5A |507-1085-1-ND| .55 .49 .35| 142.00/M |C1Q5 
T 
16 . 
(3 05) (4.06) SMT 0603 Size C18 Type ~ Slow Blow 
Very Fast-Acting Chip 750mA |507-1185-1-ND] .62 .56 .40] 161.00 |C1S750 
Cut Tape T&R* 1A |507-1186-1-ND| .62 .56 .40) 161.00/M |C1S1 
Amp | Digi-Key Price Each Pricing |Bel Fuse Fuse Type c2Q ' 
Rating | Part No. 1 10 100| 2000 |Part No. aces 1.25A |507-1187-1-ND] 62 .56 .40] 161.00/M |C1S 1.25 
500mA |507-1038-1-ND| 1.55 1.38 .98 | 460.00/M |SMP 500 : 1.5A /507-1188-1-ND| 62 .56 .40/ 161.00/M |C1S1.5 
Voltage Rating: 32V 
1.25A |507-1039-1-ND| 1.55 1.38 .98 | 460.00/M |SMP 1.25 : = wid 
* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 2A |507-1189-1-ND|} .62 .56 .40| 161.00/M /C1S2 
* 
For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. * Construction Material: Ceramic Substrate/Printed Element, Tin 2.5A |507-1190-1-ND| .62 56 .40) 161.00/M |C1S2.5 
Plated Terminations: : : 3A |507-1191-1-ND| .62 .56 .40| 161.00/M |C1S3 
SMT 6125 241 0 Size ¢ Packaging: 7 inch diameter reel, 8mm wide tape, 4mm pitch, per 
S C ( s s ‘ EIA standard 481 (equivalent IEC-286 part 3) 3.5A |507-1192-1-ND| 62 .56 .40| 161.00/M |C1S3.5 
quare eramic ras ¢ Part Markings: None * UL/CSA STD 248-14 4A |507-1193-1-ND| 62 .56 .40) 161.00/M |C1S4 
Acting Fuse Type SSQ W @ @ CE SA |507-1194-1-ND| 62 .56 40] 161.00 |ciss 
.026 
Specifications: 1708 1.66) Infrared solder layout for * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
* Voltage Rating: 125V »* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C an 653 > (78) 7.04 re See eae 
* Construction Material: Ceramic Body/Palladium Plated Brass Caps Od ee (1-60) 4(1.02) Or wave Solver. 
¢ Packaging: 13 inch diameter reel, 12mm wide tape, 4mm pitch, per (.79) (5x20mm) Fuse Low 
EIA standard 481 ¢ if 
Electrical Characteristics: Cut Tape |Tape & Reel* Breaking Capacity 
¢ Test Current 100%, Blow Time 4 Hrs Min; Test Current 200% Blow Amp |Digi-Key Price Each Pricing Bel Fuse 
Time 5 seconds Maximum Part No. 1 10 100 5,000 Part No. Le 5ST ©& 7) AY a C € @ 
= =| c US < 
-100 , 507-1086-1-ND | .55 .49 .35|} 142.00/M |C2Q 250 e 
(2.54) ; . .20 
oF ane 507-1087-1-ND | .55 .49 .35| 142.00/M |C2Q 300 Materials: * Glass body/Nickel plated i 1) 
2ip (3.0) (2.0) brass caps 77 i 
240 © "425 507-1088-1-ND | 55 .49 .35] 142.00/M |C2Q375 Operating Temperature: -55°C ~ 125°C (20) 
: (3.18) 
507-1089-1-ND | .55 .49 .35] 142.00/M |C2Q 500 = 
Cut Tape T&R Amp Digi-Key Price Each Bel Fuse 
amp ||DigkKkey Price Each _| pricing |Bel Fuse 507-1090-1-ND | .55 .49 35] 142.00/M |C2Q 750 Rating | Part No. 1 10 100 _| Part No. 
Rating | Part No. 1 10 100 1,000 |Part No. 507-1091-1-ND | .55 .49 .35| 142.00mM |C2Q1 5SF Series - Fast Acting Fuse 
250mA |507-1041-1-ND| .68  .61 -43 | 202.00 |SSQ 250 
80mA_ | 507-1218-ND At 37 .26 |5SF 80-R 
507-1092-1-ND | .55 .49 .35| 142.00/M 2Q 1.25 
500mA |507-1043-1-ND | .68  .61 -43 | 202.00 |SSQ 500 B ee tooma |507-1219-ND a“ a7 26 |SSF100-R 
750mA |507-1044-1-ND| .68 .61  .43 202.00 |SSQ 750 507-1093-1-ND | .55 .49 35] 142.00/M_ |C2Q 1.5 ™ : , . 
1A |507-1045-1-ND| 68 61 43 | 202.00 /SSQ1 507-1094-1-ND | .55 .49 .35] 142.00/M |C2Q2 ame a SE 88 Sehieee 
1.25A |507-1046-1-ND|) .68 61 -43 | 202.00 |SSQ 1.25 507-1095-1-ND | 55 .49 .35| 142.00m |c2ea25 200mA_ |507-1221-ND At 37 -26 |5SF 200-R 
1.5A |507-1047-1-ND| .68 61 .43]| 202.00 |SSQ1.5 a : : 400mA_ |507-1223-ND At 37 26 |5SF400-R 
oa |507-1048-1-ND| 68 61 .43| 202.00 |Ssa2 507-1096-1-ND | .55 .49 .35] 142.00/M |c2Q3 coon SEEBSanTS re a emer Prcenrer 
2.5A |507-1049-1-ND| .68  .61 43 | 202.00 |SSQ 2.5 507-1097-1-ND | .55 .49 .35] 142.00/M |C2Q3.5 
1A 507-1225-ND At 37 .26 |5SF1-R 
SA 68) 261 BS 202/00! SOS 4A |507-1098-1-ND | .55 .49 .35] 142.00/M |C2Q4 
3.5A |507-1051-1-ND| 68  .61 43 | 202.00 /SSQ 3.5 2A 507-1228-ND At 37 26 |5SF2-R 
4A 507-1052-1-ND| .68 61 43 | 202.00 [SSQ4 5A |507-1099-1-ND |} .55 .49 .35) 142.00/M |C2Q5 6.3A 507-1233-ND A 37 26 |S5SF6.3-R 
5A 507-1053-1-ND | .68 61 .43 | 202.00 |SSQ5 * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. BA 507-1234-ND at 37 26 |S5SF8-R 
6.3A 68 61 43 | 202.00 |SSQ 6.3 
. 10A 507-1235-ND At 37 .26 |5SF10-R 
7A |507-1055-1-ND| .68 61 .43]| 202.00 |SSQ7 SMT 1206 Size Very 
8A |507-1056-1-ND| 68 61 43 | 202.00 |ssa8 Fast-Acting/ Slow SST: Series * TimeiLag Fuse 
10A |507-1057-1-ND} .68 61 -43 | 202.00 |SSQ 10 Blow Chip Fuse W G ® ce 63mA | 507-1236-ND At 37 .26 |5ST63-R 
12A |507-1058-1-ND| .68 61 .43| 202.00 |SSQ 12 Type C1Q and C1S Gis cia closoiacnt soma |507-1237-ND 41. 37.~—-«26 *|SST80-R 
15A |507-1059-1-ND|} .90 .80 .57] 266.00 |SSQ 15 cis 
: Specifications: 100mA |507-1238-ND | 41 37 26 _|5ST 100-R 
For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
* Voltage Rating: Type C1Q: 125V; Type C1S: 63V 125mA POD a 87 226: | SST 126A 
. * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 200mA_ |507-1240-ND At 37 .26 |5ST 200-R 
SMT 6125 (2410) Size Construction Material: Ceramic Sub strate/Printed Element, Ti 250mA_ |507-1241-ND 44 3 26 |5ST 250-R 
. * Construction Material: Ceramic Sub strate/Printed Element, Tin 50m. 507- 7 4 37 : 5ST 250- 
Square Ceramic Slow Blow Piste Tenninations 
500mA_ | 507-1243-ND At 37 .26 |5ST500-R 
Fuse Type SST * Packaging: 7 inch diameter reel, 8mm wide tape, 4mm pitch, per 
Specifications: EIA standard 481 (equivalent IEC-286 part 3) 630mA | 507-1244-ND a1 37 26 |5ST 630-R 
* Voltage Rating: 125V * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C ¢ Part Markings: None 800mA | 507-1245-ND AL 37 .26 |5ST 800-R 
¢ Construction Material: Ceramic Body/Palladium Plated Brass * Type C1Q: UL/CSA STD 248-14; Type C1S: UL STD 248-14 1A 507-1246-ND At 37 26 |SST41-R 
Caps * Packaging: 13 inch diameter reel, 12mm wide tape, 4mm 
pitch, per EIA standard 481 * UL/CSA STD 248-14 452) 045 1.25A | 507-1247-ND At 37 .26 |5ST 1.25-R 
100 , 023 r ra A 4) 1.6A  |507-1248-ND 41 37 ~—-.26_|5ST1.6-R 
(2.54) > .08 07 
aot “| (2.0) 88) 1 (1.78) 2A 507-1249-ND A 37 .26 |5ST2-R 
"425 -060 Infrared solder layout for PCB. 
*(3.18) (1.52) See data sheet for wave solder. ale SUSE) aa oF, 26 /SST2.5-R 
3.15A | 507-1251-ND At 37 .26 |5ST3.15-R 
CutTape | Tape & Reel* 
peut rape’ T&R* Digi-Key Price Each Pricing | Bel Fuse 4A 507-1252-ND A .37 26 |5ST4-R 
Amp | Digi-Key Pricing | Bel Fuse Part No. 1 10 100 5,000 Part No. 
Rating | Part No. 1 10 100 | 1,000 | Part No. 5 5A 507-1253-ND A 37 26 |5ST5-R 
C1Q Type - Fast Acting 
375mA |507-1060-1-ND | 1.17 1.04 -74 | 346.00 | SST 375 507-10734-ND| 55 49 35) 142.00/M |C1Q 250 6.3A 507-1254-ND At 37 .26 |5ST6.3-R 
500mA|507-1061-1-ND | 1.17 1.04 .74| 346.00 |SST 500 507-1074-1-ND| 55 .49 .35| 142.00m |c10375 8A | 507-1255-ND At 87.26 |5STBR 
750mA |507-1063-1-ND | 1.17 1.04 -74 | 346.00 | SST 750 507-1075-1-ND| .55 .49 .35} 142.00/M |C1Q500 10A 507-1256-ND At 37 .26 |5ST10-R 
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(5x20mm) Fuse, 


bel 


High Breaking Capacity 


cence Type 5HF, 5HT 
IEC-127-2 
& © OE. 
Materials: * Ceramic body/Nickel plated au 
brass caps 4(5.1) 
Operating Temperature: -55°C ~ 125°C ls ion, 
Amp _ | Digi-Key Price Each Bel Fuse 
Rating | Part No. 1 10 100 | Part No. 
5HF Series - Fast Acting Fuse 
500mA_ |507-1196-ND 58 52 .37  |5HF 500-R 
1A 507-1198-ND 54 48 .34 | 5HF 1-R 
3.15A  |507-1201-ND 54 48 .34 | 5HF 3.15-R 
4A 507-1202-ND 54 AB -34 | 5HF 4-R 
5A 507-1203-ND 54 48 -34 | 5HF 5-R 
6.3A 507-1204-ND 54 A8 -34 | 5HF 6.3-R 
8A 507-1205-ND 54 48 .34 | 5HF 8-R 
10A 507-1206-ND 54 48 -34 | 5HF 10-R 
5HT Series - Time Lag Fuse 
1A 507-1207-ND 54 48 -34 | 5HT 1-R 
1.25A | 507-1208-ND 54 A8 -34 |5HT 1.25-R 
2A 507-1210-ND 54 48 .34 | 5HT 2-R 
2.5A 507-1211-ND 54 A8 -34 | 5HT 2.5-R 
3.15A  |507-1212-ND 54 48 34 |5HT 3.15-R 
4A 507-1213-ND 54 48 .34 | 5HT 4-R 
5A 507-1214-ND 54 A8 -34 | 5HT 5-R 
6.3A 507-1215-ND 54 48 34 | 5HT 6.3-R 
8A 507-1216-ND 54 A8 -34 | 5HT 8-R 
10A 507-1217-ND 54 48 -34_|5HT 10-R 
(5x20mm) Fuses [@ pons | 
Type 5MF, 5MT — 
and 5TT cM G Q- 
UL/CSA STD 248-14 6. @ Ce 


Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
Materials: 

5MF, 5MT: ¢ Glass Body/Nickel Plated Brass 
Caps. 

5TT: ¢ 5A and less, Glass Body/Nickel Plated 


Brass Caps, 6A and above, Ceramic body/ (20) 
Nickel Plated Brass Caps 
Amp _|Digi-Key Pricing Bel Fuse 
Rating | Part No. a 10 100 | Part No. 
5MF Series - Fast Acting Fuse 
250mA_ |507-1257-ND 34 3.06 21.68 | 5MF 250-R 
300mA_ | 507-1258-ND .34 3.06 21.68 | 5MF 300-R 
500mA_ |507-1259-ND .34 3.06 21.68 | 5MF 500-R 
700mA_ | 507-1260-ND .36 3.18 22.53 | 5MF 700-R 
1A 507-1261-ND 34 3.06 21.68 |5MF 1-R 
1.54 507-1263-ND 34 3.06 21.68|5MF 1.5-R 
2A 507-1264-ND 34 3.06 21.68 | 5MF 2-R 
3A 507-1266-ND .34 3.06 21.68 | 5MF 3-R 
4A 507-1268-ND .34 3.06 21.68] 5MF 4-R 
5A 507-1269-ND .34 3.06 21.68] 5MF 5-R 
7A 507-1271-ND 34 3.06 21.68) 5MF 7-R 
8A 507-1272-ND 34 3.06 21.68 | 5MF 8-R 


5MT Series - Medium Acting Fuse 


250mA_ |507-1273-ND 44 3.90 27.63 )5MT 250-R 
500mA_ |507-1275-ND 44 3.90 27.63 )/5MT 500-R 
750mA_ |507-1276-ND 44 3.90 27.63 |5MT 750-R 
1A 507-1277-ND 44 3.90 27.63/5MT1-R 
2A 507-1278-ND 44 3.90 27.63|5MT 2-R 
2.5A 507-1279-ND 44 3.90 27.63 )5MT 2.5-R 
3A 507-1280-ND 44 3.90 27.63 )5MT 3-R 
3.5A 507-1281-ND 44 3.90 27.63 )5MT 3.5-R 
4A 507-1282-ND 44 3.90 27.63|5MT 4-R 
5A 507-1283-ND 44 3.90 27.63|5MT5-R 
7A 507-1284-ND 44 3.90 27.63|/5MT7-R 


5TT Series - Time Lag Fuse 


125mA_ | 507-1285-ND 53 4.74 33.58 |5TT 125-R 
250mA_ |507-1286-ND 53 4.74 33.58 |5TT 250-R 
300mA | 507-1287-ND 53 4.74 33.58) 5TT 300-R 
750mA_ |507-1290-ND 53 4.74 33.58) 5TT 750-R 
1A 507-1291-ND 53 4.74 33.58|5TT1-R 
1.5A 507-1293-ND 53 4.74 33.58|/5TT 1.5-R 
1.6A 507-1294-ND 53 4.74 33.58|/5TT 1.6-R 
2A 507-1295-ND 53 4.74 33.58|/5TT 2-R 
3A 507-1297-ND 53 4.74 33.58|/5TT3-R 
4A 507-1298-ND 53 4.74 33.58|5TT4-R 
5A 507-1299-ND 53 4.74 33.58|5TT5-R 
6A 507-1300-ND 53 4.74  33.58|5TT6-R 


Amp _ | Digi-Key Pricing Bel Fuse 
Rating | Part No. 1 10 100 | Part No. 
7A 507-1301-ND 53 4.74 33.58 |5TT 7-R 
8A 507-1302-ND 53 4.74 33.58 |5TT 8-R 

10A 507-1303-ND 53 4.74 33.58 |5TT 10-R 


NEW! (5x20mm) Fuse Clip 


PCB locking tabs on legs that “lock” 
onto underside of PCB to prevent 
floating of clip during solder reflow. 140 
Material: * Brass, 0.020 inch thick ra| legs Sa 
Plating: « Bright tin: 150 microinch minimum thickness 9-065 


» “4 


0.340 


Digi-Key Pricing 
Part No. i 10 100 


507-1415-ND 18 1.56 11.05 


Bel Fuse 
Part No. 


FC 211 


Description 
Fuse Clip 


NEW! Telecom Power 
Cross and Balast 

Protection Type RJS ; 
UL/CSA STD. 248-14 Als G. C€ 


RJS fuses are primarily designed for use in telecommunications 
circuits which require compliance with the test requirements specified 
in UL/IEC 1950 / 60950 and Telcordia GR 1089, Issue 3. 


Materials: * Body: Glass * Lead Wire: Matte 
Tin Plated Copper, Diameter 0.032” 

Voltage Rating: 600V 

Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 


Digi-Key Price Each 

Rating | Part No. 10 
1.25 507-1416-ND 
1.5 507-1417-ND 
2 507-1418-ND 


Amp 


RJS 1.25-R 
RJS 1.5-R 
RJS 2-R 


Radial Lead Time Lag 
Micro Fuse Series, 
Type MRT 

IEC 127-3, SS4 


OE NCORG 
WCE, 


Specifications: 

° Voltage Rating: 250V 

° Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 

* Construction Material: Base and Cap: Black thermoplastic, UL94- 
VO Pins: Tin-plated copper alloy 


¢ Packaging: Bulk, 250 pieces per bag, 1,000 pieces per box (Short 
Leads), Tape and Ammo pack: 1,000 pieces per box, per IEC-286-2 
(Long Leads) 


Bulk 
>©.329 (8.35) 


.303 (7.7) 
Ld ee? (4.3) 
.200 (5.08) 
MRT Time Lag — Bulk 


25 (6.3) 
Tape and Ammo 


Digi-Key Bulk 
Part No. Price Each 
Short Lead 10 100 


507-1100-ND ‘ 61 43 
507-1101-ND ‘ 61 43 
507-1102-ND 5 61 A3 
507-1103-ND A 61 43 
507-1105-ND A 61 43 
507-1106-ND i 61 43 
507-1108-ND A 61 43 
630mA |507-1109-ND ‘ 61 43 
800mA |507-1110-ND ‘ 61 43 
1A 507-1111-ND al 61 43 
1.25A |507-1112-ND ‘ 61 43 
1.6A  |507-1113-ND A 61 43 
2A 507-1114-ND a 61 43 
2.5A |507-1115-ND E 61 43 
3.15A |507-1116-ND A 61 43 
4A 507-1117-ND i 61 43 
5A 507-1118-ND i 61 43 


Bel Fuse 
Part No. 


MRT 80 
MRT 100 
MRT 125 
MRT 160 
MRT 250 
MRT 315 
MRT 500 
MRT 630 
MRT 800 
MRT 1 
MRT 1.25 
MRT 1.6 
MRT 2 
MRT 2.5 
MRT 3.15 
MRT 4 
MRT 5 


Amp 
Rating 


80mA 
100mA 
125mA 
160mA 
250mA 
315mA 
500mA 


MRT Time Lag — Tape and Ammo 


Digi-Key 
Part No. 
Long Lead 


Tape & Ammo 
Pricing 
1,000 


Bel Fuse 
Part No. 


Amp 
Rating 


5A 507-1118-3-ND 202.00 MRT SAMMO 


Radial Lead Time Lag 
Micro Fuse Series, 


Type RST CO POOaW 
IEC 127-3, SS4 
Specifications: asso” 
¢ Voltage Rating: 250V a~ 
* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Re 
¢ Construction Material: Base and Cover: Black a3 
thermoplastic, UL 94-VO Pins: Tin plated copper 
alloy la 
¢ Packaging: Bulk, 1,000 pieces per box 7715.08 
Bulk 
Amp _| Digi-Key Pricing Bel Fuse 
Rating | Part No. 1 10 100 | Part No. 
100mA |507-1166-ND .20 1.87 15.15 | RST 100 
125mA |507-1167-ND .20 1.87 15.15 | RST 125 
160mA |507-1168-ND .20 1.87 15.15 |RST 160 
200mA |507-1169-ND .20 1.87 15.15 | RST 200 
250mA |507-1170-ND .20 1.87. 15.15 | RST 250 
315mA |507-1171-ND .20 1.87 15.15 | RST 315 
400mA |507-1172-ND .20 1.87 15.15 | RST 400 
500mA |507-1173-ND .20 1.87 15.15 |RST 50 
630mA |507-1174-ND .20 1.87 15.15 | RST 630 
800mA |507-1175-ND .20 1.87. 15.15 | RST 800 
1A 507-1176-ND .20 1.87. 15.15 |RST1 
1.25A |507-1177-ND .20 1.87 15.15 |RST 1.25 
1.6A  |507-1178-ND .20 1.87 15.15 |RST 1.6 
2A 507-1179-ND .20 1.87 15.15 |RST2 
2.5A |507-1180-ND .20 1.87 15.15 |RST 2.5 
3.15A |507-1181-ND .20 1.87 15.15 |RST 3.15 
4A 507-1182-ND .20 1.87 15.15 |RST4 
5A 507-1183-ND .20 1.87 15.15 |RST5 
6.3A _|507-1184-ND .20 1.87. 15.15 |RST6.3 
Axial Micro Fuses 
Type MQ and MS 
Specifications: 
¢ Voltage Rating: 125V 8 ae 


¢ Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 


2.280 

¢ Construction Material: Body: Molded < (7.1) 

with UL Recognized epoxy component 

plastic UL94-VO. Lead Wire: Tin-Lead <> = 

plated Copper 125 
(3.18) 


¢ Packaging: Bulk: 250 pieces per 

bag/1,000 pieces per box; Tape and Reel: 2,500 pieces per reel (5mm 
pitch and 52.4mm inside Tape spacing (per EIA 296-E and IEC 286-1) 
* UL/CSA STD 248-14 


MQ Fast Acting - Bulk 


Bulk 
Amp _| Digi-Key Price Each Bel Fuse 
Rating | Part No. 1 10 100 | Part No. 
100mA |507-1004-ND 67 -60 -43 |MQ 100 
125mA |507-1005-ND 67 -60 43° |MQ 125 
200mA |507-1007-ND 67 60 -43 |MQ 200 
250mA |507-1008-ND 67 -60 -43 |MQ 250 
375mA |507-1010-ND 67 -60 43 |MQ 375 
500mA |507-1011-ND 67 -60 43 |MQ 500 
750mA |507-1012-ND 67 -60 -43 |MQ 750 
1A 507-1013-ND 67 -60 43° |MQ1 
1.5A |507-1014-ND 67 -60 43° |MQ1.5 
2A 507-1015-ND 67 -60 43 |MQ2 
2.5A |507-1016-ND 67 60 43 |MQ2.5 
3A 507-1017-ND 67 -60 43 |MQ3 
4A 507-1018-ND 67 -60 43° |MQ4 
5A 507-1019-ND 67 60 43° |MQ5 
7A 507-1020-ND 67 -60 43 |MQ7 
10A_ | 507-1021-ND 67 -60 43° |MQ 10 
12A_ | 507-1022-ND 67 -60 43 |MQ 12 
15A | 507-1023-ND 67 -60 43 |MQ15 
MS Slow Blow - Bulk 
Digi-Key Bulk 
Amp _|Part No. Price Each Bel Fuse 
Rating | Short Lead 1 10 100 | Part No. 
250mA |507-1024-ND 91 81 58 |MS 250 
375mA |507-1026-ND 91 81 58 |MS 375 
500mA |507-1027-ND 91 81 58 |MS 500 
750mA |507-1028-ND 91 81 .58 |MS 750 
1A 507-1029-ND 91 81 58 |MS1 
1.25A |507-1030-ND 91 81 58 |MS 1.25 
1.5A |507-1031-ND 91 81 58 |MS 1.5 
2A _|507-1032-ND 91 81 58 |MS2 
2.5A |507-1033-ND 91 81 58 |MS 2.5 
3A |507-1034-ND 91 81 58 |MS3 
4A |507-1035-ND 91 81 58 |MS4 
5A 507-1036-ND 91 81 58 |MS5 
7A __ |507-1037-ND 91 81 58 |MS7 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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E.SCHURTER ao, [ae 
A” \Y us Rated Breaking Digi-Key Price Each Pricing Schurter 
Current (A)| Capacity (A) | Part No. 1 25) 50 1,000 Part No. 
ELECTRONIC COMPONENTS Fig. 2 — USI 1206 Series - 3.2mm x 1.6mm Fast Acting 
. 0.5 63@63VDC |486-1141-1-ND 71 62 55 273.00 3413.0213.22 
FS F an d FST Series 0.63 63@63VDC |486-1142-1-ND | 71 62 55 273.00 3413.0214.22 
0.8 63@63VDC |486-1143-1-ND Pr All 62 55 273.00 3413.0215.22 
5x20m m M in iatu re Fuses 1.0 63@63VDC |486-1144-1-ND | 71 62 55 273.00 3413.0216.22 
1.25 63@63VDC_|486-1145-1-ND 1 62 55 273.00 3413.0217.22 
Specifications: * Rated Voltage: 250VAC * Ambient Temperature Range: -55°C 1.6 S8@63VDC  [asea11Z851-ND A 62 55 273.00 9413.0218.22 
~ 125°C ¢ Tube Material: Glass * End Cap Material: Nickel plated copper alloy 2.0 63@63VDC | 486-1147-1-ND al 62 55 273.00 3413.0219.22 
2.5 63@63VDC |486-1148-1-ND 71 62 55 273.00 3413.0220.22 
Cure Prereng Rag med ..lUR 
Rating (A) iS xn (Min) Set 2.75 xin (Max) | 10.0 x In (Max.) 5.0 63@63VDC |486-1151-1-ND | .71 62.55 273.00 3413.0223.22 
025-63 60 MIAUIBE a0 minutes > SeGondS 30 milliseconds 6.3 63@63VDC_ | 486-1152-1-ND 71 62 55 273.00 3413.0224.22 
8~10 30 minutes 30 minutes 2 seconds 40 milliseconds + VDE Approval Only —_ $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
FST Series 
0.02 60 minutes _ = 300 milliseconds 
0.32 ~ 6.3 60 minutes 120 seconds 10 seconds 300 milliseconds 
8 ~ 20 30 minutes 120 seconds 10 seconds 300 milliseconds PC B and Panel 
Rated Breaking Capacity | Digi-Key Pricing Schurter M Oo Uu nt F Uu se h Oo | ders 
Current (A) @250VAC Part No. 1 25 50 Part No. 
FSF Series — Fast Acting 
0.25 35A 486-1230-ND -90 18.05 32.49 |0034.1510 
0.315 35A 486-1231-ND 90 18.05 32.49 |0034.1511 
0.4 35A 486-1232-ND -90 18.05 32.49 |0034.1512 
0.5 35A 486-1233-ND .23 4.50 8.10 |0034.1513 Finger Grip 
1.0 35A 486-1234-ND .23 4.50 8.10 |0034.1516 Shown 
1.6 35A 486-1235-ND .23 4.50 8.10 |0034.1518 
2.0 35A 486-1236-ND .23 4.50 8.10 |0034.1519 
2.5 35A 486-1237-ND .23 4.50 8.10 |0034.1520 
3.15 35A 486-1238-ND .23 4.50 8.10 |0034.1521 
4.0 10In. 486-1239-ND .23 4.50 8.10 |0034.1522 
5.0 10In. 486-1240-ND .23 4.50 8.10 |0034.1523 
6.3 10In. 486-1241-ND 32 6.40 11.52 |0034.1524 
8.0 10In. 486-1242-ND 32 6.40 11.52 |0034.1525 hiss 
10.0 10In. 486-1243-ND 32 6.40 11.52 |0034.1526 ++ 
FST Series — Time Lag Slot Cap Shown 
0.02 35A 486-1326-NDt 5.84 116.80 210.24 |0034.3101 
0.032 35A 486-1327-NDt 5.84 116.80 210.24 |0034.3102 
0.04 35A 486-1328-ND 5.84 116.80 210.24 |0034.3103 
0.05 35A 486-1329-ND 52 10.35 18.63 |0034.3104 
0.063 35A 486-1330-ND 52 10.35 18.63 | 0034.3105 
0.08 35A 486-1331-ND 52 10.35 18.63 |0034.3106 
0.1 35A 486-1332-ND 52 10.35 18.63 |0034.3107 
0.125 35A 486-1333-ND 52 10.35 18.63 |0034.3108 
0.16 35A 486-1334-ND 32 6.30 11.34 |0034.3109 
0.2 35A 486-1335-ND 32 6.30 11.34 |0034.3110 
0.25 35A 486-1214-ND 53 10.55 18.99 |0034.3111 
0.315 35A 486-1215-ND 32 6.30 11.34 |0034.3112 
0.4 35A 486-1216-ND 32 6.30 11.34 |0034.3113 
0.5 35A 486-1217-ND 32 6.30 11.34 |0034.3114 
0.63 35A 486-1336-ND 32 6.30 11.34 |0034.3115 
0.8 35A 486-1337-ND 32 6.30 11.34 |0034.3116 
1.0 35A 486-1338-ND 32 6.30 11.34 |0034.3117 
1.25 35A 486-1339-ND 32 6.30 11.34 |0034.3118 
1.4 35A 486-1340-NDt 1.31 26.25 47.25 |0034.3165 
1.6 35A 486-1218-ND 32 6.30 11.34 |0034.3119 
2.0 35A 486-1219-ND 32 6.30 11.34 |0034.3120 
2.5 35A 486-1220-ND 32 6.30 11.34 |0034.3121 
3.15 35A 486-1221-ND 32 6.30 11.34 |0034.3122 
4.0 10In. 486-1222-ND 32 6.30 11.34 |0034.3123 
5.0 10In. 486-1223-ND 32 6.30 11.34 |0034.3124 Rated 
63 Toin. 486-1224-ND "326.30 11.34 /0034.3125 wy || CMe |e Prici 
8.0 10In. 486-1225-ND '32 «—«6.30-—«14.34 [034.3126 : Fuse-Link | rent | Vol- | Digi-Key ate Schurter 
10 10In. 486-1226-ND 32 © 6.30-—'11.34 [034.3127 vile Type (gat (A)ia taea RartiNo: a I betaleto, 
12.5 125A 486-1227-NDt 52 10.35 18.63 |0034.3128 Panel Mount Types 1g, Solder Terminals 
16 125A 486-1228-NDt 52 10.35 18.63 |0034.3129 FEU (Grip) Series 
20 125A 486-1229-NDt 52 10.35 18.63 _|0034.3130 1 Holder 5x20 or 6.3x32} 10 ) 250 |486-1167-ND | 1.52 30.30 54.54) 0031.1801 
+ Not VDE Approved Holder, Slot Cap 5x20 10 | 250 |486-1168-ND | 1.70 34.00 61.20/0031.1811 
FEU Series 
Holder 5x20 or 6.3x32} 10 | 250 |486-1164-ND | 1.52 30.30 54.54) 0031.1653 
U MT 2 0 d USI 1 206 S . 2 Slot Knob Cap 5x20 10 | 250 |486-1165-ND 83 16.65 29.97 | 0031.1663 
50 an eries RoHS Slot Knob Cap 6.3x32 10 | 250 |486-1166-ND | 80 16.05 28.89|0031.1666 
FPG1, FPG2 and FPG3 Series 
Su rface M ount Fu ses Holder, Slot Cap 5x20 10 | 250 [486-1153-ND | 253 5065 91.17)3101.0010 
UMT 250 Series Holder, Finger Grip 5x20 10 | 250 |486-1154-ND | 253 50.65 91.17/3101.0015 
Specifications: + Rated Voltage: 250VAC 3 Holder, Slot Cap 5x20 10 | 250 |486-1155-ND$] 2.53 50.65 91.17/3101.0020 
425VDC. * Ambient Temperature Range: Holder, Finger Grip 5x20 10 | 250 |486-1156-ND$) 2.53 50.65 91.17/3101.0025 
“55°C - 125°C» Housing Material: Holder, Slot Cap 5x20 10 | 250 |486-1157-ND§| 253 50.65 _91.17|3101.0030 
Ceramic * Terminal Material: Tin-plated Holder, Finger Grip 5x20 10 | 250 [486-1158-ND | 2.53 50.65 _91.17[3101.0035 
copper alloy FUL Series 
USI 1206 Series 7 Holder 5x20 or 6.3x32| 16 | 500 [486-1254-ND | 5.57 111.80 200.84] 0031.2307 
Specifications: * Rated Voltage: 32VAC, Slot Knob Cap 5x20 16 500 | 486-1255-ND 5.03 100.65 181.17] 0031.2323 
63VDC * Ambient Temperature Range: PCB Mount Types — Solder Terminals 
-55°C ~ 90°C * Housing Material: Epoxy FAC Series — IP40 Rating 
glass * Terminal Material: Tin-plated 5 Holder 5x20 or 6.3x32| 10 | 250 |486-1257-ND | 1.83 36.50 65.70|0031.3803 
copper alloy FAU Series — IP40 Rating 
. = 6 Holder 5x20 or 6.3x32| 10 | 250 |486-1256-ND | 1.53 30.50 54.90|0031.3573 
Pre-Arcing Rating FMS Series — IP30 Rating 
Series 1.25 x In (Min.) 2.0 x In (Max.) 10.0 x In (Min.) 10.0 x In (Max.) if Holder = 6.3 | 250 |486-1244-NDf| 62 12.35 22.23/0031.7601 
UMT 250 60 minutes 120 seconds 10 milliseconds 100 milliseconds FPG4 Series 
USI 1206 60 minutes 120 seconds 1 milliseconds 10 milliseconds 8 Holder, Slot Cap 5x20 10 | 250 /486-1159-ND | 2.53 50.65 91.17]3101.0040 
Holder, Finger Grip 5x20 10 | 250 |486-1160-ND | 2.53 50.65 91.17/3101.0045 
5 Tape and Reel} FPG5 Series 
Rated Breaking _| Digi-Key Price Each Pricing Schurter 9 Holder, Slot Cap 5x20 10 | 250 [486-1161-ND | 2.53 50.65 91.17/3101.0050 
Current (A)| Capacity (A) | Part No. 1 25 50 1,000 Part No. FPG7 Series — SMD Solder Terminals 
Fig. 1 — UMT 250 Series - 10.1mm x 3mm Time Lag 10 Holder, Finger Grip 5x20 10 | 250 |486-1162-ND | 2.53 50.65 91.17/3101.0075 
0.5 35@250VDC |486-1245-ND 94 76 68 = 3403.0163.11 FUP Series — IP40 Rating 
0.8 35@250VDC |486-1246-ND 94 76 68 st 3403.0165.11 iil Holder, Slot Cap 5x20 16 500 | 486-1163-ND 9.82 196.35 353.43 |0031.2510 
1.0 35@250VDC | 486-1247-ND 94 76 68 _ 3403.0166.11 OGD Series 
1.25 35@250VDC |486-1248-ND 94 76 68 = 3403.0167.11 12 Holder 5x20 or 6.3x32| 10 | 500 |486-1261-ND | 1.10 21.95 39.51/0031.8231 
1.6 35@250VDC_|486-1249-ND 94.76 —68 — __|3403.0168.11 - OGN Series 
20 35 @250VDC. 1486-1250-ND “947668 ——73403.0169 11 4g | Holder, 22.5mm Spacing] 5x20 10 | 250 [486-1258-ND ] 53 10.55 18.99]0037.8201 
25 35@250VDC. |486-1251-ND ‘94 76~SCB — — |9403.0170.11 Holder, 25mm Spacing 5x20 10 | 250 |486-1259-ND | 53 10.55 18.99 | 0031.8211 
3.15 | 35@250VDC |486-1252-ND 94 76 68 — — |3403.0171.11 Suriace| Mountilypes 
4.0 35@250VDC |486-1253-ND 94 76 68 —  |3403.0172.11 OGD-SMD Series 
50 100@250VDC |486-1139-NDt_| 104 83 75 — — |3403.0173.11 14 Holder 5x20 or 6.3x32| 10 | 500 [486-1169-ND | 1.26 25.20 45.36]0031.8241 
6.3 100@250VDC | 486-1140-NDt 1.04 83 75 _ 3403.0174.11 + Rear Panel Mount § Snap-In Type + Not VDE Approved (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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S.SCHURTER = PCB and Panel Pale DighKey [| Prive Fach Bulgin 
=a . a ig. | Description art No. art No. 
tectonic components | Mount Fuseholders (cont, PC Mount Fusohorions 
Rated 6 |5x20mm Fuse, Touchproof PC2, Bayonet Cap 708-1427-ND | 3.11 2.86 2.54 | FX0456 
Cur- | Rated In-Line Fuseholders 
Fuse-Link | rent | Vol- | Digi-Key Pricing Schurter 7 6.3x32mm Fuse, PC1, IP66 708-1428-ND | 4.10 3.76 3.35 |FX0185 
Fig. Type (mm) (A) | tage | Part No. i 25 50 | Part No. 5x20mm Fuse, PC1, IP66 708-1430-ND | 4.07 3.73 3.32 | FX0385 
OGN-SMD Series 8 |5x20mm Fuse, PC1 708-1429-ND | 2.59 2.38 2.12 |FX0380 
15 Holder 5x20 10 | 250 [486-1260-ND 80 15.90 28.62] 0031.8221 
Straight Terminal Fuse Clips ee Leer18 Sos coe) ‘s 
Brass 5x20 6.3 | 250 |486-1172-NDt/ 10 2.00  3.60]/0751.0062 ses 8? 
18 Bronze 5x20 6.3 | 250 |486-1173-NDt| .17 3.35 6.03] 0751.0052 Sensata Bimetal Cutoff 
Kicked Terminal Fuse Clips 1 
17 Brass 5x20 or 6.3x32] 10 | 250 ]486-1170-NDt] 47 9.30 16.74]0751.0100 Technologies Thermal Switches 
Bronze 5x20 or 6.3x32| 10 | 250 |486-1171-NDt| 51 10.15 18.27|0751.0099 oa ; ; 
$ Rear Panel Mount § Snap-In Type + Not VDE Approved These thin, lightweight, wafer-type AIRPAX® thermal switches are 


ideal for applications when space is at a premium. The basic switch 
assembly is operated by a bimetal disc with positive, reinforced snap- 
action which is known for its repeat reliability. For high humidity and 
contaminating atmosphere applications, the device is sealed with a 
non-volatile resin. 

Specifications: * Contact Rating for 100,000 Life Cycles: 5003 Cap Gontees 
series: 5A resistive, 120VAC; 3A resistive, 240VAC; 5004 series: 10A “Ny 

resistive, 240VAC ¢ Contacts: SPST * Temperature Settings: 35°F ~ 

325°F * Dielectric: 1500VRMS 60Hz (1 minimum) terminals to case Disc ‘Actuator Ball 

* Exposure Limit: -40°F ~ 350°F ¢ Self Resetting 


MST 250 Series Adis GO 
Time Lag Fuses oy ©E 


Specifications: Size: 8.5mm x 8.5mm »* Rated Voltage: 250VAC_ » Ambient 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Housing Material: Thermoplastic, UL94V-0 
¢ Terminal Material: Tin Plated Copper * Breaking Capacity: 35A @ 250VAC 


Pre-Arcing Time Trip 
1.5 x In (Min.) 2.1 x In (Max.) 2.75 x In (Max.) 4.0 x In (Max.) 10.0 x In (Max.) Temperature | Contact | Switching | Digi-Key Price Each Sensata 
60 minutes 120 seconds 10 seconds 3 seconds 150 milliseconds (CF) Operation | Current | Part No. 1 10 50__| Part No. 
AIRPAX ® 5003 Series (Designed for 120VAC and 240VAC) 
Rated Power Digi-Key Price Each Schurter 105 SPST-NO | 5A/120VAC |723-1220-ND 12.32 11.66 9.90 |C53GAB105A-090Y 
Current (A) Dissipation (mW) | Part No. 1 25 50 | Part No. 120 SPST-NC | 5A/120VAC |723-1225-ND 12.32 11.66 9.90 |053GAB120A-105Y 
05 310 486-1135-ND 83 67 60 |0034.6612 125 SPST-NC | 5A/120VAC |723-1221-ND 12.32 11.66 9.90 |053GAB125A-110Y 
1.0 500 486-1136-ND ‘83. ‘67 ‘60 |0034.6615 165 SPST-NC | 5A/120VAC |723-1222-ND 12.32 11.66 9.90 |053GAB165A-150Y 
1.6 730 486-1137-ND 83 67 .60 |0034.6617 175 SPST-NC | 5A/120VAC |723-1224-ND 12.32 11.66 9.90 | 053GAB175A-160Y 
2.0 870 486-1138-ND 83 67 60 |0034.6618 190 SPST-NO | 5A/120VAC | 723-1226-ND 12.32 11.66 9.90 |C53GAB190A-175Y 
215 SPST-NO | 5A/120VAC |723-1223-ND 12.32 11.66 9.90 | C53GAB215B-190Y 
AIRPAX ® 5004 Series (Designed for 240VAC) 

240 SPST-NC | 10A/240VAC [723-1227-ND 13.86 13.12 11.14 _|054EAB240B-215Y 


Fast Trip PTC Surface Specifications: 


* Operating Temperature A 


Mount Fuses “Suesammxsonn Tov & AS | PCB Mount Thermal Switches 


PFSM.030, 93 93 23 23 PFSM.150, The AIRPAX® 6600 and 6700 series are subminiature bimetallic snap acting thermostats which provide 
050, 075, LI >LIt+ |r *L 200, 250 accurate and reliable sensing and switching in a single device. Primarily developed for thermal management 
| 3.4 [445 applications on power supplies, the AIRPAX® 6600 and 6700 series are also ideally suited for use on 
9.7] 4 [10.7_,| crowded PC boards. Specifications: * Contact Rating for 30,000 Life Cycles: 1A, 48VDC; 1A, 120VAC 
Sepa * Operating Temperature Range: 6600 Series: 40°C ~ 120°C (104°F ~ 248°F); 6700 Series: 40°C ~ 120°C 
Recommended Pad Layouts (104°F ~ 266°F) « Insulation Resistance: 100MOQ at 500VDC * Self Resetting 
Schurter Dimensions Maximum (mm) 6600 Series — 8-DIP 7 6700 Series — TO-220 
Part No. A B t D E F G H(Min.) Contact Operation 
PFSM0302 | 7.98 3.18 544 O71 O71 2A 137 0.43 _ SPST-NO SESTNG 
PFSM.050.2 7.98 3.18 5.44 0.71 0.30 2.41 1.37 0.43 400 7 
PFSM.075.2 7.98 3.18 5.44 0.71 0.71 2.41 1.37 0.43 <2 imal 
prowizs2 | ras | a0 | saa_| om | om | oa | tar | oma ie Giese on ise Open a ise 
125. re H 5. Wa Wa ! 37 E 
PFSM.150.2 95 3.0 67 On On 3.94 137 0.43 77-300 (Geseleolated enon) 
PFSM.200.2 95 3.0 671 0.71 0.71 3.94 1.37 0.43 rom Termiriele) 
PFSM.250.2 9.5 3.0 6.71 071 071 3.94 1.37 0.43 
7 Trip 
Resistance oa i 
fnay | Vinay (0) Digi-Key Pricing Tape and Reelt | schurter Temperature Contact Digi-Key Price Each Sensata 
= — (°C) Operation Part No. 1 10 50 Part No. 
(A) | (V) | Min. | Max. | Part No. ql 25 50 ty. Pricing | Part No. 6600 Series — 8-DIP 
10 60 1.2: 2.4 | 486-1174-1-ND 66 14.35 25.42 | 2,000 | 253.40/M | PFSM.030.2 60 SPST-NO 793-1216-ND 8.78 844 7.65 66F060 
10 60 | 0.35 | 0.7 |486-1175-1-ND 66 14.35 25.42 | 2,000 | 253.40/M | PFSM.050.2 70 SPST-NC 723-1211-ND 8.78 8.44 7.65 66L070 
40 30 | 0.35 | 0.7 |486-1176-1-ND 66 14.35 25.42 | 2,000 | 253.40/M | PFSM.075.2 80 SPST-NC 723-1215-ND 8.78 8.44 7.65 66L080 
40 30 | 0.12 | 0.24 |486-1177-1-ND 66 14.35 25.42 | 2,000 | 253.40/M | PFSM.100.2 85 SPST-NC 723-1210-ND 8.78 8.44 7.65 66L085 
40 15 | 0.07 | 0.14 [486-1178-1-ND 66 14.35 25.42 | 2,000 | 253.40/M | PFSM.125.2 85 SPST-NO 723-1212-ND 8.78 8.44 7.65 66F085 
40 15 | 0.06 | 0.12 /486-1179-1-ND AS 16.45 29.14 | 1,500 | 288.40/M | PFSM.150.2 90 SPST-NC 723-1218-ND 8.78 8.44 7.65 66L090 
40 15 | 0.05 | 0.10 )486-1180-1-ND i) 16.45 29.14 | 1,500 | 288.40/M | PFSM.200.2 90 SPST-NO 723-1214-ND 8.78 8.44 7.65 66F090 
40 15 | 0.035 | 0.08 [486-1181-1-ND 75 16.45 29.14 | 1,500 | 288.40/M | PFSM.250.2 95 SPST-NC 723-1219-ND 8.78 8.44 7.65 66L095 
$ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 95 SPST-NO 723-1217-ND 8.78 8.44 7.65 66F095 
120 SPST-NO 723-1213-ND 8.78 8.44 7.65 66F120 
6700 Series — TO-220 
45 SPST-NO 723-1191-ND 8.78 8.44 7.65 67F045 
B UL G | N ; 50 SPST-NC | 723-1203-ND 8.78 8.44 765  |67L050 
50 SPST-NO 723-1192-ND 8.78 8.44 7.65 67F050 
NE Ww! Fu seh Oo | ders 60 SPST-NC 723-1204-ND 8.78 8.44 7.65 67L060 
60 SPST-NO 723-1193-ND 8.78 8.44 7.65 67F060 
65 SPST-NC 723-1205-ND 8.78 8.44 7.65 67L065 
65 SPST-NO 723-1194-ND 8.78 8.44 7.65 67F065 
70 SPST-NC 723-1206-ND 8.78 8.44 7.65 67L070 
70 SPST-NO 723-1190-ND 8.78 8.44 7.65 67F070 
75 SPST-NC 723-1207-ND 8.78 8.44 7.65 67L075 
75 SPST-NO 723-1195-ND 8.78 8.44 7.65 67F075 
80 SPST-NC 723-1187-ND 8.78 8.44 7.65 67L080 
80 SPST-NO 723-1189-ND 8.78 8.44 7.65 67F080 
85 SPST-NC 723-1188-ND 8.78 8.44 7.65 67L085 
85 SPST-NO 723-1196-ND 8.78 8.44 7.65 67F085 
90 SPST-NC 723-1186-ND 8.78 8.44 7.65 67L090 
90 SPST-NO 723-1182-ND 8.78 8.44 7.65 67F090 
90 SPST-NO 723-1197-NDt 8.78 8.44 7.65 67FO90P 
95 SPST-NC 723-1208-ND 8.78 8.44 7.65 67L095 
95 SPST-NO 723-1185-ND 8.78 8.44 7.65 67F095 
95 SPST-NO 723-1198-NDt 9.75 9.38 8.50 67F095P 
100 SPST-NC 723-1184-ND 8.78 8.44 7.65 67L100 
100 SPST-NO 723-1181-ND 8.78 8.44 7.65 67F100 
: 105 SPST-NO 723-1179-ND 8.78 8.44 7.65 67F105 
Digi-Key Price Each Bulgin 110 SPST-NC 723-1183-ND 9.75 9.38 8.50 _|67L110 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 | Part No. 110 SPST-NO 723-1180-ND 8.78 8.44 7.65 67F110 
Panel Mount Fuseholders 110 SPST-NO ‘| 723-1199-NDt 8.78 8.44 7.65  |67F110P 
T ]5x20mm Fuse, Touchproof® PC2, Bayonet Cap 708-1422-ND | 2.75 252 2.24 |FX0359 115 SPST-NO | 723-1200-ND 8.78 8.44 7.65 /67F115 
2 |5x20mm Fuse, Touchproof PC1, Screw Cap 708-1423-ND | 2.70 2.48 2.20 |FX0296 120 SPST-NC | 723-1209-ND 8.78 8.44 7.65 /67L120 
3 |6.3x32mm Fuse, Touchproof PC2, IP68, Screw Cap 708-1424-ND | 5.51 5.05 4.53 | FX0419 120 SPST-NO 723-1201-ND 8.78 8.44 7.65 | 67F120 
4 |5x20mm Fuse, Touchproof PC2, IP67, Screw Cap 708-1425-ND | 310 2.84 2.53 | FX0462 130 SPST-NO 723-1202-ND 8.78 8.44 765 | 67F130 
5 _|5x20mm Fuse, Touchproof PC2, IP67, High Profile, Screw Cap |708-1426-ND | 3.10 2.84 2.53 | FX0463 + With plastic mounting bracket, for applications requiring VDE 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2139 
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Dim. in inches (mm) 


Electrical Specifications 


Type Nc N/O 
. Voltage Rating 50 ~ 60 Hz 120 V / 250 V 120 V/ 250 V 
Encapsulated Thermal Switches Current Rating Resistive 30A/208 TALIA 
a urrent Rating Inductive : ; 
Encapsulated Thermal Switches are ideal for sensing the temperature of a -563 (14.3) Max. Load Resistive 40A 40A 
surface or of stagnant air in an enclosure. Available with PC pins or with flexible “6.0 (152.4) Short Circuit Current Up to 6.3A 6.3A 
wire leads for remote installation. Their high temperature resistance and high Contact Arrangement Normally Closed N/C - 
dielectric strength make it ideal for protecting heatsink-mounted semiconductors. 7 Normally Open N/O O—O, —oo— 
Other applications would be protecting power supplies, or simply turning on a fan Contact Resistance <40mQ <40 m0 
at a desired temperature. - Response Temperature Range 70°C ~ 160°C 65°C ~ 150°C 
Current Sensitivity: The thermal switches are not current sensitive at rated Tolerance Range 25°C 15°C 
currents. At loads above the rated values, up to maximum loading there is self- Max. Permanent Temperature of Housing - G410 220°C 20°C 
heating of the current carrying contacts. Housing Material - G410 PPS PPS 
Insulation Resistance: Leads to Earth: 2500V @ 25°C, 1500V @ 100°C. Across Thi Te ductivi 4.0 BTU =n. /hr./f2/°F 
open contacts, dependent on response temperature: 500V eff. AC. ermal Conductivity - In. 7 i. 
Marking: Response temperature in clear text (5°C steps). Normally Closed = blue * When N/O contacts are closed, self heating will occur at currents exceeding normal 
or black (epoxy); Normally Open = red (epoxy) rating. It is possible that, given certain combinations of set temperature current and 
UL E46827 CSA LR28044-10 VDE 4523-4510-0702/329CU ambient temperature, the contacts will not reset. 
Switch é Switch a Switch : 
Temp. | Digi-Key Price Each Cantherm Temp. | Digi-Key Price Each Cantherm Temp. | Digi-Key Price Each Cantherm 
(°C) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. (°C) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. (°C) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
120 |317-1029-ND | 652 746 5.33 4.26 |F1112015ACFAOGE 145 |317-1334-ND | 6.56 5.74 410  3.28|/F11145253600060 
Normally Closed 125 /317-1030-ND | 852 7.46 5.33 4.26 |F1112515ACFAO6E 150 /317-1335-ND | 6.56 5.74 4.10 3.28)F11150253600060 
75 [err-ioornd | G5 S14 410 a8|rriorsosacraose | | tas lsirtosanp | 832 740 538 425/Fisdosteacradge | | too cirtecnp | Gos oyu tan S98 ervroopecenanee 
N = ; : ; : i Hl b 5 5S zi 160 [317-1337-ND | 6.56 5.74 410 3.28]F11160253600060 
80 /317-1002-ND | 656 5.74 410  3.28/F1108025ACFAQ6E 145 |317-1034-ND | 852 7.46 5.33 4.26 |F1114515ACFAOGE Normally Open 
85 /317-1003-ND | 656 5.74 410 3.28 |F1108525ACFAO6E 150 [317-1035-ND | 8.52 7.46 5.33 4.26 [F1115015ACFA0GE 7061s 
i ‘ . * . 90 |317-1061-ND | 8.52 746 5.33 4.26 )F11090151ZA0060 
90_|317-1004-ND | 6.56 5.74 _4.10_3.28 /F1109025ACFADBE 
95 1 317-A005-ND 1656-5 744.10 3.28 TF 10055ACEAOGE Rertie Glneed 115 |317-1066-ND | 852 746 5.33 4.26 /F11115151ZA0060 
100 |317-1006-ND | 656 5.74 4.10 3.28/F1110025ACFAQ6E 120 )317A048-ND | 656 5.74. 410 3.28]F11120251ZA0060 125 |317-1068-ND | 852 7.46 5.33 4.26 |F11125151ZA0060 
105 |317-1007-ND | 6.56 5.74 4.10 3.28 |F1110525ACFAO6E 405 |317-1049-ND | 656 574 410 328 /F11125051zA0060 130 /317-1069-ND | 852 7.46 5.33 4,26 /F11130151ZA0060 
110 |317-1008-ND | 6.56 5.74 4.10 3.28 |F1111025ACFAO6E 435 /317-1051-ND | 656 574 410 3.28 /F11135251ZA0060 135_[317-1070-ND | 8.52 7.46 5.33 4.26 |F11135151ZA0060 
115 |317-1009-ND | 6.56 5.74 4.10 _ 3.28 |F1111525ACFAQ6E 440 /317-1052-ND | 656 574 410 3.28 /F11140251zA0060 140 [317-1071-ND | 852 746 5.33 4.26 |F11140151ZA0060 
120 [317-1010-ND | 6.56 = 5.74 4.10 3.28 | F1112025ACFAO6E 445 |317-1053-ND | 656 5.74 410 3.281F11145251ZA0060 145 |317-1072-ND | 852 746 5.33 4.26 /F11145151ZA0060 
ee ee] Ce Se IO 3.28 FDS eS ACEADGE 150 |317-1054-ND | 656 5.74 410 3.28 }F111502512A0060 150 /317-1073-ND | 852 7.46 5.33 4.26 /F11150151ZA0060 
435 317-1013-ND 656 574 410 328)/F1113525ACFA0GE 155 /317-1055-ND | 656 5.74 4.10 3.28 )F11155251ZA0060 155 /317-1074-ND | 852 7.46 5.33 4.26 |F11155151ZA0060 
440 |317-1014-ND | 656 574 410 328 /F1114025ACEAOGE 160 /317-1056-ND | 656 5.74 4.10 3.28 )F11160251ZA0060 160 [317-1075-ND | 852 7.46 5.33 4.26 |F11160151ZA0060 
145 13171015-ND | 656 5.74410 3.28 1F1114525ACFA0GE 70 |317-1321-ND | 6.56 5.74 4.10 3.28 )F11070253600060 95 |317-1320-ND ] 852 746 5.33 4.26 |F11095153600060 
150 |317-1016-ND | 656 574 410 3.28|F1115025ACFAQGE 75 _(OUISZNDM 6.56 6.74 4.10 _ 9.28 1F11075253600060 85 /317-1342-ND | 852 7.46 5.33 4.26 |F11085153600060 
155 |317-1017-ND | 6.56 574 410 3.28 |F1115525ACFAQ6E 80 Bgeee NOR 656 5.74 4.10. 9.28 /F11080253600060 90 |317-1343-ND | 862 7.46 5.33 4.26 |F11090153600060 
160 |317-1018-ND | 656 5.74 4.10 3.28 |F1116025ACFAQ6E Oe oe ee oe tncronacorns 100 |317-1344-ND | 852 7.46 5.33 4.26 |F11100153600060 
Normally Open 95 317-1326-ND 656 574 4410 328/F11095253600060 105 [317-1345-ND | 852 7.46 5.33 4.26 |F11105153600060 
70 |317-1019-ND | 852 7.46 5.33 4.26 |F1107015ACFAOGE joo 1317-1318-ND | 656 574 410 328/F11100253600060 110 /317-1346-ND | 852 746 5.33 4.26)F11110153600060 
75 /317-1020-ND | 8.52 7.46 5.33 4.26 | F1107515ACFAO6E 105 13174ai9:NDO| 656874 410 3.98 1F111 05953600060 115 |317-1347-ND | 8.52 7.46 5.33 4.26 |F11115153600060 
80 [317-1021-ND | 8.52 7.46 5.33 4.26 | F110801SACFAOGE t10 |siz4ao7-ND | 656 574 440 308 /Fi1110259600060 120 /317-1348-ND | 8.52 7.46 533 4.26 /F11120153600060 
85 /317-1022-ND | 852 7.46 5.33 4.26 |F1108515ACFAQ6E ; ; ; ; 
oo \MREnRM| 52 746 §33 4.06 |FLIOQD1EACLAQGE 445 |317-1328-ND | 656 574 410 328 /F111715253600060 125 |317-1349-ND | 852 7.46 5.33 4.26 |F11125153600060 
aE Rug 85272033 4.26 FTTOSSTSACFAOGE 420 |317-1329-ND | 656 574 410 328/F11120253600060 130 |317-1350-ND | 852 7.46 5.33 4.26 |F11130153600060 
400 |317-1025-ND | 852 7.46 533 4.26 |F1110015ACFAO6E 125 _|317-1330-ND | 6.56 5.74 4.10 _ 3.28 |F11125253600060 135 |317-1351-ND ] 8.52 7.46 5.33 4.26 |F11135153600060 
4105 /317-1026-ND | 852 7.46 5.33 4.26 /F1110515ACFAOGE 130 /317-1331-ND | 6.56 5.74 4.10 3.28]F11130253600060 140 /317-1352-ND | 852 746 5.33 4.26)F11140153600060 
110 /317-1027-ND | 852 7.46 5.33 4.26 |F1111015ACFAO6E 135 /317-1332-ND | 656 5.74 4.10  3.28)F11135253600060 145 /317-1353-ND | 852 7.46 5.33 4.26 |F11145153600060 
115 [317-1028-ND | 852 7.46 5.33 4.26 | F1111515ACFAO6GE 140 [317-1333-ND | 6.56 5.74 4.10 3.28 | F11140253600060 150 [317-1354-ND | 852 7.46 5.33 4.26|F11150153600060 


Bi-metal Cutouts / Temperature Fig. 1 Fig. 2NEW! Dim-ininces (mm) | cat 
Re u lato rs “1.87 (84.80) — 543 lectrical Specifications 
g .03'(.76) 5 Voltage Rating 50-60Hz 120V / 250V 
The thermal response works a bimetal snap element electrically connected to the switch contact. = Current Rating Resistive 15A /10.0A 
The switch system is current insensitive. The thermal switches react only to external thermal 016 (41) Fe miese Current Rating Inductive 6.3A 
effects. Double contacts ensure high switch performance and long service life. The housing, 166 (216,76) Maximum Load Resistive 20A / 16A 
base, and the mounting brackets are voltage-free (Standard version: base and mounting Contact Resistance <50mQ 
brackets are aluminum-plated steel). Heat transfer occurs directly through the metallic base via Nominal Temperature Range |0°C ~ 170°C 
convection, radiation and conduction in gaseous and solid media. The mounting flange is floating Tolerance Range +5°C 
and can be rotated to any desired position with respect to the electrical terminals. Please note: Maximum Permanent 175°C 
Reset temperature will be between 5°C ~ 50°C below the standard response temperature. Temperature 
. Housing Material Duroplast 
peal clacd . , Poe ae : Overall Height (mm) 9.5 (+0.2) 
. High pressure resistance . High response sensitivity * Numerous applications * Various Contacts: Normally Closed | Normally Open 
housings, connections and mounting styles 
=—0=0— 
UL £48909 CSA LR85477-1 VDE 0631 —oo— 
Switch Switch 
Temperature | Digi-Key Price Each Cantherm Temperature | Digi-Key Price Each Cantherm 
Fig. (°C) Part No. 1 10 50 100 Part No. Fig. (°C) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Normally Closed 85 317-1424-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 |R2008525A119 
15 317-1076-ND 8.80 7.70 5.50 4.40 |R2001525 90 317-1425-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 |R2009025A119 
20 317-1367-ND 8.40 7.35 5.25 4.20 |R2002025 95 317-1426-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 |R2009525A119 
30 317-1077-ND 8.80 7.70 5.50 4.40 | R2003025 100 317-1427-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 |R2010025A119 
35 317-1078-ND 8.80 7.70 5.50 4.40 | R2003525 105 317-1428-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 |R2010525A119 
40 317-1079-ND 6.92 6.06 4.33 3.46 | R2004025 2 110 317-1429-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 [R2011025A119 
45 317-1080-ND 6.92 6.06 4.33 3.46 )R2004525 115 317-1430-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 | R2011525A119 
50 317-1081-ND 6.92 6.06 4.33 3.46 |R2005025 120 317-1431-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 | R2012025A119 
60 317-1082-ND 6.92 6.06 4.33 3.46 /R2006025 125 317-1432-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 |R2012525A119 
& aa ee He bet Sie Se oeeoe 130 317-1469-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 _|R2013025A119 
~ - i R : , zz a 7 
1 2 RENE ee a Eo ee 150___[317-1433-ND NEW! as = 4.13 3.30 _[R2015025A119 
BO Sireesy BOR SOG: «AO «BAG 2008025 15 317-1365-ND 840 7.35 625 420 |R2001515 
85 317-1087-ND 6.92 6.06 4.33 3.46 |R2008525 20 317-1366-ND 8.40 7.35 5.25 4.20 |R2002015 
90 317-1088-ND 6.92 6.06 4.33 3.46 |R2009025 35 317-1092-ND 8.80 770 5.50 4.40 R2003515 
95 317-1089-ND 6.92 6.06 4.33 3.46 | R2009525 40 317-1093-ND 8.80 7.70 5.50 4.40 R2004015 
100 317-1090-ND 6.92 6.06 4.33 3.46 |R2010025 : : f e 
115 [317-1091-ND 692 606 433 3.46 |R2011525 1 50 SID 6.92 _6.06 __4.3__3.46_} R2005015 
120 |317-1368-ND 660 578 413 3.30 |R2012025 oo BUT OSS ND Ge. BOG. = Eee — Be", | ReO0e0 TS 
130 |317-1369-ND 660 5.78 4.13 3.30 |R2013025 80 SUA ODED 6.92 (6.06 4.38 3.46 | R2008015 
150 __|317-1468-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30_|R2015025 i OAD) 6.92 6.06 4.38 3.46 | R2010015 
15 317-1411-ND NEW! 8.40 7.35 5.25 4.20 |R2001525A119 70 SUE Oe ND INEW! 8.40 7.35 5.25 4.20 |R2007015 
20 317-1412-ND NEW! 8.40 7.35 5.25 4.20 |R2002025A119 90 317-1410-ND NEW! 8.40 7.35 5.25 4.20 _|R2009015 
25 317-1413-ND NEW! 8.40 7.35 5.25 4.20 |R2002525A119 15 317-1434-ND NEW! 8.40 7.35 5.25 4.20 |R2001515A119 
30 317-1414-ND NEW! 8.40 7.35 5.25 4.20 |R2003025A119 20 317-1435-ND NEW! 8.40 7.35 5.25 4.20 |R2002015A119 
35 317-1415-ND NE! 8.40 7.35 5.25 4.20 |R2003525A119 25 317-1436-ND NEW! 8.40 7.35 5.25 4.20 |R2002515A119 
40 317-1416-ND NEW! 8.40 7.35 5.25 4.20 |R2004025A119 35 317-1437-ND NEW! 8.40 7.35 5.25 4.20 |R2003515A119 
2 45 317-1417-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 |R2004525A119 40 317-1438-ND NEW! 8.40 7.35 5.25 4.20 _|R2004015A119 
50 317-1418-ND NEW! 6.60 5.78 413 3.30 |R2005025A119 2 50 317-1439-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 /R2005015A119 
60 317-1419-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 |R2006025A119 60 317-1440-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 |R2006015A119 
65 317-1420-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 _|R2006525A119 70 317-1441-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 |R2007015A119 
70 317-1421-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 |R2007025A119 80 317-1442-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 |R2008015A119 
75 317-1422-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 |R2007525A119 90 317-1443-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 _|R2009015A119 
80 317-1423-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 _|R2008025A119 100 317-1444-ND NEW! 6.60 5.78 4.13 3.30 |R2010015A119 
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=<. — SITHeERM Switch [Digi-Key cea Gantherm 
Sse" Temp. (°C) | Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Normally Closed 

Control Thermostats 15 [317-1389-ND 94.00 8225 5875 47.00 |MQTS8KO15XB 

; Lo 20 317-1388-ND 94.00 82.25 5875 47.00 |MQT8K020xB 
Hsoh iron) eyecare apereregrinee dade ASS | | lsrrtomno _| stco 225 _s075 4700 |noroosre 
a sharp semipermanent, snap spring with a flat non-distorting bimetal. Normally Open 
ADVANTAGES: < A 0 317-1386-ND 94.00 82.25 5875 47.00 |MQT8KOOOXBARB 
* High precision * Snap action * Narrow differential * Water resistant CS 5 317-1387-ND 94.00 82.25 58.75 47.00 |MQT8KO05XBARB 
* Extreme long life 20 317-1393-ND 94.00 82.25 58.75 47.00 _|MQT8K020YB 
APPEICATIONS: ; 25 |317-1391-ND 94.00 8225 5875 47.00 |MQT8KO25YB 
eon Ncicdeniciae eee 35 __|317-1392-ND 04.00 82.25 58.75 47.00 _|MQT8KO35YB 


TS3 Series Moxie® Thermal Sensors 


Moxies are variable resistance NTC thermal sensors having a highly specific “transition region”. Within this 

transition region the devices exhibit a coefficient from -40%/°C ~ -200%/°C. Below the transition region they TYRICAE RESPONSE CHARACTERISTICS 

exhibit a linear “thermistor” characteristic of -2 ~ -4%/°C. Temp. Coefficient (%/°C) TS3-57 TS3-65 TS3-75 TS3-85 
Technical Data: * Maximum Allowable Operating Temperature: 120°C * Minimum Allowable Operating Temp- Pre-T1 iti 2.0 -4.0 3.5 -3.0 
erature: -40°C * Maximum Allowable Operating Voltage @ 25°C: 125VAC » Maximum Allowable Operating re cla tat - - - - 
Power (Any Temperature): Normal use less or equal to 0.5mWatt * Insulation Strength (Between Leads and Transition -100 -200 -70 -40 
Cap): 600VDC * Conductors: Gold plated leads Post-Transition -0.25 -0.5 -1.0 15 


Note: Please see data sheet for additional electrical characteristics. 
Dimensions in Inches 


Switching | Digi-Key Price Each Cantherm 
Fig. | Temperature | Part No. 1 10 50 Part No. 
1 57°C 317-1098-ND 7.48 6.55 4.68 TS3-57 
2 57°C 317-1099-ND 8.24 7.21 5.15 TS3-57B3 
3 57°C 317-1100-ND 8.24 7.21 5.15 TS3-57C3 
1 65°C 317-1101-ND 7.48 6.55 4.68 TS3-65 
2 65°C 317-1102-ND 8.24 7.21 5.15 TS3-65B3 
3 65°C. 317-1103-ND 8.24 7.21 5.15 TS3-65C3 
1 75°C 317-1104-ND 7.48 6.55 4.68 TS3-75 
2 75°C 317-1105-ND 8.24 7.21 5.15 TS3-75B3 
3 75°C 317-1106-ND 8.24 7.21 §.15 TS3-75C3 
1 85°C 317-1107-ND 7.48 6.55 4.68 TS3-85 
2 85°C 317-1108-ND 8.24 7.21 5.15 TS3-85B3 TO-18 Package 
3 85°C 317-1109-ND 8.24 7.21 5.15 TS3-85C3 
YGM Series PTC Thermistors poet wrcede_ |PaENe. coe fata 
Temperature Color Code Part No. if 10 50 Part No. 
PTC thermistors act as thermal protection 80°C. White - White 317-1110-ND 6.68 5.85 4.18 YGM1-C508 
for electrical machines, and are well 90°C. Green - Green 317-1111-ND 6.68 5.85 4.18 YGM1-C509 
known particularly as motor-protectors. 110°C Brown - Brown 317-1113-ND 6.68 5.85 4.18 YGM1-C511 
PTC thermistors have a non-linear 120°C Grey-Grey  [317-1114-ND 6.68 5.85 4.18 |YGM1-C512 
resistance/temperature response, and at 499 e 
a specified temperature the resistance . 130°C Blue - Blue 317-1115-ND 6.68 5.85 4.18 YGM1-C513 
changes rapidly to a very high value. 5 ‘ 7 145°C White - Black 317-1117-ND 6.68 5.85 4.18 YGM1-C545 
Dimensions in mm 
Technical Data: 155°C Blue - Black 317-1119-ND 6.68 5.85 4.18 YGM1-C655 
¢ Maximum Allowable Operating Temperature: 200°C 160°C Blue - Red 317-1120-ND 6.68 5.85 4.18 YGM1-C516 
¢ Maximum Allowable Operating Voltage at 25°C: U maximum 25V 170°C White - Green 317-1121-ND 6.68 5.85 418 YGM1-C517 
¢ Maximum Allowable Power Dissipation at 25°C: 620mW o 5 
¢ Insulation strength (between leads and outer insulation) also for threaded sensor: 2.5kV os Red White SED 6.68 5.85 Gaal: PeMIeGete 
Th ermal Fu ses Temperature | Temperature | Digi-Key Price Each Cantherm 
TF TH Part No. i 10 50 Part No. 
Description: 98°C 76°C 317-1128-ND 98 86 .62 |SDJ1-DFO98S 
Thermal fuses are components which will i a 
automatically open a circuit and switch off an 100°C 78°C Creep) 98 86 62 | SDJ1-DF1008 
appliance, if the permissible operating temperature 104°C 80°C 317-1130-ND 98 86 .62 |SDJ1-DF104S 
of the appliance is exceeded. 119°C 95°C 317-1132-ND 98 86 .62 | SDJ1-DF119S 
Dimensiona in'tam 128°C 106°C 317-1133-ND .98 86 62 | SDJ1-DF128S 
W g 141°C 117°C 317-1134-ND 98 86 .62 |SDJ1-DF141S 
7 144°C 120°C 317-1135-ND 98 86 .62 |SDJ1-DF144S 
Temperature | Temperature | Digi-Key Price Each Cantherm : 

TF TH Partnas 1 40 50 __| Part No. 152°C 128°C 317-1136-ND .98 86 62 | SDJ1-DF152S 
77°C 55°C 317-1125-ND .98 86 .62 |SDJ1-DF077S 192°C 162°C 317-1139-ND 98 86 .62 |SDJ1-DF192S 
84°C 60°C 317-1126-ND 98 86 .62 |SDJ1-DF084S 240°C 200°C 317-1142-ND 98 86 .62 |SDJ1-DF240S 
9° 87°C SU ZAND) 98 86 62_|SDJ1-DF091S Tr = Functioning Temperature Ty = Holding Temperature 


Th erma | P rote cto rs Switching i-Key Price Each Cantherm 
Temperature | Part No. 1 10 50 Part No. 

75°C |817-1450-ND NEW! | 8.96 7.84 5.60 |B1207515AEDAOGE 
Switching | Digi-Key Price Each Cantherm 80°C —- |317-1451-ND NEW! | 8.96 7.84 5.60 |B1208015AEDAOGE 
emperature||RariNo: i ug 50__| Part No. 85°C —-|317-1452-ND NEW! | 8.96 7.84 5.60 |B1208515AEDAOGE 
Normally Closed 90°C ~=—- | 317-1453-ND NEW! | 8.96 7.84 5.60 |B1209015AEDAOGE 
60°C BUEIS85:ND 7.24 6.34 4.53 |B1206025AEDAOGE 95°C _|317-1454-ND NEW! | 8.96 _7.84 5.60 _|B1209515AEDAOGE 
70°C Bie 724 6.34 4.53. | B1207025AEDAOGE 100°C |317-1455-ND NEW! | 8.96 7.84 5.60 |B1210015AEDAOGE 
78°C Bu ee Geek, 0:34, 78:59. |B 1207 525A EDAQGE 105°C |317-1456-ND NEW! | 8.96 7.84 5.60 |B1210515AEDAOGE 
Cee te ue age. Sales ll eioeseoeREBoGe 110°C |317-1457-ND NEW! | 8.96 7.84 5.60 |B1211015AEDAOGE 
105°C eR PEOGSNE 734 634453 TBIDIOBDBAEDAOGE 115°C |317-1458-ND NEW! | 8.96 7.84 _—-5.60_|B1211515AEDAOGE 
aisc | eReeiaite SoA ‘ead a'e6° IG{o1iBSeAEDAGE 120°C _|317-1459-ND NEW! | 8.96 ——7.84_—<5.60_|B1212015AEDAOGE 
josc.  Pxetinoltes Goa - Teak. 2456 ini 1SESRAEDAGGE 125°C |317-1460-ND NEW! | 8.96 7.84 5.60 |B1212515AEDAOGE 
jasc Xone God. 6k: 2058 ‘IR(D1se>SAEDOGE 130°C = |317-1461-ND NEW! | 8.96 7.84 ~—- 5.60: |B1213015AEDAOGE 
iso°c.  reeEnoeints SB i@6k- ace: IRIDIEOORAEDAOGE 135°C |317-1462-ND NEW! | 8.96 7.84 _—-5.60_|B1213515AEDAOGE 
160°C 1317-1405-ND 734634 4.53 1B1216025AEDAOGE 140°C |317-1463-ND NEW! | 8.96 7.84 _—-5.60_|B1214015AEDAOGE 
Normally Open 145°C _|317-1464-ND NEW! | 8.96 _7.84_—<5.60_|B1214515AEDAOGE 
60 |317-1447-ND NEW!] 896 7.84. 5.60 ]B1206015AEDAOGE 150°C |317-1465-ND NEW! | 8.96 7.84 5.60 |B1215015AEDAOGE 
65°C «| 317-1448-ND NEW! | 8.96 7.84 ~—-5.60_ |B1206515AEDAOGE 155°C |317-1466-ND NEW! | 8.96 7.84 —- 5.60 |B1215515AEDAOGE 
70°C _|317-1449-ND NEW! | 8.96 7.84 _—_—-5.60_ |B1207015AEDAOGE 160°C _|317-1467-ND NEW! | 8.96 _7.84__—_—«5.60_[B1216015AEDAOGE 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2141 


Hone ell ‘ Switching Contact Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
yw Th erm al Switch es Temp. (°C) | Operation | Part No. 1 10 50 _| Part No. 
* 3600 TO-5 Series 
Sensing and Control 50 SPST-NC  |480-3221-ND 41.97 33.89 29.94 | 3600 050070001 
60 SPST-NC | 480-3222-ND 41.97 33.39 29.94 | 3600 060010001 
The 3600 Series consists of a single pole, single throw, bimetal snap-action switch available to open or close 65 SPST-NC | 480-3223-ND 41.97 33.39 29.94 | 3600 065010001 
on temperature rise. These hermatically-sealed products have gold contacts for logic level switching. They have 70 SPST-NC | 480-3224-ND 41.97 33.39 29.94 | 3600 070010001 
no power budget and are wave solderable. 85 SPST-NC ___|480-3225-ND 41.97 33.39 29.94 [3600 085010001 
Specifications: 90 SPST-NC  [480-3226-ND 41.97 33.39 29.94 |3600 090010001 
+ Reset Type: Automatic 100 SPST-NC__|480-3227-ND 41.97 33.39 __ 29.94 _| 3600 100010001 
* Operating Temperature Range: 40°C ~ 120°C 3601 TO-5 Series 
+ Housing Material: Metal T0-5 package 40 SPST-NO  [480-3228-ND 41.97 33.39 29.94 ]3601-040010001 
45 SPST-NO | 480-3229-ND 41.97 33.39 29.94 | 3601-045010001 
The 3455RC Series thermostats are often suitable for applications such as copy machines, power supplies, 50 SPST-NO | 480-3230-ND 41.97 33.39 29.94 | 3601-050010001 
telecommunications and ovens. 3455RC Series 
Specifications: 29.4 SPST-NC  ]480-3231-ND 26.69 21.23 19.04 |3455RC 01000222 
+ Operating Temperature Range: 0°C ~ 260°C 35 SPST-NC  |480-3232-ND 26.69 21.28 -—:19.04_ | 3455RC 01000223 
* Dielectric Strength: MIL-STD-202, Method 301; 2000Vac 60 Hz - Terminal to Case 40.6 SPST-NC | 480-3233-ND 26.69 21.23 19.04 3455RC 01000224 
46.1 SPST-NC | 480-3234-ND 26.69 21.23 19.04 |3455RC 01000225 
3600 Seri 3455RC Seri 51.7 SPST-NC ___ | 480-3235-ND 32.03 25.48 22.84 | 3455RC 01000226 
eres eres. 57.2 SPST-NC  |480-3236-ND 32.03 25.48 22.84 | 3455RC 01000227 
62.8 SPST-NC | 480-3237-ND 26.69 21.23 19.04 |3455RC 01000228 
68.3 SPST-NC | 480-3238-ND 26.69 21.23 19.04 |3455RC 01000229 
73.9 SPST-NC | 480-3239-ND 32.03 25.48 22.84 |3455RC 01000230 
79.4 SPST-NC __|480-3240-ND 26.69 21.23 19.04 |3455RC 01000231 
85 SPST-NC | 480-3241-ND 26.69 21.23 19.04 |3455RC 01000232 
90.6 SPST-NC | 480-3242-ND 26.69 21.23 19.04 |3455RC 01000233 
211 SPST-NO | 480-3243-ND 48.04 38.22 34.26 | 3455RC 01000243 
32.2 SPST-NO | 480-3244-ND 26.69 21.23 19.04 |3455RC 01000244 
43.3 SPST-NO ___|480-3245-ND 26.69 21.23 19.04 | 3455RC 01000245 
54.4 SPST-NO __|480-3246-ND 26.69 21.23 19.04 |3455RC 01000246 
on ; ‘ WE & 
= 
= Teo Electroni P&B Magnetic Hydraulic 
yco ectronics Ci r it Br k r Current Digi-Key Price Each Potter & Brumfield 
ig sean itee cu eakers (A) _ | Description PartNo. 1 25 50 _|Part No. 
Dimensions in mm Fig. 1 — White Toggle Type Actuator 
5 SP, Instantaneous |PB426-ND 19.63 17.18 15.55 W67-X2Q10-5 
10 SP, Std Delay, VDE | PB427-ND 19.63 17.18 15.55 |W67-X2Q52-10 
10 SP, Std Delay PB592-ND 19.63 17.18 15.55 |W67-X2Q12-10 
15 SP, Std Delay PB428-ND 19.63 17.18 15.55  |W67-X2Q12-15 
20 SP, Std Delay PB593-ND 19.63 17.18 15.55 |W67-X2Q12-20 
10 DP, Std Delay PB429-ND 45.55 39.86 36.07 | W68-X2Q12-10 
15 DP, Std Delay PB430-ND 45.55 39.86 36.07 | W68-X2Q12-15 
20 DP, Std Delay PB431-ND 45.55 39.86 36.07 | W68-X2Q12-20 
30 DP, Std Delay PB594-ND 45.55 39.86 36.07. | W68-X2Q12-30 
10 3P, Std Delay PB432-ND 61.90 54.16 49.01 W69-X2Q12-10 
Fig. 2 — Black Toggle Type Actuator 
10 SP, Std Delay PB433-ND 21.84 19.11 17.29 |W91-X112-10 
20 SP, Std Delay PB434-ND 21.84 19.11 17.29 |W91-X112-20 
1 DP, Std Delay PB435-ND 50.62 44.29 40.08 |W92-X112-1 
10 DP, Std Delay PB595-ND® 45.53 39.84 36.05 /W92-X112-10 
15 DP, Std Delay PB436-ND 45.53 39.84 36.05 | W92-X112-15 
20 DP, Std Delay PB437-ND 45.53 39.84 36.05 /W92-X112-20 
30 DP, Std Delay PB438-ND 45.53 39.84 36.05 /W92-X112-30 
50 DP, Std Delay PB439-ND 50.62 44.29 40.08 |W92-X112-50 
The W6/WS9 series are designed for the international market. Magnetic hydraulic breakers are a proven design 30 3P, Std Delay PB596-ND 83.90 73.42 66.43 |W93-X112-30 
where the hydraulic delay provides tripping that is highly tolerant to changes in ambient temperatures. W9 , 5 : 7 
units have ON/OFF molded into the area at the base of the toggle. 50 SP, Std Delay BESs0: NDE Ee — 13.42 66.49: [Wael 2:50 
FEATURES: Kit — RoHS Compliant 
¢ Calibration: Breakers will hold 100% of rated current. Breakers may trip between 101% and 124% of rated Hardware Toggle Kit for DP BB SMEND) 1.49 131 1:18 96-500A 
load. Breakers must trip at 125% of rated load and above. * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C @ RoHS Compliant 
P&B Thermal Circuit Breakers WY @ [current [digi-key Price Each Potter & Brumfield 
(A) Part No. 1 25 50 Part No. 
W28 Series Push To Reset Type 
aan saab . ; ‘a ; : ava eee 0.25 |PB180-ND@ 5.40 4.73 4.28 W28-XQ1A-0.25 
I ep! laces slow blow cartridge type uses. Labor saving snap-in mounting. utton exten is for visual trip 0.50 PB181-ND@ 5.40 4.73 4.28 W28-XQ1A-0.50 
indication on the push to reset versions. All breakers are black body with white rate marking. Panel thickness 
a ” : H 0.75 PB1022-ND® 5.40 4.73 4.28 W28-XQ1A-0.75 
of .032” ~ .062” (.81mm ~ 1.57mm) except where noted. Optional push-on lockwasher for panel thickness 10 PB182-ND@ 5.40 473 4.28 W28-XQ1A+ 
iter than .105” (2.671 f . : . : 
pieater anni 0e eer) 1.0 __|PB1025-ND¢t 5.40 4.73 4.28 |W28-XT1A-1 
Specifications: 2.0 |PB183-ND¢ 5.40 4.73 4.28 |W28-XQ1A-2 
* Maximum operating voltage: 32VDC; 250VAC 3.0 PB184-ND@ 2.93 257 2.32 W28-XQ1A-3 
¢ Will continuously carry 100% of rated current 3.0 PB1028-ND@t 2.93 257 2.32 W28-XT1A-3 
*.25 ~ 2 Amp Model may trip between 101% and 174% of rating within 1 hour, must trip at 175% of rating 40 PB195-ND@ 293 2.57 232 W28-XQ1A-4 
within 1 hour at 25°C ‘ ; ; ” 
; 7 Saat ‘ i 5.0 PB186-ND® 2.93 2.57 2.32 W28-XQ1A-5 
2 9 9 9 
. be ereapaea baile trip between 101% and 134% of rating within 1 hour, must trip at 135% of rating 5.0 PB1029-ND@t 2.93 257 2.32 W28-XT1A-5 
6.0 PB187-ND® 2.93 2.57 2.32 W28-XQ1A-6 
: z ‘ 7.0 PB188-ND® 2.93 2.57 2.32 W28-XQ1A-7 
Push To Reset Type Dimensions in Inches (mm) 80 PB189-ND@ 2.93 257 292 W28-XQ1A-8 
8.0 PB1030-ND@t 2.93 2.57 2.32 W28-XT1A-8 
Panel Cutout 9.0 PB1024-ND® 2.93 2.57 2.32 W28-XQ1A-9 
124 (a8 09) ( 4183) 10 | PB190-ND@ 2.93 2.57 2.32 | W28-XQ1A-10 
( es Peal i 10 PB239-ND@t¢ 2.93 2.57 2.32 W28-XT1A-10 
12 PB191-ND 2.93 2.57 2.32 W28-XQ1A-12 
12 PB240-NDt 2.93 2.57 2.32 W28-XT1A-12 
15 PB192-ND® 2.93 2.57 2.32 W28-XQ1A-15 
15 PB1026-NDot 2.93 2.57 2.32 W28-XT1A-15 
16 PB1023-ND® 2.93 2.57 2.32 W28-XQ1A-16 
\*.37 (9.40) 20 PB425-ND® 2.93 2.57 2.32 W28-XQ1A-20 
.625 > > 20 PB1027-ND@t 2.93 2.57 2.32 W28-XT1A-20 
(15.88) Internal Lock Washer 
.250x.032 (6.35x.81) = PB241-ND@* 1 36 -33 55-025B 


Quick Connect Amp rating 
Terminals 


@ RoHS Compliant — ¢ Will mount in .075" ~ .105” (1.91mm ~ 2.67mm) thick panel, all others have std. panel 

thickness of .032” ~ .062” (.81mm ~ 1.57mm) _* Optional Push-On Lock Washer for panels greater than .105” 

(2.67mm) thickness. 3 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2142 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


P&B Thermal Circuit Breakers (cont.) 
W58 Series WG 


Button extends for visual trip indication (red trip band). .250” (6.35mm) 
quick connect terminals or 6/32 screw terminals. Comes complete with 
knurled nut and hex nut assembled on bushing. 

Specifications: * Breaker will continuously carry 100% of rated load. 
It may trip between 101% and 144% of rated load, but must trip at 
145% at 25°C * Maximum operating voltage: 50VDC, 250VAC 


Dimensions in Inches (mm) 


-660 


(16.76) 
— 


.660 (16.76) 281 (7.14) 


eas ITS A 
ie gy Open Position 
Ct Button 


1.375 (34.93) 
.440 .500 


11.18) 12.70 
425 ( ) ) 950 (1.27) 
Closed Position 


.312 (7.92) 


Etched 
ters 


z O 
.250 X .032 (6.35 X .81) 
Quick Connect Terminals 


Current | Digi-Key Price Each Potter & Brumfield 
(A) | Part No. 1 25 50 | Part No. 

Push to Reset Breaker — .250 (6.35) QC Terminal 
1.0 PB193-ND@+ 6.55 5.74 5.19 |W58-XB1A4A-1 
2.0 PB194-ND@+ 6.55 5.74 5.19 |W58-XB1A4A-2 
3.0 |PB195-NDt 6.55 5.74 5.19 |W5B-XB1A4A-3 
3.5 |PB1037-ND@$ | 6.55 5.74 5.19 |W58-XB1A4A-3.5 
4.0 |PB196-NDt 6.55 5.74 5.19 |W58-XB1A4A-4 
5.0 |PB197-ND$ 4.70 4.12 3.73 |W58-XB1A4A-5 
6.0 |PB198-ND@+ 4.70 4.12 3.73 |W58-XB1A4A-6 
7.0 |PB199-ND¥ 4.70 4.12 3.73 |W58-XB1A4A-7 
8.0 | PB200-ND¥ 4.70 4.12 3.73 |W58-XB1A4A-8 
10 PB201-ND¥ 4.70 4.12 3.73 |W58-XB1A4A-10 
12 PB202-ND+ 4.70 4.12 3.73 |W58-XB1A4A-12 
15 PB203-ND@# 4.70 4.12 3.73 |W58-XB1A4A-15 
20 PB204-ND@# 4.70 4.12 3.73 |W58-XB1A4A-20 
25 PB205-ND@# 4.70 4.12 3.73 |W58-XB1A4A-25 
30 PB206-ND@+ 4.70 4.12 3.73 |W58-XB1A4A-30 

Push to Reset Breaker — 6-32 Screw Terminal 
1.0 |PB242-NDt 6.55 5.74 5.19 |W58-XC4C12A-1 
2.0 |PB243-NDt 6.55 5.74 5.19 |W58-XC4C12A-2 
3.0 |PB244-NDt 6.55 5.74 5.19 |W58-XC4C12A-3 
5.0 |PB245-NDt 5.30 4.65 4.20 |W58-XC4C12A-5 
7.0 _|PB246-NDt 5.30 4.65 4.20 | W58-XC4C12A-7 
10 PB247-NDt 5.30 4.65 4.20 |W58-XC4C12A-10 
15 PB248-NDt 5.30 4.65 4.20 |W58-XC4C12A-15 
20 PB249-NDt 5.30 4.65 4.20 | W58-XC4C12A-20 
25 PB250-NDt 5.30 4.65 4.20 | W58-XC4C12A-25 


@ RoHS Compliant + White button, Red Marking, Red Trip Band 
+ White button, Black Marking, Red Trip Band 


W54 Series 
Push to Reset Only 
Thermal Circuit Breaker 


CAs @O 


Features: 
* New Inexpensive Design * Can not be manually tripped « Includes 
Mounting Hardware 


Dim. in Inches (mm) 


~ 
(31.0) >" 575 
(14.6) 


Cur- ; Potter & 
rent | Digi-Key Price Each Brumfield 
(A) | Part No. 1 25 50 | Part No. 


5 |PB1043-ND 2.86 250 2.27 
10 |PB1044-ND 2.86 250 2.27 
15 |PB1045-ND 2.86 250 2.27 
20 |PB1046-ND 2.86 250 2.27 
25 _|PB1047-NDt 3.17 2.78 2.51 
30 |PB1048-NDt 3.17 2.78 2.51 |W54-XB1A4A10-30 
35 _|PB1049-NDf# | 4.01 3.51 3.18 |W54-XB1A4A10-35 
Optional Protective Boot 
—_|PB1136-ND 1.37 1.20 1.09 | 1-1423696-6 


t+ Not VDE Approved + Not UL Approved 
[Sms] 
tr. 


Digi-Key Price Each Potter & Brumfield 
Part No. 1 25 50 | Part No. 
“Push to Reset” disk for panel, 

use with 6-32 Screw Terminal Types 
PB253-ND 38 34 31 33-012A 
“Push to Reset” disk for panel, 
use with .250 (6.35) QC Terminal Types 


W54-XB1A4A10-5 

W54-XB1A4A10-10 
W54-XB1A4A10-15 
W54-XB1A4A10-20 
W54-XB1A4A10-25 


Accessories for W58 and 
W54 Series 


W23 and W31 Series 


Two series of thermal circuit breakers with your choice of push/pull actuation 
or toggle actuation. W23 series (push/pull) has a visual trip indicator to quickly 
determine circuit breaker status. W31 series (toggle) offers an On/Off switch 
combined with circuit protection. Both series have amperage marking on the 
end of the actuator and 8-32 screw terminals. Single Pole only. 

Features: © Calibration: Will continuously carry 100% of rating, may trip 
between 101% and 134% of rating at 25°C. Must trip at 135% in one hour 
¢ Maximum Operating Voltages: 50VDC or 240VAC (to 400Hz) * Dielectric 
Strength: Over 1,500 volts RMS ¢ Endurance Cycling: More than 6,000 cycles 
at 100% of rating, or 10,000 mechanical cycles * Termination: Two #8-32 
screw terminals 

Agency Approvals: W23 and W31 are UL 1077 Recognized as Supplementary 
Protectors. File E69543, and CSA Certified as Appliance Component Protectors, 


File LR15734 2 ook 
Dimensions in mm 


Fig. 1 — W23 Series 


Reset button in "ON" #8-32 
position. White Screws w/ 4.17 
indicator not visible_washers\. 
\ 6.35 [ 2 
38.0 \$3> | 3/8-24 Ly 
T Threaded 
bushing 


Screws wi 1.17 
washers 
3 NZ (45 
15/32-32 |B ta 7 
Threaded : 
bushing 

abi 14.2 


Current | Digi-Key Price Each Potter & Brumfield 
(A) Part No. 1 25 50 |Part No. 

Fig. 1 — Push/Pull Type 
1.0 PB399-ND 34.99 30.62 27.71 |W23-X1A1G-1 
2.0 PB400-ND®@ | 34.99 30.62 27.71 |W23-X1A1G-2 
3.0 PB401-ND 34.99 30.62 27.71 |W23-X1A1G-3 
5.0 PB402-ND 22.80 19.95 18.05 |W23-X1A1G-5 
75 PB403-ND 22.80 19.95 18.05 |W23-X1A1G-7.50 
10 PB404-ND 22.80 19.95 18.05 |W23-X1A1G-10 
15 PB405-ND®@ | 22.80 19.95 18.05 |W23-X1A1G-15 
20 PB406-ND 22.80 19.95 18.05 |W23-X1A1G-20 
25 PB407-ND 22.80 19.95 18.05 |W23-X1A1G-25 
30 PB408-ND 22.80 19.95 18.05 |W23-X1A1G-30 
35 PB409-ND®@ | 22.80 19.95 18.05 |W23-X1A1G-35 
40 PB410-ND 22.80 19.95 18.05 |W23-X1A1G-40 
50 PB411-ND@ | 22.80 19.95 18.05 |W23-X1A1G-50 
Fig. 2 — Toggle Type 


1.0 |PB412-ND | 41.04 35.91 32.49 |W31-X2M1G-1 
2.0 |PB413-ND | 41.04 35.91 32.49 |W31-X2M1G-2 
3.0 |PB414-ND | 41.04 35.91 32.49 |W31-X2M1G-3 


5.0 |PB415-ND | 28.37 24.83 22.46 |W31-X2M1G-5 

7.5 |PB416-ND | 28.37 24.83 22.46 |W31-X2M1G-7.50 
10 PB417-ND@ | 28.37 24.83 22.46 |W31-X2M1G-10 
15 PB418-ND | 28.37 24.83 22.46 |W31-X2M1G-15 
20 PB419-ND@ | 28.37 24.83 22.46 | W31-X2M1G-20 
25 PB420-ND__| 28.37. 24.83 22.46 | W31-X2M1G-25 
30 PB421-ND | 28.37 24.83 22.46 |W31-X2M1G-30 
35 PB422-ND | 28.37 24.83 22.46 |W31-X2M1G-35 
40 PB423-ND | 28.37 24.83 22.46 |W31-X2M1G-40 
50 PB424-ND__| 28.37 24.83 22.46 | W31-X2M1G-50 


@ RoHS Compliant 


W57 Series Miniature 
Thermal Breaker 


Specifications: 

Electrical Data @ 25°C: « Calibration: 
Will continuously carry 100% of rating. 
May trip between 101% and 134%, but 
must trip at 135% of rating within one 
hour at 25°C * Maximum Operating 
Voltages: 50VDC; 125 or 250VAC. 
(Mounting Hardware included.) 
Mechanical/Environmental Data: 

* Operating Temperature Range: 0°C 
~ 60°C Termination: .250” quick 
connects 

Agency Approvals: UL 1077 
Recognized as Supplementary Protectors, File E69543, for Canada 
and the United States 


250 acs} 
(6.35) hy 


W33 Series 


Combination switch and separate circuit breaker in one package. 5 
~ 20A versions available in either one circuit breaker with separate 
switch or 2 circuit breaker option available. Lighted or non-lighted 
actuator with convenient snap-in mounting. Available in three colors: 
black, white or amber. Illuminated versions are 120VAC neon lamps. 
Two breaker models will trip both sides when only 1 side is overdriven. 
Reset is accomplished with rocker actuator at front of device. 
Specifications: 
¢ Breaker will continuously carry 100% of the rated load. It may trip 
between 101% and 135% of rated load, but must trip at 135% within 
1 hour at 25°C 
* Maximum Operating Voltage: 50VCD, 250VAC 


Dimensions in Inches (mm) 


(21.59 


Pole ed Pole 
2 t 


Cur- : Potter & 
Pole 1/Pole 2 | rent | Digi-Key Price Each | Brumfield 
Type (A) | Part No. ‘il 25 =| Part No. 


5.0 |PB257-NDt | 16.85 14.75 |W33-SiN10-5 
Switch/Breaker | 15 |PB259-NDt® | 16.85 14.75 /W33-S1N1Q-15 
20 |PB260-NOt® | 16.85 14.75 |W33-S1N1Q-20 
5.0 |PB1032-ND$® | 20.42 17.88 |W33-S4B10-5 
Switch/Breaker,| 10 |PB261-ND$ | 20.42 17.88 /W33-S4B1-10 
120V Illum. | 45 | PB262-ND$ 20.42 17.88 |W33-S4B10-15 
20 |PB1031-ND$@ | 20.42 17.88 | W33-S4B10-20 
2Breakers | 20 |PB263-NDA® | 23.78 20.82 |W33-T2N1Q-20 
5.0 |PB264-ND$@ | 26.74 23.40 |W33-T4B10-5 
2 Breakers, | 19 |ppo6s-ND¢@ | 26.74 23.40 |W33-T4B10-10 
420V tllum. 

15 |PB266-ND$® | 26.74 23.40 |W33-T4B10-15 
@ RoHS Compliant + Black Amber A White 


W51 Series Rocker / Breaker 
Combination 


Features: 

* Compact, trip-free, rocker-actuated design 

Provides circuit protection and power switching in a single unit 
Snaps into the same cutout as many common power switches 
Electrical Data @ 25°C: 


Calibration: Will continuously carry 100% of rating. May trip between 101% 
and 134%, but must trip at 135% of rating within one hour at 25°C 


* Maximum Operating Voltages: 50VDC; 125 or 250VAC 50/60Hz 
« Reset Time: 60 Seconds 

Mechanical/Environmental Data: 

* Operating Temperature Range: 0°C ~ 60°C 

© Termination: .250” quick connects 

¢ Illumination Voltage: 120 or 230VAC 


Agency Approvals: UL 1077 Recognized as Supplementary Protectors, File 
£69543, for Canada and the United States 


cw us 


Dimensions in Inches (mm) 


a HABBO, 
(28.5) 


; Potter & 
Current | Digi-Key Price Each | Brumfield 
Description; (A) | PartNo. 1 25 | Part No. 


Black Body, | 5.0 /PB1036-ND® 3.29 2.88 | W51-A152A1-5 


15 PB534-ND 1.92 1.68 1.52 |W57-XB7A4A10-15 


PB535-ND 2.11 1.85 1.68 |W57-XB7A4A10-20 


PB254-ND 43 38 -35 |33-012C 
Knurled Nut, Silver Plated, 

use with .250 (6.35) QC Terminal Types 
PB255-ND 62 .55 -50 _|55-010A 
Knurled Nut, Black, 
use with 6-32 Screw Terminal Types 


Plastic Bushings (9.8mm) 
PB1068-ND 2.54 2.23 2.02 |W57-XB1A7A10-5 
PB1069-ND 2.54 2.23 2.02 |W57-XB1A7A10-10 
PB1070-ND 2.54 2.23 2.02 |W57-XB1A7A10-15 
PB1071-NDf | 2.54 2.23 2.02 |W57-XB1A7A10-20 


Potter & Non: 10 |PB1033-ND@ | 3.29 2.88 |W51-A152A1-10 
i ss Illuminated 
Current | Digi-Key Price Each Brumfield Black 15  |PB1034-ND® | 3.29 2.88 |W51-A152A1-15 
(A)__|Part No. 1 25 50 _| Part No. Rocker 20 |PB1035-ND@ | 3.29 2.88 |W51-A152A1-20 
Metal Bushings (15/32) Black Body,| ©0 _|PB528-ND 3.43 3.01 |W51-A121B1-5 
5.0 |PBS532ND | 1.99 1.75 1.58 |W57-XB7A4A10-5 tov | 10 |PB529-ND 3.43 3.01 | W51-A121B1-10 
8.0 |PB658-ND | 1.99 1.75 1.58 |W57-XB7A4A10-8 illum. Red | 15 |pasgo-noe | 343 301 |Wsi-At21B1-15 
10 |PB533-ND | 1.92 1.68 1.52 |W57-XB7A4A10-10 Rocker oo \pesat-npe | 343 3.01 |ws1-A121B1-20 


5.0 |PB652-ND® 3.43 3.01 | W51-A122B1-5 
Black Body, 7.0 |PB654-ND® 4.63 4.06 |W51-A122B1-7 


230V 8.0 | PB655-ND 3.43 3.01 |W51-A122B1-8 
Illum.Red | 10 |PB677-ND 3.43 3.01 | W51-A122B1-10 
Rocker | 15 /pB678-ND 3.43 3.01 |W51-A122B1-15 

20 | PB653-ND 3.43 3.01 |W51-A122B1-20 


PB256-ND 1.03 91 82 [55-010E 


t+ Not VDE Approved 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Qualtek ELECTRONICS CORP. NEW! Resettable Thermal Circuit Breakers 
SE TS EE OEE 
Panel Mount Thermal Circuit Breakers Supplementary Protector TRIP TIME VS AMPERES Current | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Qualtek 
from Qualtek feature up to 30A protection, — 4999 Fig. | (A) A B_ | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
eee a 3 | 293 | 222 losionD 260 236 1.89 |OMB-032-00ENN-9BA 
or threaded mounts A : : ‘ : 
800 5 35 31 |0498-ND 260 236 1.89 |QLB-053-O0DNN-3BA 
64 5 293 | 22.2 |0514-ND 260 236 189 |QMB-052-O0ENN-3BA 
Specifications: 7 35 31 |0500-ND 260 236 1.89 | QLB-073-O0DNN-3BA 
600 7 29.3 | 22.2 | 0516-ND 7.98 1.80 1.44 | QMB-072-00-ENN-3BA 
. ity i 500 10 35 31 |0502-ND 241 1.91 1.53 |QLB-103-OODNN-3BA 
Beara, capacity. is 10x 1 | 10 | 293 | 222 Ja5te-nD 161 1.46 ~~ 1.17. | QMB-102-00ENN-3BA 
; 12 293 | 22.2 |520-ND 2.23 202 1.62 |QMB-122-00ENN-3BA 
* All Ratings are 125-250VAC/32VDC 300 15 35 31 Q504-ND 1.98 1.80 1.44 | QLB-153-00DNN-3BA 
Pe 15 293 | 22.2 |0522-ND {67 1.52 1.22 |QMB-152-O0ENN-3BA 
i igs 20 293 | 222 |0524-ND 229 208 1.67 |QMB-203-00ENN-3BA 
PRFOVES: 100 20 35 31 | Q506-ND 229 208 1.67 | QLB-203-00DNN-3BA 
WO COE ERAT OG egw | | 8 |S | flee |e sa 1m aera 
SA AOA 3 35 31 |Q497-ND 2.67 241 1.94 |QLB-033-11B3N-3BA 
3 293 | 22.2 |0513-ND 279 252 203 |QMB-032-11C3N-3BA 
5 35 31 | a499-ND 267 241 1.94 |QLB-053-11B3N-3BA 
5 293 | 22.2 |0515-ND 279 252 203 |QMB-052-11C3N-3BA 
7 35 31 |0501-ND 2.67 2.41 1.94 | QLB-073-11B3N-3BA 
7 293 | 22.2 |Q5t7-ND 211 1.91 1.53 |QMB-072-11C3N-3BA 
10 35 31 |0503-ND 247 1.96 1.58 |QLB-103-11B3N-3BA 
2) 10 293 | 22.2 |0519-ND 1.61 146 1.17 |QMB-102-11C3N-3BA 
12 293 | 22.2 |Q521-ND 226 205 1.65 |QMB-122-11C3N-3BA 
15 35 31 |0505-ND 2.05 1.85 1.49 | QLB-153-11B3N-3BA 
15 293 | 22.2 |0523-ND 1771.60 1.29 |QMB-152-11C3N-3BA 
20 35 31 |0507-ND 242 249 1.76 |QLB-203-11B3N-3BA 
20 293 | 22.2 |0525-ND 245 222 1.78 |QMB-203-11C3N-3BA 
25 35 31 |0509-ND 267 241 1.94 |QLB-253-11B3N-3BA 
30 35 31 |0511-ND 2.98 269 2.16 _|QLB-303-11B3N-3BA 


Dimensions in mm 


Carling Panel Mount Rocker 
Technologies’ Circuit Breakers 


Specifications: ¢ Rating: 125-250VAC, 50VDC » Interrupting Capacity: 
1000A * Insulation Resistance: 100MQ on € ce 


NEW! Electromagnetic 
Switch - KJD17 Series 


The KJD17 Series electromagnetic switch uses an electromagnet to 
prevent restart if the power fails. The remote trip feature allows the 
switch to be released by an external circuit. 


Dimensions in inches (mm) 


545 T/ 


(13.84) 4 


Features: 


* Heavy duty industrial design * Pushbutton with PVC cap * Protection 
against power shortage and under voltage 


.630 (16.00) 


. igi- Price Each -Swi 
Current Digi-Key Bu cseach Carling Technologies Description Pate. 1 10 100 |PartNe. 
(AE = Bark No: : uy 25a ReriNe: Pushbutton 16A, T20VAC £G4808-ND 9988.88 7.65 | KIDT7-21213-112 
9.0 432-1129-ND 1.96 1.72 1.47 CTB-B-B-09 Pushbutton 16A, 120VAC with Remote Trip |EG4809-ND 9.94 8.88 7.65 | KJD17-22213-112 
eo es oe ce r 
ey woes 3° Current | Digi-Key Price Each Sensata 
pa de ATR11 Thermal (A) _| Part No. 1 10 25 _|Part No. 

Sensata . . 0.5 723-1119-ND 6.94 6.68 6.41 | ATR11-C-X-63-BB-0.5A 

Technologies 1 723-1120-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-1.0A 

9 Circu it Breakers 2 723-1121-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-2.0A 

Thermal circuit breakers from Sensata Technologies, AIRPAX® brand features a trip mechanism of the : eee aS oo ees Pot IE eoces saci em 

circuit protector is designed to open the contacts in the event of a current flow in excess of the rated current 5 oo {24-ND 6.94 6.68 641 ATRI1-C.X63-BB5 0A 

and in accordance with the time/current characteristics of the device. A bimetal strip deflects and releases 6 723-1125-ND 6.94 6.68 641 ATR11-C-X-63-BB-6.0A 

the latch mechanism when heated by an overload. The strip has the advantage of being immune to high ir 723-1126-ND 6.94 6.68 6.44 ATR11-C-X-63-BB-7.0A 

inrush currents and line transients. Includes mounting hardware. e P -_ 8 723-1127-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-8.0A 
ae Dimensions in inches (mm) 10 723-1128-ND 6.94 6.68 6.41__|ATR11-C-Y-63-BB-10.0A 
Applications: 12: 723-1129-ND 5.16 4.99 4.81 ATR11-C-Y-63-BB-12.0A 
* Power Strips 15 723-1130-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-15.0A 

*:Single:Phase: Motors 0.5 723-1131-ND 5.16 4.99 4.81 ATR11-D-X-63-WB-0.5A 

g 1 723-1132-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-1.0A 

® Transformers 2 723-1133-ND 5.16 4.99 4.81 ATR11-D-X-63-WB-2.0A 

* Solenoids 3 723-1134-ND 5.16 4.99 4.81 ATR11-D-X-63-WB-3.0A 

° UPS 4 723-1135-ND 5.16 4.99 4.81 ATR11-D-X-63-WB-4.0A 

a 5 723-1136-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-5.0A 

Specifications: 6 723-1137-ND 5.16 4.99 4.81 ATR11-D-X-63-WB-6.0A 

* t 723-1138-ND 5.16 4.99 4.81 ATR11-D-X-63-WB-7.0A 

* ated Voltage: 240VAC, S0/60HZ.. ; 8 723-1139-ND 5.16 4.99 4.81 |ATR11-D-X-63-WB-8.0A 
* Operating Temperature: 60°C Maximum Ambient 10 723-1140-ND 6.94 6.68 6.41 |ATR11-D-Y-63-WB-10.0A 
* Dielectric Strength: 1.5 KV for 1 minute (per EN60934) 12 723-1141-ND 5.16 4.99 4.81 | ATR11-D-Y-63-WB-12.0A 
* Operational Life: 1,000 Cycles @ 2x1n 15) 723-1142-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-15.0A 


ATR20 Thermal Circuit Breakers 


Sensata Technologies, AIRPAX® brand of ATR20 series circuit protector is a single pole, thermally operated, 125/250VAC, 50/60Hz, 50VDC »* Actuation: Reset button, type “R” »* Dielectric Strength: 1500VAC for 1 
snap-action overload protector, with a manual, push-to-reset mechanism providing reliable ‘trip-free’ operation minute * Housing Material: Thermoplastic/Thermoset »* Contact Material: Silver Alloy * Terminal Material: 
on overloads and short-circuits within the maximum capacity specified. Specifications: * Rated Voltage: Copper Alloy * Applicable Approvals: UL1077, CSA 22.2 No. 235-04, TUV EN 60934 


. ; Dimensions in inches (mm) __ | Current | Digi-Key BocSiEsch Sensata 
Plastic Mounting Nut Fig.| (A) _|Part No. 1 10 25 | Part No. 
5 723-1143-ND 6.94 6.68 6.41 | ATR20-A-63S-WB2-B-5.0A-2 
Sd 8 723-1144-ND 6.94 6.68 6.41 | ATR20-A-63S-WB2-B-8.0A-2 
9.378 ~~ O 1 10 723-1145-ND 6.94 6.68 6.41 | ATR20-A-63S-WB2-B-10.0A-2 
12 723-1146-ND 5.16 4.99 4.81 | ATR20-A-63S-WB2-B-12.0A-2 
15 723-1147-ND 7.22 6.94 6.66 | ATR20-A-63S-WB2-B-15.0A-2 
20 723-1148-ND 6.94 6.68 6.41_| ATR20-A-63S-WB2-B-20.0A-2 
5 723-1149-ND 5.32 5.04 4.56 | ATR20-W-63S-B1-N-5.0A-0 
8 723-1150-ND 5.16 4.99 4.81 | ATR20-W-63S-B1-N-8.0A-0 
2 10 723-1151-ND 5.32 5.04 4.56 | ATR20-W-63S-B1-N-10.0A-0 
12 723-1152-ND 6.94 6.68 6.41 | ATR20-W-63S-B1-N-12.0A-0 
15 723-1153-ND 5.32 5.04 4.56_|ATR20-W-63S-B1-N-15.0A-0 
20 723-1154-ND 5.51 5.32 5.13 | ATR20-W-63S-B1-N-20.0A-0 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2144 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Technologies 


Magnetic Circuit Breakers 


SNAPAK is a AIRPAX® brand, snap-acting magnetic circuit protector that combines power switching and accurate, reliable circuit protection in one aesthetically 
pleasing package. SNAPAK circuit protectors are UL Recognized as supplementary protectors per UL STD. 1077, CSA Certified as supplementary protectors 
per CSA STD. C22.2 No. 235. Typical applications include office appliances, electronic data processing, medical equipment, business machines, vending and 


Dim. in 
inches (mm) 


amusement machines. Push-pull versions are particularly well suited for medical instrumentation, automotive production transfer lines and other applications where 2X 9.156 7 
accidental turn off is unacceptable. (3.96) 
Digi-Key Price Each Sensata 
Fig. Description Amps _|Part No. 1 10 25 Part No. 
IE Series Magnetic Breaker 
Breaker, SP, Long Delay, White Handle, QC Terminal 10 723-1155-ND 20.72 19.61 17.76 IEG1-1-72-10.0-91-V 
Breaker, SP, Long Delay, White Handle, QC Terminal 15 723-1156-ND 21.42 20.28 18.36 IEG1-1-72-15.0-91-V 
Breaker, SP, Long Delay, White Handle, QC Terminal 20 723-1157-ND 21.42 20.28 18.36 | IEG1-1-72-20.0-91-V 
Breaker, SP, Long Delay, White Handle, QC Terminal 25 723-1158-ND 20.72 19.61 17.76 IEG1-1-72-25.0-91-V 
Breaker, SP, Long Delay, White Handle, QC Terminal 30 723-1159-ND 21.42 20.28 18.36 | IEG1-1-72-30.0-91-V 
Breaker, SP, Long Delay, White Handle, Screw Terminal 40 723-1160-ND 22.40 21.20 19.20 IEG6-1-72-40.0-91-V 
Breaker, SP, Long Delay, White Handle, Screw Terminal 50 723-1161-ND 23.10 21.87 19.80 | IEG6-1-72-50.0-91-V 
Breaker, DP, Long Delay, White Handle QC Terminal 10 723-1162-ND 49.14 46.51 42.12  |IEGH11-1-72-10.0-91-V 
1 Breaker, DP, Long Delay, White Handle QC Terminal 20 723-1163-ND 50.68 47.97 43.44 |IEGH11-1-72-20.0-91-V 
Breaker, DP, Long Delay, White Handle QC Terminal 30 723-1164-ND 50.68 47.97 43.44 | IEGH11-1-72-30.0-91-V 
Breaker, SP, Long Delay, White Handle Screw Terminal 40 723-1165-ND 39.38 36.57 33.75 IEGH66-1-72-40.0-91-V 
Breaker, SP, Long Delay, White Handle Screw Terminal 50 723-1166-ND 52.50 49.69 45.00 IEGH66-1-72-50.0-91-V 
Breaker, SP, Long Delay, White Handle Stud Terminal 50 723-1167-ND 30.66 29.02 26.28 IELK1-1-72-50.0-01-V 
Breaker, SP, Long Delay, White Handle Stud Terminal 70 723-1168-ND 42.84 40.55 36.72 IELK1-1-72-70.0-01-V 
Breaker, SP, Long Delay, White Handle Stud Terminal 100 723-1169-ND 42.84 40.55 36.72 IELK1-1-72-100.-01 
Breaker, DP, Long Delay, White Handle Stud Terminal 50 723-1170-ND 78.26 74.07 67.08 | IELHK11-1-72-50.0-01-V 
Breaker, DP, Long Delay, White Handle Stud Terminal 70 723-1171-ND 76.97 71.47 65.97 IELHK11-1-72-70.0-01-V 
R11 Rocker and PP11 Push-Pull 
Rocker Breaker, SP 5 723-1173-ND 15.23 14.14 13.05 |R11-4-5.00A-RO1CV-V 
2 Rocker Breaker, SP 4 723-1174-ND 20.30 19.22 17.40 |R11-4-4.00A-RO1CV-V 
Rocker Breaker, SP 5 723-1175-ND 17.92 16.96 15.36 |R11-2-5.00A-BO6CV-V 
Rocker Breaker, DP 7.5 723-1176-ND 56.42 53.40 48.36 |R21-4-7.50A-BO6IV-V 
3 Push-Pull, Breaker DP, QC Terminal 10 723-1177-ND 41.30 39.09 35.40 |PP21-2-10.0A-OC-V 
Push-Pull Breaker, SP, QC Terminal 2 723-1178-ND 17.36 16.43 14.88 | PP11-62-2.00A-OC-V 
Dimensions Trip cory 
Inches (mm) No. of Current Digi-Key rice Eacl American Electrical 
AMERICAN LxHxW Poles (A) Part No. 1 10 50 Part No. 
ELECTRICAL INC. UL 1077 for AC Current 
1 1 288-1204-ND 18.13 16.32 14.50 C1A1P. 
1 2 288-1205-ND 18.13 16.32 14.50 C2A1P 
DIN R il M 1 5 288-1206-ND 18.13 16.32 14.50 C5A1P 
al ounted 1 10 288-1207-ND 18.13 16.32 14.50 |C10A1P 
a ‘a 1 15 288-1208-ND 18.13 16.32 14.50 C15A1P. 
Circuit Breakers - | 7°7*°%* 51 (2%%*"9) 1 20 288-1209-ND 18.13 16.32 14.50 |C20A1P 
1 25 288-1210-ND 18.13 16.32 14.50 C25A1P. 
H d li al 30 288-1211-ND 18.13 16.32 14.50 C30A1P. 
yarauiic - 1 40 288-1212-ND 18.13 16.32 1450 |CaoaiP 
5 al 50 288-1213-ND 18.13 16.32 14.50 C50A1P. 
Magnetic 2 1 288-1214-ND 36.25 32.63 29.00 C1A2P 
2 2 288-1215-ND 36.25 32.63 29.00 C2A2P 
2 5 288-1216-ND 36.25 32.63 29.00 C5A2P 
God € C € AW 2 10 288-1217-ND 36.25 32.63 29.00 C10A2P 
2 15 288-1218-ND 36.25 32.63 29.00 C15A2P. 
BERS BB CL DE ae ex 26) 2 20 288-1219-ND 36.25 32.63 29.00 |C20A2P 
2 25 288-1220-ND 36.25 32.63 29.00 C25A2P 
2 30 288-1221-ND 36.25 32.63 29.00 C30A2P 
2 40 288-1222-ND 36.25 32.63 29.00 C40A2P 
2 50 288-1223-ND 36.25 32.63 29.00 C50A2P. 
3 dl 288-1224-ND 54.38 48.94 43.50 C1A3P 
3 2 288-1225-ND 54.38 48.94 43.50 C2A3P 
3 5 288-1226-ND 54.38 48.94 43.50 C5A3P 
3 10 288-1227-ND 54.38 48.94 43.50 C10A3P. 
3 15 288-1228-ND 54.38 48.94 43.50 C15A3P. 
BBE RSOGN LOE (1S X 99% 92) 3 20 288-1229-ND 54.38 48.94 43.50 |C20A3P 
3 25 288-1230-ND 54.38 48.94 43.50 C25A3P 
3 30 288-1231-ND 54.38 48.94 43.50 C30A3P 
3 40 288-1232-ND 54.38 48.94 43.50 C40A3P 
3 50 288-1233-ND 54.38 48.94 43.50 C50A3P. 
UL 489 for AC Current 
UL 1077 Approved: 1 1 288-1354-ND 22.50 20.25 78.00 CTA1P-489 
. 7 5 2 288-1355-ND 22.50 20.25 18.00 C2A1P-489 
* Trip Curve: 2 Standard * Maximum Voltage: 1 5 288-1356-ND 22.50 20.25 18.00 CS5A1P-489 
277/480 50/60 Hz »* Interrupting Cap: 2.91 x 3.66 x .51 (74 x 93 x 13) 1 10 288-1357-ND 22.50 20.25 18.00 C10A1P-489 
5000A @ 120V, 1,000A @ 277V, 1000A @ 1 15 288-1358-ND 22.50 20.25 18.00 C15A1P-489 
480V Dielectric Strength: 1960V 50/60Hz 1 20 288-1359-ND 22.50 20.25 18.00 C20A1P-489 
* Insulation Resistance: 100MQ_ * Operating al 25 288-1360-ND 22.50 20.25 18.00 C25A1P-489 
Temperature Range: -40°C ~ 60°C 2 1 288-1361-ND 45.00 40.50 36.00 C1A2P-489 
2 2 288-1362-ND 45.00 40.50 36.00 C2A2P-489 
UL 489 Approved: 2 5 288-1363-ND 45.00 40.50 36.00 C5A2P-489 
; 7 2.91 x 3.66 x 1.02 (74 x 93 x 26) 2 10 288-1364-ND 45.00 40.50 36.00 C10A2P-489 
* Trip Curve: KM Standard » Maximum 2 15 288-1365-ND 45.00 40.50 36.00 C15A2P-489 
Voltage: 120/240V 50/60Hz * Interrupting 2 20 288-1366-ND 45.00 40.50 36.00 C20A2P-489 
Cap: 10,000A * Dielectric Strength: 1,500V 2 25 288-1367-ND 45.00 40.50 36.00 C25A2P-489 
50/60Hz * Insulation Resistance: 100MQ UL 489A for DC Current 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 1 1 288-1368-ND 22.50 20.25 18.00 C1A1P-80VDC 
60°C 1 2 288-1369-ND 22.50 20.25 18.00 C2A1P-80VDC 
1 5 288-1370-ND 22.50 20.25 18.00 C5A1P-80VDC 
UL 489A Approved: 1 10 288-1371-ND 22.50 20.25 18.00 C10A1P-80VDC 
? : it 15 288-1372-ND 22.50 20.25 18.00 C15A1P-80VDC 
* Trip Curve: U2 Standard * Maximum | 2.91x3.66 x .51 (74x 93 x 13) 1 20 288-1373-ND 22.50 20.25 18.00 |C20A1P-80VDC 
Voltage: 80VDC * Interrupting Cap: 10,000A 1 25 288-1374-ND 22.50 20.25 18.00 C25A1P-80VDC 
* Dielectric Strength: 1.500V 50/60Hz 1 30 288-1375-ND 22.50 20.25 18.00 C30A1P-80VDC 
«Insulation Resistance: 100MQ »* Operating 1 40 288-1376-ND 22.50 20.25 18.00 C40A1P-80VDC 
Temperature Range: -40°C ~ 60°C 1 50 288-1377-ND 22.50 20.25 18.00 C50A1P-80VDC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2145 


Weidmiiller < GceW 
Branch Rated / Supplemental Circuit Protection 


Weidmuller’s DIN-rail mounted circuit breakers are available for use in applications Supplement Rated Series are UL1077 recognized. 

where circuit protection must be able to distinguish between circuit overloads and short Mounting Options: If the product is not vertically mounted in the normal DIN-rail 
circuits. Each circuit breaker has the ability to be reset without the need to change com- mounting orientation, a rating factor must be applied. The published curves for these 
ponents. Circuit breakers in the 9926 Branch Rated Series are UL489 Listed and CSA circuit breaker products are produced with the circuit breaker in the vertical mounting 
Certified as branch rated protection devices under CSA 22.2 No. 5-02. The hydraulic position. The rating factor only applies to the must hold and must trip points of the curve 
magnetic trip mechanism offers 10,000A of interrupting capacity. Breakers in the 9926 _ as the other parts (instantaneous trip point) stay largely unaffected. 


Dimensions Trip 
Inches (mm) No. of Current Price Each Weidmuller 
LxHxW Poles (A) al 10 100 Part No. 
UL489 for AC Current 

7 1 281-2398-ND 24.53 22.08 19.62 9926251001 

1 2 281-2399-ND 24.53 22.08 19.62 9926251002 

1 5 281-2400-ND 24.53 22.08 19.62 9926251005 

2.91 x 3.65 x .51 (74x 92.8 x 13) 1 10 281-2401-ND 24.53 22.08 19.62 9926251010 
1 15 281-2402-ND 24.53 22.08 19.62 9926251015 

1 20 281-2403-ND 24.53 22.08 19.62 9926251020 

1 25 281-2404-ND 24.53 22.08 19.62 9926251025 

2 1 281-2405-ND 49.02 44.12 39.22 9926252001 

2 2 281-2506-ND 49.02 44.12 39.22 9926252002 

2 5 281-2507-ND 49.02 44.12 39.22 9926252005 

2.91 x 3.65 x 1.02 (74 x 92.8 x 26) 2 10 281-2508-ND 49.02 44.12 39.22 9926252010 
2 15 281-2509-ND 49.02 44.12 39.22 9926252015 

2 20 281-2510-ND 49.02 44.12 39.22 9926252020 

2 25 281-2511-ND 49.02 44.12 39.22 9926252025 

UL489A for DC Current 

1 1 281-2512-ND 24.53 22.08 19.62 9926251901 

1 2 281-2513-ND 24.53 22.08 19.62 9926251902 

1 5 281-2514-ND 24.53 22.08 19.62 9926251905 

1 10 281-2515-ND 24.53 22.08 19.62 9926251910 

1 15 281-2516-ND 24.53 22.08 19.62 9926251915 

1 20 281-2517-ND 24.53 22.08 19.62 9926251920 

2.91 x 3.65 x .51 (74x 92.8 x 13) 1 25 281-2518-ND 24.53 22.08 19.62 9926251925 
1 30 281-2519-ND 24.53 22.08 19.62 9926251930 

1 35 281-2520-ND 24.53 22.08 19.62 9926251935 

1 40 281-2566-ND 24.53 22.08 19.62 9926251940 

1 45 281-2521-ND 24.53 22.08 19.62 9926251945 

1 50 281-2522-ND 24.53 22.08 19.62 9926251950 

1 60 281-2523-ND 24.53 22.08 19.62 9926251960 

UL1077 for AC Current 

7 1 281-2524-ND 23.99 21.59 79.19 9926251501 

1 2 281-2525-ND 23.99 21.59 19.19 9926251502 

1 3 281-2526-ND 23.99 21.59 19.19 9926251503 

1 4 281-2527-ND 23.99 21.59 19.19 9926251504 

1 5 281-2528-ND 23.99 21.59 19.19 9926251505 

1 6 281-2529-ND 23.99 21.59 19.19 9926251506 

1 8 281-2530-ND 23.99 21.59 19.19 9926251508 

2.87 x 3.65 x .51 (73x 92.8 x 13) 1 10 281-2531-ND 23.99 21.59 19.19 9926251510 
1 15 281-2532-ND 23.99 21.59 19.19 9926251515 

1 20 281-2533-ND 23.99 21.59 19.19 9926251520 

1 25 281-2534-ND 23.99 21.59 19.19 9926251525 

1 35 281-2535-ND 23.99 21.59 19.19 9926251535 

1 40 281-2536-ND 23.99 21.59 19.19 9926251540 

1 50 281-2537-ND 23.99 21.59 19.19 9926251550 

1 60 281-2538-ND 23.99 21.59 19.19 9926251560 

2 1 281-2539-ND 48.00 43.20 38.40 9926252501 

2 2 281-2540-ND 48.00 43.20 38.40 9926252502 

2 4 281-2541-ND 48.00 43.20 38.40 9926252504 

2 5 281-2542-ND 48.00 43.20 38.40 9926252505 

2 6 281-2543-ND 48.00 43.20 38.40 9926252506 

2 10 281-2544-ND 48.00 43.20 38.40 9926252510 

2 15 281-2545-ND 48.00 43.20 38.40 9926252515 

BBX SES K:1,08 (73X92.8 X26) 2 20 281-2546-ND 48.00 43.20 38.40 9926252520 
2 25 281-2547-ND 48.00 43.20 38.40 9926252525 

2 30 281-2548-ND 48.00 43.20 38.40 9926252530 

2 35 281-2549-ND 48.00 43.20 38.40 9926252535 

2 40 281-2550-ND 48.00 43.20 38.40 9926252540 

2 50 281-2551-ND 48.00 43.20 38.40 9926252550 

2 60 281-2552-ND 48.00 43.20 38.40 9926252560 

3 10 281-2553-ND 71.99 64.79 57.59 9926253510 

3 15 281-2554-ND 71.99 64.79 57.59 9926253515 

3 20 281-2555-ND 71.99 64.79 57.59 9926253520 

3 25 281-2556-ND 71.99 64.79 57.59 9926253525 

SBI ASCO K LST SX S26 X32) 3 30 281-2557-ND 71.99 64.79 57.59 9926253530 
3 40 281-2558-ND 71.99 64.79 57.59 9926253540 

3 50 281-2559-ND 71.99 64.79 57.59 9926253550 

3 60 281-2560-ND 71.99 64.79 57.59 9926253560 


Accessories 


Digi-Key Price Each Weidmuller 
Fig. Description Part No. i 10 100 Part No. 
1 Bus bar 1 pole, insulated 1m 281-2561-ND 72.99 65.70 58.40 67101904 
2 Bus bar 2 pole, insulated 1m 281-2562-ND 164.01 147.61 131.21 67101972 
3 Bus bar 3 pole, insulated 1m 281-2563-ND 247.80 223.02 198.24 67101971 
4 Bus bar end cap, 1 pole 281-2564-ND 98 88 78 67101973 
5 Bus bar end cap, 2 pole or 3 pole 281-2565-ND 1.97 1.77 1.58 67101974 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EGIBAN Combination Rocker/Circuit 
Grevit Protecion& Control Breaker Switches - 1410-F Series 


WG CED 


Dimensions in mm 


E-T-A circuit breakers for equipment are designed 
as safety critical items for protection during 
equipment failure. These circuit breakers may 
be required to operate just occasionally or very 
often during the life of the equipment and can 
confidently be reset by inexperienced personnel. 
All thermal breakers carry 100% rated current 
continuously and trip within one hour at 140% 
rating. Miniaturized single pole rocker/thermal 
circuit breaker combining ON/OFF switching and 
extremely fast overload performance in a single 
component. Returning the rocker switch through 
the OFF position and back ON will reset the mech- 
anism and restore the supply. Illuminated versions 
- 120VAC lamp 

Applications: Motors, transformers, solenoids, 
PCBs, hand-held machines, appliances, instru- 
mentation. Voltage Rating: AC 250V; DC 48 
Ambient Temperature: -40°C ~ 70°C Insulation 
Voltage: 2.5kV Dielectric Strength: AC 3,000V 
Agency Approvals: UL Recognized (UL 1077), 
CSA, CE, VDE (EN60934); (See data sheets for 
details) 


1-O Marking 


Standard 


Blade terminals 
DIN 46244-C 
(QC 2x .110) 


Current | Digi-Key Price Each E-T-A 
(A) __| Part No. 1 10 25 | Part No. 
SP, Red Non-IIluminated Actuators — RoHS Compliant 
1 302-1164-ND 11.93 11.13 10.34 | 1410-F110-P1F1-W140-1A 
2 302-1165-ND 11.93 11.13 10.34 | 1410-F110-P1F1-W14Q-2A 
5 302-1168-ND 11.93 11.13 10.34 | 1410-F110-P1F1-W14Q-5A. 
10 302-1169-ND 11.93 11.13 10.34 | 1410-F110-P1F1-W14Q-10A 
SP, Red IIluminated Actuators 
1 302-1170-ND@ 13.52 12.63 11.72 | 1410-F110-P1F1-W14QE3-1A 
2 302-1171-ND 13.52 12.63 11.72 | 1410-F110-P1F1-W14QE3-2A 
5 302-1174-ND 13.52 12.63 11.72 | 1410-F110-P1F1-W14QE3-5A 
10 302-1175-ND 13.52 12.63 11.72 | 1410-F110-P1F1-W14QE3-10A 
@ RoHS Compliant 
Combination Rocker/Circuit Rots 


Breaker Switches - 3120 Series @ WE CE 


Dimensions in mm 


7 ES 54.1 =| 


Blade terminals 
(QC 2 x .110) 


E 40.9 + 


1-O Marking Standard 


An extremely versatile range of rocker switch/thermal circuit breakers offering the choice of single pole, 
double pole with single pole protection, and double pole with protection on both poles. Designed for snap-in 
panel mounting. Optical magnetic trip coil for short circuit protection available. 

Applications: Motors, transformers, solenoids, extra low voltage wiring systems, office machines, electro- 


NEW! Mini Automotive Circuit 
Breakers - 1620 Series 


The single pole, 1620 Series, thermal miniaturised circuit breakers 
are designed for automotive applications. 


Features: 


* Fits into fuse blocks designed to ISO 8820-3, Type F 
* Current ratings correspond to those of blade fuses (blade fuse and 


circuit breaker of the same color have the same rating) sala 
* Meets the requirements of SAE J553 Shown 
« Ambient temperature: -40° ~ 85°C (-40° ~ 185°F) 
Current | Digi-Key Price Each E-T-A 
(A) | Part No. 1 10 25 Part No. 
Auto-Reset, 12VDC, Mini Breaker Type I 
5 302-1363-ND 10.82 10.11 9.38 1620-1-5A 
10 302-1364-ND 10.82 10.11 9.38 
20 302-1365-ND 10.82 10.11 9.38 
30 302-1366-ND 10.82 10.11 9.38 1620-1-30A 
Manual-Reset, 24VDC, Mini Breaker Type III 
5 302-1371-ND 11.39 10.63 9.87 
10 302-1372-ND 11.39 10.63 9.87 
20 302-1373-ND 11.39 10.63 9.87 
30 302-1374-ND 11.39 10.63 9.87 


ATO Automotive Circuit Breakers 
- 1610 Series 


Miniaturized single pole press-to- 
reset and automatic reset thermal cir- 
cuit breaker designed for automotive 
fuse block installation. 
Applications: Extra low voltage 
wiring systems on all types of vehic- 
les and marine craft. 

Reset Period (@23°C): <15 sec. for 
1610-92 Series 

Ambient Temperature: -40°C ~ 
85°C 

Terminals: Q.C. .250” 


Dimensions in mm 


Manual-Reset Auto-Reset 


Current | Digi-Key Price Each E-T-A 
(A) Part No. 1 10 25 Part No. 
Manual-Reset, 32VDC, ATO Breakers 
5 302-1334-ND 9.09 8.49 7.88 1610-21-5A 
6 302-1236-ND 9.09 8.49 7.88 1610-21-6A 
10 302-1237-ND 9.09 8.49 7.88 1610-21-10A 
15 302-1234-ND 9.09 8.49 7.88 1610-21-15A 
20 302-1233-ND 9.09 8.49 7.88 1610-21-20A 
25 302-1238-ND 9.09 8.49 7.88 1610-21-25A 
30 302-1239-ND 9.09 8.49 7.88 1610-21-30A 
Auto-Reset, 12VDC, ATO Breakers 

5 302-1336-ND 9.09 8.49 7.88 1610-92-5A 
6 302-1240-ND 9.09 8.49 7.88 1610-92-6A 
10 302-1242-ND 9.09 8.49 7.88 1610-92-10A 
15 302-1243-ND 9.09 8.49 7.88 1610-92-15A 
30 302-1246-ND 9.09 8.49 7.88 1610-92-30A 


Din Rail Terminal Blocks for 1610 
Series and 1180 Series 


medical equipment, power supplies, communications systems. Digi-Key Price Each E-T-A 
Voltage Rating: AC 240V; DC 50V Ambient Temperature: -30°C ~ 60°C Insulation Voltage: 2.5kV Description Part No. i 10 25 | Part No. 
Dielectric Strength: AC 3,000V (1,500V Double Pole) Agency Approvals: UL Recognized (UL 1077), q < P 
| Single Mounting Socket with Screw 
CSA, CE, VDE (EN60934), CCC; (See data sheets for details) Terfalnicl ahs UNC 302-1330-ND 5.06 4.73 4.39 | 12-J20 
Current | Digi-Key Price Each E-T-A Si , : 
ingle Mounting Socket with Blade ms 4 a 
(A) Part No. il 10 25 Part No. Terminals; A6.3 ~ 0.8 (Q.C. .250") 302-1331-ND 5.06 4.73 4.39 | 12-P10 
Single Pole, Black Actuators Sinale Mounting Secket wih 1Bled 
ingle Mounting Socket wi jade 
1 302-1176-ND 13.10 12.23 11.35 |3120-F311-P7T1-W01D-1A Terminal; A6.3 ~ 0.8 (Q.C. .250")/ 302-1332-ND 5.06 4.73 4.39 |12-A10 
5 302-1178-ND 13.10 12.23 11.35 |3120-F311-P7T1-W01D-5A 1 Screw Terminal 6-32 UNC 
10 302-1179-ND 13.10 12.23 11.385 |3120-F311-P7T1-W01D-10A 
15 302-1180-ND 13.10 12.23 11.35 |3120-F311-P7T1-W01D-15A . . 7 
20  |302-1181-ND 13.10 12.23 14.35 [3120-F311-P7T1-W01D-20A Single Pole Thermal Circuit Dimensions in mm 
30 302-1337-ND 14.06 13.13 12.19 |3120-F3P1-P7T1-W01D-30A . 
Single Pole, White Actuators Brea ke rs - 1 1 80 Series 
1 302-1182-ND 13.10 12.23 11.35 |3120-F311-P7T1-W02D-1A Miniaturized single pole thermal C € TA 
15  |302-1186-ND 13.10 12.23 11.35 |3120-F311-P7T1-W02D-15A circuit breaker with switching a! US 
function (push-push actuation). 
20 302-1187-ND 13.10 12.23 11.35 | 3120-F311-P7T1-W02D-20A Reliable snap-acting and trip-free mechanism. Approved to CBE 
30 302-1341-ND 14.06 13.13 12.19 |3120-F3P1-P7T1-W02D-30A ae EN/IEC 60934. S-type, TO. Blade terminals fitting into sockets 
for rail mounting. 
Double Pole, Black Actuators Applications: Protection of loads in power distribution systems in 
2 302-1191-ND 19.94 18.61 17.28 | 3120-F321-P7T1-W01D-2A control cabinets and process control Voltage Rating: AC 250V; DC 
5 |302-1195-ND 19.94 18.61 17.28 |3120-F321-P7T1-WO1D-5A ess ame ont Mail pata eats nae sores tear -250” blade 
10 |302-1200-ND 19.94 18.61 17.28 |3120-F921-P7T1-WO1D-10A Seed RRO seer tae ecounzen(eGanada) 
15 302-1203-ND 19.94 18.61 17.28 |3120-F321-P7T1-W01D-15A Current | Digi-Key Price Each E-T-A 
20 __|302-1206-ND 19.94 18.61 17.28 _|3120-F321-P7T1-W01D-20A (A)___|Part No. 1 10 25 Part No. 
Double Pole, White Actuators 0.25 | 302-1323-ND 13.66 12.75 11.84 |1180-01-0.25A 
1 [802-1208-ND 19.94. 1861 17.28 |3120-F321-P7T1-W02D-1A 05 Bee ue ee 1a de” 1 EC Or Oem 
2 |302-1210-ND 19.94 18.61 17.28 | 3120-F321-P7T1-Wo2D-2A : eee ieee es ee. een 
iiriaes ‘ , . Soa deat a : 2 302-1327-ND 13.66 12.75 11.84 1180-01-2A 
10 |302-1219-ND 19.94 18.61 17.28 |3120-F321-P7T1-W02D-10A 3 |302-1328-ND 13.66 12.75 11.84 -|1180-01-3A 
15 302-1222-ND 19.94 18.61 17.28 |3120-F321-P7T1-W02D-15A 5 302-1329-ND 13.66 12.75 11.84 1180-01-5A 
20 302-1225-ND 19.94 18.61 17.28 |3120-F321-P7T1-W02D-20A 10 302-1325-ND 13.66 12.75 11.84 1180-01-10A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(us2010) 2147 


Push-Push Switch/Thermal 
Circuit Breakers - 2-5700 Series @ W ECE 
104, 106 and 1 140 Series W G cE Dimensions in mm Single pole thermal circuit breaker with press-to- 


reset, tease-free, trip-free, snap action mechanism. 
Fig. 1 — PCB Mount 114.0 The 2-5700 is a push-push switch/circuit breaker. 


9.5 OFF Approved to CBE standard EN 60934 (IEC 60934). 
_t Body PCB re ings 
thickness i layout for an 29.4 Voltage Rating: 250VAC, 50VDC 
ue 0.1A-6A 27.6 Typical Life: 5,000 operations at 2 x IN 
12 
95 i 
7 


[esya/\ Thermal Circuit Breakers 


Circuit Protection & Control 


Dimensions in mm 


Ambient Temperature: -20°C ~ 60°C 
Insulation Voltage: 2.5kV 
Dielectric Strength: AC 3,000V 


Fig. 2 — Panel Mount (Includes Bulk Hardware) 


A 88-27 UNS-2A B .3/8-27 UNS-2A Terminals: Q.C. .250” blade Blade term. 4 
144.0 i Ft40 A6.3-0.8 
13.5 OFF ial 4 : 1 Agency Approvals: UL, CSA, VDE (EN 60934), (QC .250) 7 
7 yar Semko (EN60934) and SEV; (see data sheets Mounting Hole 
; for details) 
4 Current | Digi-Key Price Each Ena 
Secs Blade tenn. (A) _|Part No. 1 10 25 Part No. 
(Qc’250) + | (QC .250) +] 1 302-1293-ND 14.76 13.78 12.80 2-5700-IG1-P10-DD-1A 
2 302-1294-ND 14.76 13.78 12.80 2-5700-IG1-P10-DD-2A 
Miniaturized single pole thermal circuit breaker with push-to-reset tease free, trip-free, snap action Fa ea aan tee 1a20 ae Be eGEIEDRAGA 
mechanism. Approved to CBE standard EN 60934 (IEC 60934). Single pole, push to reset, black in color. 1 302-1 300-ND 14: 6 13: is 4B'60 Bs OO RIODDA ‘, 
Applications: Motors, transformers, solenoids, printed circuit boards, hand-held machines and appliances, z 30241 301 “ND 48 328 12.80 See SL DIRER ORE 
marine applications, caravans. Voltage Rating: AC 240V; DC 48V Ambient Temperature: -20°C ~ 60°C 25 302-1302-ND 14.76 13.78 42.80 e S700IGT-P10:OD-254 


Insulation Voltage: 2.5kV Dielectric Strength: AC 3,000V Agency Approvals: UL Recognized (UL 
1077), CSA, CE, VDE (EN60934), SEV and Kema; (See data sheets for details) 


Current /DighKey Riccar. ETA Thermal Circuit Breakers - 1658 Series 
(A) Part No. 1 10 25 Part No. 
Fig. 1 — 104 Series - Horizontal PCB Mount Very cost effective design to A G & 
0.5 302-1092-ND 11.07 10.34 9.60 | 104-PR-0.5A meet international requirements. 
1 302-1095-ND 11.07 10.34 9.60 404-PR-1A No exposed metal parts, which are, or could become, current 
. ‘ i carrying except for terminals, NO HOT rivets. Manual reset, 
12 302-1096-ND 11.07 10.34 9.60 104-PR-1.2A cycling trip free mechanism. Applications: Battery chargers, 
2 302-1099-ND 11.07 10.34 9.60 104-PR-2A consumer products, power supplies and motors. Voltage 
3 302-1101-ND 11.07 10.34 9.60 104-PR-3A Rating: 240VAC; 28VDC (2HP motor rating) Terminals: 
5 302-1105-ND 11.07 10.34 9.60 104-PR-5A Q.C. .250” blade Typical Life: 1,000 operations at 2 x In 
7 302-1107-NDt 11.07 10.34 9.60 104-PR-7A Ambient Temperature: -20°C ~ 60°C, <= 7A -20°C ~ 40°C Mounting 
8 302-1108-NDt 41.07 10.34 9.60 | 104-PR-8A Insulation Voltage: 2.5kV Dielectric Strength: AC 3,000V Hole 
E : 5 : ° pas Agency Approvals: UL Recognized (UL 1500), CSA, CCC, 
10) m0 2aItOS: pa sa ive 2 207, Wein a ae = BR10A: VDE (EN 60934); (See data sheets for details) 
ig. 2A — eries - Miniature Panel Mouni 
04 302-1000-ND 11.07 10.34 9.60  ]106-M2-P10-0.1A Current | Digi-Key Price Each ETA 
0.2 302-1001-ND 11.07 10.34 9.60 106-M2-P10-0.2A (A) Part No. 1 10 25 Part No. 
0.3 302-1002-ND 11.07 10.34 9.60 106-M2-P10-0.3A 3/8” - 27 Thread Neck with PAL Nut 
0.4 302-1003-ND 11.07 10.34 9.60 | 106-M2-P10-0.4A 5 302-1257-ND 1.91 1.79 1.66 1658-G21-01-P10-5A 
f 4 _M9-P410- 10 302-1261-ND 1.91 1.79 1.66 1658-G21-01-P10-10A 
ee ae ee “ ver eet 28 ie me ne net 15 302-1264-ND 1.91 1.79 1.66 1658-G21-01-P10-15A 
% e Bi 7 . Sie aibe 20 302-1266-ND 1.91 1.79 1.66 1658-G21-01-P10-20A 
1 302-1007-ND 11.07 10.34 9.60 | 106-M2-P10-1A 25 302-1267-ND 1.91 1.79 1.66 1658-G21-01-P10-25A 
15 302-1009-ND 11.07 10.34 9.60 | 106-M2-P10-1.5A 30 |302-1268-ND 1.91 1.79 1.66 1658-G21-01-P10-30A 
18 302-1010-ND 11.07 10.34 9.60 | 106-M2-P10-1.8A 35 |302-1269-ND 1.91 1.79 1.66 | 1658-G21-01-P10-35A 
2 302-1011-ND 11.07 10.34 9.60 | 106-M2-P10-2A 
2.5 302-1012-ND 11.07 10.34 9.60 106-M2-P10-2.5A ‘“ % 7. 
3 302-1013-ND 11.07 10.34 9.60 | 106-M2-P10-3A Single Pole Thermal Circuit 
5 302-1309-ND 11.07 10.34 9.60 | 106-M2-P10-5A P . 
10 302-1310-ND 11.07 10.34 9.60 _|106-M2-P10-10A Breaker/Switches - 3131 Series C€ A \Y i 
Fig. 2B — 1140 Series - Miniature Panel Mount = 
10 302-1020-ND 12.20 11.39 10.57 4140-G111-P1M1-10A Combination of single pole circuit breaker and On/ Di Fanta 
42 302-1021-ND 12.20 11.39 40.57 4140-G111-P1M1-12A Off switch with soft-touch rocker actuation. Contoured imensions mm 
fl ‘ . rockers are sold separately and are available with 
15 302-1023-ND 12.20 11.39 10.57 1140-G111-P1M1-15A a choice of colors and legends. The 3131 is sealed 
t Requires different PCB layout to provide IP66 rated front of panel water splash 
protection. It meets the requirements of circuit breaker 
ii H standard EN 60934 (IEC 60934): S type, TO. 
PC Board Mount 1410-L2 Series WG Ce 


Voltage Ratings: AC 240V; DC 28V 
Terminals: Q.C. .250” blade 


PCB Mount Dimension in mm 


33.0 7 i 
14 = —| Agency Approvals: VDE (EN 60934), UL Recognized 
t 4 (+Canada)(UL 1077 & UL 1500) and CE 
9.6 
Ls 1 Current | Digi-Key Price Each E-T-A 
6.4 7.6 10.1 7 (A) Part No. ‘l 10 25 Part No. 
Oeste OB srl: On/Off Latching Function — Switch/Circuit Breakers 
1 302-1344-ND 15.37 14.35 13.32 3131-AF1PT-000000-000-1A 
2 302-1346-ND 15.37 14.35 13.32 3131-AF1PT-000000-000-2A 
Single pole press-to-reset thermal circuit breaker with extremely fast overload switching performance. Pa Se ND 137 dpe toes tee an ET eae 
Miniaturized construction minimizes PCB real estate required. Applications: transformers, solenoids, 15 302-1343-ND 1537 14°35 13.32 3131-AF1 PT-000000-000-15A 
PCB's, hand-held machines, appliances, instrumentation. Voltage rating: AC 250V; DC 50V_ Typical 30 305-134 =ND 1 3 14:33 13.33 31317-AF1 PT-000000-000-20A 
Life: 300 operation cycles Ambient temperature: -20°C ~ 100°C Insulation voltage: 2.5kV Dielectric = a 7? OnoHO Lat 38 Funeii Ss it h O1 ah — 
strength: AC 1,500V Agency Approvals: UL Recognized (UL 1077), CSA, CE and VDE (EN60934); (See Ot nen CANE on TET nm 3 136 na a THIST-BFT NG=h00000-000-20: iz 
data sheets for details) = 2 
t Ampere rating is for the switch contacts, 32V maximum 
Current | Digi-Key Price Each E-T-A . 
(a) _|Part No. 1 10 25 _|Part No. Rocker Actuators - X3131 Series 
Thermal Breakers - Horizontal PCB Mount 
0.63 302-1025-ND 7.16 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-0.63A Digi-Key Price Each E-T-A 
0.8 302-1026-ND 7.16 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-0.8A Description Part No. i 10 25 | Part No. 
1 302-1027-ND 716 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-1A. Blue Rocker, No Legend 302-1349-ND | 1.69 1.58 1.47 | X3131-WA0000 
125  |302-1028-ND 716 668 621  |4410-L210-L2F1-S02-1.25A Black Rocker, No Legend 302-1350-ND | 1.69 1.58 1.47 |X3131-WB0000 
1.8 _{902-1029-ND_| 7.16 _6.68_6.21_|1410-.210:.2F'-$02-1.58 Black Rocker Navigation Light Legend |[a02-1a62.ND | 169° 158 1.47 |xaisi WBO4At 
2 302-1032-ND 7.16 6.68 6.21 | 1410-L210-L2F1-S02-2A Black Rocker, Anchor Legend 302-1353-ND | 1.69 1.58 _1.47_|X3131-WBO7A1 
25 302-1033-ND 7.16 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-2.5A Black Rocker, Bilge Pump Legend 302-1354-ND | 1.69 1.58 1.47 |X3131-WBO9A1 
3.15 302-1034-ND 7.16 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-3.15A Black Rocker, Horn Legend 302-1355-ND | 1.69 1.58 1.47 | X3131-WB11A1 
4 302-1035-ND 7.16 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-4A. Black Rocker, Ventilation Fan Legend 302-1356-ND | 1.69 1.58 1.47 | X3131-WB12A1 
45 302-1036-ND 7.16 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-4.5A Black Rocker, Navigation Instruments Legend | 302-1357-ND | 1.69 1.58 1.47 | X3131-WB14A1 
5 —Jatasoseo | 715562 wrotaroar sozsa sec tei Stomecrume Legend ae tah tae tar eaeairn 
6.3 302-1038-ND 7.16 6.68 6.21 | 1410-L210-L2F1-S02-6.3A Black Rocker, Autopilot Legend 302-1360-ND | 1.69 1.58 1.47 |X3131-WB24A1 
8 302-1039-ND 7.16 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-8A Black Rocker, Trim Tabs Legend 302-1361-ND | 1.69 1.58 1.47 |X3131-WB25A1 
10 302-1031-ND 7.16 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-10A Black Rocker, Mast Lift Legend 302-1362-ND | 1.69 1.58 1.47_|X3131-WB26A1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Thermal Cutoffs (TCO) / Thermal-Links — EYP Type 


Feat : 
eae Series N, F and E Series MT — Thin Type 


* Small and Insulation Type: TCO is compact and insulated, featuring quick | Axial Lead Type 
temperature response, and mountable in a small space without insulation or 


protection Insulating film (PET) 


¢ High Reliability: TCO opens reliably when the equipment becomes abnormal, 


: Special resin 
and is not resettable P 


¢ Solid Structure: Unique formed lead provides reliable TCO connection and } Terminal (Ni) 
- ; is Sealant (Epoxy resin) 
provides easy assembly handling. (Axial lead type only) 


* Non-Cadmium Alloy: TCO uses specially selected non-cadmium alloy Special resin 


* Thin Type: Thickness is less than 1mm. Available for spot welding. 
Insulating case 


(Ceramic) 


Fusible Alloy 


Recommended Applications: 


Transformers, solenoids, ventilation fan, electric fans, small electric motors, 
dryers, gas home appliances, fluorescent lights, electric shavers, adaptors, Special formed lead wire 
heating devices, ICs, batteries, etc. The TCO can be used for overheating 
protection. 


Dimensions (mm) 
LoD oDi | od 
NSeries 90 25 3.0 38 0.60 
FSeries 6.0 1.85 22 38 0.53 


Approved Safety Standards: VDE (Germany): N Series: 4811.6-1171-0001; 
F Series: 4811.6-4510-1026; E Series: 


Vv (Japan): 33-xxx (see chart) 


UL (USA): £60271 Bean eee C0736; F Series: Eseries oe 
CSA (Canada): LR67163 C0738; E Series: C0739 
Type No. Rated Function- | Maximum Maximum Temp. Electrical Approved Safety 
of Functioning ing Operating | Holding (°c)5 Rating Standards Price Each 
Approved Temp." Temp. Temp. Temp.4 UL, VDE, AC/ Amp Volt V Digi-Key Panasonic 
Standards (°C) (°C) (GG) (°c) BEAB CSA Dc (A) (Vv) UL | CSA | VDE | BEAB |Part No. 1 10 100 | Part No. 
N Series — RoHS Compliant 
52 56 AC 3.0 125 e) 8) e) _ 
Nos2 86 8242 60 60 200 150 AC 2.0 250 | 33-627] O (@) e) @) P10917-ND 45 At .38 | EYP-2BN082 
45 50 DC 4.0 50 1e) e) e) _ 
76 86 AC 3.0 125 e) e) e) _ 
N109 114 11043 80 90 200 150 AC 2.0 250 | 33-634] O (o) e) 1) P10920-ND 45 At .38 | EYP-2BN109 
65 74 DC 5.0 50 1e) 1e) e) _ 
76 86 AC 3.0 125 (@} e) e) _ 
N110 115 110 +3/-2 80 90 200 150 AC 2.0 250 | 33-634] O (e) (e) —  |P10921-ND 45 At .38 | EYP-2BN110 
65 74 DC 5.0 50 e) e) e) _ 
105 115 AC 3.0 125 Oo Oo e) _ 
N143 145 14142 110 120 200 180 AC 2.0 250 |33-621] O Oo e) ) P10925-ND 45 At .38 | EYP-2BN143 
80 90 DC 6.0 50 Oo e) e) _ 
F Series 
76 90 AC 2.0 125 1e) ( e) _ 
F115 115 110 +3/-2 80 90 200 150 AC 1.0 250 | 33-634] O (e) e) Oo P10912-ND@ 45 At .38 =| EYP-1BF115 
70 80 DC 4.0 50 e) e) e) _ 
120 135 AC 2.0 125 e) 2) e) _ 
F168 168 163 +4/-2 120 142 200 AC 1.0 250 | 33-623] O (e) (e) —  |P10916-ND 45 At .38 | EYP-1BF168 
95 110 DC 5.0 50 @ e) e) _ 
E Series 
76 93 AC 1.5 125 1e) 8) e) _ 
E115 115 11042 80 95 200 150 AC 0.5 250 | 33-634] O e) e) 1@) P10907-ND® 45 At .38 | EYP-05BE115 
70 84 DC 3.0 50 (@} e) e) _ 
92 115 AC 1.5 125 1e) e) e) _ 
E133 133 12842 96 115 200 180 AC 0.5 250 |33-619] O (| (e) ) P10909-ND 45 At .38 | EYP-05BE133 
85 105 DC 3.0 50 1e) e) e) _ 
MT Series f¢ 
MT102 102 9842 65 70 150 DC 2.0 50 _— (e) _— _— —  |P10934-ND -89 82 .75 | EYP-2MT102 
MT102A 102 9842 65 70 150 DC 2.0 50 _ () — — —  |P10935-ND 89 82 .75 | EYP-2MT102A 
MT102B 102 98+2 65 70 150 DC 2.0 50 _— Oo _ _— —  |P10936-ND .89 82 .75 | EYP-2MT102B 
t Std. DC Resistance is <15m0, A=<16m0,B=<17mQ RoHS Compliant 
NOTES: 3. Maximum Operating Temperature: The maximum temperature at which a TCO can be maintained while conducting rated 
1. Rated Functioning Temperature (UL: TF, CSA, VDE, BEAB: Tf). The temperature at which a TCO changes its state of urrent for-3000 h: 
conductivity to open circuit with loading detection current only. Tolerance: V : +7°C; UL, CSA, VDE, BEAB: 0/ -10°C 4. Holding Temperature (UL: TH, CSA: Th, VDE, BEAB: Tc). The maximum temperature at which a TCO can be maintained 


2. Functioning Temperature: (Fusing-off temperature): The functioning temperature at which a TCO changes its state of while conducting rated current for 168h which will not cause a change in state of conductivity to open circuit. 


conductivity to open circuit in the ambient air oven which increases temperature by 1°C per minute and with loading 5. Maximum Temperature Limit (UL: TM, CSA, VDE, BEAB: Tm) The maximum temperature at which a TCO can maintain its 
detection current of 0.1A or less. mechanical and electrical properties without closing again for 10 minutes after a TCO has changed its state of conductivity. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2149 


Panasonic 


Power / Push Switches 


Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. |Description Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 

1 Power Switch DPST 5A, 250VAC P8101S-ND* 2.98 2.24 1.94 1.49 = ESB-92D21B 
2 Push Switch Soft Sound DPDT, 200mA, 14VDC P11163S-ND 2.45 1.84 1.60 1.23 = ESB-30A105 
3 Push Switch Soft Sound DPDT, 200mA, 14VDC P11164S-ND 2.45 1.84 1.60 1.23 = ESB-30B102 
4 Push Switch DPDT, 200mA, 14VDC P13353S-ND 2.02 1.52 1.32 1.01 .84 ESB-33133 

5 Push Switch DPST 3A, 12VDC P8102S-ND 3.08 2.31 2.00 1.54 1.16 ESB-32101A 
6 Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P11161S-ND 1.82 1.37 1.19 91 = ESE-20C321 
6 Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12344S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20C323 
6 Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P12346S-ND 1.82 1.37 1.19 2011 69 ESE-20C0343 
6 Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12349S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20C421 
6 Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12345S-ND 1.82 1.37 1.19 O11 69 ESE-200423 
6 Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P12347S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20C0443 
7 Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P11162S-ND 1.82 1.37 1.19 2011 _— ESE-20C441 

Approved for Automobile Use 

8 Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12354S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D321 
8 Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12350S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D323 
8 Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P12356S-ND 1.82 1.37 1.19 2011 69 ESE-20D341 
8 Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P12352S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D343 
8 Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12355S-ND 1.82 1.37 1.19 2011 69 ESE-20D421 
8 Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12351S-ND 1.82 1.37 1.19 4011 69 ESE-20D423 
8 Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P12357S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D441 
8 Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P12353S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D443 


Slide Switches 


Push Pole 


ra 
by 
Operating on the 
center position only 
OP Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. |Description Rating Force Part No. il 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
it SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11157SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 |P11157STR-ND 2,000 769.00/M | ESD-165225 
2 _|SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11158SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 |— — — |ESD-165226 
3 | SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11159SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 |= = — | ESD-165235 
4 |SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11160SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 |P11160STR-ND 2,000 769.00/M | ESD-165236 
5 |SMD Multi Function Slide + Push 10VDC, 1mA 40gf P11155SCT-ND 6.06 4.55 3.94 3.03 | P11155STR-ND 1,400 2272.00/M | ESE-15700 
6 | SMD Multi Function Slide 10VDC, 1mA 125gf P11156SCT-ND 1.82 1.37 1.19 91 [ _— — |ESE-15800 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Dim. Oper- | Voltage | Current | Oper- Cut Tape 
Circuit| (mm) ating | Rating | Rating | ating | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. | Description Dia. H WwW Force (VDC) | (mA) Life | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1 6mm Standard 1 2 | 6.2 1309f 15 20 100K |P8000SCT-ND® 1.11 84 13 |— _ — |EVQ-QFA02K 
6mm Standard 1 2 | 6.2 1309f 15 20 100K | P12246SCT-ND 1.18 89 in| — = — |EVQ-QFY02K 
2_| 6mm Standard 1 3.1 | 64 1309f 15 20 100K |P8002SCT-ND® 86 65 56 [— - — _|EVQ-PHPO3T 
6mm Standard with Ground Terminal 1 3.1 | 64 1309f 15 20 100K |P12250SCT-ND 1.13 85 14 | _ — |EVQ-PHLO3T 
3 | 6mm Standard with Ground Terminal 1 3.1 | 64 1609f 15 20 100K |P12251SCT-ND 1.13 85 4 | = — |EVQ-PHNO3T 
6mm Standard with Ground Terminal 1 3.1 | 64 260gf 15 20 50K | P12252SCT-ND. 1.13 85 4 |= = —_|EVQ-PHKO3T 
4.9mm Low Profile (1.5mm) with Actuator 1 1.5 | 4.9 100gf 12 50 500K |P8045SCT-ND® 1.11 83 72 | P8045STR-ND® 5,000 395.00/M | EVQ-PLDA15 
4 | 4.9mm Low Profile (1.5mm) with Actuator 1 1.5 | 4.9 1609f 12 50 500K |P8046SCT-ND@t a 54 A7 | P8046STR-ND® 5,000 253.00/M |EVQ-PLHA15 
4.9mm Low Profile (1.5mm) with Actuator 1 1.5 | 49 260gf 12 50 500K |P8047SCT-ND® 89 67 58 | P8047STR-ND® 5,000 316.00/M_ | EVQ-PLMA15 
4.8mm Low Profile (0.8mm) without Actuator 1 0.8 | 4.9 100gf 15 20 500K |P12274SCT-ND@ 89 67 59 |P12274STR-ND® 5,000 312.00/M | EVQ-PLBA08 
5 | 4.8mm Low Profile (0.8mm) without Actuator 1 0.8 | 4.9 1609f 15 20 500K |P12275SCT-ND® 64 48 42 |P12275STR-ND® 5,000 223.00/M | EVQ-PLFA08 
4.8mm Low Profile (0.8mm) without Actuator 1 0.8 | 4.9 260gf 15 20 200K |P12276SCT-ND® 89 67 59 | P12276STR-ND® 5,000 312.00/M_ | EVQ-PLKA08 
6mm Long Travel (1.3mm) for Automotive 1 5 | 6.0 200gf 12 50 100K |P12245SCT-ND@ 1.38 1.04 90 | P12245STR-ND® 2,000 518.00/M | EVQ-P1F05M 
6 6mm Long Travel (1.0mm) for Automotive 1 5 | 6.0 220gf 12 50 100K |P12244SCT-ND@ 1.38 1.04 90 |P12244STR-ND® 2,000 518.00/M | EVQ-P1KO05M 
6mm Long Travel (1.3mm) for Automotive 1 5 | 6.0 250gf 12 50 30K | P10888SCT-ND@t 98 74 64 |P10888STR-ND® 2,000 378.00/M |EVQ-P1D05M 
6mm Long Travel (1.3mm) for Automotive 1 5 | 6.0 350gf 12 50 30K | P13586SCT-ND@ 1.22 92 80 | P13586STR-ND@ 2,000 457.00/M | EVQ-9P105M 
7_| 8mm Long Travel (1mm) for Automotive 1 6.5 | 8.5 500gf 12 50 100K | P12969SCT-ND@ 1.52 1.14 99 | P12969STR-ND® 1,000 569.00 | EVQ-Q1E06K 
6mm Standard 1 2 | 6.2 1309f 15 20 1M | P13608SCT-ND® 69 52 5 |P13608STR-ND® 4,000 257.00/M | EVQ-QXP01W 
6mm Standard 1 2 | 62 1609f 15 20 1M _ | P13611SCT-ND® 96 73 63 |P13611STR-ND@ 4,000 361.00/M | EVQ-QXS01W 
6mm Standard 1 2 | 6.2 260gf 15 20 10K | P12257SCT-ND® 96 73 63 | = — |EVQ-QWTO1W 
6mm Standard 1 2 | 6.2 260gf 15 20 100K |P13614SCT-ND® 96 73 63 | P13614STR-ND® 4,000 361.00/M | EVQ-QXTO1W 
6mm Standard 1 2.5 | 6.2 1309f 15 20 1M_|P13609SCT-ND® 96 73 63 _|P13609STR-ND® 2,000 361.00/M | EVQ-QXP02W 
6mm Standard 1 25 | 6.2 1609f 15 20 1M | P13612SCT-ND® 69 52 5 |P13612STR-ND@ 2,000 257.00/M | EVQ-QXS02W 
6mm Standard 1 25. | 62 260gf 15 20 100K |P13615SCT-ND® 96 73 63 | P13615STR-ND® 2,000 361.00/M | EVQ-QXTO2W 
6mm Standard 1 3.1 | 62 130gf 15 20 1M _ | P13610SCT-ND® 96 73 63 | P13610STR-ND® 2,000 361.00/M | EVQ-QXP03W 
6mm Standard 1 3.1 | 62 1609f 15 20 1M_ | P13613SCT-ND® 96 73 63 | P13613STR-ND® 2,000 361.00/M | EVQ-QXS03W 
6mm Standard 1 3.1 | 62 260gf 15 20 100K |P13616SCT-ND® 69 52 45 | P13616STR-ND@ 2,000 257.00/M_ | EVQ-QXTO3W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 2 | 62 1309f 15 20 100K |P12259SCT-ND 1.10 83 2 = = — }EVQ-QWM01W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 2 | 6.2 1309f 15 20 1M_ | P13602SCT-ND® 1.10 83 72 |P13602STR-ND® 4,000 412.00/M | EVQ-QXM01W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 2 | 6.2 1609f 15 20 100K |P12262SCT-ND 1.10 83 72 |P12262STR-ND 4,000 412.00/M | EVQ-QWNO1W 
8 | 6mm Standard with Ground Terminal 1 2 | 6.2 1609f 15 20 1M _ | P13605SCT-ND® 1.10 83 72 |P13605STR-ND® 4,000 412.00/M | EVQ-QXNO1W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 2 | 6.2 260gf 15 20 10K | P12265SCT-ND 1.10 83 12 |= - — _|EVQ-QWKOIW 
6mm Standard with Ground Terminal 1 2 | 6.2 260gf 15 20 100K |P13599SCT-ND@ 1.10 83 72 |P13599STR-ND® 4,000 412.00/M |EVQ-QXK01W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 25 | 6.2 1309f 15 20 100K |P12260SCT-ND 1.10 83 12 |= = — |EVQ-QWMo2Ww 
6mm Standard with Ground Terminal 1 25 | 62 1309f 15 20 1M _ | P13603SCT-ND® 1.10 83 .72 | P13603STR-ND® 2,000 412.00/M | EVQ-QXM02W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 25 | 6.2 1609f 15 20 100K |P12263SCT-ND 1.10 83 2 = = — |EVQ-QWNO2W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 2.5 | 6.2 1609f 15 20 1M_|P13606SCT-ND® 1.10 83 .72_|P13606STR-ND® 2,000 412.00/M | EVQ-QXNO2W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 2.5 | 6.2 260gf 15 20 10K | P12266SCT-ND 1.10 83 2 = _ — }EVQ-QWKO2W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 25. | 6.2 260gf 15 20 100K |P13600SCT-ND® 1.10 83 72 |P13600STR-ND® 2,000 412.00/M | EVQ-QXK02W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 3.1 | 62 1309f 15 20 100K |P12261SCT-ND® 1.10 83 12 |= = — |EVQ-QWMO3W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 3.1 | 62 1309f 15 20 1M_ | P13604SCT-ND® 1.10 83 72 |P13604STR-ND® 2,000 412.00/M | EVQ-QXM03W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 3.1 | 6.2 160gf 15 20 1M_|P13607SCT-ND® 1.10 83 .72_|P13607STR-ND® 2,000 412.00/M | EVQ-QXNO3W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 3.1 | 62 260gf 15 20 10K | P12267SCT-ND 1.10 83 2 |= _ — |EVQ-QWKO3W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 3.1 | 62 260gf 15 20 100K |P13601SCT-ND® 1.10 83 .72_|P13601STR-ND@ 2,000 412.00/M | EVQ-QXKO3W 
6mm Standard Overstroke Travel 1 2.5 | 6.6 60gf 15 20 2M_ | P12965SCT-ND® 52 39 .34 | P12965STR-ND® 2,000 194.00/M | EVQ-PON02B 
9 6mm Overstroke Travel w/Ground Terminal 1 2.5 | 66 60gf 15 20 2M_ | P12966SCT-ND® 52 39 .34 | P12966STR-ND® 2,000 194.00/M | EVQ-POP02B 
6mm Standard Overstroke Travel 1 25 | 6.6 100gf 15 20 1M _ | P12967SCT-ND® 52 39 .34 | P12967STR-ND® 2,000 194.00/M | EVQ-P0Q02Q 
6mm Overstroke Travel w/Ground Terminal 1 2.5 | 66 100gf 15 20 1M__|P12968SCT-ND®@ §2 39 .34_ | P12968STR-ND@ 2,000 194.00/M_ | EVQ-P0S02Q 
6mm Standard 1 2.0 | 66 50gf 15 20 2M_ | P12930SCT-ND® 39 30 .26 |P12930STR-ND® 4,000 148.00/M | EVQ-Q2B01W 
6mm Standard 1 2.5 | 66 50gf 15 20 2M_ | P12931SCT-ND® 39 30 26 |P12931STR-ND® 2,000 148.00/M | EVQ-Q2B02W 
10 6mm Standard 1 3.1 | 66 50gf 15 20 2M_ | P12932SCT-ND® 39 30 .26 | P12932STR-ND® 2,000 148.00/M | EVQ-02B03W 
6mm standard with Ground Terminal 1 2.0 | 66 50gf 15 20 2M _ | P12933SCT-ND® 39 30 26 |P12933STR-ND® 4,000 148.00/M | EVQ-02D01W 
6mm standard with Ground Terminal 1 2.5 | 6.6 50gf 15 20 2M_|P12934SCT-ND® 39 30 .26 | P12934STR-ND® 2,000 148.00/M_ | EVQ-Q2D02W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 3.1 | 66 50gf 15 20 2M _|P12935SCT-ND® 39 30 .26 | P12935STR-ND® 2,000 148.00/M_ | EVQ-Q2D03W 
@ RoHS Compliant Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. (Continued) 
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Dim. Oper- | Voltage | Current | Oper- Cut Tape 
Circuit |__ (mm) ating | Rating | Rating | ating | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. | Description Dia. H WwW Force (VDC) | (mA) Life | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
6mm Standard 1 2.0 | 6.6 100gf 15 20 1M | P12936SCT-ND® 39 30 26 |P12936STR-ND® 4,000 148.00/M | EVQ-Q2F01W 
6mm Standard 1 2.5 | 6.6 100gf 15 20 1M _ | P12970SCT-ND® 39 30 .26 |P12970STR-ND® 2,000 148.00/M | EVQ-Q2F02W 
6mm Standard 1 3.1 | 66 100gf 15 20 1M _ | P12937SCT-ND® 39 30 .26 | P12937STR-ND® 2,000 148.00/M | EVQ-02FO3W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 2.0 | 66 100gf 15 20 1M _ | P12938SCT-ND®@ 39 30 26 |P12938STR-ND® 4,000 148.00/M | EVQ-Q2HO1W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 2.5 | 6.6 100gf 15 20 1M__|P12939SCT-ND® 39 30 .26 | P12939STR-ND® 2,000 148.00/M_|EVQ-Q2HO2W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 3.1 | 66 100gf 15 20 1M | P12940SCT-ND® Ry) 30 26 |P12940STR-ND® 2,000 148.00/M | EVQ-Q2HO3W 
6mm Standard 1 2.0 | 66 1309f 15 20 1M | P12941SCT-ND® 39 30 26 |P12941STR-ND® 4,000 148.00/M | EVQ-02K01W 
6mm Standard 1 2.5 | 6.6 1309f 15 20 1M | P12942SCT-ND® 39 30 26 |P12942STR-ND® 2,000 148.00/M | EVQ-Q2K02W 
6mm Standard 1 3.1 | 66 1309f 15 20 1M _ | P12943SCT-ND® 39 30 26 |P12943STR-ND® 2,000 148.00/M | EVQ-02K03W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 2.0 | 66 1309f 15 20 1M__|P12944SCT-ND® 39 30 26 |P12944STR-ND® 4,000 148.00/M_| EVQ-02M01W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 2.5 | 66 1309f 15 20 1M | P12945SCT-ND@ 39 30 26 |P12945STR-ND® 2,000 148.00/M | EVQ-Q2M02W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 3.1 | 66 1309f 15 20 1M _ | P12946SCT-ND®@ 39 30 26 |P12946STR-ND® 2,000 148.00/M | EVQ-Q2M03W 
6mm Standard 1 2.0 | 66 1609f 15 20 1M _ | P12947SCT-ND® 39 30 26 |P12947STR-ND® 4,000 148.00/M | EVQ-02P01W 
6mm Standard 1 25 | 66 1609f 15 20 1M | P12948SCT-ND® 39 30 26 |P12948STR-ND® 2,000 148.00/M | EVQ-02P02W 
10 6mm Standard 1 3.1 | 6.6 1609f 15 20 1M__|P12949SCT-ND® 39 30 .26 | P12949STR-ND® 2,000 148.00/M_|EVQ-Q2P03W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 2.0 | 6.6 1609f 15 20 1M | P12950SCT-ND® 39 30 26 |P12950STR-ND® 4,000 148.00/M | EVQ-02S01W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 25 | 6.6 1609f 15 20 1M | P12951SCT-ND@t 39 30 26 |P12951STR-ND® 2,000 148.00/M | EVQ-02S02W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 3.1 | 66 1609f 15 20 1M _ | P12952SCT-ND® 39 30 26 |P12952STR-ND® 2,000 148.00/M | EVQ-Q2S03W 
6mm Standard 1 2.0 | 6.6 260gf 15 20 200K |P12953SCT-ND® 39 30 26 | P12953STR-ND® 4,000 148.00/M | EVQ-Q2U01W 
6mm Standard 1 25 | 66 260gf 15 20 200K |P12954SCT-ND® 39 30 26 _|P12954STR-ND@ 2,000 148.00/M_|EVQ-a2U02W 
6mm Standard 1 3.1 | 66 260gf 15 20 200K |P12955SCT-ND® 39 30 .26 | P12955STR-ND® 2,000 148.00/M | EVQ-Q2U03W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 2.0 | 6.6 260gf 15 20 200K |P12956SCT-ND® 39 30 .26 |P12956STR-ND® 4,000 148.00/M | EVQ-Q2Ww01W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 25 | 66 260gf 15 20 200K |P12957SCT-ND® 39 30 26 |P12957STR-ND® 2,000 148.00/M | EVQ-02wo2W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 3.1 | 66 260gf 15 20 200K |P12958SCT-ND® 39 30 26 |P12958STR-ND® 2,000 148.00/M | EVQ-02Wo3W 
6mm Standard 1 2.0 | 6.6 350gf 15 20 100K | P12959SCT-ND@ 39 30 .26 | P12959STR-ND® 4,000 148.00/M_|EVQ-Q2Y01W 
6mm Standard 1 2.5 | 6.6 350gf 15 20 100K |P12960SCT-ND@ 39 30 .26 | P12960STR-ND® 2,000 148.00/M | EVQ-Q2Y02W 
6mm Standard 1 3.1 | 66 350gf 15 20 100K |P12961SCT-ND® 39 30 26 |P12961STR-ND® 2,000 148.00/M | EVQ-02Y03W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 2.0 | 66 3509gf 15 20 100K |P12962SCT-ND@ 39 30 .26 |P12962STR-ND® 4,000 148.00/M | EVQ-02201W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 2.5 | 66 350gf 15 20 100K |P12963SCT-ND@ 39 30 26 |P12963STR-ND® 2,000 148.00/M | EVQ-02202W 
6mm Standard with Ground Terminal 1 3.1 | 66 350gf 15 20 100K |P12964SCT-ND® 39 30 .26 | P12964STR-ND@ 2,000 148.00/M_|EVQ-02203W 
Rt. Angle Long Body (7mm) w/ J-Bent Leads 1 18) 4 1609f 12 50 100K |P12318SCT-ND® 82 62 54 |P12318STR-ND® 4,000 309.00/M | EVQ-PSCO2K 
1" Rt. Angle Long Body (7mm) w/ J-Bent Leads 1 18) 4 220gf 12 50 100K |P12319SCT-ND® 2 55 A7 |P12319STR-ND® 4,000 270.00/M | EVQ-PSG02K 
Right Angle with J-Bent & Positioning Boss 1 18) 4 1609f 12 50 50K |P8088SCT-ND® 72 55 47 | P8088STR-ND® 4,000 261.00/M | EVQ-PSD02K 
Right Angle with J-Bent & Positioning Boss 1 1.8 | 4 220gf 12 50 50K | P8089SCT-ND® 65 AQ 43 | P8089STR-ND® 4,000 236.00/M_ | EVQ-PSHO2K 
12 Right Angle Long Body with Straight Leads 1 18) 4 1609f 12 50 100K |P12320SCT-ND@ 87 66 57 | P12320STR-ND® 4,000 379.00/M | EVQ-PSLO2K 
Right Angle Long Body with Straight Leads: 1 1.8 | 4 220gf 12 50 100K |P12321SCT-ND@ 1.01 76 66 | P12321STR-ND® 4,000 379.00/M_|EVQ-PSQ02K 
13 Right Angle with Straight Leads & Boss 1 18) 4 1609f 12 50 100K |P12322SCT-ND® 1.01 16 66 |P12322STR-ND® 4,000 379.00/M | EVQ-PSM02K 
Right Angle with Straight Leads & Boss 1 18 | 4 220gf 12 50 100K | P12323SCT-ND@ 1.01 76 66 | P12323STR-ND® 4,000 379.00/M | EVQ-PSRO2K 
14 Low Profile with 4.5mm Body 1 55 | 4.5 1609f 15 20 50K |P8090SCT-ND® AB 35 .31 | P8090STR-ND® 10,000 150.00/M | EVQ-PQHB55 
Low Profile with 4.5mm Body 1 55 | 4.5 220gf 15 20 50K | P8091SCT-ND® A6 35 -31_| P8091STR-ND® 10,000 150.00/M_|EVQ-PQMB55 
15 | Double Action, for Camera Shutter — 1.5 | 6.2 |100/260gf| 15 20 100K | P10846SCT-ND® 1.16 88 16 [= = — |EVQ-PWBA15 
16 | Double Action, for Camera Shutter 2 0.95 | 6 | 70/260gf 15 20 30K | P12285SCT-ND@ 1.09 82 71_|P12285STR-ND® 5,000 403.00/M_|EVQ-PR3A10 
Double Action, for Camera Shutter 2 0.90} 6 |100/260gf| 15 20 30K |P12286SCT-ND@ 1.03 78 67 |P12286STR-ND® 5,000 361.00/M | EVQ-PRBA09 
17 Double Action, for Camera Shutter with GND 2 0.90] 6 |100/260gf| 15 20 30K |P12288SCT-ND® 1.15 87 .75 | P12288STR-ND® 5,000 403.00/M | EVQ-PRDAO9 
Double Action, for Camera Shutter with Boss 2 0.90} 6 |100/260gf| 15 20 30K |P12287SCT-ND@ 1.03 78 67 |P12287STR-ND® 5,000 361.00/M | EVQ-3PRA09 
Double Action, for Camera, with GND & Boss 2 0.90 | 6 | 100/260gf| 15 20 30K | P12289SCT-ND@ 1.15 87 75 _|P12289STR-ND® 5,000 403.00/M_|EVQ-PRHA09 
6x3.5mm Narrow Body Space Saving Type 2 43 | 6 100gf 12 50 50K |P13593SCT-ND® 92 10 61 |P13593STR-ND@ 2,500 293.00/M | EVQ-PE104K 
6x3.5mm Narrow Body Space Saving Type 2 43 | 6 1609f 12 50 50K |P13597SCT-ND® 57 A3 .37 | P13597STR-ND® 2,500 213.00/M | EVQ-PNFO4M 
18 6x3.5mm Narrow Body Space Saving Type 2 43 | 6 240gf 12 50 30K |P13595SCT-ND@ 80 60 52 | P13595STR-ND® 2,500 300.00/M | EVQ-5PNO4K 
6x3.5mm Narrow Body with Long Post 2 5.0 | 6 100gf 12 50 50K |P13594SCT-ND® 92 70 61 |P13594STR-ND® 2,000 346.00/M | EVQ-PE105K 
6x3.5mm Narrow Body with Long Post 2 5.0 | 6 1609f 12 50 50K | P13598SCT-ND® 92 70 61_|P13598STR-ND@ 2,000 346.00/M_|EVQ-PNFOSM 
6x3.5mm Narrow Body with Long Post 2 5.0 | 6 240gf 12 50 30K | P13596SCT-ND@ 80 60 52 | P13596STR-ND® 2,000 300.00/M | EVQ-5PNO5K 
Right Angle with Straight Leads 1 1.65 | 4.7 1609f 12 50 100K |P10851SCT-ND@ 1.07 80 70 |P10851STR-ND® 4,000 386.00/M | EVQ-PUJO2K 
Right Angle w/Straight Leads & Pos. Boss 1 1.65 | 4.7 1609f 12 50 100K |P10853SCT-ND® 716 57 50 |P10853STR-ND® 4,000 275.00/M | EVQ-PULO2K 
19 Right Angle with Straight Leads 1 1.65 | 4.7 220gf 12 50 100K |P10847SCT-ND@t 716 57 50 |P10847STR-ND® 4,000 275.00/M | EVQ-PUA02K 
Right Angle w/Straight Leads & Pos. Boss 1 1.65 | 4.7 220gf 12 50 100K |P10849SCT-ND®@ 76 BY 50 | P10849STR-ND® 4,000 275.00/M | EVQ-PUCO2K 
Right Angle with J-Bent Leads 1 1.65 | 4.7 1609f 12 50 100K | P10852SCT-ND® 1.41 84 73 _|P10852STR-ND® 4,000 402.00/M_ | EVQ-PUKO2K 
Right Angle with J-Bent Leads & Pos. Boss 1 1.65 | 4.7 1609f 12 50 100K | P10854SCT-ND@ 1.07 80 70 _|P10854STR-ND@ 4,000 386.00/M | EVQ-PUMO2K 
20 Right Angle with J-Bent Leads 1 1.65 | 4.7 220gf 12 50 100K |P10848SCT-ND® 1.07 80 70 |P10848STR-ND® 4,000 386.00/M | EVQ-PUBO2K 
Right Angle with J-Bent Leads & Pos. Boss 1 1.65 | 4.7 220gf 12 50 100K | P10850SCT-ND@ 16 57 50 _|P10850STR-ND® 4,000 275.00/M_|EVQ-PUDO2K 
@ RoHS Compliant Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2152 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Surface Mount Tactile/Light Touch Switches (cont) Ree 


Dim. Oper- | Voltage | Current | Oper- Cut Tape 
Circuit |__ (mm) ating | Rating | Rating | ating | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. | Description Dia. H W Force (VDC) | (mA) Life | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
m1 Right Angle Low Profile with Straight Leads 1 [1.35] 3.5 | 160gf 12 50 100K | P12278SCT-ND® 1.17 88 17 |P12278STR-ND® 5,000 440.00/M | EVQ-P7J01K 
Right Angle Low Profile with Straight Leads 1 [1.35 | 3.5 | 220gf 12 50 100K_| P12277SCT-ND@t 1.17 89 77_|P12277STR-ND@ 5,000 440.00/M_|EVQ-P7A01K 
09 Rt. Angle Low Profile w/Straight Leads & Boss} 1 | 1.35 | 3.5 | 160gf 12 50 100K | P12280SCT-ND® 117 88 77 |P12280STR-ND@ 5,000 440.00/M | EVQ-P7LO1K 
Rt. Angle Low Profile w/Straight Leads & Boss|_ 1 [1.35 | 3.5 | 220gf 12 50 100K _|P12279SCT-ND® 1.17 88 77_|P12279STR-ND® 5,000 440.00/M_|EVQ-P7CO1K 
03 Right Angle Low Profile with J-Bent Leads 1 | 1.35] 3.5 | 160gf 12 50 100K | P12282SCT-ND® 117 88 77 | P12282STR-ND® 5,000 440.00/M | EVQ-P7KO1K 
Right Angle Low Profile with J-Bent Leads 1 [1.35 | 3.5 | 220gf 12 50 100K _|P12281SCT-ND® 1.17 88 77 _|P12281STR-ND@ 5,000 440.00/M_|EVQ-P7BO1K 
D4 Rt. Angle Low Profile w/J-Bent Leads & Boss 1 | 1.35] 3.5 | 160gf 12 50 100K | P12284SCT-ND® 117 88 77 | P12284STR-ND® 5,000 440.00/M | EVQ-P7M01K 
Rt. Angle Low Profile w/J-Bent Leads & Boss 1 [1.35 | 3.5 | 220gf 12 50 100K _| P12283SCT-ND® 1.17 88 77 _|P12283STR-ND® 5,000 440.00/M_|EVQ-P7D01K 
Rt. Angle Edge-Mount w/Mid Travel (0.7mm) 2 3.4 | 5.7 | 2509f 15 20 500K |P12305SCT-ND® 1.55 117 1.01 |P12305STR-ND@ 2,500 582.00/M | EVQ-P4H03B 
25 | Rt. Angle Edge-Mount w/Mid Travel (0.7mm) 2 3.4 | 5.7 | 3509f 15 20 200K | P12306SCT-ND® 1.55 117 1.01 |P12306STR-ND® 2,500 582.00/M | EVQ-P4K03Q 
Rt. Angle Edge-Mount w/Mid Travel (0.7mm) 2 3.4 | 5.7 | 500gf 15 20 200K _|P12307SCT-ND® 1.55 1.17 1.01 | P12307STR-ND@ 2,500 582.00/M_}| EVQ-P4MO3K 
Right Angle Edge-Mount for Strong Mount Str.] 2 3.0 | 5.7 | 100gf 15 20 1M |P12308SCT-ND® 150 1.13 .98 |P12308STR-ND® 2,500 561.00/M | EVQ-P4003M 
26 Right Angle Edge-Mount for Strong Mount Str.} 2 3.0 | 5.7 | 160gf 15 20 1M | P12309SCT-ND® 1.50 1.13 .98 | P12309STR-ND® 2,500 561.00/M | EVQ-P4203M 
Right Angle Edge-Mount for Strong Mount Str.} 2 3.0 | 5.7 | 240gf 15 20 500K |P12310SCT-ND® 1.50 1.13 .98 | P12310STR-ND® 2,500 561.00/M | EVQ-P4403M 
Right Angle Edge-Mount for Strong Mount Str.| 2 3.0 | 5.7 | 350gf 15 20 200K _|P12311SCT-ND® 1.50 1.13 .98 | P12311STR-ND® 2,500 561.00/M_ | EVQ-P4603M 
07 Right Angle with Mid Travel (0.7mm) 2 3.4 | 5.7 | 250gf 15 20 500K |P12312SCT-ND® 1.50 1.13 .98 |P12312STR-ND® 2,500 561.00/M | EVQ-P8H03B 
Right Angle with Mid Travel (0.7mm) 2 3.4 | 5.7 |  350gf 15 20 200K _|P12313SCT-ND® 1.50 1.13 .98 | P12313STR-ND® 2,500 561.00/M_ | EVQ-P8K03Q 
Right Angle Long-Life Type 2 3.0 | 5.7 | 100gf 15 20 1M |P12314SCT-ND® 1.44 1.09 94 |P12314STR-ND® 2,500 541.00/M | EVQ-P8003M 
28 Right Angle Long-Life Type 2 3.0 | 5.7 | 160gf 15 20 1M | P12315SCT-ND® 144 1.09 .94 | P12315STR-ND® 2,500 541.00/M | EVQ-P8203M 
Right Angle Long-Life Type 2 3.0 | 5.7 | 240gf 15 20 1M | P12316SCT-ND® 144 = 1.09 .94 | P12316STR-ND® 2,500 541.00/M | EVQ-P8403M 
Right Angle Long-Life Type 2 3.0 | 5.7 | 350gf 15 20 500K_|P12317SCT-ND® 1.44 1.09 .94_|P12317STR-ND® 2,500 541.00/M_|EVQ-P8603M 
3.5x2.99mm with J-Bent Leads 1 1.7 | 35 | 100gf 15 20 1M | P13347SCT-ND@t 133 1.00 .87 | P13347STR-ND® 5,000 500.00/M | EVP-AAQ02K 
29 3.5x2.99mm with J-Bent Leads 1 1.7 | 35 | 1609f 15 20 200K | P13348SCT-ND® 133 1.00 .87 | P13348STR-ND® 5,000 500.00/M | EVP-AA202K 
3.5x2.99mm with J-Bent Leads 1 1.7 | 35 | 240of 15 20 200K | P13349SCT-ND® 133 1.00 .87 | P13349STR-ND® 5,000 500.00/M | EVP-AA402W 
3.5x2.99mm with J-Bent Leads 1 1.7 | 35 | 3509f 15 20 200K_| P13350SCT-ND® 1.33 1.00 .87_| P13350STR-ND® 5,000 500.00/M_| EVP-AA602W 
4.7x3.5mm with J-Bent Leads 1 241 | 4.7 | 100gf 15 20 1M | P12296SCT-ND® 1.31 98 .85 | P12296STR-ND® 4,000 489.00/M | EVQ-P2002M 
4.7x3.5mm with J-Bent Leads 1 21 | 4.7 | 160gf 15 20 1M |P12298SCT-ND® 1.31 98 .85 | P12298STR-ND® 4,000 489.00/M | EVQ-P2202M 
4.7x3.5mm with J-Bent Leads 1 241 °| 4.7 | 240of 15 20 500K |P11080SCT-ND® 97 74 .64 | P11080STR-ND® 4,000 353.00/M | EVQ-P2402M 
30 4.7x3.5mm with J-Bent Leads 1 21 | 4.7 | 3509f 15 20 200K | P12300SCT-ND® 1.31 98 .85 | P12300STR-ND® 4,000 489.00/M | EVQ-P2602M 
4.7x3.5mm with J-Bent Leads 1 2.5 | 47 | 100gf 15 20 1M_|P12297SCT-ND@ 1.31 98 .85 | P12297STR-ND® 4,000 489.00/M_}|EVQ-P2002W 
4.7x3.5mm with J-Bent Leads 1 25 | 47 | 160gf 15 20 1M | P12299SCT-ND@t 1.31 98 .85 | P12299STR-ND® 4,000 489.00/M | EVQ-P2202W 
4.7x3.5mm with J-Bent Leads 1 25 | 47 | 240of 15 20 500K |P11081SCT-ND® 97 74 64 | P11081STR-ND® 4,000 353.00/M | EVQ-P2402W 
4.7x3.5mm with J-Bent Leads 1 2.5 | 4.7 |  3509f 15 20 200K | P12301SCT-ND® 1.31 98 85 | P12301STR-ND® 4,000 489.00/M_}|EVQ-P2602W 
4.7x3.5mm w/J-Bent Leads & Ground Term. 1 241 | 4.7 | 100gf 15 20 1M | P12290SCT-ND® 144 1.09 .94 | P12290STR-ND® 4,000 541.00/M | EVQ-P2P02M 
4.7x3.5mm w/J-Bent Leads & Ground Term. 1 21 | 4.7 | 160gf 15 20 1M | P12292SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12292STR-ND® 4,000 541.00/M | EVQ-P2R02M 
4.7x3.5mm w/J-Bent Leads & Ground Term. 1 241 | 4.7 | 240gf 15 20 500K |P11082SCT-ND® 1.08 81 70 |P11082STR-ND® 4,000 390.00/M | EVQ-P2T02M 
31 4.7x3.5mm w/J-Bent Leads & Ground Term. 1 241 | 4.7 | 350gf 15 20 200K | P12294SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12294STR-ND® 4,000 541.00/M | EVQ-P2V02M 
4.7x3.5mm w/J-Bent Leads & Ground Term. 1 25 | 4.7 | 240of 15 20 500K_|P11083SCT-ND® 1.44 1.09 94 |P11083STR-ND@ 4,000 523.00/M_|EVQ-P2TO2W 
4.7x3.5mm w/J-Bent Leads & Ground Term. 1 25 | 4.7 | 100gf 15 20 1M | P12291SCT-ND® 1.44 1.09 .94 |P12291STR-ND® 4,000 541.00/M | EVQ-P2P02W 
4.7x3.5mm w/J-Bent Leads & Ground Term. 1 25 | 4.7 | 160gf 15 20 1M | P12293SCT-ND® 1.44 1.09 .94 | P12293STR-ND® 4,000 541.00/M | EVQ-P2RO02W 
4.7x3.5mm w/J-Bent Leads & Ground Term. 1 2.5 | 4.7 | 350gf 15 20 200K_|P12295SCT-ND® 1.44 1.09 .94_|P12295STR-ND@ 4,000 541.00/M_|EVQ-P2vo2W 
30 4.7x3.5mm Mid Travel (0.7mm) w/J-Bent 1 25 | 4.7 | 250gf 15 20 1M | P12304SCT-ND® 1.44 = 1.09 .94 | P12304STR-ND@ 4,000 541.00/M | EVQ-P2H02B 
4.7x3.5mm Mid Travel (0.7mm) w/J-Bent 1 25 | 47 |  350gf 15 20 500K _|P11084SCT-ND® 97 74 64 | P11084STR-ND® 4,000 353.00/M_|EVQ-P2K02Q 
4.7x3.5mm Mid Travel (0.7mm) w/GND 1 25 | 4.7 | 250gf 15 20 1M | P12302SCT-ND® 1.44 1.09 .94 |P12302STR-ND® 4,000 541.00/M | EVQ-P2B02B 
33 | 4.7x3.5mm Mid Travel (0.7mm) w/GND 1 25 | 4.7 | 350gf 15 20 500K |P11085SCT-ND® 1.44 1.09 .94 | P11085STR-ND® 4,000 523.00/M | EVQ-P2D020 
4.7x3.5mm Mid Travel (0.7mm) w/GND 1 2.5 | 4.7 | 500gf 15 20 200K _|P12303SCT-ND® 1.44 1.09 .94 | P12303STR-ND® 4,000 541.00/M_| EVQ-P2F02K 
4mm Low Profile w/Dust-Resistant Structure 1 0.35 | 4.1 1609f 15 20 1M | P12324SCT-ND® 56 A3 37 |— _ — |EVQ-P6EB35 
34 4mm Low Profile w/Dust-Resistant Structure 1 [035] 41 160gf 15 20 1M |P14165CT-ND@+ NEW! | 56 A3 .37 |P14165TR-ND@® NEW! 10,000 183.00/M | EVQ-P6DB35 
4mm Low Profile w/Dust-Resistant Structure 1 [035] 41 240gf 15 20 500K _|P12325SCT-ND® 56 43 -37_|P12325STR-ND@ 10,000 183.00/M_| EVQ-P6GB35 
4mm Low Profile w/Dust-Resistant Structure 1 [035] 41 240gf 15 20 500K _|P14168CT-ND@ NEW! 56 43 .37_|P14168TR-ND@ NEW! 10,000 183.00/M_|EVQ-P6PB35 
4mm Low Profile (0.58mm) with Actuator 1 [0.58] 4.1 160gf 15 20 1M |P14167CT-ND@ NEW! 61 6 40 |P14167TR-ND@® NEW! 10,000 197.00/M_|EVQ-P6LB55 
35 4mm Low Profile (0.58mm) with Actuator 1 | 0.58] 4.1 240gf 15 20 500K | P12328SCT-ND® 61 A6 40 J— _ — |EVQ-P6UB55 
4mm Low Profile (0.58mm) with Actuator 1 | 0.58] 4.1 240gf 15 20 500K |P14169CT-ND® NEW! 61 A6 40 |P14169TR-ND® NEW! 10,000 197.00/M | EVQ-P6YB55 
4mm Low Profile (0.58mm) with Actuator 1 [0.58 | 4.1 350gf 15 20 200K _| P12329SCT-ND@ 61 A6 40_|P12329STR-ND® 10,000 197.00/M_|EVQ-P6WB55 
36_[5-way Switch Flat Type — [1.55 | 9.8 | 320/160gf| 15 20 1M_|P12330SCT-ND@ 3.94 2.96 2.56 | P12330STR-ND® 2,000 1477.00/M_|EVQ-Q3AA15 
37_[5-way Switch Stick Type — | 5.0 | 9.8 | 320/160gf| 15 20 1M_|P13352SCT-ND@ 412 3.09 2.68 | P13352STR-ND® 1,200 1545.00/M_| EVQ-Q5A05K 
38 | 5-way Switch Stick Type w/Ground Terminal — | 5.0 | 7.3 | 260/130gf| 15 20 1M__|P13351SCT-ND@ 4.24 3.19 2.76 |P13351STR-ND® 3,000 1590.00/M | EVQ-Q7GA50 
@ RoHS Compliant Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. 
+ PANSW1-KIT-ND NEW! Panasonic Tact Switch Kit — 10 each of parts denoted (100 pcs.). See Digi-Key’s website for complete list of parts. 2.2.2.2... 0.0... cece cece c cece cence eee eee ee eee neeeeneeeeneeeeneeeeneeteneee $39.95 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic Through Hole Tactile/Light Touch Switches 


CIRCUIT CIRCUIT 


DIAGRAM 1 DIAGRAM 2 < S Ww. 
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Volt | Current| Oper- 
Circuit | Dim. (mm) | Operating | Rating | Rating | ating | Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. |Description Diagram H WwW Force (VDC) (mA) Life Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
6mm Type 
6mm Standard 1 4.3 6 100gf 15 20 100K |P8006S-ND® .29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PACO4M 
6mm Standard 1 4.3 6 130gf 15 20 100K |P8007S-ND® .29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PAD04M 
6mm Standard i 4.3 6 160gf 15 20 100K |P8008S-ND® .29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PAE04M 
6mm Standard 1 4.3 6 250gf 15 20 100K |P8009S-ND® 29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PAGO4M 
6mm Standard il 5 6 100gf 15 20 100K |P8010S-ND® .29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PACO5R 
6mm Standard 1 5 6 130gf 15 20 100K |P10890S-ND® 42 3.18 27.56 176.00 | EVQ-PADO5R 
6mm Standard 1 5 6 160gf 15 20 100K |P12192S-ND .30 2.26 19.60 125.16 | EVQ-PAE05R 
6mm Standard 1 5 6 260gf 15 20 50K P12195S-ND@ 30 2.26 19.60 125.16 | EVQ-PAGO5R 
: 6mm Standard 1 7 6 100gf 15 20 100K |P8011S-ND® .29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PACO7K 
6mm Standard 1 7 6 130gf 15 20 100K |P10891S-ND® 50 3.75 32.50 208.00 | EVQ-PADO7K 
6mm Standard 1 7 6 160gf 15 20 100K |P12193S-ND® 30 2.26 19.60 125.16 | EVQ-PAEO7K 
6mm Standard 1 va 6 260gf 15 20 50K P12196S-ND® 30 2.26 19.60 125.16 | EVQ-PAGO7K 
6mm Standard with Long Post 1 9.5 6 100gf 15 20 100K |P8012S-ND® .29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PACO9K 
6mm Standard with Long Post il 9.5 6 130gf 15 20 100K |P10892S-ND® 50 3.75 32.50 207.50 | EVQ-PADO9K 
6mm Standard with Long Post 1 9.5 6 160gf 15 20 100K |P12194S-ND® 28 2.09 18.12 115.70 | EVQ-PAEO9K 
6mm Standard with Long Post 1 9.5 6 260gf 15 20 50K P12197S-ND@ 30 2.26 19.60 125.16 | EVQ-PAGO9K 
6mm Standard with Ground Terminal 1 4.3 6 100gf 15 20 100K |P8013S-ND® 30 2.28 19.79 126.00 | EVQ-PBC04M 
6mm Standard with Ground Terminal 1 4.3 6 130gf 15 20 100K |P12198S-ND 29 2.21 19.14 122.18 | EVQ-PBD04M 
6mm Standard with Ground Terminal | 4.3 6 160gf 15 20 100K |P12200S-ND 32 2.39 20.67 131.97 | EVQ-PBE04M 
6mm Standard with Ground Terminal 1 4.3 6 260gf 15 20 50K P12204S-ND 36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PBG04M 
6mm Standard with Ground Terminal 1 5 6 100gf 15 20 100K |P8014S-ND® 23 1.72 14.87 94.97 |EVQ-PBCO5R 
6mm Standard with Ground Terminal 1 5 6 130gf 15 20 100K |P10893S-ND® 32 2.41 20.88 133.30 | EVQ-PBDO5R 
6mm Standard with Ground Terminal il 5 6 160gf 15 20 100K |P12201S-ND® 32 2.39 20.67 131.97 | EVQ-PBE05R 
6mm Standard with Ground Terminal 1 5 6 260gf 15 20 50K P12205S-ND® 36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PBGO5R 
2 6mm Standard with Ground Terminal 1 7 6 100gf 15 20 100K |P8015S-ND® 29 2.21 19.14 122.18 | EVQ-PBCO7K 
6mm Standard with Ground Terminal 1 7 6 130gf 15 20 100K |P10894S-ND® 38 2.85 24.70 158.00 | EVQ-PBDO7K 
6mm Standard with Ground Terminal 1 7 6 160gf 15 20 100K |P12202S-ND 32 2.39 20.67 131.97 | EVQ-PBEO7K 
6mm Standard with Ground Terminal s| 7 6 260gf 15 20 50K P12206S-ND 36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PBG0O7K 
6mm Standard with Ground Terminal & Long Post 1 9.5 6 100gf 15 20 100K |P8016S-ND® 30 2.24 19.37 123.67 | EVQ-PBCO9K 
6mm Standard with Ground Terminal & Long Post 1 9.5 6 130gf 15 20 100K |P12199S-ND® 29 2.21 19.14 122.18 | EVQ-PBDO9K 
6mm Standard with Ground Terminal & Long Post 1 9.5 6 160gf 15 20 100K |P12203S-ND® 32 2.39 20.67 131.97 | EVQ-PBEO9K 
6mm Standard with Ground Terminal & Long Post 1 9.5 6 260gf 15 20 50K P12207S-ND®@ -36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PBGO9K 
Right Angle Standard 2 3.15 | 7.5 100gf 15 20 100K |P10877S-ND® .29 2.16 18.72 119.52 | EVQ-PF003M 
Right Angle Standard 2 3.15 | 7.5 130gf 15 20 100K |P10881S-ND® 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PF103M 
Right Angle Standard 2 3.15 | 7.5 160gf 15 20 100K |P12208S-ND® 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PF203M 
3 | Right Angle Standard 2 3.15 | 7.5 260gf 15 20 50K P12212S-ND@ 36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PF303M 
Right Angle Standard 2 3.85 | 7.5 100gf 15 20 100K |P10878S-ND® 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PF004R 
Right Angle Standard 2 3.85 | 7.5 130gf 15 20 100K |P10882S-ND® 40 2.97 25.74 164.34 | EVQ-PF104R 
Right Angle Standard 2 3.85 | 7.5 160gf 15 20 100K |P12209S-ND® 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PF204R 
@ RoHS Compliant Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. (Continued) 
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Panasonic 


Through Hole Tactile/Light Touch Switches (cont.) 


Volt |Current) Oper- 
Circuit | Dim.(mm) | Operating | Rating | Rating | ating | Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. |Description Diagram H WwW Force (VDC) (mA) Life | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
Right Angle Standard ie 3.85 | 7.5 260gf 15 20 50K P12213S-ND@ 36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PF304R 
Right Angle Standard 2 5.85 | 7.5 100gf 15 20 100K |P10879S-ND® 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PFOO6K 
Right Angle Standard 2 5.85 | 7.5 130gf 15 20 100K |P10883S-ND® 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PF106K 
Right Angle Standard 2 5.85 | 7.5 160gf 15 20 100K |P12210S-ND® 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PF206K 
3 | Right Angle Standard 2 5.85 | 7.5 260gf 15 20 50K P12214S-ND® 36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PF306K 
Right Angle Standard with Long Post 2 8.35 | 7.5 100gf 15 20 100K |P10880S-ND® .29 2.16 18.72 119.52 | EVQ-PFOO8K 
Right Angle Standard with Long Post 2 8.35 | 7.5 130gf 15 20 100K |P10884S-ND® 29 2.16 18.72 119.52 | EVQ-PF108K 
Right Angle Standard with Long Post 2 8.35 | 7.5 160gf 15 20 100K |P12211S-ND® 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PF208K 
Right Angle Standard with Long Post 2 8.35 | 7.5 260gf 15 20 50K P12215S-ND@ 36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PF308K 
Over Travel Switch for Fatigue Reduction 2 7.45 | 6.2 75gf 30 50 100K |P10843S-ND® 55 4.14 35.85 228.91 | EVQ-POEO7K 
‘ Over Travel Switch for Fatigue Reduction 2 7.45 | 6.2 130gf 30 50 100K |P10844S-ND® 55 4.14 35.85 228.91 | EVQ-POD07K 
6mm x 3.5mm Type — RoHS Compliant 
6x3.5mm Narrow Body Space Saving Type 2 4.3 6 100gf 12 50 50K P13587S-ND f1 5.30 45.92 317.88 |EVQ-PE404Q 
6x3.5mm Narrow Body Space Saving Type a 4.3 6 160gf 12 50 50K P13589S-ND 78 5.84 50.60 350.28 | EVQ-PE504K 
6x3.5mm Narrow Body Space Saving Type 2 4.3 6 240gf 12 50 30K P13591S-ND 73 5.49 47.55 329.22 |EVQ-PE604T 
2 6x3.5mm Narrow Body with Long Post 2 6 100gf 12 50 50K P13588S-ND 50 3.76 32.55 225.36 |EVQ-PE405Q 
6x3.5mm Narrow Body with Long Post 2 6 160gf 12 50 50K P13590S-ND 71 5.30 45.92 317.88 | EVQ-PE505K 
6x3.5mm Narrow Body with Long Post 2 6 240gf 12 50 30K P13592S-ND 73 5.49 47.55 329.22 |EVQ-PE605T 
Oper-| Volt | Current | Oper- Cut Tape 
Circuit |_ Dim.(mm) | ating | Rating | Rating | ating Pricing Digi-Key Tape and Box _| Panasonic 
Fig. | Description Diagram H W | Force | (VDC) | (mA) Life 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
6x3.5mm Narrow Body, Space Saving Type 2 4.3 6 | 100gf 12 50 50K |P12236SCT-ND@ 79 5.94 51.48 |P12236STB-ND@ | 2,000 | 297.00/M |EVQ-PJG04Q 
6x3.5mm Narrow Body, Space Saving Type 2 4.3 6 | 160gf 12 50 50K |P12238SCT-ND® 79 5.94 51.48 |P12238STB-ND® | 2,000 | 297.00/M |EVQ-PJHO4K 
7 6x3.5mm Narrow Body, Space Saving Type 2 4.3 6 | 240gf 12 50 30K |P12240SCT-ND® 79 5.94 51.48 |P12240STB-ND® | 2,000 | 297.00/M | EVQ-PJJO4T 
6x3.5mm Narrow Body with Long Post 2 6 | 100gf 12 50 50K |P12237SCT-ND® 79 5.94 51.48 |P12237STB-ND® | 2,000 | 297.00/M |EVQ-PJGO5Q 
6x3.5mm Narrow Body with Long Post 2 6 | 160gf 12 50 50K |P12239SCT-ND@ 79 5.94 51.48 |P12239STB-ND@ | 2,000 | 297.00/M |EVQ-PJHOSK 
6x3.5mm Narrow Body with Long Post 2 6 | 240gf 12 50 30K |P12241SCT-ND@ 79 5.94 51.48 |P12241STB-ND@ | 2,000 | 297.00/M |EVQ-PJJO5T 
6mm Round Type 
8mm Long Travel (1.0mm) for Automotive 2 8 | 80gf 12 5 1000K | P8029SCT-ND® 81 6.05 52.41 |P8029STB-ND® 1,000 310.00 | EVQ-QJUJ05Q 
7 |8mm Long Travel (1.0mm) for Automotive 2 8 | 130gf 12 5 100K |P12242SCT-ND® 81 6.06 52.52 |P12242STB-ND® | 1,000 302.00 | EVQ-QJE05D 
8mm Long Travel (1.2mm) for Automotive 2 8 | 250gf 12 5 100K |P12243SCT-ND® 81 6.06 52.52 |P12243STB-ND® | 1,000 302.00 | EVQ-QJD05B 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 4.3 6 | 100gf 15 20 100K |P8070SCT-ND@ 38 2.82 24.44 |P8070STB-ND® 2,500 | 141.00/M |EVQ-11A04M 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 4.3 6 | 130gf 15 20 100K |P8074SCT-ND 38 2.82 24.44 |P8074STB-ND® 2,500 | 141.00/M |EVQ-11G04M 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 4.3 6 | 160gf 15 20 100K |P8078SCT-ND 38 2.82 24.44 |P8078STB-ND® 2,500 | 141.00/M |EVQ-11L04M 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 4.3 6 | 260gf 15 20 100K |P8082SCT-ND 38 2.82 24.44 |P8082STB-ND® 2,500 | 141.00/M |EVQ-11U04M 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 5 6 | 100gf 15 20 100K |P8071SCT-ND 38 2.82 24.44 |P8071STB-ND® 2,500 | 141.00/M |EVQ-11A05R 
7 6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 5 6 | 130gf 15: 20 100K |P8075SCT-ND® 38 2.82 24.44 |P8075STB-ND® 2,500 | 141.00/M |EVQ-11G05R 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 5 6 | 160gf 15 20 100K |P8079SCT-ND@ 38 2.82 24.44 |P8079STB-ND® 2,500 | 141.00/M |EVQ-11L05R 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 5 6 | 260gf 15 20 100K | P8083SCT-ND 38 2.82 24.44 |P8083STB-ND® 2,500 | 141.00/M |EVQ-11U05R 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 7 6 | 100gf 15 20 100K |P8072SCT-ND@ 38 2.82 24.44 |P8072STB-ND® 2,500 | 141.00/M |EVQ-11A07K 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 yA 6 | 130gf 15 20 100K |P8076SCT-ND 38 2.82 24.44 |P8076STB-ND 2,500 | 141.00/M |EVQ-11G07K 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 7 6 | 160gf 15 20 100K |P8080SCT-ND® 38 2.82 24.44 |P8080STB-ND® 2,500 | 141.00/M |EVQ-11L07K 
6mm Round Shape for Mounting Efficiency 2 7 6 | 260gf 15 20 100K |P8084SCT-ND® 38 2.82 24.44 |P8084STB-ND® 2,500 | 141.00/M |EVQ-11U07K 
6mm Round Shape with Long Post 2 9.5 6 | 100gf 15: 20 100K |P8073SCT-ND®@ 38 2.82 24.44 |P8073STB-ND® 2,500 | 141.00/M |EVQ-11A09K 
j 6mm Round Shape with Long Post 2 9.5 6 | 130gf 15 20 100K |P8077SCT-ND®@ 38 2.82 24.44 |P8077STB-ND® 2,500 | 141.00/M |EVQ-11G09K 
6mm Round Shape with Long Post 2 9.5 6 | 160gf 15 20 100K |P8081SCT-ND@ 38 2.82 24.44 |P8081STB-ND® 2,500 | 141.00/M |EVQ-11L09K 
6mm Round Shape with Long Post 2 9.5 6 | 260gf 15: 20 100K |P8085SCT-ND® 38 2.82 24.44 |P8085STB-ND® 2,500 | 141.00/M |EVQ-11U09K 
6mm Long Travel (1.3mm) for Automotive 2 5 6 | 200gf 12 50 100K |P10856SCT-ND® 1.10 8.26 71.55 |P10856STB-ND® | 2,500 | 413.00/M | EVQ-PVGO5K 
10 6mm Long Travel (1.3mm) for Automotive 2 5 6 | 220gf 12 50 100K |P10855SCT-ND® 1.41 10.56 91.49 |P10855STB-ND® | 2,500 | 528.00/M | EVQ-PVAO5K 
6mm Long Travel (1.3mm) for Automotive 2 5 6 | 250gf 12 50 100K |P10858SCT-ND@ 1.41 10.56 91.49 |P10858STB-ND@ | 2,500 | 528.00/M | EVQ-PVFO5K 
6mm Long Travel (1.3mm) for Automotive 2 5 6 | 350gf 12 50 100K |P10857SCT-ND@ 1.10 8.26 71.55 |P10857STB-ND® | 2,500 | 413.00/M |EVQ-PVHO5K 
6mm Square Type 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 4.3 6 | 100gf 15 20 100K |P12216SCT-ND® 33 2.47 21.37 |P12216STB-ND® | 1,000 123.00 | EVQ-21304M 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 4.3 6 | 130gf 15 20 100K |P12220SCT-ND® 33 2.47 21.37 |P12220STB-ND® | 1,000 123.00 | EVQ-21404M 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 4.3 6 | 160gf 15: 20 100K |P12224SCT-ND 51 3.82 33.07 |P12224STB-ND® | 1,000 191.00 | EVQ-21504M 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 4.3 6 | 260gf 15 20 50K |P12228SCT-ND@ 33 2.47 21.37 |P12228STB-ND@ | 1,000 123.00 | EVQ-22704M 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 5 6 | 100gf 15 20 100K |P12217SCT-ND 52 3.93 34.06 |P12217STB-ND® | 1,000 197.00 | EVQ-21305R 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 5 6 | 130gf 15 20 100K |P12221SCT-ND@ 254 3.82 33.07 |P12221STB-ND® | 1,000 191.00 | EVQ-21405R 
" 6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 5 6 | 160gf 15 20 100K |P12225SCT-ND 33 2.47 21.37 |P12225STB-ND® | 1,000 123.00 | EVQ-21505R 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 5 6 | 260gf 15: 20 50K |P12229SCT-ND 33 2.47 21.37 |P12229STB-ND 1,000 123.00 | EVQ-22705R 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 i 6 | 100gf 15 20 100K |P12218SCT-ND® 33 2.47 21.37 |P12218STB-ND® | 1,000 123.00 | EVQ-21307K 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 if. 6 | 130gf 15 20 100K |P12222SCT-ND@ 33 2.47 21.37 |P12222STB-ND@ | 1,000 123.00 | EVQ-21407K 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 7 6 | 160gf 15 20 100K |P12226SCT-ND 33 2.47 21.37 |P12226STB-ND 1,000 123.00 | EVQ-21507K 
6mm Radial Taping for Automatic Insertion 2 7 6 | 260gf 15 20 50K |P12230SCT-ND@ 33 2.47 21.37 |P12230STB-ND® | 1,000 123.00 | EVQ-22707K 
6mm Radial Taping with Long Post 2 9.5 6 | 100gf 15 20 100K |P12219SCT-ND® 33 2.47 21.37 |P12219STB-ND® | 1,000 123.00 | EVQ-21309K 
43 6mm Radial Taping with Long Post 2 9.5 6 | 130gf 15 20 100K |P12223SCT-ND® 33 2.47 21.37 |P12223STB-ND® | 1,000 123.00 | EVQ-21409K 
6mm Radial Taping with Long Post 2 9.5 6 | 160gf 15: 20 100K |P12227SCT-ND® 33 2.47 21.37 |P12227STB-ND® | 1,000 123.00 | EVQ-21509K 
6mm Radial Taping with Long Post 2 9.5 6 | 260gf 15 20 50K |P12231SCT-ND@ 33 2.47 21.37 |P12231STB-ND@ | 1,000 123.00 | EVQ-22709K 
Right Angle Radial Taping 2 4.75 7.5| 100gf 15 20 100K |P12232SCT-ND@ 39 2.95 25.60 |P12232STB-ND® 700 103.60 | EVQ-PCFO5K 
13 Right Angle Radial Taping 2 4.75 7.5| 130gf 15 20 100K |P12233SCT-ND® 39 2.95 25.60 |P12233STB-ND® 700 103.60 | EVQ-PCGO5K 
Right Angle Radial Taping 2 4.75 7.5| 160gf 15: 20 100K |P12234SCT-ND® 39 2.95 25.60 |P12234STB-ND® 700 103.60 | EVQ-PCHO5K 
Right Angle Radial Taping 2 4.75 7.5| 260gf 15: 20 100K |P12235SCT-ND® 39 2.95 25.60 |P12235STB-ND® 700 103.60 | EVQ-PCDO5K 
@ RoHS Compliant Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. 
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Fig. 17 — J-Bent Terminal Type 
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OP | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. Description Rating Force | Part No. id 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 

1 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA_| 35.7gf | P8097SCT-ND® 82 62 54 At P8097STR-ND@ 1,500 308.00/M_ | ESE-11MH1T 
2 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA_| 35.7gf | P8098SCT-ND® 82 62 54 At P8098STR-ND@ 1,500 308.00/M__| ESE-11MH2T 

3 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 31gf )/P8094SCT-ND®@ 82 62 54 At |— _ — |ESE-22MH2 
SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf | P13583SCT-ND® 82 62 54 At P13583STR-ND® 4,000 297.00/M__| ESE-22MH22 

4 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 31gf |P8095SCT-ND@ 82 62 54 At P8095STR-ND® 4,000 297.00/M |ESE-22MH4 
SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf_|P13584SCT-ND@ 82 62 54 At P13584STR-ND® 4,000 297.00/M_| ESE-22MH24 
5 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf | P13374SCT-ND@ 82 62 54 At P13374STR-ND® 3,000 308.00/M_| ESE-22MH52 
6 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf_|P13375SCT-ND@ 82 62 54 At P13375STR-ND® 3,000 308.00/M__| ESE-22MH54 
7 SMD Vertical Mount 5VDC, 10mA 30gf |P13376SCT-ND@ 68 51 45 -34 |P13376STR-ND® 2,000 254.00/M | ESE-2121AT 
SMD Vertical Mount, with Boss 5VDC, 10mA 30gf | P13377SCT-ND® 68 51 45 -34 _|P13377STR-ND@ 2,000 254.00/M_| ESE-2121BT 

SMD Vertical Mount, H=4.8 5VDC, 10mA 30gf | P13378SCT-ND® 68 51 45 .34 =|P13378STR-ND® 2,000 254.00/M_ | ESE-2131AT 

8 SMD Vertical Mount, H= with Boss 5VDC, 10mA 31gf |P10869SCT-ND® 68 51 45 -34 |P10869STR-ND® 2,000 254.00/M_ | ESE-2131BT 
SMD Vertical Mount, H=3.6, NC 5VDC, 10mA 30gf | P13379SCT-ND® 1.70 1.28 1.11 85 |P13379STR-ND® 2,000 636.00/M_ |ESE-2161AT 

SMD Vertical Mount, H=3.6, NC, with Boss 5VDC, 10mA 30gf | P13380SCT-ND® 1.70 1.28 1.11 .85 | P13380STR-ND@ 2,000 636.00/M__| ESE-2161BT 
9 SMD Horizontal Mount SPDT 5VDC, 10mA_| 35.7gf | P10873SCT-ND® 1.12 84 73 56 _|P10873STR-ND@ 1,000 405.00 | ESE-24MH1T 
10 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 36gf_ [P11149SCT-ND@ 67 51 44 -34 = |P11149STR-ND® 1,500 250.00/M_| ESE-11MH5T 
ce SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 36gf_[P11150SCT-ND@ 67 51 44 -34 _|P11150STR-ND® 1,500 250.00/M_| ESE-11MH6T 
12 SMD Horizontal Mount, J-Bent Type 5VDC, 10mA 30gf |P11151SCT-ND@ 97 73 64 49 |P11151STR-ND® 3,000 351.00/M |ESE-13V01A 
SMD Horizontal Mount, J-Bent Type, with Boss | 5VDC, 10mA 30gf_|P13354SCT-ND@ 97 73 64 49 _|P13354STR-ND® 3,000 364.00/M__| ESE-13V01B 

13 SMD Horizontal Mount, Flat Type 5VDC, 10mA 30gf |P13355SCT-ND@ 97 73 64 -49 |P13355STR-ND® 3,000 364.00/M_ |ESE-13V01C 
SMD Horizontal Mount, Flat Type, with Boss 5VDC, 10mA 30gf | P13356SCT-ND@ 97 73 64 49 _|P13356STR-ND® 3,000 364.00/M_| ESE-13V01D 

14 SMD Horizontal Mount, J-Bent Type 5VDC, 10mA 30gf |P11152SCT-ND® 97 73 64 49 |P11152STR-ND@ 5,000 351.00/M |ESE-13H01A 
SMD Horizontal Mount, J-Bent Type, with Boss | 5VDC, 10mA 30gf_|P13357SCT-ND® 97 73 64 49 _|P13357STR-ND@ 5,000 364.00/M__|ESE-13H01B 

16 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 39gf [| P13567SCT-ND® 1.00 75 65 -50 | P13567STR-ND@ 2,500 361.00/M__[ESE-31L11T 
16 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 39gf | P13568SCT-ND® 1.00 5 65 -50 | P13568STR-ND@ 2,500 361.00/M_|ESE-31R11T 
47 SMD Horizontal Mount, Flat Type 5VDC, 10mA 30gf |P13358SCT-ND® 97 73 64 49 |P13358STR-ND® 5,000 364.00/M | ESE-13H01C 
SMD Horizontal Mount, Flat Type, with Boss 5VDC, 10mA 30gf | P13359SCT-ND® 97 73 64 -49__|P13359STR-ND@ 5,000 364.00/M__| ESE-13H01D 

SMD Horizontal Mount, NO 5VDC, 10mA 30gf |P13367SCT-ND@ 91 69 60 46 |— = — |ESE-18RJ01 

SMD Horizontal Mount, NO 5VDC, 10mA 30gf | P14174SCT-ND@ NEW! 91 69 60 46 |P14174STR-ND® NEW! | 5,000 341.00/M_ | ESE-18R11A 

48 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P11153SCT-ND@ 91 69 60 46 |P11153STR-ND® 5,000 329.00/M_ |ESE-18RJ02 
SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf | P14175SCT-ND@ NEW! 91 69 60 46 |P14175STR-ND® NEW! | 5,000 341.00/M_ |ESE-18R11B 

SMD Horizontal Mount, NC 5VDC, 10mA 30gf_|P13370SCT-ND@ 1.70 1.28 er el -85 _|P13370STR-ND® 5,000 636.00/M_| ESE-18R61A 

SMD Horizontal Mount, NC, with Boss 5VDC, 10mA 30gf_|P13371SCT-ND@ 1.70 1.28 1.11 -85 _|P13371STR-ND® 5,000 636.00/M__| ESE-18R61B 

SMD Horizontal Mount, NO 5VDC, 10mA 30gf |P13368SCT-ND® Fi 69 60 46 |— — — |ESE-18RF01 

SMD Horizontal Mount, NO 5VDC, 10mA 30gf | P14176SCT-ND® NEW! 91 69 60 46 |P14176STR-ND@ NEW! | 5,000 341.00/M | ESE-18R11C 

19 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13369SCT-ND® 91 69 60 46 |P13369STR-ND®@ 5,000 341.00/M | ESE-18RFO2 
SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf | P14177SCT-ND® NEW! 91 69 60 46 |P14177STR-ND@ NEW! | 5,000 341.00/M |ESE-18R11D 

SMD Horizontal Mount, NC 5VDC, 10mA 30gf | P13372SCT-ND® 1.70 1.28 1.11 -85 | P13372STR-ND@ 5,000 636.00/M__| ESE-18R61C. 

SMD Horizontal Mount, NC, with Boss 5VDC, 10mA 30gf | P13373SCT-ND® 1.70 1.28 1.11 -85 _|P13373STR-ND@ 5,000 636.00/M_|ESE-18R61D 

@ RoHS Compliant § Bulk Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Fig. 19 — Straight Terminal Type 
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Fig. 21 — Straight Terminal Type 
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OP | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. Description Rating Force | Part No. a 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
SMD Horizontal Mount, NO 5VDC, 10mA 30gf |P13360SCT-ND® 91 69 60 46 |P13360STR-ND® 5,000 341.00/M |ESE-18LJ01 
SMD Horizontal Mount, NO 5VDC, 10mA 30gf | P14170SCT-ND@ NEW! 91 69 60 46 |P14170STR-ND® NEW! | 5,000 341.00/M_ | ESE-18L11A 
20 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P11154SCT-ND@ 91 69 60 46 |— = — |ESE-18LJ02 
SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf | P14171SCT-ND® NEW! 91 69 60 46 |P14171STR-ND® NEW! | 5,000 341.00/M /ESE-18L11B 
SMD Horizontal Mount, NC 5VDC, 10mA 30gf_|P13363SCT-ND® 1.70 1.28 1.11 -85 |P13363STR-ND®@ 5,000 636.00/M_|ESE-18L61A 
SMD Horizontal Mount, NC, with Boss 5VDC, 10mA 30gf_[P13364SCT-ND® 1.70 1.28 1.11 -85 _|P13364STR-ND@ 5,000 636.00/M_[ESE-18L61B 
SMD Horizontal Mount, NO 5VDC, 10mA 30gf | P13361SCT-ND®@ 91 69 60 46 |P13361STR-ND® 5,000 341.00/M_ |ESE-18LF01 
SMD Horizontal Mount, NO 5VDC, 10mA 30gf | P14172SCT-ND@ NEW! 91 69 60 46 |P14172STR-ND® NEW! | 5,000 341.00/M_ | ESE-18L11C 
24 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13362SCT-ND®@ 91 69 60 46 |— = — |ESE-18LF02 
SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf | P14173SCT-ND® NEW! 91 69 60 46 |P14173STR-ND@ NEW! | 5,000 341.00/M |ESE-18L11D 
SMD Horizontal Mount, NC. 5VDC, 10mA 30gf | P13365SCT-ND® 1.70 1.28 1.11 -85 | P13365STR-ND@ 5,000 636.00/M_| ESE-18L61C 
SMD Horizontal Mount, NC, with Boss 5VDC, 10mA 30gf_|P13366SCT-ND@ 1.70 1.28 1.11 .85 _|P13366STR-ND® 5,000 636.00/M__| ESE-18L61D 
20 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P12340SCT-ND®@ 1.21 91 79 61 P12340STR-ND® 4,000 454.00/M_ |ESE-23J101 
SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf | P12342SCT-ND@ 1.21 91 79 61 P12342STR-ND® 4,000 454.00/M__| ESE-23F101 
23 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P12341SCT-ND® 1.21 91 79 61 P12341STR-ND® 4,000 454.00/M_ | ESE-23J001 
SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf | P12343SCT-ND® 1.21 94 79 61 P12343STR-ND® 4,000 454.00/M__| ESE-23F001 
24 PC Vertical Mount 5VDC, 10mA 35gf | P8039S-ND§ s95 WAl 62 - & = —_ |ESE-105SV1 
25 PC Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf_|P8040S-ND§ 1.08 81 -70 = -& = —__|ESE-105SH1 
26 PC Vertical Mount 5VDC, 10mA 35gf | P8062S-ND§ 71 54 AZ 38) |— = —_|ESE-11SV1 
27 PC Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf_ | P10862S-ND@§ eal 54 AZ 36 |— = —__|ESE-11SH1C 
28 PC Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf | P10863S-ND¢§ fall 54 AZ 36) |— = —__|ESE-11SH2C 
29 Tabbed with Mounting Hole 5VDC, 10mA 35gf | P10864S-ND@§ 78 59 51 40 |— = —_ |ESE-11HS1 
30 Tabbed with Mounting Hole 5VDC, 10mA 35gf_ | P10865S-ND@§ 78 59 51 40 |— = — __|ESE-11HS2 
31 SMD Vertical Mount 5VDC, 10mA 35gf | P10866S-ND@§ 78 59 51 40 |— = —_|ESE-11MV1 
32 Snap-In with Tabs Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf | P10867S-ND@§ 78 59 51 40 |— = —_|ESE-11SF1A 
33 SMD Vertical Mount 5VDC, 10mA 30gf | P13585SCT-ND® -80 61 53 At P13585STR-ND@ 1,000 291.00 | ESE-22MV21T 
34 PC Vertical Mount SPDT 5VDC, 10mA | 35.7gf |P10870S-ND§ 1.12 84 73 56 |— = —_ |ESE-24SV3 
35 PC Horizontal Mount SPDT 5VDC, 10mA _| 35.7gf |P10871S-ND@§ 112 84 73 56 fe = —__|ESE-24SH1 
36 SMD Vertical Mount SPDT 5VDC, 10mA_| 35.7gf | P10872S-ND@§ 1:12 84 73 56 |— = —_|ESE-24MV1 
@ RoHS Compliant § Bulk Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Cek Detect Switches 


DDS Series — Micro Mini Thru-Hole NEW! MDS Series — Micro 
Detect Switches Snap-Acting Detect Switches 


The DDS Series delivers 2mm over-travel, making them ideally suited for detector applications such as CD ROM card Snap-acting tactile feel, small package size, with 2.9mm total travel Applications: — Ten? Tea® 
readers, copiers and medical. Specifications: « Contact Rating: 0.1A@30VDC * Operating Temperature: -25°C ~ 80°C * Life Medical devices, consumer electronics, detect the presence of a mechanical device Advances Mi 
Cycle: 50,000 * Operating Force: Less than 40gF " 


Dimensions in mm Specifications: * Contacts: 300MA@6VDC * Life Expectancy: 10,000 operations » Operating Temperature: -25°C ~ 70°C 


DDS001 : DDs002 DDS003 ig. i Dimensions in mm 


com No No] 
+ 8.21 
ids Digi-Key Price Each T&R* Pricing | C&K 
L Fig. | Description Part No. 1 25 100 1,600 Part No. 
I ever Genter) 1 [PC Thru-hole, Short CKN9566-ND 198 1.83 1.68 — | MDS6500AL02PS 
PC Thru-hole, Long CKN9571-ND 198 183 1.68 — | mpsé500AL02PL 
- PC Thru-hole, Short, Left Bend | CKN9567-ND 259 239 2.19 — JMDS6500AL02LS 
Digi-Key Price Each C&K 5 |PC Thru-hole, Short, Right Bend | CKN9568-ND 259 239 219 — |MDs6500AL02RS 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. PC Thru-hole, Long, Right Bend | CKN9569-ND 259 239 219 — |MDS6500AL02RL 
ecavee oe ea ae ee SMT Let —TGRNGST2CT-NDF | De! Dad 2.24 | 1463-401 | MDSBSODAL2SL 
ki cc “Le S72CT-NDF | 2. ; i ; 5 
Horizontal Mount “Wet 116 04 74 /boso0e 3 | gut, Right CKN9573CT-ND+ | 2.64 2.44 2.24 | 1463.40/M | MDS6500AI02SR 
Horizontal Mount AOIEMISE:ND 1.19 86 76__|DDS003 * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. —f Cut Tape 


HDT/SDT Series — Micro DigiReel’ NEW! GDS Series — Ultra Low 
Mini SMT Detect Switches gz rege Ta’ Profile Micro Mini Side Actuated 
: , AivanceoTOR® TCA” 
The HDT Series is low profile, designed for top or side actuation. With its low actuation force, it can be used with medical Detect Switches 
devices, computers and consumer electronics. The SDT Series is low profile, sitting just 3.30mm off PCB. It is designed . 
for top or side actuation. Low actuation force, 30gF, makes the SDT Series ideal for consumer electronics, computers, and Features: 
medical devices. Specifications: * Contact Rating: imA@5VDC » Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Ultra low profile package sits just 0.9mm off PCB 


Design allows x or y axis actuation 


Fig.3 NEW! Dimensions in mm 


Applications: 
* Consumer electronics * Computers * Medical devices 
* Mobile Communication devices 


Digi-Key Cut Tape Price Each T&R* Pricing |C&K 
Description Part No. 1 25 100 5,000 Part No. 
Ultra Low Profile, SPST-NO, 30gF | CKN9957CT-ND 143 132 01.21 790.20/M |GDS001 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


attape NEW! HDS Series — Ee 
Digi-Key rice Eac ape &Reel* |cak . se ig. 
Fig. | Description Part No. 125 = 100 | Qty. | Pricing | Part No. Micro Mini Side Actuated 
1__[Low Profile, SPST-NO, 359F 401-1733-1-ND 1.43 1.32 1.21 | 2,450] 790.20/M|HDT0001 1 
2_ [Low Profile, SPST-NO, 35gF CKN9956CT-ND NEW!| 1.09 1.01 93 | 2,800 | 603.00/M | HDT0004 SMT Detect Switches RoHS 
3 | Ho Pratl op or Side CKN9489CT-ND NEW!) 4.33 4.00 3.67 | 2,200| 2399.40/m| SDTOO1 Features: (i) 
ctuation, « Low profile package sits just 1.4mm off PCB 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND or CT-ND to TR-ND. * Design allows top or side actuation — 
Applications: AivanceaTCA® 
” - Pa. * Consumer electronics * Computers * Medical 
KSU Series — Micro Mini Digi@Reel” devices * Mobile Communication devices LICA® 
Detector Switches ae Cut Tape TaR* 
wo . Dimensions in mm Digi-Key Price Each Pricing | C&K 
The KSU Series is a top actuated multi contact 7x 3.5mm, Metal Actuator Fig. | Description Part No. 1 25 400 5,000 Part No. 


detector switch without tactile feedback and with 
normally open contacts. Specifications: * Circuit: 
SPST-NO »* Minimum/Maximum Voltage: 20mV ~ 
32V_* Minimum/Maximum Current: .01mA ~ 10mA 
Life Expectancy: 100,000 operations » Operating 
Force: 180gF »* Contacts: Gold »* Operating 
Temperature: -40°C ~ 125°C 


1_|Micro Mini Left Side, SPST-NO, 30gF |CKN9959CT-ND | 1.43 1.32 1.21 790.20/M_|HDSOO1L 
2_ | Micro Mini Right Side, SPST-NO, 30gF |CKN9960CT-ND | 1.43 1.32 1.21 790.20/M_|HDSO01R 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


ZM Series — Subminiature Snap-Acting RoHS 


Cut Tape Tape & Reel i 

Digi-Key Price Each Digi-key Pricing. | C&K Detect Switches 
Description | Part No. 1 25 100 | Part No. 1,000 Part No. Features: Reliable snap-acting mechanism in a compact size Applications: PCB detection switch, communication devices, 
Gull Wing testing equipment, security/alarm systems Specifications: * Contact Rating: 3A@125VAC » Operating Temperature: -25°C 

CKN9204CT-ND 1.46 1.35 1.24 |CKN9204TR-ND 808.20 | KSU213 ST LFG 

Short Travel ~ 85°C * Operating Force: 150gF * Contact Material: Silver, gold plated * Life Cycle: 15,000 
Gull Wing 401-1598-1-ND 94 87 80 |401-1598-2-ND 522.00 _|KSU213WLFG 
ZMCJF7POT ZMCJF7LOT Right Footed Left Footed 
. . veo 
— 

SDS Series — Side NivanceaT@A® TCA? = 


Actuated Detect Switches 


Standing only 2mm off PCB covering 5.7mm x 
5.0mm of board space with both NO and NC, makes 
these switches ideal for any detection need. 


Dimensions in mm 


4.0 

Specifications: ae ss 
* Actuation Force: 75gF maximum » Contact Rating: 20 Digi-Key Price Each C&K 
100mMA@12VDC_ * Operating Temperature: -40°C Description Part No. 1 25 100 ‘| Part No. 
~ 85°C Vertical, Thru-Hole, Button Actuator 401-1742-ND 1.74 1.40 1.11 | ZMCJF7POT 

Digi-Key Price Each CaK Left-footed, Button Actuator 401-1743-ND 2.25 1.81 1.43 | ZMCJF7POL 
Description Part No. 1 25 100 Part No. Right-footed, Button Actuator 401-1744-ND 2.25 1.81 1.43 | ZMCJF7POR 
SPST-NO, Silver, Detect switch 401-1737-ND 1.12 90 1 |$DS001 Vertical, Thru-Hole, Leaf Actuator 401-1745-ND 1.82 1.46 1.16 |ZMCJF7LOT 
SPST-NC, Silver, Detect switch 401-1738-ND 1.12 90 71 |SDS002 - es “i 
SPST-NO, Gold, Detect switch | CKN9484-ND NEW! 1195 156 124 | Spsoo4 Laft-footed, Leaf Actuator pecan goo UB | a8: EMCO 
SPST-NC, Gold, Detect switch CKN9485-ND NEW! 1.95 1.56 1.24 |SDS005 Right-footed, Leaf Actuator 401-1747-ND 2.33 1.87 1.48 | ZMCJF7LOR 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2158 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


OMRON. Momentary Tact Switches Digi@Reel° 


CHARACTERISTICS: ¢ Switching Capacity: 50mA, 24VDC (resistive load) * Contact Resistance: 100mQ maximum * Bounce Time: 5ms maximum ° Vibration: Malfunction 
durability: 10 ~ 55Hz, 1.5mm double amplitude * Shock: Destruction durability: 1,000m/s? (approximate 100G) maximum; Malfunction durability: 100m/s? (approximate 10G) 
maximum * Ambient Temperature: Operating: -25°C ~ 70°C »* Service Life: * B3F-1 Series, B3F-3 Series — Mechanical/Electrical: 1 x 106 (0.3 x 106) operations minimum 
* B3F-4 Series — Mechanical/Electrical: 3 x 106 (0.3 x 108) operations minimum * B3S-1 Series — Mechanical/Electrical: General-purpose type: 500,000 operations minimum; 
High-load type: 300,000 operations minimum »* B3W-1 Series — Mechanical/Electrical: General-purpose type: 1,000,000 operations minimum; High-load type: 300,000 


operations minimum * B3W-4 Series — Mechanical/Electrical: General-purpose type: 3,000,000 operations minimum; High-load type: 1,000,000 operations minimum 
Dim. H | Digi-Key Pricing Omron 
Fig. | Description (mm) | Part No. 1 25 50 100 ‘| Part No. 
6mm (not washable) 
Tact Switch, Low Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 100gf 4.3 |SW400-ND 23 5.08 9.03 16.25 |B3F-1000 
Tact Switch, Low Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 100gf 4.3 | SW960-ND .29 6.56 11.66 20.99 | B3F-1100 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 150gf 4.3  |SW401-ND 26 5.81 10.33 18.59 |B3F-1002 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 150gf 4.3 |SW961-ND 29 6.56 11.66 20.99 | B3F-1102 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 260gf 4.3 |SW793-ND 28 6.39 11.36 20.45 | B3F-1005 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 500gf 4.3 |SW950-ND 56 12.66 22.51 40.52 | B3F-1006 
1 | Tact Switch, Low Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 100gf 5.0 |SW402-ND .29 6.56 11.66 20.99 | B3F-1020 
Tact Switch, Low Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 100gf 5.0 |SW962-ND .29 6.56 11.66 20.99 | B3F-1120 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 150gf 5.0 |SW403-ND 29 6.56 11.66 20.99 | B3F-1022 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 150gf 5.0 _|SW849-ND 29 6.56 11.66 20.99 | B3F-1122 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 260gf 5.0 |SW794-ND 32 7.23 12.85 23.13 | B3F-1025 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 260gf 5.0 | SW963-ND 35 7.92 14.08 25.34 | B3F-1125 
Tact Switch, Low Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 100gf 9.5 |SW406-ND 32 7.23 12.85 23.13 | B3F-1070 
Tact Switch, Low Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 100gf 7.3 |SW404-ND .29 6.56 11.66 20.99 |B3F-1050 
Tact Switch, Low Force, Projected Actuator with Ground Terminal — 100gf 7.3 |SW964-ND .29 6.56 11.66 20.99 | B3F-1150 
2. | Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 150gf 7.3 |SW405-ND .29 6.56 11.66 20.99 | B3F-1052 
Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator with Ground Terminal — 150gf 7.3 |SW850-ND .29 6.56 11.66 20.99 | B3F-1152 
Tact Switch, High Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 260gf 7.3 |SW795-ND AT 10.63 18.90 34.02 | B3F-1055 
Tact Switch, Low Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 100gf 3.15 |SW1049-ND NEW! 40 9.05 16.08 28.94 | B3F-3100 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 150gf 3.15 |SW1050-ND NEW! 40 9.05 16.08 28.94 | B3F-3102 
3 Tact Switch, High Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 260gf 3.15 |SW1051-ND NEW! 49 10.92 19.41 34.94 | B3F-3105 
Tact Switch, Low Force, Right Angle, Flat Actuator — 100gf 3.85 |SW407-ND 35 7.90 14.04 25.27 | B3F-3120 
Tact Switch, Medium Force, Right Angle, Flat Actuator — 150gf 3.85 |SW408-ND 35 7.90 14.04 25.27 | B3F-3122 
Tact Switch, High Force, Right Angle, Flat Actuator — 260gf 3.85 | SW851-ND 39 8.81 15.67 28.21 | B3F-3125 
4A Tact Switch, Right Angle, SMT without Ground —  |SW1022CT-NDt 86 19.28 34.27 61.69 | B3U-3000P 
Tact Switch, Right Angle, SMT without Ground —___|SW1022TR-ND$ 1713.50/4,000 B3U-3000P 
4B Tact Switch, Right Angle, SMT with Ground —  |SW1023CT-NDt 86 19.28 34.27 61.69 | B3U-3100P 
Tact Switch, Right Angle, SMT with Ground —___|SW1023TR-ND$ 1713.50/4,000 B3U-3100P 
Tact Switch, Low Force, Right Angle, Projected Actuator — 100gf 6.15 |SW409-ND 35 7.90 14.04 25.27 | B3F-3150 
5 | Tact Switch, Medium Force, Right Angle, Projected Actuator — 150gf 6.15 |SW410-ND 35 7.90 14.04 25.27 | B3F-3152 
Tact Switch, High Force, Right Angle, Projected Actuator — 260gf 6.15 |SW1052-ND NEW! A9 10.92 19.41 34.94 | B3F-3155 
6mm Gold Plated Contacts (not washable, 
Tact Switch, Flat Actuator without Ground Terminal — 150gf 4.3 |SW787-ND 2.48 55.81 99.21 178.58 | B3F-1002-G 
1 Tact Switch, Flat Actuator with Ground Terminal — 150gf 4.3 |SW789-ND 3.42 76.85 136.62 245.92 |B3F-1102-G 
Tact Switch, Flat Actuator without Ground Terminal — 150gf 5.0 |SW788-ND 2.48 55.81 99.21 178.58 | B3F-1022-G 
Tact Switch, Flat Actuator with Ground Terminal — 150gf 5.0 _|SW790-ND 2.61 58.71 104.38 187.88 | B3F-1122-G 
6mm Process Sealed (not water washable, 
Tact Switch, SMT Flat Actuator without Ground Terminal — 160gf 43  |SW415-ND 51 11.52 20.48 36.86 |B3S-1000 
6 Tact Switch, SMT Flat Actuator without Ground Terminal — 230gf 4.3  |SW416-ND 1 11.52 20.48 36.86 |B3S-1002BYSOMZ 
Tact Switch, SMT Flat Actuator with Ground Terminal — 160gf 4.3  |SW971-ND BT 12.91 22.95 41.31 |B3S-1100 
Tact Switch, SMT Flat Actuator with Ground Terminal — 230gf 4.3 _|SW972-ND 57 12.91 22.95 41.31 _|B3S-1102 
Tact Switch Flat Actuator without Ground Terminal — 160gf 4.3 |SW417-ND 42 9.36 16.64 29.95 | B3W-1000BYOMZ 
7 Tact Switch Flat Actuator with Ground Terminal — 160gf 4.3 |SW853-ND AT 10.63 18.90 34.02 |B3W-1100 
Tact Switch Flat Actuator without Ground Terminal — 230gf 4.3 |SW418-ND 42 9.36 16.64 29.95 |B3W-1002BYOMZ 
Tact Switch Flat Actuator with Ground Terminal — 230gf 4.3 _|SW973-ND AT 10.63 18.90 34.02 | B3W-1102 
Tact Switch Projected Actuator without Ground Terminal — 160gf 7.3 |SW419-ND 2 9.36 16.64 29.95 | B38W-1050BYOMZ 
8 Tact Switch Projected Actuator with Ground Terminal — 160gf 7.3 |SW974-ND AT 10.63 18.90 34.02 | B3W-1150 
Tact Switch Projected Actuator without Ground Terminal — 230gf 7.3 |SW420-ND AA 9.25 16.45 29.61 | B3W-1052BYOMZ 
Tact Switch Projected Actuator with Ground Terminal — 230gf 7.3 _|SW975-ND 47 10.63 18.90 34.02 | B3W-1152 
oA Tact Switch Contact Type without Ground Terminal — 150gf — — |SW1020CT-NDf 86 19.28 34.27 61.69 |B3U-1000P 
Tact Switch Contact Type without Ground Terminal — 150gf —___|SW1020TR-ND$ 1499.31/3,500 B3U-1000P 
9B Tact Switch Contact Type with Ground Terminal — 150gf —  |SW1021CT-NDt 86 19.28 34.27 61.69 |B3U-1100P 
Tact Switch Contact Type with Ground Terminal — 150gf —__|SW1021TR-ND$ 1499.31/3,500 B3U-1100P 
12mm (not washable) 
6 Tact Switch, Long Service Life, Flat Actuator without Ground Terminal — 130gf 4.3 |SW800-ND 48 10.86 19.31 34.76 | B3F-5000 
Tact Switch, Long Service Life, Flat Actuator with Ground Terminal — 130gf 4.3 _|SW852-ND 58 13.10 23.29 41.92 | B3F-5100 
Tact Switch Standard, Flat Actuator without Ground Terminal — 130gf 4.3  |SW411-ND 35 7.90 14.04 25.27 | B3F-4000 
10 | Tact Switch Standard, Flat Actuator without Ground Terminal — 260gf 4.3 |SW412-ND 35 7.90 14.04 25.27 | B3F-4005 
Tact Switch Standard, Flat Actuator with Ground Terminal — 260gf 4.3 _|SW966-ND 48 10.86 19.31 34.76 | B3F-4105 
Tact Switch Standard, Projected Actuator without Ground Terminal — 130gf 7.3 |SW413-ND 235) 7.90 14.04 25.27 | B3F-4050 
Tact Switch Standard, Projected Actuator with Ground Terminal — 130gf 7.3 |SW835-ND A8 10.86 19.31 34.76 | B3F-4150 
Tact Switch Standard, Projected Actuator without Ground Terminal — 260gf 7.3 |SW414-ND 35 7.90 14.04 25.27 | B3F-4055 
11 | Tact Switch Standard, Projected Actuator with Ground Terminal — 260gf 7.3 |SW967-ND 48 10.86 19.31 34.76 | B3F-4155 
Tact Switch, Long Service Life, Projected Actuator w/out Ground Terminal —130gf | 7.3 | SW801-ND 48 10.86 19.31 34.76 | B3F-5050 
Tact Switch, Long Service Life, Projected Actuator with Ground Terminal — 130gf 7.3 |SW970-ND 58 13.10 23.29 41.92 | B3F-5150 
Tact Switch, Gold Plated Contact, Projected Actuator w/out Ground Term. — 130gf 7.3 _|SW969-ND 2.33 52.44 93.23 167.81 | B3F-5051 
12mm Process Sealed (not water washable) 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 200gf 4.3  |SW421-ND 58 12.99 23.09 41.56 |B3W-4000BYOMZ 
12 | Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 200gf 4.3 |SW854-ND 56 12.64 22.47 40.45 |B3W-4100 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 350gf 4.3 |SW976-ND 58 12.99 23.09 41.56 |B3W-4005 
Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 200gf 7.3 |SW422-ND 56 12.64 22.47 40.45 | B3W-4050BYOMZ 
11 Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator with Ground Terminal — 200gf 7.3 |SW839-ND 56 12.64 22.47 40.45 | B3W-4150 
Tact Switch, High Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 350gf 7.3 |SW838-ND 56 12.64 22.47 40.45 | B3W-4055BYOMZ 
Tact Switch, High Force, Projected Actuator with Ground Terminal — 350gf 7.3 |SW856-ND 56 12.64 22.47 40.45 | B3W-4155 
B3F and B3W Key Caps for Projected Actuator 
Key Cap 4 x 4mm Light Grey/Tan, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 |SW450-ND .24 5.43 9.66 17.39 |B32-1000 
Key Cap 4 x 4mm Black, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 |SW451-ND 24 5.43 9.66 17.39 |B32-1010 
Key Cap 4 x 4mm Orange, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 |SW845-ND 24 5.43 9.66 17.39 |B32-1020 
13 Key Cap 4 x 4mm Yellow, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 |SW249-ND 24 5.43 9.66 17.39 |B32-1030 
Key Cap 4 x 4mm Blue, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 _|SW250-ND 24 5.43 9.66 17.39 _|B32-1040 
Key Cap 4 x 4mm White, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0  |SW251-ND 24 5.43 9.66 17.39 |B32-1060 
Key Cap 4 x 4mm Light Green, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 |SW953-ND 24 5.43 9.66 17.39 |B32-1070 
Key Cap 4 x 4mm Red, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 |SW252-ND 24 5.43 9.66 17.39 _|B32-1080 
Key Cap 9 x 9mm Light Grey/Tan, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 |SW452-ND 24 5.43 9.66 17.39 |B32-1200 
Key Cap 9 x 9mm Black, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 |SW453-ND 24 5.43 9.66 17.39 |B32-1210 
Key Cap 9 x 9mm Orange, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 |SW954-ND .24 5.43 9.66 17.39 |B32-1220 
Key Cap 9 x 9mm Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 |SW253-ND 24 5.43 9.66 17.39 |B32-1230 
14 Key Cap 9 x 9mm Blue, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 |SW254-ND 24 5.43 9.66 17.39 | B32-1240 
Key Cap 9 x 9mm Green, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 |SW846-ND 24 5.43 9.66 17.39 |B32-1250 
Key Cap 9 x 9mm White, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 |SW255-ND 24 5.43 9.66 17.39 |B32-1260 
Key Cap 9 x 9mm Light Green, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 |SW955-ND 24 5.43 9.66 17.39 |B32-1270 
Key Cap 9 x 9mm Red, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 |SW256-ND .24 5.43 9.66 17.39 |B32-1280 
Key Cap 12 x 12mm Light Grey/Tan, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW454-ND 24 5.43 9.66 17.39 _|B32-1300 
+ Tape and Reel t Cut Tape (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2159 


CONTACT 


Note: Eliminate center pad 
for "without GND Terminal" 


OMRON. Momentary Tact Switches (cont, Digi@ Reel” Fig. 19 — Sealed 
Dim. H | Digi-Key Pricing Omron 
Fig. | Description (mm) |Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
Key Cap 12 x 12mm Black, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 |SW455-ND .24 5.43 9.66 17.39 |B32-1310 
Key Cap 12 x 12mm Orange, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 |SW956-ND .24 §.43 9.66 17.39 | B32-1320 
Key Cap 12 x 12mm Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 |SW257-ND .24 5.43 9.66 17.39 | B32-1330 
14 Key Cap 12 x 12mm Blue, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 |SW258-ND .24 5.43 9.66 17.39 |B32-1340 
Key Cap 12 x 12mm Green, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 _|SW957-ND .24 5.43 9.66 17.39 | B32-1350 
Key Cap 12 x 12mm White, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 |SW259-ND .24 5.43 9.66 17.39 |B32-1360 
Key Cap 12 x 12mm Light Green, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 |SW958-ND 27 6.07 10.79 19.42 |B32-1370 
Key Cap 12 x 12mm Red, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 |SW260-ND 24 6.43 9.66 17.39 | B32-1380 
Key Cap 9.5mm Diameter, Black, Fits 12mm Projected Actuator Type —  |SW847-ND 34 7.63 13.57 24.43 |B32-1610 
15 | Key Cap 9.5mm Diameter, Orange, Fits 12mm Projected Actuator Type —  |SW959-ND 34 7.63 13.57 24.43 |B32-1620 
Key Cap 9.5mm Diameter, Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Type —__|SW848-ND 34 7.63 13.57 24.43 | B32-1630 
— |Key Cap 9 x 9mm Light Grey, Fits 6mm Projected Actuator Types 9.0 _|SW891-ND 27 6.08 10.81 19.46 |B32-1400 
6mm Long Stroke Tact Switch 
16 | Tact Switch with Long Stroke and Positive Click — 70gf 7.3 _|SW426-ND Wal 16.08 28.58 51.44 | B3M-6009 
NEW! 6mm Middle Stroke Tact Switch NEW! 
SMT Sealed Tact Switch with Middle Stroke and Crisp Clicking Action — 200gf 3.4 |SW1064CT-NDt 61 13.67 24.30 43.74 | B3SL-1002P 
20A SMT Sealed Tact Switch with Middle Stroke and Crisp Clicking Action — 200g 3.4 |SW1064TR-ND$ 607.50/2,000 B3SL-1002P 
SMT Sealed Tact Switch with Middle Stroke and Crisp Clicking Action — 200gf 5.1 |SW1065CT-NDt 64 14.43 25.65 46.17 | B3SL-1022P 
SMT Sealed Tact Switch with Middle Stroke and Crisp Clicking Action — 200gf 5.1 | SW1065TR-NDt 484.79/1,400 B3SL-1022P 
+ Tape and Reel t+ Cut Tape 
Dim. H | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Omron 
Fig. | Description (mm) | Part No. u 25 50 Part No. ty. Pricing Part No. 
6mm Auto Placement; Flat Actuator (not washable) 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 100gf 4.3 | SW263CT-NDt 35 7.90 14.04 |SW263TB-NDA | 1,000 175.50 | B3F-6000BYOMZ 
17 Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 150gf 4.3 |SW797-ND 33 7.32 13.02 |— _ — | B3F-6002BYOMZ 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 100gf 5.0 |SW796-ND 35 7.84 13.94 |— _ — | B3F-6050BYOMZ 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 150gf 5.0 | SW264CT-NDt 36 8.13 14.45 |SW264TB-NDA __| 1,000 180.63 | B3F-6022BYOMZ 
6mm Auto Placement; Projected Actuator (not washable) 
18 Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 100gf 7.3 |SW798-ND 40 9.03 16.05 |— _— — | B3F-6050 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 150gf 7.3 |SW799-ND a7 8.28 14.72 |— _ — | B3F-6052BYOMZ 
19 | Tact Switch Auto-Placement, Water Tight, Dust Sealed —__|SW425CT-NDt 55 12.28 21.83 | SW425TB-NDA _| 1,000 272.88 | B3WN-6002 
6mm Process Sealed (not water washable) 
208 SMT Flat Actuator without Ground Terminal — 160gf 3.1 | SW261CT-NDt 15 16.93 30.09 | SW261TR-ND 3,000} 376.13/M | B3SN-3012P 
SMT Flat Actuator with Ground Terminal — 1609f 3.1 | SW262CT-NDt 15 16.93 30.09 | SW262TR-ND 3,000| 376.13/M__| B3SN-3112P 
SMT Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 100gf 3.1 | SW423CT-NDt AQ 10.98 19.52 | SW423TR-ND 3,000} 292.80/M |B3FS-1000P 
SMT Tact Switch 6mm Square — 160gf 4.3 | SW836CT-NDt 59 13.35 23.73 | SW836TR-ND 1,000 296.63 |B3S-1000P 
21A | SMT Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 150gf 3.1 | SW424CT-NDt AQ 10.98 19.52 | SW424TR-ND 3,000} 292.80/M |B3FS-1002P 
SMT Tact Switch 6mm Square — 230gf 4.3 | SW837CT-NDt 62 13.96 24.82 | SW837TR-ND 1,000 310.25 | B3S-1002P 
SMT Tact Switch 6mm Square — 160gf 4.3 _| SW844CT-NDt 56 12.70 22.58 | SW844TR-ND. 1,000 282.25 | B3S-1100P 
21B | SMT Tact Switch 6mm Spuare — 150gf 4.3 |SW1082-ND NEW! 54 12.24 21.76 |= _— —__|B3FS-1012 
6mm Process Sealed; Projected Actuator (not water washable) 
29 SPST Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 100gf 7.3 |SW791-ND 1.26 28.41 50.50 |— — — |B3FS-1050 Note: Sold in sheets 
SPST Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 150gf 7.3 |SW792-ND 1.26 28.41 50.50 |— — —_ |B3FS-1052 of 18 domes 
Ultra-low Profile Dome 
93 | Dome Key, Stainless Steel, 4mm diameter — | Sw978-ND 26 5.83 10.37 [= _ — ]B3D-4112 coven 
Dome Key, Stainless Steel, 5mm diameter —__|swg979-np 26 5.83 10.37 |— = —_|B3D-5112 eae _/ DOME 
24 Dome Array Sheet, Stainless Steel, 5mm diameter — |SW1018-ND 2.75 61.79 109.85 |— _— — _ |B3DA-0000-A 
Dome Array Sheet, Stainless Steel, 4mm diameter — __|SW1019-ND 2.75 61.79 109.85 |— _ —_ |B3DA-0010-A 
SEPERATOR 


A Tape and Box 


t Cut Tape 


IIluminated Tact Switches 


Features: » Bright and uniform illumination * Uniquely constructed diffusion panel * Snap-action contact 
construction for a positive click action * High contact reliability * Sealed switch part provides high contact 


reliability against dust 


Specifications: ¢ Switching Capacity: 50mA, 24VDC (resistive load) * Contact Resistance: 100mQ max- 


imum ¢ Bounce Time: 5ms maximum »* Vibration Resistance: Malfunction: 10 ~ 55 Hz, 1.5mm double 
amplitude * Shock Resistance: Destruction: 1,000 m/s? (approximately 100G) maximum, Malfunction: 100 


m/s? (approximately 10G) maximum »* Ambient Operating Temperature: -25°C ~ 70°C 
* Standard force 1.57 N: 1,000,000 operations minimum * Contact Configuration: SPST-NO 


Digi-Key Price Each Omron 

Description Part No. ol 25 50 Part No. 

Single Red LED, Red Cap SW1034-ND 2.46 2.22 1.97 B3W-9000-R1R 
Single Green LED, Green Cap SW1035-ND 2.46 2.22 1.97 B3W-9000-G1G 
Single Yellow LED, Yellow Cap SW1036-ND 2.46 2.22 1.97 B3W-9000-Y1Y 
Single Blue LED, Blue Cap SW1037-ND 3.96 3.57 3.17 B3W-9000-B1B 
Dual Red-Green LED, Milky white Cap SW1038-ND 3.27 2.95 2.62 B3W-9000-RG2N 
Single Blue LED, Milky white Cap SW1039-ND 3.96 3.57 3.17 B3W-9000-B1N 
Single Red LED, Milky white Cap SW1040-ND 2.46 2.22 1.97 B3W-9000-R1N 
Single Yellow LED, Milky white Cap SW1041-ND 2.46 2.22 1.97 B3W-9000-Y1N 
Single Green LED, Milky white Cap SW1042-ND 2.46 2.22 1.97 B3W-9000-G1N 


D3SH Miniature 


Detection Switches 


Omron’s ultra small size and ultra low profile detector switch is one of the smallest designs in the industry. Offered in both left actuation and 
right actuation versions in both standard lever and extended-long lever types. Although designed for camera door detection originally, the 
compact size of this switch makes it an ideal detector switch for portable equipment. 


Specifications: 


¢ Contact Resistance: 30 maximum ¢ Vibration Resistance: Malfunction: 10 ~ 55 Hz, 1.5mm double amplitude »* Shock Resistance: 
Destruction: 1,000 m/s? (approximately 100G) maximum, Malfunction: 300 m/s? (approximately 30G) maximum » Switch Function: OFF-MOM 


¢ Ambient Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 


Right Actuation 


Digi-Key Price Each Digi-Key T & R Pricing | Omron 

Description Part No. ll 2 50 Part No. 1,000 Part No. 
Standard Lever, Right with Boss SW1043CT-ND 1.27. 1415 1.02 |SW1043TR-ND 636.38  |D3SH-A1R 
Standard Lever, Right without Boss SW1044CT-ND 1.27. 1415 1.02 |SW1044TR-ND 636.38  |D3SH-AOR 
Standard Lever, Left with Boss SW1045CT-ND 1.27 1415 1.02 |SW1045TR-ND 636.38  |D3SH-A1L 
Standard Lever, Left without Boss SW1048CT-ND 1.27 1415 1.02 |SW1048TR-ND 636.38 | D3SH-AOL 
Long Lever, Right with Boss SW1046CT-ND 1.27 1415 1.02 |SW1046TR-ND 636.38  |D3SH-A1R1 
Long Lever, Right without Boss SW1047CT-ND 1.27 1415 1.02 |SW1047TR-ND 636.38  |D3SH-AOR1 


* Service Life: 


Left Actuation 


Digi®Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


2160 (usz010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


~ Digi-Key Price Each E-Switch 
> EeSWITCH’ Fig. | Description Part No. 110 100 | Part No. 
4 2 6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 160gf | EG1839-ND 37.33.29: | TL1105SF1600 
6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 250gf | EG1840-ND 37.33.29 _ | TL1105SF2500 
1 H 6mm Square 7.5mm Extended Actuator 100gf EG2502-ND 29° 26 = .22_ | TL1105SPF1000 
Tact Switches TL1 1 00 Series 3 |6mm Square 7.5mm Extended Actuator 160gf EG1861-ND 29° 26 = .22_| TL1105SPF160Q 
Specifications: » Contact Rating: 50mA @ 12VDC «Life Expectancy: 100,000 cycles * Contact Resistance: 100mQ 6mm Square 7.5mm Extended Actuator 250gf EG1862-ND 29.26.22 | TL1105SPF2500 
maximum typical @ 2vDC ~ AVDC «Insulation resistance: 100MQ minimum « Actuation Force: 160+50gf * Operating 6mm Square R/A 2.8mm Ext. Actuator 100gf EG2503-ND 51. 46 39 | TL1105JAF1000 
Temperature: -20°C ~ 70°C Dimensions in mm 4 |6mm Square R/A 2.8mm Ext. Actuator 160gf £G1863-ND 51.46.39 | TL1105yAF1600 
6mm Square R/A 2.8mmExt. Actuator 250gf EG1864-ND 51 46 39 | TL1105JAF2500 


5.00 


f 1250 Radial Lead Tact Switches Digi Reel’ 
p TL59 Series 


Specifications: 

* Contact Rating: 50mA @ 12VDC Life Expectancy: 
100,000 cycles Contact Resistance: 100mQ maximum 
typical @ 2VDC ~ 4VDC «Insulation resistance: 100MQ 
minimum Actuation Force: 100+50gf, 160+50gf, 


lx — 12.50 —+1 . i 260+50gf * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
H Dim. | Digi-Key Cut Tape Price Each | E-Switch 
mek Price Each Bewien Description (mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Fig. | Description Bet ae 1 10 100 | Part No 6.2mm Square, Actuator 160gf 4.3 |EG2532CT-ND 33 27 .24 | TL59NF1600 
. : 6.2mm Square, Actuator 160gf 4.3 |EG2532TB-NDt 127.60/1,000 TL59NF1600 
1_| 12mm Square Extended Actuator, Length 7.3 EG1821-ND 48 44 38 _ | TL1100F1600 6.2mm Square, Actuator 260gf 4.3 |EG4568CT-ND 33 27 24 | TL59NF260Q 
2 | Right Angle 12mm Square Ext. Act., Length 7.3 EG1822-ND 48 44 38 | TL1100CF160Q 6.2mm Square, Actuator 260gf 4.3 |EG4568TB-NDt 127.60/1,000 TLSQNF2600 
3 12mm Square Flat Actuator £G1023-ND 48 44 38 |TL1100DF1600 6.2mm Square, Actuator 100gf 5.00 | EG4378CT-ND 33 27 24 | TL59AF1000 
12mm Square Long Flat Actuator EG1826-ND 48 44 ~~ 38 |TL1100EF160Q 6.2mm Square, Actuator 100gf 5.00 | £G4378TR-NDA 127.60/1,000 TL59AF1000 
4 [12mm Square Post Actuator, Length 12.0 EG1024-ND Al37___.32 |TL1100FF1600 6.2mm Square, Actuator 160gf 5.00 | EG2533CT-ND 33 27 24 | TLSQAF1600 
5 [12mm Square R/A Post Actuator, Length 9.0 | EG1025-ND 60.62.53 | TL1t00GF1600 6.2mm Square, Actuator 160gf 5.00 | EG2523TB-NDT 127.60/1,000 —— / TLESAF1600 
6.2mm Square, Actuator 160gf 7.00 |EG4566CT-ND 33 27 .24 | TL59FF1600 
Key Caps 6.2mm Square, Actuator 160gf 7.00 _|EG4566TR-NDA 127.60/1,000 TL59FF1600 
W=12 x 12mm Black Fits 12mm Ext. Act. Types | EG1080-ND AQ A715 ] 4UBLK 6.2mm Square, Actuator 260gf 7.00 [EG4567CT-ND 32 ~«.26~«.23:| TLSQFF2600 
W=12 x 12mm Grey Fits 12mm Ext. Act. Types EG1079-ND AQ A715 | 4UGRY 6.2mm Square, Actuator 260gf 7.00 | EG4567TR-NDA 123.25/1,000. TL59FF2600 
W=12 x 12mm Red Fits 12mm Ext. Act. Types EG1078-ND A917) 15 | 4JRED t+ Tape and Box A Tape and Reel 
W=12 x 12mm White Fits 12mm Ext. Act. Types | EG1077-ND A947) 15 | 4UWHT 
~~ |W=8 x 8mm Black Fits, 12mm Ext. Act. Types EG1885-ND 19.17.15 | 6JBLK 4 = 
W=8 x 8mm Red Fits, 12mm Ext. Act. Types | EG1886-ND 1917 15 |6JRED Dual Tact Switches TL53 Series 
W=8 x 8mm White Fits 12mm Ext. Act. Types EG1887-ND 1900.17.15 | 6JWHT a Nene 
W=8 x 8mm Grey Fits 12mm Ext. Act. Types EG1888-ND A917 ~~ .15 | 6UGRY Specifications: Dimensions in mm 8 01.30 
* Contact Rating: 50mA @ 12VDC * Life Expectancy: 2 
100,000 cycles * Contact Resistance: 100mQ maximum 
7 4 typical @ 2VDC ~ 4VDC * Insulation resistance: 100MQ 
Tact Switches TL1 1 05 Series [@ sors | minimum «Actuation Force: 160+50gf » Operating 


Specifications: » Contact Rating: 50mA @ 12VDC (50mA @ 50VDC gold) * Life Expectancy: 100,000 cycles * Contact Temperature: -20°C ~ 70°C 
Resistance: 100mQ maximum typical @ 2VDC ~ 4VDC «Insulation resistance: 100MQ minimum « Actuation Force: 


100+50gf, 160+50gf, 250+50gf * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C ee Digi-Key Price Each E-Switch 
Dimensions in mm Description Part No. 1 10 100 | Part No. 

Dual Tact, 5.85mm Actuator 160gf EG4600-ND 156 140 1.21 | TLS3BFT600 

+7.00-+ Dual Tact, 6.15mm Actuator 160gf £G4601-ND 156 140 1.21 | TL53CF1600 

450 013-0 Dual Tact, 7.35mm Actuator 160gf £G4603-ND 1.56 1.40 1.21 [TL53EF1600 


1.034 55 le 


1+ 6.50+1 


Dual Tact Switches TL2243 Series 


|+7.00- 


o13-+ pe Specifications: Dimensions in mm 
o10 * Contact Rating: 50mA @ 12VDC * Life Expectancy: 
14.55 be 50,000 cycles * Contact Resistance: 100mQ maximum 
typical @ 2VDC ~ 4VDC * Insulation resistance: 100MOQ 
Digi-Key Price Each E-Switch minimum * Actuation Force: 180+50gf * Operating 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 |Part No. Temperature: -20°C ~ 70°C 
6mm Square 4.3mm Actuator 100gf £G2494-ND 20 18 =.15 |TL1105F100Q a F i 
6mm Square 4.3mm Actuator 160af £G1827-ND 20 18 15 |TL1105F1600 ie Digi-Key HODES E-Switch 
6mm Square 4.3mm Actuator 160af with ESD | EG2490-ND 30.27.23 |TLE1105F1600 Description Part No. 1 10100 _| Part No. 
6mm Square 4.3mm Actuator 250gf £G1828-ND 20. 18 15 |TL1105F2500 Dual Tact, 6.80mm Actuator 180gf EG4606-ND 64 58 50 | TL2243 
6mm Square 5mm Actuator 100gf £G2495-ND 29.26.22: | TL1105AF1000 
6mm Square 5mm Actuator 160gf £G1829-ND 29.26 = -.22 | TL1105AF160Q 
6mm Square 5mm Actuator 160gf with ESD £G2491-ND 30.27.23: | TLE1105AF1600 1 
6mm Square 5mm Actuator 250gf £G1830-ND 29° =©.26 = 22: | TL1105AF2500 Rectangu lar Tact Switches RoHS 
6mm Square 7.0mm Actuator 160gf £G4369-ND 20 18 15 |TL1105FF160Q 1 
6mm Square 7.3mm Actuator 100gf EG2496-ND 20.18.15 | TL1105EF1000 TL1 1 07 Series 
6mm Square 7.3mm Actuator 160gf £G1831-ND 20 18 15 |TL1105EF1600 Specifications: 
1 |6mm Square 7.3mm Actuator 250gf £G1832-ND 20 18 15 )TL1105EF250Q - a wilit i 
6mm Square 8.5mm Actuator 160gf £G4371-ND 20) 18 = .15 | TL1105PF160Q Sy aon cies Cant Seance NURS Eee 
6mm Square 9.5mm Actuator 100gf £G2497-ND 20. 18 15 |TL1105BF100Q typical @ 2VDC ~ 4VDC * Insulation resistance: 100mQ 
6mm Square 9.5mm Actuator 160gf £G1833-ND 20 18 15 |TL1105BF160Q minimum « Operating Force: 130+50gf, 180+50gf 
6mm Square 9.5mm Actuator 250gf £G1834-ND 20 18 15 |TL1105BF2500 * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
6mm Square 13mm Actuator 100gf £G2498-ND 20 18 15 |TL1105DF100Q 
6mm Square 13mm Actuator 160gf £G1865-ND 20. 18 15 |TL1105DF160Q HDim. | Digi-Key Price Each E-Switch 
6mm Square Gold Plating 13mm Actuator 160gf | EG4565-ND 1.01 91  .78 |TL1105DF160R Description (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
6mm Square 13mm Actuator 250gf £G1866-ND 20.18 —.15 |TL1105DF250Q 6x 3.5mm, 13001 43 £G2510-ND 38 34 30 1 TL1107AF130WO 
6mm Square 17mm Actuator 100gf £G2504-ND 32.29.25 | TL1105LF1000 i , 1909 4 : : 
6mm Square 17mm Actuator 160gf £G2505-ND 32.29 ~—-.25 |TL1105LF1600 6x 3.5mm, 180gf 4.3 |EG2511-ND 38 34 30 /TLT107AF180WO 
6mm Square 17mm Actuator 250gf £G2506-ND 32.29 25 |TL1105LF2500 6x 3.5mm, 130gf 5.0 | £G2512-ND 38 34 30 |TL1107BF130WQ 
6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 100gf |EG2499-ND 37 -.33.~—«.29 | TL1105WF1000 6x 3.5mm, 180gf 5.0 | £G2513-ND 38 34 30 _|TL1107BF180Wa 
6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 160gf | EG1835-ND 37° 33.29 _-|TL1105WF1600 
6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 250gf | EG1836-ND 37° 33.29: | TL1105WF2500 
6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 100gf | EG2507-ND 37.33.29 _|TL1105VF100Q H H RoHS 
6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 160gf | EG2508-ND 37.33.29 _|TL1105VF1600 Tact Switches TL1 1 40 Series — 
6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 250gf | EG2509-ND 37.33.29 -|TL1105VF2500 Specifications: - — 
6mm Square Right Angle 5.85mm Actuator 100gf | EG4559-ND 37.33.29 | TL1105XF1000 * Contact Rating: 50mA @ 30VDC «Life Expectancy: Dimensions in mm 
2 | 6mm Square Right Angle 5.85mm Actuator 160gf | EG4372-ND 37.33.29 -|TL1105XF160Q 1,000,000 cycles . Contact Resistance: 100mO @ 5VDC " 4.90 1.20 
6mm Square Right Angle 5.85mm Actuator 160gf | EG4373-ND 1.37 1.22 1.05 |TL1105XF160Q94V0 «Insulation resistance: 100MQ minimum « Actuation < 7 
6mm Square Right Angle 5.85mm Actuator 250gf | EG4560-ND 37.33.29 | TL1105XF2500 Force: 70+20gf * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C eo 
6mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 100gf | EG2500-ND 37.33.29: | TL1105RF1000 
6mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 160gf | EG1837-ND 37.33.29: TL1105RF1600 Digi-Key Price Each E-Switch 
6mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 250gf | EG1838-ND 37° 33.29: | TL1105RF2500 Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
6mm Square Right Angle 6.85mm Actuator 160gf | EG4370-ND 37° 33.29} TL1105MF1600 
6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 100gf | EG2501-ND 37.33.29 |TL1105SF1000 2-Lead, 6.2mm Square, 70gf EG4413-ND 60 54 46: | TL1140AF0700 


Digi®Reel” Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2161 
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NEW! Tact Switches TL52 Series 


Specifications: 


© Contact Rating: 50mA @ 12VDC * Mechanical Life: 100,000 cycles * Contact 
Resistance: 100mQ «Insulation resistance: 100MQ minimum @ 100VDC 
* Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 


Dimensions in mm 


Digi-Key Cut Tape Pricing E-Switch 
Description | Part No. 1 10 100 | Part No. 
260 of EG4672CT-ND 19 6.30 56.70 | TL52AF2600 
260 gf EG4672TR-NDA 304.50/1,000 TL52AF2600 
160 of EG4673CT-ND 19 6.30 56.70 | TL52AF1600 
160 of EG4673TR-NDA 304.50/1,000 TL52AF1600 


A Tape and Reel 


Soft Touch Tact Switches 
TL9000 Series 


Specifications: 

* Contact Rating: 50mA @ 12VDC «Life Expectancy: 
100,000 cycles minimum Contact Resistance: 
1,000mQ = Insulation resistance: 100MQ minimum 
Actuation Force: 120+50gf * Operating Temperature: 
-20°C ~ 70°C 


Dimensions in mm 


Digi-Key Price Each E-Switch 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
7.8mm Square 5.0mm Actuator 120gf EG4346-ND 43 38 .33 | TL9000F1200G 


Process Sealed Tact 
Switches TL61xx Series 


Specifications: 


igi@>Reel° RoHS 


SMT Subminiature Tact 
Switch Sample Kit 


Kit includes 10 each of denoted switches from the following series denoted: TL6120, TL3315, TL3350, 
TL3301, TL3302, TL3303, TL3310, TL1015, TL3320, TL3330, TL3342, TL3340, TL6700, TL1014, TL3200. 


MM EG4626-ND: 160: Pieces Total. <caisscniencsassnasnsicedesnadssncaasnedGedaasacadesadbpadaasadan se dues $32.00 


Tact Switches 
TL1150 Series 


Specifications: 

* Contact Rating: 50mA @ 30VDC =» Life 
Expectancy: 1,000,000 cycles » Contact Resistance: 
100mQ @ S5VDC «Insulation resistance: 100MQ 
minimum » Actuation Force: 70+20gf » Operating 
Temperature: -25°C ~ 85°C 


Dimensions in mm 


Digi-Key Price Each E-Switch 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
2-Lead, 6x6mm, 70gf EG4414-ND 54 AQ 42 |TL1150AF0700 


Process Sealed Tact 
Switches GS Series 


Specifications: 


© Contact Rating: 30mA @ 12VDC 

¢ Life Expectancy: 400,000 cycles 

* Contact Resistance: 50m0 initial 

«Insulation resistance: 100MQ minimum 
* Operating Force: 130+40gf 

* Operating Temperature: -40°C ~ 80°C 


Dimensions in mm 


* Contact Rating: 50mA @ 50VDC Life Expectancy: 50,000 cycles « Contact Resistance: 50mQ maximum typical @ Fig. | Description Diol Key 1 rose ce 100 ESwlicl 
oe . Ingulation feststance: 10,000MOQ minimum * Actuation Force: 130+50gf, 160+50gf, 300+50gf » Operating 4.7mm Actuator 130gf £G2517-ND 05 85 74 1 GS4,70F1300P 
emperature: -40°C ~ 85°C . eens 
Dimensions in mm 4.7mm Actuator 300gf EG2518-ND 95 85 74 | GS4.70F3000QP 
—762-~ 1 ]10mm Actuator 130gf EG2519-ND 95 85 .74 | GS10.00F1300P 
$ 10mm Actuator 300gf EG2520-ND 95 85 .74 | GS10.00F3000P 
5,08 10mm Actuator 130gf with ESD Pin EG2524-ND 1.22 98 .88 | GSE10.00F130QP 
9.907 2 6.34mm Right Angle Actuator 130gf EG2521-ND 1.15 1.03 89 | GSR6.34F1300R 
720 720 8.54mm Right Angle Actuator 130gf EG2522-ND 1.22 98 89 | GSR8.54F1300R 
-e z= 
Low Profile Tact Switches _Digi@Reel” 
Digi-Key Price Each E-Switch TL331 5 Series Dimensions in mm 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. ore ee 
4.7mm Actuator 130gf EG2638-ND 1.25. 1:12 .96 | TL6100AF1300P Speeitications: 
4.7mm Actuator 160gf £G2639-ND 1.25 1412 96 |TL6100AF1600P ee ba aera 
4.7mm Actuator 160gf with ESD Pin EG2650-ND 1.67 1.34 1.21 | TL6105AF1600P Resistance: 50MQ minimum @ 100VDC 
4.7mm Actuator 300gf £62640-ND 1.26 1.13 97 | TL6100AFs00QP + Operating Force: 10030gf, 160+-50gf, 250.-50of 
5.2mm Actuator 130gf £62641-ND 125 112 96 |TL6100BF1300P + Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
5.2mm Actuator 160gf EG2642-ND 1.26 © 1.13 .97 | TL6100BF160QP 
4 |5-2mm Actuator 300gf £G2643-ND 1.26 113  .97 |TL6100BF3000P Operating Digi-Key Cut Tape Pricing E-Switch 
6.9mm Actuator 130gf £G2644-ND 63 56 49 |TL6100CF1300P Force (gf) Part No. 1 10 100 | Part No. 
6.9mm Actuator 160gf EG2645-ND 1.26 = 1.13 .97 | TL6100CF1600P 400 EG4620CT-ND .20 1.62 14.58 | TL3315NF100Q 
6.9mm Actuator 300gf EG2646-ND 1.26 1.13 .97 | TL6100CF3000QP EG4620TR-NDA 337.50/5,000 TL3315NF1000 
10mm Actuator 130gf EG2647-ND 63 56 AQ | TL6100DF1300P EG4621CT-ND& .20 1.62 14.58 | TL3315NF160Q 
10mm Actuator 160gf EG2648-ND 1.26 © 1.13 .97 | TL6100DF1600P 160 EG4621TR-NDA 337.50/5,000 TL3315NF160Q 
10mm Actuator 160gf with ESD Pin EG2653-ND 1.46 1.31 1.13 | TL6105DF160QP EG4622CT-ND 20 1.62 14.58 |TL3315NF2500 
10mm Actuator 300gf £G2649-ND 1.26 1.13.97 | TL6100DF3000P 250 £G4622TR-NDA 337.50/5,000 TL3315NF2500 
3.5mm Right Angle Actuator 130gf EG4362-ND 1.41 1.27 1.09 | TL6110AF1300QP {A Tape and Reel —— 
ee a an pened a eee 7 : Hee aioe ore ‘A £G4626-ND SMT Subminiature Tact Switch Sample Kit includes 10 each of switches denoted 
2 | 4.0mm Right Angle Actuator 300gf EG4348-ND 142 1.27 1.10 |TL6110BF300QP 
5.7mm Right Angle Actuator 160gf EG4349-ND 144 1.29 1.11 | TL6110CF1600P H H Digi®Reel° 
8.7mm Right Angle Actuator 160gf EG4359-ND 144 1.29 1.11 | TL6110DF160QP Dual Action Tact Switches Digi Reel 
8.7mm Right Angle Actuator 300gf EG4360-ND 1.45 1.30 1.12 | TL6110DF3000P 
SMT 4.7mm Actuator 160gf EG4350CT-ND§ 1.64 1.32 1.19 | TL6120AF1600G TL3350 Series 
SMT 4.7mm Actuator 160gf EG4350TR-NDA 635.10/1,000 TL6120AF1600G Specifications: * Contact Rating: 30VDC @ 20mA » Life Cycle: 10,000 minimum « Contact Resistance: 200m maximum 
SMT 4.7mm Actuator 300gf EG4354CT-ND§& 164 1.32 1.19 |TL6120AF3000G * Stroke: 1st - 0.30+0.10, 2nd - 0.55+0.15. » Actuation Forces: 1st - 100+40gf, 2nd - 250+80gf Diinenisichisin rit 
SMT 4.7mm Actuator 300gf EG4354TR-NDA 635.10/1,000 TL6120AF3000G 
SMT 5.2mm Actuator 130gf EG4351CT-ND§ 1.64 1.32 1.19 | TL6120BF1300G 
SMT 5.2mm Actuator 130gf EG4351TR-NDA 635.10/1,000 TL6120BF1300G 
3 SMT 5.2mm Actuator 300gf EG4352CT-ND§ 1.64 1.32 1.19 | TL6120BF3000G 
SMT 5.2mm Actuator 300gf EG4352TR-NDA 635.10/1,000 TL6120BF3000G 2 
SMT 6.9mm Actuator 160gf EG4353CT-ND§ 1.64 1.32 1.19 |TL6120CF1600G NORMAL POSITION 1STMOVEMENT — 2ND MOVEMENT 
SMT 6.9mm Actuator 160gf EG4353TR-NDA 536.55/700 TL6120CF1600G 
SMT 6.9mm Actuator 300gf EG4355CT-ND§ 1.64 1.32 1.19 |TL6120CF3000G 
SMT 6.9mm Actuator 300gf EG4355TR-NDA 536.55/700 TL6120CF3000G Dim. H | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T&R Pricing | E-Switch 
SMT 10mm Actuator 300gf EG4356CT-ND§ 1.64 132 1.19 |TL6120DF3000G Function (mm) [Part No. 110 100 | Part No. 1,200 | Part No. 
SMT 10mm Actuator 300gf EG4356TR-NDA 262.80/300 TL6120DF3000G Without Actuator 2.00 |EG4411CT-ND 1.27 1.02  .92}EG4411TR-ND | 491.55/M |TL3350AF100Q 
With Actuator 3.80 |EG4412CT-NDA| 1.27 1.02  .92|EG4412TR-ND | 491.55/M | TL3350BF1000 


§ Cut Tape A Tape and Reel 
A EG4626-ND SMT Subminiature Tact Switch Sample Kit includes 10 each of switches denoted 


A EG4626-ND SMT Subminiature Tact Switch Sample Kit includes 10 each of switches denoted 


Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2162 (usz010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SMT Tact Switches 


“— Erewirer TL3303 Series 


4 ®@ 
SMT Tact Switches DigigpReel * Contact Rating: 50mA @ 12VDC « Life Expectancy: 100,000 1 10.00 —+| 
TL3301 Series cycles typical » Contact Resistance: 100mQ maximum 
initial @ 2VDC ~ 4VDC * Insulation resistance: 100MQ i p 3.10 |. 6.80 + 
Specifications: * Contact Rating: 50mA @ 12VDC Life Expectancy: 100,000 cycles typical * Contact Resistance: 100m minimum « Actuation Force: 100+50gf, 160:50gf, 260+50gf oO 


maximum initial @ 2VDC ~ 4VDC * Insulation resistance: 100MQ minimum «Actuation Force: 160+50gf, 260150gf * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 


Dimensions in mm Digi-Key Cut Tape Price Each =| E-Switch 


Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
6mm Square 3.1mm Actuator 100gf EG4586CT-ND 99 80 72 |TL3303F1000G 
6mm Square 3.1mm Actuator 100gf EG4586TR-NDA 576.38/1,500 TL3303F1000G 
6mm Square 3.1mm Actuator 160gf EG4607CT-NDA .99 -80 72 |TL3303F1600G 
6mm Square 3.1mm Actuator 160gf EG4607TR-NDA 576.38/1,500 TL3303F1600G 
6mm Square 3.1mm Actuator 260gf EG4587CT-ND 99 -80 72_|1L3303F2600G 
6mm Square 3.1mm Actuator 260gf EG4587TR-NDA 576.38/1,500 TL3303F2600G 
A Tape and Reel 
A EG4626-ND SMT Subminiature Tact Switch Sample Kit includes 10 each of switches denoted 
Digi-Key Cut Tape Price Each |¢ switch 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 |Part No. SMT Tact Switches D @Ree ® ® RoHS 
6mm Square SMT 4.3mm Actuator 160gf EG1867CT-ND 53 43 39 | TL3301NF1600G/TR a - 
6mm Square SMT 4.3mm Actuator 160gf EG1867TR-NDA |  204.45/1,000 | TL3301NF1600G/TR TL3304 Series Dimensions in mm 
6mm Square SMT 4.3mm Actuator 260gf EG1868CT-ND& | 53 43 .39 |TL3301NF2600G Specifications: 
6mm Square SMT 4.3mm Actuator 260gf EG1868TR-NDA 204.45/1,000 | TL3301NF2600G * Contact Rating: 50mA @ 50VDC * Mechanical Life: 
6mm Square SMT 5.0mm Act. 160gf Gull Wing | EG2526CT-ND 53 43 ~~ 39 | TL3301AF1600G 100,000 cycles typical » Contact Resistance: 20mQ 
[mm Square SMT 5.0mm Act. 160gf Gull Wing EG2526TR-NDA 204.45/1,000 | TL3301AF1600G maximum initial @ 2VDC ~ 4VDC, 100mA * Insulation 
6mm Square SMT 5.0mm Act, 260gf Gull Wing | EG2527CT-ND 53.43.39 | TL3301AF2600G resistance: 100MQ minimum « Actuation Force: 160+50gf 
6mm Square SMT 5.0mm Act. 260gf Gull Wing | EG2527TR-NDA 204.45/1,000 | TL3301AF2600G Digi-Key Cut Tape Price Each] E-Gwitch 
6mm Square SMT 7.0mm Actuator 160gf EG4375CT-ND 53 43 ~~ 39 | TL3301FF1600G Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
6mm Square SMT 7.0mm Actuator 160gf EG4375TR-NDA 172.73/700 TL3301FF1600G SMT 3.44mm Actuator 160gf Gull Wing EG2530CT-ND 99 80 72 | TL3304AF1600G 
&mm Square SMT 8.5mm Act. 160gf Gull Wing |EG45620T-ND | 53 43 39 |TL9301PF1600G oui Sem Actuate (oat eter ba Bee <6 a aren Le ipierea 
6mm Square SMT 8.5mm Act. 160gf Gull Wing | EG4562TR-NDA 160.39/650 TL3301PF1600G6 3.4mm SMT 3.4mm Actuator 160gf J-Lead EG4377TR-NDA 614.80/1,600 TL3304AF260QJ 
6mm Square SMT 7.3mm Ext. Actuator 160gf | EG1869CT-ND 53 43 .39 |TL3301SPF1600G A Tape and Reel 
2 6mm Square SMT 7.3mm Ext. Actuator 160gf | EG1869TR-NDA 172.73/700 TL3301SPF160QG 
6mm Square SMT 7.3mm Ext. Actuator 260gf EG1870CT-ND 53 43 .39 |TL3301SPF2600G . — 6 
6mm Square SMT 7.3mm Ext. Actuator 260gf | EG1870TR-NDA 172.73/700 | TL3301SPF2600G SMT Tact Switches Normally Digi@pRee! 
6mm Square SMT 4.3mm Actuator 160gf J-Lead | EG4376CT-ND 61 49°45 |TL3301NF160QJ H . a 
g_ | 6mm Square SMT 4.3mm Actuator 160gf J-Lead | EG43767R-NDA 259.99/1,100 | TL3301NF160QJ Closed TL331 0 Series Dimensions in mm 
6mm Square SMT 5.0mm Actuator 160gf J-Lead | EG4374CT-ND 61 49 45 | TL3301AF160QJ Specifications: 
n ij * Contact Rating: 50mA @ SOVDC * Life Expectancy: 100,000 00 = 800 =! 
6mm S SMT 5.0mm Actuator 160gf J-Lead | EG4374TR-NDA 259.99/1,100 TL3301AF160QJ I 5 | 
nents sei ta MM, cycles for F100, 50,000 cycles for F200 » Contact Resistance: C oO Cia 
A Tape and Reel 100mQ maximum typical @ 2VDC ~ 4VDC »* Insulation SS 5.00 1 
4 £G4626-ND SMT Subminiature Tact Switch Sample Kit includes 10 each of switches denoted resistance: 1000MQ_ * Actuation Force: 100+40gf, 200+50gf * 7, I+ 5.00 +| 
© Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
it ® Digi-Key Cut Tape Price Each | E-Switch 
Rectan g Uu lar SMT Tact Digi Reel Description Part No. 1 10 100 | Part No. 

i i SMT 2.5mm Actuator 120gf Normally Closed EG4588CT-ND 86 69 63 | TL3310AF1200G 
Switches TL3302 Series SMT 2.5mm Actuator 120gf Normally Closed EG4588TR-NDA 897.00/3,000 TL3310AF1200G 
Specifications: * Contact Rating: 50mA @ 12VDC «Life Expectancy: 50,000 cycles * Contact Resistance: 100mQ SMT 2.5mm Actuator 200gf Normally Closed EG4589CT-ND& 86 69 63 | TL3310AF2000G 
maximum typical @ 2VDC ~ 4VDC * Insulation resistance: 100MQ minimum Actuation Force: 130+50gf, 180+509f, SMT 2.5mm Actuator 200gf Normally Closed EG4589TR-NDA 897.00/3,000 TL3310AF20006 
260+50gf * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C A Tape and Reel 


Dimensions in mm A £G4626-ND SMT Subminiature Tact Switch Sample Kit includes 10 each of switches denoted 


1 13.20—+| 5 


J ewo Ela] *| 1 SMT Tact Switches 
TL1015 Series 


Specifications: 
* Contact Rating: 50mA @ 12VDC «Life Expectancy: 
50,000 cycles minimum «Contact Resistance: 100mQ 


HDim. | Digi-Key Cut Tape Price Each | £-Switch maximum «Insulation resistance: 100MQ minimum 
Fig. | Description (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. «Actuation Force: 160+50gf * Operating Temperature: 
6x 3.5mm, 180gf Gull Wing 4.3 |EG2528CT-ND 72 58 52 |TL3302AF1800G -20°C ~ 70°C 
1 [6% 3.5mm, 180gf Gull Wing 4.3 |EG2528TR-NDA 498.51/1,800 | TL3302AF1800G Digi-Key Cut Tape Price Each |E-Switeh 
6 x 3.5mm, 180gf Gull Wing 5.0 EG2529CT-ND& 72 58 .52 | TL3302BF180QG/TR Description Part No. qi 10 100 | Part No. 
6x 3.5mm, 180gf Gull Wing 5.0 _|EG2529TR-NDA 498.51/1,800 _| TL3302BF180QG/TR T60gf Gull Wing without Boss EG4344CT-ND& T0584 _~_—«.76 | TLIOTSAFT600G 
6x 3.5mm, 130gf Gull Wing 43 EG4582CT-ND 72 58 52 | TL3302AF1300G 160gf Gull Wing without Boss EG4344TR-NDA 906.75/2,500 TL1015AF1600G 
: i 160gf Gull Wing with Boss EG4345CT-ND 1.05 84 — .76 |TL1015BF1600G 
6x3.5mm, 130gf Gull Wing 4.3 |EG4582TR-NDA 498.51/1,800 | TL3302AF1300G 160gf Gull Wing with Boss eer euteapee tN 006.75/2.500 "| TLIO1SBF16006 
6x 3.5mm, 260gf Gull Wing 4.3 |EG4584CT-ND 72 58 52 |TL3302AF2600G Tape and Reel 
 |6x3.5mm, 260gf Gull Wing 4.3 |EG4584TR-NDA 498.51/1,800 TL3302AF2600G 4 £G4626-ND SMT Subminiature Tact Switch Sample Kit includes 10 each of switches denoted 
6x 3.5mm, 130gf Gull Wing 5.0 _|EG4583CT-ND 72 58 52 |TL3302BF1300G 
6x 3.5mm, 130gf Gull Wing 5.0 |EG4583TR-NDA 498.51/1,800 | TL3302BF1300G : 7 
6x 3.5mm, 260gf Gull Wing 5.0 |EG4585CT-ND 72 58 52 |TL3302BF26006 SMT Tact Switches Right Digi@Reel” 
6x 3.5mm, 260gf Gull Wing 5.0 _|EG4585TR-NDA 498.51/1,800 __| TL3302BF2600G iz 
6 x 3.5mm, 130gf J-Lead 43 |EG4578CT-ND 8972.64 | TL3302AF1300) Angle TL3330 Series Dimensions in mm 
6x 3.5mm, 130gf J-Lead 4.3 |EG4578TR-NDA 618.57/1,800 | TL8302AF130QJ Specifications: 
6x 3.5mm, 180gf J-Lead 4.3 |EG4576CT-ND 89 72 64 | TL3302AF180QJ * Contact Rating: 50mA @ 12VDC «Life Expectancy: 
6x 3.5mm, 180gf J-Lead 4.3 |EG4576TR-NDA 618.57/1,800 | TL3302AF180QJ 50,000 cycles for F130, 30,000 cycles for F260 * Contact 
6 x 3.5mm, 260gf J-Lead 4.3 |EG4580CT-ND 89 72 64 | TL3302AF260QJ Sena pa ane Gar agar heres 
7 a * Actuation Force: +401, +909 
3g, [6% 3.5mm, 260gf J-Lead 43 |EG4580TR-NDA 618.57/1,800 | TL3302AF260QJ « Operating Temperature: 20°C - 70°C 
6x 3.5mm, 130gf J-Lead 5.0 |EG4579CT-ND 89 72 64 |TL3302BF130QJ 
6 x 3.5mm, 130gf J-Lead 5.0 | EG4579TR-NDA 618.57/1,800 | TL3302BF130QJ Digi-Key Cut Tape Price Each | E-Switch 
6x 3.5mm, 180gf J-Lead 5.0 |EG4577CT-ND 89 72 64 | TL3302BF180QJ Description Part No. 1 10 100 [Part No. 
6x 3.5mm, 180gf J-Lead 5.0 _|EG4577TR-NDA 618.57/1,800 _| TL3302BF180QJ som uate eat aul ae Beas 53 ii a = 39 Le tee 
5mm Actuator 130gf Gull Wing - .24/2,. 
6x 3.5mm, 260gf J-Lead 5.0 |EG4581CT-ND 89 7264 | TL3302BF2600J 3.5mm Actuator 260g Gull Wing £G4389CT-ND 53 43 ~—«.39._‘-| TL8330AF2600G 
6 x 3.5mm, 260gf J-Lead 5.0 |EG4581TR-NDA 618.57/1,800 | TL3302BF260QJ 3.5mm Actuator 260gf Gull Wing EG43897TR-NDA 470.24/2,300 TL3330AF2600G 
A Tape and Reel A Tape and Reel 
A EG4626-ND SMT Subminiature Tact Switch Sample Kit includes 10 each of switches denoted A EG4626-ND SMT Subminiature Tact Switch Sample Kit includes 10 each of switches denoted 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2163 
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Right Angle SMT Tact 
Switches TL3320 Series 


Specifications: 


* Contact Rating: 50mA @ 12VDC «Life 
Expectancy: 80,000 cycles (50,000 for 250gf) 


Digi@Reel’ 


Dimensions in mm 


SMT Side Mount Actuated 


Tact Switches TL1014 Series 


Specifications: 


* Contact Rating: 50mA @ 12VDC «Life Expectancy: 
100,000 cycles minimum * Contact Resistance: 100mQ 
maximum * Insulation resistance: 100MQ minimum 
* Actuation Force: 180+50gf minimum « Operating 


Temperature: -20°C ~ 70°C 


* Contact Resistance: 100m @ SVDC » Insulation 

resistance: 100MQ minimum » Operating 

Temperature: -20°C ~ 70°C 

Digi-Key Cut Tape Price Each E-Switch 

Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
3.15mm Actuator 100gf Gull Wing EG4390CT-ND 60 48 43 | TL3320AF100Q 
3.15mm Actuator 100gf Gull Wing EG4390TR-NDA 139.13/500 TL3320AF100Q 
3.15mm Actuator 130gf Gull Wing EG4391CT-ND 60 48 43 | TL3320AF130Q 
3.15mm Actuator 130gf Gull Wing EG4391TR-NDA 139.13/500 TL3320AF130Q 
3.15mm Actuator 160gf Gull Wing EG4392CT-ND 60 48 43 _|TL3320AF160Q 
3.15mm Actuator 160gf Gull Wing EG4392TR-NDA 139.13/500 TL3320AF160Q 
3.15mm Actuator 250gf Gull Wing EG4404CT-ND 60 48 43 | TL3320AF250Q 
3.15mm Actuator 2509f Gull Wing EG4404TR-NDA 139.13/500 TL3320AF250Q 
3.85mm Actuator 100gf Gull Wing EG4393CT-ND& 60 48 43 |TL3320BF100Q 
3.85mm Actuator 100gf Gull Wing EG4393TR-NDA 139.13/500 TL3320BF100Q 
3.85mm Actuator 130gf Gull Wing EG4394CT-ND 60 48 43 | TL3320BF130Q 
3.85mm Actuator 130gf Gull Wing EG4394TR-NDA 139.13/500 TL3320BF130Q 
3.85mm Actuator 160gf Gull Wing EG4395CT-ND 60 48 43 | TL3320BF160Q 
3.85mm Actuator 160gf Gull Wing EG4395TR-NDA 139.13/500 TL3320BF160Q 
3.85mm Actuator 250gf Gull Wing EG4396CT-ND 60 48 43 | TL3320BF2500 
3.85mm Actuator 250gf Gull Wing EG4396TR-NDA 139.13/500 TL3320BF250Q 


A Tape and Reel 


A EG4626-ND SMT Subminiature Tact Switch Sample Kit includes 10 each of switches denoted 


SMT Tact Switches 
TL3342 Series 


Specifications: 


Reel 


* Contact Rating: 50mA @ 12VDC «Life Expectancy: 100,000 cycles typical * Contact Resistance: 20mQ maximum intial 
@ 2VDC ~ 4VDC, 100mA * Insulation resistance: 100MQ « Actuation Force: 160+50gf 


Dimensions in mm 


Digi-Key Cut Tape Price Each | £-switch 
Description Part No. il 10 100 | Part No. 
SMT 1.5mm Actuator 160gf Gull Wing £G2531CT-ND& 72 58 52 | 1L3342F1600G/TR 
SMT 1.5mm Actuator 160gf Gull Wing EG2531TR-NDA 993.20/4,000 TL3342F1600G/TR 


A Tape and Reel 


Digi-Key Cut Tape Price Each | £-switch 
Description Part No. fl 10 100 | Part No. 
180gf Gull Wing without Boss EG4342CT-ND 93 15 .67 | TL1014AF1800G 
180gf Gull Wing without Boss EG4342TR-NDA 967.20/3,000 TL1014AF1800G 
180gf Gull Wing with Boss EG4343CT-ND& 93 15 .67 | TL1014BF1800G 
180gf Gull Wing with Boss EG4343TR-NDA 967.20/3,000 TL1014BF1800G 


A Tape and Reel 


A £G4626-ND SMT Subminiature Tact Switch Sample Kit includes 10 each of switches denoted 


Sealed SMT Tact Switches 


TL6700 Series 


Digi®Reel® 


Specifications: * Contact Rating: 50mA @ 12VDC « Life Expectancy: 100,000 cycles typical * Contact Resistance: 100mQ 
maximum initial @ 2VDC ~ 4VDC «Insulation resistance: 100mQ minimum « Operating Force: 160+50gf, 260+50gf 


* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 


Dimensions in mm 


Digi-Key Cut Tape Price Each | £-Switch 

Fig. |Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Flush Actuator 160gf J-Lead EG4380CT-ND 1.01 81 73 | TL6700NF160QJ 
Flush Actuator 160gf J-Lead EG4380TR-NDA 741.10/1,900 TL6700NF1600J 
3.4mm Actuator 160gf J-Lead EG4381CT-ND 1.01 81 .73 | TL6700AF160QJ 

{ 3.4mm Actuator 160gf J-Lead EG4381TR-NDA 624.08/1,600 TL6700AF160QJ 
Flush Actuator 260gf J-Lead EG4382CT-ND 1.01 81 -73 | TL6700NF2600J 
Flush Actuator 260gf J-Lead EG4382TR-NDA 741.10/1,900 TL6700NF260QJ 
3.4mm Actuator 260gf J-Lead EG4383CT-ND& 1.01 81 .73 | TL6700AF260QJ 
3.4mm Actuator 260gf J-Lead EG4383TR-NDA 624.08/1,600 TL6700AF260QJ 
Flush Actuator 160gf Gull Wing EG4384CT-ND& 1.01 81 .73 | TL6700NF1600G 
Flush Actuator 160gf Gull Wing EG4384TR-NDA 546.07/1,400 TL6700NF1600G 
3.4mm Actuator 160gf Gull Wing EG4385CT-ND 1.01 81 .73 | TL6700AF1600G 
9 3.4mm Actuator 160gf Gull Wing EG4385TR-NDA 546.07/1,400 TL6700AF1600G 

Flush Actuator 260gf Gull Wing EG4386CT-ND 1.01 81 -73 | TL6700NF2600G 
Flush Actuator 260gf Gull Wing EG4386TR-NDA 546.07/1,400 TL6700NF2600G 
3.4mm Actuator 260gf Gull Wing EG4387CT-ND 1.01 81 .73 | TL6700AF2600G 
3.4mm Actuator 260gf Gull Wing EG4387TR-NDA 546.07/1,400 TL6700AF2600G 

A Tape and Reel 

4 EG4626-ND SMT Subminiature Tact Switch Sample Kit includes 10 each of switches denoted 

Dual LED Tact Switches Digi Reel” oS 


TL3200 Series 


A EG4626-ND SMT Subminiature Tact Switch Sample Kit includes 10 each of switches denoted 


SMT Tact Switches Digi@Reel’ |) fois 
Subminiature TL3340 Series Dimensions in mm 


Specifications: 

* Contact Rating: 50mA @ 12VDC =» Life 
Expectancy: Mechanical and Electrical 100,000 
cycles Contact Resistance: 500mQ maximum 
intial + Insulation resistance: 100MQ minimum 
@ 100V Actuation Force: 160+50gf * Operating 
Temperature: -35°C ~ 85°C 


Digi-Key Cut Tape Price Each =| E-Switch 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
SMT Right Angle 160g9f Gull Wing £G4627CT-ND& 64 51 46 | TL3340AF1600G 
SMT Right Angle 160gf Gull Wing EG4627TR-NDA 493.00/2,000 TL3340AF1600G 


A Tape and Reel 
A EG4626-ND SMT Subminiature Tact Switch Sample Kit includes 10 each of switches denoted 


NEW! SMT Snap Action DigiDReel” RoHS 
Switches TS2 Series Dimensions in mm. 


Specifications: 


Specifications: * Contact Rating: 12VDC, 50mA maximum « Operating Life: 30,000 Cycles * Contact Resistance: 500mQ 
maximum « Insulation Resistance: 100VDC, 100MQ minimum « Travel: 0.25mm_ « Operating Force: 160 +75/-30gf 
Switching Function: Momentary * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 


Dimensions in mm 


Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T&R Pricing |E-Switch 

Color Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
Green/Red |EG4409CT-ND 3.14 2.52 2.27 |EG4409TR-ND 1089.40/M | TL3200AF160GRQ 
Red/Red__|EG4410CT-ND&A 3.14 2.52 2.27 | EG4410TR-ND 1089.40/M__| TL3200AF160RRQ 


A EG4626-ND SMT Subminiature Tact Switch Sample Kit includes 10 each of switches denoted 


IIluminated Tact Switches 
TL1240 Series 


Specifications: 

* Contact Rating: 50mA @ 12VDC «Life Expectancy: 
100,000 cycles »* Contact Resistance: 100mQ maximum 
typical, initial @ 2VDC ~ 4VDC * Actuation Force: 160gf 
+ 50gf * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 


Dimensions in mm 


ac Peak Forward | Luminous | Forward A 
* Contact Rating: 0.1A @ 125VAC or 48VDC LED | Cap Current | Intensity | Voltage | Digi-Key Price Each E-Switch 
* Mechanical Life: 3,000,000 cycles * Contact Color | Color (mA) (med) (V) | Part No. 1 10 100 |Part No. 
Resistance: 300mQ @ 5SVDC = Insulation No LED| No Cap — = — — |EG4609-ND 77 69 60 |TL1240NQ 
resistance: 100MO minimum @ 500VDC No LED] Black - - —  |EG4610-ND 97.87 75 | TL1240NQ1JBLK 
* Operating Force: 70+20gf * Operating Green | No Cap 25 3 28 |EG4611-ND 212 189 1.63 |TL124060 
Temperature: -25°C ~ 85°C Red | No Cap 30 25 23 |G4612-ND 212 1.89 1.63 |TL1240RQ 
Yellow | No Cap 20 9 2.8 |EG4613-ND 212 189 1.63 |TL1240va 
Digi Key Cut Tape Pricing E-Switch Green | Clear 25 3 28  |EG4614-ND 2.31 2.07 1.78 |TL1240GQTJCLR 
aa Red | Clear 30 25 23 |EG4615-ND 231 207 1.78 |TL1240RQ1JCLR 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
— Yellow | Clear 20 9 28  |EG4616-ND 231 207 1.78 |TL1240YQ1JCLR 
SMT Sub-Mini 70gf EG4686CT-ND 86 6.90 62.10 _/820100F070S Red | Black 30 25 23  |EG4617-ND 3.37 3.01 2.59 |TL1240RQ2JBLK 
SMT Sub-Mini 70gf EG4686TR-NDA 333.50/1,000 TS20100F070S Yellow | Black 20 9 2.8 |EG4618-ND 3.37 3.01 2.59 |TL1240YQ2UBLK 
Green [ Black 25 3 2.8 [EG4619-ND 3.37__3.01 2.59 [TL1240GQ2JBLK 


A Tape and Reel 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2164 (uszo010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(> E+switcH: Navigation Switches 
~ JS1200, JS1300 and JS5208 Multi-Directional 
NEW! Illuminated Right Angle JS1200 JS1300 JS5208 

Tact Switches TL1250 Series riersinsinmm | | oo pCO canner 


Specifications: 


Dimensions in mm 


* Contact Rating: 50mA @ 12VDC . ; 5.00 
ating: ; 5 | 4.50 
* Mechanical Life: 50,000 cycles ss ° 
f 79420 
* Contact Resistance: 100mQ @ 5VDC QO } 91.007 3! <4 
«Insulation resistance: 100MQ minimum 7 2. so got 
@ 100VDC * Operating Temperature: 6 i 2.5041 : 
-20°C ~ 70°C 
Operating | Forward | Luminous} Forward nee 
LED Force | Current | Intensity | Voltage | Digi-Key Pricing E-Switch 
Color (gf) (mA) (med) | (@ 20mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Blue 180 20 250 3.65 ~ 4.2 | EG4674-NDt 5.53 49.30 425.00 ) TL1250F180BRRCLR 
Green 180 20 400 2.1~2.5 |EG4675-NDt 3.97 35.38 305.00 | TL1250F180GRRCLR 
Red 180 20 1800 | 1.95 ~ 2.5 |EG4676-NDt 3.97 35.38 305.00 | TL1250F180RRRCLR 
Blue 280 20 250 3.65 ~ 4.2 | EG4677-NDt 5.53 49.30 425.00 ) TL1250F280BRRCLR 
Green| 280 20 400 2.1~2.5 |EG4678-NDt 3.97 35.38 305.00 | TL1250F280GRRCLR 
Red 280 20 1800 | 1.95 ~ 2.5 |EG4679-NDt 3.97 35.38 305.00 | TL1250F280RRRCLR 
Blue 180 20 250 3.65 ~ 4.2 |EG4680-ND$ 4.88 43.50 375.00 | TL1250F180BQRCLR JS1200 Series: Mechanical Specifications: * Mechanical Life: 200,000 actuations in any direction © Typical Travel: Push: 
Green] 180 20 400 | 2.1~2.5 /EG4681-ND$ ] 3.45 30.74 265.00 | TL1250F180GQRCLR 0.154/-.01mm; Tilt: 0.204/-.01 * Switching Function: Momentary Electrical Specifications: * Contact Rating: 12VDC, 
Red 180 20 1800 | 1.95 ~ 2.5 |EG4682-ND$ 3.45 30.74 = 265.00 | TL1250F180RQRCLR 20mA «Contact Resistance (Initial maximum): 500mQ « Insulation Resistance: 100MQ «Dielectric Strength: 100VAC 
Blue | 280 20 250 | 3.65 ~ 4.2 |EG4683-ND$ | 4.88 43.50 375.00 | TL1250F280BQRCLR Environmental Specifications: » Operating Temperature: -25°C ~ 70°C 
Green| 280 20 400 2.1~2.5 |EG4684-ND$ | 3.45 30.74 265.00 | TL1250F280GQRCLR JS1300 Series: Mechanical Specifications: * Mechanical Life: 100,000 actuations »* Typical Travel: Center: 
Red 280 20 1800 |1.95~2.5}EG4685-ND¢ | 3.45 30.74 265.00 | TL1250F280RORCLR 0.19 +/- 0.15mm; Tilt: 0.35+/-0.15mm * Switching Function: Momentary Electrical Specifications: * Contact Rating: 
+ Gold + Silver 12VDC, 50mA * Contact Resistance (Initial maximum): 100mQ «Insulation Resistance: 100MQ. * Dielectric Strength: 


250VAC Environmental Specifications: * Operating Temperature: -25°C ~ 70°C 

JS5208 Series: Specifications: * Contact Rating: 20mA, 15VDC * Life Expectancy: 100,000 actuations * Contact 
Resistance: (Initial maximum) 100m. » Operating Force: Tilt: 280+/-100 grams; Push: 500+/-150 grams» Dielectric: 
250VAC * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Travel: Tilt: 8°; Push: 1.0 +/-0.2mm 


Iluminated Tact Switches 
TL1290 Series 


Dimensions in mm Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel _| E-Switch 
Specifications: Function Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
; JS1200 Series 
«Contact Rating: 100mA @ 32VDC 
With Select and Boss |EG4357CT-ND | 1.80 1.44 1.30 }EG4357TR-ND 750 630.00 | JS1200AAQ 


Electrical Life: 25,000 cycles * Contact 
Resistance: 250mQ initial maximum 
* Insulation Resistance: 100MQ minimum 
at 500VDC * Travel: 1.0 + 0.2mm to 
Electrical Make; 2.0 + 0.2mm Full Travel 
* Dielectric Strength: 250VAC » Force: 
500 + 125gf »* Operating Temperature: 
-20°C ~ 70°C 


With Select,no Boss |EG4358CT-ND | 3.32 2.66 2.39 |EG4358TR-ND | 1,500 | 1281.80/M |JS1200ABQ 
JS1300 Series 
With Select,no Boss |EG4408CT-ND | 2.44 1.96 1.76 |EG4408TR-ND | 2,500 | 846.30/M |JS1300AQ 
JS5208 Series 
With Select and Boss | EG4561-NDt 3.68 3.29 2.83 |— - — |JS5208 
+ Bulk 


Forward | Luminous | Forward renanent 
LED Current | Intensity | Voltage | Digi-Key rice Eac! E-Switch 7 H 
Color | (ma) | (med) | (@20mA) | Part No. 1 10 ~~ 100 | Part No. NEW! Key Switches 
Blue 30 350~ 700 | 3.5~4.0 /EG4623-ND 5.85 5.22 4.50 /TL1290AF500BR The KS Series key switch features a sharp click feel with a positive tactile feedback. The built-in, stylish buttons are user 
Red 40 75~120 | 1.5~2.4 |£G4624-ND 5.85 5.22 4.50 |TL1290AF500RR ready, however, customizable, color coordinated caps are also available. Designed for a long reliable life, these switches 
Green 30 60~100 | 1.7~2.8 |EG4625-ND 5.85 5.22 4.50 |TL1290AF500GR have proven themselves in electronic control designs for more than two decades. 


Specifications: * Contact Rating: 10mA @ 35VDC * Electrical Life: 250,000 cycles minimum at full load * Contact 
Resistance: 100mQ maximum «Insulation resistance: 100MQ minimum @ 500VDC « Operating Temperature: -25°C 


~70°C Dimensions in mm 


Square Cap Round Cap Plunger Flat Cap 


ee 


Digi-Key Pricing E-Switch 
Description Part No. i 10 100 | Part No. 
Square Cap 
Black, Momentary Action, 130gF £G4788-ND 66 5.88 50.71 | KS-00Q-01 
Red, Momentary Action, 130gF £G4789-ND 66 5.88 50.71 | KS-000-02 
Green, Momentary Action, 130gF £G4790-ND 66 5.88 50.71 | KS-00Q-03 
Round Cap 
Black, Momentary Action, 130gF £G4791-ND 66 5.88 50.71 | KS-010-01 
Red, Momentary Action, 130gF £G4792-ND 66 5.88 50.71 | KS-010-02 
Green, Momentary Action, 130gF £G4793-ND 66 5.88 50.71 | KS-010-03 
Plunger 
Black, Momentary Action, 130gF £G4794-ND 66 5.88 50.71 | KS-030-01 
Red, Momentary Action, 130gF £G4795-ND 66 5.88 50.71 | KS-030-02 
Operating | Digi-Key Cut Tape Price Each | £-switch Green, Momentary Action, 130gF £G4796-ND 66 5.88 50.71 | KS-030-03 
Fig. | Description Rating Force (gf) | Part No. if 10 = 100 | Part No. Flat Cap 
r , Black, Momentary Action, 130gF £G4797-ND 66 5.88 50.71 | KS-040-01 
; SMT Right Angle with Boss | 12VDC, 50mA 180 | EG2525CT-ND 99 80 .72 | 901AGQF180 Red, Momentary Action, 1300F £G4798-ND 66 588 50.71 |KS-040-02 
SMT Right Angle with Boss | 12VDC, 50mA 180 | EG2525TR-NDA 768.50/2,000 901AGQF180 Green, Momentary Action, 130gF EG4799-ND 66 5.88 50.71 | KS-040-03 
SMT Right Angle w/o Boss /12VDC,100mA} 50 | EG2622CT-ND | 1.44 1.16 1.04 | 900AGQ : Rectangular Button 
Black, For Square Cap Switch £G4800-ND .20 1.76 15.19 | ACC-C16-2 
9 SMT Right Angle w/o Boss |12VDC, 100mA 50 EG2622TR-NDA 1060.68/1,900 900AGQ Red, For Square Cap Switch £G4801-ND 20 1.76 15.19 | ACC-C16-3 
SMT Right Angle with Boss |12VDC,100mA] 50 EG2659CT-ND | 1.44 1.16 1.04 /900BGa Green, For Square Cap Switch EG4802-ND 20° 1.76 15.19 | ACC-C16-6 
Grey, For Square Cap Switch £G4803-ND .20 1.76 15.19 | ACC-C16-9 
SMT Right Angle with Boss | 12VDC, 100mA 50 EG2659TR-NDA 1060.68/1,900 900BGQ Round Button 
3. | Vertical Mount, PCB 30VDC,100mA] 36 |EG2660-ND 86 77  .67 |TD1104 Black, For Plunger Switch £G4804-ND 20° 1.76 = 15.19 | ACC-C17-2 
: Red, For Plunger Switch EG4805-ND .20 1.76 15.19 | ACC-C17-3 
4 | Horizontal Mount, PCB 30VDC, 100mA 36 EG2661-ND 77 ~=.69 ~—-.60 | TD1105A Green, For Plunger Switch £G4806-ND 20 176 15.19 |ACC-C17-6 
A Tape and Reel Grey, For Plunger Switch £G4807-ND .20 1.76 15.19 | ACC-C17-9 


Di i@DReel ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2165 


Cut Tape 
Actuator Contact | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel C&K 
Fig. | Height |Termination| Material | Part No. a 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Flush | JsLead | Silver |CKN1831CT-ND 235 248 2.00 |CKN1831TR-ND 1,100 | 1303.20/M |KT11BOJM34LES 
Momentary Tact 025" | JeLead | Silver | CKN1835CT-ND 256 237 2.17 | CKN1835TR-ND 1,100 | 1418.40/M | KT11B1UM34LES 
Switches KT11 Series Dim. in mm oss" | JeLead | Silver | CKN1864CT-ND 261 242 222 |CKN1864TR-ND 1100 | 1447.20/M | KT11B2UM34 LES 
"| oar | stead | siver |oxnteszcr-no 243 2.25 2.06 | CKN1842TR-ND 1,100 | 1344.60/M | KT11P2JM34LES 
044" | JeLead | Silver | CKN1849CT-ND 240 2.22 2.04 | CKN1849TR-ND 1,100 | 1330.20/M | KT11P3JM34LES 
156” | JeLead | Silver | CKN1855CT-ND 246 228 2.09 | CKN1855TR-ND 800 1090.08 | KT11P4JM34LFS 
Flush | Gullwing | Silver |CKN1834CT-ND 273 252 2.31 | CKN18347R-ND 1,100 | 1512.00 |KT11BOSM34LFS 
025" | Gullwing | Silver | CKN1838CT-ND 297 274 2.52 | CKN1838TR-ND 1,100 | 1643.40/M_ | KT11B1SM34LFS 
oss" | Gullwing | Silver | CKN1841CT-ND 298 275 2.52 | CKN18417R-ND 1,100 | 1648.80/M | KT11B2SM34LFS 
* | o93” | cuwing | siver |exntesect-no 278 257 2.36 | CKN1848TR-ND 4,100 | 1539.00/M | KT11P2SM34LFS 
044" | Gullwing | Silver | CKN1854CT-ND 275 254 2.33 | CKN1854TR-ND 1,100 | 1522.80/M | KT11P3SM34LFS 
156” | Gullwing | Silver | CKN1860CT-ND 281 260 2.38 | CKN18607R-ND 800 1244.16 |KT11P4SM34LFS 
Flush | Gullwing | Silver | CKN1832CT-ND 259 240 2.20 | CKN1832TR-ND 800 1149.12 | KT11B0SAM34LFS 
025" | Gullwing | Silver | CKN1836CT-ND 261 242 2.22 | CKN18367R-ND 800 1157.76 | KT11B1SAM34LFS 
a 3 | .025" | Gullwing | Gold | CKN1837CT-ND 4.05 3.74 3.43. | CKN1837TR-ND 800 1794.24 | KT11B1SAM35LFG 
oss" | Gullwing | Silver | CKN1839CT-ND 264 244 2.24 | CKN1839TR-ND 800 1169.28 | KT11B2SAM34LFS 
(8.76) oss" | Gullwing | Gold | CKN1@40cT-ND 4.05 3.74 3.43 | CKN18407R-ND 800 1794.24 | KT11B2SAM35LFG 
¥ 030_f= —t “ ‘ a 
(0.78) ie eit Press Fit Gullwing | Silver |CKN1862CT-ND 293 270 2.48 |CKN1862TR-ND 500 810.00 | KT11S1SA3M34LFS 
093" | Gullwing | Gold | CKN1847CT-ND 3.40 3.14 2.88 | CKN1847TR-ND 500 941.40 | KT11P2SA3M35LFG 
4 | .093” | Gullwing | Silver | CKN1846CT-ND 3.40 3.14 2.88 | CKN18467R-ND 500 941.40 | KT11P2SA3M34LES 
044" | Gullwing | Gold | CKN1853CT-ND 4.01 3.71 3.40 | CKN1853TR-ND 500 1111.50 | KT11P3SA3M35LFG 
156” | Gullwing | Gold | CKN1859CT-ND 6.65 6.15 5.63 | CKN1859TR-ND 500 1842.30 | KT11P4SA3M35LFG 
093" | Gullwing | Gold | CKNt@43CT-ND 3.47 3.21 2.94 | CKN1843TR-ND 800 1536.48 | KT11P2SA1M35LFG 
.067 (1.70) 044" | Gullwing | Silver | CKN1850CT-ND 259 240 2.20. | CKN18507R-ND 800 1149.12 | KT11P3SAIM34LFS 
la 08 (aes) 955 >|) 456" | cutiwing | siver |ckwiesser-wo 264 244 2.24 | CKN18567R-ND 800 1169.28 | KT11P4SAIM34LFS 
156" | Gullwing | Gold | CKN1857CT-ND 3.40 3.14 2.88 | CKN1857TR-ND 800 1506.24 | KT11P4SAIM35LFG 
Press Fit] Gullwing | Gold )CKN186iCT-ND 3.62 3.35 3.07 | CKN1861TR-ND 600 1204.20 |KT11S1SA2M35LFG 
Snap Fit | Gullwing | Gold | CKN1863CT-ND 3.62 3.35 3.07 | CKN1863TR-ND 600 1204.20 | KT11S2SA2M35LFG 
rer 5 | 29" | Sulina | iver /ckiviesacr-o 261 242 2.22 | CKN18447R-ND 600 868.32 | KT11P2SA2M34LFS 
093" | Gullwing | Gold | CKN1845CT-ND 3.64 3.36 3.08 | CKN1845TR-ND 600 1209.60 | KT11P2SA2M35LFG 
044" | Gullwing | Gold | CKN1@52CT-ND 3.23 2.99 2.74 |CKN1852TR-ND | 3,000 | 1491.00/M_ | KT11P3SA2M35SLFG 
156” | Gullwing | Gold | CKN1@58CT-ND 3.49 3.23 2.96 | CKN1858TR-ND 600 1159.92 | KT11P4SA2M35LFG 


Sealed Surface Mount Tact Switches KSC Series — 
Washable, Totally Sealed (IP67) 


1@oReel® 


Dim. in mm 


Circuit: 

SPST-NO ~ 

Switching: | ¢ 

Maximum Voltage: 32VDC; Maximum Current: Silver: 50mA; Gold: 10mA A iF ; 

Contact Resistance: 6.2~ 8.0) a 

<100mQ ° 

Operating Temperature: J-Lead Shown J-Lead PCB Gullwing PCB 

Silver: -40°C ~ 85°C; Gold: -40°C ~ 125°C 

Operating Contact | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel C&K 

Force Actuator Termination Material Part No. i 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
300gF Flush Gullwing Silver 401-1751-1-ND® Al .38 35 401-1751-2-ND® 2,000 225.00/M KSC141GLFS 
550gF Flush Gullwing Silver 401-1073-1-ND AQ 45 42 = = = KSC151G 
550gF Flush J-Lead Silver 401-1754-1-ND® 54 251 46 401-1754-2-ND® 2,000 300.60/M KSC151JLFS 
120gF Soft 3.6mm. Gullwing Silver 401-1755-1-ND® 43 40 37 401-1755-2-ND® 2,000 239.40/M KSC201GLFS 
120gF Soft 3.6mm. J-Lead Silver 401-1756-1-ND® 43 40 37 401-1756-2-ND® 2,000 239.40/M KSC201JLFS 
160gF Soft 3.5mm. J-Lead Silver CKN9195CT-ND@§ 42 39 36 CKN9195TR-ND@§ 2,000 234.00/M KSC222J LFS 
160gF Soft 3.5mm. Gullwing Silver CKN9194CT-ND@§ 42 39 36 CKN9194TR-ND@§ 2,000 234.00/M KSC222G LFS 
200gF Soft 3.6mm. Gullwing Silver 401-1757-1-ND® Al 39 35 401-1757-2-ND® 2,000 228.60/M KSC221GLFS 
200gF Soft 3.5mm. J-Lead Silver 401-1758-1-ND® Al 39 35 401-1758-2-ND® 2,000 228.60/M KSC221JLFS 
160gF Soft 3.6mm. Gullwing Gold 401-1759-1-ND® 58 54 49 401-1759-2-ND® 2,000 320.40/M KSC223GLFG 
300gF Soft 3.6mm. J-Lead Gold 401-1764-1-ND®@ 59 55 61 401-1764-2-ND® 2,000 329.40/M KSC243JLFG 
350gF Soft 3.5mm. Gullwing Silver 401-1761-1-ND® 42 39 36 401-1761-2-ND® 2,000 234.00/M KSC241GLFS 
350gF Soft 3.5mm. J-Lead Silver 401-1762-1-ND® 42 39 36 401-1762-2-ND® 2,000 234.00/M KSC241JLFS 
160gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1765-1-ND® 42 39 36 401-1765-2-ND® 2,000 234.00/M KSC321GLFS 
160gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1766-1-ND®@ 42 39 36 401-1766-2-ND® 2,000 234.00/M KSC321JLFS 
160gF Hard 3.5mm Gullwing Gold 401-1767-1-ND® 55 51 A7 401-1767-2-ND® 2,000 302.40/M KSC323GLFG 

@ RoHS Compliant t Bulk § Long Life Version + KSC5 Not Sealed (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2166 (uszo010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Ck Sealed Surface Mount Tact Switches KSC Series — washable, Totally Sealed (IP67) (Cont.) Digi@Reel” 


Operating Contact | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel C&K 
Force Actuator Termination Material Part No. i 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
160gF Hard 3.5mm J-Lead Gold 401-1768-1-ND® 55 51 47 401-1768-2-ND® 2,000 302.40/M KSC323JLFG 
300gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1769-1-ND® 42 39 36 401-1769-2-ND® 2,000 234.00/M KSC341GLFS 
300gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1770-1-ND®@ 42 39 36 401-1770-2-ND® 2,000 234.00/M KSC341JLFS 
300gF Hard 3.5mm Gullwing Gold 401-1771-1-ND® 55 51 A7 401-1771-2-ND® 2,000 302.40/M KSC343GLFG 
300gF Hard 3.5mm J-Lead Gold 401-1772-1-ND® 55 51 47 401-1772-2-ND® 2,000 302.40/M KSC343JLFG 
550gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1773-1-ND® AT 44 40 401-1773-2-ND® 2,000 261.00/M KSC351GLFS 
550gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1774-1-ND®@ AT 44 40 401-1774-2-ND® 2,000 261.00/M KSC351JLFS 
120gF Soft 5.2mm. J-Lead Silver 401-1775-1-ND®@ 52 48 44 401-1775-2-ND® 1,000 288.00 KSC401J 50SH LFS 
120gF Soft 5.2mm. J-Lead Gold 401-1776-1-ND® 81 75 69 401-1776-2-ND® 1,000 450.00 KSC403J 50SH LFG 
140gF Soft 5.2mm. Gullwing Silver 401-1777-1-ND®@ 51 48 44 401-1777-2-ND® 1,000 282.60 KSC411G 70SH LFS 
140gF Soft 5.2mm. J-Lead Silver 401-1778-1-ND® 51 48 44 401-1778-2-ND® 1,000 282.60 KSC411J 70SH LFS 
160gF Soft 5.2mm. Gullwing Silver CKN9198CT-ND@§ 50 AT 43 CKN9198TR-ND@§ 1,000 279.00 KSC422G 70SH LFS 
160gF Soft 5.2mm. Gullwing Silver 401-1779-1-ND® AQ A6 42 401-1779-2-ND® 1,000 271.80 KSC421G 70SH LFS 
160gF Soft 5.2mm. J-Lead Silver 401-1780-1-ND® FY £-] -70 58 401-1780-2-ND® 1,000 271.80 KSC421J 70SH LFS 
160gF Soft 5.2mm. J-Lead Silver CKN9199CT-ND@§ A6 43 39 CKN9199TR-ND@§ 1,000 254.00 KSC422J 70SH LFS 
170gF Soft 5.2mm. Right Angle Silver 401-1781-NDt® PY £] -70 58 = = = KSC421V30ACT2.95LFS 
300gF Soft 5.2mm. Gullwing Silver 401-1783-1-ND®@ 50 AT 43 401-1783-2-ND® 1,000 279.00 KSC441G 70SH LFS 
300gF Soft 5.2mm. J-Lead Silver 401-1784-1-ND®@ 50 AT 43 401-1784-2-ND® 1,000 279.00 KSC441J 70SH LFS 
300gF Soft 5.2mm. J-Lead Gold 401-1785-1-ND® 73 68 62 401-1785-2-ND® 1,000 442.80 KSC443J 70SH LFG 
320gF Soft 5.2mm. J-Lead Silver CKN9197CT-ND@§ 52 48 44 CKN9197TR-ND@§ 1,000 288.00 KSC442J 70SH LFS 
320gF Soft 5.2mm. Gullwing Silver CKN9196CT-ND@§ 52 48 44 CKN9196TR-ND@§ 1,000 288.00 KSC442G 70SH LFS 
160gF Rocker 5.6mm Gullwing Silver 401-1907-1-ND@} 53 50 46 401-1907-2-ND@$ 1,000 295.20 KSC521G ROHS 
160gF Hard 7.7mm Gullwing Silver 401-1786-1-ND® 56 52 48 401-1786-2-ND® 750 233.55 KSC621GLFS 
160gF Hard 7.7mm J-Lead Silver 401-1748-1-ND® 51 48 44 401-1748-2-ND® 750 233.55 KSC621J LFS 
300gF Hard 7.7mm Gullwing Silver 401-1787-1-ND® 58 54 49 401-1787-2-ND® 750 238.95 KSC641GLFS 
300gF Hard 7.7mm J-Lead Silver 401-1788-1-ND® 58 54 49 401-1788-2-ND® 750 238.95 KSC641JLFS 
Sound Tuneable Tact Switches — RoHS Compliant 
340gF Soft 5.2mm. Gullwing Silver CKN9200CT-ND 56 52 48 CKN9200TR-ND 1,000 310.00 KSC441G ST1 LFS 
340gF Soft 5.2mm. J-Lead Silver CKN9201CT-ND 56 52 48 CKN9201TR-ND 1,000 310.00 KSC441J ST1 LFS 
340gF Soft 5.2mm. Gullwing Silver CKN9202CT-ND 58 54 49 CKN9202TR-ND 1,000 320.00 KSC441G ST2 LFS 
340gF Soft 5.2mm. J-Lead Silver CKN9203CT-ND 58 54 49 CKN9203TR-ND 1,000 320.00 KSC441J ST2 LFS 
KSC4D Sealed Detect Switch for SMT — RoHS Compliant 
200gF Soft 5.2mm. J-Lead Silver CKN9428CT-ND 84 .78 71 CKN9428TR-ND 1,000 464.40 KSC4D1J 50SH LFS 
200gF Soft 5.2mm. Gullwing Silver CKN9429CT-ND 84 .78 71 CKN9429TR-ND 1,000 464.40 KSC4D1G 50SH LFS 


@ RoHS Compliant t Bulk § Long Life Version + KSC5 Not Sealed 


RACON Short-Travel Keyswitches @Reel 


RACON short-travel keyswitches offer an extremely high switching reliability while needing very little space. Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 80°C * Operating Life: 1,000,000 cycles * Maximum Rated 


They can be arranged as single keys, in rows or key blocks. Voltage: 42V * Maximum Rated Current: 100mA 
Dir.iin en Digi-Key Price Each C&K 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Switches 
1 ]RACON 8, 330gF, Outward Terminals |CKN9361-ND 276 221 1.75 |1.14100.5010000 
; 2_|RACON 8, 330gF Inward Terminals | CKN9362-ND 292 2.34 1.85 |1.14100.5020000 
eee ‘ eed - | RACON 8, 3309F, Surface Mount CKN9363CT-NDt | 279 258 2.37 |1.14100.5030000 
50 Outward vw ies aie at RACON 8, 330gF, Surface Mount CKN9363TR-NDO 1546.00/1,000 1.14100.5030000 
%as0 terminals | a gas ake 4 | RACON 12, 360gF, Outward Terminals | CKN9364-ND 286 229 1.82 |1.14001.5010000 
5 |RACON 12, 360gF Inward Terminals | CKN9365-ND 277 2.22 1.76 |1.14001.5020000 
g | RACON 12, 360af, Surface Mount J CKN9366CT-NDt | 3.08 2.83 2.60 | 1.14001.5030000 
RACON 12, 360gf, Surface Mount — | CKN9366TR-NDO 1271.70/750 1.14001.5030000 
7 |RACON 12V, 360gF, PCB Mount CKN9367-ND 4.09 3.27 2.59 |1.14001.5050000 
RACON 12i, 330gF, Red LED CKN9368-ND 16.62 13.30 10.53 |1.14001.5510000 
8 |RACON 12i, 330gF, Green LED CKN9205-ND 1612 12.90 10.21 |1.14001.5520000 
ye . Gia 5 aa : RACON 12i, 330gF, Yellow LED CKN9206-ND 16.62 13.30 10.53 | 1.14001.5530000 
hea terminals * 00 Inward =] et mecessorie® 

P12.50-F° R10.00-$¢ terminals syscall Plunger, H=6.5mm x 8mm dia. CKN9369-ND 49 AO 32 |5.46167.3010209 
Plunger, H=7mm x 8mm dia. CKN9207-ND 48 39 ~—-.31.: |5.46167.0900209 
Plunger, H=6.5mm x 11.5mm dia. | CKN9208-ND 48 39 ~—-.31._ | 5.46167.2270209 
g__| Plunger, H-7mm x 11.5mm dia CKN9370-ND 49 40 —-«.32.: | 5.46167.0420209 
Plunger, H=7mm x 14.5 dia. CKN9209-ND 49 40 ~—«32._ | 5.46168.0420209 
Plunger, H=9.7mm x 14.5mm dia. | CKN9371-ND 48 39 ~—-«.31. [5.46168.0430209 
Plunger, H=7mm x 19mm dia. CKN9210-ND 42 34 ~—.27 | 5.46169.0420209 
Plunger, H=12.5mm x 19mm dia. CKN9372-ND 49 40 ~—«.32._-| 5.46169.0440209 
am Plunger, H=7mm x 14mm square CKN9211-ND AB 39 31 |5.46001.0570209 
1.00 (8x)" |g, 40 Plunger, H=12.5mm x 14mm square | CKN9373-ND 49 40 32 |5.46001.0590209 


t Cut Tape 0 Tape and Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2167 


cemrciaet 


Specifications: 


Vertical 


Function: Momentary action Contact Arrangement: 1 make contact 
= SPST-NO Distance Between Button Centers (minimum): 7.62mm 
(0.300”) Terminals: PC pins Electrical: Maximum Power: 1VA 
Maximum Voltage: 50VDC Minimum Voltage: 20mV Maximum 
Current: 50mA Minimum Current: 1mA Operating Temperature: 
-40°C ~ 90°C Contact Material: Silver plated 


Digi-Key Price Each C&K 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Vertical, 110gF, Totally Sealed 401-1796-ND 70 65 60 | KSIOMO11LFT 
Right Angle, 110gF, Totally Sealed 401-1798-ND 90 83 76 | KSIOVO11LFT 


KST Series SMT Rubber Tact Switches 


The KST is a miniature tact switch with a rubber actuator used to provide a tactile 
effect similar to the feeling given by the conductive rubber products and a travel 
which is more than twice the standard tact switch travel of the KSA or KSC product 
line. 


Digi@Reel” 


Circuit: SPST-NO 5.0 
Switching: * Voltage Maximum: 30V ¢ Current Maximum: 50mA 4 
Life Expectancy: 100,000 cycles 

Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


Cut Tape T&R 
Digi-Key Price Each Pricing} | C&K 
Description Part No. 1 25 «100 1,000 | Part No. 
Tact Switch - 6.2mm sq. - 2009F, Gullwing 401-1847-1-ND 75 69 64 | 414.00 | KST221GLFS 
Tact Switch - 6.2mm sq. - 200gF, J-Type 401-1848-1-ND 75 69 ~=.64 | 414.00 | KST221JLFS 
Tact Switch - 6.2mm sq. - 3509F, Gullwing 401-1849-1-ND 80 74 68 | 441.00 |KST241GLFS 
Tact Switch - 6.2mm sq. - 3509F, J-Type 401-1850-1-ND 80 74 68 | 441.00 | KST241JLFS 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


QSA Series 4-Way Switch 


Features: 


* Operational life is 100,000 operations * Excellent tactile feel * Only actuate 


one direction at a time * Provides logic level control a de 
Dim. in mm 
Applications: 


* Seat Adjustments ¢ Industrial controls ¢ Mirror adjustment * Home enter- 
tainment * Multi-function steering wheel 


Mechanical: 
¢ Actuation Force: 3.5 +1N 
Electrical: 


* Switching Power Maximum: 0.20VA_ » Minimum/Maximum Switching Volt- 
age: (VDC) 20mV/30V_ * Minimum/Maximum Switching Current: 1mA/50mA 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Digi-Key Price Each C&K 


Description Part No. 1 25 100 | Part No. 


4-Way Switch, SMT Version, 350gF | 401-1597-ND 11.42 9.14 7.24 |/QSA4S 3.5N H1 G8 


K5AT Series Lighted SMT Digi®Reel® [Fors 
Tact Switches (@) 


Features: 

¢ High Bright LEDs » Gold plated dome contact offering superior contact reliability in time 
Excellent ergonomics: sharp tactile feel and audible click »* Reduced space usage on 
board “2 in 1” 

Typical Applications: 

Server, storage * Network infrastructure * Telecom * Medical 


Electrical Specifications: 

* Power Minimum/Maximum: 0.02VA/1.0VA * Voltage Min./Max.: 20mVdc ~ 32Vdc * 
Current Minimim/Maximum 0.1mA ~ 100mA 

Environmental Specifications: 

* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


Cut Tape T&R 
Digi-Key Price Each Pricing$ | C&K 
Description Part No. il 25 100 900 Part No. 
Green Illuminated, Mom., 400gF | CKN9416CT-ND 9.20 8.49 7.79 4584.60 | KSATGN43GP 
White Illuminated, Mom., 400gF | CKN9417CT-ND 9.20 8.49 7.79 4584.60 | KSATWH43GP 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


K6 Series Tactile Switches 


Follow the trend toward miniaturization. Distinctive tactile feel. 
High switching reliability. Custom designed button required. 
Function: Momentary action 

Circuit: SPST-NO 


Switching: * Voltage Maximum: 30VDC © Current 
Maximum: 100mA 
Contact Resistance: 50m0. 
Total Travel: 1.5mm 
Contact Material: Gold over nickel 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
Dim. H| Digi-Key Price Each C&K 
Description (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
300gF, No LED 8.4 | 401-1163-ND@ 1.88 1.51 1.20 |K6B 1.5 3N 
300gF, Green-LED Illumination 12.3 | 401-1590-ND 2.45 2.27 2.08 |K6BL GN 1.5 3N L306 
300gF, Red-LED Illumination 12.3 | 401-1167-ND@ 2.49 2.00 1.58 |K6BL RD 1.5 3N L352 
300gF, Yellow-LED Illumination 12.3 | 401-1169-ND@ 2.49 2.00 1.58 |K6BL YE 1.5 3N L327 
500gF, No LED 8.4 | 401-1589-ND 2.04 1.89 1.73 |K6B 1.5 5N 
500gF, Yellow-LED Illumination 12.3 | 401-1170-ND 2.49 2.00 1.58 |K6BL YE 1.5 5N L327 
RoHS Compliant 


K12 Series Tactile Switches 


Successful in measurement and control equipment, industrial electronics and automotive applications. 
Function: Momentary action 

i PST-NO 

ig: © Voltage Maximum: 30VDC « Current Maximum: 100mA 

Contact Resistance: 50mQ 

Contact Material: Gold over nickel 

Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Dust Tight/Flat Top LED Illuminated 


Dim. H | Digi-Key Price Each c&k 

Description (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Round, 500gF, Dust Tight fe if 

(Process Sealed) 12.0 |401-1159-ND 4.50 3.60 2.85 /K12C15N 
Round, 250gF, Dust Tight c " 

(Process Sealed) 12.0 |401-1158-ND® 4.50 3.60 2.85 /K12C12.5N 
Flat Top, S00gF, Cap, Black 11.0 |401-1157-ND@ 2.49 2.00 1.58 |K12P BK 1.55 
Flat Top, 250gF, Cap, Black 14.5 |401-1587-ND 3.21 2.97 2.72 | K12P BK 2 2.5N 
350/700gF, Twin Contacts 14.5 |401-1586-ND 3.30 2.64 2.09 /K12GO NT 1.5 3.5-7N 
@ RoHS Compliant 


ED and EDM Series 
Snap Domes 


ED Series: 

Disc contact is a momentary tact switch with short travel and good tactile feedback. 
Discs are a snap dome short travel dome contact for mounting directly on a PCB. 
Designed for low profile applications where end users want to use a customized 
overlay to go over these domes. PC mount leads or SMT terminals. 

Function: Momentary action Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Maximum: Silver/ 
Gold 100VAC/DC + Current Maximum: Silver: 100mA; Gold: 50mA Contact Resist- 
ance: Silver: 10m; Gold: 15mQ Total Travel: 0.3mm Operating Temperature: 
-25°C ~ 70°C 

EDM Series: 

Discs are higher performance longer travel snap domes specifically designed for applications such as aircraft 
instrumentation, radio keypads or other demanding applications. PC mount leads or SMT terminals. 


Function: Momentary action Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Maximum: 100VDC * Current Maximum: 50mA 
Contact Resistance: 15mQ Total Travel: 0.4mm Operating Temperature: -55°C ~ 85°C. 


SMT Version Shown 


Digi-Key Price Each C&K 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
ED Series Snap Domes 
With PC Pins, 240gF, Flux Sealed, Gold Plating 401-1920-ND 3.31 2.65 2.10 |EDGACOLFS 
With PC Pins, 240gF, Fully Sealed, Gold Plating 401-1921-ND 3.30 2.64 2.09 |EDGACILFS 
With PC Pins, 240gF, Flux Sealed, Silver Plated 401-1924-ND 1.32 1.06 .84 | EDSACOLFS 
With SMT Tabs, 240gF, Flux Sealed, Gold Plating | 401-1922-ND 3.17 254 2.01 |EDGSCOLFG 
With SMT Tabs, 240gF, Fully Sealed, Gold Plating | 401-1923-ND 3.30 2.64 2.09 |EDGSCILFG 
With SMT Tabs, 240gF, Fully Sealed, Silver Plating | 401-1927-ND 145 1.16 .92 | EDSSC1LFS 


EDM Series Snap Domes 

401-1946-ND 6.05 484 3.83 
401-1947-ND 5.65 452 3.58 
401-1948-ND 6.05 484 3.83 
401-1949-ND 5.14 4.11 3.26 
401-1950-ND 7.13 571 4.52 
401-1951-ND 713° 571 4.52 
401-1952-ND 666 5.34 4.22 
401-1953-ND 666 534 4.22 


EDM 450 G SC LFG 
EDM 450 S SC LFS 
EDM 450 G AC LFS 
EDM 450 S AC LFS 
EDM 650 G AC LFS 
EDM 650 G SC LFG 
EDM 650 S SC LFS 
EDM 650 S AC LFS 


With Tabs, 450gF, Gold Plating 
With Tabs, 450gF, Silver Plating 
With PC Pins, 450gF, Gold Plating 
With PC Pins, 450gF, Silver Plating 
With PC Pins, 650gF, Gold Plating 
With Tabs, 650gF, Gold Plating 
With Tabs, 650gF, Silver Plating 
With PC Pins, 650gF, Silver Plating 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2168 (usz010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Momentary Tact Switches @Reel® 
PTS Series 


Dimensions in mm 


Dim. Cut Tape 
H_ | Digi-Key Pricing Tape and Reel? |cak 
Fig. | Description (mm) | Part No. i 25 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
PTS Momentary Tact Switches (Non-Washable) 
6mm, with ESD pin — 130gF 4.3 |CKN9096-ND 16 3.52 11.84} — — |PTS645TL43 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 130gF 4.3 |CKN9098-ND AS: (270 9420) = — |PTS645SL43 LFS 
6mm, with ESD pin — 200gF 4.3 |CKN9083-ND 16 3.52 11.84} — — |PTS645TH43 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 260gF 4.3 |CKN9090-ND AS. 228 942°], = — |PTS645SK43 LFS 
6mm, with ESD pin — 130gF 5.0 |CKN9095-ND 16 3.52 11.84} — — |PTS645TL50 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 130gF 5.0 |CKN9092-ND 1300«2.71 9.12) — — |PTS645SL50 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 200gF 5.0 |CKN9093-ND 1302.71 9.12) — — |PTS645SH50 LFS 
: 6mm, with ESD pin — 200gF 5.0 |CKN9081-ND 16 3.52 11.84} — — |PTS645TH50 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 260gF 5.0 |CKN9082-ND 13; 2.78 925) = — |PTS645SK50 LFS 
6mm, with ESD pin — 130gF 7.0 |CKN9086-ND 16 3.52 11.84} — — |PTS645TL70 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 130gF 7.0 |CKN9071-ND 13°0°2.71 9.12) — — |PTS645SL70 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 200gF 7.0 |CKN9074-ND 1300«2.71 9.12) — — |PTS645SH70 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 130gF 9.5 |CKN9078-ND 1302.71 9.12) — — |PTS645SL95 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 200gF 9.5 |CKN9091-ND st? 32.70 92) — |PTS645SH95 LFS 
6mm, Right Angle — 130gF 3.15 |CKN9094-ND 19 413 13.92 | — —|PTS645VL31 LFS 
6mm, Right Angle — 130gF 3.85 |CKN9103-ND 19 413 13.92 | — — |PTS645VL39 LFS 
6mm, Right Angle — 200gF 3.15 |CKN9118-ND 26 5.22 16.53 | — — |PTS645VH31 LFS 
6mm, Right Angle — 200gF 3.85 |CKN9115-ND 26 5.22 16.53 | — — |PTS645VH39 LFS 
2 6mm, Right Angle — 130gF 5.85 |CKN9116-ND 26 5.22 16.53 | — — |PTS645VL58 LFS 
6mm, Right Angle — 200gF 5.85 |CKN9120-ND 26 5.22 16.53} — — |PTS645VH58 LFS 
6mm, Right Angle — 130gF 8.35 |CKN9123-ND 26 5.22 16.53 | — — |PTS645VL83 LFS 
6mm, Right Angle — 200gF 8.35 |CKN9121-ND 26 5.22 16.53 | — — |PTS645VH83 LFS 
6mm, Right Angle — 130gF 15.85 | CKN9075-ND 19 413 13.92 | — — |PTS645VL15 LFS 
6mm, Right Angle — 200gF 15.85 | CKN9079-ND 419 413 13.92 | — — |PTS645VH15 LFS 3.51 11.534 
6mm, w/o ESD pin — 130gF 7.3 |CKN9072-ND -14 3.09 10.40 | — — |PTS645SJL73 LFS ek 
3 + 
6mm, w/o ESD pin — 200gF 7.3 |CKN9073-ND -14 3.09 10.40 | — — |PTS645SJH73 LFS ——# Sb.0 122 
12mm, w/o ESD pin — 160gF 7.3 |CKN9141-ND 49 9.84 31.16 | — — |PTS125SJM73 LFS 
5 12mm, w/o ESD pin — 260gF 7.3 |CKN9142-ND 49 9.84 31.16 | — — |PTS125SJK73 LFS 
12mm, w/o ESD pin — 160gF 4.3 |CKN9100-ND 30 6.56 22.08 | — — |PTS125SM43 LFS 
12mm, w/o ESD pin — 260gF 4.3 |CKN9139-ND 41 8.28 26.22 | — — |PTS125SK43 LFS 
° 12mm, w/o ESD pin — 160gF 8.5 |CKN9140-ND 41 8.28 26.22 | — — |PTS125SM85 LFS 
12mm, w/o ESD pin — 260gF 8.5 |CKN9151-ND 41 8.28 26.22 | — — |PTS125SK85 LFS 
6 |12mm, Right Angle Square Act.— 160gF | 6.2 |CKN9101-ND 41 8.84 29.76 | — — |PTS125VJM73 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 160gF 4.3 |CKN9112CT-ND 24 4.86 15.39 | 1,000 145.80 | PTS645SM43SMTR LFS 
6mm, w/o ESD pin, SMT — 260gF 4.3 |CKN9084CT-ND -26 5.67 18.23 | 1,000 145.80 | PTS645SK43SMTRLFS 
7 |6mm, w/o ESD pin — 130gF 5.0 |CKN9088CT-ND -32 6.86 22.05 | 1,000 196.00 | PTS645SL50SMTR LFS 
6mm, w/o ESD pin — 200gF 5.0 |CKN9085CT-ND -31 6.58 21.15 | 1,000 169.20 | PTS645SH50SMTRLFS 
6mm, w/o ESD pin — 260gF 5.0 |CKN9087CT-ND -31 6.58 21.15 | 1,000 169.20 | PTS645SKS50SMTRLFS 
8 |12mm, w/o ESD pin — 160gF 12.0 |CKN9138-ND 41 8.28 26.22 | — —|PTS125SM12 LFS 
3 5.25mm, Square SMT — 160gF 0.8 |CKN9125CT-ND -56 11.22 35.53 | 3,000 | 336.60/M | PTS525SMO8SMTR LFS 
5.25mm, Square SMT — 160gF 1.5 |CKN9104CT-ND -56 11.22 35.53 | 3,000 | 336.60/M | PTS525SM10SMTR LFS 
10 6 x 3.5mm, w/o ESD pin — 130gF 5.0 |CKN9102-ND 26 5.51 18.56 | — — |PTS635SL50 LFS ig. 01.32 pics. 
6 x 3.5mm, w/o ESD pin — 130gF 4.3 |CKN9097-ND 28 6.13 20.64} — — |PTS635SL43 LFS BY Ps 
6 x 3.5mm, Right Angle — 130gF 3.85 | CKN9099-ND 26 5.51 18.56 | — — |PTS635VL39 LFS Its olla Toe ples. 
44 6 x 3.5mm, Right Angle — 130gF 3.15 | CKN9080-ND 26 65.51 18.56 | — — |PTS635VL31 LFS 7.0! 
6 x 3.5mm, Right Angle — 200gF 3.85 | CKN9089-ND 26 5.51 18.56 | — — |PTS635VH39 LFS 
6 x 3.5mm, Right Angle — 200gF 3.15 |CKN9077-ND 26 5.51 18.56 | — — |PTS635VH31 LFS 
6.1 x 3.7mm, w/o ESD pin, SMT — 130gF} 2.5 |CKN9119CT-ND -53 10.62 33.63 | 3,000 | 318.60/M | PTS635SL25SMTR LFS 
8 6.1 x 3.7mm, w/o ESD pin, SMT — 260gF| 2.5 |CKN9076CT-ND -58 12.39 39.83 | 3,000 | 318.60/M | PTS635SK25SMTR LFS 


For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


TPC Tri-Directional 
Scan Switches 


Dimensions in mm 


Select 


0, Left ? ane 
eh a), 


Scan 


The TPC is a side-actuated miniature switch with normally open Applications: Specifications: 
contacts providing tactile feedback. Rotation of the actuator closes two Mobile phones, pagers, personal data assistants (PDAs), handheld »* Maximum Voltage: 50V *¢ Minimum/Maximum Current: 1mA/50mA 
individual contacts (left or right), while pushing down in central position electronic devices, digital cameras, camcorders and communication Life Expectancy: 100,000 operations * Bounce: <10ms ¢ Operating 


simultaneously closes the two contacts. equipment Temperature: -40°C ~ 125°C 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel C&K 
Description Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
SMT Switch with Select 401-1264-1-ND 1.93 1.79 1.64 401-1264-2-ND 2,000 1069.20/M |TPC1133GLFG 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2169 


TPA Series SMT 


Navigation Switches 


Actuating the shaft in the up, down, right or left direction individually closes 


four momentary contacts which provide the scanning function. 
Specifications: 


Switching: Voltage Maximum: 24V 
* Current Maximum: Silver: 50mA; Gold: 10mA 


Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 85°C; Gold: -40°C ~ 110°C 


¢ Life Expectancy: 200,000 operations Push to select = 400gF 


Digi@Reel’” 


Dim. in mm 


Cut Tape T&R 
Digi-Key Price Each Pricingt | C&K 
Description Part No. 1 25 100 1,000 | Part No. 
Momentary, 4-Directional with Penn 
Selection, 185gF, Silver, Gullwing 401-1130-1-ND 1.34 1.24 1.14 743.40 | TPAS11GLFS 
Cap Switch Black Plastic for TPA 401-1997-ND0 85 68 54 — |BOUTON TPA 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 0 Bulk 


KSA Series Sealed 
Tact Switches 


Miniature tact switch is designed for automatic or 

manual insertion. 

Specifications: 

¢ Circuit: SPST-NO 

© Switching: Current Maximum: Silver: 50mA; Gold: 
10mA 

© Voltage Maximum: 50VDC 

¢ Contact Resistance: 50mQ 

© Total Travel: .03 ~ 0.5mm 

© Life Expectancy: 105 operations 

© Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 90°C; Gold: 
-40°C ~ 125°C 


MARK II Versions are washable 


Term>' 
(opt.) 


Vertical 


47 


Ground O[—O—; 


\ 5.08 
le nae! = 


7.62 


Dim. in mm 


Right Angle 


5,08 
= tuatt 
g_| actuator 


KSR Series Low Profile 
Tact Switches 


The KSR Series Switches are a miniature tact switch, single pole, normally 
open contact. The extremely small overall dimensions make the KSR fit 
perfectly in small applications where density of components is a major 
constraint. 

Applications: Cellular phones, recorders, computers, pointers, radios, 
medical instrumentation and car entry remotes 

Specifications: * Circuit: SPST-NO » Switching: Voltage Minimum/ 
Maximum: 20mV/32V_ Current: Silver: 50mA; Gold: 50mA_ * Operating 
Temperature: Silver: -40°C ~ 85°C, Gold: -40°C ~ 125°C * Contact Material: 
Gold and Silver Plated 


Dim. in mm 


Cut Tape T&R 
Digi-Key Price Each Pricingt | C&K 
Description Part No. 1 25 100 2,500 | Part No. 
180gF, Gullwing, SMD, Silver 401-1702-1-ND 53 AQ A5 293.40/M | KSR211GLFS 
2009F, Gullwing, SMD, Silver 401-1703-1-ND 52 AQ A5 289.80/M | KSR221GLFS 
200gF, Gullwing, SMD, Gold 401-1704-1-ND 66 62 57 | 367.20/M | KSR223GLFG 
2009F, Gullwing, SMD, Gold 401-1705-1-NDO 97 90 83 538.00/M | KSR223GNCLFG 
300gF, Gullwing, SMD, Silver 401-1706-1-ND 53 AQ A5 293.40/M | KSR231GLFS 
450gF, Gullwing, SMD, Silver 401-1707-1-ND 53 AQ A5 293.40/M | KSR251GLFS 
450gF, Gullwing, SMD, Gold 401-1708-1-ND tt 12 66 | 428.40/M | KSR253GLFG 
Long Life Version 

180gF, Gullwing, SMD, Silver CKN9186CT-ND§ 54 50 46 | 297.00/M | KSR212G LFS 
180gF, Gullwing, SMD, Gold CKN9187CT-ND§ 13 68 63 | 407.00/M | KSR214G LFG 
2009F, Gullwing, SMD, Silver CKN9188CT-ND§ 50 AB 43 275.00/M | KSR222G LFS 
2009F, Gullwing, SMD, Gold CKN9189CT-ND§ 68 63 58 | 376.00/M | KSR224G LFG 
300gF, Gullwing, SMD, Silver CKN9190CT-ND§ 62 et) A5 290.00/M | KSR232G LFS 
300gF, Gullwing, SMD, Gold CKN9191CT-ND§ 12 66 61 396.00/M | KSR234G LFG 
450gF, Gullwing, SMD, Silver CKN9192CT-ND§ 65 61 47 | 302.00/M | KSR252G LFS 
450gF, Gullwing, SMD, Gold CKN9193CT-ND§ 15 69 64 _| 414.00/M | KSR254G LFG 


& Normally Closed $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


KSL Series Tact Switches (Washable) 


MARK II Versions are improved seal versions for immersed cleaning. Specifications: * Circuit: SPST-NO » Switching: 
Voltage Maximum: 50VDC + Current Maximum: Silver: 50mA; Gold: 10mA » Contact Resistance: 50m « Contact 
Material: Silver plated * Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 90°C; Gold: -40°C ~ 125°C 


Dim. in mm 


Vertical Right Angle 
2.54 
912) |o09 
T at 
[ee 
actuator 
1141 
Digi-Key Price Each C&K 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Vertical, 130gF, Totally Sealed 401-1828-ND 61 57 52 | KSLOM211LFT 
Vertical, 130gF, Mark II Sealed 401-1829-ND 60 56 51 | KSLOM212LFT 
Vertical, 130gF, Mark II Sealed, Long Life 401-1831-ND 60 56 51 | KSLOM312LFT 
Vertical, 300gF, Totally Sealed 401-1833-ND 61 57 52 | KSLOM411LFT 
Vertical, 300gF, Mark II Sealed 401-1834-ND 60 56 51 | KSLOM412LFT 
Vertical, 300gF, Flux Sealed, Gold 401-1835-ND 76 fA 65 | KSLOM431LFT 
Right Angle, 130gF, Totally Sealed, Long Life 401-1839-ND 19 713 67 | KSLOV311LFT 
Right Angle, 300gF, Totally Sealed 401-1841-ND 719 13 67 | KSLOV411LFT 
Vertical, 130gF, Totally Sealed, with Ground 401-1843-ND 70 65 60 | KSL1M211LFT 
Oval Cap, 9.5mm x 5.6mm, Black 401-1424-ND 42 39 .36 | BTINKO390 


Digi-Key Price Each C&K 

Description Part No. 1 25 =100 | Part No. 

Vertical, 6.2mm sq., 130gF, Mark II Sealed, Long Life, Gold | 401-1812-ND 43.39.34 | KSAOM332LFT 
Vertical, 6.2mm sq., 300gF, Mark II Sealed, Gold 401-1815-ND 63.58 = .54 | KSAOM432LFT 
Vertical, 7.4mm sq., 130gF, Mark | Sealed, Long Life 401-1809-ND 51 48 = 44 | KSAOM311LFT 
Vertical, 7.4mm sq., 130gF, Mark | Sealed 401-1807-ND 51.48 = 44 | KSAOM211LFT 
Vertical, 7.4mm sq., 130gF, Mark | Sealed, Long Life 401-1809-ND 51 48.44 | KSAOM311LFT 
Vertical, 7.4mm sq., 130gF, Mark | Sealed, Long Life, Gold 401-1811-ND 64 60 .55 | KSAOM331LFT 
Vertical, 7.4mm sq., 130gF, with Ground 401-1823-ND 59 55 51 | KSA1M211LFT 
Vertical, 7.4mm sq., 130gF, Long Life, with Ground 401-1824-ND 59 55 51 |KSAIM3114LFT 
Vertical, 7.4mm sq., 130gF, Mark | Sealed, Gold, with Ground | 401-1825-ND 83.77.71: | KSA1M3314LFT 
Vertical, 7.4mm sq., 300gF, Mark | Sealed 401-1813-ND 51.48 = 44 | KSAOM411LFT 
Vertical, 7.4mm sq., 300gF, with Ground 401-1826-ND 59 = .55 = 51 | KSA1M411LFT 
Vertical, 7.4mm sq., 500gF, Mark | Sealed 401-1816-ND 56 52  .48 | KSAOM511LFT 
Right Angle, 8.0mm sq., 130gF, Mark | Sealed 401-1818-ND 65 60 55 | KSAOV211LFT 
Right Angle, 8.0mm sq., 130gF, Mark | Sealed, Long Life 401-1819-ND 65  .60 .55 | KSAOV311LFT 
KSA Series Snap-On Switch Caps RoHS 


(Mark I Version Only) 


Snap-on buttons for vertical KSA switches snap over and are 
held in place by the KSA body. All buttons must be mounted 
after the soldering and cleaning process. Buttons are able to 


be screen printed for custom legend appearances. 
(Switch is sold separately.) 


Digi-Key Price Each C&K 
Color Part No. u 25 100 Part No. 
Fig. 1 — 10mm Square Cap 
Black 401-1237-ND 42 .39 36 BTNK0O190 
Red 401-1238-ND 42 .39 .36 BTNK0140 
Light Grey 401-1239-ND 42 .39 36 BTNK0120 
Dark Grey 401-1240-ND 42 .39 36 BTNKO110 
Yellow 401-1241-ND 62 57 53 BTNK0130 
Blue 401-1242-ND 42 .39 36 BTNKO160 
Green 401-1243-ND 57 53 49 BTNK0150 
Ivory 401-1244-ND 64 60 55 BTNK0180 
Grey-Blue 401-1245-ND 42 -39 36 BTNK0170 
Fig. 2— 8mm Round Cap 

Black 401-1246-ND 42 .39 .36 BTNK0290 
Red 401-1247-ND 42 .39 36 BTNK0240 
Light Grey 401-1248-ND 42 .39 .36 BTNK0220 
Dark Grey 401-1249-ND 42 .39 36 BTNK0210 
Yellow 401-1250-ND 42 -39 -36 BTNK0230 
Blue 401-1251-ND 42 .39 36 BTNK0260 
Green 401-1252-ND 42 .39 36 BTNK0250 
Ivory 401-1253-ND 42 .39 .36 BTNK0280 
Grey-Blue 401-1254-ND 42 39 36 BTNK0270 


KSS Series Miniature Side = : 
Actuated Tact Switches Digi@Ree! 


Specifications: * Circuit: SPST-NO * Switching: Maximum Voltage: 50V ¢ Minimum/Maximum Current: Silver: 
1mA/50mA; Gold: 1mA/10mA « Life Expectancy: 10° operations * Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 85°C; Gold: 
-40°C ~ 125°C 


Dim. in mm 


PCB Layout Standard Actuator Large Actuator 
for Both 
+— 7.6 — 
Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Pricingt | C&K 
Description Part No. 1 25 100 3,000 Part No. 
Standard Actuator, 200gF, Gullwing 401-1097-1-ND A4 At 38 244.80/M | KSS221GLFS 
Standard Actuator, 250gF, Gullwing 401-1098-1-ND A4 At 38 244.80/M | KSS231GLFS 
Standard Actuator, 250gF, Gullwing, Gold | 401-1698-1-ND 57 53 4 315.00/M | KSS233GLFG 
Standard Actuator, 400gF, Gullwing 401-1099-1-ND AB A5 AL 264.60/M | KSS241GLFS 
Large Actuator, 200gF, Gullwing 401-1100-1-ND 51 8 4 282.60/M | KSS321GLFS 
Large Actuator, 250gF, Gullwing 401-1101-1-ND 51 8 44 282.60/M | KSS331GLFS 
Large Actuator, 400gF, Gullwing 401-1102-1-ND 53 50 A6 295.20/M | KSS341GLFS 
Standard Actuator, 200gF, Gullwing, Gold )401-1522-1-ND 57 53 i) 315.00/M | KSS223GLFG 
Standard Actuator, 400gF, Gullwing, Gold /401-1523-1-ND 60 56 52 334.80/M | KSS243GLFG 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2170 (usz010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


K5G Series Double 
Stroke Key Switches 


Dimensions in mm Features: * Excellent tactile feel * Low profile * Quiet Actuation Applications: * Automotive: Window lift, Sun-roof control 
* Multi-function devices Mechanical: * Operating Force First Stroke: 3.7N + 0.8 ~ 0.5N » Operating Force Second Stroke: 
6.5N + 0.8 ~ 0.5N * Electrical Travel First Stroke: 0.5mm « Electrical Travel Second Stroke: 0.85mm » Total Travel: 1mm 
* Operating Life: 30,000 actuations Environmental: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


RF 19 and RF 15 
Short-Travel Keyswitches 


Specifications: 

* Maximum Rated Voltage: Gold:42V Silver: 50V 

¢ Maximum Rated Current: Gold 100mA; Silver 250mA 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 

* Operating Life: 1,000,000 operations minimum 


Dimensions in mm 


Dim. A | Digi-Key Price Each C&K 
Description (mm) _ | Part No. 1 25 100 | Part No. 
RF 19 Gold, PCB 19.05 |CKN9212-ND 3.81 3.06 2.42 |3.14001.0010000 
RF 19 Silver, PCB 19.05 |CKN9213-ND 3.34 2.67 2.12 |3.14001.0060000 
RF 15 Gold, PCB 15.00 /CKN9374-ND 3.16 2.53 2.01 |3.14100.0010000 
RF 15 Silver, PCB 15.00 |CKN9375-ND 2.94 2.36 1.87 |3.14100.0060000 
Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Pricingt = C&K 
= Description Part No. 1 25 100 600 Part No. 
400/650gF, Gullwing, 7 
KM R Series D Double Stroke Key Switch CKN9436CT-ND 339 344 288] 1127.52 | K5G4/6.5N AU 
M icrominiature t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Tact Switches for SMT 
Specifications: MD and MDP Series Pushbutton 
© Circuit: SPST-NO * Maximum Voltage: 50VDC » Maximum Current . 
DC: Silver: 50mA; Gold: 10mA * Operating Temperature: Silver: -40°C ~ Switches Dimensions inimm 
85°C; Gold: -40°C ~ 125°C MD Series: 
: ; , MDP (Shown w/ 
Cut Tape Tape & Reel Small momentary key switch with a Optional Cap) 
Digi-Key Price Each Pricingt | C&K protective rubber actuator 
Description Part No. 1 25 100 7,000 Part No. 7 
MDP Series: 
120gF, Gullwing, Silver Contacts | 401-1426-1-ND A5 42 38 248.40/M KMR211GLFS Small momentary key switch 
200gF, Gullwing, Silver Contacts | 401-1427-1-ND 45 42 38 | 248.40/M  |KMR221GLFS eauipped with a button: can be PC 
200gF, Gullwing, Gold Contacts 401-1428-1-ND 52 AQ A5 289.80/M KMR223GLFG 
Specifications: * Circuit: SPST * Switching: Voltage Maximum: 100V AC/DC; Current Maximum: Silver: 100mA AC/DC; 
300gF, Gullwing, Silver Contacts | 401-1429-1-ND 494642: | =«-273.60/M | KMR231GLFS Gold: 50mA AC/DC « Operating Temperature: -25°C ~ 70°C 
400gF, Gullwing, Silver Contacts | 401-1431-1-ND 49 46 «©.42 | 273.60/M | KMR241GLFS Dim. H | Digi-Key Price Each CaK 
7 Description (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
400gF, Gullwing, Gold Contacts 401-1432-1-ND 57 53 AQ 316.80/M KMR243GLFG = 
MD Series 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. With Rubber Actuator, 260gF, Gold Plated § 401-1931-ND 3.73 2.99 2.37 |MDGLFS 
With Rubber Actuator, 260gF, Silver Plated 5 | 401-1932-ND 2.60 2.08 1.65 | MDSLFS 
KM xX Ss . — io’ — MDP Series 
eries DigiReel ; Dim. in.mm No Cap, 240gF, Gold Plated 3.5 1401-1933-ND 373 299 237 |MDPGLFS 
Microminiature No Cap, 240gF, Silver Plated 3.5 |401-1934-ND 2.60 2.08 1.65 |MDPSLFS. 
. No Cap, 240gF, Gold Plated 3.4 | CKN9431-NDT 3.73 2.99 2.37 |MDPGSGLFS 
Tact Switch for SMT No Cap, 240gF, Silver Plated 3.4 | CKN9430-NDT 2.60 2.08 1.65 | MDPSSGLFS 
Allows higher board density with compact SMT switch for ultra __ 
low profile environment: cell phone keypads, key fob, white goods, Digi-Key Pricing C&K 
medical and military Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Features: ; - ; : Switch Caps for MDP Series 
* Ultra low profile 0.58mm_ * Sharp Tactile Feel plus Audible Click White, 12mm square, Finger Recessed 401-1175-ND> 46 948 29.07 |BINMDPOO 
* Operating Life: 250k Cycles Red, 12mm square, Finger Recessed 401-1177-ND* .29 5.88 18.62 | BTN MDP 40 
Blue, 12mm square, Finger Recessed 401-1178-ND* 29 5.88 18.62 | BTN MDP 60 
oe ful Tape Tape & Reel Black, 12mm square, Finger Recessed 401-1179-ND= 29 5.88 18.62 | BTN MDP 90 
Description Blaukey 1 25 z 400 Ber pen No. © Not recommended for new design __t Glyptal resin to increase sealing on terminals 
160gF, Gullwing, Silver, No Actuator 401-1957-1-ND 25 5.78 = 21.18 | 138.60/M | KMX111G 
160gF, Gullwing, Gold, No Actuator 401-1959-1-ND 337.65 28.05 | 183.60/M | KMX113G K5V Series Illuminated 
220gF, Gullwing, Silver, No Actuator 401-1960-1-ND 25 5.78 = 21.18 | 138.60/M | KMX121G Tact Switches 
220gF, Gullwing, Gold, No Actuator 401-1961-1-ND 33° 7.65 28.05 | 183.60/M | KMX123G 
. ji e er Features: * Gold plated dome contact » Excellent ergonomics * High bright LEDs Specifications: ¢ Function: Momentary 
1609F, Gullwing, Siar d smimiAcauator APG a0 STB S SEIS | Mo 0 1 AWE TIS action, SPDT Mechanical: * Operating Force: 400gF * Operating Life: 25,000 operations Electrical: * Power Minimum/ 
160gF, Gullwing, Gold, 1.4mm Actuator 401-1611-1-ND 337.65 28.05 | 153.00/M | KMX213G Maximum: 0.02VA / 1.0VA * Voltage Minimum/Maximum: 20mVDC ~ 32VDC * Current Minimum/Maximum: 0.1mA ~ 
220gF, Gullwing, Gold, 1.4mm Actuator 401-1613-1-ND 33° 7.65 28.05 | 153.00/M | KMX223G 100mA Environmental: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Dimensions in Inches (mm) 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


KMT Series Nano- _ Digi@Reel® 
Miniature SMT Top 
Actuated Switches 


Features: © Smallest footprint * Smallest thickness with integrated 
actuator 


Applications: ¢ Mobile Phones Hearing Aids © MP3 Accessories 
¢ Bluetooth Headset Cut Tape T&R 
Specifications: Mechanical: ¢ Operating Life: 150,000 cycles Electrical: Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | C&K 
© Maximum Power: 0.5VA ¢ Maximum/Minimum Voltage: 32VDC/20mV Fig. Color Part No. 1 25 100 | Part No. 330 ‘| Part No. 
¢ Maximum/Minimum Current DC: 50mA/1mA_ Environmental: Right Angle, Thru-Hole 
© Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Blue 401-1854-ND NEW! 9.53 7.63 6.04 |— — | K5V1BU43T 
Cut Tape TREE 1 Green 401-1657-ND 8.13 7.51 6.89 |— — | KSV1GN43T 
ape & Ree -1658- = = 
7 Digi key Price Each | “Fvingt | ca Velow- Green 4011858-ND 680600580 |— — hreviveast 
Description Part No. 1 25 100 4,000 Part No. Right Angle, SMT 
100gF, Gullwing, With Ground CKN9432CT-ND 55 1 7 306.00/M | KMT211G LFS Blue 401-1852-1-ND 11.61 10.72 9.83 |401-1852-2-ND 2121.77 | K5V1BU43G 
A Green 401-1662-1-ND 6.50 6.00 5.50 |401-1662-2-ND 1188.00 | K5V1GN43G 
100gF, Gullwing CEU 5147 | 806.00 | KMTZTINGLFS 2 | White | 401-1855-1-ND MEW!| 9.69 895 8.21 |401-1855-2-ND NEWS| 1771.31 | KSViWH43G 
160gF, Gullwing, With Ground CKN9434CT-ND 55 51 AT 306.00/M | KMT221G LFS Yellow-Green |401-1664-1-ND MEW! | 8.52 6.30 4.99 |401-1664-2-ND NEW!) 1557.47 | KSV1GN43G 
: Panel Mount 
160gF, Gullwing CKN9435CT-ND 55 51 ~—-.47_-:|~—306.00/M_—_| KMT221NG LFS : Blue 4011 855-ND 783-723 663 l= —TKEVIBUASP 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. Yellow-Green | 401-1653-ND 6.07 5.61 5.14 |— — | ksvivea3P 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2171 


KS Series Key Switches 


Dimensions in mm 
Contact Material: 


Q Movable Contacts: Beryllium copper, 
silver plated 25mA maximum @ 
50 VAC/DC maximum Stationary 
Contacts and All Terminals: Copper 
alloy, silver plated 


B Contacts: Gold Terminals: Gold 


Rating: 25mA maximum @ 50 VAC/ 
DC maximum 


2.39 2.54 5.08 
a 


Switch Contact Cap ‘| Digi-Key Price Each C&K 
Circuit Function Material Color | Part No. 1 25 100 | Part No. 
KS Momentary Key Switches (Non-Washable) 
B White | CKN4077-ND 2.79 2.24 1.77 |KS11R21CBD 
Q White | CKN4078-ND 1.81 1.45 1.15 |KS11R21CQD 
Q White | CKN1590-ND 3.20 2.56 2.03 )KS11R21CQE 
B Black | CKN4079-ND 2.79 2.24 1.77 |KS11R22CBD 
Momentary 
SPST (N/O) Q Black | CKN4080-ND 1.81 1.45 1.15  |KS11R22CQD 
Q Black |CKN1591-ND 3.20 2.56 2.03 )KS11R22CQE 
B Red CKN4081-ND. 2.86 2.29 1.82 |KS11R23CBD 
Q Red CKN4082-ND. 1.81 1.45 1.15 |KS11R23CQD 
Q Blue | CKN1592-ND 2.14 1.72 1.36 |KS11R27CQD 
Q White | CKN1593-ND 2.60 2.09 1.65 |KS12R21CQD 
B Black |CKN1594-ND 4.46 3.58 2.83) KS12R22CBE 
SPDT Momentary 
Q Black | CKN1595-ND 2.60 2.09 1.65 |KS12R22CQD 
Q Black | CKN1596-ND 3.34 2.68 2.12 |KS12R22CQE 
DIGITAST SE Series Key Switches Ros 


This series is the most versatile electronic switch for printed circuit boards, especially when used with dual in-line 
packages. Vibration free, short smooth travel through pivoted button tops. Available as momentary button switch as well 
as push-push action with over-travel release. Micro SPDT system with tactile feeling. Two integral molded "standoff" pins 


for alignment on PC boards. Di A « 
imensions inmm 


Specifications: 

* Circuit: SPDT 

¢ Switching: Voltage Maximum: 24VAC; 
Current Maximum: 10mA DC 

¢ Operating Life: OA: 5,000,000 oper- NO 
ations; EE: 500,000 operations 

Switching Travel: 0.0591 


Narrow Body 
N12.3 


Wide Body 


Digi-Key Price Each C&K 
Part No. 1 25 100 | Part No. 


Narrow Body 


Description 


Momentary Action, Black Cap, No LED 401-1107-ND 3.67 3.26 2.86 |SER BK AU OA 

Momentary Action, Blue Cap, No LED 401-1229-ND 3.67 3.26 2.86 |SER BU AUOA 
Momentary Action, Green Cap, No LED 401-1230-ND 410 3.65 3.20 |SERGNAUOA 
Momentary Action, Grey Cap, No LED 401-1109-ND 3.67 3.26 2.86 |SERGYAUOA 
Momentary Action, Red Cap, No LED 401-1111-ND 3.67 3.26 2.86 |SER RD AUOA 
Momentary Action, White Cap, No LED 401-1231-ND 410 3.65 3.20 |SER WH AU 0A 
Momentary Action, Yellow Cap, No LED 401-1232-ND 3.67 3.26 2.86 |SERYEAUOA 


401-1115-ND 5.99 533 4.66 
401-1113-ND 5.99 533 4.66 
401-1117-ND 5.99 533 4.66 

Wide Body 


SERL BK GN 7.62 AU OA 
SERL BK RD 7.62 AU OA 
SERL GY RD 7.62 AU OA 


Momentary Action, Black Cap, Green LED 
Momentary Action, Black Cap, Red LED 
Momentary Action, Grey Cap, Red LED 


Momentary Action, Black Cap, No LED 401-1122-ND 3.67 3.26 2.86 |SET BK AU OA 
Momentary Action, Grey Cap, No LED 401-1124-ND 3.67 3.26 2.86 |SETGYAUOA 
Momentary Action, Blue Cap, No LED 401-1233-ND 3.67 3.26 2.86 |SET BU AUOA 
Momentary Action, Red Cap, No LED 401-1234-ND 3.67 3.26 2.86 |SETRDAUOA 
Momentary Action, White Cap, No LED 401-1235-ND 410 3.65 3.20 |SETWHAUOA 


401-1670-ND 9.50 845 7.39 
401-1125-ND 5.99 533 4.66 


SETL BK GN 7.62 AU EE 
SETL BK RD 7.62 AU OA 


Alternate Action, Black Cap, Green LED 
Momentary Action, Black Cap, Red LED 


Digi-Key Price Each C&K 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Yellow, Momentary Action, 130gF 401-1965-ND 99 719 63 | D6C30 F1 LFS 
Yellow, Momentary Action, 250gF 401-1984-ND 99 19 63 | D6C30 F2 LFS 
Red, Momentary Action, 130gF 401-1966-ND 99 19 63 | D6C40 F1 LFS 
Red, Momentary Action, 250gF 401-1985-ND 99 19 63 | D6C40 F2 LFS 
Green, Momentary Action, 130gF 401-1967-ND 99 79 .63 |D6C50 F1 LFS 
Green, Momentary Action, 250gF 401-1986-ND 99 19 .63 | D6C50 F2 LFS 
Blue, Momentary Action, 130gF 401-1968-ND 99 719 63 | D6C60 F1 LFS 
Blue, Momentary Action, 250gF 401-1987-ND 99 719 .63 | D6C60 F2 LFS 
Black, Momentary Action, 130gF 401-1969-ND 99 19 63 | D6C90 F1 LFS 
Black, Momentary Action, 250gF 401-1988-ND 99 19 63 | D6C90 F2 LFS 
White, Momentary Action, 130gF 401-1972-ND 99 19 63 | D6ROO F1 LFS 
White, Momentary Action, 250gF 401-1989-ND 99 19 63 | D6ROO F2 LFS 
Grey, Momentary Action, 130gF 401-1973-ND .99 719 .63 | D6R10 F1 LFS 
Grey, Momentary Action, 250gF 401-1990-ND .99 719 .63 | D6R10 F2 LFS 
Yellow, Momentary Action, 130gF 401-1974-ND 99 19 63 | D6R30 F1 LFS 
Round Cap 
Yellow, Momentary Action, 250gF 401-1991-ND 99 19 63 | D6R30 F2 LFS 
Red, Momentary Action, 130gF 401-1975-ND 99 719 63 | D6R40 F1 LFS 
Red, Momentary Action, 250gF 401-1992-ND 99 719 63 | D6R40 F2 LFS 
Green, Momentary Action, 130gF 401-1976-ND 99 19 .63 |D6R50 F1 LFS 
Green, Momentary Action, 250gF 401-1993-ND 99 19 .63 | D6R50 F2 LFS 
Blue, Momentary Action, 130gF 401-1977-ND 99 19 63 | D6R60 F1 LFS 
Blue, Momentary Action, 250gF 401-1994-ND 99 719 .63 | D6R60 F2 LFS 
Black, Momentary Action, 130gF 401-1978-ND 99 19 63 | D6R90 F1 LFS 
Black, Momentary Action, 250gF 401-1995-ND 99 19 63 | D6R90 F2 LFS 
Flat Cap 
Black, Momentary Action, 130gF 401-1970-ND 99 19 63 | D6F90 F1 LFS 
Black, Momentary Action, 250gF 401-2020-ND 99 19 63 | D6F90 F2 LFS 
Plunger 
Black, Momentary Action, 130gF 401-1971-ND 99 19 63) D6L90 F1 LFS 
Black, Momentary Action, 250gF 401-2019-ND 99 19 63 | D6L90 F2 LFS 
Square Button 

Grey, For D6C Series 401-1979-ND 54 43 .35 | BTND610F 
Red, For D6C Series 401-1980-ND 54 43 .35 | BTND640F 
Blue, For D6C Series 401-1981-ND 54 43 .35 | BTND660F 
Black, For D6C Series 401-1996-ND 54 43 .35 | BTND690F 


RTE Series Miniature 
Rotary Switches 


Specifications: 
¢ Switching: Voltage Maximum: RTEO2 and RTEO3: 
50V DC; RTE10 and RTE16: 30V DC * Current: 100mA 
* Contact Resistance: RTEQ2 and RTEO3: 100m; RTE10 
and RTE16: 150mQ « Operating Temperature: -25°C 
~ 85°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C 


Gullwing 


2.54 2.54 


Oo} 


12.8 


RTE03/10 


t+ Right Angle = 5.08 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each C&K 
H 7 Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
D6 Series Pushbutton Switches [Ors] : 
2 Position Selectors - SPDT 

Specifications: + Circuit: SPST »* Switching: Current Maximum: 100mA AC « Dielectric Strength: 1000VAC » Contact 7 7 
Resistance: <100mQ * Switching Travel: 0.0301 * Contact Material: Silver Plated * Operating Temperature: -20°C ~ Gullwing, Silver Plating 401-1022-1-ND 2.04 1.89 1.73 | RTEO200G01 
85°C * Life Expectancy: F1 version — 250k operations; F2 version — 100k operations Dimensions in mm 3 Position Selectors - SP3T 

Square Cap Flat Cap Gullwing, Silver Plating 401-1962-1-ND® 1.49 1.38 1.26 | RTEO300GO5 

ay 75 Gullwing, Silver Plating 401-1962-2-ND@§ 815.81/1,250 RTEO300G05 
115 } 
AY ee Gullwing, Gold Plating 401-1413-1-ND 2.73 2.52 2.31 | RTEO300G03 
@ RoHS Compliant — § Tape and Reel 
Digi-Key Price Each C&K = arRaERGH 
Description Part No. 1 25 100 _‘| Part No. = Digi-Key Was C&K 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Square Cap 5 z 7 - 

White, Momentary Action, 130gF 401-1963-ND 99. +79 + +63 | D6COOFI LFS Optional Switch Caps for RTE Series — RoHS Compliant 

White, Momentary Action, 250gF 401-1982-ND 99 79 63 |D6C00 F2 LFS Red, Open Window Style for Button Actuator Switch Only | 401-1040-ND 28 .23 18 | BTNRTE40 
Grey, Momentary Action, 130gF 401-1964-ND 99 79 63 |D6C10 F1 LFS Green, Open Window Style for Button Actuator Switch Only | 401-1041-ND 28 23 18 |BTNRTE5O 
Grey, Momentary Action, 250gF 401-1983-ND 99 79 .63 | D6C10 F2 LFS Black, Open Window Style for Button Actuator Switch Only | 401-1042-ND 28 23 18 | BTNRTE9O 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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switches 


Multimec® Basic Switch Modules 


mec specializes in the production of PCB mounted pushbutton switches. mec products are designed to be used in a wide 
variety of applications. Through the use of a modular approach to switch assembly the user is provided with a unique 
flexibility in his choice of options. multimec switches are known for their crisp audible tactile feel although a “quiet” 
model is available for sensitive applications such as audio and conference equipment. The multi-colored keycaps, bezels 
and LEDs snap together to produce almost unlimited switch configurations. Customized keycaps and bezels can be 
manufactured for special applications. Electrical Specifications: * Contact Resistance: <30mQ » Insulation Resistance: 
>10MQ »* Recommended Load: 0.5-50mA 24VDC Mechanical Specifications: Standard Actuation Force (Switch): 3.0N 
typical * Key Travel (Switch): 1mm _ » Life Time (Switch): 10,000,000 cycles Temperature Range: * Low Temperature: 


-40°C ~ 115°C * High Temperature: -40°C ~ 160°C » Sealing IEC 529: IP-67 


Multimec® Caps 


Price Each 


Digi-Key mec 
Fig. |Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Blue Cap 679-2026-ND 46 42 -38 1A00 
Green Cap 679-2027-ND 46 42 .38 1A02 
Grey Cap 679-2028-ND AB 42 -38 1A03 
Yellow Cap 679-2029-ND AB 42 -38 1A04 
White Cap 679-2030-ND A6 42 -38 1A06 
Red Cap 679-2031-ND 46 42 -38 1A08 
1 Black Cap 679-2032-ND AB 42 .38 1A09 
Ultra Blue Cap 679-2033-ND 46 42 .38 1A30 
Tele Grey Cap 679-2034-ND AB 42 -38 1A33 
= Melon Cap 679-2035-ND A6 42 -38 1A34 
Digi-Key Price Each mec Dusty Blue Cap 679-2036-ND 46 42 38 | 1A40 
Fig. | Description Part No. ‘l 25 100 ‘| Part No Metal Dark Blue Cap 679-2037-ND AB 42 -38 1A50 
1_|SMD High Temperature 679-2207-ND 2.59 2.37 2.14 | 3ASH9 Metal Light Grey Cap 679-2038-ND 46 42 38 1A53 
Through-Hole Low Temperature 679-2208-ND 2.19 2.00 1.81 |3ATLE Metal Dark Grey Cap 679-2039-ND 46 42 38 | 1A57 
9 | Through-Hole Low Temperature Green LED 679-2209-ND | 5.38 4.91 4.44 | 3ATL620 Blue Cap 679-2040-ND 6 42 38 | 1B00 
Through-Hole Low Temperature Yellow LED 679-2210-ND | 5.38 4.91 4.44 | 3ATL640 ceenese a <c as 38 : a 
Through-Hole Low Temperature Red LED 679-2211-ND | 5.38 4.91 4.44 _|3ATL680 Vall ap atk : : ‘ 
7 ‘ellow Cap 679-2043-ND AB 42 -38 1B04 
3__| SMD High Temperature 679-2212-ND 2.57 2.35 2.12 |3CSH9 White Cap 679-2044-ND “46 ‘42 38 1B06 
4 Through-Hole Low Temperature 679-2213-ND 2.33 2.13 1.93 | 3CTL6 2 TRed Cap 679-2045-ND “46 “42 38 1B08 
SMD High Temperature 679-2214-ND 2.52 2.31 2.08 | 3ESH9 Black Cap 679-2046-ND AG 42 38 1B09 
SMD High Temperature 8mm 679-2215-ND 277 2.53 2.29 | 3ESH9-08.0 Ultra Blue Cap 679-2047-ND 46 42 38 1B30 
5 SMD High Temperature 9.5mm 679-2216-ND 277 2.53 2.29 | 3ESH9-09.5 Melon Cap 679-2048-ND AB 42 -38 1B34 
SMD High Temperature 10.4mm 679-2217-ND 277 2.53 2.29 | 3ESH9-10.4 Dusty Blue Cap 679-2049-ND AB 42 38 1B40 
SMD High Temperature 12mm 679-2218-ND 2.77 2.53 2.29 | 3ESH9-12.0 Blue Cap, Transparent Lens 679-2050-ND 1.06 98 88 | 10001 
SMD High Temperature 15mm 679-2219-ND | 2.77 2.53 2.29 | 3ESH9-15.0 Green Cap, Green Lens 679-2051-ND 1.06 98 88 | 10022 
Through-Hole Low Temperature 679-2220-ND | 2.35 2.15 1.94 |SETL9 Grey Cap, Green Lens 679-2052-ND 1.06 98 88 10032 
Through-Hole Low Temperature 8mm 679-2221-ND | 2.57 2.35 2.12 |3ETL9-08.0 3 | Yellow Cap, Yellow Lens 679-2053-ND 1.06 98 88 | 10044 
Through-Hole Low Temperature 9.5mm 679-2222-ND | 257 235 242 |3ETL9-095 White Cap, Red Lens Ci 1.06 98 88 __|1C068 
6 Red Cap, Red Lens 679-2055-ND 1.06 98 88 10088 
Through-Hole Low Temperature 10.4mm 679-2223-ND 2.57 2.35 2.12 | 3ETL9-10.4 Black Cap, Red Lens 679-2056-ND 1.06 98 88 10098 
Through-Hole Low Temperature 12mm 679-2224-ND 2.57 2.35 2.12 |3ETL9-12.0 Blue Cap : 679-2057-ND “46 “42 38 11D00 
Through-Hole Low Temperature 15mm 679-2225-ND 2.57 2.35 2.12 | 3ETL9-15.0 Green Cap 679-2058-ND 46 42 38 1D02 
7 {SMD High Temperature 679-2226-ND 2.59 2.37 2.14 | 3FSH9 Grey Cap 679-2059-ND 46 42 38 1D03 
Through-Hole Low Temperature 679-2227-ND 2.42 2.21 2.00 | 3FTL6 Yellow Cap 679-2060-ND AB 42 -38 1D04 
Through-Hole Low Temperature Blue LED 679-2228-ND 8.77 8.00 7.23 | 3FTL600 White Cap 679-2061-ND A6 42 -38 1D06 
Through-Hole Low Temperature Green LED 679-2229-ND 4.53 4.14 3.74 | 3FTL620 Red Cap 679-2062-ND 46 42 38 | 1D08 
g_| Through-Hole Low Temperature Yellow LED 679-2230-ND 453 4.14 3.74 | 3FTL640 Eeck Cap ee pa ac ie ae wee 
si -! a ransparent Cap | - : F x 
Fhreuah te Low Temperature Yellow LED pie 2aEND) 6.23 5.69 5.14 | 8FTL645 Frosted White Cap 679-2065-ND 46 “40 38 1D16 
gh-Hole Low Temperature Red LED 679-2232-ND 4.53 4.14 3.74 | 3FTL680 Ultra Blue Cai 679-2066-ND 46 42 38 4D30 
Through-Hole Low Temperature Red/Green LED | 679-2233-ND 5.61 5.12 4.62 | 3FTL68020 Mi Pp - - ; 
; int Green Cap 679-2067-ND 46 42 .38 1D32 
Through-Hole Low Temperature Right Angle 679-2234-ND 3.12 2.85 2.57 _| 3FTL6RAS Tele Grey Cap 679-2068-ND ‘46 ‘42 38 1D33 
SMD High Temperature Blue LED 679-2235-ND | 1197 1092 9.86 |4ASH901 Melon Cap 679-2069-ND 46 “40 "38 «|1D34 
SMD High Temperature Green LED 679-2236-ND 6.09 §.55 5.02 |4ASH922 Noble Red Cap 679-2070-ND 46 42 38 1D38 
9 |SMD High Temperature Yellow LED 679-2237-ND 6.09 5.55 5.02 |4ASH942 Dusty Blue Cap 679-2071-ND 46 42 38 1D40 
SMD High Temperature Red LED 679-2238-ND 6.09 5.55 5.02 |4ASH982 4 | Aqua Blue Cap 679-2072-ND 46 42 .38 1D42 
SMD High Temperature Red/Green LED 679-2239-ND 7.68 7.01 6.33 | 4ASH98222 Metal Dark Blue Cap 679-2073-ND 46 42 38 1D50 
Through-Hole High Temperature Blue LED 679-2240-ND | 11.97 10.92 9.86 | 4ATH901 Metal Light Grey Cap 679-2074-ND 46 42 38 = |1D53 
Through-Hole High Temperature Green LED 679-2241-ND 6.09 5.55 5.02 |4ATH922 Metal Dark Grey Cap 679-2075-ND 46 42 38 = |1D57 
10 |Through-Hole High Temperature Yellow LED 679-2242-ND | 6.09 5.55 5.02 | 4ATH942 Metal Bordeaux Cap _ 679-2076-ND 46 42 38__|1D58 
Through-Hole High Temperature Red LED 679-2243-ND | 6.09 5.55 5.02 |4ATH982 Brey ep rlosled wie Seer NS 13 oe ne te0s6 
Through-Hole High Temperature Red/Green LED |679-2244-ND | 7.68 7.01 6.33 | 4ATH98222 Bice oe eens eat : : ; 
- lack Cap, Green Lens 679-2079-ND 1.06 .98 88 1E092 
SMD High Temperature Blue LED 679-2245-ND 8.64 7.88 7.12 |4FSH901 Black Cap, Yellow Lens 679-2080-ND 1.06 98 88 1E094 
SMD High Temperature Green LED 679-2246-ND 5.12 4.67 4.22 |4FSH922 Black Cap, Frosted White Lens |679-2081-ND 1.06 ‘98 '88 1E096 
1 SMD High Temperature Yellow LED 679-2247-ND 5.12 4.67 4.22 | 4FSH942 Black Cap, Red Lens 679-2082-ND 1.06 98 88 1E098 
SMD High Temperature White LED 679-2248-ND 8.64 7.88 7.12 |4FSH961 Black Cap, Transparent Lens 679-2083-ND 1.06 98 88 1F091 
SMD High Temperature Red LED 679-2249-ND 5.12 4.67 4.22 | 4FSH982 Black Cap, Green Lens 679-2084-ND 1.06 98 88 1F092 
SMD High Temperature Red/Green LED 679-2250-ND 6.34 5.79 5.23 | 4FSH98222 Black Cap, Yellow Lens 679-2085-ND 1.06 98 88 1F094 
Through-Hole High Temperature Blue LED 679-2251-ND 8.64 7.88 7.12 |4FTH9O1 Black Cap, Frosted White Lens |679-2086-ND 1.06 98 88 | 1F096 
Through-Hole High Temperature Green LED 679-2252-ND 5.12 4.67 4.22 | 4FTH922 aa oie ee Lane ; ee is a $8 oe 
i i ja Ls acl ‘ap mm Diameter i | “ ’ F 
42 Toute ee High Temperature Yellow LED Crh ee 5.12 4.67 4.22 |4FTH942 5 | Black Cap 15mm Diameter 679-2089-ND “49 “45 “41 1GC09 
gh-Hole High Temperature White LED 679-2254-ND 8.64 7.88 7.12 |4FTH961 - 
; Blue Cap, Frosted White Lens |679-2090-ND 1.06 98 88 1HOO6 
Through-Hole High Temperature Red LED 679-2255-ND 5.12 4.67 4.22 | 4FTH982 Grey Cap. G Le + é 
; y Cap, Green Lens 679-2091-ND 1.06 98 88 1H032 
Through-Hole High Temperature Red/Green LED | 679-2256-ND 6.34 5.79 5.23 | 4FTH98222 Grey Cap, Frosted White Lens |679-2092-ND 1.06 ‘98 '88 1HO36 
Grey Cap, Red Lens 679-2093-ND 1.06 98 88 1HO38 
ii Red Cap, Frosted White Lens _|679-2094-ND 1.06 98 88 1HO86 
M u Iti m ec® 6 |Red Cap, Red Lens 679-2095-ND 1.06 98 88 | 1HO88 
Black Cap, Transparent Lens 679-2096-ND 1.06 98 88 1HO091 
B | Black Cap, Green Lens 679-2097-ND 1.06 .98 88 1HO92 
eze S Black Cap, Yellow Lens 679-2098-ND 1.06 98 88 1HO94 
Black Cap, Frosted White Lens |679-2099-ND 1.06 98 88 1HO96 
Black Cap, Red Lens 679-2100-ND 1.06 -98 88 1HO98 
: Frosted White Cap 679-2101-ND 3.07 2.80 2.53 1K1116 
Digi-Key Price Each mec 7 | Frosted White Cap 679-2102-ND 3.07 2.80 2.53 |1KB1116 
Fig. |Description Part No. 1 25 100 | Part No. Frosted White Cap 679-2103-ND 3.07 2.80 2.53 1KC1116 
Blue Bezel 679-2189-ND 51 47 -43 |2C00 Blue Cap 679-2104-ND -50 A6 41 1P00 
Grey Bezel 679-2190-ND 51 AT 43 |2C03 g | Grey Cap 679-2105-ND 50 46 At 1P03 
Yellow Bezel 679-2191-ND 51 A7 43 |2C04 Red Cap 679-2106-ND 50 46 41 1P08 
White Bezel 679-2192-ND 51 A7 -43 |2C06 Black Cap 679-2107-ND 50 46 41 1P09 
1 Red Bezel 679-2193-ND 51 AT .43 |2C08 9 Grey Cap, Frosted White Lens |679-2108-ND 1.18 1.08 98 1Q036 
Black Bezel 679-2194-ND 51 AT 43 |2C09 Black Cap, Frosted White Lens _|679-2109-ND 1.18 1.08 98 1Q096 
Ultra Blue Bezel 679-2195-ND 51 AT 43 |2C30 10 Grey Cap, Frosted White Lens |679-2110-ND 1.18 1.08 98 1RO36 
Melon Bezel 679-2196-ND 51 AT 43° |2034 Black Cap, Frosted White Lens |679-2111-ND 1.18 1.08 98 1RO96 
Dusty Blue Bezel 679-2197-ND 51 AT 43 [2040 Black Cap, 16.0mm 679-2112-ND 49 45 41 1S09-16.0 
Grey Bezel 679-2198-ND 51 47 43 |[2K03 11 |Black Cap, 19.0mm 679-2113-ND 49 45 41 1S09-19.0 
2 Red Bezel 679-2199-ND 51 AT 43° |2K08 Black Cap, 22.5mm 679-2114-ND 49 45 41 1S09-22.5 
Black Bezel 679-2200-ND 51 AT 43_|2K09 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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me : ® Digi-Key Price Each mec 
NEW! ©€C Multimec Caps (Cont.) Fig. |Description Part No. 1 25 100 [Part No. 
switches Oval Ultra Blue Cap 679-2155-ND 59 54 49 1WP30. 
Tn Price Each Oval Pigeon Blue Cap 679-2156-ND 59 54 49 1WP40 
, re Digi-Key mec 17 | Oval Aqua Blue Cap 679-2157-ND 59 54 49 |1WP42 
Fig. |Description Part No. 1 25 100 __| Part No. Oval Metal Light Grey Cap 679-2158-ND 59 54 49 |1WP53 
Transparent Cap, 16.0mm 679-2115-ND 49 45 41 |1S11-16.0 Oval Metal Dark Grey Cap 679-2159-ND 59 54 -49 | 1WP57 
11 | Transparent Cap, 19.0mm 679-2116-ND 49 45 AN 1S11-19.0 Grey Cap 679-2160-ND 67 62 56 1ZB03 
Transparent Cap, 22.56mm 679-2117-ND 49 45 Al 1811-22.5 White Cap 679-2161-ND 67 62 56 1ZBO06 
Grey Cap 679-2118-ND 59 54 49 | 1703 Black Cap 679-2162-ND 67 62 56 |1ZB09 
42 |RedCap 679-2119-ND 59 54 49/1708 Ultra Blue Cap 679-2163-ND 67 62 56 | 1ZB30 
Black Cap _ 679-2120-ND 59 54 49/1709 Dusty Blue Cap 679-2164-ND 67 62 56 _|1ZB40 
Frosted White Cap 679-2121-ND 59 54 49 [1716 18 ‘Apua Blue Cap 679-2165-ND 67 “62 56 11ZB42 
Grey Cap 679-2122-ND 59 54 49 | 1003 Metal Dark Blue Cap 679-2166-ND 67 62 56 | 1ZB50 
13 pealGap een = mH ms {pee Metal Light Grey Cap 679-2167-ND 67 62 56 | 1ZB53 
a . ‘ Metal Dark Grey Cap 679-2168-ND 67 62 56 1ZB57 
Frosted White Cap 679-2125-ND 59 54 49 |1U16 Metal Bordeaux Cap 679-2169-ND 67 62 56 _|1ZB58 
Grey Cap GOATS) 59 54 Ag’ | 1v03 Grey Cap 679-2170-ND 67 62 “56 |1ZC03 
14 |Red Cap 679-2127-ND 59 4 49 | 108 White Cap 679-2171-ND ‘67 ‘62 ‘56 |1ZC06 
Black Cap CEH 59 _ AQF» 1 AV08 Black Ca 679-2172-ND 67 62 56 | 1ZC09 
¥ p ‘ z J 
Frosted White Cap 679-2129-ND 59 54 49 |1Vi6 Ultra Blue Cap Beane 67 aa be (/4z030 
us Blue Cap Creasey) 59 oo AQ" AWAOO: Dusty Blue Cap 679-2174-ND 67 62 ‘56 _|1ZC40 
val Grey Cap 679-2131-ND 59 54 49 |1WAO3 19 
Oval Red Cap CHORE) 59 a ae. |aWAGe Apua Blue Cap 679-2175-ND 67 62 56 [1ZC42 
OualiBiek Ca SEO ee 34 “49. (4WAOS Metal Dark Blue Cap 679-2176-ND 67 62 56 |1ZC50 
p al y . ‘ 
Oval Frosted White Cap 679-2134-ND 59 54 ‘49 | 4WA16 Metal Light Grey Cap Cu AAND) 67 62 56 /1ZC53 
15 Oval Ultra Blue Ca a 4 Metal Dark Grey Cap 679-2178-ND 67 62 56 1ZC57 
p 679-2135-ND 59 54 49 |1WA30 
Oval Pigeon Blue Cap 679-2136-ND “59 ‘54 ‘49 4WA4O Metal Bordeaux Cap 679-2179-ND 67 62 56 1ZC58 
Oval Aqua Blue Cap 679-2137-ND 59 54 49 1WA42 
Oval Metal Light Grey Cap 679-2138-ND 59 54 49 1WAS3 
Oval Metal Dark Grey Cap 679-2139-ND 59 54 49 1WA57 1 
Oval Blue Cap . 679-2140-ND 59 54 49 |1WDOO M ultimec® 
Oval Grey Cap 679-2141-ND 59 54 49 |4WDO03 
Oval Red Cap 679-2142-ND ‘59 ‘54 ‘49 |1wpo08 Extenders 
Oval Black Cap 679-2143-ND 59 54 49 |1WDO9 
je [Oval Frosted White Cap 679-2144-ND 59 54 49 |1WD16 _ 
Oval Ultra Blue Cap 679-2145-ND 59 54 49 | 1WD30 Digi-Key Price Each mec 
Oval Pigeon Blue Cap 679-2146-ND 59 54 49 1WD40 Description Part No. il 25 100 | Part No. 
Oval Aqua Blue Cap 679-2147-ND 59 54 49 | 1wD42 6mm Extender 679-2201-ND 52 48 44 |2809-05.0 
Oval Metal Light Grey Cap 679-2148-ND 59 54 49 | 1WD53 6mm Extender 679-2202-ND 52 48 44 | 2S09-06.0 
Oval Metal Dark Grey Cap 679-2149-ND 59 54 49 1WD57 7mm Extender 679-2203-ND 52 48 44 2S09-07.0 
Oval Blue Cap 679-2150-ND 59 54 49 |1WPO0O 8mm Extender 679-2204-ND 52 48 44 | 2S09-08.0 
Oval Grey Cap 679-2151-ND 59 54 49 |1WP03 9mm Extender 679-2205-ND 52 48 44 | 2S09-09.0 
17 |Oval Red Cap 679-2152-ND 59 54 49 | 1WP08 10mm Extender 679-2206-ND 52 48 44 | 2S09-10.0 
Oval Black Cap 679-2153-ND 59 54 49 1WPO9 Extender Used when Mounting Multimec 
Oval Frosted White Cap 679-2154-ND ‘59 ‘54 ‘49 |1wP16 Keyease on Uninet Switches CresEISDN 35 ae 29 | 16250 
Unimec™ Basic Switch Modules nos] | Unimec™ Bezels 


The Unimec switch range is one of the smallest two pole switches available today. The contacts are capable 
of producing eight functions depending on the PCB layout. The unimec switch is available in momentary 
and alternate action models with standard silver contacts or optional gold contacts for low level switching. 
All unimec switches are available in low or high temperature models. Electrical Specifications: * Contact 
Resistance: 100mQ = Insulation Resistance: >10MQ »* Recommended Load: 250mA / 120V / 9W AC 
/ 6W DC Mechanical Specifications: » Standard Actuation Force (Switch): Typical 2.5N * Key Travel 
(Switch): 1.8mm_ « Life Time: Momentary 1,500,000 cycles; Alternate 500,000 cycles (Low Temperature) Momentary 
10,000,000; Alternate 5,000,000 cycles Temperature Range: Working Temperature: Low Temperature -40°C ~ 75°C; 
High Temperature -40°C ~ 160°C Environmental Endurance IEC 68-2-3: Sealing IEC 529: IP-54 


Digi-Key Price Each mec aa Price Each 
Description Part No. 1 25 100 _| Part No. F ae DigiiKey, ave mec 
7 , Fig. | Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Momentary High Temperature Silver 679-1957-ND 5.04 4.60 4.15 15401 
Momentary High Temperature Gold 679-1958-ND 7.82 7.13 6.44 | 15402 Blue Bezel 679-1986-ND 58 53 48 | 1631000 
Alternate High Temperature Silver 679-1961-ND 6.12 5.58 5.04 |15451 Brown Bezel 679-1987-ND 58 53 48 1631001 
Alternate High Temperature Gold 679-1962-ND 8.53 7.78 7.03 |15452 Green Bezel 679-1988-ND 58 53 48 1631002 
Momentary Low Temperature Quiet Silver_|679-1963-ND 5.18 4.73 4.27 15500 Grey Bezel 679-1989-ND 58 53 48 1631003 
Momentary Low Temperature Silver 679-1959-ND 4.71 4.30 3.88 15501 Yellow Bezel 679-1990-ND 58 53 48 4631004 
Alternate Low Temperature Silver 679-1964-ND 5.56 5.08 4.59 15551 Golden Bezel 679-1991-ND 58 53 48 1631005 
White Bezel 679-1992-ND 58 53 48 1631006 
. Orange Bezel 679-1993-ND 58 53 48 1631007 
Unimec™ Caps Red Bezel 679-1994-ND | 58 53 48 |1631008 
Black Bezel 679-1995-ND 58 53 48 1631009 
1 | Ultra Blue Bezel 679-1996-ND 58 53 48 1631030 
Mint Green Bezel 679-1997-ND 58 53 48 1631032 
Tele Grey Bezel 679-1998-ND 58 53 48 1631033 
Melon Bezel 679-1999-ND 58 53 48 1631034 
Noble Red Bezel 679-2000-ND 58 53 48 1631038 
Digi-Key Price Each mec Dusty Blue Bezel 679-2001-ND 58 53 48 1631040 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 Part No. Aqua Blue Bezel 679-2002-ND 58 53 48 1631042 
Blue Cap 679-1965-ND 58 54 49 1630000 Metal Dark Blue Bezel 679-2003-ND 58 53 48 1631050 
Brown Cap 679-1966-ND 58 54 49 1630001 Metal Light Grey Bezel 679-2004-ND 58 53 48 1631053 
Green Cap CARR EAND) 58 54 49 | 1630002 Metal Dark Grey Bezel 679-2005-ND 58 53 48 | 1631057 
Sisyi2ap reer =e -_ go. || 1680008 Metal Bordeaux Bezel 679-2006-ND 58 53 48 | 1631058 
Yellow Cap 679-1969-ND 58 54 49 | 1630004 otal POOaUXPSZ6) pes : E : 
Golden Cap 679-1970-ND 58 54 49 1630005 2 Grey Bezel with Right LED 679-2007-ND 58 53 48 1631103 
White Cap 679-1971-ND 58 54 49 1630006 Black Bezel with Right LED 679-2008-ND 58 53 48 1631109 
Orange Cap 679-1972-ND 58 54 49 1630007 4, | Grey Bezel with Left LED 679-2009-ND 58 53 48 1631203 
Block Cue Ore ee 8 a a ieepce Black Bezel with Left LED 679-2010-ND 58 53 48 | 1631209 
1 [Ultra Blue Cap 679-1975-ND 58 “54 “49 1630030 4 Grey Bezel with 2LEDs 679-2011-ND 58 53 48 1631403 
Mint Green Cap 679-1976-ND 58 54 49 1630032 Black Bezel with 2 LEDs 679-2012-ND 58 53 48 1631409 
Tele Grey Cap 679-1977-ND 58 54 49 1630033 
Melon Cap 679-1978-ND 58 54 49 1630034 
Noble Red Cap 679-1979-ND 58 54 49 1630038 1 ™ 
Dusty Blue Cap 679-1980-ND 58 54 49 1630040 U n I mec L E Ds 
Aqua Blue Cap 679-1981-ND 58 54 49 1630042 
Metal Dark Blue Cap 679-1982-ND 58 54 49 1630050 Specifications Green Red 
Metal Light Grey Cap 679-1983-ND 58 54 49 | 1630053 Current Forward (mA) 30 30 
Metal Dark Grey Cap 679-1984-ND 58 54 49 | 1630057 Voltage Forward (Typical V) 20 20 
Metal Bordeaux Cap 679-1985-ND 58 54 49 1630058 Wave Length (nm) 560 660 
Blue Cap 679-2013-ND 58 54 49 1670000 Luminous Intensity (Typical mcd) 2 1.6 
Green Cap 679-2014-ND 58 54 49 1670002 
Grey Cap 679-2015-ND 58 54 49 1670003 efi Price Each 
2 | Yellow Cap 679-2016-ND 58 ‘54 ‘49 | 1670004 oe anes pansy ‘ ie ea an ae 
Red Cap 679-2017-ND 58 54 49 1670008 P = = 
Black Cap 679-2018-ND 58 54 49 1670009 Green for Left Bezel 679-2022-ND 2.27 2.08 1.88 1692002 
Grey Cap 679-2019-ND 58 54 49 1680003 Red for Left Bezel 679-2023-ND 2.27 2.08 1.88 1692008 
3 |Red Cap 679-2020-ND 58 54 49 1680008 Green for Right Bezel 679-2024-ND 2.27 2.08 1.88 1692102 
Black Cap 679-2021-ND 58 54 49 1680009 Red for Right Bezel 679-2025-ND 2.27 2.08 1.88 1692108 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Pushbutton Switches 


Tyco Electronics Pushbutton Switches feature high temperature plastics. They have silver clad and gold plated contacts to satisfy the requirements of 
logic level and power switching applications. A variety of caps, guards and boot seals are available. 


Dimensions in mm 


Contact Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Circuit Action Rating Features Part No. 1 25 50 Part No. 
SPST | Mom-NO | 0.4VA Black Square Actuator 450-1367-ND 3.78 3.05 293 | TP11CGPCO04 
; | SPST | Mom-NO | 0.4VA Red Square Actuator 450-1368-ND 453 3.65 3.51 |TP11CGPC204 
SPST | Mom-NO | 0.4VA Black Round Actuator 450-1467-ND 3.35 270 260 |TPA11CGPC004 
SPST | Mom-NO | 0.4VA Red Round Actuator 450-1371-ND 4.31 3.48 3.34 | TPA11CGPC204 
SPST | Mom-NO | 0.4VA Black Square Actuator 450-1369-ND 3.63. 2.93 2.81 | TP11CGRA004 
2 | SPST | Mom-NO | 0.4VA Red Square Actuator 450-1370-ND 4.65 3.75 3.60 | TP11CGRA204 
SPST | Mom-NO | 0.4VA Black Round Actuator 450-1372-ND 4.90 3.95 3.80 |TPA11CGRA004 
SPST | Mom-NO | 0.4VA Red Round Actuator 450-1373-ND 3.97 3.20 3.08 | TPA11CGRA204 
SPST | Mom-NO | 0.4VA | Unthreaded Bushing - Black Actuator |450-1374-ND 4.25. 3.43 3.29 |TPB11CGPC004 
3 | SPST | Mom-NO | 0.4VA 10-48 Bushing - Black Actuator | 450-1377-ND 7.61 655 6.01 |TPC11CGPC004 
SPST | Mom-NO | 0.4VA | Unthreaded Bushing - Red Actuator _|450-1379-ND 6.17 4.98 4.78 | TPD11CGPC204 
4_| SPDT Mom 0.4VA_| Unthreaded Bushing - Black Actuator [450-1346-ND 6.29 5.08 4.88 | TPB11FGVRA004 
SPST | Mom-NO | 0.4VA | Unthreaded Bushing - Black Actuator |450-1376-ND 4.74. 3.83 3.68 | TPB11CGRA004 
SPST | Mom-NO | 0.4VA | Unthreaded Bushing - Red Actuator |450-1375-ND 6.26 5.05 4.85 |TPB11CGRA204 
5 SPDT Mom 0.4VA_ | Unthreaded Bushing - Black Actuator |450-1345-ND 5.89 4.75 4.56 |TPB11FGRA004 
SPST | Mom-NO | 0.4VA 10-48 Bushing - Black Actuator | 450-1378-ND 8.38 7.21 6.62 | TPC11CGRA004 
SPST | Mom-NO | 0.4VA_| Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1380-ND 5.92 4.78 4.59 | TPD11CGRA004 
SPST | Mom-NO | _0.4VA_| 1/4 x 40 Bushing - Black Actuator _|450-1381-ND 7.70 6.62 6.08 | TPF11CGRA004 
SPDT AlvAct 6A | THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below |450-1499-ND 11.20 9.63 8.85 |MPA106D04 
SPDT Mom 6A | THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below |450-1089-ND NEW! | 16.70 14.36 13.19 |MPA106F 
DPDT Alt/Act 6A | THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below |450-1083-ND NEW! | 12.68 10.91 10.02 |MPA206N 
DPDT Alt/Act 6A | THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below |450-1505-ND 12.00 10.32 9.48 |MPA206NO4 
DPDT Mom 6A__| THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below |450-1088-ND NEW! | 13.85 11.91 10.94 |MPA206R 
DPDT Mom 6A | THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below |450-1506-ND 12.00 10.32 9.48 |MPA206RO4 
DPDT Mom 6A | THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below |450-1084-ND NEW! | 14.14 12.16 11.16 |MPA206RPC 
6 | DPDT Mom 6A | THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below |450-1537-ND 13.99 12.03 11.05 |MPA206RPCO4 
3PDT Mom 6A | THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below |450-1507-ND 19.21 16.52 15.17 |MPA306FO4 Plunger 
4PDT Mom 6A__| THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below |450-1508-ND 23.11 19.87 18.25 | MPA406RO4 
SPDT Mom 6A | THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below |450-1093-ND NEW? | 13.02 11.20 10.29 |MPE106F 
SPDT Mom 6A | THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below |450-1509-ND* 11.20 9.63 8.85 |MPE106F04 : 
DPDT Mom 6A | THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below |450-1094-ND NEW! | 14.14 12.16 11.16 |MPE206R 
DPDT Mom 6A | THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below |450-1510-ND* 12.00 10.32 9.48 |MPE206R04 
4PDT Alt/Act 6A__| THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below |450-1511-ND* 28.67 24.65 22.64 | MPE406NO4 15/32-32 _ 
7_|-SPDT | Mom (Tactile) [3A THD Bushing with Black Cap 450-1435-ND 11.03. 9.49 8.71 _|MPA103F04 UNS-2A 
SPDT Alt/Act 6A THD Bushing with Black Cap 450-1126-ND NEW! | 10.40 8.95 8.22 |MPG106D 
SPDT Alt/Act 6A THD Bushing with Black Cap 450-1464-ND 11.20 9.63 8.85 |MPG106D04 
SPDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1086-ND NEW! | 11.69 10.05 9.23 |MPG106F Black Cap Black Cap 
SPDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1500-ND 11.20 9.63 8.85 |MPG106F04 Included Included 
DPDT Alt/Act 6A THD Bushing with Black Cap 450-1073-ND NEW! | 13.62 11.72 10.76 |MPG206N 
DPDT Alt/Act 6A THD Bushing with Black Cap 450-1465-ND 13.99 12.03 11.05 |MPG206N04 
8 | DPDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1085-ND NEW! | 16.59 14.26 13.10 |MPG206R 
DPDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1082-ND NEW! | 18.27 15.71 14.43 |MPG206RPC 
DPDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1539-ND 13.99 12.03 11.05 |MPG206RPCO4 
3PDT Alt/Act 6A THD Bushing with Black Cap 450-1513-ND 19.21 16.52 15.17 |MPG306D04 
3PDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1076-ND NEW! | 20.01 17.20 15.80 |MPG306F 
3PDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1514-ND 19.21 16.52 15.17 |MPG306F04 
4PDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1515-ND 23.11 19.87 18.25 | MPG406RO4 
9 | SPST | Mom-NC | 0.54 THD Bushing with Black Cap 450-1097-ND 7.75 6.25. 6.00 |MSPF101B 
SPST | Mom-NO | 0.5A THD Bushing with Red Cap 450-1098-ND 6.94 5.60 __5.38_|MSPF101C 
to | SPST | Mom-NC | 7.0VA THD Bushing with Black Cap 450-1545-ND 28.64 24.63 22.62 |MSPM101B104 
SPST | Mom-NO | 1.0VA THD Bushing with Red Cap 450-1432-ND 28.96 24.90 22.86 _ | MSPM101C104 
SPST | Mom-NC 3A THD Bushing - Black Actuator __|450-1428-ND 5.52. 4.45. 4.28 |MSP103B04 
11] SPST | Mom-NO 3A THD Bushing - Black Actuator | 450-1429-ND 5.83 4.70 4.52 |MSP103C004 /__1/4-40 UNS-2A 
SPST | Mom-NO 3A THD Bushing - Red Actuator 450-1430-ND 6.57 5.30 __5.09 |MSP103C204 
SPST | Mom-NC | 0.5A THD Bushing - Black Actuator __|450-1099-ND 2.64 2.13 2.04 |MSPS103B 
12] SPST | Mom-NO | 0.5A THD Bushing - Red Actuator 450-1110-ND 3.07 248 2.38 |MSPS103C 
SPST | _Mom-NO | _0.5A THD Bushing - Black Actuator _|450-1664-ND 2.45 1.98 1.90 _|MSPS103C0 


* Splashproof 


Switch Caps: Gloss finish Bushing Guards: G12C are chromed brass; remaining are aluminum. Waterproof 
Boot Seals: Fabricated of Neoprene rubber for an environmental seal; Hex nuts are molded in the Neoprene. 


Pushbutton Accessories 


Use Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. |Description Color / Type With Part No. 1 25 50 Part No. 
Switch Cap, .394” dia, for Snapfit Black MPS/MSPM/MPE/MPA6 | 450-1490-ND 1.18 95 92 |C22004 
Plunger (Fig. 6) Above Red MPS/MSPM/MPE/MPA6 | 450-1492-ND 1.18 95 92 |C22204 
1 Green MPS/MSPM/MPE/MPA6_|450-1493-ND 1.18 95 92 |C22504 
Switch Cap, .590” dia, for Snapfit Black MPS/MSPM/MPE/MPA6 | 450-1494-ND 1.46 1.18 1.13 |C23004 
Plunger (Fig. 6) Above Red MPS/MSPM/MPE/MPA6_|450-1495-ND 1.46 1.18 1.13 |C23204 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Smooth Finish Black/Aluminum 1/4 x 40 THD 450-1063-ND 2.42 1.95 1.88 |G12B 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Smooth Finish Brass 1/4 x 40 THD 450-1064-ND 3.35 2.70 2.60 |G12C 
2 Bushing Guard 1/4 x 40 THD Knurled Finish Aluminum 1/4 x 40 THD 450-1066-ND 3.35 2.70 2.60 |G12KA 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Knurled Finish Black/Aluminum 1/4 x 40 THD 450-1062-ND 4.09 3.30 3.17 |G13KB 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Knurled Finish Clear/Aluminum 1/4 x 40 THD 450-1150-ND 3.94 3.18 3.05 |G13KA 
Bushing Guard 15/32” THD Smooth Finish Aluminum MSPF Series 450-1060-ND 5.21 4.20 4.04 |G15 
Waterproof Boot 10-48 THD, H = .276” Black TP Series 450-1549-ND 6.11 4.93 4.73 |BP1048004 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .460” Gray MSPM/MPAS/MPS/TP ___|450-1541-ND 6.05 4.88 4.68 _|BP1440804 G13: 18.4 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .300” Black OES NTE MaTp OG |450-1551-ND 6.05 4.88 4.68 |BPA1440004 
3 |Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .460” Black MSPM/MPS3/MPA3/TP_ | 450-1556-ND 6.67 5.38 5.16 |BP201004 
Waterproof Boot 15/32-32 THD, H = .472” Black MSPF/MPG 450-1554-ND 5.18 4.18 4.01 |BP1532004 
Waterproof Boot 15/32-32 THD, H = .472” Red MSPF/MPG 450-1550-ND 5.18 4.18 4.01 |BP1532204 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .580” Black TT, MTA, Gemini 450-1552-ND 6.05 4.88 4.68 |B1440004 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .580” Gray TT, MTA, Gemini 450-1553-ND 6.05 4.88 4.68 |B1440804 
A Series Rocker Switches 
Specifications: * Contacts/Terminals: Silver/tin lead * Case Material: Thermoset 94V-0 * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 
Characteristics: « Contact Rating: Silver: 5A @ 125VAC * Contact Timing: Break-before-make * Life Expectancy: 30,000 Cycles Dimensions in mm 
Contact | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Circuit Function Terminal Features Rating | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
SPDT On-On Solder Term Snap-In Black Bezel 5A | 450-1519-ND 5.21 4.62 4.20 4.04 | A101J51ZQ0004 
1 SPDT | Mom-Off-Mom Solder Term Snap-In Black Bezel 5A 450-1528-ND 6.39 5.67 5.15 4.95 |A105J51ZQ0004 
DPDT On-On Solder Term Snap-In Black Bezel 5A | 450-1532-ND 5.77 5.12 4.65 4.47 | A201J51ZQ0004 
DPDT On-Off-On Solder Term Snap-In Black Bezel 5A |450-1502-ND 6.26 5.56 5.05 4.85 | A203J51ZQ0004 
2_ | SPDT On-On Right Angle PCB Black Actuator 5A [450-1517-ND 4.87 4.32 3.93 3.77 _|A101J1AQ004 
3 | SPDT On-On Right Angle PCB Black Actuator 5A [450-1518-ND 4.87 4.32 3.93 3.77 | A101J1AV2Q004 
SPDT On-On Solder Term Snap-In Black Bezel 5A | 450-1501-ND 5.21 4.62 4.20 4.04 | A101J61ZQ0004 
4 | SPDT On-Off-On Solder Term Snap-In Black Bezel 5A | 450-1524-ND 5.77 6.12 4.65 4.47 | A103J61ZQ0004 
SPDT | Mom-Off-Mom Solder Term Snap-In Black Bezel 5A __|450-1529-ND 6.39 5.67 5.15 4.95 |A105J61ZQ0004 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2175 


= TycoElectronics Tact Switches 


Authorized Distributor 


Dimensions in mm 


Solder Pad 
Dim. H| Digi-Key Pricing §—_/ Tyco Electronics Dim. H| Digi-Key Pricing —_| Tyco Electronics 
Fig. |Description mm Part No. 1 25 =|Part No. Fig. |Description mm Part No. i 25 ‘|Part No. 
1 Tact Switch 12mm, SPST, Momentary, 160GF 4.3 |450-1131-ND AL 8.29 |FSM100 8 Tact Switch 6x3.5mm, SPST, 130GF 5.0 |450-1646-ND 34 6.92 |FSMH 
Tact Switch 12mm, SPST, 160GF 7.49 |450-1157-ND A8 9.69 |FSM101 Tact Switch 6x3.5mm, SPST, 130GF 4.3 |450-1665-ND 27 5.53 |FSMCH 
2 _|Tact Switch 12mm, SPST, SQ Actuator, 160GF 7.3 (450-1158-ND AT 9.42 |FSM103 9 |Tact Switch 6x3.5mm, SPST, SMT, 180GF 4.57 |450-1140-ND 58 11.78 |ESMSM 
3_[Tact Switch 12mm w/ Ext. Actuator, SPST, 160GF 12 |450-1128-ND | 47 9.40 |FSM102 10 |Tact Switch 6x3.5mm, SPST, Board Edge Mount, 100GF | 4.32 [450-1175-ND | 38 7.63 |FSMJM 
4 |Tact Switch 12mm, Rt. Angle w/ Post Act., SPST, 160GF | 11.15 |450-1127-ND 58 11.62 |FSM104 Tact Switch 6mm, SMT, 160GF, Black 43 |450-1130-ND 36. 7.19 IFSM2JSMA 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 43 OER) 19 3.73 |FSM2JH 11 {Tact Switch 6mm, SMT, 160GF, Black 5.0 |450-1129-ND | 40 8.02 |FSM4JSMA 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 5.0 |450-1650-ND | .19 3.87 |FSM4JH Tact Switch 6mm, SMT, 160GF, Blue 7.0 |450-1133-ND | 51 10.21 |FSM6JSMA 
Tact Switch mm, 160GP, Black 7.0 (tgeeahom) 23 = 4.70 /FSMBJH Tact Switch 6mm, Extended Actuator, Black, A=2.42mm | 7.51 |450-1654-ND | .26 5.26 |FSMCDH 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 9.5 |450-1653-ND 23 4.70 |FSN8JH 12 ‘ 
5 Tact Switch 6mm, 160GF, Black 73 |450-1647-ND 33 4.70 |FSM1OJH Tact Switch 6mm, Extended Actuator, Black, A=2.80mm | 7.51 |450-1655-ND 27 5.53 |FSMCDAH 
Tact Switch 6mm, 160GF. Black 73.0 1450-1642-ND OY 7.15 |FSM14JH 43 Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF, A=2.42mm 6.35 |450-1177-ND 38 7.59 |FSMRACD 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 17.0 |450-1643-ND 25 5.09 |FSM16JH Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF, A=2.80mm 6.35 |450-1648-ND 38 7.59 |FSMRACDAH 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 8.51 |450-1644-ND 33 4.70 |FSM18JH Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 3.15 |450-1656-ND 34 6.84 |FSMRA1JH 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 43 1450-1645-ND 25 4.99 |FSM1JH Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 3.86 |450-1662-ND 34 6.84 |FSMRA2JH 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 7.0 |450-1651-ND 27 5.53 |FSM5JH Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 5.85 |450-1657-ND 34 6.84 |FSMRA3JH 
6 |Tact Switch 6mm, 160GF, Black 8.00 |450-1753-NDwv) .25 4.99 |FSM11JH 14 |Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 8.35 |450-1658-ND 44 8.84 |FSMRA4JH 
Tact Switch 6mm w/ Ground, 160GF, Black 9.5 |450-1688-ND 27 5.53 |FSM7JH Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 6.15 |450-1659-ND 34 6.84 [FSMRASJH 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 13.0 |450-1641-ND 29 5.80 |FSM13JH Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 6.85 |450-1660-ND 38 7.59 |FSMRA6JH 
7 Tact Switch SPST w/ Ground, SMT, 160GF, Black 3.09 |450-1132-ND 55 11.06 |FSM1LP Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 11.85 |450-1661-ND 38 7.59 |FSMRA7JH 
Tact Switch SPST w/ Ground, SMT, 260GF, Red 3.09 |450-1139-ND 54 10.89 |FSM1LPA v NEW! 
i Digi-Ke Price Each Tyco Electronics 
Rocker Switches Fig.| Circuit) Function Terminal Features Current Patt No. 1 10 25 50 Part No. 
. : : TRD Series — Round Mounting Hole Rocker Switches 
a See chee a ae bee i 2 He DPDT] On-On ] 410° OC] Black Actuator - No Marking | 3A-Silver ]450-1391-ND 1237 1129 1064 9.77 [TRDZaNTOCO4 
with canna hut. Current: 3A @ 125VAC (Silver) and ava DPDT On-On Solder Black Actuator - No Marking 3A - Silver | 450-1390-ND 10.63 9.70 9.14 8.40 | TRD23N10WLO4 
Maximum @ SOVDC (Gold) : . DPDT On-On Solder Black Actuator - No Marking | .4VA- Gold | 450-1014-ND 10.83 9.88 9.31 8.55 | TRD21N10WL 
PR Series: Current: 164 @ 125VAC 1/3HP, 10A @ 250VAC 1/2HP 1A | SPDT On-On Solder Black Actuator - No Marking 3A - Silver | 450-1389-ND 8.95 8.17 7.70 7.07 | TRD13D10WL04 
PRC Series: Single and double pole power rocker switches SPDT On-On Solder Black Actuator - No Marking AVA - Gold | 450-1016-ND. 7.07 6.27 5.70 5.48 | TRD11D10WL 
designed for snap in panel mounting rated 20A @ 125VAC or 10A SPDT | Mom-Off-Mom) Solder Black Actuator - No Marking | .4VA- Gold |450-1154-ND 12.37 11.29 10.64 9.77 | TRD11G10WL 
@ P5OVAC with an IP66 sealed construction offering protection SPDT | On-Off-Mom | Solder | Black Actuator-No Marking | .4VA- Gold |450-1015-ND 11.37 10.38 9.78 8.98 | TRDI1H10WL 
against dust and liquids. aes SPDT | On-On Solder | Black Actuator-RedLED | 3A- Silver |450-1466-ND 943. 861 811 7.45 |TRDISD10WLLR204 
Dimensions inmm | 4g | SPDT On-On Solder | Black Actuator - Red/Green LED | 3A- Silver | 450-1393-ND 13.79 12.59 11.86 10.89 | TRD13D10WLLR2504 
Fig. 1 A SPDT On-On Solder Black Actuator - Green LED 3A - Silver _| 450-1394-ND 11.23 10.25 9.66 8.87 _ | TRD13D10WLLR504 
PR Series — Miniature Snap-In Rocker Switches 
= SPST On-Off ac Black Actuator - No Marking | 16A - Silver | 450-1040-ND 1.55 1.38 1.25 1.20 | PRASA1-16F-BB000 
Pad Ns B 2 | SPDT | On-Off-On ac Black Actuator - No Marking | 16A - Silver | 450-1028-ND 1.46 1.30 1.18 1.13 | PRASD3-16F-BB000 
13.97. 19.1 SPST On-Off ac Red LED Window - No Marking | 16A - Silver | 450-1041-ND 2.39 2.12 1.93 1.85 _| PRASC1-16F-BBROO 
15/32-32 (=) — | SPST On-Off ac Euro-Style - Black - No Marking | 16A - Silver | 450-1038-ND 1.89 1.68 1.53 1.47 | PRBSA1-16F-BB000 
UNS-2A Actuator DPDT On-On ac Black Actuator - No Marking | 16A - Silver | 450-1026-ND 3.91 3.47 3.15 3.03 | PRDDD1-16F-BB000 
bid ated 3 | DPST On-Off ac Black Actuator - No Marking | 16A - Silver | 450-1027-ND 2.79 2.48 2.25 2.16 | PRDDA1-16F-BB000 
DPDT | _On-Off-On ac Black Actuator - No Marking | 16A - Silver | 450-1021-ND 5.08 4.51 4.10 3.94 | PRDDD3-16F-BB000 
PRC Series — IP66 Snap-In Rocker Switches 
SPST On-Off Screw Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1668-ND 4.93 4.38 3.98 3.82 | PRCSA1-20S-BB000 
SPST On-Off Solder Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1669-ND 4.43 3.94 3.58 3.44 | PRCSA1-20L-BR000 
SPST On-Off ac Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1670-ND 4.53 4.02 3.65 3.51 | PRCSA1-20F-BRO000 
SPST On-Off Solder Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1673-ND 4.43 3.94 3.58 3.44 | PRCSA1-20L-BB000 
4h SPST On-Off ac Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1676-ND 4.53 4.02 3.65 3.51 | PRCSA1-20F-BB000 
DPST On-Off Screw Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1679-ND 7.22 6.41 5.83 5.60 | PRCDA1-20S-BB000 
DPST On-Off Solder Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1680-ND 6.45 5.72 5.20 5.00 | PRCDA1-20L-BRO00 
DPST On-Off ac Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1681-ND 6.57 5.83 5.30 5.09 | PRCDA1-20F-BRO00 
DPST On-Off Solder Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1684-ND 6.45 5.72 5.20 5.00 | PRCDA1-20L-BB000 
DPST On-Off ac Black Actuator - No Marking 20A - N/A | 450-1687-ND 6.57 5.83 5.30 5.09 | PRCDA1-20F-BB000 
SPST On-Off Screw Black Actuator 20A - White | 450-1667-ND 4.93 4.38 3.98 3.82 | PRCSA1-20S-BBOBW 
SPST On-Off Solder Black Actuator 20A - White | 450-1672-ND 4.53 4.02 3.65 3.51 | PRCSA1-20L-BBOBW 
4B SPST On-Off ac Black Actuator 20A - White | 450-1675-ND 4.87 4.32 3.93 3.77 | PRCSA1-20F-BBOBW 
DPST On-Off Screw Black Actuator 20A - White | 450-1678-ND 7.22 6.41 5.83 5.60 | PRCDA1-20S-BBOBW 
DPST On-Off Solder Black Actuator 20A - White | 450-1683-ND 6.48 5.75 6.23 5.02_| PRCDA1-20L-BBOBW 
DPST On-Off ac Black Actuator 20A - White | 450-1686-ND 6.91 6.14 5.58 5.36 _| PRCDA1-20F-BBOBW 
SPST On-Off Screw Black Actuator 20A - White | 450-1666-ND 4.93 4.38 3.98 3.82 | PRCSA1-20S-BBOCW 
SPST On-Off Solder Black Actuator 20A - White | 450-1671-ND 4.53 4.02 3.65 3.51 | PRCSA1-20L-BBOCW 
4c SPST On-Off ac Black Actuator 20A - White | 450-1674-ND 4.59 4.07 3.70 3.56 | PRCSA1-20F-BBOCW 
DPST On-Off Screw Black Actuator 20A - White | 450-1677-ND 7.22 6.41 5.83 5.60 | PRCDA1-20S-BBOCW 
DPST On-Off Solder Black Actuator 20A - White | 450-1682-ND 6.48 5.75 5.23 5.02_| PRCDA1-20L-BBOCW 
DPST On-Off ac Black Actuator 20A - White | 450-1685-ND 6.63 5.89 6.35 5.14 _| PRCDA1-20F-BBOCW 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2176 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Grayhill Series 88 keypads are fully sealed keypads for use indoors or outdoors that offer a fully sealed snap-dome contact with an operational life of 3 million operations 
per key. Various colored graphic overlays are available or you can create your own keypad by using 3 items: (1) a blank keyboard; (2) the clear window overlay; (3) a sheet 
of legend transfers. Optional panel seal gasket provides a dust and water weather seal between your keypad and your equipment panel. 

Materials and Finishes: * Housing: ABS polycarbonate, black * Graphic Overlay: Polyester * Contact Dome: Stainless steel, selectively gold plated * Terminals: Copper 
alloy, CDA No. 725, Tin-lead plated 


Series 88 Sealed Keypads 


3 aa Digi-Key Price Each Grayhill 
Versatile keypads that work indoors or outdoors. Fig: |Description : Ll i i _iL1)_|fitivh.. 
Series 88 Keypads 
1 | 12-Key Keypad with Black housing; White keys and Black lettering GH5012-ND 25.54 24.13 19.16 |88AB2-143 
2 12-Key Keypad with Black housing; White keys and Blue lettering GH5013-ND® 25.54 24.13 19.16 | 88AB2-152 
12-Key Keypad with Black housing; Blue keys and White lettering GH5014-ND® 25.54 24.13 19.16 | 88AB2-172 
16-Key Keypad with Black housing, Blue/White keys and Black/Blue lettering GH5015-ND® 29.51 27.88 22.14 | 88BB2-052 
3 | 16-Key Keypad with Black housing, Blue keys and White lettering GH5016-ND® 29.51 27.88 22.14 | 88BB2-072 
16-Key Keypad with Black housing, Red keys and White lettering GH5017-ND® 29.51 27.88 22.14 | 88BB2-082 
Series 88 Clear Key Keypads — Customize Your Own Keypad Layout — RoHS Compliant 
12-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below GH5018-ND 20.27 19.15 15.21 |88AB2 
4 |16-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below GH5019-ND 22.54 21.29 16.91 |88BB2 
20-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below GH5020-ND 30.03 28.37 22.53 | 88JB2 
— | Legend Sheet, Medium Print lettering for Blank Keys, self-adhesive type GH5024-ND 5.66 5.35 4.25 |87AC2046 
Clear Protective Overlay for 12-Key Keypad (protects your customized lettering) |GH5025-ND 18.62 17.59 13.97 | 88-101 
4 | Clear Protective Overlay for 16-Key Keypad (protects your customized lettering) /GH5026-ND 16.32 15.42 12.24 | 88-001 
Clear Protective Overlay for 20-Key Keypad (protects your customized lettering) |GH5027-ND 16.92 15.98 12.69 | 88-201 
a (2) (3) Panel Seal Gaskets for Series 88 Keypads — RoHS Compliant 
6] (6) eal Optional Panel Gasket Seal for all 12-Key Series 88 Keypads - Subpanel Mount | GH5028-ND 1.44 1.36 1.08 |88M2001-2 
Optional Panel Gasket Seal for all 16-Key Series 88 Keypads - Subpanel Mount | GH5029-ND 147 1.39 1.11 |88M2009-2 
(3) &) Optional Panel Gasket Seal for all 20-Key Series 88 Keypads - Subpanel Mount | GH5030-ND 1.53 1.45 1.15 |88M2019-1 
D) &® ~ Optional Panel Gasket Seal for all 12-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount | GH5031-ND 1.81 iP 1.36 |88M2012-1 
Optional Panel Gasket Seal for all 16-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount |GH5032-ND 1.88 1.78 1.42 |88M2015-1 
Optional Panel Gasket Seal for all 20-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount | GH5033-ND 1.93 1.83 1.45 |88M2018-1 
@ RoHS Compliant 
Grayhill’s Series 96 are their most economical 3x4 and 4x4 keypad Digi-Key Price Each Grayhill 
family. They have such features as conductive rubber contacts with | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
an operational life of 3 million operations and a good tactile feel | 42 Key Keypad, Front Mount, White Keys GH5001-ND® 12.26 10.77 9.20 | 96AB2-102-F 
for positive feedback to the operator. GH5001 thru GH5004 have | 49 Key Keypad, Rear Mount, White Keys GH5002-ND@ 12.26 10.77 9.20 | 96AB2-102-R 
black legends with white keys and a black ABS housing. GH5008 | 1g Key Keypad, Front Mount, White Keys GH5003-ND@ 13.66 11.99 10.25 | 96BB2-006-F 
thru GH5011 have white legends with black keys and a black ABS | 46 Key Keypad, Rear Mount, White Keys GH5004-ND@ 13.66 11.99 10.25 | 96BB2-006-R 
housing. 12 Key Keypad, Front Mount, Black Keys GH5008-ND 12.26 10.77 9.20 | 96AB2-152-F 
12 Key mating connector use Digi-Key® part numbers: 12 Key Keypad, Rear Mount, Black Keys GH5009-ND 12.26 10.77 9.20 |96AB2-152-R 
A3016-ND (connector, 1 piece) / A3007-ND (contacts, 1 package) 16 Key Keypad, Front Mount, Black Keys GH5010-ND@ 13.66 11.99 10.25 | 96BB2-056-F 
16 Key mating connector use Digi-Key® part numbers: 16 Key Keypad, Rear Mount, Black Keys GH5011-ND@ 13.66 11.99 10.25 | 96BB2-056-R 


A3017-ND (connector, 1 piece) / A3007-ND (contacts, 1 package) RoHS Compliant 


Series 37 Piezo Keypads and Pushbuttons 
Vandal Resistant and Virtually Indestructible 


Function: 
The switch function is based on the physical principal of the Piezo effect. The external push force activates a Piezo element that 
releases voltage utilized for switching (MosFet). 


2 Digi-Key Price Each Grayhill 
Advantages: : ; Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
¢ Suitable for harsh environments * Sealed metal surface, epoxy potted * Pressure activated, no moving parts » Water and dust 
proof Long life expectancy, tested for 50 million cycles PIEZO Pushbuttons 
Applications: Momentary with Pins, Smooth Front GH7300-ND 44.65 40.94 37.22 |37FMA1-AAP1N 
*Vending machines «Lifts *Food industry * Mining equipment * Chemical and petrochemical industry »* Safety and security 1 |Momentary 18” leads with Red LED GH7301-ND 56.82 47.61 42.24 | 37FML1-AA11N 
* Medical equipment « Industrial machinery Momentary 18” leads with Red LED Ring | GH7302-ND 116.55 97.65 86.63 )37FBR1-AAW1121N 
Specifications: PIEZO Keypads 
¢ Rated Voltage: 24 VAC or VDC * Rated Current: 200mA maximum, 1A if requested * Switch Resistance “ON”: 100 maximum PIEZO 12-Key Aluminum Matrix GH7304-ND 152.25 149.21 137.03 | 37F1-AB2-AC1 
* Switch Resist “OFF”: >5MQ. * Switch Capacitance: 25pF » Actuation F typical): 3-5N * Operating T ture: -20°C ~ 2 : . ; 
Sean ipee ber iEc a witch Capacitance: Sppe «Actuation koree Iyelcal) peta. temperene PIEZO 16-Key Aluminum Matrix GH7305-ND | 162.75 159.50 146.48 | 37F1-BB2-AC1 


Adis 
ce 


Dim. in mm 


5000 Series — Toughened 
Display Module 


SF6000 Series -Tough and Compact, 


tor, m Alpha-Numeric Keypads 


MEE interface H 


This unique bezel ensures an effective presentation of character 
or graphic display devices in any instrument or control panel. 


Storm’s SF6000 Series keypads are perfectly suited for 


industrial applications, access control devices or any public-use Dim. in mm 


The display bezel fixes from the underside of any control panel, 
providing a tough and water sealed installation. Three menu 
navigation and option select keys provide an intuitive and 
reliable operator interface familiar to any cell phone user. The 
impact and scratch resistant polycarbonate screen ensures 
maximum protection against vandalism or hard use in an 
industrial environment. Offered with an optional back-lit 4 line 
x 20 character LCD. Alternatively, this bezel can be specified as 
a non-loaded device that is ready to accept alternate displays. 


Features: 

Impact resistant (10J BS EN 60068-2-75 : 1997) 

* Sealed against liquids and dust (IP65) 

* -20°C (dry) ~ 60°C 

Resistant to petrochemicals and most commonly used 
cleaning agents 


Digi-Key Price Each Storm Interface 
Description Part No. 1 10 50 =| Part No. 
Tough Display Module — rf i 
without LCD MGR1618-ND@ 41.46 37.03 32.61 | 5001-200103 
Tough Display Module — a 7 
with 4x20 character LCD MGR1619-ND. 92.53 8265 72.77 |5001-200203 


@ RoHS Compliant 


data entry device. Large, brightly colored keys with raised tactile 
symbols ensure maximum usability by those with visual or 
mobility impairments. 

SF6000 Series keypads feature Storm’s patented weather 
resistant (IP65) and vandal resistant switch technology, which 
allows these devices to be confidently deployed in the harshest 
industrial or outdoor environments. It also features a stainless 
steel front plate with high impact polymer keys. It has a 4x4 
matrix output with separate connection for illumination. 
Illuminated SF6000 Series Keypads: Make data entry easy with 
large, brightly lit keys. Each key is back-lit by a powerful 4.5 volt 
LED, making these keypads ideal for dark environments. 


Digi-Key Price Each Storm Interface 
Description Part No. 1 10 50 Part No. 
Keypad with Polymer Keys MGR1624-ND 109.14 97.49 85.84 | 8616-210023 
Keypad with Metal Keys MGR1625-ND 138.96 124.13 109.29 | 8616-310023 
Keypad with Illuminated Keys MGR1626-ND 138.96 124.13 109.29 | 8616-410023 
Mount Kit For SF6000 Series MGR1627-ND 7.90 7.06 6.22 | 8600-MK0003 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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torm \K Range Keypad System 


(MEE interface M 


Interchangeable for Different Environments/Applications 


Storm K Range keypads are 100% interchangeable to suit any 
application. Each series is identical in size and mounting 
specifications, allowing for easy price/performance selection for 
different environments. Each keypad is available in calculator or 
telephone formats (arrows or F-Keys on the 4-key version) or the 
end user may customize by using optional blank keys. All keypads 
are compatible with the Storm Universal Encoder and include instruc- 
tions and a gasket seal. Storm K Range Keypads are ideal for access 
control, pin numbering/banking functions and kiosk application. 


Storm 1000 Series — Public/outdoor Environments 

¢ Anti-Vandal design ideal for public environment * Features metal casing and keys « Fully sealed, to 
IP67, for use in outdoor environments * Key color: Silver * Case Color: Silver * Operational life: 4 Million 
cycles (min) per key * Operational Temperature Range: -40°C ~ 100°C » Gold on nickel plated FR4 
contact PCB * Connector: 0.1” pitch, gold plated, square pin, male 


Storm PLX Series — Anti-vandal, Industrial Sealed Keypad 

* Tough metal key keypad with polymer housing » Ideal for public and industrial environments * Sealed 
to IP65 for exposed environments * Case Color: Black »* Key Color: Silver * Operational life: 4 million 
cycles (minimum) per key * Operational Temperature Range: -40°C ~ 100°C * Gold on nickel plated FR4 
contact PCB * Connector: 0.1” pitch, goldplated, square pin, male 


Storm 2000 Series — Harsh Industrial/Wet Environments 

¢ Impact resistant industrial keypad »* High impact resistant polymer casing and keys * Sealed to IP65, 
allowing pressure hose wash * Case Color: Mid Gray * Key Color: Light Gray * Operational life: 4 million 
cycles (min) per key * Operational Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Gold on nickel plated FR4 
contact PCB * Connector: 0.1” pitch, gold plated, square pin, male 


Storm 3000 Series — General Service/Sheltered Outdoor Use 

¢ Reliable keypad for sheltered environments * General service polymer casing and keys « Rain and 
splash proof to IP54 specifications * Case Color: Mid Gray * Key Color: Light Gray * Operational life: 2 
million cycles (min) per key * Operational Temperature Range: -10°C ~ 85°C * Connector: 0.1” pitch, gold 
plated, square pin, male 


Keypad Interface 


Storm 420 Series Encoders provide an interface between 
keypads and host systems. Converting the matrix output 
from Storm keypads, the encoder sends RS232 output 

to a host system, via the 6 pin .100” (2.54mm) 

pitch connector. Features: * Input Power +5V + 

0.25VDC * RS232 Output via 6 pin Molex .100” 

(2.54mm) Pitch KK Series Connector ¢ Drives 

Powertip’s 80 character LCD Display from 

keypad * RS232 Mates With: * Connector: 

WM2004-ND ¢ Contact: WM2312-ND 


MGR1602-ND (RoHS Compliant) $69.59 


Storm GFX Series 


Customizable Keypad 

ae Transparent 
~ |" Key Cap 

won Transparent 

~~ Legend Tile 

~~ Colored Tile 


a Key Base 


permanent cover resistant to water, dust and physical damage. 


Illuminated Graphic Series Keypads are perfect for dimly lit environments. They also feature easily customizable legends, 
each keytop can be illuminated in a wide range of colors using the translucent color tiles. Available with white or red/green 
LED key illumination. * Fully customizable impact-resistant keypads « Ideal for commercial and industrial applications * Rain 
and splash proof to IP54 specifications * 4, 12 and 16 key formats available * Case Color: Black » Operational life: 2 million 
cycles (min) per key * Operational temp. range -10°C ~ 85°C * Gold on nickel plated FR4 contact PCB * Connector: 0.1” pitch, 


gold plated, square pin, male 


Available with Full Key Illumination 


Graphic Series Keypads feature customizable keytop legends. Keypad layouts are customized by inserting legend tiles into 
the transparent keycap then securing the self-locking cap onto the key base. Once pressed into place, the keycap provides a 


{19.00 4) + 19.00 
“o- Al (e{_| 
Hay [aod ty Heag) [le | 
f a 93.00 t 5 S =| 93.00 
0 118.50 000 jase 
| : | 
Jas bie 
-— 99.50 ——+| 
Digi-Key Price |Storm 
Description Part No. Each | Part No. 
1000 Series - Vandal Resistant - (Silver Diecast Housing) 
4-Key Keypad, Arrow keys MGR1512-ND@¥ | 44.81 | 1K041103 
4-Key Keypad, F1-F4 keys MGR1511-ND@¢ | 44.81 |1K042103 
12-Key Keypad, Telephone MGR1513-ND@# | 64.72 |1K12T103 
12-Key Keypad Calculator MGR1501-ND@t | 64.72 |1K120103 
16-Key Keypad, Telephone MGR1514-ND@¢ | 77.66 |1K16T103 
16-Key Keypad Calculator MGR1601-NDt 77.66_|1K160103 
PLX Series 
4-Key Keypad, F1-F4 Keys, Black Case MGR1541-ND® 38.97 | PLX042203 
4-Key Keypad, Arrow Keys, Black Case MGR1542-ND@ 38.97 |PLX041203 
12-Key Keypad, Calculator Format, Black Case MGR1543-ND@ 56.31 | PLX120203 
12-Key Keypad, Telephone Format, Black Case MGR1544-ND® 56.30 | PLX12T203 
16-Key Keypad, Calculator Format, Black Case MGR1545-ND. 67.55 | PLX160203 
16-Key Keypad, Telephone Format, Black Case MGR1546-ND 67.54 | PLX16T203 
2000 Series - Industrial - (Mid-Grey Impact Polymer Housing) 

4-Key Keypad, Arrow keys MGR1516-ND@4 | 30.86 |2K041103 
4-Key Keypad, F1-F4 keys MGR1517-ND@# | 30.86 |2K042103 
12-Key Keypad, Calculator Format MGR1518-NDt 44.81 |2K120103 
12-Key Keypad, Telephone Format MGR1519-ND@#F | 44.81 /2K12T103 
16-Key Keypad, Calculator Format MGR1520-NDt 54.75 |2K160103 
16-Key Keypad, Telephone Format MGR1521-NDt 54.75 |2K16T103 

3000 Series - Commercial - (Mid-Grey General Service Polymer Housing) 
4-Key Keypad, Arrow keys MGR1523-ND@# | 19.70 |3K041103 
4-Key Keypad, F1-F4 keys MGR1524-ND# | 19.70 |3K042103 
12-Key Keypad, Calculator Format MGR1525-ND@¢ | 29.06 |3K120103 
12-Key Keypad, Telephone Format MGR1526-ND@fF | 29.06 /3K12T103 
16-Key Keypad, Calculator Format MGR1527-NDt 35.34 |3K160103 
16-Key Keypad, Telephone Format MGR1528-ND@¢ | 35.34 |3K16T103 

Accessories — RoHS Compliant 

Blank Keys for 1000 Series 4 pieces MGR1515-ND 5.77 | 1K000003 
Blank Keys for 2000/3000 Series 4 pieces MGR1522-ND 2.47 |2K000003 
Rear Casing for 12-Key Keypads MGR1536-ND. 28.32 |RC120203 
Privacy Shroud for 12-Key Keypads MGR1562-ND 30.31 | 1KFS0203 


@ RoHS Compliant $ 4-Key Mating Connector use Digi-Key Part Number: WM2003-ND (Connector, 1 pkg)/ 
WM1114-ND (Contacts, 1 pkg) t 12 Key or 16-Key Mating Connector use Digi-Key Part Number: WM2006-ND 
(Connector, 1 pkg)/ WM1114-ND (Contacts, 1 pkg) 


Environmentally Sealed Keypads 
700 Series 


The 700 Series of sealed keypads intended are for use individually or as modular building blocks to 
create more complex key-panel layouts. Unlike other sealed keypads, the 700 series have excellent 
tactile characteristics providing fast and reliable data input. When a keytop is depressed a conductive 
rubber pill makes contact with a gold on nickel plated PCB. These contact materials provide the highest 
level of protection against corrosive atmospheres and contact oxidization. Each keypad has inte- 
rchangeable keytop legend tiles. Keypads come in two colors, gray or black, and feature a matrix style 
output. Instructions and pinouts are included. Compatible with Storm Universal Encoder part number 
“MGR1602-ND”. 


Digi-Key Price |Storm 

Description Part No. Each _ | Part No. 
4-Key Graphic Keypad and 5 Keycaps, Common Bus MGR1547-ND® 24.59 |GS040203 
12-Key Graphic Keypad and 13 Keycaps, Black, Matrix MGR1548-ND. 35.70 |GS120203 
16-Key Graphic Keypad and 17 Keycaps, Black, Matrix MGR1549-ND® 43.63 |GS160203 
4-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1568-ND® 29.61 |GSRG040203 
12-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1569-ND 43.00 |GSRG120203 
16-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1570-ND® 52.56 |GSRG160203 
4-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1571-ND® 34.56 | GSLW040203 Digi-Key Price | Storm 
12-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1572-ND® 53.77. | GSLW120203 Fig. | Description Part No. Each | Part No. 
16-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1573-ND® 70.09 |GSLW160203 1 4 Key Keypad with Legend Set A, Gray MGR1101-ND® 25.96 | 70040103 
Legend Set A, 0-9, Arithmetic Function, Arrows, 26 Tiles _|MGR1550-ND@ 2.56 _|GSA0T203 4 Key Keypad with Legend Set A, Black MGR1111-ND@ 25.96 | 70040203 
Legend Set B, Computer Legend, Arrows, 26 Tiles MGR1551-ND@ 2.57 | GSBOT203 2 | 12 Key Keypad with Legend Set A, Gray [let I LOzHNIBK > 34.61 | 70120103 
Legend Set C, Alphabet Legend, 26 Tiles MGR1552-ND@ 2.58 |GSCOT203 12 Key Keypad with Legend Set A, Black MGR1112-ND@ 34.61 | 70120203 
Legend Set D, F1-F4 Keys, Misc. Keys, 26 Tiles MGR1553-ND@ 2.57 |GSD0T203 g_| 16 Key Keypad with Legend Set A, Gray MGR Os: NDS 44.87 |70160103 
Legend Set E, Blank Keys Legend, 30 Tiles MGR1554-ND 2.58 |GSEOT203 16 Key Keypad with Legend Set A, Black MG RiSNB, 44.87 {70160203 
Legend Set F, 0-9, Ent., Off, +, -, #, *, 25 Tiles MGR1555-ND@ 2.58 |GSFOT203 4 [88 Key Keypad with Legend SetB & 0, Gray Mee 26:10) 170380108 
Gray Colored Legends, 30 Tiles MGR1556-ND 1.72 |GS000203 36 Key Keypad with Legend Set B &C, Black MGR1114-ND® 77.00 | 70360203 

: Legend Set A 0-9, Arith. Function, Arrows MGR1201-ND® 4.28 | 70A00103 
Red Colored Legends, 30 Tiles LTE TalSerARIoK 2 Tze. | GS000808 Legend Set B Computer Legend, Arrows MGR1202-ND@ 4.28 |70B00103 
Green Colored Legends, 30 Tiles MGR1558-ND® 1.71 |GS000403 Legend Set C Alphabet Legend MGR1203-ND¢@ 4.28 |70C00103 
Blue Colored Legends, 30 Tiles MGR1559-ND® 1.71 |GS000503 — |Legend Set D F1-F12, Misc. Keys MGR1204-ND 4,00 |70D00103 
White Colored Legends, 30 Tiles MGR1615-ND®@ 1.72 |GS000103 Legend Set E Blank Legend MGR1205-ND@ 4.12 |70E00103 
Yellow Colored Legends, 30 Tiles MGR1560-ND® 1.71. |GS000603 Legend Set F 0-9, Ent, Off, +, -, #, * MGR1206-ND@ 4.12 |70F00103 
Replacement Keycaps, 4 Keycaps and 4 Keybases MGR1561-ND®@ 5.15 | GS000003 Under Panel Mount Clip (2 pcs.) MGR1401-ND@ 3.86 | 7004CL03 


@ RoHS Compliant 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


torm 2200 Series Vandal Resistant Keyboards 
umminersee™ and Keyboards with Trackball 


These keyboards are constructed to survive in exposed, unsupervised, public environments. A hardened stainless steel front plate and captive, high impact polymer keys 
ensure the keyboard's resistance to hard use and abuse. 

Features: * Tough, vandal resistant construction * Permanent laser engraved keytop characters * Sealed against water and dust to IP65 * Integral PS/2, USB interface 
electronics (switchable) * Foot Mounting kit available for desktop applications 


Price Storm 
Fig. |Description Each Part No. 
Vandal Resistant Keyboard, 61-Key MGR1609-ND@ 308.49 2210-220023 


1 Vandal Resistant Keyboard, 75-Key including F-Keys MGR1613-ND® 329.09 2220-220023 
Vandal Resistant Keyboard, 93-Key including number pad MGR1614-ND® 370.29 2230-220023 
2 Vandal Resistant Keyboard, 63-Key with Poly TB MGR1610-ND@ 452.69 2210-220223 
Vandal Resistant Keyboard, 63-Key with Metal TB MGR1611-ND 514.49 2210-320323 
—__ |Foot Mounting Kit for 2200 Series MGR1617-ND® 19.86 2200-FK0003 


@ RoHS Compliant 


2200 Series Stand-Alone Trackballs 


This 38mm, panel mount, trackball provides smooth, accurate and responsive cursor control in wet, dirty or aggressive environments. Sealed against the ingress of fluids and dust, the device automatically configures to provide 
either PS/2 or USB connectivity. The robust chassis is designed to provide secure under-panel fixing for maximum resistance to hard use, abuse and vandalism. This device is supplied complete with comprehensive fixing, 
connection and configuration instructions. 


Digi-Key Price Storm 
Description Part No. Each Part No. 
Robust Trackball Phenolic Ball MGR1607-ND 113.00 2200-000203 
Vandal Resistant Trackball Steel Ball MGR1608-ND 151.10 2200-000303 
Accessories for 2200 Series Keyboards and Trackballs 
PS/2 Keyboard Cable; 2.5 Meters MGR1603-ND 11.90 1200-001003 
USB Keyboard Cable; 2.5 Meters MGR1604-ND 11.90 1200-002003 
PS/2 Trackball Cable; 2.5 Meters MGR1605-ND. 11.90 2200-002003 
USB Trackball Cable; 2.5 Meters MGR1606-ND 11.90 2200-003003 


CHERRY ep Computer Keyboards 


KEE, 6240 Series: Compact, 106- 
Key with Integrated Touchpads, 
featuring full QWERTY key 
layout in compact 14” design 
and a numeric pad that includes 
“00” key. 


G83-6104: Economical, 
Windows compatible, 104- 
key laser printed caps with 
auto-repeat and full travel key 
switches. 


G80-11900: Compact 104- 
key IBM compatible keyboard 
with integrated, 2 button 
touchpad. Perfect for space 
critical applications. 


J84-2800: Fully-sealed, 
washable keyboard, 104-key 
with CleanKey, completely 
sealed rubber casing, suitable 
for rinsing and immersion with 
cleaning and disinfection fluids 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


G81-1800: Compact, 104-key, 
Windows compatible, data entry 
keyboard, featuring full travel, 
sealed contact and membrane, 
AT or PS/2 interface. 


G84-4100: Notebook size 
for applications with space 
limitations or mobile systems. 
Windows compatible. 


* a Digi-Key Cherry G84-4400: Notebook size 
Fig. |Description Part No. Each _ | Part No. with two functions in a single 
106-Key Computer Keyboards device. Ultra-low profile and an 
Industrial Compact, Integrated Touchpad, USB, Black CH918-ND 127.50 |G8662401EUADAA integrated, high quality, PS/2 
1 2 : compatible 16mm trackball, 
Industrial Compact, Integrated Touchpad, USB, Light Grey CH919-ND 127.50 | G8662401EUAEAA makes this keyboard ideal for 
Full Size, 104-Key Computer Keyboards applications where space is 
Touch Board PS/2, Light Gray, AT and Serial Adapters CH888-ND 177.67 |G8011900LTMUSO limited. 
2 Touch Board PS/2, Black, AT and Serial Adapters CH889-ND. 177.67 |G8011900LTMUS2 
Touch Board PS/2, Light Gray CH887-ND 169.52 | G8011900LPMUSO 
Touch Board PS/2, ales CH893-ND 169.52 |G8011900LPMUS2 J84-2120: Washable backlit 
3 |General Purpose USB, Light Gray CH894-ND 85.75 |G811800LUMUSO keyboard with integrated pointing 
Business Keyboard, PS/2, Light Grey CH908-ND 38.98 /G83-6104LPNEU-0 device, 83-key with CleanKey. 
4  |Business Keyboard, USB, Light Grey CH909-ND. 38.98 | G83-6104LUNEU-0 
Business Keyboard, USB, Black CH910-ND 38.98 | G83-6104LUNEU-2 
Business Design K-1 USB, Light Gray CH900-ND 16.50 |J8216001LUNEUO 
~~ | Business Design K-1 USB, Black CH901-ND 16.50 |J8216001LUNEU2 
7 G86-52400EUADAA: Reduced- 
5 _|Fully-Sealed, Washable, USB, Light Blue CH917-ND 242.87 | J84-2800LUAUS-5 size with QWERTY layout with 
NEW! Notebook Style, 86-Key Computer Keyboard NEW! IP54 for spill and dust resistant 
6 [Ultrasiim, USB, PS/2, Black CH929-ND 95.15 | G84-4100LCMUS-2 key field'for harsh environments, 
plug and play, yellow status 
Notebook Style, 83-Key Computer Keyboards LEDs for improved visibility in 
6 USB Interface, Tampo-Printed Caps, Black CH747-ND 95.15 |G844100PTAUS rooms with artificial illumination. 
Ultraslim, USB, PS/2, Light Grey CH911-ND 95.15 |G84-4100LCAUS-0 
Integrated Trackball, USB, Tampo-Printed Caps, Beige CH752-ND. 168.30 | G84-4400PUBUS 
Ultraslim, Integrated Trackball, PS/2, Light Grey CH912-ND 177.67 |G84-4400PUBUS-0 
7 | Ultraslim, Integrated Optical Trackball, 2X PS/2, Light Grey CH913-ND 177.67 |G84-4420LPBEU-0 J86-4400LUAUS: Stainless 
Ultraslim, Integrated Optical Trackball, 2X PS/2, Black CH914-ND 177.67 | G84-4420LPBEU-2 nee ae ar publics. 
Ultraslim, Integrated Optical Trackball, USB, 2X PS/2, Black CH930-ND NEW! 177.67_| G84-4420LUBEU-2 kiosk applications, 71 inch cable, 
8 Backlit, Washable, Integrated Pointing Device, USB, Black CH915-ND. 259.17 | J84-2120LUAUS-2 trackball diameter: 38mm. 
Backlit, Washable, Integrated Pointing Device, USB, Light Blue CH916-ND. 259.17 | J84-2120LUAUS-5 
NEW! Notebook Style, 83-Key Computer Keyboard NEW! 
9 | Mini Industrial, USB Interface, Black CH961-ND 86.50 | G86-52400EUADAA 
: : ew Vandal-Proof, 67-Key Computer Keyboard NEW! M-5400: Optical sensor for 
10 | Stainless Steel with Rubber Mat Switches and Rugged Trackball CH960-ND 457.47 | J86-4400LUAUS precise movement of the mouse 
Power Wheel Mouse Optical pointer, with a resolution of up 
11 |USB. PS/2 Adapter, Light Gray CH902-ND 15.75 |M-5400 to 800 dpi. 
USB, PS/2 Adapter, Black CH903-ND 15.75 |M-5450 
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CHERRY n) p 
during quick actuation * All switches are momentary N/O type Specifications: * Maximum 


“ ey designed to meet all current ergonomic standards demanded for word and data processing Voltage 12 * Maximum Current 10mA »* Contact Resistance 200mQ * Capacity at 1MHz <1pf 
Switches applications * Gold wire crossbar contacts ensure long life expectancy * High reliability also * Bouncing Time at 0.4 <5ms 


Main Advantages: * The MX is a modern full-travel low-profile keyswitch »* This module is 


PCB Mount with Support Pins Face Plate Mount Digi-Key Price Each Cherry 
Description Part No. 1 10 50 | Part No. 
[ee 1 Pole eee PCB Mount 
Linear Feel CH160-ND 86 Wea 64 |MX1A-11NW 
Click Tactile Feel |CH197-ND 1.35 1.20 1.00 |MX1A-EINW 
Soft Tactile Feel_|CH310-ND 1.49 1.32 1.10 |MX1A-C1NW 
Face Plate Mount 

Linear Feel CH162-ND 95 84 -70 |MX1A-11NN 
Click Tactile Feel | CH196-ND 1.49 1.32 1.10 |MX1A-EINN 
Soft Tactile Feel _|CH198-ND 1.49 1.32 1.10 |MX1A-CINN 


Fig. 1 —- PA, PB and PE Series 


Posi- | Read- Digi-Key Price Each Cherry PA Series PB Series 
Fig. | Output Code | tions Out Features Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
PA Pushwheel 
BCD 10 0-9 Extended Buttons |CH178-ND@ 18.33 16.30 13.58 11.21 | PACA-3000 
BCD Compl. 10 0-9 Extended Buttons |CH179-ND@ 28.27 25.13 20.94 17.28 | PAEA-3000 
BCD 10 0-9 | Ext. Board for Diodes |CH180-ND@ 22.33 19.85 16.54 13.65 | PACA-4000 
Decimal 10 0-9 Extended Buttons | CH682-ND@ 22.49 20.00 18.75 15.83 | PAAA-3000 
Octal 8 0-7 Extended Buttons | CH683-ND@ 21.30 18.94 15.78 13.02 | PABA-3000 
iA Octal 8 | 0-7 Flush Buttons | CH684-ND® 22.92 2038 16.98 14.01 |PABA-3114 = = Sastintnanied Resonances 
BCD 10 0-9 Extended Buttons | CH685-ND@ 19.87 17.67 14.72 12.15 |PACA-3100 Ponet ont Panel Cutout Panel Cutout 
BCD 10 0-9 Flush Buttons CH686-ND® 19.87 17.67 14.72 12.15 | PACA-3114 
Hexadecimal 16 0-15 Extended Buttons |CH687-ND@ 15.88 14.12 11.76 9.71 | PAGA-3100 |«—— a ——_+| A bq A __-»| 
Hexadecimal | 16 | 0-15 Flush Buttons _ | CH688-ND@ 15.88 14.12 11.76 9.71 | PAGA-3114 A= (nX 7.62) + 3.30 Az (NX 5.99) + 3.28 Ax in X 7.82) + 8.51 
Hexadecimal | 16 | 0-15 Flush Buttons CH689-ND® 16.71 14.86 12.38 10.22 | PAGE-3114 Each digit is a separate module. Combine each module to make a final 
Hexadecimal | 16 | 0-15 Flush Buttons CH690-ND® 16.71 14.86 12.38 10.22 | PAGN-3114 unit, as shown. 
Right End Caps for PA Switches CH188-ND® 73 65 54 48 | 0609-0799 Fig. 2-157 
Left End Caps for PA Switches CH189-ND® 73 65 54 48 | 0609-0801 
Housing .300” (7.62mm) PA Blank Black Matte CH678-ND 11 99 93 .78 |0609-0797 
Spacer .100” (2.54mm) PA Blank Black Matte CH679-ND 1.11 99 93 .78 | 0609-0803 Fann oo is aaa 
PB Pushwheel — “Dustproof” Front Mount — RoHS Compliant come a ‘il ie eke 3 al 
1B BCD 10 0-9 - CH185-ND 10.48 9.32 7.76 —_ |PBC1-E015 unit, as shown. 
Right End Caps for PB Switches CH194-ND 73 65 54 48 | 0609-1347 
Left End Caps for PB Switches CH195-ND 13 65 54 48 | 0609-1346 
Spacer .100” (2.54mm) for PB Series Black CH680-ND 111 99 93 78 | 0609-1348 2 
PE Pushwheel — RoHS Compliant Fig. 3 — L20 (Right and Left End Caps) 
Decimal 10 | 0-9 Extended Buttons | CH239-ND 2117 1882 1568 12.94 | PEAA-3000 ates) 
BCD 10 0-9 Extended Buttons | CH181-ND 20.66 18.36 15.30 12.63 | PECA-3000 
iC Hex 16 | 0-15 | Extended Buttons |CH240-ND 28.46 2530 21.08 17.40 |PEGA-3000 Rearroai 
Hex 16 |0-9,A-F) Extended Buttons | CH281-ND 28.11 24.99 20.82 17.18 | PEHA-3000 = 
BCD 10 0-9 Ext. Board for Diodes | CH183-ND 26.16 23.26 19.38 15.99 | PECA-4000 B 
Right End Caps for PE Switches CH190-ND 73 65 54 48 | 0609-0756 a a Bie eee 
Left End Caps for PE Switches CH191-ND 73 65 54 48 | 0609-0754 
Spacer .300” (7.62mm) PE Blank Black Matte CH677-ND 111 99 93 .78 |0609-0752 Each digit is a separate module. Combine each module to make a final 
T57 Pushwheel — Back Mount unit, as shown. 
2 Decimal 10 0-9 Not for new designs |CH242-ND 14.50 12.89 10.74 9.40 |0T57-01M0 Model A B 
L20 Leverwheel 120 (nx 12.70) =10.29 | (nx 12.70) + 15.11 
3 Decimal 10 0-9 Not recommended | CH233-ND 16.28 14.48 12.06 10.56 /0L20-01A0 
Decimal | 10 | 0-9 fornew designs _|CH234-ND 16.82 14.96 12.46 10.91 |0L20-01M0 Fig. 4 — Connectors 
@ ROHS Compliant NOTE: PAGA: QC terminal PAGE: Right angle header PAGN: Locking right angle header. 
Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Description Part No. al 10 100 Part No. 
Connectors — RoHS Compliant 
Connector for PA Series BCD/HEX, PC Mount Terminal CH271-ND 4.48 3.99 3.16 C2KO-P107 
4 |Connector for PE Series BCD/HEX, PC Mount Terminal CH274-ND 4.78 4.25 3.37 C2RO-P111 
Connector for PE Series BCD/HEX Solder Eyelet Terminal CH681-ND 4.78 4.25 3.37 C2RFN116 


Series FM Membrane Switch Keypads 


No. of | Surface | Digi-Key Price |NKK 
Fig. Illumination Keys Sheet | Part No. Each | Part No. 

eat ad : 1 Non-illuminated 4 Black | 360-2294-ND 18.90 | FMBNO4BD 
Characteristics: °1.0min (.099.) tail pitch» Actuating dome. offers Non-illuminated | 4 Gray _|360-2295-ND 18.90 | FMBNO4BE 
crisp, tactile feedback to positively indicate circuit transfer « Illuminated - 
models feature legends on embossed keypads * Adhesive backing 2 | Dotwith Overlay | 12 Gray _ | 360-2298-ND 36.08_| FMBP12BF 
for easy mounting Specifications: * Power Level: 20mA @ 24VDC Non-illuminated 16 Black | 360-2296-ND 25.00 | FMBN16BD 
* Contact Resistance: 5000 maximum (10mA @ 10VDC) * Insulation 3 Non-illuminated 16 Gray 360-2297-ND 25.00 | FMBN16BE 
Resistance: 100MO minimum * Dielectric Strength: 250VAC minimum, Dot with Overlay 16 Gray 360-2299-ND 41.80 | FMBP16BF 
for one minute minimum * Operational Life: 1,000,000 operations 
minimum * Contact Timing: 10 milliseconds maximum * Operating — Pricin 
Temperature: -15°C ~ 50°C LED Specifications: * Forward Voltage: as Digi-Key 9 FCI 
2.1V_ * Forward Current: 20mA Connectors: * Recommended for 5 Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
pin: FCI SLW5R-5C7LF and SLW5R-5C7LF * Recommended for 8 pin: ; NEW! FCI Mating Connectors NEW! 
FCI SLW8R-5C7LF and SLW8S-5C7LF * 1 connector required for Non- Right Angle Connector, 5 contacts 609-3451-ND | .41 4.90 15.69] SLW5R-5C7LF 
illuminated * 2 connectors required for Dot with Overlay Straight Connector, 5 Contacts 609-3452-ND | .44 5.23 17.05) SLW5S-5C7LF 
Note: * 4-Key Keypads have 5 pins *12-Key and 16-Key Keypads Right Angle Connector, 8 Contacts 609-3453-ND | .43 5.15 16.79) SLW8R-5C7LF 
have 8 pins Straight Connector, 8 Contacts 609-3454-ND | .51 6.34 20.48] SLW8S-5C7LF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. Thumbwheel Switches 


Each digit is a separate module. Combine each module to make a final unit, as shown above. 


A7B Series: 
Features: * Dustproof construction ensures highly reliable performance at low voltage and very small 
current even under adverse environmental conditions * Switch units can be assembled simply by fitting 
the integral hook coupler of each unit into the mating unit, thus eliminating the need of nuts and bolts for 
assembly ¢ Switch assembly can be mounted easily by merely pushing the assembly into the mounting 
panel cutout from front 


A7CN Series: 


Features: ¢ Designed specially for printed circuit boards * The transparent window plate fitted in the readout 
section prevents the ingress of dust and also protects dial characters against wear by incorrect handling 
* Switch units can be assembled simply by fitting the integral hook coupler of each unit, into the mating unit, 
thus eliminating the need of nuts and bolts for assembly 


A7D Series: 


Features: ¢ Cost effectiveness and improved reliability achieved through insert-molding and fewer component 
parts ¢ Plastic spring with minimal fatigue and a mechanical service life of 30,000 operations 


No. of Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Output Positions Color Part No. il 25 50 Part No. 
BCD 0-9 Black Gloss SW266-ND 9.15 8.24 7.33 A7BS-206-1 
1 BCD 0-9 Black Gloss $W267-ND 9.15 8.24 7.33 A7BS-206-S-1 
BCD with Ext. Brd. 0-9 Black Gloss S$W268-ND 9.85 8.87 7.89 A7BS-207-1 
+, - Display Only +7 Black Gloss SW269-ND 11.79 10.61 9.43 A7BS-207-PM-1 
Connector for A7BS Series, Solder Terminal with Mount Ears $W270-ND 5.36 4.83 4.30 A7B-C 
— __ |End Caps for A7BS Series, Left/Right 2 Pcs. $W271-ND 1.48 1.34 1.19 A7B-M-1 
Spacer for A7BS Series, Black No Marking $W272-ND 82 15 66 A7B-PA-1 
2 BCD (Back Mount) 0-9 Black Gloss $W273-ND 7.32 6.59 5.86 A7CN-106-1 
BCD (Front Mount) 0-9 Black Gloss $W274-ND 7.32 6.59 5.86 A7CN-206-1 
End Caps for A7CN Series, Back Mount Only $W275-ND 89 81 72 A7CN-1M-1 
~~ |end Caps for A7CN Series, Front Mount Only $W277-ND 89 81 72 A7CN-2M-1 
BCD (Back Mount) 0-9 Black Gloss $W279-ND 5.65 5.09 4.53 A7D-106-1 
3 BCD (Front Mount) 0-9 Black Gloss $W280-ND 5.65 5.09 4.53 A7D-206-1 
BCD (Back Mount) 0-9 Light Gray SW504-ND 5.65 5.09 4.53 A7D-106 
BCD (Front Mount) 0-9 Light Gray SW505-ND 5.65 5.09 4.53 A7D-206 
End Caps for A7D Series, Back Mount Only, Black $W281-ND 88 80 77 A7D-1M-1 
End Caps for A7D Series, Front Mount Only, Black $W282-ND 82 74 66 A7D-2M-1 
Spacer for A7D Series, Back Mount Only, Black $W283-ND 88 80 al A7D-1PA-1 
— | Spacer for A7D Series, Front Mount Only, Black $W284-ND 89 81 72 A7D-2PA-1 
End Caps for A7D Series, Back Mount Only, Light Gray SW506-ND 88 80 al A7D-1M 
End Caps for A7D Series, Front Mount Only, Light Gray $W508-ND 82 74 66 A7D-2M 
Spacer for A7D Series, Back Mount Only, Light Gray $W507-ND 88 80 wal A7D-1PA 


Cek Thumbwheel Switches 


Fig. 1 
Series 3 


Features: * Most complete product offering in the industry * Spacers available to fit most panel cutouts » Front or rear mounting 


options Note: End caps sold separately. 


Fig. 2 
Series 3P 


No. of Digi-Key Price Each C&K 
Fig. | Description Pos. Color Termination Part No. 1 25 100 Part No. 
Decimal Output, Front Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5013-ND® 11.14 9.62 8.10 |301109000 
BCD Output, Front Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5014-ND® 11.14 9.62 8.10 |302109000 
BCD Output, Front Mount 0-9 Black Gloss Extended PC Board CKN5035-ND® 13.99 12.09 10.18 |302109100 
BCD Output, Front Mount 0-9 Black Gloss PC Pins CKN1865-ND® 16.84 14.55 12.25 |302109N00 
BCD Complement, Front Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5037-ND® 11.14 9.62 8.10 |302309000 
1 BCH Output, Front Mount 0-F Black Gloss Short PC Board CKN5038-ND® 22.36 19.32 16.27 |307109000 
Decimal Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN1186-ND® 11.14 9.62 8.10 |301119000 
BCD Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN1187-ND® 11.14 9.62 8.10 |302119000 
BCD Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss Extended PC Board CKN5039-ND® 13.99 12.09 10.18 |302119100 
BCD Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss PC Pins CKN1866-ND® 16.84 14.55 12.25 |302119N00 
BCD Complement, Rear Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5041-ND® 11.14 9.62 8.10 |302319000 
BCH Output, Rear Mount 0-F Black Gloss Short PC Board CKN5042-ND® 22.36 19.32 16.27 |307119000 
Female Header for Series 3 with PC Board Termination CKN1752-ND 24.13 17.01 15.36 |605A00000 
Front Mounted End Cap for Series 3 (2 required) CKN5015-ND 2.00 1.60 1.27 |413402000 
Front Mounted Spacer for Series 3 (optional) CKN5016-ND 2.46 1.97 1.56 |413502000 
Rear Mounted End Cap for Series 3 (2 required) CKN5017-ND. 85 69 .54 |400402003 
Rear Mounted Spacer for Series 3 (optional) CKN5018-ND 1.80 1.44 1.14 |400802000 
Rod Assembly for 1 Module (Series 3) CKN5019-ND 3.00 2.40 1.90 |412707000 
Rod Assembly for 2-4 Modules (Series 3) CKN5020-ND 2.90 2.32 1.84 |412701000 
Rod Assembly for 5-7 Modules (Series 3) CKN5021-ND. 2.93 2.34 1.86 |412702000 
Fastener Nut for Rod Assemblies (Series 3) CKN5023-ND 29 24 -19  |403500000 
Nut Driver hand tool for CKN5023-ND Fasteners CKN5024-ND* 7.85 6.79 5.72 |406100652 
BCD type with Straight Board, Front Mount 0-9 Black Matte Short PC Board CKN5029-ND® 10.17 8.79 7.40 |3P0210000 
2  |BCD Output with Dust Lens, Front Mount 0-9 Black Matte Short PC Board CKN5044-ND@ 10.58 9.14 7.70 |3P0210002 
BCD Output with Dust Lens, Front Mount 0-9 Black Matte Extended PC Board CKN5045-ND® 11.43 9.88 8.32 |3P0210102 
Left End Cap for 3P Series CKN5031-ND 59 48 -38 |623502000 
-_ Right End Cap for 3P Series CKN5032-ND 59 48 -38 —|623602000 


* Xcelite hand tool 


RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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APM HEXSEAL 
Rotary Shaft Seals 


Panel Bushing Seal 


Protect and prevent seepage/leakage through switch/circuit breaker panel cutout using 
APMs reusable self-sealing washers. Color: Gray. UL and CSA recognized. 


APM’s rotary switch and potentiometer seals surround the shaft and forms a watertight and Compatible | Washer Diameter | Washer Thickness | Digi-Key Price Each APM Hexseal 
dust tight seal against the shaft and front panel surface. Color: Gray. UL and CSA recognized. Switch Bushing Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 100 | Part No. 
_ 15/32-32 .677 (17.20) -120 (3.05) 835-1021-ND 3.45 2.76 2.19 |60064 
Thread —_| Max. Shaft Size | Hex Nut Flat | Digi-Key Price Each APM Hexseal 
Size Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. a = 

1/4-28NF-2B | 125 (3.18) | 375 (9.53) |335-1014-ND NEW!| 3.54 2.84 2.25 |NoO4ax1/8 NEW! Tran sparent Circuit Breaker Seals 
1/4-32NEF-2B} .125 (3.18) .375 (9.53) | 335-1020-ND 3.54 2.84 2.25 |N9040x1/8 APM\HEXSEAL Sealtng bots for'l diated Ste GleGlik breal Idea 

' : Set seeling boots for lever-actuated style circuit breakers are molde 
S/B-32NEF-2B| 250 (6.35) _| 600 (12.70) |885s1016:ND 3.54 cass 2.25 |N9030x1/4 from APM's proprietary RUBRGLAS™, a transparent high tear-strength silicone RoHS 


Transparent Rocker Switch Seals 


Seals without compromising switch operation, position status viewing or legend visibility. 
UL and CSA recognized. 


rubber which won't yellow or discolor. Each boot is supplied with APM’s patented 
self-sealing SEELSKREWS to insure total sealing integrity for the breaker, its panel 
cutout, and the boot mounting holes. Front panel mounted boots are also supplied 
with a plated, steel frame. These tough, flexible boots provide a dust-tight and 
watertight seal without compromising breaker operation or position status viewing. 
Meets MIL-B-5423 specs. UL and CSA recognized. 


Maximum Maximum Maximum . 
Actuator Length | Actuator Width | Above Panel | Digi-Key Price Each APM Hexseal 

Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) _| Part No. 1 25 100 | Part No. 

-750 (19.05) 531 (13.49) .228 (5.79) | 335-1011-ND 2.28 «1.83 1.45 |C1113/66(Clear) 

1.093 (27.78) -515 (13.10) .297 (7.54) |335-1033-ND NEW! | 2.31 1.85 1.47 |C1113/63 

1.093 (27.78) .968 (24.61) .297 (7.54) | 335-1032-ND NEW! | 2.52 2.02 1.60 |C1113/62 

1.218 (30.96) .875 (22.23) .297 (7.54) |335-1023-ND NEW! | 2.28 1.83 1.45 |C1113/70 

1.327 (36.51) -703 (17.86) -413 (10.49) |335-1034-ND NEW! | 2.28 1.83 1.45 |C1113/71 


AfFull-boot —§ 10 Boot 
*Half-boot toggle toggle 


Toggle Switch Boots 


HEXSEAL toggle switch boots are molded from a high tear strength, 
silicon rubber bonded to a built-in mounting nut. Each encloses the 
base of the protruding switch bushing and forms a water and dust 
tight seal against the front panel surface. Meets MIL-B-5423 Specs. 
UL and CSA recognized. 


Dimensions (mm) Digi-Key Price Each APM Hexseal 
Poles H [E W | Part No. 1 25 100 ‘| Part No. 
Front-Panel Mounted Boots 

1 22.23 | 66.68 | 34.93 /335-1024-ND 21.36 17.09 13.53 ]HE1015 

2 22.23 | 66.68 | 56.34 |335-1025-ND 25.05 20.04 15.87 |HE1020 

3 22.23 | 66.68 | 49.99 |335-1026-ND 26.64 21.32 16.88 |HE1050 

3 23.42 | 94.44 | 92.86 |335-1027-ND 31.32 25.06 19.84 |HE1070 

Back-of-Panel Mounted Boots 

1 23.42 | 50.80 | 19.05 /335-1028-ND 13.02 10.42 8.25 |C1113/40 

2 23.42 | 50.80 38.1 | 335-1029-ND 15.06 12.05 9.54 |01113/42 

3 23.42 | 50.80 | 57.15 |335-1030-ND 16.32 13.06 10.34 |C1113/43 


Pushbutton Switch Boots 


APM’s sealing boots are designed to protect your switches and potentiometers from hostile 
environments without compromising or interfering with the switches basic function. Boots create a 
full environmental seal even under high-pressure washdowns. Each seal is made from a tough, high 
tear strength elastomer that is resistant to most chemicals, lubricants, acids and solvents. UL and 
CSA recognized which facilitate easier agency listings and most Hexseals meet MIL-B-5423 specs. 


Thread =| Throat (I.D.)| Height Digi-Key Price Each APM Hexseal Throat Plunger 7, Z 
Size Inch (mm) | Inch(mm) | Color | Part No. 1 25 100 | Part No. Thread Size (I.D.) | Height Digi-Key Price Each APM Hexseal 
1/4-40NS-28 | 047 (1.19) | 250 (6.35) | Gray [335-1006-ND* 462 3.70 2.93 |N5032B Size Inch (mm) | Inch (mm) | Color | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
1/4-40NS-28 | .062 (1.57) | 500 (12.70) | Red |335-1002-NDA 5.79 4.64 3.67 |N5030L(Red) 1/4-32NS-2B | .188 (4.77) | .203 (5.16) | Gray |335-1018-ND 4.62 3.70 2.93 )N5040G 
1/4-40NS-2B | 125 (3.18) | 344 (8.73) | Gray |335-1040-ND NEW!) 462 3.70 293 |1231/31 
1/4-40NS-2B | .062 (1.57) | .500 (12.70) | Black | 335-1003-NDA 4.62 3.70 2.93 |N5030L(Black) v4-a0NS-28 | “188 (4.77) | “141 (8.58) | Gray (335-1017-ND 460) 3:70. _.910a: NEDAG 
1/4-40NS-2B | .062 (1.57) | .390 (9.90) | Gray |335-1000-NDA NEW! | 4.62 3.70 2.93 |N-5030R 1/4-40ns-28 | 188 (4.77) | (203 (5.16) | Gray [335-1019-ND 462 370 2.93 |NSO40R 
1/4-40NS-2B | .062 (1.57) | .594 (15.09) | Gray | 335-1001-NDA 4.62 3.70 2.93 |N5030S 3/8-27NS-2B | 320 (8.12) | 330 (8.38) | Gray |335-1041-ND MEW!| 276 221 1.75 |1221/12 
1/4-40NS-2B | .062 (1.57) | 500 (12.70) | Gray |335-1036-NDA NEW! | 4.62 3.70 2.93 |N5030L Cee ae soe Clear 896-1042-ND NEW!] 2431.95 1.54 Ciazi21 q 
1/4-40NS-2B | .104 (2.64) | 422 (10.7) | Gray )335-1035-NDA NEW! | 4.62 3.70 2.93 |N5030 -S2NEF-2B | .320 (8.12) | . lear |335-1043- 1) 2.43 1.95 1. 
peat ee) (07) | Srey ea saat ae 3/8-32NS-2B | .320 (8.12) |.545 (13.84) | Black |335-1045-ND NEW!| 2.43 1.95 1.54 |C1221/25 
18/82-32NS-28) .078 (1.98) | 437 (11.10) | Gray ee COO $87 8.10 2.46.) N1030B 7/16-28UNEF-2B| .422 (10.72) | 438 (11.13) | Clear /335-1013-ND 4.83 387 3.06 |NC303 7/16-28(CLR) 
15/32-32NS-2B] .078 (1.98) | .437 (11.10) | Black | 335-1022-ND 3.66 2.93 2.32 |01132/20 15/32-32NS-28 | .375 (9.52) |.400 (10.16) | Gray |335-1044-ND NEW!| 2.94 2.36 1.87 [1221/15 
15/32-32NS-2B|_.219 (5.56) | .844 (21.44) | Gray | 335-1005-NDA 3.87 3.10 2.46 |N1030 15/32-32NS-2B | .422 (10.72) | .281 (7.14) | Gray [335-1009-ND 3.87 3.10 2.46 |N3030 
15/32-32NS-2B| .219 (5.56) | .937 (23.79) | Black |335-1037-NDA NEW! | 3.66 2.93 2.32 |C1131/28 15/32-32NS-2B | .422 (10.72) | 438 (11.13) | Gray |335-1008-ND 3.87 3.10 2.46 |NC3030 
15/32-32NS-2B] .219 (5.56) |1.093 (27.76)] Gray )335-1038-NDA NEW! | 3.87 3.10 2.46 | 1131/26 15/32-32NS-2B | .422 (10.71) | .438 (11.12) | Clear )335-1010-ND ER 4.83 3.87 3.06 |NC3030(CLEAR) 
15/32-32NS-2B| .250 (6.35) | .975 (24.76) | Black |335-1031-ND§ NEW! | 5.04 4.04 3.20 |101030 12-32NS-2B_| 422 (10.71)| .281 (7.13) | Gray |335-1046-ND NEW!) 4.05 3.24 2.57 |NH3030 
15/32-32NS-2B| .300 (7.62) | 1.11 (28.19) | Gray |335-1039-ND NEW! | 3.87 3.10 2.46 [50154 
NEW! Seelskrew® Reusable High- RoHS 
’ i H 
NEW! Seelnut® High Pressure Pressure Self-Sealing Screw ® 


S@ (|i 
Self-Sealing Locking Nuts is 


SEELNUTS are designed for use on all types of adjusting screws, threaded studs, and machine bolts in applications 
where leakage may occur due to extreme pressures. Their single-piece design eliminates the need for gaskets, sealing 
compounds and surface preparations. UL and CSA recognized. 


Digi-Key Price Each APM Hexseal 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
#6-32 335-1047-ND 3.33 2.67 211 |6-32AN6 
#10-32 335-1048-ND 3.33 2.67 241 | 10-32 AJ6 
#10-24 335-1049-ND 3.33 2.67 241 | 10-24AN6 
1/4-20 335-1050-ND 3.69 2.96 2.34 | 1/4-20AN 6 
1/4-28 335-1051-ND 3.69 2.96 2.34 | 1/4-28 AJ6 
5/16-18 335-1052-ND 3.69 2.96 2.34 | 5/16-18 Al6 
5/16-24 335-1053-ND 3.69 2.96 2.34  |5/16-24 Al6 
3/8-16 335-1054-ND 3.90 3.12 247 | 3/8-16 ANG 
3/8-24 335-1055-ND 3.90 3.12 247 | 3/8-24 AN 6 
7/16-20 335-1056-ND 3.90 3.12 2.47 |7/16-20 AN 6 
1/2-13 335-1057-ND 3.90 3.42 247 |1/2-13AN6 
1/2-20 335-1058-ND 3.90 3.12 247 | 1/2-20AN6 
5/8-18 335-1059-ND 4.80 3.84 3.04 |5/8-18 AJ6 
NEW! Seeloc® Air & Water-Tight Rots 


Bonded Self-Sealing Washers 


SEELOC washers are self-sealing, vibration-resistant washers, each having a silicone rubber section, molded and bonded 
to a stainless steel formed washer. These washers are designed for use with regular screws or bolts for sealing panels and 
cases having large clearance holes or slots. Upon tightening, a seal is formed under the head of the screw or bolt as well 
as around the periphery of the washer face. UL and CSA recognized. 


Digi-Key Price Each APM Hexseal 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
#6 335-1060-ND 3.54 2.84 2.25 75602 
#8 335-1061-ND 3.54 2.84 2.25 75802 
#10 335-1062-ND 3.54 2.84 2.25 75102 
#1/4 335-1063-ND 3.54 2.84 2.25 75082 
#5/16 335-1064-ND 3.54 2.84 2.25 75107 
#3/8 335-1065-ND 3.54 2.84 2.25 75122 
#7/16 335-1066-ND 3.54 2.84 2.25 75142 
#1/2 335-1067-ND 3.54 2.84 2.25 75162 


SEELSKREWS are designed to seal in/out air, water, and other liquid or gaseous contaminants to 20,000psi. Reusable, 
stainless-steel with integral silicone O-Ring seal. Ideal for control panels & other electrical equipment applications. 
UL and CSA recognized. 


Digi-Key Price Each APM Hexseal 
Description Part No. il 25 100 Part No. 
1/4-20 x 3/8 335-1068-ND 1.14 92 13 R1/4-20X3/8 
1/4-20 x 7/16 335-1069-ND 1.17 94 15: R1/4-20X7/16 
1/4-20 x 1/2 335-1070-ND 1.20 96 76 R1/4-20X1/2 
1/4-20 x 5/8 335-1071-ND 1.29 1.04 82 R1/4-20X5/8 
1/4-20 x 3/4 335-1072-ND 1.38 1.11 88 R1/4-20X3/4 
1/4-20 x 7/8 335-1073-ND 1.47 1.18 94 R1/4-20X7/8 
1/4-20 x1 335-1074-ND 1.56 1.25 99 R1/4-20X1 
10-32 x 3/8 335-1075-ND 69 56 44 R10-32X3/8 
10-32 x 7/16 335-1076-ND 72 58 AG R10-32X7/16 
10-32 x 1/2 335-1077-ND 15 60 48 R10-32X1/2 
10-32 x 5/8 335-1078-ND 84 68 54 R10-32X5/8 
10-32 x 3/4 335-1079-ND 90 12 57 R10-32X3/4 
10-32 x 7/8 335-1080-ND 99 80 63 R10-32X7/8 
10-32 x1 335-1081-ND 1.05 84 67 R10-32X1 
4-40 x 1/4 335-1082-ND 54 4 35 R4-40X1/4 
4-40 x 5/16 335-1083-ND 54 4 35 R4-40X5/16 
4-40 x 3/8 335-1084-ND 57 46 37 R4-40X3/8 
4-40 x 7/16 335-1085-ND 54 4 35 R4-40X7/16 
4-40 x 1/2 335-1086-ND 7 6 37 R4-40X1/2 
4-40 x 5/8 335-1087-ND. 60 48 38 R4-40X5/8 
4-40 x 3/4 335-1088-ND 63 51 40 R4-40X3/4 
4-40 x 7/8 335-1089-ND 66 53 42 R4-40X7/8 
4-40 x1 335-1090-ND 72 58 AG R4-40X1 
6-32 x 1/4 335-1091-ND 54 A4 35 R6-32X1/4 
6-32 x 5/16 335-1092-ND OT 6 37 R6-32X5/16 
6-32 x 3/8 335-1093-ND 57 46 37 R6-32X3/8 
6-32 x 7/16 335-1094-ND 60 8 38 R6-32X7/16 
6-32 x 1/2 335-1095-ND 60 48 38 R6-32X1/2 
6-32 x 5/8 335-1096-ND 63 51 40 R6-32X5/8 
6-32 x 3/4 335-1097-ND 66 53 42 R6-32X3/4 
6-32 x 7/8 335-1098-ND 66 53 42 R6-32X7/8 
6-32 x1 335-1099-ND 72 58 AG R6-32X1 
8-32 x 1/4 335-1100-ND 60 A8 38 R8-32X1/4 
8-32 x 5/16 335-1101-ND 60 8 38 R8-32X5/16 
8-32 x 3/8 335-1102-ND 63 61 40 R8-32X3/8 
8-32 x 7/16 335-1103-ND 63 51 40 R8-32X7/16 
8-32 x 1/2 335-1104-ND 66 53 42 R8-32X1/2 
8-32 x 5/8 335-1105-ND 69 56 44 R8-32X5/8 
8-32 x 3/4 335-1106-ND Wie) 60 48 R8-32X3/4 
8-32 x 7/8 335-1107-ND 18 63 -50 R8-32X7/8 
8-32 x1 335-1108-ND 12 58 AG R8-32X1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Actuator Options 
K Locking Lever 


Cek Toggle Switches 


0.214 (5.44) 
a a .640 
Contact Material Options (1826), 
B Contacts and Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum 
Q End Contacts: Coin silver, silver plated. Center Contact and All Terminals: Copper alloy, silver plated. Rating: 7000 Series: 5A @ 120VAC or 
2A @ 250VAC; E-Series: 7.5A @ 125VAC or 28VDC or 3A @ 250VAC; T-Series: 3A @ 120VAC. ; 
K1 Locking Lever 
G End Contacts: Coin silver, with gold plate over nickel plate. Center Contact and All Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Bota isas 
Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum or 5 amps @ 120VAC or 28VDC; 2 amps @ 250VAC. bo “ (6.44) 
(17.27) 
Options (see diagrams) Dimensions Unie? 
Switching Termi-| Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each 
Circuit Function Actuator | Bushing| nation | Material LxWxH Part No. 1 25 100 =| Part No. 
Vertical 
SPST On-Off S$ H Z Q 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1549-ND 7.06 5.65 4.48 _[T102SHZOE K2 Locking Lever 
On-On Ss i) C Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1002-ND 5.67 454 3.60 |7101SD9CQE < pers 
On-On Ss Y C B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1003-ND 5.76 4.62 3.65 | 7101SYCBE ae et 05.44) 
On-On Ss Y C Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1004-ND 5.67 4.54 3.60 | 7101SYCQE &3 =e 
On-On Ss H3 Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1020-ND 7.31 5.85 4.63 |7101SH3ZQE cs £8 
On-On s Y Z B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1021-ND 5.61 4.49 3.56 _|7101SYZBE as sg 
On-On Ss Y Z G 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1022-ND 6.11 4.90 3.88 |7101SYZGE y 
On-On Ss Y Z Q .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1023-ND 5.52 4.42 3.50 |7101SYZQE 
On-On Ss 4 C Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1014-NDt 5.67 4.54 3.60 |U11SYCQE 
On-On Ss Y Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1040-NDt 5.52 4.42 3.50 |U11SYZQE 
On-Off-On s Y C Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1005-ND 6.23 4.99 3.95 _|7103SYCQE : 
On-Off-On S Y Z B “500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1025-ND 617. 4.94. 3.91_|7103SYZBE K12 Locking Lever 
On-Off-On Ss Y Z Q .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1026-ND 6.07 4.86 3.85 | 7103SYZQE 0.214 (5.44) 
On-Off-Mom Ss Y C Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1008-ND 6.35 5.09 4.03 |7107SYCQE 
On-Off-Mom Ss Y Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1028-ND 6.20 4.96 3.93 |7107SYZQE 
Mom-Off-Mom s Y C Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1007-ND 6.35 5.09 4.03 _|7105SYCQE 
Mom-Off-Mom Ss Y Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1027-ND 6.20 4.96 3.93 |7105SYZQE 
On-Mom Ss Y Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1029-ND 6.20 4.96 3.93 |7108SYZQE 
On-On Ss Y w6 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1213-ND 7.13 5.70 4.52 |7101SYW6BE 
On-On s Y Ww B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1379-ND 6.11 4.89 3.87 |7101SYWBE 
On-On s Y Ww Q .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1381-ND 6.01 4.81 3.81 [7101SYWQE 
On-On Ss H C Q 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1091-ND 573 459 3.63 | T101SHCQE 
On-On Ss H Z Q 820 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1066-ND 5.92 474 3.75 | T101SHZQE 
On-Off-On Ss H C Q 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1092-ND 6.87 5.50 4.36 | T103SHCQE 
On-Off-On Ss H Z Q 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1087-ND 7.06 5.65 4.48 | T103SHZQE 
On-Off-Mom s H z Q 820 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _[CKN1181-ND 7.31 5.85 4.63 |T107SHZQE 
Mom-Off-Mom Ss H Z Q 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1088-ND 7.06 5.65 4.48 | T105SHZOE 
On-On M D C Q .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1000-ND 5.67 4.54 3.60 | 7101MDCQE 
On-On M D Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1016-ND 5.52 4.42 3.50 |7101MDZQE 
On-On M Y Zz Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1017-ND 5.52 4.42 3.50 |7101MYZQE 
On-On M i} v3 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1042-ND 6.97 5.58 4.42 _|7101MD9V3BE 
On-On M D9 V3 Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1175-ND 6.88 5.51 4.36 |7101MD9V30E 
On-Off-On M D9 v3 B .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1169-ND 7.53 6.03 4.77 |7103MD9V3BE 
On-Off-On M is) v3 Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1176-ND 7.43 5.95 4.71 |7103MD9V3QE 
On-On Ss D9 v3 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1043-ND 6.97 5.58 4.42 |7101SD9V3BE 
On-On P3 Y C Q .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1001-ND 7.68 6.15 4.87 _|7101P3YCQE 
On-On P3 Y Z B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1018-ND 7.62 6.10 4.83 |7101P3YZBE 
On-On P3 Y Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1019-ND 7.53 6.03 4.77 |7101P3YZQE 
On-Off-On P3 v Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1024-ND 8.08 6.47 5.12 |7103P3YZQE 
On-Off-Mom P3 Y Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1142-ND 8.21 6.57 5.20 |7107P3YZQE 
spoT On-Mom P3 Y z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1143-ND 8.21 6.57 5.20 _|7108P3YZQE F Binstie lever 
Mom-Off-Mom | P3 Y C Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1006-ND 8.36 6.69 5.30 | 7105P3YCQE : handle 
On-On K2 _ C B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1215-ND 9.63 771 6.10 |7101K2CBE : antirotation 
On-On K2 _ C Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1216-ND 9.53 7.63 6.04 |7101K2CQE f 
On-On K2 _ Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1125-ND 9.38 7.51 5.95 |7101K2ZQE 
On-On K2 = 4 Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) _|CKN1126-NDt 9.38 7.51 5.95 _|U11K2ZQE 
On-Off-On K2 = Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1151-ND 9.94 7.95 6.30 |7103K2Z0E 
Mom-Off-Mom | K2 _ Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1152-ND 10.06 8.05 6.38 | 7105K2Z0E 
On-On u 4 Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1147-ND 5.52 4.42 3.50 |7101L1YZQE 
On-Off-On u Y z Q .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1148-ND 6.07 4.86 3.85 |7103L1YZQE * Add .070 
On-On L41(Blk.) | _Y z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1220-ND 7.84 6.27 4.97 |7101L41YZQE2 S (1.78) for D, 
On-On L41(Red)|—Y Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1221-ND 7.84 6.27 4.97 |7101L41YZOE3 D9 bushings. 
On-On K12 _ Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1212-ND 9.38 7.51 5.95 |7101K12Z0E 
On-Off-On K12 _ Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1155-ND 9.94 7.95 6.30 | 7103K12ZQE 
Mom-Off-Mom |  K12 _ Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1156-ND 10.06 8.05 6.38 | 7105K12ZQE 
On-On T —_ Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1164-ND 8.51 6.82 5.40 | 7101TZQE P3 Antirotation 
On-Off-On T = Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1165-ND 9.07 7.26 5.75 |7103TZOE 
On-On Ss cw Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1159-ND 7.13 5.70 4.52 |7101SCWZQE 2808), a 
On-Off-On Ss cw Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1160-ND 7.68 6.15 4.87 |7103SCWZQE “an 
Mom-Off-Mom Ss cw Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1161-ND 7.80 6.25 4.95 |7105SCWZQE 
On-On K2 — z G 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1442-ND 9.98 7.98 6.32 |7101K2ZGE 
On-On P3 D C Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1444-ND 7.68 6.15 4.87 |7101P3DCQE 
On-On P3 H Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1445-ND 8.67 6.94 5.50 | 7101P3HZQE 
On-On Ss :) v3 G 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1448-ND 747 5.98 4.74 |7101SD9V3GE 
On-On Ss is) v3 Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1449-ND 6.88 5.51 4.36 |7101SD9V3QE 
On-On Ss D C Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1451-ND 5.67 4.54 3.60 _|7101SDCQE * Add .070 
On-On $ H Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) ]CKN1453-ND 6.66 5.33 4.22 |7101SHZOE 52. (1.78) for D, 
On-On s Y9 v3 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1455-ND 6.97 5.58 4.42 |7101SY9V3BE D9 bushings. 
On-On a cw C Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1459-ND 10.28 8.22 6.51 |7101T1CWCOE ; * Subtract .020 
On-On T _ C Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1460-ND 8.67 6.94 550 |7101TCOE : (.51) for H3 
On-On T cw C Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1461-ND 10.28 8.22 6.51 _[7101TCWCQE . bushings. 
On-Off-On Ss cw C Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1462-ND 7.84 6.27 4.97 |7103TCWCOE 
Mom-Off-Mom | P3 Y Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1465-ND 8.21 6.57 5.20 |7105P3YZQE 
Mom-Off-Mom | 11 _ Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1466-ND 9.20 7.36 5.83 |7105T1ZQE : \. 8.240 
Mom-Off-Mom T cw Z Qa 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1467-ND 10.80 8.65 6.85 | 7105TCWZQE T1 = 487” High A ¥(@6.10) 
Mom-Off-Mom T —_ Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1468-ND 9.20 7.36 5.83 _|7105TZOE 
On-Off-Mom K2 = Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1469-ND 10.06 8.05 6.38 |7107K2Z0E ins) 46/83-50 
On-Off-Mom Ss Y Z B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1470-ND 6.29 5.04 3.99 |7107SYZBE ie UNS-2A 
On-Mom K2 _ Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1471-ND 10.06 8.05 6.38 |7108K2Z0E 448-43 a 
On-Mom s ¥ C Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1473-ND 6.35 5.09 4.03 |7108SYCQE (11.38)y | 
On-Mom T — r4 Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |CKN1474-ND 9.20 7.36 5.83 _|7108TZQE 02g ts 
t UL Approved Note: All threaded bushings include mounting hardware. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2183 


Ck Toggle Switches (Ccont.) 


Bushing Options 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


-620 (15. / 
-400 (10. ts ET Davies 


-400 Typ. 
(10.16) 


Options (see diagrams) Dimensions 
Switching Termi-) Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K CW Splashproof 
Circuit Function Actuator | Bushing | nation | Material LxWxH Part No. 1 25 100 ‘| Part No. 4/4-40 UNS-2A 
On-Mom Ss Y Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1475-ND 6.35 5.09 4.03 | 7109SYZQE 
On-On M D1 Cc B 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1515-ND 5.86 4.69 3.71 | E101MD1CBE _ 204 
On-On M D1 V3 B 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1516-ND 7.56 6.05 4.79 | E101MD1V3BE (051) 
On-On Ss D1 Cc G 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1518-ND 6.36 5.09 4.03 | E101SD1CGE 
On-On Ss Y Z Qa 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1519-ND 5.61 449 3.56 | E101SYZQE 
On-On L D1 Cc B .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1527-ND 6.41 5.13 4.06 | ETO1LD1CBE 
SPDT On-On M D1 Cc B .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1530-ND 6.41 5.13 4.06 | ETOIMD1CBE 
Mom-Off-Mom Ss D1 Cc B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1536-ND 7.21 5.77 4.57 | ETOSSD1CBE 
Mom-Off-Mom S D1 v3 B 820 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1537-ND 7.80 6.24 4.94 | ETOSSD1V3BE D, H3 (Threaded) 
On-On M H9 C B .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) _| CKN1546-ND 5.86 4.69 3.71 __|T101MH9CBE D9 (Unthreaded) 
On-On M H9 V3 B .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1547-ND 6.38 5.11 4.05 | T101MH9V3BE 
On-Off-On M H9 V3 B .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1551-ND 7.53 6.03 4.77 | T103MH9V3BE 0) L 
On-Mom Ss H Z Q -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1554-ND 7.31 5.85 4.63 | T108SHZQE 
On-On Ss hé Cc B -500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1010-ND 8.58 6.87 5.44 | 7201SYCBE € 
On-On Ss y. Cc Qa -500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1011-ND 8.40 6.72 5.32 | 7201SYCQE 028 | : 
On-On Ss ¥ Z B -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1034-ND 8.33 6.67 5.28 | 7201SYZBE 
On-On Ss Y. Z Qa -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1035-ND 8.15 6.53 5.17 | 7201SYZQE 
On-On Ss Y WwW Qa -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1382-ND 9.08 7.27 5.75 | 7201SYWQE 
On-Off-On Ss Y Cc Qa -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1012-ND 9.35 7.49 5.93 | 7203SYCQE 
On-Off-On Ss Ba Z Qa -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1036-ND 9.11 7.29 5.77 | 7203SYZQE 
Mom-Off-Mom Ss y. Z Qa -500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1129-ND 9.11 7.29 5.77 | 7205SYZQE 
On-Off-Mom Ss ¥ Z Qa -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1130-ND 9.35 7.49 5.93 |7207SYZQE .219 (5.56) E Series 
On-Mom Ss ¥ Z Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1131-ND 9.35 7.49 6.93 | 7208SYZQE 360 508) ey Sones 
On-On Ss H Z Qa 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) | CKN1089-ND 9.29 7.44 5.89 | T201SHZQE : 
On-On Ss H Cc Qa 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) | CKN1182-ND 8.86 7.09 5.62 | T201SHCQE H (10-48 UNS) 
On-Off-On Ss H ra Qa 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) | CKN1090-ND 10.50 8.40 6.65 | T203SHZQE H9 (Unthreaded) 
On-On M D Z Qa -500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1031-ND 8.15 6.53 5.17 |7201MDZQE 
On-On M Dg v3 B -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1170-ND 10.03 8.03 6.36 | 7201MD9V3BE 
On-Off-On M Dg V3 B -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1171-ND 10.99 8.79 6.96 | 7203MD9V3BE 
On-On P3 Y Z B -500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1032-ND 10.34 8.28 6.55 | 7201P3YZBE 
On-On P3 ba iz Qa -500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1033-ND 10.16 8.13 6.44 | 7201P3YZQE 
Mom-Off-Mom P3 Ba Z Qa -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1144-ND 11.12 8.90 7.05 | 7205P3YZQE 
On-Off-Mom P3 Y Z Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1145-ND 11.36 9.10 7.20 _ | 7207P3YZQE 
On-Mom P3 Y Z Q 500 x 450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1146-ND 11.36 9.10 7.20  |7208P3YZQE Y, Y9 (Unthreaded) 
On-On k2 al C B -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1217-ND 12.44 9.96 7.88 | 7201K2CBE 
On-On kK2 al Cc Qa -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1127-ND 12.26 9.81 7.77 |7201K2CQE 
On-On kK2 =— Z Qa -500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1128-ND 12.01 9.61 7.61 | 7201K2ZQE 
On-Off-On k2 = Z Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1153-ND 12.97 10.38 8.22 | 7203K2ZQE 
On-On u Y Z Qa -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1149-ND 8.15 6.53 5.17 | 7201L1YZQE 
On-Off-On ui ¥. Z. Qa -500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1150-ND 9.11 7.29 5.77 | 7203L1YZQE 
On-Off-On K12 _ z Qa -500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1157-ND 12.97 10.38 8.22 | 7203K12ZQE 
DPDT On-On T al Z Qa -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1166-ND 11.15 8.92 7.07 |7201TZQE . . H 
On-Off-On T = Z Q -500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1167-ND 12.11 9.69 7.67 | 7203TZQE Termination Options 
On-On Ss cw Z Q -500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1162-ND 9.76 7.81 6.18 | 7201SCWZQE 
On-Off-On Ss cw Z Qa -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1163-ND 10.72 8.58 6.79 | 7203SCWZQE 
On-On-On Ss Y: Z. Qa -500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1132-ND 9.82 7.86 6.22 | 7211SYZQE 
On-On-Mom Ss Y z Qa -500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1133-ND 10.53 8.43 6.67 | 7213SYZQE 
Mom-On-Mom Ss ¥ Z Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1134-ND 10.53 8.43 6.67 | 7215SYZQE 
On-On M Dg V4 B -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1477-ND 10.03 8.03 6.36 | 7201MD9V4BE 
On-On P3 Y Cc Qa -500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1478-ND 10.41 8.33 6.60 | 7201P3YCQE 050 (ion 
On-On $ Y Z G -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1481-ND 9.02 7:22. 5.72 | 7201SYZGE 030 (.76) (ET Series) 
On-On T _- C Qa -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1482-ND 11.39 9.12 7.22 |7201TCQE 
On-On T cw Zz: Qa -500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1483-ND 12.76 10.21 8.08 | 7201TCWZQE 
On-Off-On P3 Y Z Qa -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1485-ND 11.12 8.90 7.05 |7203P3YZQE 
Mom-Off-Mom Ss Y Cc Qa -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1487-ND 9.35 7.49 5.93 | 7205SYCQE 
Mom-Off-Mom T cw z G -500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1488-ND 14.59 11.68 9.24 | 7205TCWZGE 
On-On-On P3 v Z Qa -500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1492-ND 11.83 9.47 7.50 | 7211P3YZQE V3 (A = .460) 
On-On-On Ss Y C Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1493-ND 10.07 8.06 6.38 | 7211SYCQE V4 (A= 630) 
Mom-On-Mom Ss x Cc Qa -500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1494-ND 10.78 8.63 6.83 | 7215SYCQE 
Mom-On-Mom T _ Z Qa -500 x .450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1495-ND 13.53 10.83 8.57 | 7215TZQE 
On-On Ss H3 Z Qa -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1507-ND 17.40 15.03 12.66 | 9201SH3ZQE 
On-On K1 — Z4 Qa .750 x .750 x .660 (19.05 x 19.05 x 16.76) | CKN1508-ND 27.89 24.09 20.28 | 9221K1Z4QD -185 Typ. (4.70) 
On-On K = Z4 Q .750 x .750 x .660 (19.05 x 19.05 x 16.76) | CKN1509-ND 27.89 24.09 20.28 | 9221KZ4QD -100 (2.54) ET ‘series 
On-On Ss H3 Z4 Qa .750 x .750 x .660 (19.05 x 19.05 x 16.76) | CKN1510-ND 24.31 21.00 17.69 | 9221SH3Z40D 
On-On M D1 V3 B -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1522-ND 11.11 8.89 7.04 | £201MD1V3BE 
On-On M D1 V3 Qa -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1523-ND 10.93 8.75 6.93 | E201MD1V3QE 
On-On Ss D1 Cc Qa -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1524-ND 8.86 7.09 5.62 | E201SD1CQE 
On-On M H9 V3 B -320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) | CKN1557-ND 10.15 8.13 6.43 | T201MH9V3BE 
On-On-On Ss H Z Qa 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) | CKN1559-ND 11.70 9.37 7.42  |T211SHZQE 
On-On Ss Y Z Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1560-ND 8.15 6.53 6.17 | U21SYZQE 
On-On S Y Cc Qa -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1013-ND 14.21 11.38 9.01 | 7301SYCQE 
On-On Ss Y Z Qa -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1037-ND 13.84 11.08 8.77 | 7301SYZQE 
On-Off-On Ss ¥. Z Qa -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1135-ND 14.62 11.70 9.26 | 7303SYZQE 
Mom-Off-Mom Ss Y Z Qa -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1136-ND 18.08 14.47 11.45 | 7305SYZQE 
On-Off-On kK2 = Z Q -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1154-ND 18.48 14.79 11.71 | 7303K2Z0E Wire-Wrap Terminal 
3PDT On-Off-On K12 =— Z Qa -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1158-ND 18.48 14.79 11.71 |7303K12ZQE 
On-On kK2 _ Z Qa -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1496-ND 12.98 11.22 9.45 | 7301K2ZQE 
On-On P3 Z Qa -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1497-ND 11.62 10.04 8.46 | 7301P3YZQE 
On-On Bk _ Z Qa -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1498-ND 12.35 10.67 8.99 | 7301TZQE 
On-Off-On T - Z Q -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1499-ND 12.92 11.16 9.40 | 7303TZQE 
On-On Ss D1 C B -500 x .642 x .424 (12.70 x 16.31 x 10.77) | CKN1526-ND 14.48 11.59 9.17 | E301SD1CBE 
On-On Ss x Z Qa -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1038-ND 14.04 12.13 10.21 | 7401SYZQE 
On-Off-On Ss ¥ Z Qa -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1137-ND 14.85 12.83 10.81 | 7403SYZQE 
Mom-Off-Mom Ss y Z Qa -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1138-ND 16.10 13.91 11.72 |7405SYZQE 
On-On P3 ry, Z Qa -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1501-ND 15.51 13.40 11.29 | 7401P3YZQE 
On-On Ss x C Qa -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1502-ND 14.40 12.44 10.48 | 7401SYCQE 
4PDT On-On T _ Z Qa -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1503-ND 16.24 14.03 11.81 | 7401TZQE 
On-Mom Ss Y z Qa -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1504-ND 16.10 13.91 11.72 | 7408SYZQE 
On-On-On P3 ¥: ya Qa -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1505-ND 18.48 15.96 13.44 | 7411P3YZQE 
Mom-On-Mom P3 Ra Z Qa -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1506-ND 18.48 15.96 13.44 | 7415P3YZQE 
On-On-On S Y Z Q -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1139-ND 17.01 14.69 12.37 | 7411SYZQE 
On-On-Mom Ss Y Z Q -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1140-ND 17.01 14.69 12.37 |7413SYZQE 
Mom-On-Mom Ss Y Z Q -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1141-ND 17.01 14.69 12.37 _|7415SYZQE 
UL Approved Note: All threaded bushings include mounting hardware. 


Contact Material Options 


B Contacts and Terminals: Copper 


Right Angle Toggle Switches : 


Actuator Options plate. Rating: 0.4VA maximum @ 
20VAC or DC maximum 


K2 Locking Lever P3 Antirotation 

0.214 (6.44) —\ 9.214 : P4 = .250" High : End Contacts: Coin silver, silver 
tz 105-44) . Q plated. Center Contact and All Ter- 
minals: Copper alloy, silver plated. 
Rating: 7000 Series: 5A @ 120VAC 
‘ or 2A @ 250VAC; E-Series: 7.5A @ 
Add -070,(1.28):for DS 125VAC or 3A @ 250VAC; T-Series: 


bushings. 
* Subtract .020 (.51) for 3A @ 120VAC. 


H3 bushings. 


Fig. 1 Tr 


Right Angle 


1 
640 580 
(16.26) (14.73) 


704 (17.88), 
(unlocked) 


Unlocked jbockea 


* Add .070 (1.78) for 
D9 bushings. 


Vertical Right Angle 


G End Contacts: Coin silver, with 
gold plate over nickel plate. Center 


__ | Switching Options (see diagrams) Contact Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K Contact and All Terminals: Copper 
Circuit Function Actuator | Bushing | Termination | Material LxWxH Part No. 1 25 100 | Part No. alloy, with gold plate over nickel 
Fig. 1 — Right Angle plate. Rating: 0.4VA maximum @ 
On-On S D9 ry B 500 x 500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) ]CKN1049-ND 635. 5.09 4.03 |7101SD9ABE 2OVAC or DC maximum or 5 amps 
On-Off-On S Dg A B 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) | CKN1051-ND 6.91 5.53 4.38 |7103SD9ABE @ 120VAC or 28VDC; 2 amps @ 
On-On M D9 A B 500 x 500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) | CKN1045-ND 635 5.09 4.03 |7101MD9ABE 50VAC. 
On-On M Dg A G 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) | CKN1046-ND 6.86 5.49 4.35 |7101MD9AGE 
On-On M Dg A Q 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) | CKN1047-ND 6.26 5.01 3.97 _|7101MD9AQE Fe % 
On-Off-On M D9 A B 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) |CKN1050-ND 6.91 553 438 |7103MD9ABE Bushing Options 
Mom-Off-Mom M Dg A B -365 x .500 x .284 (9.27 x 12.70 x 7.21) | CKN1172-ND 7.03 5.63 4.46 |7105MD9ABE 
On-Off-Mom M D9 A B 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) | CKN1053-ND 7.03 5.63 4.46 |7107MD9ABE D9 (Unthreaded) 
On-On M H9 A B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) | CKN1067-ND 6.44 5.16 4.09 |T101MH9ABE D (Threaded) 
On-Off-On M H9 A B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) | CKN1068-ND 7.59 6.07 4.81 | T103MH9ABE 
Mom-Off-Mom M H9 A B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) | CKN1386-ND 7.59 6.07 4.81 | T105MH9ABE 1/4-40 NS 
On-Off-Mom M H9 A B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) | CKN1387-ND 7.84 6.27 4.97 |T107MH9ABE l, — 
On-Mom M H9 A B -320 x .200 x 352 (8.13 x 5.08 x 8.94) | CKN1388-ND 7.84 6.27 4.97 | T108MH9ABE Pid Goat 
SPDT On-On P3 Dg A B 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) | CKN1048-ND 8.36 6.69 5.30 |7101P3D9ABE iat he 
On-On s Y A B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1456-ND 6.35 5.09 4.03 |7101SYABE + (0,09) 
On-On Ss Y A Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1457-ND 6.26 5.01 3.97 |7101SYAQE +(H3) 
On-Mom M D9 A B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1472-ND 7.03 5.63 4.46 |7108MD9ABE 
On-On M o1 A G -500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1511-ND 6.95 5.56 4.41 | E101MD1AGE 
On-On M 01 A Q -500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1512-ND 6.35 5.09 4.03) E101MD1AQE 
On-Off-On M D1 A B -500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1520-ND 7.59 6.07 4.81 | E103MD1ABE 
On-On M 01 A G -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1528-ND 7.54 6.03 4.78 | ETO1MD1AGE 
On-On Ss 01 A B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1531-ND 6.99 5.60 4.43 | ETOISD1IABE .219 (5.56) E Series 
On-Off-On : D1 A B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1532-ND 7.80 6.24 4.94 |ETO3LD1ABE “JOO 57) ET Sore re Mice, Boos. 
Mom-Off-Mom M 01 A B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1534-ND 7.80 6.24 4.94 | ETOS5MD1ABE : “162 (4.11) ET SMT 
Mom-Off-Mom Ss D1 A B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1535-ND 7.80 6.24 4.94 |ETOS5SD1ABE 
On-On K — A B 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1545-ND 259 10.08 7.98 |TI01KABE H (10-48 UNS) 
On-On M H A B 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _| CKN1548-ND. 644 5.16 4.09 | T101MHABE H9 (Unthreaded) 
On-On M Dg A B 500 x .500 x .450 (12.70 x 12.70 x 11.43) | CKN1055-ND 9.69 7.76 6.14 |7201MD9ABE 
On-On M D9 A Q 500 x .500 x .450 (12.70 x 12.70 x 11.43) | CKN1056-ND 9.51 7.61 6.03 | 7201MD9AQE 5 10-48 UNS 
On-On M H9 A B -320 x .360 x .352 (8.13 x 9.14 x 8.94) | CKN1069-ND 10.15 8.13 6.43 | T201MH9ABE 
On-On Ss Y A Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1480-ND 9.51 7.61 6.03 | 7201SYAQE L 7) 
DPDT On-Off-On M Dg A B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1484-ND 10.65 8.52 6.75 | 7203MD9ABE (5.59) 
On-Off-Mom M Dg A B .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1489-ND 10.89 8.72 6.90 |7207MD9ABE rt 
On-On-On M Dg A B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1491-ND 11.36 9.09 7.20 |7211MD9ABE 
On-On M 01 A B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1521-ND 10.15 8.13 6.43 | E201MD1ABE 
On-On M H9 A G 320 x .360 x .340 (8.13 x9.14 x 8.64) | CKN1555-ND 12.01 9.61 7.61 | T201MH9AGE Y, Y9 (Unthreaded) 
On-Mom s H9 A B -320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) | CKN1558-ND 11.70 9.36 7.41_|T208SH9ABE 4/4-40 NS 
3PDT On-On M D9 A B 500 x .500 x .500 (12.70 x 12.70 x 12.70) | CKN1383-ND 16.15 12.92 10.23 |7301MD9ABE (08) Y= 
On-On M D1 A G 500 x .642 x .424 (12.70 x 16.31 x 10.77) | CKN1525-ND 12.63 10.92 9.19 | E301MD1AGE v i 356 (9.04) 
Fig. 2 — Vertical Right Angle 
On-On M D9 AV2 B 500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70) | CKN1059-ND 6.69 5.36 4.24 |7101MD9AV2BE 
On-Off-On M D9 AV2 B 500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70) | CKN1173-ND 7.25 5.80 4.60 |7103MD9AV2BE 
On-Off-Mom M D9 AV2 B 500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70) | CKN1174-ND 7.37 5.90 4.67 |7107MD9AV2BE 
On-On M H9 AV B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) | CKN1070-ND 6.78 5.43 4.30 | T101MH9AVBE , - . 
On-On K2 = AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1440-ND 10.55 8.45 —_—-6.69_| 7101K2AV2BE Termination Options 
On-On M D9 AV2 Q .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1443-ND 6.60 5.28 4.18 |7101MD9AV2QE 
On-On P4 D9 AV2 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1446-ND 8.70 6.96 5.51 |7101P4D9AV2BE 
On-On Ss Dg AV2 B .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1447-ND 6.69 5.36 4.24 |7101SD9AV2BE 
On-On Ss D AV2 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1450-ND 6.69 5.36 4.24 |7101SDAV2BE (axe) 
On-On s H AV2 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1452-ND 7.84 6.27 4.97 _|7101SHAV2BE Py i 
SPDT On-On Ss YQ AV2 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1454-ND 6.69 5.36 4.24 |7101SY9AV2BE T 
On-On s Y AV2 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1458-ND 6.69 5.36 4.24 |7101SYAV2BE -500 _| Ley) 
Mom-Off-Mom M Dg AV2 B .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1464-ND 7.37 5.90 4.67 | 7105MD9AV2BE a0) ° 
On-On M D1 AV2 G -500 x .219 x 350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1513-ND 7.60 6.08 4.82 | E101MD1AV2GE 7000 Series 
On-On M o1 AV2 Q -500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1514-ND 7.00 5.60 4.44 |E101MD1AV2QE 
On-On Ss D1 AV2 B -500 x .219 x 350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1517-ND 7.09 5.68 4.50 |E101SD1AV2BE 
On-On M Dt AV G 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1529-ND 8.09 648 5.13 |ETOIMD1AVGE 1.80 (8.30) 
On-Off-On M 01 AV B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1533-ND 8.36 6.69 5.30 | ETOS3MD1AVBE eI = 
On-Off-On M H9 AV B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1550-ND 7.93 6.35 5.02 | T103MH9AVBE .200 Loe 030 (.76) 
Mom-Off-Mom | __M H9 AV B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) _| CKN1552-ND 7.93 6.35 _5.02_| T105MH9AVBE 602) 
On-Mom M H9 AV B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1553-ND 8.18 6.54 5.18 | T108MH9AVBE ET, T Series 
On-On M D9 AV2 B 500 x .650 x .565 (12.70 x 16.51 x 14.35) | CKN1384-ND 10.34 8.28 6.55 | 7201MD9AV2BE 
On-On M Dg AV2 Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) | CKN1476-ND 10.16 8.13 6.44 |7201MD9AV2QE 
DPDT On-On Ss D9 AV2 B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) | CKN1479-ND 10.34 8.28 6.55 |7201SD9AV2BE 
Mom-Off-Mom Ss Dg AV2 B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) | CKN1486-ND 11.30 9.04 7.16 | 7205MD9AV2BE 
On-Off-Mom M Dg AV2 B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) | CKN1490-ND 8.47 7.32 6.16 | 7207MD9AV2BE Epoxy Seal 
On-On M H9 AV B -320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) | CKN1556-ND 10.65 8.52 6.75 |T201MH9AVBE 020 (.51) 
4PDT On-On M Dg AV2 B 500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1500-ND 16.79 14.51 12.22 |7401MD9AV2BE -130 (3.30) 
= = .220 (5.59) 4 
Optional Hardware and Accessories 016 (.41 200 (5.08) T 
Dress Nut 10-48, .070” (1.78mm) high, for Series T and TP; nickel plated CKN9414-ND 66 53 42 |298D01201 152 (3.86 = ASE) TYP: 
Dress Nut 1/4 x 40, .325” (8.26mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, E, E010 and TP; nickel plated CKN1184-ND. AB 39 -31 | 702501201 .020 (.51) Typ. 
Dress Nut 1/4 x 40, .118” (3.00mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, E, E010 and TP CKN1201-ND. 31 25 -20 | 780701201 200 LJ I-10 (2.54) Typ. 
Dress Nut 1/4 x 40, .118” (3.00mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, E, E010, T and TP; nickel plated CKN1754-ND. 39 31 -25 | 709901201 
Dress Nut 1/4 x 40, .090” (2.29mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, E, E010, T and TP; nickel plated CKN1392-ND. AS 37 -29 | 776001201 
Dress Nut 15/32-32, .120” (3.05mm) high, for Series 7000 and 8500; nickel plated CKN1202-ND. 1.29 1.03 82 | 895101201 
Knurled Nut 1/4 x 40, .080” (2.03mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, T and TP; nickel plated CKN1755-ND. AG 37 -29 | 778000201 
Knurled Nut 1/4 x 40, .062” (1.57mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, T and TP; nickel plated CKN1756-ND. 36 .29 -23 | 796901201 
Lockwasher 1/4 x 40, .402” (10.21mm) diameter; nickel plated CKN1753-ND. 29 .24 19 | 700303202 
Lockwasher 15/32, .593” (15.06mm) diameter; nickel plated CKN9155-ND. 29 .24 19 | 700302202 
Hex Nut 8-40, for Series 8600; nickel plated CKN6180-ND. 29 24 19 | 775200201 
Hex Nut 1/4 x 40, for Series 7000, 8020, 8060, 8500 and T; nickel plated CKN1185-ND. 29 24 19 | 700201201 500 |e lll 
Locking Ring 1/4 x 40, .468” (11.89mm) diameter, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, M, T and TP; nickel plated CKN9416-ND. 30 24 19 | 757200201 (12.70) -150 
Locking Ring 1/4 x 40, 435” (11.05mm) diameter, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, M, T and TP: nickel plated CKN1817-ND 29 24 19 | 700701201 (3.81)]| .030 
Vinyl Toggle Cap, White, .383” (9.73mm) long, for color coding option “S” actuators, Series 7000 CKN1203-ND 84 68 -54 |896801000 rlis(.76) 
Vinyl Toggle Cap, Black, .383” (9.73mm) long, for color coding option “S” actuators, Series 7000 CKN1204-ND 85 69 -54 | 896802000 
Vinyl Toggle Cap, Red, .383” (9.73mm) long, for color coding option “S” actuators, Series 7000 CKN1205-ND 82 66 52 | 896803000 
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Cek Process Sealed Toggle Switches 


APA im 


Vertical Right Angle Vertical Right Angle Ultra-Mini SMT 


Contact Material 


Contacts and Terminals: 
Copper alloy, with gold plate 
over nickel plate. 

Rating: 


0.4 VA maximum @ 20V AC 
or DC maximum 


Ultra-Mini SMT Ultra-Mini SMT Ultra-Mini Ultra-Mini Ultra-Mini 


Pile Switching Options (see diagrams) Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K Actuator Options 
Fig. | Circuit Function Actuator | Bushing | Termination LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. 
On-On S Dt c 500 x .219 x 350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1074-ND 5.86 4.69 3.71 |E101SD1CBE M, M3 
On-Off-On S Dt C 500 x .219 x 350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1075-ND 7.00 5.60 4.44 | E103SD1CBE 
Mom-Off-Mom S D1 ¢ 500 x .219 x 350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN1076-ND 7.00 5.60 4.44 | E105SD1CBE . agen sy 
SPDT On-On S Dt C 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08x 8.89) | CKN1071-NDt 6.41 5.13 4.06 | ETO1SD1CBE bushings. 
On-Off-On S Dt C 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1080-NDt 7.21 5.17 4.57 | ETO3SD1CBE 
F On-Mom S Dt c 320 x .200 x .350 (8.13 x5.08x 8.89) | CKN1081-NDt 721 5.17 4.57 | ETO8SD1CBE 
On-On M Dt v3 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1072-NDt 6.99 5.60 4.43 | ETOIMD1V3BE Ss Genie 
On-On S Dt c 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1077-ND 9.04 7.24 5.73 |E201SD1CBE \ (2.92) 
On-On S D1 c 360 x .320 x 350 (9.14x8.13x8.89) | CKN1082-NDt 9.66 7.73 6.12 |ET21SD1CBE . qian: i 
DPDT | —On-Off-On S Dt C 360 x 320 x 350 (9.14 x 8.13x 8.89) | CKN1083-NDt 10.95 8.77 6.94 | ET23SD1CBE bushings. 
On-On M Dt A 360 x 320 x 350 (9.14 x 8.13x 8.89) | CKN1086-NDT 10.77 8.62 6.83 | ET21MD1ABE 
On-Off-On M Dt A 360 x 320 x 350 (9.14x8.13x8.89) | CKN1177-ND 12.07 9.66 7.65 | ET23MD1ABE 
On-On S Df A 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) | CKN1061-NDt 6.44 5.16 4.09 | E101SD1ABE Bushing Options 
On-On M Dt A 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) | CKN1060-NDt 6.44 5.16 4.09 | E101MD1ABE 
Mom-Off-Mom M Dt A 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) | CKN1062-NDt 7.59 6.07 4.81 | E105MD1ABE 
a scan On-On M Dt A 365 x 320 x .249 (9.27 x 8.13x 6.32) | CKN1073-NDt 6.99 5.60 4.43 | ETOIMD1ABE 
On-Off-On M Dt A 365 x 320 x .249 (9.27 x 8.13x6.32) | CKN1084-NDt 7.80 6.24 4.94 | ETO3MD1ABE -250 (6.35) E Series 
ay -177 (4.50) ET Series 
On-Mom M Dt A 365 x 320 x .249 (9.27 x 8.13x6.32) | CKN1085-NDt 7.80 6.24 4.94 | ETO8MD1ABE 462 (4.11) ET SMT 
On-On M Dt Ave 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) | CKN1065-NDT 7.09 5.68 4.50 | E101MD1AV2BE 
On-Off-On M Dt Ave 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) | CKN1078-ND 8.24 6.59 5.22 | E103MD1AV2BE 
SPDT | Mom-Off-Mom M Dt Ave 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) | CKN1079-ND 8.24 6.59 5.22 | E105MD1AV2BE ee : 
Termination Options 
3 On-On M Dt AV 320 x .200 x .350 (8.13 x5.08 x 8.89) | CKN1385-ND 7.55 6.05 4.79 | ETO{MD1AVBE 
On-Off-Mom M Dt Ave 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) | CKN1178-ND 8.24 6.59 5.22 | E107MD1AV2BE 
On-On M Df Ave 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) | CKN1179-ND 10.80 8.65 6.85 | E201MD1AV2BE eas) 
PPOT | on-Off-On M Dt Ave 500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) | CKN1180-ND 12.01 9.61 7.61 | £203MD1AV2BE lie. 
.030 (.76) 
Options (see diagrams) Dimensions Cut Tape 
Switching [Actu-| Bush-| Termi- Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel |C&K 
Fig. | Circuit Function ator | ing nation LxWxH Part No. ‘ 25 100 | Part No. Pricing Part No. 
Ultra Mini Toggles bow Seal 
spoT] — On-On m | D1 — — |.350 x .320 x .200 (8.89 x 8.13 x 5.08) |CKN9114CT-ND | 7.20 5.77 4.57 [CKN91/4TR-ND | 2593.08/600 | ETO1MD1SAPE Bal 130 8.30) 
spoT | On-Off-On | m | Dt — —_|.350 x .320 x .200 (8.89 x 8.13 x 5.08) |CKN9126CT-ND | 7.92 6.34 5.02 /CKN9126TR-ND | 2850.00/600 | ETO3MD1SAPE i bo (6.08) Typ 
4 | SPDT | Mom-Off-Mom| M | D1 — —_|.350 x .320 x .200 (8.89 x 8.13 x 5.08) |CKN9124CT-ND | 7.92 6.34 5.02 /CKN9124TR-ND | 2850.00/600 | ETOSMD1SAPE : F020 (.51) Typ. 
spoT) On-On =| M3¢| D1 | — — |.350x.320x.200(8.89x 8.13 x5.08)|CKNO469CT-NDw | 8.25 7.62 6.98 |CKN9469TR-NDv | 2741.04/600 | ETO1M3D1SAPE Nee TYE: 
SPDT | On-Off-On | M3¢| Dt — | 350 x .320 x .200 (8.89 x 8.13 x 5.08) |CKN9471CT-NDW | 9.03 8.34 7.64 | CKN9471TR-NDw | 2999.16/600 |ETO3M3D1SAPE 
spoT | On-On mM | D1 — | 350 x .320 x .200 (8.89 x 8.13 x 5.08) |CKN9470CT-NDW | 7.32 6.76 6.20 |CKN9470TR-NDv | 2026.80/500 |ETOi1MD1SA1BE 
© | spor | atom-ofMom | M | Dt — | 350 x .320 x .200 (8.89 x 8.13 x 5.08) |CKN9472CT-NDv | 8.10 7.48 6.86 |CKN9472TR-NDw | 2241.90/500 | ETOSMD1SA1BE 
spoT | — On-On M | None] —  |.340x.276x.215 (8.64x 7.01 x5.46)|CKN1783CT-ND | 6.45 5.96 5.46 |CKN1783TR-ND | 2143.80/600 |GT11MSABE 
6 | SPST} — Off-On M | None} — — |.340x 276 x.215 (8.64% 7.01 x5.46)|CKN9O49CT-ND | 6.85 5.91 4.75 |CKNQO49TR-ND | 2277.72/600 | GT12MSABE 
SPDT | On-Off-On | M | None} — — |.340x.276x.215 (8.64% 7.01 x5.46)|CKN2091CT-ND | 7.38 6.36 5.11 |CKN2091TR-ND | 2451.60/600 | GT13MSABE 
spoT | On-On M [None] — — |.340x 215x276 (8.64x5.46x7.01)|CKN1784CT-ND | 6.93 6.40 5.33 [CKN1784TR-ND | 767.52/200 |GT1iMSCBE 
7 | S°sT | oft-on M | None} — — |.340x 215x276 (8.64x5.46x7.01)|CKN9OS0CT-ND | 7.64 6.59 5.29 |CKNQOS0TR-ND | 940.40/200 | GT12MSCBE a eneeieg 
SPDT | On-Off-On | M | None} — — |.340x.215x.276 (8.64 x 5.46 x7.01)|CKN2092CT-ND | 818 7.05 5.67 |CKN2092TR-ND | 1006.80/200 | GT13MSCBE azil 
pDPOT| —On-On M | None} — — |.340x 215x276 (8.64x5.46x7.01)|CKN2089CT-ND | 9.43 8.13 6.54 |CKN2089TR-ND | 1161.20/200 | GT2iMSCBE 4k 
g | SPOT] On-0n M [None]  C — |.276x.177x.228 (7.01 x 4.50 x 5.79) |CKN1782-ND§ | 5.87 4.70 3.73 |— — |GTIIMCBE ‘bab (76 (ET Sertes) 
POT | —On-On M | None} C — |.276x 177 x .228 (7.01 x 4.50 x 5.79) | CKN2088-ND§ 790 632 5.01 |— — |GT21MCBE 
spoT | On-On M [None] A — |.276x .212x.273 (7.01 x 5.83 x 6.93) | CKN1780-ND§ 661 529 4.19 /— — |GT11MABE 
9 | SPST} — Off-On M | None} A — |.276x .212x.273 (7.01 x 5.38 x 6.93) | CKN9048-ND§ 7.04 564 4.46 |— — | GT12MABE m Epoxy 
pPoT | —On-On M | None} A — |.276x .212 x .273 (7.01 x 5.38 x 6.93) | CKN2087-ND§ 893 7415 5.66 |— — |GT21MABE iflz[s] “Seal 
4g | SPOT] Or-0n M [None] AV — |.297x 215 x .273 (7.54 x 5.46 x 6.93) | CKN1781-ND§ 661 529 419 /— — [@T11MAVBE 100 , | re neal) 
spoT | —On-On M | None} AV | .297x.215x.273 (7.54 x 5.46 x 6.98) | CKN2090-ND§ 756 6.05 4.79 |— — |GT13MAVBE (2.54) 
VY NEW! tULApproved §Bulk  ¢ Plastic, anti-static 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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= TycoElectronics Toggle Switches 


Authorized Distributor 


MT Series: 

Material Specifications: * Contacts: Gold flash over silver * Case Material: Thermoset 94V-0 * Terminals: Gold flash Environmental Specifications: * Opera- 
ting Temperature: -20°C ~ 80°C Typical Performance Characteristics: * Contact Rating: 6A @ 125VAC, 3A @ 250VAC, 4A @28VDC = Initial Contact 
Resistance: 20mQ maximum » Insulation Resistance: 1,000MQ minimum @ 500VDC minimum for 1 minute ¢ Dielectric Strength: 1,500VAC 

TT Series: 

Material Specifications: * Contacts: Gold over nickel * Case Material: Thermoplastic 94V-0 Environmental Specifications: * Operating Temperature: -30°C ~ 
85°C Typical Performance Characteristics: * Contact Rating: 0.4VA maximum @ 20VDC or peak AC » Initial Contact Resistance: 20mQ maximum » Insulation 
Resistance: 1,000MQ @ 500VDC minimum » Dielectric Strength: 1,000V RMS 

Gemini Series: 

Design Features: * Meets CSA Requirements * Toggle: Machined brass, heavy nickel plated * Bushing and Frame: Rigid one piece die cast, copper flashed, 
heavy nickel plated ¢ Fixed Contact: Welded construction, selective placement of precious metal * Movable Contact: “Captured” design eliminates possibility 
of displacement due to shock * Terminal Seal: Epoxy sealing of terminals is standard Material Specifications: * Contacts: Gold/Gold flash, Silver/Tin lead 
* Case Material: Thermoset 94V-0 * Terminal Seal: Epoxy Environmental Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Typical Performance 
Characteristics: « Contact Rating: Gold: 0.4VA @ 20VAC/DC; Silver: 2A @ 250VAC, 5A @ 125VAC * Initial Contact Resistance: 30mQ maximum » Insulation 
Resistance: 1,000MQ @ 500VDC » Dielectric Strength: 1,000V RMS 


Options (see diagrams) Dimensions 
Switching Termi- Inch (mm) Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Circuit Function Actuator | Bushing | nation LxWxH Part No. ‘] 25 100 | Part No. 
MT Green Series 

SPDT On-On A2 Bi 11 512 x 315 x .394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1297-ND NEW!| 6.20 5.00 4.30 )MTA106D 
SPDT On-On A2 Bi T2 512 x .315 x .394 (13.00 x 8.00 x 10.00) |450-1298-ND NEW!| 6.39 5.15 4.43 | MTA106DPC 
SPDT On-On A2 B1 T2 512 x 315 x .394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1469-ND 5.92 4.78 4.11 | MTA106DPC04 
SPDT On-Off-On A2 B1 11 512 x 315 x .394 (13.00 x 8.00 x 10.00) |450-1299-ND NEW!| 8.72 7.50 6.43 | MTA106E 
SPDT On-Off-On A2 Bi T2 512 x .315 x .394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1300-ND NEW!| 8.27 7.11 6.09 | MTA106EPC 
SPDT On-Off-On A2 B1 T2 512 x 315 x .394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1471-ND 7.63 615 5.29 | MTA106EPCO4 
SPDT On-Mom A2 B1 11 -512 x 315 x .394 (13.00 x 8.00 x 10.00) |450-1301-ND NEW!| 8.29 7.13 6.12 | MTA106F 
SPDT On-Mom A2 Bi 11 512 x .315 x .394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1472-ND 5.92 4.78 4.11 | MTA106F04 
SPDT | Mom-Off-Mom A2 Bi 11 512 x .315 x .394 (13.00 x 8.00 x 10.00) |450-1302-ND NEW!| 9.23 7.94 6.81 | MTA106G 
SPDT | Mom-Off-Mom A2 Bi 1 512 x 315 x .394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1473-ND 5.92 4.78 4.11 | MTA106G04 
SPDT | On-Off-Mom A2 Bi 11 512 x .315 x .394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1474-ND 6.92 4.78 4.11 | MTA106HO4 
DPDT On-On A2 Bi 11 -512 x .315 x .394 (13.00 x 8.00 x 10.00) |450-1304-ND NEW!| 8.35 7.18 6.16 | MTA206N 
DPDT On-On A2 B1 T2 512 x 512 x .394 (13.00 x 13.00 x 10.00) | 450-1305-ND NEW!| 10.97 9.44 8.09 | MTA206NPC 
DPDT On-On A2 B1 T2 512 x 512 x .394 (13.00 x 13.00 x 10.00) | 450-1476-ND 7.87 6.77 5.80 | MTA206NPC04 
DPDT On-Off-On A2 Bi 11 512 x 315 x .394 (13.00 x 8.00 x 10.00) |450-1306-ND NEW!| 11.20 9.63 8.26 | MTA206P 
DPDT On-Off-On A2 B1 ii) 512 x 512 x .394 (13.00 x 13.00 x 10.00) | 450-1477-ND 7.69 6.20 5.34 | MTA206P04 

1 SP3T On-On-On A2 B1 11 512 x 512 x .394 (13.00 x 13.00 x 10.00) | 450-1478-ND 10.32 8.87 7.61 | MTA206PA04 
DPDT On-Mom A2 Bi 1 512 x 512 x .394 (13.00 x 13.00 x 10.00) | 450-1663-ND 7.30 6.28 5.38 | MTA206R04 
3PDT On-On A2 Bi 11 512 x .701 x .394 (13.00 x 17.80 x 10.00) | 450-1479-ND 12.17 10.47 8.97 | MTA306D04 
DPDT On-On A2 B2 1 512 x 512 x .413 (13.00 x 13.00 x 10.49) |450-1310-ND NEW!/ 11.71 10.07 8.64 | MTE206N 
DPDT On-On A2 B2 171 512 x 512 x .413 (13.00 x 13.00 x 10.49) | 450-1481-ND 8.81 7.58 6.49 | MTE206N04 
SPDT On-On AS Bi 11 512 x 315 x .394 (13.00 x 8.00 x 10.00) |450-1311-ND NEW!| 10.20 8.78 7.52 | MTF106D 
SPDT On-On A3 B1 11 512 x .315 x .394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1482-ND 6.92 4.78 4.11 |MTF106D04 
SPDT On-On A4 B3 Aa) -512 x .315 x .354 (13.00 x 8.00 x 8.99) | 450-1313-ND NEW!| 9.75 8.38 7.19 |MTG106D 
SPDT On-On A4 B3 11 -512 x .315 x .354 (13.00 x 8.00 x 8.99) | 450-1484-ND 8.12 6.99 5.99 |MTG106D04 
DPDT On-On A4 B3 11 512 x 512 x .354 (13.00 x 13.00 x 8.99) | 450-1314-ND NEW!/ 14.14 12.16 10.42 )MTG206N 
DPDT On-On A4 B3 11 512 x 512 x .354 (13.00 x 13.00 x 8.99) | 450-1485-ND 10.32 8.87 7.61 | MTG206N04 
SPDT On-On AS Bi 11 512 x .315 x .433 (13.00 x 8.00 x 11.00) |450-1315-ND NEW!/ 11.74 10.10 8.66 | MTL106D 
SPDT On-On AS Bi 11 512 x .315 x .433 (13.00 x 8.00 x 11.00) | 450-1486-ND 11.31 9.73 8.34 | MTL106D04 
DPDT On-On AS Bi 11 512 x 512 x .433 (13.00 x 13.00 x 11.00) |450-1316-ND NEW!| 16.56 14.24 12.21 | MTL206N 
3PDT On-On AS Bi 11 512 x .701 x .532 (13.00 x 17.80 x 13.51) | 450-1317-ND NEW! 23.88 20.54 17.60 | MTL306D 
3PDT On-On AS Bi 171 512 x .701 x .532 (13.00 x 17.80 x 13.51) | 450-1488-ND 15.90 13.68 11.72 | MTL306D04 
SPDT On-On AGB B1 T2 512 x 315 x .394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1318-ND NEW!/ 10.20 8.78 7.52 | MTM106DPC 
SPDT On-On AG B1 T2 512 x .315 x .394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1489-ND 5.92 4.78 4.11 | MTM106DPC04 

TT Series, Tiny 

SPDT On-On AT B4 T2 320 x .206 x .348 (8.13 x 5.23 x 8.84) | 450-1385-ND 5.61 4.53 3.90 | TT11DGPC104 
SPDT On-Off-On AT B4 T2 320 x .206 x .348 (8.13 x 5.23 x 8.84) | 450-1387-ND 7.58 6.52 5.59 | TT11EGPC104 

1 | DPDT On-On AT B4 T2 363 x .320 x .348 (9.22 x 8.13 x 8.84) | 450-1347-ND 915 7.87 6.75 |TT21NGPC104 
SPDT On-On A3 Bi T2 320 x .206 x .348 (8.13 x 5.23 x 8.84) | 450-1382-ND 8.21 7.06 6.05 | TT11DGPC9T1/404 
SPDT On-Off-On A3 Bi T2 -320 x .206 x .348 (8.13 x 5.23 x 8.84) | 450-1383-ND 9.06 7.80 6.68 | TT11EGPC9T1/404 

2 SPDT On-On AS B4 T3 -320 x .206 x .559 (8.13 x 5.23 x 14.20) | 450-1386-ND 8.49 7.31 6.26 | TT11DGVRA104 
SPDT On-Off-On AS B4 13 -320 x .206 x .559 (8.13 x 5.23 x 14.20) | 450-1388-ND 10.15 8.73 7.48 | TT11EGVRA104 

Gemini Series 

SPDT On-On Al Bb T1 -500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1523-ND 3.81 3.08 2.65 |A101SYZQ04 
SPDT On-Off-On Al BS 11 -500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1527-ND 3.88 3.13 2.69 |A103SYZQ04 
SPDT | Mom-Off-Mom Al BS 11 -500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1531-ND 4.37 3.53 3.04 | A105SYZQ04 
SPDT On-On Al BS 1 -500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1522-ND»& 3.88 3.13 2.69 |A101SYZB04 
SPDT On-Off-On Al Bb 11 -500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1526-ND& 4.25 3.43 2.95 | A103SYZB04 

1 SPDT | Mom-Off-Mom Al B5 T1 -500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1530-NDo& 4.59 3.70 3.19 | A105SYZB04 
DPDT On-On Al BS 11 -500 x .450 x .358 (12.70 x 11.43 x 9.09) | 450-1533-ND 3.69 2.98 2.56 |A201SYZQ04 
DPDT On-Off-On Al BS 11 -500 x .450 x .358 (12.70 x 11.43 x 9.09) | 450-1534-ND 437 3.53 3.04 | A203SYZQ04 
DPDT | Mom-Off-Mom Al BS 11 -500 x .450 x .358 (12.70 x 11.43 x 9.09) | 450-1535-ND 471 3.80 3.27 |A205SYZQ04 
SP3T On-On-On Al BS 11 -500 x .450 x .358 (12.70 x 11.43 x 9.09) | 450-1536-ND 6.20 5.00 4.30 |A211SYZQ04 
SPDT On-On Al Bb T2 -500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1521-ND& 4.06 3.28 2.82 |A101SYCBO4 
SPDT On-Off-On Al Bb T2 -500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1525-ND»& 4.06 3.28 2.82 | A103SYCB04 

3 | SPDT On-On Al Bb T4 -500 x .265 x .500 (12.70 x 6.73 x 12.70) | 450-1520-ND& 3.88 3.13 2.69 |A101SYAB04 

* Gemini Series Gold Contacts 
Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Description Part No. il 25 50 Part No. 
Splashproof Boots 

1 Splashproof Half-Boot, 1/4-40 for TT, MTA and Gemini Series, Black 450-1637-ND 7.04 5.68 5.45 BT1440004 
Splashproof Half-Boot, 15/32-32 for MTG Series, Black 450-1497-ND 7.04 5.68 5.45 BT1532004 

9 Splashproof Full-Boot, 10-48 for TT Series, Black 450-1546-ND 6.11 4.93 4.73 |B1048004 
Splashproof Full-Boot, 15/32-32 for MTG and Gemini Series, Black 450-1548-ND 7.04 5.68 5.45 B1532004 


Actuator Options 
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Carling 
Technologies” 


Toggle Switches actuator Options 


Extra large bat 


© .236 
(6.0) 


T8 


689 


(17.50) 


15/32NS 


Contact Material Options 
Q: Moveable contact and terminals: copper alloy, silver plate; Rating: 5A 
@ 125VAC or 28VDC, 2A @ 250VAC 

Moveable contact and terminals: copper alloy with gold plate over 
nickel plate; Rating: 0.4VA maximum @ 20V maximum (AC/DC) 


Termination Options 


R: 


M6 


125 


[a 


500 —IL..050 


(12.70)” (1.27) 


Single Pole Shown 


Bushing Options 


Short Keyway 


Standard Keyway Non-Thread 
jon-Threa 


Thread 


uaa 280 


(7.1) 


4354 


lime 
48.0) 4 


Splash-proof 15/32 Thread Bushing 


1/4-40NS 15/32-32NS 
“AY N 


F 295 


4 (7.50) 


Switching Termi- | Contact | Digi-Key Price Each Carling Technologies 
Fig. Circuit Function Actuator | Bushing | nation | Material | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
Series 2M1 - Miniature 
SPDT On-On 1 Bi M1 Q 432-1143-ND® 3.38 = 2.60 1.82 | 2M1-SP1-T1-B1-M1QE 
SPDT On-Off-On 11 Bi M1 Q 432-1144-ND® 4.26 3.28 2.30 | 2M1-SP3-T1-B1-M1QE 
SPDT | Mom-Off-Mom 11 Bi M1 Q 432-1145-ND 452 348 2.44 |2M1-SP4-T1-B1-M1QE 
SPDT On-Off-Mom 11 Bi M1 Q 432-1146-ND® 452 348 2.44 |2M1-SP5-T1-B1-M1QE 
SPDT On-Mom 1 Bi M1 Q 432-1147-ND 4.03 3.10 2.17 | 2M1-SP2-T1-B1-M1QE 
DPDT On-On T1 Bi M1 Q 432-1148-ND 4.58 3.53 2.47 |2M1-DP1-T1-B1-M10E 
DPDT On-Off-On 11 Bi M1 Qa 432-1149-ND® 5.27 4.05 2.84 | 2M1-DP3-T1-B1-M1QE 
DPDT On-Mom 11 Bi M1 Q 432-1150-ND 5.27. 4.05 =. 2.84 | 2M1-DP2-T1-B1-M1QE 
3PDT On-On 11 Bi M1 Q 432-1151-ND® 9.78 7.53 5.27 |2M1-3P1-T1-B1-M1QE 
4PDT On-On 11 Bi M1 Q 432-1152-ND® 10.95 8.43 5.90 | 2M1-4P1-T1-B1-M1QE 
SPDT On-On T6 Bi M1 Q 432-1153-ND® 3.58 = 2.75 1.93 | 2M1-SP1-T6-B1-M1QE 
SPDT On-Off-On T6 Bi M1 Q 432-1154-ND 445 343 2.40 |2M1-SP3-T6-B1-M1QE 
SPDT On-Mom T6 Bi M1 Q 432-1155-ND® 4.26 3.28 2.30 | 2M1-SP2-T6-B1-M1QE 
1 DPDT On-On T6 Bi M1 Q 432-1156-ND® 484 3.73 2.61 |2M1-DP1-T6-B1-M10E 
SPDT On-On 18 Bo M1 Q 432-1157-ND 4.78 3.68 2.58 | 2M1-SP1-T8-BO-M1QE 
SPDT On-Off-On T8 BO M1 Q 432-1158-ND 5.59 4.30 3.01 | 2M1-SP3-T8-BO-M1QE 
SPDT On-Mom T8 Bo M1 Q 432-1159-ND 5.36 413 2.89 | 2M1-SP2-T8-BO-M1QE 
DPDT On-On T8 BO M1 Q 432-1160-ND 5.95 458 3.21 |2M1-DP1-T8-BO-M10E 
SPDT On-On 1 B9 M1 Q 432-1161-ND 3.58 = 2.75 1.93 | 2M1-SP1-T1-B9-M1QE 
SPDT On-Off-On 11 BO M1 Q 432-1162-ND 445 3.43 2.40 | 2M1-SP3-T1-B9-M1QE 
DPDT On-On T1 B9 M1 Q 432-1163-ND 484 3.73 2.61 |2M1-DP1-T1-B9-M1QE 
SPDT On-On 11 Bi M2 Q 432-1168-ND® 3.38 2.60 1.82 | 2M1-SP1-T1-B1-M2QE 
SPDT On-Off-On 11 Bi M2 Q 432-1169-ND® 4.26 3.28 2.30 | 2M1-SP3-T1-B1-M2QE 
SPDT On-Mom 11 Bi M2 Qa 432-1170-ND 4.03. 310 2.17 |2M1-SP2-T1-B1-M2QE 
DPDT On-On 1 Bi M2 Q 432-1171-ND® 458 3.53 2.47_| 2M1-DP1-T1-B1-M2QE 
DPDT On-Off-On T1 Bi M2 Q 432-1172-ND 5.27, 4.05 =. 2.84 | 2M1-DP3-T1-B1-M2QE 
DPDT On-Mom 1 Bi M2 Q 432-1173-ND 6.27. 4.05 2.84 | 2M1-DP2-T1-B1-M2QE 
SPDT On-On T2 B4 M6 R 432-1164-ND 3.77, 2.90 2.03 | 2M1-SP1-T2-B4-M6RE 
9 SPDT On-Off-On T2 B4 M6 R 432-1165-ND 4.62 3.55 2.49 |2M1-SP3-T2-B4-M6RE 
SPDT On-Mom T2 B4 M6 R 432-1166-ND® 442 340 2.38 |2M1-SP2-T2-B4-M6RE 
DPDT On-On T2 B4 M6 R 432-1167-ND 5.17 3.98 2.79 | 2M1-DP1-T2-B4-M6RE 
@ RoHS Compliant 


Pushbutton Switches 


Options 


Contact Material Options 


: Moveable contact & terminals: copper alloy, 
silver plate; Rating: 1A@ 125VAC or 28VDC 

: Moveable contact & terminals: copper alloy 
with gold plate over nickel plate; Rating 0.4VA 


maximum @ 20V maximum (AC/DC) 
G: Moveable contact & terminals: copper alloy, 
silver plate; Terminals: silver plate with outer 
Solder Eyelet layer in gold plating; Rating 1A@ 120VAC or 
28VDC 
Switching Termi- | Contact | Digi-Key Price Each Carling Technologies Bushing Options 
Fig. Circuit Function Bushing | nation | Material | Part No. 1 10 25 Part No. 
Series 381 — Sub-Miniature Pushbutton Switches B5 - (shown) B6 - Unthreaded B11 
1 SPDT Mom(N/C) BS M1 Q 432-1175-ND 9.59 7.38 5.17 |3S1-SP8-B5-M1QE 381 Series: Threaded shown 
2 SPDT | Mom(N/C) BG M6 R___/432-1179-ND. 959 7.38 5.17 [3S1-SP8-B6-MGRE 3 098 (250) with flat eae 
Series 3MN — Snap-Acting Miniature Pushbutton Switches —| + 3MIN Series: (3.00) 
2 SPDT Mom(N/C) B6 M6 G 432-1192-ND 11.15 8.58 6.01 | 3MN-SP7-P1-B6-M6GE © .118 (3.00) 
SPDT Mom(N/C) B6 M6 R 432-1193-ND 11.15 8.58 6.01_ | 3MN-SP7-P1-B6-M6RE — 381 Series: ” =a 
3 | SPOT | Mom(Nrc) BG M7 G )432-1194-ND 11.15 8.58 6.01 | 3MN-SP7-P1-B6-M7GE 336 (6.00). 4-40 NS Ee Ba) 
SPDT Mom(N/C) B6 M7 R 432-1195-ND 11.15 8.58 6.01_ | 3MN-SP7-P1-B6-M7RE * 3MN Series: ei t 
4 DPDT Mom(N/C) =— M1 G 432-1188-ND 16.54 12.73 8.91 | 3MN-DP7-AP2/22-M1GE -177 (4.50) {] 
DpoT | Mom(N/C) = Mt R__[432-1189-ND 16.54 12.73 8.91 _| 3MN-DP7-AP2/22-M1RE 
Pu sh button RoHS Cap Cap Diameter | Cap Height - Dim. A) Plunger Diameter | Digi-Key Pricing Carling Technologies 
® Color Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 100 ‘| Part No. 
i Series 3S1 
Switch 4 White -291 (7.4) -138 (3.5) .098 (2.5) 432-1221-ND 42 5.69 15.60 |3S1-C21 
A = A Series 3MN 
ccessories White 582 (0.7) 195 (45) T18 (8.0) 432-1227-ND a 5.69 15.60] SMIN-C2t 
Y Red -382 (9.7) -193 (4.9) 118 (3.0) 432-1229-ND 42 5.69 15.60 | 3MN-C23 
a NEW! Power Switch | Digi-Key Price Each E-Switch 
42> EeSWITCH’ T | S it h Fig. | Circuit | Functions | Terminals | Current (A) | Part No. i 10 100 | Part No. 
wv SPDT | Mom-Off-Mom | .250 QC 20 £G4814-ND 2.82 2.52 2.17 |ST14DD00 
ogg e wi c es SPST On-Off Screw 20 £G4815-ND 271 2.42 2.09 |ST161D00 
1 SPDT On-On Screw 20 £G4816-ND 2.88 2.57 2.22 |ST163D00 
SPST Off-Mom Screw 20 £G4817-ND 2.82 2.52 2.17 |ST164D00 
SPDT On-Off-On Screw 20 £G4818-ND 3.05 2.72 2.35 _|ST165D00 
SPDT | Mom-Off-Mom | Screw 20 EG4819-ND 2.93 2.62 2.26 |ST16DD00 
ST2 Series 
DPST On-Off -250 QC 20 £G4820-ND 4.06 3.63 3.13 |ST242D00 
DPDT On-On .250 QC 20 £G4821-ND 4.51 4.03 3.48 |ST246D00 
DPST Off-Mom -250 QC 20 £G4822-ND 4.52 4.04 3.48 |ST24ED00 
DPDT On-Off-On .250 QC 20 £G4823-ND 4.51 4.03 3.48 |ST24GD00 
2 DPDT | Mom-Off-Mom | .250 QC 20 EG4824-ND 4.68 4.18 3.61 |ST24KD00 
DPST On-Off Screw 20 EG4825-ND 4.23 3.78 3.26 |ST262D00 
= i i 7 DPDT On-On Screw 20 £G4826-ND 4.51 4.03 3.48 |ST266D00 
Switch | Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Circuit Functi Terminal t (A) | Part No. 1 10 400 | Part No. DPST Off-Mom Screw 20 £G4827-ND 4.68 4.18 3.61 |ST26ED00 
lo Circus [paerunetions jes |{Letminals) secure ees oF , babs ppot | On-On Screw 20 ‘| EG4828-ND 451 403 3.48 |ST26GD00 
DPDT_| Mom-Off-M S 20 EG4829-ND 4.68 4.18 3.61 |ST26KD00 
SPST] ono ] 25000] 20 | EG4810-NO 248222 191 |ST141000 omewom sere a 
4 | SPOT On-On 250 OC 20, /EG4811-ND 271 242 2.09 |$T143D00 3PST On-Off 250 OC 24 ‘7 EG4830-ND 1021 9.12 7.86 |ST34REOO 
SPST Off-Mom .250 QC 20 £G4812-ND 271 2.42 2.09 |ST144D00 3 | 3PDT On-On .250 QC 24 £G4831-ND 11.28 = 10.07 8.68 |ST34SE00 
SPDT On-Off-On .250 QC 20 EG4813-ND 2.71 2.42 2.09 |ST145D00 3PDT On-Off-On .250 QC 24 £G4832-ND 11.28 10.07 8.68 |ST34TEOO 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2188 (usz010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Actuators 
Note: All switches come complete with mounting hardware. T1 — Standard 


; : : ; ; iad Venice Rant Contact Material: 
Rigy = Vertical aa ri Right "a ier Q (Silver): Fixed terminal and moving contact: 


Silver plated over copper alloy Contact Rating: 5A 
@120VAC or 28VDC; 2A @ 250VAC 

R (Gold): Fixed terminal and moving contact: Copper 
alloy with gold plate over nickel plate Contact Rating: 


0.4VA maximum at 20VAC or DC maximum 


(> &+switcH: Toggle Switches 


Switching Options (see diagrams) Contact Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each E-Switch = i 
Fig. | Circuit Function Actuator | Bushing | Termination | Material LxWxH Part No. 1 10 100 | PartNo. Ta ended Bat e-—Elattoned 
100 Series — Miniature Toggle Switches (Metal Bushing) m) 200 
SPDT On-On TH BI M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) ]EG2350-ND 276 247 2.13] 100SPTTIBIM1QEH pees 7 ene (6.08) 
SPDT On-On 1 Bt M1 R 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2351-ND 3.00 2.68 2.31] 100SP1T1B1M1REH aaa es PEN Re 
SPDT On-On 1 Bt M2 Q 500 x 270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2352-ND 2.76 247 2.13) 100SP1T1B1M2QEH (16.26) 484 
SPDT On-On 1 Bt M2 R 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2353-ND 3.00 2.68 2.31] 100SP1T1B1M2REH (12.30) 
SPDT On-On 1 Bt M5 R 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2354-ND 3.58 3.20 2.76 | 100SP1T1B1M51REH : 
SPDT On-On TH Ba M2 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) |EG2355-ND 2.65. 2.37 2.04] 100SP1T1B4M2QE = 
SPDT On-On a B6 M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2357-ND 3.16 2.83 2.44] 100SP1T1B6M1QEH 
SPDT On-On 1 Bo M1 Q 500 x 270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2358-ND 3.29 2.94 2.54] 100SP1T1B9M1QEH 
SPDT On-On T2 Bt M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2359-ND 2.76 2.47 2.413) 100SP1T2B1M1QEH T8—Large Bat g 249 
SPDT On-On 12 B3 M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2360-ND. 2.76 2.47 _2.13|100SP1T2B3M1QEH 
SPDT On-On T2 B3 M2 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) |EG2361-ND 2.76 2.47 2.13] 100SP1T2B3M2QEH 
SPDT On-On 4 Bt M1 Q 500 x 270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2367-ND 2.90 2.59 2.23] 100SP1T4B1M1QEH 15/32-32NS_L[ 
SPDT On-On T6 B11 M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2368-ND 3.77 3.37 2.90] 100SP1T6B11M1QEH Keyway-[ 3] 4 (11.38) 
SPDT On-On T6 B11 M1 R 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2369-ND 4.01 3.58 3.09] 100SP1T6B11M1REH “080 (0.51) 
SPDT On-On T6 B11 M2 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) _|EG2370-ND 3.77 3.37 2.90|100SP1T6B11M2QEH 
SPDT On-On 78 BIS Mi Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) |EG2372-ND 410 3.66 3.16| 100SPTTSB13M10EH 
SPDT | On-Mom 1 Bt M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2373-ND 2.96 2.65 2.28] 100SP2T1B1M1QEH 
SPDT | On-Mom T6 B11 M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2374-ND 3.97 3.54 3.05] 100SP2T6B11M10EH 
SPDT | On-Off-On a Bt M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) |EG2375-ND 310 2.77 2.39) 100SP3T1B1M1QEH BS 
SPDT | _On-Off-On i Bt M1 R 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) |EG2376-ND 3.34 2.99  2.58|100SP3T1B1M1REH Bd (Unthreaded) 
SPDT | On-Off-On TH BI M2 Q 500 x 270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) |EG2377-ND 340 277 2.39] 100SP3T1B1M2QEH 
SPDT | On-Off-On 1 Bg M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2380-ND 3.64 3.25 2.80] 100SP3T1B9M1QEH —s 
SPDT | On-Off-On T4 BI Mt a 500 x 270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) |EG2385-ND 3.24 2.90 2.50/100SP3T4B1M1QEH =. wagons [7] - 
SPDT | On-Off-On T6 B11 M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) |EG2386-ND 441 3.67 3.17] 100SP3T6B11M1QEH e = 710) 
SPDT |__On-Off-On 18 B13 M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) |EG2387-ND 4.45 3.97 _3.42|100SP3T8B13M1QEH - 
SPDT |Mom-Off-Mom| 11 Bt Mi Q 500 x 270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) |EG2388-ND 3.52 3.14 2.71] 100SP4T1B1M1QEH in} 
SPDT |Mom-Off-Mom] 11 Bt M2 Q 500 x 270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2389-ND 3.52 314 2.71] 100SP4T1B1M2QEH 
SPDT |Mom-Off-Mom] 11 Bg M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2390-ND 4.05 3.62 3.12] 100SP4T1B9M1QEH 
SPDT |Mom-Off-Mom| 16 B11 M2 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2392-ND 452 4.04 3.48] 100SP4T6B11M2QEH 
SPDT |Mom-Off-Mom| 6 B12 VS5 R 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG4563-ND 6.32 5.65 4.87 |100SP4T6B12VS5REH ats f 
SPDT | On-Off-Mom [~ T1 Bt M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) |EG2393-ND 3.72 3.33 2.87/ 100SP5T1B1M1QEH tel ees 14-40NS 
SPDT | On-Off-Mom | 11 Bt M2 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2394-ND 3.71 3.31 2.85] 100SP5T1B1M2QEH (8.00) can 
DPDT | —On-On 1 Bt M1 Q = | 500 x..450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) |EG2398-ND 3.69 3.30 2.84) 100DP1T1B1M1QEH 0407! =.020 co 
DPDT On-On 1 BI Mt R 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) |EG2399-ND 4.07 3.64 3.13] 100DP1T1B1M1REH (02) LL Uos1) | oa)’ O Rent 
4 | OPOT| —_On-On it Bt M2 Q__| 500 x.450 x 350 (12.7x 11.43 x 8.89) |EG2400-ND 3.69 3.30 2.84| 100DP1T1B1M2QEH ° 
DPDT | On-On T1 Bt M2 R | .500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) |EG2401-ND 4.07 3.64 3.13] 100DP1T1B1M2REH 
DPDT | —On-On T2 B3 M1 Q | 500x450 x 350 (12.7 x 11.43 x 8.89) |EG2403-ND 3.69 3.30 2.84) 100DP1T2B3M1QEH 
DPDT | —On-On 14 Bt M1 Q = | 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) |EG2407-ND 514 459 3.95] 100DP1T4B1M1QEH Bil B13 — Large Threaded 
DPDT | —On-On T6 B11 M1 Q = | 500 x .450 x 350 (12.7 x 11.43 x 8.89) |EG2408-ND 470 4.20 3.62) 100DP1T6B11M1QEH B12 (Unthreaded) 
DPDT | _On-On T6 B11 M1 R__| .500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) |EG2409-ND 5.08 4.53 _3.91|100DP1T6B11M1REH FD. siakons!l sensaons i] 
DPDT | On-On T8 BIS Mi Q | 500x450 x 350 (12.7x 11.43 x 8.89) |EG2410-ND 5.03 4.50 3.88] 100DP1T8B13M10EH or ‘ Sake 
DPDT | On-Mom 1 Bt M1 Q = | 500x450 x 350 (12.7 x 11.43 x 8.89) |EG2411-ND 3.90 3.48 3.00) 100DP2T1B1M1QEH (7.55) KEYWAY == (11.38) 
DPDT | On-Mom T6 B11 M1 Q = | 500 x .450 x 350 (12.7 x 11.43 x 8.89) |EG2412-ND 4.88 4.35 3.75] 100DP2T6B11M1QEH i _ =I 
DPDT | On-Off-On a Bt M1 Q | 500 x.450 x 350 (12.7x 11.43 x 8.89) |EG2413-ND 431 3.85 3.32) 100DP3T1B1M1QEH ( at 020 
DPOT | _On-Off-On ia Bt M2 Q__ | 500 x.450 x 350 (12.7 x 11.43 x 8.89) |EG2414-ND 4.31 3.85 _3.32|100DP3T1B1M2QEH ‘ (0.51) 
DPDT | _On-Off-On T Bo M1 Q | 500x450 x 350 (12.7 x 11.43 x 8.89) |EG2415-ND 484 433 3.73] 100DP3T1B9M1QEH 
DPDT | On-Off-On 14 Bt M1 Q | 500 x .450 x 350 (12.7 x 11.43 x 8.89) |EG2417-ND 4.45 3.97 3.42) 100DP3T4B1M1QEH . . . 
ppot | on-of-On | 18 | B13 Mt a | 00x 450x 350(127% 1143x889) [EGo41eND | S66 505 435|t00DPaTseiamiaeH | 1ermination Options 
DPDT |Mom-Off-Mom] 11 Bt M1 Q = | 500x450 x 350 (12.7x 11.43 x 8.89) |EG2419-ND 459 410 3.53) 100DP4T1B1M10EH 
DPDT |Mom-Off-Mom| 6 B11 M1 Q__ | 500 x.450 x .350 (12.7x 11.43 x 8.89) |EG2420-ND 5.59 5.00 _4.31| 100DP4T6B11M1QEH M1 — Eyelet Terminal | M2—PC Mount 
DPDT | On-Off-Mom [~ Tt BI M1 QQ | 500x450 x 350 (12.7 x 11.43 x 8.89) |EG2421-ND 472 4.22 3.64] 100DP5T1B1M1QEH 
3PDT On-On 1 Bt M1 Q | 500 x 650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) |EG2424-ND 7.58 6.76 5.83) 1003P1T1B1M1QEH 
3PDT On-On aa Bt M2 Q | 500 x 650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) |EG2425-ND 7.58 6.76 5.83) 1003P1T1B1M2QEH ~ 
3PDT | On-Off-On 1 Bt M1 Q | 500 x 650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) |EG2426-ND 8.06 7.20 6.20) 1003P3T1B1M1QEH 0781) 
3PDT |Mom-Off-Mom| Tt Bt M1 Q__| 500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) |EG2427-ND 8.14 7.33 6.24|1003P4T1B1M1QEH (1.98), My] 
4PDT On-On TH Bt M1 Q | 500x850 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) |[EG2428-ND [10.75 9.59 8.27/1004P1T1B1M1QEH dq 
4PDT | On-Off-On WW Bt M1 Q | 500x850 x .475 (12.7 x 21.59 x 12.06) |EG2429-ND | 11.51 10.27 8.85) 1004P3T1B1M1QEH .080__] 
4PDT |Mom-Off-Mom] 11 Bt M1 Q | 500x850 x .475 (12.7 x 21.59 x 12.06) |EG2430-ND | 12.20 10.89 9.39) 1004P4T1B1M1QEH (2.03) 
DPDT | —On-On T2 B4 vs2 R | .500 x 500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2406-ND 510 4.56 3.93] 100DP1T2B4VS2RE THK .030 (0.76) 
DPDT | _On-Off-On T2 B4 vs2 R__| .500 x 500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) |EG2416-ND 572 5.11 _4.41| 100DP3T2B4VS2RE 
SPDT On-On T2 B4 VS2 Q 500 x 500 x .270 (12.7 x 12.7 x6.86) |EG2365-ND 3.65 3.26 2.81/ 100SP1T2B4VS2QE 
SPDT On-On T2 B4 vs2 R 500 x 500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) |EG2366-ND 3.88 3.46 2.99] 100SP1T2B4VS2RE M5 — Wirewrap 
SPDT | On-Off-On T2 B4 vs2 Q 500 x 500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) |EG2383-ND 3.98 3.55 3.06] 100SP3T2B4VS20E ‘Terinifial 
SPDT | On-Off-On T2 B4 vs2 R 500 x 500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) |EG2384-ND 4.21 3.76 3.24] 100SP3T2B4VS2RE 
SPDT | _On-Off-On 1 B4 vs2 R 500 x 500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) _|EG2379-ND 4.21 3.76 _3.24| 100SP3T1B4VS2RE 
SPDT |Mom-Off-Mom | T2 Ba M6 R 500 x 500 x .270 (12.7x 12.7 x 6.86) |EG2391-ND 458 4.09 3.52| 100SP4T2B4M6RE ee Epoxy Seal 
SPDT | On-Off-Mom | 12 B4 M6 R 500 x 500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) |EG2395-ND 477 4.26 3.68] 100SP5T2B4M6RE reas 
DPDT | On-On T2 B4 M6 Q = | 500x500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) |EG2404-ND 476 4.25 3.66] 100DP1T2B4M6QE : +}|-.050 
DPDT | —On-On T2 B4 M6 R— | .500 x 500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2405-ND 514 4.59 3.96] 100DP1T2B4M6RE j 127 
SPDT On-On 1 B4 M6 R__| .500 x 500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) |EG2356-ND 3.84 3.44 2.96 | 100SP1T1B4M6RE 5007 
SPDT On-On T2 Ba M6 Q 500 x 500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) |EG2362-ND 3.61 3.23 2.78/ 100SP1T2B4M6QE (6.86) (7.31) 12-7) 
SPDT On-On T2 B4 M6 R 500 x 500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2363-ND 3.84 3.44 2.96] 100SP1T2B4M6RE 
2 | SPDT On-On T6 B12 M6 R 500 x 500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | £G2371-ND 482 4.30 3.71] 100SP1T6B12M6RE 
SPDT | On-Off-On a B4 M6 R 500 x 500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) |EG2378-ND 418 3.73 3.22] 100SP3T1B4M6RE 
SPDT | _On-Off-On T2 B4 M6 R 500 x 500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) _|EG2381-ND 418 3.73 3.22|100SP3T2B4M6RE M7 — SPDT 
SPDT On-On T2 Ba M7 R 500 x 500 x .270 (12.7x 12.7 x6.86) |EG2364-ND 412 3.68 3.17/100SP1T2B4M7RE y 
3 | SPDT | On-Off-On T2 B4 M7 R 500 x 500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) |EG2382-ND 4.45 3.97 3.43] 100SP3T2B4M7RE 9.105 (2.67) 
SPDT | On-Off-Mom | 12 B4 M7 R 500 x 500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) _|EG2396-ND 5.05 4.51 3.89 | 100SP5T2B4M7RE 
100A Series — Process-Sealed Miniature Toggle Switches (Plastic Bushing) i 
SPDT On-On TH Ba M2 R | .504x 272 x 453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2432-ND 3.87 3.46 2.98] 100AWSP1T1B4M2RE eer ate 
SPDT On-On T2 B4 vs2 R | 504 x .272 x 453 (12.8 x 6.91 x 11.51) |EG2436-ND 5.00 4.46 3.85] 100AWSP1T2B4VS2RE 270" 288157) (3.81) 
1] SPDT | On-Off-On TH B4 M2 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) |EG2437-ND 4.23 3.78 3.26 | 100AWSP3T1B4M2RE (6.86) (7.31) 
SPDT |Mom-Off-Mom| 11 B4 M2 R | .504 x .272 x 453 (12.8 x 6.91 x 11.51) |EG2439-ND 474 4.24 3.65] 100AWSPATIBAM2RE | [V5 vertical with | vss — 
DPDT | _On-On 1 B4 M2 R__| .504 x .453 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) |EG2443-ND 4.48 4.00 3.45 | 100AWDP1T1B4M2RE Bracket Vecicarwlnibraeeee 
> | SPOT On-On TH Ba M6 R | 504x272 x 453 (12.8x 6.91 x 11.51) |EG2433-ND 5.17 4.62 3.98] 100AWSP1T1B4M6RE 
SPDT On-On T2 B4 M6 R___| 504 x .272 x 453 (12.8 x 6.91 x 11.51) |EG2434-ND 5.17 4.62 _3.98| 100AWSP1T2B4M6RE : 270t—, 
SPDT On-On T2 Ba M7 R | .504x.272 x 453 (12.8x 6.91 x 11.51) |EG2435-ND 551 4.92 4.24] 100AWSP1T2B4M7RE : (6.86) 
SPDT |Mom-Off-Mom| 2 B4 M7 R | .504 x .272 x 453 (12.8 x 6.91 x 11.51) |EG2441-ND 6.38 5.69 4.91] 100AWSP4T2B4M7RE : ane 
3 | SPDT | On-Off-Mom ) 12 B4 M7 R | 504 x .272 x 453 (12.8 x 6.91 x 11.51) |EG2442-ND 6.53 5.83 5.02) 100AWSP5T2B4M7RE 
SPDT | On-Off-On T2 B4 M7 R | 504 x .272 x 453 (12.8 x 6.91 x 11.51) |EG2438-ND 5.87 5.24 4.52] 100AWSP3T2B4M7RE 
DPDT | _On-On T2 B4 M7 R__| 504 x 453 x 453 (12.8 x 6.91 x 11.51) |EG2444-ND 6.24 5.57 4.80 | 100AWDP1T2B4M7RE oot 
DPDT [_On-Off-On T2 Ba M7 R__ | 504x453 x 453 (12.8 x 6.91 x 11.51) [EG2445-ND 6.53 5.83 _5.03| 100AWDP3T2B4M7RE . 
Caps for 100 Series 
Vinyl Toggle Cap, White, for T1 Actuators EG2470-ND 35 32 -28 | T1001 WHTTOGGLECAP 
Vinyl Toggle Cap, Black, for T1 Actuators EG2471-ND 35.32 -28 | T1002BLKTOGGLECAP. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2189 


Actuators Bushings 


(> E-*SWITCH’ Toggle Switches 


T1 9100.) 
Fig. 1 — Vertical Fig. 2 — Horizontal Fig. 3 — Vertical Note: All switches come complete with mounting hardware. (2.54) 7.400 
Right Angle Right Angle 4 (10.16) 
Contact Material: 
(Silver): Fixed terminal and moving contact: Silver plated 
Q over copper alloy. Contact Rating: 5A @ 28VAC or VDC; 2A @ B2 (Unthreaded) 
250VAC 10-48 UNS 
(Gold): Fixed terminal and moving contact: Copper alloy with ~ T -220 
R gold plate over nickel plate. Contact Rating: 0.4VA maximum at 7 (5.59) 
20VAC or DC maximum 
Switching Options (see diagrams) Contact Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each E-Switch Termination 
Fig. | Circuit Function Actuator | Bushing | Termination | Material LxWxH Part No. i 10 100 | PartNo. x 
200 Series — Subminiature Toggle Switches Options 
SPDT On-On 11 BI M1 Q 320 x .240 x 340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2446-ND 2.79 2.50 2.15 |200MSP1T1B1M1QEH 
SPDT On-On 11 BI M2 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2447-ND 2.79 2.50 2.15 | 200MSP1T1B1M2QEH M1 — Eyelet Terminal 
SPDT On-Off-On 11 BI M1 Q 320 x .240 x 340 (8.13 x 6.10 x 8.64) / EG2450-ND 3.76 3.36 2.89 | 200MSP3T1B1M1QEH pas 
SPDT On-Off-On 11 BI M2 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2451-ND 3.76 3.36 2.89 | 200MSP3T1B1M2QEH 078 LS F156 
1 |_SPDT | Mom-Off-Mom i BI M1 Q 320 x .240 x 340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2453-ND 3.93 3.51 3.03 | 200MSP4T1B1M1QEH (1.98), 1U} _,(3.96) 
SPDT | On-Off-Mom 11 BI M1 Q 320 x .240 x 340 (8.13 x 6.10 x 8.64) / EG2454-ND 3.93 3.51 3.03 | 200MSP5T1B1M1QEH LL 047 
DPDT On-On 11 BI M1 Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) / EG2455-ND 3.93 3.51 3.03 | 200MDP1T1B1M1QEH 080 | (4.19) 
DPDT On-On 11 BI M2 Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) / EG2456-ND 3.93 3.51 3.03 | 200MDP1T1B1M2QEH (2.03) 
DPDT On-Off-On 1 BI M1 Q 320 x .360 x 340 (8.13 x 9.14 x 8.64) | EG2458-ND 4.62 4.13 3.56_| 200MDP3T1B1M1QEH THK .030 (0.76) 
SPDT On-Off-On T2 B2 M6 R 320 x .240 x 340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2452-ND 5.01 4.47 3.86 | 200MSP3T2B2M6RE 
2 | SPDT On-On T2 B2 M6 R 320 x .240 x 340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2448-ND 4.04 3.61 3.11. | 200MSP1T2B2M6RE 
DPDT On-On T2 B2 M6 R 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) | EG2457-ND 5.40 4.82 415 |200MDP1T2B2M6RE 
3 | SPDT On-On T2 B2 M7 R 320 x .240 x 340 (8.13 x 6.10 x 8.64) [EG2449-ND 4.47 3.99 3.44 [200MSP1T2B2M7RE 
200A Series — Process-Sealed Subminiature Toggle Switches 
SPDT On-On 11 Al M2 R 320 x .200 x 527 (8.13 x 5.08 x 13.39) ]EG2459-ND 4.24 3.79 3.27 | 200AWMSP1T1A1M2RE 
SPDT On-Mom 11 AI M2 R .320 x .200 x 527 (8.13 x 5.08 x 13.39) /EG2461-ND 4.38 3.91 3.37 | 200AWMSP2T1A1M2RE 
1 | SPDT On-Off-On 11 AI M2 R 320 x .200 x 527 (8.13 x 5.08 x 13.39) | EG2463-ND 4.24 3.79 3.27 | 200AWMSP3T1A1M2RE 
DPDT On-On 11 A M2 R 320 x .360 x 527 (8.13 x 9.14.x 13.39) /EG2465-ND 5.65 5.04 4.35 | 200AWMDP1T1A1M2RE 
DPDT On-Off-On 11 AI M2 R 320 x .360 x 527 (8.13 x 9.14 x 13.39) [| EG2467-ND 6.54 5.84 5.04 | 200AWMDP3T1A1M2RE 
SPDT On-On T2 AI M6 R 320 x .200 x 527 (8.13 x 5.08 x 13.39) | EG2460-ND 5.49 4.90 4.23 | 200AWMSP1T2A1M6RE 
| SPOT On-Off-On T2 AI M6 R .320 x .200 x 527 (8.13 x 5.08 x 13.39) | EG2464-ND 5.49 4.90 4.23 | 200AWMSP3T2A1M6RE 
DPDT On-On 72 AI M6 R .320 x .360 x 527 (8.13 x 9.14. x 13.39) /EG2466-ND 6.96 6.22 5.36 | 200AWMDP1T2A1M6RE 
DPDT On-Off-On T2 AI M6 R 320 x .360 x 527 (8.13 x 9.14 x 13.39) [| EG2468-ND 7.86 7.02 6.05 | 200AWMDP3T2A1M6RE 


PII<i< Process Sealed Miniature Toggle Switches i@Reel 


SwitcrHes 


M2T Series: Interior bushing is sealed with O-ring which surrounds the actuator. Bushing and top of the housing are one molded piece, achieving the exterior seal. Ultrasonic welding is used to seal the bushing unit to the base. Terminals are epoxy 
sealed for safeguarding the switch at the base. Features: « Electrical Capacity: Logic Level (code G): 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum. Dielectric Strength: 1,000VAC minimum between contacts; 1,500VAC minimum between contacts and 
case. * Mechanical Life: 100,000 operations minimum « Electrical Life: 50,000 operations minimum for gold * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 

B Series: Sealed body construction permits switches to be subjected to time- and money-saving automated soldering techniques. Can be safely cleaned of flux without fear of compromising operating characteristics. Features: * Electrical Capacity: 
Logic Level: 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum « Dielectric Strength: SOOVAC minimum ¢ Mechanical Life: 100,000 operations minimum for On-On and On-Off-On * Electrical Life: 50,000 operations minimum * Operating Temperature 
Range: -30°C ~ 85°C 

G3T Series: Ultra-miniature size allows high density mounting, and extremely light weight of 0.6 gram makes these switches ideal for handheld equipment. Combination of design features achieves total seal and allows automated processing 
techniques, including flux cleaning procedures: one-piece bushing and housing, rubber seals surrounding actuator and base, epoxy at joint of case and base, and molded-in, epoxy sealed terminals. Features: * Electrical Capacity: Logic Level: 0.4VA 
maximum @ 28V AC/DC maximum ° Dielectric Strength: S0OVAC minimum * Mechanical Life: 50,000 operations minimum « Electrical Life: 50,000 operations minimum »* Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 


185 (4.7) 


Fig. 8 
150.335 
-106 } (8.0) : ; : 7 (3.8) (8-5) 
(2.7) f . x 
394 
(10.0) 
-100 (2.54) 
Switching Digi-Key Price Each NKK Switching | Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Circuit Function Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. | Circuit Function Part No. 1 25 100 | Part No. 
Washable Mini Toggle Switches 4 SPDT On-On 360-1751-ND 4.87 3.05 2.79 _|B12JH-RO 
SPDT On-On 360-1877-ND 5.30 3.53 3.17 |M2T12S4A5G30-RO SPDT On-Off-On 360-1753-ND 4.95 3.15 2.88 |B13JH-RO 
1 SPDT Mom-Off-Mom | 360-1882-ND 6.40 4.26 3.82 |M2T18S4A5G30-RO SPDT On-Mom 360-1754-ND 5.06 3.22 2.95 |B15JH-RO 
SPDT On-On 360-1879-ND 5.30 3.53 3.17 | M2T12SA5G30-RO 5 DPDT On-On 360-1755-ND 5.98 3.98 3.57. |B22JH-RO 
SPDT On-Off-On___|360-1880-ND* 5.77 3.85 __-3.45_| M2T13S4A5G30-RO DPDT on-off-On | 360-1756-ND 634. 423 3.79 | B23JH-RO 
SPOT On-On 360-1878-ND 5.56. 3.71 3.32 [M2T12S4A5G40-RO 3-1 spoT GOR Eee 4873.05 2.791 B12V-RO 
2 SPDT On-Off-On 360-1881-ND 6.03 4.02 3.60 |M2T13S4A5G40-RO W: ial 7 - 
fashable Ultra Mini SMT Toggle Switches 
SPDT Mom-Off-Mom |360-1883-ND 6.40 4.43 3.92 |M2T18S4A5G40-RO 
ered ‘ SPDT On-On 360-1774-ND 5.20. 346 310 |G3T12AP-RO 
DPDT On-On 360-1884-ND 8.40 5.95 5.25 _|M2T22S4A5G40-RO 
SPDT On-On 360-1180-ND 5.01 3.19 2.92 |M2T12SA5G03 7 SPDT On-Off-On 360-1778-ND 5.56 3.71 3.32 | G3T13AP-RO 
3 | SPOT On-Off-On —_|360-1181-ND 5.20 346 3.10 |M2T13SA5G03 DPOT On-On 360-1779-ND 6.65 _ 461 4.07 _| G3T22AP-RO 
SPDT Mom-Off-Mom /360-1182-ND 5.82 3.88 3.48 | M2T18SA5G03 Actual Length .248” * Actual Length .500” 
DPDT On-On 360-1183-ND 7.05 4.80 4.32 | M2T22SA5G03 
Washable Sub-Mini Antistatic Toggle Switches Cut Tape T&R 
SPDT On-On 360-1012-ND 4.29 2.67 2.42 |B12AP Cir- | Switching | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |NKK 
SPOT On-Off-On | 360-1013-ND 431 2.78 = 2.47 | BISAP Fig. | cuit | Function |Part No. 125 100 | Part No. 500 _| Part No. 
4 SPDT On-Mom 360-1014-ND 4.42 2.85 2.53 | B15AP = 5 
DPDT On-On 360-1015-ND 5.18 3.36 3.08 | B22AP Washable Ultra-Miniature SMT Toggle Switch 
DPDT On-Off-On 360-1016-ND 5.36 3.57 3.20 | B23AP. 8 SPDT] On-On |360-1773-1-ND 6.36 5.09 4.03 ]360-1773-2-ND 1484.00 |G3T12AH-R-RO 
SPDT On-On 360-2108-NDO 4.54 2.84 2.60 | B12JB-RO SPDT | On-Off-On | 360-1775-1-ND 6.78 5.43 4.30 |360-1775-2-ND 1582.00 _|G3T13AH-R-RO 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2190 (uszo010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


MNI<i< Miniature Toggle Switches a 


SWITCHES Toggle Sample Kit 


Kit includes 1 each of switches denoted. Also includes plastic 
storage case, bin storage guide and hardware. 


M Series: Over 350,000 different configurations possible, with the most popular listed here. Epoxy sealed terminals, high torque bushings, anti- 
jamming levers. Available as PCB mount or solder lug terminal for ease of wiring. * Dielectric strength: 1,500VAC minimum * Mechanical 
Life: 100,000 operations minimum, 50,000 operations minimum for flat and locking lever ¢ Electrical Life: 25,000 operations minimum »* Operating 
Temperature: -30°C ~ 85°C ¢ Angle of Throw: 25° * Standard Hardware: 2 hex nuts, 1 locking ring, 1 lockwasher 


§ 360-2293-ND 18 Pieces Total — RoHS Compliant .... $35.00 


Dimensions in mm 
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(Synchronous LED 
(Splashproof) (Locking) (Standard) (Long Large) (Locking) Tipped Actuator) 
Options . Options 2 
Switching | Act- | Bush- | Digi-Key Price Each NKK Switching | Act- | Bush- | Digi-Key Price Each NKK 
Circuit Function uator ing | Part No. 1 25 100 | Part No. Circuit Function uator ing | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Fig. 1 - Solder Lug 6A Silver Contacts SPDT On-On Ss D3 | 360-1088-ND® 5.13 3.33 3.04 |M2012SD3W01 
SPDT On-On B B1 | 360-1782-ND§@ 6.24 4.16 3.72 |M2012BB1W01-RO SPDT On-Off-On Ss D3 | 360-1089-ND@ 5.56 3.71 3.32 |M2013SD3W01 
SPDT On-Off-On B B1 | 360-1804-ND@ 6.60 4.57 4.04 |M2013BB1W01-RO SPDT On-Mom Ss D3 | 360-1090-ND§@ 6.14 4.09 3.66 |M2015SD3W01 
SPDT | On-Off-Mom B B1 | 360-2067-ND@ 7.25 4.93 4.44 |M2019BB1W01-RO SPDT | Mom-Off-Mom Ss D3 | 360-1091-ND® 6.24 4.16 3.72 |M2018SD3W01 
DPDT On-On B B1 | 360-1830-ND@ 7.80 5.31 4.68 |M2022BB1W01-RO SPDT | On-Off-Mom $s D3__|360-1092-ND® 6.24 4.16 3.72_|M2019SD3W01 
DPDT On-Off-On B Bi | 360-1846-ND@ 8.35 5.92 5.22 _|M2023BB1W01-RO DPDT On-On Ss D3 | 360-1093-ND@ 6.55 4.54 4.01 |M2022SD3W01 
3PDT On-On B B1 | 360-1858-ND@ 10.58 7.50 6.90 |M2032BB1W01-RO DPDT On-Off-On Ss D3 | 360-1094-ND§@ 7.45 5.07 4.56 |M2023SD3W01 
SPDT On-On B2 B1 | 360-1781-ND@ 6.45 4.30 3.85 |M2012B2B1W01-RO DPDT |Mom-Off-Mom Ss D3 | 360-1095-ND® 8.35 5.92 5.22 | M2028SD3W01 
SPDT On-Off-On B2 B1 | 360-1803-ND@ 6.80 471 4.17 |M2013B2B1W01-RO SPDT On-On $2 Al |360-1788-ND@ 4.29 2.67 2.42 |M2012S2A1W01-RO 
SPDT |Mom-Off-Mom| B2 B1 | 360-2061-ND@ 7.45 5.07 4.56 |M2018B2B1W01-RO DPDT On-On $2 A1__|360-1835-ND@ 5.72 3.81 3.41 |M2022S2A1W01-RO 
DPDT On-On B2 B1__ | 360-1829-ND@ 8.00 5.44 4.80 _|M2022B2B1W01-RO SPDT On-On $2 $1 |360-1795-ND® 4.29 2.67 2.42 |M2012S2S1W01-RO 
DPDT On-Off-On B2 B1 | 360-1845-ND@ 8.54 6.06 5.34 |M2023B2B1W01-RO Fig. 1 - Solder Lug .4VA Gold Contacts — RoHS Compliant 
SPDT On-On E S1 | 360-1784-ND® 5.13 3.33 3.04 |M2012ES1W01-RO SPDT On-On B2 B1 | 360-1780-ND 6.75 4.68 4.14 |M2012B2B1G01-RO 
SPDT On-Off-On E S1 | 360-1806-ND@ 5.56 3.71 3.32 |M2013ES1W01-RO DPDT On-On B2 B1 | 360-1828-ND 8.78 6.04 5.49 |M2022B2B1G01-RO 
SPDT On-Mom E S1 | 360-2056-ND@ 6.14 4.09 3.66 |M2015ES1W01-RO SPDT On-On E $1 | 360-1783-ND§ 5.51 3.67 3.29 |M2012ES1G01-RO 
SPDT_|Mom-Off-Mom E $1 | 360-2062-ND@ 6.24 4.16 3.72_|M2018ES1W01-RO SPDT On-Off-On E $1 |360-1805-ND 6.14 4.09 3.66 | M2013ES1G01-RO 
SPDT | On-Off-Mom E S1 | 360-2068-ND® 6.24 4.16 3.72 |M2019ES1W01-RO SP3T On-On-On E S1__|360-1855-NDt 9.70 6.59 6.06 |M2024ES1G01-RO 
SP3T On-On-On E $1 | 360-2072-ND@t 8.59 6.09 5.37 |M2024ES1W01-RO DPDT On-On E $1 |360-1831-ND 7.70 5.24 4.62 |M2022ES1G01-RO 
DPDT On-On E S1 | 360-1832-ND@ 6.55 4.54 4.01 |M2022ES1W01-RO DPDT On-Off-On E $1 |360-1847-ND 8.26 5.85 5.16 |M2023ES1G01-RO 
DPDT On-Off-On E S1 | 360-1848-ND® 7.45 5.07 4.56 |M2023ES1W01-RO 3PDT On-On E $1 |360-1859-ND 10.99 7.80 7.17 |M2032ES1G01-RO 
DPDT On-Mom E S1__ | 360-2075-ND@ 8.06 5.72 5.04 |M2025ES1W01-RO SPDT On-On L Lt |360-1786-ND 6.95 4.81 4.26 |M2012LL1G01-RO 
DPDT On-Off-On E $1 | 360-2308-ND@ 8.35 5.92 5.22 |M2028ES1W01-RO SPDT On-Off-On L L1__|360-1808-ND 7.55 5.14 4.53 |M2013LL1G01-RO 
DPDT | On-Off-Mom E S1 | 360-2079-ND§@ 8.35 5.92 5.22 |M2029ES1W01-RO SPDT On-Mom L Lt |360-1818-ND 8.10 5.51 4.86 |M2015LL1G01-RO 
3PDT On-On E S1 | 360-1860-ND@ 9.84 6.69 6.15 |M2032ES1W01-RO DPDT On-On L Lt |360-1833-ND 8.98 6.18 5.61 |M2022LL1G01-RO 
3PDT On-Off-On E S1 | 360-1867-ND@ 11.34 8.22 7.31 |M2033ES1W01-RO SPDT On-On s D3 | 360-1140-ND§ 5.51 3.67 3.29 |M2012SD3G01 
4PDT On-On E S1__ | 360-1870-ND® 12.33 8.94 7.95 |M2042ES1W01-RO SPDT On-Off-On Ss D3 | 360-1141-ND 6.14 4.09 3.66 |M2013SD3G01 
SPDT On-On L L1 | 360-1787-ND§@ 6.40 4.43 3.92 |M2012LL1W01-RO SPDT_|Mom-Off-Mom Ss D3__|360-1143-ND 6.55 4.54 4.01_|M2018SD3G01 
SPDT On-Off-On L L1 | 360-1809-ND 7.00 4.76 4.29 |M2013LL1W01-RO DPDT On-On Ss D3 | 360-1144-ND 7.70 5.24 4.62 |M2022SD3G01 
SPDT On-Mom lL: L1 | 360-2057-ND 7.55 5.14 4.53 |M2015LL1W01-RO SPDT On-On Ss $1 |360-1799-ND 4.76 2.98 2.72 |M2012SS1G01-RO 
DPDT On-On L L1 | 360-1834-ND§@ 7.87 5.58 4.92 |M2022LL1W01-RO SPDT On-Off-On Ss $1 |360-1814-ND 5.24 3.40 3.11. |M2013SS1G01-RO 
DPDT On-Off-On L L1__|360-1849-ND§@ 8.74 6.01 5.46 |M2023LL1W01-RO SPDT On-Mom Ss $1 |360-1819-ND 5.62 3.74 3.35 |M2015SS1G01-RO 
3PDT On-On L L1 | 360-1861-ND® 10.95 7.76 7.14 |M2032LL1W01-RO SPDT_|Mom-Off-Mom $s $1 |360-1823-ND 5.72 3.81 3.41 |M2018SS1G01-RO 
3PDT On-Off-On L L1 | 360-1868-ND® 12.83 9.30 8.27 |M2033LL1W01-RO SPDT | On-Off-Mom Ss $1 |360-1826-ND 5.72 3.81 3.41 |M2019SS1G01-RO 
4PDT On-On L L1 | 360-1871-ND® 13.51 9.83 8.91 |M2042LL1W01-RO DPDT On-On Ss $1 | 360-1841-ND 6.65 4.61 4.07 |M2022SS1G01-RO 
SPDT On-On Ss S1 | 360-1801-ND§@ 4.29 2.67 2.42 |M2012SS1W01-RO SP3T On-On-On Ss S1 | 360-1856-ND§t 8.69 5.98 5.43 |M2024SS1G01-RO 
SPDT On-Off-On s S1__ | 360-1816-ND§@ 4.82 3.01 2.76 |M2013SS1W01-RO 3PDT On-On Ss $1 |360-1863-ND 10.03 7.11 6.54 |M2032SS1G01-RO 
SPDT On-Mom Ss S1 | 360-2059-ND@ 6.24 3.40 3.11 |M2015SS1W01-RO 4PDT On-On Sy $1 |360-1872-ND 13.41 9.72 8.65 |M2042SS1G01-RO 
SPDT |Mom-Off-Mom Ss S1 | 360-2065-ND@ §.35 3.47 3.17 |M2018SS1W01-RO Fig. 1 - PC Terminal 6A Silver Contacts 
SPDT | On-Off-Mom S S1 | 360-2070-ND@ 5.35 3.47 3.17 |M2019SS1W01-RO SPDT On-On E $1 |360-1785-ND§@ 5.29 3.43 3.14 |M2012ES1W03-RO 
SP3T On-On-On Ss $1 | 360-2073-ND@t 7.90 5.38 4.74 |M2024SS1W01-RO SPDT On-Off-On E $1 |360-1151-ND 5.43 3.62 3.24 |M2013ES1W03 
DPDT On-On Ss S1__ | 360-1843-ND@ §.72 3.81 3.41_|M2022SS1W01-RO SPDT On-Off-On E $1 |360-1807-ND@ 5.72 3.81 3.41 |M2013ES1W03-RO 
DPDT On-Off-On Ss S1 | 360-1852-ND@ 6.40 4.43 3.92 |M2023SS1W01-RO SPDT |Mom-Off-Mom E S1 | 360-2063-ND® 6.40 4.26 3.82 | M2018ES1W03-RO 
DPDT On-Mom Ss S1 | 360-2076-ND@ 7.35 5.00 4.50 |M2025SS1W01-RO SPDT On-On Ss S1__|360-1802-ND@ 4.31 2.78 2.47 _|M2012SS1W03-RO 
DPDT |Mom-Off-Mom Ss S1 | 360-2078-ND@ 7.65 5.21 4.59 |M2028SS1W01-RO SPDT On-Off-On Ss $1 |360-1817-ND@ 4.90 3.12 2.85 |M2013SS1W03-RO 
DPDT | On-Off -Mom Ss S1 | 360-2080-ND® 7.65 5.21 4.59 |M2029SS1W01-RO SPDT On-Mom § $1 |360-2060-ND@ 5.20 3.46 3.10 |M2015SS1W03-RO 
DP3T On-On-On Ss S1__ | 360-2082-ND@+ 16.19 11.78 10.68 |M2044SS1W01-RO SPDT | On-Off-Mom iS) $1 |360-2071-ND® 5.30 3.53 3.17 |M2019SS1W03-RO 
3PDT On-On Ss S1 | 360-1865-ND@ 8.83 6.08 5.52 |M2032SS1W01-RO SPDT |Mom-Off-Mom Ss $1 |360-1081-ND 5.79 4.64 3.67 |M2018SS1W03 
3PDT On-Off-On Ss S1 | 360-1869-ND® 10.63 7.54 6.93 |M2033SS1W01-RO SPDT _|Mom-Off-Mom § $1 |360-2066-ND® 5.30 3.53 3.17_|M2018SS1W03-RO 
3PDT |Mom-Off-Mom Ss S1 | 360-2081-ND® 12.78 9.26 8.24 |M2038SS1W01-RO SP3T On-Off-On Ss $1 | 360-2074-ND@t 7.82 §.55 4.89 |M2024SS1W03-RO 
4PDT On-On S S1 | 360-1874-ND@ 11.39 8.25 7.34 |M2042SS1W01-RO DPDT On-On Ss S1__|360-1844-ND@ 5.98 3.98 3.57 _|M2022SS1W03-RO 
4pDT_|_On-Off-On s S1__|360-1876-ND@ 13.29 9.67 __8.76_|M2043SS1WO1-RO @ RoHS Compliant + SP3T uses aDp Body + DP3T uses a 4p Body (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2191 


or ‘ Options 5 
NI<KI< Miniature Toggle Switches (cont) Switching |~Act- | Bush- | Digi-Key Price Each NKK 
SWITCHES Circuit Function uator ing | Part No. i 25 100 | Part No. 
Fig. 4 - Vertical Bracket PC Terminal 6A Silver Contacts — RoHS Compliant 
SPDT On-On $2] A2 |360-1793-ND 459 287 2.63 |M2012S2A2W13-RO 
Options 4 Fig. 4 - Vertical Bracket PC Terminal .4VA Gold Contacts — RoHS Compliant 
Swifen naa (Acta Busia Din isKey EE aK SPOT | On-0 2] A2 ]360-1790-ND 512 326 2.98 |M2012S2A2G13-RO 
Circuit Function uator ing | Part No. 1 25 100 | Part No. neve § 2 a z 
DPDT | On-Off-On | S | S1 |360-1853-ND§® 665 461 4.07 |M2023SS1W03-RO _ 
3PDT On-On Ss $1 |360-1866-ND§@ 9.22 634 5.76 /M2032SS1Ww03-RO a Options Price Each 
4PDT On-On s | St |360-1875-NDe 11.84 8.58 7.63 |M2042SS1W03-RO Cea ere (best a EO [pe Key hie Gia ere (Nees 
SPDT On-On s2_| At |360-1789-ND@ 431 2.78 2.47 |M2012S2A1W03-RO et Seine Lng SA Sitter Contants = Rote Comelient 
spoT win t= re Terminal Va Gold Contacts — nents compliant SSSIG0ERO On-On | T | St |Red/Green|360-2311-ND 9.84 6.69 6.15 [M2112TCFWO1-RO 
spoT | on-of-on | s | st |360-1815-ND 5.20 3.46 3.10 |M2013SS1G03-RO oro |) Re ee Peete. teen leptGreNoee 
SED: |ec onMom S| St eae Stee SES: a> «| MeUl see )G0e HO SPOT Fon-cfFOn} T | St [Red/Green |360-2314-ND 10.65 7.55 6.95 | M2113TCFWO1-RO 
SPDT |Mom-Off-Mom| $ | $1 |360-1824-ND 5.88 3.91 3.51 |M2018SS1G03-RO ooron |. | id Fal eae cae (Rade. sean | MOLIaOWOL AG 
SPDT | On-Off-Mom | $ | $1 |360-1827-ND 5.88 3.91 3.51 _|M2019SS1G03-RO Crono) + | at | Goon ene soe: ease ean eH HO 
SPaT | On-OrOn | S| St eNO eee SBA «8.88 | MENeAS G00 On-On | T | St | Red/Green |360-2317-ND 13.86 10.08 9.14 [M2122TCFWO1-RO 
DPDT On-On s | si |360-1842-ND 6.90 4.78 4.23 |M20228S1G03-RO bala + cei Fal eee 4434. Ber. “Hen WDGBTEWOTAG 
DPDT | On-Off-On | § | $1 |360-1851-ND 7.80 5.31 4.68 |M20238S1G03-RO ony | + | st | econ Geeta {dad ss oe7. -elen’ IMDIOOTEING?-RO 
3PDOT | On-On s | St |360-1864-ND 10.40 7.37 6.78 |M2032SS1G03-RO BPOT | orbs 41 gi Ral EEE Mads too e353 MloaTewoURO 
4PoT_| _OnOn__|_8 _| _$1_[60:18/6:00 aa 1e552 S06 2804 | Wetiees G02 HY On-Off-On| T | $1  |Red/Green|360-2320-ND 14.96 10.88 9.86 | M2123TCFW01-RO 
Fig. 2 - Right Angle PC Terminal 6A Silver Contacts — RoHS Compliant On-Off-On T S1 Green |360-2321-ND 4415 1029 9.33 |M2123TFWOt-RO 
SPDT On-On $2 | A2 ]360-1794-ND 4.84 3.08 2.82 )M2012S2A2W30-RO - : 3 ; 
DPDT On-On s2_| a2 |360-1838-ND 6.85 4.75 4.20 |m2022s2a2w30-RO | ROHS Compliant + SP3TusesaDp Body DP3T uses a 4p Body 
Fig. 2 - Right Angle PC Terminal .4VA Gold Contacts — RoHS Compliant 
SPDT On-On S | A2 |360-1796-ND 5.35 347 3.17 |M2012SA2G30-RO Splashproof Boots 
SPDT On-On s2 | A2 |360-1791-ND 5.35 3.47 3.17 |M2012S2A2G30-RO GENE Price Each me 
SPDT | On-Off-On | $2 | A2 |360-1810-ND 5.77 3.85 3.45 |M2013S2A2630-RO | | pescription meine 1 25 100. ‘| PartNo. 
SPDT |Mom-Off-Mom) $2 | A2 |360-1821-ND§ 645 4.30 3.85 |M2018S2A2G30-RO = 
Black for 1/4-40 Thd Bushing and 413 
DPOT | On-On s2_| a2 |360-1836-ND 8.00 5.44 _ 4.80 |M2022S242G30-RO (0.43mi) Bat Height eo FNL ada ab. ~ alae mtioeit 
3PDT On-On $2_| A2_ |360-1862-ND 11.70 8.48 7.54 |M2032S2A2630-RO_| [Gray for M12 Bushing and 680" 
Fig. 3 - Vertical Right Angle PC Terminal .4VA Gold Contacts — RoHS Compliant (17.50mm) Bat Height 360-1706-ND 4.29 267 2.42 |AT402H 
SPDT On-On $2 | A2 ]360-1792-ND BAT 3.60 3.23 [M2012S2A2G40-RO | [Red for M12 Bushing and 680" 
spoT | On-Off-On | $2 | A2 |360-1811-ND§ 6.03 4.02 3.60 |M2013S2A2G40-RO (17.50mm) Bat Height 360-1707-ND 429 267 2.42 | AT402C 
SPDT | On-Off-Mom | $2 | A2 |360-1825-ND 6.45 4.47 3.95 |m2019S2A2G40-RO | | Yellow for M12 Bushing and 689" 
DPDT On-On s2_| a2 |360-1837-ND 8.26 5.85 5.16 |M2022S2A2G40-RO (17.50mm) Bat Height 360-1708-ND 429 2.67 2.42 | ATAQ2E 


Power Toggle Switches 


Features: 


S Series Toggle Sample Kit 


Kit includes 1 each of switches denoted except 360-1001-ND, 
360-1002-ND and 360-1003-ND which have 2 each. 


Also includes plastic storage case, bin storage guide and hardware. 
%* 360-2309-ND 17 Pieces Total 


* NKK offers one of the most extensive lines of power toggle switches * Standard switching currents of 15, 25 and 30 Amps * Locking lever type 
is ideal for preventing accidental switching, lever must be pulled out then switched « All toggles come complete with mounting hardware 
Specifications: 

* Dielectric Strength: 2000V AV minimum ¢ Mechanical Life: 50,000 operations minimum * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C 


Fig. 1 — Solder Terminal Fig. 2— QC Terminal Fig. 3 — Locking Lever Fig. 4 — Screw Terminal Dimensions in mm 


M12 P1 


Fig. 6 — HD Screw Terminal 


Red/Black Background with 
“ON” and “OFF” in White 
Lettering 


Full-Boot Half-Boot 


Switch Digi-Key Price Each NKK Switch Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Circuit Function Current (125VAC) | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. | Circuit Function Current (125VAC) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Medium and High Capacity, Solder Lug 3PDT On-On 25A 360-2086-ND§ 11.02 7.81 7.19 |S32F-RO 
SPST On-Off TBA 360-1896-ND§ x 5.28 352 3.15 )S301-RO 3PDT | On-Off-On 25A 360-1917-ND§ 1159 840 7.47 |S33F-RO 
SPDT On-On 15A 360-1898-ND§ 5.28 352 3.15 |$302-RO 2 | 4PST On-Off 25A 360-2092-ND§ 12.20 884 7.86 |S41F-RO 
SPDT |  On-Off-On 158 360-1900-ND§ 5.75 3.83 3.43 |$303-RO 4PDT On-On 258 360-2094-ND§ 1256 910 8.10 |S42F-RO 
SPOT | On-Mom 15A 360-1902-ND$ 5.85 3.90 3.49 |$305-RO 4PDT | _On-Off-On 258 360-1924-ND§ 13.41 9.72 _8.65 |S43F-RO 
SPDT _| Mom-Off-Mom 15A 360-1904-ND$ 5.98 3.98 _3.57_| $308-RO Medium Capacity, Solder Lug, Locking Lever with Panel Seal 
SPDT | On-Off-Mom 15A 360-1906-ND$>* 6.21 4.14 3.71 | $309-RO SPST On-Off 15A 360-1885-ND 12.71 9.21 8.20 |S1AL-RO 
DPST On-Off 25A 360-2087-ND§ 7.65 5.21 4.59 |$331-RO SPDT On-On 15A 360-1893-ND& 13.75 10.00 9.07 |S2AL-RO 
DPOT On-On 25A 360-2089-ND§ 7.65 5.21 4.59 | $332-RO 3 | SPDT |  On-Off-On 158 360-1920-ND 14.04 10.21 9.26 |S3AL-RO 
DPOT | On-Off-On 25A 360-1908-ND§ 864 5.94 5.40 /§333-RO DPDT | —_On-On 20A 360-1927-ND 16.46 11.97 10.85 |S6AL-RO 
DPoT | ___On-Mom 15A SCOR ZIENDS, 8.69 5.98 5.43 | §335-RO DPDT | _On-Off-On 20A 360-1930-ND 16.57 12.05 10.74 |S7AL-RO 
1 | DPDT | Mom-Off-Mom {5A 360-1973-NDt 946 651 5.91 |S338-RO Medium Capacity, Screw Lug 
DPDT | On-Off-Mom 15A 360-1915-NDt 946 6.51 5.91 |$339-RO SpSt ono 16h 360-1897-ND§ aa0r TSe> aa: Sa0TERO 
SPST | On-Off 25A Sauce 9.98 7.08 G51 /$31-RO spoT | On-On 15A 360-1899-ND§* 598 3.98 3.57 |S302T-RO 
3PDT On-On 25A 360-2085-ND$ 10.26 7.27 6.69 |$32-RO . : : 
SPDT | On-Off-On 15A 360-1901-ND§ 6.32 4.21 3.77 |S303T-RO 
3PDT | _On-Off-On 25A 360-1908-ND$ 11.02 7.81 7.19 |$33-RO 
SPDT | On-Mom 15A 360-1903-ND$ 621 414 3.71 |S305T-RO 
3PDT | On-Mom 15A 360-1918-ND§ 11.02 7.81 7.19 [S35-RO 
SPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1905-ND$ 6.58 4.55 4.03 |S308T-RO 
3PDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1919-ND§ 11.02 7.81 7.19 |$38-RO 
“PST Onn i 360-2091-ND Ex iad aay: 74h (SaleRO 4 | SPOT | On-Off-Mom TBA 360-1907-ND$ 658 455 4.03 |S309T-RO 
APDT Oi-0n o5A 360-2093-ND# 1154 837-744 |s4a-R0 DPST On-Off 15A 360-2088-ND§ 8.21 5.82 5.13 |S331T-RO 
4PDT | _On-Off-On 25A 360-1923-ND+ 1240 899 7.99 |$43-RO DPOT On-On 15A 360-2090-ND§ 8.64 5.94 5.40 |§332T-RO 
4PDT 1 On-Mom T5A 360-1995-NDt 1240 8.99 7-99 1S45-RO DPOT | On-Off-On 15A 360-1910-ND§ 967 6.57 6.05 |$333T-RO 
‘Medium and High Capacity, .250” (6.35mm) Quick Connect DPOT | _On-Mom 158 360-1912-ND§ 9.94 6.75 6.21 |S335T-RO 
SPST On-Off 15A 360-1887-ND 484 3.08 2.82 /S1F-RO DPDT | Mom-Off-Mom T5A 360-1914-ND§ 998 7.08 651 |S338T-RO 
SPDT On-On 145A 360-1895-ND 5.33 3.55 3.18 |S2F-RO DPDT | On-Off-Mom 2 15A _ 360-1916-ND§ 10.26 7.27 6.69 |S339T-RO 
SPDT | On-Off-On 15A 360-1922-ND& 5.56 371 3.32 |S3F-RO Medium Capacity, Solder Lug with Panel Seal 
2 | DPST On-Off 154 360-1889-ND 643 445 3.94 |S21F-RO SPDT On-Off 15A 360-1886-ND 10.24 7.26 ~—-6.68_ | S1AW-RO 
DPDT On-On 20A 360-1929-ND 788 536 4.73 |S6F-RO 5 | SPDT On-On 15A 360-1894-ND 1116 7.91 7.28 |S2AW-RO 
DPDT | On-Off-On 20A 360-1932-ND 7.93 5.39 4.76 |S7F-RO spoT | _ On-Off-On 15A 360-1921-ND 11.48 8.32 _7.40_|S3AW-RO 
3PST On-Off 25A 360-2084-ND§* 10.76 7.63 7.02 | $31F-RO §ULICSA UL #CSA (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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mr I< I< ; Switch Digi-Key Price Each NKK 
Power Toggle Switches (cont) pats Fig. | Circuit} Function _| Current (125VAC) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
SWITCHES — High Capacity, Screw Lug 
DPST On-Off 30A 360-2096-ND§ 23.00 17.60 16.10] S821-RO 
DPDT On-On 30A 360-2097-ND§ 23.86 18.26 16.71) S822-RO 
DPDT On-Off-On 30A 360-2098-ND§ 24.10 18.08 16.87] S823-RO 
Switch Digi-Key Price Each NKK 6 | 3PST On-Off 30A 360-2099-ND§ 33.01 25.40 23,71|$831-RO 
Fig. | Circuit} Function _| Current (125VAC) | Part No. 1 25 100 | Part No. oO a oa aS a a — ae 
SPDT On-Mom 15A 360-1926-ND 10.65 7.55 6.95 | SSAW-RO ait i : 2 : ¢ i 
SPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1933-ND« 11.22 7.96 — 7.32|S8AW-RO DEBT |—=:0n-0n _ Toaple Avcsssortes 5121 40.14 37.37) $782-A0 
ae one eh SSG teas? Igeh: “baal SeAWeng 7a |On-OfF-Plate, 72mm, Nickel, Brass 360-1001-ND* Tot 58 _-A9)AT201 
5 | DPDT On-Off-On 20A 360-1931-ND 13.93 10.13  9.18}S7AW-RO On-Off-Plate, 12mm, Red/Black 360-1003-ND* 2.56 1.52 1.36 | AT214 
DPST On-Off 15A 360-1888-ND 7256 9.10  8.10/S21AW-RO 78 | On-Off-Plate, 12mm, Red/Black 360-1002-ND* 2.56 1.52 1.36 | AT202 
DPDT On-Mom 150 360-1890-ND 43.93 10.13 9.18|S25AW-RO 8 Splashproof Half-Boot, Black 360-1605-ND*& 3.48 2.15 1.90] AT401A 
DPDT | Mom-Off-Mom 415A 360-1891-ND 14.48 10.53 9.55 | S28AW-RO Splashproof Full-Boot, Black 360-1606-ND*& 4.29 2.67 2.42 | AT402A 
DPDT | _On-Off-Mom 15A 360-1892-ND 14.48 10.53 9.55|S29AW-RO_| gUL/CSA UL +CSA 


Environmentally Sealed Switches [ees 


For use in outdoor or harsh applications. 


Switching Termin- Digi-Key Price Each NKK 
Features: Fig. Circuit ation Function Part No. 1 25 100 | Part No. 
¢ Sealing at front and back panel meets IP67 of IEC60529 and IP60 Standards Single unit construction of Sealed Toggle — 10A 
bushing and case gives added protection from environmental elements * Anti-jamming design protects contacts SPST Solder Lug On-Off 360-1951-ND 71.81 356 7.62 JWI11S-RO 
from damage due to excessive downward force on the toggle * Specially designed contact mechanism for breaking SPST Serews Lu On-Off 360-1952-ND 1267 9.18 817 WT11T-RO 
ue conc welds » Minimal contact bounce achieved with designed interlocked switching mechanism SPDT Solder ia On-On 360-1953-ND 12.56 9.10 810 |WT12S-RO 
pecifications: ; : ' 
* Electrical Capacity: Toggle: 6A @ 125VAC (WB Series), 10A @ 125VAC; Rocker: 154 @ 125VAC = Dielectric set eee i 4 ea ee tose aay an wi any 
Strength: Toggle: 1,500VAC minimum; Rocker: 3,750VAC minimum between contacts and case * Mechanical older V-ug n-Oi-On 1955 : BS : i 
Life: 30,000 operations minimum « Electrical Life: 15,000 operations minimum « Operating Temperature: | 4 SPDT Screw Lug On-Off-On | 360-1956-ND 13.71 9.97 9.04 )WT13T-RO 
Toggle: -30°C ~ 70°C; Rocker: -25°C ~ 85°C * Angle of Throw: 24° » Panel Thickness: .157” (4.0mm) » Standard DPST Solder Lug On-Off 360-1957-ND 16.94 12.32 10.98 | WT21S-RO 
Hardware: Toggle: 1 hex nut, 1 lockwasher, 1 O-ring * Color: Black Ainantensit DPST Screw Lug On-Off | 360-1958-ND 1770 = 13.07 = 12.02 | WT21T-RO 
Imensions in mm DPDT Solder Lug On-On 360-1959-ND 16.80 12.40 11.40 | WT22S-RO 
DPDT Screw Lug On-On 360-1960-ND 18.33 13.54 12.45 | WT22T-RO 
O57~ DPDT Solder Lug On-Off-On | 360-1961-ND 18.33 13.54 12.45 |WT23S-RO 
17.5 f - DPDT Screw Lug On-Off-On | 360-1962-ND 19.85 14.65 13.47 | WT23T-RO 
M12 P1 ~gif—t Sealed Rocker — 15A 
] SPST .250” QC On-Off 360-2277-ND 11.22 7.96 7.32 |WR11AF 
SPST Solder Lug On-Off 360-1507-ND 11.22 7.96 7.32 |WR11AS 
SPST Solder Lug On-Off 360-1510-NDA 11.22 7.96 7.32 |WR11BS 
SPDT .250” QC On-On 360-2278-ND 11.54 8.37 7.44 |WR12AF 
SPDT Solder Lug On-On 360-1513-ND 11.54 8.37 7.44_|WR12AS 
2 SPDT Solder Lug On-On 360-1516-NDA 11.54 8.37 7.44 |WR12BS 
SPDT .250" QC On-Off-On | 360-2279-ND 12.15 8.81 7.83 | WR13AF 
SPDT Solder Lug On-Off-On | 360-1519-ND 12.15 8.81 7.83 |WR13AS 
SPDT Solder Lug On-Off-On | 360-1522-NDA 12.15 8.81 7.83 |WR13BS 
SPDT -250” QC On-Mom 360-2280-ND 13.34 9.67 8.60 |WRI15AF 
SPDT -250" QC | Mom-Off-Mom | 360-2281-ND 14.74 10.72 9.72 |WRI18AF 
SPDT -250” QC On-Off-Mom | 360-2282-ND 14.74 10.72 9.72 _|WR1I9AF 
NEW! Sealed Pushbutton with Cap — 6A NEW! 
3 SPDT Solder Lug On-On 360-2398-ND 18.59 13.72 12.62 |WB12S-DA-RO 
SPDT Solder Lug On-Mom 360-2400-ND 19.38 14.31 13.16 _|WB15S-DA-RO 
4 SPDT Screw Lug On-On 360-2399-ND 19.38 14.31 13.16 |WB12T-DA-RO 
SPDT Screw Lug On-Mom 360-2401-ND 20.16 14.88 13.68 | WB15T-DA-RO 
A lvory 


Fully Illuminated Toggle and Paddle Switches 


TL Series: operations minimum ¢ Sealing Rings: Nitrile butadiene rubber * Non-llluminated * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 
Interior O-ring protects contacts from oil, dust, water, and other contaminants Specifications: * Power Level: 6A @ «Illuminated Operating Temperature: -25°C ~ 55°C 

125VAC Electrical Life: 25,000 operations minimum « Sealing Ring: Nitrile butadiene rubber * Operating Temperature: GW Series: 

-10°C ~ 55°C * IP65 Panel seal when used with optional AT401P O-ring World’s smallest fully illuminated paddles for highly visible status indication. Specially designed switching mechanism 
G Series: provides crisp actuation feedback to positively indicate circuit transfer. Specifications: * Logic Level: 0.4VA maximum @ 
Totally sealed body construction prevents contact contamination and allows time and money saving automated soldering 28V AC/DC maximum «Electrical Life: 50,000 operations minimum © Sealing Rings: Nitrile butadiene rubber * Operating 
and washing Specifications: * Logic Level: 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum = Electrical Life: 100,000 Temperature: -25°C ~ 55°C 


i ee aoe Switch | Actuator | Illumination Digi-Ke Price Each NKK 
Figs Dimensions in'mm Fig. | Circuit | Function | Color Color Part No 1 25 100 | Part No. 
Hate Ww Fully Illuminated Toggle Switches — RoHS Compliant 
4 DPDT | On-On Red Bright Red 360-1939-ND 12.62 9.15 8.14 | TL22DCAWO015C-RO 
DPDT | On-On Amber Bright Amber | 360-1940-ND 12.62 9.15 8.14 | TL22DDAW015D-RO 
1 DPDT | On-On Green Bright Green 360-1941-ND 12.62 9.15 8.14 | TL22DFAWO15F-RO 
DPDT | On-On Clear Super Bright White | 360-1942-ND 15.14 11.01 9.98 | TL22DNAW016B-RO 
DPDT | On-On Clear Super Bright Blue_| 360-1944-ND 15.14 11.01 9.98 | TL22DNAW016G-RO 
DPDT | On-On Clear Super Bright Green | 360-1943-ND 15.14 11.01 9.98 | TL22DNAWO16F-RO 
—__| Panel Seal O-Ring for TL Toggles 360-1719-ND -98 52 -44__|AT401P 
Ultra-Miniature Fully Illuminated Toggle Switches Process Sealed 
SPDT | On-On Clear Red 360-1760-ND® 7.63 5.19 4.58 |G12JHC-RO 
SPDT | On-On Clear Amber 360-1762-ND® 7.63 5.19 4.58 |G12JHD-RO 
2 SPDT | On-On Clear Green 360-1691-ND 7.25 4.93 4.44 | G12JHF 
SPDT | On-On Clear Green 360-1763-ND® 7.63 5.19 4.58 |G12JHF-RO 
SPDT | On-On Clear Red/Green 360-1761-ND® 8.59 6.09 5.37 _|G12JHCF-RO 
SPDT _| On-Off-On Clear Red/Green 360-1771-ND@ 8.90 6.13 5.57 _|G13JHCF-RO 
SPDT | On-On Clear Red 360-1764-ND® 7.63 5.19 458 |G12JVC-RO 
SPDT | On-On Clear Amber 360-1690-ND 7.25 4.93 4.44 |G12JVD 
3 | SPDT | On-On Clear Amber 360-1766-ND® 7.63 5.19 4.58 |G12JVD-RO 
SPDT | On-On Clear Green 360-1767-ND® 7.63 5.19 4.58 | G12JVF-RO 
SPDT | On-On Clear Red/Green 360-1765-ND® 8.59 6.09 5.37 _|G12JVCF-RO 
SPDT | On-Off-On Clear Red/Green 360-1772-ND® 8.90 6.13 5.57 _|G13JVCF-RO 
SPDT | On-On Clear Red 360-1686-ND® 6.80 471 417  |G12JPC 
SPDT | On-On Clear Amber 360-1689-ND® 6.80 471 417 |G12JPD 
4 | SPDT | On-On Clear Green 360-1692-ND® 6.80 471 417  |G12JPF 
SPDT | On-On Clear Red/Green 360-1695-ND® 7.80 5.53 4.88 | G12JPCF 
SPDT _| On-Off-On Clear Red/Green 360-1698-ND® 8.11 5.75 5.07 _|G13JPCF 
Ultra-Miniature Non-Illuminated Toggle Switches Process Sealed — RoHS Compliant 
9 | SPOT | On-On Gray - 360-1757-ND 5.06 3.22 2.95 |G12AH-RO 
SPDT_| On-Off-On Gray - 360-1768-ND 5.18 3.36 3.08 | G13AH-RO 
3 | SPOT | On-Off-On Gray - 360-1759-ND 5.06 3.22 2.95 |G12AV-RO 
SPDT _| On-Off-On Gray - 360-1770-ND 5.18 3.36 3.08 _|G13AV-RO 
4 SPDT | On-On Gray _ 360-1758-ND 4.48 2.80 2.56 |G12AP-RO 
SPDT _| On-Off-On Gray - 360-1769-ND 4.70 2.94 2.69 _|G13AP-RO 
Ultra Thin Fully Illuminated Paddles — RoHS Compliant 
5 | SPDT | On-On Clear Amber 360-2118-ND 6.53 4.52 4.00 |GW12LJVD-RO 
SPDT | On-On Clear Green 360-2119-ND 6.53 4.52 4.00 _|GW12LJVF-RO 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2193 


APEM  Professional/Industrial Toggle Switches 


Switch Digi-Key Price Each APEM Fig. 1 - 
Fig. Circuit Function Current Terminals Part No. 1 25 100 Part No. 11000 Series 
SPDT On-On 4A Solder Lug 679-1199-ND 15.30 13.95 12.60 11136A 
1 SPDT Mom-Off-Mom 4A Solder Lug 679-1200-ND 19.11 17.43 15.74 11137A 
SPDT On-Off-On 4A Solder Lug 679-1202-ND 18.16 16.56 14.96 11139A 
DPDT On-On 4A Solder Lug 679-1203-ND 21.35 19.47 17.59 11146A 
DPDT On-On 4A Solder Lug 679-1205-ND 40.66 37.08 33.49 12146A 
DPDT Mom-Off-Mom 4A Solder Lug 679-1206-ND 47.91 43.68 39.46 12147A 
2 DPDT On-Off-Mom 4A Solder Lug 679-1207-ND 47.84 43.62 39.40 12148A 
DPDT On-Off-On 4A Solder Lug 679-1208-ND 43.86 39.99 36.12 12149A - 
3PDT On-Off-Mom 4A Solder Lug 679-1209-ND 32.44 27.03 23.97 12158A Fig. 2— bs 
SPST On-Off 15A Screw 679-1210-ND 4.79 4.38 3.95 |631H Hago0!serlse 
SPST On-Off 15A -250"QC 679-1211-ND 4.52 4.13 3.73 631H/2 
SPST On-Off 15A -250"QC 679-1212-NDt 17.58 16.03 14.48 631H/22V 
SPST On-Off 15A -250°QC 679-1213-ND 10.06 9.18 8.29 631H/2K 
SPDT On-Mom 10A Screw 679-1214-ND 6.87 6.27 5.66 635H 
SPDT On-Mom 10A -250°QC 679-1215-ND 6.46 5.89 5.32 635H/2 
SPDT On-On 15A Screw 679-1216-ND 5.78 5.27 4.76 636H 
SPDT On-On 15A -250"0QC 679-1217-ND 5.34 4.87 4.40 636H/2 
SPDT Mom-Off-Mom 10A Screw 679-1218-ND 6.87 6.27 5.66 637H - 
SPDT Mom-Off-Mom 10A -250"QC 679-1219-ND 5.68 5.18 4.68 637H/2 Fig. 3 — i 
SPDT On-Off-Mom TOA Screw |679-1220-ND 6.87 6.27 5.66 |638H SOOH Serres 
SPDT On-Off-Mom 10A -250°QC 679-1221-ND 5.75 5.24 4.74 638H/2 
SPDT On-Off-On 10A Screw 679-1222-ND 5.85 5.34 4.82 639H 
SPDT On-Off-On 10A -250°QC 679-1223-ND 5.44 4.96 4.48 639H/2 
DPST On-Off 15A Screw 679-1225-ND 8.26 7.54 6.81 641H 
3 DPST On-Off 15A -250"QC 679-1226-ND 7.72 7.04 6.36 641H/2 
DPST On-Off 15A -250°QC 679-1227-NDt 22.51 20.53 18.54 641H/22V 
DP3T On-On-On 10A -250"0QC 679-1228-ND 11.05 10.08 9.10 644H/2 
DP3T Mom-On-Mom 10A -250°QC 679-1229-ND 12.17 11.10 10.03 644H/22R 
DPDT On-Mom 10A -250°QC 679-1230-ND 11.05 10.08 9.10 645H/2 60ONH Series 
DPDT On-On 15A Screw 679-1231-ND 10.00 9.12 8.24 646H 
DPDT On-On 15A -250°QC 679-1232-ND 9.15 8.34 7.54 646H/2 
DPDT Mom-Off-Mom 10A Screw 679-1233-ND 11.97 10.92 9.86 647H 
DPDT Mom-Off-Mom 10A -250"0QC 679-1234-ND 9.76 8.90 8.04 647H/2 
DPDT On-Off-Mom 10A -250°QC 679-1236-ND 11.05 10.08 9.10 648H/2 
DPDT On-Off-On 10A Screw 679-1237-ND 10.20 9.30 8.40 649H 
DPDT On-Off-On 10A -250°QC 679-1238-ND 9.38 8.56 7.73 649H/2 
3PST On-Off 15A -250°QC 679-1239-ND 15.10 13.77 12.44 651H/2 
3PDT On-On 15A Screw 679-1240-ND 18.60 16.96 15.32 656H Fig. 5 - 
3PDT Mom-Off-Mom 10A .250°QC__| 679-1243-ND 18.26 16.65 15.04 | 657H/2 3500 Series — IP67 
3PDT On-Off-On 10A -250"0C 679-1244-ND 17.58 16.03 14.48 659H/2 
SPST On-Off 15A Screw 679-1245-ND 4.79 4.38 3.95 631NH 
SPST On-Off 15A -250°QC 679-1246-ND 4.52 413 3.73 631NH/2 
SPDT On-Off-On 10A -250"QC 679-1249-ND 5.44 4.96 4.48 639NH/2 
4 DPST On-Off 15A -250°QC 679-1250-ND 7.72 7.04 6.36 641NH/2 
DPDT Mom-Off-Mom 10A -250°QC 679-1252-ND 11.05 10.08 9.10 647NH/2 
DPDT On-Off-On 10A -250"QC 679-1254-ND 9.38 8.56 7.73 649NH/2 
3PST On-Off 15A -250°QC 679-1255-ND 13.36 12.19 11.01 651NH/2 
5 SPDT On-On 20A Screw 679-1257-ND 32.50 29.64 26.77 3536001NO000 
SPDT Mom-Off-Mom 15A Screw 679-1258-ND 33.49 30.54 27.58 3537001N000 4600 Series 
SPST On-Off 6A -110°QC 679-1259-ND 4.05 3.69 3.34 4631A22UU 
SPDT On-On 6A -110"QC 679-1260-ND 4.90 4.47 4.04 4636A22UU 
6 SPDT On-Off-On 6A -110°QC 679-1261-ND 5.30 4.84 4.37 4639A22UU 
DPST On-Off 6A -110"QC 679-1262-ND 5.41 4.93 4.46 4641A22UU 
DPDT On-On 6A -110"QC 679-1263-ND 7.04 6.42 5.80 4646A22UU 
DPDT On-Off-On 6A -110°QC 679-1264-ND 7.48 6.82 6.16 4649A22UU 
SPST On-Off 12A Screw 679-1265-ND 15.40 14.05 12.69 3631NF 
SPST On-Off 12A Solder Lug 679-1266-ND 14.72 13.43 12.13 3631NF/2 
SPDT On-Mom 12A Screw 679-1267-ND 19.04 17.36 15.68 3635NF 
SPDT On-On 12A Screw 679-1269-ND 17.37 15.85 14.31 3636NF 3600NF Series — 
7 SPDT On-On 12A Solder Lug 679-1270-ND 16.32 14.88 13.44 3636NF/2 Sealed 
SPDT Mom-Off-Mom 12A Solder Lug 679-1272-ND 17.99 16.40 14.82 3637NF/2 
DPST On-Off 12A Screw 679-1275-ND 20.43 18.64 16.83 3641NF 
DPST On-Off 12A Solder Lug 679-1276-ND 19.11 17.43 15.74 3641NF/2 
DPDT On-On 12A Solder Lug 679-1280-ND 21.22 19.35 17.48 3646NF/2 
DPDT Mom-Off-Mom 12A Screw 679-1281-ND 26.69 24.34 21.98 3647NF 
t Locking Lever 
Sealing Boots Full Boot Hall-Boot 
Digi-Key Price Each APEM 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Full-Boot, Nickel Plated Hex Nut (15/32-32NS) used for 12000 and 3500 Series 679-1286-ND 3.57 3.26 2.94 |U1031 
Full-Boot, Matte Black Hex Nut (15/32-32NS) used for 12000 and 3500 Series 679-1285-ND 3.23 2.95 2.66 |U1024 
Half-Boot, Nickel Plated Hex Nut (15/32-32NS) used for 12000 and 3500 Series 679-1295-ND 2.45 2.24 2.02 |U1600 
Half-Boot, Matte Black Hex Nut (15/32-32NS) used for 12000 and 3500 Series 679-1296-ND 3.23 2.95 2.66 |U1602 
Full-Boot, Nickel Plated Hex Nut (12mm) used for 600H and 3600 Series 679-1293-ND 4.76 4.34 3.92 |U1565 
Full-Boot, Matte Black Hex Nut (12mm) used for 600H and 3600 Series 679-1294-ND 5.44 4.96 4.48 |U1567 
Half-Boot, Nickel Plated Hex Nut (12mm) used for 600H and 3600 Series 679-1287-ND 4.76 4.34 3.92 |U1151 
Half-Boot, Matte Black Hex Nut (12mm) used for 600H and 3600 Series 679-1288-ND 5.44 4.96 4.48 |U1153 
Full-Boot, Nickel Plated Knurled Nut (1/4-40UNS) used for 11000 Series 679-1291-ND 2.41 2.21 1.99 )U1331 
Full-Boot, Matte Black Knurled Nut (1/4-40UNS) used for 11000 Series 679-1292-ND 5.03 4.59 4.15 |U1333 
Full-Boot, Nickel Plated Hex Nut (1/4-40UNS) used for 11000 Series 679-1289-ND 2.52 2.30 2.08 |U1229 
Full-Boot, Matte Black Hex Nut (1/4-40UNS) used for 11000 Series 679-1290-ND 2.79 2.55 2.30 |U1231 
Security Guards Dimensions in mm 
Security caps prevent any inadvertent lever operation. When Digi-Key Price Each APEM 
the cap is raised, the lever can be operated freely. When | Description Part No. 1 25 100 Part No. 
the cap is fully depressed, the lever is reset/locked in a Gray, Lockdown 679-1299-ND 50.59 46.13 41.67 22 
stable position. They are designed for use on switches with | Black, Lockdown 679-1300-ND 50.59 46.13 41.67 25 
911.9mm (.468") or 012mm (.472”) threaded bushing and | Red, Lockdown 679-1301-ND 50.59 46.13 41.67 |26 
lever length 17.5mm (.688") outside bushing. Gray, Lockup 679-1302-ND 50.59 46.13 41.67 [42 
Materials: Black, Lockup 679-1303-ND 50.59 46.13 41.67/45 
* Support plate: matte black steel * Cap: thermoset material Red, Lockup 679-1304-ND 50.59 46.13 41.67 46 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Carling 


Technologies" 
i i igi-l Price Each i 
Power Toggle Switches ~L g Fig.| Circuit Function Terminals rarest eR aa te i] 25 50 rea 
General purpose workhorses with options tailored to meet most any need. International approvals, SPST On-Off .250” QC 15A 432-1074-ND@ 445 240 1.72 |2FA53-73/TABS 
and circuit choices easily integrates into a variety of different applications. The F-Series has a storied SPST On-Off Screw 15A 432-1075-ND 510 2.75 1.97 | 2FA54-73 
hoy ne Maine, Food Saves, Gene uti oie afte Aomatonmatetserd | | spor / ony | aso'ao | 15a |asetorean | 49 296 212 |araso-raass 
Operating Temperature: 0°F ~ 150°F (G-Series 85°C) Thread: 15/32 - 32UNS - 2A eel On-Gf-On ~#00" 06 15h SEEMS: BQ! 2:90". 212. 2ECSS- 72/788 
SPDT On-Off-On Screw 15A 432-1078-ND@ 6.44 3.47 2.48 | 2FC54-73 
4 SPDT | Mom-Off-Mom Screw 15A 432-1079-ND@ 8.94 4.82 3.44 |6FC54-73 
Panel Cutout DPST On-Off 250" QC 15A 432-1080-ND®@ | 7.05 3.80 272 |2GK51-73 
DPST On-Off Screw 15A 432-1081-ND 7.57 4.08 2.92 |2GK54-73 
DPDT On-On Screw 15A 432-1082-ND@ [10.34 5.57 3.98 |2GL54-73 
DPDT On-Off-On .250" QC 15A 432-1083-ND@ 845 4.55 3.25 |2GM51-73 
DPDT On-Off-On Screw 15A 432-1084-ND@ | 10.34 5.57 3.98 |2GM54-73 
3PST On-Off Screw 15A 432-1085-ND 15.31 8.25 5.89 | HK254-73 
SPST On-Off Solder Lug 6A 432-1216-ND@ 6.63 3.57 2.55 |110-73 
2 | SPST On-Off Screw 6A 432-1217-ND 663 3.57 2.55 | 110-S-73 
SPST On-Off 6” Wire Lead 6A 432-1086-ND 6.63 3.57 2.55 |111-16-73 
3 | DPST On-Off Screw 16A 432-1087-ND@ [10.60 5.71 4.08 |DK284-73 
@ RoHS Compliant 
Power Pushbutton Switches WE 


Rugged metal construction, self cleaning contacts and stiff actuation force have made these switches a pillar in the Panel Cutout 
music industry and audiovisual markets. High amperage combined with a low profile makes these switches ideal for 
“foot-pedal” applications. Hardware included. 

Operating Temperature: 32°F ~ 185°F (0°C ~ 85°C) 

Thread: 15/32 - 32UNS - 2A 


Switch Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Fig. | Circuit Function Terminals | Current (125VAC) | Part No. 1 25 50 | Part No. 
SPST On-Off .250” QC 20A 432-1205-ND@ 10.63 5.73 4.09 | PA301 
' SPST On-Off Screw 20A 432-1206-ND@ 10.66 5.74 4.10 |PA304 
SPST On-Mom Screw 15A 432-1207-ND@ 978 527 3.77 |170 
: SPST Off-Mom Screw 15A 432-1208-ND@ 978 527 3.77 |172 
SPST On-Off Solder Lug 6A 432-1209-ND@ 884 4.76 3.40 |110-P 
3 SPST On-Off Screw 6A 432-1210-ND 917 494 3.53 |110-SP 
SPDT On-On Solder Lug 3A 432-1211-ND@ 13.98 753 5.38 |112-P 
SPST On-Off Solder Lug 5A 432-1212-ND@ 4.00 3.00 266 |64111210 
i SPDT On-On Solder Lug 5A 432-1213-ND@ 946 5.10 3.64 64111220 
DPST On-Off Solder Lug 5A 432-1214-ND 11.05 5.95 4.25 /64112210 
DPDT On-On Solder Lug 5A 432-1215-ND@ 15.76 849 6.07 /64112220 
@ RoHS Compliant 
Contura II Sealed Rocker Switches OOO® 
The V Series Contura II switches have been the benchmark sealed rocker switch for years. The oA @ 
Contura II is constructed of thermoplastic polycarbonate with a nylon 66 surface overlay and dual seal 
protection out to IP66/IP68 standards. Illuminated versions are superbright 12V LED for long life, .250” Actuator | Digi-Key Price Each Carling Tech. 
QC terminals for easy wiring to switch. Circuit Function Features Color | Part No. 1 25 50 | Part No. 
Specifications: »* Actuator Type: Contour Rocker * Rating: 20A @ 12VDC » Contacts: Silver Cad- SPST On-Off Ilum. Grn. 12V/Amber 12V | Black |432-1088-ND 12.61 6.79 4.85 | V1D2GHNB-AACO0-000 
Oxide * Dielectric Strength: 1500V RMS * Life: 50-100K cycles depending on circuit * Terminals: | spsT Off-Mom Illum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1089-ND® |13.23 7.13 5.09 | V2D2GHNB-AACO0-000 


-250"QC » Lighting: LED-Rated for 100K hours for half life 
Terminals to be used with connector housing are 14-18AWG 42100-1, 18-22AWG 60295-2 


SPDT | On-On-Off Illum. G 
SPDT On-On Illum. G 
SPDT | On-Off-On lum. G 
SP3T On-On-On tllum. G 
SPDT | Mom-Off-Mom | Illum. G 


n.12V/Amber 12V | Black |432-1090-ND® /16.67 8.98 6.42 | VGD2GHNB-AAC00-000 
n.12V/Amber 12V | Black |432-1091-ND@ |13.36 7.20 5.14 | V4D2GHNB-AACO0-000 
n.12V/Amber 12V | Black |432-1092-ND [13.36 7.20 5.14 | V6D2GHNB-AACO00-000 
n.12V/Amber 12V | Black |432-1093-ND [17.75 9.56 6.83 | VED2GHNB-AACO00-000 
n.12V/Amber 12V | Black |432-1094-ND [14.01 7.55 5.39 | V8D2UHNB-AACO0-000 


Contura Il 


Illuminated Window 


SPST On-Off Illuminated Incan 12V Black |432-1095-ND@ | 7.90 4.26 3.04 |V1D2B60B-A9C00-000 
SPST Off-Mom No Led or Lamp Black |432-1096-ND@ | 6.44 3.47 2.48 | V2D2S00B-AZC00-000 
1933-1 Panel Cut Out SPDT | On-Off-On Illuminated Incan 12V | Black |432-1097-ND 10.63 5.73 4.09 | V6éD2D66B-AAC00-000 
| | 1.450 DPDT | Mom-Off-Mom | Illum. Grn. 12V/Amber 12V | Black |432-1098-ND |16.35 8.81 6.29 | VLD2GHNB-AACO0-000 
1679] Illuminated Indicator @ RoHS Compliant 
rf tss0 * | Accessories 
Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
Removal Tool, for removing Contura Actuators 432-1100-ND® 3.93 2.12 1.52 | VRT 
1 Position'PaneliBracket -|-3\Fosition Fanel/Bracket. | Stacking PaneliBracket Gasket Seal for Waterproofing Switch to Panel 432-1101-ND@ 141 60.43 | VPS-01 
Connector Housing for Contura, Uses Amp 60295-2 Terminals | 432-1102-ND@ 1.33 72) 52 |VC1-01 
Hole Plug for Filling Panel Punch Holes Not Used, Black 432-1103-ND® 1.63 88 63 |VH2-01 
Panel Bracket, Stacking Type Center Panel, Black 432-1104-ND® 1.63 88 63 | VMM-01 
Panel Bracket, Stacking Type End Panel, Black 432-1105-ND® 1.63 88 63 | VME-01 
Panel Bracket, 1 Position Switch Panel Mount, Black 432-1106-ND® 2.02 1.09 .78 |VMS-01 
Panel Bracket, 3 Position Switch Panel Mount, Black 432-1107-ND® 494 2.66 1.90 | VM3-01 
Panel Bracket, 6 Position Switch Panel Mount, Black 432-1108-ND 9.91 5.34 3.82 | VM6-01 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2195 
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Body Actuator Circuit | Switch | Legend | Digi-Key Price Each Cherry Body Actuator Circuit | Switch) Legend | Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Color Color Function | Type | Marking | Part No. 1 10 50 | Part No. Fig. | Color Color Function | Type | Marking | Part No. 1 10 50 | Part No. 
SR Series — 10 Amp Miniature Rocker Switches GR Series — 15 Amp Compact Rocker Switches 
Black Black On/Off | SPST] A |CH755-ND | 86 77  .64]/SRB22A2FBBNN Black Black Ono [SPST] D |CH860-ND | 105 94 .78]/GRF22N2BBBNN 
Black Black On/On | SPDT D CH756-ND 92 82 .68 | SRB23A2BBBNN 6 Black Black On/Off | SPST A CH861-ND | 1.05 94 .78 | GRF22N2FBBNN 
Black Black On/Off/On| SPDT] B |CH757-ND | 1.08 96  .80/SRB24A2HBBNN Black Black On/On | SPOT) D | CH862-ND | 1.24 1.11 — .92|GRF23N2BBBNN 
,_ | Black Black ovott | spst| D  |cH758ND | 84 75  .62|SRB22A2BBBNN Black| Red-tlluminated |_Onoft_| spst] D__|CH863-ND | 1.46 1.30 _ 1.08 |GRF22N2BBRLN 
Black Black On/off_| SPST| C  |CH759-ND | 84 75 _.62|SRB22A2GBBNN = a PR Series Seine Power Rocker Switches [Ex 
Black Black On/Off | SPST| E  |CH760-ND | 84 75  .62|SRB22A2DBBNN 7 i : ! : 
Black Red owort | spst| A |cH761-ND | .86 77  .64|SRB22A2FBRNN Black. Oe ee eee eet ee Ok REI PRICAISDBBIN 
Black White owott | SPST| D |CH762ND | 86 77 _ .64| SRB22A2BBWNN —_ Black ONO SPST] EHBEGINEIN| “1199. 7e> /ARADOAGBRENN 
ER 'Series'='10' Amp ‘Multi-pole Rocker' Switches Black Red ono | sPpst| G |CH869-ND | 1.11 99 .82|RRA22H3FBRNN 
ane pact non ar : ee Be - 7 TEED ODEN Black Black On/Off | DPST| G |CH867-ND | 1.65 1.47 1.22|RRA32H3FBBNN 
H / : : Black | Red-llluminated | On/oft | SPST| J  |CH870-ND | 1.49 1.32 1.10 |RRA22H3BBRLN 
Grey Grey On/Off | SPST | A |CH768-ND | 1.08 .96 —.80 | LRA22H2FYYNN 8 |Black| Red-llluminated | On/Off | SPST | J |[CH873-ND$| 1.49 1.32 1.10 | RRA22H3BBRHN 
Black Black On/Off | DPST| A |CH770-ND | 1.11  .99 82 | LRA32H2FBBNN Black] Red-llluminated | On/Off | DPST| J  |CH871-ND | 1.97 1.76 1.46 |RRA32H3BBRLN 
Black Black On/Off | DPST| E [CH771-ND | 1.11.99 _.82| LRA32H2DBBNN Black |Amber-llluminated| On/Off | SPST| J  |CH872-ND | 1.49 1.32 1.10) RRA22H3BBALN 
1 [Black] Red-lluminated | On/Off | OPST| OD  |CH773-ND | 1.35 1.20 1.00/LRA32H2BBRLN White White owoft | spsT} J |CH868-ND | 111 99  .82|RRA22H3BWWNN 
Black | Red-llluminated | On/Off | SPST) A  |CH774-ND | 1.24 1.11 .92|LRA22H2FBRLN White Red owort | spst| J |CH874-ND | 1.11 99 82 | RRA22H3BWRNN 
Black | Red-lIluminated | On/Off | DPST) A |CH775-ND | 1.35 1.20 1.00/LRA32H2FBRLN SR Series — 20 Amp Miniature Round Rocker Switches 
Black | Green-llluminated | On/Off | SPST) 0 |CH776-ND | 1.24 1.11 .92]/LRA22H2BBGLN Black Black On/Off ] SPST] J [CH875-ND 7 1.24 447 92 ]/SRJ22A3BBBNN 
Black | Green-llluminated | On/Oft | DPST| A |CH779-ND | 1.35 1.20 1.00|LRA32H2FBGLN g | Black Black On/On | SPOT} J | CH876-ND | 1.46 1.30 1.08 | SRJ23A3BBBNN 
Black [Amber-lIlluminated| On/Off | DPST | D [CH781-ND | 1.35 1.20 1.00 [LRA32H2BBALN Black Black On/Of/On| SPDT | J | CH877-ND | 1.57 1.40 1.16 | SRJ24A3BBBNN 
CR Series — 20 Amp Standard Rocker Switches Black ee = worn] SOT | : H inte med i 40, 1 16, oe 
Black Black On/Off | SPST] D |CH798-ND | 1.05 94  .78]/CRE22F2BBBNE jeries = imp Waterproof Round Rocker Switches f 
Black Black ont SPST} A |CH799-ND | 1.05 94 .78 | CRE22F2FBBNE to | Black Black On/Off | SPST) J (RRSGINDR) 3.08 2.74 2.28 | KCAZANAIBBB 
Black | Black/Red Shade | oor |spst| F PQMECRRTRMN 1.08 96 80 |CRE2oF4BRRNE Black | Red-liluminated | On/ott | SPST| J _|CH937-ND | 3.97 3.53 2.94 | KCA2ALA2RBB 
‘ 7 NEW! KD Series — 16 Amp Waterproof Round Rocker Switches NEW! 
Black | Black/Red Shade | On/Off | SPST | E/F |CH801-ND | 1.08 .96  .80|CRE22F4DBBNE Back ack nO | DPST] J TCHOSE.ND | 467 416 346 TKOHGANATBDB 
Black | Black/Red Shade | On/Off | SPST | A/F |CH840-ND | 1.08 96 _.80 | CRE22F4FBBNE Black | Red-llluminated | ono |ppst| 3 {chosen | 529 471 392 /KDHGALAZRBB 
Black) Black On/Off | SPST) E /CH802-ND ) 1.05 .94 — .78 | CRE22F2PBBNE 10 | Black Black On/On | DPDT| J |CH940-ND | 6.24 5.55 4.62 | KDH3BNA1BBB 
2 |White| White/Red Shade | On/Off | SPST | F |CH804-ND | 111 99  .82|CRE22F4BWWNE Black Black omottion| oppor! J |cHo41-No | 662 588 490 |KDH3CNA1BBB 
Grey | Grey/Red Shade | On/Off | SPST) F |CH805-ND | 1.11 .99  .82|CRE22F4BYYNE NEW! KF Series — 10 Amp Waterproof Round Pushbutton Switches NEW! 
Black Black On/Off/On | SPDT B CH807-ND | 1.22 1.08 .90 | CRE24F2HBBNE Black Black On/Off | SPST K CH945-ND | 4.00 3.56 2.96 |KFB2ANA1BBB 
Black | Red-lIluminated | On/oft | SPST| OD |CH809-ND | 1.32 118 .98|CRE22F2BBRLE Black | Red-llluminated | On/Off | SPST] K  |CH946-ND | 4.91 4.37 3.64 | KFB2ALA2RBB 
Black | Green-llluminated | On/Off | SPST| 0  [CH811-ND | 1.40 1.25 1.04 |CRE22F2BBGLE 11 | Black Black owott | SPST} K  |CH944-ND | 4.37 3.89 3.24 |KFB2DNA1BBB 
Black/Red Shade Black Black owoft | DPST| K |CH942-ND | 5.64 5.02 4.18|KFBSANA1BBB 
Black | “Washable | OM/Of | SPST | F  [CHBIS-ND | 1.51 1.35 1.12 /CRE22F4BBBNW Black | Red-llluminated | On/Off | DPST| K |CH943-ND | 640 5.69 4.74 [KFB3ALA2RBB 
TR Series — 16 Amp Thin Power Rocker Switches NEW! KG Series — 20 Amp Waterproof Rocker Switches NEW! 
Black Black On/Off | SPST] A |CH792-ND ] 1.16 1.04  .86]/TRG22F2FBBNN Black Black OnO# | SPST] A  [CH949-ND [ 599 533 444 [KGC2ANBIBBD 
Black Black On/Off | SPST] E |CH793-ND | 1.16 1.04 .86|TRG22F2DBBNN to | Black Black On/On | SPDT} D  |CH950-ND | 7.53 6.70 5.58|KGC2BNB1BBB 
3 | Black Red On/Off | SPST] A |CH794-ND | 1.19 1.06 .88|TRG22F2FBRNN Black Black On/ot/On| SPDT} B |CH951-ND | 7.97 7.08 5.90 |KGC2CNB1BBN 
Black | Red-lIluminated | On/Off | SPST) 0 |CH795-ND | 1.40 1.25  1.04/TRG22F2BBRLN Black Black Onoft_| DPST| A ___|CH952-ND | 9.10 8.09 6.74 | KGC3ANB1BBD 
Black | Green-llluminated | On/Oft | SPST| 0 |CH796-ND | 1.40 1.25 1.04] TRG22F2BBGLN NEW! KM Series — 20 Amp Waterproof Rocker Switches NEW! 
WR Series — 16 Amp Double-Pole Large Rocker Switches Black Black On/Off | SPST] D |CH953-ND [11.31 10.06 838 /KMD2AMB7BBBNAt 
Black Black Ono |pPST] A |CH7@4-ND | 151 135 1.12 | WRG3OFOFBBNIN 13 | Black Black On/ot/On| SPDT} B |CH954-ND | 7.21 6.41 5.34 |KMD2CNB1BBNNNN 
Black Black On/Off | DPST] A |CH785-ND | 1.51 1.35  1.12/WRG32F5FBBNN cc KA Series 16 Amp Miniature Waterproof Hocker Switches NEWT 
; Een Black Ow/ofvOn| DPOT |B |cH786-ND | 1.84 1.64 1.36 /WRG34F2HBBNN wack Bak GUOR TP ePST TA EERO 3.08 TE 238 KREANATEED 
lack Red-llluminated | On/Off | DPST) 0 |CH787-ND | 1.89 1.68 1.40|WRG32F2BBRLN Black | Redsliuminated | onort | spsr| oD VONAGE 90 296 24g |KREZALADRBB 
Black | Red-lIluminated | On/Off | DPST| A |CH788-ND | 1.89 1.68 1.40 | WRG32F2FBRLN 14 | Back Slack owon |spot| p \eMGseNEMl| 362 922 268|KREBNA(ABB 
Black | Red-liluminated | On/Off |DPST] 0 |CH789-ND | 1.89 1.68 1.40/WRG32F5BBRLN Black Black ovor | sest| op |chossnn | 308 274 208/KRESDNA1BBB 
Black | Green-llluminated | On/Oft | DPST| A |CH791-ND | 2.00 1.78 1.48|WRG32F2FBGLN NEW! KS Series — 16 Amp Waterproof Rocker Switches NEW! 
YR Series — 20 Amp Double-Pole Power Rocker Switches Black Black OnOf [SPST] A  |CH947-ND | 6.08 5.40 450 |KSF2ANBIBBD 
Black Black On/Off | DPST A CH905-ND | 2.05 1.83 1.52) YRM32F2FBBNN 15 Black Black On/On | SPDT D CH948-ND | 7.48 6.65 5.54 |KSF2BNB1BBB 
4 | Black Black On/Off | DPST D CH906-ND | 2.00 1.78 1.48 |YRM32F2BBBNN NEW! KT Series — 20 Amp Waterproof Rocker Switches NEW! 
Black Red On/oft | DPST| OD  |CH907-ND | 254 226 1.88] YRM32F2BBRLN Black Black OnO# | SPST] A |CH956-ND | 456 4.06 3.38 /KTG2ANBIBBONNN 
FR Series — 12 Amp Double-Pole Rocker Switches 4 | Black |Blackw/Red-llum.] On/Of | SPST] D |CH957-ND | 6.70 5.96 4.96 | KTG2AMB2BBBRN 
Black Black On/Off | DPST] D |CH856-ND | 1.73 154 1.28]/FRH32A2BBBNN Black Black On/On | SPOT} D  |CH958-ND | 5.02 4.47 3.72|KTG2BNB1BBBNNN 
5 | Black Black OwOn | DPOT| D  |CH857-ND | 1.81 1.61 1.34 |FRH33A2BBBNN Black Black On/ot/On| SPDT | _B _|CH959-ND | 5.24 4.66 3.88 |KTG2CNB1BBNNNN 
Black Black On/oft | DPST| E _[CH859-ND | 1.73 1.54 1.28 | FRH32A2DBBNN + 12 VDC Incandescent 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2196 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Internationally Approved Rocker Switches 
High Inrush TV Rated 


JW Series: Industry's first molded rockers with TV rating (JWM 
and JWMW: TV-5; JWL: TV-8). UL, CSA, VDE, SEMKO and SEV 
approved. Silver contacts, epoxy sealed solder lug terminals. 
Electrical Capacity: JWM and JWMW: 10A @ 125/250VAC; 
JWMW: 10A @ 30VDC; JWL: 16A @ 125/250VAC. 

Dielectric Strength: 2,000VAC minimum between contacts; af0 | 
4,000VAC minimum between contacts and case. 

Electrical Life: 25,000 operations minimum 

Operating Temperature: -25°C ~ 70°C. 

Angle of Throw: 26° 

Terminals: JWM and JWMW: Solder lugs, JWL: .187” QC All 
switches are black body with black actuator. IP67 Panel Seal SP 
Option available. 


Fig. 1 Panel Cutouts 
(15.4) 


[606 | 


Fig. 2 Panel Cutouts fl aay 
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Mounting 


Switching Digi-Key Price Each NKK Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function | Marking | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. Circuit | Function | Marking | Part No. ul 25 100 | Part No. 
SPST On-Off A 360-1483-ND 6.75 4.68 4.14 |JWM11RA1A 1 DPST On-Off B 360-1718-NDt 9.60 6.52 6.00 | JWMW21RA2A 
SPST On-Off B 360-1484-ND 6.75 4.68 4.14 |JWM11RA2A SPST On-Off A 360-1491-ND 8.40 5.95 5.25 |JWL11RA1A 
SPST On-Off A 360-1715-NDt 7.95 5.41 4.77 | JWMW11RA1A 2 SPST On-Off B 360-1492-ND 8.40 5.95 5.25 /JWL11RA2A 
1 SPST On-Off B 360-1716-NDt 7.95 5.41 4.77 | JIWMW11RA2A DPST On-Off A 360-1495-ND 10.93 7.75, 7.13 |JWL21RA1A 
DPST On-Off A 360-1487-ND 8.47 6.01 5.30 | JWM21RA1A DPST On-Off B 360-1496-ND 10.93 7.75 7.13 _|JWL21RA2A 
DPST On-Off B 360-1488-ND 8.47 6.01 5.30 | JWM21RA2A —__| Switch Boot Waterproof JWL Series |360-1011-ND 3.54 2.19 1.93 |AT4126 
DPST On-Off A 360-1717-NDt 9.60 6.52 6.00 _|JWMW21RAIA | + Panel Sealed 
CW Series Rocker Switches Neon Tarp Retna ee 
Red _|Amber| Green Red _|Amber| Green 
Voltage Internal | 125V | 125V | 125V Forward Voltage | 2.1V | 2.0V | 1.95V 
Switch Actuator Current | Digi-Key Price Each NKK Resistance 33KQ. | 33KQ. | 33KQ Forward Current | 20mA | 20mA | 20mA 
Fig. | Circuit | Function Color Terminals | Rating | Part No. 1 25 100 | Part No. Current 1.4mA | 1.4mA | 0.6mA Peak Current 30mA | 30mA | 30mA 
SPST | On-Off — Solder 6A 360-1720-ND 2.41 1.45 1.26 |CWSA11AANS 
SPDT | On-On _ Solder 6A 360-1727-ND 2.95 1.81 1.57 |CWT12AAS1 CWS Series CWT Series 
DPST | On-Off Red 125VAC | .187QC 9A 360-1728-ND 4.54 2.84 2.60 |CWSB21CACF 
DPST | On-Off | Amber 125VAC | .187 QC 9A 360-1729-ND 4.54 2.84 2.60 |CWSB21DADF if 
DPST | On-Off | Green 125VAC | .187 QC 9A 360-1730-ND 4.54 2.84 2.60 |CWSB21FAFF 756 
1 DPST | On-Off Red LED -110 QC 9A 360-1731-ND 7.63 5.19 4.58 |CWSC21JCACS (19.2) 
DPST | On-Off Amber LED -110 QC 9A 360-1732-ND 7.63 5.19 4.58 |CWSC21JDADS _t 
DPST | On-Off Green LED -110 QC 9A 360-1733-ND 7.63 5.19 4.58 |CWSC21JFAFS 
SPST | On-Off Red LED -110 QC 9A 360-1734-ND 5.14 3.28 3.00 |CWSC11JCACS Pa ea) 
SPST | On-Off Amber LED -110 QC 9A 360-1735-ND 5.14 3.28 3.00 |CWSC11JDADS 
SPST | On-Off Green LED -110 QC 9A 360-1736-ND 5.14 3.28 3.00 |CWSC11JFAFS 
SPST | On-Off = Solder 6A 360-1721-ND 2.59 1.54 1.38 |CWSA11AAN1S 
2 SPST | On-Off = -187 QC 6A 360-1723-ND 2.73 1.68 1.50 |CWSB11AA1F 
DPST | On-Off = -187 QC 6A 360-1725-ND 3.54 2.08 1.99 |CWSB21AA1F 
SPST | On-Off = Solder 6A 360-1722-ND 2.59 1.54 1.38 |CWSA11AAN2S 
3 SPST | On-Off = -187 QC 6A 360-1724-ND 2.73 1.68 1.50 |CWSB11AA2F 
DPST | On-Off = -187 QC 6A 360-1726-ND 3.54 2.08 1.99 |CWSB21AA2F 


M Series Miniature Rocker Switches 


FEATURES: ¢ High insulating barriers increase isolation of circuits in multi-pole devices and 
provide added protection to contact points * Epoxy sealed terminals prevent entry of solder 
flux and other contaminants ¢ Bias guard prevents misalignment of contacts; Interlocking of 
actuator block with rocker and internal guide does not allow transmission of diagonal force on 
rocker to reach contact mechanism SPECIFICATIONS: Electrical Capacity: * Power Level 
(Silver): 6A @ 125VAC, 3A @ 250VAC, 4A @ 30VDC for On-On circuits, 3A @ 30VDC for all 


others * Logic Level (Gold): 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum ¢ Contact Resistance: 
10mQ maximum (silver); 20mMQ maximum (gold) ¢ Insulation Resistance: 1,000MQ minimum 
@ 500VDC * Dielectric Strength: 1,000VAC minimum between contacts for 1 minute 
* Mechanical Life: 50,000 operations minimum » Electrical Life: 25,000 operations minimum 
for silver; 50,000 operations minimum for gold * Frame Material: Stainless steel, black 
actuator * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 


Actuator Switching Contact | Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Description Function Termination Material | Part No. L 25 100 Part No. 
SPDT Snap-In Rocker On-On Solder Lug Silver 360-2247-ND 5.67 3.78 3.38 |M2012TJWO01-FA-1A 
SPDT Snap-In Rocker On-Off-On Solder Lug Silver 360-2255-ND 6.29 4.19 3.76 |M2013TJW01-FA-1A 
SPDT Snap-In Rocker On-Mom Solder Lug Silver 360-2257-ND 6.60 4.57 4.04 |M2015TJWO01-FA-1A Red: 20mA @ 2.8V 
1 SPDT Snap-In Rocker Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2259-ND 6.70 4.64 4.11. |M2018TJW01-FA-1A Green: 30mA @ 2.1V 
SPDT Snap-In Rocker On-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2264-ND 6.70 4.64 4.11 M2019TJW01-FA-1A 
DPDT Snap-In Rocker On-On Solder Lug Silver 360-2265-ND 7.25 4.93 4.44 |M2022TJW01-FA-1A 
DPDT Snap-In Rocker On-Off-On Solder Lug Silver 360-2271-ND 7.82 5.55 4.89 |M2023TJW01-FA-1A 
DPDT Snap-In Rocker Mom-Off-Mom Solder Lug Silver _|360-2273-ND 9.02 6.21 5.64 | M2028TJW01-FA-1A 
2 DPDT Snap-In Rocker, Red LED On-On Solder Lug Silver 360-2217-ND 8.40 5.95 5.25 |M2022TJW01-FA-2A-C-RO 
DPDT Snap-In Rocker, Green LED On-On Solder Lug Silver 360-2266-ND 8.98 6.18 5.61 M2022TJW01-FA-2A-F 
SPDT Snap-In Paddle On-on Solder Lug Silver 360-2248-ND 5.67 3.78 3.38 /M2012TJW01-GA-1A 
SPDT Snap-In Paddle On-Mom Solder Lug Silver 360-2215-ND 6.60 4.57 4.04 )/M2015TJW01-GA-1A 
SPDT Snap-In Paddle Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2260-ND 6.70 4.64 4.11 M2018TJW01-GA-1A 
3 DPDT Snap-In Paddle On-On Solder Lug Silver 360-2218-ND 7.25 4.93 4.44 |M2022TJW01-GA-1A 
DPDT Snap-In Paddle On-Off-On Solder Lug Silver 360-2220-ND 7.82 5.55 4.89 | M2023TJW01-GA-1A 
DPDT Snap-In Paddle On-On-On Solder Lug Silver 360-2272-ND 9.26 6.37 5.79 |M2024TJW01-GA-1A 
DPDT Snap-In Paddle On-Mom Solder Lug Silver 360-2221-ND 8.74 6.01 5.46 |M2025TJW01-GA-1A 
DPDT Snap-In Paddle Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2274-ND 9.02 6.21 5.64 _|M2028TJW01-GA-1A 
SPDT Rocker .365” Wide On-On Solder Lug Silver 360-2249-ND 5.12 3.26 2.98 |M2012TNW01-DA 
SPDT Rocker .365” Wide On-Off-On Solder Lug Silver 360-2256-ND 5.46 3.64 3.26 |M2013TNW01-DA 
SPDT Rocker .365” Wide Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2261-ND 6.14 4.09 3.66 |M2018TNW01-DA 
4 SPDT Paddle .365” Wide Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2262-ND 6.14 4.09 3.66 /M2018TNW01-EA 
SPDT Paddle .595” Wide Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2216-ND 6.45 4.30 3.85 |M2018TYW01-HA 
DPDT Rocker .365” Wide On-On Solder Lug Silver 360-2267-ND 6.45 4.47 3.95 |M2022TNW01-DA 
DPDT Rocker .595” Wide Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2275-ND 8.54 6.06 5.34 |M2028TYW01-JA 
4PDT Rocker .365” Wide On-On Solder Lug Silver 360-2276-ND 12.24 8.87 7.89 _|M2042TNW01-DA 
SPDT Rocker .365” Wide On-On PC Bracket Gold 360-2250-ND 5.72 3.81 3.41 M2012TXG13-DA-RO 
SPDT Paddle .365” Wide On-On PC Bracket Gold 360-2213-ND 5.72 3.81 3.41 M2012TXG13-EA-RO 
SPDT Rocker .365” Wide On-On PC Bracket Silver 360-2252-ND 5.35 3.47 3.17 |M2012TXW13-DA-RO 
5 SPDT Rocker .365” Wide On-Off-On PC Bracket Gold 360-2214-ND 6.34 4.23 3.79 |M2013TXG13-DA-RO 
SPDT Rocker .365” Wide On-Mom PC Bracket Gold 360-2258-ND 6.65 4.61 4.07 |M2015TXG13-DA-RO 
SPDT Rocker .595” Wide Mom-Off-Mom PC Bracket Silver 360-2263-ND 6.60 4.57 4.04 |M2018TZW13-JA-RO 
DPDT Rocker .365” Wide On-On PC Bracket Gold 360-2219-ND 7.97 5.65 4.98 _|M2022TXG13-DA-RO 
SPDT Rocker .365” Wide On-On Right Angle PC Gold 360-2251-ND 6.03 4.02 3.60 /M2012TXG30-DA-RO 
6 SPDT Rocker .365” Wide On-On Right Angle PC Silver 360-2253-ND 5.46 3.64 3.26 |M2012TXW30-DA-RO 
DPDT Rocker .365” Wide On-On Right Angle PC Silver 360-2269-ND 7.70 5.24 4.62 _|M2022TXW30-DA-RO 
SPDT Rocker .365” Wide On-On Vertical PC Silver 360-2254-ND 6.14 4.09 3.66 /M2012TXW41-DA-RO 
£ DPDT Rocker .365” Wide On-On Vertical PC Gold 360-2268-ND 9.60 6.52 6.00 |M2022TXG41-DA-RO 
DPDT Rocker .365” Wide On-On Vertical PC Silver 360-2270-ND 8.50 6.02 5.31 M2022TXW41-DA-RO 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2197 


Contact Materials: 
R k Ss it h RoHS) B: Contacts and Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum 
oc er WI Cc es Q: Contacts: Coin silver, silver plated. Center Contact and All Terminals: Copper alloy, silver plated. Rating: 5A @ 120VAC or 28VDC; 
2A @ 250VAC C Series: 15A @ 125VAC or 10A @ 250VAC CA Series: 15A @ 125VAC DM Series: 10A @ 125VAC or 5A @ 
250VAC DM2X/DM14/DM24 Series: 3A @ 125VAC or 2A @ 250VAC DF Series: 16A @ 125VAC or 250VAC D10X/D20X Series: 4A 
@ 125VAC or 2A @ 250VAC DS50X/D60X Series: 10A @ 125VAC or 5A @ 250VAC E1XX/E2XX Series: 7.5A @ 125VAC or 28VDC, 
3A @ 250VAC 7000 Series: 5A @ 120VAC or 28VDC 9201 Series: GA @ 120VAC or 28VDC, 3A @ 250VAC 9221 Series: 10A @ 
125VAC or 28VDC, 5A@ 250VAC 


Termination Options 


WW | Epoxy Seal 
: fs : ss .020 | I yee 
S, a — ) 
HL pa [0] 16(3.94) eur t 1 
113 (3.18) 
ar 


250 QC (6.35)- C Ser. .05(1.19) i 4 (a. 140 (4 70) 
110 QC (2.79)- DM Ser. .08(2.03)>| |= ow" B2(15. |4.05 (1.27)Typ. 


76 
A Panel Cutout (19.20) Panel Cutout 
¢ Series °°) SP Models + DP Models 


Paddle Type 
Actuator Switching Oplions|(seeidlagram) Digi-Key Price Each C&K 
Fig. Circuit Description Function Termination | Contact Material | Part No. il 25 100 Part No. 
Miniature Rocker Switches 

SPDT Rocker/Frame On-On Z Q CKN2002-ND 7.88 6.31 5.00 U11J51ZQE22 
SPDT Rocker/Frame On-On Z Q CKN2010-ND 9.10 7.28 5.77 7101J16ZQE22 
SPDT Rocker/Frame On-On Z Q CKN2015-ND 7.88 6.31 5.00 7101J51ZQE22 
SPDT Rocker/Frame On-Off-On Z Q CKN2017-ND 8.44 6.76 5.35 7103J51ZQE22 
SPDT Rocker/Frame Mom-Off-Mom Z Q CKN2022-ND 8.57 6.86 5.43 7105J51ZQE22 

4 SPDT Rocker/Frame On-Off-Mom Z Q CKN2024-ND 8.57 6.86 5.43 7107J51ZQE22 
SPDT Rocker/Frame On-Mom Z Q CKN2027-ND 8.57 6.86 5.43 7108J51ZQE22 
DPDT Rocker/Frame On-On Z Q CKN2029-ND 11.66 9.34 7.39 7201J16ZQE22 
DPDT Rocker/Frame On-On Z. Q CKN2033-ND 10.45 8.36 6.62 7201J51ZQE22 
DPDT Rocker/Frame On-Off-On Z Q CKN2037-ND 11.42 9.14 7.23 7203J51ZQE22 
DPDT Rocker/Frame Mom-Off-Mom Z Q CKN2040-ND 11.42 9.14 7.23 7205J51ZQE22 
SPDT Black On-On Z Q CKN2007-ND 6.88 5.51 4.36 7101J1ZQE2 
SPDT Black On-Off-On Z Q CKN2008-ND 7.44 5.96 4.72 7103J1ZQE2 
SPDT Black Mom-Off-Mom Zz Q CKN2018-ND 7.57 6.06 4.80 7105J1ZQE2 

2 SPDT Lever Mom-Off-Mom Z Q CKN2021-ND 9.79 7.83 6.20 7105J4ZQE2 
DPDT Black On-On Z Q CKN2000-ND 9.45 7.56 5.99 7201J1ZQE2 
DPDT Black On-Off-On Z Q CKN2036-ND 11.42 9.14 7.23 7203J3ZQE2 
DPDT Black Mom-Off-Mom Z Q CKN2039-ND 11.42 9.14 7.23 7205J3ZQE2 
4PDT Black On-On Z Q CKN2001-ND 15.07 13.02 10.96 7401J1ZQE2 
SPDT Black On-Off-On V3 B CKN2003-ND 8.82 7.06 5.59 7103J1V3BE2 
SPDT Black On-On V3 B CKN2012-ND 8.26 6.61 5.23 7101J1V3BE2 
SPDT Black On-On V3 Q CKN2013-ND 8.26 6.61 5.23 7101J1V3QE2 

3 SPDT Black Mom-Off-Mom V3 Q CKN2020-ND 9.94 7.96 6.30 7105J3V3QE2 
SPDT Black On-Mom V3 B CKN2026-ND 8.94 7.16 5.67 7108J1V3BE2 
DPDT Black On-On V3 B CKN2078-ND 7.51 6.01 4.76 T101J1V3BE2 
DPDT Black On-On V3 B CKN2032-ND 11.35 9.08 7.19 7201J1V3BE2 
SPDT Black On-On A B CKN2004-ND 7.63 6.11 4.84 7101J1ABE2 
SPDT Black On-On A Q CKN2005-ND 7.63 6.11 4.84 7101J1AQE2 

4 SPDT Black On-On A B CKN2069-ND 7.73 6.18 4.90 E101J1ABE2 
DPDT Black On-On A Q CKN2006-ND 10.82 8.66 6.86 7201J1AQE2 
DPDT Black On-On A B CKN2079-ND 11.31 9.06 7A7 T201J1ABE2 
SPDT Rocker/Frame On-On Z Q CKN2009-ND 9.10 7.28 5.77 7101J11ZQE22 

6 3PDT Rocker/Frame On-On Z Q CKN2044-ND 12.77 11.03 9.29 7301J11ZQE22 
4PDT Rocker/Frame On-On Z Q CKN2045-ND 16.70 14.42 12.15 7401J11ZQE22 
SPDT Black On-On AV2 Q CKN2011-ND 7.97 6.38 5.06 7101J1AV2QE2 

7 DPDT Black On-On AV2 B CKN2030-ND 11.66 9.33 7.39 7201J1AV2BE2 
DPDT Black On-On AV2 Q CKN2031-ND 11.48 9.19 7.27 7201J1AV2QE2 
DPDT Black On-On AV2 Q CKN2075-ND 11.95 9.56 7.57 E201J1AV2QE2 

8 SPDT Lever On-On V3 B CKN2014-ND 9.26 7.41 5.87 7101J2V3BE2 
SPDT Lever/Frame On-On Z Q CKN2016-ND 7.88 6.31 5.00 7101J61ZQE22 

9 SPDT Lever/Frame Mom-Off-Mom Z Q CKN2023-ND 8.57 6.86 5.43 7105J61ZQE22 
SPDT Lever/Frame On-Off-Mom Z Q CKN2025-ND 8.57 6.86 5.43 7107J61ZQE22 
SPDT Lever/Frame On-Mom Z Q CKN2028-ND 8.57 6.86 5.43 7108J61ZQE22 

+ Panel Cutout is 1.00” x 1.125” (25.40mm x 28.58mm) _—* Panel Cutout is .76” x .51” (19.20mm x 12.90mm) White Marking §CutTape 4 Tape and Reel (Continued) 
Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ck Rocker Switches (cont) 


er Options (see diagram) Kee 5 
Actuator Switching Digi-Key Price Each C&K 
Fig. Circuit Description Function Termination | Contact Material | Part No. a 25 100 Part No. 
DPDT Lever/Frame On-On Z Q CKN2035-ND 10.45 8.36 6.62 7201J61ZQE22 
DPDT Lever/Frame On-Off-On Zz Q CKN2038-ND 11.42 9.14 7.23 7203J61ZQE22 
: DPDT Lever/Frame Mom-Off-Mom Zz Q CKN2041-ND 11.42 9.14 7.23 7205J61ZQE22 
DPDT Lever/Frame On-On-On ra Q CKN2043-ND 12.13 9.71 7.69 7211J61ZQE22 
= SPDT Lever Mom-Off-Mom Zz Q CKN2019-ND 8.57 6.86 5.43 7105J2ZQE2 
10 DPDT Rocker/LED On-On Z Q CKN2034-ND 10.45 8.36 6.62 7201J52ZQE22 
Process Sealed Rocker Switches 
SPDT Black On-On V3 B CKN2072-ND 8.85 7.08 5.61 E101J1V3BE2 
3 SPDT Black Mom-Off-Mom V3 B CKN2073-ND 10.00 8.01 6.34 E105J1V3BE2 
DPDT Black On-On V3 B CKN2076-ND 12.44 9.96 7.88 E201J1V3BE2 
SPDT Black On-On A Q CKN2070-ND 7.63 6.11 4.84 E101J1AQE2 
4 SPDT Black On-On A B CKN2077-ND 8.16 6.53 5.17 ETO1J6ABE2 
DPDT Black On-On A B CKN2074-ND 11.47 9.18 7.27 E201J1ABE2 
SPDT Black On-On = B CKN9467CT-ND§ NEW! 9.48 8.75 8.02 ETO1J6SA1BE2 
5 SPDT Black On-On = B CKN9467TR-NDO NEW! 2063.88/450 ETO1J6SA1BE2 
SPDT Black Mom-Off-Mom = B CKN9468CT-ND§ NEW! 10.36 9.57 8.77 ETO5J6SA1BE2 
SPDT Black Mom-Off-Mom = B CKN9468TR-NDO NEW! 2255.04/450 ETOS5J6SA1BE2 
L SPDT Black On-On AV2 B CKN2071-ND 8.07 6.46 5.11 E101J1AV2BE2 
Power Rocker Switches 
2 DPDT Black On-On Z4 Q CKN2047-ND 34.79 27.84 22.04 9221J1Z4QD2 
7 DPDT Black On-On AV2 Q CKN2046-ND 27.94 22.36 17.70 9201J1AV2QE2 
SPST O- On-Off 05 Q CKN2049-ND$ 4.70 3.76 2.98 C122J12S205PQF 
SPST O - Illum./Green On-Off 05 Q CKN2052-ND 3.47 2.78 2.21 CA04J167207PQ 
SPDT Black On-On 05 Q CKC2008-ND 4.88 2.82 2.37 C121J12S205QF 
SPDT Red On-On 05 Q CKC2025-ND 4.79 3.84 3.04 C121J13S205QF 
SPDT Black On-On 05 Q CKC1238-ND 2.37 1.37 1.16 CA01J12207Q 
SPDT Illum./Red On-Off 05 Q CKC1242-ND 3.33 1.92 1.62 CA04J137207Q 
1 SPST O - Illum./Red On-Off 05 Q CKN9452-ND NEW! 3.47 2.78 2.21 CA04J137207PQ 
SPDT Illum./Yellow On-Off 05 Q CKC1244-ND 3.35 1.93 1.63 CA04J157207Q 
SPST O- Illum./Yellow On-Off 05 Q CKN9453-ND NEW! 3.49 2.80 2.22 CA04J157207PQ 
SPST Illum./Green On-Off 05 Q CKN9454-ND NEW! 3.02 2.42 1.92 CA04J167207Q 
SPDT Black On-On 05 Q CKN2048-ND 3.19 2.55 2.02 C121J12S205QA 
DPST O- On-Off 05 Q CKN2051-ND#t 5.86 4.69 3.71 C222J12S205PQF 
DPST Black On-On 05 Q CKC2026-NDt 5.57 4.46 3.53 C221J12S205QF 
SPST O- On-Off 05 Q CKN2055-ND$ 4.83 3.87 3.07 D102J12S205PQF 
SPST O- On-Off 05 Q CKN1819-ND$ 2.58 2.07 1.64 D102J12S215PQA 
SPST On-Off On-Off 05 Q CKN1820-ND$ 2.58 2.07 1.64 D102J12S217DQA 
SPST ol On-Off A Q CKN2058-ND$ 5.00 4.00 3.17 D502J12S2AHQF 
SPST Ol On-Off 05 Q CKN1821-ND$ 2.74 2.19 1.74 D502J12S215HQA 
SPST O- On-Off 05 Q CKC2011-ND$ 3.87 3.10 2.45 D502J12S215PQF 
SPDT Black On-On 05 Q CKN2053-ND 3.43 2.75 2.17 D101J12S205QA 
SPDT ol On-On 05 Q CKN2054-ND$ 4.03 3.23 2.56 D101J12S215HQF 
re SPDT Black Mom-Off-Mom 05 Q CKC2022-ND 7.44 5.96 4.72 D105J12S205QA 
SPDT O- On-On 05 Q CKN2056-ND$ 4.19 3.36 2.66 D501J12S215PQF 
SPDT Black On-On 05 Q CKN2057-ND 2.64 2.12 1.68 D501J12S215QA 
SPDT Black On-Off-On 05 Q CKC2012-ND 4.41 3.54 2.80 D503J12S205QA 
SPDT Black On-Mom 05 Q CKC2013-ND 4.77 3.82 3.03 D508J12S205QA 
DPST O- On-Off 05 Q CKN2060-ND$ 6.70 5.37 4.25 D602J12S205PQF 
DPST O- On-Off 05 Q CKC2019-ND*$ 5.72 4.58 3.63 DM62J12S205PQ 
DPST Black On-Off 05 Q CKN2067-ND* 5.26 4.21 3.33 DM62J12S205Q 
SPST Illum./Red On-Off 05 Q CKN2064-ND 5.26 4.21 3.33 DM14J72S205Q3 
SPST Illum./Red On-Off 05 Q CKC2017-ND 5.62 4.50 3.56 DM54J72S205Q3 
DPST Illum./Amber On-Off 05 Q CKN2065-ND* 6.41 5.13 4.07 DM24J72S20504 
19 DPST Illum./Green On-Off 05 Q CKN2066-ND* 6.41 5.13 4.06 DM24J72S205Q6 
DPST Illum./Green On-Off 05 Q CKN2068-ND* 6.77 5.42 4.29 DM64J72S205Q6 
DPST Illum./Red On-Off 05 Q CKC2020-ND* 6.34 5.08 4.02 DM64J72S205Q3 
DPDT O- On-On 05 Q CKN2059-ND$ 5.90 4.72 3.74 D601J12S215PQF 
14 DPDT O- On-On 05 Q CKC2018-ND*$ 6.24 5.00 3.96 DM61J12S205PQ 
DPDT Black On-On 05 Q CKC2009-ND* 4.24 3.67 3.09 DM61J12S205Q 
— DPST O- On-Off 05 Q CKC2016-ND$ 6.98 5.59 4.43 DF62J12S215PQF 
SPDT O- On-On A Q CKC2010-ND$ 5.05 4.04 3.20 D501J12S2APQF 
° SPDT Ol On-On A Q CKC2023-ND$ 5.32 4.26 3.37 D501J12S2AHQF 
16 DPDT Black On-On 05 Q CKC2024-ND 3.98 3.19 2.52 D201J52S215QA 
DPDT Black On-Mom 05 Q CKC2015-ND* 7.03 5.63 4.45 D608J12S205QA 
Mm DPDT O- Off-On 05 Q CKC2014-ND*$ 5.57 4.46 3.54 D602J12S215PQF 
18 DPST Ol On-Off 05 Q CKN2061-ND$ 6.98 5.59 4.43 DF62J12S215HQF 
19 DPST ol On-Off _— Q CKN2062-ND$ 6.34 5.08 4.02 DF62J12S2AHQA 
DPST O- On-Off = Q CKN2063-ND$ 7.46 5.98 4.73 DF62J12S2APQF 


t Panel Cutout is 1.00” x 1.125” (25.40mm x 28.58mm) 


* Panel Cutout is .76” x .51” (19.20mm x 12.90mm) 


+ White Marking 


§ Cut Tape 


% Tape and Reel 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2199 


Honeywell 


Sensing and Control 


FEATURES: 
MR93 Series: * Expected electrical life 50,000 cycles » Expected mechanical life 100,000 cycles 
* UL recognized and CSA certified * Operating Temperature: 0°C ~ 85°C (32°F ~ 185°F) * Quick 
Connect 0.187 in. x 0.032 in. (4.75mm x 0.81mm) 
MRS93 Series: * Expected electrical life 50,000 cycles momentary; 100,000 cycles maintained 


¢ Expected mechanical life 100,000 cycles * UL recognized and CSA certified * Operating 
Temperature: 0°C ~ 85°C (32°F ~ 185°F) * Quick Connect 0.187 in. x 0.032 in. (4.75mm x 0.81mm) 


Rocker Switches 


FRx91 Series: * Expected electrical life 50,000 cycles momentary; 100,000 cycles maintained 
«Expected mechanical life 250,000 cycles * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 


* Quick Connect 0.250 in. x 0.032 in. (6.35mm x 0.81mm) 


SRx91 Series: * Expected electrical life 50,000 cycles momentary; 100,000 cycles maintained 
«Expected mechanical life 150,000 cycles »* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 


* Quick Connect 0.250 in. x 0.032 in. (6.35mm x 0.81mm) 


Actuator Dimensions - Inches (mm) Contact Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Circuit Description WxLxH Ratings Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 
MR93 Series — Miniature Rocker Switches 
SPST Black; Non-Illuminated -590 x .825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 8A, 250VAC | 480-2107-ND 3.48 2.39 1.90 |MR93-12BBN 
DPST Black; Non-Illuminated -590 x 825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 8A, 250VAC | 480-2108-ND 4.31 2.96 2.35 |MR93-22BBN 
SPST Red Illuminated; 12V LED -590 x .825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 12V 480-2109-ND 5.97 4.09 3.26 | MR93-122B3 
SPST Green Illuminated; 12V LED -590 x .825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 12V 480-2110-ND 5.97 4.09 3.26 | MR93-124B3 
1 DPST Red Illuminated; 12V LED -590 x .825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 12V 480-2111-ND 6.89 472 3.75 _|MR9Q3-222B3 
DPST Green Illuminated; 12V LED -590 x 825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 12V 480-2112-ND 6.89 472 3.75 |MR93-224B3 
SPST Red Illuminated; 125V NEON -590 x 825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A,125VAC | 480-2113-ND 415 2.84 2.26 |MR93-122BJ 
SPST Amber Illuminated; 250V NEON -590 x .825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 8A, 250VAC | 480-2114-ND 415 2.84 2.26 |MR93-121BK 
DPST Amber Illuminated; 24V LED -590 x .825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 24V 480-2115-ND 6.89 472 3.75 _|MR93-221B4 
MRS93 Series — Subminiature Rocker Switches 
SPST Black; Non-Illuminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) 10A, 125VAC | 480-2116-ND 271 1.76 1.35 |MRS93-12BB 
SPST-NO Black; Non-lIlluminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) 12A,125VAC | 480-2117-ND 271 1.76 1.35 |MRS93-16BB 
SPST-NC Black; Non-llluminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) 12A,125VAC | 480-2118-ND 271 1.76 1.35 |MRS93-14BB 
2 SPDT Black; Non-llluminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) 10A,125VAC | 480-2119-ND 271 1.76 1.35 |MRS93-13BB 
SPDT Black; Non-llluminated 590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) 12A,125VAC | 480-2120-ND 2.34 1.60 1.28 _|MRS93-18BB 
SPDT Black; Non-Illuminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) | 8A, 125-250VAC | 480-2121-ND 2.34 1.60 1.28 |MRS93-11BB 
SPDT Black; Non-Illuminated 590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) | 8A, 125-250VAC | 480-2122-ND 2.34 1.60 1.28 |MRS93-15BB 
SPDT Black; Non-lIlluminated 590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) | 8A, 125-250VAC | 480-2123-ND 2.34 1.60 1.28 _|MRS93-17BB 
FRN91 Series — Sealed Rocker Switches 
SPST Black; Non-Illuminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2124-ND 6.72 4.92 4.07 |FRN91-12BB 
DPST Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2125-ND 9.92 7.26 6.02 | FRN91-22BB 
SPST-NO Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2126-ND 6.73 4.92 4.08 |FRN91-16BB 
DPST-NO Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2127-ND 9.92 7.26 6.02 | FRN91-26BB 
SPST-NC Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2128-ND 6.72 4.92 4.07 _|FRN91-14BB 
DPST-NC Black; Non-Illuminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2129-ND 9.92 7.26 6.02 |FRN91-24BB 
SPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2130-ND 6.72 4.92 4.07 |FRN91-13BB 
3 DPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2131-ND 9.92 7.26 6.02 | FRN91-23BB 
SPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2132-ND 6.72 4.92 4.07 |FRN91-18BB 
DPDT Black; Non-Illuminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2133-ND. 8.88 6.80 5.76 _|FRN91-28BB 
SPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2134-ND 6.72 4.92 4.07 |FRN91-11BB 
DPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2135-ND 8.88 6.80 5.76 |FRN91-21BB 
SPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2136-ND 6.72 4.92 4.07 |FRN91-15BB 
DPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2137-ND 8.88 6.80 5.76 |FRN91-25BB 
SPDT Black; Non-lIlluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2138-ND 6.72 4.92 4.07 _|FRN91-17BB 
DPDT Black; Non-Illuminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2139-ND 8.88 6.80 5.76__|FRN91-27BB 
FRL91 Series — Sealed Rocker Switches 
DPST ] Green/Amber Illuminated; 12V LED | 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2140-ND 12.35 9.46 8.01 | FRL91-22CGA3-BB79 
4 DPDT | Green/Amber Illuminated; 12V LED | 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2141-ND 12.35 9.46 8.01 | FRL91-23CGA3-BB79 
DPDT | Green/Green Illuminated; 12V LED | 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2142-ND 12.35 9.46 8.01 | FRL91-21CGG3-BB77 
DPDT | Green/Green Illuminated; 12V LED | 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2143-ND 12.35 9.46 8.01 [FRL91-27CGG3-BB77 
SRN91 Series — Sealed Rocker Switches 
SPST Black; Non-Illuminated -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A,250VAC | 480-2144-ND 7.91 5.79 4.80 |SRN91-12BB 
DPST Black; Non-lIlluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A,250VAC | 480-2145-ND 9.30 6.81 5.64 |SRN91-22BB 
SPST-NO Black; Non-llluminated -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A,250VAC | 480-2146-ND 7.91 5.79 4.80 |SRN91-16BB 
DPST-NO Black; Non-llluminated -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A,250VAC | 480-2147-ND 9.30 6.81 5.64 |SRN91-26BB 
SPST-NC Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A,250VAC__| 480-2148-ND 7.91 5.79 4.80 _|SRN91-14BB 
DPST-NC Black; Non-Illuminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A,250VAC | 480-2149-ND 9.30 6.81 5.64 |SRN91-24BB 
SPDT Black; Non-lIlluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A,250VAC | 480-2150-ND 7.91 5.79 4.80 |SRN91-13BB 
5 DPDT Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A,250VAC | 480-2151-ND 9.30 6.81 5.64 | SRN91-23BB 
SPDT Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A,250VAC | 480-2152-ND 7.91 5.79 4.80 |SRN91-18BB 
DPDT Black; Non-Illuminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A,250VAC__| 480-2153-ND 8.32 6.37 5.40__| SRN91-28BB 
SPDT Black; Non-Illuminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A,250VAC | 480-2154-ND 7.91 5.79 4.80 |SRN91-11BB 
DPDT Black; Non-lIlluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A,250VAC | 480-2155-ND 8.32 6.37 5.40 |SRN91-21BB 
SPDT Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A,250VAC | 480-2156-ND 7.91 5.79 4.80 |SRN91-15BB 
DPDT Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A,250VAC | 480-2157-ND 8.32 6.37 5.40 |SRN91-25BB 
SPDT Black; Non-Illuminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A, 250VAC__| 480-2158-ND 7.91 5.79 4.80 _|SRN91-17BB 
DPDT Black; Non-Iluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A,250VAC | 480-2159-ND 8.32 6.37 5.40__[SRN91-27BB 
SRL91 Series — Sealed Rocker Switches 
6 DPST Red Illuminated; 12V LED -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A,250VAC | 480-2160-ND 13.30 10.18 8.62 __[SRL91-22ARN3-BBON 
DPDT Red/Red Illuminated; 12V LED 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A,250VAC | 480-2161-ND 13.30 10.18 8.62 |SRL91-23URR3-BB99 
DPDT Red/Red Illuminated; 12V LED 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A,250VAC | 480-2162-ND 13.30 10.18 8.62 | SRL91-21URR3-BB99 
DPDT Red/Red Illuminated; 12V LED 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A,250VAC | 480-2163-ND 13.30 10.18 8.62 |SRL91-27URR3-BB99 
7 DPST | Green/Amber Illuminated; 12V LED | .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A,250VAC | 480-2164-ND 13.30 10.18 8.62 |SRL91-22UGA3-BB99 
DPDT | Green/Green Illuminated; 12V LED | .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A, 250VAC__| 480-2165-ND 13.30 10.18 8.62 | SRL91-23UGG3-BB99 
DPDT | Green/Green Illuminated; 12V LED | .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) ] 10A, 250VAC |480-2166-ND 13.30 10.18 8.62 |SRL91-21UGG3-BB99 
DPST | Green/Green Illuminated; 12V LED | .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) | 10A, 250VAC__ | 480-2167-ND 13.30 10.18 8.62 __|SRL91-22UGG3-BB99 
Accessories 
Rocker Boot 480-2168-ND 6.06 415 3.30 |SR-01 
Connector Housing for SRx91 Series 480-2169-ND 2.88 1.88 1.44. |HRSR-01 
Connector Housing for FRx91 Series 480-2170-ND 2.88 1.88 1.44 | FR-01 


Miniature Toggle Switches 


Features: Molded-in terminals are plated for soldering. There is positive return on momentary versions. All switches come 


with a lock washer, a keying washer and two hex nuts. 
Specifications: * UL Recognized * Temperature Range: -65°C ~ 71°C (-85°F ~ 160°F) 


Fig. 1 
19 Bie} + 26 


Terminal | Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Circuit Function Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
SPDT On-Off-On Solder 480-2269-ND 21.39 17.02 14.67 |11TW1-1 
1 SPDT On-None-On Solder 480-2270-ND 21.39 17.02 14.67 |11TW1-3 
SPDT Mom-Off-On Solder 480-2271-ND 31.83 25.32 21.82 |11TW1-5 
SPDT Mom-Off-Mom Solder 480-2272-ND 26.51 21.09 18.18 | 11TW1-7 
DPDT On-Off-On Solder 480-2273-ND 22.41 17.83 15.37 |12TW1-1 
9 DPDT On-None-On Solder 480-2274-ND 22.41 17.83 15.37 |12TW1-3 
DPDT Mom-Off-On Solder 480-2275-ND 23.28 18.52 15.96 |12TW1-5 
DPDT Mom-Off-Mom Solder 480-2276-ND 24.21 19.26 16.59 | 12TW1-7 
SPST Off-None-On Solder 480-2277-ND 22.09 17.58 15.15 |1TW1-2 
3 SPDT On-None-On Solder 480-2278-ND 18.89 1447 12.25 |1TW1-3 
SPDT Mom-None-On Solder 480-2279-ND 20.78 16.54 14.25 | 1TW1-8 
DPST Off-None-On Solder 480-2280-ND 24.56 19.54 16.84 | 2TW1-2 
4 DPDT On-None-On Solder 480-2281-ND 30.23 24.05 20.72 | 2TW1-3 
DPDT Mom-None-On Solder 480-2282-ND 30.35 24.15 20.80 | 2TW1-8 
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Dimensions in Inches 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Honeywell 


Sensing and Control 


NT Series — Sealed Toggle Switches: Meet severe environment application needs for a rugged, cost- 
effective toggle switch. Quality construction features include a molded-in elastomer seal between the toggle 
lever and bushing, and between the cover and case. 

NT Series — Flat Base Sealed Toggle Switches: Meet severe environment application needs for rugged, 
cost-effective manual switches. These flat base style products are identical to the stepped base style in 
construction and features. 

NT Series Specifications: « UL Recognized, File E12252, Vol. 1, Section 44 * CSA certified * CE approved 
* Temperature Range: -40°C ~ 71°C (-40°F ~ 160°F) * High Reliability 
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TL Series — Sealed Toggle Switches: Have high strength, temperature resistant, non-tracking case material 
and silver cadmium oxide contacts. 

TL Series Specifications: * UL recognized * CSA certified * CE approved » Temperature Range: -65°C ~ 
71°C (-85°F ~ 160°F) * High Reliability 

TS Series — Sealed Toggle Switches: MICRO SWITCH™ TS Series switches have 2 or 3 position, 
momentary and maintained action switches with 1 and 2 pole circuitry. Switches have solder, screw or quick- 
connect terminations. 

TS Series Specifications: « UL recognized * CSA certified * CE approved 
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Terminal —_| Digi-Key Price Each Honeywell Terminal _| Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Circuit Function Type Part No. ‘il 10 100 | Part No. Fig. | Circuit Function Type Part No. if 10 100 | Part No. 
NT Series — Sealed Toggle Switches TS Series — Sealed Toggle Switches 
SPST-NO | Off-None-On Screw  )480-2171-ND 1743 13.85 11.30 | INTI-2 SPDT On-Off-On Screw )480-3052-ND 16.44 1259 10.66 | 111S15-1 
SPDT | On-None-On Screw | 480-2172-ND 17.43 13.35 11.30 | 1NT1-3 SPST-NO| —Off-None-On Screw | 480-3053-ND 13.77 10.54 8.93 | 11TS15-2 
1 | SPST-NO] Mom-None-Off Screw | 480-2173-ND 17.43 13.35 11.30 | 1NT1-6 SPDT | On-None-On Screw | 480-3054-ND 16.44 1259 10.66 |11TS15-3 
SPDT | Mom-Off-Mom Screw | 480-2174-ND 17.43 13.35 11.30 | 1NT1-7 g | SPST-NC | Mom-None-On Screw | 480-3055-ND 15.49 11.86 10.05 |11TS15-4 
SPDT | Mom-None-On Screw __|480-2175-ND 17.43 13.35 11.30 | 1NT1-8 SPDT | _Mom-Off-on Screw _ | 480-3056-ND 17.33 13.27 11.24 |11TS15-5 
DPDT On-Off-On Screw |480-2176-ND 22.18 17.64 15.20 [2NTI-1 SPST-NO | Mom-None-Off Screw |480-3057-ND 15.49 17.86 10.05 |11TS15-6 
DPST-NO) —Off-None-On Screw | 480-2177-ND 22.18 17.64 15.20 | 2NTI-2 SPDT | Mom-Off-Mom Screw | 480-3058-ND 17.33 13.27 11.24 | 11TS15-7 
2 DPDT On-None-On Screw 480-2178-ND 2218 17.64 15.20 |2NT1-3 SPDT Mom-None-On Screw 480-3059-ND 17.33 13.27 11.24 | 11TS15-8 
DPDT Mom-Off-On Screw 480-2179-ND 2218 17.64 15.20 |2NT1-5 DPDT On-Off-On Screw 480-3060-ND 21.31 16.31 13.81 | 12TS15-1 
DPDT Mom-On-On Screw 480-2180-ND 25.24 20.08 17.31 |2NT1-50 DPDT On-None-On Screw 480-3061-ND 21.31 16.31 13.81 |12TS15-3 
DPDT Mom-Off-Mom Screw 480-2181-ND 22.18 17.64. 15.20 |2NT1-7 10 DPST-NC | Mom-None-On Screw 480-3283-ND NEW! | 21.31 16.31 13.81 | 12TS15-4 
4PDT On-Off-On Screw 480-2189-ND 36.00 28.64. 24.68 |4NT1-1 DPST-NO | Mom-None-Off Screw 480-3062-ND 21.31 16.31 13.81 |12TS15-6 
3 4PDT Mom-Off-Mom Screw 480-2190-ND 37.74 30.02 25.87 |4NT1-7 DPDT Mom-Off-Mom Screw 480-3063-ND 21.31 16.95 14.61 | 12TS15-7 
NT Series — Flat Base Sealed Toggle Switches DPDT _|_Mom-None-On “Screw [480-3064-ND 21.31 16.95 14.61 [12TS15-8 
SPDT On-Off-On | Quick Connect |480-2182-ND 15.71 12.03 10.18 [3iNT91-1 aeerno an ae aed paseo ND ee ie ve eee 
SPST-NO| Off-None-On | Quick Connect | 480-2183-ND 15.71 12.03 10.18 | 31NT91-2 i -None- I 20081 . , : : 
47 sppt | onNone-On | Quick Connect |480-2184-ND 1571 1203 1018 | 31NT91-3 11| SPOT | On-None-On | Quick Connect | 480-3067-ND 15.73 12.04 10.20 | 11TS95-3 
spot | Mom-0t-Mom | Quick Connect |480-2185-ND 1571 1203 1018 | 31NT9I-7 SPST-NO| Mom-None-Off | Quick Connect |480-3068-ND 14.25 10.91 9.24 | 11TS95-6 
DPOT On-Off-On —} Quick Connect 1480-2186-ND 2178 1668 14.12 | 32NTOIA SPDT | Mom-Off-Mom | Quick Connect | 480-3069-ND 16.62 12.72 10.78 |11TS95-7 
5 | DPDT | Mom-Off-Mom | Quick Connect |480-2187-ND 21.78 1668 14.12 |32NT91-7 DPBT. On-Of-On | Quick Connect | 480-2070-ND 19.77 18.13" 12.81 | 12TS85-4 
DPDT | Mom-On-Mom | Quick Connect |480-2188-ND 21.78 16.68 14.12 |32nT91-70 | | 12 | PPS NO) one an a eae OND ieee dea. aaenelaoteea 
al OROreDR a Series — Seated Toagte Switches, 3764150 LAA DPDT_| Mom-Off-Mom | Quick Connect |480-3074-ND 22.08 16.91 14.32 |12TS95-7 
: ; : SPDT On-Off-On Solder Ring _|480-3075-ND 75.61 11.95 10.12 [11TS115-1 
SPST-NO | —Off-None-On Screw | 480-2192-ND 2218 17.64 15.20 | 1TL1-2 4 
pot d| ConNerecon Screw (ROTTEN ood 47d 1600 nS SPST-NO| —Off-None-On Solder Ring | 480-3076-ND 13.00 995 8.43 | 11TS115-2 
a \seent \camomorea : ante boli deed goo. ATILS SPDT | On-None-On Solder Ring | 480-3077-ND 15.61 11.95 10.12 | 11TS115-3 
Uae plow : : ; 13 | SPDT Mom-Off-On Solder Ring | 480-3078-ND 16.56 12.68 10.74 |11TS115-5 
SPST-NO | Mom-None-Off Screw __|480-2198-ND 2218 17.64 15.20 |1TL1-6 SBETNO|| Manachlanscon’|| Solder Rie ea i 
9 | 480-3079-ND 13.83 10.59 _ 8.97 | 11TS115-6 
SPDT | Mom-Off-Mom Screw |480-2199-ND 22.18 17.64 15.20 [1TL1-7 os - a = 
SPDT | Mom-Off-Mom | Solder Ring  |480-3080-ND 76.56 12.68 10.74 |T11S115-7 
aot Mor-Kone-On Sere aoe 8 ie 20 we SPDT | Mom-None-On | Solder Ring | 480-3081-ND 16.56 12.68 10.74 |11TS115-8 
eto crew. rea ; : 7 Z DPDT On-Off-On Solder Ring | 480-3082-ND 79.35 14.82 12.55 | 12TS115-1 
DESI NO |. Cr None on Screw Beyeeuaaey 20.4. 2058: 2082 eThI2 DPST-NO| Off-None-On | Solder Ring | 480-3083-ND 16.15 1236 10.47 | 127S115-2 
DPDT | On-None-On Screw Bode Z0ony 29.64 23.58 20.32 /2TL1-3 4q| DPDT | On-None-On | Solder Ring | 480-3084-ND 19.35 14.82 12.55 |12TS115-3 
DPDT | Mom-Off-On Screw (Baden 30.24 24.06 20.78 | 2TL1-5 DPDT | Mom-Off-On | Solder Ring | 480-3085-ND 21.49 16.45 13.93 | 12TS115-5 
7 {OPST-NO| Mom-None-Off Screw ___ [480-208-010 30.24 24.06 20.78 [2TL1-6 DPDT | Mom-Off-Mom | Solder Ring | 480-3086-ND 21.49 16.45 13.93 |12TS115-7 
DPOT | Mom-Off-Mom Screw | 480-2210-ND 29.64 23.58 20.32 /2TL1-7 DPDT | Mom-None-On | Solder Ring | 480-3087-ND 21.49 16.45 13.93 |12TS115-8 
DPDT | Mom-None-On Screw | 480-2212-ND 29.64 23.58 20.32 | 2TL1-8 Locking Switches 
DPDT On-On-On Screw | 480-2202-ND 34.10 27.13 23.38 | 2TL1-10 TL Series — Sealed Toggle Switches 
DPOT Mom-On-On Screw 480-2208-ND 34.78 27.67 23.84 | 2TL1-50 SPST-NO| — Off-None-On Screw 480-2193-NDT 38.22 30.41 26.20 | 1TL1-2D 
DPDT | _Mom-On-Mom Screw 480-2211-ND 34.78 27.67 23.84 | 2TL1-70 6 | SPDT On-None-On Screw 480-2195-NDt 40.06 31.87 27.46 | 1TL1-3D 
4PDT On-Off-On Screw |] 480-2213-ND 49.10 40.68 35.63 ]4TL1-1 SPDT | On-None-On Screw _ | 480-2196-ND+ 40.86 32.50 28.01 | 1TL1-3G 
4PST-NO Off-None-On Screw 480-2216-ND 4910 40.68 35.63 |4TL1-2 7 DPDT On-None-On Screw 480-2206-NDt 48.80 38.82 33.45 |2TL1-3D 
8 | 4PDT | On-None-On Screw | 480-2217-ND 49.10 40.68 35.63 | 4TL1-3 DPDT On-On-On Screw _ | 480-2203-NDO 48.32 40.04 35.06 |2TL1-10A 
4PDT | Mom-Off-Mom Screw | 480-2219-ND 49.10 40.68 35.63 | 4TL1-7 3 | 4POT | On-None-On Screw _|480-2278-NDt 64.69 53.59 46.94 [4TL1-3D 
4P0T On-On-On Screw _ | 480-2215-ND 52.64 43.61 38.19 | 4TL1-12 4PDT On-Off-On Screw _ | 480-2214-NDA 72.01 59.66 52.25 | 4TL1-10E 


+ Locked out of center position 4 Locked in extreme position (keyway side) © Locked in three positions A Locked in center position 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone 


218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2201 


Honeywell AML and PB Series Switches and Indicators 
Sensing and Control 


AML Series: Features: MICRO SWITCH AML Advanced Manual Line 
combines functional flexibility with electrical versatility to provide a broad 
range of options to choose from. 

Installation: They snap in from the panel front individually or in vertical 
or horizontal strips; or in sub panel mounted strips and matrices that 


can be pre-assembled and pre-wired to assure accurate alignment and PB Series: Features: These switches resemble the touch-feedback 
efficient panel building. design, but have a flexible leaf actuator for lower operating force and 
Characteristics: shorter button travel. An elastomer seal is bonded between actuating 
¢ UL recognized, CSA certification plunger and button collar. An O-ring seals the button assembly to the 
* Electrical/Mechanical Life: 25,000 cycles panel front. 


PB Series — Pushbutton Switches bim. in inches @B AY 


AML Series — Pushbutton Switches 


Dim. in Inches 


©.50 Panel Hole 


* Dim. = .99 for 
480-2286-ND 


Housing Current | Terminal | Digi-Key Price Each Honeywell 9.50 Panel Hole 

Fig. | Circuit Type Rating Type Part No. 1 10 100 | Part No. 16 
SPDT | Square; Illum. .110"x.020" QC | 480-2220-ND | 17.02 13.03 11.03 |AML21CBA2AA Aug. Si atpetes 
SPDT | Square; illum. .110"x.020" QC | 480-2221-ND | 17.54 13.43 11.37 |AML21CBA2AB 480-2290-ND 

4 | SPOT | Square; tum. ites .025"x.025” PO | 480-2224-ND | 17.02 13.03 11.03 | AML21CBA3AA 
SPDT | Sq.; Non-lllum. | 959yac | .110"x.020" QC | 480-2294-ND | 13.38 10.25 8.68 | AML21BBA2AA 
SPDT | Rect.; Non-Illum. -110"x.020” QC | 480-2226-ND | 14.82 11.35 9.61 | AML21EBA2AA nena Currant | Terminal | Digi-Key Price Each Honey 
SPDT | Rectangle; Illum. 110°x.020" QC | 480-2228-ND | 21.83 16.71 14.15 |AML21GBA2AA Fig. | Circuit Type Rating | Type | Part No. 1 10 25. |PartNo. 
DPDT | Square; Illum. -110"x.020” QC | 480-2222-ND | 21.18 16.22 13.73 | AML21CBA2AC 1 | SPDT | Round; Black Alum. Solder | 480-2283-ND@ 81.65 67.64 64.73/1PB4 
DPDT | Square; Illum. |) g 4. 9, | -110"x.020" QC | 480-2223-ND | 21.63 16.56 14.02 | AML21CBA2AD 1 | SPDT | Round; Black Alum. Solder | 480-2284-ND 78.48 65.01 62.21 |1PB42 

1 | DPDT | Square; Illum. | @0.5~ | .025”x.025” PO | 480-2225-ND | 21.18 16.22 13.73 | AML21CBA3AC 2 | SPDT Round; Steel Solder | 480-2285-ND 44.31 35.25 33.03 |1PB5 
DPOT | Rectangle; Illum. | 2°°VAC | 440°x.020" ac | 480-2227-ND | 20.61 16.40 14.13 | AML21FBA2AC 3 | spoT |Round: Black Plastic! sa@ | Solder |480-2286-ND@ | 68.24 5653 54.09 | 2PB11 
DPDT | Rectangle; Illum. -110"x.020" QC | 480-2229-ND | 24.03 19.12 16.47 | AML21GBA2AD 3 | SPDT | Round; Black Plastic} 250VAC | Solder | 480-2287-ND 68.24 56.53 54.09 | 2PB11-T2 
DPST | Rect.; Non-Illum. -187"x.020” QC | 480-2230-ND | 24.42 19.43 16.74 | AML31EBA4AC 3 | SPDT | Round; Red Plastic Solder | 480-2288-ND 68.24 56.53 54.09 |2PB12-T2 
DPST | Rect.; Non-lIllum. -187"x.020” QC | 480-2231-ND | 25.04 19.92 17.17 | AML31EBA4AD 4 | SPDT | Round; Black Alum. Solder | 480-2289-ND 101.46 85.91 82.57 |2PB4 
DPST | Rectangle; Illum. | g 4 _ 4qq | -187°x.020" QC | 480-2232-ND | 26.74 21.28 18.33 | AML31FBA4AC 5 | SPDT | Round; Black Plastic Solder | 480-2293-ND@ | 86.93 73.61 70.75 | 82PB19-T2 

2 | DPST | Rectangle; Illum. | @ 0.5 ~ | .187”x.020” QC | 480-2233-ND | 27.37 21.77 18.76 | AML31FBA4AD SPDT | Round; Black Plastic Solder |480-2290-ND@ 81.30 67.35 64.44 | 2PB732-T2 
DPST | Rectangle; tilum. | 2°°VAC | 497x020" ac | 480-2234-ND | 31.00 24.66 21.25 | AML32FBB4AD 5 | SPOT | Round; BlackPlatic| S@ | solder |4g0-2291-nbe | 760.46 666.03 642.67] 702081 
DPST | Rectangle; IIlum. -187"x.020" QC | 480-2235-ND | 29.47 23.45 20.20 | AML32FBB7AD SPDT | Round; Black Plastic Solder |480-2292-ND@ | 794.19 701.43 678.11 |704PB1 
DPST | Rectangle; Illum. -187"x.020” QC | 480-2236-ND | 31.00 24.66 21.25 | AML32FBK4AD @ RoHS Compliant 

AML Series — Rocker and Paddle Switches i. ininnes | AML Series — Indicators ane 


Housing | Terminal Lamp Digi-Key Price Each Honeywell 
Housing Current Terminal _ | Digi-Key Price Each Honeywell Circuit Type Type Type Part No. 1 10 100 | Part No. 

Circuit Type Rating Type Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. 1 — Incandescent Display Indicators 
Fig. 1 — Rocker Switches SPST Square 1 Lamp Circuit | 480-2244-ND 11.87 8.69 7.20 | AML41CBA2 
DPDT | Rect.; Non-lllum. .110"x.02” QC | 480-2237-ND | 24.97 19.87 17.12 |AML24EBA2BC01 SPST | Square | .110"x.02” | 2Lamp Circuits )480-2245-ND | 13.31 10.19 8.63 | AML41DBA2 
SPDT | Rect: Non-llum.| 3,@ | .110°x.02" QC |480-2239-ND | 17.87 13.68 11.59 |AML24EBA2AA01 SPST | Rectangle ab 1 Lamp Circuit |480-2246-ND | 1149 880 = 7.45 | AML41FBA2 
SPDT | Rect.; Non-lilum.| 125VAC | 110°x.02” ac |480-2240-ND | 17.87 13.68 11.59 | AML24EBA2AA06 SPST | Rectangle ay Circus. eS NEE O468 10-24 9.82 LAM AG RAR 

‘ig. 2 — LED Display Indicators 

SPDT | Rect.; Non-lilum. 110"x.02" QC |480-2241-ND | 20.21 15.47 13.10 | AML24EBA2BA01 SPST | Compact Red 5V  |480-2248-ND | 18.00 1378 11.67 |AML42SBC2 
DPST | Rect.; Non-lllum.) 454 @_ | .187°x.02” QC | 480-2242-ND |) 26.40 21.01 18.10 )AML34EBA4AC01 SPST Compact Red; 24V 480-2249-ND 19.06 14.59 12.36 |AML42SBF2 
DPST Rect.; Illum. 125VAC | 487"x.02” QC | 480-2243-ND 28.90 22.99 19.81 |AML34FBA4ACO1 SPST Compact | .110"x.02” Yellow; 5V 480-2250-ND 18.00 13.78 11.67 | AML42SBU2 
Fig. 2 — Paddle Switch SPST | Compact ac Yellow; 24V |480-2251-ND | 20.84 16.58 14.29 | AML42SBM8 
3A @ SPST Compact Green; 5V 480-2252-ND 18.00 13.78 11.67 | AML42SBS2 
DPDT Rect; Illum. | 455yqc | -110"x.02" QC | 480-2238-ND | 36.85 29.32 25.26 | AML23GBA2CA01 SPST | Compact Green; 24V _|480-2253-ND | 19.06 14.59 12.36 |AML42SBX2 


Accessories for AML Series Opis 
Dim. in Inches 
Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Description Part No. ‘f 10 100 | Part No. 
Square Button for Pushbuttons; Red 480-2254-ND 4.31 2.96 2.35 |AML51-A10R 
Square Button for Pushbuttons; Red 480-2255-ND 2.12 1.38 1.06 |AML51-C10R Fig. 5 
1 | Square Button for Pushbuttons; White 480-2256-ND 2.12 1.38 1.06 |AML51-C10W 
Square Button for Pushbuttons; White with Clear Cap |480-2257-ND 3.73 2.56 2.04 |AML51-C11W 108 
Rectangle Button for Pushbuttons; Red 480-2258-ND 3.17. 2.06 1.58 |AML51-F10R 
2 Rectangle Button for Pushbuttons; Black 480-2259-ND 3.17 2.06 1.58 |AML52-N10K 
Rectangle Button for Pushbuttons; Red 480-2260-ND 3.17 2.06 1.58 |AML52-N10R 
3. |Full Rocker Operator Cover; Red 480-2261-ND 3.24 2.22 1.77 | AML54-F10R 
4 |Short End Barrier for AML Pushbuttons; Black 480-2262-ND 2.50 1.63 1.25 |AML71SEB 
5 | Panel Seal for Square Pushbuttons 480-2263-ND 6.77 4.96 4.11 |AML75ABC 
6 | Panel Seal for Rectangle Pushbuttons 480-2264-ND 6.70 4.91 4.07 |AML75BBC 
7 | Switch Guard for Square Pushbuttons 480-2265-ND |11.03 8.08 6.69 |AML76C10TO1P 
8 | Switch Guard for Rectangle Pushbuttons 480-2266-ND | 11.03 8.08 6.69 |AML76F10T01P 
9 Incandescent Lamp; 14V 480-2267-ND 3.73 2.56 2.04 | AML91LA73 
Incandescent Lamp; 28V 480-2268-ND 3.73 2.56 2.04 |AML91LA85 


2202 usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


© APEM 


Rocker Switches 


Dimensions in mm 


AS Series: Features: * Double insulation * Epoxy sealed terminals * Insulation Resistance: 10,000MQ FM Series: 

minimum « Electrical Life: 50,000 cycles * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Features: * Ergonomically designed models for class II appliances * Double shell case provides sealing 
2600 Series:+ Insulation Resistance: 1,000MQ minimum at 500VDC * Dielectric Strength: 2,500V protection from dust and moisture ¢ International standard panel cut-out ¢ Insulation Resistance: 1,000MQ 
rms minimum (between terminals) » Electrical Life: 10,000 cycles minimum at full load * Operating minimum »¢ Electrical Life: 10,000 cycles at full load * Mechanical Life: 50,000 cycles minimum 


Temperature Range: -20°C ~ 125°C ¢ Operating Temperature Range: -20°C ~ 85°C 
Switch Actuator Contact Price Each APEM 
Fig. Circuit Function Description Terminals Ratings al 2a 100 Part No. 
AS Series 

SPDT On-Mom Black Solder Lug 4A 152VAC 679-1148-ND 3.81 3.48 3.14 AS32S010010 
SPDT On-On Black Solder Lug 4A 152VAC 679-1149-ND 3.33 3.04 2.75 AS36S010010 
SPDT On-Off-On Black Solder Lug 4A 152VAC 679-1150-ND 3.16 2.89 2.61 AS39S010010 

1 SPDT Mom-Off-Mom Black Solder Lug 4A 152VAC 679-1151-ND 3.81 3.48 3.14 AS37S010010 
SPDT On-On Black PCB 0.4VA 20V 679-1152-ND 2.89 2.64 2.38 AS36P0000 
SPDT On-Off-On Black PCB 0.4VA 20V 679-1153-ND 3.16 2.89 2.61 AS39P0000 
SPDT Mom-Off-Mom Black PCB 0.4VA 20V 679-1154-ND 3.60 3.29 2.97 AS37P0000 

2600 Series 

DPST On-Off Red -250"QC 16A 679-1178-ND 4.45 4.07 3.67 2641LH/2A216000L0 
DPST On-Off Black -250"QC 16A 679-1179-ND 4.69 4.28 3.87 2641LH/2A212000L0 

: DPDT On-Off-On Black -250"QC 10A 679-1180-ND 6.46 5.89 5.32 2649LH/2A212000L0 
DPDT Mom-Off-Mom Black -250"QC 10A 679-1182-ND 7.04 6.42 5.80 2647LH/2A212000L0 

FM Series 

SPST On-Off Black Solder Lug 6A 679-1183-ND 1.43 1.31 1.18 FMC12A2200000 
SPST On-Off Black ON OFF -185"QC 6A 679-1184-ND 2.41 2.21 1.99 FMC18A2200005 

3 SPST Mom-Off Black Solder Lug 4A 679-1185-ND 2.82 2.58 2.33 FMC32A2200000 
SPDT On-Off-On Black Solder Lug 6A 679-1186-ND 1.90 1.74 1.57 FMC92A2200000 
SPDT On-On Black Solder Lug 6A 679-1187-ND 1.73 1.59 1.43 FMC62A2200000 


Dimensions in mm 


Toggle Switches 
MT Series Environmentally Sealed (IP68) 


Specifications: ¢ Current/Voltage Rating: 3A at 250VAC, 6A at 125VAC, 4A at 30VDC » Initial Contact Resistance: 10mQ maximum « Insulation Resistance: 
1,000MQ minimum @ 500VDC = Dielectric Strength: 1,000Vrms 50Hz minimum between terminals, 1,500Vrms 50Hz minimum between terminals and frame 
¢ Contact Bounce: 2ms maximum ° Electrical Life At Full Load: 50,000 cycles * Low Level or Mechanical Life: 100,000 cycles * Operation Temperature: 
-40°C ~ 85°C * Mounting hardware included: one hex nut and one sealing gasket 

Materials: * Actuator: 6/6 Nylon * Bushing: Brass, nickel plated * Contacts: Silver, gold plated * Terminals: Solder lug * Terminal Seal: Epoxy 


a 
Digi-Key Price Each APEM 022.23 
Description Part No. il 25 100 Part No. ” 
Mom-Off-Mom 679-1420-ND 31.75 26.46 23.46 MTG72AD2 11/16 - 28 

On-Mom 679-1421-ND 31.75 26.46 23.46 MTG22AD2 UN Thread 
On-On 679-1422-ND 31.75 26.46 23.46 MTG62AD2 
On-Off-Mom 679-1423-ND 31.75 26.46 23.46 MTG82AD2 
On-Off-On 679-1424-ND 31.75 26.46 23.46 MTG92AD2 


Keylock Switches ows Dimensions in mm 
. " es " 2 a : Keycode 

Features: * Multiple key-pull position options * 45° or 90° indexing No. A126 ee 

Specifications: * Contact Ratings: Maximum resistive loads: 4A at 125VAC, 2A at 250VAC ¢ Operating Temperature Range: -30°C Supplied with 2 keys iS + 

~ 85°C * Electrical Life: 6,000 cycles at full load * Contacts: Gold over silver over copper alloy * Lock: Nickel plated zinc alloy * Case: 16.0 


Glass filled polyester * Mounting Nut: Nickel plated zinc alloy * Keys: Nickel plated brass 


Keypull Switch Connected Terminals Digi-Key Price Each APEM 

Circuit Possible Type Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Part No. iJ 25 100 Part No. 
1,2,3 On-On-On 8-1 4-5 1-2 5-6 7-8 3-4 679-1191-ND 16.73 15.26 13.78 JD7509J 
DP 1 On-On 8-1 4-5 1-3 5-7 _ 679-1193-ND 16.32 14.88 13.44 JD75090 
2 On-On 8-1 4-5 1-3 5-7 = 679-1194-ND 16.32 14.88 13.44 JD7509Q 
1,2 On-On 8-1 4-5 1-3 5-7 = 679-1196-ND 16.32 14.88 13.44 JD7509S 
1 On-On 8-1 1-3 = 679-1192-ND 16.32 14.88 13.44 JD7509N 
SP 1,2 On-On 8-1 1-3 = 679-1195-ND 16.32 14.88 13.44 JD7509R 
1 On-Mom 8-1 1-2 _— 679-1197-ND 19.01 17.33 15.66 JD7510A 
1 Mom-On-Mom 8-1 1-2 7-8 679-1198-ND 19.01 17.33 15.66 JD7510E 

Replacement Key 679-1835-ND NEW! 3.33 3.04 2.75 A126 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2203 


= i hee eiee Curvette Rocker Switches 


The R Series Curvette line of Rocker 


: 2 Body Actuator Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Switches are Snap-In power switches Circuit | Function | Color Color Markings —_| Part No. 1 25 ~—50 | Part No. 
used in Appliances, Medical, HVAC, Panel\Guy Out SPST | On-Off | Black Black None [432-1110-ND 143.77 55|RAQO1-RB-B-0-N 
Pawn. &: Garden and: iiransportation fr 1-072 (min) -» SPST | On-Off | Black Black Vert. “Off-On” )432-1111-ND@ | 1.53 .83 .59/RA9O1-RB-B-A-N 
markets. The ‘Dual Molded! Visi: sPst | On-Off | Black Black Vert. “On-Off” | 432-1112-ND 153.83 59|RAQO1-RB-B-E-N 


Rocker gives visual indication whether ; bo | 


the switch is On or Off and will never SPST On-Off Black BIk./Visi Red None 432-1115-ND 1.53  .83  .59 | RA901-VB-B-0-V 
burn out like Illuminated Rockers or + — — — SPST On-Off Black Blk/Visi Red | Vert. “Off-On” |432-1116-ND@ 1.53.83 59 1-V 
wear off like Ink Stamped actuators. |L-1.125 (max) «| SPST | On-Off | Black | BIk/VisiRed | Horz. “Off-On” [432-1117-ND 1.53.83 .59| RA9O1-VB-B-2-V 
Specifications: 10A @ 250VAC, 16A spst | on-off | Black | Bik/VisiRed | Vert.-O |432-1118-ND@ | 1.53 83 .59|RAQO1-VB-B-9-V 
@ 125VAC, RD221 = 8A @ 250VAC spst | On-Off | White | Wht/VisiRed | Vert. “Off-On" |432-1120-ND 1.66 90.64 | RA901-VW-W-1-V 
12A @ 125VAC Dielectric Strength: SPDT |On-Off-On| Black Black None 432-1121-ND@ 1.63  .88 .63 | RC911-RB-B-0-N 
UL/CSA: 1000V live to dead metal. 750V across open contacts. Electrical Life: 100,000 cycles SPST _| Off-Mom | Black Black None 432-1122-ND@ 2.05 1.11.79 | RD221-MB-B-0-N 


Mechanical Life: 100,000 cycles Operating Temperature: 0°C ~ 85°C Terminal: .250" QC @ RoHS Compliant 


CU oustres Panel Mount Rocker Switches Souiaadine 


Mini Rocker Switches { B 


CW Rocker switches are single pole or double pole switches capable of currents normally associated with much larger switches. Standard black body with either | 
black or red rocker knob. Designed to satisfy unique styling requirements which can be the key to a product's success. Switches with markings are white ink stamped 
markings on rocker knob. Illuminated “Soft Glow” switches are 110VAC neon bulbs, red diffused lens. All terminals are .187” QC. Typical Applications: Motor-driven 


devices, instruments, household appliances, auto. access., recreational vehicles and telecommunication, computer and computer peripheral equipment. MATERIALS: Vertical Horizontal 
© Rocker Knob: Nylon 94V-2 * Housing: Nylon 94V-2 * Terminal/Stationary/Moving Contact: Copper alloy and/or copper alloy silver plated MOUNTING: Self locks Hot Stamp Hot Stamp 
without hardware when popped into the panel cutout. Acceptable panel thickness range is from .050” ~ .150” (1.27mm ~ 3.81mm). PERFORMANCE STANDARDS: 1 


Contact Resistance: Less than .010 at 10mA (initial) Operating Temperature: 105°C maximum Caution: Burr direction must be away from the direction of insertion. 


Switch Rocker Switch Listing Digi-Key Price Each CW Industries 
Marking Color Circuit | Finish Function Electrical Ratings Agencies Part No. 1 10 100 500 Part No. 
= Black SPST Matte On/Off 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE SW339-ND$ 1.22 93 Pal 56 GRS-4011-0024 
= Black SPST Matte On/Off 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE $W301-ND 11 85 65 51 GRS-4011-1600 
= Red SPST Matte On/Off 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE $W302-ND 1.11 85 65 51 GRS-4011-0040 
B Black SPST Matte On/Off 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE $W322-ND 1.23 94 12 56 GRS-4011-0068 
A Black SPST Matte On/Off 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE $W323-ND 1.23 94 12 56 GRS-4011-0076 
_ Black SPDT Matte On/On 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE $W303-ND 1.20 Tl 10 165 GRS-4012-1600 
= Red SPDT Matte On/On 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE SW304-ND 1.20 91 70 55 GRS-4012-0026 
A Black SPDT Matte On/On 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE SW324-ND 1.32 1.01 AT 60 GRS-4012-0047 
_ Black DPDT Matte On/On 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE $W307-ND 1.71 1.30 1.00 718 GRS-4022-1600 
= Red DPDT Matte On/On 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE SW308-ND 1.71 1.30 1.00 18 GRS-4022-0010 
A Black DPDT Matte On/On 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE $W325-ND 1.82 1.38 1.06 83 GRS-4022-0013 
= Black SPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW305-ND 1.62 1.16 89 69 GRS-4013A-1300 
= Red SPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW306-ND 1.52 1.16 89 69 GRS-4013A-0008 
_ Black SPST Matte Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, C SA SW329-ND 1.30 99 76 59 GRS-4011B-1300 
= Black SPDT Matte Mom/Off/Mom 8A 125VAC, 4A 250VAC UL, CSA SW340-ND 1.51 1.15 88 69 GRS-4013C-0001 
— Black DPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW309-ND 2.03 1.54 1.18 92 GRS-4023A-1300 
— Red DPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA $W310-ND 2.03 1.54 1.18 92 GRS-4023A-0009 
_ Black DPST Matte Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA $W330-ND 1.80 1.37 1.05 82 GRS-4021B-0000 
= Black DPDT Matte Mom/Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW311-ND 2.03 1.54 1.18 92 GRS-4023C-1300 
= Red DPDT Matte Mom/Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA $W312-ND 2.03 1.54 1.18 92 GRS-4023C-0005 
— Red Illum. | SPST Matte On/Off 16A 125VAC UL, CSA SW300-ND 2.81 2.13 1.64 1.27 GRL-4011-1600 


+ Note: Eyelet Terminals 


Standard Rocker Switches 


Switch Marking 


1.125 (28.58) 


CW Rocker Switches are designed to solve the switching problems of the user and styled to satisfy the n 

designer. They are easy to mount, easy to terminate and easy to actuate. Hot stamped versions are marked for switch = 550 

position identification; illuminated version is 120VAC neon bulb. OPERATING STANDARDS: Temperature: 105°C maximum (13.97) « Vertical 
Contact Resistance: 0.010 at 10mA. MATERIALS: Rocker Knob: Nylon 94V-4. Housing: Nylon 94V-2. Terminal Board: a 


* 1.072 X .480 Hot Stamp 


(27.23) X ( 12.19) 


Nylon 94V-0. Terminal/Moving Contact: Copper and/or copper alloy silver plated. MOUNTING: No hardware or tools 
needed; self locks into proper panel cutout. Acceptable panel thickness range is from .025” ~ .180” (0.64mm ~ 4.57mm). All 
terminals are .250” QC. Caution: Burr direction must be away from the direction of insertion. 


Switch Rocker Switch Listing Digi-Key Price Each CW Industries 
Fig. Marking Color Finish Circuit Function Electrical Ratings Agencies Part No. al 10 100 500 Part No. 
= Red Illum. Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW313-ND 2.27 1.72 1.32 1.03 | GRL-2011-1600 
= Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW314-ND 1.07 81 62 49 | GRS-2011-2000 
— Red Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW315-ND 1.07 81 62 49 | GRS-2011-2019 
A Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW326-ND 1.17 90 69 54 | GRS-2011-2080 
= Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW316-ND* 1.07 81 62 49 | GRS-2011-3000 
_ Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW319-ND* 1.15 88 67 53 | GRS-2012-3000 
A Black Matte SPST On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW341-ND* 1.14 87 67 52 | GRS-2011-3020 
1 _ Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE $W317-ND 1.15 88 67 53 | GRS-2012-2000 
= Red Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE $W318-ND 1.15 88 67 53 | GRS-2012-2009 
A Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE $W327-ND 1.28 97 15 58 | GRS-2012-2028 
= Black Matte SPDT On/Off/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA $W320-ND 1.49 1.13 87 68 — | GRS-2013A-2000 
— Black Matte SPST-NO Off/Mom 13A 125VAC UL, CSA SW613-ND 1.14 87 67 52 | GRS-2011B-2000 
— Black Matte SPST-NC On/Mom 13A 125VAC UL, CSA SW614-ND 1.23 1.411 83 56 | GRS-2011C-2000 
_ Black Matte SPDT Mom/Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW622-ND 1.56 1.18 a: 71 | GRS-2013C-1300 
= Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW623-ND 1.15 88 67 53 | GRS-2012-2600 
= Black Matte SPST On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW624-ND 1.07 81 62 49 | GRS-2011-2600 
9 = Black Matte DPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW321-ND 2.77 2.10 1.61 1.25 | GR-2022-1600 
A Black Matte DPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW328-ND 2.87 2.18 1.67 1.30 | GR-2022-0007 


* Dimensions are 1.072” x .480” (27.23mm x 12.19mm) 


IndicON™ Positive indication of electrical IndicON rocker switches are the right choice wherever you want performance combined with style. Provides users with a positive 
_ ZA status using two-color rocker knob —_jndication whether switch is “On” or “Off”. Unlike lighted rocker switches which may burn out over time, there’s never a safety con- 
——ws Attractive, soft matte finish cern with IndicON switches. Features: * Economical alternative to lighted switches * Fast and secure mounting - no hardware requir- 
eas AY ig Easy self lock pane! mounting are ed * Long life, reliable operation * Two color molding process provides permanent legends * Compatible appearance with other CW 
KA ‘| Patented unique sliding and rotating switches Electrical Specifications: 16A @ 125VAC rating without precious metals Agency Certifications: UL, CSA and VDE 
= // action of moving contact ensures _ 
rt contact cleanliness and extended life Switch | Actuator | Circuit | Switch| Term. Type | Digi-Key Price Each CW Industries 
/~—.20 (6.35) terminals permit use of | Fig. | Color | Color | Funct. | Type In. (mm) __| Part No. 4 10 100 500 | PartNo. 
standard female connectors. 
Shallow housing design provides 1 | Black Red SPST | On-Off | .250QC (6.35) |SW344-ND 1.22 93 wal 56 | NAA-111-Bl11-00 
1.125 optimum terminal wiring space 1 | Black Red SPDT | On-On | .250QC (6.35) | SW349-ND 1.31 99 76 59 | NBA-111-Bl11-00 
[7 (28.58) "| 1 2 | Black Red SPST | On-Off | .250QC (6.35) | SW354-ND 1.22 93 7 56 | NAA-111-Bl21-00 
550 3 | Black Red SPST | On-Off | .250QC (6.35) | SW620-ND 1.22 93 71 56 | NAA-111-BI31-00 
(13.97) 3._| Black | Red | SPDT | On-On | .2500C (6.35) |SW621-ND [1.31 99 76 _.59_| NBA-111-BI31-00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2204 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


<=> E+switcH: Miniature Rocker Switches 
¥ DigiReel” 


Dimensions in Inch (mm) 


Specifications: Silver or gold plated copper alloy Rockers: Nylon Bushing: Brass Nickel Plated Housing: Stainless Steel Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 


4 


k ‘ogo 


| (2.03) 
oso f i 
2.03) (231) (02) 
Actuator Switch Contact Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Circuit Color Function Terminal Rating Part No. 1 10 100 Part No. 
Miniature Rocker Switches 
SPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4306-ND 3.99 3.57 3.07 300SP1R1BLKM1QE 
| SPDT Black On-Off-On Solder Eyelet 5A EG4307-ND 4.32 3.86 3.33 300SP3R1BLKM1QE 
DPDT Black On-Off-On Solder Eyelet 5A EG4309-ND 4.74 4.27 3.64 300DP3R1BLKM1QE 
2 SPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4310-ND 5.00 4.46 3.85 300SP1R6BLKM1QEBLK 
3 SPDT Black On-On PCB 5A EG4311-ND 3.99 3.57 3.07 300SP1J1BLKM2QE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 5A EG4313-ND 4.10 3.66 3.15 300SP1J1BLKM6QE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 5A EG4314-ND 4.26 3.80 3.28 300SP1J1BLKM7QE 
Process Sealed Miniature Rocker Switches 
SPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4315-ND 4.21 3.79 3.23 300AWSP1R1BLKM1QE 
1 SPDT Black On-Off-On Solder Eyelet 5A EG4316-ND 4.97 4.44 3.83 300AWSP3R1BLKM1QE 
DPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4317-ND 5.23 4.67 4.03 300AWDP1R1BLKM1QE 
3 SPDT Black On-On PCB 5A EG4341-ND 4.55 4.06 3.50 300AWSP1J1M2QE 
SPDT Black On-On PCB 0.4VA EG4320-NDt 4.94 4.41 3.80 300AWSP1J1M2RE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 5A EG4321-ND 4.80 4.29 3.70 300AWSP1J1BLKM6QE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 5A EG4322-ND 4.94 4.41 3.80 300AWSP1J1M7QE 
Sub-Miniature Rocker Switches 
1 SPDT Black On-On Solder Eyelet 3A EG4323-ND 3.25 2.93 2.49 400MSP1R1BLKM1QE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 3A EG4326-ND 3.89 3.47 2.99 400MSP1R6BLKM6QE 
SPDT Black On-On Right Angle PCB 0.4VA EG4327-NDt 4.09 3.65 3.15 400MSP1R6BLKM6RE 
SPDT Black On-On Vertical Right Angle 3A EG4328-ND 4.02 3.59 3.09 400MSP1R1BLKM7QE 
ii SPDT Black On-On Vertical Right Angle 0.4VA EG4329-NDt 3.89 3.51 2.99 400MSP1R1BLKM7RE 
Process Sealed Sub-Miniature Rocker Switches 
SPDT Black On-On Solder Eyelet 3A EG4330-ND 5.92 5.28 4.55 400AWMSP1R1BLKM1QE 
i SPDT Black On-On Solder Eyelet 0.4VA EG4331-NDt 5.92 5.28 4.55 400AWMSP1R1BLKM1RE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 3A EG4332-ND 5.92 5.28 4.55 400AWMSP1R1BLKM6QE 
SPDT Black On-On Right Angle PCB 0.4VA EG4333-NDt 5.92 5.28 4.55 400AWMSP1R1BLKM6RE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 0.4VA EG4335-ND 5.92 5.28 4.55 400AWMSP1R1BLKM7RE 
Cut Tape Tape and Reel 
Actuator Switch Contact Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing E-Switch 
Fig. Circuit Color Function Terminal Rating Part No. U 10 100 Part No. 450 Part No. 
Surface Mount Process Sealed Rocker Switches 
SPDT Black On-On SMD 3A EG4336CT-ND 6.84 5.48 4.93 |EG4336TR-ND 1642.50 400BWMSP1R2BLKSM6QE 
SPDT Black On-Mom SMD 3A EG4337CT-ND 6.84 5.48 4.93 |EG4337TR-ND 1642.50 400BWMSP2R2BLKSM6QE 
6 SPDT Black On-Off-On SMD 3A EG4338CT-ND 7.08 5.67 5.10 |EG4338TR-ND 1699.20 400BWMSP3R2BLKSM6QE 
SPDT Black Mom-Off-Mom SMD 3A EG4339CT-ND 7.08 5.67 5.10 |EG4339TR-ND 1699.20 400BWMSP4R2BLKSM6QE 
SPDT Black On-Off-Mom SMD 3A EG4340CT-ND 7.08 5.67 5.10 _|EG4340TR-ND 1699.20 400BWMSP5R2BLKSM6QE 
t Gold 
Rocker Switches alee es eT eae 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
RATINGS: ¢ RA Series: 125VAC, 10A ¢ RC Series: 125VAC, 12A »* R1966 RA/RC Series (Black Matte Finish) 
Series: 125VAC, 15A 1 SPST, 10A Black Matte No Marking EG1504-ND 1.75 1.56 1.35 | RA1066AFX 
Contact Resistance: 100mQ maximum DPST, 12A Black Matte No Marking EG1507-ND 1.69 1.51 1.30 | RC1083BBLKBLKEF 
Electrical Life: 10,000 Cycle 2_ | SPST, 10A Black Matte with Marking EG1500-ND 1.75 1.56 1.35 | RA1066AFC 
Terminals: .187 Faston (QC) or Solder Terminals 3 | SPST, 10A Black Matte with Marking £G1501-ND 1.75 1.56 1.35 | RA1O66AFF 
Approvals: UL, CSA, VDE, NEMKO, SEMKO, FEMKO, DEMKO 4 SPST, 10A Black Matte with Marking £G1502-ND 1.75 1.56 1.35 | RA1066AFK 
DPST, 12A Black Matte with Marking £G1505-ND 1.69 1.51 1.30 | RC1083BBLKBLKFFO 
5 SPST, 10A Black Matte with Marking £G1503-ND 1.75 1.56 1.35 | RA1066AFH 
DPST, 12A Black Matte with Marking £G1506-ND 1.69 1.51 1.30 | RC1083BBLKBLKGFO 
R1966 Series (Black Semi-Gloss Finish) 
SPST, 15A, Black No Marking .187 QC Term. £G1508-ND 1.54 1.38 1.19 | R1966ABLKBLKEF 
cE 756 3 ) ol 1 | SPST, 15A, Black No Marking Solder Term. £G1843-ND 1.54 1.38 1.19 | R1966ABLKBLKES 
(19.20) (12) SPST, 15A, Off-Mom .187 QC Term. £G1512-ND 2.20 1.97 1.70 | R1966FBLKBLKEF 
SPST, 15A, Black with Marking .187 QC Term. £G1509-ND 1.54 1.38 1.19 | R1966ABLKBLKIF 
BAC = BIGGS Rene euteut Right Angle PCB 3 | cpst. 145A, Black with Marking Solder Term. £G1844-ND 154 1.38 1.19 | R1966ABLKBLKIS 
SPST, 15A, Black with Marking .187 QC Term. EG1510-ND 1.54 1.38 1.19 | R1966ABLKBLKFF 
ea - SPST, 15A, Black with Marking Solder Term. EG1845-ND 1.54 1.38 1.19 | R1966ABLKBLKFS 
Termination Options 4 SPST, 15A, Lt. Gray with Marking .187QC Term. | EG2580-ND 1.54 1.38 1.19 | R1966AGRYGRYFF 
SPST, 15A, White with Marking .187 QC Term. £G2582-ND 1.78 1.43 1.28 | R1966AWHTWHTFF 
5 SPST, 15A, Black with Marking .187 QC Term. £G1511-ND 1.54 1.38 1.19 | R1966ABLKBLKGF 
Solder Lug 187 Faston (QC) SPST, 15A, Black with Marking Solder Term. EG1846-ND 1.54 1.38 1.19 | R1966ABLKBLKGS 
6 | SPDT, 15A, Black On-Off-On, .187 QC Term. £G1841-ND 256 2.29 1.97 | R1I966DBLKBLKCF 
R1966 Series (Illuminated) 
SPST, 15A, Red LED Illumination, .187 QC Term. | £G1514-ND 290 2.59 2.24 |R1966ABLKBLKEFRED 
SPST, 15A, Green LED Illumination .187 QC Term. |EG1515-ND 290 2.59 2.24 |R1966ABLKBLKEFGRN 
1 SPST, 15A, Red LED Illumination Solder Term. £G1858-ND 290 2.59 2.24 |R1966ABLKBLKESRED 
SPST, 15A, Green LED Illumination Solder Term. | EG1859-ND 290 2.59 2.24 |R1966ABLKBLKESGRN 
SPST, 15A, Yellow LED Illumination Solder Term. _|EG1860-ND 2.90 2.59 2.24 | R1I966ABLKBLKESYEL 
SPST, 15A, Black with Led Red, Rt. Angle PCB £G2577-ND 3.37 3.01 2.60 | RI966ABLKBLKERRED 
Right Angle PCB Mount 
SPST, 15A, Black with Marking, Rt. Angle PCB £G2579-ND 2.01 1.80 1.55 | RI966ABLKBLKFR 
5_ | SPST, 15A, Black with Marking, Rt. Angle PCB £G2578-ND 2.01 1.80 1.55 | RI966ABLKBLKGR 


Digi@Ree! ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2205 


‘> EeSWITCH’ 
NEW! Rocker Switches 


Switch Actuator Contact | Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Circuit Function Description | Terminals | Rating (A) | Part No. ul 10 100 Part No. 
RB1 Series 
SPST | (On)-Off-(On) | Black I/O Vert. | .189” QC 20 EG4745-ND 1.20 1.08 93 |RB141D1121 
1 SPST | (On)-Off-(On) Illum. Red .189” QC 20 EG4746-ND 1.40 1.25 1.08 | RB141D1000-116 
SPDT | (On)-Off-(On) Black -189" QC 20 £G4747-ND 1.24 1.11 95 | RB143D1100 
SPDT On-Off-On Black .250” QC 16 EG4748-ND 1.32 1.18 1.02 | RB145E1100 
RB2 Series 
DPST | (On)-Off-(On) | Black I/O Vert. | .250” QC 20 EG4749-ND 1.70 1.52 1.31 RB242D1121 
2 DPST | (On)-Off-(On) Illum. Red .250” QC 20 EG4750-ND 2.18 1.95 1.68 | RB242D1000-116 
DPDT On-On Black .250” QC 20 EG4751-ND 2.03 1.82 1.57 | RB24GD1100 
DPDT On-Off-On Black .250” QC 16 EG4752-ND 1.99 1.78 1.54 | RB246E1100 
RSC Series 
SPST On-Off Illum. Red .250” QC 20 EG4753-ND 1.55 1.39 1.20 | RSC141D1000-116 
3 SPST On-Off Black .250” QC 20 EG4754-ND 88 79 69 | RSC141D1100 
SPST On-Off Black 1/0 .250” QC 20 EG4755-ND 88 19 69  |RSC141D1121 
SPST On-Off Black/Red Shade | .250” QC 20 EG4756-ND 89 80 69 | RSC141D1A00 
WB2 Series 
DPST On-Off Black .250” QC 20 EG4757-ND 3.35 2.99 2.58 |WB242D1100 
DPST On-Off Black 1/0 .250” QC 20 EG4758-ND 3.35 2.99 2.58  |WB242D1121 
4 DPDT On-On Black .250” QC 20 EG4759-ND 3.65 3.26 2.81  |WB24GD1100 
DPST Off-Mom Black .250” QC 20 EG4760-ND 3.65 3.26 2.81 |WB24ED1100 
DPDT On-Off-On Black .250” QC 20 EG4761-ND 4.55 4.06 3.50 |WB246D1100 
DPDT On-Off-On | Black I/O/II Vert. | .250” QC 20 EG4762-ND 4.55 4.06 3.50 |WB246D112S 
RE1 Series 
SPST On-Off Black I/O Vert. | .189” QC 16 EG4763-ND 77 64 55 | RE1101121 
5 SPST On-Off Illum. Red -189” QC 16 £G4764-ND 1.01 90 78 — | RE11101000-116 
SPDT On-On Black -189” QC 16 EG4765-ND 98 88 76 | RE113C1100 
SPDT On-Off-On Black -189” QC 16 EG4766-ND 1.01 1 78 | RE115C1100 
RRA Series 
DPST On-Off Black .187” QC 15 EG4767-ND 1.15 1.03 89 | RRA12C1100 
DPST On-Off Black 1/0 Vert. | .187” QC 15 EG4768-ND 1.15 1.03 89 | RRA12C1121 
6 | DPST On-Off Illum. Red -187” QC 15 EG4769-ND 1.43 1.28 1.10 | RRA12C1000-116 
DPDT On-On Black -187” QC 15 £G4770-ND 1.65 1.48 1.27 | RRA1GC1100 
DPDT On-Off-On Black 187” QC 15 £G4771-ND 1.81 1.62 1.40 | RRA16C1100 
RR1 Series 
SPST On-Off Black 1/0 Vert. | .187" QC 16 EG4772-ND Wa) 64 55 |RR11101121 
7 SPST On-Off Illum. Red -187” QC 16 £G4773-ND 1.01 1 78 —|RR11101000-116 
SPDT On-On Black .187” QC 16 £G4774-ND 98 88 76 |RR113C1100 
SPDT On-Off-On Black 187” QC 16 EG4775-ND 1.01 91 78 | RR115C1100 
RR5 Series 
8 SPST On-Off Black -187” QC 20 EG4776-ND 83 75 65 —|RR511D1100 
SPST On-Off Black 1/0 Vert. | .187" QC 20 EG4777-ND 83 15 65 | RR511D1121 
RR8 Series 
DPST On-Off Black -187” QC 16 £G4778-ND 1.10 99 85 | RR812C1100 
7 | DPST On-Off Black 1/0 Vert. | .187” QC 16 £G4779-ND 1.10 99 85 | RR812C1121 
DPST On-Off Illum. Red 187” QC 16 £G4780-ND 1.25 1.12 97 _|RR812C1000-116 
RVW Series 
DPST On-Off Black .250” QC 20 £G4781-ND 415 3.71 3.20 |RVW42D1100 
DPST On-Off Illum. Red .250” QC 20 £G4782-ND 4.65 4.15 3.58 | RVW42D1100-116 
DPST On-Off Black ON OFF | .250” QC 20 £G4783-ND 415 3.71 3.20 | RVW42D1123 
9 | DPDT On-On Black Glossy | .250” QC 20 £G4784-ND 4.40 3.93 3.39 | RVWG4GD1100 
DPDT On-On Black .250” QC 20 EG4785-ND 4.30 3.84 3.31 RVW4GD1100 
DPST Off-Mom Black .250” QC 20 EG4786-ND 4.30 3.84 3.31 RVW4ED1100 
DPDT On-Off-On Black .250” QC 20 EG4787-ND 4.35 3.88 3.35 | RVW46D1100 


Rocker Switches 


Rocker Switches and Paddle Switches for mounting in a round hole instead of a rectangular or square punch. Easy to 
gang together for panels or consoles. Offered in various switching options with white ink stamping or LED illumination. 


Red LED-20mA @ 2.0VDC, Green LED-20mA @ 2.4VDC. All switches are black in color. 


Fig. 3 _<630 (16) 
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Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Description Part No. al 10 100 | Part No. 
Rocker Switches 
SPST (On-Off) 10A with No Marking | EG4564-ND 3.48 3.11 2.68 | RR3130ABLKBLKES 
1 SPST (On-Off) 10A with /0 Marking | EG1889-ND 3.48 3.11 2.68 | RR3130ABLKBLKFS 
DPDT (On-On) 10A with 1/0 Marking | EG1890-ND 5.22 4.66 4.02 | RR3130BBLKBLKFS 
SPDT (On-On) 10A with 1/0 Marking | EG1891-ND 3.87 3.46 2.98 | RR3130CBLKBLKFS 
2 SPST (On-Off) 10A Snap-In EG1542-ND 1.61 1.44 1.24 [RR3112ABLKBLKNAFO 
Paddle Switches 
3 Mini, SPST (On-Off) 6A EG1892-ND 3.09 2.76 2.38 |RR3402A 
Mini, SPDT (On-On) 6A EG1893-ND 3.48 3.11 2.68 | RR3402C 
Standard, DPST (On-Off) 10A EG1895-ND 455 4.06 3.50 |RR3405A 
Red Illum., SPST (On-Off) 10A EG1896-ND 6.11 546 4.70 |RR3405ALRED 
4 Green Illum., SPST (On-Off) 10A EG1897-ND 6.11 546 4.70 |RR3405ALGRN 
Red Illum., SPDT (On-On) 10A EG1898-ND 6.11 546 4.70 |RR3405CLRED 
Green Illum., SPDT (On-On) 10A EG1899-ND 6.11 5.46 4.70 |RR3405CLGRN 


Rocker Switches 


RATINGS: « Rd Series: 20A 125V, 15A 250V for circuits A, B, 
C 15A 125V, 10A 250V for circuit D * R6 Series: 10A 125V, 
6A 250V (UL/CSA) Contact Resistance: <20m0 (initial) 


Electrical Life: >10,000 Cycle 
Approvals: UL, CSA, VDE, NEMKO, SEMKO, FIMKO, DEMKO 


Dimensions in mm 


R5 Series 
268 (6.80) 
756 (19.2)) # 
1.18 (30) ae «vse 
Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
R5 Non-Illuminated 
DPST, On-Off, 20A Black EG1527-ND 2.19 1.96 1.69 | RSABLKBLKEFO 
1 | DPDT, On-On, 20A Black EG1528-ND 2.73 2.44 2.11 | RSCBLKBLKEFO 
DPDT, On-Off-On, 15A Black EG1539-ND 3.56 3.18 2.74 _| RSDBLKBLKEFO 
2__| DPST, On-Off, 20A Black EG1529-ND 2.19 1.96 1.69 | RSABLKBLKFFO 
3 | DPDT, On-Off-On, 15A Black EG1540-ND 3.56 3.18 2.74_| RSDBLKBLKCFO 
4 | DPDT, On-Off-On, 15A Black EG1541-ND 3.56 3.18 2.74 | RSDBLKBLKHFO 
R5 Illuminated 
Fi DPST, 125V Red Illum., 20A Black EG1530-ND 3.56 3.18 2.74 | RSBBLKREDEF1 
DPST, 125V Green Illum., 20A Black | EG1533-ND 3.56 3.18 2.74 _| RSBBLKGRNEF1 
DPST, 125V Red Illum., 20A Black EG1531-ND 3.56 3.18 2.74 | ROBBLKREDFF1 
DPST, 125V Green Illum., 20A Black | EG1534-ND 3.56 3.18 2.74 | RSBBLKGRNFF1 
9 DPST, 250V Red Illum., 20A Black EG1535-ND 3.56 3.18 2.74 | RSBBLKREDFF2 
DPST, 250V Green Illum., 20A Black | EG1536-ND 3.56 3.18 2.74 | RSBBLKGRNFF2 
DPST, 12VDC Red Illum., 20A Black | EG1537-ND 3.56 3.18 2.74 _| RSBBLKREDFF3 
DPST, 12VDC Green Illum., 20A Black | EG1538-ND 3.56 3.18 2.74 | RSBBLKGRNFF3 
R6 Mini-Rocker 
1__| SPST 10A, Black Without Marking EG1525-ND 2.02 1.56 _| R6ABLKBLKEF 
2__| SPST 10A, Black With Marking EG1526-ND 2.02 1.56 | R6ABLKBLKFF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Lhe erihele te Gubral ©) Illuminated Toggle Switches 
Creating LED and LCD Solutions Together™ @088 010.0 
Contact LED Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Rating Voltage Color Circuit Operation | Part No. fl 10 100 | Part No. 
1 20A/12VDC 12V Red SPST ON/OFF | 67-1882-ND@ 3.66 3.30 2.81 | CLS-TC11A12253R 
20A/12VDC 12V Yellow SPST ON/OFF | 67-1883-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-TC11A12252Y 
2 20A/12VDC 12V Red SPST ON/OFF | 67-1884-ND®@ 3.21 2.89 2.47 | CLS-TC11A12252R 
20A/12VDC 12V Green SPST ON/OFF | 67-1885-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-TC11A12252G 
3 20A/12VDC 12V Yellow SPST ON/OFF | 67-1886-ND 3.48 3.14 2.67 | CLS-TC11A12190Y 
20A/12VDC 12V Red SPST ON/OFF | 67-1887-ND 3.48 3.14 2.67 | CLS-TC11A12190R 
25A/12VDC 12V Yellow SPST ON/OFF | 67-1888-ND 477 4.30 3.66 | CLS-TS11A12250Y 
4 25A/12VDC 12V Red SPST ON/OFF | 67-1889-ND 477 4.30 3.66 | CLS-TS11A12250R 
25A/12VDC 12V Green SPST ON/OFF | 67-1890-ND 4.77 4.30 3.66 | CLS-TS11A12250G 
25A/12VDC 12V Blue SPST ON/OFF | 67-1891-ND 8.64 7.78 6.63 | CLS-TS11A12250B 
20A/12VDC 12V Yellow SPST ON/OFF | 67-1892-ND 5.61 5.05 4.31 | CLS-TC11A12250Y 
20A/12VDC 12V Red SPST ON/OFF | 67-1893-ND 5.61 5.05 4.31 | CLS-TC11A12250R 
: 20A/12VDC 12V Green SPST ON/OFF | 67-1894-ND 5.61 5.05 4.31 | CLS-TC11A12250G 
20A/12VDC 12V Blue SPST ON/OFF | 67-1895-ND 9.48 8.54 7.27 | CLS-TC11A12250B 
10A/125VAC 12V Yellow SPST ON/OFF | 67-1896-ND 3.48 3.14 2.67 | CLS-TO11A125S00Y 
6 10A/125VAC 12V Red SPST ON/OFF | 67-1897-ND 3.48 3.14 2.67 | CLS-TO11A125S00R 
10A/125VAC 12V Green SPST ON/OFF | 67-1898-ND® 3.48 3.14 2.67 | CLS-T011A125S00G 
30A/12VDC 12V Yellow SPST ON/OFF | 67-1899-ND 5.34 4.81 4.10 | CLS-TC11A12251Y 
7 30A/12VDC 12V Red SPST ON/OFF | 67-1900-ND 5.34 4.81 4.10 | CLS-TC11A12251R 
30A/12VDC 12V Green SPST ON/OFF | 67-1901-ND 5.34 4.81 4.10 | CLS-TC11A12251G 
30A/12VDC 12V Blue SPST ON/OFF | 67-1902-ND 9.21 8.29 7.07 | CLS-TC11A12251B 
@ RoHS Compliant 
Illuminated Rocker Switches 
LED Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Rating Voltage Color Circuit | Operation | Part No. iJ 10 100 | Part No. 
10A/125VAC 12V Yellow SPST ON/OFF | 67-1903-ND 2.58 2.33 1.98 |CLS-RR11A125500Y 
{ 10A/125VAC 12V Red SPST ON/OFF | 67-1904-ND@ 2.58 2.33 1.98 |CLS-RR11A125500R 
10A/125VAC 12V Green SPST ON/OFF | 67-1905-ND 2.58 2.33 1.98 |CLS-RR11A125500G 
10A/125VAC 12V Blue SPST ON/OFF | 67-1906-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RR11A125500B 
2 20A/12VDC 12V__| Yellow/Green | SPDT ON/ON | 67-1907-ND 489 441 3.75 |CLS-RC12E12190YG 
10A/125VAC 12V Yellow SPST ON/OFF | 67-1908-ND 3.03. 2.73 2.83 _| CLS-RC11A125190Y 
3 10A/125VAC 12V Red SPST ON/OFF | 67-1909-ND 3.03 2.73 2.383 _ | CLS-RC11A125190R 
10A/125VAC 12V Green SPST ON/OFF | 67-1910-ND 3.03 2.73 2.83 _| CLS-RC11A125190G 
10A/125VAC 12V Blue SPST ON/OFF | 67-1911-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RC11A125190B 
30A/12VDC 12V Yellow SPST ON/OFF | 67-1912-ND 3.66 3.30 2.81 |CLS-RO11A12250Y 
4 30A/12VDC 12V Red SPST ON/OFF | 67-1913-ND 3.66 3.30 2.81 |CLS-RO11A12250R 
30A/12VDC 12V Green SPST ON/OFF | 67-1914-ND 3.66 3.30 2.81 |CLS-RO11A12250G 
30A/12VDC 12V Blue SPST ON/OFF | 67-1915-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RO11A12250B 
10A/125VAC 12V Yellow SPST ON/OFF | 67-1916-ND 3.21. 2.89 2.47 | CLS-RC11A125191Y 
5 10A/125VAC/ 12V Red SPST ON/OFF | 67-1917-ND 3.21. 2.89 2.47 | CLS-RC11A125191R 
6A/250VAC 12V Green SPST ON/OFF | 67-1918-ND 3.21. 2.89 2.47 |CLS-RC11A125191G 
6A/250VAC 12V Blue SPST ON/OFF | 67-1919-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RC11A125191B 
25A/12VDC 12V Yellow SPST ON/OFF | 67-1920-ND 411 3.70 3.16 |CLS-RC11A12250Y 
6 25A/12VDC 12V Red SPST ON/OFF | 67-1921-ND 411 3.70 3.16 |CLS-RC11A12250R 
25A/12VDC 12V Green SPST ON/OFF | 67-1922-ND 411 3.70 3.16 |CLS-RC11A12250G 
25A/12VDC 12V Blue SPST ON/OFF | 67-1923-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RC11A12250B Fig. 7 
16A/125VAC 12V Yellow SPST ON/OFF | 67-1924-ND 3.48 3.14 2.67 |CLS-RR11A120250Y 
7 16A/125VAC 12V Red SPST ON/OFF | 67-1925-ND 3.48 3.14 2.67 | CLS-RR11A120250R 
16A/125VAC 12V Green SPST ON/OFF | 67-1926-ND 3.48 3.14 2.67 | CLS-RR11A120250G Panel Cutout 
16A/125VAC 12V Blue SPST ON/OFF | 67-1927-ND 645 5.81 4.95 | CLS-RR11A120250B Thickness] X ¥ 
25A/12VDC 12V Yellow SPST ON/OFF | 67-1928-ND 3.66 3.30 2.81 |CLS-RR11A12250Y 0.75~1.25 | 27.600 | 13.800 
| 2oAtzvoc | tav Red | SPST | ON/OFF |67-1929-ND 3.66 3.30 2.81 |CLS-RR11A12250R a 
25A/12VDC 12V Green SPST ON/OFF | 67-1930-ND 3.66 3.30 2.81 |CLS-RR11A12250G 
25A/12VDC 12V Blue SPST ON/OFF | 67-1931-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RR11A12250B 
25A/12VDC 12V Yellow SPST ON/OFF | 67-1932-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12251Y 
9 25A/12VDC 12V Red SPST ON/OFF | 67-1933-ND® 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12251R 
25A/12VDC 12V Green SPST ON/OFF | 67-1934-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12251G 
25A/12VDC 12V Blue SPST ON/OFF | 67-1935-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RR11A12251B 
20A/12VDC 12V Yellow SPST ON/OFF | 67-1936-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12252Y 
10 20A/12VDC 12V Red SPST ON/OFF | 67-1937-ND 1.92 1.73 1.48 |CLS-RR11A12252R 
20A/12VDC 12V Green SPST ON/OFF | 67-1938-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12252G 
20A/12VDC 12V Blue SPST ON/OFF | 67-1939-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RR11A12252B Panel Cutout 
20A/12VDC 12V Yellow SPST ON/OFF | 67-1940-ND 3.21. 2.89 2.47 | CLS-RO11A12251Y Thickness) X Y 
11 20A/12VDC 12V Red SPST ON/OFF | 67-1941-ND 3.21. 2.89 2.47 |CLS-RO11A12251R 0.75~1.25 128.500/ 11.600 
20A/12VDC 12V Green SPST ON/OFF | 67-1942-ND 3.21. 2.89 2.47 |CLS-RO11A12251G 1,25~2.00 | 28.700 | 11.600 
20A/12VDC 12V Blue SPST ON/OFF |67-1943-ND 6.45 5.81 4.95 |CLS-RO11A12251B 2.00~3.00 [29.000 | 11.600 
@ RoHS Compliant 
llluminated Pushbutton Switches 
LED Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Rating Voltage | Color Circuit Action Operation | Part No. 1 10 100 | Part No. 
3A/125VAC 12V Yellow SPST ALT/ACT ON/OFF |67-1944-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-PC11A125S01Y 
1 3A/125VAC 12V Red SPST ALT/ACT ON/OFF |67-1945-ND® 3.21 2.89 2.47 |CLS-PC11A125S01R 
3A/125VAC 12V Green SPST ALT/ACT ON/OFF | 67-1946-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-PC11A125S01G 
8A/125VAC 12V Blue SPST ALT/ACT ON/OFF | 67-1947-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-PC11A125S01B 
3A/125VAC 12V Yellow SPST MOM ON/OFF |67-1948-ND@ 3.48 3.14 2.67 | CLS-PC11A125S00Y 
9 3A/125VAC 12V Red SPST MOM ON/OFF |67-1949-ND 3.48 3.14 2.67 |CLS-PC11A125S00R 
3A/125VAC 12V Green SPST MOM ON/OFF | 67-1950-ND® 3.48 3.14 2.67 | CLS-PC11A125S00G 
3A/125VAC 12V Blue SPST MOM ON/OFF | 67-1951-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-PC11A125S00B 
@ RoHS Compliant 


Dimensions in mm 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Contact Materials Options 


Pushbutton Switches 


HS Contacts and Terminals: Copper alloy, with gold plate over 
nickel plate Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum 
Switching | Termi- Cont. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each c&k a : : 
Fig. | Circuit | Function | nation | Bushing | Mat'l. LxWxH Part No. 1 25 100 _| Part No. Contacts: Coin silver, silver plated Terminals: Copper alloy, 
Tiny Pushbutton Switches silver plated Rating: 1A @ 120 VAC; 8060 Series — 6A @ 
Of-Mom | C SHO B | 320x200 x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) ]CKN4000-ND 7533.63 2.87 |TPTISHOCBE 120VAC or 3A @ 250VAG; 8500 Series — 1A @ 120VAC. 
Off-Mom |Z SH Q | .320x.200x.340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN4001-ND 434 348 2.75 |TPI1SHZOE 
Off-Mom c D1 B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN4006-ND 4.87 3.90 3.09 | EP11SD1CBE Contacts: Coin silver, with gold plate over nickel plate Termi- 
cron | ot |G | Sage setereeraes leant | Ss8 tis 3% lone | | mie ci i nop ned mtr 
-Mom ‘ nae xX. -13 X 9.08 X 8. bs u J a i j 
spsr | Off Mom | C MS |B | 320x200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1719-ND 4813.85 3.05 | TPTIMSOCBE eee Oe De CmaxIUIR TIA: 12OYAG Ot 
Off-Mom | v3 Ms9 B | .320x.200 x 340 (8.13 x 5.08x 8.64) |CKN1720-ND 534 4.27 3.39: | TP11MSOV3BE : 
Off-Mom | C SHB Q | .320x.200x.340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1723-ND 449 360 2.85 |TP11SH8CQE oniscie? Gold: ieuecintenaiaaien 6 joy with nals 
OffMom | V3 SHO B 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1726-ND 5.06 4.05 3.21 |TP11SH9V3BE vontacts: /a0ld,.matie-tn Terminals: (Vopper aloy, With matte 
4 Off-Mom | __C SH B_ | .320x.200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1728-ND 453 3.63 _2.87_|TP11SHCBE tin over nickel plate Ratings: 0.4VA maximum @ 20VAC or DC 
Off-Mom | C SH Q | .320x 200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1729-ND 449 3.60 2.85 |TPTISHCOE maximum 
Off-Mom | __Z SH B_ | 320 x.200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _| CKN1730-ND 437 3.50 2.77 | TP11SHZBE 
On-Mom | C Di B | .320x.200 x 365 (8.13 x 5.08x 9.27) |CKN4043-ND 634 5.07 4.02 |EP12SD1CBE 
On-Mom |Z SH Q | 340x360 x .340 (8.64 x 9.14 x 8.64) | CKN4053-ND 593 4.75 3.76 | TPI2SHZQE 
SPDT | On-Mom | CG SH9 B | .320x.200 x 340 (8.13 x 5.08x 8.64) | CKN1738-ND 612 490 3.88 |TP12SHSCBE 
On-Mom | V3 SH9 B | .320 x .200 x 340 (8.13 x 5.08.x 8.64) | CKN1739-ND 665 5.32 4.22 | TP12SH9V3BE 
On-Mom | SH Q_ | .320x.200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1740-ND. 6.09 4.87 3.86_| TP12SHCOE 
Off-Mom | Dt B | .320x.200 x 365 (8.13 x 5.08x 9.27) | CKN4044-ND 927 7.42 5.88 |EP21SD1CBE 
DPST | Off-Mom | A D1 B | .320 x .200 x 365 (8.13 x 5.08x 9.27) | CKN4045-ND 10.27 8.22 6.51 |EP21SD1ABE 
Off-Mom | __Z SH Q | 340x360 x .340 (8.64 x 9.14 x 8.64) | CKN4054-ND. 9.30 7.44 5.89 | TP21SHZOE 
Off-Mom | A SHB B | .320x.200 x 352 (8.13 x 5.08x 8.94) | CKN4002-ND 5.12 410 3.25 | TPT1SH8ABE 
Off-Mom | A SH9 B | .320 x .200 x 352 (8.13 x 5.08 x 8.94) | CKN4003-ND 512 410 3.25 |TP11SHSABE 
Off-Mom | A D1 B | .320 x .200 x 365 (8.13 x 5.08x 9.27) | CKN4007-ND 540 4.32 3.42 |EP11SD1ABE 
SPST | Off-Mom | A LT9 B | 320 x .200 x 340 (8.13 x 5.08.x 8.64) | CKN1715-ND$ 581 4.65 3.68 | TPI1LT9ABE 
Off-Mom | A MS9 B_ | 320 x.200x 340 (8.13 x5.08x 8.64) _| CKN1718-ND 5.40 4.32 3.42 |TP11MS9ABE 
Off-Mom | A SHB Q | .320x.200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1721-ND 5.09 4.08 3.23 | TPT1SH8AQE 
Off-Mom | __A SH B_ | 320 x.200 x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _| CKN1727-ND 512 410 3.25 | TP11SHABE 4 
9 On-Mom | A SHB Q | .320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) | CKN4004-ND 668 5.35 4.23 | TP12SHBAQE Tj fea 
On-Mom | A D1 B | .320x.200 x..365 (8.13 x 5.08 x 9.27) |CKN4008-ND 687 5.50 4.35 |EP12SD1ABE ait al 
On-Mom | A LT9 B | 320 x .200 x 340 (8.13 x 5.08.x 8.64) | CKN1731-ND$ 740 5.92 4.69 | TP12LT9ABE hare 
spor | On-Mom | A Msg B | .320x.200 x 340 (8.13 x 5.08x 8.64) | CKN1732-ND 699 5.60 4.43 |TP12MS9ABE P 
On-Mom | _A SHB B_ | 320 x.200 x 340 (8.13 x 5.08x 8.64) _| CKN1733-ND 6715.37 4.26 | TP12SH8ABE 
On-Mom | A SH8 G | .320x.200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1734-ND 7125.70 4.51 | TP12SHBAGE 
On-Mom | A SH9 B | .320x.200 x 340 (8.13 x5.08x 8.64) | CKN1735-ND 671 5.37 4.26 | TP12SHSABE 
On-Mom | __A SH9 Q | 320x200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _| CKN1736-ND. 6.68 5.35 4.23 | TP12SHSAQE 
DPST | Off-Mom | A SHO B_ | .320 x .360 x 340 (8.13x9.14x 8.64) | CKN1741-ND 10.61 8.49 6.73 | TP21SHSABE 
Off-Mom | AV DI B | .320x.200 x 365 (8.13x5.08x 9.27) |CKN4009-ND 5.65. 452 3.58 |EP11SDIAVBE 
SPST | Off-Mom | AV SHB B | .320x.200 x 340 (8.13 x 5.08x 8.64) | CKN1722-ND 512 410 3.25 |TP11SH8AVBE 
3 Off-Miom | AV. SH9 B_ | 320 x.200 x 340 (8.13 x 5.08x 8.64) _| CKN1725-ND 512 410 3.25 | TP11SH9AVBE 
spor | On-Wom | AV SHB B | .320x.200 x 352 (8.13 x 9.08 x 8.94) | CKN4005-ND 671 5.37 4.26 | TP12SHBAVBE 
On-Mom | AV. SH9 B_ | 320 x.200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _| CKN1737-ND 6715.37 4.26 | TP12SH9AVBE 
DPST | Off-Mom | AV DI B_| .320 x .200 x .365 (8.13x 5.08x 9.27) | CKN4046-ND 10.64 8.52 6.75 |EP21SD1AVBE 
Alternate Action and Momentary Pushbutton Switches 
On-Mom | A G | .500x.270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4010-ND 991 7.93 6.28 |6121SHOGE 
On-Mom |Z H G | .500 x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4011-ND 974 7.80 6.17 |8121SHZGE 
On-Mom | V3 D3 B | 500x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4012-ND 716 5.73 4.54 |8125SD3V3BE 
On-Mom |Z H B | 500x270 x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4022-ND 641 5.13 4.07 |8125SHZBE 
On-Mom | _C H B__|.500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4029-ND 658 5.27__4.17_|8125SHCBE 
On-Mom |G DI G | .500 x .260 x .350 (12.70 x 6.60 x 8.89) |CKN4041-ND 991 7.93 6.28 |E121SDICGE 
On-Mom |Z Y G | .500 x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1611-ND 974 7.80 6.17 |8121LY4ZGE 
On-Mom | v3 D3 G | .500x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1612-ND 10.48 839 6.64 |8121MD3V3GE 
On-Mom | v3 D3 G | .500 x.270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1613-ND 10.48 839 6.64 |8121SD3V3GE 
On-Mom | V3 D8 G__| 500 x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1614-ND. 10.48 8.39 6.64 |8121SD8V3GE 
SPDT | On-Mom | V3 D9 G | .500x.270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1619-ND 10.48 8.39 6.64 |8121SD9V3GE 
On-Mom | C D G | .500 x.270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1622-ND 991 7.93 6.28 |8121SDCGE 
On-Mom |Z D G | .500 x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1623-ND 974 7.80 6.17 |8121SDZGE 
On-Mom | 23 H G | .500 x.270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1626-ND 10.04 8.04 6.36 |8121SHZ3GE 
; On-Mom | __Z Y4 G | .500 x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1627-ND. 974 7.80 6.17 |8121SY4ZGE 
On-Mom |Z Y G | .500x.270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1628-ND 974 7.80 6.17 |8121SYZGE 
On-Mom | V3 D9 B | 500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1631-ND 716 5.73 4.54 |8125SD9V3BE 
On-Mom | ¢ D B | 500 x .270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1632-ND 658 5.27 4.17 |8125SDCBE 
On-Mom |Z Y B | 500 x .270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1633-ND 641 513 4.07 |8125SYZBE 
On-Mom | _C H G | 500 x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1642-ND. 991 7.93 6.28 |U811SHCGE 
On-Mom |__Z H G | .500x.270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1643-ND 9.74 7.80 6.17 _|U811SHZGE ig. 
On-Mom |Z H G | 500 x 450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4023-ND 75.03 12.03 9.52 |8221SHZGE kk_—| 2.330 
On-Mom |Z H B | .500 x .450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4024-ND 9.02 7.22 5.72 |8225SHZBE (6.380) 
On-Mom | D1 G | .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN4042-ND 15.93 12.75 10.09 |E221SD1CGE 15/32-32 
DPOT | On-Mom | V3 D9 G | 500x450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1635-ND 1212 10.47 8.82 |8221SD9V3GE L/ UNS-2A 
On-Mom | _C D G [500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1636-ND. 15.30 12.24 9.69 |8221SDCGE 
On-Mom | C H G | -500x 450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1637-ND 15.30 12.24 9.69 [8221SHCGE 
On-Mom | __Z H G [500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1644-ND. 15.03 12.03 9.52 |U821SHZGE 
3PDT | On-Mom |Z H G | 500 x .650 x .475 (12.70 x 16.51 x 12.07) | CKN1639-ND 16.20 13.99 11.78 |8321SHZGE 
4PDT | On-Mom |Z H G__|.500 x .850 x .475 (12.70 x 21.59 x 12.07) | CKN1640-ND. 20.48 17.69 14.90 |8421SHZGE 
On-Mom | A D9 G | .500 x .270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4013-ND 70.55 8.45 6.69 |8121SD9AGE 
On-Mom | A D9 B | 500 x .270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4014-ND 7.23 5.79 4.58 |8125SD9ABE 
On-Mom | A2 D9 G | .500 x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1615-ND 10.76 861 6.82 |8121SD9A2GE 
On-Mom | A4 i) G | .500 x.270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1616-ND 10.76 861 6.82 |8121SD9A4GE EP Series 
On-Mom | _R2 D9 G__| 500 x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1617-ND. 11.11 8.89 7.04 |8121SD9R2GE 
2 | SPOT Fon-ttom | R D9 G } 500 x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 1041) |CKN1618-ND 11.09 8.88 7.03 |8121SDIRGE Ad (reversedterm;) 
On-Mom | A D G | .500 x.270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1621-ND 1055 845 6.69 |8121SDAGE 
On-Mom | A H9 G | .500 x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1624-ND 10.55 845 6.69 |8121SH9AGE ene0 LD 
On-Mom | A D8 B | 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1629-ND 723 5.79 4.58 |8125SD8ABE diced | 
On-Mom | __A mS) G__| 500 x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1641-ND. 10.55 845 6.69 |U811SD9AGE a (12.7) Re 
DPDT | On-Mom | A 1) G [500 x 450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1634-ND. 12.12 10.47 8.82 [8221SD9AGE I 0.2 (5.08) Typ." 
On-Mom | AV2 | D9 G | 500 x 270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN4015-ND 1076 861 6.82 |8121SD9AV2GE -05 (1.27) . I 02 (0.51)Typ 
sppt | On-Mom | Ava D9 B | .500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4030-ND 743 5.95 4.71 |8125SD9AV2BE ; . 0.1 (2.54) Typ. 
3 On-Mom | AV2 H G | .500 x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1625-ND 10.76 861 6.82 |8121SHAV2GE TP Series ; 
On-Mom | _AV2 D8 B__| 500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1630-ND 743 5.95 4.71 [8125SD8AV2BE ane a 
DPDT [On-Mom | AV2 D9 B__[-500 x .450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) |CKN1638-ND 11.23 8.99 7.12 _[8225SD9AV2BE eee F ee 
On-On Z H Q | .500 x .270 x 450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN4016-ND 640 5.12 4.06 |8161SHZQE2 03(0.76) = eee. meengion 
On-Mom |Z H Q | .500x.270 x .450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN4018-ND 640 512 4.06 |8168LHZOE2 l+-+1.2 (5.08) igs 
spor | On-Mom |Z H G | .500 x.270 x .450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN4031-ND 691 5.53 4.38 |8168SHZGE2 
| On-On Zz H G | .500 x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1647-ND 691 5.53 4.38 |8161SHZGE2 8020 Series 
On-Mom | __Z H B_ | 500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1649-ND 644 5.16 4.09 |8168LHZBE2 4 
On-Mom Fa H Q -500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1655-ND 6.40 5.12 4.06 |8168SHZQE2 .19(4.80)-(8020 Series) 
peor | on-On Z H G | 500 x 450 x 450 (12.70 x 11.43 x 11.43) | CKN4032-ND 73.36 10.69 8.47 |8261SHZGE2 '13(3.30)-(EP, TP Series) 
On-On Zz H Q__|.500 x .450 x .450 (12.70 x 11.43 x 11.43) | CKN1656-ND. 11.64 9.31 7.38 |8261SHZQE2 '27(6.86)-(8500 Series) 
On-On [A H9 B | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1646-ND 719 5.76 4.56 |8161SH9ABE2 
On-Mom | A H9 B | 500x270 x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1648-ND 719 5.76 4.56 |8168LH9ABE2 |. 0.5 | t +||- t 
5 | sppt | On-Mom| A H9 B | 500x270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1650-ND 719 5.76 4.56 |8168SH9ABE2 (12.7)| |L--o3(0.76) _| .05(1.27)-(8020 Series) 
On-Mom | A H9 Q | .500x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1651-ND 714 5.72 4.53 |8168SH9AQE2 15 (3.81) 03(0.76)-(EP, TP Series) 
On-Mom | __A H B_ | 500 x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1653-ND 719 5.76 4.56 |8168SHABE2 stele: “05(1.17)-(8500/KM Series) 
On-Mom | _A H Q [500 x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1654-ND. 7145.72 4.53 |8168SHAQE2 
6 | SPDT | On-Mom | AV2 Ho B | 500 x .270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1652-ND 7385.91 4.68 [B168SH9AV2BE2 | *Red LED +.120 Diameter Plunger (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2208 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Termination Options (Cont.) 


Ck Pushbutton Switches (cont.) (%) Boks = 
R2 (reversed 
Switching | Termi- Cont. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K term.) 
Fig. | Circuit | Function | nation | Bushing | Mat'l. LxWxH Part No. 1 25 100 | Part No. 
Snap-In With Black Frame Epoxy Seal 
spst | Ot Mom] Z| WhtCap |B] .320x.200x.340 (8.13 x5.08x 8.64) | CKNT609-ND 571 457 3.62 | TP11J81ZBE12 
Of-Mom |Z | BkCap | Q | .320x.200x.340 (8.13x5.08x 8.64) | CKN1610-ND 568 4.55 3.60 | TP11J81Z0E22 
Of Mom |X = Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1657-ND 626 5.01 3.97 | 8531J81Z0E22 
On-Mom | Z | WhtCap | G | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1597-ND* 11.09 888 7.03 |8121J81ZGE12 
On-Mom | Z | BlkCap | G | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4025-ND 11.09 888 7.03 |8121J81ZGE22 
On-Mom | Z | BkCap | G | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1599-ND 11.09 888 7.03 |8121J83ZGE22 
On-Mom | 23 | BkCap | B | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1601-ND 8.07 6.46 5.12 |8125J81Z3BE22 
spor | OTMom |Z | BikCap f B | 500x270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4026-ND 777 6.22 4.93 |8125J81ZBE22 
, On-Mom | Z | BlkCap | B | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1603-ND 777 6.22 ~—-4.93 | 8125J83ZBE22 
On-On Z | BkCap | G | 500x270 x.430 (12.70 x 6.86 x 10.92) | CKN4033-ND 863 6.91 5.47 |8161J81ZGE22 
On-On Z | BkCap | Q | .500x.270 x.430 (12.70 x 6.86 x 10.92) | CKN1604-ND 811 649 5.14 | 8161J81Z0E22 
On-Mom | Z | BkCap | B | .500x.270 x .430 (12.70 x 6.86 x 10.92) | CKN1607-ND 816 6.54 5.17 |8168J81ZBE22 
On-Mom |Z | BlkCap | G | .500x.270 x 430 (12.70x 6.86 x 10.92) | CKN4034-ND 863 6.91 5.47 |8168J81ZGE22 
On-Mom | Z | BkCap | Q | .500x.270 x .450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN4017-ND 811 6.49 5.14 |8168J81Z0E22 
On-Mom |Z | BIkCap | G | -500x.450x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4027-ND 76.39 13.11 10.38 [8221J81ZGE22 
ppp | On-Mom | Z | BikCap | G |.500x.450x.410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1608-ND 12.02 10.38 8.74 |8221J83ZGE22 
On-Mom | Z | BlkCap | B  |.500x.450x.410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4028-ND 10.38 8.31 6.58 | 8225J81ZBE22 
On-On Z| BkCap | G_|.500x 450 x 450 (12.70 x 11.43 x 11.43) |CKN4035-ND 15.08 12.06 9.55 |8261J81ZGE22 
On-Mom |Z | BIkCap | G |.500x.450x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1600-ND* 11.12 9.61 8.09 [8121J85Z2GE223 
8 | SPDT | On-On Z | BkCap | G | 500x.270 x.450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN1605-ND* 1210 9.68 7.67 |8161J86ZGE223 
On-On Z| BkCap | Q_ | .500x.270x.450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN1606-ND* 11.58 9.27 7.34 |8161J86Z0E223 7 . 
9 | spoT On-Mom Z Bik Cap G | .500 x .450 x .410 (12.70 x 17.43 x 10.41) | CKN1598-ND 17.30 (9.04 7.16 |8121J82ZGE22 Bushing Options Threaded bushings include hardware 
On-Mom | Z | BlkCap | B  |.500x.450.x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1602-ND 7.97 6.38 5.06 |8125J82ZBE22 
Subminiature Pushbutton Switches 
Of Mom] =X | BkCap | Q 660 x 469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) [| CKN1121-ND 563. 451 357 |8532T1Z0E2 
Off-Mom | X | BlkCap | B 660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) | CKN1122-ND 566 4.53 3.59 | 8532T1ZBE2 
Off-Mom | X | RedCap | Q 660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) | CKN1123-ND 610 4.89 3.87 | 8532T1ZOE3 
10 | SPST | Off-Mom | X | RedCap | B 660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) | CKN1124-ND 612 4.90 3.88 | 8532T1ZBE3 
Off-Mom | __X | WhtCap | Q 660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) _ | CKN1222-ND 5.66 4.54 3.59 | 8532T1ZOE1 
Of-Mom |X | WhtCap |B 660 x 469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) | CKN1223-ND 569 4.56 3.61 | 8532T1ZBE1 
Of-Mom | C | BkCap | B 660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) _ | CKN1666-ND 5.81 4.65 3.69 | 8532T1CBE2 
Of-Mom | C H a A27 x 375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN4036-ND 485 3.89 3.08 | 8531MCQE2 
On-Mom | C H Q 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN4037-ND 542 4.34 3.43 | 8533MCQE2 
On-Mom] C H Q 427 x 375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN1389-ND 5.26 4.21 3.34 |8533MZQE2 D3 (Unthreaded) 
On-Mom | C H B 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN1390-ND 5.28 4.23 3.35 | 8533MZBE2 2118.23) 
Off-Mom | X | 8-40uns | Q 248 x .250 Dia. (6.30x 6.35 Dia.) _| CKN4038-ND 573 4.59 3.63 |8631ZQD2 a 
Of-Mom |X | 8-40uns | B 248 x .250 Dia. (6.30x 6.35 Dia.) | CKN4039-ND 574 4.60 3.64 |8631ZBD2 
Of-Mom| C | 8-40uns| B 248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) | CKN4040-ND 590 4.72 3.74 |8631CBD2 a 
Off-Mom | H Q 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN4019-ND 4.85 3.89 3.08 | 8531SCQE2 (4 58T ya499) Ay 1014.67) 
Off-Mom |X H Q 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN4020-ND 470 3.76 2.98 | 8531MZQE2 : wee 
Off-Mom | __X H Q 315 x 375 Dia. (8.00x9.53 Dia.) —_| CKN4021-ND 470 3.76 2.98 | 8532MZQE2 
Of Mom | 05 H B 68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) | CKN4057-ND 3.85 3.08 2.44 /KM1101RROSB ow 
Off-Mom | 05 H Q 68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) | CKN4058-ND 318 2.55 2.02 | KM1101RR05Q 
Of-Mom | H B 68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) | CKN4059-ND 3.85 3.08 2.44 | KM1101RRO2B D9 (Unthreaded, flat) 
Off-Mom | H Q 68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) | CKN4060-ND 318 2.55 2.02 | KM1101RR02Q 1.04 | LT9 (Unthreaded) 
Off-Mom | H Q 68 x .388 Dia. (17.27 x9.86 Dia.) _ | CKN1714-ND 3.74 3.00 2.38 | KM1101RRO2QE Or vio» 
11 | SPST [On-Mom | 05 H Q 68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) | CKN4064-ND 318 2.55 2.02 |KM3301RR05Q 12(3.10) .03(0.71) 0.120 (3.050) 
Off-Mom |X s Q A27 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1658-ND 470 3.76 2.98 | 8531SZQE2 My aaa 
Of-Mom | M Q 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) | CKN1662-ND 485 3.89 3.08 | 8532MCQE2 23(6.79) vaso L| +215 (6-48) 
Off-Mom |X M B 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) | CKN1663-ND 472 3.78 2.99 | 8532MZBE2 T UNS-2A = 340 (7.87) 
Off-Mom | __X M G 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) _ | CKN1664-ND 519 4.16 3.29 | 8532MZGE2 28(7.11) i 
Of Mom |X Ss a 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) | CKN1665-ND 470 3.76 2.98 | 8532SZ0E2 fo? 
OnMom | C M Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1669-ND 542 4.34 3.43 | 8534MCQE2 
OnMom | X M Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1670-ND 5.26 4.21 3.34 | 8534MZQE2 H 1/4-40 NS SHB (Unthreaded .1870) 
Off-Mom |X M Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1672-ND 470 3.76 2.98 | 8551MZQE2 H9 (Unthreaded) SH9 (Unthreaded Flat) 
Of-Mom | C | 8-40uns | G 248 x .250 Dia. (6.30 6.35 Dia.) _| CKN1675-ND 6.38 5.11 4.05 |8631CGD2 SH 10-48UNS-2A 
Of-Mom | C | 8-40uns | Q 248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) | CKN1676-ND 588 4.71 3.73 |8631CQD2 
Of-Mom | C | 8-40uns| B 355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) | CKN1677-ND 590 4.72 3.74 | 8632CBD2 A 
Of-Mom | C | 8-40uns} Q 355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) | CKN1678-ND 588 4.71 3.73 |8632CQD2 1 
Off-Mom | X | 8-40uns]| B 355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) | CKN1679-ND 574 4.60 3.64 | 8632ZBD2 7(4.39)-(TP Series B 
Off-Mom |X | 8-40uns | Q 355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) _ | CKN1680-ND 573 4.59 3.63 |8632Z0D2 26le vel (e020 Levies) i 
On-Mom [|X | 8-40uns | Q 345 x .250 Dia. (8.76 x 6.35 Dia.) __ | CKN1681-ND 6.26 5.01 3.97 [8633Z0E2 :23(5.72)-(8060 Series) Cc 
Of-Mom | C T Q A27 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1659-ND 579 4.64 3.67 |8531TCOE2 ot 
Off-Mom |X T B A27 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1660-ND 566 4.53 3.59 | 8531TZBE2 
Off-Mom |X T Q A27 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1661-ND 563 4.51 3.57 | 8531TZQE2 Bushing] tT ind. Dimensions — Inch (mm) 
12.| spgr | OttMom | ¢ T Q 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) | CKN1667-ND 579 4.64 3.67 | 8532TCOE2 Option Series K B t 
Off-Mom | __X T Q 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) _ | CKN1668-ND 563 4.51 3.57 | 8532TZQE2 
OnMom |X T 0 “427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1671-ND 6.20 4.96 3.93 | 85341Z0E2 H, H9 7? -100 (2.54) | .139 (3.53) | .220 (5.59) 
Off-Mom |X T Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1673-ND 563 4.51 3.57 | 8551TZQE2 H, H9 8020 | .122 (3.10) | .218 (5.54) | .250 (6.35) 
Off-Mom x T Qa .315 x .469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) CKN1674-ND. 5.63 4.51 3.57_|8552TZQE2 H, H9 8060 122 (3.10) | .280 (7.11) | .300 (7.62) 
Process Sealed Momentary Pushbutton Switches 
Mom] c Di O 320x200 x .350 (8.13 x 5.08%8.89) | CKN1702-ND 487 3.90 3.09 JEPTISDICOE SH, SHO TP! _| -100 (2.54) | 155 (8.94) | .220 (5.59) 
SPST | Mom v3 D1 B | .320x.200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) |CKN1703-ND 540 4.32 3.42 |EP11SD1V3BE 
Mom w D1 B_ | .320x.200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1704-ND 518 4.15 3.29 | EP11SD1WBE M Mso 
On-Mom | C D1 B | .500 x .260 x .350 (12.7 x 6.60 x 8.89) | CKN1684-ND 7485.75 455 |ET12SDICBE 
On-Mom | C D1 Q | .500x.260 x .350 (12.7 x6.60x 8.89) |CKN1685-ND 748 5.75 4.55 | E112SD1CQE 0.100 (2.540) 
1 On-Mom | V3 D1 B | .500x.260 x .350 (12.7 x6.60 x 8.89) | CKN1686-ND 843 6.75 5.34 | E112SD1V3BE 4/4-49 TLett.150 (3.81) ee 
spor | On-Mom |Z ¥ B | .500x.260 x .350 (12.7 x 6.60 x 8.89) | CKN1687-ND 7.05 5.64 4.47 | E112SYZBE i 173 (4.99) — 130 
On-Mom | V3 D1 G | .500 x .260 x .350 (12.7 x 6.60x 8.89) | CKN1690-ND 14.17 8.94 7.08 [E121SD1V3GE UNS-2A ~ : + (3.30) 
On-Mom | V3 Df B | .500x.260 x .350 (12.7 x 6.60 x 8.89) | CKNT693-ND 814 652 5.16 |E125SDIV3BE ™ a aa 
On-Mom | C D1 B | .320x.200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1708-ND 6.34 5.07 4.02 | EP12FPD1CBE 
On-Mom | V3 D1 B_ | .320x.200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1712-ND 6.87 5.50 4.35 | EP12SD1V3BE 
Mom A D1 P| .320x.200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN9129-ND 574 4.60 3.64 |EPT1FPD{APE 
Mom A D1 G | .320x.200 x .350 (8.13 x5.08x 8.89) | CKN1698-ND 5.84 4.68 3.70 |EP11SD1AGE 
SPST | Mom A D1 P | .320x.200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) |CKN9134-ND 574 4.60 3.64 | EP11SD1APE 
Mom A D1 Q | .320x.200 x .350 (8.13 x5.08 x 8.89) |CKN1700-ND 540 4.32 3.42 | EP11SD1AQE 9.157 (3.990) .360 (9.14) Max. 
9 Mom A D1 B | .320x.200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1695-ND 5.40 4.32 3.42 | EP11FPD1ABE 14-40 +11 + p10 (a9 peel 
On-Mom | A D1 B | .500x.260 x .350 (12.7 x 6.60 x 8.89) | CKN1682-ND 779 6.24 4.94 |ET12SD1ABE UNS-2A Ee nes 0.330 (8.38)" 
On-Mom | A D1 G | .500x .260 x 350 (12.7x6.60x 8.89) |CKN1688-ND 10.52 8.42 6.67 |E121SD1AGE ay _233 (6.92) || 
SPDT | On-Mom | A D1 B | .500x.260 x .350 (12.7 x 6.60 x 8.89) | CKN1691-ND 750 6.00 4.75 | E125SD1ABE BIOLEDS 250 (6.35) * TS tc 90 
On-Mom | A D1 B | .320x.200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) |CKN1705-ND 6.87 5.50 4.35 | EP12FPD1ABE UNS-2A 
On-Mom | A D1 G__| 320 x .200 x 350 (8.13 x 5.08 x 8.89) _| CKN1709-ND 7.31 5.85 4.63 | EP12SD1AGE 
Mom AV D1 B | .320x.200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) |CKN1697-ND 565 4.52 3.58 |EP11FPD{AVBE 
SPST | Mom AV D1 B 320 x .200 x.350 (8.13 x 5.08 x 8.89) |CKN9464-ND NEW!) 6.02 4.82 3.82 |EP11RD1AVBE 
Mom AV D1 P| .320x.245 x .350 (8.13 x 6.22 x 8.89) | CKN9128-ND 5.99 4.80 _3.80_ | EP11SD1AVPE 
On-Mom | AV2 D1 B | .500x.260 x .350 (12.7 x 6.60 x 8.89) | CKN1683-ND 798 6.39 5.06 |E112SD1AV2BE 
3 On-Mom | AV2 D1 G | .500x.260 x 350 (12.7 x6.60x8.89) | CKN1689-ND 10.72 858 6.79 |E121SD1AV2GE 
SPDT | On-Mom | AV2 D1 B | .500x.260 x .350 (12.7 x 6.60 x 8.89) |CKN1692-ND 769 6.16 4.87 | E125SD1AV2BE 
On-Mom | AV D1 B | .320x.200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) |CKN1707-ND 712 5.70 4.51 | EP12FPD1AVBE 
On-Mom | AV D1 B | .320x.200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1711-ND 7425.70 _4.51_|EP12SD1AVBE 
DPDT [ On-Mom [_AV2 Df G [500 x 450 x 350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | CKN1694-ND 72.53 10.83 9.12 [E221SDIAV2GE 
Female Connector for Z3 Terminals CKN1645-ND 48 39 -31_ [530100000 *Red LED $.120 Diameter Plunger (Continued) 


Digi®Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Ree!®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Ck Pushbutton Switches (cont. 
KM, GP and EP Series 


Contact Materials 


B Contacts & Terminals: Copper with gold plate over nickel plate. Rating: VA QContacts: Coin silver, silver plated. Terminals: Copper alloy, silver plated. Rating: 
maximum @ 20VAC or DC mi jum 1A @ 120VAC 
Switching Contact Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K 
Fig. | Circuit Function Termination Material LxWxD Part No. il 25 100 Part No. 
Subminiature Pushbutton Switches 
1 SPDT Off-Mom PCB B 52 x 54 x .385 (13.21 x 13.72 x 9.78) CKN4062-ND 5.30 4.24 3.36 | KM1202A08BE 
SPDT Off-Mom PCB Q 52 x .54 x .385 (13.21 x 13.72 x 9.78) CKN4061-ND 3.98 3.19 2.52 _|KM1202A08QE 
Actuator Cut Tape 
Switching Height Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel |cCaK 
Fig. | Circuit} Function Inch (mm) | Terminals | Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Ultra-Miniature Pushbutton Switches (Washable) 
SPST | Off-Mom | .078 (1.98) ) PC Mount | CKN9056-ND 6.38 5.11 4.05 |— _ — |GP11MCBE 
2 | SPST | Off-Mom | .078 (1.98) | PC Mount | CKN9055-ND 7.24 5.80 459 |— _ — |GP11MABE 
SPDT | On-Mom | .078 (1.98) | PC Mount | CKN9060-ND 7.00 5.60 444 |— _ —_|GP12MCBE 
SPDT | On-Mom | .078(1.98) | Gull Lead | CKN9062CT-ND 7.42 6.40 5.14 | CKN9062TR-ND 600 | 2466.72 | GP12MSCBE(T&R) 
3 SPST | Off-Mom | .078 (1.98) | Gull Lead | CKN9058CT-ND 7.63 6.58 5.29 | CKN9058TR-ND 600 | 2536.92 |GP11MSABE 
SPDT | On-Mom | .078(1.98) | Gull Lead | CKN9061CT-ND 8.27 7.13 5.73 | CKN9061TR-ND 600 | 2748.60 | GP12MSABE(T&R) 
SPST | Off-Mom | .078 (1.98) | Gull Lead | CKN9057CT-ND 9.08 7.83 6.29 | CKN9057TR-ND 600 | 3018.60 |GP11MSA1BE ig. Fig.6 NEW! 
4 SPST | Off-Mom | .058 (1.47) | GullLead |CKN9059CT-ND 9.55 8.23 6.61 | CKN9059TR-ND 600 | 3171.96 /GP11MSV1BE 
SPDT | On-Mom | .058(1.47) | Gull Lead | CKN9063CT-ND 10.11 8.72 7.00 | CKN9063TR-ND 600 | 3359.88 |GP12MSV1BE 
Surface Mount (Process Sealed, Washable) 
SPST | Off-Mom | .215 (5.46) | GullLead | CKN9052CT-ND 6.05 5.22 4.20 | CKN9052TR-ND 600 | 2012.04 /EP11SD1SAPE(T&R) 
5 SPDT | On-Mom | .215 (5.46) | Gull Lead | CKN9054CT-ND 7.45 6.42 5.16 | CKN9054TR-ND 600 | 2474.28 /EP12SD1SAPE(T&R) 
SPST | Off-Mom Flush Gull Lead | CKN9051CT-ND 6.05 5.22 4.20 | CKN9051TR-ND 600 | 2012.04 /EP11FPD1SAPE(T&R) 
SPDT | On-Mom Flush Gull Lead_| CKN9053CT-ND 7.45 6.42 5.16 | CKN9053TR-ND 600 | 2474.28 |EP12FPD1SAPE 
6 SPST | Off-Mom | .215 (5.46) | GullLead |CKN9465CT-ND NEW! 5.73 5.29 4.85 |CKN9465TR-ND NEW! 500 | 1586.70 /EP11SD1SA1BE 
SPDT | On-Mom | .215 (5.46) | GullLead |CKN9466CT-ND NEW! 7.12 6.58 6.03 | CKN9466TR-ND NEW! 500 | 1971.90 [EP12SD1SA1BE 


Pushbutton Switch Accessories 


Cap Diameter | Cap Height-Dim.A| Plunger Diameter | Digi-Key Price Each C&K Fig. 1 — Series 8X2X, 8X6X. 
Cap Color Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. il 25 100 _|Part No. EX1X, EX2X, KM11, TP and L 
Fig. 1 — Pushbutton Caps for 8X2X, 8X6X, EX1X, EX2X, KM11, TP and L 
White Gloss 375 (9.53) 250 (6.35) 122 (3.10) CKN1103-ND 78 63 “50 1752701000 
Black Gloss .375 (9.53) .250 (6.35) .122 (3.10) CKN1104-ND 48 39 .31 752702000 
Red Gloss .375 (9.53) .250 (6.35) .122 (3.10) CKN1105-ND 77 62 .50 |752703000 
Green Gloss .375 (9.53) .250 (6.35) .122 (3.10) CKN1108-ND 59 48 .38 | 752706000 
Blue Gloss .375 (9.53) .250 (6.35) .122 (3.10) CKN1109-ND. 58 AT .37__ [752707000 
White Gloss 310 (7.87) 250 (6.35) 122 (3.10) CKN1397-ND 1.03 83 ‘66 [801801000 
Black Gloss .310 (7.87) .250 (6.35) .122 (3.10) CKN1398-ND 48 39 .31 801802000 
Red Gloss .310 (7.87) .250 (6.35) .122 (3.10) CKN1399-ND 1.03 83 .66 |801803000 Fig. 2 — Series EP, TP 
‘ ig. eries EP, 
White Gloss .200 (5.08) .155 (3.94) .122 (3.10) CKN1394-ND 77 62 .50 | 708901000 
Black Gloss .200 (5.08) -155 (3.94) .122 (3.10) CKN1395-ND. 45 37 .29 [708902000 
Red Gloss 200 (5.08) -155 (3.94) 122 (3.10) CKN1396-ND. 77 62 50 [708903000 
Fig. 2 — Pushbutton Caps EP, TP Series 
White Gloss "310 (7.87) 7152 (3.86) 100 (2.54) CKN1112-ND 91 73 58 1465801000 
Black Gloss .310 (7.87) .152 (3.86) .100 (2.54) CKN1113-ND 52 42 .33 465802000 
Red Gloss .310 (7.87) .152 (3.86) .100 (2.54) CKN1114-ND .90 72 .57 |465803000 
Yellow Gloss .310 (7.87) -152 (3.86) .100 (2.54) CKN1116-ND. 1.19 96 .76 [465805000 
Green Gloss 310 (7.87) -152 (3.86) 100 (2.54) CKN1117-ND 1.18 95 -75 | 465806000 
Black Gloss .200 (5.08) .155 (3.94) 100 (2.54) CKN1748-ND 97 78 .62 [508102000 Fig. 3 — Series 8020, 8060, 
Red Gloss .200 (5.08) .155 (3.94) .100 (2.54) CKN1749-ND 97 78 .62 [508103000 E010, £020, KM11, L, TP 
Black Gloss .200 (5.08) -155 (3.94) .100 (2.54) CKN1751-ND* 1.04 84 .66 [538702000 
Pushbutton Caps For Snap-Fitting Actuators "450 sq. 
White Gloss -395 (10.03) "325 (8.26) 122 (3.10) CKN1209-ND 2.86 2.29 1.81 [894101000 
Black Gloss .395 (10.03) .325 (8.26) .122 (3.10) CKN1210-ND 1.03 83 .66 |894102000 A 
Red Gloss .395 (10.03) .325 (8.26) .122 (3.10) CKN1211-ND 2.86 2.29 1.81 |894103000 
Fig. 3 — Square Pushbutton Caps 8020, 8060, E010, E020, KM11, L, and TP 
Black Gloss 450 (11.43) 240 (6.10) 122 (3.10) CKN1757-ND 71 57 46 [798202263 
* Recommended for MSQ plunger 
Switch Accessories — Snap-in Frames Panel Panel [Digi-Key Price Each caKk 
Fig. Thickness Shape Part No. u 25 100 Part No. 
fant Fad .062” (1.57mm) Rectangle |CKN1746-ND 77 62 50 | 452702263 
ay: d jae 1 | .090” (2.29mm) Rectangle | CKN1747-ND 77 62 50 | 452802263 
Black Nylon Black Nylon 125” (3.18mm) Rectangle | CKN1745-ND 77 62 50 | 452602263 
.062” (1.57mm) Square CKN1742-ND 1.03 83 66 | 432602263 
2 | .090” (2.29mm) Square CKN1743-ND 1.03 83 66 | 432702263 
125” (3.18mm) Square CKN1744-ND 1.04 84 66 | 432802263 
PN Series Cir- Digi-Key Price Each C&K 
Fig. | cuit |Description Part No. 1 100 500 | Part No. 
Speettiogtlons: SPDT |Momentary, 120 gf, Shorting | CKN9476-ND* NEW!| 1.05 67 49 | PN11SBSA03QE 
+ Contact Rating: 0.2 Amp @ 30VDC maximum * Electrical Life: 10,000 Peter - — | ° 
Make-and-Break Cycles at Full Load * Operating/Storage Temperature: 1 SPDT | Momentary, 230 gf, Nonshorting | CKN1188-ND 18 67 .59 | PN11SHNAO3QE 
-10°C ~ 60°C. SPDT | Alt. Action, 230 gf, Nonshorting | CKN1189-ND* 85 73 64) PN12SHNAO3QE 
Materials: + Frame: Tin Plated Steel * Terminals: Silver Plated Brass SPDT | Alt. Action, 330 gf, Nonshorting |CKN9477-ND* NEW!) 1.11 .71 — .52 | PN12SJNAQ3QE 
Berita ontacts: oliver lated. (or Grea) Phosphor Bronce: «Terminal » [DPOT | Momentary, 330g, Nonshorting | GKN1190-ND* 92.80.70 | PN21SJNAO3QE 
DPDT | Alt. Action, 330gf, Nonshorting | CKN1191-ND* 95 84 — .72) PN22SJNA03QE 
r Ss Dest ie4 g [DPOT |Momentary, 300gf, Nonshorting | CKN1192-NDF 91.79 69) PN21LENAO3QE 
9.53 > ooo ahe DPDT | Alt. Action, 300gf, Nonshorting | CKN1193-NDt 96  .84  .73)PN22LENA03QE 
b > te ee ne 4, [POT | Momentary, 30gf,Nonshorting | CKN1194-NDt 140 94 82 |PN41LENAO2QE 
4PDT | Alt. Action, 300gf, Nonshorting | CKN1195-NDt 1.22 1.04  .92| PN42LENAO2QE 
* Use PHA caps t Use PVA caps (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2210 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Ck Pushbutton Switches (Cont.) 


Dimensions in mm 


ELUM™ Series DigiReel® 
Features: * Low height above PCB «Reliable self-cleaning contact »* Central LED illumination * Long Soon | pal 
travel * Smooth feel Materials: * Fixed Contacts and Terminals: Stainless steel, silver plated with gold flash < = a lig ‘a 
. Movable Contacts: Copper alloy, silver plated with gold flash» Base: Glass filled LeP (UL94V-0) . 17a 18.741] 15? 5o>}0 1 
¢ Actuator: Glass filled nylon 4/6 (UL94V-0) * Cover: Stainless steel Electrical: * Maximum Voltage: . Vv 
50VDC * Maximum Current: 250mA Mechanical: * Operating Force: 250gF Operating Environment: PCB 
© Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Operating Life: 30,000 Cycles 
Maximum LED _ | Digi-Key Price Each C&K Maximum LED | Digi-Key Price Each C&K 
Terminal | LED Color Intensity (med) | Part No. 1 25 100 | Part No. Terminal | LED Color Intensity (mcd){ | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Illuminated Momentary Pushbuttons Amber 50 CKN9039-ND 6.17 4.94 3.91 | ELUMEETHQ5C12 
None N/A CKN9027-ND 4.94 3.96 3.13 | ELUMOATHQCO2 Green 50 CKN9040-ND 616 4.93 3.91 |ELUMEETHQ6C12 
Green/Red 20 CKN9031-ND 6.32 5.06 4.01 | ELUMOATHQ2C12 PCB Blue 1,500 CKN9041-ND 6.40 513 4.06 | ELUMEETHQ7C12 
PCB Red 8 CKN9028-ND 5.90 4.72 3.74 | ELUMOATHQ3C12 Amber/Green 10 CKN9042-ND 6.60 5.28 4.48 |ELUMEETHQ8C12 
Green 50 GEMS AD 5.90 4.72 3.74 ELUMOATHQG6C12 Amber/Green 10 CKN9461-ND NEW! | 6.84 5.48 4.34_ | ELUMEETH8C22 
Blue 1,500 CKN@030-ND 6.14 4.92 3.89 | ELUMOATHQ7C12 Green/Red 20 CKN9047CT-ND 7.78 6.71 5.39 |ELUMEESAQ2C12 
Green/Red 20 CKN9035CT-ND 749 6.46 5.19 |ELUMOASAQ2C12 Groan/fed 20 CKN9047TR-ND* 1939.05/450 FLUMEESAQ2C12 
ereewied ay CRN GOSS TRAN EBT: BE/ASN_\| ELUMOASAG2UN2 Green/Red 20 CKN9459CT-ND NEW! | 8.04 7.43 6.81  |ELUMEESAQ2C22 
Hed 3 CAN AORECT:ND SOE OB S18) EEOMOA SAE Green/Red 20 CKN9459TR-ND* NEW! 2003.94/450 ELUMEESAQ2C22 
a : EANGOSZTFANDS ss eee Red 8 CKN9044CT-ND 7.33 6.32 5.08 | ELUMEESAQ3C12 
Green 50 CKN9033CT-ND 7.04 6.07 4.88 J ELUMOASAQ6C12 . 
eur |_Siteen 50 CKN9033TR-ND* 1754.46/450 ELUMOASAQ6C12 SMT ee . aa = a = eee ae 
Blue 1,500 CKN9034CT-ND 7.30 6.29 5.06 |ELUMOASAQ7C12 : ; : 
Blue 1,500 CKN9034TR-ND* 1617.12/400 ELUMOASAQ7C12 Green 50 LURID? 1825.74/450 ELUMEESAG6C12 
Blue 1,500 CKN9462CT-ND NEW! | 7.56 698 6.40 |ELUMOASAQ7C22 Blue 1,500 CKN9046CT-ND 759 6.54 5.26 | ELUMEESAQ7C12 
Blue 1,500 CKN9462TR-ND* NEW! 1884.06/450 ELUMOASAQ7C22 Blue 1,500 CKN9046TR-ND* 1890.54/450 ELUMEESAQ7C12 
Amber/Green 10 CKN9463CT-ND NEW! | 7.77 7.18 6.58 | ELUMOASAQ8C22 Amber/Green 10 CKN9460CT-ND NEW! | 8.06 7.44 6.82 | ELUMEESAQ8C22 
Amber/Green 10 CKN9463TR-ND* NEW! 1937.52/450 ELUMOASAQ8C22 Amber/Green 10 CKN9460TR-ND* NEW! 1707.48/450 ELUMEESAQ8C22 
Iluminated Latching Pushbuttons Laser Etched Standby Symbol with blk paint )CKN9455-ND NEW! 1.32 1.06 84 | 181D00000 
None N/A CKN9036-ND 5.20 417 3.30 |ELUMEETHQCO2 Laser Etched Standby Symbol with wht paint |CKN9456-ND NEW! 132 1.06 84 | 181D01000 
PCB White 5,000 CKN9037-ND 6.94 5.56 4.40 |ELUMEETHQ1C12 | | High Temp, Black Cap, No Symbol CKN9457-ND NEW! 58 47 ~~ .87 |956C02000 
Green/Red 20 CKN9043-ND 6.58 5.27 4.17 | ELUMEETHOQ2C12 High Temp, Black Cap, Standby Symbol Black | CKN9458-ND NEW! 58 AT 37 |957C00000 
Red 8 CKN9038-ND 6.16 4.93 3.91 | ELUMEETHO3C12 * Tape and Reel + LED Forward Current: 20 mA LED Forward Voltage: 2.0 V Typical 
F Series Switch Caps for F Series 


Dimensions in mm 


Essential features of the F pushbutton switch are the bridge 


contact which is spring loaded, guaranteeing constant Bullet Rectangle 
pressure on the contacts. 55x «98 
Travel: 4.7/3.3mm Operating Force: 650 grams * OF 
Switching: Voltage Maximum: 125VAC/30VDC (silver), 11.2 
50VAC/30VDC (gold), Current Maximum: 0.5A (silver), 4 
0.4VA (gold) Contact Resistance: 10 - 20mQ Contact 
Material: Silver or Gold Operating Temperature: -40°C — Pri 
~ 70°C Digi-Key rice Each C&K 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Dim. H | Digi-Key Price Each cak Round, Black, 8.8mm Diameter 401-1215-ND 51 AI 33 | FO201 
Circuit} Description (rom) aBartNc 20 O08 [arto Round, Grey, 8.8mm Diameter 401-1217-ND 56 46 36 | FG/GY 
Alt Act., 650gF, 5A, PCB-Mount, Silver Plating | 21 |401-1223-ND] 1.93 1.55 1.23 | F2UEE Round, Red, 8.8mm Diameter 401-1218-ND 53 3 34 |rovao 
DPDT | Alt Act., 650gF, AVA, PCB-Mount, Gold Plating | 21 |401-1224-ND | 5.04 4.04 3.20 |FOUEE AU Round, White, 8.8mm Diameter 401-1216-ND 53 43 34 |F0202 
Bullet, Black, 7mm Diameter 401-1212-ND 30 24 19 |Foto1 
Mom., 650gF, .5A, PCB-Mount, Silver Plating 21 |401-1225-ND | 1.72 1.38 1.09 | F2UOA Bullet, Grey, 7mm Diameter 401-1244-ND 52 42 33 |FMRGY 
Alt Act., 650gF, .5A, PCB-Mount, Silver Plating | 33 |401-1226-ND) 3.36 269 2.13 |FAUEE Bullet, White, 7mm Diameter 401-1213-ND 30 24 19 |FMR/WHT 
Rectangle, Black, 9.8 x 5.5mm 401-1219-ND 50 40 .32 | FSC/BK 
4PDT | Alt Act., 650gF, .4VA, PCB-Mount, Gold Plating | 33 |401-1227-ND | 9.53 7.63 6.04 | FAUEE AU Rectangle, Grey, 9.8 x 5.5mm 401-1221-ND 56 45 36 |FSC/GY 
Mom., 650gF, .5A, PCB-Mount, Silver Plating 33 |401-1228-ND | 3.28 2.63 2.08 | F4UOA Rectangle, Red, 9.8 x 5.5mm 401-1222-ND 5.74 4.60 3.64 / FSC/RD 
Rectangle, White, 9.8 x 5.5mm 401-1220-ND 53 43 34 | FSC/WHT 


PHA Series 


Small dimensions make it the ideal choice for today's demanding switch requirements. Non-shorting contacts. Switch- 
ing: Voltage Maximum: 30VDC, Current Maximum: 100mA DC Operating Life:10* operations Contact Resistance: 


Switch Caps for PHA Series 


Square Indexed Rectangle Square NEW! 
20mQ Operating Temperature: -10°C ~ 60°C Dimensions in mm K 5x99 
Kt 
9 
Digi-Key Price Each C&K 

Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Square, Indexed, Black, 5mm sq. x 9mm(H) | 401-1198-ND 46 37 30 |GO01A 
Square, Indexed, Grey, 5mm sq. x 9mm (H) | 401-1199-ND 47 38 30 |G001G 
ARK Price Each TER Square, Indexed, Red, 5mm sq. x 9mm (H) | 401-1200-ND 7 38 30 |GO01R 
LOGR EY, Rectangle, Black, 5mm(W) x 10mm(L) 401-1201-ND 52 42 33 | GO02A 

Circuit | Descripti Part No. 1 25 100 | Part No. ' " : : : 

se Rese iki ane Rectangle, Grey, 5mm(W) x 10mm(L) 401-1202-ND 52 42 34 |G0026 
— Alternate Action, 1709F 401-1192-ND 1.33 1.07 .85 | PHA2UEE Rectangle, Red, Smm(W) x 10mm(L) 401-1203-ND 53 43 34 |Go02R 
Momentary Action, 170gF 401-1195-ND 115 92 73 | PHA2U0A Round, Black, 6.2mm Dia. 401-1204-ND 52 42 33 |GO03A 
Alternate Action, 1700 201-1193-ND 178 143 113 | PHAAUEE Round, Blue, 6.2mm Dia. 401-1207-ND 53 43 34 | G003B 
apr | aes ; : : Round, Grey, 6.2mm Dia. 401-1205-ND 52 42 33: |G003G 
Momentary Action, 170gF 401-1196-ND 1.66 1.33 1.05 | PHA4U0A Round, Red, 6.2mm Dia. 401-1206-ND 52 42 33 |G003R 
Alternate Action, 170gF 401-1194-ND 2.45 1.97 1.56 | PHAGUEE Square, Black, 5mm sq. x 8.74mm(H) CKN9473-ND NEW! 52 42 33 | G004A 
6PDT Square, Grey, 5mm sq. x 8.74mm(H) CKN9474-ND NEW! 52 2 33 | G004G 
Momentary Action, 170gF 401-1197-ND 2.36 1.89 1.50 | PHABUOA Square, Red, 5mm sq. x 8.74mm(H) CKN9475-ND NEW! | 53 43 34 |G004R 


Digi®Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Ree!®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2211 


Switch Caps for 
PVA Series 


Dimensions in mm 


PVA Pushbutton Switches 


* Switching: Voltage Maximum: 50VDC, Current Maximum: 100mADC « Operating Life: 10° operations 
* Contact Resistance: 150mQ * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (without button) 


Rectangle Dim H | Digi-Key Price Each C&K 
Circuit | Description (mm) | Part No. ‘] 25 100 | Part No. 

Alternate Action, 120gF | 17.5 |401-1132-NDt 1.55 1.25 .99 | PVA1 EE H1 

Alternate Action, 120gF | 23 |401-1134-NDt 1.73 1.39 1.10 | PVA1 EE H2 

Alternate Action, 120gF | 20.5 |401-1136-ND§ 1.73 1.39 1.10 | PVA1 EE H3 

DPST-NO Alternate Action, 120gF | 15 |401-1138-NDA 1.69 1.36 1.07 | PVA1 EE H4 

Mom. Action, 120gF 17.5 |401-1133-NDt 146 1.18 .93 | PVA1 OA H1 

Mom. Action, 120gF 23 |401-1135-NDt 1.64 1.32 1.05 |PVA1 OAH2 

Digi-Key Pricing caKk Mom. Action, 1200F | 20.5 |401-1137-ND§ 1.64 1.32 1.05 | PVA1 OAH3 

Deseo nna ee arto i comes OCHS arte: Mom. Action, 120gF | 15 |401-1139-NDA | 1.60 1.29 1.02 [PVA OAHA 

eae Switch Gaps fer & VAP wembutton Suites oR Alternate Action, 7OgF | 17.5 | 401-1140-NDE 164 1.32 1.05 |PVA2 EE Ht 

Rectangle, Grey 401-1153-ND 33 6.66 24.09 |PE GY Alternate Action, 170gF | 23 |401-1142-NDt 1.82 1.46 1.16 | PVA2 EE H2 

Rectangle, Red 401-1154-ND 33 6.66 o1.09 |PERD Alternate Action, 170gF | 20.5 |401-1144-ND§ 1.82 1.46 1.16 | PVA2 EE H3 

Rectangle, White PURSES ‘a. “heb. 37007 | PEW DPOT-NO| Alternate Action, 170gF | 15 [401-1146-NDA | 1.78 1.43 1.13 |PVAZEEH4 

Round, Black 401-1148-ND 29 5.88 18.62 |PVBK Mom. Action, 170gF 17.5 |401-1141-NDt 1.55 1.25 99 | PVA2 OAH1 

Round, Grey 401-1149-ND 29 5.88 18.62 |PVGY Mom. Action, 170gF 23 |401-1143-NDt 1.73 1.39 1.10 | PVA2 OA H2 

Round, Red 401-1150-ND 29 5.88 18.62 |PV RD Mom. Action, 170gF 15 |401-1147-NDA 1.69 1.36 1.07 |PVA2 0A H4 
Round, White 401-1151-ND 29 5.88 18.62 [PV WH + Use PE or PV series caps § Use F series caps A No caps available 


fuoco Plastic Pushbutton Switches 
Manufacturing ine,  3/8-27 Thread (Nut is included) * 4.5” Wireleads 
Actuator Body Contact —_| Digi-Key Price Each Judco 
Fig. Circuit Function Termination Bushing Color Color Rating Part No. 1 10 100 Part No. 
Solder Tab Pushbutton 
SPST On, Off 110 QC Tall Red Black 14VDC, 2A |501PB-ND 1.36 1.15 1.03 | 40-1672-02 
SPST On, Off 110 QC Tall Black Black 14VDC, 2A |508PB-ND 1.36 1.15 1.03 | 40-2502-01 
SPST On, Off -110 QC Tall White Black 14VDC, 2A |537PB-ND 1.46 1.24 1.11 |40-3438-02 
SPST Momentary N/O 110 QC Tall Red Black 14VDC, 2A |502PB-ND 1.83 1.56 1.39 |40-1673-01 
1 SPST Momentary N/O 110 QC Tall Black Black 14VDC, 2A _|509PB-ND 1.41 1.20 1.07 _ | 40-3429-00 
SPST On, Off -110 QC Tall Black Black 14VDC,10A |544PB-ND 1.68 1.42 1.27 | 40-4532-00 
SPST On, Off 110 QC Short Black Black 14VDC,10A |550PB-ND 1.60 1.36 1.21 |40-4520-00 
SPST Momentary N/C 110 QC Tall Red Black 14VDC, 2A |503PB-ND 1.64 1.39 1.24 | 40-1880-02 
SPST Momentary N/C -110 QC Tall Black Black 14VDC,2A |510PB-ND 1.64 1.39 1.24 | 40-2504-01 
SPST Momentary N/C 110 QC Tall Red Black 14VDC, 2A |536PB-ND 1.66 1.41 1.26 | 40-3437-02 
SPST Momentary N/C 110 QC Tall Black Black 125VAC, 2A |520PB-ND 1.89 1.61 1.43 | 40-3425-03 
2 SPST Momentary N/C -110 QC Tall Black Black 14VDC,10A |556PB-ND 2.05 1.74 1.55 | 40-4689-00 
SPST On, Off -1100C Tall Black Black 14VDC,10A |557PB-ND 1.88 1.59 1.42 | 40-4677-00 
Wire Lead Pushbutton 
SPST On, Off 18AWG Tall Red Black 14VDC, 2A |505PB-ND 1.60 1.36 1.21 | 40-2386-00 
SPST On, Off 20AWG Tall Black Black 14VDC, 2A |504PB-ND 1.54 1.31 1.17 |40-2385-01 
SPST On, Off (Mom On) 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A |525PB-ND 2.32 1.97 1.75 | 40-4463-00 
SPST On, Off (Mom On) 18AWG Short Black Black 14VDC, 2A |526PB-ND 2.32 1.97 1.75 | 40-3355-01 
SPST Momentary N/O 18AWG Tall Red Black 14VDC, 2A _|506PB-ND 1.72 1.46 1.30 | 40-2390-00 
SPST Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A |507PB-ND 1.72 1.46 1.30 | 40-2388-01 
SPST Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A |521PB-ND 1.79 1.52 1.35 | 40-3573-02 
3 SPST Momentary N/C 18AWG Tall Black Black 14VDC,10A |558PB-ND 1.98 1.68 1.49 | 40-4679-00 
SPST On, Off 18AWG Tall Black Black 14VDC,10A |545PB-ND 1.87 1.59 1.41 |40-4526-00 
SPST On, Off 18AWG Short Black Black 14VDC,10A _|546PB-ND 1.89 1.60 1.43 | 40-4525-00 
SPST On, Off 18AWG Short Black Black 14VDC, 2A |528PB-ND 1.74 1.48 1.32 | 40-3352-02 
SPDT On-On 18AWG Tall Black Black 14VDC,2A |527PB-ND 2.16 1.83 1.63 | 40-4169-00 
SPDT Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A |523PB-ND 2.65 2.25 2.00 | 40-2531-01 
SPDT On1, Off, On2 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A |522PB-ND 2.52 2.14 1.90 | 40-3657-00 
SPDT On2, On1 and 2, Ont, Off 18AWG Tall White White 14VDC, 2A _|524PB-ND 2.60 2.21 1.97 _ | 40-3658-01 
UL Recognized with Tactile Feel Pushbutton Switches 
SPST On, Off -1100C Tall Black Black 14VDC,10A |547PB-ND 1.77 1.51 1.34 | 40-4523-00 
1 SPST On, Off .1100C Short Black Black 125VAC, 3A |549PB-ND ral 1.45 1.30 | 40-4528-00 
SPST On, Off .1100C Tall Black Black 125VAC, 6A |548PB-ND 1.79 1.52 1.35 | 40-4524-00 
SPST Momentary N/C -1100C Tall Black Black 14VDC,10A | 553PB-ND 1.84 1.56 1.39 | 40-4675-00 
9 SPST On, Off -1100C Tall Black Black 125VAC, 6A |554PB-ND 2.06 1.75 1.56 | 40-4684-00 
SPST On, Off -1100C Tall Black Black 14VDC,10A _|555PB-ND 1.96 1.67 1.48 | 40-4685-00 
SPST Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 14V DC, 4A | 539PB-NDt 1.84 1.56 1.39 | 40-4314-00 
SPST On, Off 18AWG Tall Black Black 14VDC,10A |512PB-ND 1.66 1.41 1.26 | 40-4325-00 
SPST Momentary N/C 18AWG Tall Black Black 14VDC,10A |541PB-ND 1.85 1.57 1.40 | 40-4316-00 
3 SPST Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 125VAC, 2A | 538PB-NDt 2.28 1.94 1.72 |40-4313-00 
SPST On, Off 18AWG Tall Black Black 125VAC, 6A _|511PB-ND 1.76 1.50 1.34 | 40-3145-01 
SPST Momentary N/C 18AWG Tall Black Black 125VAC, 6A |540PB-ND 2.19 1.86 1.66 | 40-4315-00 
SPST On, Off 18AWG Short Black Black 125VAC, 6A _|552PB-ND 2.00 1.69 1.51 |40-4521-00 
Accessories 
Rubber Boot with nut, Fits Tall Bushing, Black 513PB-ND 1.14 97 86 19-1088-00 
Rubber Boot with nut, Fits Tall Bushing, Red 531PB-ND 716 65 58 19-1103-00 
Rubber Boot with nut, Fits Short Bushing, Black 532PB-ND 88 15 67 19-1082-00 
— | Replacement Nut, Black Plastic 516PB-ND 16 14 ale} 18-0112-02 
Brass Knurled Nut 533PB-ND 63 54 48 18-1010-00 
Brass Hex Nut 534PB-ND 82 70 62 18-1006-00 
Nickel Hex Nut 535PB-ND 85 73 65 18-1017-00 
Low Profile Pushbutton Switch 
4 SPST On, Off Right Angle - Yellow Black 14VDC, 500mA |519PB-ND 1.23 1.04 93 50-0015-00 
] SPST On, Off Straight = Yellow Black 14VDC, 500mA |518PB-ND 1.19 1.01 -90 50-0014-00 
6 SPDT On1, Off, On2 Right Angle - Yellow Black 14VDC, 500mA | 529PB-ND 1.24 1.05 94 50-0041-00 
SPDT Ont, On2, Off Right Angle = Teal Black 12VDC, 300mA |542PB-ND 1.19 1.01 90 50-0088-00 
7 SPDT On1, Off, On2 Straight = Yellow Black 14VDC, 500mA |530PB-ND 1.19 1.01 -90 50-0063-00 
Flat-Pac Pushbutton Switch 
SPST On, Off Right Angle _ Black Black 14VDC, 2A |514PB-ND 2.19 1.86 1.66 | 40-1801-03 
8 SPST On, Off 18AWG _ Black Black 14VDC, 2A |515PB-ND 1.87 1.59 1.42 | 40-3979-00 
SPST Momentary N/O Right Angle = White White 14VDC, 2A | 559PB-ND 2.58 2.19 1.95 | 40-4681-00 
SPST Momentary N/C 20AWG = Black Black 14VDC, 2A | 560PB-ND 2.27 1.92 1.72 | 40-4682-00 


t Without Tactile Feel 


Dimensions in Inches 
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Miniature Pushbutton Switches PBsH Series 


Miniature switches that feature an ultra light feel with a short stroke. Ideal for telecommunications and test 
equipment, and wherever miniaturization is required. 

¢ Contact/Terminals Material: Silver Plated * Contact Resistance: <0.10 »* Voltage Rating: 30VDC 
¢ Switching Current Maximum: 100mA » Life: 21 x 10,000 cycles * Moving Contacts: Phosphor bronze 
- 1 micron silver * Force: 280 +50gF ¢ Travel To Lock: .08” (2mm) * Operating Temperature Range: 


-20°C ~ 70°C ¢ Caps sold separately Dimensions in Inch (mm) 


Fig. 1 — No Mounting Bracket Fig. 2— Chassis Mount Version 
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Digi-Key Pricing E-Switch 
Fig. |Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Right Angle, Momentary, DPDT EG2654-ND 1.23 10.96 94.50 | PBH2UOANAGX 
1 Right Angle, Alternate Action DPDT EG2655-ND 1.36 12.09 104.25 | PBH2UEENAGX 
Right Angle, Alternate Action, 4PDT EG2657-ND 1.55 13.83 119.25 | PBH4UEENAGX 
Right Angle, Momentary, 4PDT EG2658-ND 1.41 12.62 108.75 | PBH4U0ANAGX 
Chassis Mount, Right Angle, 
2 Altemate AGaneOT EG2656-ND 1.01 8.99 77.50 | 1XPBH2UEENAGX 
Rectangle Cap, Red EG1185-ND 25 2.26 19.50 | 1CRED 
3 | Rectangle Cap, Black EG1181-ND 25 2.26 19.50 | 1CBLK 
Rectangle Cap, Dark Grey EG1182-ND -26 2.35 20.25 | 1CDGR 
Long Square Cap, Red EG1195-ND 25 2.26 19.50 | 1DRED 
4 |Long Square Cap, Black EG1191-ND 25 2.26 19.50 | 1DBLK 
Long Square Cap, Dark Grey EG1192-ND -26 2.35 20.25 | 1DDGR 
Round Cap, Diameter, Red £G1880-ND 25 2.26 19.50 | 1RRED 
Round Cap, Diameter, White EG1881-ND 25 2.26 19.50 | 1RWHT 
5 | Round Cap, Diameter, Black £G1882-ND 25 2.26 19.50 | 1RBLK 
Round Cap, Diameter, Light Grey EG1883-ND .26 2.35 20.25 | 1RLGR 
Round Cap, Diameter, Dark Grey EG1884-ND 26 2.35 20.25 | 1RDGR 
Square Cap, Black EG4379-ND 25 2.26 19.50 | 1SBLK 
6 | Square Cap, Red EG4364-ND 25 2.26 19.50 | 1SRED 
Square Cap, White EG4365-ND 25 2.26 19.50 | 1SWHT 
Power Switches P227/P197 Series 
P227 Series: Rating 125VAC @ 7A, 250VAC @ 4A. DPDT Alternate Action Panel Mount. 
Approvals: UL, CSA, Demko, Semko, SEV, Femko, Nemko. 


P197 Series: Rating 10A @ 125VAC. Approvals: UL, CSA, VDE, Semko, Nemko, Demko. 


Caps sold separately. Dimensions in Inch (mm) 
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Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 

4 Pushbutton, DPDT, Alt. Act., Dim. A = .79” (20mm) EG1018-ND | 3.49 3.12 2.69 | P227EE2B20A 
Pushbutton, DPDT, Alt. Act., Dim. A = .71” (18mm) EG1020-ND | 3.49 3.12 2.69 | P227EE2B18A 
Pushbutton, DPST, Alt. Act., PCB Mount, 7A EG1026-ND | 3.40 3.04 2.62 | P227EE1CXC 
Pushbutton, SPST, Alt. Act., Panel Mount, 10A EG1022-ND | 3.17 2.83 2.44 | P197EESB 


Dimensions in Inch (mm) 


Pushbutton Switches 
JN Series 


¢ Contacts: Silver Plated 

* Contact Resistance: 50mQ maximum 
* Voltage Ratings: 30V 

¢ DC Rating: 0.1A 


Caps sold separately 

Digi-Key Price Each E-Switch 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Individual Mount, Momentary Action DPDT £G4368-ND 1.38 1.23 1.06 | JN2U0ANAGX 
Chassis Mount, Stand Up, Alternate Action DP DT | £G1016-ND 1.15 1.03 .89 | 1XJNOO2UEE 
Chassis Mount, Stand Up, Momentary Action DPDT | EG1017-ND 1.65 1.48 1.28 |1XJNOO2U0A 


Pushbutton Switches TL Series 


Rating: DC 30V 0.1A 

Circuit: DPDT - 4PDT 

Timing: Non-Shorting 

Travel Stroke: Full 2.5, Lock 1.5 
Operating Force: TL2285 = 180 +50gf 
TL4201 = 250 +100/-50gf 

Life: 10,000 cycles minimum 

Caps sold separately. 

TL2285 Series: use PBH caps 

TL4201 Series: use 4J/6J caps 


Dimensions in Inch (mm) 


ede 


Digi-Key Price Each E-Switch 
Part No. 1 10 100 | PartNo. 


£G1871-ND 1.03 .93 80 | TL22850A 
EG1872-ND 1.03 .93 .80 | TL2285EE 
£G1874-ND 2.22 1.98 1.71 |TL4201EEYA 


Fig. | Description 

Momentary Action, DPDT, PCB Mount, Silver Plating 
Alternate Action, DPDT, PCB Mount, Silver Plating 

2 | Alternate Action, 4PDT, PCB Mount, Silver Plating 


Switch Caps 


Dimensions in Inch (mm) 


Digi-Key Pricing E-Switch 
Fig. | Descriptiont Part No. 1 10 100 | Part No. 
Rectangle Cap, White EG1088-ND@ 35 3.10 26.75 | TACWHT 
1 Rectangle Cap, Black EG1081-ND® 35 3.10 26.75 | TACBLK 
Rectangle Cap, Red EG1085-ND® 35 3.10 26.75 | TACRED 
Rectangle Cap, Grey EG1082-ND® 35 3.10 26.75 | TACGRY 
Round Cap, White EG1098-ND® 35 3.10 26.75 | TAGWHT 
Round Cap, Black EG1091-ND@ 35 3.10 26.75 | TAGBLK 
2 | Round Cap, Grey EG1092-ND® 35 = 3.10 26.75 | TAGGRY 
Round Cap, Red EG1095-ND® 35 3.10 26.75 | TAGRED 
Round Cap, Chrome EG1099-ND® 69 6.12 52.75 | TAGCHR 
Bullet Shaped Cap, Black EG1012-ND@ 35 = 3.10 26.75 | TAMBLK 
3 | Bullet Shaped Cap, White EG1013-ND@ 35 = 3.10 26.75 | TAMWHT 
Bullet Shaped Cap, Grey EG1014-ND® 35 3.10 26.75 | TAMGRY 
Rectangle Cap, Red EG1019-ND@ 35 3.10 26.75 | TADRED 
4 Rectangle Cap, Black EG1877-ND® 35 3.10 26.75 | TADBLK 
Rectangle Cap, White EG1878-ND® 35 = 3.10 26.75 | TADWHT 
Rectangle Cap, Grey EG1879-ND® 35 3.10 26.75 | TADGRY 
5 Rectangle Cap, with Chamfered Edges, Black | EG1875-ND® 1 3.65 31.50 | TAKBLK 
Rectangle Cap, with Chamfered Edges, Grey EG1876-ND® 80 7.16 61.75 | TAKGRY 
Round Cap, with Shutter Window, Blue EG2633-ND 1.36 12.26 98.10 )TH201-BLU 
6 Round Cap, with Shutter Window, Orange EG2635-ND 1.36 12.26 98.10 |TH201-ORG 
Round Cap, with Shutter Window, White EG2636-ND 1.36 12.26 98.10 )TH201-WHT 
Round Cap, with Shutter Window, Yellow EG2637-ND 1.36 12.26 98.10 | TH201-YEL 


@ RoHS Compliant 
¥ All caps are gloss finish Note: These caps fit JN, TL4201, P227 and P197 Series 


Power Pushbutton Switches 
RP8100 Series 


Features: * Threaded or snap in panel mount » LED 
illuminated option » Sealed to IP65 

Markets: * Telecommunications * Audio » Appliance 
«Instrumentation * Consumer Electronics 
Specifications: * Contact Rating: 125mA @ 125VAC, 
100mA @ 50VDC » Life Expectancy: 500,000 cycles 
* Contact Resistance: 50mQ max. * Insulation Resis- 
tance: 1,000 MQ min. @ 500VDC * Dielectric Strength: 
1,000VAC rms. » Operating Force: 300gf +100gf * Op- 
erating Temperature: -30°C ~ 85°C 

Materials: * Housing: Nylon * Button: Nylon » Termi- 
nal Case: Thermo Plastic * Terminals: Copper alloy, 
plated * Contact: Copper alloy, plated 


Dimensions in mm 


Digi-Key Price Each 

Part No. 1 10 100 
EG4569-ND 6.70 5.98 6.15 
£G4570-ND 7.28 6.50 5.60 
Threaded, Blue Cap £G4571-ND 7.28 6.50 5.60 
Threaded, Black Cap, Blue LED | EG4572-ND 8.78 7.83 6.75 
Threaded, Black Cap, Green LED | EG4573-ND 8.39 7.49 6.45 
Threaded, Black Cap, Red LED | EG4574-ND 8.39 7.49 6.45 
Threaded, Black Cap, White LED | EG4575-ND 8.78 7.83 6.75 


E-Switch 
Part No. 


RP8100B1M1CEBLKBLKNIL 
RP8100B2M1CEBLKBLKNIL 
RP8100B2M1CEBLKBLUNIL 
RP8100B2M1CEBLKBLKBLU 
RP8100B2M1CEBLKBLKGRN 
RP8100B2M1CEBLKBLKRED 
RP8100B2M1CEBLKBLKWHT 


Fig. | Description 
1 |Snap-In, Black Cap 
Threaded, Black Cap 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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‘> E*SWITCH’ NEW! Illuminated Pushbutton Switches 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — 5.4mm Round 


Fig. 2 — Square with Bezel 


Panel Cutoutst 


©O-0 


tT 


Dimensions (mm) 
[>) ad 
8.0 ~ 8.2/1.0 ~ 2.0 
8.2 ~ 8.4/2.0 ~ 2.5 


t Series LP1 parts will fit anyone of these 


8.4 ~ 8.6/2.5 ~ 3.0 


panel cutouts. 


Fig. 5 — Square with Bezel; 
Right Angle 


10.5 


Switching Color Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Circuit | Function LED1 | LED2 | PartNo. 1 10 100 Part No. 
Series LP1 
SPST | Off-Mom. | Blue — ]EG4641-ND 5.07 4.53 3.90 ]LP1OA1AB 
1 | SPST | Off-Mom. | Green | — |EG4642-ND 3.51 3.14 2.70 | LP1OA1AG 
SPST | Off-Mom. Red —__|£G4643-ND 3.51 3.14 2.70 | LP10A1AR 
Series LP4 
DPDT On-On Red — ]EG4644-ND 4.26 3.80 3.28 | LP4EE1PBATR 
DPDT On-On Green | — | EG4648-ND 4.29 3.83 3.30 | LP4EE1PBATG 
2 | DPDT On-On Yellow) — | £G4652-ND 4.29 3.83 3.30 | LP4EE1PBATY 
DPDT On-On Blue — |E£G4656-ND 4.29 3.83 3.30 | LP4EE1PBATB 
DPDT On-On White | — | EG4660-ND 4.29 3.83 3.30__ | LP4EE1PBATW 
DPDT | Off-Mom. | Red — ]EG4645-ND 4.26 3.80 3.28 | LP40A1PBBTR 
DPDT | Off-Mom. | Green| — | EG4649-ND 4.29 3.83 3.30 | LP40A1PBBTG 
3 | DPDT | Off-Mom. | Yellow} — _ |EG4653-ND 4.29 3.83 3.30 | LP40A1PBBTY 
DPDT | Off-Mom. | Blue — |£G4657-ND 4.29 3.83 3.30 | LP40A1PBBTB 
DPDT | Off-Mom. | White | — | EG4661-ND 4.29 3.83 3.30__| LP40A1PBBTW 
DPDT | Off-Mom. | Red — ]EG4646-ND 4.00 3.57 3.08 | LP40A1PBCTR 
DPDT | Off-Mom. | Green | — | EG4650-ND 4.03 3.60 3.10 | LP40A1PBCTG 
4 | DPDT | Off-Mom. | Yellow) — | EG4654-ND 5.59 4.99 4.30 | LP40A1PBCTY 
DPDT | Off-Mom. | Blue — |E£G4658-ND 4.03 3.60 3.10 | LP40A1PBCTB 
DPDT | Off-Mom. | White | — |EG4662-ND 5.59 4.99 4.30 | LP40A1PBCTW 
Series LP4 — Right Angle PCB Mount 
DPDT On-On Red — ]EG4647-ND 4.91 4.38 3.78 |LP4EETRBATR 
DPDT On-On Green | — | EG4651-ND 4.91 4.38 3.78 | LP4EE1RBATG 
5 | DPDT On-On Yellow] — | EG4655-ND 4.91 4.38 3.78 | LP4EE1RBATY 
DPDT On-On Blue — |E£G4659-ND 4.91 4.38 3.78 |LP4EE1RBATB 
DPDT On-On White | — | £G4663-ND 4.91 4.38 3.78 | LP4EE1RBATW 
Series LPG 
SPST | Off-Mom. | Green | Blue |EG4636-ND 11.72 10.46 9.02 ]LP60A1ASGB 
SPST | Off-Mom. | Yellow} Blue |EG4637-ND 11.72 10.46 9.02 | LP60A1ASYB 
6 | SPST | Off-Mom. Red | Blue |EG4638-ND 11.72 10.46 9.02 | LP6OA1ASRB 
SPST | Off-Mom. Red | Green |EG4639-ND 7.46 6.66 5.74 | LP60A1ASRG 
DPST | Off-Mom. Red_| Green | EG4640-ND 9.48 8.47 7.30__| LP60A2ASRG 
Series LP11 
SPST | Off-Mom. Red |] Green ]EG4664-ND 12.61 11.26 9.70 |LP110A1TBSRG 
SPST | Off-Mom. Red | Blue |EG4665-ND 11.70 10.44 9.00 | LP110A1TBSRB 
7 | SPST | Off-Mom. Red | Red |EG4666-ND 10.76 9.61 8.28 | LP110A1TBSRR 
SPST | Off-Mom. | Yellow | Yellow | EG4667-ND 10.76 9.61 8.28 | LP110A1TBSYY 
SPST | Off-Mom. | Green | Green | EG4668-ND 11.70 10.44 9.00 | LP110A1TBSGG 


Pushbutton Switches 700 series 


Specifications: 
Ratings: 1A @ 250VAC, 3A @ 120VAC * Gold Contacts: 0.4VA maximum @ 20VAC « Electrical Life: 50,000 cycles 
typical « Insulation Resistance: 1,000MQ minimum 

Materials: * Case: Diallyl phthalate (DAP) » Plunger: Glass-filled nylon or glass-filled polyester * Bushing: Nickel plated 
brass * Housing: Stainless steel * Contacts: Silver or gold plated copper alloy * Mounting Hardware 


700 Series Cap 


Pushbutton Switches Digi Reel’ 
800, 800A and 800B Series 


Specifications (800 and 800A series only): * Ratings: 1A @ 250VAC, 3A @ 20VAC * Gold Contacts: 0.4VA maximum @ 
20VAC * Electrical Life: 50,000 cycles typical « Insulation Resistance: 1,000MQ minimum 

Materials: * Case: Diallyl phthalate (DAP) * Plunger: Glass-filled nylon or glass-filled polyester » Bushing: Nickel plated 
brass * Housing: Stainless steel * Contacts: Silver or gold plated copper alloy * Mounting Hardware 


800 Series Cap 


-198 
303 | | 
Circuit Contact | Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.) Type Terminal Bushing Rating | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Unsealed Pushbutton Switches 
SPST PC Mount 10-48 Thd. 3A |EG2613-ND 3.26 2.91 2.51 | 800SP9B5M2QEH 
Circuit Gonactm DEK Price Each sui 1] SPST | PCMount |.173"Unthd.| 4VA |EG2614-ND | 3.41 3.05 2.63 | 800SP9BEM2RE 
Fig! (Tvaeh | erermieail | Buching? al Rakingint [Patios a a ny erate spst_| PCMount | 225"Unthd.| 3 |eG2617-nD | 466 417 3.59 |800SP9BSM20E 
SPST | Rt. Angle PCB | .173” Unthd.) .4VA |EG2615-ND 3.73 3.33 2.87 | 800SP9BBMB6RE 
DPDT | PCB | 1/4-40NS); 3A —_—‘) EG2590-ND 724 647 5.57 |700DP7B10M2QEH » | SPST | Rt. Angle PCB | 187" Unthd.} AVA | EG2616-ND 479 4.28 3.69 |800SP9B7M6RE 
DPDT PCB 1/4-40NS AVA EG2591-ND¥¢ 7.66 6.84 5.90 |700DP7B10M2REH SPDT | Rt. Angle PCB | .173” Unthd.) .4VA |EG2611-ND 5.00 4.46 3.85 | 800SP8B6M6RE 
SPDT | Solder Lug | 1/4-40NS 3A £G2592-ND 538 4.80 4.14 |700SP7B10M1QEH SPDT | Rt. Angle PCB | .187” Unthd.| .4VA_|EG2612-ND 6.06 5.41 4.66 | 800SP8B7M6RE 
1 Sealed Pushbutton Switches 
SPDT | Solder Lug | 1/4-40NS AVA EG2593-ND¥¢ 5.70 5.09 4.39 |700SP7B10M1REH SPST PC Mount |.180° Unthd.| 1A  |EG2605-ND 3.98 3.56 3.07 | 800AWSPOM20E 
SPDT PCB 1/4-40NS 3A EG2594-ND 5.38 4.80 4.14 |700SP7B10M2QEH 3 SPST PC Mount | .180” Unthd.) .4VA | EG2606-ND 418 3.73 3.22 | 800AWSP9M2RE 
SPDT PC Mount | .180” Unthd.| 1A | EG2603-ND 5.07 4.53 3.90 | 800AWSP8M2QE 
SPOT | PCR | 14-40NS| AVA [EG2pSe NRE pes 18,002.99) OOSE/BIOMEREH SPDT | PCMount | 180" Unthd.| 4va |eG2604-no_ | 527 4.70 4.05 |S00AWSP8M2RE 
2 =| SPDT PCB Unthd 3A EG2596-ND 5.58 4.99 4.30 | 700SP7B20M6QE 9 SPST | Rt. Angle PCB | .180” Unthd.) .4VA |EG2608-ND 4.46 3.98 3.43 | 800AWSPOM6RE 
3 | spot | PCB Unthd 3a |EG2597-ND 558 4.99 4.30 1700SP7B20M70E SPST _| Rt. Angle PCB | .180" Unthd.| 1A |EG2607-ND | 4.26 3.80 3.28 | 800AWSP9M6QE 
5 4 SPST | Vert. Rt. Angle | .180” Unthd.| 1A  |EG4363-ND 4.26 3.80 3.28 | 800AWSP9M7QE 
700 Series Caps SPST_| Vert. Rt. Angle |.180" Unthd. | .4VA_|EG2609-ND 4.46 3.98 3.43 | 800AWSPOM7RE 
Pushbutton Cap, .303” Round, Black for 700 Series |EG2598-ND 25 23 .20 | 700C1BLK 800B Series Pushbutton Switches 
o 7 F SPST SMT — AVA |EG2610CT-ND | 7.10 5.69 5.12 |800BWSP9SM6RE 
Pushbutton Cap, .303” Round, Green for 700 Series | EG2599-ND 25 23 -20 | 700C1GRN 2 SPST SMT = “ava | EG2610TR-ND 1657 25/500 B00BWSP9SMBRE 
Pushbutton Cap, .303” Round, Gray for 700 Series | EG2600-ND 25 23 -20 | 700C1GRY Switch Accessories 
Pushbutton Cap, .303” Round, Red for 700 Series | EG2601-ND 25 23 ~—-«.20 |700C1RED Switch Cap, Round, Bak for 100” Plunger See es 24 20 BOOGIBLK. 
7 : ; witch Cap, Round, White for . unger E : E f 
Pushbutton Cap, .303” Round, White for 700 Series | EG2602-ND 25 .23 -20 |700C1WHT Switch Cap. Round. Red for 100” Plunger £G2620-ND 06 34 50 1800C1RED 
Gold plated copper alloy contacts Switch Cap, Round, Green for .100” Plunger EG2619-ND .26 24 -20 |800C1GRN 


Dimensions in Inch (mm) 


hill 

reghif Pushbutton Switches 30 Series @ .602 Max 
an (15.29) 

Features: * Convenient Snap-in Panel Mounting * SPST N.O. (Momen- init Price Each 7 

tary Contact) * Gold Plated Contacts * Sealed * IP67 Button pit fey 1 400 500 Grayhill 

Material: * Terminal: Brass, gold-plated over nickel * Shorting Bar: Black GH7268-ND 4.59 3.45 2.94 30-100 

Brass, gold plated over nickel «Internal Seal: Silicon Rubber * O-ring 

Seal: Silicon Red GH7269-ND 4.59 3.45 2.94 30-101 

Ratings: * Cycles: 500,000 Actuations * Operating Temperature: roe CAD ae 345 2.94 S002 

-40°C ~ 80°C * Voltage Breakdown: 1000 VAC between mutually Yellow GH7271-ND 4.59 3.45 2.94 30-103 

insulated parts * Contact Resistance: 25MQ maximum on new switch 

+ Insulation: 1,000MQ minimum Orange GH7272-ND 4.59 3.45 2.94 30-104 


Digi®Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW! Pushbutton Switches 
PA4 and PR1 Series 


The PA4 Series pushbutton switch features the industry standard 0.512” 
x 0.748” (13.0mm x 19.0mm) panel cutout, and high electrical ratings, 
and is available in illuminated and water resistant versions. 


Dimensions in mm 


The PR1 Series pushbutton switch features a 25.0mm diameter cutout, 
glossy actuator, full illumination, and is available in one or two pole and 
momentary versions. 
Switching Actuator Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Circuit Function Color Termination Rating Part No. 1 10 100 Part No. 
DPST Off-Mom Black 189” QC 16A EG4687-ND 1.75 1.57 1.35 PA41EC1100 
Fi DPST On-Off Illum. Red 189” QC 16A EG4689-ND 2.41 2.15 1.85 PA412C1000-116 
DPST On-Off Illum. Green -189” QC 16A EG4690-ND 2.67 2.39 2.06 PA412C 1000-136 
DPST On-Off Black 189” QC 16A EG4688-ND 1.73 1.55 1.34 PA412C1100 
DPST Off-Mom Black 189” QC 16A EG4691-ND 2.24 2.01 1.73 PA4R1EC1100 
2 DPST On-Off Black 189” QC 16A EG4692-ND 2.08 1.86 1.61 PA4R12C1100 
DPST On-Off Illum. Red 189” QC 16A EG4693-ND 2.44 2.18 1.88 PA4R12C1000-116 
DPST On-Off Illum. Green 189” QC 16A EG4694-ND 2.70 2.41 2.08 PA4R12C1000-136 
SPST On-Off Illum. Red -250” QC 16A EG4698-ND. 2.02 1.81 1.56 PR141C1000-116 
SPST On-Off Black 250” QC 16A EG4696-ND 1.60 1.44 1.24 PR141C1100 
3 SPST On-Off Red .250” QC 16A EG4695-ND 1.60 1.44 1.24 PR141C1900 
DPST On-Off White .250” QC 16A EG4697-ND 1.84 1.65 1.42 PR142C1200 
SPST Off-Mom Red 250” QC 16A EG4699-ND 1.60 1.44 1.24 PR144C1900 
DPST Off-Mom Black -250” QC 16A EG4700-ND 1.84 1.65 1.42 PR14EC1100 


NEW! Pushbutton Anti-Vandal Switches 


Switching Actuator Hole Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Circuit Function Description Termination Rating Size Finish Part No. 1 10 100 Part No. 
PV1 Series 
SPST Off-Mom Flat Screw 2A, 48VDC 19 Stainless Steel |EG4701-ND 9.64 8.61 7.42 PV1F640SS 
1 SPST Off-Mom Flat Screw 2A, 48VDC 19 Black EG4702-ND 12.25 10.94 9.43 PV1F64011 
SPST Off-Mom Domed Screw 2A, 48VDC 19 Stainless Steel | EG4703-ND 9.64 8.61 7.42 PV1S640SS 
SPST Off-Mom Domed Screw 2A, 48VDC 19 Black EG4704-ND 12.58 11.23 9.68 PV1S64011 
PV2 Series 
SPST Off-Mom Flat Screw 2A, 48VDC 16 Stainless Steel | EG4705-ND 8.99 8.02 6.92 PV2F640SS 
1 SPST Off-Mom Flat Screw 2A, 48VDC 16 Black EG4706-ND 11.60 10.36 8.93 PV2F64011 
SPST Off-Mom Domed Screw 2A, 48VDC 16 Stainless Steel | EG4707-ND 8.99 8.02 6.92 PV2S640SS 
SPST Off-Mom Domed Screw 2A, 48VDC 16 Black EG4708-ND 11.59 10.35 8.92 PV2S64011 
PV3 Series 
DPDT On-On Flat Solder 2A, 48VDC 16 Stainless Steel | EG4709-ND 18.76 16.74 14.43 PV3F2G0SS-311 
2 DPDT On-Mom Flat Solder 2A, 48VDC 16 Stainless Steel |EG4710-ND 16.80 15.00 12.93 PV3F2HOSS-331 
DPDT On-Mom Flat Solder 2A, 48VDC 16 Stainless Steel |EG4711-ND 16.80 15.00 12.93 PV3F2HOSS-341 
DPDT On-On High Solder 2A, 48VDC 16 Stainless Steel |[EG4712-ND 16.02 14.30 12.33 PV3H2GOSS 
PV4 Series 
DPDT On-Mom Flat Solder 2A, 48VDC 19 Stainless Steel | EG4713-ND 25.42 22.68 19.55 PV4F2HOSS-341 
DPDT On-On Flat Solder 2A, 48VDC 19 Stainless Steel |EG4714-ND 28.67 25.58 22.05 PV4F2G0SS-341 
DPST Off-(On)+On-(Off) Flat Solder 2A, 48VDC 19 Stainless Steel |EG4715-ND 27.35 24.41 21.04 PV4F2Y0SS-341 
DPDT On-Mom Flat Solder 2A, 48VDC 19 Black EG4716-ND 28.02 25.00 21.55 PV4F2H011-341 
2 DPDT On-On Flat Solder 2A, 48VDC 19 Black EG4717-ND 31.27 27.90 24.05 PV4F2G011-341 
DPST Off-(On)+On-(Off) Flat Solder 2A, 48VDC 19 Black EG4718-ND 29.97 26.74 23.05 PV4F2Y011-341 
DPST Off-(On)+On-(Off) Flat Solder 2A, 48VDC 19 Black EG4719-ND 29.97 26.74 23.05 PV4F2Y011-311 
DPDT On-On Flat Solder 2A, 48VDC 19 Black EG4720-ND 31.27 27.90 24.05 PV4F2G011-311 
DPDT On-Mom Flat Solder 2A, 48VDC 19 Black EG4721-ND 28.02 25.00 21.55 PV4F2H011-311 
PV5 Series 
SPST Off-Mom Black Screw 2A, 48VDC 12 Black EG4722-ND 5.73 5.12 4.41 PV5S64011 
SPST Off-Mom White Screw 2A, 48VDC 12 Black EG4723-ND 5.73 5.12 4.41 PV5S64012 
SPST Off-Mom Yellow Screw 2A, 48VDC 12 Black EG4724-ND 5.73 5.12 4.41 PV5S64016 
3 SPST Off-Mom Blue Screw 2A, 48VDC 12 Black EG4725-ND 5.73 5.12 4.41 PV5S64017 
SPST Off-Mom Green Screw 2A, 48VDC 12 Black EG4726-ND 5.73 5.12 4.41 PV5S64018 
SPST Off-Mom Red Screw 2A, 48VDC 12 Black EG4727-ND 5.73 5.12 4.41 PV5S64019 
SPST Off-Mom Nickel Screw 2A, 48VDC 12 Nickel EG4728-ND 7A7 6.40 5.52 PV5S640NN 
SPST Off-Mom Stainless Steel Screw 2A, 48VDC 12 Stainless Steel |EG4729-ND 10.29 9.19 7.92 PV5S640SS 
PV6 Series 
SPST Off-Mom Ring Illum. Red Solder 2A, 36VDC 16 Stainless Steel | EG4730-ND 16.28 14.53 12.53 PV6F240SS-311 
4 SPST Off-Mom Ring Illum. Green Solder 2A, 36VDC 16 Stainless Steel | EG4731-ND 16.28 14.53 12.53 PV6F240SS-331 
SPST Off-Mom Ring Illum. Blue Solder 2A, 36VDC 16 Stainless Steel |EG4732-ND 16.28 14.53 12.53 PV6F240SS-341 
PV7 Series 
DPST Off-On+On-Off Ring Illum. Red Solder 2A, 36VDC 22 Stainless Steel | EG4733-ND 32.57 29.06 25.05 PV7F2TOSS-311 
DPST Off-On+On-Off Ring Illum. Green Solder 2A, 36VDC 22 Stainless Steel | EG4734-ND 32.57 29.06 25.05 PV7F2TOSS-331 
5 DPST Off-On+On-Off Ring Illum. Blue Solder 2A, 36VDC 22 Stainless Steel | EG4735-ND 32.57 29.06 25.05 PV7F2TOSS-341 
DPST Off-(On)+On-(Off) Ring Illum. Red Solder 2A, 36VDC 22 Stainless Steel | EG4736-ND 29.31 26.16 22.55 PV7F2Y0SS-311 
DPST Off-(On)+On-(Off) Ring Illum. Green Solder 2A, 36VDC 22 Stainless Steel |EG4737-ND 29.31 26.16 22.55 PV7F2Y0SS-331 
DPST Off-(On)+On-(Off) Ring Illum. Blue Solder 2A, 36VDC 22 Stainless Steel |EG4738-ND 29.31 26.16 22.55 PV7F2Y0SS-341 
PV8 Series 
4PST 2POff-On/2POn-Off Ring Illum. Red Solder 2A, 36VDC 25 Stainless Steel | EG4739-ND 37.12 33.12 28.55 PV8F2U0SS-311 
4PST 2POff-On/2POn-Off Ring Illum. Green Solder 2A, 36VDC 25 Stainless Steel | EG4740-ND 37.12 33.12 28.55 PV8F2U0SS-331 
5 4PST 2POff-On/2POn-Off Ring Illum. Blue Solder 2A, 36VDC 25 Stainless Steel |EG4741-ND 37.12 33.12 28.55 PV8F2U0SS-341 
4PST 2POff-(On)/2POn-(Off) Ring Illum. Red Solder 2A, 36VDC 25 Stainless Steel | EG4742-ND 33.87 30.22 26.05 PV8F2V0SS-311 
4PST 2POff-(On)/2POn-(Off) | Ring Illum. Green Solder 2A, 36VDC 25 Stainless Steel |EG4743-ND 33.87 30.22 26.05 PV8F2V0SS-331 
4PST 2POff-(On)/2POn-(Off) | Ring Illum. Blue Solder 2A, 36VDC 25 Stainless Steel |EG4744-ND 33.87 30.22 26.05 PV8F2V0SS-341 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2215 


~ Digi-Key Price Each E-Switch 
42> EeSWITCH’ Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
v Red Cap, Plastic Bushing, N/O £G1930-ND 244 218 1.88 | RP3502ARED 
. Red Cap, Plastic Bushing, N/C £G1931-ND 2.76 247 2.13 |RP3502BRED 
Momenta ry Pushbutton Switches Black Cap, Metal Bushing, N/O £G1932-ND 3.77 3.37 2.90 | RP3502MABLK 
is s Black Cap, Metal Bushing, N/C £G1933-ND 4.23 3.78 3.26 | RP3502MBBLK 
5500 Narrow and 5511 Wide Body Series 5 {Green Cap, Metal Bushing, N/O £G1934-ND 3.77 _3.37__2.90 | RP3502MAGRN 
These miniature, momentary switches have a crisp tactile feel and are available in a wide range of colors, Green Cap, Metal Bushing, Nc EG1935-ND 4.23 3.78 3.26 | RP3502MBGRN 
available in two widths: the 5500 .47” (12mm) wide and the 5517 .67” (17mm) wide, meet all ESD protection Yellow Cap, Metal Bushing, N/O EG1936-ND 3.77 3.37 2.90 | RP3502MAYEL 
requirements and are available with or without LED Operating Travel: 1.8mm Function: Momentary Yellow Cap, Metal Bushing, N/C EG1937-ND 4.23 3.78 3.26 | RP3502MBYEL 
SPDT Contact Bounce: <5m second Operating Life: 5 x 10° Cycles Operating Force: <200 gf Voltage Red Cap, Metal Bushing, N/O £G1938-ND 3.77 3.37 2.90 | RP3502MARED 
Rating: 12V Current Rating: 50mA Contact Resistance: <50mQ LED Ratings: 2.2v@30mA Red Cap, Metal Bushing, N/C EG1939-ND 4.23 3.78 3.26 | RP3502MBRED 
Illuminating Red LED Alt Action £G2543-ND 7.86 7.02 6.05 | RP3508BBLKREDREDNS 
Fig. 1 — Dimensions - Inch (mm) Illuminating Green LED Alt Action EG2544-ND 7.86 7.02 6.05 | RP3508BBLKGRNGRNNS 
Narrow Body > 6 |Illuminating Green LED Momentary |EG4669-ND NEW!| 7.86 7.02 6.05 |RP3508ABLKGRNGRNNS 
Travel 215.08) Illuminating Red LED Momentary | EG4670-ND NEW!| 7.86 7.02 6.05 |RP3508ABLKREDREDNS 
“2 ples. Illuminating Yellow LED Momentary |EG4671-ND NEW!| 7.86 7.02 6.05 _| RP3508ABLKYELYELNS 
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(Above PCB is for Two LED Series) 


Momentary Pushbutton Switches 
320 Series — Sold With Caps 


Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
5500 Series - Narrow Body 
SPDT, Black Cap, no LED EG1701-ND 440 3.93 3.39 [5501M1BLKX 
SPOT, Grey Cap, no LED £G1702-ND 4.40 3.93 3.39 |5501MGRYX 
SPOT, Red Cap, no LED eA A) #40. 3:08, 3.98 | 5501 MAEDX 320 Series switches are being used in a variety of applications in a great number of industries such as: 
SPDT, White Cap, no LED EG1708-ND 4.40 3.93 3.39 | 5501MWHTX Instrumentation, Test Equipment, Telecommunications, Audio Visual, and Computers Specifications: 
SPOT, Black Gap, with Red LED EGIMLSIEND 575 5.13 4.42 [5501MBLKRED * Travel: .028" (.7mm) ¢ Operating Force: 120 grams * Type Of Contact: SPST »* Contact Rating: 
SPDT, Black Cap, with Green LED EGI7171-ND 5.75 5.13 4.42 [SS07MBLKGRN 25mA/50V (DC) * Initial Resistance: 50m . Life: 1 X 108 switching cycles « Snap Time: Closing: <50Us: 
SPOT, Black Cap, with Yellow LED £G4608-ND 5.75 5.13 4.42 | S501MBLKYEL Opening: <200us * Materials: Housing: PC-CF; Knob: ABS or equivalent; Contacts (Fixed): CuZn Ag (gold 
1 | SPDT, Grey Cap, with Red LED £G17152-ND 575 5.13 4.42 |5501MGRYRED available): Dome Contact: CrNi Au 
SPOT, Grey Cap, with Green LED £G17172-ND 575 5.13 4.42 |5501MGRYGRN 4 
SPDT, Red Cap, with Red LED £G17155-ND 575 5.13 4.42 |5501MREDRED DigiKey PHEBEacH Switch 
SPOT Whit Gp, ith Fed LED egiriseD | 575 813 442 |Ss0iMWHTRED Ei | beaten eee 
SPOT, Black Cap with Red and Green LED |EGITIS7I-ND | 633 565 487 |SSDIMBLKREDGAN Square, Resse, Grey egrao3-n | 173 1.55 134 |azoetiGRY 
SPDT, Grey Cap, with Red and Green LED_|EG171572-ND_| 6.33 5.65 _4.87 | 5501MGRYREDGRN Square, Recessed, Red EG1305-ND 1.73 1.55 1.34 | 320E11RED 
5511 Series - Wide Body 1 |Square, Recessed, White £G1308-ND 1.73 1.55 1.34 | 320E11WHT 
SPDT, Black Cap, no LED EG1709-ND 440 3.93 3.39 |5511MBLKX Square , Recessed, Yellow £G2549-ND 1.73 1.55 1.34 | 3820E11YEL 
SPDT, Grey Cap, no LED —G1710-ND 4.40 3.93 3.39 |5511MGRYX Square, Recessed, Blue £G2550-ND 1.73 1.55 1.34 |320E11BLU 
SPOT, Blue Cap, no LED EG1711-ND 4.40 3.93 3.39 |5511MBLUX Square, Recessed, Green £G2551-ND 173 155 1.34 | 320E11GRN 
SPOT, Red Cap, no LED EG1712-ND 4.40 3.93 3.39 |5511MREDX Standard Round, Black EG1311-ND 218 1.95 1.68 |320.02E11.08BLK 
SPDT, White Cap, no LED £G1714-ND 4.40 3.93 3.39 |5511MWHTX Standard Round, Grey £G1312-ND 218 195 1.68 |320.02E11.08GRY 
SPDT, Black Cap, with Red LED EG1715-ND 5.75 5.18 4.42 [5511MBLKRED Standard Round, Red £G1315-ND 218 195 1.68 |320.02E11.08RED 
> _ |SPOT, Black Cap, with Green LED EG1719-ND 575 5.13 4.42 |5511MBLKGRN Standard Round, White £G1318-ND 218 1.95 1.68 |320.02E11.08WHT 
SPOT, Grey Cap, with Red LED EG1716-ND 5.75 5.13 4.42 |5511MGRYRED Standard Round, Yellow £G2552-ND 218 1.95 1.68 _|320.02E11.08YEL 
SPOT, Grey Cap, with Green LED EG1720-ND 5.75 5.13 4.42 |5511MGRYGRN Standard Round, Blue £G2553-ND 218 1.95 1.68 |320.02E11.08BLU 
a et wa wie a a = ae | Standard Round, Green £G2554-ND 218 195 1.68 |320.02E11.08GRN 
SPDT, White Cap, with Green LED £G1722-ND 575 5.13 4.42 |5511MWHTGRN ee aoe es Bost Be: GRE? yeoel on pet ocEaY 
SPDT, Black Cap, with Red and Green LED |EG1723-ND 6.33 5.65 4.87 |5511MBLKREDGRN ’ F ; i : aria 
SPDT. Grey Cap, with Red and Green LED | EG1724-ND 6.33 5.65 487 |5511MGRYREDGRN Large Round, Yellow EGZSTOIND) 229° 2.05" 1.77 || 920.02E11.09YEL 
Grey ap. : : : Large Round, Blue EG2571-ND 229 2.05 1.77 |320.02E11.09BLU 
Large Round, Red £G2572-ND 229 205 1.77 |320.02E11.09RED 
. Large Round, Green £G2573-ND 229 205 1.77 |320.02E11.09GRN 
Momentary Pushbutton Switches — [@asis] | |— janine cgi | oe te fenonn ane 
lat Square, Blac! - ee 55 E i 
Dimensions - Inch (mm) Flat Square, Grey £G1322-ND 173 155 1.34 |320.01E11GRY 
Flat Square, Red £G1325-ND 173 155 1.84 |320.01E11RED 
: eon ‘i 3. | Flat Square, White £G1328-ND 173 155 1.34 |320.01E11WHT 
ircuit: (Momentary On pale Flat Square, Yellow £G2555-ND 173155 1.34 _|320.01E11YEL 
Rating: 3A 125VAC Initial Con- PaTigp an (eVAG Manel Gone Flat Square, Blue EG2556-ND | 1.73 1.55 1.34 |320.01E11BLU 
tact Resistance: < 50mQ Hole 1.177 iaisacee Flat Square, Green £G2557-ND 1.73 1.55 1.34 |320.01E11GRN 
Cutout: .49” (12.4mm) Hardware (29.9) Resistance: < 50m0 Hole Cutout: ; 
inchadea 28” (7.2mm) Hardware Included Tilted Square, Grey EG1342-ND 175-156 1.85 +|320.22E11GRY 
Tilted Square, Red £G1345-ND 175 156 1.35 |320.22E11RED 
Tilted Square, White £G1348-ND 175 156 1.35 |320.22E11WHT 
Tilted Square, Yellow £G2558-ND 175 156 1.85 |320.22E11YEL 
Pse(12.6) 4. (Tilted Square, Blue £G2559-ND 175 156 1.35 _|320.22E11BLU 
bee ae Tilted Square, Green EG2560-ND 175 «1.56 ~~—«*(1.85 +[320.22E11GRN 
Circuit: SPST (Momentary On) > Panalicusint Tilted Rectangular, Grey £G2562-ND 1.66 1.49 1.27 |320.21E11GRY 
Rating: 3A 125VAC Initial Contact I ine Tilted Rectangular, Blue £G2564-ND 166 149 1.27 |320.21E11BLU 
Me id doug) Handwetaliacluded ae Ske SPST (Momentary Tilted Rectangular, Green £G2566-ND 166 ©6149 «© 1.27: |320.21E11GRN 
, ° Initial canta Rusiatanca: Tilted Rectangular, White £G2567-ND 179 161 1.38 _|320.21E11WHT 
: 12 mm Finger Recessed Cap, Black £G2575-ND 2.15 1.92 1.65 | 320.02E11.094BLK 
12 mm Finger Recessed Cap, Grey £G2576-ND 2.15 1.92 1.65 |320.02E11.094GRY 
Plastic Bushing Metal Bushing “~799 (18.00) ~~ |Momentary Black Short (Uses JN Caps) | EG2548-ND 1.65 1.47 1.27 | 320.02E11BLK 
a Se Momentary Black Tall (Uses JN Caps) | EG4366-ND 1.69 151 ‘1.30 |320.03E11BLK 
-760(19.3) , : . .709 (18.00) 
BY: 
IIluminated Panel Mount RoHS 


/1.5A 250VDC Hole Cutout: .62” 


Pushbutton Switches 


Mechanical Specifications: * Mechanical 
Life: 30,000 cycles * Electrical Life: 10,000 
cycles * Approvals: UL, VDE Electrical 


) (15.75mm) Hardware Included Rating: 
Circuit: SPST Rating: 3A 125VAC / 1.5A 250 AC Initial Contact Red; 1.8V@20mA, Yellow & Green; 
Resistance: < 50m0 Hole Cutout: .50” (12.7mm) Hardware Included 2.1V@20mA 


Dimensions - mm 


Digi-Key Price Each E-Switch Specifications: * Contact Rating: 15A@250VAC 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. UL listed, 10A@125VAC VDE listed * Contact Z ql 
1 | Red, Cap 59° (T5mm) Sq., WO £G2005-ND 2.22 1.98 1.71 |PS1023ARED Resistance: <20mQ * Insulation Resistance: t A _fisc0-0. 
Black, Cap .59” (15mm) Sq.,N/O | EG2001-ND 2.22 1.98 1.71 |PS1023ABLK ee ate Sc ala pd : ay 
Red, Cap .24” (6mm) Dia., N/O EG2015-ND 1.78 159 1.37 |PS1024ARED Temperature: 10°C - 55°C one epeleena 
{Black Cap .24” (6mm) Dia., WO | EG2011-ND 1.78 159 1.37 |PS1024ABLK ; 
Red, Cap .39” (10mm) Dia, N/O | EG2025-ND 1.69 151 1.30 |PS1024ALRED a =e BHISERGH = 
Black, Cap .39” (10mm) Dia., NO__| EG2021-ND 1.69 1.51 _1.30_| PS1024ALBLK aroma | RE | cee | CR fo caanG tna lBorie 
Red, Cap .55” (14mm) Dia., NO | EG2035-ND 251 2.24 1.93 |PST040ARED 
3 ‘ : SPST | On-Off | NoLamp| Black |EG4307-ND | 210 1.88 1.62 |PB1973ABLKBLKEFO 
Black, Gap 55° (14mm) Dia. WO __|EG2031-ND 251 2:24 | 1:98..| RS1040ABLK SPST | On-Off | 12VDC | Green |EG4398-ND | 269 241 2.08 |PB1973CBLKGILEF3 
4, |Red, Cap .55" (14mm) Sq., WO EG2045-ND 183 1.63 1.41 | PS1057ARED SPST | On-Off | 125VAC | Red  |EG4399-ND 2.69 2.41 2.08 | PB1973CBLKRILEF1 
Black, Cap .55" (14mm) Sq.,N/O__| EG2041-ND. 1.83 1.63 1.41 | PS1057ABLK SPST | Mom-Off | 12VDC | Green EG4400-ND 3.54 316 2.73 |PB1973DBLKGILEF3 
5 [Black Cap, Plastic Bushing, WO) EG1900-ND 244 2.48 1.88 |RP3S02ABLK ppst | On-of | 125vAC | Red _|EG4401-ND | 354 316 2.73 _|PB1973GBLKRILEF1 
Black Cap, Plastic Bushing, WC __ | EG1929-ND 2.76 2.47 2.13 | RP3502BBLK DPST | Mom-Of | 12vDC | Green [EG4402-ND [| 3.54 3.16 2.73 |PB1973HBLKGILEFS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2216 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


APRPEM. Pushbutton Switches 300, 400, 9000, MPB Series 


Current Dimensions — Inch Digi-Key Price Each APEM Fig. 2 
Fig| Circuit Rating | Thread Size | Termination A B Cc Part No. u 25 100 Part No. 
300 Series - Miniature 
SPST-NO 1A 1/4-40 PCB 0.178 | 0.429 1.078 |679-1000-ND 5.61 5.12 4.62 |301CQE 5/16-24 
SPST-NO AVA 1/4-40 Solder Lug | 0.178 | 0.429 1.078 |679-1001-ND 5.44 4.96 448 |301ZBE UNF ™ 
1 SPST-NO AVA 1/4-40 PCB 0.146 | 0.319 | 0.936 |679-1002-ND 5.58 5.09 4.60 |302CBE 
SPST-NO AVA 1/4-40 Solder Lug | 0.146 | 0.319 | 0.936 |679-1003-ND 5.44 4.96 4.48 |302ZBE 
SPST-NO AVA 1/4-40 Solder Lug | 0.178 | 0.429 1.078 |679-1004-ND 5.44 4.96 4.48  |305ZBE 
SPST-NO 1A 1/4-40 Solder Lug | 0.178 | 0.429 1.078 |679-1005-ND 5.44 4.96 4.48 _|305ZQE 
SPST-NO AVA 5/16-24 PCB 0.351 | 0.787 1.608 |679-1013-ND 7.96 7.26 6.56 |306CBE 
2 | SPST-NO 1A 5/16-24 PCB 0.351 | 0.787 1.608 |679-1014-ND 7.96 7.26 6.56 |306CQE 
SPST-NO AVA 5/16-24 Solder Lug | 0.351 | 0.787 1.608 |679-1015-ND 8.98 8.19 7.40  |306ZBE 
400 Series - Miniature 
On-Off 1A 1/4-40 PCB 0.208 | 0.469 1.303 |679-1016-ND 6.77 6.17 5.58 |401CQE 
On-Off AVA 1/4-40 Solder Lug | 0.208 | 0.469 1.303 |679-1017-ND 6.60 6.02 5.44 |401ZBE 
3 On-Off 1A 1/4-40 Solder Lug | 0.208 | 0.469 1.303 |679-1018-ND 7.45 6.79 6.14 |401ZQE 
SPST-NO AVA 1/4-40 Solder Lug | 0.205 | 0.469 1.303 |679-1019-ND 7.45 6.79 6.14 |402ZBE 
SPST-NO 1A 1/4-40 Solder Lug | 0.205 | 0.469 1.303 | 679-1020-ND 7.45 6.79 6.14 |402ZQE 
9000 Series - Momentary 
SPST-NO | 100mA M4 PCB 0.137 | 0.240 | 0.691 |679-1006-ND 3.16 2.89 2.61 9133CD 
SPST-NC | 100mA M4 PCB 0.137 | 0.314 | 0.765 |679-1007-ND 3.98 3.63 3.28 |9232CD 
SPST-NO | 100mA M4 PCB 0.137 | 0.240 | 0.765 |679-1008-ND 3.98 3.63 3.28 |9233CD 
1 | SPST-NO | 100mA M4 PCB 0.137 | 0.240 | 0.762 |679-1009-ND 3.16 2.89 2.61 9233NCD PCB Layout — SPST 
SPST-NC | 100mA M4 Solder Lug | 0.137 | 0.240 | 0.687 |679-1010-ND 3.88 3.54 3.20 |9532CD 
SPST-NO | 100mA M4 Solder Lug | 0.137 | 0.314 | 0.687 |679-1011-ND 3.74 3.41 3.08 |9533CD 
SPST-NO | 100mA M4 Solder Lug | 0.137 | 0.314 | 0.613 |679-1012-ND 3.16 2.89 2.61 9533NCD 
SPST-NC 1A 1/4-40 PCB 0.236 | 0.466 1.156 |679-1025-ND 5.13 4.69 4.23 |9432AB 
SPST-NC | 100mA 1/4-40 PCB 0.236 | 0.466 1.156 |679-1026-ND 5.20 4.75 4.29 |9432CDB 
4 | SPOT | 100ma | 1/4-40 PCB 0.236 | 0.466 | 1.156 |679-1027-ND | 6.43 5.86 5.30 |9435CDB PCB Layout - SPDT 
SPST-NO 1A 1/4-40 Solder Lug | 0.236 | 0.334 1.041 |679-1028-ND 4.11 3.76 3.39 |9633NAB 
SPST-NO | 100mA 1/4-40 Solder Lug | 0.236 | 0.334 1.041 |679-1029-ND 4.18 3.82 3.45 | 9633NCDB | ry S 
SPDT 1A 1/4-40 Solder Lug | 0.236 | 0.440 | 1.155 [679-1030-ND | 6.77 6.17 5.58 |[9635AB 5.08 916 
MPB Series - Momentary ples. 
SPST-NO | 300mA | M7 Blk Cap | SolderLug | 0.520 | 0.236 1.095 |679-1021-ND 2.18 1.99 1.80 |MPB11102 + >! 
5 SPST-NO | 300mA | M7 Red Cap} SolderLug | 0.520 | 0.236 1.095 |679-1022-ND 2.18 1.99 1.80 |MPB11106 5.08 
SPST-NC | 300mA | M7 BlkCap | SolderLug | 0.472 | 0.236 1.189 |679-1023-ND 2.35 2.14 1.94 |MPB11402 
SPST-NC | 300mA | M7 RedCap| SolderLug | 0.472 | 0.236 1.189 |679-1024-ND 2.35 2.14 1.94 |MPB11406 
Accessories 
Pushbutton Cap, Black, .25” Diameter for 300 and 400 Series 679-1031-ND .99 .90 82 A235-2 
Pushbutton Cap, Red, .25” Diameter for 300 and 400 Series 679-1032-ND .99 .90 82 A235-6 
Pushbutton Cap, Black, 5mm Diameter for 9000 Series 679-1033-ND .27 .25 23 Ug902 
Pushbutton Cap, Red, 5mm Diameter for 9000 Series 679-1034-ND 27 .25 23 U906 
Pushbutton Cap, Black, 8mm Diameter for 9000 Series 679-1035-ND 31 28 26 U1142 
Pushbutton Cap, Red, 8mm Diameter for 9000 Series 679-1036-ND 31 28 26 U1146 
G ini Current | Button | Thread | Dimensions—Inch | pigi-Ke Price Each | Grayhill 
fal: i hill M in iatu re Fig.| Circuit | Rating Color Size A B Cc Pal No. 1 100 Part No. 
1 SPST-NO 1A Black 15/32-32 | .160 | .375 ] .668 |GH1359-ND 5.34 4.01 |10-09 
Pushbutton Switches SPST-NO | 250mA Red 5/16-32 | .146 | .250 | .476 |GH1361-ND 7.27 5.46 |23-1 
a's mini j SPST-NO 1A Red 1/4-32 | .150 | .250 | .370 |GH1362-ND 2.61 1.96 |30-1 
Fe Neb ar ecel Rolctadstee Cok SPST-NO| 1A | Black | 1/4-32 | .150 | .250 | .370 |GH1365-ND 261 1.96 |30-3 
low-profile, behind-panel applications. spsT-NO | 5A | Black_| 1/4-32_| 150 | .250 | 370 |GH1358-ND 2722.05 |30-3UL 
Series 30 and 39 switches are a reliable and SPST-NO | 1A Red | 1/4-32 | .150 | .250 | .455 |GH1363-ND 3.25 2.44 [30-15 
economical solution with a large selection 1 SPST-NO | 150mA Black 1/4-32 | 150 | .250 | .370 |GH1367-ND 1.87 1.40 |30-601 BLK 
of shapes and sizes to fit all designs. SPST-NO | 150mA Red 1/4-32 | .150 | .250 | .370 |GH1368-ND 1.87 1.40 | 30-601 RED 
Operating temperature is -40°C ~ 85°C. SPST-NO | 500mA Red 8-40 175 | 125 | .215 |GH1344-ND 3.77 2.83 | 39-1 
Optional caps work with all Series 30 and 39 SPST-NC | 250mA Black 8-40 175 | 125 | .390 |GH1346-ND 5.83 4.38 [39-2 
switches except 39-101. Fasten button with SPST-NO | 500mA Black 8-40 175 | 125 | .215 |GH1345-ND 3.78 2.84 /39-3 
cyanoacrylate adhesive. SPST-NO | 150mA Red 8-40 175 | 125 | .215 |GH1350-ND 3.13 2.35 |39-401 RED 
SPST-NO | 150mA Black 8-40 175 | 125 | .215 |GH1349-ND 3.13 2.35 [39-401 BLK 
SPST-NO 1A Red 15/32-32 | .160 | .375 | .668 |GH1360-ND 5.34 4.01 | 4001 
9 SPST-NC 1A Black 1/4-32 — = — |GH1364-ND 2.93 2.20 |30-2 
SPST-NC 1A Red 1/4-32 = = —_|GH1366-ND 2.93 2.20 |30-6 
3 SPST-NO | 150mA Red — — — — |GH1351-ND 5.00 3.75 |39-501 RED 
SPST-NO | 150mA Black = ol = —__|GH1352-ND 5.00 3.75 [39-501 BLK 
4 SPST-NO | 500mA Red 8-40 — — — |GH1347-ND 7.06 6.30 [39-351 RED 
SPST-NO | 500mA Black 8-40 => = —__|GH1348-ND 7.06 6.30 [39-351 BLK 
5 | SPST-NO | 500mA | Nat. Nylon | 5/16-32 | — = —__|GH1369-ND 8.21 6.16 [39-101 
Pushbutton Cap, Red, .25” Diameter for Series 30 and 3: GH1355-ND 36 27 |30B1012-5 
Pushbutton Cap, Black, .25” Diameter for Series 30 and 39 GH1357-ND 36 .27 |30B1012-9 
Pushbutton Cap, White, .25” Diameter for Series 30 and 39 GH1356-ND. 39 30 |30B1012-8 
PVi<i< Pushbutton Switches 


SB Series: Contact Resistance: 10 milliohms maximum « Insulation Resistance: 200 megohms minimum @ 500V DC » Dieletric Strength: 1,000V AC minimum « Electrical Life: 10,000 operations minimum 


* Operating Force: 4.90N » Operating Temperature Range: -10°C ~ 70°C FB Series: * Contact Resistance: 30 milliohms maximum « Insulation Resistance: 100 megohms minimum @ 500V DC « Dielectric 
Strength: 1,000V AC minimum « Electrical Life: 50,000 operations minimum * Nominal Operating Force: 2.16N * Operating Temperature Range: -10°C ~ 70°C 


Switching | Plunger Current Rating | Digi-Key Pricing NKK 
Fig. Circuit Function Color | Termination Bushing @(125VAC) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
SB Series Momentary Pushbuttons 
SPST Off-Mom Black SolderLug |] 15/32-32 3A 360-2300-ND 4.82 75.25 275.20 |SB4011NOH-RO 
1 SPST Off-Mom Red SolderLug | 15/32-32 3A 360-2301-ND 4.82 75.25 275.20 |SB4011NOHC-RO 
SPST On-Mom Black SolderLug | 15/32-32 3A 360-2302-ND 4.82 75.25 275.20 |SB4011NCH-RO 
SPST On-Mom Red SolderLug | 15/32-32 3A 360-2303-ND 4.82 75.25 275.20 |SB4011NCHC-RO 
FB Series Momentary Pushbuttons 
2 SPST Off-Mom — Solder Lug M5 P0.5 500mA 360-2307-ND 4.23 65.70 237.98 | FB1S5ANEP2 
SB Accessories 
Switch Cap, .394 Black 360-2304-ND 83 10.35 35.10 [AT422A 
Switch Cap, .394 White 360-2305-ND 83 10.35 35.10 | AT422B 
Switch Cap, 394 Red 360-2306-ND 83 10.35 35.10 |AT422C 


Note: FB Series PB’s use MB2400 Series Caps; AT475 Series or AT496 Series Caps 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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§MNIK<KI< Pushbutton Switches 


SwiTtrcHes 


MB2000 Series: Guide interlocked with actuator block prevents window locking and maintains correct plunger alignment to assure contact stability. (5.54) 280(7.1) (6.54) 5867711) 
Employs an over-center actuator mechanism, which diminishes sparking and increases operating life in AC circuits. * Contact Resistance: 10 milliohms 


maximum for silver: 20 milliohms maximum for gold * Insulation Resistance: 1,000V megohms minimum @ 
500V DC * Mechanical Life: 50,000 operations minimum for splashproof models 100,000 for all other models 
MB2400 Series:Anti-jamming design protects contacts from damage due to excessive downward force on the 
actuator. Stainless steel frame resists corrosion. * Contact Resistance: 20 milliohms maximum for silver: 30 
milliohms maximum for gold * Insulation Resistance: 1,000 megohms minimum @ 500V AC » Mechanical 
Life: 200,000 operations minimum * Operating Temperature Range: -30° ~ 85°C * Cleaning: These devices 
are not process sealed. Hand clean locally. 


Bushings 


9.112 \ 112, 
ohh} (2.84) hy 
ial. 2tgl.] 


—1 


Contact Material Options 1/4-40 Th 


W= 3A @ 125 VAC 


Dimensions in Inches (mm) 


Al 1/4-40 Thd | A2 ©.244(6.2) M12P1, 


s| 


S1 


Un- 


G =0.4VA max @ 28V AC/DC max 
MB2000 Series W = 6A @125VAC 


threaded 
+MB2000 Series 


Switching Contact | Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Circuit | Function Termination Bushing | Material | Part No. 1 25) 100 Part No. 
MB2000 Series — Miniature Pushbuttons With .394” Black Cap 
SPDT | On-Mom Solder Lug S1 Ww 360-2165-ND 6.14 4.09 3.66 MB2011SS1W01-CA-RO 
SPDT On Mom PCB S1 WwW 360-2166-ND 6.29 4.19 3.76 MB2011SS1W03-CA-RO 
SPDT On-Mom Solder Lug D3 WwW 360-2170-ND 7.35 5.00 4.50 MB2011SD3W01-CA-RO 
SPDT On-On Solder Lug S1 Ww 360-2171-ND 6.34 4.23 3.79 MB2065SS1W01-CA-RO 
1 SPDT On-On PCB $1 WwW. 360-2190-ND 6.25 4.33 3.83 MB2065SS1W03-CA-RO 
DPDT | On-Mom Solder Lug S1 W 360-2176-ND 7.75 5.27 4.65 MB2061SS1W01-CA-RO 
DPDT On-On Solder Lug S1 Ww 360-2177-ND 7.87 5.58 4.92 MB2085SS1W01-CA-RO 
4PDT On-Mom Solder Lug S1 W 360-2178-ND 11.75 8.51 7.57 MB2181SS1W01-CA-RO 
4PDT On-On Solder Lug $1 Ww 360-2179-ND 12.20 8.84 7.86 MB2185SS1W01-CA-RO 
2 SPDT | On-Mom Bracket PCB S2 W. 360-2169-ND 6.30 4.36 3.86 MB2011SS2W13-CA-RO 
SPDT On-Mom | Right Angle PCB s2 G 360-2167-ND 7.15 4.87 4.38 MB2011SS2G30-CA-RO 
3 SPDT On-Mom | Right Angle PCB S1 WwW 360-2168-ND 6.60 4.57 4.04 MB2011SS1W30-CA-RO 
SPDT On-On Right Angle PCB S1 Ww 360-2191-ND 6.80 4.71 4.17 MB2065SS1W30-CA-RO 
SPDT On-On Right Angle PCB s2 W. 360-2192-ND 6.80 4.71 4.17 MB2065SS2W30-CA-RO 
4 SPDT On-On Vertical PCB s2 W. 360-2175-ND 7.05 4.80 4.32 MB2065SS2W40-CA-RO 
SPDT On-Mom Solder Lug B1 WwW 360-2180-ND 7.97 5.65 4.98 MB2011SB1W01-DA-RO 
5 SPDT | On-Mom Solder Lug B3 Ww 360-2181-ND 8.64 5.94 5.58 MB2011SB3W01-DA-RO 
SPDT On-On Solder Lug B1 WwW. 360-2182-ND 8.16 5.78 5.10 MB2065SB1W01-DA-RO 
MB2000 Accessories 
Waterproof Boot for Momentary 1/4 - 40NS 360-2184-ND 3.71 2.31 2.09 AT4041H 
Waterproof Boot for Alternate 1/4 - 40NS 360-2185-ND 3.71 2.31 2.09 AT4042H 
Waterproof Boot M12 Thread 360-2186-ND 4.84 3.08 2.82 AT4043 
MB2400 Series — Snap - Action Miniature Pushbuttons 
SPDT | On-Mom Solder Lug —E1 WwW 360-2139-ND 5.67 3.78 3.38 MB2411E1W01-RO 
SPDT | On-Mom Solder Lug El G 360-2140-ND 6.14 4.09 3.66 MB2411E1G01-RO 
SPDT On-Mom Solder Lug S1 Ww 360-2141-ND 5.67 3.78 3.38 MB2411S1W01-RO 
SPDT On-Mom PCB Al Ww 360-2142-ND 5.88 3.91 3.51 MB2411A1W03-RO 
1 SPDT On-Mom PCB i= WwW. 360-2143-ND 5.88 3.91 3.51 MB2411E1W03-RO 
SPDT | On-Mom PCB —E1 G 360-2144-ND 6.34 4.23 3.79 MB2411E1G03-RO 
DPDT | On-Mom Solder Lug = Ww 360-2152-ND 7.50 5.10 4.50 MB2461E1W01-RO 
DPDT | On-Mom Solder Lug i= G 360-2153-ND 8.02 5.68 5.01 MB2461E1G01-RO 
DPDT | On-Mom PCB —1 G 360-2154-ND 8.35 5.92 §.22 MB2461E1G03-RO 
2 SPDT On-Mom Bracket PCB A2 WwW 360-2145-ND 6.08 4.05 3.63 MB2411A2W13-RO 
SPDT | On-Mom Bracket PCB A2 G 360-2146-ND 6.30 4.36 3.86 MB2411A2G13-RO 
3 SPDT | On-Mom | Right Angle PCB A2 Ww 360-2147-ND 6.30 4.36 3.86 MB2411A2W30-RO 
SPDT | On-Mom_| Right Angle PCB A2 G 360-2148-ND 6.75 4.68 4.14 MB2411A2G30-RO 
SPDT On-Mom Vertical PCB A2 WwW 360-2149-ND 6.50 4.50 3.98 MB2411A2W40-RO 
4 SPDT On-Mom Vertical PCB A2 G 360-2150-ND 6.95 4.81 4.26 MB2411A2G40-RO 
SPDT On-Mom Vertical PCB Al G 360-2151-ND 6.95 4.81 4.26 MB2411A1G40-RO 
SPDT On-Mom Solder Lug Blk Cap WwW 360-2155-ND 7.65 5.21 4.59 MB2411JW01-A-1A 
6 SPDT On-Mom Solder Lug Blk Cap G 360-2156-ND 8.10 5.51 4.86 MB2411JG01-A-1A 
DPDT | On-Mom Solder Lug Blk Cap WwW 360-2157-ND 9.31 6.41 5.82 MB2461JW01-A-1A 
DPDT | On-Mom Solder Lug Blk Cap G 360-2158-ND 9.71 6.88 6.33 MB2461JG01-A-1A. 
MB2400 Accessories 
Switch Cap, .201 Black 360-2159-ND -60 30 24 AT475A 
Switch Cap, .201 White 360-2160-ND -60 30 24 AT475B 
Switch Cap, .201 Red 360-2161-ND -60 30 24 AT475C 
Switch Cap, .295 Black 360-2162-ND 69 34 .28 AT496A 
Switch Cap, .295 White 360-2163-ND 69 34 28 AT496B 
Switch Cap, .295 Red 360-2164-ND 69 34 .28 AT496C 
H H Dimensions in (mm) Inch H 
Illuminated Low Profile — “ liluminated Process Sealed 
‘- (17.8) Sq 5 ‘a é 
Pushbutton Switches Tactile Switches 


UB Series: Snap-action contact mechanism. Snap-in mount 
(W01) with solder lug terminals and silver contacts: PCB mount 
(G03) with straight PC terminals and gold contacts. Features: 3 
+ Electrical Capacity: * Power Level (code W): 5A at 125/250VAC '622 Panel Cutout 
or 5A at 30VDC * Logic Level (code G): 0.4VA maximum at 28V 
AC/DC maximum » Dielectric Strength: 1,000VAC minimum 
between contacts * Mechanical Life: 1,000,000 operations 
minimum (momentary); 200,000 operations minimum (alternate 
action) * Electrical Life: 10,000 operations minimum (silver); i E Ly 
200,000 operations minimum (gold) » Total Travel: .091” le i 51.2) 047 
Operation Force: 160 grams for single pole, 260 grams for 1 
double pole * Contact Timing: Break before make ¢ Operating 
Temperature: -25°C ~ 50°C UB Models: UL recognized and CSA eae 
certified: LED Rating: Red 1.85V at 20mA, Amber 2.0V at 20mA, (15.24) Sq 
Green 2.1V at 20mA. = 


(16.2)SQ 
638 


(12.0) Sq 
472, 


PCB Layout for Fig. 2 


Switching Cap Desc. | Digi-Key Price Each NKK 

Fig. | Circuit} Function | LED | Lens / Diffuser | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Square Snap-in Mount, Single Element LED — 5A 
SPDT ] On-Mom ] Red Red/Red ]360-2102-ND@ | 9.91 6.74 6.20 JUB15KKWO015C-CC-RO 
SPDT | On-Mom | Amber | Amber / Amber] 360-2103-ND@ | 9.91 6.74 6.20 |UB15KKW015D-DD-RO 
SPDT | On-Mom | Green | Green/ Green |360-2104-ND@ | 9.91 6.74 6.20 /UB15KKWO15F-FF-RO 
1 | DPDT | On-Mom | Red Red/Red |360-2105-ND®@ | 11.77 853 7.59 |UB25KKWO015C-CC-RO 
DPDT | On-Mom | Amber | Amber / Amber | 360-2106-ND@ | 11.77 8.53 7.59 |UB25KKW015D-DD-RO 
DPDT | On-Mom | Green | Green/Green | 360-1533-ND 12.83 9.30 8.27 |UB25KKWO15F-FF 

DPDT | On-Mom | Green | Green/ Green |360-2107-ND@ | 11.77 8.53 7.59 [UB25KKWO15F-FF-RO 
Square PCB Mount, Single Element LED — .4VA 
SPDT | On-Mom |] Red Red/Red |360-1945-ND@ | 958 6.59 5.99 |UB15SKG035C-CC-RO 
SPDT | On-Mom | Amber | Amber / Amber | 360-1946-ND@ | 9.58 6.59 5.99 /UB15SKG035D-DD-RO 
SPDT | On-Mom | Green | Green/Green |360-1947-ND@ | 9.58 6.59 5.99 |UB15SKGO35F-FF-RO 
2 | DPDT | On-Mom | Red Red/Red |360-1948-ND® | 11.95 866 7.70 |UB25SKG035C-CC-RO 
DPDT | On-Mom | Amber | Amber / Amber | 360-1544-ND 11.48 8.32 7.40 |UB25SKG035D-DD 

DPDT | On-Mom | Amber | Amber / Amber] 360-1949-ND@ | 11.95 8.66 7.70 /UB25SKG035D-DD-RO 
DPDT | On-Mom | Green | Green/ Green |360-1950-ND@ | 11.95 8.66 7.70 [UB25SKGO35F-FF-RO 


@ RoHS Compliant 


JB Series - Illuminated, Low Profile Momentary Switches: Bright full face 
LED illumination for extremely long life. Sealed for automated soldering 
processes. Higher operating force provides more pronounced operating 
feel. All lenses come standard with diffused colored lens unless noted as 
clear. Terminal spacing conforming to .100” PCB grid. Straight, molded-in 
PC terminals. Single pole, single throw, variety of cap colors. Red, yellow or 
green LEDs. Features: ¢ Electrical Capacity: 50mA at 24VDC, maximum 
¢ Dielectric Strength: 250VAC minimum * Mechanical Life: 5,000,000 
operations minimum * Electrical Life: 5,000,000 operations minimum 
¢ Operating Temperature: -25°C ~ 70°C * Total Travel: .010” 


JF Series - Illuminated, Ultra-Thin Momentary Switches: JF Series are 
washable tactile switches with crisp tactile feedback. Terminal spacing 
conforming to .100” PCB grid. Single pole, single throw, variety of cap colors. 
Red, yellow or green LEDs. Features: Electrical Capacity: 50mA at 24VDC 
maximum » Dielectric Strength: 250VAC minimum ¢ Mechanical Life: 
500,000 operations minimum » Electrical Life: 500,000 operations minimum 
Operating Temperature: -25°C ~ 70°C * Total Travel: .016” 


Dimensions in (mm) Inch 


LED Cap Description | Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Circuit | Color | Lens Diffuser | Part No. 1 25 100 | Part No. 
JB Series — Illuminated, Low Profile Momentary Switches 
SPST | Red Clear White /360-1260-ND 4.62 2.89 2.64 | JBISLPC-JB 
SPST | Red Clear Red | 360-1261-ND 4.62 2.89 2.64 | JB1SLPC-JC 
1 SPST | Yellow | Clear White /360-1262-ND 4.62 2.89 2.64 | JB1SLPE-JB 
SPST | Yellow | Clear | Yellow /360-1263-ND 4.62 2.89 2.64 | JBISLPE-JE 
SPST | Green | Clear White | 360-1264-ND 4.62 2.89 2.64 | JB1SLPF-JB 
SPST | Green | Clear Green | 360-1265-ND 4.62 2.89 2.64 | JB1SLPF-JF 
JF Series — Illuminated, Ultra Thin Momentary Switches 
SPST | Red _- _ 360-1266-ND 6.95 4.81 4.26 | JFISAPICC 
2 | SPST | Yellow | — - 360-1267-ND 7.99 5.67 5.00 | JFISAP1EE 
SPST | Green - _ 360-1268-ND 7.23 4.92 4.43 | JFISAP1FF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2218 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


APEM Pushbutton Switches 


1200, 1200M, 4700, 1400N Series 


Fig. 1 — 1200 Series Fig. 2— 1200 Series Fig. 3 — 1200M Series Fig. 4 — 4700 Series Fig. 5 — 1400N Series 


Dimensions in mm 


Switching Contact Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Circuit Function Termination Rating Part No. 1 25 100 Part No. 
1 SPST ON (OFF) Screw 8A 125VAC/12VDC 679-1037-ND 5.17 4.72 4.26 1202A2 
SPST ON (OFF) Solder Lug BA 125VAC/12VDC 679-1038-ND 5.41 4.93 4.46 1212A2 
7 SPST OFF (ON) Solder Lug 8A 125VAC/12VDC 679-1039-ND 5.41 4.93 4.46 1213A2 
SPST OFF (ON) Solder Lug 8A 125VAC/12VDC 679-1040-ND 3.91 3.57 3.22 1213C2 
SPST ON (OFF) Screw 8A 125VAC/12VDC 679-1041-ND 6.22 5.68 5.13 1222A2 
SPST ON (OFF) Solder Lug BA 125VAC/12VDC 679-1042-ND 16.52 15.07 73.61 1212MA 
3 SPST OFF (ON) Solder Lug 8A 125VAC/12VDC 679-1043-ND 13.94 12.71 11.48 1213MA 
SPST ON (OFF) Screw 8A 125VAC/12VDC 679-1044-ND 15.91 14.51 13.11 1222MA 
SPST ON (OFF) Solder Lug 6A 125VAC 679-1045-ND 4.69 4.28 3.87 4731A02UU 
SPST OFF (ON) Solder Lug 6A 125VAC 679-1046-ND 5.54 5.06 4.57 4733A02UU 
4 SPDT ON ON Solder Lug 6A 125VAC 679-1047-ND 5.68 5.18 4.68 4736A02UU 
DPST ON OFF Solder Lug 6A 125VAC 679-1048-ND 6.32 5.77 5.21 4741A02UU 
DPST OFF (ON) Solder Lug 6A 125VAC 679-1049-ND 6.83 6.24 5.63 4743A02UU 
DPDT ON ON Solder Lug 6A 125VAC 679-1050-ND 7.92 7.23 6.53 4746A02UU 
SPST ON (OFF) -185"QC 3A 12VDC 679-1051-ND 3.09 2.83 2.55 1412N8C2 
5 SPST OFF (ON) Solder Lug 3A 12VDC 679-1053-ND 2.92 2.67 2.41 1413NC2 
SPDT ON ON Solder Lug 3A 12VDC 679-1054-ND 3.40 3.10 2.80 1415NC2 
SPST OFF (ON) PCB 3A 12VDC 679-1055-ND 3.26 2.98 2.69 1443NC6 
Sealing Boots 
Nickel Plated Hex Nut for 1200 and 4700 series 679-1297-ND 5.20 4.75 4.29 U1654 
Matte Black Hex Nut for 1200 and 4700 series 679-1298-ND 5.71 5.21 4.71 U1656 
1A, IB, and IS Series Dimensions ih Inches (mm) ; a Digi-Key Price Each APEM 
susurides Fig. 1 IA Series Fig. 2 — IB Series Fig. | Description Part No. il 25 100 | Part No. 
; ono SPST-NO, Blue Plunger |679-1079-ND 16.22 14.79 13.36 |IAR3F1100 
Features: * Panel cut-out 016.2mm_* Resistant (2.0) 7 SPST-NO, Black Plunger | 679-1080-ND 16.39 14.95 13.50 |IAR3F1200 
to frost, sand and hydrocarbons. * Front panel : P 197 SPST-NO, Green Plunger _|679-1081-ND 16.39 14.95 13.50 |IAR3F1300 
sealed to IP67 Standard Hardware Supplied: i | : 
: (6.0) SPST-NO, Red Plunger _|679-1082-ND 16.39 14.95 13.50 |IAR3F1600 
¢1 knurled nut and 1 O-ring 1 
Eiskiricuingpeciticadonssse Gurtetvallage eo ; SPST-NO, Orange Plunger |679-1083-ND 16.39 14.95 13.50 |IAR3F1900 
Rating: 2A/24VDG + Contact Resistance: 100m0 f A : SPST-NO, White Plunger ]679-1084-ND 16.22 14.79 13.36 |IAR3F17/100 
maximum * Electrical Life: 1,000,000 cycles 508 SPDT, Red Plunger 679-1085-ND 19.52 17.80 16.08 |IAR5F1600 
* Total Travel: 1.5mm * Operating Force: 650gF (12.9) SPDT, Black Plunger 679-1087-ND 19.52 17.80 16.08 |IAR5F1200 
¢ Operating Temperature: -20°C ~ 65°C Snap-in, Black Plunger 679-1089-ND 9.52 8.68 7.84 |IBR3SAD200 
2 2 |Snap-in, Green Plunger 679-1090-ND 9.52 8.68 7.84 |IBR3SAD300 
IB and IS Series: a 7 + 
Fig 3 - IS Series Snap-in, Red Plunger 679-1092-ND 9.52 8.68 7.84 |IBR3SAD600 
Features: « Sealed to IP67 079 Threaded, Blue Plunger _|679-1093-ND 10.34 943 8.52 |ISR3SAD100 
Electrical Specifications: + Contact (2.0) , Threaded, Black Plunger |679-1094-ND 10.34 9.43 8.52 |ISR3SAD200 
Rating: F00mALS2VAC = LOOMA/SOVDS 6. age g_| Threaded, Green Plunger |679-1095-ND 10.34 9.43 8.52 |ISR8SAD300 
Srhun Selciiatniie: 60000) cae be Threaded, Yellow Plunger |679-1096-ND 10.34 9.43 8.52 |ISR8SADS500 
“Total Travel: 1.5mm. * Operating Force: 2N (13.0) Threaded, Red Plunger _|679-1097-ND 10.34 9.43 8.52 |ISR3SAD600 
~5N * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Threaded, White Plunger _|679-1098-ND 10.34 9.43 8.52 |ISR3SAD7/100 


IP Series — Pushbutton Switches Price Each APEM 
. Fig. | Description I il 25 100 | Part No. 
for Harsh Environments SPST, On-Off, Black, Red LED 679-1116-ND 21.45 19.57 17.67 |IPR1SAD2LOS 
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: SPST, Mom, Black, Green LED 679-1117-ND 17.61 16.06 14.51 |IPR83SAD2LOG 
¢ Contact Ratings: 500mA at 48VAC, 200mA at 50VDC or 200mA at 250VAC Electrical Life: 500,000 1 | SPST, Mon, Black, Red LED 679-1118-ND 17.61 16.06 14.51 |IPR83SAD2LOS 
cycles min. at full load * Total Travel: .059” (1.5mm) * Operating Force: 10.5+40z. (341N) * Operating SPST, Mom, Red, Red LED 679-1119-ND 17.61 16.06 14.51 |IPR3SAD6LOS 
Ra coAAaey GL OR eg ee genes SPST, On-Off, Green, Green LED |679-1120-ND__| 21.45 19.57 __ 17.67 |IPRISAD3LOG 
Dimensions in Inches (mm) SPST, On-Off, Black 679-1108-ND 15.88 14.48 13.08 |IPC1SAD2 
SPST, Mom, Black 679-1109-ND 14.82 13.52 12.21 |IPC3SAD2 
SPST, Mom, Red 679-1110-ND 14.82 13.52 12.21 |IPC3SAD6 
= .078 2 |SPST, Mom, Green 679-1112-ND 14.82 13.52 12.21 |IPC3SAD3 
(2.00). .688 SPDT, Mom, Black 679-1113-ND 15.88 14.48 13.08 |IPCS5SAD2 
(17.50) SPST, On-Off, Black, Red LED 679-1122-ND 21.45 19.57 17.67 |IPC1SAD2LOS 
SPST, Mom, Black, Red LED 679-1123-ND 17.61 16.06 14.51 |IPC3SAD2LOS 
SPST, On-Off, Black 679-1124-ND 19.04 17.36 15.68 |IPRIFAD2 
SPST, On-Off, Red 679-1125-ND 19.04 17.36 15.68 |IPRIFAD6 
SPST, Mom, Black 679-1126-ND 18.29 16.68 15.07 |IPR38FAD2 
SPST, Mom, Green 679-1127-ND 18.29 16.68 15.07 |IPR3FAD3 
SPST, Mom, Yellow 679-1128-ND 18.29 16.68 15.07 |IPR3FADS 
SPST, Mom, Red 679-1129-ND 18.29 16.68 15.07 |IPR3FAD6 
SPDT, Mom, White 679-1130-ND 16.83 15.35 13.86 |IPR3FAD7/1 
3 | SPDT, Mom, Black 679-1131-ND 22.47 20.50 18.51 |IPR5FAD2 
SPDT, Mom, Red 679-1134-ND 22.47 20.50 18.51 |IPR5FAD6 
SPST, On-Off, Black, Green LED |679-1142-ND 26.04 23.75 21.45 |IPRIFAD2LOG 
Digi-Key Price Each APEM SPST, On-Off, Green, Green LED |679-1143-ND 26.04 23.75 21.45 |IPRIFAD3LOG 
Fig. | Description Part No. il 25 100 | Part No. SPST, Mom, Black, Green LED 679-1144-ND 21.45 19.57 17.67 |IPR3FAD2LOG 
SPST, On-Off, Black 679-1099-ND 15.88 14.48 13.08 |IPR1SAD2 SPST, Mom, Black, Red LED 679-1145-ND 21.45 19.57 17.67 |IPR3FAD2LOS 
eee Me eee Hee ate ie ia bere se ane SPST, Mom, Green, Green LED /679-1146-ND | 21.45 19.57 17.67 |IPR3FAD3LOG 
SPST. Mom, Red 679-1102-ND 1482 1352 1221 |IPR3SAD6 SPST, Mom, Red, Red LED 679-1147-ND | 21.45 19.57 _17.67_|IPRSFAD6LOS 
1 SPST, Mom, Blue 679-1103-ND 15.27 13.92 12.58 |IPR3SAD1 SPST, On-Off, Red 679-1136-ND 19.04 17.36 15.68 |IPCIFAD6 
SPST, Mom, Green 679-1104-ND 14.82 13.52 12.21 |IPR3SAD3 mn SPST, Mom, Black 679-1137-ND 18.29 16.68 15.07 |IPC3FAD2 
Sra ta aw oo baa SPST Nom Red GPOHGOND | 1820 1008 807 |PoaFADe 
SPDT, Mom, Red 679-1107-ND 15.88 14.48 13.08 |IPR5SAD6 SPDT, Mom, Black 679-1140-ND 20.23 18.45 16.66 |IPC5FAD2 
SPST, On-Off, Black, Green LED _|679-1115-ND 21.45 19.57 __17.67_|IPR1SAD2LOG (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2219 


OAPEM 
AV Series 


Pushbutton Switches (cont) 


Switching Hole Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Circuit Function Ratings Actuator Size Termination Sealing _| Part No. i 25 100 Part No. 
SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Curved 22.2 Screw IP54 679-1056-ND 16.69 15.22 13.75 AV021003C900 
SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Curved 22.2 Screw IP65 679-1057-ND 22.77 20.77 18.76 AV021003C900K 
1 SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Flat 22.2 Screw IP54 679-1058-ND 17.11 15.61 14.10 AV031003C900 
SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Flat 19.2 Solder Lug IP54 679-1059-ND 13.84 12.62 11.40 AV091003C200 
SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Flat 19.2 Screw IP54 679-1060-ND 13.18 12.02 10.85 AV091003C900 
SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Curved 19.2 Screw IP54 679-1061-ND 12.95 11.81 10.67 AV191003C900 
SPDT ON (ON) 6A 125VAC Curved 22.2 Solder Lug IP54 679-1064-ND 35.26 32.15 29.04 AV02810KMZQ 
2 DPDT ON (ON) 6A 125VAC Curved 19.2 Solder Lug IP54 679-1062-ND 24.60 22.44 20.27 AV19820KMZQ 
DPDT ON (ON) 6A 125VAC Curved 19.2 Solder Lug IP65 679-1063-ND 29.98 27.34 24.70 AV19820KMZQK 
DPDT ON (ON) 6A 125VAC Curved 22.2 Solder Lug [P54 679-1065-ND 39.64 36.15 32.65 AV02820KMZQ 
DPDT ON ON 6A 125VAC Curved 22.2 Solder Lug IP54 679-1066-ND 27.59 25.16 22.72 AV044746A200 
SPST-NO OFF (ON) 200mA 48VDC Flat 16.2 Screw [P54 679-1067-ND 12.44 11.35 10.25 AV0630C900 
SPST-NO OFF (ON) 200mA 48VDC Flat 16.2 Screw IP65 679-1068-ND 18.29 16.68 15.07 AVO0630C900K 
SPST ON OFF AVA @20V Flat 19.2 Solder Lug IP54 679-1069-ND 21.22 19.35 17.48 AV09401ZBE 
5 SPST ON OFF 3A 120VAC Curved 19.2 Solder Lug IP54 679-1070-ND 21.72 19.80 17.89 AV19401ZQEUL 
SPST OFF (ON) 3A 120VAC Curved 19.2 Solder Lug IP54 679-1071-ND 21.72 19.80 17.89 AV19402ZQE 
SPST ON OFF 3A 120VAC Red Mushroom 19.2 Solder Lug IP54 679-1072-ND 45.08 41.11 37.13 AV49401ZQE6 
SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Flat 19.2 Solder Lug [P54 679-1073-ND 17.15 15.64 14.13 AV09C703D200 
SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Flat 19.2 Solder Lug IP65 679-1074-ND 21.18 19.32 17.45 AV09C703D200K 
6 SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Flat Blue LED 19.2 Solder Lug IP65 679-1075-ND 42.13 38.42 34.70 AV09C7L3D2001K 
SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Flat Green LED 19.2 Solder Lug IP65 679-1076-ND 33.86 30.87 27.89 AV09C7L3D2003K 
SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Flat Red LED 19.2 Solder Lug IP54 679-1077-ND 28.94 26.39 23.84 AV09C7L3D2006 
SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Curved 19.2 Solder Lug IP65 679-1078-ND 23.15 21.11 19.07 AV19C703D200K 


Joysticks 


1000 Series: Are robust, switch joysticks. Based on industry standard V3 and V4 microswitches, they can 
switch 6A, 10A or up to 16A. The 1000 Series are ideal for general machine control type applications where 
the user is directing equipment at a predetermined speed 

4000 Series: A range of highly versatile, single, dual, or tri-axial, proportional joysticks. Unlike other 
potentiometer based joysticks, the 4000 Series has an all-metal mechanism for maximum possible robustness 
and performance over life. The range employs high quality, plastic conductive film potentiometers as standard, 
and is designed as a sub-panel mount unit. The 4000 Series is ideally suited to medium duty applications such 
as electric vehicle control. This series remains the preferred choice for applications which require a life greater 
than five million cycles and absolute immunity to RFI. 


5000 Series: Are a family of cost optimized, potentiometer joysticks. With particular attention paid to the 
style of the unit and a low installed depth, these joysticks are ideal for lighter duty applications such as CCTV 
keyboard control. 


9000 Series: offers a range of single, dual, or tri-axial products, utilizing contactless sensing to give highly 
repeatable proportional signals that do not degrade with use. The 9000 Series also offers a range of electronic 
features including dual decode technology providing for electronic “at-centre” or “internal fault” detect, which 
makes it the ideal user interface for complex and safety critical applications such as materials handling or 
power chair control. 
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Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Finger Operation 
1000 Series 
1 SPDT, 4-Point, Screw Mount, 16A 679-1404-ND 24.64 20.54 18.21 2V17F1100 
SPDT, 4-Point, Screw Mount, 6A. 679-1405-ND 22.27 18.56 16.46 1V15F1100 
2 SPDT, 22mm, Bushing Mount, 6A 679-1406-ND 28.84 24.03 21.31 1D15F1500 
DPDT, 22mm, Bushing Mount, 6A 679-1407-ND 45.43 37.86 33.57 1D27F1500 
4000 Series 
1 Axis, 5K, 55 degrees 679-1408-ND 72.74 60.62 53.75 4R182S1E5500 
6 2 Axis, 5K, 340 degrees 679-1409-ND 119.39 99.50 88.22 4R252S1E5500 
2 Axis, 5K, 340 degrees with Soft Touch Pushbutton 679-1410-ND 192.19 160.16 142.01 4R252S1N5500 
5000 Series 
2 Axis, 5K, 220 degrees, Square Bezel 679-1411-ND 79.94 66.62 59.07 5S251S0F1000 


2 Axis, 5K, 220 degrees, Circular Bezel 679-1412-ND 87.82 73.19 64.90 5T251S0F2100 
Hand Grip Operation 


9000 Series Inductive Coil Contactless 


3 Round Handle, Gloss Phenolic 679-1413-ND 111.94 93.29 82.72 QSA50AC6500 
4 Conical Handle, Matte Nylon 679-1414-ND 77.69 64.74 57.41 Q9SA50RE6500 
5 Third Axis Handle, Hard Anodized Aluminum 679-1417-ND 162.16 135.14 119.82 9SA50RR6559 
8 Third Axis + Pushbutton Handle, Hard Anodized Aluminum 679-1415-ND 248.17 206.81 183.37 9SW40RP6559 
9 Skirted Handle, Matte Nylon 679-1416-ND 121.18 100.98 89.54 Q9MA50RQ6295 
9000 Series Accessories 

USB Interface Module 679-1418-ND 134.91 112.43 99.69 909999 

= USB Cable Assembly 679-1419-ND 5.85 4.88 4.33 919998 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digi-Key 

Description Part No. 1 
Finger Operation 

Resistive Mini Potentiometers 


1 No Button with Boot 679-2257-ND 67.12 55.94 49.60 M11L061P 

2 2 Axis with Buttons 679-2258-ND 67.57 56.31 49.93 M21C051P. 

3 3 Axis, No Buttons 679-2259-ND 95.96 79.97 70.91 M31COM1P 
3 Axis with Boot and Button 679-2260-ND 114.41 95.34 84.54 M41LON1P. 

HFX Series | Hall Effect Contactless 

4 2 Axis, Ball Tip 679-2261-ND 80.60 67.17 59.56 HFX-10S10 

5 2 Axis, No Button 679-2262-ND 92.21 76.85 68.14 HFX-11S10 

6 2 Axis with Button 679-2263-ND 92.21 76.85 68.14 HFX-22S10 
3 Axis, No Button 679-2264-ND 114.28 95.24 84.45 HFX-33S10 

7 3 Axis, 1 Button 679-2265-ND 129.01 107.51 95.33 HFX-44S10 
3 Axis, 2 Buttons 679-2266-ND 134.41 112.01 99.32 HFX-45S10 
3 Axis, Low Profile 679-2267-ND 114.28 95.24 84.45 HFX-36S10 

HFX T-Bar Fader 
8 T-Bar Fader 679-2284-ND 152.10 126.75 112.39 TBF-PO 


Hand Grip Operation 
HFX Series II Hall Effect Contactless 


4 2 Axis, Ball Tip 679-2268-ND 179.80 149.84 132.86 HFX2-10S10 
5 2 Axis, No Button 679-2269-ND 176.20 146.84 130.20 HFX2-11S10 
6 2 Axis with Button 679-2270-ND 197.32 164.43 145.80 HFX2-22510 
3 Axis, 1 Button 679-2271-ND 230.09 191.75 170.02 HFX2-44S10 
7 3 Axis, 2 Buttons 679-2272-ND 239.09 199.25 176.67 HFX2-45S10 
3 Axis, Low Profile 679-2273-ND 222.75 185.63 164.59 HFX2-36S10 
HFX Series Ill Contactless 
4 2 Axis, Ball Tip 679-2274-ND 370.80 309.00 273.98 MS-10N00S000 
7 2 Axis, Low Profile, No Button 679-2275-ND 351.00 292.50 259.35 MS-23NO00S000 
3 Axis, Low Profile, 2 Buttons 679-2277-ND 493.20 411.00 364.42 MS-54W00S000 
9 2 Axis, Stock Grip, 2 Buttons 679-2276-ND 423.00 352.50 312.55 MS-42N20S000 
HFX Series IV Contactless 
9 2 Axis, Stock Grip, 2 Buttons 679-2278-ND 525.60 438.00 388.36 HG-2120S000 
40 2 Axis, 4 Buttons 679-2279-ND 612.00 510.00 452.20 HG-3340S000 
2 Axis, 4 Buttons, USB Connector 679-2281-ND 716.40 597.00 529.34 HG-3340S000-U 
14 3 Axis, 2 Buttons, Thumbwheel, Trigger 679-2280-ND 711.00 592.50 525.35 HG-4321S000-T 
3 Axis, 2 Buttons, Thumbwheel, Trigger, USB Connector 679-2282-ND 815.40 679.50 602.49 HG-4321S000-T-U 


NEW! Thumbwheels 


Digi-Key Price Each APEM 
Fig. | Description Part No. al 25 100 Part No. 
Switch Thumbwheel-Red | 679-2285-ND 81.00 67.50 59.85 |HTW-00-RED 
1. |Switch Thumbwheel-Blue | 679-2286-ND 81.00 67.50 59.85 |HTW-00-BLUE 
Switch Thumbwheel-Black |679-2287-ND 81.00 67.50 59.85 |HTW-00-BLACK 
Switch Rocker 679-2288-ND 68.40 57.00 50.54 |500-252 
Switch 4-Way Hat 679-2289-ND 37.40 34.10 30.80 |500-526 


NEW! LP and R Series Trackball 


Digi-Key Price Each APEM 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 Part No. 

Trackball 1” Black PS/2 679-2290-ND 149.94 124.95 110.79 )LP1003EXXHOO 

1. | Trackball 1” Red Backlit USB 679-2292-ND 176.94 147.45 130.74 |LP1007EXXHOO-R 
Trackball 1” Blue Backlit PS/2 679-2293-ND 162.54 135.45 120.10 |[LP1003EXXH00-B 

2__| Trackball 1” Black USB with 3 Button Strip 679-2291-ND 189.54 157.95 140.05 |LP1007EXXHOO 

3 Trackball 1.5” Blue Backlit USB 679-2296-ND 203.49 169.58 150.36 /R1507F20V00-B 
Trackball 1.5” Black USB 679-2297-ND 176.94 147.45 130.74 |R1507F20V00 


NEW! Desktop os 
Digi-Key Price Each APEM 
Fig. | Description Part No. il 25 100 Part No. 
1 Trackball Desktop PS/2 Grey 679-2294-ND 204.12 170.10 150.83 /DT2253X20V00 
Trackball Desktop USB Black 679-2295-ND 216.72 180.60 160.14 |DT2257X20V00-BLK 
2 | Joystick IP Desktop USB Black 679-2283-ND 322.65 268.88 238.41 | 100-550-BLK-RF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digi-Key Price Each C&K 
Fig. | Description Part No. i 25 100 | Part No. 
LED, Superbright Red, 24V CKN9386-ND 18.57 16.04 13.51 | 1.90690.3310000 
I d t . I ie t I S it h LED, Superbright Green, 24V CKN9233-ND 36.28 29.03 22.98 | 1.90690.3320000 
n u S ria on ro wi c es LED, Red, 3V CKN9234-ND 8.78 7.03 5.56 | 1.90692.0010000 
LUMOTAST 75 LED, Green, 3V CKN9235-ND 9.05 7.25 — 5.74 | 1.90692.0020000 
Specifications: Mechanical: * Mounting: Ring nut * Terminals: Tin-plated solder * Contact material: Silver Lenses 
Electrical: * Maximum DC Voltage: 220V * Maximum rated AC voltage: 4A * Maximum contact resistance: Round, Colorless, for Filament or LED CKN9376-ND. 80 64 51 | 5.49257.0111002 
200ing Operating temperature tanger 2G 70 0 Round, Red, for LED CKN9214-ND 7 ~~ 62 49 |5.49257.0111301 
Fig. 1 — Switch Assembly requires Switch + Lamp + Lens + Diffuser Round, Red, for Filament Lamp CKN9377-ND. 80 64 51 | 5.49257.0111303 
Round, Yellow, for Filament or LED CKN9215-ND 80 64 51 | 5.49257.0111402 
A. Lamp B. Lens C. Diffuser Round, Green, for Filament Lamp CKN9216-ND 80 64 51 | 5.49257.0111502 
_ Round, Green, for LED CKN9217-ND 77 62 AQ | 5.49257.0111503 
>) 2 © - OC Round, Blue, for Filament Lamp CKN9218-ND Spt 62 49 |5.49257.0111601 
Square, Colorless, for Filament or LED CKN9378-ND 80 64 51 | 5.49275.0361002 
Square, Red, for LED CKN9219-ND. 80 64 51 | 5.49275.0361301 
3 Square, Red, for Filament Lamp CKN9379-ND -80 64 51 |5.49275.0361303 
Switches 1B | Square, Yellow, for Filament or LED CKN9220-ND 80 64 51 | 5.49275.0361402 
j 7 Digi-Key Price Each cak Square, Green, for Filament Lamp CKN9380-ND 77 62 49 |5.49275.0361502 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Me ee ie ete oe 
Square, Blue, for Filament Lamp CKN9222-ND -80 64 51 |5.49275.0361601 
Round - 
Momentary, 1NC + 1NO CKN9387-ND 25415. 2172 18.29 11.15108.4510000 Rectangular, Colorless, for Filament or LED | CKN9381-ND 80 64 51 | 5.49275.0321002 
Rect lar, Red, for LED CKN9223-ND. 80 64 51 | 5.49275.0321301 
Latching, 1NC + 1NO CKN9388-ND 29.87 25.80 21.72 |4.15108.5510000 Seeger eres 
1 Rectangular, Red, for Filament Lamp CKN9382-ND 7 62 AQ | 5.49275.0321303 
Momentary, 2NC + 2NO CKN9389-ND 35.69 30.83 25.96 | 1.15108.4520000 
Rectangular, Yellow, for Filament or LED CKN9224-ND 80 64 51 | 5.49275.0321402 
Latching, 2NC + 2NO CKN9390-ND 41.74 36.05 30.36 | 1.15108.5520000 
s. Rectangular, Green, for Filament Lamp CKN9383-ND -80 64 51 |5.49275.0321502 
juare 
ki Rectangular, Green, for LED CKN9225-ND 80 64 51 | 5.49275.0321503 
M tary, INC + 1NO CKN9391-ND 24.39 21.07 17.75 | 1.15108.2510000 
omen Tee Rectangular, Blue, for Filament Lamp CKN9226-ND 80 64. —«51 | 5.49275.0321601 
Latching, 1NC + 1NO CKN9392-ND 29.34 25.35 21.34 | 1.15108.3510000 a 
1 Diffusers 
Momentary, 2NC + 2NO CKN9236-ND 50.17 40.14 31.78 | 1.15108.2520000 Round, for Filament Lamp CKN9384-ND 72 58 “46 |5.72050.0000202 
Latching, 2NC + 2NO CKN9393-ND 40.49 34.97 29.45 | 1.15108.3520000 Round, for LED CKN9227-ND 96 7 61 | 5.72050.0000214 
Rectangular Square, for Filament Lamp CKN9385-ND 96 77 61 |5.73013.0000202 
Momentary, 1NC + 1NO CKN9394-ND 25.15 21.72 18.29 ]1.15108.0510000 | | '© | covare, tor LED CKN9228-ND 96 77611 5.73013.0000214 
F Latching, 1NC + 1NO CKN9395-ND 29.87 25.80 21.72 | 1.15108.1510000 Rectangular, for Filament Lamp CKN9229-ND 96 77 61 |5.73012.0000202 
Momentary, 2NC + 2NO CKN9237-ND 50.17 40.14 31.78 | 1.15108.0520000 Rectangular, for LED CKN9230-ND 96 77. ~——~«61 |5.73012.0000214 
Latching, 2NC + 2NO CKN9396-ND 40.49 34.97 29.45 | 1.15108.1520000 Tools 
Lamps Lamp Extractor for Filament Lamp CKN9238-ND 11.51 9.22 7.30 | 1.90900.0020000 
a Filament Lamp, 12V CKN9231-ND 8.26 6.61 5.24 | 1.90100.0220000 Lamp Extractor for 24V LED CKN9240-ND. 11.17 8.94 7.08 | 1.90900.0040000 
Filament Lamp, 24V CKN9232-ND 8.93 7.15 5.66 | 1.90100.0230000 Fixing Spanner CKN9241-ND 3.34 2.67 2.12 |5.58002.0190105 
RAFIX 16 Digi-Key Price Each c&K 
Description Part No. ul 25 100 | Part No. 
RAFIX 16 is a complete control component series fora mounting hole diameter of 16.2mm. It enables you to Opaque White CKN9264-ND 19.05 15.25 12.07 | 1.30070.2510200 
design attractive control panels with a minimum of space requirements and at the same time sufficiently large 
actuating areas. Opaque Red CKN9265-ND 19.05 15.25 12.07 | 1.30070.2510300 
Specifications: » Degree of protection: IP 65 on panel » Grid spacing: 25mm x 25mm _ * Height from front | Opaque Yellow CKN9266-ND 19.05 15.25 12.07 | 1.30070.2510400 
panel: 7mm (Low profile design) * Operating temperature: Non-llluminated: -25°C ~ 70°C; Illuminated: -25°C Opaque Green CKN9267-ND 49.05 15.25 12.07 |1.30070.2510500 
~ 55°C * Storage temperature: -40°C ~ 85°C = 
Emergency Stop Switches 
Assembly requires Switch + Lamp + Contact Block Opaque Red, with Yellow Collar CKN9399-ND. 45.47 39.27 33.07 | 1.30074.8210000 
Opaque Red, with Yellow Collar, conical CKN9268-ND 47.47 37.98 30.07 | 1.30074.2810300 
Switch Switch Contact Block Lamps 
+ eS Filament Lamp, 12V CKN9243-ND. 3.42 2.74 2.17 | 1.90120.0120000 
=, aaa Filament Lamp, 24V CKN9242-ND. 3.81 3.06 2.42 | 1.90120.0110000 
Contact Blocks 
Momentary, 1NC + 1NO, with Lamp Socket CKN9244-ND. 23.58 18.87 14.94 | 1.20122.0010000 
Momentary, 2NO, with Lamp Socket CKN9245-ND. 23.58 18.87 14.94 | 1.20122.0020000 
Momentary, 2NC, with Lamp Socket CKN9246-ND 23.58 18.87 14.94 | 1.20122.0030000 
Digi-Key Price Each C&K Latching, 1NC + 1NO, with Lamp Socket CKN9247-ND 35.57 28.46 22.53 | 1.20122.0410000 
Description RartiNo: u NY) betes Latching, 2NO, with Lamp Socket CKN9248-ND 35.57 28.46 22.53 | 1.20122.0420000 
5 Momentary, 1NC + 1NO, without Lamp Socket CKN9249-ND. 18.89 15.12 11.97 | 1.20122.0210000 
: Hound Pushbutton Switches Momentary, 2NO, without Lamp Socket CKN9250-ND 18.89 15.12 11.97 | 1.20122.0220000 
Transparent, Red Hummes GAMBA) 18.79 15.04 11.90 /1.30070.0211306 | | somentary, 2NC, without Lamp Socket CKN9251-ND 48.89 15.12 11.97 |1.20122.0230000 
Transparent, Yellow Hurninated AANA) 19.37 15.50 12.27 /1.30070.0211403 | Fring. NC + NO, without Lamp Socket CKN9252-ND 23.58 18.87 14.94 | 1.20122.0610000 
Transparent, Green llluminated Oscar 19.37 15.50 12.27 |1.30070.0211505 | | stching, 2NO, without Lamp Socket CKN9253-ND 23.58 18.87 14.94 | 1.20122.0620000 
Opaque black GsGerasAe 19.85 15.88 12.58 /1.30070.2710100 | a entary, INC + INO, Universal CKN9254-ND 23.50 18.80 14.89 | 1.20123.0210000 
Opaque Red Gilera) : 19.85 15.88 12.58 |1.30070.2710300 | | somentary, 1NC, Universal CKN9397-ND 16.83 13.47 10.67 | 1.20123.0220000 
Square Pushbutton Switches: Momentary, 2NC, Universal CKN9255-ND 23.03 18.42 14.59 |1.20123.0240000 
Transparent, colorless Illuminated CKN9260-ND 18.79 15.04 11.90 }1.30070.0011002 5 
Labels for Emergency Stop Switches 
Transparent, Red Hinton CKN9261-ND 19.37 15.50 12.27 |1.30070.0011306 Yellow, NOT-AUS, 60mm Diameter CKN9269-ND 8.85 7.08 5.61 15.76204.4010400 
Transparent, Yellow Illuminated CKN9262-ND 19.37 15.50 12.27 |1.30070.0011403 Yellow, Emergency Stop, 60mm Diameter CKN9270-ND 8.85 708 5.61 |5.76204.4030400 
Transparent, Green Illuminated CKN9263-ND 19.37 15.50 12.27 |1.30070.0011505 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2222 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


. . igi-| Price Each 
CK Industrial Control Switches (Cont.) Description Digt Koy 1 25 100 Cee No. 
Protruding Round Pushbutton, Momentary 
RAFIX 22 FS Transparent White, Illuminated CKN9292-ND 16.29 13.04 10.32] 1.30250.2211000 
Transparent Red, Illuminated CKN9293-ND 16.29 13.04 10.32 | 1.30250.2211300 
The RAFIX 22 FS control component range can be combined on a common printed circuit board together with Transparent Green, Illuminated CKN9294-ND 16.29 13.04 10.32|1.30250.2211500 
short-travel keys and other components thanks to its extremely small mounting depth of 9.2mm The actuators 
and signal indicators are fastened to a front panel with a threaded ring in a 22.3mm panel cut-out. The contact Opaque Red CKN9295-ND 11.01 8.81 6.98 | 1.30250.3210300 
blocks are soldered onto the PCB. Opaque Green CKN9296-ND 11.01 8.81 6.98 | 1.30250.3210500 
Illumination of the actuator is provided by a 3mm LED inserted into the base of the contact block and soldered Flush Square Pushbutton, Momentary 
to the PCB together with the contact block. Transparent Red, Illuminated CKN9297-ND 18.10 14.48 11.47) 1.30250.0711300 
Transparent Green, Illuminated CKN9298-ND 18.10 14.48 11.47} 1.30250.0711500 
Assembly requires Switch + Contact Block Transparent Blue, Illuminated CKN9299-ND 18.10 14.48 11.47|1.30250.0711600 
fauah Hound Sheven} Emergency Stop Switch é : Selector Switches 
F ‘ontact Momentary 1° x 40° Illuminated CKN9300-ND 35.25 28.20 22.33) 1.30252.0022200 
Momentary 2° x 40° Illuminated CKN9301-ND 34.19 27.36 21.66] 1.30252.0272200 
Latching 1° x 90° Form L, Illuminated CKN9302-ND 35.25 28.20 22.33) 1.30252.1022200 
Latching 1° x 90° Form V, Illuminated CKN9303-ND 35.25 28.20 22.33) 1.30252.2022200 
Latching 2° x 60° Illuminated CKN9304-ND 35.25 28.20 — 22.33] 1.30252.3022200 
Momentary 1° x 40° CKN9305-ND 25.96 20.77 16.45) 1.30252.5020200 
Momentary 2° x 40° CKN9306-ND 25.18 20.15 15.95] 1.30252.5270200 
Latching 1° x 90° Form L CKN9307-ND 25.96 20.77 16.45) 1.30252.6020200 
Latching 1° x 90° Form V CKN9308-ND 25.96 20.77 16.45) 1.30252.7020200 
Latching 2° x 60° CKN9309-ND 25.96 20.77 16.45 | 1.30252.8020200 
Digi-Key Price Each C&K Keylock Switches 
Description Part No. 1 25100 _| Part No. Momentary 1° x 40°, Key Removable pos. 0 CKN9310-ND 66.13 52.91 41.89] 1.30255.0020000 
Momentary 2° x 40°, Key Removable pos. 0 CKN9311-ND 66.13 52.91 41.89) 1.30255.1020000 
: _ Flush Round Pushbutton, Momentary Latching 1° x 90° Form L, Key Removable pos. 0+1 | CKN9312-ND 64.14 51.32 40.63) 1.30255.2220000 
Niele i aoe peReia eek ieee ee yee oe Latching 1°x 90° Form V, Key Removable pos. 0+1 | CKN9313-ND 66.13 52.91 41.89| 1.30255.3220000 
Transparent Yellow, Illuminated CKN9279-ND 1810 1448 11.47/1.30250.0211400 | [batching 2°x 90°, Key Removable pos. oF aargenny Stop Switches Bee 188 | seas 420000 
Transparent Green, Illuminated CKN9280-ND 17.56 14.05 11.12] 1.30250.0211500 ; 
‘ 30mm Diameter, Red CKN9402-ND 33.30 28.77 24.22) 1.30253.5010300 
Transparent Blue, Illuminated CKN9281-ND 18.10 14.48 11.47 | 1.30250.0211600 0mm'Dianneter: Rad lituminated CKN9315-ND 53.27 4262 33.74/1.30253.0010300 
Opaque Black CKN9282-ND 11.91 9.53 7.55] 1.30250.1210100 eee - . 7 . 7 
Opaque White CKN9283-ND 11.91 953 7.55] 1.30250.1210200 MeGeSssoreS 
Opaque Red CKN9284-ND 11.91 953 7.55] 1.30250.1210300 Contact Blocks 
Opaque Yellow CKN9285-ND 11.91 953 7.55) 1.30250.1210400 Universal, 1NC CKN9271-ND 15.40 12.33 9.76] 1.20126.0010000 
Opaque Green CKN9286-ND 1191 953  755/130250.1210500 | |Universal, 1NO CKN9272-ND 15.88 12.71 10.06] 1.20126.0020000 
Flush Round Pushbutton, Latching Universal, 1NC + 1NO CKN9400-ND 18.81 16.25 13.68] 1.20126.0030000 
Transparent Red, lluminated CKN9287-ND 31.41 24.89 19.71] 1.30250.0311300 Universal, 2NC CKN9273-ND 24.87 19.90 15.76) 1.20126.0040000 
Transparent Green, Illuminated CKN9288-ND. 32.07 25.66 20.32] 1.30250.0311500 Universal, 2NO CKN9274-ND 25.64 20.52 16.25 | 1.20126.0050000 
Opaque Black CKN9289-ND 24.93 19.95  15.79/1.30250.1310100 Emergency Stop, 1NC CKN9275-ND 15.88 12.71 10.06] 1.20126.4010000 
Opaque Red CKN9290-ND 94.93 19.95 15.79|1.30250.1310300 Emergency Stop, 1NC + 1NO CKN9401-ND 18.81 16.25 13.68] 1.20126.4030000 
Opaque Green CKN9291-ND. 24.93 19.95 15.79] 1.30250.1310500 Emergency Stop, 2NC CKN9276-ND 18.81 16.25 13.68 | 1.20126.4040000 
RAFIX 22 QR 


Pushbutton Switch Assembly requires Switch + Lamp + Contact Block + Coupling 


(Flush Round Shown) Keylock Switch Contact Block Coupling 


The RAFIX 22 QR control component 
range meets all the technical 
requirements and current standards for 
control gear. 

The system is of modular design. 
Actuators, contact blocks and lamp 
sockets can be combined freely. 
This means that you may implement 
modifications of design or configuration 
even at the last minute. 


Emergency Stop Switch 


Digi-Key Price Each C&K Digi-Key Price Each C&K 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Latching 1° x 90°, Form V, Key Removable pos. 0+1 | CKN9356-ND 63.53 50.82 40.24] 1.30245.3220000 
Flush Round Pushbutton, Momentary Latching 2° x 90°, Key Removable pos. 0+1+2 CKN9357-ND 65.49 52.40 41.48] 1.30245.4320000 
Transparent White, Illuminated CKN9329-ND 18.26 14.61  11.57]1.30240.0211000 Mushroom Head Pushbutton Switches 
paar Canes ee aie io bid bet an Momentary, Opaque Red 40mm dia. CKN9358-ND 25.72 20.58 16.30] 1.30246.5020300 
Transparent Green, Illuminated CKN9332-ND 18.26 14.61 41.57|1.30240.0211500 | [Latching, Opaque Red 40mm dia. GANSS5er ND SEO SN7Bs 25:14] TsO OAG Gt e0aN0 
Opaque White CKN9333-ND 77.99 960  7.60/1.30240.1210200 Emergency Stop Switches 
Opaque Red CKN9334-ND 41.99 960  7.60/1.30240.1210300 | | Opaque Red, 39.8mm dia. CKN9407-ND 33.53 28.96 24.39] 1.30243.5010300 
Opaque Yellow CKN9335-ND 11.99 960  7.60|1.30240.1210400 Opaque Red, 39.8mm dia., Illuminated CKN9360-ND. 52.16 41.73 33.04] 1.30243.0010300 
Opaque Green CKN9336-ND 11.63 9.31 7.37] 1.30240.1210500 Accessories 
Protruding Round Pushbutton, Momentary Lamps 
Transparent White, Illuminated CKN9337-ND 19.05 15.25 12.07} 1.30240.2211000 Filament Lamp, 12 ~ 15V CKN9316-ND 6.04 4.83 3.83 | 1.90060.1320000 
Transparent Red, Illuminated CKN9338-ND 19.05 15.25 12.07} 1.30240.2211300 Filament Lamp, 24 ~ 30V CKN9403-ND 5.88 471 3.73] 1.90060.1330000 
Transparent Yellow, Iluminated CKN9339-ND 19.05 15.25 12.07 | 1.30240.2211400 Filament Lamp, 110 ~ 130V CKN9317-ND 11.94 9.55  7.57/1.90060.1370000 
oe oe paces 7 ie i Soa Neon Lamp, 220VAC CKN9318-ND 14.77 11.82 9.36] 1.90560.1020000 
cae Riek anaes oa Heh 8.20|1.30240.a210400 | |ED: Superbriht Red, 24V CKN9404-ND 2078 17.95 15.12|1.90690.3410000 
Opaque Green CKN9343-ND 1294 10.36 8.20/1.30240.3210500 | | LED; Superbright Green, 24V CKN9319-ND 40.41 32.33 25.60) 1.90690.3420000 
Selector Switches LED, Superbright Yellow, 24V CKN9320-ND 28.34 22.68 17.95] 1.90690.3430000 
Momentary 1° x 40°, Illuminated CKN9344-ND 35.41 28.33 22.43] 1.30242.0022200 | | LED, Superbright White, 24V CKN9321-ND 40.41 32.33 25.60) 1.90690.3450000 
Momentary 2° x 40°, Illuminated CKN9345-ND 35.41 28.33 22.43] 1.30242.0272200 | | Lamp Extractor for 220R CKN9322-ND 1147 8.94 7.08] 1.90690.0070000 
Latching 1° x 90°, Form L, Illuminated CKN9346-ND 30.27 24.22 19.18] 1.30242.1022200 | | Lamp Socket, Screw Terminal CKN9327-ND 12.86 10.29 8.15] 5.00070.0740000 
Latching 1° x 90°, Form V, Illuminated CKN9347-ND 35.41 28.33 22.43 1.30242.2022200 Contact Blocks 
Latching 2° x 60°, Illuminated CKN9348-ND 35.41 28.33 22.43 | 1.30242.3022200 | [Screw Terminals, 1NC CKN9323-ND 13.26 1061 840/5.001001390000 
Momentary 1° x 40° Aes 2 22.35 17.88 14.16) 1.30242.5020200 | | screw Terminals, 1NO CKN9324-ND 13.26 10.61 —_8.40| 5.00100.1400000 
ane oe : pee ae x ue eres Screw Terminals, 2NC CKN9325-ND 21.25 17.01 13.46|5.00100.1410000 
Latching 1° x 90°, Form V CKN9352-ND 26.12 20.90 16.55|1.30242.7020200 | | Sere" Terminals, 2NO EAA eit Nira: “13:88 | 5.00100:1920000 
Latching 2° x 60° CKN9353-ND 26.12 2090  16.55|1.30242 8020200 | | Screw Terminals, 1NC + 1NO CKN9405-ND 15.58 13.46  11.34]5.00100.1430000 
Keylock Switches Couplings 
Momentary 1° x 40°, Key Removable pos. 0 CKN9354-ND 65.49 52.40 41.48] 1.30245.0020000 | | Coupling, with Reference Numbers 1-3-2 CKN9406-ND 254 2.04 — 1.62} 5.05510.9350000 
Latching 1° x 90°, Form L, Key Removable pos. 0+1 | CKN9355-ND 65.49 52.40 41.48} 1.30245.2220000 Coupling, with Reference Numbers 1/2-5/6-3/4 CKN9328-ND 2.54 2.04 1.62 | 5.05510.9360000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2223 


Cek NEW! Industrial Control Switch Modules 


C&K Components introduces a family of switches for severe operating conditions and heavy-duty applications, 
such as industrial controls, farm machinery and off-road vehicles. 

The AR3 and ARS Series analog rocker switches provide an ideal proportional function solution and are cost- 
effective for off-road vehicle applications. Both feature Hall-Effect contactless sensing, with one sensor as 
standard and an optional second sensor if required. 

The SR3 Series is for typical switching functions in off-road machinery, such as dashboards, armrest controls 


or multifunction grips. These robust rocker switches, based on highly reliable K12 switch technology, have an 
operating cycle of more than one million cycles. 

ESM and DSM Series are single and double switch modules, supplied ready to install with optional cables or 
connectors. Both modules are protected by silicon rubber caps and sealed to IP65 when mounted. 

The RS and QS Series are designed for use in front panels, multi-function grips or other switching units, the QS 
and RS Series switches provide tactile feedback and positive snap-point action. 


Operation Force Digi-Key Price Each 
Fig. (gF) (VDC) Features Part No. il 25 100 Part No. 
Hall Effect Analog Rocker Switches — AR3 and AR5 Series 
400 8.5~30 2 Sensors CKN9506-ND 139.50 111.60 88.35 AR83S 01 GY 30/30 4N 0 V200 
1 400 5 2 Sensors CKN9507-ND 150.75 120.60 95.48 AR8S 01 GY 30/30 4N 1 V200 
400 8.5~30 1 Sensor CKN9508-ND 105.93 84.75 67.10 AR8S 01 GY 30/30 4N 0 V102 
400 5 1 Sensor CKN9509-ND 121.87 97.50 77.19 AR8S 01 GY 30/30 4N 1 V102 
500 8.5~30 2 Sensors CKN9510-ND 159.68 127.75 101.14 AR8S 02 GY 30/30 5N 0 V202 
2 500 5 2 Sensors CKN9511-ND 150.75 120.60 95.48 AR8S 02 GY 30/30 5N 1 V200 
500 8.5~30 1 Sensor CKN9512-ND 130.42 104.34 82.61 AR8S 02 GY 30/30 5N 0 V102 
500 5 1 Sensor CKN9513-ND 121.87 97.50 77.19 AR8S 02 GY 30/30 5N 1 V102 
600 8.5~30 2 Sensors CKN9514-ND 139.49 111.60 88.35 AR8S 05 GY 30/30 6N 0 V200 
3 600 5 2 Sensors CKN9515-ND 150.74 120.60 95.47 AR8S 05 GY 30/30 6N 1 V200 
600 8.5~30 1 Sensor CKN9516-ND 130.42 104.34 82.60 AR8S 05 GY 30/30 6N 0 V102 
600 5 1 Sensor CKN9517-ND 121.87 97.50 77A9 AR8S 05 GY030/30 6N 1 V102 
4 400 9~30 2 Sensors CKN9518-ND 192.68 154.15 122.04 ARSC 40/40 4N D26/26 L32/32 0 V200 (RD) 
Switch Type Rockers — SR3 Series 
1 500 2~30 2 Switches CKN9519-ND 28.76 23.01 18.22 SR3S 01 GY 5N/5N 01 ROO M 
500 2~30 2 Switches CKN9520-ND 60.39 48.32 38.25 SR3S 01 GY 5N/5N 01 RO1M 
2 500 2~30 2 Switches CKN9521-ND 28.76 23.01 18.22 SR3S 02 GY 5N/5N 01 ROO M 
500 2~30 2 Switches CKN9522-ND 54.85 43.88 34.74 SR3S 02 GY 5N/5N 01 RO1M 
3 500 2~30 2 Switches CKN9523-ND 48.53 38.83 30.74 SR3S 05 GY 5N/5N 01 ROO M 
500 2~30 2 Switches CKN9524-ND 60.39 48.32 38.25 SR3S 05 GY 5N/S5N 01 RO1M 
Operation Switch Digi-Key Price Each Ccak 
Fig. Force (gF) Cap Decals Cable Part No. 1 25 100 Part No. 
Switch Modules 
500 Yes = 130mm CKN9525-ND 18.92 15.14 11.99 ESM K12 1 5N C L130 
5 500 Yes = = CKN9526-ND 5.33 4.27 3.38 ESM K12 1 5NC 
500 No = 130mm CKN9527-ND 14.44 11.56 9.15 ESM K12 1 5N NL130 
500 Yes _— 130mm CKN9528-ND 16.09 12.88 10.20 DSM K12 1 5N C L130 
500 Yes Up-Down 130mm CKN9529-ND 29.46 23.57 18.66 DSM K12 1 5N C L130 PU PO 
6 350 Yes Left-Right 130mm CKN9530-ND 37.48 29.99 23.74 DSM K12G 1.5 3.5N C L130 PL PR 
350 Yes Up-Down 130mm CKN9531-ND 37.48 29.99 23.74 DSM K12G 1.5 3.5N C L130 PO PU 
350 Yes = 130mm CKN9532-ND 32.97 26.38 20.88 _|DSM K12G 1.5 3.5N C L130 
Rocker Switch Module with 4 Switches CKN9533-ND 47.01 37.62 29.78 RS2 KRSA BK NC 
7 Rocker Switch Module with 2 Switches CKN9534-ND 46.87 37.50 29.69 RS1 KRSA BK NC 
Rocker Switch Module with 4 Switches, Arrows CKN9535-ND. 60.15 48.12 38.10 RS2 KRSA BK S C 
Rocker Switch Module with 2 Switches, Arrows CKN9536-ND 56.59 45.27 35.84 RS1 KRSA BK SC 
Quadrant Switch Module with 8 Switches CKN9537-ND 81.68 65.35 51.73 |QS2KQS1 BKNC 
8 Quadrant Switch Module with 4 Switches CKN9538-ND 70.33 56.27 44.55 QS1 KQS1 BKNC 
Quadrant Switch Module with 8 Switches, Arrows CKN9539-ND. 82.33 65.87 52.15 QS2 KQS1 BKSC 
Quadrant Switch Module with 4 Switches, Arrows CKN9540-ND. 70.90 56.73 44.91 QS1 KQS1 BKSC 


El. SCHURTER Vandal-Proof MSM Switches 


ELECTRONIC COMPONENTS 


Both the housing and the actuator of the vandal-proof MSM switches are made of high-quality stainless steel. 
Use of this stable and weather-resistant material means that the switch is particularly suitable for use in harsh 
environments. The MSM switch is equipped with flat-pin plugs to permit fast connection. The cables are 
plugged onto the micro switch, and this is subsequently plugged onto the previously screwed in switch. Point 
and ring illuminated versions are available for applications at night or as an optical status display. Electrical 
Specifications: * Contact Material: Silver * Maximum switching voltage: 125V * Minimum Switching Voltage: 


5V_ ¢ Maximum Switching Current: 5A * Rated Braking Capacity: 1250W »° Life Time (160mA @ 48VDC): 
1,500,000 * Initial Contact Resistance: <30m0 = Insulation Resistance: >100,000kQ »* Contact Bounce Time: 
<5ms_ ¢ Supply Voltage (Ring Illumination Types): 24VDC » Electrical Rating: 5A @ 125VAC Mechanical 
Specifications: * Actuating Force: 3.7N » Actuating Travel: 0.8mm * Operating Temperature Range: -25°C ~ 
85°C «IP Rating: IP67 * Shock Resistance (IK) Protection Rating (16mm diameter): IKO6; (19 ~ 30mm 
diameter): IKO7 


Mounting 
Diameter 


Dimensions — mm 


(mm) A 


B KE = 


16 19 
19 22 
22 25 


M19 x 0.75 
M22 x1 


} 
Mi6 x1 O 2 M30x1.5 


Standard (Non-Illuminated) and Ring Illumination Types 


Mounting ci 
Diameter Ring Digi-Key Price Each Schurter 
Fig. (mm) Color Part No. 1 25 50 Part No. 
16 _ 486-1182-ND 14.86 11.89 10.71 |1241.6611.1120000 
19 _ 486-1183-ND 15.57 12.46 11.22 | 1241.6621.1120000 
19 Red 486-1184-ND 46.67 37.34 33.61 | 1241.6624.1121000 
19 Green 486-1185-ND 46.67 37.34 33.61 | 1241.6624.1122000 
1 19 Blue 486-1191-ND 49.99 39.99 35.99 | 1241.6624.1124000 
22 _ 486-1186-ND 17.59 14.07 12.67 | 1241.6631.1120000 
22 — 486-1132-ND& 20.49 16.39 14.76 | 1241.6695.1120000 
22 Red 486-1187-ND 48.50 38.80 34.92 | 1241.6634.1121000 
22 Green 486-1188-ND 48.50 38.80 34.92 | 1241.6634.1122000 
22 Blue 486-1192-ND 51.97 41.58 37.42 | 1241.6634.1124000 


Mounting a 
Diameter Ring _| Digi-Key Price Each Schurter 
Fig. (mm) Color Part No. 1 25 50 Part No. 
9 30 — 486-1193-ND 28.16 22.53 20.28 =| 1241.6661.1120000 
30 Blue 486-1131-ND 59.06 47.25 42.52 | 1241.6664.1124000 
A Snap-in version 
Point Illumination Types 
Mounting |Illum-| IF | VF@ | VF A 
Diameter | inator | Max. | 10mA | Max. | Digi-Key Price Each Schurter 
Fig. | (mm) | Color | (mA) | Typ.(V)| (V) | Part No. 1 25 50 | Part No. 
19 Blue | 20 3.2 3.7 |486-1189-ND 32.08 25.67 23.10 | 1241.6623.1124000 
{ 22 Red | 40 1.6 2.0 |486-1133-NDA 35.05 28.04 25.24 | 1241.6693.1121000 
22 Green | 40 2.0 2.6 |486-1134-ND&A 35.05 28.04 25.24 | 1241.6693.1122000 
22 Blue | 20 3.2 3.7 |486-1190-ND 32.22 25.78 23.21 | 1241.6633.1124000 


A Snap-In version 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 19 NEW! 


Hex nut 
25.7 A/C 


Screw Terminals 
Shown 


7 
© 19.2 
+ 


Solder Terminals 
Shown 


7 
@ 19.2 


Terminal | Dim. A Terminal | Dim. A 
Type (mm) Type (mm) 
Solder 307 Solder 32.7 
Screw 31.0 Screw 31.0 
Switching Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. Circuit Function Ratings Terminal Features Part No. 1 25 50 Part No. 
Non-Iluminated 
SPDT ON (ON) 5A 250VAC Solder Lug Front Mount, Low Profile 708-1294-ND 18.06 17.03 16.02 MP0027 
1 SPDT ON (ON) 5A 250VAC Solder Lug Front Mount, Low Profile, IP66 708-1297-ND 18.14 17.12 16.14 MP0038 
SPST ALT ACT 2A 50V Solder Lug Front Mount, Low Profile 708-1454-ND NEW! 29.37 27.33 24.18 MPLO27 
SPDT ON (ON) 5A 250VAC Solder Lug Front Mount, Low Profile, IP66 708-1300-ND 16.26 15.34 14.42 MP0031 
2 SPDT ON (ON) 5A 250VAC Solder Lug Front Mount, Prominent Button, IP66 | 708-1302-ND 20.31 18.65 16.58 MP0031/3 
SPST ALT ACT 2A 50V Solder Lug Front Mount, Low Profile, IP66 708-1455-ND NEW! 23.97 22.29 19.72 MPLO31 
3 SPST-NO OFF (ON) 1A 50V Screw Front Mount, Low Profile, IP68 708-1303-ND 10.81 10.17 9.53 MP0037 
SPST-NO OFF (ON) 1A 50V Screw Front Mount, Domed, IP68 708-1305-ND 14.99 13.77 12.24 MP0037/3 
4 SPST-NO OFF (ON) 1A 50V Screw Front Mount, Low Profile, Sealed 708-1306-ND 7.77 7.33 6.91 MP0013 
5 SPDT ON (ON) 5A 250VAC Solder Lug Rear Mount, Low Profile 708-1307-ND 18.06 17.03 16.02 MP0025 
6 SPDT ON (ON) 5A 250VAC Solder Lug Rear Mount, Low Profile 708-1309-ND 15.78 15.14 14.42 MP0034 
SPDT ON (ON) 5A 250VAC Solder Lug Rear Mount, Domed 708-1311-ND 20.31 18.65 16.58 MP0034/3 
7 SPDT ON (ON) 5A 250VAC Solder Lug Front Mount, Prominent Button 708-1295-ND 21.37 19.63 17.45 MP0027/2 
8 SPDT ON (ON) 5A 250VAC Solder Lug Front Mount, Prominent Button, IP66__| 708-1298-ND 22.24 20.43 18.16 MP0038/2 
9 DPDT ON (OFF) 3A 125A Solder Lug Front Mount, Low Profile, IP66 708-1438-ND NEW! 19.02 17.47 15.51 MPD031 
10 SPDT ON (ON) 5A 250VAC Solder Lug Front Mount, Prominent Button, IP66__| 708-1301-ND 20.31 18.65 16.58 MP0031/2 
1 DPDT ON (OFF) 3A 250V Solder Lug Front Mount, Prominent Button 708-1434-ND NEW! 11.00 = _ MP0045/3DO0NNO00 
DPDT ALT ACT 3A 250V Solder Lug Front Mount, Prominent Button 708-1435-ND NEW! 11.50 = = MP0045/3EONNO00 
12 SPST-NO OFF (ON) 1A 50V Screw Front Mount, Prominent Button, IP68__| 708-1304-ND 14.99 13.77 12.24 MP0037/2 
13 SPST-NO OFF (ON) 1A 50V Screw Front Mount, Low Profile 708-1432-ND NEW! 12.65 12.01 11.25 MP0033 
SPST-NO OFF (ON) 1A 50V Screw Front Mount, Prominent Button 708-1433-ND NEW! 15.81 15.00 14.06 MP0033/2 
14 SPDT ON (ON) 5A 250VAC Solder Lug Rear Mount, Prominent Button 708-1310-ND 20.31 18.65 16.58 MP0034/2 
15 SPDT ON (ON) 5A 250VAC Solder Lug Front Mount, Domed 708-1296-ND 21.37 19.63 17.45 MP0027/3 
16 SPDT ON (ON) 5A 250VAC Solder Lug Front Mount, Domed, IP66 708-1299-ND 22.24 20.43 18.16 MP0038/3 
17 SPDT ON (ON) 5A 250VAC Solder Lug Rear Mount, Domed 708-1308-ND 21.37 19.63 17.45 MP0025/3 
SPDT ON (ON) 5A 250VAC Solder Lug Rear Mount, Prominent Button 708-1431-ND NEW! 21.37 19.63 17.45 MP0025/2 
18 SPDT ON (ON) 5A 250VAC Solder Lug Front Mount, Low Profile 708-1436-ND NEW! 26.95 25.65 24.18 MPO0050 
19 SPDT ON (ON) 5A 250VAC Solder Lug Front Mount, Protruding Button 708-1437-ND NEW! 26.95 25.65 24.18 MP0050/2 
LED IIumination 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Screw Red Dot Illuminated 708-1313-ND 22.97 21.09 18.75 MPI001/TERM/RD 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Screw Green Dot Illuminated 708-1317-ND 22.97 21.09 18.75 MPI001/TERM/GN 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Screw Blue Dot Illuminated 708-1316-ND 25.38 23.31 20.72 MPI001/TERM/BL 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Screw Amber Dot Illuminated 708-1443-ND NEW! 24.18 22.20 19.74 MPI001/TERM/AM 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC. Screw White Dot Illuminated 708-1446-ND NEW! 27.54 25.29 22.46 MP1001/TERM/WH 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Screw Red/Green Dot Illuminated 708-1444-ND NEW! 27.54 25.29 22.46 MPI001/TERM/D1 
20 SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Screw Red/Blue Dot Illuminated 708-1445-ND NEW! 27.54 25.29 22.46 MPI001/TERM/D4 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Solder Lug Red Dot Illuminated 708-1312-ND 22.24 20.43 18.16 MPI001/28/RD 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Solder Lug Green Dot Illuminated 708-1314-ND 22.24 20.43 18.16 MPI001/28/GN 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Solder Lug Blue Dot Illuminated 708-1315-ND 24.66 22.65 20.13 MP1001/28/BL. 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Solder Lug Amber Dot Illuminated 708-1439-ND NEW! 23.45 21.54 19.14 MPI001/28/AM 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Solder Lug White Dot Illuminated 708-1442-ND NEW! 27.54 25.29 22.46 MPI1001/28/WH 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Solder Lug Red/Green Dot Illuminated 708-1440-ND NEW! 27.54 25.29 22.46 MP1001/28/D1 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Solder Lug Red/Blue Dot Illuminated 708-1441-ND NEW! 27.54 25.29 22.46 MP1001/28/D4 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Screw Red Ring Illuminated 708-1319-ND 22.97 21.09 18.75 MP1002/TERM/RD 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Screw Green Ring Illuminated 708-1323-ND 22.97 21.09 18.75 MP1002/TERM/GN 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Screw Blue Ring Illuminated 708-1322-ND 25.38 23.31 20.72 MP1002/TERM/BL 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Screw Amber Ring Illuminated 708-1450-ND NEW! 24.18 22.20 19.74 MP1002/TERM/AM 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Screw White Ring Illuminated 708-1453-ND NEW! 27.54 25.29 22.46 MP1002/TERM/WH 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Screw Red/Green Ring Illuminated 708-1451-ND NEW! 27.54 25.29 22.46 MPI002/TERM/D1 
21 SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Screw Red/Blue Ring Illuminated 708-1452-ND NEW! 27.54 25.29 22.46 MPI002/TERM/D4 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Solder Lug Red Ring Illuminated 708-1318-ND 22.24 20.43 18.16 MP1002/28/RD 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Solder Lug Green Ring Illuminated 708-1320-ND 22.24 20.43 18.16 MPI1002/28/GN 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Solder Lug Blue Ring Illuminated 708-1321-ND 24.66 22.65 20.13 MP1002/28/BL. 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Solder Lug Amber Ring Illuminated 708-1447-ND NEW! 23.45 21.54 19.14 MP1002/28/AM 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Solder Lug Red/Green Ring Illuminated 708-1448-ND NEW! 27.54 25.29 22.46 MP1002/28/D1 
SPST-NO OFF (ON) 50mA 24VDC Solder Lug Red/Blue Ring Illuminated 708-1449-ND NEW! 27.54 25.29 22.46 MP1002/28/D4 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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OMRON). Ai6 Series 16mm Switches 


The A16 series design allows users to make any switch arrangement needed. By changing the rear switch 
block, users can have a SPDT or a DPDT with LED or incandescent illumination. Changing the rear switch 
block or lamp is a snap with Omron's exclusive extraction tool. Panel installation is easy, cut your hole and 
insert the switch into the front of the panel and fix the lock ring and mounting nut from the back of the panel 
using Omron's fitting wrench to tighten the nut. Switches are sold as a complete assembly with switch block 
and lamp options available. 


Pushbutton Switches 16mm 


WE 


Specifications: 

« Rating Contacts: 250VAC: 3A (resistive); 125VAC: 5A (resistive); 30VDC: 3A (resistive) * LED Indicators: 
Rated Voltage: 24VDC; Rated Current: 10mA; Operating Voltage: 24VDC+5% * Dielectric Strength: 
1000VAC, 50/60 Hz for 1 minute between terminals of same polarity * Life Expectancy: 100,000 operations 
minimum » Operating Temperature: -10°C ~ 55°C * Ambient humidity: Operating 35% ~ 80% »* Degree 
of protection: IP65 


16mm Accessories 


WE 


Square Rectangular ; 
"I Z Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Description Part No. il 25 50 Part No. 
Cont. Blocks | IIlumin. | Lens | Digi-Key Price Each Omron Repl. Switch Block - SPDT, Solder Term. 21330-ND 6.63 6.15 5.74 | A16-1 
Fig.| Switch Type Include | Voltage | Color | Part No. 1 25 50 ‘| Part No. 1 ee om ace eene soit on: area oy ae ae peer 
7 ni 7, ‘epi. Switch Block - ‘ erm. | 5 H i ~ 
Non-Iluminated Momentary Switches Repl. Switch Block - DPDT, PCB Term. 24333-ND 11.24 1042 9 72_|ai6-2P 
DPOT = Blue |Z1312-ND | 12.50 11.58 10.81 | A165-AAM-2 9. | Switch Guard, Square & Round, Black 71337-ND 547 5.07 4.73 | A16ZA-5050 
DPDT _ Black |Z1313-ND 12.50 11.58 10.81 | A165-ABM-2 Switch Guard, Rectangular Z1338-ND 5.47 5.07 4.73 _|A16ZJ-5050 
1) °*iimon "| O°OT | — | Gon RRR) i2s0 1150 sos] taeaaten 3 Repl Neon Lamp, 10V, Green 7i343ND__| 734 6806.35 | AT6-INGN 
DPOT — | White |Z1316-ND 12.50 11.58 10.81) A165-AWM-2 Repl. Led Lamp, 24VDC, Red 71584-ND 482. 447. 4.17 |A16-24DSR 
DPDT = Yellow |Z1317-ND 12.50 11.58 10.81 | A165-AYM-2 4 Repl. Led Lamp, 24VDC, Yellow Z1585-ND 4.82 447 4.17 |A16-24DSY 
DPDT _ Black |Z1318-ND 12.50 11.58 10.81] A165-JBM-2 Repl. Led Lamp, 24VDC, Green Z1586-ND 4.82 4.47 417 |A16-24DSG 
= ‘ IRM Repl. Led Lamp, 24VDC, White Z1587-ND 4.82 4.47 4.17 |A16-24DSW 
Reciongulavmiush| ee! Green, (Zito) 1250 11.58 10.81) A165-JGM-2 Fitting Wrench for Tightening Lock Nuts |21436-ND 721668 6.24 A3B-3004 
2 Button DPDT = Red /21320-ND | 12.50 11.58 10.81) A165-JRM-2 Extractor for Lamp and Switch Removal 71437-ND 3.84 3.56 3.32_| A16Z-5080 
DPDT _ White |Z1321-ND 12.50 11.58 10.81 | A165-JWM-2 
DPDT _ Yellow |Z1322-ND 12.50 11.58 10.81 | A165-JYM-2 F : 
spor | — | Ble |Z1923-ND | 1067 988 9.22|A165-TAM-1 M16 Pilot Lights AWG 
SPDT is Black [Z1d22ND) 10.67 9.88 9.22) A165-TBM-1 Indicator light only without the switch for indication of circuit status or warning. Matches switch assembly for 
3 Round/Extended SPDT — Green |Z1325-ND 10.67 9.88  9.22|A165-TGM-1 uniform panel look. 
Button SPDT _ Red | 2Z1326-ND 10.67 9.88 9.22] A165-TRM-1 
SPDT - White | Z1327-ND 10.67 9.88 9.22] A165-TWM-1 
SPDT _ Yellow |Z1328-ND 10.67 9.88 9.22] A165-TYM-1 
Iluminated Momentary Switches 
DPDT 24VDC | Green |Z1300-ND 16.64 15.41 14.38) A165L-AGM-24D-2 
1 | Square/Flush DPDT | 24vDC | Red |Z1301-ND | 16.64 15.41 14.38) A165L-ARM-24D-2 
Button DPDT 24VDC | White |Z1302-ND 16.64 15.41 14.38] A165L-AWM-24D-2 
DPDT 24VDC | Yellow |Z1303-ND 16.64 15.41 14.38] A165L-AYM-24D-2 
DoT | 24vDC | Green |Z1304-ND | 17.78 16.46 15.37/A165L-JGM-24D-2 Tlumination Lens | Digi-Key Price Each Omron 
9 | Rectangular/Flush DPDT 24vDC | Red |Z1305-ND 17.78 16.46 15.37) A165L-JRM-24D-2 Fig. | Light Type Voltage Color | Part No. 1 25 50 | Part No. 
Button DPDT | 24VDC | White |Z1306-ND | 17.78 16.46 15.37|A165L-JWM-24D-2 Salas eae tomk Green 21308 ND 1107 10.26 aaF Hay 
quare mi e 50- F 9.55 i 5-AR- 
DPDT 24VDC | Yellow |Z1307-ND 17.78 16.46 15.37 | A165L-JYM-24D-2 1 Square 24VDC @ 10mA White 71351-ND 11.07 1026 957 |M165-AW-24D 
DPDT 24VDC | Green |Z1308-ND 16.64 15.41 14.38] A165L-TGM-24D-2 Square 24VDC @ 10mA Yellow | Z1352-ND 11.07 10.26 9.57 | M165-AY-24D 
ppor | 24voc| red |z1309-ND | 16.64 15.41 14.38 /A165L-TRM-240-2 Rectangular | 24VDC@10mA | Green | Z1354-ND 11.07 10.26 9.57/M165-JG-24D 
gh | Round Eiene et > | Rectangular | 24vDC@ toma | Red | 71355-ND 11.07 10.26 9.57) M165-JR-24D 
DPDT | 24VDC | White /Z1310-ND | 16.64 15.41 14.38) A165L-TWM-24D-2 Rectangular | 24VDC@10mA | White | 21356-ND 11.07 10.26 9.57/M165-JW-24D 
DPDT 24VDC | Yellow |Z1311-ND 16.64 15.41 14.38 | A165L-TYM-24D-2 Rectangular_| 24VDC @ 10mA Yellow | Z1357-ND 11.07 10.26 9.57 | M165-JY-24D 
Round 24VDC @ 10mA Green Z1359-ND 11.07 10.26 9.57 | M165-TG-24D 
3 Round 24VDC @ 10mA Red Z1360-ND 11.07 10.26 9.57 | M165-TR-24D 
. Round 24VDC @ 10mA White | Z1361-ND 11.07 10.26 9.57 | M165-TW-24D 
Emergency Stop Switches Round | 24VDC@10mA | Yellow _|Z1362-ND 14.07 10.26 _9.57| M165-TY-24D 
Omron’s 16mm Emergency stop switches have a positive opening mechanism with 
minimum contact separation of 3mm in accordance with EN60947-5-1. Includes a . 
safety lock mechanism to prevent malfunction. “Turn to Reset” operation to prevent 16mm Buzzer Unit 
unintentional resetting. Clearly visible red button with IP65 oil resistant seal. Contacts: . 
5A@110VAC/3A 30VDC M2BJ Series re 
Switch Mlumination Digi-Key Price Each Omron pales a ley 
Type Voltage Contact | Part No. 1 25 50 Part No. Supply Voltage: 12 ~ 24VDC/AC 22. 
30-dia.Head _ SPST-NC |Z1427-ND 39.25 36.35 33.93 | A165E-S-01 
7 = 7 7 ei Digi-Key Price Each Omron 
Push-lock DPST-NC |Z1428-ND 47.87 44.33 41.38 | A165E-S-02 Decerintion Part No. 1 5 50 | Part No. 
Tum-Reset | 24VDC- | SPST-NC ee 88.28") A922 6,00! ALOE LS-240-01 Standard Pitch Sound, Selectable Z2745-ND 32.31 29.92 27.93 | M2BJ-B24 
Turn-Reset 24vDC DPST-NC | 21426-ND 61.85 57.28 53.46 | A165E-LS-24D-02 Intermittent Sound, Selectable 22746-ND 33.62 31.14 29.06 | M2BJ-B24A 
Emergency Stop Plate, 45mm dia., Yellow |Z1435-ND 4.29 3.97 3.71 | A16Z-5070 High Pitch Intermittent Sound, Selectable Z2747-ND 32.31 29.92 27.93 | M2BJ-B24B 
Key Type Selector Switches AM 
No. of Electrical Key Positions Key Removable | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Positions Contact Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Position Part No. iJ 25 50 Part No. 
Square 2 Position DPDT On Mom _ 1 Z1399-ND 36.73 34.02 31.75 | A165K-A2AL-2 
4 Square 2 Position DPDT On On _ Age! Z1400-ND 36.73 34.02 31.75 | A165K-A2M-2 
Square 2 Position DPDT On On _ 1 Z1401-ND 36.73 34.02 31.75 | A165K-A2ML-2 
Square 3 Position DPDT On On On 1,23 Z1403-ND 36.73 34.02 31.75 | A165K-A3M-2 
Round 2 Position DPDT On Mom — 1 Z1415-ND 36.73 34.02 31.75 | A165K-T2AL-2 
Round 2 Position DPDT On On _ tand2 Z1416-ND 36.73 34.02 31.75 | A165K-T2M-2 
2 Round 2 Position DPDT On On — 1 Z1417-ND 49.07 45.44 42.41 | A165K-T2ML-2 
Round 3 Position DPDT On On On 1,2,3 Z1420-ND 36.73 34.02 31.75 | A165K-T3M-2 
Round 3 Position DPDT On On On 1 Z1422-ND 36.73 34.02 31.75 | A165K-T3ML-2 
Replacement Key for A165K Series (2 pcs.) Z1424-ND 4.82 4.47 4.17 |A165K-KEY 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. A16 Series 16mm Switches (cont) 
Knob Type 16mm Selector Switches 


Ai EG 


Specifications: Rating Contacts: * 250VAC: 3A (resistive) * 125VAC: 5A (resistive) * 30VDC: 3A (resistive) LED 
Indicators: * Rated Voltage: 24VDC « Rated Current: 10mA * Operating Voltage: 24VDC+5% Dielectric Strength: 
1000VAC, 50/60 Hz for 1 minute between terminals of same polarity Life Expectancy: 100,000 operations minimum 
Operating Temperature: -10°C ~ 55°C Ambient Humidity: Operating 35% to 80% Degree of Protection: IP65 


Square 


Rectangular 


Switch Mlumination Lens Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Switch Type Position Function Contacts Voltage Color Part No. 25 50 100 Part No. 
Non-Illuminated 

Square 2 Position Maintained (On-Off) SPDT _ Black Z1363-ND 20.21 18.72 17.47 16.22 |A165S-A2M-1 

1 Square 2 Position Spring Return (Momentary) SPDT _ Black Z1364-ND 20.21 18.72 17.47 16.22 | A165S-A2A-1 
Square 3 Position Maintained (On-Off-On) DPDT = Black Z1365-ND 22.50 20.83 19.45 18.06 | A165S-A3M-2 

Rectangular 2 Position Maintained (On-Off) SPDT _ Black Z1375-ND 20.21 18.72 17.47 16.22 |A165S-J2M-1 
2 Rectangular 2 Position Spring Return (Momentary) SPDT _— Black Z1376-ND 20.21 18.72 17.47 16.22 | A165S-J2A-1 
Rectangular 3 Position Maintained (On-Off-On) DPDT _ Black Z1377-ND 22.50 20.83 19.45 18.06 | A165S-J3M-2 

3 Round 2 Position Spring Return (Momentary) SPDT — Black Z1388-ND 20.21 18.72 17.47 16.22 | A165S-T2A-1 

Round 3 Position Maintained (On-Off-On) DPDT = Black Z1389-ND 22.50 20.83 19.45 18.06 [A165S-T3M-2 
Iluminated 

Square 2 Position Spring Return (Momentary) SPDT 24VDC Green Z1366-ND 26.10 24.17 22.56 20.95 |A165W-A2AG-24D-1 
Square 2 Position Spring Return (Momentary) SPDT 24VDC Red Z1367-ND 26.10 24.17 22.56 20.95 |A165W-A2AR-24D-1 
Square 2 Position Spring Return (Momentary) SPDT 24VDC Yellow Z1368-ND 26.10 24.17 22.56 20.95 | A165W-A2AY-24D-1 
Square 2 Position Maintained (On-Off) SPDT 24VDC Green Z1369-ND 26.10 24.17 22.56 20.95 | A165W-A2MG-24D-1 

1 Square 2 Position Maintained (On-Off) SPDT 24VDC Red Z1370-ND 26.10 24.17 22.56 20.95 | A165W-A2MR-24D-1 
Square 2 Position Maintained (On-Off) SPDT 24VDC Yellow Z1371-ND 25.23 23.36 21.81 20.25 | A165W-A2MY-24D-1 
Square 3 Position Maintained (On-Off) DPDT 24VDC Green Z1372-ND 21.68 20.08 18.74 17.40 |A165W-A3MG-24D-2 
Square 3 Position Maintained (On-Off) DPDT 24VDC Red Z1373-ND 28.40 26.30 24.55 22.79 | A165W-A3MR-24D-2 
Square 3 Position Maintained (On-Off) DPDT 24VDC Yellow Z1374-ND 28.40 26.30 24.55 22.79 | A165W-A3MY-24D-2 
Round 2 Position Spring Return (Momentary) SPDT 24VDC Green Z1390-ND 26.10 24.17 22.56 20.95 |A165W-T2AG-24D-1 
Round 2 Position Spring Return (Momentary) SPDT 24VDC Red Z1391-ND 26.10 24.17 22.56 20.95 | A165W-T2AR-24D-1 
Round 2 Position Spring Return (Momentary) SPDT 24VDC Yellow Z1392-ND 26.10 24.17 22.56 20.95 | A165W-T2AY-24D-1 
Round 2 Position Maintained (On-Off) SPDT 24VDC Green Z1393-ND 26.10 24.17 22.56 20.95 |A165W-T2MG-24D-1 

3 Round 2 Position Maintained (On-Off) SPDT 24VDC Red Z1394-ND 26.10 24.17 22.56 20.95 | A165W-T2MR-24D-1 
Round 2 Position Maintained (On-Off) SPDT 24VDC Yellow Z1395-ND 28.71 26.59 24.82 23.05 )A165W-T2MY-24D-1 
Round 3 Position Maintained (On-Off) DPDT 24VDC Green Z1396-ND 28.40 26.30 24.55 22.79 | A165W-T3MG-24D-2 
Round 3 Position Maintained (On-Off) DPDT 24VDC Red Z1397-ND 28.40 26.30 24.55 22.79 | A165W-T3MR-24D-2 
Round 3 Position Maintained (On-Off) DPDT 24VDC Yellow Z1398-ND 28.40 26.30 24.55 22.79 | A165W-T3MY-24D-2 


A22 Series Switches 


Omron's A22 Series of pushbutton switches offer flexible features not found in other competitors switches. 
Switch blocks are hand snapped into the back of the switch body enabling the end user to replace, add or 
modify the switching outputs in seconds. If you need a DP switch simply snap on another switch block to 
complete your needs. Switch blocks feature screw-recessed (finger safe) terminals to meet both North 
American and European safety standards. Switches are water, oil and dust sealed to IP65 standards. 
Switch units come completely assembled and ready for installation. Purchase additional switch blocks for 
replacement and additions. 

Rating Contacts: * 24VAC: 10A (inductive), 10A (resistive) * 110VAC: 5A (inductive), 10A (resistive) 
* 220VAC: 3A (inductive), 6A (resistive) LED Indicators: * Rated Voltage: 24 VAC/DC * Rated Current: 
15mA « Operating Voltage: 24VAC/DC +5% Dielectric Strength: 2,500VAC, 50/60 Hz for 1 minute 
between terminals of same polarity Life Expectancy: * PB Illum/Non-lllum: 500,000 operations minimum 
« Emergency Stop: 300,000 operations minimum » Selector: 500,000 operations minimum Ambient 
Humidity: Operating 35% ~ 80% Degree of Protection: IP65 


22mm 
Pilot Light .wG 


Indicator light only without the switch for 
indication of circuit status or warning. 
Matches switch assembly for uniform 
panel look. 


Illumination] Lens | Digi-Key Price Each Omron 
Light Type Voltage Color | Part No. il 25 50 | Part No. 
Square/Extended | 24VAC/DC Blue | Z1537-ND 34.02 31.50 29.40 |M22-CA-24A 
Square/Extended | 24VAC/DC | Green |Z1538-ND 24.84 23.01 21.47 |M22-CG-24A 
Square/Extended | 24VAC/DC Red | Z1539-ND 24.84 23.01 21.47 |M22-CR-24A 
Square/Extended | 24VAC/DC White |Z1540-ND 24.84 23.01 21.47 |M22-CW-24A 
Square/Extended | 24VAC/DC | Yellow |Z1541-ND 24.84 23.01 21.47 |M22-CY-24A 
Square/Extended | 110VAC Blue | Z1542-ND 41.13 38.09 35.55 |M22-CA-T1 
Square/Extended | 110VAC Green | Z1543-ND 41.13 38.09 35.55 |M22-CG-T1 
Square/Extended | 110VAC Red | Z1544-ND 41.13 38.09 35.55 |M22-CR-T1 
Square/Extended | 110VAC White |Z1545-ND 41.13 38.09 35.55 |M22-CW-T1 
Square/Extended | __110VAC Yellow | Z1546-ND 41.13 38.09 35.55 | M22-CY-T1 
Round/Flush 12VAC/DC | Yellow |Z1597-ND 15.30 14.17 13.23 |M22-FY-12A 
Round/Flush 24VAC/DC Blue | Z1594-ND 28.07 25.99 24.26 |M22-FA-24A 
Round/Flush 24VAC/DC | Green |Z1589-ND 15.30 14.17 13.23 | M22-FG-24A 
Round/Flush 24VAC/DC Red | Z1590-ND 15.30 14.17 13.23 | M22-FR-24A 
Round/Flush 24VAC/DC | White |Z1596-ND 15.30 14.17 13.23 | M22-FW-24A 
Round/Flush 110VAC Blue | Z1588-ND 34.02 31.50 29.40 |M22-FA-T1 
Round/Flush 110VAC Green | Z1595-ND 20.11 18.63 17.39 |M22-FG-T1 
Round/Flush 110VAC Red | Z1591-ND 20.11 18.63 17.39 |M22-FR-T1 
Round/Flush 110VAC White | Z1592-ND 20.11 18.63 17.39 |M22-FW-T1 


22mm Accessories 


Key Type Selector Switches 


dust tight construction.) Comes complete with 2 keys. Contact: 10A@110VAC or 24VDC 


Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Replacement Switch Block, SPST-NC, G.P., 10 Amp Z1547-ND 6.88 6.38 5.95 | A22-01 
Replacement Switch Block, SPST-NC, Microload Z1548-ND 16.64 15.41 14.38 | A22-01S 
Replacement Switch Block, DPST-NC, G.P., 10 Amp Z1549-ND 26.69 24.72 23.07 | A22-02 
1 Replacement Switch Block, DPST-NC, Microload Z1550-ND 24.96 23.12 21.58 | A22-02S 
Replacement Switch Block, SPST-NO, G.P., 10 Amp Z1551-ND 6.88 6.38 5.95 | A22-10 
Replacement Switch Block, SPST-NO, Microload Z1552-ND 16.64 15.41 14.38 | A22-10S 
Replacement Switch Block, DPST-NO, G.P., 10 Amp Z1553-ND 17.78 16.46 15.37 | A22-20 
Replacement Switch Block, DPST-NO, Microload Z1554-ND 24.96 23.12 21.58 | A22-20S 
Control Box Enclosure; 1 Hole for 22mm Switches Z1647-ND 22.83 21.14 19.73 | A22Z-B101 
9 Emergency Yellow Enclosure; 1 Hole for 22mm Switches |Z1648-ND 24.38 22.57 21.07 | A22Z-B101Y 
Control Box Enclosure; 2 Holes for 22mm Switches Z1649-ND 36.10 33.43 31.20 | A22Z-B102 
Control Box Enclosure; 3 Holes for 22mm Switches Z1650-ND 59.96 55.52 51.82 | A22Z-B103 
3 Emergency Stop Plate, 60mm dia., Yellow w/Black Letters |Z1555-ND 6.53 6.05 5.65 | A22Z-3466-1 
Emergency Stop Plate, 90mm dia., Yellow w/Black Letters |21556-ND 6.53 6.05 5.65 | A22Z-3476-1 
Replacement LED Lamp, Red 24VAC/DC Z1576-ND 16.87 15.63 14.59 | A22-24AR 
4 Replacement LED Lamp, Green 24VAC/DC Z1577-ND 16.87 15.63 14.59 | A22-24AG 
Replacement LED Lamp, Yellow 24VAC/DC Z1578-ND 16.87 15.63 14.59 | A22-24AY 
Replacement LED Lamp, Blue 24VAC/DC Z1579-ND 20.21 18.72 17.47 | A22-24AA 
Replacement Incandescent Lamp, 120VAC Z1580-ND 4.82 4.47 417 |A22-H1 
— | Replacement Socket Assembly for Lamps Z1581-ND 10.67 9.88 9.22 |A22-TN 
Replacement Latch Assembly for Switch Blocks Z1583-ND 3.56 3.30 3.08 | A22-3200 
Fitting Wrench for Tightening Lock Nuts Z1557-ND 16.41 15.20 14.18 |A22Z-3905 
~~ | Extractor for Lamp and Switch Removal Z1558-ND 5.12 4.75 4.43 | A22Z-3901 
Key Selector switches for secured switching or resetting. Available in either momentary or Alternate Action. (IP65 oil and ce A @ [Oe] 


Switch No. of Key Positions Key Removable | Digi-Key Price Each Omron 
Type Positions Contacts Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Position Part No. al 25 50 100 Part No. 
SPST-NO On Mom _ 1 Z1530-ND 24.96 23.12 21.58 20.04 |A22K-2AL-10 
2 SPST-NO On Off = 1 and 2 Z1531-ND 24.96 23.12 21.58 20.04 |A22K-2M-10 
Key Type 
Selector Switch SPST-NO On Off = 1 Z1532-ND 24.96 23.12 21.58 20.04 |A22K-2ML-10 
7 SPST-NO + SPST-NC Mom Off Mom 2 Z1533-ND 34.14 31.62 29.51 27.40 |A22K-3AC-11 
SPST-NO + SPST-NC On On Off 1and3 Z1534-ND 34.14 31.62 29.51 27.40 |A22K-3M-11 
Replacement Key for Key Type Selector Switches Z1669-ND 4.92 4.56 4.26 3.96 |A22KK (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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OMRON. A22 Series Switches (cont) WG 
Pushbutton Switches 22mm 


Contact Blocks Illumination Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Button Type Include Voltage Lens Color | Part No. il 25 50 100 Part No. 
Non-IIluminated Switches (Momentary Operations) 
SPST-NO = Black Z1441-ND 18.938. 1753 1637 15.20 |A22-DB-10M 
2 cee} anche SPST-NO = White Z1443-ND 1893 1753 1637 15.20 |A22-DW-10M 
y SPST-NO = Yellow Z1444-ND 18.93 17.53 16.37 __15.20_| A22-DY-10M 
SPST-NO = Blue Z1446-ND 14.23. 1318 12.30 11.42 |A22-FA-10M 
SPST-NO _ Black Z1447-ND 14.23 1318 1230 11.42 |A22-FB-10M 
3 | Round Flush Button SPST-NO = Green Z1448-ND 14.23 1318 12.30 11.42 |A22-FG-10M 
(Momentary) SPST-NO _ Red Z1449-ND 14.23 1318 1230 11.42 |A22-FR-10M 
SPST-NO = White Z1450-ND 11.80 10.94 10.21 9.48_|A22-FW-10M 
SPST-NO = Yellow Z1451-ND 14.23 13.18 12.30 11.42 [A22-FY-10M 
4 | Round/Extended Button SPST-NC = Red Z1452-ND 18.938. 1753 16.37 15.20 |A22-TR-O1M 
(Momentary) SPST-NO + SPST-NC = Red Z1453-ND 18.93 17.53 16.37 _15.20_|A22-TR-11M 
SPST-NO = Blue Z1454-ND 14.23. 1318 12.30 11.42 |A22-GA-10M 
SPST-NO _ Black Z1455-ND 14.23 1318 12.30 11.42 |A22-GB-10M 
g_ | Round Full Guard Button SPST-NO a Green Z1456-ND 14.23 1318 12.30 11.42 |A22-GG-10M 
(Momentary) SPST-NO _ Red Z1457-ND 14.23 1318 12.30 11.42 |A22-GR-10M 
SPST-NO = White Z1458-ND 14.23 13.18 12.30 11.42 | A22-GW-10M 
SPST-NO = Yellow Z1459-ND 14.23. 13.18 12.30 11.42 |A22-GY-10M 
— SPST-NC = Red Z1460-ND 16.64 15.41 14.38 13.35 |A22-MR-O1M 
Pag tea hea SPST-NO _ Black Z1462-ND 16.64 1541 14.38 13.35 |A22-MB-10M 
(Motnentary) SPST-NO _ Green Z1463-ND 16.64 15.41 14.38 13.35 |A22-MG-10M 
SPST-NO = Yellow Z1465-ND 16.64 15.41 14.38 13.35 | A22-MY-10M 
Small-size Mushroom SPST-NO = Blue Z1467-ND 15.38 1424 13.29 12.34 |A22-SA-10M 
‘i sO immidiashead SPST-NO _ White Z1470-ND 15.38 1424 13.29 12.34 |A22-SW-10M 
(Momentary) . . . 7 
Non-IIluminated Switches (Latching Operations) 
1 | Square/Extended Button SPST-NC _ Red Z1572-ND 27.26 25.24 2356 21.88 ]A22-CR-01A 
(Latching On-Off) SPST-NO + SPST-NC = Black Z1573-ND 35.58 32.95 30.76 _—-28.56_|A22-CB-11A 
Iluminated Switches (Momentary Operations) 
Square/Full Guard Button SPST-NO 110 VAC Blue Z1474-ND 55.67 51.55 4811 44.67 |A22L-DA-24A-10M 
2 LED Illuminated SPST-NO 110 VAC White Z1476-ND 34.14 31.62 29.51.-~—.27.40_ | A22L-DW-24A-10M 
(Momentary) SPST-NO 110 VAC Blue Z1478-ND 60.25 55.79 52.07__48.35_| A22L-DA-T1-10M 
SPST-NC 24 VAC/DG Red Z1482-ND 26.10 24.17. 22.56 20.95 |A22L-GR-24A-01M 
SPST-NO 24 VAC/DC Blue Z1483-ND 47.35 43.85 40.92 38.00 |A22L-GA-24A-10M 
Round/Clear Full Guard SPST-NO 24 VAC/DC Green Z1484-ND 26.10 24.17 2256 20.95 |A22L-GG-24A-10M 
3 | Button LED Illuminated SPST-NO 24 VAC/DC White Z1485-ND 26.10 24.17 2256 20.95 |A22L-GW-24A-10M 
(Momentary) SPST-NO 24 VAC/DC Yellow Z1486-ND 26.10 24.17 22.56 20.95 _|A22L-GY-24A-10M 
SPST-NC 110 VAC Red Z1487-ND 31.84. 29.49. 27.52 25.56 |A22L-GR-T1-01M 
SPST-NO 110 VAC Green Z1489-ND 31.84 29.49 27.52 25.56 | A22L-GG-T1-10M 
SPST-NC 24 VAC/DG Red Z1492-ND 21.35. 19.77 1845 17.14 |A22L-TR-24A-01M 
SPST-NO 24 VAC/DC Green Z1494-ND 21.35 19.77 1845 17.14 |A22L-TG-24A-10M 
SPST-NO 24 VAC/DC White Z1495-ND 21.35 19.77 1845 17.14 |A22L-TW-244-10M 
* Hound E tended Suton SPST-NO 24 VAC/DC Yellow Z1496-ND 21.35 19.77 1845 17.14 | A22L-TY-24A-10M 
(Motnentary) SPST-NC 110 VAC Red Z1497-ND 27.26 25.24 23.56 2 1.88_ | A22L-TR-T1-01M 
SPST-NO 110 VAC Green Z1499-ND 27.26 25.24 23.56 21.88 |A22L-TG-T1-10M 
SPST-NO 110 VAC White Z1500-ND 27.26 © 25.24 23.56 ~—-21.88_ | A22L-TW-T1-10M 
SPST-NO 110 VAC Yellow Z1501-ND 27.26 25.24 23.56 —_—21.88_ | A22L-TY-T1-10M 


WE 


Omron Emergency stop switches feature a positive opening mechanism with minimal contact separation of 3mm in accordance with 
EN60947-5-1. Safety lock mechanism prevents misuse or tampering. Innovative two-piece snap together construction reduces installation 
time and shorter panel depth requirements. Use for Emergency stop switching on equipment, conveyors and augers, construction equipment 
and vehicles. Red cap standard. Contacts: 10A@110VAC or 24VDC 


Switch Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Contact Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
Non-Lighted Models 
1_[_ 60-dia, Head, Push-lock, Turn-reset SPST-NC Z1502-ND 37.46 34.69 32.38 30.07 [AQ2E-L-01 
2 60-dia. Head, Push-pull SPST-NC 71503-ND 44.60 41.30 38.55 35.79 |A22E-LP-O1 
3__|_40-dia. Head, Push-lock, Turn-reset SPST-NC Z1504-ND 34.19 31.67 29.55 27.44 |A22E-M-01 
- SPST-NC Z1505-ND 63.04 58.38 54.49 50.60 | A22E-MK-01 
4 | 40-dia. Head, Push-lock, Key-reset_ | sp¢r-NO/SPST-NC_|Z1560-ND 53.23 49.29 46.00 42.72 | A22E-MK-11 
. dean cearbuak sen SPST-NC Z1506-ND 42.22 39.10 36.49 33.88 | A22E-MP-01 
} Head, Push: SPST-NO/SPST-NC_|Z1507-ND 52.04 48.19 44.97 _41.76 | A22E-MP-11 
@_| 30-dia. Head, Push-lock, Tum-reset SPST-NC Z1508-ND 42.22 39.10 36.49 33.88 |A22E-S-01 
7 30-dia, Head, Push-lock, Key-reset SPST-NC Z1509-ND 53.23 49.29 46.00 42.72 |A22E-SK-01 
Switch Illumination Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Contact Voltage Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
Lighted Models 
40-dia, Head, Pushlock | spst-c | 24 VACIDC (LED) |Z1510-ND 55.60 51.49 48.06 44.63 | A22EL-M- 244-01 
8 : 
40-dia. Head, Push-lock 
Gala. Head, Fustrlock | spst-Nc] 110 VAC (LED) |Z1511-ND 64.82 60.02 56.02 52.02 | A22EL-M-T1-01 


Knob Type Selector Switches 


Large easy to switch knob selector switches for On-Off and selection for control of industrial controls. Snap acting type switch feedback ensures confident operator feedback 
during switching, even while wearing gloves. Available in either non-illuminated or LED illuminated versions. (IP65 oil and dust tight construction.) 
Contacts: 10A@110VAC or 24VDC 
No. of Switch Illumination Lens |Digi-Key Price Each Omron 
Switch Type | Positions Function Contacts Voltage Color | Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Non-IIluminated 
2 Spring Return (Off-Mom) SPST-NO =_ Black |Z1512-ND 16.64 15.41 14.38 13.35 | A22S-2A-10 
Knob-type 2 Maintained (On-Off) SPST-NO = Black _|Z1513-ND 16.41 15.20 14.18 13.17 | A22S-2M-10 
Selector 3 Spring Return (Mom-Off-Mom) SPST-NO + SPST-NC = Black |Z1574-ND 21.35 19.77 18.45 17.14 | A22-3A-11 
Switch 3 Maintained(On-Off-On) SPST-NO + SPST-NC = Black |Z1575-ND 21.35 19.77 18.45 17.14 | A22-3M-11 
3 Maintained (On-Off-On) DPST-NO = Black _|Z2505-ND@ 21.35 19.77 18.45 17.14 | A22S-3M-20 
Illuminated 
2 Spring Return (Momentary) SPST-NO 24 VAC/DC Blue Z1514-ND 49.64 45.97 42.91 39.84 | A22W-2AA-24A-10 
Knob-type 2 Spring Return (Momentary) SPST-NO 24 VAC/DC Red Z1516-ND 29.55 27.37 25.55 23.72 | A22W-2AR-24A-10 
Selsey 2 Spring Return (Momentary) SPST-NO 24 VAC/DC Yellow |Z1517-ND 29.55 27.37 25.55 23.72 | A22W-2AY-24A-10 
Switch 2 Maintained (On-Off) SPST-NO 24 VAC/DC Green |Z1519-ND 29.55 27.37 25.55 23.72 | A22W-2MG-24A-10 
2 Maintained (On-Off) SPST-NO 24 VAC/DC Red Z1520-ND 29.55 27.37 25.55 23.72 | A22W-2MR-24A-10 
ie Maintained (On-Off) SPST-NO 24 VAC/DC Yellow _|Z1521-ND 29.55 27.37 25.55 23.72 | A22W-2MY-24A-10 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2228 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Sensat 


Technologies 


22mm Switches 


Features: * AIRPAX® Brand * Self wiping contacts » Safe in operation » Simple to 
mount (only need a screw driver) * Heavy-duty construction » Shrouded terminals 
¢ Use of LEDs for long life * Indicator Lights are matching lights to the Flush Mounted 
PB Switch 

Mounting: ¢ All Sensata-Airpax switches can be mounted in any position on panels of 
1mm to 5mm thickness. 

Specifications: * Approvals: CSA-C22.2 No. 14-95, UL508, VDEO660 »* Degree of 
protection: IP 65 * Ambient Temperature: -25°C ~ 70°C « Insulation Voltage: 500V 
¢ Thermal Current: 10A * Contact Operation: Self wiping, slow break NO or NC 
Mechanical Life: * Over one million operations 


Projected 


Selector 


Key Selector 


Twin Pushbutton 


Block (Sold 
Separately) 


(Indicator light sold separately 
for Illuminated Switches) 


Digi-Key Price Each Sensata 
Fig. Description Part No. 1 10 25 Part No. 
22mm Plastic Series 
PB Switch Unit, Round Flush, Black, Momentary 723-1045-ND 4.38 4.23 4.08 ASP2AF2 
1 PB Switch Unit, Round Flush, Green, Momentary 723-1046-ND 4.38 4.23 4.08 ASP2AF3 
PB Switch Unit, Round Flush, Red, Momentary 723-1047-ND 4.38 4.23 4.08 ASP2AF4 
PB Switch Unit, Round Flush, Yellow, Momentary 723-1048-ND 4.38 4.23 4.08 ASP2AF8 
2 PB Switch Unit, Round Projected, Green, Momentary 723-1049-ND 7.22 6.94 6.66 ASP2AP3 
PB Switch Unit, Round Projected, Red, Momentary 723-1050-ND 4.38 4.23 4.08 ASP2AP4 
E-Stop Switch Unit, 30mm, Red, Latching Turn to Reset 723-1055-ND 714 6.63 6.12 ASP2AMLS4 
E-Stop Switch Unit, 40mm, Red, Latching Turn to Reset 723-1056-ND 7.14 6.63 6.12 ASP2AML4 
4 Large E-Stop Switch Unit, 60mm, Red, Push-Pull Type 723-1057-ND 9.37 8.70 8.03 ASP2AMJPP4 
5 Selector Switch Unit, 2 position, On-Off 723-1051-ND 9.26 8.60 7.94 ASP2AS22P 
Selector Switch Unit, 3 position, On-Off-On 723-1052-ND 10.02 9.31 8.59 ASP2AS2E3P. 
Key Selector Switch Unit, 3 position, On-Off-On 723-1053-ND 13.42 12.47 11.51 ASP2AK23PC 
Key Selector Switch Unit, 2 position, On-Off 723-1054-ND 12.85 11.94 11.02 ASP2AK22PB 
id Twin PB, Non Illuminated, Switch Unit, Green/Red 723-1058-ND 8.41 8.12 7.83 ASP2ATF3F410 
PB Switch Unit, Green, Flush, Illuminated, 110VAC, Momentary 723-1059-ND 12.96 12.04 11.11 ASP2ALF3RL110AC 
PB Switch Unit, Green, Flush, Illuminated, 24V, Momentary 723-1060-ND 12.96 12.04 11.11 ASP2ALF3RL24 
PB Switch Unit, Red, Flush, Illuminated, 110VAC, Momentary 723-1061-ND 12.96 12.04 11.11 ASP2ALF4RL110AC 
PB Switch Unit, Red, Flush, Illuminated, 24V, Momentary 723-1062-ND 12.96 12.04 11.11 ASP2ALF4RL24 
PB Switch Unit, Amber, Flush, Illuminated, 110VAC, Momentary 723-1063-ND 12.96 12.04 11.11 ASP2ALF5RL110AC 
PB Switch Unit, Amber, Flush, Illuminated, 24V, Momentary 723-1064-ND 12.96 12.04 11.11 ASP2ALF5RL24 
PB Switch Unit, Blue, Flush, Illuminated, 110VAC, Momentary 723-1065-ND 12.96 12.04 11.11 ASP2ALF6RL110AC 
1 PB Switch Unit, Blue, Flush, Illuminated, 24V, Momentary 723-1066-ND 12.96 12.04 11.11 ASP2ALF6RL24 
PB Switch Unit, Red/Green, Flush, Illuminated, 110VAC, Momentary 723-1067-ND 16.17 15.02 13.86 ASP2ATLSRLF3F4110AC 
PB Switch Unit, Red/Green, Flush, Illuminated, 24V, Momentary 723-1068-ND 16.17 15.02 13.86 ASP2ATL5RLF3F424 
Indicator Light Unit, Round White, 24V AC/DC 723-1069-ND 23.39 21.73 20.06 ASP2PLB1LB24 
Indicator Light Unit, Round Green, 24V AC/DC 723-1070-ND 13.15 12.21 11.27 ASP2PLB3LB24 
Indicator Light Unit, Round Red, 24V AC/DC 723-1071-ND 11.07 10.28 9.49 ASP2PLB4LB24 
Indicator Light Unit, Round Amber 24V AC/DC 723-1072-ND 11.07 10.28 9.49 ASP2PLB5LB24 
Indicator Light Unit, Round Blue 24V AC/DC 723-1073-ND 13.15 12.21 11.27 ASP2PLB6LB24 
22mm Metal Series 
PB Switch Unit, Round Flush, White 723-1078-ND 4.32 4.18 4.03 AS2AF1 
PB Switch Unit, Round Flush, Black 723-1079-ND 4.32 4.18 4.03 AS2AF2 
1 PB Switch Unit, Round Flush, Green 723-1080-ND 4.32 4.18 4.03 AS2AF3 
PB Switch Unit, Round Flush, Red 723-1081-ND 4.32 4.18 4.03 AS2AF4 
PB Switch Unit, Round Flush, Blue 723-1082-ND 4.32 4.18 4.03 AS2AF6 
PB Switch Unit, Round Flush, Yellow 723-1083-ND 4.32 4.18 4.03 AS2AF8 
PB Switch Unit, Round Projected, Black 723-1084-ND 4.32 4.18 4.03 AS2AP2 
2 PB Switch Unit, Round Projected, Green 723-1085-ND 4.32 4.18 4.03 AS2AP3 
PB Switch Unit, Round Projected, Red 723-1086-ND 4.32 4.18 4.03 AS2AP4 
Selector Switch Unit, Black, 2 position, On-Off 723-1087-ND 9.39 8.72 8.05 AS2AS22P 
5 Selector Switch Unit, Black, 3 position, On-Off-On 723-1088-ND 10.19 9.46 8.73 AS2AS2E3P 
Selector Switch Unit, Black, 3 position, Mom-Off-Mom 723-1089-ND 10.98 10.20 9.42 AS2AS2E3PSR 
6 Key Selector Switch Unit, Black, 3 position, On-Off-On 723-1090-ND 13.55 12.58 11.61 AS2AK23PC. 
Key Selector Switch Unit, Black, 2 position, On-Off 723-1091-ND 13.00 12.08 115 AS2AK22PB 
E-Stop Switch Unit, 40mm, Red, Spring Return Type 723-1092-ND 7.16 6.92 6.67 AS2AM4 
3 E-Stop Switch Unit, 40mm, Red, Push-Pull Type 723-1093-ND 7.25 6.73 6.21 AS2AMPP4 
E-Stop Switch Unit, 30mm, Red, Latching “Turn to Reset” 723-1095-ND 7.25 6.73 6.21 AS2AMLS4 
ft Twin PB, Switch Unit, Round, Green/Red 723-1096-ND 12.81 11.90 10.98 AS2ATF3F41O 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Green, 110VAC. 723-1097-ND 6.97 6.48 5.98 AS2ALF3LB110 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Green, 24V 723-1098-ND 6.97 6.48 5.98 AS2ALF3LB24 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Red, 110VAC 723-1099-ND 6.97 6.48 5.98 AS2ALF4LB110 
1 PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Red, 24V 723-1100-ND 6.97 6.48 5.98 AS2ALF4LB24 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Amber, 110VAC. 723-1101-ND 6.97 6.48 5.98 AS2ALF5LB110 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Amber, 24V 723-1102-ND 6.97 6.48 5.98 AS2ALF5LB24 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Blue, 110VAC 723-1103-ND 6.97 6.48 5.98 AS2ALF6LB110 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Blue, 24V 723-1104-ND 6.97 6.48 5.98 AS2ALF6LB24 
7 Twin PB with Illuminated Amber, Flush Mount, Green/Red, 110V 723-1105-ND 9.95 9.25 8.54 AS2ATLSLBF3F410110 
Twin PB with Illuminated Amber, Flush Mount, Green/Red, 24V 723-1106-ND 9.95 9.25 8.54 AS2ATLSLBF3F41024 
Selector Switch Unit, Illuminated, Green, 2 position, 110VAC 723-1107-ND 13.84 12.86 11.87 AS2ALS3LB2P110 
Selector Switch Unit, Illuminated, Green, 2 position, 24V 723-1108-ND 13.84 12.86 11.87 AS2ALS3LB2P24 
5 Selector Switch Unit, Illuminated, Red, 2 position, 110VAC 723-1109-ND 13.84 12.86 11.87 AS2ALS4LB2P110 
Selector Switch Unit, Illuminated, Red, 2 position, 24V 723-1110-ND 13.84 12.86 11.87 AS2ALS4LB2P24 
Selector Switch Unit, Illuminated, Amber, 2 position, 110VAC 723-1111-ND 13.84 12.86 11.87 AS2ALS5LB2P110 
Indicator Light Unit, Round White, 24VAC/DC. 723-1112-ND 6.78 6.30 5.82 AS2PLB1LB24 
Indicator Light Unit, Round Green, 24VAC/DC 723-1113-ND 6.78 6.30 5.82 AS2PLB3LB24 
1 Indicator Light Unit, Round Red, 24VAC/DC 723-1114-ND 6.78 6.30 5.82 AS2PLB4LB24 
Indicator Light Unit, Round Amber, 24VAC/DC 723-1115-ND 6.78 6.30 5.82 AS2PLB5LB24 
Indicator Light Unit, Round Blue, 24VAC/DC 723-1116-ND 6.78 6.30 5.82 AS2PLB6LB24 
Accessories for 22mm Switches 
= Waterproof Boot for Flush and Projected Actuators 723-1117-ND 3.36 3.25 3.14 2ALBT7 
Hole Plug/Black, for 22.5mm diameter hole 723-1118-ND 1.80 1.74 1.68 2BP2 
Contact Block, SPST-NO, 3A (Power Switching) 723-1074-ND 4.00 3.87 3.73 S1 
8 Contact Block, SPST-NC, 3A (Power Switching) 723-1075-ND 4.00 3.87 3.73 S2 
Contact Block, SPST-NO, .4VA (Low Level Switching) 723-1076-ND 6.21 6.00 5.78 S3 
LED Bulb, White, .5W Standard Brightness, 24VDC 723-1228-ND 17.85 16.58 15.30 AMCB9124 
LED Bulb, Green, .5W Standard Brightness, 24VDC 723-1229-ND 7.71 7.16 6.61 AMCB9324 
LED Bulb, Red, .5W Standard Brightness, 24VDC 723-1230-ND 7.80 7.54 7.27 AMCB9424 
LED Bulb, Amber, .5W Standard Brightness, 24VDC 723-1231-ND 7.80 7.54 7.27 AMCB9524 
= LED Bulb, Blue, .5W Standard Brightness, 24VDC 723-1232-ND 7.71 7.16 6.61 AMCB9624 
LED Bulb, Green, 1W Ultra Bright, 110VAC 723-1233-ND 7.71 7.16 6.61 AMCB93110 
LED Bulb, Red, 1W Ultra Bright, 110VAC 723-1234-ND 7.80 7.54 L27 AMCB94110 
LED Bulb, Amber, 1W Ultra Bright, 110VAC 723-1235-ND 7.80 7.54 7.27 AMCB95110 
LED Bulb, Blue, 1W Ultra Bright, 110VAC 723-1236-ND 7.71 7.16 6.61 AMCB96110 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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MI<Il<  SwartrSwitcrr 


SwitrcHes 


NKK’s OLED and LCD programmable switches and displays are suited for a wide variety of applications requiring a graphical user interface or real-time sequencing. The SmartSwitch product line simplifies and improves 
complex multi-decisional operations. Applications include audio-video broadcast workstations, industrial control panels, medical equipment and communications systems. 


NEW! Development Kits 


These Development Kits provide a full set of tools for designs using one or two switches. The kits enable rapid prototype designs so that feedback is easily obtained. Each of NKK’s 
Development Kits have been designed to facilitate the creation, testing and display of images with software. 


Fig. 1 —- Development Kit 


Digi-Key Price NKK 
Fig. |Description Part No. Each Part No. 
One 36 x 24 ISO1BCCF Display with supplied hardware 360-2325-ND 236.35 IS-DEV KIT-1 
~~ | Two 36 x 24 IS15AACP4CF Switches with supplied hardware 360-2326-ND 236.35 IS-DEV KIT-2 
Two 36 x 24 IS1SABFP4RGB Switches with supplied hardware 360-2328-ND 252.65 IS-DEV KIT-5 
Two 36 x 24 IS15SBFP4RGB Compact Switches with supplied hardware 360-2327-ND 252.65 IS-DEV KIT-5C 
Two 36 x 24 |SO1BFRGB Displays with supplied hardware 360-2335-ND 248.00 IS-DEV KIT-5D 
1 Two 64 x 32 IS1SDBFP4RGB Switches with supplied hardware 360-2336-ND 299.20 IS-DEV KIT-6 
Two 64 x 32 IS1SDSBFP4RGB Compact Switches with supplied hardware 360-2337-ND 299.20 IS-DEV KIT-6C. 
Two 64 x 32 ISO1DBFRGB Displays with supplied hardware 360-2338-ND 299.20 IS-DEV KIT-6D 
Two 64RGB x 48 ISC15ANP4 OLED Pushbutton Switches with supplied hardware 360-2339-ND 356.50 IS-DEV KIT-7 
Two 52RGB x 36 ISCO1P OLED Displays with supplied hardware 360-2340-ND 356.50 IS-DEV KIT-7D 


NEW! Demonsiration Kits 


Demonstration Kits may be used to display as many as 64 bitmaps created via the user's PC with a USB, or serial interface via software. Once downloaded, the bitmaps may be 
displayed and advanced by employing the address control lines without use of a PC. Demonstration Kits are available for single or bicolor switch designs for the SmartSwitch or 
SmartDisplay™. The kits are equipped with corresponding support hardware and operating manuals. 


Digi-Key Price NKK 
Fig. |Description Part No. Each Part No. 
2 One 36 x 24 IS1S5AACP4CF Switch with supplied hardware 360-2322-ND 144.50 IS-DEM KIT-1 
One 36 x 24 ISO1BCCF Display with supplied hardware 360-2323-ND 163.35 IS-DEM KIT-2 
—_ |Battery Box for Demonstration Kits 360-2324-ND 61.20 AT9946 
NEW! 36 x 24 LCD Pushbuttons and Displays Boks 


Displaying industry-specific text and graphics with real-time sequencing, the SmartSwitch simplifies and improves complex, multi-decision operations. SmartSwitches can be 
programmed to display an infinite variety of text, graphics or moving images. Possible applications include industrial control panels, medical equipment, communication systems, audio- 
video broadcast workstations and simulation equipment. As one of the industry’s smallest dot matrix LCD displays, NKK’s Display is ideally suited for compact electronic devices that 
require the display of graphics, text or moving images in tight-fitting locations. The display offers more functionality than a 7-segment display. It is well suited for use in 1U rack mount 
units and in applications where 7-segment displays and LED matrices do not provide enough information. 


Digi-Key Price Each NKK 
Fig. |Description Part No. i 25 100 | Part No. 
36 x 24 Compact Switch, Yellow STN Positive LCD, Super Bright Red/Green LED Backlighting 360-2329-ND 45.51 35.67 33.21 |IS1SSBCP4CF 
3 36 x 24 Switch, Yellow STN Positive LCD, Super Bright Red/Green LED Backlighting 360-2330-ND 45.51 35.67 33.21 |IS1SABCP4CF 
36 x 24 Compact Switch, Black and White FSTN Positive LCD, Red/Green/Blue LED Backlighting 360-2331-ND 47.25 37.41 35.44)IS1SSBFP4RGB 
36 x 24 Switch, Black and White FSTN Positive LCD, Red/Green/Blue LED Backlighting 360-2332-ND 47.25 37.41 35.44|IS1SABFP4RGB 
4 36 x 24 Display, Yellow STN Positive LCD, Super Bright Red/Green LED Backlighting 360-2333-ND 44.59 34.95 32.54 |ISO1BCCF 
36 x 24 Display, Black and White FSTN Positive LCD, Red/Green/Blue LED Backlighting 360-2334-ND 45.79 35.89 33.42|ISO1BFRGB 


NEW! 64 x 32 LCD Pushbuttons and Displays 


NKK’s 64 x 32 LCD programmable switches and displays provides higher resolution with 64 backlit colors that displays graphics, alphanumeric characters or animated sequences, 


including four lines of text with as many as ten characters per line 


Digi-Key Price Each NKK 
Fig. |Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
64 x 32 Compact Switch, Black and White FSTN Positive LCD, Red/Green/Blue LED Backlighting 360-2345-ND 65.61 51.95 48.30)IS1SDSBFP4RGB 
4  |64 x 32 Display, Black and White FSTN Positive LCD, Red/Green/Blue LED Backlighting 360-2341-ND 60.12 47.60 45.09|/ISO1DBFRGB 
5 |64 x 32 Switch, Black and White FSTN Positive LCD, Red/Green/Blue LED Backlighting 360-2343-ND 65.61 51.95 48.30}/IS1SDBFP4RGB 


NEW! OLED Pushbutton and Display 


NKK’s OLED switch and display allow for vivid, more brilliant images and video in 16 bit 65,536 colors. The OLED technology allows NKK to provide 180° viewing angles, lower power 


consumption, faster response time and no backlighting required. 


Digi-Key Price Each NKK 
Fig. |Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
4  |52RGB x 36 OLED Display 360-2342-ND 74.46 59.57 56.38)ISCO1P 
6 |64RGB x 48 OLED Pushbutton Switch 360-2344-ND 74.46 59.57 56.38|}ISC1S5ANP4 


NEW! OLED Rocker 


OLED Rocker switch with integrated pushbutton and monochrome OLED display. Rocker enables user to scroll up and down as pushbutton activates the selections. 


Characteristics: * Replaces multiple switches and displays with one device in a small package »* Broad display aids in navigation, both forward and reverse and up and down, in 
structured menus ¢ Wide viewing angle of 180° and large 0.92” display with exceptional contrast * Conforms to IP64 of IEC60529 Standards on panel surface; dust tight construction of 
switch prevents entry of dust and improves contact reliability * Commands and data supplied via serial communications protocol (SPI) * Stylish black housing design with matte finish 
complements any application 


Digi-Key Price Each NKK 
Fig. |Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
7 _|96 x 64 Monochrome OLED SPST Rocker Switch 360-2367-ND 70.20 55.58 51.68 |IS18WWC1W 
NEW! Accessories Bas 
Digi-Key Price Each NKK 
Fig. |Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Socket for OLED Pushbutton Switch 360-2346-ND 7.25 4.93 4.44 | AT9704-085L 
8 | Socket for OLED Display 360-2347-ND 8.16 5.78 5.10 | AT9704-085M 
Socket for 64 x 32 Switch 360-2348-ND 6.63 4.51 4.06 | AT9704-085K 
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Mi<i< IIIuminated Pushbutton Switches 


SwiTrcHes 


. Beast The KB pushbuttons are SPDT or DPDT snap acting contact mechanism, providing long contacts * Dielectric Strength: 1,500VAC min. between contacts and case * Mechanical 
KB Series Miniature electrical life and pronounced sensitivity. Comes complete with nut. 12mm diameter Life: 100,000 operations min. »¢ Electrical Life: 50,000 operations min. (silver) » Total 
makes this switch ideal for stacking into a panel using minimal room. LED illumination for Travel: 0.118” * Operating Temperature: -25°C ~ 50°C * UL recognized and CSA 


Bushing Mount long service life. Features: * Electrical Capacity: 1A @125/250VAC or 30VDC for silver certified @1A rating Dimensions in (mm) Inch 
Switching Digi-Key Price Each NKK Fig. 1 
Fig. Circuit Function Color Part No. 1 25 100 Part No. 
KB Series Square Bezel Switches 

SPDT On-Mom Red 360-1990-ND@ 10.51 7.45 6.86 |KB15SKW01-5C-JC-RO 
SPDT On-Mom Amber 360-1991-ND@ 10.51 7.45 6.86 |KB15SKW01-5D-JD-RO € ) 
SPDT On-Mom Green 360-1992-ND@ 10.51 7.45 6.86 |KB15SKW01-5F-JF-RO 
SPDT On-On Red 360-1999-ND@ 11.27 7.99 7.35 |KB16SKWO01-5C-JC-RO (@ 12.3) 
SPDT On-On Amber 360-2000-ND@ 11.27 7.99 7.35 _|KB16SKW01-5D-JD-RO 484 
SPDT On-On Green 360-2001-ND@ 11.27 7.99 7.35  |KB16SKW01-5F-JF-RO 

1 DPDT On-Mom Red 360-1613-ND 13.84 10.03 8.92 | KB25SKW01-5C-JC Panel ouiout 
DPDT On-Mom Red 360-2008-ND@ 12.69 9.20 8.18 |KB25SKW01-5C-JC-RO 
DPDT On-Mom Amber 360-1614-ND 11.88 8.61 7.66 |KB25SKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Amber 360-2009-ND@ 12.69 9.20 8.18 | KB25SKW01-5D-JD-RO 
DPDT On-Mom Green 360-2010-ND® 12.69 9.20 8.18 |KB25SKW01-5F-JF-RO 
DPDT On-On Red 360-2017-ND@ 13.37 9.69 8.62 |KB26SKW01-5C-JC-RO 
DPDT On-On Amber 360-2018-ND@ 13.37 9.69 8.62 |KB26SKW01-5D-JD-RO (11.6) Dia 
DPDT On-On Green 360-2019-ND@ 13.37 9.69 8.62 | KB26SKW01-5F-JF-RO 457. 

KB Series Round Bezel Switches & 

SPDT On-Mom Red 360-1984-ND@ 10.51 7.45 6.86 | KB15CKW01-5C-JC-RO (@ 12.3) 
SPDT On-Mom Amber 360-1985-ND@ 10.51 7.45 6.86 |KB15CKW01-5D-JD-RO 484 
SPDT On-Mom Green 360-1986-ND® 10.51 7.45 6.86 |KB15CKW01-5F-JF-RO 
SPDT On-On Red 360-1993-ND@ 11.27 7.99 7.35 |KB16CKW01-5C-JC-RO Panel Cutout 
SPDT On-On Amber 360-1994-ND@ 11.27 7.99 7.35 _|KB16CKW01-5D-JD-RO 
SPDT On-On Green 360-1995-ND@ 11.27 7.99 7.35 |KB16CKW01-5F-JF-RO 

2 DPDT On-Mom Red 360-2002-ND@ 12.69 9.20 8.18 | KB25CKW01-5C-JC-RO 
DPDT On-Mom Amber 360-1626-ND 11.88 8.61 7.66 |KB25CKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Amber 360-2003-ND@ 12.69 9.20 8.18 |KB25CKW01-5D-JD-RO 
DPDT On-Mom Green 360-2004-ND@ 12.69 9.20 8.18 | KB25CKW01-5F-JF-RO 
DPDT On-On Red 360-2011-ND@ 13.37 9.69 8.62 |KB26CKW01-5C-JC-RO 
DPDT On-On Amber 360-2012-ND@ 13.46 9.75 8.68 |KB26CKW01-5D-JD-RO 
DPDT On-On Green 360-2013-ND@ 13.37 9.69 8.62 | KB26CKW01-5F-JF-RO 

KB Series Rectangular Bezel Switches (@ 12.3) 

SPDT On-Mom Red 360-1987-ND@ 10.51 7.45 6.86 |KB1S5RKW01-5C-JC-RO 484 
SPDT On-Mom Amber 360-1988-ND@ 10.51 7.45 6.86 |KB15RKW01-5D-JD-RO 
SPDT On-Mom Green 360-1989-ND@ 10.51 7.45 6.86 |KB1SRKW01-5F-JF-RO Panel Cutout 
SPDT On-On Red 360-1996-ND@ 11.27 7.99 7.35 |KB16RKW01-5C-JC-RO 
SPDT On-On Amber 360-1997-ND@ 11.27 7.99 7.35 _|KB16RKW01-5D-JD-RO 
SPDT On-On Green 360-1998-ND@ 11.27 7.99 7.35 |KB16RKW01-5F-JF-RO 

3 DPDT On-Mom Red 360-2005-ND@ 12.69 9.20 8.18 | KB25RKW01-5C-JC-RO 
DPDT On-Mom Amber 360-1638-ND 13.84 10.03 8.92 |KB25RKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Amber 360-2006-ND® 12.69 9.20 8.18 |KB25RKW01-5D-JD-RO 
DPDT On-Mom Green 360-2007-ND® 12.69 9.20 8.18 | KB25RKW01-5F-JF-RO 
DPDT On-On Red 360-2014-ND@ 13.37 9.69 8.62 | KB26RKW01-5C-JC-RO 
DPDT On-On Amber 360-2015-ND@ 13.37 9.69 8.62 | KB26RKWO01-5D-JD-RO KB Switch Guard 
DPDT On-On Green 360-2016-ND® 13.37 9.69 8.62 | KB26RKW01-5F-JF-RO 

KB Accessories — RoHS Compliant 
4 Protective Guard for Square/Round KB Series 360-1004-ND 2.34 1.41 1.23 |AT494 
Protective Guard for Rectangular KB Series 360-1006-ND 2.50 1.51 1.31 |AT4024 
—__|[Socket Wrench for Panel Mount KB Series 360-1000-ND 2.67 1.64 1.47 |AT108 
@ RoHS Compliant 


The pushbutton switch is designed with a single-break, snap-action contact mechanism. Features: * Electrical Capacity: 3A @125/250VAC or 30VDC for silver contacts 


LB Series Standard The combined butterfly formation and spring action of the movable contact create the * Dielectric Strength: 1,500VAC min. between contacts and case * Mechanical Life: 
2 2 quick-make, quick-break characteristic which limits arcing and prolongs electrical life. 1,000,000 operations min. for momentary; 200,000 operations min. for maintained 
Size Snap-in Mount The switch is offered with momentary or alternate action circuits in single or double pole Electrical Life: 100,000 operations min. * Total Travel: 0.118” * Operating Temperature: 
configurations. -25°C ~ 50°C * UL recognized and CSA certified @3A rating 
Switching Digi-Key Price Each NKK Dimensions in (mm) Inch 
Fig. Circuit Function Color Part No. i 25) 100 Part No. 
LB Series Square Bezel Switches (17.8) Sq 
SPDT On-Mom Red 360-2026-ND® 13.68 9.96 9.02 LB15SKW01-5C-JC-RO 4 
SPDT On-Mom Amber 360-2027-ND® 13.68 9.96 9.02 LB15SKW01-5D-JD-RO 
SPDT On-Mom Green 360-2028-ND® 13.68 9.96 9.02 LB15SKW01-5F-JF-RO 
SPDT On-On Red 360-2035-ND® 15.18 11.04 10.01 LB16SKW01-5C-JC-RO 
SPDT On-On Amber 360-2036-ND® 15.18 11.04 10.01 LB16SKW01-5D-JD-RO 
SPDT On-On Green 360-2037-ND® 15.18 11.04 10.01 LB16SKW01-5F-JF-RO La 6.2) 
1 DPDT On-Mom Red 360-2044-ND® 16.21 11.80 10.69 LB25SKW01-5C-JC-RO -638 Sq. 
DPDT On-Mom Amber 360-1650-ND 15.62 11.36 10.30 LB25SKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Amber 360-2045-ND® 16.21 11.80 10.69 LB25SKW01-5D-JD-RO Panel Cutout 
DPDT On-Mom Green 360-2046-ND® 16.21 11.80 10.69 LB25SKW01-5F-JF-RO 
DPDT On-On Red 360-2053-ND® 16.93 12.50 11.49 LB26SKW01-5C-JC-RO 
DPDT On-On Amber 360-2054-ND® 16.93 12.50 11.49 LB26SKW01-5D-JD-RO 
DPDT On-On Green 360-2055-ND® 16.93 12.50 11.49 LB26SKW01-5F-JF-RO 
LB Series Round Bezel Switches 
SPDT On-Mom Red 360-2020-ND® 13.68 9.96 9.02 LB15CKW01-5C-JC-RO 
SPDT On-Mom Amber 360-2021-ND® 13.68 9.96 9.02 LB15CKW01-5D-JD-RO 
2 SPDT On-Mom Green 360-2022-ND® 13.68 9.96 9.02 LB15CKW01-5F-JF-RO 
SPDT On-On Red 360-1658-ND 14.65 10.66 9.66 LB16CKW01-5C-JC ¥(11.5) iO] 
SPDT On-On Red 360-2029-ND® 15.18 11.04 10.01 LB16CKW01-5C-JC-RO — 1.453 
SPDT On-On Amber 360-1659-ND 16.57 12.05 10.92 LB16CKW01-5D-JD LS bi 
LB Series Round Bezel Switches — RoHS Compliant Panel Cutout rg ia 
DPDT On-On Amber 360-2030-ND 15.18 11.04 10.01 LB16CKW01-5D-JD-RO . 
DPDT On-On Green 360-2031-ND 15.18 11.04 10.01 LB16CKW01-5F-JF-RO. 
DPDT On-Mom Red 360-2038-ND 16.21 11.80 10.69 LB25CKW01-5C-JC-RO 
2 DPDT On-Mom Amber 360-2039-ND 16.21 11.80 10.69 LB25CKW01-5D-JD-RO 
DPDT On-Mom Green 360-2040-ND 16.21 11.80 10.69 LB25CKW01-5F-JF-RO 
DPDT On-On Red 360-2047-ND 16.93 12.50 11.49 LB26CKW01-5C-JC-RO 
DPDT On-On Amber 360-2048-ND 16.93 12.50 11.49 LB26CKW01-5D-JD-RO 
DPDT On-On Green 360-2049-ND 16.93 12.50 11.49 LB26CKW01-5F-JF-RO 
LB Series Rectangular Bezel Switches 
SPDT On-Mom Red 360-2023-ND® 13.68 9.96 9.02 LB15RKW01-5C-JC-RO (22.4) 
SPDT On-Mom Amber 360-2024-ND® 13.68 9.96 9.02 LB15RKW01-5D-JD-RO 882 
3 SPDT On-Mom Green 360-2025-ND® 13.68 9.96 9.02 LB15RKW01-5F-JF-RO. 
SPDT On-On Red 360-2032-ND® 15.18 11.04 10.01 LB16RKW01-5C-JC-RO Panel Cutout 
SPDT On-On Amber 360-2033-ND® 15.18 11.04 10.01 LB16RKW01-5D-JD-RO 
SPDT On-On Green 360-2034-ND® 15.18 11.04 10.01 LB16RKW01-5F-JF-RO 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2231 


mr I< I< IIluminated Pushbutton Switches 


SWITCHES LB Series Standard Size Snap-in Mount (Cont.) 
Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Color Part No. 1 25 100 Part No. 
DPDT On-Mom Red 360-2041-ND® 16.21 11.80 10.69 LB25RKW01-5C-JC-RO. 
DPDT On-Mom Amber 360-1674-ND 15.62 11.36 10.30 LB25RKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Amber 360-2042-ND® 16.21 11.80 10.69 LB25RKW01-5D-JD-RO. 
3 DPDT On-Mom Green 360-1675-ND 15.62 11.36 10.30 LB25RKW01-5F-JF 
DPDT On-Mom Green 360-2043-ND® 16.21 11.80 10.69 LB25RKW01-5F-JF-RO 
DPDT On-On Red 360-2050-ND® 16.93 12.50 11.49 LB26RKW01-5C-JC-RO. 
DPDT On-On Amber 360-2051-ND® 16.93 12.50 11.49 LB26RKW01-5D-JD-RO. 
DPDT On-On Green 360-2052-ND® 16.93 12.50 11.49 LB26RKW01-5F-JF-RO 
LB Accessories — RoHS Compliant 
4 Protective Guard for Square LB Series 360-1005-ND 2.98 1.83 1.59 AT499 
Protective Guard for Rectangular LB Series 360-1007-ND 2.98 1.83 1.59 AT4057 
@ RoHS Compliant 


NEW! 22mm Panel Seal Pushbuttons YB2 Series 


* 22mm pushbutton with the shortest above-panel dimension (1.8mm) in the industry for splash proof design * Meets IP65 of IEC60529 standards (similar to NEMA 4 
and 13), providing dust tight and splash proof panel seal protection * Tamper resistant 19mm diameter actuator * Short body of .965” (24.5mm) conserves behind-panel 
space ° Distinctive long stroke and light touch actuation for clear indication of circuit status * Metallic silver cap option has bright ring illumination ¢ Brilliant illumination 
with multiple LED colors Specifications: * Power Level: Silver: 3A @ 125VAC or 3A @ 250VAC or 3A @ 30VDC »* Contact Resistance: 50mQ maximum « Insulation 
Resistance: 200MOQ minimum at 500VDC * Mechanical Life: 1,000,000 operations momentary, 200,000 operations maintained * Electrical Life: 100,000 operations 
minimum * Nominal Operating Force: Single pole: 1.5N, Double pole: 3.0N * Operating Temperature Range: -25°C ~ 50°C 


Switching Digi-Key Price Each NKK 

Circuit Function Color Part No. 1 25 100 Part No. 
On-Mom Red 360-2402-ND 25.90 19.43 18.13 YB215CWCKWO01/CUL-5C-CB 
SPDT On-Mom Amber 360-2403-ND 25.90 19.43 18.13 YB215CWCKW01/CUL-5D-EB 
On-On Red 360-2404-ND 27.44 20.58 19.21 YB216CWCKWO01/CUL-5C-CB 
On-On Amber 360-2405-ND 27.44 20.58 19.21 YB216CWCKWO01/CUL-5D-EB 
On-Mom Red 360-2406-ND 28.00 21.00 19.60 YB225CWCKW01/CUL-5C-CB 
DPDT On-Mom Amber 360-2407-ND 28.00 21.00 19.60 YB225CWCKWO01/CUL-5D-EB 
On-On Red 360-2408-ND 29.54 22.16 20.68 YB226CWCKWO01/CUL-5C-CB 
On-On Amber 360-2409-ND 29.54 22.16 20.68 YB226CWCKWO01/CUL-5D-EB 


Slide Switches 


AS Series: ¢ 1/3 size of Series M switches. Specifically developed for logic-level applications. Antistatic superstructure of carbon blended 
polyacetal prevents static discharge to the contacts. Specifications: 0.4VA maximum at 28V AC/DC maximum ¢ Contact Resistance: 50 
mQ maximum « Insulation Resistance: 500 MQ minimum at 500V DC ¢ Mechanical Life: 50,000 operations minimum ¢ Electrical Life: 50,000 
operations minimum ¢ Operating Force: 2.55N * Contact Timing: Nonshorting (break-before-make) * Operating Temperature Range: -30°C 
~ 85°C 

CS Series: * High performance and high quality at a low price. Epoxy sealed terminals to lock out flux dust, and other contaminants. Suited 
for a wide variety of applications including telecommunications, electronic controls, audio devices and household appliances. Specifications: 
* Contact Resistance: 100 mQ maximum «* Insulation Resistance: 1,000 MQ minimum at 500 V DC * Mechanical Life: 50,000 operations 
minimum + Electrical Life: 20,000 operations minimum ¢ Contact Timing: Nonshorting (break-before-make) * Operating Temperature Range: 
-30°C ~ 85°C 

SS Series: * Compact dimensions and low profile allow high density mounting and close stacking of PC boards. Crisp actuation positively 
indicates circuit status. Specifications: » Contact Resistance: 20 mQ maximum for power level, 40 mQ maximum for logic level * Insulation 
Resistance: 10 MQ minimum at 500V DC ¢ Mechanical Life: 10,000 operations minimum ¢ Electrical Life: 10,000 operations minimum * Contact 
Timing: Shorting (make-before-break) * Operating Temp Range: -15°C ~ 60°C 

MS Series: * Over-center actuator block and plunger design gives crisp actuation with clear indication of circuit status; this design also 
diminishes sparking and increases operating life. Antijamming design protects contacts from damage due to excessive downward force on the 
actuator. Specifications: * Power Level: Silver: 6A @ 125VAC or 3A @ 250VAC, Gold: 0.4VA maximum @ 28VAC/DC maximum » Contact 
Resistance: 10mQ maximum for silver, 20mQ maximum for gold * Insulation Resistance: 1,000MQ minimum @ 500VDC * Mechanical Life: 
100,000 operations * Electrical Life: 25,000 operations minimum for silver; 50,000 operations minimum for gold * Contact Timing: Nonshorting 
(break-before-make) * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 


Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Rating Part No. 1 25 100 Part No. 
Sub-Miniature Slides 
SPDT On-On 0.4V @ 28VAC/DC ]360-2121-ND 4.18 2.60 2.35 |AS12AP 
; SPDT On-Off-On | 0.4V @ 28VAC/DC |360-2124-ND 4.31 2.78 2.47 | AS13AP 
DPDT On-On 0.4V @ 28VAC/DC |360-2127-ND 5.18 3.36 3.08 |AS22AP 
DPDT On-Off-On | 0.4V @ 28VAC/DC |360-2129-ND 5.36 3.57 3.20 | AS23AP 
SPDT On-On 0.4V @ 28VAC/DC |360-2122-ND 4.76 2.98 2.72 |AS12AH-RO 
2 SPDT On-Off-On | 0.4V @ 28VAC/DC |360-2125-ND 4.95 3.15 2.88 |AS13AH-RO 
DPDT On-On 0.4V @ 28VAC/DC |360-2128-ND 5.98 3.98 3.57 | AS22AH-RO 
DPDT On-Off-On | 0.4V @ 28VAC/DC |360-2130-ND 6.34 4.23 3.79 | AS23AH-RO 
7 SPDT On-On 0.4V @ 28VAC/DC |360-2123-ND 4.76 2.98 2.72 |AS12AV-RO = 
SPDT On-Off-On | 0.4V @ 28VAC/DC | 360-2126-ND 4.95 3.15 2.88 _|AS13AV-RO Fig. 7 NEW! 
Miniature Power Rated Slides 772 
* SPDT On-On 3A @ 125VAC | 360-2131-ND 2.69 1.60 1.43 [CS12ANWO3 (19.6) 
DPDT On-On 3A @ 125VAC__|360-2132-ND 3.42 241 1.86 _|CS22BNWo3 
Ultra-Miniature Slides 
SPDT On-On 0.1A @ 30VDC  360-2133-ND 1.90 1.12 97 |SS12SDP2 
5 SP3T On-On-On 0.1A @ 30VDC_ | 360-2135-ND 2.34 141 1.23 |SS14MDP2 
DPDT On-On 0.1A @ 30VDC __|360-2137-ND 2.24 1.33 1.18 |SS22SDP2 
SPDT On-On 0.1A @ 30VDC | 360-2134-ND 1.90 1.12 97 |SS12SDH2 
6 SP3T On-On-On 0.1A @ 30VDC | 360-2136-ND 2.34 141 1.23 |SS14MDH2 
DPDT On-On 0.1A @ 30VDC__|360-2138-ND 2.24 1.33 1.18 |SS22SDH2 
NEW! Miniature Slides NEW! 
SPDT On-On 0.4VA @ 28VAC/DC | 360-2380-ND 4.29 2.67 2.42 |MS12AFGO1 
7 SPDT On-On 6A @ 125VAC | 360-2381-ND 3.65 2.27 2.06 |MS12AFWO1-RO 
DPDT On-On 6A @ 125VAC__|360-2382-ND 5.13 3.33 3.04 _|MS22AFWO1-RO 
SPDT On-On 0.4VA @ 28VAC/DC | 360-2383-ND 4.31 2.78 2.47 |MS12ANG03 
SPDT On-On 6A @ 125VAC | 360-2385-ND 3.83 2.38 2.16 |MS12ANWO3 
SPDT On-Off-On 6A @ 125VAC __ | 360-2386-ND 4.20 2.70 2.40 |MS13ANWO3 
8 DPDT On-On 0.4VA @ 28VAC/DC | 360-2384-ND 6.40 4.26 3.82 |MS22ANG03 
DPDT On-On 6A @ 125VAC__|360-2387-ND 5.20 3.46 3.10 _|MS22ANWO3 
DPDT On-On 0.4VA @ 28VAC/DC | 360-2396-ND 6.40 4.26 3.82 |MS22BNG03 
DPDT On-On 6A @ 125VAC__|360-2397-ND 5.20 3.46 3.10 _|MS22BNW03-RO 
9 SPDT On-On 0.4VA @ 28VAC/DC | 360-2388-ND 4.84 3.08 2.82 |MS12ASG13-RO 
SPDT On-On 6A @ 125VAC__|360-2389-ND 4.31 2.78 2.47 _|MS12ASW13-RO 
SPDT On-On 0.4VA @ 28VAC/DC | 360-2390-ND 5.17 3.29 3.01 |MS12ASG30-RO 
10 SPDT On-On 6A @ 125VAC | 360-2391-ND 4.65 2.91 2.66 |MS12ASW30-RO 
DPDT On-On 0.4VA @ 28VAC/DC | 360-2392-ND 7.55 5.14 4.53 _|MS22ASG30-RO 
SPDT On-On 0.4VA @ 28VAC/DC | 360-2393-ND 5.35 3.47 3.17 |MS12ASG40-RO 
"1 SPDT On-On 6A @ 125VAC | 360-2394-ND 4.84 3.08 2.82 |MS12ASW40-RO 
SPDT On-Off-On _[0.4VA @ 28VAC/DC | 360-2395-ND 5.62 3.74 3.35 _|MS13ASG40-RO. 


Dimensions in (mm) Inch 
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GUD oustaes Slide Switches Made in U.S.A. 


CW Industries slide switches became popular with the industrial explosion after World * Moving Contact Plating: Silver * Terminals: Copper » Terminal Plating: Silver 


appltaions such a: radios, TVs, aplances, and automotive. Area eepones, one minute between pars of sppestepokriy. =Corectextance Lass han 0010 | , Digi-Key ® Slide Switches Kit 
and marine equipment use CW Industries slide switches for both power switching and _at 20 milliamperes DC. « Life Cycling (no load): Switches will be operative after 10,000 Assortment of switches denoted. Includes notebook style storage 
low level switching. Available in both solder eyelet versions for hand soldering or PC (minimum) cycles at the rate of 10 cycles per minute * Life Cycling (load): Switches case and bin storage guide. 
mount terminals for direct mounting. All slide switch actuators and buttons are black _ will be operative after 6,000 (minimum) cycles at the rate of 10 cycles per minute at * SW-KIT-ND 120 total pieces. 
nylon 6/6. MATERIALS: Buttons: Type 6/6 nylon, black * Moving Contact: Copper; rated load. APPROVAL LISTING: UL/CSA 
Volts Curr. Rig. (A) Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each CW Industries 
Fig. Circuit DC AC DC AC LxWxH Description Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
1 SPST 125 125 ) 5 .250 x .320 x .620 (6.35 x 8.13 x 15.75) Vertical Mount PC Switch SW100-ND* 94 12 55 43 | G-105-0513 
2 SPDT 125 125 5 5 505 x .305 x .515 (12.83 x 7.75 x 13.08) Horizontal Mount PC Switch SW101-ND* 1.52 1.16 89 69 | G-107-0513 
3 SPST 125 125 5 5 .705 x .385 x .395 (17.91 x 9.78 x 10.03) Panel Mount Snap-In Switch SW331-ND 1.70 1.29 99 77 |G-107-SI!-0005 
SPDT 125 125 5 5 -705 x .385 x .395 (17.91 x 9.78 x 10.03) Panel Mount Snap-In Switch SW332-ND 1.70 1.29 99 77 |G-107-SI-0511 
4 DPDT 125 125 5 5 .762 X 312 x .558 (19.35 x 7.92 x 14.17) Micro-Miniature Switch SW102-ND* 1.29 98 76 59 | GS-113-0512 
5 SPDT 125 125 5 5 .750 x .220 x .458 (19.05 x 5.59 x 11.63) Micro-Miniature Switch SW103-ND* 1.11 85 65 51 | GS-115-0511 
6 SPDT 125 125 5 6.0 1.360 x .550 x .966 (34.54 x 13.97 x 24.54) Standard Size Switch Eyelet Terminal SW104-ND* 61 AT 36 28 | GF-624-6014 
SPDT 125 125 5 6.0 1.360 x .550 x .966 (34.54 x 13.97 x 24.54) Standard Size Switch (On-Mom) SW338-ND 1.68 1.28 98 76 | G-1132-0003 
7 DPDT 125 125 5 a 1.360 x .550 x .747 (34.54 x 13.97 x 18.97) Standard Size Switch PCB Mount SW105-ND* 1.10 84 64 50 | GF-1126-1110 
DPDT 125 125 5 an 1.360 x .550 x .747 (34.54 x 13.97 x 18.97) Standard Size Switch Eyelet Terminal SW333-ND 1.17 89 68 53 | GF-1126-0033 
8 4PDT 125 125 EF) 6.0 1.360 x 1.000 x .767 (34.54 x 25.40 x 19.48) Standard Size Switch PCB Mount SW106-ND* 1.62 1.23 95 -74_ | GF-642-6010 
DP-3Pos 125 125 5 3.0 1.656 x .550 x .757 (42.06 x 13.97 x 19.23) Standard Size Switch PCB Mount $W117-ND 95 12 56 43 | G-328S-008 
9 DP-3Pos 125 125 5 an 1.656 x .550 x .757 (42.06 x 13.97 x 19.23) Standard Size Switch PCB Mount $W107-ND* 1.41 1.07 82 64 | G-1128S-1110 
DP-3Pos 125 125 5 an 1.656 x .550 x .664 (42.06 x 13.97 x 16.87) Standard Size Switch Eyelet Terminal SW334-ND 1.41 1.07 82 64 | G-1128S-0055 
SP-3Pos 125 125 5 1 1.656 x .550 x .664 (42.06 x 13.97 x 16.87) Standard Size Switch (On-Off-Mom) SW337-ND 1.37 1.04 80 .62 | G-633S-0000 
10 | 4P-3Pos 125 125 6 6.0 1.656 x 1.000 x .767 (42.06 x 25.40 x 19.48) Standard Size Switch PCB Mount SW108-ND 2.15 1.63 1.25 .97 | G-660S-6010 
1 DP-4Pos 125 125 5 am 1.968 x .560 x .757 (49.99 x 14.22 x 19.23) Standard Size Switch PCB Mount SW109-ND 1.70 1.29 99 77 | G-1138S-1110 
DP-4Pos 125 125 5 1 1.968 x .560 x .757 (49.99 x 14.22 x 19.23) Standard Size Switch Eyelet Terminal SW335-ND 1.70 1.29 99 77 | G-1138S-0048 
12 DPDT 125 125 6 3.0 1.360 x .550 x .610 (34.54 x 13.97 x 15.49) Side Actuated Switch PCB Mount $W110-ND. 82 63 8 .38 | GG-350-3010 
13 SPDT 125 125 5 13 1.235 x .680 x 1.397 (31.37 x 17.27 x 35.48) Pop-in Mount Slide Switch SW111-ND 1.21 92 a 55 | G-2012-1315 
14 DPDT 125 125 5 6.0 1.375 x .550 x 1.167 (34.93 x 13.97 x 29.64) Rocker Switch PCB Mount SW112-ND* 1.71 1.30 1.00 .78 | GR5-626-6010 
15 DPDT 125 125 5 3.0 1.000 x .404 x .484 (25.40 x 10.26 x 12.29) Miniature Side Actuated Switch PCB SW114-ND* 1.33 1.02 78 61 | GPI-152-3013 
16 | DP-3Pos 125 125 5 3.0 1.170 x .404 x .484 (29.72 x 10.26 x 12.29) Miniature Side Actuated Switch PCB SW115-ND* 1.61 1.22 94 73 | GPI-154-3013 
DPDT 125 125 5 3.0 1.000 x .400 x .735 (25.40 x 10.16 x 18.67) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal SW116-ND 91 69 53 42 | GF-126-3011 
17 DPDT 125 125 5 3.0 -628 x .400 x .735 (15.95 x 10.16 x 18.67) Miniature Slide Switch w/o Mount Ears, PC Mount SW342-ND 1.33 1.01 78 61 | GF-126-0159 
DPDT 125 125 6 3.0 1.000 x .400 x .735 (25.40 x 10.16 x 18.67) Slide Switch, PC Mount SW619-ND 1.22 93 A 56 | GF-126-0147 
18 SPDT 125 125 5 3.0 1.000 x .400 x .735 (25.40 x 10.16 x 18.67) Spring Return Switch Eyelet Terminal SW118-ND* 1.05 80 61 48 | G-133-3011 
19 | DP-3Pos 125 125 5 3.0 1.190 x .400 x .745 (30.23 x 10.16 x 18.92) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal SW119-ND* 1.14 87 67 52 | G-128S-3011 
20 | DP-4Pos 125 125 5 3.0 1.377 x 400 x .745 (34.98 x 10.16 x 18.92) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal SW120-ND 1.38 1.05 80 63 | G-141S-3011 
21 3PDT 125 125 5 3.0 1.000 x .567 x .745 (25.40 x 14.40 x 18.92) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal SW121-ND* 1.53 1.17 90 .70_ | GF-161-3011 
3P-3Pos 125 125 5 3.0 1.190 x .567 x .745 (30.23 x 14.40 x 18.92) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal SW122-ND 1.50 1.14 88 68 | G-168S-3011 
29 3P-3Pos 125 125 5 3.0 1.656 x .780 x .674 (42.06 x 19.81 x 17.12) Standard Size Switch Eyelet Terminal SW336-ND 1.34 1.02 78 61 | G-368S-0000 
3P-3Pos 125 125 5 3.0 1.656 x .780 x .674 (42.06 x 19.81 x 17.12) Slide Switch, PC Mount SW618-ND 1.34 1.02 78 61 | G-368S-0001 
3P-3Pos 125 125 5 6.0 1.656 x .780 x .674 (42.06 x 19.81 x 17.12) Slide Switch Eyelet Terminal SW617-ND 1.95 1.49 1.14 .89 | G-668S-0000 
23 SPST 125 125 5 11 1.360 x .550 x .654 (34.54 x 13.97 x 16.61) Standard Size Switch Eyelet Terminal SW148-ND 1.21 92 ral 55 | GF-1123-0009 
24 | Black Topper Button for SW105-ND, SW107-ND, SW110-ND, SW148-ND, SW333-ND, SW337-ND and SW334-ND SW149-ND 25 19 5 12 | G-02-072 
os i i igi Price Each -Swi 
(=> EeSWITCH’ Fig. | Circuit Rating earn Pace Terminal A He 1 10 100 Bana 
v 500 Series 
. . SPDT 5A @ 28VDC 152 (3.86) On-On Solder Lug EG2473-ND 3.28 2.93 2.52 |500SSP1S1M1QEA 
Slide Switches SPDT 5A @ 28VDC 152 (3.86) On-On Solder Lug £G2476-NDt 3.04 271 2.34 |500SSP1S1M1QEB 
SPDT 0.4 VA @ 20VDC 152 (3.86) On-On PC Mount EG2472-ND 3.28 2.93 2.52 |500SSP1S1M2REA 
SPDT 5A @ 28VDC 152 (3.86) On-On Right Angle EG2478-ND 3.56 3.18 2.74 |500SSP1S1M6QEA 
1 SPDT 0.4 VA @ 20VDC -152 (3.86) On-On Right Angle EG2477-ND 3.80 3.40 2.93 | 500SSP1S1M6REA 
SPDT 5A @ 28VDC 152 (3.86) On-On Vert. Right Angle | EG2480-ND 3.74 3.34 2.88 |500SSP1S1M7QEA 
SPDT 0.4 VA @ 20VDC 152 (3.86) On-On Vert. Right Angle | EG2479-ND 3.98 3.56 3.07 | 500SSP1S1M7REA 
DPDT 5A @ 28VDC -152 (3.86) On-On PC Mount EG2475-ND 4.45 3.97 3.42 |500SDP1S1M2QEA 
DPDT 0.4 VA @ 20VDC -152 (3.86) On-On PC Mount EG2474-ND 4.83 4.31 3.72 _|500SDP1S1M2REA 
SPDT 3A @ 28VDC 122 (3.10) On-On PC Mount EG2481-ND 4.58 4.09 3.52 | 500ASSP1M2QE 
9 SPDT 0.4 VA @ 20VDC 122 (3.10) On-On PC Mount EG2482-ND 4.80 4.29 3.70 | 500ASSP1M2RE 
SPDT 3A @ 28VDC 122 (3.10) On-On Right Angle EG2483-ND 5.01 4.47 3.86 | 500ASSP1M6QE 
SPDT 0.4 VA @ 20VDC 122 (3.10) On-On Right Angle EG2484-ND 5.23 4.67 4.03 | 500ASSP1M6RE 


t With mounting ears 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2233 


Slide Switches - EG Series 


Specifications: « Initial Contact Resistance: Less than 20mQ * Withstand Voltage: 500VAC for 1 minute between any terminal and frame * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C ° Life: 10,000 
cycles minimum ¢ Contact: Silver plated copper alloy * Timing: Non-shorting contacts 


(> E*SwitcH’ 
wv 


Dimensions in mm 


Dimension L Switching Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Rating Circuit Inch (mm) Function Part No. 1 10 100 250 Part No. 
5 0.2A @ 30VDC SPDT -16 (4.0) On-On EG1901-ND 73 66 57 A6 EG1201 
‘l 0.2A @ 30VDC SPDT .22 (5.6) On-On EG1902-ND 73 66 57 A6 EG1201A 
2: 0.2A @ 30VDC SPDT .08 (2.0) On-On EG1903-ND 73 66 57 A6 EG1218 
3 0.3A @ 30VDC DPDT -12 (3.0) On-On EG1904-ND 1.01 91 .78 63 EG2201 
3 0.2A @ 30VDC DPDT .24 (6.0) On-On EG1905-ND 1.01 91 78 63 EG2201A 
4 0.2A @ 30VDC SPDT .20 (5.0) On-On EG1906-ND 73 66 57 A6 EG1213 
5 0.5A @ 15VDC SPDT .35 (9.0) On-On EG2585-ND 92 83 rfl 57 EG1224 
6 0.3A @ 30VDC SPDT .08 (2.0) On-On EG1847-ND 92 83 71 7 EG1270 
7 0.1A @ 12VDC DPDT .08 (2.0) On-On EG1907-ND 1.01 91 .78 63 EG2209 
7 0.1A @ 12VDC DPDT -16 (4.0) On-On EG1908-ND. 1.20 1.07 92 74 EG2209A 
8 0.2A @ 30VDC DPDT .14 (3.5) On-On EG1909-ND 92 83 aA 57 EG2215 
9 0.2A @ 30VDC DPDT .35 (9.0) On-On EG4367-ND 1.01 91 .78 63 EG2219 
10 0.2A @ 30VDC SP3T .20 (5.0) On-On-On EG2485-ND 92 83 71 57 EG1313 
1 0.2A @ 30VDC DP3T -12 (3.0) On-On-On EG1910-ND 92 83 71 57 EG2301 
W 0.2A @ 30VDC DP3T .24 (6.0) On-On-On EG1944-ND 1.01 91 78 63 EG2301A 
12 0.1A @ 12VDC DP3T -16 (4.0) On-On-On EG1911-ND 97 87 75 60 EG2308 
12 0.1A @ 12VDC DP3T .24 (6.0) On-On-On EG1945-ND 1.01 91 .78 63 EG2308A 
13 0.2A @ 30VDC DP3T .14 (3.5) On-On-On EG1913-ND 73 66 57 A6 EG2315 
14 0.2A @ 30VDC 4PDT .24 (6.0) On-On EG1949-ND 1.65 1.48 1.28 1.02 EG4208A 
14 0.2A @ 30VDC 4PDT -16 (4.0) On-On EG1914-ND 1.75 1.56 1.35 1.08 EG4208 
15 0.2A @ 30VDC 4P3T .20 (5.0) On-On-On EG1915-ND 1.93 1.73 1.49 1.19 EG4319 
16 0.2A @ 30VDC SPDT .12 (3.0) On-On EG1916-ND 73 66 57 A6 EG1206 
16 0.2A @ 30VDC SPDT .24 (6.0) On-On EG1917-ND 73 66 57 A6 EG1206A 
17 0.3A @ 30VDC SPDT .08 (2.0) On-On EG1918-ND 83 74 64 51 EG1271 
17 0.3A @ 30VDC SPDT 17 (4.4) On-On EG1919-ND 83 74 64 51 EG1271A 
18 0.2A @ 30VDC DP3T -16 (4.0) On-On-On EG1920-ND 1.10 99 85 68 EG2305 
18 0.2A @ 30VDC DP3T .08 (2.0) On-On-On EG1921-ND 1.10 99 85 68 EG2305A 
19 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4.0) On-On EG1940-ND 92 83 71 57 EG2207 
20 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4.0) On-On EG1941-ND 92 83 afd 57 EG2208 
20 0.2A @ 30VDC DPDT .24 (6.0) On-On EG1942-ND 92 83 71 57 EG2208A 
21 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4.0) On-On EG1943-ND 92 83 71 57 EG2211 
21 0.2A @ 30VDC DPDT .08 (2.0) On-On EG2486-ND 92 83 71 57 EG2211A 
22 0.2A @ 30VDC DP3T .24 (6.0) On-On-On EG1946-ND 85 76 66 53 EG2310 
22 0.2A @ 30VDC DP3T -16 (4.0) On-On-On EG1947-ND 97 87 75 60 EG2310A 
23 0.2A @ 30VDC DP3T .28 (7.0) Qn-On-On EG1948-ND 1.01 91 78 63 EG2322 


NEW! SMT Miniature Slide 


Fig. 1 
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Switches - EG Series 


Dimension L | Switching Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel E-Switch 
Fig. Rating Circuit | Inch (mm) Function i 10 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 _|.0.3A @ 4VDC | SPDT .06 (1.5) On-On EG2586CT-ND 1.49 1.19 1.07 -92 EG2586TR-ND. 3,300 514.80/M EG1257 
2 0.3A @ 4VDC | SP3T .04 (1.1) On-On-On |EG4628CT-ND 61 49 45 38 EG4628TR-ND 3,000 211.90/M EG1300A 
0.3A @ 4VDC | SP3T .016 (0.4) On-On-On_ |EG4629CT-ND 61 49 A5 38 EG4629TR-ND. 3,000 211.90/M EG1300B 
3 | 0.3A @ 6VDC | SP3T .08 (2.0) On-On-On_|EG4630CT-ND 59 47 43 36 EG4630TR-ND. 1,200 226.20/M EG1380A 
4 | 0.3A @ 6VDC | SP3T .08 (2.0) On-On-On_ |EG4631CT-ND 59 A7 43 -36 EG4631TR-ND. 900 245.70 EG1381A 
5 0.3A @ 4VDC | DPDT .04 (1.0) On-On EG4632CT-ND 66 53 48 At EG4632TR-ND 1,500 255.20/M EG1390A 
0.3A @ 4VDC | DPDT .08 (2.0) On-On EG4633CT-ND 66 53 48 Al EG4633TR-ND. 1,200 255.20/M EG1390B 
6 0.3A @ 4VDC | DP3T .04 (1.0) On-On-On |EG4634CT-ND 61 49 45 .38 EG4634TR-ND. 1,500 236.36/M EG1400A 
0.3A @ 4VDC | DP3T -1 (2.5) On-On-On_|EG4635CT-ND 64 51 6 40 EG4635TR-ND. 1,200 246.50/M EG1400B 


Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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APEM NEW! Slide Switches 


® 
Dimensions in mm Ree! 
Electrical Life Operating Actuation Electrical Life Operating Actuation Electrical Life Operating Actuation 
Series (Minimum) Temperature Force Series (Minimum) Temperature Force Series (Minimum) Temperature Force 
MJS 10,000 cycles -10° ~ 60°C 225g (average) MMS 10,000 cycles -20° ~ 70°C 400g + 200g SLB 10,000 cycles -20° ~ 85°C. 220g + 100g 
MISSA ae arcs 2 = ae 5008 = 1302 NK 2,000 cycles -40° ~ 85°C 300g + 50g G 20,000 cycles | -30°~ 85°C 300 + 50g 
MHSS 5,000 cycles 20° ~ 70°C 200g + 50g MSTS 10,000 cycles -20° ~ 85°C. 200 - 600g 25xxxN 10,000 cycles -40° ~ 85°C. 150g + 50g 
MS 10,000 cycles -10° ~ 60°C. 250 + 150g MHS 10,000 cycles -20° ~ 85°C 250 + 150g MSS 10,000 cycles -10° ~ 60°C. 300 + 150g 


Contact Contact Digi-Key Price Each APEM Contact Contact Digi-Key Price Each APEM 
Fig. | Circuit | Material Rating Part No. al 25 100 | Part No. Fig. | Circuit | Material Rating Part No. 1 25 100 | Part No. 
Microminiature Slide Switches SLB Series 
MJS Series 23 | SPDT] Silver | 300mA @ 125VAC |679-1870-ND 722 142 1.01 |SLB12804 
1] SPDT ] Silver ] 100mA @ 12VDC [679-1842-ND 180 1.65 1.49 [MJS12 24 | SPDT | Silver | 300mA @ 125VAC | 679-1871-ND 1.22 142 1.01 |SLB1280R5 
2 | SPDT | Silver | 100mA @ 12VDC |679-1843-ND 180 1.65 1.49 /MJS12R 25 | SP3T | Silver | 300mA @ 125VAC | 679-1873-ND 1.70 1.55 1.40 |SLB1370R 
3 | DPOT | Silver | 100mA @ 12VDC |679-1844-ND 214 1.96 1.77 | MJS22 25 | SPAT | Silver | 300mA @ 125VAC | 679-1874-ND 1.84 1.68 = 1.52 /SLB1470R 
4 | DPOT | Silver | 100mA@ 12VDC_|679-1845-ND___ 2.28 2.08 _1.88_|MJS22R 26 | SP3T | Silver | 300mA @ 125VAC | 679-1872-ND 143 1.31 148 |SLB1340R4.5 
MSSA Series 26 | DPDT | Silver | 300mA @ 125VAC |679-1875-ND 170155 1.40 [SLB2240R4.5 
5 [DPOT[ Gold [0.4VA @ 20VAC/DC [679-1846-ND 241221 199 [MSSA22G G Series 
MA Series 
5] SPOT] Sher | Sune woo ereTeAcy 08 a5 ar yuma —| [2] SOT] Gow ]ORazONEDE [oeeRNG 7 S40 S10 ZO TEES 
6 | SPDT | Silver | 300mA@4VDC_|679-1847-2-ND+ 1848.00/3,300 MA12R/TR ' : : : 
hss Serie 2 | ot Sie | ee ee be ceca 
: old | 0. -1876- 7 ' ‘ 1 
, ern ee Seo obs an = = a ee 28 | spoT | Silver | 4A@125VAC _|679-1877-ND 3.47 3.17 2.86 _|GH36P010001 
MS Series 28 | SPDT | Silver | 4A@125VAC__ |679-1882-ND 745 6.79 6.14 |GH39P010001 
JT SPDT] Siver] 300mA @ BVDG]679-1850-ND 8 HH 73 TMST2 29 | SPDT | Gold /0.4VA @ 20VAC/DC | 679-1880-ND 5.24 4.78 4.32 | GH36WWo00001 
jo | spat | silver | 300mA@evoc. |679-1851-ND ‘95 87 29 |ms13 29 | SPDT | Silver | 4A@125VAC_ |679-1881-ND 585 5.34 4.82 | GH36WW10001 
41|DPDT| Silver | 300mA@6VDC |679-1852-ND 85 78 70 |MSs22 29 | SPDT | Gold | 0.4VA @ 20VAC/DC | 679-1884-ND 5.81 5.31 4.79 | GH39WWw00001 
42 | DP3T | Silver 300mA @ 6VDC_ |679-1853-ND 1.80 1.65 1.49 |MS23 29 | SPDT | Silver 4A @125VAC | 679-1885-ND 6.12 5.58 5.04 |GH39WW10001 
MMS Series 25xxxN Series 
73 ]DPDT] Silver | 300mA @30VDC [679-1856-ND 85 78 70 |MMS22R 30 | SPDT] Silver | 4A@125VAC  |679-1886-ND 374 341 3.08 |25136NAB 
14 | DP3T | Silver | 300mA@ 30VDC |679-1857-ND 1.09 1.00 90 |MMS23R 30 | SPOT | Silver | 4A@125VAC |679-1888-ND 422 3.85 3.48 |25139NAB 
14 | 4PDT | Silver | 300mA@ 30VDC |679-1859-ND 122 112 1.01 |MMS42R 30 | DPDT| Silver | 4A@125VAC |679-1891-ND 588 5.37 4.85 |25146NAB 
15 | SPDT | Silver | 300mA@30VDC |679-1854-ND 92 84 76 |MMS1208 31] SPOT | Silver | 4A@125VAC |679-1887-ND 3.74 3.41 3.08 |25136NAH 
16 | DPDT | Silver | 300mA @ 30VDC |679-1855-ND 143 1.31 1.48 _|MMS2214 31. SPDT | Silver | 4A@125VAC _|679-1889-ND 3.74 3.41 3.08 |25139NAH 
i7 | 4P0T [ Silver_| 300mA @ 30VDC_[679-1858-ND 1261.15 1.04 [MMs42 31 | SPDT | Gold | 100mA @ 30VDC |679-1890-ND 388 3.54 3.20 |25139NLDH 
NK Series 31 | DPDT| Silver | 4A@125VAC |679-1892-ND 595 5.43 4.90 |25146NAH 
18 | SPDT | Gold | 500mA @ 12VDC |679-1860-ND 173 1.59 1.43 NK236 32 | SPDT | Silver | 4A@125VAC_ |679-1893-ND 374 3.41 3.08 |25336NA 
i: pal eo Se OUR eee eae oa ye 135 Laete 32 | SPOT | Gold | 100mA@30VDC |679-1894-ND 3.81 348 3.14 |25336NLD 
+1862: ; ; : 32 | SPDT | Gold | 100mA @ 30VDC_|679-1895-ND 3.81 3.48 3.14 [25339NLD 
19 | SPOT | Gold) S00mA @ 12V0C_|BidalSo3cNEm ees 221 1.99 NK236WH 32 | DPDT| Silver | 44@125VAC _|679-1897-ND 8707.94 7.17 *(25349NA 
32 | DPOT| siver_| ana 125vA0 _|679-1806ND 502 5404832534605 
2 | SPIT | Sier | SOOMA@ 2BVDO 679-1864-ND Ba a2 [MSTSTS9RK 
20 | DP3T | Silver_| 300mA @ 28VDC Skit) a Mal 65 59 _|MSTS2332K 3 OPO sia 300K a a STOBEEND @ B zB nS 
j a ; 79-1837- ; y 75 
Fe eT ver | oom ene Rea a ame era ete 34 | DPOT | Silver | 300mA @ 125VAC |679-1898-ND 109 1.00 90 | MSS225R 
21 | DP3T | Silver | 300mA @ 30VDC |679-1868-ND 1.94 1.77 1.60 |MHS233K 34] DPDT | Gold | 0.4VA @ 20VAC/DC | 679-1838-ND 2.45 2.24 2.02 | MSS225RG 
22 | SPDT | Silver | 300mA @30VDC |679-1839-ND 1.06 97 88 |MHS122 35 | 4PDT | Silver | 300mA @ 125VAC |679-1899-ND 1.22 1.12 1.01 |MSs42 
22 | SPDT | Silver | 300mA @30VDC |679-1840-ND 1.02 93 84 |MHS123 35 | 4PDT | Gold | 0.4VA @ 20VAC/DC | 679-1900-ND 3.67 3.35 3.03 | MSS42G 
99 | SP3T | Silver | 300mA @ 30VDC 1679-1869-ND 7.02 93 "84_|MHS133 36 | 4PDT | Silver_| 300mA @ 125VAC | 679-1901-ND 119 1.09 .98_|MSS42R 
22 | DP3T | Silver _| 300mA @30VDC |679-1841-ND 1.20 1.10 .99 | MHS233 +CutTape $ Tape and Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2235 


2 Tyco Electronics Slide Switches 


Authorized Distributor 


ASE/F Series: Features: * Unique design allows aqueous or solvent cleaning processes * High temperature anti-static max. * Insulation Resistance: 1,000MQ min. * Contact Timing: Make-before-break »* Operating Temp.: -20°C ~ 85°C 
plastic construction will withstand most surface mount, vapor phase reflow or wave soldering conditions «Industry STS Series: Specifications: * Contact Rating: 300mMA @ 125VAC « Initial Contact Resistance: 20mQ max. « Insulation 
standard .100 x .300 pin spacing Specifications: * Contact Rating: Gold: 0.4VA @ 20VDC; Silver: 300mA @ 115VAC Resistance: 100MQ min. @ 500VDC * Contact Timing: Make-before-break * Operating Temp.: -15°C ~ 60°C SLS 
28VDC «Initial Contact Resistance: 40m max. «Insulation Resistance: 1,000MQ @ 500VDC min. * Contact Timing: Series: Specifications: » Contact Rating: 250mA @ 125VAC, 150mA @ 12VDC * Initial Contact Resistance: 30mQ max. 
Shorting * Operating Temp.: -40°C ~ 80°C MHS Series: Specifications: * Contact Rating: Gold: 0.4VA @ 20VDC; Silv Insulation Resistance: 500MQ min. * Contact Timing: Break-before-make * Operating Temp.: -10°C ~ 85°C SSA Series: 
300mA @ 125VAC Initial Contact Resistance: 20mQ max. «Insulation Resistance: 1,000MQ min. * Contact Timing: Specifications: » Contact Rating: Gold: 0.4VA max. @ 20VDC; Silver: 100mA @ 30VDC * Initial Contact Resistance: 30mQ 
Make-before-break * Operating Temp.: -20°C ~ 100°C MLL Series: Specifications: * Contact Rating: 0.3A @ 4VDC Initial max. «Insulation Resistance: 100MQ min. * Contact Timing: Break-before-make * Operating Temp.: -20°C ~ 70°C SSJ 
Contact Resistance: 70mQ «Insulation Resistance: 100MQ min. * Actuation Force: 175 +100 Grams * Operating Temp.: Series: Specifications: « Contact Rating: 100mA @ 12VDC « Initial Contact Resistance: 20m max. ¢ Insulation Resistance: 
-10°C ~ 60°C _MMS Series: Specifications: * Contact Rating: 100mA @ 30VDC * Initial Contact Resistance: 30mQ max. 100MQ min. * Contact Timing: Make-before-break * Operating Temp.: -10°C ~ 60°C TSS Series: Specifications: » Contact 
«Insulation Resistance: 100MQ min. * Contact Timing: Make-before-break * Operating Temp.: -10°C ~ 60°C MSS Series: Rating: 0.4VA max. @ 20VDC * Initial Contact Resistance: 20mQ max. * Insulation Resistance: 1,000MQ min. @ 500VDC 
Specifications: * Contact Rating: Gold: 0.4VA @ 20VDC; Silver: 300mA @ 125VAC Initial Contact Resistance: 20mQ + Contact Timing: Non-shorting * Operating Temp.: -20°C ~ 80°C 


Fig. 4 
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Circuit Diagram 
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SPDT Shown SPDT Shown SPDT Shown SPDT Shown 
Contact | Dimensions (mm) | pigi-Key Price Each Tyco Electronics Switching | Contact | Dimension | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Circuit | Material A L Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Circuit Function | Material | L(mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
ASE/F Series Auto Insertable 44 | DPOT On-On Silver 9.5 450-1590-ND 2.45 2.18 1.70 |MSS2250R04 
DPDT Silver 10.2 2.79 | 450-1557-ND 3.97 3.52 2.76 | ASE2204 DPDT On-On Gold 9.5 450-1591-ND. 3.10 2.75 2.15 _|MSS2250RG04 
DPDT Gold 10.2 2.79 | 450-1628-ND 3.97 3.52 2.76 | ASE22G04 q2 | SP8T | On-On-On Silver 3.80 | 450-1585-ND 2.51 2.23 1.75 |MSS130004 
1 4PDT Silver 17.8 2.79 | 450-1633-ND 3.44 3.06 2.39 | ASE4204 SP3T_ | On-On-On Gold 3.80 | 450-1586-ND 3.13 278 2.18 |MSS1300G04 
4PDT Gold 17.8 2.79 |450-1558-ND 4.46 3.96 3.10 | ASE42G04 43 | 4POT On-On Silver 8.0 450-1592-ND 2.05 1.82 1.42 |MSS420004 
6PDT Silver 25.4 2.79 | 450-1559-ND 5.08 4.51 3.53 _ | ASE6204 4PDT On-On Gold 8.0 450-1593-ND. 260 2.31 1.81 |MSS4200G04 
6PDT Gold 25.4 2.79 |450-1560-ND 5.02 4.46 3.49 [| ASE62G04 44 | 4POT On-On Silver 7.0 450-1594-ND 2.57 2.29 1.79 |MSS4200R04 
DPDT Silver 10.2 — — |450-1561-ND 3.41 3.03 2.37 | ASF2204 4PDT On-On Gold 7.0 450-1595-ND 3.69 3.28 2.56 _|MSS4200RG04 
DPDT Gold 10.2 —  |450-1562-ND 3.78 3.36 2.63 | ASF22G04 STS Series, Miniature, Low Profile, Economy Grade 
2 4PDT Silver 17.8 —  |450-1563-ND 3.57 3.17 2.48 | ASF4204 SPDT On-On Silver 40 450-1609-ND 1.270 1.13 .89 |STS121PC04 
4PDT Gold 17.8 —  |450-1564-ND 4.59 4.07 3.19 | ASF42G04 SP3T | On-On-On Silver 4.0 450-1611-ND 1.61 1.43 1.12 |STS1300PC04 
SPOT Silver 25.4 —___|450-1565-ND 5.15 4.57 __3.57_| ASF6204 SP3T | On-On-On | Silver 4.0 |450-1613-ND | 1.55 1.38 1.08 |STS131PC04 
6PDT Gold 25.4 —___|450-1566-ND 5.12 4.54 3.55 | ASF62G04 SP4T | On-On-On-On | Silver 4.0 450-1615-ND 1.83 1.63 1.27 |STS1400PC04 
= 15 |_DPDT On-On Silver 4.0 450-1616-ND. 248 2.20 1.72 _|STS220PC04 
Switching | Contact | Dimension | Digi-Key Bregeacy Tyco Electronics DP3T | On-On-On | Silver 4.0 [450-1617-ND | 2.79 248 1.94 |STS2300PC04 
Fig. | Circuit | | Function | Material | L(mm) | PartNo. 1 10 100 | Part No. DP3T | On-On-On Silver 4.0 450-1618-ND 2.67 2.37 1.85 |STS230PC04 
MHS Series, Low Profile, Instrumentation Grade DP4T | On-On-On-On | Silver 4.0 450-1619-ND 3.04 2.70 2.11 |STS2400PC04 
SPDT On-On Silver 45 450-1567-ND 1.55 1.38 1.08 |MHS12204 DP4T | On-On-On-On |_ Silver 4.0 450-1620-ND 2.91 2.59 2.03 |STS240PC04 
SPDT On-On Gold 45 450-1568-ND 3.22 2.86 2.24 | MHS122G04 SPDT On-On Silver 40 450-1610-ND 1.36 (1.21 95 |STS121RA04 
SPDT | On-Off-On Silver 45 450-1569-ND 1.77 1.57 1.23 | MHS12304 16 | SP3T | On-On-On Silver 40 450-1612-ND 1.77 1.57 = 1.23 _ | STS1300RA04 
SP3T | On-On-On Silver 45 450-1570-ND 1.43 1.27 .99 | MHS13304 SP3T_ | On-On-On Silver 4.0 450-1614-ND 1.64 1.46 1.14 |STS131RA04 
SP3T On-On-On Gold 45 450-1571-ND 3.72 3.30 2.58 _|MHS133G04 SLS Series, Miniature, Rolling Contact, Economy Grade 
3 | DPDT On-On Silver 45 450-1572-ND 1.61 1.43 1.12 |MHS22204 SPDT On-On Silver 5.0 450-1597-ND 1.64 146 1.14 |SLS121104 
DPDT On-On Gold 45 450-1573-ND 4.31 3.83 2.99 |MHS222G04 17 | SPDT On-On Silver 5.0 450-1598-ND 1.18 = 1.05 82 |SLS121PC04 
DPDT | On-Off-On Silver 45 450-1574-ND 1.86 1.65 1.29 | MHS22304 SP3T_| On-On-On Silver 5.0 450-1600-ND 1.95 1.74 1.36_|SLS131PC04 
DPDT | On-Off-On Gold 45 450-1629-ND 310 2.75 215 |MHS223G04 yg | SPDT On-On Silver 5.0 450-1599-ND 1.52 1.35 1.06 |SLS121RA04 
DP3T | On-On-On Silver 45 450-1575-ND 1.95 1.74 1.36_| MHS23304 SP3T_| On-On-On Silver 5.0 450-1601-ND. 2.20. 1.96 —_-1.53_|SLS131RA04 
DP3T | On-On-On Gold 45 450-1576-ND 5.36 4.76 3.72 | MHS233G04 19 | SPDT On-On Silver 5.0 450-1596-ND 1.64 1461.14 [SLS12104 
MLL Series, Miniature, Right Angle, SMT SSA Series, Micro Size, Instrumentation Grade 
4 | SPDT On-On Silver 1.5: 450-1577-ND. 2.20 1.96 1.53 |MLL1200S SPDT On-On Silver 2.01 450-1602-ND 1.98 1.76 1.38 |SSA12 
5 | SP3T [| On-On-On Silver A5) 450-1630-ND 2.36 2.09 1.64 |MLL1300S 9 | SPOT On-On Gold 2.01 450-1603-ND 2.67 2.37 1.85 |SSA12G 
MMS Series, Micro Size, Instrumentation Grade DPDT On-On Silver 2.0 450-1604-ND 2.51 2.23 1.75 |SSA22 
6_| SPDT On-On Silver 2.03 | 450-1578-ND 2.41 1.87 1.47_|MMS12 DPDT On-On Gold 2.0 450-1605-ND 3.29 2.92 2.28 | SSA22G 
7_ | DPDT On-On Silver 2.00 450-1579-ND 2.51 2.23 1.75 |MMS22 SSJ Series, Micro Size, Instrumentation Grade 
8A | DP3T | On-On-On Silver 2.02 | 450-1580-ND 2.98 2.64 —2.07_ | MMS23 4 | SPOT On-On Silver 2.0 450-1634-ND 1.55 1.38 1.08 |SSJ1204 
8B | 4PDT On-On Silver 2.0 450-1581-ND 3.69 3.28 2.56 _[MMS42 SP3T_ | On-On-On Silver 2.0 450-1636-ND 1.61 1.43 1.12_|SSJ1304 
MSS Series, Instrumentation Grade, 2.00mm Spacing 22 | SPDT On-On Silver 2.5 450-1635-ND. 2.14 1.90 1.49 [SSJ12R04 
SPDT On-On Silver 5.00 | 450-1582-ND 2.11 1.87 1.47 |MSS120004 TSS Series Slide Switches 
SPDT On-On Gold 5.00 | 450-1583-ND 267 = 2.37 1.85 |MSS1200G04 SPDT On-On Gold 2.79 | 450-1621-ND 5.21 4.62 3.62 |TSS11DGPCO4 
g | DPDT On-On Silver 2.3 450-1587-ND 1.83 1.63 1.27 |MSS220004 93 | SPDT | On-Off-On Gold 2.79 — |450-1623-ND 6.11 5.42 4.24 |TSS11EGPC04 
DPDT On-On Gold 2.3 450-1588-ND 248 = 2.20 1.72 |MSS2200G04 DPDT On-On Gold 2.79 | 450-1624-ND 849 = 7.75 6.26 | TSS21NGPCO4 
DPDT On-On Silver 11.0 | 450-1589-ND 3.07 2.73 2.13 | MSS225004 4PDT On-On Gold 2.79  |450-1626-ND | 14.34 13.08 10.57_| TSS41NGPC 
DPDT On-On Gold 11.0 | 450-1632-ND 3.35 2.97 2.33 _ | MSS2250G04 SPDT On-On Gold 2.79 | 450-1622-ND 5.21 4.62 3.62 |TSS11DGRA04 
yo | SPOT On-On Silver 3.99 | 450-1584-ND 241 1.87 1.47 |MSS1200R04 24 | DPDT On-On Gold 2.79 |450-1625-ND | 10.86 9.91 8.01 | TSS21NGRAO4 
SPDT On-On Gold 3.99 | 450-1631-ND 267 2.37 1.85 _|MSS1200RG04 4PDT On-On Gold 2.79 [450-1627-ND | 15.96 14.56 11.76 _|TSS41NGRA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Cal _ slide switches 


1000 Series: Specifications: « Contact Rating: B, K and G contact material: 
0.4VA maximum @ 20VAC or DC maximum Q contact material: 6A @ 120VAC 
or 28VDC, 3A @ 250VAC * Electrical Life: 100,000 make-and-break cycles at full 
load with contact material B or K; 40,000 cycles with G and Q contact material 
* Operating temperature: -30°C ~ 65°C Materials: * Case: diallylphthalate (DAP), 
(UL94V-0) * Housing: Stainless steel * Contacts: B contact material: copper 
alloy with gold plate over nickel plate. Q contact material: Coin silver, silver plated 
¢ Terminal Seal: Epoxy 

L Series: Specifications: * Contact Rating: LXOX, LX1X Models: Q contact 
material: 4A @ 125VAC or 28VDC; 2 Amps @ 250VAC; 0.5 Amp @ 125VDC (UL/ 
CSA) « Electrical Life: 10,000 make-and-break cycles at full load Materials: 
* Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black * Q Contacts only: Copper, silver plated 

S Series: Specifications: * Contact Rating: S6XX Models: Q contact material: 
12A @ 125VAC; 6A @ 250VAC; 1A @ 125VDC (UL/CSA) S8XX models: 15A @ 
125VAC; 6A @ 250VAC (UL/CSA) * Electrical Life: 10,000 make-and-break cycles 


at full load Materials: * Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black » Actuator: 6/6 
nylon (UL94V-2), black * Q Contacts only: Copper, silver plated 

TS Series: Specifications: » Contact Rating: B contact material: 0.4VA maximum 
@ 20V AC or DC maximum. Q contact material TSO1: 3A @ 120VAC or 28VDC; 
TS03: 1A @ 120VAC or 28VDC » Electrical Life: TS01: 60,000 make-and-break 
cycles at full load; TSO3: 30,000 make-and-break cycles at full load * Operating 
Temperature: -30°C ~ 85°C Materials: * Housing: 6/6 nylon (UL94V-0), black 
© B contact: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Q Contacts: Copper 
alloy, silver plated 

GS Series: Specifications: * Contact Rating: B contact material: 0.4VA maximum 
@ 20VAC or DC maximum » Mechanical and Electrical Life: 40,000 make-and- 
brake cycles at full load * Storage and Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
Materials: * Housing and Base: Glass filled nylon 6/6, flame retardant, heat 
stabilized (UL94V-0) » Movable Contact: Copper with gold plate over nickel plate 
© Terminal Seal: Epoxy. All terminals insert molded 


& | say digiDreel’ 


LP Series: Specifications: * Contact Rating: LPOX, LP2X Models: Q contact 
material: 6A @ 125VAC or 28V DC; 3A @ 250VAC (UL/CSA) * Electrical Life: 
10,000 make-and-break cycles at full load Materials: * Housing: 6/6 nylon 
(UL94V-2), black * Contacts: Copper, silver plated 

V Series: Specifications: « Contact Rating: Q contact material: 10.1A @ 125VAC; 
4A @ 28VDC; 5A @ 250VAC (UL/CSA); 2.0 (0.5)A @ 250VAC, T85 (VDE) » Elec- 
trical Life: 10,000 make-and-break cycles at full load * Operating Temperature: 
-30°C ~ 85°C Materials: * Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black » Actuator: 
Glass filled polyester; ‘01 and ‘02 styles: black (standard); ‘12, ‘13 and ‘14 styles: 
red (standard) * Contacts: Copper, silver plated 

ES Series: Specifications: » Contact Rating: B contact material: 0.4VA maximum 
@ 20VAC or DC maximum * Mechanical and Electrical Life: 40,000 make-and- 
brake cycles at full load * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Materials: 
* Housing and Base: Nylon (UL94V-0) * Terminals: Copper alloy with tin-lead 
alloy over nickel plate * Base and Terminal Seal: Epoxy 


Fig. 5 
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Switching | Actuator | Termi- | Contact | Digi-Key Price Each C&K Switching | Actuator] Termi- | Contact | Digi-Key Price Each C&K 
Fig. | Circuit} Function | H(In.) | nation | Material | Part No. ‘il 25 100 | Part No Fig. | Circuit) Function | H(In.) | nation | Material | Part No. 1 25 100 | Part No. 
1000 Series spoT} On-On | 0122 | C B |CKC5122-ND 479 3.84 3.04 | TSO1CBE 
SPDT | On-On | 02 C B | CKN5000-ND 430 344 2.73 | 1101M2S3CBE2 41 {SPOT} On-On | 0122 | ¢ Q = | CKC5123-ND 479 3.84 3.04 | TSO1CQE 
SPDT | On-On | 0.2 c Q | CKN5001-ND 4.30 3.44 2.73 | 1101M2S3CQE2 SPDT |On-Off-On} 0.122 | A B | CKC5124-ND 5.76 4.61 3.65 | TSO3ABE 
SPDT | On-On | 0.2 V3 B | CKN5048-ND 4.92 3.94 3.12 |1101M2S3V3BE2 SPOT |On-Otf-On} 0.122 | B | CKC5125-ND 5.34 4.28 3.39 | TSO3CBE 
SPDT |On-Off-On) 0.2 c Q | CKN5051-ND 5.05 4.04 3.20 | 1103M2S3CQE2 Ultra Miniature — GS Series 
oT ee Eh Re a NS epee T= Ee ee (oe te tulsa 
n-On . H ; . ; SPST |_Off-0 - C. B | CKN9135-ND 7.09 5.68 4.49 | GSO2MCBE 
DPDT| On-On | 0.04 c Q | CKN5052-ND 8.37 6.70 5.30 | 1201M2S1CQE2 spoT} -omon A BT CKN9130-ND 7995 844.62 |GSO1MABE 
DPDT| On-On | 0.2 V3 B | CKNS5056-ND 9.60 7.69 6.09 | 1201M2S3V3BE2 13] Spst | ot-on | — ‘A B | CKN9133-ND 773 619 490 |GSO2MABE 
DPDT | On-Off-On| 0.2 V3 B | CKN5057-ND 10.71 8.57 6.79 |1203M2S3V3BE2 spoT | on-on | TST 8 TGKNOTOSCT-ND* 1 6635.31 4.0 1 GSOIMSABE 
SPDT | On-On | 0.2 Z @ | CKN5004-ND 4.17 3.34 2.64 | T101M1S3ZQE2 spot! onon | — | SMT 8 |CKNO10STR-NDt |  2386.80/600 | GSO/MSABE 
SPDT | On-On | 0.14 Zz Q | CKN5058-ND 417 3.34 2.64 | 1101M1S2Z0E2 14 u : 
2| spot) onon | o2 | Z B | CKN5059-ND 417 334 2.64 |1101M1S3ZBE2 pd aaa eee ne aN 16 aati | omoneaLe 
SPDT | On-On | 0.2 Zz G | CKN5060-ND 3.24 2.60 2.06 | 1101M1S3ZGE2 Snap In — LP Series : 
DPOT| On-On | 0.2 Zz Q | CKN5061-ND 811 6.49 5.14 | 1201M1S3ZQE2 = 
SPOT 1 Oncon 02 i BT CKNSO05-ND 490 3.94 3.42 11IOIMDSSABED SPDT] On-On | Black | 03 Q — | CKC5015-ND 327 262 208 |LPO2c2TT203D0 
SPDT! On-On | 02 A a |eKNs006-ND 492 394 3.12 |1101M2S3AQE2 jg | DPDT| On-On | Black | 03 Q | CKC5016-ND 459 3.67 2.91 |LP22C21T203Da 
spot! on-on | 0285 | A x | CKNS049-ND 533 497 3:38 |1101M2S4AKED SPDT} On-On | Red 03 Q | CKC5017-ND 3.71 297 2.35 |LP02C31T203Da 
3 | sept! on-on | 0285 | A a | cKNSs050-ND 492 394 342 |1101M2S4AQE2 DPDT | On-On | Red 03_| Q_ | CKC5018-ND 4.46 3.57 _ 2.83 |LP22C317T203D0 
DPDT| On-On | 0.2 A B | CKNS5053-ND 9.60 7.69 6.09 |1201M2S3ABE2 V Series — 115V/230V Voltage Select 
DPDT[ On-On | 0.2 A Q___|CKN5054-ND 9.60 7.69 6.09 [1201M2S3AQE2 DPDT| On-On | — c Q )€KC3001-ND 4.76 3.81 3.02 /V80212MS020 
SPDT] On-On | 0.2 | AV2 B | CKN5007-ND 4.92 3.94 3.12 [1101M2S3AV2BE2 | | 4g | DPDT|) On-On | — 02 Q | CKC3006-ND 5.93 4.75 3.76 | V80212MS020E 
4 | SPDT | On-On 0.2 AV2 Q | CKNS5008-ND 4.92 3.94 3.12 |1101M2S3AV2QE2 DPDT | On-On a 02 Q | CKC3007-ND 4.38 3.51 2.78 |V80213MS02Q 
SPDT] On-On | 0.2 | AV2 G | CKN5047-ND 5.73 4.59 3.63 | 1101M2S3AV2GE2 DPDT| On-On | — 02 Q__|CKC3008-ND 4.67 3.74 _ 2.96 |v80214MS020 
DPOT| On-On | 0.2 | Av2 B | CKNS5055-ND 9.60 7.69 6.09 | 1201M2S3AV2BE2 SPST | On-Off | — |.110QC} Q  |CKC3009-ND 2.96 2.38 1.88 |V70113SS050 
L/S Series DPDT} On-On | — |.t10Qc} a |cKC3002-ND 4.76 3.81 3.02 |v80212SS050 
SPST | On-Off | 02 02 @ | CKC5106-ND ToT 153 1.21 /LioToTTMS020 47 |DPDT| On-On | 0.29 ].1100C} Q | CKC3010-ND 4.38 3.51 2.78 |v80201SS050 
SPDT | On-On | 0.2 02 Q = | CkC5107-ND 2.00 1.61 1.27 |L102011Ms02a DPDT} On-On | — |.410QC} a |CKC3011-ND 4.30 3.44 2.73 |v80213SS050 
SPDT | On-On | 0.335 | 02 Q = |CKC5113-ND 2.30 1.84 1.46 |$102031ms020 DPST} On-On | 0.29 |.110QC} a |CKNg9156-ND 2.92 253 2.13 |v80114SS050 
DPDT| On-On | 0.2 02 Q | CKC5100-ND 2.36 2.04 1.72 |L202011Ms020 DPDT | On-On | 0.29 |.110QC} a | CKN9758-ND 3.49 3.02 2.54 |V80214SS050 
DPDT| On-On | 0.2 02 Q__|CKC5108-ND 4.30 3.45 2.73 |L20201/MS02QE DPDT | On-On | 0.29 |.t10aCc; a |CKN9157-ND 3.82 3.30 2.78 |V8021452050 
5 [DPDT| On-On | 0.375 | 02 Q | CKC5109-ND 3.42 274 2.17 [L202031MS020 18 | ppot | on-on | — [t100c| a | ckc3005-ND 5.21 4.17 3.30 |V80212S2050 
DPDT| On-On | Slot | 02 Q | CKC5110-ND 4.60 3.68 2.92 |L202121MS020E DPDT} On-On | — 02 Q /CKC3012-ND 5.46 4.37 3.46 |V80213MA08Q 
DPDT | On-On 0.335 02 Q CKC5114-ND 2.97 2.38 1.88 |S202031MS02Q 19 DPDT | On-On a c Q CKC3004-ND 419 3.63 3.05 |V80212MA080 
DPDT| On-On | Slot | 02 Q = |CKC5115-ND 3.37 270 2.14 |$202121MS020 ES Series — Fully Sealed Miniature Slide Switches 
aor aoe ty os Es ee am et 506 Oe eroa 50 | SPST] On-O | 0.12 | SMT B |CKNI813CT-ND* | 7.78 6.71 5.09 [ESO2MSABE 
-On- . E : . : SPST | On-Off | 0.12 | SMT. B | CKN1813TR-NDt 1293.30/300 __ | ESO2MSABE 
pa ort pee . . ches TEND eau ie Pe Pores Teeeee spoT} On-On | 0.12 | C B | CKN1778-ND 6.23 4.99 3.95 |ESOIMCBE 
6 1 . i . . : SPST} On-Off | 0.12 Cc B | CKN1812-ND 6.73 5.39 4.26 |ESO2MCBE 
DPDT| On-On | 0.335 | 03 Q = | CKC5013-ND 3.15 2.53 2.00 |$602031SS03a SPDT |on-Off-On| 0.12 C B | CKN2085-ND 630 504 399 |ESOaMCBE 
DPDT| On-On | 0.335 | 03 Q__|CKC5119-ND 2.97 2.38 1.88 |$202031SS030 Of Bent | “Oncor * |og4d C a lekNeneohna 800 641 5.07 |ES2iMCBE 
7_[DPOT | Off-Mom | — 02 Q__|CKC5104-ND 5.45 4.37 3.46 |L212132MV020 BST Monon. | ios C a lekNierana GAS. qed: ean ESOONICRE 
SPoT| On-On | 0.335 | 02 Q | CKC5102-ND 2.00 1.61 1.27 [L102021ML04Q apoTtomoront ot c 3 [Gkhaeaania 456 GRR 543 ESDSMCBE 
8 |DPDT} On-On | Slot | — Q = | CKC5112-ND 4.30 3.45 2.73 |L202121MA04Q : : : : 
: i DPDT} On-On | 0.12 C B | CKN2080-ND 873 6.99 5.53 |ES21MABE 
DPOT| On-On | 0.335 | 02 Q__|CKC5103-ND 4.01 3.21 2.54 |L202021MA04Q 
Tiny Slide — TS Series 22 | DPST| On-off | 0.12 C B | CKN1814-ND 9.55 7.64 6.05 | ES22MABE 
9 [DPDT| On-On | Black [03 Q_/CKC5105-ND 3212.58 2.04 |$80202182070 DPOT |On-Off-On} 0.12 | C B__| CKN1816-ND 9.15 7.33 5.80 | ES23MABE 
10 | DPDT| On-On | 0.335 | 03 Q___|CKC5014-ND 3.37 2.70 2.14 [$602031TS030 93 | SPOT) On-On | 0.12 c Bo) CKN1777-ND 7.09 5.67 4.49 | ESO1MAVBE 
4 | SPOT] On-On 0.122 JA BT ¢KC5120-ND 521418331 TTSO1ABE SPDT |On-Off-On] 0.12 C B | CKN2084-ND 7.28 5.83 4.62 | ESO3MAVBE 
spoT | On-On | 0.122 | A Q__|ckc5121-ND 5.21 4.18 3.31 |TSO1AQE *CutTape + Tape and Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Miniature Slide Switches 


Typical Applications: * Telecommunications products * Computer peripherals * Thermostat select switch ¢ Instrumentations * Test and measurement equipment 


Switching Digi-Key Price Each Tape and Reelt C&K 
Fig. Circuit Function Description Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
AYZ Series 
1 SPDT On-On Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2012-1-ND 93 86 79 4,000 513.00/M AYZ0102AGRLC 
2 DPDT On-On Vertical Actuator, Gullwing-lead 401-2013-1-ND 1.35 1.25 1.15 3,000 748.80/M AYZ0202AGRLC 
3 SP3T On-On-On __| Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2014-1-ND 98 91 83 4,000 540.00/M AYZ0103AGRLC 
4 DP3T On-On-On __| Vertical Actuator, Gullwing-lead 401-2015-1-ND 1.35 1.25 1.15 3,000 748.80/M AYZ0203AGRLC 
JS Series — Sub-Miniature 
§ SPDT On-On Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-1999-1-ND 52 49 45 1,000 290.00 JS102011SAQN 
6 SPDT On-On Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2005-1-ND 63 59 54 4,000 351.00/M JS102000SAQN 
7 DPDT On-On Horizontal Actuator, Thru-hole 401-2000-ND AN 33 27 = = JS202011AQN 
4 DP3T On-On-On Horizontal Actuator, Thru-hole 401-2003-ND 48 39 31 = a JS203011AQN 
8 DP3T On-On-On __| Vertical Actuator, Thru-hole 401-2004-ND 48 39 31 = = JS203011CQN 
8 DPDT On-On Vertical Actuator, Thru-hole 401-2001-ND Al 33 27 = = JS202011CQN 
9 DPDT On-On Vertical Actuator, Gullwing-lead 401-2002-1-ND 42 34 27 1,000 250.20 JS202011SCQN 
JSM Series — Sub-Miniature 
10 SPDT Mom-On Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2007-1-ND 2.41 2.23 2.05 1,800 1335.60/M JSM08022SAQNR 
1 SPDT On-Mom Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2006-1-ND 2.41 2.23 2.05 1,800 1335.60/M JSM08022SAQNL 
12 SPDT Mom-On Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2009-1-ND 2.25 2.08 1.91 1,800 1244.00/M JSM08011SAQNR 
12 SPDT On-Mom Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2008-1-ND 2.25 2.08 1.91 1,800 1244.00/M JSM08011SAQNL 
13 SP3T Mom-On-On_| Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2010-1-ND 2.33 2.15 1.97 1,800 1289.00/M JSM07011SAQNL 
14 SP3T Mom-Off-Mom | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2011-1-ND 2.33 2.15 1.97 2,300 1288.80/M JSMO5000SAQN 
PCM Series — Ultra Miniature 
15 SPDT On-On Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2016-1-ND 85 .78 72 3,500 468.00/M PCM12SMTR 
15 SP3T On-On-On Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2017-1-ND 85 78 .72 3,500 468.00/M PCM13SMTR 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
NEW! OS Series Miniature Slide Switches 


Typical Applications: * Test and measurement equipment * Computer peripherals and network products 
¢ Consumer products 


Features: * PC and panel mounting * Shorting or non-shorting contacts 


Specifications: * Mechanical and Electrical Life: 10,000 cycles * Contact Resistance: 20mQ or less 
¢ Insulation Resistance: 100mQ minimum @ 500VDC =» Dielectric Strength: 500VAC for 1 minute 
¢ Operating Temperature: -10°C ~ 70°C 


Digi-Key C&K 
Fig. Circuit Switching Function Contact Rating Contacts Part No. i Part No. 
SPDT On-On 0.1A @ 12VDC Non-Shorting CKN9565-ND 43 0S102011MS2QN1 
1 SPDT On-On 0.1A @ 12VDC Shorting CKN9542-ND 43 0S102011MS2QS1 
DPDT On-On 0.1A @ 12VDC Non-Shorting CKN9545-ND 59 0S202011MS2QN1 
DPDT On-On 0.1A @ 12VDC Shorting CKN9544-ND 59 0S202011MS2QS1 
2 SP3T On-On-On 0.1A @ 12VDC Non-Specified CKN9543-ND 51 0S103011MS8QP1 
DP3T On-On-On 0.3A @ 30VDC Non-Specified CKN9546-ND 75 0S203011MS1QP1 
3 DPDT On-On 0.3A @ 30VDC Non-Shorting CKN9547-ND 61 0S202013MT5QN1 
DP3T On-On-On 0.2A @ 30VDC Non-Shorting CKN9551-ND 59 0S203013MT6QN1 
4 DPDT On-Off-On 0.3A @ 30VDC Non-Shorting CKN9548-ND 72 0S203013MT7QN1 
5 DPDT On-On 0.3A @ 30VDC Non-Shorting CKN9549-ND 72 0S202013MT8QN1 
DP3T On-On-On 0.3A @ 30VDC Non-Shorting CKN9550-ND 63 0S203013MT8QN1 
SP3T On-On-On 0.2A @ 30VDC Non-Shorting CKN9552-ND 73 0S103012MU10P1 
6 SP3T On-On-On 0.2A @ 30VDC Non-Shorting CKN9553-ND 72 0S103012MU20P1 
DP3T On-On-On 0.1A @ 30VDC Non-Specified CKN9554-ND 75 0S203012MU50P1 
DPDT On-On 0.1A @ 30VDC Non-Shorting CKN9555-ND 67 0S202011MV4QN1 
7 DPDT On-On 0.1A @ 30VDC Shorting CKN9556-ND 68 0S202011MV4QS1 
DP3T On-On-On 0.1A @ 30VDC Shorting CKN9557-ND 68 0S203011MV9QS1 
DP3T On-On-On 0.1A @ 30VDC Non-Shorting CKN9558-ND 68 0S203011MV9QN1 
8 SPDT On-On 0.1A @ 12VDC Non-Shorting CKN9559-ND 38 0S102011MA1QN1 
SPDT On-On 0.1A @ 12VDC Shorting CKN9560-ND 39 0S102011MA1QS1 
SP3T On-On-On 0.1A @ 12VDC Non-Specified CKN9561-ND 50 0S103011MA7QP1 
9 DP3T On-On-On 0.1A @ 12VDC Non-Specified CKN9562-ND 64 0S203011MA2QP1 
DPDT On-On 0.1A @ 12VDC Non-Shorting CKN9563-ND 53 0S202011MA0QN1 
DPDT On-On 0.1A @ 12VDC Shorting CKN9564-ND 53 0S202011MA0QS1 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Dimensions in Inches (mm) 
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Amp Connected 
No. | Keypull Switch Rtg. @ | Term- Terminals (Position) Digi-Key Price Each C&K 
Fig.| Poles | Possible Type 125 VAC | ination 1 2 3 4 Part No. 1 10 100 Part No. 
SP 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 = —  |CKC8000-ND 10.26 8.87 747 Y1011U2C203NQ 
OP 12 On-On 4 B 8-1, 4-5 | 1-3, 5-7 - —  |CKC8001-ND 11.33 9.79 8.24 Y2011U2C203NQ 
OP 1,2 On-On 4 A 8-1, 4-5 | 1-3, 5-7 = —  |CKC8003-ND 11.93 10.30 8.68 Y2011U2C202NQ 
SP 1,2,3 On-Off-On 4 D 7-1 1-3 6-7 —  |CKC8026-ND 12.52 10.82 9.11 Y1417U2C2WCNQE 
SP. 1 only On-Mom 4 B 8-1 1-2 = —___|CKC1230-ND 12.41 10.72 9.03 Y108122A203NQ 
DP 1 only On-Mom 4 B 8-1, 4-5 | 1-2, 5-6 _ —  |CKC1231-ND 13.22 11.42 9.62 Y208122A203NQ 
SP 1,2,3 On-On-On 4 B 8-1 1-2 7-8 — | CKC8036-ND 10.91 9.43 7.94 Y100AA2C203NQ 
1 SP 1,2,3,4 | On-On-On-On 4 B 8-1 1-2 2-3 3-4 | CKC8037-ND 12.28 10.61 8.94 Y100AB2C203NQ 
SP 1 only On-On 4 E 8-1 1-3 _ —  |CKC8038-ND 10.26 8.87 747 Y101132C201NQ 
SP. 1 only On-On 4 B 8-1 1-3 = —__|CKC8039-ND 10.26 8.87 TAT Y101132C203NQ 
SP 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 = — | CKC8042-ND 10.87 9.39 7.91 Y1011U2R203NQ 
OP 1 only On-On-On 4 B 8-1,4-5 | 1-2,5-6 | 7-8,3-4 —  |CKC8043-ND 12.55 10.85 9.13 Y200822C203NQ 
DP 1,2,3 On-On-On 4 B 8-1,4-5 | 1-2,5-6 | 7-8,3-4 —  |CKC8044-ND 12.55 10.85 9.13 Y200AA2C203NQ 
OP 1 only On-On 4 E 8-1,4-5 | 1-3, 5-7 _ —  |CKC8045-ND 11.33 9.79 8.24 Y201132C201NQ 
OP 1 only On-On 4 B 8-1,4-5 | 1-3, 5-7 = —___|CKC8046-ND 11.93 10.30 8.68 Y201132C203NQ 
SP 1 only On-On 4 B 8-1 1-3 =— — _ |CKC8040-ND 14.05 12.14 10.22 Y101132V203NQ |g 
2 OP 1 only On-On 4 B 8-1, 4-5 | 1-3, 5-7 =_ —  |CKC8047-ND 14.99 12.95 10.91 ¥201132V203NQ 0.020 (1.17) 
SP. 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 = —___|CKC8006-ND 14.05 12.14 10.22 Y1011U2V203NQ (0.51)Thk. 
3 SP 1,2 On-On 12 C 7-8 8-2 = —  |CKC8004-ND 13.09 11.31 9.53 H1011U2F205NQ 
OP 1,2 On-On 12 C 7-8, 3-4 | 8-2, 4-6 = —___|CKC8005-ND 10.87 9.39 7.91 H2011U2F205NQ 
Replacement Key for Y Series 4 Tumbler A126 Code, Nylon Molded Head CKC8028-ND 1.77 1.53 1.29 115140126 
Series 6 Tumbler AAAA Code CKC8027-ND 3.34 2.89 2.44 1110801 
SP 1,2 On-Off 4 B — 1-2 =_ — — |CKC8008-ND 11.47 9.91 8.35 YM061U2C205NQ 
4 SP 1,2 On-Off 4 D _ 1-2 _ —  |CKC8009-ND 12.82 11.07 9.33 YM061U2C2WCNQ 
SP 1 only On-Off 4 B _ 1-2 - —  |CKC8010-ND 11.47 9.91 8.35 YM06132C205NQ 
SP 1 only On-Off 4 D = 1-2 = —___|CKC8011-ND 12.82 11.07 9.33 YM06132C2WCNQ 
Replacement Key for YM Series 4 Tumbler 0029 Code 401-2021-ND 2.39 1.91 1.52 960B10029 
Hex Nut Hardware for YM Series CKN9541-ND NEW! 60 52 A4 1790901A47 
SP 1 only On-On 4 B 8-1, 1-3 =— — — |CKC8012-ND 12.38 10.70 9.01 P10113TCM03Q22 
5 DP 1 only On-On 4 B 8-1, 4-5 | 1-3, 5-7 - —  |CKC8013-ND 14.26 12.32 10.38 P20113TCM03022 
SP. 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 = —___|CKC8014-ND 12.38 10.70 9.01 P1011UTCM03022 
— | Replacement Key for P Series Snap-In Version CKC8029-ND 2.95 2.55 2.15 11599112602 
SP 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 = —  |CKC8016-ND 5.43 4.69 3.95 P1011U2WMO3NQ2 
DP 1,2 On-On 4 B 8-1, 4-5 | 1-3, 5-7 _ —  |CKC8017-ND 6.09 5.26 4.43 P2011U2WMO3NQ2 
SP 1 only On-On 4 B 8-1 1-3 = —  |CKC8018-ND 5.43 4.69 3.95 P101132WMO3NQ2 
6 OP 1 only On-On 4 B 8-1, 4-5 | 1-3, 5-7 = — _ |CKC8019-ND 6.26 5.41 4.56 P201132WMO3NQ2 
SP. 1 only On-On 4 B 8-1 1-3 = —___|CKC8033-ND 5.16 4.46 3.76 P101133WMO3NQ2 
DP 1,2 On-On 4 B 8-1, 4-5 | 1-3, 5-7 — —  |CKC8034-ND 5.99 5.18 4.36 P2011U33WMO03NQ2 
OP 1,2 On-On 4 B 8-1, 4-5 | 1-3, 5-7 = —___|CKC8035-ND 5.82 5.03 4.24 P2011U3WMO3NQ2 
— | Replacement Key for P Series Low Profile CKN9447-ND NEW! 1.28 1.11 93 115900429 
SP 1 only On-On 4 B 8-1 1-3 =— —  |CKC1234-ND 10.84 9.37 7.89 YFO1132C203NQ 
7 OP 1 only On-On 4 B 8-1, 4-5 | 1-3, 5-7 _- —  |CKC1235-ND 11.88 10.26 8.64 YF21132C203NQ 
SP 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 = —___|CKC1236-ND 11.05 9.55 8.04 YFO11U2C203NQ 
SP 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 - —  |CKC8023-ND 12.48 10.78 9.08 BY011UJCO3NQ22 
8 SP 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 = —  |CKC8024-NDt 13.42 11.59 9.76 BY011UJCO3LQ22 
SP. 1,2,3 On-On-On 4 B 8-1 1-2 7-8 —___|CKC8025-NDt 13.90 12.01 10.12 BYO1AFJCO3LQ22 
9 SP 1 only Off-On 4 B 1-2 — = —  |CKC8021-ND 14.58 12.59 10.61 PM0613EBMO05KQ22 
SP 1,2 On-Off 4 B 1-2 = = —___|CKC8022-ND 14.86 12.84 10.81 PM061UEBM05KQ22 
5 Tumbler Miniature Camlocks 
10 | Miniature Camlock with 90 Index CKC8048-ND 5.98 5.16 4.35 PLOO1UEBMA1K22 


t+ With Latch Pawl 


Note: All switches come with hardware and 2 keys. 


Honeywell 


Sensing and Control 


The Hobbs key switch is a custom-engineered, environmentally sealed, sliding 
contact switch. The stainless steel keyhole shroud and the keyhole dust shutter 
contribute to the durability of the key tumbler assembly while o-rings protect the 
contact and rotor assembly from moisture and contamination. Specifications: 
* Electrical Rating: 20A @ 12VDC, 8A @ 24VDC (10A @ 24VDC: 084830 07), 


HOBBS 


Key and Push/Pull Switches 


The Hobbs push/pull switch is a robust, environmentally sealed, sliding 
contact switch incorporating two circuits with multiple combinations. The 
sliding contacts provide positive contact closure and opening when the 
switch knob is operated. Specifications: ¢ Electrical Rating: 20A @ 
12VDC ~ 14VDC, 10A @ 24VDC * Cycle Life at Design Electrical Load: 


Dimensions in Inches (mm) 


4A @ 48VDC * Cycle Life at Design Electrical Load: 25,000 Cycles 25,000 Cycles 
Switch Operating Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Circuitry Function Temperature (°C) | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Key Switches 
= On-Off -40 ~ 85 480-2086-ND 26.61 21.17 19.84 18.98 084825 02 
t — Off-On-Start -40 ~ 85 480-2087-ND 29.14 23.18 21.72 20.78 | 084826 01 
= Off-On -40 ~ 85 480-2083-ND 27.75 22.08 20.69 19.79 |084828 07 
2 _ Off-On-Start -40 ~ 85 480-2084-ND 28.91 23.00 21.55 20.62 084829 07 
= On-Off-On -40 ~ 85 700-1002-ND 28.10 22.35 20.94 20.04 | 084830 07 
Push/Pull Switches 
3 2NO = -40 ~ 100 480-2081-ND 25.38 20.19 18.92 18.10 |087941 08 
1 NO, 1NC = -40 ~ 100 480-2082-ND 25.39 20.20 18.93 18.11 087943 08 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Keylock Switches ko series CA a “Ss 
Materials: * Housing and Cylinder: Die cast zinc alloy * Mounting nut and i ) “6 7 \ 256 
two keys d . eR _ 874 | (6.50) 


ri 


Rubber Cover Metal Dust Cap i 
© .649 (16.5) q i 
(334 ai eC) EB) } 820) ie: Key Code — |--|\'3/4-24 UNS THD 
(8.5) — | J": None f No.A126  .283 
118 (3.0) a) i (7.20) 
Lock No. of Key Pull Switch | Amp Rating @ Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Configuration Poles Possible Type 125 VAC Termination | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1A 90° Indexing SPDT 1 On-On 1 Solder EG2623-ND 717 6.40 6.52 |KO103C701 
1B 90° Indexing SPDT tand2 On-On 1 Solder EG2624-ND 7.10 6.34 5.47 |K0103D701 
2B 90° Indexing SPST tand2 Off-On 1 Solder EG2625-ND 3.45 3.08 2.66 | KO106A102 
3C 45°-45° Indexing SP-3 pos. 3 On-On-On 4 Eyelet EG2626-ND 13.46 12.01 10.35 |KO130AA126 
3c 45°-45° Indexing DP-3 pos. 3 On-On-On 4 Eyelet EG2627-ND 14.27 12.74 10.98 | KO130BA126 
3D 90° Indexing DPDT 5 On-On 4 Eyelet EG2628-ND 13.46 12.01 10.35 |KO1300QA126 
3E 90° Indexing SPDT 3and5 On-On 4 Eyelet EG2629-ND 13.46 12.01 10.35 | KO130RA126 
= Detent Position © = Keypull Possible A= Momentary 4F 45° Indexing SPDT 1 On-Mom esis Eyelet EG2630-ND 12.82 11.44 9.86 | KO129E 
7 - 7 n Rubber Cover for KO103 Series EG2631-ND 97 87 75 |KOC1 

a Ratings Insulation Resistance | | vietal Dust Cap for KO130 Series £G2632-ND 460 411 3.54 |KOM4 

K0103 1A @ 125VAC; 0.5A @ 250VAC 200MO min. Replacement Keys 

KO106 | 1A @ 125VAC; 0.5A @ 250VAC 200M min. Replacement Key, Keycode 701 EG4405-ND {22 1.09 94 |KOKEY701 

K0129 4A @ 125VAC; 2A @ 250VAC 200MO min. Replacement Key, Keycode A126 £G4406-ND 122 1.09 94 | KOKEYA126 

K0130 4A @ 125VAC; 2A @ 250VAC 200MO min. Replacement Key, Keycode 102 £G4407-ND 1.22 1.09 94 | KOKEY102 


Dimensions in (mm) Inch 
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MNIKIK< Keylock Switches 


(© 12.0) 
SWITCHES ate 


Features: * SK series: Short behind panel dimension - only 1.063"(27.0mm); Detent mechanism gives crisp, positive action for accurate switch setting * CK series 
High insulating material withstands over 15 kilovolts of electrostatic discharge, thus providing antistatic feature. Rugged, die cast housing designed for higher 
security requirements Specifications: * Power Voltage: 3A @ 250V AC * Operating Temperature: -25°C ~ 70°C » Mechanical Life: 30,000 cycles minimum 
+ Electrical Life: 10,000 cycles minimum Materials: * Housing/Bushing: Zinc alloy with chrome plating for CKL series; Glass fiber reinforced PBT for CKM series 


Key Positions Key Removable | Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Positions Part No. il 25) 100 | Part No. 
12mm Miniature Low Security (All same Keycodes) 

On None On 1,3 360-1935-ND 13.34 9.67 8.60 |SK12AAW01-RO 

1 On None On 1 360-1936-ND 13.34 9.67 8.60 |SK12BAW01-RO 
On Off On 1,2,3 360-1937-ND 13.75 10.00 9.07 |SK13DAW01-RO 
On Off On 2 360-1938-ND 13.75 10.00 9.07_|SK13EAW01-RO 

Replacement Key for SK12 Switches, Marked 1201 360-1010-ND 2.73 1.68 1.50 |AT4081 
Replacement Key for SK13 Switches, Marked 1301 360-2289-ND 2.73 1.68 1.50 |AT4082 
16mm High Security Antistatic - Flat Key Version (10 Keycodes) 

On None On 1,3 360-1447-ND 13.12 9.51 8.46 |CKM12AFWO1 ae! 

2 On None On 1 360-1448-ND 13.12 9.51 8.46 |CKM12BFWO01 (19.0) Dia (22.0) Dia 
On Off On 2 360-1449-ND 14.17 10.31 9.34 |CKM13EFWO1 748 B66 

16mm High Security Antistatic - Tubular Key Version (25 Keycodes) 

On None On 1,3 360-1450-ND 13.12 9.51 8.46 |CKM12ATWO1 

2 On None On 4 360-1451-ND 13.12 9.51 8.46 |CKM12BTWO1 (@ 16.0) 
On Off On 2 360-1452-ND 14.17 10.31 9.34_|CKM13ETWO1 630 (9 19.0) 

19mm High Security - Flat Key Version (25 Keycodes) . 748 

On None On 1,3 360-1453-ND 13.32 9.65 8.59 |CKL12AFWO1 

3 On None On 1 360-1454-ND 13.32 9.65 8.59 |CKL12BFW01 ly "| 
On Off On 2 360-1455-ND 14.37 10.45 9.47_|CKL13EFWO1 14.6 (17.2) 

19mm High Security - Tubular Key Version (50 Keycodes) ( ne) 677 

On None On 153 360-1456-ND 13.32 9.65 8.59 |CKL12ATWO1 a: 

3 On None On 1 360-1457-ND 13.32 9.65 8.59 |CKL12BTWO1 2 : 
On Off On 2 360-1458-ND 14.37 10.45 _9.47_|CKL13ETWO1 + 1 Key Supplied * 1 Key Supplied 


= TycoElectronics Keylock Switchlocks 


Authorized Distributor 


Note: All Keylocks are supplied with 2 brass keys on a ring. 


Specifications: * Cylinder Material and Lock Body: Y y Specifications: »* Cylinder Material and : Specifications: * Cylinder Material and Lock Body: 
Zinc Alloy * Terminals: Screw type * Operating i Lock Body: Zinc Alloy * Terminals: Screw Zinc Alloy * Terminals: Screw type * Operating 
Temperature: -30°C ~ 85°C Characteristics: * Con- type * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Temperature: -30°C ~ 85°C Characteristics: * Con- 
tact Rating: 1A @ 120VAC «Contact Timing: Non- Characteristics: « Contact Rating: 1A @ 120VAC tact Rating: 5A @ 115VAC, 15A @ 24VDC Contact 
shorting »* Actuator Travel: 90° * Life Expectancy: * Contact Timing: Non-shorting » Actuator Timing: Non-shorting »* Actuator Travel: 90° « Life 
10,000 Cycles Travel: 90° © Life Expectancy: 10,000 Cycles Expectancy: 20,000 Cycles 
Lock Keypull Switch Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Configuration Poles Possible Type Current Terminal Part No. 1 10 25 50 Part No. 
90° Indexing SPST 1,2 On-Off 1A 6-32 Screw 450-1003-ND 18.18 16.63 15.59 15.07 | 2SKF132AEL01 
1 90° Indexing SPST 1 only On-Off 1A 6-32 Screw 450-1005-ND 18.73 17.12 16.05 15.52 |2SKF131AEL01 
90° Indexing SPST 1 only Off-Mom 1A 6-32 Screw 450-1008-ND 24.80 22.68 21.26 20.55 | 2SKF231AEL01 
90° Indexing SPST a2: On-Off 1A 6-32 Screw 450-1004-ND 19.36 17.70 16.59 16.04 |2SWK132AL101 
2 90° Indexing SPST 1 only On-Off 1A 6-32 Screw 450-1006-ND 22.96 21.00 19.68 19.03 |2SWK131AL101 
90° Indexing SPST 1 only Off-Mom 1A 6-32 Screw 450-1007-ND IZA 15.70 14.72 14.23 | 2SWK231AL101 
90° Indexing SPST 4,2: On-Off 5A 6-32 Screw 450-1011-ND 22.16 20.26 18.99 18.36 | SWK12F315 
3 90° Indexing SPST 2 only On-Off 5A 6-32 Screw 450-1010-ND 22.17 20.28 19.01 18.38 | SWK121F315 
90° Indexing SPST 1 only On-Off 5A 6-32 Screw 450-1009-ND 22.17 20.28 19.01 18.38 | SWK123F315 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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D3V Series — Low 
Cost Series 
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VX Series — Low Current STD Series 


t 3.1 for V-16G 
$ 3.4 for V-16G 


Fig. 1 Fig. 2 Fig.5 NEW! 
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Long Lever Long Roller Lever 


Roller Lever 


V/VX Series: Features: * Operating Frequency: Mechanical: 600 operations per minute; Electrical: 60 operations per 
minute »* Contact Resistance: V10: 30mQ maximum; V15: 15mQ maximum «Ambient Operating Temperature: -25°C ~ 
80°C * Humidity: 85% RH maximum « Service Life: Mechanical: 50,000,000 operations minimum; Electrical: V10: 300,000 
operations minimum; V15: 100,000 operations minimum 

D3V Series: Features: * Reliable and safe basic switch » External lever * Environment friendly with beryllium free 
contacts * Low cost version of V Series 

Watertight D2VW/D2FW Miniature Basic Switch: Features: * High-quality, watertight, high-precision miniature basic 
switch — meets IP67 requirements » Monoblock construction assures high sealing capability and is ideal for dusty places 
or where water is sprayed This series internal mechanism assures high operating-position accuracy (0.4mm) and long 
life (Mechanical: 10 million operations) * Wide operating temperature range of -40°C ~ 90°C is ideal for any operating 
environment ¢ General-load (5A @ 250VAC) and micro-load (.1A @ 125VAC) available 

SS/SS-P Series: Features: * Economical, subminiature basic switch offers long mechanical service life (SS-1 and SS-5 
Series: 30 million operations minimum; SS-10 Series: 10 million operations minimum; SS-P Series: 1 million operations 
minimum) * Wide switching capacity range from micro-voltage/ current loads (1mA @ 5VDC) to high-capacity loads (10.1A 
@ 250VAC) Characteristics: * Operating Frequency: Mechanical: 400 operations per minute; Electrical: 60 operations per 
minute * Ambient Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Humidity: 85% RH maximum 

Watertight D2SW Miniature Basic Switch: Features: ¢ High-quality, watertight miniature basic switch — meets IP67 
requirements * A wide operating temperature range of -40°C ~ 85°C is ideal for any operating environment «Ideal for the 
automobile, agricultural machinery, automatic vending machine, refrigerator, ice-manufacturing, bath equipment, hot-water 


Watertight Series; IP67 


SS Series — Standard Series 
SS-P Series — Low Cost Series 


D2SW/D2JW Series — 
Watertight; IP67 


D2SW-P Series — Low 
Cost, Watertight; IP67 
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supply, air conditioner, and factory machine industries Characteristics: * Operating Frequency: Mechanical: 300 operations 
per minute; Electrical: 30 operations per minute Contact Resistance: 70mQ maximum « Life Expectancy: Mechanical: 
5,000,000 operations minimum; Electrical: 200,000 operations minimum * Ambient Operating Humidity: 95% maximum 
Enclosure Rating: Reference to IP67 


Watertight D2SW-P Series: Characteristics: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C * Life Expectancy: 
Mechanical: 1,000,000 operations minimum * 2A @ 250VAC * IP67 Sealed 


D2F Series: Features: * Super compact; ideal for PCB mounting * Long life span assured by high-precision dual spring 
reverse-action mechanism « Flux penetration prevented by using an insert terminal and allowing a height difference at the 
case bottom « Ideal for a wide variety of applications, from household appliances and office equipment to audio equipment 
and communications equipment 


D3C Series: Features: + Built-in slide mechanism selects shorting or non-shorting switch timing * 3mm long stroke 
«PCB mount switch with 100mA capacity * Ideal for household appliances, sound equipment, office equipment, 
communications equipment, etc. * Compact size (8W x 6H x 4.2D mm) Characteristics: * Operating Frequency: 
Mechanical: 200 operations per minute; Electrical: 30 operations per minute »* Contact Resistance: 50mQ maximum 
« Ambient Operating Temperature: -20°C ~ 80°C * Operating Humidity: 65% maximum at 5°C ~ 35°C * Service Life: 50,000 
operations minimum at the rated switch frequency 

Watertight D2HW Series: Features: * Smallest sealed snap action switch «Fully sealed construction » Lead free 
construction * Conforms to IP67 (wire leads) and IP50 (terminal type) *Long stroke, even without levers for reliable 
On-Off action 


Contact Terminal Dim. | Actu- . Contact Terminal Dim. | Actu- 3 
Contact | Rating Size “X” | ation | Digi-Key Price Each =| Omron Contact | Rating Size “x” | ation | Digi-Key Price Each | Omron 
Fig. Style (A) Inch (mm) (mm) | Force | Part No. 1 25 50 | Part No. Fig. Style (A) Inch (mm) (mm) | Force | Part No. 1 25 50 | Part No. 
V Series 1 | SPDT 5 | 12 Wires (304.8) | — | 2000f |SW434-ND 6.28 5.65 5.03 |D2VW-5-1MS 
T | SPOT 10 | 187 OC (4.75) [24.38] 100gf | SW126-ND 2.05 1.85 1.65) V-10G-1c24-K 2 | SPDT 5 | 187 QC (4.75) | 35.6 | 120gf | SW435-ND 3.97 3.58 3.18|D2VW-5L1-1HS 
1 | SPDT 10 | .187 QC (4.75) | 24.4 | 200gf |SW1085-ND NEW!) 2.05 1.85 1.65|V-10G-1025K 2 | SPDT 5 | 12 Wires (304.8) | 35.6 | 120gf | SW436-ND 6.11 5.50 4.89) D2VW-5L1-1MS 
2 | SPDT 10 | .187 QC (4.75) | 38.35] 1259f | SW127-ND 2.09 1.88 1.67) V-10G2-1625-K 3 | SPDT 5 | 187 QC (4.75) | 34.0 | 120gf | SW437-ND 4.20 3.79 3.37|D2VW-5L2-1HS 
2 | SPOT 10 | .1870C (4.75) | 59.4 | 70gf |SW1068-ND NEW!| 2.19 1.98 1.76] V-10G3-1C24-K 3_|_ SPDT 5 _| 12 Wires (304.8) | 34.0 | 120gf |SW438-ND. 6.54 5.89 5.24 | D2VW-5L2-1MS 
5 | SPDT 10 | 187 OC (4.75) | 20.1 | 240gf |SW1069-ND NEW!| 2.50 2.26 2.01 |V-10G5-1C24-K 5 | SPDT 5 | 12 Wires (304.8) | 24.3 | 230gf/SW1066-ND NEW!) 6.50 5.85 5.20/D2VW-SL2A-1MS 
3 SPDT 10 187 QC (4.75) | 24.38] 240gf | SW128-ND 2.50 2.26 2.01|V-10G5-1C25-K 4 SPDT 5 187 QC (4.75) _| 32.6 | 120gf |SW1058-ND NEW!) 3.93 3.55 3.15 | D2VW-5L3-1HS 
‘ Spar ie te A ae pap Sony eae salad oa a ae veeicee 9 | SPDT Gold] 0.1] Solder Terminal Seemann SWioeeD NEW!) 2.36 2.13 1.89/SS-01 
7 i : g' - ; . dl '-15G-1C5-I . F iH if) . 5 z 
1 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 24.38 | 200gf | SW129-ND 2.05 1.85 1.65] V-15G-1025-K 9 |SPDTGold| 0.1 110 QC (2.79) |) 13.46 | 50gf )SW138-ND 2.31 2.09 1.86 |SS-O1FT 
1 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 24.38 | 400gf | SW130-ND 2.05 1.85 1.65|V-15G-1C26-K 7 |SPDTGold} 0.1 Solder Terminal | 14.5 | 50gf |SW1067-ND NEW!| 2.31 2.09 1.86/SS-01GL 
6 | SPDT 15 | .187QC (4.75) | 22.1 | 200gf/SW1086-ND NEW!| 2.09 1.88 1.67|V-15G1-1C25-K 7 |SPDTGold| 0.1 | .110QC (2.79) | 19.69) 50gf | SW139-ND 2.58 2.33 2.07|SS-O1GLT 
2) SPDT 15 | 187 QC (4.75) |38.35 | 250gf | SW875-ND 2.36 2.13 1.90|V-15G2-1025-K 9 {SPDT Gold | 0.4 PC Mount __| 13.46 | 150gf | SW155-ND 2.25 2.03 1.81 |SS-01D 
2) seor | is | suroccem) fas |isalswen> 208 1m tor liasceaceen | FY EOTECRT OT RMT eee ae ea | gas ote Veeco 
2 SPDT 15 187 ac et 62.23 70st SW133-ND 228 2.05 1.33 V-1563-1025-K 8 |SPDTGold} 0.1 Solder Terminal | 21.59} 50gf |SW865-ND 2.31 2.09 1.86]SS-01GL13 
: ; ; FE 580 05 1-831 V-15G3-1006- 10 | SPDT Gold] 0.1 PC Mount | 19.61] 50gf |SW343-ND 2.69 2.42 2.15/SS-01GL2D 
2 | SPDT 15 | .187 OC (4.75) 62.23] 130gf | SW134-ND 2.28 2.05 1.83/V-15G3-1C26-K 
4 | SPDT 45 | 187 0C (4.75) |38.86) 1259f | SW135-ND 301 199 177/V-18G4-1C25-K 10 [SPDT Gold | 0.1 PC Mount___|19.61| 16gf | Sw866-ND 2.69 2.42 2.15|SS-01GL2-FD 
5 | spot | 15 | Screw Terminal | 20.1 |125g¢]SW1062-ND NEWE| 4.83 4.35 3.87|V-15G5-1B5-K 9) SPOT) & | Solder Terminal |13.46) S0at (SWEA0AND 185 4.00 1.08 88-5 
5 | SPDT 15 | 187QC (4.75) | 20.1 | 240gt|SW1070-ND NEW!) 2.50 2.26 2.01|V-15G5-1C25-K : at bolder Lerma ie spot ae 18 ey ie aed 
3_| SPDT 15 | 187 QC (4.75) | 24.38 | 480gf | SW136-ND 2.50 2.26 2.01 | V-15G5-1C26-K ght Angle : 9 A ee ie § 
s ‘ ABA 9 | SPDT 5 | 110 QC (2.79) | 13.46 | 150gf | SW141-ND 1.51 1.36 1.21/SS-5T 
3 | SPDT 15 | .187 OC (4.75) [34.04] 125gf|SW1063-ND NEW!| 2.50 2.26 2.01|V-15G6-1025-K ; 
ere anor 7_|__ spot 5 | Solder Terminal | 14.5 | 16gf |SW1007-ND 1.44 1.30 1.16|SS-5GL-F 
3 | SPDT 15 | 187 QC (4.75) | 34.04] 250gf | SW151-ND 2.50 2.26 2.01) V-15G6-1626-K opr TIO OG T2751 19.60 | GOoT TSWaeEND Tae eT SST 
1 | SPST-NO | 16 | .1870C (4.75) | 24.4 | 200gf|SW1071-ND NEW!| 2.15 1.94 1.73] V-16G-3625 : (2.79) |19. 9 eae 
1 | spst-no | 16 | 187 .0¢ (4.75) | 24.4 | 400gf|SwW1072-ND NEW!| 2.30 2.08 1.85|V-16G-3026 8 | SPOT | & | -110.06(2.78) | 21.59) S0gt eRe 1.88 1.20 1.07 | $8-5GL13T 
: : UX Garon 2 Ned 8 | SPDT 5 | Solder Terminal |21.59| 50gf |SW871-ND 1.35 1.22 1.08|SS-5GL13 
2] SPOT | 01] 187 OC (475) | 20.2 | 30gf |SW987-ND 410 3.69 3.28) VKOIDIAS § | SPOT 5 | 110.06 (2:70) 13.46) S0gt [SmeZ Ne 1.88, 1.24 1.11) SS-SET 
10 | SPOT 5 | 110 QC (2.79) |19.61| 50gf |SW873-ND. 1.92 1.74 1.54|SS-5GL2T 
2 | SPDT 0.1 | .187 QC (4.75) | 59.4 | 20gf | Sw988-ND 4.33 3.91 3.47) VX-013-1C23 : : : 
10 | SPOT 5 | Solder Terminal [19.61 | 50gf |SW156-ND 1.63 1.47 1.31/SS-5GL2 
3 | SPDT 0.1 | .187 QC (4.75) | 59.4) 60gf | Sw876-ND 4.57 4.12 3.66) VX-015-1C23 9 | spoT 5 PC Mount | 13.46 |150gf | SW241-ND 138 124 111|88-5D 
1 | SPOT 5 | .187 QC (4.75) | — | 25of | SW992-ND 3.32 3.00 2.66) VX-5-1622 7 | SPDT 5 PC Mount | 19.69] 50gf |SW242-ND 1.66 1.50 1.33|SS-5GLD 
1_|_ spor 5 | 187 QC (4.75) | — | 50gf |Sw993-ND. 3.32 3.00 2.66 | VX-5-1C23 : 
8 | SPDT 5 PC Mount | 21.59] 50gf |SW243-ND 1.71 1.55 1.37|SS-5GL13D 
2 | SPDT 5 | .187 QC (4.75) | 202 | 30gf |SW994-ND 3.64 3.28 2.92|VX-52-1A3 10 | SPDT 5 PC Mount _|19.61| S0gf | SW244-ND, 1192 174 154188-5CL2D 
2 | SPOT 5 | .187 QC (4.75) | 59.4 | 20gf | SW996-ND 3.87 3.49 3.10) VX-53-1A3 9 | SPDT 10 | Solder Terminal | 13.46 | 150gf|SW1060-ND NEW!| 1.75 1.58 1.40/SS-10 
2 | SPDT 5 | 187 QC (4.75) | 59.4 | 20gf | Sw997-ND 3.87 3.49 3.10] VX-53-1623 9 | spoT 10 | 110 0c (2.79) [13.46] 1509f | Sw245-ND 242 218 1.94|SS-toT 
4) SPDT 5 187 QC (4.75) | 32.6 | 30gf | SW998-ND 3.71 3.34 2.97) VX-54-1A3 7 | SPDT 10 | 110QC (2.79) |19.69| 50gf |SW867-ND 2.66 2.40 2.13|SS-10GL 
3_| SPDT 5 187 QC (4.75) | 34.0 | 30gf | SW1002-ND 4.19 3.78 3.36] VX-56-1A3 7 | SPDT 10 | 1100C (2.79) |19.69| 509f |SW246-ND 2.20 1.99 1.77|SS-10GLT 
: =a = Ee sas em Series z SSS 8 | SPOT 10 | 110 QC (2.79) [21.59] 50gf | SW247-ND 2.24 2.02 1.79|SS-10GL13T 
-187 QC (4.75) | 20. jaf | SW707- 86 1.68 1) 5 10 [SPOT 10.110 OC (2.79)_[19.61 | 500f [SW248-ND 2.47 2.23 1.98[SS-10GL2T 
2 | SPDT 11 | 187 QC (4.75) | 35.6 | 1259f | SW708-ND 2.14 1.93 1.71] D3V11G21C25K Low Cost SS-P Subminiature Series 
2 SPDT 1 -187 QC (4.75) | 35.6 | 125gf | SW709-ND 2.10 1.90 1.69) D3V11G2M1C25K 9 SPDT 3 Solder Terminal | 12.70] 150gf ]SW763-ND 68.62. .55|SS-3GP 
4 | SPDT 41 | 187 QC (4.75) | 32.6 | 125gf | SW710-ND 2.14 1.93 1.71] D3V11G41C25K 7 | SPDT 3 | Solder Terminal | 19.65] 50gf |SW764-ND 79 .72 .64|SS-3GLP 
4 | SPDT 41 | 187 OC (4.75) | 32.6 | 1259f |SW711-ND 2.10 1.90 1.69|D3V11G4M1C25K 3 | SPDT 3 | Solder Terminal |20.95) 50gf | SW765-ND 79 .72 .64|SS-3GL13P 
3 | SPDT 11 | .187 OC (4.75) | 34.0 | 125of |SW712-ND 2.58 2.33 2.07/D3V11G61C25K 9 | SPDT 3 | 110QC (2.79) | 12.70] 150gf | SW766-ND ‘68 62 .55|SS-3GPT 
3 | SPDT 41 | 187 OC (4.75) | 34.0 | 1259f |Sw713-ND 2.37 2.14 1.90) D3V11G6M1C25K 7_|__ spoT 3 |_.110 QC (2.79) | 19.65| 50gf |SW767-ND. 79.72 _.64|SS-3GLPT 
1 | SPDT 16 | .187QC (4.75) | 20.2 | 200gf |Sw700-ND 1.86 1.68 1.49] D3V16G1C25K 8 | SPDT 3 | .110QC (2.79) [20.95] 50gf |SW768-ND 79.72.64] SS-3GL13PT 
2 | SPDT 16 | .187QC (4.75) | 35.6 | 1259f | SW701-ND 2.14 1.93 1.71] D3V16G21C25K 9 | SPDT 3 | PC Mt. (uneven) | 12.70] 150gf | SW769-ND 68 .62 .55/SS-3GPD 
4 | SPDT 16 | .187 OC (4.75) | 32.6 | 1259f | SW703-ND 2.14 1.93 1.71/D3V16G41C25K 8 | SPDT 3 | PC Mt (uneven) |20.95| 50gf |SW771-ND 79 .72 .64]SS-3GL13PD 
a | SPOT 16 | .187 QC (4.75) | 32.6 | 125gf |SW704-ND 2.10 1.90 1.69|D3V16G4M1C25K 9 | SPDT 3 PC Mt. (even) | 12.70| 150gf | SW772-ND 1.02 92 .82|SS-3GPB 
3 | SPDT 16 | .187 QC (4.75) | 34.0 | 125gf | SW705-ND 2.58 2.33 2.07/D3V16G61C25K 7_|__ spot 3 PC Mt. (even) | 19.65| 50gf |SW773-ND. 79.72 _.64|SS-3GLPB 
3 | Spor 16 |_.187 aC oe 34.0 | 12591 EE : 2.37 2.14 1.90 D3V16G6M1C25K 5 ate e a FEM (ore) 295 S0ot aD 8 Z o SeSGL SPB 
fatertig! eries 0 ik ‘older Terminal is 9! -| i i i | 
T | SPOT OT | 18700 (475) | — | 200gt/Sw427-ND 395 3.56 3.17] D2VW-01-1HS 7 |SPDTGold| 0.1 | Solder Terminal | 19.65) 50gf |SW776-ND 79 .72 .64]SS-01GLP 
1 | SPDT 0.1 | 12 Wires (304.8) | — | 200gf|Sw428-ND 8.14 7.33 6.51) D2VW-01-1MS 8 |SPDTGold| 0.1 |} Solder Terminal |20.95| 50gf |SW777-ND 79 .72 .64]SS-013GL13P 
2 SPDT 01 187 QC (4.75) | 59.0 | 120gf | Sw429-ND 4.75 4.28 3.81|D2VW-01L1-1HS 9 |SPDTGold| 0.1 110 QC (2.79) _| 12.70 | 150gf | SW778-ND 68.62 __.55|SS-01GPT 
2 | SPDT 0.1 | .187 QC (4.75) | 59.0 | 60gf | SWw863-ND 4.75 4.28 3.81/D2VW-O1L1B-1HS| | 7 |SPDTGold| 074 | .1100C (2.79) | 19.65) 50gf )SW779-ND 79.72.64] SS-01GLPT 
2 SPDT 0.1 _| 12 Wires (304.8) | 59.0 | 120gf | SW430-ND 8.53 7.68 6.83 | D2VW-01L1-1MS 8 |SPDTGold| 0.1 -110 QC (2.79) | 20.95} 50gf | SW780-ND 79.72 .64|SS-01GL13PT 
3 | SPDT ot | .187 QC (4.75) | 20.1 | 230gf| SW864-ND 5.72 5.16 4.58|D2VW-01L2A-1HS| | 9 |SPDTGold| 0.1 | PC Mt. (uneven) | 12.70) 150gf)SW781-ND 1.08 .98 .87)SS-01GPD 
3 | SPDT 0.1 | .187 QC (4.75) | 34.0 | 120gf | SW431-ND 6.35 5.72 5.08] D2VW-01L2-1HS 7 |SPDTGold| 0.1 | PC Mt (uneven) | 19.65) 50gf |SW782-ND 1.19 1.08 .96|SS-01GLPD 
3 | SPDT 0.1 | 12 Wires (304.8) | 34.0 | 120gf | SW432-ND 8.29 7.47 6.64|D2VW-01L2-1MS 8 |SPDTGold| 0.1 | PC Mt. (uneven) | 20.95 | 50gf |SW783-ND 19.72 _.64|SS-01GL13PD 
1_|_ SPDT 5 | .187 aC (4.75) | — | 200gf|SW433-ND. 3.80 3.42 3.04|D2VW-5-1HS (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 11 — D2F Series 
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OMRON. Basic Type Snap Switches (cont, 


Fig. 12 — D2FW Series 
Watertight; IP67 


D2HW Series — Watertight; IP67 


Fig. 16 
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Fig. 20 
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Pin Plunger Leaf Lever 
Contact Terminal Dim. | Actu- A Contact Terminal Dim. | Actu- : 
Contact | Rating Size “x” | ation | Digi-Key Price Each = / Omron Contact | Rating Size “x” | ation | Digi-Key Price Each =| Omron 
Fig. Style (A) Inch (mm) (mm) | Force | Part No. 1 25 50 | Part No. Fig. Style (A) Inch (mm) (mm) | Force | Part No. ‘J 25 50 |Part No. 
9 |SPDTGold| 01 | PCMt (even) |12.70| 150gf|SW784-ND 702 92 .82|SS-01GPB Watertight IP67 D2FW Series 
7 |SPDTGold| 0.1 | PCMt.(even) |19.65| 50gf | SW785-ND 119 1.08 .96|SS-01GLPB {2 | SPST-NO | 0.1 | 12 Wires (304.8) | 22.8 | 250gf/SW511-ND 6.40 5.76 5.12|D2FW-GO73M 
8 _|SPDTGold| 0.1 | PCMt.(even) |20.95| 50gf |SW786-ND__ 1.19 1.08.96 | SS-01GL13PB 12 | SPST-NO | 1 — | 12 Wires (304.8) | 22.8 | 250gf | Sw512-ND 6.40 5.76 5.12|D2FW-G273M 
Tse 3 Sader Terminal 1969] 60g? [SWOOEND | 3030S OT ooswacins —| | 12 | SPSTNO | 01 | 12Wires (9048) | 19.0 | 300g" Sw51-ND Boe eye aaa poeWeooe 
7] spor | 3 | .1100¢(2.79) |19.69] 6oof | sw294-ND 3.39 3.05 2.71|D2SW-3L1TS ires (304.8) | 194 DoMG. eee AOS TES 
a) rk | eolter tne lorcet ost (eweee 5.52 4197 4.42 D2SW-3LIMS 13 [SPOT Silver] 500mA] 05 (7.27) | 6.00 | 120gf SW145-ND 2.96 2.67 2.37 |D2MO-1 
‘older Terminal |21.59) 60gf | SW296-ND 3.39 3.05 2.71] D2SW-3L3HS ‘ A 3 9s 3.75<9 a5 | DOMOSLTL 
3 | SPDT 3 |12” Wires (304.8) |21.59| 60gf | SW297-ND 5.52 4.97 4.42|D2SW-3L3MS 13 | SPDT Silver) S00mA) = .05 (1.27) | 6.00 | 120gf | SW1057-ND NEW!) 3.05 2.75 2. 
717 Spor 3] Solder Terminal 113-46 | 18007 | SW228-ND 349 287 2.55 DOSW-3HS 14 | SPDT Silver | 500mA| .05(1.27) | 7.70 | 6Ogf |Sw146-ND 3.05 2.75 2.45|D2MQ-1L 
9 | spor 3 | 110.0¢(2.79) | 13.46) 1800" | Sw229-ND 319 287 2:55 | D2SW-3TS 14 | SPDT Silver | 500mA] 05 (1.27) —_| 7.70 | 60gf |SW1055-ND NEW!) 3.12 2.81 2.50/D2MQ-1L-TL 
9 SPDT 3 PC Mount 13.46 | 180gf | SW291-ND 3.19 2.87 2.55|D2SW-3DS 14 | SPDT Silver | 500mA .05 (1.27) 7.70 | 60gf |SW1056-ND NEW!| 3.12 2.81 2.50|D2MQ-1L-TR 
9 | SPDT 3 | 42” Wires (304.8) | 13.46 | 180gf | SW292-ND 5.29 4.77 4.24] D2SW-3MS D3C Series 
jo | spot | 04 12” Wires [19.61 | GOgf |Sw862-ND 6.27 5.64 5.02|D2SW-O1L2MS 15 ] Non-Short | 0.1 PC Mount —_] 8.69 ] 130gf ]SW224-ND 1.22 1.11 .98]D3C-1210 
10 | spoT | 01 | Solder Terminal |19.67| GOgf |SW1084-ND NEW!| 4.07 3.66 3.26|D2SW-O1L2HS 15 | Shorting | 0.1 PC Mount —_| 8.69 | 130gf | SW226-ND 4.22 1.11 .98]D3C-2210 
10 | SPDT 3 | Solder Terminal |19.61) 60gf | SW237-ND 3.87 3.48 3.10| D2SW-3L2HS 15 | Non-Short | 0.1 PC Mount | 8.69 | 40gf |Sw225-ND 4.22 1.11 .98]D3C-1220 
10 |_SPoT 3__|42” Wires (304.8) |19.61| 60gf [SW238-ND. 5.83 5.25 4.67| D2SW-3L2MS 15 | Shorting | 0.1 PC Mount _| 8.69 | 40gf |SW227-ND 1.22 1.11 .98|D3C-2220 
Watertight IP67 Low Cost D2SW-P Series Watertight IP67 D2HW Miniature Series 
8 ] SPDT 0.1 J .110 QC (2.79) | 15.8 | 6igf )SW805-ND 1.71 1.54 1.37) D2SW-POILST 6A] SPDT 2 | Right Angle PCB | — | 76gf |SW714-ND 2.57 2.31 2.06 | D2HWBR201DR 
as a putes ie at een ae aa i Reena 168} SPOT 2 | Right Angle PcB | — | 76gt |SW715-ND 2.57 2.31 2.06 | D2HWBL201DL 
lf . (even fi g - y i i |. ‘ = of 
8 | spoT | 0.1 |12" Wires (304.8)| 15.8 | 6igf | Swg08-ND 3.67 3.30 2.94| D2SW-PO1L3M dee apr 5 peas tie _ oxy Sea ae re ate PSN EE OMIA 
9 | spot | 04 | PCMt (uneven) | — | 183gf|Sw804-ND 1.76 1.59 1.42| D2SW-P01D : : Cad ORAL 
3 SPDT 2) Seldecterminal| 458. 6icr FSWETHEND : = 16B8| SPDT 2 | Down Wire Leads | — | 76gf |SW720-ND 5.22 4.70 4.18| D2HWBL201M 
S| ete PUR See peheered 6D| SPDT 2 | Down Wire Leads | — | 76of |SW721-ND 5.75 5.18 4.61 |D2HWC201M 
8 | SPDT 2 | 42” Wires (304.8) | 15.8 | 61gf | SW812-ND 3.48 3.14 2.79| D2SW-P2L3M ! 9 ores 
9 | spor 2 | 1100C(279) | — | 183g¢| Sws09-ND 117 106 94) D2Sw-P2T 17A| SPDT 2 |Down Wire Leads) 13 | 619f /SW722-ND 5.49 4.95 4.40|D2HWBR211M 
10 | SPDT 2 Solder Terminal | 14.5 | 61gf |SW810-ND 1.89 1.70 1.51) D2SW-P2L2H 17D| SPDT 2 | Down Wire Leads | 13 | 61gf )SW724-ND 5.93 5.34 4.75 | D2HWC211M 
8 | spoT | 0.4 |12” Wires (304.8) | 15.8 | 97gf [SW1083-ND NEW!| 10.19 9.18 8.16|D2JW-01K31-MD | |17A| SPST-NC | 2 | Right Wire Leads | 13 | 61gf |SW725-ND 5.49 4.95 4.40] D2HWBR212MR 
D2F Series 17B| SPST-NC | 2 | Right Wire Leads | 13 | 61gf |SW726-ND 7.44 6.70 5.96 | D2HWBL212MR 
TTA] SPDT 3 PC Mount | 5.18 | 150gf|SW500-ND 123 111 99) D2F 17D] SPST-NC | 2 | RightWireLeads| 13 | Giof /Sw727-ND 5.93 5.34 4.75 |D2HWC212MR 
141A] SPDT | 0.4 PC Mount | 5.18 | 150gt | Sw501-ND 1.23 1.11.99] D2F-01 17A| SPST-NO | 2 | Right Wire Leads | 13 | 61gf |SW728-ND 5.49 4.95 4.40| D2HWBR213MR 
ie aus a sae al ee vet ver pe 7 ma Lari 17B| SPST-NO | 2 | Right Wire Leads | 13 | 61gf |SW729-ND 5.49 4.95 4.40|D2HWBL213MR 
f jount | 5.18 | 75gf | SW502- 23141 | : 17C| SPST-NO | 2 | Right Wire Leads | 13 | 61gf |SW730-ND 5.93 5.34 4.75|D2HWC213MR 
11A| SPDT 04 PC Mount__|13.97| 80gf |SW154-ND 1.36 1.23 1.10] D2F-O1L 17A| SPST-NO | 2 _| Left Wire Leads | 13 | 619f |SW733-ND 5.49 4.95 4.40 [D2HWBR213ML 
TB] SPDT | 0.1 | Solder Terminal 14.00) 80af |SW1054-ND NEW! 1.41 1.28 1.14|D2F-O1L-D 178] SPST-NO | 2} Left Wire Leads | 13] Gig? |SW734-ND 744 6.70 5.96 | DOHWBLOT3ML 
141A) SPDT | 0.1 | Solder Terminal | 12.8 | 80gf |SW840-ND 2.56 2.30 2.05] D2F-01L2-D tga| SPDT 2 | downWireLeads| 16 | 6tgf |SW737-ND 549 4.95 4.40|D2HWBR231M 
te] See EMU eas oe aoe tap toe det | Roenti 18B| SPDT 2 |Down Wire Leads | 16 | 61g |SW738-ND 5.49 4.95 4.40|D2HWBL231M 
ti “SPAT 3 | Solder Terminal |12:97| aocr ReWaeriNT qi 1a 408 DOR ICD 178| SPDT 2 | Right Angle PCB | 20 | 41gf |SW718-ND 2.73 2.47 2.19] D2HWBL221DL 
i a) E F i a 
4481 SPDT 3 PC Mount 113.971 80gf |SW1S2-ND +36 193 4101 D2EL 178| SPDT 2__|DownWireLeads| 20 | 419f |SW736-ND 5.49 4.95 4.40| D2HWBL221M 
41B| SPDT 1 PC Mount [13.97 25qf | SW153-ND 4136 1.23 1101 DOF-FL {9A|_ SPDT 2 [Down Wire Leads | 8 | 183gf /SW739-ND 5.49 4.95 4.40|D2HWBR261M 
418| SPDT 3 PC Mount |13.97| 80gf | SW860-ND 252 297 2.02\D2F-L2 18A| SPDT 2 | Down Wire Leads | 16 | 183gf /SW741-ND 7.44 6.70 5.96 | D2HWBR271M 
11B| SPDT 1 Right Angle 14 | 25gf |SW841-ND 1.77 1.59 1.42] D2F-FL-A 18B} SPDT 2 Down Wire Leads | 16 | 183gf|SW742-ND 5.49 4.95 4.40|D2HWBL271M 
118| SPDT 3 Right Angle | 14 | 80gf |SW842-ND 1.77 1.59 1.42| D2F-L-A 20A| SPDT 2 | Down Wire Leads | 20.85) 92gf |SW743-ND 5.49 4.95 4.40|D2HWBR281M 
118 [SPDT 3 Left Angle 14 | 80gf [Swa43-ND 1.68 1.52 1.35 | D2F-L-A1 20B| SPDT 2 | Down Wire Leads |20.85| 92gf [SW744-ND 5.49 4.95 4.40|D2HWBL281M 


J Series — Mini Snap Switches 


Features: * Snap-action switch allows large-capacity switching (7A @ 250VAC) in spite of its small size (8.9 
x 12.7 x 5.1mm) ¢ Particularly suitable as control switches for applications where there are restrictions on 
installation space and weight 


Characteristics: * Contact Resistance: 15mQ maximum * Dielectric Strength: 600VAC, 50/60Hz for 1 
minute between terminals of the same polarity * Durability: Mechanical: 10,000,000 operations minimum; 


Electrical: 50,000 operations minimum * Ambient Operating Temperature: -10°C ~ 80°C 


B3J Series — Tactile Switches 


Superior snap action using Omron’s B3F tact switches and hinged lever cap. Switches include hinged caps 


that are available with none, 1 or 2 LED’s. Ideal for data entry, logic and digital signal input. 


Characteristics: Switching Capacity: 1-50mA, 5-24VDC »* Ambient Temperature: -25°C ~ 70°C * Contact 
Resistance: 100mQ maximum (rated 1mA, 5VDC) * Dielectric Strength: 500VAC, 50/60Hz for 1 minute 
¢ Bounce Time: 5ms maximum » Life Expectancy: 3,000,000 operations minimum LED: VF: 2.0VDC ° IF. 
20mA * VR: SVDC 


: Color of Color of i-Key Price Each Omron 
Spereang Fig. | Hinged Button LED Part No. 1 25 50 Part No. 
‘orce ry 

, ne i Light G — W819-ND 151 1.36 1.21 |B3J-1000 

; (af) GURL) li 28 | BLT) Price Each onion “Black = SWS20ND 1.51 1.36 1.21 |B3u-1100 

figs | Maximum ype (Cui) [lees il a3 _Afy) eT, 1A | Orange = $W2314-ND | 1.54 1.36 1.21 |B3u-1200 

1 140 Pin Plunger — |Sws13-ND | 9.23 832 7.39 |J-7 ed = eee qe tae ve tae 
jue a | 3 F e as 

50 Short Hinge Lever 12.7 |SW814-ND | 14.07 12.67 11.26 |J-7-V Light Srey Bee ee Bee a Ble See 
DYN 1B . jac! er a , * i 

30 Hinge Lever 22.0 |SW815-ND | 13.55 12.20 10.84 |J-7-V3 ai aay aoe Bias aee a aH Pate 

2B] 33 Hinge Roller Lever | 20.5 /SW818-ND | 15.68 1412 12.55 |J-7-v2 ic | HattGray | fled Green aNeSen TE a7 3 En beers 


2242 (us2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


OMRON. 


D2RW Series — Sealed Reed D2A Series — Pushbutton Switches 


Snap Switches Ultra subminiature detection switch with 
Features: * Internal reed switch circuit block is separated from the mechanical actuator block, enabling the pushbutton action. 

circuit block to be entirely sealed * Use of a reed switch maintains high contact reliability with micro load Features: * Compact (8 x 6 x 4.2mm (W 
range * Compatible mounting dimension as miniature basic switch models V and D2VW x Hx D)) Light weight (approximately 


Characteristics: * Switching Voltage: 100VDC maximum »¢ Switching Current: .25A maximum ¢ Contact 


Capacity: 10W maximum 0.3g) * 3mm long stroke ¢ Built-in slide 


mechanism for selecting shorting or non- 
shorting timing of the switch * Switch’s small 
size makes it ideal for household appliances, 
audio equipment, office equipment, 
communications equipment, etc. 
Characteristics: * Contact Rating: .1A @ 
30VDC * Operating Frequency: Mechanical: 200 operations per minute; Electrical: 30 operations per minute 
* Dielectric Strength: 250VAC, 50/60Hz for 1 minute * Ambient Temperature: Operating: -10°C ~ 70°C 


IK 8.0 13-0 1.0 


Operating Operating 
Force : Force 
(gf) Actuator Dim. X | Digi-Key Price Each Omron (gf) Switching _| Digi-Key Price Each Omron 

Fig. | Maximum Type (mm) | Part No. al 25 50 | Part No. Maximum Timing Part No. 1 25 50 Part No. 
1A 153 Pin Plunger _ SW830-ND | 27.92 25.13 22.34 |D2RWO01 100 Shorting SW832-ND 1.38 1.24 1.10 D2A-2110 
1B 76 Hinge Lever 35.6 |SW829-ND | 28.42 25.58 22.74 |D2RWO1L1 . 

1c 76 Hinge Roller Lever | 34.0 |SW827-ND | 28.92 26.03 23.14 |D2RWO1L2 Nen-sherting eee ett iat TtG |) Denetieo 
1D 76 Simulated Roller Lever | 32.6 _|SW828-ND | 28.42 25.58 22.74 | D2RWO1L3 50 Shorting SW834-ND 1.38 1.24 1.10 |D2A-2120 


Omron’s Mini Door Switch has a unique mechanism allowing switching of micro loads. Choose from plunger or lever actuators, both having a low operating 
force of 204g maximum. Uses JST’s HL connectors. Features: * Disconnectable crimp connector for easier wiring * High contact reliability ensured with 
gold crossbar contacts * Low noise operation * Operating Temperature: -30°C ~ 60°C * Contact Resistance: 100m maximum * UL, CSA, VDE approved 


Contact Actuator Operating Force Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Style Type (gf) Maximum Part No. 1 25 50 Part No. 
SPDT Plunger 204 SW745-ND 1.83 1.65 1.47 D3D-111 
1 SPST-NC Plunger 204 SW746-ND 1.60 1.45 1.29 D3D-121 
SPST-NO Plunger 204 SW747-ND 1.60 1.45 1.29 D3D-131 
SPDT Lever 204 SW748-ND 1.94 1.75 1.56 D3D-211 
2 SPST-NC Lever 204 SW749-ND 1.71 1.54 1.37 D3D-221 
SPST-NO Lever 204 SW750-ND 171 1.54 1.37 D3D-231 
Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing | JST 
Description Part No. 10 100 500 Part No. 6,000 Part No. 
Connector Housing, 3-Pos. for D3D Switch 455-1562-ND 1.40 11.69 46.74 = = HLP-03V 
Contacts for Connector Housing, 18-22 AWG 455-1563-1-ND 51 4.22 16.87 455-1563-2-ND 25.31/M SSF-21T-P1.4 


OMRON. D2D Series — Door Interlock Switches 


Features: * Offers the minimum contact gap of 3mm required for power switches as standard equipment ¢ Safety considerations include a double return 
spring and direct drive positive contact opening feature * Conforms to Class II of VDE Insulation » Pull-on lock model for easy maintenance 
Specifications: * Rated voltage: 125VAC = 16NO/NC; 250VAC = 16NO/NC; 380VAC = 16NO/NC *Inrush Current: NC = 30A maximum; NO = 30A 
maximum * Operating Frequency: Mechanical: 300 operations per minute; Electrical: 60 operations per minute * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 
* Mechanical Service Life: 10,000,000 operations per minute 


Contact Mounting Resistive | Digi-Key Price Each Omron 
Form Method Type Load (A) | Part No. 1 25 50 Part No. 
SPDT-NO-NC Screw Standard 16 SW980-ND 7.80 7.02 6.24 | D2D-1000 
SPDT-NO-NC Screw Pull-on lock 10 SW983-ND 8.92 8.03 744 —|D2D-2000 
SPDT-NO-NC | Panelsnap-it | Pull-on lock 10 SW984-ND 8.99 8.10 7.20  |D2D-2100 , 
SPDT-NO-NC Panel snap-fit Standard 16 SW1053-ND NEW! 11.36 10.23 910 —_|D2D-3103 Screw Mounting Method Shown 


D3M Production Wired Snap Switches 


Easy wiring snap switch for general purpose snap switch applications. Contact current of .1A, ROHS Compliant and external levers, makes this switch an easy production type 
switch. Mating connector uses JST’s XA connector: XAP-02V-1 (455-1903-ND) 

Specifications: * Operating Frequency: Mechanical: 400 operations/minute maximum Electrical: 60 operations/minute maximum ¢ Life Expectancy: Mechanical: 500,000 
operations Electrical: 200,000 operations * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 


Contact Contact Dimension X | Actuation | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Style Rating Inch (mm) Force | Part No. 1 25) 50 Part No. 
1 SPST-NC AA _ 153gf SW877-ND 2.10 1.90 1.69 D3M-01 
SPST-NO AA = 153gf SW878-ND 2.22 2.00 1.78 D3M-01-3 
a SPST-NC AA 72” (18.2) 5igf SW879-ND 2.22 2.00 1.78 D3M-01K1 
SPST-NO AA .72” (18.2) 5igf SW880-ND 2.05 1.85 1.65 D3M-01K1-3 
oB SPST-NC AA .72” (18.2) 102gf SW885-ND 2.22 2.00 1.78 D3M-01L1 
SPST-NO AA .72” (18.2) 102gf SW886-ND 2.08 1.88 1.67 D3M-01L1-3 
3A SPST-NC AA -70” (17.8) 5igf SW881-ND 3.12 2.82 2.50 D3M-01K2 
SPST-NO AA -70” (17.8) 5igf SW882-ND 2.70 2.43 2.16 D3M-01K2-3 
3B SPST-NC AA -70” (17.8) 102gf SW887-ND 3.12 2.82 2.50 D3M-01L2 
SPST-NO AA -70” (17.8) 102gf SW888-ND 2.54 2.29 2.04 D3M-01L2-3 
4a SPST-NC AA .78” (19.2) 5igf SW883-ND 2.22 2.00 1.78 D3M-01K3 
SPST-NO AA .78" (19.2) 5igf SW884-ND 2.08 1.88 1.67 D3M-01K3-3 
4B SPST-NC AA .78” (19.2) 102gf SW889-ND 2.22 2.00 1.78 D3M-01L3 
SPST-NO AA .78” (19.2) 102gf SW890-ND. 2.08 1.88 1.67 D3M-01L3-3 
Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing |JST 
Description Part No. 10 100 500 Part No. 8,000 Part No. 
Connector Housing, 2-Pos. for D3M Switch 455-1903-ND 59 4.96 19.83 — —_ XAP-02V-1 
Contacts for Connector Housing, 28-22AWG 455-1904-1-ND 24 1.98 7.91 455-1904-2-ND 11.87/M SXA-001T-P0.6 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2243 


OMRON. Basic Switches 


Omron’s “Z” Series switches feature 15A contacts which directly switches such loads as motors, halogen momentary action, SPDT versions. Omron’s “TZ” Series incorporate a ceramic body, cobalt-alloy spring 
lamps and solenoids. Omron’s “A” Series has the same body yet switches 20A loads with large inrush and special-alloy contact, thus ensuring high contact reliability at high ambient temperature. Smoothly 
currents. All switches feature screw terminal connections and are UL listed CSA certified. Both series are operates at an ambient temperature of 400°C. Operates from -65°C ~ 400°C 


__ Snap Action Switches and Industrial Sealed (IP67) Basic Switches 
High Temperature Basic Switches (Hinge Roller Lever version shown) 


Operating Switch Actuator Actuator Price Each Omron 
Fig. Force (max.) Current (A) Type Length (mm) Part No. al 25 50 Part No. 
Snap Action Switches 
1 350g 15 Pin Plunger _ SW190-ND. 8.21 7.39 6.57 Z15G-B 
2 350g 15 Spring Plunger = SW191-ND. 10.08 9.08 8.07 Z15GD-B 
2 350g 15 Short Spring Plunger = SW1004-ND 13.38 12.05 10.71 Z-15GD55-B 
3 350g as: Panel Plunger = SW192-ND. 13.75 12.38 11.01 Z15GQ-B 
2 550g 15 Slim Spring Plunger = SW892-ND. 10.59 9.54 8.48 Z15GS-B 
4 350g 15 Panel Roller = SW193-ND 16.24 14.62 12.99 Z15GQ21-B 
5 350g 15 Panel Roller = SW194-ND. 16.24 14.62 12.99 Z15GQ22-B 
6 70g 15 Lever 63.50 SW195-ND. 11.00 9.90 8.80 Z15GW-B 
7 100g 15 Long Roller Lever 48.49 SW196-ND. 11.00 9.90 8.80 Z15GW2-B 
8 160g 15 Short Roller Lever 26.59 SW197-ND. 10.30 9.28 8.25 Z15GW22-B 
8 200g 15 Short Roller Lever 26.59 SW893-ND 15.54 13.99 12.44 Z15GW2255-B 
6 6g 15 Low Force Lever 63.50 $W198-ND. 11.38 10.24 9.11 Z15HW24-B7-K 
1 625g 20 Pin Plunger = SW230-ND 10.23 9.21 8.19 A20G-B7-K 
6 70g 20 Lever 63.50 $W231-ND. 10.27 9.25 8.22 A20GV-B7-K 
7 90g 20 Long Roller Lever = SW1079-ND NEW! 14.15. 10.04 8.92 A-20GV2-B 
7 90g 20 Long Roller Lever 48.49 SW232-ND 10.27 9.25 8.22 A20GV2-B7-K 
3 625g 20 Panel Plunger _— $W233-ND. 15.55 14.00 12.44 A20GQ-B7-K 
8 160g 20 Short Roller Lever 26.59 SW234-ND 11.04 9.94 8.84 A20GV22-B7-K 
Phenolic Terminal Cover for A/Z Series SW235-ND 1.01 91 81 AP-B 
Terminal Cover with Strain Relief for A/Z Series SW236-ND 5.25 4.73 4.21 AP-Z 
High Temperature Basic Switches 
1 500g 1 Pin Plunger = SW759-ND. 343.07 308.76 274.46 TZ-1G 
240g 1 Short Roller Lever 26.59 SW762-ND. 549.71 494.74 439.77 TZ-1GV22 
Industrial Sealed (IP67) Basic Switches 
7 1.96N 10 Long Roller Lever _ Z2726-ND 20.48 18.97 17.70 D4MC-2000 
8 2.94N 10 Short Roller Lever = Z2727-ND 19.00 17.60 16.43 D4MC-2020 
3 5.88N 10 Panel Plunger = Z2728-ND 24.60 22.78 21.27 D4MC-5000 
5 5.88N 10 Panel Roller Plunger = Z2729-ND 25.74 23.84 22.25 D4MC-5020 
4 5.88N 10 Panel Cross Roller Plunger = Z2730-ND 25.74 23.84 22.25 D4MC-5040 


D4C Industrial Sealed 
Limit Switches 


Omron's D4C series limit switches are industrial enclosed limit switches with rugged diecast housing, triple sealed construction and 
prewired 10' cable. 
Perfect for harsh environments and indoor/outdoor uses where small size is a consideration. 


Dimension A| Operating Switch Digi-Key Price Each Omron 
Fig. (mm) Force (max.) | Current (A) Actuator Type Part No. 1 25 50 | Part No. 
1 54.2 1200g 5 Pin Plunger Z1055-ND 70.80 65.56 61.19|D4C-1601 
2 67.0 1200g 5 Roller Plunger Z1056-ND 70.80 65.56 61.19|D4C-1602 
2 67.0 1200g 5 Cross Roller Plunger Z2719-ND 70.80 65.56 61.19|D4C-1603 
3 = 580g 5 Roller Lever Z1057-ND 86.67 80.26 74.91|D4C-1620 : *D4C-1632 = 49mm 
1 75.7 1800g 5 Sealed Pin Plunger |Z2720-ND | 71.97 66.64 62.20/D4C-1631 D4C-1633 = 49mm 
2 85.1 1800g 5 Sealed Roller Plunger 2Z2721-ND 71.97 66.64 62.20|D4C-1632 
2 85.1 1800g 5 Sealed Cross Roller Plunger | Z2722-ND 71.97 66.64 62.20|D4C-1633 
4 = 150g 5 Nylon Plastic Rod Z2723-ND 70.80 65.56 61.19|D4C-1650 


WL Robust Limit Switches 


Features: * Meets EN/IEC standards (only switches with ground terminals and prewired connectors with DC specifications) * Long Life Models 


for High Frequency applications * SPDT-DM Operation: the Single pole, double-break structure ensures circuit breaking » Waterproof to |P67 
* Operation Indicators for Easier Daily Inspections (LD types only) 
Operating | Switch Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Force (N) | Current (A) Actuator Type Part No. 1 25 50 Part No. 
1 13.34 10 Adjustable Roller Lever 22749-ND 83.64 77.45 72.29 | WLCA12-TS 
1 13.34 10 90° Adjustable Roller Lever 22748-ND 83.64 77.45 72.29 |WLCA12-2-TS 
2 13.34 10 Roller Lever Z2751-ND 71.65 66.34 61.92 | WLCA2-TS = 
2 8.83 10 90° Roller Lever 22750-ND 76.05 70.42 65.73 | WLCA2-2-TS Schematic 
3 1.39 10 Adjustable Rod Lever Z2752-ND 77.80 72.04 67.24 |WLCL-TS 
_ 26.67 10 Top Plunger 22753-ND 71.65 66.34 61.92 | WLD-TS 
— 26.67 10 Top-Roller Plunger Z2754-ND 78.96 73.11 68.24 | WLD2-TS 
2| 981 10 High Sensitivity Roller Lever 22755-ND 119.33 11050 103.13 |WLG2-LD Adjustable Roller | Roller Lever | Adjustable Rod | Resin Rod 
4 1.47 10 6.5mm Diameter Coil Spring 22757-ND 83.64 77.45 72.29 | WLNJ-TS 
4 1.47 10 8.0mm Diameter Coil Spring (Resin Rod) |22756-ND 80.13 74.20 69.25 | WLNJ-2-TS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OmRON. 


w @ 


ZE Industrial Sealed High Capacity Switches 


Long service life, rugged die cast housing sealed industrial switches with a high capacity contact (15A). NEMA sealed for 
extremely long service life (SPDT 15A @ 125VAC). 


Operating Switch Actuator Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Force (max.) Current (A) Type Part No. il 25 50 Part No. 
1 640g 15 Roller Arm Lever | Z1058-ND 52.52 48.63 45.39 |ZE-NA2-2S 
2 150g 15 Coil Spring Z1059-ND 53.65 49.68 46.37 |ZE-NJ-2S 
3 800g 15 Plunger Z1060-ND 40.74 37.72 35.21 |ZE-N-2S 
4 500g 15 Roller Plunger Z1061-ND 54.52 50.49 47.12 |ZE-N22-2S 


Safety-Door Switch 


Features: ¢ Special operation key that positively pulls apart contacts, contributing to machine safety * Degree of protection: IP67 * Conforms to the 
following EC Directives: Machinery Directive, Low Voltage Directive, EN50041, EN1088 » Operating Temperature: -40 ~ 80°C »* Conduit: 1/2-14NPT 


Life Expectancy: Mechanical - 1,000,000 Operations minimum * Conventional Enclosed Thermal Current: 20 A 


Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| A B C_ |Description Part No. 1 25 50 Part No. 
1 111.5] 40 | 31.4 | Safety Switch DP-N/C (2NC) 10A Sealed Z2433-ND 59.91 55.48 51.78 |D4BS-3AFS 
111.5| 40 | 31.4 | Safety Switch SPDT (1NC/1NO) 10A Sealed Z2434-ND 59.91 55.48 51.78 |D4BS-35FS 
— — — _ |Horizontal Mount Key for D4BS Switch 2Z2430-ND 6.97 6.46 6.03 |D4BS-K1 
2 = _ — |Vertical Mount Key for D4BS Switch Z2431-ND 7.99 7.40 6.91 |D4BS-K2 
_— _— —__|Adjustable Horizontal Mount Key for D4BS Switch |Z2432-ND 24.77 22.94 21.41 |D4BS-K3 
96 31 | 30.2 | Safety Switch SPDT (1NC/1NO) 3A Sealed 2Z2731-ND 48.11 44.55 41.58 |D4NS-3AF 
1 96 31 | 30.2 | Safety Switch DP-N/C (2NC) 3A Sealed Z2732-ND 48.11 44.55 41.58 |D4NS-3BF : . 
96 31 | 30.2 | Safety Switch 3P-N/C (2NC/1NO) 3A Sealed Z2733-ND 48.11 44.55 41.58 |D4NS-3CF Horizontal/Vertical 
96 31 | 30.2 | Safety Switch 3P-N/C (3NC) 3A Sealed Z2734-ND 45.16 41.82 39.03 | D4NS-3DF Type Shown 
3 = — — |Horizontal Mount Key for D4NS Switch Z2724-ND 22.66 20.98 19.59 |D4DS-K3 
= = —_|Horizontal/Vertical Mount Key for D4NS Switch Z2725-ND 27.14 25.14 23.46 |D4DS-K5 
. . . Honeywell's limit switches combine product selection, quality and reliability to give you 
Honeywell MICRO SWITCH™ Limit Switches the right product for your application, every time. Honeywell’s extensive product line W g 


Sensing and Control 


offers features and benefits at a competitive price to solve your switching needs. 


Dim. in inches 


1/2 Inch NPT 
Conduit Thread 
A 
@.49 x 15 
©.16 x2 
2.756 Max. Mounting 
ff holes 
2.99 
Current Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 

Fig. Rating (A) Circuit Type Part No. i 10 100 Part No. 

1A 10 SPDT Roller Plunger 480-2701-ND 21.45 17.07 14.71 EVN2000C 
1B 10 SPDT Side Rotary with Roller 480-2699-ND 24.39 19.40 16.72 EVN2000A 
1c 10 SPDT Top Plunger 480-2700-ND 21.45 17.07 14.71 EVN2000B 
1D 10 SPDT Roller Arm 480-2702-ND 21.45 17.07 14.71 EVN2000D 

2 10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2924-ND 64.25 53.23 46.62 GLAAO1A 

2 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever with Plastic Roller 480-2925-ND 79.74 66.06 57.86 GLAA01A2A 
3A 10 SPDT Top Pin Plunger 480-2719-ND 43.19 34.36 29.61 GLCA01B 
3A 10 SPDT Top Pin Plunger 480-2728-ND 27.66 22.01 18.96 GLDA01B 
3B 10 SPDT Wobble Coil Spring 480-2712-ND 46.01 36.60 31.54 GLCA01E7B 
3B 10 SPDT Wobble Coil Spring 480-2721-ND 36.98 29.42 25.35 GLDA01E7B 
3c 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Metal Roller 480-2713-ND 45.45 36.16 31.15 GLCA01A2B 
3c 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Metal Roller 480-2722-ND 35.57 28.30 24.38 GLDA01A2B 
3c 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Plastic Roller 480-2714-ND 45.45 36.16 31.15 GLCA01A2A 
3C 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Plastic Roller 480-2723-ND 35.57 28.30 24.38 GLDA01A2A 
3D 10 SPDT Side Rotary with Metal Rod, Adjustable Lever 480-2715-ND 45.45 36.16 31.15 GLCA01A4J 
3D 10 SPDT Side Rotary with Metal Rod, Adjustable Lever 480-2724-ND 35.57 28.30 24.38 GLDAO01A4J 
3E 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Metal Roller 480-2716-ND 40.37 32.11 27.67 GLCA01A1B 
3E 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Metal Roller 480-2725-ND 30.49 24.25 20.90 GLDA01A1B 
3E 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Plastic Roller 480-2717-ND 40.37 32.11 27.67 GLCAO1A1A 
3E 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Plastic Roller 480-2726-ND 25.41 20.21 17.42 GLDAO1A1A 


A With 4-pin DC Micro Connector —§ With 4-pin M12 Connector (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Honeywell 


Sensing and Contro) MICRO SWITCH™ Limit Switches (cont.) 


Dim. in inches 


.39 Stainless ©.20 x2 
@.20 x2 seeder 
Steel Plunger : Mounting i a Mounting 


holes 


1.73 


| 


@.20 x2 
Mounting 0.20 x2 
holes Mounting @.20 x2 
[holes Mounting 
| 4 holes 
1.73 
| i si 
Mfg No. 
Suffix 
3 
6 
Current Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 

Fig. Rating (A) Circuit Type Part No. il 10 100 Part No. 

3F 10 SPDT Wobble Cat Whisker 480-2720-ND 46.01 36.60 31.54 GLCA01K8A 
3G 10 SPDT Top Roller Arm 480-2718-ND 47.24 39.13 34.28 GLCA01D 
3G 10 SPDT Top Roller Arm 480-2727-ND 37.55 29.87 25.74 GLDA01D 
3H 6 SPDT Top Roller Plunger 480-2729-ND 33.87 26.95 23.22 GLDA01C 
4A 10 SPDT Top Plunger 480-2735-ND 48.25 39.98 35.01 GLEA01B 

4A 10 DPDT Top Plunger 480-2739-ND 66.29 54.91 48.09 GLEA24B 

4B 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Metal Roller 480-2730-ND 49.78 41.24 36.12 GLEA01A2B 
4B 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Plastic Roller 480-2731-ND 49.78 41.24 36.12 GLEA01A2A 
4B 10 DPDT Side Rotary, Adjustable Lever Plastic Roller 480-2737-ND 67.81 56.18 49.20 GLEA24A2A 
4c 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Metal Roller 480-2732-ND 49.97 39.75 34.25 GLEA01A1B 
4c 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Plastic Roller 480-2733-ND 49.97 39.75 34.25 GLEAO1A1A 
4c 10 DPDT Side Rotary, Fixed Lever Metal Roller 480-2738-ND 63.24 52.39 45.88 GLEA24A1B 
4D 10 SPDT Wobble Coil Spring 480-2734-ND 50.79 42.08 36.85 GLEA01E7B 
4E 10 SPDT Top Roller Plunger 480-2736-ND 53.84 44.60 39.07 GLEA01C 

4E 10 DPDT Top Roller Plunger 480-2740-ND 72.13 59.75 52.33 GLEA24C 

5A 10 SPDT Top Plunger 480-2707-ND 17.39 13.32 11.28 GLLA01B 

5B 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Metal Roller 480-2703-ND 20.06 15.36 13.01 GLLA01A1B 
5C 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Rubber Roller 480-2704-ND 21.85 17.38 14.98 GLLAO1A1Y 
5D 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Metal Roller 480-2705-ND 21.43 16.41 13.90 GLLA01A2B 
5E 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Rubber Roller 480-2706-ND 23.15 18.42 15.87 GLLAO1A2Y 
5F 10 SPDT Top Roller Plunger 480-2708-ND 18.70 14.32 12.12 GLLAO1C 

6 6 SPDT Side Rotary 480-2926-ND 11.80 9.04 7.65 GLZ51B 

7 10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2927-ND 106.03 89.78 79.30 LSA1A 

ra 10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2929-ND 106.27 89.99 79.48 LSA3K 

eh 10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2935-ND 125.53 106.29 93.88 LSN1A 

7 10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2936-ND 112.45 95.22 84.10 LSP1A 

7 6 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2937-ND 151.20 128.03 113.08 LSQ300 

qT 10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2942-ND 119.58 101.26 89.43 LSYAB1A 

7 10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2943-ND 106.51 90.19 79.65 LSYAB3K 

8 10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2928-ND 129.09 109.31 96.54 LSA2B 

8 10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2930-ND 129.09 109.31 96.54 LSA6B 

8 10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2931-ND 129.09 109.31 96.54 LSA7L 

8 10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2933-ND 135.75 114.95 101.52 LSM6D 

8 10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2934-ND 119.11 100.86 89.08 LSM7N 

8 10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2944-ND 142.64 120.78 106.68 LSYAB6B 

8 10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2946-ND 148.82 126.02 111.30 LSYMB6D 

9 10 SPDT Top Roller Plunger 480-2932-ND 129.09 109.31 96.54 LSD1A 

10 10 SPDT Wobble Coil Spring 480-2945-ND 131.95 111.73 98.68 LSYKB1A-8C 
"1 10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2938-ND 167.73 144.52 128.40 LSXA3K 

Ai 10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2939-ND 180.53 155.55 138.19 LSXYAB3K 
1 10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2940-ND 199.39 171.80 152.63 LSXYAB4L 
= = — Contact Block for LSX Series 480-2941-ND 59.68 49.44 43.30 LSXZ3K 
12A 5 SPDT-DB Roller Plunger 480-2709-ND 23.94 19.05 16.41 SZL-VL-H 
12B 5 SPDT-DB Wobble, Plastic Rod 480-2710-ND 23.94 19.05 16.41 SZL-VL-F 
12C 5 SPDT-DB Wobble, Stainless Steel Wire 480-2711-ND 23.94 19.05 16.41 SZL-VL-G 

13 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever with Front Mounted Steel Roller 480-2909-ND 126.76 107.34 94.80 1LS1 

13 10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2914-ND 123.34 104.44 92.24 1LS9 

13 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever with Front Mounted Steel Roller 480-2912-ND 135.18 114.46 101.10 1LS19 

14 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever with Front Mounted Nylon Roller | 480-2913-ND 139.17 117.85 104.08 1LS3 

15 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Rod 480-2910-ND 135.18 114.46 101.10 1LS10 

15 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Rod 480-2911-ND 135.18 114.46 101.10 1LS10-L 

16 10 SPDT Top Roller Plunger 480-2917-ND 136.22 115.35 101.88 5LS1 

A With 4-pin DC Micro Connector — § With 4-pin M12 Connector (Continued) 
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MICRO switcH™ Limit Switches (cont.) 


Dim. in inches 


Fig. 32 
0.07 _ ©.20 x2 
Mounting 
©.20 x2 holes 
Mounting 
,holes 


1,73 


Fig. 44 
@ .75 X .25 
Current Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Fig. Rating (A) Circuit Type Part No. 1 10 100 Part No. 
17 10 SPDT Wobble Flexible Spring 480-2922-ND 127.24 107.74 95.16 8LS1 
ald 10 SPDT Wobble Spring Rod 480-2923-ND 127.24 107.74 95.16 8LS3 
18 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever with Front Mounted Steel Roller 480-2915-ND 140.93 119.33 105.40 201LS1 
19 10 SPDT Wobble Flexible Spring 480-2916-ND 123.34 104.44 92.24 208LS1 
20 10 DPST Top Pin Plunger 480-2894-ND 41.50 33.01 28.44 91MCE1-P1 
20 10 DPST Top Pin Plunger 480-2895-ND 41.50 33.01 28.44 91MCE1-S1 
21 10 DPST Roller Plunger 480-2896-ND 43.87 34.90 30.07 91MCE2-P1 
21 10 DPST Roller Plunger 480-2897-ND 43.87 34.90 30.07 91MCE2-S1 
21 10 DPST Roller Plunger 480-2898-ND§ 43.87 34.90 30.07 91MCE2-SQ 
22 10 DPST Cross Roller Plunger 480-2899-ND 43.87 34.90 30.07 91MCE3-P1 
22 10 DPST Cross Roller Plunger 480-2900-ND 43.87 34.90 30.07 91MCE3-S1 
23 10 DPST Side Rotary with Plastic Lever and Metal Roller 480-2901-ND 45.05 35.84 30.88 91MCE16-P1 
23 10 DPST Side Rotary with Plastic Lever and Metal Roller 480-2902-ND 45.05 35.84 30.88 91MCE16-S1 
24 5 SPDT Top Plunger 480-2741-ND 61.97 51.34 44.96 914CE1-3 
24 5 SPDT Top Plunger 480-2742-ND 68.06 56.39 49.38 914CE1-6 
24 5 SPDT Top Plunger 480-2743-ND 73.65 61.01 53.44 914CE1-9 
25 5 SPDT Roller Plunger 480-2744-ND 71.87 59.54 52.15 914CE2-3 
25 5 SPDT Roller Plunger 480-2745-ND 77.46 64.17 56.20 914CE2-6 
25 5 SPDT Roller Plunger 480-2746-ND 83.30 69.01 60.44 914CE2-9 
26 5 SPDT Roller Plunger 480-2756-ND 73.65 61.01 53.44 914CE2-3A 
27 5 SPDT Roller Plunger 480-2747-ND 71.87 59.54 52.15 914CE3-3 
27 5 SPDT Roller Plunger 480-2748-ND 77.46 64.17 56.20 914CE3-6 
27 5 SPDT Roller Plunger 480-2749-ND 83.30 69.01 60.44 914CE3-9 
28 5 SPDT Side Rotary 480-2750-ND 87.36 72.37 63.39 914CE16-3 
28 5 SPDT Side Rotary 480-2751-ND 86.78 73.48 64.90 914CE16-6 
29 5 SPDT Top Plunger with Boot Seal 480-2752-ND 74.66 61.85 54.17 914CE18-3 
29 5 SPDT Top Plunger with Boot Seal 480-2753-ND 80.76 66.90 58.60 914CE18-6 
29 5 SPDT Top Plunger with Boot Seal 480-2754-ND 86.09 71.32 62.47 914CE18-9 
30 5 SPDT Roller Plunger 480-2757-ND& 76.19 63.12 55.28 914CE2-Q 
31 5 SPDT Wobble Spring Wire 480-2755-ND 90.92 75.32 65.97 914CE20-3 
32 10 SPDT-DB Roller Plunger 480-2758-ND 99.14 83.95 74.14 924CE2-S9 


A With 4-pin DC Micro Connector — § With 4-pin M12 Connector 


Levers for Switches 


Roller Dimensions (Inch) Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 

Fig. Material Mounting A B Part No. 1 10 100 Part No. 
33A. Nylon Front 75 25 480-2759-ND 13.36 10.23 8.66 LSZ51A 
33A Steel Front 75 25 480-2760-ND 13.36 10.23 8.66 LSZ51B 
33B Nylon Back 75 25 480-2761-ND 13.36 10.23 8.66 LSZ51C 
33B Steel Back 75 25 480-2762-ND 13.36 10.23 8.66 LSZ51D 
34 Stainless Steel = = = 480-2952-ND 16.77 12.84 10.88 LSz52 
34 Nylon Back 75 25 480-2763-ND 20.81 15.93 13.49 LSZ52A 
34 Steel Back 75 25 480-2764-ND 20.81 15.93 13.49 LSZ52B 
34 Nylon Front 75 25 480-2765-ND 20.81 15.93 13.49 LSZ52C 
34 Steel Front 75 25 480-2766-ND 20.81 15.93 13.49 LSZ52D 
34 Nylon Front 1.0 -50 480-2767-ND 26.82 21.34 18.38 LSZ52J 
34 Nylon Front 1.5 25 480-2768-ND 26.82 21.34 18.38 LSZ52K 
34 Nylon Front 75 50 480-2953-ND 20.81 15.93 13.49 LSZ52N 
35 Steel Front = _ 480-2954-ND 20.81 15.93 13.49 LSZ53D. 
36 Stainless Steel = = = 480-2955-ND 16.77 12.84 10.88 LSz54 
37 Aluminum = 5.5 = 480-2769-ND 20.81 15.93 13.49 LSZ54M 
37 Stainless Steel _ 13.0 _ 480-2770-ND 20.81 15.93 13.49 LSZ54N 
38 Spring Wire _ = _ 480-2771-ND 20.81 15.93 13.49 LSZ54R 
39 Nylon Front 75 25 480-2772-ND 20.81 15.93 13.49 LSZ55C 
40 Nylatron _ 6.0 2.3 480-2773-ND 20.50 15.70 13.29 LSZ61 
4 Delrin Rod = 12.0 9.8 480-2774-ND 26.82 21.34 18.38 LSZ68 


Accessories for Switches 


Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Fig. |Description Part No. 1 10 100 Part No. 
42 Lever and Seal Boot Limit Switch 480-2919-ND 42.46 33.77 29.10 6PA2 
43 Stainless Steel Adjustable Rod 480-2921-ND 38.84 30.90 26.63 6PA63 
44 Fixed Lever Front Steel Roller 480-2918-ND 18.45 14.13 11.96 6PA121 
= Seal Boot for Limit Switch 480-2920-ND 29.24 23.26 20.05 6PA20 
= Seal Boot for Limit Switch 480-2907-ND 11.53 8.44 6.99 10PA2 
_— Switch Limit Operating Head 480-2947-ND 59.17 49.02 42.94 LSZ1A 
— Switch Limit Operating Head 480-2948-ND 59.17 49.02 42.94 LSZ1R 
= Switch Limit Contact Block 480-2949-ND 50.28 41.66 36.49 LSZ3A 
= Switch Limit Plug-in Unit 480-2956-ND 93.43 79.12 69.88 LSZ7A1A 
— Receptacle Plug in Single Pole 480-2950-ND 22.36 17.12 14.50 LSZ4001 
— Replacement Spring Wire Actuator 480-2951-ND 22.36 17.12 14.50 LSZ4010 
45 Terminal Block 480-2908-ND 40.82 32.47 27.98 18PA1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2247 


Honeywell 
Sensing and Control 


Not all basic switches are alike. More than 60 years of experience go into Honeywell's high quality, high reliability switches, so you can count on Honeywell for first time, every time functionality, superior support and service. 


MICROSWITCH™ Basic Switches 
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Rating Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing Rating Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Fig.| (A) Circuit Type Termination | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| (A) Circuit Type Termination | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
1A 5 SPDT Pin Plunger Solder 480-2307-ND) 8.13 5.95 4.93)1SM1 3 vA SPDT Pin Plunger Turret 480-2301-ND) 8.26 6.05 5.01 |21SX39-T 
1A 5 SPDT Pin Plunger Solder 480-2309-ND) 6.77 4.96 4.11]11SM1 3 7 SPDT Pin Plunger Dbl. Turret |480-3017-ND| 7.67 5.62 4.65 | 21SX39-T2 
1A 5 SPDT Pin Plunger Solder 480-2316-ND|) 12.46 9.54 8.08 )411SM1 4A 5 SPDT Straight Lever Turret 480-2302-ND | 12.80 9.80 8.30 |311SX1-T 
1A 5 SPDT Pin Plunger Turret 480-2308-ND) 9.10 666 5.52)1SM1-T 4A 5 SPDT Straight Lever Turret 480-2303-ND | 12.45 9.53 8.07 |311SX2-T 
1A 5 SPDT Pin Plunger Turret 480-2310-ND| 6.13 449 3.72|11SM1-T 4A 5 SPDT Straight Lever Turret 480-2304-ND | 13.26 10.16 8.60 | 311SX3-T 
1A 5 SPDT Pin Plunger Turret 480-2312-ND) 5.48 3.76 2.99]11SM3-T 4B 5 SPDT | Simulated Roller Turret 480-2305-ND| 11.71 8.97 7.59 |311SX4-T 
1A 1 SPDT Pin Plunger Turret 480-2313-ND |) 12.19 9.34 7.91 )11SM23-T 4B 5 SPDT | Simulated Roller Turret 480-2306-ND) 12.56 9.62 8.15 |311SX5-T 
1A 5 SPDT Pin Plunger Turret 480-2314-ND| 11.07 8.11 6.72 | 11SM401-T 4B 1 SPDT | Simulated Roller Turret 480-3023-ND | 18.01 13.79 11.68 | 313SX4-T 
1A 5 SPDT Pin Plunger PCB 480-3010-ND) 6.55 4.48 3.57] 11SM1-H2 4C 1 SPDT Roller Lever Turret 480-3022-ND | 20.22 15.48 13.11 |313SX30-T 
1A 5 SPDT Pin Plunger Dbl. Turret |480-2311-ND| 6.15 4.50 3.73 | 11SM1-T2 4D 1 SPDT _| Simulated Roller Turret 480-3024-ND | 17.42 13.34 11.29 | 313SX5-T 
1A 5 SPDT Pin Plunger Screw 480-3011-ND) 7.54 552 4.58)11SM244 5 15 SPDT Rod Screw 480-2484-ND | 42.50 35.21 30.84 | 1AC2 
1A 5 SPDT Pin Plunger Turret 480-3012-ND|} 7.20 5.27 4.37 |11SM244-T 6A 15 SPDT Rod Screw 480-2483-ND | 43.93 34.95 30.11 | 13AC1 
1A 5 SPDT Pin Plunger Solder Pin | 480-3013-ND| 6.30 4.32 3.43 |11SM701-H58 6B 10 SPDT Rod Screw 480-2488-ND | 48.31 38.43 33.11 | 2AC59 
1A 5 SPDT Pin Plunger Dbl. Turret |480-3016-ND| 9.41 6.88 5.70 |21SM284-T2 6B 15 SPDT Rod Screw 480-2489-ND | 93.62 79.28 70.02 | 2AC6 
1A if SPDT Pin Plunger Dbl. Turret |480-2315-ND| 6.67 4.88 4.05 |41SM1-T2 6B 15 SPDT Rod Screw 480-2490-ND | 35.54 28.27 24.36 | 3AC6 
1B 5 SPDT Straight Lever Solder 480-2326-ND) 8.51 6.23 5.16/111SM1 7 15 SPDT Rod Screw 480-2485-ND | 30.81 24.51 21.12 | 22AC1 
1B 5 SPDT Straight Lever Turret 480-2327-ND| 8.41 6.16 5.10/111SM1-T vi 15 SPDT Rod Screw 480-2486-ND | 30.44 24.22 20.87 | 22AC2 
1¢ 5 SPDT Roller Lever Solder 480-2328-ND| 9.98 7.30 6.05]111SM2 7 15 SPDT Rod Screw 480-2487-ND | 28.12 22.37 19.28 | 23AC2 
1C 5 SPDT Roller Lever Turret 480-2329-ND) 9.31 6.81 5.64)111SM2-T 8 5 SPDT Rod ac 480-2873-ND | 23.63 18.80 16.20 | 23AC80 
1c 1 SPDT Roller Lever Turret 480-2330-ND | 17.51 13.41 11.35 |111SM23-T 8 5 SPDT Rod ac 480-2875-ND | 43.12 34.30 29.56 | 23AC82 
1¢ 5 SPDT Roller Lever ac 480-3009-ND) 8.56 6.27 5.19)/111SM602-H4 9 5 SPDT Rod ac 480-2874-ND | 50.89 42.16 36.93 | 23AC81 
2A 5 SPDT Straight Lever Turret 480-2317-ND| 7.69 5.63 4.67 |311SM1-T 10 10 SPDT | Concave Plunger ac 480-2491-ND) 6.81 4.66 3.71|1DM18 
2A 5 SPDT Straight Lever Turret 480-2319-ND| 6.64 4.86 4.03 |311SM2-T 10 10 SPDT | Convex Plunger ac 480-2492-ND| 7.44 5.45 4.51 |1DM21 
2A 1 SPDT Straight Lever Turret 480-2318-ND| 12.21 9.35 7.92 |311SM23-T 10 10 SPDT Finger Grip ac 480-2493-ND) 7.17 5.25 4.35 |1DM401 
2A 5 SPDT Straight Lever Turret 480-2320-ND| 7.06 5.17 4.28 |311SM3-T TA] 10 SPDT Pin Plunger ac 480-3202-ND| 7.42 5.43 4.50 | 1DM57 
2A 4 SPDT Straight Lever Turret 480-2321-ND) 6.92 5.07 4.20)311SM703-T 11B 1 SPDT Finger Grip ac 480-3201-ND) 8.27 6.06 5.02 |1DM437 
2B 5 SPDT | Simulated Roller Turret 480-2322-ND) 7.10 5.20 4.31 )311SM4-T 12A) 10 DPDT Bullet Nose ac 480-2494-ND) 10.50 7.69 6.37|2DM1 
2B 5 SPDT | Simulated Roller Turret 480-2323-ND) 6.18 4.52 3.75)/311SM5-T 12B) 10 DPDT Finger Grip ac 480-2495-ND) 10.95 8.01 6.64 |2DM409 
2B 4 SPDT | Simulated Roller Turret 480-3020-ND) 6.59 4.83 4.00 )311SM704-T 13 15  |DPDT-DB| Pin Plunger Screw 480-2465-ND | 29.32 23.33 20.10 | 3MN1 
2c 5 SPDT Roller Lever Solder 480-3018-ND| 7.11 5.21 4.31 |311SM6 13 15 |DPDT-DB| Pin Plunger Screw 480-2466-ND | 46.59 37.06 31.93 | 3MN6 
2c 5 SPDT Roller Lever Turret 480-2324-ND) 7.96 5.82 4.83 /311SM6-T 14A) 10 SPDT Plunger Solder 480-2416-ND |) 13.58 10.40 8.81 | BZ-R21 
2c} 4 SPDT Roller Lever Turret | 480-2325-ND| 7.34 5.37 4.45 |311SM706-T 14A) 15 SPDT Plunger Solder | 480-2417-ND | 8.23 6.03 4.99 | BZ-2R 
2D 4 SPDT Straight Lever Turret 480-3019-ND) 6.41 4.70 3.89)/311SM702-T 14A| 20 SPDT Plunger Screw 480-2418-ND) 9.36 6.85 5.68 |BA-2R 
2E 4 SPDT | Simulated Roller Turret 480-3021-ND) 7.92 5.80 4.80)311SM705-T 14B) 15 SPDT Plunger Solder 480-2431-ND | 14.68 11.24 9.52 |BZ-2RQ 
3 nA SPDT Pin Plunger ac 480-3015-ND| 11.62 8.90 7.53 |1SX1-H58 14B{ 15 SPDT Plunger Solder 480-2432-ND | 17.05 13.05 11.06 | BZ-2RQ1 
3 7 SPDT Pin Plunger Turret 480-2297-ND | 11.62 890 7.53)1SX1-T 14B) 15 SPDT Plunger Solder 480-3217-ND | 14.64 11.21 9.49 | BZ-2RS 
3 7 SPDT Pin Plunger Turret 480-2299-ND | 13.24 10.14 8.59] 1SX48-T 140} 15 SPDT Pin Plunger Screw 480-3213-ND | 15.82 12.11 10.26 | BZ-2R-P1 
3 7 SPDT Pin Plunger Turret 480-2298-ND | 12.56 9.62 8.15 )2SX1-T 15 15 SPDT Pin Plunger Screw 480-2425-ND | 17.22 13.18 11.17 | BZ-3AT 
3 il SPDT Pin Plunger Turret | 480-3025-ND | 17.39 13.31 11.27 |4SX36-T 15 | 25 SPDT Pin Plunger Screw | 480-2426-ND | 19.84 15.19 12.86 | BA-3ST 
3 3 SPDT Pin Plunger Turret 480-2296-ND| 11.59 8.87 7.51 |11SX1-T 16A| 20 SPDT Pin Plunger Screw 480-2420-ND|10.59 8.11 6.87 | BA-2R-A2 
3) 5 SPDT Pin Plunger Turret 480-2300-ND| 11.21 8.21 6.80 |11SX21-T 16A| 20 SPDT Pin Plunger Screw 480-2421-ND| 10.42 7.98 6.76 | BA-2R-A4 
3 | 1 | spot | Pin Plunger Turret |480-2295-ND | 18.99 14.54 12.31 |12SX1-T + With Plunger Seal (Continued) 
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Rating Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing Rating Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 

Fig.| (A) Circuit Type Termination | Part No. il 10 100 | PartNo. Fig.| (A) Circuit Type Termination | Part No. 1 10 =100 | Part No. 
6A} 15 | SPDT | Pin Plunger Screw  |480-2419-ND| 9.20 6.73 5.58 /BZ-2R-A2 248/20 | SPDT | Roller Lever Screw  |480-2454-ND| 13.94 10.67 9.04 | BA-2RV22-A2 
146A} 10 | SPDT | Pin Plunger Screw | 480-3219-ND| 13.15 10.07 8.53|BZ-R21-A2 24c] 20 | SPDT | Roller Lever Screw | 480-2449-ND| 15.67 12.00 10.16 | BA-2RV2-A2 
16A) 15 SPDT Pin Plunger$ Screw | 480-3209-ND| 11.13 8.53 7.22 | BZ-2R5551-A2 25} 15 SPDT | Straight Lever Solder | 480-2455-ND| 17.30 13.25 11.22 | BZ-RW80X 
6A} 1 SPDT | Pin Plunger Screw | 480-2423-ND 11.51 8.81 7.46 /BZ-2R72-A2 264] 10 | DPDT | Pin Plunger Screw  |480-2458-ND | 50.99 42.24 37.00 | DT-2R-A7 
16A| 15 SPDT Pin Plunger Screw __|480-2415-ND | 11.03 8.08 6.69 | BZ-R-A2 26B| 10 DPDT Roller Lever Screw _|480-2460-ND | 59.70 49.46 43.32 | DT-2RV22-A7 
16A/ 10 | SPDT Pin Plunger Screw — ] 480-2422-ND] 11.40 8.73 7.39 /BZ-R88-A2 26c; 10 | DPDT | Straight Lever Screw  |480-2459-ND | 85.53 72.43 63.97 |DT-2RV-A7 
168} 15 | SPDT | Pin Plungert Screw  |480-2424-ND| 16.45 12.60 10.67 |BZ-2R55-A2-S 27A| 10 | spoT | Pin Plunger Solder | 480-2461-ND | 62.80 52.02 45.56 |/MT-AR 
16C) 15 | SPDT | Pin Plunger Screw | ISOAMPEND) 11.24 8.61 7-20 /BZ-2RD-A2 278) 20 | SPOT | StraightLever | Solder | 480-3204-ND| 13.36 10.23 8.66 | BA-2RL 
16D] 20 | SPDT | Pin Plunger Screw | 480-2428-ND| 11.11 851 7.21 | BA-2RB-A2 osal 10 | SPDT ea Screw | 480-2462-ND|7759 6428 56.30|MT-4RL-A28 
16D; 25 | SPDT | Pin Plunger Screw |480-3207-ND| 13.28 10.17 8.61 | BE-2RB-A4 ; Sana anv 

: 28A| 10 | SPDT | Straight Lever Screw | 480-2463-ND | 83.56 69.22 60.63 | MT-4RV-A28 
16E} 15 | SPDT | Pin Plungerf Screw | 480-2429-ND| 20.05 15.95 13.74 |BZ-2RDS-A2-S — —_ 

d 288] 10 | SPOT | Roller Lever Screw  |480-2464-ND | 88.40 74.85 66.11 | MT-4RV22-A28 
16F} 15 | SPDT | Pin Plunger Screw  |480-2430-ND| 12.94 9.91 8.39 |BZ-2RS-A2 
fea 4 : 29] 10 | SPOT Plunger Screw | 480-2408-ND| 11.52 8.82 7.47|V3-1001 

5 | SPDT | Straight Lever Screw | 480-2456-ND| 12.12 9.28 7.86 | BZ-2RL-A2 

tee]. 48°-' | SPbT” |) Steal Sayre i 29| 10 | SPOT Plunger Screw  |480-2409-ND | 52.00 43.08 37.73 | v3-245 

ight Lever Solder | 480-3210-ND| 12.35 9.46 8.01 |BZ-2RL Sal caida | apa és x Peel os jess isve|vaame 
16H] 15 | SPDT | Roller Lever Screw |480-2457-ND| 12.82 9.82 8.31 |BZ-2RL2-A2 unger crew pauls ; 55) 18.99) Ve 
16H] 20 | SPDT | RollerLever Screw |480-3205-ND| 15.07 11.54 9.77 |BA-2RL2-A2 30 | 15 | SPOT Plunger Screw ___|480-2877-ND|10.27__7.52_6.23 |V3-1 
161) 15 | SPDT Plunger Screw | 480-3215-ND | 20.34 15.57 13.19 |BZ-2RQ66 30]; 11 SPOT Plunger Screw | 480-2878-ND) 8.14 5.96 4.94 /V3-101 
17A| 15 | SPDT | Roller Plunger Screw | 480-2436-ND| 24.19 19.25 16.58 | BZ-2RQ18-A2 31} 10 | SPOT Plunger Solder 480-2879-ND| 3.58 2.45 1.95 /V3-1113 
17B| 15 | SPDT | Roller Plunger Screw | 480-2437-ND| 26.12 20.78 17.91 |BZ-2RQ181-A2 32) 11 SPDT Plunger Solder 480-2880-ND} 7.08 5.19 4.30 /V3-115 
17¢| 15 | SPDT Plunger Screw | 480-2433-ND| 10.84 8.30 _7.03 | BZ-2RQ1-A2 32] 15 | SPDT Plunger Solder | 480-2882-ND| 6.69 4.90 4.06] V3-22 
7c} 15 | SPDT Plunger Screw | 480-2439-ND| 16.81 12.87 10.90|BZ-3RQ1-A2 33 | 11 | SPDT Plunger Solder |480-2881-ND| 6.98 5.11 4.23 |V3-119 
170} 20 | SPDT Plunger Screw | 480-2438-ND| 15.00 11.48 9.72|BA-2RQ1-A2 33] 10 | SPDT Plunger Solder | 480-2883-ND| 12.07 8.84 7.32 V3-3057 
7c} 15 | SPDT Plunger Screw | 480-2434-ND| 17.99 13.77 11.66 |BZ-2RQ1T 33 | 15 | SPDT Plunger Solder | 480-2884-ND| 8.94 6.54 5.42 |V3-3059 
17¢| 15 | SPDT Plunger Screw | 480-2435-ND| 19.54 14.96 12.67 | BZ-2RN-A2 34] 15 | SPDT Plunger Solder | 480-2404-ND| 6.63 4.85 4.02 |V3-15 
17D| 15 | SPDT | Roller Plunger Screw | 480-3216-ND | 28.33 22.54 19.42 |BZ-2RQ785 35 | 15 | SPOT Plunger Solder | 480-2405-ND| 6.73 4.93 4.08|v3-19 
18; 15 | SPDT Plunger Screw  |480-3211-ND| 23.64 18.81 16.21 |BZ-2RN702 35 | 15 | SPDT Plunger Solder | 480-2406-ND| 7.55 5.53 4.58 | V3-19M 
18} 15 SPDT Plunger Screw | 480-3212-ND | 24.92 19.83 17.08 |BZ-2RN770 36; 11 SPDT Roller Lever Screw | 480-2885-ND] 11.22 8.59 7.27] V3L-111 
19} 15 | SPDT | Pin Plunger Screw | 480-3214-ND/ 10.89 8.04 6.66 BZ-2R-P4 37 | 10 | SPOT | Straight Lever Solder | 480-2887-ND | 31.81 25.31 21.81 | V3L-1229 
20) 15 SPDT Pin Plunger Solder | 480-3220-ND | 17.11 13.10 11.09 | BZ-RX 38] 15 SPDT | Straight Lever Solder | 480-2888-ND| 8.66 6.34 5.25 |V3L-3296 
21A| 15 SPDT Straight Lever Solder 480-2440-ND| 11.09 8.49 7.19 |BZ-2RW80 39 15 SPDT Roller Lever Solder 480-2889-ND| 8.12 5.95 4.93|V3L-3339 
21a} 20 | SPDT | Straight Lever Solder | 480-3206-ND | 12.77 9.78 8.28 /BA-2RV 40 |_15 | SPDT | Simulated Roller | Solder | 480-2890-ND| 10.10 7.39 6.13 | V3L-84 
218] 15 | SPDT | Roller Lever Solder | 480-2450-ND| 12.47 9.55 8.09 |BZ-2RW822 HAL 01] SPOT | Pin Plunger aC 480-2359-ND| 505 3462.75 |V7-1S17D8 
21] 15 | SPDT | Roller Lever Solder | 480-2447-ND| 13.90 10.64 9.01 |BZ-2RW82 aial od | spoT | Pin Plunger ac 480-2360-ND| 355 243 194|V7-aS17E9 
22A| 15 | SPDT | Straight Lever Screw  |480-2441-ND| 10.87 7.95 6.59 | BZ-2RW80-A2 ; SABI { 

! 41a) 3 | SPOT | Pin Plunger ac 480-2361-ND| 3.66 2.51 2.00|V7-5F17D8 
22A| 15 | SPDT | Straight Lever Screw | 480-2444-ND| 10.38 7.95 _ 6.73 | BZ-2RW863-A2 ; eva : 

d 4A) 1 SPDT | Pin Plunger ac 480-3189-ND| 7.22 4.95 3.94|V7-1D1008 
228} 15 | SPDT | Straight Lever Screw  |480-2442-ND| 11.22 6.21 6.80 |BZ-2RW84-A2 } 

4ia|_ 5 | SPOT | Pin Plunger ac 480-2362-ND| 3.75 2.57 2.04 |V7-4A17D8 
228] 15 | SPDT | Straight Lever Screw | 480-2443-ND| 15.00 11.48 9.72| BZ-2RW824-A2 : 

Pe i vo 4iA|_ 10 | SPOT | Pin Plunger ac 480-2363-ND| 3.55 243 1.94|V7-3E19E9 

22c} 15 | SPDT | Roller Levert Screw | 480-2452-ND| 21.77 17.32 14.92 | BZ-2RW82255-A2-S ) 
22c| 15 | SPDT | Roller Lever Screw | 480-3218-ND| 12.05 9.23 7.82 |BZ-2RW82276T 1A) 10° | SPOT | Pin Plunger OC Ree ISEB) 9.55 2.49 1.94 /V7-3E1708 
22c| 15 | SPDT | Roller Lever Screw _|480-2451-ND| 10.95 8.39 7.10 [BZ-2RW822-A2 41A) 11 | SPOT | Pin Plunger ac 480-3193-ND) 4.01 2.75 2.19 | V7-2B17D8 
22D) 15 | SPDT | Roller Lever Screw  /480-2448-ND| 12.65 9.69 8.20 |BZ-2RW82-A2 41A) 11 | SPOT | Pin Plunger ac 480-3181-ND) 3.42 2.35 1.87 |V7-1B17D8 
23d; 20 | SPDT | Roller Lever Solder | 480-2453-ND| 15.74 12.05 10.20|BA-2RV22 41a] 11 | SPDT | Pin Plunger QC __|480-2364-ND| 3.41 2.33 1.86 | V7-2B17E9 
238] 20 SPDT Pin Plunger Solder | 480-3203-ND| 11.41 8.74 7.40|BA-2RB 41A) 11 | SPST-NO} Pin Plunger ac 480-2365-ND| 3.74 2.57 2.04|V7-2B27E9 
24A| 20 SPDT | Straight Lever Screw | 480-2445-ND|12.20 9.34 7.91 | BA-2RV-A2 41A) 11 | SPST-NC| Pin Plunger ac 480-2366-ND] 3.44 2.36 1.88 |V7-2B37E9 
24A| 20 | SPDT | Straight Lever Screw | 480-2446-ND| 13.90 10.64 9.01 | BA-2RV6-A2 41a] 11 | SPDT _|__ Pin Plunger ac 480-2367-ND| 3.97 2.72 2.17 | V7-6B19D8 
24A| 25 | SPDT | Straight Lever Screw |480-3208-ND| 13.73 10.51 8.90 | BE-2RV-A4 $ With Plunger Seal (Continued) 
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Current 5 Current E 
Rating Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing Rating Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 

Fig.) (A) Circuit Type Termination | Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig.| (A) Circuit Type Termination | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
4A] 11 | SPDT | Pin Plunger QC _/480-2368-ND| 3.65 250 1.99 |V7-7B17D8 “iD; 15 | SPDT | Roller Lever Oc _/480-2380-ND| 4.91 3.36 267 |V7-1C17D8-201 
41a) 151 | SPOT | Pin Plunger Qc =: | 480-3184-ND) 3.95 271 216 |v7-1C17D8 4D} 15 | spoT | Roller Lever ac | 480-2393-ND| 4.90 3.35 267 |V7-1C17D8-207 
41a) 15 | SPOT | Pin Plunger ac | 480-2369-ND| 4.09 280 223 |v7-1C17E9 4i0| 1 | spoT | Roller Lever ac | 480-2390-ND| 6.68 4.89 4.05 | v7-7D17D8-207 
41a} 21 | spoT | Pin Plunger ac | 480-2370-ND| 3.98 273 2.17 |V7-1V19E9 4iD| 16 | SPOT | Roller Lever ac | 480-2994-ND| 4.88 3.34 2.66 |V15H16-CZ100A05-K 
41a] 25 | SPDT | Pin Plunger ac |480-2971-ND| 3.78 259 2.06 |v7-1Z19E9 410| 16 | SPOT | Roller Lever ac _|480-2989-ND| 3.78 2.59 2.06 |V15T16-CZ100A05-K 
“1A 16 | SPDT | PinPlunger QC /480-2991-ND| 4.73 3.24 2.58 | VSH16-CZ100-K 41D| 16 | SPDT | Roller Lever QC |/480-3005-ND| 4.88 3.34 2.66 | V1SH16-CZ300A05-K 
41A| 16 SPDT Pin Plunger ac 480-2986-ND| 3.62 2.48 1.98 )\V/15T16-CZ100-K 41D} 16 SPDT Roller Lever ac 480-3000-ND| 3.78 2.59 2.06 |V15T16-CZ300A05-K 
41A| 16 | SPDT | Pin Plunger QC | 480-3002-ND) 4.73 3.24 2.58 | V15H16-CZ300-K 41E] 16 | SPDT |LongRollerLever) QC  |480-2995-ND) 4.91 3.37 2.68 | V15H16-CZ100A06-K 
41a) 16 | SPDT | Pin Plunger QC | 480-2997-ND| 3.81 2.61 2.08 | V15T16-CZ300-K 41E] 16 | SPDT |LongRollerLever| QC  |480-2990-ND| 3.81 261 2.08|V15T16-CZ100A06-K 
41A| 26 | SPDT | Pin Plunger Qc___|480-2996-ND| 5.36 3.67 _ 2.92 | V15T26-CZ300-K 41E| 16 | SPDT |LongRollerLever| QC _|480-3006-ND| 4.91 3.37 2.68 | V15H16-CZ300A06-K 
ae ie ae uae ee a feeeine nee en ate Weseirpaeos 41E| 16 SPDT |Long Roller Lever ac 480-3001-ND| 3.81 2.61 2.08 | V15T16-CZ300A06-K 

; raight Lever -3196- 96 271 2.16]V7- - af] 15 | SPDT | Straight Lever ac | 480-3198-ND| 396 271 216|V7-6C18D8-002 
4B} 5 SPDT | Straight Lever ac 480-2378-ND) 3.41 2.33 1.86 | V7-1A17D8-048 42A| 10 | SPDT | Straight Lever ac 480-3195-ND| 3.67 2.52 2.00) V7-3E17E9-022 
i . a an ae . pees er Say oe MRebE ais 42A| 15 | SPDT | Straight Lever ac 480-2892-ND| 6.05 4.15 3.30) V7-9W1AE9-048 

alg! ever i a s A e = -| j i | 5 -( 
si@| 15 | SPOT | Staght Lever [ Oo aso ND| 491938 267 Vr-tC7O8- TRAE a Coen 
alg! ever - i * . zi = | j .! | ss 
418] 15 | seor | SraightLever | a | 4a0-2061-no| 491 336 267|vr-1cr70e-048 | Jon] 45 | spot | Rolerlever | OC — |asoataenD| 431 295. 295|vi-tci7E9-207 
4B] 15 | spoT | Straight Lever ac | 480-3197-ND| 3.96 271 2.16 |v7-6C17D8-057 43| ti | SPNC | Pin Plunger oc  eeseesetinl a75 257 204 |v7-1ag7pe 
41B| 11 | SPOT | Straight Lever ac _|480-3199-D| 3.83 262 2.09 |v7-7B17D8-048 43.| 151 | SPNC | Pin Plunger oc  eneeesal as7 o4s 195 |vzica7pa 
4B] 11 | SPDT | Straight Lever Qc /480-2376-ND| 4.02 2.76 2.19 |V7-2B17D8-022 dant 481-1 -SPNO | Pin Plunger OC Raneteenna 3s 3.434 9a lvraco7e9 
4B] 11 | spoT | Straight Lever ac | 480-2380-ND| 4.02 276 2.19 |V7-2817D8-048 eee : 
418] 10 | spor | Staiontever | oc |aao-2ae4no| 357 252 200|vr-cerros-148 | aaa) ig /seer-no| fnPunger | OC |480.2880ND| 587 400 8.20|v-aHDKE 
addle |-2395- 98 7.31 6.05 |v7-5F17D8- 

418; 5 | SPDT | Straight Lever Qc | 480-3179-ND| 4.98 3.41 2.71 |V7-1A17D8-057 ae aie te ae Ora rer ae oa eaworanasy 
4B] 11 | SPDT | Straight Lever Qc /480-3182-ND| 4.14 284 2.26 |V7-1B19D8-022 #A) 101 SPOT ein Ptunger ac Meeaaetua “aes 2° 2 08 |vexits4anen0 
4B) 11 | spoT | Straight Lever ac | 480-2374-ND| 4.61 3.16 251 |v7-6B19E9-022 45h| 16. [SbSTNG| en etingst ac eRe az os7 210 | voteseanano 
418] 16 | SPOT | Straight Lever QG | 480-2992-ND] 4.79 3.28 2.61] visH16-Cz100K02-K| |28.] 95 |SpstNo| pin Plunger oc Waebeccnl gas 268 217 |vo-s0sapo00 
4B] 16 | SPDT | Straight Lever ac | 480-2987-ND] 3.68 263 2.01]visTI6-czt00A02K) |72.) 95 |" spor | pin Plunger oc aoteeelinll s00 270 21 |vo-sosaano00 
41B| 16 | SPDT | Straight Lever ac |480-3003-ND| 4.79 3.28 2.61 |V15H16-CZ300A02-K ; ee 
41B] 16 | SPDT | Straight Lever QC /480-2998-ND| 3.68 2.53 2.01 |VisTie-cz300A02-K| |4°A| 25 |SPST-NO| Pin Plunger OC RABO2aOKENDY) 3.98 2.75 2.24 | V9-25N280900 
41B] 16 | SPDT | Long Str. Lever ac —-|480-2993-ND| 4.97 340 271|v1sHt6-cz1o0A03-x| |4°4) 25 | SPOT | Pin Plunger OC Peay 3.98 2.75 2.24) ¥8-268480800 
418} 16 | SPDT | Long Str. Lever ac | 480-2988-ND| 3.72 255 2.03|visTt6-cz1o0A03-K| |498| 16 | SPOT | Roller Lever QC /480:2898-ND) 4.05 2.79 2.28 /V9-16S43D905A 
418} 16 | SPDT | Long Str. Lever ac | 480-3004-ND| 4.82 3.30 2.63 |V15H16-CZ300A03-K |42C| 25 | SPST-NO| Roller Lever QC = /A80:2403-ND) 4.18 2.88 2.95 | V9-25943D906A 
418| 16 | SPDT | Long Str. Lever ac _|480-2999-ND| 3.72 2.55 2.03 |visT16-cz300a03-k| /46A} 5 | SPOT | Straight Lever Solder /480-2349-ND | 5.18 3.55 2.82 | ZMS0E10C01 
41C| 0.1 | SPDT | Simulated Roller QC /480-2382-ND| 5.54 3.79 3.02|V7-1S17D8-263 468 | 10:1 _| SPOT’ _ Pin Plunger PCR [A80:2348:ND)| 4.46 3.05 2.43 | ZM90G20A01 
4ic} 11 | SPDT | Simulated Roller QC =: | 480-2383-ND) 4.88 3.35 2.66 | V7-1B17D8-263 468) 0.1 | SPOT | Pin Plunger QC | 480-2344-ND} 5.84 4.00 3.18 | ZM10B70A01 
4ic| 15 | SPDT | Simulated Roller QC =| 480-2384-ND| 4.91 3.36 2.67|V7-1C17D8-263 468} 5 | SPOT | Pin Plunger QC =| 480-2346-ND) 4.54 3.11 2.48 | ZMSOE70A01 
41¢] 15 | SPDT | Simulated Roller ac 480-2385-ND) 3.96 271 2.16|V7-6C17D8-263 468} 0.1 | SPDT | Pin Plunger Solder | 480-2345-ND | 5.84 4.00 3.18) ZM10E10A01 
4ic| 5 | SPDT _| Simulated Roller Qc |480-2891-ND| 3.94 270 2.15|V7-7H15D8-263-1 468) 5 | SPDT | Pin Plunger Solder | 480-2347-ND| 4.54 3.11 2.48) ZMSOE10A01 
“01-041 SPDT 1 Roller Lever OG 1480-2386-ND| 5123.50 279 |v7-2S17D8-201 46C| 10.1 | SPOT | _ Roller Lever PCB _|480-2351-ND| 5.32 3.65 2.90 |zm90G20F01 
aip| § | spot |. RollerLever ac —_|ago-oa91-no| 3.83 262 200|v7-2017D8-207 46D} 5 | SPDT | Simulated Roller | Solder  /480-2350-ND| 5.18 3.55 2.82 | ZMSQE10E01 
41D) 14 SPDT Roller Lever ac 480-2388-ND| 4.02 2.76 2.19 |V7-2B17D8-201 470) 04 SPOT Pin Plunger ac 480-2352-ND | 6.48 4.44 3.53 | 2V10B70A01 
ap) 11 | spot | Roller Lever ac —-|480-2392-ND| 4:02 276 219 |v7-2817D8-207 47a|_6 | SPOT | _ Pin Plunger Solder | 480-2853-ND| 5.02 3.44 2.74 |ZV50E10A01 
41D|_11 | spot | RollerLever ac _|480-2387-ND| 3.83 2.62 2.09 | v7-7B17D8-201 $ With Plunger Seal (Continued) 
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n—— 2a 1.50 9 1/2 Threads Min, 480-2480-ND) Thread 
Current ; Actuator Digi-Ke' Price Each Honeywell Sensin 
_ |Rating) Actuator ____| Digi-Key Price Each Honeywell Sensing Fig. Type Pat Nae 1 10 400 | Part Nee 4 
Fig.| (A) Circuit Type Termination | Part No. 1 10 100 | Part No. 66B Roller Lever 7180-2334-ND 658 782 3.99 | JX-45 
478| 6 | SPDT | Straight Lever Solder | 480-2354-ND| 5.68 3.89 3.10 |2V50E10B01 66B Rller isier Waeneinem| 609 417332 | JK5t 
478| 6 | SPDT | Straight Lever Qc | 480-2355-ND| 5.68 3.89 3.10|ZV50E70CO1 ak Straight Lever een 490 © «204 3.34. | Is2 
48a| 01 | SPDT | — Pin Plunger Solder | 480-2339-ND| 5.84 4.00 3.18 |2X10E10A01 ark Sr anie Pen 202 196 180 | Is6 
4sa| 3 | spot | PinPlunger | PCBSnap-in |480-2340-ND| 4.54 3.11 2.48 |ZX40E30A01 ous Bolei lever Fees 663 495 402 | J8s 
488| 0.1 | SPDT | Straight Lever Solder | 480-2341-ND| 6.48 4.44 3.53 |2X10E10C01 a7C Simulated Roll AOSD 71381 RAT Isa? 
488; 3 | SPDT | Straight Lever | Solder  |480-2342-ND| 5.18 3.55 2.82 |ZX40E10C01 8 “Galen tavee OM i135 370 736 | Js 
4ac| 3 | SPDT | Simulated Roller | Solder | 480-2343-ND| 3.32 2.27 1.81 |2X40E10E01 69 piers eM i443 410s 995 |Js152 
49a| 01 | SPDT | Straight Lever Solder | 480-2356-ND | 20.50 15.70 13.29 |ZW10E15CD1 * Stralght Lever Fee 719 46 37 | 15-290 
498| 5 | SPDT | Pin Plunger | Solder Angled |480-2357-ND | 15.62 11.96 10.13 |ZWS50F15AD1 7 olen lever FM isa iis 948. | Js.046 
4oc| 01 | SPDT | RollerLever | Cable Exit |480-2358-ND | 24.08 19.15 16.50 |ZW10E90FW1 a an Aue Daa 167330 
50 | 7 | SPDT | Pin Plunger Turret | 480-3026-ND| 12.02 9.21 7.80 |91SX39-T 2 feaiGer Re AMM sco 2760 9378 | Js254 
51A| 5 | SPDT | Straight Lever Solder | 480-3045-ND| 8.97 6.14 4.89 |UMS0E10C01 73 Bolef laine COTM ass 4147 94s \Irs 
518} 5 | SPDT | Roller Lever ac 480-3047-ND| 8.48 6.21 5.14 |UMS0E70F01 74 eivaani lever erm! 52 370 204 \Wva 
52| 5 | SPDT | Pin Plunger ac 480-3046-ND| 7.32 5.01 3.99 |UMS0E70A01 5 ah cl Reem of ea 4737 4497 \IV7 
53 | 0.1 | SPDT | Simulated Roller | Solder _|480-3048-ND| 9.64 7.06 _ 5.85 |US10D10E00 7 Tae cE een 44s Le 337-5 
54] 0.1 | SPDT | Straight Lever Solder | 480-3049-ND| 7.80 5.34 4.25 [UX10E10C01 aa oi silever FRM ers izsitoea |Wv268 
55| 3 SPDT | Straight Lever Solder | 480-3050-ND| 6.87 4.70 3.74 | UX40E10C01 sonar pals : : : 7 
56 | 3 | SPDT | Simulated Roller | Solder | 480-3051-ND| 6.87 4.70 3.74 | UX40E10E01 ih ere let sonnel ORE nia ace nes 
With Planger-seal 79A Roller Lever 480-2467-ND | 20.07 15.36 13.01 |AD3721R 
. 798 Roller Lever 480-2468-ND | 17.34 13.27 11.24 |AD5721R 
Accessories 79C Roller Lever 480-2469-ND | 20.07 15.36 13.01 |ADD3721R 
ae Price Each 5 80A Plunger 480-2470-ND | 1927 14.75 12.49 Jmc2711 
Fig. ae Blot het “ en) Cross Roller Plunger 480-2477-ND | 57.34 4751 41.61 |MD321101 
Switch Actuators 80C Plunger¢ 480-2471-ND | 38.58 30.69 26.45 _|MC2711H 
57 Plunger Lever 480-3014-ND | 2151 17.12 1475 |17ACT-T ” ene Heo | ee De a 
58 Leaf Lever 480-3027-ND | 9.04 662 5.48 |JE-1 unger -2473- ; . ; 
59 Roller Lever 480-3028-ND | 2759 21.95 18.91 |JE-17 80F Plunger 480-2474-ND | 30.05 23.91 20.60 /McD2711 
60 Roller Lever 480-3029-ND | 39.73 31.60 27.23 |JE-21 80G Plunger 480-2475-ND | 50.25 41.63 36.46 /MCD7711 
61 Roller Lever 430-3030-ND | 2079 1592 1348 | Jed 80H Roller Plunger : sO 43.94 34.95 30.12 |MD3211-0 
62 Roller Lever 480-3031-ND | 35.74 28.44 24.50 |JE-61 witch Enclosures 
63 Leaf Lever 480-3032-ND 11.38 8.71 7.38 |JM-1 81 Side Mount for Large Switch 480-2478-ND 29.24 23.26 20.05 |3PA1 
64 Roller Lever 480-3033-ND 14.45 11.07 9.37 |JM-5 82 Solder Terminals for Large Switch 480-2479-ND 2.47 1.61 1.23 | 5PA1 
65A Straight Lever 480-2331-ND 7.57 5.54 4.59 |JX-20 82 Screw Terminals for Large Switch 480-2480-ND 2.30 1.50 1.15 |5PA2 
65B Roller Lever 480-2332-ND 12.55 9.61 8.14 | JX-25 83 Auxiliary Actuator for Large Switch 480-2481-ND 7.43 5.44 4.51 |5PA3 
66A Straight Lever 480-2333-ND 3.38 2.31 1.84 |JX-40 84 | Adjustable Bracket Mount for Large Switch | 480-2482-ND 15.21 11.65 9.86 |8MA1 
66A Straight Lever 480-3042-ND | 3.73 255 2.03 |JX-41 = Insulator 480-3041-ND | 1.51 4 69_| JX-10131 
66A Straight Lever 480-3043-ND 3.48 2.39 1.90 | JX-44 + With Plunger Seal 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2251 


Panasonic sealed Turquoise Switches 


Panasonic Electric Works 


ABJ Micro Series 
Sealed Snap Switches 


Features: ¢ Ultra miniature size * Sealed construction for use in adverse 
environments * Epoxy resin and rubber cap greatly reduces possible 
miscontact due to contaminants such as dust 


IEC protective construction classification 


uniform sealing in high production quantities 


Applications: * Automotive » Agricultural equipment * Outdoor sensing 


and switching applications 


* Conforms to IP67 of 
¢ Elastomer double molding 
technology and industry first ultrasonic swaging technology contribute to 


Fig. 1 — Plunger Type 


Dimensions in mm 


Fig. 3 — Simulated 
Roller Type 


Mtg. Hole 


Contact Contact Actuation Terminal Contact Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Type Rating (A) Force Type Plating Part No. 1 25 50 Part No. 
SPDT 0.1 123gF Solder Gold over Silver 255-2004-ND 3.53 3.24 2.88 ABJ1410419 
SPDT 0.1 196gF Solder Gold over Silver$ 255-2006-ND 3.53 3.24 2.88 ABJ1410619 
SPDT 0.1 123gF Wire Leads Gold over Silver$ 255-2012-ND 10.14 9.32 8.28 ABJ1610419 
1 SPDT 0.1 196gF Wire Leads Gold over Silver$ 255-2014-ND 10.14 9.32 8.28 ABJ1610619 
SPDT 1.0 123gF Wire Leads Silver over Nickel 255-2011-ND 8.70 7.99 7.10 ABJ1610409 
SPDT 1:0: 123gF Solder Silver over Nickel 255-2003-ND 2.57 2.37 2.10 ABJ1410409 
SPDT 2.0 196gF Solder Silver over Nickel 255-2005-ND 2.57 2.37 2.10 ABJ1410609 
SPDT 2.0 196gF Wire Leads Silver over Nickel 255-2013-ND 8.70 7.99 7.10 ABJ1610609 
SPDT 0.1 64gF Solder Gold over Silver$ 255-2008-ND 3.87 3.56 3.16 ABJ1412619 
2 SPDT 0.1 64gF Wire Leads Gold over Silver$ 255-2016-ND 6.57 6.03 5.36 ABJ1612619 
SPDT 2.0 64gF Solder Silver over Nickel 255-2007-ND 2.92 2.68 2.38 ABJ1412609 
SPDT 2.0 64gF Wire Leads Silver over Nickel 255-2015-ND 5.66 5.20 4.62 ABJ1612609 
SPDT 0.1 39gF Solder Gold over Silver 255-2010-ND 3.87 3.56 3.16 ABJ1414419 
3 SPDT 0.1 39gF Wire Leads Gold over Silver 255-2018-ND 10.66 9.79 8.70 ABJ1614419 
SPDT 1.0 39gF Solder Silver over Nickel 255-2009-ND 2.92 2.68 2.38 ABJ1414409 
SPDT 1.0 399F Wire Leads Silver over Nickel 255-2017-ND 9.19 8.44 7.50 ABJ1614409 


+ Gold over silver contact plating - Low level switching from 1mA to 2A power levels 


ABS Mini Series 
Sealed Snap Switches 


Features: * Subminiature size »* Sealed construction for use 
in adverse environments * Epoxy resin and rubber cap greatly 
reduces possible miscontact due to contaminants such as dust 
* Conforms to IP67 of IEC protective construction classification 


Fig. 1 — Plunger Type 


Fig. 2 — Short 
Lever Type 


Fig. 3— 


Long 


Lever Type 


Dimensions in mm 


Fig. 4 — Simulated 
Roller Type 


6.37 


* Elastomer double molding technology and industry first 
ultrasonic swaging technology contribute to uniform sealing in 
high production quantities 
Applications: * Automotive » Agricultural equipment * Home 
appliances (vacuum cleaner, air purifier) * Gas cooking ranges 
Contact Contact Terminal Actuation Contact Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Type Rating (A) Type Force Plating Part No. 1 25 50 Part No. 
SPDT 0.1 -110 Quick Connect 147gF Gold over Silver$ 255-2020-ND 3.53 3.24 2.88 ABS1110519 
SPDT 0.1 Solder 147gF Gold over Silver$ 255-2028-ND 3.53 3.24 2.88 ABS1410519 
SPDT 0.1 PC Mount 147gF Gold over Silver$ 255-2032-ND 3.53 3.24 2.88 ABS1510519 
1 SPDT 0.1 Wire Leads 147gF Gold over Silver$ 255-2036-ND 10.14 9.32 8.28 ABS1610519 
SPDT 2.0 -110 Quick Connect 147gF Silver over Nickel 255-2019-ND 2.57 2.37 2.10 ABS1110509 
SPDT 2.0 Solder 147gF Silver over Nickel 255-2027-ND 2.57 2.37 2.10 ABS1410509 
SPDT 2.0 PC Mount 147gF Silver over Nickel 255-2031-ND 2.57 2.37 2.10 ABS1510509 
SPDT 2.0 Wire Leads 147gF Silver over Nickel 255-2035-ND 8.70 7.99 7.10 ABS1610509 
SPDT 0.1 -110 Quick Connect 54gF Gold over Silver$ 255-2022-ND 4.19 3.85 3.42 ABS1112519 
SPDT 0.1 PC Mount 54gF Gold over Silver$ 255-2034-ND 4.19 3.85 3.42 ABS1512519 
SPDT 0.1 Wire Leads 54gF Gold over Silver$ 255-2038-ND 11.07 10.17 9.04 ABS1612519 
2 SPDT 2.0 -110 Quick Connect 54gF Silver over Nickel 255-2021-ND 3.04 2.79 2.48 ABS1112509 
SPDT 2.0 Solder 54gF Silver over Nickel 255-2029-ND 3.04 2.79 2.48 ABS1412509 
SPDT 2.0 PC Mount 54gF Silver over Nickel 255-2033-ND 3.04 2.79 2.48 ABS1512509 
SPDT 2.0 Wire Leads 54gF Silver over Nickel 255-2037-ND 9.43 8.67 7.70 ABS1612509 
3 SPDT 0.1 -110 Quick Connect 44gF Gold over Silver$ 255-2024-ND 4.19 3.85 3.42 ABS1113519 
SPDT 2.0 -110 Quick Connect 44gF Silver over Nickel 255-2023-ND 3.04 2.79 2.48 ABS1113509 
4 SPDT 0.1 -110 Quick Connect 54gF Gold over Silver$ 255-2026-ND 4.19 3.85 3.42 ABS1114519 
SPDT 2.0 -110 Quick Connect 54gF Silver over Nickel 255-2025-ND 3.04 2.79 2.48 ABS1114509 
+ Gold over silver contact plating - Low level switching from 1mA to 2A power levels 
ABV Standard Series Sealed Snap Switches Oe |[Srs 


Features: ¢ Miniature size 


* Sealed con- 


Dimensions in mm 


struction for use in adverse environments 
* Epoxy resin and rubber cap greatly reduces 
possible miscontact due to contaminants such 
as dust * Conforms to IP67 of IEC protective 
construction classification * Elastomer double 
molding technology, an industry first, and 
ultrasonic swaging technology contribute to 


Fig. 1 — Plunger Type 


Fig. 2 — Lever Type Fig. 3 — Simulated Roller Type | Fig. 4 — Short Roller Type Fig. 5 — Long Roller Type 


uniform sealing in high production quantities 
Applications: * Automotive sensing 
* Agricultural equipment « Industrial equipment 
* Outdoor applications 
Contact Contact Terminal Contact Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Type Rating (A) Type Plating$ Part No. 1 25 50 Part No. 
{ SPDT 5 -187 Quick Connect | Gold over Silver | 255-2039-ND 4.83 4.44 3.94 ABV1210619 
SPDT 5 Wire Leads Gold over Silver | 255-2044-ND 11.34 10.42 9.26 ABV1610619 
2 SPDT 5 -187 Quick Connect | Gold over Silver | 255-2040-ND 5.64 5.18 4.60 ABV1212619 
SPDT 5 Wire Leads Gold over Silver | 255-2045-ND 12.52 11.50 10.22 ABV1612619 
3 SPDT 5 -187 Quick Connect | Gold over Silver | 255-2041-ND 5.66 5.20 4.62 ABV1214619 
SPDT 5 Wire Leads Gold over Silver | 255-2046-ND 12.52 11.50 10.22 ABV1614619 
4 SPDT 3 -187 Quick Connect | Gold over Silver | 255-2391-ND NEW! 6.86 6.30 5.60 ABV1215619R 
SPDT 3 Wire Leads Gold over Silver | 255-2392-ND NEW! 9.38 8.62 7.66 ABV1615619R 
5 SPDT 5 -187 Quick Connect | Gold over Silver | 255-2043-ND 6.88 6.33 5.62 ABV1216619 
SPDT 5 Wire Leads Gold over Silver | 255-2048-ND 9.09 8.35 7.42 ABV1616619 


+ Gold over Silver contact plating - Low level switching from 1mA to 5A power levels 


2252 (us2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


CHERRY 


Fig. 1 - Subminiature, DG Series Fig. 3 — Water and Dust Sealed, DC Series A 


Snap Type Switches 


UL Recognized and CSA Certified 


Length of 


actuator 
1 
256 | 


(6.50) 


Actuator 
Length 


COM N.O. N.C. 


Switch Mtg. Hole 


|__ Length of 
actuator 


Ratings: 
DG1: 2 Amps 30VDC, PCB T 
DG2: 50mA 30VDC, PCB 0.122 (3.1) 


Fig. 2 —- Subminiature, DH Series 


ID Jo.256 
(6.5) 


0.787Max. 
(20.0) Actuator 
Length 


Ratings: 
DH2C: 5-500mA @ 30VDC; Gold-Plated 
Brass contacts 
Terminal Actuator Length | Oper. Force | Digi-Key Pricing Cherry 
Fig. Description Circuitry Current Inch (mm) Actuator Inch (mm) (Max. gms.) | Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 
iA SPDT 5 ~ 50mA Vertical PCB Button = 140 ‘| CH167-ND@ 2.08 18.48 77.00 132.83 608.30 |DG23-B1AA 
1B SPDT 5 ~ 50mA Vertical PCB Lever 0.169 (4.29) 45 CH168-ND® 2.24 19.92 83.00 14318 655.70 |DG23-B1LA 
1B SPDT 5~50mA | Right Angle - PCB Lever 0.169 (4.29) 45 CH621-ND® 2.24 19.92 83.00 14318 655.70 |DG23-B2LA 
1B 7 SPDT 5 ~ 50mA Left Angle - PCB Lever 0.169 (4.29) 45 CH624-ND® 2.24 19.92 83.00 14318 655.70 |DG23-B3LA 
1C Subminiatute SPDT 5 ~ 50mA Vertical PCB Roller Lever 0.075 (1.91) 60 CH169-ND@ 4.40 39.12 163.00 281.18 1287.70 |DG23-B1RA 
rT) SPDT 5~50mA | RightAngle-PCB | Roller Lever 0.075 (1.91) 60 CH622-ND 456 4056 169.00 291.53 1335.10 |DG23-B2RA 
1A SPDT 3A Vertical PCB Button _ 140 | CH164-ND@ 2.03 18.00 75.00 129.38 592.50 |DG13-B1AA 
1B SPDT 3A Vertical PCB Lever 0.169 (4.29) 45 CH165-ND® 219 19.44 81.00 139.73 639.90 |DG13-B1LA 
1C SPDT 3A Vertical PCB Roller Lever 0.075 (1.91) 60 CH166-ND® 413 36.72 153.00 «263.93 -~—«1208.70 | DG13-B1RA 
2A SPDT 5 ~ 500mA Straight - Solder Button = 90 CH172-ND@ NEW! 3.21 2856 119.00 205.28 940.10 |DH2CBIAA 
oN SPDT 5~500mA | Right Angle - PCB Button = 90 CH920-ND@ NEW! 4.59 40.80 170.00 293.25 += 1343.00 | DH2CC5AA 
24 | subminiature SPDT 5 ~ 500mA Left Angle - PCB Button - 90 CH922-ND@ NEW! 5.35 47.52 198.00 341.55 1564.20 | DH2CC6AA 
2B DH Series SPDT 5 ~ 500mA Straight - Solder | Simulated Roller | 0.252 (6.4) 50 CH173-ND@ NEW! 3.29 29.28 © 122.00 «210.45 ~=—«963.80_ | DH2CBIPA 
2B SPDT 5~500mA | RightAngle-PCB | Simulated Roller | 0.252 (6.4) 50 CH921-ND@ NEW! 4.70 41.76 174.00 300.15 1374.60 | DH2CC5PA 
2B SPDT 5 ~ 500mA Left Angle-PCB | Simulated Roller | _ 0.252 (6.4) 50 CH923-ND@ NEW! 470 41476 174.00 300.15 1374.60 | DH2CC6PA 
3A SPDT O4A Solder Eyelet Button = 200 | CH293-ND@ 494 43.92 183.00 315.68 | 1445.70 |DC3C-A1AA 
3A SPDT O4A Wire 18AWG Leads Button _ 204 ‘| CH614-ND 9.53 84.72 363.00 608.93 «2788.70 | DC3C-D5AA 
3A SPDT O.1A Left Angle - PCB Button = 204 ‘| CH615-ND@ 3.92 34.80 145.00 250.13 1145.50 | DC3C-K7AA 
3B SPDT O4A Solder Eyelet Lever 0.189 (4.80) 80 CH613-ND® 6.05 53.76 224.00 + 386.40-~—=«-1769.60 ‘| DC3C-AILB 
3A Sealed SPDT 5A Solder Eyelet Button = 200 | CH290-ND® 4.56 40.56 «169.00 «291.53 1335.10 | DC1C-A1AA 
3A DC Series SPDT 5A Right Angle - PCB Button = 200 ‘| CH608-ND 4.05 36.00 150.00 258.75 1185.00 |DC1C-K6AA 
3B Water & Dust SPDT 5A Solder Eyelet Lever 0.189 (4.80) 80 CH291-ND@ 5.05 44.88 187.00 322.58 1477.30 |DC1C-A1LB 
3B SPDT 5A 110 (2.79) ac Lever 0.276 (7.01) 70 CH609-ND® 4.91 43.68 182.00 313.95 1437.80 | DC1C-L1LC 
3C SPDT 5A Solder Eyelet Roller Lever 0.098 (2.49) 90 CH606-ND® 737 65.52 273.00 += 470.93 -~—«2156.70 | DCIC-AIRB 
3A SPDT 101A Solder Eyelet Button - 340 | CH292-ND@ 5.02 44.64 186.00 320.85 +—«-1469.40 | DC2C-A1AA 
3B SPDT 10.1A Solder Eyelet Lever 0.189 (4.80) 150 | CH610-ND@ 5.94 52.80 220.00 «379.50 ‘1738.00 | DC2C-AiLB 
4A SPDT O.4A 110 (2.79) aC Button = 150 | CH879-ND® 2.05 18.24 76.00 125.40 570.00 |DB3CB1AA 
4A SPDT O1A 110 (2.79) ac Button 0.189 (4.8) 60 CH880-ND® 2.59 23.04 96.00 158.40 720.00 | DB3CB1LB 
4B SPDT 1A Solder Short Lever 0.189 (4.8) 60 CH884-ND® 2.38 24.12 88.00 145.20 660.00 | DBICA1LB 
4A ; SPDT 1A 110 (2.79) ac Button - 150 | CH885-ND@ 1.84 16.32 68.00 112.20 510.00 | DBICB1AA 
4c Se Senes SPDT 1A 110 (2.79) ac Roller Lever 0.185 (4.7) 55 CH882-ND® 3.46 30.72 128.00 ~—«.211.20 ~—-960.00 ‘| DBICB1RC 
4A SPDT 5A Solder Plunger Only = 150 | CH288-ND® 1.70 15.12 63.00 10868 497.70 |DBICAIAA 
4A SPDT 5A PCB Pin Plunger Only _ 150 | CH289-ND@ 1.84 16.32 68.00 117.30 537.20 | DBICC1AA 
4A SPDT 410A Solder Short Button _ 250 ‘| CH886-ND® 1.84 16.32 68.00 112.20 510.00 | DB2CA1AA 
4A SPDT 410A Straight PCB Button = 250 _| CH883-ND 1.84 16.32 68.00 112.20 510.00 | DB2CC1AA 
Standard Lever for DC Series, LC Suffix CH668-ND 19 1.68 7.00 12.08 55.30 |0614-1233 
Extra Long Lever, LD Suffix CH669-ND 43 3.84 16.00 27.60 126.40 [0614-1234 
— hepacerelt Roller Lever for DC Series, RB Suffix CH673-ND 7 6.48 27.00 46.58 213.30 [0714-0260 
Simulated Roller Lever, SC Suffix CH671-ND® 27 2.40 10.00 17.25 79.00 0614-1238 
Simulated Roller Lever, SD Suffix CH672-ND® 38 3.36 14.00 2415 110.60 [0614-1239 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2253 


CHERRY <p Snap and Lever Type Switches 


Fig. 1 E13, £14, E19, E20, G13 Series Ratings: 
: E13: 15A — 125/250VAC 
6.35 x 0.81 Reference Line : i ; 
THEELG. or : 4057 : roo 3/4 HP - 125V/AC, 1-1/2 HP - 250VAC 
Faston Terminal : . : E14: 25A - 125/250VAC, 
=| p79 5 &, 1 HP - 125VAC, 2 HP - 250VAC 
5 Tea Bl 25 4+/ c D E19: 154 — 125/250VAC, 
oO i She 25.4 i Metal O_ 3/8 3/4 HP - 125VAC 
SHOE SOC 46.30 Button ff * x 32 
22.41 Hole aa PS Bad E20: 20A - 125/250VAC, 1 HP - 125VAC 
(3 places) uniting Holes Gs, — G13: 0.1A - 125VAC, 
Gold crosspoint contacts 
Oper. 
Actuator Force E 
Terminal Length (Max. | Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Circuitry | Current Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) |Part No. | 10 50 | Part No. 
General Purpose - E13, E14, E19, E20 and G13 Power Series 
ic | spot | o.1A | .250QC (6.35) Threaded Bushing = 425 |CH574-ND@ 6.86 610 5.08 |G13-00M 
iA | SPDT | 154 | .250 QC (6.35) Plastic Button = 425 |CH102-ND@ 316 281 2.34 |E13-00E 
1B | SPDT | 154 | .250 QC (6.35) | THD Bushing, Plastic Button = 425 |CH100-ND@ 3.70 329 2.74 |E13-00J 
ic | SPDT | 154 | .250QC (6.35) | THD Bushing, Metal Button a 425 |CH101-ND@ 467 416 3.46 |E13-00M 
1D | SPDT | 154 | .250 QC (6.35) Long Lever 1.5 (38.10) 100 |CH312-NDe 451 4.01 3.34 |£13-00H 
iE | spoT | 415A | 250QC (6.35) Long Roller 1.391 (35.33) | 100 |CH313-ND@ 5.45 4.85 4.04 |E13-00K 
1E | DPDT | 20A | .2500C (6.35) Long Lever 821 (20.85) | 425 |CH505-NDe 41.37 10.11 8.42 |£20-00H 
1E | DPDT | 20A | .2500C (6.35) Long Lever 1.071 (27.20) | 285 |CH506-ND@ 41.37 10.11 8.42 |£20-50H 
ic | SPDT | 254 | .250QC (6.35) | THD Bushing, Metal Button a 850 |CH318-ND@ 556 4.95 4.12 |E14-00M 
ia | DPDT | 154 | .250 QC (6.35) Plastic Button = 850 |CH320-ND@ 694 6.17 5.14 |E19-00A a eee )_O : 
4B | pppot | 158 | .250QC (6.35) | THD Bushing, Plastic Button = 850 CH322-NDe 878 7.80 6.50 |E19-00J lot | eo | Led 
4¢ | ppot | 415A | .2500C (6.35) | THD Bushing, Metal Button = 850 |CH324-ND 867 7.71 6.42 |E19-00M A - Plunger B - Lever C - Roller 
1E | DPDT | 145A | .250.QC (6.35) Long Roller 1.645 (41.78) | 150 |CH326-ND@ 915 814 6.78 |E19-50K 
1E | DPDT | 20A | .2500C (6.35) Long Roller 1.391 (35.33) | 312 |CH330-ND@ 12.91 1148 9.56 |E20-50K Ratings: E61: 5A — 125/250VAC 
1D | spst-wo | 15a | .250 QC (6.35) Long Lever 1.5 (38.10) 100 |CH501-NDe 451 4.01 3.34 [E13-01H E62: 10.1A — 125/250VAC, 1/4 HP — 125VAC 
: . £63: 0.1A— 125VAC, 0.25A—30VDC 
Brass Mounting Nut for Threaded Bushing CH284-ND 16 15 12 | 0012-0023 
Knurled Dress Nut Brass for J/M £13/E19/G13 CH651-ND 1.54 137 1.14 [0012-0025 
Hex Nut Nickel Plated for J/M E13/E19/613 CH652-ND 22.20.46 | 0012-0028 Fig.3 DA3 Series 
Lock Washer for J/M E13/E19/G13 CH653-ND 59 = «5344: 10012-0073 9.53 
Subminiature - E61, E62 and E63 Series — RoHS Compliant ie 
28 | spoT | o.1A | .0930C (2.36) | Lever, Standard Ratio 396 (10.06) 9 |CH384-ND 6.32 5.62 4.68 ]E63-50H 
SPDT | 0.1A | Solder Eyelet Roller Lever 201 (5.11) 30 |CH552-ND 5.83 5.19 4.32 |E63-10K 
2c | SPDT | O.1A | .093 QC (2.36) Roller Lever 201 (5.11) 30 |CH382-ND 6.05 5.38 4.48 |E63-00K 
spoT | 0.1A | .110QC (2.79) Roller Lever 201 (5.11) 30 | CH555-ND 5.99 5.33 4.44 |E63-30K 
on | SPOT 5A | .093 QC (2.36) Plunger Only — 90 |CH103-ND 3.78 3.36 2.80 |E61-00A 
SPDT 5A | Solder Eyelet Plunger Only = 90 | CH104-ND 3.78 3.36 2.80 |E61-10A 
SPDT 5A | .093.0C (2.36) | Lever, Standard Ratio 271 (6.88) 27 |CH105-ND 543 4.83 4.02 |E61-00H Actuator «, 
op | SPOT 5A | 1100C(2.79) | Lever, Standard Ratio 271 (6.88) 27 |CH371-ND 5.43 4.83 4.02 | E61-30H mae 
SPDT 5A | Solder Eyelet Lever, Standard Ratio 271 (6.88) 27 |CH106-ND 543 4.83 4.02 | E61-10H abs ire 
SPDT 5A | .093.0C (2.36) | Lever, Standard Ratio .396 (10.06) 9 |CH373-ND 5.43 4.83 4.02 | E61-50H 4 
SPDT 5A | .093.0C (2.36) | Roller, Standard Ratio 201 (5.11) 30 |CH107-ND 5.78 5.14 4.28 |E61-00K 
SPDT 5A | Solder Eyelet | Roller, Standard Ratio .201 (5.11) 30 |CH108-ND 5.78 5.14 4.28 |E61-10K Ratings: 
2c | SPDT 5A | 110 aC (2.79) Roller Lever 201 (5.11) 30 |CH372-ND 5.78 5.14 4.28 |E61-30K DAS: 0.14 125VAC 
SPDT 5A | 110 QC (2.79) Roller Lever 326 (8.28) 10 |CH544-ND 5.78 5.14 4.28 |E61-80K Fig. 4 
SPDT 5A | Solder Eyelet Roller Lever .326 (8.28) 10 |CH543-ND 5.78 5.14 4.28 |E61-60K E68,E69 Series 113.974 
SPDT | 10.1A | .093 QC (2.36) Plunger Only a 212 |CH109-ND 427 3.80 3.16 |E62-00A 28.32 for 
2A z 1.14 thickness 
SPDT | 101A | Solder Eyelet Plunger Only — 212 |CH110-ND 427 380 3.16 |E62-10A ie 
og | SPOT | 10.14 | .093.0C (2.36) | Lever, Standard Ratio 271 (6.88) 56 |CH111-ND 543 4.83 4.02 |E62-00H 2.64 thiokness 
spoT | 101A | Solder Eyelet Lever, Standard Ratio 271 (6.88) 56 |CH112-ND 543 4.83 4.02 | £62-10H : 1.27 R Max. 
spoT | 10.1A | .093 QC (2.36) | Roller, Standard Ratio 201 (5.11) 65 |CH113-ND 6.24 5.55 4.62 |E62-00K 
2c | spot | 101A | Solder Eyelet Roller, Standard Ratio 201 (5.11) 65 |CH114-ND 6.24 555 4.62 |E62-10K jalan 
SPDT | 10.1A | .093 QC (2.36) Roller Lever .326 (8.28) 33 |CH379-ND 6.24 555 4.62 |E62-50K 98-7 for 
‘ 1.141 
2a | spoT | 101A] PC Mount Plunger Only — 212 | CHS45-ND 427 3.80 3.16 |E62-50A 36.96 for 
28 | spoT | 101A | Solder Eyelet Long Lever 396 (10.06) 20 |CHS547-ND 543 483 4.02 |E62-60H wage ae Iciiess 
2c | spoT | 10.1A | Solder Eyelet Roller Lever 326 (8.28) 33 |CH548-ND 5.89 5.24 4.36 |E62-60K 1.27 R. Mae 
Subminiature Snap Switches - DA3 Series — RoHS Compliant 
i A - Momentary B - Cheat Interlock 
3 | spoT | 014A | .093QC (2.36) | — Lever, Standard Ratio 271 (6.88) 27 |CH142-ND 551 4.90 4.08 |DA3C-FILB = pa 
Replacement Actuator Lever, 3.066” (77.88mm) Extra Long CHOSI-ND NEW! | 30.27 «22 [00147283 A co 7 (eon 
i! 
Panel Mount Pushbutton - E68, E69, E78, E79 and F79 Series — RoHS Compliant e ae Out) 
‘ulles ui 
4a | spot | 014A | 187 QC (4.75) Momentary 845 (21.46) | 425 | CH386-ND 5.89 5.24 4.36 ]E68-00A 
C - Short Button 
4B | SPDT 0.1A | .187 QC (4.75) | Momentary Cheat Interlock | .730 (18.54) 385 | CH387-ND 6.18 5.50 4.58 |E68-30A Momentary D - Pushbutton 
4c | spot | 014A | 1870C(4.75) | Short Button Momentary | .420(10.67) | 425 |CH388-ND 6.37 5.67 4.72 | E68-40A Actuator Fi Tactuator 
40 | spot | 041A | 187QC (4.75) | — Auxiliary Pushbutton 4 (10.16) 425 | CHS560-ND 651 5.79 4.82 |E68-50A aT” length 
4a | spot | 10A | .187 QC (4.75) Momentary 875 (22.23) | 425 | CH154-ND 413 368 3.06 |E69-00A mies 
4B | spot | 10A | 1870 (4.75) | Momentary Cheat Interlock | .980 (24.89) | 425/285 |CH155-ND 491 437 3.64 |E69-30A £69: 10A 125/250VAC, 1/3 HP, 125/250VAC 
4c | spot | 10 | 1870C(4.75) | Short Button Momentary | .450(11.43) | 425 |CH156-ND 413 368 3.06 |E69-40A E68: 0.1A 125VAC 
: : E79/F79: 10A 125/250VAC, 1/3 HP, 125/250VAC 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CHERRY = Snap and Lever Type Switches (cont) 


Fig.5 E72 Series 


.032(.813) 


Fig. 6 


F80 Series 


Actuator Force 
Terminal Length (Max. | Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Circuitry | Current Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) | Part No. 1 10 50 | Part No. 
4A DPDT 10A | .187 QC (4.75) Momentary .875 (22.23) 680 |CH157-ND 7.16 6.36 5.30 |E79-00A 
4A DPDT 10A | .187 QC (4.75) | Momentary Cheat Interlock 71 (18.03) 757 ~|CH571-ND 748 6.65 5.54 |F79-30A 
4B DPDT 10A | .187 QC (4.75) Push-Pull (Reset) .920 (23.37) 510 |CH392-ND 7.16 6.36 5.30 |E79-20A 
4B DPDT 10A | .187 QC (4.75) | Momentary Cheat Interlock | .980 (24.89) | 757/567 | CH158-ND 913 812 6.76 |E79-30A 
Water and Dust Sealed — E72 Series — RoHS Compliant 
5 SPDT 10A 10” Wires Lever .858 (21.79) 67 | CH391-ND 13.20. 11.74 9.78 |E72-40HT 
Line Interrupt Switches - F80 — RoHS Compliant 
; SPST/SPDT | 10A | .250 QC (6.35) Plunger Only .238 (6.05) 866 | CH626-ND 12.91 11.48 9.56 | F81J-A120 
SPST 16A | .250 QC (6.35) Plunger Only _ 866 | CH307-ND 13.34 11.86 9.88 |F82A-A120 
Light Force and Standard Force Switches — E Series 
7A SPDT 0.1A | .187 QC (4.75) Plunger Only - 75 | CH331-ND@ 410 365 3.04 |E21-00A 
7B SPDT O.1A | .187 QC (4.75) Long Lever 1.40 (35.56) 35 | CH333-ND® 645 5.74 4.78 |E21-50H 
7D SPDT 0.1A | .187 QC (4.75) Short Roller .810 (20.57) 75 | CH332-ND® 6.99 6.22 5.18 |E21-00K 
7A SPDT 3A | .187 QC (4.75) | Light Force - Plunger Only _ 15 | CH335-ND® 3.81 3.39 2.82 |E22-00AX 
SPDT 3A | .187 QC (4.75) | Light Force - Long Lever 1.40 (35.56) 8 CH337-ND® 427 380 3.16 |E22-50HX 
7B SPDT 3A | .187 QC (4.75) | Light Force - Long Lever 2.757 (70.03) 4 | CH340-ND@ 4.27 3.80 3.16 | E22-55HX 
SPDT 3A | .187 QC (4.75) | Light Force- Long Lever | 2.932 (74.47) 2 CH341-ND® 446 3.96 3.30 |E22-85HX 
7C SPDT 3A | .187 QC (4.75) Long Roller 1.34 (34.04) 35 | CH339-ND@ 467 416 3.46 |E22-50K 
7D SPDT 3A | .187 QC (4.75) Short Roller .810 (20.57) 75 | CH336-ND® 467 416 3.46 |E22-00K 
a" SPDT 5A | .187 QC (4.75) Plunger Only - 45 |CH342-ND@ 348 3.10 258 |E23-00AX 
SPDT 5A | .187 QC (4.75) Plunger Only _ 170 | CH343-ND@ 3.38 3.00 2.50 |E23-00A 
8 SPDT 5A | .187 QC (4.75) | Standard Force - Long Lever | 1.40 (35.56) 86 | CH519-ND® 402 358 298 |E23-50H 
SPDT 5A | .187 QC (4.75) | Light Force- Long Lever | 2.757 (70.03) 10 | CH347-ND@ 4.37 3.89 3.24 |E23-55HX 
7C SPDT 5A | .187 QC (4.75) Long Roller 1.34 (34.04) 86 | CH346-ND® 478 425 3.54 |E23-50K 
7D SPDT 5A | .187 QC (4.75) Short Roller 81 (20.57) 170 |CH344-ND® 478 425 3.54 |E23-00K 
2 SPDT 10A | .187 QC (4.75) | Standard Force - Long Lever | 1.58 (40.13) 86 | CH528-ND@ 3.86 344 2.86 |E33-50HL 
SPDT 10A | .187 QC (4.75) Long Lever 1.40 (35.56) 144 |CH351-ND® 356 317 2.64 |E33-50H 
7C SPDT 10A | .187 QC (4.75) Long Lever 1.58 (40.13) 22 | CH354-ND@ 3.35 298 2.48 |E33-75HX 
7D SPDT 10A | .187 QC (4.75) Short Roller .81 (20.57) 285 | CH350-ND® 400 356 296 |E33-00K 
7A SPDT 15A Solder Term Standard Force - Button _ 400 | CH534-ND® 3.24 2.88 2.40 |E34-20A 
SPDT 15A | .187 QC (4.75) Standard Force - Lever 1.58 (40.13) 120 | CH535-ND@ 419 3.72 3.10 |E34-50HL 
7B SPDT 15A | .187 QC (4.75) | Light Force - Long Lever 1.40 (35.56) 50 | CH358-ND® 3.94 351 292 |E34-50HX 
SPDT 15A | .187 QC (4.75) | Light Force - Long Lever 2.757 (70.03) 22 | CH362-ND® 4.00 356 2.96 |E34-55HX 
Standard Size Insulator for E34 Series CH663-ND 35 32 .26 | 0015-005 
Small Size Insulator for E62 Series CH664-ND 35 32 .26 | 0015-0052 
Large Black Plastic Insulator for E34 Series CH665-ND 43 39 32 | 0015-0054 
Miniature International - D4 Series — RoHS Compliant 
8A SPDT 0.1A | .187 QC (4.75) Button _ 75 -|CH115-ND 478 4.25 3.54 |D41C-R1AA 
8B SPDT O.1A | .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio 1.40 (35.56) 35 | CH297-ND 5.21 464 3.86 |D41C-RILD 
SPDT O.1A | .187 QC (4.75) Lever, High Ratio 2.93 (74.47) 2 CH118-ND 5.21 464 3.86 |D41L-R1XL 
8C SPDT 0.1A | .187 QC (4.75) Roller, Standard Ratio 81 (20.57) 75 -|CH117-ND 5.45 4.85 4.04 |D41C-RIRA 
8B SPDT 3A | .187 QC (4.75) Lever, High Ratio 2.93 (74.47) 2 CH123-ND 462 441 342 |D42L-R1XL 
SPDT 5A | .187 QC (4.75) Button _ 170 |CH125-ND 259 231 1.92 |D43C-R1AA 
an SPDT 5A | .187 QC (4.75) Button - 45  |CH129-ND 292 260 2.16 |D43L-R1AA 
SPDT 10A | .187 QC (4.75) Button _ 285 |CH130-ND 275 245 2.04 |D44C-R1AA 
i SPDT 10A | .187 QC (4.75) Button — 75 -|CH134-ND 286 255 2.12 |D44L-R1AA 
8B SPDT 10A | .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio 1.40 (35.56) 35 | CH299-ND 3.16 281 2.34 |D44L-R1LD 
SPDT 10A | .187 QC (4.75) Lever, High Ratio 2.93 (74.47) 10 | CH133-ND 340 3.03 252 |D44L-R1ML 
8C SPDT 10A | .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio .810 (20.57) 75 | CH301-ND 3.83 3.41 2.84 |D44L-R1RA 
8A SPDT 15A | .187 QC (4.75) Button _ 100 | CH139-ND 3.13 2.79 2.32 |D45L-R1AA 
7 SPDT 15A | .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio .865 (21.97) 400 |CH136-ND 3.43 3.05 2.54 |D45C-RILA 
SPDT 15A | .187 QC (4.75) Lever, High Ratio 2.93 (74.47) 13 |CH138-ND 354 315 262 |D45L-RiML 
Miniature International — D4 Series - U.S. Version — RoHS Compliant 
SPDT 0.1A | .187 QC (4.75) | Alum. Lever, Standard Ratio | 1.40 (35.56) 8 CH578-ND 5.21 464 3.86 |D41L-R1YD 
8B SPDT 3A | .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio 1.40 (35.56) 35 | CH579-ND 3.02 269 2.24 |D42C-RILD 
SPDT 3A | .187 QC (4.75) | Alum. Lever, Standard Ratio | 1.40 (35.56) 8 CH581-ND 462 441 3.42 |D42L-R1YD 
8A SPDT 15A | .250 QC (6.35) Button - 400 |CH594-ND 3.08 274 2.28 |D45C-V1AA 


@ RoHS Compliant 


36.703 for 1.143 thick panel 
36.957 for 2.54 thick panel 


13.97 
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Fig. 7 E Series 


pt 20.24 


7. N.S 
15.88 wd NO. 
D) COM 


— 


Me 22.23 — 


2.85 x 3.20 


B - Lever 


D - Short Roller 


A - Plunger 


C - Long Roller 


Ratings: 

E21: 0.1A 125VAC, Gold 
contacts 

E22: 3A 250VAC 


E23: 5A 250VAC 
E33: 10A 250VAC 
E34: 15A 250VAC, UL 94HB 


Fig.8 D4 Series 


p#—— 27.81 


fae 


92.90 
hole Switch 
Width = 10,34] 
22.23 


Actuator Length —» 


Switch 


Standard Ratio [ | 
4.50 9.02 Mtg. Hole 


A- Plunger 


B - Lever C - Roller 


Ratings: 187 QC terminals. 

D41: .1A 125VAC, Gold crosspoint contacts 
D42: 3A 125/250VAC 

D43: 5A, 1/4 H.P., 125/250VAC 

D44: 10A, 1.2 H.P., 125/250VAC 

D45: 15A, 1/2 H.P., 125/250VAC. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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™ Tyco Electronics Microswitches 
Authorized Distributor 
Contact |DimensionX| Operating | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
These miniature microswitches, with high reliability and low cost are offered with many options to suit most typical |_Fig- | Rating (mm) Force (gF) [Part No. 1 10 100 | Part No. 
applications and can be used in instrumentation, household appliances, vending machines, industrial control systems, 16A 20.2 120 450-1440-ND 1.86 1.65 1.29 |1478603-1 
medical equipment and security systems. Specifications: « Electrical Life: 100,000 Operations at 16A and 5A, 1,000,000 
Operations at 0.1A Mechanical Life: 10,000,000 Operations * Operating Temperature Range: -20°C ~ 130°C i 16A 20.2 200 = | 450-1441-ND 1.86 1.65 1.29 | 1478604-1 
16A 20.2 300 450-1442-ND 1.86 1.65 1.29 | 1478605-1 
0.1A 20.2 60 450-1444-ND 2.64 2.34 1.83 | 1478670-1 
16A 35.6 120 450-1446-ND 3.22 2.86 2.24 | 1478604-3 
16A 35.6 180 450-1447-ND 2.11 1.87 1.47 | 1478605-3 
5A 35.6 60 450-1448-ND 2.26 2.01 1.57 | 1478667-3 
2 16A 50.5 30 450-1450-ND 2.14 1.90 1.49 | 1478603-4 
16A 50.5 90 450-1452-ND 2.14 1.90 1.49 | 1478605-4 
5A 50.5 30 450-1453-ND 2.36 2.09 1.64 | 1478667-4 
0.1A 50.5 15 450-1454-ND 2.95 2.62 2.05 | 1478670-4 
3 16A 34 120 450-1455-ND 2.79 2.48 1.94 | 1478604-6 
0.1A 34 35 450-1457-ND 2.95 2.62 2.05 | 1478670-6 
4 16A 32.6 120 450-1458-ND 2.14 1.90 1.49 |1478604-7 
0.1A 32.6 35 450-1460-ND 2.95 2.62 2.05 | 1478670-7 
a 2 
<=> E*SwWITCH’ Snap Action Switches Adis 
WwW 


LS Series 

Specifications: * Contact Rating: 15 Amps @ 125/250 VAC Electrical 
Life: 50,000 cycles minimum * Mechanical Life: 500,000 cycles typical 
Insulation Resistance: 100MQ minimum « Dielectric Strength: 1,500 
VAC for 60 seconds * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Materials: 
¢ Switch Housing and Actuator Button: High Temperature PBT (UL94V-0) 
¢ Contacts: Silver * Terminals: Copper Alloy 


MS Series 

Specifications: * Contact Rating: 5 Amps @ 125/250 VAC = Electrical 
Life: 10,000 cycles minimum * Mechanical Life: 100,000 cycles typical 
«Insulation Resistance: 100MQ minimum * Dielectric Strength: 1,000 
VAC for 60 seconds * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Materials: 
Switch Housing and Actuator Button: High Temperature PBT (UL94V-0) 
© Contacts: Silver * Terminals: Copper Alloy 


LS Series 


Dimension X | Operating Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. (mm) Force (gF) Termination | Part No. 1 10 100 Part No. 
LS Series — Snap Action Switches, 15 Amps 
20.35 100 .1870C £G4518-ND 1.80 1.61 1.39 ]LS0851500F100C1A 
20.35 100 .2500C £G4519-ND 1.80 1.61 1.39 | LS0851500F100C2A 
1 20.35 100 Solder Lug | EG4520-ND 1.80 1.61 1.39 |LS0851500F100S1A 
20.35 160 .1870C £G4521-ND 1.80 1.61 1.39 | LS0851500F160C1A 
20.35 160 .2500C £G4522-ND 1.80 1.61 1.39 _|LS0851500F160C2A 
36.2 45 .1870C £G4523-ND 1.86 1.67 1.44 |LS0851502F045C1A 
36.2 45 Solder Lug / EG4524-ND 1.86 1.67 1.44 |LS0851502F045S1A 
2 36.2 75 .1870C £G4525-ND 1.86 1.67 1.44 |LS0851502F075C1A 
36.2 75 Solder Lug | EG4526-ND 1.86 1.67 1.44 |LS0851502F075S1A 
60.1 40 .1870C £G4527-ND 1.86 1.67 1.44 | LS0851503F040C1A 
3 33 85 .1870C £G4528-ND 1.93 1.73 1.49 | LS0851504F085C1A 
33 140 -1870C £G4529-ND 1.93 1.73 1.49 | LS0851504F140C1A 
4 20.9 250 .1870C £G4530-ND 1.99 1.78 1.53 |LS0851505F250C1A 
34.3 120 -1870C £G4531-ND 1.99 1.78 1.53 _|LS0851506F120C1A 
MS Series — Miniature Snap Action Switches, 5 Amps 
2 60 .1100C £G4532-ND 1.09 98 .84_|MS0850500F060C1A 
2 60 Solder Lug / EG4533-ND 1.09 98 .84 _|MS0850500F060S1A MS Series 
2 80 .1100C £G4534-ND 1.09 98 .84 _|MS0850500F080C1A 
5 2 80 Solder Lug / EG4535-ND 1.09 98 .84 _|MS0850500F080S1A 
2 150 1100 £G4536-ND 1.09 98 .84 _|MS0850500F150C1A 
2 250 Solder Lug / EG4537-ND 1.09 98 84 |MS0850500F250S1A 
2 295 Solder Lug | EG4538-ND 1.09 98 .84 _|MS0850500F295S1A 
14.5 25 .1100C £G4539-ND 1.15 1.03 89 |MS0850501F025C1A 
14.5 45 Solder Lug | EG4540-ND 1.15 1.03 89 |MS0850501F045S1A 
14.5 70 Solder Lug | EG4541-ND 1.15 1.03 .89 _|MS0850501F070S1A 
6 16.5 20 Solder Lug | EG4542-ND 1.15 1.03 .89 _|MS0850502F020S1A 
16.5 50 Solder Lug | EG4543-ND PAS: 1.03 .89 _|MS0850502F050S1A 
22.6 10 Solder Lug / EG4544-ND 1.15 1.03 89 |MS0850503F010S1A 
22.6 25 Solder Lug | EG4545-ND 1.15 1.03 .89 _|MS0850503F025S1A 
22.6 40 Solder Lug | EG4546-ND 1.15 1.03 .89 _|MS0850503F040S1A 
14.65 20 Solder Lug / EG4547-ND 1.21 1.08 93 |MS0850504F020S1A 
7 14.65 35 .1100C £G4548-ND 1.21 1.08 93 |MS0850504F035C1A 
14.65 35 Solder Lug | EG4549-ND 1.21 1.08 93 |MS0850504F035S1A 
14.65 65 1100 EG4550-ND 1.21 1.08 .93 _|MS0850504F065C1A 
14.5 35 .1100C £G4551-ND 1.26 1.13 .98 |MS0850505F035C1A 
8 14.5 45 Solder Lug / EG4552-ND 1.26 1.13 .98 |MS0850505F045S1A 
14.5 50 .1100C £G4553-ND 1.26 1.13 .98 _|MS0850505F050C1A 
14.5 75 Solder Lug | EG4554-ND 1.26 1.13 .98 _|MS0850505F075S1A 


‘ — 1.405 7 
m olex Switch Connector = Tyco Electronics oe: 
and Terminal . :e250. Aathortand Serbo 
Switch Connector: — wa 
*94\V-2 Nylon *UL Approved * Accepts 14-28 AWG * Number Lar = <~ (22.23) 
of Circuits: 3 * Maximum Current Rating: 10 * Maximum Voltage =i as5) AM PIP Post-Insulation Pods an , 
Rating: 250 * Mounting Ears: No »* Maximum Panel Thickness: (6.38) a . 9 
N/A Eng. No.: 2191 06 » (8: 
WmM2553-ND $.52/1; $4.58/10; $30.53/100 (1.52)5— po) Straight Style .187” Series Receptacle Housings: * UL 94\V-2 Flammability Rating * Nylon * Natural color 
: SES eerie de e . 1 * UL/CSA Approved « Insulation Diameter Maximum: .170” (4.32mm) 3 circuits 
Terminal: =e .22 (5.61) P2ATSBEND. cc cccsciise2 vce cninn voviedsiltinddelgteedcnnlie cule eObiicdisaaduien'venllapuiniegsinin dave, $5.77/10; $50.76/100 
14-22AWG, or (2) 18AWG Spade, Tin plated (1872) E48 t Fastons: 
WM2684CT-NDt . $1.43/10; $11.46/100; $47.75/500 : .29 (7.49) A27696CT-NDt 20-24AWG, Brass, Fit tab .020” (.51mm) . .. $8.71/100; $36.30/500 
WM2684TR-ND¢ . $186.00/3,000 1 A27700CT-NDt¢ 16-20AWG, Brass, Fit tab .020” (.51mm) . .. $8.08/100; $33.68/500 
t+ CutTape + Tape and Reel t+ Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Cek Snap-acting Switches 


A SERIES: Specifications: Electrical Life: 200,000 cycles at 15A @ 250VAC «Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 
* Switch Housing: Heat resistant phenolic (UL 94V-0) 

HB SERIES: Specifications: « Electrical Life: 150,000 cycles at 20A @ 250VAC * Operating Temperature: -55°C ~ 150°C 
* Switch Housing: Heat resistant/electrical grade phenolic 

LC SERIES: Specifications: * Electrical Life: 100,000 cycles at 1A @ 125VAC Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 
* Switch Housing: Thermoplastic polyester (UL 94V-0) * Terminals: Copper alloy * Terminal Seal: Epoxy 

MM SERIES: Specifications: * Electrical Life: 100,000 cycles at full rated load * Operating Temperature: -55°C ~ 135°C 
* Switch Housing: Heat resistant phenolic (UL 94V-0) 

TF SERIES: Specifications: « Electrical Life: 300,000 cycles at 10A @ 250VAC »* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
* Switch Housing: Thermoplastic (UL 94V-0) 


Fig. 4 


TM SERIES: Specifications: * Electrical Life: 350,000 cycles at 10A @ 250VAC » Operating Temperature: -55°C ~ 150°C 
* Switch Housing: Thermoplastic or general purpose phenolic (UL 94V-0) 

ZMS SERIES: Specifications: + Electrical Life: 10,000 cycles at 3A * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Switch 
Housing: Nylon 

ZMA SERIES: Specifications: « Electrical Life: 10,000 cycles at 3A * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Switch 
Housing: PBT 

LCS SERIES: Specifications: * Electrical Life: 6,000 cycles at 6A @ 125VAC UL * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 
* Switch Housing: Thermoplastic polyester 

LCA SERIES: Specifications: + Electrical Life: 6,000 cycles at 10A @ 125VAC * Operating Temperature: -10°C ~ 125°C 


* Switch Housing: Th lastic polyest 
witch Housing: Thermoplastic polyester piinensigeelainars 


3/8-32 Stainless steel 
EF THD. “pl 


Contact Dim. Operating Contact Dim. Operating , 
Cir- | Rating A Force _| Digi-Key Price Each C&K Cir- | Rating A Force —_| Digi-Key Price Each C&K 
Fig. | cuitry | (A) Terminal | (mm) | (Max. gms) | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. | cuitry | (A) Terminal | (mm) | (Max. gms) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
General Purpose — A Series 16 | SPDT} 11 -187” QC 35.6 40 CKN1432-ND | 6.80 5.45 4.31) TFCGV3VT155BC 
1 | SPDT} 15 .250” QC _ 567 CKN1408-ND | 4.27 3.42 2.71) ASKHC2P04AC 16|SPDT| 11 -187” QC 69.9 20 CKN1433-ND | 6.87 5.50 4.35 | TFCGV3VT185BC 
2 |DPDT) 15 .250” QC 444 510 CKN1409-ND | 9.36 7.49 5.93) ADPDC2L04AC Miniature — TM Series 
3 | SPDT) 15 .250” QC 35.1 113 CKN1410-ND | 6.80 5.44 4.31) ASKHC2A04AC 15 | SPDT} 10 -187” QC 20.3 75 CKN1434-ND | 4.54 3.64 2.88 | TMCGD6SP0040C 
4 |DPDT|) 15 .250” QC 20.6 850 CKN1411-ND | 10.28 8.23 6.52 )ADPDC2J04AC 15 | SPDT} 10 .250” QC 20.3 75 CKN1435-ND | 4.54 3.64 2.88 | TMCGD6SP004AC 
4 |SPDT| 15 .250” QC 20.6 567 CKN1412-ND | 5.91 4.74 3.75 | ASKHC2J04AC 16 | SPDT} 10 -187” QC 35.6 45 CKN1436-ND | 5.41 4.33 3.43 | TMCGD6ST1540C 
5 | SPDT) 15 .250" QC | Blk Cap 567 CKN1413-ND | 844 6.76 5.35) ASKHC2B14AC 16 | SPDT} 10 -187" QC 69.9 20 CKN1437-ND | 5.44 4.36 3.45 | TMCGD6ST1840C 
5 | SPDT) 15 .250" QC | Red Cap 567 CKN1414-ND | 844 6.76 5.35) ASKHC2BB4AC 16 | SPDT| 10 -187" QC 56.4 17 CKN1438-ND | 5.44 4.36 3.45 | TMCGD6ST2740C 
6 |DPDT|) 15 .250” QC 38.1 170 CKN1415-ND | 9.36 7.49 5.93) ADPDC2TO4AC 17 | SPDT} 10 -187” QC 32.8 50 CKN1439-ND | 5.41 4.33 3.43 | TMCGD6ST1440C 
6 | SPDT) 15 .250” QC 38.1 113 CKN1416-ND | 4.99 4.00 3.17) ASKHC2TO4AC Dust Proof — ZMS Series 
6 | SPST| 15 .250” QC 38.1 113 CKN1417-ND | 4.43 3.55 2.81 | ASKHC2TO4AY 18 | SPDT 3 Solder | Plunger 130 CKN9159-ND | 3.52 2.82 2.24)ZMSH03130P00SSC 
7 |DPDT| 15 .250” QC 38.1 510 CKN1418-ND | 10.41 8.34 6.60 | ADPDC2W04AC 18 | SPDT 3 PC Pins | Plunger 130 CKN9161-ND | 3.27 2.62 2.08] ZMSLO3130P00PSC 
HexNut 3/8-32 NEF-2B THD CKN1829-ND. 33.27.21 | 0633B 18 | SPDT 3 Rt. Angle | Plunger 130 CKN9162-ND | 3.52 2.82 2.24|)ZMSL03130POORRC 
Precision Sealed IP65 — HB Series 18 | SPDT 3 12"Wires | Plunger 130 CKN9163-ND | 5.54 4.44 3.51] ZMSH03130P00JSC 
8 | SPDT) 20 |6-32Screw) — 370 CKN1419-ND | 15.88 12.71 10.06 | HBS2KCB4SJ055C 18 | SPDT 3 Solder 14.7 195 CKN9160-ND | 3.52 2.82  2.24|ZMSH03130T10SSC 
9 | SPDT] 20 |4-40Screw| 21.8 100 CKN1420-ND | 13.28 10.63 8.42 | HBS2KGB4SA011C Subminiature — ZMA Series 
9 | SPDT] 20 |6-32Screw| 21.8 100 CKN1421-ND | 13.52 10.82 8.56 | HBS2KGB4SA055C 19 | SPDT 3 PC Pins | Plunger 150 CKN9164-ND. 85 68 — 54 | ZMA03A150P00PC 
10 | SPDT | 20 |4-40Screw| 37.3 71 CKN1422-ND | 12.76 10.21 8.08 | HBS2KGB4ST011C 19 | SPDT 3 PC Pins 3.94 50 CKN9165-ND} 1.10 88 .70|ZMAO3A150L04PC 
Subminiature Precision — LC Series 19 | SPDT 3 Lt. Angle | Plunger 150 CKN9166-ND | 1.18 95 .75 | ZMA03A150PO0LC 
11.) SPDT 1 Solder TA 48 CKN1424-ND | 7.37 5.90 4.67 | LCGGX1A10EC 19 | SPDT 3 Rt. Angle | Plunger 150 CKN9167-ND |} 1.18 95 — .75|ZMAO3A150PO0RC 
11.) SPDT 1 Lt. Angle 7A 57 CKN1425-ND | 863 6.91 5.47|LCGHF5A10LC Subminiature Sealed — LCS Series 
11_| SPDT 1 Rt. Angle 7A 57 CKN1426-ND | 863 6.91 5.47|LCGHF5A10RC 20 | SPDT 6 Solder | Plunger 60 CKN9168-ND | 3.10 249 1.97)LCSO6AO60P00SC 
Mini Precision — MM Series 20 | SPDT 6 Solder 2.8 20 CKN9169-ND | 3.29 2.63 2.09] LCSO6A060L03SC 
12 | SPDT 7 Sld Turret | 13.5 170 CKN1427-ND | 19.29 15.43 12.22 | MMGGD1L2C 20 | SPDT 6 Solder 18.5 10 CKN9170-ND | 3.35 2.68  2.13]LCSO6A060L19SC 
13 | SPDT 7 Sid Turret 6.9 115 CKN1428-ND | 24.71 19.77 15.65 | MMGGD1WOC 20 | SPDT 6 110” QC_| Plunger 60 CKN9171-ND | 3.37 2.70 2.14|LCSO6A060P00QC 
Miniature — TF Series 20 | SPDT 6 -110” QC 2.8 20 CKN9172-ND | 3.56 2.85  2.26)LCSO6GA060L03QC 
14 | SPDT} 11 -187” QC 20.6 90 CKN1429-ND | 7.57 6.06 4.80 | TFCGV3VA105BC 20 | SPDT 6 -110” QC 26.4 8 CKN9173-ND | 3.66 2.94  2.32|LCSO6A060L27QC 
15 | SPDT} 11 -187” QC 20.3 75 CKN1431-ND | 5.93 4.75 3.76 | TFCGV3VPO05BC Subminiature — LCA Series 
15 | SPDT | 5A 277 | .187” QC | Plunger 25 CKN9180-ND | 4.73 3.79 3.00] TFCDH8SP0040C 21 | SPDT] 10 Solder | Plunger 140 CKN9174-ND | 1.81 1.45  1.15)LCA10A140P00SC 
15 | SPDT 1 -187” QC_| Plunger 25 CKN9181-ND | 11.24 8.99 7.12] TFCDF5SP0040C 21 | SPDT] 10 .110” QC | Plunger 140 CKN9175-ND | 212 1.70 1.35)LCA10A140P00QC 
15 | SPDT 5 .250" QC_| Plunger 150 CKN9185-ND | 5.31 4.25 3.37 | TFCJJ6SPO04AC 21 | SPDT] 10 Solder 20.9 18 CKN9176-ND | 2.07 1.66 1.32]LCA10A140L21SC 
16 | SPDT | 5A 277 | .187" QC 20.6 30 CKN9184-ND | 6.37 5.10 4.04] TFCDH8SA1040C 21 | SPDT] 10 PC Pins | Plunger 140 CKN9177-ND | 2.12 1.70 1.35)LCA10A140P00PC 
16 | SPDT | 5A 277 | .187” QC 34 12 CKN9183-ND | 5.61 4.49 3.56 | TFCDH8ST1340C 21 | SPDT| 10 Lt. Angle | Plunger 140 CKN9178-ND | 2.12 1.70  1.35])LCA10A140PO0LC 
16 | SPDT | 5A 277 | .187" QC 35.6 12 CKN9182-ND | 5.61 4.49 3.56 | TFCDH8ST1540C 21 | SPDT| 10 Rt. Angle | Plunger 140 CKN9179-ND | 2.12 1.70  1.35)LCA10A140P00RC 
igi-l Price Each 
Door Interlocks Description a Nee 1 10 100 Sante 
ITT’s door interlock switches feature a push/pull motion SPDT Screw Terminals CKN1400-ND 21.37 1846 15.55 |11TL602 
making these switches ideal for computer enclosures, panel builders, and SPDT Screw Terminals, Tapped Plunger _ | CKN1401-ND 24.25 20.95 17.64 |11TL604 
paid a ecneu sat Wi 1de Sadan AG sis elecuicalii SPDT Screw Terminals, Tapped Plunger CKN1402-ND 25.14 21.72 18.29 |12TL604 
ecitications: * Contact ating: an ° Electrical Lite: . 
750 600 cycles at 15A @ eavae * Operating Temperature: -55°C ~ 150°C 2-SPDT Screw Terminals CKN1404-ND 31.35 27.08 22.80 |23TL602 
* Material: « Plunger: Stainless Steel * Tapped Plunger: 4-40 X .375 depth 2-SPDT Screw Terminals, Tapped Plunger |CKN1405-ND 32.52 28.09 23.65 |23TL604 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EzectroswitcH C2/C3 Series Rotary 
Switches 1/4 Amp 


The C2/C3 series offers an 8 position and a 12 position vertical PC board mountable design. Specifications: Electrical: 
© Current and Voltage Ratings: 0.25 amp @ 28VDC « Dielectric Strength: 1,000VAC Contact Resistance: Average 
initial 30mQ Insulation Resistance: In excess of 10,000MOQ Mechanical: ¢ Terminal and Contacts: Brass with silver 
plate Insulation: Polyester * Index Life: 25,000 cycles minimum «Index Angle: 30° «Index Stop: Adjustable » Stop 
Strength: 8 inches/pound minimum Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


875.3125 | Mtg. 


D2 Series Rotary Switches .55 Amp 


The D2 Series switch is used where space is at a premium. This dual ball side thrust index offers exceptional 
torque control. Standard designs utilize diallyl phthalate or ceramic insulation, solder lug terminals, and 30° 
adjustable stop indexing. 

Specifications: Electrical: * Current and Voltage Rating: 0.55 amp @ 28VDC; 0.25 amp @ 115VAC 
¢ Current Carrying Capacity: 7 amps * Dielectric Strength: 750VAC between current carrying parts 
and ground ¢ Contact Resistance: Average initial 5nQ «Insulation Resistance: Diallyl in excess of 
900,000MQ, Ceramic in excess of 1,000,000MQ Mechanical: ¢ Clips and Rotors: Brass with silver-plate 
as standard ¢ Insulation: Diallyl phthalate or ceramic * Index Life: 25,000 cycles minimum »¢ Index Angle: 
Positive 30° * Index Stop: Adjustable standard * Stop Strength: 10 inches/pound minimum 


125 1390 Surface” Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 
HN 
1/4-32 
thread 
pap=  .2504 [7 1.00 | 
D2C= 0 12574 
3/8-32 Threéd 
Active | Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch Mig. Suitaca" 
Poles | Positions} Deck Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 Part No. 
C2 Series — 8 Pin — RoHS Compliant 
TY] 28 1 1 No ]451-1002ND | 1850 1480 12.95 |C2POTOBN-A Acivew |MPulss i |MMowor Digi Key Price Each Electroswitch 
2 2-8 1 2 No | 451-1004-ND 22.25 17.80 15.58 | C2P0208N-A Poles| Positions) Deck | Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 ‘| Part No. 
2 | 24 7 : MO a Ne ee AO 12.85 [C2ROCOINA + | 22 1 1 No [451-1056-ND@ | 35.48 29.03 2580 |D2D0112N 
T | 212 7 1 No |451-1005-ND@| 1850 14.80 12.95 |C3PO112N-A 2 | 2-06 2 1 No ]451-1057-ND@ | 35.48 29.03 —-25.80_ | D2D0206N 
1 2-12 1 2 No | 451-1007-ND 22.25 17.80 15.58 /C3P0212N-A 2 2-12 1 2 No | 451-1058-ND® | 47.03 38.48 34.20 |D2D0212N 
2 2-6 2 1 No |451-1006-ND@| 18.50 14.80 12.95 )C3P0206N-A 3 2-05 3 1 No |451-1059-ND@ | 35.48 29.03 25.80 |D2D0305N 
S| 3 1d [we fieameng) fost eso ies lereems [fo | oe | t | a | te lcimane | cus owo ars [ovr 
6 2-4 3 2 No |451-1010-ND@| 24.00 19.20 16.80 | C3P0G04N-A 4 02-06 2 2 No  |451-1061-ND@ | 42.75 34.20 29.93 |D2D0406N 
RoHS Compliant 6 | 0205 | 3 2 No |451-1062-ND@ | 42.75 34.20 29.93 | D2D0605NN 
6 02-06 2 3 No | 451-1063-ND@ | 54.25 43.40 37.98 |D2D0606N 
P 5 3 02-03 3 1 No | 451-1048-ND® | 45.00 36.00 31.50 |D2C0303N 
C4 Series Rotary Switches 1/2 Amp RoHS 4 | 02-05 | 2 2 No |451-1050-ND | 76.25 61.00 53.38. | D2CO405N 
@ RoHS Compliant 


The C4 Series provides a versatile, fully enclosed design, that helps keep 
dirt and moisture out of the contact area while locking in lifetime lubricants. 
Specifications: Electrical: » Current and Voltage Rating: 0.5 amp @ 28VDC; 0.3 
amp @ 125VAC ° Dielectric Strength: 1,000VAC Contact Resistance: Average 
initial 3mQ » Insulation Resistance: In excess of 10,000MOQ Mechanical: ¢ Ter- 
minals and Contacts: Brass with silver-plate * Index Life: 25,000 cycles minimum 
Index Angle: 30° Standard, 36°, 45°, 60°, and 90° available * Index Stop: Adjust- 
able * Stop Strength: 25 inches/pound minimum « Insulation: Diallyl phthalate 
Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


Active | Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck Decks | Shorting | Part No. al 10 50 Part No. 

1 2-12 1 1 No | 451-1011-ND 15.75 12.60 11.03 |C4D0112N-A 
2 2-06 2 1 No | 451-1012-ND 15.75 12.60 11.03 | C4D0206N-A 
2 2-12 1 2 No | 451-1013-ND 20.25 16.20 14.18 |C4D0212N-A 
3 2-12 1 3 No | 451-1015-ND 25.25 20.20 17.68 |C4D0312N-A 
3 2-04 3 1 No |451-1014-ND 16.50 13.20 11.55 _|C4D0304N-A 
4 2-12 1 4 No | 451-1017-ND 30.50 24.40 21.35 |C4D0412N-A 
4 2-06 2 2 No | 451-1016-ND 20.75 16.60 14.53 |C4D0406N-A 
§ 2-12 1 5 No | 451-1018-ND 36.00 28.80 25.20 |C4D0512N-A 
6 2-06 2 3 No | 451-1020-ND 26.00 20.80 18.20 |C4DO606N-A 
6 2-04 3 2 No |451-1019-ND 21:25 17.00 14.88 _|C4D0604N-A 
6 2-12 1 6 No | 451-1021-ND 40.25 32.20 28.18 |C4D0612N-A 
8 2-06 2 4 No | 451-1022-ND 31.50 25.20 22.05 |C4DO806N-A 
10 2-06 2 5 No | 451-1024-ND 37.50 30.00 26.25 |C4D1006N-A 
12 2-04 3 4 No | 451-1025-ND 32.50 26.00 22.75 |C4D1204N-A 
15 2-04 3 5 No |451-1026-ND 38.75 31.00 27.13 | C4D1504N-A 


C5 Series Sealed Rotary 
Switches 1.0 Amp 


The C5 Series offers a very economical and lightweight design. 
Standard features include 30° indexing up to 12 positions, 
solder lug terminals, and both internal and external seals for 
washability. Specifications: Electrical: ¢ Current and Voltage 
Rating: 1 amp @ 28VDC; 1 amp @ 125VAC « Dielectric Strength: 
1,000VAC » Contact Resistance: Average initial 20mQ « Insulation 
Resistance: in excess of 10,000MO Mechanical: * Terminals 
and Contacts: Brass with silver-plate » Index Life: 25,000 cycles 
minimum «Index Angle: Positive 30° » Index Stop: Adjustable 
Stop Strength: 4.5 inches/pound minimum « Insulation: Polyester 
Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


Active | Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 Part No. 
C5 Series — Sealed Solder Lug 
1 2-12 af 1 No | 451-1027-ND 9.25 7.40 6.48 | C5P0112N-A 
2 2-06 2 1 No | 451-1028-ND 10.00 8.00 7.00 | C5P0206N-A 
3 2-04 3 1 No | 451-1029-ND 10.50 8.40 7.35 | C5P0304N-A 
4 2-03 4 1 No |451-1030-ND 11.00 8.80 7.70 | C5P0403N-A 


C7 Series Rotary Switches 1.0 Amp 


The C7 Series provides a fully enclosed, modular design that enables switching up 
to 24 positions. Our standard design offers 15° indexing and solder lug terminals. 
Specifications: Electrical: * Current and Voltage Rating: 1.0 amp @ 28VDC; 0.5 amp 
@ 125VAC » Dielectric Strength: 1,000VAC between current carrying parts and ground 
¢ Contact Resistance: Average Initial 3mQ © Insulation Resistance: In excess of - \ 
10,000MQ Mechanical: ¢ Terminals and Contacts: Brass with silver-plate as standard ae i) ) 
¢ Insulation: Diallyl phthalate » Index Life: 25,000 cycles minimum «Index Stop: i~- 1 

Adjustable * Stop Strength: 25 inches/pound minimum Hardware: Mounting nut and |~ ~~~ 8:35 ° 

lockwasher are shipped assembled. 


D4 Series Rotary Switches 1.5 Amp 


The D4 Series switch is the most economical and versatile switch 
in our open frame rotary line. This series offers the quality feel of 
a ball and spring index mechanism. 

Specifications: Electrical: Current and Voltage Rating: 1.5 
amps @ 28VDC; 0.5 amp @ 115VAC =» Dielectric Strength: 
1,500VAC *Contact Resistance: Average initial 3.5mQ 
¢ Insulation Resistance: Glass epoxy in excess of 750,000MQ. 
Ceramic in excess of 1,000,000MQ 

Mechanical: Clips and Rotors: Brass with silver-plate as 
standard. * Index Life: 25,000 cycles minimum «Index Angle: 
Positive 30° * Stop Strength: 10 inches/pound minimum « Index 
Stop: Adjustable 

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


3/8-32 Thread 


Active | Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 Part No. 
1 02-11 1 1 No 451-1096-ND 23.75 19.00 16.63 |D4G0111N 
2 02-11 1 2 No 451-1098-ND 32.25 25.80 22.58 |D4G0211N 
2 02-05 2 a No 451-1097-ND 23.75 19.00 16.63 |D4G0205N 
3 02-11 1 3 No 451-1100-ND 40.50 32.40 28.35 |D4G0311N 
3 02-03 3 i No 451-1099-ND 23.75 19.00 16.63 _|D4G0303N 
4 02-11 1 4 No 451-1102-ND 48.75 39.00 34.13 |D4G0411N 
4 02-05 2 2 No 451-1101-ND 32.25 25.80 22.58 |D4G0405N 
1 02-12 il i No 451-1087-ND 35.75 28.60 25.03 |D4C0112N 
Rotary Accessories — 


Knobs and Dial Plates 


Digi-Key Price Each Electroswitch 

Fig. | Description Part No. i 10 Part No. 

1 ‘| Pointer Knob with One Set Screw, .125” Shaft | 451-1122-ND 3.38 2.70 1400R 

2 | Round Knob with One Set Screw, .250” Shaft 451-1123-ND 9.25 7.40 1914N 

3. | Pointer Knob with One Set Screw, .250” Shaft | 451-1121-ND 2.75 2.20 P2300 

4 | Dial Plate, 1-23 Digit, 1.87” diameter 15° 451-1126-ND 2.63 2.10 P173 

5 | Dial Plate, 1-11 Digit, 1.87" diameter 30° 451-1125-ND 3.25 2.60 P1148 

6 | Dial Plate, 1-12 Digit, 1.87” diameter 30° 451-1124-ND 3.25 2.60 P1142 
500 Series Magnetic Encoders belts 


The Electroswitch 500 Series Magnetic Encoders are built 
upon a contact free integrated circuit design. This encoder 
integrates hall effect sensing and digital signal processing 
to provide high-resolution angular measurement solutions. esl lige 1.759 
Specification: Electrical: Operating Voltage: 4.7 ~ 5.7 .100 1.024% 
VDC ¢ Supply Current: 30mA max. * Logic Output: Pea 

VCC High; 0.4 Low * Power Consumption: 165mW 
max. * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 

Note: Mounting Hardware Included 


0.047 - BA+ 


~ 
3/8-32 UNEF-2A 
Thread 


Active | Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles| Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 Part No. Description Part No. 1 10 50 Part No. 
1 23 1 1 No | 451-1035-ND 26.75 21.40 18.73 |C7D0123N Quadrature Output, 32 PPR | 451-1127-ND 45.28 36.22 31.70 5050-0032-S010 
2 23 1 2 No | 451-1037-ND 42.75 34.20 29.93 |C7D0223N Quadrature Output, 64 PPR | 451-1128-ND 45.28 36.22 31.70 5050-0064-S010 
1 24 1 1 No | 451-1036-ND 27.25 21.80 19.08 /C7D0124N-C Quadrature Output, 128 PPR |451-1129-ND 45.28 36.22 31.70 505Q-0128-S010 
2 24 1 2 No |451-1038-ND 44.00 35.20 30.80 | C7D0224N-C Quadrature Output, 256 PPR_|451-1130-ND 45.28 36.22 31.70 5050-0256-S010 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ray hill Rotary Switches 
ols noe hae Series 71 Multi-Deck 


Specifications: ¢ 0.3 inch diameter * 200mA * Compact Rotary Switch Specifications: ¢ 0.5 to 0.75 inch diameter * 250mA Rotary Switch 


2 ite: . . ‘i jl = Features: * Behind panel: 1 deck - 0.761 inch, 2 decks - 0.979 inch *71A = 1/4-32 UNEF -2A .125” shaft, 
Features: * PCB Mount * Life: 10,000 cycles * 1/4 - 32 UNF - 2A bushing thread, 1/8 inch shaft *Non- | 715) _'3/6.39 UNEF -2A .250” shaft. * Adjustable Stop (AJ) with non-shorting contacts (N) Note: Contact 
shorting, wiping contacts (shorting contacts not available) Dimensions in mm Digi-Key for shorting contacts. 


Dimensions in mm 


Fig. 1 


Dx ~ Q 4 Uy 
Use Series 11 Use Series 11 SS Use Series 11 3/8 32 
Grayhill Knobs Grayhill Knobs. Grayhill Knobs UNEF-2A 


Angle | No. | Positions Price Each 
Gi Gi gee Big Rey) Ee reyatil Adjustable Stop: Allows you to change 
Fig.| Style |Throw|Poles| Pole _| Part No. 1 25 100 | Part No. J ore ee 9 
- = number of positions per pole. Simply remove 
Screwdriver] 36° 1 4 GH7360-ND | 22.81 18.25 13.69 |75AP36-01-1-04N and relocate stop pins in the holes in front of 
1 Screwdriver| 36 2 4 GH7363-ND | 27.29 21.84 16.38 | 75AP36-01-2-04N switch. Pins are held in place by a self-adhe- 
Screwdriver} 36° 1 6 GH7361-ND | 22.81 18.25 13.69 | 75AP36-01-1-06N sive sticker which fits over the front plate. 
Screwdriver} 36° 1 8 GH7362-ND | 22.81 18.25 _ 13.69 | 75AP36-01-1-08N ADJUSTMENT OF STOPS 
Shaft 36° 1 2 GH7306-ND | 26.05 20.84 15.63 |75BP36-01-1-02N 
2 Shaft 36° 1 4 GH7307-ND | 26.05 20.84 15.63 | 75BP36-01-1-04N 
Shaft 36° 1 6 GH7308-ND | 26.05 20.84 _15.63 | 75BP36-01-1-06N Angle] No. | Poles] Max. F 
Term- | of of per Pos. | Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. | ination | Throw | Decks| Deck | per Pole | Part No. il 25 100 | Part No. 
H H Solder | 30° 1 i 12 |GH7319-ND] 16.02 12.82 9.62/71AD30-01-1-AJN 
ri nd 51 Single Deck 
Series 50 and 51S gre vec Solder | 30° 1 2 6  |GH7320-ND] 16.65 13.32 9.99/71AD30-01-2-AJN 
Sieciticntions: ° 4 -02-1- 
pecifications: Binendioneiamn Solder | 30 2 1 12 |GH7321-ND| 20.75 16.61 12.46/71AD30-02-1-AJN 
* 0.50 inch Diameter * 200 mA Rotary Switch Solder | 30° 2 2 6  |GH7322-ND] 22.04 17.64 13.23]71AD30-02-2-AJN 
Fe : 1/4-28 Solder | 36° 1 1 10 |GH7359-ND| 16.03 12.83 9.62/71AD36-01-1-AJN 
eatures: UNF-2A 
# industry Standard “Behind panel’ 6.608 inch THREAD Solder - 1 2 5  |GH7323-ND] 16.65 13.32 9.99|71AD36-01-2-AJN 
(solder terminals), 0.662 inch (PC terminals) « 1/4 - = Solder | 36 2 1 10 |GH7324-ND] 20.75 16.61 12.46/71AD36-02-1-AJN 
28 UNF - 2A bushing thread, 1/8 inch shaft * PC or 1 Solder | 36° 2 2 5 GH7325-ND| 22.04 17.64 13.23/71AD36-02-2-AJN 
Solder terminals, Life: 25,000 cycles » Adjustable Solder | 30° al 1 12 GH7101-ND| 16.02 12.82 9.62|71BD30-01-1-AJN 
Stop (AJ) with non-shorting contacts (N) Note: Solder | 30° 1 2 6 |GH7102-ND| 16.65 13.32 9.99|71BD30-01-2-AJN 
Contact Digi-Key for shorting contacts (30° and 36° Use Series 11 Grayhill Knobs Solder | 30° 2 1 42 GH7103-ND| 20.75 16.61 12.46|71BD30-02-1-AJN 
ly), shaft and | seal. . : 
Only) shattiand panel eeat Solder] 30° | 2 2 6 |GH7104-ND| 22.04 17.64 13.23|71BD30-02-2-AJN 
Angle] No. | Max. aan Solder | 36° 1 1 10 |GH7311-ND] 16.02 12.82 9.62|/71BD36-01-1-AJN 
of of Pos. i-Key rice Eac Grayhill 0 ‘| 01-2. 
Termination | Throw |Poles | per Pole| Part Now Fi oe FOC GETENGS Solder ss 1 2 5  |GH7312-ND] 16.65 13.32 9.99]71BD36-01-2-AJN 
Solder 30° 1 12 1GH7277-ND 16.99 13.60 10.20 151D30-01-1-AJN Solder | 36 2 1 10 |GH7313-ND| 20.75 16.61 12.46|71BD36-02-1-AJN 
Solder 30° | 2 6 |GH7309-ND 20.57 16.46 12.35 151D30-01-2-AJN Solder | 36° 2 2 5 _|GH7314-ND| 22.04 17.64 13.23|71BD36-02-2-AJN 
Solder 36° 1 10 |GH7273-ND 15.77 12.62 9.47 |50D36-01-1-AJN PC 30° 1 1 12.  |GH7326-ND| 17.51 14.01 10.51 )71ADF30-01PAJN 
Solder 36 | 2 5 |GH7274-ND 19.49 15.59 11.70 |50D36-01-2-AJN PC | 30° 1 2 6  |GH7327-ND] 18.16 14.53 10.90|71ADF30-01QAJN 
Solder 45° 1 8 GH7347-ND 16.44 13.16 9.87_|50D45-01-1-AJN PC 30° 2 1 12  |GH7328-ND| 24.03 19.23 14.42|71ADF30-02PAJN 
Solder 45 | 2 4 |GH7348-ND 20.44 16.36 12.27 |50D45-01-2-AJN po | 30° 2 2 6  |GH7329-ND| 25.30 20.24 15.18|71ADF30-02QAJN 
ea oe : : Ane an ee ison eset aie pc | se | 14 1 10 |GH7330-ND| 17.51 14.01 10.51|71ADF36-01PAJN 
older | i . .! }-01-2- > 
Solder | 90° | 1 4 |GH7351-ND | 16.45 13.16 9.87 |50D90-01-1-AJN re 8 | 2 5 RE) 18-16 14.58 10.90) 71ADFS6-010AJN 
Solder go | 2 2 |GH7352-ND 2044 1636 12.27 |50D90-01-2-AJN PC | 36 2 ‘1 10 |GH7332-ND] 24.03 19.23 14.42/71ADF36-02PAJN 
PC 30° 1 12 |GH7278-ND 17.70 14.16 10.62 |51DP30-01-1-AJN 2 | PC | 36 2 2 5  |GH7333-ND] 25.29 20.24 15.18|71ADF36-02QAJN 
PC 30 | 2 6 |GH7310-ND 21.29 17.03 12.78 |51DP30-01-2-AJN PC | 30° 1 il 12 |GH7105-ND] 17.51 14.01 10.51/71BDF30-01PAJN 
PC 36° 1 10 |GH7275-ND 16.49 13.20 9.90 |50DP36-01-1-AJN PC | 30° 1 2 6 _|GH7106-ND| 18.16 14.53 10.90|71BDF30-01QAJN 
PC 36° | 2 5 |GH7276-ND | 20.20 16.16 12.12 |50DP36-01-2-AJN Pc | 30° | 2 1 12 |GH7107-ND| 24.03 19.23 14.42/71BDF30-02PAJN 
re = ; : cae we bees oa peer pc | 30 | 2 2 6 |GH7108-ND| 25.29 20.24 15.18|71BDF30-02QAJN 
PC 60° : Ma Sees aie. 4994. 4091 eopRecoI AUN PC a 1 1 10 |GH7315-ND] 17.51 14.01 10.51/71BDF36-01PAJN 
PC so | 2 3 |GH7356-ND 2116 1693 12.70 |50DP60-01-2-AJN PC | 36 1 2 5  |GH7316-ND] 18.16 14.53 10.90|71BDF36-01QAJN 
PC 90° 1 4 |GH7357-ND 17.17 13.74 10.31 |50DP90-01-1-AJN PC | 36° 2 1 10 |GH7317-ND| 24.03 19.23  14.42|71BDF36-02PAJN 
PC gor | 2 2 _|GH7358-ND 21.16 16.93 12.70 |50DP90-01-2-AJN PC | 36° 2 2 5 |GH7318-ND| 25.30 20.24 15.18|71BDF36-02QAJN 


Series 56 Single Deck 


Specifications: ¢ 0.5 inch diameter * 200mA Rotary Switch 


Series 42 and 44 Mil Style 


Features: 


Features: * Behind panel 0.480 inch (solder terminals) 0.377 inch (PC terminals) * 1/4 - 28 UNF - 2A Use Series 11 Grayhill Knobs 


bushing thread, 1/8 inch shaft * PC or Solder terminals, Life: 25,000 cycles » Adjustable stop (AJ) with non- 
shorting contacts (N) Note: Contact Digi-Key for shorting contacts 


* Adjustable Stop Rotary Switch 


* Rugged construction, fully enclosed, 3/8-32 UNEF-2A 
adjustable stops THREAD 


* Rated make/break, 1A; Carry 10A, 115 VAC 
resistive 


Dimensions in mm 


1/4-28 UNF-2A <% Adjustable Stop: Allows you to 
THREAD RQ 4 change number of positions 
per pole. Simply remove * Non-shorting contact (N) 
and relocate stop pins in 
¢ Insulation Resistance: 50 MO initial, 1OOOMO 


minimum 


the holes in front of switch. S at . 
Pins are held in place by a ©. Adjustable Stop Pins 


self-adhesive sticker which Removable sticker for 


fits over the front plate. adjustment of stops Angle | Positions | No. Poles S 

of per of Per | Digi-Key Price Each Grayhill 

Throw Pole Decks | Deck | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Angle] No. | Max. 36° 10 1 1 |GH4201-ND 39.46 31.57 23.68 | 42D36-01-1-AJN 
of of Pos. | Digi-Key Price Each Grayhill 36° 5 1 2 | GH4202-ND 41.14 32.92 24.69 | 42D36-01-2-AUN 
Termination | Throw | Poles | per Pole | Part No. al 25 100 | Part No. 36° 10 2 1 GH7343-ND 51.40 41.13 30.85 |42D36-02-1-AJN 
seer | or | 2 | ¢ lesson | i261 100 757 [sepanct-20N of) 5 | 2 | 2 Te S451 4205 S60 |4s0e0022-AN 

older | i i H -01-2- 

Solder 36° 1 10  |GH5603-ND 11.00 8.81 6.61 |56D36-01-1-AUN oe 2 d 1 _[GHEOEND, AOS 82H — 22800 DSO DAN 
Solder | 36° | 2 5 |GHS5604-ND | 1225 980 7.35 |56D36-01-2-AJN 30 6 : 2 cee) 42-200 89.76) 25.82 | 44D30-01-2-AJN 
PC 30° | 1 12 |GH7279-ND | 11.72 9.38 _7.04 |56DP30-01-1-AJN 30° 2 2 1 (eiigesSsN 53.80 43.05 92.29 | 44D30-02-1-AJN 
PC 30° 2 6 GH7280-ND 12.98 10.39 7.79 |56DP30-01-2-AJN 30° 6 2 2 | GH7346-ND 57.18 45.75 34.31 | 44D30-02-2-AJN 
PC 36° 1 10 |GH7281-ND 11.36 9.10 6.82 |56DP36-01-1-AJN 30° 12 3 1 |GH7334-ND 67.10 53.69 40.27 |44D30-03-1-AJN 
PC 36° | 2 5 _|GH7282-ND 12.61 10.09 _7.57_|56DP36-01-2-AJN (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2259 


Ailf Rotary Switches (cont) MI<l< NEW! Rotary Switches 


SWITCHES 
Dimensions in mm 


Series 19 


Grayhill’s Series 19 Single Deck Rotary 
Switches are 2 inches in diameter and are 
rated for 15Amps @ 120VAC. UL Recog- 
nized. Rugged Construction 


Series HS, TS and PS 


Resistive Load: * HS13: 6A @ 125VAC, 3A @ 250VAC, or 5A @ 30VDC * HS16: 12A @125VAC or 6A @ 250VAC * TS: 
6A @ 125/250VAC_* PS: 30A @ 125/250VAC Contact Resistance: 10mQ maximum Insulation Resistance: 200MOQ 
minimum @ 500VDC Dielectric Strength: 1,500VAC minimum for 1 minute minimum Electrical Life: * HS: 7,500 
operations minimum «TS: 10,000 operations minimum « PS: 5,000 operations minimum Indexing: 30° for HS16, TS 


* Contacts: Non-shorting and PS; 45° for HS13 Operating Temperature Range: -10°C ~ 70°C 


Use Series 11 
* Rotational Torque: 30 to 75 oz-inch Grayhill Knobs 


Dimensions in mm 


Fig. 3 


* Hardware included A 
M10 PO.75 


Digi-Key Price Each Grayhill 
Description Part No. 1 25 100 250 | Part No. 
4 Position, Solder Terminal GH7283-ND 28.92 23.14 17.36 14.47 |19001-04UL 
6 Position, Solder Terminal GH7284-ND 31.74 25.39 19.05 15.87 |19001-O6UL 
8 Position, Solder Terminal GH7285-ND 34.57 27.66 20.74 17.29 |19001-08UL 
10 Position, Solder Terminal GH7286-ND 37.35 29.89 22.42 18.68 |19001-10UL 


4 Position, .250 Quick Connect GH7287-ND 28.92 23.14 17.36 14.47 |19101-04UL 
6 Position, .250 Quick Connect GH7288-ND 31.74 25.39 19.05 15.87 | 19101-O6UL 
8 Position, .250 Quick Connect GH7289-ND 34.57 27.66 20.74 17.29 |19101-08UL 
10 Position, .250 Quick Connect | GH7290-ND 37.35 29.89 22.42 18.68 |19101-10UL 


Series 11 Knobs 


for Rotary Switches and Encoders No. of No. of Digi-Key Price Each NKK 
Fig.| Poles Terminals Termination | Part No. ‘il 25 100 | Part No. 
Features: 1 1COM, 2LOAD Solder Lug | 360-2349-ND 7.99 5.67 5.00 ]HS13X-D-RO 
* Color: Black (Contact Digi-Key for Gray color) * Material: N = Nylon A= ABS * Spring Clip (press on) or 1 1 1COM, 3LOAD Solder Lug 360-2350-ND 7.99 5.67 5.00 |HS13Y-D-RO 
Metal insert with set screw , ai 1 1COM, 4LOAD SolderLug _| 360-2351-ND 7.99 5.67 5.00_|HS13Z-D-RO 
Dimensions in mm 1 1COM, 11LOAD SolderLug | 360-2352-ND 20.58 15.75 14.41 )HS16-1N-RO 
2 2 2COM, 22LOAD SolderLug | 360-2353-ND 28.80 22.16 20.68 |HS16-2N-RO 
3 3COM, 33LOAD SolderLug | 360-2354-ND 38.12 29.33 27.37 |HS16-3N-RO 
4 4COM, 44LOAD SolderLug | 360-2355-ND. 61.52 48.71 46.15 |HS16-4N-RO 
1 1COM, 11LOAD Screw 360-2356-ND 34.22 26.33 24.57 |TSIN-RO 
2 2COM, 22LOAD Screw 360-2357-ND 45.41 34.66 32.87 )TS2N-RO 
3 3 3COM, 33LOAD Screw 360-2358-ND 54.76 43.35 41.07 )TS3N-RO 
4 4COM, 44L0AD Screw 360-2359-ND 85.66 68.53 64.86 /TS4N-RO 
5 5COM, 55LOAD Screw 360-2360-ND | 109.66 88.75 82.41 |TS5N-RO 
1 1COM, 11LOAD Screw 360-2361-ND 38.12 29.33 27.37 |PS1N-RO 
4 2 2COM, 22LOAD Screw 360-2362-ND 57.28 45.35 42.96 |PS2N-RO 
3 3COM, 33LOAD Screw 360-2363-ND 77.30 61.84 58.53 /PS3N-RO 
4 4COM, 44L0AD Screw 360-2364-ND 98.39 79.62 73.94 |PS4N-RO 
10.16 5 [Large Knob, Black with White Indicator Line 360-2365-ND 5.01 3.19 2.92 [AT431 
6 [Small Knob, Black with White Indicator Line | 360-2366-ND 5.04 3.19 2.92 [AT432 


- 
91.575 


NEW! Miniature Power 
Level Rotaries and Knobs 


Fig, | Dia (inches) | Serew | Clip” [Part New ties 
Ig. ia. (Inches crew ip ‘al 10. al 10. . 
1 125 No Yes |GH7335-ND 1.43 1.33 1.15 |11K5017-JCNB Series MR 
2 125 No Yes |GH7336-ND 60 56 48 |11K5029-JCNB + Positive detent mechanism for distinct feel and audible feedback * Metal bushing and housing construction increases 
durability * High contact reliability achieved by the self-cleaning contact mechanism 7 eae 
3 125 Yes No |GH7337-ND 3.34 3.09 2.68 |11K5015-JMNB Dimensions in mm 
3 .250 Yes No | GH7338-ND 1.67 1.55 1.34 |11K5015-KMNB 
4 250 No | Yes |GH7339-ND 3.34 3.09 —-2.68._-| 11K5014-KCNB 12.0.5 13.0 
5 .250 No Yes |GH7340-ND -60 56 48 |11K5028-KCNB 
6 250 Yes No |GH7341-ND 3.40 3.14 2.73 | 11K5013-KMNB 
va 250 No Yes |GH7342-ND 72 67 58 |11K5020-KCAB 


CTs Adjustable Stop 

» Rotary Switches 
Specifications: * Adjustable stop allows you to limit the number of switch positions as needed » Rotor Contact: Standard 
with Silver plated Brass ¢ Rotor: Standard with Nylon maximum temperature requirements of 125°C * Voltage and Cur- 
rent ratings: UL ratings are 3/4 amp at 125 volts AC; 1/4 amp at 250 volts DC; 1/2 amp at 125 volts DC (non-shorting 
contacts) » Contact Resistance: .008 ~ .0100 » Contact Life: Silver plated brass, solid silver rotor contacts, and sil- 


ver plated brass stator contacts provide a minimum reliable life of over 1,100,000 operations or of 50,000 cycles through 
twelve positions and return without appreciable rise in contact resistance. 


Dimensions in mm 


1571 Angle of | No. of | Max. Positions | Digi-Key Price Each NKK 
25.81_—-| Fig. | Throw Poles per Pole Part No. 1 25 100 | Part No. 
9/8-39 UNEF 938.89 to outside 1 30 1 72 360-2368-ND 72.15 8.81 7.83 |MRA112-A-RO 
‘ =f B.93 |i} y of terminals 30 2 6 360-2369-ND 12.96 9.39 _-8.36_ | MRA206-A-RO 
fo 5 30 1 72 360-2370-ND 8.86 6.09 5.54 |MRF112-RO 
30 2 6 360-2371-ND 919 6325.75 | MRF206-RO 
aa — 30 1 72 360-2372-ND 10.19 7.23 6.65 [MRK112-A-RO 
Mounting 0.81 3 30 2 6 360-2373-ND 10.51 7.45 6.86 | MRK206-A-RO 
surface with 0.817! 30 4 3 360-2374-ND 11.18 7.93 7.29 | MRK403-A-RO 
thick adjustable stop | _|10.95 4 120 2 2 360-2375-ND 8.69 5.98 5.43 | MRT22-A-RO 
60 2 2 360-2376-ND 919 6.32 5.75 | MRT23-A-RO 
45 1 8 360-2377-ND 1145 830 7.39 [MRX108-A-RO 
Angle Current ; 5 45 2 4 360-2378-ND 12.11 877 7.81. | MRX204-A-RO 
_ |e : No. | No. | No. | Rating | Digi-Key Price Each 60 1 6 360-2379-ND 11.13 7.89 7.26 | MRY106-A-RO 
Fig. |Throw| Type Terminals |Poles|Pos.|Decks| Amps | Part No. 1 10 50 6_ [Large Black Knob for Miniature Rotaries | 360-2410-ND 1.00 55 A7_|AT433A 
1 | 30° |Non-Short} SolderLug | SP | 12] 1 |3/4A-125VAC]CT2121-ND| 7.59 7.06 5.86 Small Black Tipped Knob 360-2411-ND 2.28 1.37 1.19 [AT4T03A 
‘ 7 | Small White Tipped Knob 360-2412-ND 228 137 149 |AT4103B 
1 | 30° | Shorting | SolderLug | SP | 11] 1 |3/4A-125VAC]CT2122-ND] 7.59 7.06 5.86 Small Red Tipped Knob 360-2413-ND 228 ~©=6137~—S« 1.49 -|ATA103¢ 
2 | 30° |Non-Short| Printed Circuit) SP | 12 | 1 |3/4A-125VAC|CT2123-ND} 8.28 7.70 6.40 Large Black Tipped Knob 360-2414-ND 257 1.55 1.35 JAT4104A 
: ; Sen 8 | Large White Tipped Knob 360-2415-ND 257 1.55 1.35 |AT4104B 
2 | 30° | Shorting | Printed Circuit) SP | 11] 1 |3/4A-125VAC|CT2124-ND} 8.71 810 673 Large Red Tipped Knob 360-2416-ND 257 155 135 |ATA104C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2260 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


‘> E-switcH’ Adjustable Stop Rotary Switches kc series 


With applications ranging for test and measurement equipment to telephone base stations to hospital controls. These 
rotary switches have performed exceptionally well. Specifications: * Contacts: (Non-Shorting). Available with solder 
lugs or printed circuit boards pins with adjustable stops to select any number of positions * Operating Force: 570 Grams 


Dimensions in mm 


98 


or 


8.0 


+94 
| 
14.4 
2.0-1M8.1 
Printed circuit pins 


Solder lugs 


9s 
iS 


Q275 


Terminations 


Solder 
Eyelet 


Al 23.05 
p26.2+ 


44 
40 
fo —lht.07 


Mount 


Indexing: 30° Index * Contact Rating (Switching): 150mA 250V AC/DC; 350mA 110V AC/DC « Contact Rating (Non- 
Switching): 5 Amps « Initial Contact Resistance: Silver = 50mQ maximum ¢ Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
¢ Moving and Fixed Contact: Silver plated brass 


No. of | No. of Digi-Key Pricing E-Switch 
Poles Pos. Termination Part No. 1 10 100 | Part No. 
sp 12 PC Mount EG1951-ND 6.90 61.54 530.50 | KC52A30.001NPS 
12 Solder Eyelet EG1952-ND 6.90 61.54 530.50 | KC52A30.001NLS 
DP 6 PC Mount EG1953-ND 6.90 61.54 530.50 | KC26A30.001NPS 
6 Solder Eyelet EG1954-ND 6.90 61.54 530.50 | KC26A30.001NLS 
3p 4 PC Mount EG1955-ND 6.90 61.54 530.50 | KC34A30.001NPS 
4 Solder Eyelet EG1956-ND 6.90 61.54 530.50 | KC34A30.001NLS 
4p 3 PC Mount EG1957-ND 6.90 61.54 530.50 | KC43A30.001NPS 
3 Solder Eyelet EG1958-ND 6.90 61.54 530.50 | KC43A30.001NLS 
Stop Ring for 12 Position Switch EG1959-ND 16 1.45 12.50 |G200000 


Adjustable Stop 
Rotary Switches 


Specifications: * Contact Rating: Switch: 2.5Amps @ 125VAC or 28VDC; 150mA @ 250VAC or DC; 
Carry: 5Amps_ ° Electrical Life: 15,000 make-and-break cycles * Contact Resistance: 20m typical 
* Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 

Materials: * Housing: Glass filled nylon, red * Movable Contact: Coin silver, silver plated * Stationary Con- 
tacts and Terminals: Brass, silver plated 
Hardware: Nut, Lockwasher, Stop Ring Included 


Dimensions in mm 


No. of| Dim. | Digi-Key Price Each C&K 

Fig. |Poles| Pos. | A-mm |Part No. it 25 100 250 | Part No. 
4 SP 4 38.1 CKN9450-ND NEW! | 4.60 3.68 2.92 2.30 |A10415RNCQ 
1 SP 12 12.7. |CKN6042-ND 6.41 5.13 4.06 3.21 |A11205RNCQ 
1 SP 12 12.7. |CKN9451-ND NEW! | 8.31 6.66 5.27 4.16 |A11205RNCQE 
1 SP 12 38.1 CKC7001-ND 6.11 4.89 3.88 3.06 |A11215RNCQ 
2 SP 12 38.1 CKC7002-ND 6.11 4.89 3.88 3.06 |A11215RNZQ 
2 SP 2 12.7. |CKN9487-ND NEW! | 4.73 3.79 3.00 2.37 |A11405RNZQ 
1 DP 6 12.7. |CKN9488-ND NEW! | 6.77 5.42 4.29 3.39 |A20605RNCQ 
1 DP 6 38.1 CKC7003-ND 647 518 4.10 3.24 |A20615RNCQ 
2 DP 6 38.1 CKC7004-ND 647 5.18 4.10 3.24 |A20615RNZQ 
2 3P 4 9.53 | CKN6043-ND 6.67 5.34 4.23 3.34 |A30403RNZQ 
1 3P 4 38.1 CKC7005-ND 6.38 5.10 4.04 3.19 |A30415RNCQ 
2 3P 4 38.1 CKC7006-ND 6.38 5.10 4.04 3.19 |A30415RNZQ 
il 4P 3 38.1 CKC7007-ND 7.00 5.60 4.44 3.50 |A40315RNCQ 
2 4P 3 38.1 CKC7008-ND 7.00 5.60 4.44 3.50 |A40315RNZQ 

Replacement HexNuts 3/8-32 | CKN1828-ND 81 66 52 41 |472706201 

Stop Ring For Rotary Switch CKN9486-ND NEW! 82 66 53 42 |767B00201 


Half-inch Rotary Switches 


M Series 


Specifications: * Contact Rating: Switch: 250mA maximum at 125VAC or 28DC; Non-shorting contacts; 
Carry: 6Amps_ * Electrical Life: 10,000 make-and-break cycles at 150mA, 125VAC or 28DC »* Operating 
Temperature: -30°C ~ 85°C * Hardware Included ¢ Series MA, MB, MC, MD use Stop Pins, Series ME, MG, 
MH use Stop Rings 


Dimensions in inches 


No. of Price Each C&K 
Fig. | Poles Positions il 25 100 250 | Part No. 
SP 12 CKC7011-ND 10.66 9.21 7.76 7.03 |MCOOL1NCQD 
1 SP 10 CKN6044-ND 14.21 11.37 9.01 7.11 |MAOOL1INCQD 
SP 10 CKN6047-ND 14.21 11.37 9.01 7.11 |MEOOL1NCQD 
DP 6 CKC7012-ND 11.51 9.95 8.38 7.59 |MDOOL1NCQD 
SP 12 CKC7009-ND 10.26 8.87 747 6.77 |MCOOL1NZQD 
SP 12 CKN6049-ND 3.66 3.17 2.67 2.42 |MGOOL1INZQD 
SP 10 CKN6048-ND 13.67 10.94 8.66 6.84 | MEOOL1NZQD 
2 SP 10 CKN6045-ND 13.67 10.94 8.66 6.84 | MAOOL1NZQD 
DP 6 CKC7010-ND 15.63 12.51 9.91 7.82 |MDOOL1NZQD 
DP 6 CKN6050-ND 15.63 12.51 9.91 7.82 |MHOOL1NZQD 
DP 5 CKN6046-ND 14.74 11.80 9.34 7.37 |MBOOL1NZQD 
Replacement Stop Pins CKN1750-ND 29 24 19 -15 |537100000 
Adhesive Mylar Washer CKN9418-ND 49 40 32 -25 |537202000 
Inner Stop Ring for M Rotary |CKN9448-ND NEW! 84 67 54 -42 |638100000 
Outer Stop Ring for M Rotary |CKN9449-ND NEW! 84 .67 54 -42 {638101000 


8mm/10mm DIP Coded 
Rotary Switches 


Specifications: * Contact Ratings: 0.4VA maximum @ 20VAC or VDC maximum « Mechanical and Electrical Life: 20,000 
position changes » Contact Resistance: 50mQ maximum initial * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C. Materials: 
© Cover and Base: Glass filled nylon, flame retardant, heat stabilized (UL 94V-0) RoHS version PPS » Actuator: LCP (UL 
94V-0), internal O-ring seal standard with all actuators * Movable Contacts: Copper alloy, with gold plate over nickel plate 
Terminals: Copper alloy, with tin-lead alloy over nickel plate. RoHS Version: Copper alloy with gold plate over nickel plate. 
All terminals are insert molded. 


Dimensions in mm 


Vertical Right Angle 


Actuator Options 


Flush Actuator* 
AN 


————— | 


2.031 be 


* Designed for 
#0 Phillips screwdriver. 


Digi-Key Price Each C&K 
Fig. Type Actuator | Part No. 1 25 100 250 | Part No. 
8mm Rotary Dip - Vertical - Process Sealed 

BCD A CKN6157-ND 498 3.99 316 249 /CDIORMOCB 

BCD B CKN6155-ND 5.72 458 3.62 2.86 |CDI0RL1CB 

1 BCD C CKN6152-ND 667 5.34 423 3.34 | CDIORKICB 

HEX A CKN6166-ND 547 4.38 3.47 ~— 2.74 | CDI6RMOCB 

HEX B CKN6164-ND 6.26 5.01 3.97 3.14 | CDI6RL1CB 

HEX C CKN6161-ND 7.22 5.78 458 3.61 |CDI6RKICB 

8mm Rotary Dip - Right Angle - Process Sealed 

BCD A CKN6156-ND 5.88 4.71 3.73 2.94 | CD10RMOAB 

BCD B CKN6154-ND. 659 5.28 418 3.30 |CDIORL1AB 

2 HEX A CKN6165-ND 648 5.19 4.11 3.24 | CD16RMOAB 

HEX B CKN6163-ND 719 5.76 4.56 3.60 |CDI6RL1AB 

HEX C CKN6160-ND 815 652 517 4.08 _ | CDIGRK1AB 

8mm Rotary Dip - SMT - Process Sealed 

BCD A CKN6158-ND 5.60 449 3.55 2.81 |CDIORMOSB 

BCD C CKN6153-ND 736 589 466 3.68 |CD1I0RK1SB 

3 BCD Flush__|CKN6150-ND 560 449 3.55 2.81 _| CDO8RMOSB 

HEX Flush | CKN6167-ND 618 495 3.92 3.09 |CD16RMOSB 

HEX C CKN6162-ND 793 635 5.03 3.97 |CDI6RK1SB 

HEX Com) Flush | CKN6159-ND 618 495 3.92 3.09 | CD1I6CMOSB 

10mm Rotary Dip - PC Mount - Process Sealed 
BCD Flush =] CKN6172-ND 5.12 410 3.25 2.56 |CRD1ORMOCB 
4 BCD Comp Flush | CKN6169-ND 5.12 410 3.25 2.56 |CRD1OCMOCB 
HEX Flush | CKN6178-ND 562 450 3.56 2.81 |CRDI6RMOCB 
HEX Com) Flush __ | CKN6175-ND 5.62 450 3.56 2.81 | CRDI6CMOCB 
10mm Rotary Dip - Right Angle Mount - Process Sealed 
BCD Flush =] CKN6171-ND 6.05 485 3.84 3.03 |CRDIORMOAB 
5 BCD Comp Flush | CKN6168-ND 6.05 485 3.84 3.03 |CRDIOCMOAB 
HEX Flush | CKN6177-ND 665 532 4.22 3.33 |CRDI6RMOAB 
HEX Comp Flush__|CKN6174-ND 652 5.22 413 3.26 |CRDIGCMOAB 
10mm Rotary Dip - Surface Mount - Process Sealed 
BCD Flush =] CKN6173-ND 5.78 462 3.66 2.89 |CRDIORMOSB 
6 BCD Comp Flush | CKN6170-ND 5.78 462 3.66 2.89 |CRDIOCMOSB 
HEX Flush | CKN6179-ND 6.34 507 4.02 3.17 |CRDI6RMOSB 
HEX Flush__|CKN6176-ND 6.34 5.07 4.02 3.17 |CRDI6CMOSB 
. ® . 
NEW! RoTa-Slide® Rotary Switches 
R-Series 


Specifications: * Contact Rating: 5 Amps at 125VAC; 2.5 Amps at 250VAC; 0.5 Amps at 125VDC « Electrical Life: 10,000 
make-and-break cycles at full load * Indexing: 36° * Operating and Storage Temperature: -30°C ~ 95°C 
Dimensions in mm 


4.14 


Actuator 15 


Actuator 05 Actuator 07 


No. of Digi-Key Price Each C&K 
Poles | Pos. | Actuator} Terminal | Bushing | Part No. 1 25 100 250 | Part No. 
SP 10 15 PCB — | CKN9478-ND 443 355 281 2.22 |R10015RS02Q 
SP 3 05 PCB — _ |CKN9479-ND 3.15 253 2.00 1.58 |R10305RN02Q 
SP 8 15 PCB — ___|CKN9480-ND 421 3.37 2.67 2.11 |R10815RS02Q 
DP 4 07 PCB 3/8-32 | CKN9481-ND 440 353 2.79 2.21 |R20407RR02Q 
OP 4 07 Solder Lug | 3/8-32 | CKN9482-ND 440 353 279 2.21 |R20407RR03Q 
OP 5 07 PCB 3/8-32_| CKN9483-ND 457 3.66 2.90 2.29 |R20507RR02Q 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DIP Switches Digi@Reel® 


SDA Low Profile Features: * Low profile design saves space * High pressure contact does 
not require tape sealing Specifications: * Contact Rating: 25mA @ 24VDC or 100mA @ 
50VDC * Mechanical and Electrical Life: 1,000 cycles at rated loads * Operating Temperature: 
-20°C ~ 85°C 

BPA Side Actuated Features: * High pressure contact system does not require tape 
seal Specifications: * Contact Rating: 100mA maximum @ 5VDC or 25mA maximum 
* Mechanical and Electrical Life: 1,000 cycles minimum @ 5VDC, 10mA @ 24 VDC 
© Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 

SP Single In-line Features: * Thin Single In-line Packaging saves PCB space « Retention 
feature holds part to PCB prior to soldering * High pressure contact system does not require 
tape sealing Specifications: * Contact Rating: 100mA * Mechanical and Electrical Life: 1,000 
cycles minimum Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 

BD Standard Profile Features: * Traditional full profile DIP switch * Extended actuator for easy 
actuation © Open bottom construction allows for solder washing without the need for tape seal 
Specifications: * Contact Rating: 100mA maximum * Mechanical and Electrical Life: 10,000 
cycles at full load * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 

BP Side Actuated Features: « When actuated, contacts remain below top of switch » Ideal 
for applications where space is limited Specifications: * Contact Rating: 100mA maximum 
* Mechanical and Electrical Life: 2,000 cycles - gold contacts, 1,000 cycles - tin contacts 
© Operating Temperature: -20°C ~ 60°C 

SD Low Profile Features: * Low profile design saves space ¢ Sealed with top tape 
Specifications: * Contact Rating: 100mA @ 50VDC maximum « Mechanical and Electrical Life: 
2,000 cycles at full load * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 

TDA Half-pitch Ultra-mini SMT Specifications: » Contact Rating: 50VDC, 100mA * Mechanical 
and Electrical Life: 1,000 cycles * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 


4.06 (with tape) 
3.73 (without tape) 


0.76 
TDP Half-pitch Side Actuated Features: * World’s first ultra-miniature SMT half-pitch ‘ f 0.76 ereoiooooo 
side-actuated DIP * Side actuation allows visual indication of on/off position in horizontal 7 AVonnooo0s F545 762 8.89 
applications »* Process sealed for surface mount soldering and washable processing i 62, 1.27 6.35 ( i & 
Specifications: * Contact Rating: 25mA @ 24VDC or 100mA @ 5OVDC »* Mechanical and 4+—poooo0o0" +—000000o~ 
Electrical Life: 1,000 cycles * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C PGB Land Patton: 
No. | Dim. 2 No. | Dim. : No. | Dim. : 
of | A Digi-Key PriceEach = | caK of | A | Digi-Key PriceEach =| caK of | A | Digi-Key PriceEach = | cax 
Fig. | Pos. | mm | Part No. 1 25 = 100 | Part No. Fig. |Pos.| mm | Part No. al 25 =100 | Part No. Fig. | Pos.| mm | Part No. il 25 100 | Part No. 
DIP Top Slide with Extended Actuator - Unsealed 10 [27.34 /CKNO499CT-ND§/¥ | 2.59 2.08 1.64/SDATOHOSBR 9 | 24.89 |CKN3018-ND 3.31 265 2.10/BDO9AV 
2] 7.06 | CKN6055-ND 95.76 .60| SDAO2ZH1BD 10 |27.34|CKN9499TR-ND&w|  1165.05/750 | SDA10HOSBR 8 | 10 | 27.43 |CKN3019-ND 3.37 2.70 2.14)/BD10AV 
3 | 9.60 | CKN6061-ND 1.16 93 .74| SDAO3H1BD 2 | 12 | 32.50 |CKN6107-ND 2.93 2.35 1.86/SDA12HOSBD 42 | 32.51 | CKN3020-ND 3.53 2.83 2.24|BD12AV 
4 | 12.10 | CKN6067-ND 4.22.98  .78|SDAO4H1BD 12 | 32.50 |CKN9SO0CT-ND§~ | 2.83 2.27 1.80/SDA12HOSBR Low Profile Auto Insert - Tape Sealed 
5 | 14.68 | CKN6073-ND 1.28 1.03 .82| SDAOSH1BD 12 |32.50|CKNO500TR-NDaw| — 1274.40/750__ | SDA12HOSBR 2] 655 |CKN6110-ND 139 1.12 .88]SDO2HOB 
4 |-8_[17.18 | CkN6079-ND 1.31 1.05 _.84| SDAO6H1BD ‘SMT Top Slide with Flush Actuator - Tape Sealed 3 | 9.09 |CKN6113-ND 1.45 1417 .92/SDO3HOB 
7 | 19.76 | CKN6085-ND 1.40 1.13 .89|SDAO7H1BD 2 | 7.06 | CKN6053-ND T51 1.21  .96]/SDA02HOSB 4 | 11.63 | CKN6115-ND 1.75 1.41 1.11/SDO4HOB 
8 | 22.26 | CKN6091-ND 1.56 1.25 .99| SDAO8H1BD 3 | 9.60 |CKN6059-ND 1.84 148 1.17/SDA03HOSB 5 | 14.17 | CKN6118-ND 1.83 147  1.16/SDOSHOB 
9 | 24.84 | CKNG096-ND 1.72 1.38 1.09) SDAOSH1BD 4 | 12.10 | CKN6065-ND 1.91 1.53  1.21|SDAO4HOSB 6 | 16.71 | CKN6120-ND 1.90 1.52 1.21|SDO6HOB 
10 | 27.34 | CKN6102-ND 1.84 148 1.17|SDA10H1BD 5 | 14.68 |CKN6071-ND 2.00 1.60 1.27|SDAOSHOSB 9 7719.25 |CKN6122-ND 2.01 1.61 1.28|SD07HOB 
12_| 32.50 | CKN6108-ND 2.03 1.63 1.29|SDA12H1BD [8 [17.18 | CKN6077-ND 2.09 1.68 1.33 |SDAO6HOSB 8 | 21.79 | CKN6125-ND 2.23 1.79 1.42) SDO8HOB 
DIP Top Slide with Flush Actuator - Unsealed 7 | 19.76 | CKN6083-ND 2.18 1.75  1.39|SDAO7HOSB 9 | 24.33 |CKN6131-ND 2.32 1.86 1.47)SDO9HOB 
2 | 7.06 | CKN6052-ND 95.76 .60/ SDAOZHOBD 8 | 22.26 | CKN6089-ND 2.40 1.93 1.53] SDA08HOSB 10 | 26.87 | CKN6133-ND 2.60 2.08 1.65|SD10HOB 
2 | 7.06 )CKN6051-ND 1.08 87.69) SDAO2HOB 9 | 24.84 |CKN6094-ND 2.65 2.13 1.68|SDA09HOSB 42 | 31.95 | CKN6136-ND 281 226 1.79/SD12HOB 
3 | 9.60 | CKN60S8-ND 1.16 93.74) SDAO3HOBD 10 | 27.34 | CKN6100-ND 2.78 2.23 1.76)SDA10HOSB Low Profile Auto Insert - Flush Actuator - Tape Sealed 
4 | 12.10) CKN6064-ND 1.22 98 — .78| SDAO4HOBD 12_| 32.50 | CKN6106-ND 3.06 2.45 1.94|/SDA12HOSB 8 | 21.79 |CKN6127-NDt 2.92 2.34 1.86] SDOS8HOSBD 
1 | 6 (17.18 GRNGOZ6=No 1.31_4.05__.84/ SDA06HOBD Side Actuated DIP - Unsealed to | 8 |21.79|ckNetzecT-Nog | 3.15 291 267|SDO8HOSBR 
7 | 19.76 JER NeOR2 Na PaO) “A13- 89) SDAQ7HOBD 2] 7.41 |CKN6138-ND 1.25 1.01 .80|BPA02B 8 [21.79 |CKNG128TR-ND& | 1452.00/1,000 _|SDO8HOSBR 
8 | 22.26 | CKN6088-ND 1.56 1.25 .99]SDAO8HOBD i zie — 
10 | 27.34 | cKN6099-ND 184 148 1.17|/SDA10HOBD 4 | 12.19 | CKN6140-ND 153 1.23 97 | BPA04B Low Profile Auto Insert - Extended Actuator - Tape 
io | aoee (Genero eee e pore nen 3 | 8 | 14:68) CkN6142-ND 1.62 1.30 1.03]BPA05B Sealed 
— — 5 : : 6 | 17.30 | CKN6144-ND 1.81 1.45 1.15) BPAQ6B 2 | 6.55 | CKN6112-ND 1.96 1.57 1.24] SDO2H1SB 
BIF Top Slide with Flush Actuator — Tape Sealed — 8_| 22.30 | CKN6146-ND 1.87 1.50__1.19| BPA08B 4 | 41.63 |CKN6117-ND 132 1.06 .84|SDO4H1SB 
5 | 1468 | CKN6069-ND 140 113 '89|SDAOSHOB 10 | 27.43 |CKN6148-ND 2.12 1.70 1.35] BPA10B to | 7 | 19.25 | CKN6124-ND 2.85 2.28 1.81|SDO7H1SB 
8 1718 |CKN6075-ND 147 1148  '93/ SDAOBHOB SMT Side Actuated DIP - Unsealed 8 | 21.79 |CKN6129-ND 3.11 249 1.97)/SDO8H1SB 
1 | 8 |2226/| ckNeog7-ND 172 138 1'09| SDA0sHOB 2 | 7.11 | CKN6139-ND 137 1.10 .87/BPA02SB 8 | 21.79 |CKN6130-NDt 2.92 2.34 1.86 |SDO8H1SBD 
9 | 2484 | cKN6093-ND 14 148 417|SDAO9HOB 4 | 12.19 [CKNGIAT-ND 1.69 1.35 1.07 | BPAQASB 10 [26.87 [CKN6135-ND 3.62__2.90 2.30 |SD10H1SB 
10 [27.34 | CKN6098-ND 2.00 1.60 1.27] SDAT0HOB 4] 3 [1468 eee pe ae eed bree Low Profile SMD - Tape Sealed 
12_ | 32.50 | CKN6104-ND 2.15 1.73 _1.37|SDA12HOB : ye een oe Vee i Se eee 2 | 6.55 )CKN6111-ND 1.88 1.51 1.19|SD02HOSB 
SMT Top Slide with Extended Actuator - Unsealed 10 127.43 CKNG149-ND 2.34 1.88 1.49|BPA10SB 3 | 9.09 | CKN6114-ND 1.97 1.58 1.25) SDO3HOSB 
2 | 7.06 | CKN6056-ND 1.37 110 .88/SDA02H1SBD NEW! Top Slide Single InLinc SIP — Unssaled NEW? 4 | 11.63 | CKN6116-ND 2.48 1.99 1.58) SDO4HOSB 
3 | 9.60 | CKN6062-ND 1.69 1.35  1.07|SDAOSH1SBD =F op Suge single in-rine om nseae : 5 | 14.17 | CKN6119-ND 2.60 2.08 1.65] SDOSHOSB 
4 | 12.10) CKN6068-ND 1.78 1.43 1.13) SDAO4H1SBD i aa cen a aes Bare 49 |- 8116.71 | CKN6121-ND 2.70 2.17 1.72 | SDO6HOSB 
5 | 14.68 | CKN6074-ND 1.94 155 1.23] SDAOSH1SBD «| 6 |1844 feenemains 308 Det 2.07 SPANEE 7 19.25 | CKN6123-ND 147 1.18 .94)SD07HOSB 
9 [8 [17.18 | CKN6080-ND 2.06 1.65 _1.31| SDAO6H1SBD 3 | oas2 Reena a7 308° 9401 SPARE 8 | 21.79 | CKN6126-ND 3.11 2.49 1.97)SDO8HOSB 
7 | 19.76 | CKN6086-ND 2.06 1.65 1.31] SDAO7H1SBD 40 | onan (eRNaeetiny Mi aot 3 90 |SPLIOB 9 | 24.33 | CKN6132-ND 3.44 2.75 2.18) SDO9HOSB 
8 | 22.26 | CKN6092-ND 1.94 156 1.23]SDAO8H1SBD NEWT -RIGHE Anale cinco iilac €1P—Unce.ica NeW 10 | 26.87 | CKN6134-ND 3.47 2.78 2.20)SD10HOSB 
9 | 24.84 | CKN6097-ND 2.50 2.00 1.59] SDAO9H1SBD 7 tert ans ca ue _ a OB SPAOIAB : 12_| 31.95 | CKN6137-ND 3.98 3.19 2.53|SD12HOSB 
10 | 27.34| CKNG103-ND 2.65 2.13 1.68] SDA10H1SBD : i : ’ : Half Pitch SMD - Tape Sealed 
12 [32.50 | CKN6109-ND 2.93 2.35 1,86/SDAI2HisBD | | , | ¢ | {246 /GNasae-l SOF gee soee | SpApan 2] 367 | CKNGOG4-ND 212 1.70 1.36] TOAOZHOSB1 
SMT Top Slide with Flush Actuator - Unsealed i i : 7 2 | 3.67 |CKN9501CT-ND§¥ | 2.33 1.87 1.48) TDAO2HOSB1R 
T ] 452 |CKNS490CT-ND§¥ | 1.12 90.72] SDAOTHOSBR mpeg oD Ber “930 3202 Se nuene 2 | 3.67 |CKN9SO1TR-NDAv) 2800.80/2,000 | TOAOZHOSBIR 
1 | 452 |CKNS490TR-NDAv| 1009.80/1500 | SDAOTHOSBR a eo ee 4 | 6.21 |CKN9065-ND 224 1.80 1.42|TDAO4HOSB1 
2 | 7.06 | CKN6054-ND 1.37 1.10 .88]SDA02HOSBD ae GREENS CLA oO 75 EDT 4 | 6.21 |CKN9502CT-ND§v | 2.45 1.97 1.56| TDAO4HOSB1R 
2 | 7.06 |CKN9491CT-ND§v | 1.70 1.36 1.08} SDAO2HOSBR 9 | 771 |CKN3001-ND t'2 130 1'03|BD02 4 | 6.21 |CKN9502TR-NDAY| 2944.80/2,000 | TDAO4HOSBIR 
2_ | 7.06 | CKN9491TR-ND Aw 764.10/750 SDAQ2HOSBR : 5 - : ‘ 6 | 8.75 |CKN9066-ND 267 2.14 1.69|TDAOGHOSB1 
3 | 9.60 / CKNG060-ND 1.69 1.35  1.07/ SDAO3HOSBD Pa Beer cee Tbe “230 1-03) BOs 11 | 6 | 8.75 |CKN9503CT-ND§v | 2.88 2.31 1.83/TDAO6HOSB1R 
3 | 9.60 /CKN9492CT-ND§~ | 2.08 1.78 1.49| SDAOSHOSBR 4 | 12.19 | CKN3003-ND 1.78 1.43 1.13)BD04 f ‘ ( : 
, s : : fi 6 | 8.75 |CKN9503TR-NDAw|  3456.00/2,000 | TDAO6HOSB1R 
3 | 9.60 |CKN9492TR-NDAw| — 800.55/750 —_ | SDAO3HOSBR 5_| 14.73 | CKN3004-ND 1.81_1.45__1.15/8D05 3 | 41.29] cxNg067-ND 3.09 248 1.96|TDAOSHOSBI 
4 | 12.10 | CKN6066-ND 1.78 1.43 1.13] SDAO4HOSBD 7 | 8 | 17.27 | CKN3005-ND 1.87 1.50 1.19] BD06 ; ; 7 ; 
. : : : 7 149.81 \CKN3006-ND {96 157. 125/007 8 | 11.29 |CKN9504CT-ND§/ | 3.27 2.62 2.08] TDAOSHOSBIR 
4 {12.10 IGKNSASSCTEND§V2| 1.83 1.47 __1.17 | SDAO4HOSBR ; fon. digo 8 |11.29|CKN9504TR-NDAw | — 3927.60/2,000 | TDAO8HOSB1R 
4 [12.10 /CKN9493TR-NDaw | —824.85/750 —_| SDAD4HOSBR 8 | 22.35 | CKN3007-ND 2.02 1.62 1.28 |BD08 jo | 13.83 | cKN9068-ND 456 3.65  2.89/TDATOHOSBt 
5 | 14.68 | CKN6072-ND 1.84 148 1.17|SDAOSHOSBD 9 | 24.89 | CKN3008-ND 211 1.69 1.34) BD09 , 7 : : : 
5 | 1468 |CKNS494CT:NDgY | 1/91 1.54 1.22| SDADSHOSBR to | 2743 |CKN3009-ND 217 174 13818010 10 | 13.83 |CKN9SOSCT-ND§~ | 4.73 3.79 3.00/TDA10HOSB1R 
2 | § |14es teRMaaaeIGae]  set.s0750 | SoAOsHOSBR 12 132.51 ICKN3010-ND 3331861481 BD12 10 | 13.83 |CKN9S0STR-NDAv | _ 5673.60/2,000__| TOATOHOSBIR 
6 | 17.18 | CKN6078-ND 1.94 1.55 1.23|SDAO6HOSBD Right Angle Slide, Extended Actuator - Unsealed SMD Halt Pitch isids Actiated=;Tape/sealed 
6 | 17.18] CKNO495CT- ND§7 | 2.00 1.60 1.27/ SDADGHOSBR 2 | 7.11 |CKN3O11-ND 281 2.25 1.78/BDO2AV 2 | 367 (CKNGHTO:ND 2.07 1.66 1.82) TOPO2HOSBD1 
6 |1718|CKNO4OBTR-NDAw|  897.75/750 | SDAOBHOSBR 2 | 744 |eKNeo13-No 281 225 178/BDO2AV2 12] 4 | 621 |CKN9420-ND 2.35 1.89 1.49) TDPO4HOSBD1 
7 | 19.76 | CKN6084-ND 2.06 1.65 1.31|SDA07HOSBD 3 | 9.65 |CKN3012-ND 2.81 2.25 1.78) BDO3AV 8 | 11.29 | CKN9421-ND_ 3.56 2.86 _ 2.26 | TDPOBHOSBD1 
7 | 19.76) CKN9496CT-ND§¥ | 2.08 1.67 1.32]SDAO7HOSBR 4 | 12.19 | CKN3013-ND 2.96 2.38 1.88|BDO4AV SMD Half Pitch Side Actuated 
7_|19.76|CKN9496TR-NDAw| —_934.20/750 _| SDAO7HOSBR 4_| 12.19 |CKN6014-ND 2.96 2.38 1.88 |BDO4AV2 2 | 367 (CKNet2cND 221 1.78 1.41 | TOPOZHOSBI 
8 | 22.261 CKNG090-ND 225 1.80 143!SDAQ8HOSBD 8 5 114.73 |CKN3014-ND 3.00 2.40 1.90|BDO5AV 12) 4 | 621 |CKN9423-ND 2.49 2.00 1.58] TDPO4HOSB1 
8 | 22.26|CKN9497CT-ND§v | 2.27 1.82 1.44 SDAOSHOSBR 5 | 14.73 | CKNGO15-ND 3.00 240 1.90/BDOSAV2 8_| 11.29 |CKN9424-ND 3.60__2.88 _ 2.28] TDPO8HOSB1 
8 | 22.26|/CKN9497TR-ND&w)  1019.25/750 | SDAO8HOSBR 6 | 17.27 |CKN3015-ND 3.09 2.48 1.96 |BDO6AV SMD Half Pitch Side Actuated — Extended - Tape Sealed 
9 | 24.84) CKN6095-ND 2.50 2.00 1.59] SDAOQHOSBD 6 | 17.27 |CKN6016-ND 3.09 2.48 1.96 |BDO6AV2 2 | 3.67 | CKN9425-ND 2.07 1.66 1.32) TDPOZHISBD1 
9 | 24.84 | CKN9498CT-ND§v | 2.48 1.99 1.58|SDAO9HOSBR 7_| 19.81 |CKN3016-ND 3.15 2.53 2.00 |BDO7AV 12) 4 | 6.21 |CKN9426-ND 2.35 1.89 1.49) TDPO4H1SBD1 
9 [24.84 |CKNO498TR-NDAW|  1116.45/750 | SDAOSHOSBR 8 | 22.35 |CKN3017-ND 3.22 2.58 2.04|/BDO8AV 8 | 11.29 |CKN9427-ND 3.56 2.86 _ 2.26 | TDPO8H1SBD1 
10 [27.34 | CKN6101-ND 2.65 2.13 _1.68|SDA10HOSBD 8 _| 22.35 |CKN6017-ND 3.22 2.58 2.04 | BDOSAV2 + No Epoxy Seal § Cut Tape Tape and Reel v NEW! 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2262 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OMRON), Rotary Dip switches Digi@ Reel’ 


LIFE EXPECTANCY: * Mechanical: 10,000 operations minimum (A6R 5,000) * Electrical: 2,000 operations minimum * Contact Resistance: 200m0. 


TERMINAL ARRANGEMENT 


AGA and A6R Top-Actuated 
4x1 3x3 


@0.977C AGE 
(x8) | Jee 20.9 Tee 


"i 44. 
i . (x6) |, Ic| 

Bottom : aeeileg | Se 

View i i 72.54 H+12.54 


A6RV Side-Actuated 


RF-P and RS-P Top-Actuated 


3x3 


8 4Cu2_2.54 
on eet 
(x6) 12.54 


No. | Output | Switching | Terminal 5 No. | Output | Switching | Terminal . 
of Code Capacity | Arrange- | Digi-Key Price Each Omron of Code Capacity | Arrange- | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Pos. Type mA | VDC | ment |PartNo. il 25 50 100 | Part No. Fig. | Pos. Type mA | VDC | ment | Part No. ul 2) 50 100 | Part No. 
10 BCD 100 | 28 4x1 |SW220-ND 4.91 4.42 3.93 3.54 |A6GA-10R 10 BCD 25 24 4x1 |SW924-ND 3.95 3.56 3.16 2.85 |A6RV-101RS 
16 | Hexdec. | 25 24 4x1 |SW926-ND 4.16 3.75 3.34 3.00 |A6RV-161RS 
+] me || | set fama | age amee nn |) of age BL | oc ares | ak a 
16 | Hexdec. | 25 24 3x3 |SW758-ND 4.16 3.75 3.34 3.00 _|A6RV-162RS 
10 BCD 100 | 28 4x1 |SW214-ND 5.57 5.02 4.46 4.01 | A6A-10RS 
16 | Hexdec. | 100] 28 | 4x1 |swets-nD | 5.80 5.23 465 4.18 |AGA-16RS No. ] Output Switching | Terminal Cut Tape 
2] 10] Bcd | 100] 28) 4x1 |Sw222-ND ) 616 5.55 494 4.44 /AGA-1ORW _ | of | Code | Capacity | Arrange- | Digi-Key Price Each Omron 
16 | Hexdec. | 100} 28 | 4x1 |swa3n0 | 636 573 5.09 458 |AsA-tenw | |Fig-|Pos.| Tyne | mA |VDC| ment | PartNo. 2 SONS | RartiNs: 
16 | Hexcomp.| 100 | 28 4x1 |sweas-No 636 573 5.09 458 | AGA-16CW 10 BCD 25 | 24 4x1 )SW1024CT-ND 3.11 2.80 2.49 2.24 | A6RS-101RF-P 
10 BCD joo | 30 4x1 |Sw2i6-ND 3.79 341 3.03 2.73 |AGC-10R(N) 10 BCD 25 | 24 4x1 |SW1024TR-NDt 1165.22/750 A6RS-101RF-P 
3 16 | Hexdec. | 100 | 30 4x1. |Swet7-ND 4.00 3.60 3.20 2.88 | AGC-16R(N) 10 BCD 25 | 24 3x3 )SW1025CT-ND 3.11 2.80 2.49 2.24 | A6RS-102RF-P 
jo | pcp | 400; 30] 4x1 |Swoienn | 5.21 470 417 ~ 3.76 |AGCV-10R g | 10 | BOD | 25) 24) 8x3 [SNIO SIND 1165.22/750 AGRS-102RF-P 
4) 46 | Hexdec. | 100 | a0 | 4x1 (ORO 551 498 441 3.07. [Apcv-ter 16 | Hexdec. | 25 | 24 | 4x1 |SWtog6cT-ND | 332 299 2.66 _2.39 | AGRS-161RF-P 
10) pcp | 05 124} cat” IGNGENN ~a.200 2.89 287 2.31 TAGRAOIRE 16 | Hexdec. | 25 [ 24 | 4x1 |SW1026TR-NDt 1244.16/750 AGRS-161RF-P 
16 | Hexdee. | 05 | 24 | axa ORORENT 340 308 974. 9.47 | AGRHBIRE 16 | Hexdec. | 25 | 24 | 3x3 |Swio27cT-ND | 3.32 299 266 2.39 |A6RS-162RF-P 
5} 49) peo | 25 | 24 | 3x3 lswrstenn | 320 289 257 291 |AGR-OORF 16 | Hexdec. | 25 | 24 | 3x3 | SW1027TR-NDt 1244.53/750 AGRS-162RF-P 
16 | Hexdec. | 25 | 24 3x3  |SW752-ND 3.42 3.08 274 2.47 | ABR-162RF 10 BCD 25 | 24 4x1 )SW1028CT-ND 3.42 3.08 2.74 2.47 |A6RS-101RS-P 
10 BCD 25 | 24] 4X1 |[Swots-ND | 3.52 3172.82 2.54 |A6R-101RS 10 | BCD | 25 | 24 | 4x1 |SW1028TR-NDt 427.38/250 AGRS-101RS-P 
5 16 | Hexdec. | 25 | 24 4X1. |SW922-ND 3.74 3.37 3.00 270 |A6R-161RS 10 BCD 25 | 24 3x3  |SW1029CT-ND 3.42 3.08 2.74 2.47 | AGRS-102RS-P 
10 BCD 25 | 24 | 3x3 |SW753-ND 3.52 3.18 2.82 2.54 | AGR-102RS 40 10 BCD | 25 | 24 | 3x3 /SW1029TR-NDt 427.50/250 A6RS-102RS-P 
16 | Hexdec. | 25 | 24 3x3  |SW754-ND 3.74 3.37 3.00 2.70 |A6R-162RS 16 | Hexdec. | 25 | 24 4x1 )/SW1030CT-ND 3.63 3.27 2.91 2.62 |A6RS-161RS-P 
10 BCD 25 | 24 4x1 /SW923-ND 3.63 3.27 2.91 2.62 |A6BRV-101RF 16 | Hexdec. | 25 | 24 4x1 |SW1030TR-NDt 453.66/250 A6RS-161RS-P 
7 16 | Hexdec. | 25 | 24 4x1 |SW925-ND 3.84 3.46 3.08 2.77 | A6BRV-161RF 16 | Hexdec. | 25 | 24 3x3 |SW1031CT-ND 3.63 3.27 2.91 2.62 |A6RS-162RS-P 
10 BCD 25 | 24 3x3  |SW755-ND 3.63 3.27 2.91 2.62 | A6RV-102RF 16 | Hexdec. | 25 | 24 3x3 |SW1031TR-NDt 453.66/250 A6RS-162RS-P. 
16 | Hexdec. | 25 | 24 | 3x3 [swrseno | 384 346 3082.77 |ABRV-162RF| + Tape and Reel 


BouRNs' SMD Momentary Key Switches i@Reel” 


Dimensions in mm 
Electrical Characteristics:* Contact Rating: Maximum Current: 100mA; Maximum Voltage: 24V » Contact 7 
Resistance: 100mQ Maximum « Insulation Resistance: 100MOQ Minimum (DC500V) Gull Wing 
General Characteristics: * Switch Type: Normally Open ¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
* Dielectric Strength: 250VAC 
Mechanical Characteristics: ¢ Cycle Life, Loaded: 10,000 actuations 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 1,000 5,000 
J-Hook |7914J-OO0ECT-ND | .95 .84  .71 |7914J-OOOETR-ND | 270.00 473.00 405.00/M 


Gull Wing |7914G-O0O0ECT-ND| .95 .84 .71 |7914G-QOOETR-ND| 270.00 473.00 405.00/M 


Sealed Selector Switches Digi@Reel’ 


Electrical Characteristics: 

* Contact Rating: Maximum Current: 100mA; Maximum Voltage: 24V * Contact Timing: Non-Shorting 
* Contact Resistance: 20 Maximum » Insulation Resistance: 100MQ Minimum (DCS500V) * Dielectric a? ‘T5ell< 
Strength: 250VAC 


General Characteristics: 


Fig. 1 — 7813J 


.6| 


* Mechanical Angle: 245°C +15° * Positions: 2 * Adjustment Torque: 50g. cm 
. F és 3 . Fi max. * Stop Strength: 200g. cm min. * Switching Angle: 45° +5° * Seal 
* Switch Type: SPDT » Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Dimensions in mm Test: 85°C Flouriner * Rotational Life: -051: 50 cycles; -023: 2,000 cycles 


* Max. Soldering Heat: 260°C, 5 seconds 


Cut Tape Tape and Reel 
Size | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fig. 2— 7814G 
Fig. | (mm) | Part No. 1 10 100 |Part No. 500 1,000 6% 

3 |7813J-O51ECT-ND | 2.10 1.86 1.56 |7813J-051ETR-ND — 1050.00 
1 

3 |7813J-023ECT-ND | 2.31 2.05 1.72 |7813J-023ETR-ND — 1155.00 3 550 

4 |7814G-051ECT-ND | 2.10 1.86 1.56 |7814G-051ETR-ND 600.00 1050.00 430-5 | 
2 = = 

4 |7814G-023ECT-ND | 2.31 2.05 1.72|7814G-023ETR-ND | 660.00 1155.00 9 Plos.t 12.0 

Y 7 iy * Mechanical Angle: 240° +15° * Positions: 2 * Adjustment Torque: 180g. cm max. * Stop Strength: 300g. 

3 4 BU Oo IEC TENG 2101.88 186 ET END B00:00 1080100: cm min. * Switching Angle: 45° +5° * Pushover Strength (S Style): 2 kilograms min. * Rotational Life: -051: 

4 |7814J-023ECT-ND 2.31 2.05 1.72 |7814J-023ETR-ND 660.00 1155.00 50 cycles; -023: 2,000 cycles * Max. Soldering Heat: 260°C, 10 seconds 


Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2263 


APEM_ New: Rotary DIP Switches 


PT65 Series P36 and P36S Series _ re | 
Features: * 3 + 3 terminal layout * Completely sealed for process compatibility * Precision designed detent Features: * 3 + 3 terminal layout * Completely sealed for process compatibility * Ultra-compact size 


action ° High reliability and long life * Clockwise or counterclockwise settable * Solder coated terminals with 10 or 16 positions *:Frecision designed detent action ° High reliability and'long life * Clockwise or 
as 3 : as counterclockwise settable * Solder coated terminals 
General Specification: + Operating Voltage: 24VDC max. * Contact Rating, Static: 400mA max. * Initial General Specification: * Operating Voltage: 24VDC max. * Contact Rating, Static: 400mA max. ® Initial 
Contact Resistance: <80 milliohms * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C Contact Resistance: <100 milliohms * Operating Temperature Range: -30°C ~ 90°C Dim. i 
im. in mm 


*| + o oa 


16 63—1 ; 
Ce $C 5.08 Co $C 5.08 
14 oe 


Number of Price Each APEM 
Fig. Code Positions Termination Actuator Part No. 1 25 100 Part No. 
PT65 Series 
Binary Coded Decimal 4 Straight Arrow Slot 679-1918-ND 6.73 6.14 5.55 PT65112 
Decimal 4 Straight Arrow Slot 679-1921-ND 6.73 6.14 5.55 PT65121 
Octal 8 Straight Arrow Slot 679-1924-ND 7.38 6.73 6.08 PT65126 
Octal Complement 8 Straight Arrow Slot 679-1927-ND 7.38 6.73 6.08 PT65127 
Binary Coded Decimal 10 Straight Arrow Slot 679-1906-ND 4.73 4.31 3.90 PT65101 
Binary Coded Decimal Complement 10 Straight Arrow Slot 679-1909-ND 5.44 4.96 4.48 PT65102 
Hexadecimal 16 Straight Arrow Slot 679-1912-ND 5.44 4.96 4.48 PT65103 
Hexadecimal Complement 16 Straight Arrow Slot 679-1915-ND 6.12 5.58 5.04 PT65106 
Binary Coded Decimal 4 Straight Spindle 679-1931-ND 8.64 7.88 7.12 PT65312 
1 Decimal 4 Straight Spindle 679-1932-ND 8.64 7.88 7.12 PT65321 
Octal 8 Straight Spindle 679-1933-ND 8.64 7.88 7.12 PT65326 
Octal Complement 8 Straight Spindle 679-1905-ND 9.01 8.22 7.42 PT65327 
Binary Coded Decimal 10 Straight Spindle 679-1928-ND 7.92 7.23 6.53 PT65301 
Binary Coded Decimal Complement 10 Straight Spindle 679-1929-ND 7.92 7.23 6.53 PT65302 
Hexadecimal 16 Straight Spindle 679-1930-ND 8.50 7.75 7.00 PT65303 
Decimal 4 Straight Segment Wheel 679-1943-ND 9.01 8.22 7.42 PT65521 
Octal 8 Straight Segment Wheel 679-1946-ND 9.01 8.22 7.42 PT65526 
Binary Coded Decimal 10 Straight Segment Wheel 679-1934-ND 7.65 6.98 6.30 PT65501 
Binary Coded Decimal Complement 10 Straight Segment Wheel 679-1937-ND 7.65 6.98 6.30 PT65502 
Hexadecimal 16 Straight Segment Wheel 679-1940-ND 8.70 7.94 TAZ PT65503 
Binary Coded Decimal 4 Right Angle 0.1" Arrow Slot 679-1919-ND 7.75 7.07 6.39 PT65112L254 
Decimal 4 Right Angle 0.1" Arrow Slot 679-1922-ND 8.43 7.69 6.95 PT65121L254 
Octal 8 Right Angle 0.1" Arrow Slot 679-1925-ND 8.43 7.69 6.95 PT65126L254 
Octal Complement 8 Right Angle 0.1" Arrow Slot 679-1903-ND 8.43 7.69 6.95 PT65127L254 
Binary Coded Decimal 10 Right Angle 0.1" Arrow Slot 679-1907-ND 5.95 5.43 4.90 PT65101L254 
Binary Coded Decimal Complement 10 Right Angle 0.1" Arrow Slot 679-1910-ND 6.77 6.17 5.58 PT65102L254 
2 Hexadecimal 16 Right Angle 0.1" Arrow Slot 679-1913-ND 7.31 6.67 6.02 PT65103L254 
Hexadecimal Complement 16 Right Angle 0.1" Arrow Slot 679-1916-ND 7.75 7.07 6.39 PT65106L254 
Decimal 4 Right Angle 0.1" Segment Wheel 679-1944-ND 10.03 9.15 8.26 PT65521L254 
Octal 8 Right Angle 0.1" Segment Wheel 679-1947-ND 10.03 9.15 8.26 PT65526L254 
Binary Coded Decimal 10 Right Angle 0.1" Segment Wheel 679-1935-ND 8.67 7.91 714 PT65501L254 
Binary Coded Decimal Complement 10 Right Angle 0.1" Segment Wheel 679-1938-ND 8.67 791 7.14 PT65502L254 
Hexadecimal 16 Right Angle 0.1" Segment Wheel 679-1941-ND 9.66 8.81 7.96 PT65503L254 
Binary Coded Decimal 4 Right Angle 0.2" Arrow Slot 679-1920-ND 7.75 7.07 6.39 PT65112L508 
Decimal 4 Right Angle 0.2" Arrow Slot 679-1923-ND 8.43 7.69 6.95 PT65121L508 
Octal 8 Right Angle 0.2" Arrow Slot 679-1926-ND 8.43 7.69 6.95 PT65126L508 
Octal Complement 8 Right Angle 0.2" Arrow Slot 679-1904-ND 8.43 7.69 6.95 PT65127L508 
Binary Coded Decimal 10 Right Angle 0.2" Arrow Slot 679-1908-ND 5.95 5.43 4.90 PT65101L508 
Binary Coded Decimal Complement 10 Right Angle 0.2" Arrow Slot 679-1911-ND 6.77 6.17 5.58 PT65102L508 
3 Hexadecimal 16 Right Angle 0.2" Arrow Slot 679-1914-ND 7.31 6.67 6.02 PT65103L508 
Hexadecimal Complement 16 Right Angle 0.2" Arrow Slot 679-1917-ND 7.75 7.07 6.39 PT65106L508 
Decimal 4 Right Angle 0.2" Segment Wheel 679-1945-ND 10.03 9.15 8.26 PT65521L508 
Octal 8 Right Angle 0.2" Segment Wheel 679-1948-ND 10.03 9.15 8.26 PT65526L508 
Binary Coded Decimal 10 Right Angle 0.2" Segment Wheel 679-1936-ND 8.67 7.91 7.14 PT65501L508 
Binary Coded Decimal Complement 10 Right Angle 0.2" Segment Wheel 679-1939-ND 8.67 7.91 7.14 PT65502L508 
Hexadecimal 16 Right Angle 0.2" Segment Wheel 679-1942-ND 9.66 8.81 7.96 PT65503L508 
P36 Series 
Binary Coded Decimal 10 Straight Arrow Slot 679-1949-ND 5.17 4.72 4.26 P36101 
4 Binary Coded Decimal Complement 10 Straight Arrow Slot 679-1950-ND 5.17 4.72 4.26 P36102 
Hexadecimal 16 Straight Arrow Slot 679-1951-ND 5.17 4.72 4.26 P36103 
Hexadecimal Complement 16 Straight Arrow Slot 679-1952-ND 5.17 4.72 4.26 P36106 
P36S Series 
Binary Coded Decimal 10 SMT Arrow Slot 679-1953-ND 5.00 4.56 4.12 P36S101 
5 Binary Coded Decimal Complement 10 SMT Arrow Slot 679-1954-ND 5.64 5.15 4.65 P36S102 
Hexadecimal 16 SMT Arrow Slot 679-1955-ND 5.44 4.96 4.48 P36S103 
Hexadecimal Complement 16 SMT Arrow Slot 679-1956-ND 4.73 4.31 3.90 P36S106 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2264 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


10mm Rotary DIP 
Switches 


MI<i< 


SwiTrcHes 


Specifications: * Contact Rating (Switching): 100mA @5VDC «Contact Rating (on-switching): 100mA @50VDC 
* Contact Resistance: 100m Maximum * Mechanical Life: 10,000 detent operations Minimum = Electrical Life: 10,000 
detent operations minimum ¢ Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C Materials and Finishes: * Actuators: 
Glass fiber reinforced polyamide (UL94V-0) * Movable Contacts: Copper alloy with gold plating » Stationary Contacts: 
Phosphor bronze with gold plating * Terminals: Phosphor bronze with gold plating 


Note: These devices are not process sealed. Hand clean locally using alcohol based solution. Dim. in mm 


Thru-Hole Right Angle 


0.8~1.0 Dia Typ 
T&R 
Term- Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |NKK 

Code | ination | Actuator | Part No. al 25 100 | Part No. 500 | Part No. 
SMT Flush |360-2211-1-NDt| 4.08 3.27 2.59 |360-2211-2-ND| 986.00 |FRO2FR10P-R 
Thru-Hole| Flush | 360-2198-ND 3.65 2.27 2.06 |— — |FRO1FR10P-S 
BCD | Thru-Hole | Extended | 360-2206-ND 3.65 2.27 2.06 |— — |FRO1KR10P-S 
Rt. Angle | Flush /360-2197-ND 4.00 2.49 2.25 |= — |FRO1FR10H-S 
Rt. Angle | Extended | 360-2205-ND 4.00 2.49 2.25 |= — _|FRO1KR10H-S 
SMT Flush | 360-2209-1-NDt| 4.08 3.27 2.59 |360-2209-2-ND | 986.00 |FRO2FC10P-R 
Thru-Hole| Flush | 360-2194-ND 3.65 2.27 2.06 j— — |FRO1FC10P-S 
Comp, |Thru-Hole] Extended |360-2202-ND | 365 297 2.06 |— — |FRO1KC10P-S 
Rt. Angle | Flush | 360-2193-ND 4.00 2.49 2.25 |= — |FRO1FC10H-S 
Rt. Angle | Extended | 360-2201-ND 4.00 2.49 2.25 |= —_|FRO1KC10H-S 
SMT Flush | 360-2212-1-NDt| 4.08 3.27 2.59 |360-2212-2-ND | 986.00 |FRO2FRI6P-R 
Thru-Hole| Flush | 360-2200-ND 3.65 2.27 2.06 j— — |FRO1FR16P-S 
Hex | Thru-Hole | Extended | 360-2208-ND 3.65 2.27 2.06 |— — |FRO1KR16P-S 
Rt. Angle | Flush | 360-2199-ND 4.00 2.49 2.25 |= — |FRO1FR16H-S 
Rt. Angle | Extended | 360-2207-ND 4.00 2.49 2.25 |= — _|FRO1KR16H-S 
SMT Flush | 360-2210-1-NDt| 4.08 3.27 2.59 |360-2210-2-ND | 986.00 |FRO2FC16P-R 
Thru-Hole| Flush | 360-2196-ND 3.65 2.27 2.06 |— — |FRO1FC16P-S 
oe. Thru-Hole | Extended | 360-2204-ND 3.65 2.27 2.06 |— — |FRO1KC16P-S 
Rt. Angle | Flush 360-2195-ND 4.00 2.49 2.25 |= — |FRO1FC16H-S 
Rt. Angle | Extended | 360-2203-ND 4.00 2.49 2.25 [= — _|FRO1KC16H-S 

Snap-On Knob for Flush 
Acute 360-2246-ND 1.12 62 52 |= — |AT4180 
t+ Cut Tape 


COPAL ELECTRONICS 


Low Profile Compact Slide 
Switches — Cus Series Digi@Reel’ 


Features: * Low profile version of 1.4mm_ Specifications: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C * Contact 
Current (Switching): 300mA @4VDC « Insulation Resistance: 100MQ Minimum « Contact Resistance: 70mQ 


Maximum Applications: * Mobile stereos * LCD TVs * Camcorders oo, 
Dim. in mm 


Cut Tape Copal 
Digi-Key Price Each Tape and Reel$ | Electronics 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Qty. Pricing _| Part No. 
1 | SPDT, Gull Wing 563-1102-1-ND 83 ane 7 2,500 | 382.50/M |CUS-12TB 
2 |SP8T, Gull Wing 563-1103-1-ND 86 80 713 2,500 | 397.50/M |CUS-13TB 
3 | SP4T, Gull Wing 563-1104-1-ND 94 87 80 2,500 | 435.00/M |CUS-14TB 
4 | DPDT, Gull Wing 563-1105-1-ND 89 83 76 1,400 | 412.50/M |CUS-22TB 


Super-Miniature Slide Switches — 
ASE Series 


Features: * High contact reliability * Washable structure * Ideal for extremely small currents * Designed for PC boards 
* Quality touch * UL approved Specifications: » Rating: 50mA @48VAC/DC Maximum » Initial Contact Resistance: 50m. 
Maximum Electrical Life: 10,000 cycles at maximum rating * Operating Temperature Range: -20°C ~ 85°C 


Dim. inmm 


Digi-Key Price Each Copal Electronics 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
1 SPDT ON - ON §63-1151-ND 2.76 2.40 2.08 ASE1D-2M-10-Z 
SPDT ON - OFF - ON 563-1153-ND 2.76 2.40 2.08 | ASE1E-2M-10-Z 
9 SPDT ON - ON 563-1152-ND 3.08 2.67 2.31 ASE1D-5M-10-Z 
SPDT ON - OFF - ON 563-1154-ND 3.08 2.67 2.31 ASE1E-5M-10-Z 
3 DPDT ON - ON 563-1155-ND 3.61 3.13 2.71 ASE2D-2M-10-Z 
DPDT ON - OFF - ON 563-1156-ND 3.61 3.13 2.71 ASE2E-2M-10-Z 


Compact Slide 
Switches — Css Series 


Features: * Low Profile © Self-return type available Specifications: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C 
* Switching Current: 100mA @12VDC ®* Contact Resistance: 70mQ Maximum « Insulation Resistance: 100MQ 
Maximum Applications: * Mobile stereo * LCD TV * Camcorder 


Dim. in mm 


og | 
* 10.9mm CSS-13xx 


Dim. Cut Tape Copal 
L | Digi-Key Price Each Tape and Reel | Electronics 
Fig. | Description (mm) | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
SPDT, Gull Wing 8.85 |563-1091-1-ND| .72 66 61 | 1,900) 330.00/M | CSS-1210TB 
SPDT, Momentary, Gull Wing} 8.85 |563-1093-1-ND) .46 44 A0 — —|CSS-1211TB 
{ SPST, Gull Wing 12.5 |563-1095-1-ND| .73 68 62 | 1,900| 337.50/M | CSS-1310TB 
Sear Mea (1 POS) | 42.5 |o63-to97-4-ND| 52 60 45 | — —|css-13118 
SP3T, Momentary, Gull Wing | 12.5 |563-1099-1-ND | 89 83 76 |1,900| 412.50/M | CSS-1312TB 
2 SPDT, Through-Hole 8.85 |563-1090-NDt 66 58 50 — —|CSS-1210MC 
SP3T, Through-Hole 12.5 |563-1094-NDt 68 59 51 = —|CSS-1310MC 
3 [| SP3T, Through-Hole —_ |563-1100-NDt 68 59 51 _ —|CSS-1300MC. 


t Bulk $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Slide Switches 


CJS Series Features: * Easy to set slider with line marking * Compatible with most automatic pick and place machinery 
* Compact and space saving SMD type Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Contact Rating 
(Non-switching): 50VDC @100mA * Contact Rating (Switching): 6VDC @100mA or 24VDC @25mA * Maximum Contact 
Resistance: 100mQ 

CRFS Series Features: ¢ Can cover the DC - 1GHz frequency spectrum * Gold-plated contact provides excellent reliability 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C *Non-washable * Contact Rating (Non-switching): 
50VDC@100mA * Contact Rating (Switching): 12VDC @100mA * Maximum Contact Resistance: 70m0. 


Dim. in mm 


*6.0: CJS-1201TA 


*6.0: CUS-1201TB 


Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt | Copal Electronics 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
CJS Series 
1A_| SPDT, J-Lead 563-1021-1-ND 94 87 80 |1,000| 435.00 _| CUS-1200TA 
SPDT, J-Lead 
1B with Neutral Detent 563-1023-1-ND 1.22 1.13 1.04 | 1,000) 562.50 | CJS-1201TA 
2A | SPDT, Gull Wing 563-1022-1-ND 94 87 80 |1,000| 435.00 __| CJS-1200TB 
2g [SPDT GullWing fees-so24-1-nD | 1.22 1.13 1.04 [1,000] 562.50 |cus-1201TB 
with Neutral Detent : : 3 i i 
CRFS Series 
3 | DPDT 563-1025-ND$ 3.03 2.63 2.28 | — —_|CRFS-2202W 


$ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


+ Bulk t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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COPAL ELECTRONICS 


Surface Mount Slide 
Switches — CAS Series Digi@Reel’° 


Specifications: * Contact Rating (Von-switching): 50VDC @100mA * Contact Rating (Switching): 6VDC @100mA or 
24VDC @25mA * Contact Rating (Minimum) 20mVDC @1)A «Contact Resistance: 50mQ Maximum (1.5mA, 1kHz, 
20mV) * Insulation Resistance: 1000MQ (100VDC) Minimum Dielectric Strength: SOOVAC, 50Hz, 60s Dim. in mm 


Fig. 1 5.4 A 
[etiology | turees 
ate 


254 lq on 0.15 
#1 


ics 


Toggle Switches — ATE Series 


Features: High reliability twin-contact clip mechanism is used in the contact section to ensure reliability 
¢ Washable structure * Gold plated contacts make these switches ideal for use with extremely dry circuit applications 
© UL approved Specifications: » Current Rating: 50mA @48VAC Maximum « Initial Contact Resistance: 50mQ Maximum 
* Dielectric Strength: 250VAC for 1 minute * Operating Temperature Range: -20°C ~ 85°C 


Dim. inmm 


Digi-Key Price Each Copal Electronics 
Fig. |Description Part No. ‘] 10 100 Part No. 
5.4 SPDT ON - ON 563-1157-ND 3.52 3.05 2.64 | ATE1D-2M3-10-Z 
0.6 03 1 | SPDT ON - OFF - ON 563-1159-ND 3.52 3.05 2.64 | ATE1E-2M3-10-Z 
oe (stroke) “ft SPDT ON (MOM) 563-1161-ND 3.79 3.29 2.85 | ATE1F-2M3-10-Z 
9 SPDT ON - ON 563-1158-ND 3.79 3.29 2.85 | ATE1D-5M3-10-Z 
land | SPDT ON - OFF - ON 563-1160-ND 3.79 3.29 2.85 _ | ATE1E-5M3-10-Z 
La) o> 3 DPDT ON - ON 563-1162-ND 4.32 3.75 3.25 | ATE2D-2M3-10-Z 
0.1 1.751.75 DPDT ON - OFF - ON 563-1164-ND 4.32 3.75 3.25 | ATE2E-2M3-10-Z 
4 DPDT ON - ON 563-1163-ND 5.53 4.79 4.15 |ATE2D-5M3-10-Z 
DPDT ON - OFF - ON 563-1165-ND 5.53 4.79 4.15 | ATE2E-5M3-10-Z 
Black Cap 563-1166-ND 28 .24 21 | 140000470173 
s White Cap 563-1167-ND 28 .24 21 | 140000470174 
No. of Digi-Key Cut Tape Price Each | T & R Pricingt | Copal Electronics Red Cap 563-1168-ND 28 24 24 |140000470175 
Fig. | Poles | Description Part No. 10 100 1,000 Part No. Yellow Cap 563-1169-ND 28 24 2 440000470176 
1A 2 | SPDT, J Hook CAS120JCT-ND 1.17 1.08 585.00 CAS-120TA Blue Cap 563-1170-ND 28 24 21 | 140000470178 
1B 2 | SPDT, Gullwing CAS120GCT-ND a7 1.08 585.00 CAS-120TB Gray Cap 563-1171-ND 28 24 21 |140000470179 
2A 2 | DPDT, J Hook CAS220JCT-ND 2.10 1.93 1050.00 CAS-220TA Orange Cap 563-1172-ND 28 24 241 140000470181 
2B 2 | DPDT, Gullwing CAS220GCT-ND 2.10 1.93 1050.00 CAS-220TB Bracket 563-1173-ND 64 56 49 |140000640318 
2c 2 | SPDT 2 position J Hook | CASD20JCT-ND. 2.10 1.93 1050.00 CAS-D20TA 
2D 2__ | SPDT 2 position Gullwing [CASD20GCT-ND 2.10 1.93 1050.00 CAS-D20TB 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


DIP Switches Digi®Reel® 


CES Series: Features: * Excellent contact stability by twin gold-plated contacts Fine click action *Non-washable 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Contact Rating (Non-switching): 50VDC @100mA 
Contact Rating (Switching): 6VDC @100mA or 24VDC @25mA »* Maximum Contact Resistance: 50mQ CHS Series: 
Features: * Meets EIAJ SOP standard outline dimensions (B type) * Low profile design of 2.5mm _ * Excellent contact 
stability by twin gold-plated contact Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Contact Rating 
(Non-switching): 50VDC @100mA » Contact Rating (Switching): 6VDC @100mA or 24VDC @25mA * Maximum Contact 
Resistance: 50mQ CHP Series: Features: * High-reliability »*Non-washable Specifications: * Operating Temperature 
Range: -40°C ~ 85°C * Contact Rating (Von-switching): 50VDC @100mA * Contact Rating (Switching): 6VDC @100mA 
or 24VDC @25mA * Maximum Contact Resistance: 50mQ CVS Series: Features: » Low profile design of 1.45mm ° Fine 
pitch of 1mm * Easy motion with knob height of 0.2mm * Non-washable Specifications: * Operating Temperature Range: 
-40°C ~ 85°C * Contact Rating (on-switching): 50VDC @100mA * Contact Rating (Switching): 6VDC,100mA or 24VDC, 
25mA + Maximum Contact Resistance: 200mQ 


Dim. inmm 


Hyper-Miniature Toggle 
Switches — FT Series 


Features: * These switches are of hyper-compact type * Immersion cleaning is possible after soldering * Terminal mount- 
ing is at 0.1 inch pitches * Independent detent mechanism provides light feel operability * Long-term stability is assured 
by the clip contact Specifications: * Rating: 28VDC, 0.4VA Maximum « Initial Contact Resistance: 100mQ Maximum 
* Electrical Life: 10,000 cycles at Maximum rating * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Dim. inmm 


Digi-Key Price Each Copal Electronics 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
1 SPDT ON - ON 563-1142-ND 4.59 3.98 3.45 | FT1D-2M-Z 
SPDT ON - OFF - ON 563-1145-ND 4.59 3.98 3.45 | FI1E-2M-Z 
9 SPDT ON - ON 563-1143-ND 4.73 4.10 3.55 | FT1D-4M-Z 
SPDT ON - OFF - ON 563-1146-ND 4.73 4.10 3.55 | FT1E-4M-Z 
SPDT ON - ON 563-1144-ND 4.73 4.10 3.55 | FT1D-5M-Z 
3 | SPDT ON - OFF - ON 563-1147-ND 4.73 4.10 3.55 | FT1E-5M-Z 
SPDT ON - ON (MOM) 563-1148-ND 4.73 4.10 3.55 | FT1F-5M-Z 
4 DPDT ON - ON 563-1149-ND 5.39 4.68 4.05 | FT2D-2M-Z 
DPDT ON - OFF - ON 563-1150-ND 5.39 4.68 4.05 | FT2E-2M-Z 


NEW! Lever and Rocker Switches 


ALE Series: Features: * Twin-contact clip mechanism is used in the 
contact section to ensure reliability * Washable structure » Gold- 
plated contacts make these switches ideal for use with extremely 
dry circuit applications * Independent detent construction provides 
a light operating touch * UL Approved Specifications: * Contact 
Resistance: 50mQ Maximum « Rating: 50mA, 48VAC/DC Maxi- 
mum Operating Temperature Range: -20°C ~ 85°C 

FL Series: Features: ¢ Ultra-compact type » Immersion cleaning is 
possible after soldering * Independent detent mechanism provides 
light feel operability * Long-term stability is assured by the clip 
contact » Gold-plated contacts make these switches ideal for use 
with extremely small current Specifications: * Contact Resistance: 
100m0 Maximum « Rating: 0.4VA, 28VDC Maximum « Operating 
Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


No. of | Dim. L | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt —_| Copal Electronics 
Fig.) Pos. | (mm) | Part No. if 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
CES Series, Through-Hole Type 

1 12.74 |563-1000-5-NDt 186 162 140) — — | CES-0402MC 

8 22.9 |563-1002-5-NDt 237 2.06 1.78 | — — | CES-0802MC 
CHS Series, J-Lead Type - Half Pitch 

1 2.5 1563-1003-1-ND 1.07 99 91 | 1,000 495.00 | CHS-O1TA 
2 41 |563-1005-1-ND 2.21 2.04 1.87 | 500 612.00 | CHS-02TA 

2 4 6.6 /563-1007-1-ND 244 225 2.07 | 500 675.00 | CHS-04TA 
6 9.2 | 563-1009-1-ND 2.86 264 242 | 500 792.00 | CHS-O6TA 
8 11.7 |563-1011-1-ND 312 288 264 | 500 864.00 | CHS-08TA 
10 14.3 |563-1013-1-ND 3.45 3.18 2.92 | 500 954.00 [CHS-10TA 

CHS Series, Gull Wing Type - Half Pitch 

1 2.5  1563-1004-1-ND 1.07 99 91 | 1,000 495.00 | CHS-01TB 
2 41 |563-1006-1-ND 2.21 2.04 1.87 | 500 612.00 | CHS-02TB 

3 4 6.6 /563-1008-1-ND 244 225 2.07 | 500 675.00 | CHS-04TB 
6 9.2 |563-1010-1-ND 286 264 242 | 500 792.00 | CHS-06TB 
8 11.7 |563-1012-1-ND 312 288 2.64 | 500 864.00 | CHS-08TB 
10 14.3 [563-1014-1-ND 3.45 3.18 2.92 | 500 954.00 [CHS-10TB 

CHP Series, J-Lead Type - Half Pitch 

4 2 46 |563-1015-1-ND 2.28 210 1.93 | 500 630.00 ] CHP-021TA 

8 12.2 |563-1019-1-ND 3.12 288 2.64 | 500 864.00 |CHP-081TA 
CHP Series, Gull Wing Type 
5 4 7.1 [563-1018-1-ND 250 231 2.12 | 500 693.00 | CHP-041TB 
CVS Series, Gull Wing Type 

1 2 |563-1192-1-ND NEW! | 254 234 2.15 | 2,000 | 1170.00/M |CVS-01TB 
2 3 |563-1193-1-ND NEW! | 2.80 2.58 2.37 | 2,000 | 1290.00/M | CVS-02TB 

6 3 4 |563-1194-1-ND NEW! | 289 2.67 2.45 | 2,000 | 1335.00/M |CVS-03TB 
4 5  |563-1041-1-ND 3.09 2.85 2.62 | 2,000 | 1425.00/M | CVS-04TB 
8 9 |563-1042-1-ND 4.03 3.72 _3.41 | 2,000 | 1860.00/M | CVS-08TB 

NEW! CVS Series, Through-Hole Type NEW! 
7 1 —__|563-1222-NDt 243 211 183 | — — | CVS-01C 


+ Bulk 4 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi-Key Price Each Copal Electronics 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
ALE Series 
1 SPDT ON - ON §63-1201-ND 4.19 3.63 3.15 | ALE1D-2M4-10-Z 
SPDT ON - ON 563-1202-ND 4.99 4.33 3.75 | ALE2D-2M4-10-Z 
Black Lever 563-1203-ND 80 10 61 | 140000050625 
White Lever 563-1204-ND 80 70 61 | 140000050624 
Black Rocker 563-1205-ND 17 67 58 — | 140000480674 
White Rocker 563-1206-ND AT 67 58 | 140000480673 
FL Series 
2 SPDT ON - ON §63-1195-ND 5.04 4.37 3.78 | FL1D-2M-Z 
DPDT ON - ON 563-1196-ND 5.88 5.10 4.42 | FL2D-2M-Z 
Black Lever §63-1197-ND 38 34 29 | 140000050860 
__ |White Lever 563-1198-ND 38 34 .29 | 140000050858 
Black Rocker 563-1199-ND 38 34 29 | 140000481412 
White Rocker 563-1200-ND 38 34 29 | 140000481410 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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COPAL ELECTRONICS 


Rotary Switches Digi@Reel° 


CS-4 Series Features: * Optimum for high density board mounting applications » Compatible with reflow and wave 
soldering * Protection against dust and washable after soldering * Excellent reliability due to precious metal contact 
Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C *Maximum Contact Rating: 0.5VA or 16V @100mA 
« Maximum Contact Resistance: 100m CS-7 Series Features: * Easy position setting with wide switching angle * High 
digit visibility * Washable Specifications: « Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Contact Rating (Non-switching): 
50VDC @100mA * Contact Rating (Switching): 5/DC @100mA * Maximum Contact Resistance: 100mQ S-1000A/2000A 
Series Features: » Pin compatible with conventional DIP switches Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C 
~ 70°C «Contact Rating (Von-switching): 50VDC @100mA * Contact Rating (Switching): 5VDC @100mA »* Maximum 
Contact Resistance: 100mQ S-8000 Series Features: * 3 bits, 8 position type » Protection against dust and washable 
after soldering * DIP pin configuration: 2.54mm pitch Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 
* Stepping Angle: 45° * Contact Rating (Non-switching): 50VDC @100mA * Contact Rating (Switching): 5VDC @100mA 
* Maximum Contact Resistance: 100mQ SD-1000/2000 Series Features: « Fine click with metallic spring * Low profile of 
3.9mm makes it perfect for high density board mounting applications »* Gold-plated contact provides excellent reliability 
*Non-washable Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C» Contact Rating (on-switching): 50VDC 
@100mA «Contact Rating (Switching): 5/DC @100mA * Maximum Contact Resistance: 100mQ SS-10/S-2050 Series 
Features: * Compact-size DIP pin configuration * Protection against dust and washable after soldering » Self-cleaning 
mechanism Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C » Contact Rating (Non-switching): 50VDC 
@100mA * Contact Rating (Switching): 5/DC @100mA * Maximum Contact Resistance: 100mQ SH-7000 Series Features: 
* Center Common terminal pins location » High digit visibility * Washable Specifications: * Operating Temperature Range: 
-45°C ~ 85°C (-40°C ~ 105°C Gray Code) » Contact Rating (Non-switching): 50VDC @100mA * Contact Rating (Switching): 
S5VDC @100mA * Maximum Contact Resistance: 100m0 Dim. in mm 


Fig.2 NEW! 


NLS 
(SH-7000 
16-position shown) 


(10-position shown) 


'0-position shown) 


Tape & 
No. Cut Tape Reelt | Copal 
of Digi-Key Price Each Pricing | Electronics 
Fig. | Positions | Description Part No. 1 10 100 500 Part No. 


CS-4 Series, J-Lead Type 
563-1031-1-ND| 1.92 1.77 1.63 
SP3T, Non-shorting 563-1035-1-ND} 231 213 1.96 
SP4T, Non-shorting 563-1037-1-ND| 2.76 255 2.34 
DPDT, Non-shorting with Detent |563-1039-1-ND| 3.25 3.00 2.75 
CS-4 Series, Gull Wing Type 
563-1036-1-ND} 2.31 213 1.96 


531.00 | CS-4-12XTA 
639.00 | CS-4-13NTA 
765.00 | CS-4-14NTA 
900.00 _|CS-4-22YTA 


SPDT, Non-shorting 


my RwN 


3 SP3T, Non-shorting 639.00 | CS-4-13NTB 


No. : Copal 
of Digi-Key Price Each Electronics 
Fig. | Positions | Description Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 
16 Real Hexadecimal 563-1062-ND 2.94 2.55 2.21 |SD-1011 
8 16 Real Hexadecimal 563-1066-ND$ 3.24 2.81 2.43 /SD-1111 
10 Real BCD 563-1070-ND 2.94 2.55 2.21 |SD-2011 
SS-10 Series 
5 SPST, Shorting 563-1077-ND 3.18 2.76 2.39 |SS-10-15SPE 
5 SPST, Shorting 563-1078-ND¥ 3.87 3.36 2.91 |SS-10-15SP-LE 
9 6 SP6T, Non-shorting 563-1079-ND 3.18 2.76 2.39 |SS-10-16NPE 
6 SP6T, Non-shorting 563-1080-ND¥ 3.87 3.36 2.91 |SS-10-16NP-LE 
3 DP8T, Non-shorting 563-1083-ND 4.08 3.54 3.06 | SS-10-23NPE 
3 DP8T, Non-shorting 563-1084-ND¥ 4.62 4.01 3.47 _|SS-10-23NP-LE 
S-2050 Series 
9 4 SP4T 563-1085-ND 4.38 3.80 3.29 | S-2050 
4 SP4T 563-1087-ND¥ 4.92 4.27 3.69 | S-2150 
10 4 SP4T 563-1086-ND 4.38 3.80 3.29 | S-2051 
4 SP4T 563-1088-ND$ 4.92 4.27 3.69 |S-2151 
Knob for S-1000A, S-2000A and SS-10 Series | 563-1089-ND 1.05 El 79 {KA 
NEW! SH-7000 Series NEW! 
10 Real BCD 563-1209-1-NDf¢| 2.50 2.31 2.12 )SH-7010TB 
10 Real BCD 563-1209-2-NDA 693.00/500 SH-7010TB 
10 BCD Complementary 563-1210-1-NDf¢| 2.50 2.31 2.12 )SH-7030TB 
9 10 BCD Complementary 563-1210-2-NDA 693.00/500 SH-7030TB 
16 Real Hexadecimal §63-1215-1-NDf¢| 2.50 2.31 2.12 _|SH-7050TB 
16 Real Hexadecimal 563-1215-2-NDA 693.00/500 SH-7050TB 
16 Complementary Hexadecimal |563-1216-1-ND¢| 2.50 2.31 2.12  |SH-7070TB 
16 Complementary Hexadecimal | 563-1216-2-NDA 693.00/500 SH-7070TB 
10 Real BCD §63-1207-1-ND¢| 2.50 2.31 2.12 |SH-7010TA 
10 Real BCD 563-1207-2-NDA 693.00/500 SH-7010TA 
10 BCD Complementary 563-1208-1-NDf¢| 2.50 2.31 2.12 |SH-7030TA 
1 10 BCD Complementary 563-1208-2-NDA 693.00/500 SH-7030TA 
16 Real Hexadecimal 563-1213-1-ND¢| 2.50 2.31 2.12 _|SH-7050TA 
16 Real Hexadecimal 563-1213-2-NDA 693.00/500 SH-7050TA 
16 Complementary Hexadecimal |563-1214-1-NDf| 2.50 2.31 2.12 |SH-7070TA 
16 Complementary Hexadecimal | 563-1214-2-NDA 693.00/500 SH-7070TA 
10 Gray BCD §63-1211-1-NDf¢| 2.76 2.55 2.34 | SH-7040TB 
12 10 Gray BCD §63-1211-2-NDA 765.00/500 SH-7040TB 
16 Gray Hexadecimal §63-1212-1-NDf¢| 2.76 2.55 2.34 )SH-7080TB 
16 Gray Hexadecimal §63-1212-2-NDA 765.00/500 SH-7080TB 
10 Real BCD §63-1218-5-ND§ | 2.55 2.21 1.92 |SH-7010MC 
43 10 BCD Complementary 563-1219-5-ND§ | 2.55 2.21 1.92 | SH-7030MC 
16 Real Hexadecimal 563-1220-5-ND§ | 2.55 2.21 1.92 | SH-7050MC 
16 Complementary Hexadecimal | 563-1221-5-ND§ 2.55 2.21 1.92 _|SH-7070MC 


+ Has knob with extended shaft. + CutTape A Tape and Reel § Tube 


Miniature Pushbutton Switches 


APE Series Features: High Reliability - twin contact clip mechanism is used in the contact to ensure reliability * Washable 
Structure * Quality Touch - Independent standard construction provides a light operating touch * UL approved (File No. 
£43275 FUJISOKU) Specifications: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 85°C * Maximum Current Rating: 50mA 
@48VAC/DC = Initial Contact Resistance: 50mQ Maximum FP Series Features: * Ultra compact * Immersion cleaning is 
possible after soldering * Independent detent mechanism provides light feel operability * Long term stability is assured by 
the clip contact * Gold plated contacts Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Maximum Current 
Rating: 0.4VA (28VDC Maximum) « Initial Contact Resistance: 100m Maximum 


Dim. inmm 


1 4 | SPAT, Non-shorting 563-1038-1-ND| 2.76 255 234 | 765.00 |CS-4-14NTB 
2 |DPDT, Non-shorting with Detent [563-1040-1-ND| 3.25 3.00 2.75 | 900.00 |CS-4-22YTB 
NEW! CS-7 Series NEW! 
2 4__[SP4T, Gull Wing 563-1217-1-ND| 250 231 212] 693.00 |CS-7-147B 
- A Copal 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Digi-Key Price Each eae 
No. Copal Fig. | Description Part No. if 10 100 Part No. 
of Digi-Key Price Each Electronics APE Series 
Fig. | Positions | Description Part No. a 10 100__| Part No. 1 [SPDT ON-ON (MOM) 563-1182-ND 3.70 3.21 2.78 | APEIF-2M-10-2 
: S-1000A/2000A Series 2 | SPDT ON-ON (MOM) 563-1183-ND 3.83 3.32 2.88 | APE1F-5M-10-Z 
16 | Real Hexadecimal EAD 25a 229 1.98" | S-1010A 3. | DPDT ON-ON (MOM) 563-1184-ND 6.33 5.49 4.75 | APE2F-2M-10-Z 
3 16 |Hexadecimal Complementary | 563-1045-ND 2.64 2.29 1.98 |S-1030A 4 | DPDT ON-ON (MOM) 563-1185-ND 651 564 4.89 | APE2F-5M-10-Z 
16 | Real Hexadecimal 563-1047-ND¢ | 330 286 248 |S-1110A : - " - : 
40. | Real BCD aes CUNT weal d99r__‘<4'ag_|le-onina White Cap for APE Series 563-1186-ND 28 24 21 | 140000481402 
16 | Real Hexadecimal 563-1044-ND 270 2342.03 | SAOTIA Black Cap for APE Series 563-1187-ND 28 24 24 |140000481403 
4 16 |Hexadecimal Complementary | 563-1046-ND 2.70 2.34 2.03 |S-1031A ___|Red Cap for APE Series 563-1188-ND 28 24 21) 140000481404 
10 Real BCD 563-1049-ND 2.70 2.34 2.03 |S-2011A Yellow Cap for APE Series 563-1189-ND .28 .24 21 |140000481405 
10 | BCD Complementary 563-1051-ND 270 234 2.03 _|S-2031A Blue Cap for APE Series 563-1190-ND 28 24 24 |140000481407 
$-8000 Series Gray Cap for APE Series 563-1191-ND 28 24 21 [140000481408 
5 8 | Real BCO 563-1053-ND 357 340 268 |S-8010 FP Series 
8 BCO Complementary 563-1055-ND 3.57 3.10 2.68 | S-8030 5 [SPDT ON-ON (MOM) 563-1174-ND 4.06 3.52 3.05 |FP1F-2M-z 
8 | Real BCO 563-1054-ND 3.57 3.10 2.68 | S-8011 6 | SPDT ON-ON (MOM) 563-1175-ND 4.44 3.60 3.11 | FP1F-5M-Z 
6 8 — |BCO Complementary 563-1056-ND 357 340 268 |S-8031 
8 |BCO Complementary 563-1060-NDt | 369 320 277 |$-8131 7 /DPDT ON-ON (MOM) SSCA ae aly sa biacaie ies 
Sp-1000/2000 Salles 8 _| DPDT ON-ON (MOM) 563-1177-ND 4.90 4.25 3.68 | FP2F-5M-Z 
16 Real Hexadecimal 563-1061-ND 2.64 2.29 7.98 ]SD-1010 Gray Cap for FP Series 563-1178-ND 34 30 .26 | 140000481450 
7 16 | Hexadecimal Complementary | 563-1063-ND 2.64 2.29 1.98 | SD-1030 ___ | Black Cap for FP Series 563-1179-ND 34 30 26 | 140000481451 
16 Real Hexadecimal 563-1065-ND+ 3.09 2.68 2.32 |SD-1110 Red Cap for FP Series 563-1180-ND 34 30 .26 | 140000481452 
10 _| Real BCD 563-1069-ND 264 229 1.98 |SD-2010 White Cap for FP Series 563-1181-ND 34 30 26 [140000481453 


Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Grayhill DIP Switches 


Grayhill's unique spring and ball contact design offers unparalleled reliability compared to conventional wiping Specifications: * Mechanical Life per switch position: 76/78 — 20,000; 90B — 5,000 * Contact Resistance: 
contact designs. When actuated the ball rests between two contacts allowing multiple points of contact while _ Initially < 30mQ_ « Insulation Resistance: 5,000MQ » Dielectric Strength: 750V * Current Carry: 3A 
the spring compression is at maximum pressure. Temperature, humidity and vibration have minimal affect on »* Switch Capacitance: 2pF ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * SMT Processing Temperature 


this design. (90HBW, 90HBy): 260°C Maximum 
Fig. 1 — Series 76 Rocker and Recessed Rocker Fig. 2 —- Series 76 Piano DIP 
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Fig. 7 — Series 97C Half Pitch Fig. 8 — Series 97R Half Pitch 
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of | L | Digi-Key Price Each Grayhill of | L_ |Digi-Key Price Each Grayhill of | L_ |Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. | Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Pos. | (mm) | Part No. il 10 100 | Part No. Fig. | Pos. | (mm) | Part No. Al 10 100 | Part No. 
Raised Rocker, Unsealed PIANO DIP® Sealed Auto-Insertable Auto DIP, Sealed 


7.11 |GH7115-ND 94 86.79 | 76SB02T 
9.65 | GH7168-ND 95 87.79 | 76SBO03T 
12.19 | GH7170-ND 94 86  .79 |76SBO4T 
14.7 |GH7172-ND 1.36 1.25 1.14 |76SBO5T 
17.27 | GH7174-ND 1.38 1.27 1.15 _| 76SBO6T 
GH7175-ND 1.42 1.30 1.19 |76SB07T 
22.35 | GH7177-ND 1.46 1.34 1.22 | 76SBO8T 
24.9 |GH7179-ND 1.47 1.36 1.23 | 76SBO9T 


7.11 [GH7131-ND 143 1.32 1.20 |76PSBO2ST 
9.65 |GH7133-ND 1.47 1.36 1.23 |76PSBO3ST 
12.19 |GH7135-ND 119 1.09  .99 |76PSBO4ST 
GH7137-ND 150 1.38 1.26 |76PSBO5ST 
17.27 |GH7139-ND 1.35 1.24 1.13 |76PBSO6ST 
19.8 |GH7141-ND 1.65 1.51 1.38 |76PSBO7ST 
22.35 |GH7143-ND 1.43 1.32 1.20 |76PSBO8ST 
24.89 |GH7145-ND 1.76 1.61 1.47 |76PSBO9ST 
27.43 | GH7118-ND 1.51 1.39 1.26 |76SB10T 27.43 |GH7147-ND 151 1.39 1.26 |76PSB10ST 24.64 | GH7225-ND 150 1.38 1.26 | 90B09ST 
32.51 | GH7120-ND 1.61 1.48 1.34 |76SB12T 32.51 |GH7110-ND. 1.97 1.81 1.65 |76PSB12ST GH7226-ND 1.60 1.47 1.34 _|90B10ST 
Raised Rocker, Sealed Raised Slide Switch, Unsealed SMT Gull Lead, Sealed 
7.11 |GH7114-ND 1.08 99 .90 | 76SB02ST 7.11 |GH7181-ND 1.08 99 90 |78B02T 6.9 |GH7236-ND 88 81 74 | 90HBWO2PT 
re [einen | 1S rear tsar | is) ‘a $e [rw to 2 Sz ene 
14.73 | GH7171-ND 1.50 1.38 1.26 |76SBO5ST 14.73 | GH7187-ND 141 1.02.93 |78B05T es Hes aie ta oe = ee 
17.27 |GH7173-ND 1.47 1.35 1.23 |76SBO6ST GH7189-ND 1411.02.93 |78B06T 17.0 (eneaotn 19. 10a: 09: |SHRINGEPT 
GH7116-ND 149 1.37 1.24 |76SBO7ST 19.81 |GH7191-ND 1111.02.93: |78B07T : : : : 
22.35 | GH7176-ND 149 1.37 1.24 |76SBO8ST 22.4 |GH7193-ND | 1.02 94 85 |78B08T 19.6 |GH7241-ND 1.31 1.20 1.09 | SOHBWO7PT 
24.89 | GH7178-ND 157 1.44 1.31 |76SBO9ST 24.89 | GH7122-ND 1.05 97 88: |78B09T 22.1 )GH7242-ND 1.22 1.12 1.02 | 9OHBWO8PT 
27.43 | GH7117-ND 1.61 1.48 1.34 |76SB10ST 27.4 |GH7195-ND 1.08 99 90 |78B10T 24.6 |GH7243-ND 153 1.41 1.28 | 90HBWO9PT 
32.51 | GH7119-ND 1.67 1.54 1.40 |76SB12ST 32.51 |GH7197-ND 1.27 147 1.06 |78B12T GH7244-ND 1.54 1.42 1.29 | 90HBW10PT 
Recessed Rocker, Unsealed Raised Slide Switch, Sealed SMT J-Lead, Sealed 


6.86 |GH7218-ND 17 wal 65 | 90B02ST 
9.40 |GH7219-ND 86 80 72 |90B03ST 
11.9 |GH7220-ND 96 89 .81 | 90B04ST 
5 |GH7221-ND 1.03 95 86 | 90BO5ST 
17.02 | GH7222-ND 1.22 1.12 1.02 |90B06ST 
19.6 |GH7223-ND 1.28 1.18 1.07 |90B07ST 
22.10 | GH7224-ND 119° 1.09 99 |90B08ST 
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2 | 7.11 ]GH7150-ND 1.24 1.15 1.04 |76RSBO2T 2 | 7.11 |GH7180-ND 1.08 99 90 |78B02ST 2 | 6.86 |GH7227-ND 1.70. 1.56 1.42 |90HBJO2PT 
i |iztolenrisend | 132 422 1.11 | reRsBosr i |iztoleuriaand | 95 69 ai |rasodsr 2 | 940 eee {St 147 fooreunaer 
5 | 14.73 | GH7156-ND 1.38 1.27 1.15 |76RSBOST 5 | 14.7 |GH7186-ND 1.33 1.23 112 |78B05ST 4 sae Sree 1a es be petal 
1 [6 [17.27 |GH7158-ND 1.40 1.29 1.17 |76RSBO6T 3 |-6_|17.27 |GH7188-ND 1.27 1.17 1.06 |78B06ST 5 | 6 |4700 eRe 47a: 4.50. ciad lOOtis oer 
8 | 22.35 |GH7162-ND 1.49 1.37 1.24 |76RSBO8T 7 /19.81 /GH7190-ND 1.31 1.20 1.09 |78B07ST : : : z 
9 | 24.89 | GH7164-ND 1.51 1.39 1.26 |76RSBO9T 8 | 224 |GH7192-ND | 1.08 99 90 |78B08ST 7 119.56 /GH7232-ND | 1.78 1.64 1.49 | 9OHBJO7PT 
10 | 27.43] GH7165-ND 1.52 1.40 1.27 |76RSB10T 9 | 24.89 |GH7121-ND 117 1.08  .98 |78BO9ST 8 | 22.10 | GH7233-ND 146 1.34 1.22 | 90HBJO8PT 
12 |32.51 |GH7166-ND 1.62149 1.35 |76RSB12T 10 | 27.43 |GH7194-ND 1.27 1417 1.06 |78B10ST 10 | 27.20 |GH7235-ND 1.67 1.54 1.40 |90HBJ10PT 
Recessed Rocker, Sealed 12 | 32.51 | GH7196-ND 1.49 1.37 1.24 |78B12ST Series 76HP PIANO DIP® 
2 | 7.11 |GH7149-ND 1.32 1.22 1.11 ]76RSBO2ST Recessed Slide Switch, Unsealed 2 7.1 |GH7125CT-ND | 3.94 2.76 1.82 |76HPSBO2GWRT 
3 | 9.65 |GH7151-ND 1.38 1.27 1.15 |76RSBO3ST 2 | 7.11 |GH7201-ND 1.08 99 90 |78RB02T 2 | 74 |GH7125TR-ND 792.75/500 76HPSBO2GWRT 
4 | 12.19 |GH7153-ND 1.40 1.29 1.17 |76RSBO4ST 3 | 97 |GH7203-ND 1.09 1.00 91 |78RB03T 4 |122\eH7126cT-No | 406 2.85 1.87 |76HPSBO4GWRT 
5 | 14.73 | GH7155-ND 1.46 1.34 1.22 |76RSBOSST 4 | 12.2 |GH7205-ND 91 84 76 |78RBO4T 4 | 422 |GH7126TR-ND 817.25/500 76HPSBO4GWRT 
1 |-8_[17.27 |GH7157-ND 1.49 1.37 1.24 |76RSBOGST 5 | 14.73 |GH7207-ND 141 1.02 93 |78RBOST 6 | 6 \173 GumereenDM 459 301 498 \7eHPSAOEGWAT 
7 | 19.81 |GH7159-ND 151 1.39 1.26 |76RSBO7ST 6_| 17.3 |GH7209-ND 110 1.01.92: | 78RBO6T : 2 : : 
3 6 | 17.3 [GH7127TR-ND 986.50/500 76HPSBO6GWRT 
8 | 22.35 | GH7161-ND 155 143 1.30 |76RSBO8ST 7 +/19.81 |GH7211-ND 141 1.02.93 |78RBO7T 
9 | 24.89 | GH7163-ND 1.59 1.46 1.33 |76RSBO9ST 8 | 22.35 ]GH7213-ND 1.02 94 85 |78RBO8T 8 | 22.4 |GH7128CT-ND ) 4.59 3.22 2.12 | 76HPSBO8GWRT 
10 | 27.43] GH7112-ND 1.62 1.49 1.35 |76RSB10ST 9 | 24.89 |GH7124-ND 1.05 97 88 |78RBOST 8 | 22.4 |GH7128TR-ND 924.00/500 76HPSBO8GWRT 
12 [32.51 |GH7113-ND 1.70 156 1.42 |76RSB12ST 10 | 27.43 |GH7215-ND 1.08 99 90 |78RB10T 10 | 27.4 |GH7109TR-ND 1006.25/500 76HPSB10GWRT 
PIANO DIP®@ Unsealed 12_|32.51 |GH7216-ND 1.27 147 1.06 |78RB12T Series 97 Half Pitch 
2 | 7.11 |GH7132-ND 1.32 1.22 1.11 |76PSBO2T Recessed Slide Switch, Sealed 2 | 3.76 |GH1370-ND 1.97 1.81 1.65 |97CO2ST 
3 | 9.7 |GH7134-ND 1.36 1.25 1.14 |76PSBO3T 2 | 7.11 |GH7200-ND 1.08 99 90 |78RBO2ST F 4 | 6.30 |GH1371-ND 3.26 229 1.50 |97CO4ST 
Hinlemasde | 12 18 slew || | 2 /B'elamea |S "st Famer ||" | 8 [nexlenarae | 29 ass laos 
9 | 8 [17.27 | GH7140-ND 1.24 1.14 1.04 |76PSBO6T 5 | 14.73 |GH7206-ND 133 1.23 112 |78RBOSST ay Be one 37 a in sot 
7 | 19.81 |GH7142-ND 1.42 1.30 1.19 |76PSBO7T 3 [6 | 17.3 |GH7208-ND 1.27 1.17 1.06 _|78RBO6ST : : : ; 
8 | 224 /GH7144-ND | 1.30 119 1.08 |76PSBO8T 7 [19.81/GH7210-ND | 1.31 1.20 1.09 |78RBO7ST 8 | 4 | 6.30 /GHIS7S-ND | 3.26 2.29 1.50 |97RO4ST 
9 | 24.89 | GH7146-ND 1.58 1.46 1.33 |76PSBOT 8 | 22.35 |GH7212-ND 1.08 99  .90 |78RBO8ST 8 | 11.38 | GH1376-ND 213 1.96 1.78 |97RO8ST 
10 | 27.43 | GH7148-ND 4.32 1.22 1.11 | 76PSB10T 9 | 24.89]GH7123-ND 117 1.08 98 |78RBO9ST Hand Tool for Dip Switch 
12 |32.51 |GH7111-ND 1.88 1.72 1.57 |76PSB12T 10 | 27.43 |GH7214-ND 1.27 1.17 1.06 |78RB10ST — Tool] — [GH1343-ND 1.61 —__.74 ]90-DIPSTICK 
DigiDRe Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Geayfil Rotary DIP Switches 


Specifications: * Mechanical Life: 10,000 cycles * Make and Break Current Rating: 30mA at 30VDC for « Internal O-ring: Silicon rubber 

10,000 cycles of operation * Carrying Current Rating: 100mA at 500VDC * Contact Resistance: 50mQ Flux Cleaning: * Acceptable cleaning solutions include 1-1-1 Trichlorethane, Freon (TF, TE, or TMS), 
maximum ¢ Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C Isopropyl Alcohol, and detergent (140°F (60°C) maximum). Solutions which are not recommended include 
Materials and Finishes: ¢ Rotor and Switch Body: Plastic, rated at UL 94V-0 * Contact Material: Copper alloy Acetone, Methylene Chloride, and Freon TMC. 

gold over 30 microinches nickel * Terminals: Copper alloy plated 150 microinches tin lead solder over nickel Note: All Grayhill Dip Switches are shipped in tubes. 


Type of Type of Digi-Key Price Each Grayhill 
Code Mounting Actuator Part No. il 10 100 Part No. 
Rotary Switches 
Thru-Hole Extended (.270 in.) GH7258-ND 3.38 2.76 2.37 94HBBO8ST 
Thru-Hole Extended (.170 in.) GH7264-ND 3.38 2.76 2.37 94HCBO8T 
Thru-Hole Flush GH7249-ND 3.01 2.76 2.51 94HABO8ST 
SMT Extended (.270 in.) GH7259-ND. 3.38 3.02 2.37 94HBBOSWT 
Octal SMT Extended (.170 in.) GH7366-ND 3.38 3.02 2.37 94HCBO8WT 
SMT Flush GH7250-ND 3.01 2.76 2.51 94HABOSWT Extended Right Angle/Flush 
Right Angle Extended (.270 in.) GH7257-ND 3.37 3.09 2.81 94HBBOSRAT 
Right Angle Extended (.170 in.) GH7367-ND 3.78 3.09 2.65 94HCBO8RAT 
Right Angle Flush GH7248-ND 3.37 3.09 2.81 94HABOSRAT. 
Thru-Hole Extended (.270 in.) GH7261-ND. 3.01 2.76 2.51 94HBB10T 
Thru-Hole Extended (.170 in.) GH7369-ND 3.38 2.76 2.37 94HCB10T 
Thru-Hole Flush GH7252-ND 3.01 2.76 2.51 94HAB10T 
SMT Extended (.270 in.) GH7364-ND 3.38 3.02 2.37 94HBB10WT 
BCD SMT Extended (.170 in.) GH7368-ND 3.38 3.02 2.37 |94HCB10WT acanne IO 
SMT Flush GH7253-ND 3.01 2.76 2.51 94HAB1OWT 
Right Angle Extended (.270 in.) GH7260-ND 3.37 3.09 2.81 94HBB10RAT 
Right Angle Extended (.170 in.) GH7370-ND 3.78 3.09 2.65 94HCB10RAT Switch Marki 
Right Angle Flush GH7251-ND 3.37 3.09 2.81 | 94HAB10RAT witch Markings 
Thru-Hole Extended (.270 in.) GH7263-ND 3.01 2.76 2.51 94HBB16T 
Thru-Hole Extended (.170 in.) GH7372-ND 3.38 2.76 2.37 94HCB16T 
Thru-Hole Flush GH7255-ND. 3.01 2.76 2.51 94HAB16T Octal 
SMT Extended (.270 in.) GH7365-ND 3.38 3.02 2.37 94HBB16WT Zo 
Hex SMT Extended (.170 in.) GH7371-ND 3.38 3.02 2.37 94HCB16WT ay Y 
SMT Flush GH7256-ND. 3.01 2.76 2.51 94HABI6WT oO a 
Right Angle Extended (.270 in.) GH7262-ND 3.37 3.09 2.81 94HBB16RAT ¥ 
Right Angle Extended (.170 in.) GH7373-ND 3.78 3.09 2.65 94HCB16RAT 
Right Angle Flush GH7254-ND 3.37 3.09 2.81 94HAB16RAT. 
Knobs for Extended Actuators Only 
Black Knob, Open Window Type, .210 tall GH5005-ND. 76 —_ 54 947705-001 
Gray Knob, Open Window Type, .210 tall GH5006-ND 76 = 54 947705-012 
Gray Knob, Black Arrowhead, .210 tall GH5007-ND 76 <= 54 947705-017 
Gray Knob, Open Window Type, .370 tall GH7374-ND 1.21 1.08 85 947706-001 
OMRON. Dp switches 
AGD and A6DR Series Features: * Completely sealed units allow immersion- NOTE: Switches cannot be water washed. operations min. * Electrical Life: 1,000 operations min. * Operating Temperature: 


cleaning without taping » Bifurcated movable contacts * Smooth, sure switching Specifications: * Switching capacity: 25mA at 24VDC * Mechanical life: 1,000 -20°C ~ 70°C AGH Series: Features: * Very low profile of 1.55mm_ * Mounting 
action Specifications: * Switching capacity: 100mA at 5VDC, 30mA at 30VDC operations min. * Electrical life: 1,000 operations min. * Operating Temperature: space reduced by 63% (compared with conventional models) Specifications: 
* Contact resistance: 100m max. * Operating temperature: -20°C ~ 70°C -20°C ~ 70°C AGS and AGT Series Features: * Allows automatic mounting »* Switching Capacity: 25mA at 24VDC » Contact Resistance: 200m max. 
* Mechanical life: 5,000 operations min. « Electrical life: 2,000 operations min. with DIP IC insertion machines * Washable models with seal tape are available »* Mechanical life: 1,000 operations min. » Electrical life: 1,000 operations min. 
AGE Series Features: Sealed bottom prevents flux penetration Specifications: * Switching capacity: 25mA at 24VDC * Mechanical life: 1,000 * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Dimensions. in mm 
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No. | Dim. ; No. | Dim. 2 No. | Dim. é 
of A | Digi-Key Price Each Omron of A | Digi-Key Price Each Omron of A | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Pos. | (mm) | Part No. 1 25 50 | PartNo. Fig. | Pos. | (mm) | Part No. 1 25 50 | PartNo. Fig. | Pos. | (mm) | Part No. i] 25 50 | PartNo. 
2 | 74 |$Ww896-ND 2.34 241 1.88] A6D-2100 5 | 14.26 |SW904-ND 2.09 1.89 1.68) A6E-5101 2 | 6.02 |SW1008-ND 1.31 1.19 1.05/A6S-2102-H 
4 | 12.2 |Swegs-ND 2.49 2.24 2.00/A6D-4100 aa | & | 16:8 |Sw906-ND 2.27 2.05 1.82] AGE-6101 4 | 14.4 |Swt010-ND 1.38 1.25 1.11) A6S-4102-H 
AT & | 473 Iswoso-np 278 251 2.23/A6D-6100 7 | 19.34 | SW908-ND 2.45 2.21 1.97) AGE-7101 6A | 5 | 13.64 |SW1012-ND 1.50 1.36 1.21] A6S-5102-H 
3 | 224 |swo42-np 293 264 2.35|A6D-8100 8_| 21.88 |SW910-ND 2.65 2.39 2.13/A6E-8101 6 | 16.18 |SW1014-ND 1.61 145 1.29|A6S-6102-H 
> 1 74 SSSR pga a7 SAA TABD DIOS 2 | 6.64 ee 166! 1.50, 1:98) ABE2104 8 | 21.26 |SW1016-ND 2.01 1.81 1.61 [A6S-8102-H 
; Be eh, 3 | 9.18 | Sw901-ND 1.75 1.58 1.40) AGE-3104 
' . 2 | 6.02 |Swi009-ND 1.24 1412 1.00] A6S-2104-H 
18 | 4 | 12.2 |Sws99-ND 2.63 2.37 2.11] A6D-4103 4 | 44.72 |swaos-no 182 164 1.46/A6E-4104 
; ae es 4 | 14.4 |Swt014-ND 1.31 119 1.05) A6S-4104-H 
8 | 22.4 |Swo43-ND 3.24 2.92 2.60|A6D-8103 3B | 5 | 14.26 |Sw905-ND 2.09 1.89 1.68] AGE-5104 aa! 5 | 43.64 Merete 142 128 1.14] A68-5104-H 
2 | 74 |Swo44-ND 3.43 3.09 2.75] ADR-2100 6 | 16.8 |SW907-ND 2.27 2.05 1.82 | AGE-6104 : ‘ VaaEUnayy papee 
1 12 er ipod so aapRat 7149.34 IeWeoah e273 310 AGETIOA 6 | 16.18 )Sw1015-ND 1.54 1.39 1.24) A6S-6104-H 
2 3 | 21.88 |Sw911-ND 265 239 213/AGE-8104 8 | 21.26 |Sw1017-ND 1.93 1.74 1.55] A6S-8104-H 
6 | 17.3 |Sw946-ND 4.03 3.63 3.23|AGDR-6100 3 9. E88 es 
2 | 6.64 |SW912-ND 2.83 255 2.26 ABER-2101 7A | 10 | 26.34 |SW938-NDT 2.09 1.89 1.68] A6T-0102 
8 | 22.4 |SW947-ND 4.56 4.11 3.66] A6DR-8100 4 | 4 |4t72|swo1anp 254 229 2.03) AGER-4101 7B | 10 | 26.34 |Sw939-ND 2.06 1.86 1.65/A6T-0104 
2 | 6.64 | Sw949-ND 1.54 1.39 1.24) A6E-2101 8 | 21.88 | Sw915-ND 3.44 3.10 2.76] AGER-8101 8A | 4 | 6.31 |SW1080-ND NEW! | 2.26 2.03 1.81]AGH-4101 
3A) 3 | 9.18 |SW900-ND 1.75 1.58 1.40) A6E-3101 5 | 4 | 11.72 |swoi4-np 239 216 1.92] AGER-4104 8B | 4 | 6.31 |SW1081-ND NEW! | 2.33 2.11 1.87/AGH-4102 
4 | 41.72 |Sw902-ND 1.77 1.60 1.42] A6E-4101 8 | 21.88 |SW916-ND 3.44 3.10 276/AGER-8104 | + with Tape Seal 
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Thru Hole Selection 
Fig. 1 — 206/208 Series 


CTS. DIP Switches 


Electrical Specifications: Initial Contact Resistance: 25mQ (209, 219 Series); 100mQ minimum). Dielectric Breakdown: 500VDC maximum for 1 minute (218 
50m (193, 194, 204, and 206 Series); 100mO (195, 208, and 218 Series). Series — 300VDC maximum). Switch Capacitance: Between adjacent switches 
Maximum Contact Resistance: 100mQ after 10,000 cycles switching 50mA @ maximum - 5.0pF (218 Series: 10pF). 

24VDC (206 Series); 100mQ after 7,000 cycles switching 50mA @ 24VDC (193 
and 194 Series); 500mQ after 2,000 cycles switching 50mA @ 24VDC (195 Series); 
500m0Q after 2,000 cycles switching 50mA @ 15VDC or 100m0Q after 1,000 cycles 
switching 25mA @ 24VDC (208 Series); 50m maximum at end of life (209 and 


CTS PART NUMBER LEGEND 
M = medium actuator height (extends above unit) 
P = low profile actuator height (flush with top of unit) 


| 
ETE sa a fre 
219 Series). Electrostatic discharge protection: rated to 22KV (206, 208 Series) S = bottom seal i ol q | l) Ad 
Maximum Non-Switching Rating: 100mA or 50VDC. Insulation Resistance: T = top tape seal “ || 
Across open switch and between adjacent closed switches - 1 x 10°Q (218 Series: = A 
Fig. 2— 206RA Series 7.04 
No. of | Dim. A | Digi-Key Pricing CTS No. of | Dim. A | Digi-Key Pricing tary souk 
Fig. | Pos. | (mm) | PartNo. 1 10 100 | Part No. Fig. | Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Hi H 
206 Series — SPST, Thru Hole, Top Actuated, 9 24.33 | CT2099LPST-ND 1.10 10.05 91.35 | 209-9LPST Mounting q 
Gold contacts, Tin terminals 4 | 10 | 26.87 |CT20910LPST-ND 147 10.74 97.65 |209-10LPST 1 : Surface ——| 
2 | 726 hae GIB, “eon 10/2002 12_| 31.95 |CT20912LPST-ND 1.34 12.30 111.83 |209-12LPST 2.644 be LI 
3 | 9.80 |CT2063-ND 76 = 6.93 63.00 | 206-3 209 Series — SPST, Medium Thru Hole, Top Actuated, 8.134 hab 
4 12.34 | CT2064-ND 76 6.98 63.45 | 206-4 Gold contacts, Tin terminals, Bottom seal ‘ 
5 14.88 | CT2065-ND 85 7.80 70.88 | 206-5 2 6.55 | CT2092MS-ND 53 4.88 44.33 | 209-2MS 
{ 6 17.42_|CT2066-ND 87 7.97 72.45 | 206-6 3 9.09 | CT2093MS-ND 60 5.49 49.95 | 209-3MS 
7 19.96 | CT2067-ND 92 8.42 76.50 | 206-7 4 11.63 | CT2094MS-ND 67 6.14 55.80 | 209-4MS 
8 22.50 | CT2068-ND 88 8.04 73.13 | 206-8 § 14.17 | CT2095MS-ND 15 6.88 62.55 | 209-5MS 
9 25.04 | CT2069-ND 1.02 9.36 85.05 | 206-9 4 6 16.71 | CT2096MS-ND 83 7.62 69.30 | 209-6MS 
10 | 27.58 |CT20610-ND 1.04 9.55 86.85 | 206-10 7 19.25 |CT2097MS-ND 93 8.49 77.18 |209-7MS 
12 | 32.66 |CT20612-ND 1.23 11.31 102.83 | 206-12 8 21.79 |CT2098MS-ND 99 9.06 82.35 |209-8MS 
206 Series — SPST, Thru Hole, Top Actuated, Gold Contacts, 9 24.33 |CT2099MS-ND 1.07 9.80 89.10 |209-9MS 
5 79g We senminals, Bottom and Top seat. oat 10 | 26.87 |CT20910MS-ND 114 10.49 95.40 |209-10Ms 
3 9.80 T2063ST-ND ‘90 8.29 75.38 206-3ST 12 31.95 |CT20912MS-ND 1.31 12.05 109.58 | 209-12MS 
7 . : 193 Series — SPST, Surface Mount, Side Actuated, 
4 12.34 |CT2064ST-ND 91 8.34 75.83 | 206-4ST Gold contacts, Tin terminals, Bottom seal 
5 14.88 | CT2065ST-ND 1.00 9.16 83.25 | 206-5ST 2 7.26 |CT1932MS-ND 1.29 10.33 91.33 |193-2MS 
{ 6 17.42 | CT2066ST-ND 1.02 9.33 84.83 | 206-6ST 3 9.80 |CT1933MS-ND 1.39 11.14 98.51 |193-3MS 
7 | 19.96 )CT2067ST-ND 1.07 9.78 88.88 | 206-7ST 4 | 12.34 |CT1934MS-ND 1.60 12.78 117.15 |193-4Ms 
8 | 22.50 | CT2068ST-ND 1.03 9.41 85.50 | 206-8ST 5 | 5 | 14.88 |CT1935MS-ND 1.73 13.80 126.50 |193-5MS Fig. 4 — 209 Series 
9 | 25.04 /CT2069ST-ND WA7 10.72 97.43 | 206-9ST 6 | 17.42 |CT1936MS-ND 1.69 13.52 119.54 |193-6MS : aig 
10 | 27.58 |cT20610ST-ND 1.19 10.91 99.23 |206-10ST 7149.96 1cT1937MS-ND 1.87 14.95 132.17 1193-7MS PM pekcaded 
12_| 32.66 |¢720612ST-ND 1.38 12.67 115.20 |206-12ST 3 | 2250 |cT193@MS-ND 497 1579 139.59 |193-8MS 
206 Series — SPDT, Thru Hole, Top Actuated, 204 Series — SPST, Surface Mount, Top Actuated, 
Gold Contacts, Tin Terminals Gold contacts, Tin terminals, Bottom and Top seal 
1 4 22.50 C1206124-ND 1.37 12.60 114.53 | 206-124 2 7.26 |CT2042ST-ND 1.33. 11.37 104.23 |204-28T 
206 Ore Cee ah ee 3 | 9.80 |CT2043ST-ND 143 11.45 101.23 |204-38T 
y 
1 | 4 [2250 [¢7206214-ND 127 11.63 105.75 [206-214 4 | 1284 ESD TAs: eee “112.20. | 204-451. 
208 Series — SPST, Thru Hole, Top Actuated, 5 | 14.88 |CT2045ST-ND 1.48 12.66 116.05 | 204-5ST 
Tin contacts, Tin terminals 6 6 17.42_| CT2046ST-ND 1.55 13.29 121.83 | 204-6ST 
2 7.26 |CT2082-ND 58 5.30 48.15 | 208-2 7 19.96 |CT2047ST-ND 1.62 13.92 127.60 |204-7ST 
3 9.80 | CT2083-ND 62 5.67 51.53 | 208-3 8 22.50 | CT2048ST-ND 1.68 14.37 131.73 | 204-8ST 
4 12.34 |CT2084-ND 66 6.09 55.35 | 208-4 9 25.04 | CT2049ST-ND 1.80 15.45 141.63 | 204-9ST 
5 14.88 |CT2085-ND wal 6.51 59.18 | 208-5 10 27.58 |CT20410ST-ND 1.87 16.05 147.13 )204-10ST A 
1 | 8_| 1742 |crz086-no 746.81 61.88 |208-6 12 | 32.66 |ct20412ST-NO 2.07 17.73 162.53 |204-128T Surface Mount Selection 
7 19.96 |CT2087-ND 719 7.25 65.93 | 208-7 204 Series — SPDT, Surface Mount, Top Actuated, Fig. 5 — 193 Series 
8 22.50 |CT2088-ND 79 7.28 66.15 | 208-8 Gold contacts, Tin terminals, Bottom and Top seal 2.444 
9 | 25.04 |cT2089-ND 85 782 + ©7110 |208-9 6 | 1 | 726 [cT20412isT-Np 1.94 16.65 152.63 ]204-121ST pg Fonnnacc-—F 
10 | 27.58 |cT20810-ND ‘92 839 76.28 | 208-10 1__| 7.26 |CT204121LPST-ND 1.94 16.65 152.63 | 204-121LPST LU aoe a 
i a 204 Series — DPST, Surface Mount, Top Actuated, | So 
2OGRA Series — SPST, Thru Hole, Right Anglo Actuated, Gold contacts, Tin terminals, Bottom and Top seal ie aed e 
Gold contacts, Tin terminals, Bottom and Top seal 1 | 7.26 [CT204211ST-ND 142 11.34 100.24 |204-2118T 
> | 7.26 |CT2062RAST-ND 410 1040 91.80 ]206-2RAST 2 | 12.34 )¢1204212ST-ND 1.60 12.82 113.36 | 204-212ST 790\7 3-345 678 
3 9.80 |CT2063RAST-ND 4.19 10.87 98.78 |206-3RAST 6 3 17.42 |CT204213ST-ND 1.73 14.82 135.85 |204-213ST A a iz 
4 | 12.34 |CT2064RAST-ND 123 11.24 102.15 |206-4RAST 4 | 22.50 |¢1204214ST-ND 1.87 14.98 132.41 | 204-214ST adr. seamed ters Aa 
5 | 14.88 | CT2065RAST-ND 1.26 11.51 104.63 |206-5RAST 5__| 27.58 | CT204215ST-ND 210 17.52 160.60 | 204-215ST 
9 6 | 17.42 |CT2066RAST-ND 1.32 12.13 110.25 |206-6RAST 6 | 32.66 | CT204216ST-ND 2.33 21.61 199.50 | 204-216ST Fig. 6 — 204 Series 
7 | 19.96 |CT2067RAST-ND 139 12.70 115.43 |206-7RAST 204 Serles:— Dray, suctace Mount; 7 op ercosed 
a - a iy 
|e emmamery | tz ont se cont | | SM SMaacaarae ta aS oe fT 
6 2 22.50 |CT204222ST-ND 3.64. 29.12 257.40 | 204-222ST bn 
10 | 27.58 |CT20610RAST-ND 1.58 14.50 131.85 |206-10RAST 3 32.66 |cT204223ST-ND 431 3450 304.92 | 204-2057 LJ 25-F 
12 | 32.66 |CT20612RAST-ND 1.74 15.96 145.13 |206-12RAST = = ; ~ . : , 7.62—' 
194 Series — SPST, Thru Hole, Side Actuated, 218 Series — SPST, Half Pitch Surface Mount, Top Actuated L10.41 
Gold Contacts, Tin terminals, Bottom and Top seal Gold contacts, Gold terminals, Bottom and Top seal 
2 | 7.26 |CT1942MST-ND 89 «8.17 74.25 |194-2MST 2 | 3.71 /CT2182LPST-ND 1.32 10.53 93.06 )218-2LPST fi dooandia—+ 
3 | 9.80 |CT1943MST-ND 1.03 9.48 86.18 | 194-3MST s en ae alls te as tee piel St 861 6.47 11.05 
4 | 12.34 |CT1944MST-ND 1.07 9.78 88.88 | 194-4MST 7 : ; : : : j switch part# = + ggganogoc> 4 
5 14.88 | CT1945MST-ND 1.25 11.48 104.40 |194-5MsT 8 11.33 | CT2188LPST-ND 1.95 15.62 138.11 |218-8LPST stampedhere 554 11 JlL442 
6 17.42 | CT1946MST-ND 1.26 11.51 104.63 |194-6MST 10 13.87 | CT21810LPST-ND 217 17.36 153.45 | 218-10LPST Standard model shown. 
3 | -7149.96 leT1947MST-ND 137 12.55 114.08 1194-7MST 12 | 16.41 |CT21812LPST-ND 2.09 19.18 174.38 [218-12LPST Low Profile also available (CT204121LPST-ND) 
8 22.50 | CT1948MST-ND 1.36 42.42 112.95 |194-8MST 219 Series — SPST, Low Profile Surface Mount, Top Actuated, 
9 | 25.04 |CT1949MST-ND 163 14.97 136.13 |194-9MST Gold contacts, Tin terminals, Bottom and Top seal 
2 6.55 | CT2192LPST-ND 58 5.32 48.38 | 219-2LPST 
10 | 27.58 |CT19410MST-ND 146 13.34 121.28 | 194-10MST 3 9.09 |CT2193LPST-ND 66 6.04 54.90 |219-3LPST 
12 | 32.66 |CT19412MST-ND 1.81 16.56 150.53 | 194-12MST 4 11.63 | CT2194LPST-ND 73 668 60.75 |219-4LPST 8 
195 Series — SPST, Thru Hole, Side Actuated, : . : IN 
Tin Contacts, Tin terminals, Bottom and Top seal 5 14.17 |CT2195LPST-ND 80 7.38 67.05 | 219-5LPST 
2 7.26 |CT1952MST-ND 78 7.18 65.25 1195-2MST 8 6 16.71 | CT2196LPST-ND 87 7.99 72.68 | 219-6LPST 
4 42.34 |CT1954MST-ND 86 7.85 71.33 |195-4MST 7 19.25 |CT2197LPST-ND 97 8.86 80.55 | 219-7LPST i 
5 14.88 | CT1955MST-ND 1.04 9.53 86.63 | 195-5MST 8 21.79 |CT2198LPST-ND 1.02 9.36 85.05 | 219-8LPST q 
6 17.42 |CT1956MST-ND 1.02 9.38 85.28 |195-6MST 9 24.33 | CT2199LPST-ND 112 10.27 93.38 | 219-9LPST 1.2 
5, 7 19.96 |CT1957MST-ND 4.18 10.82 98.33 |195-7MST 10 | 26.87 |CT21910LPST-ND 1.20 10.99 99.90 |219-10LPST 
8 22.50 |CT1958MST-ND 4.42 10.27 93.38 |195-8MST 12 | 31.95 |CT21912LPST-ND 1.36 12.47 113.40 |219-12LPST 
9 25.04 |CT1959MST-ND 1.43 13.09 119.03 |195-9MST 19 Series — SPST, Medium Surface Mount, Top Actuated, Fig. 8 — 219 Series 
7 e Gold contacts, Tin terminals, Bottom and Top seal L As Low Profile 
wm | ze loner | ee we emer | -— ers yamasao | a se eepieasT | | eam | IO 
209 Series — SPST, Low Profile Thru Hole, Top Actuated, 3 9.09 | CT21S8MSiEND) 86 6.04 54.90 |219-3MST 
Gold contacts, Tin terminals, Bottom and Top seal 4 11.63 | CT2194MST-ND 73 6.68 60.75 | 219-4MST 
2 | 655 |CT2092LPST-ND 565.12 46.58 | 209-2LPST 5 | 14.17 |CT2195MST-ND 80 7.38 67.05 | 219-SMST [7.62 ol | 
3 9.09 |CT2093LPST-ND 63 5.74 52.20 | 209-3LPST 8 6 16.71 | CT2196MST-ND 87 7.99 72.68 |219-6MST : medi 
4 11.63 | CT2094LPST-ND 70 6.39 58.05 | 209-4LPST £ 19.25 | CT2197MST-ND 97 8.86 80.55 | 219-7MST OOUGO al e 
4 5 14.17 |CT2095LPST-ND 718 7.13 64.80 | 209-5LPST 8 21.79 |CT2198MST-ND 1.02 9.36 85.05 | 219-8MST 8.61 6.17. 
6 | 16.71 |CT2096LPST-ND 86 7.87 _71.55 | 209-6LPST 9 | 24.33 |CT2199MST-ND 112 10.27 93.38 |219-9MST Ly DU0DdD ci 
if 19.25 |CT2097LPST-ND 95 8.74 79.43 | 209-7LPST 10 26.87 |CT21910MST-ND 1.20 10.99 99.90 |219-10MST e254 oie 
8 21.79 | CT2098LPST-ND 1.02 9.31 84.60 | 209-8LPST 12 31.95 |CT21912MST-ND 1.36 12.47 113.40 |219-12MST 1.12 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2270 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


2 Tyco Electronics DIP Switches 


Authorized Distributor 


No. of} Dim. A | Digi-Key Price Each | Tyco Electronics No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each | Tyco Electronics 
Fig. | Cir. | (mm) | PartNo. 1 10 | Part No. Fig. | Cir. | (mm) | PartNo. 1 10 | Part No. 
7000 Series - Side Actuated, Unsealed 7 17.78 |450-1543-ND 1.20. 1.10 | 1825190-6 
2 7.11 |450-1348-ND 4.80 4.40 | 1-5435802-0 10 | 25.40 |450-1544-ND 1.32 1.21 |1825190-9 
3 9.65 |450-1421-ND 5.43 4.98 |5435802-2 GDS Series - Low Profile, End to End Stackable 
4 12.19 | 450-1422-ND 1.53 1.41 |5435802-3 4 10.02 | 450-1360-ND 210 1.93 |GDS0404 
1 5 14.73 | 450-1423-ND 1.68 1.54 |5435802-4 4 6 15.1 | 450-1362-ND 2.25 2.07 |GDS0604 
6 17.27 | 450-1424-ND 1.86 1.71 |5435802-5 8 20.18 | 450-1342-ND 2.91 2.67 |GDS0804 
8 22.35 | 450-1420-ND 2.04 1.87 |5435802-1 4 10.02 | 450-1361-ND 2.28 2.09 |GDS04S04 
9 24.89 |450-1425-ND 2.37 2.18 |5435802-7 5 6 15.1 | 450-1341-ND 2.64 2.42 |GDSO6S04 
7000 Series - Side Actuated, Plastisol Sealed 8 20.18 | 450-1343-ND 2.46 2.26 |GDS08S04 
4 12.19 | 450-1349-ND 1.74 1.60 | 1-5435802-5 GDH Series - Low Profile, Half Pitch 
5 14.73 | 450-1350-ND 1.86 1.71 | 1-5435802-6 2 3.66 | 450-1431-ND 3.39 3.11 |GDH02S04 
1 8 22.35 | 450-1427-ND 216 1.98 |5435802-9 4 6.2 | 450-1353-ND 4.29 3.94 |GDH04S04 
10 | 27.43 |450-1400-ND 2.49 2.29 | 2-5435802-0 6 6 8.75 | 450-1354-ND 4.80 4.40 |GDHO6S04 
12 | 32.51 |450-1401-ND 2.94 2.70 | 2-5435802-2 8 11.29 | 450-1352-ND 5.13 4.71 |GDHO8S04 
7100 Series - Standard Profile, Unsealed 10 13.82 | 450-1337-ND 5.82 5.34 |GDH10S04 
2 7.11 |450-1396-ND 3.96 3.63 | 2-5435640-9 GDR Series - Recessed Rocker 
3 9.65 | 450-1402-ND 3.99 3.66 | 3-5435640-0 4 11.12 |450-1437-ND 3.69 3.39 |GDR0404 
4 12.19 |450-1414-ND 1.20 1.10 |5435640-2 7 6 16.2 | 450-1438-ND 3.33 3.06 |GDR0604 
6 17.27 | 450-1416-ND 1.44 1,32 |5435640-4 8 21.28 | 450-1439-ND 3.51 3.22 |GDR0804 
2 7 19.81 |450-1413-ND 1.62 1.49 | 5435640-1 ADE Series - Extended Actuator Sealed (ion He 
8 22.35 | 450-1417-ND 1.44 1,32 |5435640-5 2 7.06 | 450-1363-ND 1.20 1.10 | ADE0204 254 152 3.26 “adonc = 
9 24.89 |450-1418-ND 1.89 1.74 |5435640-6 4 12.14 | 450-1364-ND 1.26 1.16 | ADE0404 z . 4.27 6.35 | 8.89 
10 | 27.43 |450-1419-ND | 1.98 1.82 |5435640-7 : 6 | 17.22 |450-1365-ND | 1.62 1.49 |ADEO604 joooo0n=+ + 
12 | 32.51 |450-1403-ND 2.55 2.34 |3-5435640-2 8 22.3 | 450-1366-ND 1.50 1.38 | ADEO804 
7100 Series - Standard Profile, Plastisol Sealed ADF Series - Flush Actuator Sealed 
4 12.19 | 450-1404-ND 1.38 1.27 |3-5435640-5 2 7.06 | 450-1357-ND 1.20 1.10 | ADFO204 
5 14.73 | 450-1405-ND 1.50 1.38 | 3-5435640-6 4 12.14 | 450-1358-ND 1.44 1.32 | ADFO404 
6 17.27 | 450-1406-ND 1.65 1.52 |3-5435640-7 8 6 17.22 | 450-1359-ND 1.50 1.38 | ADFO604 
. 8 22.35 | 450-1408-ND 1.83 1.68 | 3-5435640-9 8 22.3 | 450-1339-ND 1.50 1.38 | ADFO804 
9 24.89 |450-1411-ND 2.04 1.87 | 4-5435640-0 10 | 27.38 | 450-1340-ND 1.92 1.76 | ADF1004 
10 27.43 |450-1412-ND 213 1.96 |4-5435640-1 ADP Series - Piano Actuator Sealed 
7100 Series - Low Profile, Tape Sealed 2 7.06 | 450-1355-ND 1.47 1.35 | ADP0204 
4 12.19 |450-1410-ND 1.47 1.35 | 3-5435668-4 4 12.14 | 450-1356-ND 1.95 1.79 |ADP0404 
6 17.27 | 450-1397-ND 1.83 1.68 | 2-5435668-5 : 6 17.22 | 450-1338-ND 2.31 2.12 | ADP0604 
2 7 19.81 | 450-1398-ND 1.98 1.82 | 2-5435668-7 8 22.3 | 450-1395-ND 270 2.48 | ADP0804 
8 22.35 | 450-1399-ND 1.95 1.79 | 2-5435668-8 STV Series - SIP 
10 | 27.43 |450-1409-ND 2.31 2.12 |3-5435668-0 2 8.28 | 450-1638-ND 3.03 2.78 |STVO2 
7600 Series - Dip Shunt, Std Pressure 10 4 13.36 | 450-1639-ND 3.42 3.14 |STV04 
3 4 10.16 | 450-1542-ND 1.02 94 | 1825190-3 8 23.52 | 450-1640-ND 5.76 5.28 |STVO8 


DIP Switches — Preprogrammed 


Material: Glass-filled polyester, 94V-0 rated, black * Contact: Copper alloy with gold over nickel plating 
* Voltage Rating: 120V ms maximum »¢ Current Rating: 1 amp maximum ¢ Contact Resistance: 
750mQ maximum at 50mV open circuit * Life Expectancy: 500 revolutions * Actuator: Screwdriver slot 


Tape | Stamping | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Switch Type Seal Legend Part No. 1 10 Part No. 
Hexadecimal with Complement No Style | 450-1186-ND 15.84 14.52 |53137-5 
Hexadecimal with Complement Yes Style | 450-1188-ND 15.51 14.22 |54792-1 Style | Style Il Style Ill 
Hexadecimal with Complement Yes Style Il 450-1189-ND 15.51 14.22 |54792-2 16 Position 16 Position 10 Position 
BCD with Complement No Style Ill 450-1190-ND 14.76 13.53 |53919-2 
BCD with Complement Yes Style Ill 450-1191-ND 15.12 13.86 |54778-1 


Rotary Switches No. of | Output Code | Digi-Key PriceEach — | Tyco Electronics 
Description Pos. Type Part No. il 10 Part No. 

Materials: 6000 Series 

¢ Contacts: phosphor bronze, gold over nickel plated ¢ Dielectric Screwdriver/Coin Actuated 10 Single Pole | 450-1182-ND 29.36 26.78 | 1-435097-1 

Breakdown Voltage: S500VDG minimum ¢ Insulation Resistance: Bar-Type Knob 10 BCD 450-1183-ND 31.66 28.89 |435123-1 

1x1080 * Initial Contact Resistance: 25mQ « Circuit Capacitance: 

5 picofarads (at 100kHz) * Durability: 1000 cycles Bar-Type Knob 16 Hexadecimal | 450-1184-ND 31.69 28.92 | 1-435167-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2271 


‘> E*SWITCH’ Dip Switches 


SPECIFICATIONS: « Ratings: Switch: 25mA @ 24VDC; Carry: 100mA @ SOVDC * Contact Resistance: Initial 50mQ typical @ 2-4VDC, 100mA * Insulation Resistance: 100MQ minimum * Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Materials: * Housing and Actuator: Glass 

filled polyester (PBT) UL94V-0 » Contacts and 

Terminals: Phosphor bronze with gold plate over 

nickel plate 

Operating Life: 2,000 cycles Dielectric Strength: 
Materials: * Housing: PPS UL94V-0, Black finish » Actuator: Nylon UL94V-0, White finish * Movable Contact: »s 500V RMS minimum @ sea level between adjacent 
Gold-plated copper alloy * Terminal Contact: Gold-plated brass * Tape Seal: Mylar, amber color 7 terminals 


Operating Life: 2,000 cycles Dielectric Strength: 500V RMS minimum @ sea level between adjacent terminals 
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6.20 Materials: * Housing: Glass filled polyester (PBT) 
Materials: * Housing: Liquid Crystal Polymer (LCP), UL94V-0 » Actuator: Nylon UL94V-0 Materials: * Housing and Actuator: Glass filled polyester (PBT) UL94V-0 UL94V- 0 Actuator: Nylon, UL94V-0 + Contacts: Copper 


* Contacts and Terminals: Copper alloy with gold plate over nickel plate * Tape Seal: Tape | * Contacts and Terminals: Phosphor Bronze with gold plate over nickel plate alloy with gold plate over nickel plate * Terminals: Copper 


with adhesive * Tape Seal: Mylar alloy with 90/10 tin-lead plate 
Operating Life: 500 cycles Dielectric Strength: 300V RMS minimum @ sea level between | Operating Life: 2,000 cycles Dielectric Strength: 500V RMS minimum @ sea Operating Life: 2,000 cycles Dielectric Strength: 500V 
adjacent terminals level between adjacent terminals RMS minimum @ sea level between adjacent terminals 
No. of | Dimension A| Digi-Key Price Each E-Switch No. of | Dimension A| Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Circuits (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. Circuits (mm) Part No. iu 10 100 | Part No. 
KAJ Series 4 10 26.96 |EG4469-ND 190 170 1.47 |KAP1110E 
Extended Slide, Low Profile, Unsealed, Through Hole 12 32.04 EG4470-ND 2.15 1.92 1.66 |KAP1112E 
254 [EGAATSND 69.62.59. [KAIOILAGT 
2 5.08 EG4417-ND 72 64 .55 | KAJO2LAGT Extended, Piano, Process Sealed, Through Hole 
3 7.62 EG4421-ND 78 70 .60 | KAJOSLAGT 2 7.37 EG4471-ND 98 88 76] KARO2LAGT 
4 10.16 |EG4425-ND 88 79 .68 | KAJO4LAGT 3 9.91 EG4473-ND 1.14 1.03 .88 | KAROSLAGT 
1 5 127 EG4429-ND 98 88 .76_|KAJOSLAGT 4 12.45  |EG4475-ND 12400 1.44 .95 | KARO4LAGT 
6 15.24 |EG4433-ND 1.06 95 ‘82 |KAJO6LAGT 5 5 14.99 |EG4477-ND 1.51 1.35 1.17 |KAROSLAGT 
8 20.32 | EG4441-ND 127.144 .98 | KAJO8LAGT 6 17.53 |EG4479-ND 1.65 148 1.28 |KAROGLAGT 
9 22.86 EG4445-ND 1.48 1.32 1.14 |KAJO9LAGT 8 22.61 EG4481-ND 2.06 1.84 1.59 | KARO8LAGT 
10 25.4 EG4449-ND 1.57 1.40 1.21 |KAJ10LAGT 10 27.69 EG4483-ND 2.57 2.30 1.98 |KAR10LAGT 
12 30.48 EG4453-ND 1.86 1.67 1.44 | KAJ12LAGT Extended, Piano, Process Sealed, Gull Wing 
Flush Slide, Low Profile, Sealed, Through Hole 2 7.37 EG4472-ND 98 88 76 |KARO2LGGT 
2 5.08 EG4419-ND 76 68 59 |KAJOOTAGT 3 9.91 EG4474-ND 119 1.07 .92 | KAROSLGGT 
3 7.62 £G4423-ND 83 74 64. |KAJO3TAGT 4 12.45 |EG4476-ND 124000 144 .95 |KARO4LGGT 
4 10.16 | £G4427-ND ‘92 83 71. |KAJOATAGT 6 5 14.99 |EG4478-ND 1.51 1.35 147 |KAROSLGGT 
5 127 £G4431-ND ‘98 88 76 | KAJOSTAGT 6 17.53 _|EG4480-ND 1.70 1.52 _1.31_|KARO6LGGT 
6 15.24 |EG4435-ND 1.08 ‘97 ‘a4 | KAJO6TAGT 8 22.61 EG4482-ND 2.06 1.84 1.59 |KARO8LGGT 
1 7 1778 \EGagaIND {ok 442 “96 |KAJO7TAGT 10 27.69 |EG4484-ND 2.57 2.30 1.98 |KAR10LGGT 
8 20.32  |EG4443-ND 133 119 1.03 |KAJOBTAGT KAS Series 
9 22.86 | EG4447-ND 151 1.385 1.16 | KAJO9TAGT Extended Slide, Unsealed 
10 25.4 | EG4451-ND 161 1.44 1.24 _|KAJ10TAGT . 6.44 ECC 93 83 2 )KAST102E 
12 30.48 [EG4455-ND 1.90 1.70 1.47 |KAJ12TAGT 7 698 Eee ae x4 gS | RASTIOSE 
Extended Slide, Low Profile, Unsealed, Gull Wing # 11.52 Eee TOF 96 gee) | Keo Oe 
a aan ESSN a “aa "5a KAJODLGGT 7 5 14.06 |EG4493-ND 117 1.05 .90 |KAS1105E 
6 16.6 EG4496-ND 127 1.44 .98 | KAS1106E 
zi 102 Eee ND ve fd 480. KANOSLGGT 8 21.68  |EG4499-ND 137. 1.22 1.05 |KAS1108E 
: 1016 Eoecee oe 79 288 eee. 12 31.84 |EG4503-ND 190 1.70 1.47 _[KAS1112E 
5 127 EG4430-ND 98 88 .76 | KAJOSLGGT Extended Slide, Sealed 
6 15.24 |EG4434-ND 1.06 95 .82_|KAJO6LGGT 3 Bae Secon 08 = Jal KASIAG2ET 
2 7 17.78 |EG4438-ND 1.21 1.08 .93 |KAJO7LGGT a Bon AUG) 107 a "aa. CAS GGET 
7 20.32 ee eo ia 228 | HIOBERGT 4 11.52 | EG4491-ND 147 1.05 90 |KAS1104ET 
fe a See i . ; me : oe pire 7 5 14.06 | EG4494-ND 1261.13 97 |KAS1105ET 
12 30.48 EG4454-ND 1.86 1.67 1.44 |KAJ12LGGT 3 es eee : a : “a i 8 mest : et 
Flush Slide, Low Profile, Sealed, Guil Wing 12 31.84 | EG@4504-ND 2.00 1.79 1.54 _|KAS1112ET 
1 2.54 EG4416-NDt 81 73 163 |KAJO1SGGT Recessed Slide, Sealed 
2 5.08 = [EGe420:ND 76 68 59 | KAJO2TGGT 3 8.98  |EG4489-ND 1.07 96 ‘83 |KAS1103RT 
3 7.62 EG4424-ND 83 74 64 | KAJOSTGGT 4 11.52 | EG4492-ND 117 1.05 .90 |KAS1104RT 
4 10.16 | EG4428-ND 92 83 ‘71 | KAJO4TGGT 5 14.06 | EG4495-ND 126 1.13 .97 |KAS1105RT 
5 12.7 EG4432-ND 1.02 92 79 | KAJOSTGGT 7 6 16.6 EG4498-ND 1.37 1.22 1.05 |KAS1106RT 
2 6 15.24 | EG4436-ND 1.08 97 ‘84 | KAJO6TGGT 8 21.68 _ |EG4501-ND 1.46 1.31 1.13 |KAS1108RT 
7 17.78 EG4440-ND 1.21 1.08 93 | KAJO7TGGT 10 26.76 EG4502-ND 1.66 1.48 1.28 |KAS1110RT 
8 20.32 EG4444-ND 1.33 1.19 1.03 | KAJO8TGGT 12 31.84 EG4505-ND 2.00 1.79 1.54_|KAS1112RT 
9 22.86 EG4448-ND 1.55 1.39 1.20 | KAJO9TGGT Extended Slide, Right Angle, Unsealed 
10 25.4 EG4452-ND 1.61 1.44 1.24 |KAJ1OTGGT 2 6.44 EG4506-ND 1.22 1.09 94 |KAS2102E 
12 30.48 EG4456-ND 1.94 1.73 1.49 | KAJ12TGGT 4 11.52 EG4508-ND. 1.37 4.22 1.05 |KAS2104E 
kN Seri 5 14.06 | EG4510-ND 146 131 1.13. |KAS2105E 
Half-Pitch, Gull Wing 6 16.6 EG4512-ND 1.56 1.40 1.20 |KAS2106E 
2 3.77 EG4457-ND 2.81 2.52 2.47 |KAN1102RT 8 21.68 |EG4514-ND 176 1.57 1.35 [KAS2108E 
4 6.31 EG4458-ND 2.81 2.52 2.17 |KAN1104RT Extended Slide, Right Angle, Sealed 
3 6 8.85 EG4459-ND 2.81 2.52 2.17 |KAN1106RT 2 6.44 EG4507-ND 1.31 1418 1.01 |KAS2102ET 
8 11.39  |EG4460-ND 3.03 271 2.34 |KAN1108RT 4 11.52 |EG4509-ND 1460 1.31 1.13 |KAS2104ET 
10 13.73 |EG4461-ND 3.04 2.722.384 | KAN1110RT 8 5 14.06 |EG4511-ND 156 140 1.20 |KAS2105ET 
6 166 [EGAS18.ND 168148 1.28 |KAS2106ET 
Extended, Piano, Through Hole 8 21.68 —|EG4515-ND 176 1.57 1.35 |KAS2108ET 
2 6.64 [EG4462-ND 1.22 1.09 94 |KAP1102E PK ATSeries 
3 9.18 EG4463-ND 127.0 1.44 .98 | KAP1103E Tri-State, Unsealed 
4 11.72 EG4464-ND 1.37 1.22 1.05 |KAP1104E 4 14.14 EG4516-ND 2.28 2.04 1.76 |KAT1104E 
4 5 14.26 EG4465-ND 1.41 1.27 1.09 |KAP1105E 8 24.3 EG4555-ND 2.63 2.35 2.03 |KAT1108E 
6 16.8 EG4466-ND 151 135 1.17 |KAP1106E 9 9 26.84 | EG4517-ND 3.19 285 2.46 |KAT1109E 
8 21.88 EG4467-ND 1.76 1.57 1.35 |KAP1108E 10 29.38 EG4556-ND 3.35 2.99 2.58 |KAT1110E 
9 24.42 |EG4468-ND 176 1.57 1.35 _|KAP1109E + No Tape Seal 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2272 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


 cagh itl Optical Rotary Encoders series 61c 


Features: * Competitively priced to similar electromechanical switches * Optically coupled for more than a 
million trouble-free operations * Has data entry pushbutton switch activated by switch shaft »* Compatible 
with CMOS, TTL and HCMOS Logic * Operationally used to move display icon and input data * Used to set 
radio frequency, drill depth, RPM, etc. Plastic shaft and bushing. 

Specifications: ¢ Dimensions: « Shaft: .250” (6.35mm) diameter, .375” (9.52mm) long * Pin Spacing: .1” 
u an ‘ i x .025” (2.54mm x .64mm) diameter * Thread: 3/8 — 32 ¢ Overall Diameter: .750” (19.05mm) * Encoder 
life (over 1 million operations) with Ratings: * Operating Voltage: 5 +.25VDC * Supply Current: 30mA maximum at 5VDC ° Life: 1 mil- 
small size and optional integrated lion cycles of operation, 1 cycle is rotation through all positions and a full return * Rotational Torque: 1.5 
pushbutton. These encoders are z Output A inch-ounces + 30% *Load Current: 5mA maximum per channel * Turn-On Time: <30 mSec at 16.6 RPM 
ideal for radio frequency setting, drill 7 ¢ Turn-Off Time: <30 mSec at 16.6 RPM ¢ Pushbutton Switch Ratings: « Rating: at 5VDC, 10mA, resis- 


Optical Rotary Encoders series 62a 


These low cost encoders offer long 


Power+5v 


i icati Output B 
depth setting and other applications NG. tive * Contact Resistance: <100 «Life Expectancy: 3 million operations * Contact Bounce: <4 mSec at 
edbeck nudged foul ehetahal Pushbutton make <10 mSec at break * Operating Temperature Range: -40°C ~ 70°C. 
bushing for long life. Mates with AMP. Ground 


Connector 7-215079-6 Vertical and “External pull-up resistors required 
7-215460-6 Right Angle. for operation. 2.2kQ 


Clockwise Rotation @ indicates logic high. 


Electrical Ratings: * Operating Output | Output O indicates logic low. 

Voltage: 9 #2oV0G. SeUPPly Cure ‘ incor init i P Position B Code repeats mau positions 

rent: 30 mA maximum at 5VDC »¢ Operating Torque: 2.0 in-oz +1.40 in-oz initially * Rotational Life: >1 1 C fo) 

million cycles of operation (cycle is rotation through all positions and return) 2 

Detent | Push- Digi-Key Price Each Grayhill “ 

Positions | button Termination Part No. 1 25 100 ‘| Part No. 
32 No 2” Cable/Connector | GH3046-ND 36.65 29.33 22.00 |62A11-01-020S 
32 Yes | 2”Cable/Connector |GH3047-ND 40.06 32.05 24.04 |62A11-02-020S Output High ' 
32 No 5” Cable/Connector | GH3048-ND 37.40 29.93 22.45 |62A11-01-050S A Low NO. 
32 Yes | 5” Cable/Connector | GH3049-ND 40.84 32.68 24.51 |62A11-02-050S Pushbutton 
32 No Pin; 100” centers | GH7383-ND 36.65 29.33 22.00 |62A11-01-P B Switch 
32 Yes Pin; 100” centers | GH7384-ND 40.06 32.05 24.04 |62A11-02-P rs GND 
32 No 6" Cable/Connector | GH7385-ND 37.65 30.12 22.59 |62A11-01-060C 
32 Yes 6"Cable/Connector | GH7386-ND 41.10 32.89 24.67 _|62A11-02-060C 
24 No Pin; 100” centers | GH7387-ND 36.65 29.33 22.00 |62A15-01-P Digi-Key Price Each Grayhill 
24 Yes Pin; 100” centers | GH7388-ND 40.06 32.05 24.04 |62A15-02-P Position | Part No. 1 25 100 250 Part No. 
24 No 6” Cable/Connector /GH7389-ND 37.65 30.12 22.59 |62A15-01-060C 16 GH6101-ND@ 24.99 19.99 15.00 12.50 |61022-01-04-02 
24 Yes 6" Cable/Connector | GH7390-ND 41.10 32.89 24.67 _|62A15-02-060C 32 GH6102-ND 24.99 19.99 15.00 12.50 |61C11-01-08-02 
16 No Pin; 100” centers | GH7391-ND 36.65 29.33 22.00 |62A22-01-P 7 
16 | Yes | Pin;.100" centers | GH7392-ND 40.06 32.05 24.04 |62A22-02-P Role: cormplant 
16 No 6” Cable/Connector | GH7393-ND 37.65 30.13 22.60 | 62A22-01-060C 
16 Yes | 6” Cable/Connector | GH7394-ND 44.41 32.89 24.67 | 62A22-02-060C Ind ustrial Optical Rotary Encoders 


Series 61K, 61R, 63R 


These rugged encoders are designed for continuous operations 
with high resolution. Made with stainless steel shaft and bushing 
for exceedingly long life (10 million life cycles). 

Features: * High resolution * Rugged construction »* Cable or 


Optical Rotary Encoders series 62s 


These low cost encoders 
offer long life (over 1 


million operations) with a Fewers6y) pinned version * 10 million life cycles * 300 RPM shaft rotation 

small size and optional a Output A ——1 * 61K is a 4 pin output *61R is a 5 pin output * 63R is a5 pin 

integrated push- S= 7 output with 300 million life cycles * 5,000 RPM Shaft Rotation 61K: 3/8-32 
button. These encoders SS 4 ae *No detents Specifications: * Operating Voltage: 5 + .25VDC UNEF-2A 
are ideal for radio Be Pushbutton ¢ Supply Current: 30mA maximum at 5VDC » Logic Output 63R: 1/2-32 
frequency setting, drill <> Switch Characteristics: Output Type: Open collector with integrated : UN-2A 
depth setting and other B Sour? Schmitt Trigger and 10KQ pull-up resistor. Maximum Sink 

applications where “External pull-up resistors required Current: 16mA at .40 Volts. * Power Consumption: 150mW 


detents are desired Amp Pt.# 215083-6 or equivalent sbsiaiateecite maximum ¢ Optical Rise Time: 500ns ° Optical Fall Time: 16ns_* Mechanical Life: 10 million revolutions 
for operator feedback. Time Life: Guaranteed for 10 years of continuous operation (calculated from emitter degradation data) 


Rugged metal shaft and a A * -AQ’C ~ 85% 
bushing for long life. Mates with AMP Connector 7-215079-6 Vertical and 7-215460-6 Right Angle. Electrical Ratings: ‘Operating Temperature Range: =40°C = 85°C 


* Operating Voltage: 5 + .25VDC * Supply Current: 30 mA maximum at 5VDC « Operating Torque: 2.20 in-oz +1.40 in-oz 


initially * Rotational Life: >1 million cycles of operation (cycle is rotation through all positions and return) - 61R, 63R Gane: i 
Detent | Push- Digi-Key Price Each Grayhill : No Contact ® = 

Positions | button Termination Part No. 1 25 100 | Part No. Output A @—=a} aes 24.7KQ 
32 Yes 5” Cable/Connector | GH7297-ND 40.84 32.68 24.51 |62S11-M5-050C : Power 5V @—— 
32 No 5" Cable/Connector _ | GH7298-ND 37.40 29.93 22.45 |62S11-M0-050C PowerBV@ i 
32 No Pin; .050” centers | GH7395-ND 36.66 29.33 22.00 |62S11-Mo-P om 
32 Yes Pin; .050” centers GH7396-ND 40.06 32.05 24.04 |62S11-M5-P _ 
32 No 6" Cable/Connector | GH7397-ND 37.65 30.12 22.59 |62S11-M0-060C Pulse Per | Digi-Key Price Each Grayhill 
32 Yes 6" Cable/Connector | GH7398-ND 4111 32.89 24.67 _|62511-M5-060C Description Revolution | Part No. 1 25 100 250 | Part No. 
24 No Pin; .050” centers: GH7399-ND 36.66 = 29.33 22.00 |62S15-M0-P 4 Pin PC Mount 64 GH3064-ND 49.75 39.80 34.83 30.85 /61K64 
24 Yes Pin; .050” centers GH7400-ND 40.06 32.05 24.04 |62S15-M5-P 4 Pin PC Mount 128 GH3065-ND 49.75 39.80 34.83 30.85 |61K128 
24 No 6” Cable/Connector | GH7401-ND 37.65 30.12 22.59 |62S15-M0-060C 5” Cable/Connector 128 GH3066-ND 54.10 43.28 37.87 33.54 |61K128-050 
24 Yes 6” Cable/Connector | GH7402-ND 41.11 32.89 24.67 _|62S15-M5-060C 5 Pin PC Mount 64 GH3067-ND 49.75 39.80 34.83 30.85 |61Re4 
16 No Pin; .050” centers: GH7403-ND 36.66 29.33 = 22.00 | 62S22-M0-P 5 Pin PC Mount 428 GH3068-ND 49.75 39.80 34.83 30.85 |61R128 
16 Yes Pin; 050” centers | GH7404-ND 40.06 32.05 24.04 |62S22-M5-P 5 Pin PC Mount 256 |GH7381-ND 4975 3980 3483 3085 |61R256 
16 No 6" Cable/Connector | GH7405-ND 37.65 30.13 22.60 | 62S22-Mo0-060C 5 Pin PC Mount 64 GH7382:ND 55.23 44.19 3867 34.25 |6aRe4 
16 Yes_| 6" Cable/Connector__| GH7406-ND 41.41 32.89 24.67 |62522-M5-060C 5 Pin PC Mount 428  |GH3069-ND 5523 4419 3867 3425 |63R128 

5 Pin PC Mount 256 GH3070-ND 57.18 45.75 40.03 35.46 |63R256 


Note: Contact Digi-Key for cable versions 


Optical Rotary Encoders series 62c 


Series 62C Concentric Shaft 
Encoders Features: * Economical 


Optical Rotary Encoders series 62P 


Size * Combined Functionality SS POWER +5V - : ; , 
* Optically coupled for more than ae j OUTPUT A DECK A Grayhill’s low cost, highly reliable 
a million cycles of operations mi OUTPUT B DECK A r Series 62P Optical Encoders are B 45 
: Doteet coultene ee aceite GUTpUASDEGeE being designed into automotive con- ; 3 ne 
utpu 
section Applications: * Used to OUTPUT B DECK B tols, white goods, and audios 7 Gini 
set radio frequency, drill depth, N.O. PUSHBUTTON 2 Features: * Compact Size *PC | . PB ® 
RPM, menu selection, parameter : SWITCHIDECK'B Mount * No De-Bouncing » Up to 2 PB 6 
heal for patient monitoring 2 GROUND _¢y Million Cycles Note: 10K External pulkup resistors 
y ifications: i es required on Pin 3 and Pin 4 
Specifications: Pushbutton j * External pull-up resistors required for operation (2.2k0) Specifications: * Operating Volt 150 external resistor required on Pin 1 


age: 5VDC +.25 VDC »* Supply 
resistive * Contact Bounce: less Current: 30mA @ 5VDC * Logic 
than 4mS at make, less than Rise and Fall: Less than 30Ms * Operating Speed: 100 RPM Maximum ¢ Operating Temperature: -40°C 


toms a bed ‘i fetal ine “ig0e 300 Enaeder Ran OF scstiserVaianes oe 98 dees coal ~ 85°C Materials: « Shaft: Thermoplastic » Detent Rotor: Reinforced Thermoplastic * Bushing: Thermo- 
,000,000 operations * Actution Force: 1,000 + 300 grams Encoder Ratings: * Operating Voltage: 5 +. ic » Supply i inals: i 
Current: 50 mA maximum @ 5 Vdc »* Operating Torque: 2.0 in.-oz. + 1.4 in.-oz. * Rotational Life: >1 million cycles of Plastic?» Terminale: Brass :Vinirleted 


Switch Rating: * 5Vdc, 10mA, 


operation * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C nose Digi-Key Price Each Grayhill 
Detent | Push- Digi-Key Price Each Grayhill ition Description Part No. 1 100 1,000 | Part No. 
Positions | button Termination Part No. 1 25 100 | Part No. High Torque GH7291-ND 5.83 4.61 4.08 |62P22-HO 
32/32 | No 6" Cable/Connector | GH7375-ND 71.38 57.11 42.83 |62C1111-01-060C 16 | High Torque, 400 gF Pushbutton |GH7292-ND 5.98 4.73 4.19 | 62P22-H4 
soe Yes sr Gabla/Gonnector ees 788 59.76 4482 soc i 4 1-02-0606 High Torque, 600 gF Pushbutton | GH7293-ND. 6.29 4.98 4.41 [62P22-H6 
lo ” Cable/Connector 7377-| 71. 57. . -01- 5 ei 
16/16 | Yes | 6"Cable/Connector _|GH7378-ND 7469__59.76 44.82 |6202229-00-060C hacer — 7 alee i — peu rs poe eo 
32/16 | No 6” Cable/Connector | GH7379-ND 71.38 57.11 42.83 |62C1122-01-060C 16 | Low Torque, 400 9F Pushbutton [ema o3 5. A ; ‘ 
16/32_| No 6" Cable/Connector__ | GH7380-ND 74.38 57.11 42.83 |6202211-01-0606 Low Torque, 600 gF Pushbutton |GH7296-ND 6.29 4.98 4.41 |62P22-L6 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2273 


Mechanical Rotary 
Encoders Series 25L 


The 25L series of encoders are inexpensive single deck mechanical encoders 
designed for human interface terminals. 

Features: * Quality construction and contact materials * 100,000 life cycles 
¢Has detents * PC mount Specifications: * Switching Loads: 1.5mA @ 
115VAC, resistive; 150mA @ 14VDC, resistive * Life Expectancy: 100,000 
cycles of operation @ rated loads; one cycle of operation is a rotation through 
all of the active positions and a return to the starting position * Operating 
Temperature: -40°C ~ 85°C Materials and Finishes: * Bushing/Housing and 
Shaft: Reinforced Thermoplastic * Detent Ball: Stainless Steel, nickel-plated 


Detent | Angle of Output Digi-Key Price Each Grayhill 

Positions| Throw Code Part No. 1 25 100 250 | Part No. 
36 10° Quadrature (2-bit) |GH3071-ND 5.09 4.08 3.06 2.55 |25LB10-Q 
32 ae Quadrature (2-bit) |GH7407-ND 5.09 4.08 3.06 2.55 |25LB11-Q 
24 15° Quadrature (2-bit) |GH3072-ND 5.09 4.08 3.06 2.55 |25LB15-Q 
20 18° Quadrature (2-bit) |GH7408-ND 5.09 4.08 3.06 2.55 |25LB18-Q 
16 22.5° Quadrature (2-bit) _|GH3073-ND 5.09 4.08 3.06 2.55 | 25LB22-Q 
16 22.5° Hexadecimal (4-bit) |GH3074-ND 5.09 4.08 3.06 2.55 /25LB22-H 
16 22.5° Gray (4-bit) GH7299-ND 5.09 4.08 3.06 2.55 |25LB22-G 
12 30° Quadrature (2-bit) |GH7409-ND 5.09 4.08 3.06 2.55 |25LB30-Q 
8 45° Quadrature (2-bit) |GH7410-ND 5.09 4.08 3.06 2.55 |25LB45-Q 


Mechanical Rotary Encoders Series 26 


Series 26 rotary encoders Code And Truth Table 
are PC mounted mechanical 


Honeywell 


Sensing and Control 


Optical Rotary Encoders Series: 510, 600, 601V, 
Transducers and Sensors 


Series 510: The Series 510 controls are manually operated, rotary, mechanical encoders that provide a two-bit gray 
code for relative reference applications and a four-bit gray code for absolute electrical reference applications. They are 
commonly used in limited space panel-mounted applications where the need for costly, front-panel displays can be 
completely eliminated. Environmental Characteristics: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 


Series 600 and 601: Electrical Specifications: The Series 600 and 601 controls are manually operated, rotary, optical 
encoders that output two square waves in quadrature at a rate of 128 pulses per channel per revolution as a standard 
with other resolutions down to 60 pulses available. The outputs are TTL compatible. * Input Power: 4 volts DC +5% @ 
30mA maximum plus external requirements * Output Rate: 128 pulses/revolution per channel-standard * Output Voltage: 
High level voltage: 2.4 volts minimum with 10KQ load to ground » Low level voltage: 0.4 volt maximum Environmental 
Characteristics: * Operating Temperature: -20°C ~ 65°C Mechanical Characteristics: * Shaft Rotation: Continuous in 
either direction, 300RPM maximum « Terminals: P/C Type: .025” (.64mm) by 0.12” (3.05mm) thick brass, gold plated to 
facilitate soldering * Cable Type: Four lead ribbon cable, color-coded, with .050” (1.27mm) spacing * 28AWG stranded 
copper wire, .039” (.99mm) diameter * Strength: Terminals withstand 2 pounds push and pull and a 90° bend. 


CLAROSTAT 


Model 510 - 4 Cycle NEW! | Model 510-16 Cycle NEW! | Model 600 — Cable Style 
3/8 x 32 NEF-2A 


8.71|-—| 63 
cot 


ae 


21.08 
‘squ. 


encoders that come complete Switch | Code |BCD Output" | Gray Output* 14 
with a threaded shaft (mount- Position | Position} 1|2/4/8]1/2/4/8 
ing hardware included) and 1 L'} 21.08 squ. 
internal detents for user feed- 2 1 e e 
back * User selectable for 3 2 e e a 
either continuous rotation 4 3 ele Model 601 — PC Rotary Position Rotary Hall 
or present stops (two sup- 5 4 e e Terminal (Vertical) Transducer NEW! Effect Sensor NEW! 
plied) * Gray code output 6 5 @ e Ca) 45.90 
- continuous rotation - no 7 6 ele e@ f [LV 2269 18.21 
stop pins * Fully sealed with 8 7 ele|e Citi &) 
panel and shaft seal for use in the harshest environments. 9 8 O : 7 39.47 
Specifications: * Electrical Rating: 25,000 cycles with 10 9 e@ e@ e i Ven | 
logic compatible loads. Make and break 200mA Materials 11 10 e e\e e 3 BA . 
and Finishes: * Panel Seal: Silicone Rubber * Shaft Seal: 12 11 |@\e@ @ O 64 x.30 THK 
Flourosilicone » Detent Balls: Carbon steel, nickel plated 13 12 @ e@ 
¢ Terminals: Brass, gold plated over nickel plate * Contacts: 14 13 @ e\e e@ 
Copper alloy, gold plated over nickel plate » Shaft, Stop 15 14 e e @ Digi-Key Price Honeywell 
Arm and Stop Pins: Stainless Steel * Bushings: Zamak II 16 15 ee ) Description Part No. Each Part No. 
tin/zinc alloy, zinc-plated * Dot indicates terminal tied to common. 4 Cycle Gray Code PCB 480-3273-ND NEW! 6.17 )510E1A48F204PB 
Pull-to-Turn feature available: The Pull-to-Turn isolated - stops to prevent accidental actuation. 6 Cycle Gray Code PCB 480-3274-ND NEW! 6.17 |510E1A48F206PB 
Available in either one or multiple positions. Contact Digi-Key for ordering. 6 Cycle Gray Code PCB 480-3275-ND NEW! 6.88 510E1A48F206PC 
Delentw WAngioler Output Digi-K PricelEach Grayhill 9 Cycle Gray Code PCB 480-3276-ND NEW! 6.47 510E1A48F209PB 
Gestecsl Gee || ats lesenw Fl oS gm oa eto, 9 Cycle Gray Code PCB 480-3277-ND NEW! 6.88 |510E1A48F209PC 
8 45° | Binary Code |GH3075-ND | 15.31 12.25 9.19 7.66 |26ASD45-01-1-AJS 16 Cycle Gray Code PCB 50:22:78: NDINEW 7.37 __| S1OE1A4BF416PC 
8 45° Gray Code |GH7411-ND | 25.98 20.79 15.59 12.99 |26GSD45-01-1-AUS Cable Version 600CS-ND 32.07 |600128CBL 
16 22.5° Binary Code |GH3076-ND | 15.31 12.25 9.19 7.66 | 26ASD22-01-1-AJS Vertical PC Version 601VCS-ND 31.34 600EN-128-C24 
16 22.5° Gray Code |GH7412-ND | 25.98 20.79 15.59 12.99 | 26GSD22-01-1-AJS Rotary Position Transducer, 180°, 10KQ | 480-3279-ND NEW! 18.56 |640CS103A06NAAY 
16 22.5° | Gray Code [GEBOMiNDE) 23.47 18.78 14.09 11.74 | 266522-01-1-168-C Rotary Position Transducer, 90°, 10KQ _|480-3280-ND NEW! 18.56 _|640ES103A06NAAY 
Rotary Hall Effect Sensor 480-3281-ND NEW! 31.63 HRS100SSABO090 
CTs Mechanical Rotary 
Encoders Series 288 and 290 <& CUIINC NEW! Panel Mount 
Fig. 1 - Series 288 — Binary Switching Codes SF Optical Encoders 


1A 1B —- Vertical Mount with Switch 1C — Horizontal Mount with Switch . eee . 
Mtg. Surface Electrical Specifications: * Supply Voltage: 5VDC +5% » Supply Current: 20mA Maximum (open collector) » Output 
/ 3/8-32NEF : .|"Mtg. Surface 12.26 | Mtg. Surface Code: 2-bit Quadature, Channel A leads Channel B by 90° with clockwise rotation Push Switch Specifications: * Rated 
q =| MBx.75P 1074 >| Mgx.75P Voltage: 12VDC, 50mA Environmental Specifications: Operating Temperature Range: 0°C ~ 60°C 
rd 
—=|- 0.5 Travel —|- 0.5 Travel 
-4| (Reference) i, Lea (Reference) 
25.4--| 
Fig. 2 - Series 288 — Gray Switching Code Fig. 3 - Series 290 — Commercial 
kK 18 —+4 Miniature Encoder 
1.83 Mtg. Surface | otal 
ale / M775 —- 
5.99 
. Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. | Positions Detent Pushbutton | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
16 Yes No 102-1903-ND 22.96 21.81 20.66 |C14D16N-A3 
16 Yes Yes | 102-1904-ND 22.96 21.81 20.66 |C14D16P-A3 
16 No Yes | 102-1919-ND 22.96 21.82 20.67 |C14N16P-A3 
788 Series 790 Series ak 16 No No 102-1920-ND 22.96 21.82 20.67 |C14N16N-A3 
Body Size im Onin 32 Yes Yes _|102-1923-ND 22.96 21.82 20.67 |C14D32P-A3 
Shaft Material Metal Metal 32 Yes No 102-1924-ND 22.96 21.82 20.67 |C14D32N-A3 
Operating Temperature “25°C ~ 100°C =30°C ~ 70°C 32 No No 102-1911-ND 22.96 21.81 20.66 |C14N32N-A3 
Switch Life 15,000 Actuations 700,000 Actuations 32 No Yes _|102-1912-ND 22.96 21.81 20.66 | C14N32P-A3 
Resolution 16 CPR 20 CPR 16 Yes Yes | 102-1921-ND 26.08 24.78 23.48 |C14D16P-B3 
- 16 Yes No 102-1922-ND 26.08 24.78 23.48 |C14D16N-B3 
ai Shaft | Dim. L | Digi-Key Price Each CTS 16 No No 102-1905-ND 26.08 24.78 23.47 |C14N16N-B3 
- oar a ent ae orl eae a8 a ie ; = ete GIAT 1B - bs Yes eevee See ance) eee [ences 
it Non-Deten oun = = - x i a 
1A | Bit Detent Round | _— |CT3002-ND@ | 2.43 2.26 1.88 1.70 |288T232R161A2 = = a — = — a = a 
1B [2 Bit Detent Round | —_ _[C12999-ND@ | 2.99 2.79 2.31 2.09 |288V232R161B2 ; : ; 
iC [2 Bit Detent Round| — |CT3000-ND@ | 2.97 276 2.30 2.07 |288X232R161B2 32 No Yes | 102-1925-ND 26.08 24.78 23.48 | C14N32P-B3 
2_[4 Bit Non-Detent Round | — [CT3003-ND@ [3.30 3.07 2.55 2.30 |288T232R162A1 32 No No 102-1926-ND 26.08 24.78 23.48 | C14N32N-B3 
2 Bit Non-Detent Round | 20 [CT3004-ND 250 2.33 1.93 1.75 |290VABOR201A1 16 Yes No 102-1907-ND 26.08 24.78 23.47 |C14D16N-C3 
2 Bit Detent Round] 20 |CT3005-ND® | 253 236 196 1.77 |290VABOR201A2 16 Yes Yes | 102-1908-ND 26.08 24.78 23.47 |C14D16P-C3 
Serta” nate| @ lonmirtee | 3% Sao 2a 31 [aman e |) ee eee 22 42 Be (owe 
it Detent, w/switc!l oun “| hs * - - 5 | | 
3 | Bit Non-Detent Round | 20 |CT3008-ND@ | 2.49 2.32 1.93 1.74 |290VAA5F201A1 1c : ve He joa eet ae te a a ene 
2 Bit Detent Flatted | 15 |CT3009-ND@ | 252 2.35 1.95 1.76 | 290VAASF201A2 &s o 3 : : 
2 Bit Non-Det., w/Switch | Flatted| 15 |CT3010-ND® | 2.94 274 228 2.06 |290VAA5F201B1 32 Yes Yes | 102-1916-ND 26.08 24.78 23.47 |C14D32P-C3 
2 Bit Detent, w/Switch | Flatted| 15 |CT3011-ND@ | 297 277 2.30 2.08 | 290VAA5F201B2 32 No No 102-1917-ND 26.08 24.78 23.47 | C14N32N-C3 
ROHS Compliant 32 No Yes __|102-1918-ND 26.08 24.78 23.47 |C14N32P-C3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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The code generation technology of the AMT modular encoder represents a breakthrough in cost versus 
resolution with benefits such as low current consumption, broad operating temperature range and a low 
profile, lightweight mechanical design. Benefits the AMT encoder offers over competitors include 16 
selectable resolutions, index pulse included, more mounting options, and 9 bore size options all included in 
one package. Features: * Current Consumption: <10mA ¢ Operating temperature range: -40°C ~ 100°C 


CUIINC Modular 16 Resolutions Programmable AMT VersaPak Encoder 


* Resolution: 16 dip switch selectable resolutions 48ppr ~ 2048ppr Specifications: * Index pulse * Straight 
or right angle header * Assembled in USA °5 Year unconditional warranty * TTL voltage output * 2500+ 
options in 1 encoder (AMT102-V) or 1700+ options in AMT103-V * Avago HEDS5500 and US Digital E2 or 
E5 replacement. VersaPak includes sleeve size to fit these diameter shafts: 2mm, 3mm, 3.175mm, 4mm, 
4.76mm, 5mm, 6mm, 6.35mm and 8mm 


Digi-Key Price Each CUI 

Fig. Description Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 
1 Modular Encoder Horizontal Version | 102-1308-ND 29.95 28.50 26.00 23.00 21.00 |AMT103-V 

— Line Driver Cable for AMT-103 1M 102-1788-ND 7.15 6.50 5.85 5.53 5.04 | CUI-103E-10 
1 | Shielded Interface Cable Horizontal 1ft | 102-1504-ND 4.15 2.93 — 2.40 2.14 | CUI-435-1FT 
1_| Shielded Interface Cable Horizontal 6ft_|102-1310-ND 9.30 7.00 — 6.00 5.50 | CUI-3934-6FT 
2 Modular Encoder Vertical Version 102-1307-ND 29.95 28.50 26.00 23.00 21.00 |AMT102-V 

= Line Driver Cable for AMT-102 1M 102-1787-ND 7.15 6.50 5.85 5.53 5.04 | CUI-102E-10 
2 Shielded Interface Cable Vertical 1ft | 102-1503-ND 4.15 2.93 _— 2.40 2.14 | CUI-3132-1FT 
2 Shielded Interface Cable Vertical 6ft__|102-1309-ND 7.20 5.76 = 4.80 4.48 | CUI-3131-6FT 


Mechanical Rotary 


R15.50 
@14.70 


Fig. 1 -— 
Horizontal 


Fig. 2- 
Vertical 
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12.65-—1 


CUI’s mechanical rotary encodes provide high versatility at a very low cost. The functionality is similar to optical encoders but without the high price tag. With 
options in shaft length, shaft style, mounting orientation, and push button function, these items are ideal for consumer electronics, appliance, automotive, and 


many other applications. Features: * Current Consumption: 0.05 ~ 10mA » Operating temperature range: -10°C ~ 65°C * Resolution: selectable resolutions 
Encoders top 2 Dapp r ema ; 
Dimensions 
(mm) Digi-Key Price Each Cul 
Fig. Description Shaft | Bushing oc H Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
Horizontal 12ppr,10mA| B | Threaded} 15 5 102-1739-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR1E-15KQA1-12C 
Horizontal 12ppr,10mA| B | Threaded} 20 5 102-1740-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR1E-20KQA1-12C 
Horizontal 12ppr,10mA) B Smooth 15 5 102-1741-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR4E-15KQA1-12C 
Horizontal 12ppr,10mA) B Smooth 20 5 102-1742-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR4E-20KQA1-12C 
Horizontal 12ppr,10mA | A _[Threaded| 15 5 102-1743-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR1E-15FA1-12C 
Horizontal 12ppr,10mA| A /|Threaded| 20 5 102-1744-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR1E-20FA1-12C 
Horizontal 12ppr,10mA) A Smooth 15 5 102-1745-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR4E-15FA1-12C 
1 Horizontal 12ppr, 10mA) A Smooth 20 5 102-1746-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR4E-20FA1-12C 
Horizontal 20ppr,10mA| B |Threaded| 15 5 102-1747-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR1E-15KQA1-20C 
Horizontal 20ppr, 10mA | B_ [Threaded| 20 5 102-1748-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR1E-20KQA1-20C 
Horizontal 20ppr, 10mA) B Smooth 15 5 102-1749-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR4E-15KQA1-20C 
Horizontal 20ppr, 10mA) B Smooth 20 5 102-1750-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR4E-20KQA1-20C 
Horizontal 20ppr,10mA| A |Threaded| 15 5 102-1751-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR1E-15FA1-20C 
Horizontal 20ppr,10mA| A |Threaded| 20 5 102-1752-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR1E-20FA1-20C 
Horizontal 20ppr, 10mA |_ A Smooth 15 5 102-1753-ND. 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR4E-15FA1-20C 
Horizontal 20ppr, 10mA | A Smooth 20 5 102-1754-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR4E-20FA1-20C 
Vertical 12ppr, 10mA B |Threaded| 15 5 102-1755-ND. 3.60 3.12 2.40 1.99 ]ACZ11BR1E-15KQD1-12C 
Vertical 12ppr, 10mA B |Threaded| 20 5 102-1756-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR1E-20KQD1-12C 
Vertical 12ppr, 10mA B Smooth 15 5 102-1757-ND. 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR4E-15KQD1-12C 
Vertical 12ppr, 10mA B Smooth 20 5 102-1758-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR4E-20KQD1-12C 
Vertical 12ppr, 10mA A_|Threaded| 15 5 102-1759-ND. 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR1E-15FD1-12C 
Vertical 12ppr, 10mA A |Threaded| 20 5 102-1760-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 ]ACZ11BR1E-20FD1-12C 
Vertical 12ppr, 10mA A Smooth 15 5 102-1761-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR4E-15FD1-12C 
2 Vertical 12ppr, 10mA A Smooth 20 5 102-1762-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR4E-20FD1-12C 
Vertical 20ppr, 10mA B |Threaded| 15 5 102-1763-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR1E-15KQD1-20C 
Vertical 20ppr, 10mA B_|Threaded| 20 5 102-1764-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR1E-20KQD1-20C 
Vertical 20ppr, 10mA B Smooth 15 5 102-1765-ND. 3.60 3.12 2.40 1.99 ]ACZ11BR4E-15KQD1-20C 
Vertical 20ppr, 10mA B Smooth 20 5 102-1766-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR4E-20KQD1-20C 
Vertical 20ppr, 10mA A |Threaded| 15 5 102-1767-ND 3.60 3.12 2.40 1.99 ]ACZ11BR1E-15FD1-20C 
Vertical 20ppr, 10mA A |Threaded| 20 5 102-1768-ND. 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR1E-20FD1-20C 
Vertical 20ppr, 10mA A Smooth 15 5 102-1769-ND. 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR4E-15FD1-20C 
Vertical 20ppr, 10mA A Smooth 20 5 102-1770-ND. 3.60 3.12 2.40 1.99 |ACZ11BR4E-20FD1-20C 
Horizontal 12ppr,0.5mA| B |Threaded| 15 5 102-1771-ND. 2.10 1.82 1.40 1.16 |ACZ16NBR1E-15KQA1-12C 
Horizontal 12ppr,0.5mA| B |Threaded| 20 5 102-1772-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 |ACZ16NBR1E-20KQA1-12C 
Horizontal 12ppr,0.5mA| A |Threaded| 15 5 102-1773-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 |ACZ16NBR1E-15FA1-12C 
3 Horizontal 12ppr,0.5mA| A |Threaded| 20 5 102-1774-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 |ACZ16NBR1E-20FA1-12C 
Horizontal 24ppr,0.5mA|_B_ | Threaded|_ 15 5 102-1775-ND. 2.10 1.82 1.40 1.16 _|ACZ16NBR1E-15KQA1-24C 
Horizontal 24ppr,0.5mA| B |Threaded| 20 5 102-1776-ND. 2.10 1.82 1.40 1.16 |ACZ16NBR1E-20KQA1-24C 
Horizontal 24ppr,0.5mA| A |Threaded| 15 5 102-1777-ND. 2.10 1.82 1.40 1.16 |ACZ16NBR1E-15FA1-24C 
Horizontal 24ppr,0.5mA|_A_|Threaded| 20 5 102-1778-ND. 2.10 1.82 1.40 1.16 _|ACZ16NBR1E-20FA1-24C 
Horizontal 12ppr,0.5mA| B |Threaded| 15 5 102-1779-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 |ACZ16NBR1E-15KQD1-12C 
Horizontal 12ppr,0.5mA| B |Threaded| 20 5 102-1780-ND. 2.10 1.82 1.40 1.16 |ACZ16NBR1E-20KQD1-12C 
Horizontal 12ppr,0.56mA| A |Threaded| 15 5 102-1781-ND. 2.10 1.82 1.40 1.16 |ACZ16NBR1E-15FD1-12C 
4 Horizontal 12ppr,0.5mA| A |Threaded| 20 5 102-1782-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 |ACZ16NBR1E-20FD1-12C 
Horizontal 24ppr,0.5mA|_B_ | Threaded| 15 5 102-1783-ND. 2.10 1.82 1.40 1.16 |ACZ16NBR1E-15KQD1-24C 
Horizontal 24ppr,0.5mA| B |Threaded| 20 5 102-1784-ND. 2.10 1.82 1.40 1.16 |ACZ16NBR1E-20KQD1-24C 
Horizontal 24ppr,0.5mA| A |Threaded| 15 5 102-1785-ND 2.10 1.82 1.40 1.16 |ACZ16NBR1E-15FD1-24C 
Horizontal 24ppr,0.5mA| A |Threaded| 20 5 102-1786-ND. 2.10 1.82 1.40 1.16 |ACZ16NBR1E-20FD1-24C 
NEW! Modular Optical Incremental Encoders Fig. 1 — 
AME Series 
Resolution Output Bore Bore Current Digi-Key Price Each cul 
Fig. (PPR) Type Type Size (mm) | Consumption (mA) | Part No. 1 25 Part No. 
500 Voltage Standard 6 <25 102-1862-ND 37.20 36.27 35.34 | AME-500V-600K 
500 Voltage Standard 8 <25 102-1864-ND 37.20 36.27 35.34 | AME-500V-800K 
500 Line Driver 26LS31 | Standard 6 <25 102-1863-ND 37.20 36.27 35.34 |AME-500D-600K 
1 500 Line Driver 26LS31 | Standard 8 <25 102-1865-ND 37.20 36.27 35.34 |AME-500D-800K 
1000 Voltage Standard 6 <25 102-1866-ND. 37.20 36.27 35.34 | AME-1000V-600K 
1000 Voltage Standard 8 <25 102-1868-ND. 37.20 36.27 35.34 | AME-1000V-800K 
1000 Line Driver 26LS31 | Standard 6 <25 102-1867-ND 37.20 36.27 35.34 |AME-1000D-600K 
1000 Line Driver 26LS31 | Standard 8 <25 102-1869-ND. 37.20 36.27 35.34 | AME-1000D-800K 
500 Voltage Standard 6 <40 102-1870-ND 50.96 49.69 48.42 |BME-500V-600K Fig. 2— 
500 Voltage Standard 6 <40 102-1871-ND. 50.96 49.69 48.42 |BMEW-500V-600K BME Series 
500 Voltage Standard 8 <40 102-1874-ND 50.96 49.69 48.42 |BME-500V-800K 
2 500 Voltage Standard 8 <40 102-1875-ND 50.96 49.69 48.42 |BMEW-500V-800K 
500 Line Driver 26LS31 | Standard 6 <40 102-1872-ND 50.96 49.69 48.42 | BME-500D-600K 
500 Line Driver 26LS31 | Standard 6 <40 102-1873-ND 50.96 49.69 48.42 | BMEW-500D-600K 
500 Line Driver 26LS31 | Standard 8 <40 102-1876-ND. 50.96 49.69 48.42 |BME-500D-800K 
500 Line Driver 26LS31 | Standard 8 <40 102-1877-ND. 50.96 49.69 48.42 | BMEW-500D-800K 
1000 Voltage Thru Bore 6 <60 102-1878-ND 54.04 52.69 51.34 |LME-1000V-T600K 
1000 Voltage Thru Bore 8 <60 102-1880-ND 54.04 52.69 51.34 |LME-1000V-T800K 
1000 Voltage Thru Bore 20 <60 102-1882-ND 54.04 52.69 51.34 |LME-1000V-T2000K 
1000 Line Driver 26L$31 | Thru Bore 6 <60 102-1879-ND 54.04 52.69 51.34 |LME-1000D-T600K LME Series 
1000 Line Driver 26LS31 | Thru Bore 8 <60 102-1881-ND 54.04 52.69 51.34 _|LME-1000D-T800K 
3 1000 Line Driver 26LS31 | Thru Bore 20 <60 102-1883-ND 54.04 52.69 51.34 |LME-1000D-T2000K 4 
2000 Voltage Thru Bore 6 <60 102-1884-ND 61.12 59.60 58.07 |LME-2000V-T600K 170 
2000 Voltage Thru Bore 8 <60 102-1886-ND 61.12 59.60 58.07 |LME-2000V-T800K 
2000 Voltage Thru Bore 20 <60 102-1888-ND 61.12 59.60 58.07 |LME-2000V-T2000K 
2000 Line Driver 26LS31 | Thru Bore 6 <60 102-1885-ND. 61.12 59.60 58.07__|LME-2000D-T600K 
2000 Line Driver 26LS31 | Thru Bore 8 <60 102-1887-ND 61.12 59.60 58.07 |LME-2000D-T800K 
2000 Line Driver 26LS31 | Thru Bore 20 <60 102-1889-ND. 61.12 59.60 58.07 | LME-2000D-T2000K 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Mechanical Rotary Encoders 


Recommended PWB Piercing Plan pitch tolerance: +0.1 
(view from mounting side) 
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Specifications: 


Descrip- | Dim.C Detent/ | Digi-Key Price Each Panasonic 

Mechanical: « Rotation Angle: 360° (endless) * Shaft Inclination: 0.7 x H/30 mm Fig. tion (mm) Pulse Part No. 1 10 100 Part No. 

Pe rere oaue: Standard typer SmNcin to: 20mkem} EVEN pe: taimm) | 175 24/24 |P10859-ND 152 1.35 97 [EVE-GAIF1724B 
Electrical: * Output Signals: Phase A and B ¢ Resolution: 12, 20, 24 pulses/360° 1 12(mm) 20 24/24 P10860-ND 1.52 1.35 7 EVE-GA1F2024B 
* Rating: DC 5V/10V 1mA * Contact Resistance: 10 maximum « Insulation 12(mm) 20 12/12 P12331-ND .69 58 49 EVE-GA1F2012B 
Resistance: DC 50V 10MQ minimum = Dielectric Withstanding Voltage: 1 minute 12(mm) 20 42/12 P12332-ND 76 64 53 EVE-GC1F2012B 

dle 5 2 

BtSOVAG'*\Bouncing: S/5msmaximum’ ; 12(mm) 20 124 |P12334-ND 76 64 53 |EVE-KC2F20248 
enyaleal Environment Life: * Operating Life: Standard life: 30,000 cycles, z 42(mm) 20 12/12 P12333-ND 64 54 5 EVE-GE1F2012B 
Operating Temperature: -10°C ~ 60°C 12(mm) 20 124 P12335-ND 64 54 45 EVE-KE2F2024B 
Storage Temperature: -40°C ~ 85°C 4 | 12(mm) 20 20/20 _|P12336-ND 1.57 1.31 1.40 | EVE-JBBF2020B 


Center Space Encoders 


EVQ Series: 

Encoder with a center space, which meets the requirements of multiple operation controllers. 
Recommended Applications: ¢ Car audio products (adjustment of volume, tone, tuners, etc.) 
* AV equipment (control of edit functions of VCRs, CD players, MD players, etc.) * Remote 
control of car navigation systems 

Features: * Multiple unit construction can be achieved by mounting switches, LEDs, etc. in 
the through hole at the center (center space) on the printed wiring board. * High reliability 
* Ready for transparent shafts (to enhance the light diffusion) 

Specifications: 

Mechanical: ¢ Rotation Angle: 360° (endless) * Detents: EVQ-1WF: 20 points; EVQ-WFP: 
30 points 

Electrical: * Output Signal: Phase A and B » Resolution: EVW-1WF: 10 pulses/360°; 


EVQ-WFP: 15 pulses/360° * Rating: 1mA, 10VDC »* Contact Resistance: 10 maximum Fi D Ath Petey paeey 1 Soe 400 penesonte 

* Bouncing: 5 ms maximum ¢ Insulation Resistance: 50MOQ minimum (at 250VDC) * Dielectric 1g. escription puss art No. art No. 
Withstanding Voltage: 300VAC for 1 minute » 1 22(mm) 20/10 | P12837-ND 2.05 171 1.44 |EVQ-1WF00210B 
Endurance: « Rotation Life: EVW-1WF: 50,000 cycles minimum; EVQ-WFP: 30,000 cycles 

minimum 2 27(mm) 30/15 P12419-ND 5.05 4.21 3.54 |EVQ-WFP00415B 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


11mm Square Encoders with 
Push-lock Feature 


Recommended Applications: 

¢ Volume control or mode switch selector for car audio * Signal input for selector monitors 
and AV equipment 

Features: 

¢ New type encoder with a push-lock feature * EVQ-WEB includes an SPST NC switch 
¢ Push-lock Travel: EVQ-WEB: 9mm maximum; EVQ-WEH: 8.4mm maximum 
Specifications: 

Mechanical: * Rotation Angle: 360° (endless) * Shaft Pull/Push Strength: 100N minimum 
* OP Force Switch: 7n maximum ¢ Rotation Torque: EVQ-WEB: 3 mN-m to 20 mN-m; EVQ- 
WEH: 3 mN-m to 17 mN-m ° Detents: 30 points 

Electrical: * Resolution: 15 pulses/360° * Output Signal: A and B (2 Phases) » Rating: EVQ- 
WEB: 1mA, 10Vdc (encoder); 20mA, 16VDC (switch); EVQ-WEH: 1mA, 5Vdc (encoder); 
10mA, 5Vdc (switch) * Contact Resistance: 1mQ maximum « Insulation Resistance: EVQ- 


WEB: 50MO minimum (at 250VDC); EVQ-WEH: 100MOQ minimum (at 250VDC) » Dielectric Digi-Key Price Each Panasonic 
Withstanding Voltage: 300VAC for 1 minute Fig. Description Part No. 1 10 100 Part No. 
paces: * Rotation Life (encoder): 15,000 cycles * Operating Life (Push-lock): 10,000 1 | Rotary Encoder with SPST Switch | P12424-ND@ 11.47 9.56 8.03 |EVQ- WEB00115B 
cycles 

i 2 Rotary Encoder, Vertical P12425-ND 7A7 5.98 5.02 |EVQ- WEH00115B 


Operating Temperature: 
EVQ-WEB: -20°C ~ 70°C; EVQ-WEH: -30°C ~ 85°C 


Edge Drive Jog 
Encoders 


EVQWK Series: Recommended Applications: * Menu selection and input for portable 
electronic equipment 


Digi@Reel’ 


Features: * Excellent operation feeling * Push-on switch with a clear-click operation *Com- 
pact, thin profile * Reflow soldering 


Specifications: oul eps: Tape & Reel 

ical: : ‘ i A Digi-Key Digi-Key Pricing Panasonic 
Mechanical: * Encoder: ¢ Detents: 15 points * Rotation Torque 1mN-m ~ 10mN-m « Push-on 5 pat 
Switch: Travel: 0.3mm * Operating Force: 4.5N+1.5N Bigs BBescriplons |EartiNo: 1 10 100 Part No. 600 Part No. 

a * er 1 -" 

Electrical: * Encoder: * Pulses: 15 * Output Signals: 2-phase (A and B) * Contact Resistance: 1 5.4mm SMD |Piees2S:ND) 8.66 5.56 4.67 EVQ-WK4001 
109 maximum ° Push-on Switch: Contact Resistance: 100mQ 2 | 3.65mm SMD |P13381SCT-ND 9.35 7.01 6.08 | P13381STR-ND 2102.40 EVQ-WKAO001 
Endurance: « Encoder/Push-on Switch: Operating Life: 100,000 cycles minute * Bulk 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Di 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic 11mm and 16mm Square Encoders Jonrasey 


@ 4.01.9——- 
EVE-P/EVE-Q: Recommended Applications: * Centralized control of automotive audio equipment, navigation systems and air ; Center 
conditioners. Featui * Smooth, high rotational torque * Long life achieved by the high click torque * Runout protection: Runout: - eo TE of shaft’ 
0.1mm max. Specifications: Mechanical: * Rotation Angle: 360° (endless) * Rotation Torque: 40 mN-m maximum »* Detents: 
EVE-P: 16; EVE-Q: 32 Electrical: * Output Signals: Phase A and B » Resolution: EVE-P 8 pulses/360°; EVE-Q 16 pulses/360° 
¢ Rating: 1mA, 10VDC (at each bit) * Contact Resistance: 19 maximum * Bouncing: 5 ms maximum * Insulation Resistance: 
50MQ minimum (at 250VDC) »* Dielectric Withstanding Voltage: 300VAC for 1 minute Switch Part: * Type: SPST Push-on 
* Rating: 20mA, 16VDC * Contact Resistance: 100mQ maximum ° Operating Force: 6N ¢ Travel: 0.5mm Endurance: « Rotation 
Life: 1,000,000 cycles minimum ¢ Operating Life: 1,000,000 times minimum Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (45-85% RH) 
EVE-V: Recommended Applications: »* Car audio, navigation systems and air conditioners. Features: * Low Profile: 4mm 
* Wave soldering type * Integrated push-ON switch Specifications: Mechanical: * Rotation Angle: 360° (endless) * Shaft Pull/ 

Push Strength: 100 N-m minimum ¢ Rotation Torque: 3 mN-m to 20 mN-m * Detents: 32 Electrical: * Output Signals: Phase A and . i i Center | 


f shaft 
B + Resolution: 16 pulses/360° * Rating: 1mA, 10VDC (at each bit) * Contact Resistance: 19 maximum * Insulation Resistance: = = on 
50MQ minimum (at 250VDC) » Dielectric Withstanding Voltage: 300VAC for 1 minute * Bouncing: 5 ms maximum Switch Part: + | 4 D : 
* Type: SPST Push-on * Rating: 20mA, 16VDC * Contact Resistance: 100mQ maximum *¢ Operating Force: 1.5mm travel type: 4N Dp DACom.BE © 
6866 e 


* Travel: 1.5mm Endurance: « Rotation Life (encoder): 30,000 cycles minimum * Operating Life (switch): 50,000 times minimum ee est 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C P2.5X4=10 °5-1 


(View from mtg. side) 


Digi-Key Price Each Panasonic [11.4 
Fig. Description Part No. il 10 100 | Part No. com} 5-ls 
1 8 PPR, SPST, 16 Detents, 21.5mm Height |P12420-ND@ 10.55 8.80 7.39 |EVE-PDBRGS508B SPST ef ro 
16 PPR, SPST, 32 Detents, 21.5mm Height | P12422-ND 9.86 8.23 6.91__| EVE-QDBRG516B c_) o “60 - 
2 8 PPR, SPST, 16 Detents, 25.4mm Height P12421-ND@ 10.55 8.80 7.39 |EVE-PDBRL408B A a COM ~ Canine 
16 PPR, SPST, 32 Detents, 25.4mm Height _|P12423-ND 9.86 8.23 6.91__|EVE-QDBRL416B Ly Ghimatneseohencealer of shaft 
3 16 PPR, SPST, 32 Detents, 20mm Height P12418-ND@ 3.21 2.68 2.25 |EVE-VCGJLO16B 5 8. BIA 
@ RoHS Compliant id 


BouRNS: 14mm Rotary Optical Encoder 


Electrical Characteristics: ¢ Electrical Output: 2-bit quadrature code * Supply Voltage (Vcc): 5.0VDC maximum ¢ Pulse Width (per Channel): 180°e * Phase Angle (Channel A Leads Channel B, Clockwise 
+0.25 VDC * Supply Current (I¢¢): 26mA maximum * Output Voltage: Low (VCE(sat)): per Channel: 800mV Rotation): 90°e +45°e ¢ Insulation Resistance @ 500VDC: 1,000MQ minimum «RPM (Operating): Non- 
maximum @ I(sink)=25mA; High (Vo(H})), per Channel: 4.0VDC minimum @ Vgg=4.75VDC * Output Dentent, 300 maximum * Switch Power Rating: 12VDC/20mA (6000 maximum load) * Switch Contact 
Current (SINK) per Channel: 25mA minimum ¢ Rise/Fall Time: 200ns_ * Power Dissipation: 167mW Resistance: 2000 maximum » Mounting hardware included 


Slotted Sle Dimensions | Dimensions | Shaft | Terminal | wiSwitch | Cyctes Per |[Digi-K Price Each 
ai ycles Per | Digi-Key 

S WN DxL(mm) | DxL(mm) | Style Style Yes/No _ | Revolution | Part No. 1 25 50 
9.52x9.52 | 6.35 x 22.23 | Slotted Axial Yes 8 EM14A0D-B28-L008S-ND 19.10 14.62 13.85 
Flatted Style ret C Pin \ 9.52x9.52 | 6.35 x 19.05 | Flatted Axial No 32 EM14A0D-C24-L032N-ND 17.90 13.70 12.98 
-— if 9.52x 9.52 | 6.35 x 19.05 | Flatted Axial Yes 64 EM14A0D-C24-L064S-ND 19.10 14.62 13.85 
Matt Mel pial S Ly 6.35 x 6.35 | 3.18 x 19.05 | Slotted Axial Yes 64 EM14C0D-E24-L064S-ND 19.10 14.62 13.85 
Bushing 708TH h1.52_ 6.35 x 6.35 | 3.18x 22.23 | Slotted | Axial No 16 EM14COD-E28-LO16N-ND | 17.90 13.70 12.98 
6.35 x 6.35 | 3.18 x 22.23 | Slotted Axial No 64 EM14CO0D-E28-L064N-ND 17.90 13.70 12.98 


Digital Contacting Encoders 


4 
26.9 
Electrical Characteristics: ¢ Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by 90° electrically turning clockwise (CW) ¢ Closed Circuit Resistance: 50 maximum ¢ Open Circuit ny 
Resistance: 100kQ minimum ¢ Contact Rating: 10Milliamp @ 10VDC or 0.1 watt maximum « Insulation Resistance (500VDC): 1,000MQ minimum » Dielectric Withstanding Voltage: 14.478 
1,000VAC minimum * Electrical Travel: Continuous * Contact Bounce (15 RPM): 5 milliseconds maximum »* RPM (Operating): 120 maximum Environmental Characteristics: O107QR ACE] _t 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Mechanical Characteristics: * Mechanical Angle: Continuous »* Mounting hardware sold separately 2.542) ao 
5.08 
Anti-Rotation Cycles Per Digi-Key Price Each 
Lug Position Revolution Part No. 1 25 50 
None 24 ECW1D-B24-BC0024L-ND 3.46 2.70 2.20 
9:00 24 ECW1J-B24-BC0024L-ND 3.46 2.70 2.20 
i-Key Pricing 
Description Part No. 1 10 100 1,000 
Lockwasher for ECW Encoder H-37-2-ND 16 1.24 7.47 59.85 
Mounting Nut for ECW Encoder H-38-11-ND 53 4.13 24.90 199.50 


. 
Rotary Optical Encoders Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 

3/8-32 UNEF 1/4-32 UNEF 8.636 9.53 
Electrical Characteristics: al 06.342 635| Cae sl i 
* Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by 90° electrically turning clockwise | —_t = 
* Supply Voltage: 5.0VDC +0.25VDC * Supply Current: 26mA maximum * Output Voltage: pF 
0.8V maximum for low output and 4V minimum for high output * Output Current (Low 9.525 
Output): 25mA minimum * Insulation Resistance (500VDC): 1,000MOQ * Rise/Fall Time: 200ns 
(typical) * Shaft RPM (Ball Bearing): 3,000rpm maximum » Power Consumption: 136mW 
maximum ¢ Pulse Width (Electrical Degrees, Each Channel): 180° +45° Typical * Pulse Width 


aa | 03.175 
9.53 sg 


(Index Channel): 360° +90° » Phase (Electrical Degrees, Channel A to Channel B): 90° +45° Cycles Per | Digi-Key Price Each 

Typical * Index Channel Centered on 1-1 State Combination of A and B Channels: 0° +45° Fig. Revolution | Part No. 1 25 50 
Environmental Characteristics: 4 64 ENA1J-B28-L00064L-ND 51.37 40.00 32.67 
* Operating Temperature Range (Standard): -40°C ~ 75°C 100 ENA1J-B28-L00100L-ND 51.37 40.00 32.67 
Mechanical \Characteristics: 2 128 ENC1J-D28-L00128L-ND 51.37 40.00 32.67 
: cite 256 ENS1J-B28-L00256L-ND 82.74 64.43 52.62 


9mm Square/Sealed Encoder 


Electrical Characteristics: * Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by electrically turning clockwise (CW): 6 
pulses per resolution * Closed Circuit Resistance: 50 maximum « Open Circuit Resistance: 100kQ minimum * Contact Rating: 


TTL compatible loads « Insulation Resistance (500VDC): 1,000MO minimum « Dielectric Withstanding Voltage: (Sea Level) : eee UNE ee 
Q900VAC minimum; (Electrical Travel) Continuous * Contact Bounce (15 RPM): 5 milliseconds max. * RPM (Operating): 120 ~i/-.38 bushing 
maximum Environmental Characteristics: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C » Rotational Life: 100,000 cycles 1 34 
Mechanical Characteristics: * Mechanical Angle: 360° Continuous * Mounting hardware included 2 
T 
Digi-Key Price Each . I B ze 
Fig. Description Part No. il 10 50 100 as oa 
1 9mm Square Right Angle Encoder | 3315C-001-006L-ND 217 1.98 1.70 1.38 he 
2 9mm Square Vertical Encoder 3315Y-001-006L-ND 2.77 2.45 2.06 1.76 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 2277 


SPECIFICATIONS: + Life Expectancy: Varies with each series from a minimum of 100 x 108 operations to 1000 x 10° 
operations * Insulation Resistance: 10'20 » Storage Temperature: -35°C ~ 100°C » Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 
Vibration: 20 G's to 2000 Hz; Shock: 50 G's 

APPLICATIONS: Automated Test Equipment, Instrumentation and Telecommunications requirements. 


SMT Reed Relays 


Dimensions in Inches (mm) 


Fig. 2 
Small surface mount package. Low capacitance (Contact to 
Shield — 1.1 pF typical). Coaxial shield for 50V impedance. 
Excellent for RF and Fast Rise Time Pulse switching (up to 
2.0 GHz). 


High reliability, hermetically sealed J-Lead 
contacts for long life. Low profile yr. ee 
— 0.190” height. Meets high board 4 (4.8: 
density requirements. 500 Coaxial k__ .700 Te 010 
Shield for RF and Fast Rise Time (17.78) (0.25) 
Pulse switching. 


9201 


Dimensions - Inches (mm) 

Series L Ww 

9301 J-Lead .700 (17.78) | .240 (6.0: 

9401 J-Lead | 500 (12.70) | 225 (5.71 

9401 Gull Lead | .700 (17.78) | .225 (5.7 
( (5.71 
( (5.71 


Gull Lead 270 (6.86 Gull Lead 


H 

) (6.86) w | 

) | 225(6.71) | 7 

) | .225 (5.71) 3 
) (5.71) 

) (5.71) 


9 
__.050 
| (1.27) 1 
Ly 
L_— 900 —]*o10 
(22.86) (0.25) 


9402 J-Lead -500 (12.70) | .225 TOP VIEW TI 


9402 Gull Lead | .700 (17.78) | .225 


.225 (5.71 
.225 (5.71 


a+ 
TOP VIEW yt TOP VIEW 


Fig. 3 

Coto’s 9800 Series is an ultra-miniature Surface Mount Reed Relay that combines small size 
with exceptional RF performance. 9814 extends life at ATE loads 3X or more utilizing Coto's 
proprietary switch technology. The external Magnetic Shield reduces interaction between parts in 
high density boards. 9852 adds a form C capability. Small size plus added features allow for high 


Fig. 4 
High reliability, hermetically sealed contacts for long life. Low profile 
0.193” maximum height. Minimum Footprint .140” Square 500 Co-axial 
Shield for RF and Fast Rise Time Pulse switching. UL Recognized. 


Fig. 5 

Coto’s 9900 Series is the smallest Surface Mount Reed Relay 
available. The external magnetic shield reduces interaction 
between parts in high density boards. Ideal for high speed, 
high pin count VLSI testers where speed, size and performance 


density packing, and make these relays ideal for designs such as high speed, high pin count VLSI p+ -850 ny 50) — are all needed. 
testers where speed, size and performance are all needed. oo) ee0 ie! ca ral 176 9901 9903 
r= 2468 
aisd J-Lead Gull Lead 035= 5 100 = a ee 2 6 cae 
co 89) ~~ (2.54) 
9290 
Coil Voltage | Coil Current | Switching Current | Carry Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. | Circuit (DC) (mA) (A (A) Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
SPST 5 20 0.5 15 SMT - J-Lead 306-1068-ND 7.05 5.97 5.00 4.02 9201-05-20 
1 SPST 12 14.5 0.5 15 SMT - J-Lead 306-1203-ND NEW! 7.05 5.97 5.00 4.02 9201-12-20 
SPST 5 20 0.5 1.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1069-ND 7.28 6.16 5.16 4.15 9202-05-00 
SPST § 20 0.5 15 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1070-ND 7.28 6.16 5.16 4.15 9202-05-20 
SPST 5 20 0.5 1.5 SMT - J-Lead 306-1199-ND NEW! 7.05 5.97 5.00 4.02 9301-05-20 
SPST 12 14.5 0.5 1.5 SMT - J-Lead 306-1200-ND NEW! 7.05 5.97 5.00 4.02 9301-12-20 
SPST 5 20 0.5 1 SMT - Gull Lead 306-1071-ND 8.06 6.82 5.71 4.59 9401-05-00 
9 SPST 5 20 0.5 1 SMT - J-Lead 306-1201-ND NEW! 8.06 6.82 5.71 4.59 9401-05-20 
SPST 12 14.5 0.5 ol SMT - Gull Lead 306-1072-ND 8.06 6.82 5.71 4.59 9401-12-00 
SPST 5 25 0.5 1 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1119-ND 6.92 5.99 5.06 4.39 9402-05-00 
SPST 5 20 0.5 1 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1073-ND 6.92 5.99 5.06 4.39 9402-05-20 
SPST 12 14.5 0.5 1 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1074-ND 6.92 5.99 5.06 4.39 9402-12-00 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1075-ND 8.42 7.29 6.16 §.35 9802-05-00 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, SMD Axial | 306-1202-ND NEW! 8.42 7.29 6.16 5.35 9802-05-10 
SPST § 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1076-ND 8.42 7.29 6.16 §.35 9802-05-20 
SPST 3.3 471 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1156-5-ND 7.59 6.57 §.55 4.82 9814-03-00 
SPST 3.3 471 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, SMD Axial |306-1157-5-ND 7.59 6.57 5.55 4.82 9814-03-10 
SPST 3.3 471 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1158-5-ND 7.59 6.57 5.55 4.82 9814-03-20 
SPST § 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1159-5-ND 7.59 6.57 5.55 4.82 9814-05-00 
3 SPST § 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, SMD Axial | 306-1160-5-ND 7.59 6.57 5.55 4.82 9814-05-10 
SPST § 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1161-5-ND 7.59 6.57 5.55 4.82 9814-05-20 
SPDT 3.3 471 0.1 0.2 509 Coaxial Shield, Gullwing 306-1162-5-ND 30.93 27.26 23.57 21.36 9852-03-00 
SPDT 3.3 47A 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, SMD Axial | 306-1163-5-ND 30.93 27.26 23.57 21.36 9852-03-10 
SPDT 3.3 471 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1164-5-ND 30.93 27.26 23.57 21.36 9852-03-20 
SPDT 5 45.4 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, Gullwing 306-1165-5-ND 30.93 27.26 23.57 21.36 9852-05-00 
SPDT 5 45.4 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, SMD Axial | 306-1166-5-ND 30.93 27.26 23.57 21.36 9852-05-10 
SPDT 5 45.4 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1167-5-ND 30.93 27.26 23.57 21.36 9852-05-20 
4 SPST 5 31 0.5 15 500 EMI Shield, Low Profile 306-1141-ND 6.76 5.72 4.79 3.85 9290-05-00 
SPST 12 20 0.5 15: 500 EMI Shield, Low Profile 306-1142-ND 6.76 6.72 4.79 3.85 9290-12-00 
5 SPST 5 33.3 0.25 0.50 SMT - J-Lead 306-1197-ND 6.84 5.92 5.00 4.34 9901-05-20 
SPST § 33.3 0.25 0.50 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1198-ND 10.45 9.05 7.64 6.64 9903-05-20 
Reed Relays ons 


SPECIFICATIONS: © Life Expectancy: Varies with each series from a minimum of 100 x 108 operations to 1000 x 108 operations * Insulation Resistance: 10'20 * Storage Temperature: -35°C ~ 100°C 


© Operating Temperature: -20°C ~ 85°C * Vibration: 20 G's to 2000 Hz; Shock: 50 G's . ‘ ‘ 
Dimensions in Inches (mm) 


Fig. 1 Fig. 2 ———__ 
Dimensions - Inches (mm)| 
The 2200 Series is ideally suited to the needs of Automated The Coto 2300 Series was designed to offer the densest pack- Series L WwW H 
Test Equipment and RF requirements. High speed switching aging available in a multiple reed relay. The size and footprint of 2332/2333) .810 210 | .370 
compared to electromechanical relays. Hermetically sealed the 2300 series compliment the 2200 and 2900 series relays. The 2341/2342) (20.57) | (5.33) | (9.40) 
contacts for long life. Epoxy coated steel shell provides 1 Form C model is constructed with individual switch capsules 
magnetic shielding. Optional Electrostatic Shield for reducing for the normally open and magnetically biased normally closed 2904/2911 820 .250 | .280 
capacitive coupling contacts which are more reliable than the spring actuated 1 Form (20.83) | (6.35) | (7.11) 
C reed switches. 
2200-2301 2200-2302 2332 2341 2333 2342 2911 2904 a5 
100 -100 5 4 2.54) 
28a) T] ress 1 254) Sao alee 
wel Ht i 
(17. 78) 7 2 
8 1 
Lb 2 
TOP VIEW 8 : Top View Shown 
Coil Voltage | Coil Current | Switching Current) Carry Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
SPST 5 33.3 0.5 1.0 With Electrostatic Shield 306-1001-ND 9.52 8.24 6.96 6.04 2200-2301 
SPST 5 33.3 0.5 1.0 With Coaxial Shield 306-1002-ND 9.75 8.44 7.13 6.19 2200-2302 
SPST 5 13.5 0.5 1.0 _ 306-1003-ND 8.61 7.45 6.29 5.47 2204-05-401 
1 SPST 5 13.5 0.5 1.0 With Electrostatic Shield 306-1004-ND 8.87 7.68 6.48 5.63 2204-05-411 
SPST 12 8 0.5 1.0 = 306-1105-ND 8.76 7.59 6.41 5.57 2204-12-301 
SPST 12 8 0.5 1.0 With Electrostatic Shield 306-1005-ND 9.02 7.81 6.60 5.73 2204-12-311 
SPDT 5 21.8 0.25 0.5 = 306-1006-ND 12.01 10.59 9.16 8.30 2211-05-301 
SPDT 12 8 0.25 0.5 = 306-1007-ND 12.24 10.79 9.33 8.46 2211-12-301 
9 DPST 5 28.5 0.5 15 _ 306-1106-ND 8.87 7.68 6.48 5.63 2332-05-000 
DPST 12 12 0.5 1.5 = 306-1008-ND 8.87 7.68 6.48 5.63 2332-12-000 


(Continued) 
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Fig. 3 
The 5500 Series High Voltage Reed Relays are ideally 
Suited to the needs of Instrumentation Industrial Process 
Controls and General Purpose requirements. High Dielectric 
Strength - 10,000 Volts isolation across contacts. Hermet- 
ically sealed Tungsten contacts for long life. Low contact 
resistance - 0.0800 typical. Magnetic Shield standard. 


Fig. 4 
The 7000 Series is ideally suited to the needs of Instrumentation, Data 
Acquisition, Process Control, Telecommunications and General Purpose 
requirements. These models are specifically designed for high quality and 
reliability with versatile switching capabilities and contact forms. Wide 
range of switching capabilities. Potted in metal shell - Magnetic Shield. 
PCB mounting versatility - 1.0” x 0.100” grid. 


Fig. 5 
The 8000 Series Dip Relay is ideal for the high 
reliability of ATE, Instrumentation and Data 
Acquisition applications. Proven to 500 million 
operations. The Coto 8L Spartan Series relays 
combine Coto quality and economy in the 
industry standard 14 pin molded DIP package. 
This series will cross to all competitive DIP 


Dimensions in Inches (mm) 


0 Series 7101: packages and is ideal for telecom, security, 
(18.03) -410 (10.41) and other general purpose applications. 
750 Series 7102: 
(19.05) 500 (12.70) 8001/8L01 — 8041/8061/8L41 8002/8L02 
700). .375 a 
(17.78) kN (9.52) ~ 
1.00 ~ >.> 
(25.4) (aa) ‘ 
- 600 Se" .270 
bo (25.47, Bottom View Shown (15.24) (6.58) 
TOP VIEW TOP VIEW TOP VIEW TOP VIEW 8061 
Coil Voltage | Coil Current | Switching Current] Carry Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
3PST 5 28.5 0.5 15 = 306-1109-ND 11.05 9.57 8.08 7.02 2333-05-000 
3PST 12 12 0.5 15 = 306-1110-ND 11.05 9.57 8.08 7.02 2333-12-000 
SPDT 5 28.5 0.5 aS: _ 306-1107-ND 12.35 10.69 9.03 7.84 2341-05-000 
SPDT 12 12 0.5 1.5 _ 306-1108-ND 12.35 10.69 9.03 7.84 2341-12-000 
DPDT 5 28.5 0.25 0.5 = 306-1111-ND 13.65 12.03 10.40 9.43 2342-05-000 
2 DPDT 12 12 0.25 0.5 _ 306-1112-ND 13.65 12.03 10.40 9.43 2342-12-000 
SPST 12 8 0.5 15 - 306-1009-ND 9.18 7.95 6.71 5.83 2904-12-301 
SPDT 5 28.5 0.25 1.0 _ 306-1204-ND NEW! 11.38 10.03 8.68 7.86 2911-05-301 
SPDT 5 28.5 0.25 1.0 With Electrostatic Shield 306-1205-ND NEW! 11.57 10.20 8.82 7.99 2911-05-311 
SPDT 5 13.5 0.25 1.0 With Coaxial Shield 306-1113-ND 11.87 10.46 9.04 8.20 2911-05-321 
SPDT 12 12 0.25 1.0 _ 306-1206-ND NEW! 11.51 10.14 8.77 7.95 2911-12-301 
SPDT 12 8 0.25 1.0 With Coaxial Shield 306-1114-ND 12.01 10.59 9.16 8.30 2911-12-321 
SPST 5 12.5 3.0 5.0 High Voltage - 7500V 306-1207-ND NEW! 28.50 25.11 21.72 19.68 5501-05-1 
3 SPST 12 68.6 3.0 5.0 High Voltage - 7500V 306-1010-ND 29.02 25.57 22.12 20.04 5501-12-1 
SPST 24 AL7 3.0 5.0 High Voltage - 7500V 306-1011-ND 29.57 26.05 22.53 20.42 5501-24-1 
SPST 12 16.7 0.5 2.0 High Reliability with E.S. 306-1012-ND 12.48 10.80 9.12 7.92 7101-12-1010 
4 SPST 12 16.7 0.5 2.0 High Reliability with E.S. and Diode | 306-1013-ND 11.78 10.38 8.98 8.14 7101-12-1011 
DPST 12 16.7 0.5 2.0 High Reliability with E.S. 306-1014-ND 12.05 10.62 9.19 8.33 7102-12-1010 
DPST 12 16.7 0.5 2.0 High Reliability wtih E.S. and Diode | 306-1015-ND 13.73 12.10 10.47 9.49 7102-12-1011 
SPST 5 10 0.5 1.0 Extended Lifetime 306-1016-ND 4.52 3.83 3.20 2.58 8001-05-001 
DPST 5 25 0.5 1.0 Extended Lifetime with E.S. 306-1017-ND 6.27 5.31 4.44 3.58 8002-05-10 
DPST 12 24 0.5 1.0 Extended Lifetime 306-1192-ND 6.08 §.15 431 3.46 8002-12-00 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Extended Lifetime 306-1018-ND 7.77 6.58 5.50 4.43 8041-05-001 
SPDT 5 25 0.25 0.5 SMD Dip 306-1208-ND NEW! 6.53 5.65 477 4.15 8061-05-001 
SPDT 5 25 0.25 0.5 SMD Dip with E.S. Shield 306-1209-ND NE! 6.71 5.81 4.91 4.26 8061-05-101 
SPDT 12 24 0.25 0.5 SMD Dip 306-1210-ND NEI 6.66 5.76 4.87 4.23 8061-12-001 
SPDT 12 24 0.25 0.5 SMD Dip with Diode 306-1211-ND NEW! 6.79 5.88 4.96 4.31 8061-12-011 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy 306-1019-ND 3.54 3.00 2.51 2.02 8L01-05-001 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1020-ND 3.84 3.25 2.72 2.19 8L01-05-011 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy with E.S. 306-1021-ND 3.84 3.25 2.72 2.19 8L01-05-101 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1022-ND 4.13 3.50 2.93 2.35 8L01-05-111 
SPST 12 24 0.5 1.0 Economy 306-1023-ND 3.54 3.00 2.51 2.02 8L01-12-001 
SPST 12 24 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1024-ND 3.84 3.25 2.72 2.19 8L01-12-011 
SPST 12 24 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1026-ND 4.13 3.50 2.93 2.35 8L01-12-111 
SPST 24 14 0.5 1.0 Economy 306-1027-ND 3.84 3.25 272. 2.19 8L01-24-001 
SPST 24 14 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1028-ND 4.13 3.50 2.93 2.35 8L01-24-011 
SPST 24 Wa 0.5 1.0 Economy with E.S. 306-1029-ND 4.13 3.50 2.93 2.39 8L01-24-101 
SPST 24 Wd 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1030-ND 4.42 3.74 3.13 2.52 8L01-24-111 
DPST 5 25 0.5 1.0 Economy 306-1031-ND 5.27 4.46 3.73 3.00 8L02-05-00 
5 DPST 5 25 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1032-ND 5.59 4.73 3.96 3.19 8L02-05-01 
DPST 5 25 0.5 1.0 Economy with E.S. 306-1033-ND 5.59 4.73 3.96 3.19 8L02-05-10 
DPST 5 25 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1034-ND 5.88 4.98 417 3.35 8L02-05-11 
DPST 12 24 0.5 1.0 Economy 306-1035-ND 5.27 4.46 3.73 3.00 8102-12-00 
DPST 12 24 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1036-ND 5.59 4.73 3.96 3.19 8L02-12-01 
DPST 12 24 0.5 1.0 Economy with E.S. 306-1037-ND 5.59 4.73 3.96 3.19 8L02-12-10 
DPST 12 24 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1038-ND 5.88 4.98 417 3.35 8L02-12-11 
DPST 24 Wa 0.5 1.0 Economy 306-1039-ND 5.59 4.73 3.96 3.19 8102-24-00 
DPST 24 Wa 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1040-ND 5.88 4.98 417 3.35 8L02-24-01 
DPST 24 14 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1042-ND 6.21 5.26 4.40 3.54 8L02-24-11 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy 306-1043-ND 7.12 6.03 5.04 4.06 8L41-05-001 
SPDT § 25 0.25 0.5 Economy with Diode 306-1044-ND 7.38 6.25 5.23 4.20 8L41-05-011 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy with E.S. 306-1045-ND 7.38 6.25 5.23 4.20 8L41-05-101 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy with E.S. and Diode 306-1046-ND 7.67 6.49 5.43 4.37 8L41-05-111 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy 306-1047-ND 7.12 6.03 5.04 4.06 8L41-12-001 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy with Diode 306-1048-ND 7.38 6.25 §.23 4.20 8L41-12-011 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy with E.S. 306-1050-ND 7.38 6.25 5.23 4.20 8L41-12-101 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy with E.S. and Diode 306-1051-ND 7.67 6.49 5.43 4.37 8L41-12-111 
SPDT 24 14 0.25 0.5 Economy 306-1052-ND 7.38 6.25 5.23 4.20 8L41-24-001 
SPDT 24 14 0.25 0.5 Economy with E.S. 306-1053-ND 7.67 6.49 5.43 4.37 8L41-24-101 
SPDT 24 14 0.25 0.5 Economy with E.S. and Diode 306-1054-ND 7.93 6.71 5.62 4.52 8L41-24-111 
SPST 5 10 0.5 1.5 Extended Lifetime 306-1055-ND 4.13 3.50 2.93 2.35 9001-05-00 
SPST 5 10 0.5 1.5 Extended Lifetime with Diode 306-1056-ND 4.32 3.66 3.06 247 9001-05-01 
SPST 12 12 0.5 1S Extended Lifetime 306-1057-ND 4.13 3.50 2.93 2.35 9001-12-00 
SPST 12 12 0.5 15 Extended Lifetime with Diode 306-1058-ND 4.32 3.66 3.06 247 9001-12-01 
SPST 5 10 0.5 1.5 500 Coaxial Shield 306-1059-ND 5.36 4.54 3.80 3.06 9002-05-00 
SPST 5 10 0.5 1.5 500 Coaxial Shield with Diode 306-1060-ND 5.53 4.68 3.91 3.15 9002-05-01 
SPST 12 16 0.5 15 500 Coaxial Shield 306-1118-ND 5.36 4.54 3.80 3.06 9002-12-00 
SPST 12 12 0.5 15 500 Coaxial Shield with Diode 306-1061-ND 5.53 4.68 3.91 3.15 9002-12-01 
6 SPST 5 10 0.5 1.0 Economy 306-1062-ND 1.59 1.35 1.13 91 9007-05-00 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1063-ND 1.69 1.43 1.20 27 9007-05-01 
SPST 12 12 0.5 1.0 Economy 306-1064-ND 1.59 1.35 1.13 91 9007-12-00 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy 306-1115-ND 3.58 3.03 2.53 2.04 9081-05-00 
SPST 24 12 0.5 1.0 Economy 306-1117-ND 3.93 3.33 2.79 2.24 9081-24-00 
SPST 5 10 0.5 1.0 With EMI Shield 306-1138-ND 3.74 3.17 2.65 2.13 9081-05-10 
SPST 5 10 0.25 15: Miniature Sip 306-1065-ND 4.42 3.74 3.13 2.52 9091-05-00 
SPST 5 10 0.25 1.5 Miniature Sip with Diode’ 306-1066-ND 4.58 3.88 3.25 2.61 9091-05-01 
SPST 12 12 0.25 15: Miniature Sip with Diode 306-1067-ND 4.58 3.88 3.25 2.61 9091-12-01 
SPDT-C/O 5 40 0.4 1.0 Standard Version 306-1175-ND 8.11 7.02 5.93 5.15 9081C-05-00 
SPDT-C/O 5 40 0.4 1.0 With EMI Shield 306-1176-ND 8.81 7.63 6.45 5.60 9081C-05-10 
7 SPDT-C/O 12 24 0.4 1.0 Standard Version 306-1177-ND 8.27 7.16 6.05 5.25 9081C-12-00 
SPDT-C/O 12 24 0.4 1.0 With EMI Shield 306-1178-ND 8.97 7.77 6.56 5.70 9081C-12-10 
SPDT-C/O 24 12 0.4 1.0 Standard Version 306-1179-ND 8.40 1.20 6.14 5.33 9081C-24-00 
SPDT-C/O 24 12 0.4 1.0 With EMI Shield 306-1180-ND 9.07 7.86 6.64 5.76 9081C-24-10 
(Continued) 
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Fig. 6 


The SIP relay is the industry choice for a wide variety of designs where economy, performance and a compact package are needed. The 9007 Spartan Series is a general 
purpose economy version of the 9001 for applications with less stringent requirements. The 9081 Spartan Series is similar to the 9007, but with alternate industry 
standard footprints to accommodate other options, including Form C types. These relays are well suited for applications in Security, Instrumentation and Modems. 


Dimensions - Inches (mm) Top View Shown 


Series| oL WwW H C 
9001/| .760 | 200 | .300 | .200 y sonipo0r sot 
9007 | (19.30) | (5.08) | (7.62) | (5.08) : +, 109 
760 | 200 | 300 | 100 4 200, ; 1 (254) 
9002 | (19.30) | (5.08) | (7.62) | (2.54) : (5.08) 

600 | .150 | 275 | .150 .200 ~-? ‘3 
9091 | (15.24) | (3.81) | (6.98) | (3.81) + (5.08) __ 
g0a1 | 290 | 275 | 315 | 200 200 4, | 

(22.61) | (6.99) | (8.0) | (5.08) (6.08) 7 


Fig. 8 Fig. 9 


The 9012 package dimensions are 47% smaller than standard 9000 SIPs, yet the relay retains The 9092 model, because of its increased height, allows for 
the 10W switch ratings of its larger counterparts. The 9011 package dimensions are 65% smaller incorporation of 2 form A switches in the same board space. 
than the standard 9000 SIPs and incorporates the RI-70 switch rated 3W. The 9117 goes one step These miniature SIP relays utilize Coto’s 10W switch technology, 
further, reducing package size by 65% from standard 9000 SIP’s. This is the smallest SIP footprint making these SIP relays ideal for use in ATE applications and 
with a 3W rating. These miniature SIP relays are ideal for use in ATE applications and other high other high reliability test, measurement and telecommunications 
reliability test, measurements and telecommunications applications where high board density and applications where high board density and long life are key 


Dimensions in Inches (mm) 
Fig. 7 


The SIP relay is the industry choice for a wide variety of designs 
where economy, performance and a compact package are needed. 
The 9081C are 2x SPST-C/O relays offered in industry standard 
packages. Use 9081C (.2 x .4 x .2) SIP for industry standard footprint 
applications or 9081C1 (.2 x .2 x .2 x .2) for standard footprint 
applications requiring a SPDT function. These relays are well-suited 
for applications in Security, Instrumentation and Modems. 


-890 (22.6) 9081C 
Max. dl 


.800 (20.32) 


The 9104 Series adds high voltage switching 1000V capability and 
high voltage standoff capability to a SIP relay package. These high 
voltage, high performance relays are ideally suited for Automatic Test 
Equipment, Instrumentation, and Process Control applications where 
voltage isolation is a key design requirement. 


long life are key requirements. requirements. 
9011/9012 indeates (oo 9117 (628) 
Pin 1 <> ie 660 Ayam 
4315 (3.81) FI abs (24.13) a0 
7 901 1-.265 (6.74) 7 (2.7) oa i oS) 
| 4 9012-.400 (10.16) > 
S 1007 
Ne 40 (2.54) +] mS 
(10.16) I.150 
Coil Voltage | Coil Current | Switching Current) Carry Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. il 10 50 100 Part No. 
SPST 5 10 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1130-ND 7.70 6.52 5.46 4.39 9011-05-10 
SPST 5 10 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1131-ND 7.96 6.74 5.64 4.54 9011-05-11 
SPST 12 16 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1132-ND 8.06 6.82 6.71 4.59 9011-12-10 
SPST 12 16 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1133-ND 6.66 5.76 4.87 4.23 9011-12-11 
8 SPST 5 10 0.5 15) With EMI Shield 306-1134-ND 6.27 5.31 4.44 3.58 9012-05-10 
SPST 5 10 0.5 1.5 With EMI Shield and Diode 306-1135-ND 6.53 5.53 4.63 3.72 9012-05-11 
SPST 12 16 0.5 15 With EMI Shield 306-1136-ND 6.60 5.59 4.67 3.76 9012-12-10 
SPST 12 16 0.5 1.5 With EMI Shield and Diode 306-1137-ND 6.86 5.81 4.86 3.91 9012-12-11 
SPST 5 12 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1181-ND 11.13 9.63 8.14 7.07 9117-05-10 
SPST 5 12 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1182-ND 11.28 9.77 8.25 7AZ 9117-05-11 
DPST 5 13.3 0.5 1.2 With EMI Shield 306-1183-ND 10.82 9.36 7.91 6.87 9092-05-10 
9 DPST 5 13.3 0.5 1.2 With EMI Shield and Diode 306-1185-ND 10.97 9.50 8.02 6.97 9092-05-11 
DPST 12 16 0.5 1.2 With EMI Shield 306-1184-ND 10.87 9.41 7.95 6.90 9092-12-10 
DPST 12 16 0.5 1:2 With EMI Shield and Diode 306-1186-ND 11.00 9.52 8.04 6.98 9092-12-11 
SPST 5 28.5 0.5 1.3 With EMI Shield 306-1193-ND 10.82 9.36 7.91 6.87 9104-05-10 
10 SPST 5 28.5 0.5 1.3 With EMI Shield and Diode 306-1194-ND 10.97 9.50 8.02 6.97 9104-05-11 
SPST 12 24 0.5 1.3 With EMI Shield 306-1195-ND 10.87 9.41 7.95 6.90 9104-12-10 
SPST 12 24 0.5 1.3 With EMI Shield and Diode 306-1196-ND 11.00 9.52 8.04 6.98 9104-12-11 


~~ High Voltage Reed Relays 


Very high isolation voltage is achieved through the use of high vacuum reed switches with Tungsten contacts that makes these relays well 


CYNETEY3 ponents suited for high reliability applications such as cardiac defibrillators, test equipment and high voltage power supplies. 


Dimensions in Inches (mm) 


Coil Isolation | Switching | Switching ; 
Voltage | Voltage | Power Voltage Additional Digi-Key Price Each Cynergy3 
Fig. Circuit (VDC) (kV) (W) (kV) Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
10kV ~ 15kV Relays 

1A | SPST-NO 5 10 50 7 PCB only 725-1027-ND 26.11 24.86 23.61 22.97 | DAT70510 A 

1B | SPST-NO 5 10 50 7 Flying Leads 725-1028-ND 32.03 30.50 28.97 28.20 | DAT70510F 

1A | SPST-NO 5 15 50 10 PCB only 725-1029-ND 38.02 36.20 34.38 33.46 | DAT70515 PCB Only Type 

1A | SPST-NO 12 10 50 7 PCB only 725-1030-ND 26.11 24.86 23.61 22.97 |DAT71210 

1B | SPST-NO 12 10 50 7 Flying Leads 725-1031-ND 32.03 30.50 28.97 28.20 _|DAT71210F 

1A | SPST-NO 12 10 50 7 .250” QC Terminal | 725-1054-ND NEW! 32.03 30.50 28.97 28.20 |DAT71210S 

1A | SPST-NO 12 15 50 10 PCB only 725-1032-ND 38.02 36.20 34.38 33.46 |DAT71215 

1B | SPST-NO 12 15 50 10 Flying Leads 725-1033-ND 43.96 41.85 39.74 38.68 )DAT71215F 

1A | SPST-NO 24 10 50 rd PCB only 725-1034-ND 26.11 24.86 23.61 22.97 | DAT72410 

1B | SPST-NO 24 10 50 7 Flying Leads 725-1035-ND 32.03 30.50 28.97 28.20 | DAT72410F 

1A | SPST-NO 24 10 50 7 .250” QC Terminal | 725-1055-ND NEW! 32.03 30.50 28.97 28.20 | DAT72410S 

1A | SPST-NO 24 15 50 10 PCB only 725-1036-ND 38.02 36.20 34.38 33.46 | DAT72415 

1B | SPST-NO 24 15 50 10 Flying Leads 725-1037-ND 43.96 41.85 39.74 38.68 | DAT72415F Flying Lead 

10kV Relays Type 

1A | SPST-NC 5 10 50 7 PCB only 725-1038-ND 31.56 30.04 28.54 27.77 | DBT70510 

1B | SPST-NC 5 10 50 7 Flying Leads 725-1039-ND 37.50 35.71 33.91 33.01 | DBT70510F 

1A | SPST-NC 12 10 50 7 PCB only 725-1040-ND 31.56 30.04 28.54 27.77 |DBT71210 [—SPsT-No] 
1B | SPST-NC 12 10 50 7 Flying Leads 725-1041-ND 37.50 35.71 33.91 33.01 | DBT71210F 3 

1A_| SPST-NC 12 10 50 7 .250”” QC Terminal | 725-1056-ND NEW! 37.50 35.71 33.91 33.01_|DBT71210S 1 —— 2 
1A | SPST-NO 12 10 50 10 PCB only 725-1047-ND NEW! 24.16 23.00 21.84 21.25 |DAR71210 

1A | SPST-NC 12 10 50 10 PCB only 725-1049-ND NEW! 29.65 28.23 26.81 26.09 |DBR71210 

1A | SPST-NC 24 10 50 7 PCB only 725-1042-ND 31.56 30.04 28.54 27.77 | DBT72410 = SPST-NC 
1B | SPST-NC 24 10 50 7 Flying Leads 725-1043-ND 37.50 35.71 33.91 33.01 | DBT72410F ¢ 3-5 2 
1A_| SPST-NC 24 10 50 7 .250”” QC Terminal | 725-1057-ND NEW! 37.50 35.71 33.91 33.01 |DBT72410S 

1A | SPST-NO 24 10 50 10 PCB only 725-1048-ND NEW! 24.16 23.00 21.84 21.25 |DAR72410 

1A_| SPST-NC 24 10 50 10 PCB only 725-1050-ND NEW! 29.65 28.23 26.81 26.09 |DBR72410 

3kV Miniature Relays 

2 SPST-NO 5 3 10 02 Miniature Package | 725-1044-ND 18.21 17.33 16.46 16.02 | SAR90503 

2 SPST-NO 12 3 10 02 Miniature Package | 725-1045-ND 18.21 17.33 16.46 16.02 |SAR91203 

2. SPST-NO 24 3 10 02 Miniature Package |725-1046-ND 18.21 17.33 16.46 16.02 | SAR92403 

NEW! 5kKV Miniature Relays NEW! 

2 SPST-NO 5 5 10 02 Miniature Package |725-1051-NDt 20.14 19.18 18.20 17.71 | SAR90505 

2 | SPST-NO | 12 5 10 02 | Miniature Package |725-1052-NOt 20.14 19.18 18.20 17.71 | SAR91205 idiniatae 

2 SPST-NO 24 5 10 02 Miniature Package |725-1053-NDt 20.14 19.18 18.20 17.71_ | SAR92405 


+ DC only. Pin 3 +HV 


Package Type 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 1 — HE700 Series 
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Miniature Sip 


Coil Coil Switch | Switch Carry Cont. | Oper./Rel. | Ins. 
Volt. Res. | Pickup/Dropout | Volt. | Current | Current Res. Time Res. Digi-Key Price Each Hamlin 
Top View (VDC) (0) (VDC@ 25°C) | (VDC) | (Amps) (Amps) (0) (msec) (Q) | Features | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
Fig. 1 — 700 Series DIP Reed Relays 
500 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 _ HE100-ND 1.50 1.27 1.06 .87 | HE721A0500 
500 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 | w/Diode |HE101-ND 1.63 1.38 1.15 94 |HE721A0510 
1413, 98 12 1000 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 _ HE102-ND 1.53 1.30 1.09 89 | HE721A1200 
1A a] 12 1000 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 | w/Diode |HE103-ND 1.69 1.43 1.20 98 |HE721A1210 
SPST-NO ry 24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 | 1.0/1.0 | 1010 —__|HE104-ND 169 143 1.20 98 | HE721A2400 
12 67 24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 | w/Diode |HE105-ND 1.82 1.54 1.29 1.05 | HE721A2410 
12 1000 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 | Low Profile | HE138-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 |HE721A1215 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 | Low Profile | HE139-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 |HE721A2415 
5 200 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 _ HE554-ND NEW! 2.89 2.45 2.05 1.67 | HE722A0500 
5 200 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 | w/Diode |HE123-ND 3.06 2.59 217 1.77 | HE722A0510 
141398 5 150 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE106-ND 2.89 2.45 2.05 1.67 | HE722A0600 
2A — 5 150 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 | w/Diode |HE107-ND 3.06 2.59 217 1.77 | HE722A0610 
DPST-NO rm 12 500 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 _ HE108-ND 2.96 2.51 2.10 1.71 | HE722A1200 
12 67 12 500 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 | w/Diode |HE109-ND 3.09 2.62 2.19 1.79 | HE722A1210 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE110-ND 3.09 2.62 2.19 1.79 | HE722A2400 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 | w/Diode |HE111-ND 3.25 2.75 2.30 1.88 | HE722A2410 
5 200 3.75/0.5 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 = HE112-ND 3.67 3.11 2.60 2.12 |HE721C0500 
1413 98 5 200 3.75/0.5 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 | w/Diode |HE113-ND 3.80 3.22 2.70 2.20 |HE721C0510 
1C Bos . 12 500 8.0/1.0 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 _ HE114-ND 3.74 3.17 2.65 2.16 |HE721C1200 
SPDT-CO ray 12 500 8.0/1.0 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 | w/Diode |HE115-ND 3.87 3.28 2.74 2.24 |HE72101210 
12 67 24 2000 16.0/2.0 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 _ HE116-ND 3.87 3.28 2.74 2.24 |HE72102400 
24 2000 16.0/2.0 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 109 | w/Diode |HE117-ND 4.00 3.39 2.83 2.31 |HE72102410 
14 8 5 500 3.75/0.5 300 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 | High Volt. | HE124-ND 2.15 1.82 1.52 1.24 | HE751A0510 
apaTi a 12 1000 8.0/1.0 300 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 | High Volt. | HE125-ND 2.21 1.87 1.57: 1.28 | HE751A1210 
arg 24 2150 16.0/2.0 300 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 | High Volt. | HE126-ND 2.34 1.98 1.66 1.35 | HE751A2410 
Fig. 2 — 200 Series DIP Reed Relays 
1A 3.7 _.*s 
SPST-NO a7 ° 24 3285 16.8/1.4 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE120-ND 4.10 3.47 2.90 2.37 | HE221A2450 
TOP VIEW 
Fig. 3 — 400 Series DIP Reed Relays 
1A roars 
SPST-NO aw 24 3840 18.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 _ HE122-ND 4.10 3.47 2.90 2.37 | HE421A2450 
Fig. 4 — 3300 Series SIP Reed Relays 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 _ HE200-ND 1.69 1.43 1.20 98 | HE3321A0400 
12 500 9.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE201-ND 1.79 1.52 1.27 1.04 | HE3321A1200 
1A pe 24 2000 18.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE202-ND 2.05 1.74 1.45 1.19 | HE3321A2400 
SPST-NO Le 5 125 3.75/0.5 250 1.0 5 0.150 1.0/1.0 1010 | High Volt. | HE127-ND 2.37 2.01 1.68 1.37 | HE3351A0500 
12 500 9.0/1.0 250 1.0 15 0.150 1.0/1.0 1010 | High Volt. | HE128-ND 2.50 2.12 1.78 1.45 |HE3351A1200 
24 2000 18.0/2.0 250 1.0 15 0.150 1.0/1.0 1010 | High Volt. | HE129-ND 2.73 2.31 1.94 1.58 | HE3351A2400 
12 354 5 125 3.75/0.5 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 _ HE203-ND 3.87 3.28 2.74 2.24 |HE3321C0500 
eng my 12 500 9.0/1.0 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 _ HE204-ND 4.00 3.39 2.83 2.31 | HE332101200 
24 2000 18.0/2.0 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 _ HE205-ND 4.23 3.58 2.99 2.44 |HE3321C2400 
Fig. 5 — 3600 Series Ultra Miniature Reed Relays 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 _ HE206-ND 1.50 1.27 1.06 .87 | HE3621A0500 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 | w/Diode |HE207-ND 1.56 1.32 1.11 90 |HE3621A0510 
1A eee 12 1000 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 _ HE208-ND 1.59 1.35 1.13 92 | HE3621A1200 
SPST-NO ree, 12 1000 8.0/1.0 200 05 12 0.150 | 1.0/1.0 | 1010) w/Diode |HE209-ND 172 146 1.22 1.00 | HE3621A1210 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE210-ND 1.59 1.35 1.13 92 |HE3621A2400 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 | w/Diode |HE211-ND 1.76 1.49 1.25 1.02 | HE3621A2410 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 1 Dip Reed Relays Fig. 2 Series 10 Reed Relays Fig. 3 Series 30 Sip Reed Relays 
75. #1275 (6.98) 2-1A 020 375 
GS Te.08717% 1413 : ‘ 1.7 (43.18) ———» (51) (053) TSA.) 
£ i a _ 7 t : > |<.425 (10.80) L | | 4 
A (2.54)-| le 118 (2.92) oS 31 a xO TT Tas tg) A [Nol (2.39) 
6 (15.28) : = 9 (22.86) >} 37.62) | 200+ bast 200 7 (390) alate) 
6.08)} (40.16) (5.08) (8.89) 
_ fue 3-1A 
Fig. Coil Coil Pickup/ Max. Cur. | Cont. | Oper./Release /-Bounce | Power | Ins. | Digi-Key Price Each US Relays 1.0 (25.4) 
Form | Volt. (VDC) | Res. () | Dropout (VDC) | Volt. (VDC) | Rtg. (A) | Res. (Q) Time (msec.) Rtg. (W) | Res. (0) | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 
Dip Reed Relays { ry 
5 500 4.0/0.5 100 50 20 5/.5/.5 10 1010 |Z660-ND 4.29 3.63 3.04 2.48 |D1A05A 
1A; 12 1000 | 9.6/1.2 100 50 | 20 5/5/5 to | 1010 |Z661-ND | 4.29 3.63 3.04 2.48 |DIA12A Fig. 4 Open-Line Reed Relays 
24 2200 19.2/2.4 100 50 20 5/.5/.5 10 1010 |2612-ND 442 3.74 3.13 2.55 |D1IA24A 
5 150 4.0/0.5 100 50 20 5/.5/.5 10 1010 |2Z662-ND 6.34 5.37 4.49 3.66 |D2A05A 125 (3.18) 
1-2A 12 500 9.6/1.2 100 50 .20 5/.5/.5 10 1010 |2614-ND 6.34 5.37 4.49 3.66 |D2A12A > 
24 1750 19.2/2.4 100 50 20 5/.5/.5 10 1010 |2615-ND 6.66 5.64 4.72 3.85 |D2A24A 
148 5 450 4.0/0.5 100 50 20 .35/.5/.5 10 1010 |2616-ND 6.34 5.37 4.49 3.66 |D1BO05A 
12 450 9.6/1.2 100 50 20 235/.5/.5 10 1010 |2617-ND 6.66 5.64 4.72 3.85 |D1B12A 1.01 495 
5 200 4.0/0.5 28 225 .20 .5/.5/NO = .5, NC = 1.5 3 109 | Z663-ND 7.74 655 5.48 4.47 |D1C05C (25.65) (3.18) 44 (11.18) 
1-1 12 500 4.0/0.5 28 25 .20 .5/.5/NO = .5, NC = 1.5 3 109 | Z664-ND 7.74 655 5.48 4.47 |D1C12C >| = 
24 1750 19.2/2.4 28 25 20 .5/.5/NO = .5, NC = 1.5 3 109 | Z621-ND 7.87 6.66 5.57 4.54 |D1C24C 50. 
Series 10 Reed Relays — 
3 250 2.25/0.3 200 5 10 5/.25/— 5 1010 |2Z622-ND 6.11 5.17 4.33 3.53 |RIA3AHH 
5 700 3.75/0.5 200 5 10 5/.25/— 5 1010 |2623-ND 6.34 5.37 4.49 3.66 |RIASAHH 
oA 12 2000 9.0/1.2 200 5 10 5/.25/— 5 1010 |2624-ND 7.31 619 5.18 4.22 |R1A12AHH 
24 4000 18.0/2.4 200 5 10 5/.25/— 2! 1010 |2625-ND 10.08 853 7.13 5.82 |R1A24AHH 
5 100 3.75/0.5 300 2 10 5/.25/— 50 1010 |2627-ND 5.20. 4.40 3.68 3.00 |P1A5A 
12 500 9.0/1.2 300 2 10 5/.25/— 50 1010 |2628-ND 5.46 4.62 3.87 3.15 [P1A12A 
Series 30 Sip Reed Relays 
5 500 3.8/0.5 200 5 .20 0.4/0.1/0.3 10 109 | Z530-ND 4.29 3.63 3.04 2.48 |SD1A05A 
3-+1A 24 2000 16.0/2.0 200 a) .20 0.4/0.1/0.3 10 109 | Z532-ND 442 3.74 3.13 2.55 |SD1A24A 
5 500 3.8/0.5 250 1 20 0.5/0.3/0.3 50 109 | Z533-ND 488 413 3.45 2.82 |SD1A05D 
Open-Line Reed Relays 
4-1A 5 500 3.8/0.5 250 1 10 0.4/0.2/0.25 20 1010 |2638-ND 9.26 7.84 6.56 5.35 |20-1051-10 
4-24 12 440 8.0/1.0 250 1 10 0.5/0.2/0.25 20 1010 |2642-ND 10.89 9.22 7.71 6.29 |20-2121-10 
4-1B 5 500 3.8/0.5 200 5 10 0.5/0.4/1.5 10 1010 |2644-ND 10.01 8.67 7.44 6.36 |20-1051-30 
4-28 5 200 3.8/0.5 200 5 10 0.6/0.4/1.5 10 1010 |2647-ND 13.26 11.48 9.85 8.42 |20-2051-30 
24 1250 16.0/2.0 200 zi] 10 0.6/0.4/1.5 10 1010 |2649-ND 13.91 12.04 10.33 8.83 |20-2241-30 
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Coil Coil Pickup/ Maximum Current Cont. Operate Ins. Digi-Key Price Each US Relays 
Fig.| Voltage (VDC) | Resistance (Q) | Dropout(VDC) | Voltage(VDC) | RatingmA | Resistance (Q) | Time(msec.) | Resistance (Q) | Part No. 1 10 50 | Part No. 
1 4.5 150 3.5/0.5 250 500 al 35 7x1012 Z650-ND 11.96 10.35 8.88 | SMRR1-5-150C 
2 5 150 3.75/0.4 200 500 -150 35 7x1012 Z651-ND. 12.74 11.03 9.46 | SMRR2-5-150C 
3 5 150 3.8/0.5 250 500 -150 35 7x1012 Z653-ND 13.52 11.70 10.04 |SMRR2-5-150F 
4 5 250 3.75/0.4 200 500 -150 35 7x1012 Z654-ND 11.05 9.35 7.82 | SMRR2-5-250 
5 5 150 3.8/0.5 28 250 2 5 7x1012 Z655-ND. 12.43 10.76 9.23 | SMRR3-5-150 
— — iH Fig. 1 4 098 
OTTO 4 B10 Series SogF 4 ‘ : (12 5 1 age 1.300" | 
d39 (4.45) > oe ea ae 
, 45) Ac ‘i “ 
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RF Relays 446 (11.38) (6.08) } 510 (12.95) 


B10 Relays: Coto’s Ball Grid Array (BGA) construction offers a = a em 

breakthrough in reed relay performance. This patented technology Coil Coil Switching | Carry = eh Price Each 

allows for shorter RF paths in a controlled 500 environment to minimize 5 | Voltage) Resistance | Current | Current Additional Digi-Key ResEdD Coto 
signal attenuation. The designer is now able to switch or pass signals Fig. | Circuit) (DC) (9) (Amps) | (Amps) Features Part No. 1 10 50 Part No. 
with wider bandwidth and faster rise time than alternative technologies. B10 Series, “In-Board Mount” 

B40 Relays: The B40 is four independent form A channels in one quad { SPST | 3.3 55.0 0.25 0.5 500 BGA Surface Mount | 306-1152-5-ND 19.34 17.04 14.74 |B10-03B 
package. This 4-in-one BGA packaging allows relays to be integrated SPST | 5.0 150.0 0.25 0.5 500 BGA Surface Mount__|306-1153-5-ND 19.34 17.04 14.74 |B10-05B 
easily on boards designed for surface mount processing. B40 Series, 4 Channel, “In-Board Mount” 

Applications: «IC Testers * In-Line Relay Testers »* Memory Testers 9 4PST 3.3 55.0 0.25 0.5 4Channels-in-one BGA | 306-1154-ND 229.32 202.02 174.72 | B40-0002B 
* Mixed Signal Testers * High Bandpass Applications 4PST | 5.0 166.0 0.25 0.5 4 Channels-in-one BGA _|306-1155-ND 229.32 202.02 174.72 _|B40-0003B 


Magnetic Sensors 


MPS Series Magnetic Proximity Sensors operate when a magnetic field approaches two magnetic reed blades. The magnetic field Make | Release 
overcomes the spring tension of the blades and brings the contacts together. When the magnetic actuator is removed, the reeds separate Gap Gap __| Digi-Key Price Each C&K 
by their own spring tension. Comes complete with reed switch and matching actuator. FEATURES: Long Life Expectancy — 10 million | Fig. | (mm) | (mm) _|Part No. 1 10 100 250 | Part No. 


Operations * Housing made of rugged impact resistant ABS plastic that meets or exceeds UL requirements for fire retardation » Sealed 7 | 31.75 | 40.64 |CKN6002-ND 6.56 5.67 4.77 4.33 |MPSOWGW 

Contacts allowing the reed to operate in damp and dusty environments »* Wide gap performance makes magnet and switch alignment 2 | 31.75 | 31.75 |CKN6003-ND 8.10 7.00 5.90 5.34 |MPS20WGW 

less critical. SPECIFICATIONS: * Contact Ratings: 30VDC or 30VAC maximum @ 0.3 Amp Maximum; 1.0 Amp Maximum Carry Current 3 | 25.40 | 33.02 |CKN6004-ND 6.94 6.00 5.05 4.58 |MPS45WGW 

© Operating Temperature: -40°C ~ 100°C » Mechanical & Electrical Life: 10 Million Operations MATERIALS: * Housing/Spacer/Cover: 4 | 31.75 | 40.64 |CKN6005-ND 7.72 667 5.62 5.09 |MPS70WGW 

ABS Plastic (UL94V-0), white * Wire Leads: UL1061, 22 AWG: stranded, made of copper or aluminum; Length: 12” (30.48cm) with ends 5 | 31.75 | 40.64 |CKN6006-ND 7.72 667 5.62 5.09 |MPS73WGW 

stripped; Color: white * Magnets: Alnico V and Ceramic Ferrite 8 (MPS80WG model only) 6 | 50.80 | 50.80 |CKN6007-ND 7.87 680 5.73 5.19 |MPS80WGW 
7 


NOTE: Wide gap contacts are polarity sensitive. Use alignment dots for proper installation of surface mount contacts. 31.75 | 40.64 |CKN6008-ND 6.56 567 4.77 4.33 |MPS9SWGW. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2282 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


HAMLIN 
Magnetic Reed Switches 


Digi@Reel® 


Reed Switches consists of two ferromagnetic reeds that when introduced to a magnetic field, attract toward each other to close. Once the magnetic field is removed, the contacts again spring open. Reed switches are ideal in 
auto, marine and moist environments including water, fuels, and dust-laden atmospheres. The smaller Ampere Turns number, the more sensitive the reed switch to magnetic fields. 


Epoxy Body 


Fig. 4 (SMT) 


Epoxy Body 


Maximum DC Switching Carry Operate/ 
Ampere Contact Rating Current Current Release Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hamlin 
Fig. | Circuit Turns Watts Volts (Amp) (Amp) (ms) A B c Part No. 1 10 50 Part No. 
Axial Lead Reed Switches 
SPST 6-12 10 170 0.5 0.5 -45/.2 7.00 46.00 1.80 HE516-ND 1.37 1.16 97 MITI-3V1 6-12.5 
SPST 17-23 20 200 1.0 12 whe 15.24 56.64 2.66 HE133-ND 81 69 58 MLRR-3 17-23 
SPST 22-28 20 200 1.0 1:2 71.2 15.24 56.64 2.66 HE538-ND 81 69 58 MLRR-3 22-28 
SPST 32-38 20 200 1.0 pier 71.2 15.24 56.64 2.66 HE539-ND 81 69 58 MLRR-3 32-38 
SPST 17-23 20 200 1.0 1.0 -6/.2 15.24 40.38 2.66 HE540-ND 85 72 60 MLRR-4 17-23 
SPST 22-28 20 200 1.0 1.0 -6/.2 15.24 40.38 2.66 HE541-ND 85 a4 -60 MLRR-4 22-28 
SPST 10-20 10 200 0.5 0.8 6/.2 12.70 40.39 1.83 HE500-ND 81 69 58 MDSR-7 10-20 
SPST 20-25 10 200 0.5 0.8 -6/.2 12.70 40.39 1.80 HE535-ND 81 69 58 MDSR-7 20-25 
SPST 17-28 10 300 0.5 1.5 -6/.2 15.24 40.38 2.28 HE501-ND 1.04 88 74 MDRR-6 17-28 
SPST 27-33 10 200 0.5 1.5 -6/.2 15.24 40.38 2.28 HE530-ND 1.04 88 74 MDRR-6 27-33 
SPST 37-43 10 200 0.5 1.5 -6/.2 15.24 40.38 2.28 HE531-ND 1.04 88 74 MDRR-6 37-43 
1 SPST 12-23 10 200 0.5 1:2 -6/.2 15.24 40.39 2.29 HE502-ND 72 61 51 MDSR-4 12-23 
SPST 27-33 10 200 0.5 12 -6/.2 15.24 40.39 2.29 HE533-ND 62 53 44 MDSR-4 27-33 
SPST 32-38 10 200 0.5 1.2 -6/.2 15.24 40.39 2.29 HE534-ND 72 61 51 MDSR-4 32-38 
SPST 12-33 10 200 0.5 1.2 -6/.2 15.24 40.39 2.29 HE503-ND 72 61 51 MDCG-4 12-33 
SPST 17-23 10 1000 0.5 1.3 751.3 19.05 56.77 2.66 HE544-ND 2.34 1.98 1.66 MARR-5 17-23 
SPST 22-33 10 1000 0.5 1.3 .75/.3 19.69 56.77 2.66 HE504-ND 2.34 1.98 1.66 MARR-5 22-33 
SPST 32-38 10 1000 0.5 1.3 .75/.3 19.69 56.77 2.66 HE529-ND 2.34 1.98 1.66 MARR-5 32-38 
SPST 27-33 50 200 1.5 3.0 .75/.3 19.69 56.64 2.84 HE546-ND 1.04 88 .74 MRPR-3 27-33 
SPST 32-38 50 200 15 3.0 .75/.3 19.69 56.64 2.84 HE547-ND 1.04 88 74 MRPR-3 32-38 
SPST 37-43 50 200 1.5 3.0 -75/.3 19.69 56.64 2.84 HE542-ND 1.04 88 74 MRPR-3 37-43 
SPST 17-23 50 250 1.0 2.5 .75/.3 20.32 56.64 2.84 HE543-ND 1.30 1.10 92 MRPR-8 17-23 
SPST 22-38 50 250 1.0 2.5 .75/.3 20.32 56.64 2.84 HE505-ND 1.30 1.10 92 MRPR-8 22-38 
SPDT 15-25 5 175 0.25 1.5 TA 14.73 51.66 2.54 HE506-ND 2.96 2.51 2.10 MDRR-DT 15-25 F 
SPDT 30-35 5 175 0.25 1.5 7 14.73 51.66 2.54 HE532-ND 2.93 2.48 2.07 MDRR-DT 30-35 U 
SPDT 50-65 50 500 156 2.0 5.5/8 39.37 85.73 5.33 HE508-ND 15.63 13.23 11.07 DRT-DTH 50-65 
SPDT 70-75 50 500 1.5 2.0 5.5/8 38.10 85.73 5.33 HE525-ND 15.63 13.23 11.07 DRT-DTH 70-75 
2 SPDT 80-85 50 500 15 2.0 5.5/8 38.10 85.73 5.33 HE526-ND 15.63 13.23 11.07 DRT-DTH 80-85 
SPDT 75-80 30 500 0.5 3.0 4.5/7.0 38.10 85.73 5.33 HE134-ND 11.41 9.66 8.08 DRR-DTH 75-80 
SPDT 40-45 30 500 0.5 3.0 4.5/7 38.10 85.73 5.33 HE521-ND 11.41 9.66 8.08 DRR-DTH 40-45 
SPDT 45-50 30 500 0.5 3.0 4.5/7 38.10 85.73 5.33 HE522-ND 11.41 9.66 8.08 DRR-DTH 45-50 
SPDT 65-70 30 500 0.5 3.0 4.5/7 38.10 85.73 5.33 HE523-ND 11.41 9.66 8.08 DRR-DTH 65-70 
SPDT 85-90 30 500 0.5 3.0 4.5/7 38.10 85.73 5.33 HE524-ND 11.41 9.66 8.08 DRR-DTH 85-90 
SPST 42-48 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE517-ND 3.38 2.86 2.40 DRR-129 42-48 
SPST 47-68 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE509-ND 3.38 2.86 2.40 DRR-129 47-68 
1 SPST 67-73 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE518-ND 3.38 2.86 2.40 DRR-129 67-73 
SPST 77-83 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE519-ND 3.38 2.86 2.40 DRR-129 77-83 
SPST 87-93 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE520-ND 3.38 2.86 2.40 DRR-129 87-93 
SPST 10-15 10 200 0.5 0.8 1.0/0.5 11.43 = 0.43 HE548-ND 1.11 94 79 59170-1-S-00-A 
3 SPST 15-20 10 200 0.5 0.8 1.0/0.5 11.43 _ 0.43 HE550-ND 1.11 94 79 59170-1-T-00-A. 
SPST 20-25 10 200 0.5 0.8 1.0/0.5 11.43 = 0.43 HE552-ND AeA 94 79 59170-1-U-00-A 
Operate Release Switching | Switching | Carry Dimensions (mm) _| Digi-Key Cut Tape Price Each | pigi-Key Tape and Reel Hamlin 
Fig. | Circuit | Time (ms) | Time (ms) | Volt. (max.) Current Current A B C_ [Part No. i 10 50 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
SMT Reed Switches 
4 SPST 0.6 0.2 200VDC 0.5 1.2 17.52 | 19.30 | 2.84 |HE151CT-ND 84 72 -60 |HE151TR-ND 3,000 300.00/M | MDSM-4R 12-18 
SPST 0.6 0.2 200VDC 0.5 0.8 11.43 | 16.25 | 1.52 |HE549CT-ND 1.44 1.23 1.03 |HE549TR-ND 2,000 554.00/M |59170-1-S-00-D 
5 SPST 1.0 0.5 200VDC 0.5 0.8 11.43 | 16.25 | 1.52 |HE551CT-ND 1.44 1.23 1.03 |HE551TR-ND 2,000 554.00/M | 59170-1-T-00-D 
SPST 1.0 0.5 200VDC 0.5 0.8 11.43 | 16.25 | 1.52 |HES553CT-ND 1.44 1.23 1.03 |HE553TR-ND 2,000 554.00/M | 59710-1-U-00-D 
Magnets 
A permanent magnet is the most common source for operating the magnetic reed switch. The method used to position the 
magnet depends upon the switching requirement but can be used in one of four basic techniques; perpendicular or parallel 
motion (up and down, side to side) rotation (revolving magnet or switch), shielding (passing a ferromagnetic material between 
the switch and magnet) or biasing which is using one magnet of opposite polarity to cancel another magnet's lines of force. 
Dimension (mm) Use with Gauss Digi-Key Price Each Hamlin 
Fig. AxL A.T.Range Strength Part No. 1 10 50 Part No. 
1.57 Sq. x 12.70 10-38 45 HE510-ND 1.20 1.02 86 H-31 
4 4.83 Sq. x 25.40 10-38 200 HE511-ND 2.99 2.53 2.12 H-32 
3.2 Sq. x 19.1 10-38 135 HES512-ND 1.63 1.38 1.15 H-33 
6.35 Sq. x 25.4 10-68 260 HE513-ND 3.41 2.89 2.42 H-34, 
3.05 Dia. x 14.99 10-38 120 HE155-ND 1.85 1.57 1.32 315 
2 3.81 Dia. x 19.81 10-38 175 HE514-ND 1.59 1.35 1.13 420 
6.00 Dia. x 25.00 10-68 235 HE515-ND 4.52 3.83 3.20 625 
3 12.70 Dia. x 5.08 10-38 800 HE153-ND 7 99 83 CM-1 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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CHERRY mv) Mag netic Reed Position Sensors Features: © Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * Leads: 24 AWG PVC, Pre-tinned, 12” long 


Dimension (Inch) _| Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Description A B Part No. 1 10 50 Part No. 
Magnetic Position Sensor, 10W, SPST-NO, .5A 1.00 0.243 | CH402-ND@ 3.27 2.91 2.42 |MP201701 
1 | Magnetic Position Sensor, 3W, SPST-NC, .2A 1.00 9.243 | CH403-ND® 5.43 4.83 4.02 |MP201702 
Smooth Barrel Actuator 1.00 9.243 _|CH411-ND 3.08 2.74 2.28 |AS201701 
Mini Flange Mount Proximity Sensors,10W, SPST-NO, .5A .906 550 CH405-ND@ 3.56 3.17 2.64 |MP201801 
Mini Flange Mount Proximity Sensors, 3W, SPST-NC, .2A .906 550 CH406-ND@ 5.48 4.88 4.06 |MP201802 
2 Mini Flange Mount Actuator -906 550 | CH412-ND@ 3.21 2.86 2.38 |AS201801 
Flange Mount Proximity Sensors, 10W, SPST-NO, .5A 1.125 .750 CH407-NDt@ 3.70 3.29 2.74 |MP201901 
Flange Mount Proximity Sensors, 3W, SPDT-CO, .2A 1.125 750 CH409-NDt® 6.13 5.45 4.54 |MP201903 
Flange Mount Actuator 1.125 750 |CH413-ND@ 3.48 3.10 2.58 |AS201901 
Magnetic Position Sensor Aluminum 10W, SPST-NO, .5A 1.00 — CH410-ND 10.45 9.29 7.74 |MP200701 
3 | Magnetic Position Sensor Aluminum 3W, SPST-NC, .2A 1.00 _— CH709-ND® 12.93 11.50 9.58 |MP200702 
Magnetic Position Sensor Aluminum 3W, SPDT-CO, .2A 1.00 _— CH710-ND® 13.50 12.00 10.00 | MP200703 
4 | Threaded Actuator, South pole magnet 1.00 - CH397-ND@ 14.45 12.84 10.70 | HE610400 


t Wire leads extend from opposite side of switch # RoHS Compliant 


AN101101 Series: Applications: * Throttle and valve position sensing * User interface controls * Pedal position sensing * Gear 


NE wi An g u la r Pos iti Oo n Sen sors selection * Joystick position AN8 Series: Applications: * Replacement for smart bearings * PRNDL switch for harsh environments 


Steer wheel position for drive by wire systems * Throttle position sensor * Pedal position sensor 


Fig. 2 M j Input Output Output Rotational Digi-Key Price Each Cherry 
aa Fig. | Voltage Voltage Linearity Sensing Range | Part No. 1 10 50 Part No. 
MAX AIR GAP 1 5VDC | 0.5 ~ 4.5VDC 42% 0° ~ 100° CH925-ND 35.48 31.54 26.28 | AN101101 
sensor <4 y - 5VDC | 0.5 ~ 4.5VDC 42% 0° ~ 180° CH926-NDt 35.61 32.73 27.53 | CU103601 
2 5VDC | 0.5 ~ 4.5VDC 42% 0° ~ 360° CH927-NDt 35.61 32.73 27.53 | CU103602 
5VDC | 0.5 ~ 4.5VDC 42% 0° ~ 45° CH928-NDt 35.61 32.73 27.53 | CU103603 


t Includes AN8 sensor and AS500106 magnetic actuator 


measurement : NEW! Magnetic Sensors Digi@Reel° 


KMY/KMZ Sensors: Due to its featured properties - high sensitivity and almost no hysteresis - the KMY/KMZ sensors are used in a wide range of applications, like magnetic field measurement, revolution counters, proximity 
detecting, and position measurement. MS32 Switching Sensors: The MS32 is a magnetic field sensor which is built in the form of a Wheatstone bridge. Applications: Contactless Position (Presence, Open/Close) Detection 
in : ¢ Industrial * Consumer * Automotive. KMT32B/KMT36H Magnetic Angle Sensors: The KMT32B/KMT36H are magnetic field sensors based on the anisotropic magnetoresistance effect, i.e. it is sensing the magnetic 
field direction independently of the magnetic field strength. MLS Sensors: Sliding the MLS-Sensors along a magnetic scale will produce a sine and a cosine output signal as a function of the position. The sensor detects a 
magnetic gradient field and is thus almost insensitive to homogenous stray fields. Dimensions in mm 
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é» 
L_ Sensor MLS 
178 
Supply Output Angle of _| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Measurement Specialties 
Fig. | Voltage (V) | Voltage (mV) Magnet Measurement | Part No. il 25 100 Part No. Qty Pricing | Part No. 
5 +10 Yes = 356-1077-1-ND 9.59 4.85 2.99 |356-1077-2-ND 1000 2290.00 | KMY20M 
1 5 +10 No = 356-1078-1-ND 9.39 4.73 2.79 | 356-1078-2-ND 1000 2090.00 | KMY20S 
5 +5 Yes = 356-1079-1-ND 9.09 4.62 2.49 | 356-1079-2-ND 1000 1780.00 | KMY21M 
5 -5/+6 _— _ 356-1080-1-ND 8.80 4.20 2.20  |356-1080-2-ND 3000 1580.00/M | MS32G 
2 5 20 = 180° 356-1083-1-ND 9.53 5.65 3.25 | 356-1083-2-ND 3000 2250.00/M | KMT32B-TD. 
5 20 = 360° 356-1084-1-ND 9.68 5.75 3.75 _|356-1084-2-ND 3000 2420.00/M | KMT36H-TD. 
3 5 20 = 180° 356-1081-1-ND 9.68 5.70 2.85 | 356-1081-2-ND 1000 1600.00 | KMT32B-SM 
4 5 20 = 180° 356-1082-5-ND 9.11 5.62 2.71 = _ — |KMT32B-SO 
5 20 = = 356-1085-ND 13.20 11.89 11.15 |e = —|MLS8 HS 
5 5 20 — = 356-1086-ND 13.20 11.89 W415 |— — —|MLS7 HS 
5 20 = = 356-1088-ND 13.94 12.55 11.77 [Ee = — |MLS5000 
6 5 20 _— _ 356-1087-ND 12.47 11.22 10.52 |— _— —|MLS7 HK 
5 20 = = 356-1089-ND 16.87 15.19 14.24 |— = — |MLS5000 HK 


Compact sensors for detection of liquid levels such as oils, petroleum and fluids. LS01/02 series are for vertical tank mounting and 


MEDER Level Sen sors with RoHS) LS03 is for horizontal mounting. Perfect for tank monitoring in household, automotive, control-test and measurement industries. 
. Sensors are made of strong Polyimide material and include seals and mounting nut. 
ete ee? Magnetic Float 


Specifications: * Switching Current: 0.5A * Switching Voltage: 200V, stripped and tinned leads. 


Dimensions 
(mm) Operating Termination _| Digi-Key Price Each Meder 

Fig.| A B_ | Bushing | Temperature or Wiring Part No. 1 10 50 | Part No. 
1 | 42.5 | 24 | M8x1.25 | 0°C~ 70°C |500mm PVC Leads |374-1000-ND 17.42 15.55 12.60 |LS01-1A71-PA-SOOW 
2 | 72.5 | 23.5 | M10x1.0 | -20°C ~ 100°C | 500mm PVC Leads | 374-1001-ND 17.42 15.55 12.60 |LS02-1A71-PA-S00W 
3 80 | 17.2 | M16x1.5 | -20°C ~ 100°C | 500mm PVC Leads | 374-1002-ND 19.21 17.14 13.89 |LSO03-1A66-PA-500W 

RADIAL MAGNET INC Slee eee Hoe 
Description Strength Part No. 1 10 50 100 
1” Diameter x 1/8” Thick 10,800 469-1000-ND 2.05 1.80 1.60 1.42 
M a n ets 3/4” Diameter x 1/8” Thick 10,800 469-1001-ND 1.20 1.16 1.05 .96 
g 1/2” Diameter x 1/8” Thick 10,800 469-1002-ND -60 54 48 46 
1/4” Diameter x 1/4” Thick 10,800 469-1003-ND 36 .34 32 30 
Made from Neodymium Iron Boron (NdFeB), rare earth magnets. These | 1/4” Diameter x 1/8” Thick 10,800 469-1004-ND 20 19 18 16 
magnets are nickel plated. Neodymium Magnets are the most powerful | 1/4” Diameter x 1/16” Thick 10,800 469-1005-ND 13 12 al 10 
permanent magnetic materials commercially available. Increasing the size of a_ | 1” x 2” x 1/8” Thick 10,800 469-1006-ND 4.80 4.50 4.14 3.84 
magnet also increases magnetic strength. 1” x 2” x 1/4” Thick 10,800 469-1007-ND 7.95 7.20 6.75 5.56 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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HAMLIN 
Magnetic Position Sensors 


Specifications: 


* Switching Voltage: SPST - N/O - 200VDC, SPST - HV - 300VDC, SPDT - 175VDC, SPST - N/C - 175VDC * Contact Rating: 10W maximum » Switching Current: .5A maximum « Initial Contact Resistance: 0.2000 
¢ Typical Operate Time: 1.00ms * Shock without False Operation: 100G’s, 11ms, 1/2 sine wave * Operate and Storage Temperature: -40°C ~ 105°C. 


38.10, 


“7 


3A = 5/16 - 24 Thread 
3B = M8 x 1.25 Thread 


Fig. 9 (SMT) 


mS 
A 
“SB 
Mates with 
WM2800 (connector), 
WM2510 (contact) Gull-Lead 
Dimensioni(min) Operewneissue Termination coer Price Each pea 2 Price Each 
Fig. A B Distance (mm) or Wiring Part No. 1 10 50 Part No. i 10 50 
SPST-N/O 
1 9.00 3.00 6.0/— 12” PVC Leads 59010-1-S-02-F-ND 9.36 7.92 6.63 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 9.00 3.00 4.5/— 12” PVC Leads 59010-1-T-02-F-ND 9.36 7.92 6.63 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 16.4 5.10 2.54/7.62 12” PVC Leads 59020-010-ND 5.62 4.76 3.98 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads 59025-010-NDe 2.83 2.40 2.01 57025-000-NDe 2.57 2.18 1.82 
2 17.78 4.32 1.90/13.97 PCB Pins 59045-010-ND 1.72 1.46 1.22 57045-000-ND 2.99 2.53 2.12 
2 22.86 4.57 3.81/19.05 PCB pins 59050-010-NDe 1.24 1.05 88 = _ _ — 
3A = = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59065-010-NDe 3.67 3.11 2.60 57065-000-NDe 3.19 2.70 2.26 
3B = _ 3.81/20.32 12” PVC Leads 59070-010-ND 3.67 3.11 2.60 57070-000-ND 2.99 2.53 2.12 
4 46.0 M12 10.0/30.0 16’ 4” HD Cable 59075-1-T-50-F-ND 16.20 13.55 11.05 57075-000-ND 29.65 24.80 20.22 
4 46.0 M12 10.0/30.0 20” HD Cable 59075-1-U-03-A-ND 18.69 15.82 13.23 57075-000-ND 29.65 24.80 20.22 
5 = _ 2.54/6.35 12” PVC Leads 59085-010-ND 8.94 7.57 6.33 = = = = 
6 = = 3.81/20.32 Connector 59105-010-ND 4.29 3.63 3.04 57105-000-ND 2.67 2.26 1.89 
7 28.57 19.05 3.81/20.32 Pins 59125-010-NDe 3.74 3.17 2.65 57125-000-NDe 2.67 2.26 1.89 
8 28.57 19.05 8.89/29.21 12” TeflonLeads |59135-010-ND 6.08 5.15 4.31 57135-000-ND 3.54 3.00 2.51 
f 23.01 14.00 4.44/20.32 12” PVC Leads 59140-010-ND 2.86 2.42 2.03 57140-000-ND 2.86 2.42 2.03 
f 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59145-010-NDe 3.06 2.59 2.17 57145-000-NDe 2.67 2.26 1.89 
8 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59150-010-NDe 3.06 2.59 2.17 57150-000-NDe 2.67 2.26 1.89 
9 20.32 3.75 3.93/11.17 J-Lead SMT 59160-010-ND 2.02 1.71 1.43 = = = _— 
10 16 2.51 7.5/— Gull Lead SMT 59165-1-S-00-C-ND 1.07 91 76 = _— _ ed 
10 16 2.51 6.5/— Gull Lead SMT 59165-1-T-00-C-ND 1.07 91 76 = at — _ 
10 16 2.51 5.0/ — Gull Lead SMT 59165-1-U-00-C-ND 1.07 91 76 = = = = 
SPST-HV-N/O 
| 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads 59025-020-NDt 3.28 2.78 2.33 57025-000-NDt 2.57 2.18 1.82 
3A = = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59065-020-NDt 3.97 3.36 2.81 57065-000-NDt¢ 3.19 2.70 2.26 
3B = = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59070-020-NDt 3.97 3.36 2.81 57070-000-NDt 2.99 2.53 2.12 
6 = = 3.81/20.32 Connector 59105-020-NDt 4.91 4.16 3.48 57105-000-NDt 2.67 2.26 1.89 
7 28.57 19.05 3.81/20.32 Pins 59125-020-NDft 4.29 3.63 3.04 57125-000-NDt 2.67 2.26 1.89 
8 28.57 19.05 8.89/29.21 12” TeflonLeads |59135-020-ND 6.44 5.45 4.56 57135-000-ND 3.54 3.00 2.51 
7 23.01 14.00 4.44/20.32 12” PVC Leads 59140-020-NDt 3.48 2.95 2.47 57140-000-NDt 2.86 2.42 2.03 
7 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59145-020-NDt 3.61 3.06 2.56 57145-000-NDt 2.67 2.26 1.89 
8 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59150-020-NDt 3.61 3.06 2.56 57150-000-NDt 2.67 2.26 1.89 
SPDT-O/C 
1 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads 59025-030-NDe 4.78 4.05 3.39 57025-000-NDe 2.57 2.18 1.82 
3A = _— 3.81/20.32 12” PVC Leads 59065-030-NDe 5.30 4.49 3.75 57065-000-NDe 3.19 2.70 2.26 
3B = _— 3.81/20.32 12” PVC Leads 59070-030-ND 5.30 4.49 3.75 57070-000-ND 2.99 2.53 2.12 
3B 46.0 M12 10.0/30.0 40” PVC Leads 59070-3T05-F-ND NEW! 5.46 4.62 3.87 57070-000-ND 2.99 2.53 2.12 
5 = = 2.54/6.35 12” PVC Leads 59085-030-ND 9.39 7.95 6.65 = = = = 
8 28.57 19.05 8.89/29.21 12” TeflonLeads |59135-030-ND 7.70 6.52 5.46 57135-000-ND 3.54 3.00 2.51 
7 23.01 14.00 4.44/20.32 12” PVC Leads 59140-030-NDe 5.10 4.32 3.62 57140-000-NDe 2.86 2.42 2.03 
7 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59145-030-NDe 5.07 4.29 3.59 57145-000-NDe 2.67 2.26 1.89 
8 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59150-030-NDe 4.94 4.18 3.50 57150-000-NDe 2.67 2.26 1.89 
9 20.32 3.75 3.93/11.17 J-Lead SMT 59160-030-ND 4.03 3.41 2.86 = = = = 
SPST-N/C 
1 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads 59025-040-ND 4.52 3.83 3.20 57025-000-ND 2.57 2.18 1.82 
3A = = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59065-040-ND 4.97 4.21 3.52 57065-000-ND 3.19 2.70 2.26 
3B = _— 3.81/20.32 12” PVC Leads 59070-040-ND 4.97 4.21 3.52 57070-000-ND 2.99 2.53 2.12 
8 23.01 19.05 4.44/20.32 12” PVC Leads 59140-040-ND 4.81 4.07 3.41 57140-000-ND 2.86 2.42 2.03 
¢ HE1-KIT-ND Digi-Key® Magnetic Switches Kit Assortment of switches denoted. (22 total pieces) Includes notebook style standard Case ........... 6.6. .c cece cece cece ee eee eee eee e nett ease seen sete ee eset esse en eeeeeneteee $69.95 
+ HE2-KIT-ND Digi-Key® Magnetic Switches Kit One each of switches denoted. (18 total pieces) Includes notebook style standard Case 0.2.0.0... ccc cece cece e renee errr e eee beens eee ne tate eben eee ene ee eee $49.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2285 


SRCQODEVICES Reed Relays (Ons 


SRC Devices offers a selection of molded SIP and DIP 14 Reed Relays to meet customer applications. Coil Switching | Carry 
The DSS4 was developed several years ago and continues to be the relay of choice for hook switch Voltage Coil Current | Current | Digi-Key Price Each SRC Devices 
in modems and general purpose applications. Features: * High reliability switching * Long operating | Fig.) Circuit (DC) Resistance (A) (A) Part No. 1 10 50 | Part No. 
life (>1 billion operations) » Automatic insertion design. The PRMA offers a variety of contacts and a 
schematics to meet the needs of a wide range of applications. Some applications include: * Automatic test SPST 12 1000 05 2 420-1024-ND 3.80 3.22 2.70 |DSS41A12B 
equipment * Process control * High-end security systems * Metering 1 
SPST 24 2000 0.5 2 420-1025-ND 3.61 3.06 2.56 |DSS41A24 
SPST 5 500 0.5 2 420-1009-ND* 4.29 3.63 3.04 | PRMA1A05B 
SPST N/C 12 1000 0.5 2 420-1017-ND 5.72 4.84 4.05 |PRMA1B12 
100 + (0.49) : ie 2 |SPSTN/C] 24 2150 0.5 2  |420-1101-ND | 6.05 5.12 4.28 |PRMA1B24 
(2.54) | B00 is 1 
(5.08) if SPDT O/C 5 200 0.25 0.4 420-1018-ND 8.01 6.93 5.93 |PRMA1C05 
Dss4 SY 6! 
® Diode - pin #3 Diode — La #207 DPST 5 140 05 2  |420-1013-ND* | 7.31 6.19 5.18 |PRMA2A05B 
Is positive 
PRMA1C PRMA2A 
* With Diode 


Ultra-Mini Reed Switches [@ms] 


eee ees ely uae Metered acute eed diate Operate ATe | Release AT*| Switching Switching Carry _| Digi-Key Pricing SRC Devices 
eally ‘sulted for Small signal to moderate load switching tasKs. WI Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt. (max.) Current Current | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
sputtered ruthenium contacts and laser-sealed glass, the FR series 5 7 
reed switch from SRC Devices is one of the most reliable reed switches Fig. 1 — Axial Lead OverMolded Switches 
available today. In addition, our square glass and flat leads allow for 
seamless integration into a high speed, automated assembly process | SPST 10-20 5-30 | 175VDC/VAC] 0.254 0.54 | 420-1036-ND 2.89 24.48 102.35 166.88 |UM2S1020 
via our standard SMT configuration. SRC Devices reed switches are 
the only reed switches fully SMT compatible by design, with or without SPST 10-30 5-30 175VDC/VAC| 0.254 0.54 | 420-1037-ND 2.89 24.48 102.35 166.88 |UM2S1030 
overmolding. The magnetic force (expressed in NI, AT or Ampere 
Turns) required to cause the reed switch contacts to close is called the SPST 15-20 5-30 175VDC/VAC| 0.25A 0.5A | 420-1038-ND 3.15 26.68 111.55 181.88 |UM2S1520 
ull-in or operate AT. 
F J SPST 20-25 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1040-ND 1.82 15.40 64.40 105.00 | UM2S2025 
Operate AT*| Release AT*| Switching | Switching Carry Digi-Key Cut Tape Pricing | SRC Devices 
Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt. (max.) Current Current Part No. a 10 50 | Part No. 
Fig. 2— SMT 6.93 —~ Fig. 2 — SMT OverMolded Reed Switches 
5.89 —| 
SPST 20-25 5-30 175VDC/VAC. 0.25A 0.5A 420-1034-1-ND 1.98 17.69 71.68 |UM2378 


10.16 ——-| 


© Operate and Release values are given in Ampere-Turns. 


Magnetic Reed Switches 


Reed switches have been used in thousands of applications from Operate ATe | Release AT* | Switching | Switching Carry —_| Digi-Key Pricing SRC Devices 
non-contact switches to sensing direction, speed and position. Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt. (max.) | Current Current _ | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
Reed switches are a reliable, low cost, low current switch that are Fig. 1 — Magnetic Reed Switches 
ligne See ele mtg SPST 10-15 5-15  [200VDC/VAC) 0.5A 1.5A — |420-1000-ND 779 15.13 63.25 101.75 |FR2S1015-051500 
required to cause the reed switch contacts to close is called the SPST 10-20 5-20 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1001-ND 1.72 14.58 60.95 98.05 | FR2S1020-052000 
pull-in or operate AT. SPST 15-20 5-20 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1002-ND 1.66 14.03 58.65 94.35 | FR2S1520-052000 
. SPST 15-25 5-20 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1003-ND 1.53 12.93 54.05 86.95 | FR2S1525-0525 
SPST 20-25 §-25 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1004-ND 1.79 15.13 63.25 = 101.75 | FR2S2025-052500 
SPST 20-30 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1005-ND 1.72 14.58 60.95 98.05 | FR2S2030 
Operate ATe | Release ATe Switching Switching | Carry | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing* | SRC Devices 
Circuit (min.-max.) | (min.-max.) | Volt. (max.) Current Current | Part No. 1 10 50 3,000 Part No. 
Fig. 2 — SMT Reed Switches on Tape 
SPST 15-25 5-22 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1006-1-ND 2.00 17.10 74.10 712.50/M FR2249 
Fig. 2— SMT SPST 10-20 5-18 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1007-1-ND 2.07 17.70 76.70 737.50/M FR2259 
2.03 SPST 10-30 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1027-1-ND 2.00 17.10 74.10 712.50/M FR2282 
be 15.24 —+| SPST 10-15 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1104-1-ND 214 1830 79.30 762.50/M FR2024 
_—— SPST 15-20 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1028-1-ND 2.14 1830 79.30 762.50/M FR2025 
=e ae 53 | t SPST 20-25 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1029-1-ND 2.14 18.30 79.30 762.50/M FR2026 


© Operate and Release values are given in Ampere-Turns.  * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Over Molded Reed Switches Or 


All the advantages of the non-molded DYAD®, plus the added Operate ATe | Release ATe | Switching | Switching | Carry | Digi-Key Pricing SRC Devices 
Strength of a low-stress plastic encapsulation. The SRC Devices Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt.(max.) | Current | Current | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
Molded DYAD is designed for the harshest, most demanding Axial Lead OverMolded Switches 
applications. This plastic shell provides superior mechanical 
strength, eliminates concerns over handling glass switches, and SPST 10-15 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1047-ND 1.98 16.78 70.15 112.85 |CM15S1015 
provides an ideal solution for high speed, automated assembly SPST 10-20 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1048-ND 1.85 15.68 65.55 105.45 |CM15S1020 
environments. The magnetic force (expressed in NI, AT or Ampere SPST 10-30 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1049-ND 1.85 15.68 65.55 105.45 |CM15S1030 
Turns) required to cause the reed switch contacts to close is called SPST 15-20 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1050-ND 1.98 16.78 70.15 112.85 |CM15S1520 
the pull-in or operate AT. SPST 15-25 5-30 200VDCIVAC | _0.5A 4.5A —|420-1051-ND 1.85 15.68 65.55 105.45 | CM15$1525 
Applications: SPST 20-25 5-30 200VDC/VAC 0.54 1.5A | 420-1052-ND 1.98 16.78 70.15 112.85 |CM15S2025 
Security ; SPST 15-20 5-30 175VDCVAC | 0.258 0.5A | 420-1062-ND 3.48 29.43 123.05 197.95 | CM5S1520 
= Proximity sensing SPST 15-25 5-30 175vDCIVAG | 0.254 0.5A | 420-1063-ND 3.22 27.23 113.85 185.63 |CM5S1525 
* Smoke Alarms 
Automotive = C 
«Lave Sonar _ | Operate AT* | Release ATs | Switching | Switching ) Carry | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel” | SRC Devices 
+ Lamp Current Sensor Circuit (min.-max.) | (min.-max.) | Volt. (max.) | Current | Current | Part No. 1 10 50 Qty. Pricing | Part No. 
SMT OverMolded Reed Switches 
SPST 10-15 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1041-1-ND 2.31 20.59 83.43 = — |CM15-2024 
SPST 10-20 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1042-1-ND 2.35 20.10 87.10 | 1,000 871.00 | CM15-2259 
SPST 10-30 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1043-1-ND 2.11 18.85 76.38 _ — |CM15-2282 
SPST 15-20 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1044-1-ND 2.49 21.30 92.30 | 2,000 | 923.00/M |CM15-2025 
SPST 15-25 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1045-1-ND 2.35 20.10 87.10 | 2,000 | 871.00/M |CM15-2249 
SPST 20-25 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1046-1-ND 2.49 21.30 92.30 | 2,000 | 923.00/M |CM15-2026 
SPST 10-15 5-30 175VDCVAC | 0.25 0.5A | 420-1053-1-ND 3.54 31.61 128.08 _ — |CM5-2319 
SPST 10-20 5-30 175VDCVAC | 0.25 0.5A | 420-1054-1-ND 3.54 31.61 128.08 = — |CM5-2315 
SPST 15-20 5-30 175VDCNVAC | 0.25 0.5A | 420-1056-1-ND 3.54 31.61 128.08 _ — |CM5-2325 
SPST 15-25 5-30 175VDCVAC | 0.25 0.5A | 420-1057-1-ND 4.16 37.12 150.40 = —_|CM5-2341 


© Operate and Release values are given in Ampere-Turns.  * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2286 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


=@iOTO—. Magnetic Reed Switches 


cr 
Fig. 2 — SMT, Gull Wing Fig. 3 — SMT, J-Lead 
= A 
oc J, 
SMD Version 
Maximum DC Switching Carry Operate/ ene f 
Ampere Contact Rating Current Current Release Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Coto 
Fig. | Circuit Turns Watts Volts (A) (A) (ms/j1s) A B C Part No. i 10 50 Part No. 
SPST 14-23 10 200 0.5 1 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1168-ND 1.98 1.68 1.41 | RI-O1BAA 
SPST 16-25 10 200 0.5 1 35/50 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1169-ND 1.98 1.68 1.41 | RI-O1CA 
SPST 7-21 10 200 0.5 0.5 30/70 .394 (10) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1170-ND 1.14 97 81 | RI-02A 
SPST 18-32 10 200 0.5 2.5 -25/30 591 (15) 1.811 (46) -1 (2.54) 306-1171-ND 2.15 1.82 1.52 | RI-03A 
SPST 16-25 10 200 0.5 1.75 -25/30 531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1172-ND 2.15 1.82 1.52 | RI-O7AA 
SPST 18-32 10 200 0.5 2.5 -25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1188-ND 2.05 1.74 1.45 | RI-21A 
SPST 18-32 10 200 0.5 2.5 -25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1087-ND 2.15 1.82 1.52 | RI-23A 
SPST 14-23 10 200 0.5 1.5 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1086-ND 2.15 1.82 1.52 | RI-23AA 
SPST 28-52 10 200 0.5 2.5 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1088-ND 2.15 1.82 1.52 | RI-23B 
SPST 46-70 10 200 0.5 2.76 -25/30 591 (15) 1.811 (46) -1 (2.54) 306-1089-ND 2.15 1.82 1.52 | Rl-23C 
SPST 18-32 15 200 1 2.5 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1092-ND 2.05 1.74 1.45 | RI-25A 
SPST 14-23 15 200 1 1.75 -25/30 591 (15) 1.811 (46) -1 (2.54) 306-1091-ND 2.05 1.74 1.45 |RI-25AA 
SPST 8-16 10 200 0.75 1.5 .25/70 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1090-ND 2.05 1.74 1.45 | RI-25AAA 
SPST 28-52 25 200 1 2.75 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1093-ND 2.05 1.74 1.45 | RI-25B 
SPST 46-70 25 200 1 3 -25/30 591 (15) 1.811 (46) -1 (2.54) 306-1094-ND 2.05 1.74 1.45 | Rl-25C 
1 SPST 20-34 10 200 0.5 1.75 -25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) 071 (1.8) 306-1082-ND 2.15 1.82 1.52 | RI-27A 
SPST 16-25 10 200 0.5 1.75 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) 071 (1.8) 306-1081-ND 215 1.82 1.52 |RI-27AA 
SPST 10-19 10 180 0.5 1.5 .25/30 531 (13.5) 1.811 (46) 071 (1.8) 306-1080-ND 2.15 1.82 1.52 | RI-27AAA 
SPST 16-25 15 200 1 1.25 -25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) 071 (1.8) 306-1083-ND 2.15 1.82 1.52 |RI-29AA 
SPST 15-28 30 200 1 2.5 -35/30 -807 (20.5) 2.157 (54.8) 106 (2.7) 306-1099-ND 2.15 1.82 1.52 | RI-46A 
SPST 10-19 30 200 0.75 2 35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) 106 (2.7) 306-1098-ND 2.15 1.82 1.52 | RI-46AA 
SPST 24-51 40 200 1 3 35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1100-ND 2.15 1.82 1.52 | RI-46B 
SPST 46-70 40 200 1 3 -35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1101-ND 2.15 1.82 1.52 | RI-46C 
SPST 15-28 70 200 1 1.75 35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) 106 (2.7) 306-1102-ND 2.15 1.82 1.52 | RI-48A 
SPST 24-51 70 200 1 2.25 -35/30 -807 (20.5) 2.157 (54.8) 106 (2.7) 306-1103-ND 2.15 1.82 1.52 | RI-48B 
SPST 46-70 70 200 1 2.25 35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) 106 (2.7) 306-1104-ND 2.15 1.82 1.52 | RI-48C 
SPST 10-15 10 200 0.5 0.5 15/20 .394 (10) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1121-ND 1.33 1.13 95 | RIGOGP1015 
SPST 15-20 10 200 0.5 0.5 15/20 .394 (10) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1122-ND 1.56 1.32 1.11 | RI60GP1520 
SPST 7-14 10 170 0.5 0.4 15/35 .276 (7) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1077-ND 1.72 1.46 1.22 | RI-70CTA 
SPST 7-15 10 170 0.5 0.4 15/35 .276 (7) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1123-ND 1.72 1.46 1.22 | RI70GP0715 
SPDT 10-30 5 175 0.4 0.5 1.0/1.0 590 (15) 1.988 (50.5) -1 (2.54) 306-1143-ND 3.61 3.06 2.56 | RI-90GP1030 
Max.DC | Switching] Carry | Operate/ Tee Cut Tape 
Ampere |Contact Rating | Current | Current | Release Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Coto 
Fig. | Circuit Turns Watts | Volts (A) (A) (ms/ps) Package A B Cc Part No. ‘il 10 50 Part No. 
SPST 5-15 5 175 0.35 0.5 35/20 Gullwing -196 (5) .342 (8.7) .07 (1.8) | 306-1145-1-ND 2.54 2.15 1.80 RI-80SMD0515G1 
9 SPST 5-15 5 175 0.35 0.5 35/20 Gullwing -196 (5) 4 (10.16) .07 (1.8) | 306-1146-1-ND 2.54 2.15 1.80 RI-80SMD0515G2 
SPST 9-15 10 200 0.5 0.5 30/70 Gullwing 394 (10) — .768 (19.5) 069 (1.75) | 306-1190-1-ND 1.69 1.43 1.20 RlI-02SMD-G2 
SPST 9-15 10 200 0.5 0.5 30/70 Gullwing 394 (10) —_.768 (19.5) 069 (1.75) |306-1190-2-NDt 676.00/7,000 Rl-O2SMD-G2 
3 SPST 5-15 5 175 0.35 0.5 35/20 J-Lead -196 (5) .279 (7.1) 07 (1.8) | 306-1147-1-ND 2.70 2.29 1.91 RI-80SMD0515J 
+ Tape and Reel 
Max.DC — | Switching] Carry ee: Cut Tape Tape and Reel 
Ampere | Contact Rating | Current | Current Dimensions - Inches sa Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Coto 
Fig. | Circuit Turns Watts | Volts (A) (A) Package A B D Part No. 1 10 50 | Part No. 2,000 Part No. 
SPST 30-50 5 140 0.35 0.5 Gullwing | .252 (6.4) .091 (2.31) 091 31) .376 (9.55) |306-1148-1-ND 2.24 1.90 1.59 |306-1148-2-ND 1568.00/M | CT05-3050-G1 
SPST 15-35 5 140 0.35 0.5 Gullwing | .252 (6.4) .091 (2.31) .091 (2.31) -376 (9.55) |306-1149-1-ND 2.24 1.90 1.59 |306-1149-2-ND 1568.00/M | CT05-1535-G1 
SPST 30-50 5 140 0.35 0.5 J-Lead .252 (6.4) .091 (2.31) .091 (2.31) -376 (9.55) | 306-1150-1-ND 3.77 3.19 2.67 |306-1150-2-ND 1624.00/M | CT05-3050-J1 
4 | SPST 15-35 5 140 0.35 0.5 J-Lead .252 (6.4) .091 (2.31) .091 (2.31) -376 (9.55) |306-1151-1-ND 3.77 3.19 2.67 |306-1151-2-ND 1624.00/M | CT05-1535-J1 
SPST 15-30 10 200 0.5 0.5 Gullwing | .458 (11.63) .095 (2.41) 115 (2.92) 635 (16.13) |306-1125-1-ND 1.56 1.32 1.11 |306-1125-2-ND 672.00/M__ | CT10-1530-G1 
SPST 15-40 10 200 0.5 0.5 Gullwing | .458 (11.63) — .095 (2.41) 115 (2.92) 635 (16.13) |306-1124-1-ND 1.20. 1.02 .86 | 306-1124-2-ND 518.00/M |) CT10-1540-G1 
SPST 25-40 10 200 0.5 0.5 Gullwing | .458 (11.63) .095 (2.41) 115 (2.92) 635 (16.13) |306-1126-1-ND 2.18 1.85 1.55 |306-1126-2-ND 871.00/M__|CT10-2540-G1 
Hi Meder Magnetic Sensors are magnetically operated proximity switches for either surface mounting, PCB or panel 
MEDER Magnetic Reed iiGunting: Use for telephone hook swith detection’ door a window sensing, limit switches for garage doors, 
electro hoists and conveyers. Switches are completely sealed for indoor/outdoor operation, available in various magnetic 
Sen sors sensitivities, perfect for auto-insert equipment and auto-mated processes. All sensors will actuate when a magnetic 
field is introduced to them and will remain actuated until the magnetic field is removed. Operating Temperature Range: 
-20°C ~ 85°C; -20°C ~ 130°C for Fig. 3. 
Dimensions Cut Tape 
(mm) Switching Termination _| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel —_| Meder 
Fig.| Circuit A B_ | Voltage | Current or Wiring Part No. 1 10 50 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
SPST-NO | 17.00 5.00 200 0.5 | 100mm PVC Leads | 374-1023-ND 8.06 7.20 5.83 |— _ — |MK18-B-100W 
SPST-NO | 17.00 5.00 | 200 | 0.5 | 100mm PVC Leads | 374-1024-ND 8.06 7.20 5.83 |— _ — |Mk18-c-100w 
1 SPST-NO | 25.50 5.75 180 0.5 | 500mm PVC Leads | 374-1027-ND 6.27 5.60 4.54 |— _ — |MK3-1A71B-500W 
SPST-NO | 25.50 5.75 180 0.5 | 500mm PVC Leads | 374-1028-ND 6.27 5.60 4.54 |— — — _ |MKO03-1A66C-500W 
SPST-NC | 25.50 5.75 | 175 | 0.25 |500mm PVC Leads | 374-1029-ND 1142 992 8.04 |— _ — |MK3-1B90C-500W 
SPST-NO | 16.00 2.50 200 0.5 SMD 374-1013-1-ND 1.85 1.66 1.34 |374-1013-2-ND 2,500 | 598.00/M |MK15-B-2 
SPST-NO | 11.50 230] 200 | 05 SMD 374-1017-1-ND 221 198 1.60 |374-1017-2-ND 2,500 | 780.00/M | MK16-B-2 
2 SPST-NO | 11.50 2.30 200 0.5 SMD 374-1019-1-ND 224 1.98 1.60 |374-1019-2-ND 2,500 | 780.00/M |MK16-C-2 
SPST-NO | 850 210] 170 | 05 SMD 374-1021-1-ND 286 2.56 2.07 |374-1021-2-ND 2,000 | 1079.00/M |MK17-B-2 
SPST-NO 11.6 2.70 200 1.0 SMD 374-1043-1-ND NEW!| 1.72 1.46 1.22 |374-1043-2-ND NEW! 2,500 | 559.00/M |MK22-B-2 
3 [| SPST-No [2490 — | 180 | 05 [500mm PVC Leads |374-1007-ND 13.39 11.95 9.69 |— = — _|MK11-1A66C-500W 
SPST 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1039-1-ND 8.19 6.93 5.80 |374-1039-2-ND 1,000 3120.00 |CRRO5-1A 
4 SPST 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1040-1-ND 11.96 10.12 8.47 |374-1040-2-ND 1,000 4648.00 |CRRO5-1AS 
SPST-NO 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1041-1-ND 9.02 7.81 6.68 |374-1041-2-ND 1,000 4511.00 | CRFO5-1A 
SPST-NO 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1042-1-ND 11.91 10.31 8.82 |374-1042-2-ND 1,000 5732.00 | CRFO5-1AS 
5 SPST-NO 15.2 6.8 200 0.5 PCB Pins 374-1047-5-ND 6.34 5.37 449 |— _ — |MS05-1A87-75DHR 
SPST-NO 15.2 6.8 200 0.5 PCB Pins 374-1050-5-ND 5.82 4.93 412 |— _ —_ |MS12-1A87-75D 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2287 
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Fig. 6 — G6J 
H 
G6JU — Latchin: 
Thru-hole G6J-FS-Y (Top View) GOU FEY. (Top View) Single Coil Latch 
Contact Ratings ; 
Coil Resistive (A) ahi tee ee Dimensions . 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max. Time (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (0) vbc VAC On/Out/Cont. (msec.) HxLxW Part No. 1 25 50 Part No. 
PC Mount Low Signal Relays 

SPDT 3 60 1 0.5 80/10/200 5/5 10x 12.5 x 7.5 Z2204-NDt 1.90 1.71 1:62: G5V-1-DC3 
SPDT 5 167 1 0.5 80/10/200 5/5 10 x 12.5 x 7.5 2773-NDt 1.90 1.71 1.52 G5V-1-DC5 
SPDT 6 240 1 0.5 80/10/200 5/5 10x 12.5 x 7.5 22538-NDt 1.90 1.71 1.52 G5V-1-DC6 
SPDT 9 540 1 0.5 80/10/200 5/5 10x 12.5 x 7.5 Z2539-NDt 1.90 1.71 1.52 G5V-1-DC9 
SPDT 12 960 1 0.5 80/10/200 5/5 10x 12.5 x 7.5 2774-NDt 1.90 1.71 52, G5V-1-DC12 
SPDT 24 3,840 1 0.5 80/10/200 5/5 10x 12.5x 7.5 Z775-NDt 1.90 1.71 1.52 G5V-1-DC24 
DPDT 3 18 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5x20.5x10.1  |Z2185-ND 2.34 2.11 1.87 G5V-2-DC3 
DPDT 5 50 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5x 20.5x10.1 |Z767-ND 2.34 2.11 1.87 G5V-2-DC5 

1 DPDT 12 288 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5x20.5x10.1 |2768-ND 2.34 2.11 1.87 G5V-2-DC12 
DPDT 24 1,152 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5x 20.5x10.1 |Z769-ND 2.34 2.11 1.87 G5V-2-DC24 
DPDT 48 4,000 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5x 20.5x10.1 | Z2255-ND 2.76 2.49 2.22 G5V-2-DC48 
DPDT 5 70 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5 x 20.5x 10.1 |Z770-ND 2.51 2.26 2.01 G5V-2-H-DC5 
DPDT 12 400 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5 x 20.5x 10.1 |Z771-ND 2.51 2.26 2.01 G5V-2-H-DC12 
DPDT 24 1,600 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5 x 20.5x 10.1 |Z772-ND 2.51 2.26 2.01 G5V-2-H-DC24 
DPDT 3 60 2 0.5 75/5/150 7/3 11.5x 20.5x10.1 | 22203-ND 2.58 2.33 2.07 G5V-2-H1-DC3 
DPDT 5 166.7 2 0.5 75/5/150 7/3 11.5 x 20.5x 10.1 |2108-ND 2.58 2.33 2.07 G5V-2-H1-DC5 
DPDT 12 960 2 0.5 75/5/150 7/3 11.5 x 20.5x 10.1 |Z109-ND 2.58 2.33 2.07 G5V-2-H1-DC12 
DPDT 24 2,880 2 0.5 75/5/150 7/3 11.5x20.5x10.1  |Z110-ND 2.58 2.33 2.07 G5V-2-H1-DC24 
DPDT 48 7,680 1 0.5 75/5/150 7/3 11.5x20.5x10.1 |Z2930-ND NEW! 2.83 2.55 2.27 G5V-2-H1 DC48 
DPDT 5 125 1 0.6 70/10/150 5/5 8.4x20.2x10.1  |Z105-ND$ 5.05 4.55 4.04 G6A-234P-ST-US DC5 BY OMR 
DPDT 12 720 1 0.6 70/10/150 5/5 8.4x20.2x10.1  |Z106-ND¥ 5.05 4.55 4.04 G6A-234P-ST-US DC12 BY OMR 
DPDT 24 2,880 1 0.6 70/10/150 5/5 8.4x20.2x10.1  |Z107-ND¥ 5.05 4.55 4.04 G6A-234P-ST-US-DC24 
DPDT 3 45 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4x20.2x10.1  |Z2122-ND¥$ 5.05 4.55 4.04 G6A-274P-ST-US DC3 BY OMR 

2 DPDT 5 125 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4x20.2x10.1  |Z123-ND¥ 5.05 4.55 4.04 G6A-274P-ST-US DC5 BY OMR 
DPDT 12 720 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4x20.2x10.1  |Z2124-ND¥$ 5.05 4.55 4.04 G6A-274P-ST-US D012 BY OMR 
DPDT 24 2,880 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4x20.2x10.1  |Z125-ND¥ 5.05 4.55 4.04 G6A-274P-ST-US DC24 BY OMR 
DPDT 5 62.5 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4x20.2x10.1 |22931-ND NEW! 4.28 3.85 3.42 G6A-274P-ST40-US-DC5 
DPDT 24 1,440 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4x20.2x10.1  |Z22246-ND$ 4.35 3.92 3.48 G6A-274P-ST40-US-DC24 
DPDT 48 9,750 2 0.5 75/5/150 5/3 8.4x20.2x10.1 | 22256-ND$ 5.20 4.69 417 G6A-274P-ST-US-DC48 
DPDT 5 125 1 0.5 70/10/150 5/5 7.9xX16x9.9 Z706-ND 4.46 4.02 3.57 G5A-237P-DC5 
DPDT 12 720 1 0.5 70/10/150 5/5 7.9xX16x9.9 Z707-ND 4.46 4.02 3.57 G5A-237P-DC12 
DPDT 24 2,880 1 0.5 70/10/150 5/5 7.9xX16x9.9 Z708-ND 4.58 4.13 3.67 G5A-237P-DC24 

3 DPDT 5 125 1 0.5 70/10/150 5/5 8x 16x99 2942-ND 4.83 4.35 3.87 G5A-234P-DC5 
DPDT 12 720 1 0.5 70/10/150 5/5 8x 16x99 2943-ND 4.83 4.35 3.87 G5A-234P-DC12 
DPDT 24 2,880 1 0.5 70/10/150 5/5 8x 16x99 2944-ND 4.83 4.35 3.87 G5A-234P-DC24 
DPDT 5 125 1 0.5 80/80/200 5/5 8.4x16x9.9 Z2928-ND NEW! 6.24 5.62 5.00 GS5AK-234P-DC5 
SPDT 5 63 3 0.6 70/10/190 5/5 8x 16x 9.9 2761-ND 417 3.76 3.34 G6E-134P-L-ST-US-DC5 
SPDT 12 360 3 0.6 70/10/190 5/5 8x 16x 9.9 2762-ND 417 3.76 3.34 G6E-134P-L-ST-US-DC12 
SPDT 24 1,440 3 0.6 70/10/190 5/5 8x 16x 9.9 2763-ND 417 3.76 3.34 G6E-134P-L-ST-US-DC24 

4 SPDT 3 45 3 0.2 70/10/190 5/5 8.38 x 16 x 9.91 Z2599-ND$ 4.35 3.92 3.48 G6E-134P-ST-US-DC3 
SPDT 9 405 3 0.2 70/10/190 5/5 8.38 x 16 x 9.91 Z2600-ND$ 4.35 3.92 3.48 G6E-134P-ST-US-DC9 
SPDT 5 125 3 0.2 70/10/190 5/5 7.9x16x9.9 Z830-ND¥$ 4.35 3.92 3.48 G6E-134P-ST-US-DC5 
SPDT 12 720 3 0.2 70/10/190 5/5 7.9xX16x9.9 Z831-ND¥ 4.35 3.92 3.48 G6E-134P-ST-US-DC12 
SPDT 24 2,880 3 0.2 70/10/190 5/5 7.9X16x9.9 Z832-ND¥$ 4.35 3.92 3.48 G6E-134P-ST-US-DC24 
4PDT 5 69 1 0.3 70/10/150 7/5 8.4x35.4x10.1 | Z940-ND¥ 8.56 771 6.86 G6A-434P-STUS-DC5 
4PDT 12 400 1 0.3 70/10/150 7/5 8.4x35.4x10.1 | Z206-ND$ 8.56 771 6.86 G6A-434P-ST-US-DC12 

§ 4PDT 24 1,600 1 0.3 70/10/150 7/5 8.4x35.4x10.1  |Z941-ND¥ 8.56 royal 6.86 G6A-434P-STUS-DC24 
4PDT 5 69 1 0.3 70/10/150 7/5 8.4x35.4x10.1 |22257-ND$ 8.56 771 6.86 G6A-474P-ST-US-DC5 
4PDT 12 400 2 0.5 70/10/150 7/5 8.4x35.4x10.1  |22932-ND NEW! 8.56 7.71 6.86 G6A-474P-ST-US-DC12 

Ultracompact — TELECOM 

DPDT 45 137.9 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 22131-ND 3.48 3.14 2.79 G6J-2P-Y-DC4.5 

6 DPDT 5 173.1 1 0.3 75/10/150 3/3 9x 10.6x5.7 22132-ND 3.48 3.14 2.79 G6J-2P-Y-DC5 
DPDT 12 976.8 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2133-ND 3.48 3.14 2.79 G6J-2P-Y-DC12 
DPDT 24 2,600.5 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2134-ND 3.48 3.14 2.79 G6J-2P-Y-DC24 

t Sealed case = $ Meets FCC Part 68 standards (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2288 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Contact Ratings fi 
Coil Resistive (A) Prac of Rated) Bneeee Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max. Time (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (0) vpc VAC On/Out/Cont. (msec.) HxLxW Part No. J 25 50 Part No. 

DPDT 45 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z115-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2P-DC4.5 
DPDT 5 237 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z116-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2P-DC5 
DPDT 12 1,407 1 0.3 75/5/200 3/3 5x 10x 6.5 Z117-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2P-DC12 
DPDT 24 5,220 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z118-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2P-DC24 

va DPDT 3 91 1 0.3 80/10/150 3/3 5x10x6.5 Z2658-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2P-Y-DC3 
DPDT 45 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x 10x 6.5 Z131-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2P-Y-DC4.5 
DPDT 5 237 1 0.3 75/5/200 3/3 5x 10x 6.5 Z132-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2P-Y-DC5 
DPDT 12 1,407 1 03 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z133-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2P-Y-DC12 
DPDT 24 5,220 1 0.3 75/5/200 3/3 5x 10x 6.5 Z134-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2P-Y-DC24 
DPDT 3 62.5 1 03 75/10/150 3/3 10x 10.6 x 5.7 Z2934-ND NEW! 3.48 3.14 2.79 G6J-2FS-Y DC3 
DPDT 3 62.5 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2526TR-ND 696.00/400 G6J-2FS-Y-TR-DC3 
DPDT 45 137.9 1 0.3 75/10/150 3/3 9x 10.6 x 5.7 22135-ND 3.48 3.14 2.79 G6J-2FS-Y-DC4.5 
DPDT 45 137.9 1 0.3 75/10/150 3/3 9x 10.6x5.7 Z2135TR-ND 713.90/400 G6J-2FS-Y-TR-DC4.5 
DPDT 5 173.1 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2136-ND 3.48 3.14 2.79 G6J-2FS-Y-DC5 
DPDT 5 173.1 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2136TR-ND 696.00/400 G6J-2FS-Y-TR-DC5 
DPDT 12 976.8 1 0.3 75/10/150 3/3 9x 10.6x5.7 22137-ND 3.48 3.14 2.79 G6J-2FS-Y-DC12 
DPDT 12 976.8 1 0.3 75/10/150 3/3 9x 10.6 x 5.7 22137TR-ND 696.00/400 G6J-2FS-Y-TR-DC12 
DPDT 24 2,600.5 1 03 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2138-ND 3.48 3.14 2.79 G6J-2FS-Y-DC24 

6 DPDT 24 2,600.5 1 0.3 75/10/150 3/3 9x 10.6x5.7 Z2138TR-ND 696.00/400 G6J-2FS-Y-TR-DC24 
DPDT 3 62.5 1 0.3 75/10/150 3/3 9x 10.6x5.7 Z2525TR-ND 746.25/400 G6J-2FL-Y-TR-DC3 
DPDT 45 137.9 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2139-ND 3.48 3.14 2.79 G6J-2FL-Y-DC4.5 
DPDT 45 137.9 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2139TR-ND 712.95/400 G6J-2FL-Y-TR-DC4.5 
DPDT 3 62.5 1 0.3 75/10/150 3/3 10 x 10.6 x 5.7 Z2933-ND NEW! 3.48 3.14 2.79 G6J-2FL-Y DC3 
DPDT 5 173.1 1 0.3 75/10/150 3/3 9x 10.6 x 5.7 Z2140-ND 3.48 3.14 2.79 G6J-2FL-Y-DC5 
DPDT 5 173.1 1 03 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2140TR-ND 696.00/400 G6J-2FL-Y-TR-DC5 
DPDT 12 976.8 1 03 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2141-ND 3.48 3.14 2.79 G6J-2FL-Y-DC12 
DPDT 12 976.8 1 0.3 75/10/150 3/3 9x 10.6x5.7 Z2141TR-ND 765.90/400 G6J-2FL-Y-TR-DC12 
DPDT 24 2,600.5 1 0.3 75/10/150 3/3 9x 10.6x5.7 Z2142-ND 3.48 3.14 2.79 G6J-2FL-Y-DC24 
DPDT 24 2,600.5 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2142TR-ND 696.00/400 G6J-2FL-Y-TR-DC24 
DPDT 3 91 1 0.3 75/5/200 3/3 5x 10x 6.5 Z2186-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2F-DC3 
DPDT 45 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x 10x 6.5 Z111-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2F-DC4.5 
DPDT 5 237 1 0.3 75/5/200 3/3 §.2x10x6.5 Z112-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2F-DC5 
DPDT 5 237 1 0.3 80/10/150 3/3 §.2x10x6.5 Z112TR-ND 3128.40/1,800 G6K-2F-TR-DC5 
DPDT 12 1,407 1 0.3 75/5/200 3/3 §.2x10x6.5 Z113-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2F-DC12 
DPDT 12 1,315 1 0.3 80/10/150 3/3 §.2x10x6.5 Z113TR-ND 1564.20/900 G6K-2F-TR-DC12 
DPDT 24 5,220 1 03 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z114-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2F-DC24 
DPDT 3 91 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z2354-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2F-Y-DC3 
DPDT 45 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z127-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2F-Y-DC4.5 
DPDT 5 237 1 0.3 75/5/200 3/3 §.2x10x6.5 Z128-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2F-Y-DC5 

7 DPDT 5 237 1 0.3 80/10/150 3/3 §.2x10x6.5 Z128TR-ND 1564.20/900 G6K-2F-Y-TR-DC5 
DPDT 12 1,407 1 0.3 75/5/200 3/3 §.2x10x6.5 Z129-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2F-Y-DC12 
DPDT 12 1,315 1 0.3 80/10/150 3/3 §.2x10x6.5 Z129TR-ND 1564.20/900 G6K-2F-Y-TR-DC12 
DPDT 24 5,220 1 0.3 75/5/200 3/3 §.2x10x6.5 Z130-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2F-Y-DC24 
DPDT 24 5,220 1 0.3 80/10/150 3/3 5.2x10x6.5 Z130TR-ND 1564.20/900 G6K-2F-Y-TR-DC24 
DPDT 45 194 1 0.3 75/5/200 3/3 §.2x10x6.5 Z135-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2G-Y-DC4.5 
DPDT 5 237 1 0.3 80/10/150 3/3 §.2x10x6.5 22867-ND NEW! 3.48 3.13 2.79 G6K-2G DC5 
DPDT 5 237 1 0.3 75/5/200 3/3 §.2x10x6.5 Z136-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2G-Y-DC5 
DPDT 5 237 1 03 80/10/150 3/3 §.2x10x6.5 Z2657TR-ND 1564.20/900 G6K-2G-TR-DC5 
DPDT 12 1,407 1 0.3 75/5/200 3/3 §.2x10x6.5 Z137-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2G-Y-DC12 
DPDT 12 1,315 1 0.3 80/10/150 3/3 §.2x10x6.5 Z2656TR-ND 1564.20/900 G6K-2G-TR-DC12 
DPDT 24 5,220 1 0.3 75/5/200 3/3 5.2x10x6.5 Z138-ND 3.48 3.13 2.79 G6K-2G-Y-DC24 
SPST 3 62.5 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x 10.6 x7 Z1230-ND 2.01 1.82 1.61 G6L-1F-DC3 
SPST 45 140.4 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x 10.6 x7 Z1231-ND 2.01 1.82 1.61 G6L-1F-DC4.5 
SPST 5 1714 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x10.6 x7 Z1232-ND 2.01 1.82 1.61 G6L-1F-DC5 
SPST 12 979.8 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x 10.6 x7 Z1233-ND 2.01 1.82 1.61 G6L-1F-DC12 

8 SPST 24 2,504 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0 x 10.6 x7 Z2040-ND 2.21 2.00 1.77 G6L-1F-DC24 
SPST 3 50 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x 10.6 x7 Z1226-ND 2.01 1.82 1.61 G6L-1P-DC3 
SPST 45 112.5 1 03 75/10/150 5/5 4.0x10.6 x7 Z1227-ND 2.01 1.82 1.61 G6L-1P-DC4.5 
SPST 5 139 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x10.6 x7 Z1228-ND 2.01 1.82 1.61 G6L-1P-DC5 
SPST 12 800 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x 10.6 x7 Z1229-ND 2.01 1.82 1.61 G6L-1P-DC12 
SPST 24 2,504 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0 x 10.6 x7 Z2041-ND 2.01 1.82 1.61 G6L-1P-DC24 

+ Sealed case + Meets FCC Part 68 standards (Continued) 
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Fig. 11 — G6S 


Low Signal Relays (Cont) 


22187, Z2857, Z888 - Z890 
(Top View) 


Z891- Z893 
(Top View) 


G6AK 


Fig. 13 


10- @1 Holes 


1,27 


T 


1!27 


Reset Coi 
Coil “Resistive (A) Seat ee Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max. Time (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (0) vpc VAC On/Out/Cont. (msec.) HxLxW Part No. 1 25 50 Part No. 
DPDT 3 64.30 1 0.5 75/10/150 3/2 5.2x14x9 22856-ND NEW! 4.42 3.98 3.54 G6H-2F-DC3 
9 DPDT 5 178 1 0.5 75/10/120 3/2 5.2x14x9 Z827-ND 4.16 3.75 3.33 G6H-2F-DC5 
DPDT 12 1,028 1 0.5 75/10/120 3/2 5.2x14x9 Z828-ND 4.16 3.75 3.33 G6H-2F-DC12 
DPDT 24 2,880 1 0.5 75/10/120 3/2 5.2x14x9 Z829-ND 4.16 3.75 3.33 G6H-2F-DC24 
DPDT 45 145 2 0.5 75/10/200 4/4 9.2 x 14.8 x7.3 Z2601-ND 3.04 2.74 2.43 G6S-2-DC4.5 
DPDT 5 178 2 0.5 75/10/200 4/4 9.2 x 14.8 x7.3 Z2615-ND 3.04 2.74 2.43 G6S-2-DC5BYOMR 
10 DPDT 9 579 2 0.5 75/10/200 4/4 9.2 x 14.8 x7.3 Z2609-ND 3.04 2.74 2.43 G6S2DC9BYOMR 
DPDT 12 1,028 2 0.5 75/10/200 4/4 9.2 x 14.8 x7.3 Z2607-ND 3.04 2.74 2.43 G6S2DC12BYOMR 
DPDT 24 2,880 2 0.5 75/10/200 4/4 9.2 x 14.8 x7.3 Z2608-ND 3.41 3.07 2.73 G6S2DC24BYOMR 
DPDT 3 64.3 2 @ 30VAC 0.5 75/10/200 4/4 9.2 x 14.8 x7.3 Z2187-ND 3.10 2.80 2.49 G6S2FDC3BYOMR 
DPDT 3 64.3 2 @ 30VAC 0.5 75/10/200 4/4 9.2 x 14.8 x7.3 Z2187TR-ND 634.20/400 G6S2FTRDC3BYOMR 
DPDT 45 145 2 @ 30VAC 0.5 75/10/200 4/4 9.2 x 14.8 x7.3 22857-ND NEW! 3.10 2.80 2.49 G6S-2F DC4.5 BY OMR 
DPDT 5 178 2 @ 30VAC 0.5 75/10/200 4/4 9.2 x 14.8 x7.3 Z888-ND 3.10 2.80 2.49 G6S2FDC5BYOMR 
DPDT 5 178 2 @ 30VAC 0.5 75/10/200 4/4 9.2 x 14.8 x7.3 Z888TR-ND 634.20/400 G6S2FTRDCSBYOMR 
an DPDT 12 1,028 2 @ 30VAC 0.5 75/10/200 4/4 9.2 x 14.8 x7.3 Z889-ND 3.10 2.80 2.49 G6S2FDC12BYOMR 
DPDT 12 1,028 2 @ 30VAC 0.5 75/10/200 4/4 9.2 x 14.8 x7.3 Z889TR-ND 634.20/400 G6S2FTRDC12BYOMR 
DPDT 24 2,880 2 @ 30VAC 0.5 75/10/200 4/4 9.2 x 14.8 x7.3 Z890-ND 3.54 3.19 2.84 G6S2FDC24BYOMR 
DPDT 5 178 2 @ 30VAC 0.5 75/10/200 4/4 9.2 x 14.8 x7.3 Z891-ND 3.10 2.80 2.49 G6S2GDC5BYOMR 
DPDT 12 1,028 2 @ 30VAC 0.5 75/10/200 4/4 9.2 x 14.8 x7.3 Z892-ND 3.18 2.87 2.55 G6S2GDC12BYOMR 
DPDT 24 2,880 2 @ 30VAC 0.5 75/10/200 4/4 9.2 x 14.8 x7.3 Z893-ND 3.54 3.19 2.84 G6S2GDC24BYOMR 
DPDT 3 64.3 1 0.5 75/10/200 3/2 5x14x9 22540-ND$ 2.84 2.56 2.28 G6H-2-DC3 
DPDT 5 178 1 0.5 75/10/200 3/2 5x14x9 Z740-ND¥ 2.84 2.56 2.28 G6H-2-DC5 
42 DPDT 6 257 1 0.5 75/10/200 3/2 5x14x9 Z2541-ND$ 2.84 2.56 2.28 G6H-2-DC6 
DPDT 9 579 1 0.5 75/10/200 3/2 5x14x9 Z2542-ND$ 2.84 2.56 2.28 G6H-2-DC9 
DPDT 12 1,028 1 0.5 75/10/200 3/2 5x14x9 2741-ND¥ 2.84 2.56 2.28 G6H-2-DC12 
DPDT 24 2,880 1 0.5 75/10/200 3/2 5x14x9 2742-ND¥ 3.57 3.22 2.86 G6H-2-DC24 
Low Signal Relays — Single and Dual Coil Latching Type 
DPDT 45 204.3 1 03 75/75/150 3/3 9x10.6x5.7 22143-ND 3.56 3.21 2.86 G6JU-2P-Y-DC4.5 
DPDT 5 245.5 1 0.3 75/75/150 3/3 9x10.6x5.7 Z2144-ND 3.56 3.21 2.86 G6JU-2P-Y-DC5 
6 DPDT 12 1,329.2 1 0.3 75/75/150 3/3 9x 10.6x5.7 Z2145-ND 3.56 3.21 2.86 G6JU-2P-Y-DC12 
DPDT 24 2600 1 0.3 75/75/150 3/3 9x 10.6x5.7 Z2146-ND 4.07 3.67 3.26 G6JU-2P-Y-DC24 
DPDT 45 204.3 1 0.3 75/75/150 3/3 10 x 10.6 x 5.7 Z2147-ND 3.56 3.21 2.86 G6JU-2FL-Y-DC4.5 
DPDT 5 245.5 1 0.3 75/75/150 3/3 10x 10.6 x 5.7 Z2148-ND 3.56 3.21 2.86 G6JU-2FL-Y-DC5 
DPDT 12 1,329.2 1 0.3 75/75/150 3/3 10x 10.6 x 5.7 Z2149-ND 3.56 3.21 2.86 G6JU-2FL-Y-DC12 
DPDT 24 2,600 1 0.3 75/75/150 3/3 10 x 10.6 x 5.7 Z2150-ND 4.07 3.67 3.26 G6JU-2FL-Y-DC24 
DPDT 24 4,430 1 0.3 75/75/150 3/3 10x 10.3 x 4.8 Z1214-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FL-DC24 
6 DPDT 45 204.3 1 0.3 75/75/150 3/3 10x 10.6 x 5.7 Z2151-ND 3.56 3.21 2.86 G6JU-2FS-Y-DC4.5 
DPDT 5 245.5 1 0.3 75/75/150 3/3 10x 10.6 x 5.7 Z2152-ND 3.56 3.21 2.86 G6JU-2FS-Y-DC5 
DPDT 12 1,329.2 1 0.3 75/75/150 3/3 10x 10.6 x 5.7 22153-ND 3.56 3.21 2.86 G6JU-2FS-Y-DC12 
DPDT 24 2,600 1 0.3 75/75/150 3/3 10 x 10.6 x 5.7 Z2154-ND 4.07 3.67 3.26 G6JU-2FS-Y-DC24 
DPDT 24 3,672 1 0.3 75/75/150 3/3 10 x 10.3 x 4.8 Z1222-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FS-DC24 
DPDT 5 139 1 03 70/70/200 5/5 8.4x20.2x10.1  |Z749-ND¥ 6.34 574 5.08 G6AK-234P-ST-US-DC5 
DPDT 12 800 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4x20.2x10.1  |Z750-ND$ 6.34 5.71 5.08 G6AK-234P-ST-US-DC12 
43 DPDT 24 3,200 1 03 70/70/200 5/5 8.4x20.2x10.1  |Z751-ND¥ 6.34 5.71 5.08 G6AK-234P-ST-US-DC24 
DPDT 5 139 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4x 20.2x10.1 | 22595-ND 6.34 5.71 5.08 G6AK-274P-ST-US-DC5 
DPDT 12 800 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4x 20.2x10.1 | Z2593-ND 6.34 5.71 5.08 G6AK-274P-ST-US-DC12 
DPDT 24 3,200 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4x20.2x10.1  |Z2594-ND 6.34 5.71 5.08 G6AK-274P-ST-US-DC24 
SPDT 5 125 2 0.4 70/70/190 5/5 7.9x16x9.9 Z833-NDtt 5.63 5.07 4.51 G6EK-134P-ST-US-DC5 
_ SPDT 12 720 2 0.4 70/70/190 5/5 7.9xX16x9.9 Z834-NDtt 5.63 5.07 4.51 G6EK-134P-ST-US-DC12 
SPDT 24 2,880 2 0.4 70/70/190 5/5 7.9xX 16x 9.9 Z835-NDtt 5.83 5.25 4.67 G6EK-134P-ST-US-DC24 
DPDT 3 45 1 0.5 75/75/150 3/2 5x14x9 22543-NDt 3.44 3.10 2.76 G6HK-2-DC3 
DPDT 5 125 1 0.5 75/75/150 3/2 5x14x9 Z965-NDt 3.44 3.10 2.76 G6HK-2-DC5 
14 DPDT 6 180 1 0.5 75/75/150 3/2 5x14x9 22544-NDt 3.44 3.10 2.76 G6HK-2-DC6 
DPDT 9 405 1 0.5 75/75/150 3/2 5x14x9 Z2545-NDt 3.44 3.10 2.76 G6HK-2-DC9 
DPDT 12 720 1 0.5 75/75/150 3/2 5x14x9 Z966-NDt 3.44 3.10 2.76 G6HK-2-DC12 
DPDT 24 1,920 1 0.5 75/75/150 3/2 5x14x9 Z967-NDt 3.71 3.34 2.97 G6HK-2-DC24 
DPDT 5 125 2 0.5 75/75/170 4/4 9.2x 14.8 x7.3 Z2665-ND 3.44 3.10 2.76 G6SK-2-DC5 
DPDT 12 720 2 0.5 75/75/170 4/4 9.2 x 14.8 x7.3 22663-ND 3.44 3.10 2.76 G6SK-2-DC12 
15 DPDT 24 1,920 2 0.5 75/75/140 4/4 9.2 x 14.8 x7.3 22664-ND 3.88 3.50 3.11 G6SK-2-DC24 
DPDT 5 125 2 0.5 75/75/170 4/4 9.2 x 14.8 x7.3 22668-ND 3.51 3.16 2.81 G6SK-2F-DC5 
DPDT 12 720 2 0.5 75/75/170 4/4 9.2 x 14.8 x7.3 Z2666-ND 3.51 3.16 2.81 G6SK-2F-DC12 
DPDT 24 1,920 2 0.5 75/75/140 4/4 9.2x 14.8 x7.3 22667-ND 3.95 3.56 3.16 G6SK-2F-DC24 


t+ Sealed case 


2290 usz2010) 


+ Meets FCC Part 68 standards 
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Mounting Hole Pattern and Connection Diagram 
“Bottom view unless otherwise noted” 


OMRON. High Frequency Relays 
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5 Contact Ratings Operating Voltage |  Operate/ 
Coil Resistive (A) (% of Rated) Release Dimensions es Price Each 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max. Time (mm) Digi-Key Omron 
Fig. Form (VDC) (0) voc VAC On/Out/Cont. (msec.) HxLxW Part No. 1 25 50 Part No. 
High Frequency — 900MHz, 1GHz, 2.5GHz, or 2.6GHz 

SPDT 5 125 .01 @ 30AC/DC 75/10/150 10/5 9.2 x 20x 11.7 Z119-ND 4.01 3.61 3.21 G6Y-1-DC5 

1 SPDT 12 720 .01 @ 30AC/DC 75/10/150 10/5 9.2x 20x 11.7 Z120-ND 4.01 3.61 3.21 G6Y-1-DC12 
SPDT 24 2,880 .01 @ 30AC/DC 75/10/150 10/5 9.2x 20x 11.7 Z121-ND 4.01 3.61 3.21 G6Y-1-DC24 
SPDT 5 125 .01 @ 30VAC/VDC 3.75/.5/7.5 10/10 8.9x 20x 8.6 Z1601-ND 5.61 5.05 4.49 G6Z-1PE-DC5 

2 SPDT 12 720.4 .01 @ 30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 8.9x 20x 8.6 Z1602-ND 5.86 5.28 4.69 G6Z-1PE-DC12 
SPDT 24 2,880.1 .01 @ 30VAC/VDC 18/2.4/36 10/10 8.9x 20x 8.6 Z1603-ND 5.86 5.28 4.69 G6Z-1PE-DC24 
SPDT 5 125 .01 @ 30VAC/VDC 3.75/.5/7.5 10/10 8.9x 20x 8.6 Z1598-ND 5.86 5.28 4.69 G6Z-1P-DC5 

3 SPDT 12 720.4 .01 @ 30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 8.9x 20x 8.6 Z1599-ND 5.86 5.28 4.69 G6Z-1P-DC12 
SPDT 24 2,880.1 .01 @ 30VAC/VDC 18/2.4/36 10/10 8.9x 20x 8.6 Z1600-ND 6.11 5.51 4.90 G6Z-1P-DC24 
SPDT 5 125 .01 @ 30VAC/VDC 3.75/.5/7.5 10/10 9.3 x 20x 8.6 Z1607-ND 6.11 5.51 4.90 G6Z-1FE-DC5 

4 SPDT 12 720.4 .01 @ 30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 9.3 x 20x 8.6 Z1608-ND 6.37 5.74 5.10 G6Z-1FE-DC12 
SPDT 24 2,880.1 .01 @ 30VAC/VDC 18/2.4/36 10/10 9.3 x 20x 8.6 Z1609-ND 6.37 5.74 5.10 G6Z-1FE-DC24 
SPDT 5 125 .01 @ 30VAC/VDC 3.75/.5/7.5 10/10 9.3 x 20x 8.6 Z1604-ND 6.37 5.74 5.10 G6Z-1F-DC5 

5 SPDT 12 720.4 .01 @ 30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 9.3 x 20x 8.6 Z1605-ND 6.62 5.96 5.30 G6Z-1F-DC12 
SPDT 24 2,880.1 .01 @ 30VAC/VDC 18/2.4/36 10/10 9.3 x 20x 8.6 Z1606-ND 6.62 5.96 5.30 G6Z-1F-DC24 
SPDT 45 101 .01 @ 30AC/DC 80/10/150 10/10 9.2 x 20x 9.4 Z2047-ND 173.81 156.44 139.05 G6W-1F-DC4.5 

6 SPDT 12 720 .01 @ 30AC/DC 80/10/150 10/10 9.2 x 20x 9.4 Z2045-ND 173.81 156.44 139.05 G6W-1F-DC12 
SPDT 24 2,880 .01 @ 30AC/DC 80/10/150 10/10 9.2 x 20x 9.4 22046-ND 173.81 156.44 139.05 G6W-1F-DC24 

7 SPDT 12 720 .01 @ 30AC/DC 80/10/150 10/10 8.9x 20x 9.4 Z2048-ND 173.81 156.44 139.05 G6W-1P-DC12 
DPDT 3 91 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4 x 10.3 x 6.9 22035-ND 20.85 18.77 16.68 G6K-2F-RF-DC3 
DPDT 45 194 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4 x 10.3 x 6.9 Z2036-ND 20.85 18.77 16.68 G6K-2F-RF-DC4.5 
DPDT 5 237 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4 x 10.3 x 6.9 22037-ND 20.85 18.77 16.68 G6K-2F-RF-DC5 
DPDT 6 341 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4 x 10.3 x 6.9 Z2038-ND 20.85 18.77 16.68 G6K-2F-RF-DC6 
DPDT 9 795 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4 x 10.3 x 6.9 Z2039-ND 20.85 18.77 16.68 G6K-2F-RF-DC9 
DPDT 12 1,315 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4 x 10.3 x 6.9 Z2033-ND 20.85 18.77 16.68 G6K-2F-RF-DC12 

8 DPDT 3 91 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4 x 10.3 x 6.9 22826-ND NEW! 16.26 14.64 13.02 G6K-2F-RF-S DC3 
DPDT 45 194 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4 x 10.3 x 6.9 22827-ND NEW! 16.26 14.64 13.02 G6K-2F-RF-S DC4.5 
DPDT 5 237 1A @ 30VDC 80/10/150 3/3 5.4 x 10.3 x 6.9 Z2828-ND NEW! 16.26 14.64 13.02 G6K-2F-RF-S DC5 
DPDT 6 341 1A @ 30VDC 80/10/150 3/3 5.4 x 10.3 x 6.9 Z2829-ND NEW! 16.26 14.64 13.02 G6K-2F-RF-S DC6 
DPDT 9 795 1A @ 30VDC 80/10/150 3/3 5.4 x 10.3 x 6.9 22830-ND NEW! 16.26 14.64 13.02 G6K-2F-RF-S DC9 
DPDT 12 1,315 1A @ 30VDC 80/10/150 3/3 5.4 x 10.3 x 6.9 Z2831-ND NEW! 16.26 14.64 13.02 G6K-2F-RF-S DC12 
DPDT 24 5,220 1A @ 30VDC 80/10/150 3/3 5.4x 10.3 x 6.9 22832-ND NEW! 17.38 15.65 13.91 G6K-2F-RF-S DC24 

Relay High Frequency 50 Ohm Coaxial 

9 SPDT 45 29 120W @ 3GHz 80/10/150 15/15 39 x 34x 13.2 22510-ND 1745.68 1571.12 1396.55 G9YA-12S-45 DC4.5 

SPDT 24 822 120W @ 3GHz 80/10/150 15/15 39 x 34x 13.2 22512-ND 1710.29 1539.26 1368.24 G9YA-12S-45 D624 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. PCB Power Relays Se ittam view uniessoferwise ate 


Fig. 2— G5C Fig. 3 — G6B-2 


ne - 
ooo Re DPST-NO Shown 
Elliptic Holes 
oe Fig. 4 — G6B-1 and G6BK-1 
Coil Resistive (A) Dimensions 
Contact Volt. Res. | 24 115 Additional (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (Q) | vbC VAC Features HxLxW Part No. il 25 50 | Part No. 
PCB Power Low Profile Relays 
SPST-NOING] 5 125] 8 8 Flat Pack Sealed 99x20x15  |Z949-ND 648 5.84 5.19 | G6C-2114P-US-DC5 
1 |SPST-NO/NG| 12 720 | 8 8 Flat Pack Sealed 9.9x20x15 |Z950-ND 6.48 5.84 5.19 |G6C-2114P-US-DC12 
SPST-NO/NC| 24 2,880] 8 8 Flat Pack Sealed 9.9x20x15 _|Z951-ND 6.69 6.02 _ 5.35 | G6C-2114P-US-DC24 ~2.54 4@01.01 
— _|PC Mount Relay Socket for G6C Series 15x 23x 10.79 |Z126-ND 2.12 1.91 1.70 | P6C-06P 
SPST-NO 5 125 | 10 10 Flat Pack Sealed 11x22x16 |Z2155-ND 3.87 3.49 3.10 |G5CA-1A4-DC5 
SPST-NO 12 720 | 10 10 Flat Pack Sealed 11x22x16 |Z2156-ND 3.87 3.49 3.10 |G5CA-1A4-DC12 
SPST-NO 24 ~=—«-2,880| 10 10 Flat Pack Sealed 41x22x16 |Z2157-ND 4.00 3.60 3.20 |GSCA-1A4-D624 
SPST-NO 5 125 | 10 10 Flat Pack Sealed 41x22x16 |Z2158-ND 3.46 3.12 2.78 |GSCA-1A-DC5 
2 |_SPST-NO 12 720 | 10 10 Flat Pack Sealed 11x 22x16 |Z2159-ND 3.46 3.12 2.78 |GSCA-1A-DC12 
SPST-NO 24 ~—«-2,880| 10 10 Flat Pack Sealed 11x 22x16 |Z2160-ND 3.50 3.15 2.80 |G5CA-1A-DG24 
SPST-NO 5 125 | 10 15 High Current Type 41x22x16 |Z2161-ND 3.67 3.31 2.94 |GSCA-1A-E-DC5 
SPST-NO 12 720 | 10 15 High Current Type 11x22x16 |Z2162-ND 3.67 3.31 2.94 |GSCA-1A-E-DC12 
SPST-NO 24 2,880 | 10 15 High Current Type 11x 22x16 |Z2163-ND 3.67 3.31 2.94 |GSCA-1A-E-DG24 
__ | SPST-NO 12 720 | 10 15 PCB & OC 17x 22.1% 25.1 [22164-ND 4.93 4.44 3.95 |G5CA-TA-TP-E-DC12 
SPST-NO 24 2,880] 10 15 Terminals 11x 22.1% 25.1 |22165-ND 4.93 4.44 _ 3.95 |G5CA-1A-TP-E-DC24 
PCB Power Relays 
DPST-NC 2 40 | 5 5 Fully Sealed T1x20x11 [Z2857-ND NEW!| 572 5.15 4.58 | G6B-2014P-US DC12 
DPST-NC 241,920] 5 5 Fully Sealed 11x 20x11 |22852-ND NEW!| 5.98 5.39 4.79 | G6B-2014P-US DC24 
SPST-NOWNG| 5 8330/5 5 Fully Sealed T1x20x11  |22854-ND NEW!| 6.01 5.42 4.81 |G6B-2114P-1-US DCS 
SPST-NO/NG| 12 480 | 5 5 Fully Sealed 41x 20x11 |22853-ND MEW!| 6.01 5.42 4.81 |G6B-2114P-1-US DC12 
SPST-NO 5 a3 | 5 5 Fully Sealed 9.9x20.1x9.9 |Z946-ND 572 515 458 |G6B-2114P-US-DC5 ; 4@@ 1.09 
SPST-NC 6 120 | 5 5 Fully Sealed 9.9x20.1x9.9 |Z755-ND 5.72 5.15 _ 4.58 | G6B-2114P-US-DC6 
3 |SPST-NOWNC] 12 480 | 5 5 Fully Sealed 9.9x20.1x99 |Z756-ND 5.72 5.15 4.58 |G6B-2114P-US-DC12 
SPST-NO/NC] 24 1,920] 5 5 Fully Sealed 9.9x20.1x9.9 |Z757-ND 5.98 5.39 4.79 | G6B-2114P-US-DC24 
DPST-NO 5 83 | 5 5 Fully Sealed 9.9x20.1x99 |Z947-ND 5.72 5.15 4.58 |G6B-2214P-US-DC5 
DPST-NO 6 120 | 5 5 Fully Sealed 9.9x20.1x9.9 |Z758-ND 5.72 5.15 4.58 | G6B-2214P-US-DC6 
DPST-NO 12 480 | 5 5 Fully Sealed 9.9x20.1x9.9 |Z759-ND 5.72 5.15 4.58 | G6B-2214P-US-DC12 
DPST-NO 241,920] 5 5 Fully Sealed 9.9x20.1x9.9 |Z760-ND 5.98 5.39 4.79 | G6B-2214P-US-DC24 - 
DPST-NO 48 7,680| 5 5 Fully Sealed 11x20x11 _|Z2855-ND NEW!| 7.80 7.02 6.24 |G6B-2214P-US DC48 Fig. 6 — G6M 
___ |PC Mount Relay Socket for G6B Series SPST 10.16 x 23x 9.9 |Z993-ND 1.69 1.53 1.36 | P6B-04P 
PC Mount Relay Socket for G6B Series DPST 10.16 x23x9.9 |Z994-ND 218 1.97 _ 1.75 | P6B-26P 
SPST-NO 5 125] 5 5 Fully Sealed 25x175x65 |22243-ND 498 449 3.99 |G6D-1A-ASI-DC5 
— | SPST-NO 12 720 | 5 5 Fully Sealed 12.5x17.5x6.5 |Z2242-ND 498 4.49 3.99 |G6D-1A-ASI-DC12 
SPST-NO 242.880] 5 5 Fully Sealed 12.5x17.5x6.5 |Z2244-ND 5.35 4.82 4.29 |G6D-1A-ASI-DC24 
— [PC Mount Relay Socket for G6D Series SPST-NO 0.8x197x6.9 |Z1684-ND 2.86 2.58 2.29 |P6D-04P 
SPST-NO 12 720 | 5 5 Fully Sealed 0x20x10  |Z2840-ND NEW!| 4.84 436 3.88 |G6B-1114P-1-US-DC12 
SPST-NO 242.880] 5 5 Fully Sealed 10x 20x10 |Z2850-ND NEW!| 4.97 4.48 3.98 |G6B-1114P-1-US-DC24 
SPST-NO 5 125 | 5 5 Semi Sealed 99x 20x99 |Z945-ND 468 4.22 3.75 |G6B-1114P-US-DC5 
SPST-NO 6 180 | 5 5 Semi Sealed 99x 20x99  |Z752-ND 4.68 4.22 3.75 |G6B-1114P-US-DC6 
SPST-NO 12 720 | 5 5 Semi Sealed 9.9x20x9.9 _|Z753-ND 4.68 4.22 _ 3.75 |G6B-1114P-US-DC12 
SPST-NO 24 «2,880; 5 5 Semi Sealed 99x 20x99 |Z754-ND 4.81 4.33 3.85 |G6B-1114P-US-DC24 
4 | SPST-NO 5 125 | 8 8 Semi Sealed 99x 20x99 |Z712-ND 5.59 5.04 4.48 | G6B-1174P-US-DC5 
SPST-NO 12 720 | 8 8 Semi Sealed 99x 20x99 |Z713-ND 5.59 5.04 4.48 | G6B-1174P-US-DC12 
SPST-NO 24 =—«-2.880| 8 8 Semi Sealed 99x 20x99 |Z714-ND 5.79 5.22 4.64 | G6B-1174P-US-DC24 
SPST-NO 242.880 | 8 8 VDE Approved 12.5x20x9.9 |Z2874-ND NEW!| 8.06 7.26 6.45 |G6B-1174P-FD-US DC24 
SPST-NO 5 125 | 5 5 1 Coil Latching 99x 20x99  |Z2598-ND 5.89 5.30 4.72 |G6BK-1114P-US-DC5 
SPST-NO 12 720 | 5 5 1 Coil Latching 99x 20x99 |Z2596-ND 6.11 5.50 4.89 | G6BK-1114P-US-DC12 
SPST-NO 242.880 | 5 5 1 Coil Latching 9.9x20x9.9 _|Z2597-ND 7.65 6.89 _ 6.12 |G6BK-1114P-US-DC24 
SPST-NO 5 125 | 10 10 Fully Sealed 10.2x20x15  |Z715-ND 5.62 5.07 4.50 |G6C-1114P-US-DC5 
5 | SPST-NO 12 720 | 10 10 Fully Sealed 10.2x20x15 |Z716-ND 5.62 5.07 4.50 |G6C-1114P-US-DC12 
SPST-NO 242,880 | 10 10 Fully Sealed 10.2x20x15 |Z948-ND 5.80 5.22 4.64 |G6C-1114P-US-DC24 
PCB Power Slim Type Relays 
SPST 12 1,200) 3 3 Fully Sealed 175x20x5  )22042-ND 487 439 3.90 |G6M-1A-DC12 
6 SPST 24 = 4.800] 3 3 Fully Sealed 175x20x5  |Z2043-ND 5.25 4.73 4.20 |G6M-1A-DC24 
SPST 5 208 | 3 3 Fully Sealed 17.5x20x5 — |Z2044-ND 4.87 4.39 3.90 |G6M-1A-DC5 
SPST-NO 5 39 | 5 5 Standard Sensitivity | 12.5 x 20.3 x 5.08 |22317-ND 5.14 463 4.11 |G6DS-1A-DC5 
SPST-NO 12 800 | 5 5 Standard Sensitivity | 12.5 x 20.3 x 5.08 22318-ND 514 4.63 4.11 |G6DS-1A-DC12 
7 | SPST-NO 24 = 3,200] 5 5 Standard Sensitivity | 12.5 x 20.3 x 5.08 |22319-ND 5.61 5.05 4.49 |G6DS-1A-DC24 
SPST-NO 5 208 | 5 5 High Sensitivity 12.5 x 20.3 x 5.08 |22320-ND 5.36 4.83 4.30 | G6DS-1A-H-DC5 
SPST-NO 121,200] 5 5 High Sensitivity 12.5 x 20.3 x 5.08 |22321-ND 5.29 4.76 4.24 | G6DS-1A-H-DC12 
SPST-NO 244,800 5 5 High Sensitivity 12.5 x 20.3 x 5.08 |22322-ND 5.76 5.19 4.61 |G6DS-1A-H-DC24 Fig. 8— G5Q 
__ | SPST-NO 5 125 | 3 3 Fully Sealed 12.5x17.5x65 |Z1674-ND 2.39 216 1.92 |G5NB-1A-DC5 
SPST-NO 12 720 | 3 3 Fully Sealed 12.5x17.5x6.5 |Z1675-ND 2.39 216 1.92 |G5NB-1A-DC12 
SPST 12 720 | 5 10 Fully Sealed 15.8 x 20.3x 10.3 |2219-ND 2.21 1.99 1.77 |G5Q-1A-DC12 
SPST 242,880] 5 10 Fully Sealed 15.8 x 20.3 x 10.3 |2220-ND 2.21 199 1.77 /G50-1A-DC24 
SPST 12 720 | 5 10 Fully Sealed 15.8 x 20.3 x 10.3 |2223-ND 2.36 213 1.89/G5Q-1A4-DC12 
SPST 24 —-2,880| 5 10 Fully Sealed 15.8 x 20.3 x 10.3 |2224-ND 2.36 213 1.89 |G50Q-1A4-DC24 Note: Pin #4 
8 SPDT 12 360 | 5 10 Fully Sealed 75.8 x 20.3x 10.3 |2221-ND 2.31 2.08 1.85 |G50-1-DC12 missing on SPST 
SPDT 24 1,440] 5 10 Fully Sealed 15.8 x 20.3 x 10.3 |2222-ND 231 2.08 1.85 |G5Q-1-DC24 version 
SPDT 5 63 | 5 10 Fully Sealed 15.8 x 20.3x 10.3 |22929-ND NEW!) 2.46 2.22 1.97 /G50-14.DC5 
SPDT 12 360 | 5 10 Fully Sealed 15.8 x 20.3x 10.3 |Z225-ND 246 2.22 1.97 /G5Q-14-DC12 10.16, 5.08 
SPDT 242,880] 5 10 Fully Sealed 15.8 x 20.3 x 10.3 |2226-ND 246 2.22 1.97 |G5Q-14-D624 | 2.54 
SPDT 12 360 | 5 5 Fully Sealed 75.8 x 20.3x 10.3 |22536-ND 762 146 1.30 |G5SB-1-DC12 4 
SPDT 241,440} 5 5 Fully Sealed 15.8 x 20.3 x 10.3 |22537-ND 1.73 1.56 1.39 |G5SB-1-DC24 : 10.3 
r SPDT 5 63 | 5 5 Fully Sealed 15.5x20x10 |Z2514-ND 1.62 1.46 1.30 /G5SB-1A4-DC5 lo 
SPDT 12 360 | 5 5 Fully Sealed 15.5x20x10 |Z2515-ND 1.62 1.46 1.30 /G5SB-1A4-DC12 -— 20.3 4 
SPDT 241,440] 5 5 Fully Sealed 15.5x 20x10 |Z2516-ND 1.73 1.56 1.39 |G5SB-1A4-DC24 
SPDT 5 6 | 5 5 Fully Sealed 15.5x 20x10 |Z1640-ND 162146 1.30 |G5SB-14-DC5 (Continued) 
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Contact Ratings 
Coil Resistive (A) Dimensions 
Contact Volt. Res. | 24 115 Additional (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (Q) | VDC | VAC Features HxLxW Part No. 1 25 50 | Part No. 
SPDT 9 202 5 5 Fully Sealed 15.5x 20x10 |2Z1641-ND 1.62 146 1.30 |}G5SB-14-DC9 
9 SPDT 12 360 5 5 Fully Sealed 15.5x 20x10 |21642-ND 1.62 146 1.30 |G5SB-14-DC12 
SPDT 24 1,440 5 5 Fully Sealed 15.5x 20x10  |Z1643-ND 1.73 1.56 1.39 | G5SB-14-DC24 
PCB Mount Power Relays with QC Terminals 
10 | SPST-NO 12 160 20 20 _— 23.5 x 30.5x16 |2Z952-ND 6.01 5.41 4.81 | G4A-1A-E-DC12BYOMZ 
SPDT 24VAC 260 15 15 QC Terminal 29x 50 x 29 2958-ND 10.30 9.27 8.24 | G4B-112T1CUS-AC24 
SPDT 120VAC 6,500 | 15 15 QC Terminal 29 x 50 x 29 2959-ND 10.30 9.27 8.24 | G4B-112T1CUS-AC120 
11 SPDT 120VAC — 25 25 QC Terminal 29 x 50 x 29 Z2872-ND NEW!| 11.61 10.46 9.29 | G4B-112T1-FD-C-USRP AC120 
SPDT 240VAC_ 6,500 | 15 15 QC Terminal 29 x 50 x 29 22714-ND 13.81 12.43 11.05 | G4B-112T1-C-US-AC240 
SPST-NO | 120VAC — 25 25 QC Terminal 29 x 50 x 29 22873-ND NEW!| 10.91 9.83 8.73 | G4B-112T-FD-US-RP AC120 
SPST-NO_ | 120VAC 6,500 | 15 15 QC Terminal 29 x 50 x 29 Z198-ND 9.67 8.71 7.74 |G4B-112TUS-AC120 
G2R-S Socket Mount Relays 
SPDT 6 69 10 5 Standard Plug-In 35.5x 29x13 | Z2224-ND 5.36 4.83 4.30 | G2R-1-S-DC6(S) 
SPDT 12 275 10 5 Standard Plug-In 35.5x 29x13 |Z1632-ND 5.36 4.83 4.30 |G2R-1-S-DC12S 
SPDT 24 1,100) 10 5 Standard Plug-In 35.5x 29x13 |Z1633-ND 5.36 4.83 4.30 | G2R-1-S-DC24S 
SPDT 48 4,220 | 10 5 Standard Plug-In 35.5x 29x13 | Z2230-ND 5.36 4.83 4.30 | G2R-1-S-DC48(S) 
SPDT 24VAC 260 10 5 Standard Plug-In 35.5x 29x13 | Z1634-ND 7.14 643 5.71 |G2R-1-S-AC24S 
SPDT 120VAC 6,500 | 10 5 Standard Plug-In 35.5x 29x13 |Z1635-ND 782 7.04 6.26 |G2R-1-S-AC120S 
SPDT 240VAC  30.3K] 10 5 Standard Plug-In 35.5x 29x13 |Z2227-ND 12.96 11.67 10.37 | G2R-1-S-AC240(S) 
SPDT 6 69 10 5 Plug-In with LED Indicator 35.5x 29x13 | Z2233-ND 8.75 7.88 7.01 | G2R-1-SN-DC6(S) 
SPDT 12 275 10 5 Plug-In with LED Indicator 35.5x 29x13 | Z2232-ND 8.75 7.88 7.01 |G2R-1-SN-DC12(S) 
SPDT 24 1,113 | 10 5 Plug-In with LED Indicator 35.5x 29x13 |Z2234-ND 8.75 7.88 7.01 |G2R-1-SN-DC24(S) 
SPDT 24VAC 253 10 5 Plug-In with LED Indicator 35.5x 29x13 |Z2235-ND 8.95 8.06 7.17 |G2R-1-SN-AC24(S) 
SPDT 120VAC 7,286 | 10 5 Plug-In with LED Indicator 35.5x 29x13 | Z2236-ND 11.54 10.39 9.24 | G2R-1-SN-AC120(S) 
42 DPDT 12 275 5 5 Standard Plug-In 25.5x 29x13 |Z2869-ND NEW!) 3.83 3.45 3.07 |G2R-2-DC12 
DPDT 24 1,100 5 5 Standard Plug-In 25.5x 29x13 |Z2870-ND NEW!| 3.83 3.45 3.07 |G2R-2-DC24 
DPDT 6 69 5 5 Standard Plug-In 35.5x 29x13 | Z2225-ND 6.25 5.63 5.01 | G2R-2-S-DC6(S) 
DPDT 12 275 5 § Standard Plug-In 35.5x 29x13 |Z1636-ND 6.13 5.53 4.91 |G2R-2-S-DC12S 
DPDT 24 1,100 § 5 Standard Plug-In 35.5 x 29x13 |Z1637-ND 6.13 5.53 4.91 | G2R-2-S-DC24S 
DPDT 48 4,220 5 5 Standard Plug-In 35.5x 29x13 |Z2231-ND 6.25 5.63 5.01 |G2R-2-S-DC48(S) 
DPDT 24VAC 260 5 5 Standard Plug-In 35.5x 29x13 |Z1638-ND 7.94 7.15 6.36 |G2R-2-S-AC24S 
DPDT 120VAC 6,500 5 5 Standard Plug-In 35.5x 29x13 |Z1639-ND 8.56 7.71 6.85 |G2R-2-S-AC120S 
DPDT 6 69 5 5 Plug-In with LED Indicator 35.5x 29x13 | Z2238-ND 11.15 10.04 8.93 | G2R-2-SN-DC6(S) 
DPDT 12 278 5 5 Plug-In with LED Indicator 35.5x 29x13 |Z2237-ND 12.03 10.83 9.63 | G2R-2-SN-DC12(S) 
DPDT 24 1,113 5 5 Plug-In with LED Indicator 35.5x 29x13 | Z2239-ND 10.94 9.86 8.76 |G2R-2-SN-DC24(S) 
DPDT 24VAC 253 5 5 Plug-In with LED Indicator 35.5x 29x13 |Z2240-ND 11.62 10.46 9.30 | G2R-2-SN-AC24(S) 
DPDT 120VAC 7,286 5 5 Plug-In with LED Indicator 35.5x 29x13 |Z2241-ND 12.47 11.22 9.98 | G2R-2-SN-AC120(S) 
DPDT 24 1,113 5 5 Plug-In with LED Diode 35.5x 29x13 |Z2866-ND NEW!| 12.24 11.02 9.79 | G2R-2-SND DC24 (S) 
Track Mounted Socket, Screw Term for G2R-1-S Series Z2285-ND 7.82 7.05 6.26) P2RF-05 
Track Mounted Socket “Fingersafe” Screw Term for G2R-1-S Series Z855-ND 460 415 3.69 |P2RF-05-E 
Track Mounted Socket, Screw Term for G2R-2-S Series Z2286-ND 8.78 7.91 7.03 )P2RF-08 
Track Mounted Socket “Fingersafe” Screw Term for G2R-2-S Series Z207-ND 7.72 695 6.18 | P2RF-08-E 
PC Mount Relay Socket for G2R-1-S Series Z995-ND 2.26 2.04 1.82 | P2R-05P. 
— |Back Connecting Solder Socket for G2R-1-S Series Z2283-ND 2.26 2.04 1.82 | P2R-05A 
Back Connecting PC Mount Socket for G2R-1-S Series Z2605-ND 2.26 2.04 1.82 |P2R-08P 
Back Connecting Solder Socket for G2R-2-S Series 22284-ND 2.26 2.04 1.82 |P2R-08A 
Hold Down Clip for use with the G2R-1-S and G2R-2-S Series Z2287-ND 97 88 .78 | PFC-A1 
Production Screwless Din Rail Socket (Wire Trap Style) for G2R-1-S Z2058-ND. 4.48 4.04 3.59 | PTRF-05-S 
Production Screwless Din Rail Socket (Wire Trap Style) for G2R-2-S Z2059-ND. 7.51 6.77 _6.01 | PTRF-08-S 
G2RV DIN Rail Ultra Slim Relays 
SPDT 110VAC 7.5 6 6 _ Z2530-ND 42.32 38.09 33.86 | G2RV-SL700-AC110 
SPDT 230VAC 7.9 6 6 Relay and DIN Socket _ Z2531-ND 42.32 38.09 33.86 | G2RV-SL700-AC230 
SPDT 48VAC/DC 5.2 6 6 wih serewe Terminals = 22532-ND 37.28 33.55 29.83 | G2RV-SL700-AC/DC48 
SPDT 24VAC 13.3 6 6 = 22533-ND 34.76 31.29 27.81 | G2RV-SL700-AC/DC24 
SPDT 12 27.2 6 6 - 22534-ND 34.76 31.29 27.81 | G2RV-SL700-DC12DC11 
SPDT 24 13.3 6 6 — 22535-ND 34.76 31.29 27.81 | G2RV-SL700-DC24DC21 
SPDT 1W10VAC 7.5 6 6 _ 22554-ND 43.79 39.41 35.03 | G2RV-SL500-AC110 
13| spot | azovac 79 | 6 | 6 | Réayand DIN Socket - 72565-ND 43.79 39.41 35.03 |G2RV-SL500-AC230 
SPDT 48VAC/DC 5.2 6 6 _ Z2556-ND 39.89 35.91 31.92 | G2RV-SL500-AC/DC48 
SPDT 24VAC 13 6 6 _ 22557-ND 36.62 32.96 29.30 | G2RV-SL500-AC/DC24 
SPDT 12 27.2 6 6 Relay and DIN Socket _ Z2558-ND 35.70 32.13 28.56 | G2RV-SL500-DC12DC11 
SPDT 24 5.2 6 6 with Push-in Terminals = Z2559-ND 35.70 32.13 28.56 | G2RV-SL500-DC24DC21 
SPDT 12 27.2 6 6 Relay only; no Socket 29.5 x 30.5x5.2 |Z2527-ND 9.92 894 7.94 |)G2RV-1-S-DC11 
SPDT 24 13.3 6 6 Relay only; no Socket 29.5 x 30.5xX5.2 |Z2528-ND 9.92 8.94 7.94 |G2RV-1-S-DC21 
SPDT A48VAC/DC 5.2 6 6 Relay only; no Socket 29.5 x 30.5X5.2 |Z2529-ND 10.55 9.50 8.45 | G2RV-1-S-DC48 
Cross Bar for G2RV Sockets, Red, 2 poles for Jumpering Power 22671-ND 2.89 2.61 2.32 |P2RVM-020R 
Cross Bar for G2RV Sockets, Red, 3 poles for Jumpering Power 22672-ND 4.00 3.61 3.21 |P2RVM-030R 
Cross Bar for G2RV Sockets, Red, 4 poles for Jumpering Power 22673-ND 5.33 4.80 4.27 |P2RVM-040R 
Cross Bar for G2RV Sockets, Black, 2 poles for Jumpering Grounds 22674-ND 2.89 2.61 2.32 |P2RVM-020B 
— |Cross Bar for G2RV Sockets, Black, 3 poles for Jumpering Grounds Z2675-ND. 4.00 3.61 3.21 | P2ARVM-030B 
Cross Bar for G2RV Sockets, Black, 4 poles for Jumpering Grounds 22676-ND 5.33 4.80 4.27 | P2RVM-040B 
PLC Interface for G2RV Sockets for PC Control Z2669-ND 171.09 = — | P2RVC-8-0-F 
Separator Plate for G2RV DIN Mount Sockets 22670-ND 9.26 8.34 7.41 | P2RV-S 
Adhesive Label Sheet for G2RV for Socket Marking Z2699-ND 17.07 15.36 13.66 | R99-16 FOR G2RV 
PCB Mount Power Relays 
SPDT 120VAC 6,500 | 10 10 Semi-Sealed 25.5x 29x13 |Z2838-ND NEW!) 6.23 5.61 4.99 |G2R-1-AC120 
SPDT 12 275 10 10 Semi-Sealed 25.5x 29x13 |Z2839-ND NEW!) 3.24 2.92 2.59 |G2R-1-DC12 
14 SPDT 24 1,100) 10 10 Semi-Sealed 25.5x 29x13 |Z2840-ND NEW!) 3.24 2.92 2.59 |G2R-1-DC24 
SPST-NO 5 47 10 10 Standard G2R; Sealed 25.5x 29x13 |Z2323-ND 3.74 3.37 2.99 |G2R-1A4-DC5 
SPST-NO 12 360 10 10 Standard G2R; Sealed 25.5x 29x13 |Z2324-ND 3.74 3.37 2.99 |G2R-1A4-DC12 


Fig. 11 — G4B 
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Fig. 15 — G2RL 


Fig. 16 — G2RG-2/G2RL-2/G2R-2 Fig. 17 — G2R-1A-E 
a 


7 ws 
& | 
f 


Note: Pins 
#2 and #7 
missing on 
G2R-2A-E / 
G2RG-2A4 


Contact Ratings 
Coil Resistive (A) 


Dimensions 


Contact Volt. Res. | 24 115 Additional (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (Q) | VDC VAC Features HxLxW Part No. il 25 50 | Part No. 
SPST-NO 24 1,440} 10 10 Standard G2R; Sealed 25.5x29x13 |22325-ND 374 337 2.99 |G2R-1A4-DC24 
SPST-NO | 120VAC 6,500] 10 10 Standard G2R; Sealed 25.5x29x13 |22327-ND 6.88 6.20 5.51 |G2R-1A4-AC120 
SPST-NO 12 360 | 16 16 Low Profile, Sealed 15.7x29x12.7 |Z2923-ND NEW!| 2.21 1.99 1.77 |G2RL-1A4 DC12 
SPST-NO 5 625 | 12 12 | Low Profile G2R; Flux Sealed) 16x29x13  |Z139-ND 1.78 1.61 1.43 |G2RL-1A-DC5 G2R-1A-T 
SPST-NO 12 360 | 12 12 | Low Profile G2R; Flux Sealed| 16x29x13_|Z140-ND 1.78 1.61 1.43 |G2RL-1A-DC12 
SPST-NO 24 «1,440 12 12 |Low Profile G2R; Flux Sealed] 16x29x13  |Z141-ND 1.78 1.61 1.43 /G2RL-1A-DC24 Fig. 18 — G5RL 
SPST-NO 5 625 | 12 12 Low Profile G2R; Class F Ins.) 15.7x29x12.7 |Z2517-ND 4.91 1.73 1.54 |G2RL-1A-CF-DC5 
SPST-NO 12 360 | 12 12 | Low Profile G2R; Class F Ins.| 15.7x 29x 12.7 |Z2518-ND 4.91 1.73 1.54 |G2RL-1A-CF-DC12 
SPST-NO 241,440 | ‘16 16 : ; 15.7x29x12.7 |22844-ND NEW!| 2.24 2.02 1.80 |G2RL-1A-E-CF DC24 
SPST-NO 12 360 | 16 16 eine ae 15.7x29x12.7 |Z2924-ND NEW!| 211 1.90 1.69 |G2RL-1A-EDC12 
SPST-NO 241,440 | 16 16 : 15.7x29x12.7 |Z2845-ND NEW!| 211 1.90 1.69 |G2RL-1A-E DC24 
SPDT 5 foo | 10 10 laueate Gon: 15.7x29x12.7 |22821-ND NEW!| 2.98 268 2.38 |G2RL-1-HDC5 
SPDT 12 576 | 10 | 10 High Sensitivity ci 15.7x29x12.7 |22822-ND NEW!| 2.98 268  2.38|/G2RL-1-H DC12 
SPDT 24 2304 | 10 10 15.7x29x12.7 |Z2823-ND NEW!| 2.98 2.68 2.38 |G2RL-1-H DC24 
SPDT 5 47 | 10 10 Standard G2R; Sealed 25.5x29x13 [Z743-ND 3.81 344 3.05 |G2R-14-DC5 
SPDT 12 275 | 10 10 Standard G2R; Sealed 25.5x29x13 |2744-ND 3.83 3.45 3.07 |G2R-14-DC12 8-013 
4q.| SPOT 24 = 1,100} 10 10 Standard G2R; Sealed 25.5x29x13 |Z745-ND 3.79 3.42 3.04 |G2R-14-D024 ae a 
SPDT 24vAC 260 | 10 10 Standard G2R; Sealed 25.5x29x13 |7843-ND 6.43 5.80 5.15 |G2R-14-AC24 7.5 
SPDT _| 120VAC 6,500 | 10 10 Standard G2R; Sealed 25.5x29x13_|7844-ND 7.07 6.37 _5.66 |G2R-14-AC120 oo 
SPDT 5 625 | 12 12 Low Profile G2R 16x 29x13 |2142-ND 2.31 2.08 1.85 |G2RL-14-DC5 99315" 
SPDT 12 360 | 12 12 Low Profile G2R 16x 29x13 |Z143-ND 231 2.08 1.85 |G2RL-14-DC12 
SPDT 241,440} 12 12 Low Profile G2R 16x29x13 |Z144-ND 231 208 1.85 |G2RL-14-DC24 
SPDT 48 5,358| 12 12 Low Profile G2R 16x 29x13 _|Z145-ND 257 2.32 2.06 |G2RL-14-DC48 Note: Pin #2 
SPDT 5 625 | 16 16 75.7 x29x12.7 |22922-ND NEW!| 270 244 217 |G2RL-14-£DC5 and #7 missing +29 
SPDT 12 360 | 16 16 sianGarmea 15.7x29x12.7 |Z2920-ND NEW!) 2.70 2.44 2.17/G2RL-14-E DC12 on eae TT PLETE 
SPDT 241,440) 16 16 Cicer Fully Seiad 15.7x29x12.7 |Z2921-ND NEW!) 2.70 244 2.17 /G2RL-14-E DC24 Bead. 42:7 bt | l | 
SPDT 12 360 | 16 16 : 15.7x29x12.7 |Z2841-ND NEW!| 287 259 2.30 |G2RL-14-E-CF DC12 Pind? missing 8 7H6ES 
SPDT 241,440 | 16 16 15.7x29x12.7 |Z2842-ND NEW!| 2.87 2.59 2.30 |G2RL-14-E-CF C24 on G5AL-1A-LN 
SPDT 48 «45,358] 16 16 High Capacity, 15.7x29x12.7 |22843-ND NEW!| 3.13 282 251 |G2RL-14-E-CF D048 
SPDT 241,440 | 16 16 Class F, Fully Sealed 15.7x29x12.7 |Z2925-ND NEW!| 2.44 2.20 1.96 |G2RL-1-E-CF DC24 
SPDT 5 625 | 16 16 en ean 15.7x29x127 |22824-ND NEW!| 2.31 208 1.85 |G2RL-1-E DC5 Fig. 19 — GST 
SPDT 12 360 | 16 16 ‘gue Prati Ga 15.7x29x12.7 |Z2834-ND NEW!) 2.31 2.08 1.85 /G2RL-1-E DC12 
SPDT 24 «1,440 | 16 16 Flux Sealed 15.7x29x12.7 |Z2835-ND NEW!| 2.31 2.08 1.85 |G2RL-1-E DC24 
SPDT 485,358 | 16 16 15.7x29x12.7 |Z2825-ND NEW!| 2.57 2.32 2.06 |G2RL-1-E DC48 
SPST-NO 12 360 | 16 16 | PCB w/Quick Connect Term. | 15.9 x 29.6 x 12.6 |22550-ND 5.51 4.97 4.41 |G2RL-TATP5-E-DC12 
tg | SPST-NO 241,440] 16 16 | PCB w/Quick Connect Term. | 15.9 x 29.6 x 12.6 |22551-ND 5.51 4.97 4.41 |G2RL-1ATPS5-E-DC24 
SPST-NO 12 360 | 16 16 | PCB w/Quick Connect Term. | 15.9 x 29.6 x 12.6 |22552-ND 5.45 4.91 4.36 | G2RL-1ATP7-E-DC12 
SPST-NO 241,440 | 16 16 | PCB w/Quick Connect Term. | 15.9 x 29.6 x 12.6 |22553-ND 5.45 4.91 4.36 | G2RL-1ATP7-E-DC24 
DPST-NO 12 180 | 8 8 UPS Approved G2R; 25.5x29x13.5 |Z2355-ND 6.03 5.44 4.83 |G2RG-2A4-DC12 
DPST-NO 24 720 | 8 8 Sealed 25.5x29x 13.5 |Z2513-ND 6.03 5.44 4.83 | G2RG-2A4-DC24 
DPDT 5 625 | 8 8 Low Profile G2R 16x 29x13 |Z146-ND 3.06 276 2.46 |G2RL-24-DC5 
DPDT 12 360 | 8 8 Low Profile G2R 16x 29x13 |Z147-ND 3.06 276 2.46 |G2RL-24-DC12 
DPDT 241,440] 8 8 Low Profile G2R 16x29x13 |Z148-ND 3.06 276 2.46 |G2RL-24-DC24 
DPDT 48 5,358] 8 8 Low Profile G2R 16x 29x13 |Z149-ND 3.36 3.03 2.70 |G2RL-24-DC48 
16 | __DPDT 12 360 | 8 8 Unsealed 15.7x29x12.7 |Z2926-ND NEW!| 2.58 233 2.07 |G2RL-2DC12 
DPDT 5 47 | 5 5 Standard Sealed 25.5x29x13 |Z746-ND 439 3.96 3.52 |G2R-24-DC5 
DPDT 12 275 | 5 5 Standard Sealed 25.5x29x13 |2747-ND 4.39 3.96 3.52 |G2R-24-DC12 
DPDT 241,00] 5 5 Standard Sealed 25.5x29x13 |2748-ND 439 3.96 3.52 |G2R-24-D024 
DPDT 24vac 260 | 5 5 Standard Sealed 25.5x29x13 |7845-ND 7.34 6.61 5.88 |G2R-24-AC24 
DPDT | 120VAC 6,500 | 5 5 Standard Sealed 25.5x 29x13 |Z846-ND 8.01 7.22 6.41 |G2R-24-AC120 
DPDT 12 400 | 4 4 Standard Sealed 25.5X29x13.5 |Z2019-ND NEW!| 5.59 5.04 4.48 [G2R-24-H-DC12 
SPST-NO 5 47 | 16 76 | High Capacity, Unsealed | 255x 29x13 |Z2306-ND 3.53 3.18 2.83 |G2R-1A-E-DC5 
SPST-NO 12 360 | 16 16 | High Capacity, Unsealed | 255x 29x13 |Z2307-ND 3.53 318 2.83 |G2R-1A-E-DC12 
SPST-NO 241,440} 16 16 Unsealed 25.5x 29x13 |22308-ND 3.53 3.18 2.83 |G2R-1A-E-DC24 
SPST-NO 48 5,358] 16 16 Unsealed 25.5x 29x13 |22309-ND 4.84 4.36 3.87 |G2R-1A-E-DC48 
SPST-NO | 120VAC 6,500] 16 16 Unsealed 25.5x29x13_|Z2310-ND 6.88 6.20 5.51 |G2R-1A-E-AC120 
17 [SPST-NO 2 275 | 16 {6 | QC w/ Mounting Brackets | 29.5X30.5X 14 [Z2018-ND NEW!| 466 420 3.73|G2R-1A-TDCI2 
SPDT 5 47 | 16 16 High Capacity Unsealed | 255x29x13 |Z847-ND 3.89 3.51 3.12 |G2R-1-E-DC5 
SPDT 12 275 | 16 16 High Capacity Unsealed | 25.5x29x13 |Z848-ND 3.89 3.51 3.12 |G2R-1-E-DC12 
SPDT 24-1100] 16 16 High Capacity Unsealed | 25.5x29x13 _|Z849-ND 3.89 3.51 3.12 |G2R-4-E-DC24 
DPDT 12 360 | 10 10 2 Coil Latching 25.5x29x13 |Z2328-ND 791 7.12 6.33 |G2RK-2-DC12 
DPDT 241,440 | 10 10 2 Coil Latching 25.5x29x13__|Z2329-ND 7.91 7.12 _ 6.33 |G2RK-2-D624 
SPST-NO 5 625 | 16 16 | High Capacity; High-Inrush | 12.7x 29x 15.7 |Z2579-ND 3.30 2.98 2.65 |G5RL-1A-E-HR-DC5 
SPST-NO 12 360 | 16 16 | High Capacity; High-Inrush | 12.7x 29x 15.7 |Z2580-ND 3.30 2.98 2.65 | GSRL-1A-E-HR-DC12 
SPST-NO 24 = 1,440] 16 16 | High Capacity; High-Inrush | 12.7x 29x 15.7 |22581-ND 3.30 2.98 2.65 | GSRL-1A-E-HR-DC24 
SPST-NO 5 625 | 16 16 Low Noise 15.7x29x12.7 |Z2898-ND NEW!| 3.58 3.23 2.87 |G5RL-1A-E-LN DCS 
SPST-NO 12 360 | 16 16 Low Noise 15.7x29x12.7 |Z2899-ND NEW!| 3.58 3.23 2.87 |G5RL-1A-E-LN DC12 
tg | SPST-NO 241,440) ‘16 16 Low Noise 15.7x29x12.7 |Z2900-ND NEW!! 3.58 3.23 2.87 |G5RL-1A-E-LN DC24 
SPST-NO 5 625 | 16 16 Low Noise 15.7x29x12.7 |Z2895-ND NEW!| 3.58 3.23 2.87 |G5RL-1A-LN DC5 
SPST-NO 12 360 | 16 16 Low Noise 15.7x29x12.7 |Z2896-ND NEW!| 3.58 3.23 2.87 |G5RL-1A-LNDC12 
SPST-NO 241,440 | 16 16 Low Noise 15.7x29x12.7 |Z2897-ND NEW!| 3.58 3.23 2.87 |G5RL-1A-LN DC24 
SPDT 2avAC 443 | 16 16 High Capacity G2R 15.7x29x127 |Z2313-ND 5.46 4.92 4.37 |G5RL-1-E-AC24 
SPDT | 120VAC 11.5K| 16 16 High Capacity G2R 15.7x29x12.7 |Z2312-ND 6.66 6.00 5.33 | GSRL-1-E-AC115/120 
SPOT | 240VAC 47.6K | 16 16 High Capacity G2R 15.7x29x12.7 [Z2311-ND 10.87 9.79 8.70 | GSRL-1-E-AC230/240 
SPST-NO 5 125 | 5 5 Flux Sealed 15x 205x7  |Z2774-ND 7.22 141 .98|G5T-1A-DC5 
19 | SPST-NO 12 720 | 5 5 Flux Sealed 15x20.5x7  |Z2775-ND 4.22 141 98 |G5T-1A-DC12 
SPST-NO 242.880 | 5 5 Flux Sealed 15x 20.5x7 _ |Z2776-ND 1.29 146 1.03 |G5T-1A-D624 
oo | SPST-NO 12 160 | 20 | 20 — 23.5 x30.5x 16 |Z954-ND 6.41 5.77 5.13 |G4A-1A-P-E-D12 
SPST-NO 24 640 | 20 | 20 = 23.5 x 30.5x 16 _|Z955-ND 6.41 5.77 5.13 |G4A-1A-P-E-DC24 
oy | SPST-NO 12 180 | 15 15 Fully Sealed 30.5 x 30.5 x 19.5 |Z961-ND 5.97 5.38 4.78 |G4W1114PUSTVBHPDC12 
SPST-NO 24 720 | 15 15 Fully Sealed 30.5 x 30.5 x 19.5 |2962-ND 5.97 5.38 4.78 |G4W1114PUSTV8HPDC24 (Continued) 
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Contact Ratings 
Coil Resistive (A) Dimensions 
Contact Volt. Res. | 24 | 115 Additional (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (9) | vbC VAC Features HxLxW Part No. u 25 50 | Part No. 
DPST-NO 12 180 | 15 15 Fully Sealed 30.5 x 30.5 x 19.5 |Z963-ND 7.10 6.40 5.69 | G4W-2214PUSHP-DC12 
22 | DPST-NO 24 720 | 15 15 Fully Sealed 30.5 x 30.5 x 19.5 |Z964-ND 7.10 6.40 5.69 | G4W-2214PUSHP-DC24 
DPST-NO 24 720 | 15 15 TV5 Rated 30.5 x 30.5 x 19.5 |Z2245-ND 6.24 5.62 5.00 | G4W-2212P-US-TV5-HP-DC24 
PCB Power “Sugar Cube” Relays 
SPST-NO 5 69.4] 10 10 Fully Sealed 15.8 x 19.8 x 15.8 ]Z2569-ND 1.09 99 88 | G5LA-1A4-DC5 
SPST-NO 9 225 | 10 10 Fully Sealed 15.8 x 19.8 x 15.8 |Z2570-ND 1.09 99  .88|G5LA-1A4-DC9 
SPST-NO 12 400 | 10 10 Fully Sealed 15.8 x 19.8 x 15.8 |22571-ND 1.09 99 88 | G5LA-1A4-DC12 
SPST-NO 241,600) 10 10 Fully Sealed 15.8 x 19.8 x 15.8 |Z2572-ND 114 1.03 91 | G5LA-1A4-DC24 
SPST-NO 48 4,800] 10 10 Fully Sealed 15.8 x 19.8 x 15.8 |22573-ND 1.28 1.16 1.03 | G5LA-1A4-DC48 
SPDT 5 694] 5 5 Fully Sealed 15.8 x 19.8 x 15.8 |Z2560-ND 142 1.02 90 | G5LA-14-DC5 
SPDT 9 225] 5 5 Fully Sealed 15.8 x 19.8 x 15.8 |Z2568-ND 112 1.02 90} G5LA-14-DC9 
SPDT 12 400 | 5 5 Fully Sealed 15.8 x 19.8 x 15.8 |Z2561-ND 112 1.02  .90|G5LA-14-DC12 
SPDT 241,600) 5 5 Fully Sealed 15.8 x 19.8 x 15.8 |Z2562-ND 117 1.06 94 G5LA-14-DC24 
SPDT 48 4,800] 5 5 Fully Sealed 15.8 x 19.8 x 15.8 | 22563-ND 1.37 1.24 1.10 | G5LA-14-DC48 
SPDT 241,600] 5 5 | High Capacity, Flux Sealed | 15.8x 19.8 x 15.8 |Z2837-ND NEW!| 1.37 1.24 1.10/G5LA-1-EDC24 
SPDT 5 694) 5 5 Fully Sealed; Class F Ins. | 15.8 x 19.8 x 15.8 |22574-ND 1.20 1.09 97 | G5LA-14-CF-DC5 f 
SPDT 9 225] 5 5 Fully Sealed; Class F Ins. | 15.8 x 19.8 x 15.8 |22575-ND 1.20 1.09 97 | G5SLA-14-CF-DC9 H 
SPDT 12 400 | 5 5 Fully Sealed; Class F Ins. | 15.8 x 19.8 x 15.8 |22576-ND 1.20 1.09  .97|G5LA-14-CF-DC12 
SPDT 241,600] 5 5 Fully Sealed; Class F Ins. | 15.8 x 19.8 x 15.8 |22577-ND 1.24 112 1.00 |G5LA-14-CF-DC24 
SPDT 48 4,800/ 5 5 Fully Sealed; Class F Ins. | 15.8 x 19.8 x 15.8 |22578-ND 1.39 1.25 1.11 | G5LA-14-CF-DC48 
SPDT 9 40.8 8 10 Low Profile GSLE; 
oy |_SPOT - a60 | 8 4 Flux Sealed 15.2 x 19.6 x 15.6 |Z2331-ND 1.97 1.78 1.58 | G5LB-1-DC9 
SPST-NO 12 360 | 8 10 Fully Sealed 19.0 x 22.5 x 16.5 |22352-ND 95.86 76 | GSLE-1A4-DC12 
SPST-NO 241,440) 8 10 Fully Sealed 19.0 x 22.5 x 16.5 |Z2254-ND 3.48 3.13 2.79 | GSLE-1A4-DC24 
SPST-NO 5 63 | 10 16 | Fully Sealed; High Current | 19.0 x 22.5 x 16.5 |22619-ND 1.79 1.61 1.44 | G5LE-1A-E-DC5 
SPST-NO 12 360 | 10 16 | Fully Sealed; High Current | 19.0 x 22.5 x 16.5 |22620-ND 1.79 1.61 1.44 | GSLE-1A-E-DC12 
SPST-NO 24 1,440] 10 16 | Fully Sealed; High Current | 19.0 x 22.5 x 16.5 |22621-ND 1.79 1.61 1.44 | GSLE-1A-E-DC24 
SPDT 5 63 8 10 Fully Sealed 19.0 x 22.5x 16.5 |Z1011-ND 1.03 94 83 | G5LE-14-DC5 
SPDT 12 360 | 8 10 Fully Sealed 19.0 x 22.5 x 16.5 |Z1012-ND 96 87 77 |GSLE-14-DC12 
SPDT 241,440) 8 10 Fully Sealed 19.0 x 22.5 x 16.5 |Z1013-ND 98 89  .79/GSLE-14-DC24 
SPDT 48 5,760) 8 10 Fully Sealed 19.0 x 22.5 x 16.5 |Z2592-ND 1.40 1.26 1.12 | G5LE-14-DC48 
SPDT 5 63 8 10 Flux Sealed 19.0 x 22.5 x 16.5 |Z1014-ND 1.01 92.82 | GSLE-1-DC5 
SPDT 12 360 | 8 10 Flux Sealed 19.0 x 22.5 x 16.5 |Z1015-ND 94 85.76 | GSLE-1-DC12 
SPDT 241,440) 8 10 Flux Sealed 19.0 x 22.5 x 16.5 |Z1016-ND 96 87 77 | GSLE-1-DC24 
SPDT 5 63 | 10 16 | Fully Sealed; High Current | 19.0 x 22.5 x 16.5 |22616-ND 1.78 1.60 1.42 | G5LE-1-E-DC5 
SPDT 12 360 | 10 16 | Fully Sealed; High Current | 19.0 x 22.5 x 16.5 |22617-ND 1.78 1.60 1.42 | GSLE-1-E-DC12 
SPDT 24 1,440] 10 16 | Fully Sealed; High Current | 19.0 x 22.5 x 16.5 |22618-ND 1.78 1.60 1.42 | G5LE-1-E-DC24 
SPDT 9 200 | 10 10 ; 19.0 x 22.5 x 16.5 |Z2622-ND 1.63 1.47 1.31 |G5LE-1-G-DC9 
SPDT 12 360] 10 | 10 Pee aenyee 19.0x 22.5 x 16.5 |22623-ND 163 147 1.31|GSLE-1-G-DC12 
SPDT 241,440] 10 10 19.0 x 22.5 x 16.5 |22624-ND 1.63 1.47 1.31 | G5LE-1-G-DC24 
og | SPST-NO 5 12 | 3 3 Flux Sealed 15.3 x 20.5x7.2 |Z2771-ND 3.25 2.93 2.60 | G5NB-1A-E DC5 
SPST-NO 12 720 | 3 3 Flux Sealed 15.3 x 20.5x 7.2 |Z2772-ND 3.25 2.93 2.60 | GSNB-1A-E DC12 ae 
SPST-NO 5 44 5 8 Fully Sealed 15x 28.5x10 |22345-ND 2.59 2.34 2.08]G6RN-1A-DC5 een 
SPST-NO 12 183 | 5 8 Fully Sealed 15x 28.5x10 |Z2346-ND 2.59 2.34 2.08 | GERN-1A-DC12 G6RN-1A 19 L 
95 |_SPST-NO 24 92 | 5 8 Fully Sealed 15x 28.5x10 |Z2347-ND 2.59 2.34 2.08 | GERN-1A-DC24 3.2 3.2 
SPDT 5 14] 5 8 Fully Sealed 15x 28.5x10 |Z987-ND 2.67 2.41 2.14)/G6RN-1-DC5 GaRNGehaan 
SPDT 12 665 | 5 8 Fully Sealed 15x 28.5x10 |Z988-ND 2.67 2.41 2.14|G6RN-1-DC12 
SPDT 24-2620] 5 8 Fully Sealed 15x 28.5x10 |Z990-ND 2.67 2.41 2.14|G6RN-1-DC24 Fig. 26 — GERL 
SPDT 3 409] 5 8 Flux Sealed 12.3x28.5x10 |Z2758-ND 3.40 3.06 2.72]G6RL-1-DC3 
SPDT 5 113.6] 5 8 Flux Sealed 12.3x28.5x10 |Z2759-ND 3.40 3.06 2.72 G6RL-1-DC5 
SPDT 12 654.5] 5 8 Flux Sealed 12.3x28.5x10 |Z2760-ND 3.40 3.06 2.72|G6RL-1-DC12 
SPDT 24-2618) 5 8 Flux Sealed 12.3x28.5x 10 |Z2761-ND 3.40 3.06 2.72 G6RL-1-DC24 
SPDT 3 40 5 8 Flux Sealed 12.3x28.5x10 |Z2909-ND NEW!| 3.58 3.23 2.87 |G6RL-1-ASI-DC3 
SPDT 5 113] 5 8 Flux Sealed 12.3x28.5x10 |Z2910-ND NEW!| 3.58 3.23 2.87 /G6RL-1-ASI-DC5 
SPDT 12 654] 5 8 Flux Sealed 12.3x28.5x10 |Z2911-ND NEW!| 3.58 3.23 2.87 |GGRL-1-ASI-DC12 
SPDT 24-2618) 5 8 Flux Sealed 12.3x28.5x10 |Z2912-ND NEW!| 3.71 3.34 2.97 |G6RL-1-ASI-DC24 
SPDT 24-2618) 5 8 Flux Sealed 12.3x28.5x10 |Z2915-ND NEW!| 4.25 3.83 3.41 |G6RL-1-ASI-PL-SP-DC24 
SPST-NO 3 409] 5 8 Flux Sealed 12.3x28.5x10 |Z2762-ND 3.30 2.98 2.65 ]G6RL-1A-DC3 
SPST-NO 5 113.6] 5 8 Flux Sealed 12.3x28.5x 10 |Z2763-ND 3.30 2.98 2.65 | G6RL-1A-DC5 
26 | SPST-NO 12 654.5] 5 8 Flux Sealed 12.3x28.5x10 |Z2764-ND 3.30 2.98 2.65 | G6RL-1A-DC12 
SPST-NO 24-2618) 5 8 Flux Sealed 12.3x28.5x10 |Z2765-ND 3.30 2.98 2.65 |G6RL-1A-DC24 
SPST-NO 12 654 | 5 8 Flux Sealed 12.3x28.5x10 |Z2913-ND NEW!| 3.49 3.14 2.79 |GGRL-1A-ASI-DC12 
SPST-NO 24 «2618 ] 5 8 Flux Sealed 12.3x28.5x10 |Z2914-ND NEW!| 3.58 3.23 2.87 |GORL-1A-ASI-DC24 
SPST-NO 3 40 5 8 Fully Sealed 12.3x28.5x10 |Z2905-ND NEW!| 3.42 3.08 2.74 /G6RL-1A4-ASI-DC3 
SPST-NO 5 113.) 5 8 Fully Sealed 12.3x28.5x10 |Z2906-ND NEW!| 3.42 3.08 2.74 /G6RL-1A4-ASI-DC5 
SPST-NO 12 654] 5 8 Fully Sealed 12.3x28.5x10 |Z2907-ND NEW!| 3.41 3.08 2.73 /G6RL-1A4-ASI-DC12 
SPST-NO 242,618] 5 8 Fully Sealed 12.3x28.5x10 |Z2908-ND NEW!| 3.54 3.19 2.84 /G6RL-1A4-ASI-DC24 ; 
SPDT 3 40 5 8 Fully Sealed 12.3x28.5x10 |Z2901-ND NEW!| 3.60 3.25  2.89|G6RL-14-ASI-DC3 ie a 
SPDT 5 113] 5 8 Fully Sealed 12.3x28.5x10 |Z2902-ND NEW!| 3.60 3.25  2.89|G6RL-14-ASI-DC5 G6RL-1A Seite 
SPDT 12 654] 5 8 Fully Sealed 12.3x28.5x10 |Z2903-ND NEW!| 3.60 3.24 2.88 /G6RL-14-ASI-DC12 
SPDT 24-2618] 5 8 Fully Sealed 12.3x28.5x10 |Z2904-ND NEW!| 3.72 3.35 2.98 |GGRL-14-ASI-DC24 
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General Purpose and Automotive Relays  acaysuessaproe 
Contact 
Coil Ratings 
Contact | Coil | Res. Resistive Additional Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Form | Voltage} (9) (A) Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. Fig. 2 
G&P Relays - PC Mount and QC Style Sealed Case 
SPST-NO| 5VDC | 27 Open Case PCB 71002-ND 270 243 216 1.95 |G8P-1AP-DC5 
1 |spst-no| 1avoc | 155 erent Open Case PCB 71003-ND 270 243 246 1.95 |G8P-1AP-DC12 
SPST-NO| 24vpc | 660 Open Case PCB Z1004-ND 270 243 216 1.95 |G8P-1AP-DC24 
SPST-NO| 5vDC | 27 | 30A@250VAC Sealed PCB 71006-ND 297 268 238 215 |G8P-1A4P-DC5 
SPST-NO| 12VDC | 155 | 20A@28VDC Sealed PCB Z1007-ND 2.97 2.68 2.38 2.15 |G8P-1A4P-DC12 
2 |spst-no| 24voc | 660 es Sealed PCB 71008-ND 297 268 238 2.15 |GaP-1A4P-Dc24 
SPDT | t2vDc | 155 | 10A@250vAC Sealed PCB 71009-ND 307 277 246 221 |G8P-1C4P-DC12 Fig. 3— G8P 
spoT | 24vpc | 660 | 10A@28vDC Sealed PCB Z1010-ND 3.07 277 2.46 2.21 |GBP-1C4P-DC24 
SPST-NO| 12vDC | 155 | 20A@28vDC PCB and QC Terminal _ |Z208-ND 3443.10 276 248 |G8P-1A4TP-DC12 
q_ | SPST-No| 2avoc | 660 SP DEVAG, PCB and QC Terminal | 2209-ND 3.44 310 276 2.48 |Gap-1A4TP-Dc24 
SPDT | t2vDC | 155 | 10A@250vAc |  PCBand QC Terminal |Z210-ND 353. 318 283 255 |G8P-IC4TP-DC12 
SPDT | 24vpc | 660 | 10A@28vDC PCB and QC Terminal _|2214-ND 3.53 318 283 2.55 |GsP-1C4TP-DC24 
SPST-NO| 12vDC | 155 | 20A@28vDC Chassis Mount Z215-ND 3.72 3.35 2.98 2.68 |G8P-1A2T-F-DC12 
4. |S®ST-NO| 24voc | 660 TE DREWARe Chassis Mount 2216-ND 372 335 298 2.68 |GSP-1A2T-F-DC24 = 
SPDT | t2vDC | 155 | 10A@250vAC Chassis Mount Z217-ND 381 344 3.05 275 |G8P-1C2T-F-DC12 Chasaig 
spoT | 24vpc | 660 | 10A@2svoc Chassis Mount 7218-ND 3.81 344 3.05 2.75 |G8P-1C2T-F-DC24 Mount 
G8PE Automotive PCB Relays 
— TJ spot | 12v0C | 135 40 High Current PCB___[22779-ND 659 5.93 527 4.75 [G8PE-1C4 DC12 
G8JR ISO Automotive Relays 
5 | spst | 12vbc| 71 50 NO QC Terminal 22716-ND 7.61 686 610 549 |G8JR-1A7T-R-DC12 
G8JN ISO Automotive Relays Fig. 5 
SPDT | 12vDC | 78 | 35NO/20NC QC Terminal 7981-ND 583 5.25 467 420 |GBJN-1C7T-DC12 
spoT | t2vpc | 78 | 35NO/20NC With Molded Bracket |Z982-ND 5.72 5.16 4.58 4.13 | G8JN-1C7T-MF-DC12 
spot | t2voc| 74 | 35novzonc | Weatherproof Shroud | 7ogs¢.np ew! | 7.87 7.08 6.30 5.67 | GUN-1C6T-F-R-DC12 
and Bracket 
5 | "spot |42voc| 74 | 35No/20NC Weatherproof Shroud |Z2781-ND 599 539 479 431 |GBJN-1C6T-R-DC12 
spoT | 12vpc | 74 | 35No/20NC With Molded Bracket | Z2782-ND 5.83 5.25 4.67 4.20 | GBJN-1C7T-MF-R-DC12 
spoT | 12vpc | 78 | 35NO/20NC Weatherproof Shroud | Z983-ND 5.88 5.30 4.71 4.24 |GBJN-1C6T-DC12 
spoT | 12vpc | 78 | 35NO/20NC | Weatherproof w/Bracket |Z984-ND 7.25 653 5.80 5.22 |G8JN-1C6T-F-DC12 Fig. 7 
G8W Mini 280 Automotive Relays 
SPDT | 12VDC | 91 | 35NO/20NC | Standard with Resistor |Z2260-ND 489 441 392 353 |G8W-1C7T-R-DC12 
spoT | 12vpc | 91 | 35NO/20NC | Standard with Resistor |Z2783-ND 5.27 475 4.22 3.80 |G8W-1C6T-R-DC12 
6 |SPST-NO| 12vDC| 91 | 35NO/20NC | Weatherproof w/Resistor |Z2784-ND 475 428 3.81 3.43 |GBW-1A7T-R-DC12 
SPST-NO| 12vDc | 91 | 35NO/20NC | Weatherproof w/Resistor |Z2053-ND 5.65 5.09 4.52 4.07 | G8W-1A6T-F-R-DC12 
spoT | t2vpc | 91 | 35NO/20NC | Weatherproof w/Bracket_|Z2054-ND 5.79 5.21 4.63 4.17 | G8W-1C6T-F-R-DC12 
G8V Micro280 Automotive Relays 
SPST | 12VDC| 104 | 20NO/10NC Plug-in 72051-ND 473. 426 379 341 |G8V-1A7T-R-DC12 
7 | SPST | 12voc | 104 | 35Novzonc Plug-In, High Current |Z2648-ND 488 440 391 3.52 |G8V-RH-1A7T-R-DC12 
spoT | 12vpc | 104 | 20Nno/10NC Plug-In 72052-ND 488 440 391 3.52 |G8V-1C7T-R-DC12 
sPpT | t2vpc | 104 | 35No/20NC Plug-In, High Current |Z2649-ND 4.88 4.40 3.91 3.52 |G8V-RH-1C7T-R-DC12 
G8H Micro ISO Automotive Relays 
3 | SPDT | 12vdC] 100 7 Z0NO/ONG Plug-in 72001-ND 768 691 615 553 |GSH-1C4T-R-DC12 
spoT | t2vpc | 100 | 20Nno/10NC Plug-In 72247-ND 459 414 3.68 3.31 |GBHN-1C2T-R-DC12 
G8N/G8QN Relays Fig. 9 
g | SPOT | tavDc J 225 30 PCB 72696-ND 288 259 231 208 |G8QN-1C4-DC12 
spoT | t2vpc | 225 30 PCB 72697-ND 8.39 7.56 6.72 6.05 |G8N-1-DC12-SK 16.0 
MUN Relays — Plug-In Style 
DPDT | 12vDC | 120 10 Plug-in 7237-ND 1290 11.61 1032 929 |MJN2C-DC12 R 
ppoT | 24vpc | 470 10 Plug-In 7236-ND 1290 11.61 1032 929 |MJN2c-DC24 
DPDT | 24vac | 75 10 Plug-In 7235-ND 13.71 12.34 10.97 9.88 | MJN2C-AC24 
10 | 3ppT | tavoc | 120 10 Plug-In 7233-ND 13.35 12.02 1068 961 |MJNC-DC12 
3PpT | 24voc | 470 10 Plug-In 7232-ND 13.35 12.02 1068 961 |MJNC-DC24 Fig, 10 — MIN 
3PDT | 24vac | 72 10 Plug-In 7231-ND 14.26 12.84 1141 10.27 |MJN3C-AC24 
3PDT_|120vAC| 1,700 10 Plug-In 7234-ND NEW! | 15.01 13.51 12.01 10.81 |MJN3C-AC120 
MJN Relays with Mounting Flange 
DPDT | 12vDC | 120 10 With Mounting Flange [2244-ND 1253 11.28 1003 9.03 |MJN2CF-DC12 
ppot | 24vpc | 470 10 With Mounting Flange _|Z245-ND 13.63 12.27 1090 9.81 | MJN2CF-DC24 
3PDT |120VAC| 1,700 10 With Mounting Flange |2242-ND 1546 13.92 1238 11.14 |MJNSCF-AC120 
10 | 3PDT |240vac| 7,200 10 With Mounting Flange _|Z2862-ND NEW! | 18.67 16.81 14.94 13.45 |MJNSCF-AC240 
DPDT | t2vDc | 120 20 With Mounting Flange |Z249-ND 1510 13.59 12.08 10.88 |MJN2CE-DC12 
pPoT | 24vpc | 470 20 With Mounting Flange | Z250-ND 15.10 13.59 12.08 10.88 |MJN2CE-DC24 
DPDT | 120VAC| 2,250 20 With Mounting Flange _|2247-ND 17.42 15.69 13.94 12.55 | MJN2CE-AC120 
MGN Relays — Heavy Duty Power Type 
SPDT | 12vDC | 72 30 With Mounting Flange [Z257-ND 25.90 23.31 2072 1865 |MGNIC-DC12 
SPDT |120vAC| 295 30 With Mounting Flange _|Z256-ND 25.76 23.19 20.61 18.55 |MGN1C-AC120 
spst | 12vDC | 72 30 With Mounting Flange _ |Z261-ND 22.20 19.98 17.76 15.99 |MGN1X-DC12 
41 | DPST | t2voc | 72 30 With Mounting Flange |Z265-ND 26.49 23.85 21.20 19.08 |MGN2A-DC12 
ppst | 24vac | 11.5 30 With Mounting Flange _|Z264-ND 28.39 25.56 22.72 20.45 |MGN2A-AC24 
DPDT | 12vDC | 72 30 With Mounting Flange |Z269-ND 37.76 33.99 30.21 27.19 |MGN2C-DC12 
ppoT | 24vpc | 290 30 With Mounting Flange |Z270-ND 36.55 32.90 29.24 26.32 /MGN2C-DC24 
pPDT |120vAc| 295 30 With Mounting Flange _|2267-ND 32.73 29.46 26.19 23.57 |MGN2C-AC120 
Relay Sockets and Accessories 
Use with Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Series | Description Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
12 | MN (10A) |Din Rail Socket with Screw Terminals 7251-ND 810 729 648 5.84 |PTFIIPC 
13 | MUN (10A) | Chassis Mount with QC Terminals 7252-ND 171 155 138 1.24 |PTF110DC 
12 MUN (10A) | Chassis Mount with Screw Terminals Z253-ND 7.87 7.08 6.30 5.67 | PTF21PC 
13 | MUN (10A) | Chassis Mount with PCB Terminals 2254-ND 1.58 143 127 1.15. | PTFPCB 
= G2R-S _ | Screwless Socket (Wire Trap) SP G2R-S 72058-ND 448 404 359 3.23 |PTRF-05-S 
= G2R-§ _ | Screwless Socket (Wire Trap) DP G2R-S 72059-ND 7.51 6.77 6.01 _5.41_| PTRF-08-S 
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OMRON. Power Relays oimencionsinmm @& aSAS 


Contact 
Coil Ratings 
Contact | Coil | Res. Resistive Additional Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Form Volt. (0) (A) Features Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 
LY Power Relays — Plug-In Terminals 36.07_,| 
SPDT | 12VDC |) 160 Plug-In Z785-ND® 7.15 644 572 5.15}LY1-DC12 
SPOT | 24VDC |} 650 |yen @ 130yac- Plug-In 7784-ND® 715 644 5.72 5.15|LY1-D024 LY1, LY2, LY3 and LY4 
SPDT | 24VAC | 180 15A @ 24VDC. Plug-In 2783-ND® 749 675 6.00  5.40)LY1-AC24 
SPDT |120VAC| 4,430 Plug-In Z781-ND® 749 675 6.00  5.40}LY1-AC110/120 
SPDT | 12VDC | 160 With Mounting Ears | Z193-ND@ 7.61 685 609  5.48|LY1F-DC12 
SPDT | 24VDC | 650 415A @ 110VAC: With Mounting Ears =| Z194-ND@ 761 685 609  5.48|/LY1F-DC24 
SPDT | 24VAC | 180 ba @24VDC. With Mounting Ears = | Z195-ND® 7.61 685 609  5.48|)LY1F-AC24 
SPDT |120VAC | 4,430 With Mounting Ears _| Z782-ND@ 7.61 685 6.09  5.48|LY1F-AC110/120 
DPDT | 12VDC | 160 |15A @110VAC; Plug-In Z790-ND® 840 7.57 673 6.06)LY2-DC12 Bottom View 
DPDT | 24VDC | 650 | 15A @24VDC Plug-In Z789-ND® 840 7.57 6.73  6.06|LY2-DC24 Bottom View 
DPDT | 24VAC | 180 Plug-In Z788-ND® 840 7.57 673 6.06)LY2-AC24 SPDT DPDT 
DPDT | 48VDC | 2,600 40A @ 110VAC: Plug-In 22262-ND® 840 7.57 673 6.06|LY2-DC48 
DPDT |120VAC}| 4,430 140A @ 24VDC. Plug-In Z786-ND® 840 7.57 673  6.06|LY2-AC110/120 3 
DPDT | 240VAC| 18.7K Plug-In 22878-ND@ NEW!| 8.72 7.85 6.98 6.28)/LY2-AC220/240 
DPDT | 12VDC | 160 With Mounting Ears | Z190-ND@ 8.59 7.73 6.87  6.19|LY2F-DC12 dl & 
DPDT | 24VDC | 650 With Mounting Ears =| Z191-ND@ 859 7.73 687 6.19|LY2F-DC24 A A 
DPDT | 24VAC | 180 .| With Mounting Ears = | Z192-ND@ 859 7.73 687 6.19|LY2F-AC24 
ppot |120vac| 4,430 | ‘PAO MOVAC.) With Mounting Ears |Z787-ND@ 8.59 7.73 687  6.19|LY2F-AC110/120 os : 
DPDT | 220VAC| 12.9K With Mounting Ears ‘| Z2264-ND@ 916 824 7.33  6.60|LY2F-AC220/240 Bottom View Bottom View 
DPDT | 12vDC | 160 Plug-In with LED _|Z2603-ND@ 11.29 10.16 9.03 8.13/LY2N-DC12 3PDT 4PDT 
1 DPDT | 24VDC | 650 Plug-In with LED 22604-ND® 11.29 10.16 9.03 8.13}LY2N-DC24 
DPDT |120VAC| 4,430 |10A @ 110VAC; Plug-In with LED Z2610-ND@ 11.29 10.16 9.03 8.13) LY2N-AC110/120 
DPDT | 24VDC | 650 | 10A @ 24VDC | With LED and Test Button | Z1677-ND@ 11.45 10.31 9.16 8.25|/LY2I4N-DC24 132.03 
DPDT | 120VAC | 4,430 With LED and Test Button | Z1678-ND® 11.45 10.31 9.16 8.25] LY2I4N-AC110/120 j] 
3PDT | 24VDC | 410 Plug-In Z1679-ND@ 11.51 10.36 9.21 8.29)LY3-DC24 
3PDT |120VAC} 2,300 | 10A @ 110VAC; Plug-In Z1680-ND® 11.51 10.36 9.21  8.29)/LY3-AC120 
3PDT | 24VAC | 180 | 10A @ 24VDC With Mounting Ears =| Z22267-ND 11.51 10.36 9.21  8.29)LY3F-AC24 
3PDT | 24VDC | 410 With Mounting Ears | Z2938-ND@ NEW!| 11.51 10.36 9.21 8.29|LY3F-DC24 
4PDT | 12VDC | 100 Plug-In Z1682-ND® 13.41 12.08 10.74 9.66)LY4-DC12 
4PDT | 24VAC | 78 40A @ 410VAC: Plug-In 22270-ND® 13.41 12.08 10.74  9.66|LY4-AC24 
4PDT | 24VDC | 350 10A@ OaoR) Plug-In Z1681-ND®@ 13.41 12.08 10.74 9.66)LY4-DC24 
4PDT |120VAC| 1,800 Plug-In Z1683-ND® 13.41 12.08 10.74 9.66)LY4-AC120 
4PDT | 24VDC | 350 Plug-In with Diode 22272-ND® 19.87 17.89 15.90 14.31|LY4-D-DC24 
4PDT | 12VDC | 100 Plug-In 22860-ND@ NEW!| 13.41 12.08 10.74 9.66)LY4F-DC12 
4PDT | 24VDC | 350 410A @ 110VAC: Plug-In 22861-ND@ NEW!| 13.41 12.08 10.74 9.66)LY4F-DC24 
4PDT |120VAC | 2,200 10A @ 24VDC_ Plug-In Z2859-ND@ NEW!| 13.41 12.08 10.74 9.66)LY4F-AC120 
4PDT | 24VDC | 350 Plug-In with LED 22275-ND@ 18.43 16.59 14.75 13.28)LY4N-DC24 
4PDT | 24VAC | 78 Plug-In with LED 22274-ND® 18.43 16.59 14.75 13.28] LY4N-AC24 
4PDT |120VAC}| 1,800 410A @ 110VAC: Plug-In with LED 22273-ND@ 14.85 13.37 11.88 10.70) LY4N-AC110/120 
4PDT | 120VAC| 2,200 | "Von 'oaync’| Plug-In with LED | 22879-ND@ NEW!) 18.43 16.59 14.75 13.28)LY4N-AC120 a= Bottom View 
4PDT | 24VDC | 350 Plug-In with LED 22880-ND@ NEW!| 20.36 18.33 16.29 14.66|LY4N-D2-DC24 DPDT 
LY Power Relays — PC Mount — RoHS Compliant 
SPDT | 12VDC | 160 415A @ 110VAC: PCB Mount 2974-ND 749° 675 600  5.40|/LY1-0-DC12 
SPDT | 24VDC | 650 15A @ 24VDC. PCB Mount Z973-ND 749 675 600  5.40|}LY1-0-DC24 
SPDT | 120VAC| 4,430 PCB Mount Z971-ND 749 675 6.00 5.40|LY1-0-AC110/120 
DPDT | 12VDC | 160 PCB Mount 2978-ND 840 7.57 673 6.06|LY2-0-DC12 
1 DPDT | 24VDC | 650 0A @ 110VAC: PCB Mount Z977-ND 840 7.57 673 6.06|LY2-0-DC24 
DPDT |100VDC} 6,900 u 0A@ aia PCB Mount Z979-ND 878 7.91 7.03  6.33}LY2-0-DC100/110 
DPDT | 24VAC | 180 PCB Mount Z976-ND 840 7.57 673 6.06|LY2-0-AC24 
DPDT |120VAC| 4,430 PCB Mount Z975-ND 840 7.57 6.73 6.06 | LY2-0-AC110/120 
4PDT | 24VDC | 100 10A PCB Mount 22269-ND 13.41 12.08 10.74 9.66] LY4-0-DC24 
Power Relays — Plug-In Terminals — RoHS Compliant 
DPDT | 12VDC | 95 Plug-In Z800-ND 12.31 11.09 9.86 8.87) MK2P-S-DC12 
DPDT | 24VDC | 430 |10A @ 220VAC; Plug-In Z799-ND 12.31 11.09 9.86 8.87) MK2P-S-DC24 
DPDT | 24VAC | 88 10A @ 28VDC Plug-In 2798-ND 12.31 11.09 9.86 8.87) MK2P-S-AC24 
9 DPDT | 120VAC | 2,300 Plug-In Z797-ND 13.40 12.06 10.72 —_9.65|MK2P-S-AC120 
3PDT | 12VDC | 95 Plug-In Z804-ND 14.08 12.67 11.27 10.14) MK3P5-S-DC12 
3PDT | 24VDC | 430 |10A @ 220VAC; Plug-In Z803-ND 14.08 12.67 11.27 10.14) MK3P5-S-DC24 
3PDT | 24VAC | 88 10A @ 28VDC Plug-In 2802-ND 14.08 12.67 11.27 10.14) MK3P5-S-AC24 
3PDT_ | 120VAC | 2,300 Plug-In Z801-ND 15.07 13.57 12.06 10.85 | MK3P5-S-AC120 
DPDT | 12VDC | 160 Plug-In Z181-ND 6.93 5.34 474  427|MY2-DC12(S) 
on an Bs SA 200A: Plugin 7182-ND 5.93 5.34 4.74  4.27|MY2-D024(S) 12 dia. x22 
r 5A @ 24VDC jug-In Z183-ND 615 554 492 4.43|MY2-DC48(S) MY4 shown elliptic holes 
DPDT | 24VAC | 180 Plug-In Z184-ND 6.93 534 4.74  4.27|MY2-AC24(S) 
DPDT |120VAC| 4,430 Plug-In Z185-ND 615 5.54 4.92 4.43|MY2-AC110/120(S) 
DPDT | 24VDC | 636 PCB Mount 22633-ND 7.26 «66.54 5.81 5.23|MY2-02-DC24 
DPDT | 24VDC | 636 | 5A @ 250VAC; With LED 22884-ND NEW! 6.64 5.98 5.32 4.79|MY2N DC24 (S) 
DPDT | 24VDC | 636 5A @ 30VDC With Diode and LED =| Z2883-ND NEW! 13.29 11.96 10.63 9.57) MY2N-D2 DC24 (S) 
DPDT | 120VAC| 4,430 With LED 22882-ND NEW! 6.87 6.19 5.50 4.95] MY2N AC110/120 (S) 
3PDT | 120VAC | 4,430 | 3A @ 110VAC Plug-In with LED 22249-ND 10.59 9.54 8.48 7.63| MY3N-AC110/120 
4PDT | 12VDC | 160 Plug-In Z186-ND 7.09 639 5.68  5.11|MY4-DC12(S) 
4PDT | 24VDC | 636 3A @ 220VAC: Plug-In Z187-ND 7.09 639 5.68  5.11}MY4-DC24(S) 
4PDT | 24VAC | 180 3A @ 24VDC_ Plug-In Z188-ND 7.09 639 568  5.11|MY4-AC24(S) 
4PDT |120VAC| 4,430 Plug-In Z189-ND 7.27 655 5.82 5.24)MY4-AC110/120(S) 
3 4PDT |110VDC| 11.1K Plug-In 22276-ND 7.81 7.03 6.25 5.63 | MY4-DC100/110(S) 
A4PDT | 240VAC | 18.7K Plug-In with LED 22885-ND NEW! 781 7.03 6.25 5.63} MY4 AC220/240 (S) 
4PDT |120VAC| 4,430 3A @ 250VAC: Plug-In with LED 22886-ND NEW! 844 7.60 6.76 6.08) MY4IN AC110/120 (S) 
4PDT | 24VDC | 636 3A @ 30VDC_ Plug-In with LED 22887-ND NEW! 830 748 665 5.98) MY4IN DC24 (S) 2 B 
4PDT | 12VDC | 160 Plug-In with LED 22279-ND 7.85 7.07 6.29  5.66)MY4N-DC12(S) > 1 5 lf 
4PDT_| 24VDC | 636 Plug-In with LED Z2188-ND 7.85 7.07 6.29 5.66 | MY4N-DC24(S) 47 
4PDT | 24VAC | 180 Plug-In with LED 22890-ND NEW! 785 7.07 6.29 5.66] MY4N AC24 (S) 
4PDT |120VAC| 4,430 3A @ 220VAC: Plug-In with LED 22889-ND NEW! 7.99 719 640  5.76)MY4N AC110/120 (S) | 
APDT | 240VAC | 18.79K ' Plug-In with LED 22277-ND 8.93 8.04 7.15  6.44})MY4N-AC220/240(S) TUB Shown 
3A @ 24VDC i ; 
4PDT | 24VDC | 636 With LED & Diode 22278-ND 14.72 13.25 11.78 10.60) MY4N-D2-DC24(S) 
4PDT | 24VAC | 180 Bifurcated Contacts _| Z2280-ND 12.61 11.36 10.09 —_9.09| MY4Z-AC24(S) 
4PDT |120VAC| 4,430 3A @ 250VAC: Bifurcated Contacts | Z2939-ND NEW! 12.84 11.56 10.28 9.25) MY4Z AC110/120 (S) 
4PDT | 12VDC | 160 3A @ 30VDC_ Bifurcated Contacts | Z2281-ND 14.72 13.25 11.78 10.60) MY4ZN-DC12(S) =—coh—= 
4PDT | 24VDC | 636 Bifurcated Contacts _| Z2282-ND 14.72 13.25 11.78 10.60 | MY4ZN-DC24(S) ) Pr 1 
4PDT |120VAC| 4,430 | 3A @ 220VAC; Bifurcated Contacts | 2Z2891-ND NEW! 14.99 13.50 12.00 10.80) MY4ZN AC110/120 (S) ae 26. 
4PDT | 24VDC | 636 3A @ 24VDC PCB Mount 22634-ND 7.61 685 609  5.48|MY4-02-DC24 Top View 
SPST-NO | 120VAC | 5,260 | 30A @ 220VAC .250” QC Type 22935-ND NEW! 12.19 10.97 9.76 8.78] G7L-1A-TUB-CB-AC100/120 SPST 
SPST-NO| 24VDC | 303 | 30A @ 220VAC .250” QC Type Z817-ND 11.37 10.23. 9.10 8.19) G7L-1A-TUB-J-CB-DC24 
SPST-NO| 24VAC | 270 | 30A @ 220VAC .250” QC Type 2815-ND 12.19 10.97 9.76 8.78) G7L-1A-TUB-J-CB-AC24 
SPST-NO | 120VAC | 5,260 | 30A @ 220VAC .250” QC Type Z814-ND 12.19 10.97 9.76 8.78) G7L-1A-TUB-J-CB-AC100/120 d 
4 |SPST-NO|220VAC| 21K | 30A @ 220VAC .250” QC Type Z816-ND 12.88 11.59 10.31 9.28] G7L-1A-TUB-J-CB-AC200/240 J CaaS seam | 
SPST-NO| 12VDC | 75 |30A@220VAC) ScrewTerminal Type | Z1051-ND 15.89 14.31 12.72 11.45] G7L-1A-BUBJ-CB-DC12 FI Bay glad 
SPST-NO| 24VDC | 303 | 30A@220VAC|) ScrewTerminal Type | Z1052-ND 15.89 14.31 12.72 11.45) G7L-1A-BUBJ-CB-DC24 5 
SPST-NO| 24VAC | 303 | 30A@220VAC |) ScrewTerminal Type | Z1053-ND 15.27 13.75 12.22 11.00) G7L-1A-BUBJ-CB-AC24 Top View 
SPST-NO | 120VAC | 5,260 | 30A @ 220VAC | Screw Terminal Type | Z1054-ND 16.80 15.12 13.44 12.10] G7L-1A-BUBJ-CB-AC100/120 DPST 
§ Use 4PDT MY or MY2 Sockets # RoHS Compliant (Continued) 
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OMRON). Power Relays cont) 


Contact 
Coil Ratings é 
Contact | Coil | Res. Resistive Additional Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Form Volt. (0) (A) Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
DPST-NO| 24VDC | 303 | 30A@220VAC |) Screw Terminal Type | 2Z2258-ND 16.74 15.07 13.40 12.06) G7L2ABUBJCBDC24 
DPST-NO| 24VAC | 303 | 25A@220VAC|) Screw Terminal Type |2Z2875-ND NEW! 17.23 15.51 13.79 12.41| G7L-2A-BUBJ-CB AC24 (Bracket shown 
DPST-NO|120VAC| 5,260 |25A@220VAC| Screw Terminal Type |Z2894-ND NEW! | 17.62 15.86 14.10 12.69|G7L-2A-BUBJ-CB AC100/120 must be ordered 
DPST-NO|240VAC} 21K | 25A@220VAC|) Screw Terminal Type |22876-ND NEW! 18.31 16.49 14.65 13.19] G7L-2A-BUBJ-CB AC200/240 separately) 
DPST-NO| 12VDC | 75 | 30A @ 220VAC PCB Terminal Type 22259-ND 16.21 14.59 12.97 11.67 | G7L-2A-P-CB-DC12 
DPST-NO| 24VDC | 303 | 30A @ 220VAC PCB Terminal Type 22582-ND 16.21 14.59 12.97 11.67] G7L-2A-PCB-DC24 
4 DPST-NO | 120VAC | 5,260 | 25A @ 220VAC .250” QC Type 22936-ND NEW! 12.63 11.37 10.11 9.10) G7L-2A-T-J-CB-AC100/120 
DPST-NO| 24VDC | 303 | 25A @ 220VAC .250” QC Type 22858-ND NEW! 11.80 10.63 9.45 8.50) G7L-2A-TUB-CB-DC24 
DPST-NO|240VAC| 21K | 25A @ 220VAC .250” QC Type 22937-ND NEW! 13.25 11.93 10.60 9.54] G7L-2A-TUB-CB-AC200/240 
DPST-NO| 12VDC | 75 | 25A @ 220VAC .250” QC Type 22877-ND NEW! 11.80 10.63 9.45 8.50| G7L-2A-TUB-J-CB-DC12 
DPST-NO| 24VDC | 303 | 30A @ 220VAC .250” QC Type Z821-ND 11.80 10.63 9.45 8.50) G7L-2A-TUB-J-CB-DC24 
DPST-NO| 24VAC | 270 | 25A @ 220VAC .250” QC Type Z820-ND 12.63 11.37 10.11 9.10) G7L-2A-TUB-J-CB-AC24 
DPST-NO | 120VAC | 5,260 | 25A @ 220VAC .250” QC Type Z818-ND 12.63 11.37 10.11 9.10) G7L-2A-TUB-J-CB-AC100/120 
DPST-NO|220VAC| 21K | 25A @ 220VAC .250” QC Type Z819-ND 13.25 11.93 10.60 9.54 | G7L-2A-TUB-J-CB-AC200/240 
DPST- 24VDC | 288 | 25A@220VAC | Screw Terminal Type | Z1032-ND 32.93 29.64 26.35 23.72) G7J-2A2B-B-W1DC24 
NO/NC 120VAC| — |25A@220VAC| ScrewTerminal Type |Z1030-ND 36.18 32.57 28.95 26.06) G7J-2A2B-B-W1AC100/120 
240VAC | — | 25A@220VAC | ScrewTerminal Type | Z1031-ND 37.33 33.60 29.87 26.88 | G7J-2A2B-B-W1AC200/240 
3PST/ 24VDC | 288 | 25A@220VAC | Screw Terminal Type | Z1035-ND 32.93 29.64 26.35 23.72) G7J-3A1B-B-W1DC24 
5 SPST 120VAC| — |25A@220VAC| ScrewTerminal Type | Z1033-ND 36.18 32.57 28.95 26.06) G7J-3A1B-B-W1AC100/120 
240VAC | — | 25A@220VAC | _ ScrewTerminal Type | Z1034-ND 87.33 33.60 29.87 26.88 | G7J-3A1B-B-W1AC200/240 
A4PST | 24VDC | 288 | 25A@220VAC | Screw Terminal Type | Z1038-ND 32.93 29.64 26.35 23.72) G7J-4A-B-W1-DC24 
A4PST |120VAC| — | 25A@220VAC| Screw Terminal Type |Z1036-ND 36.18 32.57 28.95 26.06 | G7J-4A-B-W1-AC100/120 
4PST |240VAC| — | 25A@220VAC | ScrewTerminal Type |Z1037-ND 37.33 33.60 29.87 26.88 | G7J-4A-B-W1-AC200/240 
Power Relays — Hermetically Sealed Case — RoHS Compliant 
4PDT 12DC | 160 3A @ 110VAC: Class 1, Division 2 Z1223-ND 50.36 45.33 40.29 36.26|MY4H-US-DC12 
3 4PDT 24DC | 650 3A @ 24VD0° Class 1, Division 2 Z1224-ND 50.36 45.33 40.29 36.26| MY4H-US-DC24 
APDT | 120AC | 4,430 Class 1, Division 2 Z1225-ND 50.36 45.33 40.29 36.26 | MY4H-US-AC110/120 
— | Track Mounted Socket for Hermetically Sealed MY4 Z2650-ND 8.38 7.54 6.71 6.04 | PYF14A-E-US 
MY2K Latching Relays — Plug In — RoHS Compliant 
DPDT | 12VDC | 160 Dual Coil Latching Z2056-ND§ 20.70 18.64 16.57 14.91|MY2K-DC12 
3 DPDT | 24VDC | 636 | 3A @ 220VAC; Dual Coil Latching Z2057-ND§ 20.70 18.64 16.57 14.91} MY2K-DC24 
DPDT | 24VDC | 470 | 3A@24VDC Dual Coil Latching 22881-ND NEW! 20.70 18.64 16.57 14.91] MY2K-US DC24 
DPDT |120VAC| 4,430 Dual Coil Latching Z2055-ND§ 59.18 53.27 47.35 42.62 | MY2K-AC120 
DC Power Relays — G9E Series — RoHS Compliant 
12DC | 28.8 | 60A @ 400VDC High Voltage DC Z1610-ND 155.95 140.36 124.77 112.29| G9EA-1-B DC12 
24DC | 115.2 | 60A @ 400VDC High Voltage DC Z1611-ND 155.95 140.36 124.77 112.29|G9EA-1-B DC24 
12DC | 28.8 | 60A @ 400VDC High Voltage DC Z1612-ND 155.95 140.36 124.77 112.29] G9EA-1 DC12 
24DC | 115.2 | 60A @ 400VDC High Voltage DC Z1613-ND 155.95 140.36 124.77 112.29] G9EA-1 DC24 
6 SPST- | 12DC | 28.8 |100A @ 400VDC High Voltage DC Z1614-ND 184.31 165.88 147.45 132.71 | G9EA-1-CA-DC12 
NO 24DC | 115.2 | 100A @ 400VDC High Voltage DC Z1615-ND 184.31 165.88 147.45 132.71 | G9EA-1-CA-DC24 hi 5 
12DC | 28.8 | 100A @ 400VDC High Voltage DC Z1616-ND 184.31 165.88 147.45 132.71 | G9EA-1-B-CA-DC12 = 24VDCrI_ 
24DC | 115.2 | 100A @ 400VDC High Voltage DC Z1617-ND 184.31 165.88 147.45 132.71 | G9EA-1-B-CA-DC24 _ 
12DC | 28.8 | 25A @ 400VDC High Voltage DC 22304-ND 139.69 125.73 111.76 100.58} G9EB-1-B-DC12 
24DC | 115.2 | 25A @ 400VDC High Voltage DC Z2305-ND 139.69 125.73 111.76 100.58 | G9EB-1-B-DC24 
12VDC | 12.8 | 200A @ 400VDC High Voltage DC Z1618-ND 311.91 280.72 249.53 224.58| G9EC-1-B DC12 
7 SPST- | 24VDC | 51.2 |200A @ 400VDC High Voltage DC Z1619-ND 311.91 280.72 249.53 224.58 | G9EC-1-B DC24 
NO 12VDC | 12.8 | 200A @ 400VDC High Voltage DC Z1620-ND 311.91 280.72 249.53 224.58] G9EC-1 DC12 
24VDC | 51.2 [200A @ 400VDC High Voltage DC Z1621-ND 411.95 370.76 329.57 296.61 | G9EC-1 DC24 
Plug-In Safety Relays — RoHS Compliant + 
@PST | 24VDC | 1,152 6A Force Guided Contacts [Z2626-ND 55.74 50.17 44.59 40.13] G7SA-4A2B-DC24 eer 
8 4PST | 24VDC | 800 6A Positive Guarded Contacts | Z2362-ND 41.73 38.64 36.07 33.49) G7S-4A2B-DC24 
3PST | 24VDC | 800 6A Positive Guarded Contacts | Z2363-ND 41.73 38.64 36.07 33.49 | G7S-3A3B-DC24 
Front Connecting Socket for G7L Power Relay 22892-ND NEW! 19.54 17.60 15.64 14.08] P7LF-06 
DIN Rail Socket with Screw Terminals for G7S Safety Relay Z2417-ND 26.75 24.78 23.13 21.47|P7S-14F 
___ [PCB Mount Socket for G7S Safety Relay 22418-ND 10.80 10.00 9.34  8.67)P7S-14P 
DIN Rail Socket with Screw Terminals for G7SA Safety Relay Z2627-ND 44.59 4013 35.68 32.11|P7SA-14F 
Mounting Socket for G7SA Safety Relay Z2628-ND 11.66 10.50 9.33 8.40|P7SA-14P 
Back Connecting Socket for MY2 Power Relay 22893-ND NEW! 1.43 1.30 1.15 1.04] PY08-02 


§ Use 4PDT MY or MY2 Sockets + ROHS Compliant 


Relay Sockets and Accessories 


Use with Digi-Key Price Each Omron 
Series Description Part No. 1 25 50 100 Part No. 
LY SPDT/DPDT Track Mounted Relay Sockets Z791-ND 5.62 5.06 4.50 4.05 PTFO8A-E 
LY 3PDT Track Mounted Relay Sockets Z2606-ND 7.66 6.90 6.13 5.52 PTFI1A 
LY 4PDT Track Mounted Relay Sockets Z2612-ND 8.42 7.58 6.74 6.07 PTFI4A-E 
LY SPDT/DPDT Back Connecting Sockets - PCB Mount Z792-ND 2.04 1.84 1.64 1.47 PT08-0 
LY SPDT/DPDT Back Connecting Sockets - Solder Ear Z793-ND 2.04 1.84 1.64 1.47 PT08 
LY/MY Socket Mounting Plate for Back Connect Sockets 2794-ND 31 29 .25 23 PYP-1 
LY/MY Relay Hold-Down Clip for Track Mounted Sockets Z795-ND 31 .29 .25 23 PYC-A1 
LY/MY Relay Hold-Down Clip for Back Connecting Sockets Z796-ND 30 27 .24 .22 PYC-P 
MY2 DPDT Track Mounted Relay Sockets Z882-ND 5.77 5.20 4.62 4.16 PYFO8A-E 
MY3 3PDT Track Mounted Relay Sockets Z2288-ND 7.89 7.10 6.32 5.69 PYFI1A 
MY4/MY2K 4PDT Track Mounted Relay Sockets Z811-ND 8.39 7.56 6.72 6.05 PYF14A-E 
MY4/MY2K 4PDT Track Mounted Relay Sockets (-55°C max. temperature) Z2614-ND 8.14 7.33 6.52 5.87 PYF14A-N 
MY4/MY2K 4PDT Back Connecting Sockets - Panel Mount Z812-ND 2.00 1.81 1.61 1.45 PY14 
MY4/MY2K 4PDT Back Connecting Sockets - PCB Mount Z813-ND 2.00 1.81 1.61 1.45 PY14-02 
MY4/MY2K Screwless Socket (Wire Trap) Type for MY4 Series Z2063-ND 11.60 10.45 9.29 8.36 PYF14S 
MY4 Tool for MY4 Series Screwless Sockets Z1670-ND 5.93 5.34 4.75 4.27 PYF-S-TOOL 
MyY2 Screwless Socket (Wire Trap) Type for MY2 Series Z2062-ND 7.05 6.35 5.64 5.08 PYFO8S 
MK DPDT Track Mounted Relay Sockets Z805-ND 5.16 4.65 4.13 3.72 PFO83A-E 
MK DPDT Connecting Sockets - Panel Mount Z836-ND 2.12 1.91 1.70 1.53 PLO8 
MK DPDT Connecting Sockets - PCB Mount Z837-ND 3.22 2.90 2.58 2.32 PLE08-0 
MK 3PDT Track Mounted Relay Sockets Z806-ND 7.40 6.67 5.93 5.34 PF113A-E 
MK 3PDT Connecting Sockets - Panel Mount Z838-ND 2.28 2.06 1.83 1.65 PL11 
MK 3PDT Connecting Sockets - PCB Mount Z839-ND 3.85 3.47 3.09 2.78 PLE11-0 
ALL 1.0m (3.28ft.) DIN Rail Tracks (Low profile) Z840-ND 7.13 6.42 5.71 5.14 PFP100N 
ALL 0.5m (1.64ft.) DIN Rail Tracks (Low profile) Z841-ND 5.80 5.22 4.64 4.18 PFP50N 
ALL 1.0m (3.28ft.) DIN Rail Track (High profile) Z2611-ND 15.21 13.69 12.17 10.95 PFP-100N2 
- End Stop Plate for Din Track Rails Z887-ND 78 710 63 56 PFP-M 
- W-Bracket for Omron Relays Z1238-ND 1.36 1.23 1.09 98 R9904FORGSF 
G7L Track Mounting Adapter for G7L Relays Z2940-ND NEW! 9.02 8.13 7.22 6.50 P7LF-D 
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Bottom view shown 


High Frequency Relays 


Fig. 1 — ARA Series Fig. 2— ARE Series Fig. 3 — ARJ Series 
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Coil Coil Contact Picku F 
Contact Coil Resistance | Current Ratings (A) bere Digi-Key EricelEach Panasonic 
Fig. Arrangement Voltage (0) (mA) 30VDC Maximum Voltage Part No. 1 25 50 100 Part No. 
ARA Series High Frequency Relays 
DPDT 30C 64.3 46.7 1 2.25/0.3/4.5 255-2155-5-ND 28.44 26.13 23.22 19.74 | ARA200A03 
1 DPDT 4.5DC 145 31 1 3.37/0.45/6.75 255-2158-5-ND 28.44 26.13 23.22 19.74 | ARA200A4H 
DPDT 5DC 178 28.1 1 3.75/0.5/6.75 255-2156-5-ND 28.44 26.13 23,22 19.74 | ARA200A05 
DPDT 12D 1,028 11.7 1 9/1.2/18 255-2157-5-ND 28.44 26.13 23,22 19.74 _ | ARA200A12 
ARE Series High Frequency Relays 
SPDT-NO/NC 45DC 101 44.40 05 3.375/0.45/4.95 255-1573-ND 5.64 5.18 4.60 3.91 |ARE134H 
2 SPDT-NO/NC 12DC 720 16.70 05 9/1.2/13.2 255-1572-ND 5.64 5.18 4.60 3.91 | ARE1312 
SPDT-NO/NC 4.5DC 101 44.40 05 3.375/0.45/4.95 255-1575-5-ND 6.13 5.63 5.00 4.25 | ARE13A4H 
SPDT-NO/NC 12DC 720 16.70 0.5 9/1.2/13.2 255-1574-5-ND 6.13 5.63 5.00 4.25 | ARE13A12 
ARJ Series High Frequency Relays 
3 DPDT 45DC 101.2 444 03 3.375/0.45/4.95 255-1461-ND 164.44 151.02 134.24 114.11 [ARJ20A4H 
DPDT 12D 720 16.6 0.3 9/1.2/13.2 255-1462-ND 164.44 151.02 134.24 114.11 [ARJ20A12 
ARJ Series Dual Coil Latching High Frequency Relays 
3 DPDT 4.5DC 135 33.3 03 3.375/3.375/4.95 255-1579-ND 164.44 151.02 134.24 114.11 JARJ22A4H 
DPDT 12D 960 12.5 0.3 9/9/13.2 255-1578-ND 164.44 151.02 134.24 114.11 [ARJ22A12 
RK Series High Frequency Relays 
SPDT 5DC 125 40 0.01 3.75/0.5/5.5 255-1085-ND 9.90 9.09 8.08 6.87 | RK1-5V 
i SPDT 6DC 180 34 0.01 4.5/0.6/6.6 255-1086-ND 9.90 9.09 8.08 6.87 | RK1-6V 
SPDT 12D 720 17 0.01 9/1.2/13.2 255-1087-ND 9.90 9.09 8.08 6.87 | RK1-12V 
SPDT 24DC 2,880 9 0.01 18/2.4/26.4 255-1088-ND 10.19 9.36 8.32 7.08 | RK1-24V 
RP Series High Frequency Low Profile Relays 
5 SPDT 5DC 178 28 04 3.75/0.5/7.5 255-1089-ND 23.30 21.40 19.02 16.17 | RP1-5V 
SPDT 12D 1,028 11.7 04 9/1.2/18 255-1090-ND 23.30 21.40 19.02 16.17 | RP1-12V 
. Dimensions in mm 
Sig nal Relays W G RoHS Bottom view shown (SMD’s are top view) 
Contact Coil | Coil Contact : Fig. 1 — AGQ Series - PCB 
Arrange- | Coil | Resist. | Current | Ratings (A) Additional —_| Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | ment Voltage (0) (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. a 25 50 100 | Part No. 320-4 | 
AGQ Series Low Signal Relays 8-0 0.85” 
DPOT | 15DC | 16 93.8 1 03 255-1356-5-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 [AGQ2001H nam 
DPDT 30c | 642 | 467 1 03 PC Mount |205°1505-5-ND 3.58 3.29 292 2.49 |aGga20003 2x2.20-+1 
1A| DPDT | 4.5DC | 145 31 1 03 Non-Latching | 255-1957-5-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 |AGQ2004H 
DPDT | 12DC | 1,028 | 11.7 1 03 255-1358-5-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 |AGQ20012 
ppot | 240C | 2,504 | 9.6 1 0.3 255-1359-5-ND 4.21 3.87 3.44 2.93 |AGQ20024 
PC Mount 
1B | DPDT | 4.5DC | 2025 | 22.2 1 93 | 4 coittatching |2552092-5-ND 3.92 3.60 3.20 2.72 |AGQ2104H Lo ee9 
AG@Q Series Low Signal Relays SMD /. 
DPDT 306 | 642 | 467 1 03 255-2091-5-ND 372 342 3.04 2.59 [AGQ200A03 Direction Indication Direction Indication 
DPDT 3DC | 64.2 | 467 1 03 255-2091-2-NDt 2052.00/900 AGQ200A03Z Non-Latching 1 Coil Latching 
DPDT | 4.5DC | 145 31 1 0.3 255-1860-ND 3.72 3.42 3.04 2.59 | AGQ200A4H 
ppot | 4spc | 145 | 31 1 03 Nisha 255-1860-2-NDt 2052.00/900 AGO200A4HZ - - 
2a| opoT | 120c | 1,028 | 11.7 1 03 255-1858-ND 3.72 342 3.04 2.59 |AGQ200A12 Fig. 2— AG@ Series - SMD 
DPDT | 12DC | 1,028 | 11.7 1 03 255-1858-2-NDt 2052.00/900 AGQ200A122 A—Long SMD 
ppot | 24DC | 2,504 | 9.6 1 0.3 255-1859-ND 4.36 4.01 3.56 3.03 | AGQ200A24 10.68.40 
DPDT 3DC 90 33.3 1 03 Long SMD | 255-2093-2-NDt 2214.00/900 AGQO210A03Z < 745.40 
ppot | 4.5DC | 202.5 | 22.2 1 0.3. | 1CoilLatching |255-2094-2-NDt 2214.00/900 AGQ210A4HZ 
DPoT | 15DC | 16 93.8 1 03 255-1360-5-ND 4.02 3.69 3.28 ~—-2.79 JAGQ200S1H 
DPDT 3DC | 642 | 46.7 1 03 255-1361-5-ND 4.02 3.69 3.28 2.79 | AGQ200S03 
DPDT 3D0C | 64.2 | 467 1 0.3 Short SMD | 255-1361-2-NDt 2214.00/900 AGQ200S03Z 
DPOT | 4.5DC | 145 31 1 03 Non-Latching | 255-1362-5-ND 4.02 3.69 3.28 2.79 )AGQ200S4H 
2B | DPDT | 12DC | 1,028 | 11.7 1 03 255-1363-5-ND 4.02 3.69 3.28 2.79 )AGQ200S12 
ppot | 24DC | 2,504 | 9.6 1 0.3 255-1364-5-ND 4.66 4.28 3.80 _3.23 | AGQ200S24 te 
DPDT 3DC 90 33.3 1 03 255-2095-2-NDt 2214.00/900 AGQ210S03Z ee ches es on 
ppot | 4.spc | 2025 | 222 | 14 03 | , erertSMD  |255-2304-ND MEW! | 4.02 369 328 2.79 |AGQ210S4H Precron iceaien Direction Indication 
ppot | 4.50c | 2025 | 222 1 0.3 9 | 255-2096-2-NDt 2214.00/900 AGQ210S4HZ Non-Latching 1 Coil Latching 
AGN Series Compact Low Signal Relays 
DPDT | 3DC | 642 | 467 1 03 255-2085-5-ND 358 329 292 2.49 |AGN20003 B= Shor sup 
DPDT | 4.5DC | 145 31 1 03 PC Mount | 255-1230-5-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 | AGN2004H 10.6 <*7.20 P Pee Niced 
ppot | t20c | 1,028) 11.7 | 1 0.3 | Non-Latching )255-1231-5-ND 3.58 3.29 292 2.49 /AGN20012 < 745.40 Gan he GAA 
3A | DPDT | 24DC | 2,504 | 9.6 1 0.3 255-1232-5-ND 4.21 3.87 3.44 2.93 | AGN20024 as 
DPDT 3pc | 642 | 467 1 03 PC Mount | 200"1855-ND 3.92 360 3.20 272 /AGN21003 2.20x2—+1 Te 
DPDT | 4.5DC | 145 31 1 93 | 4 oil Latching |255-1857-ND 3.92 360 3.20 2.72 |AGN2104H 8765 8765 
ppoT | 12DC | 202.5 | 22.2 1 0.3 255-1856-ND 3.92 3.60 3.20 _2.72 |AGN21012 ius ee we 
AGN Series Compact Low Signal Relays SMD : i 
DPDT 306 | 642 | 467 1 03 255-1504-5-ND 372 342 3.04 2.59 JAGN200A03 278 HO 999 
DPDT 3D0C | 642 | 467 1 03 Long SMD 255-1504-2-NDt 1140.00/500 AGN200A03Z 7) 1294 / 1234 
3B} DPDT | 4.5DC | 145 31 1 03 Non-Latching | 2551233-5-ND 3.72 342 3.04 2.59 | AGN200A4H Direction Indication Direction Indication 
DPDT | 4.5DC | 145 31 1 03 255-1233-2-NDt 1140.00/500 AGN200A4HZ Non-Latching 1 Coil Latching 
DPDT 6DC 257 | 23.3 1 0.3 255-2086-5-ND 3.72 3.42 3.04 _2.59 | AGN200A06 


t+ Tape and Reel 
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Fig. 3 — AGN Series 
A— PCB 


8765 8765 8765 
gas gas geod gees 
peers ogo? pores press 
1234 1234 1234 1234 
Direction Indication Direction Indication Direction Indication Direction Indication 


Type Dim. A (mm) 


l 8765 8765 A (Long) 7.40 Non-Latching 1 Coil Latching Non-Latching 1 Coil Latching 
Direction Indication Direction Indication S (Short) 5.70 
Long SMD — A Type Short SMD — S Type 


Non-Latching 1 Coil Latching 


Fig. 4 — DE Series - PCB 


Contact Coil Coil Contact 
Arrange- | Coil _| Resist. | Current Ratings (A) Additional —_| Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| ment Voltage (0) (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
ppot | 12pc | 1,028 | 117 1 03 255-1234-5-ND 372 342 3.04 259 |AGN200A12 
ppot | 120c | 1,028 | 11.7 1 03 Long SMD | 255-1234-2-NDt 1140.00/500 AGN200A12Z 
ppot | 24pc | 2504 | 96 1 0.3 | Non-Latching |955-1235-5-ND 436 4.01 3.56 3.03 | AGN200A24 
ppot | 240c | 2504 | 96 1 03 255-1235-2-NDt 1335.00/500 AGN200A24Z 
ppot | 4spc | 2025] 222 | 1 03 1 Col Lathing 255-2089-5-ND 4.02 3.69 328 2.79 |AGN210A4H 
ppot | spc | 642 | 467 1 03 255-2087-5-ND 372 342 3.04 259 /AGN200S03 
3g | opoT | 3pc | 642 | 467 1 03 255-2087-2-NDt 1057.50/500 AGN200803Z 
ppot | 45pc | 145 | 31 1 0.3 255-1854-ND 3.72 342 3.04 259 /AGN200S4H 
ppot | aspc | 145 | 31 1 03 jen tarehing 255-1854-2-NDt 1057.50/500 AGN200S4HZ 
ppot | 120 | 2025 | 222 1 03 255-1853-ND 3.72 342 3.04 259 /AGN200S12 
ppot | 120c | 1,028 | 11.7 1 03 255-1853-2-NDt 1057.50/500 AGN200812Z 
ppot | 24pc | 2504 | 96 1 03 255-2088-2-NDt 1335.00/500 AGN200824Z 
ppot | 45pc | 2025 | 222 1 03 Short SMD | 255-2090-5-ND 402 369 3.28 279 |AGN210S4H 
DPDT | 4.5DC | 202.5 | 22.2 1 0.3 | 1CoilLatching |255-2090-2-NDt 1230.00/500 AGN210S4HZ 
DE Series High-Insulation Power Relay 
4 | Dest | 4500 | tor | 446 | 8 8 PC Mount |255-1904-ND 10.17 934 830 7.06 |DE2A-4.5V 
pest | 120c | 720 | 166 | 8 8 PC Mount | 255-1903-ND 10.17 934 830 7.06 |DE2A-12V 
DS Series Relays (High Sensitivity and Standard Coils) Fig. 5 — DS Series - PCB 
spor | 30c | 45 | — 2 2 255-1478-ND 7.06 648 5.76 4.90 |DSTE-S-DC3V 
spor | soc | 12 | — 2 2 Sensitive Coil | 255-1609-ND 7.06 648 5.76 4.90 |DS1E-S-DC5V 
spot | 120¢ | 720 | — 2 2 Non-Latching | 255-1607-ND 7.06 648 5.76 4.90 |DS1E-S-DC12v 
spot | 24pc | 2880 | — 2 2 255-1608-ND 7.06 648 5.76 4.90 |DS1E-S-DC24v 
5A ~sppr | spc | 625 | 80 2 2 255-1474-ND 5.00 459 408 347 |DS1E-M-DC5V 
spot | 120c | 360 | 333 | 2 2 Standard Coil | 255-1473-ND 5.00 459 4.08 9347 |DS1E-M-DC12v 
spot | 120c | 360 | 333 | 2 2 Non-Latching | 255-2192-ND 5.00 459 408 347 |DS1E-M-DC12V-TB 
spot | 240c | 1440 | 163 | 2 2 255-1605-ND 5.00 459 4.08 347 |DS1E-M-DC24v 
spor | soc | 45 | 666 | 2 2 255-1993-ND 7.84 720 640 544 |DSTE-SL-DC3V 
spot | soc | 125 | 40 2 2 Sensitive Coil | 255-1994-ND 784 7.20 640 5.4 |DS1E-SL-DC5V 
spot | 120c | 720 | 166 | 2 2 | 1CoilLatching |255-1872-ND 786 7.23 642 5.46 |DStE-SL-DC12V 
5B | spot | 240c | 2880 | 83 2 2 255-1995-ND 786 723 642 5.46 |DStE-SL-DC24V 
spor | soc | 139 | 359 | 2 2 —|255-2195-ND 5.83 536 476 4.05 |DS1E-ML-DC5V 
spot | 120c | 800 | 15 2 2 cat Reese 255-2193-ND 583 5.36 4.76 4.05 |DS1E-ML-DC12V 
spot | 240c | 3,200 | 75 2 2 255-2194-ND 5.83 536 4.76 4.05 |DS1E-ML-DC24v 
SPDT 30¢ 45 | 66.6 2 2 2 toll atching 255-1873-ND 760 6.98 6.20 5.27 |DS1E-SL2-DC3V k 
spoT | spc | 694 | — 2 2 255-1477-ND 559 513 456 3.88 |DSTE-ML2-DC5V NO. N.C. COM 
5C | spot | epoc | 100 | 60 2 2 Standard Coil |255-2196-ND 559 513 4.56 3.88 | DS1E-ML2-DC6Vv Pee et i suicanon 
spot | 120 | 400 | — 2 2 | 2CoilLatching |255-1475-ND 559 513 456 3.88 |DS1E-ML2-DC12v 
spot | 240c | 1600 | — 2 2 255-1606-ND 5.59 513 456 3.88 |DS1E-ML2-D024v Non-Latching 
ppot | 150c | 11.3 | 1327 | 2 2 255-2198-ND 434 399 354 3.01 |DS2E-S-DC15V 
ppot | spc | 45 | cee | 2 2 255-1874-ND 434 399 3.54 3.01 |DS2E-S-DCaV 
ppot | soc | 125 | 40 2 2 255-1062-ND 434 399 3.54 3.01 |DS2E-S-DC5V 
ppot | oc | 180 | 30 2 2 | 955-1610-ND 434 399 3.54 3.01 |DS2E-S-DC6V 
pPDT | 9p | 405 | 222 2 2 ae 255-2200-ND 434 3.99 354 3.01 |DS2E-S-DCaV 
ppot | 120c | 720 | 166 | 2 2 255-1063-ND 434 399 3.54 3.01 |DS2E-S-DC12v 
ppot | 24pc | 2880 | 83 2 2 255-1064-ND 434 399 3.54 3.01 |DS2E-S-DC24v 
8A! pot | aapc | 11520; 41 2 2 255-1065-ND 5.88 540 4.80 4.08 |DS2E-S-DC48v 4 
ppot | 4spc | 11,520] 41 2 2 255-2199-ND 5.88 5.40 4.80 4.08 |DS2E-S-DC48V-TB ie 
peor | soc | 625 | 80 2 2 255-1070-ND 348 320 284 242 |DS2E-M-DC5V ; y SET RST COM 
ppot | goc | 203 | 60 2 2 _ |255-1479-ND 348 320 284 242 |DS2E-M-DC9V 
ppot | 120c | 360 | 332 | 2 2 eeeeeniog |255:1071-ND 348 3.20 2.84 2.42 |DSZE-M-DC12V ae 
ppot | 24pc | 1,440 | 166 2 2 255-1072-ND 348 3.20 284 242 |DS2E-M-DC24v ‘1:Coll'Latching 
ppot | 48pc | 5,760 | 83 2 2 255-1073-ND 436 4.01 3.56 3.03 | DS2E-M-DC48Vv 
6B | opot | soc | 125 | 40 2 2 1 Goll Lathing 255-1875-ND 495 455 4.04 3.44 |DS2E-SL-DCSV 
peor | soc | 2 | — 2 2 255-1480-ND 414 381 3.38 288 |DS2E-ML2-DC3V 
ppot | soc | 694 | 72 2 2 255-1074-ND 414 381 3.38 2.88 |DS2E-ML2-Dc5V 
ppot | gnc | 225 | 40 2 2 Standard Coil | 255-2197-ND 414 381 3.38 2.88 |DS2E-ML2-Dc9V 
ppot | 120c | 400 | 30 2 2 | 2CoilLatching |255-1075-ND 414 381 3.38 2.88 |DS2E-ML2-DC12v 
ppot | 24pc | 1,600 | 15 2 2 255-1076-ND 414 381 3.38 288 |DS2E-ML2-DC24v 
8° | por | asoc | 6400 | 75 2 2 255-1077-ND 5.54 5.09 452 3.85 |DS2E-ML2-Dc48v 
ppot | soc | 139 | 359 2 2 255-1066-ND 512 471 418 3.56 |DS2E-SL2-DC5V Difectionindieaton 
ppot | 120c | 800 | 15 2 2 Sensitive Coil | 255-1067-ND 512 471 418 3.56 |DS2E-SL2-DC12v 
ppot | 24pc | 3,200 | 75 2 2 | 2CoilLatching |255-1068-ND 512 471 418 3.56 |DS2E-SL2-Do24v ; ; 
ppot | 48pc | 12,800] 3.25 2 2 255-1069-ND 6.10 561 4.98 4.24 |DS2E-SL2-DC48v 2CollLatening 
DS2Y Series Low Signal Relays 
7 | ppor | spc | 125 | 40 2 2 Sensitive Coil | 255-1078-ND 284 261 232 1.98 |DS2Y-S-DC5V 
+ Tape and Reel (Continued) 
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Contact Coil | Coil Contact 
Arrange- | Coil | Resist. | Current | Ratings (A) Additional —_| Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | ment Voltage (0) (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
DPDT 6DC 180 | 33.3 2 2 Sensitive Coil /255-2201-ND 284 261 232 1.98 |DS2Y-S-DC6V 
DPDT gpc | 405 | 222 2 2 Sensitive Coil |255-2202-ND 284 2.61 232 1.98 |DS2Y-S-DCEV 
7 | DPDT | 12DC | 720 | 167 2 2 Sensitive Coil |255-1079-ND 284 261 232 1.98 |DS2Y-S-DC12V 
ppoT | 24Dc | 2,880 | 83 2 2 Sensitive Coil _|255-1080-ND 294 2.70 240 2.04 |DS2Y-S-DC24V 
ppoT | 480C | 7,680 | 63 2 2 Sensitive Coil _[255-1081-ND 3.94 3.63 3.22 274 [DS2Y-S-DC48V 
HY Series General Purpose Relays 
SPDT 30C 60 50 1 — | High Sensitivity ]255-1391-ND 3.38 3.41 276 235 |HY1-3V Fig. 8 — HY Series - PCB 
SPDT 5DC 166 | 30.1 1 — | High Sensitivity |255-1092-ND 338 311 2.76 2.35 /HY1-5V 
spoT | 12D¢ | 960 | 12.5 1 — | High Sensitivity |255-1093-ND 338 311 2.76 2.35 /HY1-12v 
8 | SPDT | 24DC | 3,840 | 6.25 1 —__| High Sensitivity |255-1094-ND 424 3.90 346 2.95 |HY1-24V 
SPDT 5DC 125 40 1 = PC Mount — |255-1799-5-ND 3.09 284 252 245 |HYIZ5V 
SPDT 6DC 180 | 333 1 - PC Mount | 255-1800-5-ND 3.09 284 252 245 /HYIZ-6V 
spoT | 120¢ | 720 | 167 1 - PC Mount | 255-1797-5-ND 3.09 2.84 252 245 [HY1Z-12V 
ASX Series Low Signal Relays 
DPDT 30C 180 | 167 | 01 01 255-1402-5-ND 593 5.45 484 4.12 [ASX20003 
ga | DPDT | 45DC | 405 | 11.4 01 01 PC Mount | 255-1403-5-ND 593 5.45 484 4.12 |ASX2004H 
DppbT | 12DC | 2,880) 42 01 01 Non-Latching ]255-1404-5-ND 593 5.45 484 4.12 |ASX20012 
ppoT | 24Dc | 8229 | 29 01 01 255-1405-5-ND 676 6.21 5.52 4.70 |ASX20024 
DPDT | 15DC | 64.3 | 233 | 01 01 255-1870-ND 664 6.10 542 4.61 /ASX2101H 
DPDT soc | 257 | 117 | 01 01 255-1580-5-ND 664 610 542 4.61 |ASX21003 
9B] DPDT | 45DC | 579 | 78 01 01 can rani 255-1583-5-ND 6.64 610 542 4.61 |ASX2104H 
DPDT | 12DC | 4,114] 29 01 01 255-1581-5-ND 664 6.10 542 4.61 |ASX21012 
ppoT | 24DC | 11,520; 210 | .01 01 255-1582-5-ND 7.20 6.62 5.88 5.00 |ASX21024 
9c | DPDT | 45DC | 289 | 156 | 10mA@10DC | 2CoilLatching |255-1591-5-ND 676 6.21 552 470 [ASX2204H 
DPDT 30C 180 | 167 | 01 01 255-1406-5-ND 615 5.65 5.02 4.27 |ASX200A03 
toa} DPOT | 45D¢ | 405 | 11.1 01 01 SMD Mount | 255-1407-6-ND 615 5.65 5.02 4.27 | ASX200A4H 
DpbT | 12DC | 2,880) 42 01 01 Non-Latching 255-1408-5-ND 615 5.65 5.02 4.27 | ASX200A12 
ppoT | 240C | 8229 | 29 01 01 255-1409-5-ND 7.03 6.46 5.74 4.88 | ASX200A24 
DPDT soc | 257 | 117 | 01 01 255-1584-5-ND 686 6.30 560 4.76 |ASX210A03 
top| DPOT | 45D | 579 | 78 01 01 SMD Mount | 255-1587-5-ND 686 6.30 5.60 4.76 |ASX210A4H 
pPbT | 12DC | 4,114] 29 01 01 | 1Coil Latching )255-1585-5-ND 686 6.30 5.60 4.76 |ASX210A12 
ppotT | 24D¢ | 11,520] 24 01 01 255-1586-5-ND 745 6.84 6.08 5.17 |ASX210A24 
TK Series Low Signal Relays 
SPDT 30¢ | 643 | 467 2 05 255-1756-5-ND 470 432 384 3.27 |TK1-3V 
spoT | 450C | 145 | 31.4 2 05 255-1757-5-ND 470 432 384 3.27 |TK1-4.5V 
tia} SPOT 5DC 178 | 28.1 2 0.5 Low Profile |255-1028-5-ND 470 432 384 3.27 |TKI-5V 
SPDT goc | 579 | 155 2 0.5 | Non-Latching |255-1758-5-ND 470 432 384 3.27 |TKI-9V 
spoT | 12DC | 1,028) 11.7 2 05 255-1029-5-ND 470 432 384 3.27 |TKI-12V 
spoT | 24DC | 2,133 | 11.3 2 0.5 255-1030-5-ND 539 4.95 440 3.74 |TK1-24V 
spoT | 450C | 2025 | 22.2 2 05 255-2254-ND 545 473 420 3.57 |TKI-L-45V 
SPDT 5pc | 250 20 2 05 i | 255-1764-5-ND 515 4.73 4.20 3.57 | TKI-L-5V rae 
118; spot | soc | 360 | 167 | 2 05 ow Profile | 555-0955-ND 515 4.73 420 3.57 | TKI-L-6V x 12 1098 
1 Coil Latching sha cee : 
spoT | 12D¢ | 1,440] 83 2 05 255-1759-5-ND 515 4.73 4.20 3.57 |TK1-L-12V Direction Indication 
spoT | 240¢ | 3,840 | 63 2 0.5 255-1762-5-ND 586 5.38 4.78 4.07 | TK1-L-24V 
SPDT 5DC 125 40 2 05 Low Protie | 1/68-5-ND 6.00 552 490 4.47 |TKI-L2-5V Non-Latching 
11C) SPDT | 120C | 576 | 208 2 05 | » CoilLatching |255-1760-5-ND 6.00 5.52 490 4.17 |TK1-L2-12V 
spoT | 240¢ | 1,440 | 16.7 2 0.5 255-1761-5-ND 6.66 6.12 5.44 4.63 | TK1-L2-24V 
TN Series Low Signal Relays 
DPDT 30¢ | 643 | 467 1 05 255-1385-5-ND 414 381 338 288 |TN2-3V 
ppoT | 450C | 145 | 31.4 1 0.5 255-1765-5-ND 414 381 338 2.88 | TN2-4.5V 
DPDT 5DC 178 | 28.1 1 05 255-1022-5-ND 414 381 3.38 2.88 | TN2-5V 
12a} ppot | 90c | 579 | 155 | 14 05 ‘igre eaohitg 255-1386-5-ND 414 381 338 2.88 | TN2-9V 
DPDT | 12DC | 1,028 | 11.7 1 05 255-1023-5-ND 414 381 3.38 2.88 | TN2-12V 
DpDT | 24DC | 2,880) 83 1 05 255-1024-5-ND 490 4.50 4.00 3.40 | TN2-24v 
ppoT | 480C | 7,680 | 6.25 1 0.5 255-2256-ND 6.37 5.85 5.20 4.42 | TN2-48V Biscign iiatiees 
DPDT spc | 250 20 1 05 255-2000-ND 490 450 400 3.40 |TN2-L-5V 
128) DPDT | 120C | 1,440] 6.3 1 05 ‘ican Laren 255-2001-ND 490 4.50 4.00 3.40 | TN2-L-12V 
ppoT | 24DC | 3,840 | 83 1 0.5 255-2002-ND 559 5.13 4.56 3.88 |TN2-L-24V 1 Coil Latching 
DPDT 5DC 125 40 1 05 255-1025-5-ND 545 473 420 3.57 |TN2-L2-5V 
12c| oppT | 120¢ | 720 | 167 1 0.5 5 Can any 255-1026-5-ND 515 4.73 4.20 3.57 | TN2-L2-12V 
DPpT | 24DC | 1,920 | 125 1 05 255-1027-5-ND 581 5.34 474 4.03 [TN2-L2-24V 
TQ Series Low Signal Relays 
DPDT 30¢ | 643 | 467 1 05 255-1225-5-ND 279 257 228 1.94 |TO2-3V 
ppoT | 450C | 144 | 31.4 1 05 255-1226-5-ND 279 257 2.28 1.94 |TQ2-4.5V 
DPDT 5DC 178 | 28.1 1 05 255-1001-5-ND 279 257 2.28 1.94 |TQ2-5V 
DPDT epc | 257 | 233 1 0.5 PC Mount — | 255-2258-ND 279 257 228 1.94 |TOQ2-6V { 
43a| OPDT 90C | 579 | 15.50 1 0.5 | Non-Latching /255-1766-5-ND 279 257 2.28 1.94 | T02-9V ’ 08 
DPDT | 12DC | 1,028 | 11.7 1 0.5 255-1002-5-ND 279 257 2.28 1.94 |TQ2-12V : Direction Indication 
DpbT | 24DC | 2,880) 83 1 0.5 255-1003-5-ND 336 3.09 274 233 |TOQ2-24v 
pppT | 48DC | 7,680 | 6.25 1 05 255-1801-5-ND 434 3.99 354 3.01 |T02-48V 
ppot | soc | ize | 2a | 4 05 eon 255-2257-ND 279 257 228 1.94 | T02-5v-3 2 ColliLatehing 
t Tape and Reel (Continued) 
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Contact Coil Coil Contact 
Arrange- | Coil | Resist. | Current Ratings (A) Additional —_| Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | ment Voltage (Q) (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
ppoT | spc | 178 | 281 | 14 05 255-2261-ND 279 2.57 2.28 1.94 | TO2H-5V 
13a] pot | 120¢ | 1028) 117 | 4 05 | seit ci arta, | 255-2259-ND 279 257 2.28 1.94 |TO2H-12V 
ppoT | 240c | 2.880 | 83 1 05 255-2260-ND 336 3.09 2.74 2.33 |TO2H-24V 
ppoT | 3pc | 90 | 333 | 4 05 255-1492-5-ND 336 3.09 2.74 2.33 \TO2-L-3V 
ppoT | 450c | 2025 | 222 | 4 05 255-1769-5-ND 336 309 2.74 2.33 |TO2-L-4.5V 
138] ppot | soc | 250 | 20 1 05 acai stating 255-1004-5-ND 336 3.09 2.74 2.33 |TO2-L-SV 
ppoT | i20c | 1440 | 83 1 05 255-1005-5-ND 336 309 274 2.33 |TO2-L-12V 
opoT | 240c | 3840 | 125 | 4 05 255-1006-5-ND 380 349 310 2.64 |TO2-L-24V 
ppoT | apc | 4 | ee7 | 1 05 255-1767-5-ND 350 3.22 2.86 2.44 |T02-12-3V 
ppoT | 450c | 1012 | 444 | 4 05 255-1768-5-ND 350 3.22 2.86 2.44 |TO2-L2-4.5V 
tag] OPOT | soc | 125 | 40 1 05 PC Mount | 255-1007-5-ND 350 322 286 2.44 |TO2-L2-5V 
opot | pc | 405 | 222 | 4 0.5 | 2CoilLatching |255-1355-5-ND 350 322 286 2.44 |TQ2-L2-9V 
opot | 120c | 720 | 167 | 4 05 255-1008-5-ND 350 3.22 286 2.44 |TO2-L2-12V 
opoT | 240c | 1920 | 125 | 4 05 255-1009-5-ND 397 365 3.24 2.76 |TO2-L2-24V 
4poT | 3pc | 32 | 938 | 4 05 255-1890-ND 18.69 17.17 15.26 12.98 |Ta4-3V 
4pot | 450c | 723 | 622 | 4 05 255-1777-5-ND 1869 1717 15.26 12.98 |Ta04-4.5V 
apot | soc | sg | se2 | 4 05 PC Mount | 255-1013-5-ND 1869 1717 15.26 12.98 |TO4-5V 
aaa} 4poT | t2z0c | sta | 233 | 1 05 | Non-Latching | 955-1014-5-ND 1869 1717 15.26 12.98 |Ta4-12V 
apot | 240c | 2056 | 11.7 | 4 05 255-1015-5-ND 20.26 1861 16.54 14.06 |TO4-24V 
4poT | 480c | 5760 | 83 1 05 255-1891-ND 2279 2093 18.60 15.81 |TQ4-48V 
a4pot | soc | sa | se2 | 4 05 ok 255-2290-5-ND 1869 17417 15.26 12.98 |TO4-5V-3 
apoT | 4500 | 50.6 | 889 | 1 05 255-1779-5-ND 22.37 2055 18.26 15.53 |T04-L2-4.5V 
tag} 4°0T | soc | 625 | 80 1 05 PC Mount | 255-1780-5-ND 2237 2055 18.26 15.53 |T04-L2-8V 
4pot | 120c | 360 | 333 | 14 05 | 2CoilLatching |255-1493-5-ND 2237 2055 18.26 15.53 |TQ4-L2-12V 
apot_| 240c | 1440 | 167 | 14 05 255-1778-5-ND 23.89 21.94 19.50 16.58 |TQ4-L2-24V 
ppoT | 450¢ | 16 | 938 | 2 05 255-1224-5-ND 319 2.93 2.60 2.21 |TO2SA1.SV 
opoT | 150c | 16 | 938 | 2 05 255-1224-2-NDt 975.00/500 TO2SA-1.5V-Z 
opot | apc | 643 | 407 | 2 05 fonelatening 255-1228-5-ND 319 293 260 2.21 |TO2SA-3V 
opoT | 3pc | 643 | 467 | 2 05 255-1228-2-NDt 975.00/500 TO2SA-3V-Z 
opoT | 450c | 145 | 31 2 05 255-1229-5-ND 319 2.93 2.60 2.21 |TO2SA-4.5V 
DPOT | 4500 | 145 | 31 2 05 255-1229-2-NDt 975.00/500 TO2SA-4.5V-Z 
ppoT | spc | i178 | 281 | 2 05 255-1010-5-ND 319 293 260 221 |TO2SA-SV 
opot | soc | 178 | 281 | 2 0.5 fet atahing 255-1010-2-NDt 975.00/500 TO2SA-5V-Z 
opoT | epc | 257 | 233 | 2 05 255-2265-5-ND 319 293 260 221 |TO2SA-6V 
opoT | i20c | 1,028 | 11.7 | 2 05 255-1011-5-ND 319 293 260 2.21 |TO2SA-12V 
pPoT | 1200 | 1,028} 117 | 2 05 255-1011-2-NDt 975.00/500 TO2SA-12V-Z 
ppoT | 240c | 2880 | 83 2 05 255-1012-5-ND 380 349 310 264 |TO2SA-24v 
tsa] opot | 2400 | 2880) 83 2 0.5 bisa atthe 255-2263-2-NDt 1162.50/500 TO2SA-24V-Z 
ppoT | 240c | 2880 | 83 2 05 255-2262-2-NDt 1162.50/500 TO2SA-24V-X 
ppoT | 480c | 7.680 | 63 2 05 255-2264-5-ND 488 4.48 3.98 3.39 |TO2SA-48V 
ppoT | 3pc | 643 | 467 | 2 05 255-2271-5-ND 3192.93 2.60 2.21 |TO2SL-3V 
opoT | apc | 643 | 467 | 2 05 255-2271-2-NDt 975.00/500 TO2SL-3V-Z 
opot | soc | 178 | 281 | 2 0.5 Lane 255-2272-5-ND 319 293 260 2.21 |TO2SL-5V 
ppoT | i20c | 1028 | 11.7 | 2 05 255-2269-2-NDt 975.00/500 TO2SL-12V-Z 
opoT | 240c | 2,880 | 83 2 05 255-2270-5-ND 380 349 310 2.64 |TO2SL-24V 
pPpoT | 1500 | 16 | 938 | 2 05 255-2280-5-ND 3.01 2.77 2.46 2.10 |TO28S-1.5V 
opoT | 450c | 145 | 31 2 05 255-2282-5-ND 319 293 260 2.21 |TO2SS-4.5V 
opot | soc | 178 | 281 | 2 0.5 fateh 255-2283-5-ND 319 293 260 2.21 |TO2Ss-5V 
ppoT | i20c | 1028 | 11.7 | 2 05 255-2279-5-ND 319 293 260 221 |TO2SS-12V 
opoT | 240c | 2.880 | 83 2 05 255-2281-5-ND 380 349 310 2.64 |TO2SS-24v 
pPoT | 450 | 2803 156 | 2 05 255-2266-5-ND 380 349 310 2.64 |TO2SAL-4.5V 
opot | soc | 367 | 14 2 05 255-1776-5-ND 380 349 310 264 |TO2SA-L-SV 
opot | soc | 357 | 14 2 0.5 ‘ collletching 255-1776-2-NDt 1162.50/500 TO2SA-L-5V-X 
ppoT | 120¢ | 2,057 | 58 2 05 255-1770-5-ND 380 349 310 264 |TO2SA-L-12V 
158] ppot | 240c | 5,760 | 42 2 05 255-1774-5-ND 429 3.94 3.50 2.98 |TO2SA-L-24V 
ppot | 240c | 5,760] 42 2 05 1 Cal tating 255-2273-5-ND 449 385 3.42 2.91 | TO2SL-L-24V 
ppoT | spc | 357 | 14 2 05 | SMD Mount  |255-2284-5-ND 380 349 310 2.64 |TO2SS-L-5V 
opot | soc | 357 | 14 2 0.5 | 1 Coil Latching |955-2964-2-NDt 1162.50/500 TO2SS-L-5V-Z 
ppoT | 3pc | 643 | 467 | 2 05 255-2267-5-ND 397 365 3.24 2.76 |TO2SA-L2-3V 
opoT | 450c | 145 | 31 2 05 255-1773-5-ND 397 365 3.24 2.76 |TO2SA-L2-4.5V 
opoT | spc | 178 | 281 | 2 05 B ccilateaine 255-1775-5-ND 397 365 3.24 2.76 |TO2SA-L2-5V 
opoT | spc | i178 | 281 | 2 05 255-1775-2-NDt 1215.00/500 TO2SA-L2-5V-Z 
opoT | onc | 579 | 155 | 2 05 255-2268-5-ND 397 365 3.24 2.76 |TO2SA-L2-9V 
ppoT | 1200 | 4,028; 117 | 2 05 255-1771-5-ND 397 365 3.24 2.76 |TO2SA-L2-12V 
tsc| ppot | 120c | 1028 | 117 | 2 05 Sai Lateting 255-1771-2-NDt 1215.00/500 TO2SA-L2-12V-Z 
opoT | 240c | 2.880 | 83 2 05 255-1772-5-ND 443 4.08 3.62 3.08 | TO2SA-L2-24V 
pPpoT | 150¢ | 16 | 938 | 2 05 255-2275-5-ND 397 3.65 3.24 2.76 |TO2SL-L2-1.5V 
ppoT | 45pc | 145 | 31 2 05 255-2277-5-ND 397 365 3.24 2.76 |TO2SL-L2-4.5V 
opot | soc | 178 | 281 | 2 0.5 Seal Lautig 255-2278-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TO2SL-L2-5V 
ppoT | i20c | 1028 | 11.7 | 2 05 255-2274-5-ND 397 365 3.24 2.76 |TO2SL-L2-12V 
opoT | 240c | 2.880 | 83 2 05 255-2276-5-ND 443 4.08 3623.08 [TO2SL-L2-24V 
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Fig. 14 — TQ Series - PCB 


Contact Coil | Coil Contact é 
Arrange- | Coil | Resist. | Current | Ratings (A) Additional —_| Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| ment Voltage (0) (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. Pe 7 
peor | 15pc | 16 | 938 2 05 255-2286-5-ND 397 365 3.24 276 |TO2SS-L2-1.5V 
ppot | spc | 643 | 467 2 05 255-2288-5-ND 3.97 3.65 3.24 276 |TQ2SS-L2-2v 
tac) OPT | so | 178 | 281 2 05 | smo Mount |255-2289-5-ND 3.97 365 3.24 276 |TO2SS-L2-5V 
ppot | soc | 178 | 281 2 0.5 | 2CoilLatching | 255-2289-2-NDt 1215.00/500 TQ2SS-L2-5V-X 
ppot | 120c | 1,028 | 11.7 2 05 255-2285-5-ND 3.97 365 3.24 276 |TQ2SS-L2-12V 
ppot | 24pc | 2880 | 83 2 05 255-2287-5-ND 443 408 3.62 3.08 |TQ2SS-L2-24v 
TX Series Low Signal Relays 
ppoT | 30C | 643 | 467 2 05 255-2294-5-ND 3.09 284 252 215 |TX2-H3V 
ppot | 45pc | 145 | 31 2 05 255-1894-ND 3.09 284 252 245 |TX2-H-4.5V 
ppot | soc | 178 | 281 | 2 05 | cancer, |255-2295-5-ND 3.09 284 252 2.15 | TX2-H-SV 
ppot | 12pc | 1,028 | 11.7 2 05 * | 255-2292-5-ND 3.09 284 252 245 |TX2-H-12V 
ppot | 24pc | 4,114 | 58 2 05 255-2293-5-ND 3.65 3.36 298 254 |TX2-H-24V 
tea, OPO | 30 | 643 | 46.7 2 05 255-1893-ND 309 284 252 215 |1X2-3V 
ppot | 45pc | 145 | 31 2 05 255-1781-5-ND 3.09 284 252 245 |TX2-4.5V 
ppot | soc | 178 | 281 2 05 255-1031-5-ND 3.09 284 252 245 |TX2-5V 
ppot | goc | 579 | 155 | 2 05 ligeteaonitg 255-2291-5-ND 3.09 284 252 2.15 |TX2-0V 
ppot | 120c | 1,028 | 11.7 2 05 255-1032-5-ND 3.09 284 252 215 |TX2-12v 
ppot | 2400 | 4114 | 58 2 05 255-1033-5-ND 3.65 336 298 254 |TX2-24v 
ppot | 4spc | 8533 | 56 2 05 255-1494-5-ND 4.75 437 3.88 3.30 |TX2-48V 
peor | soc | 90 | 333 2 05 255-2297-5-ND 365. 336 298 254 |TX2L-3V lL 48878 1) boattied 
ppot | spc | 250 | 20 205 | 4 gift |255-2298-5-ND 365 336 298 2.54 |TX2-L-5V tigtig +a Legtes e 
168] ppDT goc_| 810 | 114 2 0.5 255-2299-5-ND 3.65 3.36 2.98 2.54 | TX2-L-9V TlETSS o > 5 SEESS 
PC Mount | 555-0996-5-ND 449 3.85 3.42 2.91 | TX2-L-24V-1 irection Indication +Bowrrgeies d- 
ppot | 24pc | 5,760 | 42 2 05 | + Goittatching |255-2296-5: ; ; ; i -L-24V- Pierre peer 
ppot | 45pc | 101.2 | 445 2 = 255-1784-5-ND 387 356 316 269 |TX2-L2-45V ; ; ; 
ppoT | spc | 125 | 40 2 = 255-1785-5-ND 3.87 3.56 316 269 |TX2-L2-5V Non-Latching 2 Coll Latching 
ppot | gpc | 405 | 222 | 2 — ota Lanning 255-1786-5-ND 387 356 316 2.69 |TX2-L2-9V 
16C) pppt | 120c | 720 | 167 2 - 255-1782-5-ND 387 3.56 316 2.69 |TX2-L2-12V 
ppot | 24pc | 2880 | 383 2 = rae 255-1783-5-ND 434 399 3.54 3.01 |TX2-L2-24v Fig. 15 — TQ Series - SMD 
ppoT | soc | 125 | 40 2 _ APA 255-2300-5-ND 3.87 356 316 2.69 | TX2-L2-5V-1 
peor | soc | 643 | 467 2 05 255-1787-5-ND 319 293 260 221 |TX2SA-3V 
ppot | spc | 643 | 467 2 05 255-1787-2-NDt 975.00/500 TX2SA-3V-Z 
ppot | 45pc | 145 | 31 2 05 255-1788-5-ND 3.19 293 260 221 |TX2SA-4.5V 
ppot | 45pc | 145 | 31 2 05 255-1788-2-NDt 975.00/500 TX2SA-4.5V-Z 
ppot | soc | 178 | 281 2 0.5 | SMD Mount |255-1034-5-ND 3.19 293 260 221 |TX2SA-5V 
ppot | soc | 178 | 281 2 0.5 | Non-Latching |255-2902-2-NDt 975.00/500 TX2SA-5V-Z 
ppot | 120c | 1,028 | 11.7 2 05 255-1035-5-ND 3.19 293 260 221 |TX2SA-t2v 
ppot | 120c | 1,028 | 11.7 2 05 255-1035-2-NDt 975.00/500 TX2SA-12V-Z 
ppot | 24pc | 4,114 | 58 2 05 255-1036-5-ND 3.77 347 3.08 2.62 | TX2SA-24V 
ppot | 24pc | 4114 | 58 2 05 255-1036-2-NDt 1155.00/500 TX2SA-24V-Z 
peor | spc | 643 | 467 2 = 255-2311-5-ND 319 293 260 221 |TX2SL-3V 
ppot | spc | 643 | 467 2 — 255-2311-2-NDt 975.00/500 TX28L-3V-Z 7 ne 3:4 5 
9.561 Direction Indication 
ia) OPOT | 4s0c | 145 | 31 2 — 255-2312-5-ND 3.19 293 260 221 |TX2SL-4.5V er ; 
ppot | 45pc | 145 | 31 2 os 255-2312-2-NDt 975.00/500 TX28L-4.5V-Z Glue-pad |" © f Non-Latching 
ppot | soc | 1738 | 284 | 2 = Neen 255-2313-5-ND 349 2.93 260 2.21 |TX2SL-5V 
ppot | soc | 178 | 281 2 a 255-2313-2-NDt 975.00/500 TX2SL-5V-Z 
ppot | 120c | 1,028 | 11.7 2 — 255-2309-5-ND 3.19 293 260 221 |TX2SL-12v 
ppot | 2400 | 4,114 | 58 2 a 255-2310-5-ND 3.77 347 3.08 2.62 | TX2SL-24v 
ppot | 24pc | 4114 | 58 2 ~ 255-2310-2-NDt 1155.00/500 TX28L-24V-Z ; 
DPDT 30¢ | 643 | 467 2 = 255-2316-5-ND 319 2.93 260 2.21 |TX2SS-3V SL Series 
ppot | 45pc | 145 | 31 2 — 255-2318-5-ND 3.19 293 260 221 |TX2SS-4.5V 
DPDT | 4.5DC | 145 31 2 - 255-2318-2-NDt 975.00/500 TX2S8-4.5V-Z lO. 24 Dawe: 
ppot | soc | ive | zat | 2  — | Mn Moun |956-2619-5-ND 319 293 2.60 2.21 | Tx28s-5V oo DOh, agit 
DPDT | 12DC | 1,028) 11.7 2 = 255-2314-5-ND 3.19 2.93 2.60 2.21 | TX2SS-12V ' i Direction Indication 
ppot | 24pc | 4114 | 58 | 2 = 255-2315-5-ND 377 347 3.08 2.62 | Tx28S-24v a 4 Coil Latching 
ppot | 4spc | 8533 | 56 2 = 255-2317-5-ND 4.90 450 4.00 3.40 | TX2SS-48v 00002 
ig] DPOT | 45DC | 2025 | 22.2 2 0.5 | SMD Mount |255-2304-2-NDt 1155.00/500 TX2SA-L-4.5V-Z 
ppot | 240c | 5,760 | 42 2 0.5 | 1CoilLatching |255-2303-5-ND 429 394 3.50 2.98 | TX2SA-L-24V 
peor | 15pc | 112 | 1339 | 2 = 255-2305-5-ND 397 365 3.24 276 | TX2SA-L2-1.5V 
ppot | soc | 45 | 667 2 = 255-2306-5-ND 3.97 365 3.24 276 |TX2SA-L2-3V ; 
ppot | 45pc | 101.2 | 44.5 2 — 255-2307-5-ND 468 430 3.82 3.25 | TX2SA-L2-4.5V SS Series 
ppot | soc | 125 | 40 2 — 255-1790-5-ND 3.97 365 3.24 276 |TX2SA-L2-5V 
17c| opot | soc | 125 | 40 2 = 5 eat ents 255-1790-2-NDt 4215,00/500 TX2SA-L2-5V-Z A 254 
ppot | oc | 180 | 333 2 a 255-2308-5-ND 3.97 365 3.24 276 |TX2SA-L2-6V Fey esell ea vA 
ppot | oc | 180 | 333 2 — 255-2308-2-NDt 1215.00/500 TX2SA-L2-6V-X rT aie Direction Indication 
ppot | 120c | 720 | 167 2 a 255-1495-5-ND 3.97 365 3.24 2.76 |TX2SA-L2-12V nant : - 
ppoT | 240c | 2880 | 83 2 = 255-1789-5-ND 443 4.08 3.62 3.08 | TX2SA-L2-24V 2 Coll Latching 
TXS Series High Sensitivity Relays 
PC Mount 
16A) opoT | 45pc | 405 | 11.4 1 — | gett clinchrTerm, |295"1897-ND 3.87 356 316 2.69 | TXS2-H-4.5V 
t+ Tape and Reel (Continued) 
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Contact Coil | Coil Contact : 
Arrange- | Coil | Resist. | Current | Ratings (A) Additional —_| Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| ment Voltage (0) (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. 7 
DPDT 3DC 180 16.7 1 _ 255-1988-ND 3.87 3.56 316 2.69 | TXS2-3VS 6.24 
DPDT 4.5DC 405 114 1 _ 255-1896-ND 3.87 3.56 316 2.69 | TXS2-4.5V : 
16A DPDT 6DC 720 8.3 1 = PC Mount 255-2335-5-ND 3.87 3.56 316 2.69 /TXS2-6V 
DPDT 9DC 1,620 5.6 1 — Non-Latching | 255-2336-5-ND 3.87 3.56 316 2.69 /TXS2-9V 
DPDT 12DC 2,880 4.2 1 _ 255-1895-ND 3.87 3.56 316 2.69 | TXS2-12V 
DPDT 24DC 8,229 29 1 = 255-2334-5-ND 456 419 3.72 3.17 | TXS2-24V 
DPDT 3DC 257 117 1 =— PCM 255-1899-ND 4.41 4.05 3.60 3.06 | TXS2-L-3V 
16B| DPDT 4.5DC 579 78 1 _ + Coil vancnthy 255-1900-ND 4.41 4.05 3.60 3.06 | TXS2-L-4.5V 
DPDT 12DC 4,114 2.9 1 = 255-1898-ND 4.41 4.05 3.60 3.06 | TXS2-L-12V 
DPDT 3DC 129 23.3 1 = 255-2339-5-ND 456 419 3.72 3.17 |TXS2-L2-3V 
46C DPDT 4.5DC 289 15.6 1 — PC Mount 255-2340-5-ND 456 419 3.72 3.17 |TXS2-L2-4.5V 
DPDT 12DC 2,057 5.8 1 _ 2 Coil Latching | 255-2337-5-ND 4.56 419 3.72 3.47 |TXS2-L2-12V 
DPDT 24DC 3,840 6.3 1 = 255-2338-5-ND 4.56 419 3.72 3.17 | TXS2-L2-24V 
DPDT 3DC 180 16.7 a = 255-2341-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TXS2SA-3V 
DPDT 3DC 180 16.7 1 _- 255-2341-2-NDf 1215.00/500 TXS2SA-3V-Z 
DPDT 4.5DC 405 114 1 _ 255-1393-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TXS2SA-4.5V 
DPDT 4.5DC 405 14 1 =— 255-1393-2-NDt 1215.00/500 TXS2SA-4.5V-Z 
DPDT 6DC 720 8.3 1 = SMD Mount | 255-1901-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TXS2SA-6V 
DPDT 9DC 1,620 5.6 1 _ Non-Latching | 255-1902-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TXS2SA-9V 
DPDT 12DC 2,880 42 1 _ 255-1394-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TXS2SA-12V 
DPDT 12DC 2,880 42 1 _ 255-1394-2-NDf 1215.00/500 TXS2SA-12V-Z 
DPDT 24DC 8,229 2.9 1 _ 255-1395-5-ND 4.70 4.32 3.84 3.27 | TXS2SA-24V 
DPDT 24DC 8,229 29 1 = 255-1395-2-NDt 1440.00/500 TXS2SA-24V-Z 
DPDT 38DC 180 16.7 1 = 255-2351-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TXS2SL-3V 
DPDT 3DC 180 16.7 1 _ 255-2351-2-NDf 1215.00/500 TXS2SL-3V-Z 
DPDT 4.5DC 405 114 1 - 255-2352-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TXS2SL-4.5V 
DPDT 4.5DC 405 14 1 _ Long SMD 255-2352-2-NDf 1215.00/500 TXS2SL-4.5V-Z 
17A| DPDT 12DC 2,880 42 il _— Non-Latching | 255-2349-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TXS2SL-12V 
DPDT 12DC 2,880 4.2 1 _ 255-2349-2-NDf 1215.00/500 TXS2SL-12V-Z 
DPDT 24DC 8,229 29 1 _ 255-2350-5-ND 468 430 3.82 3.25 | TXS2SL-24V 
DPDT 24DC 8,229 29 1 = 255-2350-2-NDt 1432.50/500 TXS2SL-24V-Z 
DPDT 1.5DC 45 33.3 1 _ 255-2354-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TXS2SS-1.5V 
DPDT 1.5DC 45 33.3 1 _ 255-2355-2-NDf 1215.00/500 TXS2SS-1.5V-X 
DPDT 1.5DC 45 33.3 1 _ 255-2356-2-NDf 1215.00/500 TXS2SS-1.5V-Z 
DPDT 3DC 180 16.7 1 _ 255-2358-5-ND 3.97 365 3.24 2.76 | TXS2SS-3V 
DPDT 3DC 180 16.7 1 _ Short SMD 255-2358-2-NDf 1215.00/500 TXS2SS-3V-Z 
DPDT 4.5DC 405 W141 1 = noreLaiching 255-2359-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 |TXS2SS-4.5V 
DPDT 4.5DC 405 14 1 — 255-2359-2-NDf 1215.00/500 TXS2SS-4.5V-Z ~*~ 
DPDT 12DC 2,880 4.2 1 _ 255-2353-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TXS2SS-12V 
DPDT 12DC 2,880 4.2 1 _ 255-2353-2-NDf 1215.00/500 TXS2SS-12V-Z 
DPDT 24DC 8,229 29 1 =_ 255-2357-5-ND 470 432 384 3.27 |TXS2SS-24V 
DPDT 24DC 8,229 2.9 1 _- 255-2357-2-NDt 1432.50/500 TXS2SS-24V-Z 
DPDT 4.5DC 579 78 1 _ 255-2343-5-ND 4.51 414 368 3.13 | TXS2SA-L-4.5V 
178 DPDT 4.5DC 579 78 1 _ SMD Mount | 255-2343-2-NDt 1215.00/500 TXS2SA-L-4.5V-Z 
DPDT 24DC | 11,520 21 5 — 1 Coil Latching | 255-2342-5-ND 5.05 464 412 3.51 | TXS2SA-L-24V 
DPDT 24DC | 11,520 21 1 = 255-2342-2-NDt 1545.00/500 TXS2SA-L-24V-Z 
DPDT 3DC 129 23.3 1 =_ 255-2347-5-ND 470 4.32 3.84 3.27 | TXS2SA-L2-3V 
DPDT 3DC 129 23.3 1 _ 255-2347-2-NDf 1440.00/500 TXS2SA-L2-3V-Z 
DPDT 4.5DC 289 15.6 1 - 255-2348-5-ND 4.70 432 3.84 3.27 | TXS2SA-L2-4.5V 
17C DPDT 4.5DC 289 15.6 1 = SMD Mount | 255-2348-2-NDt 1440.00/500 TXS2SA-L2-4.5V-Z 
DPDT 12DC 2,057 5.8 1 = 2 Coil Latching | 255-2345-5-ND 470 432 3.84 3.27 | TXS2SA-L2-12V 
DPDT 12DC 2,057 5.8 1 _ 255-2345-2-NDf 1440.00/500 TXS2SA-L2-12V-Z 
DPDT 24DC 3,840 6.3 1 _ 255-2346-5-ND 5.32 489 4.34 3.69 | TXS2SA-L2-24V 
DPDT 24DC 3,840 6.3 1 = 255-2346-2-NDt 1627.50/500 TXS2SA-L2-24V-Z 
NEW! TX2SA Series High Inrush Current Dual Latching Relays NEW! 
DPDT 3DC 45 66.7 1 75 SMD Mount 255-2586-ND 468 430 3.82 3.25 |TX2SA-LT-3V-TH 
17D) DPDT 12DC 720 16.7 1 75 2 Coil Latching 255-2587-ND 468 430 3.82 3.25 | TX2SA-LT-12V-TH 
DPDT 24DC 2,880 8.3 1 75: 255-2588-ND 546 5.02 446 3.80 | TX2SA-LT-24V-TH 
TXD Series Telecom Relays 
DPDT 3DC 45 66.7 2 _ 255-2322-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TXD2-3V 
DPDT 4.5DC 101 44.4 2 =— PC Mount 255-2323-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TXD2-4.5V 
184) oPDT | soc | 125 | 400 2 _ Non-Latching 255-2324-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TXD2-5V 
DPDT 12DC 720 16.7 2 _ 255-2320-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TXD2-12V 
DPDT 24DC 2,504 9.6 2 = 255-2321-5-ND 4.51 414 3.68 3.13 | TXD2-24V 
DPDT 5DC 125 40.0 2 — 255-2327-5-ND 409 3.76 3.34 2.84 | TXD2SA-5V 
DPDT 5DC 125 40.0 2 - Long SMD 255-2327-2-NDf 1252.50/500 TXD2SA-5V-Z 
DPDT 12DC 720 16.7 2 _ Non-Latching 255-2325-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 | TXD2SA-12V 
DPDT 12DC 720 16.7 2 = 255-2325-2-NDt 1252.50/500 TXD2SA-12V-Z 
DPDT 24DC 2,504 9.6 2 = 255-2326-5-ND 468 430 3.82 3.25 |TXD2SA-24V 
18B| DPDT 5DC 125 40.0 2 _ 255-2333-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 | TXD2SS-5V 
DPDT 5DC 125 40.0 2. _ 255-2333-2-NDt 1252.50/500 TXD2SS-5V-Z 
DPDT 12DC 720 16.7 2 _ Short SMD 255-2331-5-ND 409 3.76 3.34 2.84 |) TXD2SS-12V 
DPDT 12DC 720 16.7 2 _ Non-Latching | 255-2331-2-NDt 1252.50/500 TXD2SS-12V-Z 
DPDT 24DC 2,504 9.6 2 _ 255-2332-5-ND 468 430 3.82 3.25 | TXD2SS-24V 
DPDT 24DC 2,504 9.6 2 = 255-2332-2-NDt 1432.50/500 TXD2SS-24V-Z 
DPDT 5DC 166 30.0 2 — 255-2330-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 | TXD2SL-L-5V 
DPDT 5DC 166 30.0 2 - 255-2330-2-NDf 1410.00/500 TXD2SL-L-5V-Z 
48¢ DPDT 12DC 960 12.5 2 = Long SMD 255-2328-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 | TXD2SL-L-12V 
DPDT 12DC 960 12.5 2 _ 1 Coil Latching | 255-2328-2-NDt 1410.00/500 TXD2SL-L-12V-Z 
DPDT 24DC 3,388 71 2 — 255-2329-5-ND 5.05 464 412 3.51 | TXD2SL-L-24V 
DPDT 24DC 3,388 71 2 = 255-2329-2-NDt 1545.00/500 TXD2SL-L-24V-Z 
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Power Relays 


Dim. in mm 
Fig. 1 
DK Series - PCB 
1o_ 304 19_ 394 
pte oe aa eg 
655 | } 8076 6b 58 
Dual Coil Dual Coil 
1 Coil Latching - Latching Latching 
Reverse Polarity 
Fig. 2 
are ae DSP Series - PCB 
Contact | Coil |Resist.|Curr.| 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Arrange. |Voltage; (©) |(mA)|VDC VAC Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
DK Series General Purpose Relays 
SPST-NO | 3DC 45 | 66.6) 10 10 AgSn0 Sealed 255-2057-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DK1A-3V-F 
1A SPST-NO | 5DC 125 40 | 10 10 AgSn0 Sealed 255-2058-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DK1A-5V-F 
SPST-NO | 12DC | 720 | 16.6) 10 10 AgSn0 Sealed 255-2059-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DK1A-12V-F 
SPST-NO | 24DC | 2,880 | 83 | 10 10 AgSn0 Sealed 255-2060-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DK1A-24V-F 
2x SPST | 5DC 125 40 | 8 8 AgCd 255-1098-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 | DK1A1B-5V 
2x SPST | 6DC 180 | 333] 8 8 AgCd 255-2188-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 | DK1A1B-6V 2.54 2.54 
2x SPST | 1206 | 720 | 166| 8 8 AgCd 255-1099-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 |DK1A1B-12V us cht xe 
1B 2x SPST | 24DC | 2,880 | 8.3 | 8 8 AgCd 255-1100-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 | DK1A1B-24V 
DPST 5DC 125 40 | 8 8 AgCd 255-1601-ND 11.76 10.80 9.60 8.16 | DK2A-5V 
DPST 6DC 180 | 333] 8 8 AgCd 255-2379-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 | DK2A-6V. 
DPST 12DC | 720 | 166] 8 8 AgCd 255-1599-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 | DK2A-12V 
DPST 24DC | 2,880 | 83 | 8 8 AgCd 255-1600-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 | DK2A-24V 
DK Series Latching General Purpose Relays 
SPST-NO | 3DC 45 | 66.6) 10 10 AgSn0 Sealed 255-2374-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DK1A-L-3V-F 
SPST-NO | 5DC 125 40 | 10 10 AgSn0 Sealed 255-2375-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DK1A-L-5V-F 
SPST-NO | 12DC | 720 | 16.6) 10 10 AgSn0 Sealed 255-2376-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DK1A-L-12V-F 
SPST-NO | 3DC 45 | 66.6) 10 10 AgSn0 Sealed 255-2053-ND 10.29 9.45 8.40 7.14 | DK1A-L2-3V-F 
1€ | SPST-NO | 5DC 125 40 | 10 10 AgSn0 Sealed 255-2054-ND 10.29 9.45 8.40 7.14 | DK1A-L2-5V-F 
SPST-NO | 6DC 180 | 33.3 | 10 10 AgSn0 Sealed 255-2377-ND 10.29 9.45 8.40 7.14 | DK1A-L2-6V-F 
SPST-NO | 9DC 405 | 22.2) 10 10 AgSn0 Sealed 255-2378-ND 10.29 9.45 8.40 7.14 | DK1A-L2-9V-F 
SPST-NO | 12DC | 720 | 16.6) 10 10 AgSn0 Sealed 255-2055-ND 10.29 9.45 8.40 7.14 | DK1A-L2-12V-F 
SPST-NO | 24DC | 2,880 | 83 | 10 10 AgSn0 Sealed 255-2056-ND 10.29 9.45 8.40 7.14 | DK1A-L2-24V-F 
axspst | 5pc | 125 | 40] 8 8 Dual Coil Latching 255-2191-ND 14.14 12.99 11.54 9.81 |DK1A1B-L2-5V 254 254 
1D | 2xSPST | 12DC | 720 | 166) 8 8 Dual Coil Latching 255-2189-ND 14.14 1299 11.54 9.81 | DK1A1B-L2-12V 3+ X4 
2x SPST | 24DC | 2,880 | 8.3 | 8 8 Dual Coil Latching 255-2190-ND 16.07 14.76 13.12 11.16 | DK1A1B-L2-24V 
PCB Mount Relay Socket for DK1A Relays 255-1101-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 | DK1A-PS 
PCB Mount Relay Socket for DK1A1B and DK2A Relays 255-1102-ND 4.36 4.01 3.56 3.03 | DK2A-PS 
DSP Series General Purpose Relays 
2x SPST | 5DC 83 60 |) 5 5 Sealed 255-1046-ND 7.62 7.00 6.22 5.29 | DSP1-DC5V 
2x SPST | 6DC 120 50) 5 5 Sealed 255-1622-ND 7.62 7.00 6.22 5.29 | DSP1-DC6V 
2x SPST | 9DC 270 | 33.3) 5 5 Sealed 255-1623-ND 7.62 7.00 6.22 5.29 | DSP1-DC9V 
2A | oxspst | 1200 | 430 | 25 | 5 5 Sealed 255-1047-ND 762 7.00 622 5.29 |DSP1-DC12V a fot ere 
2x SPST | 24DC | 1,920 | 12.5 | 5 5 Sealed 255-1048-ND 7.62 7.00 6.22 5.29 | DSP1-DC24V & ¥ 
2x SPST | 48DC | 7,680 | 62/5 5 Sealed 255-1621-ND 956 878 7.80 6.63 |DSP1-DC48V a Dual Coil 
spst-No| 5pc | 83 | 60/8 8 Sealed 255-1049-ND 676 621 552 4.70 |DSP1A-DC5V 7 Latching 
2B | SPST-NO | 12DC | 480 25 8 8 Sealed 255-1050-ND 6.76 6.21 §.52 4.70 | DSP1A-DC12V 
SPST-NO | 24DC | 1,920 | 12.5] 8 8 Sealed 255-1051-ND 6.76 6.21 5.52 4.70 | DSP1A-DC24V 
DPST-NO |} 5DC 83 60 | 5 5 Sealed 255-1052-ND TAT 6.87 6.10 5.19 | DSP2A-DC5V 
2C | DPST-NO| 12DC | 480 25 | § 5 Sealed 255-1053-ND 747 6.87 6.10 5.19 | DSP2A-DC12V 
DPST-NO | 24DC | 1,920 | 12.5) 5 5 Sealed 255-1054-ND 7.47 6.87 6.10 5.19 | DSP2A-DC24V 
DSP Series Dual Coil Latching General Purpose Relays 
Dest | 50¢ | 83 | 60] 5 5 Sealed 255-1055-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DSP1-L2-DC5V Dual Coil 
2D | DPST 12DC | 480 25) 5 5 Sealed 255-1056-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DSP1-L2-DC12V Latching 
DPST 24DC | 1,920 | 125] 5 5 Sealed 255-1057-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DSP1-L2-DC24V 
SPST 5DC 83 60 | 5 8 Sealed 255-1620-ND 7.62 7.00 6.22 5.29 | DSP1A-L2-DC5V 
2E SPST 12DC | 480 | 255] 5 8 Sealed 255-1618-ND 7.62 7.00 6.22 5.29 | DSP1A-L2-DC12V 
SPST 240C | 1,920 | 125] 5 8 Sealed 255-1619-ND 7.62 7.00 6.22 5.29 | DSP1A-L2-DC24V 
DPST 5DC 83 60 | 5 5 Sealed 255-1626-ND 8.35 7.68 6.82 5.80 | DSP2A-L2-DC5V 
af | opst | 120¢ | 480 |255/ 5 5 Sealed 255-1624-ND 8.35 7.68 682 5.80 |DSP2A-L2-DC12V aia 
ppst | 240c | 1,920] 125] 5 5 Sealed 255-1625-ND 8.35 7.68 —6.82__5.80 | DSP2A-L2-DC24V —— BualGoil 
PCB Mount Relay Socket for DSP1A Relays 255-1058-ND 279 257 2.28 1.94 |DSPIA-PS Latching 
PCB Mount Relay Socket for DSP1A-L2 Relays 255-1059-ND 3.28 3.02 2.68 2.28 | DSP1A-PSL2 
PCB Mount Relay Socket for DSP2A and DSP1 Relays 255-1060-ND 3.85 3.54 3.14 2.67 | DSP2A-PS 
PCB Mount Relay Socket for DSP2A-L2 and DSP1-L2 Relays 255-1061-ND 4.12 3.78 3.36 2.86 | DSP2A-PSL2 
AD@Q Series Power Dual Coil Latching Relays 7 
SPST | 4.5DC ] 12.7 /355.6) — 30 — 255-1442-ND 2048 18.81 16.72 14.22 )ADQ23004H Fig. 3 ; 
3 AD@Q Series 
SPST 12DC 90 | 133.3] — 30 _ 255-1443-ND 20.48 18.81 16.72 14.22 |ADQ23Q012 
HC Series Miniature Power Relays 
SPDT 24AC _ 50 | — 10 PC Mount 255-1908-ND TAT 6.87 6.10 5.19 | HC1-HP-AC24V 
4A |} SPDT | 115AC | — 37 | — 10 PC Mount 255-1907-ND 8.82 8.10 7.20 6.12 | HC1-HP-AC115V 
SPDT | 115AC | — 37 | — 10 PC Mount 255-1910-ND 12.25 11.25 10.00 8.50 | HC1E-HP-AC115V 5 6 
DPDT 24DC | 650 37 | 7 7 Plug-In 255-1912-ND 8.82 8.10 7.20 6.12 | HC2-H-DC24V beg at fr 
4B DPDT 24AC 35 25 | 3 7 Plug-In 255-1914-ND 12.69 11.66 10.36 8.81 | HC2E-H-AC24V Reset Set 
DPDT 12DC 160 75 | 3 7 Plug-In 255-1915-ND 12.69 11.66 10.36 8.81 | HC2E-H-DC12V Coil Coil 
DPDT 24AC _- 50 | — 7 PC Mount 255-2206-ND 8.82 8.10 7.20 6.12 | HC2-HP-AC24V 16 
4C | 3PDT 24AC =_ 50 | — 7 Plug-In 255-2207-ND 9.60 8.82 7.84 6.67 | HC3-H-AC24V 
tCutTape Tape and Reel § Contact Rating @ 250VAC (Continued) 


Digi®Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2305 


Panasonic power Relays (Cont.) 


Panasonic Electric Works 


Fig. 4 a4 
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Coil | Coil tings “pds if 
Contact | Coil |Resist.|Curr.| 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic oe Wicbirnene78 
Fig. | Arrange. |Voltage; (9) |(mA)|VDC VAC Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. : 
4D | 4PDT 24DC | 650 37 | — 5 Plug-In 255-1631-ND 10.27 9.43 8.38 7.13 | HC4-H-DC24V [. hi 3 2, 
4E | 4PDT | 115AC | — | 11.9| — 5 Plug-In with LED 255-1918-ND 13.65 1254 11.14 9.47 | HC4-HL-AC115V. i am _ 
4F | 4PDT 24DC | 650 37 | — 5 Plug-In with LED 255-1919-ND 14.36 13.19 11.72 9.97 | HC4-HL-DC24V 
4PDT | 115AC} — | 11.9} — 5 PC Mount 255-1632-ND 11.59 10.65 9.46 8.05 | HC4-HP-AC115V 
4PDT 12DC 160 5 | — 5 PC Mount 255-1920-ND 10.27 9.43 8.38 7.13 | HC4-HP-DC12V 
4D | 4PDT 24DC | 650 37 | — i) PC Mount 255-1921-ND 10.27 9.43 8.38 7.13 | HC4-HP-DC24V 
4PDT | 240AC | — 6.0 | — 3 Sealed Plug-In 255-1922-ND 16.59 15.24 13.54 11.51 |HC4D-H-AC240V 
4PDT 24DC | 650 37 | — 2 PC Mount 255-2211-ND 14.50 13.32 11.84 10.07 | HC4E-HP-DC24V 
4F | 4PDT | 24VDC | 650 37 | — 2 Sealed with LED 255-1925-ND 23.15 21.27 18.90 16.07 | HC4E-L-DC24V 
PC Board Socket with hold-down clip for SPDT HC1 Relays 255-1941-ND 1.42 1.31 1.16 .99 | HC1-PS-K 
PC Board Socket with hold-down clip for DPDT HC2 Series 255-1629-ND 1.49 1.38 1,22! 1.04 | HC2-PS-K 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for HC2 Series 255-1630-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 | HC2-SF-K 
Din Rail Socket Screw terminal with hold-down clip for HC2 Relay 255-1942-ND 1.42 1.31 1.16 99 | HC2-SFD-K 
Socket Screw terminal with hold-down clip for Slim HC2 Relay 255-1943-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 | HC2-SFD-S 
PC Board Socket with hold-down clip for 3PDT HC3 Relays 255-2210-ND 1.57 1.44 1.28 1.09 | HC3-PS-K 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for 3PDT HC3 Series 255-1840-ND 6.13 5.63 5.00 4.25 | HC3-SFD-K 
PC Board Socket with hold-down clip for 4PDT HC4 Series 255-1633-ND 1.72 1.58 1.40 1.19 | HC4-PS-K 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for 4PDT HC4 Series : 255-1841-ND 7.15 6.57 5.84 4.97 |HC4-SFD-K Fig. 7 HG Series 
HE Series Power Relays 
SPST 24AC | 300 74)/— 30 QC Terminal 255-1640-ND 20.68 18.99 16.88 14.35 |HE1AN-AC24V 
SPST | 120AC ) 5,200 | 221) — 30 QC Terminal 255-1638-ND 20.68 18.99 16.88 14.35 |HE1AN-AC120V 72 
SPST | 240AC | 20,800} 10.8) — 30 QC Terminal 255-1639-ND 20.68 18.99 16.88 14.35 |HETAN-AC240V 8 1 
SPST 12DC 75 160;— 30 QC Terminal 255-1641-ND 17.22 15.82 14.06 11.96 |HE1AN-DC12V re =) 
SPST 24D0C | 300 80 |— 30 QC Terminal 255-1642-ND 17.22 15.82 14.06 11.96 | HE1AN-DC24V 
SPST | 120AC ) 5,200 | 22.1) — 30 Screw Terminal 255-1651-ND 26.53 24.37 21.66 == 18.42 | HE1AN-S-AC120V 
5A | SPST 12DC 76 160;— 30 Screw Terminal 255-1653-ND 24.67 22.66 20.14 17.12 |HE1AN-S-DC12V 
SPST 24DC | 300 80 }— 30 Screw Terminal 255-1654-ND 24.67 22.66 20.14 17.12 | HE1AN-S-DC24V Fig. 8 HL Series 
SPST | 120AC ) 5,200 | 221) — 30 NEMA Terminal 255-1646-ND 20.68 18.99 16.88 14.35 |HE1AN-Q-AC120V 20.87 ><% 97 
SPST | 240AC | 20,800] 10.8| — 30 NEMA Terminal 255-1647-ND 20.68 18.99 16.88 14.35 | HE1AN-Q-AC240V < : 
SPST 12DC 75 160;— 30 NEMA Terminal 255-1648-ND 17.22 15.82 14.06 11.96 | HE1AN-Q-DC12V 
SPST 24DC | 300 80 |— 30 NEMA Terminal 255-1649-ND 17.22 15.82 14.06 11.96 | HE1AN-Q-DC24V 
SPST 48DC | 1,200 | 40 | — _30 NEMA Terminal 255-1650-ND 17.22 15.82 14.06 11.96 | HE1AN-Q-DC48V 
DPST 12DC 75 160; — 25 QC Terminal 255-1659-ND 18.15 1668 14.82 12.60 |HE2AN-DC12V 
DPST 24DC | 300 80 |}— 2 QC Terminal 255-1660-ND 18.15 1668 14.82 12.60 |HE2AN-DC24V 
DPST 48DC | 1,200 | 40 | — 25 QC Terminal 255-1661-ND 18.15 1668 14.82 12.60 | HE2AN-DC48V 
DPST | 240AC | 20,800] 10.8) — 25 Screw Terminal 255-1668-ND 27.37 25.14 = 22.34 18.99 | HE2ZAN-S-AC240V 
5p |_DPST 12DC 75 160 |— 25 Screw Terminal 255-1669-ND 25.60 23.52 20.90 17.77 | HE2AN-S-DC12V 
DPST 24D0C | 300 8:0 |— 2 Screw Terminal 255-1670-ND 25.60 23.52 20.90 _17.77 | HE2AN-S-DC24V 
pest | 120¢ | 75 | 160) — 25 | Screw Terminal wiWide | 955.1673-ND 24.89 22.86 20.32 17.28 |HE2AN-SW-DC12V 
DPST | 240AC | 20,800} 10.8) — 25 NEMA Terminal 255-1486-ND 21.76 19.98 17.76 15.10 | HE2AN-Q-AC240V 
ppst | 120¢ | 75 | 160 |— 25 NEMA Terminal 255-1664-ND 18.15 16.68 14.82 12.60 | HE2AN-Q-DC12V Fig. 10 JC Series 
HJ Series General Purpose Power Relays — 
6A | DPDT 24DC | 650 37 | — 7 = 255-1679-ND 5.07 4.66 4.14 3.52 | HJ2-DC24V 30 7S 2. 
6B | 4PDT 12DC 160 6 |— 5 - 255-1687-ND 5.22 4.80 4.26 3.63 | HJ4-DC12V << 
6c 4PDT 12DC 160 wm | — 5 With LED 255-1691-ND 5.93 5.45 4.84 4.12 | HJ4-L-DC12V ees 
APDT 24DC | 650 37 | — 5 With LED 255-1692-ND 6.13 5.63 5.00 4.25 | HJ4-L-DC24V 3 4 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for DPDT HJ2 Series 255-1838-ND 3.33 3.06 2.72 2.32 | HJ2-SFD-S A zx 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for 4PDT HJ4 Series 255-1839-ND 4.58 4.21 3.74 3.18 | HJ4-SFD-S I ~ a 
HG Series Relays PCB Type Top Mount Shown 
7 DPDT 12DC 100 |119.6; — 20 Plug-In 255-2213-ND 25.63 23.54 20.92 17.79 | HG2-DC12V 
HL Series Relays A bea ere ead 
8 DPDT 12DC 160 75 | 10 10 PC Mount 255-2395-ND NEW! 9.60 8.82 7.84 6.67 | HL2-HP-DC12V-F “RK eT X83 -2-01.8 
PCB Mount Socket for SP/DP Plug-In Relays 255-2218-ND 1.62 1.49 1.32 1.13 | HL2-PS-K ° we =F t 
AHN Series Slim and Compact Relays aan) X4 q 
DPDT 12DC | 270 | 44.2] 5 5 _ 255-1509-ND 5.27 4.84 4.30 3.66 | AHN22012 rea 
DPDT 24DC | 1,090 | 221] 5 5 _ 255-1510-ND 5.46 5.02 4.46 3.80 | AHN22024 
9 DPDT 24AC — |465) 5 b | _ 255-1861-ND 5.59 5.13 4.56 3.88 | AHN21024 
ppoT | 120ac] — | 97] 5 5 - 255-1506-ND 6.15 5.65 5.02 4.27 | AHN210X1 aus 4 
DPDT 12DC | 270 | 44.2] 5 5 With LED 255-1512-ND 6.25 5.74 5.10 4.34 | AHN22112 ae 
Screw Terminal Socket - DIN Rail Type for AHN Relays 255-1802-ND 5.46 §.02 4.46 3.80 | AHNA21 5 i$ NO. 45 “hs 
JC Series Compact Power PCB Relays 
SPST-NO | 5DC 40 425 | 15 15 TV-8 Inrush AgSn02 255-2380-ND 5.56 6.11 4.54 3.86 | JC1AF-DC5V-F NOv Sr yt 
10A | SPST-NO | 12DC 160 75 | 16 15 TV-8 Inrush AgSn02 255-2381-ND 6.13 5.63 5.00 4.25 | JC1AF-DC12V-F com 25 hs 
SPST-NO | 24DC | 640 | 37.5] 15 15 TV-8 Inrush AgSn02 255-2382-ND 6.13 5.63 5.00 4.25 | JC1AF-DC24V-F Mounting Hole Coil 1e ap 18 
DPST-NO |} 5DC 36 =| 138.8) 10 10 TV-5 Inrush AgSn02 255-2383-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 | JC2ZAF-DC5V-F (Top Mount) DPST-NO 
40B DPST-NO} 6DC 36 | 166.6) 10 10 TV-5 Inrush AgSn02 255-2384-ND 7.11 6.53 5.80 4.93 | JC2AF-DC6V-F 
DPST-NO | 12DC 144 | 83.3 | 10 10 TV-5 Inrush AgSn02 255-2385-ND 7.11 6.53 5.80 4.93 | JC2ZAF-DC12V-F 
DPST-NO | 24DC | 576 | 41.6 | 10 10 TV-5 Inrush AgSn02 255-2386-ND ld 6.53 5.80 4.93 | JC2AF-DC24V-F 
JC Series Compact Power Plug-In Relays 
DPST-NO | 6DC 36 | 166.6) 10 10 | TV-5 Inrush, Plug-In, AgSnO2 | 255-2365-ND 7.11 6.53 5.80 4.93 | JC2AF-S-DC6V-F 
DPST-NO } 12DC 144 | 83.3 | 10 10 | TV-5 Inrush, Plug-In, AgSnO2 | 255-2366-ND 7.11 6.53 5.80 4.93 | JCZAF-S-DC12V-F 
10C | DPST-NO| 24DC | 576 | 41.6 | 10 10 | TV-5 Inrush, Plug-In, AgSnO2 | 255-2367-ND 7.11 6.53 5.80 4.93 | JC2AF-S-DC24V-F 
DPST-NO | 12DC 144 | 83.3 | 10 10 | TV-5 Inrush, Top Mnt, AgSn02 | 255-2387-ND 7.11 6.53 5.80 4.93 | JC2AF-TM-DC12V-F 
DPST-NO | 24DC | 576 | 41.6 | 10 10 | TV-5 Inrush, Top Mnt, AgSn02 | 255-2388-ND 7.11 6.53 5.80 4.93 | JC2AF-TM-DC24V-F 
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Fig. 12 . On. Fig. 13 ——— Fig. 14 
JM Series - PCB - JJM Series - PCB e| JQ Series - PCB 
a 
Contact 
Coil | Coil | Ratings(A) 
Contact | Coil |Resist.| Curr.) 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Arrange. | Voltage} (©) | (mA) |VDC VAC Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
JK Series Slim High Capacity Power Relays 
1 SPST 5DC 125 | 40) 5 8 AgCd 255-1371-ND 316 © 2.91 2.58 2.20 | JK1AP-5V 
SPST | 12DC | 720 | 17 | 3 8 AgSn02 255-2390-ND MEW!| 345 3.18 2.82 2.40 | JK1AP-12V-F 
JM Series Power Relays 
SPST-NO| 5DC | 27.8 | 180 | 20 20 - 255-1122-ND 5.24 482 428 3.64 | JM1AN-TMP-DC5V 
12 | SPST-NO} 12DC | 160 | 75 | 20 20 - 255-1123-ND 5.24 482 428 3.64 | JM1AN-TMP-DC12V 
SPST-NO | 24DC | 640 | 37.5] 20 20 =- 255-1124-ND 5.24 4.82 4.28 3.64 | JMIAN-TMP-DC24V 
JJM Automotive Relays 
13 | SPDT | 12DC | 225 | 533] 20 — Sealed Case 255-2220-ND 279 257 2.28 1.94 | JJM1-12V 
JQ Series High Noise Immunity Power Relays 
SPDT 5DC | 62.5 | 80 | 5 5 AgCd 255-1263-ND 358 3.29 292 2.49 | JQ1-5V 
14A| SPDT | 12DC ] 360 | 333] 5 5 AgCd 255-1264-ND 358 3.29 292 2.49 |JQ1-12V 
SPDT | 24DC | 1,440 | 16.7] 5 5 AgCd 255-1265-ND 358 3.29 2.92 2.49 | JQ1-24V 
SPST 5DC | 125 | 40 | 5 5 AgCd 255-1463-ND 3.26 3.00 266 2.27 | JQ1A-5V 
SPST | 12DC | 720 | 16.7] 5 5 AgCd 255-1464-ND 3.26 3.00 266 2.27 |JQ1A-12V 
148 SPST | 24DC | 2,880) 83 | 5 5 AgCd 255-1465-ND 3.26 3.00 266 2.27 |JQ1A-24V 
SPST 5DC 125 | 40) 5 10 AgCd High Capacity 255-1703-ND 3.58 3.29 292 2.49 | JQ1AP-5V 
SPST | 12DC | 720 | 16.7 | 5 10 AgCd High Capacity 255-1701-ND 3.58 3.29. 2.92 2.49 | JQIAP-12V 
SPST | 24DC | 2,880 | 83 | 5 10 AgCd High Capacity 255-1702-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 | JQIAP-24V 
SPDT 5DC | 62.5 | 80 | 5 10 AgCd High Capacity 255-1933-ND 3.92 360 320 2.72 |JQ1P-5V 
SPDT 9DC | 202.5 | 44.4] 5 10 AgCd High Capacity 255-1934-ND 3.92 360 320 2.72 |JQ1P-9V 
SPDT | 12DC | 360 | 333) 5 10 AgCd High Capacity 255-1704-ND 3.92 360 320 2.72 |JQ1P-12V 
14A| SPDT | 24DC | 1,440 | 16.7] 5 10 AgCd High Capacity 255-1705-ND 3.92 360 320 2.72 |JQ1P-24V 
SPDT 5DC | 62.5 | 80 | 5 5 AgSnO 255-2073-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 | JO1-5V-F 
SPDT | 12DC | 360 | 333) 5 5 AgSnO 255-2074-ND 358 3.29 292 2.49 |JQ1-12V-F 
SPDT | 24DC | 1,440 | 16.7 | 5 5 AgSnO 255-2075-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 | JQ1-24V-F 
SPST 5DC | 125 | 40 | 5 5 AgSnO 255-2067-ND 3.26 3.00 266 2.27 | JQ1A-5V-F 
SPST | 12DC | 720 | 16.7] 5 5 AgSnO 255-2068-ND 3.26 3.00 266 2.27 | JQ1A-12V-F 
148 SPST | 24DC | 2,880) 83 | 5 5 AgSnO 255-2069-ND 3.26 3.00 266 2.27 | JQ1A-24V-F 
SPST 5DC | 125 | 40 | 5 10 AgSn0 High Capacity —_| 255-2070-ND 358 3.29 292 2.49 |JQ1AP-5V-F 
SPST | 12DC | 720 | 16.7| 5 10 AgSnO High Capacity _| 255-2071-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 | JQ1AP-12V-F 
SPST | 24DC | 2,880 | 83 | 5 10 AgSn0 High Capacity —_| 255-2072-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 | JQ1AP-24V-F 
SPDT 5DC | 62.5 | 80 | 5 10 AgSn0 High Capacity —_| 255-2076-ND 3.92 360 320 2.72 |JQ1P-5V-F 
14A| SPDT | 12DC ] 360 | 33.3] 5 10 AgSn0 High Capacity —_| 255-2077-ND 3.92 360 320 2.72 |JQ1P-12V-F 
SPDT | 24DC | 1,440 | 16.7 | 5 10 AgSn0 High Capacity _| 255-2078-ND 3.92 3.60 3.20 2.72 | JQ1P-24V-F 
JS Series Power Relays 
SPDT 5DC | 694 ) 72 |— 10 AgCd Class E Insulation | 255-1103-ND 1.30 1.20 1.06 91 | JS1-5V 
SPDT 6DC 100 | 60 ;— 10 AgCd Class E Insulation | 255-1707-ND 1.30 1.20 1.06 91 | JS1-6V 
15A SPDT 9DC | 225 | 40 |— 10 AgCd Class E Insulation | 255-1708-ND 1.30 1.20 1.06 91 | JS1-9V 
SPDT | 12DC | 400 | 30 )— 10 AgCd Class E Insulation | 255-1104-ND 1.30 1.20 1.06 91 | JS1-12V 
SPDT | 24DC | 1600 | 15 | — 10 AgCd Class E Insulation | 255-1105-ND 1.42 1.31 1.16 .99 | JS1-24V. 
SPDT | 48DC | 6,400 | 75 |— 10 AgCd Class E Insulation | 255-1706-ND 1.72 1.58 1.40 1.19 | JS1-48V 
SPST 5DC | 694 | 72 |— 10 AgCd Class E Insulation | 255-1106-ND 1.25 1.15 1.02 87 | JSTA-5V 
158 SPST | 12DC | 400 | 30 |— 10 AgCd Class E Insulation | 255-1107-ND 1.25 1.15 1.02 87 | JS1A-12V 
SPST | 24DC / 1,600) 15 |— 10 AgCd Class E Insulation | 255-1108-ND 1.27 117 1.04 .89 | JS1A-24V 
SPST | 48DC | 6,400 | 7.5 |— 10 AgCd Class E Insulation | 255-1709-ND 1.67 1.53 1.36 1.16 | JS1A-48V 
SPDT 5DC | 694 | 72 |— 10 AgSn0 Class E Insulation | 255-2064-ND 1.30 1.20 1.06 91 | JS1-5V-F 
SPDT 6DC | 100 | 60 |— 10 AgSn0 Class E Insulation | 255-2221-ND 1.30 1.20 1.06 91 | JS1-6V-F 
15A| SPDT 9DC | 225 | 40 |— 10 AgSn0 Class E Insulation | 255-2065-ND 1.30 1.20 1.06 .91 | JS1-9V-F 
SPDT | 12DC | 400 | 30 )— 10 AgSn0 Class E Insulation | 255-2080-ND 1.30 1.20 1.06 91 | JS1-12V-F 
SPDT | 24DC | 1,600 | 15 |— 10 AgSn0 Class E Insulation | 255-2066-ND 1.42 1.31 1.16 .99 | JS1-24V-F 
SPST 5DC | 694 ) 72 |— 10 AgSn0 Class E Insulation | 255-2061-ND 1.25 1.15 1.02 87 | JS1A-5V-F 
SPST 9DC | 225 | 40 |— 10 AgSn0 Class E Insulation | 255-2062-ND 1.25 1.15 1.02 87 | JS1A-QV-F 
SPST | 12DC | 400 | 30 |— 10 AgSn0 Class E Insulation | 255-2081-ND 1.25 1.15 1.02 87 | JS1A-12V-F 
158 SPST | 24DC / 1,600) 15 |— 10 AgSn0 Class E Insulation | 255-2063-ND 1.27 117 1.04 89 | JS1A-24V-F 
SPST 5DC | 694 | 72 |— 10 AgSn0 Class B Insulation | 255-1712-ND 1.27 117 1.04 89 | JS1A-B-5V-F 
SPST 9DC | 225 | 40 |— 10 AgSn0 Class B Insulation | 255-1713-ND 1.27 117 1.04 .89 | JS1A-B-9V-F 
SPST | 12DC | 400 | 30 |— 10 AgSn0 Class B Insulation | 255-1710-ND 1.27 117 1.04 .89 | JS1A-B-12V-F 
SPST | 24DC | 1,600; 15 |— 10 AgSn0 Class B Insulation | 255-1711-ND 1.30 1.20 1.06 .91 | JS1A-B-24V-F 
SPDT 5DC | 69.4 | 72 |— 10 AgSn0 Class B Insulation | 255-1717-ND 1.42 1.31 1.16 .99 | JS1-B-5V-F 
SPDT 9DC | 225 | 40 |— 10 AgSn0 Class B Insulation | 255-1718-ND 1.42 1.31 1.16 .99 | JS1-B-9V-F 4) 
15A| SPDT | 12DC | 400 | 30 |— 10 AgSn0 Class B Insulation | 255-1715-ND 1.42 1.31 1.16 .99 | JS1-B-12V-F a 
SPDT | 24DC | 1600} 15 )— 10 AgSn0 Class B Insulation | 255-1716-ND 1.45 1.33 1.18 1.01 | JS1-B-24V-F cal | 
SPDT | 12DC | 400 | 30 |— 10 Class B Insulation 255-1714-ND 1.42 1.31 1.16 .99 | JS1-B-12V 
CP Series Mini Automotive Relay a 5 
TAT SPOT | 120C | 180 [ 53 | 20  — Low Pro-Sealed 255-1939-ND 265 243 2.46 1.84 [CP1-12V Fig: 21 RENM Series: NEW. 
16B| SPST-NO| 12DC | 180 | 53 | 20) — Low Pro-Sealed 255-1940-ND 257 237 2.10 1.79 | CP1A-12V SMT Type PCB Type 
CF Series Dual Automotive Relay : 10.95 10.95 
17 | 2xSPDT | 12DC | 225 | 533] 30 — Twin Relay 255-2182-ND 5.27 4.84 4.30 3.66 | CF2-12V Ny 4.65 | 4.65 
CM Series Automotive Relays ‘| 7 
SPDT | 12DC 96 | 125)35 — Plug-In 255-2183-ND 353 324 288 2.45 |CM1-12V :8 
18 SPDT | 12DC 96 | 125) 35 — with Diode 255-2184-ND 372 342 3.04 2.59 |CM1-D-12V 1 
SPDT | 12DC 96 | 125)35 — with Resistor 255-2185-ND 3.58 3.29 292 2.49 |CM1-R-12V 
SPDT | 12DC 96 | 125); 3 — PCB with Resistor 255-2186-ND 358 3.29 292 2.49 |CM1-R-P-12V 
tCut Tape Tape and Reel § Contact Rating @ 250VAC (Continued) 


Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic power Relays (Ccont.) 


Panasonic Electric Works 


Fig. 22 AEV Series - PCB NEW! Fig. 23 CB Sries Fig. 24 JSM Series - PCB 
CB1=26 
Top View ei o __CB1A=26 
a Feat 2s BATE 209 
tod dae 
Load side has polarities (+) and (-) 
(Shown with Molded Bracket) 


Fig. 25 JTN Series - PCB 


Contact 
Coil | Coil | Ratings(A) . A 
Contact | Coil | Resist.) Curr.| 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 2-02.1 
Fig. | Arrange. | Voltage} (9) |(mA)|VDC VAC Features Part No. | 25 50 100 | Part No. : 
CT Series Dual Automotive Relays 
19A | 2xSPDT | 12DC 180 | 533] 20 — Twin Relay 8Pin 255-1851-ND 3.72 3.42 3.04 2.59 | ACT212 
19B| 2xSPDT |} 12DC | 180 | 533} 20 — Twin Relay 10Pin 255-1852-ND 3.72 3.42 3.04 2.59 | ACT512 
NEW! ACNH Series Automotive Relay NEW! 
20 | SPST 12DC | 320 | 375] 30 — High Load PCB Type 255-2583-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 | ACNH3212 
NEW! ACNM Series Automotive Relay NEW! 
at SPST 12DC | 225 | 533) 30 — High Temperature SMT | 255-2584-1-ND+ 3.60 3.31 2.94 2.50 | ACNM7112SAX 
SPST 12DC | 225 | 533] 30 — High Temperature SMT _| 255-2584-2-ND$ 499.80/200 ACNM7112SAX 
NEW! AEV Series High-Capacity Automotive Compact Relays NEW! 
SPST 12DC | 31.2 | 375 | 80 — M4 Screw 255-2579-ND 172.36 158.29 140.70 119.60 | AEV18012W 
20 SPST 24DC 7.3 188 | 80 — M4 Screw 255-2580-ND 172.36 158.29 140.70 119.60 | AEV18024W 
SPST 12DC | 31.2 | 3300)300 — M8 Bolt 255-2581 -ND 636.41 584.46 519.52 441.60 ) AEV19012W 
SPST 24DC 7.3 | 1850}300 — M8 Bolt 255-2582-ND 636.41 584.46 519.52 441.60 | AEV19024W 
CB Series ISO Automotive Relays Fig. 26 
SPDT | 12DC ] 103 | 117 ]40A@t4vDC 250" QC Sealed 255-1825-ND 441 4.05 3.60 3.06 [CBI-12V JTN Series - TMP 
SPDT 12DC | 103 | 117 | 40A@14VDC QC with Diode 255-2159-ND 4.70 4.32 3.84 3.27 | CB1-D-12V 
SPDT 12DC 103 | 117 | 40A@14VDC QC with Molded Brkt. 255-1830-ND 4.58 4.21 3.74 3.18 | CB1-M-12V 
SPDT 12DC | 103 | 117 | 40A@14VDC PCB Fully Sealed 255-1832-ND 4.41 4.05 3.60 3.06 | CB1-P-12V 
SPDT 12DC 103 | 134 | 40A@14VDC QC with Resistor 255-2161-ND 4.46 4.10 3.64 3.10 | CB1-R-12V 
SPDT 12DC | 103 | 134 | 40A@14VDC QC with Molded Brkt. 255-2163-ND 4.66 4.28 3.80 3.23 | CB1-R-M-12V 
23A| SPDT 12D 103 | 134 | 40A@14VDC QC Weather Proof 255-2164-ND 5.00 4.59 4.08 3.47 | CB1-R-SM-12V 
SPDT 12DC | 103 | 117 | 40A@14VDC QC Weather Proof 255-2165-ND 5.15 4.73 4.20 3.57 | CB1-WM-12V 
SPDT 24DC | 320 75 | 20A@28VDC .250” QC Sealed 255-1824-ND 4.70 4.32 3.84 3.27 | CB1-24V 
SPDT 24DC | 320 75 | 20A@28VDC QC with Diode 255-2160-ND 4.95 4.55 4.04 3.44 | CB1-D-24V 
SPDT 24DC | 411 58 | 20A@28VDC QC with Molded Brkt. 255-1831-ND 4.85 4.46 3.96 3.37 | CB1-M-24V 
SPDT 24DC | 320 75 | 20A@28VDC QC with Resistor 255-2162-ND 4.75 4.37 3.88 3.30 | CB1-R-24V 
SPDT 24DC | 411 58 | 20A@28VDC PCB Fully Sealed 255-1833-ND 4.70 4.32 3.84 3.27 | CB1-P-24V 
SPST-NO |) 12DC | 103 | 117 | 40A@14VDC .250” QC Sealed 255-1826-ND 4.19 3.85 3.42 2.91 | CB1A-12V 
SPST-NO | 12DC 103 | 117 | 40A@14VDC QC with Diode 255-2166-ND 4.43 4.08 3.62 3.08 | CB1A-D-12V 
SPST-NO | 12DC | 103 | 117 | 40A@14VDC PCB with Diode 255-2168-ND 4.43 4.08 3.62 3.08 | CB1A-D-P-12V 
SPST-NO | 12DC 103 | 117 | 40A@14VDC QC with Molded Brkt. 255-1828-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 | CB1A-M-12V Fig. 27 7 22 
spst-no| 120¢ | 103 | 117 | 4oa@t4voc PCB Mount 255-1834-ND 419 385 3.42 2.91 |CBIA-P-12V JV Series-PCB -~".. 
SPST-NO | 12DC 103 | 134 | 40A@14VDC QC with Resistor 255-2169-ND 4.26 3.92 3.48 2.96 | CBIA-R-12V < 
SPST-NO | 12DC 103 | 134 | 40A@14VDC QC with Molded Brkt. 255-2171-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 | CB1A-R-M-12V 
SPST-NO |) 24DC | 411 58 | 20A@28VDC .250” QC 255-1827-ND 4.43 4.08 3.62 3.08 | CB1A-24V 
238 SPST-NO |) 24DC | 411 58 | 20A@28VDC QC with Diode 255-2167-ND 4.73 4.35 3.86 3.29 | CB1A-D-24V 
SPST-NO | 24DC | 411 58 | 20A@28VDC QC with Molded Brkt. 255-1829-ND 4.66 4.28 3.80 3.23 | CB1A-M-24V 
SPST-NO |) 24DC | 411 58 | 20A@28VDC PCB Fully Sealed 255-1835-ND 4.43 4.08 3.62 3.08 | CB1A-P-24V 
SPST-NO |) 24DC | 411 58 | 20A@28VDC QC with Resistor 255-2170-ND 4.53 417 3.70 3.15 | CBIA-R-24V Fig. 28 
SPST-NO| 12DC | 103 | 117 | 40A@14VvDC QC Flux Sealed 255-2172-ND 412 378 3.36 2.86 |CBIAF-12V JW Series - PCB 
SPST-NO | 12DC 103 | 117 | 40A@14VDC PCB Flux Sealed 255-2175-ND 412 3.78 3.36 2.86 | CBIAF-P-12V 
SPST-NO | 24DC | 411 58 | 20A@28VDC QC Flux Sealed 255-2174-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 | CBIAF-24V 
SPST-NO | 24DC | 411 58 | 20A@28VDC PCB Flux Sealed 255-2176-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 | CBIAF-P-24V 
SPDT 12DC 103 | 117 | 40A@14VDC QC Flux Resistant 255-2179-ND 4.36 4.01 3.56 3.03 | CBIF-12V 
23A| SPDT 12DC | 103 | 134 | 40A@14VDC QC with Resistor 255-2181-ND 4.41 4.05 3.60 3.06 | CBIF-R-12V 
SPDT 12DC 103 | 117 | 40A@14VDC PCB Flux Sealed 255-2180-ND 4.36 4.01 3.56 3.03 | CBIF-P-12V 
CB Series ISO Automotive High Capacity Relays 
SPST-NO | 12DC 103 | 117 | 70A@14VDC .375” QC 255-2082-ND 5.51 5.07 4.50 3.83 | CB1AH-12V 
SPST-NO | 12DC | 103 | 117 | 70A@14VDC QC with Molded Brkt. 255-2079-ND 5.59 5.13 4.56 3.88 | CB1AH-M-12V 
23B | SPST-NO | 12DC 103 | 117 | 70A@14VDC PCB Mount 255-2177-ND 5.81 5.34 4.74 4.03 | CB1AH-P-12V 
SPST-NO| 24DC | 320 75 | 20A@28VDC .375” QC 255-2083-ND 5.71 §.25 4.66 3.97 | CB1AH-24V 
SPST-NO | 24DC | 411 58 | 20A@28VDC PCB Mount 255-2178-ND 4.95 4.55 4.04 3.44 | CB1AH-P-24V 
JSM Series Automotive Power Relays 
24h SPDT 12DC | 225 | 533)10 — _ 255-1239-ND 1.42 1.31 1.16 99 | JSM1-12V-4 
SPDT 12DC | 225 | 533) 15 — High Capacity 255-1240-ND 1.54 1.42 1.26 1.08 | JSM1-12V-5 
24B| SPST-NO| 12DC | 225 | 533|10 — _ 255-2223-ND 1.30 1.20 1.06 91 | JSM1A-12V-4 
JTN Series Economical Relays 
SPST-NO | 12DC 180 —|—-— 30 Class F Insulation 255-1719-ND 3.38 3.11 2.76 2.35 | JIN1AS-PA-F-DC12V 
25h SPST-NO | 24DC | 720 —|— 30 Class F Insulation 255-1720-ND 3.45 3.18 2.82 2.40 | JINTAS-PA-F-DC24V 
SPST-NO | 5DC 31 —|—-— 3230 Class F Insulation 255-1487-ND 3.65 3.36 2.98 2.54 | JTN1AS-TMP-F-DC5V 
26A SPST-NO | 6DC 45 —|— 3 Class F Insulation 255-2224-ND 3.65 3.36 2.98 2.54 | JTIN1AS-TMP-F-DC6V 
SPST-NO | 12DC 180 —|-— 3 Class F Insulation 255-1721-ND 3.65 3.36 2.98 2.54 | JTN1AS-TMP-F-C12V 
SPST-NO | 24DC | 720 —-|— 30 Class F Insulation 255-1722-ND 3.72 3.42 3.04 2.59 | JTIN1AS-TMP-F-C24V 
SPDT 5DC 31 161)/— 20 Class F Insulation 255-1879-ND 3.65 3.36 2.98 2.54 | JTN1S-PA-F-DC5V 
25B| SPDT 12DC | 180 |666)/— 20 Class F Insulation 255-1723-ND 3.65 3.36 2.98 2.54 | JIN1S-PA-F-DC12V 
SPDT 24DC | 720 | 333; — 20 Class F Insulation 255-1878-ND 3.72 3.42 3.04 2.59 | JTN1S-PA-F-DC24V 
26B| SPDT 12DC | 180 —|— 2 Class F Insulation 255-1724-ND 3.90 3.58 3.18 2.71 | JIN1S-TMP-F-DC12V 
tCut Tape Tape and Reel § Contact Rating @ 250VAC (Continued) 
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Panasonic power Relays (cont) 


Panasonic Electric Works 


Fig. 29 Fig. 30 
ALA Series - PCB Ne ALD Series - PCB 
Contact 
Coil | Coil | Ratings(A) : 
Contact | Coil | Resist.) Curr.| 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Arrange. | Voltage} () |(mA)|VDC VAC Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
JV Series Flat Power Relays 
SPST-NO | 4.5DC | 101 | 44.4 | 10 16 Sealed Relay AgSno2 255-2360-ND 2.03 1.87 1.66 1.42 | JVN1A-4.5V-F 
SPST-NO| 6DC 180 | 33.3 | 10 16 Sealed Relay AgSno2 255-2361-ND 6.44 5.92 5.26 4.48 | JVN1A-6V-F 
27 | SPST-NO} 12DC | 720 | 16.7 | 10 16 Sealed Relay AgSno2 255-2362-ND 6.44 5.92 5.26 4.48 | JVN1A-12V-F 4 Pin Type PC Mount 
SPST-NO| 18DC | 1,620 | 11.1 | 10 16 Sealed Relay AgSno2 255-2363-ND 6.44 5.92 5.26 4.48 | JVN1A-18V-F 
SPST-NO| 24DC | 2,880 | 83 | 10 16 Sealed Relay AgSno2 255-2364-ND 6.62 6.08 5.40 4.59 | JVN1A-24V-F 
JW Series Power Relays 
8A SPDT 5DC 47 106 | 10 10 Class E Insulation 255-1113-ND 2.25 2.07 1.84 1.57 | JWIFSN-DC5V 
SPDT 6DC 68 88 | 10 10 Class E Insulation 255-1731-ND 2.25 2.07 1.84 1.57 | JWIFSN-DC6V 
SPDT 9DC 155 58 | 10 10 Class E Insulation 255-1488-ND 2.25 2.07 1.84 1.57 | JWIFSN-DC9V 
SPDT 12DC | 270 44 | 10 10 Class E Insulation 255-1114-ND 2.25 2.07 1.84 1.57 | JWIFSN-DC12V 
SPDT 24DC | 1,100 | 16.8 | 10 10 Class E Insulation 255-1115-ND 2.35 2.16 1.92 1.64 | JWIFSN-DC24V 
8A SPDT 48DC | 4,400 | 11 | 10 10 Class E Insulation 255-1730-ND 2.45 2.25 2.00 1.70 | JWIFSN-DC48V 
SPDT 5DC 47 106 | 10 10 Class B Insulation 255-1728-ND 2.33 2.14 1.90 1.62 _| JWIFSN-B-DC5V 
SPDT 9DC 155 58 | 10 10 Class B Insulation 255-1729-ND 2.33 214 1.90 1.62 | JWIFSN-B-DC9V 
SPDT 12DC | 270 44 | 10 10 Class B Insulation 255-1726-ND 2.33 214 1.90 1.62 | JWIFSN-B-DC12V 
SPDT 24DC | 1,100 | 22 | 10 10 Class B Insulation 255-1727-ND 2.38 2.19 1.94 1.65 | JWIFSN-B-DC24V 
DPST-NO| 5DC 47 106 | 5 5 Class E Insulation 255-2225-ND 2.43 2.23 1.98 1.69 | JW2ASN-DC5V 
28B/DPST-NO| 12DC | 270 44. | 5 5 Class E Insulation 255-1733-ND 2.47 2.28 2.02 1.72 | JW2ASN-DC12V 
DPST-NO| 24DC_| 1,100 | 22 | 5 5 Class E Insulation 255-1734-ND 2.47 2.28 2.02 1.72 | JW2ASN-DC24V 
DPDT 5DC 47 106 | 5 5 Class E Insulation 255-1116-ND 2.55 2.34 2.08 1.77 | JW2SN-DC5V 
DPDT 6DC 68 88 | 5 5 Class E Insulation 255-1735-ND 2.55 2.34 2.08 1.77 | JW2SN-DC6V 
DPDT 9DC 155 58 | 5 5 Class E Insulation 255-1736-ND 2.55 2.34 2.08 1.77 | JW2SN-DC9V 
DPDT 12DC | 270 44. | 5 5 Class E Insulation 255-1117-ND 2.55 2.34 2.08 1.77 | JW2SN-DC12V 
28C| DPDT | 24DC | 1,100 | 16.8 | 5 5 Class E Insulation 255-1118-ND 2.70 2.48 2.20 1.87 | JW2SN-DC24V 
DPDT | 48DC | 4,400 | 11 5 5 Class E Insulation 255-1119-ND 277 2.55 2.26 1.93 | JW2SN-DC48V 
DPDT 5DC 47 106 | 5 5 Class B Insulation 255-2228-ND 2.62 2.41 2.14 1.82 | JW2SN-B-DC5V 
DPDT 12DC | 270 44 | 5 5 Class B Insulation 255-2226-ND 2.62 2.41 2.14 1.82 | JW2SN-B-DC12V 
ppoT | 240¢ | 1400 | 168| 5 5 Class B Insulation _| 255-2227-ND 2.72 250 2.22 _1.89 | JW2SN-B-DC24V Fig. 34 ALZ Series - PCB 
SPST-NO | 5DC 47 106 | 10 10 Class E Insulation 255-1725-ND 2.11 1.94 1.72 1.47 | JWIAFSN-DC5V 
28D | SPST-NO) 12DC | 270 44 | 10 10 Class E Insulation 255-1120-ND 2.11 1.94 1.72 1.47 | JWIAFSN-DC12V 212 
SPST-NO| 24DC | 1,100 | 21.8 | 10 10 Class E Insulation 255-1121-ND 2.18 2.01 1.78 1.52 _| JWIAFSN-DC24V. 
PC Board Socket for JW1 Relays 255-1732-ND 2.70 2.48 2.20 1.87 | JW1-PS 
PC Board Socket for JW2 Relays 255-1821-ND 3.01 277 2.46 2.10 | JW2-PS 
ALA Series Slim Power Relays 
DPST 5DC 100 50 | 3 3 = 255-1273-ND 1.67 1.53 1.36 1.16 | ALA2FO5 
99 DPST 12DC | 272 | 44.2| 3 3 _ 255-1274-ND 1.67 1.53 1.36 1.16 | ALA2F12 
DPST 24DC | 1,087 | 22.1 | 3 3 _ 255-1275-ND 1.69 1.56 1.38 1.18 | ALA2F24 
DPST 12DC | 272 | 44.2 | — 5 =_ 255-1466-ND 1.91 1.76 1.56 1.33 | ALA2PF12 
ALD Series Slim Power Relay 
SPST-NO | 5DC 125 | 40.0] 3 3 _ 255-1456-ND 1.62 1.49 1.32 1.13 | ALD105 
30 SPST-NO| 12DC | 720 | 167] 3 3 = 255-1457-ND 1.62 1.49 1.32 1.13 | ALD112 
SPST-NO | 18DC | 1,620 | 11.1 | 3 3 _ 255-2097-5-ND 1.62 1.49 1.32 1.13 | ALD118 . ~ 
spst-No| 240¢ | 2880/83 | 3 3 = 255-1458-ND 189 1.74 1.54 1.31 |ALD124 Fig. 35 NC Series 
ALE Series Power Relays (Ideal for Heater Loads) DPDT=25.4. ~~ 
SPST-NO | 5DC 63 80 |— 16 Class B Insulation 255-1365-ND 1.76 1.62 1.44 1.23 | ALE12B05 app TS 
31A|SPST-NO| 12DC | 360 | 333] — 16 Class B Insulation 255-1366-ND 1.76 1.62 1.44 1.23 | ALE12B12 
SPST-NO | 24DC | 1,440 | 16.7 |— 16 Class B Insulation 255-1367-ND 1.89 1.74 1.54 1.31 | ALE12B24 
SPST-NO | 24DC | 1,440 | 16.7] — 16 4 Pin Type 255-2098-5-ND 1.89 1.74 1.54 1.31 | ALE14B24 
SPST-NO | 5DC 125 40 |}— 16 PC Mount 255-2368-ND 2.16 1.98 1.76 1.50 | ALE1PB05 
SPST-NO | 6DC 180 | 333|— 16 PC Mount 255-2369-ND 2.16 1.98 1.76 1.50 | ALE1PB06 
31B| SPST-NO| 9DC 405 | 222)— 16 PC Mount 255-2370-ND 2.16 1.98 1.76 1.50 | ALE1PB09 
SPST-NO| 12DC | 720 | 167|— 16 PC Mount 255-2371-ND 2.16 1.98 1.76 1.50 | ALE1PB12 
SPST-NO | 24DC | 2,880 | 83 |— 16 PC Mount 255-2372-ND 2.28 2.10 1.86 1.59 | ALE1PB24 
SPST-NO| 48DC | 11,520| 42 |— 16 PC Mount 255-2373-ND 2.45 2.25 2.00 1.70 | ALE1PB48 
ALF Relays (Ideal for Solar and UPS Applications) F 
SPST-NO | 12DC | 160 75 | — 208 PCB Only 255-2099-5-ND 3.09 2.84 2.52 2.15 | ALFIP12 Taka 2 
32 | SPST-NO| 12DC | 103 ) 117 | —  22§ 1.5mm Gap - Class F Coil | 255-2589-ND NEW! 412 3.78 3.36 2.86 | ALFG1PF12 : " 
SPST-NO| 24DC | 410 59 | — 228 1.5mm Gap - Class F Coil_|255-2590-ND NEW! 4.24 3.90 3.46 2.95 [ALFG1PF24 -O 1.2 11121314 
LK Series Slim High Inrush Power Relays 
33 SPST-NO| 12DC | 272 | 44.2] 5 5 _ 255-1266-ND 1.74 1.60 1.42 1.21 | LK1AF-12V 
SPST-NO | 24DC | 1,087 | 22.1 | 5 5 =- 255-1267-ND 1.84 1.69 1.50 1.28 | LK1AF-24V 
LKS Series High Sensitivity Power Relays 
SPST-NO | 5DC 100 50 | 5 5 =_ 255-1268-ND 1.49 1.38 1.22 1.04 | LKS1AF-5V 
33 | SPST-NO} 12DC | 576 | 208] 5 5 _ 255-1269-ND 1.49 1.38 1.22 1.04 | LKS1AF-12V $98 3:08 10. 1.2 
SPST-NO | 24DC | 2,304 | 10.4 | 5 5 = 255-1270-ND 1.57 1.44 1.28 1.09 | LKS1AF-24V - q y 
LKP Series Slim Power Relays 
33 SPST 12DC | 400 30 | 10 5 = 255-1271-ND 1.76 1.62 1.44 1.23 | LKP1AF-12V 
SPST 24DC | 1,600 | 15 | 10 5 om 255-1272-ND 1.79 1.65 1.46 1.25 | LKP1AF-24V 
ALZ Series Power Relays (Ideal for Heater Loads) 
SPDT 12DC | 360 | 33.3 | 16 16 Class F Insulation 255-1446-ND 2.28 2.10 1.86 1.59 | ALZ12F12 
34A| SPDT 24DC | 1,440 | 16.7 | 16 16 Class B Insulation 255-1445-ND 2.28 2.10 1.86 1.59 | ALZ12B24 
SPDT 24DC | 1,440 | 16.7 | 16 16 Class F Insulation 255-1447-ND 2.35 2.16 1.92 1.64 | ALZ12F24 
SPST-NO| 12DC | 360 | 33.3 | 16 16 Class B Insulation 255-1410-ND 211 1.94 1.72 1.47 | ALZ21B12 
SPST-NO| 12DC | 360 | 33.3 | 16 16 Class F Insulation 255-1448-ND 2.18 2.01 1.78 1.52 | ALZ21F12 
SPST-NO | 24DC | 1,440 | 16.7 | 16 16 Class B Insulation 255-1411-ND 2.18 2.01 1.78 1.52 | ALZ21B24 
34B | SPST-NO | 24DC | 1,440 | 16.7 | 16 16 Class F Insulation 255-1449-ND 2.30 212 1.88 1.60 | ALZ21F24 
SPST-NO| 12DC | 360 | 33.3 | 16 16 Class B Insulation 255-1514-5-ND 2.11 1.94 1.72 1.47 | ALZ22B12 
SPST-NO | 12DC | 360 | 33.3) 16 16 Class F Insulation 255-2100-5-ND 2.18 2.01 1.78 1.52 | ALZ22F12 t i TH 16 9| 3 16 
spsT-no| 240¢ | 1,440 | 16.7 | 16 16 Class F Insulation __ | 255-2101-5-ND 230 2.12 1.88 1.60 | ALZ22F24 TILT CIs Bhan ati 
NC Series Power Relays ii 7 PL su a 
DPOT ] SDC |] 694] 72] 5 5 Vertical Style 255-1396-ND 11.93 10.96 «9.74 «8.28 | NC2D-P-DC5V Hoteteetete 1245 78 | 87 28 2) 
35A| DPDT 12DC | 400 30 | 5 5 Vertical Style 255-1397-ND 11.93 10.96 9.74 8.28 | NC2D-P-DC12V Plug-In 
DPDT | 24DC | 1,600 | 15 | 5 5 Vertical Style 255-1398-ND 11.93 10.96 9.74 8.28 | NC2D-P-DC24V 
tCutTape + TapeandReel  § Contact Rating @ 250VAC (Continued) 


Digi®Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic power Relays (Cont. 


Panasonic Electric Works 


Fig. 36 Fig. 37 
NF Series - PCB : PA Series - PCB 
DPDT=20.0 
4PDT=24.6 
Contact 
Coil | Coil | Ratings(A) Or ORM aro 
Contact | Coil | Resist.) Curr.| 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Arrange. | Voltage} () | (mA) |VDC VAC Features Part No. il 25 50 100 | Part No. 
DPoT | SDC | 694 | 72 | 5 5 Flat Style 255-1399-ND 11.93 10.96 9.74 ‘8.28 |NC2D-JP-DC5V stig 63 
DPDT 12DC | 400 30 5 5 Flat Style 255-1400-ND 11.93 10.96 9.74 8.28 | NC2D-JP-DC12V < le 
358 DPDT 24DC | 1,600) 15 5 5 Flat Style 255-1401-ND 11.93 10.96 9.74 8.28 | NC2D-JP-DC24V 
DPDT 5DC 69.4 | 72 5 5 Flat Style 255-2231 -ND 15.46 14.20 12.62 10.73 |NC2EBD-JP-DC5V 
DPDT 12DC_| 400 30 6 § Flat Style 255-2229-ND 15.46 14.20 12.62 10.73 | NC2EBD-JP-DC12V 
DPDT 24DC | 1,600 | 15 6 5 Flat Style 255-2230-ND 15.46 14.20 12.62 10.73 | NC2EBD-JP-DC24V 
35C | DPDT 12DC | 400 30 5 5 Vertical Style 255-2232-ND 15.46 14.20 12.62 10.73 | NC2EBD-P-DC12V 
4PDT 5DC 34.7 | 144 | 5 5 Vertical Style 255-1998-ND 15.19 13.95 12.40 10.54 |NC4D-P-DC5V = 
4PDT 12DC 180 60 5 5 Vertical Style 255-1999-ND 15.19 13.95 12.40 10.54 |NC4D-P-DC12V Fig. 39 
35D 4PDT 24DC | 800 30 5 § Vertical Style 255-1938-ND 15.19 13.95 12.40 10.54 |NC4D-P-DC24V APE Series - PCB 
4PDT 5DC 34.7 | 144 | 5 5 Vertical Style 255-2238-ND 18.69 17.17 15.26 12.98 | NC4EBD-P-DC5V 
4PDT 12DC | 200 60 5 5 Vertical Style 255-2236-ND 18.69 17.17 15.26 12.98 | NC4EBD-P-DC12V 
4PDT 24DC | 800 30 5 5 Vertical Style 255-2237-ND 18.69 17.17 15.26 12.98 [| NC4EBD-P-DC24V 
4PDT 5DC 34.7 | 144 | 5 5 Flat Style 255-1937-ND 15.19 13.95 12.40 10.54 )NC4D-JP-DC5V 
35E| 4PDT 12DC | 200 60 5 5 Flat Style 255-1935-ND 15.19 13.95 12.40 10.54 |NC4D-JP-DC12V 
4PDT 24DC | 800 30 5 5 Flat Style 255-1936-ND 15.19 13.95 12.40 10.54 | NC4D-JP-DC24V 
4PDT | 5DC | 34.7 | 144] 5 5 Vertical Style 255-2235-ND 1869 17.17 15.26 12.98 NC4EBD-DC5V BL waives 93-1.3 
35F | 4PDT 12DC | 200 60 5 5 Vertical Style 255-2233-ND 18.69 17.17 15.26 12.98 | NC4EBD-DC12V i 7 J ! 
4PDT 24D0C | 800 30 5 5 Vertical Style 255-2234-ND 18.69 17.17 15.26 12.98 | NC4EBD-DC24V ‘ - ( im, =B.04 
PC Mount Socket for Flat NC2D-JP Series 255-1836-ND 2.16 1.98 1.76 1.50 | NC2-JPS 3.78 21.42—+1 
PC Mount Socket for Vertical NC2D-P Series 255-1837-ND 2.16 1.98 1.76 1.50 | NC2-PS F 
PC Mount Socket for Flat NC4D-JP Series 255-1997-ND 287 264 234 1.99 |NC4-JPS PacOMIN 2: cee Te 
PC Mount Socket for Vertical NC4D-P Series 255-1996-ND 2.87 2.64 2.34 1.99 | NC4-PS j3 (ite fea) 
NF Series Flatpack Relays 
DPDT 5DC 90 55 2 2 Gold Over Silver 255-1880-ND 9.46 8.69 7.72 6.57 | NF2EB-5V 
DPDT 6DC 137 | 43.7 | 2 2 Gold Over Silver 255-1882-ND 9.46 8.69 12 6.57 | NF2EB-6V S Series - PCB 
36A DPDT 6DC 137 | 43.7 | 2 2 Gold Over Silver 255-1881-ND 1213 11.14 9.90 8.42 | NF2EB-6V-1 
DPDT 12DC | 500 24 2 2 Gold Over Silver 255-2239-ND 9.46 8.69 7.72 6.57 | NF2EB-12V 
DPDT 24DC | 2,000 | 12 2 2. Gold Over Silver 255-2240-ND 9.46 8.69 7.72 6.57 | NF2EB-24V 
DPDT 48DC | 7,000 | 68 | 2 2 Gold Over Silver 255-2241-ND 11.25 10.33 9.18 7.81 | NF2EB-48V 
4PDT 5DC 53 94 | 2 2 Gold Over Silver 255-2243-ND 11.54 10.60 9.42 8.01 | NF4EB-5V 
4PDT 12DC | 330 | 363] 2 2 Gold Over Silver 255-1883-ND 11.54 = 10.60 9.42 8.01 | NF4EB-12V 
36B) 4PDT 24DC | 1,200 | 20 2 2 Gold Over Silver 255-1885-ND 11.54 = 10.60 9.42 8.01 | NF4EB-24V 
4PDT 24DC | 1,200 | 20 2 2 Gold Over Silver 255-1884-ND 15.85 1456 12.94 11.00 | NF4EB-24V-1 
4PDT 24D0C | 4,200 | 57 | 2 2 Gold Over Silver 255-2242-ND 13.13 12.06 10.72 9.12 | NF4EB-48V 
PA Series Slim Power Relays 
SPST 5DC 208 24 5 5 _ 255-1738-5-ND 745 6.84 6.08 5.17 | PATA-5V 
37 SPST 9DC 675 | 13.3 | 5 5 _ 255-2050-ND 7.45 6.84 6.08 5.17 | PATA-9V 
SPST 12DC | 1,200 | 10 5 5 _ 255-1886-ND 7.45 6.84 6.08 5.17 | PA1A-12V 
SPST 24DC | 3,200 | 7.5 | 5 5 = 255-1737-5-ND 7.45 6.84 6.08 5.17 | PA1A-24V 
PC Mount Relay Socket for PATA Relays 255-2049-ND 3.31 3.04 2.70 2.30 | PATA-PS 
Self Clinching Relay Socket for PA1A Relays 255-2247-ND 3.31 3.04 2.70 2.30 | PATA-PS-H 
PQ Series High Noise Immunity Relays Fig. 41 SF Series - PCB DPDT=25 
SPST-NO | 5DC 125 40 5 5 Slim Package 255-2250-ND 5.29 4.86 4.32 3.68 | PQ1A-5V SS 4PDT=33 
38 | SPST-NO| 12DC | 720 | 166] 5 5 Slim Package 255-2248-ND 5.29 4.86 4.32 3.68 | PQ1A-12V — 
SPST-NO| 24DC | 2,880 | 8.3 | 5 5 Slim Package. 255-2249-ND 5.29 4.86 4.32 3.68 | PQ1A-24V 
APE Series Slim Power Relays 
SPST | 4.5DC ] 119 38 | — 6 Silver Alloy 255-1450-ND 4.29 3.94 3.50 2.98 | APE1004H 
SPST 12DC | 847 14 | — 6 Silver Alloy 255-1451-ND 4.29 3.94 3.50 2.98 | APE10012 
39A| SPST 24DC | 3,388) 9 | — 6 Silver Alloy 255-1865-ND 4.58 4.21 3.74 3.18 | APE10024 
SPST | 4.5DC | 119 38 | — 6 Gold Over Silver 255-1452-ND 4.80 441 3.92 3.34 | APE1014H 
SPST 12DC_| 847 14 | — 6 Gold Over Silver 255-1453-ND 4.80 441 3.92 3.34 | APE10112 
SPDT 12DC 847 14 | — 6 Silver Alloy 255-1515-5-ND 4.56 4.19 3.72 3.17 | APE30012 
SPDT 24DC | 3,388) 7 | — 6 Silver Alloy 255-1866-ND 4.83 4.44 3.94 3.35 | APE30024 
SPDT | 4.5DC | 119 38 | — 6 Gold Over Silver 255-1454-ND 5.27 4.84 4.30 3.66 | APE3014H 
39B| SPDT 6DC 212 28) — 6 Gold Over Silver 255-1867-ND 5.27 4.84 4.30 3.66 | APE30106 
SPDT 12DC_| 847 14 | — 6 Gold Over Silver 255-1455-ND 5.27 4.84 4.30 3.66 | APE30112 ar 
SPDT 24DC | 3,388) 7 | — 6 Gold Over Silver 255-1868-ND 5.56 5.11 4.54 3.86 | APE30124 fa ° 
SPDT 48DC | 10,600/ 5 | — 6 Gold Over Silver 255-1869-ND 5.98 5.49 4.88 4.15 | APE30148 ie 18-6 1.4 
S Series 4 Amp Polarized High Density Relays ia 
4x SPST | 5DC 130 |] 38.5 | 3 4 — 255-1741-ND 16.34 15.01 13.34 = 11.34 |S2EB-5V ° 
40A| 4x SPST | 12DC | 720 | 16.7 | 3 4 — 255-1739-ND 16.34 15.01 13.34 11.34 |S2EB-12V OBE 12.7x34 
4x SPST | 24DC | 2.850 | 8.4 | 3 4 - 255-1740-ND 16.34 15.01 13.34 11.34 | S2EB-24V 
408 4x SPST | 5DC 130 | 38.5 | 3 4 _ 255-1889-ND 15.80 1452 12.90 10.97 |S3EB-5V 
4x SPST | 12DC | 720 | 16.7 | 3 4 = 255-1887-ND 17.22 15.82 14.06 11.96 | S3EB-12V 
40C | 4x SPST | 5DC 130 | 38.5 | 3 4 = 255-2252-ND 17.37 15.96 14.18 12.06 [S4EB-5V 
S Series Dual Coil Latching Relays 
40D 2xDPST | 12DC | 720 | 16.7] 3 4 _ 255-1489-ND 17.69 16.25 14.44 12.28 )S2EB-L2-12V 
2x DPST | 24DC | 2,850 | 84 | 3 4 = 255-2251-ND 17.69 16.25 14.44 12.28 | S2EB-L2-24V 
Relay Socket for S Series for DP and 4P Relays 255-1751-ND 2.99 2.75 2.44 2.08 | S-PS 
SF Series Safety Relays (Force Guided Contacts) 
4A 4PST 12DC | 288 | 41.7] 6 6 — 255-1745-ND 36.21 33.26 §=29.56 §=—- 25.13 | SF2D-DC12V 
APST 24DC | 1,152 | 20.8 | 6 6 = 255-1746-ND 36.21 33.26 29.56 25.13 | SF2D-DC24V 
1B 4PDT 12DC | 288 | 41.7] 6 6 _ 255-1440-ND 47.36 43.50 38.66 32.87 | SF4D-DC12V 
4PDT 24DC | 1,152 | 20.8 | 6 6 = 255-1441-ND 47.36 43.50 38.66 32.87 | SF4D-DC24V 
SP Series High Sensitivity Power Relays 
42A|_ DPDT 12DC | 480 25 | 10 15 = 255-1749-ND 25.80 23.70 21.06 17.91 | SP2-DC12V 
42B |__ DPDT 12DC_| 480 25 | 10 15 Dual Coil Latching 255-1490-ND 28.84 26.49 23.54 20.01 | SP2-L2-DC12V 
42C |__4PDT 12DC_| 480 25 | 10 10 Dual Coil Latching 255-1491-ND 37.44 34.38 30.56 25.98 | SP4-L2-DC12V 
Relay Socket for SP Series Screw Terminal 255-1750-ND 11.69 10.74 9.54 8.11 | SP2-SF 
ST Series IC Drivable Power Relays 
2x SPST | 5DC 105 47 8 8 — 255-1288-ND 13.03 11.97 10.64 9.05 | ST1-DC5V 
43A | 2xSPST | 12DC | 600 20 8 8 = 255-1289-ND 13.03 11.97 10.64 9.05 | ST1-DC12V 
2x SPST | 24DC | 2.400 | 10 8 8 - 255-1290-ND 13.03 11.97 10.64 9.05 |ST1-DC24V 
2x SPST | 5DC 105 47 8 8 =— 255-1291-ND 13.74 12.63 11.22 9.54 | ST2-DC5V 
43B | 2xSPST | 12DC | 600 20 8 8 _ 255-1292-ND 13.74 12.63 11.22 9.54 | ST2-DC12V 
2x SPST | 24DC | 2,400 | 10 8 8 = 255-1293-ND 13.74 12.63 11.22 9.54 | ST2-DC24V 
PCB Mount Relay Socket for ST Series Relays 255-1294-ND 2.67 2.46 2.18 1.86 | ST-PS 
Solder Terminal Relay Socket for ST Series Relay 255-2253-ND 2.67 2.46 2.18 1.86 | ST-SS 
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*All relays are UL, CSA approved 


Fig. 4— SRUDH Series 


Mounting hole connection 
diagrams are all bottom view 
unless otherwise noted 


Dimensions in mm 


e 
esi (eo 
Contact | Coil | Coil |Contact ; Tape and 
Arrange- | Voltage | Current | Rating Brand Digi-Key Price Each Reelt Tyco Electronics 
Fig.| ment (VDC) | (mA) (A) Features Name Part No. 1 25 50 | Qty. | Pricing | Part No. 
JWD Series Relay 
SPDT 6 25.0 0.5 Without Diode Potter & Brumfield |/PB824-ND 9.00 7.88 7.13) — —  |JWD-172-1 
SPDT 12 24.0 0.5 Without Diode Potter & Brumfield |PB825-ND 10.08 882 7.98) — —_ |JWD-172-3 
1A SPDT 24 10.9 0.5 Without Diode Potter & Brumfield |PB826-ND 10.54 9.22 835) — —_ |JWD-172-4 
SPDT 5 25.0 0.5 With Diode Potter & Brumfield |PB688-ND 9.00 7.88 7.13) — — _ |JWD-172-5 
SPDT 12 24.0 0.5 With Diode Potter & Brumfield |PB827-ND 10.54 9.22 835| — —__|JWD-172-7 
SPDT 24 10.9 0.5 With Diode Potter & Brumfield |PB828-ND 948 830 7.51) — —__|JWD-172-8 
SPST-NO 5 10.0 0.5 Without Diode Potter & Brumfield /PB692-ND 461 4.04 3.65) — —  |JWD-107-1 
SPST-NO 12 10.0 0.5 Without Diode Potter & Brumfield |PB693-ND 461 4.04 3.65) — —_ |JWD-107-3 
SPST-NO 24 11.2 0.5 Without Diode Potter & Brumfield |PB823-ND 7.73 677 612) — —  |JWD-171-5 
1B | SPST-NO 5 10.0 0.5 With Diode Potter & Brumfield |PB689-ND 5.52 4.83 4.37) — —_ |JWD-107-5 
SPST-NO 12 10.0 0.5 With Diode Potter & Brumfield |PB690-ND 5.52 4.83 4.37] — —__|JWD-107-7 
SPST-NO | 24 | 112 | 05 With Diode Potter & Brumfield /PB694-ND 5.93 5.19 4.70; — | — |JWD-171-10 Fig, 6 — 173 / OUDH Series 
SPST-NC 5 10.0 0.5 With Diode Potter & Brumfield |PB818-ND 7.20 6.30 5.70| — —__|JWD-171-17 
DPST-NO 12 24.0 0.5 Without Diode Potter & Brumfield |PB819-ND 6.89 603 546) — —  |JWD-171-23 173: 17.6 
DPST-NO | 24 | 109 | 0.5 Without Diode ‘| Potter & Brumfield |PB820-ND 773 677 612| — | — |JWD-171-24 173: 22.3 5 _-OUDH: 17.1 
iC | DPST-NO| 5 | 250 | 05 With Diode Potter & Brumfield |PB691-ND 7.73 677 6.12| — | — |JWD-171-25 OUDH: 21.8 x 
DPST-NO 12 24.0 0.5 With Diode Potter & Brumfield |PB821-ND 7.73 677 612) — —  |JWD-171-27 s 15.5 
DPST-NO 24 10.9 0.5 With Diode Potter & Brumfield |PB822-ND 7.73 6.77 6.12| — —__|JWD-171-28 ie 
T7C Series — Economical Relay (Ideal for Appliance and Automotive Applications) 
SPDT 5 714 12 Sealed Type Potter & Brumfield /PB335-ND 1.56 1.37 1.24) — —_ |T7CS5D-05 F 
SPDT 6 60.0 12 Sealed Type Potter & Brumfield |PB336-ND 1.58 1.39 1.26) — — _ |T7CS5D-06 42.70 
SPDT 12 30.0 12 Sealed Type Potter & Brumfield |PB337-ND 158 1.39 1.26) — —  |T7CS5D-12 | | 
2 SPDT 24 15.0 12 Sealed Type Potter & Brumfield |PB338-ND 1.58 1.39 1.26) — — _ |T7CS5D-24 7.62 
SPDT 5 71.4 12 Flux-Tight Potter & Brumfield |PB1003-ND 1.54 1.35 1.22| — —__|T7CV5D-05 
SPDT 12 30.0 12 Flux-Tight Potter & Brumfield ]PB441-ND 1.54 1.35 1.22) — —  |T7CV5D-12 
SPDT 24 15.0 12 Flux-Tight Potter & Brumfield |PB1004-ND 1.54 1.35 1.22| — —__|T7CV5D-24 7 z 
— [PC Mount Socket for T7C and ORWH Relays PB1129-ND 115 1.01 92, — | — |27E1064 Fig. 7 — T75 Series 
T7N Series Power Relay «10.01 
SPST-NO 12 30.0 10 Low Profile Potter & Brumfield /PB1005-ND 149 1.31 1.18) — —  |T7NS1D1-12 29.97 S er =e 
SPST-NO 24 15.0 10 Low Profile Potter & Brumfield |PB1006-ND 149 1.31 118) — —  |T7NS1D1-24 RB 
3 | SPOT 5 | 714 | 10 Low Profile Potter & Brumfield |PB379-ND 1.54 1.35 1.22) — | — |T7NS5D1-05 15.01 — 
SPDT 12 30.0 10 Low Profile Potter & Brumfield |PB380-ND 1.54 1.35 1.22) — —  |T7NS5D1-12 3.2. B 
SPDT 24 15.0 10 Low Profile Potter & Brumfield |PB381-ND 1.54 135 1.22| — —__|T7NS5D1-24 
SPDT 48 76 10 Low Profile Potter & Brumfield |PB382-ND 1.97 1.73 1.56] — —__|T/7NS5D1-48 
SRUDH Series Relay 
4 SPDT 12 30.0 12 Sealed Type OEG PB1001-ND = — _ |SRUDH-SH-112D1,000 
SPDT 24 15.0 12 Sealed Type OEG PB1002-ND = —___|SRUDH-SH-124D1,000 
ORWH Series Relay (not CSA approved, 177 Series 
SPDT 5 714 10 Sealed Type OEG PB1134-ND 1.22 108 97) — —  |ORWH-SH-105H3F,000 
SPDT 9 44.4 10 Sealed Type OEG PB1135-ND 1.22 108 97) — — __ |ORWH-SH-109H3F,000 
SPDT 12 30.0 10 Sealed Type OEG PB1128-ND 125 110 99) — — _ |ORWH-SH-112H3F,000 
5 SPDT 24 15.0 10 Sealed Type OEG PB1127-ND 1.32 116 1.05) — — _ |ORWH-SH-124H3F,000 
SPST-NO 5 71.4 15 Sealed Type OEG PB1131-ND 113 99 90; — —__|ORWH-SH-105HM3F,000 
SPST-NO 12 30.0 15 Sealed Type OEG PB1132-ND 113° 99 90) — —  |ORWH-SH-112HM3F,000 
SPST-NO 24 15.0 15 Sealed Type OEG PB1133-ND 118 1.03 94) — —__|ORWH-SH-124HM3F,000 
T73 Series — Low Profile Relay - Meets 3,500 Volt Surge 
SPDT 5 89.0 10 UL Class F Potter & Brumfield /PB364-ND 247 217 1.96) — —  |T7385D15-05 
6 SPDT 12 37.5 10 UL Class F Potter & Brumfield |PB365-ND 247 217 1.96) — —  |T7385D15-12 
SPDT 24 20.9 10 UL Class F Potter & Brumfield |PB366-ND 247 217 1.96] — —_|T7385D15-24 
OUDH Series Relay 
6 SPDT 12 37.5 10 Flux-Tight OEG PB888-ND 1.70 1.50 1.35] — —___|OUDH-SS-112D,000 
T75 Series — Miniature Relay 
SPDT 6 42.4 14 Low Profil Potter & Brumfield |/PB442-ND 3.84 3.36 3.04) — —  |T75S5D112-05 
7 | SPOT 12 | 185 | 14 Sealed Type Potter & Brumfield PB443-ND 5.38 4.71 4.26] — | — |T75S5D112-12 
SPDT 24 10.6 14 Potter & Brumfield |PB444-ND 4.61 4.04 3.65| — —_|T75S5D112-24 
177 Series Power Relay — Sealed and Semi-sealed 
SPST-NO 6 90.0 10 Sealed Type Potter & Brumfield |/PB367-ND 1.80 158 143) — —  |17781D10-05 
SPST-NO 12 37.5 10 Sealed Type Potter & Brumfield |PB368-ND 1.80 158 143) — —  |17781D10-12 
SPST-NO 24 18.75 10 Sealed Type Potter & Brumfield |PB369-ND 1.80 1.58 1.43) — —  |17781D10-24 
8 | SPST-NO 5 40.0 3 Sealed Type Potter & Brumfield |PB370-ND 1.80 158 143) — —  |T77S1D3-05 
SPST-NO 12 16.7 3 Sealed Type Potter & Brumfield |PB371-ND 1.80 1.58 1.43] — —__|17781D3-12 
SPST-NO 24 8.3 3 Sealed Type Potter & Brumfield |PB372-ND 1.80 158 143) — —  |T77S1D3-24 
SPST-NO 24 18.75 10 Flux-Tight Potter & Brumfield |PB445-ND 1.78 1.56 1.41| — —__|177V1D10-24 
T81 Series — High Density Telcom Rela: 
SPDT 6 40.0 1A High Sensitivity Potter & Brumfield |/PB446-ND 3.43 3.01 2.72) — —  |T81H5D312-05 
SPDT 12 171 1A High Sensitivity Potter & Brumfield |PB740-ND 3.98 349 3.16) — —  |T81H5D312-12 
9 SPDT 24 8.6 1A High Sensitivity Potter & Brumfield |PB741-ND 3.43 3.01 2.72) — —  |T81H5D312-24 
SPDT 12 37.5 1A Standard Sensitivity Potter & Brumfield |PB447-ND 4.20 3.68 3.33) — —  |T81N5D312-12 
SPDT 24 18.75 1A Standard Sensitivity [Potter & Brumfield |PB448-ND 3.34 2.92 265] — —__|T81N5D312-24 
OMI/OMIH Series Relay 
SPDT 12 60.0 10 Sealed Type OEG PB878-ND 1.56 1.37 1.24) — —  }OMI-SH-112D,394 
SPDT 12 44.4 10 Sealed Type OEG PB879-ND 1.82 1.60 1.45) — —  |OMI-SH-112L,394 
SPDT 24 29.3 10 Sealed Type OEG PB880-ND 1.82 1.60 1.45) — — _ |OMI-SH-124D,300 
10 SPDT 24 21.8 10 Sealed Type OEG PB881-ND 1.85 1.62 147) — —  |OMI-SH-124L,394 
DPDT 12 60.0 5 Sealed Type OEG PB882-ND 2.71 2.38 2.15| — —__|OMI-SH-212D,594 
DPDT 24 21.8 5 Sealed Type OEG PB883-ND 2.40 210 1.90) — —  |OMI-SH-224L,594 
SPDT 5 106.4 16 High Current OEG PB1038-ND 2.26 198 1.79) — —  |OMIH-SH-105L,394 
SPDT 12 44.4 16 High Current OEG PB885-ND 2.26 1.98 1.79| — —__|OMIH-SH-112L,394 
OMR Series Relay 
11 | SPST-NO] 6 24.0 | 05 Open Style OEG PB886-ND 103.91 82) — | — ]OMR-106H,VvO00 915.247 =| 
SPST-NO 12 11.4 0.5 Open Style OEG PB887-ND 2.52 2.21 2.00| — —__|OMR-112H,V000 cae 08 
t+ Cut Tape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Fig. 11 — OMR Series 


General Purpose PC Mount Relays (cont, 


Fig. 12 — PCN Series 


90.9 01.1 


1.25~1.27 


Fig. 13 — IM Series 


Non-Latching Type Shown 


Type L 


Through-Hole Standard Coil 14.5 
Through-Hole Overmolded Coil 14.6 
SMT Long Pin, Standard Coil 14.5 
SMT Long Pin, Overmolded Coil 14.6 
SMT Short Pin, Overmolded Coil 


Fig. 15 — V23105 Series 


10S 
A 20.2 


11 


Contact | Coil | Coil |Contact : Tape and 
Arrange- | Voltage | Current ) Rating Brand Digi-Key Price Each Reelt | Tyco Electronics 
Fig ment (VDC) | (mA) (A) Features Name Part No. 1 25 50 | Qty. | Pricing | Part No. 
PCN Series Relay 
12 | SPST-NO 24 5.0 3 Slim Sip Schrack PB906-ND 1.85 1.62 1.47] — —__[PCN-124D3MHZ,000 
IM Series — Compact Telecom Relay 
DPDT 3 46.8 2 Axicom PB1092-ND 2.38 2.08 1.89) — —  |IMO1TS 
DPDT 45 31.0 2 Axicom PB1093-ND 2.38 2.08 1.89) — —  |IMO2TS 
DPDT 5 28.0 2 Through-Hole Standard, Axicom PB1094-ND 2.38 2.08 1.89) — —  |IMO3TS 
DPDT 6 23.3 2 Standard Coil Axicom PB1095-ND 2.38 2.08 1.89) — —  |IMO4TS 
13A DPDT 12 11.6 2 Axicom PB1096-ND 2.57 2.25 2.04) — —  |IMO6TS 
DPDT 24 8.3 2 Axicom PB1097-ND 2.81 246 2.23| — —__|IMO7TS 
DPDT 3 16.7 2 Axicom PB1167-ND 3.22 282 2.55/ — — |IM21TS 
DPDT 45 W141 2 Through-Hole Standard, Axicom PB1168-ND 3.22 282 2.55) — —  |IM22TS 
DPDT 5 10.0 2 Ultra High Sensitive Coil Axicom PB1169-ND 3.22 2.82 2.55) — —  |IM23TS 
DPDT 12 4.16 2 Axicom PB1170-ND 3.22 2.82 2.55| — —__|IM26TS 
DPDT 3 46.8 2 SMT J-Lead Axicom PB1098CT-NDt 2.38 2.08 1.89] 1,000]1238.00|IMO1JR 
DPDT 45 31.0 2 SMT J-Lead Axicom PB1099CT-NDt 2.38 2.08 1.89] 1,000} 1238.00 |IMO2JR 
13B} DPDT 5 28.0 2 SMT J-Lead Axicom PB1100CT-NDt 2.38 2.08 1.89] 1,000 }1238.00 |IMO3JUR 
DPDT 12 11.6 2 SMT J-Lead Axicom PB1065CT-NDt 2.57 2.25 2.04] 1,000} 1338.00 |IMO6UR 
DPDT 24 8.3 2 SMT J-Lead Axicom PB1207CT-ND¢ NEW! | 2.81 2.46 2.23|1,000|1462.50|IMO7JR 
DPDT 3 46.8 2 SMT Gull Wing Axicom PB1060CT-NDt 2.38 2.08 1.89] 1,000 ]1238.00|IMO1GR 
DPDT 45 31.0 2 SMT Gull Wing Axicom PB1089CT-NDt 2.38 2.08 1.89 1,000 }1238.00 |IM02GR 
DPDT 5 28.0 2 SMT Gull Wing Axicom PB1061CT-NDt 2.38 2.08 1.89] 1,000 }1238.00 |IMO3GR 
DPDT 12 11.6 2 SMT Gull Wing Axicom PB1062CT-NDt 2.57 2.25 2.04 1,000 }1338.00 |IMO6GR 
DPDT 24 8.3 2 SMT Gull Wing Axicom PB1090CT-NDt 2.81 2.46 2.23| 1,000} 1463.00 |IMO7GR 
DPDT 3 46.7 2 Axicom PB1177CT-NDt 3.07 2.69 2.44] 1,000|1600.00|IMO1CGR 
DPDT 45 31.4 2 Axicom PB1178CT-NDt 3.07 2.69 2.44] 1,000}1600.00 |IMO02CGR 
DPDT 5 28.0 2 SMT Gull Wing, Axicom PB1179CT-NDt 3.07 2.69 2.44] 1,000]1600.00 |IMO3CGR 
DPDT 9 15.6 2 High Dielectric Version Axicom PB1180CT-NDt 3.07 2.69 2.44] 1,000}1600.00 |IMOSCGR 
DPDT 12 11.6 2 Axicom PB1181CT-NDt 3.07 2.69 2.44] 1,000} 1600.00 |IMO6CGR 
DPDT 24 8.3 2 Axicom PB1182CT-NDt 3.07 2.69 2.44 | 1,000] 1600.00 |IMO7CGR 
DPDT 45 31.1 2 Axicom PB1171CT-NDt 2.62 2.29 2.08] 1,000]1363.00 |IMO02DGR 
13 DPDT 5 28.0 2 SMT Gull Wing, Axicom PB1172CT-NDt 2.62 2.29 2.08] 1,000 }1363.00 |IMO3DGR 
DPDT 9 15.6 2 High Current Version Axicom PB1173CT-NDt 2.64 2.31 2.09] 1,000}1375.00 |IMOSDGR 
DPDT 12 11.6 2 Axicom PB1174CT-NDt 2.81 2.46 2.23| 1,000] 1463.00 |IMO6DGR 
DPDT 3 16.7 2 Axicom PB1163CT-NDt 3.22 2.82 2.55| 1,000]1675.00|IM21GR 
DPDT 45 14 2 SMT Gull Wing, Axicom PB1164CT-NDt 3.36 2.94 2.66 | 1,000}1750.00 |IM22GR 
DPDT 5 10.0 2 Ultra High Sensitive Coil Axicom PB1165CT-NDt 3.12 2.73 2.47} 1,000}1625.00 |IM23GR 
DPDT 12 4.16 2 Axicom PB1166CT-NDt 3.34 2.92 2.65 | 1,000} 1738.00 |IM26GR 
DPDT 45 22.1 2 SMT Gull Wing, Latching Axicom PB1063CT-NDt 2.81 246 2.23] 1,000]1463.00]IM42GR 
DPDT 5 20.0 2 SMT Gull Wing, Latching Axicom PB1064CT-NDt 3.22 2.82 2.55|1,000}1675.00|IM43GR 
DPDT 12 8.3 2 SMT Gull Wing, Latching Axicom PB1091CT-NDt 3.22 2.82 2.55 | 1,000 | 1675.00 |IM46GR 
DPDT 45 22.2 2 |SMT Gull Wing, Latching, Axicom PB1183CT-NDt 3.22 2.82 2.55] 1,000|1675.00|IM42CGR 
DPDT 6 20.0 2 High Dielectric Version Axicom PB1184CT-NDt 3.22 2.82 2.55 | 1,000] 1675.00 |IM43CGR 
DPDT 24 417 2 |SMT Gull Wing, Latching, Axicom PB1175CT-NDt 3.22 2.82 2.55] 1,000}1675.00 |IM48DGR 
DPDT 45 22.2 2 High Current Version Axicom PB1176CT-NDt 3.22 2.82 2.55 | 1,000 | 1675.00 |IM42DGR 
DPDT 5 28 2 Through-Hole Narrow Axicom PB1204-ND NEW! 2.38 2.08 1.89) — —  |IM03NS 
13D} DPDT 12 11.6 2 Through-Hole Narrow Axicom PB1205-ND NEW! 3.22 282 2.55) — — _ |IMO6NS 
DPDT 24 8.3 2 Through-Hole Narrow Axicom PB1206-ND NEI 2.81 246 2.23) — —__|IMO7NS 
V23079 / P2 Series — FCC Part 68, High Dielectric Relay 
DPDT 12 11.6 2 Through-Hole Latching, Axicom PB1085-ND 271 2.38 215) — —  |V23079B1203B301 
DPDT 24 5.8 2 Standard Coil Axicom PB1084-ND 2.93 2.57 2.32| — — ___[V23079B1205B301 
DPDT 5 28.0 2 Throuah-Hate Axicom PB288-ND 2.33 2.04 1.85) — —  |V23079A1001B301 
DPDT 12 11.6 2 lander Coil Axicom PB289-ND 2.33 2.04 1.85) — —  |V23079A1003B301 
DPDT 24 5.85 2 Axicom PB290-ND. 2.52 2.21 2.00| — —__[V23079A1005B301 
DPDT 5 28.0 2 Through-Hole, Axicom PB1059-ND 2.33 2.04 1.85) — —  |V23079A2001B301 
DPDT 12 11.6 2 Overmolded Coil Axicom PB1058-ND 2.33 2.04 1.85| — —__|V23079A2003B301 
14 DPDT 5 28.0 2 SMT Long Pins Axicom PB1083CT-NDt 2.54 2.23 2.02] 400 | 530.00 |V23079D1001B301 
DPDT 12 11.6 2 Standard Axicom PB1057CT-NDt 2.54 2.23 2.02] 400 | 530.00 |V23079D1003B301 
DPDT 24 5.8 2 Axicom PB1056CT-NDt 2.81 2.46 2.23] 400 | 585.20 |V23079D1005B301 
DPDT 5 14.0 2 SMT Long Pins, Axicom PB1079CT-NDt 2.86 2.50 2.27] 400 | 595.20 |V23079F1101B301 
DPDT 5 28.0 2 Latching, Standard Coil Axicom PB1080CT-NDt 2.86 2.50 2.27] 400 | 595.20 |V23079E1201B301 Fig. 16 
DPDT 5 28.0 2 SMT Long Pins, Axicom PB1082CT-NDt 2.54 2.23 2.02} 400 | 530.00 |V23079D2001B301 9 
DPDT 12 11.6 2 Overmolded Coil Axicom PB1081CT-NDt 2.54 2.23 2.02] 400 | 530.00 |V23079D2003B301 
ppot | 12 | 116 | 2 SMT Short Pins: Axicom —_|PB1078CT-NDt 254 2.23 2.02) 500 | 662.50 |v2307962003B301 
V23105 / D2n Series — High Sensitivity Relay 
DPDT 5 30.0 1 High Sensitivity Axicom PB383-ND 2.09 1.83 1.66) — —  1V23105A5001A201 
DPDT 9 16.6 1 High Sensitivity Axicom PB1077-ND 2.11 1.85 1.68) — —  |V23105A5006A201 
DPDT 12 12.5 1 High Sensitivity Axicom PB384-ND 211 1.85 1.68) — —  |V23105A5003A201 
DPDT 24 6.25 1 High Sensitivity Axicom PB385-ND 2.26 1.98 1.79) — —  |V23105A5005A201 
DPDT 5 40.0 1 Medium Sensitivity Axicom PB386-ND. 2.11 1.85 1.68) — —__[V23105A5301A201 
DPDT 12 16.7 1 Medium Sensitivity Axicom PB387-ND 2.09 1.83 1.66) — —  V23105A5303A201 
DPDT 24 8.33 1 Medium Sensitivity Axicom PB388-ND 2.23 1.96 1.77) — —  |V23105A5305A201 
15 DPDT 48 4.16 1 Medium Sensitivity Axicom PB389-ND. 2.88 2.52 2.28] — —__[V23105A5307A201 
DPDT 5 80.0 1 Axicom PB1076-ND 2.04 1.79 1.62) — —  1V23105A5401A201 
DPDT 12 33.3 1 Medium-Low Axicom PB1055-ND 2.04 1.79 1.62) — —  |V23105A5403A201 
DPDT 24 16.6 1 Sensitivity Axicom PB1054-ND 2.11 1.85 1.68) — —  |V23105A5405A201 
DPDT 48 8.3 1 Axicom PB1075-ND 2.83 2.48 2.25] — —___[V23105A5407A201 
DPDT 5 110.0 1 Low Sensitivity Axicom PB1074-ND 2.02 1.77 1.60) — —  V23105A5501A201 
DPDT 12 46.0 1 Low Sensitivity Axicom PB1073-ND 2.02 1.77 1.60) — —  |V23105A5503A201 
DPDT 24 22.8 1 Low Sensitivity Axicom PB1072-ND 2.09 1.83 1.66| — —___[V23105A5505A201 
V23026 /P1 Series — Miniature Relay (Up to 1 Billion Operations!) 
SPDT 5 13.5 1 Through-Hole Terminal Axicom PB282-ND 442 3.87 3.50) — —  /V23026A1001B201 
16A| SPDT 12 5.3 1 Through-Hole Terminal Axicom PB283-ND 442 3.87 3.50) — —  |V¥23026A1002B201 
SPDT 24 5.3 1 Through-Hole Terminal Axicom PB284-ND 4.73414 3.75| — — __[V23026A1004B201 
SPDT 5 16.0 1 SMT Terminal Axicom PB285CT-NDf 4.85 4.25 3.84) 480 |1212.00]V23026D1021B201 
16B| SPDT 12 6.6 1 SMT Terminal Axicom PB286CT-NDf 4.85 4.25 3.84) 480 |1212.00}V23026D1022B201 
SPDT 24 53 1 SMT Terminal Axicom PB287CT-NDt 6.21 4.56 4.13] 480 [1302.24 |V23026D1024B201 
+ Cut Tape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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Contact Coil Coil Current | Contact Brand Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. Arrange. Voltage (mA) Rating (A) Features Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 
TSC Series — Miniature Relay 
5 VDC 30.1 1 Standard Coil OEG PB1016-ND. 1.73 1.52 1.37 1.08 TSC-105D3H,000 
12 VDC 12.5 1 Standard Coil OEG PB1018-ND 1.73 1.52 1.37 1.08 TSC-112D3H,000 
1 SPDT 5 VDC 30.1 1 Sensitive Coil OEG PB1017-ND 1.73 1.52 1.37 1.08 TSC-105L3H,000 
12 VDC 12.5 1 Sensitive Coil Input OEG PB647-ND 1.75. 1.54 1.39 1.10 TSC-112L3H 
24 VDC 6.3 1 Sensitive Coil Input OEG PB648-ND 1.97 1.73 1.56 1.23 TSC-124L3H 
HF3 Series — High Frequency Relay 
3 VDC 46.8 2 500 Version Axicom PB1102CT-NDt 4.10 3.60 3.25 2.57 HF351 
3 VDC 46.8 2 500 Version Axicom PB1102TR-ND$ 855.20/400 HF351 
24 VDC 5.8 2 500 Version Axicom PB1101CT-NDt 4.49 3.93 3.56 2.81 HF357 
24 VDC 5.8 2 500 Version Axicom PB1101TR-ND$ 935.20/400 HF357 
2 SPDT 3 VDC 46.8 2 75Q Version Axicom PB1104CT-NDt 4.22 3.70 3.35 2.64 HF301 
3 VDC 46.8 2 75Q Version Axicom PB1104TR-ND$ 880.00/400 HF301 
5 VDC 28.0 2 75Q Version Axicom PB1103CT-NDt 4.22 3.70 3.35 2.64 HF303 
5 VDC 28.0 2 75Q Version Axicom PB1103TR-ND$ 880.00/400 HF303 
12 VDC 11.6 2 75Q Version Axicom PB1105CT-NDt 4.27 3.74 3.39 2.67 HF306 
12 VDC 11.6 2 75Q Version Axicom PB1105TR-ND$ 890.00/400 HF306 
V23092 Series — Slim PCB Relay SNR 
3 SPDT 12 VDC 14.1 6 Slim Style Schrack PB1019-ND 11.88 10.40 9.41 7.43 V23092-A1012-A301 
SPST-NO 24 VDC 6.1 6 Slim Style Schrack PB1020-ND. 12.48 10.92 9.88 7.80 V23092-A1024-A302 
NEW! MSR Series — European Miniature Power PCB Relay NEW! 
12 VDC 18.4 8 Wash Tight Schrack PB1208-ND 3.86 3.39 3.06 2.42 V23061A1005A302 
12 VDC 18.4 8 Wash Tight Schrack PB1209-ND 4.42 3.87 3.50 2.76 V23061A1005A502 
4 SPST-NO 12 VDC 18.4 8 Wash Tight Schrack PB1220-ND 3.60 3.15 2.85 2.25 V23061A1005A402 
24 VDC 10.6 8 Wash Tight Schrack PB1221-ND 5.47 4.79 4.34 3.42 V23061A1007A302 
24 VDC 10.6 8 Wash Tight Schrack PB1222-ND 5.47 4.79 4.34 3.42 V23061A1007A402 
24 VDC 10.6 8 Wash Tight Schrack PB1223-ND 5.69 4.98 4.51 3.56 V23061A1007A502 
12 VDC 18.4 8 Wash Tight Schrack PB1210-ND 3.70 3.24 2.93 2.31 V23061B1005A301 
12 VDC 18.4 8 Wash Tight Schrack PB1224-ND 4.82 4.23 3.82 3.02 V23061B1005A401 
5 SPDT 12 VDC 18.4 8 Wash Tight Schrack PB1211-ND 4.15 3.64 3.29 2.60 V23061B1005A501 
24 VDC 10.6 8 Wash Tight Schrack PB1212-ND 5.14 4.50 4.07 3.21 V23061B1007A301 
24 VDC 10.6 8 Wash Tight Schrack PB1225-ND 5.86 5.13 4.64 3.66 V23061B1007A401 
24 VDC 10.6 8 Wash Tight Schrack PB1226-ND §.95 5.21 4.72 3.72 V23061B1007A501 
PE Series — Miniature Power Relay 
5 VDC 40 5 Flux Proof Schrack PB353-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 PE014005 
6 VDC 34.8 5 Flux Proof Schrack PB907-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 PE014006 
6 SPDT 12 VDC 16.7 5 Flux Proof Schrack PB354-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 PE014012 
24 VDC 8.3 5 Flux Proof Schrack PB355-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 PE014024 
48 VDC 4.4 5 Flux Proof Schrack PB1229-ND NEW! 6.60 5.78 5.23 4.13 PE014048 
RE Series — Lower Profile Power Relay 
5 VDC 40 6 AgCdO Schrack PB356-ND 4.37 3.83 3.46 2.73 RE030005 
6 VDC 33 6 AgCdO Schrack PB742-ND 4.37 3.83 3.46 2.73 RE030006 
12 VDC 16.7 6 AgCdO Schrack PB357-ND 4.37 3.83 3.46 2.73 RE030012 
24 VDC 8.3 6 AgCdO Schrack PB358-ND 4.37 3.83 3.46 2.73 RE030024 
7 SPST-NO 48 VDC 41 6 AgCdO Schrack PB743-ND 5.98 5.23 4.74 3.74 RE030048 
5 VDC 40 6 Gold Over Nickel Schrack PB744-ND 5.78 5.07 4.58 3.62 RE032005 
6 VDC 33 6 Gold Over Nickel Schrack PB745-ND 6.43 5.63 5.10 4.02 RE032006 
12 VDC 16.7 6 Gold Over Nickel Schrack PB746-ND 7.03 6.16 5.57 4.40 RE032012 
24 VDC 8.3 6 Gold Over Nickel Schrack PB747-ND 7.10 6.22 5.63 4.44 RE032024 
48 VDC 41 6 Gold Over Nickel Schrack PB748-ND 7.25 6.35 5.74 4.53 RE032048 
PB Series — Cube Power Relay 
8 SPST 5 VDC 71.4 10 Ag90Ni10 Schrack PB766-ND 1.18 1.03 94 74 PB134005 
6 VDC 60 10 Ag90Ni10 Schrack PB767-ND 1.18 1.03 94 74 PB134006 
t+ Cut Tape + Tape and Reel (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2313 


z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Miniature PCB, Telecom, Signal and RF Relays (cont) 


* All relays are UL, CSA approved 


Mounting hole connection diagrams are all 
bottom view unless otherwise noted 


Contact Coil Coil Current | Contact Brand Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. Arrange. Voltage (mA) Rating (A) Features Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 
SPST 12 VDC 30 10 Ag90Ni10 Schrack PB768-ND 1.27 1.12 1.01 80 PB134012 
24 VDC 15 10 Ag90Ni10 Schrack PB769-ND 1.37 1.20 1.09 86 PB134024 
8 6 VDC 60 10 Ag90Ni10 Schrack PB1228-ND NEW! 1.18 1.03 94 74 PB114006 
SPDT 12 VDC 30 10 Ag90Ni10 Schrack PB889-ND 1.27 1.12 1.01 80 PB114012 
24 VDC 15 10 Ag90Ni10 Schrack PB765-ND 1.37 1.20 1.09 86 PB114024 
OJE Series Relay 
5 VDC 40 5 Sealed Case OEG PB874-ND 1.25 1.10 99 78 OJE-SH-105DM,000 
9 SPST-NO 12 VDC 16.7 5 Sealed Case OEG PB875-ND 1.30 1.14 1.03 81 OJE-SH-112DM,000 
24 VDC 8.6 5 Sealed Case OEG PB877-ND 1.39 1.22 1.11 87 OJE-SH-124DM,000 
12 VDC 16.7 10 High Current Sealed OEG PB876-ND 15 01 92 72 QJE-SH-112HM,000 
FP2 Series Relay 
5 VDC 28.0 2 Standard Sensitivity Axicom PB1119-ND. 2.33 2.04 1.85 1.46 D3009 
12 VDC 11.6 2 Standard Sensitivity Axicom PB1067-ND 2.33 2.04 1.85 1.46 D3002 
24 VDC 8.3 2 Standard Sensitivity Axicom PB1120-ND 2.52 2.21 2.00 1.58 D3012 
5 VDC 15.9 2 High Sensitivity Axicom PB1066-ND 3.10 2.71 2.46 1.94 D3023 
10 DPDT 12 VDC 6.6 2 High Sensitivity Axicom PB1118-ND 3.10 2.71 2.46 1.94 D3026 
5 VDC 20.0 2 1 Coil, Latching Axicom PB1116-ND 2.57 2.25 2.04 1.61 D3043 
12 VDC 8.3 2 1 Coil, Latching Axicom PB1117-ND 2.57 2.25 2.04 1.61 D3046 
5 VDC 40.0 2 2 Coils, Latching Axicom PB1114-ND. 2.71 2.38 2.15 1.70 D3063 
12 VDC 16.6 2 2 Coils, Latching Axicom PB1115-ND 2.71 2.38 2.15 1.70 D3066 
FX Series Relay 
4.5 VDC 31.0 2 Standard Coil Axicom PB1110-ND 2.33 2.04 1.85 1.46 D3204 
5 VDC 28.0 2 Standard Coil Axicom PB1111-ND 2.33 2.04 1.85 1.46 D3209 
12 VDC 11.6 2 Standard Coil Axicom PB1112-ND 2.33 2.04 1.85 1.46 D3202 
1 DPDT 24 VDC 8.3 2 Standard Coil Axicom PB1113-ND 2.52 2.21 2.00 1.58 D3212 
4.5 VDC 12.7 2 High Sensitivity Axicom PB1106-ND 3.10 2.71 2.46 1.94 D3222 
5 VDC 15.9 2 High Sensitivity Axicom PB1107-ND 3.10 271 2.46 1.94 D3223 
12 VDC 6.6 2 High Sensitivity Axicom PB1108-ND. 3.10 2.71 2.46 1.94 D3226 
24 VDC 5.8 2 High Sensitivity Axicom PB1109-ND 3.31 2.90 2.63 2.07 D3227 
MT2 Series Relay 
5 VDC 29.7 2 High Sensitivity Axicom PB1124-ND 2.16 1.89 1.71 1.35 C93401 
12 VDC 12.3 2 High Sensitivity Axicom PB1125-ND 2.18 1.92 1.73 1.37 93402 
12 DPDT 24 VDC 6.1 2 High Sensitivity Axicom PB1126-ND 2.35 2.06 1.87 1.47 C93403 
5 VDC 40.0 2 Standard Sensitivity Axicom PB1121-ND 2.18 1.92 1.73 1.37 C93416 
12 VDC 16.6 2 Standard Sensitivity Axicom PB1122-ND 2.16 1.89 1.71 1.35 C93418 
24 VDC 8.3 2 Standard Sensitivity Axicom PB1123-ND 2.30 2.02 1.83 1.44 C93419 


t+ Cut Tape + Tape and Reel 


PC Mount Relays 
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* All relays are UL, CSA approved 


Mounting hole connection diagrams are all 
bottom view unless otherwise noted 


Dimensions in mm 
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Contact Coil Contact 
Arrange- Coil Current Rating Brand Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Features Name Part No. 1 25 50 Part No. 
RT Series — Low Profile Power PCB Relay 
5 VDC 80.6 12 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB359-ND 2.16 1.89 SZ RTB14005F 
12 VDC 33.3 12 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB449-ND§ 3.43 3.01 2.72 RT114012F 
12 VDC 33.3 12 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB360-ND 1.73 1.52 1.37 RTB14012F 
24 VDC 16.7 12 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB361-ND 1.73 1.52 1.37 RTB14024F 
24 VDC 16.7 12 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB956-ND§ 3.43 3.01 2.72 RT114024F 
4A SPDT 12 VDC 33.3 12 Sealed Orange Case Schrack PB974-ND 1.99 1.75 1.58 RTB14012 
24 VDC 16.7 12 Sealed Orange Case Schrack PB975-ND 1.99 1.75 1.58 RTB14024 
24 VDC 16.7 12 Sealed Orange Case Schrack PB955-ND§ 1.99 1.75 1.58 RT114024 
24 VAC = 12 Sealed Orange Case Schrack PB1235-ND NEW! 3.67 3.22 2.91 RT114524 
24 VAC = 12 Sealed Orange Case Schrack PB976-ND 5.09 4.46 4.03 RTB14524 
115 VAC = 12 Sealed Orange Case Schrack PB977-ND 5.40 4.73 4.28 RTB14615 
230 VAC = 12 Sealed Orange Case Schrack PB978-ND 7.25 6.35 5.74 RTB14730 
12 VDC 33.3 12 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB362-ND 3.43 3.01 2.72 RTB34012F 
12 VDC 33.3 16 Sealed Orange Case Schrack PB1137-ND 12.31 10.78 9.75 RTS3T012 
12 VDC 33.3 16 Sealed Orange Case Schrack PB1139-ND 15.07 13.19 11.94 RTS38TA12 
1B SPST-NO 12 VDC 33.3 16 Sealed Orange Case Schrack PB1140-ND 18.72 16.38 14.82 RTT3TA12 
24 VDC 16.7 16 Sealed Orange Case Schrack PB1138-ND 12.94 11.32 10.25 RTS3T024 
24 VDC 16.7 12 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB363-ND 3.19 2.80 2.53 RTB34024F 
24 VDC 16.7 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB966-ND§ 3.05 2.67 2.42 RT334024F 
12 VDC 33.3 16 Sealed Orange Case Schrack PB984-ND 2.06 1.81 1.64 RTD34012 
5 VDC 80.6 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB291-ND 2.11 1.85 1.68 RTD14005F 
12 VDC 33.3 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB292-ND 3.02 2.65 2.40 RTD14012F 
12 VDC 33.3 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB958-ND§ 3.05 2.67 2.42 RT314012F 
12 VDC 33.3 16 Sealed Orange Case Schrack PB1141-ND 2.30 2.02 1.83 RTH14012 
24 VDC 16.7 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB668-ND 3.02 2.65 2.40 RTD14024F 
1c SPDT 24 VDC 16.7 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB960-ND§ 2.11 1.85 1.68 RT314024F 
5 VDC 80.6 16 Sealed Orange Case Schrack PB979-ND 2.11 1.85 1.68 RTD14005 
12 VDC 33.3 16 Sealed Orange Case Schrack PB980-ND 2.11 1.85 1.68 RTD14012 
24 VDC 16.7 16 Sealed Orange Case Schrack PB959-ND§ 2.11 1.85 1.68 RT314024 
24 VAC _ 16 Sealed Orange Case Schrack PB1238-ND NEW! 1.94 ileal 1.54 RT314524 
115 VAC = 16 Sealed Orange Case Schrack PB961-ND§ 2.66 2.34 2.11 RT314615 


§ Flux-Tight Version 


(Continued) 
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z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


PC Mount Relays (cont) 


* All relays are UL, CSA approved 


Mounting hole connection diagrams are all 
bottom view unless otherwise noted 


Contact Coil Contact 
Arrange- Coil Current Rating Brand Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Features Name Part No. 1 25 50 Part No. 
230 VAC = 16 Sealed Orange Case Schrack PB962-ND§ 3.36 2.94 2.66 RT314730 
12 VDC 50.0 16 2 Coil, Latching Schrack PB963-ND§ 3.79 3.32 3.01 RT314F12 
ic SPDT 24 VDC 27.0 16 2 Coil, Latching Schrack PB1086-ND§ 3.79 3.32 3.01 RT314F24 
24 VDC 16.7 8 2 Coil, Latching Schrack PB973-ND§ 4.08 3.57 3.23 RT424F24 
12 VDC 33.3 16 1 Coil, Latching Schrack PB1088-ND§ 3.48 3.05 2.76 RT314A12 
24 VDC 16.7 16 1 Coil, Latching Schrack PB1087-ND§ 3.65 3.20 2.89 RT314A24 
24 VDC 16.7 16 Sealed Orange Case Schrack PB981-ND 2.11 1.85 1.68 RTD14024 
SPDT 48 VDC 8.7 16 Sealed Orange Case Schrack PB982-ND 3.91 3.43 3.10 RTD14048 
115 VAC _ 16 Sealed Orange Case Schrack PB983-ND 5.40 4.73 4.28 RTD14615 
1D 12 VDC 33.3 16 Sealed Orange Case Schrack PB964-ND§ 2.06 1.81 1.64 RT334012 
SPST-NO 24 VDC 16.7 16 Sealed Orange Case Schrack PB965-ND§ 2.06 1.81 1.64 RT334024 
12 VDC 33.3 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB293-ND 3.43 3.01 2.72 RTD34012F 
24 VDC 16.7 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB294-ND 3.43 3.01 2.72 RTD34024F 
5 VDC 80.6 8 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB295-ND 2.78 2.44 2.21 RTE24005F 
6 VDC 66.7 8 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB987-ND 2.62 2.29 2.08 RTE24006F 
12 VDC 33.3 8 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB296-ND 3.53 3.09 2.80 RTE24012F 
12 VDC 33.3 8 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB968-ND§ 2.71 2.38 2.15 RT424012F 
24 VDC 16.7 8 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB297-ND 3.48 3.05 2.76 RTE24024F 
5 VDC 80.6 8 Sealed Orange Case Schrack PB985-ND 2.76 2.42 2.19 RTE24005 
6 VDC 66.7 8 Sealed Orange Case Schrack PB986-ND 2.62 2.29 2.08 RTE24006 
12 VDC 33.3 8 Sealed Orange Case Schrack PB988-ND 2.76 2.42 2.19 RTE24012 
1E DPDT 12 VDC 33.3 8 Sealed Orange Case Schrack PB967-ND§ 2.76 2.42 2.19 RT424012 
24 VDC 16.7 8 Sealed Orange Case Schrack PB989-ND 2.76 2.42 2.19 RTE24024 
24 VDC 16.7 8 Sealed Orange Case Schrack PB969-ND§ 2.76 2.42 2.19 RT424024 
24 VAC — 8 Sealed Orange Case Schrack PB970-ND§ 5.71 5.00 4.53 RT424524 
48VDC 8.7 8 Sealed Orange Case Schrack PB1239-ND NEW! 4.73 4.14 3.75 RT424048 
48 VDC 8.7 8 Sealed Orange Case Schrack PB990-ND 4.13 3.62 3.27 RTE24048 
115 VAC = 8 Sealed Orange Case Schrack PB971-ND§ 6.94 6.07 5.50 RT424615 
230 VAC — 8 Sealed Orange Case Schrack PB991-ND 10.46 9.16 8.29 RTE24730 
230 VAC = 8 Sealed Orange Case Schrack PB972-ND§ 10.15 8.89 8.04 RT424730 
1F DPST-NO 12 VDC 33.3 8 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB450-ND 2.71 2.38 2.15 RTE44012F 
24 VDC 16.7 8 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB992-ND 4.32 3.78 3.42 RTE44024F 
RY Series — Miniature Sealed PCB Relay 
12 VDC 19.3 8 Silver Cadmium Schrack PB993-ND§ 3.91 3.43 3.10 RY210012 
24 VDC 10.2 8 Silver Cadmium Schrack PB994-ND§ 3.91 3.43 3.10 RY210024 
24 VDC 10.2 8 Silver Over Nickel Schrack PB995-ND§ 3.91 3.43 3.10 RY211024 
1A SPDT 5 VDC 44.6 8 Silver Cadmium; Sealed Schrack PB649-ND 3.91 3.43 3.10 RY610005 
12 VDC 19.3 8 Silver Cadmium; Sealed Schrack PB650-ND 3.91 3.43 3.10 RY610012 
24 VDC 10.2 8 Silver Cadmium; Sealed Schrack PB651-ND 3.91 3.43 3.10 RY610024 
12 VDC 19.3 8 Silver Over Nickel; Sealed Schrack PB996-ND 3.91 3.43 3.10 RY611012 
24 VDC 10.2 8 Silver Over Nickel; Sealed Schrack PB997-ND 3.91 3.43 3.10 RY611024 
NEW! Relay Card E NEW! 
12 VDC 36.3 5 Horizontal Schrack PB1213-ND 4.73 4.14 3.75 V23057A 2A101 
4 SPDT 12 VDC 36.3 8 Horizontal Schrack PB1214-ND 5.02 4.39 3.98 V23057A 2A401 
24 VDC 20 8 Horizontal Schrack PB1215-ND 10.42 9.12 8.25 V23057A 6A401 
12 VDC 36.3 5 Vertical Schrack PB1216-ND 10.42 9.12 8.25 V23057B 2A101 
5 SPDT 12 VDC 36.3 8 Vertical Schrack PB1217-ND 9.46 8.28 7.49 V23057B 2A401 
24 VDC 20 5 Vertical Schrack PB1218-ND 10.27 8.99 8.14 V23057B 6A101 
24 VDC 20 8 Vertical Schrack PB1219-ND 10.27 8.99 8.14 V23057B 6A401 
PCH Series Relay 
5 VDC 80.0 5 Sealed Case OEG PB890-ND 1.66 1.45 1.32 PCH-105D2H,000 
2 SPDT 12 VDC 33.3 5 Sealed Case OEG PB891-ND 1.66 1.45 1.32 PCH-112D2H,000 
24 VDC 11.1 5 Sealed Case OEG PB892-ND 1.70 1.50 1.35 PCH-124D2H,000 
PCJ Series Relay 
5 VDC 40.0 5 Sealed Case Schrack PB893-ND 1.46 1.29 1.16 PCJ-105D3MH,000 
3 SPST-NO 12 VDC 16.6 5 Sealed Case Schrack PB894-ND 1.44 1.26 1.14 PCJ-112D3MH,000 
24 VDC 8.3 5 Sealed Case Schrack PB895-ND 1.49 1.31 PCJ-124D3MH,000 
§ Flux-Tight Version 
RT and RY Sockets and Accessories 
Use With | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Description Series | Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
1 DIN Rail “Module Option” Socket for SP 3.5mm Pin Spacing RT PB779-ND 3.02 2.65 2.40 1.89 | RT78724 
DIN Rail “Module Option” Socket for SP and DP 5mm Pin Spacing RT PB780-ND 3.89 3.41 3.08 2.43 | RT78726 
2 PCB Mount Socket for 3.5mm Pin Spacing, 10A RT PB667-ND 2.76 2.42 2.19 1.73 | RP78601 
PCB Mount Socket for 5mm Pin Spacing, 10A RT PB525-ND 2.76 2.42 2.19 1.73 _| RP78602 
Metal Relay Retaining Clip for PBC Socket RT PB957-ND 9 A7 16 12° | RT28516 
Socket with Screwless Terminals for DIN Rail Mounting RT PB1240-ND NEW! 4.66 4.08 3.69 2.91 | RT7872P 
Plastic Relay Retaining Clip for PC Mount Sockets, RT Series RT PB778-ND 36 32 .29 .23 |RT16041 
Plastic Relay Retaining Clip for 15.7mm RT78 RT PB1236-ND NEW! 60 53 48 38 |RT17017 
Marking Tag for RT78 RT PB1237-ND NEW! 14 13 12 10__|RT17040 
Plastic Relay Retaining Clip for PC Mount Sockets, RY Series RY PB777-ND 43 38 35 27 _|RP16100 


General Purpose Relays 


Fig. 1 — K10 Series 


Dimensions in mm 


Fig. 2 — R10 Series Fig. 3 — KH Series 


21.84 WwW 
abst pers para 
SAD 
yp 34.93 , 
Bracket 
Type 
Contact Coil Contact Terminal . 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. il 25 50 100 Part No. 
K10 Series — General Purpose Miniature Power Relay 
12 VAC 100 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB319-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 |K10P-11A15-12 
24 VAC 52 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB320-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 |K10P-11A15-24 
4 DPDT 120 VAC abl 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB321-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 |K10P-11A15-120 
240 VAC = 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB829-ND@ 9.14 8.01 7.24 5.72 |K10P-11A15-240 
6 VDC 150 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB323-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 |K10P-11D15-6 
12 VDC 75 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB324-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 |K10P-11D15-12 


@ RoHS Compliant § KHA Sockets will fit sockets designed for PT/PTH Series (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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™ Tyco Electronics = General Purpose Relays (Cont,) 


Authorized Distributor ‘ 7 7 
Dimensions in mm 


Fig. 4 — KU Series Fig. 5 — PCLH Series 


For Plug-in relays, 
use K10 Sockets 


Side-Flange 
Mount KUP 
Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. ment Voltage | (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. il 25 50 100 Part No. 
24 VDC 37 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB325-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 |K10P-11D15-24 
110 VDC 10 15 -187 (4.75) QC _ Potter & Brumfield PB326-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 |K10P-11D15-110 
12 VDC 75 15 PC Mount _ Potter & Brumfield PB327-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 |K10P-11D55-12 
1 DPDT 24 VDC 37 15 PC Mount = Potter & Brumfield PB328-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 |K10P-11D55-24 
110 VDC 10 15 PC Mount = Potter & Brumfield PB451-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 |K10P-11D55-110 
12 VDC 75 15 -187 (4.75) QC With Bracket Potter & Brumfield PB329-ND® 9.14 8.01 7.24 5.72 |K10P-11DT5-12 
24 VDC 37 15 -187 (4.75) QC With Bracket Potter & Brumfield PB330-ND 10.46 9.16 8.29 6.54 |K10P-11DT5-24 
120 VAC abl 15 -187 (4.75) QC With Bracket Potter & Brumfield PB322-ND@ 9.14 8.01 7.24 5.72__|K10P-11AT5-120 
R10 Series — General Purpose Power Relay 
6 VDC 115 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB116-ND@ 16.15 14.14 12.79 10.10 |R10-E1Y2-V52 
12 VDC 64 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB117-ND@ 16.15 14.14 12.79 10.10 |R10-E1Y2-V185 
12 VDC 20 3 Plug-In _ Potter & Brumfield PB776-ND® 33.36 29.19 26.41 20.85 |R10S-E1Y2-J5.0K 
DPDT 24 VDC 34 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB118-ND@ 16.15 14.14 12.79 10.10 |R10-E1Y2-V700 
24 VDC 55.8 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB774-ND@ 15.67 13.72 12.41 9.80 |R10-E1Y2-J1.0K 
24 VDC 55.8 3 Plug-In _ Potter & Brumfield PB770-ND® 19.39 16.97 15.36 12.12 |R10-E1P2-V700 
48 VDC 19 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB119-ND@ 16.15 14.14 12.79 10.10 | R10-E1Y2-V2.5K 
6 VDC 115 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB120-ND 17.30 15.15 13.70 10.82 |R10-E1Y4-V52 
12 VDC 64 3 Plug-In _ Potter & Brumfield PB121-ND® 17.30 15.15 13.70 10.82 |R10-E1Y4-V185 
4PDT 24 VDC 34 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB122-ND@ 17.30 15.15 13.70 10.82 |R10-E1Y4-V700 
48 VDC 19 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB123-ND@ 17.30 15.15 13.70 10.82 |R10-E1Y4-V2.5K 
24 VDC 34 7.5 Plug-In = Potter & Brumfield PB772-ND® 26.78 23.44 21.21 16.74 |R10-E1W4-V700 
6 VDC 115 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB124-ND@ 15.82 13.84 12.53 9.89 |R10-E1X2-V52 
2 12 VDC 64 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB125-ND@ 15.82 13.84 12.53 9.89 |R10-E1X2-V185 
24 VDC 34 5 Plug-In _ Potter & Brumfield PB126-ND® 15.82 13.84 12.53 9.89 |R10-E1X2-V700 
DPDT 48 VDC 19 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB127-ND@ 15.82 13.84 12.53 9.89 |R10-E1X2-V2.5K 
115 VAC = 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB598-ND@ 30.53 26.72 24.17 19.08 |R10-E1X2-115V 
24 VDC 34 tS: Plug-In _— Potter & Brumfield PB454-ND@ 17.06 14.94 13.51 10.67 |R10-E1W2-V700 
12 VDC 64 7h Plug-In = Potter & Brumfield PB771-ND@ 17.06 14.94 13.51 10.67 | R10-E1W2-V185 
24 VDC 34 5 PC Mount = Potter & Brumfield PB452-ND@ 15.82 13.84 12.53 9.89 |R10-E2X2-V700 
12 VDC 64 5 Plug-In _ Potter & Brumfield PB129-ND® 18.48 16.17 14.63 11.55 |R10-E1X4-V185 
4PDT 24 VDC 34 5 Plug-In _ Potter & Brumfield PB130-ND® 18.48 16.17 14.63 11.55 |R10-E1X4-V700 
48 VDC 19 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB131-ND@ 18.48 16.17 14.63 11.55 |R10-E1X4-V2.5K 
24 VDC 34 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB453-ND® 26.59 23.27 21.06 16.62 |R10-E1M4-V700 
115 VAC = 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB599-ND 39.70 34.74 31.43 24.81 |R10-E1X4-115V 
12 VDC 133 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB773-ND@ 32.52 28.46 25.75 20.33 |R10-E1X6-V90 
6PDT 24 VDC 430 5 Plug-In _ Potter & Brumfield PB600-ND@ 32.52 28.46 25.75 20.33 |R10-E1X6-V430 
24 VDC 430 2 Plug-In = Potter & Brumfield PB775-ND® 34.13 29.87 27.02 21.33 |R10-E1Z6-V430 
KH Series — General Purpose Low Cost Power Relay — RoHS Compliant § 
12 VDC 75 5 Plug-In _— Potter & Brumfield PB455-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 |KHAU-11D12-12 
DPDT 24 VDC 37 3 Plug-In _ Potter & Brumfield PB730-ND 8.98 7.86 7A 5.61 | KHAU-11D11-24 
120 VAC = 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB729-ND 8.38 7.33 6.64 5.24 |KHAU-11A11-120 
12 VAC _— 3 Plug-In _ Potter & Brumfield PB731-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 |KHAU-17A11-12 
24 VAC — 3 Plug-In _ Potter & Brumfield PB139-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 |KHAU-17A11-24 
120 VAC = 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB604-ND 31.49 27.56 24.93 19.68 | KHU-17A11-120 
120 VAC = 3 Plug-In _ Potter & Brumfield PB140-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 |KHAU-17A11-120 
120 VAC = 3 Plug-In With Indicator Light Potter & Brumfield PB141-ND 10.82 9.48 8.57 6.77_ | KHAU-17A11N-120 
120 VAC = 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB456-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 |KHAU-17A12-120 
120 VAC — 5 Plug-In With Indicator Light Potter & Brumfield PB830-ND 11.33 9.92 8.97 7.08 |KHAU-17A12H-120 
24 VAC _— 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield PB457-ND 30.02 26.28 23.77 18.77 | KHAU-17A16-24 
120 VAC = 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield PB601-ND 32.02 28.02 25.35 20.01 |KHAU-17A16-120 
3 120 VAC _ 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield PB732-ND 9.84 8.61 7.79 6.15 | KHAU-17A18-120 
4PDT 12 VDC 75 3 Plug-In _ Potter & Brumfield PB605-ND 11.23 9.83 8.90 7.02 |KHU-17D11-12 
24 VDC 37 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB606-ND 9.84 8.61 7.79 6.15 |KHU-17D11-24 
6 VDC 150 3 Plug-In _ Potter & Brumfield PB831-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 |KHAU-17D11-6 
12 VDC 75 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB142-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 |KHAU-17D11-12 
24 VDC 37 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB143-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 |KHAU-17D11-24 
48 VDC 18 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB734-ND 8.86 7.15. 7.02 5.54 |KHAU-17D11-48 
120 VAC = 3 Plug-In _ Potter & Brumfield PB733-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 |KHAU-17D11-110 
12 VDC 75 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB602-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 |KHAU-17D12-12 
24 VDC 37 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB458-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 |KHAU-17D12-24 
12 VDC 75 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield PB735-ND 27.07 23.69 21.44 16.92 | KHAU-17D16-12 
24 VDC 37 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield PB603-ND 28.08 24.57 22.23 17.55 |KHAU-17D16-24 
110 VDC 10 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB832-ND 8.23 7.21 6.52 5.15 |KHAU-17D12-110 
KU Series — Enclosed Relay 
24 VAC = 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB151-ND@ 11.81 10.34 9.35 7.38 |KUP-11A15-24 
120 VAC = 10 187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB152-ND@ 11.81 10.34 9.35 7.38 |KUP-11A15-120 
12 VDC 100 10 -187 (4.75) QC _— Potter & Brumfield PB153-ND® 11.81 10.34 9.35 7.38 |KUP-11D15-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB154-ND 11.81 10.34 9.35 7.38 |KUP-11D15-24 
DPDT 110 VDC 1 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB610PB-ND@ 11.81 10.34 9.35 7.38 |KUP-11D15-110 
12 VDC 100 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB155-ND@ 11.33 9.92 8.97 7.08 |KUP-11D55-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB156-ND@ 11.33 9.92 8.97 7.08 |KUP-11D55-24 
24 VAC = 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB222-ND@ 11.81 10.34 9.35 7.38 |KUP-11A55-24 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB463-ND® 12.31 10.78 9.75 7.70__|KUP-11A55-120 
DPST 24 VDC 75 10 -187 (4.75) QC High Iso-Side Flange Potter & Brumfield PB223-ND@ 21.72 19.01 17.20 13.58 | KUGP-7D55-24 
SPDT | 240 VAC 26 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB857-ND@ 14.76 12.92 11.69 9.23 |KUP-5A15-240 
120 VAC 24 5 -187 (4.75) QC _ Potter & Brumfield PB611-ND® 13.78 12.06 10.91 8.61 |KUP-14A11-120 
4 24 VAC = 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB157-ND@ 13.78 12.06 10.91 8.61 |KUP-14A15-24 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB158-ND@ 13.78 12.06 10.91 8.61 |KUP-14A15-120 
240 VAC 12 10 -187 (4.75) QC _— Potter & Brumfield PB612-ND® 14.26 12.48 11.29 8.91 |KUP-14A15-240 
12 VDC 100 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB159-ND@ 12.79 11.20 10.13 8.00 _|KUP-14D15-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB160-ND@ 12.79 11.20 10.13 8.00 |KUP-14D15-24 
3PDT 48 VDC 26.7 10 -187 (4.75) QC _— Potter & Brumfield PB855-ND® 13.78 12.06 10.91 8.61 |KUP-14D15-48 
110 VDC abl 10 -187 (4.75) QC _— Potter & Brumfield PB613-ND® 13.30 11.64 10.53 8.31 |KUP-14D15-110 
24 VAC — 10 -187 (4.75) QC With Indicator Light Potter & Brumfield PB464-ND@ 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-14A35-24 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC With Indicator Light Potter & Brumfield PB465-ND® 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-14D35-24 
120 VAC —_— 10 -187 (4.75) QC With Indicator Light Potter & Brumfield PB161-ND@ 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-14A35-120 
110 VDC abl 10 -187 (4.75) QC With Indicator Light Potter & Brumfield PB856-ND@ 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-14D35-110 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC With Indicator Light Potter & Brumfield PB852-ND® 14.26 12.48 11.29 8.91 |KUP-14A35F-120 
120 VAC =, 10 -187 (4.75) QC With Test Button Potter & Brumfield PB162-ND@ 15.74 13.78 12.47 9.84 |KUP-14A45-120 
RoHS Compliant § KHA Sockets will fit sockets designed for PT/PTH Series (Continued) 
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™ Tyco Electronics = General Purpose Relays (Cont) 


Authorized Distributor ‘ 4 4 
Dimensions in mm 


Fig. 6 — XT Series Fig. 7 — PT/PTH Series Fig. 8 — RM Series 
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Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- | Coil | Current] Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. ment Voltage | (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 
24 VAC _ 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB163-ND@ 14.26 12.48 11.29 8.91 |KUP-14A55-24 
3PDT 120 VAC = 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB164-ND@ 14.26 12.48 11.29 8.91 |KUP-14A55-120 
12 VDC 100 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB614-ND® 13.30 11.64 10.53 8.31 | KUP-14D55-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB672-ND@ 13.30 11.64 10.53 8.31 | KUP-14D55-24 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC HV DC Switching Potter & Brumfield PB466-ND 17.64 15.44 13.97 11.03 | KUEP-3D15-24 
SPST-NO | 110 VDC abl 10 -187 (4.75) QC HV DC Switching Potter & Brumfield PB616-ND@ 16.49 14.43 13.06 10.31 |KUEP-3D15-110 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC HV DC Switching Potter & Brumfield PB843-ND® 17.18 15.04 13.61 10.74 | KUEP-3D35-24 
DPST-NO 24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC HV DC Switching Potter & Brumfield PB845-ND@ 16.63 14.56 13.17 10.40 |KUEP-7D15-24 
110 VDC abl 10 -187 (4.75) QC HV DC Switching Potter & Brumfield PB844-ND@ 23.54 20.61 18.64 14.72 | KUEP-7D15-110 
24 VDC 51 10 187 (4.75) QC HV DC Switching Potter & Brumfield PB467-ND® 19.99 17.50 15.83 12.50 |KUEP-11D15-24 
120 VAC 24 10 -187 (4.75) QC HV DC Switching Potter & Brumfield PB615-ND@ 21.86 19.14 17.31 13.67 | KUEP-11A15-120 
DPDT 48 VDC 26.7 10 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB841-ND@ 24.43 21.38 19.35 15.27 |KUEP-11D15-48 
120 VAC 24 15 -187 (4.75) QC _ Potter & Brumfield PB617-ND 14.23 12.46 11,27 8.90 |KUMP-11A18-120 
24 VDC 51 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB618-ND@ 13.20 11.55 10.45 8.25 | KUMP-11D18-24 
4 3PDT 120 VAC 24 15 -187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB619-ND@ 16.27 14.24 12.89 10.17 | KUMP-14A18-120 
24 VDC 51 15 -187 (4.75) QC a Potter & Brumfield PB468-ND@ 15.24 13.34 12.07 9.53 | KUMP-14D18-24 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC Top Flange Potter & Brumfield PB469-ND 16.90 14.79 13.38 10.56 | KUIP-11AT5-120 
24 VAC = 20 -250 (6.35) QC Side Flange Potter & Brumfield PB470-ND@ 14.81 12.96 11.73 9.26 |KUHP-11A51-24 
120 VAC _— 20 -250 (6.35) QC Side Flange Potter & Brumfield PB620-ND® 14.81 12.96 11.73 9.26 |KUHP-11A51-120 
120 VAC ere 20 -250 (6.35) QC Top Flange Potter & Brumfield PB621-ND® 15.31 13.40 12.13 9.57 | KUHP-11AT1-120 
12 VDC 120 20 -250 (6.35) QC Side Flange Potter & Brumfield PB622-ND@ 14.30 12.52 11.33 8.94 |KUHP-11D51-12 
24 VDC 472 20 -250 (6.35) QC Side Flange Potter & Brumfield PB623-ND 14.30 12.52 11.33 8.94 |KUHP-11D51-24 
DPDT 24 VDC 472 20 -250 (6.35) QC Top Flange Potter & Brumfield PB624-ND@ 14.30 12.52 11.33 8.94 |KUHP-11DT1-24 
240 VAC = 20 -250 (6.35) QC = Potter & Brumfield PB846-ND@ 15.91 13.93 12.60 9.95 |KUHP-11A51-240 
12 VDC 120 10 -187 (4.75) QC Latching Relay Potter & Brumfield PB625-ND® 55.10 48.22 43.63 34.44 |KUL-11D15D-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC Latching Relay Potter & Brumfield PB471-ND® 55.10 48.22 43.63 34.44 |KUL-11D15D-24 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC Latching Relay Potter & Brumfield PB472-ND@ 42.41 37.11 33.58 26.51 |KUL-11A15S-120 
24 VAC — 10 -187 (4.75) QC Latching Relay Potter & Brumfield PB848-ND@ 42.41 37.11 33.58 26.51 |KUL-11A15S-24 
48 VDC 26.7 10 -187 (4.75) QC Latching Relay Potter & Brumfield PB849-ND@ 56.83 49.73 45.00 35.52 |KUL-11D15D-48 
PCLH Series Relay — RoHS Compliant 
12 VAC = 15 Plug-In Class F Coil OEG PB896-ND 6.62 5.80 5.25 4.14 |PCLH-202A1S,000 
12 VDC 75 15 PC Mount Class F Coil OEG PB897-ND 6.29 5.51 4.98 3.93 | PCLH-202D1SP,000 
12 VDC 75 15 Plug-In Class F Coil OEG PB898-ND 6.29 5.51 4.98 3.93 | PCLH-202D1S,000 
24 VAC = 15 Plug-In Class F Coil OEG PB899-ND 6.67 5.84 5.29 4.17 |PCLH-203A1S,000 
5 DPDT 24 VDC 36.9 15 PC Mount Class F Coil OEG PB900-ND 6.29 5.51 4.98 3.93 | PCLH-203D1SP,000 
48 VDC 18.5 15 Plug-In Class F Coil OEG PB901-ND 6.38 5.59 5.06 3.99 |PCLH-204D1S,000 
110 VDC 10 15 Plug-In Class F Coil OEG PB902-ND 6.70 5.86 5.31 4.19 |PCLH-205D1S,000 
110 VAC _— 15 PC Mount Class F Coil OEG PB903-ND 6.74 5.91 5.34 4.22 |PCLH-206A1SP,000 
110 VAC _— 15 Plug-In Class F Coil OEG PB904-ND 6.74 5.91 5.34 4.22 |PCLH-206A1S,000 
220 VAC = 15 Plug-In Class F Coil OEG PB905-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 |PCLH-208A1S,000 
XT Series Relay — RoHS Compliant 
12 VDC 33.3 16 Plug-In _ Schrack PB1185-ND. 4.22 3.70 3.35 2.64 |XT314012 
24 VDC 16.7 16 Plug In = Schrack PB1186-ND. 4.22 3.70 3.35 2.64 |XT314024 
12 VDC 33.3 16 Plug-In With LED & PD Schrack PB1187-ND. 6.50 5.70 5.15 4.07 |XT374LB2 
24 VDC 16.7 16 Plug-In With LED & PD Schrack PB1188-ND. 6.53 5.72 S17 4.08 |XT374LC4 
SPDT 24 VAC 31.6 16 Plug-In = Schrack PB1189-ND. 4.51 3.95 3.58 2.82 |XT314524 
115 VAC 6.6 16 Plug-In = Schrack PB1190-ND. 5.16 4.52 4.09 3.23 |XT314615 
24 VAC 31.6 16 Plug-In With LED Schrack PB1191-ND. 6.70 5.86 5.31 4.19 |XT374R24 
115 VAC 6.6 16 Plug-In With LED Schrack PB1192-ND. 7.37 6.45 5.84 4.61 |XT374S15 
6 230 VAC 3.2 16 Plug-In With LED Schrack PB1193-ND. 9.00 7.88 7.13 5.63 |XT374T30 
12 VDC 33.3 8 Plug-In _— Schrack PB1194-ND. 4.34 3.81 3.44 2.72 |XT424012 
24 VDC 16.7 8 Plug-In _ Schrack PB1195-ND. 4.44 3.89 3.52 2.78 |XT424024 
12 VDC 33.3 8 Plug-In With LED & PD Schrack PB1196-ND. 6.67 5.84 5.29 4.17 |XT484LB2 
24 VDC 16.7 8 Plug-In With LED & PD Schrack PB1197-ND. 6.70 5.86 5.31 419 |XT484LC4 
DPDT 24 VAC 31.6 8 Plug-In = Schrack PB1198-ND. 4.30 3.76 3.41 2.69 |XT424524 
115 VAC 6.6 8 Plug-In = Schrack PB1199-ND. 5.30 4.65 4.20 3.32 |XT424615 
24 VAC 31.6 8 Plug-In With LED Schrack PB1200-ND. 6.74 5.91 5.34 4.22 |XT484R24 
115 VAC 6.6 8 Plug-In With LED Schrack PB1201-ND. 7.37 6.45 5.84 4.61 |XT424S15 
230 VAC 3.2 8 Plug-In With LED Schrack PB1202-ND 9.00 7.88 7.13 5.63 | XT484T30 
— _|Plastic Retaining Clip, XT Series PB1203-ND. 60 53 48 -38 | XT17017 
PT Series Relay — RoHS Compliant 
12 VDC 62.5 12 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB908-ND 5.64 4.94 4.47 3.53 |PT270012 
24 VDC 30.8 12 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB717-ND 5.64 4.94 4.47 3.53 |PT270024 
DPDT 24 VAC _— 12 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB909-ND 5.76 5.04 4.56 3.60 |PT270524 
115 VAC = 12 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB718-ND 6.07 5.32 4.81 3.80 |PT270615 
230 VAC = 12 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB719-ND 6.77 5.93 5.36 4.23 |PT270730 
3PDT 24 VDC 30.8 10 Plug-In with Indicator and Test Schrack PB910-ND 6.43 5.63 5.10 4.02 |PT370024 
7 115 VAC _ 10 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB911-ND 6.86 6.01 5.44 4.29 |PT370615 
12 VDC 62.5 6 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB912-ND 6.10 5.34 4.83 3.81 |PT570012 
24 VDC 30.8 6 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB720-ND 6.10 5.34 4.83 3.81 |PT570024 
4PDT 48 VDC 15.6 6 Plug-In with Indicator and Test Schrack PB913-ND 7.08 6.20 5.61 4.43 |PT570048 
24 VAC = 6 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB914-ND 6.22 5.44 4.93 3.89 |PT570524 
115 VAC = 6 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB721-ND 6.53 5.72 5.17 4.08 _|PT570615 
230 VAC = 6 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB722-ND 7.63 6.68 6.05 4.77_|PT570730 
PTH Series — Miniature Relay — RoHS Compliant 
12 VAC 83.3 12 Plug-In _ Schrack PB1142-ND. 4.70 4.12 3.73 2.94 |PT22A512B 
24 VAC 41.6 12 Plug-In _ Schrack PB1145-ND. 4.68 4.10 3.71 2.93 |PT22A524B 
115 VAC 8.8 12 Plug-In — Schrack PB1146-ND. 4.82 4.23 3.82 3.02 |PT22A615B 
12 VAC 83.3 12 Plug-In With LED Schrack PB1147-ND. 6.71 5.00 4.53 3.57 | PT22AR12B 
DPDT 24 VAC 41.6 12 Plug-In With LED Schrack PB1148-ND. 5.69 4.98 4.51 3.56 |PT22AR24B 
7 115 VAC 8.8 12 Plug-In With LED Schrack PB1149-ND. 5.86 5.13 4.64 3.66 |PT22AS15B 
12 VDC 62.5 12 Plug-In _ Schrack PB1155-ND. 4.56 3.99 3.61 2.85 |PT22A012B 
24 VDC 30.8 12 Plug-In _— Schrack PB1156-ND. 4.61 4.04 3.65 2.88 |PT22A024B 
12 VDC 62.5 12 PCB/Solder = Schrack PB1159-ND. 4.56 3.99 3.61 2.85 |PT22B012B 
24 VDC 30.8 12 PCB/Solder = Schrack PB1160-ND. 5.30 4.65 4.20 3.32__|PT22B024B 
4PDT 12 VAC 83.3 6 Plug-In _ Schrack PB1150-ND. 5.69 4.98 4.51 3.56 |PT52A512B 
24 VAC 41.6 6 Plug-In = Schrack PB1151-ND. 5.69 4.98 4.51 3.56 |PT52A524B 
@ RoHS Compliant § KHA Sockets will fit sockets designed for PT/PTH Series (Continued) 
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Fig. 10 — RP Series 


1114 


RP35L and 
RP3SL only 


Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. ment Voltage | (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 
12 VAC 83.3 6 Plug-In With LED Schrack PB1152-ND. 6.79 §.95 5.38 4.25 |PT52AR12B 
24 VAC 41.6 6 Plug-In With LED Schrack PB1153-ND. 6.77 5.93 5.36 4.23 |PT52AR24B 
115 VAC 8.8 6 Plug-In With LED Schrack PB1154-ND. 7.63 6.68 6.05 4.77 |PT52AS15B 
7 4PDT 12 VDC 62.5 6 Plug-In = Schrack PB1157-ND. 6.22 5.44 4.93 3.89 |PT52A012B 
24 VDC 30.8 6 Plug-In wd Schrack PB1158-ND. 5.59 4.90 4.43 3.50 | PT52A024B 
12 VDC 62.5 6 PCB/Solder = Schrack PB1161-ND. 5.69 4.98 4.51 3.56 |PT52B012B 
24 VDC 30.8 6 PCB/Solder = Schrack PB1162-ND 5.69 4.98 4.51 3.56 |PT52B024B 
DIN Rail Socket with Screw Terminal, DP PT/PTH/KHA Schrack PB723-ND 2.71 2.38 2.15 1.70 |PT78720 
DIN Rail Socket with Screw Terminal, 3P PT/PTH/KHA Schrack PB1144-ND 10.06 8.80 7.97 6.29 |PT78730 
DIN Rail Socket with Screw Terminal, 4P. PT/PTH/KHA Schrack PB724-ND 3.43 3.01 2.72 2.15 |PT78740 
DIN-Rail Socket with Screw Terminals, I/O Arrangement PT/PTH/KHA Schrack PB1232-ND NEW! 9.24 8.09 7.32 5.78 |PT78742 
Plastic Retainer Clip for 29mm Relays for use with Din Rail Sockets PT/PTH/KHA Schrack PB725-ND 48 42 38 -30_|PT17016 
Plastic Retainer Clip for 29mm PT78 PT/PTH/KHA Schrack PB1230-ND NEW! 62 55 50 -39 |PT17021 
Marking Tag for PT78 PT/PTH/KHA Schrack PB1231-ND NEW! .24 .21 19 -15 |PT17040 
Solder Terminal Socket with Mounting Ears for 4P PT/PTH/KHA Schrack PB726-ND 2.02 1.77 1.60 1.26 |PT78600 
PCB Mount Socket without Mounting Ears for 4P PT/PTH/KHA Schrack PB727-ND 1.90 1.66 1.51 1.19 |PT78604 
Metal Retaining Clip for PCB Mount Sockets PT/PTH/KHA Schrack PB728-ND 58 51 46 -36_ | PT28802 
RM Series Relay — RoHS Compliant 
12 VDC 109 16 -187 (4.75) QC _— Schrack PB918-ND 12.86 11.26 10.19 8.04 |RM202012 
DPDT 24 VDC 50.5 16 -187 (4.75) QC = Schrack PB919-ND 12.86 11.26 10.19 8.04 |RM202024 
115 VAC — 16 -187 (4.75) QC _ Schrack PB920-ND 13.94 12.21 11.04 8.72 |RM202615 
115 VAC awe! 16 -250 (6.35) QC = Schrack PB921-ND 13.94 12.21 11.04 8.72__|RM205615 
24 VDC 50.5 10 -187 (4.75) QC = Schrack PB923-ND 14.33 12.54 11.35 8.96 |RM302024 
8 24 VDC 50.5 16 -187 (4.75) QC _— Schrack PB924-ND 14.33 12.54 11.35 8.96 |RM702024 
3PDT 24 VAC _— 16 -187 (4.75) QC = Schrack PB925-ND 14.33 12.54 11.35 8.96 |RM702524 
115 VAC = 16 -187 (4.75) QC _— Schrack PB926-ND 13.25 11.60 10.49 8.28 |RM702615 
115 VAC = 16 -250 (6.35) QC = Schrack PB927-ND 13.25 11.60 10.49 8.28 | RM705615 
12 VDC 109 25 -250 (6.35) QC With Mounting Bracket Schrack PB931-ND 16.63 14.56 13.17 10.40 |RM805012 
DPDT 24 VAC = 25 -250 (6.35) QC With Mounting Bracket Schrack PB932-ND 16.63 14.56 13.17 10.40 |RM805524 
115 VAC = 25 -250 (6.35) QC With Mounting Bracket Schrack PB933-ND 16.63 14.56 13.17 10.40 | RM805615 
9 SPDT 12 VDC 109 30 -250 (6.35) QC With Top Bracket Schrack PB934-ND 13.80 12.08 10.93 8.63 | RMD05012 
Relay Socket QC Terminal Type for RM Relays PB928-ND 2.62 2.29 2.08 1.64 |RM78700 
__ |Relay Socket Solder Terminal Type for RM Relays PB929-ND 4.61 4.04 3.65 2.88 |RM78701 
Relay Socket Screw Terminal Type for RM Relays PB930-ND 18.02 15.78 14.27 11.27. | RM78705 
Metal Retaining Clip for RM Sockets PB922-ND 50 45 40 -32__|RM28802 
RP Series Relay — RoHS Compliant 
SPDT 12 VDC 44.4 16 PC Mount AgCdO Schrack PB935-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 |RP310012 
140A 24 VDC 21.8 16 PC Mount AgCdO Schrack PB936-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 __|RP310024 
SPST-NO 12 VDC 44.4 16 PC Mount AgCdO Schrack PB1233-ND NEW! 4.42 3.87 3.50 2.76 |RP330012 
24 VDC 21.8 16 PC Mount AgCdO Schrack PB937-ND 4.42 3.87 3.50 2.76 _|RP330024 
10B SPDT 12 VDC 44.4 12 PC Mount AgCdO Schrack PB940-ND 4.51 3.95 3.58 2.82 |RP418012 
24 VDC 21.8 12 PC Mount AgCdO Schrack PB941-ND 4.51 3.95 3.58 2.82 | RP418024 
5 VDC 92.5 16 PC Mount High Inrush Schrack PB938-ND 6.60 5.78 5.23 4.13 |RP3SLOO5 
10C | SPST-NO | 12 VDC 44.4 16 PC Mount AgSnOz , High Inrush Schrack PB1234-ND NEW! 6.60 5.78 5.23 4.13 |RP3SLO12 
24 VDC 21.8 16 PC Mount High Inrush Schrack PB939-ND 6.60 5.78 5.23 4.13 |RP3SLO24 
12 VDC 44.4 8 PC Mount Flux Sealed Schrack PB942-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 |RP420012 
DPDT 24 VDC 21.8 8 PC Mount Flux Sealed Schrack PB943-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 |RP420024 
24 VDC 21.8 8 PC Mount Flux Sealed Schrack PB944-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 | RP421024 
12 VDC 44.4 16 PC Mount Flux Sealed Schrack PB945-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 |RP710012 
SPDT 24 VDC 21.8 16 PC Mount Flux Sealed Schrack PB946-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 |RP710024 
= 12 VDC 44.4 12 PC Mount Sealed Case Schrack PB947-ND 4.08 3.57 3.23 2.55 |RP818012 
24 VDC 21.8 12 PC Mount Sealed Case Schrack PB948-ND 4.08 3.57 3.23 2.55 |RP818024 
12 VDC 44.4 8 PC Mount Sealed Case Schrack PB949-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 |RP820012 
DPDT 24 VDC 21.8 8 PC Mount Sealed Case Schrack PB950-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 |RP820024 
12 VDC 44.4 8 PC Mount Sealed Case Schrack PB951-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 |RP821012 
24 VDC 21.8 8 PC Mount Sealed Case Schrack PB952-ND 4.58 4.02 3.63 2.87 _|RP821024 
MT Series Relay — RoHS Compliant 
12 VDC 50 10 8 Octal With Locking Tab Schrack PB860-ND 12.98 11.37 10.28 8.12 |MT221012 
24 VDC 50 10 8 Octal With Locking Tab Schrack PB861-ND 12.98 11.37 10.28 8.12 |MT221024 
DPDT 24 VAC = 10 8 Octal With Locking Tab Schrack PB862-ND 11.71 10.25 9.28 7.32 |MT226024 
115 VAC = 10 8 Octal With Locking Tab Schrack PB863-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 |MT226115 
230 VAC = 10 8 Octal With Locking Tab Schrack PB864-ND 15.05 13.17 11.92 9.41 |MT226230 
11 12 VDC 50 10 11 Octal With Locking Tab Schrack PB865-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 |MT321012 
24 VDC 50 10 11 Octal With Locking Tab Schrack PB866-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 |MT321024 
3PDT 24 VAC = 10 11 Octal With Locking Tab Schrack PB867-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 |MT326024 
115 VAC = 10 11 Octal With Locking Tab Schrack PB868-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 |MT326115 
230 VAC = 10 11 Octal With Locking Tab Schrack PB869-ND 13.34 11.68 10.57 8.34 |MT326230 
24 VAC = 10 11 Octal With Locking Tab Schrack PB1227-ND NEW! 19.13 16.74 15.15 11.96 |MT328024 
Din Rail Mount, 11 Pin Octal Socket; Long Body Style PB870-ND 7.61 6.66 6.03 4.76 |MT78740 
Din Rail Mount, 8 Pin Octal Socket; Long Body Style PB871-ND 7.34 6.43 5.82 4.59 |MT78745 
“| Din Rail Mount, 11 Pin Octal Socket; Short Body Style PB872-ND 5.28 4.62 4.18 3.30 |MT78750 
Din Rail Mount, 8 Pin Octal Socket; Short Body Style PB873-ND 5.23 4.58 4.15 3.27 |MT7875 
KRP/KRPA/KBP Series — Octal Plug Termination General Purpose Relay 
SPST-NO | 120 VAC 17.5 20 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB626-ND 55.90 48.91 44.26 34.94 |KRP-3AH-120 
DPDT 110 VDC 11.5 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB473-ND 59.11 51.73 46.80 36.95 |KRP-11DG-110 
12 120 VAC = 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB474-ND 57.24 50.09 45.32 35.78 |KRP-11AG-120 
SPDT 120 VAC 17.5 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB637-ND 21.65 18.95 17.14 13.53 | KRPA-5AG-120 
120 VAC 17.5 5 8 Pin Octal Silver Contacts Potter & Brumfield PB837-ND@ 21.65 18.95 17.14 13.53 | KRPA-5AY-120 
@ RoHS Compliant § KHA Sockets will fit sockets designed for PT/PTH Series (Continued) 
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Fig. 13 — T90 Series 


General Purpose Relays (Cont.) 


Fig. 14 — T9A Series 


Fig. 15 — T92 Series 


Dimensions in mm 


#8 Screw 


Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. ment Voltage | (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. a 25 50 100 Part No. 
SPDT 24 VDC 51 10 8 Pin Octal ; = Potter & Brumfield PB638-ND@ 19.68 17.22 15.58 12.30 |KRPA-5DG-24 
12 VDC 100 5 8 Pin Octal Silver Contacts Potter & Brumfield PB838-ND® 19.68 17.22 15.58 12.30 | KRPA-5DY-12 
12 VAC 168 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB628-ND 14.04 12.29 11.12 8.78 |KRPA-11AG-12 
24 VAC _— 10 8 Pin Octal _ Potter & Brumfield PB167-ND® 14.04 12.29 11.12 8.78 |KRPA-11AG-24 
120 VAC = 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB168-ND@ 15.00 13.13 11.88 9.38 |KRPA-11AG-120 
240 VAC 8.75 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB629-ND@ 15.98 13.99 12.66 9.99 |KRPA-11AG-240 
12 VDC 100 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB169-ND® 14.04 12.29 11.12 8.78 |KRPA-11DG-12 
24 VDC 51 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB170-ND@ 14.04 12.29 11.12 8.78 |KRPA-11DG-24 
48 VDC 26.6 10 8 Pin Octal _ Potter & Brumfield PB633-ND® 15.00 13.13 11.88 9.38 |KRPA-11DG-48 
DPDT 110 VDC 11.5 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB476-ND@ 15.00 13.13 11.88 9.38 |KRPA-11DG-110 
24 VAC 84 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB630-ND 14.50 12.69 11.48 9.06 |KRPA-11AN-24 
120 VAC = 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB175-ND@ 15.48 13.55 12.26 9.68 |KRPA-11AN-120 
12 240 VAC 8.75 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB631-ND@ 16.46 14.41 13.04 10.29 |KRPA-11AN-240 
12 VDC 100 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB634-ND® 14.50 12.69 11.48 9.06 |KRPA-11DN-12 
24 VDC 51 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB475-ND@ 14.50 12.69 11.48 9.06 |KRPA-11DN-24 
120 VAC 17.5 5 8 Pin Octal Silver Contacts Potter & Brumfield PB632-ND® 15.00 13.13 11.88 9.38 |KRPA-11AY-120 
24 VDC 51 5 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB635-ND@ 14.04 12.29 11.12 8.78 |KRPA-11DY-24 
24 VAC = 10 11 Pin Octal = Potter & Brumfield PB171-ND@ 15.48 13.55 12.26 9.68 |KRPA-14AG-24 
120 VAC _— 10 11 Pin Octal _ Potter & Brumfield PB172-ND® 16.46 14.41 13.04 10.29 |KRPA-14AG-120 
12 VDC 100 10 11 Pin Octal = Potter & Brumfield PB173-ND@ 15.74 13.78 12.47 9.84 |KRPA-14DG-12 
3PDT 24 VDC 51 10 11 Pin Octal _ Potter & Brumfield PB174-ND 15.74 13.78 12.47 9.84 |KRPA-14DG-24 
110 VDC 11.5 10 11 Pin Octal = Potter & Brumfield PB673-ND@ 17.71 15.50 14.03 11.07 | KRPA-14DG-110 
120 VAC _— 10 11 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB176-ND® 16.97 14.85 13.44 10.61 |KRPA-14AN-120 
24 VDC 51 10 11 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB636-ND 16.25 14.22 12.87 10.16 _|KRPA-14DN-24 
DPDT 120 VAC = 10 11 Pin Octal Latching Relay Potter & Brumfield PB627-ND 185.83 162.61 147.12 116.15 |KBP-11AG-120 
T90 Series — Low Cost PC Mount Power Relay 
12 VDC TT: 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB104-ND@ 2.52 2.21 2.00 1.58 |T90N1D12-12 
SPST-NO | 24 VDC 36 30 PC Mount _ Potter & Brumfield PB105-ND® 2.57 2.25 2.04 1.61 | T90N1D12-24 
5 VDC 185 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB106-ND@ 2.62 2.29 2.08 1.64 | T9ON5D12-5 
SPDT 12 VDC 77 20 PC Mount _ Potter & Brumfield PB107-ND® 2.62 2.29 2.08 1.64 | T9O0N5D12-12 
24 VDC 36 20 PC Mount = Potter & Brumfield PB108-ND® 2.66 2.34 2.11 1.67 | T9O0N5D12-24 
13 5 VDC 185 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB109-ND@ 2.88 2.52 2.28 1.80 |T90S1D12-5 
SPST-NO | 12 VDC 77 30 PC Mount _ Potter & Brumfield PB110-ND® 2.93 2.57 2.32 1.83 |T90S1D12-12 
24 VDC 36 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB111-ND@ 2.93 2.57 2.32 1.83 |T90S1D12-24 
5 VDC 185 20 PC Mount _ Potter & Brumfield PB113-ND® 2.88 2.52 2.28 1.80 |T90S5D12-5 
SPDT 12 VDC 77 20 PC Mount = Potter & Brumfield PB114-ND 2.93 2.57 2.32 1.83 | T90S5D12-12 
24 VDC 36 20 PC Mount = Potter & Brumfield PB115-ND@ 2.95 2.59 2.34 1.85 |T90S5D12-24 
— _|Dust Cover for Open-Style T90 Series (Snaps onto Relay) PB216-ND®@ 82 72 65 -51_|35C620A 
T9A Series — Low Cost Industrial Relay 
SPDT 5 VDC 185 30 PC Mount With .250” QC Term. Potter & Brumfield PB1015-ND@ 3.00 2.63 2.38 1.88 | T9AS5D22-5 
12 VDC 83 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB302-ND@ 2.78 2.44 2.21 1.74 |T9AS1D12-12 
24 VDC 42 30 PC Mount _ Potter & Brumfield PB303-ND® 2.78 2.44 2.21 1.74 | T9AS1D12-24 
48 VDC 20.8 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB1013-ND@ 3.14 2.76 2.49 1.97 |T9AS1D12-48 
SPST-NO | 5 VDC 185 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB1014-ND@ 2.74 2.40 217 1.71 |T9AS1D12-5 
12 VDC 83 30 PC Mount With .250” QC Term. Potter & Brumfield PB304-ND@ 3.00 2.63 2.38 1.88 | T9AS1D22-12 
14 24 VDC 42 30 PC Mount With .250” QC Term. Potter & Brumfield PB305-ND@ 3.00 2.63 2.38 1.88 | T9AS1D22-24 
24 VDC 42 30 -250 (6.35) QC Chassis Mount Potter & Brumfield PB1012-ND@ 3.41 2.99 2.70 2.13 | T9AP1D52-24 
12 VDC 83 20 PC Mount = Potter & Brumfield PB306-ND® 2.83 2.48 2.25 1.77 | T9AS5D12-12 
24 VDC 42 20 PC Mount = Potter & Brumfield PB307-ND@ 2.83 2.48 2.25 1.77 | T9AS5D12-24 
SPDT 12 VDC 83 20 PC Mount with -250” QC Term. Potter & Brumfield PB308-ND 3.00 2.63 2.38 1.88 | T9AS5D22-12 
24 VDC 42 20 PC Mount With .250” QC Term. Potter & Brumfield PB309-ND@ 3.00 2.63 2.38 1.88 | T9AS5D22-24 
12 VDC 83 20 -250 (6.35) QC Chassis Mount Potter & Brumfield PB310-ND® 3.41 2.99 2.70 2.13 | T9AP5D52-12 
24 VDC 42 20 -250 (6.35) QC Chassis Mount Potter & Brumfield PB311-ND@ 3.41 2.99 2.70 2.13 | T9AP5D52-24 
T92 Series — Power Relay with Quick Connect Terminals, Sealed and Unsealed 
12 VDC 139 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB481-ND@ 10.49 9.18 8.31 6.56 |T92S7D12-12 
24 VDC 68 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB482-ND@ 10.49 9.18 8.31 6.56 |T92S7D12-24 
240 VAC — 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB483-ND® 13.06 11.43 10.34 8.16 |T92S7A12-240 
12 VDC 139 30 PC Mount Unsealed Case Potter & Brumfield PB484-ND@ 9.84 8.61 7.79 6.15 |T92P7D12-12 
24 VDC 68 30 PC Mount Unsealed Case Potter & Brumfield PB485-ND® 9.84 8.61 7.79 6.15 |T92P7D12-24 
12 VDC 139 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB298-ND@ 10.49 9.18 8.31 6.56 |T92S7D22-12 
12 VDC 139 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB486-ND® 9.84 8.61 7.79 6.15 |T92P7D22-12 
24 VDC 68 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB299-ND® 10.49 9.18 8.31 6.56 |T92S7D22-24 
DPST-NO 24 VDC 68 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB1008-ND@ 9.84 8.61 7.79 6.15 |T92P7D22-24 
110 VDC 115 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB1011-ND@ 11.88 10.40 9.41 7.43 |T92S7D22-110 
24 VAC = 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB487-ND@ 10.32 9.03 8.17 6.45 |T92P7A22-24 
15 24 VAC _— 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB488-ND® 11.18 9.79 8.86 6.99 |T92S7A22-24 
120 VAC _— 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB301-ND@ 11.18 9.79 8.86 6.99 |T92S7A22-120 
120 VAC = 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB489-ND@ 10.32 9.03 8.17 6.45 |T92P7A22-120 
240 VAC = 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB736-ND@ 12.60 11.03 9.98 7.88 | T92S7A22-240 
240 VAC = 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB738-ND@ 11.78 10.32 9.33 7.37 |T92P7A22-240 
12 VDC 139 30 Screw Terminal Unsealed Case Potter & Brumfield PB1009-ND® 11.76 10.29 9.31 7.35 |T92P7D52-12 
120 VAC 68 30 Screw Terminal Unsealed Case Potter & Brumfield PB1007-ND@ 12.58 11.01 9.96 7.86 |T92P7A52-120 
12 VDC 139 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB351-ND® 11.26 9.85 8.92 7.04 |T92S11D12-12 
24 VDC 68 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB352-ND 11.26 9.85 8.92 7.04 |T92S11D12-24 
DPDT 110 VDC 139 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB1010-ND@ 12.82 11.22 10.15 8.01 |T92S11D12-110 
12 VDC 139 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB349-ND® 10.44 9.14 8.27 6.53 |T92P11D22-12 
12 VDC 139 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB490-ND@ 11.26 9.85 8.92 7.04 |T92S11D22-12 
24 VDC 68 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB350-ND@ 10.44 9.14 8.27 6.53 |T92P11D22-24 


@ RoHS Compliant § KHA Sockets will fit sockets designed for PT/PTH Series 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2319 


z Tyco Electroni 


Authorized Distributor 


Fig. 16 — PRD Series 
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General Purpose Relays (Cont.) 


Fig. 17 — S86R, S87R Series 


Fig. 18 — S89R Series 


Potter & Brumfield S89 Series relay features 
a simple pulse latch/unlatch function (impulse) 
without the need to reverse polarity or continuously 
energize the coil. 


Dimensions in mm 


Fig. 19 — P25, P30, P40 Series 


[JJ U 
SPST-NO o.. : With Molded 
2.18-2 ples. Bracket 
1.57-2 ples. 
Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. ment Voltage | (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 
24 VAC = 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB300-ND 12.70 aA, 10.06 7.94 |T92S11A22-24 
24 VAC = 30 .250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB739-ND@ 11.57 10.13 9.16 7.23 |T92P11A22-24 
24 VDC 68 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB491-ND@ 11.26 9.85 8.92 7.04 |T92S11D22-24 
15 DPDT 120 VAC = 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB597-ND@ 12.70 14.11 10.06 7.94 |T92S11A22-120 
120 VAC a 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB492-ND@ 11.57 10.13 9.16 7.23 |T92P11A22-120 
240 VAC = 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB737-ND@ 13.94 12.21 11.04 8.72 |T92S11A22-240 
240 VAC — 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB348-ND@ 13.06 11.43 10.34 8.16 |T92P11A22-240 
PRD Series — Heavy Duty Power Relay 
SPST-NO | 120 VAC = 25 Screw Double Make Contact Potter & Brumfield PB590-ND® 22.03 19.28 17.45 13.77_| PRD-3AY0-120 
12 VAC = 25 Screw =x Potter & Brumfield PB493-ND 24.48 21.42 19.38 15.30 |PRD-5DY0-12 
SPDT 24 VAC = 25 Screw _ Potter & Brumfield PB494-ND 26.02 22.77 20.60 16.26 | PRD-5AY0-24 
120 VAC = 25 Screw = Potter & Brumfield PB495-ND 25.27 22.12 20.01 15.80 | PRD-5AY0-120 
120 VAC _— 25 Screw Silver Contact Potter & Brumfield PB496-ND@ 27.34 23.92 21.65 17.09 |PRD-7AY0-120 
DPST-NO | 120 VAC = 25 Screw Silver Cadmium Contact Potter & Brumfield PB591-ND@ 27.19 23.80 21.53 17.00 |PRD-7AGO-120 
24 VDC 84 25 Screw Silver Contact Potter & Brumfield PB497-ND 26.47 23.17 20.96 16.55 |PRD-7DY0-24 
12 VDC 169 25 Screw = Potter & Brumfield PB498-ND@ 33.17 29.03 26.26 20.73 |PRD-11DY0-12 
16 24 VDC 84 25 Screw _ Potter & Brumfield PB499-ND® 33.17 29.03 26.26 20.73 |PRD-11DY0-24 
24 VDC 84 20 Screw With Magnetic Blow Out Potter & Brumfield PB500-ND@ 36.91 32.30 29.23 23.07 |PRD-11DH0-24 
24 VDC 84 30 Screw _— Potter & Brumfield PB501-ND® 33.10 28.96 26.21 20.69 |PRD-11DG0-24 
DPDT 110 VDC 18.2 20 Screw With Magnetic Blow Out Potter & Brumfield PB502-ND@ 40.27 35.24 31.89 25.17_|PRD-11DHO0-110 
24 VAC = 25 Screw Silver Contact Potter & Brumfield PB588-ND@ 33.94 29.70 26.87 21.21 |PRD-11AY0-24 
120 VAC _ 30 Screw Silver Cadmium Contact Potter & Brumfield PB503-ND® 33.79 29.57 26.76 21.12 |PRD-11AG0-120 
120 VAC = 20 Screw With Magnetic Blow Out Potter & Brumfield PB504-ND@ 37.82 33.10 29.95 23.64 |PRD-11AHO-120 
120 VAC = 25 Screw _ Potter & Brumfield PB505-ND 33.94 29.70 26.87 21.21 |PRD-11AY0-120 
240 VAC = 25 Screw = Potter & Brumfield PB506-ND 34.51 30.20 27.33 21.57 |PRD-11AY0-240 
— _|Metal Dust Cover for all PRD Relays, Gray Finish PB646-ND® 23.78 20.82 18.83 14.87 |35D013 
S86R, S87R Series — Industrial and S89R Series — Impulse Latching Relay 
17 DPDT 120 VAC — 20 -250 (6.35) QC _— Potter & Brumfield PB510-ND 37.49 32.81 29.68 23.43 |S86R11A1B1D1120 
120 VAC = 20 -250 (6.35) QC = Potter & Brumfield PB511-ND 35.59 31.15 28.18 22.25 |S87R11A2B1D1120 
12 VDC 533 15 -187 (4.75) QC Impulse Potter & Brumfield PB513-ND® 45.38 39.72 35.93 28.37 |S89R11DAC1-12 
18 DPDT 120 VAC = 15 -187 (4.75) QC Impulse Potter & Brumfield PB585-ND 47.64 41.69 37.72 29.78 |S89R11AAC1-120 
120 VAC = 15 8 Pin Octal Impulse Potter & Brumfield PB515-ND@ 54.58 47.76 43.21 34.11 |S89R11APP1-120 
P25, P30, P40 Series — Heavy Duty Contactor Relay — RoHS Compliant 
24 VDC 180 25 -250 (6.35) QC _— Potter & Brumfield PB516-ND 82.10 71.85 65.00 51.32 |P25P42D22P 1-24 
19 | 3PST-NO | 24 VDC 286 30 -250 (6.35) QC = Potter & Brumfield PB517-ND 105.62 92.43 83.62 66.02 |P30P42D12P1-24 
24 VDC 286 40 -250 (6.35) QC = Potter & Brumfield PB518-ND 111.10 97.21 87.96 69.44 |P40P42D12P1-24 
VKP Series — Open Frame Automotive Relay — RoHS Compliant 
20 SPST-NO | 12 VDC 133 40 PC Mount = Potter & Brumfield PB312-ND 3.70 3.24 2.93 2.31 |VKP-11F42 
SPDT 12 VDC 133 40 PC Mount = Potter & Brumfield PB313-ND 3.91 3.43 3.10 2.45 | VKP-15F42 
ISO Automotive Relay (VF4 Style) — RoHS Compliant 
12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC Standard Plug-In Tyco Electronics PB679-ND 2.52 2.21 2.00 1.58 |1432782-1 
SPST-NO | 12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC With Metal Bracket Tyco Electronics PB685-ND 2.59 2.27 2.06 1.62 |1432772-1 
12 VDC |_ 133.3 40 PC Mount Unsealed Case Tyco Electronics PB1039-ND. 2.52 2.21 2.00 1.58 |1432866-1 
12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC Standard Plug-In Tyco Electronics PB680-ND 2.86 2.50 2.27 1.79 |1432785-1 
12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC With Internal Diode Tyco Electronics PB682-ND 2.93 2.57 2.32 1.83 | 1432790-1 
12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC With Metal Bracket Tyco Electronics PB686-ND 4.99 4.37 3.96 3.12 |1432791-1 
21 12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC With Built-In Resistor Tyco Electronics PB681-ND 2.93 2.57 2.32 1.83 | 1432786-1 
SPDT 12 VDC 133.3 40 PC Mount Unsealed Case Tyco Electronics PB1040-ND. 2.78 2.44 2.21 1.74 |1432868-1 
24 VDC 66 30 -250 (6.35) QC = Tyco Electronics PB683-ND 3.02 2.65 2.40 1.89 | 1432826-1 
24 VDC 66 30 -250 (6.35) QC With Internal Diode Tyco Electronics PB684-ND 3.10 2.71 2.46 1.94 |1432795-1 
24 VDC 66 30 -250 (6.35) QC With Metal Bracket Tyco Electronics PB687-ND 3.10 2.71 2.46 1.94 |1432797-1 
24 VDC 66 40 PC Mount Plated Brass Terminals Tyco Electronics PB1041-ND 3.02 2.65 2.40 1.89 |1432870-1 
24 VDC 66 40 PC Mount Sealed Case Tyco Electronics PB1042-ND 3.19 2.80 2.53 2.00 |1432871-1 
VF4 Auto Relay Socket, PCB Mount PB232-ND 1.71 1.50 1.36 1.07 | VCF4-1000 
VF4 Auto Relay Socket (Wire Harness Style) PB316-ND 82 we 65 .51 | VCF4-1001 
VF4 Auto Relay Socket (Wire Harness Style with Molded Bracket) PB714-ND 2.64 2.31 2.09 1.65 |VCF4-1002 
VF4 Auto Relay Socket (Shrouded Dust Cover Type) PB715-ND 2.59 2.27 2.06 1.62 |VCF4-1003 
VF4 Auto Crimp Terminal 12-16AWG for PB316-ND (Wire Harness Connector) A27929CT-ND 12.36/100 60249-1 
___ |VF4 Auto Crimp Terminal 12-16AWG for PB316-ND (Wire Harness Connector) A27929TR-ND 556.07/9,000 60249-1 
VF4 Auto Crimp Terminal 14-18AWG for PB316-ND (Wire Harness Connector) and VF7 Coil Contacts A27926CT-ND 12.97/100 42281-1 
VF4 Auto Crimp Terminal 14-18AWG for PB316-ND (Wire Harness Connector) and VF7 Coil Contacts A27926TR-ND 641.82/11,000 42281-1 
VF4 Auto Crimp Terminal 10-12AWG for PB714-ND (For Wire Harness Style with Molded Bracket) PB785CT-ND 14 12 11 .09 |26A1348C 
VF4 Auto Crimp Terminal 10-12AWG for PB714-ND (For Wire Harness Style with Molded Bracket) PB785TR-ND 134.90/1,900 26A1348C 
VF4 Auto Crimp Terminal 14-16AWG for PB714-ND (For Wire Harness Style with Molded Bracket) PB786CT-ND 21 18 17 -13° |26A1348B 
VF4 Auto Crimp Terminal 14-16AWG for PB714-ND (For Wire Harness Style with Molded Bracket) PB786TR-ND 214.00/2,000 26A1348B 
ISO Automotive Connectors (VF7 Style) High Capacity — RoHS Compliant 
High Capacity Auto Relay Socket (Wire Harness Style) PB716-ND 89 79 mr A .56 | VCF7-1000 
— |High Capacity Auto Crimp Terminal 10-12AWG for High Capacity Sockets (For Relay Contacts Only) A32509CT-ND 51.27/100 280756-4 
High Capacity Auto Crimp Terminal 10-12AWG for High Capacity Sockets (For Relay Contacts Only) A32509TR-ND 512.73/2,000 280756-4 
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Dimensions in mm 


Solder Terminal Socket Panel Mount Socket Wire Hold Relay Mount Board 
(KRPA shown) Down Spring 
Use With | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 

Fig. | Description Series Part No. 1 25 50 100 Part No. 
1 | Solder Terminal Socket, DPDT K10 PB331-ND 2.18 1.92 1.73 1.37 27E488 
> DIN Rail Screw Mount Socket, DPDT K10 PB332-ND 6.67 5.84 5.29 417 27E895 
Chassis Mount Screw Socket, DPDT K10 PB642-ND 6.41 5.61 5.08 4.01 27E487 

3 | Wire Hold Down Spring, DPDT for DIN Rail Socket K10 PB333-ND 29 26 23 18 20C297 
PCB Mount Socket, DPDT K10 PB334-ND 2.30 2.02 1.83 1.44 27E489 
Solder Terminal Socket, DPDT R10 PB132-ND 1.66 1.45 1.32 1.04 27E125 

1 | Solder Terminal Socket, 4PDT R10 PB133-ND 1.82 1.60 1.45 1.14 27E126 
PCB Mount Socket, DPDT R10 PB134-ND 1.56 1.37 1.24 98 27E128 
PCB Mount Socket, 4PDT R10 PB135-ND 1.82 1.60 1.45 1.14 27E129 
Relay Mount Board with Screw Terminals, DP R10 PB640-ND 17.47 15.29 13.84 10.92 27E460 

4 | Relay Mount Board with Screw Terminals, 4P. R10 PB674-ND 21.89 19.16 17.33 13.68 27E461 
Relay Mount Board with Screw Terminals, 6P R10 PB641-ND 30.65 26.82 24.27 19.16 27E462 

R10 Series Bracket Mount Socket with grounding, 4 Pole R10 PB800-ND 2.62 2.29 2.08 1.64 27E152 
R10 Series Solder Terminal Socket without grounding, DP R10 PB801-ND 1.46 1.29 1.16 92 27E162 
R10 Series Solder Terminal Socket without grounding, Solder, 4 Pole R10 PB802-ND 1.82 1.60 1.45 1.14 27E163 
R10 Series Socket with grounding, PC Staggered Terminal, 4 Pole R10 PB804-ND 1.82 1.60 1.45 1.14 27E194 

1 _|R10 Series Socket without grounding, PC Staggered Terminal, 4 Pole R10 PB806-ND 1.82 1.60 1.45 1.14 27E213 
R10 Series Bracket Mount Socket with grounding, 2 Pole R10 PB808-ND 2.35 2.06 1.87 1.47 27E317 
R10 Series In-Line Socket without grounding, DP-2P R10 PB809-ND 1.46 1.29 1.16 92 27E342 

R10 Series Flange Mount Socket with grounding, DP R10 PB811-ND 2.14 1.87 1.70 1.34 27E446 
R10 Series In-Line Socket without grounding, 6 Pole R10 PB812-ND 2.57 2.25 2.04 1.61 27E630 
Relay Anchor Clip for 27E893 R10 PB793-ND 72 63 57 45 20C330 
Wire Hold Down Spring, DPDT R10 PB136-ND 29 26 23 18 200249 
Wire Hold Down Spring, 4PDT R10 PB137-ND 29 26 23 18 20C250 

3 Wire Hold Down Strap (for P.C. Socket Only), all poles R10 PB138-ND 29 .26 23 18 20C259 
R10 Series Relay Hold Down Spring, 8P R10 PB790-ND 43 38 35 127: 200266 
R10S Series Relay Hold Down Spring, DP R10S PB791-ND 72 63 57 45 20C300 
Solder Terminal Socket, 4PDT KHA/PT/PTH | PB144-ND 1.78 1.56 1.41 1.11 27E006 

1 | PCB Mount Socket without grounding, DP-DPDT KHA/PT/PTH | PB807-ND 1.46 1.29 1.16 92 27E220 
PCB Mount Socket, 4PDT KHA/PT/PTH | PB145-ND. 1.66 1.45 1.32 1.04 27E007 

3 | Wire Hold Down Spring, KHA-4PDT/K10-DPDT KHA/K10 | PB146-ND. 29 26 23 18 20C217 
Chassis Mount Screw Mount Socket, 4PDT KHA PB147-ND 12.50 10.95 9.90 7.82 27E166 

: DIN Rail Mount Screw Terminal Socket, 4PDT KHA PB148-ND 9.89 8.66 7.83 6.18 27E894 
1 | PCB Terminal Socket, 4PDT KH PB523-ND 1.44 1.26 1.14 -90 27E023 
> Chassis Mount Screw Terminal Socket, all poles KUP PB165-ND 8.33 7.29 6.60 5.21 27E121 
DIN Rail Mount Screw Terminal Socket, all poles KUP PB166-ND 9.94 8.70 7.87 6.21 27E893 

A Relay Mount Board with Screw Terminals, 4P KUP PB643-ND 19.25 16.85 15.24 12.03 27E867 
Hard Mount Socket with Solder Terminals, SP-3P KUP PB639-ND 2.18 1.92 1.73 1.37 27E043 

1 PCB Terminal Socket with Mounting Ears, DP, 3P KU PB522-ND 2.59 2.27 2.06 1.62 27E046 
Wire Hold Down Spring for Hard Mount Sockets KUP. PB607-ND 72 63 57 45 20C228 

3 | Wire Hold Down Spring, Snap Type for Hard Mount Sockets KUP PB608-ND .29 26 23 18 200254 
Wire Hold Down Spring for Hard Mount Sockets KUP. PB609-ND 43 .38 35 .27 200314 

> 8-Pin Octal Screw Terminal Socket, all poles KRPA PB177-ND 5.83 5.11 4.62 3.65 27E122 
11-Pin Octal Screw Terminal Socket, all poles KRPA PB178-ND 6.46 5.65 5.12 4.04 27E123 

— | Spacer for KRPA Series Relay KRPA PB179-ND 1.54 1.35 1.22 96 21B212 
DIN Rail Mount Socket, DPDT KRPA PB520-ND 6.26 5.49 4.96 3.92 27E891 

F DIN Rail Mount Socket, 3PDT KRPA PB521-ND 9.43 8.26 747 5.90 27E892 
Wire Hold Down Spring Screw Attach Type KRPA PB644-ND 2.16 1.89 a7 1.35 200176 
Wire Hold Down Spring for 27E891 and 27E892 KRPA PB645-ND 29 .26 23 18 20C318 

7 Relay Hold Down Spring for KRP3 Series KRP3 PB787-ND 5.06 4.44 4.01 3.17 200206 
Relay Hold Down Spring for KRP3 and KAP Series KRPA PB788-ND 1.44 1.26 1.14 -90 200247 
Relay Hold Down Spring for KRPA Series Sockets KRPA PB792-ND 43 .38 35 .27 200317 
Relay Hold Down Clip for KRP Sockets KRP. PB794-ND 2.16 1.89 171 1.35 200419 

— _ |Plastic Twist Type Mount Clip KRPA PB796-ND 84 74 67 53 24A072 
3 | Relay Hold Down Spring for 27E487 and 27E895 K10 PB795-ND 72 63 57 A5 200426 
KU Series Relay Socket without grounding, 1-3 Pole KU PB810-ND 3.48 3.05 2.76 2.18 27E396 
K10 Series Mounting Strip, 8 Pole K10 PB815-ND 18.41 16.11 14.58 11.51 37D633 

— _ |DIN Rail Track, 36” (91.44cm) for DIN Rail Sockets, Aluminum ALL PB345-ND 12.86 11.26 10.19 8.04 24A110 
Hold Down Clip, for use with DIN Rail ALL PB346-ND 2.16 1.89 Av 1.35 24A071 
Plastic Spacer for DIN Rail Sockets ALL PB347-ND 1.70 1.50 1.35 1.07 40G432 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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I/O Modules 


Features: 
* Industry standard package and pin-out * Color coded by function * 4,000Vrms optical isolation 


* High immunity to false operation * Output modules can be controlled from sinking or sourcing logic 


Turn Turn S Tyco 
Input Input Output Output Package On Off | Digi-Key Price Each Electronics 
Voltage I(mA) | Current @ Voltage Color Time Time | Part No. al 25 50 Part No. 
90 ~ 140VAC/DC 6 50mA 30VDC Yellow 20 30 PB537-ND 15.29 13.38 12.11 IAC-5 
3.3 ~ 32VDC 1~20 50mA 30VDC White 1 1 PB538-ND® 15.29 13.38 12.11 IDC-5 
3 ~ 32VDC 34 50mA 20 ~ 30 VDC White 1 1 PB703-ND® 16.10 14.10 12.75 IDC-24 
3 ~ 8VDC 1~20 3A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB539-ND® 15.29 13.38 12.11 OAC-5 
3 ~ 8VDC 1~20 3A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB698-ND® 15.29 13.38 12.11 OAC-5A 
3 ~ 8VDC 1~20 5A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB701-ND® 18.46 16.15 14.62 OAC-5H 
3 ~ 8VDC 1~20 3A 24 ~ 280VAC | Black Mini 8.3 8.3 PB702-ND® 15.31 13.40 12.13 OACM-5 
3 ~ 8VDC 1~20 5A 24 ~ 280VAC | Black Mini 8.3 8.3 PB705-ND® 18.46 16.15 14.62 OACM-5H 
9 ~ 18VDC 1~13 3A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB700-ND® 16.15 14.14 12.79 OAC-15 
18 ~ 32VDC 1~13 3A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB699-ND® 15.74 13.78 12.47 OAC-24 
3 ~ 8VDC 1~20 3A 3 ~ 60VDC Red dl 75 PB541-ND 15.29 13.38 12.11 ODC-5 
9 ~ 18VDC 1~13 3A 3 ~ 60VDC Red 10 75 PB704-ND® 16.18 14.16 12.81 ODC-15 
18 ~ 32VDC 1~13 3A 3 ~ 60VDC Red 75 PB540-ND 15.74 13.78 12.47 ODC-24 
1/0 Mounting Board 4 Position, Negative True Logic - Screw Terminal PB696-ND® 50.02 43.77 39.60 2104A 
1/O Mounting Board 4 Position, Negative or Positive True Logic - Screw Terminal PB695-ND® 50.02 43.77 39.60 2104B 
1/O Mounting Board 16 Position, Negative or Positive True Logic - Screw Terminal PB697-ND@ 190.39 166.60 150.73 21016B 


@ RoHS Compliant 


Solid State Relays 


ANY US 


Dimensions in Inches 


Potter & Brumfield Models SSR are SPST “Hockey Puck” style solid state relays for general 
power switching applications. These feature a dual, back to back SCR, Zero-Cross switching 
output for most inductive and high inrush loads. Parts ending in “R” are random turn-on outputs 
for phase control applications. SSRD (Dual) and SSRQ (Quad) are multiple output relays 
where each output is controlled separately. SSRT are SPST “Hockey Puck” style relays with 
snubberless Triac Outputs for inductive switching and high inrush applications. Enhanced 
noise immunity (designed to meet level 3 requirements of European EMC Directive). Includes 
LED indicator and floating terminal design. 


WG 


Dimensions in Inches 


Output Tyco 
Input Operate Release Output Current Digi-Key Price Each Electronics 
Fig. Voltage Voltage Voltage Voltage (Arms) Part No. ‘l 25 50 Part No. 
SSR Series — SCR Output 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC. 1~25 PB545-ND 47.69 41.73 37.76 SSR-240D25 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC. 1~25 PB546-ND 52.06 45.55 41.22 SSR-240D25R 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC. -1~50 PB547-ND 69.50 60.82 55.03 SSR-240D50 
1 3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC. -1~ 125 PB544-ND 126.96 111.09 100.51 SSR-240D125 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 48 ~ 660VAC -1~ 125 PB707-ND® 106.39 93.10 84.23 SSR-480D125 
90 ~ 280VAC 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC 1~25 PB542-ND@ 56.45 49.40 44.69 SSR-240A25 
90 ~ 280VAC 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC -1~50 PB543-ND® 78.26 68.49 61.96 SSR-240A50 
SSRT Series — Triac Output 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC .05 ~ 10 PB553-ND 36.96 32.34 29.26 SSRT-240D10 
1 3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC .05 ~ 25 PB554-ND 43.39 37.97 34.36 SSRT-240D25 
90 ~ 280VAC. 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC -1~10 PB706-ND® 41.26 36.10 32.67 SSRT-240A10 
90 ~ 280VAC 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC .05 ~ 25 PB552-ND 52.06 45.55 41.22 SSRT-240A25 
SSRD Series — Dual Output 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC .05 ~ 25 PB548-ND 98.47 86.17 77.96 SSRD-240D25 
2 4~ 15VDC 4VDC 1VDC 24 ~ 240VAC. .05 ~ 25 PB549-ND 93.36 81.69 73.91 SSRD-240D25R 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC .05 ~ 40 PB550-ND 108.55 94.99 85.94 SSRD-240D40 
SSRQ Series — Quad AC Output 
2 4 ~ 15VDC 4VDC 1VDC 24 ~ 280VAC .05 ~ 20 PB551-ND 139.01 121.64 110.05 SSRQ-240D20 
@ RoHS Compliant 


Safety Relays 


Safety-implemented circuits must be control reliable as mandated in the U.S. and European safety standards. Safety relays have the function to positively isolate safety circuits 
of emergency shut-off, machine control, elevator and escalator controls, light barrier control, furnaces, medical apparatus or any application requiring redundant shutoff safety 
requirements. These relays are designed with force guided contacts where in the event of a fault (1 contact welds closed), the second contact must carry out the switch off condition. 


18.05 59 5.0 
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Dimensions in mm 


23 44 43 

Contact Coil Contact Forcibly 

Arrange- Coil Current Rating Terminal Guided Brand Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Type Contacts Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 

SR4 D/M Series 
1A 4PST 5 VDC 161 8 PC Mount 2-NO + 2-NC Schrack PB998-ND 20.09 17.58 15.91 12.56 |SR4D4005 
1A 4PST 12 VDC 66.6 8 PC Mount 2-NO + 2-NC Schrack PB999-ND 20.09 17.58 15.91 12.56 |SR4D4012 
1A 4PST 24 VDC 33.3 8 PC Mount 2-NO + 2-NC Schrack PB661-ND 19.99 17.50 15.83 12.50 |SR4D4024 
1B 4PST 12 VDC 66.6 8 PC Mount 3-NO + 1-NC Schrack PB1000-ND. 23.28 20.37 18.43 14.55 |SR4M4012 
1B 4PST 24 VDC 33.3 8 PC Mount 3-NO + 1-NC Schrack PB662-ND 19.80 17.33 15.68 12.38 | SR4M4024 
V23047 Series — SR2M Sealed, Single Relay 
2A DPDT 12 VDC 60.0 6 PC Mount 4 Schrack PB675-ND 7.46 6.54 5.91 4.67 |V23047-A1012-A501 
2B DPST 12 VDC 60.0 6 PC Mount 2 Schrack PB676-ND 7.25 6.35 5.74 4.53 |V23047-A1012-A511 
2A DPDT 24 VDC 30.0 6 PC Mount 4 Schrack PB659-ND 7.46 6.54 5.91 4.67 | V23047-A1024-A501 
2B DPST 24 VDC 30.0 6 PC Mount 2 Schrack PB660-ND 7.25 6.35 5.74 4.53 _|V23047-A1024-A511 
V23050 Series — SR6 Sealed, Single Relay 

3A 6PST 24 VDC 50.0 8 PC Mount 6 Schrack PB663-ND 21.48 18.80 17.01 13.43 | V23050-A1024-A533 
3B 6PST 24 VDC 50.0 8 PC Mount 6 Schrack PB664-ND 21.74 19.03 17.22 13.59 | V23050-A1024-A542 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Fig. 1 — Standard Fig. 2— Mounting Board 
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Our line of pluggable input and output modules provide a low cost, versatile method for interconnecting 
real world analog and digital signals to data acquisition, monitoring, or control systems. All modules 
provide an optically isolated barrier between sensitive microprocessor or digital logic circuits and field 
power devices. The case color of these modules identify their function: Digital AC Output Module = 
Black Case; Digital DC Output Module = Red Case; Digital AC Input Module = Yellow Case; Digital DC 
Input Module = White Case; Analog Output Module = Orange Case; Analog Input Module = Blue Case. 
FEATURES: ° Transient protection meets the requirements of IEEE472 "Surge Withstanding Capability 
Test" * 4000VAC Optical Isolation GENERAL CHARACTERISTICS: * Operating Temperature Range: 


-40°C ~ 100°C * UL File No.: E58632 * CSA File No.: L38763 GENERAL SPECIFICATIONS: ¢ Operating 
Temperature: 0°C ~ 60°C » Short Circuit Protection: Output signal can be shorted to ground without 
damaging the module Voltage Output Modules: « Supply Voltage: 4.5 ~ 5.5VDC ¢ Supply Current @5 
VDC: 140 mA maximum Current Output Modules: * Supply Voltage: 4.5 ~ 5.5VDC * Supply Current @5 
VDC: 240 mA maximum ¢ Output Current (Sourcing): 20mA maximum Voltage Input Modules: * Supply 
Voltage: 4.5 ~ 5.5VDC * Supply Current @ 5VDC: 150 mA maximum » Output Frequency: 14.4 ~ 72.0 
KHz squarewave * Squarewave Duty Cycle: 40% ~ 60% » Accuracy: +0.1% (DC Version), +0.3% (AC 
Versions) 


INPUT CIRCUIT OUTPUT CIRCUIT 
Nominal Nominal Load Ton T off Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. Voltage Range Voltage Range Current (Rms) Time Time Part No. id 10 100 | Part No. 
Digital I/O Modules — Standard Size 
5 VDC 2.5~10 120 VAC 24 ~ 140 -030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH7018-ND 9.59 8.64 8.16 | 70-OAC5 
5 VDC 2.5~10 240 VAC 24 ~ 280 030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH7413-ND 10.61 9.55 9.02 |70-OAC5A 
24 VDC 15 ~ 30 120 VAC 24 ~ 140 -030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH7434-ND. 9.59 8.64 8.16 | 70-OAC24 
5 VDC 2.5~10 60 VDC 3~60 020 ~ 3.5A 20ys 50us GH7019-ND. 9.59 8.64 8.16 |70-ODC5 
5 VDC 4.8~6 100 VDC/120 VAC _|0~100 VDC/0~120 VAC -5A DC ims ims GH7414-ND. 16.60 14.94 14.11 |70-ODC5R 
1 15 VDC 10 ~ 18 60 VDC 3~ 60 .02 ~ 3.5A 20us 50us GH7415-ND 9.59 8.64 8.16 |70-ODC15 
24 VDC 15 ~ 30 60 VDC 3~60 .02 ~ 3.5A 20us 50us GH7416-ND. 9.59 8.64 8.16 | 70-ODC24 
5 VDC 3~6 120 VAC 90 VAC~140 VDC 1~50mA 20ms 20ms GH7020-ND 9.59 8.64 8.16 | 70-IACS 
24 VDC 15 ~ 30 120 VAC 90 VAC~140 VDC 1~50mA 20ms 20ms GH7418-ND. 9.59 8.64 8.16 | 70-IAC24 
5 VDC. 3~6 32 VDC 3~ 32 1~50mA .20ms -40ms GH7021-ND. 9.59 8.64 8.16 |70-IDC5 
5 VDC. 3~6 32 VDC 3~ 32 1~50mA .05ms .075ms GH7417-ND. 9.59 8.64 8.16 |70-IDC5B 
Mounting Boards for Standard Modules 
2 Mounting Board for 4 Standard I/O Modules - Terminal Block - Negative Logic Only GH7028-ND. 20.43 19.42 — |70RCK4 
Mounting Board for 4 Standard I/O Modules - Terminal Block - Negative or Positive Logic GH3035-ND. 21.50 20.43 — |70RCK4R 
Mounting Board for 8 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only GH7029-ND. 40.51 38.48 — |70RCK8 
Mounting Board for 8 Standard I/O Modules - 50 Pin Header with Ejector Levers GH3044-ND 44.44 42.22 — |70RCK8-HL 
___|Mounting Board for 16 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only GH7031-ND 65.59 62.31 — |70RCK16 
Mounting Board for 16 Standard I/O Modules - 50 Pin Header with Ejector Levers GH3045-ND 69.53 66.06 — |70RCK16-HL 
Mounting Board for 24 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only GH3007-ND 108.95 103.51 — |70RCK24 
Mounting Board for 24 Standard I/O Modules - 50 Pin Header with Ejector Levers GH7435-ND 113.26 107.60 — |70RCK24-HL 
Digital I/O Modules — Miniature Size 
5 VDC 2.5~10 120 VAC 24 ~ 140 .030 ~ 3A 8.3ms 8.3ms GH7022-ND 9.59 8.64 8.16 | 70M-OAC5 
5 VDC 2.5 ~10 240 VAC 24 ~ 280 030 ~ 3A 8.3ms 8.3ms GH7023-ND 10.61 9.55 9.02 | 70M-OAC5A 
24 VDC 15 ~ 30 120 VAC 24 ~ 140 .030 ~ 3A 8.3ms 8.3ms GH7419-ND 9.59 8.64 8.16 | 70M-OAC24 
5 VDC 2.5~10 60 VDC 3~ 60 .020 ~ 3A 20ys 50us GH7024-ND. 9.59 8.64 8.16 | 70M-ODC5 
5 VDC. 2.5~9 200 VDC 4 ~ 200 .020 ~ 3A 75us 750us GH7420-ND. 16.16 14.55 13.74 | 70M-ODC5A 
3 5 VDC 2.5~10 60 VDC 3~ 60 .020 ~ 3A 75ys 500us GH7421-ND. 9.59 8.64 8.16 | 70M-ODC5B 
5 VDC 4.8~6 100 VDC/120 VAC |0~100 VDC/0~120 VAC .5A DC ims ims GH7422-ND 16.60 14.94 14.11 | 70M-ODC5R 
15 VDC 10 ~ 18 60 VDC 3~60 .020 ~ 3A 20ys 50us GH7025-ND. 9.59 8.64 8.16 | 70M-ODC15 
24 VDC 15 ~ 30 60 VDC 3~60 .020 ~ 3A 20ys 50us GH7436-ND 9.59 8.64 8.16 | 70M-ODC24 
5 VDC 3~6 120 VAC 90 VAC ~ 140 VDC 1~50mA 20ms 20ms GH7026-ND 9.59 8.64 8.16 | 70M-IAC5 
5 VDC 3~6 240 VAC 180 VAC ~ 280 VDC 1~50mA 20ms 20ms GH7423-ND 9.59 8.64 8.16 | 70M-IAC5A 
5 VDC 3~6 32 VDC 3 ~ 32 1~50mA 200us 400us GH7027-ND 9.59 8.64 8.16 |70M-IDC5 
Mounting Boards for Miniature Modules 
Mounting Board for 8 Mini I/O Modules - Card Edge Connector Only GH7030-ND 44.08 41.88 — |70MRCK8-EC 
Mounting Board for 24 Mini I/O Modules - Card Edge Connector Only GH3008-ND. 118.63 112.70 — | 70MRCK24-EC 
Mounting Board for 8 Mini I/O Modules - 50 Pin Header with Ejector Levers GH7424-ND 46.59 44.27 42.87 | 7OMRCK8-HL 
4  |Mounting Board for 16 Mini I/O Modules - 50 Pin Header with Ejector Levers GH7437-ND 73.83 70.14 67.93 | 7OMRCK16-HL. 
Mounting Board for 24 Mini I/O Modules - 50 Pin Header with Ejector Levers GH7438-ND. 122.94 116.79 113.11 | 7OMRCK24-HL 
Mounting Board for 24 Mini I/O Modules - (12x12) 50 Pin Header with Ejector Levers GH7425-ND 117.56 111.68 108.16 | 70MRCQ24-HL 
Mounting Board for 32 Mini I/O Modules - (16x16) 50 Pin Header with Ejector Levers GH7439-ND 144.80 137.57 133.22 | 7OMRCQ32-HL 
Digital I/O Modules — G5 Full Size with Status LED 
5 VDC 4~6 120 VAC 24 ~ 140 -030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH3037-ND 11.12 10.01 9.45 |70G-OAC5 
5 VDC 4~6 240 VAC 24 ~ 280 -030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH3038-ND 12.08 10.88 10.27 | 70G-OAC5A 
15 VDC 8~20 120 VAC 24 ~ 140 -030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH3039-ND 11.12 10.01 9.45 | 70G-OAC15 
24 VDC 18 ~ 32 120 VAC 24 ~ 140 -030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH7440-ND. 11.12 10.01 9.45 | 70G-OAC24 
5 VDC. 4~6 60 VDC 3~60 -020 ~ 3.5A 20us 50us GH3040-ND. 11.12 10.01 9.45 |70G-ODC5 
5 VDC 4~6 200 VDC. 4~ 200 .020 ~ 3.5A 75ys 750us GH7426-ND. 17.68 15.92 15.03 | 70G-ODC5A 
5 VDC 4~6 60 VDC 3~ 60 .020 ~ 3.5A 75us 500us GH7427-ND 11.12 10.01 9.45 |70G-ODC5B 
5 VDC 4.8~6 100 VDC/120 VAC |0~100 VDC/0~120 VAC .5A DC ims ims GH7441-ND. 18.79 16.91 15.97 | 70G-ODC5R 
5 15 VDC 10 ~ 20 60 VDC 3~ 60 .020 ~ 3.5A 20us 50us GH3041-ND. 11.12 10.01 9.45 |70G-ODC15 
24 VDC 18 ~ 32 60 VDC 3~ 60 020 ~ 3.5A 20us 50us GH7428-ND 11.12 10.01 9.45 |70G-ODC24 
5 VDC 45~6 120 VAC 90 ~ 140 1~50mA 20ms 20ms GH3042-ND. 10.11 9.10 8.59 | 70G-IAC5 
5 VDC 45~6 240 VAC 180 VAC~ 280 VDC 1~50mA 20ms 20ms GH7429-ND 10.11 9.10 8.59 | 70G-IAC5A 
24 VDC 17 ~ 30 120 VAC 90 ~ 140 1~50mA 20ms 20ms GH7442-ND 10.11 9.10 8.59 | 70G-IAC24 
5 VDC 45~6 32 VDC 3 ~ 32 1~50mA 200us 400us GH3043-ND 10.11 9.10 8.59 |70G-IDC5 
5 VDC 4.5~6 32 VDC 15~32 VAC/10~32 VDC 1~50mA 5ms 5ms GH7443-ND. 10.11 9.10 8.59 | 70G-IDC5NP 
25 VDC 4.5~6 Dry Contact = 1~5mA 3.0ms 3.0ms GH7430-ND 31.52 28.37 26.79 | 70G-IDC5S 
24 VDC 17 ~ 30 32 VDC 3~ 32 1~50mA .20ms -40ms GH7431-ND. 10.11 9.10 8.59 |70G-IDC24 
Mounting Boards — G5 Full Size Modules 
___|Mounting Board for 4 G5 I/O Modules - Negative True Logic GH7432-ND 20.43 19.42 18.80 | 70GRCK4 
Mounting Board for 4 G5 I/O Modules - Terminal Block - Negative or Positive Logic GH3031-ND 21.50 = 19.36 | 70GRCK4R 
Mounting Board for 8 G5 I/O Modules, 50 Pin Header with Ejector Levers GH3032-ND 46.59 = 41.94 | 70GRCK8-HS. 
6 Mounting Board for 16 G5 I/O Modules, 50 Pin Header with Ejector Levers GH7444-ND 69.53 66.06 63.97 | 7OGRCK16-HL 
Mounting Board for 24 G5 I/O Modules, (12x12) 50 Pin Header with Ejector Levers GH7433-ND 117.56 111.68 108.16 | 70GRCQ24-HL 
Mounting Board for 32 G5 I/O Modules, (16x16) 50 Pin Header with Ejector Levers GH7445-ND 144.80 137.57 133.22 | 70GRCM32-HL 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2323 


International 
TOR Rectifier 


Optoelectronic Power IC Relays 


Reel* 


Input Led Output 5 
Vt Imin | Imax Circuit Ton/ Digi-Key Price Each 
Fig. | (Volt) | (mA) | (mA) Vrange Imax (mA) Toff Package Part No. 1 10 100 

1 1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 550 150us/70us 8-Dip PVA1352N-ND 7.20 4.93 3.92 

1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 550 150us/70us 8-SMD PVA1352NS-ND 7.29 4.99 3.97 
2 1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 165 100us/70us 16-Dip PVR3301N-ND 12.65 9.69 8.20 
3 1.25 2 25 0 ~ +250V AC/DC 170 3.0ms/0.5ms 8-SMD PVT322AS-TTR-NDt 4453.16/750 
4 1.25 3 25 0 ~ 400V AC/DC 120 2.0ms/.5ms Thin-Pak PVO402P-ND 7.14 4.89 3.89 


t Tape and Reel 


CLARE 


An LX YS Company 


OptoMos® Solid State Relays 


As a leading supplier of Solid State Relays (SSRs) to the communications industry, Clare has pioneered 
the application of SSR solutions that both replace electromechanical devices and enhance performance in 
wireline interface applications. Clare’s products enable communications by providing the critical interface 
between high voltage electrical signals and the low voltage electronics that process those signals. LITELINK® 
Ill single-chip silicon phone line interfaces (DAA) use optical technology to include the required isolation 
barrier in the package, eliminating high cost capacitors or transformers. This solution saves cost relative to 


Solid State Relays and Switches 


Digi@Reel° 


competitive solutions through reduced passive component count and less board space. LITELINK III supports 
differential and single-end receive and transmit ports providing an easy interface to popular modem ICs 
codecs and voice SLAC devices. 

Features: * Voice and data applications * Modem DAA for speeds up to V.92 * Caller-ID reception * 3.3 
or 5V power supply Applications: * Computer telephony »* Satellite set-top box * V.92 modems »* Fax 
machines * Voice mail systems * Automated banking * Security systems 


Input§ | Switching 
Load Load Control Speeds 
Voltage | Current | Current | Ton/ ToFF Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Clare 
Fig. Circuit (Vv) (mA) (mA) (ms) Package |Part No. 1 25 50 Qty. Pricing __| Part No. 

SPST-NO 60 700 2 5/2 4-SOP _|CLA230CT-ND¥¢ 146 1.24 1.02 | 2,000 | 630.00/M |CPC1002NTR 
SPST-NO 100 300 2 3/1 4-SOP |CLA231CT-ND¢ 2.02 1.74 1.40 | 2,000 | 868.00/M |CPC1004NTR 
SPST-NO 100 150 2 2/0.5 4-SOP |CLA216CT-ND¢ 1.69 143 1.7 | 2,000| 780.00/M |CPC1008NTR + Control 1 og head 
SPST-NO 60 400 2 a 4-SOP |CLA314CT-ND¢ NEW! 1.69 143 1.17 | 2,000 | 780.00/M |CPC1014NTR 
SPST-NO 100 100 2 2/0.5 4-SOP__|CLA232CT-ND¢ 1.69 143 1.17 | 2,000 | 728.00/M |CPC1016NTR 
SPST-NO 60 100 1 10/10 4-SOP |CLA233CT-ND£ 98 83 .68 | 2,000 | 420.00/M |CPC1017NTR ~ Control 2 ©3 Load 
SPST-NO 60 600 2 2 4-SOP |CLA225CT-ND¢ 3.38 2.86 2.34 | 2,000 | 1456.00/M |CPC1018NTR 
SPST-NO 30 1200 50 3/3 4-SOP |CLA318CT-ND¢ NEW! 3.38 2.86 2.34 | 2,000 | 1560.00/M |CPC1020NTR 
SPST-NO 400 120 2 a 4-SOP |CLA234CT-ND¥ 1.72 146 1.20 | 2,000 | 742.00/M |CPC1025NTR 
SPST-NO 350 120 2 al 4-SOP__|CLA217CT-ND¥ 2.24 1.90 1.56 | 2,000 | 1035.00/M_|CPC1030NTR 
SPST-NO 350 100 2 2 4-SOP |CLA218CT-ND¥¢ 1.95 1.65 1.35 | 2,000 | 900.00/M |CPC1035NTR 

1 SPST-NC 60 150 1 1/2 4-SOP |CLA268CT-ND¥¢ 1.50 1.27 1.04 | 2,000 | 690.00/M |CPC1117NTR 
SPST-NC 350 120 2 2/2 4-SOP |CLA226CT-ND$¢ 2.93 2.48 2.03 | 2,000 | 1260.00/M |CPC1130NTR 
SPST-NC 350 120 2 1/2 4-SOP |CLA219CT-ND¥¢ 2.24 1.90 1.56 | 2,000 | 1035.00/M |CPC1150NTR 
SPST-NO 400 120 2 il 4-SOP__|CLA312CT-ND¢ NEW! 1.98 1.68 _ 1.38 | 2,000 | 915.00/M |CPC1225NTR 
SPST-NO 350 120 2 Pil 4-SOP |CLA161-ND 260 2.20 1.76 = — |CPC1230N { 
SPST-NO 350 120 2 2 4-SOP |CLA235CT-ND¥¢ 1.92 163 1.33 | 2,000 | 826.00/M |CPC1230NTR 2 
SPST-NO 400 140 2 1/0.5 4-Dip |CLA275-ND 244 2.07 1.69 — — |cPc1390G 
SPST-NO 400 140 2 1/0.5 4-SMD | CLA269CT-ND$ 2.44 2.07 1.69 | 1,000 1125.00 |CPC1390GRTR + Control- 
SPST-NO 600 100 5 5/5 4-Dip _|CLA276-ND 250 212 1.74 - — |cPc1393G : Paunole ri 
SPST-NO 600 100 5 5/5 4-SMD _ |CLA270CT-ND¥ 250 212 1.74 | 1,000 1155.00 |CPC1393GRTR Switch ° 
SPST-NO 250 200 5 2/2 6-Dip _|CLA277-ND 280 237 1.94 - — |CPC1510G 
SPST-NO 250 200 5 2/2 6-SMD__|CLA272CT-ND¥ 2.80 2.37 1.94 | 1,000 1290.00 |CPC1510GSTR 

A SPST-NO 70 150 1 2.5/2.5 | 8-Flatpack |CLA302CT-ND¥¢ 2.02 1.71 1.40 | 1,000 868.00 |CPC1317PTR 
SPST-NO 350 100 1 10/10 8-Flatpack |CLA287CT-ND¥¢ 3.09 262 2.14 - — |CPC1335PTR 

7 SPST-NO 10 300 10 18/88 ps 8-Dip _|CLA304-ND 312 264 216 = — |CPC1560G 
SPST-NO 10 300 10 18/88 us 8-SMD__|CLA30SCT-ND¥¢ 3.12 264 2.16 | 1,000 1440.00 _|CPC1560GSTR 
SPST-NO 350 120 5 5/5 6-SMD _|CLA245CT-ND¥ 3.32 281 2.30 = — |LCA100STR 
SPST-NO 350 120 2 3/3 6-Dip |CLA101-ND 231 1.96 1.60 - — |LCAt10 
SPST-NO 350 120 2 3/3 6-SMD |CLA102CT-ND¥¢ 2.31 1.96 1.60 | 1,000 852.00 |LCA110STR 
SPST-NO 250 170 5 5/5 6-Dip _|CLA178-ND 3.45 2.92 2.39 — — |LCA120 
SPST-NO 250 170 5 5/5 6-SMD__|CLA246CT-ND¥¢ 3.51 2.97 2.43 | 1,000 1512.00 |LCA120STR 
SPST-NO 350 170 5 5/5 6-Dip _|CLA179-ND 400 339 277 = — [LCA125 
SPST-NO 350 170 5 5/5 6-SMD |CLA247CT-ND¢ 4.06 3.44 2.82 | 1,000 1750.00 |LCA125STR 
SPST-NO 250 200 5 5/5 6-Dip _|CLA180-ND 400 339 277 - — |LCA127 
SPST-NO 250 200 5 5/5 6-SMD |CLA248CT-ND¥¢ 4.06 3.44 2.82 | 1,000 1750.00 |LCA127STR 
SPST-NO 60 1000 10 2.5/0.25 6-Dip _|CLA181-ND 6.40 5.42 4.44 - — |Lcaz7i0 
SPST-NO 60 1000 10 2.5/0.25 6-SMD _|CLA249CT-ND¥ 640 5.42 4.44 | 1,000| 2758.00 |LCA710STR 
SPST-NO 60 1800 10 2.5/0.25 6-Dip _|CLA308-ND NEW! 6.70 5.67 4.64 — — |LCA715 
SPST-NO 60 1800 10 2.5/0.25 6-SMD |CLA309CT-ND¢ NEW! 6.70 5.67 4.64 | 1,000 3090.00 |LCA715STR 
SPST-NC 350 120 5 3/3 6-Dip _|CLA105-ND 3.25 2.75 2.25 = — |LCB110 

4 SPST-NC 350 120 5 3/3 6-SMD__|CLA250CT-ND¥¢ 3.32 2.81 2.30 | 1,000 1428.00 |LCB110STR 
SPST-NC 250 170 5 5/5 6-Dip _|CLA182-ND 406 344 282 = — |LCB120 
SPST-NC 250 170 5 5/5 6-SMD |CLA251CT-ND¥¢ 413 350 286 | 1,000 1778.00 |LCB120STR 
SPST-NC 250 200 5 5/5 6-Dip _|CLA183-ND 4.75 4.02 3.29 — — |LCB127 
SPST-NC 250 200 5 5/5 6-SMD |CLA252CT-ND¥¢ 4.75 4.02 3.29 | 1,000| 2044.00 |LCB127STR 
SPST-NC 60 500 2 3/3 6-Dip _|CLA310-ND NEW! 569 4.82 3.94 - — |LcB716 
SPST-NC 60 500 2 3/3 6-SMD _|CLA311CT-ND¢ NEW! 5.69 4.82 3.94 | 1,000| 2625.00 |LCB716STR 
SPST-NO 400 150 5 1/0.25 6-Dip _|CLA107-ND 419 355 291 - — |PLA110 
SPST-NO 400 150 5 1/0.25 6-SMD |CLA263CT-ND¥¢ 426 361 2.95 | 1,000 1834.00 |PLA110STR 
SPST-NO 400 150 5 1/0.25 6-SMD |CLA156-ND 426 361 2.95 - — |PLA110S 
SPST-NO 100 350 5 5/5 6-Dip _|CLA192-ND 494 418 3.42 - — |PLA134 
SPST-NO 100 350 5 5/5 6-SMD _|CLA264CT-ND¥ 5.01 4.24 3.47 | 1,000| 2156.00 |PLA134STR 
SPST-NO 250 250 5 2.5/0.5 6-Dip _|CLA193-ND 494 418 3.42 — — |PLA150 
SPST-NO 250 250 5 2.5/0.5 6-SMD |CLA228CT-ND¥¢ 497 421 3.45 | 1,000] 2142.00 |PLA150STR 
SPST-NC 250 250 5 1/2.5 6-Dip _|CLA194-ND 5.85 4.95 4.05 - — |PLB150 


§ Input Voltage - 1.2V Typical, 1.4V Maximum t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CLARE Solid State Relays and Switches Digi@Reel” 


‘An EX'S Company OptoMos® Solid State Relays (Cont.) 


Input§ | Switching 
Load Load Control Speeds 
Voltage | Current | Current | Ton/ ToFF Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Clare 
Fig. Circuit (Vv) (mA) (mA) (ms) Package |Part No. 1 25 50 Qty. Pricing _| Part No. 
SPST-NC 250 250 5 1/2.5 6-SMD | CLA229CT-ND¥ 5.85 4.95 4.05 1,000 2520.00 |PLB150STR 
4 SPST-NO 350 100 5 5/5 6-Dip |CLA200-ND 244 207 1.69 — — |XCA170 + Control 1 a Wa}o 8 Load 
SPST-NO 350 100 5 5/5 6-SMD__|CLA267CT-ND¥ 2.50 2.12 1.74 = —_|XCA170STR - Control 2 El, 7 Load 
DPST-NO/NO 350 120 5 3/3 8-Dip CLA103-ND 5.23 4.43 3.63 — — |LAA110 + Control 3 41 =o 6 Load 
DPST-NO/NO 350 120 5 3/3 8-SMD | CLA236CT-ND¥ 5.23 4.43 3.63 1,000 2254.00 |LAA110STR - Control 4 oS {3 05 Load 
DPST-NO/NO 250 170 5 5/5 8-Dip CLA170-ND 5.10 4.32 3.54 = — |LAA120 
DPST-NO/NO 250 170 5 5/5 8-SMD | CLA237CT-ND¥ 5.10 4.32 3.54 1,000 2198.00 |LAA120STR 
DPST-NO/NO 350 170 5 5/5 8-Dip CLA171-ND 5.10 4.32 3.54 = — _|LAA125 
DPST-NO/NO 350 170 5 5/5 8-SMD | CLA238CT-ND¥ 5.10 4.32 3.54 1,000 2198.00 |LAA125STR 
DPST-NO/NO 250 200 5 5/5 8-Dip CLA172-ND 7.02 5.94 4.86 = — |LAA127 
DPST-NO/NO 250 200 5 5/5 8-SMD | CLA239CT-ND¥ 7.02 5.94 4.86 1,000 3024.00 |LAA127STR 
DPST-NC/NO 350 120 2 3/3 8-Dip CLA104-ND 5.46 4.62 3.78 = — |LBA110 
DPST-NC/NO 350 120 2 3/3 8-SMD__|CLA240CT-ND¥ 5.46 4.62 3.78 1,000 2352.00 |LBA110STR 
DPST-NC/NO 250 170 5 5/5 8-Dip CLA173-ND 6.66 5.64 4.62 _ — |LBA120 
DPST-NC/NO 60 1000 2 5/5 8-Dip CLA306-ND NEW! 8.32 7.04 5.76 = — |LBA716 
DPST-NC/NO 60 1000 2 5/5 8-SMD |CLA307CT-ND¢ NEW! 8.32 7.04 5.76 1,000 3840.00 |LBA716STR Do not use 1 of 
DPST-NC/NC 350 120 5 3/3 8-Dip CLA174-ND 6.18 5.23 4.28 _ — |LBB110 + Control 2 
DPST-NC/NC 350 120 5 3/3 8-SMD _ | CLA242CT-ND¥ 6.18 5.23 4.28 1,000 2660.00 |LBB110STR - Control 3 
5 | DPST-NCINC | 250 170 5 5/5 8-Dip _|CLA175-ND 718 608 498 | — — |LBB126 Do netuse 4 64 
DPST-NC/NC 250 200 5 5/5 8-Dip CLA176-ND 8.97 7.59 6.21 _ — |LBB127 
DPST-NO/NO 400 150 5 1/0.25 8-Dip CLA187-ND 8.00 6.77 5.54 = — |PAA110 
DPST-NO/NO 400 150 5 1/0.25 8-SMD | CLA259CT-ND¥ 8.03 6.80 5.56 1,000 3458.00 | PAA110STR 
DPST-NO/NO 400 250 5 1.5/0.25 8-Dip CLA188-ND 8.78 743 6.08 = —_|PAA140 
DPST-NO/NO 400 250 5 1.5/0.25 8-SMD | CLA260CT-ND¥ 8.81 7.46 6.10 1,000 3794.00 | PAA140STR 
DPST-NO/NO 250 250 5 2.5/0.5 8-Dip CLA189-ND 9.43 7.98 6.53 = — |PAA150 
DPST-NO/NO 250 250 5 2.5/0.5 8-SMD | CLA227CT-ND¥ 8.94 7.57 6.19 1,000 4125.00 |PAA150STR 
DPST-NO/NC. 250 250 5 2.5/2.5 8-Dip CLA190-ND 9.98 8.45 6.91 = — |PBA150 
DPST-NO/NC. 250 250 5 2.5/2.5 8-SMD__|CLA261CT-ND¥ 10.04 8.50 6.96 1,000 4326.00 |PBA150STR 
DPST-NC/NC 250 250 5 2.5/2.5 8-Dip CLA191-ND 9.98 8.45 6.91 _ — |PBB150 
DPST-NC/NC 250 250 5 2.5/2.5 8-SMD | CLA262CT-ND¥ 10.04 8.50 6.96 1,000 4326.00 |PBB150STR 
DPST-NO/NO 350 100 5 5/5 8-Dip CLA198-ND 4.94 4.18 3.42 =. — |XAA170 
DPST-NO/NO 350 100 5 5/5 8-SMD | CLA265CT-ND¥ 4.94 4.18 3.42 1,000 2128.00 |XAA170STR 
DPST-NO/NC. 350 100 5 5/5 8-Dip CLA199-ND 5.36 4.54 3.72 = —_|XBA170 
DPST-NO/NC. 350 100 5 5/5 8-SMD__|CLA266CT-ND¥ 5.36 4.54 3.72 = —_|XBA170STR 
SPDT-NC/NO 350 120 8 4/4 8-Dip CLA106-ND 5.14 4.35 3.56 _— — |LCC110 
6 SPDT-NC/NO 350 120 8 4/4 8-SMD | CLA253CT-ND¥ 5.20 4.40 3.60 1,000 2240.00 |LCC110STR 
SPDT-NO/NC 250 170 10 5/5 8-Dip CLA184-ND 6.57 5.56 4.55 = — |LCC120 
SPDT-NO/NC 250 170 10 5/5 8-SMD__|CLA254CT-ND¥ 6.63 5.61 4.59 1,000 2856.00 |LCC120STR 
7 SPST-NO 60 600 5-12 5/5 4-SIP CLA274-ND 2.15 1.82 1.49 = — _|CPC1218Y 
Optocouplers 


SMT Mounting Pad: 
1007, 


.075 
H 


+ k.059 


Dim. in mm 


if Isolation Gate Digi-Key bio Bean ae Clare 
Fig. Circuit Package Vt (mA) (Vrms) Ratio Part No. al 25 50 1,000 Part No. 
Dual Transistor 8-Dip 1.2 2 3,750 — CLA113-ND 2.44 2.07 1.69 _ LOC110 
1 Dual Transistor 8-SMD 1.2 2 3,750 = CLA114CT-ND¥ 2.44 2.07 1.69 975.00 LOC110STR 
Dual Transistor 8-Dip 2 2 3,750 = CLA116-ND 2.86 2.42 1.98 _ LOoc111 
Dual Transistor Flatpack 1,2 2 3,750 _ CLA118CT-ND$ 2.86 2.42 1.98 1144.00 LOC111PTR 
2 Single Transistor 6-Dip 1.2 6 3,750 100% CLA185-ND 91 77 63 _— LDA100 
Single Transistor 6-SMD 1.2 6 3,750 100% CLA255CT-ND$ 94 -80 66 406.00 LDA100STR 
Single Transistor 6-Dip 1.2 2 3,750 1,000% CLA111-ND 94 80 66 _— LDA110 
. Single Transistor 6-SMD 12 2 3,750 1,000% CLA256CT-ND$ 98 83 68 420.00 LDA110STR 
4 Dual Transistor 8-Dip 1.2 6 3,750 100% CLA112-ND 1.82 1.54 1.26 _— LDA200 
Dual Transistor 8-SMD 1.2 6 3,750 100% CLA257CT-ND¥ 1.85 1.57 1.29 798.00 LDA200STR 
5 Dual Transistor Telecom 8-Dip 1.2 6 3,750 1,000% CLA186-ND 1.92 1.63 1.33 = LDA210 
6 Dual Transistor Telecom 8-Dip 1.2 2 3,750 = CLA108-ND 3.41 2.89 2.37 _— TS117 
Dual Transistor Telecom 8-SMD 12 2 3,750 = CLA110CT-ND$ 3.45 2.92 2.39 1272.00 TS117STR 
Single Darlington 4-Dip 1.2 1 5,000 1,000% CLA293-ND 88 75 61 _ CPC1301G 
7 Single Darlington 4-SMD 1.2 1 5,000 1,000% CLA294CT-ND$ 88 75 61 351.00 CPC1301GRTR 
Dual Darlington 8-Dip 1.2 1 3,750 1,000% CLA295-ND 1.40 1.19 97 _— CPC1302G 
Dual Darlington 8-SMD 1.2 I 3,750 1,000% CLA296CT-ND$ 1.40 1.19 97 559.00 CPC1302GSTR 
8 Gate Driver 8-Flatpack 1:27 2.5 3,750 _ CLA297CT-ND¥ 1.79 1.52 1.24 770.00 CPC1580PTR 


t+ For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2325 
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CLARE®@ Solid State Power Relays and Switches 


1 
= Sac Load ~ Yt 
ats N/C 
+6 AC Load 2 8 


1 
“bed 2 eg AC AC 
Load Load 
Blocking Load Current Input Current Isolation Digi-Key Price Each Clare 
Fig. Circuit Package Voltage (Arms) (mA) (Vrms) Part No. 1 25 50 Part No. 
SCR Output 6-Dip 800 250mA 5 3,750 CLA224-ND 1.89 1.60 1.31 CPC1972G 
1 SCR Output 6-SMD 800 250mA 5 3,750 CLA273CT-ND¥ 1.89 1.60 1.31 CPC1972GSTR 
SCR Output 6-SMD 800 250mA 5 3,750 CLA273TR-ND§ 870.00/1,000 CPC1972GSTR 
SCR Output 16-Dip 400 1A 5 3,750 CLA162-ND 3.74 3.17 2.59 CPC1945G 
2 SCR Output 16-Dip 600 1A 5 3,750 CLA157-ND 3.93 3.33 2.73 CPC1965G 
SCR Output 8-SIP 600 2A 5 3,750 CLA283-ND 5.95 5.04 4.12 CPC1976Y 
SCR Output 8-SIP 400 1A 5 3,750 CLA163-ND 3.74 3.17 2.59 CPC1945Y 
SCR Output 8-SIP 600 1A 5 3,750 CLA158-ND 3.93 3.33 2.73 CPC1965Y 
3 SCR Output 8-SIP 400 1A 5 3,750 CLA195-ND 6.57 5.56 4.55 PS1201 
SCR Output 8-SIP 500 1A 5 3,750 CLA196-ND 6.66 5.64 4.62 PS2401 
SCR Output 8-SIP 600 1A 5 3,750 CLA197-ND 8.26 6.99 5.72 PS2601 
MOSFET 4-SIP 60 2A 10 2,500 CLA207-ND 9.39 7.95 6.51 CPC1906Y 
MOSFET 4-SIP 100 2.5A 10 2,500 CLA209-ND 8.13 6.88 5.63 CPC1916Y 
MOSFET 4-SIP 250 700mA 10 2,500 CLA210-ND 6.50 5.50 4.50 CPC1926Y 
MOSFET 4-SIP 400 350mA 10 2,500 CLA211-ND 7.18 6.08 4.98 CPC1973Y 
MOSFET 4-SIP 1,000 180mA 10 2,500 CLA203-ND 4.26 3.61 2.95 CPC1981Y 
MOSFET i4-PAC 60 4A 10 2,500 CLA279-ND 8.32 7.04 5.76 CPC1708J 
4 MOSFET ISOPLUS™-264 60 9A 10 2,500 CLA280-ND 8.52 7.21 5.90 CPC1709J 
MOSFET i4-PAC 1,000 650mA 10 2,500 CLA278-ND 11.25 9.52 7.79 CPC1786J 
MOSFET ISOPLUS-264 60 6.5 10 2,500 CLA281-ND 12.64 10.70 8.76 CPC1909J 
MOSFET ISOPLUS-264 100 §.25 10 2,500 CLA288-ND 12.64 10.70 8.76 CPC1918J 
MOSFET i4-PAC 400 1.35 10 2,500 CLA282-ND 13.29 11.25 9.21 CPC1967J 
MOSFET ISOPLUS-264 600 1.4A 10 2,500 CLA284-ND 14.66 12.41 10.15 CPC1979J 
MOSFET i4-PAC 1,000 700mA 10 2,500 CLA285-ND 14.46 12.24 10.02 CPC1986J 
MOSFET ISOPLUS-264 1,000 900mA 10 2,500 CLA286-ND 14.63 12.38 10.13 CPC1988J 
MOSFET i4-PAC 60 3.5A 10 2,500 CLA208-ND 12.38 10.48 8.58 CPC1908J 
5 MOSFET i4-PAC 600 1.25A 10 2,500 CLA212-ND 14.50 12.27 10.04 CPC1977J 
MOSFET i4-PAC 800 750mA 10 2,500 CLA213-ND 10.89 9.22 7.54 CPC1978J 
MOSFET ISOPLUS-264 1,000 1A 10 2,500 CLA313-ND NEW! 12.61 10.67 8.73 CPC1788J 
6 MOSFET ISOPLUS-264 100 6.75A 10 2,500 CLA315-ND NEW! 8.52 Let 5.90 CPC1718J 
MOSFET ISOPLUS-264 250 3.4A 10 2,500 CLA316-ND NEW! 10.14 8.58 7.02 CPC1727J 
MOSFET ISOPLUS-264 600 1.65A 10 2,500 CLA317-ND NEW! 10.04 8.50 6.96 CPC1779J 


$CutTape § Tape and Reel 


NEW! Off-Line High Brightness LED Driver 


Features: Applications: 
* 8V to 450V input voltage range * >90% efficiency * Drives multiple LEDs ¢ Flat-panel display RGB backlighting * Signage and decorative LED lighting 
in series/parallel combinations * Regulated LED drive current ¢ Linear or * DC/DC or AC/DC LED driver applications 
PWM brightness control * Resistor-programmable oscillator frequency Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
: Tape and Reel 

Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing —_—| Clare 
Description Part No. ll 25 50 Part No. 2,000 Part No. 
High Brightness LED Driver with Exposed Thermal Pad | CLA319CT-ND 1.63 1.38 1.13 | CLA319TR-ND 700.00/M |MXHV9910BETR 
High Brightness LED Driver CLA320CT-ND 1.40 1.19 .97 | CLA320TR-ND 602.00/M )MXHV9910BTR 


LITELINK™ Il Photovoltaic Solar Cells 


IC Phone Line Vdd 
H Monit 
P ho ne Li ne omer Cmpout Applications: 
Interface Di Reel” Lin/omp * Portable Electronics * Solar Battery Chargers * Battery Operated Equipment » Consumer 
Lineout - Electronics * Off Grid Installation » Wireless Sensors and Detection » Self Powered Sunlight/ 


Light detector * Self Powered Products * Remote Installation 


Digi-Key Price Each Clare 

Description Part No. il 25 50 Part No. 
IC Phone Line Monitor, 8-SOIC CLA301CT-ND¥ 1.46 1.24 1.02 | CPC5710NTR 
IC Phone Line Monitor, 8-SOIC CLA301TR-ND§ 1260.00/2,000 CPC5710NTR 
Half-wave Ring Detection, 32-Pin PLI CLA166-ND 4.88 4.13 3.38 | CPC5620A 
Full-wave Ring Detection, 32-Pin PLI CLA167-ND 4.88 4.13 3.38 | CPC5621A 
LITELINK III Ring Half-wave, Phone Line CLA300CT-ND¥ 4.88 4.13 3.38 | CPC5620ATR 

Interface, 32-SOIC CLA300TR-ND§ 2100.00/1,000 CPC5620ATR 
Phone Line Monitor with Detectors CLA303CT-ND$ 1.46 1.24 1.02 |CPC5712UTR 

(PLMD), 16-QSOP CLA303TR-ND§ 1260.00/2,000 CPC5712UTR 
VolP/Voice Designs with Full Time CID and RING | CLA215-ND 4.88 4.13 3.38 | CPC5622A 
N-Channel Depletion Mode FET, 350V, SOT-223 | CLA298CT-ND$ 65 55 45 | CPC5602CTR onen shart 
N-Channel Depletion Mode FET, 350V, SOT-223 | CLA298TR-ND§ 280.00/1,000 CPC5602CTR Circuit | Current Digi-Key Price Each Glare 
N-Channel Depletion Mode FET, 415V, SOT-223 | CLA299CT-ND$ 75 64 52 |CPC5603CTR Fig. | Voltage | (WA) | Description | Package | Part No. 1 25 50 | Part No. 
N-Channel Depletion Mode FET, 415V, SOT-223 | CLA299TR-ND§ 322.00/1,000 CPC5603CTR 4 50 |Clear Molded! 8-SOIC |CLA289-ND | 1.30 1.10 90 |CPC1822N 
SHDSL/ISDN DC Termination, 16-MLP CLA271CT-ND$ 9.88 8.36 6.84 | CPC1465MTR 1 
SHDSL/ISDN DC Termination, 16-MLP CLA271TR-ND§ 4560.00/1,000 CPC1465MTR 8 25 {Clear Molded} 8-SOIC |CLA291-ND | 1.43 1.21 99 |CPC1831N 
LITELINK III Evaluation Board Reactive CLA165-ND 191.73 _ — |CPC5621EVAL-CDL 4 100 |Clear Molded] 16-SOIC |CLA290-ND | 1.50 1.27 1.04 |CPC1824N 
LITELINK III Evaluation Board Resistive CLA164-ND 191.73 =_ — |CPC5621EVAL-RDL 2 

8 50 |Clear Molded} 16-SOIC |CLA292-ND ) 1.63 1.38 1.13 |CPC1832N 

$CutTape § Tape and Reel 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2326 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic PhotoMOS Relays 


Panasonic Electric Works Features: * PhotoMOS relays combine the advantages of standard electromechanical relays with that of solid state products * Very 
fast response times with very low leakage and exceedingly long life times ¢ Reliability and lower input currents are also improved 
over conventional relays 


Dim. in mm 


Dim. in mm 


4-DIP Wide 7 4-SIP 
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Contact Load Current | Load Voltage | Isolation | On Resistance Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrangement |_(Max.) mA (Max.) V Voltage | (Min. / Max.) 0 Features Package | Part No. 1 25 50 100 Part No. 
NEW! Micro-miniature PhotoMOS Relay NEW! 
SPST-NO 150 25 200 5.5/7.5 Low CXR 4-SON 255-2389-ND 8.87 8.15 7.24 6.16 AQY221N3M 
SPST-NO 250 40 200 0.8/1.25 Low CXR 4-SON 255-2396-1-NDt 9.02 8.28 7.36 6.26 AQY221R2M1Y 
1A SPST-NO 250 40 200 0.8/1.25 Low CXR 4-SON 255-2396-2-ND$ 5336.00/1,000 AQY221R2M1Y 
SPST-NO 120 40 200 9.5/12.5 Low CXR 4-SON 255-2397-1-NDt 8.43 7.74 6.88 5.85 AQY221N2M1Y 
SPST-NO 120 40 200 9.5/12.5 Low CXR 4-SON 255-2397-2-ND$ 4988.00/1,000 AQY221N2M1Y 
AQY Ultra Mini PhotoMOS Relays 
SPST-NO 500 60 1,500 0.83/2.5 Economy Version 4-SOP 255-1981-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQY212S 
SPST-NO 120 40 1,500 9.8/12.5 Low CXR 4-SOP 255-2147-2-ND$ 3553.00/1,000 AQY221N1SZ 
SPST-NO 120 40 1,500 9.5/12.5 = 4-SOP 255-1793-5-ND 6.69 6.15 5.46 4.65 AQY221N2S 
SPST-NO 120 40 1,500 9.5/12.5 Low CXR 4-SOP 255-2148-2-ND$ 3857.00/1,000 AQY221N2SX 
SPST-NO 120 40 1,500 9.5/12.5 Low CXR 4-SOP 255-2149-2-ND$ 3857.00/1,000 AQY221N2SZ 
1B SPST-NO 120 40 1,500 9.5/12.5 Low CXR 4-SOP 255-1794-2-ND$ 14161.00/3,500 AQY221N2VY 
SPST-NO 150 25 1,500 5.5/7.5 _— 4-SOP 255-1982-2-ND$ 14059.50/3,500 AQY221N3VY 
SPST-NO 250 40 500 0.8/1.25 = 4-SOP 255-2150-5-ND 6.52 5.99 5.32 4.53 AQY221R2S 
SPST-NO 250 40 500 0.8/1.25 — 4-SOP 255-2151-2-ND$ 3857.00/1,000 AQY221R2SX 
SPST-NO 250 40 500 0.8/1.25 High Speed/Low CXR 4-SOP 255-2585-1-ND¢ NEW! 6.52 5.99 5.32 4.53 AQY221R2SZ 
SPST-NO 250 40 500 0.8/1.25 High Speed/Low CXR 4-SOP 255-2585-2-ND¢ NEW! 3857.00/1,000 AQY221R2SZ 
ic SPST-NO 120 40 1,500 9.5/12.5 _— 4-SSOP |255-1794-5-ND 6.84 6.28 5.58 4.75 AQY221N2V 
SPST-NO 150 25 1,500 5.5/7.5 = 4-SSOP__|255-1982-ND 6.79 6.24 5.54 4.71 AQY221N3V 
APT Series Phototriacs Couplers 
SPST-NO 100 600 5,000 _ Zero-Cross 4-DIP 255-1516-5-ND 1.13 1.04 92 Ee) APT1211 
2 SPST-NO 100 600 5,000 _ Zero-Cross 4-SOP 255-1517-5-ND 1.13 1.04 92 79 APT1211A 
SPST-NO 50 600 3,750 = Zero-Cross 4-SOP 255-1518-5-ND 1.47 1.35 1.20 1.02 APT1211S 
3 SPST-NO 100 600 5,000 _ Zero-Cross 6-DIP 255-1519-5-ND 1.23 1.13 1.00 85 APT1212 
SPST-NO 100 600 5,000 = Zero-Cross 6-SMD__|255-1520-5-ND 1.23 1.13 1.00 85 APT1212A 
SPST-NO 100 600 5,000 4 Non Zero-Cross 4-DIP 255-1521-5-ND 1.08 -99 88 75 APT1221 
2 SPST-NO 100 600 5,000 _ Non Zero-Cross 4-SOP 255-1522-5-ND 1.08 -99 88 75 APT1221A 
SPST-NO 50 600 3,750 = Non Zero-Cross 4-SOP 255-1523-5-ND 1.27 1.17 1.04 89 APT1221S 
3 SPST-NO 100 600 5,000 _— Non Zero-Cross 6-DIP 255-1524-5-ND 1.30 1.20 1.06 91 APT1222 
SPST-NO 100 600 5,000 = Non Zero-Cross 6-SMD__|255-1525-5-ND 1.30 1.20 1.06 91 APT1222A 
AQH Series Solid State Relays 
SPST-NO 600 600 5,000 = Zero-Cross 8-DIP 255-1526-5-ND 1.64 1.51 1.34 1.14 AQH1213 
SPST-NO 600 600 5,000 = Zero-Cross 8-SMD | 255-1527-5-ND 1.64 1.51 1.34 1.14 AQH1213A 
SPST-NO 600 600 5,000 _ Zero-Cross 8-SMD___|255-1527-2-ND$ 972.00/1,000 AQH1213AX 
SPST-NO 600 600 5,000 _ Non Zero-Cross 8-DIP 255-1528-5-ND 1.76 1.62 1.44 1.23 AQH1223 
4 SPST-NO 600 600 5,000 = Non Zero-Cross 8-SMD___|255-1529-5-ND 1.76 1.62 1.44 1.23 AQH1223A 
SPST-NO 900 600 5,000 = Zero-Cross 8-DIP 255-1530-5-ND 1.72 1.58 1.40 1.19 AQH2213 
SPST-NO 900 600 5,000 = Zero-Cross 8-SMD__|255-1531-5-ND 1.72 1.58 1.40 1.19 AQH2213A 
SPST-NO 900 600 5,000 _ Non Zero-Cross 8-DIP 255-1532-5-ND 1.89 1.74 1.54 1.31 AQH2223 
SPST-NO 900 600 5,000 — Non Zero-Cross 8-SMD__|255-1533-5-ND 1.89 1.74 1.54 1.31 AQH2223A 
AQG Series Solid State Relays 
5 SPST-NO 2000 264 1,500 = Zero-Cross 4-SIP 255-2102-5-ND 6.35 §.83 5.18 4.41 AQG22105 
AQV Series PhotoMOS Relays 
SPST-NO 700 40 1,500 0.3/0.5 — 6-DIP 255-1546-5-ND 5.98 5.49 4.88 4.15 AQV101 
SPST-NO 700 40 1,500 0.3/0.5 = 6-SMD | 255-2105-5-ND 5.98 5.49 4.88 4.15 AQV101A 
6 SPST-NO 700 40 1,500 0.3/0.5 _— 6-SMD | 255-2105-2-ND$ 3538.00/1,000 AQV101AZ 
SPST-NO 600 60 1,500 0.37/0.7 _ 6-DIP 255-1946-ND 5.98 5.49 4.88 4.15 AQV102 
SPST-NO 600 60 1,500 0.37/0.7 = 6-SMD__|255-1947-ND 5.98 5.49 4.88 4.15 AQV102A 
SPST-NO 500 40 1,500 0.6/1.0 = 6-DIP 255-1948-ND 6.74 6.19 5.50 4.68 AQV201 
SPST-NO 500 40 1,500 0.6/1.0 a 6-SMD | 255-1547-5-ND 6.74 6.19 5.50 4.68 AQV201A 
SPST-NO 500 40 1,500 0.6/1.0 = 6-SMD | 255-1547-2-ND$ 3988.00/1,000 AQV201AZ 
7 SPST-NO 400 60 1,500 0.74/1.4 _— 6-DIP 255-1548-5-ND 6.74 6.19 5.50 4.68 AQV202 
SPST-NO 400 60 1,500 0.74/1.4 = 6-SMD__|255-2106-5-ND 6.74 6.19 5.50 4.68 AQV202A 
SPST-NO 200 250 1,500 5.5/8.0 = 6-SMD | 255-1949-ND 6.74 6.19 5.50 4.68 AQV203A 
SPST-NO 150 400 1,500 12.4/16.0 — 6-DIP 255-2107-5-ND 6.74 6.19 5.50 4.68 AQV204 
SPST-NO 130 350 1,500 23/35 Standard Version 6-DIP 255-1950-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV210 
8 SPST-NO 130 350 1,500 23/35 Economy Version 6-DIP 255-1143-5-ND 2.57 2.37 2.10 1.79 AQV210E 
SPST-NO 130 350 1,500 23/35 Economy Version 6-SMD___|255-1144-5-ND 2.60 2.39 2.12 1.81 AQV210EA 
t+ Cut Tape Tape and Reel § See datasheet for dimensions (Continued) 
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Panasonic PhotoMOS Relays (cont) 


Panasonic Electric Works 


@Reel® 


Contact Load Current | Load Voltage | Isolation | On Resistance Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrangement | (Max.) mA (Max.) V Voltage | (Min. / Max.) 0 Features Package | Part No. 1 25 50 100 Part No. 

SPST-NO 130 350 1,500 23/35 Economy Version 6-SMD | 255-1144-2-ND¥ 1537.00/1,000 AQV210EAX 
SPST-NO 130 350 5,000 23/35 Economy Version 6-DIP 255-1145-5-ND 2.77 2.55 2.26 1.93 AQV210EH 
SPST-NO 130 350 5,000 23/35 Economy Version 6-SMD | 255-1146-5-ND 2.84 2.61 2.32 1.98 AQV210EHA 
SPST-NO 130 350 5,000 23/35 Economy Version 6-SMD | 255-1146-2-ND$¢ 1682.00/1,000 AQV210EHAX 
SPST-NO 130 350 5,000 20/25 with Current Limit 6-DIP 255-1418-5-ND 5.59 5.13 4.56 3.88 AQV210HL 
SPST-NO 130 350 5,000 20/25 with Current Limit 6-SMD | 255-1419-5-ND 5.32 4.89 4.34 3.69 AQV210HLA 
SPST-NO 120 350 1,500 23/35 = 6-SOP 255-1147-5-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 AQV210S 
SPST-NO 120 350 1,500 23/35 = 6-SOP 255-1147-2-ND$ 2567.00/1,000 AQV210SX 
SPST-NO 550 60 1,500 0.83/2.5 _ 6-DIP 255-1148-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV212 
SPST-NO 550 60 1,500 0.83/2.5 = 6-SMD___|255-1149-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV212A 
SPST-NO 550 60 1,500 0.83/2.5 _ 6-SMD | 255-2108-2-ND$ 2422.00/1,000 AQV212AX 
SPST-NO 550 60 1,500 0.83/2.5 _ 6-SMD | 255-2109-2-ND¥¢ 2422.00/1,000 AQV212AZ 
SPST-NO 500 60 1,500 0.83/2.5 _ 6-SOP 255-1150-5-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 AQV212S 
SPST-NO 500 60 1,500 0.83/2.5 _ 6-SOP 255-2110-2-ND$ 2567.00/1,000 AQV212SX 
SPST-NO 500 60 1,500 0.83/2.5 = 6-SOP 255-2111-2-ND$ 2567.00/1,000 AQV212SZ 
SPST-NO 120 400 1,500 30/50 = 6-DIP 255-1151-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV214 
SPST-NO 120 400 1,500 30/50 — 6-SMD | 255-1155-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV214A 
SPST-NO 120 400 5,000 30/50 High Isolator 6-DIP 255-1152-5-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQV214H 
SPST-NO 120 400 5,000 30/50 High-Isolator 6-SMD | 255-1951-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQV214HA 
SPST-NO 120 400 1,500 30/50 Economy Version 6-DIP 255-1153-5-ND 2.57 2.37 2.10 1.79 AQV214E 
SPST-NO 120 400 1,500 30/50 Economy Version 6-SMD | 255-1420-5-ND 2.60 2.39 2.12 1.81 AQV214EA 
SPST-NO 120 400 5,000 30/50 Economy Version 6-DIP 255-1154-5-ND 2.77 2.55 2.26 1.93 AQV214EH 
SPST-NO 120 400 5,000 30/50 Economy Version 6-SMD | 255-1421-5-ND 2.84 2.61 2.32 1.98 AQV214EHA 
SPST-NO 100 400 1,500 30/50 a 6-SOP 255-1156-5-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 AQV214S 
SPST-NO 100 400 1,500 30/50 = 6-SOP 255-2112-2-ND$ 2567.00/1,000 AQV214SX 
SPST-NO 100 400 1,500 30/50 = 6-SOP 255-2113-2-ND$ 2567.00/1,000 AQV214SZ 
SPST-NO 320 100 1,500 2.3/4.0 = 6-SMD | 255-2114-5-ND 4.26 3.92 3.48 2.96 AQV215A 
SPST-NO 300 100 1,500 2.3/4.0 = 6-SOP 255-2115-5-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 AQV215S 
SPST-NO 300 100 1,500 2.3/4.0 = 6-SOP 255-2116-2-ND$ 2567.00/1,000 AQV215SX 
SPST-NO 300 100 1,500 2.3/4.0 = 6-SOP. 255-2117-2-ND$ 2567.00/1,000 AQV215SZ 
SPST-NO 40 600 1,500 70/120 _ 6-SOP 255-2118-5-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 AQV216S 
SPST-NO 180 200 1,500 11/15 _ 6-SMD | 255-2119-2-ND$ 2523.00/1,000 AQV217AX 
SPST-NO 160 200 1,500 114/15 _ 6-SOP. 255-1467-5-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 AQV217S 
SPST-NO 80 40 1,500 22/35 _ 6-SMD | 255-1164-2-ND¥ 2726.00/1,000 AQV221AZ 
SPST-NO 40 400 1,500 70/100 = 6-SOP 255-2120-2-ND$ 2973.00/1,000 AQV224NSZ 
SPST-NO 50 80 1,500 36/50 = 6-DIP 255-2121-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 AQV225 
SPST-NO 70 200 1,500 30/50 Low Leakage 6-SMD | 255-1953-ND 5.05 4.64 4.12 3.51 AQV227NA 

8 SPST-NO 120 400 1,500 30/50 = 6-DIP 255-1551-5-ND 5.32 4.89 4.34 3.69 AQV234 
SPST-NO 120 400 1,500 30/50 = 6-SMD | 255-2124-5-ND 5.32 4.89 4.34 3.69 AQV234A 
SPST-NO 500 40 1,500 0.6/1.0 = 6-DIP 255-1352-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV251 
SPST-NO 500 40 1,500 0.6/1.0 Economy Version 6-SMD | 255-1552-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV251A 
SPST-NO 500 40 1,500 0.6/1.0 Economy Version 6-SMD | 255-1552-2-ND$ 3074.00/1,000 AQV251AX 
SPST-NO 400 60 1,500 0.74/1.4 _ 6-DIP 255-1353-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV252 
SPST-NO 400 60 1,500 0.74/1.4 Economy Version 6-SMD | 255-1553-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV252A 
SPST-NO 2,500 60 1,500 0.08/0.12 Power Type 6-DIP 255-1791-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV252G 
SPST-NO 2,500 60 1,500 1.1/5.0 Power Type 6-SMD | 255-1954-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV252GA 
SPST-NO 200 250 1,500 5.5/8.0 Economy Version 6-DIP 255-1554-5-ND 5:19. 4.77 4.24 3.61 AQV253 
SPST-NO 150 400 1,500 12.4/16 Economy Version 6-DIP 255-1555-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV254 
SPST-NO 150 400 1,500 12.4/16 Economy Version 6-SMD | 255-1556-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV254A 
SPST-NO 150 400 5,000 12.4/16 Economy Version 6-DIP 255-1557-5-ND 5.51 5.07 4.50 3.83 AQV254H 
SPST-NO 150 400 5,000 12.4/16 Economy Version 6-SMD | 255-2125-2-ND$ 3263.00/1,000 AQV254HAZ 
SPST-NO 350 100 1,500 12.4/16 Economy Version 6-DIP 255-1956-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV255 
SPST-NO 250 200 1,500 2.6/4.0 _ 6-DIP 255-1354-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV257 
SPST-NO 250 200 1,500 2.6/4.0 _— 6-DIP 255-1957-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV257A 
SPST-NO 250 200 1,500 2.6/4.0 Economy Version 6-SMD__|255-1957-2-ND¥ 3074.00/1,000 AQV257AX 
SPST-NO 20 1,500 1,500 345/500 Economy Version 6-DIP 255-1468-5-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 AQV258 
SPST-NO 20 1,500 1,500 345/500 Economy Version 6-SMD | 255-1558-5-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 AQV258A 
SPST-NO 20 1,500 1,500 345/500 Economy Version 6-SMD | 255-1558-2-ND¥ 3466.00/1,000 AQV258AZ 
SPST-NO 20 1,500 5,000 345/500 Economy Version 6-SMD | 255-2126-2-ND$¢ 3625.00/1,000 AQV258HAX 
SPST-NO 30 1,000 1,500 85/200 Economy Version 6-DIP 255-1960-ND 6.08 5.58 4.96 4.22 AQV259 
SPST-NO 30 1,000 1,500 85/200 Economy Version 6-SMD | 255-2127-5-ND 6.08 5.58 4.96 4.22 AQV259A 
SPST-NO 30 1,000 5,000 85/200 Economy Version 6-SMD__|255-1961-ND 6.13 5.63 5.00 4.25 AQV259HA 
SPST-NC 130 350 5,000 18/35 Economy Version 6-DIP 255-1422-5-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQV410EH 
SPST-NC 130 350 5,000 18/35 Economy Version 6-SMD | 255-1423-5-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQV410EHA 
SPST-NC 130 350 5,000 18/35 Economy Version 6-SMD__|255-1423-2-ND¥ 2596.00/1,000 AQV410EHAX 
SPST-NC 120 400 1,500 26/50 = 6-DIP 255-1157-5-ND 4.56 4.19 3.72 3.17 AQV414 
SPST-NC 120 400 1,500 26/50 = 6-SMD | 255-1559-5-ND 4.56 4.19 3.72 3.17 AQV414A 
SPST-NC 120 400 1,500 26/50 Economy Version 6-DIP 255-1469-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV414E 
SPST-NC 120 400 1,500 26/50 Economy Version 6-SMD | 255-1470-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV414EA 
SPST-NC 120 400 5,000 26/50 Economy Version 6-DIP 255-1348-5-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQV414EH 
SPST-NC 120 400 5,000 25.2/50 Economy Version 6-SMD | 255-1424-5-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQV414EHA 
SPST-NC 100 400 1,500 25.2/50 Economy Version 6-SOP 255-1962-ND 4.85 4.46 3.96 3.37 AQV414S 
SPST-NC 100 400 1,500 26/50 Economy Version 6-SOP 255-1962-2-ND$ 2871.00/1,000 AQV414SZ 
SPST-NC 200 250 1,500 5.5/8 Economy Version 6-DIP 255-1963-ND 5.54 5.09 4.52 3.85 AQV453 
SPST-NC 200 250 1,500 5.5/8 Economy Version 6-SMD__|255-2128-5-ND 7.01 6.44 5.72 4.87 AQV453A. 

AQV Series Radio Frequency PhotoMOS Relays 

SPST-NO 80 40 1,500 22/35 = 6-DIP 255-1163-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 AQV221 

8 SPST-NO 80 40 1,500 22/35 = 6-SMD | 255-1164-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 AQV221A 
SPST-NO 120 80 1,500 7/10 = 6-SOP 255-1549-5-ND 4.73 4.35 3.86 3.29 AQV225NS 
SPST-NO 50 200 1,500 30/50 = 6-SOP 255-1550-5-ND 5.02 4.62 4.10 3.49 AQV227NS 

AQW Series PhotoMOS Relays 

DPST-NO 120 350 1,500 23/35 Standard Version 8-DIP 255-2129-5-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW210 
DPST-NO 120 350 1,500 23/35 Standard Version 8-SMD | 255-2130-5-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW210A 
DPST-NO 120 350 1,500 23/35 Standard Version 8-SMD | 255-2130-2-ND$ 4060.00/1,000 AQW210AZ 
DPST-NO 120 350 5,000 18/25 Economy Version 8-DIP 255-1349-5-ND 5.61 5.16 4.58 3.90 AQW210EH 
DPST-NO 120 350 5,000 18/25 Economy Version 8-SMD__|255-1425-5-ND 5.61 5.16 4.58 3.90 AQW210EHA 
DPST-NO 120 350 5,000 20/25 Current Limited 8-SMD | 255-2131-5-ND 10.51 9.66 8.58 7.30 AQW210HLA 
DPST-NO 100 350 5,000 18/25 Economy Version 8-SOP 255-1964-ND 7.33 6.73 5.98 5.09 AQW210S 

9 DPST-NO 100 350 1,500 16/35 —= 8-SOP 255-1964-2-ND$ 4336.00/1,000 AQW210SX 
DPST-NO 500 60 1,500 0.83/2.5 Economy Version 8-DIP 255-1965-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW212 
DPST-NO 500 60 1,500 0.83/2.5 = 8-SMD__|255-1560-5-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW212A 
DPST-NO 500 60 1,500 0.83/2.5 _ 8-SMD | 255-2132-5-ND 6.64 6.10 6.10 4.61 AQW213EHA 
DPST-NO 100 400 1,500 30/50 _ 8-DIP 255-1158-5-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW214 
DPST-NO 80 400 1,500 30/50 Standard Version 8-SMD | 255-1160-5-ND 7.33 6.73 5.98 5.09 AQW214S 
DPST-NO 80 400 1,500 30/50 Standard Version 8-SOP 255-2134-2-ND$ 4336.00/1,000 AQW214SX 
DPST-NO 80 400 1,500 30/50 Standard Version 8-SOP. 255-2135-2-ND$ 4336.00/1,000 AQW214SZ 

AQW Series General Purpose PhotoMOS Relays 

DPST-NO 100 400 1,500 30/50 Standard Version 8-SMD | 255-1159-5-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW214A 
DPST-NO 100 400 1,500 30/50 Standard Version 8-SMD | 255-1159-2-ND¥ 4060.00/500 AQW214AZ 

9 DPST-NO 100 400 1,500 30/50 Economy Version 8-DIP 255-1426-5-ND 5.61 5.16 4.58 3.90 AQW214E 
DPST-NO 100 400 1,500 30/50 Economy Version 8-SMD | 255-1427-5-ND 5.66 5.20 4.62 3.93 AQW214EA 
DPST-NO 100 400 1,500 30/50 Economy Version 8-SMD__|255-1427-2-ND¥ 3350.00/1,000 AQW214EAX 
DPST-NO 100 400 5,000 25/35 Economy Version 8-DIP 255-1966-ND 5.95 5.47 4.86 4.14 AQW214EH 

t+ Cut Tape Tape and Reel § See datasheet for dimensions (Continued) 
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Panasonic = proioMOS Relays (cont, @Reel” 


Panasonic Electric Works 


Contact Load Current | Load Voltage | Isolation | On Resistance Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrangement | (Max.) mA (Max.) V Voltage | (Min. / Max.) 0 Features Package | Part No. 1 25 50 100 Part No. 
DPST-NO 100 400 5,000 25/35 Economy Version 8-SMD | 255-2133-2-ND$ 3524.00/1,000 AQW214EHAX 
DPST-NO 300 100 1,500 2.3/4.0 Standard Version 8-DIP 255-1967-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW215 
DPST-NO 300 100 1,500 2.3/4.0 Standard Version 8-SOP 255-1968-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW215A 
9 DPST-NO 40 600 1,500 70/120 Standard Version 8-DIP 255-1561-5-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW216 
DPST-NO 40 600 1,500 70/120 Standard Version 8-SMD___|255-1969-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW216A 
DPST-NO 160 200 1,500 70/120 Standard Version 8-DIP 255-1970-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW217 
DPST-NO 160 200 1,500 70/120 Standard Version 8-SMD___|255-1971-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW217A 
DPST-NO 120 400 1,500 10/16 High Sensitivity 8-DIP 255-1975-ND 8.70 7.99 7.10 6.04 AQW254 
10 DPST-NO 120 400 1,500 10/16 High Sensitivity 8-SMD | 255-1976-ND 8.70 7.99 7.10 6.04 AQW254A 
DPST-NO 120 400 1,500 10.2/16 High Sensitivity 8-SMD ___|255-2138-2-ND$ 5148.00/1,000 AQW254AZ 
DPST-NC 100 400 1,500 26/50 Standard Version 8-DIP 255-1161-5-ND 8.58 7.88 7.00 5.95 AQW414 
9 DPST-NC 100 400 1,500 26/50 Standard Version 8-SMD | 255-1162-5-ND 8.58 7.88 7.00 5.95 AQW414A 
DPST-NC 100 400 5,000 26/35 Economy Version 8-DIP 255-1350-5-ND 7.40 6.80 6.04 5.14 AQW414EH 
DPST-NC 100 400 5,000 26/35 Economy Version 8-SMD___|255-1428-5-ND 7.40 6.80 6.04 5.14 AQW414EHA 
DPDT-NO/NC 120 350 5,000 18/25 Economy Version 8-DIP 255-1471-5-ND 6.10 5.61 4.98 4.24 AQW610EH 
DPDT-NO/NC 120 350 5,000 18/25 Economy Version 8-SMD | 255-1472-5-ND 6.10 5.61 4.98 4.24 AQW610EHA 
DPDT-NO/NC 100 350 1,500 18/25 Standard Version 8-SMD | 255-1978-ND 9.14 8.40 7.46 6.35 AQW610S 
DPDT-NO/NC 500 60 5,000 1.0/2.5 Economy Version 8-DIP 255-1979-ND 8.16 7.50 6.66 5.67 AQW612EH 
10 DPDT-NO/NC 100 400 1,500 26/35 Economy Version 8-DIP 255-1980-ND 8.58 7.88 7.00 5.95 AQW614 
DPST-NC 100 400 1,500 27/50 Economy Version 8-SMD | 255-2140-5-ND 8.58 7.88 7.00 5.95 AQW614A 
DPST-NC 100 400 5,000 26/35 Economy Version 8-DIP 255-1351-5-ND 6.10 5.61 4.98 4.24 AQW614EH 
DPST-NC 100 400 5,000 26/35 Economy Version 8-SMD | 255-1429-5-ND 6.10 5.61 4.98 4.24 AQW614EHA 
DPST-NC 120 400 1,500 11/16 Economy Version 8-SMD | 255-2142-5-ND 10.56 9.70 8.62 7.33 AQW654A 
DPST-NC 120 400 1,500 11/16 Economy Version 8-SMD___|255-2142-2-ND+ 6250.00/1,000 AQW654AZ 
AQ Series Radio Frequency PhotoMOS Relays 
DPST-NO 40 400 1,500 70/100 Low On Resistance 8-SMD | 255-2136-5-ND 8.48 7.79 6.92 5.89 AQW224NA 
9 DPST-NO 40 400 1,500 70/100 Low On Resistance 8-SMD | 255-2137-2-ND$ 5017.00/1,000 AQW224NAX 
DPST-NO 120 80 1,500 7/10 Low On Resistance 8-SMD | 255-1562-5-ND 8.48 7.79 6.92 5.89 AQW225NA 
DPST-NO 120 80 1,500 7/10 Low On Resistance 8-SMD__|255-1562-2-ND$ 5017.00/1,000 AQW225NAX 
10 DPST-NO 50 200 1,500 30/50 Low On Resistance 8-DIP 255-1973-ND 8.48 7.79 6.92 5.89 AQW227N 
DPST-NO 50 200 1,500 30/50 Low On Resistance 8-SMD___|255-1974-ND 8.48 7.79 6.92 5.89 AQW227NA 
AQY Series PhotoMOS Relays 
SPST-NO 130 350 5,000 18/25 Economy Version 4-DIP 255-1430-5-ND 2.92 2.68 2.38 2.03 AQY210EH 
SPST-NO 130 350 5,000 18/25 Economy Version 4-SMD___|255-1431-5-ND 2.92 2.68 2.38 2.03 AQY210EHA 
SPST-NO 120 350 1,500 20/25 with Current Limit 4-SOP 255-1433-5-ND 6.22 5.72 5.08 4.32 AQY210LS 
SPST-NO 120 350 1,500 20/25 with Current Limit 4-SOP 255-1433-2-ND$ 3683.00/1,000 AQY210LSX 
SPST-NO 120 350 1,500 23.5/35 with Protection 4-SOP 255-1432-5-ND 6.17 5.67 5.04 4.29 AQY210KS 
SPST-NO 120 350 1,500 23.5/35 with Protection 4-SOP 255-1432-2-ND$ 3654.00/1,000 AQY210KSZ 
SPST-NO 120 350 1,500 17/25 — 4-SOP 255-1434-5-ND 4.51 4.14 3.68 3.13 AQY210S 
SPST-NO 120 350 1,500 17/25 = 4-SOP 255-2143-2-ND$ 2668.00/1,000 AQY210SX 
SPST-NO 120 350 1,500 17/25 = 4-SOP 255-2144-2-ND$ 2668.00/1,000 AQY210SZ 
SPST-NO 1000 60 1,500 0.34/0.7 = 4-SOP 255-1792-5-ND 5.54 5.09 4.52 3.85 AQY212GS 
SPST-NO 120 400 5,000 26/35 Economy Version 4-DIP 255-1435-5-ND 2.11 1.94 1.72 1.47 AQY214EH 
SPST-NO 120 400 5,000 26/35 Economy Version 4-SMD__|255-1436-5-ND 2.11 1.94 1.72 1.47 AQY214EHA 
SPST-NO 100 400 1,500 25/35 = 4-SOP 255-1437-5-ND 4.51 4.14 3.68 3.13 AQY214S 
1 SPST-NO 100 400 1,500 25/35 = 4-SOP 255-2145-2-ND$ 2668.00/1,000 AQY214SX 
SPST-NO 100 400 1,500 25/35 = 4-SOP 255-2146-2-ND$ 2668.00/1,000 AQY214SZ 
SPST-NO 2000 60 2,500 0.11/0.18 = 4-SMD | 255-1563-5-ND§ 12.37 11.37 10.10 8.59 AQY272A 
SPST-NO 350 400 2,500 2.1/3.2 = 4-DIP Wide | 255-1564-5-ND 12.37 11.37 10.10 8.59 AQY274 
SPST-NO 1300 100 2,500 0.23/0.34 = 4-SMD _ | 255-1565-5-ND§ 12.37 11.37 10.10 8.59 AQY275A 
SPST-NO 650 200 2,500 0.23/0.34 = 4-SMD | 255-1566-5-ND§ 12.37 11.37 10.10 8.59 AQY277A 
SPST-NO 500 60 1,500 0.85/2.5 = 4-SOP 255-1795-5-ND 1.76 1.62 1.44 1.23 AQY282S 
SPST-NO 100 400 1,500 28/35 = 4-SOP 255-1796-5-ND 1.79 1.65 1.46 1.25 AQY284S 
SPST-NC 130 350 5,000 18/25 Economy Version 4-DIP 255-1983-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQY410EH 
SPST-NC 120 350 1,500 18/25 cert 4-SOP 255-1438-5-ND 5.05 4.64 4.12 3.51 AQY410S 
SPST-NC 120 350 1,500 18/25 — 4-SOP 255-1438-2-ND$ 2987.00/1,000 AQY410SX 
SPST-NC 120 60 5,000 26/35 Economy Version 4-DIP 255-1984-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQY414EH 
SPST-NC 100 400 1,500 26/35 a 4-SOP 255-1439-5-ND 5.05 4.64 4.12 3.51 AQY414S 
SPST-NC 100 400 1,500 26/35 a 4-SOP 255-2152-2-ND$ 2987.00/1,000 AQY414SX 
SPST-NC 100 400 1,500 26/35 = 4-SOP 255-2153-2-ND$ 2987.00/1,000 AQY414SZ 
AQZ Series Power PhotoMOS Relays 
12 SPST-NO 4000 60 2,500 0.05/0.09 = 4-SIP 255-1567-ND 8.97 8.24 7.32 6.23 AQZ102 
SPST-NO 2600 100 2,500 0.08/0.17 — 4-SIP 255-1568-ND 8.97 8.24 7.32 6.23 AQZ105 
SPST-NO 3000 60 2,500 0.11/0.18 a 4-SIP 255-1569-ND 9.70 8.91 7.92 6.74 AQZ202 
SPST-NO 500 400 2,500 2.1/3.2 a 4-SIP 255-1985-ND 9.70 8.91 7.92 6.74 AQZ204 
5 SPST-NO 2000 100 2,500 0.23/0.34 _ 4-SIP 255-1570-ND 9.70 8.91 7.92 6.74 AQZ205 
SPST-NO 1800 100 2,500 2.4/3.2 Volt Sensing 4-SIP 255-1987-ND 11.37 10.44 9.28 7.89 AQZ205D 
SPST-NO 1000 200 2,500 0.70/1.10 = 4-SIP 255-1571-ND 9.70 8.91 7.92 6.74 AQZ207 
SPST-NC 500 400 2,500 2.8/4.0 = 4-SIP 255-2154-5-ND 13.28 12.20 10.84 9.22 AQZ404 


t+ Cut Tape +Tape and Reel § See datasheet for dimensions 


SIP Conformal Coated Solid State Relays 


AQ2 SIP SSRs are designed as suitable drivers for AC motors, solenoids, valves, etc. These offer excellent long life switching. Zero-Cross is a low noise switching output whereas Phase Controlled are ideal for 
noise resistance with an integrated snubber circuit and ultra thin body (only 9mm) for maintenance-free, applications such as motor speed control and light dimming. 
Dimensions alm penta wens (0c) ee ane (A) veregc ae) Digi-Key Price Each Panasonic 
ment (min./max.) | (min.) | (min./max.) | (min./max.) Type Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
27.94 ___- 4/6 0.5 0.025/2 75/250 Fare-Cross 255-1168-ND®@ | 13.82 12.69 11.28 9.59 | AQ2A2-C1-ZT5VDC 
4. 3 2 1 21.6/26.4 2.4 255-1170-ND 13.82 12.69 11.28 9.59 |AQ2A2-C1-ZT24VDC 
aoe a 4 SPST-NO 4/6 0.5 255-1174-ND@ | 10.88 9.99 8.88 7.55 )AQ2A2-C1-T5VDC 
401.2254 2.54 "2.54 9.6/14.4 1.2 0.025/2 75/250 Phase Controlled | 255-1175-ND 10.88 999 888 7.55 |AQ2A2-C1-T12VDC 
ee ye 21.6264 | 24 255-1176-ND@ | 10.88 9.99 8.88 __7.55 | AQ2A2-C1-T24VDC 
@ RoHS Compliant 


1 Features: * SSRs are designed for Power Switching applications such as heater control, printing machines and machine tool controls * High dielectric strength 
AQ R Solid State Relays of 1,500V between input and output 


Dimensions in mm Input Output Output Digi-Key Price Each Panasonic 
A . 44.8 Voltage Voltage | Current (A) Package Part No. 1 25 50 100 Part No. 
59 4 
ee, = \y G 4~6 75 ~ 250 10 Screw Terminal | 255-1535-ND® 35.33 32.45 28.84 24.52 | AQR10A2-S-Z4/6VDC 
12.5 
ie 4~6 75 ~ 250 30 Screw Terminal | 255-1542-ND 51.09 44.50 42.85 41.20 | AQR30A2-S-Z4/6VDC 
10~18 75 ~ 250 30 Screw Terminal | 255-1540-ND 51.09 44.50 42.85 41.20 | AQR30A2-S-Z10/18VDC 


@ RoHS Compliant 


Digi®Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2329 


SHARP solid State Relays 


OF THE AMERICAS 


Fig. 3 NEW! © © Fig.5 NEW! 
circuit O@ © 
Fig.6 NEW! Fig. 7 NEW! Fig. 8 NEW! wipes cat Fig. 10 NEW! 
circuit circuit | 
o} ® © OO ® © ©© 
Input Output 
Current Voltage Current Holding Tube 
Voltage (mA) VRMS IT (RMS) Current Package Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. Typical Min. Max. Max. (A) (mA) Max. Type Part No. 1 10 25 Part No. 
1.2 5 50 120 1.5 25 16-Dip 425-1182-5-ND 2.55 2.13 1.81 PR21HD22NSZ 
: 1.2 5 50 240 1.5 25 16-Dip 425-1193-5-ND 2.73 2.28 1.94 PR31HD22NSZ 
1:2 10 50 120 0.3 25 8-Dip 425-2603-5-ND® .88 75 68 PR23MF11NSZF 
1.2 10 50 120 0.9 25 8-Dip 425-1186-5-ND 1.53 1.30 1.18 PR29MF11NSZ 
1.2 10 50 240 0.3 25 8-Dip 425-2647-5-ND® 98 83 75 PR33MF51NSZF 
1.2 10 25 240 0.6 25 8-Dip 425-2369-5-ND® 1.63 1.38 1.25 PR36MF12NSZF 
1.2 10 50 240 0.9 25 8-Dip 425-2561-5-ND® 1.50 1.27 1.15 PR39MF51NSZF 
1.2 10 50 240 12 25 8-Dip 425-2562-5-ND® 1.65 1.38 117 PR3BMF51NSKF 
2 1.2 5 50 240 0.9 25 8-Dip 425-2373-5-ND@ NEW! 1.68 1.40 1.19 PR39MF12NSZF 
1.2 10 50 120 0.6 25 8-SMD 425-2359-1-ND@+ NEW! 1.60 1.40 1.20 PR26MF11NIPF 
EY 10 50 120 0.6 25 8-SMD 425-2359-2-ND@ NEW! 520.00/1,000 PR26MF11NIPF 
1.2 10 50 120 0.6 25 8-Dip 425-2360-5-ND@ NEW! 1.27 1.08 98 PR26MF11NSZF 
1.2 5 50 120 0.6 25 8-Dip 425-2361-5-ND@ NEW! 1.30 1.10 1.00 PR26MF12NSZF 
1.2 10 50 120 0.9 25 8-Dip 425-2363-5-ND@ NEW! 1.53 1.30 1.18 PR29MF11NSZF 
1:2 5 50 120 0.9 25 8-Dip 425-2364-5-ND@ NEW! 1.56 1.32 1.20 PR29MF12NSZF 
1.2 10 50 120 0.6 25 8-Dip 425-2362-5-ND@ NEW! 1.40 1.19 1.08 PR26MF21NSZF 
1.2 10 50 120 0.9 25 8-Dip 425-2365-5-ND@ NEW! 1.56 1.30 1.41 PR29MF21NSZF 
3 1.2 10 50 240 0.6 25 8-Dip 425-2370-5-ND@ NEW! 1.63 1.38 1.25 PR36MF21NSZF 
12 5 50 240 0.6 25 8-Dip 425-2371-5-ND@ NEW! 1.65 1.38 1.17 PR36MF22NSZF 
1.2 10 50 240 0.9 25 8-Dip 425-2374-5-ND@ NEW! 1.74 1.45 1.24 PR39MF21NSZF 
1:2 5 50 240 0.9 25 8-Dip 425-2375-5-ND@ NEW! 1.83 1.53 1.30 PR39MF22NSZF 
1.2 10 50 120 0.15 3.5 6-SMD 425-2664-1-ND@t 84 = 63 PR22MA11NXPF 
4 1:2 10 50 240 0.06 3.5 6-Dip 425-2367-5-ND@ NEW! 1.30 1.10 1.00 PR31MA11NTZF 
1.2 10 50 120 0.15 3.5 6-Dip 425-2602-5-ND® 68 58 53 PR22MA11NTZF 
1.2 10 50 240 0.15 3.5 6-Dip 425-2604-5-ND® 15 64 58 PR32MA11NTZF 
1.2 15 50 120 3 50 4-SIP 425-2386-5-ND@ NEW! 3.98 3.58 3.18 $101S05F 
5 12 8 50 240 8 50 4-SIP 425-2402-5-ND@ NEW! 4.28 3.85 3.42 $202S01F 
1.2 8 50 240 12 50 4-SIP 425-2412-5-ND@ NEW! 5.20 4.68 4.16 $212S01F 
1.2 15 50 120 3 50 4-SIP 425-2387-5-ND@ NEW! 4.28 3.85 3.42 $101S06F 
1.2 15 50 240 3 50 4-SIP 425-1244-5-ND@ NEW! 4.60 4.14 3.68 $201S06F 
6 2 8 50 240 8 50 4-SIP 425-2403-5-ND@ NEW! 5.25 4.73 4.20 $202S02F 
1.2 8 50 240 16 50 4-SIP 425-2414-5-ND@ NEW! 5.83 5.25 4.66 $216S02F 
1.2 = 50 240 0.1 25 4-SIP 425-2411-5-ND@ NEW! 3.80 3.42 3.04 S202TY2F 
4 1.2 8 50 120 8 50 4-SIP 425-2391-5-ND®@ NEW! 8.15 7.34 6.52 $102S11F 
8 1.2 8 50 240 8 50 4-SIP 425-2405-5-ND@ NEW! 9.40 8.46 7.52 $202S12F 
9 1.2 8 50 120 8 50 4-SIP 425-2395-5-ND®@ NEW! 4.13 3.72 3.30 S108T01F 
1.2 8 50 240 2 25 4-SIP 425-2408-5-ND@ NEW! 4.00 3.60 3.20 S202T01F 
10 1.2 8 50 120 8 50 4-SIP 425-2396-5-ND@ NEW! 4.35 3.92 3.48 S108T02F 
1.2 8 50 240 2 25 4-SIP 425-2409-5-ND@ NEW! 4.40 3.96 3.52 S202T02F 


@ RoHS Compliant + CutTape  +Tape and Reel 


TOSHIBA PhotoRelay Photocouplers 


Leading Innovation >>> 


Input Current Output 

Vi Imin | Imax | VRange Circuit Ton/Toff Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Toshiba 

Fig. | (led) | (mA) | (mA) (Vv) Imax (ms/ms) Package | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1.15 5 25: 0~60 400mA 2/0.5 4-SOP | TLP172AF-ND 1.75 1.40 105 |= _ — |TLP172A(F) 
1.15 5 25 0 ~ 350 110mA 1 4-SOP | TLP172GF-ND 1.68 1.34 1.01. |— = — |TLP172G(F) 

{ 1.15 5 25 0 ~ 280 110mA 1 4-SOP | TLP172GFCT-NDt 1.78 1.43 1.07. | TLP172GFTR-ND 2,500 912.64/M |TLP172G(TP,F) 
1.15 5 25 0~ 48 400mA 2 4-SOP | TLP176AF-ND NEW! 2.45 1.96 147. |— = — |TLP176A(F) 
1.15 5 25 0 ~ 200 200mA 1.5/1.0 4-SOP | TLP176DF-ND NEW! 2.45 1.96 147. |— = — |TLP176D(F) 
1.15 5 25: 0 ~ 280 120mA 1 4-SOP | TLP176GF-ND NEW! 2.45 1.96 1538) [= = — _|TLP176G(F) 
t Cut Tape (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2330 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


TOSHIBA 


Leading Innovation >>> 


PhotoRelay Photocouplers (cont) 


Input Current Output 
Vi Imin | Imax | VRange Circuit Ton/Toff Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Toshiba 
Fig. | (led) | (mA) | (mA) (Vv) Imax (ms/ms) Package | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

1.15 5 25 0 ~ 320 120mA 1/1 4-SOP | TLP176GAF-ND 2.45 1.96 153 |— — — |TLP176GA(F) 
1.15 5 15 0 ~ 160 50mA 0.5/0.2 4-SOP | TLP179DF-ND NEW! 2.67 2.14 167) |— _ — |TLP179D(F) 
1.15 5 25 0~60 500mA 2/0.5 4-Dip TLP222AF-ND 1.53 1.22 92 |— _ — |TLP222A(F) 
1.15 6 25) 0 ~ 350 120mA 0.3/0.1 4-Dip TLP222GF-ND 1.35 1.08 810 |— _ — |TLP222G(F) 
1.15 5 25 0 ~ 280 120mA 1 8-Dip TLP224G-2F-ND 4.05 3.25 2.53 |— = — |TLP224G-2(F) 
1.15 5 25 0~ 48 500mA 2 4-Dip TLP227AF-ND 1.78 1.43 1.07. |— = — |TLP227A(F) 
1.15 5 25 0 ~ 350 120mA val 4-Dip TLP227GNF-ND 1.78 1.42 1.07. |— _ — |TLP227G(N,F) 
1.15 5 25 0 ~ 320 120mA val 4-Dip TLP227GAF-ND 2.08 1.67 1.25 |— = — | TLP227GA(F) 
1.15 10 30 0~ 32 80mA 500p1s/500ps 4-SOP | TLP3113F-ND NEW! 5.94 4.76 401 |— = — |TLP3113(F) 
1.15 10 30 0~ 32 250mA 500ys/500ps 4-SOP | TLP3114F-ND NEW! 5.94 4.76 401 |— = — |TLP3114(F) 
1.15 10 30 0~ 32 300mA 500ys/500ps 4-SOP | TLP3115F-ND NEW! 5.94 4.76 4.01 |— = — |TLP3115(F) 
1.15 10 30 0~ 32 120mA 500ys/500p1s 4-SOP | TLP3116F-ND NEW! 5.94 4.76 4.01 |— = — |TLP3116(F) 
1.15 § 30 0~ 32 40mA 500ys/500ps 4-SOP | TLP3118F-ND NEW! 5.94 4.76 401 |— = — |TLP3118(F) 
1.15 § 30 0~ 32 200mA | 500ys/500ps 4-SOP | TLP3119F-ND NEW! 5.94 4.76 401 |— = — |TLP3119(F) 
1.15 5 20 0~ 32 350mA 500p1s/500ps 4-SOP | TLP3121F-ND NEW! 7.13 6.71 482 |— = — |TLP3121(F) 

1 1.15 5 20 0~ 48 1A 3/1 4-SOP | TLP3122F-ND NEW! 5.00 4.00 3.38 |— = — |TLP3122(F) 
1.33 5 20 0~ 32 1A 3/0.5 4-SOP | TLP3123F-ND NEW! 7.30 5.84 4.93 |— = — |TLP3123(F) 
1.15 10 30 0~20 160mA | 500ys/500ps 4-SOP | TLP3130F-ND NEW! 5.94 4.76 401 |— = — |TLP3130(F) 
1.15 10 30 0~20 300mA 500p1s/500ps 4-SOP | TLP3131F-ND NEW! 5.94 4.76 4.01 |— = — |TLP3131(F) 
1.15 10 30 0~20 300mA 500p1s/500ps 4-SOP | TLP3131FCT-NDt 5.94 4.76 4.01 | TLP3131FTR-ND 2,500 3682.80/M |TLP3131(TP,F) 
1.15 10 30 0~ 32 80mA 500ys/500ps 4-SSOP__| TLP3213FCT-NDt 6.93 5.55 4.68 | TLP3213FTR-ND 1,500 4331.26/M | TLP3213(TP15,F) 
1.15 10 30 0~ 32 300mA 500ys/500ps 4-SSOP_ | TLP3215FCT-NDt 6.93 5.55 4.68 | TLP3215FTR-ND 1,500 4331.26/M | TLP3215(TP15,F) 
1.15 5 50 0~80 120mA 500ys/200ps 4-SSOP_ | TLP3217FCT-NDt 6.93 5.55 4.68 | TLP3217FTR-ND 1,500 4331.26/M | TLP3217(TP15,F) 
1.15 10 30 0~80 80mA 300ys/300ps 4-SSOP | TLP3220FCT-NDt 6.80 5.44 4.59 | TLP3220FTR-ND 1,500 4250.00/M | TLP3220(TP15,F) 
1.15 10 30 0~20 450mA | 500,s/500ys 4-SSOP__| TLP3231FCT-NDt 6.93 5.55 4.68 | TLP3231FTR-ND 1,500 4331.26/M | TLP3231(TP15,F) 
1.30 = 20 0~40 120mA | 200ys/200ps 4-SSOP__| TLP3240TP15FCT-NDt NEW! 8.40 6.72 5.67 | TLP3240TP15FTR-ND NEW! 1,500 5250.00/M |TLP3240(TP15,F) 
1.30 — 20 0~40 140mA 200ys/200p1s 4-SSOP | TLP3241TP15FCT-NDt NEW! 8.60 6.88 5.81 | TLP3241TP15FTR-ND NEW!| 1,500 5375.00/M |TLP3241(TP15,F) 
1.30 = 20 0~20 200mA 200ys/200p1s 4-SSOP_ | TLP3250TP15FCT-ND¢ NEW! 8.80 7.04 5.94 | TLP3250TP15FTR-ND NEW! 1,500 5500.00/M |TLP3250(TP15,F) 
1.15 5 25 0 ~ 280 90mA 0.5/1 4-SOP | TLP4172GFCT-NDt 2.26 1.81 1.41. | TLP4172GFTR-ND 2,500 1263.78/M | TLP4172G(TP,F) 
1.15 5 25 0 ~ 280 120mA 1/3 4-SOP | TLP4176GFCT-NDt 2.87 2.30 1.79 | TLP4176GFTR-ND 2,500 1605.24/M | TLP4176G(TP,F) 
1.15 5 25 0 ~ 280 150mA 1/3 4-Dip TLP4227GF-ND 2.32 1.86 140 |— = — |TLP4227G(F) 
1.15 5 25 0 ~ 320 120mA 1 8-SOP | TLP206GAF-ND 5.57 4.46 3.47 |— — — |TLP206GA(F) 
1.15 5 15 0~ 160 50mA 0.5/0.2 8-SOP | TLP209DF-ND NEW! 2.67 2.14 167. |— = — |TLP209D(F) 
1.15 5 25 0~ 48 500mA 2/0.5 8-Dip TLP222A-2F-ND 2.48 1.98 149 |— = — | TLP222A-2(F) 
1.15 6 25 0 ~ 280 120mA val 8-Dip TLP222G-2F-ND 2.38 1.90 1438 |— = — |TLP222G-2(F) 
1.15 5 25 0 ~ 350 120mA val 8-SOP =| TLP227G2NFCT-NDt 2.70 2.16 1.68 | TLP227G2NFTR-ND 1,500 1530.00/M | TLP227G-2(TP1,N,F) 
1.15 5 25 0 ~ 320 120mA val 8-Dip TLP227GA-2F-ND 4.03 3.23 2.51 |— — — | TLP227GA-2(F) 
1.15 5 25 0 ~ 320 200mA 2 8-SOP | TLP3125F-ND NEW! 8.20 6.56 5.54 |— = — |TLP3125(F) 

2 1.15 5 50 0 ~ 350 120mA 1/3 8-Dip TLP4006GF-ND 3.69 2.95 2.30 |— = — |TLP4006G(F) 
1.15 5 25 0 ~ 280 100mA 1 8-Dip TLP4007GF-ND 2.46 1.97 154 |— a — |TLP4007G(F) 
1.15 5 25 0 ~ 280 90mA 0.5/1 8-SOP | TLP4202GFCT-NDt 417 3.34 2.60 | TLP4202GFTR-ND 2,500 2334.78/M_ | TLP4202G(TP,F) 
1.15 5 25 0 ~ 280 120mA val 8-SOP | TLP4026GF-ND NEW! 4.57 3.66 2.85 |— = — |TLP4026G(F) 
1.15 5 25 0 ~ 280 90mA val 8-SOP | TLP4027GFCT-NDt 3.69 2.95 2.30 | TLP4027GFTR-ND 2,500 2065.14/M | TLP4027G(TP,F) 
1.15 5 25 0 ~ 280 120mA 1/3 8-SOP | TLP4206GF-ND NEW! 5.66 4.53 3.83 |— = — |TLP4206G(F) 
1.15 § 25 0 ~ 280 100mA 0.5/1 8-Dip TLP4222G-2F-ND 2.86 2.29 178 |— _ — |TLP4222G-2(F) 
1.15 5 25 0 ~ 280 150mA 1/3 8-Dip TLP4227G-2F-ND 3.21 2.57 2.00 |— _ — |TLP4227G-2(F) 
1.15 5 25 0~48 400mA 2/0.5 6-SOP | TLP192AF-ND NEW! 1.93 1.55 116 |— _ — |TLP192A(F) 

1.15 § 25 0 ~ 160 200mA 1.5/1 6-SOP | TLP197DF-ND 2.45 1.96 147 |— _ — |TLP197D(F) 
1.15 5 25 0 ~ 280 120mA aval 6-SOP —_| TLP197GFCT-NDt 2.45 1.96 1.47 | TLP197GFTR-ND 2,500 1254.40/M | TLP197G(TP,F) 
1.15 5 15 0~ 160 50mA 0.5/0.2 6-SOP |TLP199DF-ND NEW! 2.67 2.14 167 |— = — |TLP199D(F) 
1.15 5 30 0~80 1.25A 3/1 6-SOP | TLP3120F-ND 5.94 4.76 4.01 |— = — |TLP3120(F) 
1.33 10 20 0~ 48 2.5A 1.5/0.4 6-Dip TLP3542F-ND 8.60 6.88 5.81 |— =_ — |TLP3542(F) 

3 1.15 5 25 0 ~ 280 90mA 0.5/1 6-SOP | TLP4192GFCT-NDt 2.26 1.81 1.41 | TLP4192GFTR-ND 2,500 1263.78/M | TLP4192G(TP,F) 
1.15 § 25 0 ~ 280 150mA 1/3 6-Dip TLP4597GF-ND 2.25 1.81 1440 J— _ — |TLP4597G(F) 
1.15 5 25 0~ 48 500mA 2/0.5 6-Dip TLP592AF-ND 1.39 1.11 840 |— = — |TLP592A(F) 

1.15 § 25 0 ~ 280 110mA val 6-Dip TLP592GF-ND 1.65 1.33 1.00 j|— _ — |TLP592G(F) 
1.15 § 25 0~60 500mA ait 6-Dip TLP597AF-ND NEW! 1.91 1.53 115 |— — — |TLP597A\(F) 
1.15 § 25 0 ~ 280 120mA val 6-Dip TLP597GF-ND 1.91 1.53 115 |— — — |TLP597G(F) 
1.15 § 25 0 ~ 400 120mA aval 6-Dip TLP797GAF-ND NEW! 2.86 2.29 1.78) |— — — |TLP797GA(F) 
1.15 76 25 0 ~ 480 100mA 1.5/1 6-Dip TLP797JF-ND 3.21 2.57 2.00 |— - — |TLP797J(F 
4 1.15 § 25 0 ~ 280 120mA 1/3 6-SMD | TLP4197GFCT-NDt 2.87 2.30 1.79 | TLP4197GFTR-ND 2,500 1605.24/M | TLP4197G(TP,F) 
t Cut Tape 


i) OPTEK S lid Ss R | Dimensions in Inch (mm) 
Asubsidiary of TT electronics ple 1 
Output Output OPTEK 
Input Current (A) Voltage Digi-Key Price Each Technology 
Voltage Maximum Maximum Part No. u 100 250 Part No. 
10 250 365-1484-ND 12.27 11.78 11.33 OSSRDOOO01A 
15 250 365-1485-ND 12.59 12.08 11.62 OSSRDOO02A 
4~32 25 250 365-1486-ND 13.22 12.69 12.20 OSSRDOO003A 
40 250 365-1487-ND 15.72 15.09 14.51 OSSRDOO04A 
25 480 365-1488-ND 27.52 26.42 25.40 OSSRDOOO5A 
40 480 365-1489-ND 28.92 27.76 26.70 OSSRDOOO6A 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2331 


OMRON. MOSFET Relays aa 


Omron's G3VM relays are PCB and SMT solid state switches that are capable of controlling voltages up to 600V. Extremely low input currents, low ON-State Resistance and small packages make these relays ideal for microprocessor and logic 
switching. Current limiting input resistor required for operation. Packages include 4, 6 and 8 pin Dip, SMT, or SOP packages or use the extremely small 4-SSOP package for extremely small board space requirements. Relays will switch both AC or DC voltages. 


Contact Input | Input Current / Output | Output ON Digi-Key Price Each Omron Fig. 1 — G3VM-LR Series 
Fig. Form Voltage (mA) Volt. (Peak) | Current | Resist. (Q)| Package | Part No. 1 25 50 Part No. 
G3VM Series — Ultra Small MOSFET Relays 
SPST-NO | 1.15V [| 10~30 20V 300mA 12 4-SSOP |Z1622-ND 10.81 973 8.65 |G3VM-27LR1 
SPST-NO | 1.15V 7~30 20V 160mA 8 4-SSOP |Z2075-ND 10.81 9.73 8.65 |G3VM-21LR 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 40v 80mA 1 4-SSOP |Z1623-ND 10.81 9.73 8.65 | G3VM-41LR3 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 40v 250mA 1 4-SSOP |Z1624-ND 10.81 9.73 8.65 |G3VM-41LR4 
1 |SPST-NO_| 1.15V | 10-30 40v 300mA 15 4-SSOP_|Z1625-ND 10.81 9.73 8.65 | G3VM-41LR5 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 40V 120mA 15 4-SSOP |Z1626-ND 10.81 973 8.65 | G3VM-41LR6 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 40v 140mA 10 4-SSOP |Z2700-ND 12.74 11.47 10.20 |G3VM-41LR11 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 40v 120mA 12 4-SSOP |Z2701-ND 12.74 11.47 10.20 |G3VM-41LR10 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 60V 400mA 12 4-SSOP |Z2715-ND 11.38 10.25 9.11 |G3VM-61LR 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 80V 120mA 12 4-SSOP_|Z2702-ND 11.30 10.18 9.05 _|G3VM-81LR 
G3VM Series — Solid State MOSFET Relays 
SPST-NO | 1.15V 7~30 20V 300mA 15 4-SOP |Z2077-ND 3.30 2.98 2.65 |G3VM-21GR1 
SPST-NO | 1.15V 7~30 20V 160mA 8 4-SOP |Z2076-ND 3.30 2.98 2.65 |G3VM-21GR Fig. 2— G3VM Series 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 40v 80mA 25 4-SOP |Z2115-ND 3.30 2.98 2.65 |G3VM-41GR3 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 40v 250mA 2 4-SOP |Z2116-ND 3.30 2.98 2.65 |G3VM-41GR4 q 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 40v 300mA 15 4-SOP_|Z2078-ND 3.30 2.98 2.65 _|G3VM-41GR5 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 40V 120mA 15 4-SOP |Z2079-ND 3.30 2.98 2.65 |G3VM-41GR6 
SPST-NO | 1.33V 5~20 4ov | 1,000mA} 13 4-SOP |Z2833-ND NEW! 7.54 6.79 6.04 |G3VM-41GR8 [ 
SPST-NO | 1.15V 5~20 60vV | 1,000mA} —.70 4-SOP |Z2444-ND NEW! 5.64 5.08 4.52 |G3VM-61GR1 
SPST-NO | 1.15V | 10~50 80Vv 200mA 8 4-SOP |Z2703-ND 7.12 6.41 5.70 |G3VM-81GR1 
SPST-NO | 1.15V | 10~50 80V 4omA 25 4-SOP_|Z2704-ND 7.12 6.41 5.70 _|G3VM-81GR MOSFET relays boast performance with long life, low input 
SPST-NO | 1.15V 5~ 25 350V 20mA 22 Dip [Z150-ND 2.39 2.15 1.92 |G3VM-2 drive, and high-speed response to handle minute analog 
SPST-NO | 1.15V 5~25 350V 120mA 22 4-SMT |Z151-ND 2.46 2.22 1.97 |G3VM-2F signals with minimum current leakage. The standard G3VM 
SPST-NO | 1.15V 10 ~50 350V 300mA 35 4-Dip |Z2710-ND 2.46 2.22 1.97 |G3VM-2L MOSFET relays have dielectric strength of 2,500 VAC between 
SPST-NO | 1.15V 10 ~50 350V 300mA 35 4-SMT |Z2711-ND 2.46 2.22 1.97 | G3VM-2FL 1/0 terminals (except SOP relays). 
SPST-NO | 1.15V 5~25 350V 120mA 22 6-Dip _|Z152-ND 2.35 242 1.88 | G3VM-3 
SPST-NO | 1.15V 5~ 25 350V 20mA 22 6-Dip [Z2712-ND 2.80 2.52 2.24 |G3VM-3L 4-SOP 
SPST-NO | 1.15V 5 ~25 350V 120mA 22 6-SMT |Z2713-ND 2.39 2.15 1.92 | G3VM-3FL 
DPST-NO | 1.15V 5~25 350V 100mA 22 8-Dip |Z154-ND 4.82 4.34 3.86 |G3VM-W 
DPST-NO | 1.15V 5 ~25 350V 100mA 22 8-SMT |Z155-ND 4.82 4.34 3.86 | G3VM-WF 
DPST-NO | 1.15V | 10~50 350V 120mA 35 8-SMT_|Z2705-ND 4.82 4.34 3.86 |G3VM-WEFL 
SPST-NO | 1.15V | 7.5~25 60V 300mA 14 6-Dip |Z156-ND 2.39 2.15 1.92 | G3VM-V 
SPST-NO | 1.15V | 7.5~25 60V 300mA 14 6-SMT |Z157-ND 2.39 2.15 1.92 |G3VM-VF 
SPST-NO | 1.15V | 7.5~25 400V 150mA 12 6-Dip |Z229-ND 9.03 8.13 7.22 |G3VM-4N-S <d 
SPST-NO | 1.15V | 7.5~25 400V 150mA 12 6-SMT |Z230-ND 9.03 8.13 7.22 |G3VM-4NF-S 
SPST-NO | 1.15V 5 ~25 60V 300mA 12 4-SOP_|Z1039-ND 3.02 2.72 2.42 | G3VM-S1 
SPST-NO | 1.15V 5~ 50 200V 50mA 30 4-SOP |Z2507-ND 450 4.06 3.61 |G3VM-201G 
SPST-NO | 1.15V 5~50 200V | 200mA 8 6-SOP |Z2709-ND 2.76 2.49 2.21 |G3VM-201H1 
SPST-NO | 1.15V 5~25 400V 120mA 35 4-Dip |Z2089-ND 3.16 2.85 2.53 |G3VM-401A 
SPST-NO | 1.15V 5~25 400V 120mA 35 6-DiP__|Z2091-ND 3.16 2.85 2.53 |G3VM-401B 
SPST-NO | 1.15V 5~25 400V 120mA 35 4-SMT_|Z2090-ND 3.16 2.85 2.53 _|G3VM-401D 
SPST-NO | 1.15V 5~ 25 400V 20mA 35 6-SMT |Z2092-ND 3.16 2.85 2.53  |G3VM-401E 
SPST-NO | 1.15V 5~25 400V 120mA 35 4-SOP |Z2095-ND 2.84 2.56 2.28 |G3VM-401G 
SPST-NO | 1.15V 5~25 400V 120mA 35 6-SOP |Z2096-ND 3.09 2.79 2.48 |G3VM-401H 
SPST-NO | 1.15V 5~25 400V 120mA 35 6-Dip |Z2093-ND 3.31 2.98 2.65 | G3VM-401BY 
SPST-NO | 1.15V 5~25 400V 120mA 35 6-SMT_|Z2094-ND 3.40 3.07 2.73 _|G3VM-401EY 
DPST-NO | 1.15V 5~ 25 400V 120mA 35 8-Dip [Z2097-ND 456 an 3.65 |G3VM-402C 
DPST-NO | 1.15V 5~25 400V 120mA 35 8-SMT |Z2098-ND 4.56 4 3.65 | G3VM-402F 
DPST-NO | 1.15V 5~25 400V 120mA 35 8-SOP |Z2099-ND 4.56 4 3.65 | G3VM-402J 
SPST-NO | 1.15V 5~25 600V 100mA 35 6-Dip |Z1040-ND 6.00 5.40 4.80 | G3VM-601BY 
SPST-NO | 1.15V 5~25 600V 100mA 35 6-SMT_|Z1041-ND 6.15 5.54 4.92 _|G3VM-601EY 
SPST-NO | 1.15V 5~ 25 350V 20mA 35 4-Dip |Z2080-ND 2.15 1.94 1.72 |G3VM-351A 
SPST-NO | 1.15V 5~25 350V 120mA 35 6-Dip |Z2081-ND 24 1.90 1.69 | G3VM-351B 
DPST-NO | 1.15V 5~25 350V 120mA 35 8-Dip |Z2086-ND 3.09 2.79 2.48 | G3VM-352C 
2 | SPST-NO | 1.15V 5~25 350V 120mA 35 4-SMT |Z2082-ND 2.19 1.97 1.75 | G3VM-351D 
SPST-NO | 1.15V 5~25 350V 120mA 35 6-SMT_|Z2083-ND 2.15 1.94 1.73 | G3VM-351E 
DPST-NO | 1.15V 5~ 25 350V 20mA 35 8-SMT [Z2087-ND 3.09 2.79 2.48 | G3VM-352F 
SPST-NO | 1.15V 5~25 350V 110mA 35 4-SOP |Z2084-ND 271 2.45 2.18 |G3VM-351G 
SPST-NO | 1.15V 5~25 350V 110mA 35 6-SOP |Z2085-ND 3.82 3.44 3.06 |G3VM-351H 
DPST-NO | 1.15V 5~25 350V 110mA 35 8-SOP |Z2088-ND 3.09 2.79 2.48 | G3VM-352J 
DPST-NO | 1.15V 5~25 200V 150mA 25 8-Dip _|Z1042-ND 12.34 14.11 9.88 | G3VM-354C 
DPST-NC | 1.15V 5~ 25 350V 00mA 25 8-Dip |Z2453-ND 6.27 5.65 5.02 |G3VM-354C1 
DPST-NO | 1.15V 5~25 200V 150mA 25 8-SMT |Z1043-ND 12.52 11.28 10.02 | G3VM-354F 
DPST-NC | 1.15V 5 ~25 350V 100mA 25 8-SMT |Z2454-ND 6.31 5.68 5.05 | G3VM-354F1 
DPST-NC | 1.15V 5~25 350V 120mA 25 8-SOP |Z2455-ND 12.52 11.28 10.02 | G3VM-354J 
DPST-NC_| _1.15V 5~25 350V 90mA 25 8-SOP_|Z2456-ND 7.31 6.59 5.86 _|G3VM-354J1 
SPST-NO | 1.15V 5~ 25 400V 150mA 25 4-Dip |Z1044-ND 6.00 5.40 480 | G3VM-353A 
SPST-NC | 1.15V 5~25 350V 100mA 15 4-Dip |Z2445-ND 3.13 2.83 2.51 |G3VM-353A1 
SPST-NO | 1.15V 5~25 400V 150mA 25 6-Dip |Z1045-ND 5.89 5.30 4.71 |G3VM-353B 
SPST-NC | 1.15V 5~25 350V 100mA 50 6-Dip |Z2447-ND 3.38 3.05 2.71 |G3VM-353B1 
SPST-NO | 1.15V 5~25 400V 150mA 25 4-SMT_|Z1046-ND 5.94 5.35 4.76 _|G3VM-353D 
SPST-NO | 1.15V 5~ 25 400V 150mA 25 6-SMT |Z1047-ND 6.00 5.40 480 | G3VM-353E 
SPST-NC | 1.15V 5~25 350V 100mA 50 6-SMT |Z2448-ND 3.47 3.12 2.78 | G3VM-353E1 
SPST-NC | 1.15V 5~25 350V 120mA 25 6-SOP |Z2451-ND 6.00 5.40 4.80 | G3VM-353H 
SPST-NO | 1.15V 5~25 60V 500mA 2 4-Dip  |Z2100-ND 2.48 2.24 1.99 | G3VM-61A1 
SPST-NO_ | 1.15V 5~25 60V 500mA 2 4-SMT_|Z2101-ND 2.48 2.24 1.99 | G3VM-61D1 
SPST-NO | 1.15V 5~ 25 60V 500mA 2 6-Dip [Z2102-ND 2.48 2.24 1.99 | G3VM-61B1 
SPST-NO | 1.15V 5~25 60V 500mA 2 6-SMT |Z2103-ND 2.57 2.32 2.06 |G3VM-61E1 
SPST-NO | 1.15V 5 ~25 60V 400mA 8 4-SOP |Z2106-ND 271 2.45 2.18 |G3VM-61G1 
SPST-NO | 1.15V 5~25 60V 400mA 2 6-SOP |Z2107-ND 2.48 2.24 1.99 | G3VM-61H1 
SPST-NO | 1.33V | 10~20 60V 2.5A 10 6-SMT_|Z2443-ND 12.08 10.87 9.67 _|G3VM-61ER 
DPST-NO | 1.15V | 10~30 60V 500mA 2 8-Dip |Z2708-ND 3.92 3.53 3.14 |G3VM-62C1 
DPST-NO | 1.15V 5~25 60V 500mA 2 8-SMT |Z2108-ND 3.92 3.53 3.14 |G3VM-62F1 
DPST-NO | 1.15V 5 ~25 60V 400mA 2 8-SOP |Z2109-ND 5.53 4.98 4.43 |G3VM-62J1 
DPST-NO | 1.15V 5~25 20V 150mA 4 8-Dip |Z2706-ND 5.77 5.20 4.62 | G3VM-22C0 
SPST-NO | 1.15V 5~30 80Vv 350mA 1.2 4-SOP_|Z2459-ND 5.75 5.18 4.61 _|G3VM-8161 
SPST-NO | 1.15V 5~ 25 gov. | 1250mA | 15 6-SOP |Z2110-ND 12.52 11.28 10.02 |G3VM-8THR 
SPST-NO | 1.15V 5~25 400V 150mA 12 6-Dip |Z158-ND 4.37 3.94 3.50 |G3VM-6 
SPST-NO | 1.15V 5~25 350V 120mA 35 4-SOP |Z160-ND 2.76 2.49 2.21 |G3VM-S2 
SPST-NO | 1.15V 5~25 350V 120mA 35 6-SOP |Z161-ND 6.00 5.40 4.80 |G3VM-S3 
SPST-NO_ | 1.15V 5~25 200V 150mA 35 4-SOP_|Z162-ND 2.76 2.49 2.21 _|G3VM-S5 
DPST-NO | 1.15V 5~ 25 350V 120mA 22 8-SOP |Z163-ND 6.14 5.53 491 |G3VM-SWS 
DPST-NO | 1.15V 5~25 60V 200mA 2 8-SOP |Z164-ND 9.38 8.45 7.51 |G3VM-SY 
SPST-NO/NC | 1.15V 5~25 350V 120mA 25 8-Dip |Z2460-ND 8.13 7.32 6.51 | G3VM-355CR 
SPST-NO/NC | 1.15V 5~25 350V 120mA 25 8-SMT |Z2461-ND 8.13 7.32 6.51 | G3VM-355FR 
SPST-NO/NC | _1.15V 5~25 350V 120mA 25 8-SOP _|Z2462-ND 8.38 7.54 6.71 |G3VM-355JR 
DPST-NO | 1.15V 5~ 25 350V 120mA 22 8-Dip [Z2508-ND 482 434 3.86 [G3VM-WL 
DPST-NO | 1.15V 5~ 25 200V_ | 200mA 5 8-SOP _|Z2509-ND 4.50 4.06 3.61 | G3VM-202J1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2332 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OMRON. Power Solid State Relays 


G3M and G3MB relays are larger current relays but offered in a SIP package to reduce board space. Perfect for controlling 
pumps, alarms, solenoids and other inductive/capacitive loads. Use zero-cross for general power switching or highly 
inductive loads or use Phase Controlled for output control of motor speed controls or light dimming. The G3R relays are 


Features: * Zero-cross or Phase Control 
type * Thin design for high-density PCB 
applications * DC input — AC output for 
up to a 5A load »* Footprint compatible 


with industry standard 1/0 modules » Low 
cost Characteristic Data: * Operate time: 
ims maximum * Output ON voltage 
drop: 1.6V (RMS) maximum» Leakage 


Current: 2mA maximum (at 100VAC); 5mA 


maximum (at 200VAC); For G3M-203P: 


1.5mA maximum (at 200VAC) * Operating 


Temperature: -30°C ~ 80°C 


drop-in replacements to the popular G2R Electromechanical relays. Perfect for compact Din-Rail mounting and applications 
requiring the long life of solid state relays. G3TC series are replacement to standard I/O modules. Replaces Opto22, Gordos 
and many other I/O modules. Perfect for multiple output controls. 


Fig. 2 — G3MB/MC Series 


*G3MC-202PL 


2.54 


Features: * Low-cost, subminiature, PCB- 


mounting, solid-state relay switching 2A 


© DC input: AC output for 2A load at 


25°C *Mono-block lead frame facilitates 


heat dissipation without use of heat sink 
© Smaller Footprint (Approximately 20% 
smaller than G3MB) is ideal for close 


PCB Mounting applications « Built-In 
Snubber Circuit Characteristic Data: 


Height = 20.5mm 


Contact Input Output Output Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Form Voltage Voltage (Peak) | Current Features Part No. 1 25 50 Part No. 
G3M Series — Standard Sip Package — RoHS Compliant 

SPST-NO 4~6VDC 75 ~264VAC | .1~2A | Phase Controlled |Z906-ND 9.03 8.13 7.23 | G3M-202PL-US-4-DC5 
SPST-NO 4~6VDC 75 ~264VAC | .1~2A Zero Cross Z900-ND 9.83 8.85 7.87 | G3M-202P-US-4-DC25 

4 | SPST-NO 4~6VDC 75 ~264VAC | .1~3A Zero Cross 22871-ND NEW! 14.06 12.66 11.25 | G3M-203P DC5 
SPST-NO 4~6VDC 100 ~ 240 VAC} .1~3A Zero Cross 72848-ND NEW! 14.06 12.66 11.25 |G3M-203P-4 DC5 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC 100 ~ 240 VAC |_.1~ 3A Zero Cross 22846-ND NEW! 14.06 12.66 11.25 | G3M-203P-4 DC12 
SPST-NO | 19.2~28.8VDC | 100~ 240 VAC| .1~3A Zero Cross 22847-ND NEW! 14.06 12.66 11.25 | G3M-203P-4 DC24 

G3MB Series — Mini Sip Package — RoHS Compliant 

SPST-NO 4~6VDC 75~132VAC | .1~2A | Phase Controlled |Z912-ND 4.08 3.67 3.27 | G3MB-102PL-DC5 
SPST-NO |) 19.2 ~ 28.8 VDC 75~132VAC | .1~2A | Phase Controlled )Z914-ND 4.08 3.67 3.27 | G3MB-102PL-DC24 
SPST-NO 4~6VDC 75 ~264VAC | .1~2A | Phase Controlled |Z915-ND 4.54 4.09 3.64 | G3MB-202PL-DC5 

2 | SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~264VAC | .1~2A | Phase Controlled |Z916-ND 4.54 4.09 3.64 | G3MB-202PL-DC12 
SPST-NO | 19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~ 264VAC | _.1~2A | Phase Controlled |Z917-ND 4.54 4.09 3.64 | G3MB-202PL-DC24 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~264VAC | .1~2A Zero Cross Z910-ND 5.02 4.52 4.02 | G3MB-202P-DC12 
SPST-NO | 19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~ 264 VAC | .1~ 2A Zero Cross Z911-ND 5.02 4.52 4.02 | G3MB-202P-DC24 

G3MC Series — Micro Sip Package — RoHS Compliant 

SPST-NO 4~6VDC 75~132VAC | .1~1A | Phase Controlled ]21196-ND 3.96 3.57 3.18 | G3MC-101PL-DC12 
SPST-NO 4~6VDC 75~132VAC | .1~1A Zero Cross Z1195-ND 4.33 3.90 3.47 | G3MC-101P-DC5 
SPST-NO |) 19.2 ~ 28.8 VDC 75~132VAC | .1~1A Zero Cross 21237-ND 4.33 3.90 3.47 | G3MC-101P-DC24 
SPST-NO 4~6VDC 75 ~264VAC | .1~1A | Phase Controlled |Z2521-ND 4.22 3.80 3.38 | G3MC-201PL-DC5 

2 | SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~264VAC | _.1~1A_| Phase Controlled _|Z2523-ND 4.61 4.16 3.70_| G3MC-201PL-DC12 
SPST-NO 4~6VDC 75 ~264VAC | .1~1A Zero Cross 22520-ND 4.58 4.13 3.67 | G3MC-201P-DC5 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~264VAC | .1~1A Zero Cross 22522-ND 4.58 4.13 3.67 | G3MC-201P-DC12 
SPST-NO | 19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~264VAC | .1~1A Zero Cross 22524-ND 4.58 4.13 3.67 | G3MC-201P-DC24 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~264VAC | .1~2A | Phase Controlled |Z2927-ND NEW! 5.39 4.86 4.32 | G3MC-202PL DC12 

G3S/G3D SSR Relays — RoHS Compliant 

3 SPST-NO 9.6 ~ 14.5VDC 100 ~ 240VAC 1A _— 22766-ND 14.73 13.26 11.79 ]G3S-201PL-US DC12 
SPST-NO 19.2 ~ 28.8VDC 100 ~ 240VAC | 1.2A = 22768-ND 16.12 14.51 12.90 | G3S-201PL-PD-US DC24 

4 _| SPST-NO 19.2 ~ 28.8VDC 3 ~ 264VAC 6A = 22770-ND 16.13 14.52 12.91 |G3DZ-2R6PL DC24 

G3R Series — QC Style Package — RoHS Compliant 

SPST-NO 4~6VDC 4~32 VDC AA Phase Controlled |Z1190-ND 20.75 18.68 16.61 | G3R-IDZRISN-DC5 
SPST-NO 12 ~ 24 VDC 4~32 VDC AA Phase Controlled |Z1191-ND 19.64 17.68 15.72 | G3R-IDZR1SN-DC12-24 

5 SPST-NO 100 ~ 240 VAC 4~32VDC AA Phase Controlled |Z1234-ND 24.74 22.27 19.80 | G3R-IAZR1SN-AC100/240 
SPST-NO 5 ~ 24 VDC 4~60VDC | .01~2A Zero Cross Z1193-ND 21.93 19.74 17.55 | G3R-ODX02SN-DC5-24 
SPST-NO 5 ~ 24 VDC 40 ~ 200 VDC |.01 ~ 1.5A Zero Cross Z1194-ND 25.22 22.70 20.18 | G3R-OD201SN-DC5-24 
SPST-NO 5 ~ 24 VDC 75 ~ 264 VAC | .05 ~ 2A Zero Cross Z1192-ND 23.20 20.89 18.57 | G3R-OA202SZN-DC5-24 

G3TC I/O Modules — Standard Sip Package 

SPST-NO | 180~280VAC/DC | 4.5~6 VDC 50mA Yellow Z2018-ND® 16.12 14.51 12.90 | G3TC-IAC-5A AC/DC240 
SPST-NO | 90 ~ 140 VAC/DC 12~18VDC | 50mA Yellow Z2019-ND 15.44 13.90 12.36 | G3TC-IAC-15 AC/DC120 
SPST-NO | 90 ~ 140 VAC/DC 20~30VDC | 50mA Yellow Z2020-ND® 14.62 13.16 11.70 | G3TC-IAC-24 AC/DC120 
SPST-NO | 90 ~ 140 VAC/DC 4.5 ~6 VDC 50mA Yellow 22021-ND@ 14.62 13.16 11.70 | G3TC-IAC5 AC/DC120 
SPST-NO 2.5 ~ 8 VDC 75 ~ 140 VAC 3A Black Z2027-ND@ 15.19 13.68 12.16 | G3TC-OAC5-DC5 
SPST-NO 9~ 16 VDC 75 ~ 140 VAC 3A Black 22025-ND® 16.05 14.45 12.84 |G3TC-OAC15-DC15 
SPST-NO 18 ~ 32 VDC 75 ~ 140 VAC 3A Black Z2026-ND 16.05 14.45 12.84 | G3TC-OAC24-DC24 

6 | SPST-NO 2.5~8VDC 5 ~ 60 VAC 3A Black 22028-ND@ 16.12 14.51 12.90 |G3TCOACSADC5 
SPST-NO | 10-32 VDC/15-32 VAC] 4.5 ~ 6 VDC 50mA White 22024-ND@ 14.47 13.03 11.58 | G3TC-IDC5-DC/AC24 
SPST-NO | 10-32 VDC/15-32 VAC| 12~18VDC | 50mA White 22022-ND 15.29 13.77 12.24 | G3TC-IDC15-DC/AC24 
SPST-NO | 10-32 VDC/15-32 VAC| 20~30VDC | 50mA White 22023-ND 14.47 13.03 11.58 | G3TC-IDC24-DC/AC24 
SPST-NO 2.5 ~8VDC 5 ~ 60 VDC 3A Red 22031-ND® 15.33 13.80 12.27 | G3TC-ODC5-DC5 
SPST-NO 9~16 VDC 5 ~ 60 VDC 3A Red 22029-ND@ 15.33 13.80 12.27 | G3TC-ODC15-DC15 
SPST-NO 18 ~ 32 VDC 5 ~ 60 VDC 3A Red 22030-ND@ 15.33 13.80 12.27 | G3TC-ODC24-DC24 
SPST-NO 2.5 ~ 8 VDC 5 ~ 200 VDC 1A Red 22032-ND@ 16.62 14.96 13.30 _|G3TC-ODC5A-DC5 

G3NE Series (QC Terminals) 

SPST-NO SVDC 75 ~ 264VAC | .1~5A Zero Cross Z2590-ND@ 16.47 14.82 13.18 ] G3NE-205T-US-DC5 
SPST-NO 12VDC 75 ~ 264VAC | .1~5A Zero Cross 22589-ND@ 16.47 14.82 13.18 | G3NE-205T-US-DC12 
SPST-NO 5VDC 75 ~ 264VAC | .1~5A Zero Cross 72591-ND® 16.47 14.82 13.18 | G3NE-205TL-US-DC5 
SPST-NO 4~6VDC 75 ~ 264VAC | .1~10A Zero Cross Z175-ND® 18.10 16.29 14.48 | G3NE-210T-US-DC5 

7 | SPST-NO 9.6 ~ 14.1VDC 75 ~ 264VAC | .1~10A Zero Cross Z176-ND 18.10 16.29 14.48 | G3NE-210T-US-DC12 
SPST-NO 19.2 ~ 28.8VDC 75 ~ 264VAC | .1~10A Zero Cross Z177-ND@ 18.10 16.29 14.48 | G3NE-210T-US-DC24 
SPST-NO 4~6VDC 75 ~ 264VAC | .1~ 20A Zero Cross Z178-ND® 21.19 19.08 16.96 | G3NE-220T-US-DC5 
SPST-NO 9.6 ~ 14.1VDC 75 ~ 264VAC | .1~ 20A Zero Cross Z179-ND® 21.19 19.08 16.96 | G3NE-220T-US-DC12 
SPST-NO 19.2 ~ 28.8VDC 75 ~ 264VAC | .1~ 20A Zero Cross Z180-ND 21.19 19.08 16.96 | G3NE-220T-US-DC24 

G3NA Series (Screw Terminals) 

SPST-NO 5 ~ 24VDC 19~ 264VAC | .1~5A Zero Cross Z165-ND® 26.49 23.85 21.20 | G3NA-205B-DC5-24 
SPST-NO 100 ~ 120VAC 19~264VAC | .1~5A Zero Cross Z166-ND® 33.32 29.99 26.66 | G3NA-205B-AC100-120 
SPST-NO 200 ~ 240VAC 19~264VAC | .1~5A Zero Cross Z167-ND 33.32 29.99 26.66 | G3NA-205B-AC200-240 
SPST-NO 4 ~ 32VDC 19~ 264VAC | .1~10A Zero Cross Z918-ND@ 27.08 24.38 21.67 | G3NA-210B-DC5-24 
SPST-NO 75 ~ 132VAC 19 ~ 264VAC | .1~10A Zero Cross Z919-ND@ 34.02 30.63 27.22 | G3NA-210B-AC100-120 
SPST-NO 150 ~ 264VAC 19~ 264VAC | .1~10A Zero Cross 2920-ND 34.02 30.63 27.22 | G3NA-210B-AC200-240 
SPST-NO 5 ~ 24VDC 19 ~ 264VAC | .1~20A Zero Cross 72253-ND® 34.32 30.89 27.46 | G3NA-220B-DC5-24 

8 SPST-NO 100 ~ 120VAC 19 ~ 264VAC | .1~20A Zero Cross 72583-ND@ 41.26 37.14 33.01 | G3NA-220B-AC100-120 
SPST-NO 200 ~ 240VAC 19~ 264VAC | .1~20A Zero Cross 72584-ND@ 41.26 37.14 33.01 | G3NA-220B-AC200-240 
SPST-NO 4 ~ 32VDC 19 ~ 264VAC | .1~25A Zero Cross 2921-ND@ 35.22 31.70 28.18 | G3NA-225B-DC5-24 
SPST-NO 75 ~ 132VAC 19~ 264VAC | .1~25A Zero Cross 2922-ND® 42.43 38.19 33.95 | G3NA-225B-AC100-120 
SPST-NO 150 ~ 264VAC 19~ 264VAC | .1~25A Zero Cross 2923-ND 42.43 38.19 33.95 | G3NA-225B-AC200-240 
SPST-NO 5 ~ 24VDC 180 ~ 528VAC | .1 ~ 25A Zero Cross Z170-ND 76.18 68.57 60.95 | G3NA-425B-DC5-24 
SPST-NO 5 ~ 24VDC 19~ 264VAC | .1~40A Zero Cross Z172-ND@ 54.87 49.39 43.90 | G3NA-240B-DC5-24 
SPST-NO 100 ~ 120VAC 19 ~ 264VAC | .1~40A Zero Cross Z173-ND 61.17 55.06 48.94 | G3NA-240B-AC100-240 
SPST-NO 200 ~ 240VAC 19 ~ 264VAC | .1~40A Zero Cross Z174-ND 61.17 55.06 48.94 | G3NA-240B-AC200-240 


@ RoHS Compliant 


* Leakage Current: 1.5mA maximum 
* Operating Temperature: -30°C ~ 80°C 


Features: * Input / Output Modules that have the same 
footprint as the G2R Incorporating an easy-to-see 
monitoring indicator Characteristic Data: * Leakage 
Current: 5A maximum * Operating Temperature: -30°C ~ 
80°C * For socket use Z855-ND 


Fig. 6 — G3TC Series 


2.54 


6.05 


12.7] 


Features: * Standard sized 1/0 modules for replacement to 
OPT022, Continental and Gordos relays 


Features: « Ideal for panel mounted applications * Compact 
aluminum PCB and power elements used * Quick-connect 
#110 input terminals and #250 output connections 


Features: Built-in varistor effectively absorbs external surges 
Protective cover for greater safety is standard »* Operation 
indicator (red LED) is standard 

Characteristic Data: * Leakage Current: 5mA maximum (at 
100VAC), 10mA maximum (at 200VAC) * Operating Temp- 
erature: -30°C ~ 80°C 

UTU models are VDE approved 


(Continued) 


Digi®Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2333 


OMRON. Power Solid State Relays (cont, Fig. 9 — G3PE DIN/Chassis Mount NEW! 


Contact Input Output Output Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Form Voltage Voltage (Peak) | Current Features Part No. 1 25 50 Part No. 
SPST-NO 100 ~ 120VAC 19 ~ 264VAC | 1 ~ 75A Zero Cross 22068-ND 109.75 98.78 87.81 | G3NA-275B-UTU-AC100-240 
SPST-NO 5 ~ 24VDC 180 ~ 528VAC | .2~20A Zero Cross Z2586-ND@ 70.29 63.26 56.24 | G3NA-420B-DC5-24 
SPST-NO 100 ~ 240VAC 180 ~ 528VAC | .2~20A Zero Cross Z2585-ND@ 79.60 71.65 63.69 | G3NA-420B-AC100-240 
8 | SPST-NO 5 ~ 24VDC 180 ~ 528VAC | .2~40A Zero Cross Z2588-ND®@ 93.16 83.85 74.53 | G3NA-440B-DC5-24 
SPST-NO 100 ~ 240VAC 180 ~ 528VAC | .2~40A Zero Cross Z2587-ND@ 99.57 89.62 79.66 | G3NA-440B-AC100-240 
SPST-NO 100 ~ 120VAC 19~440VAC | 1 ~75A Zero Cross 22072-ND 128.04 115.24 102.44 | G3NA-475B-UTU-AC100-240 
SPST-NO 100 ~ 120VAC 19 ~440VAC | .1~90A Zero Cross 22074-ND 140.24 126.22 112.20 | G3NA-490B-UTU-AC100-240 
G3NA-D2 Series 
8 SPST-NO 5 ~ 24VDC 4~220VDC | .1~10A DC Type Z168-ND 48.32 43.49 38.66 | G3NA-D210B-DC5-24 
SPST-NO 100 ~ 120VAC 4~220VDC_ | .1~10A DC Type Z169-ND 50.20 45.19 40.17 _|G3NA-D210B-AC100-240 
NEW! G3PE Series — RoHS Compliant NEW! 
9 SPST-NO 12 ~ 24VDC 19 ~ 264VAC | .1~25A Integrated 22916-ND 62.77 56.50 50.22 | G3PE-225-B-DC12-24 
SPST-NO 12 ~ 24VDC 19~ 264VAC | .1~45A Heatsink 22917-ND 91.40 82.27 73.13 | G3PE-245B-DC12-24 
Accessories — RoHS Compliant 
Track Mount Heat Sink for up to 10A Relays (77 x 44mm) Z924-ND 13.90 12.52 11.13 |¥92B-N50 
Track Mount Heat Sink for 25A Relays (88.90 x 77mm) Z925-ND 22.47 20.23 17.98 | Y92B-N100 
10 | Track Mount Heat Sink for 40A Relays (100 x 104mm) Z926-ND 30.67 27.60 24.54 |Y92B-N150 
Chassis Mount Heat Sink for 25A (100 x 100mm) 7927-ND 15.05 13.55 12.04 |Y92B-A100 Omron heat sinks are designed to dissipate heat buildup 
Chassis Mount Heat Sink for 40A (150 x 100.5mm) Z928-ND. 22.47 20.23 17.98 |Y92B-A150N during normal operation. Pretapped holes allow exact 
— | Optional Din Rail Mount Bracket for use with G3NA Relays 22251-ND 19.06 17.16 15.25 |R99-12 FOR G3NA placement. Heat sink grease or a similar product should be 
5 used at the time of placement. 
@ RoHS Compliant 


NEC / (GAM California Eastern Laboratories OCMOS FET Solid State Relays 


Vioad|Iload} PD | Ron | ton | toff | Output Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| V mA | mW a ms ms Type | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
60 | 1800] 560]; 02 | 30 | 1.0 |TchNO| Dip |PS710A-TAA-ND@ 628 565 482|— = = 
60 | 1800] 560) 0.2 | 30 | 1.0 | 1chNO| SMT |PS710AL-1AA-ND® 653 588 5.01|— - - 
60 | 2500] 625) 0.1 | 5.0 | 0.2 | 1chNO| Dip |PS710B-1A-A-ND® 655 590 5.03|— - _ 
60 | 2500] 625] 0.1 | 5.0 | 0.2 | 1chNO] SMT |PS710BL-1A-ND® 795 716  6.10|PS710BL-1ATR-ND® 1,000 4108.00 
80_| 2000| 600 | 0.15 | 20 | 0.2 | 1chNO| Dip |PS710E-1A-A-ND@ 7.88 7.09 6.04|— = — 
80 | 2000] 600 | 0.15 | 20 | 0.2 |tchNO| SMT |PS7TOEL-1A-ND® 8.00 7.20  6.14|PS710EL-TATR-ND@ 7,000 4734.00 
400 | 350 | 560} 25 | 30 | 0.2 |1chNO] Dip |PS7113-1AA-ND@ 360 3.24 2.76|— = — 
100 | 350 | 560} 25 | 3.0 | 0.2 |1chNO| SMT |PS7113L-1AA-ND@ 338 3.04 = 2.59|— - - 
250 | 200 | 560] 80 | 15 | 02 |1chNO| Dip |PS7122A-1A-A-ND® 420 3,78 3.22|— = — 
250 | 200 | 560| 80 | 15 | 0.2 | 14chNO| SMT _|PS7122AL-1A-ND@ 3.45 2.84 2.42 |PS7122AL-1ATR-ND@ 1,000 1290.90 ne 
250 | 200 [560/80 | 02 | 15 | 1chNC| Dip |PS7122A-1B-A-ND® 4153.74 3.19/— = — 7 2 
250 | 200 | 560] 8.0 | 02 | 15 | 1chNC| SMT |PS7122AL-1B-ND@ 3.28 2.95  2.52|PS7122AL-1BTR-ND® 1,000 1586.00 
400 | 120 | 240] 50.0 | 10 | 02 |ichNO) Dip |PS7141E-1A-A-ND® 1.68 140 1.19/— = — 
400 | 120 | 240] 50.0 | 10 | 02 |4chNO] SMT |PS7141EL-1A-ND® 214° 1.79  1.51|PS7141EL-1ATR-ND® 1,000 1066.50 1. LED Anode 
, |400_| 120 | 560 | 35.0 | 1.0 | 1.0 | 1chNO| Dip _|PS7341C-1A-A-ND@ 3.73 3.36 2.86|— = — 2. LED Cathode 
400 | 120 [560 | 35.0 | 1.0 | 1.0 |4chNO| SMT |PS7341CL-1ACT-NDt 2.35 212  1.81|PS7341CL-1ATR-ND@ 7,000 7223.30 3. NC 
400 | 150 | 560] 10.0} 20 | 02 |1chNO| Dip |PS7341-1A-ND 223 201 1.71/— _ 4. MOSFET Drain 
400 | 150 | 560) 30.0 | 02 | 15 | tchNC| SMT |PS7341L-1B-ND@ 3.98 3.58  3.05|PS7341L-1BTR-ND@ 1,000 1430.00 5. MOSFET Source 
400 | 150 | 560] 30.0) 02 | 15 | tchNC| Dip |PS7341-1B-A-ND@ 393 354 3.01/— = — 6. MOSFET Drain 
4oo | 150 | 560 | 30.0 | 1.0 | 02 | 1chNO| Dip |PS7341L-1A-A-ND@ 250 2.25 1.92|— = - 
400 | 150 [560 [30.0 | 1.0 | 02 |4chNO| Dip |PS7141-1AA-ND® 237 198 1.67|— = = 
400 | 150 | 560] 30.0) 1.0 | 02 |4chNO] SMT |PS7141L-1AA-ND@ 2.22 200 1.71/— - — 
400 | 150 | 560 | 24.0 | 0.02 | 0.2 | 1chNC] Dip |PS7141-1BA-ND@ 258 232 1.98|— - - 
400 | 150 | 560 | 24.0 | 0.02 | 02 | 1chNC] SMT |PS7141L-1BA-ND@ 270 243 207|— - _ 
400 | 200 | 560 | 10.0 | 50 | 02 | 1chNO| Dip |PS7142-1AA-ND® 310 2.79 2.38|— - - 
400 | 200 [560 | 10.0 | 50 | 02 |4chNO| SMT |PS7142L-1AA-ND@ 315 284 2.42/— = = 
400 | 200 | 560] 120 | 02 | 5.0 | tchNC) SMT |PS7142L-1B-ND@ 525 4.73 4.03|— - - 
600 | 90 | 560] 50.0) 15 | 02 |1chNO| Dip |PS7160-1AA-ND® 480 432 3.68/— = - 
600 | 90 | 560] 50.0) 20 | 02 |1chNO| Dip |PS7360-1AA-ND® 525 4.73 4.03|— - - 
600 | 90 | 560| 50.0 | 20 | 02 | 1chNO| SMT _|PS7360L-1AA-ND@ 5.38 4.84 4.13|— = = vi 
00 | 350 [375/25 | 30 | 02 |2chNO| Dip |PS7113-2AA-ND® 963 867  7.38/— 
100 | 350 | 375} 25 | 30 | 0.2 | 2chNO] SMT |PS7113L-2AA-ND® 533 480 4.09/— - _ Nu 
250 | 200 | 375] 80 | 02 | 15 | 2chNC| Dip |PS7122A-2B-A-ND® 875 788 B.71|— > 
250 | 200 | 375] 80 | 15 | 02 | 2chNO| Dip |PS7122A-2A-A-ND® 583 5.25 4.47|— - — 
250 | 200 | 375| 80 | 15 | 0.2 | 2chNO| SMT _|PS7122AL-2A-ND@ 5.88 5.29 4.51 |PS7122AL-2ATR-ND® 1,000 3029.00 3 3 
250 | 200 [375] 8.0 |1.5/02/0.2/15|1a+1b| Dip |PS7122A-1C-A-ND® 620 558 4.76/— _ — 
400 | 120 | 180] 30.0) 02 | 1.0 | 2chNC| SOP |PS7241-2B-ND® 518 4.66  3.97|PS7241-2BTR-ND® 1,500 | 2665.00/M 
400 | 120 | 180] 30.0) 10 | 02 | 2chNO| SOP |PS7241-2AA-ND® 7.00 6.30  5.37|PS7241-2AATR-ND® 1,500 | 3289.00/M 
400 | 120 | 180 | 30.0 | 1/0.2 | 0.24 |1a+1b| SOP |PS7241-1C-ND® 11.03 9.93 8.46 |PS7241-1CTR-ND@ 1,500 | 5707.00/M 1. LED Anode 
4oo | 120 | 375 | 35.0 | 20 | 1.0 | 2chno| SMT |— — _ — __ —|PS7141CL-2ATR-ND@ 1,000 3081.00 2. LED Cathode 
2 | 400 | 150 | 375 | 24.0 | 0.02 | 0.2 |1a+1b| Dip |PS7141-1CA-ND@ 543. 489 416/— = — 3. LED Anode 
400 | 150 | 375 | 24.0 | 0.02 | 02 | 2chNC| Dip |PS7141-2BA-ND® 633 5.70 4.85|— - _ 4. LED Cathode 
400 | 150 | 375 | 24.0 | 0.02 | 02 | 2chNC| SMT |PS7141L-2BA-ND® 5.00 450 3.84|/— - _ 5. MOSFET 
400 | 150 | 375 | 24.0 | 0.02 | 02 |1a+1b| SMT |PS7141L-1C-E3-ACT-ND@t NEW!) 4.55 4.10  3.49|PS7141L-1C-E3-ATR-ND@ NEW! | 1,000 2366.00 6. MOSFET 
4oo | 150 | 375 | 30.0 | 10 | 02 | 2chNO| Dip |PS7141-2AA-ND@ 495 4.46 3.80|— = = 7. MOSFET 
400 | 200 [375] 120 | 20 | 02 |1a+tb/ SMT |PS7142-1C-A-ND® 875 7.88 6.71/— = = 8. MOSFET 
400 | 200 | 375] 120 | 20 | 02 | 2chNO| Dip |PS7142-2A-A-ND@ 830 747 6.37|— - — 
400 | 200 | 375] 120 | 20 | 02 | 2chNO) SMT |PS7142L-2A-ND@ 585 5.27  4.49|PS7142L-2ATR-ND@ 1,000 2652.00 
400 | 200 | 375 | 12.0 | 2/0.2 | 0.2/2 |1a+1b| SMT |PS7142L-1C-ND@ 888 7.99 6.81|— = — 
600 | 90 | 375| 500 | 15 | 02 | 2chNO| Dip |PS7160-2AA-ND® 10.45 9.41 8.02|— = = 
600 | 90 | 375] 500 15 | 02 | 2chNO| SMT [PS7160L-2AA-ND@ 825 7.43 6.33|— = = 
20 | 160 | 250] 32 | 05 | 0.5 | tchNo| SSOP |PS7801J-1A-A-ND® NEW! 875 788 6.71/— = = 
20 | 160 | 250) 3.2 | 05 | 0.5 | 1chNO| SSOP |PS7801J-1A-F3-ACT-ND@t NEW! | 8.25 7.43  6.33|PS7801J-1A-F3-ATR-ND@ NEW! | 3,500 | 4290.00/M 
40 | 100 | 100) 120 | 05 | 0.2 | 1chNO} SOP |PS7200A-1AA-ND® 538 484  4.13/PS7200A-1AATR-ND® 3,500 | 2756.00/M 
40 | 100 | 100) 120 | 05 | 0.2 | 1chNO| SOP |PS7200A-1A-E3-ACT-ND@t NEW! | 5.30 4.77  4.07|PS7200A-1A-E3-ATR-ND@ NEW!| 900 2480.40 
40_| 100 | 250 | 14.0 | 05 | 1.0 | tchNO | Mini-Flat |PS7801-1ACT-ND@ 7.73 6.96 _5.93|PS7801-1ATR-ND® 3,500 | 4017.00/M 
40 | 120 | 200; 125 | 05 | 1.0 |tchNO| SOP |PS7200R-1AA-ND} 435 3.92 3.34|PS7200R-1AATR-ND® 3,500 | 2236.00/M 
40 | 160 | 100) 35 | 05 | 1.0 | 1chNO| SOP |PS7200H-1AA-ND 755 6.80  5.79|PS7200H-1AATR-ND® 3,500 | 3887.00/M 
40 | 200 | 100) 2.0 | 05 | 1.0 | 1chNO} SOP |PS7200K-1AA-ND® 755 6.80  5.79|PS7200K-1AATR-ND® 3,500 | 3887.00/M 
40 | 250 | 100) 1.5 | 1.0 | 0.2 | 1chNO} SOP |PS7200B-1AA-ND® 6.65 5.99  5.10|PS7200B-1AATR-ND® 3,500 | 3432.00/M 
40_| 250 | 100 | 1.6 | 05 | 0.5 | tchNO | Mini-Flat |PS7802-1A-ND@ 875 7.88 6.71 |PS7802-1ATR-ND@ 3,500 | 4186.00/M 
3 [| 40 [250 [100/16 | 10 | 05 |4chNO| SOP |PS7200E-1AA-ND@ 840 7.56 6.44|/— = = 
60 | 400 | 250) 1.5 | 05 | 0.5 | 1chNO| SSOP |PS7804-1A-A-ND@ NEW! 875 788 6.71|— - _ 
60 | 600 | 300] 08 | 20 | 0.5 | 1chNO| SOP |PS7206-1AA-ND® 393 354 3.01/— - — 
80 | 40 | 250) 25.0 | 0.25 | 0.5 | 1chNO| SSOP |PS7801K-1A-A-ND@ NEW! 675 608 5.18|— - = 
so_| 500 | 300/ 1.2 | 05 | 0.5 | 1chNO| SOP |PS7205B-1A-ND® 6.55 5.90 _5.03|PS7205B-1ATR-ND® 3,500 | 3380.00/M 
100 | 400 | 300 | 1. 20 | 1.0 |ichNO| SOP |PS7214-1AA-ND® 3.60 3.24 2.76/— = — 1. LED Anode 
350 | 120 | 310] 36.0 | 30 | 02 |1chNO| SOP |PS7431-1ACT-ND@t 3.78 340  2.90|PS7431-1ATR-ND® 900 1766.70 2. LED Cathode 
400 | 120 | 300] 30.0) 02 | 20 | 1chNC| SOP |PS7241-1BA-ND® 480 432 3.68|— = — 3. MOSFET 
400 | 120 | 300] 30.0 | 20 | 02 |1chNO| SOP |PS7241-1AA-ND® 242 2.02 1.70|— = - 4. MOSFET 
400 | 120 | 300 | 30.0 | 20 | 02 | 1chNO| SOP |PS7241-1A-F3-ACT-ND@t 2.03 1.70 1.44 |PS7241-1A-F3-ATR-ND® 3,500 | 881.40/M 
400 [120 [300 [ 35.0 [ 1.0 [ 02 [ichNO[ SOP [PS7241E-1ACT-ND® 1.80 1.50 _ 1.27 [PS7241E-1ATR-ND@ 3,500 | 900.00/M 
RoHS Compliant t Cut Tape 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PC Mount Solid State Relays 


Fig. 2 
Series D2W Series CX - CMX 


Series AO/ASO Series DO/DMO Series SPA 
1.70 


.950 (24.13) .950 (24.13) 800 (20.3) 


Series D2W » Printed Circuit Board Mounting »* Features an epoxy-coated package 
These solid state relays combine small size and for exceptional environmental protection. Pinouts are compatible with OAC type 1/0 
high ratings in a PC-board-mounted SPST-NO modules. 
design. Available with (S30 types) or without Series AO/ASO * SPST-NO miniature SIP solid state relays * Designed for switching highly Series CX - CMX ¢ Ultra High Surge * Printed Circuit Board Mounting * SPST-NO relays 
snubber network (S3 types), Series 3 is an inductive, low current loads such as solenoids. Also suitable for all loads up to 1.5A. R suffix achieve the highest power switching capability in a PC-mounted air-cooled package. 
ideal replacement for power reed relays in are random turn-on versions. Advanced features include exceptional steady state current, plus ultra-high surge ratings. 
microprocessor or computer-based logic level Series DO/DMO « SPST DC bipolar transistor output relays in epoxy-coated packages utilize the DC output SPST-NO solid state relays use MOSFET output for high switching capabilities 
systems. Designed for long, reliable service in popular .10” grid lead spacing. DMO063 is mosfet output rated at 3A/60VDC. in a PC-mount air-cooled package. Pinouts are compatible with Series 6 and OAC type 
demanding industrial environments. \/0 modules. 
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Output 1 8 


1 8 
Series CTX - 4 Relay’s in one Sip Package — Triac Output 
CTX240D3Q offers four independently controlled SSR’s MCX and LC SIP SSR Relays Series DPA/SDV/SDI Dip Relays — SCR Output 
in one compact PCB mount package. The CTX exhibits The MCX relays are 1.5A rated SPST-NO relays The series DPA is offered in your choice of voltage or . 
exceptional steady-state ratings utilizing highly efficient designed for switching highly inductive loads such current operated versions and are rated at 1A. The series Series MP 
thermal management for increased cycle life. CTX240D30 as solenoids and motor loads. The LC series is a SDV/SDI's are rated at 1.5A at ambient temperatures of This series is available in 3A ratings. All MP Series 
is a zero-cross type and the CTX240D3QR is a random compact low cost series designed with a triac for 40°C. Available in either zero-cross or random turn-on are SPST PC-mount relays that provide greater 
turn-on: general purpose switching applications. Both series (R) versions and current or voltage operated (controlled) packaging density and are compatible with the pin 
1 section on: .1 - 6.0A 2 sections on: .1 - 4.0A available in zero-cross or random switching (phase versions. SDV series are voltage controlled and SDI out of Series 6 and OAC output modules. Internal 
3 sections on: .1 - 3.0A 4 sections on: .1 - 2.54 controlled) versions (R suffix). series are current controlled. snubber included for high dv/dt applications (AC). 


Load . Load A 
Input Output Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Output Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig. | Circuitry Voltage Voltage (Arms) | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. Fig. | Circuitry Voltage Voltage (Arms) | Part No. ul 10 25 ‘| Part No. 
Series 3 — DC Input, AC Output — RoHS Compliant SPST-NO | 15 ~32VDC |12~280VAC) .06 ~ 5.0 |CC1064-ND@ 14.46 12.66  11.57| CXE240D5 
1 | SPST-NO | 3.5~8VDC /20~140VAC) 02-3] 6C1132-ND 33.62 29.42 26.90/S312 SPST-NO | 15 ~32VDC |12~280VAC) .06~5.0 |CC1669-ND@w | 15.46 13.53 12.37|CXE240D5R 
SPST-NO | .5~8VDC |20~ 140VAC) .02~3 | CC1133-ND 32.10 28.09 25.68 |S3012A SPST-NO| 3~15VDC |48~530VAC) .06 ~ 5.0 |CC1599-ND 18.46 16.16 14.77| CXE380D5 
Series AO — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant SPST-NO | 15 ~ 32VDC |48 ~ 660VAC] .06 ~ 5.0 |CC1066-ND 20.30 17.77 16.24] CXE480D5 
SPST-NO | 4~40VDG | 12~2B0VAG) .02-1.0 [BGIOe aE 11.92" 10.43" 9.54) A0241 3 | spst-no| 3~10voc |o~100voc| o~60 |cct124-NDe 39.74 34.78 31.80/ CMX100D6 
SPST-NO | 4~10VDG /12~280VAC) .02~1.0 TURE tego 11.81 10:84) ADAAIR SPST-NO| 4~tovoc |0~200vDC] 0-3.0 |CC1664-ND 4174 36.53 33.40| CMX200D3 
SPST-NO | 4~10VDC |12~280VAC) .02~ 1.5 |CC1050-ND 11.92 1043  9.54/AS0241 
2 SPST-NO| 3~10VDC | 0~60VDC | 0~5.0 |CC1667-ND@w | 32.22 28.20 25.78/CMX60D5 
SPST-NO | 4~10VDC |12~280VAC) .02~ 1.5 |CC1116-ND 42.92 11.31  10.34/AS0241R 
SPST-NO| 3~tovDC | 0~60VDC | 0-10 |CC1125-ND@ 39.74 34.78 31.80| CMX60D10 
SPST-NO | 4~10VDC |12~280VAC] .06 ~ 2.0 |CC1336-ND 14.36 1257 11.49/AS0242 
SPST-NO| 3~10VDC | 0~60VDC | 0~20 |CC1666-NDew | 65.46 57.28 52.37/CMX60D20 
SPsT-No | 4~10vDC |12~280VAC| .06 ~ 2.0 |CC1337-ND 15.36 13.44 12.29/AS0242R 
= = ss Series CTX — 4 Relays In One Sip Package — Triac Output — RoHS Compliant 
Series DO/DMO — DC Input, DC Output — Bipolar Type — RoHS Compliant 
spstno] a-avec | a~eovnc | 02-40 [SRIeann dai Goad ORGS NODA 4 [APSTNO| 4~tovoc |24~280vac| 1~6.0 Ject140-ND 53.30 46.64 42.64] CTX240030 
® | spst-no| 4.7~-9voc-| 3-covne | 02-110 feonnerne 4078 vada. se6s|HodEIE 4PST-NO| 4~10VDC |24~280VAC) 1-60 |CC1141-ND 57.30 50.14 45.84| CTX240D30R 
SPST-NO| 3-10VDC | 0-60VDC | O~3 |CC1139-ND 2048 17.92 16.39|DMO063 Series MCX Relays — AC Output SIP — RoHS Compliant 
Series DO — DC Input, DC Output — Normally Closed — RoHS Compliant SPST-NO| 4~10VDC | 12~280VAC) .025 ~ 1.5 |CC1551-ND 13.30 11.64 10.64] mcx241 
SPST-NC] 3~9VDC | 3~60VDC | .02~ 1.0 |CC1587-ND 1578 1381 1263] DO061A-B SPST-NO| 4~10VDC | 12~280VAC) .025 ~ 1.5 |CC1552-ND 14.30 12.52 11.44] MCx241R 
2 
SPST-NC | 1.7~9VDC | 3~60VDC | .02~ 1.0 |CC1588-ND 15.78 13.81  12.63|D0061B-B g [SPST-NO) 3~ t8vDc |12~280VAC] .06 ~8.0 |cc1602-ND 14.46 12.66 11.57|MCX240D5 
Series SPA — SIP Relays — SCR Output SPST-NO| 3~15VDC |12~280VAC] .06 ~ 5.0 |CC1603-ND 15.46 13.53  12.37|MCX240D5R 
5 | S*ST-NO] 10-35mA ]20~ 140VAC] .026 ~ 1.0 |CC1338-NDe 10.88 952  8.71|SPA4191 SPST-NO| 4~15VDC |48~530VAC] .06 ~ 5.0 |CC1604-ND 18.46 16.16 14.77|MCX380D5 
SPST-NO | 10 ~ 35mA | 20 ~ 280VAC | .025 ~ 1.0 | CC1339-ND 11.92 10.43 9.54|SPA6191 SPST-NO | 4~15VDC |48~530VAC| .06 ~ 5.0 |CC1605-ND 19.46 17.03 15.57|MCX380D5R 
Series D2W — DC Input, AC Output — Triac Type — RoHS Compliant Series LC — AC Output Mini-SIP — Triac Output — RoHS Compliant 
SPST-NO | 3~32VDC |24~280VAC] .06 ~ 2.0 |CC1069-ND 11.66 10.21 9.33) D2w202F , [S°SFNO] 410v00 ] 12-200vKC | 005-15 Joctse6-nD oi Bee a40lucaa 
3 | SPST-NO| 3~32VDC |24~280VAC] .06~ 3.0 |CC1118-ND 12.34 10.80 9.88 |D2Ww203F spst-no| dtovoe | daqoaovac | oats (eRteeennn ‘ih vigive’. aol 
SPST-NO | 3~32VDC |24~280VAC] .06 ~ 3.5 |CC1062-ND 13.04 11.41 10.44] D2W203F-11 Series DPASDVEDI Dip Relays’ =SCR Oya 
Series CX/CMX — DC or AC Input, DC or AC Output 
ete XN all delice ata ad SPST-NO| 10~35mA |20~1 40VAC] .025 ~ 1.0 ]CC1153-ND 11.46 10.03 9.17) DPA4111 
SPST-NO |90 ~ 140VAC| 12 ~ 280VAC| .06 ~ 5.0 |CC1332-ND 1616 14.14 12.93|CX240A5 
SPST-NO | 3.5 ~ 10VDC | 20 ~ 140VAC) .025 ~ 1.0 |CC1154-ND@ 11.46 10.03  9.17/DPA4119 
SPST-NO |90 ~ 140VAC] 48 ~ 530VAC) .06 ~ 5.0 |CC1596-ND® 1716 15.02 13.73 | CX240A5R 
SPST-NO | 10~35mA |20~ 280VAC] .025 ~ 1.0 |CC1155-ND 11.82 10.35  9.46| DPA6111 
SPST-NO | 3~ 15VDC |12~280VAC] .06~ 5.0 |CC1063-ND 14.46 12.66 11.57 |CX240D5 
spst-nc | 4=28 voc |12280vac| 0650 CORREIA 1946 1703. 1857|cxo400s.8 6 | SPST-NO | 3.5 ~ 10VDC | 20 ~ 280VAC) .025 ~ 1.0 |CC1156-ND 11.82 10.35  9.46/DPA6119 
spst-no|3~isvoc |42=de0vac! o¢ 5.0 (reamnan deg WAG 4957 CANE SPST-NO | 3.5 ~ 10VDC | 12 ~ 280VAC) .025 ~ 1.5 |CC1157-ND@ 12.20 10.68  9.76|SDV2415 
SPSTNO | 440vDc [12 -peovacl 02s -15 VGGtanOnTnSs 4 Geccigae= 6 1| OOH SPST-NO | 3.5 ~ 10VDC | 12 ~ 280VAC) .025 ~ 1.5 |CC1158-ND 13.20 11.55  10.56| SDV2415R 
3 | SPST-NO| 4~10VDC | 12 ~280VAC| .025 ~ 1.5 |CC1601-ND® 12.86 11.26 10.29|CX241R SPST-NO | 10~35mA |12~ 280VAC) .025 ~ 1.5 |CGIIEGNDS, 1220 10.68 -9.76)SDI2415 
SPST-NO | 4~13VDC |48~530VAC) .06 ~ 5.0 |CC1120-ND 1846 16.16 14.77|CX380D5 Series MP Relays — DC Input, DC or AC Output — RoHS Compliant 
SPST-NO | 3~15VDC /48~530VAC| .06 ~5.0 |CC1597-ND@ 1946 17.03  15.57|CX380D5R SPST-NO | 3~32VDC |12~140VAC) .02~3 | CC1611-ND 22.20 19.43 17.76| MP120D3 
SPST-NO | 4~13VDC |48~660VAC) .06 ~ 5.0 |CC1065-ND® 20.30 17.77 16.24|cx4s0D5 , [SPST-NO) 3~S2voc J24~280vac} .o2~3 |co1612-ND 22.20 19.43 17.76; MP240D3 
SPST-NO | 15 ~ 32VDC | 48 ~ 660VAC| .06 ~ 5.0 |CC1598-ND® 22.30 19.52 17.84/CX480D5R SPST-NO| 3~32vDC | 3~60VDC | 02-3 |CC1613-ND 23.98 20.99 19.19] MPDCD3 
SPST-NO | 15 ~ 32VDC |12~ 280VAC] .06 ~ 5.0 |CC1333-ND 16.16 1414 12.93/CXE240A5 spst-nc | 3~10voc | o~sovoc | o~3  |CC1589-ND 28.98 25.36 23.19| MPDCD3-B 
SPST-NO | 18~36VAG |12~280VAC] .06~5.0 [CC1668-ND@w | 17.70 15.49 14.16 |CXE240A5R | & RoHS Compliant NEWT 
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Fig. 1 
PF Series 


PowerFin™ series delivers the highest ratings of 
any single in-line package 
(SIP). The integral heat 
sink design can operate 
at 25 amps in forced air, 
or 10 amps with natural 
convection. R suffix ver- 
sions are phase controlled 


ASPF Series 


ASPF SSR incorporates the PowerFin design with an integral 


heat sink on the compact Mini-SIP 
package. Rated at 3.0 AMPS up 
to 45°C, this SPST-NO AC output 
SSR is for applications where 
precise electrical power control is 
essential. Zero voltage or random 
switching (R suffix) versions are 


Fig. 2 


Crydom’s LS family of 
SPST-NO relays achieves 
the highest power switching 
capability in a PC-mounted 
air-cooled package. Output 
consists of an SCR AC 
switch and is available in 
zero-cross and random 
turn-on (suffix R). 


Fig. 3 


Relays combine small size and high ratings in a package 
designed for easy heat sink or panel mounting. Standard 


-187 push-on terminals 
assure quick connection 
and are arranged to provide 
maximum isolation between 
signal and power circuits. 
Model $228C is a snubberless 
design for applications that 


Pi 85 
output. offered. require low off-state leakage. —(21.59).> 


Fig. 4 
Series CMD 


CMD series uses standard box terminals for reliable long term 
connections and finger safe screws eliminates the need for a 
separate protective cover. ES 

A visual LED indicator 

allows circuit status on 

the relay. CMD series 

works with existing 

Crydom SSR heat sinks. 


Fig. 5 
Series PCV Analog Power Controller 


The Series PCV Analog Input Power Controllers are 0-100% variable 
power controllers for 120 or 240VAC loads which vary with an analog 
input of 2 to 10VDC. The input and 

output are proportional by integrating 

a complete phase fired logic system 

and a solid state relay in the same 

package. Applications include heaters 

and lighting, motors and feeders, etc. 


Series DSD, DLD Time Delay Relay 


These Delay-On time delay relays offer customers to externally 
adjust their delay time by 
selecting the value of the 
external customer supplied 
resistor. DSD are short time 
delays and DLD are longer 
time delay durations. Timing 
resistors should be 1/4 watt 
or higher. 


Typical Turn-On Delay 

For Various Timing Resistances 

Time Time 

(DSD) | (DLD) 
0.10 sec. | 1.6 sec. 
0.19 sec. | 3.1 sec. 
0.94 sec. | 15 sec. 
4.0 sec. | 64 sec. 
8.3 sec. | 133 sec. 


Resistor 


0 (Short) 
10K 
400K 
470K 
1.0MO0 


(Customer 
furnished~ 
Timing 
Resistor) 


~ 4.80 —~ 
(45.72) "> 


Fig. 7 


The MCST series of controls is designed to provide adjustable 
surge reducing soft-start and soft-stop control for any load 
which would benefit from a gradual application/shut down | energized by the control voltage. Part sold complete 
and provide Crydom SSR switching within one package. | with soft-start module and relay. 

Adjustable ramp times. Pea 


Fig. 8 


Models SST120 and SST240 auxiliary function 
modules gradually apply power to the load when 


Fig. 9 


RPC series proportional controllers provide a cost 
effective method of controlling power in many different 
applications such as heaters, universal motors or 
incandescent lamps. A customer provided potentiometer 
is all that is required for control. 


Heatsinks with pre-tapped holes for 
SSR packages. 


Output 


oO oo 
A1B 2A2B 


Control V (+) ¢ 
Gnd (-) « 
Line ¢ 


© © 
1 Output 2 
“10 Relay 


4 Input 3 
o' O° 


Load 
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Load ; Load 2 
Input Output | Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Output | Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig. | Circuitry | Voltage Voltage (Arms) | Part No. il 10 25 Part No. Fig. | Circuitry | Voltage Voltage (Arms) | Part No. 1 10 25 Part No. 
Series PF, ASPF, MPF - PowerFin™ — RoHS Compliant MCST Series - Soft-Start Controller — RoHS Compliant 
SPST-NO| 4~10VDC | 24~280VAC | .1~3 |CC1334-ND | 14.46 1266 11.57 | ASPF240D3 SPST-NO| 0~5VDC | 48~140VAC |.15~25]/CC1579-ND | 91.88 8040 73.51 |MCST1225aS 
SPST-NO| 4~10VDC | 24~280VAC | .1~3 |CC1335-ND | 15.46 1353 12.37 | ASPF240D3R SPST-NO| 0~5VDC | 48~ 140VAC |.15~50/CC1580-ND | 9888 86.52 79.11 |MCST1250AS 
SPST-NO | 90 ~ 140VAC] 12 ~ 280VAC |.06~10]CC1340-ND | 28.60 25.03 22.88 ‘| PF240A25 SPST-NO| 0~5VDC | 48~140VAC |.15~90]/CC1581-ND | 119.80 104.83 95.84 |MCST1290AS 
SPST-NO | 90 ~ 140VAG] 12 ~ 280VAC | 0~25 |CCI606-ND | 29.60 25.90 23.68 | PF240A25R ” | spsrno] o~svoc |180~20vac|15~-25|cctss2-No | 91.88 80.40 73.51 |McsT242sas 
SPST-NO| 3~15VDC | 12~ 280VAC |.06~10/CC1341-ND | 26.42 23.12 21.14 | PF240D25 SPST-NO| 0~5VDC |180~280VAC|.15~50/CC1583-ND | 9888 86.52 79.11 |MCST2450AS 
_ |SPSTNO| 3~15VOG | 12~280VAC | 0-25 [BRIS Q ID) 29.60 25.90 28.68 | PR240D25R spst-no| o~Svoc |180~280vac|.15~90]ccts84-no | 119.80 104.83 95.84 |MCST2490AS 
SPST-NO| 4~15VDC | 48~530VAC | 0~25 |CC1608-ND | 29.48 2580 23.59 | PF380D25 Series SST - Soft-Start Modules — RoHS Compliant 
SPST-NO) 4~15VDG / 48~530VAG ) 0-25 (RGGI NDE, 2248 25.800 28.58 | PrAB0D25 | SPST-NO| 3.5 ~ 10VDC | 90 ~ 140VAC ].04~ 10]CC1343-ND | 80.82 70.72 64.66 /108ST240 
SPST-NO) 15 2206.) 12 260VAG | 0+ 25 Rata) 2202 25.92 28.70 | PFERAOARS SPST-NO | 3.5 ~ 10VDC | 90 ~ 140VAC |.04~50]/CC1345-ND | 84.98 74.36 67.99 |40SST120 
SPST-NO | 15 ~ 32VDC | 12~ 280VAC |.06~10]CC1342-ND | 26.42 23412 21.14 | PFE240D25 
SPST-NO| 4~10VDC | 12~280VAC | 0.1~4|CC1553-ND | 15.12 1323 12.10 |MPF240D4 Load 
s 7m ‘ 7 4 Resistor Output Current | Digi-Key Price Each Crydom 
SPST-NO| 4~10VDC | 12~280VAC | 0.1~4|CC1554-ND | 20.12 17.61 16.10 |MPF240D4R Fig, | circuitry | (ohms) vottaye | (arms) | Pact Mo’ - A 3 ea 
Series LS — RoHS Compliant = 5 
Series RPC - Potentiometer Power Control 
SPST-NO | 4.0 ~ 10VDC ] 24~ 280VAC ] .15~8]CC1547-ND | 19.52 17.08 15.62 |LS240D8 
> |SPST-NO| 40~10voc| 24~2e0vac | 15-8 |cots4s-ND | 2062 17.96 1642 |LS24008R O- 100% | 150K (IW) | 90~130VAC | 15 [ERIeec NE Sg 76.50 = 66.84 61.20 | RPCI215 
SPST-NO | 4.0 ~ 10VDC | 24 ~ 280VAC |.15~12|/CC1549-ND | 21.70 1899 17.36 |LS240D12 0~100% | 150K (1W) | 90~130VAC | 25 | €C1347-ND 98.94 86.58 = 79.16 | RPC1225 
SPST-NO | 4.0 ~ 10VDC | 24~ 280VAC |.15~12|/CC1550-ND | 22.70 1987 18.16 |LS240D12R . 0~ 100% | 150K (1W) | 90~130VAC | 40 |CC1348-ND@| 134.96 118.09 107.97 |RPC1240 
Series 2 — DC Input, AC Output — RoHS Compliant 0~ 100% | 1M(1/2W) }200~240VAC] 15 |CC1349-ND@] 83.54 7310 66.84 |RPC2415 
SPST-NO| 3.5 ~ 8VDG | 20~140VAG | .02 8 (CCIE 2862 3467 31.70 8218 0~ 100% | 1M(1/2W) |200~24ovac} 25 |cc1350-ND | 103.52 90.58 82.82 | RPC2425 
3 | SPST-NO| 3.5~8VDC | 40~ 280VAC | .02~8 |CC1130-ND | 41.72 36.51 33.38 /$228 
0~ 100% | 1M (1/2W) }200~240vAC] 40 |CC1351-ND | 143.98 12599 115.19 |RPC2440 
SPST-NO | 3.5~8VDC | 40~ 280VAC | .02~8 |CC1131-ND | 41.72 3651 33.38 |S228C 
Series CMD — Cage Terminals — RoHS Compliant Solid State Relay Accessories — RoHS Compliant 
SPST-NO| 3~32VDC | 24~280VAC | 0~25 |CC1619-ND | 47.18 41.29 = 37.75 |CMD2425 Heatsink for Relays up to 10 Amps (3.3 x 2.06") | go4443.up 11.34 9.93 9.08 |HS-1 
SPST-NO| 3~32VDC | 24~280VAC | 0~50 |CC1620-ND | 54.46 47.66 43.57 |CMD2450 (8.38 x 5.23 om) 
4 [SPST-NO] 3~S2vDG | 24~280VAC | 0-90 CC1622-ND | 9282 81.22 74.26 | CMD2490 eee rar aaa aeOERD Way Sage” aan lies 
SPST-NO| 3~32VDC | 24~280VAC | 0~25 |CC1623-ND | 58.82 5147 47.06 |CMD4825 46 : 
SPST-NO| 3~32VDC | 48~530VAC | 0~75 |CC1625-ND | 99.52 87.08 79.62 | CMD4875 Heateiifer Halaye ah 16 Amps oe 4 8") Geren deen 4488 4990. |WEgs 
SPST-NO| 3~32VDC | 48~530VAC | 0~90 ]CC1626-ND | 100.92 8831 80.74 |CMD4890 (18.97 x 12.19 cm) 
Series PCV Analog Power Controller — RoHS Compliant Heatsink for Relays up to 90 Amps (6.0 x 6.0”) C1114-ND 116.16 101.64 92.93 |HE-90 
0~ 100%] 2~10VDC ]100~240VAC].15~15|CC1161-ND | 101.82 89.10 81.46 ]10PCV2415 (15.24 x 15.24 cm) 
5 |0~ 100%] 2~10VDC | 100 ~ 240VAC).15~25/CC1162-ND | 112.78 98.69 90.23 | 10PCV2425 — | Replacement Hardware Kit (8 Pieces Total) C1646-ND 38 34 .31 [420440 
0~100%| 2~10VDC | 100 ~ 240VAC| .15 ~ 40/CC1163-ND | 133.16 116.52 106.53 | 10PCV2440 — | Protective Cover for Series 1 Relays CC1070-ND 3.64 3.19 2.92 |KS-100 
Series DSD, DLD Time Delay Relay — RoHS Compliant — | Protective Cover for 53TP Series Relays c1171-ND 5.92 518 4.74 |KS-300 
SPST-NO | 3.5 ~ 15VDC] 48 ~ 280VAC ].04~10]CC1174-ND | 51.66 45.21 41.33 ]DSD2410 
— |EMI Filters for 1 Phase Relay to Reduce Gen. Noise |CC1172-ND 19.90 17.42 15.92 |1F25 
SPST-NO | 3.5 ~ 15VDC | 48 ~ 280VAC |.04~25]CC1175-ND | 53.28 4662 42.63 |DSD2425 
5 SPST-NO | 3.5 ~ 15VDC | 48 ~ 280vaC | .04 ~ 50/cc1176-ND 56.22 49.20 44.98 | DSD2450 — |EMI Filters for 3 Phase Relay to Reduce Gen. Noise | CC1173-ND 28.36 24.82 22.69 |3F20 
SPST-NO | 3.5 ~ 15VDC | 48 ~ 280VAC |.04~10]CC1177-ND | 51.66 45.21 = 41.33 | DLD2410 — | Thermal Pad Triple Phase C1643-ND 3.28 2.87 2.63 /TPO3 
SPST-NO | 3.5 ~ 15VDC | 48 ~ 280VAC |.04~25]CC1178-ND | 53.28 46.62 42.63 | DLD2425 — | Thermal Pad Single Phase C1644-ND 1.06 93 85 |TPO1 
SPST-NO | 3.5 ~ 15VDC | 48 ~ 280VAC |.04~50]/CC1179-ND | 56.22 4920 44.98 |DLD2450 RoHS Compliant 
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Series 1, HD, HA: * These SPST-NO relays deliver proven reliability in the most demanding applications. Series H12: * High voltage relays use IC driven circuits for switching loads up to 660 VAC with 1200 

Output consists of an SCR AC switch, available in either zero voltage turn-on or random turn-on, phase Volts blocking standard. 

controlled models. (-10 versions are phase controlled. Crydom part numbers ending in “B” are normally Series 1-DC: « Low On-State Resistance  Paralleling Capability for Higher Currents * DC output 

closed versions.) relays feature MOSFET technology for low on-state resistance, assuring easy paralleling and switching 
capabilities to 100 amps at 200 VDC. 


1.80 Series T: * Industry Standard Package »* Snubbers are included for high DV/DT applications and Series CS: * Low Leakage * SCR AC switch output models feature low off-state leakage (snubberless), 


(45.72) 7 inductive loads, together with zero-voltage switching to reduce inrush currents and electrical noise. Zero-voltage switching and have a broadened operating range at both 120V/240VAC line voltages. 


Dual Relay 


ie Fa 
LL (56.90) ~ AL (98.10) 
—_ 96.90) ~~ 7 (88. 1.80 < 
— 58.42) f 2.89 
283 ~ oe (58.42) S>Ce (45.72) (73.41) > 
Legacy Dual Evolution Dual NEW! Quad Relay 
Series EZ: « Low Leakage * Quick Connect Terminals * SCR Output * AC or DC Control » LED Status Indicator Three-phase 
* Offers a low profile package with the convenience of Two (Dual) or four (Quad) totally independent AC output relays come in a single standard solid state relays switch up to 530 Vrms directly to loads such as 
quick connect terminals * 4000 Vrms opto-isolation panel-mount package. Utilizing an AC switch output with internal snubber, relays provide greater motors, transformers, heating elements, etc. Models are available with 
and low off-state leakage are standard. protection against false triggering. (-10 versions are phase controlled) either AC or DC input (coil). For heatsink use part number CC1114-ND. 
Load F Load F 
Input Output | Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Output | Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig. | Circuitry Voltage Voltage (Arms) | Part No. 1 10 25 Part No. Fig. | Circuitry Voltage Voltage (Arms) | Part No. 1 10 25 Part No. 
Series 1 — DC Input, AC Output — SCR Type Series T — DC Input, AC Output — Triac Type — RoHS Compliant 

SPST-NO | 3~32VDC |24~140VAC| .04~2.5 /CC1000-ND@| 26.96 23.59 21.57 |D1202 SPST-NO | 3~32VDC |24~140VAC| .05~10 |CC1026-ND 39.86 34.88 31.89 |1D1210 

SPST-NO | 3~32VDC | 24~140VAC| .04~10 /CC1001-ND@| 39.88 34.90 31.91 |D1210 { SPST-NO | 3~32VDC |24~140VAC| .05~25 |CC1027-ND 40.46 35.41 32.37 |1D1225 

SPST-NO | 3~32VDC |24~140VAC| .04~25 /CC1002-ND@| 40.46 35.41 32.37 |D1225 SPST-NO | 3~32VDC |48~280VAC| .05~10 /CC1028-ND 40.84 35.74 32.68 |1D2410 

SPST-NO | 3~32VDC /24~140VAC] .04~40 |CC1003-ND®| 44.06 38.56 35.25 |D1240 SPST-NO | 3~32VDC_|48~280VAG] .05~25 | CC1029-ND 41.26 36.41 33.01 |TD2425 

SPST-NO | 3-32VDC |24~-280VAC| .04-2.5 |CC1004-ND@| 27.14 23.75 21.72 | D2402 Series T — AC Input, AC Output — Triac Type — RoHS Compliant 
SPsT-no | 3-32v0c 124-280vAc] 04-10 lccioosNDe| 40843574. 32.68 Tb2410 SPST-NO ] 90-280VAC ]24~-140VAC] .05-10 |CC1107-ND | 41.16 36.02 32.93 |TAI210 
spst-No | 3-32vpc |24~280vac| .04~25 |ccio06-NDe| 41.26 36.11 33.01 |D2425 1 SPST-NO | 90~280VAC | 24~140VAC| .05~25 | CC1030-ND 41.94 36.70 33.56 |TA1225 


SPST-NO | 90~280VAC | 48~280VAC) .05~10 |CC1108-ND 43.20 37.80 34.56 |TA2410 
SPST-NO | 90~280VAC [48~-280VAC/ .05~25 | CC1031-ND 44.06 38.56 35.25 |TA2425 
Series DC60 — DC or AC Input, DC Output — Bipolar Type — RoHS Compliant 


SPST-NO | 3~32VDC /24~280VAC| .04~40 |CC1071-ND®| 46.70 40.87 37.36 |D2440 
SPST-NO | 3~32VDC /24~280VAC| .04~50 |CC1007-ND@| 48.20 42.18 38.56 |D2450 


SPST-NO | 3-32VDC |24-280VAC| .04~75 |CC1008-ND@| 77.00 67.38 _61.60_|D2475 SPST-NO | 3-32VD0 | -3-60VDG | 02-3 |CCT126-ND 1774 1553 14.20 |DC60SS 
SPST-NO | 3-32VDC |24-280VAC| .04-90 [CC1067-ND@] 84.76 74.17 67.81 |D2490 Spst-No | 3-32vpe | 3-covpc | .02-5 |cc1127-ND 0782 ©2435 +~=«-22.26 ‘| DCGOSS 
SPST-NO | 3~32VDC | 24~280VAC| .04~110 )CC1142-ND@| 83.02 72.65 66.42 |D24110 SPST-NO | 3-32VDC | 3~60VDC 02-7 |CC1128-ND 34.74 30.40 27.80 |DC60S7 
SPST-NO | 3-32VDC |80-530VAC) .04-25 |CC1072-ND®) 5262 46.05 42.10 |D4825 1 | spst-no | 90-280vac | 3-eovoc | 02-3 |CC1150-ND 20.48 17.92 16.39 |DCB0SA3 
; | SPST-NO | 3-32VDC |48-530VAC) .04~40 /CC1073-ND®/ 5844 51.14 46.76 | D4840 SPST-NO | 90-280VAC | 3~60VDC | .02-5 | CC1151-ND 30.58 26.76 —_—-24.47_| DCBOSAS 
SPST-NO | 3-32VDC |48-530VAC| .04~50 |CC1074-ND@| 58.44 51.14 46.76 _|D4850 SPST-NO | 90-280VAC | 3~60VDC | .02~7 _[CC1152-ND 3752 32.83 30.02 [DC6OSA7 
SPST-NO | 3~32VDC |48~530VAC| .04~75 /CC1075-ND 93.34 81.68 74.68 |D4875 Series DC60 — DC or AC Input, DC Output — Normally Closed Type — RoHS Compliant 
SPST-NO | 3~32VDC |48~530VAC| .04~90 |CC1076-ND®| 96.76 8467 77.41 |D4890 SPST-NC | 3.5-32VDC | 3~60VDC | .02-3 | CC1590-ND 27.74 24.28 22.20 | DC60S3-B 
SPST-NC | 3-32VDC |48~280VAC| .04~10 |CC1088-ND@| 50.84 44.49 40.68 /D2410B SPST-NC | 3.5~32VDC | 3-60VDC | .02-5 /CCIS9I-ND | 33.82 29.60 — 27.06 / DC60S5-B 
SPST-Nc | 3-32vDC |48-280VAC| .04~25 |CC1089-ND®| 51.26 44.86 41.01 |D2425B 4 | SPST-NC | 3.5-32VDC | 3-60VDC | .02-7 /CC1S92-ND | 40.74 = 35.65 32.60 | DC60S7-B 


SPST-NC | 90~280VAC  3~60VDC | .02~3 |CC1593-ND 30.48 26.67 24.39 | DC60SA3-B 

SPST-NC | 90~280VAC | 3~60VDC | .02~5 | CC1594-ND 40.58 35.51 32.47_|DC60SA5-B 

SPST-NC | 90~280VAC | 3~60VDC | .02~7 | CC1595-ND 47.52 41.58 38.02 |DC60SA7-B 
Series 1 DC — DC Input, DC Output — MOSFET Type — RoHS Compliant 


SPST-NC | 3~32VDC |48~280VAC| .04~40 |CC1090-ND@| 56.70 49.62 45.36 |D2440B 
SPST-NO | 3~32VDC /24~140VAC| .04~10 |CC1077-ND@| 40.88 35.77 32.71 |D1210-10 
SPST-NO | 3~32VDC /24~140VAC| .04~40 |CC1078-ND@| 45.06 39.43 36.05 |D1240-10 


SPST-NO | 3-32VDC |24-280VAC] .04~10 |CC1079-ND@| 41.84 36.61 33.48 |D2410-10 SPST-NO | 35-30vDC | O-400VDG1 0-7  |CGO3END>] 59.00 51.63 47.20 |D1D07 
SPST-NO | 3-32VDC |24-280VAC] .04~25 |CC1080-ND@| 42.26 36.98 33.81 |D2425-10 spst-no | 35-32voc | o-t00voc| 0-12 |ccioa7-Nnp | 6520 5705 5216 |D1D12 
SPST-NO | 3-32vDC |24~-280VAC| .04~40 |cCiosi-ND | 47.70 41.74 38.16 |D2440-10 spsT-no | 35-32voc | o-toovoc | 0-20 |ccio3e-ND | 71.46 6253 5717 |D1D20 
SPST-NO | 3-32VDC |24-280VAC] .04-50 [CC1082-ND@| 49.20 43.05 39.36 |D2450-10 SPST-NO | 3.5-32VDC | 0-to0vDC | 0-40 |CC1039-ND | 8876 7767 71.01 |D1D40 
SPST-NO | 3-32VDC |24-280VAC] .04~90 |CC1083-ND@| 85.76 75.04 68.61 |D2490-10 SPST-NO | 3.5-32VDC | 0-to0vDc | 0-60 |CC1683-NDY| 119.38 104.46 95.51 | D1D60 
SPST-NO | 3-32VDC |80-530VAC| .04~40 |CC1085-ND@| 60.44 52.89 48.36 |D4840-10 SPST-NO | 3.5-32VDC | 0-100VDC | 0-80 |CC1684-NDW| 135.50 11857 108.40 |D1D80 

Series 1 — AC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant SPST-NO | 3.5-32VDC | 0-100VDC | 0-100 |CC1685-NDW) 151.50 132.57 121.20 |D1D100 
SPST-NO | 90-280VAC |24~140VAC| .04-25 ]CC1011-ND 41.94 36.70 33.56 |A1225 1 | SPST-NO | 3.5~32VDC | 0-200VDC | 0~7 | CC1040-ND 68.14 59.63 54.52 | D2D07 
SPST-NO | 90-280VAC |24-140VAC| 04-40 |CC1012-ND | 46.38 40.59 37.11 |At240 SPST-NO | 3.5~32VDC | 0-200VDC | 0-12 |CCIO41-ND ) 7852 68.71 62.82 | D2D12 


SPST-NO | 3.5~32VDC | 0~200VDC | 0~40 | CC1686-NDw | 112.04 98.04 89.64 |D2D40 
SPST-NO | 3.5~32VDC | 0~400VDC 0-7 =| CC1042-ND 80.06 70.06 64.05 |D4D07 
SPST-NO | 3.5~32VDC | 0-400VDC | 0-12 | CC1109-ND 107.86 94.38 86.29 |D4D12 


SPST-NO | 90~280VAC | 24~280VAC | .04~10 |CC1013-ND 43.20 37.80 34.56 | A2410 
SPST-NO | 90~280VAC | 24~280VAC | .04~25 |CC1014-ND 44.06 38.56 35.25 | A2425 
SPST-NO | 90~280VAC | 24~280VAC | .04~50 | CC1015-ND 49.88 43.65 39.91 | A2450 


1 SPST-NO | 3.5-32VDC | 0-60VDC | .005~60 |cc1521-ND | 9948 87.05 79.59 |DO6D60 
SPST-NO | 18-36VAG /24-280VAC | 04-50 [CGIOBS:NDI) 50.88 = 44.52 40,71 | A2450-E SPST-NO | 3.5-32vDC | 0-60vDC | .005-80 |CC1522-ND | 121.50 106.32 97.20 |DosDs0 
SPST-NO | 90-280VAC | 24~280VAC | .04~75 /CCIO16-ND | 80.34 70.30 64.28 | A2475 SPST-NO | 3.5-32VDC | 0-60VDC | .005~100|CC1520-ND | 141.30 123.64 113.04 |D06D100 
SPST-NO | 90-280VAC | 24~-280VAC| .04-110 |CC1144-ND | 97.02 84.90 77.62 |A24110 Series CS — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 
SPST-NO | 90~280VAC | 24~280VAC | .04~125 |CC1145-ND 101.24 88.59 81.00 | A24125 SPST-NO | 3.5~15VDC |24~280VAC] .1~10 |CC1043-ND 33.64 29.44 26.92 ]CSD2410 
SPST-NO | 90-280VAC |24~530VAC| .04~-50 [CC1094-ND | 63.82 55.85 51.06 | A4850 SPST-NO | 3.5-15VDC |24~-280VAC| 1-25 |CC1044-ND | 41.20 36.05 32.96 |cSD2425 

Series HD — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 1 | SPST-NO | 3.5~15VDC |24~280VAC) .1~50 |CC1045-ND 48.42 42.37 38.74 |CSD2450 
SPST-NO | 3-32VDC |48-530VAC| .04-12 |CC1O17-ND | 50.94 4458 40.76 |HD4812 SPST-NO | 15-32VDC |24~280VAC] 1-10 |CC1110-ND | 33.64 29.44 26.92 |CSE2410 
SPST-NO | 3~32VDC |48~530VAC| .04~25 |CC1018-ND 53.96 47.22 43.17 |HD4825 SPST-NO | 15~32VDC | 24~280VAC|} .1~25 |CC1111-ND 41.20 36.05 32.96 | CSE2425 
SPST-NO | 3-32VDC |48-530VAC] .04~50 |CC1019-ND | 5990 52.42 47.92 |HD4850 Series EZ — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 
SPST-NO | 3-32VDC |48-530VAC) .04-50 |CC1096-ND | 61.90 54.17 49.52 |HD4850-10 g | SPST-NO) 4-15VDC /24-280VAC) .06-12 [GRIOSGNOM 21.8606 19.13 17.49 | ez2d0012 


SPST-NO | 4~15VDC | 24~280VAC| .06-18 |CC1048-ND 28.10 24.59 22.48 |EZ240D18 
Dual — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 
SPST-NO | 4~15VDC /24~280VAC) .05~25 |CC1121-ND 74.24 64.96 59.40 |D2425D 
SPST-NO | 4~15VDC |) 24~280VAC) .05~40 |CC1122-ND 84.06 73.56 67.25 |D2440D 


SPST-NO | 3~32VDC | 48~530VAC| .04~75 | CC1020-ND 95.66 83.71 76.53 _|HD4875 
1 | SPST-NO | 3~32VDC |48~530VAC| .04~90 |CC1021-ND 97.10 84.97 77.68 |HD4890 
SPST-NO | 3~32VDC | 48~530VAC | .04~110 |CC1146-ND 105.36 92.19 84.29 |HD48110 


SPST-NO | 3~32VDC |48~-530VAC| .04~125 |CC1147-ND | 111.58 97.64 89.27 | HD48125 Spst-No | 4-15VDe |24-280vac| 05-25 \cciei4-no | 7624 6671 6100 |D2425D-10 
SPST-NO | 3-32VDC |48-660VAC | .04-50 /CC1098-ND | 61.38 = 53.71 49.11. | HD6050 3 | spst-no | 4-15voc |o4-2eovac| 05-40 |cciets-ND | 9606 75.31 68.85 |D24400-10 
SPST-NO | _3~32VDC_|48~G60VAC | .04~90_|CC1099-ND 99.42 87.00 _79.54 | HD6090 SPST-NO | 4~15VDC |48~530VAC| .04~25 | CC1616-ND 94.68 82.85 ~—75.75 _|H12D4825D 
SPST-NO | 3-32VDC |48-660VAC| .04-125 |CCT100-ND | 113.22 99.07 90.58 |HD60125 SPST-NO | 4-15VDC [48-530VAC| .04~-40 [CC1617-ND | 101.96 89.22 81.57 [H12D4840D 
Series HA — AC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant NEW! Evolution Dual Series — SSR Type — RoHS Compliant NEW! 
SPST-NO | 90-280VAC |48-530VAC] .04-25 ]CC1022-ND | 5852 51.21 46.82 |HA4825 SPST-NO | 4~32VDC |24-280VAC] 15-25 |CC1687-NDt | 85.50 74.82 68.40 |CC2425WiV 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~530VAC| .04~50 |CC1023-ND 65.42 57.25 52.34 |HA4850 SPST-NO | 4~32VDC |24~280VAC) .15~25 |CC1688-ND$ | 88.00 77.00 70.40 | CC2425wav 
SPST-NO | 90~280VAC |48~530VAC| .04~75 |CC1024-ND 97.40 85.23 77.92 |HA4875 3 | SPST-NO | 4~32VDC |) 24~280VAC| .15~25 |CC1689-ND§ 88.00 77.00 70.40 |CC2425w3V 
1 | SPST-NO | 90-280VAC |48-530VAC| .04~110 |CC1148-ND | 110.62 96.80 88.50 |HA48110 SPST-NO | 4-32VDC | 24-280VAC) 15-50 /CCIG90-ND$ ) 10200 89.25 81.60 | CC2450W2V 


SPST-NO | 4~32VDC_ | 24~280VAC| .15~50 |CC1691-ND§ | 102.00 89.25 81.60 | CC2450W3V 
Quad — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 
3 | SPST-NO | 4~15VDC |24~280VAC| .05~20 |CC1123-ND 123.02 107.65 98.42 |1D24200 

Series 53TP — DC or AC Input — SCR Type (for 3 Phase applications) — ROHS Compliant 


SPST-NO | 90~280VAC | 48~660VAC | .04~25 |CC1101-ND 60.10 52.59 48.08 | HAG025 
SPST-NO | 90~280VAC |48~660VAC | .04~50 |CC1102-ND 68.68 60.10 54.95 | HAG050 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~660VAC | .04~125 |CC1104-ND 115.56 101.12 92.45 | HAGO125 


Series H12 — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 3 PHASE | 3-32VDC |48-530VAC] .05-25 |CC1135-ND | 165.38 14471 132.31 |D53TP25D 

1 | SPST-NO ) 4~32VDC /48-660VAC | .04~50 |6C1032-ND 57.12 49.98 45.70 | H12WD4850 4 | SPHASE | 3-32VDC /48-530VAC] .05~-50 /CC1136-ND | 180.98 158.36 144.79 | DS3TPSOD 
SPST-NO | _4~32VDC_|48~660VAC| .04~90 | CC1033-ND 74.38 65.09 59.51 | Hi2WD4890 3 PHASE | 90~280VAC | 48~530VAC) .05~25 |CC1137-ND | 172.48 150.92 137.99 | A53TP25D 
Series H12 — AC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 3 PHASE | 90-280VAC | 48-530VAC| .05-50 |CC1138-ND | 188.08 164.57 150.47 | AS3TP50D 


1_| SPST-NO | 90~140VAC | 48~660VAC | .04~90_| CC1035-ND 94.52 82.71 75.62_|H12CA4890 v NEW! @RoHSCompliant + FourPinStandard +KeyLockingConnector § Four Pin Screw Terminal 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2337 


crydormn — SCRiDiode Power Modules 


These circuits provide complete power control in a single package, utilizing high thermal efficiency to assure Electrical Specifications: * VF Maximum Voltage Drop at Amps Peak: B5, L5: 1.65V @ 25A; B6, L6: 1.6V @ 


long life and reliable performance. 42.5A; EG: 1.55V @ 125A; F18 and M25: 1.4V @ 270A; M5050: 1.7V @ 50A; M5060: 1.35V @ 60A; M50100: 
Applications: 1.2V @ 100A * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 

Full-wave power rectification for high current DC circuits, heavy duty power controls, electric vehicles, Industrial UL recognized (file no. E72445) and manufactured in Crydom’s ISO 9001 Certified facility for optimum product 
Motor applications and many other high current applications. performance and reliability. 


Fig. 1 — B-2, B-2T Series Fig. 2 — EF Series Fig. 3 — M25, M50 Series Fig.4 NEW! 


(44.4)-= © 
MS5012F Shown 
Maximum | AC Line Digi-Key Price Each Crydom Maximum | AC Line Digi-Key Price Each Crydom 
Fig. Type Current (A) | Voltage | Options | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. Fig. Type Current (A) | Voltage | Options | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
SCR/Diode 25 240 |w/Diode|CC1650-ND | 34.48 30.17 27.59 |B512F-2 Diode Bridge 60 120 — |cctese-no | 4262 37.30 34.10 |ImS060SB400 
1 SCR/Diode 25 240 | w/ Diode | CC1647-ND 34.48 30.17 27.59 | B512F-2T Diode Bridge 60 240 —_ CC1657-ND 42.62 37.30 34.10 |MS5060SB600 
SCR/Diode 42.5 240 | w/Diode|CC1648-ND | 47.70 41.74 38.16 | B612F-2T Diode Bridge 60 480 — leciess-no | 5012 4386 40.10 |ms060sB1200 
SCR/Diode 25 240 | w/ Diode era 7286 25.69 23.48 | L512F Diode Bridge | 100 480 — |ccie74-now | 66.32 58.03 53.06 |M50100SB200 
= | sctublode a 240 | wi Diode MEGEiavogm) 46.02 40.27 36.82 |L622F 3 | Diode Bridge | 100 240 | — |cc1652-ND | 6876 60.17 55.01 |M50100SB600 
SCR/Diode 42.5 280 | w/Diode |CC1672-NDv | 34.42 30.12 27.54 |L513F oe 
>| abled Bags a4 Gea ——feetaanitiml 795 351087710031 ERGISE Diode Bridge 400 480 — |cct653-nD | 8090 70.79 64.72 |I50100SB1200 
Diode Only 100 480. | — |ccieso-nD | 9786 8563 78.29 |M50100TB1200 bias 60 240 | — [GGIeseDm| °8:14 48.25 44.12 / M5060TBG00 
SCR/Diode 25 600 | — |cct673-NDv | 45.62 39.92 36.50 |IM252532 Diode Bridge | 102 | 240 | — |CC1676-NDW ) 83.16 72.77 66.53 | M50100TB600 
3 | ScRDiode 50 240 |w/Diode|CC1654-ND | 71.10 62.22 56.88 |M505012F 100 380 = __[OCI675-NDw | 90.02 78.77 72.02 |M50100TB1000 
SCR/Diode 50 240 |w/Diode|CC1655-ND | 74.58 65.26 59.67 |M505012FV 4A | SCR/Diode 90 240 |w/Diode|CC1670-NDv | 36.40 31.85 29.12 |F1892RD600 
SCR Only 50 240 — |ccte62-nD | 8766 76.71 70.13 |M505032 48 | SCR/Diode 90 480 | w/Diode|CC1671-NDOw | 55.56 48.62 44.45 |F1892SD1200 
Diode Bridge 25 240 |w/Diode|CC1661-ND | 3752 3283 30.02 |M252512F Vv NEW! 


Dimensions in Inch (mm) 


NEW! RHP Series 


Crydom has combined solid state and mechanical switching technologies to create its line of Hybrid Solid State Contactors. The RHP contac- 
tors provide the performance advantages of both technoOlogies in an industry standard DP contactor package. Crydom’s proven Hybrid SSR 
technology utilizes contactless solid state turn on and turn off performance, coupled with the very low on state power dissipation characteristic of 
contactors. Available in single and 3 phase versions. They are the perfect “mercury-free alternative” to replace MDRs. 


Operating Load \ 
Voltage Range | Current Digi-Key Price Each Crydom 
Fig. | Type (VAC 50/60Hz) | (A) Control Voltage Part No. 1 10 25 Part No. 
Single Phase AC Input 90 ~ 250 20 ‘| 90 ~ 250 VAC 50/60Hz | CC1678-ND 56.08 49.07 44.87 |1RHP2520A 
: Single Phase DC Input 90 ~ 250 20 4~32 VDC CC1677-ND 52.52 45.96 42.02 | 1RHP2520D32 
3 Phase AC Input 48 ~ 600 40 100 ~ 130 VAC 60Hz |CC1679-ND 152.52 133.46 122.02 |3RHP6040F 
9 3 Phase AC Input 48 ~ 600 40 208 ~ 240 VAC 60Hz | CC1680-ND 153.02 133.90 122.42 |3RHP6040G 
3 Phase DC Input 208 ~ 240 40 45 ~5.5 VDC CC1681-ND 155.54 = 136.10 124.44 | 3RHP2440D5 
3 Phase DC Input 208 ~ 240 40 22 ~ 27 VDC CC1682-ND 156.56 136.99 125.25 |3RHP2440D24 


I/O Modules 


170 A> on Series IAC, IDC, OAC, ODC Series 6 


Standard _ ———= A f * Opto-Isolated * Solid state I/O switching modules deliver an Series 6 buffered output modules contain additional internal 
¢ electrically clean, photo-isolated, noise free “output” interface amplification to reduce drive requirements to a level suitable 


from logic level control systems to external loads such as__ for the Mos devices used in many microprocessor systems. 
motors, valves, solenoids, etc. DMP versions are epoxy Models are available with either inverting or no-inverting 
conformal coated for fast heat transfer. inputs, for 5 and 15 volt logic. 


Turn Turn 5 Turn Turn : 
Input Input | Output Output On Off | Digi-Key Price Each Crydom Input Input | Output Output On Off | Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage |1(mA)| Current Voltage Time Time | Part No. 1 10 25 | Part No. Voltage |1(mA)} Current Voltage Time Time | Part No. 1 10 25 | Part No. 
I/O Modules — 5VDC System Voltage Series 6 — AC & DC Buffered Modules 
90-140VAC | 7 |.1-100mA} .4~30VDC | 20ms | 20ms /CC1200-ND| 14.66 12.83 11.73/IAC-5 0~.8VDC | 100uA) .02~3.5A |24~280VAC | 5 cycle| 5 cycle |CC1242-ND|) 28.20 24.68 2256/6412 
180~280VAC | 5 | .1-100mA] .4~30VDC | 20ms | 20ms /CC1201-ND} 15.00 13.13  12.00/1AC-5A 2.4-6VDC | 250HA| .02~3.5A | 12-140VAC| Scycle| Scycle |CC1243-ND| 25.06 21.93 20.05]6421 


10~36VDC 8 | .1-100mA| .4~30VDC | Sms Sms |CC1202-ND} 14.66 12.83 11.73/IDC-5 

3~6VDC 19 .02~3A | 12~140VAC | .S cycle | .5 cycle |CC1203-ND| 14.66 12.83 11.73)0AC-5 
3~6VDC 19 02~3A | 24~280VAC | .S cycle | .Scycle |CC1204-ND| 15.16 13.27 12.13]0AC-5A 
3~6VDC 14 .02~3A | 5~60VDC | .3ms 3ms_ |CC1205-ND| 14.66 12.83 11.73)0DC-5 


Mounting Board for 4-pos. Std. 1/0 (Neg. Logic) Modules Screw Term. |CC1206-ND | 50.20 43.93 40.16] PB-4 
Mnt. Brd. for 4-pos. Std. 1/0 Modules (Neg. or Pos. Logic) Screw Term. |CC1218-ND | 50.20 43.93 40.16] PB-4R 
Mounting Board for 8-pos. Std. I/O Modules (Card Edge Conn.) CC1219-ND| 80.36 70.32 64.29] PB-8 


3-6VDC 3 02-3A 5~60VDC | .5ms ‘ms |0C1237-ND| 16.58 14.51 13.27|DMP6301A Mounting Board for 16-pos. Std. I/O Modules (Screw Term.) CC1220-ND | 152.24 133.21 121.80] PB-16T 

3~6VDC 4 .02-3A | 24~280VAC | 5 cycle | .5 cycle (CC1238-ND| 17.74 15.53 14.20/DMP6402A Mounting Board for 16-pos. Std. I/0 Modules (Card Edge Conn.) (0C1221-ND | 155.36 135.94 124.29] PB-16A 
1/O Modules — 15VDC System Voltage Mini I/O Module — 5VDC System Voltage 

90~140VAC 7 | .1~100mA] .4~30VDC | 20ms | 20ms /CC1210-ND| 17.26 15.11 13.81]IAC-15 90~140VAC 7 | .1-100mA | .4~30VDC | 20ms | 20ms |CC1222-ND) 14.66 12.83 11.73)M-IAC5S 

9~18VDC 20 .02~3A | 12~140VAC | .5 cycle | .5 cycle |CC1212-ND| 18.28 16.00 14.63|OAC-15 10~36VDC 8 |.1-100mA| .4~30VDC | 5ms 5ms_ |CC1223-ND| 14.66 12.83 11.73|MIDC-5 

9-18VDC_| 14 | .02-3A | 5-G0VDC | .3ms | .3ms_ [CC1213-ND| 20.16 17.64 16.13 /0DC-15 3-6VDC 19 | .02-3A |12-140VAC| 5 cycle} 5 cycle |CC1224-ND| 14.66 12.83 11.73]M-OAC5S 


I/O Modules — 24VDC System Voltage 
90~-140VAC | 7 |.1~100mA) 4~30VDC | 20ms | 20ms |CC1214-ND| 17.26 15.11 13.81] IAC-24 
10-36VDC 8 |.1-100mA |} .4~30VDC | 5ms 5ms |CC1215-ND} 17.26 15.11 13.81]IDC-24 
18-28VDC | 10 .02~3A | 12~140VAC | .S cycle | 5 cycle |CC1216-ND| 17.76 15.54 14.21] OAC-24 
18-28VDC | 10 02~3A | 5~60VDC | .3ms gms |CC1217-ND| 20.16 17.64 16.13]ODC-24 


3~6VDC 19 .02~3A | 24~280VAC | .S cycle) .5 cycle |CC1225-ND| 15.16 13.27 12.13]MOAC-5A 
3~6VDC 14 .02~3A | 5~60VDC | .3ms 38ms |CC1226-ND] 14.66 12.83 11.73)MODC-5 

Mini I/O Module — 24VDC System Voltage 
10-36VDC 8 |.1-100mA} .4~30VDC | 5ms 5ms |CC1227-ND| 17.26 15.11 13.81)MIDC-24 


Series 6 AC & DC 18-28VDC | 10 | .02-3A | 5~60VDC | .3ms | .3ms |CC1229-ND) 20.16 17.64 16.13/M-oDC24 
0~.8VDC | 100A} .02~3A | 3~60VDC | 100uS | 100uS |CC1239-ND| 27.42 24.00 21.94/6311 Mounting Board for 4-pos. Mini I/O Modules (Screw Term.) CC1230-ND| 53.00 53.00 42.40)MS-4 
2.4~6VDC | 250pA| .02~3.5A | 3~60VDC | 100uS ; 100uS |CC1240-ND| 28.06 24.56 22.45|6321 Mounting Board for 24-pos. Mini I/O Modules (Card Edge Conn.) €C1233-ND | 320.14 320.14 256.12}MS-24H 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CryYdMorr solid State Relays 


Crydom’s G2 series of SSR’s feature extremely low RDSon, low leakage and long lifetimes. 


2 
nee 
(17 
he & 
| 
H5s 
i) 
Input Input Switch Switch Digi-Key Cut Tape Price Each Crydom 
Fig. Contact Voltage (V) I (mA) Voltage (V) I (mA) Package Part No. 1 10 25 Part No. 
G2 Series Solid State Mosfet 
1 SPST-NC 1.4 10 ~ 30 350 330 6-SOP CC1311CT-ND 3.03 2.75 2.20 G2-1B01-ST 
SPST-NC 1.4 10 ~ 30 350 330 6-SOP CC1311TR-NDt 1502.55/2,000 G2-1B01-SR 
G2 Series Multi-output Solid State 
DPST-NO 1.4 15 ~ 40 15 150 8-Dip CC1314-NDt 6.19 5.63 4.50 G2-2A03-TT 
DPST-NO 1.4 15 ~ 40 15 150 8-SOP CC1315-ND$ 6.19 5.63 4.50 G2-2A03-ST 
DPST-NO 1.4 10 ~ 30 400 110 8-SOP CC1321CT-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA01-ST 
2 DPST-NC 1.4 10 ~ 30 350 120 8-Dip CC1328-ND$ 5.36 4.88 3.90 G2-DB01-TT 
DPST-NC 1.4 10 ~ 30 350 120 8-SOP CC1329CT-ND 5.36 4.88 3.90 G2-DB01-ST 
DPST-NC 1.4 10 ~ 30 350 120 8-SOP CC1329TR-NDt 2673.00/2,000 G2-DB01-SR 
DPST-NC 1.4 10 ~ 30 250 140 8-Dip CC1330-ND¥ 5.36 4.88 3.90 G2-DB02-TT 
DPST-NC 1.4 10 ~ 30 250 140 8-SOP CC1331CT-ND 5.36 4.88 3.90 G2-DB02-ST 
t Tape and Reel +Tube 
CKR Series DIN Rail with ' ol a ee i 
Input ‘| Operating | Release | Voltage | Current | Digi-Key Price Each Crydom 
I t t d H t . k Voltage Voltage | Voltage | (VAC) (Arms) | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
n egra e ea sin QOVAC | 10VAC | 24 ~ 280 | .15 ~ 10 |CC1512-ND 52.72 46.13 42.18 | CKRA2410 
, 5 vA ‘ QOVAC | 10VAC | 24 ~ 280 | .15 ~ 20 |CC1513-ND 60.20 52.68 48.16 |CKRA2420 
The CKR Series Solid State Relays utilize Crydom’s proprietary thermal management 
technology providing a compact and efficient design. Built-in DIN Rail attachment, easy- 90.~ 280VAG | S0VAC TOVAG | 24 ~ 280 | 15 ~ 30 (CC ISIA-ND 64.32 56.28 51.46 | CKRA2430 
to-use box clamp type terminals and integral heat sinking complete the package. This SOVAC TOVAC | 48 ~ 530 | .15 ~ 10 | CC1515-ND 62.08 54.32 49.67 | CKRA4810 
compact new design offers up to 30Arms in ambient temperatures of 25°C. SOVAC JOVAC | 48 ~ 530 | .15 ~ 20 | CC1516-ND 66.44 58.14 53.16 |CKRA4820 
Phase Controlled Versions 
Output | Output . 4.5VDC | 1.0VDC | 24 ~ 280 | .15 ~ 10 |CC1528-ND 50.28 44.00 40.23 | CKRD2410-10 
Input | Operating | Release | Voltage | Current | Digi-Key EricelEach Crydom 4.5~32VDC | 4.5VDC | 1.0VDC | 24 ~ 280 | .15 ~ 20 |CC1529-ND 53.74 47.03 43.00 | CKRD2420-10 
No tiay a AVE Na tae AeA) | (Bicrs) | RartiNe: ie 25 |earhiNo 4svoc | 1.0v0C | 24 ~ 280 | .15 ~ 30 |CC1530-ND 57.24 50.09 45.80 | CKRD2430-10 
Zero Cross Versions QOVAC | 10VAC | 24 ~ 280 | .15 ~ 10 |CC1523-ND 53.72 47.01 42.98 | CKRA2410-10 
4.5VDC | 1.0VDC | 24~ 280 | .15~ 10 |CC1517-ND 49.28 43.12 39.43 | CKRD2410 SOVAG | 10VAC | 24~ 280 | .15 ~ 20 )6C1524-ND 61.20 53.55 48.96 | CKRA2420-10 
90 ~ 280VAC) 9OVAC | 10VAC | 24 ~ 280 | .15 ~ 30 |CC1525-ND 65.32 57.16 52.26 | CKRA2430-10 
4.5~32VDC| 4.5VDC | 1.0VDC | 24 ~ 280 | .15 ~ 20 |CC1518-ND 52.74 46.15 42.20 | CKRD2420 sovac | tovac | 48-530 | 15 ~10 |cc1526-ND 64.08 56.07 51.27 |CKRA4810-10 
4.5VDC | 1.0VDC | 24 ~ 280 | .15 ~ 30 )CC1519-ND 56.24 49.21 45.00 | CKRD2430 Q9OVAC | 10VAC | 48~530 | 15 ~ 20 |CC1527-ND 68.44 59.89 54.76 | CKRA4820-10 
MS11 Series DIN Rail Mount 
Input Operate Release Output Output Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage Voltage Voltage Voltage (Arms) Part No. 1 10 25 Part No. 
5VDC 1.0VDC 0 ~ 60VDC 0~5 CC1558-ND® 54.88 48.02 43.91 MS11-CMX60D5 
5 ~ 10VDC 5VDC 1.0VDC 0 ~ 60VDC 0~10 CC1557-ND® 59.68 52.22 47.75 MS11-CMX60D10 
5VDC 1.0VDC 12 ~ 280VAC 0~5 CC1559-ND® 37.14 32.50 29.72 MS11-CX240D5 
15 ~ 32VDC 5VDC 1.0VDC 12 ~ 280VAC 0~5 CC1560-ND 37.14 32.50 29.72 MS11-CME240D5 


@ RoHS Compliant 


MCTC SSR Temperature Controller 


The Crydom MCTC is a unique self-contained state of the art basic temperature controller that combines all the 
necessary functions into one easy to set up and use standard size package. The MCTC is ideal for temperature control 
users that do not need multiple built-in options, displays and functions that they will never use. The unit incorporates 
an internally compensated thermocouple input (J or K), available temperature range of 100°F ~ 500°F, with adjustable 
set point using analog voltage of 0 ~ 5VDC. With integrated zerocross burst firing, and proportional derivative control to 
avoid set-point overshoot, the unit also includes 2 LED status indicators for visual reference of operation and set point 
conditions. 


10k to 50k pot for 
Options A, B or C 


Setpoint Adjust 


Enedl 


GND 


Terminal #4 


P1 8-22Vie (+) 
2 Ground (-) —— 
P3 ON/OFF Control 
4 Setpoint 


Terminal #1 


Thermo Input Temperature Setpoint Output Voltage Output Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Type Range Adjustment (VAC) (Arms) Part No. 1 10 25 Part No. 
100°F ~ 500°F 0~5VDC 24 ~ 280 25 CC1567-ND 120.98 105.86 96.79 MCTC2425JLA 
J Type 100°F ~ 500°F 0~5VDC 24 ~ 280 50 CC1568-ND 132.60 116.03 106.08 MCTC2450JLA 
100°F ~ 500°F 0 ~ 5VDC 24 ~ 280 90 CC1569-ND 159.34 139.43 127.48 MCTC2490JLA 
K Type 100°F ~ 500°F 0 ~5VDC 24 ~ 280 50 €C1571-ND 132.60 116.03 106.08 MCTC2450KLA 
100°F ~ 500°F 0 ~ 5VDC 24 ~ 280 90 CC1572-ND 159.34 139.43 127.48 MCTC2490KLA 


MCPC Proportional Controller 


The Crydom MCPC series of Proportional Controllers incorporates a complete phase-fired logic system and Solid State Relay in one small 
industry standard package. The MCPC uses microprocessor controlled logic, accepts a wide range input logic power supply, provides an output 


10k to 50k pot for 
Options A, B or C 


Setpoint Adjust 
Terminal #44 @}—— 


load status indicator, and five modes of analog control input along with an enable/disable control. 1 i 
Tan pc 
Input Adjustment Output Voltage | Output Current | Digi-Key Price Each Crydom Terminal #1-+ @+ [Supply 
Voltage Range (VAC) (Arms) Part No. 1 10 25 Part No. +da 
0 ~ 100% with Enable 48 ~ 140 0~ 25 €C1573-ND 91.88 80.40 73.51 |MCPC1225A 
0~5VDC| 0 ~ 100% with Enable 48 ~ 140 0~50 €C1574-ND 98.88 86.52 79.11 |MCPC1250A 
0 ~ 100% with Enable 48 ~ 140 0~90 €C1575-ND 119.80 104.83 95.84 |MCPC1290A qe 
0 ~ 100% with Enable 180 ~ 280 0~ 25 CC1576-ND 91.88 80.40 73.51 | MCPC2425A Pt 8-32Vdc (+) | 
: 2 Ground (} 
0~5VDC} 0 ~ 100% with Enable 180 ~ 280 0~50 €C1577-ND 98.88 86.52 79.11 |MCPC2450A TOK ook % 3 ONOFF Contol 
For A,B or C Option P4 0-5V, 0-7V, 0-10V, 4-20mA 
0 ~ 100% with Enable 180 ~ 280 0-90 CC1578-ND 119.80 104.83 95.84 |MCPC2490A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DR411/DR711 


DR454 / DR457 


DIN Rail Solid 
State Relays 


¢DIN Rail Mount SSR/ LED Input Status Indi- 


crydom 
CW Series 


Crydom’s CW24 line of solid-state relays offer an SCR AC switch output featuring Heat Sink Assemblies cator 
low offstate leakage (1mA, snubberless), zero and random voltage switching and *No Heat Sink Calcula- *!P20 Touch-Safe Hous- 
a broadened operating range (24 ~ 280VAC). This wide range permits optimum tions Required tng 
performance at both 120 VAC and 240 VAC line voltages. Also includes safe removable ¢ Standard Ratings up to * AC or DC Inputs 
finger-safe cover and LED indicator. 45A @ 660VAC * SSRs are UL/CSA/TUV 
Ua Output *No External Transient © Approved 
A Protecti R ired *CE Certified and EMC 
Input | Operating | Release | Voltage | Current | Digi-Key Price Each Crydom (internal TVS) eae Compliant aa 
Voltage Voltage | Voltage (VAC) (Arms) | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
Zero Cross Versions i 5 ie aie ani é 
Bo = A input jutput jutput igi-Key rouzet 
3.0VDC | 1.0VDC | 24~280 | .15~10 |CC1539-ND 42.90 37.54 34.32 | CWD2410 Voltage Currant (VAC) Part No. 1 10 25 Part No. 
3~32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24~280 | .15~25 |CC1541-ND 43.32 37.91 34.66 | CWD2425 DR411/DR711 
3.0VDC | 1.0VDC | 24~280 | .15~50 |CC1543-ND 50.62 44.30 40.50 | CWD2450 4~32vDC 6A 48 ~660 1646-1040-ND 51.08 48.53 47.32 |DR4110 
90VAC 1OVAC | 24~280 | .15~25 | CC1533-ND 46.26 40.48 37.01 | CWA2425 90 ~ 250VAC 46A 48 ~660 |646-1041-ND 56.87 54.03 52.68 |DR4111 
90~ 280VAC] 90VAC | 10VAC | 24~280] .15~50 |CC1535-ND | 52.36 45.82 41.89 | CWA2450 4~32vpc | 16a | 48~660 |646-1044-ND 51.77 49.18  +47.96:|DR7110 
govac | 10vac | 24~280 | .15~90 |CC1537-ND | 92.52 80.96 74.02 |CWA2490 90~250vac | 16a | 48~660 |646-1045-ND 58.11 5520 53.82 |DR7111 
Phase Controlled Versions DR454 / DR457 with Heatsink 
3.0VDC | 1.0VDC | 24~280 | .15~10 |CC1540-ND 43.90 38.42 35.12 |CWD2410-10 4 ~ 32VDC 26A 48~660 |646-1042-ND 95.02 90.27 88.01 |DR454120.3 
3 - 32vDC 3.0VDC | 1.0VDC | 24~ 280 | .15~25 |CC1542-ND 44.32 38.78 35.46 | CWD2425-10 90 ~ 250VAC 26A 48~660 |646-1043-ND 101.90 96.80 94.38 |DR454121.3 
3.0VDC | 1.0VDC | 24~ 280 | .15~50 |CC1544-ND 51.62 45.17 41.30 | CWD2450-10 4 ~ 32VDC 26A 48~ 660 |646-1046-ND 96.39 91.57 89.29 |DR457120.3 
3.0VDC | 1.0VDC | 24~280 | .15~90 |CC1546-ND 90.00 78.75 72.00 | CWD2490-10 90 ~ 250VAC 26A 48 ~ 660 |646-1047-ND 103.26 98.10 95.65 |DR457121.3 
90 ~ 280VAC 90VAC 1OVAC | 24~280 | .15~10 | CC1532-ND 46.36 40.57 37.09 | CWD2410-10 
90VAC 1OVAC | 24~ 280 | .15~90 | CC1538-ND 93.52 81.83 74.82 | CWD2490-10 DIN R il M t iS lid St t R | 
=> yw 3 Phase — 90mm 
is es 
Bc rouzet 


@ (CJ 
CUSTOM SENSORS & TECHNOLOGIES 


Solid State Relays 


IPOO - Screw Terminal IP20 - Fingersafe 


¢ Epoxy - Free Design Minimizes Internal 
Component Stress 
* Direct Bond Copper Substrate for Superior Thermal 


¢ No External Transient Protection Required (Internal 
Tvs) 
¢UL/CSA/TUV Approved, CE Compliant 


Performance ;; ‘ pe 
* 100k-cycle UL508 Endurance Rating for Enhanced * EMC Compliant for Reliable Operation in Harsh 
Reliability Environments 


¢ Back-to-Back Dual SCR Output * Zero-Crossing Output 


* Epoxy-Free Design Eliminates Internal Component 


* No External Transient Protection Required (Internal 


Stress Tvs) " 
: A Maximum 
* eueot mond epee Substrate for Superior Thermal. wy / CSA / TUV Approved, CE Compliant Input Output | Output | Digi-Key Price Each Crouzet 
f i ion i Volt Current | (VAC) _| Part No. 1 10 25 | Part No. 
* 100k-cycle UL508 Endurance Rating for Enhanced * ies Compliant for Reliable Operation in Harsh onege: ure (WE2) — — aruse 
Reliabilit nvironments = 
Boman , 4 ~ 32VDC TOA 280 |646-1016-ND 50.84 48.29 47.09 |GNRI0DHZ 
“Bacco Back’Dual. CF Output *Zero-Crossing Output 90~140VAC | 10A 280 | 646-1017-ND 5157 4899 47.77 |GNR10BHZ 
RETIN 4~32vDC | 20A 660 |646-1018-ND 56.24 52.48 51.17 |GNR20DHZ 
reue Output | Output | Digi-Key Price Each Crausst 90~140VAC | 20A 660 _|646-1019-ND 62.33 59.21 57.73 | GNR20BHZ 
Voltage |Current] (VAC) | Part No. 1 10 25 | Part No. 4~32vDC | 30A 660 _|646-1020-ND 60.75 57.71 56.27 |GNR30DHZ 
SE PPT 90~140VAC | 30A 660 Sane aa 68.55 65.12 «63.50 _|GNR3OBHZ 
3~32VDC | 25A | 24~280 |646-1000-ND | 3563 3385 33.01 184134010 
4~32VDC | 35A 660 46-1022-ND 70.67 6713 65.46 |GNR3SDHZ 
3~32vDC | 50A | 24~280 |646-1001-ND | 41.35 39.29 38.31 |84134020 00.2 140VAG: || 38a e605 e Gabieans cain ieade- 6798 IGNRASREZ 
90~280vAC | 254 | 24~280 |646-1002-ND | 39.31 37.34  36.41_-|84134011 dapvC.. || cask ceo | (eneaoean TD peo ree. aeoi |Gnaiebie 
90~280vAC | 50A | 24~280 |646-1003-ND | 46.01 43.71 42.62 | 84134021 SO AAOVAGS | AGA, eco _ |646-1025-ND 80.47 7645 7454 |GNR4SBHZ 
4~s32vDC_| 25A | 48~660 |646-1004-ND | 43.14 40.98 _—-39.96_|84134110 3 Phase — 90mm 
4 ~ 32VDC 50A 48 ~ 660 |646-1005-ND 51.46 48.88 47.66 | 84134120 4 ~ 32VDC 25A 660 646-1026-ND 185.74 176.45 172.04 | GNR25DCZ 
90~280vAC | 254 | 48~660 |646-1006-ND | 4640 44.08 42.98 |84134111 90~140VAC | 258 660 _|646-1027-ND_| 189.40 179.93 _175.43_ | GNR25BCZ 
90~280vac | 50A | 48~660 |646-1007-ND | 56.51 53.68 52.34 _|84134121 
IP20 — Fingersafe Terminals 
3~32VDC | 25A | 24~280 |646-1008-ND | 38.90 3695 3603 184137010 : : 
3~32vDC | 50A | 24~280 |646-1009-ND | 44.64 42.40 41.34 | 84137020 Dual Sol id pocking Sctew 
90~280vAC | 254 | 24~280 |646-1010-ND | 4259 40.46 39.45 |84137011 
90~280vAC | 50A | 24~280 |646-1011-ND | 49.41 46.94 45.77 |84137021 State Relays 
4~s32vDC_ | 25A | 48~660 |646-1012-ND | 4640 44.08 _—42.98_| 84137110 “True 40A per Channel + Zero-crossing (resis- 
4~32vDC | 50A | 48~660 |646-1013-ND | 54.74 52.00 50.70 [84137120 Rating @ 240 and __ tive loads) or random- 
90~280vAC | 254 | 48~660 |646-1014-ND | 4969 47.20 46.02 |84137111 480VAC fire (inductive loads) 
90 ~ 280VAC | 50A 48 ~ 660 _|646-1015-ND 59.65 56.67 55.26 |84137121 . ise ees outputs 
Operation OMPM «UL/CSA / TUV / CUL 
*No External Transient Approved 


SSR Heatsinks 


Digi-Key Price Each Crouzet 
Description Part No. i 10 25 Part No. 
Heatsink 2.0°C/W, For up to 20A Relay |646-1073-ND 27.03 25.68 25.04 |HS2 
Heatsink 0.7°C/W, For up to 30A Relay |646-1074-ND 28.42 26.99 26.32 |HSS 
Heatsink 2.0°C/W, For up to 45A Relay | 646-1075-ND 27.03 25.68 25.04 |HS8.1 
Heatsink 0.8°C/W, For 3-Phase 
SSR with Screw Terminals 646-1076-ND 65.09 61.83 60.29 |HS13 


Protection Required 
(Internal TVS) 


° CE Certified and EMC. 
Compliant 


Maximum 
Input Output Output | Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Current (VAC) Part No. it 10 25 Part No. 
Quick Connect Terminals 
4~ 15VDC 25A 24 ~ 280 |646-1036-ND 61.41 58.34 56.88 |84140800 
17 ~ 32VDC 25A 24 ~ 280 |646-1037-ND 61.41 58.34 56.88 |84140810 
4~ 15VDC 40A 24 ~ 280 |646-1038-ND 66.76 63.42 61.84 |84140900 
17 ~ 32VDC 40A 24 ~ 280 |646-1039-ND 66.76 63.42 61.84 | 84140910 
Screw Terminals 

4~ 15VDC 25A 24 ~ 280 |646-1028-ND 65.54 62.26 60.71 |84140003 
17 ~ 32VDC 25A 24 ~ 280 |646-1029-ND 65.54 62.26 60.71 | 84140013 
4~ 15VDC 40A 24 ~ 280 |646-1030-ND 70.91 67.36 65.68 |84140203 
17 ~ 32VDC 40A 24 ~ 280 |646-1031-ND 70.91 67.36 65.68 |84140213 
4~ 15VDC 25A 48~ 660 |646-1032-ND 73.05 69.40 67.67 |84140503 
17 ~ 32VDC 25A 48~ 660 |646-1033-ND 73.05 69.40 67.67 |84140513 
4~ 15VDC 40A 48~ 660 |646-1034-ND 79.62 75.64 73.75 |84140603 
17 ~ 32VDC 40A 48 ~ 660 |646-1035-ND 79.62 75.64 73.75 [84140613 


2340 (us2010) 
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CUSTOM SENSORS & TECHNOLOGIES ae, 


rouzet 


C4 Series I/O Modules _ [fous 
New industry Standard Package (2) 
Replaceable Fuse in Output Modules 
* Color Coded Housing for AC or DC Input 
¢ UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 
Input Modules 
Input Maximum Logic Max. Logic 
Voltage Input Supply Supply | Digi-Key Price Each Crouzet 
Range Current Voltage Current | Part No. 1 10 25 Part No. 
90~140VAC | 14mA_ |4.5 ~ 30VDC 25mA 646-1048-ND 13.21 12.55 12.24 | C4IAC 
140 ~280VAC} 5mA_ |4.5 ~ 30VDC 25mA 646-1049-ND 13.94 13.25 12.92 |C4IACA 
10 ~ 32VDC 20mA_ | 4.5 ~ 30VDC 25mA 646-1050-ND 13.21 12.55 12.24 |C4IDC 
Output Modules 
Output Maximum | Nominal Maximum 
Voltage Output Input Input —_| Digi-Key Price Each Crouzet 
Range Current Voltage Current | Part No. 1 10 25 Part No. 
24 ~ 280VAC 3.0A 4 ~ 32VDC 22mA 646-1051-ND 15.66 14.88 14.51 |C40ACA 
12 ~ 140VAC 3.0A 4 ~ 32VDC 22mA 646-1052-ND 15.23 14.47 14.11 |C40AC 
5 ~ 60VDC 3.0A 4 ~ 32VDC 16mA 646-1053-ND 15.23 14.47 14.11 |C40DC 
3 ~ 250VDC 1.0A 4 ~ 32VDC 16mA 646-1054-ND 18.25 17.34 16.91 |C40DCA 
Mounting Boards for C4 Series I/O Modules 
Max. | Dimensions 
No. (Inches) Logic Load Digi-Key Price Each Crouzet 
of 1/0) (LxWxH)t Connection Connection | Part No. 1 10 25 Part No. 
4° |3.25 x 3.25 x 2.5| Screw Terminal | Screw Terminal |646-1058-ND) 47.89 45.50 44.36 | PB4C4 


Tt Including 1/0 modules and standoffs 


Quad I/O Modules 


* Built in LED Status Indicator 
© UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 


«4 Modules in One Package 


Output Modules 
Output Maximum | Nominal | Maximum 2 
Voltage Output Input Input | Digi-Key Price Each Crouzet 
Range Current Voltage Current | Part No. 1 10 25 Part No. 
3-60VDC 3.0A 5VDC 18mA__|646-1069-ND 67.54 64.17 62.57 |ODC5Q.11 
Mounting Boards RoHS 
courant 


Mounting Boards for SM Series I/O Modules 


Max. Dimensions 3 
No. (Inches) Logic Load Digi-Key Price Each Crouzet 
of 1/0 | (LxWxH)t | Connection | Connection | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
8 6.4x3.5x1.9 | Card-Edge | Screw Terminal |646-1055-ND| 66.97 63.62 62.03 | PB8SM 
16 10.0x3.5x1.9 | Card-Edge | Screw Terminal |646-1056-ND | 119.07 113.12 110.29 |PB16SM 
24 | 13x3.75x 1.88 | Card-Edge | Screw Terminal |646-1057-ND) 175.18 166.42 162.27 |PB24SM 
T Including 1/0 modules and standoffs 
Epoxy Rolls 


Encapsulated DIN 
Rail I/O Modules 


+ DIN Rail Mountable 1/0 Modules 
© Color Coded Housing for AC and DC Input 


® 


* Built in LED Status Indicator 
¢ UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 


Input Modules 


Input Maximum Logic Maximum E 
Voltage Input Supply | Logic Supply | Digi-Key Price Each Crouzet 
Range Current Voltage Current Part No. 1 10 25 Part No. 
90 ~ 140VAC 5mA 5VDC 28mA 646-1063-ND 23.73 22.54 21.98 |DRIACS 
4 ~ 32VDC 34mA 5VDC 28mA 646-1064-ND 23.73 22.54 21.98 |DRIDC5S 
Output Modules 
Output Maximum | Nominal Maximum z 
Voltage Output Input Input Digi-Key Price Each Crouzet 
Range Current Voltage Current | Part No. 1 10 25 Part No. 
12 ~ 280VAC 5A 5 ~ 24VDC 18mA 646-1065-ND 25.96 24.66 24.04 | DROAC 
3 ~ 60VDC 3.0A 5VDC 18mA 646-1066-ND 25.96 24.66 24.04 | DRODC5S 
DIN Rail I/O RoHS 


® 


Modules 


* DIN Rail Mountable 1/0 Modules 
© Color Coded Housing for AC and DC Input 
* Built in LED Status Indicator 


© UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant, CUL Approved 


Input Modules 


ee | Input Maximum Maximum 5 
oltage input ogic Supply ogic igi-Key rouzet 
Miniature I/O Vol \ Logic Supply| Logic —_| Digi-k Price Each ci 
; Range Current Voltage Supply Current | Part No. 1 10 25 Part No. 
Sis Sianany Faciae 2 u Batgs up to 9 Eee 90~140VAC] 14mA |45~30VDC |  32mA  |646-1067-ND| 26.90 2555 24.91 [84115501 
Oe acne a eee eoonnen 4~32vpC | 35mA | 4.5~30VDC | _32mA _[646-1062-ND| 29.85 28.36 —-27.65 [84115503 
CSA Certified, CE Compliant 
Output Modules Output Modules 
Output Maximum | Nominal | Maximum 7 Output =| Maximum | Nominal Maximum : 
Voltage Output Input Input — | Digi-Key Price Each Crouzet Voltage Output Input Input Digi-Key Price Each Crouzet 
Range Current Voltage Current | Part No. 1 10 25 Part No. Range Current Voltage Current Part No. 1 10 25) Part No. 
5 ~ 60VDC 3A 4 ~ 32VDC 22mA 646-1067-ND | 24.05 22.85 22.28 | 84130104 
ee ee PavDG | 18mA (Rac, 181) (587 15.57 jsmonce4 12~280vac| 5a | 4~32voc | _22ma__|646-1068-ND | 29.34 27.88 27.18 | 84130105 
crydom 
Quad I/O Modules Rol Miniature I/O 
Industry Standard Package M od Uu les 
* Color Coded Housing for AC and DC Input * Industry Standard Package 
* Built in LED Status Indicator * Output Ratings up to 5 Amps 
© UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant * Color Coded Housing for AC and DC Input 
¢ 4 Separate modules in one package © UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 
Note: For Mounting Boards use PB16Q, PB24Q and PB32Q Note: For Mounting Boards use PB8SM, PB16SM and PB24SM 
Input Modules Input Modules 
Input Maximum Logic Maximum , Input Maximum Logic Maximum 2 
Voltage Input Supply | Logic Supply | Digi-Key Price Each Crydom Voltage Input Supply Logic Supply | Digi-Key Price Each Crydom 
Range Current Voltage Current Part No. 1 10 25 Part No. Range Current Voltage Current Part No. 1 10 25 Part No. 
90 ~ 140VAC 6mA 5VDC 16mA CC1636-ND 72.78 63.69 58.23 | |AC5Q 90 ~ 140VAC 5mA 5VDC 16mA CC1628-ND 14.66 12.83 11.73 | SMIAC5S 
10-60VDC: | 24mA | Sve 16mA — /CCTSSBND) 72.78 = 63.69 58.23 /IDCEO 180 ~ 280VAC| 5mA 5VDC 16mA  |CC1630-ND | 15.00 1313 12.00 |SMIAC5A 
4 ~ 32VDC 68mA 5VDC 16mA CC1639-ND 79.00 69.13 63.20 |IDC5BQ 
Output Modules 
Output Modules ‘i 
7 : 7 Output Maximum | Nominal Maximum ' 
Output Maximum | Nominal | Maximum = Price Each Voltage Output Input Input Digi-Key Price Each Crydom 
vollage Suinut “iho Aa Digh Key “ Fa 65 Coon Range Current Voltage Current —_| Part No. 1 10 25 | Part No. 
ange unre a eVollayes is Corrente PartNo: art No: 12~140VAC | 3.58 SVDC 20mA  |CCT631-ND | 1466 12.83 11.78 |SMOACS 
12~140VAC | 3.5A 5VDC 20mA | CC1640-ND 71.22 62.32 56.98 |OAC5Q 3~ 6OVDC 3.0A 5vDC tama |ccie33-No | 1466 1283 4173 |SMODCS 
3 ~ 60VDC 3.0A 5VDC 18mA 0C1642-ND 75.00 65.63 60.00 _|ODC5Q 3 ~ 250VDC 1.0A 5VDC 18mA CC1634-ND 18.80 16.45 15.04 | SMODC5A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Paladin Tools’ 
Adjustable Wire Stripper 


Works with standard 30 ~ 10AWG (.05 ~ 6mm) wire in addition to fiber optic cable. 


Features: * V-opening in blade * Adjust blades with a screwdriver for various size cables 


P-Strippers 10 and 20 


Cuts and strips a wire range of 30 ~ 10AWG. Works well for round voice and data 
cable, electrical wiring, hook-up wire, multi-conductor cables and coaxial cable. 
These strippers cover the most common range of insulated wire with precise, reliable 
action and durable steel craftsmanship. Strip standard insulations including PVC, 
rubber, polyurethane, polyethylene and silicone. Includes built-in safety lock, nose 
clamp, steel screw cutter and wire loop. Not for steel or armored wire and cable. 


Digi-Key Price Paladin = 5 - 
anti Digi-Key Price Paladin 
Daserintion - - artings Each Barun: Description Part No. Each Part No. 
Multipurpose Wire Stripper (30 ~ 10AWG) PALI ING) 6.99 1161 Grip P-Stripper 10 Cutter/Stripper (22 ~ 10AWG) PALT117-ND 14.99 17 
Grip P-Stripper 20 Cutter/Stripper (30 ~ 20AWG) PAL1118-ND. 14.99 1118 
Grip P-Stripper 10/20 Cutter/Stripper (22 ~ 10, 30 ~ 20AWG) | 1123-ND NEW! 24.99 1123 


AM 25 and Universal 


Professional Slitters 


Blade swivels for circular, longitudinal and spiral cuts. Great for corrugated aluminum 


armor cables and mid-point taps or window slits. 


Digi-Key Price Paladin CATV “F”, BNC and RCA Connectors 
Description Part No. Each Part No. TE oT pam 
7 igi-Key rice aladin 
AM 25 for Cables less than 1 PAL1820-ND 55.99 1820 Description Part No. Each Part No. 
Universal Slitter for 0.18 ~ 1.4” Diameter Cable PAL1822-ND 27.99 1822 SealTite Pro Crimper PAL1555-ND 69.99 [1555 


Grip P-Strippers 10 and 20 


Strip 30 ~ 10AWG-wire and cable using only two tools for the most common 
types: electrical wire, hook-up and multi-conductor. Head and handles perfectly 
angled to prevent awkward wrist bends. Rubber-imbedded, non-slip handles. 
Screw cutter and wire loops embedded in frame. Gripping jaws on front. 
PAL1117 works on Romex cable individual conductors. 


Multi-Purpose Tools 


24 Tools-In-One: * Needle Nose and Gripping Pliers *110 and 66 Punchdown 
Tool *Romex® Wire Cutter »CAT5e UTP Stripper * 12/18/20/22/24AWG 
Strippers * Drywall Punch and Saw « #4 and #6 Slotted Screwdrivers * #1 Phillips 
Screwdriver » 1/4” Hex Bit Driver and Adapter *SOG Serrated Knife *3-in-1 File 
© Wire Hook and Spudger * Bottle Opener * Ruler * Leather Sheath Included 


30 Tools-In-One: * Needle Nose and Gripping Pliers * 110 and 66 Punchdown See 
Digi-Key Price Paladin Blades * Wire Hook and Spudger * Romex® Wire Cutter » UTP and Round Cable 
Description Part No. Each Part No. Stripper * 12/14/16AWG and Romex Stripper * 18/20/22/24AWG Strippers Built-Into Punchdown Blades * Large Romex 
" ‘ os ¥ and Hard Wire Cutter * Drywall Punch and Saw » #4 and #6 Slotted Screwdrivers * #1 Phillips Screwdriver * 1/4” Socket 
wie Stripper Datashark (22 ~ 10AWG) pA Ooo NG) 7.89 70056 Drive with Hex Bit Adapter * 26 ~ 18AWG Smaller Terminal Lug Crimper * 16 ~ 10AWG Large Terminal Lug Crimper 
Wire Stripper Datashark (30 ~ 20AWG) PAL70057-ND 9.99 70057 * SOG Knife with 1/2 Serrated Blade © 3-in-1 File * Wire Hook and Spudger * Bottle Cap Opener * Ruler * Leather Sheath 
Wire Stripper (22 ~ 10, 30 ~ 20AWG) 70058-ND NEW! 17.15 70058 Included + Scissors 


Digi-Key Price Paladin 
Description Part No. Each Part No. 
24-in-1 Multi Tool PAL6510-ND 89.99 6510 
30-in-1 Multi Tool PAL6520-ND 124.99 


SealTite® Pro Crimper 


Easily crimps all compression connectors with a single tool. Reversible Head to accommodate 


Cable Stripping Tools 


Fig. 2 
AM12 Multi-level adjust- 
able cable stripper. 


Coaxial stripping tool producing 2 and 3 level strips 
in cables from .100” ~ .315” (2.54 ~ 8mm) dia. 
Replacement blades and easy adjustment, make this 
tool the perfect choice. 


Cassette Dim. (mm) 
Type A B 


Green Cassette 7.09 5.11 


Digi-Key Price | Paladin 
Fig. | Description Part No. Each | Part No. 
3 Level Coaxial Cable Stripper 
1 | Adjustable with Green Cassette PA1240-ND 99.99 |1240 
1 | Adjustable with Brown Cassette PA1243-ND 99.99 | 1243 
— _ | Replacement Blade for PA1240 PA2240-ND 39.99 | 2240 
—__|Replacement Blade for PA1243 PA2243-ND 39.99 | 2243 
Cutter and Stripper for UTP and STP Cables 

2__ | Cable Stripper PAL1112-ND 29.99 [1112 


LC CST Strippers 


Coaxial stripping tool producing 2 and 3 level stripping of outer jacket, 
shield braid and inner dielectric. Hex key makes it easy to adjust the 
blades to set the cutting depth. Self-regulating tensions. Pre-set strip 
lengths for most common lengths. 


Wire Cut and 


OK Industries 
Division of Jonard Industries Corp. 


Brown Cassette 7.49 3.48 


Strip Cable Digi-Key Price | Paladin 
Preset Strip Lengths Types Usage Part No. Each | PartNo. 
0.315” Outer Jacket; 0.157” Inner Dielectric | 2 & 3 Level Adjustable RG58/59/62/6 and AU PAL1255.1-ND 17.99 [1255.1 
0.236” Outer Jacket 2-Level RG59/6/6 QUAD CATV “F”_| PAL1257.1-ND 17.99 [1257.1 
” : . A A A RG178, 735A, Belden 8218 
0.344” Outer Jacket; 0.094” Inner Dielectric | 2 & 3 Level Adjustable and other smaller cables PAL1258-ND 17.99 | 1258 


* Nichrome, heating element: 450°F (232°C) in less than 5 seconds 


Strip Tools 


Easy and clean stripping of wires for wire 
wrapping, electronic and appliance applications. 
Strip length easily adjustable for your application. 
The hardened steel cutting blades and sturdy 


* Stripper 1700°F (927°C) in less than 5 seconds 


¢ Eliminates nicks and broken strands of conductors 
* Handles solid, stranded and shielded wires 


* Does not burn skin 


¢ AC line power or rechargeable battery power versions 


construction of the tool ensure long life. ¢ Complete with cleaning brush and operating instructions PTS-30-ND PTS-10-ND 
Biomechanically designed for maximum efficiency. 
Easy to operate: Digi-Key Price 
Place wire (up to 4) in stripping slot with ends Description Part No. Each 
extending beyond cutter blades, press tool and y a ‘i A 
pull, wire is cut and stripped to proper “wire Thermal Wire Stripper with Cleaning Brush PTS-10-ND* 75.70 
stripping” length. Replacement Blade for PTS-10-ND PTS-101-ND 5.19 
Wire Size Adjustable Strip-Off Length | Digi-Key Price Teflon Wire Stripper for 16-30 AWG PTS-30-ND 115.00 
AWG mm Inches (mm) Part No. Each 
24 ~ 26 0.25 718 ~ 1118 (22.22 ~ 28.57) K502:ND 50.81 Replacement Blade for PTS-30-ND PTS-302-ND 5.32 
28 ~ 30 | 0.64 ~ 0.40 = K512-ND 52.50 


Wire Strippers 


Features: 
* Calibrated Strip Length (Adjustable to 2 inches) 
* Single action squeeze-pull motion 

* Clean, precise strip of any insulation type 

* Shirt-pocket size and light weight 


K276-ND 18 ~ 28AWG 

K503-ND 20 ~ 30AWG 

NEW! K544-ND 20 ~ 30AWG... 

NEW! K545-ND 26 ~ 36AWG....... 0. cece eee ee ees 


* Will not strip Teflon wire 


Crescent’ Wire Stripper and Replacement 


Features: 


* Strips wires from 32AWG ~ 10AWG without adjustment. 

* Strips a wide range of insulation types, PVC to PTFE with just one tool. 
* The ergonomic design features a sculpted shape, soft grip main handle. 
* Low friction moving handle optimized grip span, and angled head. 


SAS3210-ND 
SAS3210TRB-ND 


Blades 


Wire Stripper 
Teflon® Replacement Blade. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


AMERICAN 


ELECTRICAL INC: Tight Seal IP68 Nylon Cable Grips (Glands) with Lock Nuts 


Application: Technical Data: 
The use of synthetic cable grips is almost unlimited within the electrical and electronics industry. Installations Material: Polyamide PA 6, Self-Extinguishing, Halogen-free L tc H 
where cables must be led safely through a wall of an enclosure will be specified with cable grips. Synthetic * Seal: Neoprene, Oil, and Petroleum Resistant 7 
cable grips are specified to: * Secure the cable to the enclosure’s wall to provide excellent pull-out resistance. . . ¥ Z : . to 
* Seal and protect the inside of the enclosure from the unwanted affects of the environment. These * Operating Temperature: Static (-40°C ~ 100°C), Dynamic (-30°C ~ 80°C) 
contaminants may be water, gas, chemical vapors, or fumes. * Reduce material cost due to use of lighter, less °* Safety Class: IP68, Waterproof (5 Bar) 
expensive materials, as well as, eliminating the need for running conduit. * VDE Test Report: 12 796-9000-4001/A 2 J 
Cable Dim. ; American Cable Dim. ; American 
Thread | Diameter (mm) | Digi-Key Price Each Electrical Thread | Diameter (mm) | Digi-Key Price Each Electrical 
Color | Type (mm) H L |Part No. 1 10 100 | Part No. Color | Type (mm) H L |Part No. 1 10 100 | Part No. 
7-PG 2.5~6.5 21 8 |288-1164-ND 1.65 1.49 1.16 | 1545.07.06 7-PG 2.5~6.5 21 8 |288-1184-ND 1.65 1.49 1.16 | 1555.07.06 
9-PG 3.0 ~ 8.0 23 8 |288-1165-ND 1.93 1.74 1.35 | 1545.09.08 9-PG 3.0 ~ 8.0 23 8 |288-1185-ND 1.93 1.74 1.35 | 1555.09.08 
11-PG 4.0 ~ 10.0 22 8 |288-1166-ND 2.08 1.87 1.46 | 1545.11.10 11-PG 4.0 ~ 10.0 22 8 |288-1186-ND 2.08 1.87 1.46 | 1555.11.10 
11-PG 2.0 ~ 7.0 22 8 |288-1167-ND 2.30 2.07 1.61 | 1545.11.07 11-PG 2.0 ~ 7.0 22 8 |288-1187-ND 2.30 2.07 1.61 | 1555.11.07 
13-PG 5.5 ~ 12.0 26 9 |288-1168-ND 2.40 2.16 1.68 | 1545.13.12 13-PG 5.5 ~ 12.0 26 9 |288-1188-ND 2.40 2.16 1.68 | 1555.13.12 
13-PG 3.0 ~ 7.0 26 9 |288-1169-ND 2.60 2.34 1.82 | 1545.13.07 13-PG 3.0 ~ 7.0 26 9 |288-1189-ND 2.60 2.34 1.82 | 1555.13.07 
16-PG 8.5 ~ 14.0 30 §=©10 |288-1170-ND 2.68 2.41 1.88 | 1545.16.14 16-PG 8.5 ~ 14.0 30 10 |288-1190-ND 2.68 2.41 1.88 | 1555.16.14 
16-PG 5.0 ~ 11.0 30 §=©10 |288-1171-ND 2.95 2.66 2.07 |1545.16.11 G 16-PG 5.0 ~ 11.0 30 10 |288-1191-ND 2.95 2.66 2.07 |1555.16.11 
Black ra) 
21-PG 11.0 ~ 18.0 35 11 |288-1172-ND 4.25 3.83 2.98 | 1545.21.18 : 21-PG 11.0 ~ 18.0 35 11 |288-1192-ND 4.25 3.83 2.98 | 1555.21.18 
21-PG 6.5 ~ 14.0 35 11 |288-1173-ND 4.55 4.10 3.19 | 1545.21.14 21-PG 6.5 ~ 14.0 35 11 |288-1193-ND 4.55 4.10 3.19 |1555.21.14 
3/8-NPT 3.0 ~ 8.0 23 8 |288-1178-ND 1.98 1.78 1.39 | 1545.N0375.08 3/8-NPT 3.0 ~ 8.0 23 8 |288-1198-ND 1.98 1.78 1.39 | 1555.N0375.08 
1/2-NPT | 5.5 ~ 12.0 26 9 |288-1179-ND 2.55 2.30 1.79 | 1545.N0500.12 1/2-NPT| 5.5 ~ 12.0 26 9 |288-1199-ND 2.55 2.30 1.79 |1555.N0500.12 
1/2-NPT 3.0 ~ 7.0 26 9 |288-1180-ND 2.70 2.43 1.89 | 1545.N0500.07 1/2-NPT 3.0 ~ 7.0 26 9 |288-1200-ND 2.70 2.43 1.89 | 1555.N0500.07 
3/4-NPT | 11.0 ~ 18.0 35 11 |288-1181-ND 3.60 3.24 2.52 |1545.N0750.18 3/4-NPT |} 11.0 ~ 18.0 35 11 |288-1201-ND 3.60 3.24 2.52 |1555.N0750.18 
3/4-NPT| 6.5 ~ 14.0 35 11 |288-1182-ND 3.83 3.45 2.68 | 1545.N0750.14 3/4-NPT] 6.5 ~ 14.0 35 11 |288-1202-ND 3.83 3.45 2.68 | 1555.N0750.14 
1-NPT | 17.0 ~ 22.0 36 8615 |288-1183-ND 5.03 4.53 3.52 | 1545.N1000.22 1-NPT | 17.0 ~ 22.0 36 15 |288-1203-ND 5.03 4.53 3.52 |1555.N1000.22 


Amphenol® Cord Grips 90° Elbow Body 
Industrial 
Aluminum Body and Compression Nut with Washer and Single Hole Oil-Resistant Grommet 


This small body connector is ideal for internal uses, as well as conduit hub and panelboard mounting into threaded bodies or with locknuts. Complete units listed require no 
other parts except cable. Suitable for use in hazardous locations per National Electric Code Class 1, Div.2; Class Il, Div. 1 & 2; Class III, Div. 1 & 2. UL listed File No. E53509 


and Certified File No. LR-64107. 
Conduit Panel Cord 
Hub Hole Diameter Dimensions - Inches Digi-Key Price Each Amphenol 
Size - Inch Size - Inch Range A B c Part No. i 10 50 Part No. 
90° Elbow Body, Male Thread 
1/2 7/8 NPT -375 ~ .500 1.13 1.88t 1.44 DB-990-ND 16.93 11.85 8.81 |DB-990 
1/2 7/8 NPT -500 ~ .625* 1.13 1.88¢ 1.44 DB-1090-ND 16.93 11.85 8.81 |DB-1090 
45° Elbow Body, Male Thread 
1/2 7/8 NPT -375 ~ .500 1.13 1.31t 1.31 DB-945-ND 22.16 14.47 12.13 |DB-945 
1/2 7/8 NPT 500 ~ .625 1.13 1.31F 1.31 DB-1045-ND 22.16 14.47 12.13 |DB-1045 
* Maximum cord size will not pass through body without removing outer jacket. + Dimension B with nut snug, grommet not compressed. 


@ Al phaWi re B u Ss Bar Wi re Description: * Electrolytic Soft Drawn and Annealed Solid Pure Tin Plated Copper 


Specifications: * MIL-W-3861 Type S * QQ-W-343 Type S * CID A-A-59551 Type S * ASTM B 33 Type S 


Cables you trust. Service you deserve 


Conductor Size Diameter Digi-Key Price Per Roll Alpha 
(AWG) Inch (mm) Part No. 100 ft. 1,000 ft. Part No. 
30 .010 (.25) 299/3 SVO05-ND® NEW! 40.84 = 299/3 SVOO5 
26 .016 (.41) 299/1 SVO05-ND® NEW! 41.51 = 299/1 SVOO5 
24 .020 (.51) 299 SVO05-ND@ NEW! 42.98 = 299 SV005 
30 .010 (.25) A299/3SV-1000-ND® = 166.95 299/3 SV001 
28 .013 (.33) A299/2SV-1000-ND® = 178.31 299/2 SV001 
26 .016 (.41) A299/1SV-1000-ND® = 204.30 299/1 SV001 
24 .020 (.51) A299SV-1000-ND® = 214.88 299 SV001 
22 .025 (.64) A298SV-1000-ND® = 236.08 298 SV001 
20 .032 (.81) A297SV-1000-ND® = 312.74 297 SV001 
18 -040 (1.02) A296SV-1000-ND® = 443.94 296 SV001 
16 051 (1.30) A295SV-1000-ND® = 576.24 295 SV001 
14 .064 (1.62) A286SV-1000-ND = 847.20 286 SV001 
12 081 (2.06) A289SV-1000-ND = 1253.52 289 SV001 
@ RoHS Compliant 


Tinned Copper Flat Braid 


Description: an : Braid Construction Approx. 
* Ground/Shielding Terminations » Used as a ground strap, provides Nominal | Nominal | AWG of Total No. of | Approx. |Current Carrying Price 
excellent, low-resistant ground path * Ideal shielding material for | Flat Width | Thickness | Individual Individual AWG Capacity Digi-Key Per Alpha 
short-run cables providing easy radial termination * Values shown for Inch (mm) | Inch (mm) Ends Carriers Ends Equivalent (Amps) Part No. 100 ft. | Part No. 
Current Carrying Capacity are for bare cable in free air at 30°C (86°F) | 188 (4.76) | .020 (.50) 36 24 120 15 25 A1230SV-100-ND* | 139.05 | 1230 Svoos 
and intended as a reference guide only. Actual values will depend 
on permissible temperature rise, permissible voltage drop and other -250 (6.35) | .030 (.76) 36 24 168 14 32 A1231SV-100-ND* 187.88 | 1231 SVO05 
conditions of service. 

ae 375 (9.53) | .030 (.76) 36 48 288 12 46 A1232SV-100-ND 253.84 | 1232 SVO0OS 
Specifications: 
* QQ-W-343E, ASTM-B-33 * Meets QQ-B-575B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2343 


Round Jacketed/Shielded Twisted Round Jacketed/Shielded Twisted 
Pair Cable — 3644B Series Pair Cable — 3600B Series 
WY © "liars WYO ciers 


® ® 


0.026 (0.66) Mi foam 

: 'N Polypropylene 

PVC Jacket Betsy 
t 


Cable: 0.026 (0.66) Min. 
eR Twisted Pair PHYSICAL SPECIFICATIONS: PVC Jacket 


Jacket Material: Polyvinyl Chloride (PVC) * Jacket 
Color: Beige » Primary Material: PVC « Shielding: 
0.001" (0.03mm) Thick Aluminum/Polyester Film 
Foil and 90% Coverage Tinned Copper Braid 


PHYSICAL SPECIFICATIONS: 

¢ Jacket Material: Polyvinyl Chloride (PVC) » Jacket 
Color: Beige » Primary Material: Polyolefin (PO) 
* Shielding: 0.001” (0.03mm) Thick Aluminum/ 
Polyester Film Foil and 90% Coverage Tinned 
Copper Braid 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 0.026 (0.66) Min. PVC Jacket 
* Voltage Rating: USA: N.E.C. 725, CL2; Canada: Braid * Voltage Rating: USA: N.E.C. 725, CL2; Canada: Braid 
150V; EU: <50V_ * Insulation Resistance: >1 x Foam Polypropylene Tape 150V «Insulation Resistance: >1 x 10100/10ft. Film Foil 
tom ator: Film Foil ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS 28 AWG 7 X 36 Tinned 
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 28 AWG 7 X 36 Tinned A : A Stranded Copper Conductors 
F i +. 750 ‘i Pp: 
oe : ae 7 . ¢ Temperature Rating: USA: CL2: 75°C maximum; 
¢ Temperature Rating: USA: CL2: 75°C maximum; Stranded Copper Conductors Canada: 80°C 
Canada: 80°C as 
Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of | Dimension A | Digi-Key Pricing No. of | Dimension A | Digi-Key Pricing 
Contacts | Inches (mm) | Part No. 25 ft. * 50 ft. * 100 ft. * Contacts | Inches (mm) | Part No. 25 ft. * 50 ft. * 100 ft. * 
14 0.22 (5.6) |MB14T-X-ND 42.63 73.50 117.60 14 0.22 (5.6) |MB14S-X-ND 30.51 52.60 84.16 
16 0.23 (5.8) | MB16T-X-ND 48.72 84.00 134.40 20 0.24 (6.1) |MB20S-X-ND 45.80 78.96 126.34 
eo oes 62 MB2OT END soon bee seen 24 0.25 (6.4) |MB24S-X-ND 49.81 85.88 137.40 
.25 (6. -X-I 77.65 B s 
26 0.25 (6.4) MB26S-X-ND 53.97 93.05 148.88 
26 0.25 (6.4) | MB26T-X-ND. 79.17 136.50 218.40 36 0.29 . ji MB36S-X-ND 78.10 134.66 215.46 
36 0.29 (7.4) |MB36T-X-ND 109.62 189.00 302.40 40 0.30 76 MB40S-X-ND 79.06 736.31 218.10 
40 0.30 (7.6) | MB40T-X-ND 121.80 210.00 336.00 30 (7.6) - ; 
50 0.32 (8.1) | MBS0T-X-ND 152.25 262.50 420.00 50 0.32 (8.1) | MBS0S-X-ND 93.89 161.88 259.00 
68 0.37 (9.4) | MB68T-X-ND 207.06 357.00 571.20 68 0.36 (9.1) | MB68S-X-ND 113.46 195.61 312.98 
80 0.39 (9.9) _| MB80T-X-ND 247.26 426.31 682.10 80 0.39 (9.9) | MB80S-X-ND 166.06 286.31 458.10 
100 0.44 (11.2) _|MB100T-X-ND 309.08 532.90 852.64 100 0.44 (11.2) _|MB100S-X-ND 204.68 352.90 564.64 
* Cable available on a xxx ft. roll * Cable available on a xxx ft. roll 


JP(PVC) © Suitable for test leads, etc. * Resistant to gasoline and oil * Excellent abrasion resistance. Description: One conductor tinned 


Plastic Kinkless * Soft formulation vinyl maximum flexibility * Temperature stability from -80°C ~ 105°C * Exceed requirements for MIL-I-3930A Type pez 


Test Lead Wire copper stranded, special formulation vinyl insulation - smooth surface Operating Temperature: -80°C ~ 105°C, 5000V rating 
Size Ins. | O.D. Nom. Digi-Key Part No. Price 
Feet | (AWG) | Strand | (mm) (mm) Red Black Yellow Green Blue White Per Roll 
100 22 26/36 81 2.54 W2722R-100-ND® W2722B-100-ND W2722Y-100-ND W2722G-100-ND® W2722L-100- ND® W2722W-100-ND@ 16.32 
1,000 22 26/36 81 2.54 W2722R-1000-ND® W2722B-1000-ND W2722Y-1000-ND W2722G-1000-ND® = W2722W-1000-ND® 107.84 
100 20 26/34 81 2.64 W2720R-100-ND® W2720B-100-ND® W2720Y-100-ND@ W2720G-100-ND® W2720L-100-ND® W2720W-100-ND@ 16.87 
1,000 20 26/34 81 2.64 W2720R-1000-ND@ W2720B-1000-ND@ W2720Y-1000-ND@ W2720G-1000-ND@ W2720L-1000-ND@ W2720W-1000-ND® 129.63 
100 18 65/36 81 2.84 W2718R-100-ND W2718B-100-ND® W2718Y-100-ND W2718G-100-ND W2718L-100-ND® W2718W-100-ND@ 27.53 
1,000 18 65/36 81 2.84 W2718R-1000-ND W2718B-1000-ND W2718Y-1000-ND W2718G-1000-ND W2718L-1000-ND® W2718W-1000-ND® 188.55 
100 16 65/34 81 3.28 W2716R-100-ND® W2716B-100-ND@ W2716Y-100-ND® W2716G-100-ND@ W2716L-100-ND@ W2716W-100-ND® 30.90 
1,000 16 65/34 81 3.28 W2716R-1000-ND® W2716B-1000-ND@ W2716Y-1000-ND@ = W2716L-1000-ND® = 264.74 
@ RoHS Compliant 
R r Kinkl Test L Wir Size | Nom. | Breakdown Nom. [0.D. Nom. Digi-Key Part No. Price 
ubbe ess les ead e Feet |(AWG)| Strand | Ins. Wall | Voltage |Voltage| (mm) Red Black Per Roll 


Suitable as Test Lead Wire in analyzers, instruments, oscillators, meters, 


etc., wherever extra flexibility and limpness are necessary. Single conductor, 100 | 20 | 41/36 | 1.19mm | 12,000 | 3,000 | 3.48 |W2715R-100-ND  |W2715B-100-ND 50.71 
extra flexible stranded soft tinned copper, color-coded rubber, smooth wax finish. 4,000) 20 | 41/36 | 149mm | 12,000 | 3,000 3.48 |we71sR-1ooo-no |we715B-1000-ND ey 
Operating Temperature: -20°C ~ 60°C , : a b 5 


@) AlphaWire High Voltage Seana Conductor Tce Diameter | Digi-Key ve Alpha 


(AWG) Voltage Strand Inch (mm) Inch (mm) _| Part No.* 100 ft. | Part No.** 


Cabs yout Seve pate Test Lead Wire 20 1,500V 41/36 .040 (1.02) | .125 (3.18) |A1632(]-100-ND 91.46 |1632 C1 Koos 


¢ Stranded Tinned Copper Conductor 
¢ Insulation: Color-Coded Rubber 


18 5,000V 65/36 .045 (1.14) -140 (3.56) |A1636L]-100-ND 117.23 | 1636 1) 005 


; F " > * For (] in Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: B = Black R= Red 
* Operating Temperature: -30°C ~ 90°C ** For (JC in Alpha Part No. choose letters which represents color of your choice: BK = Black RD = Red 


PVC Coated Speaker Cable 


© General Cable Tn Rubber/PVC Test Lead Wire 


Conductor: Fully annealed 1 bare, 1 tin stranded copper per ASTM B-174 Insulation: 
Conductor: * Fully annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 Insulation: Clear; Premium grade PVC Jacket: PVC Clear Temperature Range: -20°C ~ 60°C I 
* Premium grade color coded Rubber or PVC * Temperature Range: -20°C ~ 60°C for Voltage Rating: UL listed (wires, misc.) 120V maximum 
Rubber; -25°C ~ 60°C for PVC 
No. | Cond. Nom. Ins. | Nominal | Suggested (X= No. of Ft. Per Roll) | General 
No. | Cond. Nom. Ins. : Nom.] (X= No. of Ft. Per Roll) | General of | Size Thickness} 0.0. Working | Digi-Key Price Per Roll Cable 
of | Size Thick. | Working 0.D. | Digi-Key Price PerRoll___/Cable Cond.|(AWG)|Strand| (mm) | (mm) | Voltage |Part No. 500 ft.t 1,000 ft.+ | Part No. 
Cond. |(AWG)| Strand} (mm) | Voltage | Color | (mm) | Part No. 100 ft. 1,000 ft. | Part No. 2 24 7/32 041 140x2.79 120 01356-X-ND 8.62 51.52 101356 
Test Leads — RoHS Compliant 2 | 22 | 7/80) 051 |1.78x3.68] 120  |C1362-X-ND 43.36 79.85 |C1362 
1 18 | 65/36 1.14 5,000V | Black | 3.56 |C1321B-X-ND 36.26 144.41 |C1321.21.01 2: 20 | 10/30 0.51 2.16 x 4.06 120 C1360-1000-ND _— 107.83 |C1360 
1 | 18 | 65/36] 1.14 | 5,000V | Red | 3.56 |C1321R-X-ND 36.26 | 144.41 |C1321.21.03 2 | 18 | 16/30} 064 ) 254x475) 120 | 61357-X-ND 68.48 = 129.11 | C1357 
2 16 | 26/30 0.64 2.84 x 5.33 120 €1358-500-ND 101.20 — |C1358 
PVC Test Leads 2 | 14 | 4130] 064 [305x584] 120 |C1361-500-ND 163.23 = |c1361 
1 | 18 Jose] 114 | 5,000v | Black | 3.56 |C1320B-x-ND | 30.79 | 114.97 [c1320.21.01 + Length tolerance is #10% 
i Nominal 
Aud lo an d No. | Cond. Insulation | Nominal (X= io ote Bar Rall) General 
. . of Size Thickness | 0.D. | Digi-Key rice Per Ro Cable 
Communication Cond.| (AWG) | Strand | (mm) | (mm) | PartNo. 100 ft. 1,000ft. 5,000 ft. | Part No. 
01331 AND C1340 UL Style 2095, 300 Volt NEC Type CL2, Gray — RoHS Compliant 
Conductor: * 22 thru 20 AWG fully annealed stranded tinned copper per 4 20 7/28 0.41 5.84 |01331-X-ND 67.26 310.40 = 1331.41.10 
ASTM B-33 é : : : = 
Jacket: * Temperature Range: -20°C ~ 80°C UL Style 2835, 30 Volt, Gray — RoHS Compliant 
Applications: * Audio * Communications »* EMI isolated circuits for 4 20 7/30 0.20 4.24 |01340-X-ND 47.45 205.17 = 1340.21.10 
instrumentation : : : : ci 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2344 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


@) AlphaWire Hook-Up Wire 


Cables you trust. Service you deserve. 


Description: 

¢ Stranded or solid tinned copper conductor * Color coded PVC 
insulation * Flammability: Passes UL VW-1 flame test (except 1852 
to 1859/19) »* Wire is ordered per EIA-359-A color specifications 
which allows for some variation in shade 

Operating Temperature: 

300 Volt: -40°C ~ 90°C (CSA TR-64), -40°C ~ 80°C (UL AWM 1007) 
600 Volt: -20°C ~ 105°C (UL1015, CSA TEW-105), -55°C ~ 105°C 
(MIL-W-16878E Type B) also (MIL-W-76B Type LW) 


0 HU-KIT-20-ND 
Five 100-ft. spools, 22AWG, 300V 
XN 


stranded wire (black, white, red, green wl 
and blue) $216.98 S 


Ce, 


= 
~~ 


Yo 

@ 

§ HU-KIT-40-ND (5) 
Five 100-ft. spools, 24AWG, 300V 

stranded wire (black, white, red, green 

and blue) $216.98 Each kit comes in a convenient wall dispenser 


and includes wire cutter. 


Conductor Conductor Insulation Thickness Diameter | Digi-Key Price Per Alpha Digi-Key Price Per Alpha 
Size (AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) _| Part No.* 100 ft. Part No.** Part No.* 1,000 ft. Part No.** 
Stranded — 300 Volt Rating 
30 7/38 .016 (.41) .043 (1.09) | A3047(1-100-ND@t 33.30 3047 L) (005 A3047(]-1000-NDt 163.58 3047 (1001 
28 7/36 016 (.41) .047 (1.19) |A3048_]-100-NDt 29.93 3048 LJ) (005 A3048(]-1000-ND+ 148.28 3048 [1001 
26 7134 016 (.41) 051 (1.30) |A3049(]-100-NDt+ 32.29 3049 L] (005 A3049(]-1000-ND+ 153.56 3049 [1001 
24 7/32 .016 (.41) .057 (1.45) | A2015(]-100-ND@§ 33.08 3050 LJ] (005 A2015(]-1000-ND® 155.48 3050 [1001 
22 7/30 .016 (.41) 065 (1.65) | A2016L]-100-ND@0 37.46 3051 L) (005 A2016(]-1000-ND 171.34 3051 [L001 
20 10/30 .016 (.41) .071 (1.80) | A2040L]-100-ND@ 45.45 3053 L] (005 A2040[]-1000-ND® 217.58 3053 [1001 
18 16/30 016 (.41) .080 (2.03) | A2064[]-100-ND@ 53.21 3055 L] (005 A2064(]-1000-ND® 217.74 3055 [1001 
16 26/30 .016 (.41) .095 (2.41) |A2065(]-100-ND@ 75.60 3057 L) (005 A2065[_]-1000-ND 325.00 3057 (L001 
Solid — 300 Volt Rating 
24 Solid 016 (.41) .057 (1.45) | A3050(]-100-ND@t 27.00 3050/1 () (i005 = _ =i 
22 Solid 016 (.41) .065 (1.65) /A3051L]-100-ND@t 30.71 3051/1 1) (005 = _ = 
20 Solid 016 (.41) .071 (1.80) | A3053(]-100-ND@t 37.01 3053/1 (1) (005 = _ = 
16 Solid .016 (.41) 095 (2.41) |A3057L]-100-ND¢ 61.88 3057/1 (1) F005 = = — 
Stranded — 600 Volt Rating, -20°C to 105°C 
24 7/32 .032 (.81) .088 (2.24) | A3070L]-100-ND@t 37.58 3070 L] (005 = _ = 
22 7/30 .032 (.81) .094 (2.39) | A2101(1-100-ND® 40.05 3071 LJ (005 A2101L]-1000-ND 206.21 3071 (001 
20 10/30 .032 (.81) -100 (2.54) /A2102[1-100-ND® 49.73 3073 LJ (005 A2102(]-1000-ND 219.64 3073 (001 
18 16/30 .032 (.81) -112 (2.84) |A2103L]-100-ND® 68.29 3075 L) (005 A2103(]-1000-ND® 291.08 3075 (1001 
16 26/30 .032 (.81) -124 (3.15) |A2104[]-100-ND® 87.64 3077 LJ L005 A2104(]-1000-ND 420.28 3077 (L001 
14 41/30 .032 (.81) -134 (3.61) |A3079L]-100-NDt 117.34 3079 L] (005 = = = 
12 65/30 .032 (.81) -162 (3.93) | A3080L]-100-NDt 194.37 3080 L] (005 = = = 
10 105/30 .032 (.81) -180 (4.83) | A3081(]-100-ND$ 304.48 3081 (1) (005 = = = 
Stranded — 600 Volt Rating, -55°C to 105°C (available in white, black or red only) — RoHS Compliant 
28 7/36 010 (.25) .034 (.86) |A1852(]-100-ND 36.90 1852 (1005 = = = 
26 7/34 010 (.25) 038 (.96) | A1853]-100-ND 36.90 1853 (1005 = = = 
24 7/32 010 (.25) -043 (1.09) |A1854{_]-100-ND 37.58 1854 (10005 = = _ 
24 19/36 010 (.25) .043 (1.09) |A185419(]-100-ND 60.30 1854/19 L005 = = = 
22 7/30 010 (.25) -050 (1.27) |A1855(]-100-ND 40.28 1855 (1005 = = = 
22 19/34 010 (.25) -050 (1.27) |A185519(]-100-ND 78.98 1855/19 (1-005 = = = 
20 7/28 010 (.25) .058 (1.47) |A1856L]-100-ND 50.40 1856 L1L005 = _ = 
20 19/32 010 (.25) .058 (1.47) |A185619L]-100-ND 78.08 1856/19 (L005 = = = 
18 19/30 010 (.25) .068 (1.73) | A185719L]-100-ND 115.43 1857/19 (L005 = _— a 
16 19/29 010 (.25) .077 (1.96) |A185819L]-100-ND 76.61 1858/19 (1005 = _ a 
14 19/27 010 (.25) 091 (2.31) |A185919L]-100-ND 154.24 1859/19 (L005 = = =. 
* For Lin Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: ** For CL] in Alpha Part No. choose letters which represents color of your choice: 

A= Orange B = Black G = Green L=Blue N = Brown OR = Orange BK = Black GR = Green BL = Blue BR = Brown 

R = Red S = Gray V = Violet W = White Y = Yellow RD = Red SL = Gray VI = Violet WH=White YL = Yellow 

E = Green/Yellow (Stranded wire only) GY = Green/Yellow (Stranded wire only) 

@ RoHS Compliant + Only available in Black, White, Red and Green t+ Not available in green/yellow 


@) AlphaWire Teflon® Hook-Up Wire 


Cables you trust. Service you deserve. 


Certified Performance 
High-Reliability 


TFE Teflon® Insulation 


Description: Choose TFE Teflon® For: 


¢ Stranded Silver-Plated Copper Conductor 

* Color coded Extruded TFE Teflon® Insulation 

¢ Flammability: Passes UL VW-1 Flame Test 

* Not degraded by chemicals, ideal for harsh environments 


* Resistance to All Chemicals 

* High Temperature use up to 200°C 
* Low Coefficient of Friction 

* Outstanding Electrical Properties 


Operating Temperature: 
600 Volt: -60°C ~ 200°C (UL 105°C), (MIL-W-16878E Type E, UL AWM Style 1213) 


© General Cable tote Hook-Up Wire 


Conductor: « Fully annealed tinned copper per ASTM B-33 Insulation: * Premium grade color coded PVC * Temperature 
Range: -20°C ~ 105°C * Voltage Rating: 300 Volts * Nominal Insulation Thickness: 0.016 (0.41mm) Compliances: 
UL Style 1007, UL Style 1569 * CSA TR-64 » Passes UL VW-1 Vertical Flame Test * OSHA acceptable 


Cond. Ins. | Digi-Key* Digi-Key* General 
Size Cond. | 0.D. | PartNo. Price | Part No. Price | Cable 
(AWG) | Strand | (mm) | for 100 ft. 100 ft.t | for 1000 ft. 1,000 ft. | Part No. 
Solid Conductors 
24 Solid | 1.32 ]C2003_1-100-ND 14.51 |C2003L-1000-ND 47.41] C2003 
22 Solid | 1.45 |C2004.1-100-ND 15.13 |C2004(1-1000-ND 52.45 | C2004 
20 Solid | 1.63 |C2028_1-100-ND 17.78 |C2028(1-1000-ND 74.12 | C2028 
18 Solid | 1.83 |C2052(1-100-ND 21.61 | C2052(7-1000-ND 105.49 | C2052 
16 Solid | 2.11 |C2053-1-100-ND 25.96 | C2053)-1000-ND 141.13 | C2053 
Stranded Conductors 
24 7/32 | 1.42 |C2015(1-100-ND 15.41 |C2015(J-1000-ND 54.77] C2015 
22 7/30 | 1.57 |C2016L1-100-ND 16.44 |C2016_1-1000-ND 63.19] C2016 
20 10/30 | 1.78 |C2040L-100-ND 18.70 |C2040L-1000-ND 81.66 | C2040 
18 16/30 | 2.03 |C2064(1-100-ND 23.31 |C2064(1-1000-ND 119.39 | C2064 
16 26/30 | 2.34 |C2065(1-100-ND 29.20 | C2065()-1000-ND 167.56 | C2065 


Stranded, PVC Insulation UL Style 1015, 


Cond. Size | Cond. | Insulation Thick. | Diameter | Digi-Key Price Per | Alpha Gem 
(AWG) | Strand | — Inch(mm) | Inch (mm) Part Now 100 ft. | Part No. * TEW, PVC, 600V 105°C, VW-1 
Stranded 600 Volt Rating 7 ini-Kev™ ini-Kev*™ 

30 7/38 010 (.25) 032 (81) [A5851L-100-ND@ | 51.30 15851 [11005 Pond: Bom: Praulatlon Dol Key Price pat pe Price Bensta| 
28 7/36 010 (.25) .036 (.91) |A5852(1-100-ND@ 52.20 | 5852 (11005 (AWG) | Strand | (mm) | (mm) _/ for 100 ft. 100 ft.t | for 1000 ft. 1,000 ft.t | Part No. 
26 7/34 010 (.25) .040 (1.02) | A5853(-100-ND@ 56.14 |5853 CIL005 Stranded 
24 19/36 010 (.25) .045 (1.14) |A58541-100-ND@ | 74.03 | 5854 (1-J005 24 | 7/32 | 224] 0.81  |C2100C100-ND | 16.24 [C2100L1-1000-ND 61.57 [C2100 
24 7/32 010 (.25) .044 (1.12) |A58547()-100-ND@| _60.41_| 5854/7 (111005 22 | 7/30 | 239} 0.81 |c2101C-100-ND | 18.09 |c2101C1-1000-ND 76.73 |C2101 
22 19/34 010 (.25) 051 (1.30) |A5855(1-100-ND@ 75.15 |5855 (11005 20 | 10/30 | 2.59 0.81  /C2102C1-100-ND | 20.23 |C2102C1-1000-ND 95.02 |C2102 
22 7/30 .010 (.25) .055 (1.27) |A58557(-100-ND 88.31 | 5855/7 (11005 18 | 16/30 | 2.84 0.81  |C2103C1-100-ND | 22.46 |C2103CJ-1000-ND | 113.29 /c2103 
20 19/32 010 (.25) -059 (1.50) | A5856[_]-100-ND® 107.10 |5856 (IL005 16 26/30 | 3.15 0.81 €2104()-100-ND 30.49 |C2104(_1-1000-ND 81.70 |C2104 
18 19/30 -010 (.25) -070 (1.78) | AS857(1-100-ND@ 152.89 |5857 (L005 14 41/30 | 3.58 0.81 €2105L1-100-ND 38.33 |C2105(1-1000-ND 246.65 |C2105 
16 19/29 -010 (.25) .077 (1.96) | A5858]-100-ND@ 186.41 | 5858 [J_J005 10 105/30 | 4.67 0.81 €2107L1-100-ND 80.57 | C2107C1-1000-ND 573.76 |C2107 
14 19/27 -012 (.30) .094 (2.39) |A5859[]-100-ND@+ | 227.72 [5859 [1005 Solid 

RoHS Compliant + Not UL AWM Style 1213 22 1 2.26 0.81 €2117L1-100-ND 16.93 | C2117L)-1000-ND 67.24 |C2117 

Teflon® is a Registered Trademark of E. I. Dupont de Nemours and Co. 20 1 2.44 0.81 €2118(2-100-ND 19.44 )C2118(1-1000-ND 87.76 |C2118 

18 1 2.64 0.81 €2119L1-100-ND 23.42 |C2119C1-1000-ND 121.12 [C2119 


* For C] in Digi-Key Part No. choose letter which 
represents color of your choice: 


B = Black R = Red 


** For (LJ in Alpha Part No. choose letters which 
represents color of your choice: 


W = White BK = Black RD = Red WH = White 


* For C1 in Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: B=Black; W=White; R=Red; G=Green; 
A=Orange; Y=Yellow; L=Blue; N=Brown; $=Slate Gray; V=Violet. 
t Length tolerance is +1% * Wire is ordered per EIA-359-A color specification which allows for some variation in shade. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2345 


a) CAROL. 
\ General Cable BRAND 


COLOR CODE CHART 1 


Multi-Conductor Cable 


COLOR CODE CHART 2 


@ .AM 


LL46351 26174 


No. Color No. Color | No Color No.| Color No. Color No. Color Notes: 12. NEC Article 725 Type CL3 (UL: 75°C) 
1 Black 11 Pink 21 | White/Brown 1 Black 11 | Blue/Black | 21 | Orange/Green 1. UL-2092 (UL: 60°C, 300V) He Be eatle 600 Type Sree C) 
2 White 12 Tan 22 | White/Orange 2 White 12 | Black/White | 22 | Blk/Wht/Red 2. UL-2093 (UL: 60°C, 300V) 15. NEC Article 725 BonersLnited Tray Cable (UL: 
3 Red 13 | Red/Green | 23 | White/Gray 3 Red 13 | Red/White | 23 | Wht/Bik/Red 7 uel 06 (UL: aie Te ie 750) ” 405°C, 300V) ‘ ; 
4 Green 14 | Red/Yellow | 24 | White/Violet 4 Green 14 | Green/White | 24 | Red/Blk/Wht - : , 
5 | Brown | 15 ale 25 | Whw/BIk/Red 5 | orange | 15 | Blue/White | 25 | Grnv/Bikwht 5. UL Style 2464 (UL: 80°C, 300V) 16-. NEC Type-GL SP only 
‘ 6. NEC Article 800 Type CM (UL: 75°C) 17. UL2587 (600V), CSA CMG Flame Test 
6 Blue 16 | White/Black | 26 | Wht/Blk/Grn 6 Blue 16 | Black/Red | 26 | Org/Blk/Wht 7. CSA PCC (60°C) 18. NEC 760, UL Type FPL (300V) UL 2,500 BTU 
7 | Orange | 17 | White/Red | 27 | WhvBIK/Yel 7 | White/Black | 17 | White/Red | 27 | Blu/BIk/\Wht 8. Passes UL 70,000 BTU Vertical Tray Flame Test 
8 Yellow 18 | White/Green | 28 | Wht/BIk/Blu 8 Red/Black | 18 | Orange/Red | 28 | Blk/Red/Grn 9. Passes CSA FT1 Flame Test A. Capacitance between conductors 
9 Violet 19 | White/Yellow | 29 | Wht/BIk/Brn 9 | Green/Black | 19 Blue/Red 29 | Wht/Red/Grn 10. OSHA acceptable B. Cap. between 1 conductor and other conductors 
10 Gray 20 | White/Blue | 30 | Wht/Blk/Org 10 | Orange/Black| 20 | Red/Green | 30 | Red/Blk/Grn 11. NEC Article 725 (UL: 60°C) connected to shield 
COLOR CODE CHART 3 COLOR CODE CHART 4 Non-Plenum Plenum 
No. Color No. Color No. Color No. Color 
1 Black 3 Red 1 Black 3 White 
2 Natural 4 Green 2 Red 4 Green 
Nominal Nominal Nominal Nominal (X= No. of Ft. Per Roll) 
No. Color | Conductor Insulation Jacket | Suggested| Nominal Cap. pF/FT OM @ Price Per Roll 
of Code Size Conductor | Thickness Thickness Working 0.D. (See Notes 20°C Digi-Key 100 500 1,000 |General Cable 
Cond. Chart (AWG) Strand Inches (mm) | Inches(mm) | Voltage Inches (mm) A/B) Conductor / Shield Notes Part No. ft-t ft. # ft.# | Part No. 
Unshielded 
2 Red/BIk 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.015 (0.38) 300V 0.130 (3.30) 25.5 = _ 9 W120-X-ND® 26.85 55.35 104.55 | C6348 
3 | Blk/Red/Gn 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.176 (4.47) 25.5 _ _ 5, 6,7, 8, 9,10 W121-X-ND® 37.74 81.29 153.29 | C4062 
4 1 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.189 (4.80) 25.5 _ _ 5,6, 7, 8, 9,10 W122-X-ND@ 46.75 106.83 201.09 | C4063 
4 1 22 Solid 0.006 (0.15) | 0.015 (0.38) 300V 0.129 (3.28) _ _— — 3 04412-X-ND 30.03 = 103.99 C4412 
5 at 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.203 (5.16) 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W123-X-ND® 49.78 116.20 218.72 | C4064 
6 1 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.218 (5.54) 25.5 = _ 5, 6,7, 8,9, 10 W124-X-ND® 57.86 137.00 265.70 | C4066 
ve 1 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.218 (5.54) 25.5 _ _ 5, 6,7, 8,9, 10 W125-X-ND® 63.42 — 288.77 |C4088 
8 1 22. 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.234 (5.94) 25.5 — _ 5, 6, 7, 8,9, 10 W126-X-ND® 70.11 173.76 326.46 | C4065 
9 1 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.249 (6.32) 25.5 _ _ 5, 6, 7, 8,9, 10 W127-X-ND@ 81.12 _ 388.49 |C4070 
10 1 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.268 (6.81) 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W128-X-ND® 88.56 322.38 430.42 [C4071 
12 1 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.276 (7.01) 25.5 = _ 5, 6,7, 8,9, 10 W129-X-ND® 99.12 252.88 489.96 | C4067 
15 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.303 (7.70) 25.5 = = 5, 6,7, 8,9, 10 W130-X-ND® 136.06 _ 670.11 | C4073 
25 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.368 (9.35) 25.5 = _ 5, 6,7, 8,9, 10 W132-X-ND® 220.76 — 1071.72 |C4076 
30 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.389 (9.88) 25.5 = _ 5, 6, 7, 8, 9, 10 W133-X-ND 266.68 1029.36 1313.87 | C4077 
Overall Foil Shielded (100% Aluminum Mylar Foil) — With Drain Wire 
4 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.190 (4.83) 36.0 65.0 15.0 12.0 5, 6,7, 8,9, 10 W504-X-ND® 55.03 128.54 249.26 | C0762 
6 2 22. 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.219 (5.56) 34.0 61.0 15.0 12.0 5, 6, 7, 8, 9,10 W506-X-ND® 66.84 163.96 308.03 | C0763 
8 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.235 (5.97) 34.0 61.0 15.0 10.7 5, 6,7, 8,9, 10 W508-X-ND® 83.43 207.25 401.54 | C0764 
10 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.269 (6.83) 34.0 61.0 15.0 10.7 5, 6,7, 8,9, 10 W510-X-ND® 99.33 253.50 491.16 |CO765 
15 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.304 (7.72) 34.0 61.0 15.0 10.7 5, 6, 7, 8, 9, 10 W515-X-ND® 143.79 368.00 712.26 | C0766 
20 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.335 (8.51) 34.0 61.0 15.0 9.1 5, 6,7, 8,9, 10 W520-X-ND 191.49 _ 917.42 | C0767 
25 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.369 (9.37) 34.0 61.0 15.0 9.1 5, 6, 7, 8, 9, 10 W525-X-ND® 225.39 860.43 1096.14 | C0768 
Overall Foil Shielded (100% Aluminum Mylar Foil) — With Drain Wire — RoHS Compliant 
4 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.175 (4.45) 33.0 59.4 26.0 18.0 5, 6, 7, 8, 9,10 W404-X-ND 45.89 104.16 196.05 | C0742 
6 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.201 (5.11) 33.0 59.4 26.0 16.0 5, 6,7, 8, 9,10 W406-X-ND 55.20 129.03 250.22 | C0743 
8 il 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.215 (5.46) 33.0 59.4 26.0 16.0 5, 6,7, 8,9, 10 W408-X-ND 63.81 154.87 290.97 | C0744 
10 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.245 (6.22) 30.0 59.4 26.0 14.0 5, 6,7, 8,9, 10 W410-X-ND 76.91 _ 364.76 |C0745 
15 2 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.276 (7.01) 30.0 59.4 26.0 14.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W415-X-ND 112.91 293.01 567.70 | C0746 
20 2 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.303 (7.70) 30.0 59.4 26.0 14.0 5, 6, 7, 8,9, 10 W420-X-ND 148.61 369.50 715.17 |C0747 
25 2 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.333 (8.46) 30.0 59.4 26.0 12.0 5, 6,7, 8, 9,10 W425-X-ND 179.60 _ 854.72 |C0748 
30 2 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.351 (8.92) 30.0 59.4 26.0 12.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W430-X-ND 220.81 — 1071.99 |C0749 
Multi-Conductor Foil Shield — With Drain Wire — RoHS Compliant 
2 3 22 7/30 0.016 (0.41) | 0.026 (0.66) 300V 0.167 (4.24) 26.0 47.0 _ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |C2514-1000-ND — _ 175.11 {C2514 
2 Blk/Red 18 16/30 0.013 (0.33) | 0.037 (0.94) 300V 0.227 (5.77) 50.0 90.0 — 8,15 €0454-1000-ND — =_ 290.42 |C0454 
2 3 18 16/30 0.018 (0.46) | 0.030 (0.76) 300V 0.229 (5.82) 24.0 43.0 _ 1 €2534-X-ND 59.29 141.29 274.00 | C2534 
3 3 18 16/30 0.018 (0.46) | 0.030 (0.76) 300V 0.247 (6.27) 22.0 40.0 = 2 (2535-X-ND 74.30 260.71 344.32 | C2535 
4 4 18 19/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.238 (6.05) 50.0 90.0 = 5, 6, 7, 8, 16 €2543-1000-ND = = 496.98 | C2543 
9 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.228 (5.79) 30.0 59.4 26.0 16.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 0755-X-ND 68.40 = 316.80 [C0755 
Multi-Conductor Unshielded — RoHS Compliant 
2 Blk/Red 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.156 (3.96) 23.0 = = 5, 6,8 €2461-1000-ND — _ 103.62 | C2461 
2 4 20 7/28 0.013 (0.33) | 0.037 (0.94) 300V 0.206 (5.23) 28.0 = = 8,15 €0433-1000-ND _ =- 169.71 | C0433 
2 Blk/Red 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.025 (0.64) 300V 0.210 (5.33) 28.0 _ _ 5,6,7,8,14,16 /C2830-1000-ND _— _ 215.44 | C2830 
2 2: 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.268 (6.81) 28.0 = _ 5, 6,8 €2405-1000-ND —_ _ 349.30 |C2405 
2 4 16 Solid 0.016 (0.41) | 0.020 (0.51) 300V 0.206 (5.23) 17.5 = = 18 €0473-1000-ND = = 248.53 [C0473 
2 2 14 19/.0147 | 0.032 (0.81) | 0.032 (0.81) 300V 0.326 (8.51) 29.0 = _ 8, 12, 13, 17 €2409-1000-ND _ _ 467.66 |C2409 
3 | Blk/Red/Gn 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.163 (4.14) 23.0 _ _ 5, 6,8 €2462-1000-ND — = 147.93 | C2462 
3 4 22 7/30 0.013 (0.33) | 0.037 (0.94) 300V 0.198 (5.03) 25.5 = = 8,15 €0432-1000-ND _— _ 196.20 | C0432 
3 1 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.236 (5.99) 28.0 _ — 5, 6,8 €2831-1000-ND _ =_ 276.11 |C2831 
4 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81 300V 0.174 (4.42) 23.0 = — 5, 6,8 €2463-1000-ND _ = 173.37 [C2463 
4 4 18 16/30 0.015 (0.38) | 0.037 (0.94) 300V 0.257 (6.53) 28.0 _ — 8,15 €0444-1000-ND — — 381.49 | C0444 
4 2 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.258 (6.55) 28.0 _ _ 5, 6, 7, 8, 16 €2404-1000-ND — _ 384.03 | C2404 
4 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.306 (7.77) 28.0 = _ 5, 6,8 €2425-1000-ND _ _ 593.57 |C2425 
5 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.187 (4.75) 23.0 _ _ 5, 6,8 €2464-1000-ND — _ 201.01 | C2464 
5 1 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.280 (7.11) 28.0 _- - 5, 6, 8 €2420-1000-ND _ - 474.49 |C2420 
5 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.334 (8.48) 28.0 = _ 5, 6, 8 €2434-1000-ND — - 747.03 | C2434 
6 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.200 (5.08) 23.0 = = 5, 6,8 €2466-1000-ND — _ 226.35 |C2466 
7 1 20 7/28 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.275 (6.99) 26.0 _ _ 5, 6,8 C6356-1000-ND — _ 465.60 | C6356 
v4 1 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.309 (7.85) 28.0 _ =- 5, 6,8 €2421-1000-ND — _— 602.04 |C2421 
vA 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.364 (9.25) 28.0 = = 5, 6, 8 €2426-1000-ND = = 960.09 | C2426 
9 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.227 (5.77) 23.0 _- _ 5, 6,8 €2470-1000-ND _ _ 309.26 | C2470 
9 1 20 7/28 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.317 (8.05) 26.0 = = 5, 6,8 €6357-1000-ND _— =_ 573.21 | C6357 
9 1 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.358 (9.09) 28.0 — _ 5, 6,8 €2422-1000-ND — - 771.89 |C2422 
10 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.244 (6.20) 23.0 = = 5, 6,8 €2471-1000-ND — _ 339.98 |C2471 
12 2, 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.401 (10.19) | 28.0 _ - 5, 6, 7, 8, 16 €2412-1000-ND — - 944.37 [C2412 
12 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.479 (12.17) | 28.0 _ _ 5, 6,8 €2427-1000-ND — — 1579.89 |C2427 
15 2 20 7/28 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.392 (9.96) 26.0 - _ 5, 6,8 C6358-1000-ND _ _ 930.47 | C6358 
15 2: 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.445 (11.3) 28.0 _ _ 5, 6,8 €2423-1000-ND — — 1222.97 |C2423 
19 2 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.469 (11.91) | 28.0 _- - 5, 6, 8 €2424-1000-ND md — 1559.81 [C2424 
25 2 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.549 (13.94 28.0 _ _— 5, 6, 8 €2433-1000-ND — — 1944.98 | C2433 
Compliant 
Multi-Conductor Foil Shield 
4 1 22 7/30TC | 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.146 (3.71) 44.0 79.2 _ 11,13 €3159-1000-ND — — 271.52 |C3159 
6 1 18 7/26 BC | 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.223 (5.66) 54.0 97.2 = 11,13 C3065-1000-ND = = 584.52 [C3065 
@ RoHS Compliant Note: Spools are not UL/CSA marked. t Length tolerance is +1% # Length tolerance is +10% 
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© General Cable aun Instrumentation Control Cable 


COLOR CODE CHART NO. 1 COLOR CODE CHART NO. 2 COLOR CODE CHART NO. 3 
No. Color No. Color No. Color No. Color No. Color No. Color 
1 Black 4 Green 1 Black, Red 2 Green, White 1 Black, Red 4 Black, Blue 
2 Red 5 Brown 2 Black, White 5 Black, Yellow 
3 White 6 Blue 3 Black, Green 6 Black, Brown 
Notes: 
1. Designed to Meet UL 910 Flame Test 7. NEC Article 800 Type CM 
Communications and Control Cable = 60° 
2. CSA PCC (CSA: 60°C; 8. UL Style 2835 (UL:60°C, 30V} 
Riser Sound and Security Cable Computer Cable ( ) : we ( ) 
3. Passes UL 70,000 BTU Vertical Tray Flame Test 9. UL Style 2919 (UL: 80°C, 30V) 
4. Passes CSA FT4 Flame Test 10. Passes CSA FT1 Flame Test 
5. California State Fire Marshal 11. NEC ais 725 Type CL3R (UL: 75°C, 150V) 
6. NEC CL3R (A. Capacitance between conductors Ae EG Article 600: Type CMEUL: 75 2 300v) 
B. Cap. between 1 conductor & other 13: NEC Article 725 Type CL9P (UL: 60°C, 150V) 
conductors connected to shield) 14. NEC Article 800 Type CMP (UL: 60°C, 300V) 
Communications and Computer Cable Riser Sound and 
Control Cable Conductor: Security Cable 
Conductor: ¢ Fully annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 Conductor: 
* Fully annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 * Twisted Pairs ° Stranded bare copper to ASTM B-3, B-6 and B-286 
* Twisted Pairs Insulation: Insulation: 
i . * Premium grade color-coded S-R PVC (E2202S Series: Premium grade 
Insulation: * Premium grade color-coded polyethylene 
color-coded Flexguard) 
* Premium grade color-coded PVC Shield: Shield: 
* Color code: each pair black and red numbered at one inch intervals * Individually shielded pairs * Overall polyester supported aluminum foil, plus a stranded tinned 
Shield: * 100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil facing in copper drain wire to facilitate grounding 
* 100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil facing out * Stranded tinned copper drain wire each pair Jacket: 
* Stranded tinned copper drain wire Jacket: . sponte grade, Gray PVC (E2202S: Premium grade Natural 
. lexguar 
Jacket: * PVC, gray Peres - * Sequential footage markings to facilitate installation 
* PVC, gray * Temperature Range: -20°C ~ 80°C * Suitable for use from -20°C ~ 75°C (E2202S: 0°C ~ 60°C) 
* Temperature Range: -20°C ~ 105°C * Includes ripcord 
Nominal Nominal 
No. Cond. Insulation Jacket Suggested Nominal Nominal (X= No. of Ft. Per Roll) General 
of | Color Size Cond. | Thickness | Thickness Working O.D. Cap. pF/FT Digi-Key Price Per Roll Cable 
Pairs | Chart | (AWG) | Strand | Inch (mm) Inch (mm) Voltage Inch(mm) | (See Note 6 A&B) Notes Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 


Shielded - Communication and Control Cable; Computer Cable 


2 2 22 7/30 0.008 (0.20) | 0.020 (0.51) 300V 0.165 (4.19) 35.0 63.0 2,3,4,7,8 |C1352-X-ND 52.81 125.56 236.35 |C1352 

3 3 22 7/30 0.011 (0.28) | 0.032 (0.81) 30V 0.292 (7.42) 24.4 43.9 2,3,7,9,10 |C6040-X-ND 88.59 222.27 430.64 |C6040 
No. Cond. Nominal Insulation Nominal Jacket Suggested Nominal Price Per General 

of Color Size Cond. Thickness Thickness Working o.D. Digi-Key Roll Cable 
Cond. Chart (AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) Voltage Inch (mm) Notes Part No. 1,000 ft. Part No. 


Unshielded - Riser Sound and Security Cable 


2 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.122 (3.10) 5, 11, 12 E1002S-1000-ND 75.23 E10028.30.10 
4 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.141 (3.58) 5, 11, 12 E1004S-1000-ND 134.28 E1004S.30.10 
6 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.164 (4.17) 5, 11, 12 E1006S-1000-ND 184.38 E1006S.30.10 
2 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.156 (3.96) 11,12 E1032S-1000-ND 128.44 E1032S 
4 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.187 (4.75) 11,12 E1034S-1000-ND 225.65 E1034S 
2 1 16 19/.0117 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.178 (4.52) 5, 11, 12 E1042S-500-NDt 98.21 E1042S.18.10 
4 1 16 19/.0117 0.010 (0.25) 0.015 (0.38) 300V 0.209 (5.31) 11,12 E1044S-1000-ND 350.28 E1044S 
2 1 14 19/.0147 0.013 (0.33) 0.015 (0.38) 300V 0.223 (5.66) 6, 11, 12 E1052S-1000-ND 263.41 E1052S 
2 1 12 19/.0185 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.260 (6.60) 6, 11, 12 E1062S-1000-ND 405.08 E1062S 


Shielded - Riser Sound and Security Cable 


2 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.127 (3.23) 11,12 E2002S-1000-ND 119.09 E2002S 
4 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.146 (3.71) 11, 12 E2004S-1000-ND 178.08 E2004S 
6 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.173 (4.39) 5, 11, 12 E2006S-1000-ND 234.66 E2006S.30.10 
2 1 20 7/28 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.139 (3.53) 5, 11, 12 E2022S-1000-ND 147.39 E2022S.30.10 
2 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.164 (4.17) 11,12 E2032S-1000-ND 163.87 E2032S 
3 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.173 (4.39) 11,12 E2033S-1000-ND 250.32 E2033S 
4 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.191 (4.85) 11,12 E2034S-1000-ND 319.63 E2034S 
2 1 16 19/.0117 0.010 (0.25) 0.015 (0.38) 300V 0.189 (4.80) 11,12 E2042S-1000-ND 282.34 E2042S 
2 1 14 19/.0147 0.013 (0.33) 0.015 (0.38) 300V 0.245 (6.22) AT Ae: E2052S-1000-ND 368.06 E2052S 


Shielded - Riser Sound and Security Cable 


3 1 18 7/26 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.168 (4.27) 1,5, 13,14 |E2203S-1000-ND 320.12 E22038.30.86 


t This item comes in a 500 ft. roll. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2347 


a/ CAROL. 
- li Cable BRAND 


Construction: * Insulation: Premium grade color 
coded polyethylene * Shield: 80% tinned copper 
braid ¢ Jacket: PVC, Gray 

Temperature Range: -20°C ~ 80°C 

Suggested Voltage Rating: 300V 


Features: * Low capacitance » Lightweight 


* Excellent shielding for noise reduction 
Compliances: * UL 80°C, 300V »¢ Designed to meet 
UL VW-1 Vertical Wire Flame Test 


Multiconductor Cable 


Rubber Braid Shield 


Construction: « Insulation: Premium grade color 
coded rubber »¢ Shield: 80% Tinned copper braid 
* Jacket: Rubber, Black 


Temperature Range: -20°C ~ 60°C 
Suggested Voltage Rating: 300V 


Features: * Impact and abrasion resistant * Stranded 
conductors for superior flexibility 


Carolprene® Braid Shield 

Construction: Insulation: Premium grade color 
coded rubber ¢ Shield: 80% tinned copper braid 
¢ Jacket: Carolprene, Black 

Temperature Range: -20°C ~ 60°C 

Suggested Voltage Rating: 300V 

Features: * Impact and abrasion resistant * Stranded 
conductors for superior flexibility 

Compliances: Designed to meet UL VW-1 Vertical 
Wire Flame Test 


Carolprene® Unshielded, Water Resistant 
Construction: Jacket: Carolprene, Black 


Temperature Range: -40°C ~ 90°C. 
Suggested Voltage Rating: 300V 


Features: ¢ Resistance to oil and moisture »* High 
flexibility * Water resistant 


Compliances: UL, CSA, MSHA 


COLOR CODE CHART 1 COLOR CODE CHART 2 COLOR CODE CHART 3 
No. of No. of No. of 
Conductors Color Conductors Color Conductors Color 
4 Green : iia 
3 Black, White, Green 
6 Blue 6 Brown 
ca Yellow 
Conductor Nominal Insulation Nominal Jacket Nominal 
No. of Color Code Size Conductor Thickness Thickness O.D. Digi-Key Price Per Roll General Cable 
Conductors Chart (AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1,000 ft. Part No. 
Braid Shield 
4 1 20 26/34 0.015 (0.38) 0.029 (0.74) 0.255 (6.48) C1644-1000-ND 529.82 C1644 
6 1 20 26/34 0.015 (0.38) 0.029 (0.74) 0.294 (7.47) C1646-1000-ND 702.36 C1646 
Rubber, Braid Shield 
3 2 20 26/34 0.020 (0.51) 0.035 (0.89) 0.285 (7.24) C1304-1000-ND 631.77 C1304 
4 2 20 26/34 0.020 (0.51) 0.035 (0.89) 0.300 (7.62) C1305-1000-ND 750.38 C1305 
6 2 20 26/34 0.020 (0.51) 0.035 (0.89) 0.340 (8.64) C1310-1000-ND 970.40 C1310 
7 2 20 26/34 0.020 (0.51) 0.035 (0.89) 0.355 (9.02) C1312-1000-ND 1063.26 C1312 
Carolprene, Braid Shield 
3 2 18 41/34 0.020 (0.51) 0.035 (0.89) 0.305 (7.75) C1203-1000-ND 682.68 C1203 
4 2 18 41/34 0.020 (0.51) 0.035 (0.89) 0.330 (8.38) C1204-1000-ND 933.06 C1204 
6 2 18 41/34 0.020 (0.51) 0.035 (0.89) 0.370 (9.39) C1206-1000-ND 1090.24 C1206 
4 2 16 65/34 0.025 (0.64) 0.035 (0.89) 0.385 (9.78) C1604-1000-ND 1114.55 C1604 
6 2 16 65/34 0.025 (0.64) 0.040 (1.02) 0.445 (11.3) C1606-1000-ND 1466.31 C1606 
Carolprene, Unshielded, Water Resistant 
3 3 16 26/30 0.030 (0.76) 0.039 (1.00) 0.330 (8.38) C01342-250-ND 72.14 01342.15.01 


@) aiphawire Multiconductor Cable 


Cables you trust. Service you deserve. 


Multiconductor Unshielded 


Description: 


22 AWG (0.35mm’), 7/30 (7 x 0.25mm), Insulation thickness: 0.010” 


(0.25mm) 


Characteristics: 


* Temp. Range: -20°C ~ 80°C (AWM), 75°C (CL2) » Voltage Rating: 150 Volt 


(AWM, CL2) * Conductor: Stranded tinned copper » | 
PVC ¢ Tape: Clear polyester wrap * Jacket: Gray PVC 


Specifications: 
¢ Flammability: Passes UL vertical tray flame test 


insulation: Color coded 


Color Code Chart 
No. of No. of No. of 
Cond. Color Cond. Color Cond. Color 

1 Black 6 Blue 11 Pink 

2 Red 7 Brown 12 Tan 

3 White 8 Yellow 13 Red/Green 

4 Green 9 Violet 14 Red/Yellow 

5 Orange 10 Gray 15 Red/Black 

Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
No. of | Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 
Cond. Inch (mm) | Inch(mm) | Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 

2 .032 (.81) -16 (4.06) |A120-X-ND 42.53 136.80 191.24 |1172C-X 
3 .032 (.81) -17 (4.32) |A121-X-ND 55.58 183.60 256.03 | 1173C-X 
4 .032 (.81) -19 (4.83) |A122-X-ND 61.54 208.58 321.39 |1174C-X 
5 .032 (.81) -20 (5.08) |A123-X-ND 74.48 224.58 405.08 |1175C-X 
6 .032 (.81) -21 (5.33) |A124-X-ND 81.45 260.97 414.88 |1176C-X 
cA .032 (.81) -21 (5.33) |A125-X-ND 88.76 276.45 472.24 |1177C-X 
8 .032 (.81) .22 (5.59) |A126-X-ND 105.98 317.49 535.68 |1178C-X 
9 .032 (.81) .25 (6.35) |A127-X-ND 105.98 341.05 551.44 |1179C-X 
10 .032 (.81) -26 (6.60) |A128-X-ND 123.75 387.70 646.56 | 1180C-X 
12 .032 (.81) -28 (7.11) |A129-X-ND 180.56 481.28 911.20 |1181C-X 
15 .032 (.81) -30 (7.62) |A130-X-ND 210.24 696.80 1093.28 | 1181/15C-X 


Individually Foil Shielded Multipair 


Description: 


22 AWG (0.35mm2), 7/30 (7 x 0.25mm), Insulation thickness 0.010” 


(0.25mm) 


Characteristics: 
* Temperature Range: -20°C ~ 60°C (AWM, CL2) 
300 Volts (150 Volts - CL2) 


stranded tinned copper ¢ Jacket: PVC, gray 


Specifications: 
¢ Flammability: Passes UL vertical tray flame test 


* Conductor: Stranded tinned copper 
* Insulation: Color-coded polypropylene (PP) * Shield: (Individual pairs) 
Aluminum/polyester tape, foil facing inward »* Drain Wire: 22 AWG 


* Voltage Rating: 


Color Code Chart 
No. of No. of No. of 
Cond. Pair Color Cond. Pair Color Cond. Pair Color 
1 Black/Red 10 Red/Blue 19 White/Blue 
2 Black/White 11 Red/Yellow 20 White/Brown 
3 Black/Green 12 Red/Brown 21 White/Orange 
4 Black/Blue 13 Red/Orange 22 White/Yellow 
5 Black/Brown 14 Green/Blue 23 Blue/Brown 
6 Black/Yellow 15 Green/White 24 Blue/Orange 
7 Black/Orange 16 Green/Brown 25 Blue/Yellow 
8 Red/Green 17 Green/Orange 26 Brown/Orange 
9 Red/White 18 Green/Yellow 27 Brown/Yellow 
Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
No. of | Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 
Cond. Pair| Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 
3 .045 (1.14) | .31 (7.87) |A132-X-ND® 127.13 428.74 645.68 |6010C-X 
6 .045 (1.14) | .39(9.91) |A133-X-ND® 203.97 678.32 1290.48 |6012C-X 
9 .045 (1.14) | .46 (11.68) |A134-X-ND@ 444.56 1430.66 2340.80 |6014C-X 
11 .045 (1.14) | .48 (12.19) |A135-100-ND® 506.80 = — |6016C-X 
12 .045 (1.14) | .48 (12.19) | A136-X-ND = 2034.97 3181.43 |6017C-X 
15 .060 (1.52) | .56 (14.22) | A137-X-ND 696.32 2229.92 — |6018C-X 
17 .060 (1.52) | .61 (15.49) | A138-X-ND 943.04 3704.61 — |6019C-X 
19 .060 (1.52) | .63 (16.00) | A139-X-ND 929.28 2969.40 — |6020C-X 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


2348 (usz2010) 


Multiconductor Braid Shielded 


Description: 28 AWG (0.09mm’), 7/36 (7 x 0.13mm), Insulation thickness: 0.010” 
(0.25mm) PVC - Type B 

Characteristics: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C » Voltage Rating: 600 
Volt * Conductor: Stranded tinned copper Shield: Braided tinned copper (90% coverage) 
Insulation: Color-coded PVC » Jacket: PVC, gray 


@ AlphaWire Multiconductor Cable (con) 


Cables you trust. Service you deserve, 


Multipair Individually Shielded €& ® 


Twisted Pair Specifications: * MIL-W-16878D Type B 
Description: * CL2, CM rated, 75°C, 300V Color Code Chart Color Code Chart 
+ 22 AWG (0.35 mm®), 7/30 (7 x 0.25mm), No. of Now of Tee Novof 
Insulation thickness: 0.010” (0.25mm) Cond. Pair Color Gand: Color Cond. Color Cond. Color 
Characteristics: * Temperature Range: -20°C ~ 75°C »* Voltage Rating: 1 Red/Black 
300 Volt * Conductor: Stranded tinned copper «Insulation: Poly- eaBlad : Wie : birt, " i. inne 
proylene (PP) * Shield: Aluminum/polyester tape * Drain Wire: Stranded 2 Green/White ite 7 ite/Blac! aC nite 
tinned copper * Gray PVC jacket 3 Red 8 Red/Black 13 Red/White 
- 4 Green 9 Green/Black 14 Green/White 
Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 5 Orange 10 Orange/Black 15 Blue/White 
No. of Thickness | Thickness i-Key Price Per Roll Alpha 
Cond. Pair | Inch(mm) | Inch (mm) | Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. Tacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
2 .020(.51) | .17 (4.32) |A131-X-ND 81.45 268.38 400.43 | 2466C-X No. of | Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 
Cond. | Inch(mm) | Inch(mm) /|Part No. 100 ft. 1,000 ft. Part No. 
2 .012 (.30) -12 (3.1) |A3302-X-ND® 364.99 1780.87 3302-X 
Multiconductor Foil / Braid Shielded Ge ® 3 .012 (.30) .13 (3.3) | A3303-X-ND 430.64 2378.46 3303-X 
iissctgtinn: 28 AWG (O.GBomnfi2y 7786:(7°% 0:13 Taculstion thicwriese: 61610" 4 .012 (.30) 14 (3.5) |A3304-X-ND@ 525.20 2900.94 3304-X 
escription: .089mm?), xX 0.13mm), Insulation thickness: 0. 
(025mm) ( ( ) 6 .015 (.38) -17 (4.3) | A3306-X-ND 716.00 3958.01 3306-X 
Characteristics: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 80°C (AWM), +75°C 8 .015 (.38) -17 (4.4) |A3308-X-ND® 814.64 4506.18 3308-X 
(CL2) * Voltage Rating: 300 volts (AWM), 150 volts (CL2) * Conductor: Stranded 145 020 (.50) .23 (5.8) |A3315-X-ND 4394.72 8090.67 3315-X 


tinned copper » Insulation: Color-coded semi-rigid PVC © Shield: Aluminum/ 
polyester/aluminum plus overall braid of tinned copper * Drain Wire: 28 AWG 7/36 
tinned copper * Jacket: PVC, chrome gray 

Specifications: * UL Type CL2, AWM 2464 * CSA, CMG, PCC, FT4 » Flammability: 
Passes UL vertical tray flame test 


@ RoHS Compliant 


Multiconductor Braid Shielded 


Color Code Chart Description: Insulation thickness: 0.010” Color Code Chart 
No. of No. of No. of (0.25mm) - PVC, 0.003” (0.08mm) Nylon-Type B/N No.of Cond. Calo? 
Cond. Color Cond. Color Cond. Color Characteristics: * Operating Temperature Range: - 
1 Black 10 Gray 19 White/Yellow -55°C ~ 105°C » Voltage Rating: 600 volts 1 White 
2 Red 11 Pink 20 White/Blue . Conductor: Stranded tinned copper * Shield: 2 Black 
3 White 12 Tan 24 White/Brown Braided tinned copper (90% coverage) 
i Insulation: Color-coded PVC « Jacket: PVC, gray 3 Red 
4 Green 13 Red/Green 22 White/Orange Specifications: » MIL-W-16878D Type B/N * MIL- 
5 Orange 14 Red/Yellow 23 White/Gray DTL-16878/17 Nylon (Conductor only) ? cree 
6 Blue 15. Red/Black 24 White/Violet - 
7 Brown 16 White/Black 25 White/Black/Red Fae notes HOFer Ne 
: xSiow u Wolteiiied No. of Conductor Thickness | Diameter | Digi-Key Price Per Roll Alpha 
9 Violet 18 White/Green Cond. | AWG Strand | Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 100 ft. 1,000 ft. | Part No. 
— 3 24 19/36 | .016 (0.41) | .16(4.0) |AS212-X-ND@ | 246.62 1252.64 |3212-x 
Jacket | Diameter | Note Pain nan NO Tater moll 4 24 19/36 | .017 (0.43) | .18 (4.6) |A3213-X-ND 294.60 1449.68 |3213-x 
Pind es ERER) Deke, Aan es Per Bees phe 2 22 «19/34 | .016 (0.41) | .18 (4.6) |A3221-X-ND® | 188.89 788.80 |3221-X 
say A eA Se : sae beddinhi 3 22 19/34 | .017(0.43) | .18 (4.6) |A3222-X-ND@ | 195.42 984.48 |3222-x 
6 | .085(.89) | .19.5.0) eee 264167 dAOBISG | 2360E% 4 22 19/34 | .019(0.48) | .20(5.1) |A3223-X-ND@ | 225.44 1137.36 [3223-x 
7 | .035 (.89) | .19 (5.0) | A3467C-X-ND@ 290.23 1408.12 /3467C-x 2 20 19/32 | .019 (0.48) | .19(4.8) |A3231-X-ND®@ | 215.33 936.64 |3231-x 
15 | .035 (.89) .26 (6.6) | A3470/15C-X-ND 441.68 2546.74 3470/15C-X 3 20 19/32 | .019 (0.48) | .21 (5.3) |A3232-X-ND@ 227.05 1137.36 |3232-x 
25 | .035(.89) | .30(7.7) |A3470/25C-X-ND@ 832.64 2369.64 —_|3470/25C-X 4 20 _ 19/32 | .021 (0.53) | .23 (5.9) |A3233-X-ND@ | 278.35 1395.44 |3233-x 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


Multiconductor Cable — XTRA-Guard® 1 @ @ CE Bi! WH @ Be 


Operating Temperature: -20°C ~ 80°C - AWM; -20°C ~ 105°C - CM, CMG Voltage Rating: 300 Volt Jacket Color: plus 70% overall braid of tinned copper * Nylon rip cord for ease of jacket stripping * Jacket: Premium PVC « Insulation 
Gray (Other colors available per request) Thickness: 22AWG: 0.010: (0.25mm); 20AWG, 18AWG and 16 AWG: 0.016” (0.41mm) 

Description: »* Conductor: Stranded tinned copper ¢ Insulation: Color-coded premium PVC * SUPRASHIELD: Specifications: * UL Type CM, AWM Style 2464 * CSA, CMG, PCC, FT4 » Passes UL VW-1 Flame Test * Passes CSA 
Aluminum/Polyester/Aluminum Foil with stranded tinned copper drain wire equal in size to insulated conductors of cable FT4 Flame Test 


Color Code Chart A Color Code Chart B 
Cond. | Base 1st 2nd | Cond. | Base 1st 2nd | Cond. | Base ist 2nd Cond.| Base 1st 2nd = 3rd |Cond.| Base —_1st 2nd 3rd ‘|Cond.| Base ist 2nd 3rd 
No. | Color Stripe Stripe} No. | Color Stripe Stripe | No. | Color Stripe Stripe No. | Color Stripe Stripe Stripe} No. | Color Stripe Stripe Stripe) No. | Color Stripe Stripe Stripe 


fl Black — = 21 White Brown = 41 White Green Red 1 Black  — — —_ 25 | White Black Blue _ 49 | White Yellow Gray — 
2 Red — = 22 | White O = 42 | White Gi G 2 | Brown — _ — | 26 | White Black Violet — | 50 | White Green Blue — 
3 \wnte — — | 03 \Whte Gor — | 43 |Whte Geen sue | | 2 [Red — — —| 27 |White Black Gray — | 51 |White Green violet — 
ne ne ary Me ree ue 4 |Orange — — _ 28 | White Brown Red = 52 | White Green Gray — 
4 |Green — — 24 | White Violet = — 44 | White Green Brown 5 |Yellow — —  — | 29 | White Brown Orange — | 53 | White Blue Violet — 
5 |Orange — _ 25 White Black Red 45 | White Green Violet 6 | Green — - _ 30 | White Brown Yellow — 54 | White Blue Gray — 
6 Blue _ - 26 White Black Green 46 | White Blue Black i ee = = = > Woke aoe ae = _ Ai ae a pa 
7 |B —  — | 27 | White Black Yell 47 | White Bi Red det ite Brown Blue = — ite Black Brown Re 
8 ahaa es, es 28 wine sate sie, 48 white fie és 9 | Gry — = — | 33 | White Brown Violet — | 57 | White Black Brown Orange 
oe nes Seer oe He Blue Green’) | 40 | white — — — | 34 |White Brown Gray — | 58 | White Black Brown Yellow 
9 | Violet —  — | 29 | White Black Brown) 49 | White Blue Blue 11 | White Black — — | 35 | White Red Orange — | 59 | White Black Brown Green 
10 Gray _ _ 30 White Black Orange} 50 | White Blue Brown 12 | White Brown — _ 36 | White Red Yellow — 60 | White Black Brown Blue 
11 Pink _ — 31 White Black Gray 51 White Blue Violet 13 | White Red _ _— 37 | White Red Green — 61 | White Black Brown Violet 
12 Ti — = 32 | White Black Violet | 52 | White Bi Black 14 | White Orange — — | 38 | White Red Blue — | 62 | White Black Brown Gray 
ia | aay 3 ea lee ese Yauoe |l-cee lutea aeons “ea 15 | White Yellow — — | 39 |White Red Violet — | 63 | White Black Red Yellow 
aia Re Bee sa He BOWE ne 16 | White Green — — | 40 | White Red Gray — | 64 | White Black Red Green 
14 | Red Yellow — | 34 | White Red Black | 54 | White Brown Green) | 17 | White Blue — — | 41 | White Orange Yellow — | 65 | White Black Red Blue 
15 Red Black — 35 White Red Red 55 | White Brown Blue 18 | White Violet — — 42 | White Orange Green — 66 | White Black Red Violet 
16 | White Black — 36 White Red Green 56 | White Brown Brown 19 | White Gray _ _ 43 | White Orange Blue - 67 | White Black Red Gray 
17 | White Red — | 37 | White Red Blue | 57 | White Brown Violet a Wane oe aro = ‘ wen ones loa = be one pec vane ae 
F = f F ; ite Blac! Se — ite Orange Gray — ite Black Orange Green 
18° | White. Green 38 | White, Red Brown.) 58 | White: Violet Red 22 | White Black Orange — | 46 | White Yellow Green — | 70 | White Black Orange Blue 
19 | White Yellow — 39 White Red Violet | 59 | White Violet Green 23 | White Black Yellow — 47 | White Yellow Blue — 
20 | White Blue — 40 | White Green Black | 60 | White Violet Blue 24 | White Black Green — | 48 | White Yellow Violet — 
Jacket Diameter Price Per Roll 
Color No. of Thickness Thickness Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) Alpha 
Chart Cond. Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 Roll 5 Rolls Part No. 


Multiconductor, Unshielded 
16 AWG (1.23mm2) 19/0.0117 (19 x 0.29mm, 


2 .032 (.81) .26 (6.5) A5072C-100-ND® 351.12 295.68 5072C SLOOS 
2 .032 (.81) .26 (6.5) A5072/1C-100-ND* 351.12 295.68 5072/1C SLOOS 
3 .032 (.81) .29 (7.4) A5073C-100-ND 466.17 392.56 5073C SLOOS 

A 3 .032 (.81) .29 (7.4) A5073/1C-100-ND@* 466.17 392.56 5073/1C SLOOS 
4 032 (.81) -32 (8.1) A5074C-100-ND® 492.16 461.40 5074C SLOOS 
6 .032 (.81) .37 (9.3) A5076C-100-ND® 700.64 656.85 5076C SLOOS 
8 .032 (.81) -41 (10.4) A5078C-100-ND@ 941.84 882.98 5078C SLOOS 
10 032 (.81) -44 (11.3) A5080C-100-ND 1296.64 1215.60 5080C SLOOS 

@ RoHS Compliant * Conductors color coded per international standards: Brown, Blue, Green/Yellow (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2349 


@ AlphaWire Multiconductor Cable — XTRA-Guard® 1 (cont, 


Cables you trust Service you deserve 


Jacket Diameter Price Per Roll 
Color No. of Thickness Thickness Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) Alpha 
Chart Cond. Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 Roll 5 Rolls Part No. 

20 -053 (1.35) -63 (15.9) A5080/20C-100-ND 2022.93 1878.44 5080/20C SLOOS 

A 25 -053 (1.35) -68 (17.3) A5080/25C-100-ND 2533.58 2352.61 5080/25C SLOOS 
40 -083 (2.11) -88 (22.5) A5080/40C-100-ND 4402.72 4088.24 5080/40C SLOOS 
50 -083 (2.11) -96 (24.5) A5080/50C-100-ND 5453.49 5063.96 5080/50C SLOOS 

18 AWG (0.81mm2) 16/30 (16 x 0.25mm) 

2 .032 (.81) .23 (5.8) AS062C-100-ND@ 275.98 232.40 5062C SLOOS 
2 .032 (.81) .23 (5.8) A5062/1C-100-ND* 275.98 232.40 5062/1C SLOOS 
3 .032 (.81) .24 (6.1) AS063C-100-ND@ 351.12 295.68 5063C SLOOS 

A 3 -032 (.81) .24 (6.1) A5063/1C-100-ND* 351.12 295.68 5063/1C SLOOS 
4 032 (.81) .26 (6.6) A5064C-100-ND® 416.29 350.56 5064C SLOOS 
6 .032 (.81) .31 (7.9) ASO66C-100-ND@ 546.40 512.25 5066C SLOOS 
8 032 (.81) 33 (8.4) AS068C-100-ND@ 655.44 614.48 5068C SLOOS 

20 AWG (0.56mm2) 7/28 (7 x 0.32mm) 

2 -032 (.81) .21 (5.3) A5052C-100-ND® 211.95 178.48 5052C SLOOS 
3 .032 (.81) .23 (5.9) AS053C-100-ND@ 262.01 220.64 5053C SLOOS 
4 .032(.81) .25 (6.5) A5054C-100-ND® 311.51 262.32 5054C SLOOS 
6 .032 (.81) .29(7.4) AS5056C-100-ND® 420.28 353.92 5056C SLOOS 

A 8 -032(.81) -32(8.2) AS058C-100-ND@ 415.36 389.40 5058C SLOOS 
10 -032 (.81) -35 (8.8) AS5060C-100-ND® 480.96 450.90 5060C SLOOS 
30 .032 (.81) -53 (13.5) A5060/30C-100-ND 1453.27 1349.47 5060/30C SLOOS 
40 -053 (1.35) -64 (16.3) A5060/40C-100-ND 2180.99 2025.21 5060/40C SLOOS 
50 -053 (1.35) -70 (17.8) A5060/50C-100-ND 2684.50 2492.75 5060/50C SLOOS 

22 AWG (0.35mm2) 7/30 (7 x 0.25mm) 

2 .032 (.81) -17 (4.3) A5002C-100-ND@ 219.26 194.90 5002C SLOOS 
3 .032 (.81) -19 (4.8) AS003C-100-ND@ 221.26 186.32 5003C SLOOS 
4 .032 (.81) .20 (5.2) A5004C-100-ND@ 275.60 232.08 5004C SLOOS 
6 -032 (.81) .23 (5.8) ASO06C-100-ND@ 315.50 265.68 5006C SLOOS 

B 8 032 (.81) .25 (6.4) AS008C-100-ND@ 411.35 346.40 5008C SLOOS 
25 .032 (.81) -38 (9.6) A5010/25C-100-ND 1046.72 981.30 5010/25C SLOOS 
30 .032 (.81) -41 (10.3) A5010/30C-100-ND 1293.52 = 5010/30C SLOOS 
40 .032 (.81) -46 (11.6) A5010/40C-100-ND 1623.37 1507.42 5010/40C SLOOS 
50 .032 (.81) -50 (12.7) A5010/50C-100-ND 2018.66 1874.47 5010/50C SLOOS 
60 -032 (.81) -55 (13.7) A5010/60C-100-ND 2431.80 2258.10 5010/60C SLOOS 


Multiconductor, SUPRASHIELD 


16 AWG (1.23mm2) 19/0.0117 (19 x 0.29mm, 


2 .032 (.81) .28 (7.2) A5172C-100-ND® 587.92 551.18 5172C SLOOS 
2 .032 (.81) .28 (7.2) A5172/1C-100-ND* 587.92 551.18 5172/1C SLOOS 
3 .032 (.81) -32 (8.0) A5173C-100-ND® 728.96 683.40 5173C SLOOS 

A 3 .032 (.81) -32 (8.0) A5173/1C-100-ND* 728.96 683.40 5173/1C SLOOS 
4 -032 (.81) -34 (8.8) A5174C-100-ND@ 805.52 755.18 5174C SLOOS 
6 .032 (.81) -39 (10.0) A5176C-100-ND® 1113.84 1044.23 5176C SLOOS 
8 -032 (.81) -43 (11.0) A5178C-100-ND 1464.80 1373.25 5178C SLOOS 

18 AWG (0.81mm2) 16/30 (16 x 0.25mm) 

2 .032 (.81) .25 (6.5) A5162C-100-ND® 492.72 461.93 5162C SLOOS 
3 .032 (.81) .28 (7.2) A5163C-100-ND 581.68 545.33 5163C SLOOS 

A 3 .032 (.81) .28 (7.2) A5163/1C-100-ND* 581.68 545.33 5163/1C SLOOS 
4 032 (.81) -31 (7.8) A5164C-100-ND@ 645.36 605.03 5164C SLOOS 
6 .032 (.81) -35 (8.9) A5166C-100-ND 870.96 816.53 5166C SLOOS 
8 -032 (.81) -38 (9.7) A5168C-100-ND 1062.16 995.78 5168C SLOOS 

20 AWG (0.56mm2) 7/28 (7 x 0.32mm) 

2 .032 (.81) .23 (5.9) A5152C-100-ND® 451.82 380.48 5152C SLOOS 
3 .032 (.81) .26 (6.6) A5153C-100-ND@ 436.08 408.83 5153C SLOOS 
4 .032 (.81) .28 (7.1) A5154C-100-ND@ 475.84 446.10 5154C SLOOS 

A 6 .032(.81) -32 (8.0) A5156C-100-ND@ 660.96 619.65 5156C SLOOS 
8 -032 (.81) -35 (8.8) A5158C-100-ND@ 724.72 679.43 5158C SLOOS 
10 -032 (.81) .37 (9.5) A5160C-100-ND@ 902.48 846.08 5160C SLOOS 
20 .032 (.81) 48 (12.1) A5160/20C-100-ND 1432.34 1330.03 5160/20C SLOOS 
30 -032 (.81) -56 (14.2) A5160/30C-100-ND 2081.31 1932.65 5160/30C SLOOS 

22 AWG (0.35mm2) 7/30 (7 x 0.25mm) 

2 .032 (.81) .20 (5.0) A5102C-100-ND@ 415.34 349.76 5102C SLOOS 
3 .032 (.81) .21 (5.4) A5103C-100-ND@ 436.81 367.84 5103C SLOOS 
4 .032 (.81) .22 (5.6) A5104C-100-ND@ 463.60 390.40 5104C SLOOS 
6 .032 (.81) .25 (6.4) A5106C-100-ND® 519.92 487.43 5106C SLOOS 
8 .032 (.81) .27 (6.9) A5108C-100-ND® 587.92 551.18 5108C SLOOS 

B 10 .032 (.81) -30 (7.6) A5110C-100-ND 688.40 645.38 5110C SLOOS 
15 .032 (.81) -33 (8.4) A5110/15C-100-ND® 997.68 935.33 5110/15C SLOOS 
20 .032 (.81) .36 (9.2) A5110/20C-100-ND® 1220.72 1144.43 5110/20C SLOOS 
25 .032 (.81) -39 (9.8) A5110/25C-100-ND® 1540.00 1443.75 5110/25C SLOOS 
40 .032 (.81) -47 (11.8) A5110/40C-100-ND 2184.00 2028.00 5110/40C SLOOS 
70 -053 (1.35) -63 (16.0) A5110/70C-100-ND® 3698.45 3434.28 5110/70C SLOOS 

@ RoHS Compliant  * Conductors color coded per international standards: Brown, Blue, Green/Yellow 


Teflon® Tubing 


Application: * Wire Harness »* High Temperature Component Covering; Color: * Transparent Physical 


Properties: * Tensile Strength 2500 psi (176Kg/cm2) ¢ Ultimate Elongation 200% » Flammability: Self- 3295, UL224 
Extinguishing Chemical Properties: « Corrosive Effect: Non-Corrosive * Fungus Resistance: No Growth Teflon® is a Registered Trademark of E. |. Dupont de Nemours and Co. 


=r 


* Water Absorption 0.01% Electrical Properties: * Dielectric Strength; 800V/mil Specifications: ASTN D 


Fits Bare Nominal Inside Wall Thickness Digi-Key Price Per Alpha 
Conductor Size (AWG) Diameter Inch (mm) Inch (mm) Part No. 100 ft. Part No. 

30 012 (.30) .009 (.22) ATFT20030-100-ND® 68.18 TFT20030 NAOOS 
28 -015 (.38) 009 (.22) ATFT20028-100-ND® 59.74 TFT20028 NAOOS 
26 -018 (.45) .009 (.22) ATFT20026-100-ND® 54.11 TFT20026 NAOOS 
24 022 (.55) 010 (.25) ATFT20024-100-ND® 59.29 TFT20024 NAOOS 
22 028 (.71) .010 (.25) ATFT20022-100-ND® 69.08 TFT20022 NAOOS 
19 038 (.96) .012 (.30) ATFT20019-100-ND® 89.66 TFT20019 NAOOS 
18 042 (1.07) .012 (.30) ATFT20018-100-ND® 97.43 TFT20018 NAOOS 
17 047 (1.19) .012 (.30) ATFT20017-100-ND® 106.76 TFT20017 NAOOS 
16 -053 (1.35) .012 (.30) ATFT20016-100-ND® 116.10 TFT20016 NAOOS 
15 -059 (1.50) .012 (.30) ATFT20015-100-ND® 119.70 TFT20015 NAOOS 
14 066 (1.68) .012 (.30) ATFT20014-100-ND® 103.61 TFT20014 NAOOS 
13 .076 (1.93) .012 (.30) ATFT20013-100-ND® 119.36 TFT20013 NAOOS 
12 085 (2.16) .012 (.30) ATFT20012-100-ND® 127.35 TFT20012 NAOOS 
1 095 (2.41) .012 (.30) ATFT20011-100-ND® 139.50 TFT20011 NAOOS 
10 -106 (2.69) .012 (.30) ATFT20010-100-ND® 151.20 TFT20010 NAOOS 
2 -263 (6.68) .015 (.38) ATFT2002-100-ND® 352.45 TFT2002 NAOOS 

1 .294 (7.47) .015 (.38) ATFT2001-100-ND 386.08 TFT2001 NAOOS 

(¢) -330 (8.38) 015 (.38) ATFT2000-100-ND 436.53 TFT2000 NAOOS 

RoHS Compliant 


2350 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


\ General Cable Nn Shielded Microphone Cable cilia 


CONDUCTOR: Type 1: Fully annealed stranded tinned copper/ ASTM B-33. Type 2: Fully COLOR CODE 
annealed stranded bare copper per ASTM B-33. INSULATION: Type 1:Premium grade color coded CHART 1 
polypropylene. Type 2: Premium grade color coded rubber. COLOR CODES: See chart. SHIELD: Conductor Color Conductor Color 
Type 1: Conductive tape applied over the core; 100% Flexfoil aluminum/polyester 25% overlap, foil Conductor Type 2 
facing in; stranded tinned copper drain wire. Type 2: 80% tinned copper braid. JACKET: Type 1: PVC, 1 Black 2 Red 
Black -20°C ~ 75°C, 200 voltage rating Type 2: Black Rubber -20°C ~ 60°C, 300 voltage rating Type 3: COLOR CODE 
Carolprene, Black -20°C ~ 60°C, 300 voltage rating FEATURES: Note 1: Excellent shielding to reduce CHART 2 
noise Note 2: Precision engineered to transmit clear, noise-free signals Note 3: Eliminates hum pick-up | Conductor Color Conductor Color 
Note 4: Resistant to oil, acid, sunlight, abrasion, and aging Note 5: Extreme noise reflection Note 6: 1 White 2 Black 
Provides extra limpness Note 7: Low impedance Note 8: High impedance 
Cond. Color Nom. Jacket | Nom. Insulation Nominal Nom. Cap. (X= No. of Ft. Per Roll) General 
Cond. | Size | Cond. | Insul.| Code | Shield | Jacket Features No. of Thickness Thickness 0.D. pF/ft. —_| Digi-Key Price Per Roll Cable 
Type | (AWG.) | Strand | Type Chart Type Type (Note No.) Cond. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) AB Part No. 100 ft.t 500 ff.# 1,000 ft.# | Part No. 
1 24 19/36 1 1 1 1 1 2 0.020 (.51) 0.008 (.20) 0.135 (3.43) 30/58 | C1228-X-ND 49.81 163.86 218.86 | C1228 
20 26/34 2 2 2 2 2,3, 6,8 1 0.035 (.89) 0.040 (1.02) 0.230 (5.84) B=42 |C1300-X-ND@ 79.92 — 381.77 |C1300 
2 20 26/34 2 2 2 2 2,3, 6,7 2 0.035 (.89) 0.020 (.51) 0.270 (6.86) B=50 |C1302-X-ND@ 115.65 433.23 583.16 |C1302 
18 41/34 2 2 2 3 2, 3,4, 5,7 2 0.035 (.89) 0.020 (.51) 0.295 (7.49) B=61  |C1202-X-NDf 130.22 492.80 665.23 |C1202 


RoHS Compliant t+ Length tolerance is +1% # Length tolerance is +10% + High and low impedance cable A=Conductor to conductor +B = One conductor and other conductor connected to shield 


Coaxial Cable 


(X = No. of Ft. Per Roll) 
Conductor Core Nominal Imped- | Capacitance Price Per Roll General 
RG Size Jacket 0.D. Shield 0.D. ance pF/FT Digi-Key 100 ft. 500 ft. 1000 ft. | Cable 
Fig. Type (AWG) Type Inch (mm) Type Inch (mm) (0) (pF/M) Part No. (4.0) (#) (#) | Part No. 
RG-58 
ca 20 (Solid BC) | Black PVC | 0.116 (2.95) 95% TC Braid 0.195 (4.95) 50 | 30.00 (98.43) |W300-X-ND 42.07 132.21 173.84 [C1166 
1 20 (19X.0071)(TC) | Black PVC | 0.116 (2.95) 95% TC Braid 0.195 (4.95) 50 | 31.80 (104.34) |C1178-X-ND@ 46.04 —_ 196.91 |C1178.21.01 
58/U Plenum 19 (Solid BC) Hlexguard 0.102 (2.59) 95% TC Braid 0.161 (4.09) 50 | 25.00 (82.00) )C3519-X-ND 86.80 — 420.55 |C3519.41.02 
RG-59 
59/0 22 (Solid CCS) | BlackPVC | 0.146 (3.71) 70% BC Braid 0.242 (6.15) 80_| 16.3 (63.48) | C1112-X-ND 56.11 136.55 — [ciii2 
1 | sou Plenum 20 (Solid CCS) Heouat 0.145 (3.68) 95% BC Braid 0.201 (5.11) 75 | 16.50(54.14) |C3500-X-ND 94.93 — 460.58 |C3500 
RG-6 
O/UF 18 (Solid CCS) _| Black PVC | 0.177 (4.50) | 100% Flexfoil + 60% Alum. Braid 0.263 (6.8) 75*§_| 16.20 (53.15)"§ [Co775-XND® 27.63 50.53 — [C5775 
2 F 100% Flexfoil® Bonded +60% Alum. 
6/U 18 (Solid CCS) | Black Pvc | 0.177 (4.50) | (OPT wth Water Block 9.0/0 0.263 (6.68) 75 | 16.20 (53.15) | C5886-1000-ND — = 111.41 |05886.31.01 
3 | 6/UQuadShield | 18 (Solid ccs) | Black Pvc | 0.177 4.50) | 120% Hextohe + (0 Giles (1)40% 0.292 (7.42) 75 | 16.20 (53.15) |C5785-1000-NDe — — — 123.45 [65785 
6/U 18 (Solid BC) 7 ; : ; oma a 
4 | wunshielded pair | 18 (7x26) par _| Black PVG | 0.177 (4.50) | 100% Flexfoil® + 95% TC Braid | 0.270x0.493 (6.86x12.52) | 75 | 16.20 (63.15) | C8029-1000-ND@ 397.26 | C8029.41.01 
Various Types 
8/0 13 (7X24)(BC) _| Black PVC | 0.285 (7.24) 95% BC Braid 0.405 (10.29) 52__| 29.50 (96.79) |01154-X-ND 108.96 — 539.71 [01154.41.01 
4 | 62/U Plenum 22 (Solid CCS) Hexguard 0.145 (3.56) 95% BC Braid 0.204 (5.11) 93 | 13.00 (42.65) |C3520-100-ND 84.22 = — | 03520 
1740 26 (7X34)(CCS)_| Black PVC | 0.060 (1.52) 95% TC Braid 0.103 (2.62) 50 | 30.80 (101.05) [C1156-X-ND 36.46 —__ 145.63 [01156.21.01 
2143/0 13 (7X21)(BC) _| Black PVC | 0.285 (7.24) 95% BC Braid 0.405 (10.29) 50 | 30.80 (101.05) [C1176-X-ND@ 123.76 — 603.03 [C1176.41.01 
5 62/0 22 (Solid CCS) | Black PVC | 0.146 (3.66) 95% BC Braid 0.242 (6.15) 93 __|_ 13.60 (44.62) [W302-X-ND 67.36 —_ 320.98 [C1164 


@ RoHS Compliant + Length tolerance is+1% # Length tolerance is+10% NEC Type CL2-CATV § Recommended for CATV applications 4 100 ft. spools are not UL marked * 100% Sweep Tested @ Frequency Band: 0 ~ 400MHz 


@) aiphawire Coaxial, Ethernet, Thinnet, Twinaxial Cable 


Cables you trust. Service you deserve. 


Coaxial Cables, Thinnet — Plenum 
Non-Plenum Coaxial and Non-Plenum Cn aec, Tair eniat each 
and Data Systems Ethernet Cables Winexier verre 
NEC/ Note: X in Part No. = Ft. 
Cond. | Inner | Inner | Dielec.| Dielectric | Shield Jacket Jacket Impe- Temperature UL Per Roll 
RG Size Cond. Cond. | Diameter | Dielec. Nom. Shield Diameter Jacket dance | Cap. Rate Volt (See | Digi-Key Price per roll Alpha 
Type |(AWG)} Strand. | Mat’lt | Inch (mm) | Materialt | Coverage Materialt Inch (mm) Materialt (Q) | pF/tt (°C) Rate Below) | Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 
Coaxial Cable 
58 A/U 20 = |19/0.0071"| TC |.116 (2.95) PE 95% TC Braid .195 (4.95) V Black 50 | 30.5 60 150 1 | A305-X-ND@ 77.96 264.58 410.78] 9058AC-X 
58 C/U 20 | 19/0.0071") TC |.116 (2.95) PE 95% TC Braid -195 (4.95) NCV Black 50 | 30.5 60 = — | A806-X-ND@ 147.38 346.37 478.00} 9058C-x 
59/U 22 Solid CW .146 (3.71) PE 95% BC Braid .242 (6.15) V Black 75 | 21.4 60 30/AWM 1,7 |A301-X-ND@ 79.20 — 378.58] 9059C-X 
62 A/U 22 Solid CW | .146 (3.71) SSP 95% BC Braid .242 (6.15) V Black 93 | 13.2 80 30/AWM 1,8 |A302-X-ND@ 73.13 243.68 332.50 | 9062A-X 
174/U 26 7/34 CW__|.060 (1.52) PE 88% TC Braid -100 (2.54) V Black 50_| 31.1 80 30/AWM 7,9 | A307-X-ND® 72.23 242.25 372.59|9174-X 
178B/U] 30 7/38 SC/CW | .034 (.86) TFE 96% SC Braid .071 (1.80) | FEP Natural 50 | 28.4 200 _ — _ |A816-X-ND® 301.82 1167.60 996.80] 9178B-X 
179B/U} 30 7/38 SC/CW | .063 (1.60) TFE 93% SC Braid -100 (2.54) | Tint FEP Brown) 75 | 19.6 200 _ — | A817-X-ND 314.74 1216.88 1179.12 | 9179B-X 
214/U 13 | 7/0.0296" | SC |.285 (7.24) PE 99% SC Braid Db! | .425 (10.79)} NCV Black 50 | 30.8 80 30/AWM 7 | A308-X-ND@§ | 1085.68 — 6458.06 | 9214-x 
223/U 19 Solid SC | .116 (2.95) PE 99% SC Braid Dbl | .212 (5.38) NCV Black 50 | 31.5 75 — — | A809-X-ND@§ 431.78 1461.04 2424.24 | 9223-X 
316/U 26__| 7/0.0067" | SCCS |.060 (1.52) TFE 93% SC .098 (2.49) FEP 50_| 30.0 200 = —__|A815-X-ND 259.54 1047.12 1548.16 | 9316-X 
8/U 13 7/21 BC | .285 (7.24) PE 96% BC Braid -405 (10.29) V Black 62 | 29.5 60 = —__|A818-X-ND 202.73 661.92 1077.68 | 9008-X 
Ethernet Cable 
ThinnetO| 20 |19/0.0075") TC |.112(2.84)|FEP Teflon] 95% | A/M/A+TC Braid | .182 (4.62) F Gray 50 | 30.5 125 300 3, 4,6 | A311-1000-NDA — — 416.00] 9871F-X 
Thinnet$ | 20 19/32 TC | .102 (2.59) FPE 95% | A/M/A+TC Braid | .180 (4.57) V Black 50_| 25.5 60 300 2,4, 5 | A312-1000-ND_ - — 338.01 | 98810-1000 
Twinaxial Cable — RoHS Compliant 
Twinax# | 20 7/28 BC/TC [.236 (5.99) PE 95% TC Braid .330 (8.38) V Black 100 | 15.5 | 75/CL2, 80/AWM | 150/CL2, 30/AWM | 1, 10 | A303-500-ND — 469.44 —[9818C-xX 
1: Code Description: te. 2 eae PCIe SSP SevetsaitPohebren | @ ROHS Compliant Tce > Gil. & Copa kee YET RET 
F F — Cellular (foam) Polyethylene — Semi-solid Polyethylene Fs 7 fe 4. 5. \. 
awa = woe Tape yey — Non-cortaminating Poly chloride, T€ © — Tinned Copper j . Een IEEE 802.3 10base2 10Mbps UL Style — 
CW — Copper Coated Steel Type Il TFE — Tetrafluoroethylene + THIN-NET 10Mbps 7. UL AWM 1354 10. UL AWM 2498 
F = Blueropolymer PE — Solid Polyethylene v — Polyvinyl Chloride - Type | # IBM SYSTEM (34/36/38/AS 400) 8. UL AWM 1478 11. UL AWM 2704 
pow SC — Silver Coated Copper § MIL-C-170 Type 9. UL 1354 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2351 


@) AlphaWire 


Cables you trust. Service you deserve. 


Non-Fraying Expandable Braid Sleeving 


Description: * Protection of Wire, Cable and Hoses * Wire Nominal Minimum Maximum | Digi-Key Price |Alpha Digi-Key Price Alpha 
bundling and Harnessing, Wire splicing * Frayless cuts | wall Thickness | Supplied I.D. | Expanded ID. | Part No. Per |Part No. Part No. Per |PartNo. 
without a hot knife * Use with automatic cutting machines Inch (mm) Inch (mm) Inch(mm) |(General Purpose) _| 100 ft. |(General Purpose) |(Flame Retardant) _| 100 ft. | (Flame Retardant) 
* Not affected by most chemical environments and common 
solvents * Fungus Resistance: No growth * Withstands short- .027 (0.69) .093 (2.36) .250 (6.35) |AG110NF18B-100-ND| 76.73|G110NF18 BKOO5 |AG120NF18B-100-ND | 111.60) G120NF18 BKOOS 
term exposure to 230°C Operating Temperature: -70°C ~ .027 (0.69) | .125 (3.18) | .440 (11.18) | AG110NF14B-100-ND | 105.19] G110NF14 BKOOS |AG120NF14B-100-ND | 159.30 G120NF14 BKOOS 
125°C (MIL-I-631D) (GRP-120NF passes UL VW-1 Flame 
Test) Color Description: * GRP-110NF: Black »* GRP- .027 (0.69) -250 (6.35) -750 (19.05) |AG110NF12B-100-ND | 210.15/G110NF12 BKOOS |AG120NF12B-100-ND | 239.21 | G120NF12 BKOOS 
eee eae wit Wnne Tracer Nominal Wall Thickness, | 27 (0.69) | .500 (12.7) | 1.25 (31.75) _|AG110NF34B-100-ND| 266.00 |G110NF34 BK005_|AG120NF34B-100-ND | 357.30] G120NF34 BKO0S 
Inches (mm): .027 (.69) 
‘® i i Min. Supplied | Max. Recovered | Nom. Recovered Pricing Spool | Price 
F IT Sh rin ka b le Tu b in g Inner Diameter | Inner Diameter | Wall Thickness | Digi-Key Sold in4’ Lengths | Digi-Key Size Per Alpha 
FIT® 221 B a Color} Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. 4’ (1 pc.) 20’ (5 pes.) | Part No. (Feet) | Spool | PartNo. 
AY @e FIT® 221B — Irradiated Polyolefin 
Black | 0.046 (1.17) 0.023 (0.58) 0.016 (0.41) |A364B-4-ND@ 86 3.80 |A364B-1000-ND@® | 1000 196.20 | FIT-221B-3/64 BKXXX 
Features: * Economical bulk packaging « Flexibility * Excellent |Clear| 0.046 (1.17) 0.023 (0.58) 0.016 (0.41) | A364C-4-ND@ 86 3.80 | A364C-1000-ND@ | 1000 196.20 | FIT-221B-3/64 CLXXX 
flame retardancy © Miltary, UL/CSA requirements, Charateistes: | Ge] S65 (7.60) | 0.031 078) | 0017 (043) |ATIGo4NDe| 80 400 _|Ait6C-1000-NDs | 1000_| 20860 |FiT-2>18-16 GLOKX 
: a TeAe nai pais i Fa : . i “6 i Rage rae ae Black] 0.093 (2.36) | 0.046 (1.17) | 0.020 (0.50) | A332B-4-ND@| 99 4.40 [A332B-500-ND@ | 500 | 115.81 | FIT-221B-3/32 BKXXX 
Physical Pro erties: * Tensile Strength: 1500psi. (106k Jem? iz Ulti- Clear | 0.093 (2.36) 0.046 (1.17) 0.020 (0.50) _|A332C-4-ND@ 99 4.40 |A332C-500-ND® 500 115.81 | FIT-221B-3/32 CLXXX 
iu pe SBA bok ie pst, ( 4 ) H Black | 0.125 (3.18) 0.062 (1.58) 0.020 (0.50) /A018B-4-ND@| 1.08 4.80 | A018B-500-ND® 500 124.83 | FIT-221B-1/8 BKXXX 
mate Elongation: 200% * Longitudinal Shrinkage: -5% * Specific | Clear | 0.125 (3.18) | 0.062 (1.58) | 0.020(0.50) |A018C-4-ND@| 1.08 4.80 _|A018C-500-ND@ | 500 | 124.83 |FIT-221B-1/8 CLXXX 
Gravity: 1.35 + Secant Modulus: 2.5 x 10* maximum * Flammability: Black) 0.187 (4.75) | 0.093 (2.36) 0.020 (0.50) [A316B-4-ND@ | 1.31 5.80 | A316B-500-ND® 500 | 151.72 |FIT-221B-3/16 BKXXX 
Self-extinguishing Electrical Properties: * Dielectric Strength: 500V/ | Clear |_0.187 (4.75) 0.093 (2.36) 0.020 (0.50) | A316C-4-ND@| 1.31 5.80 | A316C-500-ND® 500 151.72 | FIT-221B-3/16 CLXXX 
mil (197kV/cm) » Volume Resistivity: 10'* Q-cm Chemical Properties: | Black] 0.250 (6.35) 0.125 (3.18) 0.025 (0.63) |A014B-4-ND@| 1.64 7.30 | A014B-250-ND@ 250 94.84 |FIT-221B-1/4 BKXXX 
* Corrosive Effect: Passes copper stability test * Fungus Resistance: No | Clear | 0.250 (6.35) 0.125 (3.18) 0.025 (0.63) _|AQ14C-4-ND@| 1.64 7.30 | A014C-250-ND@ 250 94.84 | FIT-221B-1/4 CLXXX 
growth Specifications: » MIL-DTL-23053/5C, Class 1,2 *ULStandard | Black] 0.375 (9.53) 0.187 (4.75) 0.025 (0.63) |A038B-4-ND@| 1.82 8.10 | A038B-200-ND® 200 84.71 | FIT-221B-3/8 BKXXX 
224 (black only) * CSA Standard 198 (black only) Clear | 0.375 (9.53) | 0.187 (4.75) 0.025 (0.63) | A038C-4-ND@| 1.82 8.10 _|A038C-200-ND@ | 200 84.71_| FIT-221B-3/8 CLXXX 
Black | 0.500 (12.70) 0.250 (6.35) 0.025 (0.63) /A012B-4-ND@| 2.05 9.10 |A012B-150-ND@ 150 71.66 | FIT-221B-1/2 BKXXX 
CONTENTS for FIT-221 Variety Pack Clear | 0.500 (12.70) 0.250 (6.35) 0.025 (0.63) [AQ12C-4-ND@| 2.05 9.10 | A012C-150-ND@ 150 71.66 _| FIT-221B-1/2 CLXXX 
Tubing Number of Cut Pieces Black | 0.750 (19.10) 0.375 (9.53) 0.030 (0.76) /A034B-4-ND@| 3.04 13.50 | AW034B-250-ND@| 250 189.45 | FIT-221B-3/4 BKXXX 
Size | Black] White] Red | Blue | Yellow) Green) |Clear| 0.750(19.10) | 0.375 (9.53) | 0.030(0.76) |A034C-4-ND@| 3.04 13.50 |— — — _|FIT-221B-3/4 CLXXX 
1/8” 4 3 Py] 2 2 1 Black | 1.000 (25.40) | 0.500 (12.70) 0.035 (0.88) |A100B-4-ND@| 4.32 19.20 | A100B-250-ND® 250 223.44 |F2211IN BKXXX 
3/16” 4 3 2 2 2 1 Clear | 1.000 (25.40) | 0.500 (12.70) 0.035 (0.88) |A100C-4-ND@| 4.32 19.20 |— = —_|F221B1IN CLXXX 
1/4” 4 3 2 2 2 1 FIT MGKIT 1 (Heat Gun plus FIT-221 Variety Pack) FITMGKIT1-ND 115.20/1 FITMGKIT1 NCO32 
3/8” 3 2 1 1 1 1 FIT-221 Variety Pack (60, 6 inch cut pieces, see chart above for contents) FIT221R-ND® 38.93/1 FIT-221-R MC213 
1/2" 3 2 1 1 1 1 @ RoHS Compliant 
Spiral Wrap Tu bing AL Nominal |Nom. Wall] Max. Dia. ; 
€ \Z \ = 0.D. | Thickness | Inner Wire | Digi-Key Price Each Alpha 
Clear Polyethylene: Ideal for general indoor applications. Size (Inches) | (Inches) | Bundle (In.) | Part No. 1 5 __|Part No. 
This cost-effective material is extremely abrasion resistant 3/8” x 25° 0.375 0.052 2-1/2 ASW52-25-ND 41.29 36.70 |SW52 BKO08 
and is unaffected by most solvents. * Operating Temperature: -60°C ~ 88°C Ultraviolet-Resistant Black Polyethylene: 3/8"x100'| 0.375 0.052 2-1/2 ASW52-100-ND 141.41 125.70 |SW52 BKOO5 
Recommended for outdoor use. Same properties as Clear Polyethylene but contains extra additive for moisture 1/2" x 25" 0.500 0.062 3 ASW53-25-ND 54.79 48.70 |SW53 BKOO8 
resistance, ultraviolet light and rain. * Operating Temperature: -60°C ~ 88°C Nylon: Highly specialized product that is 4/2"x 100°! 0.500 0.062 3 ASW53-100-ND 187.54 166.70 |SW53 BKOOS 


tough, durable, self-extinguishing, abrasion resistant, lightweight. Operates over a wide temperature range. * Operating 
Temperature: -40°C ~ 121°C Teflon®*: Self extinguishing, fluorocarbon, resin material. Possesses greatest minimum 
and maximum temperature range of any spiral wrap material. Suitable for use in a number of industrial applications. 
* Operating Temperature: -68°C ~ 260°C PVC: Superior taber abrasion resistance, tensile strength, thermal, mechanical 
and electrical properties. Self-extinguishing flexible product. » Operating Temperature: -20°C ~ 80°C 


*Teflon® is a Registered Trademark of E. |. Dupont de Nemours and Co. 


FIT® Heat 


Nominal |Nom. Wall} Max. Dia. H H 
0.D. | Thickness | Inner Wire | Digi-Key Price Each Alpha Shrink Fabric 
Size (Inches) | (Inches) | Bundle (In.) | Part No. 1 5 Part No. Characteristics: 
Clear Polyethylene (Color - Natural) * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C * Shrink Ratio: Approximately 
1/8" x25" | 0.125 0.031 1/2 ASW1-25-ND 15.86 = 14.10 | SW1 CLO08 2to 1 at 135°C * Color Description: All standard packages: Black 
4/8” x100'| 0.125 | 0.031 1/2 | ASW1-100-ND 20.48 18.20 | SW1 CLO0S Physical Properties: 
1/4" x25" | 0.250 | 0.046 2 ASW2-25-ND 10.69 9.50 | SW2 CLO08 ST sean acces eica oad shainieiions sty: 
1/4"x100'| 0.250_| 0.046 2___[asw2-100-ND 34.31 30.50 | SW2 CLO0S ees ot bee ee cme: 
3/8" x25 | 0.375 | 0.052 3 ASW3-25-ND 15.41 13.70 | SW3 CLO08 : : 
7 ‘ Chemical Properties: 
Sg atte pate pee 3 pet p88 aon ne ain * Corrosive Effect: non-corrosive * Fungus Resistance: No growth 
12”x 100 | 0500 | 0.062 4 ASW4-100-ND 63.56 56.50 | SW4 CLOOS SR ere eee ee eee eon ee re ena ne. ihiwieaded’Gasoling:, Diesel Fuck 
3/4” x25" | 0.750 | 0.065 5 [ASW5-25-ND 30.15 26.80 |SW5 CLO0B A eae a a re 
3/4” x 100° | 0.750 | 0.065 5 ASWS5-100-ND 102.26 90.90 | SWS CLO0S 
A"%25) 1.000 0.095 6 ASW6-25-ND 70.43 62.60 | SW6 CLO08 Minimum Maximum Nom. Recovered Spool 
1” x 100° 1.000 0.095 6 ASW6-100-ND. 222.68 187.52 | SW6 CLO05 Supplied 1.D. | Recovered |.D. | Wall Thickness | Digi-Key Size Price Per | Alpha 
Ultraviolet-Resistant Black Polyethylene (Color - Black) Inch (mm) (D) | Inch (mm) (d) Inch(mm) _| Part No. (Feet) Spool _| Part No. 
18x25 | 0.125 | 0.030 1/2 | ASW40-25-ND 15.53 13.80 | SW40 BKO08 0.47 (12.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) | A0471B-60-ND® 50 127.91 | FITFAB-1 BKOO7 
1/8" x100'| 0.125 | _ 0.030 1/2___ | ASW40-100-ND 21.38 19.00 | SW40 BKO05 0.47 (12.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) |A0471B-200-ND@ | 200 308.56. | FITFAB-1 BKOO4 
1/4" x25" | 0.250 | 0.045 2 ASW41-25-ND 12.60 17.20 |SW4T BK008 0.79 (20.0) | 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) | A0792B-50-ND@ 50 152.78 | FITFAB-2 BKOO7 
1/4" x100" | _0.250 0.045 2 ASW41-100-ND 43.43 38.60 | SW41 BKO05S 0.79 (20.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) |A0792B-200-ND® | 200 366.23 | FITFAB-2 BKO04 
3/8"x25' | 0.375 | 0.050 3 ASW42-25-ND 18.00 16.00 | SW42 BK008 1.18 (30.0) | 0.59 (15.0) 0.039 (0.99) _|A1183B-50-ND@ 50 186.08 _| FITFAB-3 BKOO7 
3/8" x100'| 0.875 | 0.050 3 [ASWA2=100:ND) 61.88__55.00 | SW42 BKO05 7.18 (30.0) | 0.59(15.0) |” 0.039 (0.99) [A1183B-200-ND@ | 200 | 446.31 | FITFAB-3 BKOO4 
1/2"x25' | 0.500 | 0.060 4 ASW43-25-ND 23.40 20.80 | SW43 BKO08 1.57 (40.0) | 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) | A1574B-50-ND® 50 204.33 | FITFAB-4 BKOO7 
ex head 60 : SNe at as ens ed 157(40.0) | 0.79(20.0) | 0.039(0.99) | A1574B-200-ND 200 | 453.12 | FITFAB-4 BKOO4 
eat e000 70001 fOlges : ARGEY SOIT fig 94.7 45e 101 | SWAN OOS 1.97 (50.0) | 0.98 (25.0) 0.039 (0.99) | A1975B-25-ND 25 137.81. | FITFAB-5 BKOO8 
F258" 11000-10095 3 aR ETD O58 81-40 | SWA5 BKOOR 1.97 (50.0) | 0.98 (25.0) 0.039 (0.99) _|A1975B-100-ND 100 330.51 _| FITFAB-5 BKOO5 
4’x100 | 1000 | 0095 6 ASW45-100-ND 68.08 295.99 | SW45 BKOOS 2.36 (60.0) | 1.18 (30.0) 0.039 (0.99) | A2366B-25-ND Pa 149.85 | FITFAB-6 BKO08 
Nylon (Color - Natural) 2.36 (60.0) | 1.18 (30.0) 0.039 (0.99) | A2366B-100-ND 100 360.15. | FITFAB-6 BKOO5 
1/8” x 25" 0.125 0.016 1/2 ‘ASW20-25-ND 6.09 14.30 |SW20 CLO08 2.76 (70.0) 1.38 (35.0) 0.039 (0.99) |A2767B-25-ND@ 25 204.86 | FITFAB-7 BKO08 
1/4" x 25° 0.250 0.025 Q ASW21-25-ND 97.90 24.80 | SW21 CLOO8 2.76 (70.0) 1.38 (35.0) 0.039 (0.99) _|A2767B-100-ND® 100 413.52 | FITFAB-7 BKO05 
1/4” x100°| 0.250 | 0.025 2 ASW21-100-ND 96.08 85.40 | SW21 CLO0S @ RoHS Compliant 
3/8" x25 | 0.375 | 0.035 3 ASW22-25-ND 62.21 55.30 | SW22 CL008 
3/8” x100°| 0.375 | 0.035 3 ASW22-100-ND 214.99 191.10 | Sw22 CLOO5 
1/2 x25" | 0.500 | 0.035 4 ASW23-25-ND 80.21 71.30 |SW23 CLO08 T® 
4/2” x100'| 0.500 | 0.035 4 ASW23-100-ND 235.22 198.08 | $w23 CLOOS Fl Multi-Functional Heat Gun 
178" x25 | 0.125 | 0.030 END 157.61 140.10 | SW30 CLO0B Ane economics) ane mu juncional 
1/8" x100'| 0125 | 0.030 1/2 | ASW30-100-ND 461.13 388.32 |SW30 CLO0S Se rien Hav aileba neat 
1/4" x25" | 0.250 | 0.030 2 ASW31-25-ND 230.38 194.00 | SW31 CLOO8 9 ened gn. 
1/4” x100°| 0.250 | 0.030 2 ASW31-100-ND 674.00 631.88 | SW31 CLOOS The low setting is at 400°C (750°F) 
3/8" x25 | 0.375 | 0.030 2-1/2 | ASW32-25-ND 371.55 312.88 | SW32 CLO08 while the high temperature is rated 
3/8” x100'| 0.375 _| 0.030 2-1/2 | ASW32-100-ND 1087.76 1019.78 | Sw32 CLOO5 at 585°C (1090°F). x } 
1/2 x25" | 0.500 | 0.030 3 ASW33-25-ND 421.28 394.95 | SW33 CLO08 ) oN 
1/2” x100'| 0.500 | 0.030 3 ASW33-100-ND 1464.24 1372.73 | Sw33 CLOOS It features a durable plastic housing Y Concentrator —_—Reflector 
PVC (Color ~ Black) with a built-in ring stand and hanger, Nozzle Nozzle 
18x25 | 0.125 | 0.032 172 [ASW50-25-ND 17.55 15.60 |SW50 BKOO8 concentrator nozzle: and Hook 
1/8" x100'| 0.125 | 0.032 1/2 | ASW50-100-ND 64.46 57.30 | SW50 BKO05 raflactor nozzle attachments. 
1/4" x25 | 0.250 | 0.045 2 ASW51-25-ND 25.31 22.50 |SW51 BKOO8 
1/4" x 100" |__0.250 0.045 2 ASW51-100-ND 86.18 76.60 | SW51 BKO05 FITGUN3-ND Heat Gun ........ 20... 00 cece cee cc ee eecee ee eeeeeeeeseeeeeeeeeseeeeeeesseeeeeeeeeaeeees $95.29 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


MASTER’ 


APPLIANCE 


MASTERMITE® Heat Gun @ G Centitied 


Quiet running. Comes standard with bench stand, heat shrink attachment, and interchange- 
able heating element. High impact plastic housing, lightweight, draws only 4.5 amps 
maximum, continuous duty brushless motor, 120V, 60Hz, 4.5A. 


GENEL Heat Guns 


C 
MA1017-ND Heat Gun, ESD, 800°F (427°C) : at USTED 


MA1006-ND — Heat Gun, 650°F (343°C) ge 
MA1007-ND Replacement Heat Element....................0cceeeeeeeeeecneeeee eens 


SDL1700-ND: * Dual Temperature: Low 600°F, High 950°F * Rapid cool down *1300W *120VAC SDL1750-ND, 
SDL1450-ND: « Variable Temperature up to 1050°F *3-Stage Airflow *1400W *120VAC SDL1500-ND, SDL1550-ND: 
*Temp.: 120°F ~ 1200°F « Airflow 3.6 ~ 17.6 CFM *Programmable *1600W * 120VAC SDL1600-ND: * Temperature: 
120°F ~ 1100°F * Airflow 3.6/10.6/17.6 CFM *1500W *120VAC SDL1650-ND: * Temperature: 120°F/750°F/1100°F 
¢ Airflow 3.6/10/15.9 CFM *1200W *120VAC SDL1250-ND: * Temperature: 212°F ~ 1100°F * Airflow 14.3 CFM 
*1500W ©120VAC SDL1950-ND: * Temperature: 1400°F/750°C « Rapid heat-up * Up to 120 minute continuous use 
« Removable deflector for shrink tube installation 


ProHeat® Heat Guns 


Features: * Compact, light-weight, easy-to-use design, professional- 
quality heat guns * 120V « Variable temperature (some models) 
¢ Variable airflow (some models) * Special electronic closed loop 


ital Digi-Key Price Steinel 
rater eet oe ree rere pe Fa ests ire cha 
heat temperature sensitive materials * Base provides built-in stand for Heat Gun Dual Temperature, UltraHEAT™ SDL1700-ND 46.95 | SV800 
hands free use » Made in the USA Heat Gun Variable Temperature, UltraHEAT II $SDL1750-ND 65.92 |SV803 
Heat Gun Kit with Case and Two Nozzles SDL1450-ND 83.90 | SV803K 
Digi-Key Price Master 1 |Heat Gun Programmable with LCD Display, ESD Safe | SDL1500-ND 307.70 |HG2510ESD 
Description Part No. Each | Part No. Heat Gun Programmable with LCD Display SDL1550-ND 294.72 _|HG2310LCD 
Proheat Heat Gun Variable Temperature SDL1600-ND 247.75 | HL1910E 
Gun, 430° ~ 840°F (221°C ~ 449°C), 15 CFM MA1009-ND 89.00 | PH-1100 Heat Gun 3-Stage Air and Temperature SDL1650-ND 146.85 | HL1810S 
VariTemp™ 2__| Variable Ergonomic Heat Gun SDL1250-ND 224.78 | HG2000E 
Gun System, 130° ~ 840°F (54°C ~ 449°C), 15 CFM MA1012-ND$ 159.00 PH-1200-1 Reducer-Reflector Nozzle 3/8” (9mm) SDL1303-ND 24.97 | SDL1303 
Gun Kit, 130° ~ 840°F (54°C ~ 449°C), 15 CFM MA1013-NDt 204.00 |PH-1200-K Reducer Nozzle Attachment 3/8” (9mm) SDL1301-ND 14.77 |SDL1301 
VariAir™ — | Reducer Nozzle Attachment 5/8” (14mm) SDL1302-ND 14.77 | SDL1302 
ayaa a Reflector Naz én) (des not SOL1100)_|S0L1305-ND i697 _|souis0s 
SR 50 SOO ANG AGC) 6 TS OEM MAIOIENDS ese 00i2 | EEISO0EE 3 _| Flameless Heat Tool with Reflector Nozzle SDL1950-ND 57.43 | TH310 


+ Kit includes: Heat gun, attachments and storage case 


Heat Gun 


Features universal motor, high air velocity, volume and temperatures. Rugged die-cast aluminum housing with exter- 
nally replaceable carbon brushes, 3 wire oil resistant cord set, and reinforced ceramic heating element, temperature: 
200° ~ 1000°F (93.3° ~ 538°C), 120VAC. 


+ System includes: Heat gun, stand and attachment 


NEW! Heat Blower with 
Keys and Stand 


The HB 1750 is the most ergonomically advanced high output 
blower in its class. 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Heat Gun, 200° ~ 300°F (93.3° ~ 149°C), 600W MA1019-ND 119.00 Postures: 
Heat Gun, 300° ~ 500°F (149° ~ 260°C), 1440W MA1018-ND 419.00 * Powerful turbine blower with air delivery rates up to 23 CFM 
Heat Gun, 500° ~ 750°F (260° ~ 399°C), 1680W MA1001-ND 419.00 * Color coded keys for the right temperature every time 
Heat Gun, 750° ~ 1000°F (399° ~ 538°C), 1740W | MA1020-ND 119.00 + Maintenance free factory sealed motor 
Heat Shrink Attachment - Shrink ia 5 7 
: i 7 MA1002-ND 12.95 Digi-Key Price Steinel 
Tubing from 3/4” to 2” (19 ~ 51mm) 0.D. Description Part No. Each | Part No. 
Heat Reducer Attachment - 3/4” (19mm) MA1004-ND 12.95 Certified Turbo Blower w/a formidable air delivery rate (39,000 I/h) |SDL2000-ND 169.99 |HB1750 
Replacement Heat Element MA1005-ND 22.42 Reduction Nozzle SDL2050-ND 24.99 | 07695 
Reflector Nozzle, Large SDL3000-ND 19.99 |07705 
Reflector Nozzle, Small SDL3050-ND. 14.99 |07715 
Surface Nozzle SDL4000-ND 49.99 |07725 


ECOHEAT™ Heat Gun and Kit 


Features: 
* Two fan speeds * Two heat settings: 500°F and 1,000°F 
« Resettable thermostat * Thermoplastic housing « Built-in stand 


NEW! UltraHeat™ 
Heat Blower 


Professional quality blower features high air output (23 CFM) and 
750°F ~ 1000°F temperature range. 

Model offers quick heat-up, cool air stage for rapid cool down and 
ultra quiet operation. 

Rugged yet lightweight construction with removable stand for hand 


Kit Contains: 
7/8” air reducer attachment, shrink tubing attachment, 1-15/16” 
and 3-1/8" spreader attachments, storage and carrying case. 


$59.00 


MA1008-ND.. 


Cordless Soldering Irons ja - —e 
UT-40 Description Panne. Fach Patt No. 
Heat Blower SDL4050-ND 99.99 | SV750 


Ultratorch® UT-40Si: Ultratorch soldering tips feature Ultratip® Technology, the long 
lasting, oxygen-free, copper based, iron and chrome plated tip with a built-in catalyst, 
pre-tinned with lead-free solder. UT-40Si is a soldering iron and flameless heat tool. 
Convenient slide switch ignition system for quick ignition. Adjustable temperature 
lever for temperatures up to 1200°F, equivalent to a 20 ~ 80 watt soldering iron. 


MAIO21-ND.......222.0c000ccccccccanssccccsnasracecbddacsancinacccbeaseacbesabann $53.00 


Cordless Soldering Irons 


These are the ultimate cordless heat tools for professionals seeking to combine performance, versatility and great value. 
Features: » Multi-function tools may be used as soldering irons » Convenient portable torches * Safe and simple to use 
under most conditions 


600 Series 


Specifications: * Soldering Iron Tip: 480°F ~ 1000°F/250°C ~ 550°C * Torch: 
2500°F/1300°C * Accessories included: Soldering Tip and Protective Cap 
ThermaSolder™ 600: TS 600, High capacity soldering iron with auto ignition 
and powerful 30W ~ 125W output. Refillable 38ml tank for 200 minutes of 
continuous use. 

SOLIQQO ND oes cesses tessa cence asniedseediaacaveseaasngatteetecaee $69.92 
ThermaSolder 600 Kit Includes: TS 600K Soldering Iron, Heat Blower Tip, 
Reflector Tip, Hot Knife Tip, Chisel Tip, Soldering Tip, Spare Orifice, Solder 
with Dispenser, Tip Cleaning Sponge, Protective Cap and Case. 

SDLISSO(ND 2 osis.ic.scesccnans dates aubiteses shastes deren dateauisee zene $107.88 


Ultratorch UT-40Si Kit: Kit contains unit, solder tip, heat tip, hot knife tip, shrink 
attachment, cap, sponge, and stand packed in a rugged plastic case. 


MANO 2SEND occ Res tice ea delon aenngbavialn gia etianie pammaueiineenee ate $86.00 


UT-100 


Ultratorch® UT-100Si: Standard with soldering tip, heat tip, spanner wrench, 
open end wrench, shrink attachment and protective cap. Built in fuel filter for 
consitent fuel ignition. Adjustable temperature up to 1200°F. Built in window 
indicates fuel level. Dual function soldering iron and heat tool. 
MA1024-ND. 


$109.00 


Ultratorch UT-100SiK Kit: Kit contains unit, solder tip, heat tip, shrink 
attachment, spanner and open end wrench, sponge and stand packed in a 


metal storage/carrying case. 
MAIO 22END ohhh Ss 2 ria teenth Wes dtc mir ate eaten $120.00 


Ultratorch UT-100Si-TC Kit: Kit contains UT-100Si Ultratorch, three Ultratip® 
soldering tips, a hot air tip, heat shrink reflector, hot knife, wire cutter, needle 
nose pliers, coil of 60/40 solder, sponge and cap packed in a rugged plastic 
carrying case 


MANO 25 END, cea arise oceans vie uauiciebeceestane ves ail $179.00 


350 Series 


Specifications: » Soldering Iron Tip: 930°F/500°C maximum *6W maximum » Power 
Source: 3, 1.5V Alkaline AA Batteries * Accessories included: Flashlight Attachment 


ThermaSolder™ 350: TS 350, Anodized steel windproof mini torch with waterproof 
automatic ignition system. Adjustable flame, protective auto-flip cover and self 
standing base for highly versatile use. Includes convenient key chain. 


SDLISOO*ND 252 :2:2ccc0ccscccccaeascdecbvadsens steceseanaaedeicaaessancocaacea $31.46 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2353 


oe 


. . Tubing Inside Diameter Nominal Sold in 4” Lengths Only 
aM Heat S h rin kable Tu bi n g Size Minimum | Maximum | Recovered Price Per Length 
Diameter$ | Expanded | Recovered | Wall Thick. | Digi-Key 4 8 20° 48” 
* Inches (mm mm mm mm Part No. Ipc. 2pc. ‘Spe. 12pc. 
MFP®, EPS-300, SFTW202 GYS, SFTW203, 8420 and 8440 Series. | “irae” sts} 1s —[epsooten —} nip — ns — sae 
MEP Series-Modified Polyvinylidene Fluoride: * Shrink Temperature: 175°C (347°F) » Color: Clear * Shrink Ratio: 2:1. 3/8 (9.53) 9.52 4.75 0.79 | EPS2038-ND 5.99 10.60 23.04 42.86 
Cross-linked, thin-walled tubing offers a high degree of mechanical strength and high temperature resistance. This has 1/2 (12.70) 12.70 6.35 0.81 EPS2012-ND 6.88 12.18 26.48 49.24 
outstanding abrasion resistance and cut-through properties in combination with high dielectric strength. It is inherently 3/4 (19.05) | 19.05 9.52 0.94 EPS2034-ND 8.33 14.49 28.07 = 
flame retardant, semi-rigid and highly resistant to most industrial fuels, chemicals and solvents. KYNAR is a registered 1 (25.40) 25.40 12.70 1.47 EPS2100-ND 12.24 21.29 41.25 = 
trademark of Elf Atochem North America, Inc. EPS-300 Series-Adhesive-Lined Flexible Polyolefin: Shrink Temperature: 1-1/2 (38.10) | 38.10 19.05 1.24 EPS2112-ND 21.42 37.26 72.18 = 
121°C (250°F) * Color: Black * Shrink Ratio: 3:1. Rapidly shrinks to a skintight fit, forcing the melted adhesive to flow and 2 (50.80) 50.80 25.40 1.52 EPS2200-ND 29.81 46.21 = = 
cover the substrate. The adhesive forms a flexible bond with a wide variety of rubbers, plastics and metals. Upon cooling, 
the adhesive solidifies forming a permanent, non-drying, flexible and water resistant barrier. SFTW202 GYS Series-Very Tubing Inside Diameter Nominal (NOTE: “X” in Part No. 
Flexible Polyolefin: ¢ Shrink Temperature: 100°C (212°F) * Color: Green and yellow striped » Shrink Ratio: 2:1. Meets Size Minimum | Maximum | Recovered Represents Number of Feet) 
performance requirements of MIL-I-23053/5 Class 1, and is UL Recognized (File No. £48398) for flame retardance. Can be Diameter} | Expanded | Recovered | Wall Thick. | Digi-Key Price Per Length 
easily surface painted. SFTW203 Series-Very Flexible Polyolefin: * Shrink Temperature: 100°C (212°F) * Color: Black Inches (mm) mm mm mm Part No. 5 25° 50° 100° 200° 
Shrink Ratio: 3:1. Meets performance requirements of MIL-I-23053/5 Class 1, and is UL Recognized (File No. E48398) 5 7 5 = oe 
for flame retardance. Can be easily surface painted. 8420 Series-EPDM and 8440 Series-Silicone Rubber Tubes: » Color: 364 (1.19 vep.e76 Series = Very Flexible Polyoletin, Self-extinguishing 3.02 
Black (8420 Series) and Gray (8440 Series). Cold Shrink™ Insulators-Open-ended, tubular rubber sleeves that are factory (1.19) : ‘ . : ‘ . 7 
expanded and assembled onto a removable plastic core. Provides a reliable seal without the use of heat, a torch or adhesive 1/16 (1.59 1.60 0.79 0.43 VFP116-X-ND 1.64 7.33 13.13 23.63 F 
- simply position and unwind the core allowing the tube to shrink and form a water-resistant seal. 3/32 (2.38) 2.36 147 0.51 VFP332-X-ND 1.74 7.76 12.50 19.91 a 
1/8 (3.18) 3.18 1.57 0.51 VFP018-X-ND. 1.87 837 13.49 21.48 _ 
Tubing inside Diameter Naminall Sold in 4” Lengths Only 3/16 (4.76) | 4.75 2.36 0.51 VFP316-X-ND 2.28 9.12 13.07 23.10 = 
IS Zama Minin) Maximum Recovered Price Per Length 1/4 (6.35) | 6.35 3.18 0.64 | VFPO14-X-ND 2.84 11.38 1631 2882 47.10 
Diameter} | Expanded | Recovered | Wall Thick. | Digi-Key y 3 20° 48° 100° 3/8 (9.53) 9.52 4.75 0.64 VFP038-X-ND 3.18 12.71 1821 32.19 52.60 
Inches (mm) mm mm mm Part No. (1pc.) (2pe.) (5pe.) (12pc.) (25pc.) 1/2 (12.70) 12.70 6.35 0.64 VFP012-X-ND 3.58 1433 20.54 36.31 59.34 
MFP Series - Modified Polyvinylidene Fluoride 3/4 (19.05) | 19.05 9.52 0.76 | VFPO34-X-ND 4.78 1912 27.40 48.43 79.15 
3/64 (1.19) | 1.17 0.58 0.25 | KY364C-ND 442 7.67 16.96 35.39 58.98 ; va att 0 988 ae oo it 8 40% Be = 
1/16 (1.60) | 1.60 0.79 0.25 | KY116C-ND 454 787 1741 36.33 60.54 “1/2. (88: ; } : ae : ; ; ; = 
3/32 (238) | 2.36 147 0.25 | KY332C-ND 486 842 1862 3885 6475 2(50.80) | 50.80 | 25.40 1.44 |VEP200-X-ND 18.40 73.60 105.49 152.35  — 
1/8 (3.18) 3.18 1.57 0.25 KY018C-ND 5.25 911 2014 42.03 70.05 Indicates size BEFORE shrinking occurs. 
3/16 (4.78) 4.75 2.36 0.25 KY316C-ND 741 13.10 28.48 54.69 - 
1/4 (6.35) 6.35 3.18 0.30 KY014C-ND 913 1615 35.12 67.42 = 
3/8 (9.52) 9.53 4.75 0.30 KY038C-ND 11.00 19.46 4230 81.22 cal i i 
1/2 (12.70) 12.70 6.35 0.30 KY012C-ND 14.59 25.38 50.75 = = Colored Heat Shrinkable Tubing 
Tubing Inside Diameter Recovered Sold in 4” Lengths Only FP-301 Series 
Size | Minimum ] Maximum |_Wall Thickness | Price Per Length Available in 7 Colors: (K = Black, C = Clear, B = Blue, G = Green, R = Red, W = White, Y = Yellow) 
Dia.¢ | Expanded | Recovered | Nominal | Meltable | Digi-Key 8 20 48° 100 ¢ Shrink Temperature: 121°C * Shrink Ratio: 2:1. Tubing is split resistant, mechanically tough, easily marked and resist 
Inch (mm) | _mm mm mm mm __|Part No. (ipc.) (2pc.) (Spe.) (12pe.) (25pe.) cold flow, for UL, CSA and Mil-I-23053/5 applications at 600V @ 125°C. 
EPS-300 Series - Adhesive-lined, Flexible, Polyolefin 
778 (3.18) | 3.18 7.02 7.02 | 051 JEPS3018K-ND| 804 13.93 30.82 64.31 97.14 Tubing Inside Diameter | Nominal (NOTE: “X” in Part No. 
3/16 (4.78)| 4.75 1.57 1.02 | 0.51 |EPS3316K-ND| 7.64 1351 2938 5464 — Same Minimum |Maximumi anecoverad Represents Number of Feet) 
1/4 (6.35) | 6.35 2.03 1.02 0.51 |EPS3014K-ND| 9.46 16.73 36.38 67.66 — Diametert | Expanded | Recovered | Wall Thick. | Digi-Key Price Per Length 
3/8 (9.52) 9.53 3.05 1.40 0.62 |EPS3038K-ND} 10.70 18.93 41.14 76.52 al Inches (mm)| = mm mm mm Part No. 5° 25° 50° 100° 200° 250° 
1/2 (12.70) | _12.70 4.06 1.78 0.76 |EPS3012K-ND| 12.50 22.12 48.08 89.43 — FP-301 Series - Flexible Polyolefin, Self-extinguishing, Flame Retardant, Color 
- - - - 3/64 (1.19) 117 0.58 0.41 FP364(1-X-NDt| 1.32 5.91 10.59 19.07 — 37.95 
funny pase aoe ea jHaminal i (NOTE: “X” in Part No. Represents Number of Feet) 1/16 (1.59) | 1.60 0.79 0.43 «| FPI1GC-X-ND | 1.29 579 1037 1865 — 37.13 
- 5 as i . 3/32 (2.38) 2.36 1.17 0.51 FP332(_]-X-ND 1.37 612 9.87 15.71 — 34.72 
Dia.t Expanded | Recovered | Wall Thick. | Digi-Key Price Per Length Reel | Price Per 1/8 See 348 157 051 cree 142 634 1022 16.28 — 35.96 
Inch (mm) | mm mm mm | Part No. 5 25’ 50°‘ | Oty. | Full Reel (3.18) . : . : . . . : 
SFTW202 GYS Series - Very Flexible Polyolefin 3/16 (4.76) | 4.75 2.36 0.51 |FP316C-X-ND | 159 635 9.10 16.07 — 35.61 
1/8 (3.18) | 3.18 1.50 0.51  SFTW2018E-X-ND | 6.66 26.63 38.17 | 500 | 275.65 1/4 (6.35) |__ 6.35 3.18 0.64 |FPOI4C-X-ND | 1.98 7.93 11.35 20.06 35.59 = — 
3/16 (4.78) 4.76 2.50 0.55 SFTW2316E-X-ND 6.78 27.11 38.85 | 250 | 140.27 3/8 (9.53) 9.52 4.75 0.64 FP038(_]-X-ND 2.21 8.84 12.68 22.41 39.74 = 
ae ee ae 065 Sea dee 40:18 4078 58.45 a eee 1/2 (12.70) | 12.70 6.35 0.64 |FPOI2C-X-ND | 2.84 11.34 16.24 2870 47.77 — 
1/2.(12.70)| 1270 | 6.00 0.76 _|SFTW2012E-x-ND | 12.71 50.84 72.86 | 200 | 210.46 vce Le ee ae tienes ae pe ae ee caer 
SFTW203 Series - Very Flexible Polyolefin a e : ‘ . f é 
1/16 (1.59) |__ 1.50 0.50 0.45 «|SFIW2116K-X-ND | 239 9.57 13.72 | 1,000] 198.10 1-1/2 (38.10)} 38.10 19.05 1.02 |FPI1201-X-NDT] 9.36 37.43 53.65 8957  — — 
1/8 (3.18) 3.00 1.00 0.55 SFTW2018K-X-ND 2.73 10.92 15.65 | 500 | 113.02 2 (50.80) 50.80 25.40 1.14 FP200L1-X-NDt | 12.93 51.74 74.16 123.80 = = 
1/4 (6.35) 6.00 2.00 0.65 SFTW2014K-X-ND 414 16.57 23.75 | 200 68.59 Indicates size BEFORE shrinki Not available i 
3/8 (9.52) | 9.00 3.00 0.75 |SFTW2038K-X-ND | 4.63 18.51 26.53 | 200 | 76.63 # Indicates size shrinking occurs. + Not available in green. 
1/2 (12.70) |__12.00 4.00 0.75 |SFTW2012K-X-ND_| 5.22 20.89 29.94 | 200 | 86.47 Note: For complete number, substitute (] with appropriate color (K = Black, C = Clear, B = Blue, G = Green, R = Red, 
$ Indicates size BEFORE shrinking occurs. W = White, Y = Yellow) and substitute “X” with length choice. 
= a ici FPC-KIT-ND Digi-Key® FP-301 Series Kit One 5 foot tubing of each color in the following series: FP364, FP116, 
Diameter Range Relaxed Tube Length Digi-Key Pricing , A 
Inches (mm) Inches (mm) Part No. 1 10 FP332, FP018, FP316, FP014, FP038 and FP012 (55 pieces total of 8 sizes)............ 0.2... ceeee eee ees eee eee ee ee $79.95 
8420 - EPDM Cold Shrink Tubes 
0.31 ~ 0.56 (7.87 ~ 14.22) 6.00 (152.40) 8423-6-ND 14.68 134.03 . . 
0.10 ~ 0.82 (2.54 ~ 20.83) 8.00 (203.20) 8424-8-ND 18.82 171.83 Heat Shrink Precut Lengths and Kits 
hee es He ve : ee! aeg ean bead te eee FP-301 Series-Flexible Polyolefin: « Shrink Temperature: 121°C * Color: Black » Shrink Ratio: 
55 ~ 1.18 (19.97 ~ 29: .00 (228.60) 7 . 2:1. Tubing is split resistant, mechanically tough, easily marked and resist cold flow, for UL, CSA 
0.55 ~ 1.18 (13.97 ~ 29.97) 11.00 (279.40) 8426-11-ND 23.54 214.92 + hath 5 
and Mil-I-23053/5 applications at 600V @ 125°C. 
0.67 ~ 1.38 (17.02 ~ 35.05) 6.00 (152.40) 8427-6-ND 14.86 135.67 ; : ‘i . : : 
ani \VFP-876 Series-Very Flexible Polyolefin: * Shrink Temperature: 100°C » Color: Black » Shrink Ratio: 2:1. Most flexible of 
0.67 ~ 1.38 (17.02 ~ 35.05) 12.00 (304.80) 8427-12-ND 29.34 267.87 fa tisat shiinkatih Iyolefin tubil Ideal for jackati d insulation of flexible wire bundl fi ai 
0.67 ~ 1.38 (17.02 ~ 35.05) 16.00 (406.40) 8427-16-ND 39.18 35771 the heat shrinkable, polyolefin tubings. Ideal for jacketing and insulation of flexible wire bundles and sensitive components. 
0.95 ~ 1.94 (24.13 ~ 49.28) 6.00 (152.40) 8428-6-ND 20.98 191.55 =a = 
0.95 ~ 1.94 (24.13 ~ 49.28) 12.00 (304.80) 8428-12-ND 41.80 381.63 oe wae meme Ae REE 
0.95 ~ 1.94 (24.13 ~ 49.28) 18.00 (457.20) 8428-18-ND 62.88 574.09 eLUDINg) Ize OL) ea ALT ecoverd a 
1.27 ~ 2.67 (32.26 ~ 67.82) 6.00 (152.40) 8429-6-ND 20.92 209.26 pee ne Eaniled Recovered Wall hikes Dla Key } ee ey) a 
1.27 ~ 2.67 (32.26 ~ 67.82) 9.00 (228.60) 8429-9-ND 34.32 313.34 — 7 a 9 9 
1.27 ~ 2.67 (32.26 ~ 67.82) 12.00 (304.80) 8429-12-ND 47.00 429.11 FP-301 Series — Self-extinguishing 
1.27 ~ 2.67 (32.26 ~ 67.82) 18.00 (457.20) 8429-18-ND 68.74 627.60 3/64 x 1/2 (1.19 x 12.70) 1.19 0.58 0.41 FP364K-R50-ND 19 3.18 
1.68 ~ 3.69 (42.67 ~ 93.73) 9.00 (228.60) 8430-9-ND 4742 432.94 1/16 x 1/2 (1.59 x 12.70) 1.60 0.79 0.43 FP116K-R50-ND§ 79 3.47 
1.68 ~ 3.69 (42.67 ~ 93.73) 18.00 (457.20) 8430-18-ND 74.94 684.20 3/32 x 1/2 (2.38 x 12.70) 2.38 1.19 0.51 FP332K-R50-ND§ 84 3.36 
8440 - Silicone Cold Shrink Tubes 1/8 x 3/4 (3.18 x 19.05) 3.18 1.57 0.51 FP018K-R75-ND§ 1.18 4.73 
0.27 ~ 0.56 (6.86 ~ 14.22) 2.00 (50.80) 8443-2-ND 8.96 81.80 3/16 x 3/4 (4.76 x 19.05) 4.76 2.38 0.51 FP316K-R75-ND§ 1.38 5.51 
0.27 ~ 0.56 (6.86 ~ 14.22) 6.50 (165.10) 8443-6.5-ND 12.44 113.58 1/4 x1 (6.35 x 25.40) 6.35 3.18 0.64 FPO14K-1RO-ND§ 215 8.61 
0.35 ~ 0.72 (8.89 ~ 18.29) 2.50 (63.50) 8445-2.5-ND 9.32 85.09 1/4.x 1-1/2 (6.35% 38.10) | 6.35 3.18 0.64 FPO14K-1R5-ND§ 3.01 12.05 
hah peak ieeaan poe ena er ene 3/8 x 1-1/2 (9.53x38.10) | 953 | 4.76 0.64 | FPO38K-1R5-ND 337 13.46 
48 = 0.05 (12.19 28-13) .20 (81.28) ee : : 4/2 x 1-1/2 (12.70 x 38.10) | 12.70 6.35 0.64 FP012K-1R5-ND 4.05 16.18 
0.48 ~ 0.95 (12.19 ~ 24.13) 8.00 (203.20) 8447-8-ND 16.40 149.73 VFP-876 Series — Self-extinguishing 
- i 7 3/64 x 1/2 (1.19 x 12.70) 1.19 0.58 0.41 \VFP364-R50-ND 97 3.87 
EPS-200 and VFP-876 Series 1/16 x 1/2 (1.59 x 12.70) 1.60 0.79 0.41 VFP116-R50-NDt 98 3.94 
EPS-200 Series: * Shrink Temperature: 121°C » Color: Black * Shrink Ratio: 2:1. Rapidly shrinks to a skintight fit, 3/32 x 1/2 (2.38 x 12.70) 2.38 1.19 0.51 VFP332-R50-NDt 1.04 417 
forcing the melted adhesive lining to flow and cover the substrate. The adhesive forms a flexible bond with a wide variety 1/8 x 3/4 (3.18 x 19.05) 3.18 1.57 0.51 VFP018-R75-NDt 1.50 5.99 
of rubbers, plastics and metals. Upon cooling, the adhesive solidifies forming a permanent, non-drying, flexible and water REI 
resistant barrier. Rated for operation at -55°C ~ 110°C (-67°F ~ 230°F). VEP-876 Series-Very Flexible Polyolefin: « Shrink ae ans oe aod ae re eee fe ra a pi 
Temperature: 100°C Color: Black * Shrink Ratio: 2:1. Most flexible of the heat shrinkable, polyolefin tubings. Ideal for /4x1 (6.35 x 25.40) .35 : 7 -1RO-NDt 5 
jacketing and insulation of flexible wire bundles and sensitive components. 1/4 x 1-1/2 (6.35 x 38.10) 6.35 3.18 0.71 VFPO14-1R5-NDt 3.98 15.93 
: 7 7 3/8 x 1-1/2 (9.53 x 38.10) 9.53 4.76 0.71 VFP038-1R5-ND 4.45 17.79 
Tubing Inside Diameter Nominal So in ulengths Onli 4/2 x 1-1/2 (12.70 x 38.10) | 12.70 6.35 071 VFP012-1R5-ND 5.02 20.07 
Size Expanded | Recovered | Recovered rice Per Leng! 5 - an 
Diameter | Minimum | Maximum | Wall Thick. | Digi-Key y 820’ 4810" ¥ Indicates size BEFORE shrinking occurs. 
Inch (mm) mm mm mm Part No. (ipc.) (2pc.) (Spe.) (12pc.) (25pc.) § FP-KIT-ND —Digi-Key@ FP-301 Series Kit 50 each of pieces denoted (Exception: FP116K-R50-ND has 100 
EPS-200 Series - Adhesive-lined, Flexible, Polyolefin pieces), 350 total pieces. Black. Plastic box and label card included. ...............0...0..cceeseeeceeee eee eee $19.95 
1/8 (3.18) | 3.18 1.60 0.69 | EPS2018-ND 451 7.81 17.28 36.06 58.22 + VEP-KIT-ND  Digi-Key® VFP-876 Series Kit 50 each of pieces denoted (Exception: VFP116-R50-ND has 100 
3/16 (4.76) 4.75 2.36 0.69 EPS2316-ND 4.25 7.52 16.36 __ 30.43 _ pieces), 350 total pieces. Plastic box and label card included.............0...ccccccsccscessceesecseeesseesseees $20.95 
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Raychem Terminals and 
Splices 


CWT-900X Series - Solder Sleeve Wire Splices 


L Max. OA 
Materials: * Insulation Sleeve: Heat-shrinkable, radiation cross-linked modified CL] ty Ly Ji Min. 
polyolefin. Transparent clear. * Solder Preform with Flux: Solder: Type CD18 per 


ANSI/J-STD-006 Flux: Type ROM1 per ANSI/J-STD-004 Application: These controlled soldering devices are designed to 
splice tin-plated or bare copper stranded wires rated for at least 85°C. Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Inside Diameter | Recov. Wall Thick.t 


Min. ¢ | Expand.| Recov. | Total | Meltable “ae 
Length | D - Min. | d - Max. Ww wi Digi-Key Pricing Raychem 
mm mn mm mn mn Part No. 100 500 1,000 | Part No. 


ES Caps Series - Clear 
30 5.70 1.27 1.20 0.56 |ESC30C-ND| 12.25 53.59 91.88] ES-CAP-NO.1-C1-X-30MM 
35 5.70 1.27 1.20 0.56 /ESC35C-ND) 13.88 60.74 104.13] ES-CAP-NO.1-C1-X-35MM 
30 7.40 1.65 1.52 0.76 /ESB30C-ND) 14.74 64.47 110.52] ES-CAP-NO.2-B9-X-30MM 
35 7.40 1.65 1.52 0.76 /ESB35C-ND) 16.48 72.12 123.63] ES-CAP-NO.2-B9-X-35MM 
40 10.85 | 241 1.91 1.02 /ESB40C-ND) 29.51 129.12 221.36] ES-CAP-NO.3-B8-X-40MM 
50 10.85 | 241 1.91 1.02 _[ESB50C-ND| 35.77 156.48 268.25] ES-CAP-NO.3-B8-X-50MM 
ES Caps Series - Black 


Dimensions - Inches (mm) 30 5.70 1.27 1.20 0.56 |ESC30K-ND| 12.25 53.59 91.88] ES-CAP-NO.1-C1-0-30MM 
AWG Diameter A | Length-L | Digi-Key Pricing Raychem 35 5.70 1.27 1.20 0.56 |ESC35K-ND| 13.88 60.74 104.13] ES-CAP-NO.1-C1-0-35MM 
(Color) Minimum Maximum | Part No. 10 50 100 | Part No. 30 7.40 1.65 1.52 0.76 |ESB30K-ND| 14.74 64.47 110.52] ES-CAP-NO.2-B9-0-30MM 
24-20 (Clear) | .065 (1.7) | 1.025 (26.0) | CWT9001-ND 11.81 $2.83 87.01 | CWT-9001 35 7.40 1.65 1.52 0.76 /ESB35K-ND) 16.48 72.12 123.63) ES-CAP-NO.2-B9-0-35MM 
18-16 (Red) | .105 (2.7) | 1.655 (42.0) | CWT9002-ND 11.76 52.62 86.66 | CWT-9002 40 10.85 2.41 1.91 1.02 |ESB40K-ND] 29.51 129.12 221.36] ES-CAP-NO.3-B8-0-40MM 
16-12 (Blue) | .180 (4.5) | 1.655 (42.0) | CWT9003-ND. 12.36 55.29 91.07_| CWT-9003 50 10.85 241 1.91 1.02 |ESB50K-ND| 35.77 156.48 268.25] ES-CAP-NO.3-B8-0-50MM 
t Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage + Size before shrinking 
CWT-150X Series — Wire Termination to Pin, Post or Tab 0.630 (16) 
atei ; : F ‘ati ‘ 0.225 Max. i i Expanded 
Materials: « Insulation Sleeve: Heat-shrinkable, transparent clear, radiation cross-linked at - lied 
modified polyolefin * Solder Preform with Flux: Solder: Type Cd18 per ANSI-J-STD-006 Min. L675) Max. Raych e m H eat Shri nk Tu b I n g sw 
Flux: Type ROM1 per ANSI-J-STD-004 Application: These controlled soldering devices are designed for termination of a ha = H D ad 
wire to the lead of electrical component or to the terminal of a connector. Temperature Range: -55°C ~ 125°C ATUM 3 DWP 125, and TAT 1 25 Series iL f Ww TH 


Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Pricing Raychem 
Diameter A-Min. | Pin Diameter - Max. | Part No. 10 50 100 Part No. 

.060 (1.5) .025 (0.6) CWT1501-ND 7.28 32.58 53.66 | CWT-1501 

.090 (2.3) .035 (0.9) CWT1502-ND 6.59 29.47 48.55 | CWT-1502 
Note: Please refer to data sheet for Post or Tab sizes 
CWT-X-W122-5 Series — Shield Terminators 7 
Materials: * Insulation Sleeve: Transparent heat-shrinkable radiation cross-linked modified @'B L OA 
polyolefin * Solder Preform with Flux: So/der: Type Cd18 per ANSI/J-STD-006 Flux: Type ROM1 eo : 


per ANSI/J-STD-004 * Ground Lead: Raychem cross-linked polyethylene wire, AWG22, stranded 
tin plated copper * Color: Green Application: These controlled soldering devices are designed for termination of a bare or 
tin plated copper shield on a cable having an insulation rated for at least 85°C. Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Dimensions - Inches (mm) 
Diameter A | DiameterB | Length-L | Digi-Key Pricing Raychem 
Minimum Minimum Maximum | Part No. 10 50 100 | Part No. 
.098 (2.50) | .118 (3.00) | .965 (24.50) | CWT3W1225-ND 30.74 137.51 226.49 | CWT-3-W122-5 
-169 (4.30) | .189 (4.80) | 1.154 (29.30) | CWT5W1225-ND 36.63 163.86 269.89 | CWT-5-W122-5 
.252 (6.40) | .287 (7.30) | 1.280 (32.50) | CWT7W1225-ND 28.34 126.78 208.81 | CWT-7-W122-5 


$01-0X-R Series — Shield Terminators 


ae] 
Materials: * Insulation Sleeve: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked OB [Thioa 
modified polyvinylidene fluoride * Solder Preform with Flux and Thermal Indicator: So/der: : — 

Type Sn63 per ANSI-J-STD-006 Flux: Type ROL1 per ANSI-J-STD-004 Thermal Indicator: Color 

change: violet to colorless Application: These parts are designed to make an environment resistant shield termination 
« Jacket Rating: 125°C « Parts are qualified to M83519/1 


Dimensions - Inches (mm) i 

Diameter A | DiameterB | Length-L | Digi-Key Pricing Raychem 
Minimum Minimum Nominal | Part No. 10 50 100 | Part No. 

.075 (1.90) | .105 (2.65) 65 (16.5) |S0101R-ND 31.12 139.21 229.29 | $01-01-R 
-105 (2.65) | .145 (3.68) 65 (16.5) |$0102R-ND 30.69 137.28 226.10 | $01-02-R 
-170 (4.30) | .200 (5.08) 65 (16.5) |S0103R-ND 32.50 145.41 239.51 | $01-03-R 
.235 (5.95) | .255 (6.45) | .75(19.1) |S0104R-ND 38.65 172.91 284.80 | S01-04-R 
.275 (7.00) | .300 (7.60) 75 (19.1) _|$0105R-ND 44.85 200.66 330.51 | $01-05-R 


D-406 Series — DURASEAL® Closed Barrel / Crimp Splice 
Materials: « Insulation Sleeve: Heat shrinkable, radiation cross-linked polyamide 
(nylon) with a polyamide-based hot-melt adhesive liner. Color per table. » Crimp Splice: 
Tin-plated copper alloy Application: These parts may be used to obtain an environment- 


Fully recovered 
after heating 


ATUM Series — Adhesive-lined, High-Shrink-Ratio, Polyolefin: 
¢ Shrink Temperature: 80°C © Full Recovery Temperature: 110°C » Operating 
Temperature: -55°C ~ 110°C *Color: Black * Shrink Ratio: 3:1 and 4:1 * UL Recognized file No. E85381 Military 
AMS-DTL-23053/4 Applications: « Environmentally seals and protects a wide variety of electrical applications, including 
back end connector sealing, breakouts, and connector-to-cable transitions. High expansion ratio makes it possible to 
repair most damaged cable jackets without removing connectors. » Bonds to a wide variety of plastics, rubbers, and 
metals, including polyethylene, aluminum, steel, and copper. * Dual Wall 


DWP-125 Series — Adhesive-lined, Flexible, High-Shrink-Ratio, Polyolefin: 

Shrink Temperature: 80°C » Full Recovery Temperature: 125°C * Operating Temperature: -40°C ~ 110°C » Color: Black 
Shrink Ratio: 3:1 * UL Recognized file No. E35586 * CSA Certified LR31929 * Military AMS-DTL-23053/4 Applications: 
«Environmentally seals and protects a wide variety of electrical applications, including wire splices, breakouts, and 
connector-to-cable transitions. Ideal for applications where UL recognized/CSA certified adhesive-lined tubing is required. 
* Bonds to a wide variety of plastics, rubbers, and metals, including polyethylene, neoprene, and steel. * Dual Wall 


TAT-125 Series — Adhesive-lined, Flexible, Polyolefin: 

¢ Shrink Temperature: 95°C ¢ Full Recovery Temperature: 121°C * Operating Temperature: -55°C ~ 110°C » Color: 
Black » Shrink Ratio: 2:1 * UL Recognized file No. E85381 » Military AMS-DTL-23053/4 Applications: * Seals and 
protects simple in-line splices, bimetallic joints, and components from fluids, moisture, and corrosion. Repairs damaged 
wire insulation, especially where flexibility is required. Provides one-step electrical insulation and moisture sealing. 
* Bonds to a wide variety of plastics, rubbers, and metals, including polyethylene, neoprene, lead, and steel. * Dual Wall 


Inside Diameter | Recov. Wall Thick.¢ Sold in 4’ Lengths Only 


Expand. | Recov. | Total | Meltable Price Per Length 
Tubing | D - Min. |d - Max. Ww wi Digi-Key 4 8 20° 48° 100° 
Size ¢ mm mm mm mm _ | Part No. (1pe.) (2pc.) (5pe.) (12pe.) (25pe.) 
ATUM Series 
3/1 3.0 1.0 1.00 0.50 |ATU031K-ND 9.70 16.81 37.19 77.61 129.34 
6/2 6.0 2.0 1.00 0.50 |ATUO62K-ND 14.76 25.59 56.59 11810 196.83 
9/3 9.0 3.0 1.40 0.61 | ATUO93K-ND 22.49 38.98 86.20 179.89 299.82 
12/4 12.0 4.0 1.78 0.76 | ATU124K-ND 26.77 46.40 102.62 214.16 356.93 
19/6 19.0 6.0 2.25 0.76 |ATU196K-ND 37.48 64.96 143.66 299.81 499.68 
24/8 24.0 8.0 2.54 1.02 |ATU248K-ND 62.20 90.48 200.10 417.59 695.98 
40/13 40.0 13.0 2.54 1.02 | ATU4013K-ND 44.63 77.35 171.07 357.01 595.02 


4/1 40 1.0 1.00 0.50 
8/2 8.0 2.0 1.00 0.50 
12/3 12.0 3.0 1.40 0.61 
16/4 16.0 4.0 1.78 0.76 
24/6 24.0 6.0 2.25 0.76 


ATM041K-ND. 12.34 21.38 47.29 98.70 164.50 
ATM082K-ND 17.27 29.94 66.21 138.17 230.29 
ATM123K-ND. 30.64 53.11 117.46 245.13 408.54 
ATM164K-ND. 40.85 70.81 156.61 326.83 544.72 
ATM246K-ND 62.98 109.17 241.44 503.88 839.79 
32/8 32.0 8.0 2.54 1.02 | ATM328K-ND 44.42 76.99 170.27 355.35 592.26 
52/13 52.0 13.0 2.54 1.02 | ATM5213K-ND 56.86 98.55 217.95 454.85 758.08 


resistant one-to-one in-line (butt) splice in wires meeting the size range and diameter gp’ | 


restraints specified herein and having a temperature rating of not less than 85°C. a 


Dimensions - Inches (mm) 

AWG Diameter A | Diameter B | Length-L | Digi-Key Pricing Raychem 
(Color) Minimum | Minimum Nominal | Part No. 10 50 100 | Part No. 
18-22 (Red) | .058 (1.47) | .146 (3.70) | 1.24 (31.5) |D4060001-ND 10.70 47.86 78.82 D-406-0001 
14-16 (Blue) | .092 (2.33) | .181 (4.60) | 1.24 (31.5) |D4060002-ND 10.70 47.86 78.82 |D-406-0002 
10-12 (Yellow) | .138 (3.50) | .255 (6.50) | 1.48 (37.5) |D4060003-ND 14.54 65.07 107.17 | D-406-0003 


Raychem Heat Shrinkable Caps [Spots | 
PD and ES Caps Series 


Cap as I 

3 Sedle . supplied nl) 
PD Caps Series — Semirigid, Encapsulant-lined: 
Dual wall PD Caps inexpensively encapsulate crimped electrical connections, including those on motor coils. They remain 
tightly in place for the life of the motor. * Full Recovery Temperature: 135°C » Operating Temperature: -55°C ~ 110°C 
* UL Recognized File No. E85381 * CSA Certified LR31929 
ES Caps Series — Semirigid, Adhesive-lined, Polyolefin: 
ES Caps are specifically designed to provide mechanical and environmental protection of stub splices in electrical 


harnesses. Clear ES Caps allow see-through inspection; black ES Caps are flame-retardant. * Full Recovery Temperature: 
135°C » Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * UL Recognized File No. £85381 


WW 


After 
unrestricted (——_}"rd 
unrestricted Cr 


Inside Diameter Recovered 
Expanded | Recovered | Wall Thick.t Be 
Tubing | D- Min. d- Max. WwW Digi-Key Pricing Raychem 
Size ¢ mm mm mm Part No. 100 500 1,000 | Part No. 
PD Caps Series - Black 
1/8 3.2 0.58 1.22 PDCO18K-ND 7.24 31.68 54.30 | PD-CAP-1/8-0 
3/16 47 1.52 1.57 PDC316K-ND 7.60 33.26 57.02 | PD-CAP-3/16-0 
1/4 6.4 2.03 1.98 PDCO14K-ND 12.56 54.97 94.23 | PD-CAP-1/4-0 
3/8 9.5 2.29 2.08 PDCO38K-ND 22.55 98.67 169.16 |PD-CAP-3/8-0 
1/2 12.7 2.29 2.54 PDCO12K-ND 37.95 166.05 284.66 _| PD-CAP-1/2-0 
T Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage — $ Size before shrinking 


DWP.125 Series 


1/8 3.2 1.0 1.02 0.25 | DWP018K-ND 6.20 10.75 23.78 49.62 82.70 
3/16 48 15 1.40 0.51 | DWP316K-ND 646 11.20 24.78 51.71 86.18 
1/4 64 2.0 1.45 0.56 |DWP014K-ND 810 14.03 31.04 64.77 107.95 
3/8 9.5 3.0 1.65 0.68 | DWP038K-ND 8.94 15.49 34.26 71.50 119.17 
1/2 12.7 4.0 1.78 0.76 | DWP012K-ND 8.93 15.48 34.24 71.46 119.10 


3/4 19.1 6.0 2.03 0.76 
1 25.4 8.0 2.50 0.76 
1-1/2 38.1 13.0 2.50 0.76 


DWP034K-ND 19.10 3310 73.21 152.78 254.64 
DwP001K-ND 26.60 46.10 101.96 212.78 354.64 
DwP112K-ND 57.86 100.29 221.78 462.85 771.42 
TAT-125 Series 


1/8 3.2 1.6 0.69 0.23 | TATO18K-ND 6.33 10.97 24.25 50.61 84.35 
3/16 48 24 0.71 0.25 | TAT316K-ND 7.69 13.33 29.49 61.55 102.58 
1/4 6.4 3.2 0.74 0.13 | TATO14K-ND 9.65 16.72 36.97 77.16 128.61 
3/8 95 48 0.74 0.13 | TATO38K-ND 10.76 1865 41.25 86.09 143.49 
1/2 127 6.4 0.76 0.15 | TATO12K-ND 13.38 23.19 51.28 107.01 178.35 
3/4 19.4 9.5 0.89 0.15 | TATO34K-ND 17.81 30.87 68.26 142.46 237.44 
1 25.4 127 1.07 0.20 | TATOO1K-ND 26.63 46.16 102.09 213.06 355.10 
1-1/2 38.1 19.1 1.19 0.28 | TAT112K-ND 30.98 53.69 118.74 247.80 413.01 


t Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage + Size before shrinking 


DWP-125 Heat Shrink Tubing Kits 


DWP3-KIT-ND 1/8” 25 pcs., 3/16” 25 pcs., 1/4” 24 pes., 1/2” 10 pcs., 3/4” 5 pes., 1” 3 pes., Black............. $101.48 
Refill parts: 
DWPO018M-ND 1/8” 25 pieces, Black.............. $15.32 DWPO12M-ND 1/2” 10 pieces, Black.............. $15.32 


DWP316M-ND 3/16” 25 pieces, Black. ... $15.32 DWP034M-ND 3/4” 5 pieces, Black .. $15.32 
DWPO14M-ND 1/4” 24 pieces, Black. ... $15.32 DWPOOIM-ND 1” 3 pieces, Black .. .. $15.32 


ES1000C-ND ES1000-NO.1, 6 pes.; ES1000-NO.2, 5 pcs.; ES1000-NO.3, 5 pes.; ES1000-NO.4, 3 pcs.; Clear ..... $14.88 
Note: All kits have 6” pieces (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RW-175, RNF-100, and Versafit Series 


RW-175 Series — Thin-wall, Semirigid, Fluoropolymer: 
¢ Shrink Temperature: 155°C» Full Recovery Temperature: 175°C * Operating Temperature: -55°C ~ 175°C * Shrink 
Ratio: 2:1 * Color: Clear * UL Recognized File No. E35586 VW-1 *CSA Certified LR31929 VW-1 » AMS-DTL-23053/8 
Suitable for applications requiring high-temperature performance, outstanding abrasion and cut-through resistance, or 
superior chemical and solvent properties. The translucent polyvinylidene fluoride material permits visual inspection of 
covered components 


RNF-100 Series — Flexible, Flame-retardant, High Performance Polyolefin: 

¢ Shrink Temperature: 95°C + Full Recovery Temperature: 121°C » Operating Temperature: -55°C ~ 135°C * Shrink 
Ratio: 2:1 * Color: Black * UL Recognized File No. E35586 * CSA Certified LR31929 * AMS-DTL-23053/5 » High-quality, 
heat-shrinkable product for a wide variety of uses. It has become the industry standard for insulation, strain relief, wire 
bundling, and color-coding in both commercial and military applications. Excellent physical, chemical and electrical 
properties that meet industrial and military requirements for a highly reliable, general-purpose tubing. 


Versafit Series — Highly Flame-retardant, Low Recovery Temperature: 

¢ Shrink Temperature: 70°C » Full Recovery Temperature: 90°C * Operating Temperature: -55°C ~ 135°C « Shrink Ratio: 
2:1 © Color: Black * UL Recognized File No. £35586 VW-1 »CSA Certified LR31929 VW-1 * AMS-DTL-23053/5 * Cost- 
effective for commercial and military applications. It is made from a specially formulated, cross-linked polyolefin to provide 
high flame-retardance, excellent flexibility, and low shrink temperature (to reduce installation time). 


Raychem Heat Shrink 
Tubing (cont.) 
5 (eared THs 


Las supplied j= 
—————/Fully recovered 
after heating 


Sold in 4’ Lengths Only 


Tubing Min. | Max. |Nom. Recov. ul 
Price Per Length 


Size Expand. | Recov. | Wall Thick.t 
Ww 


Diameter} D d Digi-Key Ly 8 20° 48° 100° 
Inches (mm)|_ mm mm mm Part No. (1pe.) (2pe.)  (5pce.)  (12pe.) (25pe.) 
RW-175 Series - Thin wall, Semirigid, Fluoropolymer 
3/64 (1.19) | 1.2 0.6 0.25 RW364C-ND 4.59 795 17.58 36.69 61.15 
1/16 (1.60) | 1.6 08 0.25 RW116C-ND 4.82 835 1846 38.53 64.22 
3/32 (2.38) | 2.4 1.2 0.25 RW332C-ND 5.35 9.27 20.51 42.80 71.33 
1/8 (3.18) 3.2 1.6 0.25 RW018C-ND 5.83 10.11 22.35 4665 77.74 
3/16 (4.78) | 4.7 24 0.25 RW316C-ND 9.09 15.76 34.85 72.74 121.23 
1/4 (6.35) 6.4 3.2 0.33 RW014C-ND 11.45 1985 43.89 91.60 152.67 
3/8 (9.52) 95 47 0.33 RW038C-ND 13.76 23.85 52.75 110.08 183.47 
1/2 (12.70) | 12.7 64 0.33 RW012C-ND 2459 42.63 94.28 196.75 327.92 
3/4(19.05) | 19.1 9.5 0.43 RW034C-ND 45.25 78.43 173.45 361.99 603.31 


RNF-100 Series - Flexible, Flame-retardant, High Performance Polyolefin 


Quick Shrink Wrap 


Heat-shrinkable wraparound repair sleeves combine the ease of insulation of self-adhesive 
tapes with the superior sealing and insulating capabilities of heat-shrinkable tubing. The black, 
adhesive-backed polyolefin wraparound sleeves permit fast, permanent repairs of minor damage 
to cable insulation without requiring the connector to be removed from the cable prior to repair. 
The sleeves can also be used to organize and group wire bundles. * Wall Thickness: 0.65mm 


al 


Dimensions - mm 
[7 R 


60 400 


Digi-Key Price Each 
Part No. a 5 10 
QSW60400-ND 23.94 20.95 19.16 


Shrinkable Tubing — Black Polyolefin 


The most widely used, general purpose heat shrinkable tubing. An irradiated flexible, 
flame-retardant polyolefin tubing with a wide scope of applications. These include: 
harnessing, wire bundling, strain reliefs, or any application where components or 
cables must be insulated or packaged. Specifications: *UL224 *CSA Approved 
* AMS-DTL-23053/5 *MSFC-276B *AMS 3636B * Operating Temperature: -55°C 
~ 135°C * Shrinkage Ratio: To 50% of supplied diameter at 90°C « Electrical 
Properties: Dielectric Strength: 1300 V/mil (512 kV/cm) Volume Resistivity: 10'S 
Q-cm «Physical Properties: Tensile Strength: 2500 PSI, nominal (176 kg/cm?) 
Ultimate Elongation: 400% nominal 


Shrink Tubing 
Digi-Key® Assortment Kit 
Contains the following: 


W181-5-ND W184-5-ND 

W182-5-ND W185-5-ND 

W183-5-ND W186-5-ND 
STA-KIT-ND $10.95 


Minimum Maximum | Nom. Recov. (NOTE: “X” in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet) 
Supp. 1.D. | Recov.1.D. | Wall Thick. | Digi-Key Price Per Length 
Inches (mm) | Inches (mm) | Inches (mm) | Part No. iy 25) 50° 100° 
.06 (1.60) .03 (.78) .017 (.43) |W181-X-ND 2.27 10.12 18.12 32.62 
09 (2.36) 05 (1.17) .020 (.50) |W182-X-ND 2.39 10.67 19.11 _ 
13 (3.18) 06 (1.58) .020 (.50) |W183-X-ND 2.55 11.39 20.40 36.71 
19 (4.75) .09 (2.36) .020 (.50) |W184-X-ND 3.03 13.55 24.26 43.68 
25 (6.35) 13 (3.18) .025 (.63) |W185-X-ND 3.98 17.78 31.85 57.32 
.38 (9.53) 19 (4.75) .025 (.63) |W186-X-ND 4.19 18.72 33.53 60.35 
50 (12.7) 25 (6.35) .025 (.63) |W187-X-ND 4.78 21.34 38.21 68.78 
75 (19.1) .38 (9.53) .030 (.76) |W188-X-ND 6.45 28.79 51.56 92.83 
1.0 (25.4) .50 (12.70) | .035 (.88) |W189-X-NDt 9.89 44.19 79.16 131.93 
3.0 (76.2) 1.5 (38.10) | .050 (1.27) |W192-X-NDt 43.37 195.17 360.53 — 
4.0 (101.6) ) 2.0 (50.80) | .055 (1.40) |W193-X-NDt 51.49 231.71 549.53 _ 


NOTE: Longer lengths available, call Digi-Key — t Available only in listed lengths 


Irradiated Polyolefin Heat Shrink 


DAFLEX $H277 shrinkable irradiated polyolefin tubing is flame retardant and withstands up to 300°C (572°F) for short durations 
and can be hot stamped. Specifications: * Shrink Ratio: 4:1 * Longitudinal Shrinkage: 10% maximum « Shrink Temperature: 
120°C (250°F) * Continuous Operation Temperature: -55°C ~ 135°C * Meets or exceeds MIL-I-23053/5 Class 1 and 3 


3/64 (1.19) 1.2 0.6 0.40 RNF364K-ND 1.77 3.07 6.79 14.18 23.63 
1/16 (1.60) 1.6 0.8 0.43 RNF116K-ND 1.82 3.15 6.97 14.54 24.24 
3/32 (2.38) 24 1.2 0.51 RNF332K-ND 1.92 3.33 7.36 15.37 25.62 
1/8 (3.18) 3.2 1.6 0.51 RNFO18K-ND 2.06 3.57 7.89 16.47 27.46 
3/16 (4.78) 47 24 0.51 RNF316K-ND 2.50 4.34 9.60 20.03 33.38 
1/4 (6.35) 6.4 3.2 0.64 RNFO14K-ND 3.14 5.44 12.02 25.09 41.82 
3/8 (9.52) 9.5 48 0.64 RNFOS8K-ND 3.51 6.08 13.45 28.07 46.78 
1/2 (12.70) | 12.7 6.4 0.64 RNFO12K-ND 4.36 7.56 16.73 34.92 58.19 
3/4 (19.05) | 19.1 9.5 0.76 RNFO34K-ND 5.85 10.13 22.41 46.77 77.95 
1 (25.4) 25.4 12.7 0.89 RNFOO1K-ND 8.90 15.43 34.11 71.19 118.66 
11/2 (38.1) | 38.1 19.1 1.02 RNF112K-ND 12.27 21.26 47.02 98.13 163.55 
2 (50.8) 50.8 25.4 1.14 RNFOO2K-ND 15.19 26.32 58.22 121.50 202.50 
3 (76.2) 76.2 38.1 1.27 RNFOO3K-ND 38.28 66.36 146.75 306.27 510.45 
4 (101.6) 101.6 | 50.8 1.40 RNFOO4K-ND 51.04 88.48 195.67 408.36 680.59 
Tubing Min. Max. | Nom. Recov. 
Size Expand. | Recov. | Wall Thick.t Spool | Price 
Diameter} D d Ww Digi-Key Size | Per |Raychem 
Inches (mm)|_ mm mm mm Part No. Feet | Spool | Part No. 


RNF-100 Series - Flexible, Flame-retardant, High Performance Polyolefin 


3/64 (1.19) 1.2 0.6 0.40 RNF364K-100-ND ) 100 | 21.26] RFN-100-MINI-SPL-3/64-BK 
1/16 (1.60) 1.6 0.8 0.43 RNF116K-75-ND 75 | 21.26) RFN-100-MINI-SPL-1/16-BK 
3/32 (2.38) 24 1.2 0.51 RNF332K-65-ND 65 | 21.26) RFN-100-MINI-SPL-3/32-BK 
1/8 (3.18) 3.2 1.6 0.51 RNFO18K-60-ND 60 | 21.26 | RFN-100-MINI-SPL-1/8-BK 
3/16 (4.78) 47 24 0.51 RNF316K-50-ND 50_ | 21.26 | RFN-100-MINI-SPL-3/16-BK 
1/4 (6.35) 6.4 3.2 0.64 RNFO14K-40-ND 40 | 21.26 | RFN-100-MINI-SPL-1/4-BK 
3/8 (9.52) 9.5 48 0.64 RNFO38K-35-ND 35 | 21.26) RFN-100-MINI-SPL-3/8-BK 
1/2 (12.70) | 12.7 64 0.64 RNFO12K-30-ND 30 | 21.26) RFN-100-MINI-SPL-1/2-BK 
3/4 (19.05) | 19.1 9.5 0.76 RNFO34K-25-ND 25 | 21.26) RFN-100-MINI-SPL-3/4-BK 
1 (25.4) 25.4 12.7 0.89 RNFOO1K-15-ND 15 | 21.26 | RFN-100-MINI-SPL-1-BK 


3/64 (1.19) | 1.63 0.6 0.40 VER364K-100-ND | 100 | 21.46)VERSAFIT-MINI-SPL-3/64-BK 
1/16 (1.60) | 1.85 0.8 0.43 VER116K-75-ND 75 | 21.46) VERSAFIT-MINI-SPL-1/16-BK 
3/32 (2.38) | 2.79 1.2 0.51 VER332K-65-ND 65 | 21.46 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/32-BK 
1/8 (3.18) 3.43 1.6 0.51 VERO18K-60-ND 60 | 21.46] VERSAFIT-MINI-SPL-1/8-BK 
3/16 (4.78) | 5.21 24 0.51 VER316K-50-ND 50 | 21.46 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/16-BK 
1/4 (6.35) 711 3.2 0.64 VERO14K-40-ND 40 | 21.46 | VERSAFIT-MINI-SPL-1/4-BK 
3/8 (9.52) | 10.16 48 0.64 VERO38K-35-ND 35 | 21.46] VERSAFIT-MINI-SPL-3/8-BK 
1/2 (12.70) | 13.72 64 0.64 VERO12K-30-ND 30 | 21.46) VERSAFIT-MINI-SPL-1/2-BK 
3/4 (19.05) | 20.45 9.5 0.76 VERO34K-25-ND 25 | 21.46] VERSAFIT-MINI-SPL-3/4-BK 
1 (25.4) 25.53 12.7 0.89 VERO01K-15-ND 15 | 21.46 | VERSAFIT-MINI-SPL-1-BK 


t Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage + Size before shrinking 


Versafit Heat Shrink Tubing Kits 


VERSA1-KIT-ND 3/16” 30 pcs., 1/4” 28 pcs., 3/8” 24 pcs., 1/2” 20 pcs., 3/4” 14 pes., 1” 10 pes., Black........... $67.66 
Refill parts: 

VER316K-ND 3/16” 30 pieces, Black . 
VERO14K-ND 1/4” 28 pieces, Black. 
VERO38K-ND 3/8” 24 pieces, Black. 


.. $8.46 VERO12K-ND 1/2” 20 pieces, Black... 
$8.46 VERO34K-ND 3/4” 14 pieces, Black 
..$8.46 | VEROO1K-ND 1” 10 pieces, Black... 


. $8.46 
- $8.46 
. $8.64 


VERSA2-KIT-ND Color Kit includes Red, Black, Yellow, Clear, White, Green and Blue tubing. 
3/32” 35 pcs. (5 of each color), 1/8” 28 pcs. (4 of each color), 3/16” 21 pcs. (3 of each color), 
1/4” 21 pes. (3 of each color), 3/8” 14 pcs. (2 of each color), 1/2” 14 pcs. (2 of each color) ..... $72.14 
Refill parts: 
VER332M-ND 3/32” 35 pieces, Black............... $8.80 VERO14M-ND 1/4” 21 pieces, Black................ 
VERO18M-ND 1/8” 28 pieces, Black... ..$8.46 VERO38M-ND 3/8” 14 pieces, Black.. 
VER316M-ND 3/16” 21 pieces, Black... ..$8.46 VERO12M-ND 1/2” 14 pieces, Black.. 


VERSA4-KIT-ND 3/16”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” and 1” 18 pieces (3 pieces of each size), Black ................02.008. $8.46 
VERSA6-KIT-ND 3/64”, 1/16”, 3/32” and 1/8” 24 pieces (6 pieces of each size), Black ..............0...0.:eeeeeee $8.46 


Note: All kits have 6” pieces 


Minimum | Maximum | Nominal Sold in 4’ Lengths Only 


Supplied | Recovery | Recovered Price Per Length 
1.D. 1.D. Wall Thick. | Digi-Key y 8 20° 48° 100° 
Description | Inch (mm)| Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. (1pe.)  (2pe.)  (5pe.) (12pe.) (25pe.) 


1" x4 Black | 1.0 (25.4) | .26 (6.5) 
2" x4’ Black | 2.0 (50.8) | .50 (12.7) 


.060 (1.5) | W203-ND 68.52 91.36 205.56 411.12 742.30 
.060 (1.5) [W204-ND 93.72 124.96 281.16 562.32 1015.30 


Polyolefin Heat Shrink 


DAFLEX $M278 is a flexible, large ratio, heat shrinkable tubing with a meltable adhesive liner. As the outer wall shrinks, 
the inner adhesive liner melts and flows. When cooled, it offers protection for a variety of electrical applications as 
well as “sealed-in” protection from chemicals and oils. Specifications: * Shrink Ratio: 4:1 » Longitudinal Shrinkage: 
10% maximum * Shrink Temperature: 120°C (250°F) * Continuous Operation Temperature: -55°C ~ 135°C * Meets or 
exceeds MIL-I-23053/4 Class 3 * UL VW-1, CSA OFT (outer wall only) * Dual Wall 


Minimum | Maximum | Nominal (NOTE: “X” in Digi-Key Part No. 
Supplied | Recovery | Recovered Represents No. of Feet) 
1D. LD. | Wall Thick. | Digi-Key Price Per Length 


Description |Inch(mm)j Inch (mm)| Inch(mm) | Part No. Gy 25° 50° 100° 200° 


3/16” Black | .16 (4) .04 (1) .035 (.9) |W207-X-ND 9.21 39.36 67.00 113.90 214.40 
5/16” Black | .315 (8) | .079 (2) .035 (.9) _|W208-X-ND | 15.54 66.39 113.00 192.10 361.60 
Minimum | Maximum | Nominal Sold in 4’ Lengths Only 


Supplied | Recovery | Recovered Price Per Length 


LD. LD. Wall Thick. | Digi-Key 4y 8 20° 48° 100° 
Description | Inch (mm) | Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. (ipe.) (2pc.) (5pe.) (12pe.) (25pc.) 
1/2” Black | .47 (12) 12 (3) .051 (1.3) | W206-ND 11.76 22.34 52.92 119.95 232.07 
3/4” Black | .63 (16) -16 (4) .063 (1.6) | W209-ND 14.00 26.60 63.00 142.80 276.34 
1” Black 94 (24) .24 (6) .083 (2.1) | W205-ND 22.48 42.71 101.16 229.30 443.72 
31 (8) ) 


1 1/4” Black | 1.26 (32) ) .091 (2.3) _|W210-ND 27.92 53.05 125.64 284.78 551.04 


Butyl Rubber Shrink Tape 


DAFLEX $1250 cold shrinking Stretch-N-Seal tape requires no heat to provide a secure covering where the size and/or 
shape of an object does not permit the use of shrinkable tubing. Simply remove 2” to 3” of tape from the roll, remove 
the liner, stretch tape to 50% of the supplied width and wrap it spirally around the object, with 50% overlap. In minutes 
the tape will react with itself to form a mass which will provide protection from moisture, most chemicals, over 1KV per 
mil. DAFLEX ST250 can be removed easily without leaving any residue since the tape does not use a mastic or adhesive 
liner. Shelf life is over 5 years. It is helpful for covering, sealing, splicing, holding bundles, joining and repair applications. 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 130°C * UL Approved for 100°C 


Nominal Nominal Roll e 
Width Thickness Length | Digi-Key Price Each 
Description | Inches (mm) | Inches (mm) Feet | Part No. 1 5 10 
Black 1.0 (25.4) .0195 (0.50) 16 W211-ND 14.90 13.41 12.50 
Black 1.0 (25.4) .0195 (0.50) 8 W213-ND 8.60 7.74 7.12 
Black 1.5 (38.1) .0195 (0.50) 8 W215-ND 10.00 9.00 8.50 
Black 1.5 (38.1) .0195 (0.50) 16 W216-ND 17.00 15.30 14.45 
Black 2.0 (50.8) 0195 (0.50) 16 W217-ND 22.76 20.49 19.35 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2356 (us2010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Qualtek ELECTRONICS CORP. 


Heat Shrink Tubing 


Dual Wall, Adhesive-Lined Flexible Polyolefin Tubing 
Q5-2X and Q5-3X Series 


Features: * Designed to provide both insulation and sealing for protection against water and moisture of auto wires, 
shipping cables, metal tubes and bundled wires. 


Specifications: * Operating Temperature: -45°C ~ 125°C * Full Recovery Temperature: 125°C » Approvals: UL 224: 
125°C, 600V, File No. E236137 »* Shrink Ratio: Q5-2X Series: 2:1; Q5-3X Series: 3:1 * Color: Black 


After Recovered - mm Sold in 4’ Lengths Only 


Tubing eee Maximum| Nominal | Nominal Price Per Length 
Dia. ¢ | Inside Diameter | Inside Wall | Adhesive | Digi-Key ae 8 20' 
Inches mm Diameter | Thickness | Thickness | Part No. (1 pc.) (2 pe.) (5 pe.) 
Q5-2X Series 
1/8 3.2 1.60 0.70 0.20 Q52X018B-ND 1.27 2.20 4.86 
3/16 48 2.40 0.70 0.20 Q52X316B-ND 1.52 2.64 5.84 
1/4 64 3.20 0.75 0.20 Q52X014B-ND 1.86 3.23 7.13 
3/8 9.5 4.80 0.75 0.20 Q52X038B-ND 2.54 4.40 9.73 
1/2 12.7 6.40 0.75 0.20 Q52X012B-ND 3.47 6.01 13.29 
3/4 19.1 9.50 0.90 0.20 Q52X034B-ND 5.67 9.83 21.74 
1 25.4 12.70 1.10 0.20 Q52X100B-ND 8.38 14.52 32.11 
11/2 38.1 19.00 1.10 0.20 Q52X112B-ND 13.96 24.19 53.50 
Q5-3X Series 
1/8 3.0 0.60 1.00+0.10 0.50 Q53X018B-ND 1.27 2.20 4.86 
3/16 48 1.50 1.10+0.10 0.50 Q53X316B-ND 1.52 2.64 5.84 
1/4 6.0 2.00 1.20+0.10 0.50 Q53X014B-ND 1.86 3.23 7.13 
3/8 9.0 3.00 1.3020.10 0.60 Q53X038B-ND 2.54 4.40 9.73 
1/2 12.0 4.00 1.70+0.15 0.80 Q53X012B-ND 3.89 6.75 14.93 
3/4 19.0 6.00 2.00+0.20 0.80 Q53X034B-ND 6.17 10.70 23.67 
1 24.0 8.00 2.200.20 1.05 Q53X100B-ND 9.73 16.86 37.28 
11/4 30.0 10.00 | 2.40+0.20 1.05 Q53X114B-ND 11.68 20.24 44.76 
11/2 40.0 13.00 | 2.50+0.20 1.05 Q53X112B-ND 13.63 24.12 52.44 
2 50.0 19.00 | 2.50+0.20 1.05 Q53X200B-ND 19.57 34.63 75.28 
+ Size before shrinking 


Polyolefin Heat Shrink Tubing 


As Supplied After Recovered Sold in 4’ 
Minimum | Maximum] Nominal Lengths Only 
Tubing | Inside Inside Wall Price Per Length Spool Price 
Dia. + | Diameter | Diameter | Thickness | Digi-Key 4 20° Size Per 
Inches mm mm mm Part No. (1 pe.) (5 pe.) Feet Spool 
1/4 6.4 2.0 0.65 | Q2F3X014B-ND 94 3.60 = = 
1/4 6.4 2.0 0.65 | Q2F3X014B-100-ND — = 100 12.27 
1/4 6.4 2.0 0.65 | Q2F3X014B-250-ND = = 250 29.79 
3/8 9.5 3.0 0.75 | Q2F3X038B-ND 1.28 4.91 _ _ 
3/8 9.5 3.0 0.75 | Q2F3X038B-100-ND = = 100 16.77 
3/8 9.5 3.0 0.75 | Q2F3X038B-250-ND = = 250 40.70 
1/2 12.7 4.0 0.80 | Q2F3X012B-ND 1.60 6.14 — _ 
1/2 12.7 4.0 0.80 | Q2F3X012B-50-ND = —= 50 10.46 
1/2 12.7 4.0 0.80 | Q2F3X012B-150-ND = _ 150 30.47 
3/4 19.1 6.0 0.90 | Q2F3X034B-ND 2.99 11.47 = _ 
3/4 19.1 6.0 0.90 | Q2F3X034B-50-ND = = 50 19.55 
3/4 19.1 6.0 0.90 | Q2F3X034B-150-ND = = 150 56.95 
1 25.4 8.0 1.20 | Q2F3X100B-ND 4.21 16.15 = _— 
1 25.4 8.0 1.20 | Q2F3X100B-50-ND = = 50 27.55 
11/2 39.0 13.0 1.25 | Q2F3X112B-ND 7.63 29.23 - _ 
11/2 39.0 13.0 1.25 | Q2F3X112B-50-ND — = 50 48.38 
11/2 39.0 13.0 1.25 | Q2F3X112B-150-ND — = 150 145.17 


Size before shrinking 


Heat Shrink Tubing Kits 
Q2-F and Q2-Z Series 
Q221-KIT-ND - Heat Shrink Kit 1 Includes: 180 pieces, 6” Lengths, Black 


3/64” (40 pcs.), 1/16” (36 pes.), 3/32” (32 pes.), 1/8” (28 pes.), 3/16” (24 pes.), 1/4” (20 PCS.) ......ceceeeceees $20.18 
Q222-KIT-ND - Heat Shrink Kit 2 Includes: 82 pieces, 6” Lengths, Black 

5/16” (18 pcs.), 3/8” (16 pes.), 1/2” (14 pes.), 5/8” (14 pes.), 3/4” (12 pos.), 1” (B PCS.) .....eeeeeeeeeeeeeeeees $27.50 
Q2F1-KIT-ND - Heat Shrink Kit 1 Includes: 180 pieces, 6” Lengths, Black 

3/64” (40 pcs.), 1/16” (36 pcs.), 3/32” (32 pcs.), 1/8” (28 pes.), 3/16” (24 pes.), 1/4” (20 pes.) ........ eee $22.08 
Q2F8-KIT-ND - Heat Shrink Kit 2 Includes: 82 pieces, 6” Lengths, Black 

5/16” (18 pcs.), 3/8” (16 pes.), 1/2” (14 pes.), 5/8” (14 pes.), 3/4” (12 pcs.), 1” (B PCS.) .....eeeeeceeeeseeeeeees $30.26 
Q2F15-KIT-ND - Heat Shrink Kit 4 Includes: 141 pieces, 6” Lengths, Assorted Colors 

1/16” (39 pcs.), 1/8” (31 pes.), 1/4” (23 pes.), 3/8” (19 pes.), 1/2” (19 pos.), 1” (10 pcs.) .......eeeeceeceeeeeeee $34.54 


Refill Bags 


Q2-F and Q2-F3X Series Digi-Key Price 
Features: » Environmentally friendly flame retardant shrink tubing * Good flexibility and superior mechanical strength in Destintion Refill B: fe = 1 Each 
such fields as electronics, communication and automobile — ; = efill Bags for @ if 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 135°C * Full Recovery Temperature: 100°C » Shrink Ratio: Q2-F: ee a. set cons : ia pieces), et Sela sod 
2:1; Q2-F3X: 3:1.» Approvals: UL 224: 125°C, 600V, VW-1, File No. £236137 » Material: No PBB’s, PBBO's, PBBE’s es piebee ee ah Me arene ace CoE ATTN ii0 
¢ Cadmium Content: <5ppm » Lead Content: <10ppm « Standard Color: Black 1/3" 28 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F5-KIT-ND 143 
As Supplied | _ After Recovered Sold ind 3/16", 24 pieces (consists of Li pieces), Black Q2F6-KIT-ND 1.38 
Minimum |Maximum | Nominal Lengths Only 1/4”, 20 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F7-KIT-ND 1.44 
Tubing Inside Inside Wall Price Per Length Spool Price Refill Bags for Q2F Kit 2 
Dia. $ | Diameter | Diameter | Thickness | Digi-Key y 20° Size Per 5/16”, 18 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F9-KIT-ND 1.50 
Inches mm mm mm Part No. (1 pe.) (5 pe.) Feet Spool 3/8”, 16 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F10-KIT-ND 1.57 
Q2-F Series 1/2”, 14 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F11-KIT-ND 1.70 
3/64 1.6 0.60 | 0.40+0.08 | Q2F364B-ND 36 1.36 — = 5/8”, 14 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F12-KIT-ND 2.64 
3/64 1.6 0.60 | 0.40+0.08 | Q2F364B-100-ND = =! 100 4.51 3/4”, 12 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F13-KIT-ND 2.67 
3/64 1.6 0.60 | 0.40#0.08 | 02F364B-1000-ND - - 1000 | 42.56 1", 8 pieces (consists of 6" pieces), Black Q2F14-KIT-ND 2.62 
1/16 2.0 0.80 | 0.4320.08 | Q2F116B-ND 37 1.43 _ _ Refill Bags for Q2F Kit 4 
1/16 20 0.80 0.43+0.08 | Q2F116B-100-ND _ = 100 474 1/16, 39 pieces (consists of 6” pieces), Assorted Colors Q2F16-KIT-ND 1.33 
1/16 20 0.80 | 0.43+0.08 | Q2F116B-1000-ND = = 7000 44.69 1/8”, 31 pieces (consists of 6” pieces), Assorted Colors Q2F17-KIT-ND 1.23 
3/32 34 1.20 |0.51+0.08 | Q2F332B-ND At 157 _ _ 1/4”, 23 pieces (consists of 6” pieces), Assorted Colors Q2F18-KIT-ND 1.57 
3/32 34 1.20 |0.51+0.08 | Q2F332B-100-ND = = 100 5.19 3/8", 19 pieces (consists of 8" pieces), Assorted Colors Q2F19-KIT-ND 1.71 
3/32 34 4.20 | 0.51+0.08 | Q2F332B-500-ND es Sas 500 24.47 ve 5 19 pieces (consists of 6 pieces), Assorted Colors Q2F20-KIT-ND 1.85 
1/8 37 1.60 | 0.51+0.08 | Q2F018B-ND 44 1.70 aS =, 1”, 10 pieces (consists of 6” pieces), Assorted Colors Q2F21-KIT-ND 2.74 
1/8 3.7 1.60 | 0.51+0.08 | Q2F018B-100-ND _ _ 100 5.64 
1/8 3.7 1.60 | 0.51+0.08 | Q2F018B-500-ND _ _— 500 26.60 aie ‘ F 
3/16 5.2 2.40 | 0.5130.08 | 02F316B-ND 632.42 ae = Modified Thin Wall Flexible 
3/16 §.2 2.40 | 0.51+0.08 | Q2F316B-100-ND — _ 100 8.01 < . . 
3/16 5.2 2.40 | 0.51+0.08 | Q2F316B-500-ND = — | 500 | 377 Kynar® (PVDF) Heat Shrink Tubing - Q-150K Series 
1/4 6.8 3.20 | 0.6420.08 | Q2F014B-ND 79 3.03 — = Features: * Excellent flame retardant heat shrinkable polyvinylidene fluoride tubing * Outstanding abrasion and cut- 
1/4 6.8 3.20 | 0.640.08 | Q2F014B-100-ND — _ 100 10.04 through resistance * Superior chemical and solvent resistant properties * Available in clear and black 
v4 6.8 3.20 0.64+0.08 | Q2F014B-500-ND ce a, 500 47.35 Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 150°C ¢ Full Recovery Temperature: 175°C » Shrink Ratio: 2:1 
5/16 8.8 4.00 0.64+0.08 | Q2F516B-ND 91 3.51 _ _— * Approvals: UL 224: 150°C, 600V, File No. E245010 
5/16 8.8 4.00 _| 0.64+0.08 | Q2F516B-100-ND = = 100 11.62 
5/16 88 4.00 | 0.640.08 | Q2F516B-250-ND = = 250 27.40 ‘As Supplied ‘After Recovered Sold in 4 Lengths Only 
3/8 10.7 4.80 | 0.640.08 | Q2F038B-ND 1.07 412 — — Tubing Minimum Maximum Wall Price Per Length 
3/8 10.7 4.80 | 0.640.08 | Q2F038B-100-ND — — 100 13.65 Dia. ¢ | Inside Diameter | Inside Diameter | Thickness Digi-Key 4 8 20° 
3/8 10.7 4.80 | 0.64:0.08 | Q2F038B-250-ND _ - 250 32.19 Inches mm mm mm Color |Part No. (1pe.) (2 pe.) (5 pc.) 
1/2 13.7 6.40 | 0.64+0.08 | Q2F012B-ND 1.33 5.11 _ _— 3/64 1.2 0.60 0.25+0.05 | Clear | QKY364C-ND 1.48 2.56 5.67 
1/2 13.7 6.40 | 0.640.08 | Q2F012B-100-ND _ _ 100 16.92 3/64 1.2 0.60 0.25+0.05 | Black | QKY364B-ND 1.48 2.56 5.67 
1/2 13.7 6.40 | 0.640.08 | Q2F012B-200-ND — = 200 31.92 1/16 1.6 0.80 0.25+0.05 | Clear | QKY116C-ND 1.65 2.86 6.33 
5/8 16.7 8.00 | 0.76+0.08 | Q2FO58B-ND 2.07 7.93 — — 1/16 1.6 0.80 0.25+0.05 | Black | QKY116B-ND 1.65 2.86 6.33 
5/8 16.7 8.00 | 0.76+0.08 | Q2F058B-50-ND = = 50 13.14 3/32 2.4 1.20 0.27+0.04 | Clear | QKY332C-ND 2.09 3.62 8.00 
5/8 16.7 8.00 _| 0.76+0.08 | Q2F058B-200-ND = = 200 49.58 3/32 24 1.20 0.27+0.04 | Black | QKY332B-ND 2.09 3.62 8.00 
3/4 20.5 9.50 | 0.76+0.08 | Q2F034B-ND 2.44 9.34 = = 18 3.2 1.60 0.2720.04 | Clear | QKY018C-ND 252 4.37 9.67 
3/4 20.5 9.50 | 0.7620.08 | Q2F034B-50-ND = i 50 15.45 18 3.2 1.60 0.2720.04 | Black |QKY018B-ND 252 437 9.67 
3/4 205 9.50 | 0.7640.08 |02F0S48-200:ND a 7 200 | 58.31 3/16 48 2.40 0.2740.04 | Clear | QKY316C-ND 3.57 6.18 13.67 
1 26.5 12.70 /0.8020.12 [GZ RIOOE RD S46; 18-24 a i 3/16 48 2.40 0.27+0.04 | Black |QKY316B-ND | 357 6.18 13.67 
: — eee = 4! 14 64 3.20 0.3320.05 | Clear /QKYOTAC-ND | 435 7.54 16.67 
u a ove O2-F5X Saries — — : 1/4 6.4 3.20 0.3320.05 | Black | QKY014B-ND 4.35 7.54 16.67 
TH6 16 05 0.45 02F3X116B-ND 39 748 = = 3/8 9.5 4.80 0.3310.05 | Clear | QKY038C-ND 6.61 11.46 = 25.34 
1/16 16 05 0.45 | Q2F3X116B-100-ND =. _ 100 4.62 3/8 9.5 4.80 0.3320.05 | Black | QKY038B-ND 6.61 11.46 = 25.34 
1/16 16 0.5 0.45 | Q2F3X116B-500-ND = _ 500 24.47 1/2 12.7 6.40 0.33+0.05 | Clear | QKY012C-ND 8.87 15.38 34.02 
1/8 32 10 0.55 | Q2F3X018B-ND 48 1.83 = fa 12 127 6.40 0.3320.05 | Black | QKY012B-ND 887 15.38 34.02 
118 3.2 10 0.55 | Q2F3xX018B-100-ND one — 100 6.26 3/4 19.4 9.50 0.4320.07 | Clear |QKYO34C-ND | 1342 23.75 51.62 
1/8 3.2 1.0 0.55 | Q2F3X018B-500-ND = = 500 30.32 3/4 19.1 9.50 0.4320.07 | Black | QKY034B-ND 11.87 20.65 46.46 
3/16 48 15 0.60 |Q2F3X316B-ND 1.37 5.27 — — 1 25.4 12.70 0.4820.07 | Clear |QKY100C-ND 17.20 29.92 67.32 
3/16 48 15 0.60 |Q2F3X316B-100-ND —_ = 100 8.99 1 25.4 12.70 0.48+0.07 | Black |QKY100B-ND 17.20. 29.92 67.32 
3/16 4.8 15 0.60 | Q2F3X316B-250-ND - - 250 20.69 $ Size before shrinking 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ul PC Mount Speakers — 


Panasonic Micro Speakers 
AUCIO Surface Mount and Thru-hole 


Features: ¢ Thin and lightweight design 
* High efficiency and high fidelity sound 
* High reliability 


Dim. in mm 


Recommended Applications: * Compact 
AV equipment «¢ Electronic office equipment 
* Information and communication equipment 


Outer Input | Imped- | Frequency | Sound | Net 7 
Dim. (W) ance | Range | Press. | Wot. | Digi-Key Price Each Panasonic 
(mm) | Rated (0) (Hz) Level | (g) | Part No. 1 10 100 | Part No. 

36 0.5 8 Full Range | 84 8 |P10175-ND 5.38 4.79 3.97 | EAS-3P127A 


Small Size General Purpose Speakers 


Features: 


¢ Wide frequency range ¢ Apply to wide variety of needs » Wide range of product selection Dimensions | imped-| Frequency Power Projects 
Recommended Applications: mm ance Range (W) SPL | Digi-Key Price Each Unlimited 
* CD-radio-cassette recorders ¢ Information and communication equipment Fig.| L i (0) (Hz) Nom. | Max. | (dB) | Part No. 1 10 100 | Part No. 


15 | 7.5 8 | 1,700~ 20k) 0.3 | 0.5 ) 87 |668-1132-ND 3.95 3.16 2.61|AST-01508MR-R 
15 | 7.5 32 | 2,100~ 20k) 0.3 | 0.5 | 87 | 668-1133-ND 3.95 3.16 2.61] AST-01532MR-R 
17 | 8.0 8 | 1,500~ 20k) 0.2 | 0.5 | 87 |668-1134-ND 3.95 3.16 2.61|AST-01708MR-R 
23 | 8.5 8 600 ~ 20k | 0.08 | 0.15 | 75 | 668-1135-ND 2.90 2.32 1.92] AST-02308MR-R 
1 [29.9 | 12.5 8 500 ~ 20k | 0.15 | 0.2 | 72 |668-1136-ND 3.20 2.56 2.12] AST-03008MR-R 
30 | 12 32 | 1,700~ 20k] 0.1 | 0.2 | 81 /668-1137-ND 3.20 2.56 2.12] AST-03032MR-R 
29.7 | 12.7) 100 | 1,200 ~ 10k} 0.15 | 0.3 | 80 |668-1138-ND 3.20 2.56 2.12) AST-030COMR-R 
31.9 ) 15.1 8 500 ~ 20k | 0.1 | 0.2 | 82 |668-1139-ND 2.63 2.10 1.74] AST-03208MR-R 
17_| 8.0 32 500 ~ 20k | 0.2 | 0.5 | 90 |668-1140-ND 3.95 3.16 2.61] AST-1732MR-R 
<a 8 500~ 10k | 0.5 | 0.8 | 87 |668-1142-1-ND¢| 10.40 8.17 5.94/SMS-1508MS-R 
cl 8 500~10k | 0.5 | 0.8 | 87 |668-1142-2-ND$| _2584.20/600__| SMS-1508MS-R 
3/—-]- 8 850 ~ 20k | 0.3 | 0.5 | 87 |668-1141-1-ND¢| 10.40 8.17 5.94/SMS-1508-2-R 
| 8 850 ~ 20k | 0.3 | 0.5 | 87 |668-1141-2-ND$| — 2584.20/600 | SMS-1508-2-R 


tCutTape Tape and Reel 


Outer | Input |Imped-| Frequency | Sound | Net 5 
Dim. | (W) | ance Range _| Pressure | Wot. | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | (mm) | Rated (0) (Hz) Level | (g) | PartNo. i 10 100 | Part No. 
1 40 0.10 8 530 ~ 3000 92 25 |P9605-ND 5.61 5.05 4.49 | EAS-4P15SA 
2 80 0.63 8 185 ~ 4000 93 68 |P9607-ND 444 4.00 3.56 |EAS-8P29SG 


Frequency Input Power 
Dimensions — mm Impedance Range (W) SPL Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Fig. [S W Le (Q) (Hz) Nom. Max. (dB) Part No. il 10 100 Part No. 
27 20.5 6.0 8 250 ~ 20k 1 3 80 668-1112-ND 4.55 3.64 3.01 AS02708CO-WR-R 
1 40 28.4 13 4 200 ~ 20k 2 3 87 668-1113-ND 5.58 4.46 3.68 AS04004PO-WR-R 
40 28.3 11.5 8 450 ~ 20k 1 2 84 668-1114-ND 5.58 4.46 3.68 AS04008PO-2-WR-R 
40 28.3 11.5 8 380 ~ 20k 2 4 84 668-1116-ND 5.58 4.46 3.68 AS04008PS-4W-WR-R 
2 40 = 6.6 8 700 ~ 4,750 0.5 0.8 92 668-1115-ND 3.85 3.08 2.55 AS04008PR-WR-R 
3 77 77 25.5 8 270 ~ 8k 4 8 90 668-1126-ND 4.93 3.94 3.26 AS07708PS-2-WR-R 
77 77 44 8 120 ~ 17k 10 15 88 668-1127-ND 4.93 3.94 3.26 AS07708PS-3-WR-R 
= 50 10.6 4 800 ~ 5k 1.5 3 85 668-1117-ND 4.33 3.46 2.86 AS05004PR-2-WR-R 
4 = 50 12 8 550 ~ 5k 1 1.5 84 668-1119-ND 4.33 3.46 2.86 AS05008PR-WR-R 
= 57 13 8 350 ~ 8k 1 1.5 88 668-1120-ND 5.25 4.20 3.47 AS05708PR-2-WR-R 
5 66.3 66.3 29 8 230 ~ 12k 4 5 95 668-1121-ND 7.23 5.78 4.77 ASO6608PS-WR-R 
70 70 27 8 300 ~ 20k 2 4 86 668-1123-ND 4.93 3.94 3.26 AS07008PS-WR-R 
70 30.5 23 4 100 ~ 20k 2 5 86 668-1122-ND 5.03 4.02 3.32 AS07004PO-WR-R 
6 71 41 25 4 100 ~ 20k 3 5 86 668-1124-ND 5.03 4.02 3.32 AS07104PO-WR-R 
TA 41 25 8 100 ~ 20k 3 5 86 668-1125-ND 5.03 4.02 3.32 AS07108PO-WR-R 
70 30.5 23 8 300 ~ 20k 2 5 86 668-1191-ND 4.81 4.38 3.50 AS07008PO-2-R 
90 50 40.5 8 240 ~ 18k 5 8 86 668-1128-ND 6.33 5.06 4.18 AS09008PO0-2-WR-R 
90 50 48 8 180 ~ 15k 5 7 88 668-1129-ND 6.33 5.06 4.18 AS09008PO-WR-R 
105 105 58 4 90 ~ 10k 20 30 86 668-1130-ND 7.85 6.28 5.19 AS10004PS-WR-R 


<7; CUIINC Miniature Monitor Speakers 


These miniature speakers deliver high output power and full range sound in a very small package. Additional magnetic shielding on the back also significantly reduces flux leakage. 
Ideal for small monitors and televisions, portable sound equipment, or anywhere else you need powerful sound in a small space. 


Dimensions — mm Impedance | Frequency | Input Power (W) | SPL | Digi-Key Pricing cul 

WwW [E il (9) Range (Hz) | Norm. Max. (dB) | Part No. 1 10 50 100 Part No. 

20 20 9.5 8 530 ~ 20k 2 4 80 |102-1299-ND 5.15 41.20 180.25 343.20 |CMS0201KLX 

23 23 10.2 8 380 ~ 20k 2 4 81 102-1300-ND 5.18 41.40 181.13 344.86 |CMS0231KLX 

28 28 11.2 8 310 ~ 20k 2 4 82 | 102-1301-ND 5.35 42.80 187.25 356.52 | CMS0281KLX 

32 32 14.5 8 250 ~ 15k 2 4 86 | 102-1302-ND 6.28 50.20 219.63 418.17 | CMS0321KLX 

34 34 14.5 8 260 ~ 20k 2 4 84 | 102-1303-ND 6.38 51.00 223.13 424.83 |CMS0341KLX 

36 36 14.5 8 230 ~ 20k 2 4 82 | 102-1304-ND 6.53 52.20 228.38 434.83 |CMS0361KLX 
40.1 40.1 14.5 8 270 ~ 20k 4 6 88 | 102-1305-ND 8.13 65.00 284.38 541.45 |CMS0401KL-1X 
40.1 40.1 14.5 8 440 ~ 20k 5 8 88 | 102-1306-ND 8.35 66.80 292.25 556.44 |CMS0401KL-3X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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~~ . H 33 4 
LY CULINC Low Profile Speakers with 6” Wire Leads 
These low profile speakers deliver big sound in small spaces. Delivering high reliability and a full range of sound, these items are ideal for many applications such as 
portable communications equipment, compact A/V equipment and information equipment. 
Diameter Depth | Impedance Input (W) S.P.L. | Digi-Key Price Each CuI 
Fig. | Cone (mm) (mm) (Q) Normal | Maximum | (dB) | Part No. if 10 50 100 |Part No. 

20 3.8 8 0.5 1 82 |102-1552-ND 3.10 2.48 217 2.07 |CLS0201MA-L152 
23 5 8 0.5 1 89 | 102-1553-ND 3.20 2.56 2.24 2.14 |CLS0231MA-1-L152 
23 5.7 8 1 1.5 89 |102-1561-ND 3.90 3.12 2.73 2.60 |CLS0231-L152 
27 5.8 8 0.1 0.2 89 |102-1554-ND 2.70 2.16 1.89 1.80 |CLS0271M-L152 
28 5 8 0.5 1 85 | 102-1555-ND. 3.60 2.88 2.52 2.40 |CLS0282MA-L152 
28 5.8 8 1 3 82 | 102-1562-ND 3.80 3.04 2.66 2.54 |CLS0281-L152 
30 4 8 0.2 0.4 89 |102-1556-ND 3.45 2.76 2.42 2.30 |CLS0301MA-L152 
30 5.9 8 al 2 86 | 102-1563-ND 4.15 3.32 2.91 2.77 |CLS0301-L152 

1 36 5 8 0.5 1 89 |102-1550-ND 3.60 2.88 2.52 2.40 |CLSO362MA-1-L152 
36 6.2 8 2 3 88 | 102-1564-ND. 4.70 3.76 3.29 3.14 |CLS0361-L152 
38 9.7 8 0.2 0.4 80 |102-1537-ND 4.98 3.98 3.49 3.32 |CLS0381M-L152 
40 5.3 8 0.5 1 90 |102-1551-ND 4.00 3.20 2.80 2.67 |CLS0402MA-1-L152 
40 9.7 8 0.2 0.5 80 | 102-1538-ND 4.98 3.98 3.49 3.32 |CLS0401M-L152 
45 9 8 0.2 0.5 82 |102-1539-ND 4.98 3.98 3.49 3.32 |CLS0451M-L152 
50 9 8 0.2 0.5 80 | 102-1540-ND 5.13 4.10 3.59 3.42 |CLSO501M-L152 
57 11.8 8 0.2 0.5 89 | 102-1541-ND. 5.13 4.10 3.59 3.42 |CLS0571M-L152 
26 4.6 8 0.5 1 88 | 102-1558-ND 3.70 2.96 2.59 2.47 |CLS0261MAE-L152 

2 28 5.2 8 2 4 87 |102-1559-ND 3.58 2.86 2.51 2.39 |CLS0281MAE-L152 
40 5 4 1 2 91 | 102-1560-ND. 4.00 3.20 2.80 2.67 _|CLS0401MAE-L152 

3 23 3.6 32 0.2 0.4 84 | 102-1557-ND. 3.43 2.74 2.40 2.29 |CLS0231MA3E-L152 


Fi it M t S k These low cost ferrite speakers are ideal for general applications such as information and communications equipment, portable audio equipment, and 
err e agne pea ers industrial use. Mylar cone versions offer additional protection in moist environments or conditions requiring enhanced weather resistance. 


Fig. 1 — Ferrite Magnet - Round Frame Type : Diameter | Depth D | Impedance} Frequency Input (W) | S.P.L. | Digi-Key Price Each cul 
Fig. | Cone (mm) (mm) (Q) Range (Hz) | Norm. | Max. | (dB) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
Paper Cone Type 

50 17.5 8 20 ~ 5.9k 0.25 0.5 87 |GF0501-ND@ 3.35 2.68 2.35 2.24 |GFO501 
57 18.5 8 20 ~ 8.1k 0.25 0.5 86 |GFO571-ND® 3.35 2.68 2.35 2.24 |GFO571 

1 SF 27.5 8 20 ~ 21k 3 5 92 |GF0573-ND® 4.60 3.68 3.22 3.07 |GF0573 
66 20 8 20 ~ 8k 0.3 0.5 86 |GFO661-ND@ 3.85 3.08 2.70 2.57 |GFO661 
77 24 8 20 ~ 10k al 2 92 _|GFO771-ND® 3.95 3.16 2.77 2.64 _|GFO771 
92 28.5 8 20 ~ 13k 2 3 93 |GFO922-ND 4.45 3.56 3.12 2.97 _|GFO922 
50 18 8 20 ~ 7.2k 0.25 0.5 90 |GFO506-ND@ 3.40 2.72 2.38 2.27 |GFO506 
57 18.5 8 20 ~ 8.1k 0.25 0.5 86 |GF0576-ND@ 3.40 2.72 2.38 2.27 |GFO576 
66 29 8 20 ~ 20k 3 5 90 |GFO668-ND® 5.03 4.02 3.52 3.35 |GFO668 

2 77 31 8 250 ~ 15k 3 5 95 |GFO778-ND@ 5.05 4.04 3.54 3.37 |GFO778B 
87 34 8 20 ~ 18k 2 3 99 |GFO876-ND@ 5.53 4.42 3.87 3.69 |GFO876 
92 28.5 8 20 ~ 13k 2 3 93 |GF0927-ND® 5.03 4.02 3.52 3.35 |GF0927 
102 36.5 8 20 ~ 17k 6 10 93 |GF1004-ND@ 6.93 5.54 4.85 4.62 |GF1004 
102 50.5 8 20 ~ 10k 20 40 90 |GF1004H-ND® 10.80 8.64 7.56 7.20 |GF1004H 

Mylar Cone Type (Weather Resistant) 

40 9.6 8 136 ~ 2.8k 0.1 0.2 110 |GF0401M-ND® 3.28 2.62 2.30 2.19 |GFO401M 
50 17.5 8 20 ~ 5.8k 0.25 0.5 86 |GFO501M-ND® 4.03 3.22 2.82 2.69 |GFO501M 

1 $7 18.5 8 20 ~ 14k 0.25 0.5 86 |GFO571M-ND® 4.03 3.22 2.82 2.69 |GFO571M 
66 20 8 20 ~ 10k 0.5 1 88 |GFO661M-ND® 4.30 3.44 3.01 2.87 |GFO661M 
77 24 8 20 ~ 11k 1 2 90 |GFO771M-ND 4.50 3.60 3.15 3.00 |GFO771M 
66 19.5 8 20 ~ 12k 0.5 1 83 |GFO666M-ND® 4.35 3.48 3.05 2.90 |GFO666M 

2 77 24 8 20 ~11k 1 2 91 |GFO776M-ND® 4.60 3.68 3.22 3.07 |GFO776M 
102 36.2 8 20 ~ 13k 3 5 93 |GF1003M-ND® 6.18 4.94 4.33 4.12 |GF1003M 
102 36.5 8 20 ~ 14k 6 10 93 |GF1004M-ND® 7.60 6.08 5.32 5.07_|GF1004M 
13 2 8 0 ~ 20k 0.2 0.4 80 |CDMG13008L-02-ND® 1.95 1.78 1.60 1.42 |CDMG13008L-02 

3 15 2.8 8 0 ~ 20k 0.3 0.5 91 |CDMG15008-03A-ND® 1.87 1.70 1.53 1.36 | CDMG15008-03A 
16 2.55 8 QO ~ 20k 0.3 0.5 82 |CDMG16008-03-ND® 1.84 1.68 1.51 1.34 | CDMG16008-03 

@ RoHS Compliant 


N t b k S k Features: ¢ Low profile rectangular design »* Lightweight rugged resin frame * Wide frequency range » Low resonant frequency 
0) e oo pea ers Recommended Applications: * Notebook Computers * Portable communication equipment * Multimedia equipment. 


Dim. in mm 


Resonant | Frequency Power (W) Magnet 
Size Depth Frame Freq. Hz Range | Impedance Input Size Digi-Key Price Each cul 
Fig. (mm) (mm) Style +20% (Hz) (9) Normal Maximum (mm) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
1 14x25 5.2 Plastic 600 600 ~ 20k 8 1.0 1.5 79x13 GC0251K-ND 4.15 3.32 2.91 2.77 |GC0251K 
2 16 x 30 5.0 Plastic 500 500 ~ 4k 8 0.5 1.0 79x13 GC0301K-ND 4.23 3.38 2.96 2.82 |GC0301K 
3 16 x 35 5.0 Plastic 650 650 ~ 20k 8 1.0 1.5 79x13 GC0351M-ND 3.90 3.12 2.73 2.60 |GC0351M 
4 16 x 35 5.0 Plastic 650 650 ~ 20k 8 1.0 1.5 7.91.3 GC0351M-3-ND 3.90 3.12 2.73 2.60 |GC0351M-3 
5 16 x 35 4.2 Plastic 650 650 ~ 20k 8 1.0 1.5 7.91.0 GC0351N-ND 3.90 3.12 2.73 2.60 _|GC0351N 
6 16 x 35 8.0 Plastic 550 500 ~ 13k 8 1.0 2.0 8.0 x 2.0 GC0351P-ND 4.98 3.98 3.49 3.32 |GC0351P 
7 16 x 35 74 Plastic 630 630 ~ 13k 4 1.0 2.0 8.1x 1.4 GC0351P-1-ND 4.98 3.98 3.49 3.32 |GC0351P-1 
8 16 x 35 74 Plastic 630 630 ~ 13k 4 1.0 2.0 8.1x 1.4 GC0351P-3-ND 4.98 3.98 3.49 3.32 |GC0351P-3 
9 20x 35 8.0 Plastic 550 550 ~ 11k 8 1.0 1.5 11.0x1.5 |GC0351K-ND 4.68 3.74 3.28 3.12 |GC0351K 
10 20 x 40 8.0 Plastic 550 550 ~ 12k 8 1.0 1.5 11.0x1.5 |GC0401S-ND 5.10 4.08 3.57 3.40 |GC0401S 
11 28.5 x 40 11.3 Plastic 390 390 ~ 20k 8 1.0 2.0 12.5x1.8 |GC0401K-ND 5.10 4.08 3.57 3.40 |GC0401K 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2359 


z 
<7, CUIINC PC Mount Speakers 


These PC mount speakers offer the advantages of a versatile low profile speaker with the convenience of a conventional PC mount package. They are well suited for a wide range of 
portable products and information equipment applications. 


Diameter Depth Impedance Input (W) S.P.L. (dB) | Digi-Key Price Each Cul 

Cone (mm) (mm) (Q) Normal Maximum @ 50cm Part No. 1 10 50 100 Part No. 
20 4.2 8 0.1 0.2 116 102-1542-NDt 2.98 2.38 2.09 1.99 CLS0201MP. 
23 5 8 0.1 0.2 72 102-1543-ND 3.05 2.44 2.14 2.04 CLS0231MP-1 
25 5.6 8 0.1 0.2 70 102-1544-ND 2.34 2.13 1.92 1.70 CLF0251MP 
28 4.2 8 0.2 0.3 82 102-1545-ND 3.05 2.44 2.14 2.04 CLS0281MP. 
30 3.9 8 0.2 0.3 78 102-1546-ND 3.33 2.66 2.33 2.22 CLS0301MP-1 
38 9.4 8 0.25 0.4 93 102-1549-ND 2.85 2.28 2.00 1.90 CLF0381MP-1 


+S.P.L (dB) @ 1cm 


Panasonic Piezoelectric Ceramic Buzzer Units 


Applications: Features: 
* Smoke Detectors * Alarms * Detectors * Home Appliances * Radio Beepers * Electronic Games *Low power consumption * Long life and no noise due to non-contact * Thin thickness buzzer element ¢ External 
* Keyboard Signalers * Cameras * Telephone Ringers drive type * Covering wide frequency range * No magnetic field is generated » High sound pressure level 


Example Driving Circuit 
(For Self Drive Type) 


P9920 


Q: ZTX451 or equivalent 
D: 1N4148 or equivalent 


Sound Oscillating Cap. Input Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Pressure Level Frequency (kHz) (@1kHz) Voltage Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
it 74dB min. @ (15V p-p, 4kHz Sq. Wave) _ 8500pF 25V p-p P9900-ND 7.23 61.19 478.38 1685.50 3179.00 2967.00/M | EFB-AA14D001 
2 100dB min. @ 12VDC. 3.9 = 3~20VDC |P9920-NDt 9.62 81.40 636.40 2242.50 4229.00 3947.00/M | EFB-RL37C20 


t Driving circuit required. | NOTE: All buzzers and microphones are non-washable. 


Ultrasonic Ceramic Sensor/Transducer Type Q Enclosed Type 


Ultrasonic Ceramic Sensor consisting of a disc/bimorph type piezoelectric ceramic vibrator that is used as a sensor for transmitting and receiving ultrasonics 


- gt ° See eae fais a é Temperature Range: 
in the air. Since the ultrasonic sensor has a resonance type vibrator, it is high in sensitivity and has outstanding sound pressure level. It has wide P 9 


applications for burglar alarm systems, automatic door openers, flow rate detectors, and remote-control systems in TV, home appliance and toys, etc. see 60'G 
Sensors are not washable. 

Ctr Minimum | Sound | Maximum Di ; 

Frequency| Band- | Pressure Input = amensions: (Cosi) np 
51.0 Width Level Voltage Physical Size Leads Digi-Key Pricing Panasonic 
Type Class (kHz) (kHz) (dB) (Vrms) Diameter | Height Length Space /Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
Q_ | Transmitter 40.0 1.0 105 20 18.0 12.0 12.5 75 P9893-ND 25.68 231.14 2054.60 7704.75 14382.20 | EFR-TQB40KS 

Miniature Audio Transducer For General Application Dim. in mm 


For use in: * Burglar Alarms »* Paging Systems * Smoke Detectors * Gas Detectors » Light and Radiation Detectors * Data Entry Terminals * Cash 
Registers * Alarm Clocks ¢ Fish Finders * Metal Detectors * Medical Equipment * Test Instruments * Telephones * Movie Cameras * Automotive 
Warning Systems * Production Machinery ¢ Various Electronic Equipment 


Rated D.c. Imped- Physical ay 
Input | Resistance | ance laos Frequency Size Digi-Key Pricing Panasonic 
(mW) (Q) (Q) |(dB/1 Wit m)| (Hz) (mm) | Terminal | Part No. il 10 100 500 | Part No. 
50 12 35 86 3.8K ~ 4.3k | 12x 8.5 | Straight Pin | P9965-ND 4.44 39.37 318.20 1121.21 | EAF-12RF04C 
STDK Audio T 
AX udio Transducers Poe 


Fig.7 NEW! 
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Resonant Operating Sound Operating Cut Tape 
Frequency Voltage Rated Pressure | Temperature | Digi-Key Price Each Tape and Box TDK 
Fig. (kHz) Range Voltage Level (dB) Range °C __|Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
1 3.3 4 ~ 15VDC 12VDC 75 -20 ~ 60 445-2529-ND 3.98 3.62 2.90 = = — |PB2130UP002A 
2 4.0 3 ~ 30Vp-p 3Vp-p 70 -20 ~ 70 445-2525-1-ND .39 36 .29 445-2525-3-ND 500 107.00 |PS1240P02BT 
3 2.0 5 ~ 30Vp-p 5Vp-p 70 -20 ~ 70 445-2526-1-ND 58 54 A3 445-2526-3-ND 350 111.65 |PS1420P02AT 
4 2.0 3 ~ 30Vp-p 3Vp-p 70 -20 ~ 70 445-2527-ND 51 A7 -38 = _ — |PS1720P02 
5 4.0 3 ~ 20Vp-p 3Vp-p 75 -20 ~ 70 445-2528-ND 48 44 35 = = —_|PS1740P02 
6 2.048 1 ~ 4Vp-p 3Vp-p 80 -40 ~ 85 445-2530-ND 1.29 1.18 94 = = — |SD1209T3-A1 
6 2.048 3 ~ 6Vp-p 5Vp-p 80 -40 ~ 85 445-2531-ND 1.30 1.19 95 = = — |SD1209T5-A1 
7 2.67 0 ~ 5Vo-p 3Vo-p 97 -40 ~ 85 445-4832-1-ND NEW! 4.13 3.75 3.00 445-4832-2-NDt NEW! 1,000 2250.00 | SDRO8540M3-01 


t+ Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2360 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Weng Sonalerte Magnetic and Piezo Buzzers 


MALLORY SONALERT PRODUCTS, INC. Dim. in mm 


Sound 
Emitting 
Hole 


Fig. 24 NEW! 


\ I 


23 


Resonant Operatin: Sound Current ; ' 4 
Frequency Valiages Rated Pressure | Consumption Dimensions (mm) Buce/Esch Tape and Reel Mallory 
Fig. (kHz) Range Voltage | Level (dB) Max. (mA) L H Ss 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
Magnetic Buzzers 
2.400 4.0~7.0VDC | 5.0VDC 90 30 12.6 10 = 458-1049-NDt 5.85 4.28 3.49 = — |ASI301Q 
1 2.400 9.0 ~ 15VDC 12VDC 90 50 12.6 10 _ 458-1050-NDt 5.85 4.28 3.49 = — |ASI4010 
2.400 1.0 ~ 2.0Vp-p | 1.5Vp-p 85 50 12.6 £ — 458-1053-NDt 5.64 4.00 3.28 = — |AST501Q 
2.400 4.0 ~ 7.0Vp-p | 5.0Vp-p 87 50 12.6 Eg = 458-1054-NDt 5.47 3.89 3.19 _ —_|AST605Q 
2 2.731 2.0 ~ 4.0Vp-p | 3.0Vp-p 85 80 = = = 458-1052-ND 7.93 5.87 4.86 = —_|AST200Q 
3 2.048 1.25 ~ 2.5Vp-p | 1.5Vp-p 85 40 12 8 6.5 458-1061-ND 2.85 1.87 1.52 = —_|PB-1220PQ 
2.400 4.5 ~5.5Vp-p | 5.0Vp-p 85 50 = = 6.5 458-1062-ND 2.00 1.29 -99 = — |PB-1224PE-05Q 
4 2.300 2.0~5.0VDC | 3.0VDC 85 30 — _ 76 458-1063-ND 6.06 4.43 3.62 —_— — |PB-12N23P-03Q 
2.300 4.0~7.0VDC | 5.0VDC 85 30 = = 76 458-1064-ND 6.06 4.43 3.62 = — |PB-12N23P-05Q 
2.300 9.0 ~ 15VDC 12VDC 85 50 = _ 76 458-1065-ND 6.06 4.43 3.62 = —_|PB-12N23P-12Q 
5 2.700 2.5 ~4.5Vp-p | 3.6Vp-p 85 100 _ = = 458-1100-1-ND§t 2.75 1.81 1.47 1,000 1310.00 |AST7525MATRQ 
Piezo Buzzers 
1 3.650 1.0 ~ 30Vp-p 7.0Vp-p 85 5 14.8 7.5 = 458-1096-1-ND§t 2.77 1.85 1.46 300 344.10 |AST1575BMATRQ 
4.100 3.0 ~ 15VDC 12VDC 85 10 14 75 76 458-1066-ND 6.32 4.62 3.77 _ — |PK-12N40PQ 
3.000 3.0 ~ 24VDC 12VDC 85 18 24 13.5 15 458-1070-ND 8.65 6.23 5.19 = — |PK-21A31PQ 
3 4.100 3.0 ~ 20Vp-p 5.0Vp-p 80 2 13.8 8.3 76 458-1076-ND 5.56 4.02 3.30 _ — |PT-1240PQ 
3.850 5 ~ 16VDC 16VDC 86 14 23 10.5 15 458-1088-ND 8.02 7.42 = = — |MSR516NR 
3.400 3 ~ 20VDC 20VDC 62 @ 12V 16 23 10.5 15 458-1087-ND 5.06 4.69 — = —_|MSR320R 
6 4.000 3.0 ~ 15Vp-p 5.0Vp-p 80 50 = = = 458-1051-NDt 3.80 2.62 2.14 = —_|AST100Q 
2.700 9 ~ 12VDC 12VDC 103 50 26.3 _— _ 458-1086-ND 9.76 9.03 _— _ — |MAS800Q 
7 2.700 9.0 ~ 12VDC 12VDC 103 50 26 = = 458-1056-ND 11.32 8.61 7.38 = — |MAS800SQ 
2.800 6.0 ~ 14VDC 12VDC 103 50 26 _ = 458-1057-ND 12.58 9.79 8.11 = —_|MAS806Q 
2.500 3.0 ~ 20VDC 12VDC 95 20 23.4 18 15 458-1059-ND 7.88 5.83 4.82 = — |MCP320B2Q 
8 2.500 3.0 ~ 24VDC 12VDC 95 25 23.4 18 15 458-1067-ND 8.23 5.93 4.94 _— — |PK-20A25PQ 
3.800 3.0 ~ 24VDC 12VDC 95 15 23.4 18 15 458-1069-ND 7.68 5.68 4.70 = — |PK-20A38PQ 
3.150 3.0 ~ 20VDC 12VDC 74 20 24 17 15 458-1060-ND 7.23 5.35 4.43 = — _|MCP320Q 
9 3.500 3.0 ~ 24VDC 12VDC 95 10 = = = 458-1068-ND 8.03 5.94 4.92 = —_|PK-20A35EWQ 
3.000 1.5 ~ 30VDC 12VDC 80 12 24 9.5 15 458-1071-ND 6.47 4.74 3.86 = — |PK-21N30PQ 
10 2.500 3.0 ~ 28VDC 12VDC 90 15 30 10 15 458-1072-ND 7.38 5.46 4.52 = — |PK-27N26PSQ 
3.500 3.0 ~ 28VDC 12VDC 90 15 30 10 15 458-1073-ND 7.38 5.46 4.52 = — |PK-27N36PSQ 
2.500 3.0 ~ 30Vp-p 5.0Vp-p 90 1.5 30 10 15 458-1081-ND 4.41 3.04 2.48 _ —_|PT-2726PQ 
abl 2.500 5.0 ~ 15VDC 12VDC 100 40 = = = 458-1074-ND 10.58 8.05 6.90 =. —_|PS-562Q 
12 2.800 5.0 ~ 15VDC 12VDC 100 150 = _ 458-1075-ND 12.44 9.57 8.02 = —_|PS-580Q 
13 4.000 3.0 ~ 25Vp-p 5.0Vp-p 85 1.5 if 1 458-1077-ND 2.88 1.89 1.53 = — |PT-1540PQ 
4.000 3.0 ~ 30Vp-p 5.0Vp-p 90 1.5 i 1 458-1078-ND 2.63 1.79 1.38 = —_|PT-2040PQ 
14 3.000 1.5 ~ 30VDC 12VDC 80 12 = = 458-1079-ND 4.35 3.00 2.45 = —_|PT-2130FPQ 
15 3.500 3.0 ~ 28VDC 12VDC 88 10 = _ = 458-1083-ND 4.38 3.02 2.47 = —_|PT-2735FPLQ 
16 3.400 3.0 ~ 28VDC 9.0VDC 105 12 = = = 458-1085-ND 5.25 3.73 3.06 = —_|PT-3534FPQ 
17 4.100 1.0 ~ 20Vp-p 5.0Vp-p 73 1.0 = = a 458-1093-1-ND§t 2.82 1.85 1.50 1,000 1340.00 |AST1109MLTRQ 
18 4.000 1.0 ~ 25Vp-p 3.0Vp-p 75 5 = = = 458-1094-1-ND§t 2.37 1.61 1.25 1,000 1111.00 | AST1240MLTRQ 
19 4.000 1.0 ~ 20Vp-p 5.0Vp-p 75 2 = _ = 458-1095-1-ND§t 2.99 2.03 1.57 600 685.20 |AST1440MATRQ 
20 4.000 1.0 ~ 25Vp-p 3.0Vp-p 75 5 = = = 458-1097-1-ND§t 2.54 1.72 1.33 800 950.40 | AST1628MATRQ 
21 4.000 1.0 ~ 20Vp-p 5.0Vp-p 80 2.5 = = = 458-1098-1-ND§ 2.42 1.56 1.20 400 347.20 |AST1750MATRQ 
§CutTape For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. +0.25W, 89 Speaker A Three priority sounds (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Sonalerte Magnetic and Piezo Buzzers (cont) QO fats | 
MALLORY SONALERT PRODUCTS, INC, 
Resonant Operating Sound Current ; , ‘ 
Frequency Voltage Rated Pressure | Consumption pimensions|(m) Price Each Tape and Reel Mallory 
Fig. (kHz) Range Voltage | Level (dB) Max. (mA) L H Ss 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
22 2.900 6.0 ~ 130VAC | 120VAC 95 458-1117-ND NEW! 6.09 5.51 = = —_|MAS27A29ERB120Q 
23 0.975 4.5 ~5.5VDC | 5.0VDC 88 250 = = = 458-1118-ND& NEW! 11.72 10.60 = = — _|MSS5M1 
Resonant Operating Sound Current - * n 
Frequency Voltage Pulse Rate Pressure Consumption Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each Mallory 
Fig. (kHz) Range (VDC) Per Second Level (dB) Max. (mA) [5 H Ss Part No. i 10 25 50 Part No. 
Variable Tone Buzzers 
3.900 5~ 16 .5 ~ 2 (Slow) 86 12 23 10.5 15 | 458-1089-ND 8.82 8.16 7.33 6.62 MSR516NJR 
3 3.800 Avg. 5~ 16 2 ~ 4 (Siren) 86 12 23 10.5 15  |458-1092-ND 14.34 13.27 11.91 10.76 MSR516XR 
3.700 Avg. 5~ 16 5 ~ 7 (Whooping) 86 12 23 10.5 15  |458-1091-ND 14.36 13.29 11.92 10.77 MSR516WR 
Frequency Impedance Rated Power Max. Power Sound Pressure Digi-Key Price Each Mallory 
Fig. (kHz) (Q) (Ww) (W) Level (dB) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
NEW! Speaker NEW! 
24 0.975 8 0.25 0.50 90 458-1116-ND$ 4.95 4.48 3.97 3.73 MSS300R 
§CutTape For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. +0.25W, 89 Speaker 4 Three priority sounds 
t 458-KIT-ND SMD Buzzer Kit 2 each of 11 popular values. Conveniently packaged in a plastic box with bin Quide............. 0.0.6 cc ccc cece cece nce eee ence eee eee ee eee es eases eases esses es eeeeseeeeeteeeeteeesteeeeeeees $60.00 


Sonalert® Audible Signal Devices (Buzzers) 


Fig. 1 
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Min. Sound Pressure Operating 
Mounting | Dimension | Frequency |__ 4B (A) at Two Feet Operating Voltage Current (mA) Price Each Mallory 
Fig. Method L (Inch) +500 (Hz) | @Min.(V) | @Max. (V) Range @Min. (V) | @Max. (V) 1 10 25) 50 Part No. 
Continuous Tones 
Panel 0.81 1,900 +300 60 75 6 ~ 28VDC 5 18 458-1033-ND 25.85 23.36 20.71 19.47 |SC628D 
Panel 0.81 2,900 80 90 3 ~ 7VDC 3 9 458-1021-ND 31.56 28.52 25.29 23.77 |SC307N 
Panel 0.81 2,900 80 90 3 ~ 7VDC 4 12 458-1110-ND@ NEW!) 110.55 99.90 88.58 83.25 |SCH307NR 
Panel 0.81 2,900 68 80 4 ~ 16VDC 4 14 458-1022-ND 22.49 20.33 18.03 16.94 |SC416 
Panel 0.81 2,900 80 95 6 ~ 16VDC 6 22 458-1024-ND 28.35 25.62 22.72 21.35 |SC616N 
Panel 0.81 2,900 68 80 6 ~ 28VDC 3 18 458-1029-ND 22.49 20.33 18.03 16.94 |SC628 
Panel 0.81 2,900 80 90 6 ~ 28VDC 4 16 458-1036-ND 24.62 22.25 19.73 18.54 |SC628N 
Panel 0.81 2,900 80 90 6 ~ 28VDC = 16 458-1115-ND@® NEW! 93.54 84.53 74.95 70.44 |SCH628NR 
Panel 0.81 2,900 68 80 6 ~ 28VDC 3 18 458-1113-ND@® NEW! 85.47 77.24 68.48 64.36 |SCH628R 
Panel 0.81 2,900 68 80 10 ~ 48VDC 4 18 458-1040-ND 23.44 21.18 18.78 17.65 |SC648 
1A Panel 0.81 2,900 68 80 10 ~ 48VAC/DC = 16 458-1114-ND@ NEW!) 141.50 127.86 113.37 106.55 /SCH648AR 
Panel 0.81 2,900 68 80 30 ~ 120VAC/DC 7 19 458-1111-ND® NEW!) 148.70 134.37 119.14 111.97 |SCH110R 
Panel 0.81 2,900 68 80 60 ~ 250VAC/DC 5 18 458-1112-ND@ NEW!) 149.30 134.91 119.63 112.43 |SCH250R 
Panel 0.81 4,500 68 80 6 ~ 28VDC 4 16 458-1034-ND 28.60 25.85 22.92 21.54 |SC628H 
Panel 1.38 1,900 60 75 30 ~ 120VAC/DC 6 21 458-1014-ND 49.98 45.17 40.05 37.64 |SC110D 
Panel 1.38 2,000 +300 75 95 6 ~ 28VDC 3 15 458-1037-ND 34.15 30.86 27.36 25.72 |SC628ND 
Panel 1.38 2,900 68 80 30 ~ 120VAC/DC v4 19 458-1013-ND 46.30 41.84 37.10 34.87 |SC110 
Panel 1.38 2,900 80 95 30 ~ 120VAC/DC 6 24 458-1016-ND 61.72 55.77 49.45 46.48 |SC110N 
Panel 1.38 2,900 68 80 60 ~ 250VAC/DC 5 18 458-1020-ND 59.83 54.06 47.94 45.05 |SC250 
Panel 1.38 2,900 68 80 6 ~ 28VAC/DC 4 16 458-1030-ND 39.21 35.43 31.42 29.53 |SC628A 
Panel 1.38 2,900 80 95 6 ~ 28VAC/DC 4 30 458-1031-ND 50.03 45.21 40.09 37.68 | SC628AN 
1B Panel 0.81 2,900 80 95 6 ~ 16VDC 6 22 458-1026-ND 31.13 28.13 24.94 23.44 |SC616NL 
2 | Printed Board = 2,900 64 78 4 ~ 28VDC 3 16 458-1011-ND 24.52 22.16 19.65 18.47 |SBM428 
3 Snap In Panel 2 2,900 55 68 1 ~5VDC 3 12 458-1041-ND 21.02 18.99 16.84 15.83 |SNP2 
Snap In Panel = 2,900 64 76 4 ~ 28VDC 3 16 458-1042-ND 21.02 18.99 16.84 15.83 _|SNP428 
Panel = 2,900 95 105 6 ~ 16VDC = 20 458-1101-ND® 28.95 26.16 23.20 21.80 |SCE016XD3CTB 
Panel = 2,900 85 95 16 ~ 28VDC = 20 458-1103-ND® 25.13 22.71 20.14 18.93 |SCE028LD3CTB 
4 Panel = 2,900 75 85 16 ~ 28VAC = 20 458-1104-ND® 40.01 36.15 32.06 30.13 | SCE028MA3CTB 
Panel = 2,900 75 85 16 ~ 28VDC = 20 458-1105-ND® 22.96 20.75 18.40 17.29 |SCE028MD3CTB 
Panel = 2,900 75 85 48 ~ 120VAC = 20 458-1107-ND® 47.24 42.69 37.86 35.58 | SCE120MA3CTB 
Intermittent Tones 
Panel 0.81 2,900 80 95 6 ~ 16VDC 6 22 458-1025-NDt 36.37 32.87 29.15 27.39 |SC616NJ 
Panel 0.81 2,900 80 95 6 ~ 16VDC 6 22 458-1027-ND$ 36.37 32.87 29.15 27.39 |SC616NP 
Panel 1.38 2,000 +300 85 95 10 ~ 28VDC 3 16 458-1038-ND$ 36.84 33.29 29.52 27.74 |SC628NDP 
1A Panel 1.38 2,900 80 95 30 ~ 120VAC/DC 6 24 458-1018-ND¥ 62.53 56.51 50.11 47.09 |SC110NP 
Panel 1.38 2,900 80 95 6 ~ 28VAC/DC 5 20 458-1032-ND$ 55.49 50.15 44.47 41.79 _|SC628ANP 
Panel 1.38 2,900 68 80 6 ~ 28VDC 4 16 458-1035-NDt 38.18 34.50 30.59 28.75 |SC628J 
Panel 1.38 2,900 68 80 6 ~ 28VDC 7 14 458-1039-ND$ 38.03 34.37 30.48 28.64 |SC628P. 
Chime Tone (Chimes Every One to Two Seconds) 
1A Panel 1.38 2,900 68 78 6 ~ 16VDC 6 23 458-1023-ND 44.16 39.90 35.38 33.25 |SC616CP. 
Optical/Audible Signal Devices (Contains a Blinking LED in the Front of the Alarm) 
1A Panel 1.38 2,900 85 95 6 ~ 28VAC/DC 42@6 65@28 | 458-1003-ND 79.13 71.51 63.41 59.59 |LSC628AN 
Accessories — RoHS Compliant 
Pluggable Screw Terminal Block for SCE Series 458-1108-ND 2.01 1.82 1.61 1.52 |ACCO2 
Neoprene Gasket for SC Series 458-1109-ND 37 33 30 .28 |ACCO3 
RoHS Compliant 


+ Fast = Turns on and off at 2 to 10 pulses per second depending upon voltage at 50% duty cycle. 
t Slow = Turns on and off at 0.5 to 2 pulses per second depending upon voltage at 50% duty cycle. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2362 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Dimensions in mm 
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SOUND aH 3199GR 
EMISSION HOLE 
Piezo Ceramic Audio Transducers — External Drive Type 
Resonant | Operating | SPL (dB) min. Current % - 5 
Frequency Voltage @ Resonant | Consumption Dimensions — mm Digi-Key Price Each Tape & Reel | CUI 
Fig. (kHz) (Maximum) Frequency (Maximum) D H Ss L Part No. 1 10 100 500 1,000 Pricingt Part No. 
2.0 30V p-p 93 @ 2.0kHz 11imA 30 13.5 20 6.5 102-1140-ND@ 2.20 2.00 1.60 1.33 1.16 — |CEP-1114 
2.0 30V p-p 90 @ 2.0kHz 8mA 30 10 15.2 6.0 102-1141-ND@ 1.95 1.78 1.42 1.18 1.03 — |CEP-1116 
2.4 30V p-p 88 @ 2.4kHz 18mA 22.8 13.5 10 7.0 102-1137-ND@ 2.83 2.58 2.06 1.71 1.50 — |CEP-1106 
1 4.0 20V p-p 76 @ 4.0kHz 10mA 14 7.0 7.6 45 102-1133-ND@ 2.26 2.05 1.64 1.37 1.19 — |CEP-1160 
4.0 20V p-p 80 @ 4.0kHz 7mA 14 7.0 7.6 45 102-1134-ND@ 2.45 2.23 1.78 1.48 1.30 —_|CEP-1162 
4.0 30V p-p 92 @ 4.0kHz 11mA 24 7.3 10 7.0 102-1138-ND® 1.38 1.25 1.00 83 73 — |CEP-1112 
48 30V p-p 85 @ 4.8kHz 11mA 14 4 — 90 102-1617-ND@A 88 80 64 53 A6 — |CPE-165 
48 30V p-p 80 @ 4.8kHz 10mA 13 2.5 = 35 102-1616-ND@A 94 85 68 57 49 —_|CPE-163 
3.0 30V p-p 90 @ 2.8kHz 10mA 30.2 75 15.24 5.5 102-1139-ND® 1.82 1.65 1.32 1.10 96 — |CEP-1130 
2 4.0 30V p-p 82 @ 4.0kHz 7mA iv 7.6 10 3.5 102-1136-ND@ 1.51 1.38 1.10 92 -80 — |CEP-1153 
4.0 30V p-p 84 @ 4.0kHz 6mA 22.1 5.3 10 3 102-1614-ND@ 1.10 1.00 -80 67 58 — |CPE-813 
5.0 30V p-p 82 @ 5.0kHz 8mA 16.5 7.0 11 6.5 102-1135-ND@ 1.38 1.25 1.00 83 73 —_|CEP-1152 
3 2.5 50V p-p 80 @ 2.5kHz 7mA 102-1142-ND@ 1.54 1.40 1.12 93 82 —_|CEP-1108 
2.8 30V p-p 92 @ 2.8kHz 10mA 29.5 5.2 = 120 102-1145-ND 1.73 1.58 1.26 1.05 92 — |CEP-1126 
4 41 30V p-p 90 @ 4.1kHz 12mA 24 5.0 = 95 102-1144-ND@ 1.38 1.25 1.00 83 73 — |CEP-1110 
45 50V p-p 97 @ 4.5kHz 11mA 30 5.1 ro 110 102-1620-ND® 1.10 1.00 -80 67 58 — |CPE-827 
6.0 30V p-p 88 @ 6.0kHz 8mA 24 4 = 100 102-1619-ND@ 1.29 1.18 94 78 68 —_|CPE-120 
5 4.0 25V p-p 70 @ 4.0kHz 3mA = 27 —— 16 102-1193-1-ND@} 1.79 1.63 1.30 1.08 _ 910.00/1,000 |CMT-1603 
41 25V p-p 70 @ 4.1kHz 5mA = 2.5 = 12.8 | 102-1195-1-ND@$ 2.37 2.15 4572. 1.43 —_| 1204.00/1,000_|CMT-1303 
6 5.0 20V p-p 88 @ 5.0kHz 10mA 102-1194-5-ND® 2.37 2.15 1.72 1.43 1.25 —_|CMT-1261 
is 41 25V p-p 68 @ 4.1kHz 4.5mA 9.0 1.7 = 11.0 | 102-1264-1-ND@ 2.64 2.40 1.92 1.60 —__| 2688.00/2,000_|CMT-1102 
8 2.8 30V p-p 75 @ 2.8kHz 4mA 9.0 8.0 5.0 4.0 102-1283-ND@ 1.53 1.33 1.02 85 77 — _|CPE-171 
ah 4.0 20V p-p 80 @ 4.0kHz 10mA 13.7 7.6 7.62 5.5 102-1612-ND@ 1.90 1.73 1.38 1.15 1.00 — _|CPE-164 
17 4.0 30V p-p 84 @ 4.0kHz gmA 13 6 5 6 102-1613-ND@ 1.40 1.28 1.02 85 74 — |CPE-168 
6.0 30V p-p 90 @ 4.1kHz 8mA 24 6.7 10 5.8 102-1615-ND@ 1.76 1.60 1.28 1.07 93 —_|CPE-122 
21 3.3 30V p-p 93 @ 3.3kHz 10mA 24 10 12.5 5.5 102-1610-ND@ 1.76 1.60 1.28 1.07 93 —_|CPE-502 


@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND. +CutTape A Wire Leads 


Magnetic Audio Transducers — External Drive Type 


Resonant | Operating SPL (dB) min. Current 7 5 A 
Frequency Voltage @ Resonant | Consumption Dimensions — mm Digi-Key Price Each Tape & Reel | CUI 
Fig. (kHz) (Maximum) Frequency (Maximum) D H Ss (Lb Part No. 1 10 100 500 1,000 Pricingt Part No. 
al 3.0 1.0 ~ 1.7V O-p 70 @ 3.0kHz 80mA 6.6 3.5 3.2 3.3 |102-1284-ND@ 1.89 1.64 1.26 1.05 95 —_ |CC-0601 
2.048 1~3V0-p 80 @ 2.048kHz 20mA 16 14.0 76 7.0 |102-1112-ND@A 1.40 1.28 1.02 85 74 — |CEM-1601 
8 2.048 3~ 12VO0-p 85 @ 2.048kHz 50mA 16 14.0 7.6 7.0 |102-1113-ND@A 1.40 1.28 1.02 85 74 — |CEM-1606 
2.048 6 ~ 18V O-p 85 @ 2.048kHz 40mA 16 14.0 7.6 7.0 |102-1114-NDA 1.40 1.28 1.02 85 74 —_|CEM-1612 
9 2.4 4~8VO-p 85 @ 2.4kHz 40mA = = = = 102-1150-ND@A 2.09 1.90 1.52 1.27 1.11 —_ |CD-1206 
2.048 1~2VO0-p 85 @ 2.048kHz 20mA 12 8.5 6.5 5.5 |102-1151-ND® 63 58 46 39 34 — |CEM-1201(42) 
2.048 1~2VO-p 80 @ 2.048kHz 20mA 12 8.5 6.5 5.5 |102-1152-ND® 63 58 46 39 34 — |CEM-1201(50) 
2.048 3~5VO-p 85 @ 2.048kHz 35mA 12 8.5 6.5 5.5 |102-1153-ND®@ 72 65 52 44 38 — |CEM-1203(42) 
10 2.048 1~2VO-p 70 @ 2.048kHz 35mA 12.0 5.5 6.5 5.5 |102-1464-ND® 88 80 64 54 AT — |CSQ-601BP 
2.048 1~2VO0-p 70 @ 2.048kHz 20mA 12.0 5.5 6.5 5.5 |102-1463-ND@ 94 85 68 57 50 —__|CSQ-706BP 
2.73 1~2VO0-p 85 @ 2.73kHz 80mA 9.0 4.5 4.0 4.5 |102-1457-ND@ 99 90 fe -60 53 — |CST-911AP 
2.73 2~4V0O-p 85 @ 2.73kHz 80mA 9.0 45 4.0 4.5 |102-1458-ND@ 99 90 fe 60 53 — |CST-931AP 
2.73 4~6VO-p 85 @ 2.73kHz 80mA 9.0 4.5 4.0 4.5 |102-1459-ND@ -99 -90 72 -60 53 —__|CST-951AP 
2.4 1~3VO0-p 80 @ 2.4kHz 40mA 12 9.5 6.5 5.5 |102-1154-ND@A 83 RE 60 50 44 — |CEM-1201S 
2.4 3~8VO-p 85 @ 2.4kHz 45mA 12 9.5 6.5 5.5 |102-1155-ND@A 83 75 60 50 44 — |CEM-1206S 
1 2.4 6 ~ 16V O-p 85 @ 2.4kHz 40mA 12 9.5 6.5 5.5 |102-1156-ND@A 83 75 60 50 44 — |CEM-1212S 
2.4 4.0 ~ 8.0V O-p 85 @ 2.4kHz 50mA 12 10.0 6.5 3.3 |102-1269-ND® 80 73 58 49 43 — |CCG-1206 
2.8 1~1.7V O-p 85 @ 2.8kHz 40mA 12 10 5.0 3.3 |102-1169-ND@A 1.24 1.13 90 15 66 —__|CEM-14RO6CT 
2.73 2.5~4.5VO0-p| 87 @ 2.73kHz 100mA = 4.0 = 8.5 |102-1197-1-ND@t 2.28 2.08 1.66 1.38 = 1162.00/1,000 |CSS-73B16K 
12 3.1 3 ~5.0V O-p 90 @ 3.1kHz 80mA = 3.2 = 8.5 | 102-1198-1-ND@+ 2.34 2.13 1.70 1.42 _ 1190.00/1,000 |CSS-J4D20 
2.73 3~5VO-p 90 @ 2.73kHz 80mA = 3.2 = 8.5 |102-1456-1-ND@$ 2.34 2.13 1.70 1.42 = 1190.00/1,000_ | CSS-J4B20 
13 2.73 3~5VO-p 85 @ 2.73kHz 80mA = = = = 102-1455-1-ND@$ 2.34 2.13 1.70 1.42 = 1190.00/1,000_ | CSS-I4B20 
14 2.4 3 ~ 8.0V O-p 87 @ 2.4kHz 40mA _ 6.5 _— 12.8 |102-1199-1-ND@ 1.79 1.63 1.30 = _ 424.13/450 | CT-1205 
2.4 3.0 ~ 7.0V O-p 88 @ 2.4kHz 60mA = 6.5 = 12.8 |102-1266-1-ND@$ 1.60 1.45 1.16 = = 269.12/320 | CT-1205H 
15 2.73 2~4.5V O-p 90 @ 2.73kHz 80mA = _ = — 102-1202-ND® 2.26 2.05 1.64 1.37 1.19 —__|CST-934AS 
16 2.73 2.5~4.5VO-p| 85 @ 2.73kHz 110mA = = = = 102-1265-1-ND@$ 1.82 1.65 1.32 = zi 462.00/500 | CCV-084B16 
17 2.0 2.0 ~ 4.0V O-p 85 @ 2.0kHz 90mA 12.0 3.8 6.5 5.5 |102-1286-ND@ 87 16 58 ZC) 44 —__|CSQG703BP 
2.73 1~2VO-p 85 @ 2.73kHz 80mA 12.0 6.0 6.5 5.5 |102-1465-ND® 80 13 58 49 A3 — |CSQ-RP/E 
18 2.73 1~2VO0-p 85 @ 2.73kHz 80mA 9.0 45 4.0 4.5 |102-1460-ND® 1.05 95 76 64 56 — |CST-911RP/A 
2.73 2~4VO-p 85 @ 2.73kHz 80mA 9.0 4.5 4.0 4.5 |102-1461-ND@ 1.05 .95 76 64 56 — |CST-931RP/A 
2.73 4~6VO-p 85 @ 2.73kHz 80mA 9.0 4.5 4.0 4.5 |102-1462-ND@ 1.05 95 76 64 56 —__|CST-951RP/A 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND. 4#CutTape A Wave solderable and washable (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2363 
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CUIINC Audio Transducers (con) 


Piezo Ceramic Audio Transducers — Self Drive Type with Feedback 


Resonant Operating SPL (dB) min. Current Rs i . 
Frequency Voltage @ Resonant | Consumption Dimensions ~ mm Digi-Key Price Each cul 
Fig. (kHz) (Maximum) Frequency (Maximum) D H Ss Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
19 3.2 3 ~ 28VDC 74 @ 12VDC 7mA 23.5 10 = 6.5 102-1146-ND* 1.60 1.45 1.16 97 85 |CEP-1123 
20 3.3 3 ~ 28VDC 82 @ 12VDC 7mA 102-1149-ND* 2.04 1.85 1.48 1.23 1.08 |CEP-1173 
* Feedback circuit required 
B u zzers Dimensions in mm 
Audio Indicators Digi@Reel” 
Resonant Input SPL (dB) Max. Current 
Frequency Voltage Min. @ Consumption Dimensions - mm Digi-Key Price Each cul 
Fig. (kHz) Range Voltage (mA) D H s [5 Mode Part No. il 10 100 | Part No. 
Piezo Buzzers with Drive Circuits 
3.0 3 ~ 20VDC 85 @12VDC | 11@12VDC | 24.2 | 16.0 | 15.0} 6.0 Continuous 102-1116-ND® 3.41 3.10 2.48 |CEP-2202A 
3.0 3 ~ 20VDC 85 @12VDC | 11 @12VDC | 24.2 | 16.0 | 15.0} 6.0 Continuous 102-1117-ND@A | 3.71 3.38 2.70 | CEP-2202AS 
1 3.4 3 ~ 20VDC 78@12VDC | 15@12VDC | 24 | 9.0 | 15 | 5.5 Continuous 102-1119-ND® 250 2.28 1.82 | CEP-2224 
35 3 ~ 20VDC 93 @12VDC | 10@12VDC | 31.3) 16 | 175} 6.0 Continuous 102-1118-ND® 3.49 3.18 2.54 |CEP-2272A 
44 3 ~ 16VDC 70@12VDC | 7@12VDC | 13.7) 7.6 | 7.62 | 6.2 Continuous 102-1115-ND@A | 2.64 240 1.92 |CEP-2242 
27 3 ~ 20VDC 76@12VDC | 10@12VDC | 24 | 83 | — | 100 Continuous 102-1630-ND® 2.81 2.55 2.04 | CPE-220 
F 35 3 ~ 20VDC 93@12VDC | 10@12VDC | 32 | 13.5} — | 140 Continuous 102-1120-ND@ 3.27 2.98 2.38 | CEP-2260A 
45 3 ~ 28VDC 83@12VDC | 13@12VDC | 24 5 | — | 120 Continuous 102-1621-ND® 1.76 1.60 1.28 |CPE-121 
2.5~3.8 6 ~ 18VDC 88@12VDC | 17@12VDC | 32 | 23 | — | 140 Continuous 102-1121-ND 6.13 5.58 4.46 | CEP-2280 
3.5 3 ~ 28VDC 85@12VDC | 6@12VDC | 28 | 254} — | 150 Continuous 102-1122-ND® 4.26 3.88 3.10 | CEP-2250 
2 35 4 ~ 28VDC 87@12VDC | 6@12VDC | 28 | 254} — | 150 Continuous 102-1632-ND@ 5.39 4.90 3.92 | CPE-253 oe 
03 g~14vpc | s9@t2voc | 70@12vDC | 41.8] 22 | — | 140 Continuous 102-1645-ND@ | 6.71 610 4.88 |CPE-460 | 28 ” | 
28 30 ~ 120VAC/DC | 88 @ 110VAC | 7@110VAC | 41.8} 22 | — | 140 Continuous 102-1125-ND® 5.45 4.95 3.96 |CEP-4411AC 
28 3 ~ 16VDC 102 @12VDC | 40@12VDC | 41.8) 22 | — | 140 Continuous 102-1641-ND@ 6.60 6.00 4.80 )CPE-420 
28 3 ~ 20VDC 88 @12VDC | 10@12VDC | 418) 16 | — | 145 Slow Pulse 102-1640-ND® 5.83 5.30 4.24 | CPE-353A 
28 3 ~ 20VDC 92@12VDC | 12@12VDC | 418) 16 | — | 140 Continuous 102-1637-ND® 4.02 3.65 2.92 | CPE-350A 
28 3 ~ 28VDC 81@12VDC | 8@12VDC | 418) 16 | — | 140 Slow Pulse 102-1639-ND® 4.95 450 3.60 | CPE-353 Ritoor. 2 ee 
4 28 3 ~ 28VDC 81@12VDC | 6@12VDC | 418) 16 | — | 140 Fast Pulse 102-1638-ND® 5.17 4.70 3.76 | CPE-351 PeAWG Red |} 
28 3 ~ 28VDC 85@12VDC | 7@12VDC | 418) 16 | — | 140 Continuous 102-1636-ND® 3.36 3.05 2.44 /CPE-350 ISealed wwe Einiesion 
3 60 ~ 250VAC/DC | 92 @ 220VAC | 13 @ 220VAC | 41.8 | 22 | — | 140 Continuous 102-1644-ND® 6.60 6.00 4.80 | CPE-422AC 
3.4 3 ~ 20VDC 73 @12VDC | 14@12VDC | 23.8 | 14.5 | — | 110 Continuous 102-1629-ND@ 3.00 2.73 2.18 )CPE-200 
3.4 3~30VAC/DC | 89@12VAC | 8@12VAC | 41.8] 22 | — | 140 Continuous 102-1643-ND® 479 435 3.48 | CPE-400AC 
3.5 3 ~ 28VDC 86@12VDC | 5@12VDC | 33.7 | 14.5 | — | 140 Continuous 102-1634-ND® 2.92 2.65 212 )CPE-270 sidsieg 
35 8 ~ 18VDC 96 @12VDC | 12@12VDC | 33.7 | 14.5 | — | 140 Continuous 102-1635-ND® 4.02 3.65 2.92 | CPE-270H tabsl7 
5 4.0 3 ~ 20VDC 83@12vDC | 8@12vDC | — j; — | — | — Continuous 102-1196-5-ND@| 3.96 3.60 2.88 |CMI-1240 
7 5.0 9 ~ 16VDC 80@12vDC | 35@12vDC | — j — | — | — Continuous 102-1281-ND@* | 7.38 6.40 4.92 |CPE-243 Pe 
5.0 9 ~ 16VDC 80@12vDC | 35@12vDC | — j — | — | — Continuous 102-1468-ND® 6.85 6.23 4.98 | CPE-244 ss daniiiad 
8 28 6 ~ 14VDC 85@12VDC | 35@12vDC | — j; — | — | — Continuous 102-1282-ND@* | 8.97 7.78 5.98 | CPE-267 
3.6 6 ~ 28VDC 79@12vDC | 9@12vDC | — | — | — | — | Continuous/Slow Pulse | 102-1658-ND@ | 14.25 12.95 10.36 |CPE-757 Masking 
12 3.6 7 ~ 15VDC 98@12VDC | 20@12vDC | — j — | — | — Continuous 102-1662-ND@ | 14.58 13.25 10.60 |CPE-750PA “© ) 
3.6 4 ~ 28VDC 80@12vDC | 8@12vDC | — j — | — | — Continuous 102-1654-ND® | 10.07 9.15 7.32 |CPE-750 Kain & 
13 25 3 ~ 16VDC 100 @12VDC | 58@12VDC | 50 | 37.5 | — | 150 Continuous 102-1642-ND® 9.74 8.85 7.08 | CPE-960 emission hole 
3.4 3 ~ 20VDC 86@12VDC | 9@12VDC | 245) 16 | 12 6 Continuous 102-1626-ND® 3.00 2.73 2.18 | CPE-203 
i 3.2 8 ~ 18VDC 85 @12VDC | 10@12VDC | 23.3) 10.2) 15 | 6.5 Continuous 102-1623-ND® 3.96 3.60 2.88 |CPE-222H 
Magnetic Buzzers with Drive Circuits — RoHS Compliant 
24 4~7VDC 90@5vDC | 30@5vDC | — | 10 | — | 128 Continuous 102-1200-1-ND$ | 2.72 248 1.98 |CT-1205C 
24 4~7VDC 90@5VDC | 30@5vDC | — | 10 | — | 128 Continuous 102-1200-2-NDt 459.36/320 CT-1205C 
‘ 24 4~7VDC 88@5VDC | 30@5VDC | — | 71 | — | 128 Continuous 102-1267-1-ND$ | 2.72 248 1.98 |CT-1205CL 
24 4~7VDC 88@5VDC | 30@5vDC | — | 71 | — | 128 Continuous 102-1267-2-NDt 645.98/450 CT-1205CL 
24 8 ~ 15VDC 85@12VDC | 30@12VDC | — | 7.1 | — | 128 Continuous 102-1268-1-ND$ | 2.72 248 1.98 |CT-1212CL 
24 8 ~ 15VDC 85@12VDC | 30@12VDC | — | 7.1 | — | 128 Continuous 102-1268-2-NDt 645.98/450 CT-1212CL 
9 2.73 4~7VDC 80@5VDC | 35@5VDC | 9.6 |) 5.0 | 5.0 | 5.5 Continuous 102-1285-NDA 1.98 1.72 1.32 | CX-0905C 
2.2 4~7VDC 85@6VDC | 50@6VDC | 16.0) 14.0 | 7.6 | 7.0 Continuous 102-1466-ND 2.42 2.20 1.76 | CX-1606C 
" 2.2 8 ~ 16VDC 85 @12VDC | 35@12VDC | 16.0 | 14.0 | 7.6 | 7.0 Continuous 102-1467-ND 2.42 2.20 1.76 |CX-1612C 
a3 2.3 8 ~ 16VDC 85@12vDC | 35@12vDC | — j; — | — | — Continuous 102-1123-NDA 2.31 210 1.68 )CEM-1212C 
23 4~7VDC 85@5vDC | 35@5vDC | — | — | — | — Continuous 102-1124-NDA 2.31 2.10 1.68 | CEM-1205C 
@ ROHS Compliant A Wave Solderable and Washable + Tape and Reel +CutTape * Waterproof 
Piezo Telephone Ringer Dimensensnmm | 9-15VDC 
Buzzer 
Eon Coons Vou Digi-Key Beech cul Operates ram 9:1S¥DE: 
Level | (@120Hz) | (Max.) | Part No. 1 10 100 500 1,000 |Part No. Case size: 23mm(L) x 15mm(W) x 13.5mm(H) with 
81dB @ mounting hole centers at 27mm. 
t tke | 43:000PF | 30Vp-p /102-1132-ND | 1.71 1.55 1.24 1.03 90 |CEP-1141 WADCUND ... asses os eani@eachio ieoniiteds 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SF CULINC Buzzers (cont) 


Solid State Buzzers Dimensions in mm 
Current y 
Input Voltage SPL (dB) min. Consumption Digi-Key Price Each CuI 
Fig. Range @ Voltage (Maximum) Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
1 20 ~ 28VDC 76 @ 24VDC 20mA @ 24VDC_ | 102-1651-ND 4.24 3.85 3.08 2.57 2.23 |CS-3224 
20 ~ 28VDC 76 @ 24VDC 24mA @ 24VDC_ | 102-1649-ND 4.07 3.70 2.96 2.47 2.15 |CS-3624 
8 ~ 16VDC 79@12vDC | 30mA@ 12VDC_ |102-1648-ND 407 3.70 298 247 2.15 |cs-3612 ee 
2 : 15.0 
4~8VDC 75 @ 6VDC 45mA @ 6VDC 102-1647-ND 4.07 3.70 2.96 2.47 2.15 |CS-3606 r 26AWG 
2~4VDC 75 @ 3VDC 50mA @ 3VDC 102-1646-ND 4.07 3.70 2.96 2.47 2.15 |CS-3603 


Piezoelectric Ceramic Buzzer Elements 


Dimensions in mm 


Resonant 
¥ i Resonant | Impedance | Electrostatic} Input z 
Dimensions - mm Frequency | (Maximum | Capacity | Voltage | Digi-Key Price Each cul 
A B T t (kHz) 9) (@ 1kHz) | (Max.) |Part No. 1 10 100 500 1,000|Part No. 
Fig. 1 — Standard Type Black 32 AWG 
20.00 | 14.60} 0.43 | 0.20 6.5 350 13,000pF 30V p-p |102-1126-ND@ | 1.02 93 74 62 .54 | CEB-20D64 
27.00 | 19.80} 0.53 | 0.25 4.6 250 16,000pF 20V p-p |102-1127-ND® | 1.10 1.00 80 67 .58 | CEB-27D44 
35.00 | 25.00 | 0.53 | 0.25 2.6 300 30,000pF 30V p-p |102-1128-ND® | 1.43 1.30 1.04 87 .76 | CEB-35D26 
44.00 | 25.00 | 0.23 | 0.10 0.6 1,000 70,000pF 20V p-p |102-1170-ND 1.62 148 1.18 .98 .86 |CEB-44D06 66 
1 
Fig. 2 — Feed Back Type (32 AWG) 
20.00 | 15.00] 0.43 | 0.20 64 400 10,000pF | 30Vp-p |102-1129-ND@ | 1.18 1.08 .86 .72 63 |CEB-20FD64 Black _5.0-+ 
27.00 | 20.00} 0.51 | 0.25 4.5 500 16,000pF 30V p-p | 102-1130-ND 1.21 1.10 88.74 .64 | CEB-27FD44 
35.00 | 25.00 | 0.53 | 0.25 2.9 500 25,000pF 30V p-p |102-1131-ND 1.57 1.43 1.14 .95 .83 | CEB-35FD29 


@ RoHS Compliant 


RON Piezo Buzzer Elements 


Resonant Max. Input 
Dimensions — mm Frequency | Capacitance Voltage Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Fig. D d Ti (kHz) (pF) (Vpp) Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
9.9 74 0.12 v4 10,000 15 668-1000-ND .96 88 70 .59 |AB1070B 
12 9 0.21 9 8,000 30 668-1001-ND .96 88 70 59 |AB1290B 
15 8.4 0.2 41 8,000 15 668-1002-ND .96 88 70 59 |AB1541 
15 8.9 0.21 4.8 7,500 20 668-1003-ND 96 88 70 59 |AB1548B 
20 15 0.1 2.5 80,000 30 668-1004-ND 96 88 -70 59 | AB2025B 
20 15 0.28 4 25,000 30 668-1006-ND .96 88 70 .59 |AB2040B 
20 15 0.42 6.5 14,000 30 668-1007-ND 96 88 70 59 | AB2065B 
1 20 15 0.43 7.2 10,000 30 668-1008-ND 96 88 70 59 | AB2072S 
27 14.6 0.53 3.4 13,000 30 668-1012-ND .96 88 70 59 | AB2734B 
27 20 0.23 2 45,000 30 668-1009-ND .96 88 70 59 |AB2720B 
27 20 0.26 2.6 50,000 30 668-1011-ND .96 88 70 59 |AB2726B 
27 20 0.5 4.6 16,000 20 668-1013-ND .96 88 70 59 |AB2746B 
35 25 0.53 2.6 30,000 30 668-1015-ND 1.60 1.45 1.16 .97 |AB3526B 
4 32 0.15 1.3 150,000 30 668-1017-ND 1.60 1.45 1.16 97 |AB4113B 
50 44 2.2 1.2 65,000 30 668-1190-ND 2.72 2.48 1.98 1.65 |APS4812B-LW100-R 
2 20 15 0.21 3.7 20,000 30 668-1005-ND .96 88 70 59 | AB2036AF 
35 25 0.58 2.9 25,000 30 668-1016-ND 1.60 1.45 1.16 .97 | AB3529BF 


Magnetic Audio Indicators 


Dimensions in mm 


Operating Resonant Rated 
Voltage Rated Frequency SPL Current Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Fig. (VDC) Voltage (kHz) (dB) (mA) Terminal | Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1 8.0 ~ 16 12 2.3 85 30 PCB Pin /|668-1018-ND 3.49 3.18 2.54 2.11 Al-1223-TWT-12V-R 
3.0 ~ 7.0 5 2.3 85 30 PCB Pin /|668-1019-ND 3.49 3.18 2.54 2.11 Al-1223-TWT-5V-R 
8.0 ~15 12 2.2 85 30 PCB Pin /|668-1020-ND 3.80 3.45 2.76 2.30 Al-1622-TWT-12V-R 
. 4.0 ~ 8.0 5 2.2 85 30 PCB Pin /|668-1021-ND 3.80 3.45 2.76 2.30 Al-1622-TWT-5V-R 
3 8.0 ~ 15 12 24 85 30 SMD 668-1022-5-ND 7.07 6.43 5.14 4.27 SMI-1324-TW-12V-R 
4 4.0 ~7.0 5 24 88 30 SMD 668-1023-5-ND 7.07 6.43 5.14 4.27 SMI-1324-TW-5V-2-R 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2365 


Sour Piezo Audio Indicators 


*o24** 
+ 


* 668-1029-ND = 06.2 
668-1030-ND = 96.8 
** 668-1026-ND = 23.8 

668-1028-ND = 23.8 


UL 1007 AWG #26 


Feo 


Dim. in mm 


Operating Rated Resonant Dim. Rated 
Voltage Voltage Frequency SPL v Current Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Fig. (VDC) (VDC) (kHz) (aB) (mm) (mA) Terminal _| Part No. 1 10 100 500 _| Part No. 
1 3~ 16 12 4.0 80 = 4 PCB Pin 668-1024-ND 3.49 3.18 2.54 2.11 Al-1440-TWT-12V-R 
2 3 ~ 20 12 3.1 85 = 15 PCB Pin 668-1025-ND 4.51 4.10 3.28 2.73 Al-2331-TWT-R 
3 3~ 20 12 2.9 95 16 8 PCB Pin 668-1026-ND 4.51 4.10 3.28 2.73 Al-2429-TWT-12V-3-R 
3 ~18 12 2.9 95 16 10 PCB Pin 668-1027-ND 4.51 4.10 3.28 2.73 Al-2429-TWT-2-R 
3 3~ 20 12 2.9 100 16 10 PCB Pin 668-1028-ND 4.51 4.10 3.28 2.73 Al-2429-TWT-R 
3 ~ 16 12 3.7 100 18 8 PCB Pin 668-1029-ND 4.51 4.10 3.28 2.73 Al-2437-TWT-R 
3 ~18 12 3.8 95 17.2 8 PCB Pin 668-1030-ND 4.51 4.10 3.28 2.73 Al-2438-TT-R 
4 3 ~ 28 12 1.8 87 = 13 PCB Pin 668-1032-ND 5.03 4.58 3.66 3.04 Al-3018-TWT-R 
5 3 ~ 28 12 4.5 90 = 5 Wire 668-1033-ND 3.69 3.35 2.68 2.23 Al-3245-TF-LW95-R 
6 3 ~ 20 12 3.3 95 = 8 PCB Pin 668-1035-ND 9.74 8.85 7.08 5.88 Al-4033-TWT-R 
£ 7~18 12 2.9 108 20 16 Screw 668-1036-ND 18.65 16.95 13.56 11.26 Al-4228-P-C18-R 
8 3 ~ 20 12 2.8 106 = 10 Wire 668-1049-ND 4.76 4.33 3.46 2.88 Al-4228-TF-LW140-3-R 
8 3 ~ 28 12 2.8 95 = 7 Wire 668-1050-ND 4.18 3.80 3.04 2.53 Al-4228-TF-LW140-4-R, 
8 3 ~ 20 12 2.8 98 = 10 Wire 668-1051-ND 7.87 7.15 5.72 4.75 Al-4228-TF-LW140-FP-R 
8 3 ~ 20 12 2.8 98 = 10 Wire 668-1052-ND 7.87 7.15 5.72 4.75 Al-4228-TF-SP-LW145-R 
9 3 ~ 28 12 2.8 99 _ 10 PCB Pin 668-1053-ND 4.32 3.93 3.14 2.61 Al-4228-TWT-R 
10 4~28 12 2.8 97 = 8 Screw 668-1054-ND 11.99 10.90 8.72 7.24 Al-4328-P-C28-2-R 
10 4~28 12 2.9 88 = 6 Screw 668-1189-ND 10.76 8.37 7A7 6.58 Al-4329-P-SP28-R 
10 20 ~ 130 110 2.8 98 = 17 Screw 668-1188-ND 14.78 11.50 9.86 9.04 Al-4328-P-C120D-R 
11 5~ 14 12 2.9 107 — 35 PCB Pin 668-1055-ND 6.35 5.78 4.62 3.84 X-2629-TWT-R 
12 1.5~12 6 3.3 106 =. 9 Wire 668-1056-ND 9.19 8.35 6.68 5.55 X-4033-TF-LW80-R 
13 4~28 12 3.5 92 = 5 Wire 668-1057-ND 8.03 7.30 5.84 4.85 XL-2835-TF-FP-LW150-R 
14 2~5 3 3.5 100 20 9 PCB Pin 668-1204-ND NEW! 3.38 3.08 2.46 2.05 Al-3035-TWT-3V-R 
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is Audio Transducers 


* 668-1099-ND = 3.3 
** 668-1099-ND = 10 
Operating Resonant Rated Cut Tape 
Voltage Frequency SPL Current Digi-Key Price Each Tape and Reelt Projects Unlimited 
Fig. (Vpp) (kHz) (dB) (mA) Terminal Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
Piezo Audio Transducers — External Drive Type 

1 1~20 3.8 80 1.0 PCB Pin 668-1101-ND$ 2.12 1.93 1.54 = — |AT-1438-TWT-R 

2 1~30 4.0 78 3.0 PCB Pin 668-1111-ND$ 1.68 1.34 1.11 = — |AT-1740-TT-R 

3 1~30 3.5 75 3.0 PCB Pin 668-1102-ND$ 1.79 1.63 1.30 = — |AT-2235-TT-R 

4 1~30 4.0 80 1.0 PCB Pin 668-1103-ND$ 1.79 1.63 1.30 = — |AT-2440-TWT-R 

5 3 ~ 28 3.0 93 8.0 PCB Pin 668-1105-ND$ 2.28 2.08 1.66 — — |AT-2830-TWT-R 

6 3~ 28 2:5) 85 7.0 PCB Pin 668-1106-ND$ 4.59 4.18 3.34 — — |AT-3425-TWT-R 

7 1~25 41 75 5.0 SMD 668-1108-1-ND 3.84 3.20 2.56 1,000 1856.00 | SMT-1341-T-R 

8 1~25 4.0 70 3.0 SMD 668-1110-1-ND 2.61 2.18 1.74 800 1009.60 | SMT-1640-S-R 

9 1~25 41 73 2.9 SMD 668-1205-1-ND NEW! 3.87 3.23 2.58 2,000 1871.00/M |SMT-1141-T-3-R 
10 1~30 4.0 90 3.0 SMD 668-1109-1-ND 3.21 2.68 2.14 300 513.60 |SMT-2240-TW-R 

Magnetic Audio Transducers — External Drive Type 

an 2~4 4.0 78 100 SMD 668-1060-1-ND 3.51 2.93 2.34 2,000 1697.00/M |SMT-0540-S-R 

1 2~4 4.0 78 100 SMD 668-1192-1-ND& 3.99 3.33 2.66 2,000 1929.00/M | SMT-0540-T-6-R 
12 2~4 4.0 78 100 SMD 668-1061-1-ND 3.66 3.05 2.44 2,000 1769.00/M | SMT-0540-T-2-R 
13 2~5 27 85 120 SMD 668-1062-1-ND 4.47 3.73 2.98 1,000 2161.00 | SMT-0727-S-R 

14 2~5 21 87 90 SMD 668-1065-1-ND& 4.47 3.73 2.98 1,000 2161.00 | SMT-0821-T-R 

14 3~7 2.3 87 70 SMD 668-1066-1-ND 4.47 3.73 2.98 1,000 2161.00 | SMT-0823-S-R 

14 25~4.5 2.5 87 90 SMD 668-1067-1-ND 4.47 3.73 2.98 1,000 2161.00 | SMT-0825-S-2-R 
14 25~4.5 25) 87 90 SMD 668-1070-1-ND& 4.47 3.73 2.98 1,000 2161.00 | SMT-0825-T-R 

14 25~4.5 27 87 90 SMD 4.47 3.73 2.98 1,000 2161.00 | SMT-0827-S-2-R 
14 2~5 3.6 90 90 SMD 668-1075-1-ND 4.47 3.73 2.98 1,000 2161.00 | SMT-0836-S-R 

15 25~4.5 2.5 85 90 SMD 668-1068-1-ND 4.47 3.73 2.98 1,000 2161.00 | SMT-0825-S-4-R 
15 25~4.5 2.7 85 90 SMD 668-1069-1-ND& 4.47 3.73 2.98 1,000 2161.00 | SMT-0825-T-2-R 
15 25~4.5 20 85 90 SMD 668-1073-1-ND 4.47 3.73 2.98 1,000 2161.00 | SMT-0827-S-3-R 
16 25~4.5 2.63 90 90 SMD 668-1071-1-ND 4.47 3.73 2.98 1,000 2161.00 | SMT-0826-S-R 

16 25~4.5 2.7 85 100 SMD 668-1074-1-ND 4.47 3.73 2.98 1,000 2161.00 | SMT-0827-S-R 

17 25~4.5 2.73 85 60 SMD 668-1193-1-ND 4.47 3.73 2.98 600 1296.60 | SMT-0827-SW-3V-R 
17 4~6 2.73 85 80 SMD 668-1194-1-ND 4.47 3.73 2.98 600 1296.60 | SMT-0827-SW-5V-R 

+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND. Tray §Tube Top Sound Port (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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id O Audio Transducers (cont) Digi@Reel” [OLS 
ar . I 
Operating Resonant Rated Cut Tape 
Voltage Frequency SPL Current Digi-Key Price Each Tape and Reelt Projects Unlimited 
Fig. (Vpp) (kHz) (dB) (mA) Terminal Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
18 3~7 2.73 85 80 SMD 668-1078-1-ND 4.92 4.10 3.28 1,000 2378.00 |SMT-0927-S-5-R 
19 2~4 2.73 85 80 SMD 668-1079-1-ND 4.92 4.10 3.28 800 1902.40 | SMT-0927-T-R 
20 3~46 2.83 93 100 SMD 668-1084-1-ND 4.17 3.48 2.78 1,000 2016.00 | SMT-1028-S-R 
20 3~46 2.83 90 100 SMD 668-1085-1-ND& 4.17 3.48 2.78 1,000 2016.00 | SMT-1028-T-R 
21 1~3 24 80 30 SMD 668-1089-5-ND§ 3.52 3.20 2.56 = — |SMT-1324-TW-1V-R 
21 4~8 24 85 40 SMD 668-1090-5-ND§ 3.52 3.20 2.56 — — |SMT-1324-TW-5V-R 
22 3~45 2.7 87 90 SMD 668-1093-1-ND 5.97 4.98 3.98 1,000 2886.00 |SMT-1427-S-3-R 
23 3~7 2.7 85 80 SMD 668-1095-1-ND 5.97 4.98 3.98 1,000 2886.00 | SMT-1427-S-R 
23 3~7 2a 85 80 SMD 668-1096-1-NDA 5.97 4.98 3.98 1,000 2886.00 |SMT-1427-T-R 
24 1-3 2.048 85 10 PCB Pin 668-1097-ND$ 1.07 98 78 = — |AT-1220-TT-R 
25 3~8 24 85 40 PCB Pin 668-1098-ND$ 1.43 1.30 1.04 = — |AT-1224-TWT-R 
25 1~1.7 2.8 85 40 PCB Pin 668-1099-ND$ 1.43 1.30 1.04 — — |AT-1228-TT-R 
26 4~8 2.048 85 40 PCB Pin 668-1100-ND$ 1.84 1.68 1.34 = — |AT-1620-TWT-R 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND. Tray §Tube A Top Sound Port 
~~ 
oberton Inc, Magnetic Audio Transducers 
Dim. in mm 
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Rated Operating Sound Current Operating ; 
Frequency | Voltage Pressure Consumption | Temperature Digi-Key Price Each Tape & Reelt Soberton 
Fig. (kHz) (V) o-p Level (mA) (°C) Terminal | Part No. 1 10 100 500 Qty. Pricing Part No. 
Reflowable SMD Type — External Drive 
1 2.73 2~4 89dB min. @ 2.73kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD ___|433-1001-1-ND¥ 3.12 2.60 2.08 1.73 = = ST-01BH 
2.30 2~4 87dB min. @ 2.30kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD |433-1005-1-ND@ 3.12 2.60 2.08 1.73 1,000 1463.28 ST-03BL 
2 2.73 2~4 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD |433-1006-1-ND@$ 3.12 2.60 2.08 1.73 1,000 1463.28 ST-03BH 
2.73 4~6 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD __|433-1007-1-ND@ 3.12 2.60 2.08 1.73 1,000 1463.28 ST-03CH 
2.73 2~4 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD |433-1009-1-ND# 3.12 2.60 2.08 1.73 1,000 1463.28 ST-04BH 
3 3.20 2~4 87dB min. @ 3.20kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD |433-1010-1-ND@£ 3.12 2.60 2.08 1.73 1,000 1463.28 ST-04BT 
2.73 4~6 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD ___|433-1011-1-ND@ 3.12 2.60 2.08 1.73 1,000 1463.28 ST-04CH 
Non-Washable Type — External Drive — RoHS Compliant 
4 2.73 2~4 90dB min. @ 2.73kHz 80 max. -20 ~ 60 PCB |433-1013-ND 1,27 79 58 51 = = GT-0930RP2 
3.10 4~6 90dB min. @ 3.10kHz 80 max. -20 ~ 60 PCB |433-1014-ND 127: Pré:) 58 51 = _ GT-0950RP3 
5 2.73 2~4 85dB min. @ 2.73kHz 80 max. -20 ~ 60 PCB |433-1032-1-ND¢ 98 82 66 55 = _ GT-0903A 
2.73 4~6 85dB min. @ 2.73kHz 80 max. -20 ~ 60 PCB |433-1033-ND 99 83 66 55 = = GT-0905A 
Washable Type — External Drive — RoHS Compliant 
6 2.44.2 1~2 85dB min. @ 2.40kHz 35 max. -30 ~ 85 PCB |433-1027-ND 87 51 35 .30 = = WT-1201 
2.44.2 4~6 87dB min. @ 2.40kHz 40 max. -30 ~ 85 PCB |433-1028-ND 87 51 35 :30 = = WT-1205 
Washable Type — Self-Contained Drive — RoHS Compliant 
2.44.4 14~3 >75dB min. @ 2.40kHz <20 -20 ~ 70 SMD |433-1043-1-ND¥ 3.06 2.04 1.67 _ 320 489.60 WST-1310S -1 
7 2.34.3 4~7 >85dB min. @ 2.30kHz <30 -20~ 70 SMD |433-1044-1-ND¥ 3.06 2.04 1.67 = 320 489.60 WST-1310S -2 
2.3 +.3 8~15 >85dB min. @ 2.30kHz <30 -20 ~ 70 SMD ___|433-1045-1-ND¥ 3.06 2.04 1.67 = = = WST-1310S -3 
8 3.10 14~2 >75dB @ 3.10kHz <25 -20 ~ 70 PCB |433-1079-ND 1.81 1.18 -90 -80 = = WST-1201BX 
2.34.5 2~5 >82dB @ 2.30kHz <30 -20 ~ 70 PCB |433-1047-ND 1.56 1.30 1.04 .87 = a WST-1203UX 
9 2.3 +.2 4~6 85dB min. @ 2.30kHz 30 max. -20 ~ 60 PCB |433-1029-ND 1.81 1.18 -90 -80 = = WST-1205S 
10 2.3 +.3 8~15 85dB min. @ 2.30kHz 30 max. -20 ~ 60 PCB __|433-1030-ND 2.30 1.50 1.15 1.01 = = WST-1612S 
External Drive Circ 
11 5.5 +0.7 1~30 290 @5.5 <8 -20 ~ 70 Wire | 433-1054-ND 97 58 42 36 = = PT-2404 
Drive Circuit Built-In 
42 4.0 +0.5 3~16 280 @ 4.0 <7 -20 ~ 70 PCB |433-1065-ND 2.86 2.39 1.91 1.59 = = PB-1408-1 
4.8 +0.4 3~16 285 @ 4.8 <10 -20 ~ 70 PCB |433-1066-ND 3.32 2.16 1.66 1.47 = = PB-1408-2 
@ RoHS Compliant — t¢ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Cut Tape 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Piezoelectric Buzzers 
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* 490-4698-ND= 22.0 
Resonant Operating Minimum Operating a 
Frequency Voltage SPL Capacitance | Temperature Digi-Key Price Each Murata 
Fig. (kHz) Maximum (dB) (pF) (°C) Terminal Part No. 1 10 100 Part No. 
2.0 25Vp-p 70 = -20 ~ 70 SMD 490-5260-1-ND¢ NEW! 2.09 1.82 1.68 PKLCS1212E2000-R1 
2.0 25Vp-p 70 = -20 ~ 70 SMD 490-5260-2-NDt NEW! 976.00/1,000 PKLCS1212E2000-R1 
2.0 25Vp-p 70 = -40 ~ 85 SMD 490-5261-1-ND¢ NEW! 2.20 1.91 1.76 PKLCS1212E20A0-R1 
1 2.0 25Vp-p 70 = -40 ~ 85 SMD 490-5261-2-NDt NEW! 1027.00/1,000 PKLCS1212E20A0-R1 
4.0 25Vp-p 75 = -20 ~ 70 SMD 490-4683-1-ND$ 1.82 1.58 1.46 PKLCS1212E4001-R1 
4.0 25Vp-p 75 = -20 ~ 70 SMD 490-4683-2-NDt 849.00/1,000 PKLCS1212E4001-R1 
4.0 25Vp-p 75 = -40 ~ 85 SMD 490-5262-1-ND¢ NEW! 1.91 1.66 1.53 PKLCS1212E40A1-R1 
4.0 25Vp-p 75 = -40 ~ 85 SMD 490-5262-2-NDt NEW! 891.00/1,000 PKLCS1212E40A1-R1 
2 act 40Vp-p 70 40,000 -20 ~ 70 Wire 490-4684-ND 1.92 1.59 1.24 PKM34EWH1101C 
1.2 60Vp-p 70 32,000 -20 ~ 70 Wire 490-4685-ND 1.88 1.56 1.21 PKM34EWH1201C 
3 1.0 30Vp-p 75 68,000 -20 ~ 70 Wire 490-4686-ND 2.82 2.34 1.82 PKM44EWH1001C 
4 1.2 40Vp-p 68 40,000 -20 ~ 70 PCB Pin 490-4687-ND 2.92 2.42 1.88 PKM33EPH1201C 
5 2.0 25Vp-p 70 34,000 -20 ~ 70 PCB Pin 490-4688-ND 1.23 1.02 80 PKM17EPP-2002-B0 
4.0 25Vp-p 72 7,000 -20 ~ 70 PCB Pin 490-4694-ND 88 73 57 PKM17EPPH4001-BO 
6 2.0 7.0Vp-p 72 40,000 -20 ~ 70 Wire 490-4689-ND 2.97 2.46 1.91 PKM17EWH2001 
Va 2.0 25Vp-p 75 17,000 -20 ~ 70 PCB Pin 490-4690-ND 1.38 1.15 89 PKM22EPH2001 
2.0 25Vp-p 70 19,000 -20 ~ 70 PCB Pin 490-4691-ND 98 82 63 PKM22EPPH2001-BO 
8 4.0 25Vp-p 75 12,000 -20 ~ 70 PCB Pin 490-4692-ND 1.04 86 67 PKM22EPPH4001-BO 
4.0 25Vp-p 85 12,000 -20 ~ 70 PCB Pin 490-4695-ND 1.12 94 73 PKM22EPPH4007-BO 
9 4.0 25Vp-p 75 12,000 -20 ~ 70 PCB Pin 490-4693-ND 1.04 87 67 PKM22EPPH4005-BO 
10 4.0 25Vp-p 75 9,500 -20 ~ 70 Wire 490-4696-ND 1.51 1.26 98 PKM17EWH4000 
1 4.0 30Vp-p 70 5,500 -40 ~ 85 PCB Pin 490-4697-ND 64 53 Al PKM13EPYH4002-BO 
4.0 30Vp-p 70 5,500 -40 ~ 85 PCB Pin 490-4698-ND 53 A5 35 PKM13EPYH4000-AO 
12 3.3 20VDC 80 = -20 ~ 70 Wire 490-4701-ND 5.64 4.68 3.63 PKB24SWH3301 
13 3.6 15VDC 90 = -20 ~ 70 PCB Pin 490-4702-ND 3.86 3.20 2.49 PKB24SPCH3601-BO 
14 3.8 20VDC 90 = -20 ~ 70 PCB Pin 490-4703-ND 1.62 1.34 1.04 PKM24SPH3805 
15 2.5 20VDC 75 — -20 ~ 70 PCB Pin 490-4704-ND 3.15 2.61 2.03 PKM30SPTH2501-BO 


$CutTape _¢ Tape and Reel 


IND <i KYOCERd Piezo Transducers 


Dim. in mm 


Resonant Input Minimum Resonant Static t 
Frequency Voltage SPL Impedance Capacitance _| Digi-Key Price Each AVX 
Fig. (kHz) Maximum (dB) (Q) (pF) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 2.048 30Vp-p 69 _ 24,000 478-4762-ND 1.70 1.15 89 KBS-20DB-2P-10 
1 2.048 30Vp-p 75 — 24,000 478-4763-ND 98 66 51 KBS-20DB-2P-9 
2 2.048 30Vp-p 70 = 48,000 478-4766-ND 2.15 1.46 1.13 KBT-33SB-2T-2 
3 3.0 30Vp-p 75 _ 20,000 478-4765-ND 1.43 97 75 KBS-27DB-3T 
4 4.6 30Vp-p = 1,500 20,000 478-4764-ND 91 62 48 KBS-27DA-5C-105 
THIN FILM TECHNOLOGY Dim. in mm 


GGIVI SUSUMU CO., LTD 


20mm Ultra Thin Lightweight 
Piezo Speaker 


Resonant Maximum Sound Operating : 
Frequency Applied Pressure Temperature Digi-Key Price Each Susumu 
(Hz) Voltage Level (°C) Terminal Part No. 1 10 100 Part No. 
850 ~ 1250 10 >72dB -30 ~ 60 SMD 408-1321-ND 6.55 4.79 3.91 HAP-BME-20-13N01 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Nes Electret Condenser Microphone and Holders 


Electret condenser microphones consist of a high voltage internal electret membrane, a metal electrode and a field effect commitment to quality has earned them approval from a famous global manufacturer of mobile phones. Horn’s ECMs 
transistor (FET). They are manufactured in a quality controlled facility in China. All microphones are produced with utilize a highly efficient, low impedance design, available in omni directional, unidirectional and noise canceling versions. 


Japanese made FETs to ensure high quality and reliability. This along with 100% testing ensure a zero defect rate. Horn’s All microphones are non-washable. Bimcinmm 


Term. 2 0/] Term. 1 Term, 2 Term. 1 


Physical Operating Current ae 
Size Sensitivity Voltage Consumption S/N Digi-Key Pricing Horn 
Fig. Type (mm) (OdB = 1V/Pa) Standard Maximum Ratio Part No. 1 10 100 Part No. 

Omnidirectional 06.0 x 3.5 -40dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1059-ND® 91 7.57 48.45 | EM6035-403-G 
Omnidirectional 06.0 x 2.7 -42dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1019-ND 91 7.57 48.45 | EM6027-423 
Omnidirectional 06.0 x 1.5 -44dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1027-ND 1.66 13.80 88.32 | EM6015-44BC0108&33 

! Omnidirectional 06.0 x 1.5 -44dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1067-ND® 1.66 13.80 88.32 | EM6015-44BC010833-G 
Omnidirectional 06.0 x 1.8 -44dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1029-ND 1.50 12.47 79.79 | EM6018-44BC0108&33 
Omnidirectional 06.0 x 1.8 -44dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1069-ND® 1.50 12.47 79.79 | EM6018-44BC108&33-G 

2. Omnidirectional 06.0x 1.1 -46dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1035-ND 2.24 18.70 119.68 | EM6011-46FC108&33 
Omnidirectional 06.0 x 2.7 -42dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1061-ND® 1.02 8.46 54.16 | EM6027PA-423-G 

4 Omnidirectional 06.0 x 1.8 -46dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1024-ND 1.55 12.91 82.64 | EM6018P-46B010833 
Omnidirectional 06.0 x 2.2 -42dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1028-ND 1.28 10.69 68.40 | EM6022S-42B010833 

: Omnidirectional 06.0 x 2.2 -42dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1068-ND® 1.28 10.69 68.40 | EM6022S-42BC010833-G 
Omnidirectional 04.5x 1.3 -50dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1032-ND 1.87 15.59 99.76 | EM4513-50BC108&33 

; Omnidirectional 04.5x 1.3 -50dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1072-ND® 1.87 15.59 99.76 | EM4513-50BC108&33-G 

1 Unidirectional 06.0 x 5.0 -51dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1057-ND@ 96 8.02 51.30 | EM6050U-514-G 


@ RoHS Compliant 


ER Btdo 


Electret Condenser 


Microphones 
Physical Physical 
Size Sensitivity | Built-In | S/N | Digi-Key Price Each Projects Unlimited Size Sensitivity | Built-In | S/N | Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Fig. (mm) (dB) Capacitor | Ratio /Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. (mm) (dB) Capacitor | Ratio | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Uni-directional 6.0x2.2 -46 33pF 60 | 668-1153-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2246P-C33-R 
1 6.0 x 3.0 -46 — 55 |668-1174-ND 3.01 2.15 1.60 | PUM-3046L-R 6.0x2.7 35 = 60 |668-1155-ND 294 240 1.56|POM-2735P-R 
6.0x3.5 46 = 55 _|668-1175-ND 3.01 2.15 1.60 | PUM-3546L-R 60x27 -38 = 60 |668-1158-ND 2.94 210 1.56 |POM-2738P-R 
say; —.. Meise Canceling TRL 60x27 | -38 33pF | 60 668-1157-ND | 294 210 1.56 |POM-2738P-C33-R 
1 | 60x27 | 51 - 55 |668-1143-ND | 3.15 2.25 1.67 |PNM-2751L-R GOA | ae = 60 [ESEaIIEONOMEE) 2.95 210 1.56 | POM-2742P-2-R 
6.0x3.5 -46 _ 60 |668-1144-ND 3415 2.25 1.67 |PNM-3546L-R 60x27 -42 33pF 60 | 668-1161-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2742P-C33-R 
Omni-directional g | 80x27 -46 — 60 | 668-1164-ND 2.94 210 1.56] POM-2746P-R 
40x15 “45 a 60 [668-1183-ND 354 253 1.87 /TOM-1545L-R 6.0x3.0 -42 = 60 |668-1166-ND 2.63 1.88 1.39 | POM-3042P-R 
1 45x30 -46 _ 60 |668-1187-ND 3.54 2.53 1.87 | TOM-3046L-R 6.0x3.0 -46 = 60 |668-1168-ND 263 1.88 1.39|POM-3046P-R 
ee} @ |g ere fie eww || |eoas| ca | — | w feema [am tet ra\ponsare 
60x22 | 46 sar | 60 \ee8-iisi-no | 294 240 1.56 /POM-2246L-c39-R SORee |) ie a 60 RecN 2681.88 1.29) POM-3546P-R 
6.0x27 -38 = 60 |668-1156-ND 294 2410 1.56 |POM-2738L-R 9.4x6.5 “45 = 80 | 668-1198-ND 1.58 1.13.84) AOM-6545P-R 
60x27 -42 - 60 |668-1159-ND 2.94 210 1.56 |POM-2742L-2-R 97x45 “Ae = 80 | 668-1197-ND 158 1.13.84) AOM-4544P-2-R 
6.0x27 -46 = 60 _|668-1163-ND 2.94 210 1.56 |POM-2746L-R 97x67 42 - 60 _|668-1196-ND 1.58 1.13.84 | AOM-6742 -2-R 
2 | 60x30 “42 = 60 |668-1165-ND 2.63 1.88 1.39 /POM-3042L-R 40x12 ~45 33pF 60 | 668-1182-ND 3.54 2.53 1.87 | TOM-12458-C33-R 
6.0x3.0 46 = 60 |668-1167-ND 2.63 1.88 1.39 | POM-3046L-R 4.0x15 -45 33pF 60 |668-1185-ND 3.54 253 1.87 | TOM-1545S-C33-R 
60x35 “42 a 80 |668-1169-ND 2.63 1.88 1.39) POM-3542L-R 4 | 40x15 “45 = 60 | 668-1186-ND 3.54 253 1.87 | TOM-1545S-R 
eee). ce 00 ee eee Tee lem eee 58x22 |  -38 - 60 |668-1177-ND | 3.15 225 1.67) ROM-2238S-NF-R 
40x15 a5 — 60 Geen 364-253-187 [TOMASASP-R 6.0x2.2 -46 = 60 | 668-1154-ND 2.94 210 1.56 |POM-2246S-2-R 
3 | 60x22 42 33pF 60 |668-1149-ND 2.94 2.10 1.56 |POM-2242P-C33-R 5 | 58x22 “38 = 60_|668-1176-ND 3.15 2.25 1.67 | ROM-2238P-NF-R 
60x22 -46 — 60 |668-1152-ND 2.94 210 1.56 |POM-2246P-2-R 6 | 40x12 42 = 60 | 668-1181-ND 3.54253 1.87 | TOM-1242L-NF-R 


Specifications: 

* Directivity: Omni * Sensitivity: -42 +3dB ¢ Standard 
Operating Voltage: 2.1Vdc * Maximum Operating Voltage: 
3.6Vdce * Maximum Current Consumption: 200A * Maximum 
Impedance: 1002 »* Minimum Signal to Noise Ratio: 55dBA 
* Internal Capacitors: 10 and 33pF * Frequency Range: 100 
~ 7,000Hz * Operating Temperature: -40 ~ 100°C * Storage 
Temperature: -40 ~ 100°C * Maximum SPL: 120dB (for less 
than 0.5% distortion) 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Projects Unlimited 
Fig. Description Part No. 1 10 100 Part No. 1,250 Part No. 
1 Bottom Sound Port 668-1199-1-ND 7.14 5.10 3.78 668-1199-2-ND 3060.00/M_ |POSM-1342RM-C3310-R 
2 Top Sound Port 668-1200-1-ND 7.14 5.10 3.78 668-1200-2-ND 3060.00/M POSM-1542-C3310-R 
3 Mini, Top Sound Port 668-1201-1-ND 7.14 5.10 3.78 668-1201-2-ND 3060.00/M |ROSM-1342-C3310-R 
4 Mini, Bottom Sound Port 668-1202-1-ND 7.14 5.10 3.78 668-1202-2-ND 3060.00/M ROSM-1342RM-C3310-R 
5 Mini, Top Sound Port 668-1203-1-ND 7.14 5.10 3.78 668-1203-2-ND 3060.00/M ROSM-1542-C3310-R 


Digi®Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2370 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Microphone Cartridges 


Consists of a high voltage internal electret membrane, metal electrode and a Field Effect Transistor (FET). Doesn't need a high-voltage 
bias from the outside like ordinary condenser microphones. Features: Highly efficient electrical specification, pressure type operating 
principle, low impedance (2.2kQ), omnidirectional back directivity and a high degree of reliability under adverse shock, vibration 


and environmental 
completed microphi 


» Electret Condenser 


tests. Applications: Telephone and telephone answering devices, tape recorders, intercoms, computer modems, 
ones for recording, testing and monitoring, hearing aids, sonic controlled toys and sensors and others. All buzzers 


and microphones are non-washable. 


control 


Physical | Sensitivity | Frequency | Operating Current 
Size (OdB = 1V/ Range Voltage | Consumption Sensitivity S/N | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| (mm) Pa) (Hz) Max./Std. Max. Reduction Ratio | Part No. i 10 100 | Part No. 
Omni-Directional 
1 |@6.0x1.3| -44dB+3dB | 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB |P11958-NDft 3.02 2.68 2.17|}WM-63GNT 
2 |96.0x 1.3] -44dB+3dB | 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB |P11961-ND@ 3.47 3.08 2.49|WM-63PRT 
3 |96.0x2.2| -45dB+4dB | 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB |P9955-ND@t 2.05 1.82 1.48}WM-64C 
3 |96.0x2.2| -45dB+4dB | 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB |P9958-ND@t 2.03 1.81 1.46]}WM-64K 
1 |@6.0x2.2| -44dB+3dB | 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB |P11965-ND@f| 2.11 1.88  1.52}WM-64MNT 
4 |06.0x2.2| -44dB+3dB | 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB |P11969-ND@f/ 2.52 2.23 1.81 |WM-64PNT 
5 |06.0x 3.4] -35dB+4dB | 20 ~ 20k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >62dB |P9925-ND® 1.86 1.66 1.34)WM-61A 
6 |07.7x3.3| -44dB+3dB | 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB |P11959-ND 4.97 4.41 3.56 |}WM-63GNT330 
7 |97.5x2.4| -44dB+3dB | 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB |P11960-ND 5.01 4.44 3.59}WM-63GNT335 
8 |07.7x4.0| -44dB+3dB | 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB |P11966-ND 3.90 3.47 2.80}WM-64MNT330A 
Uni-Directional — RoHS Compliant 
9 |09.7x5.0| -47dB +4dB | 100 ~ 16k | 10V/1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V | >60dB |P9961-ND 2.52 2.23 1.81 }WM-55A103 
10 |96.0x 5.0} -50dB +4dB | 100 ~ 12k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >55dB |P9964-ND 2.11 1.88 1.52 }WM-65A103 
Noise Cancelling — RoHS Compliant 
11 |99.7x5.0| -54dB+4dB | 100~ 10k | 10V/1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V | >58dB |P9897-ND 2.77 2.46 1.99}WM-55D103 
@ RoHS Compliant — ¢ With built-in cap 
Microphone Holder 
Digi-Key Price Each Panasonic 
Part No. 1 10 100 500 Part No. Use With Panasonic Part No. 
P9952-ND 59 50 39 28 M3CA0207A4 WM-55A103, WM-55D103 


output 


<< output 


Q 


output output 


«: ‘xcoustics Electret Condenser Microphones 


Applications: * Headsets * Corded and cordless telephones * PCs, PC tablets, laptops »* PDAs, MP3 players * Automotive and automotive accessories * General electronics Features: * Operating 
Temperature: -25°C ~ 55°C » Highly efficient electrical specifications * Provide good acoustic performance and reliability under typical environmental conditions * Industry standard sizes * Omni, Uni, 


and Noise Canceling * Integrated RF filtering * Multiple terminations available - Solderless, Pin Type, and PCB 


Fig. 1 


Term. #1 Output 


Physical Sensitivity Freq. Stan. Max. Max. Current _ Knowles Term. #2 GND 
Size @1kHz Range Operat. | Operat. | Consumption S/N Built-in | Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. (mm) (dB re 1V/Pa) (Hz) Volt. Volt. (mA) Ratio Capacitor | Part No. ‘il 10 100 | Part No. 
Omni-Directional Fig. 2 
Term.#1 Output 
1 | 06.0x27 42.23 100-10K | 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF,33pF |423-1093-ND | 1.27 140 95 |MB6027ASC-1L Term.#2 GND 
2. 09.7x4.5 44 +2 100 ~ 10K 2.0 10 0.500 >55dB None 423-1023-ND 69 60 52 | MD9745APZ-F 
BS 
Se . 
LF CULINC Electret Condenser Microphones 
Physical Standard S/N | Max. Current ; 
Size | Sensitivity | Operating Built-In Ratio | Consumption | Digi-Key Price Each cul 
Fig. (mm) (dB) Voltage Capacitor (dB) (mA) Part No. ‘J 10 100 Part No. 
Omni-Directional 
09.7 x 6.5 42 45 = 60 0.5 102-1720-ND 81 70 54 CMA-6542PF 
09.7 x 4.5 44 3 = 60 0.5 102-1721-ND 66 57 A4 CMA-4544PF-W 
09.4 x 6.5 44 45 = 60 0.5 102-1722-ND 72 63 48 CMB-6544PF 
1 | 06.0 x 5.0 -42 2 = 56 0.5 102-1724-ND 96 83 64 CMC-5042PF-AC 
06.0 x 5.0 44 2 = 56 0.5 102-1725-ND 96 83 64 CMC-5044PF-A 
06.0 x 2.7 -42 2 33pF 58 0.4 102-1726-ND 7A 1.48 1.14 CMC-2742PBJ-A 
06.0 x 2.2 -42 2 33pF, 10pF 58 0.5 102-1727-ND 1.77 1.53 1.18 CMC-2242PBL-A 
06.0 x 5.0 44 2 _ 60 0.5 102-1723-ND 90 78 60 CMC-5044TF-A 
09.7 x 6.5 42 1.5 _ 58 0.5 102-1719-ND 66 57 A4 CMA-6542TF-K 
_ -42 2 33pF, 10pF 57 0.5 102-1732-ND 2.10 1.83 1.40 CMC-2742WBL-25L 
Noise-Cancelling Fig. 5 
1 | 06.0x 2.7 -47 2 = 56 0.5 102-1731-ND 2.22 1.93 1.48 CMR-2747PB-A 
Term. #1 Output 
5 |097x5.2| -47 15 = 58 0.5 102-1729-ND 2.46 214 1.64 | CMP-5247TF-K TeHhDION 
06.0 x 5.0 -54 2 = 56 0.5 102-1730-ND 2.34 2.03 1.56 CMR-5054TB-A 
Uni-Directional 
5 | 09.7x5.2 -47 15 = 60 0.5 102-1728-ND 1.77 1.53 1.18 CMI-5247TF-K 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ACOUSTICS Qmni-Directional Electret Microphones 


FG Series: ¢ Integral FET amplifier * Wide, flat frequency response ¢ Low noise performance » High electroacoustic sensitivity * 3-Wire configuration EM 
Series: ¢ Integral FET amplifier * High electroacoustic sensitivity * Low vibration sensitivity * Low Noise * Small size WP Series: ¢ Integral FET amplifier 
* High electroacoustic sensitivity * Low noise ¢ Low vibration sensitivity » Flat response down to very low frequency * Survives submersion in water 
* 3-Wire configuration EK Series: « Integral FET amplifier * High electroacoustic sensitivity * Low vibration sensitivity * Low noise * 3-Wire configuration 
EA Series: ¢ High resistance to mechanical shock * Rugged construction to withstand severe environmental conditions 


Dim. in mm 


Sensitivity Max. Max. “A” 
@ 1kHz DC Amplifier Weighted Output Knowles 
(dB re (dB re Supply | Current Noise (1kHz_ | Imped. | Di Price Each Acoustics 
Fig. | 1V/Pa) | 1V/0.1 Pa) | Voltage | Drain (uA) | Equivalent SPL) | (Q) 1 10 100 Part No. 
_ -63 +2 1.3~10 50 26.0 dB 4400 | 423-1098-ND@t 21.05 18.12 15.67 | EK-23024-P07 
1 _— -69 +3 1.3~10 50 28.5 dB 3500 |423-1124-ND@ 18.55 15.97 13.81 |EA-21842-C36 
= -53 +2 1.3~10 50 26.0 dB 4400 |423-1121-ND® 19.31 16.62 14.37 | EK-23024-C36 
2 _— -63 +2 1.3~10 50 26.0 dB 4400 |423-1099-ND® 21.05 18.12 15.67 | EK-23133-C36 
3 | -3343 -53 +3 1.3~10 50 26.0 dB 4400 |423-1008-ND@ 20.00 17.21 14.88 | EK-23132 
4 = -53 +2 1.3~10 50 26.0 dB 4400 |423-1120-ND® 19.31 16.62 14.37 | EK-23027-C36 
-33 43 = 0.9 ~ 1.6 50 28.0 dB 4400 |423-1064-ND- 27.24 23.44 20.28 |FG-3629-P16 
5 _— 6343 |1.3~1.6 50 30.0 dB 4400 |423-1119-ND® 27.24 23.44 20.28 |FG-23329-C05 
-43 43 = 0.9 ~ 1.6 50 30.0 dB 4400 |423-1068-NDe 27.24 23.44 20.28 | FG-3742-D36 
= -6343 [1.3~1.6 50 28.0 dB 4400 |423-1123-ND® 27.24 23.44 20.28 | FG-23629-C36 
6 -36 +3 = 0.9 ~ 10 50 31.0 dB 4400 | 423-1062-ND+ 23.99 20.65 17.86 |EM-3046-P16 
_ -56 +3 1.3~10 50 31.0 dB 4400 |423-1122-ND@ 23.99 20.65 17.86 |EM-23046-C36 ig.7 Fig. 8 
7 -33 43 = 0.9 ~ 1.6 50 28.0 dB 4400 |423-1065-ND® 27.24 23.44 20.28 |FG-3652-C36 ) 2.56: 4.01 A <S 559 
-33 43 = 0.9 ~ 1.6 50 28.0 dB 4400 |423-1066-ND¢- 27.24 23.44 20.28 |FG-3652-P16 3 
Waterproof Microphones : 
8 -34 43 -54 43 1.0~10 50 28.0 dB 4400 |423-1012-ND® 29.67 25.53 22.08 |WP-3502 
-34 43 -64 43 1.0~10 50 28.0 dB 4400 |423-1054-NDe 33.07 28.46 24.61 |WP-3502-P16 
@ RoHS Compliant *Has1inchlongleads +t Has 79 inch long leads 
Noise-Canceling Close Talking Microphones Bimeyniente 


NR Series: «Integral FET amplifier * Diaphragm responds to pressure differential giving high rejection of background noise * Small size * High 
electroacoustical sensitivity * Low vibration sensitivity 

CF Series: * Integral FET amplifier * Diaphragm responds to pressure differential giving high rejection of background noise »* Withstands severe 
environmental conditions * Sound ports protected by woven mesh treated with water repellent * High resistance to mechanical shock 

WP Series: * Integral FET amplifier * Survives submersion in 1m water * Corrosion resistant * Withstands explosive decompression * High 
resistance to mechanical shock * Small size 


ae Max. Amplifier Nominal Knowles 
Sensitivity @ 1kHz Microphone DC Supply Current Output Imp. i: Price Each Acoustics 
Fig. (dB re 1V/Pa) (dB re 1V/0.1 Pa) Configuration (V) Drain (uA) (Q) 1 10 100 Part No. 
1 -32 +3 -52 +3 2-Wire 1.0~10 200 2500 423-1010-ND 19.78 17.02 14.72 |NR-3160 
2 -42 +3 -62 43 3-Wire 1.0~10 50 3500 423-1014-ND 27.05 23.28 20.13 |CF-2949 
Waterproof Microphone 
1 -34 43 -54 43 2-Wire 1.0~10 300 2500 423-1011-ND 29.67 25.53 22.08 |WP-3501 


Piezo Ceramic, Accelerometer, Dim: inmm a Fig. 4 
Magnetic Balanced Armature 


BL Series: * High sensitivity * Wide frequency range and flat response 
¢ Integral FET amplifier * High resistance to mechanical shock * BL-1785 
typically used for instrumentation applications »* 3-Wire configuration 

BU Series: * Ceramic vibration transducer ¢ High vibration sensitivity 
and small size * Wide frequency range «Integral FET preamplifier * 2 or 


Sound Port 


3-Wire configuration 
BJ Series: ¢ Balanced armature technology * High efficiency, stability and (Inside) 
reliability * Self-shielded against external magnetic fields * Small size 
* Omni-directional * 2-Wire configuration 
Fa DC Nominal Max. Amplifier | Max. “A” Weighted | Output Imp. ec Knowles 
Sensitivity @ 1kHz Supply DC Res. Current Noise (1kHz @ 1kHz | Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. | (dB re 1V/Pa) | (dB re 1V/0.1 Pa) (dB re 1V/g) Voltage (Q) Drain (uA) Equivalent SPL) (Q) Part No. 1 10 100 Part No. 
Piezo Ceramic Microphones 
1 -49 +3 -69 +3 = 1.3 = 160 34.0dB 4000 423-1003-ND 85.01 73.15 63.27 |BL-21785 
2 -49 +3 -69 +3 — 3.0 = 160 34.0dB 4000 423-1002-ND 151.77 130.60 112.95 |BL-21994 
3 = -64.5 +3 = 1.3 = 50 32.0dB 13000 423-1097-ND® 54.37 46.79 40.47 |BL-21671-140 
Accelerometer (Vibration-Sensing Transducer) 
3 _ = -45.0 +4.5 1.5~10 =i 50 = 5200 423-1004-ND 47.34 40.74 35.24 |BU-21771 
Magnetic Balanced Armature 
4 -55.5 +3 -75.5 +3 = = 900 = _ 3900 423-1001-ND 32.64 28.09 24.29 |BJ-21590 
@ RoHS Compliant 
Waterproof Acoustical Dim. 


Transducers 


MR Series: * Highly waterproof, no loss of performance after 
immersion in 15m water ¢ Corrosion resistant * Withstands 
explosive decompression »¢ Excellent environmental 
performance High resistance to mechanical shock * Wire 
leads attached 


‘o/ Orientation 
of hole 
pattern not 
fixed 


TI] Orientation 


of hole 
pattern not 
fixed 


oe DC Max. Amplifier DCR @ 20 Max. “A” Weighted Load Output Imp. % Knowles 
Sensitivity @ 1kHz Supply Current dC +10% Noise (1kHz Condition @1kHz | Digi-Key Price Each Acoustics 

Fig. (dB re 1V/Pa) (dB re 1V/0.1 Pa) Voltage Drain (uA) (Q) Equivalent SPL) (Q) (Q) Part No. 1 10 100 Part No. 
Electret Microphone 

1 -41 44 -61 44 1.0 ~ 20 50 = 30 10K 3.5K 423-1016-ND 49.26 42.39 36.66 | MR-8406 
Magnetic Microphone 

2 -67.5 +3 -87.5 +3 = = 75.5 = 300 300 423-1015-ND 35.75 30.77 26.61 |MR-3151 

(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2372 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


«: MOWLES 
Specialty Speakers 


CB Series: * Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, stability 
and reliability * Excellent sound quality * High speech intelligibility * Suitable for PCB 
mounting *Can function as a microphone or beeper ® Stainless steel enclosure *3 
Position male header attached CM Series: * Balanced-armature, magnetic technology 
to give high efficiency, stability and reliability * High acoustic efficiency enables suffi- 
cient sound output even when limited power is available * In-built static protection 
Lightweight, matte-black, plastic housing * Ergonomically designed with rounded 
edge to fit the concha » High-quality sound output Tailored bandwidth for superb 
speech intelligibility * Rugged construction * 2 Position flexi-circuit attached MR 
Series: * Highly waterproof no loss of performance after immersion in 15m of water 
BK Series: * Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, stability 
and reliability * High sensitivity * Low distortion * Self shielded for low magnetic 
radiation ED Series: « Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, 


High Performance Audio Products (cont) 


stability and reliability * High sensitivity * Low distortion » Self shielded for low mag- 
netic radiation EP Series: * ED micro speaker, but with internal, highly-efficient, class 
D amplifier * Lower current drain prolongs battery life * Lower distortion Cl Series: 
High sensitivity, wide bandwidth response * Low distortion * Self shielded for low 
magnetic radiation EC Series: * Similar SPL output to the BK Series * Rounded cor- 
ners on the face opposite the terminal pad * 34% smaller volume than the BK Series 
EH Series: * Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, stability 
and reliability * High sensitivity * Low distortion ¢ Self-shielded for low magnetic radi- 
ation ES Series: « EH micro speaker, but with internal, highly-efficient, class D amplifier 
¢ Lower current drain prolongs battery life * Lower distortion FK Series: * World’s 
smallest balanced-armature magnetic receiver for hearing aid applications * Ideal for 
CIC instruments SR Series: A magnetic balanced armature receiver with increased 
DCR/ Impedance ratio for reduced bass response optimized for use in earphones 


Nominal DC Impedance Sound 3 Knowles 
Resistance @ Port Distortion Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. (0) Frequency Location Max% @Hz | Part No. 1 10 100 Part No. 
Handset Transceiver 
42 12@1kHz Top Edge 15 500 | 423-1030-ND 21.50 18.50 16.00 CB-22844 
4.2 12@1kHz Face 15 500 | 423-1033-ND 21.50 18.50 16.00 CB-22846 
1 11.5 24@1kHz Face 15 500 | 423-1034-ND 27.99 24.09 20.84 CB-22847 
21.5 48@1kHz Face 15 500 | 423-1035-ND® 21.50 18.50 16.00 CB-22848 
11.5 24@1kHz Top Edge 15 500__|423-1031-ND 29.93 25.76 22.28 CB-22849 
21.5 48@1kHz Top Edge 15 500 [423-1032-ND 29.93 25.76 22.28 CB-22850 
Headset Speaker — Flexi-Circuit 
65 150@1kHz _ 2 300 | 423-1036-ND 16.77 14.43 12.48 CM-23152 
2 85 30@1kHz - 2 300 | 423-1037-ND® 19.01 16.36 14.15 CM-28431 
100 360@1kHz _ 2 300 | 423-1106-ND® 19.01 16.36 14.15 CM-28421-000 
100 360@1kHz =- 2 300 | 423-1107-ND@ 16.77 14.43 12.48 CM-28452-000 
Headset Speaker — Wire Lead Out — RoHS Compliant 
9 10 21@1kHz = 5 300 | 423-1118-ND 54.16 46.61 40.31 MR-23333-000 
65 150@1kHz =- 2 300 | 423-1105-ND 16.77 14.43 12.48 CM-23299-000 
Balanced Armature Speakers 
10.7 13.3@500Hz = 10 500 | 423-1055-ND 18.53 15.95 13.80 BK-28507 
10.7 13.3@500Hz _ 10 500 | 423-1056-NDe 23.31 20.06 17.35 BK-28507-P16 
3 895 2320@500Hz End 10 500 | 423-1100-ND@ 18.00 15.49 13.40 BK-21604-000 
10.7 16@500Hz End 10 500 | 423-1101-ND@ 18.00 15.49 13.40 BK-26824-000 
18.5 23@500Hz End 10 500 | 423-1102-ND@ 18.53 15.95 13.80 BK-28562-000 
100 285@500Hz End 10 500 | 423-1103-ND® 18.53 15.95 13.80 BK-29725-000 
3.32 10.2@500Hz - 5 800 | 423-1059-ND 23.39 20.13 17.41 ED-23619 
3.32 10.2@500Hz — 5 800 | 423-1060-NDe 30.31 27.31 21.53 ED-23619-P16 
4 1.45K 780@500Hz End 5 800 | 423-1110-ND® 23.39 20.13 17.41 ED-21913-000 
25 48@500Hz End 10 500 | 423-1111-ND@ 23.39 20.13 17.41 ED-23147-000 
3.3 7.1@500Hz End 10 500 | 423-1112-ND® 23.39 20.13 17.41 ED-26821-000 
= 50@1kHz End 5 800 [423-1114-ND® 34.96 30.09 26.02 EP-24075-000 
5 100 400@500Hz End 10 500 [423-1104-ND® 21.67 18.65 16.13 Cl-22960-000 
6 92 200@500Hz End 10 800 | 423-1108-ND® 22.49 19.36 16.74 EC-23097-000 
840 425@500Hz End 10 800 | 423-1109-ND@ 22.49 19.36 16.74 EC-23098-000 
7 1.055K 625@500Hz End 10 800 [423-1113-ND@ 32.98 28.38 24.55 EH-23030-000 
8 = 50@1kHz End 5 800 |423-1115-ND® 43.13 37.12 32.10 ES-23127-000 
9 630 450@500Hz End 5 800 [423-1116-ND@ 38.40 33.05 28.58 FK-23451-000 
@ RoHS Compliant —* Has 1 inch long leads 
Dim. in mm 


SiSonic™ Silicon 
Microphones 


Features: * Surface mount microphone * Compatible with standard surface mount soldering process * Automated pick ‘n’ place 
using standard equipment ¢ No off-line soldering or insertion * Highly shock resistant * Low vibration sensitivity * Operation at 
high and low temperature ° Ability to integrate additional electronics into package * Omni-directional Applications: * Cellular 
* Corded and cordless telephones * PCs, PC tablets, labtops * PDAs, MP3 players * Automotive and automotive 


phones 
accessories * General electronics 


SiSonic Zero-Height: * SiSonic “Zero Height” shrinks product thickness by up to 30% * Minimizes distance between PCB and 
mobile device housing ¢ Ideal for microphone placement on reverse side of PCB, while maintaining acoustic port on top side of 
mobile device, for clamshell phone designs ¢ Enables the thinnest, highest density product designs * Integrated Amplified version 
increases output signal by up to 20dB_ SiSonic Mini: * Mini SiSonic with a footprint less than 18mm? reduces manufacturing costs 
and brings greater design flexibility * Rugged, solid state design process for stable acoustic performance under extreme conditions 
such as temperature, shock and vibration » Flexible package design allows for future product enhancements and integration of 
additional components » Integrated Amplified version increases output signal by up to 20dB 


i@Reel” 


Fig. 1 — SiSonic Zero - Height 


Dim. in mm 


Fig. 2 — SiSonic Mini 


Sensitivity Operating Nom S/N Cut Tape Knowles 
@1kHz Voltage Current Ratio Operating Dim. | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel __| Acoustics 
Fig.| (dB re 1V/Pa) | Range DC Consumption @ ikHz | Temperature T_ | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
-42 +4 1.5~3.6V | <0.250mA @ 3.6VDC 59dB -40°C ~ 100°C | 1.25 |423-1080-1-ND 4.03 3.39 2.98 |423-1080-2-ND 1,200] 2093.00/M |SP0204LE5-2H 
: -22 +3 1.5~3.6V | <0.350mA @ 3.6VDC 59dB -40°C ~ 100°C | 1.25 |423-1081-1-ND 4.43 3.72 3.28 |423-1081-2-ND 1,200] 2301.00/M |SP0208LE5-2H 
-42 +4 1.5~3.6V | <0.250mA @ 3.6VDC 59dB -40°C ~ 100°C | 1.25 |423-1082-1-ND 3.45 2.90 2.56 |423-1082-2-ND 1,200 | 1794.00/M | SPM0404HD5-2H 
-42 +4 1.5 ~3.6V | <0.250mA @ 3.6VDC 59dB -40°C ~ 100°C | 1.25 |423-1083-1-ND 3.78 3.18 2.80 |423-1083-2-ND 1,200} 1963.00/M | SPM0404HE5-2H 
-38 43 1.5~3.6V | <0.250mA @ 3.6VDC 59dB -40°C ~ 100°C | 1.25 |423-1125-1-ND NEW! 3.90 3.28 2.89 |423-1125-2-ND NEW! | 1,200} 2028.00/M |SPM0404LE5H 
. -26 +4 1.6 ~3.6V | <0.600mA @ 3.6VDC 56dB -40°C ~ 100°C | 1.25 |423-1126-1-ND NEW! 4.75 3.99 3.52 |423-1126-2-ND NEW! | 1,200 | 2470.00/M |SPM0405HD4H 
-22 44 1.5 ~3.6V | <0.350mA @ 3.6VDC 59dB -40°C ~ 100°C | 1.25 |423-1084-1-ND 3.78 3.18 2.80 |423-1084-2-ND 1,200} 1963.00/M | SPM0408HD5-2H 
-22 +4 1.5~3.6V | <0.350mA @ 3.6VDC 59dB -40°C ~ 100°C | 1.25 |423-1085-1-ND 4.13 3.47 3.06 |423-1085-2-ND 1,200} 2145.00/M | SPM0408HE5-2H 


Ultrasonic Acoustic 
Sensor 


The Ultrasonic Acoustic Sensor utilizes the latest technology MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) to provide 
a robust mechanical acoustic sensor which performs over a wide environmental range. Compared to conventional 
Ultrasonic Sensors that have a narrow frequency band of detection, the Knowles sensor is ideal for capturing a wide 
frequency range applicable to a variety of ultrasonic applications: Ultrasonic Range Detection, Condition Monitoring, 
Fault detection, Level Sensing and Position Sensing. The sensor can be utilized to monitor and detect frequencies 


from 10kHz ~ 65kHz with minimal attenuation across the frequency range. 


Sensitivity | Operating Max. S/N Cut Tape Knowles 
@1kHz Voltage Current Ratio Operating | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Acoustics 
(dB re 1V/Pa) | Range DC Consumption @ 1kHz | Temperature | Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-47 +4 1.5V ~ 3.6V | <0.250mA @ 3.6VDC >59dB -40°C ~ 100°C | 423-1086-1-ND 16.32 13.71 12.08 | 423-1086-2-ND 1,200 8486.40/M__| SPM0204UD5-2 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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SHEEGERN Aluminum Enclosures 


Fig. 2 Fig. 5 
oe Fig. 3 - Aluminum Consoles: « Plain aluminum * The 
Snap Together Aluminum length of the Flat Top of the MDC Series is 1/2 the 
Boxes: ¢ .040” (1.02mm) Plain i total depth 
aluminum «An ideal box for H N 
construction where screws can- 
WS not be used and where access 
to the box must be quick and 
Aluminum Boxes: often. The catches hold the box together tightly 


Small Cabinets: 

* Finished in Grey * By 

Figs. 3 and 4 - Uni-Cab Universal Cabinet System: | removing four screws 

* Bases are .090 (2.29mm) aluminum. Covers are .063” | in bottom, cover slides 

(1.60mm) aluminum, Type 3003-H14 metal *Pem nuts | off for easy access to 

used throughout for longer life and ease of assembly | interior of enclosure »* A housing for small 
and disassembly ¢ All parts are primed to protect the | instruments, amplifiers, intercoms, public 


* 040” (1.02mm) Plain | Crown Royal Series Chassis: ¢ Versatile and rugged metal against the elements and to serve as a paint base. | address systems, and for any small or 
aluminum « Screw | construction * Constructed of .050” (1.27mm) alu- , Bases are finished in textured blue, covers are finished | medium sized item that is being prepared for 
fastening, punched | minum, Type 3003-H14 ¢ Plain aluminum * Screws : er in semi-gloss white * The base is approximately 1/4” | the market and where price and appearance 
and tapped included ~~ (6.35mm) larger than the cover dimensions is a major factor 


Fig. 7 Fig. 8 


UNI-PAC Universal . 

Packaging System: : Cap Cover Chassis: 

A quality cabinet, engineered * Cap cover construction enables Me 
for versatility and value, at an the builder to use either the top ~W. 


affordable price. The Uni-Pac is e ad Drawn Miniature Box: 
LMB Perforated Box Chassis: | constructed with .063” (1.60mm) Of the bottom of the chassis for con- * Cold rolled steel, with mounting ears 
*LMB perforated boxes are adaptable | aluminum, with .125” (3.18mm) aluminum sides and four | Stfuction * Chassis can also be mounted * Made of steel only * Covers are 
wherever heat dissipation is required, as | adhesive rubber feet. The top, bottom, and sides are finished in | © its side and construction can be on soldered-in when used in assembly 
well as utmost shielding » Plain alum- | textured blue, the front and rear panels are finished in semi-gloss | both top and bottom at the same time * Built from Aircraft quality | * Not fabricated (holes punched in 
inum white. * Interchangeable front, back, top and bottom panels 040” (1.02mm) aluminum, Type 3003-H14 * Plain aluminum the box) ¢ Plain steel 
Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each 
DxWxH Part No. 1 10 50 DxWxH Part No. 1 10 50 
Fig. 1 - Aluminum Boxes Fig. 4 - Uni-Cab Universal Cabinet System 
2.75 x 2.18 x 2.75 (69.85 x 53.98 x 69.85) ]L100-ND@ 5.36 4.83 4.67 6.00 x 4.00 x 2.00 (152.40 x 101.60 x 50.80) L154-ND 26.99 24.30 23.49 
3.50 x 2.13 x 1.63 (88.90 x 53.98 x 41.28) |L101-ND@ 5.10 4.59 4.44 10.00 x 6.00 x 4.00 (254.00 x 152.40 x 101.60) |L160-ND@ 44.26 39.84 38.51 
4.00 x 2.25 x 2.25 (101.60 x 57.15 x 57.15) |L102-ND@ 6.46 5.82 5.63 Fig. 5 - Small Cabinets — RoHS Compliant 
5.00 x 2.25 x 2.25 (127.00 x 57.15 x 57.15) | L103-ND@ 6.93 6.24 6.03 5.00 x 6.00 x 4.00 (127.00 x 152.40 x 101.60) |L147-ND 27.50 24.75 23.93 
5.00 x 4.00 x 3.00 (127.00 x 101.60 x 76.20) _|L104-ND@ 9.68 8.72 8.43 6.00 x 8.00 x 5.00 (152.40 x 203.20 x 127.00) |L148-ND 40.37 36.34 35.13 
6.00 x 5.00 x 4.00 (152.40 x 127.00 x 101.60) |L105-ND 13.53 12.18 11.78 Fig. 6 - LMB Perforated Box Chassis — RoHS Compliant 
7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) |L106-ND 13.70 12.33 11.92 4.25 x 2.95 x 1.25 (107.95 x 57.15x 31.75) |L164-ND 7.95 7416 6.92 
8.00 x 6.00 x 3.50 (203.20 x 152.40 x 88.90) /L107-ND@ 16.67 15.01 14.51 4.00 x 2.25 x 2.25 (101.60 x 5715x5715) |L167-ND 966 8.70 B41 
10.00 x 6.00 x 3.50 (254.00 x 152.40 x 88.90) |L108-ND@ 19.71 17.74 17.15 3.75 x 3.00 x 2.13 (95.25 x 76.20x 53.98) |L169-ND 11.02 9.92 959 
ipeonapeceniaat xeon wig lugenpe | gist 68 288 | | sarrannraseqssorreaoreamm [irom | ia vias star 
: : : ~ Fig. 2= Altminum Boxes {Snap-Togathar] : : 8.00 x 3.00 x 2.75 (203.20 x 76.20 x 69.85) _|L171-ND 18.28 16.46 15.91 
6.25 x 3.50 x 2.13 (158.75 x 88.90 x 53.98) |L172-ND 15.74 14.17 13.70 
2.75 x 2.13 x 1.63 (69.85 x 53.98 x 41.28) ]L111-ND@ 4.75 4.28 4.44 
275 x 2.13 x 2.75 (69.85 x53.98x69.85) |L112-ND ae os 467 6.00 x 4.00 x 3.00 (152.40 x 101.60 x 76.20) |L175-ND 18.77 16.90 16.33 
3.25 x 2.13 x 1.13 (2.55 x 53.98 x 28.58) |L113-NDe 4s 428 vert 6.00 x 4.00 x 5.00 (152.40 x 101.60 x 127.00) |L176-ND 22.81 20.53 19.85 
4.00 x 2.13 x 1.63 (101.60 x 53.98x 41.28) |L114-NDe 5.36 483 467 10.00 x 4.00 x 2.50 (254.00 x 101.60 x 63.50) |L178-ND 23.64 21.28 20.57 
4.00 x 2.00 x 2.75 (101.60 x 50.80 x 69.85) _|L115-ND@ 648 5.84 564 7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) _|L179-ND 23.45 24.11 20.41 
5.00 x 2.25 x 2.25 (127.00x57.15x57.15) |L116-ND® 6.93 6.24 6.03 8.00 x 6.00 x 4.50 (203.20 x 152.40 x 114.30) _|L180-ND 32.88 29.60 28.61 
5.00 x 4.00 x 3.00 (127.00 x 101.60 x 76.20) |L117-ND@ 9.68 8.72 8.43 Fig. 7 - UNI-PAC Universal Packaging System 
6.00 x 5.00 x 4.00 (152.40 x 127.00 x 101.60) |L118-ND@ 13.53 12.18 11.78 7.00 x 12.00 x 1.75 (177.80 x 304.80 x 44.45) |L181-ND® 74.60 67.14 64.91 
7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) |L119-ND@ 13.70 12.33 11.92 9.00 x 12.00 x 3.50 (228.60 x 304.80 x 88.90) |L182-ND® 91.55 82.40 79.65 
8.00 x 6.00 x 3.50 (203.20 x 152.40 x 88.90) _|L120-ND 16.67 15.01 14.51 9.00 x 17.00 x 3.50 (228.60 x 431.80 x 88.90) /L183-ND@ 106.74 96.07 92.87 
10.00 x 6.00 x 3.50 (254.00 x 152.40 x 88.90) |L121-ND 19.71 17.74 17.15 12.00 x 17.00 x 3.50 (304.80 x 431.80 x 88.90) |L184-ND 124.74 112.27 108.53 
Fig. 2 - Crown Royal Series Aluminum Boxes 7.00 x 14.00 x 5.25 (177.80 x 355.60 x 133.35) |L185-ND® 98.32 88.49 85.54 
2.25 x 1.50 x 1.38 (57.15 x 38.10 x 35.05) L198-ND@ 5.68 5.12 4.95 9.00 x 17.00 x 5.25 (228.60 x 431.80 x 133.35) |L186-ND@ 118.82 106.94 103.38 
5.50 x 3.00 x 1.25 (139.70 x 76.20 x 31.75) /L200-ND@ 10.69 9.63 9.31 12.00 x 17.00 x 5.25 (304.80 x 431.80 x 133.35) |L187-ND@ 140.09 126.09 121.88 
5.25 x 3.00 x 2.13 (133.35 x 76.20 x 53.98) |L201-ND 11.20 10.08 9.75 14.00 x 17.00 x 7.00 (355.60 x 431.80 x 177.80) |L189-ND@ 171.11 154.00 148.87 
6.25 x 3.50 x 2.13 (158.75 x 88.90 x 53.98) L202-ND 14.08 12.68 12.25 Fig. 8 - Cap Cover Chassis — RoHS Compliant 
8.00 x 6.00 x 4.50 (203.20 x 152.40 x 114.30) _|L204-ND 28.66 25.80 24.94 5.00 x 7.00 x 2.00 (127.00 x 177.80 x 50.80) /L190-ND 20.00 18.00 17.40 
Fig. 3 - Aluminum Consoles 5.00 x 7.00 x 3.00 (127.00 x 177.80 x 76.20) |L191-ND 21.54 19.39 18.74 
4.00 x'3.00 x 2.00 (101.60.x 76.20x 50.80) (ET22 ang 6.81 7.98 767 6.00 x 4.00 x 3.00 (152.40 x 101.60 x 76.20) |L192-ND 19.27 17.35 16.77 
5.00 x 8.00 x 2.00 (127.00 x 76.20x50.80) EES NDS ele ae bas 7.00 x 10.00 x 3.00 (177.80 x 254.00 x 76.20) |L193-ND 30.80 27.72 26.80 
6.00 x 4.00 x 2.25 (152.40 x 101.60 x 57.15) |L124-ND@ 12.13 10.92 10.56 8.00 x 10.00 x 2.00 (203.20 x 254.00 x 50.80) |L194-ND 28.07 25.27 24.43 
7.00 x 5.00 x 2.60 (177.80 x 127.00 x 63.50) /E125:ND) 13.99 12.60 12.18 8.00 x 10.00 x 3.00 (203.20 x 254.00 x 76.20) |L195-ND 32.15 28.94 27.98 
8.00 x 6.00 x 2.75 (203.20 x 152.40 x 69.85) _[ETZG:ND#, 18.38 16.55 16.00 8.00 x 10.00 x 4.00 (203.20 x 254.00 x 101.60) |L196-ND 34.72 31.25 30.21 
9.00 x 7.00 x 3.00 (228.60 x 177.80 x 76.20) |L127-ND® 20.23 18.21 17.60 8.00 x 12.00 x 3.00 (203.20 x 304.80 x 76.20) _|L197-ND Bean a Bs 
11.00 x 8.00 x 3.50 (279.40 x 203.20 x 88.90) |L129-ND@ 30.26 27.24 26.33 : = FOE DI Minlatare fs nh Eara (Lids Solas: fal : 
13.00 x 10.00 x 4.00 (330.20 x 254.00 x 101.60) |L130-ND 41.09 36.99 35.75 1g rawn Miniature Box with Ears (Lids Sold Separately) 
15.00 x 15.00 x 4.50 (381.00 x 381.00 x 114.30) |L131-ND@ 66.99 60.30 58.29 1.75 x 1.25 x .88 (44.45 x 31.75 x22.23) | E2OG NBS, 1.78 1.61 1.85 
Fig. 3 - Uni-Cab Universal Cabinet System 2.00 x 1.75 x .75 (50.80 x 44.45 x 19.05) L208-ND@ 1.78 1.61 1.55 
5.00 x 5.00 x 1.75 (127.00 x 127.00 x 44.45) |L155-ND@ 30.15 27.14 26.24 2.00 x 2.00 x 1.25 (50.80 x 50.80 x 31.75) __|L212-ND 1.78 1.61 1.55 
6.00 x 6.00 x 2.75 (152.40 x 152.40 x 69.85) |L156-ND@ 35.05 31.55 30.50 Optional Lids for Drawn Miniature Boxes 
7.00 x 6.00 x 3.50 (177.80 x 152.40 x 88.90) /L157-ND 37.36 33.63 32.51 Lid for L206-ND Box L205-ND® 1.22 1.10 1.07 
5.00 x 7.00 x 3.00 (127.00 x 177.80 x 76.20) |L158-ND 34.64 31.18 30.14 Lid for L208-ND Box L207-ND 1.22 1.10 1.07 
6.00 x 6.00 x 5.00 (152.40 x 152.40 x 127.00) |L159-ND@ 40.10 36.09 34.89 Lid for L210-ND Box L209-ND 1.22 1.10 1.07 
10.00 x 10.00 x 3.00 (254.00 x 254.00 x 76.20) [L161-ND@ 55.31 49.78 48.12 Lid for L212-ND Box L211-ND@ 1.22 1.10 1.07 
10.00 x 12.00 x 4.00 (254.00 x 304.80 x 101.60) |L162-ND@ 68.53 61.68 59.63 RoHS Compliant 


Rott CERTIFIED 


KEYSTONE Instrument Boxes | Instrument Boxes Gum: 


Economical cases molded of high impact material. . 
Mating cover has interlocking flange on lid, Cases supplied Nibbler Tool 
countersunk holes for flush mounting. Internal with cover 


grooved guides to hold PC boards and circuit and mounting For Panels, Boxes 
cards from .062 to .093 thick. Ideal for prototype SC"eWs 
or production usage. * Low cost »* Sturdy 


poA. 


¢ Panels: Mount flush inside of case, holes drilled in panel positioned for the inserts 
«Phenolic Panel: .062” thick glossy black MIL-P-3115C »* Aluminum Panel: 
.062” thick, #5052-H34 per QQ 318 C * Boxes: Precision molded with rounded outside 8 
corners, and < 3/16” x 3/16” (4.76mm x 4.76mm) deep threaded brass inserts in base. i 
Note 1: 703 and 704 have 4-40 tapped hole in each corner - no inserts 

Note 2: 705 mounting holes untapped - Use #4 self tapping screw. 


Black Phenolic Aluminum construction 
Dimensions Case Only Panel Only Panel Only Hine 
Inches (mm) Digi-Key Price |Digi-Key | Price [Digi-Key | Price Inches (mm) Color/ | Digi-Key Price Each 
A B Cc PartNo. | Each | Part No. Each | Part No. Each A B t Material |PartNo. | 1 10 100 

2.88 (73.15) | 4.00 (101.60) | 1.56 (39.62) |703K-ND@| 4.24|2042K-ND@ | 1.58) 2044K-ND@| 2.28 Spvinig loaded Ribblina tool:for euttin 
2.88 (73.15) | 4.00 (101.60) | 1.56 (39.62) | 705K-ND 3.85 |2042K-ND@ | 1.58] 2044K-ND@| 2.28 2.50 (63.50) | 4.75 (120.65) | 1.40 (35.56) | Blue Styrene | 762K-ND ) 5.33 4.92 4.48 fai and etal a from the sida 
3.13 (79.50) | 5.88 (149.35) | 2.25 (57.15) | 704K-ND@ | 12.21 |2043K-ND@ | 2.37/2045K-ND@| 3.71 ion a single '375” (9.52mm) hole. 
3.75 (95.25) | 6.25 (158.75) | 2.00 (50.80) | 700K-ND@) 9.63/2037K-ND@*| 3.58) 2046K-ND@) 3.41 2.88 (73.03) | 4.00 (101.60) | 1.56 (39.67)| Black ABS |706K-ND | 8.89 8.26 7.61 Will cut up to 18 AWG steel or .062” 
5.25 (133.35) |6.81 (172.97) | 2.31 (58.67) | 701K-ND@ | 17.68 |2038K-ND@*| 5.36|2047K-ND@| 5.04 (1.57mm) copper, brass, aluminum 
7.38 (187.45) | 8.38 (212.85) | 3.00 (76.20) |702K-ND@ | 30.73 |2039K-ND@* | 11.73 | 2048K-ND@ | 11.31 3.75 (95.25) | 6.25 (158.75) | 2.00 (50.80)| Black ABS |707K-ND | 14.04 13.04 12.02]  orplastcs. 


@ RoHS Compliant —* .093” Thick GC395-ND Nibbler Tool ... $12.55 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2374 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


SERPAC Plastic Electronic Enclosures 


Electronic Enclosures 
Models (excluding CA Series) are available with or without 9-volt battery compartments, come with vertical CA Series Only: Features: 0 to 6 button configurations * Designed to hold 20mm coin cell batteries 
card guides and are bossed for mounting horizontal circuit boards. Made from ABS UL Rated 94 HB plastic. * Assembles with two or three screws 


Fig. 1 — A Series Fig. 2 — Standard/ Fig. 3 — Standard Enclosure Fig. 4 — Gasket Fig. 5 — 9V Standard/ 
Standard with Insert Copper Clad Board 9V Standard with Insert 


“+h 
. 


9V End Panel DB End Panel 


Accessories imensi Digi-Key Price Each | Serpac 
F A B c D Part No. 1 25 50 | Series No. 
a Digi-Key Price Each Serpac 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) [2.00 (50.80) | —  |SRI2-I--NDO~ | 5.89 468 4.03/122-1 
Description _ Part No. 1 25 50_|Series No. | | 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 2.50 (63.50) | —  |SR123-IC-ND@w | 5.99 4.75 4.09]123-1 
Ho series Optonas bag Rael Cleat SPE oeanee uel 208 1 Bee 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 2.00 (50.80) — —|SR222-ID-ND@wv | 6.30 5.00 4.30]222-1 
-65 Series Optional End Panel, Infrare -FPI- & ; —_ Ime : 
FUbbeY beel dc eas Ba cap bel epen hee 4.10 (104.14) | 2.50 (63.50) SR223-I-ND@v | 6.71 5.33 4.58|223-I 
Non-Skid Feet Blk SRS1NDe ‘473833 (8 .25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.01 (51.05) | — —_|SR132-IC-NDe@w | 6.65 5.28 4.54|132-1 
Rubber Fest For A Series SR52-ND@ ‘4738S 52 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.01 (51.05) | — |SR232-IC-ND@w | 7.72 613 5.27/232-1 
100 pc. Standoff Screws, Adhesive SR6OKIT-ND 46.00 34.50 32.20 |60 KIT 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.01 (51.05) _ SR252-I-ND@Y =| 9.54 7.58 6.52 /252-1 
Standoff with Hole SR6O-ND@ 44 «3531 [60 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 0.90 (22.86) | — — |SRO31-IC/-ND 5.64 4.48 3.85/031-I 
Standoff with Post SR61-ND® At 33.28 61 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.50(38.10)] — — |SR131-IC-ND 6.21 4.93 4.24/131-1 
Glue for SR6O and SR61 SR65-ND® 13.48 10.70 __9.21 |65 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.91 (48.51) —___|SR033-IC1-ND 6.65 5.28 4.54|033-1 
Batty Cp; db contact ion M6. M8, H65-9V, H6S-AA | cay Np 6854S 714 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.50 (63.50) | —  |SR133-IC-NDe 7.02 5.58 4.80/133-1 
and 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35)| —  |SR151-ID-ND® 7.31 5.80 4.99/151-I 
Battery Clip; single contact for M-6, M8, H65-OV, HO5-AA, 
NG? OV and H67-AA boxes. SR72-ND® 68 54 AT (72 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.01 (51.05)/ —  |SR152-IC-NDOw | 7.69 6.10 5.25|152-I 
Battery Clip; battery contacts for M-4 boxes SR74-ND 68 54 AT 74 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) — _ |SR153-ID-ND 8.32 6.60 5.68)153-1 
Battery Clip; battery contacts for M-4 boxes SR75-ND 68 8.54.7 (75 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (22.86) | — —_|SRO51-IC/-ND 6.68 5.30 4.56 /051-I 
Screw #0 x 9/16 Flat; fits M-4 S$R6001-ND 22 18 16 | 6001 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 1.91 (48.51) _ $R053-ID-ND 7.69 6.10 5.25|053-1 
Screw #2 x 1/2 Flat; fits M-6, M-8, C-4, CH-4 and H Series_| SR6003-ND 22 18 16 [6003 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 0.90 (22.86) = SRO71-I-ND 9.73 7.73 6.65|071-I 
Screw #4 x 1/4 H/L Pan; fits 110-1, 05-S, a = | e 
Ses peut miapinn —_‘[sromende [zz sesso | (esas ener | isoenn| eae ae 
Screw #4 x 3/8 H/L Pan; fits All S and SL Series SR6005-ND® 22 18 16 | 6005 : : 4 ‘ 
Screw #4 x 1/2 Flat; fits A Series and Wall-Mount Plates | SR6006-ND 22 418 ~~ 16 |6006 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80) | _— — __|SR172-IL1-ND 11.69 9.28 7.98 [172-1 
Screw #2 x 3/4 Flat; fits M-6, IND M-8, IND C-8, CH-8 SR6007-ND® 20 18 16 |6007 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.91 (48.51) — _ |$R073-ID-ND 11.53 9.15 7.87 |073-1 
Screw #2 x 5/8 Flat; fits C-6 and CH-6 $R6008-ND 22-18 16 | 6008 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.50 (63.50) | —  |SRI73-ICD-ND® [12.29 9.75 8.39|173+1 
4.88 (123.95) |14.21 (360.93) | 2.01 (51.05) | — — |SR182IC1-ND 18.02 14.30 12.30|182-1 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key PriceEach | Serpac 6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 1.50(38.10)| —  |SRI91IC-NDe 16.03 12.73 10.95|191-1 
ry B (6 D___|Part No. 1 25 50 | Series No. 6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 2.50 (63.50) | — _|SR193IC-ND 16.73 13.28 11.42|193-1 
Fig. 1 —A Series 6.35 (161.29) | 9.50 (241.30) [0.91 (23.11) | —  |SRO91-IC-ND 14.90 11.83 10.17 |091-1 
2.60 (66.04) | 4.25 (107.95) | .88 (22.35) = SRA20C1-ND 671 5.33 458]A-20 6.35 (161.29) | 9.50 (241.30) | 1.90 (48.26) = SR093I_J-ND 15.72 12.48 10.73 093-1 
2.60 (66.04) | 4.25 (107.95) | 1.12(28.45)| —  |SRA2IC-NDe 6.90 5.48 4.71|A-21 Fig. 2 — Standard Wall Mount 
3.35 (85.09) | 5.30 (134.62) | 1.50 (38.10) — SRA27--ND 10.11 8.03 6.91/A-27 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 0.91 (23.11) _ SR031-WL1-ND 7.09 5.63 4.84|031-W 
5.10 (129.54) | 5.30 (134.62) | 1.71 (43.43) — SRA31C-ND® 12.82 10.18 8.76|A-31 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.41 (35.81) _ SR032-WL1-ND 7.62 6.05 5.21|032-W 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.30 (33.02) | — _ |SRA4iL-ND® 14.36 11.40 9.81 |A-41 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.91 (48.51) | — — |SRO33-WCI-ND 8.03 6.38 5.49/033-W 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.62 (41.15) SRA42_-ND 15.50 12.30 10.58 |A-42 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | —  |SR151-WC-ND 9.77 7.75 6.67|151-W 
Fig. 1—A Series - 9-Volt 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.01 (51.05) | — —_|SR152-WC-ND 10.49 8.33 7.16 |152-W 
2.60 (66.04) | 4.30 (109.22) | 1.10 (27.94) SRA21-OVL-ND@ | 8.66 6.88 5.92/A-219V 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) | —  |SR153-WC-ND 11.03 875 7.53|153-W 
3.35 (85.09) | 5.30 (134.62) | 1.50(38.10) | —  |SRA27-9VC-ND 13.61 10.80 9.29|A-279V 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (23.11) | — — |SRO51-WC-ND 9.77 7.75 6.67 |051-W 
5.10 (129.54) | 5.30 (134.62) | 1.80 (45.72) | —  |SRA31-9VC-ND 16.85 13.38 11.51 [A-319V 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 1.41 (35.81) | — — |SRO52-WC-ND 10.49 8.33 7.16|052-W 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.30(33.02) | —  |SRA41-9VC-ND 16.79 13.33 11.46|A-419V 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 1.91 (48.51) | — —_|SRO53-WC-ND 10.80 8.58 7.38 |053-W 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.60 (40.64) | _ — —_[SRA42-9VC-ND® _|17.92 14.23 12.24|A-429V. Fig. 2 — Standard Wall Mount with Insert 
Fig. 2 — Standard 3.25 (82.55) | 4.38 (117.25) ] 0.91 (23.11) |  —  |SRO31-WILEND 7.09 5.63 4.84]031-Wi 
2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.50(38.10)]  —  |SRI11--ND 4.88 3.88 3.34/111 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.91 (48.51) | — — |SRO33-WICJ-ND 8.03 6.38 5.49/033-WI 
2.27 (57.66) | 3.63 (92.20) | 2.01 (51.05)] —  |SR112C-ND 5.20 4.13 355/112 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | — — |SR151-WIC-ND 9.77 7.75 6.67|151-WI 
2.27 (57.66) | 3.63 (92.20) | 2.51 (63.75) _ SR113L-ND 5.42 4.30 3.70}113 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) — SR153-WILJ-ND 11.03 8.75 7.53/153-WI 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 0.91 (23.11) = SR0211-ND@ 4.69 3.73 3.21)021 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (23.11) = SR051-WILJ-ND 9.77 7.75 6.67 |051-WI 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) |1.40( 35.56) |__— __|SRO22C-NDow 5.20 4.13 3.55 |022 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) [1.91 (48.51) | —  |SRO53-WIL-ND [10.80 858 7.38 [053-WI 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.90 (48.26) _ SRO023L1-NDov 5.48 4.35 3.75|023 NEW! Fig. 2— Standard with Front Access — RoHS Compliant NEW! 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.50 (38.10) _ SR121D-NDeow 5.48 4.35 3.75)121 2.27 (57.66) | 3.63 (92.20) | 1.51 (38.35) = SR111-RL-ND 646 5.13 4.41]111-R 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 2.00 (50.80) —  |SR122C1-NDow 5.89 4.68 4.03/122 2.27 (57.66) | 3.63 (92.20) | 2.01 (51.05) — — |SR112-RO-ND 6.74 5.35 4.61/112-R 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 2.50 (63.50) —  |SR1231-NDow 5.99 4.75 4.09/123 2.27 (57.66) | 3.63 (92.20) | 2.51 (63.75) — — |SR113-RO-ND 6.99 5.55 4.78/113-R 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 2.00 (50.80) — ___|SR2227-NDow 6.30 5.00 4.30 /222 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.50 (38.10) — — |SR121-RO-ND 6.33 5.03 4.33]121-R 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 2.50 (63.50) —  }SR223-NDow 6.71 5.33 4.58)223 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 2.00 (50.80) —__|SR122-RO-ND 6.74 5.35 4.61 |122-R 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 0.90 (22.86) | — — |SRO31L-ND 5.64 4.48 3.85/31 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 2.50 (63.50) | —  |SR123-RC-ND 6.84 5.43 4.67/123-R 
3.25 (82.88) | 4.38 (111.25) | 1.60 (88.10) ) — | SRISTERND 621 493 424/131 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.52 (38.61)| — — |SR131-RC-ND 7.75 615 5.29]131-R 
3.25 (82.58) | 4.88 (111.25) | 1.41 (85.81) | = — | BROSZIERND) 621 498. 4.24/02 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.01 (51.05) | — — |SR132-RC-ND 8.22 6.53 5.62/132-R 
9.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.01 (61.05) | _— _| SRT82E/-ND Biba abies [182 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 251 (63.75) | — — |SR133-RC1-ND 8.54 6.78 5.83/133-R 
9.26 (82.55) / 4.98 (111.25) / 1.90 (48.26) | — BRO Srei NG Seale 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | — _|SR151-RCI-ND 8.73 6.93 _5.96|151-R 
8.25 (82.56) | 4.38 (111.25) | 2.50(63.50) | — eae 7.02 5.58 4.80)133 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.01 (51.05) | —  |SR152-RC-ND 9.10 7.23 6.22|152-R 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50 (38.10) SRISIL-ND® 7.31 5.80 4.99/151 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) | — — |SR153-RC-ND 9.77 7.75 6.67|153-R 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.40 (35.56) | —  |SRO52C1-ND® 712 5.65 4.86/052 _ = i 
4.88 (123.95) | 6.89 (175.01) | 1.52 (38.61) SR171-RO-ND 12.69 10.08 8.67|171-R 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.00 (50.80) |_— _[SRIS2E-ND 7.60 6.10 6.25 [152 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.01 (51.05)| — — |SR172-RC-ND 43.99 11.10 9.55|172-R 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.90 (48.26) | —  |SRO53_-ND 7.69 6.10 5.25|053 _ f= ‘ 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.51 (63.75) SR173-RCI-ND 14.55 11.55 9.94|173-R 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) | —  |SR153C-ND 8.32 6.60 5.68|153 ase 
(123.95) |14.21 (360.93) | 2.07 (51.05) | —  |SR182-RC-ND 21.26 16.88 14.52|182-R 
3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (23.11) | —  |SRO51C-NDe 6.68 5.30 4.56|051 
6.35 (161.29) | 9.50 (241.30) | 1.51 (38.35) | —  |SR191-RC/-ND 17.80 14.13 12.15|191-R 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 0.90 (22.86) | — — |SRO71C-ND 9.73 7.73 6.65|071 6.34 (161.04) | 951 (241.55) | 201 (61.05) | — — |SR192-RELND faot dkde Daa lGoR 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.50(38.10) | — —_|SRI71L-NDe 10.65 8.45 7.27/171 #35 (161 9a\| $0 (041 30) | 28h 8a. Beisatetn iaeondd Re TIGER 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.41 (35.81) | —  |SRO72C-ND® 11.40 9.05 7.79|072 5 (161.29) | 9.50 (241.30) | 2.51 (63.75) | — RC poe NU 12.1 19eF 
iets 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.51 (38.35) | — —_|SR221-RC-ND 6.68 5.30 4.56 |221-R 
.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00(50.80) | — — |SR172C-ND 11.69 9.28 7.98|172 560 (66.04) 1410 404141 3-00 (50.80 eo 775-815-559 |D00-R 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.91(48.51)| — — |SRO73C-ND 11.53 9.15 7.87073 -60 (66.04) (104.14) | 2.00 (60.80) TO Ole =e 
= E 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 2.50 (63.50) | —  |SR223-RC-ND 7.56 6.00 5.16|223-R 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.50 (63.50) SR173C-ND® 12.29 9.75 8.39/173 
4.88 (123.95) |14.24 (360.93) | 2.01 (51.05) | — _|SR182~-ND 18.02 14.30 12.30|182 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.51 (38.35) | = — —_|$R281-RO1-ND 8.82 7.00 6.02|231-R 
6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 1.50 (38.10) | —  |SRI91- ND 16.03 12.73 10.95|191 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.01 (51.05) | = — —|$R282-RO1-ND 9.26 7.35 6.33/232-R 
6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 2.50(63.50)| —  |SR193C-ND® 16.73 13.28 11.42|193 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.51 (63.75) |_ _— _|$R233-RCOI-ND 9.61_7.63 6.56 |233-R 
6.35 (161.29) | 9.50 (241.30) | 0.91 (23.11)| —  |SROSIC-NDe 14.90 11.83 10.17|091 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | = — —-|$R251-RO-ND 10.46 8.30 7.14)251-R 
6.35 (161.29) | 9.50 (241.30) | 1.90 (48.26) | —  |SRO93CEND® 15.72 12.48 10.73|093 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.01 (51.05) | =— —_|SR252-RL-ND 11.03 8.75 7.53 |/252-R 
Fig. 2 — Standard with Insert (Non-Textured Top) 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) | —  |SR253-RC-ND 11.43 8.75 7.53|253-R 
2.25 (67.15) | 3.60 (81.44) | 1.00(25.40)] —  |SRIIOICEND 4419 3.33 2.86]1104 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.51 (38.35) | — — |SR271-RCJ-ND 14.18 11.25 9.68|271-R 
2.25 (57.15) | 3.60(91.44) |1.50(38.10)| — — |SR111-ICEND 488 388 334(111-l 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.01 (51.05) |_— _|SR272-RCI-ND 15.03 11.93 10.26 |272-R 
2.27 (57.66) | 3.63(92.20) |2.01(51.05)| —  |SRIt2-ICKNDew | 520 413 355|112-1 4.86 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.51 (63.75) [_ — _|SR273-RL-ND 15.25 12.10 10.41 [273-R 
2.27 (57.66) | 3.63 (92.20) | 2.51 (63.75) = SR113-ID-NDeow 5.42 4.30 3.70/113-1 NEW! Fig. 2 — Standard with Front Access and Insert — RoHS Compliant NEW! 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 0.91 (23.11) = $RO021-IZ-ND 4.69 3.73 3.21|021-1 2.27 (57.66) | 3.63 (92.20) | 1.51 (38.35) _ SR111-RIL-ND 6.46 5.13 4.41]111-RI 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.40 (35.56) = SR022-I-ND@v | 5.20 413 3.55/022-1 2.27 (57.66) | 3.63 (92.20) | 2.01 (51.05) _ $R112-RID-ND 6.74 5.35 4.61)112-RI 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.90 (48.26) — SR023-ID-ND@v | 5.48 4.35 3.75/023-1 2.27 (57.66) | 3.63 (92.20) | 2.51 (63.75) = $R113-RILI-ND 6.99 5.55 4.78|113-RI 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.50 (38.10) = |SRI21IE-NDOW | 5.48 4.35 3.75 |121-1 Box color (1: B = Black, G = Gray, A = Almond RoHS Compliant wv NEW! (Continued) 
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SERPAC Plastic Electronic Enclosures (cont) 


Fig. 6 — Slanted Fig. 7 — 9V Slanted Fig. 8 — C, CH, C2 and C9 Fig. 9 — M4, M6, M8 Series Fig. 10 — H Series 9V H Series 


*K 


Digi-Key Price Each Serpac Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 


A B Cc D Part No. 1 25 50 | Series No. A B Cc D Part No. 1 25 50 | Series No. 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.50 (38.10) —__[SR127-RIC-ND 6.33 5.03 4.33/121-RI Fig. 6 — 9-Volt Standard Slant Wall Mount 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 2.00 (50.80) —  |SR122-RIC-ND 6.74 5.35 4.61)122-RI 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | 1.0 (25.4) [SR25SWLEND 9.64 7.65 6.58 [25-SW 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 2.50 (63.50) —  |SR123-RIC-ND 6.84 5.43 4.67/123-RI Fig. 7 — 9-Volt Slanted 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.52 (38.61) —  |SR131-RICI-ND 7.75 6.15 5.29]131-RI 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50 (38.10) |0.97 (24.64) |SR25-S_I-ND 8.95 7.10 6.11]25-S 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.01 (51.05) = ___|SR132-RIC-ND 8.22 6.53 _5.62|132-Rl 6.88 (174.75) | 4.88 (123.95) | 2.48 (62.99) | 1.50 (38.10) |SR27SLI-ND 11.91 9.45 8.13 /27-S 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.51 (63.75) — _ [SR133-RIC-ND 8.54 6.78 5.83/133-RI Fig. 8—C Series 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) _ SR151-RI-ND 8.73 6.93 5.96]151-RI 1.38 (35.05) | 2.13 (54.10) | 0.58 (14.73) = SCR4C-ND 3.53 2.80 2.41]C-4 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.01 (51.05) = SR152-RILJ-ND 910 7.23 6.22}152-RI 1.61 (40.89) | 2.26 (57.40) | 0.75 (19.05) = SCR6LI-ND 3.53 2.80 2.41|C-6 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) —  |SR153-RIC-ND 977 7.75 6.67|153-RI 1.85 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93 (23.62) — — |screc-npe 353 280 241/0-8 
4.88 (123.95) | 6.89 (175.01) | 1.52 (38.61) —__|SR171-RIC-ND 12.69 10.08 8.67/171-RI 4.85 (46.99) | 5.00 (127.00) | 1.00 (26.40) — — |scresc-npe 460 365 314/C-28 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.01 (51.05) —__|SR172-RIL-ND 13.99 11.10 9.55/172-RI 2.30 (58.42) | 3.25 (82.55) | 0.80 (20.32) — — Iscrtocenp 422 335 289/C-10 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.51 (63.75) —  |SR173-RIC-ND 14.55 11.55 9.94/173-RI 2.40 (60.96) | 3.75 (95.25) | 1.00 (25.40) ——|scRt25:ND 4443533041042 
4.88 (123.95) }14.21 (360.93) | 2.01 (51.05) —  |SR182-RIC-ND 21.26 16.88 14.52/182-RI Fig. 8—€ Series with Key Holder 
6.35 (161.29) | 9.50 (241.30) | 1.51 (38.35) —  |SR191-RIC-ND 17.80 14.13 12.15]191-RI 758 (9505) | 213 (6410) 1058 — ST SCRAKHCEND 501398 342 G4 KH 
6.34 (161.04) | 9.51 (241.55) | 2.01 (51.05) —___|SR192-RIC-ND 18.21 14.45 12.43 |192-Rl Ve HO) | 2218 (S810) | Cae (14-73 na GU cee 
61 (40.89) | 2.26 (57.40) | 0.75 (19.05) —  |SCR6KHC-ND 5.01 3.98 3.42|C-6 KH 
6.35 (161.29) | 9.50 (241.30) | 2.51 (63.75) — [SR193-RIC-ND 18.62 14.78 12.71/193-RI 1185 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93 (23.62) _ — Sgnartietin eee rar 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.51 (38.35) —  |SR221-RIC-ND 6.68 5.30 4.56|/221-RI : : : - Fig: BIG. Givies with Packet CNp = 
panes [aro [gmt | — uzacaa (7g as samen | asm TOO Uwe | — eNO. | SA TOIT 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.51 (38.35) | _— _|$R231-RIC-ND 8.82 7.00 6,02|231-Rl 1.61 (40.89) | 2.26 (57-40) /0.75(19.05) | — | SCREPCL-NDe 6.58 5.23 4.50)C-6 PC 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.01 (51.05) | —  |SR232-RIL-ND 9.26 7.35 6.33|232-Rl 1.85 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93 (23.62) | — — |SCR8PCLI-ND 8.58 5.23 4.50/C-8 PC 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.51 (63.75)| —  |SR233-RIC-ND 9.61 7.63 6.56|233-RI 1.85 (46.99) | 5.00 (127.00) | 1.00 (25.40) | — —_| SCR28PCLI-ND 7.65 6.08 5.23 /C-28 PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) —  |SR251-RIC-ND 10.46 8.30 7.14/251-RI 2.30 (58.42) | 3.25 (82.55)_| 0.80 (20.32) —__|SCRIOPCLI-ND 7.28 5.78 4.97 |C-10 PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.01 (51.05) — — |SR252-RIC-ND 11.03 8.75 7.53)252-RI 2.40 (60.96) | 3.75 (95.25) | 1.00 (25.40) —__|SCRI2PCLI-ND 7.50 5.95 5.12 |C-12 PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) — ___|SR253-RIC-ND 11.43 9.08 7.81 /253-RI Fig. 8 — CH Series 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.51 (38.35) —__[SR271-RIC-ND 14.18 11.25 9.68 /271-RI 2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) 0.585 (14.86)) — — |SRCH-4C1-ND 3.53 2.80 2.41)CH-4 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.01 (51.05) _ $R272-RICJ-ND 15.03 11.93 10.26 |272-RI 2.39 (60.71) | 1.74 (44.20) ]0.755 (19.18) = SRCH-6L1-ND® 3.53 2.80 2.41 |CH-6 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.51 (63.75) _ $R273-RICI-ND 15.25 12.10 10.41 |273-RI 2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) 0.925 (23.50) _ SRCH-8L-ND@ 3.53 2.80 2.41 |CH-8 
Fig. 3 — Standard Enclosure Prototyping Boards — Fig. 8 — CH_ Series with Key Holder 
——— .1” (2.54mm) Grid Perfboard — RoHS Compliant 2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) 10.585 (14.86)) —  |SRCH-4KHCF-ND 5.01 3.98 3.42]CH-4 KH 
For Box #’s “SRx1x" SR310-ND 10.74 8.53 7.34/310SR 2.39 (60.71) | 1.74 (44.20) 0.755 (19.18)} — — |SRCH-6KHC-ND 5.01 3.98 3.42|CH-6 KH 
For Box #'s “SRx3x" SR330-ND 20.95 16.63 14.30 |330SR 2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) [0.925 (23.50) SRCH-8KHCJ-ND 5.01 3.98 3.42 |CH-8 KH 
For Box #'s “SRx5x" SR350-ND 15.48 11.61 10.84/350SR Fig. 8 — CH Series with Pocket Clip 
For Box #'s “SRx7x" |SR370-ND 19.78 14.84 13.85 |370SR 2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) 0.585 (14.86)| —  ]SRCH-4PCLI-ND® | 6.58 5.23 4.50/CH-4 PC 
Fig. 3 — Standard Enclosure Prototyping Boards — Copper Clad Board (1 Side} 2.39 (60.71) | 1.74 (44.20) |0.755(19.18)} — — |SRCH-6PCLI-ND 6.58 5.23 4.50 |CH-6 PC 
For Box #'s “SRx1x" SR410-ND@ 10.74 8.53 7.34/410SR 2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) |0.925 (23.50)| — _|SRCH-8PCLI-ND® | 6.58 5.23 4.50|CH-8 PC 
For Box #'s “SRx3x" SR430-ND@ 11.75 9.33 8.02/430SR NEW! Fig. 8 — C2 Series — RoHS Compliant NEW! 
For Box #'s "SRx7x Fig 4 — Gaskets ay Compliant. 12.83 11.03 /4705R 1.25 (31.75) | 1.90 (48.26) | .50(12.70) —___ |SCR2CFND 3,532.80 2.41 [02 
.4— =- "Fie — ie it — IF if 
Gasket, 363° x227" (92.20mm x7 66mm): fits 111, SRST Foe aeano ma Peat 7 NEW! Fig. 8 — C2 Series with Key Holder RoHS Compliant NEW! 
41-1, 112, and 113 06 3.23 2. 25 (31.75) | 1.90 (48.26) | .50 (12.70) SCR2KHCI-ND 4.88 3.88 3.34 [C2-KH 
7 7 Fi NEW! Fig. 8 — C2 Series with Pocket Clip — RoHS Compliant NEW! 
Rn a ee ee eee SRPS-13-ND 450 3.58 3.08)PS-13 1.25 (31.75) | 1.90 (48.26) | .50 (12.70) —___ [SCR2PCLI-ND 6.46 5.13 4.41|C2-PC 
Gasket, 5.63” x 3.25” (143.00mm x 82.55mm); fits 151, SRPS-15-ND 532 4.23 3.64|PS-15 NEW! Fig. 8 — C9 Series — RoHS Compliant NEW! 
151-1, 152, 153, and 153-1 : scaled 2.08 (52.83) | 2.83 (71.88) | .93 (23.62) —____ [SCROG-ND 4.22 3.35 2.89[C9 
Gasket Sie ae (174.75mm x 123.95mm), fits 171, Joab 47ND 5.80 4.60 3.96|PS-17 NEW! Fig. 8 — C9 Series with Key Holder — RoHS Compliant NEW! 
Gaskel 644" x9.50" (BL Oden xDAT-SOmm, Hs O91 2.08 (52.83) | 2.83 (71.88) | .93 (23.62) —___ [SCROKHC-ND 4.22 3.35 2.89 |C9-KH 
092, 093, 191, 192, and 193 : * |SRPS-19-ND 6.02 4.78 4.11/PS-19 NEW! Fig. 8 — C9 Series with Pocket Clip — RoHS Compliant NEW! 
Fig. 5 — 9-Volt Standard 2.08 (52.83) | 2.83 (71.88) | .93 (23.62) —___ [SCROPCLI-ND 9.61 7.63 6.56|C9-PC 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.51 (38.10) —_[SR211C-NDe 595 473 4.07]221 Fig. 9 —M_ Series — RoHS Compliant 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.51 (38.35) — — |SR23101-NDe 7.31 5.80 4.99|231 2.20 (55.88) | 2.80 (71.12) | 0.71 (18.03) — — |SRM4(1-ND 6.36 5.05 4.35 |M-4 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.00 (50.80) — $R232C1-ND 7.72 613 5.27|232 2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85 (21.59) = SRM6LI-ND 7.88 6.25 5.38 |M-6 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.51 (63.75) _— SR233L1-ND 8.10 6.43 5.53|233 2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.86 (21.84) = SRM8-ND 9.32 7.40 6.37 |M-8 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) = SR25101-ND® 8.95 7.10 6.11|251 Fig. 9 — M_Series with Pocket Clip — RoHS Compliant 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.00 (50.80) — _|SR252C-ND 954 7.58 652/252 2.20 (55.88) ] 2.80 (71.12) | 0.71 (18.03) —  |SRM4PCL1-ND 8.85 7.03 6.05 /M-4 PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) —  |SR253C-ND 9.99 7.93 6.82|253 2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85 (21.59) —  |SRM6PCC-ND 10.71 8.50 7.31/M-6 PC 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.51 (38.35) —  |srR2710-ND 14.91 9.45 813/271 2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.85 (21.59) —__|SRM8PCC-ND 12.76 10.13 8.71 |M-8 PC 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80) _ SR272L0-ND 12.76 10.13 8.71)272 Fig. 9 — M Series with External Screws — RoHS Compliant 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.51 (63.75) —___|sR2730-ND 12.98 10.30 8.86 |273 2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85 (21.59) — ]SRMGINDE-ND 7.88 6.25 5.38/M-6 IND 
Fig. 5 — 9-Volt Standard with Insert (Non-Textured Top) 2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.85 (21.59) = SRM8INDCI-ND 10.49 8.33 7.16 |M-8 IND 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.51 (38.35) — _ ]SR221-ID-ND 595 4.73 4.07]221-1 M Series Lenses — RoHS Compliant 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.51 (38.35) = SR231-I-ND 7.31 5.80 4.99}231-1 M4 Series Clear SRM4-FPC-ND 2.46 1.95 1.68]4004CL 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.51 (63.75) = SR233-I-ND 8.10 6.43 5.53)233-1 M4 Series Infrared SRM4-FPI-ND 3.24 2.58 2.22/4004IR 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) = SR251-I-ND 8.95 7.10 6.11/251-1 M6/8 Series Clear SRMG6/8-FPC-ND 2.61 2.08 1.79/4008CL 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) = ___|SR253-IC-ND 9.99 7.93 6.82 |253-1 M6/8 Series Infrared SRM6/8-FPI-ND 3.43 2.73 2.35 |4008IR 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.51 (38.35) —__[SR277-I-ND 1191 9.45 8.13 /271-1 Fig. 10 —H Series (Standard, AC, 9V, or AA) — RoHS Compliant 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80) —  |SR272-I0-ND 12.76 10.13 8.71)272-1 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) — — ]SRH65(C-ND 740 5.88 506/H-65 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.51 (63.75) —___|SR273-I0-ND 12.98 10.30 8.86 [273-1 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) — — |SRH65-AAC-ND 838 665 572/H-65 AA 
235 2) ATTY A ne BRUNE | a0 Gal EAT TW 276 (on08) | 4adcias4a) jose esas} | © — RRM 740 S88 8.06 Hs Ac 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.01 (51.05) —  |SR232-WC-ND 8.57 6.80 5.85/232-W eae 4.94 (125.48) | 1.28 oy — — |grHe70-np 756 600 516|H-67 
pare 4.38 (117.25) | 2.51 (63.75) | — | BRaSe eID 6.95, 7.10 6.11/288-W 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51) | —  |SRH67-AAL-ND | 8.57 6.80 5.85/H-67 AA 
-25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.95) | — (PRPS IRD 10-71 8.50 7.31 /251-W 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51)| —  |SRH67-ACLEND | 7.56 6.00 5.16/H-67 AC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.01 (51.05) — __|SR252-WO-ND 11.47 9.10 7.83|252-W 2.75 (69.85) | 4.94 (125-48) | 1.28 (32.51) — Barer 832 660° S68 1167 OV 
3.25 (82.55) [ 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) —____[SR253-WC-ND 11.66 9.25 7.96 [253-W : ; ; : : ea 
Fig. 5 — 9-Volt Standard Wall Mount with Insert (Non-Textured Top) 3.65 (92.71) | 7.20 (182.88) | 1.26 (32.00) —  |SRH75C1-ND 9.45 7.50 6.45]H-75 
3.25 (62.55) | 4.38 (117.25) | 1.51 (38.35)|  —  |SR237-WICFND 8.06 640 5.51 /231-Wi 8.65 (2,71) | 7.20.(182.88) | 1.26 (32.00) | _—- _(SREIZSSOVIBGNDINEN) 10.49 8.33 7.16 |H+75 OV 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.51 (63.75) | — — |SR233-WIC-ND 8.95 7.10 6.11/233-WI 3.65 (92.71) | 7.20 (182.88) | 1.26 (32.00) | _— _|SRH7S-4AAC-ND _|12.69 10.08 _ 8.67 |H-75 4AA 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51(38.35)) —  |SR251-WIC-ND {10.71 8.50 7.31]251-wI Fig. 10 — H_ Series with Pocket Clip 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) — — |gross-wic-nn 41.66 9.25 7.96/253-Wi 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) —  ]SRH65-PCL-ND® [10.46 830 7.14]H-65PC 
Fig. 6 — Standard Slant 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) —  |SRH65-AAPCLI-ND@| 11.43 9.08 7.81 |H-65 AA-PC 
3.25 (62.56) | 5.63 (143.00) | 0.90 (22.86) | 0.39 (9.91) |SROSSCEND 368530 456]05S 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) — _ |SRH65-ACPCLI-ND@| 10.46 8.30 7.14]H-65 AC-PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50 (38.10) |0.97 (24.64) |SR15-SL1-ND@ 7.31 5.80 4.99]15-S 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) = SRH65-9VPCLI-ND 11.18 8.88 7.64 /H-65 9V-PC 
6.88 (174.75) | 4.88 (123.95) | 1.88 (47.75) |0.90 (22.86) |SRO7SLI-ND® 9.73 7.73 6.65|07-S 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51) = SRH67-AAPCLI-ND@ |11.62 9.23 7.94 |H-67 AA-PC 
6.88 (174.75) | 4.88 (123.95) | 2.48 (62.99) |1.50 (38.10) |SR17SL1-ND 10.65 8.45 7.27|17-S 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.28 (7.11) _ SRH67-ACPCLI-ND®@/10.62 8.43 7.25/H-67 AC-PC 
Fig. 6 — Standard Slant Wall Mount 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.28 (7.11) —  |SRH67-PCLI-ND® |10.62 8.43 7.25|H-67 PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 0.90 (22.86) | 0.39 (9.91) |SROSSWLI-ND 7.09 5.63 4.84]05-SW 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51) = SRH67-9VPCLI-ND@ [11.37 9.03 7.77 |H-67 9V-PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | 1.0 (25.4) |SRISSWC-ND 8.03 6.38 5.49|15-SW Box color (1: B= Black, G=Gray, A= Almond RoHS Compliant (Continued) 
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SERPAC plastic Electronic Enclosures (cont, 


Fig. 11 — G Series Fig. 12 — WM Series NEW! Fig. 13 — CA-4 Series Fig. 14 — CA-6 Series Fig. 15 — CA-8 Series Fig. 16 — CA-10 Series 


2-4 Buttons Available 0-4 Buttons Available fs i 0-6 Buttons Available 


Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 
A B Cc D Part No. 1 25 50 | Series No. A B Cc D Part No. 1 25 50 | Series No. 
Fig. 11— G Series — No Insert or Access Hole — RoHS Compliant 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.60 (40.64) = SRW072-WRILI-ND |13.99 11.10 9.55 |WM072-RI 
4.38 (111.25) | 3.25 (82.55) |0.885(2248)| — |SRGIOC-ND 7.34 5.83 5.01 |G10 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) |2.10(53.34)| —  |SRWO73-WRIC-ND |14.55 11.55 9.94 |WMOo73-AI 
5.06 (128.52) | 4.38 (111.25) | 0.89(22.60)| — — |SRG20A-ND 8.69 6.90 5.94/G-20 ALMOND 6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 1.10 (27.94)| — — |SRWO91-WRIC-ND |19.47 15.45 13.29 |WMOo91-RI 
5.06 (128.52) | 4.38 (111.25) | 0.89 (22.60)| —  |SRG20B-ND 8.69 6.90 5.94|G-20 BLACK 6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 1.60 (40.64); — — |SRWo92-WRIC-ND |18.21 14.45 12.43 |WMog2-RI 
6.87 (174.50) | 4.38 (111.25) | 0.89 (22.60) | — — |SRG30A-ND 9.95 7.90 6.80/G-30 ALMOND 6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 2.10 (53.34)| — — |SRWO093-WRID-ND |18.62 14.78 12.71 |WM093-RI 
6.87 (174.50) | 4.38 (111.25) | 0.89 (22.60) | _— _|SRG30B-ND 9.95 7.90 6.80|G-30 BLACK EMI Enclosures (No Battery Clips) 
Fig. 11 — G Series with Insert and Access Hole — RoHS Compliant Fig. 1 — A Series - EMI - 9-Volt — RoHS Compliant 
4.38 (111.25) [| 3.25 (82.55) [0.885 (22.48)[  — —_[SRGTOALI-ND 7.34 6.83 5.01 |/G10A 3.35 (85.09) | 5.30 (134.62) [1.50 (38.10) | _— _ |SRA27E-B-ND 13.14 10.43 _8.97[A-219V 
NEW! Fig. 12 — WM Series — RoHS Compliant NEW! Fig. 2 — Standard 
2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.10 (27.94) — _|SRWO011-WO-ND 4.88 3.88 3.34/WMO11 3.25 (82.55) ] 4.38 (111.25) | 1.50 (38.10) — — [SR131E-B-ND® 8.00 6.35 5.47/131-EMI-BLACK 
2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.60 (40.64) —  |SRWO012-WL-ND 5.20 4.13 3.55/WM012 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 1.50 (38.10) —  |SR151E-B-ND@ 9.48 7.53 6.48 /151-EMI-BLACK 
2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 2.10 (53.34) —  }SRWO13-WLND | 5.42 4.30 3.70/WMO13 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80) — _|SR172E-B-ND 15.21 12.08 10.39 ]172-EMI-BLACK 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.10 (27.94) — — |SRWO21-WOND | 5.48 4.35 3.75 |WMO021 6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 1.50 (38.10) — ___|SR191E-B-ND 20.95 16.63 14.30 |191-EMI-BLACK 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.60 (40.64) | — _|SRW022-WO-ND | 6.27 4.98 4.28 |woz2 Fig. 5 — 9-Volt Standard 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 2.10 (53.34) — — }SRWO023-WC-ND | 6.36 5.05 4.35 |WMO023 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.50 (38.10) — __ [SR211E-B-ND 7.65 6.08 5.23 |221-EMI-BLACK 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.10(27.94) | —  |SRWOS1-WC-ND | 6.08 4.83 4.15|wMo3t Fig. 5 — 9-Volt with Insert (Non-Textured Top) — RoHS Compliant 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.60 (40.64) — — |SRWO32-WO-ND | 6.65 5.28 4.54 /WMO32 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.50 (38.10) — __ [SR237E-B-ND 948 7.53 6.48 [231-I-EMI-BLACK 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.10(53.34)| —  |SRWO33-WCND | 7.02 5.58 4.80|wMo33 Fig. 6 — Standard Slant — RoHS Compliant 
a eee a = a — — —- —— 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 1.50 (38.10) |.968 (24.59) |SRO1SE-B-ND 9.48 7.53 6.48 |15-S-EMI-BLACK 
-25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 1.60 (40.64) = 52-WEH a 5.25 ‘ Fig. 9 — Remote M Series — RoHS Compliant 
3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 2.10(53.34) | — OSTEND 852 6.60 5.68) wMo53 2.40 (60.96) [4.15 (105.41) | .85 (21.59) | _—  [SRMGE-QVB-ND [10.21 8.10 6.97M-6-EMI-BLACK 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.10(27.94)| —  |SRWo71-WOFND /10.65 8.45 7.27|wMo71 7 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.60 (40.64)| —  |SRWO72-WOFND 11.69 9.28 7.98/wMo72 Box color (1: B = Black, G=Gray,A=Almond = @ RoHS Compliant 
cise essa ewegaaa| — lsnmrenoas_feas ors emir og ra 
Z i 5 : ; ~~ i i Z : Description Part No. 1 25 50 | Series No. 
6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 1.60(40.64)| —  |SRWo92-WO-ND 16.44 13.05 11.23 |wamog2 Figivt A Series Optional End Panels 
6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 2.10 (53.34) | — _|SRWo93-WO-ND [16.73 13.28 11.42 |wMmo93 Aon Safes ENC Pa SEROORSIRENTT sree: 0 eae zal 
= ew fie: 2 we Balti wie insert Rone Compliant ee AT 20 Series End Panel with DB9 $R2003-DB9B-ND® | 198 1.58 1.36 |2003 DB9 BK 
-25 (67.18) | 3.60 (91.44) | 0.60(15.24) | — WIC eos Z 20 Series End Panel with DB25 $R2003-DB25B-ND® | 1.98 1.58 1.36. |2003 DB25 BK 
2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.10(27.94)| —  |SRWOt1-WIC-ND | 4.88 3.88 3.34|WMOt1-I : 
A21 Series End Panel SRA21-C1L-ND® 186 148 1.27 |2005 
2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.60(40.64)| —  |SRWO12-WIC-ND | 5.20 4.13 3.55|WMO12-I ‘ 
A21 9V Series Black End Panel $RA21-9VBK-ND@ 183 145 1.25 |2006 BK 
2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 2.10(53.34)| —  |SRWO13-WIC-ND | 5.42 4.30 3.70|WMO13-I : : 
A21 Series End Panel with DBO $R2005-DB9B-ND@® | 198 1.58 1.36 |2005DB9BK 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.10 (27.94) | — _|sRwo21-wic-ND | 5.48 4.35 3.75|WwMoz21-I : : 
2.60 06.04 1410 10414 14.60 4061 — ae 27 4.84.28 WnAnDDA A21 Series End Panel with DB25 $R2005-DB25B-ND® | 198 1.58 1.36 [2005 DB25 BK 
BO (G6: : , ae eee A27 Series End Panel SRA27-CL-ND@ 205 163 1.40 |2010 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 2.10 (53.34) | —  |SRWO23-WIC-ND | 6.36 5.05 4.35|WwMo23-I : 
A27 QV Series Black End Panel $RA27-9VBK-ND® 195 155 1.34 |2011 BK 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.10(27.94) | —  |SRWOS1-WIC-ND | 6.08 4.83 4.15|WMO3t1-I ; : 
A27 Series End Panel with DB $R2010-DB9B-ND@ | 214 1.70 1.47 |2010 DB9 BK 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.60 (40.64) | —  |SRWO32-WIC-ND | 6.65 5.28 4.54|WwMoge2-I SEE Rit S44 1704 aT T9010 BSE BK 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.10 (53.34) | —  |SRWO33-WIC-ND | 7.02 5.58 4.80|wM033-1 pe Seca SRG Sie bad. 506 lonts 
3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 1.10 (27.94); —  |SRWOS51-WIC-ND | 7.31 5.80 4.99/WMo51-1 at Brees eae cid B 5 BRAG aVRICHD Sak dak be: la0la aR 
3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 1.60 (40.64) —  |SRW052-WIC-ND | 7.69 6.10 5.25/WM052-I Series ee ne ane EK) : : : 
3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 2.10 (53.34) | —  |SRWOS3-WIC-ND | 8.32 6.60 5.68/WMOS53-I ms Pade rein a Saari ee a be sees 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.10 (27.94)| —  |SRWo71-WICFND 10.65 8.45 7.27|WMo71-I artes End: Rane) with DB25 SH2OTSSDB2SEs E : d oiDbee 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.60 (40.64) | —  |SRWo72-WICFND [11.69 9.28 7.98 |WMo72-I Adt Series End Panel SRA41-CIO-ND 280 2.23 1.82 | 2020 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.10 (53.34) | —  |SRWO73-WICFND 12.29 9.75 8.39|WMOo73-1 AA SV Series Black End Panel SBANSVECND 261 208 1.78 | 2021 BK 
6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 1.10 (27.94)| — — |SRWO91-WICFND |16.03 12.73 10.95 |WMo91-! Aat Series End Panel with DBO SR2020-DBOB-ND® |) 2.87 2.28 1.96 | 2020 DB9 BK 
6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 1.60 (40.64) | —  |SRWo092-WIC-ND 16.44 13.05 11.23 |WMog2-1 A41 Series End Panel with DB25 $R2020-DB25B-ND 287 2.28 = 1.96 / 2020 DB25 BK 
6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 2.10 (53.34) | — —_|SRwo93-WIC-ND _|16,73 13.28 11.42 |WM093-1 Ad2 Series End Panel SRA42-OL-ND 3.31 2.63 2.26 | 2024 
NEW! Fig. 12 — WM Series with Front Access — RoHS Compliant NEW! ‘2 OV Series Black End Panel SRA42-9VBK-ND® 293. 233 200 |2025BK 
2.07 (7.66) | 360 (9144) |110(2794)| —  ]SRWOTL-WRCLND | 646 513 441 |WMOII-R Ad2 Series End Panel with DB9 $R2024-DB9B-ND@® | 3.28 260 224 |2024DB9BK 
2.97 (57.66) | 3.60(9144) |1.60(4064)| —  |srwotz-weceno | 674 535 4.61 /wMo12-R A42 Series End Panel with DB25 $R2024-DB25B-ND 3.28 260 2.24 |2024 DB25 BK 
2.27 (57.66) | 3.60 (91.44) | 2.10(53.34)| —  |SRWO13-WRCEND | 7.75 6.15 5.29/WMO13-R Lens color (IC IR = Infrared, CL = Clear, BK=Black © RoHS Compliant 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.10(27.94)| —  |sRwo2t-wrCND | 7.02 5.58 4.80/wmo21-R es 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.60 (40.64) — _|SRW022-WRCI-ND | 7.09 5.63 4.84|/WM022-R oe TEE AiO sence 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 2.10 (53.34) | —  |SRWO23-WACEND | 7.18 5.70 4.91/wMo23-R A f c ie ‘ a ay (ete 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.10(27.94)| —  |SRWO31-WRCND | 8.10 6.43 5.53/WMO31-R Fig foe sones rananieeat 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.60 (40.64) —  |SRWO32-WRCE-ND | 8.22 6.53 5.62|wMO32-R SRCIEGITS WPA ETGrRT IT a 7 Sateen a 4 SET 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.10(53.34)| —  |SRWO33-WRCEND | 8.54 6.78 5.83/WMO33-R -38 (35.05) | 2.13 (64.10) | 0.58 (14.73) : ; : 
3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 1.10 (27.94) | — _|SRWo51-wRCE-ND | 8.73 6.93 5.96|WMO51-R 1.61 (40.89) | 2.26 (57.40) | 0.75 (19.05) /SCRETEEND 5830 463° 3.98 /C-6TR 
3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 1.60 (40.64) | —  |SRWO52-WALI-ND | 9.10 7.23 6.22|WM052-R 1.85 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93 (23.62) )SCR8TL-ND 5.83 4.63 3.98 | C-8 TR 
3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 2.10 (53.34) —  |SRWO053-WRC-ND | 9.77 7.75 6.67|WMO053-R 2.30 (56.42) | 9.25 (62.55) | 0.60(20.82) [SGRIOUSENDS, GA as ab 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.10(27.94)| —  |SRWo71-WREI-ND |12.69 10.08 8.67/WMo71-R Fig. 9 — M Series Translucent — RoHS Compliant 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.60 (40.64) — SRWO072-WRLI-ND |13.99 11.10 9.55 |WMO072-R 2.20 (55.88) | 2.80 (71.12) | 0.71 (18.03) )SRM4TLI-ND 10.99 8.73 7.51 |M-4TR 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.10 (53.34) | _— _|SRWO73-WREI-ND |14.55 11.55 9.94|WMo73-R 2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85 (21.59) _|SRM6TLI-ND 13.70 10.88 —_—9.36_|M-6 TR 
6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 1.10 (27.94) | —  |SRWO9T-WREE-ND [1947 15.45 13.29|WMO91-R Fig. 10 — H Series Translucent 
6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 1.60 (40.64)| —  |SRWo92-WREIND |18.21 14.45 12.43/WMog2-R 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94(23.88) |SRHGSTL-ND® | 1282 1018 876 |H-657R 
6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 2.10 (53.34) | — _|SRWO93-WRLI-ND |18.62 14.78 12.71 |WMO093-R 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) |SRHG5-AATC-ND®| 1455 11.55 9.94 |H-65 ATR 
NEW! Fig. 12 — WM Series with Front Access and Insert — RoHS Compliant NEW! 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) |SRHG5-9VTO-ND | 1418 11.25 9.68 _[H-659VTR 
2.27 (57.66) | 3.60 (91.44) | 1-10 (27.94) ~~ SEW ORGWEIEENDM) 646 5.13 4.41) WMO11-RI Translucent Box color (_): L = Translucent Blue, G = Translucent Green, $ = Translucent Gra) 
0 i L= Gs ,S= y, R = Translucent Red 
2.27 (57.66) | 3.60 (91.44) | 1.60 (40.64) | —  |SRWO12-WRIC-ND | 6.74 5.35 4.61 |WMO12-RI ¢ RoHS Compliant 
2.27 (57.66) | 3.60 (91.44) | 2.10 (53.34) | —  |SRWO13-WRIC-ND | 7.75 6.15 5.29|WMO13-RI 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.10 (27.94) | —  |SRWO21-WRIC-ND | 7.02 5.58 4.80|WMO21-RI Dimensions 3 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.60 (40.64) |___— _|SRW022-WRIC-ND | 7.09 5.63 4.84 |WMO022-RI , petit) Digi-Key Price Each Serpac 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 2.10 (53.34) —  [SRWO023-WRIC-ND | 7.18 5.70 4.91 /WMO023-RI Fig. A B c Part No. 1 25 _-50_| Series No. 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.10 (27.94) | —  |SRWOS1-WRIC-ND | 8.10 6.43 5.53|WMO31-RI CA_ Series — RoHS Compliant 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.60 (40.64) —  |SRWO032-WRIC-ND | 8.22 6.53 5.62/WM032-RI 13 | 1.73 (43.94) | 2.53 (64.26) | 0.65 (16.51) | SRCA4-fxIL-ND 5.36 4.25 3.66 |CA-4 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.10 (53.34) | —  |SRWO33-WRIC-ND | 8.54 6.78 5.83|WMO33-RI 14 | 1.51 (38.35) | 3.05 (77.47) | 1.05 (26.67) | SRCA6-KXIC-ND 7.62 6.05 5.21 |CA-6 
3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 1.10 (27.94) |__— _|SRWO51-WRIC-ND | 8.73 6.93 5.96 |WMO51-RI 15 | 1.87 (47.50) | 3.32 (84.33) | 1.00 (25.40) | SRCA8-XIC-ND 8.03 6.38 5.49 |CA-8 
3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 1.60 (40.64) — __|SRW052-WRI 910 7.23 6.22)WMO052-RI 16 | 2.56 (65.02) | 3.40 (86.36) | 1.02 (25.91) | SRCA10-P<J-J-ND 9.45 7.50 6.45 |CA-10 
3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 2.10(53.34)| — — |SRW053-WRIC 9.77 7.75 6.67 |WMO053-RI : ; ; 
Number of Buttons (: 0 through 6 (See figures for number of butt lable 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.10 (27.94) | — _|SRWo71-WRICI-ND [12.69 10.08 8.67 |WMo71-RI fier cult ZEB © Block: G.= Gra, a (ee Hes fob numberof auitons Qvale Per Sere) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 2377 


SERPAC xx (ne 
LxWxH (Inch) Digi-Key Price Each Serpac 
Electronic Enclosures Internal External Part No. 1 10 Series No. 
; 
R-Series Enclosures Without Foam Insert 
eeaiinee: 7.3 x 5.00 x 3.23 8.70 x7.45 x 3.89 SR-R120-C-ND@ 20.22 16.79  |R-120 
9.59 x 7.42 x 3.98 10.80 x 9.85 x 4.87 SR-R300-C1-ND 27.96 23.21 |R-300 
+ SR-RX = Flame Retardant, UV protected and 13.49 x 9.78 x 6.00 14.85 x 12.15 x 6.85 SR-R520-C-ND 49.72 41.27 |R-520 
Chemical resistant 18.29 x 13.19 x 4.57 19.75 x 15.53 x 5.41 SR-R710-C-ND 62.38 51.78  |R-710 
* Unbreakable light-weight structural resin 18.29 x 13.19 x 6.62 19.75 x 15.53 x 7.48 SR-R720-C1-ND 66.58 56.27 | R-720 
. _ With Foam Insert 
#O-Hing waterightairtignt sea! 73x 5.00% 3.23 8.70x 7.45% 3.89 SR-R120-FL-ND@ 23.96 19.89 [R-120 FOAM 
* Pressure purge valve under latch 9.59 x 7.42 x 3.98 10.80 x 9.85 x 4.87 SR-R300-FLI-ND 37.72 31.31 R-300 FOAM 
+‘igatiomio handle 13.49 x 9.78 x 6.00 14.85 x 12.15 x 6.85 SR-R520-FL1-ND 72.92 60.53 | R-520 FOAM 
18.29 x 13.19 x 4.57 19.75 x 15.53 x 5.41 SR-R710-FLI-ND 89.02 73.89 | R-710 FOAM 
* Corrosion proof 18.29 x 13.19 x 6.62 19.75 x 15.53 x 7.48 SR-R720-FL-ND 111.26 92.35 | R-720 FOAM 


* Materials: SR-R Polypropylene and SR-RX PVC. RoHS Compliant Note: _] = Case Color: B = Black; G = Gray; Y = Yellow; 0 = Orange 


Flambeaw’ plastic Storage Systems 


INDUSTRIAL PRODUCTS & PACKAGING SOLUTIONS 


Conductive Storage 


Conductive cabinets are built in accordance with the guidelines of DOD-HDT3K-263 to bleed off any static 
charge at a safe controlled rate when properly connected to a ground. Each cabinet comes with a static-safe 
ground wire which protects users against electrical shock. Color: black 


Fig.2 NEW! 


Cabinets 
Dimensions — Inch (mm) Compart- | Digi-Key Price Each Flambeau 
Fig. LE WwW D ments | Part No. 1 10 100 | Model No. 
11.25 (285.75) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 20 |510-1014-ND | 77.26 64.13 57.95 |C20P-C 
16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 26 =| 510-1016-ND | 102.68 85.23 77.01 |C26P-C 
11.25 (285.75) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 30 /510-1021-ND | 74.28 61.66 55.71 |U30P-C 
1 
16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 45  |510-1023-ND | 103.70 86.08 77.78 |U45P-C 
Plastic Frame Storage 11.25 (285.75) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 20 |510-1014-ND | 77.26 64.13 57.95 |C20P-C 
Sturdy shell and drawer rail structure for extra strength. These rugged cabinets can be stacked or wall 16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 26 510-1016-ND | 102.68 85.23 77.01 | C26P-C 
mounted for greater storage flexibility. Drawers are in clear styrene resin for optimum visibility and speedy 
retrieval of contents. Each cabinet features drawer stops to prevent accidental spills. Boxes 
Cabinets Dimensions 
: : 3 Inch (mm) Compart- | Digi-Key Price Each Flambeau 
Dimensions — Inch (mm) Compart- | Digi-Key Price Each Flambeau Fi T W D ts. | Part N 1 10 400 | Model Ni 
Fig. T W D ments | Part No. 4 10 100 | Model No. a: mene en oe: 
11.25 (285.75)| 12 (304.8) | 6 (152.4) 20 (|510-1013-ND | 25.82 21.44 1937 |c20P 3 | 13.13 (333.50) | 9 (228.6) | 2.32 (58.93) 1 510-1019-ND | 25.97 25.05 23.19 | C801 
; 16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 26 =©|510-1015-ND | 34.98 29.04 26.24 | C26P Cases 
11.25 (285.75) | 12 (304.8) 6 (152.4) 30 510-1022-ND 25.82 21.44 19.37 | U30P Features: * Molded from a proprietary high density polyethylene carbon loaded blend of materials * Conductive 
16.50 (419.10) | 12 (304.8) 6 (152.4) 45 510-1024-ND 34.98 29,04 26.24 | u45P <105O/in? * Anti-Static: 109 ~ 10'3 Q/in? « Faraday Cage Protection * Color: black 
F Internal Dimensions 
NEW! K Series Box Inch (mm) Digi-Key Price Each Flambeau 
Noted for heavy-duty applications, this styrene butadiene copolymer box has excellent impact properties and | Fig. L Ww D Part No. 1 10 100 | Model No. 
GlsoirmaI ain eet ater Teele nce and vans parent quale: 5.06 (128.52) | 2.75 (69.85) | 1.0(25.4) |510-1009-ND 9.48 7.87 7.11 |50019 
Dimensions . 11.88 (301.75) | 8.19 (208.03) ) 1.25 (31.75) |510-1006-ND 17.57 16.95 15.69 |50015 
Inch (mm) Compart- | Digi-Key Price Each Flambeau 4 
Fig. L WwW D ments | Part No. 1 10 100 | Model No. 17.5 (444.5) | 13.5 (342.9) | 1.31 (33.27) |510-1011-ND 33.74 32.54 30.13 | 50023 
2 | 9.63 (244.60) | 6.56 (166.62) | 1.5 (38.10) 36 | CTS36-ND 7.40 615 5.55 | K166-36 18.44 (468.38) | 17.69 (449.33) | 1.94 (49.28) |510-1010-ND 56.14 54.14 50.13 /50021 


D) 
Ri Radios.INC NEW! Plastic Keyfob Enclosures 


The KF100 is a single, two or three button handheld keyfob enclosure molded from high-impact ABS plastic 
in a variety of colors. Designed for use with the KFB-100 buttons and the enclosure can accommodate a 12V 
battery or 20mm coin cell. 


Typical Applications: 
* Remote Controls * Garage Door Openers * RKE (Remote Keyless Entry) * Home/Industrial Automation 
¢ Security 


Handheld Keyfob Buttons 


Dimensions in Inches 


Recommended PCB Layout 
| 1.235 -+| Leo [ 1.235 | Number Digi-Key Price Radios Inc. 
Locati Color of Buttons Part No. Each Part No. 

—e—4 ocation 
992) Clear 1 694-1037-ND 48 KFB100-0-1 

624 
242 Black 1 694-1038-ND 48 KFB100-1-1 
tae one 972 Red 1 694-1039-ND 48 KFB100-2-1 
if : a Blue 1 694-1040-ND 48 KFB100-3-1 
@.205 Yellow 1 694-1041-ND 48 KFB100-4-1 
Clear 2 694-1042-ND 48 KFB100-0-2 
Handheld Keyfob Enclosures Black 2 694-1043-ND 48 KFB100-1-2 
Number Digi-Key Price Radios Inc. Red 2 694-1044-ND 48 KFB100-2-2 
Color of Buttons Part No. Each Part No. Blue 2 694-1045-ND 48 KFB100-3-2 
Clear up to 3 with KFB below |694-1032-ND 2.72 KF100-0 Yellow 2 694-1046-ND 48 KFB100-4-2 
Black up to 3 with KFB below | 694-1033-ND 2.72 KF100-1 Clear 3 694-1047-ND 48 KFB100-0-3 
Red up to 3 with KFB below | 694-1034-ND 2.72 KF100-2 Pack 8 Genie eHNLD) ta BEE1O0. eS 
; Red 3 694-1049-ND 48 KFB100-2-3 
Blue up to 3 with KFB below |694-1035-ND 2.72 KF100-3 Blue 3 694-1050-ND 48 KFB100-3-3 
Yellow up to 3 with KFB below | 694-1036-ND 2.72 KF100-4. Yellow ici 694-1051-ND 48 KFB100-4-3 


2378 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


BUD’S WATERTIGHT BOXES: 
NEMA 4X PROTECTION 


NEMA 12 PRICES 


AT 


POLYCARBONATE 


¢ Made from ABS and Polycarbonate 
plastics 


Designed to meet NEMA 1, 2, 4, 
4x, 12, 13 and IP65 and UL508-4X 
ratings. 


DIE CAST 


Hundreds of sizes and styles 
available 


EMI RFI SHIELDED 


° Made from Die Cast 
Aluminum 


FIBERGLASS 


Made from Fiberglass 
reinforced plastic (SMC) 


Designed to meet NEMA 
1, 2, 4, 4x, 12, 13, IP66 
and UL508-4X ratings. 


Sizes range from 7.74” 
X 7.74” x 4.5” to 15.79” x 
13.89” x 6.5” 


e 7 sizes 


¢ Designed to meet 
NEMA 1, 2, 4, 4x, 12, 
13 and IP67 


ALUMINUM 


Made from #ADC-12 Alloy Die Cast 
Aluminum 


Designed to meet NEMA 1, 2, 4, 4x, 
12, 13 and IP65 ratings. 


Available with and without mounting 
flanges 


STEEL 


¢ Made from 14 ga. steel. 


¢ Designed to meet NEMA 1, 
2, 4, 4x, 12, 13 and IP65 and 
UL508-4X ratings. 


e Available in 16 sizes ranging 
from 6” x 4” x 3” to 16” x 14” 
x 10” 


4 ||- Enclosures and Racks 


Bud Industries, Inc. 


Fig. 1 — Gasketed Enclosures Fig. 2 — Plastic NEMA Enclosures Fig. 3 — NEMA Enclosures 4x Gland 
a Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12 and 13 Ratings k-— C —+| 
Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12 and 13 Ratings. Style 1: Light grey polpaibonate boa pe i | 
Indoor Version: 7 cover * UV stabilized * UL94V-2 flammability | ca = t 
* ABS/PC blended plastic with UL94-5VB flam- rating Style 2: « Light gray polycarbonate A OB i 2? A 
mability rating ‘ A. body and clear polycarbonate cover * UV b c= =) 
. Cleat doors polycarbonate with UL94V-0 flam- stabilized * UL94V-2 flammability rating 2 Rubber 
mability ratin: Style 3: * Dark gray ABS body and cover B 
* Suggested geniice temperature -40°C ~ 70°C . Neca flammability rating “NS Nut Gasket Body cane Cable Nut 
NEMA / Watertight Polycarbonate Enclosures Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
A B c D Part No. 1 10 | Part No. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each = Bud Ind. 3.15 (80.01) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) [377-1127-ND | 21.30 17.74 |PN-1327 
A B c D Part No. 1 5 |Part No. 3.15 (80.01) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.56 (65.02) |377-1129-ND | 16.40 13.65 | PN-1328 
Fig. 1 — NBA Series - Stainless Steel Hinges 2.95 (74.93) | 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) |377-1131-ND | 28.60 23.82 | PN-1329 
7.09 (180.09) | 11.80 (299.72) | 7.85 (199.39) | 5.90 (149.86) [377-1138-NDt | 67.30 56.07 [NBA-10144 3.35 (85.09) | 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 2.76 (70.10) |377-1134-ND | 16.50 13.75 |PN-1333 
7.09 (180.09) | 15.75 (400.05) | 11.80 (299.72) | 5.90 (149.86) |377-1139-NDt | 99.20 82.67 |NBA-10148 2.95 (74.93) | 7.87 (199.90) | 4.72 (119.89) | 2.37 (60.199) |377-1136-ND _| 23.40 _ 19.50 |PN-1334 
5.97 (151.64) | 11.80 (299.72) | 7.85 (199.39) | 4.80 (121.92) |377-1140-ND§ | 63.90 53.25 |NBA-10162 3.74 (94.99) [ 10.43 (264.93) | 7.28 (184.91) | 2.95 (74.93) [377-1258-ND | 38.40 32.15 [PN-1335 
Fig. 1 — NBB Series - Plastic Hinges Fig. 2 — Plastic NEMA Enclosures — Style 2 
3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90(149.86) | 2.75 (69.85) /377-1141-NDt | 20.20 16.85 |NBB-10240 1.57 (39.88) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 0.99 (25.15) [377-1255-ND | 11.10 9.27 [PN-1321-C 
5.50 (141.35) | 11.28 (286.512) | 7.47 (189.79) | 4.33 (109.98) |377-1142-NDt | 44.00 36.65 | NBB-10243 2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) |377-1117-ND ] 12.00 10.00 | PN-1322-C 
7.04 (178.82) | 13.00 (330.2) ] 13.00 (330.2) | 5.86 (148.84) |377-1143-NDt | 60.80 50.67 |NBB-10245 2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) |377-1120-ND J 13.90 11.59 | PN-1323-C 
6.30 (160.02) | 15.68 (398.27) | 11.73 (297.94) | 5.11 (129.79) |377-1144-NDt | 58.40 48.65 |NBB-10247 2.17 (55.12) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) |377-1123-ND | 19.40 16.15 |PN-1324-C 
3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) |377-1245-ND§ | 23.20 19.32 |NBB-10260 2.95 (74.93) | 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) |377-1256-ND | 28.60 23.82 | PN-1329-C 
3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) [377-1246-NDt | 23.40 19.52 [NBB-15240 2.17 (55.12) | 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 1.58 (40.13) [377-1133-ND | 15.70 13.10 |PN-1332-C 
Fig. 1 — NBD Series - Non-Metallic Phillips Drive Fasteners 2.95 (74.93) | 7.87 (199.90) | 4.72 (119.89) | 2.37 (60.20) |377-1257-ND 23.70 19.75 | PN-1334-C 
5.03 (127.76) |_7.48 (189.99) | 11.02 (279.91) [ 3.85 (97.79) [377-1145-NDt [ 44.70 37.25 [NBD-10442 Fig. 2 — Plastic NEMA Enclosures — Style 3 
Fig. 1 — NBE Series - Plastic Hinges / Aluminum Swing-out Panel 1.38 (35.05) | 2.56 (65.02) 2.28 (57.91) | 0.99 (25.146) |377-1113-ND 5.90 4.90 | PN-1320-DG 
5.50 (141.35) | 7.47 (189.79) | 11.28 (286.512) | 4.33 (109.98) [377-1146-ND§ | 82.70 69.06 |NBE-10563, 1.57 (39.88) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 0.99 (25.146) |377-1115-ND 7.60 6.34 |PN-1321-DG 
6.30 (160.02) | 11.73 (297.94) | 15.68 (398.27) | 5.11 (129.79) |377-1147-ND§ | 108.30 90.45 | NBE-10567 2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) |377-1118-ND 8.50 7.09 |PN-1322-DG 
7.85 (199.39) | 14.64 (371.86) | 19.17 (486.92) | 6.67 (169.42) |377-1148-ND§ | 163.90 136.87 | NBE-10573 2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) |377-1121-ND | 10.30 8.57 |PN-1323-DG 
j 2.17 (55.12) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) |377-1124-ND | 14.90 12.44 [PN-1324-DG 
Solis ceors”:5 Cleatidoors 2.17 (55.12) | 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) |377-1126-ND | 20.20 16.84 |PN-1325-DG 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 3.15 (80.01) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) |377-1128-ND | 14.70 12.24 |PN-1327-DG 
A B Cc D Part No. 1 40 | PartNo. 3.15 (80.01) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.56 (65.02) |377-1130-ND | 11.10 9.24 /PN-1328-DG 
7 7 2.95 (74.93) | 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) |377-1132-ND | 18.00 14.99 | PN-1329-DG 
Fig. 2 — Plastic NEMA Enclosures — Style 1 3.35 (85.09) | 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 2.76 (70.10) |377-1135-ND | 13.00 10.85 |PN-1333-DG 
1.38 (35.05) | 2.56 (65.02) | 2.28 (57.91) | 0.99 (25.146) |377-1112-ND 7.40 6.15 | PN-1320 2.95 (74.93) | 7.87 (199.90) | 4.72 (119.89) | 2.37 (60.199) |377-1137-ND | 17.30 14.40 |PN-1334-DG 
1.57 (39.88) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 0.99 (25.146) )377-1114-ND_/ 10.80 9.02 | PN-1321 3.74 (94.99) | 10.43 (264.93) | 7.28 (184.91) | 2.95 (74.93) [377-1259-ND _| 29.10 24.35 [PN-1335-DG 
2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) |377-1116-ND | 11.70 9.75 |PN-1322 Fig. 3 — NEMA Enclosures 4x Gland 
2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) / 1.58 (40.13) |377-1119-ND =) 13.40 11.15 | PN-1323 0.197 (5.00) | 0.315 (8.00) | 1.102 (27.99) ] 0.827 (21.00) [377-1630-ND 1.70 1.42 [NG-9511 
2.17 (55.12) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) |377-1122-ND | 18.80 15.65 |PN-1324 0.283 (7.18) | 0.374 (9.50) _| 1.169 (29.69) | 0.921 (23.39) |377-1631-ND 1.70 1.42 |NG-9512 
2.47 (55.12) | 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) [377-1125-ND | 24.90 20.75 [PN-1325 (Continued) 
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Fig. 4 — Blue Transparent NEMA Boxes 


Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12, 
13, IEC52/IP65 and UL508-4X 
Ratings 

¢ Transparent blue polycarbonate 


¢ UV stabilized polycarbonate with 
UL94-V2 flammability rating 


7 — NEMA 4X 
Die Cast Aluminum 


Fig. 5 — Fiberglass NEMA Boxes 


Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12, 13 and IP66 
Ratings 


* Fiberglass Reinforced Plastic (SMC) 
* Provides outstanding protection against 
corrosion * Chemical resistant and imper- 
vious to dents * Stainless Steel hinge, 
screws, wall mounting brackets * Listed and 
tested to UL-508-4X requirements 


Fig. 8 — NEMA Sheet Metal Boxes with 
Mounting Flanges 


Dimensions in Inch (mm) 


Fig. 6 — Die Cast Aluminum NEMA Boxes with 
or without Mounting Flanges 


Meets NEMA 1, 
Ratings 

* ADC-10 aluminum alloy ¢ Tested and listed 
to UL-508 Type 4X requirements (UL File 
#E194432) * Heavy duty .09” thick external 
wall mounting bracket * Mounts to wall or 
panel with #10 size screws (not included) 


2, 4, 4X, 12 and 13 


Fig. 9 — Sheet Metal NEMA Boxes 


EFI/RFI Boxes 


Silicon 
3 gasket 


Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12, 13, IP65 
and UL508-4X Ratings 


Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12, 13, 
IP65 and UL508-4X Ratings 


° Durable 14 gauge steel 


* Continuous seam welded 16AWG steel 
construction 
* Cover closes securely with unique key 


~EMUREI © * Hinged cover provided 
shield 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
A B Cc Part No. 1 10 Part No. Finish E Ww H Part No. il 10 Part No. 
Fig. 4 — Blue Transparent NEMA Boxes Natural | 6.78 (172.21) | 4.77 (121.16) | 2.22 (56.39) |377-1520-ND 20.10 16.75 |CN-5709 
3.54 (89.92) | 453 (115.06) | 2.17 (65.12) ]377-1542-ND 1460 12.20 |BT-2723 Natural | 6.78 (172.21) | 4.77 (121.16) | 4.21 (106.93) |377-1521-ND 24.70 20.60 | CN-5710 
4.76 (120.90) 6.73 (170.94) 2.17 (55.12) |377-1543-ND 21.30 17.80 |BT-2724 Natural | 8.75 (222.25) | 5.74 (145.80) | 2.25 (57.15) |377-1522-ND 26.40 22.05 |CN-5711 
5.75 (146.05) 8.74 (222.00) 2.17 (55.12) |377-1544-ND 28.10 23.45 |BT-2725 Natural | 8.75 (222.25) | 5.74 (145.80) | 4.22 (107.19) |377-1523-ND 35.70 29.80 |CN-5712 
4.76 (120.90) | 6.73 (170.94) 3.15 (80.01) )377-1545-ND 24.90 20.80 |BT-2727 Natural_| 9.85 (250.19) | 9.85 (250.19) | 4.01 (101.85) | 377-1524-ND 62.60 62.25 | CN-5713 
4.72 (119.89) | 7.87 (199.90) 2.95 (74.93) _|377-1546-ND 24.30 20.30 | BT-2734 Natural | 10.81 (274.57) 6.89 (175.01) 2.64 (67.06) 377-1525-ND z 38.90 : 32.45 | CN-5714 
6.30 (160.02) | 9.45 (240.03) | 3.54 (89.92) |377-1547-ND 34.10 28.45 |BT-2740 Fig.:6'—'NEMA Die-Cast Aluminum Boxes with Mounting Flanges: 
9.06 (230.12) | 11.81 (299.97) | 3.39 (86.11) _|377-1548-ND 79.00 65.95 | BT-2742 ature) bare) Hee isp oyes) Sree Ne uae oe eee 
ALAC REELED TT; E50) Se Boxes 365 INEGEIO Natural | 4.51 (114.55) | 2.50 (63.50) | 2.22 (56.39) |377-1528-ND 13.10 10.95 | CN-6704 
776 (19710) | 450 (11430) | 9:64 (244.86) |377-1566-ND 4540-3757), |NEbetd Natural | 4.54 (115.32) | 3.57 (90.68) | 2.22 (56.39) |377-1529-ND 14.90 12.45. | CN-6705 
9190 (251.46) | 680 (165-10) | 11.78(299.21) |377-1867-ND each. ao tsclllineei Natural | 4.73 (120.14) | 3.95 (100.33) | 1.44 (36.58) |377-1530-ND 14.90 12.45 | CN-6706 
41.90 (40298) | a50ttesio) | 1378/450.01) PERE Sia cesar INE aea Natural | 5.47 (138.94) | 4.01 (101.85) | 3.05 (77.47) |377-1531-ND 19.80 16.50 |CN-6707 
-90 (302.26) | 6.50 (165.10) -78 (350.01) : : Natural | 6.51 (165.35) | 5.01 (127.25) | 3.05 (77.47) |377-1532-ND 24.80 20.70 | CN-6708 
13.89 (352.81) | 6.50 (165.10) | 15.79 (401.07) |377-1569-ND 82.30 68.59 _| NF-6614 Natural | 6.78 (172.21) | 4.77 (121.16) | 2.22 (56.39) |377-1533-ND 23.10 19.30 | CN-6709 
P Natural | 6.78 (172.21) | 4.77 (121.16) | 4.21 (106.93) |377-1534-ND 27.80 23.20 |CN-6710 
Aluminum NEMA Boxes Natural | 8.75 (222.25) | 5.74 (145.80) | 2.25 (57.15) |377-1535-ND 31.20 26.05 | CN-6711 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. § No wall mounting holes 
Finish L WwW H Part No. 1 10 Part No. i i 
Figo 6 NEMA Seated DeCaet Hazes Die Cast Aluminum NEMA EMI / RFI Boxes and 
Natural | 3.54 (89.92) | 1.42 (36.07) | 1.18 (29.97) [377-1099-ND§ 6.30 5.27 | AN-1300 Mounting Brackets 
Natural | 2.52 (64.01) | 2.28 (57.91) | 1.38 (35.05) |377-1100-ND 6.50 5.42 |AN-1301 
Natural | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.18 (29.97) )377-1101-ND 9.40 7.84 | AN-1302 Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each =| Bud Ind. 
cis [tpt | ieee) | sue Grima | ba te (at pel eoriess ote eee eee: 
atural $ f s i f ls ial 7 i 
Natural | 5.83 (148.08) | 4.25 (107.95) | 2.95 (74.93) |377-1104-ND§ | 24.00 20.00 |AN-1305 watural 177 44.96) a7 (Oe 72) Boxes’ T7150 NS-3801 
Natural | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 2.17 (55.12) |377-1105-ND§ | 24.40 20.36 | AN-1306 Black | 1.77 (44.96) | 3.79 (96.27) | 37919627) [377-1587-ND ppani..1849. ANS!S80128 
Natural | 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 2.17 (55.12) |377-1106-ND 25.80 21.52 _| AN-1307 : : - : : : : 
Gray) 453 (11506) | 2.56 (65.02) | 118 (09.97) [377-1 190-ND 1690 12.67 | ANAGO2-G Natural | 2.64 (67.06) | 3.79 (96.27) | 3.79 (96.27) |377-1588-ND 18.60 15.50 [ANS-3803 
Gray | 453 (115.06) | 2.56 (68.02) | 217 (55-12) |377-1191-ND 1780 1484 | AN-1303-6 Black | 2.64 (67.06) |_3.79 (96.27) | 3.79 (96.27) |377-1589-ND 23.90 19.92 | ANS-3803-B 
Gray | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.17 (5512) [377-1192-ND 2440 1784 | AN-1304-G Natural | 1.77 (44.96) | 7.56 (192.02) | 3.78 (96.01) |377-1590-ND 28.40 23.67 |ANS-3805 
Gray | 5.83 (148.08) | 4.25 (107.95) | 2.95 (74.93) |377-1193-ND 34.40 2867 |AN-1305-G Black | 1.77 (44.96) | 7.56 (192.02) | 3.78 (96.01) |377-1591-ND 35.10 29.25 | ANS-3805-B 
Gray _| 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 2.17 (55.12) |377-1194-ND 34.80 29.02 |AN-1306-G Natural | 2.64 (67.06) | 7.56 (192.02) | 3.78 (96.01) |377-1592-ND 30.80 25.67 | ANS-3807 
Gray | 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 2.17 (55.12) [377-1195-ND 37.40 31.19 | AN-1307-G Black _| 2.64 (67.06) | 7.56 (192.02) | 3.78 (96.01) |377-1593-ND 38.80 32.34 | ANS-3807-B 
Fig. 6 — NEMA Die-Cast Aluminum Boxes with Mounting Flanges Natural | 2.60 (66.04) | 10.79 (274.07) | 6.81 (172.97) [377-1594-ND 56.10 46.75 |ANS-3809 
Natural | 3.54 (89.92) | 1.42 (36.07) | 1.18 (29.97) [377-1426-ND 1540 12.86 | AN-2800 Black | 2.60 (66.04) | 10.79 (274.07) | 6.81 (172.97) |377-1595-ND 68.00 _ 56.67 | ANS-3809-B 
Black | 3.54 (89.92) | 1.42 (36.07) | 1.18 (29.97) |377-1427-ND 16.20 13.48 | AN-2800-B Natural |3.94 (100.08) | 10.79 (274.07) | 6.81 (172.97) [377-1596-ND 62.80 52.34 [ANS-3817 
Natural | 2.52 (64.01) | 2.28 (57.91) | 1.38 (35.05) |377-1428-ND 15.80 13.15 | AN-2801 Black | 3.94 (100.08) | 10.79 (274.07) | 6.81 (172.97) |377-1597-ND 76.00 63.34 |ANS-3811-B 
Black | 2.52 (64.01) | 2.28 (57.91) | 1.38 (35.05) |377-1429-ND 16.80 14.00 | AN-2801-B Natural | 1.97 (50.04) | 5.91 (150.11) | 3.94 (100.08) |377-1598-ND 25.60 21.34 |ANS-3813 
Natural_| 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) |_1.18 (29.97) |377-1430-ND 19.80 16.50_| AN-2802 Black | 1.97 (50.04) | 5.91 (150.11) | 3.94 (100.08) |377-1599-ND 32.20 26.84 | ANS-3813-B 
Black | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.18 (29.97) |377-1431-ND 21.70 18.07 | AN-2802-B Natural | 2.95 (74.93) | 5.91 (150.11) | 3.94 (100.08) |377-1600-ND 30.30 25.25 |ANS-3815 
Natural | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 2.17 (55.12) |377-1432-ND 22.70 18.94 | AN-2803 Black _| 2.95 (74.93) | 5.91 (150.11) | 3.94 (100.08) |377-1601-ND 38.20 31.84 | ANS-3815-B 
ane rea aloes eArisets) ae sist aan cee Natural | 1.97 (50.04) | 7.87 (199.90) [5.91 (150.11) |377-1602-ND 46.80 39.00 |ANS-3817 
Black | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.17 (55.12) |377-1435-ND 27.40 22.82 _| AN-2804-B ‘ace OE Terie 2 Sot ea ae ae ASST 
Natural [5.83 (148.08) [4.25 (107.95) | 2.95 (74.93) [377-1436-ND 38.80 32.34 |AN-2805 ; : , ; : : ee : ’ ce 
Biack | 5.83 (448.08) | 425 (107.98) | 298 (74.93) |377-1437-ND Tai” «(3690 | AN-ORDE-: Black | 2.95 (74.93) |_7.87 (199.90) | 5.91 (150.11) |377-1605-ND 63.70 _ 53.09 |ANS-3819-B 
. . ; i ‘ Die Cast Wall Mounting Bracket Kit, Natural 377-1606-ND 4.10 3.42 | ANX-1390 
Natural | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 2.17 (55.12) |377-1438-ND 40.00 33.34 | AN-2806 DiaiGact WalliMountina Bracketikit: Bank Sra a0. (5 677 ANK14008 
Black | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 2.17 (55.12) |377-1439-ND 43.90 36.61 | AN-2806-B Die Ceci Wall M ia (ate Sea aR) Rais. Bers ANN AOE 
Natural_| 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 2.17 (55.12) |377-1440-ND 43.20 __36.03_| AN-2807 6 Vast Wall Mounting Bracnet Mit, Gray : : 
Black | 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 2.17 (55.12) [377-1441-ND 50.90 42.40 |AN-2807-B 
Natural | 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 3.25 (82.55) |377-1442-ND 49.30 41.11 | AN-2808 Steel NEMA Boxes 
Black | 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 3.25 (82.55) |377-1443-ND 57.20 47.67 | AN-2808-B Bees : 
Natural | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 4.00 (101.6) |377-1444-ND 43.10 35.92 | AN-2809 Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each =| Bud Ind. 
Black | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 4.00 (101.6) |377-1445-ND 46.80 38.98 _| AN-2809-B Finish [5 Ww H Part No. 1 10 _| Part No. 
Natural | 6.25 (158.75) | 6.25 (158.75) | 4.00 (101.6) |377-1446-ND 48.40 40.34 | AN-2810 Fig. 8 — NEMA Sheet Metal Boxes with Mounting Flanges 
Black | 6.25 (158.75) | 6.25 (158.75) | 4.00 (101.6) )377-1447-ND 53.60 44.65 | AN-2810-B Gray | 6.00(152.40) | 4.00 (101.60) | 3.00 (76.20) [377-1501-ND 45.90 38.39 ]SN-3700 
natural ig” (e004 177 aan 113 (oR 45) SAND feey en Aves Gray | 8.00 (203.20) | 6.00 (152.40) | 3.50 (88.90) |377-1502-ND 55.20 46.17 |SN-3701 
Natural | 3.85 (97.79) | 2.52 (64.01) | 1.35 (34.29) |377-1450-ND 19.30 16.11_| AN-2812 Gray | 6.00 (152.40) "| 6.00 (162.40) | 4.00 (101.60) (agro aU arate 
Biack | 3.85 (9779) | 282 (64.01) | 1.36 (34.29) 1377-1451-ND SLE CELI USERS Gray | 12.00 (304.80) | 10.00 (254.00) | 5.00 (127.00) |377-1504-ND 89.50 74.86 | SN-3703 
Natural | 4.90 (124.46) | 3.14 (79.76) | 1.59 (40.39) |377-1452-ND 23.30 19.44 | AN-2813 Gray _| 10.00 (254.00) | 8.00 (203.20) | 6.00 (152.40) [SialS0SsNb} 84.80 70.93 /SN-3704 
Black | 490 (12446) | 314 (7976) | 159 (40.39) |377-1483-ND Bea. 21:99.’ lANioBtace Gray | 12.00 (304.80) | 12.00 (304.80) | 6.00 (152.40) /377-1506-ND 104.60 87.49 |SN-3705 
Natural | 4.90 (124.46) | 3.14 (79.76) | 2.26 (57.40) |377-1454-ND 2570 21.40 | AN-2814 Gray | 14.00 (355.60) / 12.00 (304.80) | 6.00 (152.40) | 377-1507-ND 114.10 95.43 | SN-3706 
Black | 4.90 (124.46) | 3.14 (7976) | 2.26 (5740) |377-1455-ND 29.00 2419 | AN-2814-B Gray | 16.00 (406.40) | 14.00 (355.60) | 6.00 (152.40) |377-1508-ND 136.30 114.00 | SN-3707 
Natural | 5.91 (150.11) | 2.52 (64.01) | 1.45 (36.83) |377-1456-ND 95.00 20.86 | AN-2815 Gray | 14.00 (355.60) | 12.00 (304.80) | 8.00 (203.20) |377-1509-ND 130.00 108.73 | SN-3708 
Black | 5.91 (150.11) | 2.52 (64.01) | 1.45 (36.83) |377-1457-ND 9700 22.48 | AN-2815-B Gray _| 16.00 (406.40) | 14.00 (355.60) | 10.00 (254.00) |377-1510-ND 168.00 140.51 |SN-3709 
Natural | 6.29 (159.77) | 3.93 (99.82) | 2.37 (60.20) |377-1458-ND 38.30 31.94 | AN-2816 
Black | 6.29 (159.77) 3.03 (09.8) 2.37 (60.20) |377-1459-ND 42.50 35.44 | AN-2816-B Sheet Metal NEMA Boxes 
Natural | 6.29 (159.77) | 3.93 (99.82) | 3.19 (81.03) |377-1460-ND 41.10 34.25 _| AN-2817 
Black | 6.29 (159.77) | 3.93 (99.82) | 3.19 (81.03) [377-1461-ND 45.40 37.84 [AN-2817-B Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
Fig. 6 — NEMA Die-Cast Aluminum Boxes A B C Part No. 1 10 ‘| Part No. 
Natural | 2.36 (59.94) | 2.16 (54.86) | 1.22 (30.99) [377-1511-ND 570 475 |CN-5700 ——— 
Natural | 3.15 (80.01) 516 (eae) 1.00 (25.40) |377-1512-ND 6.20 5.15 |CN-5701 CTTGETSI BN REESE Fig. 3 uo) ee Boxes RE SNE 
Natural | 3.52 (89.41) | 1.38 (35.05) | 1.22 (30.99) |377-1513-ND 5.50 4.60 |CN-5702 : : : ‘ : ; 
Natural | 4.51 (114.55) | 2.50 (63.50) | 1.22 (30.99) |377-1514-ND 8.80 7.35 | CN-5703 5.91 (150.11) 9.84 (249.94) | 11.81 (299.97) |377-1574-ND 55.10 45.90 | SNB-3731 
sei a sey 280 63.) ga2 (ate iA wie ae Chet 7.87 (199.90) | 9.84 (249.94) | 11.81 (299.97) |377-1575-ND 58.00 48.35 | SNB-3732 
tural | 4.54 (115.32) | 3.57 (90. (56.39) [377-1516- y . -5705 4576: 4 
Natural | 4.73 (120.14) | 3.95 (100.33) | 1.44 (36.58) |377-1517-ND 12.00 10.00 | CN-5706 5.91 (150.11) | 11.81 (200.97), | 11.81 (298.97) Ea DED. ce Btey Sues 
Natural | 5.47 (138.94) | 4.01 (101.85) | 3.05 (77.47) |377-1518-ND 16.80 14.00 |CN-5707 7.87 (199.90) | 11.81 (299.97) | 11.81 (299.97) _|377-1577-ND 65.40 54.50_| SNB-3734 
Natural | 6.51 (165.35) | 5.01 (127.25) | 3.05 (77.47) |377-1519-ND 21.80 18.20 | CN-5708 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Enclosures and Racks (cont) 


Bud Industries, ne, 


Dimensions in Inch (mm) 


Fig. 10 — Sheet Metal Fig. 11 — Plasticases Style 1 


NEMA Boxes PC-11402 — PC-11416: * Impact resistant polystyrene * UL94-HB flammability 
rating *Molded-in card guides and mounting bosses * Double-textured PC bone 
gray PC-11438: © Black ABS covers * UL94-HB flammability rating * Clear anodized 
aluminum front and rear panels « Internal steel channels provide extra strength 
and ease of assembly * Formed guide tabs accept vertical or horizontal circuit 
boards PC-11482-A: * Dark gray ABS covers with natural finish aluminum end panels 
© UL94V-0 flammability rating * Suggested service temperature -40°C ~ 80°C PC-11640 
— PC-11645: Flame retandant black ABS plastic * UL94V-0 flammability rating 


Fig. 12 — ABS Plastic Utiliboxes | Fig. 13 — Plastiboxes — Style G 


«Aluminum or i 
u + ABS plastic 
plastic cover “| eUL94-HB flam- 
mability rating ry 
«Suggested ser- a 
vice temperature 
-40°C ~ 60°C N 


Fig. 17 — Hand-Held Fig. 18 — Accessories Fig. 19 — Potting Boxes Fig. 20 — Mini Boxes 
Grabber Enclosures . 
— Style B < Battery Clip * ABS thermoplastic * UL94V-0 +04” aluminum alloy 


flammability rating * Suggested service * Two sections slip together and 
*ABS plastic in a 6 temperature -20°C ~ 70°C * Optional may be joined by either built-in 


close-fitting covers available in all sizes snap lock or sheet metal screws 
*UL94V-0 flam- nN f * Top Feet (TF) and Bottom Feet (BF) (included) 


light gray finish 


mability rating available 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
A B Cc Part No. 1 10 Part No. Style | Color A B c Part No. 1 10 | Part No. 
6.91 (150.11) | 11.81 (299.97) | 15.75 (400.05) |377-1578-ND 68.60 57.15 | SNB-3735 Fig. 16 — Grabber Enclosures 
7.87 (199.90) | 11.81 (299.97) | 15.75 (400.05) |377-1579-ND 72.80 60.65 | SNB-3736 Black | .90 (22.86) | 3.69 (93.72) | 6.28 (159.51) |377-1610-ND 9.80 8.17 JHH-3510-B 
7.87 (199.90) Fig: 10 100) te ceo — a ae SNB-3737 9 [Black | 90 (22.86) | 3.69 (93.72) | 6.28 (159.51) |377-1611-ND$ | 10.50 8.75 | HH-3510-808 
Tad (OHSS) | 7-87 169-90) | 8.91 (15011) ]a77-16TE-ND Ta.40 49.50 1SNC-375 Gray | .90 (22.86) | 3.69 (93.72) | 6.28 (159.51) [377-1612-ND$ | 1050 875 |HH-3510-BCG 
11.81 (299.97) | 9.84 (249.94) | 5.91(150.11) |377-1617-ND 64.20 53.50 | SNC-3751 Gray | .90(22.86) | 3.69(93.72) |6.28 (159.51) (SZRIGISNDREN) 9.80 8.17 |HH+3510-6 
11.81 (299.97) | 9.84 (249.94) | 7.87(199.90) |377-1618-ND 67.10 55.92 | SNC-3752 Fig. 17 — Hand-Held Grabber Enclosures 
11.81 (299.97) | 11.81 (299.97) | 5.91 (150.11) |377-1619-ND 69.50 57.92 |SNC-3753 B_ | Gray | 1.71 (43.43) | 5.16 (131.06) | 9.33 (236.98) [377-1170-ND | 19.00 15.85 |HH-3420 
11.81 (299.97) | 11.81 (299.97) 7.87 (199.90) | 377-1620-ND. 73.90 61.59 | SNC-3754 Accessories for Hand-Held Grabber Enclosures 
15.75 (400.05) | 11.81 (299.97) 5.91 (150.11) | 377-1621-ND 77.30 64.42 | SNC-3755 Tilt Stand for HH-3420 377-1171-ND 90 75 |HH-3440-TS 
15.75 (400.05) | 11.81 (299.97) | 7.87(199.90) |377-1622-ND 81.00 67.50 | SNC-3756 Gasket for HH-3420 377-1172-ND too a5 |HH-9441-6 
15.75 (400.05) | 15.75 (400.05) | 7.87 (199.90) _|377-1623-ND 100.50 83.75 |SNC-3757 Fi 7 
‘ig. 18 — Accessories 
. Battery Clip, 1 - 9V Cell 377-1549-ND 1.20 1.00 |HH-3449 
Plastic Enclosures Battery Holder, 2-AAA Cells 377-1557-ND 1.70 1.42 | HH-3630 
Dimensions = Inch (mm) Digi-Key Price Each] Bud ind. Battery Holder, 4-AAA Cells 377-1558-ND 2.90 2.42 | HH-3631 
Style | Color A B ct Part No. 1 10 | Part No. Battery Holder, 2-AA Cells 377-1559-ND 1.70 1.42 | HH-3632 
Fig. 11 — Plasticases Battery Holder, 4-AA Cells 377-1560-ND 2.90 2.42 |HH-3633 
Gray ] 1.53 (38.86) | 5.08 (129.03) | 5.30 (134.62) | 377-1149-ND 14.60 12.19 |PC-11402 Fig. 19 — Potting Boxes 
, | Gray | 2.52 (64.01) | 8.10 (206.74) | 6.32 160.53) |377-1150-ND | 22.40 18.67 |PC-11408 ier aon Sn a onli ee es ae ieee 
— acl ft hs 8 fe x ii = | im F ‘a 
BG poe pe tion se is area big as en ae Black | .75 (19.05) | 1.00(25.4) | 1.00(25.4) |377-1180-ND al 59 | PB-1577 
lack | 4.02 (102.11) | 9.72 (246.89) | 8.66 (219.96) [EMMIS : : i Black | 1.00 (25.4) | 2.00(50.8) | 1.50(38.1) |377-1175-ND 133 1.11 | PB-1558-TF 
Gray | 3.30 (83.82) | 6.12 (155.49) | 6.32 (160.53) |377-1151-ND 23.10 19.25 |PC-11410 — | slack | 150(81) | 300(762) | 200/608) |377-1178-ND Sai 91160, [PRASERTE 
> | Gray | 8.80 (83.82) | 8.10 (206.74) } 6.32 (160.53) | 377-1152-ND 26.70 22.31 |PC-11412 Black | 150 (38.1) | 3.00(76.2) | 3.00(762) |377-1179-ND 192 1.61. | PB-1576-TF 
Gray | 4.04 (102.62) | 6.12 (155.49) | 6.32 (160.53) | 377-1153-ND 24.30 20.29 | PC-11414 | Black | 1.00 (25.4) | 2.00 (50.8) | 1.50(38.1) |377-1174-ND 1.33 1.41 | PB-1558-BF 
Gray | 4.04 (102.62) | 8.10 (205.74) | 6.32 (160.53) |377-1154-ND 28.40 23.73 |PC-11416 Black | 1.50 (38.1) | 3.00(76.2) | 2.00(50.8) |377-1177-ND 1.91 1.60. | PB-1559-BF 
| Black | 9.18 (283.17) | 8.25 (188.35) ] 1.68 (42.67) |377-1570-ND 13.30 11.10 [PC-11640 Optional Close-Fitting Covers 
Black | 9.18 (233.17) | 5.25 (133.35) | 2.36 (59.94) |377-1571-ND 13.70 11.45 | PC-11645 Cover for PB-1558-BF 377-1181-ND 70 59 | PBC-1558-C 
Fig. 12 — ABS Plastic Utiliboxes Cover for PB-1558/1558-TF 377-1182-ND 70 -59 | PBC-1558-CN 
Black | 5.30 (134.62) | 2.94 (74.68) | 1.95 (49.53) [377-1165-ND 3.00 2.50 | CU-1874-B Cover for PB-1559-BF 377-1183-ND 82 -69 | PBC-1559-C 
Gray | 5.30 (134.62) | 2.94 (74.68) | 1.95 (49.53) |377-1166-ND 3.00 2.50 | CU-1874-G Cover for PB-1559/1559-TF 377-1184-ND 80.67 | PBC-1575-C 
Black | 4.10 (104.14) | 2.23 (57.40) | 2.00 (50.80) |377-1167-ND 430 3.57 |cu-793 paianesk ee ee - Be ana 
Black | 5.59 (141.99) | 4.34 (110.27) | 1.84 (46.77) |377-1168-ND 7.20 6.00 |Cu-387 - - - 
Black | 4.31 (109.47) | 3.06 (77.72) | 1.46 (37.08) |377-1169-ND 5.80 4.85 |CU-388 ¥ With Battery Compartment (BC) 
Black | 4.60 (116.84) | 3.10(78.74) | 1.87 (47.50) |377-1216-ND 7.20 6.00 |CU-3281 Metal Boxes 
Black | 4.60 (116.84) | 4.60 (116.84) | 2.37 (60.20) |377-1217-ND 8.00 6.69 | CU-3282 ee _ 
___| Black | 6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 2.37 (60.20) |377-1218-ND 9.20 7.70 |CU-3283 a : ee - ae ies ety oe 
Black | 7.60 (193.04) | 4.60 (116.84) | 2.37 (60.20) |377-1219-ND | 11.10 9.27 |cu-3284 ot = sre: ars 
Fig. 20 — Mini Boxes 
Black | 5.07 (128.78) | 3.57 (90.68) | 1.59 (40.39) |377-1220-ND 6.70 5.60 |CU-389 162 (E115) | 212 (63.85) ] 2.75 (69.85) | 377A07END 7005.80 1CUD1008 
Black | 6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) |377-1536-ND 10.00 8.35 |CU-3287 4.62 (41.15) | 2.12(53.85) | 3.25 (82.55) |377-1077-ND 7.70 6.40 | CU-2101-B 
Black | 6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) |377-1537-ND 10.00 8.35 | CU-3287-MB 1.62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 4.00 (101.6) |377-1078-ND 8.00 6.65 | CU-2102-B 
Black | 6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) |377-1538-ND 10.70 8.35 |CUR-3287 aa ae iy ee eon a nee 
Black | 6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) |377-1539-ND 10.70 8.90 |CUR-3287-C Gray [2.12 (63.88) | 3.00 (762) ~] 5.95 (193.35) ]377-1081-ND 4080 8.91 1CUDI0EB 
Black | 6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) |377-1540-ND 10.70 8.94 | CUR-3287-MB 4.00 (101.6) 5.00 (127) 6.00 (152.4) |377-1082-ND 18.70 15.69 | CU-2107-B 
Black | 6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) |377-1541-ND 10.00 8.32 |CUR-3287-CMB 3.00 (76.2) | 5.00(127) | 7.00(177.8) |377-1083-ND 18.00 15.06 | CU-2108-B 
Fig. 13 — Plastiboxes — Style G 3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 8.00 (203.2) |377-1084-ND 28.20 23.58 | CU-2109-B 
— Sana 3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 10.00 (254) |377-1085-ND 29.90 24.96 | CU-2110-B 
Gray ] 1.50 (38.10) | 2.25 (57.15) | 3.62 (91.95) |377-1161-ND 6.70 5.59 [PT-11308-G 40 (104.6) [7.00 (1778) | 12.00 (604.8) [37708E-ND 5060 3347 TCUDTTLE 
Gray | 1.50 (38.10) | 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) |377-1157-ND 12.20 10.19 |PBS-11327-G 1.62 (41.15) | 2.12 (63.85) | 2.75 (69.85) [377-1087-ND B10 4027 1CU-3000-A 
Gray | 2.48 (62.99) | 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) |377-1162-ND 11.30 9.46 | PT-11388-6 4.62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 3.25 (82.55) |377-1088-ND 5.70 4.77 |CU-3001-A 
G | Gray | 1.52 (38.61) | 3.25 (82.55) | 4.37 (111) /377-1158-ND 5.20 4.34 | PBS-11532-G 1.62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 4.00 (101.6) )377-1089-ND 6.30 5.25 | CU-3002-A 
Gray | 1.52 (38.61) | 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) |377-1159-ND 5.50 4.60 |PS-11543-G pean area ey, a aa oe fiona 
Gray | 1.52 (38.61) | 4.87 (123.70) | 6.87 (174.50) |377-1160-ND 6.80 5.65 |PS-11553-G vatura | 3.00782) | 4.00-T0%.8) | 5:00 (127) [377-1092-ND 7010 8.40 1CU-3005-A 
Gray | 2.52 (64.01) | 4.87 (123.70) | 6.87 (174.50) | 377-1163-ND 7.20 6.00 [PT-11557-G 2.12 (53.85) | 3.00(76.2) | 5.25 (133.35) |377-1093-ND 8.10 6.68 | CU-3006-A 
Fig. 14 — Plastiboxes — Style J 4.00 (101.6) | 5.00(127) | 6.00(152.4) |377-1094-ND 14.50 12.14 | CU-3007-A 
| Black | 3.00(76.2) | 5.00 (127) 8.25 (209.55) ]377-1614-ND 21.30 17.75 ]PT-11800 eae sania) ae ears iB iio Aeron 
Black | 433 (109.98) | 5.00 127) _| 8.25 (209.56) |377-1615-ND 22.40 18.67 |PT-11801 350 (88.9) | 6.00 (152.4) 1 10.00 254) a77-A097-ND 5160 TROD TCU-B0TOA 
Fig. 15 — Din Rail Mount Plastibox 4.00 (101.6) | 7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) |377-1098-ND 30.00 25.06 [CU-3011-A 
— | Black | 1.25 (31.75) | 3.50 (88.9) | 4.50 (114.3) [377-1609-ND 8.90 7.42 [DPB-4760 (Continued) 
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Enclosures and Racks (cont.) 


Bud Industies, re 


Dimensions in Inch (mm) 


Fig. 21 — Aluminum Chassis Fig. 22 — Die Cast Econobox with or 


without Mounting Flanges 


Fig. 23 — Extruded Aluminum Boxes 


¢ Welded at stress points for assured, max- 
imum strength and rigidity 

* Sides folded in at bottom for additional 
support 

* Bottom plate easily attached 

¢ Natural finish 

NOTE: Bottom plate sold separately. 


* ADC-10 aluminum alloy 

* Heavy duty .09” thick external wall 
mounting bracket 

* Mounts to wall or panel with #10 size 
screws (not included) 


* One piece extruded aluminum housing 
¢ Individual aluminum end panels 

* ABS plastic panel bezels 

¢ Internal PCB card guides 


Fig. 24 — Sloping Panel Cabinets 


Fig. 25 — Slope Enclosures Fig. 26 — Converta Boxes Fig. 27 — Utility Cabinets 


* Sturdy, all-welded body 
¢ Available in .040” 
aluminum or 20 gauge 
steel: “AU” prefix — 


* Welded base and two- 
sided cover 


* Solid Top 


* Steel * 09” Base 


* Removable front panel 


° Hil * 05” Cover * 05" aluminum aluminum alloy in natural 
eather wosoee io Rubber Feet * Natural finish finish; “CU” prefix — steel 
components mounted on in metallic gray finish 
chassis 
Aluminum Chassis Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
Finish L Ww H Part No. ‘i 10 | Part No. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each) Bud Ind. Black | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 2.21 (56.13) [877-1467-ND 27.00 22.48 |CU-4234-B 
Color A B c Part No. 1 10 _ | Part No. Natural | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 2.21 (56.13) |377-1468-ND 32.20 26.86 | CU-4247 
Fig. 21 — Aluminum Chassis Black | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 2.21 (56.13) |377-1469-ND 37.20 31.00 | CU-4247-B 
1.50 (38.1) | 4.00 (100.4) | 6.00 (152.4) [377-1000-ND 9.80 8.22 |AC-1405 Natural | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) ) 3.21 (81.53) |377-1470-ND 37.70 31.44 | CU-4347 
2.00 (50.8) | 6.00 (152.4) | 8.00 (203.2) |377-1001-ND 1250 10.40 |AC-1413 Black _|_7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 3.21 (81.53) [377-1471-ND 42.70 35.59 | CU-4347-B 
2.50 (63.5) | 8.00 (203.2) | 10.00 (254) |377-1002-ND 20.20 16.89 | AC-1418 Natural ] 2.00 (50.8) | 2.00(50.8) | 1.25 (31.75) /377-1472-ND 13.80 11.50 )CU-4470 
2.50 (63.5) | 8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) | 377-1003-ND 25.00 20.86 |AC-1419 Black | 2.00(50.8) | 2.00(50.8) |) 1.25 (31.75) |377-1473-ND 14.90 12.44 | CU-4470-B 
5.00 (127) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) |377-1004-ND 57.40 47.91 | AC-1422 Natural | 4.33 (109.98) | 3.25 (82.55) ) 1.75 (44.45) /377-1474-ND 20.50 17.09 | CU-4471 
5.00 (127) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) |377-1005-ND 66.20 55.28 | AC-1426 Black | 4.33 (109.98) | 3.25 (82.55) | 1.75 (44.45) |377-1475-ND 23.00 19.17 | CU-4471-B 
3.00 (76.2) | 14.00 (355.6) | 17.00 (431.8) | 377-1006-ND 48.20 40.22 |AC-1427 Natural | 4.75 (120.65) | 3.15 (80.01) | 2.33 (59.18) |377-1476-ND 23.80 19.84 | CU-4472 
4.00 (101.6) | 15.00 (381) | 17.00 (431.8) |377-1007-ND 65.40 54.59 |AC-1428 Black | 4.75 (120.65) | 3.15 (80.01) / 2.33 (59.18) |377-1477-ND 27.00 22.48 | CU-4472-B 
6.00 (152.4) | 15.00 (381) | 17.00 (431.8) |377-1008-ND 92.60 77.33 | AC-1429 Natural | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 1.34 (34.04) |377-1478-ND 22.40 18.65 |CU-4473 
3.00 (76.2)_| 17.00 (431.8) | 17.00 (431.8) |377-1009-ND. 56.10 46.86 _|AC-1430 Black |) 4.68 (118.87) 3.68 (93.47) | 1.34 (34.04) |377-1479-ND 25.20 21.03 | CU-4473-B 
4.00 (101.6) | 17.00 (431.8) | 17.00 (431.8) [377-1010-ND 72.30 60.41 |AC-1431 Natural | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 2.33 (59.18) |377-1480-ND 29.40 24.53 | CU-4474 
2.00 (50.8) 5.00 (127) | 7.00 (177.8) |377-1011-ND 40.90 9.07 |AC-402 Black _| 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 2.33 (59.18) | 377-1481-ND 33.40 27.84 | CU-4474-B 
2.00 (50.8) 5.00 (127) | 9.50 (241.3) |377-1012-ND 13.20 10.95 |AC-403 Natural | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 3.75 (95.25) /377-1482-ND 33.90 28.28 | CU-4475 
3.00 (76.2) 5.00(127) | 10.00 (254) |377-1013-ND 16.80 14.02 |AC-404 Black | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 3.75 (95.25) |377-1483-ND 38.00 31.67 | CU-4475-B 
2.00 (50.8) | 7.00 (177.8) | 7.00 (177.8) |377-1014-ND 41.40 9.42 |AC-405 Natural | 6.00 (152.4) | 3.25 (82.55) 2.00 (50.8) |377-1484-ND 28.40 23.67 | CU-4476 
2.00 (50.8) | 7.00 (177.8) | 9.00 (228.6) [377-1015-ND 13.80 71.49 |AC-406 Black | 6.00 (152.4) | 3.25 (82.55) 2.00 (50.8) |377-1485-ND 31.70 26.40 | CU-4476-B 
2.00 (50.8) | 7.00 (177.8) | 11.00 (279.4) |377-1016-ND 16.00 43.32 |AC-407 Natural | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 1.50(38.1) [377-1486-ND 29.60 24.67 | CU-4477 
Natural | 3.00 (76.2) | 7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) |377-1017-ND 21.20 17.69 |AC-408 Black | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 1.50 (38.1) | 377-1487-ND 34.50 28.73 )CU-4477-B 
2.00 (50.8) | 7.00 (177.8) | 13.00 (330.2) |377-1018-ND 17.40 14.57 | AC-409 Natural | 7.50 (190.5) | 7.50(190.5) ) 2.62 (66.55) /377-1488-ND 47.00 39.19 | CU-4478 
3.00 (76.2) | 7.00 (177.8) | 15.00 (381) |377-1019-ND 27.60 23.04 | AC-411 Black | 7.50(190.5) | 7.50(190.5) | 2.62 (66.55) /377-1489-ND 53.10 44.28 | CU-4478-B 
3.00 (76.2) | 8.00 (203.2) | 17.00 (431.8) |377-1020-ND 28.70 24.03 |AC-412 Natural | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) ) 2.13 (54.10) /377-1490-ND 21.90 18.28 | CU-4479 
3.00 (76.2) | 10.00(254) | 12.00 (304.8) |377-1021-ND 32.20 26.96 |AC-413 Black | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 2.13 (54.10) [377-1491-ND 23.40 19.50 | CU-4479-B 
3.00 (76.2) | 10.00 (254) | 14.00 (355.6) | 377-1022-ND 32.80 27.50 |AC-414 : 
2.00 (50.8) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) |377-1023-ND 29.20 24.43 | AC-415 Extruded Aluminum Boxes 
3.00 (76.2) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) |377-1024-ND 34.20 28.54 _ | AC-416 
3.00 (76.2) | 12.00 (304.8) | 17.00 (431.8) [377-1025-ND 36.10 30.07 |AC-418 Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
2.00 (50.8) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1026-ND 37.00 30.86 |AC-419 T W 7 Part No. 1 10 | Part No. 
Hig |‘sooean’|santera| [arama | ie ow (lea Pac 29 — Ered ali Boxes 
ree S00 e082) ioe eu) 377-1029-ND 25.40 21.21 | AC-424 3.81 (96.77) ] 3.14 (79.76) | 1.57 (39.88) |377-1492-ND 14.30 11.94 |EX-4500 
400 (101.6) } 10.00 (254) | 17.00 (431.8) |377-1030-ND 49.0013 TAG AT 5.38 (136.65) | 3.14 (79.76) 1.57 (39.88) | |377-1493-ND 18.20 15.17 |EX-4501 
4.00 (101.6) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1031-ND 5190 4329 |AC-428 6.96 (176.78) | 3.14 (79.76) 1.57 (39.88) | |377-1494-ND 22.00 18.32 |EX-4502 
3.00 (76.2) | 5.00(127) | 7.00 (177.8) |377-1032-ND 1400 11.69 | AC-429 6.14 (155.96) | 5.38 (136.65) | 3.18(80.77) |377-1495-ND 27.50 22.94 |EX-4521 
3.00 (78.2) | 4.00 (101.6) | 600 (1524) |377-1033-ND j240 10.30 |AC430 6.96 (176.78) | 6.14 (155.96) | 3.18 (80.77) |377-1496-ND 33.60 27.99 | EX-4522 
2.00 (50.8) | 400 (101.6) | 6.00 (1524) |377-1034-ND foi0 8.47 |ACA3t 9.32 (236.73) | 6.14 (155.96) | 3.18(80.77) |377-1497-ND 42.40 35.36 [EX-4523 
5.38 (136.65) | 3.82 (97.03) 3.82 (97.03) | 377-1498-ND 22.60 18.86 |EX-4541 
F 6.96 (176.78) | 3.82 (97.03) 3.82 (97.03) |377-1499-ND 28.10 23.42 |EX-4542 
Chassis Bottom Plates BON 3.82 (97.03) eae 377-1500-ND 34.70 28.92 | EX-4543 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Ke Price Each Bud Ind. - - — . 
Color | Fits Width | Chassis Lengih | Part No 1 10 | Part No. Dimensions einchi(mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
4.00 (101.60) | 6.00 (152.40) |377-1035-ND 5.00 7.17 | BPA-1505 Golor fi BE ie, _ i wy) |e 
6.00 (152.40) | 8.00 (203.20) |377-1036-ND 7.10 5.85 | BPA-1513 Fig. 24 — Sloping Panel Cabinets 
8.00 (203.20) 10.00 (254) |377-1037-ND 8.80 7.34 | BPA-1518 6.50 (165.1) | 7.06 (179.3) | 7.31 (185.7) |377-1066-ND 69.30 57.97 | C-1584 
8.00 (203.20) | 12.00 (304.80) |377-1038-ND 10.70 8.97 | BPA-1519 6.50 (165.1) | 9.06 (230.1) | 7.31 (185.7) )377-1067-ND 66.80 55.74 | C-1585 
8.00 (203.20) | 17.00 (431.80) |377-1039-ND 11.00 9.22 | BPA-1520 6.50 (165.1) | 11.06 (280.9) | 7.31 (185.7) |377-1068-ND 78.30 65.33 | C-1586 
10.00 (254) | 12.00 (304.80) |377-1040-ND 10.70 8.97 | BPA-1523 Metallic | 8.00 (203.2) | 10.06 (255.5) | 8.00 (203.2) |377-1069-ND 83.80 69.95 | C-1588 
Pl even Heraren| Se ead oo a ood Gray 8.00 (203.2) | 13.06 (331.7) | 8.50 (215.9) |377-1070-ND 111.70 _ 93.33 | C-1892 
14.00 (355.60) | 17.00 (431.80) |377-1043-ND 16.20 13.52 | BPA-1529 Aerie) aoeern read ana eer ee habe 
Natural | 19:00 (381) _| 17.00 (431.60) |377-1044-ND 20.30 16.94 _| BPA-1530 9.00 (228.6) | 18.06 (458.7) | 8.18 (207.78) |377-1073-ND 141.80 118.43 [c-1896 
"satan | tenia lervewne | Sap aur (ioe eS 
5. i ; -1046- ‘ ‘ - ao 
areqpet 4.50 (247.80) 377-1047-ND 5.00 417 |BPA-1590 Blackwhite| 4-25. (107.95) ] 4:93 (125.22) | 5.00 (127) [377-1074-ND* 42.90 35.80 |SC-12100 
5.00 (127) 10.00 (254) |377-1048-ND 4.90 4.07 ‘| BPA-1591 3.25 (82.55) | 11.93 (303.02) | 10.00 (254) |377-1075-ND 77.10 64.40 | SC-12101 
7.00 (177.80) | 7.00 (177.80) _|377-1049-ND 4.90 4.07__ | BPA-1592 Fig. 26 — Converta Boxes 
FOOT BO} 9.00 (228.60) |377-1050-ND 6.10 5.11 | BPA-1593 2.00 (50.8) | 8.00(203.2) | 4.00 (101.6) ]377-1221-ND 1730 14.45 |CU-482-A 
7.00 (177.80) | 11.00 (279.40) | 377-1051-ND 6.30 5.25 | BPA-1594 Natural ) 2.50 (63.5) | 9.50(241.3) | 5.00(127) |377-1222-ND 19.80 16.55 | CU-592-A 
7.00 (177.80) | 12.00 (304.80) |377-1052-ND 6.90 5.75 | BPA-1595 2.50 (63.5) | 12.00 (304.8) | 6.00 (152.4) [377-1223-ND 26.00 21.75 | CU-622-A 
10.00 (254) | 17.00 (431.80) |377-1053-ND 11.30 9.47 | BPA-1597 - 
13.00 (330.20) | 17.00 (431.80) |377-1054-ND 15.80 13.17 _ | BPA-1598 * Single knockout only — centered 
Diecast Aluminum Econoboxes Small Utility Cabinets 
7 7 _— Dimensions - Inch (mm) Digi-Ke Price Each | gud Ind. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. gi-Key 
Finish T W A Part No. 1 10 | PartNo. Color i -) en a y__if))_ iui. 
Fig. 22 — Econobox — 
Natural | 3.62 (01.95) | 1.50 (88.10) | 1.21 (80.73) [377-1107-ND 6.90 5.75 |CU-123 5.00 (127) | 6.00 (152.40) | 4.00 (101.60) | 377-1056-ND 14.10 11.75 | AU-1029 
Natural | 4:37 (114.00) | 2.37 (60.20) | 1121 (30.73) |377-1108-ND 720 605 |CU-124 Natural | 6.00 (152.40) | 6.00 (152.40) | 6.00 (152.40) |377-1057-ND 20.60 17.20 | AU-1039 
Natural | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 2.21 (56.13) |377-1109-ND 11.60 9.65 |cU-234 2.00 (728 60) 6.0) (tO) Ue a cea un ae 
Natural | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 2.21 (56.13) |377-1110-ND 19.60 16.35 |CU-247 00 (152.40) | 6.00 (152.40) | 6.00 (152.40) |377-1059- ; ; f 
Natural | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 3.21 (81.53) |377-1111-ND 23.00 19.20 |CU-347 9.00 (228.60) | 6.00 (152.40) | 5.00 (127) |377-1060-ND 37.30 31.10 | CU-1099 
Fig. 22 — Econobox with Mounting Flanges Metallic | 12:00 (804.80) | 7.00 (177.80) | 6.00 (152.40) |377-1061-ND 58.50 48.85 | CU-1124 
Natural | 3.62 (91.95) ] 1.50 (38.10) | 1.21 (30.73) ]377-1462-ND 14.40 12.03 ]CU-4123 Gray | 4:00 (101.60) | 5.00 (127) | 3.00 (76.20) |377-1062-ND 20.00 16.76 | CU-728 
Black | 3.62(91.95) | 1.50(38.10) | 1.21 (30.73) |377-1463-ND 16.50 13.78 |CU-4123-B 5.00 (127) | 6.00 (152.40) | 4.00 (101.60) | 377-1063-ND 24.60 20.49 | CU-729 
Natural | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 1.21 (30.73) |377-1464-ND 18.40 15.34 |CU-4124 10.00 (254) | 8.00 (203.20) | 7.00 (177.80) )377-1064-ND 56.40 47.10 | CU-879 
Black | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 1.21 (30.73) |377-1465-ND 19.90 16.56 | CU-4124-B 15.00 (381) _| 9.00 (228.60) | 7.00 (177.80) |377-1065-ND 80.10 66.95 | CU-882 
Natural | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 2.21 (56.13) |377-1466-ND 24.20 20.17 | CU-4234 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Enclosures and Racks (cont) 
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Fig. 28— Small Compucab Series Cabinets 


* Dual-slope 
keyboard styling 
* Base and side 
.09” aluminum; 
back panel 
and cover .05” 
aluminum Se : 
* Rubber feet i 

(209.04) ~ 
included ( IrO® 

2 Piece Design 


Fig. 31 — TR Series Cabinets 


* Top and bottom .05” aluminum; front panel 
-09” aluminum 

* Extruded aluminum frame 

* Corner gussets for added support 

* Carrying handle may be used as tilting bail 

* Front panel, self-adhesive rubber feet and 
handle/bail included 

* Royal blue texture body with white frame 
and bail 


Fig. 34 — Small Rack Mount Chassis 


< 
Q 


— 


¢ Panels .10” thick aluminum; chassis .05” thick 


aluminum 
* Covers sold separately 


3 Piece Design 


Fig. 35 — ValuLine Cabinets 


*Side and front 


panels 


.09” 


aluminum; base, 
rear and top .05” 


aluminum 


* 25lbs. load capacity 


Fig. 29 — Champion Cabinets 


« No screws on front or rear panel 

* Ventilation slots in bottom and rear panel 
¢ Black top and bottom; white front and rear 
* .05” aluminum 

¢ Four adhesive rubber feet included 


Fig. 32 — Aluminum Instrument Case 


* Aluminum body with plastic 
front and rear bezels 

« Removable front and rear 
panels 

¢ Adjustable locking aluminum/ 
plastic handle 


¢ Extruded internal grooves for 
horizontal mounting of circuit 
board, chassis or panel 


*Panel holes #12- 


24 tapped 


* 1,000 pounds load 


capacity 


*Rack mounting brackets and rubber feet 


included 


Fig. 36 — Open Racks 


15.0. 


Fig. 30 — Portacab Cabinets 


* Designed for bench or 
portable use 

* Louvered sides 

* .05” aluminum 

* Metallic gray 

« Handle capacity 25 pounds 

¢ Four plastic feet included 


Dimensions in Inch (mm) 


Fig. 33 — Rack Mount Chassis 


«Front panel .12” thick mill 
finish aluminum with “Surface 
Shield” protection 

* Side panels are punched on 
a .87” grid 

*Handles and covers sold 
separately 


Fig. 37 — VisionCab Cabinets 


¢ Versatile steel cabinet 

* EIA spacing 

¢ Supplied with see-thru 
removeable front door 
with clear acrylic window 

* Equipped with 110VAC, 
105CFM exhaust fan for 
cooling 


30.25 


(381.0) ~ (514.35) 


ES 
& 


Small Cabinets Dimensions - Inch (mm) Fits Rack | Digi-Key Price Each =| Bud Ind. 
Inch (mm) | Part No. 1 10 ‘| Part No. 
Digi-Key Price Each Bud Ind. Fig. 34 — Small Rack Mount Chassis 
Description Part No. 1 5 Part No. 1.75 x 17.00 x 4.00 (44.45 x 431.8 x 101.6) | 19.00 (482.6) |377-1205-ND 39.60 33.09 [CH-14400 
Be recat Stes Set menor 1 75x 1700x1600 4a45 x481.8% 4064) | 19.00(4826) [a77-1207-ND | 6990 5843 /cH-14do2 
2 Piece Design SPREAD 83.00 69.20, /8C-13100 3.50 x 17.00 x 8.00 (88.9 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) |377-1208-ND 67.50 56.35 |CH-14403 
3 Piece Design 377-1297-ND 161.60 134.90 |SC-13101 3.50 x 17.00 x 16.00 (88.9 x 431.8 x 406.4) | 19.00 (482.6) [377-1209-ND 86.70 72.40 |CH-14404 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Fits Digi-Key Price Each =| Bud Ind. 
Color A B Cc Part No. 1 10 ‘| Part No. Description Chassis Part No. ‘il 10 | Part No. 
Fig. 29 — Champion Series Cabinets Small Rack Mount Chassis Covers 
6.00 (152.4) | 12.00 (304.8) | 10.00 (254) ]377-1210-ND 102.70 85.70 |CS-11212-BT Ventilated Top or Bottom Cover CH-14400 | 377-1417-ND 11.90 9.96 /C-14430 
Black | 8.00 (203.2) | 9.00 (228.6) | 8.00 (203.2) |377-1211-ND 100.10 83.51 |CS-11214-BT Venta Tap Bottom Cover aa a won a ae 
8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) | 10.00 (254) |377-1212-ND 112.50 93.89 | CS-11216-BT Solid Top or Bottom Gover cH-14401, 03 ent Se aie ae idaed 
‘“ Ventilated Top or Bottom Cover CH-14402, 04 | 377-1419-ND 32.00 26.73 | C-14432 
Portable Cabinets Solid Top or Bottom Cover CH-14402, 04 |377-1422-ND 27.00 22.55 |C-14442 
Dimensions - Inch (mm) ini- Price Each i 7 5 A a 7 
car [A B orate 110 Paro Se oes oe tea alee 
Fig. 30 — Portacab Cabinets Fig. 35 — ValuLine Series Cabinets (with handles) 
8.00 (203.2) | 6.12 (155.45) | 8.00 (203.2) )377-1315-ND 107.70 89.85 | WA-1540 3.50 x 17.00 x 8.00 (88.9 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) 377-1238-ND 97.00 81.00 |HC-14099 
Gray aie eee Were dies ie ion eee 3.50 x 17.00 x 13.00 (88.9 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) |377-1239-ND 188.90 157.70 |HC-14101 
; : : ; : : : j 5.25 x 17.00 x 13.00 (133.35 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) |377-1240-ND 194.70 162.60 | HC-14103 
11.00 (279.4) | 11.12 (282.45) | 18.00 (457.2) RSMMeISTERNG) 202.80 _ 169.37 |WA-1543 7.00 x 17.00 x 13.00 (17.8 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) |377-1241-ND 204.40 170.70 |HC-14104 
SCE ATT 07S GIS) Se 8.75 x 17.00 x 13.00 (222.25 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) |377-1242-ND 214.20 178.85 |HC-14105 
Bue! | 625 ca.) | 831 (211.07) | 13.25 38658) |377-1313-ND Seo oy (eae eat ei0% 10.50 x 17.00 x 15.00 (266.7 x 431.8 x 381) | 19.00 (482.6) |377-1243-ND 239.60 200.05 [HC-14107 
7.00 (177.8) | 11.06 (280.9) | 13.25 (336.55) |377-1055-ND 320.80 267.83 |TR-6102 
Fig. 32 — Aluminum Instrument Cases Open Racks 
12.93 (828.42) | 8.27 (210.06) | 2.72 (69.09) |377-1561-ND 108.20 90.35 ]1A-6160 Dimensions - Inch (em) Dakar Price Each | Bud Ind. 
Natural | 12:93 (928.42) | 10.16 (258.06) | 2.72 (69.09) /377-1562-ND 125.90 105.15 |1A-6161 Color ry Panel Space Part No. 1 5 _|Part No. 
12.93 (328.42) | 8.27 (210.06) | 4.92 (124.97) |377-1563-ND 133.50 111.45 |1A-6162 Fig. 36 — Aluminum Open Racks 
12.93 (328.42) | 10.16 (258.06) | 4.02 (102.11) |377-1564-ND 147.80 123.40 [1A-6163 Black | 84,00 (213.36) | 77.00 x 19.00 (195.58 x 48.26) |377-1196-ND 260.00 217.08 ]ARR-1272-BT 
Showcase — Rack Mount Chassis Natural | 84.00 (213.36) | 77.00 x 19.00 (196.58 x48.26) [377-1197-ND_| 240.00 200.44 | ARR-1272-NF 
Fig. 36 — Steel Open Racks 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Gray 70.625 (179.38) 66.5 x 19.00 (168.91 x 48.26) |377-1275-ND | 261.70 218.09 ]RR-1264-MG 
i 5 panies eae arin: pl Yeni. Black |70.625 (179.38)| 66.5 x 19.00 (168.91 x 48.26) |377-1407-ND | 261.70 218.09 |RR-1264-BT 
Fig. 33'— Rack Mount ‘Chassis Gray | 75.625 (192.08) | 71.75 x 19.00 (182.24 x 48.26) |377-1282-ND | 267.50 222.92 |RR-1364-MG 
5.25 (133.35) | 17.06 (433.32) | H-9160-B | 377-1268-ND 71.30 59.53 |RM-14212 
7ooct778) | 1706/4390) | waite |a77-t260-nD aid cata, (RAIA Black | 75.625 (192.08) | 71.75 x 19.00 (182.24 x 48.26) |377-1281-ND | 267.50 222.92 |RR-1364-BT 
5.25 (133.35) | 22.00(558.8) | H-9160-B | 377-1392-ND 80.30 67.05 |RM-14222 sat . 
7.00 (177.8) | 22.00(558.8) | H-9111-B | 377-1393-ND 94.20 78.69 |RM-14223 VisionCab Cabinets 
8.75 (222.25) | 22.00(558.8) | H-9112-B | 377-1394-ND 114.70 95.79 | RM-14224 Dimensions - Inch (mm) Panel Space | Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
10.50 (266.7) | 22.00(558.8) | _H-9113-B —_|377-1395-ND 136.70 114.16 | RM-14225 A B C Height - In. (mm) | Part No. 1 10 |Part No. 
_ Fig. 37 — VisionCab Cabinets - Black 
Deserinien pile a | DOE KY Feces euin 23.62 (599.95) | 23.62 (599.95) | 15.29 (388.37)| 10.50 (266.70) ]377-1581-ND 293.40 220.05 | vc-9930 
Rack Mount Chassis Covers 28.62 (599.95) | 23.62 (599.95) | 20.54 (521.72)| 15.75 (400.05) |377-1582-ND | 337.80 259.35 | vc-9931 
Solid Top or Bottom Cover RM-14212-13 [377-1310-ND 29.60 24.75 | TBC-14252 
Wenisiedvenaetereri Gast aMaazi13 Eas aaig. oem laneeases 23.62 (599.95) | 23.62 (599.95) | 25.79 (655.07)| 21.00 (533.40) |377-1583-ND | 404.50 303.36 | vc-9932 
Solid Top or Bottom Cover RM-14222-25 |377-1396-ND 33.60 98.10 | TBC-14253 23.62 (599.95) | 23.62 (599.95) | 31.04 (788.42) | 26.25 (666.75) | 377-1584-ND | 488.90 366.66 | VC-9933 
Ventilated Top or Bottom Cover RM-14222-25 | 377-1397-ND 35.50 29.70 | TBC-14263 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Dimensions in Inch (mm) 


Fig. 38 — Emperor Wall Mount Cabinets Fig. 39 — Keyboard/Mouse Shelf Fig. 40 — Stationary Shelves Fig. 41 — External Mount Brackets 


19.0 


1.378 (35) 
fe bass: | 


(24.99) 


4 * Fits 19” wide panel spaces 

* Fits 19” panel . Supports up to 200 pounds . : 
* Mouse pad slides underneath right or left * Requires two pairs of panel mounting rails 
* Takes up 2-U of panel space per cabinet 


Fig. 42 — Equipment Shelves Fig. 43 — Handles 


5.22 : 437 
(132.59). #10-32 Tap (11.10) TH 


B 1.625 


(41,28) 
ea ) 


* Fits 19” panel spaces * High quality 


© One piece construction © Deci 
+ Supports 150 pounds Designed for long wear 


Fig. 45 — Slides Fig. 46 — Slide Mounting Brackets 


¢ Telescopin * Designed for mounting *Contacts open 

Zine-plated alloy two and three piece Ga when there is a 

steel with ball \ slides y 10°F drop in tem- 

bearings * Sold in pairs é perature = * Standard EIA 19.00” x 
*Prevents shut- 1-U (1.75") panel mounting 
downs caused by 9 © 115VAC 
overheating (center to~_ 1.0" *7' long, three prong, power 

center) — eu 


Emperor Wall Mount Cabinets Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Dimensions - Inch (cm) fai Price Each A Farin: i ig Farin: 
A 7 c nla iey fl “ Aud! Ing: Fig. 44 — 19" Aluminum Surface Shield Panels - .12" Thick 
Fig. 38 — Emperor Wall Mount 1.75 (44.45) 377-1300-ND 9.50 7.95  |SFA-1831 
23.62 (59.99) | 15.75 (40.00) | 25.00 (63.5) |377-1624-ND 428.00 356.67 | WM-5601 3.50 (88.9) 377-1301-ND 13.90 11.55 SFA-1832 
23.62 (59.99) | 15.75 (40.00) | 51.34 (130.40) | 377-1625-ND 656.30 546.92 | WM-5606 5.25 (133.35) 377-1302-ND 17.80 44.90  |SFA-1833 
23.62 (59.99) | 21.65 (54.99) | 25.00 (63.5) |377-1626-ND 485.10 404.26 | WM-5611 7.00 (177.8) 377-1303-ND 29.80 19.05 SFA-1834 
23.62 (59.99) | 21.65 (54.99) | 51.34 (130.40) | 377-1627-ND 713.30 594.42 | WM-5616 : : , , 
8.75 (222.25) 377-1304-ND 25.00 20.85 SFA-1835 
Accessories 10.50 (266.7) 377-1305-ND 32.40 27.00 | SFA-1836 
= Fig. 44 — 19" Alumii P Is - .12" Thick (Gi 
Maximum Panel Keyboard —_| Digi-Key Price Each Bud Ind. ud fecha Heats lok (Gray) 
Color Width - Inch (cm) Part No. 1 10 Part No. 1.75 (44.45) 377-1247-ND 13.00 10.92 PA-1101-MG 
Fig. 39 — Keyboard / Mouse Shelf 3.50 (88.9) 377-1248-ND 18.20 15.17 PA-1102-MG 
Black 19.0 x 16.5 (48.26x 41.91) |377-1244-ND 198.00 165.33 | KS-1785-BT 5.25 (133.35) 377-1249-ND 25.00 20.82 PA-1103-MG 
- = — = 7.00 (177.8) 377-1250-ND 31.10 26.03 PA-1104-MG 
Dimensions - Inch (cm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color Width Depth Part No. 1 3 Part No. 8.75 (222.25) 377-1251-ND 37.60 31.40 PA-1105-MG 
Fig. 40 — Stationary Shelves — Non-Ventilated 10.50 (266.7) 377-1252-ND 47.70 39.86 PA-1106-MG 
17.90 (45.47) 26.50 (67.31) |377-1306-ND 89.30 66.90 | SH-2382 ic 7 7 
piace | 17-90(45.47) | 19.25 (48.90) |377-1188-ND 79.40 59.50 [60-2380 12.25 (311.18) SED 52.20 43.590) PACTIO7-MG 
17.90 (45.47) 22.75 (57.79) | 377-1189-ND 83.40 62.50 | 60-2381 14.00 (355.6) 377-1254-ND 67.00 55.89 PA-1108-MG 
17.00 (43.18) 17.75 (45.09) | 377-1416-NDt 144.00 —_|SH-2388 
Fig. 40 — Stationary Shelves - Ventilated Dimensions - Inch (cm) Load Rating | Digi-Key Price Each Bud Ind. 
1h ei hae oO te a Sea ae Sere Slide Length Travel (per pair) —_| Part No. 1 3 | Part No. 
va 5.47) 1.25 (53: Me - \ 65 }-2385 5 ra - " 5 
Black) 47:90 (45.47) | 26.50 (67.31) |377-1309-ND 93.50 70.05 |SH-2386 Fig. 45 — Sliding Mechanisms ~ 2 Piece Slide 
17.00 (43.18) 17.75 (45.09) | 377-1415-NDt 146.40 —__|SH-2392 12 (30.48) 8 (20.32) 140 Ibs. 377-1199-ND 30.50 25.45 | AS-5000-A 
Fig. 41 — External Mount Brackets i 4 e _ 
Dk Gray = = 377-1628-ND 2.00 767 MB1390-DG 16 (40.64) 12 (30.48) 120 Ibs. 377-1200-ND 40.10 33.50 )AS-5001-A 
Lt. Gray _ = 377-1629-ND 2.00 1.67 _|MB-1390-LG 20 (50.80) 15 (38.10) 92 Ibs. 377-1201-ND 42.00 35.10 /AS-5002-A 
t Sliding Shelf 26 (66.04) 19 (48.26) 70 Ibs. 377-1202-ND 46.40 38.75 | AS-5004-A 
Dimensions - Inch (om) Digi-Key Price Each Bud Ind. 20 (50.80) | 20.875 (53.02) 91 Ibs. 377-1203-ND* 91.00 76.00 |AS-5042-A 
Color A B Part No. 1 10 Part No. * 3 piece slide full extension 
Fig. 42 — Equipment Shelves - Open Rack - Non-Ventilated 
Bia 17.62 (44.75) 15.00 (38.10) [377-1291-ND 73.60 61.45 | SA-1750-BT Digi-Key Price Each Bud Ind. 
17.62 (44.75) 20.00 (50.80) 377-1293-ND 88.00 73.50 | SA-1752-BT Description Part No. 1 3 Part No. 
Fig. 42 — Equipment Shelves - Open Rack - Ventilated z . S r . 
Back 17.62 (44.75) 15.00 (38.10) |377-1292-ND 80.40 67.15 |SA-1751-BT Fig. 46 — Slide Mounting Brackets (Sold in Pairs) 
17.62 (44.75) 20.00 (50.80 377-1294-ND 95.40 79.65 | SA-1753-BT 
( ) { ) Universal Kit 377-1204-ND 30.20 25.05 | BAS-5106 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Hand Clearance | Mounting Center Diameter | Part No. 1 10 | Part No. Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Fig. 43A — Chrome Plated Handles Description Part No. 1 5 Part No. 
1.25 (31.75) 6.00 (152.4) -37 (9.398) | 377-1228-ND* 8.30 6.95 |H-9110-B /. = g 
93 (23.62) 4.00 (101.6) 37 (9.398) |377-1229-ND* 6.40 5.30 |H-9111-B Fig. 47 — Tem-Stat Temperature Control 
-93 (23.62) 6.00 (152.4) -37 (9.398) | 377-1230-ND* 7.80 6.50 |H-9112-B Normally Open; Closes on Temperature Rise 377-1314-ND 34.80 — |TS-15 
93 (23.62) 8.00 (203.2) .37 (9.398) | 377-1231-ND 10.60 8.85 | H-9113-B > 
1.50 (38.1) 8.00 (203.2) 50 (12.7) _|377-1232-NDt 16.50 13.80 |H-9114-B Rack Mount Power Outlet Strip 
1.68 (3.36) 3.50 (88.9) “37 (9.398) _|377-1233-NDt 12.40 10.35 |H-9160-B 15 Amps 377-1414-ND 7700. 57.75 |P0S-194-5 
1.68 (3.36) 5.25 (133.35) -37 (9.398) | 377-1234-NDt 10.60 8.90 | H-9161-B 
1.00 (25.4) 1.90 (48.26) .25 (6.35) | 377-1235-ND§ 6.00 5.00 | H-9166-B Fig. 48 — Fan Tray Assemblies 
1.00 (25.4) 3.00 (76.2) .25 (6.35) | 377-1236-ND§ 5.70 4.70 |H-9168-B : - 7 = 
Fig. 43B — Clear Anodized Aluminum Handle Assembly with 3 Fans, Total CFM 315 377-1423-ND 215.10 155.95 | FT-1973 
1.09 (27.69) 4.00 (101.6) = 377-1237-NDt 10.80 9.05 [H-9174-B Assembly with 6 Fans, Total CFM 630 377-1424-ND 330.90 239.92 | FT-1976 
* Includes 2 - #10-32 x .37" screws. Tt Includes 2 - #6-32 x .50" screws. § Includes 2 - 1/4°-28 Hex nuts : . 7 7 
$ Includes 2-8.32 x .37” screws Assembly with 9 Fans, Total CFM 945 377-1425-ND 434.00 314.66 | FT-1979 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2384 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


HAMMOND > 
MANUFACTURING. Racks and Accessories 


Desk Top Rack (Light-Duty)- RCBS Series: 16-gauge steel economy 19” Desk Top Rack (Heavy-Duty) - RCHS Series: 16 gauge steel 19” table Rack Mount/Desk Top Enclosure RMCS & RMCV Series: mounts in 
table top rack. Rails are fixed at both front and rear. Includes rubber feet, top rack. Rails are adjustable both front and rear. Includes 2 pair of fixed standard 19” rack space or can be used table top. Panels (one black 
2 lifting handles and 10-32 clip nuts. Overall width 21”, overall height accessory rails (for rear support of heavier equipment), rubber feet, 2 and one off white) can be removed from any of all 6 sides with only 
2” over panel space. Finish textured; black or light gray (RAL7035) lifting handles and 10-32 clip nuts. Overall height: 2” larger than panel 4 screws. Shipped knocked down and includes all hardware, rack 
powder paint. height. Finish textured; black, light gray or blue (RAL7035) powder paint. mount ears and rubber feet. Finished in textured black powder paint. 


Fig. 4 NEW! 


Rack Mount/Desk Top Enclosure RM_U Series: Strong construction 49” Aluminum Rack Panels PBPA: .125” thick, 19” rack 
yet light weight using all aluminum components. Suitable for desk mount panels. Finished in smooth black or light gray 
top or rack mountable. Can be used with or without rack mounting (RAL7035) powder paint and paper covered (one side) 
brackets (included). Enclosure is finished in rugged, textured, black natural finish. 

powder paint. Pull handles and rear bracket kit are not included 

with unit. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color | Panel Panel W PanelD | Part No. ‘l i] 5 ‘| Part No. Dimensions - Inch(mm) | Panel | Digi-Key Price Each Hammond 
Fig. 1 - RCBS Desk Top Racks (Light Duty) Type Panel H Panel D Units | Part No. i 3 5) Part No. 
3.50 (89) ] 19.00 (483) | 13.00 (330) JHM624-ND | 101.84 94.01 81.47 |RCBS1900313BK1 3.50 (89) | 8 (203) 2 | HIM998-ND 131.52 121.41 105.22 | RM2U1908SBK 
5.25 (133) | 19.00 (483) | 13.00 (330) |HM625-ND | 109.57 101.14 87.65 |RCBS1900513BK1 3.50 (89) | 13 (330) 2 | HMe98-ND 158.78 146.58 127-03. | RM2U1913SBK 
10.50 (267) | 19.00 (483) | 13.00 (330) |HM628-ND | 140.42 129.62 112.33 |RcBsig01013BKt | | sotig | 250 (89) | 18 (457) 2 COU -tBo.so: -- 160,60) RMT IAIBSbK 
ataox | 1400 (856) | 19.00(483) | 13.00 (830) |HM630-ND | 191.34 176.62 183.07 |RCBS19014138K1 ena pee : aie be pas Hea nada 
5.25 (133) | 19.00(483) | 17.50 (445) |HM631-ND | 131.17 121.08 104.94 | RCBS1900517BK1 : : : : 
7.00 (178) | 19.00(483) | 17.50(445) |HM632-ND | 152.75 141.01 122.21 |RCBS1900717BK1 us Aaa : eA ne ee bey Tae 
10.50 (267) | 19.00 (483) | 17.50 (445) |HM634-ND | 192.87 178.03 154.30 | RCBS1901017BK1 Ere tle |\-aa0as 1 lees agg.” 13695 -aiti90 | EMALTaTaVaK 
12.25 (311) | 19.00 (483) | 17.50 (445) |HM635-ND | 211.40 195.14 169.13 |RCBS1901217BK1 igaiagy: || aan 1 lgeaeaeiees soya wigage” dasibe | MAUI 
5.25 (133) | 19.00(483) | 13.00(330) |HM638-ND | 10957 101.14 87.65 | RCBS1900513CG1 350/89) | 8 (203) o | levemeents sages aaa -Aagtea'| RMBIGUSVak 
Light | 8.75(222) | 19,00(483) | 13.00 (980) |HM640-ND | 134.25 128.93 107.40 JRCBS1900819681 ] | ventey | a.50 (89) | 13330) PI capa saa). AEBOOl. 44848. | RBUIsIavRR 
Gray | 5.25 (133) | 19.00 (483) | 17.50 (445) |HMG644-ND | 131.17 121.08 104.94 |RCBS1900517CG1 3.50 (89) 1 18 (457) > RRTOTOS Sins HOLS aeead RMDUTAIAVEE 
7.00 (178) | 19.00 (483) | 17.50 (445) |HM645-ND | 152.75 141.01 122.21 | RCBS1900717CG1 5.25 (133) | 8 (203) | entonetin feds ietei aise. | pMaUiSORVER 
Fig. 2 - RCHS Desk Top (Heavy Duty) 5.25 (133) | 13 (330) 3 |HM1010-ND 198.65 183.38 158.92 | RM3U1913VBK 
10.50 (267) | 19.00 (483) | 17.50 (445) JHMG51-ND | 228.30 210.74 182.64 |RCHS1901017BK1 5.25 (133) | 18 (457) 3 lBNGonRENn 25018 230.98: 20015 |RMBUIo1avBK 
14.00 (356) | 19.00 (483) | 17.50 (445) |HMG52-ND | 233.74 215.76 186.99 |RCHS1901417BK1 
17.50 (445) | 19.00 (483) | 17.50 (445) |HMG53-ND | 242.71 224.05 194.18 |RCHS1901717BK1 Oty. Per] Digi-Key Price Each anno 
piace | 22:00(711) | 19.00 (488) | 17.50 (445) |HMB55-ND | 310.65 286.76 248.52 | RCHS1902817BK1 Description = Racks [Heninoy i Sims Eartha: 
10.50 (267) | 19.00 (483) | 24.50 (622) |HMé56-ND | 307.43 283.79 245.95 |RCHS1901024BK1 19” Rack Mount Hardware 
14.00 (356) | 19.00 (483) | 24.50 (622) |HM657-ND 323.59 298.70 258.87 |RCHS1901424BK1 10-32 x 0:75" Ehilips-ovallhead screw/plastte washer 4 HM826-ND | 3.24 2.99 2.59 /1421A 
17.50 (445) | 19.00 (483) | 24.50 (622) |HM@58-ND | 334.40 308.68 267.52 |RCHS1901724BK1 ne na RCE Nd nent SL i ieee pa ae Lee be sp 
jack plastic Cup washer for countersunt }-32 screws | if ¥ a 
28.00 (711) | 19.00 (489) | 24.50 (622) [MEER SOU se OR 2er08, [AGUS Ia0ceeEN Nickel plated cup washer for countersunk 10-32 screws | 100 |HM829-ND | 13.80 12.74 11.05 |1421E100W 
8.75 (222) | 19.00 (483) | 17.50 (445) |HMGG1-ND | 197.41 182.23 187.94 |RCHS1900817661 | | 14.99 tip nuts for all pane rails og WMEERO 490 4369. 14,95 |44D1ND8 
17.50 (445) | 19.00 (483) | 17.50 (445) |HM664-ND | 242.71 224.05 194.18 |RCHS1901717CG1 
Light | 22.75 (578) | 19.00 (483) | 17.50 (445) |HM665-ND | 264.29 243.96 211.43 |RCHS1902217CG1 iivanslonseineni ta Docker Price Each animond 
Gray | 28.00(711) | 19.00 (483) | 17.50 (445) |HMG66-ND | 310.65 286.76 248.52 |RCHS1902817CG1 Color Panel H Panel Units _| Part No. 1 3 5 |Part No. 
17.50 (445) | 19.00 (483) | 24.00 (622) |HM669-ND | 334.40 308.68 267.52 |RCHS1901724CG1 Fig. 5 - PBPA Aluminum 19” Rack Panels 
22.75 (578) | 19.00 (483) | 24.50 (622) [HM670-ND | 345.18 318.63 276.15 |RCHS1902224CG1 1.75 (45) 1 HM772-ND 9.27 856 7.41 | PBPA19001BK2 
Blue | 17.50 (445) | 19.00 (483) | 17.50(445) |HM675-ND | 242.71 224.05 194.18 |RCHS1901717GF1 bave ; Sane ‘ans es ee betes 
7.00 (178) 4 HM775-ND | 24.37 2250 19.49 |PBPA19007BK2 
Dimensions - Inch (mm) Panel | Digi-Key Price Each Hammond 8.75 (222) 6 HM776-ND 28.83 26.62 23.07 | PBPA19008BK2 
Type [Panel | PanelD | Units |Part No. 1 3 5 |Part No. 10.50 (267) 6 HM777-ND | 32.50 30.00 26.00 |PBPA19010BK2 
Fig. 3 - RMCS and RMCV Rack Mount/Desk Top 12.25 (311) 7 HM778-ND | 38.97 35.98 31.17 |PBPA19012BK2 
1.75 (45) 8 (203) 1 HM736-ND 67.45 62.27 53.96 | RMCS19018BK1 Black 14.00 (356) 8 HM779-ND 43.85 40.48 35.09 | PBPA19014BK2 
1.75 (45) | 13 (330) 1 |HIM737-ND 79.35 73.24 63.48 |RMCS190113BK1 15.75 (400) 9 HM780-ND 47.11 43.50 37.70 | PBPA19015BK2 
3.50 (89) 8 (203) 2 |HM738-ND 75.38 69.59 60.31 |RMCS19038BK1 17.50 (445) 10 HM781-ND 53.65 49.53 42.93 | PBPA19017BK2 
3.50 (89) | 13 (330) 2 |HM739-ND 95.22 87.89 76.18 |RMCS190313BK1 apres H ae be — a Sans 
Solid | 5.25 (133) | 13 (330) 3 |HM740-ND 109.10 100.71 87.28 |RMCS190513BK1 ates a) ia era o> is 71.04 6175 |PRPATGODABKO 
7.00 (178) | 13 (330) 4 [HM741-ND 12498 115.37 99.99 |RMCS190713BK1 98.00(711) ie NVI cass a174 7084 |PAPAIOO2BaK 
8.75 (222) | 13 (330) 5 |HM742-ND 150.77 139.17 120.61 |RMCS190813BK1 31.00 (787) 18 MeecMINEIN| 05.07 6776 70.06 | PRPAT9O31BK2 
10.50 (267) | 13 (330) 6 |HM743-ND 166.63 153.82 133.31 |RMCS191013BK1 175 (45) 1 HM790-ND 0.27 856 741 |PBPAT9001CG2 
10.50 (267) 5 (381) 6 HM744-ND 164.65 151.98 131.73 |RMCS191015BK1 3.50 (89) 2 HM791-ND 13.67 12.61 10.93 |PBPA19003CG2 
1.75 (45) 8 (203) 1 | HM745-ND 74.18 68.48 59.35 | RMCV19018BK1 7.00 (178) 4 HM793-ND 24.37 22.50 19.49 |PBPA19007CG2 
1.75 (45) | 13 (330) 1 |HIM746-ND 87.28 80.57 69.83 |RMCV190113BK1 Light 8.75 (222) 5 HM794-ND | 28.83 26.62 23.07 | PBPA19008CG2 
3.50 (89) | 8 (208) 2 |HM747-ND 82.92 76.54 66.34 |RMCV19038BK1 Gray 10.50 (267) 6 HM795-ND | 32.50 30.00 26.00 [PBPA19010CG2 
3.50 (89) 13 (330) 2 |HM748-ND 104.73 96.68 83.79 | RMCV190313BK1 12.25 (311) 7 HM796-ND 38.97 35.98 31.17 | PBPA19012CG2 
Vented | 5.25 (133) 3 (330) 3 |HM749-ND 120.04 110.81 96.03 |RMCV190513BK1 14.00 (356) 8 HM797-ND 43.85 40.48 35.09 | PBPA19014¢G2 
7.00 (178) | 13 (330) 4 |HM750-ND 737.49 126.92 109.99 [RMCV190713BK1 21.00 (533) 12 HM801-ND 86.60 61.48 53.28 | PBPA19021CG2 
8.75 (222) | 13330) 5 |HM751-ND 165.85 153.10 132.68 |RMCV190813BK1 ce : lene 7 he | syeane 
10.50 (267) | 13 (330) 6 |HM752-ND 183.30 169.21 146.64 |RMCV191013BK1 535 (134) ; Sean GGh, da bt ie eas  GHERIONOSINIE 
10.50 (267) | 15 (381) 6 |HM753-ND 181.11 167.19 144.90 |RMCV19015BK1 ga 7:00 (178) i BMCENTM| 0437 9950 19.49 | PAPALSOOTUNF 
NEW! Fig. 4 - RM_U Rack Mount/Desk Top NEW! ished 8.75 (222) 5 HM812-ND | 28.83 26.62 23.07 | PBPA19008UNF 
1.75 (45) 8 (203) 1 | HM995-ND 110.33 101.86 88.27 | RM1U1908SBK 10.50 (267) 6 HM813-ND 32.50 30.00 26.00 | PBPA19010UNF 
Solid 1.75 (45) 13 (330) al HM996-ND 132.83 122.63 106.27 |RM1U1913SBK 12.25 (311) T HM814-ND 38.97 35.98 31.17 |PBPA19012UNF 
1.75 (45) | 18 (457) 1 |HIMg97-ND 168.10 155.18 134.48 | RM1U1918SBK 14.00 (356) 8 HMB15-ND | 43.85 40.48 35.09 [PBPA19014UNF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2385 


HAMMOND 
MANUFACTURING... 


Plastic and Aluminum Enclosures 


Fig. 1 — Plastic Instrument Enclosures - 1591 Series Fig. 2 — Plastic Instrument Enclosures - 1591XX Series NEW! 


oer 
i Part No. 


me | Sa 208 q 
1591XXL 


1591XXA 
| 1591XXB 


PC Card Adapter 


Dimensions 


— 
Joe Inch (mm) 


Dimensions - Inch (mm) Dimensions - Inch (mm) 
Part No. Part No. K 


1591L hf ; 1591H B 5.6 (142) =< Nb — 1591XXT 
1591A | 1. f 1591M | 1. 2.5 (64) Cs 1591XXD 
1591B | 1! -5 (89) 1591S 3.5 (89) Lid adds 4.5mm to height of box. 4591XXE 
‘ : 1591C i i 4591T : 39 99 (1591XXF Lid adds 3.0mm to height of box) 1591XXF 
Lid adds 4mm to height of box. 1591D | 2. i 3 -9 (99) For dimensions A, B and C, see charts below. 
For dimensions A, B and C, see T591E a i 1591U A 3.9 (99) 

charts below. 1591G i : 1591V i 3.9 (99) Ideally suited for mounting printed circuit boards horizontally. Internal sides of enclosure are smooth for 
easy connector installation except for the largest enclosure, the 1591XXF size, which is a universal type. 
Available in economical (black), Flame Retardant ABS (black, blue, or light gray) and translucent polycarbonate (blue). Strong - tongue and groove lid to box construction provides protection against access of dust and splashing 
Economical versions come with four self-tapping #4 x 1/2” (12.7mm) Phillips screws countersunk into the lid. ABS versions water. Designed to meet IP54. Molded from easy to machine, flame retardant ABS plastic (carries a UL 
carry a UL flammability rating of 94V-0 at 1.47mm thickness and a continuous use temperature rating of 60°C. ABS versions flammability rating of 94V-0). Stocked in satin texture black, translucent blue or gray. Lid is secured with 
come with M3 x .5 x 10mm Phillips head screws, countersunk lid and integral tapped brass bushings. All versions have M3x10 mm Phillips machine screws, threaded into integral brass bushings. Black and blue enclosures 
integral card guides to accept .062” (1.57mm) PC cards. include black screws, gray includes standard nickel finish screws. 


1591XXC 


Fig. 3 —- Diecast Aluminum Enclosures - 1590 Series 


Lid Height for 1590 Heavy Dimensions - Inch (mm) Dimensions - Inch (mm) | 1590 Series: Drilled and tapped with lid and 6-32 x 1/2” (12.7mm) 
Duty Watertight Part No. F G Part No. G countersunk Phillips screws. Choice of standard, flanged or 
Diecast Aluminum 7590A (76) 7590K i 43 (109) watertight lid. Interlocking flanged lid provides complete RF 
Alloy Enclosure 4590B : 4590LB| 1. shielding. Watertight lid has a factory poured silicone rubber gasket 
an No. | Dimensions - Inch (mm) 1590BB i a 1590P1 rf f around the perimeter to provide protection against dust and water. 
aaatich tanh 5 i ieee 1590Z Series: Watertight, heavy duty - thick wall. Two piece 
: F 7 z : “tongue and groove” construction with a neoprene gasket provides 
15902120 : oe ; i a ‘ F ) protection against dust and water. Four recessed stainless steel 
Lid adds 4mm to height of box 15902130 z 1590F : 1590G . 33 (84) machine screws and individual neoprene “O” rings secure lid. 
(except for 1500Z series). 15902150 s 1590H i ‘ 1590N1 H 4.1(104) Optional M4 x 6mm copper grounding screws with designated 
For dimensions A, B, and C, see charts below. |_15902160 . 1590J | 3. é 1590R1 | 4. 6.9 (175) _| enclosures. Designed to meet IP65. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B c Part No. 1 10 100 | Part No. Color A B C Part No. 1 10 100 _| Part No. 
Fig. 1 - 1591 Economy Plastic Enclosures 43 (110) | 32(82) | 1.6(40)f [AMI165-ND NEW!| 10.50 875 8.08 |1591STRD 
3.3 (85) 2.2 (56) 1.4 (35) |HM100-ND 404 337 3.11 ] 1591LSBK IRRed | 4.4(112) | 2.4 (62) | 1.1 (27)t |HM987-ND 7.84 654 6.03 |1591BTRD 
3.3(85) | 2.2(56) | 0.8(21) |HM361-ND 340 284 2.63 | 1591MSBK 5.9(150) | 3.2(80) | 1.8(46)¢ |HM990-ND 12.31 10.26 9.47 |1591DTRD 
3.9(100) | 2.0 (50) 0.8 (21) | HM102-ND 3.76 3.14 2.90 | 1591ASBK 3.9(100) | 2.0(50) | 0.8(21)f |HM957-ND 721 6.01 5.55 | 1597ATCL 
4.3 (110 3.2 (82' 1.6 (41 HM109-ND 5.50 4.59 4.24 |1591SSBK 4.3 (110 3.2 (82 1.6 (40)t |HM1176-ND NEW!) 10.50 8.75 8.08 | 1591STCL 
(110) (82) (41) 
4.4 (112) | 2.4 (62) 1.1(27) _|HM103-ND 408 3.41 3.15 | 1591BSBK Clear | 4:4(112) | 2.4 (62) | 1.1 (27)f |HM958-ND 7.84 654 6.03 | 1591BTCL 
47 (120) | 26(65) | 1.4(36) |HM104-ND 430 358 3.31 | 1591CSBK 4.7 (120) | 2.6 (65) | 1.4(36)f |HM959-ND 8.35 6.96 6.43 | 1591 CTCL 
Black | 4.7(120) | 3.2(80) | 2.2 (56) |HM110-ND 6.04 5.04 4.65 | 1591TSBK 5.9(150) | 3.2 (80) | 1.8 (46)¢ |HM960-ND 12.31 10.26 _9.47 | 1591DTCL 
4.7 (120) | 4.7 (120) | 2.2 (56) |HM111-ND 648 5.41 5.00 | 1591USBK 75 (191) [| 4.3 (110) | 2.2 (67)t SEND 14.73 12.28 11.34 [1591ETCL 
4.7(120) | 4.7 (120) | 3.5 (90) |HM112-ND 776 648 5.98 | 1591VSBK Fig. 1 - PC Card Adapter 
48 est aria 1.2 le HM107-ND. 5.12 4.27 _ 3.94 | 1591GSBK PC Card Adapter tor 1p EOS rex Bs feo 3. winch wet 2.10 [pes 
5.9 (150) | 3.2 (80 1.8 (46) _|HM105-ND 642 5.36 4.94 |1591DSBK 1! Fig. 2 - lame Retardant Plastic Enclosures H 
65 {tes} 28 i 1.0 eet HM108-ND 5.08 4.23 3.92 |1591HSBK 3.4 (87) 2.2 (57) 1.4 (36) ]HM1168-ND 6.46 5.39 4.98 ]1591XXLBK 
75(191) | 43(110) | 22(56) | HM106-ND 766 639 5.89 |1591ESBK 3.9(100) | 2.0(51) | 0.8(22) |HM1036-ND 6.00 5.00 4.62 | 1591XXABK 
Fig. 1 - 1591 ABS Flame Retardant Plastic Enclosures 4.4(113) | 25(63) | 1.1(28) |HM1038-ND 652 5.44 5.02 |1591XXBBK 
ae |e | ue) eS pack | pit | A2tes) | pa(eq [nmoona | See aor ra [isotocree 
33 (ee) 22 (ee) 14 ee HIM847-NDA 680 567 524 |4591LFLBK 6.0 (152) | 3.2(82) | 1.8(47) [HM1044-ND 70.24 8.54 7.88 [1591XXDBK 
3.3(85) | 22(58) | 08(21) |HM848-NDA 538 448 ~~ «4.14 |1591MFLBK 7.6 (193) | 4.4(113) | 2.2(58) |HM1046-ND 12.28 10.24 9.45 | 1591XXEBK 
3.9(100) | 2.0(50) | 0.8(21) |HM114-ND 6.02 5.02 _4.64 | 1591ABK IGE ey ca i ee a 19.68 oa eer 
3.9 (100) | 2.0(50) | 0.8 (21) (AMES RNDA ame mn 2a Be AE are 3.9(100) | 2.0(51) | 0.8(22) |HM1037-ND 6.02 5.02 4.64 | 1591XXAGY 
4.3(110) | 3.2(82) | 1.6(41) |HM849-NDA 918 7.66 7.07 | 1591SFLBK aac) | 25(63) | 1.1 (28) | HMHO39-ND aep* “64d”. “ego HEOIORGY: 
4.3(110) | 3.2(82) | 1.6 (41) |HM121-ND 876 7.31 6.74 | 1591SBK : ; i ; : : 
4.4 (112) | 2.4(62) | 1.1 (27) |HM850-NDA 684 5.71 5.27 | 1591BFLBK Gray | 47 (121) | 26(66) | 1.4(37) [AMIOSGND 6.94 5.79 5.35 / 1591XXCGY 
4.4 (112) | 2.4 (62) | 1.1 (27) |HM115-ND 650 5.42 5.00 |1591BBK a 28) 3318) ca 88) aoe ie ose aur ie eet 
47 (120) | 47 (120) | 3.5 (90) | HM854-NDA 73.02 10.86 10.02 | 1591VFLBK on has hacer 8 tah pee ND ee deoe, “aan lteaorey 
4.7 (120) | 4.7 (120) | 2.2 (56) |HM853-NDA 10.88 9.08 8.38 | 1591UFLBK : : : : : : ‘ 
: 8.7 (221) | 5.9(150) | 2.3(60) [HM1049-ND 12.78 10.65 9.84 | 1591XXFGY 
Black | 47 (120) | 26(65) | 1.4(36) [HIMES INDE 7260 © GOOG 5.5 | 1591 CFLBK NEW! Fig. 2 - 1591XX ABS Translucent Plastic Enclosures NEW! 
a ton oa Ga os ee HMas2sN0A Meee ay Le 13 Ee 3.4 (87) | 227) | 1.4(36) |HM1050-ND 6.46 5.39 4.98 |1501KXLTBU 
47 50) 12885) Pa (36) AMT TEND 504 578 E35 TSOICER 3.9(100) | 2.0(51) | 0.8 (22) |HM1051-ND 6.00 5.00 4.62 | 1591XXATBU 
Aion || a3 (80 39 ise) TARrosein ged 80a 74e (1EOITBK 4.4 (113) | 25(63) | 1.1(28) |HM1052-ND 652 5.44 5.02 |1591XXBTBU 
(120) ) 3.2 (80) -2 (56) , ; ; Blue | 4.7(121) | 2.6(66) | 1.4(37) |HM1053-ND 6.94 5.79 5.35 |1591XXCTBU 
4.7 (120) | 4.7 (120) | 2.2 (56) |HM123-ND 10.36 864 7.98 | 1591UBK 43 (123) | 32(83) | 22 (56) |HIM1054-ND 968 807 7.45 |1S01XXTTBU 
4.7 (120) | 4.7 (120) | 3.5(90) /HM124-ND 12.40 10.33 9.54 | 1591VBK 6.0 (152) | 3.2(82) | 1.8 (47) |HM1055-ND 70.24 8.54 7.88 [1591XXDTBU 
4.8 (121) | 3.7 (94) | 1.2 (30) [| HM119-ND 8.20 6.84 _ 6.31 | 1591GBK 7.6 (193) | 4.4(113) | 2.2(58) |HM1056-ND 12.28 10.24 9.45 |1591XXETBU 
5.9(150) | 3.2(80) | 1.8(46) |HMs56-NDA 7074 896 8.26 |1591DFLBK Fig. 3 - 1590 Diecast Aluminum Alloy Enclosures 
5.9(150) | 3.2(80) | 1.8 (46) |HM117-ND 10.24 854 — 7.88 | 1591DBK T9750) 7.97 (60) ] 0.83 (21)¢ THMO43-ND 14 
(50) (50) (21)t 7. 5.95 5.49 1590LLB 
6.5 (165) | 2.8(71) | 1.0(25) |HM120-ND 814 678 6.26 | 1591HBK 20(51) | 20651) | 4.1(28) |HM157-ND 758 632 583 |1590LB 
6.5 (165) | 2.8(71) | 1.0(25) |HM859-NDA 854 7.13 6.57 | 1591HFLBK 2153) | 15(38) | 41 (28) |HM365-ND 652 543 502 \1590H 
7.5(191) | 4.3(110) | 2.2 (56) |HM857-NDA 12.19 10.45 9.65 | 1591EFLBK 36 (91) | 15(38) | 11 (28) |HNM150-ND 736 614 567 \1590A 
7.5 (191) | 4.3 (110) | 2.2 (56) | HM118-ND 12.28 10.24 9.45 | 1591 EBK’ 3.62 (92) | 3.62(92) | 1.5(38)¢_|HM955-ND 10.20 8.50 7.85 | 1590Y 
3.3 (85) | 2.2(56) | 1.4(35) |HM125-ND 646 5.66 5.23 | 1591 LBU 3.9(99) | 20(51) | 0.8(20) |HM841-ND 788 6.57 6.07 |1590G 
3.9(100) | 2.0(50) | 0.8 (21) |HM126-ND 6.02 5.02 4.64 | 1591 ABU 4.4(112) | 3.2(81) | 1.6(41) |HIM158-ND 1110 9.26 8.54 | 1590S 
4.3(110) | 3.2(82) | 1.6(41) | HM134-ND 876 97.31 6.74 | 1591SBU 4.4(112) ] 23(58) | 1.1 (28) |HM151-ND 840 7.01 6.47 |1590B 
Blue | 44 (112) | 2.4 (62) 1.4 (27) | HM127-ND 6.50 542 5.00 | 1591BBU 4.7 (119) | 3.7(94) | 1.2(30) |HM152-ND 10.94 912 8.42 |1590BB 
4.7 (120) | 2.6 (65) 1.4 (36) | HM128-ND 6.94 5.78 5.35 | 1591CBU 4.7119) | 3.7 (94) 2.1 (53) _|HM153-ND 12.30 10.25 9.47 |1590C 
4.7 (120) | 3.2(80) | 2.2(56) |HM135-ND 9.68 8.08 =—7.45 | 1591TBU 47 (120) | 4.7 (120) | 1.1 (28)F [HM949-ND 12.75 10.63 9.17 [15900 
5.9 (150) | 3.2(80) | 1.8(46) |HM129-ND 10.24 8.54 7.88 | 1591DBU Un- | 4.7(119) | 4.7 (119) | 2.2(56) |HM160-ND 16.80 14.00 12.93 |1590U 
7.5 (191) | 4.3 (110) | 2.2 (56) _|HM131-ND 12.28 10.24 9.45 | 1591EBU painted | 4.7(119) | 4.7(119) ] 3.5 (89) |HM161-ND 23.12 19.27 17.79 |1590V 
3.3 (85) | 2.2(56) | 1.4(35) | HM138-ND 6.46 5.39 4.97 | 1591LGY 47 (119) | 3.1(79) | 2.2(56) |HM159-ND 11.44 954 — 8.80 |1590T 
3.3 (85) | 2.2(56) | 0.8(21) |HM364-ND 5.12 4.27 3.94 | 1591MGY 4.8(122) | 2.6(66) | 1.4 (36) |HM842-ND 11.46 9.56 8.82 | 1590N1 
3.9(100) | 2.0(50) | 0.8 (21) |HM139-ND 6.02 5.02 4.64 | 1591AGY 4.9 (124) | 4.9(124) | 3.0(76) |HM367-ND 21.02 17.52 16.18 |1590K 
4.3(110) | 3.2(82) | 1.6(41) |HM146-ND 876 7.31 6.74 | 1591SGY 4.92 (125) | 4.92 (125) | 2.1 (53)t |HM947-ND 19.38 16.15 13.84 |1590KK 
4.4 (112) | 24 (62) | 1.127) [HM140-ND 6.50 5.42 5.00 | 1591BGY 5.7 (145) | 3.7(94) | 1.8(45) |HM366-ND 12.92 10.77 9.94 |1590J 
Light [~4.7 (120) [~ 2.6 (65) | 1.4(36) |HM141-ND 6.94 578 5.35 | 1591CGY 6.0(152) | 3.2(81) | 1.8 (45) |HM348-ND 15.02 12.52 11.56 |1590P1 
Gray | 4.7(120) | 3.2(80) | 2.2(56) |HM147-ND 968 8.08 7.45 | 1591TGY 7.4 (188) | 4.7(119) | 2.1 (53) [HM154-ND 20.14 16.79 15.49 |1590D 
4.7 (120) | 4.7(120) | 2.2 (56) |HM148-ND 10.36 8.64 7.98 |1591UGY 74 (188) | 4.7 (119) | 3.1(79) [HM155-ND 21.53 17.96 16.57 |1590E 
4.7 (120) | 4.7 (120) | 3.5 (90) |HM149-ND 12.40 10.33 9.54 | 1591VGY 7.4 (188) | 7.4(188) | 2.5 (64) |HM156-ND 28.94 24.12 22.27 |1590F 
4.8 (121) | 3.7 (94) | 1.2 (30) [HM144-ND 8.20 6.84 __ 6.31 | 1591GGY 7.4 (188) | 4.7(119) | 1.3(33) |HM347-ND 17.70 14.76 13.92 |1590DD 
5.9(150) | 3.2(80) | 1.8 (46) |HM142-ND 70.24 854 7.88 |1591DGY 7.6 (193) | 4.4(112) | 2.2 (56) |HM843-ND 24.10 20.08 18.54 |1590R1 
7.5 (191) 4.3 (110) 2.2 (56) | HM143-ND 12.28 10.24 9.45 | 1591EGY Fig. 3 - 1590 Flanged Lid Diecast Aluminum Alloy Enclosures 
Fig. 1 - 1591 Translucent Polycarbonate Enclosures 2.0 (51) 2.0 (51) 1.1 (28) = |HM570-ND 8.34 6.96 6.42 | 1590LBFL 
3.9 (100) | 2.060) | 0.8(21)t |HM878-ND 722 602 5.56 | 1501ATBU Un- | 3.7(94) | 1.5(38) | 1.1(28) |HMS71-ND 8.10 6.76 6.24 | 1590AFL 
4.3(110) | 3.2(82) | 1.6(40)t |HM1175-ND NEW!) 10.50 8.75 8.08 | 1591STBU painted] 3.9(99) | 2.0(51) | 0.8(20) |HM879-ND 8.68 7.23 6.68 | 1590GFL 
Ice Blue] 4.4(112) | 2.4(62) | 1.1 (27)t |HIM876-ND 7.84 653 6.03 | 1591BTBU 4.4 (112) | 3.2(81) | 1.6 (41) |HM575-ND 12.20 10.17 9.39 | 1590SFL 
5.9 (150) 3.2 (80) 1.8 (46)t ) HM989-ND 12.31 10.26 9.47 | 1591DTBU * With mounting shelf + With lid ground screw A Flanged Lid 
7.5 (191) | 4.3 (110) | 2.2 (57)¢ | HM985-ND 14.73 12.28 11.34 | 1591ETBU + Dimension “C” does not include lid height § Battery Compartment 4 With Gaskets (Continued) 
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Fig. 4 — Plastic Instrument Cases - 1598 Series 


Available in both Flame 
Retardant ABS (black or light 
gray) and General purpose 
ABS (light gray). Both versions 
have a matte textured finish, 
.064” (1.63mm) thick brushed 
aluminum front and rear 
panels, integral horizontal PC 
board mounts on Eurocard 
centers, front and rear vertical 
PC board slots. Both versions 
accept optional tilt handles. 
ABS versions carry a UL 
flammability rating of 94V-0 
and are secured with M3 x .5 
x 10mm Phillips head screws 
into integral brass bushings. 
General purpose ABS versions 
are secured with #4 x 5/8” 


5 mm Spring Steel 
Chrome Plated 


Example of case with 
optional tilt handle 


Example of Hammond 


Part #1598E 


MNHCKRNS- Plastic and Aluminum Enclosures (Cont.) 


Fig. 5 — Plastic Hand Held Cases - 1599 Series 


Available in both economical 

plastic (light gray) and Flame 

Retardant ABS (black or light 

gray). Both versions have these 

features: attractively styled and 

ergonomically designed for 

use as a hand held enclosure; 

ends sized for infra-red appli- 

cations; extra deep top and 

ultra shallow base; two piece 

lap joint construction; recessed top area ideal for membrane 
display; internal universal battery compartment; user friendly 
10mm x 10mm reference grid is molded into the top interior; 
six PC board mounting bosses molded into both the top 
and the base; vertical mounting slots molded into the top 
for PC boards or optional dividers. ABS versions carry UL 
flammability rating of 94V-0 and are secured with integral 
tapped brass bushings. Economical plastic versions are 
secured with self-tapping screws. 


Fig. 6 — Plastic Hand Held 
Instrument Boxes - 
1593 Series 


Electronic instrument enclosures. Two- 
piece lap joint construction. General 
purpose ABS plastic. Unit is secured 
with self-tapping screws. Recessed top 
for membrane display or pad. 


Fig. 7 — Miniature General Purpose 
Enclosures - 1551 Series 


| 


Lo J 3.0 


Lop oH 


Two piece lap joint construction. Two P.C. 
standoffs molded into interior. Designed 
to meet IP54. General purpose ABS 
plastic. 


(15.9mm) self-tapping screws. mounting bosses. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B Cc Part No. i 10 100 | Part No. Color A B Cc Part No. fl 10 100 | Part No. 
44 (112) | 23(68) | 1.1 (28) [HM572-ND 924 7.70 7.11 | 1590BFL Fig. 5 - 1599 ABS Hand Held Cases 
4.7(119) | 4.7(119) | 2.2 (56) |HM580-ND 18.48 15.40 14.22 | 1590UFL 5.1 (130) | 26(66) | 1.0(25) |HM212-ND 772 644 5.94 |1509BBK 
47 (119) | 3.7(94) | 2.1 (53) |HM578-ND 13.52 11.27 10.40 | 1590CFL Black | 67 (170) | 3.4(86) | 1.3(33) |HM213-ND 940 7.84 7.24 | 1599EBK 
4.7 (119) | 3.7(94) | 1.2(30) |HM573-ND 12.02 10.02 9.25 | 1590BBFL 8.7 (221) | 4.3(109) | 1.7(43) |HM214-ND 11.52 9.61 8.87 | 1599HBK 
47(119) | 3.1(79) | 2.2 (56) _|HM579-ND 12.58 10.48 9.68 | 1590TFL 8.7(221) | 5.5(140) | 1.6 (41) |HM865-ND 12.34 10.29 9.50 | 1599KBK 
Un- [4.8 (122) | 2.6 (66) | 1.4(36) |HM881-ND 11.66 9.72 8.97 | 1590N1FL 5.1 (130) | 2.6 (66) | 1.0(25) [HM215-ND 772 644 5.94 |1599BGY 
painted | 6.0(152) | 3.2(81) | 1.8(45) |HM576-ND 16.52 13.77 12.71 | 1590P1FL Gray | &7(170) | 3.4(86) | 1.3(33) /HM216-ND 940 7.84 7.24 | 1599EGY 
7.4 (188) | 4.7(119) | 2.1 (63) |HM577-ND 22.14 18.45 17.03 | 1590DFL Y | g.7(2et) | 4.3(109) | 1.7(43) |HM217-ND 11.52 9.61 8.87 | 1599HGY 
7.4(188) | 7.4(188) | 2.5 (64) |HM581-ND 31.84 26.54 24.50 | 1590FFL 8.7 (221) | 5.5(140) | 1.6 (41) [HM866-ND 12.34 10.29 _9.50 | 1599KGY 
7.4 (188) | 4.7(119) | 3.1(79) _|HM582-ND 23.68 19.74 18.22 | 1590EFL Fig. 5 - 1599 ABS Hand Held Cases with Battery Box 
74 (188) | 4.7 (119) | 1.3 (83) [HM574-ND 19.48 16.24 14.99 | 1590DDFL 5.1 (130) | 2.6(66) | 1.0(25) |HM351-ND 976 814 751 | 1599BBKBAT 
7.6 (193) | 4.4 (112) | 2.2 (56) _|HM880-ND 26.52 22.11 20.40 | 1590R1FL Black | 2 (170) | 3.4(86) | 1.3(33) |HM353-ND 11.60 9.67 8.93 | 1599EBKBAT 
Fig. 3 - 1590 Watertight Diecast Aluminum Alloy Enclosures a 8.7 (221) | 4.3 (109) 1.7 (43) | HM863-ND 15.70 13.09 12.08 | 1599HBKBAT 
aa me iB HBeagND 830 692 -_ some 8.7 (221) | 5.5 (140) | 1.6 (41) |HM864-ND 17.04 14.20 13.12 | 1599KBKBAT 
1 (5 5( i 5- 7! .07 5.60 15 5.1 (130) | 2.6 (66) | 1.0(25) |HM352-ND 976 814 7.51 |1599BGYBAT 
3.6(91) | 1.5 (38) | 1.1 (28) | HMS85-ND 848 7.07 6.53 | 1590WA Gray | 67(170) | 3.4(86) | 1.3(33) |HM354-ND 11.60 9.67 8.93 | 1599EGYBAT 
3.9(99) | 2.0(51) | 0.8 (20) |HM837-ND 788 657 6.07 | 1590WG 8.7 (221) | 5.5 (140) | 1.6 (41) [HM872-ND 17.04 14.20 13.12 |1599KGYBAT 
3.62 (92) | 3.62 (92) | 1.5 (38)t | HM954-ND 11.83 9.86 ___9.10 | 1590WY Fig. 5 - 1599 Economical Plastic Cases with Battery Box 
44 (112) | 3.2(81) | 1.6 (41) | HM589-ND 12.28 10.23 9.45 | 1590WS 5.1(130) | 2.6(66) | 1.0(25) /HM349-ND 744 620 5.73 | 1599BSGYBAT 
4.4(112) | 2.3(58) | 1.1 (28) |HM586-ND 9.62 8.02 7.40 | 1590WB Gray | 6.7(170) | 3.4(86)_|_1.3(34)_[HM350-ND 8.62 7.19 6.63 | 1599ESGYBAT 
47 (119) | 3.7(94) | 1.2(30) |HM587-ND 12.18 10.15 9.37 | 1590WBB Fig. 6 - 1593 ABS Plastic Hand Held Boxes 
un- | 4-2(119) | 4.7119) | 2.2 (56) | HMS94-ND 18.28 15.23 14.06 | 1590WU 2.6 (66) 2.6 (66) 7.1 (28) JHM355-ND 288 240 2.22 ]1593KBK 
painted at ina a a 6 3 eee pies 2047 16.68 ESO 2.6(66) | 2.6(66) | 1.1(28) |HM860-ND 288 240 2.22 |1593JBK 
. . , a ; ; ; 3.6(92) | 2.6(66) | 1.1(28) |HM357-ND§ 412 3.44 3.18 | 1593PBK 
4.9 (124) | 4.9(124) | 3.0(76) | HM838-ND 22.50 18.75 17.31 | 1590WK 3.6 (92 2.6 (66) 1.1 (28) |HM962-ND 412 345 3.17 | 1593LBK 
5.7 (145) | 3.7 (94) 1.8 (45) | HM839-ND 14.14 11.79 10.88 ) 1590WJ 3.6 He 2.6 fee 0.8 oh HM371-ND§ 3.84 3.20 2.96 | 1593SBK 
6.0(152) | 3.2 (81) 1.8 (45) | HM590-ND 16.54 13.79 12.73 | 1590WP1 Black | 4.3(110) | 2.9(75) 1.0 (25) |HM963-ND 4.26 356 3.28 | 1593NBK 
7.4 (188) | 4.7119) | 2.1 (53) | HM591-ND 21.78 18.15 16.76 | 1590WD 4.4 (112) | 2.6 (66) 1.1 (28) |HM359-ND§ 464 3.87 3.58 | 15930BK 
74 (188) | 7.4 (188) | 2.5 (64) | HM595-ND 31.20 26.00 24.00 | 1590WF 4.4(112) | 2.6(66) | 0.8(20) |HM372-ND§ 436 3.63 3.35 |1593TBK 
7.4 (188) | 4.7(119) | 3.1 (79) | HM596-ND 23.20 19.34 17.85 | 1590WE 4.5(114) | 1.4(36) | 1.0(25) |HM861-ND 4.42 3.69 3.40 |1593DBK 
ie iS rene 13 et eee ae ae ar see 5.5(140) | 2.6(66) | 1.1(28) |HM966-ND 5.36 4.48 4.12 |1593XBK 
A : : x E : E 5.5 (140) | 2.6 (66 1.1 (28) _[HM862-ND 5.36 4.47 4.12 [1593YBK 
Fig. 3 - 1590Z Heavy Duty Watertight Diecast Aluminum Alloy Enclosures ee 26 ie 11 om ees 2.88 2.40 2.22 |1593KGY 
oe tea if (sey a be} HMesND 11.00 oat ae eens 2.6(66) | 2.6(66) | 1.1(28) |HM867-ND 2.88 240 2.22 |1593JGY 
. ; : i : : : 3.6 (92 2.6 (66) 1.1 (28) |HIM358-ND 412 3.44 3.18 | 1593PGY 
a | SS | ea a 212 ae es ie sei) | fetes | Hin lias) | tie $a8 ayy 
. : : a . : : G 4.3(110) | 2.9 (75 1.0(25) | HM964-ND 4.26 3.56 3.28 | 1593NGY 
S210 sea —_—_ tah smn | a SE A Be) Sy 
‘i : . ; i : 5 : 45(114) | 1.4 (36) 1.0(25) | HM868-ND 442 3.69 3.40 | 1593DGY 
sain 4.9(124) | 3.2(81) | 1.7 (43)¢ |HM600-ND* 26.37 22.32 20.72 | 15902120 se ay 28 (66 14 Gay HM870-ND 536 447 442 |1593XGY 
6.3(160) | 6.3(160) | 2.8(71)t |HM604-ND* 63.47 53.71 49.88 | 15902160 55 (140) | 26(66) | 11(28) |HM869-NDg 536 447 4412 |1593YGY 
6.9(175) | 3.2(81) | 1.6(41)¢ |HM601-ND 31.23 26.44 24.55 | 15902130 Infrared Replacement Panels for 1593 Series 
8.7 (221) | 4.8 (120) | 24 (61)¢ [HMGO3:NDE 57.38 48.56 45.10 115902150 Replacement Panel for 1593K, P, Q, Y, X, L Series | HM888-ND 6252-48 | 1593PIRTO 
7.9 (201) | 9.1 (231) | 3.6 (91) | HM846-ND 139.17 117.75 109.35 ) 15902231 Replacement Panel for 1593S, T Series _ HM889-ND 3731.29 | 4593SIRt0 
10.2 (259) | 6.3(160) | 2.8(71) |HM844-ND 86.18 72.93 67.72 | 1590Z162 Fig. 7 - 1551 ABS Plastic General Purpose Boxes 
14.17 (360) | 6.3 (160) | 2.76 (70) | HM956-ND* 127.73 108.08 100.36 [15902166 738 (85) | 1.38 (35) | 0.59 (15) [HMSTO-ND 152 1.97 109 J1551NBK 
Fig. 4 - 1598 ABS Flame Retardant 2-Piece Plastic Instrument Cases 1.38 (35) 1.38 (35) | 0.79 (20) | HM993-ND 156 1.30 4.21 |1551MBK 
53 (135) | 5.3(135) | 2.0(50) |HM163-ND 73.02 10.86 10.02 | 1598BBK 1'58 (40) | 158 (40) | 0.59 (15) |HM912-ND 160. 133 «145 |15510BK 
6.2(157) | 3.7(94) | 1.4(36) |HM162-ND 11.86 9.89 9.13 | 1598ABK 4'58 (40) | 1.58 (40) | 0.79 (20) |HM911-ND 166 139 ~—« 120 |1551PRK 
6.3(160) | 6.3(160) | 3.4(86) |HM166-ND 1956 16.31 15.05 | 1598EBK : ; ‘ i ‘ : : 
1.97 (50)_| 1.38 (35) | 0.59 (15) |HM907-ND 1.70 1.42 1.21 [1551FBK 
7.1(180) | 6.1 (155) | 1.4(36) |HM368-ND 13.20 11.00 10.15 | 1598BBBK = 
1.97 (50) | 1.97(50) | 0.59(15) /HM914-ND 1.78 1.49 1.27 [1551SBK 
7.4(180) | 6.1(155) | 2.0 (50) |HM164-ND 16.28 13.58 12.52 | 1598CBK Black ‘ 
Black 1.97 (50) | 1.97 (50) | 0.79(20) |HM913-ND 4.82 1.52 1.30 | 1551RBK 
7.1 (180) | 8.1 (206) | 2.5 (64) |HM165-ND 9.88 1657 15.29 |1598DBK i 
1.97 (50) | 1.38 (35) | 0.79(20) |HM375-ND 1.74 1.46 1.34 | 1551GBK 
9.8 (249) | 6.3(160) | 1.6(41) |HM167-ND 20.88 17.40 16.07 | 1598FBK ‘ 
2.36 (60) | 1.38(35) | 0.59(15) |HM908-ND 1.88 1.57 1.35 | 1551JBK 
9.8 (249) | 6.3 (160) | 3.0(76) |HM168-ND 24.48 20.40 18.84 | 1598GBK ‘ 
41.0279) | 79,201) | 1.6 (41) |HMM69-ND oe eg. -o4-an° 19-76. |4eORHIBK 3.15 (80) | 1.58(40) | 0.59 (15) _|HM909-ND 1.96 1.64 1.41 | 1551LBK 
Of : 6 (41) : : : 2.36 (60) | 1.38(35) | 0.79 (20) |HM376-ND 7.92 1.60 1.49 |1551HBK 
11.0 (279) |_7.9(201) | 3.0(76) _|HM170-ND 31.84 26.54 24.49 | 1598JBK ‘ 
3.15 (80) | 1.58(40) | 0.79 (20) _|HM377-ND 2.00 1.67 1.54 | 1551KBK 
5.3 (135) | 5.3(135) | 2.0(50) |HM172-ND 13.02 10.86 10.02 |1598BGY : 
62 (157) | 37194) | 14 (6) [HMI71-ND ‘ge 980 9:13-( 1seaAcy. 1.38 (35) | 1.38 (35) | ~0.59(15) |HM1126-NO NEW!| 1.52 1.27 ‘1.17 [1551NGY 
74 (180) | 61(188) | 14 (@6) | HM369-ND jaan) ~4di00 “10-46: TEOBBRGY. 1.38 (35) | 1.38 (35) | 0.79(20) |HM1127-ND NEW!) 1.56 1.30 1.21 |1551MGY 
es : : ‘ : : 1.58 (40) | 1.58 (40) | 0.59(15) |HM1128-ND NEW!| 1.60 1.34 — 1.24 | 15510GY 
(180) | 6.1(155) | 2.0(50) |HM173-ND 16.28 13.58 12.52 | 1598CGY : 
ii 1.58 (40) | 1.58 (40) | 0.79(20) |HM1129-ND NEW!| 1.66 1.39 — 1.28 | 1551PGY 
ight | 7.1(180) | 8.1 (206) | 2.5 (64) |HM174-ND 19.88 16.57 _ 15.29 | 1598DGY 
1.97 (50) _|_ 1.38 (35) | 0.59(15) |HM1130-ND NEW!| 1.70 1.42 ‘1.31 | 1551FGY 
Gray | 6.3(160) | 6.3(160) | 3.4(86) |HM175-ND 1956 16.31 15.05 | 1598EGY , 
a8 (249) | 63(160) | 16(41) [HMA76-ND ane. 417-40 | 1807'/1EORERY Light [1.97 (50) [1.38 (35) | 0.79 (20) |HM378-ND 174 146 1.34 [1551GGY 
98 (249) | 63(160) | 30(76) |HM177-ND 9448 2040 18.84 | 1598GGY Gray | 1.97 (50) | 1.97(50) | 0.59(15) |HM1131-ND NEW!| 1.78 1.49 1.37 |1551SGY 
: : : : : ; : 1.97 (50) | 1.97 (50) | 0.79(20) |HM1132-ND NEW!| 1.82 1.52 1.41 | 1551RGY 
11.0 (279) | 7.9(201) | 1.6(41) |HM178-ND 25.68 21.40 19.76 | 1598HGY 2°36 (60) | 138 (35) | 059(15) |HM1i33-ND MEW!| 188 157 145 |t8s1JGY 
11.0279) | 7.9(201) | 3.0(76)_|HM179-ND 31.84 26.54 24.49 | 1598JGY 2:36 (60) | 1.38 (35) | 079 (20) |HM379-ND “| 490 d'b0 1149 | 1SBTHGY 
Fig. 4 - 1598 General Purpose ABS 2-Piece Plastic Instrument Cases -36 (60) 38 ( -79 (20) : : 5 
53 (135) } 53 (138) | 2.0 (60) HMD46-ND O76 B14 7 51 15GRBSGY 3.15 (80) | 1.58(40) | 0.59(15) [HM1134-ND NEW!| 1.96 1.64 1.51 |1551LGY 
: : : : 7 : 3.15 (80) | 1.58(40) | 0.79 (20) |HM380-ND 2.00 1.67 1.54 | 1551KGY 
6.2(157) | 3.7(94) | 1.4(36) |HM245-ND 8.72 7.27 6.71 | 1598ASGY : = 
i NEW! Fig. 7 - 1551 ABS Translucent Plastic Boxes NEW! 
6.3(160) | 6.3(160) | 3.4(86) |HM249-ND 13.64 11.37 10.50 | 1598ESGY 
‘ 1.38 (85) | 1.38 (35) | 0.59(15) JHM1135-ND 752 1.27 1.17 | 1551NTBU 
‘ 7.1 (180) | 6.1 (155) | 1.4 (36) |HM370-ND 1054 879 8.12 | 1598BBSGY 
Light 1.38 (35) | 1.38 (35) | 0.79(20) |HM1136-ND 1.56 1.30 1.21 )1551MTBU 
7.4(180) | 6.1(155) | 2.0 (50) |HM247-ND 11.44 954 8.80 | 1598CSGY 
Gray : 1.58 (40) | 1.58 (40) | 0.59(15) |HM1137-ND 1.60 1.34 1.24 | 1551QTBU 
7.1 (180) | 8.1 (206) | 2.5 (64) |HM248-ND 73.70 11.42 10.55 |1598DSGY 
: 1.58 (40) | 1.58 (40) | 0.79 (20) |HM1138-ND 1.66 1.39 1.28 | 1551PTBU 
9.8 (249) | 6.3 (160) | 1.6 (41) |HM250-ND 13.36 11.14 10.29 | 1598FSGY 
a 1.97 (50)_|_ 1.38 (35) | 0.59 (15) [HM1139-ND 4.70 1.42 1.31 [1551FTBU 
9.8 (249) | 6.3(160) | 3.0(76) |HM251-ND 15.64 13.04 12.04 | 1598GSGY 
11.0 (279) |_7.9(201) | 3.0 (76) _|HM253-ND 18.20 15.18 14.00 | 1598JSGY Blue | 1-97(50) | 1.38 (85) | 0.79 (20) |HM1140-ND V74 1.45 1.34 | 1551GTBU 
: Chrome Plated Tilt Handles for Instrument Cases 1.97 (50) | 1.97(50) | 0.59(15) |HM1141-ND 1.78 149 1.37 |1551STBU 
Handle for 1598C, E, F, G Series HM255-ND 13.58 11.33 1045 | 1508THt 1.97 (50) | 1.97 (50) | 0.79 (20) |HM1142-ND 1.82 1.52 1.41 / 1551RTBU 
i Bert : ‘ : ; 2.36 (60) | 1.38(35) | 0.59 (15) |HM1143-ND 1.88 1.57 1.45 | 1551JTBU 
Handle for 1598D, H, J Series HM256-ND. 13.58 11.33 10.45 | 1598TH2 
es ; 7 2.36 (60) | 1.38(35) | 0.79 (20) |HM1144-ND 4.92 1.60 1.48 |1551HTBU 
Fig. 5 - 1599 Economical Plastic Hand Held Cases 
51 (130) | 2.6 (66) | 1.0(25) |HM209-ND 583 400 452 | 1500BSGY 3.15 (80) | 1.58(40) | 0.59 (15) [HM1145-ND 7.96 1.64 1.51 |1551LTBU 
pray | 87(170) | 34(88) | 1.3.63) |HM2tO-ND 662 552 510 |1599ESGY 3.15 (80) | 1.58(40) | 0.79 (20) |HM1146-ND 2.00 1.67 1.54 | 1551KTBU 
8.7 (221) | 4.3 (109) 1.7 (43) | HM211-ND 7.60 6.34 5.85 | 1599HSGY * With mounting shelf + With lid ground screw A Flanged Lid 
8.7 (221) |_5.5 (140) 1.2 (30) _| HM873-ND 10.32 8.60 __—7.94 | 1599KSGY t+ Dimension “C” does not include lid height § Battery Compartment 4 With Gaskets (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 8 — Miniature General Purpose 
Enclosures - 1551 FL Series NEW! 
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Ideally suited for mounting small printed circuit boards 
or used as potting boxes. Flanged lid is perfect for 
wall or shelf mounting or suspending with a tie wrap. 
Molded in a choice of black or gray - general purpose 


Fig. 9 — Plastic Instrument 


Boxes - 1594 Series 
Cover adds 
12mm to 
height 


ae cS 
Available in both Economical Plastic (light gray) 
and Flame Retardant ABS (black or light gray). 
Both versions feature lap joint construction, 


Fig. 10 — Plastic Instrument Consoles - 1595 Series 


Fig. 11 — Aluminum Utility 
Cases - 1411 Series 


Dimensions 


Part No. D E G 


1595C | 39.6 | 62.2 | 21.8 
1595E | 51.6 | 85.1 | 21.8 


10.2 
10.2 


For dimensions A, B and C, see charts below. 


Aluminum lid and rubber feet included. 


Available in Flame Retardant ABS (black or light gray) which meets UL 94V-0 
flammability tests. Unique sloped front design comes with 0.04” (1.02mm) thick 


brushed aluminum front panel, four self-adhesive rubber feet, and four M3 x .5 


.040” (1.02mm) thick aluminum. Four 
self-tapping screws included. Choice of 


x 10mm machine screws threaded into integral brass bushings. Integral card 
guides accept .062” (1.57mm) PC boards. Base has four internal 0.20” (5.08mm) 
stand-off bosses. 


unpainted or ASA 61 gray powder paint 
finish (outside only). 


interlocking flange on lid, and a rugged and 
robust design. 


ABS plastic. Two P.C. board standoffs molded into 
interior. Designed to meet IP54. 


Fig. 13 — Metal Utility Cases - 1415 Series Fig. 14 — Ventilated Low Profile 


Instrument Cases - 1426 Series 


Fig. 12 — Heavy Duty Chassis Case and Cover Plates - 1444 Series 


Spot welded heavy duty construction chassis. Cover holes are punched with 4 holes (hardware not provided). Natural 
Aluminum finish. 


Use with Use with Use with Use with 
Cover No. Digi-Key # | Hammond # Cover No. Digi-Key # | Hammond # 
HM275-ND | HM257-ND | 1444-6 HM282-ND | HM266-ND | 1444-20 
HM276-ND | HM258-ND | 1444-8 Hm2g3-np | HM267-ND ) 1444-22 
umzrzenp | HM258-ND | 1444-9 HM268-ND | 1444-24 a 
HM260-ND | 1444-10 HM284-ND ONE tae NB A 
HM278-ND | HM261-ND | 1444-12 Vue 
K HM285-ND | HM271-ND | 1444-29 
7 (fa HM279-ND | HM262-ND | 1444-14 HM272-ND | 1444-30 Sizes A to E are 20 gauge 0.036” (.91mm) thick steel. < 
Og HM263-ND | 1444-15 HM286-ND | HM273-ND | 1444-32 Sizes F to J are 18 gauge 0.048” (1.22mm) thick steel. 20 gauge steel enclosure finished in satin off-white. 
C ee HM280-ND HM264-ND | 1444-16 HM274-ND | 1444-33 Self-tapping screws included. ASA 61 gray baked enamel 0.064"(1.63mm) thick aluminum panels front and 
‘over sold separately. finish (outside only). Models A to D have 4 mounting rear. Front panel is satin black, rear panel matches 
holes. Models E to J have 6 mounting holes. case color. Includes screws and rubber feet. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B Cc Part No. 1 10 100 | Part No. Color A B Cc Part No. 1 10 100 | Part No. 
NEW! Fig. 8 - 1551 FL ABS Plastic General Purpose Boxes With Flanged Lid NEW! 5.0 (127) 3.0 (76) 2.2 (56) |HM614-ND 7.08 5.90 5.44 | 1411NU 
7.38 (35) | 1.38 (35) | 0.59(15) |HM1057-ND 152 1.27 1.17 | 1551NFLBK 6.0(152) | 3.0(76) | 3.0(76) |HM613-ND 932 7.77 7.418 | 1441MU 
1.38 (35) | 1.38(35) | 0.79(20) |HM1058-ND 1.56 1.30 1.21 )1551MFLBK 6.0(152) | 5.0(127) | 4.0(102) | HM615-ND 11.81 9.84 9.09 |1411PU 
1.58 (40) | 1.58 (40) | 0.59(15) |HM1059-ND 1.60 1.34 1.24 | 1551QFLBK 7.0 (178) | 5.0(127) | 3.0(76) |HM616-ND 11.28 942 8.69 | 14110U 
1.58 (40) | 1.58(40) | 0.79 (20) |HM1060-ND 1.66 1.39 1.28 | 1551PFLBK Un |-8:0(203)_| 6.0(152) | 3.5 (89)_| HM617-ND 16.69 13.91 12.84 | 1411RU 
1.97 (50) | 1.38(35) | 0.59 (15) |HM1169-ND 1.70 1.42 1.31 |15514FFLBK painted 8.0 (203) | 4.0(102) | 3.0(76) /HM618-ND 14.92 12.44 11.48 |1411SU 
Black | 1-97 (50) | 1.97 (50) | 0.59 (15) |HM1061-ND 178 1.49 1.37 | 1551SFLBK 10.0 (254) | 2.2 (56) 1.6 (41) | HM619-ND 16.78 13.99 12.91 | 1411TU 
1.97 (50) | 1.97(50) | 0.79 (20) |HM1062-ND 182 1.52 1.41 |1551RFLBK 10.0 (254) | 6.0(152) | 3.5 (89) )HM620-ND 20.96 17.47 16.13 | 1411UU 
1.97 (50) | 1.38(35) | 0.79 (20) |HM1063-ND 1.74 1.45 1.34 |1551GFLBK 12.0 (305) | 3.0 (76) 2.2 (56) | HM621-ND 20.50 17.09 15.77 |1411WU 
2.36 (60) | 1.38(35) | 0.59 (15) |HM1064-ND 1.88 1.57 1.45 | 1551JFLBK 12.0 (305) |_7.0(178) | 4.0(102) | HM622-ND 26.54 22.12 20.42 | 1411XU 
3.15 (80) | 1.58(40) | 0.59 (15) | HM1065-ND 1.96 1.64 1.51 | 1551LFLBK 17.0 (432) | 5.0 (127) _| 4.0 (102) _| HIM623-ND 29.82 24.85 22.94 [141120 
2.36 (60) | 1.38 (35) | 0.79(20) |HM1066-ND 192 1.60 1.48 | 1551HFLBK Fig. 12 - 1444 Heavy Duty Chassis Cases 
3.15 (80) | 1.58 (40) | 0.79(20) |HM1067-ND 2.00 1.67 _‘1.54 | 1551KFLBK 4.0 (102) ) 4.0(102) | 2.0(51) |HM257-ND 10.11 8.56 7.94 | 1444-6 
Fig. 9 - 1594 Economical Plastic Instrument Boxes 6.0 (152) ) 4.0(102) | 2.0(51) |HM258-ND 10.38 = 8.80 8.17 | 1444-8 
2.2 (56) | 2.2(56) | 1.1 (28) |HM221-ND 454 3.79 3.50 | 1594ASGY 7.0 (178) | 5.0(127) | 2.0(51) |HM261-ND 11.31 9.58 8.89 | 1444-12 
Lint | 32(81) | 22(68) | 1.1 (28) |HM222-ND 4.78 3.99 3.69 | 1594BSGY 8.0 (203) | 4.0(102) | 1.0(25) | HM259-ND 10.81 9.15 8.50 | 1444-9 
Gray | 41 (105) | 26(66) | 1.3(33) ]HM223-ND 5.22 4.36 4.02 | 1594CSGY 8.0 (203) | 4.0(102) | 2.0 (51) _[M260-ND 11.08" _9.38__8.70 [1444-10 
52(131) | 26(66) | 1.7(43) |HM224-ND 558 466 429 |1594DSGY 9.0 (229) | 5.0 (127) | 20(51) |HM262-ND 1367 1158 10.75 [1444-14 
66(167) | 4.2(107) | 21 (53) |HM225-ND 726 ©6606 ~—«5.58 | 1594ESGY 10.0 (254) | 6.0(152) | 1.0(25) |HM263-ND 11.93 10.09 9.38 | 1444-15 
Fig. 9- 1594 ABS Plastic Instrument Boxes 10.0 (254) | 6.0(152) | 2.0(51) |HM264-ND 14.81 1254 11.64 | 1444-16 
22 (66) | 22(66) | 1.1 (28) | HM226-ND 790 6596.08 |1594ABK ae 12.0 (305) | 8.0(203) | 2.0(51) |HM267-ND 25.86 21.88 20.32 | 1444-22 
32 (81) | 22(56) | 11(28) |HM227-ND 826 689 6.36 |1594BBK painted | 12.0 (305) | 8.0 (203) | 3.0(76) |HM268-ND 26.16 22.15 20.56 | 1444-24 
: 72.0 (305) | 10.0 (254) | 2.0(51) |HM271-ND 26.02 22.03 20.45 [1444-29 
Black | 4.1(105) | 2.6(66) | 1.3(33) |HM228-ND 10.16 851 7.83 | 1594CBK 
: 13.5 (343) | 5.0(127) | 2.0(51) |HM265-ND 15.69 13.28 12.33 | 1444-18 
5.2(131) | 2.6(66) | 1.7(43) |HM229-ND 1210 10.09 9.31 | 1594DBK 
: 16.0 (406) | 8.0(203) | 2.0(51) |HM269-ND 26.08 22.07 20.50 | 1444-26 
6.6 (167) | 4.2(107) | 2.1 (53) |HM230-ND 14.90 12.42 11.47 | 1594EBK 
: 16.0 (406) | 8.0(203) | 3.0(76) |HM270-ND 31.03 26.27 24.39 | 1444-28 
2.2(56) | 2.2(56) | 1.1(28) |HM231-ND 790 659 6.08 | 1594AGY 
17.0 (432) | 4.0 (102) | 3.0(76) |HM266-ND 25.97 21.98 20.40 | 1444-20 
: 3.2(81) | 2.2(56) | 1.1 (28) |HM232-ND 826 689 6.36 | 1594BGY 
Light 17.0 (432) | 10.0 (254) | 2.0(51) |HM272-ND 30.15 25.52 23.70 |1444-30 
4.1 (105) | 2.6(66) | 1.3(33) |HM233-ND 10.16 847 7.83 | 1594CGY 
Gray 17.0 (432) | 10.0(254) | 3.0(76) |HM273-ND 35.30 29.88 27.75 | 1444-32 
5.2(131) | 2.6(66) | 1.7 (43) |HM234-ND 1210 10.09 9.31 |1594DGY 470432) | 10.0 (254) | 4.0 (102) [HMo74-no Bode <abi08) “40/00: |44d- 98 
6.6 (167) | 4.2(107) | 2.1 (63) |HM235-ND 14.90 12.42 11.47 | 1594EGY - — - a = - 
7 5 Fig. 12 - Cover Plates (See Fig. 11 Diagram) 
Fig. 10 - 1595 ABS Plastic Instrument Consoles 
- 4.0 (102) | 4.0 (102) HM275-ND 489 «4.14 «3.85 | 1434-6 
Light | 6.3 (160) | 3.8(97) | 2.3(58) |HM241-ND 12.26 1022 9.15 ] 1595CGY i : 
6.0 (152) | 4.0 (102) HM276-ND 524 443 4.11 | 1434-8 
Gray | 85 (216) | 5.1(130) | 3.0(76) |HM242-ND 15.18 12.65 11.34 | 1595EGY : : 
7.0 (178) | 5.0 (127) HM278-ND 512 433 4.02 | 1434-12 
6.3(160) | 3.8(97) | 2.3(58) |HM243-ND 12.26 1022 9.15 | 1595CBK 801208) | 40 (102 HM277-ND 498 420 390 |1434-10 
Black | a5 zie) | 5.1(130) | 3.0 (76) |HM244-ND 15.18 12.65 11.34 | 1595EBK (208) | 4-0 (De : : : 
d ( Fig a a ‘luminum Utility Cases” : un |-2.0(229) | 5.0(127) |, |HM279-ND 5.24 4.43 4.114 [1434-14 
st es “Tr | 10.0 (254) | 6.0 (152) ; HM280-ND 785 664 6.17 | 1434-16 
os (69) 2.2 (56) ] 1.6 (41) | HM315-ND 6.20 5.16 4.7 | 1411B painted | +59 (305) | 8.0 (203) | MiCkeSS | iogs-np 11.08 938 8.70 | 1434-22 
-2(81) | 2.2(56) | 1.1 (28) )HM316-ND 6.29 5.25 4.84 | 14110 12.0 (305) | 10.0 (254) HM285-ND 11.08 9.38 8.70 | 1434-29 
3.2(81) | 2.2(56) | 1.6(41) |HM317-ND 634 5.29 4.88 |1411D 16.0 (406) | 8.0 (203) HM284-ND 4108 938 870 |1434-26 
4.0 (102) | 2.2(56) | 3.0(76) |HM318-ND 696 580 5.35 |1411F 17.0 (432) | 4.0 (102) HM282-ND 844 716 665 |1434-20 
4.0 (102) | 2.2(56)_| 1.6 (41) {HM319:ND 6.58 5.48 5.06 [14116 17.0 (432) | 10.0 (254) HM286-ND 1172 9.93 9.21 [1434-30 
40 (102) | 2.2(56) | 2.2(56) |HM320-ND 671 560 5.16 | 1411H Fig. 13 - 1415 Metal Utility Cases 
5.0(127) | 4.0 (102) | 3.0(76) |HM322-ND 10.00 834 7.69 | 1411L 4.0(102) | 4.0(102) | 2.0(51) |HM305-ND 15.31 12.96 12.03 | 1415A 
Light | ©9127) | 8.0(76) | 2.2(66) |HM324-ND 815 680 6.27 | 1411N 4.0 (102) | 5.0 (127) | 3.0(76) |HM306-ND 15.56 13.17 12.23 |1415B 
Gray | 60(152) | 3.0(76) | 3.0(76) | HM323-ND 11.18 932 8.60 | 1411M 6.0(152) | 5.0(127) | 4.0(102) | HM307-ND 19.76 16.71 15.53 | 1415C 
6.0 (152) | 5.0(127) | 4.0(102) | HM325-ND 14.01 11.68 10.78 | 1411P 6.0(152) | 6.0 (152) | 6.0(152) |HM308-ND 30.33 25.67 23.84 |1415D 
7.0 (178) | 5.0 (127) | 3.0(76) |HM326-ND 13.64 11.37 10.50 ] 14110 Gray |$-0(229) | 6.0(152) | 5.0(127) |HM309-ND 32.84 27.79 25.80 | 1415E 
8.0 (203) | 6.0(152) | 3.5 (89) |HM327-ND 22.36 18.64 17.21 | 1411R Y 540.0 (254) | 8.0 (203) | 7.0(178) |HM310-ND 49.69 42.05 39.05 | 1415F 
8.0 (203) | 4.0 (102) | 3.0(76) |HM328-ND 20.50 17.09 15.77 ]14118 10.0 (254) | 10.0 (254) | 8.0 (203) |HM312-ND 63.99 54.15 50.28 |1415H 
10.0 (254) | 2.2(56) | 1.6(41) |HM329-ND 22.46 18.71 17.27 |1411T 12.0 (305) | 7.0(178) | 6.0(152) |HM311-ND 49.41 41.81 38.83 |1415G 
10.0 (254) | 6.0(152) | 3.5(89)_|HM330-ND 27.24 22.70 20.96 |1411U 12.0 (305) | 11.0(279) | 8.0 (203) |HM313-ND 72.11 61.02 56.66 | 14151 
12.0 (305) | 7.0(178) | 4.0 (102) )HM332-ND 32.61 27.18 25.08 ]1411X 15.0 (383) | 9.0 (230) | 7.0(179) |HM314-ND 70.58 59.73 55.47 |1415J 
17.0 (432) | 5.0(127) | 4.0 (102) |HM333-ND 35.42 29.52 27.25 |1411Z Fig. 14 - 1426 Ventilated Low Profile Cases 
2.7 (69) | 2.2(56) | 1.6(41) |HM605-ND 402 3.35 3.09 | 1411BU 8.0 (203) | 6.0(152) | 4.0(102) )HM298-ND 50.40 42.65 39.61 ]1426M 
3.2(81) | 2.2(56) | 1.1(28) |HM606-ND 4.27 3.57 3.28 | 1411CU 10.0 (254) | 7.0(178) | 4.0 (102) |HM299-ND 56.44 47.75 44.35 | 14260 
3.2(81) | 2.2(56) | 1.6(41) |HM607-ND 4.62 3.85 3.56 | 1411DU off- | 11.0 (279) | 11.7 (297) | 5.5 (140) | HM300-ND 56.51 47.82 44.40 |14260 
Un- | 4.0(102) | 2.2(56) | 3.0(76) |HIM608-ND 571 4.77 = 4.40 | 1411 FU White | 12.0 (305) | 8.0(203) | 4.0 (102) |HM302-ND 60.47 51.18 47.52 |1426V 
painted | 4.0(102) | 2.2(56) | 1.6(41) |HM609-ND 5.00 4.17 3.85 |1411GU 12.0 (305) | 10.0 (254) | 4.0 (102) |HM303-ND 64.51 54.59 50.69 | 1426W 
40 (102) | 2.2(56) | 2.2(56) |HM610-ND 536 447 4.42 | 1417HU 72.0 (305) [6.0 (152) [| 5.5 (140) [HM304-ND 60.47 51.18 47.52 [1426Y 
5.0 (127) 2.2 (56) 2.2 (56) | HM611-ND 6.66 5.55 5.12 | 1411KU * With mounting shelf + With lid ground screw A Flanged Lid 
5.0(127) | 4.0(102) | 3.0(76) |HM612-ND 8.28 6.90 6.37 | 1411LU + Dimension “C” does not include lid height § Battery Compartment With Gaskets (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HAMMOND: 
Li’ 


Fig. 15 — Low Profile Instrument 
Cases - 1458 Series 


18 gauge steel case with black satin finish. 
0.064” (1.63mm) thick aluminum panels 
(one satin black and one satin white for each 


Fig. 16 — Ventilated 
Instrument Cases - 


18 gauge steel case 
finished in satin off-white. 
0.064” (1.63mm) thick 
aluminum panels, front 
finished in satin black; 
vented back finished in 
satin off-white. Rear panel 
is vented top and bottom 
6-32 Phillips nickel plated 
screws and self-adhesive 
rubber feet included. 


manuactens- Plastic and Aluminum Enclosures (Cont.) 


High Profile 
1401 Series 


Fig. 17 — Plastic Sloping Consoles - 
1599 “T” Series 


Flame Retardant ABS which 
meets UL94V-0 flammability 
tests. Includes integral threaded 
brass inserts and machine screws 
providing extra strength for 
repeated assembly and disassembly 
of lid. 


Dimensions - Inch (mm) 
Part No. 
1599HTSBK 


Fig. 18 — Hand Held Enclosure - 1553 Series 
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Choice of 2 versions (with or without battery door and 
compartment). Molded in general purpose ABS plastic with 
a black overmold, soft plastic grip. Top cover recessed for 
membrane display or keypad. P.C. board standoffs molded into 


1599KTSBK 
1599KTLBK 


case. Removable front panel. Battery compartment versions 
include 4 battery clips (for 2-AA batteries) and a 9 volt (PP3) 
battery clip. 


case). Symmetrical design so either end can 
be front. 6-32 Phillips nickel plated screws 
and self-adhesive rubber feet included. 


*Both end panels 
are recessed 


Fig. 19 — Flat Lid Enclosure - 1554 Series Fig. 20 — Styled Lid Enclosure - 1555 Series 


Ze 
A 
Clear anodized extruded aluminum en- 
closures. P.C. boards mount horizontally 
by sliding into internal slots extruded into 
the enclosure body. Minimum thickness 
of .06” (1.5mm). Extruded body includes 
a sliding removable “belly” plate except in 
the smaller “C” sizes. 


Fe 


Cc 
és 
an 
B 
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Styled lid has a smooth recessed surface on lid for a membrane keypad 
or label. Molded in flame retardant gray ABS plastic which carries a UL 
flammability rating of UL94HB. Silicone rubber gasketed lid with two piece 
“tongue and groove” construction. Meets IP66 and NEMA 4, 4X, 12 and 
13 ratings. Lid secured with self captivating M4 stainless steel machine 
screws threaded into integral stainless steel bushings. Lid and mounting 
hole located outside of the gasket seal. 


Molded in flame retardant gray ABS plastic which carries a UL 
flammability rating of UL94HB. Silicone rubber gasketed lid with 
two piece “tongue and groove” construction. Meets IP66 and 
NEMA 4, 4X, 12 and 13 ratings. Lid secured with self captivating 
M4 stainless steel machine screws threaded into integral stainless 
steel bushings. Lid and mounting hole located outside of the gasket 
seal. 


Metal End: 

Includes two aluminum end panels and two black ABS plastic bezels. Includes 
hardware and self-adhesive rubber feet 

Plastic End: 

Includes two easy to machine black solid ABS plastic end panels. Panels are one piece 
with integral bezel. Includes hardware and self-adhesive rubber feet. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B Cc Part No. 1 10 100 | Part No. Color A B c Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 15 - 1458 Low Profile Instrument Cases Fig. 19 - 1554 ABS Flame Retardant Watertight Flat Lid Plastic Enclosures 
4.0(102) | 4.0(102) | 3.0 (76) |HM334-ND 36.62 30.99 28.78 ]1458A3 2.6 (65) | 26(65) | 1.6(40) |HM918-ND 819 683 5.85 | 1554BGY 
6.0(152) | 4.0(102) | 4.0(102) | HM335-ND 40.61 34.36 31.91 |1458B4 be (90) | 3.5(90) | 24(60) |HIM920-ND 10.14 8.45 7.24 | 1554EGY 
6.0 (152) setae 3.0 (76) | HM336-ND 36.62 30.99 28.78 | 1458C3 .7(120) | 2.6 (65) 1.6 (40) |HM983-ND 9.00 7.50 6.92 |1554C¢GY 
6.0 (152) 0 (152) | 4.0(102) | HM337-ND 37.82 32.01 29.72 | 1458C4 .7(120) | 2.6 (65) 2.4(60) |HM919-ND 912 7.61 6.52 |1554DGY 
8.0 (203) 20 (20) 3.0 (76) _|HM338-ND 44.24 37.44 34.76 | 1458D3 7120) | 3.5(90) | 2.4(60) |HM921-ND 12.33 10.28 8.82 | 1554FGY 
8.0 (203) | 8.0 (203) | 4.0(102) | HM339-ND 46.70 39.52 36.70 | 1458D4 7 (120) | 35(90) | 3.2(80) |HM922-ND 1274 10.63 9.11 |1554GGY 
Black | 8.0 (203) | 8.0 (203) | 5.0(127) |HM340-ND 50.36 42.63 39.59 | 1458D5 7(120) | 4.7(120) | 2.4(60) |HM924-ND 15.42 12.85 11.02 |1554NGY 
8.0 (203) | 10.0(254) | 3.0(76) )HM341-ND 47.92 40.56 37.66 | 1458E3 .7(120) | 4.7(120) | 3.2(80) |HM925-ND 16.46 13.72 11.75 |1554PGY 
8.0 (203) | 10.0 (254) | 4.0 (102) | HM342-ND 50.64 42.86 39.81 | 1458E4 Gray 3(160) | 3.5(90) | 24(60) |HMg68-ND 4489 1241 11.46 |1554JGY 
8.0 (203) | 10.0 (254) | 5.0 (127) [HM343-ND 53.43 45.21 41.98 | 145865 3(160) | 3.5(90) | 3.5(90) |HM923-ND 4646 13.72 11.75 |1554KGY 
10.0 (254) | 8.0(203) | 3.0(76) |HM344-ND 50.64 42.86 39.81 |1458G3 '3(160) | 6.3 (160) | 24 (60) |HM926-ND 22.36 18.63 15.97 11554RGY 
10.0 (254) | 8.0 (203) | 4.0 (102) |HM345-ND 54.91 46.48 43.15 |1458G4 3(160) | 6.3(160) | 3.5 (90) |HM927-ND 9389 19.92 17.07 |1554SGY 
10.0 (254) | 8.0 (203) | 5.0 (127) |HM346-ND 51.88 43.91 40.77 |145865 1(180) | 47 (120) | 24/60) |HM994-ND 16.99 1416 13.07 |1554HGY 
Fig. 16 - 1401 Ventilated High Profile Cases 1(180) | 4.7(120) | 3.5 (90) |HM928-ND 1743 14.28 12.24 | 1554TGY 
4.0 (102) | 6.0(152) | 4.0(102) [HMZS7:ND 48.53 41.07 38.13 | 1401AAA 9 (200) | 4.7(120) | 3.5(90) |HM929-ND 24.38 20.33 17.42 |1554UGY 
6.0 (152) | 6.0 (152) | 5.0(127) |HM288-ND 5228 44.24 41.09 | 1401AA ‘fl (240) | 6.3(160) | 3.5(90) |HM930-ND 30.44 25.37 21.74 | 1554VGY 
6,0.(152) | 10.0 (254) | 5.0 (127) (RMeaaNe 56100. 47.39 44.00.) 1401A Fig. 20 - 1555 ABS Flame Retardant Watertight Styled Lid Plastic Enclosures 
ort. | 8:0 (203) | 10.0 (254) | 9.0 (229) | HM2g0-ND 65.33 55.29 51.34 |1401C 26 (65) | 26(65) | 1.6(40) |HM9SI-ND a9) 7B(a- 2585; HISESRGY 
White |-8:0(203) | 8.0(203)_| 8.0 (203) [IRM29z=ND) 61.60 5213 48.41 | 1401 ss (90) | 35(90) | 24(60) |HMg34-ND 10.14 845 7.24 | 1555EGY 
10.0 (254) | 12.0 (305) | 9.0 (229) |HM292-ND 82.13 69.50 64.54 |1401G 
7(120) | 2.6(65) | 1.6 (40) |HM932-ND 9.00 7.50 6.44 | 1555CGY 
10.0 (254) | 14.0 (356) | 6.5 (165) |HM293-ND 83.99 71.07 66.00 | 1401K 71120) | 35,90) | 24,60) |HM935-ND snes: “Gnm: pee HSserEy 
12.0 (305) | 8.0 (203) | 9.0 (229) |HM294-ND 87.71 74.22 68.92 |1401M 7120) | 47 (120) | 24 (60) |HMe40-ND i545. 49105 1.00"|4EEBNGY. 
14.0 (356) | 10.0 (254) | 5.0 (127) |HM296-ND 80.27 67.92 63.08 |1401P : : : ‘ : 
= a = 7 (120) | 4.7(120) | 3.2(80) [HM941-ND 16.46 13.72 11.75 |1555PGY 
Fig. 17 - 1599 "T" Series Flame Retardant Styrene ABS Plastic Short Slope Console Gray 3 (160) 355 (90) 2.460) |HMoa8-No 4489 1241 10.65 |1555JGY 
Black | 49109) ] 87 (221) 7 1.8 (46) [HIme83-ND 1748 1457 13.45 | 1599HTSBK 3 (160) 3.5 (00) 3.5 (00) Sain ipa. age: 4iedeekeV 
5.5 (140) | 8.7 (221) | 1.6 (41) [HM884-ND 16.16 13.47 12.44 | 1599KTSBK : : : : ; 
Fig. 17 - 1599 "T" Series Flame Retardant ABS Plastic Long Slope Console 3 (160) 6.3 (160) 3.5 (90) | HM943-ND 23.89 19.92 17.07 | 1555SGY 
Black | 8.7 (221) | 55(140) | 1.6(41) [HM885-ND 16.16 13.47 12.44 | 1599KTLBK 1 (180) | 4.7 (120) | 2.4 (60) [EMS7eNb) 16:90) 14.16) 12:14" | 1S55HGY. 
Fig. 18 - 1553 Soft-Sided Hand Held Enclosure Without Battery Compartment -1 (180) 4.7 (120) 3.5 (90) | HM944-ND 1713 14.28 12.24 |) 1555TGY 
4.62 (117) | 3.11(79) | 0.95 (24) )HM9B4-ND 6.96 580 5.36 | 1553BBK (200) ) 4.7 (120) | 3.5(90) faMoe aD ea 2089 “1742: SBOUGY, 
plac | 4:92(117) | 3.11(79) | 0.95(24) |HM1147-ND NEWE] 6.96 5.80 5.36 | 1553BBKBK 4 (240) | 6.3(160) | 3.5(90) JEIMESOsND} 30.44) 25.97" _ 21.74 | 1S55VGY 
5.8(147) | 3.5 (89) | 0.98 (24) |HM916-ND 7.47 6.23 5.34 | 1553DBK Fig: 24.='1455 Extruded Aluminum With Metal End Plates 
5.8(147) | 3.5(89) | 0.98(24) |HM1151-ND NEW!| 7.48 6.24 _5.76 | 1553DBKBK 3.15 (80) | 2.13(54) | 0.91 (23) | HM969-ND 12.57 10.65 9.23 | 1455C801 
Blue | 462 (147) | 3.11 (79) | 0.95 (24) ]HMT148-ND NEW!| 6.96 5.80 5.36 | 1563BTBUBK 4.72 (120) | 2.13 (54) | 0.91 (23) | HM971-ND 13.43 11.37 9.85 | 14551201 
5.8 (147) | 3.5(89) | 0.98 (24) |HM1152-ND MEW!| 7.48 6.24 _ 5.76 | 1553DTBUBK 4.72 (120) | 3.07 (78) | 1.06 (27) | HM890-ND 17.44 14.76 = 12.79 | 1455J1201 
req | £62(117) | 3.11(79) | 0.95 (24) |HMT149-ND NEW!) 6.96 5.80 5.36 | 1553BRDBK 4.72 (120) | 3.07 (78) | 1.69 (43) |HM972-ND 18.05 15.27 13.24 | 1455K1201 
5.8 (147) | 3.5(89) | 0.98 (24) |HM1153-ND NEW!| 7.48 6.24 _5.76 | 1553DRDBK 4.72 (120) | 4.06 (103) | 1.20 (30.5) | HM894-ND 20.12 17.03 14.75 | 1455L1201 
Yellow | 462(117) | 3.11 (79) | 0.95 (24) [HMT150-ND NEW!] 6.96 5.80 5.36 | 1553BVLBK 4.72 (120) | 4.06 (103) | 2.09 (53) |HM974-ND 20.12 17.03 14.75 | 1455N1201 
5.8(147) | 3.5 (89) | 0.98(24) |HM1154-ND NEW!| 7.48 6.24 _5.76 | 1553DYLBK 6.30 (160) | 3.07 (78) | 1.06 (27) | HM892-ND 19.50 16.51 14.31 | 1455/1601 
Gah 4.62 (117) | 3.11 (79) | 0.95 (24) |HM1173-ND NEW!| 6.96 5.80 5.36 |1553BGY 6.30 (160) | 3.07 (78) | 1.69 (43) |HM977-ND 20.10 17.01 14.75 |1455K1601 
5.8 (147) | 3.5(89) | 0.98(24) |HM1162-ND NEW!| 7.48 6.24 __5.76 | 1553DGY 6.30 (160) | 4.06 (103) | 1.20 (30.5) | HM896-ND 22.66 19.17 16.63 |1455L1601 
Fig. 18 - 1553 Soft-Sided Hand Held Enclosure With Battery Compartment Clear 6.30 (160) | 4.06 (103) | 2.09 (53) |HM979-ND 22.66 19.17 16.63 |1455N1601 
4.62 (117) | 3.11 (79) | 0.95 (24) [HM915-ND 10.44 870 7.46 | 1553BBKBAT 6.30 (160) | 4.92 (125) | 1.20 (30.5) |HM1114-ND NEW!| 24.50 20.42 18.85 |1455P1601 
Black | 462(117) | 3.11 (79) | 0.95 (24) |HM1155-ND NEW!) 10.44 870 8.04 | 1553BBKBKBAT 6.30 (160) | 4.92 (125) | 2.03 (51.5) |HM1171-ND NEW!| 26.86 22.39 20.67 | 145501601 
5.8(147) | 3.5(89) | 0.98 (24) |HM917-ND 11.48 957 8.20 | 1553DBKBAT 6.30 (160) | 6.50 (165) | 1.20 (30.5) | HM992-ND 26.03 22.03 19.08 |1455R1601 
5.8 (147) | 3.5(89) | 0.98 (24) [HM1158-ND NEW!| 11.48 9.57 _ 8.84 | 1553DBKBKBAT 6.30 (160) | 6.50 (165) | 2.03 (51.5) | HM903-ND 26.41 22.35 19.37 |1455T1601 
Blue | £62(117) | 3.11 (79) | 0.95 (24) |HM1156-ND NEW] 10.44 8:70 8.04 | 1553BTBUBKBAT 8.66 (220) | 4.06 (103) | 1.20 (30.5) | HM898-ND 25.72 21.77 18.87 |1455L2201 
5.8(147) | 3.5(89) | 0.98 (24) [HM1159-ND NEW! | 11.48 9.57 8.84 | 1553DTBUBKBAT 8.66 (220) | 4.06 (103) | 2.09 (53) |HM981-ND 25.72 24.77 18.87 |1455N2201 
Req | 462(117) | 3.11 (79) | 0.95 (24) |HM1174-ND NEW!) 10.44 = 870 8.04 | 1553BRDBKBAT 8.66 (220) | 4.92 (125) | 1.20 (30.5) |HM1115-ND NEW! | 27.76 23.14 21.36 |1455P2201 
5.8 (147) | 3.5 (89) | 0.98 (24) |HM11G0-ND NEW! 11.48 9.57 8.84 | 1553DRDBKBAT 8.66 (220) | 4.92 (125) | 2.03 (51.5) |HM1172-ND NEW!| 30.70 25.59 23.62 | 145502201 
Yellow | 4:52 (117) | 3.11(79) | 0.95 (24) |HM1157-ND NEW!) 10.44 = 8.70 8.04 | 1553BYLBKBAT 8.66 (220) | 6.50 (165) | 1.20 (30.5) | HM901-ND 29.10 24.63 21.34 |1455R2201 
5.8 (147) | 3.5(89) | 0.98 (24) |HM1161-ND MEW! | 11.48 9.57 8.84 | 1553DYLBKBAT 8.66 (220) | 6.50 (165) | 2.03 (51.5) | HM905-ND 29.70 25.13 21.79 |1455T2201 
4.62 (117) | 3.11 (79) | 0.95 (24) |HM1163-ND NEW!| 10.44 8.70 8.04 | 1553BGYBAT un , Anis ; 
oy 5.8 (147) 3.5 (89) 0.98 (24) |HM1164-ND NEW! | 11.48 9.57 8.84 | 1553DGYBAT + Dineen dees nitclide Ia Hoaht “shear Getrearingnt With Gaskets (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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manuactens- Plastic and Aluminum Enclosures (Cont.) 


Fig. 22 — Watertight Extruded Aluminum with End Plates - 1457 Series NEW! Fig. 23 —- Shallow Lid Enclosure - RL Series NEW! | Fig. 24- Deep Lid Enclosure - RL Series NEW! 


Watertight - heavy duty extruded enclosures 
designed to house P.C. boards or for equipment 
interfacing. P.C. boards mount horizontally 
by sliding into internal slots extruded into the 
enclosure body. Minimum thickness of .06” 
(1.5mm). Extruded aluminum body includes a 
recessed area for labels or membrane keypad. 
Designed to meet IP 65 ratings. 

Includes: * Two diecast aluminum end panels 
¢ Extruded aluminum body ¢ Two closed cell 
polyethylene foam * End plate gaskets and 


Designed to house P.C. boards, for hand-held use or wall 
mount. Molded in light gray, general purpose ABS plastic 


Designed to house PC. boards, for hand-held use. 
Molded in light gray, general purpose ABS plastic with 


rubber “O” rings for assembly screws » All 
hardware and self-adhesive feet 


with a light texture. P.C. board standoffs are molded into 
both halves of the enclosure. Designed to meet IP54. 


a light texture. P.C. board standoffs are molded into both 
halves of the enclosure. Designed to meet IP54. 


> 


Electronic instrument enclosures, ideally suited for 
mounting printed circuit boards. Lap joint construction 
provides protection against dust accumulation and 
splashing water. Molded in a light gray general 
purpose ABS plastic with a light texture. Both top and 
bottom halves contain P.C. board standoffs molded in. 
Designed to meet IP65. 


Fig. 26 — Plastic Enclosure with 
Battery Door - RH Series NEW! 


ee 
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Electronic hand-held enclosures, ideally suited 
for mounting printed circuit boards. Lap joint 
construction provides protection against dust 
accumulation and splashing water. Molded in a 
general purpose ABS plastic with a light texture. 
Both top and bottom halves contain P.C. board 
standoffs molded in. 


Fig. 27 — Plastic Enclosure - RM Series NEW! 
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Designed to house P.C. boards for instrument use. 
Molded in light gray, general purpose ABS plastic 
with a light texture. Two part, clam shell construction. 
Front and rear panels are interchangeable and easily 
removable for modifications. Tongue and groove con- 
struction provides protection against dust and water. 
Designed to meet IP43. 


Fig. 28 — Watertight Plastic Enclosure - 
RP Series NEW! 


Ideally suited for mounting printed circuit 
boards or DIN rail mounted components. 
General purpose ABS plastic. Gasketed lid 
with two piece tongue and groove construction 
provides protection against access of oil, dust 
and water. Designed to meet IP65. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B Cc Part No. 1 10 100 | Part No. Color A B Cc Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 21 - 1455 Extruded Aluminum With Plastic End Plates 
3.15 (80) | 2.76(70) | 0.47(12) JHMI116-ND NEW!] 8.04 671 6.19 | 1455A802 Fig. 23 - Project ABS Plastic With Shallow Lid - RL Series 
3.15 (80) | 2.82 (71.7) | 0.75 (19) |HM1117-ND NEW!) 8.60 7.17 6.62 | 14558802 een en een Tee Son ah oa eae 
3.15 (80) | 2.13(64) | 0.91 (23) Tie 10K 8880 feb paceee ene rh eae HM1070-ND 336 280 2.59 | RL6215 
3.94 (100) | 2.76 (70) | 0.47(12) /HM1118-ND MEW] 842 7.02 6.48 | 1455A1002 492125) | 3.15(80) | 1.97 60) |HNMO71-ND aaoir ca nae “Goins | piaioe 
3.94 (100) | 2.82(71.7) | 0.75(19) |HM1119-ND MEW!| 9.10 7.59 7.00 |1455B1002 4.92 (125) | 3.94 (100) | 2:36 (60) |HM1072-ND 504 420 388 |RL6335 
4.72 (120) | 2.76(70) | 0.47 (12) |HM1120-ND NEW! 8.84 7.37 6.80 | 1455A1202 Light | 4.92 (125) | 3.94 (100) | 3.54 (90) |HM1073-ND 6.54 5.45 5.04 | RL6365 
4.72 (120) | 2.82 (71.7) | 0.75 (19) |HM1121-ND NEW! 9.60 8.01 7.39 | 1455B1202 Gray | 5.91 (150) | 3.94(100) ] 2.36 (60) |HM1074-ND 5.54 4.62 4.27 | RL6435 
4.72 (120) | 2.13(54) | 0.91 (23) | HM976-ND 10.41 881 7.64 |1455C1202 5.91 (150) | 3.94 (100) | 3.54 (90) |HM1075-ND 760 6.34 5.85 |RL6465 
4.72 (120) | 3.07 (78) | 1.06 (27) | HM891-ND 13.15 11.14 9.65 | 1455/1202 6.89 (175) | 4.92 (125) | 2.76 (70) |HM1076-ND 8.38 6.99 6.45 | RL6555 
4.72 (120) | 3.07 (78) | 1.69 (43) |HM973-ND 13.76 11.64 10.09 | 1455K1202 6.89 (175) | 4.92 (125) | 3.94 (100) | HM1170-ND 11.82 9.85 9.10 | RL6585 
4.72 (120) | 4.06 (103) | 1.20 (30.5) | HM895-ND 15.77 13.85 11.57 | 1455L1202 7.87 (200) | 5.91 (150) | 2.76 (70) | HM1077-ND 10.20 8.50 7.85 / RL6655 
Clear | 4.72 (120) | 4.06 (103) | 2.09 (53) |HIM975-ND 15.77 13.35 11.57 |1455N1202 7.87 (200) |_5.91 (150) | 3.94 (100) [NMIO78: NDEs) 13.66 __11.39 _10.52 |RL6685 
6.30 (160) | 3.07(78) | 1.06(27) | HiMg93-ND 1519 12.87 11.15 | 145541602 _ GH as) ST A With Peep Lid BE Series RIEOTS 
6.30 (160) | 3.07 (78) | 1.69(43) | HIM978-ND 15.77 13.35 11.57 |1455K1602 Lignt | 5.67 (144) | 256 (65) | 1.57 (40) |HNMto8o-ND 499. 350: “aoe: |ALe0as 
6.30 (160) | 4.06 (103) | 1.20 (30.5) | HIM897-ND 18.27 15.47 13.40 | 145511602 Gray | 7.01 (178) | 413105) | 1.57 (40) |HMt081-ND 710 592 547 |RL60SS 
6.30 (160) | 4.06 (103) | 2.09(53) |HM980-ND NEW! / 20.10 16.75 15.47 | 1455N1602 8.07 (205) | 4.13 (105) | 1.57 (40) |HM1082-ND 7.92 6.60 _6.10 | RL6065 
6.30 (160) | 4.92 (125) | 1.20 (30.5) |HM1122-ND MEW!| 21.44 17.87 16.50 | 1455P1602 Fig. 25 - Hand-Held ABS Plastic - RH Series 
6.30 (160) | 4.92 (125) | 2.03 (51.5) /HM1123-ND MEW! 23.54 1962 18.11 | 145501602 3.94 (100) | 2.36 (60) | 0.98 (25) |HM1083-ND 342 285 2.64 [RH3115 
6.30 (160) | 6.50 (165) | 2.1 (51.5) | HIM904-ND 2058 17.42 15.10 | 1455T1602 4.72 (120) | 2.76 (70) | 0.98 (25) |HM1084-ND 3.98 3.32 3.07 |RH3135 
8.66 (220) | 4.92 (125) | 1.20 (30.5) |HM1124-ND MEW!| 2468 2057 18.99 | 1455P2202 Light | 6.50 (165) | 3.15 (80) | 1.26 (32) )HM1085-ND 6.54 5.45 5.04 | RH3155 
8.66 (220) | 4.92 (125) | 2.03 (51.5) |HM1125-ND NEW!| 27.36 22.81 21.05 | 145502202 Gray es as bed ee ee oe ee ae ae eee 
8.66 (220) | 6.50 (165) | 1.20 (30.5) | HM902-ND 23.71 20.07 17.40 |1455R2202 a ach ah THTORa ae = = 
8.66 (220) | 6.50 (165) | 2.1 (51.5) | HIM906-ND 2412 20.42 17.69 | 145572202 Figu26 Nandi Held ABS Plastic with Baltary DOGY = RH Séried 
NEW! Fig. 22 - 1457 Watertight Extruded Aluminum W/ Diecast Aluminum Panels NEW! 5.12 (130) | 2.68 (68) | 0.98 (25) )HM1089-ND 1.48 3.74 3.45 |RH3015 
3.15 (80) | 2.32 (59) | 1.21 (30.9) | HM1016-ND 22.74 18.96 17.50 | 14570801 5.12 (130) | 2.68 (68) | 0.98 (25) |HM1090-NDO 6.30 5.25 4.85 |RH3005 
4.73 (120) | 2.32 (59) | 1.21 (30.9) | HM1012-ND 25.34 21.12 19.50 | 145701201 Bray | 470120) | 276(70) | 1.18 (30) |HM1091-ND 5.26 4.39 4.05 | RH3055 
clear | 4:73(120) | 3.30 (84) | 1.73 (44.1) | HM1020-ND 32.60 27.18 25.08 | 1457K1201 4.72(120) | 2.76(70) | 1.18 (30) |HM1092-NDO | 7.36 6.14 5.67 |RH3045 
4.73 (120) | 4.09 (104) | 2.15 (54.6) | HM1028-ND 36.20 30.18 27.85 | 1457N1201 Fig. 27 - Instrument ABS Plastic - RM Series 
6.30 (160) | 3.30(84) | 1.73 (44.1) | HM1024-ND 36.30 30.26 27.93 | 1457K1601 5.12 (130) | 3.94(100) | 1.18 (30) | HM1093-ND 4.30 3.59 3.31 |RM2015S 
6.30 (160) | 4.09 (104) | 2.15 (54.6) [HM1031-ND 39.96 3331 30.74 | 1457N1601 5.12 (130) | 3.94 (100) | 1.97 (50) | HM1094-ND 618 5.15 4.76 | RM2015M 
3.15 (80) | 2.32 (69) | 1.21 (30.9) |HNM017-ND 22.74 18.96 17.50 | 1457C801BK ey sei) aan anaes ae ae oe epee 
4.73 (120) | 2.32 (59) | 1.21 (30.9) | HM1013-ND 25.34 2112 19.50 | 1457C1201BK Gray | 748 (190) | 651 (140) | 1.97 460) HMt097-ND Gams as. 790. luisoseil 
piack | 473120) | 3:90 (84) | 1.73 (44.1) | HM1021-ND 32.60 27.18 25.08 | 1457K1201BK 7-48 (190) | 551 (140) | 2.76 (70) | HMT098-ND 1130 9438.70 |RMDO55L 
4.73 (120) | 4.09 (104) | 2.15 (54.6) | HM1167-ND 36.20 30.17 27.86 | 1457N1201BK 9.84 (250) | 7.09 (180) | 1.97 (50) | HM1099-ND 4348 11.24 10.38 |RM2095S 
6.30 (160) | 3.30 (84) | 1.73 (44.1) | HM1025-ND 36.30 30.26 27.93 | 1457K1601BK 9.84 (250) | 7.09(180) | 2.95 (75) )HM1100-ND 14.66 12.22 11.29 |RM2095M 
6.30 (160) | 4.09 (104) | 2.15 (54.6) [HM1032-ND 39.96 33.31 30.74 | 1457N1601BK 9.84 (250) | 7.09 (180) | 3.94 (100) |HM1101-ND 15.58 12.99 11.99 [RM2095L 
NEW! Fig. 22 - 1457 Watertight Extruded Aluminum With Diecast Fig. 28 - Watertight ABS Plastic - RP Series 
Aluminum Panels and Mounting Flange NEW! 2.56 (65) | 2.36 (60) | 1.57 (40) JHM1102-ND 4483.74 3.45 [RP1025 
3.15 (80) | 2.32 (59) | 1.21 (30.9) | HM1018-ND 23.48 19.57 18.07 | 14570802 3.35 (85) | 3.15(80) | 217(55) \HM1103-ND 6.04 5.04 4.65 |RP1065 
4.73 (120) | 2.32 (59) | 1.21 (30.9) | HM1014-ND 26.00 21.67 20.00 | 145701202 4.13 (105) | 2.95 (75) | 1.57 (40) )HM1104-ND 7.78 649 5.99 |RP1085 
clear | 478 (120) | 3.30 (84) | 1.73,44.1) | HM1022-ND 33.40 27.84 25.70 | 1457K1202 4.13 (105) | 2.95 (75) | 2.17 (55) |HM1105-ND 848 7.07 6.53 | RP1095 
4.73 (120) | 4.09 (104) | 2.15 (54.6) | HM1029-ND 37.02 30.86 28.48 | 1457N1202 4.92 (125) | 3.35 (85) | 2.17 (55) |HM1106-ND 816 6.80 _ 6.28 | RP1135 
6.30 (160) | 3.30(84) | 1.73 (44.1) | HM1026-ND 37.20 31.01 28.62 |1457K1602 Light | 5.71145) ) 4.13 (105) ) 1.57 (40) )HM1107-ND 11.46 9.55 8.82 )RP1205 
6.30 (160) | 4.09 (104) | 2.15 (54.6) | HM1033-ND 40.80 34.01 31.39 |1457N1602 Gray | 5.71 (145) | 4.13 (105) | 2.36 (60) |HM1108-ND 12.38 10.32 9.53 | RP1215 
3.15 (80) | 2.32 (69) | 4.21 (30.9) |HM1019-ND 23.48 19.57 18.07 | 1457C802BK ae ees beara qe i) ae a te a ae 
4.73 (120) | 2.32 (59) | 1.21 (30.9) | HM1015-ND 26.00 21.67 20.00 | 1457¢1202BK Toe are ae mere 4g der 2446 An6o: [ep ioas 
plac | 4:73(120) | 3.30(84) | 1.73 (44.1) | HM1023-ND 33.40 27.84 25.70 | 1457K1202BK 3.66 (220) | 6.50 (165) | 2.36 (60) [HMIT12-ND 4994-4604 14A1 [REISS 
4.73 (120) | 4.09 (104) | 2.15 (54.6) | HM1030-ND 37.02 30.86 28.48 | 1457N1202BK 8.66 (220) | 6.50 (165) | 3.35 (85) | HMi113-ND 2116 1764 16.29 |RP1465 
6.30 (160) | 3.30(84) | 1.73 (44.1) |HIM1027-ND 37.20 31.01 28.62 | 1457K1602BK Auneanigwal Eula eee Seen 
8.30 (160) | 4.09 (104) | 2.15 (54.6) | HM1034-ND 40.80 34.01 31.39 | 1457N1602BK t Dimension “C” does not include lid height § Battery Compartment © With Gaskets 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SM Bumpons™ Protective Products 


Tapered Square Cylindrical Hemisphere Hemisphere Cylindrical 
Dimension - Inch (mm) Digi-Key 
Fig. Ww H Part No.* Pricing 
50 (12.70) 12 (3.05) — | SJ5508-L1-ND 7.68/64 65.80/640 87.73/1,024 
1 50 (12.70) .23 (5.84) | SJ5518-L]-ND$ 11.98/64 102.66/640 — 136.88/1,024 
81 (20.57) .30 (7.62) | $J5523-L1-ND$ 1.13/4 8.76/36 102.15/504 
40 (10.16) 10 (2.54) $J5007-0-ND 5.43/54 46.58/540 77.63/1,080 
50 (12.70) .14 (3.56) | SJ5012-L-ND 6.48/56 55.52/560 83.29/1,008 
50 (12.70) 14 (3.56) | SJ5312-7-NDt 6.48/56 55.52/560 83.29/1,008 
312 (7.92) .215 (5.46) | SJ5744-0-ND 19.97/144 85.58/720 — 142.63/1,440 
9 .375 (9.53) -135 (3.43) | SJ5745-0-ND 32.71/144 140.21/720 — 233.68/1,440 
-312 (7.92) -200 (5.08) | SJ5746-0-ND 18.57/144 79.60/720__132.66/1,440 
312 (7.92) .210 (5.33) | $J5747-0-ND 19.96/144 85.54/720 — 142.56/1,440 
-375 (9.53) .250 (6.35) | SU5749-0-ND 22.71/96 97.34/480 162.24/960 
.375 (9.53) 311 (7.90) | $J5750-0-ND 11.37/48 97.43/480___202.98/1,200 
-63 (16.00) .31 (7.87) | $J5027-L-ND 11.63/40 129.62/520 — 149.06/1,040 
44 (11.18) .20 (5.08) — | SJ5303-7-NDt 6.01/56 51.53/560 77.29/1,008 
3 44 (11.18) .20 (5.08) — | SJ5003-L-ND 6.01/56 51.53/560 77.29/1,008 
.75 (19.05) .38 (9.65) | SJ5017-L-ND 14.90/40 166.03/520 — 190.94/1,040 
-375 (9.53) .235 (5.97) _ | SJ5748-0-ND 22.22/96 95.21/480 158.69/960 
4 88 (22.35) -40(10.16) | SJ5009-LJ-ND 11.65/24 29.97/72 174.81/504 
5 -81 (20.57) 52 (13.21) _|$J5514-LJ-ND 2.65/4 20.48/36 238.88/504 
* Use numbers to designate color choice: 9—-white, 8-gray, 1—brown (f not available in brown), O-black, in 
the C] of each part number. t+ Transparent 
Digi-Key Price Each 3M 
Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Bumpon Foot/Spacer/Cushion fi a 2 
Variety Pack (36 pcs.) $J5751-ND 16.65 14.36 13.64 70-0064-3160-8 
Scotch-Brite™ 


High Performance Cloth 2011 


2011 high performance cloth provides excellent dust, oil and water pickup with minimal linting. This is a versatile non- 
scratching tool to be used on a wide variety of substrates including stainless steel, chrome, enamel, painted surfaces, 
plastics, glass, computer monitors, wood, marble and other delicate surfaces. It can be used dry or damp, with or without 
cleaning chemicals. 


Digi-Key Price Each 3M 
Description Part No. 1 5) 10 25 Part No. 
Blue, High Performance Cloth, 32 x 36cm 3M2011B-ND 5.00 4.50 4.00 3.50 |2011-B 
White, High Performance Cloth, 32x 36cm | 3M2011W-ND 4.63 417 3.70 3.24 |2011-W 


Scotch-Weld™ Potting Compound 
Adhesives and Applicators 


Scotch-Weld Epoxy Potting Compound/Adhesive is a two-part, low viscosity epoxy resin system designed primarily 
for potting, sealing, and encapsulation of many electronic components and is available in clear or black. DP270 is 
noncorrosive to copper and offers good thermal shock resistance and excellent retention of electrical insulation properties 
under high humidity conditions. 


Scotch-Weld Epoxy Adhesive is a high performance, two-part epoxy adhesive offering outstanding shear and peel 
adhesion, and very high levels of durability. DP-4XL has 5 ~ 6 hours of work life. It will gain handling strength after 24 
hours at room temperature 73°F (23°C) and fully cure at room temperature within several days. 


Please see Digi-Key's Web site for detailed specifications. 


Bumpons™ Protective 
Products — Resilient Rollstock 


With Bumpon resilient rollstock, you can customize non-skid feet, 
spacers or cushions that help protect from skidding and vibration. 
Help protect surfaces from marring, staining or abrasion with this 
high-performance cushioning material that can be die cut by a 
converter to fit virtually any shape or application. Adhesive options: 
Natural rubber, an effective solution for a wide variety of application 
and acrylic, an excellent choice when there will be exposure to 
higher temperatures. 

Specifications: LO 
* Material: Pigmented polyurethane * Hardness: Shore A 70 for | 9.0 (228.6) SS 
SJ-5800, SJ-6000 and SJ-6200 series. Shore A 36 for SJ-5900 

series. 


Dimension A Digi-Key Price 

Description Inch (mm) Part No. Each 

Clear, 72 Yard Roll 0.032 (0.8) $J5632-ND* 1594.15 
Clear, 1 Linear Foot 0.032 (0.8) $J5632-1FT-NDe 11.86 
Clear, 36 Yard Roll 0.063 (1.6) $J5616-ND* 1001.48 
Clear, 1 Linear Foot 0.063 (1.6) $J5616-1FT-NDe 14.90 
Clear, 36 Yard Roll 0.126 (3.2) $J5608-ND* 1707.64 
Clear, 1 Linear Foot 0.126 (3.2) $J5608-1FT-NDe 25.41 
Black, 72 Yard Roll 0.032 (0.8) $J5832-ND 1387.13 
Black, 1 Linear Foot 0.032 (0.8) $J5832-1FT-ND 10.32 
Black, 36 Yard Roll 0.063 (1.6) $J5816-ND 999.55 
Black, 1 Linear Foot 0.063 (1.6) $J5816-1FT-ND 14.87 
Black, 36 Yard Roll 0.126 (3.2) $J5808-ND 1258.89 
Black, 1 Linear Foot 0.126 (3.2) $J5808-1FT-ND 18.73 
Black, 36 Yard Roll 0.063 (1.6) $J5916-ND* 927.68 
Black, 1 Linear Foot 0.063 (1.6) $J5916-1FT-NDe 13.80 
Black, 36 Yard Roll 0.126 (3.2) $J5908-ND* 1178.94 
Black, 1 Linear Foot 0.126 (3.2) $J5908-1FT-NDe 17.54 
Black, 18 Yard Roll 0.252 (6.4) $J5904-ND* 868.67 
Black, 1 Linear Foot 0.252 (6.4) $J5904-1FT-NDe 25.85 


* Acrylic Adhesive 


3M Command™ Adhesive Strips 


Features: * Holds strongly * Removes cleanly with no surface damage * Works great for prototyping 


Digi-Key Price Each 3M 
Description Part No. ul Gj 10 | Part No. 
8 Small, 4 Medium and 4 Large Strips per pack +) 3M6452-ND 4.03 3.63 3.22 |17200 


Mi Clean-Walk Mats 


Clean-Walk Unframed Mats (5830 Series) are multi-sheeted adhesive systems that remove dirt and contaminants from 
shoe soles, wheels and other passing objects on contact. The pads offer 30 or 60 removable adhesive polyethylene sheets 
that lock dirt in place until discarded. The 5830 Series is ideal for smooth floor surfaces such as concrete. 


Applications: * Prevents contamination between high traffic production areas and office environments « Ideal for 
fabricated metal shops, machinery and electronics equipment operations, printing and publishing facilities, construction 
and remodeling projects, health care facilities, warehouses, office, commercial and government buildings. » For use in 
clean room entrances 


Standard Sheets | Digi-Key Price |3M 
Series Description Size per Mat | Part No. Each | Part No. 
ena Unframed — White 18” x 36” 30 3M6426-ND 190.90 | 5830-WHITE-18"X36” 
Unframed — White 25” x 45” 30 3M6427-ND 336.95 | 5830-WHITE-25"X45” 


Scotch-Weld™ Hot 
Melt Bonding Systems 


a Digi-Key Price 3M 3M™ Scotch-Weld Hot Melt Adhesives and Applicators are advanced hand- 
Description Part No. Each Part No. A ts Pinte 
5 = held systems to help you improve productivity, lower cost, and minimize 
Applicators and Accessories Wasta 
Applicator for Duo-Pack, 50mL 3M6431-ND. 58.49 |9740 7 
potato 1 pe ra OnE ae wee Be Aleta tia Adhesives are 100% solids thermoplastic resins that become fluid when 
pplicator for Pneumatic, 50m| | : - i j 
Applicator for Pneumatic, 200mL 3M6443-ND 985.01 | EPX APPLICATOR-200ML heated and. quickly wet the' bonding surface: They: coal, ‘harden; and Teach 
Applicator for Pneumatic, 400mL 3M6444-ND 1094.99 | EPX APPLICATOR-400ML bond strength in seconds. 
Mixing Nozzle - 50mL - Short 3. 25” 3M6460-ND 1.66 |62-9171-9153-8 Adhesive Si Digi-K 
Mixing Nozzle - 50mL - Long 6.25” 3M6461-ND 1.61 |62-9742-9935-6 mre a Teh Paine 
Mixing Nozzle for Duo-Pack, 200/400mL 3M6440-ND 2.41 | DUO PACK NOZZLE - 400 SSE ION fa. x Length (In.) /Part No. 
Compound and Adhesives Applicators 
Potting Compound - Clear - 50mL 3M6432-ND 13.78 |DP270-CLEAR-50ML Hot Melt Applicator TC 5/8 x2 3M6424-ND | 130.81 | POLYGUN-TCW/.090" TIP 
Potting Compound eae a Me Sb ND _ De coe: Hot Melt Applicator TC w/Quadtrack™ Converter 5/8x8 3M6425-ND | 153.45|POLYGUN-TCW/CONVERTOR 
otting Compound - Clear - 200m! - : - - 1 | 
Potting Compound - Black - 200mL 3M6437-ND 42.73 |DP270-BLACK-200ML Hot Melt Applicator EC 5/8 x 8 3M6423-ND | 426.37| POLYGUN-EC JET MELT APPLI 
Potting Compound - Clear - 400mL 3M6433-ND 73.35 | DP270-CLEAR-400ML = = : 
Potting Compound - Black - 400mL 3M6436-ND 73.35 | DP270-BLACK-400ML ve Diameter x [Digi-Key Price Each 3M 
Epoxy Adhesive for Duo-Pack, Two-part - 37mL_|3M6439-NDt¢ 13.94 | DP-4XL Description Length (In.) |Part No. 5 10 ~—-25_—*100 | Part No. 
Adhesives — RoHS Compliant 
PUses s0mlapplicator'andinozzle Electrical potting, low viscosit\ 
hictemp, eaten y, 5/8x2 |3M6414-ND | 80 69 52 43 |3797TC 
NEW! Scotch-Seal™ Tam per ene ncteatene nontcorrosive, 5/8x8 |3M6415-NDt| 269 248 1.86 1.53 |3748-V-0-0-5/8"x8” 
. 
Hi-temp. resistant, non-corrosive, 5/8x2 |3M6416-NDt| .78 67 .50 41 |3748VO-TC 
Proof Sealant 1252 ponds polyolefins ; 3 : a : 
emp. resistant, non-corrosive, 7 CALRIRIVAR 
Scotch-Seal Tamper Proof Sealant 1252 is a fast drying, anti-tamper sealer which is fire retardant. bonds poly olefins : S/8x8 [GMOSUEND) 265 244 1.83 1.51 (8748-0-6/8'X8 
It has been effectively used in the Electronics Industry to protect settings and calibrations of electronic equipment against fem: aie 5/8x2  |3M6418-ND 77 ~=.66 =.50 41 :|3748-TC-5/8"X2” 
fant msl eon onan vey if sent ta ne vl specif sbsenby | eas ana opts | 6x8 GHTOWD | Za 210 Tae 10 [FG 
, i , . Bonds a variety of plastics 5/8x2 |3M6420-ND | 66 .57 43  .35 |3764-TC 
Digi-Key Price Each 3M Hi-temp. resistant 5/8x8 |3M6421-ND | 4.29 3.96 2.97 2.45 |3779-0 
Description Part No. il 5 10 Part No. Hi-temp. resistant 5/8x2  |3M6422-ND | 1.29 1.11 .83 .68 |3779-TC 
Tamper Proof Sealant 5 oz. Tube 3M6495-ND 17.91 15.65 14.36 [1252 + Meets UL 1410 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MI Foil, Electrical, and Specialty Tapes 0a EE 
Dimensions _| Digi-Key Price Each 3M 
Description Width x Length | Part No. i 5 Part No. 
3M Laminating Adhesives 
Adhesive Transfer Tape, 100MP Adhesive, Clear, .005”, Dual-linered for Prototyping 8.5” x 8.5” 3M6446-ND 8.13 6.50 F9469PC 
Adhesive Transfer Tape, 100MP Adhesive, Clear, .005” 3/8” x 60 yds. 3M9039-ND 23.25 18.60 F9469PC 3/8”"X60YD 
Adhesive Transfer Tape, 200MP Adhesive, Clear, .005”, Dual-linered for Prototyping 8.5” x 8.5” 3M6447-ND 6.63 5.30 468MP. 
Adhesive Transfer Tape, 200MP Adhesive, Clear, .005” 3/4” x 60 yds. 3M9040-ND 22.30 17.84 468MP 3/4"X60YD 
Adhesive Transfer Tape, 300LSE Adhesive, Clear, 5.0 mils 4” x 60 yds. SCP284-ND 96.41 85.49 9472LE 4”"X60YD 
Double Coated Tape, 375 Adhesive, Translucent, 7.5 mils 19mm x 50M 3M9042-ND 17.68 14.14 9086 19MMX50M 
Double Coated Tape, 375 Adhesive, White, 10.2 mils 19mm x 50M 3M9043-ND 21.20 16.96 9087 19MMX50M 
Double Coated Tape, 375 Adhesive, Clear, 8.3 mils 19mm x 50M 3M9044-ND 19.05 15.24 9088 19MMX50M 
Double Coated Tape, 200MP Adhesive, Clear, .0057”, Dual-linered for Prototyping 8.5” x 8.5” 3M6448-ND 7.50 6.00 9495MP 
Double Coated Tape, 300LSE Adhesive, Clear, .0067”, Dual-linered for Prototyping B:5°.8.5" 3M6449-ND 7.75 6.20 9495LE 
Double Coated Tape, 300LSE Adhesive, Clear, .0034” 3/4” x 60 yds. 3M9041-ND 33.28 26.62 9495LE 3/4”X60YD 
Double Coated Tape, 300MP Adhesive, Tan, .0055”, Dual-linered for Prototyping 8.5” x 8.5” 3M6450-ND 6.25 5.00 9786 
Double Coated Tape, 300MP Adhesive, Clear, .0067”, Dual-linered for Prototyping 8.5” x 8.5” 3M6451-ND 7.00 5.60 9490LE 
Aluminum Foil Tape 
Aluminum Foil Tape, 2.8-mil, Acrylic Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective 1” x 60 yds. 3M5613-ND 25.69 22.02 425-1"X60YD-BULK 
Aluminum Foil Tape, 2.8-mil, Acrylic Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective 3” x 60 yds. 3M5614-ND 77.04 66.03 425-3"X60YD-BULK 
Aluminum Foil Tape, 2.8-mil, Acrylic Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective 2” x 60 yds. 3M5615-ND 75.90 65.06 427-2”X60YD 
Aluminum Foil Tape, 2.0-mil, Silicone Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective 1” x 60 yds. 3M5617-ND 75.11 64.38 433-1"X60YD 
Aluminum Foil Tape, 2.0-mil, Silicone Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective 2” x 60 yds. 3M5616-ND 150.36 128.88 433-2"X60YD 
Aluminum Foil Tape, 2.0-mil, Silicone Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective, Linered 1” x 60 yds. 3M5632-ND 91.16 78.14 433L-1"X60YD 
Aluminum Foil Tape, 2.0-mil, Silicone Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective, Linered 2” x 60 yds. 3M5631-ND 182.30 156.26 433L-2”X60YD 
Aluminum Foil Tape, 5.0-mil, Acrylic Adhesive, Thermally Conductive, Heat and Light Reflective 2” x 60 yds. 3M5633-ND 90.65 77.70 438 
Double Coated Tape 
Attachment Tape, .045”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Black, Automotive Grade 1/4” x 20 yds. 3M6411-NDt 17.83 —_ 06386 
Attachment Tape, .045”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Black, Automotive Grade 1/2” x 5 yds. 3M6410-ND 9.92 = 06384 
Attachment Tape, .045”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Black, Automotive Grade 1/2” x 20 yds. 3M6408-ND 31.13 = 06382 
Attachment Tape, .045”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Black, Automotive Grade 7/8” x 20 yds. 3M6409-ND 47.29 —_ 06383 
Attachment Tape, .060”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Black, Automotive Grade 7/8" x 10 yds. 3M6412-ND 34.53 = 06395 
Attachment Tape, .090”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Gray, Automotive Grade 1/2” x 10 yds. 3M6413-ND 22.84 _— 06394 
Double Coated Foam Tape, .125”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, Off-White Urethane Foam 1” x 36 yds. 3M4008-ND 67.78 — 4008 1” 
Double Coated Foam Tape, .062”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, Off-White Urethane Foam 1” x 36 yds. 3M40161-ND 45.61 — 4016 1” 
Double Coated Foam Tape, .062”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, Neutral Urethane Foam 1” x 36 yds. 3M4026-ND 39.19 —_ 4026 1” 
Double Coated Foam Tape, .125”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, Black Vinyl Foam 1” x 36 yds. 3M44081-ND 94.12 _ 4408 1” 
Double Coated Foam Tape, .062”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, Black Vinyl Foam 1” x 36 yds. 3M44161B-ND 72.18 — 4416 1” BLACK 
Double Coated Foam Tape, .062”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, White Vinyl Foam 1” x 36 yds. 3M44161W-ND 72.32 _ 4416 1” WHITE 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB™ Acrylic Adhesive, Dark Gray 1/2” x 36 yds. 3M6462-ND 36.44 31.23 4611 1/2 IN X 36 YD 
Double Coated Foam Tape, .020”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear 1” x 72 yds. 3M6463-ND 160.95 137.96 4905-1"X72YD 
Double Coated Foam Tape, .020”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear 1/2” x 72 yds. 3M6464-ND 86.05 73.76 4905-1/2”X72YD. 
Double Coated Foam Tape, .020”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear 3/4” x 72 yds. 3M6465-ND 114.73 98.34 4905-3/4"X72YD 
Double Coated Foam Tape, .040”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear (small pack) 1/2” x 36 yds. 3M6466-ND 50.93 43.65 4910 -1/2"X36YD 
Double Coated Foam Tape, .040”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear 1/2” x 36 yds. 3M6467-ND 45.38 38.90 4910-CLEAR-1/2”X36YD 
Double Coated Foam Tape, .040”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear 3/4" x 15 yds. 3M5648-ND 30.59 26.22 4910 3/4"X15YD 
Double Coated Foam Tape, .040”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear 1” x 36 yds. 3M5650-ND 75.64 64.83 4910-CLEAR-1”X36YD 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, White Acrylic Foam 1/2” x 36 yds. 3M5625-ND 66.29 56.82 4950-1/2”X36YD-SMPK 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, White Acrylic Foam 3/4” x 36 yds. 3M5626-ND 88.43 75.80 4950-3/4"X36YD-SMPK 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, White Acrylic Foam 1” x 36 yds. 3M5627-ND 110.48 94.70 4950-1"X36YD-SMPK 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Modified Acrylic Adhesive, Black 1/2” x 36 yds. 3M6468-ND 57.31 49.13 5952-1/2"X36YD 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Modified Acrylic Adhesive, Black 3/4” x 15 yds. 3M5647-ND 30.59 26.22 5952 3/4"X15YD 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Modified Acrylic Adhesive, Black 1” x 36 yds. 3M5649-ND 95.53 81.89 5952 1°X36YD 
Duct Tape 
Duct Tape Clean Remove, 12.6-mil, Slate Blue Polyethylene Film, Synthetic Rubber Adhesive 1.88” x 60 yds. 3M5630-ND 15.09 12.93 8979-BLUE-48MMX54.8M 
Duct Tape Industrial Grade, 10.7-mil, Black Polyethylene Film, Rubber Adhesive 1.88” x 60 yds. 3M69692B-ND. 12.71 = 6969 2” BLACK 
Duct Tape Industrial Grade, 10.7-mil, Silver Polyethylene Film, Rubber Adhesive 1.88” x 60 yds. 3M69692S-ND 12741 = 6969 2” SILVER 
Electrical Tape - Black 
Vinyl Mastic Pad, All-Weather Grade, 125-mil, Black Vinyl Film, Rubber Mastic 3-1/4" x 4-1/2" 3M11008-ND 4.20 _ 2200 (3-1/4"X4-1/2”) 
Electrical Tape, General Purpose, 7-mil, Black PVC, Flame-Retardant 3/4" x 60’ 3M1700-ND 1.20 — 1700 TEMFLEX 
Electrical Tape, Premium Grade, All-Weather, 7-mil, Black PVC, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M33+A-ND 6.06 — 33+ SUPER (3/4”X66’) 
Electrical Tape, Premium Grade, All-Weather, 8.5-mil, Black PVC, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M88A-ND 6.80 — 88 SUPER (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape - Colored 
Electrical Color Coding Tape, Red PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-RD-ND 5.62 = 35 RED (3/4”X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Orange PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-OR-ND 5.62 —_ 35 ORANGE (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Yellow PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-YL-ND 5.62 — 35 YELLOW (3/4”X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Green PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-GN-ND. 5.62 = 35 GREEN (3/4”X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Blue PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-BL-ND 5.62 —_ 35 BLUE (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Violet PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66 3M35-VL-ND 5.62 = 35 VIOLET (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Gray PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-GY-ND 5.62 —_ 35 GRAY (3/4”X66’) 
Electrical Color Coding Tape, White PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-WH-ND 5.62 — 35 WHITE (3/4"X66’) 
Glass and Aluminum/Glass Cloth Tape 
Glass Cloth Tape, White, 5.4-mil, Silicone Adhesive, High Tensil Strength, General Purpose 1” x 60 yds. 3M5609-ND 74.52 63.87 361-1"X60YD. 
Glass Cloth Tape, White, 5.4-mil, Silicone Adhesive, High Tensil Strength, General Purpose 2” x 60 yds. 3M5610-ND 149.01 127.73 361-2”X60YD 
Aluminum/Glass Cloth Tape, 7.3-mil, Silicone Adhesive, Flame/Tear/Puncture-Resistant 1” x 36 yds. 3M5611-ND 121.73 104.34 363-1"X36YD 
Aluminum/Glass Cloth Tape, 7.3-mil, Silicone Adhesive, Flame/Tear/Puncture-Resistant 2” x 36 yds. 3M5612-ND 243.46 208.68 363-2”X36YD 
High Temperature Tape 
High Temperature Kapton Tape, 2.7-mil, Amber KAPTON Polyimide Film, Silicone Adhesive 1/2” x 36 yds. 3M541312-ND 26.60 — 5413 1/2” 
High Temperature Kapton Tape, 2.7-mil, Amber KAPTON Polyimide Film, Silicone Adhesive 3/4” x 36 yds. 3M541334-ND 39.90 = 5413 3/4” 
Wave Solder Tape, Low Static, 2.7-mil, Amber Polyimide Film, Silicone Adhesive 1/2” x 36 yds. 3M591912-ND 28.65 a 5419 1/2” 
Wave Solder Tape, Low Static, 2.7-mil, Amber Polyimide Film, Silicone Adhesive 3/4” x 36 yds. 3M591934-ND 40.93 = 5419 3/4” 
Wave Solder Tape, Water-Soluble, PVA Film Backing, Water-soluble Synthetic Adhesive 1/2” x 36 yds. 3M541412-ND 27.07 = 5414 1/2” 
Wave Solder Tape, Water-Soluble, PVA Film Backing, Water-soluble Synthetic Adhesive 3/4” x 36 yds. 3M541434-ND 46.85 — 5414 3/4” 
t+ Recommended for wheel flares or other less demanding applications due to a narrower width. (Continued) 
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3M Foil, Electrical, and Specialty Tapes (cont, 


Dimensions _| Digi-Key Price Each 3M 
Description Width x Length | Part No. 1 5 Part No. 
ScotchCode™ Wire Marker Tape Dispensers 
ScotchCode SDR Wire Marker Tape Dispenser with 0-9 Wire Marker Tapes _ STD-0-9-ND 42.12 _ STD-0-9 
ScotchCode SDR Wire Marker Tape Dispenser with 10 Colored Wire Marker Tapes _ STD-C-ND 42.12 _ STD-C 
ScotchCode SDR Wire Marker Tape Dispenser (no tape included) _- STD-ND 13.84 _ STD 
ScotchCode™ Wire Marker Tape Refills 
“0” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #'s 0.215” x 96” SDR-0-ND 3.02 oan SDR-O 
“4” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #'s 0.215” x 96” SDR-1-ND 3.02 _— SDR-1 
“2” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #'s 0.215” x 96” SDR-2-ND 3.02 —_ SDR-2 
“3” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #'s 0.215” x 96” SDR-3-ND 3.02 —_ SDR-3 
“4” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #'s 0.215” x 96” SDR-4-ND 3.02 —_— SDR-4 
“5” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #'s 0.215” x 96” SDR-5-ND 3.02 —_ SDR-5 
“6” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #'s 0.215” x 96” SDR-6-ND 3.02 —_ SDR-6 
“7” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #'s 0.215” x 96” SDR-7-ND 3.02 — SDR-7 
“8” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-8-ND 3.02 —_ SDR-8 
“9” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-9-ND 3.02 —_ SDR-9 
Black ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-BK-ND 3.02 —_ SDR-BK 
Brown ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-BN-ND 3.02 —_ SDR-BN 
Red ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-RD-ND 3.02 — SDR-RD 
Orange ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-OR-ND 3.02 = SDR-OR 
Yellow ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-YL-ND 3.02 _— SDR-YL 
Green ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-GN-ND 3.02 — SDR-GN 
Blue ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-BL-ND 3.02 —_ SDR-BL 
Violet ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-VL-ND 3.02 = SDR-VL 
Gray ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-GY-ND 3.02 —_ SDR-GY 
White ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-WH-ND 3.02 —_ SDR-WH 
Specialty Tape 
Sound Damping Tape, Aluminum, 10-mil, Pressure-Sensitive VEP Acrylic Adhesive 2” x 36 yds. 3M5608-ND 101.92 87.37 2552-2”X36YD 
Linerless Rubber Splicing Tape, 30-mil, Self-Bonding, Black Ethylene Rubber 3/4” x 30° 3M130C-ND 16.86 _ 130C (3/4"X30") 
Self-Fusing Electrical Tape, 12-mil, Blue/Gray Silicone Rubber, Easy Tear - Easy Strip Liner 1”x 30’ 3M70-ND 50.96 44.59/10 70 (1”X30’) 
Reflective Tape, 2-mil, Low Emissivity, Silver Metallic Polyester, Pressure-Sensitive Acrylic Adhesive 1” x 72 yds. 3M5629-ND 101.15 86.70 8437-1"X72YD 
Chemical and Solvent Resistant Tape, 2.7-mil, Cream Polyester Film, Rubber Adhesive 1” x 72 yds. 3M85401-ND 15.85 = 854 (1”) 
Chemical and Solvent Resistant Tape, 2.7-mil, Cream Polyester Film, Rubber Adhesive 2” x 72 yds. 3M85402-ND 30.82 _ 854 (2”) 
Electrically Conductive Transfer Tape, 2-mil, Pressure-Sensitive Conductive Adhesive 1/2” x 36 yds. 3M970312-ND 66.76 _ 9703 (1/2”) 
Safety/Marking Tape 
Black Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5619-ND 31.31 26.84 471-BLACK-2”X36YD-BULK 
Red Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5618-ND 31.31 26.84 471-RED-2”X36YD-BULK 
Orange Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5623-ND 31.31 26.84 471-ORANGE-2”X36YD-BULK 
Yellow Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5621-ND 31.31 26.84 471-YELLOW-2”"X36YD-BULK 
Green Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5624-ND 31.31 26.84 471-GREEN-2”X36Y D-BULK 
Blue Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5620-ND 31.31 26.84 471-BLUE-2”X36YD-BULK 
White Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5622-ND 31.31 26.84 471-WHITE-2”X36YD-BULK 
Color Coding Tape Assortment, 1 each - Black, Red, Yellow, Green, Blue, White 24mm x 20M 3M5634-ND 9.84 8.43 764 
Safety Tape, Black and Yellow Diagonal Striped, 5.4-mil, Vinyl backing, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5628-ND 45.29 38.82 5702-2”X36YD 


t Recommended for wheel flares or other less demanding applications due to a narrower width. 


3M Fastening Systems 


Scotchmate™ 
Hook and Loop 
Fastening Systems 


Features: When the two sides of a Scotch-mate Hook and Loop 
Fastener are pressed together, hundreds of tiny stiff hooks mesh 


Woven Nylon ~ 
Strip With 
Loops 


Hooks 


with a surface of pliable loops. Simply press together to fasten and pull apart to open and you can do it 
thousands of times during the life of your product. Depending on the application, select either Plain-backed 
or Adhesive-backed versions. Plain-backed versions are easily sewn or stapled in place. Adhesive-backed 
fasteners are available for bonding to bare or painted metal, many plastics including plasticized vinyl, plus 


“Niner 


Woven Nylon 
Strip With 


Features: 


Scotchmate™ Reclosable Fastener SJ3000 — 
Thin Back-to-back Hook and Loop 


3M™ Scotchmate™ Reclosable Fastener SJ3000 is a thin back-to-back fastener offering closure alternatives to plastic 
wire, tape, string, rubber bands and other types of closure systems used to secure individual or bundles of items. One 
side of the thin fastener strip is covered with tiny translucent polypropylene hooks, approximately 1400 per square inch 
(220/sq. cm). These hooks engage with thousands of soft, pliable, thin polyester loops on the reverse side providing for a 
limited number of openings and closings (cycles). Simply pull the strips apart to disengage. 

Material of Construction: Hook: Translucent Polypropylene; Loop: Polyester 
Thickness - Unmated: 0.027”, 0.69mm 


wood, glass and more. Note: X in Part No. = # of yds. 
Standard Sew-On, Plain-Backed: Width Digi-Key Pricing 
* Tailored appearance for garments * Wash or dry clean * Operating Temperature: Up to 250°F (121°C) Inch (mm) Color | Part No. 1 yd. 10 yds. 25 yds. 50 yds 
continuous 
Pressure Sensitive Rubber Adhesive-Backed: 1 (25.40) Red Sede Gp 1.45 eae 20.66 a 
¢ General purpose adhesion to most smooth surfaces »* Operating Temperature: -20°F ~ 120°F (-29°C ~ -5 (12.70) Red $J300012R-X-ND 88 5.69 12.64 22.12 
49°C 
) 1 (25.40) Black | SJ300010B-X-ND 1.76 11.33 25.18 44.07 
Note ain) Part Noss onyds: 5 (12.70) | Black |$J300012B-X-ND 1.06 6.80 15.10 26.43 
Width Digi-Key Pricing 
Inch (mm) | Part No. 1 yd. 10 yds. 25 yds. 50 yds. 
Standard Sew-On, Plain-Backed — Black Rigi id Backed Dual Lock 
5/8 (15.88) | SJ340158B-X-NDt 1.20 9.57 14.95 17.94 
5/8 (15.88) | SJ340258B-X-ND} _ a 14.95 _— 
1 (25.40) $J340210B-X-ND$ 1.71 13.65 21.33 25.59 
Standard Sew-On, Plain-Backed — White 
5/8 (15.88) | SJ340158W-X-NDt 1.11 8.91 13.93 16.71 
5/8 (15.88) | SJ340258W-X-ND$ -90 7.20 11.25 13.50 Features: Type 400 Dual Lock Fasteners on a rigid back with recessed mounting hole. 
1(25.40) | SJ340210W-X-ND+$ 1.74 13.65 21.33 25.59 Hole [Digi Key Pricing 
Pressure Sensitive Rubber Adhesive-Backed — Black Size -mm Size Part No. 1 50 100 
Round 
5/8 (15.88) | SJ352758B-X-NDT 5.68 45.44 71.00 75.54 20.6 Diameter 4.1mm |$J3463-ND 35 14.00 21.00 
5/8 (15.88) | SJ352658B-X-ND¢ 5.68 45.44 71.00 75.54 14.3 Diameter 4.1mm SJ3465-ND 53 21.00 31.50 
125.40) |$J352710B-X-NDt 710 56.82 88.79 94.47 Square 
38.1 Square 4.2mm $J3252-ND 68 27.00 40.50 
1 (25.40) $J352610B-X-ND$ 7.10 56.82 88.79 94.47 38.1 Square 3.6mm $J3261-ND 68 27.00 40.50 
tLloop +Hook (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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3M Fastening Systems (cont, 


Dual Lock™ 

Reclosable Fastening Systems 

Features: 

When these fasteners are pressed together, hundreds of mushroom-shaped 
stems interlock with one another. An audible snap announces that the fastener Polyolefin 7 
is locked. Compared to hook and loop fasteners, you get improved tensile strip > 
strength with five times more holding power. Open and close hundreds of 
times during the life of your product. Plain-backed versions can be easily 
sewn, stapled or ultrasonically bonded in place. Adhesive-backed versions 
are available for bonding to bare or painted metal, many plastics including 
plasticized vinyl, plus wood, glass and more. For easy opening applications, you can mate Type 250 with Type 170. For 
medium opening, you can mate Type 170 with Type 400 or Type 250 with itself. For greater holding power with limited 
openings, you can mate Type 250 with Type 400 or mate Type 170 with Scotchmate Loop Products. 


Adhesive 


Adhéeive 


Plain-Backed: Sew on or staple. Wash or dry clean. * Operating Temperature: -20°F ~ 200°F (-29°C ~ 93°C) 


Pressure Sensitive Rubber Adhesive-Backed: General purpose. Bonds to most surfaces. * Operating Temperature: 
-20°F ~ 120°F (-29°C ~ 49°C) continuous. 

Pressure Sensitive Very High Bond Scotch™ VHB™ Acrylic Adhesive-Backed: High performance for aircraft, 
automotive, business equipment, electronics. Resists harsh wet/dry, hot/cold cycles. * Operating Temperature: -20°F ~ 
158°F (-29°C ~ 70°C) continuous 

Dual Lock, Low Profile Acrylic Adhesive-Backed: * Material of Construction: Polypropylene » Operating Temperature: 
-29°F (29°C) and up to 158°F (70°C) » Single Thickness: .0645” (1.63mm) * Engaged Thickness: .0910” (2.31mm) 
* Closure Cycle Life: 100 ~ 150 


> 
Richco Adjustable Kwik Klip 


Features: 

¢4 sizes adjust to any holding 
diameter from 5/16" ~ 1° (7.9 
~ 25.4mm) 

* Locks securely, easily reopened 
for routing changes 

+ Adhesive back 

Material: Nylon 6/6 

Color: Natural 


Typical Release 79 
Tab Location ~ Adhesive 


s+ 


Dia. Range Dimensions - mm Digi-Key Pricing Richco 
mm A B c D_ | Part No. 10 100 500 | Part No. 
7.87 ~ 10.16 | 25.40 | 19.05 | 22.10 | 10.16 |RP309-ND 8.66 66.64 266.56 | AKKL-3140A-RT 
11.68 ~ 14.22 | 31.75 | 19.05 | 27.69 | 10.16 |RP310-ND 10.83 83.31 333.24 | AKKL-4756A-RT 
14.48 ~ 19.05 | 38.10 | 19.05 | 31.75 | 12.70 | RP311-ND 8.04 57.44 252.73 | AKKL-5775A-RT 
22.10 ~ 25.40 | 50.80 | 25.40 | 44.45 | 12.70 |RP312-ND 9.10 65.01 286.02 | AKKL-8710A-RT 


Tie Holders 


Fig. 1— Features: »* Multi-directional 
¢ Material: Nylon 6/6, UV Stabilized 


Fig. 2— Features: * Ramp feature allows ties to pass 
through easily *4-way entry » Material: Nylon 


Pressure Sensitive Very High Bond Scotch™ VHB™ Acrylic Adhesive-Backed — Black 


250 |$4355012-X-ND 1151 92.08 143.88 153.08 
5(12.70) | 400 |$J355112-X-ND 1151 92.08 143.88 153.08 
170 |§4355212-X-ND 1151 92.08 143.88 153.08 
250 | §J355010-X-ND 19.18 153.44 239.75 287.70 
1 (25.40) 400 |$J355110-X-ND 19.18 153.44 239.75 244.55 
170 | §4355210-X-ND 19.18 153.44 239.75 244,55 


Pressure Sensitive Very High Bond Scotch™ VHB™ Acrylic Adhesive-Backed — Clear 


5 (12.70) 250 $J356012-X-ND 13.22 105.73 165.20 175.77 
1 (25.40) 250 $J356010-X-ND 22.69 181.55 283.68 289.35 
Dual Lock, Low Profile Acrylic Adhesive-Backed — Clear 
1 (25.40) 300 LSE | $J457010C-X-ND 5.43 34.88 67.81 _ 
Dual Lock, Low Profile Acrylic Adhesive-Backed — Black 
1 (25.40) 300 LSE | $J457510B-X-ND 4.92 31.60 70.22 122.89 
MiniPack 
Features: Assorted Hook, Loop and Dual Lock™ Fastening systems. 
Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 5 10 
Hook and Loop (4.9 yards per pack) 
White, 1”, Sew-on MP-3401/02W-ND 22.75 19.50 17.55 
Black, 1”, Adhesive MP-3526/27B-ND 43.91 37.64 33.88 
White, 1”, Adhesive MP-3526/27W-ND 43.91 37.64 33.88 
Dual Lock™ (4.9 yards per pack) 
Black, 1”, Adhesive MP-3541/42B-ND 65.07 55.77 50.20 
Black, 1”, High Bond =| MP-3551/52B-ND. 91.04 78.03 70.23 
Dual Lock, Low Profile (10 feet per pack) 
Clear, 5/8”, Adhesive | MP-457058C-10-ND 17.50 — 15.00 


Nylon 6/6 6/6, Adhesive, UV Stabilized Nylon 6/6 
Note: X in Part No. = # of yds. 
Width Digi-Key Pricing 
Inch(mm) | Type | Part No. tyd. 10 yds. 25 yds. 50 yds. AS c D ere iss Be ais oe mole tor 
Plain-Backed — Black NOI tick ape B | o_o] aPis, ; 7 ref. a D 
tg. hole for 
250 |$J344012-X-ND 5.81 46.50 72.66 87.20 Typical release © | eS eatcrew distinis canesaitaee 
tab location © 3.81-2 Pls with release tab 
5 (12.70) 400 |$J344112-X-ND 5.81 46.50 72.66 77.31 
170 —_|$J344212-X-ND 5.81 46.50 72.66 77.31 
Tensile Dimensions - mm Digi-Key Pricing Richco 
250 /$J344010-X-ND 11.32 90.58 141.53 = Fig. | Force (kg) | A] B € | D | E |PartNo. | 10 100 500 |PartNo. 
4 (25.40) 400 | $J344110-X-ND 12.15 97.19 151.86 - Nylon 
170 eater aie 780 eae sales 1 | 8:72/14.20 119.05] 19.05 ] 6.35 ] 6.10] 1.52 [RPOI-ND | 5.56 42.80 171.20] FTH-SA-RT-C 
18.66/22.39 | 25.40| 25.40 | 11.68 | 7.11 | 1.78 |RP302-ND | 5.90 45.37 181.48 | FTH-7-01A-RT 
Pressure Sensitive Rubber Adhesive-Backed — Black » | 4479 38.10] 38.10 | 10.92 | 7.62 | 2.03 |RP3O3-ND | 9.07 64.81 285.14] FTH-8-01A-AT 
250 $J354012-X-ND 8.08 64.68 101.06 121.27 44.79 50.80 | 50.80 | 10.92 | 7.62 | 2.03 )RP304-ND | 6.76 44.88 202.77 | FTH-10-RT-M 
5 (12.70) 400 $354112-X-ND 785 62.79 98.11 404.39 Ultra Violet - Exterior or Outdoor Use (Black) 
a , . : . 1 | 8:72/11.20 119.05] 19.05 ] 6.35 ] 6.10] 1.52 JRP3O5-ND ] 5.24 40.34 161.36 ]FTH-SA-RT-UVB-M 
170 | $J354212-X-ND 7.85 62.79 98.11 104.39 18.66/22.39 | 25.40 25.40 | 11.68 | 7.11 | 1.78 |RP306-ND | 7.77 59.77 239.08 | FTH-7A-RT-UVB-C 
250 $J354010-X-ND 13.47 107.77 168.39 202.07 2 44.79 | 38.10} 38.10 | 10.92 | 7.62 | 2.03 |RP307-ND | 9.60 68.55 301.60 | FTH-8-01A-RT-UVB 
4 (25.40) 400 | $J354110-X-ND 13.08 104.62 163.48 173.94 
170 |$J354210-X-ND 1308 10462=S«163.48«—«173.94 LED Spacers RoHS 


Features: * Spaces LED from surface of board « Easily installed by hand * Insulates and spaces leads 
Slots and holes for choice of mount Material: Nylon 6/6 Color: Natural 


Dimension A | Digi-Key Pricing Richco 
Fig. mm Part No. 10 100 500 Part No. 
4.57 RP500-ND 4.01 30.85 123.40 LEDS1E-3-01 
6.35 RP501-ND 4.24 32.60 130.40 LEDS1E-4-01 
1 12.70 RP502-ND 4.68 36.03 144.12 LEDS1E-8-01 
15.75 RP503-ND 4.80 36.91 147.64 LEDS1E-10-01 
19.05 RP504-ND 4.88 37.57 150.26 LEDS1E-12-01 
4.57 RP505-ND 5.08 39.04 156.16 LEDS2E-3-01 
6.35 RP506-ND 5.30 40.77 163.08 LEDS2E-4-01 
2 12.70 RP507-ND 5.75 44.21 176.82 LEDS2E-8-01 
15.75 RP508-ND 5.84 44.93 179.72 LEDS2E-10-01 
19.05 RP509-ND 5.93 45.60 182.38 LEDS2E-12-01 


Hole Grommet 


Features: 


¢ Installs instantly 
Material: Flexible vinyl 


Color: Black 
Dimensions - mm Digi-Key Pricing Richco 
ID H Py oD i Part No. 10 100 500 | Part No. 
3.05 4.57 1.52 7.87 6.35 | RP450-ND 1.58 12.15 48.60 |HG-2 
3.81 6.35 1.52 9.40 6.35 | RP451-ND 1.63 12.53 60.12 |HG-2.5 
4.57 7.87 76 10.92 4.57 | RP452-ND 1.79 13.76 55.02 |HG-3 


5.33 7.87 1.52 10.92 5.33 
6.35 9.40 2.29 14.22 7.1 


RP453-ND 1.99 15.33 61.32 
RP454-ND 2.20 16.89 67.56 | HG-4 


9.40 12.70 1.52 17.27 7.11 |RP455-ND 3.66 28.14 112.56 | HG-6 
14.22 17.27 1.52 22.10 4.57 |RP456-ND 4.64 35.66 142.62 |HG-9 
17.27 19.05 1.52 23.62 4.57 _|RP457-ND 5.12 39.40 157.58 | HG-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2394 (usz2010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


< Kurly-Lok On Base — 
Richco KLB Series 


Liquid Tight Features: 


* Adhesive backing, RMS-15 
* Material: Nylon 6/6, RMS-01 


q pthc on 
2.03F FF Typical 

| elease 
.76 Thick ‘— Tab Location 


G romm et * Color: Natural Double Adhesive Tape 
Features: a 
_ r “A” Overall | “B” Wire Bundle | Digi-Key Pricing Richco 
* Provides dust and watertight seal Height (mm) Dia. (mm) Part No. 25 100 1,000 | Part No. 
Conforms to'lP67 standards 27.18 7.62~ 10.16 |RP610-ND 11.46 37.20 267.80 |KLB-350A-RT 
Provides light strain relief 
+ Fits a variety of cable sizes 31.24 10.16 ~ 12.70 |RP611-ND 12.34 41.13 296.10 |KLB-450A-RT 
40.13 17.78 ~ 20.32 |RP612-ND 12.97 43.22 311.18 |KLB-750A-RT 
Panel| Panel | Cable Dimensions ms 
Hole | Thick | Size (mm) Digi-Key Pricing —_| Richeo 
Fig. | Color} Material | (mm) | (mm) (mm) D JE H_ | Part No. 10 100 | Part No. . . . 
1 | Black] RMS-153] 12.5 | 0.5~-2.0] 3.0-5.0 | 19.8 | 17.0 | 7.1 |RP740-ND|10.33 79.47 |LTG-199017 Wire Cord Klip — WCK Series 
Gray | RMS-125| 16.0 |1.0~4.0] 5.0-7.0 | 21.0] 189) 6.2 |RP741-ND| 7.15 51.06 |LTG-39897 Features: : ; fl 
* Adhesive backing for quick G D 
2 | Gray | RMS-125 | 19.0 | 1.0~-4.0| 7.0-10.0 | 23.9 | 19.6 | 6.1 |RP742-ND] 8.54 61.02 |LTG-34715 mounting , DIN 
aie Ri 
Gray | RMS-125] 29.0 | 1.0-4.0|14.0~20.0) 35.8 | 24.4| 6.6 |RP744-ND| 8.22 54.57 |LTG-43021 * Material: Nylon 6/6, RMS-01 7.62 Thick Double 
« Color: Natural Adhesive Tape with 
Release Tab 
Locki ng Circu it RoHS v To snap-lock in a Hole Dia. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Richco 
ote 4.0 diameter hole ina (mm) A B c D_|Part No. 25 100 1,000 | Part No. 
Board S u pports (2) : : i 1.57 panel thickeness With Tape 
FT 
Features: 4.57 | 16.00) 15.75| 7.87 | 4.06 |RP617-ND 12.34 41.14 296.21 |WCK-180-01A-RT 
* Both ends lock by hand; no tools required lj 28 11.43 | 25.15 | 25.15 | 11.94] 7.11 |RP618-ND 21.67 72.23 520.02 |WCK-460-01A-RT 
* Strong, dependable grip To snap-lock ina 18.29 | 25.40 | 25.40 | 12.70 | 13.46 |RP619-ND 26.94 89.81 646.60 | WCK-720-01A-RT 
+ Material: Nylon 6/6 “J, ,. 4.75 diameter hole = 
* Color: Natural a in a 0.79 ~ 1.98 Without Tape 
panel thickness 18.29 | 25.40 | 25.40 | 12.70 | 13.46 | RP622-ND 14.27 42.81 285.40 |WCK-720-01 
Dim. A __ | Digi-Key Pricing Richco S . R li f B hi 
(mm) _|Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. x ll . 
4.57 RP425-ND 2.59 19.92 79.66 143.39 |LCBS-3 train ene us Ings SRB-F and SRB-R Series 
6.35 RP426-ND 2.75 21.19 84.76 152.57 |LCBS-4 Features: ; ae 
9.40 | RP428-ND 2.89 22.25 89.00 160.20 |LCBS-6 *Bushing pees strain and wear ieee et iia 
on wires and cords ‘ct dia | 
10.92 | RP429-ND 3.01 23.15 92.58 166.64 |LCBS-7 + Withstands temperatures to Y i JL 
12.70 | RP430-ND 3.41 23.93 95.72 172.30 |LCBS-8 150°F (65°C) RS i, 
15.75 | RP431-ND 3.33 25.60 102.38 184.28 |LCBS-10 * Material: Nylon 6/6, RMS-40 StyleA Style B X E- EF 
19.05 | RP432-ND 3.55 27.29 109.16 196.49 |LCBS-12 * Color: Black 
25.40 _|RP434-ND 3.99 30.69 122.74 220.93 |LCBS-16 Digi-Key Approx. Wire [Mounting Holes (mm) Bushing pimensions|(mm) 
Part No. Size (mm) Style A Style B Cc D cE Ee 
= RAS 2.79 x 5.33 9.52 8.76 10.79 10.41 3.94 1.57 
ire a e RoHS 2.29 x 4.57 9.52 8.76 10.79 10.41 3.94 1.57 
= PEAR) 4.09 x 7.62 13.08 11.81 14.48 12.70 4.34 2.54 
Features: : Roe iva : ae ‘ . 3.81 x 7.11 12.70 11.81 14.48 12.70 4.34 2.54 
Wire Saddles are ideal for routing wires or optical fiber. Wires can be easily inserted into the top side of 4.06 x 9.40 14.27 13.46 15.49 15.24 6.10 3.30 
the saddle to protect them from abrasion. The Micro is ideal for low profile applications and takes up very 381 864 142 13.46 1 "49 1 OA 610 3.30 
little real estate. The MOFNSA is designed to snap into a .125” diameter hole in a .093” thick panel for RP463-ND sea oe 27 7 5. 5. “ : 
applications that require a thicker board than the standard 1/16” board. ae x oes ee a tea a ee 
57 x 8. 27 ! 5. 5. 5 ; 
Fig. 2— MOFNSA 4.83 x 7.62 12.70 11.58 13.84 10.19 3.61 1.80 
RP464-ND 3.81 x 7.11 12.70 11.58 13.84 10.19 3.61 1.80 
: 4.06 x 7.62 12.70 11.58 13.84 10.19 3.61 1.80 
32 ; 6.35 12.70 11.81 14.22 10.92 4.19 2.54 
6.73 13.08 11.81 14.22 10.92 4.19 2.54 
Bese ND 7.37 13.08 11.81 14.22 10.92 4.19 2.54 
5 6.86 12.70 11.81 14.22 10.92 4.19 2.54 
a S eiaphactin a bes oe) veo | isos | iaae | ieas | iar | eos | ae 
7 .15) hole in a . f ‘ i : i ; i : 
ep aoe nom. thick panel Resco ND) 9.02 1745 | 1448 | 1845 | 17.27 6.98 3.18 
8.38 17.45 14.48 18.45 17.27 6.98 3.18 
PANS ae * Maximum Panel Thickness 
Hole Dia. Thickness | Digi-Key Pricing Richco — Pricin - 
Inch (mm) Inch(mm)__ | Part No. 10 100 500 | Part No. Digi-Key g Richco 
Fia::4— Standoff Minra Wite'Saddi Part No. 25 100 1,000 5,000 Part No. 
Ig. _ ando icro ire Sa ie 
= RP461-ND 9.03 30.10 216.72 174.58/M | SRB-F-2 
.070 (1.75) .062 (1.57) | RP738-ND 3.66 28.13 112.52 |SMWS-1-01 =X GOIND) aap are igave secant ‘|SHeeaee 
.070 (1.75) .093 (2.36) |RP739-ND 3.66 28.13 112.52 |SMWS1-1-01 SERENE) 4ai78 peer aso ae 265.59/M SRB-ES 
Fig. 2 — Mini Optical Fiber Network Saddle RP464-ND 3.52 11.74 84.53 68.10/M | SRB-F-7 
125 (3.18) .093 (2.36) | RP737-ND 2.81 21.60 86.38 |MOFNSA-2-01 RP465-ND 3.75 12.49 89.89 72.42IM | SRB-R-S 
RP466-ND 6.93 23.14 166.36 134.01/M | SRB-R-6 


Twist-Lok — TL Series 


Features: 
* Twist to secure wire bundles 


C-Type Flat Cable Clamps — crcc series 


* Material: Nylon 6/6, RMS-01 Features: 
RoHS 
* Color: Natural * Designed for routing flat ribbon eee 
cable @) 
“A” Overall | “B” Wire Bundle | Digi-Key Pricing Richco * Serrated grip to prevent slippage ' ; 
N ‘ : ; : 2 
Height (mm) Dia. (mm) Part No. 25 100 1,000 | Part No. s siti a for quick ! 76 Double” Zrypical Release 
22.86 5.08 ~ 7.62 RP600-ND 247 8.24 59.29 |TL-250 y A Adhesive Tape qi penealon 
26.16 7.62~10.16 — |RP601-ND 2.64 881 63.43 |TL-350 # Material: Nory| White; RMS-08; ibe 
30.48 10.16~12.70 | RP602-ND 285 9.50 68.36 |TL-450 sod 
33.78 13.97 ~ 16.51 RP603-ND 2.97 9.91 71.35 |TL-600 Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Richco 
39.37 17.78 ~ 20.32 RP604-ND 3.46 11.52 82.94 | TL-750 Material A B C_ | Part No. 25 100 1,000 | Part No. 
43.18 25.40 Maximum RP605-ND. 3.55 11.85 85.28 |TL-950 14.27 | 12.45 | 4.57 | RP391-ND 11.02 36.75 264.56 |CFCC-3-05A-RT 
sees 30.23 Maximum  [RBRGeINe dak dood -ddsder Thats Noryl-White | 14.27 | 10.16 | 6.35 |RP392-ND 13.99 46.63 335.74. |CFCC-4-05A-RT 
68.07 36.58 Maximum RP607-ND 3.82 11.45 76.36 |TL-1375 26.97 | 22.35 | 6.35 | RP393-ND 17.46 58.19 418.97 | CFCC-8-05A-RT 
. . i 7 7 Rigid 
74.42 39.62 Maximum | RP608-ND 474 1422 94.78 |TL-1500 pve Gray 26.97 | 22.35 | 6.35 | RP394-ND 13.47 44.89 323.17 |CFCC-8-04A-RT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ke Max. Min. Loop r 
aS Bundle | Approx.| Tensile | Approx. Package Size 
Richco : Dia. Length Strength Width Digi-Key Price Per Pkg. | Price Per Pkg. | Richco 
Cable Clamps — N Series (in.) | (in) | (Ibs.) | (in.) | Color | Part No.t C=100 M=1000 | Part No. 
pects: 04.37 i 12 | 575 40 14 | Black | RP206C-ND 4.67 4745 |WIT-40R-UVB 
+ Material: Nylon 6/6, RMS-01 (28.18 | Lo ie 9.53 18 | 73 40 44 | Black | RP207C-ND 9.70 59.08 | WIT-40L-UVB 
* Colors: Natural and Black Let bsse 15 | 60 50 19 | Black | RP208C1-ND 7.93 48.31 | WIT-50S-UVB 
— _ _ 20 | 80 50 19 | Black | RP209C-ND 9.34 56.88 | WIT-50R-UVB 
ae Jie, Digt Key - py eae 45 | 153 | 50 48 | Black |RP210C-ND 16.14 98.21 _ | WIT-50L-UVB 
8016.86 RPS22-ND 154 513 36.94 -INA-BK 42 | 15.06 | 120 30 | Black |RP211C-ND 37.59 —___|WIT-120R-UvB 
3.18 8.33 | RP323-ND 1.57 5.24 37.69 | N-2-BK Nylon 6/6, Size 10 — Screw Mount 
4.78 9.91 | RP3824-ND 1.80 6.01 43.24 | N-3-BK 2 8.69 50 19 | Natural | RP225M-ND = 60.60 | WITSH-10-50MRL 
Black, RMS-49 635 | 106) Ree Wee eee dees ||hie oe 3 | 1125 | 50 19° | Natural | RP226M-ND = 62.42 _ | WITSH-10-50MR 
9.52 | 12.29 |RP327-ND 2.06 6.85 49.32 | N-6-BK Nylon 6/6, Release Tab 
14.13 | 11.99 | RP328-ND 2.13 7 51.19 | N-7-BK 1.25 | 55 40 21 | Natural | RP217M-ND = 97.99  |WIT-RT-0550 
Bid | er Ree Fa ne ee a ia 2 | 80 40 21 | Natural | RP218C-ND — 108.00 | WIT-RT-0800 
3.18 8.33 |RP315-ND 4.75 5.82 41.90 |N-2 2.5 10.5 40 .21 | Natural | RP2197]-ND = 90.70 WIT-RT-1050 
4.78 | 9.91  |RP316-ND 2.00 6.67 48.02 | N-3 
naarucor | $5 | Hor lesa | we Se eet | Ta 
ose) ee Bee re mere Dia, | Length | Strength | Width’ Digi-Key Pricing Richco 
12.70 44.27. | RP321-ND 2.40 7.99 57.49 |N-8 (in.) (in.) (Ibs.) (in.) Color | Part No. 25 100 Part No. 
Nylon 6/6, Release Tab (Large Size) 
; 4 15.25 | 250 52 | Natural |RP221-ND 18.38 61.25 |WIT-RT-1525 
Hanking Ties 
Features: Son ean: as = ass ; , re 
4 Wea elacitcar coils fof shiphing and packaging | 25 (6,35) Beaded Ties Features: = Easy to install and release * Material: Nylon 
Material: Polyethylene 
* Color: Natural Be B Fig. 1 a 
Max. Bundle Dimensions (5.16) Fro ea ra 
Diameter Inch (mm) Digi-Key Price Per Package Richco .453 (11.51) 125 (3.18) .875 (22.23) .25 (6.35) 
Tes, 32 _ 39 29 06 one i 3 3878 7m 2.094 (2.39 0.125 (3.18) 
ee sean) cian RP703-ND 24,22 174.38 | HT-5.9 ee ; 7 pane ccm 
RoHS Compliant ; A ——+ 
= Dim “A” (approx.) | Digi-Key Price Per Package Richco 
Wrap-lIt-Ties Wire Tie Gun Fig. Inch (mm) | Part No. 100 1,000 | Part No. 
cealaiee ; 4.0 (101.60) | RP731-ND 7.66 55.15 BT-4-01-NT 
= Eaay 10 ue peranant lock 6.0(152.40) _ | RP733-ND 13.38 96.34 BT-6-01-NT 
« Sirona) oresplebe construction 8.75 (222.25) | RP734-ND 18.54 133.45 BT-8-01-NT 
» Serviceable to 185°F (85°C) 2 10.75 (273.05) | RP735-ND 13.88 92.52 BT-10-01-NT 
+ UL recognized #£71558 12.75 (323.85) | RP736-ND 15.83 105.56 BT-12-01-NT 
100, "M" for package of 1000. gas aed a Molded Nylon Insulators 
Max. Min: oon Package Size —_ Sones ( at 
ane oe qe ae Digi-Key Price Ee Per Pkg. | Richco Features: = Use ba Sore. insulators and in mat. bushing applications | F | 
(in.) (in.) (Ibs.) (in.) | Color | Part No.t C=100 M=1000 | Part No. «Lightweight * High dielectric strength » Resistant to corrosion and 
Nylon 6/6 abrasion « Material: Nylon 6/6, RMS-48 « Color: Natural Bis Ea 
06 | 3.25 18 10) Natural /RP101C-ND 3.02 18.43 |WIT-18SF Approx. 
0.6 | 3.25 18 40 | Red |RP101RDM-ND = 10.04 | WIT-18SF-RD Screw | Met. Dimensions — Inch Digi-Key Pricing Richco 
o7 | 45 | 18 | 10. | Natural] RP102—-ND 3.30 20.05 | WIT-18R See EAU oP LB Cit AO at RE | are Na: Gp) gt eet 
o7 | 45 18 40 | Blue |RP102BLC-ND 2414 o171 — |WIT-18R-BL #2 | ma22 | 181 | .047 | 120 | 090 | .031 | RP330-ND 5.20 17.34 124.81 | MNi#2-2 
a7 | 45 18 10 | Green | RP102GNC-ND 3.57 21.71 |WIT-48R-GN m3 | 235 | .047 | 145 | 115 | .031 | RP337-ND 5.20 17.34 124.81 | MNI#4-2 
o7 | 45 18 ‘10 | Red |RP102RDC-ND 3.57 21.71 |WIT-18R-RD M3 | .252 | .047 | 140 | 115 | .o46 | RP338-ND 5.20 17.34 124.81 | MNI#4-3 
13° | 5.75 18 10 | Natural | RP213(1-ND 3.86 23.44 | WIT-18L M3 | .235 | .047 | .145 | .115 | .063 | RP339-ND 5.20 17.34 124.81 | MNI#4-4 
a1 | 80 18 10 | Natural /RP103EE ND 627 38.27 | WIT-18V M3 | 252 | .047 | 140 | 115 | .084 |RP340-ND 5.20 17.34 124.81 | MNI#4-5 
Ue, | Be] a0 mm cnetag| 22 Ci _ S022, || WIT:S0R #4 | m3 | .252| .047 | 140 | 115 | 093 | RP341-ND 5.20 17.34 124.81 |MNI#4-6 
i“ “2 a = oe eee — a ee m3 | 235 | .047 | 145 | 445 | 125 |RP342-ND 5.20. 17.34 124.81 | MNI#4-8 
12 | 575 30 44 | Red |RP104RDC-ND 2.94 o166 | WIT-30R-RD M3 | .252 | .047 | 140 | 115 | 156 | RP343-ND 5.20 17.34 124.81 | MNI#4-10 
1.2 5.75 30 14 | Yellow | RP104YLO-ND 3.08 19.58 WIT-30R-YL M3 .235 | .047 | .145 | .115 | .187 | RP344-ND 3.47 10.40 69.34 | MNI#4-12 
18 | 73 30 44 | Natural | RP105C-ND 6.59 40.07 | WIT-30L M3 | .235 | .047 | 145 | 115 | 375 | RP346-ND 5.20 17.34 124.81 | MNI#4-24 
18 | 73 30 14 | Yellow | RP105YLC-ND 3.58 —__[WIT-30L-YL #5 | m3 | 370] .050| .236 | 126 | .050 | RP347-ND 416 1249 83.24 | MNI#5-3 
O7 | 45 40 14 | Natural ) RP214(-ND 5.39 36.14 | WIT-40S M3.5 | .290 | .047 | 170 | .140 | .093 | RP350-ND 5.21 17.37 125.03 | MNI#6-6 
is ae : BH ey sean ek Be ) gg | M35_ | 290] 047 | .170 | 140 .125 | RP3St-ND 521 1737 125.03 |MNI#6-8 
Hea pees ‘a 14 | Yellow (Renu ae Gace. | Wikageye M3.5 | .290 | .047 | .170 | .140 | .187 | RP352-ND 5.21 17.37 125.03 MNI#6-12 
aa 7 7 74 | Natural (EEAO Hae aD Baa WIE M3.5 | .300 | .047 | .170 | .138 | .250 | RP353-ND 5.21 17.37 125.03 MNI46-16 
18 | 73 40 44 | Green |RP107GNCEND 479 31.96 | WIT-40L-GN M4 | .344 | .063 | .205 | 173 | .063 | RP357-ND 5.46 18.22 131.15 | MNI#8-4 
18 | 73 40 44 | Red |RP107RDC-ND = 27.06 | WIT-40L-RD M4 | .344] .063 | .205 | 173 | .093 | RP358-ND 5.46 18.22 131.15 | MNI#8-6 
a1 | 114 40 15 | Natural | RP215C-ND 17.65 118.69 | WIT-4oVL M4 | .344) .063 | .205 | 173 | 125 | RP359-ND 3.64 1093 72.86 | MNI#8-8 
15 | 6.0 50 19 _| Natural | RP108(-ND 7.20 43.88 | WIT-50S #8 M4 | .344 | 063 | .205 | .173 | 187 |RP360-ND 3.64 10.93 72.86 | MNI#8-12 
16 | 60 BO) 19 | Yellow TEED 5.35 — | WIT-S08-¥L ma | 344 | 063 | .205 | 173 | .250 | RP361-ND 3.64 10.93 72.86 |MNI#8-16 
af a 7 _ anes eee vee ss an m4 | 344] .063 | .205 | 173 | .375 [RP962-ND 3.64 10.93 72.86 [MNI#8-24 
preles 50 ‘ia. | Green (Reepeeanrenity “ jase: || WITSOREN M4 | .344] .063 | .205 | 173 | .500 | RP363-ND 5.46 18.22 131.15 | MNI#8-32 
20 | 80 50 49 | Red |RP109RDCEND 6.16 31.02 |WIT-50R-RD M5 | .399 | .063 | .260 | .200 | .063 | RP365-ND 3.79 1138  75.84|MNI#10-4 
20 | 80 50 19 | Yellow | RP109YLC-ND 4.22 26.78 | WIT-50R-YL vip | MB | 399.063 | .260 | .200 | .187 | RPa6s-no 5.69 18.96 136.51 | MNI#10-12 
45 | 153 50 48 | Natural | RP110C-ND 14.66 89.28 | WIT-50L M5 | .399 | .063 | .260 | .200 | .250 | RP369-ND 5.69 18.96 136.51 | MNI#10-16 
27 | 10.7 60 18 | Natural | RP216C1-ND 12.63 76.93 | WIT-6OR M5 | .399 | .063 | .260 | .200 | .375 | RP370-ND 5.69 18.96 136.51 | MNI#10-24 
42 | 15.06 | 120 -30_| Natural | RP111C-ND 34.18 —__[WIT-120R-C me | 513 | .065 | .312 | 260 | .093 |RP378-ND 4.28 12.84 85.62 |MNI1/4-6 
UV Stabilized) Nylon\6/6 — Exterior or Outdoor Use. me | 513 | .065 | .312 | .260 | .125 | RP379-ND 3.92 11.76 78.40 |MNI1/4-8 
‘ a es ae it ne 4 | 6 | 513 | .065 | 312 | .260 | .187 |rP3eo-no 3.92 11.76 78.40) MNI1/4-12 
o1 | 80 18 ‘10 | Black | RP203M-ND _ 42.19 |WIT-48V-UVB M6 | .535 | .065 | .315 | .260 | 375 | RP382-ND 4.28 12.84 85.62 | MNI1/4-24 
12 5.75 30 14 Black | RP204C-ND 6.72 40.97 WIT-30R-UVB 5/16 M8 .620 | .063 | .360 | .320 | .125 | RP387-ND 410 12.29 81.94] MNI5/16-8 
18 | 73 30 44 | Black | RP205C-ND 7.25 44.10 | WIT-30L-UVB Ms | .620 | .063 | .360 | .320 | .250 | RP389-ND 6.71 22.37 161.03 | MNI5/16-16 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Wire Ties and Accessories 


Min. Loop Max. Bundle Nylon 6.6 Indoor Use Only Weather Resistant - Black - Nylon 6.6 
Tensile Length Width Diameter Digi-Key Pkg. Price/ Panduit Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
Fig. | Strength (Lbs) Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. Oty. Pkg. Part No. Part No. Qty. Pkg. Part No. 
PAN-TY® Cable Ties - Low Thread Force to Reduce Operator Fatigue and Increase Productivity — RoHS Compliant 
12 2.8 (71.1) 0.070 (1.8) 0.60 (15.2) 298-1016-ND 100 13.64 | PLT.6SM-C 298-1037-ND 100 18.79 | PLT.6SM-CO 
12 2.8 (71.1) 0.070 (1.8) 0.60 (15.2) 298-1017-ND 1,000 28.38 | PLT.6SM-M 298-1038-ND 1,000 40.50 | PLT.6SM-MO 
18 3.1 (78.7) 0.090 (2.3) 0.68 (17.3) 298-1018-ND 100 14.27 | PLT.7M-C _ _ - |- 
18 3.1 (78.7) 0.090 (2.3) 0.68 (17.3) 298-1019-ND 1,000 26.99 | PLT.7M-M 298-1039-ND 1,000 37.33 | PLT.7M-MO 
18 3.9 (99.1) 0.098 (2.5) 0.87 (22.1) 298-1020-ND 100 15.35 | PLTIM-C 298-1040-ND 100 20.13 | PLT1M-CO 
18 3.9 (99.1) 0.098 (2.5) y 87 (22.1) 298-1021-ND 1,000 30.83 | PLTiM-M 298-1041-ND 1,000 48.27 | PLT1M-MO 
40 5.6 (142.2) 0.142 (3.6) -38 (35.1) 298-1022-ND 100 17.78 | PLT1.51-C 298-1042-ND 100 21.86 | PLT1.51-CO 
40 5.6 (142.2) 0.142 (3.6) i 38 (35.1) 298-1023-ND 1,000 47.57 |PLT1.5I-M 298-1043-ND 1,000 64.31 PLT1.51-MO 
18 5.6 (142.2) 0.098 (2.5) 1.25 (31.8) 298-1024-ND 100 19.99 | PLT1.5M-C 298-1044-ND 100 23.02 | PLT1.5M-CO 
18 5.6 (142.2) 0.098 (2.5) 1.25 (31.8) 298-1025-ND 1,000 46.55 |PLT1.5M-M 298-1045-ND 1,000 66.90 | PLT1.5M-MO 
50 7.4 (188.0) 0.190 (4.8) 1.88 (47.8) 298-1030-ND 100 22.67 | PLT2S-C 298-1050-ND 100 24.22 | PLT2S-CO 
50 7.4 (188.0) 0.190 (4.8) 1.88 (47.8) 298-1031-ND 1,000 65.06 | PLT2S-M 298-1051-ND 1,000 72.63 | PLT2S-MO 
1 40 8.0 (203.2) 0.142 (3.6) 2.00 (50.8) 298-1026-ND 100 27.05 | PLT2I-C 298-1046-ND 100 32.54 | PLT2I-CO 
40 8.0 (203.2) 0.142 (3.6) 2.00 (50.8) 298-1027-ND 1,000 61.85 | PLT2I-M 298-1047-ND 1,000 88.07 | PLT2I-MO 
18 8.0 (203.2) 0.098 (2.5) 2.00 (50.8) 298-1028-ND 100 21.37 | PLT2M-C 298-1048-ND 100 28.69 | PLT2M-CO 
18 8.0 (203.2) 0.098 (2.5) 2.00 (50.8) 298-1029-ND 1,000 47.25 |PLT2M-M 298-1049-ND 1,000 71.70 |PLT2M-MO 
40 11.4 (289.6) 0.145 (3.7) 3.00 (76.2) 298-1032-ND 100 33.03 | PLT3I-C 298-1052-ND 100 44.13 |PLT3I-CO 
50 11.5 (292.1) 0.190 (4.8) 3.00 (76.2) 298-1033-ND 100 45.33 |PLT3S-C 298-1053-ND 100 48.60 | PLT3S-CO 
50 11.5 (292.1) 0.190 (4.8) 3.00 (76.2) 298-1034-ND 1,000 169.31 |PLT3S-M 298-1054-ND 1,000 201.18 | PLT3S-MO 
50 14.5 (368.3) 0.190 (4.8) 4.00 (101.6) | 298-1035-ND. 100 51.60 | PLT4S-C 298-1055-ND 100 54.11 PLT4S-CO 
50 14.5 (368.3) 0.190 (4.8) 4.00 (101.6) | 298-1036-ND 1,000 189.20 |PLT4S-M 298-1056-ND 1,000 213.78 | PLT4S-MO 
50 17.5 (445.0) 0.190 (4.8) 5.00 (127.0) | 298-1360-ND 100 77.42 | PLT5S-C _ _ -— |- 
50 17.5 (445.0) 0.190 (4.8) 5.00 (127.0) | 298-1361-ND. 1,000 267.69 | PLT5S-M _ — - |- 
120 21.9 (556.0) 0.300 (7.6) 6.00 (152.0) | 298-1366-ND 100 76.68 | PLT6LH-L _ - -— |- 
120 21.9 (556.0) 0.300 (7.6) 6.00 (152, 0) | 298-1367-ND 100 59.69 | PLT6LH-C = =_ =— [i- 
120 27.6 (701.0) 0.300 (7.6) 8.00 (203.0) _| 298-1373-ND 100 124.40 | PLT8LH-C = = — [— 
PAN-TY Clamp Tie with Mounting Hole - BARB-TY® Cable Tie — RoHS Compliant 
18 4.0 (101.6) 0.095 (2.4) 0.90 (22.9) 298-1063-ND 100 15.55 | BTIM-C 298-1080-ND 100 20.37 | BT1M-CO 
18 6.1 (154.9) 0.095 (2.4) 1.50 (38.1) 298-1071-ND 100 20.81 | BT1.5M-C — _— - |- 
18 7.7 (195.6) 0.095 (2.4) 2.00 (50.8) 298-1072-ND 100 21.81 | BT2M-C 298-1089-ND 100 27.46 | BT2M-CO 
18 14.0 (355.6) 0.095 (2.4) 4.00 (101.6) | 298-1074-ND 100 31.47 | BT4M-C 298-1091-ND 100 41.76 | BT4M-CO 
40 6.1 (154.9) 0.141 (3.6) 1.50 (38.1) 298-1064-ND 100 17.94 | BT1.51-C 298-1081-ND 100 22.05 | BT1.51-CO 
40 8.0 (203.2) 0.141 (3.6) 2.00 (50.8) 298-1065-ND 100 27.05 | BT2I-C 298-1082-ND 100 32.50  |BT2I-CO 
1 40 11.1 (281.9) 0.141 (3.6) 3.00 (76.2) - - —- |- 298-1083-ND 100 44.52 | BT3I-CO 
40 14.3 (363.2) 0.141 (3.6) 4.00 (101.6) j— _ -— |- 298-1084-ND 100 58.65 | BT4I-CO 
50 8.0 (203.2) 0.185 (4.7) 2.00 (50.8) 298-1068-ND 100 22.67 | BT2S-C 298-1085-ND 100 24.22 | BT2S-CO 
50 11.2 (284.5) 0.185 (4.7) 3.00 (76.2) = = -— |= 298-1086-ND 100 49.56 | BT3S-CO 
50 14.4 (365.8) 0.185 (4.7) 4.00 (101.6)  J— =_ — |- 298-1087-ND 100 55.74 | BT4S-CO 
120 18.1 (459.7) 0.275 (7.0) 5.00 (127.0) j— _— — |- 298-1092-ND 50 55.24 | BT5LH-LO 
120 24.4 (619.8) 0.275 (7.0) 7.00 (177.8) | 298-1077-ND 50 65.78 | BT7LH-L 298-1094-ND 50 76.88 /BT7LH-LO 
120 27.5 (698.5) 0.275 (7.0) 8.00 (203.2) | 298-1078-ND. 50 79.66 | BT8LH-L 298-1095-ND 50 92.53 [BT8LH-LO 
PAN-TY Releasable Cable Ties — RoHS Compliant 
50 7.4 (188.0) 0.190 (4.8) 1.88 (47.8) 298-1057-ND 100 42.04 |PRT2S-C 298-1060-ND 100 44.56 | PRT2S-CO 
1 50 11.5 (292.1) 0.190 (4.8) 3.00 (76.2) 298-1058-ND 100 71.17 |PRT3S-C 298-1061-ND 100 79.59  |PRT3S-CO 
50 14.5 (368.3) 0.190 (4.8) 4.00 (101.6) | 298-1059-ND. 100 86.61 | PRT4S-C 298-1062-ND 100 95.10 _|PRT4S-CO 
SUPER-GRIP™ Cable Tie — RoHS Compliant 
18 4.2 (106) 0.118 (3.0) 1.00 (25) 298-9928-ND 100 15.51 | SG100M-C 298-9929-ND 100 20.35  |SG100M-CO 
18 4.2 (106) 0.118 (3.0) 1.00 (25) 298-9930-ND 1,000 31.44 |SG100M-M 298-9931-ND 1,000 49.23 | SG100M-MO 
40 6.2 (157) 0.168 (4.3) 1.50 (38) 298-9934-ND 1,000 48.08 | SG150I-M 298-9933-ND 100 22.05 | SG150I-CO 
50 8.3 (211) 0.225 (5.7) 2.00 (51) 298-9936-ND 100 22.67 | SG200S-C 298-9937-ND 100 24.22 | SG200S-CO 
1 50 8.3 (211) 0.225 (5.7) 2.00 (51) _ _— — |-— 298-9939-ND_ 1,000 72.63 _|SG200S-MO 
70 12.4 (315) 0.225 (5.7) 3.20 (81) 298-9940-ND 100 46.25 | SG300S-C 298-9941-ND 100 49.56 | SG300S-CO 
120 15.3 (389) 0.330 (8.4) 4.13 (105) 298-9944-ND 50 39.74 | SG350LH-L _ _ -— |- 
120 15.3 (389) 0.330 (8.4) 4.13 (105) 298-9946-ND 250 132.18 | SG350LH-TL _ _ -— |- 
70 15.3 (389) 0.225 (5.7) 4.20 (107) 298-9950-ND 1,000 192.99  |SG370S-M = _ -— [| 
CONTOUR-TY™ Cable Tie — RoHS Compliant 
18 4.1 (104) 0.100 (2.5) 1.00 (25.4) 298-9908-ND 1,000 35.46 |CBRIM-M 298-9909-ND 1,000 55.55 |CBRIM-MO 
2 18 5.6 (142) 0.100 (2.5) 1.50 (38.1) _ _ — |- 298-9907-ND 1,000 76.91 CBR1.5M-MO 
18 7.2 (183) 0.100 (2.5) 2.00 (50.8) 298-991 2-ND 1,000 54.38 | CBR2M-M — _ - |- 
50 14.0 (356) 0.190 (4.8) 4.00 (101.3) [— _ - |- 298-9925-ND 1,000 245.81 CBR4S-MO 
PAN-TY Clamp Tie with Mounting Hole — RoHS Compliant 
18 - ‘| (109.2) 0.100 (2.5) 0.75 (19.1) 298-1000-ND 100 34.03 | PLC1M-S4-C 298-1005-ND 100 60.61 PLCiM-S4-CO 
40 1 (154.9) 0.135 (3.4) 1.25 (31.8) 298-1001-ND 100 34.21 | PLC1.51-S8-C 298-1006-ND 100 43.67 PLC1.51-S8-CO 
3 50 ; 9 (200.7) 0.190 (4.8) 1.84 (46.7) 298-1002-ND 100 36.20 | PLC2S-S10-C 298-1007-ND 100 45.46 PLC2S-S10-CO 
50 12.0 (304.8) 0.190 (4.8) 3.00 (76.2) 298-1003-ND 100 83.59 | PLC3S-S10-C 298-1008-ND 100 96.91 PLC3S-S10-CO 
50 15.0 (381.0) 0.190 (4.8) 4.00 (101.6) | 298-1004-ND. 100 94.50 | PLC4S-S10-C 298-1009-ND 100 109.28 PLC4S-S10-CO 
PAN-TY Flag Tie with Write On Area — RoHS Compliant 
4 18 4.3 (109.2) 0.812 (20.6) 0.87 (22.1) 298-1010-ND 100 35.15 | PLFIM-C _— _— — |= 
18 3.9 (99.1) 0.980 (24.9) 0.75 (19.1) 298-1011-ND 100 35.43 | PLM1M-C 298-1014-ND 100 46.12 | PLM1M-CO 
PAN-TY Marker Tie with Write On Area — RoHS Compliant 
5 50 7.4 (188.0) 0.520 (13.2) 1.75 (45.0) 298-1012-ND 100 67.01 | PLM2S-C 298-1015-ND 100 81.64 [PLM2S-CO 
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PaANDuiT Wire Ties and Accessories (cont) 


Min. Loop Max. Bundle Dimensions Inch (mm) Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
- Tensile Length Width Diameter | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit Fig. A Diameter B Part No. Qty. Pkg. | Part No. 
Fig. | Strength (Lbs) | Inch (mm) tie (mm) | Inch (tay Part No. Qty. : Pkg. | Part No. Circuit Board Post - Nylon — RoHS Compliant 
PAN-TY Locking Clamp Tie - Nylon — RoHS Compliant 
3 50 7.9 (200.7) |0.190(4.8)| 1.84(47) |298-9973-ND | 100 | 45.46 |PLC2S-S6-co 0.12 (8.0) | 0.19(47) | 0.4(10.3) Cee e ee 100 e807} GBEIZE 
Double Hose Clamp ~ Nylon — RoHS Compliant 0.25 (6.4) 0.19 (4.7) 0.5 (13.5) /298-1129-ND. 100 25.10 | CBP25-C 
6 100 11.0 (279) | 0.280 (7.1) | 1.12 (28.4)t ]298-9962-ND 50 64.86 | DHC1.12X1.75-DO 15 0.37 (9.4) | 0.19 (4.7) 0.7 (16.6) 298-1130-ND 100 25.55 | CBP37-C 
BOW-TY® Cable Tie Two Loop - Nylon — RoHS Compliant 0.50 (12.7) 0.19 (4.7) 0.8 (19.8) /298-1131-ND. 100 26.03 | CBP50-C 
6 50 7.6 (193) | 0.190 (4.8) | 1.8 (45.7) | 298-9958-ND 100 53.56 | PLB2S-CO 0.75 (19.1) 0.19 (4.7) 1.0 (26.2) | 298-1132-ND 100 27.96 | CBP75-C 
50 11.8 (300) | 0.190 (4.8) | 3.0(76.2) |298-9959-ND | 100 | 56.52|PLB3S-CO 4.00 (25.4) | 0.19 (4.7) 1.3 (32.5)  |298-1133-ND 100 30.07 |CBP100-C 
PAN-TY Push Mount - Nylon — RoHS Compliant Lock Circuit Board Support - Nylon — RoHS Compliant 
5 50 7.9 (200.0) | 0.180 (4.6) | 1.75 (45.0) |298-1358-ND | 100 | 40.81/PLP2s-c 0.25 (64) 0.98 (249) [298-1134-ND 100 2316 | CBLS5G 
50 79 (200.0) 0.180 (4.6) | 1.75 (45.0) |298-1359-ND | 1,000 see PLP2S-M 16 | 0.50(12.7) pane Oar 4.23 (31.2) |298-1135-ND 100 26.10 |CBLS50-C 
PAN-TY Wing Push Mount Offset - Nylon — RoHS Compliant ngeiiot (3.96 /4.75) 1431375) anne any Sait sanerece 
7 50 6.97 (177) | 0.190 (4.8) | 1.57 (40) | 298-9957-ND 50 16.50 | PLUP40SE-D 7ei(9-1) AB GE8) “ 
PAN-TY Wing Push Mount - Nylon — RoHS Compliant Min. ¥s Cable Hole 
18 4.3 (109.0) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.0) )298-1351-ND | 100 | 33.08) PLWP1M-C Loop Tensile) Length Diameter Diameter | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit 
50 5.2 (132.0) | 0.190 (4.8) | 1.00 (25.0) |298-1353-nD | 100 | 39.65|PLWP1S-C Fig. | Strength | Inch(mm) | Inch(mm) | Inch(mm) | PartNo. Qty. | Pkg. | Part No. 
7 40 6.0 (152.0) | 0.135 (3.4) | 1.25 (32.0) | 298-1349-ND 100 37.45 | PLWP1.51-C Push Cable Tie Mount, STD - Natural — RoHS Compliant 
40 6.0 (152.0) | 0.135 (3.4) | 1.25 (32.0) )298-1350-ND 500 | 101.90} PLWP1.51-D 17 18-50 0.6 (16.0) 0.23 (5.8) 0.25 (6.4) | 298-1143-ND 100 | 44.02 | PWMS-H25-C 
50 7.8 (198.0) | 0.190 (4.8) | 1.75 (45.0) |298-1355-ND 100 45.67 | PLWP2S-C Push Cable Tie Mount - Natural — RoHS Compliant 
50 7.8 (198.0) | 0.190 (4.8) | 1.75 (45.0) |298-1356-ND | 500 | 110.17/PLWP2S-D 18 18-50 | 0.44 (11.18) | 0.21 (5.33) | 0.25(6.4) |298-9968-ND 1,000 | 186.35 | PM2H25-Mo 
Max. Min. Loop H Tae Fi a 5 - 
Bunila! sTiileEneel lTansiael Recommend : ‘Max. Bundle Dimensions - In. (mm) | Mat’l/ | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit 
Diameter Length | and Width | Strength | Installation | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit Fig. | Dia. - Inch (mm) A B Color | Part No. Qty. Pkg. | Part No. 
Fig.| Inch(mm) | Inch(mm) |Inch(mm)| (Lbs.) Tools Part No. Qty. | Pkg. | Part No. Push Mount Wire Saddle (Vertical) — RoHS Compliant 
WAVE.-TY™ Superior Grip Stainless Steel Ties — RoHS Compliant 0.42 x 0.18 (11 x5) | 0.58 (14.7) | 0.60 (15.2) 298-1319-ND 100 11.03 | VWS4218-C 
6.00 (152) | 20.5 (521) 200 GS4MT 298-1332-ND | 50 | 96.44} MLT6WH-LP 19 0.42 x 0.40 (11x 10) | 0.78 (19.8) | 0.60 (15.2) | Nylon |298-1320-ND 100 11.43 | VWS4238-C 
8 | 8.00 (203) | 26.8 (631) (25x78) 200 ST2MT or | 298-1333-ND | 50 | 123.21} MLT8WH-LP 0.42 x 0.74 (11x19) | 1.14 (29) | 0.60 (15.2) Natural |998-1321-ND 100 16.69 | VWS4274-C 
10.00 (254) | 33.0 (838) 200 HIMT 298-1334-ND ) 50 | 154.01 | MLT10WH-LP 0.42 x 1.05 (11 x 27) | 1.45 (36.8) | 0.60 (15.2) 298-1322-ND 100 18.06 | VWS42105-C 
Metal Locking Tie - Stainless Steel — RoHS Compliant 
00 (25.4) | 5.0 (127.0 100 298-1100-ND | 100 | 74.51] MLT1S-CP MaxsGables |jqDimension 
1.00 (25.4) | 5.0 (127.0) 010x.18 GS4MT e iz 45 ie Diameter Thickness Hole Size Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
9 | 2.00 (50.8) | 7.9 (200.7) (25 i 4) 100 ST2MT or | 298-1101-ND | 100 | 72.59] MLT2S-CP Fig. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) _ | Part No. Qty Pkg. | Part No. 
4.00 (101.6) | 14.2 (360.7) 100 HTMT | 598-1102-ND | 100 | 86.90| MLT4S-CP Push Mount Cord Clip - Natural — RoHS Compliant 
Metal Locking Tie - Nylon Coated — RoHS Compliant 20 | 0.38(96) | 0.105(2.7) | 0.25(6.4) |298-9969-ND 1,000 | 277.49 | PMCC38H25-Mo 
2.00 (50.8) | 7.9 (200.7 250 | GS4MT, HTHM | 998.9970-ND | 50 | 158.49] MLTC2H-LP316 
9 X60:8), | 28. 200:7) ae x ST2MT or Min. #s Clip Base Clip 
4.00 (101.6) | 14.3 (362) |(25x7-9)] 250 PPTMT _ | 298-9971-ND | 50 | 186.00) MLTC4H-LP316 Loop Tensile | Length Width Height | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit 
Fig. Strength Inch (mm) | Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. Qty. Pkg. | Part No. 
; Length Width Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit Adhesive Backed Cord Clips - Nylon — RoHS Compliant 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. Qty. Pkg. Part No. 
Tie Holder with Adhesive - Nylon — RoHS Compliant 21 50 1.00 (25.4) | 1.00 (25.4) | 0.38 (9.7) | 298-1376-ND 100 | 74.01 |ACC38-A-C 
0.75 (19.1 0.75 (19.1 298-1116-ND 100 85.59 |ABMM-A-C 7 7 
A191) (13) Recommended Dimensions Inch (mm) Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit 
1.00 (25.4) 1.00 (25.4) /298-1118-ND 100 113.00 | ABM100-A-C Fig. | Mount Stud | Length Width Height _ | Part No. Qty. | Pkg. | PartNo. 
10} 1.12 (28.6) 1.12 (28.6) | 298-1268-ND 100 125.69 | ABM112-A-C Tie Mount - Threaded Stud — RoHS Compliant 
1.13(28.7) 1.13287) | BoGannTEN 100 | 180.31. | ABMS-A-C M6 1.25 (31.8) | 0.48 (12.2) | 0.95 (24.1) |298-9965-ND —_| 1,000 | 208.89 | TMSTLHS6-Mo 
1.50 (38.1) 1.50 (38.1) 298-1119-ND 50 90.21 | ABM3H-A-L 22 
M8 1.25 (31.8) | 0.48 (12.2) | 0.95 (24.1) | 298-9966-ND 1,000 | 208.89 | TMSTLHS8-MO 
Dimensions Inch (mm) igi- Price Each ii : = 
; Pull Apart | Digi-Key Panduit Dimensions Inch (mm) Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit 
Fig. A B Cc Force | Part No. 1 50 Part No. - s = 
= ~ > Fig. Length Width Height Part No. Qty. Pkg. | Part No. 
Swivel Cable Tie Mounts - Weather Resistant Black Nylon "i 
T1 [1.64 (41.66) | 0.73 (18.54) | 1.23 (31.24) | >250 Ibs. |298-1307-ND 3.49 2.71 | TMEH-X2-LO Pushbutton Mount — Nylon — RoHS Compliant 
23 0.45 (11.4) 0.16 (4.1) 0.41 (10.4) | 298-9967-ND 1,000 | 239.81 | PBMS-H25-M0 
Width Max. Bundle Dia. | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. Qty. Pkg. Part No. Dimensions Inch (mm) Ficokach 
Cable Clamp - Nylon — RoHS Compliant Tie Base Digi-Key eign Panduit 
0.4 (9.5) 0.13(3.2) _1298-1120-ND 100 13.07 | CCS12-S8-C Fig. | Length Length | Part No. 1 10 25 _| Part No. 
12 0.4 (9.5) 0.25 (6.4) 298-1121-ND 100 13.60 |CCS25-S8-C NEW! Dynamic Cable Manager — RoHS Compliant NEW! 
0.4 (9.5) 0.38 (9.7) 298-1122-ND 100 14.72 |CCS38-S8-C 24 | 1.12 (28.5) | 1.12 (28.5) ]298-10090-ND 2710 2412 22.88 | ABDCM30 -A-E 
0.4 (9.5) 0.50 (12.7) 298-1123-ND 100 15.61 _|CCS50-S8-C 
Min. #’s Tie Base Base 
Dimension A | Digi-Key Price Each Panduit Loop Tensile} Length Width Length | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
Fig. Inch Part No. i 100 500 Part No. Strength Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) | Part No. Qty. Pkg. Part No. 
PAN-CLAMP™ Heavy Duty Fixed Diameter Clamps — RoHS Compliant Mount with Tie Combination - Natural — RoHS Compliant 
5/8 298-1301-ND a7 61 49 | PC062-H25D-CO 50 7.3 (185.0) | 0.190 (4.8) | 1.85 (47.0) |298-1144-ND 25 | 44.17  |PLA2S-A-Q 
3/4 298-1302-ND 83 65 52 PC075-H25D-CO 
7/8 298-1303-ND 89 70 56 PC087-H25D-CO 7 = "1 . 
13 Length Diameter Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
1 298-1304-ND 95 74 60 PC100-H25D-CO Feet (meters) Inch (mm) Part No. Qty. Pkg. Part No. 
11/8 298-1305-ND 1.01 79 63 PC112-H25D-CO F 
11/4 [298-1306-ND 1.07 4 67__ | PC125-H25D-CO opie! Wrap — Natural — notis.Compliant 
0.125 (3.2) 298-1137-ND 1 Reel 40.87 T12F-C 
Max. Cable Width | Mounting | Dimension A | Digi-Key Price Each Panduit 400 (30.48) 0.250 (6.4) | 298-1138-ND 1 Reel 53.55) T25F-C 
Fig. Inch (mm) Method Inch(mm) | Part No. 1 50 100 | Part No. 0.500 (12.7) | 298-1139-ND 1 Reel 145.96 T50F-C 
Type FCM Adhesive Mount 0.750 (19.1) | 298-1140-ND 1 Reel 177.78 T75F-C 
For Stack Height up to .17" (4.3mm) - Nylon, Gray — RoHS Compliant Corrugated Loom Tubing - Black — RoHS Compliant 
1.0 (25.4) Adh. Foam Tape | 1.21 (30.7) |298-1309-ND 1.26 — .99 | FCM1-A-C14 0.250 (6.4) 298-1141-ND 1 Reel 35.70 CLT25F-C20 
1.0 (25.4) #6 Screw 1.21 (30.7) |298-1314-ND | 1.20 — 94 |FCM1-S6-C14 100 (30.48) 0.500 (127) | 298-1142-ND 1 Reel 44.69 | CLTSOF-C20 
1.2 (30.5) Adh. Foam Tape | 1.37 (34.8) | 298-1310-ND 1.38 — 1.08 | FCM1.2-A-C14 
140 1.2 (30.5) #6 Screw 1.37 (34.8) | 298-1315-ND 1.28 — 1.01 | FCM1.2-S6-C14 Length Width Height Panel Thickness | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
2.0 (50.8) __| Adh. Foam Tape | 2.22 (56.3) |298-1311-ND | 1.40 — 1.10 |FOM2-A-C14 Feet (meters) | Inch (mm) | Inch (mm) Inch (mm) Part No. Qty. Pkg. _| Part No. 
2.0 (50.8) #6 Screw 2.22 (56.3) |298-1316-ND | 1.33 — 1.05 |FCM2-S6-C14 Grommet Edging - Natural — RoHS Compliant 
3.25 (82.6) Adh. Foam Tape | 3.38 (85.9) | 298-1312-ND 2.11 1.65 — | FCM3.25-A-L14 0.106 (2.7) | 0.12 (3.0) | .026 (.7) - .036 (.9) | 298-1145-ND 1 Reel 33.93 | GEES6F-C 
3.25 (82.6) #6 Screw 3.38 (85.9) [298-1317-ND_ | 1.82 1.42 — | FCM3.25-S6-L14 nee 0.131 (3.3) 0.16 (4.1) | .036 (.9) - .062 (1.6) |298-1146-ND 1Reel | 35.07 | GEE62F-C 
Type FCH Adhesive Mount . 
For Stack Height up to .25" (6.3mm) ~ Nylon, TELCO Gray — RoHS Compliant 0.131 (3.3) | 0.16 (4.1) | .036 (.9) -.062 (1.6) |298-1147-ND 1 Reel | 47.32 | GEE62FR-C 
148 2.00 (50.8) Adh. Foam Tape | 2.5 (63.5) | 298-1313-ND 217 — 1.69 | FCH2-A-C14 0.169 (4.3) | 0.19 (4.7) | .62 (1.6) - .099 (2.5) | 298-1148-ND 1 Reel 62.02 | GEEQ9FR-CY 
2.00 (50.8) #6 Screw 2.5 (63.5) |298-1318-ND_| 1.96 — 1.52 | FCH2-86-C14_| + gee datasheet for additional dimensions (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PANDuUIT Wire Ties and Accessories (cont) 


Min.Tensile Length Width Max. Bundle Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit 
TA K-TY® Fig. | Strength (Lbs) Inch (mm) Inch (mm) Dia.Inch (mm) Part No. Qty. Pkg. | Part No. 
TAK-TY® (VELCRO®@*) Easy Release and Reuse Brand Cable Tie - Black 
Fig. 3 NEW! 50 6.0 (152.4) 0.75 (19.1) 1.5 (38.1) 298-1110-ND 10 11.86 | HLS1.5S-x0 
50 12.0 (304.8) 0.75 (19.1) 3.0 (76.2) 298-1111-ND 10 19.79 | HLS3S-X0 
1 50 18.0 (457.2) 0.75 (19.1) 5.0 (127.0) 298-1112-ND 10 28.83 | HLS5S-X0 
40 20.0ft. (6.09m) | 0.75 (19.1) Various 298-4014-ND NEW!| 1 16.63 | TTS-20R0 
50 15.0ft. (4.572m) | 0.75 (19.1) Various 298-1115-ND 1 Reel | 18.98 | HLS-15R0 
9 40 8.0 (203.2) 0.50 (12.7) 1.9 (48.3) 298-1113-ND 10 13.68 | HLT2I-X0 
40 12.0 (304.8) 0.50 (12.7) 3.2 (81.3) 298-1114-ND 10 17.77 | HLT3I-X0 
Fig. 4 NEW! Fig.5 NEW! Fig.6 NEW! 3 50 7.0 (178.0) _ | 0.75 (19.1) 1.6 (41.0) 298-4009-ND NEW!| 1 | 80.90 |HLB2S-CO 
4 40 35.0ft. (10.66m)# | 0.75 (19.1) Various 298-4010-ND NEW!) 3 Rolls | 58.16 | TTS-35R3-0 
5 50 12.0 (304.8) 0.85 (21.6) 3.0 (76.2) 298-4012-ND NEW!| 10 22.20 | UGCTC3S-X0 
6 50 12.0 (304.8) 0.85 (21.6) 3.0 (76.2) 298-4013-ND NEW!| 10 22.20 | UGCTE3S-X0 
50 12.0 (304.8) 0.75 (19.1) 3.0 (76.2) 298-1108-ND 10 20.08 | HLC3S-X0 
7 50 18.0 (457.2) 0.75 (19.1) 5.0 (127.0) 298-1109-ND 10 24.60 | HLC5S-X0 
50 12.0 (304.8) 0.85 (21.6) 3.0 (76.2) 298-4011-ND NEW!| 10 14.31 | UCT3S-X0 
* VELCRO is a registered trademark of the Velcro Companies + Length indicates total of 3 rolls 
oor 
Digi-Key Price Panduit 
Fig | Description Part No. Each Part No. 
Gun Cable Tie Tools 
1 | Black Handle, Tensile Strength: < 50 Ibs. 298-1097-ND 26.39 STS2 
Black Plastic and Metal Body, Tensile Strength: < 50 Ibs. 298-1098-ND 204.22 GS2B 
Red Handle and Metal Body, Tensile Strength: < 50 Ibs. 298-1099-ND 349.95 GS4H 
Stainless Steel Locking Tie Tool 
Screwdriver Type, For Tension/Coil Tail of Tie 298-1105-ND 19.00 HTMT 
Gun Type 298-1107-ND 674.28 GS4MT 
Ratchet Type, To Control Tension and Cutoff 298-1106-ND 333.46 ST2MT 
RoHS Screw Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Bivar 
GC IVAI2 rp ® Size A D OD | Part No. 10 100 | Part No. 
3/16 (4.8) 125 (3.2) .187 (4.7) | 492-1073-ND 66 3.65 | 9908-187 
nsu a ors (a 1/4 (6.4) 125 (3.2) .187 (4.7) | 492-1074-ND 66 3.65 | 9908-250 
5/16 (7.9) 125 (3.2) .187 (4.7) | 492-1075-ND 66 3.65 | 9908-312 
Material Specifications: Dupont, Mylar EL-21 with UL Rated 94V-2 3/8 (9.5) 125 (3.2) .187 (4.7) | 492-1076-ND 72 3.94 | 9908-375 
7/16 (11.1) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1077-ND 12 3.94 | 9908-437 
Dimensions — Inch (mm) Use Digi-Key Pricing Bivar 1/2 (12.7) 125 (3.2) .187 (4.7) | 492-1078-ND Wi 3.94 |9908-500 
A B ( D With Part No. 10 100 |Part No. 9/16 (14.3) 125 (3.2) .187 (4.7) | 492-1079-ND 712 3.94 | 9908-562 
= 7 anal Fyre 5/8 (15.9) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1080-ND 77 4.25 |9908-625 
.148 (3.8) | 325 (8.3) | .145 (3.7) HC-80/U 492-1037-ND 82 4.50 | Cl-148-028 SR 3/4 (19.1) 425 (3.2) “487 (4.7) | 492-1081-ND 7 425 |9908-750 
074 (1.9) | .148 (3.8) | .325 (8.3) | .145 (3.7) HC-80/U 492-1038-ND 82 4.50 | Cl-148-028-3 SR 13/16 (20.6) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1082-ND 82 4.50 | 9908-812 
465 HC-18/U, 7/8 (22.2) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1083-ND 82 4.50 | 9908-875 
— 19249) 1 4.) | 219 06-8)) esas uoeagnu lemon | 79 4.38 /Ci-192-028 SR 15/16 (23.8) | .125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1084-ND 82 4.50 | 9908-937 
77 rm 1 (25.4) 125 (3.2) .187 (4.7) | 492-1085-ND 82 4.50 |9908-1.000 
AG5 “18/0, adie caaheens 4/16 (1.6) 125 (3.2) .250 (6.4) | 492-1086-ND 66 3.65 | 9911-062 
.096 (2.4) | .192 (4.9) (11.8) .219 (5.6) HC43/U, HC-49/U 492-1040-ND 82 4.50 | Cl-192-028-3 SR #4 1/8 (3.2) “425 (3.2) 250 (6.4) | 492-1087-ND 66 365 |9911-125 
3/16 (4.8) 125 (3.2) .250 (6.4) | 492-1088-ND 66 3.65 | 9911-187 
1/4 (6.4) 125 (3.2) .250 (6.4) | 492-1089-ND 66 3.65 | 9911-250 
N | S 5/16 (7.9) 125 (3.2) .250 (6.4) | 492-1090-ND 66 3.65 | 9911-312 
A 3/8 (9.5) 125 (3.2) .250 (6.4) | 492-1091-ND Ae: 3.94 | 9911-375 
y on pacers 7/16 (11.1) 125 (3.2) .250 (6.4) | 492-1092-ND 723.94 |9911-437 
Material Specifications: 1/2 (12.7) 125 (3.2) 250 (6.4) | 492-1093-ND 72 3.94 [9911-500 
a “ 9/16 (14.3) 125 (3.2) .250 (6.4) | 492-1094-ND 2: 3.94 | 9911-562 
1.D. 
NaturaliNylon,:per ASTM.O 4066 PA.225,0L Rated /o4V-2 oo 5/8 (15.9) 125 (3.2) 250 (6.4) | 492-1095-ND 774.25 |9911-625 
: _ = 3/4 (19.1) 125 (3.2) .250 (6.4) | 492-1096-ND 17 4.25 |9911-750 
Screw Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Bivar 13/16 (20.6) 125 (3.2) .250 (6.4) | 492-1097-ND 82 4.50 [9911-812 
Size A ID oD Part No. 10 100 | Part No. 7/8 (22.2) 125 (3.2) .250 (6.4) | 492-1098-ND 82 4.50 | 9911-875 
1/16 (1.6) 091 (2.3) 187 (4.7) [492-1041-ND 66 3.65 [9913-062 15/16 (23.8) -125 (3.2) .250 (6.4) | 492-1099-ND 82 4.50 / 9911-937 
1/8 (3.2) 091 (2.3) 187 (4.7) |492-1042-ND 66 3.65 |9913-125 1 (25.4) 125 (3.2) 250 (6.4) | 492-1100-ND 824.50 |9911-1.000 
3/16 (4.8) 091 (2.3) 187 (4.7) |492-1043-ND 66 3.65 |9913-187 1/16 (1.6) 147 (3.7) 250 (6.4) /492-1101-ND 66 = 3.65 | 9905-062 
1/4 (6.4) 091 (2.3) -187 (4.7) | 492-1044-ND 66 3.65 |9913-250 1/8 (3.2) 147 (3.7) .250 (6.4) | 492-1102-ND 66 3.65 / 9905-125 
5/16 (7.9) 091 (2.3) 187 (4.7) _|492-1045-ND 66 3.65 |9913-312 3/16 (4.8) 147 (3.7) .250 (6.4) | 492-1103-ND 66 = 3.65 / 9905-187 
3/8 (9.5) 091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1046-ND 72 3.94 [9913-375 1/4 (6.4) -147 (3.7) .250 (6.4) | 492-1104-ND 66 3.65 | 9905-250 
7/16 (11.1) 091 (2.3) 187 (4.7) |492-1047-ND 72 3.94 |9913-437 5/16 (7.9) 147 (3.7) .250 (6.4) | 492-1105-ND 66 3.65 | 9905-312 
1/2 (12.7) 091 (2.3) 187 (4.7) |492-1048-ND 72 3.94 }9913-500 3/8 (9.5) 147 (3.7) 250 (6.4) / 492-1106-ND 12 3.94 |9905-375 
9/16 (14.3) 091 (2.3) 187 (4.7) |492-1049-ND 72 3.94 |9913-562 7/6 (11.1) 147 (3.7) .250 (6.4) | 492-1107-ND 72 3.94 | 9905-437 
5/8 (15.9) 091 (2.3) -187 (4.7) | 492-1050-ND at 4.25 |9913-625 #6 1/2 (12.7) -147 (3.7) .250 (6.4) | 492-1108-ND 2: 3.94 | 9905-500 
3/4 (19.1) 091 (2.3) -187 (4.7) | 492-1051-ND TT 4.25 |9913-750 9/16 (14.3) -147 (3.7) .250 (6.4) | 492-1109-ND 72 3.94 | 9905-562 
13/16 (20.6) 091 (2.3) -187 (4.7) | 492-1052-ND 82 4.50 |9913-812 5/8 (15.9) -147 (3.7) .250 (6.4) | 492-1110-ND 17 4.25 | 9905-625 
7/8 (22.2) 091 (2.3) -187 (4.7) | 492-1053-ND 82 4.50 |9913-875 3/4 (19.1) -147 (3.7) .250 (6.4) | 492-1111-ND JT 4.25 | 9905-750 
15/16 (23.8) 091 (2.3) -187 (4.7) | 492-1054-ND 82 4.50 |9913-937 13/16 (20.6) -147 (3.7) .250 (6.4) | 492-1112-ND 82 4.50 | 9905-812 
#2 1 (25.4) 091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1055-ND 82 4.50_|9913-1.000 7/8 (22.2) -147 (3.7) .250 (6.4) | 492-1113-ND 82 4.50 | 9905-875 
1/16 (1.6) 091 (2.3) .250 (6.4) | 492-1056-ND 66 3.65 | 9910-062 15/16 (23.8) 147 (3.7) .250 (6.4) | 492-1114-ND 82 4.50 | 9905-937 
1/8 (3.2) 091 (2.3) .250 (6.4) | 492-1057-ND 66 3.65 |9910-125 1 (25.4) 147 (3.7) .250 (6.4) | 492-1115-ND 82 4.50 _|9905-1.000 
3/16 (4.8) 091 (2.3) .250 (6.4) | 492-1058-ND 66 3.65 |9910-187 1/16 (1.6) 171 (4.3) .250 (6.4) | 492-1116-ND 66 3.65 | 9912-062 
1/4 (6.4) 091 (2.3) .250 (6.4) | 492-1059-ND 66 3.65 | 9910-250 1/8 (3.2) 171 (4.3) .250 (6.4) | 492-1117-ND 66 3.65 | 9912-125 
5/16 (7.9) 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1060-ND 66 3.65 |9910-312 3/16 (4.8) 171 (4.3) .250 (6.4) | 492-1118-ND 66 3.65 | 9912-187 
3/8 (9.5) 091 (2.3) 250 (6.4) |492-1061-ND 12 3.94 [9910-375 1/4 (6.4) 171 (4.3) .250 (6.4) | 492-1119-ND 66 3.65 | 9912-250 
7/16 (11.1) 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1062-ND 72 3.94 |9910-437 5/16 (7.9) 171 (4.3) .250 (6.4) | 492-1120-ND 66 3.65 | 9912-312 
1/2 (12.7) 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1063-ND 72 3.94 |9910-500 3/8 (9.5) 171 (4.3) .250 (6.4) | 492-1121-ND 12 3.94 | 9912-375 
9/16 (14.3) 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1064-ND 72 3.94 |9910-562 7/16 (11.1) 171 (4.3) .250 (6.4) | 492-1122-ND 2: 3.94 | 9912-437 
5/8 (15.9) 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1065-ND JT 4.25 |9910-625 #8 1/2 (12.7) 171 (4.3) .250 (6.4) | 492-1123-ND 72 3.94 | 9912-500 
3/4 (19.1) 091 (2.3) .250 (6.4) | 492-1066-ND a7 4.25 |9910-750 9/16 (14.3) 171 (4.3) .250 (6.4) | 492-1124-ND 72 3.94 | 9912-562 
13/16 (20.6) 091 (2.3) .250 (6.4) | 492-1067-ND 82 4.50 |9910-812 5/8 (15.9) 171 (4.3) .250 (6.4) | 492-1125-ND J7 4.25 | 9912-625 
7/8 (22.2) 091 (2.3) .250 (6.4) | 492-1068-ND 82 4.50 |9910-875 3/4 (19.1) 171 (4.3) .250 (6.4) | 492-1126-ND AT 4.25 | 9912-750 
15/16 (23.8) 091 (2.3) .250 (6.4) | 492-1069-ND 82 4.50 |9910-937 13/16 (20.6) 171 (4.3) .250 (6.4) | 492-1127-ND 82 4.50 |9912-812 
1 (25.4) 091 (2.3) -250 (6.4) | 492-1070-ND 82 4.50 |9910-1.000 7/8 (22.2) 171 (4.3) .250 (6.4) | 492-1128-ND 82 4.50 | 9912-875 
#4 1/16 (1.6) 125 (3.2) -187 (4.7) | 492-1071-ND 66 3.65 | 9908-062 15/16 (23.8) 171 (4.3) .250 (6.4) | 492-1129-ND 82 4.50 | 9912-937 
1/8 (3.2) 125 (3.2) 187 (4.7) |492-1072-ND 66 3.65 |9908-125 1 (25.4) 171 (4.3) .250 (6.4) _|492-1130-ND 78 4.29 |9912-1.000 
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Panasonic Magnetic Card Readers 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
Manual Swipe Card Readers: Manual Insertion Card i Manual Insertion Card Readers 
* Compact and lightweight 3 Reader: * High precision, high P with Smart Card Capabilities ZU- 
designs * High performance head 4 reliability SN 98302SEA/ZU-98330SEA: 
mechanism PSS Applications: « Credit card 4 7 Z Specifications: * Power Supply 
Applications: * Credit N telephones * Cost control Voltage: 5VDC - : Operating Tem- 
authorization terminals» Credit 5 for facsimiles and copiers peratura/Humidity: 25°C ~ 70°C, 
card telephones «POS terminals X~ * Security control systems 10% 2/80% Ri (non-condensing) 


* Time and attendance terminals ¢ Time and attendance Interface: * Magnetic Card: Direct 
* Banking terminals (ATM/CD) terminals 


output of decoder IC-CMOS 0 ~ 5V 
¢ Smart Card: Contacts only, no in- 
Specifications: * Power Supply Voltage: 5VDC_ + Operating | Specifications: * Power Supply Voltage: 5VDC_ * Operating | terface. Reader will “lock” card until 


Temperature/Humidity: -20°C ~ 60°C / 10 ~ 90%RH »* Head Life: | Temperature/Humidity: -20°C ~ 60°C / 10 ~ 90%RH » Head Life: | transaction is complete. * Head/ 
PCR100/102/221 — 300K passes; PCR223/224 — 1Million passes 300K passes Contact Life: 500K 


Fig. 4 Fig. 5 

Manual Insertion Card Readers ZU-1870MA6T2, ZU-1852MAL5, Manual Insertion Card Reader ZU-1890M: « High precision, high reliability 

ZU-1870MA5T5, ZU-1870MA4T4: * High precision, high reliability Applications: « Credit card telephones «Cost control for facsimiles and 

Applications: + Credit card telephones * Cost control for facsimiles 4 copiers * Security control systems ¢ Time and attendance terminals 

omince Specinicationes Spence cinch Volase: SuDe Sonsini - Specifications: * Power Supply Voltage: 5VDC + Operating Temperature/ 
H 7 ‘dity: -20° y 9 ife: 

Temperature/Humidity: -20°C ~ 60°C / 10 ~ 0%RH "= Head Life: PCR109 = Burnley 70 G0 cell 20 72th eiriead lite: S00 passes 

300K passes; PCR106/107/113 — 500K passes p Manual Insertion Card Reader ZU-1890MR02, with Built-in RS-232 

Manual Insertion Card Reader ZU-1870MA8R2 with Built-In RS-232 Interface and Decoder: ¢ For indoor applications Specifications: 

Interface and Decoder: Applications: * For Outdoor use »* Twin read * Power Supply Voltage: 5VDC_ * Operating Temperature/Humidity: 

heads for ease of use *IPX4 rated for moisture resistance Specifications: * Power Supply Voltage: | -10°C ~ 50°C / 10 ~ 90%RH * Head Life: 300K passes 

4.75V ~ 12V_ * Operating Temperature/Humidity: -10°C ~ 50°C / 10 ~ 90%RH »* Head Life: 500K passes A i P 

Notes: Cable is not included, Demo software is available but is not included. c Manualinesrien Macnee Sige mis aeals Zul SOM) wh USb:e USE ‘ 

Manual Insertion Magnetic Card Reader with USB ZU-1870MU1: * USB (keyboard emulation) interface | (Keyboard Emulation) Interface * Communications with a Host Computer through USB connection 

* Can use standard Windows XP driver for communications (HID). No third party device driver is required. | * Reads Track 1 and 2 of standard Magnetic Stripe Cards per ISO standards * No external power supply 

Specifications: * Power Supply Voltage: SVDC » Operating Temperature/Humidity: 0°C ~ 60°C / 10 ~ 90% required * Can use standard Windows XP drivers for communications (HID). No third party device 

RH Head Life: 500K Applications: ¢ For outdoor use * Twin read heads for ease of use * IPX4 rated for | driver is required Specifications: * Power Supply Voltage: 5VDC + Operating Temperature/Humidity: 

moisture resistance 0°C ~ 60°C / 10 ~ 90%RH * Head Life: 300K passes 


Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 

Manual Insertion Card Reader ZU-1870MA8R Manual Magnetic Card Reader Manual Magnetic Card 

with Built-in RS-232 Interface and Decoder: Zo ZU-9A36B1: Specifications: Reader ZU-M2242S3R2: « High 

Specifications: * Power Supply Voltage: > ZB * Physical Dimensions: (W) 73mm precision, high reliability 

4.75V ~ 12V * Operating Temperature/Humidity: S Ko x (H) 12.6mm x (D) 108.5mm ca) " 

-10°C ~ 50°C / 10 ~ 90%RH * Head Life: 500K a i i | *Mass: Approximately 50g Power Z ‘ Applications: * Credit card 

Manu | Insertion/Ejection Magnetic poutce, 2 voltage. 20V0e S amet cee 
Bae a (tolerance +10%), Ripple 250mVp- ~ control for facsimiles and copiers 

Gard Reader ZU+1876MU ‘with USB: *' USB p Interface: * Magnetic card: GIA * Security control systems * Time 


(Keyboard Emulation) Interface * Can use . : 
standard Windows XP driver for communications Direct output of decoder IC (/RCL/ and attendance terminals 
RDT) Environment: ¢ Operating 


(HID). No third party device driver is ad =| x : ae . : 3 e 
required Specifications: Power Supply Voltage: 5VDC_ * Operating | TeMperature/Humidity: 0°C ~ 55 C/ 10 ~ 90%RH (non condensing) Specifications: * Power Supply Voltage: MDG 210%; Ripple 
Temperature/Humidity: 0°C ~ 60°C / 10 ~ 90%RH * Head Life: 500K passes | * Storage Temperature/Humidity: -20°C ~ 60°C / 5 ~ 95%RH (non | (less than 50mVp-p) _* Operating Temperature/Humidity: 


ZU-1870MA8R/MU: Applications: * For Outdoor use * Twin read heads | Condensing) Specification of Magnetic Reading: * Reading direction: | -10°C ~ 50°C / 10 ~ 90%RH (No condensation allowed 24 hours) 
for ease of use *IPX4 rated for moisture resistance Notes: Cable is not | Insertion/Ejection * Head Life: 300K passes * Core Width: 1.4mm | * Storage Temperature/Humidity: -20°C ~ 60°C / 10 ~ 95%RH (No 


included ¢ Reading Speed: 15cm/s ~ 70cm/s condensation allowed 24 hours) * Head life: 300K passes 
Card Current Card Feed Card Reading Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Standard (mA) Speed Direction Part No. 1 10 100 Part No. 
1So2 3 8 ~ 150 cm/second Swipe PCR100-ND. 28.22 22.58 18.35 ZU-M1121S1 
1So2 3 8 ~ 150 cm/second Swipe PCR224-ND® 34.82 27.86 22.64 ZU-M1121L1 
1 1SO01/ISO2 6 10 ~ 150 cm/second Swipe PCR102-ND 43.56 34.85 28.32 ZU-M1242S1 
1S01/ISO2 6 10 ~ 150 cm/second Swipe PCR223-ND® 50.16 40.13 32.61 ZU-M1242L1 
1S01/ISO2/1SO03 9 10 ~ 120 cm/second Swipe PCR221-ND® 97.40 77.92 63.31 ZU-M1363S1 
2 {S02 10 10 ~ 120 cm/second Insertion PCR115-ND® 44.60 35.68 28.99 ZU-M2121S21 
3 1S01/ISO2/ISO3+Smart Card 15 10 ~ 80 cm/second Ejection PCR228-ND® 150.00 120.00 97.50 ZU-98330SEA 
1S01/ISO2 25 10 ~ 100 cm/second Ejection PCR113-ND 74.00 59.20 48.10 ZU-1870MA6T2 
1So2 15 10 ~ 120 cm/second Ejection PCR106-ND 55.86 44.69 36.31 ZU-1852MAL5 
rl ISO1/ISO2 15 10 ~ 100 cm/second Ejection PCR107-ND 62.50 50.00 40.63 ZU-1870MA5T5 
ISO1/ISO2 15 10 ~ 150 cm/second Ejection PCR109-ND® 59.70 47.76 38.81 ZU-1870MA4T4 
1S01/ISO2 30 10 ~ 120 cm/second RS-232, Ejection PCR118-ND® 105.00 90.98 79.44 ZU-1870MA8R2 
IS01/ISO2 40 10 ~ 120 cm/second USB, Ejection PCR226-ND® 124.00 99.20 80.60 ZU-1870MU1 
1S01/ISO2 30 10 ~ 120 cm/second RS-232, Ejection PCR114-ND 109.00 87.20 70.85 ZU-1890MR02 
5 IS01/ISO2 15 10 ~ 150 cm/second Ejection PCR111-ND 67.50 54.00 43.88 ZU-1890M 
ISo1/ISO2 100 10 ~ 120 cm/second USB, Ejection PCR220-ND® 109.00 87.20 70.85 ZU-1890MU1 
6 1S01/ISO2 30 10 ~ 120 cm/second RS-232, Ejection PCR117-ND® 125.50 100.40 81.58 ZU-1870MA8R 
ISo1/ISO2 40 10 ~ 120 cm/second USB, Ejection PCR222-ND® 122.00 97.60 79.30 ZU-1870MU 
7 ISO1/ISO2/1SO3 15 15 ~ 70 cm/second Ejection PCR119-ND®@ 76.00 60.80 49.40 ZU-9A36B11 
8 IS01/ISO2 30 10 ~ 120 cm/second Ejection PCR225-ND@ 151.62 121.30 98.56 ZU-M2242S3R2 
Cover for Single/Double Manual Swipe Reader (Use with PCR100-ND, PCR102-ND) PCR104-ND 5.26 = = U1101M041 
Bezel for ZU-M2121 Series ESD PCR227-ND® 4.68 3.75 3.05 ZU-M202BB2 
@ RoHS Compliant 
Cable Assembly 


PCR121-ND Cable Assembly for PCR100-ND .. 
PCR122-ND Cable Assembly for PCR102-ND 
PCR120-ND Cable Assembly for PCR220-ND 


OMRON. Magnetic Swipe Card Readers 


Features: * Low cost * Compact * Manual swipe reader Specifications: * Low power C-Mos technology * TTL-compatible interface (clock and data) * Cable 
harness included on V3B Series only * Mating connector for V3A Series is WM1727-ND (Housing) and WM1775-ND (Contact) 


...$7.38 PCR123-ND Cable Assembly for PCR221-ND 
. $11.01 PCR124-ND NEW! Cable Assembly for PCR114-ND, PCR-117-ND, PCR118-ND . 
- $13.45 


Communication Supply Track Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Color Interface Cover | Voltage al 2 3 Part No. i 25 50 Part No. 
Swipe Type 
Black | TTL (Clock + Data) Yes 5VDC = Read —  |Z2066-ND 33.26 29.94 26.61 | V3B-4K 
1 Ivory TTL (Clock + Data) Yes 5VDC = Read — |Z2064-ND® 29.56 26.61 23.66 | V3A-4K 
Ivory | TTL (Clock + Data) No 5VDC Read Read — |Z2065-ND® 45.39 40.85 36.32 | V3A-6 
Ivory | RS232C (with cable) | Yes 5VDC Read Read Read |Z2111-ND® 207.98 187.19 166.39 |3S4YR-HNF1 
Insert Type Readers 
Black | TTL (Clock + Data) No 5VDC = Read — |Z2112-ND 45.44 40.90 36.36 |3S4YR-SBR-4N-50 
2 | Black | TTL (Clock + Data) No 5VDC = = — |Z2113-ND 138.38 124.55 110.71 |3S4YR-SGROJ 
Black | TTL (Clock + Data) No 5VDC Read Read Read |Z2114-ND 191.25 172.13 153.00 |3S4YR-SGR1N 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2400 uszo010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CITIZEN. Printers 


THERMAL PRINTERS: 


Use a non-impact method for printing. This is accomplished by 
using chemically treated thermal paper. Chemicals suspended in 
the paper react to heat generated by the print head to form dots 
that make up the characters or image. Citizen offers a thermal 
serial printer and a thermal line printer. 


Fig. 1 - Line Printer 


The serial printer uses a moving head that prints one character 
at a time, it is most suited for character printing, although the 
high speed model does support graphics. Its main benefit is 
low cost. Line printers have a fixed print head, printing one line 
at a time. It is suited for both high speed character and graphic 
printing. Its main benefits are higher definition graphic printing 
along with fewer moving parts. 


INTERFACE BOARDS: 


Acts as an interface between user’s system and the thermal 
printer. Monitors temperature and paper status. Controls motor(s) 
and thermal head energy for optimal printing. Generates built in 
test pattern. Accepts both simplified Centronics or RS-232C 
(TTL only) interface. 


EPL1600 Series 


* Compact size, light weight 

¢ High resolution (8 dots/mm), high 
printing speed 

* Operatable by batteries (4.2 to 8.5 volts) 

¢ Low current consumption 

* Semi-auto paper loading function 


NOTE: CBMA now markets the former Panasonic line of | NOTE: Available in 58, 80, and 112mm 


Fig. 3- Compact Line Printer 


Fig. 2 — Miniature Line Printer 


EPL1802S2 Series EPL1900 Series 


¢ High speed printing * Compact size 
¢ Very small size 
* Very light weight (40g) 


¢ Low power consumption 


* Low weight (55g) 
* High reliability 
¢ Easy maintenance 


Thermal Printer Mechanisms. Please call Digi-Key for details. | paper widths 
Print Paper | Head | Logic Print Speed Char. / Head Size Digi-Key Price Each Citizen 
Fig. | Method | Width Volt Volt (max.) Line Life (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 Line 80mm 5V 5V 400 dots-line/s max. 36/72 5x107 pulse/50km 101 x 52 x 20 |471-1001-ND 97.54 95.63 90.27 EPL1602S3 
2 Line 58mm 5V 5V 450 dots-line/s max. 24/48 1x108 pulse/50km 72x 32x15 |471-1032-ND 91.80 90.00 84.96 EPL1802S2 
3 Line 58mm 5V 5V 300 dots-line/s max. 24/36 5x107 pulse/30km 82 x 41 x 15.8 | 471-1033-ND 31.25 30.64 28.93 EPL1902S2C 
Interface Boards Digi-Key Price Each Citizen 
. Description Part No. 1 10 100 Part No. 
EPLR1601Series 
+ Supports EPLR1600 series Interface Board for EPL1900 Series 471-1035-ND 159.38 156.25 147.50 EPLZR1901E 
* 364 built in character fonts Power Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards 471-1017-ND 6.12 6.00 5.67 EPLSRDSP303 
ASCII JIS C6220 chi te id 
. a ae RS292 Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards 471-1019-ND 4.46 4.38 4.13 EPLSRDSP305 
* Automatic loading 
* Marker detection Centronics Cable for EPTR2000L/H Interface Boards 471-1021-ND 4.50 4.42 4.17 EPLSRDSP276 
* Bar code printing (UPC, JAN, EAN, |EPLR1601 CPU Replacement Chip for User Designed Interfaces 471-1023-ND 18.93 18.57 17.53 EPLSAR1601 
CODE39, ITF, NW7) 
* Operates on 5 volts EPLR1601 EPLR1701 CPU Replacement Chip for User Designed Interfaces 471-1024-ND 18.93 18.57 17.53 EPLSAR1701 


Thermal Line Printer 
CBM270 


Features: 


«Palm size 

¢ Lightweight 

* Availability of wall mount 

* Paper auto loading 

¢ Bar-code printing 

* Compatibility (ESC/POS) 

¢ Paper near end sensor 

2K bytes input buffer 

* Black and red printing with special paper (optional) 


Applications: 


*POS «Banking * Medical equipment * Coupon »* Ticket » Daily report * Delivery * Barcode 


Specifications: 


¢ Printing Method: Line thermal dot printing * Printing Width: 48mm (384 dots/line) * Printing Speed: 
Maximum 50mm/second, 400 dot-line/second (11 lines/sec.) * Number of Columns: Font A: 32 columns; 
Font B: 42 columns * Character Size (W x H): Font A: 1.25 x 3.00mm (12 x 24 dots), Font B: 0.88 x 3.00 
mm (9 x 24 dots) * Dot Pitch: 8 dots/mm ¢ Bar-code Type: UPS-A/E, JAN (EAN), ITF, CODABAR, CODE 
39, CODE 128 * Line Spacing: 4.23mm (1/6 inch), can be set by a command (Minimum 1/203 inch) 
¢ Printing Paper: Thermal Roll Paper: 58 x 083mm (max.) Thickness: 60~75um Thermal Label Paper: 
58 x 683 (maximum) Thickness: 150um label Label Width: 56mm (maximum) Label Length: 25mm/pc 
(minimum) ¢ Interface: Parallel: Centronics, Serial: RS-232C « Input Buffer: 2K bytes * Paper Supply: 
DC 7.2V 2A (Peak 6A) or AC adapter AC 100-240V (27 AD) * Weight: Approximately 600g * External 
Dimensions (W x D x H): 106 x 184 x 110mm ° Reliability: Head: 50,000,000 pulses or 50km ° Safety 
Standard: FCC class A, TUV-GS, CE marking 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. il 10 Part No. 
Parallel, 120V, Ivory 471-1050-ND 182.58 179.00 CBM-270PF 120V 


Impact Printers 
IDP3550/3551 


Features: 


* High-speed printing 

¢ Paper auto loading 

* Compatibility (CBM, IDP, ESC/POS, Star) 
© 6K bytes input buffer 

* Auto cutter (iDP3551) 

¢ Cash drawer kick out 

* Pinfeed version (iDP3550P) 

¢ Two color printing 


Applications: 
¢ Receipt * Journal ¢ Ticket * Label * Credit/Debit * Daily report * Kitchen * Delivery 


Specifications: 


¢ Printing Method: Serial dot impact ¢ Printing Direction: Bidirectional * Font: 7 x 9 matrix * Num- 
ber of Columns: 40 columns « Printing Speed: 3.6 lines/second (DP-654); 3.0 lines/second (DP-657) 
© Character Size (W x H): 1.36 x 2.4mm (DP-654); 1.20 x 2.4mm (DP-657) * Character Set: Alphanumeric, 
International, Code page 437, 850, 860, 863, 865, 852, 866, 857, Windows code »* Line Spacing: 4.23mm, 
1/6” (DP-654); 2.82mm (DP-657) * Character Pitch: 1.59mm (DP-654); 1.46mm (DP-657) ¢ Line Feed 
Speed: 18 lines/second (DP-654); 15 lines (DP-657) * Paper Feed Method: Friction * Paper: 76mm 
roll paper ¢ Interface: Parallel: Centronics Serial: RS-232C or Current loop ¢ Input Buffer: 6K bytes 
* Paper End Sensor: Equipped ¢ Paper Cutter: None (iDP3550); Partial/Full cut (IDP3551F) * Paper 
Winder: AW-3 (Option) * Cash Drawer Control: 2 drawers » Ink Ribbon: Red/Black, Cassette * Power 
Supply: AC 120V ¢ Power Consumption: 30W Weight: 2.8kg (iIDP3550); 3.0kg (IDP3551F) * External 
Dimensions (W x D x H): 160 x 212 x 194mm (iDP3550); 160 x 212 x 173mm (iDP3551F) * Operating 
Temperature Range: 0°C ~ 40°C * Storage Temperature Range: -20°C ~ 60°C » Reliability: Printer: 
MCBF 4.0 million lines Head: 80 million characters Cutter: 500,000 cuts (iIDP3551F) »* Safety Standard: 
UL, C-UL, FCC class A, TUV-GS, CE marking 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. if 10 Part No. 
Cool White, 120V, Parallel 471-1057-ND 187.58 183.90 |IDP3550PF-CW 
Cool White, 120V, Serial 471-1058-ND 187.58 183.90 |IDP-3550RF-CW 
Cool White, 120V, Serial Cutter |471-1062-ND 209.72 205.62 | IDP-3551RF-CW 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2401 


PANDUIT Thermal Transfer Printer Labels, Cassettes and Accessories 


LS6 Thermal Transfer Printer Labels Eaballsize Cable O.D. 
AxB c Range For THHN | Digi-Key Roll Panduit 
Component Labels (In.) Print Area (In.) (In.) Cable Size | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
2.00x3.17 1.00 0.32~0.69 | 4-4/0 AWG |298-1169-ND | 1,000| 247.81 | LUSL8-Y3-1 
Label Size Digi-Key Roll Pricing | Panduit 
AxB(In.)| Material | Color | Part No. 250 | Part No. 0.50% 1.50 0.50 0.16~0.32 | 8-6 AWG |298-1174-ND | 5,000] 239.08 | LISL2-Y3-5 
1.00x0.75 | Vinyl Cloth | White |298-4004-ND 31.89  |TC-4c 2.00x1.50 0.50 0.16~0.32 | 8-6 AWG |298-1175-ND | 1,000| 232.73] LUSL7-Y3-1 
Printer Accessories Laser Component Labels — Polyester (Box) 
ee Digi-Key Price | Panduit Label Size Digi-Key Roll Panduit 
Description Part No. Each ___|Part No. Ax .B (In.) Color | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
Replacement AC Adapter/Battery 
Charger Aen EAGAN TTS9 || ESE-ACS 1.50 x 0.25 White |298-1165-ND® 10,000 | 232.46 |PLL-14-Y2-10 
1.88 x 0.25 White | 298-1166-ND 10,000 | 288.67 |PLL-15-Y2-10 
Laser Printable Labels 3.00 x 0.38 White |298-1167-ND@ 1,000 94.59 | PLL-19-¥2-1 
(Functions with most 0.80 x 0.20 White |298-1168-ND@ 10,000 | 199.93 | PLL-20-Y2-10 
Desktop Laser Printers) 0.38 x 0.38 White |298-1170-ND@ 10,000 | 153.12 |PLL-2-Y2-10 
Laser Self-Laminated Wire Markers — I) non 0.50 x 0.44 White |298-1172-ND¢@ 10,000 | 223.76 |PLL-31-Y2-10 
White Polyester (Box) pay 
——— 0.65 x 0.20 White |298-1173-ND@ 10,000 | 169.65 |PLL-32-Y2-10 
Label Size Cable O.D. 
AxB te Range For THHN |Digi-Key Roll Panduit 0.80 x 0.25 White 298-1176-ND® 10,000 199.93 | PLL-5-Y2-10 
(In.) Print Area (In.) (In.) Cable Size | Part No. Qty. | Pricing | Part No. ‘ 
1.00x1.00 0.34 0.11~0.21 |12-10 AWG |298-1162-ND | 2,500] 200.54 | LUSL4-Y3-2.5 100% 0.88 White ea eS, 10,0002") :2/6:12: PELE ¥2710 
1.00x1.33 0.50 0.16~0.26 | 8-6 AWG |298-1163-ND | 2,500) 238.99 | LUSL5-Y3-2.5 1.00 x 0.50 White | 298-1178-ND@ 10,000 | 334.78 |PLL-9-Y2-10 
1.00x3.17 0.97 0.31~0.70 | 4-4/0 AWG |298-1164-ND | 1,000) 196.25 | LUSL6-Y3-1 @ RoHS Compliant 


NAKAGAWA MFG. (USA), INC. 


Thermal Paper Price Each Nakagawa 
Description iT 10 100 250 Part No. 

Quality thermal paper available in 58, 60, 80 and 112mm 58mm Thermal Printer Paper PT1028-ND 2.20 1.76 1.54 1.47 |EPT-58 

paper widths. 

SPECIFICATIONS: 60mm Thermal Printer Paper PT1029-ND 2.38 1.90 1.67 1.59 EPL-60 

¢ Paper core: 12mm ° Paper length: 30M ¢ Outer diameter: 

55mm «End mark: Red, 50cm from end of roll * Paper weight: 80mm Thermal Printer Paper PT1030-ND 2.88 2.30 2.02 1.93 EPT-80 

65um * Print life: Greater than 5 years when stored in a dark | 442mm Thermal Printer Paper PT1031-ND 3.10 2.48 247 2.08 | EPL-112 

location, 25°C or less, 65% R.H. max. 


3M Cable Ties 


3M Cable Ties secure wire bundles and harness components quickly, without slipping. 

The self-locking head, with heavy double teeth on the one piece lock mechanism. 

Molded from 6/6 nylon, 3M cable ties are designed to meet a wide range of temperatures from -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C). 
Weather resistant black nylon for indoor and outdoor use and natural nylon for indoor use only. 


Dimensions — Inch (mm) 
Cable Tie Max. Bundle Tensile Bag Price |3M Digi-Key Bag Price |3M 
Type Length Width Diameter Lb/Kg Color Qty. Each_|Part No. Part No. Qty. Each_|Part No. 

4.0 (101.6) -10 (2.54) .8 (20.32) 18 (8.16) Natural |3M101C-ND@ 100 2.98 |41931 3M101M-ND® 1,000 15.66 |41932 
4.0 (101.6) -10 (2.54) .8 (20.32) 18 (8.16) Black |3M101BKC-ND@ 100 3.28 |41929 3M101BKM-ND® 1,000 17.42 |41930 
_ 6.0 (152.4) -10 (2.54) 1.7 (43.18) 18 (8.16) Natural |3M110C-ND® 100 4.93 |43400 3M110M-ND® 1,000 28.69 | 43401 
Se 6.0 (152.4) -10 (2.54) 1.7 (43.18) 18 (8.16) Black |3M110BKC-ND®@ 100 5.78 |43500 3M110BKM-ND@ 1,000 32.80 | 43510 
8.0 (203.2) -10 (2.54) 2.2 (55.88) 18 (8.16) Natural |3M111C-ND® 100 5.93 |43540 3M111M-ND@ 1,000 34.49 | 43541 

8.0 (203.2) | .10(2.54) | 2.2 (65.88) 18 (8.16) | Black |3M111BKC-ND@ 100 7.06 |43547 = _ = |e 
; 5.7 (144.78) -14 (3.56) 1.4 (35.56) 40 (18.14) | Natural |3M102C-ND® 100 5.40 |41935 3M102M-ND® 1,000 31.28 | 41936 
mem 5.7 (144.78) -14 (3.56) 1.4 (35.56) 40 (18.14) Black |3M102BKC-ND@ 100 6.34 |41933 3M102BKM-ND® 1,000 35.78 | 41934 
7.5 (190.5) -18 (4.57) 1.9 (48.26) 50 (22.68) | Natural |3M103C-ND® 100 6.52 |41937 3M103M-ND® 1,000 38.02 | 41938 
7.5 (190.5) -18 (4.57) 1.9 (48.26) 50 (22.68) Black |3M103BKC-ND@ 100 7.82 |41939 3M103BKM-ND@ 1,000 44.68 | 41940 
11.3 (287.02) | .18 (4.57) 3.1 (78.74) 50 (22.68) | Natural |3M104C-ND® 100 12.48 |41941 3M106D-ND@ 1,000 77.40 | 43200 
Senne 11.3 (287.02) | .18 (4.57) 3.1 (78.74) 50 (22.68) Black |3M104BKC-ND@ 100 13.74 |41943 3M106BKD-ND® 1,000 83.88 | 43201 
14.5 (368.3) -18 (4.57) 4.1 (104.14) 50 (22.68) | Natural |3M105C-ND® 100 18.00 |41978 3M105D-ND® 500 75.00 | 41952 
14.5 (368.3) -18 (4.57) 4.1 (104.14) 50 (22.68) Black |3M105BKC-ND@ 100 19.38 |41977 3M105BKD-ND® 500 86.10 | 41948 
15.1 (383.54) | .30 (7.62) 4.0 (101.6) 120 (54.43) | Natural |3M107HDC-ND® 100 31.62 / 43202 3M105HDD-ND@ 500 156.30 /41950 
ree 15.1 (383.54) | .30 (7.62) 4.0 (101.6) 120 (54.43) | Black |3M107HDBKC-ND® 100 35.10 | 43203 3M105HDBKD-ND@ 500 173.40 |41946 

37.1 (942.34) | .34 (8.64) 11 (279.4) 175 (79.38) | Natural | 3M109HDL-ND 50 61.71 43206 = = =) — 

Sine 37.1 (942.34) | .34 (8.64) 11 (279.4) | 175 (79.38) | Black |3M109HDBKL-ND 50 67.86 |43207 = _ —|- 

48 (1219.2) | .35 (8.89) 15 (381) 175 (79.38) | Black |3M114HDBKL-ND@ 50 117.36 [43575 = _ —|- 

@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2402 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KEYSTONE 


BLECTROMICS CORB | 


Terminals 


Dim. A | Digi-Key Pricing Dim. A | Digi-Key Pricing 
Fig. | Description Inch | Part No. 10 100 Fig. | Description Inch | Part No. 10 100 
PC Quick-Fit Tab Terminal 21 | Screw Terminal Insert 10-32 Thread — 1299K-ND¢ 10.82 103.95 
1 |.110" Female, Horizontal —  |3545K-ND 4.57 44.00 22 | Screw Supplied Unassembled, 6-32 Thread —  |8189K-ND 9.17 81.70 
1 |.110” Female, Horizontal —  |3549K-ND 4.57 44.00 22 | Screw Installed and Captivated, 6-32 Thread — _|7702K-ND 10.45 85.75 
1 |.205” Female, Horizontal —  |3546K-ND 4.76 45.55 Lockwasher Terminal Lugs 
1 |.205” Female, Horizontal — _|8550K-ND 4.76 45.55 23 |.018 Brass, Tin Plate 120 |908K-ND 1.33 12.70 
1_|.250" Female, Horizontal —__|8547K-ND 4.99 48.05 23 |.018 Brass, Tin Plate 140 |914K-ND 1.33. 12.70 
2 |.110" Female, Vertical —  |3534K-ND 216 17.20 23 |.018 Brass, Tin Plate 171 |915K-ND 1.33 12.70 
2 |.110” Female, Vertical —  |8544K-ND 2.16 17.20 24 |.018 Brass, Tin Plate 120 |910K-ND 1.39 13.15 
2 |.205” Female, Vertical —  |8525K-ND 2.16 17.20 24 |.018 Brass, Tin Plate 140 _|918K-ND 1.39 13.15 
2 |250" Female, Vertical — [Beeseene 216° 17-20 24 |.018 Brass, Tin Plate 171 [906K-ND 151 13.15 
2 |.187" Female, Vertical — _{BSESEENG 2.16 17.20 25 |.018 Brass, Tin Plate 120. |903K-ND 1.43 13.75 
2. | der-Eemale; Verical: — jeer P16) i720 25 |.018 Brass, Tin Plate 140. |904K-ND 1.43 13.75 
2 oo Quick-Fit Vertical Terminal —  |3522K-ND 1.46 10.35 25 |.018 Brass, Tin Plate 171. |905K-ND 1.43 13.75 
: a lien Le co = Seis hee ae 26 |.018 Brass, Tin Plate 120 |909K-ND 1.46 13.75 
3 |e Fond, 1620 Sag = [eon | sae_sere | | | 2 [1B Pie 1° on 2 Se 
S| /e0r Romale 16 70 Gage — (egeeN Sigs: 920.08 27 |.013 Brass, Tin Plate ‘= |907K-ND 233 22.40 
4 |.205” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter — |1286K-ND 1.00 7.10 Sai \Noiainrces ainblcte 120 Pennrene Vag 4845 
4 |.205” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter — |1213K-ND 113 11.05 ba: oisisa Tinie ae ‘140. penpeane jaa Fan G5 
5 |.205” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter — 1286-STK-ND 194 9.10 - — - - - 
5 _|.205” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter —_|1213-STK-ND 113 8.10 oe ae shes 7 aa ae et ee ies ae 
6 |.187” Male, .020 Brass, Tin Plate, .043 Diameter = 4900K-ND 1.52 14.75 : ake ‘. i . a 
4 |.187" Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter — |1285K-ND 89 8.80 28 |.018 Brass, Tin Plate 140 [ZBteKGND 1.43 13.75 
4 |.187" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter — |1212K-ND 1.03 7.30 29 |.018 Brass, Tin Plate 171 )7319K-ND 1.43 13.75 
5 |.187" Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter — | 1285-STK-ND 93 6.65 30_|.018 Brass, Tin Plate -120_|7314K-ND 1.46 13.75 
5_|.187" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter —_ _|1212-STK-ND 1.03 7.30 30 |.018 Brass, Tin Plate -140 /7315K-ND 1.46 13.75 
7 |.110” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter —  |1267K-ND 1.14 11.05 30_|.018 Brass, Tin Plate .171_|7316K-ND 146 13.75 
7 |.110" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter — |1211K-ND 1.35 12.50 Solder Terminal Lugs 
8 |.110" Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter —  |4903K-ND 2.38 22.60 31 |.015 Brass, Tin Plate -120 |7328K-ND 1.26 12.05 
8 |.110” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter —  |4906K-ND 2.44 23.30 31 |.015 Brass, Tin Plate -140 |7329K-ND 1.26 =12.05 
8 |.187" Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter —_ _|4904K-ND 2.28 21.85 31 |.015 Brass, Tin Plate 171 |7330K-ND 1.26 12.05 
8 |.187" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter —  |4907K-ND 2.34 22.15 32 |.016 Brass, Tin Plate —  |4004K-ND 112 10.70 
8 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .056 Diameter —  |4966K-ND 1.72 12.70 33_|.020 Brass, Tin Plate 120 _|7331K-ND 1.36 12.85 
8 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter — |1266K-ND 2.52 17.80 33 |.020 Brass, Tin Plate 140 |7332K-ND 1.36 12.85 
9 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .106 Diameter — |1265K-ND 2.46 17.35 33 |.020 Brass, Tin Plate 171 |7333K-ND 1.32 12.40 
4 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter _— 1287K-ND 1.10 10.70 34 |.020 Brass, Tin Plate -120 |7325K-ND 1.32 12.40 
5 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter — 1287-STK-ND 1.10 10.70 34 |.020 Brass, Tin Plate 140 |7326K-ND 1.36 12.85 
10 |.110°/.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter — 1282K-ND 1.10 10.70 34 |.020 Brass, Tin Plate 171 |7327K-ND 1.32 12.40 
6 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .067 Diameter — |4901K-ND 2.25 15.75: Terminal Lugs 
11 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .067 Diameter —  |4902K-ND 1.52 14.75 35 |.015 Brass, Tin Plate —  |680K-ND 1.47. 13.85 
12 |.250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .067 Diameter —__[4908K-ND 3.23 31.05 36 |.020 Brass, Tin Plate 500 |4000K-ND 1.16 8.10 
13 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter —_ 1289K-ND 1.70 12.50 36 |.020 Brass, Tin Plate 562 |4001K-ND 1.16 8.45 
13 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter = 1289-STK-ND 1.65 11.70 36 |.020 Brass, Tin Plate 750 |4002K-ND 4.28 42.50 
14 |.250" Male, 032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter — 1281K-ND 2.75 19.45 36 |.020 Brass, Tin Plate 14.000 |4003K-ND 4.39 13.50 
15 a Quick-Fit Vinyl Boot, Clear = 4471K-ND 1.24 11.70 Double Turret Series 
15_|.250" Quick-Fit Vinyl Boot, Red — (BB2KEND 4.24 19-70 TL-+1 Brass, Tin Plate, .084” Length —  ]1593-2K-ND 7.99 14.30 
15" /.260 Quicic Fe Vinyl Boot, Blue — [pean ee eA — |TL-+1 Brass, Tin Plate, 082" Length — |4573-2K-ND 216 19.35 
15 |.250” Quick-Fit Vinyl Boot, Yellow —  |4474K-ND 1.21 11.70 — |TL-2 Brass, Tin Plate, 109” Lenath = 1502-2K-ND 263 24.85 
—_| Terminal Hand Insertion Tool —__|1288K-ND 39.42/1 * * 9 > 
PC Mount MT Screw Terminal _ - Tubular (Hollow) Turret Series 
16 | Snap-In PC Horizontal, 6-32 Thread —  ]7690K-ND£ 5.09 37.80 2 Brass, Jin plate, 088 oe Fost Point Fenminais LSS 221M) Sis Sad 
2 Sarita ipl esalag Thread, Captivated 7 Coane. oc Bas = ].020 Brass, Tin Plate, Slotted, .082" Diameter — _]1031K-ND 1.70 8.80 
17 |PC Horizontal, 6-32 Thread, Captivated —  |7700K-ND++ 4.80 39.15 — |.025 Brass, Tin Plate, Slotted, .118’ Diameter _ 1040K-ND 1.49 7.55 
18 |Snap-In PC Vertical, 6-32 Thread —_ |7691K-ND+ 4.01 36.45 — |.025 Brass, Tin Plate, Loop, .040” Diameter — |1249K-ND 1.73 8.90 
18 |Snap-In PC Vertical, 6-32 Thread, Captivated —__|7693K-NDt¥ 4.86 39.60 — |.025 Brass, Tin Plate, Loop, .050" Diameter —  }1045K-ND 3.44 17.60 
19 |PC Vertical, 6-32 Thread = 8191K-ND$ 3.67 33.85 — |.025 Brass, Tin Plate, Loop, .098” Diameter —_ 4952K-ND 1.55 10.90 
19 |PC Vertical, 6-32 Thread, Captivated —  |7701K-NDt¥ 4.57 37.00 90° Quick-Fit Rivet Terminal 
20 | Terminal PC Vertical, Heavy Duty, 10-32 Thread — |8196K-ND$ 7.87 63.45 — |.250" Tab, .032 Brass, 3 Pairs, 130” Diameter —_|1006K-ND 5.39 43.85 
21 | Terminal Insert 10-32 Thread, Captivated —__|1202K-ND$ 10.82 103.95 + Screw Installed and Captivated — Available with colored Screw Heads 
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RoHS COMPLIANT ~ 150 9001 CERTIFED LD. | ForHole | For Panel | Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing 
E TONE A(in.) | B(Inch) | C(Inch) | D | E |PartNo. 10 100 500 
KEYSTONE 187 312 062 437 | 218 |731K-ND@ 1.38 13.50 43.75 
187 281 .093 .437 | .218 |737K-ND@ 3.30 31.60 105.50 
i .250 437 .062 .625 | .187 |738K-ND@ 3.42 32.50 109.75 
Round Aluminum Spacers (Non Threaded) .250 375 .062 .562 | .250 |739K-ND@ 1.74 17.00 55.25 
Materials: Brass: Nickel Plate (QQ-N-290) T © .250 250 375 .093 -500 | .250 |740K-ND® 2.96 28.80 94.50 
+ Aluminum: lridite Finish (MIL-C-5541) 312 562 062 812 | 312 |741K-ND@ 6.15 59.20 196.00 
L 312 437 .062 .625 | .281 |742K-ND@ 2.40 23.20 77.00 
Clearance Hole: * .120" for #4 Screw * .140 Hole 312 437 .093 .625 | .312 |743K-ND@ 3.67 35.80 117.75 
for #6 Screw *.171 for #8 Screw 1 375 625 .062 .875 | 312 |744K-ND@ 7.03 63.80 209.25 
DITA TSS ANAT 375 500 .062 .625 | .250 |745K-ND@ 1.88 18.35 60.75 
eae Le || Seacars Pricing Spacers Pricing 437 562 062 .750 | .250 |732K-ND@ 2.47 22.60 77.00 
(Hole) | (inch) |Part No, O aap. [eens AO oO 437 .687 .062 .937 | .312 |746K-ND@ 7.76 70.75 233.75 
.500 812 062 | 1.062] .312 |747K-ND@ 7.62 73.35 242.50 
125 | 1909K-ND@ 3.64 35.80 | 2036K-ND@ 213 17.65 .500 1.250 .062 1.500] .25 |748K-ND 9.29 89.10 294.50 
250 | 1454AK-ND® 4.14 39.50 |3457K-ND@ 2.49 20.05 .500 .750 .093 .968 | _.281 |749K-ND@ 5.53 48.05 159.25 
.375 |1454BK-ND@ 4.87 42.65 |3458K-ND@ 2.96 23.75 562 812 062 ‘| 1.062] .312 |750K-ND 9.54 86.50 287.00 
500 |1454CK-ND@ 5.38 51.20 |3459K-ND@ 3.23. 25.75 625 875 062 =| 1.125] .312 |752K-ND@ 5.13 49.30 162.75 
#4 ‘625 |1919K-ND@ 8.24 45.80 |2314K-NDe 357 29.70 .625 1.250 062 | 1.500} .250 |753K-ND 14.33 130.05 428.00 
(120) [750 |1454DK-ND@ 7.08 57.40 |3460K-ND® 4.00 31.95 a tee eS tei ae see ia ae oy pp 
875 ee 7.47 71.80 eee dG) «(06:25 875 | _1.250 :062 | 1.625| .437 [757K-ND® 21.03 202.95 669.00 
1.000 | 1454EK-ND@ 9.52 92.05 |3461K-ND@ 4.28 39.85 
1.500 | 1924K-ND 16.62 161.55 |3462K-ND 11.03 85.75 RoHS Compliant 
2.000 | 1925K-ND 22.03 214.10 |3463K-ND 11.72 114.10 
125 |1934K-ND@ 3.64 35.80 |3403K-ND@ 213 17.65 i 
250 |1457AK-ND@ 414 39.50 |3464K-ND@ 2.49 20.05 Threaded Mounting Brackets 
.375 |1457BK-ND@ 4.50 42.65 |3465K-ND@ 2.96 23.75 
500 |1457CK-ND@ 5.28 51.20 |3466K-ND@ 3.23 25.75 
#6 625 _|1935K-ND@ 6.08 56.70 |3429K-ND@ 3.57 29.70 : ; 
(140) | 750 |1457DK-ND@ 6.15 57.40 |3467K-ND@ 4.00 31.95 ~ 4-40 Td 
875 |1936K-ND@ 9.82 89.00 |3438K-ND@ 4.49 36.25 : 4-40 Th'd A 4-40 Td 
1.000 | 1457EK-ND@ 9.78 92.05 |3468K-ND@ 4.28 39.85 
1.500 | 1937K-ND 16.62 161.55 |3469K-ND@ 10.37 85.75 
2.000 | 1938K-ND 21.90 212.50 |3470K-ND 11.72 114.10 
125 |1942K-ND@ 3.64 35.80 |4258K-ND@ 213 17.65 
.250 |1480K-ND@ 4.14 39.50 |3471K-ND@ 2.49 20.05 
.375 |1481K-ND@ 4.41 42.65 |3472K-ND@ 2.96 23.75 
500 |1482K-ND@ 5.28 51.20 |3473K-ND@ 3.23 25.75 
#8 .625 | 2032K-ND@ 5.89 56.70 |4259K-ND@ 3.57 29.70 
(171) [750 |1483K-NDe 5.98 57.40 |3474K-ND@ 4.00 31.95 
.875 | 2033K-ND 9.82 89.00 |4260K-ND@ 4.49 36.25 
1.000 | 1484K-ND 10.11 92.05 |3475K-ND@ 4.28 39.85 
1.500 |2034K-ND 16.62 161.55 |3476K-ND 10.02 85.75 
2.000 |2035K-ND 21.90 212.50 |3477K-ND@ 11.72 114.10 aes 
@ RoHS Compliant 
-6-32 Thid 


Nylon Spacers 6 


Hex Threaded Standoffs Digi-Key Pricing 
; . . . a: Fig. | Description Part No. 10 100 
Material: Nylon 6/6 Economical for terminal or printed circuit board supports. 1 |.062 Steel, Zinc Plate 612K-ND 2.19 20.05 
Dim.L ]4-40 Thread 6-32-Thread 8-32 Thread Pricing ball pesenea ee Hepat ee pare 
(neh) arte: PareNo: BartiNe: ty 100 4 |.032 Brass, Nickel Plate 634K-ND 4.60 37.45 
250 | 1902AK-ND 1903AK-ND T904AK-ND 5.40 49.05 5 |\032 Brass Tin Plate 614K-ND 251 24.30 
.375 | 1902BK-ND 1903BK-ND 1904BK-ND 5.53 49.85 e082 Brass. TiniPlate 630K-ND 73.99 40115 
500  |1902CK-ND 1903CK-ND 1904CK-ND 5.76 52.55 a. eo Sisal Nicol Pik TEOIVERTS) 508 Biae 
625 | 1902FK-ND 1903FK-ND 1904FK-ND 6.09 55.70 : penta ‘ : : 
.750__|1902DK-ND 1903DK-ND 1904DK-ND 7.40 67.05 8 |.062 Steel, Nickel Plate ZOcISND) O17 83.70 
875 |1902GK-ND 1903GK-ND 1904GK-ND 6.87 62.35 9 |-062 Steel, Tin Plate Chon) 5.21 47.35 
4.000 |1902EK-ND 1903EK-ND 4904EK-ND 851 67.30 10 |.062 Brass, Nickel Plate 4332K-ND 8.04 77.20 
10 |.062 Brass, Nickel Plate 4333K-ND 8.04 77.20 
Hex Threaded Standoffs - Flame Retardant _ Material: Monsanto 340 FR UL 94V-0 rating 11 |.037 Brass, Tin Plate 611K-ND 5.82 52.75 
12 |.037 Steel, Tin Plate 631K-ND 4.80 46.00 
Dim.L | 4-40 Thread 6-32 Thread 8-32 Thread Pricing 
(Inch) | Part No. Part No. Part No. 10 100 
250 | 8440AK-ND@ B44TAK-ND® 8442AK-ND 7.26 65.80 
.375 | 8440BK-ND@ 8441BK-ND@ 8442BK-ND 7.42 67.30 P repunc hed 
500 | 8440CK-ND@ 8441CK-ND@ 8442CK-ND® 7.72 70.30 i 
.625  |8440DK-ND@ 8441DK-ND@ 8442DK-ND 9.20 83.35 Insulati ng Boards 
.750___|8440EK-ND@ 8441EK-ND@ 8442EK-ND@ 8.68 60.70 
875 | 8440FK-ND@ 8441FK-ND® 8442FK-ND 8.97 86.30 
1.000 SAMOGKGNDS 8441GK-ND® 8442GK-ND@ 9.99 90.80 DIREASIGNESIAGR Digi-Key Pricing Kaun 
@ RoHS Compliant Width Length Part No. 1 10 Part No. 
Round Perfboard — Holes .042” (1.07mm) Dia., Glass Epoxy 
L 2.00 4.50 3405K-ND 5.22 48.72 13405 
Thru-Hole Spacers 2.00 6.00 3406K-ND 6.81 63.56  |3406 
; 2.75 17.00  |3407K-ND 20.40 190.40 |3407 
Material: Nylon 6/6 3.00 4.50 3408K-ND 71 66.36 | 3408 
= 4.50 6.00 3409K-ND 9.96 92.96 [3409 
Dim. L #4 Screw #6 Screw #8 Screw Pricing 4.50 6.50 3410K-ND 11.52 107.52 3410 
(Inch) -120 Hole Part No. | .140 Hole Part No. | .171 Hole Part No. 10 100 4.50 8.50 3411K-ND 14.28 132.60 3411 
125 875K-ND 883K-ND 891K-ND TA 12.25 4.50 17.00  |3412K-ND 27.99 261.24 |3412 
.250 876K-ND 884K-ND 892K-ND 1.54 13.15 6.00 17.00 _|3413K-ND 37.68 351.68 [3413 
375 877K-ND 885K-ND 893K-ND 1.83 16.75 
500 878K-ND 886K-ND 894K-ND 1.94 17.90 
625 879K-ND 887K-ND 895K-ND 2.09 19.35 . 
"750 880K-ND 888K-ND 896K-ND 212 20.25 Miscellaneous Hardware 
875 881K-ND 889K-ND 897K-ND 2.41 23,20 
1.000 882K-ND 890K-ND 898K-ND 255 24.30 Digi-Key Pricing Keystone 
Description Part No. i 10 Part No. 
LED Spacer Mounts 
Rubber p-D—| Universal Tri-Lead T-1 & T-1 3/4, 0.120°L [8900K-ND 16 753 8900 
G cH 3G Universal Tri-Lead T-1 & T-1 3/4, 0.440"L_ |8918K-ND 19 1.83 |8918 
ae, Self-Aligning Bi-Lead T-1, 0.140°L 7352K-ND 16 1.53 |7352 
SZ A 
rommets NS - At Self-Aligning Bi-Lead T-1 3/4, 0.250"L 8318K-ND A7 1.59 |8318 
Self-Aligning Bi-Lead T-1 3/4, 0.340°L 8323K-ND 18 1.65 |8323 
LD. | ForHole | For Panel | Dim. (Inch) |pigi-K Pricing Spacers 
Ain) | Biinchy | c(inchy) [DE [Part No. an oan aa Aluminum Economy, #6 screw, 0.625"L__]410K-ND 13 1.27 +410 
Round, Swage Clear, #6 screw, 0.109"L 5064-2K-ND 63 5.55 5064-2 
125 187 .062 .312 | 187 ]730K-ND@ 1.26 12.25 41.50 Threaded Standoff 
125 .250 .062 .343 | .187 |733K-ND@ 1.14 11.05 36.25 Force-Fit, 4-40 Thread, 0.065°L 4861K-ND 70 6.16 ]4861 
125 437 .062 .625 | .187 ]734K-ND@ 12.51 116.35 375.50 ais 6-32 Neocles en See eG ee ieee ae 
= ound Swage, 2~ read, 0. -2K-| 4 i ~; 
125 375 .093 .500 | .312 |735K-ND@ 4.29 41.30 136.00 Hex Swage, 6-32 Thread, 0.375"L 1622-2K.ND 67 590 | 1622-2 
187 1312 .062 .437 | .218 |736K-ND® 1.38 13.50 43.75 PCI Computer Bracket 9203K-ND 2415 19.80 |9203K 
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KEYSTONE Length |Hex Thread Pricing Round Thread Pricing 
Thread | O.D. (Inch) | Part No. 10 100 | Part No. 10 100 
PRicTsONiCS COs 
250 | .250 |1474AK-ND@ 4.36 34.90 |1692AK-ND 6.01 57.40 
Threaded Standoffs ck 250 | .375 |1474BK-ND@ | 5.46 43.10 |1692BK-ND 6.69 60.85 
—t 250 | .500 |1474CK-ND@ 5.52 51.55 |1692CK-ND@ 8.52 77.40 
Sine (ASTM B63) ee —- © OD: 250 | .625 | 1894K-ND@ 7.46 68.50 |1887K-ND@ 9.75 88.55 
* Aluminum: QQ-A-225/3, Alloy 2011-T3 t ' 8-32 | .250 | .750 | 1474DK-ND@ 8.53 80.10 |1692DK-ND 11.55 104.85 
Plating: Clear Iridite (Mil-C-5541) 250 | .875 |1836K-ND@ 9.77 83.70 |1888K-ND 11.05 100.35 
Note: Spacers over 1.000 long are tapped .375 deep each end. .250 1.000 |1474EK-ND@ 9.61 87.55 |1692EK-ND@ 11.20 107.90 
aL 250 | 1.500 |1837K-ND@ 20.78 200.15 |1889K-ND 20.16 194.30 
Length |Hex Thread Pricing Round Thread Pricing 250 | 2.000 |1838K-ND@ 21.30 205.00 |1899K-ND 21.66 208.90 
WEE! || Heb _|__(Wen))_ ele 0} LOOMS IBStING) il sg 7375 | 375 | 1452AK-ND@ | 9.84 84.15 |1549AK-ND 1255 113.75 
356] 187 ERSTE flluminum 3130 WSOTRENn mont —ETAs 375 | 500 |1452BK-ND@ | 11.25 108.25 |1549BK-ND 13.53 122.75 
ase | 186 | 250 |1797BK-NDe 724 6560 |1801BK-NDe 589 5650 8-32 | 375 | .625 |1452CK-ND@ | 14.62 140.20 |1549CK-ND 14.23 135.25 
156 B12 1797CK-ND@ 7.53 68.30 |1801CK-ND@ 6.38 61.30 375 .750 1452DK-ND@ 15.81 150.85 |1549DK-ND 15.60 148.15 
156 | .375 _|1797DK-ND@ 7.30 70.30 |1801DK-ND@ 7.84 71.20 375 | 1.000 |1452EK-ND@ | 20.24 195.40 |1549EK-ND@ 19.80 182.50 
se | 278 |peeenD |) 0s o195 |agemnDe |) ses acco | | *Fo%S Compliant 
187 | .375 : 95 95 -ND@ 85 F 
187 | 500 |1893K-ND@ 4.35 37.35 |2027K-ND@ 4.24 36.70 1/4” Hex Threaded Standoff Kit 
4-40 .187 625 1894K-ND@ 4.47 40.95 |2028K-ND@ 4.39 39.15 Aluminum - Assortment of 1500 pieces in 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” and 1” lengths with thread sizes of 4-40, 6-32 
187 .750 1895K-ND@ 4.96 45.35 |2029K-ND@ 4.89 42.20 and 8-32. 100 pieces of each size complete with cabinet. 
187 | .875 | 1896K-ND® 545 49.85 |2030K-ND@ 5.35 47.35 STH-22KIT-ND (ROHS Compliant).........00.000.c0ccccccccscessececeesseseseseeseessesseesseeseeses $738.15 
187 | 1.000 |1897K-ND@ 7.26 65.80 _|2031K-ND@ 7.26 65.80 
250 | .250 |2201K-ND® 3.25 26.65 |3478K-ND@ 2.95 23.65 
250 | .375 |2202K-ND@ 3.64 29.70 |3479K-ND@ 3.26 26.65 Male/Female .250” Hex Threaded Standoffs 
250 | .500 |2203K-ND@ 4.03 32.50 |3480K-ND@ 3.67 29.05 S BisGaseSTAE Bia 
250 | .625 |1808K-ND@ 4.34 36.25 |1839K-ND@ 3.98 32.30 Plating: Nickel (QQ-N-290) 
4-40 | .250 | .750 |2204K-ND@ 4.29 38.95 |3481K-ND@ 4.47 36.25 
250 | .875 | 1809K-ND® 5.58 53.55 | 1846K-ND 5.85 53.35 * Aluminum: QQ-Q-225/3 
.250 | 1.000 |2205K-ND@ 6.62 60.10 |3482K-ND@ 6.46 58.95 Plating: Clear Iridite (Mil-C-5541) 
ze | sm lmamenoe | riz ros pence | ost | | ga eaemes | Pear | Tee Joarines | _FerS 
(Inch) |Part No. 10 100 _|Part No. 10 100 | Part No. 10-100 
250 | 275 \eo0aKND® | 364 2070 lasdemnDe | 226 2563 Aluminum 
25 375 -ND@ i i 4 F f 
250 | .500 |2210K-ND@ 4.03 32.50 |3487K-ND¢@ 3.67 29.05 250 Eoneeeg) 277 = 96.25 Bee) 118 40-50 ie 7 
‘050 | 605 PRRSRIe 459 3645 [eenne dae. 4550 375 |8400K-ND@+ | 4.28 41.30/8413K-ND@t | 4.43 42.65|8426K-ND@t | 5.87 56.25 
‘250 | 750 \SenniRnnes 429 38.95 |a4seK-NDe dag! Segoe 500 |8401K-ND@ | 5.96 57.15/8414K-ND@ | 4.49 43.20|8427K-ND@ | 5.96 57.15 
250 1875 11816K-ND® 457 42.75 11848K:ND@ 4303915 625 |8402K-ND@ | 6.42 61.65/8415K-ND@ | 5.66 54.35|8428K-ND@ | 6.42 61.65 
6-32 | 250 | 1.000 |2212K-NDe 6.62 60.10 |3489K-ND@ 646 58.95 .750 |8403K-ND@ | 6.53  62.55|8416K-ND@ | 6.07 55.15|8429K-ND@ | 6.83 65.60 
250 1.250 |1818K-ND@ 9.99 91.15 |1853K-ND@ 9.79 88.75 .875 |8404K-ND® 7.09 68.05 |8417K-ND@ 6.61 60.10|8430K-ND® 8.07 73.15 
.250 | 1.500 |2213K-ND@ 11.28 102.25 |3490K-ND@ 10.91 98.90 1.000 |8405K-ND@ | 7.49 71.80/8418K-ND@ | 6.53 62.55|8431K-ND@® | 8.05 77.20 
250 | 1.750 _|1819K-ND@ 11.77 106.75 _|1855K-ND@ 10.90 104.85 1.125 |8406K-ND@ | 9.18 88.30/8419K-ND@ | 6.73 64.70|8432K-ND@ | 11.48 104.30 
250 | 2.000 |2214K-ND® 12.25 117.55 |3491K-ND@ 11.90 114.40 1.250 |8407K-ND@ | 9.86 89.35|8420K-ND@ | 7.19 68.85/8433K-ND@ | 11.89 108.10 
.250 2.250 | 1820K-ND@ 13.60 130.85 | 1856K-ND@ 14.07 127.90 1.375 |8408K-ND@ | 11.55 104.75|8421K-ND@ 8.67 78.55/8434K-ND@ | 12.84 116.65 
250 | 2.500 |1825K-ND@ 14.87 142.90 | 1857K-ND 14.51 140.05 1.500 |8409K-ND@ ]11.82 107.20/8422K-ND@ | 9.33 89.55/8435K-ND 12.97 117.55 
280) 250 (2a ICNDe. 3.25 26.65 /GAS2ICNDS. 2.95 23.65 1.625 |8410K-ND@ | 11.44 110.05|8423K-ND@ | 10.07 91.35|8436K-ND@ | 13.10 118.90 
250 | 85 Ce 3.64 29.70 Ee 3.26 26.65 1.750 |8411K-ND@ | 12.43 112.95/8424K-ND@ | 10.56 95.85|8437K-ND | 13.24 120.15 
250 | 00 ee 4.03 92.50 eee See eee 2.000 |8412K-ND | 12.84 116.65|8425K-ND@ | 10.14 97.30|8438K-ND@ | 13.38 121.30 
250 | .625 |1827K-ND@ 4.44 42.75 |1858K-ND@ 3.98 32.30 Brass 
8-32 | .250 | .750 |2218K-ND@ 4.79 46.00 _|3495K-ND 4.47 36.25 350 EHERRINSM G43 5175 ERIERGSaR E50 51 = — — 
250 | .875 | 1828K-ND® 5.95 57.15 | 1859K-ND@ 433 39.15 : : : : : 
‘050 | 4.000 Bnet 662 60-10 (AnGereRns Gast JERE .875 |7200K-ND@t | 6.37 57.85|7210K-ND@t | 6.57 59.65|7220K-ND@t | 7.19 68.85 
‘950 | 1500 |2220K-NDe 1128 10225 |a4o7KNDe 10.44 98.90 500 |1944K-ND@ | 7.82 75.25/1952K-ND@ | 6.75 64.90|1957K-ND@ | 7.26 69.65 
‘250 | 2.000 |2221K-NDe 4225 117.55 |3498K-NDe 41.90 114.40 625 |1945K-ND@ | 7.95 76.30/1953K-ND@ | 9.12 82.70|1958K-ND®@ | 10.73 97.20 
375 375 1926AK-ND@ 5.83 53.35 |2315AK-ND 8.62 83.05 -750 | 1946K-ND® 9.47 90.90 |1954K-ND@ 9.58 86.85] 1959K-ND® 10.60 101.95 
375 | .500 |1926BK-ND¢ 6.10 55.35 |2315BK-ND 9411 87.40 ‘875 |7201K-ND@ [10.19  92.50/7211K-ND@ | 10.35 99.35|7221K-ND®@ | 11.61 111.50 
8-32 | .375 | .625 |1926CK-ND 7.52 72.00 |2315CK-ND@ | 10.43 94.85 1.000 |1947K-ND@ | 10.60 101.95/1644K-ND@ | 11.33 102.70|1960K-ND®@ | 12.18 117.25 
.375 | .750 |1926DK-ND@ 9.28 84.50 |2315DK-ND@ | 11.19 101.80 1.125 |7202K-ND@ | 12.20 110.60/7212K-ND@ | 11.36 109.35|7222K-ND@ | 13.88 126.00 
375 | 1.000 |1926EK-ND@ | 10.60 102.60 |2315EK-ND@ 12.56 121.30 1.250 |1948K-ND@ | 17.31 156.95|1955K-ND@ | 14.28 129.40|1961K-ND@ | 17.31 156.95 
Brass 1.375 [1949K-ND@ | 17.73 161.00|1956K-ND@ | 14.58 140.20|1962K-ND@ | 17.73 _ 161.00 
156 | .187 | 1798AK-ND@ 7.73 74.25 |1802AK-ND 7.30 70.00 1.500 ]1950K-ND@ [18.56 168.30]1645K-ND@ | 14.76 141.65/1963K-ND@ | 1856 168.30 
ase | “1568 | -250 [M28BK-NDe 9:80 89.00 |e02BIGhDe 8.34 75.95 1.625 |7203K-ND@ | 18.73 170.10/7214K-ND@ | 18.73 170.10|7224K-ND 18.54 170.10 
a — eae Red bees seat ed et sos 1.750 |7205K-ND@ |19.67 189.90|7215K-ND@ | 19.67 189.90/7225K-ND® | 19.67 189.90 
187 | .250 | 1450K-ND® 4.67 26.90 |1547K-ND@ 4.69 24.80 ps ee pai pe aasinee Une wee Maaeihs “a ed 
187 | .375  |1803K-ND@ 5.47 44.20 | 1864K-ND@ 5.40 42.30 : : : 
187 | .500 | 1656K-ND@ 5.61 51.75 |1657K-ND@ 5.55 50.40 Nylon 6/6 
aso | 107 | 605 [eames 682 6165 |1865K.NDe Baop ueoes 250 |4800K-ND®@ | 4.40  42.20/4814K-ND@* | 4.40 42.20[4828K-ND* 4.40 42.20 
‘187 | 750 |4656AK-NDe 771. 69.40 |1657AK-ND@ 751 68.30 875 |4801K-ND@ | 4.49 43.55/4815K-ND@ | 4.49 43.55|4829K-NDet | 4.49 43.55 
187 875 1805K-ND@ 9.46 86.75 |1866K-ND@ 9.44 84.15 -500 |4802K-ND® 4.67  45.10|4816K-ND@ 4.67 45.10|4830K-ND@ 4.67 45.10 
187 1.000 |1656BK-ND@ 9.94 90.90 |1657BK-ND@ 9.86 89.35 625 |4803K-ND® 4.76 45.80|4817K-ND@ 4.76 45.80|4831K-ND® 4.76 45.80 
250 | .250 | 1450AK-ND@ 4.36 34.90 |1547AK-ND@ 5.02 48.40 .750 |4804K-ND@ | 4.85 46.70|4818K-ND@ | 4.85 46.70|4832K-ND@ | 4.85 46.70 
250 | .375 |1450BK-ND@ 5.46 43.10 | 1547BK-ND@ 5.88 56.70 ‘875 |4805K-ND®@ | 5.25 48.05/4819K-ND@ | 5.25 48.05|/4833K-ND@ | 5.25 48.05 
.250 | .500 | 1450CK-ND@ 5.52 51.55 | 1547CK-ND@ 717 68.85 1.000 |4806K-ND@ | 5.34 48.60|4820K-ND@ | 5.34 48.60|4834K-ND@ | 5.34 48.60 
250 625 | 1829K-ND@ 7.46 68.50 | 1867K-ND 8.60 78.40 1.125 |4807K-ND@ | 5.08 48.85/4821K-ND@ 5.08 48.85|4835K-ND@ 5.08 48.85 
440 |_.250 -750__| 1450DK-ND@ 8.53 80.10 _| 1547DK-ND@ 9.63 87.85 1.250 |4808K-ND@ | 5.12 49.05/4822K-ND@ | 5.12 49.05|/4836K-ND 5.12 49.05 
250 | .875 [iBe0KGNDe 9.08 83.70 /1876IND 10.85 98.35 1.375 |4809K-ND@ | 5.21 50.05|4823K-ND@ | 5.21 50.05|4837K-ND@ | 5.21 50.05 
250) 1.000 [Scr oea 923 87.55 ES meee foal 1.500 |4810K-ND@ | 5.64 51.20/4824K-ND@ | 5.64 51.20/4838K-ND® | 5.64 51.20 
oS Lae ex aren See te pee ae pee 1.625 |4811K-ND@ | 5.39 51.85/4825K-ND@ | 5.39 51.85/4839K-ND 539 51.85 
350 1250 HEIRS 436 3.50 IiBIGRIGNS 1365= 100 1.750 |4812K-ND@ | 5.83 53.10/4826K-ND@ | 5.83 53.10|4840K-ND@ | 5.83 53.10 
‘250 | 375 |B 546 43.10 Meenas ae (ade 2.000 |4813K-ND@ | 5.58 53.55/4827K-ND@ | 5.58 53.55/4841K-ND@ | 5.58 53.55 
250 | .500 |1451CK-ND@ | 5.52 51.55 | 1548CK-ND@ 5.55 50.40 600 |2T2SKCND Hi) 4.72 _ 45.45 fee — ——i = ca 
250 | .625 |1451DK-ND@ | 7.46 68.50 | 1548DK-ND¢ 6.07 57.05 Stainiess Stee! — RoHS Compliant 
.250 .750 _|1451EK-ND@ 8.53 80.10 | 1548EK-ND@ 7.15 69.65 250 /8712K-ND | 14.09 132.49) — = —-z = — 
.250 .875 | 1833K-ND@ 9.08 83.70 |1879K-ND 8.51 80.10 -875 | 2087K-ND 14.74 138.65 ]— = —z = — 
6-32 | .250 | 1.000 |1635K-ND@ 9.61 87.55 | 1548FK-ND® 8.84 81.55 1.000 ]2092K-ND | 17.70 169.26|— - =) - - 
.250 | 1.250 |1636K-ND@ 14.29 137.25 |1881K-ND 14.90 135.25 1.250 |— = —|2126K-ND _| 20.42 192.08]/— = = 
.250 | 1.500 |1637K-ND@ 17.56 159.20 |1882K-ND 20.16 194.30 @ RoHS Compliant 
250 | 1.750 | 1638K-ND@ 21.05 202.85 | 1883K-ND 20.42 196.75 * Internal Thread .130/.150 deep _—t Internal Thread .250 deep — $ PC/104 and PC/104 Plus 
250 | 2.000 eee 2120 205.00 eae ope teen) Hex Brass Standoff Kit Assortment of 750 in 1/2”, 3/4”, 1", 1-1/4", and 1-1/2" lengths with thread 
250 2.250 | 1642K-ND@ 21.73 209.60 | 1885K-ND@ 21.13 203.65 sizes of 4-40, 6-32 and 8-32. 50 pieces of each size complete with cabinet. 
250 | 2.500 | 1643K-ND@ 22.36 215.45 | 1886K-ND 21.73 209.60 ISTH AQKIT: ND) 30050 cdehet suck caatteiutshekes tans hat rsaisstoaicedatton pbastuesitanbeneoaetrnsrnktie $908.43 
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RoHS COMPLIANT ~ ISO 9001 CERTIFIED Dimensions — mm Digi-Key Pricing 
KEYSTONE a es 0 0 
micthONies cont] 9.5 9.5 15.0 25523K-ND 4.53 43.65 
. 9.5 9.5 18.0 25524K-ND 4.62 44.45 
Metric Hex Rolls) | malerFemate 9.5 95 20.0 25525K-ND 4.71 45.70 
r= { 9.5 9.5 25.0 25526K-ND 4.79 46.25 
Th read ed tex (OY Nylon - Female 
ws = = 6.0 25528K-ND 4.70 46.80 
Standoffs + Thread a — 8.0 25529K-ND 5.00 49.30 
* Brass: ASTM-B16 _ _ 10.0 25530K-ND 4.81 47.35 
seine Be REtRDIT © _ _ 12.0 25531K-ND 5.01 49.95 
Plating: Clear lridite - - 15.0 25532K-ND 5.46 53.00 
(Mil-C-5541) Tikead = = 18.0 25533K-ND 6.44 63.90 
* Nylon: 6/6, UL Rated 94V-2 —_ _— 20.0 25534K-ND 6.15 59.40 
= - 25.0 25535K-ND 6.48 64.15 
Dimensions — mm Digi-Key Pricing $ Internal Thread: 6.0mm deep ¢ Internal Thread: 8.0mm deep 
A B Cc Part No. 10 100 Note: Female Standoffs longer than 19mm are tapped from both ends 
5mm Hex (M3 Thread) 
Brass - Male/Female 
8.0 8.0 10.0 24313K-ND 9.69 88.10 ; 
8.0 8.0 12.0 24314K-ND 9.36 90.00 Metric Screws 
8.0 8.0 15.0 24315K-ND 10.37 94.15 
8.0 8.0 18.0 24316K-ND 11.20 101.95 * Steel: Zinc Plate 
8.0 8.0 20.0 24317K-ND 11.53 104.65 * Nylon: 6/6, UL Rated 94V-2 
8.0 8.0 25.0 24318K-ND 11.96 115.00 
Brass - Female a 
= = 5.0 24390K-ND 6.36 57.85 ene ceo ry | econey 
- - 6.0 24391K-ND 5.21 49.50 Z 
= = 8.0 24392K-ND 6.80 65.15 Steel 
— — 10.0 24393K-ND 6.09 55.35 6 29311K-ND 3.06 28.90 
- - 12.0 24394K-ND 6.01 57.70 ae 12 29314K-ND 3.18 29.95 
= = 15.0 24395K-ND 7.90 75.95 16 29316K-ND 3.50 32.95 
_— _— 18.0 24396K-ND 6.90 67.05 25 29318K-ND 3.61 34.00 
- - 20.0 24397K-ND 9.89 90.00 6 29321K-ND 3.29 30.95 
- - 25.0 24398K-ND 10.84 98.80 
Aluminum - Male/Female M4 ie Be we aie 
8.0 8.0 10.0 24337K-ND 4.08 39.40 : : 
8.0 8.0 12.0 24338K-ND 5.68 54.45 25 See SND) 448 42.20 
8.0 8.0 15.0 24339K-ND 6.12 58.75 Nylon 
8.0 8.0 18.0 24340K-ND 6.22 59.50 6 29341K-ND 1.55 15.10 
8.0 8.0 20.0 24341K-ND 6.75 64.80 a 12 29344K-ND 1.60 15.55 
8.0 8.0 25.0 24342K-ND 8.03 75.25 16 29346K-ND 1.61 15.65 
Aluminum - Female 25 29348K-ND 1.64 15.85 
= = 5.0 24430K-ND 2.76 25.90 6 29351K-ND 1.70 16.55 
- - 6.0 24431K-ND 2.71 25.45 
- - 8.0 24432K-ND 3.02 28.00 M4 Hs cee ' & feoe 
- - 10.0 24433K-ND 3.03 28.25 : ‘ 
a = 12.0 24434K-ND 3.36 30.95 25 29SS8K:ND 1.76 17.00 
= = 15.0 24435K-ND 3.62 34.55 
- - 18.0 24436K-ND 3.74 37.00 
- - 20.0 24437K-ND 5.32 51.10 Female/Female Male/Female 
- - 25.0 24438K-ND 5.93 57.15 
Nylon - Male/Female UkD> 
8.0 8.0 10.0 25501K-ND 4.27 41.40 com 
8.0 8.0 12.0 25502K-ND 4.45 42.85 TRS 
8.0 8.0 15.0 25503K-ND 4.53 43.65 L fet 
8.0 8.0 18.0 25504K-ND 4.62 44.45 thay, 
8.0 8.0 20.0 25505K-ND 4.74 45.70 Ve Lig 
8.0 8.0 25.0 25506K-ND 4.79 46.25 U 
Nylon - Female 
= = 6.0 25508K-ND 4.70 46.80 
_ = 8.0 25509K-ND 5.00 49.50 Thread | Dia. - Inch Dimensions — Inch Digi-Key Pricing 
— — 10.0 25510K-ND 4.81 47.35 up D L s U M P__|Part No. 10 100 
_ _ 12.0 25511K-ND 5.01 49.95 Female/Female-Hinge 
= = 15.0 25512K-ND 5.46 53.00 4-40 187 750 —_ 172.375 ~——.875_1351K-ND 15.08 139.50 
7 = 18.0 ASSEN) 644 83.90 4-40 187 1.000 — .250  .375 .625 |352K-ND 16.08 148.15 
= = Beg aaa eae Bee 6-32 250 750 — 172 875 375 |353K-ND 21.51 198.55 
ee | See | ee ee ee ee snag. aes 
Brass - Male/Female 8-32 .250 750 — 172.375 _.375_|355K-ND 19.44 179.55 
11.0 10.0 10.0 24325K-ND$ 5.53 53.00 8-32 250 1.000 = -250 375 625 | 356K-ND 20.45 189.00 
11.0 10.0 12.0 24326K-NDt 5.59 53.55 Male/Female-Hinge 
11.0 10.0 15.0 24327K-ND 7.77 74.70 4-40 187 625.250 .172 375  .250 |333K-ND 17.68 163.45 
11.0 10.0 18.0 24328K-ND 8.16 78.40 4-40 187 875.250 .250 .625 .250 |334K-ND 18.67 171.90 
11.0 10.0 20.0 24329K-ND 8.93 85.75 6-32 .250 625 312 172 375 .250 |335K-ND 21.27 196.20 
11.0 10.0 25.0 2AS301 ND) 9:37 90.10 6-32 250 875.312.250.625 ——«250_|336K-ND 21.73 201.05 
eo eT Male/Male-Hinge 
= = 5.0 24410K-ND 2.99 27.35 
_ _ 60 24411K-ND 293 26.90 4-40 187 500.250 — = .250 |357K-ND 20.28 187.65 
_ ba 8.0 24412K-ND 3.43 31.50 6-32 .250 500.3120 — - 250 |358K-ND 21.04 194.40 
= = 10.0 24413K-ND 3.36 33.20 8-32 .250 500 2312 = = 250 |359K-ND 23.62 217.80 
- - 12.0 24414K-ND 4.25 39.60 
= = 15.0 24415K-ND 6.56 61.65 
- - 18.0 24416K-ND 6.98 64.35 H 
- - 20.0 24417K-ND 6.56 61.65 Ceramic 
- - 25.0 24418K-ND 6.76 67.30 
Aluminum - Male/Female Standoffs 
11.0 10.0 10.0 24349K-ND¥$ 5.59 53.55 
11.0 10.0 12.0 24350K-NDt 5.68 54.45 
11.0 10.0 15.0 24351K-ND 6.12 58.75 
11.0 10.0 18.0 24352K-ND 6.51 62.45 Diameter Length Depth er 
11.0 10.0 20.0 24353K-ND 7.23 69.65 Thread (Inch) (Inch) (Inch) _| Digi-Key Eucing) 
11.0 10.0 25.0 24354K-ND 7.67 73.45 Size 0.D. L D (2) Part No. 10 100 
Aluminum - Female 250 .250 thru 7710K-ND® 27.33 260.10 
= = 5.0 24450K-ND 2.76 25.90 .250 500 156 7711K-ND@ 31.08 290.95 
- - 6.0 24451K-ND 271 25.45 375 375 156 7712K-ND 23.54 222.75 
_ = 8.0 24452K-ND 3.02 28.00 .375 500 187 7713K-ND@ 26.64 252.70 
= = 10.0 24453K-ND 3.03 28.25 6-32 500 500 140 7714K-ND 28.88 275.85 
= = 12.0 24454K-ND 3.36 30.95 “500 750 250 |7715K-ND@ 30.33 290.95 
ai _ 15.0 BEISND) 4.28 40.75 500 1.000 375: |7716K-ND@ 32.52 306.10 
= = 18.0 BePRSIGN ae ae 500 1.500 ‘562 |7717K-ND 38.43 367.20 
- - 20.0 24457K-ND 5.67 54.45 
= — Ba SV ECRENE — 57.15 500 2.500 500 7718K-ND@ 49.55 467.20 
Nylon - Male/Female 150 750 2.500 750 7719K-ND@ 69.05 666.35 
95 o5 70.0 25521K-ND 427 7140 .750 4.000 .750 7720K-ND 83.39 803.80 
9.5 9.5 12.0 25522K-ND 4.45 42.85 
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Recessed 


E — Tr — E Fig. 2 Fig. 3 
KEY 3 Oo Ni Bumpers Al 
Provides excellent traction Molded-In 4 Molded-I 
Metal Cable Clamps and shock absorbing qualities. Washer e fen Washer | 2. af 
Materials: ClusA = 
Half Clamp Fig. 1 and 2: Rubber, BUNA S " st E D 
Fig. 3: Vinyl 


Dimensions - Inch Digi-Key 
Fig.| A B c D E Size |Part No. 10 100 
_ E = 500.250. .250i«125——t—«~S #4 ~~ [720K-ND 2.20 20.95 
Dimensions inch Digi-Key Bucing) 1 | 625 312 250 187 125 | #4 |721K-ND 3.50 33.55 
D L w H Part No. 10 100 718.437.250.218 125 #4 |722K-ND 7.01 67.30 
Steel Half Clamps 2 | .937 375 375 187 187 #8 |723K-ND 6.72 64.35 
125 437 500 218 |8140K-ND@ 1.64 16.20 62. 375. ~«.218~~«B7 115 #4 |727K-ND 6.64 60.30 
ae pee ms an pears re as 687 250 343 125 155 | #6 |724K-NDt 5.49 49.85 
: : : : : : 750 437  .265 .250 148 #6 |728K-ND 7.04 67.75 
le oe poe 218 Beane pas Bh 3) 75 312 406 187 187 #8 |725K-NDt 10.13 92.15 
375 531 625 218 |8144K-ND 2.32 22.40 ; ; : , j ; 
“437 56D 605 318 18145K-ND® 344 33.95 937625359297 174 #8 |729K-ND 11.06 100.60 
500 625 625 218 8146K-ND 3.05 29.35 1.062 437 468 234 -200 #10 | 726K-NDt 12.62 114.40 
562 .687 625 218 |8147K-ND@ 3.13 30.60 + Gray — all others black 
625 750 625 218 | 8148K-ND 3.28 31.30 
.687 812 625 218 _|8149K-ND 3.36 32.50 
750 812 625 218 |8150K-ND 3.50 33.55 
812 875 625 218 | 8151K-ND 3.63 35.00 Flat Washers 
875 .937 750 281 |8152K-ND 3.96 38.15 
.937 .968 .750 .281 8153K-ND 4.11 39.85 Fibre: Commercial per ASTM 
1.000 1.000 .750 281 |8154K-ND 9.00 40.95 D710, Grade CH 
Insulated Steel Half Clamps A 
187 437 “500 218 |8160K-ND® 444 42.75 Nylon: Grade e/e|per ASTM: D4066: 
.250 500 500 218 |8161K-ND@ 5.02 48.25 - - 
1312 531 625 218 |8162K-ND 5.68 54.55 Dimensions) Inch ee 
375 562 625 218  |8163K-ND 5.95 57.15 (ee) Binick LD. | Digi-Key ericing) 
437 625 625 .218 _|8164K-ND 6.70 64.35, A B c Part No. 100 500 1,000 
-500 687 625 218 8165K-ND@ 4.93 47.35 Nylon Material — #2 Screw Size 
562 .750 .625 218 8166K-ND 5.10 49.05 250 032 .098 3347K-ND 3.28 14.75 = 
625 812 625 .218 8167K-ND 5.55 50.40 Fibre Material — #4 Screw Size 
pH ore ‘eee an ene 2G ance 250 032 120 [3116K-ND 4.50 15.75 = 
75 875 625 : Z 5. 56.5 
“812 “937 750 281 |8170K-ND 8.17 71.55 a ne LR nee pe = 
875 .968 750 281 |8171K-ND 8.20 74.35 : : : _ : 
.937 1.000 750 281 |8172K-ND 9.09 87.40 -250 047 120 |3154K-ND 4.50 15.75 = 
1.000 1.062 750 281 |8173K-ND 8.55 82.25 312 047 120 [3155K-ND 4.50 15.75 = 
Steel Clamps 375 047 120 [3156K-ND 5.05 17.50 19.20 
250 406 “500 203 | 8101K-ND@ 2.03 19.80 250 .062 120 |3368K-ND 4.50 15.75 = 
312 437 500 203 | 8102K-ND@ 241 20.70 312 .062 120 |3196K-ND 4.85 16.25 21.35 
ae pe a oe Peer aan prec .375 .062 120 _|3197K-ND 4.85 16.25 19.90 
500 531 500 203 _|8105K-ND 2.40 23.20 350 _ 7 Avion Material #4 Screw Size — ae — 
625 = 504500208 BIOTKND® 261 25.88 S12 082.120 |3859K-ND 565 1750 28.05 
687 625 500 203. -«(|8108K-ND@ 269 25,75 375 .032 120 |3118K-ND 5.65 18.75 24.30 
.750 656 500 203 | 8109K-ND@ 2.77 26.65 .250 .047 120 | 345K-ND 5.65 17.50 = 
812 687 500 203 _|8110K-ND 2.86 28.25 312 .047 120 _|3157K-ND 4.85 16.25 22.30 
875 718 500 203 (8111K-ND 2.96 28.80 375 047 120 [3158K-ND 4.85 16.25 24.55 
-937 -750 -500 203 |8112KS-ND 3.06 29.35 .250 .062 .120 3358K-ND 4.50 15.75 21.75 
1.000 781 500 203 __|@113K:ND) 3.13 30.60 1312 .062 120 -|3198K-ND 5.65 18.75 29.45 
Insulated Steel Clamps 
187 A06 500 203 )BIZ1K-ND@ 3.79 36.45 _ a” ere ion EES Sine a 27.85 
.250 437 500 203 | 8122K-ND@ 3.91 37.80 
1312 468 500 .203 | 8123K-ND 4.07 39.15 250 032 140 |3119K-ND 4.50 15.75 = 
.375 500 500 203 |8124KS-ND® 4.20 40.75 312 -032 140 /3120K-ND 4.50 15.75 — 
437 531 500 203 |8125K-ND@ 4.36 42.20 375 .032 140 |3121K-ND 4.85 16.25 = 
500 562 500 203 | 8126K-ND@ 4.52 43.75 .250 .047 140 |3159K-ND 4.50 15.75 = 
562 .594 .500 .203 8127K-ND@ 4.69 45.55 B12 047 140 3160K-ND 4.50 15.75 =, 
625 -625 500 -203_|8128K-ND 5.14 46.80 375 047 140 [3161K-ND 5.05 17.50 19.20 
.687 656 500 .203 | 8129K-ND 5.28 48.05 350 ‘062 ‘440. |3369K-ND 450 15.75 a 
fe Se p00 eos Bisons 22 oso B12 062 140 |3370K-ND 4.50 15.75 18.90 
‘875 ‘750 “500 (203 ©|8132K-ND¢ 5.75 52.55 375 -062 -140__|3201K-ND _4.85 16.25 19.90 
937 781 500 203 |8133K-ND@ 5.91 53.80 Nylon Material — #6 Screw Size 
1.000 812 500 203 |8134K-ND@ 6.05 55.15 -250 032 -140 3122K-ND 4.50 15.75 = 
RoHS Compliant 312 .032 140 |3349K-ND 4.50 15.75 18.15 
375 .032 140 |3123K-ND 5.65 18.75 24.30 
.250 .047 140 |3162K-ND 4.50 15.75 17.50 
Nylon Cable Clamps 312 .047 140 _|346K-ND 6.20 19.75 22.30 
375 047 140 [3163K-ND 4.85 16.25 24.55 
Ideal for securing, insulating and 250 .062 -140 3360K-ND 4.50 15.75 21.75 
routing cable wiring, piping, tubing, 312 .062 -140 3361K-ND 5.65 18.75 29.45 
components and fibre optics. Made 375 .062 -140 3202K-ND 5.65 17.50 27.85 
of .050” thick nylon 6/6, white. Fibre Material — #8 Screw Size 
312 032 171 [3124K-ND 3.41 15.50 = 
Dimensions — Inch Digi-Key Pricing 
D E w H___|Part No. 100 500 1,000 
125 “325 375 140 |7620K-ND 7.45 24.00 29.45 
125 325 375 203 |7621K-ND 7.45 24.00 29.45 Nylon Shoulder 
187 380 375 140 |7622K-ND 7.55 25.75 29.85 Washers/Bushin gs 
2 2m = ee 75525752885 | | mater Wyn, Gaes 6 per ATH DAE 
250 10 375 203 | 7625K-ND 7.65 25.75 30.70 Dimensions =Inch Digi-Key Pricing 
312 445 375 140 |7626K-ND 7.75 27.25 32.00 L A B c Dt lpartnee 100 500 
312 445 375 203 |7627K-ND 7.75 27.25 32.00 ¥4 Screw Size 
375 475 375 140 |7628K-ND 8.00 27.25 34.10 ai 318 040 5 135 ]3049K-ND TAB 3400 
375 475 375 -203__ | 7629K-ND 8.00 27.25 34.10 047 250 032 115 185 |7681K-ND 8.80 29.00 
437 525 375 140 |7630K-ND 8.80 29.00 35.50 093 235 .047 115 145 |3053K-ND 12.50 43.00 
437 525 375 203 |7631K-ND 8.80 29.00 35.50 125 235 .047 115 145 |3102K-ND 12.50 41.50 
500 550 375 140 |7632K-ND 9.10 29.25 36.65 180 .235 .047 115 145 _|3103K-ND 12.50 41.50 
500 550 375 .203 | 7633K-ND 9.10 29.25 36.65 -250 235 047 115 -145 _|340K-ND 13.50___45.00 
562 625 500 203 _|7634K-ND 13.50 43.75 55.75 #6 Screw Size 
625-660. ~«500.~—~«.203-~ | 7635K-ND 13.85 45.50 58.55 es 3 le OS eae oo. ee 
7500 6785 B00 208 EO 1635 52.50 a ‘032 312 062 = .140.~—S 187. | 7684K-ND 910 29.75 
875 845 500 203 |7637K-ND 17.20 56.50 71.45 125 “290 ‘047 "440 "470 13084K-ND 1350 4375 
1.000 .910 500 .203  |7638K-ND 17.90 60.00 74.40 487 “390 “047 “440 “470 |3104K-ND 4350 4375 
1.125 .970 -500 .203 | 7639K-ND 25.55 83.50 105.05 250 290 047 140 170 |341K-ND 13.50 45.00 
1.125 1.060 500 203 _|7640K-ND. 27.10 91.00 114.15 500 .290 .047 140 170 _|3055K-ND 14.50 47.75 
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FASTENER 


Phillips Nylon Rivets 


Machine Screws 


Quality You Can Mi - Service You Can Trust Digi-Key Pricing 
SUPPLY juanty You Can Measure OS aE are Nylon 66 - Melting Point is 500°F (260°C) Description | Part No. 100 1,000 
Peer a ici Aluminum Rivets 
Phillips Panhead Hex Head Sheet | Digi-Key ralclog WS2x.250 [H25I-ND | 7.56 6048 
Sheet Metal Screws Metal Screws rereng a 3/32 x 375 |H252-ND | 7.60 60.80 
7 fa Bing Sual inePialed 2-56 x 1/4] H530-ND 8.86 70.90 1/8x.212 |H253-ND | 6.15 49.20 
ese etne rate eon ae 2-56x 1/2 |H534-NDt | 9.10 72.82 ex.27 a 225 3720 
Descrip- | Digi-Key Pricing Descrip- | Digi-Key Pricing 2-56 x 3/4. | H538-ND 9.26 74.11 7 q 5 F 
: ; 1/8x.400 |H256-ND | 5.18 41.40 
tion Part No. 100 = 1,000 tion Part No. 100 =©1,000 478x462 |H257-ND 840 67.20 
4x3/8 |H800-ND 7.92 15.36 4x 3/8 |H809-ND 972 77.76 4-40x1/4 |HS42-NDt | 8.86 70.90 tax 650 |Ho58ND | 10.28 82.20 
4x1/2 |H801-ND 240 19.20 4x1/2 |H810-ND 10.73 85.87 4-40x3/8 |H544-No¢ | 9.00 72.00 ‘Aluminum Large Flange Rivets 
4x 3/4 |H802-ND 2.55 20.40 4x3/4 |HB11-ND | 13.38 107.04 Vax.275 [ESGENDMMN 865 69.20 
6x 3/8 |H803-ND 185 14.78 6x3/8 |H812-ND 558 44.64 4-40x 1/2 |HS46-NDt | 9.10 72.82 13 We 100 (HSGANEM 9.00 72.00 
6x1/2_|H804-ND 2.67 21.36 6x1/2_[H813-ND 7.60 60.82 4-40x5/8 |H548-ND 949. 7384 eae Hee 41.00 9.00 
6x 3/4 |H805-ND 2.60 20.83 6x3/4_|H814-ND 954 76.32 . ° uss oe : : 
8x 3/8 |H806-ND 2.67 21.36 8x3/8 |H815-ND 7.84 62.74 4-40x 3/4 |H550-ND¢ | 9.26 74.11 Steel Rivets 
i ‘ 3/32x.250 JH263-ND | 873 69.80 
8x1/2 |H807-ND 2.76 22.08 8x1/2 |H816-ND 816 65.28 
8x3/4 |H808-ND | 4.41 35.28 8x3/4_[H817-ND | 9.95 79.63 632x1/4 eet) 926 74.11 3/32 x.375 |H264-ND | 9.00 72.00 
y y 1/8x.212 |H265-ND | 4.14 33.08 
82x98 [SEND pies 808 1/8x.275 |H266-ND | 4.64 37.12 
Phillips Panhead Slotted Panhead 6-32 x 1/2 | H560-NDt 9.51 76.08 1/8 x 337 __|H267-ND 5.22 41.76 
Machine Screws Machine Screws 632x58 ECRNEI) 957 76.56 HM ‘ a Oe aa sa 
Steel, Zinc Plated Steel, Zinc Plated 6-32 x 3/4 | H568-ND 9.59 76.75 Steel Large Flange Rivets 
Digi-Key? Electronic Hardware 6-32x1. |H572-ND 966 77.28 1/8x.275 |H270-ND 8.93 71.40 
Kits come complete with a divided Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 1/8 x 400 |H271-ND 9.21 73.68 
plastic box for easy storage. Description | Part No. 100 1,000 Description |PartNo. | 100 1,000 8-32x 1/4 |HS76-NDt | 9.17 73.34 1/8x.525 |H272-ND__| 11.25 90.00 
2-56 x 1/4 |H330-NDt | 6.39 51.12 2-56x 1/4 |HI30-ND&| 818 65.42 8-32x 3/8 |H580-ND 9.24 73.92 : 
: 2-56 x 1/2 |H334-NDt | 4.64 37.15 2-56 x 1/2 |H134-ND&| 4.64 37.15 Hand Rivet Tools 
Zinc Plated Nuts 2-56 x 3/4 |H338-ND | 8.62 68.93 2-56 x 3/4 |H138-ND |11.23 89.86 8-32x 1/2 | H584-ND 9.04 72.34 = 
4-40 x 1/4 |H342-NDt | 2.98 23.81 4-36 x 1/2 |H140-ND | 240 19.20 , ' HP-2®/39000 
and Washers 4-40 x 5/16 |H343-ND | 2.55 20.40 4-40 x 1/4 |H142-NDw | 2.27 18.14 £82 x5/8 eee B40. 130 
pesca ERS Pricing 4-40 x 3/8 |H781-ND | 1.98 15.84 4-40x5/16 [H143-ND | 2.46 19.68 8-32 x 3/4 | H592-ND 9.42 75.36 
see F 4-40 x 1/2 |H346-NDt | 2.19 17.52 4-40x1/2 |H146-ND&| 1.37 10.99 
ton a Nuis 100 1,000} | 440x5/8 |H348-ND | 228 18.24 4-40x5/8 |HI48-ND | 1.52 12.14 8-32x1 |HS96-NDT | 9.46 75.65 
4-40 x 3/4 | H350-ND 213 17.04 4-40 x 3/4 |H150-ND 2.70 21.60 40-32 x 1/2 | H600-ND 10.19 81.55 
No.2-56 |H212-NDt® = [1.31 10.51 6-32 1/4 |H354-NDt | 1.92 15.36 6-32x 1/4 |H154-ND&| 1.89 15.12 
i. : : oh aes a ae 6-32x 5/16 |H355-ND | 2.10 16.80 6-32x5/16 |HI55-ND | 1.54 12.34 10-32 x 3/4 |H604-ND | 10.20 81.60 
.6- H : : 6-32 x 3/8 |H356-ND$ | 2.22 17.76 6-32x3/8 |HI56-ND§ | 159 12.72 7 4 
No. 8- 32 |H224-ND$t#§ ]1.95 15.60) | 6-32x7/16|H357-ND | 4.74 37.92 6-32x 7/16 |H157-ND | 1.65 13.20 10-32 x1 (ROUSE) 10.38 83.04 
No. 10 - 32] H228-ND+§ 1.98 15.84 6-32 x 1/2 |H360-NDt | 2.28 18.24 6-32x 1/2 |H160-ND%| 2.07 16.56 = 
internal Tooth Lock Washers 6-32 x 5/8 |H364-ND$ | 2.34 18.72 6-32 x 5/8 |H164-ND§ | 2.58 20.64 ____ | Digi-Key Pricing 
No.2 |H232-NDt& =| 7.41 59.28 6-32 x 3/4 |H368-ND$¢ | 2.37 18.96 6-32x 3/4 |H168-ND§ | 264 21.12 Description | Part No. 100 1,000 
No.4 |H236-NDt& | 97 7.78 6-32x1 |H372-ND$ | 2.63 21.07 6-32x1  |H172-ND§ | 2.29 18.34 Nylon Hex Nuts 
No.6 |H240-ND$tx§ |1.13 9.07 8-32x 1/4 |H376-ND | 2.01 16.08 8-32x1/4 |HI76-ND | 2.01 16.08 The HP-2 is the largest selling hand rivet 
No.8 |H244-ND$tx§ /1.20 9.60) | 8-32x3/8 |H380-NDt | 2.15 17.23 8-32x 3/8 |H180-ND&| 2.15 17.23 256 |H612-NDt | 10.55 84.38 tool in the industry. Its square shoulder 
No. 10 _|H248-ND+§ 1.47 11.76 8-32 x 1/2 |H384-ND$ | 2.85 22.80 8-32 x 1/2 _|H184-ND§ | 2.27 18.19 4-40 H616-ND+ | 10.50 84.00 fulcrum pin of cold-formed heat-treated 
Flat Washers 8-32 x 5/8 |H388-NDt | 2.94 23.52 8-32 x 5/8 |H188-ND%| 2.50 19.97 steel prevents pin rotation that can 
No.2 [H776-ND 2.70 21.60 8-32 x 3/4 |H392-ND¢ | 2.97 23.76 8-32x 3/4 |H192-ND§ | 2.71 21.70 6-32 | H620-NDF | 10.80 86.40 elongate the engaging holes and cause 
No.4 |H777-ND 2.81 22.46 8-32x1 |H396-ND$ ] 3.23 25.87 8-32 x1 H196-ND§ | 3.23 25.87 8-32 H624-ND+ | 11.06 88.46 premature tool failure in imitation tools. 
No.6 |H778-ND 97 7.78] | 10-32x 1/2 |H400-ND$ ] 3.75 30.00 40-32 x 1/2 |H200-ND§ | 3.30 26.40 The HP-2 hand rivet tool sets up to 3/16” 
No.8 |H779-ND 1.30 10.37] | 10-32x 3/4 |H404-ND$ | 4.06 32.45 10-32 x 3/4 |H204-ND§ | 4.06 32.45 10-32 |H628-NDt | 11.30 90.43 steel rivets and comes with four mounted 
No. 10 _|H780-ND 1.62 12.96 10-32x1 [H408-ND$ [5.48 43.87 10-32 x1 _[H208-ND§ | 5.48 43.87 nosepieces (3/32”. 1/8”. 5/32” and 3/16") 
and a service wrench. 
— A E Digi-Key® Nylon Hardware Kits 
Digi-Key® Zinc Plated Hardware Kits 9 <; parents H1001-ND....0... 2 eee $37.70 
izes #2, #4, #6, #8 ant f 
Sizes #2, #4, #6, and #8. Sizes #6, #8, and #10. 1500 pieces total. 200 Kit™/39001 
100 fees cent onne pate denoted. 100 ise lepaies denoted. 100 pieces each The deluxe hand riveter kit includes the 
p Ps . PI p . of the parts denoted. HP-2 and 200 assorted Klik-Fast rivets 
 1600-KIT-ND (Slotted) .. .. $17.95 | § 1601-KIT-ND (Slotted). .. $27.95 in popular sizes. 
602-KIT-ND (Phillips) .. . $17.95 1603-KIT-ND (Phillips) .. . $27.78 1604-KIT-ND (Phillips)...... 53.94 
t (Philips) § il fenilipe) s t (Philips sit H1002-ND.o....ccceeccecsceseeeee $68.12 
Metric Phillips, Metric Nuts Phillips, Panhead Stainless Steel 
Panhead Machine Screws and Washers Machine Screws Nuts and Washers 
Zinc Plated Zinc Plated Stainless Steel DighKey Pricing 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Description Part No. 100 1,000 
Description | Part No. 100 1,000 Description Part No. 100 1,000 Description |Part No. 100 —-1,000 Hex Nuts 
M2x5mm — |H738-ND§ 6.72 53.76 Hex Nuts eee x 13 SE ea 3, ee No. 2-56 Hex Nut |H723-ND* | 4.99 39.94 
M2x8mm Zens) 7.05 56.40 Ivo Metric Hex Nut JH761-ND§ | 3.60 28.80 ate i : ; No. 4-40Hex Nut |H724-ND& | 4.86 38.88 
M2 x 12mm eae 5.90 47-23) | 1g Metric Hex Nut |H762 bes 3.84 30.72 re . Fn ee ee | me 
Ma xsmm — |H742-ND§ Boi, ware letric Hex Nu -ND§ . : Pe eh oe ee No.6-32HexNut |H725-NDt | 6.84 54.72 
: M4 Metric Hex Nut |H763-ND*x | 4.20 33.60 u d : : Z | 
M3 x8mm___|H743-ND§ 6.60 52.80 etic Hex Nu 7-40 x12 THVGSINE 735 6g.80 | |No-8-S2Hex Nut |H726-ND+ | 8.28 66.24 
M3x 12mm ges 6.90 55.20 | M5 Metric Hex Nut )H764-ND 4.80 38.40 4-40 x 3/8 |H782-ND 5.22 41.76 | |No.10-32Hex Nut |H727-NDt | 6.05 48.38 
M3 x 20mm —/H745-ND§ 11.33 90.62 | |mig Metric Hex Nut_|H765-NDx | 5.34 42.72 4-40 x 5/8 | H706-ND& 7.77 62.16 Internal Tooth Lock Washers 
M3 x 25mm | H746-ND§ 11.46 91.68 Split Lock Washers 4-40 x 3/4 |H707-ND& 8.39 67.10 
M4x5mm_—|H747-ND* 7.20 57.60 6-32 x 1/4 _|H708-NDt 6.54 52.32 | |No.2Lock Washer |H728-NDx | 3.55 28.42 
M4x8mm__|H748-ND* 7.56 60.48 | |M2Lock Washers |H771-ND§ | 5.40 43.20 6-32 x 5/16 |H709-ND 4.39 35.09 | |No.4Lock Washer |H729-ND*x | 250 19.97 
M4x12mm — |H749-ND* 8.76 70.08| |M3Lock Washers |H772-ND§ | 4.26 34.08 6-32 x 3/8 |H710-ND 8.10 64.80 
No. 6 Lock Washer |H730-NDt | 2.30 18.43 
Meee RMI Soc. acoien,| |MAtock Washers [iZggnibem) 274 97.92 oe : Hn Heap. es me No. 8 Lock Washer |H731-NDt | 2.88 23.04 
M4x25mm |H751-NDx | 12.60 100.80 32 x H . . jo. 8 Lock Washer 4 . s 
MS5 Lock Wash H774-ND 5.34 42.72 
Ms xémm — |H752-ND 10.56 84.48 Cheers 6-32 x 9/4 [NMISSNDI 6.33 50.64 | |i. 10 Lock Washer |H732-NDt | 3.07 24.58 
MSxamm (Coane 10.80 8640| |M6Lock Washers |H775-NDx | 6.30 50.40 6-32x1  |H714-ND 16.20 129.60 
8-32 x 3/8 |H715-NDt 11.70 93.60 Flat Washers 
MB x 12mm ee 12:60. “10060 thd 8-32 x 1/2 |H716-NDt 13.56 108.48 | [No.2 Flatwasher JH7aa-ND& | 230 1843 
i fa I" : lo. lat Washer 1733-1 ‘ - 
MS x 20mm | H755-ND 17.70 141.60] |M2FlatWashers |H766-ND§ | 3.96 31.68 6-32 x5/8 | Oran 44.70: 447.60 
M5 x 25mm_—_|H756-ND 18.60 148.80] |i3 Flat Washers |H767-ND§ | 3.60 28.80 6-22 x9/4 |SeeNDe oie 73.44 | |No.4FlatWasher |H734-NDx | 3.36 26.88 
M6 x8mm = TEVSTEND A) 20.40 163.20) |. catwashers |HT6BNDIO| 3.66 29.28 8-32x1 |H719-ND 10.56 84.48 | |No.6FlatWasher |H735-ND | 3.66 29.28 
M6 x 12mm_|H758-ND* 21.60 172.80 10-32 x 1/2 |H720-NDt 17.10 136.80 
M6 x 20mm H759-ND*& 25.80 206.40 M5 Flat Washers H769-ND 3.75 30.00 10-32 x 3/4 |H724-NDt 2082 166.56 No. 8 Flat Washer H736-ND 3.90 31.20 
M6 x25mm__|H760-ND* | 27.60 220.80] |M6FlatWashers |H770-ND* | 4.80 38.40 10-32x1 _|H722-NDt 29.64 237.12 | [No. 10 Flat Washer |H737-ND 7.80 62.40 
Digi-Key® Metric Hardware Kits Digi-Key® Stainless Steel Hardware Kits 
Sizes M2 and M3. Zinc Plated. Sizes M4 and M6. Zinc Plated. Sizes #2 and #4. Sizes #6, #8, and #10. 
1400 pieces total. 1500 pieces total. 1400 pieces total. 1500 pieces total. 
100 pieces each of the parts denoted. 100 pieces each of the parts denoted. 100 pieces each of the parts denoted. 100 pieces each of the parts denoted. 
§ 1605-KIT-ND (Phillips)............0..0.002. $59.95 | 4 1606-KIT-ND (Phillips)................... $99.95  1607-KIT-ND (Phillips).......0......0.0055 $39.95 | t 1608-KIT-ND (Phillips).................... $79.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEYSTONE PC Test Points 


Features: * Color keyed for visibility and quick identification 4.27 1.D. 
* Economical choice for PC test point terminations * Snap-fit 
mounting provides positive retention for wave soldering * Wire f 3.05 a 
Y 
c 1 


Fig. 1 Miniature 


form loop for safe, non-slip testing * Space saving, ultra low 7.62 
and low profile designs * High profile for difficult to reach 
applications * Suitable for high density packaging on .062” I 
(1.57mm) and .093” (2.36mm) PC boards ¢ Practical replace- 
ment for wire-wrap posts and turrets * Secure grip for J hooks, 
EZ hooks, grabbers, alligator clips, tips or probes » Plastic 
base strengthens terminal for positive holding power ° Ideal 
for reliable production testing and field service troubleshooting 


Base | Digi-Key Price Each | Keystone 
Fig. | Color | Part No. 10 100 500 | Part No. 
Red |5000K-ND .32  .30 = .20 | 5000 
Black |5001K-ND 32.30 = .20 | 5001 ; 

1 | White /5002K-ND 32 30.20 [5002 ultipurpose | >. 4 
Orange | 5003K-ND 32 =.30 = .20 | 5003 ons 
Yellow |5004K-ND 32.30.20 |5004 3.05 t 

Red /5005K-ND 32.31.21 [5005 ry ]&18 
Black |5006K-ND | 32 .31 21 |5006 j i 4 

2 | White |5007K-ND .32  .31— 21 | 5007 
Orange | 5008K-ND 32.31.21 | 5008 
Yellow | 5009K-ND +32. .31__—.21 | 5009 

Red |5010K-ND 32 «31.21 |5010 
Black |5011K-ND 32.31.21 | 5011 

3 | White |5012K-ND 32.31.21 |5012 
Orange | 5013K-ND 32.31.21 | 5013 
Yellow |5014K-ND 332.3121 | 5014 

a Red |6043K-ND 1.48 1.24 .89 /6043 
Black |6044K-ND 1.48 1.24  .89 [6044 


KEYSTONE SMT Test Points 


Replacement Wire 


3M Breadboard 


Length | Qty./ Digi-Key Price/ 

. 7 In. (mm) _| Pkg. Color Part No. Pkg. 

Jumper Wire Kit hi: (2.54) | 200 | (No Insulation)|923345-01-ND | 11.52 
0.2 (5.08) | 200 Red  |923345-02-ND | 11.52 


~=—Length_»} 


0.3(7.62) | 200} Orange |923345-03-ND | 11.52 
¢ 0.4(10.16) | 200 | Yellow |923345-04-ND | 11.52 

i RoHS) | 0.5 (12.70) | 200 Green _|923345-05-ND__| 11.52 

6.35 ®) 0.6 (15.24) | 150 Blue 923345-06-ND | 11.52 
4H 0.7 (17.78) | 150 Violet |923345-07-ND | 11.52 

. oe 34a ck sire | 0-8 (20.32) | 150 Gray 923345-08-ND | 11.52 
se coed: . ised Hott 90" Lone 0.9 (22.86) | 150 | White | 923345-09-ND | 11.52 
classified by color coding * Wire is solid | 1.0 (25.40) | 100 Brown 923345-10-ND 11.52 
tinned 22 gauge * PVC insulation 2.0 (50.80) | 100 Red 923345-20-ND 11.52 
Kit contains 25 each of 14 different | 3.0(76.20) | 75 Orange 923345-30-ND 11.52 
lengths. 4.0 (101.60) | 75 Yellow |923345-40-ND | 11.52 
O2SBE1CND -ccccececcecececceceee $32.14 [5.0(127.00) | 75 Green _|923345-50-ND_| 11.52 


3M AeCeE Board™ 


600 ] 
B 
FEATURES: 
* 0.1” x 0.1” (2.54mm) solderless tie point matrix accepts all DIP sizes 
and a wide variety of discrete components with lead diameters up to yl i 
.032” (.81mm) * Capacities range from 610 ~ 5424 tie points 24.13 
¢ Accommodate from 6 ~ 54, 14 pin DIPs * Separate distribution bases TiH__p — 


for power, ground and signal lines * Molded alphanumeric grid for faster, 

easier tie point identification * Circuit elements are easily connected with #22 AWG solid wire ¢ Strip bodies 
are constructed of durable Acetal Copolymer with Alloy 688 terminals * Durable baseplates keep boards 
stationary during use and help to minimize noise and voltage spikes in today’s high speed circuits. 


Miniature ¢ Ultra low profile ideally suited for advanced surface mount printed circuit board applications Total 
* Designed for long life and durability * Manufactured using flat wire to provide a large mounting surface DIP Base Dimension Total | 5-Tie 
area ¢ Ideal for use with miniature probes, clips, and hooks ° Efficient, safe, board level testing. AxCxE | Capacity Inch (cm) Tie Point | Binding i-Key Price 
Compact ¢ Unique design provides exceptional strength and durability * Simplifies testing on dense SMT Model (Size) A B Points | Term. | Posts | Part No. Each 
circuit boards ¢ Ideal for use with most standard probes, clips and hooks ° Efficient, safe, board level testing ~ 
354 =| 54 (14-Pin) | 14.69 (37.31) 9.75 (24.77) | 5424 768 4 922354-ND | 122.99 
Fig. 1 Miniature I~ + 040 Fig. 2 Compact 345 | 45 (14-Pin) | 12.44 (31.60) 9.75 (24.77) | 4520 640 4 922345-ND | 110.27 
}+.105 >| 336 | 36 (14-Pin) | 10.25 (26.04) 9.25 (23.50) | 3648 | 512 4  |922336-ND | 80.10 
.oao} l \ 327 | 27(14-Pin)| 8.0(20.32) 9.25 (23.50) | 2712 384 4 922327-ND 77.20 
318 | 18(14-Pin) | 7.75 (19.69) 6.25 (15.88) | 1824 256 3 922318-ND 48.19 
Cut Tape Tape & Reel 309 | 9(14-Pin) | 7.0(17.78)  4.0(10.16) | 840 | 128 3  |922309-ND | 27.57 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Keystone A 
Fig. | Description | Part No. 50 250 500 |Part No. 1,000 Part No. 306 | 6(14-Pin) | 5.4(13.72) 4.0 (10.16) | 610 94 2 922306-ND 24.47 
1 Miniature |5015KCT-ND 32 28 .23 |5015KTR-ND 146.95 5015 
Compact |5016KCT-ND 30 26 .22 _|5016KTR-ND 136.55 5016 


KEYSTONE Fed fon 


Binding [fs 
Post ® 


—>17.45. 
32.94] 


Base __| Digi-Key Price Each Keystone 

Fig. Description Color | Part No. ‘J 10 100 | Part No. 

1 Standard Red 7004K-ND 4.62 4.32 4.19 |7004 

1 Standard Black | 7005K-ND 4.62 4.32 4.19 |7005 

2. Economy Red 7006K-ND 5.61 5.24 5.09 |7006 

2 Economy Black 7007K-ND 5.61 5.24 5.09 | 7007 

3 | Dual Banana Plugs Red 6088K-ND 13.73 12.82 11.45 |6088 

3 | Dual Banana Plugs Black |6089K-ND 13.73 12.82 11.45 |6089 

— _| Dual Banana Plugs _ 7021K-ND 11.34 10.59 6.89 | 7021 


3M Electronics Vacuum and Accessories 


Electronic Vacuum 


Complete with hose, 32” ~ 10 ft. (81.28cm ~ 3.05 meters), wand, crevice tool, 
crevice tool brush, dusting brush, needle nozzle, 3 year warranty. 

OPTIONS: Shoulder strap with shoulder pad Dimensions: Length: 17.80” 
(45.21cm). Width: 7.75” (19.69cm). Height: 9.25” (23.50cm). Weight: 9 Ibs. 14 
oz. (4.48kg). Motor: 1HP, continuous duty, thermally protected with automatic 
reset. Conducted RFI filtered (reduces EMI to be below FCC requirements). 
Filter: Type 1, Small Particle: For trapping extremely fine particles. Typical 
applications color laser printers, color copiers and highly sensitive equipment. 
Type 2, Medium Particle: Designed to trap unwanted toner from copiers and 
laser printers, cleaning typewriters and data processing equipment. 


on) 
ee 


3M Super Strips and Circuit Strips 


Universal Breadboarding Elements with Solderless Plug-in Tie Points 
As with all solderless breadboarding units from 3M, components simply plug-in and are interconnected with 
ordinary solid hook-up wire; #22 AWG is recommended. 

All sizes of DIPs and discrete components with lead diameters up to .032” (.82mm) can be accommodated. 


These handy strips may be permanently mounted with the integral non-shorting instant-mounting backing, or 
for quick removal, they may be mounted with screws on panels up to 1/8” (3.18mm) thick. 


Hardware and mounting templates are provided with every strip. 


165.10 1 
8.13 


poogo_gooon | 128 5-tie-point 
Hy terminals; 
a (64 per side) 


fr 


E 
i 
is 


| 6 Holes for 
No. 4 screws for 
rear mounting. 


i 


< 124.46 


Digi-Key Price Each 3M 
Description Part No. 1 10 Part No. SPECIFICATIONS 
Electronic Vacuum Cleaner, 115 VAC, 5.0A SCP148-ND 245.68 229.31 |SV-497AJM SUPER-STRIP CIRCUIT-STRIP. 
Garrying Stap with Shouder Pad" [SoPrMOND =| 1210 1480 /Sv-cst si ae eens 
arrying Strap wi joulder Pat | i F ~( ize: 

Type 1 Filter, Small Particle SCP150-ND 25.34 23.65 |SV-SPF1 (57.15mm x 165.10mm x 8.13mm)_| (57.15mm x 124.46mm x 8.13mm) 
Type 2 Filter, Medium Particle SCP151-ND 13.98 13.05 |SV-MPF2 Plug-In Tie-Points: 840 610 

Replacement Hose for Electronic and Tool Case Vacuum Cleaners Materials: Body Acetal Copolymer Acetal Copolymer 
30” Hose, Stretches to Approximately 10’ SCP230-ND 39.38 — | SV-SH32 
50” Hose, Stretches to Approximately 16° je 65.50 — |SV-SH50 SUPER-STRIP CIRCUIT-STRIP 
Dusting Brush SCP289-ND 11.10 — ]SV-DBSD1 , Digi-Key Price ; Digi-Key Price 
Needle Nose Nozzle SCP290-ND 10.25 — |SV-NN Terminals | Part No. Each Terminals Part No. Each 
Curved Wand Nozzle SCP293-ND 13.44 — |SV-WaA2 Alloy 770 |923252-ND 25.84 Alloy 923253-ND 15.19 
Power Cord, 115 VAC SCP291-ND 18.20 — |SV-PC15 
Power Cord Recept. with Filter, 120 VAC SCP292-ND 67.74 — |SV-PCR3 Gold (10m) |923748-ND 81.65 Gold (10m) _|923749-ND 82.60 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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u%-/5 3 Prototype Boards 


ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC. 


Vector Prototyping Boards with punched holes are convenient economical tools for assembling circuit components and to connectors * Pads on board and bracket accepts DB9-, 15-, 25- or 37-Pin I/O connector * Accepts Vector's press 
cost effective alternatives to custom designs. Use general purpose Plugboards and Bus specific for edgeboard connection terminals for wiring and soldering * Holes are .042" (1.07mm) diameter or 0.1" (2.54mm) grid * 1/16" (1.59mm) thick 


prototyping, while Circboards are ideal for cutting down to smaller board sizes. 


epoxy glass material, gold/nickel contacts »* Universal mounting bracket and card guide included * Layout planning 


* Holes on 0.1" (2.54mm) grid .042" (1.07mm) diameter (.043" [1.09mm] on V1018 and V1029) © Ejector Hole * Plating: sheets and instructions included * Plugs into any IBM AT slot with dual connectors (AT unit only) * Pads for mounting 


Gold/Nickel * Board Material: Epoxy Glass Composite. 
PC/XT and AT Expansion Units: 


dual, row 0.1" (2.54mm) spaced header (AT unit only) 
Circbords™: * .042° (1.07mm) diameter holes on 0.1" (2.54mm) grid * 1/16" (1.59mm) thick, epoxy glass composite 


* Marked edge contact identification »* Gold plated edge contacts on 0.1" centers » Power and ground buses terminate boards » Flame retardant »* Etched copper patterns are solder plated. 


Edge 16- Accessories 
———— a Contacts qlmenslone Pin é Connectors 
| z inch (cm) 2 er Price Each = 
General Purpose | PCB Spacing Dip | Digi-Key Solder | Wire Card Card =| Vector 
PC/XT f Pattern No. Inch (mm) A B Cap. | Part No. 1 10 25 Tail Wrap | Extender| Racks | Part No. 
ATIISA B General Purpose Plugboards 
= i080 ia A 44 .156 (3.96) | 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 50 |V1129-ND@| 33.38 29.35 26.05 | V1062 | V1196 | V1024 V1050 | 3662-2 
Attaches here B1/B1 44 .156 (3.96) | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 48 |V1018-ND 41.44 36.44 32.34 | V1062 | V1196 | V1024 | V1050-52 | 3662-9 
A 44 .156 (3.96) | 4.50 (11.43) | 4.50 (11.43) | 50 |V1017-ND@| 23.00 20.23 17.95 | V1062 | V1196 | V1024 | V1050-52 | 3662-5 
A 44 .156 (3.96) | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 |V1016-ND 25.84 22.72 20.17 | V1062 | V1196 | V1024 | V1050-52 | 3662 
H 44 .156 (3.96) | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 24 |V1023-ND 30.01 26.39 23.42 | V1062 | V1196 | V1024 | V1050-52 | 3682-2 
Circbords 4100 Muli D 44 .156 (3.96) | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 12 |V1020-ND 27.63 24.29 21.56 | V1062 | V1196 | V1024 | V1050-52 | 3677-2 
a jultibus 
E 44 .156 (3.96) | 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 40 |V1128-ND 38.02 33.43 29.67 | V1062 | V1196 | V1024 V1050 | 4112 
E 44 .156 (3.96) | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 25 |V1031-ND 30.92 27.19 24.13 | V1062 | V1196 | V1024 | V1050-52 | 4112-4 
E 44 .156 (3.96) | 4.50 (11.43) | 4.50 (11.43) | 8 |V1032-ND 28.03 24.64 21.87 | V1062 | V1196 =— _ 4112-5 
D 44 .156 (3.96) | 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 21 |V1019-ND 33.38 29.35 26.05 | V1062 | V1196 | V1080 V1053 | 3677 
H 44 .156 (3.96) | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 24 |V1130-ND 50.38 44.29 39.31 | V1062 | V1196 | V1024 V1050 | 3682-4 
| 44 .156 (3.96) | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 90 |V1131-ND 41.44 36.44 32.34 | V1062 | V1196 | V1024 V1050 | 3662A6 
A 72 -100 (2.54) | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 |V1027-ND@| 31.09 27.33 24.26 | $1364 | V1061 | V1079 | V1050-52 |3719-1 
Bi 72 -100 (2.54) | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 40 |V1029-ND 44.04 38.72 34.37 | $1364 | V1061 | V1079 | V1050-52 |3719-6 
Bare Board Pad per Hole Buses only = 72 | 100 (2.54) | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 34 |vit32-nD | 27.28 23.99 21.29 | s1364 | vios1 | vioz4 | vioso | 4066-4 
A 72 -100 (2.54) | 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 90 |V1028-ND 34.51 30.34 26.93 | $1364 | V1061 | V1079 V1053  |3719-4 
PC/XT (Standard Bus) 
D 56 125 (3.18) | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 20 |V1111-ND 31.85 28.00 24.85 | $2284 _ V1115 | V1050-52 | 4610V 
A 56 .125 (3.18) | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 59 /V1112-ND@| 30.03 26.40 23.43 | $2284 _ V1115 | V1050-52 | 4610-1 
B1/B2 56 .125 (3.18) | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 52 |V1114-ND 44.04 38.72 34.37 | $2284 =_ V1115 | V1050-52 | 4610-3 
AT/ISA Expansion Units 
Voltage/Gnd. C (XT) | 100 (2.54) | 13.23 (33.60) | 4.20 (10.67) | 84 |V1036-ND | 52.03 45.75 40.60] $1314 | — | vi025 | — 4613-1 
CIRCBORDS (Plugboard Patterns Without The Expense of Edgeboard Connectors) 
G _ _ 3.00 (7.62) | 3.50 (8.89) | — |V2018-ND 5.75 5.06 4.49 _ _ — — 8022 
B1/B1 _- _ 2.00 (50.8) | 3.00(76.2) | 72 |V2025-NDW) 6.26 5.51 4.89 _— _ — _ 8029 
_ = _ 3.94 (10.01) | 6.30 (16.00) | — |V2017-NDO | 34.03 29.92 26.56 _ = _ — 8021 
DOO0O0 G _ — 4.00 (10.16) | 6.00 (15.24) | 15 |V1035-ND 21.64 19.03 16.89 — = —_ — 8019 
DOOOO 
YOoO Oo D _ _ 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 20 |V1044-ND 23.00 20.23 17.95 _ _ — _ 8001 
ae H _ _ 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 35 |V1045-ND 25.33 22.28 19.77 _ = - — 8002 
Conti Interl dB Ground Plane 
iaicee Eee ine see kK = — | 450 (11.43) | 6.50(1651) | 60 |v1046-ND | 25.30 2224 1974) — | — | — — | s003 
| _ _ 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 |V1047-ND 27.63 24.29 21.56 _ _ _ _ 8004 
B2/B2 = = 5.00 (12.70) | 13.25 (33.66) | 154 |V1048-ND 47.03 41.35 36.70 _ _ _ _— 8006 
B2/d = — 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 60 |V1049-ND 27.61 24.28 21.55 _— _ _ — 8007 
D _ _ 4.50 (11.43) | 8.08 (20.52) | 21 |V1021-ND 22.04 19.38 17.20 _ _ _ _ 3677-6 
K/K =_ _ 4.50 (11.43) | 8.08 (20.52) | 80 |V1034-ND 26.39 23.20 20.59 _ =_ _ _ 45P80-1 
K/K _ _ 4.50 (11.43) | 8.08 (20.52) | 80 |V2022-NDW) 26.39 23.20 20.59 _ _ _ — 45P80-2 
Pre B2/B2 = _ 10.60 (26.92) | 10.60 (26.92) } 275 |V1001-ND 61.66 54.21 48.11 _ =_ _ _ 106P106-1 
Volt/Gnd. Planes Square Pad per Hole 3 Hole Solder 
_ _ = 18.00 (45.72) | 10.69 (27.15)] — |V1116-NDt |157.98 138.88 123.26 _ _ _ — 106P180-4 
B2/B2 = = 12.86 (32.66) | 4.00 (10.16) | 124 |V1117-ND 44.03 38.71 34.35 _— _ _ — 8010 
PC BOARD PATTERNS B2/B2 = = 11.00 (27.94) | 9.20 (23.37) | 283 |V1118-ND 64.06 56.32 49.99 _— _ _ — 8012 
S-100 Prototyping Boards 
A _|Edgeboard Contacts Only 
B2/B2 | 50/100 | .125 (3.18) | 10.00 (25.40) | 5.30 (13.46) | 80 |V1134-ND 50.03 43.99 39.04 _ _ _ — 8801-6 
B1 | Pad Per Hole W/ Buses 
VME CIRCBORD Prototyping Boards 
B2 | Pad Per Hole Only 
Bi _ _ 3.94 (10.01) | 6.3 (16.00) | 35 |V1222-ND 20.69 18.20 16.15 _ _ =_ _ E160-3U-1 
C | Buses Only Around Bare Board 
| _ _ 3.94 (10.01) | 6.3 (16.00) | 45 |V1223-ND 29.90 26.29 23.34 _ _ _ — E160-3U-3 
D |3-Hole Solder Pad W/Buses 
Bi - _ -3 (16.0) | 9.19 (23.34) | 100 |V1226-ND 36.82 32.37 28.73 — = _ — E160-6U-1 
E |3-Hole Solder Pad, Zig-Zag Buses and Ground Plane 
L =_ = 3 (16.0) | 3.94(10.01) | 20 |V1224-ND 32.74 28.79 25.55 _ _ _ _ 4614 
F |Voltage/Gnd. Planes 
Bi _ _ 3 (16.0) | 3.94(10.01) | 30 |V1225-ND 32.01 28.15 24.98 _ _ _ _ 4614-3 
G | Buses Only - 2 Sides 
D _ _ -3 (16.0) | 9.19 (23.34) | 50 |V1228-ND 36.02 31.67 28.11 _ =_ _ _ 4615 
H |Interleaved Buses 
Bi _ — 8.66 (22.0) | 9.19 (23.34) | 140 |V1229-ND 43.72 38.44 34.11 _ _ _ — E220-6U-1 
| | Clearance-Hole Ground Plane 
C _ _ 8.66 (22.0) | 9.19 (23.34) | 140 |V1230-ND 50.63 44.52 39.51 _ _ _ _ E220-6U-2 
J | Voltage/Ground Planes 
F _ _ 8.66 (22.0) | 9.19 (23.34) | 168 |V1231-ND 33.38 29.35 26.05 _ =- _ — E220-6U-3 
K | Pad-Per-Hole Only 
F _ _ 11.02 (28.0) | 14.44 (36.68) | 348 |V1232-ND 75.95 66.77 59.26 _ _ _ _ E280-9U-3 
L |3-Hole Solder Pad . ; Fi , F 
v NEW! RoHS Compliant t V1116-ND has pad per hole with PTH, GND plane both sides. 4 V2017-ND has .05” spacing with plated-thru holes. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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5°58 Circuit Board Accessories Card Extenders 


ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC 


. . . . : Current rating: 5A @ 108°F temperature rise 

An excellent selection of socket pins, terminals, tools and accessories is available for all Vectorbord patterns, Voltage rating: 200 RMS or 300 VDC. Circuit contacts are gold/nickel plated 000010" gold over .000050” nickel 
sizes and hole diameters. Perfect for breadboarding or prototyping using Vectorbord® plugboards™. Connector contacts: Gold inlay .000030” thick, on CA725 copper/nickel alloy base 

Board: epoxy glass composite - 2 oz. copperclad or FR4 per MIL-P-13949. 


51 


51 1.60 i 
i ime” S| Ne 
Uy Terminal . oa 
7 T68: 15.88 
T68: 20.32 Vector Card Extenders are specifically designed to 
1.07 provide in-system testing of functioning circuit boards. 
T44 Series 
Miniwrap 
zeminel Contacts Dimensions : 
Each Ctrs. Width x Height Bus System | Digi-Key Price Each | Vector 
46 2.41 Total | Side In. (mm) Inch (cm) Application | Part No. 1 10 | Part No. 
1.074 = ‘ee 44 | 22 156 (3.96) 4.5 x6.5 (11.43 x 16.51) = V1024-ND | 42.04 36.96| 3690 
14 2 44 22 .156 (3.96) 4.5 x 11 (11.43 x 27.94) | RCACosmac )V1080-ND | 56.33 49.52) 3690-6 
0.46 7] LE : 36/62 | 18/31 -100 (2.54) 6.7 x 5.6 (17.02 x 14.22) IBMAT |V1026-ND ) 80.06 70.39) 3690-26 
Ucopper alloy 72 36 -100 (2.54) 4.5 x 11.5 (11.43 x 29.21) _ V1143-ND | 75.33 66.23} 3690-2 
60/86 | 30/43 | .1/.156 (2.54/3.96) | 12x 7.5 (30.48 x 19.05) | Multibus! |V1095-ND | 124.05 109.06] 3690-18 
56 28 .125 (3.18) 4.5 x 6.5 (11.43 x 16.51) SDTI V1115-ND | 49.96 43.92] 3690-16 
355.60 
r 2.54 4.07 7 100 | 50 = Hgt. 7.5 (19.05) S-100 V1144-ND | 80.06 70.39] 3690-12 
Install on circuit boards as an alternative to etched Prepu nched 
bus lines. 


Insulating Boards 


* Epoxy glass, except as noted 


Fig. 12 
Cutter Detail 


Makes insulating rings around pre- Dimensions - Inch (mm) Board | Digi-Key Price Each Vector 
punched holes to insulate terminal points. Width x Length Thickness | Part No. 1 10 25 | Part No. 
Micro-Vectorbords® — Holes .042” (1.07mm) Diameter; .100” (2.54mm) Grid 
45x 17 (114.30 x 431.80) 062] Vi005-ND$ 15.03 1322 11.73 ]169P44XXXP 
4.5 x 6.5 (114.30 x 165.10) 062 | V1043-ND$ 8.14 7.16 6.35 | 64P44XXXP 
4.5 x17 (114.30 x 431.80) 062 | V1004-ND 21.60 1900 1686 |169P44WE 
8x 17 (203.20 x 431.80) 062 | V1007-ND 33.43 29.40 26.09 _| 169P79WE 
8.5.x 17 (215.90 x 431.80) 062 |Vi011-ND 30.58 26.88 ~—.23.86_| 169PB4WE 
8.5.x 17 (215.90 x 431.80) 062 | V1072-ND* 36.31 31.92 28.33 |169P84WECI 
Pkg. | Digi-Key Price Each — | Vector 4.5 x 6.5 (114.30 x 165.10) 062 | V1042-ND 8.10 712 6.32 |64P44WE 
Fig. | Description Qty. | Part No. 1 10 | Part No. 4.5 x17 (114.30 x 431.80) 062 | V1002-NDt 14.07 1237 10.98 | 169P44 
{_| Slip-On Contacts for Tab-To-Wire Connection 50_[V1065-ND 149.66 _ 131.57 [1120-1750 4.5 x17 (114.30 x 431.80) 062 | V1003-ND*t 26.23 23.06 +~=-20.47._: | 169P44C1 
| Pee rate Socket Eins tor: 095" (140mm) 400 | vi0s8-No naar a0 6e ROAIG 8x 17 (203.20 x 431.80) 062 | vi006-Not 36.82 32.37 _-28.73_|169P79 
. Holes, Wrap Pos _ 8.5x 17 (215.90 x 431.80) 062 | V1008-NDt 3140 27.60 2450 |169P84 
porate socket rine for .042" (1.07mm) 400 | vi059-ND 43.66 38.39) R32/C 8.5 x 17 (215.90 x 431.80) 062 | V1009-ND*t 42.68 37.52 33.30 |169P84C1 
3 broprofilei¢ Soctst Pins for 042" (LOT) 10 x 17 (254 x 431.80) 062 | V1013-NDt 45.10 39.65 35.19 _ | 169P99 
Dia. Holes, Wrap Post ‘ 1,000) V1060-ND 325.78 286.40) R32/M 10x 17 (254 x 431.80) .062 | V2019-ND 45.10 39.65 35.19 _ | 169P99WE 
T44 Series Bifurcated Miniwrap Term. with : 6.5 x 4.5 (165.10 x 114.30) .062_|V1119-NDt 8.10 712 6.32 |64P44 
025" (64mm) Sa, Posts 100 eae Ne 1201 10.56) T44/C 45x85 (114.30 x215.90) 062 |V2026-ND NEW!| 9.30. 8.18 7.26 *(/gaPaa 
T44 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 4.000] V1072-ND 62.77 55.19) T44/M 4.5 x 8.5 (114.30 x 215.90) 062 |V1120-ND 1279 11.25 9.99 | 84P44WeE 
.025” (.64mm) Sq. Posts : 6x 17 (152.40 x 431.80) 047 |V1122-ND 21.09 1855 16.46 |169P59-047 
7 eer Cs Pgh bese Tarm. with 400 |v1077-ND 11.14 9,80| T68/c 6x 17 (152.40 x 431.80) 031 |V1123-ND 21.59 18.98 16.85 | 169P59-032 
Ooo Bl SNA = 6x 17 (152.40 x 431.80) 062 | V1124-ND$ 1673 14.71 13.05 _| 169P59XXXP 
168 Series Bifurcated Miniwrap Term. with +,000|v1078-ND 65.67 57.73|T68/M * 
025" (64mm) Sq. Posts ‘| H i : 45x 17 (114.30 x 431.80) 062 |V1126-ND 21.09 1855 16.46 |169P44WECI 
T68A Series Miniwrap Terminal 7,000 |V1110-ND 722.65 107.83 / TOBA 12.00 x 12.00 (304.80 x 304.80) | .062 |V2021-ND. MEW! | 1381 1215 10.78 | 12X12WEC1 
5A | Press-In Terminals with 025” (64mm) Sq. Posts {1,000 |V1073-ND 108.64 95.51 |146-4-9/M 4.5 x17 (114.30 x 431.80) .062__|V1127-ND§ 22.08 19.41 17.23 _|169P44c2 
5B | Press-In Terminals with .025” (.64mm) Sq. Posts 100 |V1074-ND 12.54 11.03 | T46-5-9/C Vectorbords — Holes .062” (1.57mm) Diameter; .100” (2.54mm) Grid 
Tefurated Kinwrep Terminals with 400 |v1075-ND 16.73  14.71|T49/¢ 48x 17 (121.92 x 431.80) 062 )Vi014-ND 31.96 2810 24.94 ]170H48WE 
8 ha ‘8 nm FT Osis. swith 8.51 x 17 (216.15 x 431.80) 062 |V1015-ND 49.03 43.11 38.26 | 170H85WE 
Ds" | edmm) Sa Posts s wit 1,000 | V1076-ND 147.66 129.81|T49/M 8.5 x 8.5 (215.90 x 215.90) 062 |V1121-ND 28.26 24.85 22.06 | 85H85WE 
aard Pi Be j 4.8x8.5 (121.92 x 215.90) 062 |V1125-ND 17.04 14.98 13.30 | 85H48WE 
Inboard Pins for 1/16” (1.60mm) Boards with +,000|v1054-ND 415.12 101.20/ Ko4a/M 
.042” (1.07mm) Dia. Holes, Gold , 4 Z 4 Vectorbords — Holes .025” (.64mm) Diameter; .050” (1.27mm) Grid 
7 [Inboard Pins for 1/16” (1.60mm) Boards with 5 4x 6.5 (101.60 x 165.10) 037) V1140-ND 25.30 22.24 1974 ]126M76-032 
042” (1.07mm) Dia. Holes, Tin 1,000 Ee Geb G0 7 RAM 4x17 (101.60 x 431.80) 037 | V1141-ND 23.00 20.23 17.95 |336M76-032 
Inboard Pin for .042” Hole, .65” Length 1,000 |V2032-ND NEW!| 48.36 42.52| K31C/M 4x 17 (101.60 x 431.80) 037. |V1142-ND* 23.00 20.23 17.95 |336M76-032C1 
we Oven) tha. Holes ‘Gorm Boards, 100 |V1069-ND 11.10 9.76 | T42-1/C Vectorbords — Holes .025” (.64mm) Diameter; .079” (2mm) Grid 
Be eet 3.94 x 6.3 (100 x 160) 037 |V2075-ND 13.92 12.24 10.87 |47078WE 
Micro-Klip Term. for 1/16” (1.60mm) Boards, 1,000 | v1070-ND 53.27 46.84/142-1/M 
.042” (1.07mm) Dia. Holes, Tin i e Material: Phenolic * Copper clad, 1 side. § Copper clad, 2 side. + Epoxy Glass Composite 
J-Pin Terminals for 1.07” (.042mm) Dia. with Holes | 
(use with Mioro-Klip) 100 |v1171-ND 18.40 16.18) K32/C 
J-Pin Terminals for 1.07” (.042mm) Dia. with Holes y + 4 
(use wth Micro-Kl) 1,000 |V1172-ND te1.14 141.67 | Kaa Slit-N-Wrap Tool and Wires 
9 [Rolled Flange Eyelet 500 |V1066-ND 3451 30.34|1123/500 sflaibeé-intniy ak Psatepoing 
Mini-Klip Term. for 1/16” (1.60mm) Boards with 7 i 7 
10 062” (1.574mm) Dia. Holes, Tin 100 |Mi067-ND 11.41 10.04) T28/¢ * Fast, reliable, spool fed wire 
Mink ip Term for ie som} Boards with | 4 999 | vio68-ND 60.86 53.51/T28/M * Slits and opens insulation exposing bare wire before wire is wrapped on 
062" (1.574mm) Dia. Holes, Tin post, forming actual wire wrapped gas tight joint as tool is rotated. 
11_ | Bus Strips With Round Punched Holes 10 _|V1064-ND 11.33 9.96 | 7107/10 
Pad Cutter Tool with Handle, .040” (1.02mm) Holes i Digi-Key Price | Vector 
for Copper Clad Boards 1 eee eee ebee | Bleed Description Part No. Each | Part No. 
12 Bad Cutter Tool Shank only, .040" (1.02mm) Hol 
‘or conpet Clad Daag (1.02mm) Holes | 4 | y4957-ND 77.31 67.97|P138C Manual Slit-N-Wrap Tool (#28), Includes Bit, 50° (15.24m) Roll of Green Wire |V1081-ND | 232.21 |P184-1 
14 |Hand Insertion Tool for 144 V1098-ND 28.01  24.63/A13 Replacement Wirewrap Bit #28 V1083-ND_ | 75.82 |02/1 
14 | Hand Insertion Tool for T68 V1099-ND 29.76 26.16 | A13-1 150° (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Green Vi085-ND | 28.79 |W28-GAU 
15 | Hand Insertion Tool for 142-1 V1101-ND 32.49 28.56) P149 150° (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Red V1086-ND 22.35 |W28-6BU 
i atte rear ae visa | raze geez maak | | | ram zn om eS vier | 204 jwze<n 
— | Hand Insertion Tool for T28° v2020-ND 3974 78.90|P91A 150’ (45.72m) 28AWG Tefzel Wire White V1088-ND | 24.84 |w28-6EU 
13 [Die for R32 Socket Pins Vi106-ND 73.07 __64.24/D9 150’ (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Yellow Vi089-ND | 24.84 |w28-6FU 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Kes Card Racks 


ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC. 


Designed in accordance with EIA standard, these 19” (48.26cm) subracks are compatible with Vector prototyping boards. 
All racks are adjustable in both height and depth and can be used with snap-in, plastic or metal card guides. Available in 
kit form (CCK) or fully assembled (CCA) all models feature brushed aluminum construction with a full line of prototyping 
boards, extenders and backplanes available. Card racks include nylon snap-in card guides. 


CompactPCl® Card Racks 


The newest specification for PCl-based computers is CompactPCI. It is electri- 
cally a superset of desktop PCI with a different physical form factor. CompactPCl 
utilizes the Eurocard form factor popularized by the VME bus. 


* Card racks for CompactPC! Bus come completely assembled with card guides. 
Plug-in power supply and backplane are ordered separately. 
* Standard 3U and 6U heights available with 4 or 8 slot card configurations. 


V1051 
and + 053 Note: Vented top and bottoms are not included. 
Dimensions — Inch (cm) Digi-Key Price Each Vector 
Description Width Depth Height | Part No. ‘il 10 25 Part No. 
Card Rack cPCI | 7.4 (18.80) | 12 (30.48) 3U | V1174-ND 161.14 _ —| CCA27-36-00 
Card Rack cPCI | 19 (48.26) | 10 (25.40) 6U |V1178-ND 227.94 200.39 177.85 | CCA28-84-00 
Card Size Range _| Size - Inch (cm) Guide Mount) Mat- | Digi-Key Price Each Vector Optional Hardware Kit for Above Racks, 24 pcs. Total | V2003-ND 10.28 9.04 8.03 | HD91 
Inch(cm)WxH | Widthx Depth |Height*| Method | erial | Part No. 1 10 ‘| Part No. Card Guides Snap-In Style for Above Racks v2008-ND 2.06 1.81 1.61 | 3250-0001-01 
3.00-5.00 x 4.5 19.00 x 9.00 
(7.62-12.70 x 11.43) | (48.26 x 22.86) 3U Snap-In | Nylon }V1145-ND | 180.18 158.40 | CCK12S/90 
5.50-7.00 x 4.5 19.00 x 9.00 
(13.97-17.78 x 11.43) |(48.26 x 22.86)| 34 | Snap-In | Nylon |V1052-ND} 180.18 158.40 |CCK138/90 VME Card Racks 
5.50-7.00 x 4.5 19.00 x 9.00 A i 
3U Riveted Zi V1050-ND| 362.18 318.40 |CCA13M/90 
(18.97-17.78 x 11.43) | (48.26 x 22.86) nee oe : Vector VME Subracks are designed for 19” systems based on the DIN 41914 
8.60-10.1 x 4.5 19.00 x 12.00 standard. 
(21.84-25.65 x 11.43) | (48.26 x 30.48) SU | Snap-In [Nylon /V1053-ND} 229.32 201.60 |CCA1AS/90 + Card Racks come in either completely assembled (CCA) or kit form (CCK). 
8.60-10.1 x8 19.00 x 12.00 * Card Guides are ordered separately. 
(21.84-25.65 x 20.32) | (48.26 x 30.48) SU Snap-In_ | Nylon |V1148-ND | 237.67 208.95 | CCA17S/90 * Vector backplanes are designed to meet VME bus Spec Rev C1 and Rev D. 
4.0-8.50 x 10.0 19.00 x 9.00 = 
(10-16-21 59 x 25.40) | (48.26 x2.86)| 7U | Snap-In | Nylon]V1149-ND) 200.20 176.00 |cck100s/90 ae Sees ae Guide Moun Seat Digi-Key i a Vector 
45X65 19.00 X 9.00 Guide ard Size jack Size eig) letho jaterial | Part No. art No. 
(1143x1651) | (48.26 x 22.86)| 3U Plata | Alum. (N2OCINDY 214.03 188.16 | CCA13C/90 ‘Assembled Racks 
* 3U = 5.25” (13.34cm); 5U = 8.75U (22.23cm); 7U= 12.25” (31.12cm) 3Ux 160mm | 19”x 9.27" 3U Snap-In Nylon |V1212-ND 204.28 179.59} CCA160-3U 
. 3U x 220mm | 19” x 11.63” 3U Snap-In Nylon |V1214-ND 219.26 192.76 | CCA220-3U 
Card Rack Accessories 6U x 220mm | 19” x 11.63” 6U Snap-In Nylon |V1215-ND 219.77 193.20 | CCA220-6U 
Accessories for card rack enclosures for customizing your application. Card guides are tapered slides for PCB cards to Kitted Racks 
slide along. Snap-In versions provide easy installation without the need for tools. Screw mount versions (comes with = = 
hardware) allow card placement anywhere within .25” (6.35mm) spacing. 3Ux 160mm | 19" x 9.27 3u Snap-In Nylon }V1247-ND ) 213.21 187.44) CCK160-3U 
: 3U x 220mm | 19” x 11.63” 3U Snap-In Nylon |V1218-ND 200.36 176.15 | CCK220-3U 
Reeser tou biol Key ne coy Vector Card Guide 160mm Nylon Snap-In Mount, (Pkg. of 12) V1220-ND 22.46  19.75|CG1-160/12 
Grab Handle with Hardware for Card Racks 5.25" Zz cara aa 431 aate Card Guide 220mm Nylon Snap-In Mount, (Pkg. of 12) Vv1221-ND 26.85 23.60 | CG1-220/12 
(13.34cm) and 8.75” (22.23cm) height ° . 
Pull Type Ejector Handle for Cards (4 pcs./bag) = V2031-ND NEW!) 11.59 10.20)/HA14 
Ejector Handle w/ Hardware for Cards (4 pcs./bag) — __ |vite2-np 14.03 9.70|HAg/4 VME/DIN Backplan RoHS 
T-Strut 1" wide for Customizing Card Rack 16.85 (42.80) |V2002-ND 8.28 7.28|TS169 / ac p a es — 


) 
T-Strut 1” wide for Customizing with Brass Inserts 16.85 (42.80) |V2036-ND NEW!) 24.79 21.80/TS169-4 
T-Strut 1” wide for Customizing 16.85 (42.80) |V2037-ND NEW!| 17.31 15.22|TS169-6/90 
T-Strut 1" Wide for Customizing Card Rack 20.85 (52.96) |V2005-ND 9.19 8.08}TS209 
Hardware Kit for Backplane Connector (42 pcs./total) = V2006-ND 13.52 11.89|}HD34 

Nut 4-40 Square Head for T-Strut (25 pes./bag) — V2007-ND 7.15 6.29|NT4-7PA 
Front Extrusion for Card Racks 17.00 (43.18) |V2023-ND NEW!) 18.40 16.18/5250236-84 
Rear Extrusion for Card Racks (for use with side panel) | 17.00 (43.18) |V2024-ND NEW!| 18.40 16.18/5250238-84 
Side Panel for Card Racks 9” High V2035-ND NEW!) 27.61 24.28|SW52P89/90 
Flat Head Screw 4-40 THD for T-Struts (25 pcs./bag) V2004-ND 6.44 5.67|SC4-27/25 
Bracket Kit for T-Struts v2000-ND 11.28 9.92|BR16A 
Front Panel for Card Rack 6U Vertical 64.00 (162.56) |V2028-ND NEW!| 27.19 23.91|FP04-6U 
Front Panel for Boards with Cutouts 14.00 (35.56) |V2029-ND NEW!| 11.48 10.10|/FP52B4HP-1 
Front Panel DIN Eject (no center holes) with Hardware — V2030-ND NEW!) 24.26 21.33/FPE04-6UB 
Aluminum Frame-Loc Rails™ 2” Wide for PCBs V2034-ND NEW!) 8.70 7.65|SR2-97A2 


25 (.64) 


2.89 (7.34) 


Plastic Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) V1151-ND 27.30 24.00/CG2-45P 
Plastic Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) §.42 (13.77) |V1153-ND 25.63 22.53/CG2-65P 
Plastic Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) 6.93 (17.60) |V1156-ND 26.06 22.92|CG2-80P 
Plastic Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) 8.14 (20.68) |V1160-ND 26.48 23.28/CG2-95P 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) 3.17 (8.05) |V1150-ND 16.56 14.56/CG2-45S 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) §.42 (13.77) |V1152-ND 14.60 12.84)CG2-65S 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) 6.93 (17.60) |V1155-ND 21.46 18.87/CG2-80S 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) 8.43 (21.41) |V1158-ND 18.60 16.36|/CG2-95S 
Metal Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) 6.93 (17.60) |V1157-ND 36.22 31.84/CG2-80M 


Card Guide Kit (Includes Slides and Hardware) 4.50 (11.43) |V2027-ND NEW!| 9.72 8.55|BR27D 


PCI Development Boards 
For fast development of adapter card to PCI bus 


P/N V1163-ND Features: * Multilayer board contains pad per hole patterns » Power and ground accessible throughout 
the board ¢ For use in 5 Volt or 3.3 Volt applications * For use with Vector prototype accessories. 


Digi-Key Price Each Vector 
Description Part No. il 10 25 Part No. 
PCI Plugboard +5V or 3.3V, Pad Per Hole, PTH V1163-ND 261.83 230.18 204.29 | 4624-3 
PCI Extender Test Card 3.3V for 32 or 64 Bit V1167-ND 368.37 323.84 287.41 |3690-34-3V 
PCMCIA Extender Test Card for Type II or III Slots V1170-ND. 155.61 136.80 121.41 | 3690-35 


Edgeboard Connectors 


Solder Eyelet Type Insulator Material: Phenolic, UL-94V-0 or Glass For 1/16" (1.60mm) 
filled diallyl; Phthalate UL-94V-1 or Ryton R10 Wrap Tail Type Insulator Thick P.C. Boards 

Material: Phenolic, UL-94V-0 or Glass filled diallyl; Phthalate UL-94V-1 or 
Polyester (VALOX) UL-94V-0 Contact Material: Phosphor bronze QQ-B-750 
or Beryllium copper Contact Plating: .000010" gold over .000050" nickel 7 
Test Voltage: G50VAC Rated Current: 3 Amps Contact Res. Drop: 30 Mv U U 0 


i 


Maximum @ rated current Insulation Resistance: 5000MQ, min. @ 500VDC Solder-Eye Wire-Wrap 
Centers | No.of | Termination | Mounting | Digi-Key Price Each Vector 
Inch (mm) | Contacts Type Ears Part No. 1 10 25 Part No. 

.156 (3.96) 30 Solder Eye Center |V2033-ND NEW!| 18.82 16.55 14.69 | R630 
-100 (2.54) 72 Wrap Tail Center |V1061-NDt* 22.82 20.07 17.81 | R636-1 
-156 (3.96) 44 Solder Eye Flush = | V1062-NDtt 17.13 15.06 13.37 | R644 
-156 (3.96) 44 Wire Wrap Flush =| V1195-ND 13.38 11.76 10.44 | R644-3F 
-156 (3.96) 44 Wire Wrap Center |V1196-ND 15.02 13.20 11.72_| R644-3C 


t Supplied with between-contact polarizing key. * Wrap Tail: 3-level, .025” (.64mm) Square 
tt Supplied with between-contact polarizing key and in-contact polarizing key.a 


Vector Monolithic Series back planes are designed to meet VMEbus 
Specification Rev C1 and Rev D. All termination is placed inboard of 
the two end connectors to allow the maximum number of slots (21) 
in a 19” RETMA rack. Decoupling capacitors are provided at the ends. 
The resulting improved power distrubution as well as signal shielding 
in ground layers creates a high performance back plane with low signal 
cross talks. Press-fit 96-pin DIN connectors are used. 

The “P” series which uses a 10-pin power block or “bug” and #6-32 
hardware or the “M” series which uses a combination of power bugs 
and Mate-N-Lok connectors. 


Digi-Key Price Each Vector 
Description Part No. ul 10 Part No. 
5 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps 1200-ND 748.26 657.81 | VMEBPO5P11 
12 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps | V1203-ND 1378.25 1211.65 | VMEBP12P11 


Edgeboard Connectors [ais 


96 Pin Din ® 


¢ Connector Material: Glass filled polycarbonate 
© Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 


Termination Male/ Digi-Key Price Each Vector 
Type Female Part No. 1 10 25 Part No. 
Right Angle PC Mount Female V1233-ND 17.25 15.17 13.47 | REQ6FSR 
Right Angle Wire Wrap Female V1250-ND 22.08 19.41 17.23 | RE96FWR 
Right Angle PC Mount Male V1235-ND 12.10 10.64 9.45 | RE96MSR-062 
Right Angle Long Lead PCB Male V1236-ND 12.99 11.43 10.14 | RE96MSR-125 
Right Angle Wire Wrap Male V1243-ND 23.88 21.00 18.64 | RE96MWR 
Straight Wire Wrap Female V1237-ND 13.80 12.13 10.77 | REQ6FW 
Straight Wire Wrap Male V1238-ND 15.18 13.35 11.85 ) RES6MW 
Straight PC Mount Female (AutoBus) | V1239-ND 22.46 19.75 17.53 | REQ96FABG 
Straight PC Mount Female V1234-ND 13.61 11.97 10.63 ) RES6FSD 
Straight Press-Fit Female V1240-ND 9.19 8.08 7.18 | REQ6FSP 
Straight Press-Fit Wire Wrap Female V1241-ND 14.94 13.14 11.66 | RE96FWP 


ee NEW! Tension 
Richco Card Guides 


Richco’s tension card guides are made to secure printed 
circuit boards in place vertically or horizontally. 


Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Richco 
Description A B Part No. Qty Pricing | Part No. 
Card Guide 2.5” 2.500 (63.5) 2.200 (55.9) |RP776-ND 100 55.09 | TCG1-2.500-23 
Card Guide 3.3” 3.300 (83.8) 3.000 (76.2) |RP777-ND 100 55.20 | TCG1-3.300-23 
Card Guide 6.675” 6.675 (169.5) | 6.375 (161.9) |RP778-ND 500 264.00 | TCG1-6.675-23 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Twin nous] | General Purpose 
Industries O!derless Breadboards ® hail 
Prototyping 
Breadboards are commonly used for prototyping because they allow you to quickly build temporary circuits without Boards 
soldering. Twin Industries premium quality solderless breadboards have aluminum ground plates for high speed and low 
Noise, and a color coding Letter/ Number labeling scheme to assist in circuit layout and debugging. In addition, there are High quality prototyping boards for use in 
binding posts for convenient attachment of power sources, or input and output signals. Dimensions in Inches (mm) hardware development, rapid prototyping, and 
wire wrapping projects. 
Features: 
6.496 (165) + FR4 glass epoxy material, 0.062” thick 
* High temp laminate for lead free boards 
a ES a see eC 6.89 (175) Grid holes spaced on 0.1” x 0.1” (2.54mm x 
6.496 (165) 2.54mm) centers 
‘Twin * Hole size .042” (.035” plated) 
Tn ° ss be z + PTH = Plated Thru Hole 
TEAL AGO * NP = Non-Plated 
ae a a 
a ese [BE | Operating Temperature: 
a] | Standard: 140°C; Lead Free: 170°C 
ae 
-_——— 7.28 (185) a] E| Digi-Key Price Each Twin Industries 
6.496 (165) | eee eee Description - Inch (mm) Part No. 1 10 Part No. 
i : a a Fig. 1 - 7100 Series — Unclad (No Copper) — RoHS Compliant 
Industries OG © o 4x5 (101.6 x 127) 438-1019-ND 4.73 4.16 7100-45 
TW-EA1-102B va vb oe a] a 4.5 x 6.5 (114.3 x 165) 438-1037-ND 8.37 7.36 7100-4565 
[HE SE SE SE SE GE HEE S| EEE 4.5 x 6.5 (114.3 x 165) .062” Holes 438-1034-ND 8.37 7.36 7100-062-4565 
a] e| 4.5 x 8.5 (114.3 x 216) .062” Holes 438-1035-ND 12.65 14.12 710-062-4585 
es 4x10 (101.6 x 254) 438-1036-ND 10.10 8.88 7100-410 
10 x 10 (254 x 254) 438-1020-ND 23.66 20.80 7100-1010 
10 x 20 (254 x 508) 438-1021-ND 45.50 40.00 7100-1020 
Fig. 2 - 8000 Series — Plated Thru Hole, Double Sided 
4x5 (101.6 x 127) 438-1022-ND 13.78 12.12 8000-45 
4x5 (101.6 x 127) Gold Plating Over Copper | 438-1051-ND@ 14.47 12.72 8000-45-LF 
70 piece kit contains: 5 of each; 5”, 4”, 3”, 2”, 1”, 0.9”, 0.8", 0.7”, 0.6”, 0.5”, 0.4”, 0.3”, 0.2” and 0.1” wires. 4.5 x 6.5 (114.3 x 165) 438-1040-ND 21.84 19.20 8000-4565 
* 140 piece kit contains: 10 of each; 5”, 4”, 3”, 2”, 1”, 0.9”, 0.8’, 0.7”, 0.6”, 0.5”, 0.4”, 0.3”, 0.2” and 0.1” wires. he x cae ie Pict bere rereinag et Sete Hanae 
3x3. x mm Pitc -1038- i : -2MIM- 
Dioi-K Price Each Twin Industri 4x 10 (101.6 x 254) 438-1039-ND 26.39 23.20 8000-410 
Fial |Deserintion Potting “ a PanNGeaaa 4x 10 (101.6 x 254) Gold Plating Over Copper |438-1050-ND@ | 27.76 24.40 | 8000-410-LF 
10 x 10 (254 x 254) 438-1023-ND 61.88 54.40 8000-1010 
830 Tie-Points 438-1045-ND 8.73 7.99 TW-E40-1020 10 x 10 (254 x 254) 438-1059-ND® 64.97 57.12 8000-1010-LF 
1 10 x 20 (254 x 508) 438-1024-ND 116.48 102.40 8000-1020 
830 Tie-Points with 70 pcs. Wire Kit 438-1046-ND 13.44 12.29 TW-E41-1020 Fig. 3 - 8100 Series — Plated Thru Hole, GND Plane 
eae = 4x5 (101.6 x 127) 438-1025-ND 13.78 12.12 8100-45 
9. | 830 Tie-Points with 70 pes. Wire Kit | 499 4947. 49.74 18.05 TW-E41-102B 4x5 (101.6 x 127) Gold Plating Over Copper |438-1052-ND® | 14.47 12.72 — |8100-45-LF 
and Binding Post 4.5 x 6.5 (114.3 x 165) 438-1042-ND 21.84 19.20 8100-4565 
2390 Tie-Points with 140 pcs. Wire kit 1 if EAq- 4x 10 (101.6 x 254) 438-1041-ND 26.39 23.20 8100-410 
3 and Binding Post seen Bs anes Pace 1000 10 x 10 (254 x 254) 438-1026-ND 61.88 54.40 8100-1010 
aay 10 x 20 (254 x 508) 438-1027-ND 116.48 102.40 8100-1020 
— | 140 pes. Wire Kit 438-1049-ND 9.98 7:99 /TW-£012-000 Fig. 4 - 8200 Series — Plated Thru Hole, Two GND Plane 
4x5 (101.6 x 127) 438-1028-ND 13.78 12.12 8200-45 
4x5 (101.6 x 127) Gold Plating Over Copper | 438-1053-ND@ 14.47 12.72 8200-45-LF 
4.5 x 6.5 (114.3 x 165) 438-1044-ND 21.84 19.20 8200-4565 
SMT Adapter Boards 4x10 (101.6 x 254) 438-1043-ND 26.39 23.20 8200-410 
10 x 10 (254 x 254) 438-1029-ND 61.88 54.40 8200-1010 
Surface mount components are soldered to pads on boards. Traces extend from pads to prototyping holes on standard 10 x 20 (254 x 508) 438-1030-ND 116.48 102.40 8200-1020 


0.1” x 0.1” (2.54mm x 2.54mm) grid. Individual leads can be monitored or other components can be added to evaluate 
performance of surface mount product. Saves time and prototyping cost. 

All boards made with FR4 laminate, and featuring ground plane on back side. Pad to pad spacing (pitch) is measured in 
mils (thousandths of inch). 


RoHS Compliant 


Extender Cards 


Bus extender cards allow units under test (UUT) to be developed in functioning systems. The extenders allow access 
to the UUT and prevent damage to test systems from repeated removals and insertions. Models with test point allow 
monitoring of signal activity. 


QFP44-100 QFP100,128 


a 
a 


ee 
1m i 


Digi-Key Price Each Twin Industries 
Fig. | Description Part No. 1 10 Part No. 
CompactPCl 3U (J1-2) 438-1072-ND 85.14 80.13 | 2000-50 
— |CompactPC! 6U x 80mm Rear I/O (J1-5) | 438-1071-ND 109.19 102.77 | 2000-80 
CompactPC! 6U 438-1070-ND 168.30 158.40 | 2000-200 
CompactPCl 3U with Test Points 
: 438-1055-ND@ 273.00 263.90 | 2000-EXTM-LF 
Digi-Key Price Each Twin Industries 160mm x 3U__ _ 
Description Part No. 1 10 | Part No. {|| Pommpactt GL St with Test Faint: 438-1056-ND@ 387.60 364.80 | 2000-6U-EXTM-LF 
PLCC 20, 28, 44, 64, 84 - __ esca Ooi — 44.40 _{8100-SM7S CompactPCI 6U x 80mm 438-1003-ND 450.00 435.00 | 2000-6U-80EX 
SOIC Medium, Wide, Plastic, (50 mil pitch) 438-1014-ND 21.84 19.20 |8100-SMT4 
SOIC Medium. Tiny, Metric, (25 milSomi pitchy | 4a8-1017-ND ieee - casera 2_ [GompactPCi 6U x 80mm Rear 1/0 (J8-6) | 438-1068-ND@ 417.00 403.10 | 2000-6U-80EX-REAR-LF 
SOIC Medium, Tiny, Metric, (25 mi/S0mil pitch)  |438-1057-ND@ | 43.95 38.64 |8100-SMTB-LF 3 Peed with Test Points 438 4066-ND@ 132.60 124.80 | 7564-UEXTM-LF 
GFP 44-100, 160, (25 mil pitch) “eee erie, = veee0 |e ioule | Pol. 82-it, Right Angle Riser Card | 438-1062-ND@ 51.00 48.00 |7586-RAEXTM-LF 
DERN eO nll toh) Od Boag. ESD Uh «soe, S100 eM TI PCI, 32-Bit, Left Angle Riser Card 438-1061-ND@ 51.00 48.00 |7586-LAEXTM-LF 
OFP 100, 128, 144, 208, 240, (20 mil pitch) 438-1016-ND 41.86 36.80 _|8100-SMT7 PCMCIK a Laver Eg x65" 
TSOP 40, 48, 56, (20 mil pitch); PSOP 44 (50 mil were 5 5 (64mm x 161 mm) 7 438-1065-ND® 105.40 99.20 |3300-EXTM-LF 
Ley pitc 438-1018-ND 69.16 60.80 |8100-SMT9 
piteh); SSOP 56 (30 mil pitch) ISA, 2 Layer 438-1013-ND 58.29 51.20 | 7098-EXT 
TSSOP (20 mil pitch) 6” x 4” Board 438-1032-ND 40.04 35.20 |8100-SMT10 if ; : 
TSSOP (20 mil pitch) 6” x.4” Board Peeeeninean| 4204 36.96 | BIOOSMTIO-LE 6 | VME with Test Points for all Signals | 438-1063-ND® 183.60 172.80 |8196-GU-EXT-LF 
TOFP 64 (20 mil pitch) 6” x 4” Board 438-1054-ND 40.04 35.20 |8100-SMT14 — | PMC Card Extender (J/P 1-4) 438-1069-ND@ 473.62 445.76 | 2500-EXTM-LF 
@ RoHS Compliant RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2413 


e INJECTORALL 9 Uncoated Copper 
Clad Boards 3M 


Electronics Corp. 


Positive Coated creer AMM (Ele telly 
Sensitized Copper [oo P 


6.5 (165.10) 


Cl d B d and heatsinking. 1/16 inch thick boards are 
a Oar Ss standard with thinner boards offering board 
Make your own professional looking a flexibility and reduced weight. 


prototype boards with trace widths as 


” Dimensions Digi-Key Price | Injectorall if 
narrow as .005” (.13mm). All boards i 
are FR4 material and come packaged > Inch (cm) Part No. Each _|Part No. “30 (7.62) 
individually in a black bag with blue Single Sided 
header. " : 
CAUTION: Do not open in direct sunlight, | Coated Copper Clad 1/16” (1.59mm) Thick, 1 oz Copper 
open in darkroom environment only. PC Board 3x 4.5 (7.62x 11.43) |PCS5-ND 3.45 |PCS eatiesds) 
Pee eee oneey eee qre Qube 4x6 (10.16 x 15.24) |PC6-ND 5.39 /PC6 === = == I 
Dimensions Digi-Key Price —_| Injectorall 4.5 x7 (11.43 x 17.78) | PC6-C-ND 6.04 |PC6-C -35(8.89) + 
Inch (cm) Part No. Each Part No. 
Single Sided 6x 6 (15.24x 15.24) |PC6-S-ND 6.50 |PC6-S 
1/16” (1.59mm) Thick, 1 oz Copper 6 x 9 (15.24 x 22.86) |PC7-ND 9.30 |PC7 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) |PC17P-ND 5.50 |PC17P 
4x6 (10.16x 15.24) |PC18P-ND 882 |pcisp 12x 12 (30.48 x 30.48) |PC7-T-ND 18.99 |PC7-T — 4.9 (124.46) —+ 
f 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) |PC18P-C-ND 10.10 |PC18P-C 12 x 18 (30.48 x 45.72) |PC8-ND 29.32 |PC8 Es || 1.36 
6x6 (15.24 x 15.24) |PC18P-S-ND 11.10 |PC18P-S 3. oe ||_ (34.54) 
6x9 (1524 x 22.86) |PC19P-ND 1650 |Pc19P 18 x 18 (45.72 x 45.72) | PC8-E-ND 42.07 |PC8-E = 
12 x 12 (30.48 x 30.48) | PC19P-T-ND 38.96 /PC19P-T 1/16” (1.59mm) Thick, 2 oz Copper -30 (7.62) 
12 x 18 (30.48 x 45.72) | PC19AP-ND 58.40 |PC19AP 
1/16” (1.59mm) Thick, 2 oz Copper 3x 4.5 (7.62 x 11.43) |PC9-ND 4.66 |PC9 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) | PC9P-ND 7.36 |PC9P 4x6 (10.16 x 15.24) |PC10-ND 7.45  |PC10 
4x6 (10.16 x 15.24) |PC10P-ND 12.16 |PC10P 4 41.483 x 17.78) |Pc10-C-ND 28.1 PC10-C 
6x 9 (15.24 x 22.86) |PC11P-ND 25.87 |PC11P 5X7 (11.43 x 17.78) Ker : Hl + 4.9 (124.46) 
12 x 12 (30.48 x 30.48) | PC11P-T-ND 60.89 _|PC11P-T 6x 6 (15.24 x 15.24) |PC10-S-ND 10.02 |PC10-S jocoo ooooa dono Boobs dongs pooso woose eoooo eooos |] 
Double Sided .35 (8.89) + 
1/16” (1.59mm) Thick, 1/2 oz Copper 6x9 (15.24 x 22.86) |PC11-ND 15.11 |PC11 
12 x 18 (30.48 x 45.72) | PC77P-ND 96.25 |PC77P 12 x 12 (30.48 x 30.48) |PC11-T-ND 28.46 /PC11-T 
1/16” (1.59mm) Thick, 1 oz Copper 
3x4.5 (7.62 x 11.43) |PC40P-ND 7.85 |PC40P 12 x 18 (30.48 x 45.72) |PC12-ND 42.67 |PC12 
4x6 (10.16 x 15.24) |/PC41P-ND 12.92 |PC41P 18 x 18 (45.72 x 45.72) |PC12-E-ND 54.64 /PC12-E 
‘Sx6(1524¥ 154) |POMIPSND | i850. |POAIP.S 
6x6 (15.24 x 15.24) |PC41P-S-ND 15.50 |PC41P-S poublelsided 
6x9 (15.24 x 22.86) |PC42P-ND 21.25  |PC42P 1/16” (1.59mm) Thick, 1/2 oz Copper 
12 x 12 (30.48 x 30.48) PC42P-T-ND 56.67 _|PC42P-T 3x 4.5 (7.62 x 11.43) |PC74-ND 4.74 |PC74 
Single Sided 
1/32” (.79mm) Thick, 1 oz Copper 4x6 (10.16 x 15.24) |PC75-ND 7.49 |PC75 
3x 4.5 (7.62x 11.43) |RESS ane S78. | PESSr 6x 6 (15.24x 15.24) |PC75-S-ND 10.03 |PC75-S : 3.5 (88.90) ? 
4x6 (10.16 x 15.24) |PC56P-ND 7.97 |PC56P - - A 
4.5 x 7 (11.43 x 17.78) | PC56P-C-ND 9.47 _|PC56P-C 6 x 9 (15.24 x 22.86) |PC76-ND 15.92 |PC76 EEN Hed eoeea ees aoe Bee 
12x 12 (30.48 x 30.48) |PC76-T-ND 27.04 |PC76-T 35(8.89)F 
Positive PC Board 1/16” (1.59mm) Thick, 1 oz Copper 
A 3x 4.5 (7.62 x 11.43) |PC40-ND 4.26 |PC40 
ccessory 4x6 (10.16 x 15.24) |PC41-ND 6.73 |PC41 
The UV exposure lamp is a 15W lamp for exposing the presensitized 6x6 (15.24 x 15.24) |PC41-S-ND 7.50 |PC41-S 
board. Intended to be used with your fluorescent 18” bi-pin fixture. 
6x9 (15.24 x 22.86) |PC42-ND 11.25 |PC42 
Digi-Key Price |Injectorall 
Description Part No. Each |Part No. 12 x 12 (30.48 x 30.48) | PC42-T-ND 21.50 |PC42-T 
18” Fluorescent Exposure AE 03.08 | pCSsTE 12 x 18 (30.48 x 45.72) | PC43-ND 32.25 |PC43 
Lamp, Bi-Pin 18 x 18 (45.72 x 45.72) |PC43-E-ND 48.30 |PC43-E 
1/16” (1.59mm) Thick, 2 oz Copper 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) |PC51-ND 5.19 |PC51 
Unclad PC Boards RoHS ee 
- 4x6 (10.16 x 15.24) |PC52-ND 8.29 |PC52 
Unclad (no copper) pc boards made of FR4 fiberglass material. Ideal 6x 9 (15.24 x 22.86) |PC53-ND 16.80 |PC53 
for isolation of point-to-point wiring and wire wrapping applications. 
12 x 12 (30.48 x 30.48) | PC53-T-ND 31.63  |PC53-T + 
i i igi- i i -30 (7.62) 
FET eT peste ecieey (nlectoral 12 x 18 (30.48 x 45.72) | PC54-ND 47.42 |PC54 wea), 
1/32” (.79mm) Thick Single Sided 
6x9 (15.24 x 22.86) | PC57-UNCLAD-ND 7.23 | PC57-UNCLAD a e, 
12.x 18 (30.48 x 45.72) |PC58-UNCLAD-ND | 24.13 | PC58-UNCLAD 1/32” (.79mm) Thick, 1 oz Copper -Key Pres 
1/16” (1.59mm) Thick 3x 4.5 (7.62 x 11.43) |PC55-ND 2.60 |PC55 Fig. | Description Part No. Each 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) | PCS-UNCLAD-ND 3.34 | PC5-UNCLAD 4x6 (1016x1524) [Penen aieh. lpaeE Terminal Strip, 
4 | s x 16 x 15. | . " Ef 
4x6 (10.16 x 15.24) | PC6-UNCLAD-ND 5.19 | PC6-UNCLAD ( ) 1 128 five-tie-point terminals 923261-ND | 19.97 
6x9 (15.24 x 22.86) | PC7-UNCLAD-ND 10.00 | PC7-UNCLAD 6x9 (15.24 x 22.86) |PC57-ND 8.65 |pcs7 
12 x 18 (30.48 x 45.72) | PC8-UNCLAD-ND 26.66 | PC8-UNCLAD g_ |Distribution Strip, 923277-ND 8.10 
12 x 12 (30.48 x 30.48) | PC57-T-ND 17.33. |PC57-T 24 four-tie-point terminals : 
Double Sided i ‘1 
lied Gicuoanae tie sited 
pp }oHS 1/32” (.79mm) Thick, 1 oz Copper ive-tie-point terminals 


3x 4.5 (7.62 x 11.43) |PC44-ND 4.26 |PC44 Distribution Strip, ry 
B read boa rd Ss + ik 2.54 4 18 four-tie-point terminals CERESHAND) Ae 
Double sided copper clad boards with 4x6 (10.16 x 15.24) |RCAS ND 00) Roe Terminal Strip, 
drilled holes on .1” centers. Hole diameter 6x9 (15.24 x 22.86) |PC46-ND 10.36 |PC46 5 68 five-tie-point terminals 923269-ND | 12.94 
of .042” fits most components. Perfect for 42x 12 (30.48 x 30.48) |PC46-T-ND 20.0 PC46-T 
use with pad cutting tool to customize your 9612:(80.48 x.90-98) en 26 ‘ | Distribution Strip, E 923285-ND | 7.33 
circuits. 1/16” thick board. 12 x 18 (30.48 x 45.72) | PC47-ND 33.38 | PC47 24 four-tie-point terminals 
_ _ __ = x Single Sided Terminal Strip, 54 four-tie-point 
Dimensions Digi-Key Price | Injectorall mae ce 7 | terminals w/solder tails, viny 923292-ND | 15.09 
Inch (cm) Part No. Each | Part No. .014” (.036mm) Thick, 1 oz Copper backed, mounting screws provided 
3x 4.5 (7.62x 11.43) | B3426D-ND 10.07 |B3426D Distribution Strip 
4x6 (10.16x 15.24) | B3427D-ND 14.93 |B3427D 3x 4.5 (7.62 x 11.43) |PC94-ND 2.60 |PC94 8 | 36 four-tie point terminals 923293-ND | 10.69 
5.75 x 8.5 (14.60 x 21.59) |B3428D-ND 25.34 |B3428D 6x9 (15.24 x 22.86) |PC96-ND 3.65 |PC96 : - 
5.75 x 17 (14.60 x 43.18) |B3429D-ND 42.24 |B3429D g_ | Terminal Strip, . 923273-ND | 8.69 
14.5x 17 (29.21 x 43.18) |B3429AD-ND | 77.79 |B3429AD 12 x 18 (30.48 x 45.72) | PC97-ND 25.98 | PC97 94 five-tie-point terminals 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2414 (uszo010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Uncoated Copper 
Clad Boards 


We offer 1/16”, 1/32” and 1/64” FR4 
laminate with 1 ounce copper per 
square foot. This flame retardant 
laminate is translucent in color and 
made of continuous woven glass 
cloth impregnated with epoxy resin. 
The copper on 1 ounce board is 1.34 mil thick (0.0341mm). The 
boards are made of FR4 which is a flame retardant version of G-10 
material. Developed specifically for the circuit processing industries 
requirements. Complies with Mil-S-13949H-GFK. Provides ultraviolet 
blocking and fluorescence when using automated optical inspection 
(AOI). UL #E37002A 


PCB Digi-Key Price 
Thickness | Dimension | Copper | Part No. Each 
Single Sided 
1/16" 37x 5" loz. 473-1000-ND 4.42 
1/16" 4x6” loz. 473-1001-ND 5.44 
1/16" 6" x 6” loz. 473-1002-ND 6.72 
1/16" 6x9” loz. 473-1003-ND 9.54 
1/16” 8" x 10” loz. 473-1004-ND 14.66 
1/16" 12” x 12” loz. 473-1005-ND 19.14 
1/32” 4x6” loz. 473-1008-ND 5.68 
1/32” 6"x 9” loz. 473-1009-ND 9.98 
1/32” 12” x 12” loz. 473-1026-ND 19.62 
Double Sided 
1/16” 6" x6” loz. 473-1006-ND 7.62 
1/16" 12”x 12” loz. 473-1007-ND 21.76 
1/32” 4" x6” loz. 473-1010-ND 6.22 
1/32” 6x9” loz. 473-1011-ND 10.38 
1/32” 12” x 12” loz. 473-1027-ND 22.44 


Positive Coated 
Presensitized Boards 


Our presensitized boards provide 
high resolution and excellent fine 
line control. They are ideal for 
prototypes, small production 
runs, and student training. White 
protective peel-off liner is attached 
to protect board from incident light 
and scratching. 

We also offer a large thin (12” x 18” x 1/32 inch) cat#675 paper 
phenolic presensitized board (Easy Cutting!!), perfect for cutting into 
smaller boards with no special equipment. Perfect for the classroom. 


Etching Copper 
Clad Circuits 


7 liter heavy duty polyethylene etching tank 

* Sturdy mounting bracket 

* Clear acrylic lid 

* Heavy duty air pump 

* Three way adjustable airline manifold 

¢ Triple line sparging unit 

* 200 watt “Over the Side” immersion 
heater with quartz element, preset/ S 
adjustable temperature control 

* Adhesive digital thermometer 

* Bag of vinyl gloves 

* Complete instructions 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Kit Etching PCB with Heater and Pump 473-1028-ND | 196.00 


473-1038-ND 10.64 
473-1040-ND 2.34 
473-1041-ND 7.96 


Transparency Film (5 sheets), 8” x 11.5” 
Foam Brush for ethcant or developer 
Latex Disposable Gloves (10 pr gloves) 


Desoldering Braid 
Super Wick™ 


RMA type flux, Come on static dissipative spools on all sizes. No Clean 
Wick (NS) offers Halide free residue that is non-corrosive and does 
not require cleaning. 


Length | Width Digi-Key Price 

Feet Inches Color Part No. Each 
Fine Braid RMA Flux 
0.025 | #1 White (SMT) | 473-1060-ND 2.82 
0.050 #2 Yellow 473-1061-ND 
0.075 #3 Green 473-1062-ND 
0.100 #4 Blue 473-1063-ND 
0.125 #5 Brown 473-1064-ND 
0.050 #2 Yellow 473-1065-ND 
0.075 #3 Green 473-1066-ND 
0.100 #4 Blue 473-1067-ND 
0.050 #2 Yellow 473-1069-ND 
0.075 #3 Green 473-1070-ND 


Cleaning Wipes 


Digi-Key Price |MG 

Description Part No. Each | Part No. 
Presaturated Alcohol 

Wipes - 75 wipes 473-1081-ND 11.98 |8241-T 
Presat. LCD Cleaning 2 7 = 

Wipes - 75 wipes 473-1080-ND 10.64 |8242-T 
LCD Cleaning Wipe | 473.1086-ND 18.50 |8242-Wx25 

25 per box 


Abrasive Brushes: Excellent utility brush. Great for cutting corrosion 
and removing oxides from connector ends. Also great for cleaning 
soldering iron tips. Burnish contacts without removing base metals. An 
excellent gold contact cleaner. 

Non Abrasive Brushes: Excellent for removing flux and general 
cleanup. Can be used dry or wet. Works well with sticky or crusty 
materials. 

Technical Cleaning Brushes: Works well for dusting, cleaning with 
fluids and general cleanup. Excellent for removing flux. 


Abrasive Cleaning Brush 


- 


Non Abrasive Cleaning Brush 


Technical Cleaning Brush 
(473-1048-ND shown) 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
Abrasive Cleaning Brushes 

Stainless Steel, Brush Face 1 3/8” x 7/16” | 473-1043-ND 8.64 
Brass, Brush Face 1 3/8” x 7/16” 473-1044-ND 8.64 
Non Abrasive Cleaning Brushes 

Hog Hair, Brush Face 1 3/8” x 7/16” 473-1045-ND 6.62 
Hog Hair, Brush Face 2 1/4” x 1” 473-1046-ND 14.66 
Horse Hair, Brush Face 1 3/8” x 7/16” 473-1047-ND 5.96 


Description 


0.100 #4 Blue 473-1071-ND 
0.050 #2 Yellow 473-1072-ND 
0.075 #3 Green 473-1073-ND 
0.100 #4 Blue 473-1074-ND 
Fine Braid No Clean 

0.050 #2 Yellow 473-1075-ND 
0.075 #3 Green 473-1076-ND 
0.100 #4 Blue 473-1077-ND 
0.075 #3 Green 473-1078-ND 
0.100 #4 Blue 473-1079-ND 


Prototyping 


Exposure Kit 


Convenient kit required to “expose” presensitized copper-clad boards. 
Includes exposure tube, clear-acrylic weight for artwork, fluorescent- 
light fixture with stand and complete instructions. 


473-1030-ND PCB Photo Exposure Kit - 115VAC.......... $53.52 


Economical 
Etching System 


Ideal for students and hobbyists. 

An inexpensive etching solution. 

¢ 5 liter heavy duty polyethylene 
etching tank 

¢ Air pump and tubing 

* Sparging unit 

* Bag of vinyl gloves 

* Complete instructions 


473-1029-ND_ —_ Economical Etching System 


PCB Digi-Key Price 
Thickness | Dimension | Copper | Part No. Each . . 
Single Sided Maintenance / Repair Pens 
116" 3" x5” loz. | 473-1014-ND 9.30 Convenient micro tip pen allows for delicate spot repair and maintenance 
116" axe loz. |473-1015-ND 9.98 on circuit boards. Choose from a wide range of pens. 
1/16” 6" x6" loz. |473-1016-ND 11.32 _ : 
116" 6x9" toz. |473-1017-ND 16.68 Seen Dig Key pre 
1/32" a’x6" | toz. (Salen) 10.18 Etch Resistant Trace Pen 473-1032-ND 9.30 
1/32" 8" x 9° toz.  |EsalO2IENG) 16.68 Rosin Flux Pen 473-1033-ND 7.96 
Paper Phenolic Single Sided Conductive Silver Trace Pen 473-1035-ND 24.04 
1/32" 12” x 18" toz. _|473-1018-ND 36.10 Green Overcoat Pen (Acrylic) 473-1036-ND 10.64 
Double Sided Silicone Conformal Coating Pen 473-1037-ND 11.98 
1/16” 6" x6” loz. |473-1023-ND 15.60 
1/16” 6"x 9" loz. |473-1024-ND 21.36 3‘ 
1/32" 6" x9" toz. |473-1025-ND 21.36 Pottin gan d 
1/64” 6"x 9” loz. |473-1022-ND 21.36 


Encapsulating 
Compound 


Provides excellent protection from impact, shock, 
moisture, abuse, chemicals, and analysis. Provides 
technology security. Excellent for explosion proof 
components. Features: * Non-conductive, an 
electrical insulator *Non-porous »* Water and 
chemical resistant » Provides excellent technology 2 Part Kit 
security, extremely difficult to remove once cured an 

«Excellent machining properties * Suitable for explosion proof components, 
spark arresting * Low toxicity * Easy and simple to mix * Long pot life * Can 
be cured in one hour at 65°C (150°F) 


Technical Cleaning Brushes 

Horse Hair (5 pes.), Brush Face 1/4” x 3/8”_|473-1048-ND 3.94 
Double Ended Horse Hair, : 

Brush Face 1/4” x 5/16” 473-1049-ND | 10.64 

Wooden Chisel Hog Hair, 

Brush Face 3/4” x 5/16” 


473-1050-ND 9.98 


Swabs 


Double Headed Cotton Swab: Low lint, 
extra absorbent U.S.P. pharmaceutical 
grade purified cotton bonded on a6” white 
birch shaft for extra rigidness. Compatible 
with all solvents. 


Tapered Swab: Low lint, extra absorbent 
U.S.P. pharmaceutical grade purified cotton 
bonded on a 6” white birch shaft for extra 
rigidness. Compatible with all solvents. 


Antistatic Foam Over Cotton Swab: 
Antistatic, shred resistant, 100% urethane 
foam heads with 100 PPI porosity over 
extra absorbent U.S.P. pharmaceutical 
grade purified cotton. Bonded securely 
to a 6” birch shaft. Compatible with most 
solvents. 


Foam Over Cotton Swab: Shred resistant, 
100% urethane foam heads with 100 PPI 
porosity over extra absorbent U.S.P. phar- 
maceutical grade purified cotton. Bonded 
securely to a 6” birch shaft. Compatible 
with most solvents. 


General Foam Swab: Shred resistant, 
100% urethane foam heads with 100 PPI 
porosity. Bonded securely to a 6” birch 
shaft. 


Rectangular Foam Swab: Large foam head 
bonded to sturdy handle for aggressive 
cleaning applications. 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
Double Headed Cotton 


Description 


Digi-Key Price |MG 
Description Part No. Each _ /Part No. 
Standard Black 
Compound, 375 ml 
Standard Clear 
Compound, 375 ml 
Flame Retardant 
Epoxy, 375 ml 
Thermally Conductive 
Epoxy, 450 ml 


473-1082-ND 38.78 | 832B-375ML 


473-1083-ND 37.44 |832C-375ML 


473-1084-ND 44.14 |832FRB-375ML 


473-1089-ND 45.48 |832TC-450ML 


100 Swabs per package 473-1051-ND 4.62 


Tapered 

Double Headed, 100 Swabs per package | 473-1052-ND 4.62 
Foam Over Cotton 

Single Headed, 10 Swabs per package | 473-1053-ND 7.70 
Single Headed, 50 Swabs per package _|473-1054-ND 22.70 
Antistatic Foam Over Cotton 

10 Swabs per package 473-1055-ND 8.64 
General Foam 

Single Headed, 50 Swabs per package _[473-1057-ND 20.02 
Rectangular Foam 


High Temperature 
Epoxy, 375 ml 


473-1085-ND 44.14 


832HT-375ML 


473-1058-ND 7.96 
473-1059-ND 22.70 


10 Swabs per package 
50 Swabs per package 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Pulsar 


PCB Fabrication Starter Kit and 
“Combo” Crossover Kit 


The PCB “Fab-In-A-Box” Starter Kit makes it easy to fabricate single and double sided printed circuit boards. GBc® 
Laminator is not included in these kits. 

Starter Kit Includes: © 20 Sheets TTS paper * 2 - 8” x 10” x .032” Single Sided PCBs * 2 - 8” x 10” x .032” Double Sided 
PCBs *GreenTRF * WhiteTRF * Sample Images 


Fabricate single and double sided PCBs and create custom enclosure graphics with the “Combo” Crossover Kit. 


Combo Kit Includes: * 20 Sheets TTS paper *19 Foil Samples (8” x 36”) * 2 Fiberglass Laminate Carrier Boards 
Carrier TRF (8” x 15’) *3M Low-Tack Tape *2 Alignment Carriers * KK-2000 Adhesive Spray * Alcohol Swabs 
*Sample Images *2 - 8” x 10” x .032” Single Sided PCBs »*2 - 8" x 10” x .032” Double Sided PCBs * Green TRF 
White TRF 


182-1027-ND 
182-1028-ND 


PCB Fabrication Starter Kit for PCBs. 
PCB Fabrication and DecalPRO “Combo” Kit for PCBs 


.. $74.95 
. $149.95 


DecalPRO® Starter Kit 


Make custom white, metallic and full color decals with the DecalPRO Kit. Ideal for “1-up” and prototyping 
projects. Kit does not include laminator. 


Kit Includes: * 20 Sheets of TTS paper * 19 Foil Samples (8” x 36”) * 2 Fiberglass Laminate Carrier Boards * Carrier 
TRF (8” x 15’) *3M Low-Tack Tape »2 Alignment Carriers *KK-2000 Adhesive Spray * Alcohol Swabs * Sample 
Images * 4-page “Quick-Start” Instructions 


182-1026-ND —DecalPRO Starter Kit for Dry-Transfer Text Graphics.................0.ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee $89.95 

Toner Transfer ; _ ; RoHS 
Make instant circuit boards using comrviaet 

Syste m any laser printer or photocopier! 

Simple 3-Step Process: 


NO DARKROOM! 
NO NEGATIVES! 
NO CHEMICALS! 
NO LOST TIME! 


1. Print circuit layout directly to TTS paper 
2. Iron the image to copper-clad board 
3. Soak in water to remove paper; now ready to etch! 


* Detailed instructions included for making single and double sided PCBs 
* Also shows how to make custom full color decals for any application 
* Sheet size: 8-1/2” x 11” (21.59cm x 27.94cm) 


GBC 
Laminator 


182-1030-ND 
182-1003-ND 


Economy Laminator .032” PCBs for PCB Fabrication...................00ccecceceeeeeceeeeeeeeeee 
TLS Paper Packet! (10 Sheets): cc2ctcscnseersetdinncssseacencimeaaatdnecsactieiacesiensiasing 


Printed Circuit Boards 
2 Pack, Copper Clad, 1/2 oz. Copper 


182-1017-ND 
182-1018-ND 


Toner Foils “Green TRF” 


Simple 4-Step Process: 

1. Transfer image to copper surface using the TTS paper 

2. Iron on the Green TRF film 

3. Pour 2 ounces Ferric Chloride into tray 

4. Using an etchant soaked sponge, rub away the unwanted copper. (Disposable gloves required) 

© Works in conjunction with TTS paper * Completely seals the toner * ZERO pitting * Able to use heavier copper boards 
* Size: 8” Wide x 15° 

HL YUVA Ee] RECAAM DO A eM eR EE RC RMAA RADE SR CRIE TERE ERR AA IDO RE SRAM EOD CLC ORARIS TAS STATIS PP RSIA MEA LEAS SPINOR OD $8.95 


PCB Single Sided, .032", "8x10", 1/2 0z., 2 Panels... 
PCB Double Sided, .032", "8x10", 1/2 0z., 2 Panels... 


. $18.60 
. $19.99 


Toner Foils “White TRF” 


Use the White TRF for adding “silkscreen” artwork to your board! Place the white TRF paper over 
exposed toner “silkscreen” and apply heat to transfer the white pigment onto the toner, which is fused to the PCB. 
Perfect for finishing prototype boards and giving them a professionally silkscreened appearance. * Size: 8” Wide x 15’ 


18221022-ND) o::siscisenosss saceassenninaitenniens sencseeancanieaiaasrananetseuninineanaasancecatantatateeeieessancns $8.95 


commun? 
S INJECTORALL Drill Bits RoHS 
Electronics Corp. 
Diameter Digi-Key Price Each Injectorall 
Inch (mm) Part No. 1 10 Part No. 
High Speed Steel 
.062” (1.57) PC300-52-ND 1.97 1.43 PC300-52 
052” (1.32) PC300-55-ND 2.18 1.59 PC300-55 
.040” (1.02) PC300-60-ND 2.18 1.59 PC300-60 
033” (.84) PC300-66-ND 2.48 1.81 PC300-66 
.029” (.74) PC300-69-ND 2.79 2.03 PC300-69 
.021” (.53) PC300-75-ND 2.79 2.03 PC300-75 
.0135” (.34) PC300-80-ND 2.79 2.03 PC300-80 
Carbide - All carbide bits have 1/8” (3.18mm) shank 
062” (1.57) PC300C-52-ND 10.30 9.02 PC300C-52 
052” (1.32) PC300C-55-ND 8.38 7.34 PC300C-55 
040” (1.02) PC300C-60-ND 8.38 7.34 PC300C-60 
033” (.84) PC300C-66-ND 8.38 7.34 PC300C-66 
031” (.79) PC300C-68-ND 8.38 7.34 PC300C-68 
029” (.74) PC300C-69-ND 8.38 7.34 PC300C-69 
021” (.53) PC300C-75-ND 13.35 11.69 PC300C-75 
.0135” (.34) PC300C-80-ND 13.35 11.69 PC300C-80 


(S—9x°)-¥ Specialty Prototyping 
ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC Boards 


Material: FR-4 


Digi-Key Price Each 
Part No. il 10 25 


Dimensions 
WxLxH 


3.94" x 6.3” x 062” |V1253-ND | 28.77 25.30 22.46 


Fig. | Description 
1 Prototype Board, 2mm Grid, Pad-Per-Hole 
with J1 Connector, .025” holes plated thru 

2 Combo Board, 2mm/.100” Grid, Pad-Per-Hole 
with J1, .025” and .042” holes plated thru 

3 Prototype Board, 2mm Grid, Three Hole 
Solder Pads, .025” holes plated thru 

4 Combo Board, 2mm/.100"/.050” Pad-Per-Hole 
3-Grid Combo, .025” & 0.42” holes plated thru 


Prototype Board, Standard Density 25, 15, 9 Pin, 
D-Sub, 0.39” Diameter Holes 


Prototype Board, High Density 15, 26, 44, 62, 78, a: oy a " 
6 and 104 Pin, D-Sub, 0.39” Diameter Holes 9.19" x 6.3" x .062” |V1252-ND | 29.90 26.29 23.34 


3.94” x 6.3" x .062” |V1254-ND | 33.38 29.35 26.05 


3.94” x 6.3" x 062” |V1255-ND | 20.15 17.72 15.72 


3.94" x 6.3” x 062” |V1256-ND | 20.15 17.72 15.72 


3.94" x 6.3” x 062” |V1251-ND | 23.00 20.23 17.95 


Prototyping Boards 


Price Each Vector 
Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 


Dimensions 

Fig. | Description WxLxH 

Tee Eo RT oot eT Oe | 3.94” x6.3" x.062" |v2013-ND | 17.53 15.41 13.68)8017 

Combo Board, 2mm/.100” Grid, Pad- 
Per-Hole Double Sided, PTH 

1 ey oat erg: ar Per Hole 3 o4" x 6.3" x.062" |V2016-NDe| 34.03 29.92 26.56) 8020 

Low Cost Double Sided, .100 x .100” Grid, 
Pad-Per-Hole, PTH 

Low Cost Single Sided, .100 x .100” Grid, 
Pad-Per-Hole 

Low Cost Double Sided, .100 x .100” Grid, 
Pad-Per-Hole, PTH 


Low Cost Single Sided, .100 x .100” Grid, as a y a is 
3 Pad-Per-Hole 6.00” x 6.00” x .062” }V2012-ND | 10.59 9.32 8.27/|8016-1 


@ RoHS Compliant 


Ga FLECTROHIES 


Professional PC Board Power 
Etching System and Etch Resist 
Ink Pens 


A semi-automatic etching device for use in labs, schools, prototype shops and for 
limited PC board production. Air pump agitates etching solution for fast, very even 
etches. Handles up to two 8” x 10” (20.32cm x 25.40cm) PC boards at a time, either 
single or double sided. 


Digi-Key 


3.94” x 6.3" x .062” |V2014-ND | 20.11 17.68 15.70|8018 


4.00” x 6.00” x .062” |V2009-ND | 11.52 10.13 8.99/8015 


4.00” x 4.00” x .062” | V2010-ND 7.33 6.45 5.73)8015-1 


6.00” x 9.00” x .062"|V2011-ND | 19.47 17.12 15.20|8016 


Etching Kit Contains: 

1 Etching Tank (1.25 Gallon capacity; 4.73 Liters) and Reservoir Lid, 12” H x 2 1/2” W x 10 1/2” L (30.48cm x 6.35cem 
x 26.67cm), (Molded Polyethylene — ABS PC Board Holder), Capacity * 1 Etch-O-Matic Power Agitating Pump, 120V 
AC Operation * 1 Permanent or Portable Tip-Free Base * 1 PC Board Holder and Handle » 4 Feet (1.22 Meters) of Supply 
Hose 


GC394-ND Etching Kit .... $96.03 
GC392-ND Etching Solution Heatet . $20.47 
GC220-ND —_ Standard Size Pen — draws lines approximately 1/32” (.79mm) wide — ROHS Compliant. $4.19 
GC222-ND Fine Line Pen — draws lines as thin as 1/64” (.40mm) wide — ROHS Compliant $4.46 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SURFBOARDS” by 


ABUSALED 


The Surfboard Concept: models feature SIP (single in line) pins that make prototyping and 

The concept behind SURFBOARDS is elegantly simple. Many models _ interfacing with other circuits easy. The universal circuit patterns \ 
incorporate foil patterns that are designed to accommodate a wide Specifications: » Material: G-10 FR-4 Fiberglass laminate, 10z. Cu. allow for the mounting of 0603, ©) 
variety of component mounting footprints. SURFBOARD® models for .032” (.81mm). Thickness +.005” (+.13mm) ¢ S.I.P. Pins: On applicable 0805, 1206 and mini-melf A 
SOICs and PLCCs provide standard mounting footprints for the IC and models. Soldered on .100” (2.54mm) centers. SURFBOARDS? can packages as well as a wide OG J) 


depending on the model chosen, will include a prototyping area for be hand soldered and are compatible with most industrial soldering variety of 3 terminal devices. 
additional components or provide a direct pin-out. Most SURFBOARD? _ processes. (Suggested soldering and assembly guidelines included). 


SOT-23 Trimmers 0805, 0603, 1206 


6000 Series for Discrete Devices — .1” (2.54mm) Pin Spacing 9000 Series for ICs [Digi-Key Pricing 
Build ¢ prototype circuits * Evaluate ICs easily * Build bigs [Ear ae ps w 


circuit upgrades * Adapt SMD to thru-hole 


T ]9081CA-ND ] 1.60 12.24 
Fig. 1 - Model 9081 Fig. 2 - Model 9082 see: SGI 


}=-1.10 (27.94) >| 3 ]9161CA-ND | 2.04 15.66 

[+1.20 (30.48 a 4 |9162CA-ND | 2.16 16.56 

5 |9163CA-ND | 6.32 48.42 

Bd 6 |9164CA-ND |} 6.53 50.04 

For building: 7 |9165CA-ND | 6.89 52.74 

* Resistor Networks ig. All 6000 Series boards 20 Pin, .3” (7.62mm) Wide 
8 


are .5” (12.7mm) high Q9210CA-ND | 7.47 57.24 


* Capacitor Networks with .1" (2.54mm) pin 20 Pin PLCC 
* R-C Networks spacing. Fig. 3 — Model 9161 ig. 4 — Model 9162 9 ]9301CA-ND | 7.47. 57.24 
* Diode Arrays SURFBOARDS? with a «1.05 (26.67) >| 4.25 (31.75) +1 10 |9302CA-ND | 7.47 57.24 
: greater pin count repeat 
* Transistor Arrays the same basic pattern SS Master Asst. Kit for ICs: 
¢ SMD Sub-Assemblies as shown. va 32 pes total (5 each of 9081, 9082, 
= 9161, 9162, and 2 each of 9163, 
= aay = = 9164, 9165, 9210, 9301, 9302) 
No. of | Digi-Key Bricing No. of | Digi-Key acing =a MK-9O00CA-ND............ 
Fig.| Pins | Part No. 1 10 Fig.| Pins |Part No. 1 10 
Surfboards® for Discrete Components 3 10 6410CA-ND 3.08 23.58 Fig. 5 - Model 9163 ig. 6 - Model 9164 Fig. 7 - Model 9165 
4 6004CA-ND@ 1.72 13.14 15 6415CA-ND@ 4.23 32.40 4.925 (48.90 
6  |6006CA-ND@ | 2.04 15.66 4 10 |6510CA-ND® | 3.08 23.58 + —1.60 (40.64) —»| 1.60 (40.64) —»| j-—1.025 (48.90) —-j 
7  |6007CA-ND@ | 228 17.46 20 |6520CA-ND@ | 5.17 39.60 r 
1 8 _|6008CA-ND 251 19.26 e 8 |6808CA-ND® 251 19.26 A 3 
10 6010CA-ND@ 3.08 23.58 16 6816CA-ND® 4.11 31.50 2 } 
12 6012CA-ND@ 367 28.08 6 8 6908CA-ND® 2.51 19.26 
= - - 16 6916CA-ND@ 4.11 31.50 
3 6103CA-ND® 1.48 11.34 Surfboards® for SOT-89 — 
6 6106CA-ND® 2.04 15.66 RoHS Compliant 
2 9 6109CA-ND® 2.63 20.16 3 6303CA-ND 1.48 = 11.34 Fig. 8 — Model 9210 Fig. 9 — Model 9301 Fig. 10 — Model 9302 
12 6112CA-ND 3.67 28.08 4 6 306CA-ND 2.04 15.66 
6306C. ie 2.00 (50.80) +) i — 2.00 (50.80) —- ih— 2.00 (50.80) —-| 
15 6115CA-ND® 4.23 32.40 9 6309CA-ND 2.63 20.16 
3 5 |6405CA-ND@ | 1.93 14.76 | RoHS Compliant 
Master Assortment Kit for Discretes: The MK-6000 assortment contains 2 each of all 23 models in the 6000 
series of SURFBOARDS: for discrete components. 
MK-GOO0CASND 3 iiecii dia ccieies ccd deies craaaciaascraadedasanrsadsiabacadédueacaedeaaedseracadveane $99.00 


Application-Specific Adapters 
¢ Accept Wide Range of Surface Mount Discrete Semiconductors and ICs 
¢ Provide Convenient Medium for Prototyping, Test, and Development 


Fig. 1- Model 33003 | Fig. 2- Model 33006 | Fig. 3- Model 33008 Fig. 4 - Model 33010 Fig. 5 - Model 33105 Fig. 6 - Model 33108 Fig. 7 - Model 33113 Fig. 8 - Model 33115 Fig. 9 - Model 33117 
rB+ -—B— B B | +> B+ pr B— -—B— -—B—| 
33006770-6) | 33008/S5-8 33010 7 UM-10 33108/UM-8 al a 


Hi | anny i es (OS) la AIS | 


Cc c 


D 
| commana 
Ake 
Fig. 11-Model 33205 | Fig. 12- Model 33206 Fig. 13 - Model 33208 Fig. 16 - Model 33343 | Fig. 17 - Model 33623 


r-B— B B r-B— hf —B— 
'33206/59-6| [33208/SSOP-8] 


f 


The 33000 Series of Surfboards® are application- Dimensions — Inch (mm) SIP Digi-Key Pricing 


specific adapters that convert surface mount | Fig, A B Cc D E Pins | Accepts These Devices Part No. 1 10 
component footprints to Single-In-Line (SIP) 


: ; -400 (10.16) | .300 (7.62) | .100 (2.54) | .080 (2.03) | .0512 (1.30) SC-70-3, SOT-323, NEC Pkg-30 33003CA-ND@ | 1.01 7.74 
format. The boards feature pre-installed pins on .400 (10.16) | .600 (15.24) | .100 (2.54) | .090 (2.28) | .0256 (.650) SC-70-6, SOT-363 33006CA-ND@ | 2.07 15.84 
-100” (2.54mm) centers making them compatible with .400 (10.16) | .800 (20.32) | .100 (2.54) | .180 (4.57) | .0375 (.9530) SuperSOT-8™ (Fairchild) 33008CA-ND@ | 2.80 21.42 
conventional breadboards, solderless breadboards, -400 (10.16) | 1.0 (25.4) | .100 (2.54) | .200 (5.08) | .0197 (.500) Micromax-10 (Maxim) 33010CA-ND®@ | 3.22 24.66 
and sockets. The SIP format provides ease of signal -400 (10.16) | .500 (12.7) | .100 (2.54) | .165 (4.19) | .060 (1.50) SOT-89-5 33105CA-ND@ | 1.81 13.86 


MSOP-8, TSSOP-8, Micromax-8 (Maxim), 


probing as well as higher densities when prototyping. Micro-8 (Int! Rect ), Mini $O-8 (Burr-Brown) 


Models are available to accept a wide range of 


.400 (10.16) | .800 (20.32) | .100 (2.54) | .200 (5.08) | .0256 (.650) 33108CA-ND@ | 2.80 21.42 


of i ceiincacinn ad RGA CHFGulk “800 (20.32) |.600 (15.24) | 100 (2.54) | 625 (15.87)| .100 (2.54) TO-263AB, 3-Lead D-Pkg 33113CA-ND@ | 2.84 21.78 
spite viciapacge ila caidas ie ciebetas 800 (20.32) | .500 (12.70) | .100 (2.54) |.625 (15.87)) .067 (1.70) 5-Lead DD Pkg., Surface Mount Device 33115CA-ND | 2.37 18.18 
Models 33113 and 33623 feature two SIP pins for -800 (20.32) | .700 (17.78) | .100 (2.54) | .625 (15.87) .050 (1.27) 7-Lead DD Pkg., Surface Mount Device 33117CA-ND@ | 3.22 24.66 
each pad for higher current applications. Model 33213 -400 (10.16) | .400 (10.16) | .100 (2.54) | .100 (2.54) | .078 (1.99) SOT-143, Surface Mount Device 33143CA-ND® 1.53 11.70 


mt |S ear) o ljanswona 
a [ANA wo lngswooaw 


features large soldering pads as connection points 400 (10.16) | .500 (12.7) | .100 (2.54) | .110 (2.79) | .0375 (.953) SOT25°5, SC59-5, Burr Brown Pkg. 331, laga05cA-ND@ | 1.86 14.22 
and SIP pins for measuring purposes. Boards are Tinylogic™ (Fairchild), Microgate (Texas Inst.) 


SOT-23-6, SOT-23-L, SC59-6, TSOP-64, 


aH + .005' on ten) le FR-4 zn ak 12 | .400 (10.16) | .600 (15.24) | .100 (2.54) | .110 (2.79) | .0375(.953) | 6 | Sipersot-6™ (Fairchild), Micro-6™ (Int'l Reot,) |SS208CAND@ | 2.07 15.84 
solder-coated 1-02. Circuit Foils that can be hand- |737/400 (10.16) | .800 (20.32) | .100 (2.54) | .300 (7.62) | .025(.650) | 8 |SSOP-8 33208CA-ND@ | 2.80 21.42 
soldered or soldered by most conventional processes. | 44 | 1.125 (28.57) | .850 (21.59) | .100 (2.54) |.625 (15.87)| .100 (2.54) | 3 |TO-263AB, 3-Lead D-Pkg. 33213CA-ND@* | 3.45 26.46 
SIP pins are soldered in place on .100” (2.54mm) | 15 | .500 (12.70) | .300 (7.62) | .100 (2.54) | .275 (6.98) | .090 (2.28) | 3 |SOT-223, Surface Mount Device 33223CA-ND@ | 1.27 9.72 
centers. All boards feature solder mask to limit flow of | 16 | -400 (10.16) | .400 (10.16) | .100 (2.54) | .080 (2.03) | .051 (1.3) | 4 |SOT-343 33343CA-ND@ | 1.53 11.70 
solder to pad area and aid assembly. Just add parts [17 | 500 (12.70) | .600 (15.24) | .100 (2.54) | .275 (6.98) | .090 (2.28) |_6 _|SOT-223 33623CA-ND@* | 2.30 17.64 
and plug in. @ RoHS Compliant * Higher Current Applications + Not exact device/pad match 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2417 


Clo Sones Manual Wire Precision Hand 
Division of Jonard Industries Corp. Wrap Tools Wrapping and 


Wire Wrap Gun and Bits Kaen Unwrapping Tools 


K398-ND 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Manual Wrap Tool - Lexan K398-ND® 121.40 
Manual Wrap Tool - Aluminum K399-ND 146.25 
Manual Wrap Tool - Insulated Version K478-ND@ 149.85 


@ RoHS Compliant 


(Charger) (Battery) 


K463-ND K330-ND 
and K464-ND and K511-ND 


Single Wire E>, 
Dispenser a K463-ND Combination Hand Wrap-Unwrap Tool (30AWG)......... $101.91 


«With 50 feet (15.24 meter) roll of AWG 30 Kynar® t i K464-ND Combination Hand 
wire-wrapping wire * Built-in Plunger cuts wire to (aS Wrap-Unwrap Tool (22 ~ 24AWG) .....e.c.cececeveseseees $88.53 
desired length » Built-In Stripper strips 1” (2.54cm) of ‘he 

insulation * Refillable (for refills, see below) s K330-ND Universal Wire Unwrap Hand Tool (24 ~ 32AWG).......... $30.42 


Digi-Key K511-ND = Unwrap Hand Tool (20 ~ 26AWG).............0..00:0 $28.23 
Description Part No. 
Blue Wire K223-ND@ 
Yellow Wire K224-ND® 1 
White Wire K205-ND@ Tool Kits 


Red Wire K226-ND@ 


Wire Wrap Wire 


The PTX Series Wire Wrapping Tools for OK Industries bring Dispenser Replacement Rolls These tools service virtually all 
revolutionary new benefits to installers, telecom technicians and other 30AWG, Blue, 50 feet (15.24 meter) Roll K229-ND@ connectors conforming to Mil-C-26482, 
users. With worker safety in mind, OK Industries created an ergonomic 30AWG, Yellow, 50 feet (15.24 meter) Roll K230-ND® Mil-C-26500 with front release contacts 
tool which includes a lightweight, well-balanced construction, dual SOAWG, White, 50 feet (15.24 meter) Roll K231-ND made by such manufacturers as Amp. 
finger short throw trigger, and a long handle to mitigate pressure on SOAWG, Red, 50 feet (15.24 meter) Roll K232-ND ; : 

va , Amphenol, Bendix, Burndy, Cannon, 
the palm. These features help to prevent repetitive stresses and result @ RoHS Compliant 


Cinch, Continental, Elco, Flight, Pyle 


in an industry leading design from a comfort and safety standpoint. National and Deutsch. 


Choose either 115V powered wire wrap/unwrap gun or the portable a : 
battery powered wrap/unwrap tool. PTX wire wrapping kit includes the = 

ergonomic battery wrap/unwrap tool, battery charger and 2 batteries Tri Color Dispenser 
for continuous wire wrapping jobs. 


(contains 3 tools): 
« Red: .040” (20mm) contact size 


* Blue: .063” (16 tact si 
+3 Roll Dispenser ue (16mm) contact size 


Digi-Key Price : * Yellow: .093” (12mm) contact size 
Description Part No. Each *3 Colors: blue, white, red; 50 feet (15.24 meters) niarK Fi aK 
igi-Key rice ind. 
Wire Wrap/Unwrap Gun 115V Tools / Guns aaa B52 piieiai ij Bigs iDescrintion HartiNos penile, 
; : @j i i 7 A 5 
Wire Wrap/Unwrap Gun w/Backforce 115V__| K472-ND 263.90 AWG 30 (0.25mm) Kynar@ insulated wire ; T Extraction Tool Kit) K640-ND 148.60 | KR-260 
Kit * Built-in plunger cuts wire to desired length Ri — |Insertion Tool Kit K539-ND NEW! 135.40 | KA-260 
tines erat Kit, Gun, K477-ND 346.95 : eis a " on of insulation 
Sleeves and Bits — RoHS Compliant * Refillable (for refills, see below H 
Shove for 5AM Bt REND | a0 = Pin Extractor 
Bit, 26AWG for .025" sq. Post, .031” Max. Insul. |K323-ND 54.79 nee edna Festiires: 
Sleeve for 28 and 30AWG Bit K322-ND 40.16 Sern d * , als 
i es fl | Tri-Color Dispenser K227-ND 5 Plunger style pin extractor for pushing pins out 
Bit, 30 ~ 32AWG for .025" sq. Post K485-ND 54.79 : 
Bit, 30AWG for .025" sq. Post K320-ND 60.86 Replacement Rolls K228-ND fi from behind the connector blocks for contact 
Kynar® Wire Wrap Wire sizes 16-20 * 3” (76.20) long 
24AWG, Blue, 100° (30.48m) K515-ND@ 19.10 = : 

* ? Hf Hf Digi-Key Price | OK Ind. 
24AWG, Black, 100’ (30.48m) KS16-ND® 19.10 Wire Wrap Wire 1 Description Part No. Each | Part No. 
24AWG, Red, 100’ (30.48m) K517-ND@ 19.10 aHETER sete i155 1R5506 
24AWG, Yellow, 100’ (30.48m) K518-ND® 19.10 + 30AWG, Pre-Cut/Pre-Stripped — es : 
24AWG, White, 100° (30.48m) K519-ND@ 19.10 BO Wik Palade | 
26AWG, Blue, 100° (30.48m) K327-ND@ 14.42 9 tz | é 
26AWG, Black, 100° (30.48m) K386-ND@ 14.42 +1” (2.54cm) Stripped Ends NEW! Tool Kits 
26AWG, Red, 100’ (30.48m) K387-ND@ 14.42 = _ 
26AWG, Yellow, 100’ (30.48m) K388-ND 14.42 = Digi-Key Digi-Key Price | OK ind. 
26AWG, White, 100° (30.48m) K389-ND@ 14.42 Description Part No. Description Part No. Each | Part No. 
28AWG, Blue, 100° (30.48m) K326-ND@ 12.50 Blue Wire, 3” (7.62cm) Overall Length B3-ND@ : Tool Kit Insulated Screwdriver K542-ND 32.90 | TK-70INS 
28AWG, Black, 100" (30.48m) K390-ND@ 12.50 Yellow Wire, 3” (7.62cm) Overall Length Y3-ND@ i Tool Kit Insulated Screwdriver/Plyer | K543-ND 105.85 | TK-110INS 
28AWG, Red, 100 (30.48m) K391-ND® 12.50 White Wire, 3” (7.62cm) Overall Length W3-ND® 
28AWG, Yellow, 100° (30.48m) k392-ND@ 12.50 Red Wire, 3” (7.62cm) Overall Length R3-ND@ : 
28AWG, White, 100’ (30.48m) K393-ND@ 12.50 lus Wire. 7140 |éemn\ Ouscill each aye - 
30AWG, Blue, 100° (30.48m) K325-ND® 1.17 ue Wire, 4”"(10.16cm),Overall Leng : NEw! Crimp Tool 
30AWG, Black, 100° (30.48m) k394-ND@ 41.17 Yellow Wire, 4” (10.16cm) Overall Length Y4-ND@ A : ; 5 ; 
30AWG, Red, 100’ (30.48m) K395-ND® 11.17 Red Wire, 4” (10.16cm) Overall Length R4-ND@ : This fully ratcheted crimper is designed 
30AWG, Yellow, 100’ (30.48m) K396-ND® 11.17 White Wire, 4” (10.16cm) Overall Length W4-ND® : for minimal closing force (higher crimp 
30AWG, White, 100° (30.48m) K397-ND@ 14.17 Blue Wire, 5” (12.70cm) Overall Length B5-ND@ . force produced with lower hand force). 

Low Strip Force Kynar Wire Wrap Wire — Yellow Wire, 5”(12.70cm) Overall Length Y5-ND® The head is angled to lessen the need to 
RoHS Compliant GRUNER TAO - bend the wrist awkwardly, die changes 
30AWG, Blue, 100° (30.48m) K329-ND 21.25 White Wire, 5” (12.70cm) Overall Length W5-ND@ i airs: adler cliiekly and essiNv seraoromic 
30AWG, White, 100’ (30.48m) K443-ND 21.25 Red Wire, 5”(12.70cm) Overall Length R5-ND® . ae i ys ; y . ) 
30AWG, Red, 100’ (30.48m) K444-ND 21.25 Blue Wire, 7” (17.78cm) Overall Length B7-ND@ . andies, bullt in safety release mechanism, 
30AWG, Black, 100° (30.48m) K445-ND 21.25 Yellow Wire, 7” (17.78cm) Overall Length Y7-ND® . Band i. steal esi 1a ae 
30AWG, Yellow, 100’ (30.48m) K520-ND 21.25 fiance 7 oth Fiber Optic and Coax dies. 
30AWG, Blue, 1000" (304.80m) K531-ND 85.42 eee i “en a oe _ _ 
30AWG, White, 1000’ (304.80m) K532-ND 85.42 ed Wire, 7” (17.78cm) Overall Lengt! ENDS, . aa Digi-Key Price | OK Ind. 
30AWG, Black, 1000’ (304.80m) K533-ND 85.42 RoHS Compliant Dosciintiony : Part No. Each | Part No. 
30AWG, Red, 1000’ (304.80m) K534-ND 85.42 eaetee Crimper with K546-ND 55.85 |UC-8012 
30AWG, Yellow, 1000’ (304.80m) K535-ND 85.42 ie 
@ RoHS Compliant H ob by Wra p 
Ali t Tool Kit Hand Tools NEW! Wire Stripper 
ign men oo I Modified Features include a coil spring opening to 


reduce fatigue, wire looping, bending holes 
conveniently located, locking mechanism, 
tempered and ground for superior 
performance. 6 34” long and weighing just 
4.5 ounces. 


This 5 piece pocket kit contains a selection of the 


most popular non-conductive tools for aligning and 


adjusting components. 


Wire-wrapping, stripping and unwrapping tool. For 30AWG on .025” (0.63mm) 
and 22-24AWG on .030” (0.76mm) and .045” (1.14mm) Square Post. 


Kit contains: Trimpot, Alignment 2-in-1 Tool, 


- Digi-Ke Price | OK Ind. 
Spudger, Orange Stick, Probe Pick. K104-ND Regular Wrap (30AWG) Description Pait No Each | Part No. 
K105-ND Modified Wrap (30AWG) .... ‘s Wire Sti 
pper/Cutter q . 
K513-ND = Alignment Tool Kit................. $7.00 K107-ND Regular Wrap (22 ~ 24AWG).. . $43, (10 ~ 22AWG) Sea) S.A | tGr102e 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2418 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


rN 
AVEN 


NEW! Probe Sets 


Digi-Key Price | Aven 
Fig. Description Part No. Each | Part No. 
1 4-Piece Probe Set /243-1101-ND 7.80 | 20214 
2 7-Piece Probe Set |243-1102-ND 13.20 | 20215 
Swanstrom 
/, Tools USA 


Cutters and Pliers 


Traditional Handle 


* High carbon, alloy forged American steel for long tool 
life * Alloy steel rivets for smooth action » Machined 
and lapped joints Polished finish for cleanliness and 
rust prevention * Double stainless steel leaf spring » Soft 
touch static dissipative foam grips to minimize ESD 
and CTS 


Digi-Key Price | Swanstrom 
Fig. | Description Part No. Each | Part No. 

Long Nose Pliers, Serrated Jaw, Shear Cut 

1 | Size 6 (153mm) 232-1012-ND 32.14 |351 
Slim Long Nose Pliers, Smooth Jaw 

2 | Size 5 (136mm) 232-1017-ND 23.58 | 324 
Slim Long Nose Pliers, Serrated Jaw 

Size 4 (136mm) 232-1013-ND 23.58 | 325 

Size 6 (164mm), HD | 232-1019-ND 25.70 |631 

Thin Nosed Pliers, Serrated Jaw 
2 | Size 5 (127mm) 232-1028-ND 20.34 | LX54 


Submini, Needle Nose Pliers, Serrated Jaw 


2 | Size 4 (102mm) 232-1029-ND 


19.80 


LX4 


Submini, Needle Nose Pliers, Smooth Jaw 


2 | Size 4 (102mm) 232-1030-ND 20.98 | LX4G 
Tapered Cutters, Flush Edge 

Size 4 (122mm) 232-1010-ND 26.78 | 415 

° Size 5 (125mm) 232-1016-ND 28.92 |515 

Oval Cutters, Flush Edge 

Size 4 (102mm) 232-1027-ND 21.32 | MX54-9 
Size 4 (122mm) 232-1009-ND 26.78 |411 

: Size 5 (125mm) 232-1015-ND 28.92 |511 
Size 6 (137mm) 232-1018-ND 30.00 |611 


Swanstrom 
Part No. 


Price 
Each 


Digi-Key 


Fig. | Description Part No. 


Oval Cutters, Relieved Edge 


4 | Size 4 (102mm) 232-1026-ND 21.42 | MX54-3 


Stamped Cutters, Shear Cut 


5 | Size 5 (127mm) 232-1025-ND 5.70 | STUSA-170 
60° Oval Nipper, Flush Edge 
6 | Size 4 (125mm) 232-1011-ND 37.48 | 491 


Super Ergonomic 
Handle 


* High chromium, alloy forged steel for maximum tool life 
Electronic induction hardening for maximum cutter life 

Hard alloy self-lubricating bearings for perfect jaw alignment 
Precision machined and lapped joints 

* Double stainless steel leaf springs 

* Soft touch static dissipative foam grips to minimize ESD and CTS 


Digi-Key Price | Swanstrom 
Fig. | Description Part No. Each | Part No. 
Slim Long Nose Pliers, Serrated Jaw 
2 | Size 4 (158mm) 232-1008-ND 34.28 | S325E 


Long Nose Pliers, Smooth Jaw 


Size 4 (156mm) 
Size 5 (174mm) 


232-1035-ND 36.00 | S220E 


232-1031-ND 38.24 | S320E 


Long Nose Pliers, Serrated Jaw 


2 | Size 4 (156mm) 


232-1032-ND 36.00 | S221E 


Tapered Cutters, Flush Edge 


Size 4 (144mm) 232-1001-ND 57.88 | S415E 

° Size 5 (147mm) 232-1007-ND 57.88 | S515E 
Oval Cutters, Super Flush Edge 

Size 5 (147mm) 232-1033-ND 60.74 | S512E 

i Size 6 (161mm) 232-1034-ND 63.00 | S612E 


60° Oval Nipper, Super Flush Edge 


6 |Size 4 (146mm) 


EREM 


Diagonal Cutters 
N Series - Magic Springs 


Features: 


Superior to Leaf Springs 

Invisible, internal EREM-Magic springs provide uniform, constant tension 
and ultimate performance 

Linear closing and opening force 

* High Precision Inter-Lock Screw Joint System: Surfaces between the two 
halves are machine faced to provide smooth, wobble-free operation with 
no blade overlap 


232-1002-ND 64.28 | S491E 


EREM 
Part No. 


Price 
Each 


Digi-Key 


Description Part No. 


4” (101.6mm), Oval, Semi-Flush 
4” (101.6mm), Oval, Full-Flush 


612N-ND 
622N-ND 


46.80 
46.80 


612N 
622N 


5” (127.0mm), Oval, Full-Flush 522N-ND 46.80 |522N 


Cutters and Pliers 


Features: 

© Co-molded ergo-grip for maximum comfort 

Made of extruded 100% machined Eremadium® tool steel for durability 
* Patent internal Magic® spring maintains constant fatigue-free operation 


Erem 
Part No. 


2422E 
2432E 
2411P 


Digi-Key 
Part No. 


2422E-ND 
2432E-ND 
2411P-ND 


Description 
5” Oval Full Flush Cutter 


5” Oval Super Full Cutter 
5” Smooth Needle Nose Pliers 


Tweezers 


\ 


EROP ¢ 4.5” (114.30mm) «¢ Straight, round, tapered tip tweezers 
* Provide larger, flat gripping surface for handling a variety of 
small components 


Straight Tapered Tip 
Tweezers 


EROP2ASA-ND 


Straight Precision Tip \ 
Tweezers 


EROP ° 4.25” (107.95mm) 
general use 


* Straight Point Tweezers ¢ For 


EROP3CSA-ND ... «+ $3.30 


EROP #4.5” (114.30mm) * Curved precision tip tweezers improve 
visibility when used under magnification 


Curved Precision Tip 
Tweezers 


EROP7SA-ND 


Straight Fine Tip 
Tweezers 


EROP ° 5” (127.00mm) * General use straight point tweezers 
with hardened tips 
Angled Cutting Tip \ 
Tweezers | 

i 
EREM °¢ 4.5” (114.30mm) * Angled cutting tweezers * Tempered 
carbon steel, hard but low rust resistance 


EROPAASA-ND 


15AGS-ND 


Straight Soft 
Carbon Tip 
Tweezers 


EREM ¢5” (127.00mm) * 304/305 stainless steel * Soft carbon 
tipped handling tweezers «¢ Soft tips minimize scratching or 
nicking of fragile wires and parts » Temperature range is 250°F 
~ 300°F (121°C ~ 149°C) Nonmagnetic and non-corrosive 
* Resistant to hydrochloric and nitric acids 


249SA-ND... - $27.69 


Xcelite’ 


Precision Electronic 
Screwdriver Sets 


* Chrome-molybdenum vanadium steel blades 
¢ Fast-turning swivel caps with cavity for precise centering 
¢ Precision tolerance black tips 


¢ No-roll handle design. 


XP600-ND Includes: * 1.5mm x 60mm Slotted Screwdriver * 2.0mm 
x 60mm Slotted Screwdriver * 2.5mm x 60mm Slotted Screwdriver 
¢ 3.0mm x 60mm Slotted Screwdriver * #00 Point Size Phillips 
Screwdriver * #0 Point Size Phillips Screwdriver 


XPTX600-ND Includes: * #5 Point Standard Torx Screwdriver * #6 
Point Standard Torx Screwdriver * #7 Point Tamper-proof Torx 
Screwdriver * #8 Point Tamper-proof Torx Screwdriver * #10 Point 
Tamper-proof Torx Screwdriver »* #15 Point Tamper-proof Torx 
Screwdriver 


Price | Xcelite 
Description Each _ | Part No. 
6 Pc. Screwdriver Set XP600-ND 24.00 |XP600 
6 Pc. Torx Screwdriver Set | XPTX600-ND 28.22 |XPTX600 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2419 


PANEMISE 


Vises and Accessories 


Xcelite’ 


Screwdriver and 
Nutdriver Sets - 
Inch Sizes 


See-through stand-up plastic cases. PS-120 Color-coded handles. 
Comes with black “piggyback” torque amplifier handle. Regular 
Nutdrivers: 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 
3/8” 


Crescent’ 


Ratcheting 
Screwdriver Set 


SDMBR2-ND Includes: 


° 7 Fractional Power Nutdrivers: 3/16", 
1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" - 
°7 Metric Power Nutdrivers: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 


Digi-Key Price Xcelite 10mm, 11mm 
Description Part No. Each [Part No. ¢ 18 Screwdriver Bits: #1, #2, #3. Phillips®, 1/4", 5/32", 3/16" 
11 Piece Nutdriver Set | PS120-ND 36.40 PS120 ¢ Slotted: #1, #2, #3 Square Recess 


* Stainless Steel Bit Holder with 1/4" Hex Drive: TX6, TX8, 
TX10, TX15, TX20, TX25 
© Torx®: 1/4", 5/32", 3/16" Hex. 


Micro Series Shearcutters 


- Digi-Key Price Crescent 
bap pital teil ate 7 mi protile Description Part No. Each Part No. 
* Superior blade by-pass shear cutting : 
action ° Better cuts with half the effort 34 Piece SDMBR2-ND 38.18 _|SDMBR2 


¢ Greatly reduced mechanical shock 
delivered to the work * 170M feature 
red grips * 170D, 175D feature static- 


lds /\ 148-Piece Professional 
dissipative black grips * 175D feature 

aie me EZ \\ | Tool Set 
2255 


Heavy Duty: * Heavy-duty for IC pins, 

cables and harnesses * Maximum 

durability * Maximum operator safety * 1178M features red grips 
* 1178D features static-dissipative black grips * 1178D especially 
hardened and plated 


This set contains all the tools needed for most industrial 
applications, including 1/4”, 3/8”, and 1/2” quick-release 
ratcheting drives, with a wide selection of standard and deep 
sockets in the most common SAE and metric sizes. 


Digi-Key Price 

Description Part No. Each 
General Purpose 170M-ND 5.81 
General Purpose 170DCI-ND 6.44 
General Purpose 175DCI-ND 7.83 
Heavy Duty 1178M-ND 10.48 
Heavy Duty 1178D-ND 12.63 


Electronics Cutters 
and Pliers 


All pliers are standard with coil spring and ESD safe 
cushion grip handles. 

* All pliers are manufactured to the highest professional quality * Cut- 
ting edges are electronically hardened * Machining is to close tol- 
erances, with individual finishing and testing for exact fit of jaws ¢ All 
have polished heads with gun metal handles 


* Cutting blade is flush 
* Diagonal flush cutter ground and angled at 
* Ground down on | « Diagonal cutter with | 29° * Cutting plier is 
back side for reaching | flush ground cutting | designed to give long 
into confined places wear for cutting soft wire A501 Standard Pana-Press with four 
nylon gibs for precision directional 
control of the vertical ram. 


Fig. 2 — 506 Retrofit Kit a, 
Must be used with Fig. 7 or Fig. 8 
(sold separately). 


Converts a 502 Precision PanaPress ~ — = 
_ 7 . Nene . into the 505 IDC Bench Assembly > = e ae Digi-Key Price 
* Miniature very fine point for | * For reaching into confined places Press. The kit includes the assembly 2 Fig. | Description Part No. Each 


delicate work in very confined areas | * Nose bent approximately 60° base, standard platen, modified ram, 1 [Portable Vacuum Base Precision Vise 209PV-ND | 32.99 

eiias scored laws sSmopth es guide arm, and an allen wrench. [Deluxe Electronic Work Center - Solder wire) so4py.np | 91.99 
and soldering station not included ‘ 

3 | Standard Station (303 head/300 base) 301PV-ND | 49.99 

4 

5 


Wide Opening Station (366 head/300 base) 396PV-ND | 64.99 

Wide Opening-Self Centering Work Station 
(376 head/300 base/312 tray base mount) 

Standard Head - 2 1/2” (63.50mm) wide, opens 


350PV-ND | 94.99 


6 to 2 1/4” (57.15mm) 303PV-ND | 27.99 

¢ Has scoring on jaws ~ Wide Opening Head - 1 3/4” (44.45mm) wide, a 
pnales he opens to 6” (152.40mm) pCcrNanby) 42.09 

Wide Opening-Self Centering Head - 1 3/4” a 
- or Size __| Digi-Key Price 8 | (44.45mm) wide, opens to 9” (228.6mm) Sicunny) 54.09 
Fig. Description Inch (mm) | Part No. Each 9. |Junior Universal Vise 201PV-ND | 27.99 

Full Flushed Relieved Circuit- 6" 

1 4 (102.00) | MS543JV-ND 17.15 ircuit-Board Holder - 6” (152.40mm) arms, 7 
Z| Semi ara Cutter | 4 ve im MS54-ND 15.07 10 | extends to 12" (804 80mm) wie se ** 

Fl if | | A of 7 7m 
3 Angled Flush Cutter 4 (102.00) | GA54J-ND 26.96 1 Sadana 3 3/4 (So.25mi) high 300PV-ND | 24.99 
4 Long Nose Pliers 4 (102.00) | L4-ND 15.02 12 | Low-Profile Base - Only 2 1/2” (63.50mm) high | 305PV-ND | 24.99 
5 | Curved Long Nose Pliers | 5 (127.00) | CNS4G-ND 18.52 43 | Vacuum Base 380PV-ND | 39.99 

6 Long Nose Pliers 5 (127.00) | LN54CI-ND 16.49 Digi-Key Tray Base Mount - 8 1/2” (215.90mm) 

ts Needle Nose Pliers 5 (127.00) | NN542-ND 19.55 ig. | Description Part No. 14 | diameter, base mount only Sia 21.99 


Hand Press Bench Mount 502PV-ND 15 |Weighted Base Mount 308PV-ND | 29.99 
is Hand Press IDC Conversion Kit 506PV-ND Solder Station - Solder iron holder, wire holder 
Reverse Action Tweezers Flat Ribbon Cable Cutter - Model 507 507PV-ND 16 | and 2 slit sponges, can be used for leftor  |371PV-ND) 16.99 
Standard IDC Card Edge Connector Base Plate | 511PV-ND right hand use 
Standard IDC Dip Plugs Base Plate 512PV-ND 47 | Magnetic Base - Adapts to 201, 300 and 335PV-ND | 23.99 
: ~ Standard IDC D-Sub Connector Base Plate | 513PV-NDt 305 bases_ 7 
* Size: 4 1/2" (115mm) Standard Female IDC Socket Base Plate 510PV-ND 18 | Universal Wire Holder for 366 and 376 jaws 358PV-ND | 21.99 


19 | Bench Clamp Base Mount - Model 311 311PV-ND | 49.99 


* Self closing, smooth, sharp points for holding work 


KATAI 22ND) sisconiice tenaotasdawany esos $5.62 t Do not use with CW Industries all plastic D-sub connectors. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2420 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


(uit Quality Tools 


ESD Cutters and Safe Pliers 


* Two component handle with non-slip soft grip surface, 
protects the hand and reduces manual effort and user 
fatigue * Box joint for longer tool life and endurance, 
mirror polished finish * Welded double leaf spring * Hard- 
ened and annealed high-carbon tool steel, induction 


hardened cutting edges 


Nav ANGVANGVANGY, 


Full-Flush Flush Beveled Semi-Flush 


Side Cutters 


Small Tapered Head 

with Hollow Ground Back, 
Flush, 115mm 
431-1041-ND (32704) «00.0.2 .ceceeceeeeeeseeee 


Small Tapered Head, 
Flush, 115mm 
431-1039-ND (32705) .......0...0.. ee $47.54 


Slim Oval Head, 

Flush, 115mm 

431-1044-ND (32712) .......0..0.0 ee $48.00 
Slim Oval Head, 

Full-Flush, 115mm 

431-1035-ND (32714)...........00 ee $53.44 


Wide Oval Head with 
Wire Trapping, Full—-Flush, 115mm 
431-1038-ND (32721) .......0..... ee $49.22 


Wide Tapered Head, 

Flush ESD, 115mm 

431-1057-ND (32708) ...........0..00e $48.00 
Wide Tapered Head, 

Full-Flush ESD, 115mm 

431-1058-ND (32710) .......0..0... ee $52.81 


Oblique Cutters 


Angled,29°, Full Flush, 115mm 
431-1030-ND (32724) .......0... ee 


Front, Very Small Head, 40°, Flush, 110mm 
431-1045-ND (32728)... 


Pliers 


Short Snipe Nose (Chain 
Nose) Straight, Serrated 
Jaws, 120mm 
431-1031-ND 
(32742) 


Long Needle Nose, 
Straight, 
Serrated Jaws, 145mm 
431-1042-ND 

$49.22 


$43.22 | (32746) 


Needle Nose, Bent 90°, 
Smooth Jaws, 145mm 
431-1032-ND 

(32748) $49.22 


Short Round Nose, 
Smooth Jaws, 120mm 
431-1033-ND 

(32750) $43.22 


Short Flat Nose, 
Smooth Jaws, 120mm 


431-1034-ND 


Diagonal 
Cutter 


Soft Vinyl Grip, Lap Joint, 


Soft Vinyl Grip, Lay-On 


Joint, Sickle Jaw,170mm 140mm 

431-1046-ND 431-1052-ND 

(32641) ......... $43.91 | (32638).......... $17.89 
L — Key Set —— WN 


9 — Piece Metric Ball End Long Hex * Includes: 1.5, 2.0, 
2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, and 10.0 mm 

431-1054-ND (36990) .......0.... ee $15.85 
13 - Piece Inch Ball End Long Hex « Includes: 0.050, 
1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 
5/16, 3/8” 

431-1055-ND (36991)... ee $18.82 


ESD Safe Tweezers 


Conductive ESD coating is hypo-allergenic. Resistance is 
104 to 105. All tweezers are made from premium stain- 
less steel and are anti-magnetic and acid resistant. 


Style AA SA IND — 


130mm long. 
Universal fine point tweezers with non-glare finish. 


431-1020-ND (44501) ........... ee $16.31 


Style SS SA IND 


135mm long. 
Long narrow body, low force with non-glare finish. 


431-1021-ND (44503) 0.2... $20.78 


Style 3 SA IND 


120mm long. Fine tip, round 
body assembly style with non-glare finish. 


431-1022-ND (44506) ........0000..- ee $20.78 


Style 7a SA IND 
120mm long. 

Curved with extra fine 
round tip and non-glare finish. 
431-1023-ND (44510) 


Style 22 SA IND 


150mm long. Narrow rounded 
tip and guide pin, serrated and non-glare finish. 


431-1024-ND (44518) .......... ee $21.57 
Style PSF SA IND 


on — 


Long rounded to 1mm blunt tip, non-glare finish. 
431-1025-ND (44523) .-. $19.97 
120mm long. PS 
Curved, extra fine with 


3mm extended tip, non-glare finish. 

431-1026-ND (44525) 

Micro tip 30° bend, 0.5mm. 

slot, 1mm flat, non-glare finish. 

431-1027-ND (44529) ......0.. 00.0 $28.46 
Style 1 SA IND 


esata = 


General purpose fine point with non-glare finish. 
431-1028-ND (44531) .......0..0.. ee $21.43 


Style 7abb SA IND 


Style 8b SA IND 


Style 00 SA IND 


120mm long. 
Universal fine point tweezers with non-glare finish. 


431-1029-ND (44532)... $27.22 


Compact Tool and 
Small Parts Magnetizer/ 
Demagnetizer 


* Instantly magnetize or demag- 
netize steel tools and small parts 
* Works with items over 1.3” in 
length and 1/8” or 3mm diameter 
° Uses powerful C8 permanent 
industrial ceramic magnets » No 
batteries or electrical required 


431-1056-ND (40010) 


ESD Safe Fixed Handle 
Precision Screwdriver Sets 


With finger tip control cap 


@ PHILLIPS: 
00, 0, 1 


— —— eB) 


Slotted and Phillips Precision Technicians Set 
Blades are CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 
431-1000-ND (27390) 


(D SLOTTED: 
1.5, 2.0, 2.5, 3.5 


TORX Precision Technicians Set 

Blades are CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 
Includes Torx sizes: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. 
431-1001-ND (27890) .. .. $45.51 


ESD Safe Field Service Kit 


(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 


cal) — aD) 
o Torx: T6, T7, T8, T9, ® Slotted: 2.0, 3.0, 4.0 
T10, T15 ® Phillips: 00, 0, 1 
Tweezers: Fine Flat 
——— 
Extra Fine Curved 
SS ae 


ESD Slotted, Phillips and TORX interchangeable blades 
with ESD safe tweezers. Packed in rugged canvas stor- 
age pouch. 

431-1002-ND (44590) .......0. 00. $133.20 


ESD Safe Interchangeable 
Precision Screwdriver Sets 


Adjustable Blade Lengths — .75” to 3.75” 
* Anti-Static Conductive Handle 


(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 
() 


Coes =c7D 
OT15, 710, T9,T8 oT5, 74, 73 
03720, T15, T7, T6 


Slotted and Phillips Interchangeable Blade 
Precision Technicians Set 

Blades; CVM hardened tool steel, satin chrome finish with 
molded indexed storage box. Includes: Slotted - 1.5, 2.0, 
3.0, 3.5mm; Phillips: #000, #00, #0, #1. 
431-1003-ND (26996) .... 


.-. $38.88 


Slotted, Phillips and TORX Interchangeable Blade 


Precision Technicians Set 

Includes: Slotted - 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0mm; 
Phillips: #000, #00, #0, #1, TORX: T6, 7, 8, 9, 10, T15. 
431-1004-ND (26997) 


TORX Interchangeable Blade Precision 
Technicians Set 

Blades CVM hardened tool steel. Storage box. Includes 
TORX Sizes: - T3, T4, T5, T6 + 8, T7 + 9, T10 + 15, 
715 + 20. 


431-1005-ND (26987) . $46.99 


ESD Safe Chip-Lifter 
= Sp 


Split tip is perfect for reaching around pins and lifting 
chips and other components from sockets or from 
desoldered boards. Handle is conductive anti-static. 


431-1016-ND (27920) 


Driver Sets 


a) 


6 Piece ESD Safe Slotted and Phillips Drivers 

Round blade, high alloy CVM hardened steel, chrome 
plated. Dissipative SoftFinish® cushy grip handle. Slotted: 
3, 4, 5.5 Phillips: 0, 1, 2 

431-1048-ND (30292) 


6 Piece ESD Safe Torx® Screwdrivers 

Round blade, high alloy CVM hardened steel, chrome 
plated. Tip Sizes: T6, T8, T9, T10, T15, T20 
431-1050-ND (36289) .... 


PHILLIPS: #00, #0, #1 SLOTTED: 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 
TORX: T6, T7, T8, T9, T10, T15 
HEX (IN.): .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 


ESD Safe Adjustable TorqueVario-S Bit Set 

24 piece. Ergonomic multi-component handle. Includes 
21 Micro Bits, Micro Bit holder, torque adjustment tool, 
steel storage box. With certificate of calibration. Adjust- 
able from 7.5 to 20 inch pounds. 


431-1047-ND (28592) $199.45 


Safety Insulated 
Screwdrivers 


@PHILLIPS: 
#1 x 80, #2 x 100 
#3 x 150 
a 


@SLOTTED: 
3.5 x 100, 4.5 x 125 


6 piece insulated screwdriver set. Tools certified to 1000 
volts. Meets VDE 0680-2, IEC 900 and ASTM -F1505. 
Specifications for insulated tools. Blades of CVM hard- 
ened tool steel. Ergonomic molded-on soft grips. 


431-1018-ND (32092) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Standard Precision 
Technicians Tool Sets 


Fingertip control cap » Narrow tapered handle 


) SLOTTED: €BPHILLIPS: 
1.5, 2.0, 2.5, 3.0 00, 0, 1 
——= ») 


7 piece Slotted and Phillips Standard Precision 
Technicians Set 

Blades of CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 
Molded-on handles proportioned to blade size. 
431-1006-ND (26190) 


7 piece Slotted and Phillips Precision Extra Long 
Blade Set 

Slotted - 2.5 x 50, 2.5 x 100mm, 3.0 x 100, 3.0 x 
150mm, 4.0 x 100, 4.0 x 150mm. Phillips: 40 x 75mm. 
431-1007-ND (26092) ...............00. $30.38 


8 piece Precision Inch Size Hex Driver Set 
Tip sizes: .028, .035, .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8”. 
431-1008-ND (26391) ..........00..0 $30.12 


7 piece Precision Metric Size Hex Driver Set 
Tip sizes: .7, 9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0mm. 
431-1009-ND (26390) ... 


8 piece Precision Inch Size Nut Driver Set 
Sizes: 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4”. 
431-1011-ND (26591) ............0 $42.32 


8 piece Precision Metric Size Nut Driver Set 
Sizes: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0mm. 
431-1010-ND (26590) 


Master Technicians Bench 
Top Set 


50 precision drivers. Slotted: .08, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8*, 
2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. Phillips: #000, #00, #0, #1; Torx: 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15+, T20¢ Met- 
ric Hex: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 Inch Hex: .028, .035, 
.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 Metric 
Nut Drivers: 1.5, 1.8* 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 
5.5. Chip lifter. 


431-1053-ND (92190) 
431-1051-ND (92092) ESD Safe .. 


* Available only in 431-1053-ND Set 
Available only in 431-1051-ND Set 


. $240.62 
. $321.90 


Security Bit Set 


Tamper Resistant Torx: S Pozidriv: 0, 1, 2,3 
TR8, TR10, TR15, TR20, 
TR25, TR27,TR30,TR40 BH Spanner: 4, 6, 8, 10 


Tamper Resistant Hex: @§ Triwing: 1,2, 3, 4 
5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 
9/64, 5/32 ® Square: 1,2,3 


| Slotted: 6.8, 8.0 @® Torg: 6, 8, 10 


® Phillips: 1,2 = 


39 piece set in molded storage box with hard-to-find 
security bit sizes. Includes: handle, 1/4” magnetic power 
tool adapter, and 1/4 socket bit holder. 

431-1013-ND (71990) ............ $76.54 


MicroBit Set 


&TORX: 
T3, T4, T5,T6, T7, 
T8, T9, 710, T15 


PHILLIPS: 
@ 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 


000, 00, 0, 1 
=J) i ———_-)) 


ESD handle. 27 piece set with molded storage box 
extension, ESD handle and assorted MicroBits. 


431-1012-ND (75992)... 


© HEX: 


.050, 1/16, 5/64, 3/32, 
7/64, 1/8, 9/64, 5/32 


(SLOTTED: 


.. $56.89 


6 Piece Ergonomic Grip 
Driver Set with 
Two Components 


O SLOTTED: 
3.0, 4.5, 5.5, 6.5 


@PHILLIPS: 
#1, #2 
Comfort grip handles. 


=) 
Hardened tool steel blades. 


431-1019-ND (46094)... $28.98 


—— 


TORX Insert Bit Set 


oO 6 6 G6 Oo 6 
T10 T9 T8T7 T6 T5 
(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 
6 piece Small Torx insert bit set. Bits of CVM hardened 
tool steel. Smallest hard-to-find sizes on standard 1/4" 
Hex Drive. 25mm (1°) length. 
431-1017-ND (71570) ............ $11.62 
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Wee £Z-PIK 
AVEN Tweezers 


Aven EZ-PIK Color Coded Tweezers will be the industry 
standard for easy identification of different tweezer types. 
Each different style is given a unique color for easy 
identification. All tweezers are Anti-Acid and Anti-Magnetic 
Stainless Steel. The set of six come in a stylish leather 
type pouch. 

Pattern AA-SA Yellow 


5” (130mm) long. Precise tip, fine finish 


243-1053-ND (18013EZ) ..............00.0%0... $5.30 


for general assembly. 


Pattern 00-SA Red 


4 3/4” (120mm) long. Flat edge, heavy 
duty strong blades, tapering to regular 
strong points. 


243-1052-ND (18032EZ) ..............0.. ee $5.30 


Pattern 2A-SA Black 
4 3/4” (120mm) long. Flat tips. 


243-1050-ND (18049EZ) ................... Zz, 


Provides a large flat gripping surface 
Pattern 3C-SA Light Blue 


4 1/4” (110mm) long. Very sharp, superior 
finish. Excellent for assembly work. 


243-1051-ND (18056EZ) 


Pattern 5-SA Dark Green 


4 1/4” (110mm) long. For extra fine work, 
long blades break sharply from body and 
taper to super fine points. 


243-1054-ND (18062EZ) ...............0 ee $5.30 


Pattern 7-SA Orange 
41/2” (115mm) long. 


243-1055-ND (18072EZ) ................... f. 


Curved super fine points. 


E-Z Pik Tweezers Set 6 piece 
Set includes all styles in a durable pouch. 
243-1056-ND (18480EZ) ............0..000002.. $31.80 


NEW! Ceramic 
Tweezers 


AVEN Full Ceramic Tweezers: Good quality industrial 
tweezers. Large selection. Recommended for consumer 
electronics and all types of industrial applications. For 
working with acids (except HF). For SMD solder pot, high 
temperature exposure. Clean room approved. Can be 
sterilized, solder repellent. 
Straight 1mm Serrated Tips 
5” (130mm) long. 


243-1067-ND (18801) .........00 $74.66 


Straight 1mm Smooth Tips 
5” (130mm) long. 
243-1068-ND (18802) ..........00..00 0. $74.66 


Straight Very Fine Smooth Tips 
5” (130mm) long. 
243-1069-ND (18803) ...........0...0 $96.00 


Curved Shape, Fine Tips 
5” (130mm) long. 
243-1070-ND (18804) ..........000 
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Accu-Tek Ceramic Tweezers: Lightweight, Zirconia 
replaceable ceramic tips attached to an aluminum body. 
Made from the finest steels. Perfectly balanced for a 
superior feel. Light weight with soft tension with accurately 
finished points. Recommended for work under high power 
magnification, aerospace and micro electronics and in 
applications where high precision is required. All Accutek 
precision tweezers are made from anti-acid, anti-magnetic 
stainless steel. Replacement tips available. 


Pattern 71 - Flat Fine Tips 
5-1/4” long. 


1-1/4” long tip length. 

243-1071-ND (18810) .......0..000. 80.00 
Pattern 72 - Fine Tips 

5-1/4” long. 


9 

1-1/4” long tip length. VA 
243-1072-ND (18811) ..........0000000007 $80.00 
Pattern 73 - Extra Fine Tips 

5-1/4” long. 

1-1/4” long tip length. 

243-1073-ND (18812) ..........000000 Te. $80.00 


\ 
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Pattern 74 - Fine Broad Tips 

5-3/8” long. 

1-5/8” long tip length. 

243-1074-ND (18813) .......0.00. $80.00 


2422 (us2010) 


NEW! Ceramic 
Tweezers w/ESD Safe 
Plastic Body 


Straight Fine Tips 

4-3/4” (120mm) long. 
Lightweight and economical 
ceramic tipped tweezer 
243-1075-ND (18820) ..........0.....0..700. 


Curved Tips 

4-3/4" (120mm) long. 
Lightweight and economical 
ceramic tipped tweezer 
243-1076-ND (18821) . 


Bent Tips 

4-3/4" (120mm) long. 
Lightweight and economical 
ceramic tipped tweezer f 
243-1077-ND (18822) .............0000..4%.. 


3 Piece Tweezer Set 

4-3/4” (120mm) long. 

Lightweight and economical ceramic tipped tweezers. 
Includes one straight, one curved and one bent. 
243-1078-ND (18830) ..........0...... ee $17.25 


NEW! Titanium 
Tweezers 


Titanium tweezers are advantageous for use in the 
electronics and science industries due to lack of the 
shedding of particles, like the stainless steel tweezers. 
Anytime an abrasive substance is handled and 
microscopic particles are a detriment, titanium is a 
good choice. Titanium is non-magnetic therefore is 
extremely useful when handling magnetic materials, or 
when working in a magnetic field. 


Pattern 00 4-3/4" (120mm) long. 
Flat edges, heavy duty strong blades 
that taper to regular strong points. 
243-1080-ND (18032TT) 


Pattern OOD 4-3/4" (120mm) long. 
Same as OO with serrated tips and grips. 
243-1081-ND (18037TT) . 


Pattern AA 5” (130mm) long. For general assembly. 
Very strong, straight, precise tips. 
243-1082-ND (18013TT) 


Pattern 1 4-3/4” (120mm) long. 
General use. Strong blades with fine points. 
243-1083-ND (18043TT) 


Pattern 3. 4-3/4” (120mm) long. 
Excellent for assembly work. Very sharp. 
243-1084-ND (18053TT) 


Pattern 3C 4-1/4” (110mm) long. 
Excellent for assembly work. Very sharp points. 
243-1085-ND (18056TT) 


Pattern 2 4-3/4” (120mm) long. 
Tapered point for bending and 
handling small wires and parts. 
243-1086-ND (18046TT) 


Pattern 2A 4-3/4” (120mm) long. 
Straight flat tips provide large flat gripping surface. 
243-1087-ND (18049TT) $2 


Pattern 4 4-1/4” (110mm) long. For extra fine work. 
Blades taper sharply from body to very fine long 
rounded points. 

243-1088-ND (18059TT) 


Pattern 5 4-1/4” (110mm) long. For extra fine work. 
Long blades break sharply from 

body and taper to super fine points. 

243-1089-ND (18062TT) 


Pattern 5A 4-1/2” (115mm) long. 
Oblique fine points for greater visibility. 
243-1090-ND (18065TT) 


Pattern 6 4-1/2” (115mm) long. 
Fine and angulated tips for 
hairspring or wire coiling. 
243-1091-ND (18069TT) . 


Pattern 7 4-3/4” (120mm) long. 
For assembly work, hand can rest 
on bench, curved super fine points. 


243-1092-ND (18072TT) 


6-pc Titanium Tweezer Set w/ Protective Pouch 
Contains: * 2A *3C *00 *AA *5 °7 


243-1079-ND (18480TT) $166.80 


NEW! Ergo 
Titanium Tweezers 


Pattern 00-SA 


Flat edges, heavy duty strong blades taper- 
ing to regular strong points. Stainless steel. 4 
243-1096-ND (18032-ER) ...................0.. 


Pattern 2A-SA 


Straight, flat tips. Provides large 
flat gripping surface. Stainless steel. 
243-1097-ND (18049-ER) ...........0....0....2 


Pattern 3C-SA 


Straight, ultra fine tips. Excellent for 
assembly work. Stainless steel. t 
243-1098-ND (18056-ER) ................02.... 


Pattern 5-SA 


Long blades break sharply from body and 
taper to super fine points. For extra fine 
work. Stainless steel. 

243-1099-ND (18062-ER) ...............0...... 


Pattern 7-SA 


Curved, super fine pointed tips. 
For assembly work. 
243-1100-ND (18072-ER) .................0/.. 


NEW! 5-pc ESD Safe 
Carbofib Tweezer Set 


Five most popular carbofit tweezers in an elegant 
padded, wooden case. 

Contains: © 2-CF *O0-CF * 2A-CF *3C-CF * 5C-CF 
243-1093-ND (18478) .. $173.33 


Scalpel Handles and 
Blades 


These high precision knives are designed for intricate 
detailed work. Ideal for precision cutting in micro- 
circuitry, photography, art and more. Blade Material: 
0.015” thick Stainless Steel, Non-sterile. Use the #31 
Stainless Steel metal handles for blades #10, #11, #12 
and #15. Use the #33 Stainless Steel metal handle for 
blade #23. 


Digi-Key Price | Aven 
Description | Part No. Each | Part No. 
Stainless Steel Metal Handle 

1 [Technik #31 ]243-1031-ND | 4.47 | 44031 

2_| Technik #33 | 243-1032-ND_| 4.47 | 44033 
Scalpel Blade (2 Per Tube, 

Technik #10|243-1033-ND | 1.90 

Technik #11 | 243-1034-ND | 1.90 

Technik #12 | 243-1035-ND | 1.90 

Technik #15 | 243-1036-ND | 1.90 

Technik #23 | 243-1037-ND_| 1.90 


Fig. 


44041 
44042 
44043 
44044 
44045 


NEW! Precision 
Tweezer Sets 


5 Piece Precision Tweezer Set 


Five most popular stainless steel tweezers. Supplied in 
an elegant padded, wooden case. 

Contains: * 00-SA * OOD-SA *3C-SA *5-SA *7-SA 
243-1094-ND (18476USA) ...............0...2. $35.00 


6 Piece Technik Precision Tweezer Set 


Six most popular stainless steel tweezers, finely crafted. 
Anti-glare finish to reduce eye strain. Hand finished 
points for accuracy. Supplied in a plastic pouch 


Contains: 

*00-SA *O0D-SA *AA-SA *3C-SA *5-SA *7-SA 
243-1095-ND (18475USA) .................2... $30.00 
Smart Tweezers 


Features: * Fully Automatic Inductance, Capacitance and 
Resistance Measurements * DC/AC Voltage Measurements 
* Diode Polarity Test * Display 
of Active and Reactive Imped- 
ance Components * Analog Bar 
Graph * Automatic Selection of 
the Best Range 


Tweezer with Straight Tip 


243-1058-ND (18900).............0. eee $366.67 
Tweezer with 1 Straight Tip and 1 Bent Tip 

243-1059-ND (18901).........000. $385.00 
Replacement Tip - Straight 

243-1060-ND (18902).........0.... ee $58.32 
Replacement Tip - Bent 

243-1061-ND (18903).........0..... ee $58.32 


NEW! Quick-Test 
Tweezers 


Features: 
* Accuracy matches or exceeds conventional profes- 
sional devices * Measures voltage and checks operation 
of printed circuit boards « Precise tips handle compo- 
nents as tiny as 0.3mm * AC/DC voltage measurements 
* Displays active and reactive impedance components 
« AutoScan automatically identifies component and 
measures impedance « Light 
weight (under two ounces) 
* Display 2/23 digits LCD with 
max reading 2999, 5/56 digits 
LCD with max reading 5999 


243-1109-ND (18910)......000... ee 


Alignment Tool Kits 


Includes all the trimmer/potentiometer and RF coil adjust- 
ing tools available. 


Aven 
Part No. 


Price 
Each 


Digi-Key 
Description Part No. 
9-piece Anti-Static 
Alignment Tool Kit 
25-piece Master 
Alignment Tool Kit 


243-1016-ND|_ 11.47 [13016 


243-1017-ND| 42.58 [13500 


Tuning Tools, Tweezers, 


ig. 5 - Knife 


Knives and Blades 


Blades 
Digi-Key Price Aven 
Fig. | Description Part No. Each Part No 
if 1.7 mm Phillips Blade 243-1011-ND 8.70 13220 
2: 1.3 mm Flat Blade 243-1012-ND 8.70 13221 
3 [2.6 mm Flat Blade 243-1013-ND 8.70 13222 
4-in-1 Reversible, (#0 and #1 Phillips, 2 5 
4 |" 9mm and 1.8 mm Flat Blade) 2S 1OUEND, 20.67 | 18280 
5 Utility Knife with Rubber Grip 243-1005-ND 4.30 44011 
3-Piece Knife Set (Light, Medium if z 
6 and Heavy Duty, 10 Asst. Blades) SOND 16.98 44101 
7 No. 2 Medium to Heavy Blade, 5 Pc. 243-1007-ND 2.02 44201 
No. 11 Precision Blade, x 5 
8 Stainless Steel, 5 Pc. 243-1015-ND 2.05 442058 
9 | No. 24 Deburring Blade, 5 Pc. 243-1009-ND 1.95 44225 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 


ESD Mats and Hardware 
Static Control Anti-Fatigue Mats 


3M Anti-Fatigue Mats consist of a matrix of hollow cylinders that 
function like a spring when compressed. These mats provide a 
durable cushion that offers secure, stable footing and a unique 
energizing responsiveness. Their structure provides a stable surface 
supported by rubber cells that soften in response to surface activity. 
These cells provide the most effective cushioning solution because 
the 3M Static Control Anti-Fatigue Mats get softer as compressed, 
not harder like products made of foam. Features: * Color: Black 
* Resistance: Surface to Ground Snap: <1 x 1060, Surface to 
Ground: <2 x 1060 (when connected through 3M Ground Cord 3040) 
* Temperature Use Range: -40°C ~ 82°C 


See Digi-Key’s website for detailed specifications and photos 


Under Impact Rebound 


cD! 
JL 


Digi-Key Price |3M 
Description Part No. Each Part No. 
3 feet x 5 feet (0.9m x 1.5m) | SCP247-ND 374.75 |9900 
22 Inch, Octagonal Shape | SCP248-ND 124.35 19920 


1864 Series Conductive Mat / Runner 


1864 Floor Mat is a semi-flexible conductive floor mat that contains 
a rubber filler for resilience. It also has a textured surface for better 
traction. It includes two 3034 Snap Fasteners (installed) and one 15 
ft. (3.0m) Ground cord with a 1MQ resistor. 

1864R Floor Runner is a 50 foot (15.24m) long runner of the 1864 
mat material. It includes two 15 foot (3.0m) 3040 Ground Cords with 
1MOQ resistor, five 3034 Snap Fasteners and one Snap Fastener 
Installation Tool. 


Digi-Key Price |3M 
Part No. Each | Part No. 


SCP209-ND 312.48 | 1864 (1/8x4x6) 


Description 

Floor Mat, Black, 0.125 in. 
(3mm) 4 x 6 ft. (1.2 x 1.8m) 

Floor Runner, Black, 0.125 in. 
(3mm) 2 x 50 ft. (0.6 x 15m) 


SCP210-ND | 1172.52 |1864R 


Dissipative Mats 


8200 Series: Vinyl mats are soft table and floor mats with a unique 
three-layer construction. The top layer is durable static dissipative 
vinyl, which has sufficiently low resistance to discharge static-laden 
conductors, yet will prevent the shorting of pins on the backs of 
printed circuit boards laid on the mat. 

8200 Series Floor Mats: Includes one 15 foot (4.6m) 3040 Ground 
Cord and two 3050 Snap Fasteners (installed). 

8210 Series Table Mats: Includes two 3M 3050 Snap Fasteners 
(installed) and one 3M 3048 Wrist Strap Grounding System. 
Wrist Straps must be ordered separately. 

8260 and 8280 Series Table and Floor Mats: Include two 3040 
Ground Cords and two 3050 Snap Fasteners to be installed by the user. 
8290 Series Floor Mats: No Hardware included 


8800 Series: Rubber mats consist of a top layer of static dissipative 
rubber laminated to a bottom layer of conductive rubber. Both layers 
are made from vulcanized synthetic rubber, which offers excellent 
resistance to oil, grease and most common solvents. They offer 
superior resistance to heat and hot solder as compared to vinyl or 
olefinic materials. 

8810 Series Table Mats: Includes two 3034 Snap Fasteners (install- 
ed) and one 3048 Wrist Strap Grounding System. Wrist Straps must 
be ordered separately. 

8840 and 8860 Series Table Mats: Includes two 3040 Ground Cords 
and five 3034 Snap Fasteners to be installed by the user. 


Digi-Key Price |3M 

Description Part No. Each _ | Part No. 

Floor Mats 
Vinyl, Brown, 4 x 6 ft. SCP214-ND 175.41 |8201 
Vinyl, Gray, 4 x 6 ft. SCP215-ND 175.41 |8203 
Vinyl, Blue, 4 x 6 ft. SCP216-ND 175.41 |8204 
Vinyl, Blue, 2 x 40 ft. SCP280-ND 466.80 | 8284 
Vinyl, Brown, 4 x 40 ft. | SCP281-ND 933.65 |8291 

Table Mats 
Vinyl, Brown, 2 x 4 ft. SCP219-ND 69.81 |8211 
Vinyl, Gray, 2 x 4 ft. SCP221-ND 69.81 |8213 
Vinyl, Blue, 2 x 4 ft. SCP222-ND 69.81 |8214 
Vinyl, Blue, 2 x 24 ft. SCP279-ND 307.20 | 8264 
Rubber, Gray, 2x4 ft. |SCP224-ND 78.84 [8810 
Rubber, Blue, 2 x 4 ft. SCP225-ND 78.84 |8811 
Rubber, Blue, 2 x 24 ft. |SCP282-ND 421.08 | 8841 
Rubber, Blue, 3 x 24 ft. |SCP283-ND 757.94 |8861 


Field Service Kit 


Static-Dissipative Portable Field Service Kit Includes: « Static- 
dissipative work mat with two pockets, .024 inches x 2 feet x 2 feet 
(0.6mm x 61cm x 61cm) * Grounding cord assembly with alligator 
clip * Charge-Guard™ Series adjustable wrist strap 


Digi-Key Price |3M 
Part No. Each |Part No. 


SCP124-ND 68.72 |8501 


Description 
Field Service Kit 


Lightweight Field Service Kit 


The small lightweight kit offers the same level of static control as 

the full-sized 3M 8501 Field Service Kit, yet is small enough to fit in 

a shirt pocket. 

Kit Includes: 

* Static-dissipative work surface with pocket .015 inch x 15 
inches x 20 inches (.38mm x 38.10cm x 50.80cm) 

* 2204 Adjustable Wrist Band 

* Lightweight Heavy-Duty Coiled Ground Cords: 2240 Wrist strap 
ground cord, 5 feet (1.52m); 2243 Extension ground cord, 5 feet 
(1.52m); 3063 Work surface ground cord 5 feet (1.52m) 

* 3038 Alligator Clip 


Digi-Key Price |3M 
Part No. Each_| Part No. 


SCP182-ND | 100.62 |8505 


Description 
Lightweight Field Service Kit 


Grounding System for Wrist 


ACL Staticide 
Part No. 


Dim. Digi-Key Price 
(Inches) Color | Part No. Each 


24 x72 Greent |ST1054-ND 120.00 |8185GM2472 
30 x 60 Greent |ST1055-ND 125.00 |8185GM3060 
30 x 72 Greent |ST1056-ND 150.00 |8185GM3072 
24 x 36 Lt. Blue /ST1033-ND 60.00 |8085BM2436 
24 x 48 Lt. Blue |ST1034-ND 80.00 |8085BM2448 


24 x 60 Lt. Blue /ST1035-ND 
24 x72 Lt. Blue |ST1036-ND 
30 x 60 Lt. Blue |ST1037-ND 125.00 |8085BM3060 

30 x 72 Lt. Blue |ST1038-ND 150.00 |8085BM3072 

24x36 | Royal Blue |ST1039-ND 60.00 |8285RBM2436 
24x48 | Royal Blue |ST1040-ND 80.00 |8285RBM2448 
24x60 | Royal Blue |ST1041-ND 100.00 |8285RBM2460 
24x72 |Royal Blue |ST1042-ND 120.00 |8285RBM2472 
30x60 | Royal Blue |ST1043-ND 125.00 |8285RBM3060 
30x72 | Royal Blue |ST1044-ND 150.00 |8285RBM3072 


100.00 |8085BM2460 
120.00 |8085BM2472 


Strap/Table Mat on 


Easily snaps onto mats and runners; 

grounds two single conductor wrist 

straps. 

Comes complete with ring connector and a 15 foot (4.6m) ground 
cord. Ground cord has 1MO resistor for mat connection only. 
SCP206-ND. 


Grounding Cord 
and Fasteners 


15 foot (4.6 meter) pre-installed male snap 
fastener with integral 1MQ resistor on one 
end, solderless terminal on other end. 


Digi-Key 
Description Part No. 

Grounding Cord SCP114-ND 
Fastener, 10mm, Male SCP273-ND 
Fastener, 10mm, Female |SCP274-ND 


Fastener, 10mm, Female |SCP275-ND 


Workstation 
Grounding Kits 


Grounding Kits provide the basic 

items needed to create a static-safe 

work environment They include * 

a floor mat, table mat, adjustable 

wrist strap with grounding cord and 

accessories to properly connect all 

of the kit components. 

Kit Includes: * Table Mat, 2 feet x 4 feet (.6m x 1.2m) * Floor Mat, 4 
feet x 6 feet (1.2m x 1.8m) *3M 3040 Ground Cord, 15 feet (4.6m) 
*3M 3048 Grounding System for Wrist Strap/Table Mat * 3M 2214 
Adjustable Wrist Strap 

8020 Series Workstation Grounding Kit: 

The 3M 8020 Workstation Grounding Kits provide the complete static 
protection offered by all the 3M kits. Both the floor and table (8200) 
mats are made from soft three layer static dissipative material. 

8030 Series Workstation Grounding Kit: 

These kits contain two different types of static control mats. The 
table mat is made of the soft three-layered, static dissipative 8200 
material, while the floor (1864) mat is of the more rigid, conductive 
Velostat material. 


Digi-Key Price |3M 
Part No. Each _ | Part No. 
Matching Table and Floor Mats 
Brown, 3 Layer Construction SCP121-ND 449.77 | 8021 
Gray, 3 Layer Construction SCP123-ND 449.77 | 8023 
Blue, 3 Layer Construction SCP211-ND 449.77 | 8024 
Colored Table Mat with Black Velostat Floor Mat 


Description 


24x36 | Dk. Gray |ST1045-ND 60.00 |8385DGYM2436 
24x48 | Dk. Gray |ST1046-ND 80.00 |8385DGYM2448 
24x60 | Dk. Gray |ST1047-ND 100.00 |8385DGYM2460 
24x72 | Dk. Gray |ST1048-ND 120.00 |8385DGYM2472 
30x60 | Dk. Gray |ST1049-ND 125.00 |8385DGYM3060 
30x72 | Dk. Gray |ST1050-ND 150.00 |8385DGYM3072 


+ Green Mats can be used to designate lead free work areas 


DESCO 


ESD Mats and Hardware 


NEW! Economy, Dual Layer, 
Rubber Table Mat 


Dissipative Surface, Heat and Chemical Resistant 


Economy Grade Rubber Material provides reliable path to ground, 
compatible for use with continuous monitors. Meets requirements 
of ANSI/ESD $20.20. Resistant to heat and chemicals, for use when 
soldering and other environments where heat or harsh chemicals are 
used. Specifications: * Color: Dark Blue * Thickness: 0.080” (2mm) 
Includes: * Ground Cord 


Dimensions Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters) Part No. Each Part No. 
2x 3 (0.6 x 0.91) 16-1126-ND 58.00 |66184 
2x4 (0.6 x 1.2) 16-1127-ND 77.50 |66186 
3 x 6 (0.91 x 1.8) 16-1128-ND. 174.25 |66189 


Statfree® T2 Rubber Table Mats 


These table top kits are perfect for individual workstation control. The 
mat rolls are used for cut-to-fit workstation control. Durable rubber 
material, dissipative on one side and conductive on the other — .060” 
(1.5mm) thick. Compatible for use with continuous monitors. Meets 
requirements of ANSI/ESD $20.20. Resistant to heat and chemicals, 
for use when soldering and other environments where heat or harsh 
chemicals are used. Made in America. Workstation kits include 
mat, common point ground cord and universal snap kit. 

Note: Hardware not included with rolls. 


Desco 
Part No. 


Dimensions Digi-Key Price 
Feet (Meters) Color | Part No. Each 
T2 Workstation Kits 
2x3 (0.6 x 0.91) Blue 16-1097-ND 94.52 |66040 
2x4 (0.6 x 1.2) Blue 16-1074-ND 117.36 | 66045 
2x4(0.6x1.2) | Dk. Grey | 16-1075-ND 117.36 | 66055 
T2 Workstation Mat Rolls 


Brown, 3 Layer Table Mat SCP179-ND 423.66 | 8031 
Gray, 3 Layer Table Mat SCP180-ND 423.66 | 8033 
Blue, 3 Layer Table Mat SCP213-ND 423.66 | 8034 


me 
acLStaticide. 
ESD Mats 


Dualmat™ Static Dissipative 
Work Surface Material 


The Dualmat is a static dissipative industrial grade elastomer 
designed for use on table and other grounded work bench surfaces. 
Mat material meets both the ANSI/ESD S20.20 and European IEC 
61340-5-1 specifications. 

Features: * Embossed finish * Reversible »* .080 inch (2mm) thick- 
ness ¢.05 second, decay time *Low out gassing and VOC *Low 
abrasion * No vinyl monomers, or DOP * UV additives 

Benefits: * One side colored other side black, ideal for fiber 
optics Will withstand high temperature, solder, flux and harsh 
chemicals ¢ Ideal for clean rooms and other controlled areas 


Dim. Digi-Key Price | ACL Staticide 
(Inches) Color | Part No. Each |PartNo. 


24 x 36 Greent |ST1051-ND 60.00 |8185GM2436 
24x 48 Greent |ST1052-ND 80.00 |8185GM2448 
24 x 60 Greent |ST1053-ND 100.00 |8185GM2460 


2x 40 (0.6 x 12.2) Blue 16-1072-ND 
2x 40 (0.6 x 12.2) | Dk. Grey | 16-1073-ND 


643.93 | 66070 
643.93 | 66080 


Statfree® B Vinyl Table Mats 


Smooth finish on one side and a non-glare finish on the other — .100" 
(2.54mm) thick. Meets requirements of ANSI/ESD S20.20. Made in 
America. Complete common point ground kit is included with 
table mat kits. 

Note: Hardware not included with rolls. 


Dimensions Kit Digi-Key Price |Desco 
Ft. (Meters) | Color} Includes | Part No. Each | Part No. 
Type B Mat Top Kits 
2x3 Beige | Benchmat, |} 16-1042-ND | 82.62 | 16201 
(61x .91) | Blue | Ground Kit }16-1044-ND | 82.62 | 16213 
2x4 Beige | Benchmat, | 16-1043-ND | 99.79 | 16202 
(.61.x 1.22) | Blue | Ground Kit | 16-1045-ND | 99.79 |16214 


Dimensions Digi-Key Price |Desco 
Feet (Meters) Color | Part No. Each _ | Part No. 


Type B Rolls 
2 x 40 (0.6 x 12.2) Beige | 16-1076-ND 
2x 40 (0.6 x 12.2) Blue |16-1077-ND 
2x 40(0.6x 12.2) | Brown |16-1078-ND 
2.5 x 40 (0.76 x 12.2) | Beige | 16-1079-ND 
2.5 x 40 (0.76 x 12.2)| Blue | 16-1080-ND 
2.5 x 40 (0.76 x 12.2) | Brown | 16-1081-ND 


492.84 | 16250 
492.84 | 16260 
410.00 |16270 
615.44 | 16255 
615.45 | 16265 
512.00 | 16275 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ESD Mats and Hardware (cont.) 
NEW! Statfree® B2™ Vinyl Table Mats 


The Statfree B2 worksurfaces provide a surface where electrostatic 
charges are limited, and a surface that will remove charges from 
all conductors. Features: « Excellent color stability » Durability 
* Non-humidity dependent * Compatible with continuous monitors 
Specifications: * Thickness: 0.060 inches (1.5mm), nominal +10% 
¢ Color: Dark Blue with Black Bottom * Meets required limits of ANSI/ 
ESD $20.20 Includes: * Common point ground kit ¢ Lifetime limited 
warranty. Made in America 


Dimensions Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters) Part No. Each Part No. 
2x3 (0.6 x 0.91) 16-1121-ND 38.18 /66164 
2x4 (0.6 x 1.2) 16-1122-ND 50.88 /66166 
2.5x5(0.76x 1.5) |16-1123-ND 79.50 |66167 
2.5 x 6 (0.76 x 1.8) |16-1124-ND 95.40 /66168 
3x 6 (0.9 x 1.8) 16-1125-ND 114.48 | 66169 


Statfree® EB Rubber Floor Mat 


Features: ¢ Excellent floor mat for worker comfort and productivity 
* Durable homogeneous rubber — .50” (12.7mm) thick * Ergonomic 
* Meets required limits of ANSI/ESD $20.20. Made in America 


Dimensions Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters) Part No. Each Part No. 
3x5(0.9x1.5) |16-1067-ND 311.14 [40935 


Statfree® CV 
Conductive Vinyl Floor Mat Kit 


Excellent floor mat for hard surface and carpeted area using 
rolling chairs and carts. Durable and long lasting vinyl material; 
reversible — .125” (3.2mm) thick. Compatible with continuous 
monitors and meets required limits of ANSI/ESD S20.20. 

Made in America 

Ground kit is included with floor mat kits. Color: Black 


Dimensions Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters) Part No. Each Part No. 
CV Floor Mat Kit 
4x6(1.2x1.8) |16-1071-ND 226.38 | 15006 


NEW! Statfree® DPL Plus™ Floor Mat 
Dual Layer, Vinyl, Conductive, Anti-Fatigue 


Homogeneous vinyl laminated to a super resilient, double-thick 
rubber foam base. This conductive diamond plate surface offer high- 
tech look while providing traction. Yellow safety border provides high 
visibility and alerts employees to ESD controlled areas. This product 
meets the technical range recommended in ANSI/ESD S20.20 for 
ESD Floor. Made in America 


Specifications: » Thickness: 0.450 inches (11.4mm) ¢ Color: Black 


Dimensions Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters) Part No. Each Part No. 
2x3(0.6x0.91) |16-1118-ND 181.49 | 40979 


3x4 (0.91 x 1.2) 
3x5 (0.91 x 1.5) 


16-1119-ND 
16-1120-ND 


261.03 | 40980 
306.39 | 40981 


Statfree Z2™ Dissipative 3 Layer 
Vinyl Table Mat 


Statfree Z2 Material is a highly effective three-layer material. Its 
durable vinyl top layer makes it ideally suited for use as an ESD 
protective bench mat. Its highly conductive middle layer provides a 
faster discharge path to ground. The cushioned dissipative bottom 
layer provides excellent protection against physical damage, and 
makes it easier to pick up small parts. It is compatible with continuous 
monitors and meets required limits of ANSI/ESD $20.20. 

Made in America 

Note: Kits include common point ground kit. 


Dimensions Digi-Key Price |Desco 

Feet (Meters) Color | Part No. Each | Part No. 
2x3 (0.6 x 0.91) Blue | 16-1092-ND 89.01 | 42460 
2x4 (0.6 x 1.2) Blue |16-1093-ND | 106.38 | 42465 
2x3 (0.6 x 0.91) Grey | 16-1094-ND 89.01 | 42470 
2x4 (0.6 x 1.2) Grey |16-1095-ND | 106.38 | 42475 


Universal Snap Kit for Mats 

Universal Snap Kit for Mats, 6 pc. io y 
(connects wrist strap to m at) eRe 4.18 | 09864 
Push and Clinch Snaps 
Pronged 10mm Stud Snap 16-1052-ND 3.39 | 09861 
Pronged 10mm Socket Snap 16-1053-ND 3.39 | 09863 


Ground Point for Bench 
Mat and Two Wrist Straps 
without Resistor 


Digi-Key 


Description Part No. 


10mm Socket, 10' (3.05m) Cord 
10mm Stud, 15° (4.57m) Cord 


16-1050-ND 23.21 |09820 
16-1051-ND 23.64 | 09825 


Static Control Wrist 
Straps, Heel Straps 
and Testers 


3M™ Premium Performance 
Adjustable Wrist Straps 


Locking clasp adjusts to most any size wrist, providing 
comfortable, 360-degree protection. Band is made of 
silver-plated, monofilament, continuous thread woven 
together with elastic nylon to allow full conductivity, 
comfort and reliability, while providing rapid and 
continuous drain for static charge. 


3M™ Economy Performance 
Adjustable Wrist Straps 


This wrist strap provides a cost-effective method of 


grounding personnel. Band is made of stretch weave &® 
fabric that is blue in color with white trim. 


3M™ Disposable Wrist Strap 2209 


The 3M™ Disposable Wrist Strap 2209 is ideally suited 
for shipment along with static sensitive components 
to provide protection at the receiving end. It may also 
be used for short-term use in the plant for visitors 
and others who don’t need the durability of a reusable 
strap. 


Digi-Key 3M 
Part No. Each | Part No. 


3M™ Premium Performance Adjustable Straps 
Wrist Strap with Coiled Cord, 5 ft. 
Wrist Strap with Coiled Cord, 10 ft. 


Description 


SCP141-ND 19.26 ) 2214 
SCP142-ND 26.61 | 2224 


Replacement Wrist Bands SCP144-ND 7.67 | 2204 


3mM™ Economy Adjustable Wrist Straps 


Adjustable Wrist Strap, with 5 ft. Coiled 
Grounding Cord and Alligator Clip 


Adjustable Wrist Strap 
3M™ Disposable Wrist Strap 


SCP172-ND 8.95 


SCP173-ND 3.60 


SCP145-ND 1.29 


Disposable Wrist Strap 


Wrist Strap 
Grounding 


3M 
93042 Wrist Strap 


@i©@ 


Grouhding System 


System 


Wrist Strap Grounding System with two banana jacks and one 10 foot (3.0m) 
grounding cord. 


SCP115-ND... - $23.64 


Static Control Shoe Grounding 
Assemblies (Heel Straps) 


Long lasting Static Control heel straps provide static 
protection while retaining worker mobility. 


Features: Increase personnel mobility * One size fits 
most shoes Extra long contact ribbon accommodates 
most boots 


Note: The Grounding Assemblies are not to be used in 
areas where the individual may come in contact with 
electrical circuitry exceeding 250 volts. 


Digi-Key 
Part No. 


SCP163-ND 


Description 
With 1mQ Resistor 


Statfree i™ Conductive Ergonomic 
Rubber Interlocking Floor Mat System 


This material is designed to be used as a stand alone mat, runner or 
entire floor. The unique ergonomic support cells provide extra comfort 
and prevent the mat from shifting on the floor. Its interlocking strip can 
be easily trimmed to give clean beveled edges. Meets required limits 
of ANSI/ESD $20.20. Color: Black Made in America 


Dimensions Digi-Key Price Desco 

Feet (Meters) Part No. Each Part No. 
2x3(0.6xX0.91) | 16-1090-ND 130.15 40930 
3x4 (0.91x1.2) | 16-1091-ND 240.42 40931 


Charge-Guard™ 
746 Wrist Strap Tester 


The 746 wrist strap tester is a compact unit much 
like the 745 but it operates on either battery or AC 


Wall Mount Wrist Strap and 
Footwear Tester 


The 3M™ 740 Wrist Strap Tester is an AC-powered unit designed to be wall- 
mounted in a production facility for daily testing of employees’ static control 
wrist straps. Simple to operate, with red and green LEDs giving a clear “go” 
or “no go” indication. Comes with the base unit, output connector, wall- 
mounting system and template, cover for the wrist strap plug-in jack and the 
AC/DC transformer. 

Dimensions: 5.43 x 7.48 x 2.09 inches (13.8 x 19.0 x 5.3 cm) 


SCP204-ND .. -+-$449.77 


The 3M™ Shoe Electrode 741 is a test plate that connects to the 3M Wrist 
Strap Tester 740 to test heel straps. 


SOP2TI2ND). 222% ccacitace stent ohera see ereteetandtadscn sabe saat $116.32 


Model 749 Pedestal Stand 


The 749 Pedestal Stand can be used to provide support for the 3M Wrist Strap 
and Footwear Tester 740 and the 3M Wrist Strap Tester 746. 


SCP2G72ND 2 sjorc.c.cdiancaciteoet nec sadeenenahcsdiamaeeaedene $158.76 


Wrist Strap Workstation Monitor 


The 3M™ 724 Wrist Strap Workstation Monitor continuously verifies the 
resistance of the operator and work surface ground connections. The monitor 
uses a reliable resistance method that actually includes the operator's skin 
resistance to determine if the system is operating properly. If the operator's 
resistance exceeds 10 megohms or 35 megohms, or the wiring connections 
exceed 3.7 megohms, audible and visible alarms are triggered. The unit will 
also warn of potentially dangerous low-resistance situations. The monitor 
uses the light and compact dual conductor wrist strap. Dual conductors 
provide the resistance circuit that is monitored as well as provide grounding 
redundancy. If one conductor fails, the other will still function to prevent 
sensitive components from being exposed to static. Comes complete with a 
quick connect/disconnect 732 Remote Jack and mounting hardware. 


Dimensions: 6.5 x 3.25 x 1.5 inches (162 x 82 x 38mm) 


Digi-Key Price [3M 
Part No. Each | Part No. 


SCP226-ND 157.63 | 724 


Description 
Workstation Monitor Kit 
with Hardware 
Dual Conductor Fabric Wrist Strap 
Adjustable 
Dual Conductor Coiled Cord, 5’ 
Dual Conductor Coiled Cord, 10’ 
Dual Conductor Coiled Cord, 20° SCP246-ND 39.08 | 2371 
Dual Conductor Coiled Cord, 5’, R/A SCP240-ND 27.58 | 2360R 
Dual Conductor Coiled Cord, 10’, R/A | SCP241-ND 32.02 |2370R 
Dual Conductor Coiled Cord, 20’, R/A_| SCP242-ND 39.08 | 2371R 
Dual Conductor Coiled Cord, 5’, R/A SCP243-ND¥ 26.27 | 2391 
Dual Conductor Coiled Cord, 10’, R/A | SCP244-ND$ 32.03 | 2392 
Dual Conductor Coiled Cord, 20’, R/A_| SCP245-ND$ 36.14 | 2393 


$ 3.4mm Plug-Not for use with SCP226-ND — Recommended for use with other 
manufacturers’ monitors that use a larger input jack design. 


SCP232-ND 9.50 | 2368 


SCP233-ND 19.13 | 2360 
SCP234-ND 22.21 | 2370 


Iron Man™ Workstation Monitors 


Features: * Overvoltage monitoring of electronics assemblies * Soldering iron 
overvoltage failure alarm * Audio and visual alarms Iron Man Plus™: With 
lron Man Plus Monitors, an operator, a dissipative mat, and most importantly, 
all board assembly in progress are covered 


Digi-Key Price |3M 
Part No. Each | Part No. 


SCP258-ND | 151.80 |CTC330-WW 


Description 


Iron Man, Soldering Iron Monitor 


Iron Man Plus, 


Soldering Iron Monitor SCP259-ND | 232.44 |CTC331-WW 


Ground Man, Ground Monitors for Tools 


Features: * Ground Man Monitors measure ground impedance in accordance 
with requirements of ANSI/ESDA S.20.20 standard * The alarm threshold can 
easily be adjusted at anytime in a range of 1 ~ 200 »* Ground Man Monitors 
provide logic signal to the tool to shut it down when any of the grounds fail 
Ground Man Plus: With the Ground Man Plus Monitors, you would cover all 
important ground connections in the tool and an operator 


Digi-Key Price [3M 

Part No. Each | Part No. 
Ground Man Ground Monitor SCP260-ND | 203.55 | CTC333-WW 
Ground Man Plus Ground Monitor |SCP261-ND | 261.74 |CTC334-WW 
Replacement Terminal Board w/ Jack | SCP262-ND 14.65 | CTA251 


Description 


WS Aware® Dual Workstation Monitors 


Ultra-Low Voltage WS Aware Monitors provide only 25 millivolts of 
signal to any part of the wrist strap at anytime, even when it is open. 

Features: * Dual wrist strap monitor * Body voltage monitoring 
¢ Metal ground monitoring * EMI on metal ground »* Programmable 
thresholds « Individually Calibrated * Big Brother™ generator detection 


power. Can be used in production facilities to field 
service locations. Unit comes complete with an AC 
adapter, lithium battery and wall mounting kit. 


SCP235-ND .. -- $212.02 


Power Supply for 746 Wrist Strap Tester 
SCP278-ND 


Digi-Key Price [3M 
Description Part No. Each | Part No. 
Dual ESD Monitor SCP251-ND 531.72 | CTC061-3-WW. 
Dual ESD Monitor 
with Big Brother SCP252-ND 598.50 |CTC061-3-BB-WW 
Replacement Jacks | SCP253-ND 17.48 [CTA245 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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3M Static Control Wrist Straps, 
Heel Straps and Testers (Cont.) 


Ground Master® 
Equipment Ground Monitor 


Features: * Ground Master measures ground impedance in accordance with 
requirements of ANSI/ESDA S.20.20 standard » The alarm threshold can be 
easily adjusted at anytime in a range of 1 ~ 200 © Each ground connection 
is protected by individual fuses to protect equipment in case of mis-wiring of 
neutral, power and ground Ground Master RT provides relay closure and 
logic signal to the tool to shut it down when any of the grounds fail * Ground 
Master monitors EMI on each ground and indicates EMI status and more 


Digi-Key Price |3M 
Part No. Each | Part No. 
SCP263-ND 714.97 | CTCO65-RT 


Description 
Ground Master Ground Monitor 


Ground Pro™ Ground Integrity Meter 


Features: * Broadband EMI measurements » Audio alarms * Ground Master 
measures ground impedance in accordance with requirements of ANSI 6.1 
and ANSI/ESDA S.20.20 standards »* Ground Pro provides accurate ground 
impedance measurement in the presence of noise and ground currents; 
something a regular multimeter cannot do. 


Digi-Key Price 3m 
Description Part No. Each Part No. 
Ground Pro Ground 
Integrity Meter SCP264-ND 1211.91 CTMO051 


ESD Pro Event Detector 


Locate and identify ESD events in your process 


The ESD Pro is a hand-held indicator of ESD events that detects and counts 
the discharges as well as shows the relative strength of each ESD event. It 
offers variable settings of the discharge alarm threshold to detect and count 
only those discharges that exceed the threshold. Specifications: * Sensitivity: 


DESCO 


Static Control Wrist Straps, 
Heel Straps and Testers 


Adjustable Wrist Straps 


Elastic wrist straps have silver impregnated nylon knitted inside with a soft 
lightweight fabric, allowing softness, comfort and flexibility. May be fitted to 
any size. 4mm snap. Made in America Metal wrist straps are made of non- 
allergenic stainless steel for reducing reactions and providing long service life. 


Digi-Key Price |Desco 
Part No. Each | Part No. 
Elastic Band Wrist Strap 
With 6’ (1.8m) Coil Cord, Blue 16-1087-ND | 27.06 |09070 
With 12’ (3.66m) Coil Cord, Blue 16-1086-ND | 29.22 |09069 
Straps Only (no cord) 16-1085-ND | 10.63 |09028 
Replacement Strip for 09028 16-1066-ND 6.37 | 09029 


Description 


Wrist Strap Tester 


Battery powered 9 volt tester that tests wrist 
straps with a single touch at the workstation. 
Test results include Fail Low, Pass and Fail 
High. 800KQ ~ 10MQ. Made in America. 


Digi-Key 
Description Part No. 
Touch Tester, 9VDC 16-1089-ND. 


Jewel® Mini Continuous Monitor 


Ensures ESD protected workstation. Provides true 
100% continuous monitoring; cannot be fooled, 
no false alarms. Small size takes up minimal work 
surface area. Made in America. Size: 2.77 inches 
x 2.07 inches 


Economy Adjustable Wrist Strap with 6” : iy 
(1.8m) Coiled Cord 16-1021-ND | 23.90 |09039 


Metal Band Wrist Strap 
With 6’ (1.8m) Coiled Cord, Black 16-1006-ND J] 45.51 /09085 
Strap Only (extra large, no cord) 16-1008-ND | 33.15 [09042 


NEW! Jewel® MagSnap 
Adjustable Wrist Strap 


Jewel MagSnap wrist straps meet or exceed 
the requirements of ANSI/ESD $20.20 and 
ANSI/ESD S1.1. The patented revolutionary 
magnetic interconnect technology creates 
magnetic connection between wristband 
and coil cord. Made in America. 


Digi-Key 
Description Part No. 
Adjustable Elastic with 6’ (1.8m) Coil Cord |16-1111-ND 
Adjustable Metal with 6’ (1.8m) Coil Cord, 


1~1,000V «Threshold: Adjustable * Discharge Polarity: Both * Event Count: p 46-1112-ND 
4-digit counter * Event Magnitude: LED Bar * ESD Event Indication: LED Sapphire 
bar, buzzer 
Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
Event Detector SCP266-ND 1211.91 | CTM082 ESD-PRO Me Digi-Key 
Description Part No. 


ScanEM® Probes 


Features: 


* Pinpoint exact sources of EMI 

¢ Detect electric and magnetic fields separately 

* Small size 

* Self-contained 

+ LED color bar 

© Will not disturb circuit operation 

RF output to spectrum analyzer and oscilloscope 
© DC output to a multimeter and more 


Accessory Kit Includes: 


* Cable SMB/BNC 6’ (1.8m) 
© BNC to Male N Adapter 
* BNC to Banana Plug Adapter 


Digi-Key Price |3M 
Description Part No. Each | Part No. 
ScanEM-C Near-field Probe SCP255-ND 846.51 |CTKO15 
ScanEM-QC Near-field Probe SCP256-ND 968.31 | CTKO19 


ScanEM-C/QC Accessory Kit SCP257-ND 114.24 |CTA101 


Electromagnetic Compliance 
Training Kit 


With CTKO31, following the clearly illustrated step-by-step 
instructions, you can demonstrate and experience: 

* The difference between electric and magnetic fields 

¢ The effectiveness of a ferrite as a high frequency noise suppressor 
* The effectiveness of a shielding material 

* Ground plane currents 

¢ The location of hidden traces generating emissions 

* Pinpoint sources of emission and more 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
EMC Training Kit SCP254-ND 1090.11 | CTKO31 


718 Static Sensor 


The 718 Static Sensor is a portable, handheld instrument designed for 
measuring voltages associated with electrostatic charge. Its intended 
use is for measuring the amount of voltage, in a range from 0 ~ 20 
kilovolts, associated with an electrostatic charge buildup on a surface. 
The 718A Air lonizer Test Kit is a set of accessories for use in con- 
junction with the 3M 718 Static Sensor. Their intended use is for 
verifying the operation of air ionizers by measuring the neutralization 
time for a static charge placed on a stationary metal plate. 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
718 Static Sensor SCP294-ND 609.10 |718 
718A Air lonizer Test Kit | SCP276-ND 275.70 |718A 


w/10' (3.05m) Cord | 16-1055-ND 


Foot/Heel Grounders 


Features: * Exceptionally tear resistant dual layer rubber with inner 
scrim * Hook and loop fastening assembly °¢ 8 strand nylon polyester 
grounding tab » Will not mark shoes Made in America 


Digi-Key Price /Desco 
Description Part No. Each | Part No. 
Adjustable Hook and Loop Heel Strap . i 

with 1MO Resistor 16-1024-ND 13.55 | 17200 
Heel Grounder with 1MQ Resistor 


16-1068-ND 7.27 | 07588 


3/8” wide, 18” long 
nylon ribbon 


NEW! Foot Grounders, 
Full Coverage 


The 1727x Foot Grounders provide 
contact with the ESD floor both under 
the foot's sole as well as the heel area, 
providing a more continuous and reliable 
path-to-ground. Made in America 


non-marring, solid 
three layer 
rubber material 


Digi-Key 
Description Part No. 
Foot Grounder with 1MO Resistor, Small | 16-1113-ND 
Foot Grounder with 1MQ Resistor, Medium | 16-1114-ND 
Foot Grounder with 1MQ Resistor, Large | 16-1115-ND. 


Wrist Strap and Footwear Combo 
Tester with Stand or Footplate 


Battery powered 9V tester that tests wrist straps with a single touch at the 
workstation. Test results include Fail Low, Pass and Fail High. Made in 
America. Wrist Strap Range: 750KQ ~ 10MOQ Footwear Range: 750KQ ~ 
100MQ 


Digi-Key 
Part No. 
16-1084-ND 
16-1098-ND 


Description 
Combo Tester with Stand 
Combo Tester with Footplate 


Digi-Key 
Description Part No. 
Jewel Mini Monitor,120V, Sapphire | 16-1083-ND 183.44 | 19212 


NEW! Dual Operator Continuou 
Monitor with Satellites —_—— 


Continuously monitors the grounding integrity of two 
operators and two ESD worksurfaces path to ground. 
The monitor will provide instantaneous notification of 
static control equipment failures and eliminates the 
need of costly wrist strap logging record keeping. No 
user adjustment required: The continuous monitor 
is drift-free and designed to be insensitive to the 
effects of squeezing or stretching the coil cord. 
Made in America. 


Digi-Key Price |Desco 
Description Part No. Each | Part No. 


Dual Oper. Cont. Monitor w/ Satellites, 120V | 16-1117-ND | 243.11 | 19232 


NEW! Multi-Mount 
Continuous Monitor 


Continuously monitors the integrity of one 
operator and one mat. The monitor will provide 
virtually instantaneous notification of static 
control equipment failures, eliminating the need of 
periodic testing and costly record keeping. Made in America. 


Digi-Key Price |Desco 
Part No. Each 


16-1116-ND | 130.42 [19226 


Description 
Multi-Mount Continuous Monitor, 120V 


Static Control i, 
Shielding Bags ( ¢ 
and Labels AN 


Economy Static Shielding Bags ———/ 


1900 Series Metal-In: Use these more economical Static Shielding 
Bags for less demanding applications where reuse and high durability 
are not a prime consideration. The metal-in aluminum vapor coating 
is on a thinner 0.48 mil polyester as opposed to the 0.92 mil polyester 
in the 2100 series. 


Economy ZipBag Static-Shielding Bags 
1910 Series Metal-In: The 1910 features a dual track closure for 
easy opening and closing. 


Cushioned Static-Shielding Bags 

2120R Series Metal-Out: The open cell cushioning structure 
provides physical shock protection even when punctured. The 
5-layer construction of the 2120R protects against direct discharge, 
triboelectric charge and static fields. The inside layer, next to the 
components, is a smooth static-dissipative polyethylene liner. 


Size Digi-Key Pricing 3M 
Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 
1900 Series Metal-In Transparent 
Shielding Bags, 3.1 mil 
3x5 (7.62 x 12.70) |SCP153-ND 2.55 9.16 ]1900 3” x5” 
4x6 (10.16 x 15.24) | SCP154-ND 2.95 10.62 |1900 4" x6” 
4x 24 (10.16 x 60.96) | SCP155-ND 7.98 28.71 | 1900 4” x 24” 
4x 30 (10.16 x 76.20) | SCP156-ND 9.97 35.87 | 1900 4” x 30” 
5x 8 (12.70 x 20.32) _|SCP157-ND 418 15.05 | 19005” x 8” 
6 x 10 (15.24 x 25.40) | SCP158-ND 5.47 19.67 | 19006” x 10” 
8 x 10 (20.32 x 25.40) | SCP159-ND 6.74 24.25 | 19008" x 10” 
8 x 12 (20.32 x 30.48) | SCP160-ND 7.38 26.57 | 1900 8” x 12” 
10 x 14 (25.40 x 35.56) |SCP161-ND) 10.53 37.91 | 190010” x 14” 
12 x 16 (30.48 x 40.64) |SCP162-ND| 14.27 51.37 | 1900 12” x 16” 
1910 Series Metal-In Shielding ZipBags, 3.1 mil 
3x5 (7.62 x 12.70) |SCP165-ND 3.48 12.51 ]19103"x5” 
4x6 (10.16 x 15.24) | SCP166-ND 4.02 14.47 |19104"x6" 
5 x 8 (12.70 x 20.32) | SCP167-ND 5.71 20.54 |19105"x 8” 
6 x 10 (15.24 x 25.40) | SCP168-ND 7.46 26.86 |19106" x 10” 
8 x 10 (20.32 x 25.40) | SCP169-ND 9.20 33.10 |1910 8" x 10” 
10 x 12 (25.40 x 30.48) |SCP170-ND/ 1240 44.62 | 191010” x 12” 
12 x 16 (30.48 x 40.64) |SCP171-ND| 19.32 69.53 |1910 12” x 16” 
2120R Series Metal-Out 
Cushioned Static Shielding Bags 
6x7 (15.24x 17.78) ]SCP270-ND] 29.91 107.66 |2120R6"X7”" 
8x 7 (20.32 x 17.78) |SCP272-ND| 37.59 135.32 |2120R8"X7" 
8x 11 (20.32 x 27.94) |SCP271-ND| 46.95 169.02 |2120R8"X 11" 
11x 12 (27.94 x 30.48) |SCP268-ND] 63.83 229.77 |2120R 12” X11” 
14 x 15 (35.56 x 38.10) |SCP269-ND| 90.25 327.37 |2120R 14” X 15” 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Static Control Shielding 
Bags and Labels (cont.) 
Clear Anti-Static Tape 


Digi-Key Price Each | 3y 

Size Part No. 1 5 | Part No. 

Unprinted 

1/2” x72 yards |3M40A-ND 12.44 11.38 ] 40 X 1/2” 
1"x72yards _|3M40B-ND 24.87 22.74 |40X 1" 

Pre-printed with Static Symbol 

1/2” x72 yards |3M41A-ND 12.44 11.38 ]40PR (Printed) X 1/2” 
1"x72yards _|3M41B-ND 24.87 22.74 | 40PR (Printed) X 1” 


Labels 


aad 
ATTENTION 
Stetle-Senaitivo 


Fenaeiy ATTENTION 


Description Quantity | Digi-Key Price |3M 
Size - Inches (mm) (per roll) | Part No. Each | Part No. 
Fig. 1 


(JEDEC-14) Oranget 
1.75 x 2.5 (44.45 x 63.5) 
(JEDEC-14) Yellowta 
1.75 x 2.5 (44.45 x 63.5) 


500 | SCP129-ND 29.80 |7101 


500 | SCP128-ND 28.24 |7102 
Fig. 2 
500 | SCP127-ND 29.80 |7201 


(Mil. Std. 1290) Yellowt= 
2x 2 (50.80 x 50.80) 
(Mil. Std. 129J) Yellowta 
2x2 (50.80 x 50.80) 
(Mil. Std. 1294) Yellowt= 
4x4 (101.60 x 101.60) 


+ With Black type * Reusable A Destructible 


500 | SCP126-ND 28.23 |7202 


250 |SCP130-ND 37.37 | 7203 


Mini Air lonizer 960 


The 960 Mini Air lonizer is a small and versatile blower available for 
equipment or local area ionization. Its small size makes it ideal for 
use in those situations where space is at a minimum. 

Note: Wall transformer sold separately 


SCP285-ND 
SCP286-ND (Wall Transformer for 960) ... 


- $482.48 
-. $52.64 


lonized Air Blowers @® @ 


The 963E Benchtop Air lonizer includes a universal power 
transformer, to convert local electrical power into DC 24V (power line 
cord not included). 


SCP2B72ND:.....0:chccccd enced arctbeiraasccdseatadanaededsiages $517.56 


Overhead Air lonizer 991 


FEATURES: « Input Voltage: 100 ~ 230VAC, 50/60Hz « Input Current: 
0.4A maximum, with North American Power Cord * Dimensions: 44 x 
6 x 4 inches (111.7 x 15.2 x 10.1cm) ¢ Certifications: cULus, TUV- 
GS, CE and C-Tick 

Please see Digikey’s website for detailed specifications 

SCP2AGEND wississsiawensingnacrekadserausedadsedacnensaseyanees $1043.44 
SCP250-ND (Replacement Filters - 3 pack).................... $9.46 


DESCO 


Static Control Shielding Bags 
and Labels 


Statshield® EMI/RFI ESD Moisture 
Barrier Bags 


This bag combines the properties of MOISTURE-VAPOR-BARRIER 
with EMI-RFI-ESD shielding. 

Manufactured from a Type 1 Class N652-260M film which is qualified 
to MIL-B-81705- Rev C Type I. Made in America. 


Size Digi-Key Pricing Desco 

Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 
6x 10 (15.24 x 25.40) | 16-1016-ND 9.33 26.78 | 13808 
10 x 12 (25.40 x 30.48) | 16-1018-ND 14.90 42.69 | 13816 
12 x 16 (30.48 x 40.64) | 16-1019-ND 23.54 67.42 | 13824 
18 x 24 (45.72 x 60.96) | 16-1020-ND 49.69 142.33 | 13832 


Statshield® ESD Shielding Bags — 
Metal Out 


ESD shielding bags for safely storing and transporting ESD sensitive 
electronic components and assemblies. 

Meets the electrical and mechanical requirements of MIL-PRF- 
81705D, EIA541. Superior durability at a low cost. Made in America. 


Size Digi-Key Pricing Desco 
Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 


3x5 (7.62 x 12.70) | 16-1056-ND 3.71 9.54 | 13010 
4x6 (10.16 x 15.24) |16-1057-ND 4.61 11.87 |13020 


Statshield® ESD Shielding 
Bags — Metal In 


ESD shielding bags for safely storing and transporting ESD sensitive electronic 
components and assemblies. Meets the electrical and mechanical requirements 
of MIL-B-81705C. Superior durability at a low cost. Made in America. 


Size Digi-Key Pricing Desco 
Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 
3x5 (7.62 x 12.70) 16-1027-ND 271 7.79 | 13405 


4x6 (10.16 x 15.24) 
5 x8 (12.70 x 20.32) 
6 x 10 (15.24 x 25.40) 
8x 10 (20.32 x 25.40) 


16-1028-ND 3.05 8.74 | 13415 
16-1029-ND 483 13.86 | 13430 
16-1030-ND 5.81 16.68 | 13445 
16-1031-ND 8.31 23.85 | 13460 


Statshield® Zipper-Style 
ESD Shielding Bags — Metal In 


ESD shielding bags for safely storing and transporting ESD sensitive electronic 
components and assemblies. Features a reclosable polyethylene zipper for 
safe and easy opening and reclosing of bag. Meets or exceeds one of more 
of the following standards: electrical and physical requirements of ANSI/ESD 
$20.20, Mil-PRF-81705D Type Ill, EIA 541, EIA 625, MIL-STD-1686 and EIA 
583. Made in America. 


Size Digi-Key Pricing Desco 

Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 
3x5 (7.62 x 12.70) 16-1032-ND 4.49 12.88 | 13605 
4x6 (10.16x 15.24) | 16-1033-ND 5.82 16.71 | 13615 
5x8 (12.70 x 20.32) | 16-1034-ND 8.50 24.39 | 13630 
6x 10 (15.24 x 25.40) | 16-1035-ND 10.17 29.19 | 13645 
8 x 10 (20.32 x 25.40) | 16-1036-ND 14.43 41.42 | 13660 


Statshield® Lead-Free Area 
ESD Shielding Bags — Metal In 


ESD shielding bags for safely storing and transporting sensitive electronic 
components and assemblies. Green color provides easy identification of Lead- 
Free assemblies and components in the manufacturing process. Meets ANSI/ 
ESD $20.20 and MIL-PRF-81705D, Type III. Made in America. Color: Green 


Size Digi-Key Pricing Desco 
Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 
10 x 14 (25.4x 35.56) | 16-1105-ND 9.06 25.95 | 12786 


Static Label for Packaging ATTENTION 
Static Attention labels used for sealing Shielding Bags and 
marking ESD Containers. 

Made in America. 

Color: Yellow/Black 


SENSITIVE DEVICES 


Digi-Key Price |Desco 
Description Part No. Each | Part No. 
2” x 2” (50.8mm x 50.8mm) 500 labels | 16-1001-ND 


NEW! Static Control 
Pump Bottles and 


Accessories 


Menda® One-Touch 
Pump Bottles 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
Printed Bottles 

Pure-Touch, “Acetone”, 402. 16-1129-ND 17.68 
Pure-Touch, “Isopropanol”, 40z. 16-1130-ND 17.68 
Unprinted Bottles 

16-1139-ND 15.51 
16-1140-ND 15.99 
16-1141-ND 16.25 
16-1136-ND 23.39 
Printed with Static Symbol 

Dissipative Wash Bottle, 802. 16-1142-ND 13.38 


Description 


One-Touch, 402. 
One-Touch, 60z. 
One-Touch, 802. 
Take-Along, 402. 


Menda® Brushes and Accessories 


Digi-Key 
Part No. 
Conductive Brushes 
Round, Firm, 1/4” Brush 16-1133-ND 
Flat, Firm, 2” Brush 16-1134-ND 
Curved Handle, Firm Brush 16-1135-ND 
Accessories 
Wire Threader for Harness 16-1138-ND 
Hand Sleeving Cutter 16-1137-ND 
Nylon Hvy. Duty Spudger, 5-1/2” Long | 16-1131-ND 
Nylon Soldering Tool, 6” Long 16-1132-ND 


. | Description 


3M ESD Card Carriers 


Single Card Carriers 

Single card carriers protect individual PCB's from static and physical 
damage during storage and transport. 

Interiors are lined with dissipative foam cushioning. 


The lid of each carrier can be modified for identification labels or 
company logos. 
The 12 compartment tray is a molded ESD safe tray for transporting 


components within the plant or for storing components during PCB 
assembly. 


Digi-Key Price /3M 
Description Part No. Each _ | Part No. 
vee with) scp237-ND | 25.65 | 8520 
ohio oe SCP238-ND | 31.88 |8521 
a hingeal 8x17" x2" with | scpe3e-nD | 65.04 | 8522 
Toned with /scpi90-ND | 29.77 |8523 
eee Oe Oa oot" |ScP131-ND | 6.00/10 |5701 


ac Staticide. 


Static Control Cleaning 
Products 
General Purpose Staticide 


For Non-Porous Surfaces: Solves static related 

problems such as: 

*The attraction of dirt, dust and bacteria to all 
environmental surfaces, products and product 
packaging. 

«Charge generation on surfaces of tote boxes 
and carriers used to process and store electronic 
components. 

«Damage or destruction of sensitive electronic 
components and subassemblies during their 
manufacture, shipping or receiving. 

*Data processing “glitches”, memory loss, data 
errors, paper jams. 


STIGO2NDiC Guat) soscetoenscesanicosemoprecasinieebiens $10.75 
ST1059-ND (24 Individual Wipes).............000ccccccseeseeeeee $7.65 


Heavy Duty Staticide 


For Porous Surfaces: Ideal for eliminating costly static problems 
on carpeting. * Ideal for eliminating jamming or slipping of materials 
during printing, packaging or converting. * Ideal for eliminating 
ignition of combustible vapors, dust or solvents causing fire or 
explosion. 

ST1003-ND (1 quart)..........ccccscceseeessseeeeeesseeeeeesenes $17.35 


$T1001-ND (40z. Spray Pump) ...............0c0ceseeeeeeeeee ee ee $6.10 


Mat and Table Top Cleaner 


Non-abrasive, non-streaking and non-flammable wipes/cleaner ideal 
for general use on work stations, table tops and anti-static mats. It 
effectively removes dirt without degrading the surface’s anti-static 
properties. 


MTT20-ND (Wipes 20 count)................. ccc cece eee neces $10.00 


Anti-Glare Screen Cleaner 

Perfect for monitors and screens, won't streak or stain. 40z. bottle 
with pump. 

STIOZS!ND 50505 tvacas cecnuaaspecdonsesevengansasasaiuaieuecdiaaasa $4.90 


Notebook / Laptop Cleaning Wipes 


Designed exclusively for all notebook computer screens to remove 
fingerprints, ink, nicotine and other contaminants. 50 pre-saturated 
wipes in a handy dispenser. 


STIOZOAND oi... .cciccircceecncasiennchsddaaecdsaaienneneanenenccens $12.15 


Anti-Bacterial Static Dissipative Soap 


This product is specially formulated with .3% Triclosan, natural 
moisturizers and proprietary additives. This helps to kill gram-positive 
and gram-negative bacteria, as well as clean and moisturize the skin 
to protect against static. 500m! pump bottle. 


STIOSB-ND s.5. scsssscecessccaite sierra caaensecer: aessbedieasduratiees $14.51 


Anti-Static Starter Kit 


This compact kit contains staticides, cleaner, lotion, swabs and wipes 
for all of your everyday static problems. 


STIOSZAND oiiscaeenccscccncsctsisneatiinnsteediausgessunanntede edie $24.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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i Tip 
MX Series Rework Dimensions Digi-Key Price Metcal 
H Description Inches (mm) Part No. Each Part No. 
eran Soldering Systems Chisel .070 (1.778) 389-1125-NDt 22.60 STTC-137P 
and Replacement Parts Chisel .060 (1.524) | 389-1076-ND 22.60 | STTC-138 
Chisel .05 (1.2) 389-1170-ND NEW! 29.00 | UFTC-7CH12 
Features: SmartHeat® Technology. Metcal's tip cartridges sense the load and instantly adjust power to quickly deliver Chisel 040 (1.016) 389-1072-ND 22.60 STTC-125 
the right amount of heat precisely where it is needed. Metcal systems use SmartHeat Technology that is incapable of Chisel 040 (1.016 389-1123-ND 29.60 STTC-125P 
overshoot and can deliver high throughput at lower temperatures. Because the interchangeable SmartHeat cartridges ee 040 (1.016) t - 
contain a heater and temperature self-regulating alloy, Smart-Heat systems require no calibration. SmartHeat technology Chisel 024 (0.6) 389-1169-ND NEW! 29.00 UFTC-7CHO6 
systems need no dials or readouts, tip cartridges specify the temperature by series, providing continuous temperature for Chisel Long .024 (0.6) 389-1171-ND NEW! 29.00 UFTC-7CHLO6 
fast, easy, and safe soldering. Conical 016 (0.406) 389-1126-NDt 22.60 | STTC-145P 
Metcal's Talon® easy-squeeze design makes removing SMD components a snap. Talon was designed with ergonomics, . : 7 ij 
style, and superior performance in mind. Beveled edge tips allows rework of several different components without Conical -02 (0.4) 389-1172-ND NEW! 29.00 UFTC-7CNO4 
changing tip cartridges. Conical Sharp .040 (1.016) 389-1069-ND 23.73 STTC-107 
Conical Sharp .020 (0.508) 389-1078-ND 22.60 STTC-144 
Fig.1 NEW! _ Fig.2 NEW! Conical Sharp .016 (0.406) 389-1068-ND 23.73 STTC-106 
Conical Sharp .016 (0.406) 389-1071-ND 22.60 STTC-122 
Conical Sharp .016 (0.406) 389-1077-ND 22.60 STTC-140 
Conical Bent .02 (0.4) 389-1173-ND NEW! 29.00 UFTC-7CNB04 
Sharp Bent .016 (0.406) 389-1073-ND 22.60 STTC-126 
Bevel .070 (1.778) 389-1127-NDt 22.60 STTC-147P 
Bevel .016 (0.406) 389-1079-ND 22.60 STTC-145 
Knife .220 (5.588) 389-1122-ND+ 43.79 STTC-1173P 
Hoof Micro .048 (1.21) 389-1175-ND NEW! 29.00 UFTC-7DRH412 
Fig. 3 NEW! Hoof Micro .03 (0.8) 389-1174-ND NEW! 29.00 UFTC-7DRH408 
'9- . 800°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems 
Chisel -120 (3.048) 389-1084-ND 25.70 STTC-803 


t+ Power Tips designed to address the high thermal demands of lead free alloys and other high thermal 
demand applications. 


Desoldering Tips for MX Rework Systems 


Tips sold separately. Tips sold separately. 
Tip Dimensions Digi-Key Price Metcal 
_ : Inches (mm) Description Part No. Each Part No. 
Fig. |Description Dig Key riics Matcally 025 (.635) 600 Series 389-1062-ND 37.65 | STDC-002 
1 | Soldering, Desoldering and Rework System 389-1147-ND NEW!| 650.00 | MX-5010 ve Ga ae pies seh nae as plats 
Metcal UltraFine™ Hand-piece with Cord, Fine Soldering, Three 1 7 z a : i 
2 | Grips Included, and Metal TipSaver Workstand : 389-1160-ND NEW!| 210.00 | MX-UK2 .030 (.762) 700 Series 389-1090-ND 37.65 | STDC-103 
3 Matcal itec'sion Tweezers, SMD Rework, and Metcal TipSaver | 350 4461-1 anew! | 360.00 | MX-UK4 .040 (1.016) 600 Series 389-1092-ND 37.65 | STDC-004 
Metcal DesolderingHand-Piece, and Metcal TipSaver -040 (1.016) 700 Series: SEHD a7 bbe | | S1bG-104 
4 Workstand : 389-1162-ND NEW!) 400.00 | MX-UKS .050 (1.270) 600 Series 389-1093-ND 37.65 | STDC-005 
Precision Tweezers, Soldering and Rework System 389-1148-ND NEW! | 1010.00 | MX-5041 .050 (1.270) 700 Series 389-1094-ND 37.65 | STDC-105 
Metcal Advanced™ Hand-Piece with Cord, Soldering and 
pene ee Grips Included, and Metcal TipSaver™ 389-1159-ND NEW! | 185.00 | MX-UK1 
Rework System with Dual Expansion Port, 100/120VAC 380-1000-ND 610.00 | MX-500S-11 SMT Solder - Desolder Tips 
Rework/Desoldering System, 100/120 VAC 389-1087-ND 1010.00 | MX-500DS-11 
vith Gord, ESD Safe, fr MX-500 Systems AUN 95.00 | MX-RMBE Slot Tip Tunnel Tip - SOIC Talon Tips 
Optional Talon SMT Tweezer Kit, includes Handpiece with 
Cord, Wordstand, Sponge, and Cartridge Removal Pad for 389-1002-ND 389.00 | MX-TALON-01 c 
MX-500 Systems 
Tip Stand for MX Series 389-1045-ND 40.00 | AC-TSTAND 
Workstand for MX Series with YS3 Sponge 389-1146-ND NEW! 60.00 | WS1 
Desolder Upgrade Kit, includes Handpiece, ESD Air 
Hose, Workstand, Chamber Liner and filter Pack, Tip Cleaner | 389-1088-ND 400.00 | MX-D001 
for MX-500 systems 
Tip Dimensions Inches (mm) SMD Digi-Key Price | Metcal 
Tip 7 . A B C D Component Part No. Each | Part No. 
Description ees Diol ey pales Mates 500°F SMD Slot Tip Cartridges for MX Series Rework Systems 
_ .090 (2.286) | .050 (1.270) | .070 (1.778) Chip 0805 389-1015-ND | 38.33 | SMTC-501 
'500'F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems — | 440 (3.556) | .060 (1.524) |.070 (1.778)| Chip 1208, 1210 |389-1016-ND| 43.80 | SMTC-502 
XL Chisel 200 (5.080) 389-1003-ND 23.73 STTC-517 _— .068 (1.727) | .100 (2.540) | .050 (1.270) SOT-23 389-1017-ND | 43.80 | SMTC-505 
Chisel 100 (2.540) 389-1006-ND 23.73 STTC-536 — -110 (2.794) | .250 (6.350) | .080 (2.032) SOT-89 389-1018-ND | 36.50 | SMTC-508 
Chisel .060 (1.524) 389-1007-ND 23.73 STTC-538 = .070 (1.778) | .040 (1.016) | .035 (0.889) Chip 0402, 0603 389-1019-ND | 38.33 | SMTC-596 
Chisel .040 (1.016) 389-1005-ND 23.73 STTC-525 _ .080 (2.030) | .050 (1.270) | .060 (1.520) | Chip 0402, 0603, 0805 | 389-1050-ND | 38.33 | SMTC-588 
Conical Chisel 050 (1.270) 389-1082-ND 23.73 | STTC-541 600°F SMD Tunnel Tip Cartridges for MX Series Rework Systems 
Conical Sharp 016 (0.406) 389-1004-ND 23.73 STTC-522 .200 (5.080) | .200 ( 5.080) ) .170 (4.318) | .090 (2.286) SOIC-8 389-1020-ND | 43.84 | SMTC-004 
Conical Sharp .016 (0.406) 389-1081-ND 23.73 STTC-540 .200 (5.080) | .200 (5.080) | .400 (10.160) | .090 (2.286)} SOIC-14, SOIC-16 | 389-1021-ND | 43.84 | SMTC-006 
Sharp Bent .016 (0.406) 389-1080-ND 23.73 STTC-526 .375 (9.525) | .375 (9.525) | .720 (18.288) | .125 (3.175) SOIC-28, SOL-34 389-1022-ND | 50.10 | SMTC-007 
Bevel .016 (0.406) 389-1008-ND 23.73 STTC-545 .375 (9.525) | .375 (9.525) | .620 (15.748) | 125 (3.175) Solc-24 389-1023-ND | 50.10 | SMTC-009 
Microfine Bevel .010 (0.254) 389-1083-ND 23.73 STTC-590 .375 (9.525) | .375 (9.525) | .620 (13.208) | 125 (3.175) SOIC-20 389-1024-ND | 50.10 | SMTC-010 
600°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems 700°F Quad Tip Cartridges tor QFP 
XL Chisel 200 (5.080) 389-1009-ND 22.60 STTC-017 440 (11.18) | 480 (12.19) | .480 (12.19) | .110 (2.79) TQFP-44 389-1047-ND | 78.60 | SMTC-1159 
Chisel -100 (2.540) 389-1011-ND 22.60 STTC-036 a _ 
Chisel 070 (1.78) 389-1012-ND 22.60 — | STTC-037 ren Digi Key figs Meteall 
Chisel -060 (1.624) 889-1012-ND 22.60 STTC-038 Hoof and Knife Tip Cartridges for Drag Soldering 
Chisel 05 (1.2) ball ta DINEWE) 29100" ~_|/URTCBGHI2 “650 x 060 (16.51 x 1.52), Mini Hoof, 600°F 389-1046-ND 45.97 | SMTC-0167 
Chisel 040 (1.016) eee ee ala 650 x 190 (16.51 x 4.83), Knife, 700°F 389-1048-ND 43.78 |SMTC-1161 
Chisel 024 (0.6) SBEHTIEMIDG Tang 29100" URTC-BGhOG 650 x 060 (16.51 x 1.52), Mini Hoof, 700°F 389-1049-ND 43.78 |SMTC-1167 
Chisel Long .024 (0.6) 389-1165-ND NEW! 29.00 UFTC-6CHLO6 
Conical .02 (0.4) 389-1166-ND NEW! 29.00 | UFTC-6CNO4 TIDETTET SETS Digi-Key Price Metcal 
Conical Sharp .016 (0.406) 389-1010-ND 22.60 STTC-022 Inches (mm) Description Part No. Each Part No. 
Conical Sharp .016 (0.406) 389-1066-ND 22.60 STTC-040 500°F Tip Cartridges for Talon® Series Tweezer Handpiece 
Conical Bent 02 (0.4) 389-1167-ND NEW! 29.00 UFTC-6CNBO4 0.250 (6.350) Beveled Blades 389-1025-NDt 103.00 TATC-502 
Sharp Bent .016 (0.406) 389-1065-ND 22.60 STTC-026 0.620 (15.748) Beveled Blades 389-1026-NDt 103.00 TATC-503 
Bevel .016 (0.406) 389-1014-ND 22.60 STTC-045 0.810 (20.574) Beveled Blades 389-1027-NDt 103.00 TATC-504 
Microfine Bevel .010 (0.254) 389-1067-ND 22.60 STTC-090 600°F Tip Cartridges for Talon® Series Tweezer Handpiece 
Hoof Micro .03 (0.8) 389-1168-ND NEW! 29.00 UFTC-6DRH408 0.050 (1.270) Angled Viper Tip 389-1086-NDt 108.15 TATC-608 
700°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems 0.200 (5.080) Fine Point Tip 389-1085-NDt 108.15 TATC-601 
X-Large Chisel -200 (5.080) 389-1070-ND 22.60 STTC-117 0.250 (6.350) Beveled Blades 389-1028-NDt 108.15 TATC-602 
Chisel -100 (2.540) 389-1074-ND 22.60 STTC-136 0.620 (15.748) Beveled Blades 389-1029-NDt 108.15 TATC-603 
Chisel -100 (2.540) 389-1124-NDt 22.60 STTC-136P 0.810 (20.574) Beveled Blades 389-1030-ND+ 108.15 TATC-604 
Chisel 070 (1.778) 389-1075-ND 22.60 STTC-137 Note: TATC tip cartridges are for use with Talon Series only. + Sold in pairs 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2427 


> 
OK! 
NEW! Hot Air Convection System 


NEW! MFR-2200 Soldering System 


MFR-2200 series soldering systems are perfect 
for production soldering. Features: * SmartHeat® 
Technology provides exceptional power for high 
thermal demand applications * Dual simultaneous 


The HCT-900 Hand Held Convection Tool offers a low cost versatile rework solution for a wide variety of ee allow for single or dual Speretoe ri S Al- 
production and rework application challenges. lows one operator to use one or two end: plcees 
Features: together * Features a comprehensive range of tips 
* Closed-loop thermocouple feedback control delivers repeatable heating based on the setting programmed for Maxime application flexibility + Hand-pieces are 
regardless of airflow control * Settings can be replicated for applications * Unique low noise air pump ergonomic for operator safety and comfort 
design delivers precise airflow control for the most demanding applications * Power off cool down functions DighKi Pri Ki 
retains airflow while unit powers down for safe operation * Analogue controls for heat and airflow (individu- Perr ISLS SY, nce Oki 
ally adjustable) Description Part No. Each Part No. 
Soldering System, 100/240VAC 389-1135-ND 495.00 MFR-2220 
Soldering System, 100/240VAC 389-1136-ND 694.40 MFR-2241 
Soldering Cartridge, Hand-Piece 389-1137-ND 86.00 MFR-H1-SC 
Tweezers Cartridge Hand-Piece 389-1138-ND 189.00 MFR-H4-TW 
Workstand for Tweezers Hand-Piece, Black 389-1139-ND 60.00 MFR-WSPT 
Tip Dimensions Digi-Key Price OKi 
Dimensions (mm) Digi-Key Price Metcal Inches (mm) Description Part No. Each Part No. 
Fig. | Type | A | B _ |PartNo. Each Part No. Standard Soldering Tip Cartridges for MFR-2200 Series 
Nozzle .040 (1.0) Bevel 60° 389-1142-ND 17.99 SFP-BVL10 
1 General Purpose 2.5 = 389-1178-ND 20.00 H-D25 ie 
General Purpose 5.0 —__|389-1179-ND 20.00 H-D50 -080 (2.0) Chisel 30° 389-1143-ND 20.48 SFP-CH20 
SOIC 14, 16 6.8 10.2 |389-1187-ND 75.00 H-S16 .060 (1.5) Chisel 30° 389-1144-ND 17.99 SFP-CHB15 
SOL 20, 20J 10.6 13.3 /389-1188-ND 75.00 H-SL20 — 5 = 
2 |SOL28 10.6 18.4 |389-1189-ND 75.00 H-SL28 Precision Tweezer Cartridges for MFR-2200 Series 
TSOP 20 ~ 24 17.0 7.1 |389-1190-ND 75.00 | H-TS24 .015 (0.4) Conical 389-1140-ND 55.74 TFP-CNP1 
TSOP 40 21.0 10.8 [389-1191-ND 75.00 H-TS40 
PLCC-28 14.5 14.5 |389-1180-ND 95.00 H-P28 -040 (1.0) Blade 389-1141-ND 55.74 TFP-BLP1 
PLCC-32 16.9 14.3 /389-1181-ND 95.00 | H-P32 .080 (2.0) Blade 389-1145-ND 55.74 TFP-BLP2 
PLCC-44 19.5 19.5 /389-1182-ND 95.00 H-P44 
3 |PLCC-68 27.0 27.2 |389-1183-ND 95.00 H-P68 
QFP-48 8.4 8.4 389-1184-ND 95.00 H-Q07 
QFP-44 13.4 [13.4 |389-1185-ND 95.00 [H-Q10 P2 Repl ment 
QFP-64, 80, 100 23.4 18.1 389-1186-ND 95.00 H-Q1420 S 00 ep ace e 
Tool 
4 _|Hot Air Tool 389-1177-ND 550.00 HCT-900-11 Parts and Tips 


PS-800 and PS-800E Soldering System 


Replacement Handle Includes: * Handle * Cord 
Tips are sold separately. 
SSC Series tips will work with MFR Series hand pieces and stations. 


Features: * The PS-800 Soldering System is compact for repetitive ae Digi-Key Price | Metcal 
manual soldering and touch-up ¢ Utilizes SmartHeat® Technology Description Part No. Each | Part No. 
¢ Requires no calibration * Uses replaceable heater tips rather than Replacement Solder Handpiece 389-1032-ND 60.00 |SP-HC1 
cartridges * Perfect for lead-free hand soldering 7 
PS800 Soldering System includes: * Power Supply with Power Cord Cartridge Removal Pad 389-1044-ND 6.18 |AC-CP2 
* Hand-Piece with Cord * Workstand with Sponge and Cartridge 
Removal Pad Tip Dimensions Digi-Key Price | Metcal 
PS800E Soldering System includes: * Power Supply with Power Inches (mm) Description Part No. Each_ | Part No. 
Cord * Hand-Piece with Cord * Workstand with Sponge and A 7 5 
Cartridge Removal Pad * Auto Sleep Stand * PS-CA2 Coil Assembly 500°F Soldering Tip Cartridges 
-16 (2.3) Hoof - Drag 389-1035-ND 25.28 |SSC-539A 
Digi-Key Price OKi ae . 4 i 
Description PartNae Each Part No. 050 (1.270) Min) Hoof 389-1037-ND 25.28 |SSC-567A 
PS-800 Soldering Handle with Coil Assembly 389-1096-ND 59.00 |PS-HC1 -040 (1.020) Conical Sharp 389-1033-ND 15.50 |SSC-501A 
PS-800 Workstand with Sponge 389-1097-ND 30.00 WSs2 020 (0.510) Conical Sharp 389-1034-ND 15.50 |SSC-522A 
PS-800E Soldering System 389-1128-ND 199.00 PS-800E 016 (0.406) Bevel 60° 389-1036-ND 15.50 |SSC-545A 
Tip Dimensions Digi-Key Price OKi 600°F Soldering Tip Cartridges 
Inches (mm) Description Part No. Each Part No. -100 (2.540) Chisel 30° 389-1040-ND 16.28 |SSC-636A 
__ 650 Series Tips for PS-800 .070 (1.780) Chisel 30° 389-1041-ND 16.28 |SSC-637A 
.06 (1.5) Chisel 60° 389-1098-ND 10.80 PHT-650325 i _ 
.07 (1.78) Chisel Fine 30° 389-1099-ND 9.60 PHT-650335 -060 (1.520) Chisel 30 389-1042-ND 16.28 | SSC-638A 
-10 (2.5) Chisel 30° 389-1100-ND 9.60 PHT-651355 .040 (1.020) Conical Sharp 389-1051-ND 16.28 |SSC-601A 
-12 (3.0) Chisel 30° 389-1101-ND 12.00 PHT-651367 . 5 
20 (5.0) Chisel 30° 389-1102-ND 40.80 PHT-651384 040 (1.020) Chisel 30' 389-1039-ND 16.28 |SSC-625A 
.01 (0.25) Conical 60° 389-1103-ND 10.80 PHT-652017 020 (0.510) Sharp Bent 30° 389-1053-ND 16.28 |SSC-654A 
.02 (0.5) Conical Fine 389-1104-ND 9.45 PHT-652035 : Eppa i 
‘04 (1.0) Conical Fine 389-1105-ND 12.00 PHT-652057 020 (0.510) Conical Sharp 389-1038-ND 16.28 |SSC-622A 
.016 (0.4) Conical Fine Bent 389-1106-ND 10.80 PHT-652327 -016 (0.406) Bevel 60° 389-1043-ND 16.28 |SSC-645A 
02 (0.5) Conical Fine Bent 30°___|389-1107-ND 10.80 PHT-652335 020 (0.510) Sharp Bent 30° 389-1052-ND 1628 |SSC-626A 
.04 (1.0) Conical Long 389-1108-ND 12.00 PHT-653067 — - 
750 Series Tips for PS-800 700°F Soldering Tip Cartridges 
.04 (1.0) Chisel Fine 30° 389-1110-ND 9.12 PHT-750315 -100 (2.540) Chisel 30° 389-1058-ND 15.50 |SSC-736A 
.06 (1.5) Chisel 60° 389-1111-ND 9.12 PHT-750325 . o 
07 (1.78) Chisel Fine 30° 389-1112-ND 8.11 PHT-750335 070 (1.780) Chisel 30 389-1059-ND 15.50 |SSC-737A 
-10 (2.5) Chisel 30° 389-1113-ND 8.11 PHT-751355 040 (1.020) Conical Sharp 389-1054-ND 15.50 |SSC-701A 
12 (3.0) Chisel 30° 389-1114-ND 10.50 PHT-751367 A a . rr = 
20 (5.0) Chisel 30° 389-1115-ND 9.45 PHT-751384 040 (1.020) Chics 30' 389-1056-ND 15.50 |SSC-725A 
.01 (0.25) Conical 60° 389-1116-ND 9.12 PHT-752017 -020 (0.510) Conical Sharp 389-1055-ND 15.50 |SSC-722A 
-02 (0.5) Conical Fine 389-1117-ND 9.12 PHT-752035 .020 (0.510) Sharp Bent 30° 389-1061-ND 16.28 |SSC-754A 
.04 (1.0) Conical Fine 389-1118-ND 10.50 PHT-752057 a 
.016 (0.4) Conical Fine Bent 389-1119-ND 9.45 PHT-752327 -020 (0.510) Sharp Bent 30 389-1057-ND 15.50 |SSC-726A 
.02 (0.5) Conical Fine Bent 30° 389-1120-ND 9.45 PHT-752335 .016 (0.406) Bevel 60° 389-1060-ND 16.28 |SSC-745A 
SFV Series Tips for PS-800E, PS-900 
.04 (1.0) Chisel 389-1129-ND WALT: SFV-CH10A 
.078 (2.0) Chisel 389-1130-ND 8.11 SFV-CH20 = 
.02 (0.5) Conical 389-1131-ND 10.14 |SFV-CNos NEW! Digital Preheater 350W 
.02 (0.5) Conical Bent 389-1132-ND 8.11 SFV-CNBO5S . g 


NEW! PS-900 Soldering System 


The PS-900 Soldering Station utilizes SmartHeat® 
technology to ensure unsurpassed performance 
without the need for system calibration. It is manu- 
factured to the highest quality standards to provide 
consistent, good performance and reliability. 

Uses SFV Series tips. 


yy 


Digi-Key Price OKi 
Description Part No. Each Part No. 
Soldering System 389-1133-ND 249.00 PS-900 
Soldering Handle for PS-900 389-1134-ND 64.00 PS-HC3 


The PCT-1000 is a programmable preheater that 
provides users exceptional ability to increase heat 
capacity with highly controlled thermal output, 350W 
convection. 

Applications: 

¢ Lead-Free 

¢ Multi-layer boards and large ground planes 

* Soldering 

* Desoldering 

* SMD rework 


Digi-Key Price Metcal 
Description Part No. Each Part No. 
Programmable Preheater 389-1176-ND 1250.00 _ |PCT-1000 
Board Heater Rail Kit; Two 300mm rails, four a a 7 
support pins 389-1192-ND 60.00 |BH-RK1000 
Foot activation switch 389-1193-ND 35.00 | PCT-FS1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digital Soldering Stations 


WD1001 Includes: 
WD1 power unit, WMP soldering pencil, WDH20 Iron stand and sponge, NT1 supplied tip 


M'Glea 0051502699 Circuit Board Vise 


Features: 

* Complete work center for placing, soldering and desoldering printed circuit 
boards 

* Spring clamps will hold work piece in place securely 

¢ Rotates through 360°, allowing work performance at any convenient angle 

* Adjustable features allow handling of variety of circuit board sizes 

¢ Maximum surface: 6-1/4"/160 mm x 9-1/8"/235 mm_ * 0051502699 is ESD 


Features: 


* 3 “radio buttons” allows you to pre-set frequently-used temperature settings * Setback, lockout, 


temperature, window, F/C switching, standby, auto-off time * Large high contrast LCD display displays more 
information at a glance ¢ Micro pencil with short tip to grip (37mm) puts you close to the work * High output 
pencil allows you to work with lead-free solder * Iron stand has adjustable tilt angle in 4 positions ranging 
from 30 ~ 80 degrees * ESD safe to protect sensitive components Temperature Range: 150°F ~ 850°F 


SAFE 


Thermal Tweezers 


Tweezers will work with EC, WD and WR3 series units. 


Temperature Accuracy: +9°F (+5°C) 


Digi-Key Price | Weller WD1001 0052917099 — For use 
Description Part No. Each Part No. with WD2/WD2M 
Circuit Board Vise 0051502699-ND 51.91 0051502699 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
SMT Thermal Tweezers w/Stand 0053313399-ND 198.45 )WTASOSET 
Tip, 1mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414199-ND 16.19 |WT1 
Tip, 3mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414699-ND 16.19 |WTA2 
Tip, 6mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414799-ND 16.18 |WTA3 Replacement Tips for WMP. 
Tip, 12.5mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414399-ND 29.48 |WT4 


2~dg{ — 


= <2 
NT1 NT4 
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H IAL H H NT1X NT6 
Micro Digital Rework Soldering Station 
Features: 
* 3 “radio buttons” allows pre-set of frequently used temperature D bres piaLkey ace were 
settings * Setback, lockout, temperature window, F/C switching, lescription art No. oe art No. 
Standby, auto-off time ; Digital Solder Station 85 Watt with WMP WD1001-ND 313.95 |WD1001 
* The pencil powers down when placed in the holder to extend 
tip life Dual Digital Solder Unit 160 Watt without Iron WD2-NDt 302.40 |wD2 
Specifications: 
< Soldering Pencil: WMRP Dual Channel, Micro Digital Power Rework Unit, 120V | WD2M-ND 346.50 | WD2M 
* Temperature Range: 150°F ~ 850°F (177°C ~ 454°C) «i 
* Voltage Input/Output: 120V/24V Iron Stand with Sponge for WMP WDH20-ND 40.56 | WDH20 
* Supplied Tip: RT3 Soldering Iron 65 Watt with NT1 Tip WMP-ND 113.40 | WMP-ND 
* Temperature Accuracy: 17°F 
WSP150 Heavy Duty Soldering Pencil, 150 Watt, i 
Digi-Key Price |Weller for use with WD2/WD2M Cee END 1 Go.00)7 | Obereleey 
Beserauan - BaruNe! Eachia [Rartino: t Power Unit only. Soldering pencils and stands sold separately. 
Soldering and Rework Station WD1000M-ND 523.95 |WD1000M 
Tip, RT1 Needle Tip 0054460199-ND@ 32.44 | 0054460199 eee Tip Dimension | Tip Length | Digi-Key Price | Weller 
Tip, RT2 0.4mm Point Tip 0054460299-ND@ 32.44 | 0054460299 Bescupuon (Guid) (rom) Ea BartiNo: ech Rares 
Tip, RT3 1.3mm Chisel Tip 0054460399-ND@ 32.44 | 0054460399 Replacement Tips 
Tip, RT4 1.5mm Chisel Tip 0054460499-ND@ 32.44 | 0054460499 Micro: 0.25 7.40 NT4-ND 997 INTI 
Tip, RTS 0.8mm Chisel Bent, 30° 0054460599-ND@ 32.44 | 0054460599 ° . ° 
Tip, RT6 1.2mm Round Bevel, 45° 0054460699-ND@ 32.44 | 0054460699 Micro 0.25 8.45 NT1S-ND 9.97 |NT1S 
Tip, RT7 2.2mm Knife Tip, 45° 0054460799-ND@ 34.07 | 0054460799 Round 120 9.90 NT4-ND 997 |NT4 
oun Z fs | i 
@ RoHS Compliant 
Bent Round 0.40 8.15 NT1X-ND 11.97 |NT1X 
WRS1 002X Electronically Chisel 1.60 9.45 NT6-ND 9.97 |NT6 
H H Chisel 1.60 8.40 NTA-ND 9.97 |NTA 
Controlled Desoldering Station 
Chisel 2.40 7.35 NTB-ND 9.97 |NTB 
Features: 
Chisel 3.20 7.75 NTC-ND 9.97 |NTC 
* Vacuum is generated with a self-contained pump , 
* 80 watts of power for faster heat up and better performance Bent Chisel 1.60 8.61 NTAX-ND 11.97 |NTAX 
* A wide range of DX Series desoldering tiplets available Replacement Parts for WSP150 
* Digital process for exact temperature set, you control the process iP" 
* 80 watt desoldering pencil with internal disposable solder collection tube Chisel 47 — 0054445299-ND 7.78 |0054445299 
* Safely and efficiently removing through hole components from PCB's 
¢ Vacuum delay feature prevents clogging Chisel 6.7 = 0054445199-ND 7.78 |0054445199 
Digi-Key Price Weller Chisel 9.3 => 0054445099-ND 7.78 |0054445099 
Description Part No. Each Part No. : : 
Digital Desoldering Station 80W WRS1002X-ND 903.00 WRS1002X Tip Retainer Nut = = 0058744795-ND 9.57 | 0058744795 
Collection Tube for DXV80 0058741815-ND 7.30 0058741815 
Desolder Tip, for DXV80 2.3 x 1.0mm DX112-ND 13.07 Dx112 
Desolder Tip, for DXV80 2.5 x 1.2mm DX113-ND 13.07 DX113 H . 
Desolder Tip, for DXV80 3.3 x 1.8mm DX114-ND 13.07 DX114 Controlled-Output Soldering Station 


WES51 and WESD51 Soldering Stations 


Features and Benefits: 

* Cordless temperature lockout to prevent operators from raising 
the temperatures to levels higher than specified for the board or 
component. Gives you control over the process * Cordless Tip 
Temperature Calibration, which provides the user with the capability 
of resetting station temperature readings to variations in tip sizes and 
styles »* Quick heat-up and temperature recovery allows continuous 
production soldering * Slim, comfortable hand piece reduces 
operator fatigue * Accuracy within 9°F (5°C) 

Temperature Range: 350°F ~ 850°F (177°C ~ 454°C) * ESD Safe to 


WTCPT Weller’s Work Horse 


Specifications: 

¢ Transformer powered soldering station complete with macro style, low 
voltage, temperature controlled soldering iron »* Special “closed loop” 
method of controlling maximum tip temperature to protect temperature 
sensitive components » Power unit housing features impact resistant 
plastic for durability * Quick disconnect plug for soldering iron and lighted 
on/off switch * Separate conductor grounds iron tip and terminates at third 
pin of power cord ¢ PT series soldering tips come in a variety of shapes 
and sizes in three standard 

Temperature Ranges: 600°F (316°C), 700°F (371°C), and 800°F (427°C) 
¢ Uses PT series tips 


protect sensitive components ¢ Uses ET Series Tips Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 

WES51-ND Analog 50 Watt Soldering Station ............. 0.0... eee cece ee eee eset ee ee eee ence $124.95 : 

WESD51-ND _ Digital 50 Watt Soldering Station $173.25 Complete Station 24V Output WTCPT-ND 156.45 WTCPT 

PES51-ND Replacement Iron...............5 $39.77 : 

BA60-ND Replacement Barrel Nut Assembly for PES5O and PESS1.. $6.51 Replacement Soldering Iron eZ ND) Brees ceo 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Accessories 


Fig. 3 meta. woo. 


0051319099-ND 0052918499-ND 0052711699-ND 0052918099-ND 
Digi-Key Price | Weller 
WR3000M Includes: HAP200: Hot air pencil, WP80: Soldering iron, DSX80: Desoldering iron, WVP: Fig. |Description Part No. Each _|Part No. 
Vacuum pickup tool Features: * 400 watts of power over 3 independently controlled channels « Air and 1 /Vacuum Pick-up Tool WLSK200-ND 51.24 |WLSK200 
vacuum ports allow the use of up to 3 tools simultaneously * Compatible with high speed micro tools WMRP 2 |WDH Dry Cleaning System 0051512599-ND 12.60 |0051512599 
and WMRT Temperature Range: 150°F ~ 850°F 3 |WDC Dry Cleaning System with Wool 0051512499-ND 16.80 | 0051512499 
— _| Replacement Wool (2/pack) 0051382499-ND 5.25 |0051382499 
Digi-Key Price Weller Solder Bath, 80W 
Description Part No. Each Part No. —_| dor use with WD2 and WD2M Stations) 0052704089-ND 215.25 |0052704099 
Digital Rework Station with Tools WR3000M-ND 1899.00 WR3000M Solder Bath, 150W ii 
Accessories a (for use with WD2 and WD2M Stations) 005270822 9.ND) 319.20 | 0052704299 
DSX Desoldering Iron, 80W 0051319099-ND 225.75 0051319099 5 |SMT Chip Removal Nozzle Kit 0051515599-ND 315.00 |0051515599 
WVP Vacuum Pick-up Tool 0052918499-ND 64.57 0052918499 6 |Cleanout Tool for Desoldering Pencils 0051350099-ND 15.43 | 0051350099 
HAP200 Hot Air Pencil 0052711699-ND 275.10 0052711699 — | Polishing Bar for Soldering Tips WPB1-ND 8.40 |WPB1 
WP80 Soldering Iron, 80W 0052918099-ND 113.40 0052918099 — _|Tip Tinner for Solder Tip, 1.50z. 0051303199-ND 8.40 |0051303199 
Cleaning Kit for DS80 0051312499-ND 15.42 0051312499 
Tip Dimension| Tip Length | Digi-Key Price Weller Hy H 
Description (mm) (mm) Part No. Each Part No. Professional Soldering Irons 
Replacement Tips for DXV and DSX i 
Eccentric 2.90 23 0051314799-ND 13.07 0051314799 WP25, WP30, WP35 Series Irons 
Eccentric 15 23 0051314899-ND 13.07  |0051314899 Features: 
Eccentric 11 31 0051315199-ND 13.07 0051315199 * Fixed temperature units « Ideal for a wide variety of electronic tasks 
Eccentric 2.49 22 0051315299-ND 13.07 0051315299 * Interchangeable heater elements - Single handle plus three different 


heating elements gives the user a trio of irons for different jobs »* Quick 
change knurled collar makes changing heater simple » Lightweight handle 
with cushioned grip * For additional safety, all irons come with 3-wire power 
cord Irons use ST series iron plated tips for long life and greater soldering 
efficiency * UL Listed * Important: Use only Weller tips * ST series tips 


Digital Soldering Stations 


WD1002 Includes: * WD1 power unit * WP80 soldering pencil * WDH10 
Iron stand and sponge *LTB Supplied Tip Features: ¢ 3 “radio buttons” 


; Digi-Key Price Weller 
allows you to pre-set frequently-used temperature settings * Setback, Description Part No. Each Part No. 
lockout, temperature, window, F/C switching, standby, auto-off time - - - 

Large high contrast LCD display, displays more information at a glance Soldering Iron with ST3 Tip, 25 Watt WP25-NDt 38.92 WP25 
* High output pencil allows you to work with lead-free solder * Iron stand Soldering Iron with ST3 Tip, 30 Watt WP30-NDT 42.07 WP30 
has adjustable tilt angle in 4 positions ranging from 30° ~ 80° * ESD safe Soldering Iron with S T3 Tip, 35 Watt WP35-NDt 49.00 WP35 
to protect sensitive components Voltage Input/Output: 120V/24V Temperature Range: 150°F ~ 850°F Knurled Tip Retaining Nut KN60-ND 3.15 KN60 


Replacement Tips for WSP80 and WP80 t Soldering Iron Stand is sold separately. 


al LTH << LTA LTB 


LTCS LTK 


Hot Air Rework Station and Nozzles 


Specifications: * 650W * Temperature Range: 122°F ~ 1022°F * Voltage: 


Digi-Key Price | Weller 120V 
Description Part No. Each Part No. Features: 
Digital Solder Unit 85 Wait without Iron WD1-NDt 196.35 |WD1 * Compact design maximizes workspace efficiency »* Controlled output 
Micro Digital Rework Power Unit, 120V WD1M-ND 245.70 |WD1M maintains set temperature regardless of air flow setting * Temperature and 
Iron Stand with Sponge for WSP80 WDH10-ND 40.56 |WDH10 air flow are controlled independently * Standby button allows you to power 
lron Stand for WSP80 Series WPH81-ND 24.45 |WPH81 down to low settings when not in use « Includes a rest support for the hand 
Barrel Nut Assembly for WSP80 WS102-ND 7.02__|wS102 piece * Nozzles sold separately 
80W Soldering Pencil with Short Tip-To-Grip (WP80) |0052918099-ND 113.40 |0052918099 = : 
Digital Soldering Station 80W with WP80 Pencil WD1002-ND 313.95 |wD1002 ie Digi-Key Price Weller 
Short Tip Retainer Assembly for WP80 0058744845-ND 10.55 [0058744845 Description Part No. Each Part No. 
Long Tip Retainer Assembly for WP80 0058744846-ND 10.55 | 0058744846 Self-Contained Hot Air Station, 120V WHA900-ND 576.45 WHAS00 
120W Soldering Pencil WP120 0052919399-ND NEW! | 199.00 [0052919399 Hot Air Nozzle, 44 PIN PLCC 0058736814-ND 69.74 0058736814 
Soldering Pencil Stand for WP120 0052919499-ND NEW! | 259.00 |0052919499 Hot Air Nozzle, 84 PIN PLCC 0058736833-ND 87.46 0058736833 
t+ Power Unit only. Soldering pencils and stands sold separately. Hot Air Nozzle, 20 PIN PLCC 0058736839-ND 66.95 0058736839 
Hot Air Nozzle, 68 PIN PLCC 0058736804-ND 69.74 0058736804 
eh Tip Dimension | Tip Length |Digi-Key Price Weller Hot Air Nozzle, 14 PIN SOIC-SO8 0058736843-ND 66.95 0058736843 
Description (mm) an ess No. 7 Each Part No. Hot Air Nozzle, 20 PIN SOIC 0058736842-ND 66.95 0058736842 
jeplacemeni' ips i 
Sound O05 Doo Pp. ae ip 00 A Hot Air Nozzle, SOT23 0058736870-ND 66.95 0058736870 
Chisel 0.8 10.90 LTH-ND 3.90 LTH 
Round 3.2 10.90 LTCS-ND 3.90 LTCS R | Ti f | 
Chisel 1.2 18.50 LTK-ND 3.90 LTK 
Chisel 1.6 9.70 LTA-ND 3.90 LTA ep acement Ips or Irons 
Chisel 2.4 10.90 LTB-ND 3.90 LTB =o — - 
NEW! WP120 Replacement Tips NEW! een Description ae es ee 
Chisel 16 39 0054470199-ND 12.00 0054470199 —o = = 
Chisel 3.2 39 0054470299-ND 12.00 0054470299 __PT Series Tips tor TC201T Iron 
Chisel 1.6 36 0054470399-ND 12.00 0054470399 1.87 Screwdriver, 700°F (371°C) ELAGND 3.30 | PTA 
Chisel 2.4 36 0054470499-ND 12.00 0054470499 1.57 Screwdriver, 800°F (427°C) PTA8-ND 3.30 / PTAB 
3.18 Screwdriver, 700°F (371°C) PTC7-ND 3.30 |PTC7 
3.18 Screwdriver, 800°F (427°C) PTC8-ND 3.30 |PTC8 
. os . 79 Conical Flat, 700°F (371°C) PTF7-ND 3.30 | PTF7 
Dual Micro Digital Rework Station 79 Conical Flat, 800°F (427°C) PTF8-ND 3.30 |PTFS 
WD2000M Includes: * Power Unit * WMRP and WMRT Soldering Pencils = (igh Conical ebOre src) Ser eran eas 
¢WMBH Iron Stand Features: ¢ 3 “radio buttons” allows pre-set of frequently - 9 EPH Series Tips for EC1302B Iron - 
used temperature settings »* Setback, lockout, temperature window, F/C 38 Mi - - iP: 
piss ‘ ‘ s . icropoint Tip EPH101-ND 5.35 EPH101 
switching, standby, auto-off time * Tweezers are automatically switched off 157 Screwdriver Ti EPH106-ND 5.35 |EPH106 
when placed in the WMRTH holder * ESD safe to protect sensitive components ~ ET Pe Tips for EC1201A ~ 
Voltage Input/Output: 120V/24V Temperature Range: 150°F ~ 850°F 157 Screwdriver Tip ETA-ND 367 ETA 
Digi-Key Price Weller 2.36 Screwdriver Tip ETB-ND 3.67 |ETB 
Description Part No. Each Part No. #9 Screwdriver Tip ETH-ND 3.67 ETH 
Dual Micro Digital Rework Station with Irons WD2000M-ND 908.25 | WD2000M 79 Conical Tip ETP-ND 3.67 | ETP 
Tweezer set with WMRTH Stand and RTW2 Tip Set |0051317399-ND 320.25 /0051317399 40 Single Flat Tip ETU-ND 3.67 | ETU 
Micro Soldering Pencil for WMRS (WMRP) 0052917199-ND 123.90 |0052917199 80 Long Conical Tip ETO-ND 3.67 |ETO 
Micro Soldering Holder/Sponge for WDH50 (WMRP) |0051515699-ND 91.35 |0051515699 Tips for Professional Soldering Irons — ST Series Tips for WP25, WP30, WP35 Irons 
RTW1 Tip Set for WMRT Tweezers 0.2mm 0054465199-ND 68.13 [0054465199 1.57 Screwdriver Tip ST1-ND 3.44 |ST1 
RTW2 Tip Set for WMRT Tweezers 0.7 x 0.4mm 0054465299-ND 68.13  |0054465299 4.65 Screwdriver Tip ST4-ND 3.44 |ST4 
RTWS Tip Set for WMRT Tweezers 3.0 x 0.7mm 0054465399-ND 80.85 |0054465399 79 Single Flat Tip ST5-ND 3.44 |ST5 
RTW4 Tip Set for WMRT Tweezers 5.99 x 0.7mm 0054465499-ND 80.85 _|0054465499 J Screwdriver Tip ST6-ND 3.44 ST6 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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iia Soldering Irons 


Specifications: * Specifically designed for use at electrostatic free work stations »* Non-burnable 
silicon rubber cord » Lightweight, high impact plastic handle ¢ Blue plastic meets requirements for ESD, 
Electrostatic Dissipative Materials * Uses Weller EM series tips made of copper with heavy iron, nickel and 


chromium plating for long life * UL listed 
NOTE: EC1302B and EC1201A work with DEC1001 and EC 1002. 


NN 


Fig. 1 


* Micro-soldering tool 

* Stainless steel heater element 
construction ¢ Fine tip iron for 
light duty applications 


Fig. 2 ae 


¢ General purpose soldering tool 
* Stainless steel plug-in heater 
element construction * General 
purpose iron for mid-range 
applications 


Fig. 3 C\ 


SS, 

Na 
* General purpose soldering tool 
* Stainless steel plug-in heater 
element construction * General 
purpose iron for mid-range 
applications 


Digi-Key Price Weller 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 
1 |20W Iron with EPH 101 Tip EC1302B-ND 123.62 EC1302B 
2 |40W Soldering Iron with ETA Tip EC1201A-ND 123.62 EC1201A 
3 |50W Soldering Iron with ETA Tip PES50-ND 41.75 PES50 
— _|Replacement Sponge TC205-ND 1.09 TC205 


portasol® Cordless Soldering 
Irons and Tips 


Features: 

75 Watt ¢ Gives the ultimate in portable power and convenience for all soldering jobs » Provides 25 ~ 75 
watts of power * Adjustable temperatures up to 850°F (454.4°C) » Refueled with standard butane refills 
* Unit lasts for up to an hour of continuous use 

125 Watt ¢ Self-igniting portable butane heat tool  Anti-static soldering * “Auto Switch” safety shut-off 
iron plated tips, and built-in butane filter * Rugged stainless-steel body provides up to 125 watts of power 
* Adjustable temperature up to 1,076°F (530°C) ¢ Fuel level is clearly visible through a window on the body 
of the tool Note: Butane not included (Butane is not sold by Digi-Key) 


75 Watt 125 Watt 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
75 Watt 
Cordless Soldering Iron with PPT6 Tip, 2.4mm P2C-ND 37.38 P2C 
Single Flat, Solder Tip, 1.0mm PPT1-ND 8.72 PPT1 
Double Flat, Solder Tip, 2.4mm PPT6-ND 8.72 PPT 
125 Watt 
Cordless Soldering Iron PSI100C-ND 63.06 PSI100C 
Single Flat, Solder Tip, 1.0mm PSH-ND 11.15 PSi1 
Single Flat, Solder Tip, 2.4mm PSi2-ND 11.15 Psi2 
Single Chisel, Solder Tip, 1.0mm PSI5-ND. 11.15 PSI5 
Hot Blower Tip PSI9-ND 11.15 PSIg 


NEW! Pro Series Soldering Iron and Tips 


Specifications: * Operating Temperature: 900°F * 18Watts Features: 
° Super fast heat up * Red power-on LED changes to green when 
working temperature is reached * LED work light illuminates working 
surface in low-light conditions * Co-molded grip for a comfortable feel 
¢ Designed to be self-standing * Tips use a phono jack for easy tip 
exchange ° 7 year limited warranty 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
High Performance Soldering Iron WPS18MP-ND 26.99 WPS18MP 
Conical Replacement Tip, Size .0312 in. WPS10-ND 7.99 WPS10 
Chisel Replacement Tip, Size .125 in. WPS11-ND. 7.99 WPS11 


Flux Solvent Dispenser 


* Both static safe and standard hold 2 ounces 

Avoid spills and waste and place flux precisely where needed 

* Squeeze boitles dispense one drop of liquid resin, flux, oil solvent through 
stainless steel needles 

Static dissipative models protect static-sensitive components 


OK Industries 
Division of Jonard Industries Corp. 


Benchtop Fume Absorber 


Aerodynamic hood design effectively draws solder fumes away from the work 
area. Carbon filters traps up to 80% of the flux fumes. Compact size and 
adjustable for convenient placement near work area. Optional articulating arm 
with bench mount clamp converts benchtop fume absorber to suspended fume 
absorber for positioning directly over the work area. An inexpensive alternative 
to individual fume extraction. 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Benchtop Fume Absorber, 115V with 3 Filters K416-ND 101.20 
Benchtop ESD Safe Fume Absorber, 115V with 3 Filters K417-ND 123.00 
Replacement Carbon Filter Set, 3 Pieces K419-ND 20.43 
Benchtop Fume Absorber with Articulating Arm, 115V K498-ND 228.65 
Benchtop ESD Safe Fume Absorber with Articulating Arm, 115V K499-ND 273.62 


Vacuum Desolder Pumps 


Features durable corrosion 
resistant plastic construction 
and corrosion treated 
springs with uniform reset 
pressure and cushioned 
shock reduction. Fitted with 
replaceable tips. 


Digi-Key Price 

Fig. | Description Part No. Each 
High-Vac Desoldering Pump with Tip, Blue K412-ND 18.75 

1 Replacement Tip for K412-ND, K500-ND K413-ND 3.00 
ESD Safe Desoldering Pump with Tip, Black K414-ND 23.75 
Replacement ESD Safe Tip for K414-ND K415-ND 5.00 

2 |Desoldering Pump K500-ND 11.83 


Paladin Tools’ 


1 Desoldering tool removes solder with 
Desoldering simple pushbutton operation. 
Pump 


A conductive tool for anti-static operation. 
Replaceable tips available. 


PAL1700-ND Desoldering Pump 
PAL2712-ND Replacement Tip. . 
PAL2716-ND Anti-Static Replacement Tip 


CHIP QUIK® SMD Removal Kits 


CHIP QUIK SMD rework products are designed as a low cost way to rework SMD components including 
QFP and PLCC packages, with very low temperature (300°F). SMD1 contains everything needed for 
removing SMD components with either convection (hot air) or conduction (solder iron). Use SMD16, SMD32, 
and SMD291 for larger jobs which require more CHIP QUIK material and flux. SMD2000/SMD6000 kits 
are complete solder/desolder rework kits for safely removing SMD components, cleaning the pads, placing 
component and reapplying solder safely with low operating temperatures. Approved by many top industry 
PC board manufacturers for reworking faulty components, without the need for specialized solder equipment. 
CHIP QUIK removal alloy-no lead formula has been tested for rework on PC Boards that were manufactured 
with lead and no-lead solders with excellent results on both. It has also been successfully tested for SMD 
removal on all the major no-lead solders that are presently available in the industry. 

SMD2000 Contents (In durable plastic case): 

* Removal Alloy SMD 4.5 with instructions * Solder Paste: No clean in 1cc syringe with nozzle and cap *3 
feet silver solder * Paste Flux: No clean flux in 1cc syringe with nozzle and cap » Liquid Flux Remover/ 
Cleaner: Scc * Probe Kit * Solder Wick: No clean * Handi-Vac * 2 Acid Brushes ¢ Precision Tweezers *6 
Cleaning Wipes * 10 Swabs *6 Alcohol Pads 

SMD6000 Contents (In durable plastic case): 

¢ Removal Alloy SMD 8 feet with instructions * Solder Paste * Solder Wire * Paste Flux: For Lead Free 
Solder, 5cc syringe with handle and tip * Liquid Flux Remover/Cleaner: 10z. container * 4 Probe Kit * Solder 
Wick: No clean, 5 feet * Handi-Vac Tool * 2 Acid Brushes ¢ 2 Precision Tweezers * 6 Cleaning Wipes * 10 
Swabs °¢ 12 Alcohol Pads V8910 Contents: * Vacuum Pen includes 4 tips of various sizes 


Fig. 1 
Instructions 
included 
with all 

kits. 


Fig.2 NEW! 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Flux Dispenser, 0.020” (.51mm) Needle FD2-ND 2.89 FD2 x rab Digi-Key Price | Chip Quik 
Fig. | Description Part No. Each_ | Part No. 
1_|For 8-10 SMD's SMD1-ND 13.50 |SMD1 
Complete Rework Kit, Contents Listed SMD2000-ND 105.00 |SMD2000 
Tools WSA350 ~_|Complete Solder/Desolder No Lead Rework Kit SMD6000-ND@ _| 135.00 |SMD6000 
Replacement Parts 
WSA350: * Removes flux fumes from the bench top by drawing the 2_|Tool Vacuum Pick and Place, 6 pieces V8910-ND NEW! 38.93 |V8910 
smoke through an activated carbon filter * Voltage: 120VAC * Air Industrial Pack Replacement Low Temperature Solder 16' | SMD16-ND 98.00 |SMD16 
Consumption: 87-107 CFM * Sound Level: 45-50dB (A) * ESD Safe Industrial Pack Low Temperature No Lead Solder 16' SMD16NL-ND@ 82.50 |SMD16NL 
¢ UL and cUL Listed ¢ Includes: Bench top smoke absorber and one Industrial Pack Replacement Low Temperature Solder 32' | SMD32-ND 190.00 |SMD32 
WSAS5OF filter ___ {Industrial Pack Low Temperature No Lead Solder 32' SMD32NL-ND@ | 150.00 |SMD32NL 
Removal Alloy 4.5’ No Lead SMD4.5NL-ND® 27.00 _|SMD4.5NL 
Digi-Key Price Weller Removal Alloy 8’ No Lead SMD8NL-ND@ 52.50 |SMD8NL 
Description Part No. Each Part No. Flux in 1cc Syringe, No Lead SMD1NL-ND@ 13.50 |SMD1NL 
Benchtop Smoke Absorber WSA350-ND 52.50 WSA350 Handi-Vac Kit HVPB6-ND@ 14.63 |HVPB6 
Carbon Replacement Filters (3 pack) WSA350F-ND 5.51 WSA350F RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2431 


Ine 1 1 Digi-Key Price Each Chemtronics 
/TV/Chemtronics Desoldering Braid alae pate rs [peat 
. oh tce : : 7 Polyester/Cellulose Blend, Nonwoven Wipes, 6704CH-ND 33.20 30.00 |6704 
Pure copper braid construction coated with high purity rosin, quickly and thoroughly 4” x 4” (1200 Pes.) eS i i 
removes solder. Use Chem-Wik® or Soder-Wick® to remove components, SMDs, Polyester/Cellulose Blend, Nonwoven Wipes, 
ICs, blobs and clean up poor solder connections. Meets or Exceeds these an 9” (300 Pes.) e 6709CH-ND 33.20 30.00 )6709 
Requirements: * Mil-F-14256F Type R_ * NASA NHB 5300.4(3A) Reliability and Sealed Edge Microfiber Chamois™ Wipes, 
Quality Assurance publication * NASA SP-5002 Soldering Electrical Connections 8”x 8" (50 Pes.) J 7348LE-ND 135.79 122.70 |7348LE 
* NASA NPC200-4 Quality publication * DOD Standard 1686B and DOD Handbook 
263 * Mil-B-81705C Static Decay Rate Provision ¢ Mil-Std-2000A 
Width Length Label | Digi-Key Price Each Chemtronics H 
Inch (mm) Feet (Meter) Color | Part No. il 25 100 | Part No. Presatu rated Wi pes 
Chem-Wik Desoldering Braid s 
.030 (.76) 5 (1.52) White |CW2-5-ND 3.34 3.01 2.43 [2-5L Digi-Key Price Each Chemtronics 
.030 (.76) 25 (7.62) White | CW2-25-ND 14.36 12.93 10.42 |2-25L Description Part No. 1 25 Part No. 
.050 (1.27) 25 (7.62) Yellow | CW5-25-ND 14.36 12.93 10.42 |5-25L Optic Prep High Quality Optical 
.075 (1.91) 25 (7.62) Green |CW7-25-ND 14.94 13.45 10.84 |7-25L Cleaning aad Polishing Pade (50 Pcs) | CP410-ND 24.90 22.50 | CP410 
100 (2.54) | 25 (7.62) Blue _|CW10-25-ND 15.96 14.37 11.58 |10-25L Chemoad General Purnose. lint-free. 
.030 (.76) 100 (30.48) Gray | 2-100L-ND 57.28 51.56 41.53 |2-100L Nonebraene Cleaning Pads (50 Pcs.) CP400-ND 27.41 24.77 |CP400 
.050 (1.27) | 100 (30.48) | Yellow |5-100L-ND 57.28 51.56 41.53 |5-100L Electro-Wash® MX Plastio-Safe Cl 
‘075 (1.91) | 100 (30.48) | Green |7-100L-ND 59.42 53.48 43.08 |7-100L Bx10'(@5Pcs) [CP A21-ND 54.52 49.07 |CP421 
100 (2.54) | 100 (30.48) Blue _| 10-100L-ND 63.68 57.32 46.17 |10-100L 3 -Prep Wetand-Dry Wi 
Soder-Wick Desoldering Braid tor Monitor Screens (05 Twin Packs) CSEZ OND) 29.37 26.54 | CSP20 
030 (.76) 5 (1.52) White 3.76 3.39 2.73 |80-1-5 
.060 (1.52) 5 (1.52) Yellow 3.76 3.39 2.73 |80-2-5 
.080 (2.03) 5 (1.52) Green 4.06 3.66 2.95 |80-3-5 
110 (2.79) 5 (1.52) Blue 440 3.96 3.19 |80-4-5 Hand Cleaner Towels-l n-a-Bucket 
145 (3.68) 5 (1.52) Brown 4.86 4.38 3.53 |80-5-5 
.210 (5.33) 5 (1.52) Red 5.12 4.61 3.72 |80-6-5 Whether you are in the shop, on the assembly line, or out in the field, these pre- 
.030 (.76) 25 (7.62) White | 50-1-25-ND 16.42 14.78 11.91 |50-1-25 moistened towels are ready to use for your hard working hands. The citrus based 
.060 (1.52) 25 (7.62) Yellow |50-2-25-ND 16.42 14.78 11.91 |50-2-25 formula combined with an absorbent, non-scratching towel will loosen, dissolve, and 
.080 (2.03) 25 (7.62) Green |50-3-25-ND 16.90 15.21 12.26 |50-3-25 absorb soils from your hands. Towels will not re-transfer soils back onto your skin, 
.110 (2.79) 25 (7.62) Blue | 50-4-25-ND 18.64 16.78 13.52 |50-4-25 and will leave your hands conditioned and protected while you clean. Residue free. 
.145 (3.68) 25 (7.62) Brown |50-5-25-ND 20.90 18.81 15.16 [50-5-25 Quickly Removes: * Adhesives * Caulk ¢ Dirt * Epoxy * Grease »* Grime 
.210 (5.33) 25 (7.62) Red 50-6-25-ND 22.18 19.97 16.09 |50-6-25 * Lubricants * Ink and Dye * Sealants * Tar * Urethane * Wax °¢ Asphalt 
.060 (1.52) | 100 (30.48) | Yellow |50-2-100-ND 63.56 57.21 46.09 |50-2-100 + Polyurethane * Paint * Oils 
.080 (2.03) 100 (30.48) Green | 50-3-100-ND 66.20 59.58 48.00 |50-3-100 For More Than Just Hands: « Tools ¢ Plastics * Vinyl * Painted Surfaces 
-110 (2.79) 100 (30.48) Blue 50-4-100-ND 73.06 65.76 52.97 |50-4-100 * Metal * Work Surfaces * Equipment * Composites * Workbenches 
No-Clean Soder-Wick Desoldering Braid 
.030 (.76) 5 (1.52) White | 60-1-5-ND 4.06 3.66 2.95 |60-1-5 42272-ND 72 Towels (10.5" X 12.25") 003 s.cccsisedsiectensdsansasonadsanaidiadsecsasaiedsacsaseceasen 
.060 (1.52) 5 (1.52) Yellow 4.06 3.66 2.95 |60-2-5 
-080 (2.03) 5 (1.52) Green |60-3-5-ND 4.24 3.82 3.08 | 60-3-5 
-110 (2.79) 5 (1.52) Blue 60-4-5-ND 4.86 4.38 3.53 | 60-4-5 = — 
145 (3.68) 5 (1.52) Brown _|60-5-5-ND 530 477 3.85 |60-5-5 Swabs and ROMS) | Fig.1 Chamois Tip, 
210 (5.33) 5 (1.52) Red  |60-6-5-ND 5.74. 517 4.17 |60-6-5 : ®& ABS Handle 
.030 (.76) 10 (3.04) White | 60-1-10-ND 7.34 6.61 5.33 |60-1-10 Applicators Fig. 2 Cotton Tip, 
.060(1.52) | 10(3.04) | Yellow |60-2-10-ND 7.34 6.61 5.33 |60-2-10 WoodHandle 
.080 (2.03) 10 (3.04) Green | 60-3-10-ND 7.80 7.02 5.66 |60-3-10 For general purpose cleaning of mag- 
110 (2.79) 10 (3.04) Blue 60-4-10-ND 8.72 7.85 6.33 |60-4-10 netic heads, video heads and optical Fig. 3 Cotton Tip, 
145 (3.68) 10 (3.04) Brown _|60-5-10-ND 9.58 8.63 6.95 |60-5-10 pickups. 
Ball Grid Array (BGA) Desoldering Braid aty. Length Digi-Key Price Each Gnamironice 
60-BGA-5-ND Soder-Wick BGA, No-Clean, 5 Feet (1.52 Meter). ..........0..ccccceeeceeeeeeeeeeeeeeeeee $5.38 Fig. | (Pcs.) Inch (mm) __|Part No. 1 25 100 __|Part No. 
1 50 3.25 (82.55) |CC50-ND 42.73 38.61 36.04 |CC50 
5 s 2 100 6.00 (152.40) |CT100-ND 4.03 3.65 3.41 |CT100 
Lead-Free SD Desoldering Braid RoHS 3 | 100 | 6.00 (182.40) |CT200-ND 4.32 3.90 3.64 |CT200 
—_~ 1000 | 6.00 (152.40) |CT2000-ND 34.36 31.05 28.98 _|CT2000 
Soder-Wick® Lead-Free is the state of the art in desoldering technology. It is specially designed for (2) _ 25 5.12 (130) _|CS25-ND 35.04 31.67 29.56 |CS25 
removal of today’s high temperature lead-free solders. 
Features: ¢ Fastest wicking and heat transfer * Halide free, no corrosive residues * Minimizes 
risk of heat damage to pads, components and PBCs * Can be used with Tin/Lead solders Ci it W k. P t t 7 
Specifications: ANSI/IPC J STD-004; MIL-F-14256 F Ircul r r in 
No-Clean Flux Specifications: MIL-STD-883B; Bellcore TR-NWT-000078; ANSI/IPC J SF818 aR oO k Ss o oO yp g 
Width Length Label | Digi-Key Price Each Chemtronics aa : 
Inch(mm) | Feet (Meter) | Color | Part No. 1 25 100 | Part No. Di spensing Pens (9) wend ( (Kena (| 
.060 (1.5) 5 (1.52) Yellow | 40-2-5-ND 4.08 3.68 2.96 |40-2-5 
.060 (1.5) 10 (3.04) Yellow | 40-2-10-ND 7.34 6.61 5.33 | 40-2-10 DigiK Price Each |Chemtroni 
“080 (2.0) 5 (1.52) | Green |40-3-5-ND 428 3.86 3.11 |40-3-5 Description Pained a) oe (eee 
080 (2.0) 10 (3.04) Green__|40-3-10-ND 7.78 7.01 5.65 | 40-3-10 5 a 
110 (2.8) 5 (1.52) Blue 40-4-5-ND 4.80 4.32 3.48 140-45 Nickel Conductive Pen CWw2000-ND NEW! 9.89 8.94) CW2000 
140 (2.8) 10 (3.04) Blue__|40-4-10-ND 850 7.65 _—6.17_ | 40-4-10 Expoxy Overcoat a SO EAN Mg) 13.20 11.93 /CW2500 
Conductive Rubber Keypad Repair Kit CW2605-ND 17.80 16.08) CW2605 
Micro-Tip Flex Conductive Pen CW2900-ND NEW! | 27.94 25.25|CW2900 
L d F P k t S Id Rols| Conformal Coating Remover Pen for PCBs (.32 Oz.) |CW3500-ND 14.54 13.14] CW3500 
ea = ree oc e Oo er gor Conductive Silver Grease for Relays and Connectors | CW7100-ND. 27.76 25.08|CW7100 
4 e 4 7 7 Boron Nitride Heat Sink Grease CW7250-ND NEW! | 12.88 11.64)CW7250 
Lead-Free pocket solder is the high purity pocket-sized solder in a convenient dispenser for ta = 
rework and repair. Specifications: « Diameter 0.04” (1mm) * RMA Flux Core: 3% »¢ Solder Silicone Free Heat Sink Grease CW7270-ND NEW! 9.16 8.28) CW7270 
Composition: (Sn) 96.5% (Ag) 3.0% (Cu) 0.5% »* Melting Point: 419° ~ 424°F (215° ~ 219°C) Water Soluble Flux Dispensing Pen CW8300-ND NEW! | 7.15 6.47) CW8300 
S200/ND 125" (BSI iccieit caves ciesanctveahsinshiueteiiigubiesslunedsibsntdecarssaabiondontoagabatens $17.96 Lead-Free No-Clean Flux Dispensing Pen (.32 Oz.) | CW8400-ND 8.15 _7.37|CW8400 
Lead-Free Flux Remover Pen (.32 Oz.) Cw9400-ND 10.33 9.33) CW9400 
Flux Remover Pen for No-Clean Fluxes (.32 Oz.) CW9100-ND 10.76 9.72) CW9100 
U nsatu rated Wi es Flux Remover Pen for Rosin Based Fluxes (.32 Oz.) |CW9200-ND 10.33 9.33] CW9200 
Conductive Trace Pen, 7 
p Std. Tip for Repairing PCBs CW2200STP-ND 26.93 24.33| CW2200STP 
DighKey Price Each |Chemtronics Siig TiN er Beane weke Cw2200MTP-ND | 26.93 24.33| Cw2200MTP 
Description Part No. 1 25) Part No. Overcoat Pen for Protecting 
Lightweight Polyester Wipes, 9” x 9" (150 Pcs.) _ |6209-ND 63.48 57.36 [6209 conductive Trace on PCB Cwes00G:ND 18.13 16.38) CW3300G 


Clean Room Products [fous 


comma 


Swabs and Applicators ®& 
Qty. Length Shaft Tip Price Each Chemtronics 
Fig. | (Pcs.) Inch (mm) Description Description if 125) 100 Part No. 
500 2.80 (71.10) -10” (2.54mm) Width, ESD Shaft 12” (3.05mm) Diameter, Knit Polyester Tip 31040ESD-ND 112.93 102.05 95.25 |31040ESD 
1 500 2.80 (71.10) 10” (2.54mm) Width, Polypropylene Shaft .13” (3.30mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 41050-ND 50.05 45.23 42.21 |41050 
500 2.80 (71.10) -10” (2.54mm) Width, ESD Shaft -13” (3.30mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 41050ESD-ND 101.71 91.91 85.78 |41050ESD 
50 4.45 (11.30) -16” (4.00mm) Width, Polypropylene Shaft .25” (6.30mm) Diameter, Closed Cell Foam Tip CX50-ND NEW! 31.37 28.35 26.46 |CX50 
2 500 3.20 (81.28) 10” (2.54mm) Width, Polypropylene Shaft .11” (2.79mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 44070-ND 54.70 49.43 46.13 | 44070 
500 3.20 (81.28) -10” (2.54mm) Width, ESD Shaft -11” (2.79mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 44070ESD-ND 101.71 91.91 85.78 |44070ESD 
3 25 6.30 (160.02) | .12” (3.05mm) Width, Glass Filled Nylon Shaft .26” (6.60mm) Diameter, Knit Polyester Tip §2121-ND 16.05 14.51 13.54 |52121 
50 4.13” (10.50) | .16” (4.00mm) Width, Polypropylene Shaft 19” (4.80mm) Diameter, Closed Cell Foam Tip CXM50-ND NEW! 32.93 29.76 27.78 |CXM50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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‘) Flux-Core Solders 


STANDARD STANDARD STANDARD 
NO.66 NO.58 
REGULAR MEDIUM 
FLUX 
SOLDER SOLDER SOLDER 
3.3% 2.2% 1.0%, 1.1% 


“275” No-Clean Lead-Free Solder 


Kester "275" No-Clean Flux for cored solder wire was developed to provide superior 
wetting performance for hand soldering in the electronics industry. The use of “275” 
No-Clean Flux results in an extremely clear post-soldering residue without cleaning. The 


“44” RA Solders 


Kester “44” has virtually dominated the field of activated rosin core solders for well over 
four decades. An outstanding performance feature of this flux is the "instant wetting" 
action. The high mobility and fast spreading action of this flux results in more reliable 


production line soldering. Gold Label. 


Melting unique chemistry in Kester “275” was also designed to reduce spattering common to most 
Alloy Rani bs core fluxes. Kester “275 is Classified as ROLO per J-STD-004. 
ge (°F) 
Sn63Pb37 361 
Sn60Pb40 361-374 Digi-Key Price Each 
Sn62Pb36Ag02 354-3872 Description Part No. 1 5 10 
Sn43Pb43Bi14 291-325 $n96.5Ag3.0Cu0.5, 1 Lb Spool 
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 423 16 Gauge Solder, 2.2% Flux, .062” (1.57mm) diameter KE1134-ND 51.65 46.49 41.32 
Sn99.3Cu0.7 440 18 Gauge Solder, 2.2% Flux, .050” (1.27mm) diameter KE1133-ND 52.40 4716 41.92 
21 Guage Solder, 2.2% Flux, .031” (0.79mm) diameter KE1137-ND 56.15 50.54 44.92 
23 Gauge Solder, 2.2% Flux, .025” (0.64.mm) diameter KE1132-ND 57.25 51.53 45.80 
25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020” (.51mm) diameter KE1131-ND 67.28 60.55 53.82 


“285” RMA Solders 


Kester "285" has been developed for the use in the electronics industry where difficult 
assemblies are to be soldered, but process requirements stipulate use of a mildly 
activated rosin flux. Kester "285" mildly activated rosin flux is classified as Type ROL1 


Digi-Key 

Description Part No. ‘J 

RA Solder “44”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) diameter KE1100-ND 24.63 22.17 19.70 
18 Gauge Solder, 3.3% Flux, .050” (1.27mm) diameter KE1108-ND 25.38 22.84 20.30 
19 Gauge Solder, 3.3% Flux, .040” (1.02mm) diameter KE1101-ND 27.63 24.87 22.10 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) diameter KE1102-ND 29.13 26.22 23.30 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.63mm) diameter KE1109-ND 30.23 9 27.21 24.18 
25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020” (.51mm) diameter KE1103-ND 40.25 36.23 32.20 
28 Gauge Solder, 3.3% Flux, .015” (.38mm) diameter KE1110-ND 4713 4242 37.70 

RA Solder “44”, 60/40, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) diameter KE1104-ND 24.00 21.60 19.20 
18 Gauge Solder, 3.3% Flux, .050” (1.27mm) diameter KE1115-ND 24.75 22.28 19.80 
19 Gauge Solder, 3.3% Flux, .040” (1.02mm) diameter KE1105-ND 27.00 24.30 21.60 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) diameter KE1106-ND 28.50 25.65 22.80 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.63mm) diameter KE1116-ND 29.60 26.64 23.68 
25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020” (.51mm) diameter KE1107-ND 39.63 35.67 31.70 


“48” RA Lead-Free Solder 


Kester “48” activated rosin flux for cored solder wire was developed for lead-free 
applications to enable soldering of most common metals. Performance characteristics 
far exceed standard RA fluxes. Kester “48” builds on the performance of its predecessor 
Kester “44” with “instant-action” wetting to provide fast and reliable solder joints. Kester 


“48” is classified as ROL1 per J-STD-004. 


flux under IPC ANSI/J-STD-004 Standards. Green Label. 


Digi-Key 
Description Part No. 1 
RMA Solder “285”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
16 Gauge Solder, 2.2% Flux, .062” (1.57mm) diameter KE1199-ND 24.63 2217 19.70 
21 Gauge Solder, 2.2% Flux, .031” (.79mm) diameter KE1200-ND 29.13 26.22 23.30 
25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020” (.51mm) diameter KE1201-ND 40.25 36.23 32.20 
28 Gauge Solder, 2.2% Flux, .015” (.38mm) diameter KE1203-ND 47.13 42.42 37.70 


“331” Organic Water Soluble Solder 


Kester “331” Organic Flux is a water soluble formula for use in flux-cored solder wire. 
Kester “331” flux is more effective than rosin fluxes in soldering difficult metals and 
allows a simple water wash for flux cleanup. The flux is more heat stable than most 
organic fluxes, resulting in minimal smoke and odor. The residue can be completely 
removed with a simple water rinse. Kester “331” is classified as type ORH1 per IPC 


ANSI/J-STD-004. Red Label. 


Description 


Digi-Key 
Part No. 


$n96.5Ag3.0Cu0.5, 1 Lb Spool 


16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) diameter 
18 Guage Solder, 3.3% Flux, .050” (1.27mm) diameter 
21 Guage Solder, 3.3% Flux, .031” (0.79mm) diameter 
23 Guage Solder, 3.3% Flux, .025” (0.64mm) diameter 
25 Guage Solder, 3.3% Flux, .020” (0.51mm) diameter 


KE1125-ND 
KE1124-ND 
KE1123-ND 
KE1122-ND 
KE1121-ND 


41.32 
41.92 
44.92 
45.80 
53.82 


“245” No-Clean Solders 


Kester “245” Low Residue Solder was developed to complement the newer generations 
of Low Residue Fluxes being used in the electronics industry. The use of "245" Low 
Residue Flux results in visually acceptable assemblies without the need for cleaning. 
Soldering quality and efficiency is comparable to that of a RMA flux. 1.1% flux standard, 


2.2% and 3.3% for faster wetting action. Cream label. 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. ‘ 5 10 
Water Soluble Solder “331”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) diameter KE1299-ND 24.63 22.17 19.70 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) diameter KE1300-ND 28.50 25.65 22.80 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.63mm) diameter KE1302-ND 30.23 27.21 24.18 
25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020” (.51mm) diameter KE1301-ND 40.25 36.23 32.20 
28 Gauge Solder, 3.3% Flux, .015” (.38mm) diameter KE1303-ND 4713 42.42 37.70 
Water Soluble Solder “331”, 60/40, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) diameter KE1304-ND 24.63 22.17 19.70 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031 (.79mm) diameter KE1305-ND 29.13 26.22 23.30 


“331” Organic Water Soluble 
Lead-Free Solder 


Kester “331” Organic Flux is a water soluble formula for use in flux-cored solder wire. 
The flux is more heat stable than most organic fluxes, resulting in minimal smoke and 
odor. The residue can be completely removed with a simple water rinse. Kester “331” is 


classified as ORH1 per J-STD-004. 


Digi-Key 
Description Part No. 1 
$n96.5Ag3.0Cu0.5, 1 Lb Spool 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) diameter KE1130-ND 51.65 46.49 41.32 
18 Guage Solder, 3.3% Flux, .050” (1.27mm) diameter KE1129-ND 52.40 4716 41.92 
21 Guage Solder, 3.3% Flux, .031” (0.79mm) diameter KE1128-ND 56.15 50.54 44.92 
23 Guage Solder, 3.3% Flux, .025” (0.64mm) diameter KE1127-ND 57.25 51.53 45.80 
25 Guage Solder, 3.3% Flux, .020” (0.51mm) diameter KE1126-ND 67.28 60.55 53.82 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 5) 10 
No-Clean Solder “245”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
16 Gauge Solder, 1.1% Flux, .062” (1.57mm) diameter KE1399-ND 2463 2217 19.70 
18 Gauge Solder, 1.1% Flux, .050” (1.27mm) diameter KE1402-ND 25.38 22.84 20.30 
19 Gauge Solder, 1.1% Flux, .040” (1.02mm) diameter KE1403-ND 27.63 24.87 22.10 
21 Gauge Solder, 1.1% Flux, .031” (.79mm) diameter KE1400-ND 29.13 26.22 23.30 
23 Gauge Solder, 1.1% Flux, .025” (.63mm) diameter KE1404-ND 30.23 27.21 24.18 
25 Gauge Solder, 1.1% Flux, .020” (.51mm) diameter KE1401-ND 40.25 36.23 32.20 
28 Gauge Solder, 1.1% Flux, .015” (.38mm) diameter KE1405-ND 47.13 42.42 37.70 
No-Clean Solder “245”, 63/37 1 Lb. (.45 kg) Spool 
21 Gauge Solder, 2.2% Flux, .031” (.79mm) diameter KE1408-ND 29.13 26.22 23.30 
25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020” (.51mm) diameter KE1409-ND 40.25 36.23 32.20 
No-Clean Solder “245”, 63/37 1 Lb. (.45 kg) Spool 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) diameter KE1410-ND 29.13 26.22 23.30 


Specialty Solders and 


Accessories 
Digi-Key Price Each 
Description Part No. i 5 10 
Solid Wire Solder (No Flux), 1 Lb. (.45 kg) Spool 
16 Gauge Solder 63/37, .062” (1.57mm) diameter KE1603-ND 24.63 22.17 19.70 
21 Gauge Solder 63/37, .031” (.79mm) diameter KE1606-ND 29.13 26.22 23.30 
21 Gauge Solder 60/40, .031” (.79mm) diameter KE1604-ND 28.50 25.65 22.80 
25 Gauge Solder 60/40, .020” (.51mm) diameter KE1605-ND 39.63 35.67 31.70 
Bar Solder 

Lead Free Sn96.5Ag3.0Cu0.5, 1.6 Lbs. (.73 kg) KE1135-ND@ 79.30 71.37 63.44 
oe Paecae (Uttrapure), KE1602-ND 3117 28.05 24.94 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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4) Solder Paste 


Kester solder paste was developed for applications of surface mount PCBs and components. All pastes 
are SN63/PB37 with a mesh size of -325 ~ +500 (25 ~ 40 microns) and come in 35gm syringes for hand 
dispensing. R276 No-Clean formulation provides optimal performance in all types of dispensing applications. 
Designed for reflow practices that don’t require cleaning of the PCB. R500 Water Soluble solder paste is 
aggressive enough to remove tenacious oxide layers and offers excellent wetting characteristics. 


Pastes should be refrigerated to preserve their usable life. 


Note: To ensure customer satisfaction and product integrity, pastes must be shipped overnight or 2nd Day 
Air only. Tips are not included. 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. if] 5 10 
No-Clean Paste, 35gm Syringe (R276) KE1507-ND 30.63 27.57 24.50 
Water Soluble Paste, 35gm Syringe (R500) KE1512-ND 30.63 27.57 24.50 


Paste Flux and Liquid Flux Pens 


Flux - Pen Syringe 


Kester flux pens use a spring-loaded tip to dispense just the right amount of flux while preventing the flux 
inside from drying out. Tacky Solder Flux is a No-Clean paste flux that maintains its characteristics for up 
to 8 hours after dispensing and can be used in a wide range of temperature and humidity conditions. Can 
reflow in both air and nitrogen environments. SP244 is a mildly activated rosin paste flux designed to be 
used as a No-Clean formula for rework applications. 


i-Key Price Each 
Description Part No. 1 DI 10 
Flux Pen - Formula 186 RMA (10mL) KE1803-ND 4.38 3.94 3.50 
Flux Pen - Formula 951 No-Clean (10mL) KE1804-ND. 4.38 3.94 3.50 
Flux Pen 2331-ZX Water-Soluble (10mL) KE1808-ND 4.38 3.94 3.50 
Tacky Solder Flux No-Clean, 30gm Syringe KE1807-ND 57.75 51.98 46.20 


CHIP QUIK’ Solder Paste and 
Flux 


Chip Quik’s No-Clean formula solder paste and flux are made specifically 
for leaded and lead-free rework and design. 


Features: ¢ The syringes come with plungers and tip. 


Digi-Key Price 

Description Part No. Each 
NEW! Solder Paste NEW! 
Solder Paste, No-Clean, 15gm/5cc Syringe SMD291AX-ND 12.75 
Solder Paste, No-Clean, 15gm/5cc Syringe SMD291SNL-ND® 14.25 
Solder Paste, No-Clean, 35gm/10cc Syringe SMD291AX10-ND 18.75 
Solder Paste, No-Clean, 35gm/10cc Syringe SMD291SNL10-ND@ 20.93 
Solder Paste, Water Soluable, 35gm/10cc Syringe SMD4300AX10-ND 20.93 
Solder Paste, Water Soluable, 35gm/10cc Syringe SMD4300SNL10-ND® 22.43 
Flux 

Paste Flux, No-Clean, 15gm/5cc Syringe SMD291NL-ND@ NEW! 9.75 
No Clean Paste Flux for Rework, 35gm/10cc Syringe SMD291-ND 13.13 
Tack Flux, No Clean, Water Soluable, 35gm/10cc Syringe |SMD4300TF10-ND@ NEW! 14.93 


@ RoHS Compliant 


Plastic Dispensing Tips 
COOPER and Plungers 


Dispensing Tip Features: 


Fig. 2 NEW! 


¢ Plastic material won't scratch delicate 
surfaces ¢ Taper reduces dripping from 
needle * Length: 1% Inches ¢ Quantity: 
25 per package 


Plunger Rod Features: 


* Capacity: 10CC for 35 gram syringe of 
solder paste 


Inside Diameter Digi-Key Price 

Fig. Gauge Color Inch (mm) Part No. Each 
16 Grey 048 (1.22) KDS16TN25-ND 8.44 

i 18 Green 034 (.86) KDS18TN25-ND 8.44 
20 Pink 024 (.61) KDS20TN25-ND 8.44 

22 Blue .019 (.48) KDS22TN25-ND 8.44 

2 = Clear — 10LL4-ND NEW! .06 


EasyBraid Co. Solder Sponges exe, 


Size Digi-Key Price Each 
Type (Inch) Replacements Part No. 1 25 50 

One Hole 1.2x2.7  |OK Ind. 45803S EB1001-ND 1.05 -90 81 

One Hole 1.55 x 2.55 | Ungar 9901 EB1002-ND 1.10 94 85 

Slits 2x2.6  |Weller MP EB1003-ND 1.24 1.06 96 
Weller DS-100; EC-1000; 7 

One Hole 2.2x3.5 EC-2000 EB1004-ND 1.48 1.27 1.14 
. Weller WTCP; EC-3000; 1 

Multiple Holes 2.6 x 2.6 EC-4000; TC205 EB1005-ND 1.48 1.27 1.14 

One Hole 2.4x3.2 |EDSYN Models EB1010-ND 1.48 1.27 1.14 

One Hole 3 Round | OK Ind. AC-YS4 EB1198-ND NEW! | 18.94 16.12 14.51 


Desoldering Braid 


25% cleaner than most major brands (leaving less residue on the desoldered 
connection). Meets the requirements of Mil-F-14256F Type R (Quick Braid only), Mil 
STD. 2000 and in compliance with DOD Standard 1686. Also meets the requirements 
of Bellcore spec. TR-TSY-000078 and Ipc Test Method Ill. Easy Braid numbers ending 
in AS are antistatic bobbins. 


Width Length Label | Digi-Key Price Each —_| Easy Braid 

Inch (mm) Ft. (Meter) Color |Part No. 1 25 Part No. 
Quick Braid 
025 (.64) 5 (1.52) Silver |EB1084-ND 2.49 2.12 
.050 (1.27) 5 (1.52) Gold |EB1087-ND 2.49 2.12 
.075 (1.91) 5 (1.52) Green |EB1090-ND 2.56 2.18 
-100 (2.54) 5 (1.52) Blue |EB1093-ND 2.87 2.44 
-125 (3.18) 5 (1.52) Brown |EB1096-ND 3.06 2.60 
.025 (.64) 10 (3.04) Silver |EB1085-ND 4.21 3.58 
.050 (1.27) 10 (3.04) Gold |EB1088-ND 4.21 3.58 
.075 (1.91) 10 (3.04) Green |EB1091-ND 4.28 3.64 
-100 (2.54) 10 (3.04) Blue |EB1094-ND 4.75 4.04 
125 (3.18) 10 (3.04) Brown |EB1097-ND 5.33 4.54 
025 (.64) 25 (7.62) Silver |EB1021-ND 10.93 9.30 
.050 (1.27) 25 (7.62) Gold |EB1023-ND 10.93 9.30 
.075 (1.91) 25 (7.62) Green |EB1025-ND 11.19 9.52 
-100 (2.54) 25 (7.62) Blue |EB1027-ND 13.21 11.24 
-125 (3.18) 25 (7.62) Brown |EB1029-ND 13.79 11.74 
.025 (.64) 100 (30.48) Silver |EB1086-ND 38.54 32.80 
050 (1.27) 100 (30.48) Gold |EB1089-ND 39.39 33.52 
.075 (1.91) 100 (30.48) Green |EB1092-ND 40.61 34.56 
-100 (2.54) 100 (30.48) Blue |EB1095-ND 44.96 38.26 
-125 (3.18) 100 (30.48) Brown |EB1098-ND 50.57 43.04 
One Step (RMA No-Clean) 
025 (.64) 5 (1.52) Silver |EB1099-ND 2.91 2.48 |OS-A-5AS 
.050 (1.27) 5 (1.52) Gold |EB1102-ND 2.91 2.48 |OS-B-5AS 
.075 (1.91) 5 (1.52) Green |EB1105-ND 3.10 2.64 |OS-C-5AS 
-100 (2.54) 5 (1.52) Blue |EB1108-ND 3.45 2.94 |OS-D-5AS 
-125 (3.18) 5 (1.52) Brown |EB1111-ND 3.97 3.38 | OS-E-5AS 
.025 (.64) 25 (7.62) Silver |EB1051-ND 13.47 11.46 |OS-A-25 
.050 (1.27) 25 (7.62) Gold |EB1053-ND 13.47 11.46 |OS-B-25 
.075 (1.91) 25 (7.62) Green |EB1055-ND 13.61 11.58 |OS-C-25 
-100 (2.54) 25 (7.62) Blue |EB1057-ND 15.18 12.92 |OS-D-25 
-125 (7.62) 25 (7.62) Brown |EB1059-ND 17.32 14.74 |OS-E-25 
.025 (.64) 100 (30.48) Silver |EB1101-ND 50.85 43.28 |OS-A-100 
.050 (1.27) 100 (30.48) Gold |EB1104-ND 50.85 43.28 |OS-B-100 
.075 (1.91) 100 (30.48) Green |EB1107-ND 51.32 43.68 |OS-C-100 
-100 (2.54) 100 (30.48) Blue |EB1110-ND 57.34 48.80 |OS-D-100 
125 (3.18) 100 (30.48) Brown |EB1113-ND 73.98 62.96 |OS-E-100 
025 (.64) 10 (3.04) Silver |EB1100-ND 5.12 4.36 |OS-A-10AS 
.050 (1.27) 10 (3.04) Gold |EB1103-ND 5.12 4.36 |OS-B-10AS 
.075 (1.91) 10 (3.04) Green |EB1106-ND §.22 4.44 |OS-C-10AS 
-100 (2.54) 10 (3.04) Blue |EB1109-ND 5.78 4.92 |OS-D-10AS 
-125 (3.18) 10 (3.04) Brown |EB1112-ND 6.74 5.74 |OS-E-10AS 
One Step Lead-Free (RMA No-Clean) — RoHS Compliant 
025 (.64) 5 (1.52) Silver |EB1188-ND 3.60 3.06 |LF-A-5AS 
.050 (1.27) 5 (1.52) Gold |EB1189-ND 3.60 3.06 |LF-B-5AS 
.075 (1.91) 5 (1.52) Green |EB1190-ND 3.81 3.24 |LF-C-5AS 
-100 (2.54) 5 (1.52) Blue |EB1191-ND 4.25 3.62 |LF-D-5AS 
-125 (3.18) 5 (1.52) Brown |EB1192-ND 5.01 4.26 |LF-E-5AS 
.025 (.64) 10 (3.04) Silver |EB1193-ND 5.85 4.98 |LF-A-10AS 
.050 (1.27) 10 (3.04) Gold |EB1194-ND 5.85 4.98 |LF-B-10AS 
.075 (1.91) 10 (3.04) Green |EB1195-ND 6.02 5.12 |LF-C-10AS 
-100 (2.54) 10 (3.04) Blue |EB1196-ND 6.67 5.68 |LF-D-10AS 
-125 (3.18) 10 (3.04) Brown |EB1197-ND 7.36 6.26 |LF-E-10AS 
SEA BRAID (unfluxed) 

025 (.64) 5 (1.52) Silver |EB1170-ND 2.49 2.12 |S-A-5AS 
050 (1.27) 5 (1.52) Gold |EB1173-ND 2.49 2.12 |S-B-5AS 
.075 (1.91) 5 (1.52) Green |EB1176-ND 2.56 2.18 |S-C-5AS 
-100 (2.54) 5 (1.52) Blue |EB1179-ND 2.87 2.44 |S-D-5AS 
-125 (3.18) 5 (1.52) Brown |EB1182-ND 3.06 2.60 |S-E-5AS 
025 (.64) 10 (3.04) Silver |EB1171-ND 4.21 3.58 |S-A-10AS 
050 (1.27) 10 (3.04) Gold |EB1174-ND 4.21 3.58 |S-B-10AS 
.075 (1.91) 10 (3.04) Green |EB1177-ND 4.28 3.64 |S-C-10AS 
-100 (2.54) 10 (3.04) Blue |EB1180-ND 4.75 4.04 |S-D-10AS 
-125 (3.18) 10 (3.04) Brown |EB1183-ND 5.33 4.54 |S-E-10AS 
025 (.64) 100 (30.48) Silver |EB1172-ND 38.54 32.80 |S-A-100 
.050 (1.27) 100 (30.48) Gold |EB1175-ND 39.39 33.52 | S-B-100 
-125 (3.18) 100 (30.48) Brown |EB1184-ND 50.57 43.04 |S-E-100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


FLUKE » 


Clamp Meters 


NEW! Digital Multimeter 

Model Fluke 321 | Fluke 322 | Fluke 333 | Fluke 334 | Fluke 335 | Fluke 336 | Fluke 337 
Features: 0-40 
* Wide 1000V measurement range AC Amps (A) 0 ~ 400 40 ~ 400 0 ~ 400 0 ~ 600 0~600 0 ~ 600 0 ~ 999.9 
* Average responding AC measurements AC Response Averaging | Averaging | Averaging | Averaging True-rms True-rms True-rms 
* 0.3% accuracy DC Amps (A) 0 ~ 600 0 ~ 999.9 
* 10 Amps continuous (20A for 30 seconds) AC Voltage (V) ; 7 an : : on 0 ~ 600 0 ~ 600 0 ~ 600 0 ~ 600 0~600 
¢ Frequency and capacitance 0-400 
* Resistance and continuity DC Voltage (V) _ 0-600 0 ~ 600 0 ~ 600 0 ~600 0 ~ 600 0 ~ 600 
614-1085-ND (FLUKE-77-4) 200... 00.ccccceecceceeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeenees $249.95 A 0 ~ 600 0 ~600 0~600 0 ~ 600 

’ Resistance (0) | 0-400 | 9~400 | 0-600 | 691. 6000 | 601 ~ 6000 | 601 6000 | 601 - 6000 
e < Frequency (Hz) 5 ~ 400 

True-RMS Multimeter with Temperature ce ee ee Hp Hp Yes 

Backlight No No No No Yes Yes Yes 
FLUKE-83-5 Auto Shut-Off Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
Features: « Large display digits and two-level bright white backlight for increased Inrush Mode No No No Yes Yes Yes Yes 
visibility * 10,000HF capacitance range »* Measures up to 1000V AC and DC Safety Rating 600V 600V 600V 600V 600V 600V 600V 
* Measures up to 10A, 20A for up to 30 seconds » Resistance, continuity and CATIII CATIII CATIII CATIII CATIII CATIII CATIII 
diode test * Frequency to 200kHz and % duty cycle »* Minimum/Maximum/Average Warranty 2 year 2 year 3 Years 3 Years 3 Years 3 Years 3 Years 
recording *Low Pass Filter for accurate voltage and frequency measurements on 
adjustable speed motor drives * Limited lifetime warranty * CAT IV 600V and CAT III Digi-Key Price Fluke 
1000V electrical safety ratings Part No. Each Part No. 
Includes: * TL75 Test Leads *AC72 Alligator Clips * Holster * 9V battery installed 614-1026-ND 102.95 FLUKE-321 
* Temperature probe (87V only) * CD-ROM User's manual 
FLUKE-87-5 614-1027-ND 111.95 FLUKE-322 
Features: * True-rms AC voltage and current measurements »* 4¥ digit mode for 
precise measurements * Large display digits and two-level bright white backlight for 614-1028-ND 150.95 FLUKE-333A 
increased visibility * 10,000UF capacitance range * Measures up to 1000V AC and 
DC Measures up to 10A, 20A for up to 30 seconds * Resistance, continuity and G1, 1029:Nb TL FLUKE-3348 
diode test * Frequency to 200kHz and % duty cycle * Minimum/Maximum/Average 614-1030-ND 231.95 FLUKE-335A 
recording »* Low Pass Filter for accurate voltage and frequency measurements on adjustable speed motor 
drives * Limited lifetime warranty * CAT IV 600V and CAT III 1000V electrical safety ratings 614-1031-ND 317.95 FLUKE-336A 
Includes: * TL75 Test Leads *AC72 alligator clips * Holster * 9V battery installed * CD-ROM User's 
manual 614-1032-ND 368.95 FLUKE-337A 

Fluke 321 Fluke 337 


614-1086-ND NEW! (FLUKE-83-5) RoHS Compliant ... .. $369.95 
614-1042-ND (FLUKE-87-5) ... $379.95 . 
Fluke 50 Series Il Thermometers 
Industrial Electrician Combo Kit Fluke 50 Series II 
Features: 
ba ~on % " * Relative time clock on MIN, MAX, and AVG provides a time reference for major events * Electronic 
° 6§ t Offset function allows compensation of thermocouple errors to maximize overall accuracy 
2 * Measures J, K, T and E-types of thermocouples » Readout in °C, °F or Kelvin (K) * Sleep mode 
| increases battery life; 1000-hour battery life * 3 year warranty 
pros I | es ia Fluke 53 Series II and 54 Series II 
: ’ ; ; Features: 
Includes: « Fluke 87V True-rms multimeter * AC220 SureGrip™ alligator clip set * Time of day clock on MIN, MAX, and AVG provides a time reference for major events * Electronic 


* C35 Lightweight soft accessory case * TL224 SureGrip silicone test lead set 
* 80BK-A Integrated DMM probe, type K * TP38 SureGrip Test lead set and probe 
set * TPAK Magnetic hanger 


614-1043-ND = (FLUKE-87-5/E2 KIT).......... 00.00. cc ec cece eee ee eee eeeeee ees $429.95 


Offset function allows compensation of thermocouple errors to maximize overall accuracy 
* Measures J, K, T, E, N, R, and S-types of thermocouples * Readout in °C, °F, or Kelvin (K) * Sleep 
mode increases battery life; 1000-hour battery life *3 year warranty * Large backlit dual display 
shows any combination of T1, T2 (52 and 54 only), T1-T2 (52 and 54 only), plus MIN, MAX, or AVG 
«Log up to 500 data points to internal memory « Recall function allows logged data to be easily 
reviewed on the meter display * Data can be exported to optional FlukeView Forms® Temperature Fluke 53 Il 


Fluke 8808A 5.5 Digit Multimeters PC software for further analysis and graphing 


Features: * 5.5 Digit Resolution * Dual Display * Measures V DC/AC, | DC/AC, ohms, frequency, continuity, Digi-Key Price Fluke 
diode * Basic V DC accuracy of up to 0.015% * Minimum, Maximum, Relative, dB, dBm * 2x4 wire ohm Part No. Each Part No. 
measurement technique »* Dedicated DC leakage current ranges ¢ Six dedicated buttons for fast access to 614-1033-ND 222.00 FLUKE-51-2 60HZ 


instrument setups * Hi/Lo limit compare for Pass/Fail testing * RS-232 interface 


8808A/SU Includes: « Fluke 8808A package « FlukeView Forms basic software » USB to RS-232 interface 614-1034-ND 269.00 FLUKE-52-2 60HZ 


adapier.cable: 614-1036-ND 369.00 FLUKE-54-2 60HZ 
614-1068-ND _ 5.5 Digit Multimeter (8808A 120V) $775.00 
614-1069-ND 5.5 Digit Multimeter, SW USB Cable Kit (8808A/SU 120V) . $985.00 


ame Fluke 60 Series Handheld 
Fluke 8845A/8846A, 6.5 Digit Infrared Thermometers 


Precision Multimeters — — 
Part No. Each Part No. 
Features: — 
*6.5 digit resolution * Basic VDC accuracy of up to 0.0024% * Dual -1.000604 V= 614-1038-ND 99.50 FLUKE-62 
display * 100yA ~ 10A current range, with up to 100pA resolution i 7 7 
* Wide ohms range from 100 ~ 1GQ with up to 10yQ resolution Giri a ECUKE-GS 
* 2x4 wire ohm measurement technique »* Measures frequency and 614-1040-ND 490.00 FLUKE-66 
period (Model 8846A also measures capacitance and temperature) Fluke 62 
* Graphical display * Trendplot™ paperless recorder mode, statistics RLU 614-1041-ND 615.00 FLUKE-68 aa Fluke 68: 
and histogram * CAT | 1000V and CAT II 600V safety ratings _ = 
Cie : Fluke 68464 Model Fluke 62 Fluke 63 Fluke 66 Fluke 68 
614-1000-ND 6.5 Digit Precision Multimeter (8845A 120V) .-.. $995.00 Backlit Display Yes Yes Yes Yes 
Ses ee ee elie ee a ee ee] ee ee 
saree eee eee ee emory ( Dabaerssenieainntsonaenass : i -20°F ~932°F | -25°F ~ 99°F -25°F ~ 1100°F -25°F ~ 1400°F 
614-1003-ND 6.5 Digit Precision Multimeter, USB Memory, Software and Cable Included MIN/MAX/AVG MAX MAX Al Al 
(BBAGAVSU! 120V) cc ssdsedianseasiisedanee adie daneeditltpedeaeieasinde seaueddedennnaeeas $1595.00 7 
614-1057-ND _ Single Rack Mount Kit (Y8846S) .. $95.00 Datalogging _ N/A N/A Yes Yes 
614-1056-ND Dual Rack Mount Kit (Y8846D).. $125.00 Distance to Spot Ratio | 10:1 at 80% energy 12:1 30:1 50:1 
614-1005-ND USB to RS232 Cable Adapter (884X-USB) $150.00 | | Optional RTD Probe MAL N/A ei Yes 
614-1053-ND 2x4 Wire Ohm Test Lead Probe (TL2X4W-PTII) .. _. $75.00 Emissivity Fixed at 0.95 Digitally adjustable (from 0.1 ~ 1.0 by 0.01) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2435 


FLUKE » 


Multipurpose Thermometers 
Fluke 561 


Applications: * Multipurpose ther- 
mometer for heating, ventilation, 
air conditioning and refrigeration 
inspections 


Specifications: * Temperature: 
-40°C ~ 550°C (-40°F ~ 1022°F) 
¢ Distance to Spot Size: 12:1 

¢ Easy Emissivity Selector: 
Adjustable with three settings; 
Low (0.3), Medium (0.7), High 
(0.95) 

« Laser Sighting: Single Point 
Laser 


Includes: * K-type thermocouple velcro pipe probe * Durable hard 
case *2 AA batteries * User's manual * 2 year warranty 


614-1037-ND (FLUKE-561) RoHS Compliant.............. $161.00 


Fluke 566 


Applications: ¢ Electrical, mechanical, plant, diesel and HVAC 


Specifications: * Temperature: -40°C ~ 650°C (-40°F ~ 1200°F) 
* Distance to Spot Size: 30:01:00 


Includes: « 2 AA batteries * Durable hard case * 2 year warranty 


614-1072-ND (FLUKE-566)..................cceceses seen ene $379.00 


Fluke 568 


Applications: + Electrical, mechanical, plant, diesel and HVAC 


Specifications: * Temperature: -40°C ~ 800°C (-40°F ~ 1470°F) 
¢ Distance to Spot Size: 50:01:00 


Includes: ¢ 2 AA batteries * Durable hard case * 2 year warranty 


614-1073-ND (FLUKE-568)...............0.sececeeeeeenee ene $499.99 


NEW! 411D/ 416D Laser 
Distance Meters 


The Fluke laser distance meters use the most advanced distance mea- 
suring technology. These meters are fast, accurate, durable, and easy 
to use - just point and shoot. Their simple design and easy one-button 
operation means you spend less time measuring while increasing the 
reliability of the answers that you need. 


Fluke 411D 


Specifications: 


* Range: 0.1m ~ 30m (0.33 ft ~ 100 ft) 

* Measuring Accuracy: +3 mm (+0.118 in.) 
Pythagoras (Indirect measurement): Simple 
* Ingress Protection: IP40 


614-1084-ND (FLUKE-411D)............ $109.00 


Fluke 416D 


Specifications: 


* Range: 0.05m ~ 60m (0.16 ft ~ 200 ft.) 

¢ Measuring Accuracy: +1.5 mm +(0.059 in.) 
¢ LCD Illumination 

* Data Locations: 10 

* Min./Max. 

* Audible feedback 416D 
¢ Pythagoras (Indirect measurement): Full 

¢ Ingress Protection: IP54 


614-1087-ND (FLUKE-416D)...... 


Test Equipment 
and Accessories 
T+ Electrical Tester 


Includes: 


¢ Three ways to detect AC/DC voltage: Light, Sound, 
and Vibration 

* 2 AAA alkaline batteries 

¢ Extra heavy-duty test leads and probes (removable) 

* Test lead strap for managing leads 

¢ User's manual with safety information 

¢ 2 year warranty 


614-1047-ND 12V ~ 600V AC/DC (T+)..............eeeeee eee $51.95 


Fluke T5 Voltage, 
Continuity and Current 
Tester 


Features: 


¢ Automatically measures volts AC and DC with precise 
digital resolution 


* Displays resistance to 10000 
* Easy and accurate OpenJaw™ AC current 
measurement 100A 


* Continuity beeper 
Auto off mode to conserve battery life 
° 2 year warranty 


614-1051-ND 600V AC/DC, 
CAT Ill (T5-600 USA)........... 0.006 ce eee 


Fluke VoltAlert™ 


Fluke-1LAC-A-Il 


—<e | 


Fluke VoltAlert are CAT IV 1000V pocket-sized voltage detectors. 
When the tip glows red and the unit beeps, you know there's voltage 
present. Electricians, maintenance, service, safety personnel and 
homeowners can quickly test for energized circuits in the workplace 
or at home. 


614-1024-ND ACV Detector 90~1000V, Flat-tip 
(FLUKE-1AC-A1-II) 


614-1025-ND Low Voltage Detector 20~90VAC, Round-tip 
(FLUKE-1LAC-A-II) 


LVD2 Volt Light 


oe 


Non-contact AC voltage detector and LED flashlight combined into 
one easy to use pen-style design. 


Features: 


* Detects from 90V ~ 600V AC 

¢ Rated to CAT IV 600V 

* Blue indicates proximity to AC voltage source 
¢ Red indicates you're at the source 

¢ Ultra-bright white LED 

¢ AAA battery included 


614-1045-ND (LVD2) 


i30/i30S AC/DC Clamp 


The i30 and i30S current clamps 
are based on Hall Effect technol- 
ogy for use in measurement of 
both DC and AC current. The 
i30 may be used in conjunction 
with multimeters, recorders, and 
other suitable recording instru- 
ments for accurate non-intrusive 
current measurement. The i30s 
may be used in conjunction with 
oscilloscopes and other suit- 
able recording instruments for 
accurate non-intrusive current 
measurement. 


Features: 

¢ Maximum conductor size: 19mm diameter 

* Current Range: 30mA ~ 30A DC, 30mA ~ 20A AC RMS 

* Measuring Range: +30A 

* Accuracy (at 25°C): +1% of reading +2mA 

¢ Frequency Range: DC to 20kHz (i30); DC to 100kHz (i30S) 


614-1070-ND _(i30) 
614-1071-ND _(i30S) 


i400 AC Current Clamp 


This clamp is compatible with most Fluke multimeters 
or any other current measurement device that accepts 
4mm-shrouded banana plugs and has an AC milliamp 
range. The division ratio is 1000:1. 


Features: 


* Companion to your DMM to measure up to 400A AC 
* 1mA/Amp output guarantees easy reading 


* Only current clamp available with a CAT IV 600V/ 
CAT Ill 1000V safety rating 


* Takes accurate current readings without breaking 
the circuit 


* Soft non-slippery overmold handle prevents touching live wiring 


* Maximum conductor diameter: 32mm 


614-1044-ND (1400) ............cecec nsec eens enter ee eeneeeeene $121.65 


TL71 Premium Test Lead Set 


Features: 


* One pair (red, black) comfort grip probes with silicone insulated, 
right-angle test leads 


*CAT IV 600V, CAT Ill 
1000V, 10A rating and UL 
Listed 


* One year warranty 


614-1054-ND = (TL71) ..... 0... cece eee eee cece cence eee e ne ene $21.65 


Replacement Fuses 


Amp Voltage | Digi-Key Price | Fluke 
Rating Rating | Part No. Each _ | Part No. 
1000 614-1083-ND 6.15 |943121 
440mA 
1000 614-1077-ND 22.42 |203414 
630mA 250 614-1079-ND 9.08 |871173 
1A 600 614-1080-ND 14.38 |871207 
1000 614-1076-ND 41.58 | 203406 
WA 
1000 614-1078-ND 8.25 |803293 
600 614-1081-ND 24.01 | 871223 
15A 
600 614-1082-ND 9.49 |892583 


Note: For replacement fuse information, contact tech support 


ToolPak™ Meter Hanging Kit 


Features: 


* Attaches to back of a 110/170/180 Series meter, 20/70-III with 
integrated holster (with adapter), 724/725 and 50 Series II 


* One year warranty 
Includes: 


* 2 universal hanger clips 
* Hook and loop straps (2 lengths) 
* Strong magnet 


614-1055-ND (TPAK).............cccececneeeneeeeseenteeeenene $33.15 


Soft Case 
C25 Large Soft Case for DMMs 


Features: 


* Zippered carrying case with padding and inside pocket 


* One year warranty 


614-1006-ND (C25) ...... 0... eee cece e cence eee e neces $31.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


FLUKE » 


Digital Multimeters 


Features: 

* IEC 1010 CAT IV 600V safety rating * 6000 count display * True-rms AC voltage and 
current * Minimum/Maximum/Average * Frequency and capacitance capabilities * Easy 
access battery door * Fluke 179 measures temperature in °C and °F ¢ Backlight (Fluke 
177 and 179) ¢ Lifetime warranty 

Specifications: 

*AC Amps: 0.01mA ~ 10.00A *DC Amps: 0.01mA ~ 10.00A_ »* AC Voltage: 
0.1mV ~ 1000V *DC Voltage: 0.1mV ~ 1000V * Resistance: 0.19 ~ 50.00MQ 
* Capacitance: 1nF ~ 9999yF » Frequency: 0.01Hz ~ 100kHz * Temperature (Fluke 179 
only): -40°C ~ 400°C (-40°F ~ 752°F) 

Includes: 

* Installed 9V battery * Test leads * User's manual * 80BK-A Temperature Probe (Fluke 


179 only) Fluke 179 
Digi-Key Fluke 

Part No. Price Each Part No. 

614-1019-ND 237.95 FLUKE-175 ESFP. 
614-1020-ND 247.95 FLUKE-177 ESFP. 
614-1021-ND 257.95 FLUKE-179 ESFP 


Electronics Combo Kit 


Includes: 

* Fluke 179 True-rms Digital Multimeter with backlight * Fluke TL224 Silicone Test Leads * Fluke TL910 Elec- 
tronic Test Probes with Replacement Tips * Fluke AC280 Heavy Duty Hook Clips * Fluke 80BK-A Integrated 
Temperature Probe * C35 Lightweight Soft Carrying Case 


614-1023-ND (PLUKE*79/EDA2) i... s2\xsasces see saaessabaGaneseseelsuaces tuhae cuba tie uheedia $292.95 
Electrician’s Combo Kit 
Includes: 


¢ Fluke 179 True-rms Digital Multimeter * Fluke 1AC-II Volt Alert Non-Contact Voltage Tester * Fluke 80BK-A 
K-type Temperature Probe * Fluke AC220 Retractable Long Reach Alligator Clips * Fluke TP220 Sharp 
12mm stainless steel tip provides reliable contact * Fluke TL224 1.5m silicone leads resist heat * Fluke 
TPAK TookPak meter hanging accessory to hold meter to steel surfaces * Fluke C35 Lightweight soft case 
to provide optimal protection and storage 

614-1022-ND (REUKEFTZOMAGCEII) jag serge den hwdencesanes sent edast etanekecaswsenedansupinatiesunas $292.95 


True-rms Electrical Multimeters 
Fluke 114 


Features: 

* Measures up to 600V AC and DC »*AutoVolt: automatic AC/DC voltage selection 
* LoZ: Low input impedance prevents false readings due to “ghost” voltage * Large white 
LED backlight to work in poorly lit areas * Resistance and continuity * Minimum/ 
Maximum/Average to record signal fluctuations * CAT Ill 600V safety rated 

Includes: 

¢ TL75 test leads * Holster * User's manual ¢ 9V battery installed 

614-1009-ND (PRU ES94) vita aaticasiia diane sao van sedsiescasuied Sap senaeea kay $129.95 


Fluke 115 


Features: 

¢ Measures up to 600V AC and DC »* Resistance, continuity, frequency, capacitance and diode test 
* Measures 10A ¢Large white LED backlight to work in poorly lit areas *10A current measurement 
¢ Minimum/Maximum/Average with elapsed time to record signal fluctuations * CAT III 600V safety rated 
Includes: 

* TL75 test leads * Holster * User’s manual * 9V battery installed 

614-1010-ND (FRUKE=115)iisccscsrnresaciaancaaaaciianedaarednaredsinesteredsaaarciaedsiaecnsaeeiian $156.95 


Fluke 117 


Features: 

* Measures up to 600V AC and DC =» VoltAlert™ technology for non-contact voltage detection *LoZ: 
Low input impedance prevents false readings due to “ghost” voltage »* AutoVolt automatic AC/DC voltage 
selection * Large white LED backlight to work in poorly lit areas * 10A current measurement » Resistance, 
continuity, frequency, and capacitance * Minimum/Maximum/Average to record signal fluctuations * CAT III 
600V safety rated 


Fluke 114 


Includes: 
* TL75 test leads * Holster * User’s manual * 9V battery installed 
614-1011-ND (FLUKE-117))...cictrntirncsrdasserncdnanataaseciadedaanedornednaseinniedcaaannrneanias $186.95 


True-rms Multimeters with TrendCapture 
Fluke 287 Electronic Logging Meter 


Features: 


* 50,000 count, 320 x 240 Dot matrix display with white backlight * 0.025% Basic DC 
accuracy * Logging function with TrendCapture » Optical USB PC communication 
interface * Field upgradable and expandable ¢i-info button «Internal memory allows 
stand-alone logging for up to 180 hours Multi-lingual interface * True-rms AC voltage 
and current for accurate measurements on complex signals or non-linear loads. 
100kHz AC bandwidth specified »* Current measurement 20A (30 seconds momentary; 
10A continuous) * Peak capture to record transients as fast as 250us * Continuity/ 
Conductance/Capacitance * Resistance and continuity * CAT Ill 1000V/CAT IV 600V 
safety rated ¢ Limited lifetime warranty 


614-1061-ND (FRUKE=287) is c3escnss th tensa ives hednanaasmabacasedaattadercacn $464.95 


Fluke 287 


TLK287 Electronics Master Test Lead Set 


Features: 
* Precision electronic probes with multiple spring-loaded sharp tips maximize contact with SMD test points 
¢ Micro-grabbers and leads necessary for fine SMD test  Mini-alligator clips, grabbers and probes 

* Both modular test leads and lead-probe combinations 

614-1064-ND (TLK287) RoHS Compliant 


NEW! Fluke-287 FlukeView Forms Combo Kit 


Includes: 

¢ Fluke-287 True-RMS Electronics Logging Multimeter with TrendCapture * FlukeView Forms Software and 
cable ¢ 80BK-A thermocouple probe ¢ CAT III 1000V, 10A Modular test leads (red, black) * CAT Ill 1000V, 
10A Modular test probes (red, black) * CAT Il 300V, 5A Alligator clips (red, black) »* Soft case for meter 
protection and accessory storage » Limited lifetime warranty * Made by Fluke in the USA 


$119.55 


614-1151-ND (FLUKE-287/FVF) RoHS Compliant. .............0... 0050.0. 0c cc cece cece ee eee ees $585.95 
Fluke 289 Industrial Logging Meter 
Features: 


* 50,000 count, 320 x 240 Dot matrix display with white backlight » 0.025% Basic DC accuracy * Logging 
function with TrendCapture * Optical USB PC communication interface »* Field upgradable and expandable 
ei-info button «Internal memory allows stand-alone logging for up to 180 hours ¢ Multi-lingual interface 
¢ True-rms AC voltage and current for accurate measurements on complex signals or non-linear loads, 
100kHz AC bandwidth specified * Current measurement 20A (30 seconds momentary; 10A continuous) 
* Peak capture to record transients as fast as 250us_ * Continuity/Conductance/Capacitance » Resistance 
and continuity *LoZ Volts: Low input impedance prevents false reading due to “ghost” voltage * Low Pass 
Filter for accurate voltage and frequency measurements on adjustable speed motor drives *50Q range 
with 1mO resolution, for measuring motor winding and making low O measurement ¢ CAT III 1000V/CAT IV 
safety rated ¢ Limited lifetime warranty 


614-1062-ND (FLUKE-289)\..csciascccciciicsericiadtzoescatedearedodssd sess dcaadacoesacsedwadanes, $544.95 
Fluke 289/FVF 
Includes: 


¢ Fluke-289 True-rms Industrial Logging Multimeter with TrendCapture 
¢ FlukeView Forms Software and cable 

* 80BK-A thermocouple 

¢ TL 71 Silicon Test Lead Set 

° AC72 Alligator Clips 

¢ TPAK Magnetic Meter Hanger for hands-free operation 

* C280 Soft case for meter protection and accessory storage 


614-1063-ND (PLUKE*289/FVE) isa scaduedaraptadieneteMaadiesccessnadtinanedsactoedsnupiadcgadaihednads $615.95 
TLK289 Industrial Master Test Lead Set 
Includes: 


¢ SureGrip™ alligator clips, grabbers, hook clips and industrial test probes 

¢ Magnetic hanger 

¢ Temperature adapter with K-Type thermocouple 

* C116 Soft case with moveable divider 

* Recommended for use with Fluke 87V, 116, 179, 187, 189, 287, 289, 1587 DMMs 


614-1065-ND (TLK289) ROHS Compliant ............... 6.00.00 cc cscs c eee cece eee ee eee ee eee ee ee $119.55 
FlukeView Forms Software and cable. 
614-1067-ND (FVE=SC2):ROHS | COMPARE: vii bacsin shinieens candies hide aeb essay eee diaee’ $187.15 


Insulation Resistance Tester 
and Multimeter 
Fluke 1507 Insulation Resistance Tester 


Features: 

Live circuit detection prevents insulation test if voltage >30V is detected for added 
user protection * Auto-discharge of capacitive voltage for added user protection * Save 
battery power with auto power off * Read measurements easily with large, backlit 
display * CAT IV 600V overvoltage category rating for added user protection * 1 year 
warranty 

Specifications: 

« Resistance: 0.19 ~ 20.00kQ * AC/DC voltage: 0.1V ~ 600V 

Includes: 

¢ Remote probe * Test leads * Probes ° Alligator clips 


Fluke 1587 Insulation Multimeter 


Features: 

* Large display with backlight 

* Live circuit detection prevents insulation test if voltage >30V is detected for added user protection 
* Auto-discharge of capacitive voltage for added user protection 

* AC/DC voltage, DC mV, AC/DC mA, Resistance (), Continuity 

¢ Filter for motor drive measurements (Fluke 1587 only) 

* Capacitance, Diode test, Temperature, Minimum/Maximum, Frequency (Hz) (Fluke 1587 only) 

* Auto power off to save battery power 

* CAT Ill 1000V, CAT IV 600V measurement category 

° 3 year warranty 

Includes: * Remote probe ¢ Test leads * Probes * Alligator clips * K-type thermocouple (Fluke 1587 only) 


Fluke 1507 


Insulation Insulation Digi-Key Price | Fluke 

Test Range Test Voltages Part No. Each __| Part No. 
0.01MQ ~ 10GQ 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V | 614-1013-ND 453.95 | FLUKE-1507 
0.01MQ ~ 2GQ 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V_| 614-1016-ND 621.95 | FLUKE-1587 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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FLUKE » 


NEW! ScopeMeter® 120 and 190 Series 


Fluke 120 - The rugged solution for industrial troubleshooting and installation applications. It’s a truly 
integrated test tool, with oscilloscope, multimeter and “paperless” recorder in one affordable, easy-to-use 
instrument. Find fast answers to problems in machinery, instrumentation, control and power systems. 


Features: ¢ Digital oscilloscope * Dual input TrendPlot recorder * 600V CAT III safety certified 


Fluke 190 - For demanding applications, this high-performance oscilloscope offers specifications usually 
found on top-end bench instruments. With up to 200MHz bandwidth, 2.5 GS/s real time sampling and a 
deep memory of 27,500 points per input, they’re ideal for engineers who need the full capabilities of a high- 
performance scope in a handheld, battery powered instrument. Features: * Dual input - 200, 100 or 6(OMHz 
bandwidth * Up to 2.5 GS/s real time sampling per input * High waveform resolution of 3000 datapoints per 
channel * Frequency Spectrum using FFT analysis 


Digi-Key Price Fluke 
Fig. | Part No. Each Part No. 

614-1105-ND 1385.00 FLUKE-123/003 

1 614-1106-ND 1715.00 FLUKE-123/003S 
614-1107-ND 1715.00 FLUKE-124/003 
614-1108-ND 1999.00 FLUKE-124/003S 
614-1109-ND 2725.00 FLUKE-192C/003 
614-1110-ND 3190.00 FLUKE-192C/003S 

2 614-1111-ND 3135.00 FLUKE-196C/003 
614-1112-ND 3565.00 FLUKE-196C/003S 
614-1113-ND 3475.00 FLUKE-199C/003 
614-1114-ND 3950.00 FLUKE-199C/003S 


NEW! ScopeMeter® Accessories 


NEW! Adaptors, Clips and Test Leads 


@ RoHS Compliant 


NEW! 


ScopeMeter® 


NEW! Pressure Calibrators 


Fluke 719 


Provides pressure calibration at your fingertips. You can calibrate and test pressure 
devices quickly and easily with one hand, saving you valuable time. Use the 


Probes programmable pump limit settings to eliminate over-pressurization, and to set “pump 
a —a| to” pressure valves. The compact, lightweight form, combined with one-handed use, 
makes this pressure calibrator the ideal tool for busy process professionals. 
f " Digi-Key Price | Fluke 
SUP I0S-ND shown Description Part No. Each Part No. 
Digi-Key Price | Fluke 
Description Part No. Each ___|Part No. Electric Pressure Calibrator 30PSI 614-1088-ND 3144.38 | FLUKE-719 30G 
Current Probe for ScopeMeter AC/DC, 0A ~ 100A |614-1090-ND 499.00 |80I-110S 
AC/DC Current Probe, 0A ~ 600A 614-1091-ND 315.00 |90I-610S 
Probe Accessory Set, Gray 614-1093-ND® 71.00 |AS200-G Electric Pressure Calibrator 100PSI 614-1089-ND 3144.38 | FLUKE-719 100G 
Probe Accessory Set, Red 614-1094-ND® 71.00 |AS200-R 
Differential Voltage Probe 614-1104-ND® 535.00 |DP120 
Isolated Trigger Probe 614-1117-ND 263.00 |ITP120 
ScopeMeter Low pass Filter Probe, 4KHz 614-1121-ND 157.00 |PM8918/301 
Secondary Pick up 1000:1 614-1129-ND 255.00 |PM9096/201 Flu ke 771 /789 ProcessMete rs™ 
Voltage Probe Set, 100MHz, Red/Gray 614-1137-ND® 348.00 |VPS100 
10:1 Voltage Probe, 100MHz, Red 614-1138-ND® 182.00 |VPS100-R Fluke 771 - Measure 4 ~ 20mA sig- Fluke 789 - The ultimate loop 
1:1 Voltage Probe, 12MHz, Black, 1.2M 614-1139-ND® 177.00 |VPS121 nals without breaking the loop with calibration multimeter. The 
10:1 Voltage Probe, 200MHz, Gray,1.2M 614-1140-ND® 177.00 | VPS200-G this new, compact clamp meter for Fluke 789 has a 24-Volt loop 
10:1 Voltage Probe, 200MHz, Red, 1.2M 614-1141-ND® 177.00 |VPS200-R PLC and control systems analog supply reducing the need for 
100:1 Voltage Probe Set, 200MHz, 1.2M 614-1142-ND@ 348.00 |VPS201 /O. The detachable clamp with taking a separate power supply 
10:1 Voltage Probe, 200MHz, Gray, 1.2M 614-1143-ND@ 177.00 _|VPS210-G extension cable allows you to take when dolne. oHline transmitter 
10:1 Voltage Probe, 200MHz, Red, 1.2M 614-1144-ND@ 177.00 |VPS210-R measurements in tight locations, ‘ 9G, OMine nit 
10:1 Voltage Probe, 200MHz, Gray, 2.5M 614-1145-ND@ 177.00 | VPS212-G and the built-in spot light illuminates testing. And with its built-in, 
10:1 Voltage Probe, 200MHz, Red, 2.5M 614-1146-ND@ 177.00 |VPS212-R hard to-See: wires: in-dark-enclo- selectable 2500 Hart® resis- 
100:1 Voltage Probe, 200MHz, Gray, 1.2M 614-1147-ND® 177.00 |VPS220-G sures. Count on best in class accu- tor, it also eliminates the need 
100:1 Voltage Probe, 200MHz, Red, 1.2M 614-1148-ND® 177.00 _|VPS220-R racy of 0.2%. Measure mA signals to carry a separate resistor 
10:1 Voltage Probe Set, 75MHz, 2.5M 614-1149-ND@ 348.00 |VPS250 , f with you. 
10:1 Voltage Probe Set, 40MHz 614-1150-ND@ 96.00 _|VPS40 with 0/01mA resolution. z 


@ RoHS Compliant 
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614-1074-ND............ $499.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


614-1075-ND...... $795.00 


Digi-Key Price [Fluke ; me Bist key REC emg | Sluke 

Fig. | Description Part No. Each Part No. Fig. | Description Part No. Each Part No. 
Rechargeable Battery Pack Ni-CD 614-1097-ND 86.00 |BP120MH 1 Alligator Clip (Set of 3) 614-1092-ND 22.00 AC120 
Rechargeable Battery Pack Ni-MH 614-1098-ND 86.00 |BP130 i 
Rechargeable Battery Pack Ni-MH 614-1099-ND@ 131.00 |BP190 2  |Adapter Set of 2 Shielded Banana to Female BNC |614-1095-ND@ 28.00 BB120 

— |Hard Carrying Case For 120 Series 614-1100-ND® 66.00 C120 3 |Hook Clip set of 2 (1 Red and 1 Gray) 614-1115-ND@ 34.00 |HC120 
Compact Soft Case for 120 Series 614-1101-ND@ 32.00 |C125 
Heavy Duty Hard Case for 190 Series 614-1102-ND® 157.00 |C190 4 |Hook Clip set (2 Red and 2 Gray) 614-1116-ND® 32.00 HC200 
Soft Case for 190 Series 614-1103-ND@ 141.00 [C195 Dual Banana Plug Male to Female BNC Adapter 
Optical Cable for USB 614-1118-ND 162.00 |OC4USB 5 | (set of 2) 7 r 614-1123-ND@ 32.00 | PM9081/001 
Print Adapter Cable 614-1119-ND 253.00 |PAC91 

3 Power Adapter/Battery charger, universal 614-1120-ND 86.00 |PM8907/808 6 |Dual Banana Jack (Female) to Male BNC Adapter |614-1124-ND@ 32.00 PMg082/001 

Probe Scope replacement set 614-1131-ND® 91.00 | RS200 Probe Industrial Pin Grabber Flexible Cli 614-1125-ND@ 42.00 PMg090/001 
Cable, Carrying case and software kit 614-1132-ND¢ 333.00 |SCC120E dogg mrcrseee ee otage caren meg aes ; 
Cable, Carrying case and software 614-1133-ND® 465.00 |SCC190EFG 7 |Mini Test hook (set of 4) for PM8918 614-1128-ND® 50.00 PM9094/101 
Flukeview ScopeMeter software 614-1136-ND® 242.00 | SW90W/034EFG ' 

— |Battery Charger/Power Adapter 614-1096-ND 101.00 |BC190/808 8 | Shielded Test Lead (set of 2) 614-1134-ND® 111.00 — /STL120 
Optically Isolated RS-232 Adapter 614-1122-ND 167.00 _|PM9080/101 Bae 
Cable Coax BNC 500 1.5M Black (set of 3) _1614-1126-ND@ 76.00 |PM9091/001 9| Shleided Pest lead pet CIREINE SEN 18200: SUES 
Cable Coax BNC 502 0.5M Black (set of 3)_|614-1127-ND¢@ 66.00 _|PiM9092/001 @ RoHS Compliant 


/AAMPROBE’ 
XP Series Digital Multimeters 


Model 15XP-A 
AC/DC Voltage 750V/1000V 
AC/DC Current 2A/2A 
Resistance 2000MQ 
Basic DC Accuracy + (0.5% Rdg + 1 dgt) 
Continuity Yes 
Capacitance No 
Frequency Yes 
Temperature No 
Display 3% digit 
Min/Max No 
Data Hold Yes 
Logic Test TTL 
Non-Contact Voltage Detect Yes 
Warranty 1 year care 
CAT | 1000V 
Safety Ratings CAT || 600V 
CAT Ill 300V 
Digi-Key Price Amprobe 
Includes Part No. Each Part No. 
Test leads, Magne-Grip™ holster, Battery, Fuse, 
User's oat 705-1000-ND 62.95 15XP-A 


PM55A Compact Precision 
Digital Multimeter 


Features: 


* AutoTect™ feature directs the meter to know if it is measuring AC or DC volts 


or resistance with no user interface 


¢ Measures AC/DC current, capacitance, 


frequency, continuity with beeper * Non-contact voltage detector * Automatic power 
off * Safety rating: CAT Il 600V, CAT III 300V 


705-1030-ND (PMSA) 0s ciccscscasctsdseanascaedarcodeniaacoandasiaaaces $49.95 
Model 30XR-A 33XR-A 37XR-A 38XR-A 
AC/DC Voltage 600V/600V 1000V/750V 1000V/750V 1000V/750V 
AC/DC Current 10A/10A 10A/10A. 10A/10A 10A/10A 
Resistance 20MO 4MO 40MO 40MQ 
Basic DC Accuracy | + (1%Rdg + 1dgt) | + (0.7%Rdg + 1dgt) | + (0.1%Rdg + Sdgt) | + (0.25%Rdg + Sdgt) 
Continuity Yes Yes Yes Yes 
Capacitance No Yes Yes Yes 
Frequency No Yes Yes Yes 
Temperature No Yes No Yes 
Display 3% digit 3% digit 4% digit 4A digit 
Min/Max Yes Yes Yes Yes 
Data Hold Yes Yes Yes Yes 
Logic Test No No TTL, CMOS No 
Non-Contact 
Voltage Detect Yes a -_ No 
Warranty 1 year 1 year 3 year 3 year 
Safety Ratings CAT II 600V. CAT II 1000V CAT II 1000V CAT III 1000V 
ty 9 CAT III 300V CAT Ill 600V CAT Ill 60OV CAT IV 600V 
UL (CULUS) Listed Yes Yes Yes No 
Digi-Key Price |Amprobe 
Includes Part No. Each | Part No. 
Test leads, Magne-Grip™ holster, 
Fuse, Battery, User's manual 705-1001-ND 64.95 |30XR-A 
Test leads, Alligator clips, Magne-Grip 
holster, Temperature adapter, 705-1002-ND 79.95 |33XR-A 
Thermocouple probe, Battery, Fuse, ‘ 
User's manual 
Test leads, Alligator clips, Magne-Grip 705-1004-ND 435.95 |37xXR-A 
holster, Battery, Fuse, User's manual 
Test leads, Alligator clips, Temperature 
adapter, Thermocouple probe, 5, ef is 
Magne-Grip holster, Battery, Fuse, 705-1005-ND 154.95 |38XR-A 
User's manual 
Model ACDC-400 
AC/DC Voltage 600V/600V 
AC/DC Current 40A/400A 
Resistance Yes 
Basic DC (1.0% Rdg 
Accuracy +2LSD) 
Continuity Yes 
Capacitance No 
Frequency No 
Temperature No 
Min/Max Yes 
Data Hold Yes 
TRMS No 
Warranty Limited Lifetime 
Safety Ratings CAT Ill 600V 
Digi-Key Price Amprobe 
Includes Part No. Each Part No. 
Test leads, Holster, Carrying case, Batteries, 
Instruction. manual 705-1013-ND 179.95 ACDC-400 


Test Equipment 


RC-120S Remcon 
Relay Switch 


Features: 


* Switches AC power ON and OFF using low voltage control circuit 

* Built in transformer, no step down transformers necessary 

* Single relay can be controlled by multiple switches and multiple relays can 
be controlled by a single switch 

° AC voltage from 105V ~ 125V 

¢ AC current up to 6.5A 


705-1032-ND (RC-120S) ........ 0... 0c cece cece ee eee eee e eect eee ee eee $39.95 


Megohmmeters 
Features: 


¢ Test insulation of wires, cables, transformers and motors * Comes as a 
complete kit including test leads ¢ Internal memory 


Specifications: 


¢ Insulation resistance with 250, 500 and 1000 VDC test voltages: 0 ~ 
4.000 / 40.00 / 400.00 / 4000MO. 


¢ Resistance: 0 ~ 99990. 


7O5-1014-ND (AMB-25).............csceceeseceseeeenseseeneneaeeeeeees $299.95 


AT-1000 Advanced Tracer 


Features: 


* Trace energized lines up to 300VAC or VDC »* Trace 
unenergized and open conductors »¢ Identifies breakers and 
fuses without powering down * Locates shorts « Identifies 
wires in a bundle » Identifies control, alarm and telephone 
system wiring * Traces coaxial cable shield * Receiver range 1 
to 3 feet from a cable being traced 


Includes: 

* Receiver 

* Transmitter 

* Carrying case 

* 110V pigtail cordset 

* Alligator clip cordset (2 pcs.) 
* CT-326 type adaptor 


705-1018-ND = (AT-1000) .............c cc eecce ee eeeeee eee $349.95 


BT-250 
Break’r Trac’r™ 


Features: 


¢ Identifies circuit breaker location »* Works on all electrical 
systems from 90 to 250 VAC * Automatic sensitivity adjustment 
* Quick and easy to use » Extremely accurate reading always 
finds the right breaker * Safety rating: UL approved 


Includes: 


¢ Transmitter * Carrying case * Test leads * Socket adapter 


(BT 250s ociadcacsedneatyiidebieactetaansee $99.95 


705-1022-ND 


AT4005 Advanced 
Wire Tracer 


Features: 


* One universal transmitter; automatically switches to work with either energized or non-energized 
systems ¢ Receiver not position sensitive »* Traces live wires buried or hidden behind walls * Locates 
breakers, neutrals and ground lines * Pinpoints shorts, ground faults and broken wires * Clamp-on 
attachment injects signal for non-contact operation * Safety rating: CAT III 600V 


Includes: 

¢ Hard carrying case ¢ Receiver * Transmitter * 110V pigtail - banana plug cord set » Alligator clip - 
banana plug cord set * Grounding test lead, 25 ft. with alligator clip »* Clamp-on transmitter accessory 
¢ Rechargeable battery pack and battery pack recharger 


705=1021-ND: (AT=4005CON))....sciccsacccssncasacecsdaconsencasniedhoceianecseeacasadedaeaneas keonk ead $899.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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C Power Supplies 


Regulated 28A DC Power Supplies 


Models 1689, 1690: 

Features: * Overload protection * High RFI stability * Multiple DC output terminals 

Specifications: * Output Voltage: DC 1 ~ 15V Variable * Output Current: 28A (at 13.8V) * Ripple and 
Noise: 5mV (peak to peak) * Line Regulation: 5mV (+ 2% Load) * Load Regulation: 50mV (0 ~ 100% 
Load) 
BK1689-ND 
BK1690-ND 


. $295.00 


Precision Analog. 7 
. $370.00 


Digital LED 


Single Output DC Power Supplies 


Model 1621A: 

Features: ¢ Connect two supplies in parallel to double the current output 
* Connect two supplies in series to double the voltage output * Operate 
continuously at full load without overheating * Fully overload protected 


* Coarse and fine voltage controls »* Low ripple * Continuously monitor 0 GOe 

voltage and current output on two meters 

Specifications: + Output Voltage: 0 ~ 18V * Output Current: 0 ~ 5A Model 1621A 
BK1621A-ND Single Output DC Power Supply................ 0... cee eee eset eset eset ee eeeneeeen ee $229.00 


Switch Mode DC Power Supplies 


Model 1692: 

The 1692 Switching Mode DC Power Supply provides high current output 
in a lightweight and compact package. It is suitable for a variety of uses, 
especially for powering DC operated mobile radio equipment on the bench. 
It provides a variable voltage output from 3V ~ 15V at 40A continuous 
operation. In addition a fixed 13.8VDC output is also selectable by a 
variable control knob. 

Features: ¢ High efficiency * Current fold-back circuitry with illuminated indicator prevents overloading the 
power supply * Over temperature protection circuitry * Over voltage protection prevents abnormal high 
output voltage * High RFI stability 

Specifications: * Output Voltage: 3 ~ 15VDC (adjustable) or fixed 13.8VDC (selectable) * Output 
Current: 40A continuous 


BK1692-ND Switch Mode Power Supply................60cccececcee ee cee ee eee ee eee eset ee eeeeeeeeeee $319.00 


Model 1692 


NEW! Switching DC Power 
Supply with USB Charger 


Model 1550: 

The 1550 is a compact 108W power supply delivering 1.0V ~ 36V and 0 ~ 3A from its main 
isolated output. A unique feature of the 1550 power supply is the USB charging port located 
on the front panel allowing the user to charge a cell phone or MP3 player. Clean power and 
quiet operation make this power supply ideal for any bench in laboratories, work shops and 
schools where bench space is limited. 


BK1550-ND_ 1.0 ~ 36V, 0 ~ 3A.. 


High Current Linear Power Supplies 


Models 1791, 1790, 1794, and 1795: 
Features: * Constant Voltage/Constant Current Operation * Load 
Current Limits * Separate DC Output ON/OFF Switch »* Metering: LED 


= 


o Ba 


BK1791-ND 0 ~ 64V, 10A... 
BK1790-ND 0 ~ 32V, 20A 

BK1794-ND 0 ~ 32V, 30A 

BK1795-ND 0 ~ 64V, 15A... 

NEW! 100W Multi Range 


DC Power Supply 
Model 9110: 


The 9110 is a new type of power supply. Unlike conventional power supplies with fixed 
output ratings, the 9110 automatically recalculates voltage/current limits for each setting, 
forming a constant power hyperbolic shaped boundary. It provides 100W output power 
in any Volt/Amp combination within the rated voltage (60V) and current (5A) limits. By 
providing greatly expanded choices of Volt/Amp combinations, users can cut down on the 
number of power supplies required and free up valuable bench space. 


BKSIIO-ND (0: 'GOV, 0 SA cos. ct cic ssesncneatatsancdisnecoasecaanecceseacbieansneaiphaeneaaninlaennan 


Power Supply Hook-up Cables 


TL-5A-ND 5A Power Supply Leads. 
BKTL-30-ND 30A Power Supply Leads 


- $11.06 
- $14.03 


High Power Switching Power Supplies 


The VSP Power Supply series utilizes modern switch mode technology to product high-power, low-noise 
switching supplies. 


i I 
lO 

BKVSP2050-ND 
BKVSP4030-ND 


O° OSI, oy 


‘PROGRAMMABLE PFE Dc, SUPPLY 20VR0AVaP 2080 


l= H [ hy 


20V, 50A, RS232. . 
40V, 30A, RS232. . 
BKVSP6020-ND 60V, 20A, RS232.... 
BKVSP12010-ND 120V, 10A, RS232 
BKVSP4030GPIB-ND 4O0V, 30A, GPIB... 


... $1775.00 
... $1775.00 
... $1775.00 

. $1775.00 
. $1995.00 


DC Power Supplies to 240W Output 


Short circuit protection, overload protection, reverse polarity protection, 
thermal protection, and current limiting. CV and CC operation, 0.2% +2mV 
line and 0.04%+2mV load regulation (zero to full load), adjustable current 
limits (five to 100%), low ripple (<imVrms), fast recovery time (<100uS), 
and operate from 120VAC +10%, 60Hz. Dimensions: 5.7” x 10.5” x 15”. 
Test Lead Set TL-5A and TL-30 sold separately. 2 Year Warranty. 
Model 1746B: Single 0 ~ 16V, 0 ~ 10A output. Two analog meters * Voltmeter: 0 ~ 16V +2.5% 
¢ Ammeter: High Range = 0 ~ 11A, Low Range = 0 ~ 2.2A, Accuracy = +2.5% »* Power Consumption: 
380W 

Model 1740B: Single 0 ~ 60V, 0 ~ 4A output. Two analog meters * Voltmeter: 0 ~ 64V +2.5% 
* Ammeter: High Range = 0 ~ 4.4A, Low Range = 0 ~ 1.1A, Accuracy = +2.5% »* Power Consumption: 
450W 

Model 1743B: Single 0 ~ 35V, 0 ~ 6A output. Two 4-digit LED meters » Voltmeter: 0 ~ 99.9V (green) 
+(0.5% rdg + 9 digits) * Ammeter: High Range = 0 ~ 9.99A (red), Accuracy = +(0.5% rdg + 9 digits) 
* Power Consumption: 420W 

Model 1745A: Output- shorting button * Output Voltage: 0 ~ 35VDC * Output Current: 0 ~ 10A 


Model 1740B 


BK1746B-ND . . $539.00 
BK1740B-ND . $539.00 
BK1743B-ND . $539.00 


BK1745A-ND DC Power Supply. . . $719.00 


Single Output DC Power Supplies 


Short circuit protection, overload protection, reverse polarity protection, thermal 
protection, and current limiting. CV and CC operation, 0.01% +3mV line and 
load regulation (zero to full load), adjustable current limits (5 to 100%), low ripple 
(s1mVrms), fast recovery time (<100uS), and operate from 120 VAC +10%, 60Hz. 
Dimensions: 6.2” x 5.5” x 12.5”. Test Lead Set TL-5A and TL-30 sold separately. 
2 Year Warranty. 


Model 1710A: Single 0 ~ 30V, 0 ~ 1A output. Two analog meters * Voltmeter: 
0 ~ 32V +2.5% »* Ammeter: High Range = 0 ~ 1.04A, Low range = 0 ~ 0.26A, 
Accuracy = +2.5% * Power Consumption: 70W 

Model 1711A: Single 0 ~ 60V, 0 ~ 2A output. Two analog meters * Voltmeter: 0 ~ 64V +2.5% 
* Ammeter: High Range = 0 ~ 2.2A, Low range = 0 ~ 0.55A, Accuracy = +2.5% »* Power Consumption: 
210W 

Model 1715A: Single 0 ~ 60V, 0 ~ 2A output. Two 4-digit LED meters » Voltmeter: 0 ~ 99.9V (green) 
+ (0.5% rdg + 9 digits) * Ammeter: Range = 0 ~ 9.99A (red), Accuracy = (0.5% rdg + 9 digits) * Power 
Consumption: 210W 

Model 1730A: Single 0 ~ 30V, 0 ~ 3A output. Two analog meters * Voltmeter: 0 ~ 32V +2.5% 
* Ammeter: High Range = 0 ~ 3.2A, Low range = 0 ~ 0.53A, Accuracy = +2.5% * Power Consumption: 
180W 

Model 1735A: Single 0 ~ 30V, 0 ~ 3A output. Two 4-digit LED meters + Voltmeter: 0 ~ 99.9V +0.5% 
* Ammeter: Range = 0 ~ 9.99A, Accuracy = 0.5% * Power Consumption: 180W 


Model 1730A 


BK1710A-ND . . $249.00 
BK1711A-ND . . $329.00 
BK1715A-ND . . $409.00 
BK1730A-ND . . $329.00 
BK1735A-ND $409.00 


Triple Output Power Supplies 


Two Main sections capable of independent or tracking operation 
(Master and Slave). One fixed section. Switchable series/parallel 
operation and adjustable current limit controls for Main sections. Two 
displays: one reads volts or amps of “slave” supply; one reads volts or 
amps of “master” supply or fixed supply. Constant current and voltage 
indicators for Main sections * Power Source: 120VAC, +10% 60Hz 
¢ Accessories Supplied: Spare fuse, Instruction Manual, Power Cord. 
Test Lead Set TL-5A is sold separately. 


60€ 60.6 


@ 0:0 


Model 1760A and 1761 


Model 1651A: « Two 0 ~ 24VDC 500mA sections; One 5VDC 4A section. Switchable series/parallel 
operation for 24V sections. * Two Analog Displays. Accessories Included: « Test leads (3 Pairs) 
¢ Dimensions: 5.5” x 11.75” x 10.975” 1 Year Warranty. 

Model 1760A: Two 0 ~ 30VDC, 0 ~ 2A sections; One 4 ~ 6.5VDC 5A section. Switchable series/parallel 
operation for 30V sections. Two 4-Digit LED Displays * Dimensions: 5.7” x 10.5” x 15” 2 Year Warranty. 
Model 1761: « Two 0 ~ 35VDC, 0 ~ 3A sections; One 2 ~ 6.5VDC, 5A section; Two 4-digit LED displays 
¢ Fully Overloaded protection. 2 Year Warranty. 

Model 1762: + 0-60V/0-2A on 2 outputs and 4-6.5V/4A on 1 output. * The 4 digit LED display offers 10mV 
and 1mA resolution, providing the capability to set voltage and current values more accurately and precisely 
compared to 3 digit displays found in most comparable power supplies. * The power supply is fully overload 
protected. 2 Year Warranty. 

Model 1670A: « Produces three outputs simultaneously; #1 = 30VDC @3A, #2 = 12VDC @500mA and 
#3 =5VDC @500mA. * Two 3-Digit LCD Displays. * Dimensions: 4.9” x 8.5” x 11.5” 1 Year Warranty. 


BK1651A-ND . .- $449.00 
BK1760A-ND . .. $659.00 
BK1761-ND .... $699.00 
BK1762-ND NEW! $1118.83 
BK1670A-ND .... $200.00 


Quad Display Triple Output 
DC Power Supplies 


Model 1672: 

Features: 

«Independent control of Voltage and Current controls for variable output 
*CV/CC operation * Separate 3 digit displays for voltage (green) and 
current (red) for both variable outputs *LED indication for CV (green)/CC 
(red) mode * Overload indication LED for fixed output * Series tracking and 
parallel mode operation for triple output unit 


1672 


SLAVE MASTER 


606 66 606 
Model 1672 


Specifications: * Output Voltage: 0 ~ 32VDC, 0 ~ 32VDC, Fixed 5VDC * Output Current: 0 ~ 3A, 0 ~ 3A, 
Fixed 0 ~ 3A 


BK1672-ND Quad Display Triple Output DC Power Supply ..................20cececceceeeeeeeeeeeee $479.00 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Single Output — 178x Series 
Models 1785B, 1786B, 1787B and 1788: 


These models are Programmable DC Power Supplies that offer new 
levels of “ease of use” and programmable functionality. Direct key in 
entry makes voltage and current selection fast, accurate and easy. In 
case Calibration allows for simple, cost savings, uninterrupted operation. 
Features: * Sixteen user programmable preset outputs »* Controllable 
output On/Off switch * 10mV/10mA set-ability resolution * Closed case calibration »* Low ripple and noise 
* Excellent temperature stability * Serial interface cable and software included (RS232 optional) 


Model 1788 


BK1785B-ND 0 ABV, 0: SADC OUIPUti is. dase dnssceadedangedeavednneedease djonwedeniescacesenss $390.00 
BK1786B-ND 0 ~ 32V, 0 ~ 3A DC Output... $390.00 
BK1787B-ND 0 ~ 72V, 0 ~ 1.5A DC Output . $390.00 
BK1788-ND 32V,0~6A $525.00 
BKIT-E151-ND NEW! Rack Mount Kit for 178x Series .. $79.69 


Single Output — 912x Series 


Models 9120A, 9121A, 9122A, and 9123A: 

These models are laboratory grade Programmable DC Power Supplies 
providing great performance and features not found in other supplies in 
this price category. The 9120A series are designed to meet the needs 
of today’s applications labs that require clean and reliable power, high 
resolution and accuracy and fast transient response time. 

Features: * Low ripple and low noise » Outstanding temperature 
stability * Fast transient response time (<20ms) * SCPI compatible 


O00 
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Model 9120A 


BK9120A-ND 0 ~ 32V, 0 ~ 3A, RS232 .. 
BK9121A-ND 0 ~ 20V, 0 ~ 5A, RS232 .. 
BK9122A-ND 0 ~ GOV, 0 ~ 2.5A, RS232 
BK9123A-ND 0 ~ 30V, 0 ~ 5A, RS232, GPIB. 


Dual Output 


Model 1770: 

The 1770 Dual Range, Programmable Power Supply offers the best cost 
per watt available for virtually any application. With dual range voltages 
up to 17.5 or 35VDC and 3 and 6A, the versatile power supply features 
excellent reliability (50K hours MTBF) and user flexibility. 

Features: ¢ Dual range outputs, either 0 ~ 17.5V, 0 ~ 6A or 0 ~ 35V, 0 ~ 
3A Programming resolution of 10mV and 2mA ° Ripple and noise of 
1mVrms * Remote sensing In case calibration * Large character LCD 
display ¢ GPIB Interface 


BK1770-ND.. 


Model 1770 
. $1050.00 


Triple Output 


Model 9130: 


The 9130 is a fully programmable triple output DC Power supply i 
delivering 0 ~ 30V/0 ~ 3A on 2 outputs and 0 ~ 5V/0 ~ 3A bili ait 
on 1 output. Each output is fully floating and outputs can be 
adjusted independently or connected in series or parallel to 
produce higher voltages or currents. The 9130 is ideally suited 
for application in Electronic Test, Production and Service where 
multiple independent DC supplies are required and bench space 
is at a premium 

Features: * SCP] compatible command set * Communicate via standard USB communication cable or 
optional RS232 cable * Application software for front panel emulation and simple test sequence generation 
included * 50 memory locations for instrument state storage and recall 


BK9130-ND Triple Output Programmable DC Power Supply.............6....0sesccsesecees esses eeee $895.00 


Model 9130 


Programmable DC Electronic Loads 
Models 85xx: 


The 8500 Series programmable DC electronic loads can be used 
for testing and evaluating a variety of DC power sources. Their wide 


looodiacol — 
jooodioc] — 


operating ranges of up to 500V and 240A, flexible operating modes 
and excellent measurement accuracy make the 8500 Series well Model 8510 
suited for characterizing DC power supplies, DC-DC converters, 
batteries, fuel cells and solar cells. 
Power | Operating Voltage | Rated Current | Digi-Key B&K Precision 
(W) (Vv) (A) Part No. Price Each_ | Part No. 
150 0~60 30 BK8540-ND NEW! 499.00 8540 
300 0.1 ~ 120 30 BK8500-ND. 1050.00 8500 
300 0.1 ~ 500 15 BK8502-ND NEW! 1277.78 8502 
600 0.1 ~ 120 120 BK8510-ND. 2049.99 8510 
600 0.1 ~ 500 30 BK8512-ND NEW! 2772.22 8512 
1200 0.1 ~ 120 240 BK8514-ND NEW! 3277.77 8514 
1200 0.1 ~ 60 240 BK8518-ND NEW! 4416.66 8518 
2400 0.1 ~ 120 240 BK8520-ND NEW! 5944.44 8520 
2400 0.1 ~ 500 120 BK8522-ND NEW! 7388.88 8522 
5000 0.1 ~ 60 240 BK8524-ND NEW! 11277.77 8524 
5000 0.1 ~ 500 120 BK8526-ND NEW! 14166.65 8526 
NEW! Interface Cables 
BKIT-E131-ND RS 232 Interface Kit for 1785x, 9120A, 9130 and 8500 Series.....................4. $49.00 
BKIT-E132-ND USB Interface Kit for 1785x, 9120A, 9130 and 8500 Series....................020065 $52.06 


Digital 


Storage Oscilloscope 


The 2530 and 2532 deliver essential features and reliable perfor- 
mance at a price you can afford. Analog style knobs and controls 
combined with autoset functions make these oscilloscopes easy to 
use. Advanced triggering, automatic measurements and FFT func- 
tions provide you with many options to debug your circuits. Addi- 
tionally, the instrument comes with PC Software that lets you easily 
capture, save and analyze waveforms and measurement results. The 
2530 and 2532 are ideal education and training tools and also well 
suited for applications in service and repair. 


The 2534, 2540 and 2542 dual channel Digital Storage Oscilloscopes delivers an unmatched combination 
of performance and value. Analog style controls combined with an Auto measurement function make these 
oscilloscopes easy to use. Advanced features such as FFT function, digital filtering, waveform recorder, de- 
layed sweep/zoom, mask testing and automatic measurements provide you with powerful tools to debug your 
circuits. 


BK2530-ND 25MHz bandwidth, 250MSa/s sample rate .......... 0.6... cece cece eeeeeeeeeeeee enone $499.00 
BK2532-ND NEW! 40MHz bandwidth, 500MSa/s sample rate ..........0...0 0c eee $699.00 
BK2534-ND NEW! 60MHz bandwidth, 400MSa/s sample rate . .. $799.00 
BK2540-ND NEW! 60MHz bandwidth, 1GSa/s sample rate . $940.00 
BK2542-ND NEW! 100MHz bandwidth, 1GSa/s sample rate. . $1111.79 


Function Generators 


FEATURES AND SPECIFICATIONS: 

Waveforms: Sine, Square, Triangle, +Pulse, +Ramp. 
Variable DC Offset and Duty Cycle. * Sweep LIN & LOG: 
100:1 * Frequency Counter Accuracy: Time Base +1 count 
¢ General: Power: 120 ~ 230VAC +10% 50/60Hz Internal 
jumper selectable * Accessories: BNC to Alligator Cable, 
Instruction Manual. 2 Year Warranty 


Model 4007DDS: Versatile sweep function generators 
utilize an advanced direct digital synthesis (DDS) design. 
0.1MHz ~ 7MHz frequency range (sine and square only). Lin or Log sweep function. Adjustable duty cycle. 
Adjustable DC offset. 


Model 4040A 


Model 4013DDS: Versatile sweep function generators utilize an advanced direct digital synthesis (DDS) 
design. 0.1MHz ~ 12MHz Frequency Ranges (sine and square only) Lin and Log sweep function. Adjustable 
Duty cycle. Adjustable DC offset 


Model 4001A: Function Generator in 6 Ranges from 0.5Hz ~ 4MHz Range. Coarse and Fine Tuning. 
Model 4010A: 7 Ranges from 0.2Hz ~ 2MHz Range. Coarse Tuning. 


Model 4011A: Function Generator. 4 Digit LED Digital Display (4 digit Display Resolution). 7 Ranges 
from 0.5Hz ~ 5MHz Range. Variable Duty Cycle and DC Offset. Coarse and Fine Tuning. 


Model 4012A: Sweep/Function Generator. Coarse and fine tuning. 4 digit LED display. Variable duty 
cycle. DC offset. Linear or log sweep. 


Model 4017A: 5 Digit LED Digital Display (5 digit Display Resolution). 8 Ranges from 0.1Hz ~ 10MHz 
Range. Coarse and Fine Tuning. Extended Sweep/Modulation Input: 0 ~ 10V. 


Model 4017B: Square and Ramp waveforms. Frequency resolution down to 0.01Hz. RS-232 Interface. 0 
to 100% duty cycle. Variable DC offset. 


Model 4040A: Sweep/Function Generator with Frequency Counter. 5 Digit LED Display (5 digit Display 
Resolution 8 Ranges from 0.2Hz ~ 20MHz Range. AM and FM Modulation. Burst Operation. 30MHz 
External Frequency Counter. Selectable Linear or Log Sweep. Extended Sweep/Modulation Input: 0 ~ 10V. 
Coarse and Fine Tuning. 


Model 4084: Model 4084 is a high performance laboratory grade synthesized function generator. Direct 
digital synthesis (DDS) techniques are used to create stable, accurate output signals for all 27 built-in 
standard and complex (arbitrary) waveforms. 


Model 4045: Sine, Square, Triangle, Arbitrary, Ramp and Pulse waveforms. Modulation in both AM 
and FM. Lin or Log Sweep Function. Adjustable Duty Cycle. Adjustable DC Offset. RS-232C Interface. 
Frequency Range: 0.1MHz ~ 20MHz 


BK4007DDS-ND DDS Sweep Function Generator 7MHZ.................0 0c cece cece eee eee e nee $399.00 
BK4013DDS-ND DDS Sweep Function Generator 12MHZ...............0.c cece eee ee eee sees eee eee $499.00 
BK4001A-ND AMHz Sweep/Function Generator............ 00.0 ccc cece cece cece ee eee eee eee $210.00 
BK4010A-ND 2MHZ FUNCHON'GONGLATO, .susicsiassesaevessee can ovaaiessusuaatllesegnsucatiibeecseeacta $259.00 
BK4011A-ND 5MHz Function Generator with Digital Display. . . $335.00 
BK4012A-ND SMEZ FuNCHON GONE AON 4s. s ces skcasr enon ennce cen sicier eee sedanceceudkseeseunacace $375.00 
BK4017A-ND 10MHz Sweep/Function Generator with 

DiGital' Display cia cies sct.sceiisvaen sesigs casas deaessasast maipssaanteeisszoent oias $419.00 
BK4040A-ND 20MHz Sweep/Function Generator with 

Frequency Counter and Digital Display ....................0ceccecec ee eeeeeeee ee es $650.00 
BK4084-ND 20MHz Programmable DDS 

FUNGHON GENS! csi sissrcsrtanderncdais dd sidennadedsiaedapieesnsesiabentts $925.00 
BK4045-ND 20MHz DDS Sweep Function 

Generator with Arbitrary (Capabilities) .............. ccc e eee $999.00 
LC-40B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 

(For 4010A, 4011A, 4017A and 4040A)............ 00. cece eee c eee e cece eee ee teens $94.29 

(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Function Generators (Cont.) 


Function and Arbitrary Waveform Generators 


Models 4075 and 4078: 

Models 4075 and 4078 are versatile high performance function/arbitrary waveform generators with the 
largest arbitrary memory depth in their class. The generators combine the ability to produce nearly any 
conceivable arbitrary waveform with accuracy and precision and a DDS architecture offering easy to use 
conventional function generator capabilities. Arbitrary waveforms have 14 bit amplitude resolution, 100MSa/s 
sample rate and up to 400,000 points length. Waveforms can be output in continuous, triggered, gated or 
burst modes. Front panel operation is straightforward and user friendly. The instruments can be remotely 
controlled using SCPI-compliant commands via RS232. 

Features: ° 14-bit, 100MSa/s; 400k point Arbitrary Waveform Generator * 25MHz Sine/ 25MHz Square 
waveforms * AM, FM and FSK modulation * 10mVpp to 10Vpp with 1mVpp settable amplitude resolution 
¢ Fully programmable markers ¢ Arbitrary waveform editing software included 

4078 Dual Channel Model: « Both channels offer full functionality. All wave form parameters such as 
frequency, amplitude and offset can be set independently. * Synchronize both output signals to the same 
clock signal (external or internal) and precisely adjust the phase relationship between the two signals. 
* Economical baseband I/Q signal source * Saves cost and bench space 


Model 4084AWG: 

The Model 4084AWG is a laboratory grade synthesized 
function generator with arbitrary capability. Direct synthesis 
(DDS) techniques are used to create stable, accurate output 
signals for all 27 built-in standard and complex (arbitrary) 
waveforms as well as custom arbitrary waveforms. The 
4084AWG produces high purity, low distortion sine waves 
and square waves up to 20MHz and provides extensive 
analog modulation capabilities including AM, FM, FSK, PSK, 
pulse modulation, burst mode and linear/logarithmic sweep 
combined with multiple trigger modes. The included intuitive Windows Software lets users create and edit 
custom arbitrary waveforms and download them with a single click to the instruments non volatile memory. 
Unmatched affordability and high performance make the 4084AWG a perfect fir for many applications in 
Electronic Test and Design, Sensor Simulation and Education and Training. 

Features: ¢ Clean and stable output of very small signals down to the 1mV ~ 10mV range (50) »* Support 
of internal and external modulation sources as well as internal, external and gated trigger sources ¢ Create 
arbitrary waveforms with 10 bit vertical resolution, 16K memory depth and a sample rate of 200MHz * Fully 
programmable via the standard RS232 interface using SCPI compatible commands * 100MHz Universal 
Counter with frequency measurement and totalize function 


Bam en eel : 
: S08eah/685 

= = 2 |OOO) 
© 206oea0a)885 


Model 4084AWG 


BK4075-ND 
BK4078-ND 
BK4084AWG-ND 


NEW! Atbitrary/Function Generator 
NEW! Atbitrary/Function Dual Channel Generator. 
Arbitrary/Function Generator 


Frequency Counter 


Model 1856D: 

3.5GHz Multifunction Counter (Frequency, Period, Totalize) 
Benchtop with .56 inch high 9-Digit LED Display 

Features: * Frequency: 0.1Hz ~ 3.5GHz ¢ Period Character- 
istics: Range: 10ns ~ 10s ¢ Input Characteristics: Imped- 
ance: 500 +5% » Totalize Start/Stop Input: Logic Levels: Model 1856D 

Standard TTL Levels * Time Base Characteristics: Standard Type: TCO * Frequency: 10MHz = Stabil- 
ity: +1ppm +10% line voltage variation * Temperature Stability: +5ppm 0°C ~ 50°C »* Dimensions: 9.4” x 
3.5” x 10.6” » Power: 115VAC +10% 50/60Hz * Accessories Included: Instruction Manual 


BK1856D-ND 


3.5GHz Benchtop Multifunction Counter .. $530.00 


Accessories 


DC/AC Current Clamp Adapter 


Measures current without disconnecting circuit under test. Measures 
to 400A DC or AC. Outputs 1 mV per Amp., operates on 2V range 
of any DMM. 

Power Requirements: 9V battery Operating Temperature: 0°C ~ 
50°C, <70% RH Dimensions: 7” x 2.8” x 1.3” Accessories Included: 
Battery and instruction manual. 


Probes and Test Lead Sets 


TP-29-ND Type KiBead Thermocouple Probe . i022 ccsc26icsccessensssesiaszrscbeecmsciiebewssatiies’ $10.10 
BKTL-4-ND —_ Universal Test Lead Set..............ccccccceseeeenesceseaaeenueeneseesaeeenessenseesenene $10.07 
BKTLFG-ND NEW! Function Generator Test Probe Lead Set 

with BNC to BNC cables, BNC adapters and test clip ................ cece eee ee $87.13 
BKTLPS-ND NEW! Power Supply Test Lead Set 
TL 2A-ND Test Lead Set, Fully Shrouded SILIC, IEC61010-2-031 1,000V CATIII. 
TL-1-ND Test Lead Set, Fully Shrouded 
TL-3-ND Test Lead Accessory Set for BKTL-4 and TL-2A 


High-Voltage Probes 


Model PR-28A: 

Accessory for DMM’s Multiplies instrument ranges by 
1000 (40V becomes 40,000V). PR-28 for use with any 
high impedance (10MO or greater) voltmeter. 
Features: Voltage Range: * 40kVDC and 20kVAC 
(60Hz) * Frequency Range: DC-8Hz 20kVAC Maxi- 
mum 60Hz * Impedance: 600MOQ accuracy: +3% plus instrument accuracy * Calibration: Internal; factory 
calibrated at 25kV * Size: 14” long; 214” diameter (max.); 48" cord * Connector: Dual banana 

Model HV 44A: 

Built in meter for stand-alone operation (No DMM required). Measures voltages up to 40,000VDC. Factory 
calibrated at 25kV (42% accuracy); full scale +3% accuracy. Conventional round needle type tip and flat 
spring type tip for easy access to CRT anode »* Size: 16.5” x 2.1" x 2” » Color: Black and Red 

Positive Polarity Only — Not for microwave ovens. 


IPR2BASND iii c ee ccb ec ccuuiasinds snnaeisihitde's nnaleeidnaesinnaushAdeainadaeiuides jade esdu sama tsed tes sindecansie'g $65.88 
VAS BEND ios sais Seinen dae hedsihad biniaktinaentsgabsaaonaadin de eielawiesazssianatdineaaas dome senaneagi ad $119.00 


Logic Probes 
20MHz and 50MHz Logic Probes 


7Oiei aa 


Model DP-21: 

(20MHz Logic Probe): Tests TTL, DTL, RTL, HTL, CMOS and MOS. Displays pulse presence and logic 
states. Memory mode "freezes" pulse display. Catches pulses to 30ns or pulse trains to 20MHz. 1MQ input 
impedance * Operating Supply Voltage Range: TTL-5V, CMOS 5 ~ 15V « Dimensions: 0.7” x 0.7” x 8.2” 
Model DP-52: 

(50 MHz Logic Probe): Tests TTL and CMOS. Displays DC to 50MHz. Detects 10ns pulse width. Overload 
protected. 120kQ input impedance * Operating Supply Voltage Range: 4 ~ 18VDC »¢ Dimensions: 0.7” x 
0.7” x 8.2” 
DP-21-ND 
BKDP52-ND .. 


- $37.00 
-$47.50 


Pulser Probe 


For TTL and CMOS. Produces 10S pulse signal at 100mA. External square wave terminal 

Features: * Output Current: Pulser mode-100mA sink/source square wave mode-5mA sink/source 
* Operating Supply Voltage Range: 5 ~ 15VDC _* Sync Input Impedance: 1MQ « Dimensions: 0.7” x 
0.7” x 8.2” 


DP 31A-ND 


Dual-Display Auto Ranging LCR Meters 


Measures inductance, resistance and capacitance. 4¥ digit LCD display. 


Tests at 100Hz, 120Hz, 1kHz or 10kHz (120Hz or 1kHz for 878A only). 


Relative mode. Tolerance mode. Backlight (879 only). 


Accessories Included: * 9V battery * User manual and test alligator clips pair. 


BK878A-ND... . $249.00 
BK879-ND .. $299.00 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . $19.79 


NEW! Bench LCR/ESR Meter with 
Component Tester 


Model 889B: 

Synthesized In-Circuit LCR/ESR Meter is a high accuracy test instrument 
used for measuring inductors, capacitors and resistors with a basic 
accuracy of 0.1% with the built-in functions of DC/AC voltage/current 
measurements and diode/audible continuity checks. 


BKB89BEND: 3s cccce seis astiedsccsssincesastaxtacievasiadcaaiaacesdeadsbacianaeiseeasataresbaaaseeuideaes $2199.07 


In-Circuit Tester 
Model 885 — LCR/ESR Meter: 


Features: * 0.5% basic accuracy * Dual LCD display * SMD surface mount tweezer probe included 
¢ Fully auto/manual selection * DC resistance measurement * Rechargeable battery/AC powered 
Specifications: Measurement parameters: Z, L, C, DCR, ESR, D, Q, and 0 Test conditions: 100Hz, 
120Hz, 1kHz, 10kHz, 1vrms, 0.25Vrms, 0.05Vrms 

BK885-ND 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . 


. $575.00 
.. $19.79 


LCR Meter 
Model 875B: 


Measures capacitance (200pF-20mF +1%), resistance (2-20MQ +1%), and 
inductance (200UH-200mH +1%). 3% digit LCD display. Low battery and overload 
indicator. 

Features: Power: Single standard 9V battery 

Dimensions: 1.4” x 3.5” x 7.5” 

Accessories Included: « Test leads * battery ¢ Instruction manual. 


BK875B-ND. 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 


Auto Ranging Capacitance Meters 


Model 830B: 4% digit LCD display. 11,000 counts resolution. Nine automatically selected 
ranges with full scale value from 1.0pF ~ 199.99mF Features: * USB PC interface and 
data logging software included * Three year warranty Specifications: * Power Source: 9V 
battery * Dimensions: 7.24” x 3.42” x 1.61” 


Model 890B: 4% LCD with dual display. 11,000 counts resolution. Nine automatically 
selected ranges with full scale value from 1.0pF ~ 50mF Features: * Program unique values 
to sort for specific circuit applications * USB PC interface for data logging software available 


BK830B-ND. 
BK890B-ND. 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty). 


$289.00 
$134.00 
-$19.79 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Component Testers (cont, 


Capacitance Meter 


Model 810C: 


3% digit LCD display. Nine ranges from 200pF ~ 20mF. Low 
battery and over-range indicator. 


* Power Source: One 9V battery * Dimensions: 5.7” x 3” x 1.6” 
Accessories Included: * Test leads * Battery * Manual 


BK810C-ND 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty). 


IC Testers 


Model 570A — Linear IC Tester: 

Features: * Tests all common analog IC’s * Auto identification of unmarked/ 
house-coded devices listing possible replacements * Conditional/unconditional 
loop testing mode Functional test emulates passive circuitry to implement 
a comprehensive test in a variety of configurations » Displays diagnostic 
information down to individual component pins »* Rugged, hand-held, 
ergonomically designed case incorporates built-in membrane keypad, 2 x 
16 dot matrix alpha numeric LCD and high quality 16 pin ZIF socket »* Auto 
power off 


BRGZOAGND 53 incols2oschsanadecnadsdactd deinteindandenesedncabdongs’ $1450.00 


Model 575A — Digital IC Tester: 


Features: * 40 pin wide-entry ZIF sockets test a broad range of TTL, CMOS 
Memory, LSI, Interface and other devices (NAND gates to CPUs) * Identifies 
unmarked and house-coded devices » Detects intermittent and temperature 
related faults * Displays diagnostic information for individual pins 


BKS75ACND ......ccveiecsassiecsonmsineneranaasancvansenenceawenatan $1150.00 


NEW! Video Generator for 
Benchtop Computer Monitor, PC 
and MAC 


Model 1280B: 


Features: » PC and Mac Patterns 
* 16 Monitor types/resolution 
selections * Color bar, Cross 
hatch, Dot, Raster, Windows® 
selection * VGA, SVGA, RGB, HV, 
V and Four DB 15 (rear panel) for multiple monitor burn in. 


BRA2BOBAND 5.05 nck Ge cieasncesasadels yin avencbneasedudeaaesyns $493.83 


NTSC Generator 


Model 1257: 


This portable, handheld NTSC Pattern Generator with S-Video, composite video 
and audio outputs is powered by a 9-volt battery or AC adapter. It provides 
NTSC color bars, crosshatch, dot, staircase, circle, center cross, windows, and 
a full range of color raster patterns. The outputs available are composite video 
and audio via two RCA connectors or an S-Video mini-DIN output. Signals can 
be produced as an interlaced or progressive scanning mode. No modulated RF 
signal is provided. 


BRA25 72ND! 5 cic2 ra hvacintes ule sucee ve but vnceisnnni es Gee dunia $212.00 


Network and PC Cable Testers 


Model 231A: 


Tests 10 BaseT, 100 Base2, RJ45, RU11,356A, TIA-568A, TIA-568B, and token 
ring cables »* Detects open, short, cross, and continuity * Tests Point-to- 
Point, rather than a Pair-to-Pair * Tests cables on wall plate or patch panel up 
to 1000 ft. away with the remote kit * Easy to read LED display 


BK231A-ND DLX Multi-Network Cable Tester.....................0.0000e $83.00 


Deluxe EPROM Eraser 


Model 851: 


Heavy duty EPROM eraser simultaneously erases up to 40 twenty-four pin 
EPROMs. Features a 60 minute timer. 


BKGS1-ND i.:cc0csicccionasanincwanseaninnscasstanieciiaoeehdndeanctaa $185.00 


3% Digit Hand-Held Parts Tester 


26 user ranges for versatile test selection. Tests 


Pocket/Analog Multimeters 


Model 2700 


Model 114B Model 117B 


BK114B-ND Analog Multimeter 
BK117B-ND Pocket Size Analog Multimeter. 
BK2700-ND Pocket DMM...... 

BK2408-ND  Mini-pro Multimeter. 
LC-24-ND Carrying Case for 2408 (1 Year Warranty) . 


Bench DMM True RMS 


Model 2831D: 

4% LED Digit Display Bench with 0.05% 
Basic Accuracy »* Measures diode, fre- 
quency and continuity in addition to 
basic current, voltage and resistance 
Specifications: DC Voltage: 1200V maximum range, best accuracy +0.05% 
+5D AC Voltage: 1000V range maximum, best accuracy +0.75% +10D AC/DC 
Current: 20A max, best accuracy +0.75% +5D Resistance: 20MQ max, best 
accuracy +0.2% +5D Frequency: 200KHZ maximum, best accuracy +1.0% 
+5D » Dimensions: 9.4” x 3.5” x 10.6” 

Model 5491A: 50,000 Count Digit Dual Display Bench Multimeter * True 
RMS «Resistance measurements up to 50MQ »* Measures frequency to 
500KHz *DBm measurement * RS232 Interface 

Model 5492: 5% Digit Dual Display Bench DMM with 0.012% Basic 
Accuracy ¢ Selectable Count Resolutions of 120,000, 40,000 and 4,000 count 
Selectable 2 Wire and 4 Wire Resistance »* Measures Frequency to 1MHz 
with 0.01Hz Best Resolution * RS-232 Interface Includes: One set of TL 36 
Test Leads and AC 01 caps for TL 36 » Optional GPIB 


Model 5492 


BK2831D-ND ... $319.00 
BK5491A-ND $419.00 
BK5492-ND $725.00 
LC-40B-ND — Carrying Case (1 Year Warranty’ $94.29 


Dual Display 51,000 Count DMM 


Models 2890A and 2880B are Dual Display 51,000 Count 
DMMs with exceptional accuracy and functionality. Both 
offer superb performance with many features that are 
useful for trouble shooting electronic and electrical circuits 
or to test and evaluate circuits in a field service application. 
Features: * True RMSACV and ACA 5 Digit LCD for both 
the primary and secondary displays * 21 Segment analog 
bar graph * Automatic polarity indicator * 0.025% Basic 
DCV accuracy (0.03% for 2880B) * Resistance measure- 
ments up to 500MQ » Conductance measurements up to 
50nS with 0.01nS resolution * Capacitance measurement 
«Frequency with ACV measurement * Data Hold * dBm 
Measurement * Conforms to IEC-1010-1 600V CAT IV and 
1000V CAT III * CE Approved 


Model 2890A: + AC+DC True RMS «Back lit LCD » Frequency counter up 
to 20MHz * Square Wave output with 28 frequency ranges and adjustable duty 


Test Bench® Multimeters 


High quality, ruggedized, multi-function DMMs in a drop 
resistant case. Resistance and frequency measurement. 
Diode check. Auto power off. All current ranges fused. 
* Power Requirements: Single 9V battery * Dimensions: 
7.8" x 3.5" x 1.5" 

* Accessories Supplied: 9V battery, test leads, instruc- 
tion manual, rubber boot. 

3 Year Warranty 


Model 388B: 

334 Digit LCD Display (4,000 count) » DC Volts: 400mV f 

~ 1000V + AC Volts: 400mV ~ 750V » DC/AC Current: : 
9.0.9.0 


Tear aeons 
z Te 


400A ~ 10A » Resistance: 4009 ~ 40MO « Diode Test: 
at 1mA, 3.2VDC max. type « Capacitance: 4nF ~ 40yF 


* Frequency: 4kHz ~ 4MHz. Logic level measure (TTL) BKPRECISION 
Transistor gain (hFE) and peak hold. — 
Model 388B 


Model 390A: 

34 Digit LCD Display (4,000 count) » Analog Bar Graph: 41 Segments * DC 
Volts: 400mV ~ 1000V » AC Volts: 400mV ~ 750V » DC/AC Current: 400A 
~10A * Resistance: 4000 ~ 40MOQ « Diode Test: at 1.2mA, 3.0VDC max. 
type * Capacitance: 4nF ~ 40mF © Frequency: 4kHz ~ 40MHz * Temperature 
Range: -50°C ~ 1300°C (1°C resolution). Auto/manual ranging. Relative mode. 
Minimum/Maximum hold. Data hold. Memory. RS-232. Audible continuity. 
Thermocouple Probe included. 


Model 389A: 

334 Digit LCD Display (4,000 count) » Analog Bar Graph: 41 Segments * DC 
Volts: 400mV ~ 1000V » AC Volts: 400mV ~ 750V » DC/AC Current: 400A 
~10A * Resistance: 4000 ~ 40M0Q « Diode Test: at 1.2mA, 3.0VDC max. 
type » Capacitance: 4nF ~ 40mF ¢ Frequency: 4kHz ~ 40MHz. Auto/manual 
ranging. Relative mode. Min/max hold. Data hold. Memory. Audible continuity. 


Model 391A: 

4¥2 Digit LCD Display (20,000 count) * DC Volts: 200mV ~ 1000V * AC 
Volts: 200mV ~ 750V * DC/AC Current: 400A ~ 10A True RMS reading 
* Resistance: 2000 ~ 20MQ « Diode Test: at 1mA, 3.2VDC max. type 
* Frequency: 2kHz ~ 200kHz * Duty Cycle: 0 ~ 90% (0.1% resolution). Data 
hold. Logic level measure (TTL). 


BK388B-ND. .. $135.00 
BK390A-ND. $175.00 
BK389A-ND. $155.00 
BK391A-ND. $195.00 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty). . $19.79 


Clamp-on Multimeters 


Models 313A, 
350B, 369B 


cycle 
Model 2880B: + Easy to understand interface » IEC rated inputs 3658 
BK2890A-ND... -- $319.00 AC Current 600A TOOA TOO0A TO00A 
BK2880B-ND... -- $259.00 DC Current 600A 100A = 100A 
AC Voltage 600V 600V 750V 750V 
ae : wigs DC Voltage 600V 600V To00V To00V 
3% Digit Ruggedized DMM Ga Resistance TKO 10K 30M 40Ma 
Fi = = 7 7 
The Survivor™ High Energy Fused Ruggedized DMM. Capacitance = = — v 
3% digit 20.32mm high contrast LCD display Features: True RMS = = — 7 
* Audible Continuity: 20 Amp range * Sampling: 2.5 times/ Continuity 7 7 7 7 
sec. (nominal). Heavy Duty 1500VDC, 1000VAC rating. Water Diode = = 7 7 
resistant case * Power Requirements: Single 9V battery Data Hold 7 7 7) 7 
¢ Auto Power Off: approx. 30 minute »* Dimensions: 6.9” Max./Min = = — 7 
x 3.5” x 1.5” © Accessories Supplied: Battery, test leads, —— % 
instruction manual, rubber boot. BK313A-ND 600A .. $159.00 
5 Year Warranty BK316-ND —_10/80/100A . $169.00 
BK350B-ND 32/320/1000; $164.00 
BK2860A-ND $105.00 BK369B-ND 400/1000A.... $200.00 


LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . . $19.79 


LC-33-ND — Carrying Case . $29.19 


Tool Kit® Multimeters 


capacitance from 0.1pF ~ 20mF. Tests resistance from 
0.10 ~ 20MO. Tests transistors, SCRs, diodes and 
LEDs. Tests batteries under actual loaded conditions. 
Power: One 9V transistor battery 

Dimensions: 6.9” x 3.6” x 1.3” 

Accessories Included: * Test leads »* Spare fuse 
* Battery » Instruction manual 


Model 2704C 
Models 

2709B 2708B 2707B 2706B 2705B 2704C 2703C 
Ranging Auto/Manual | Auto/Manual Manual Manual Auto/Manual Manual Manual 
True RMS uf Fi Vv 
Current JOA AC/DC | 10AAC/DC | 10AAC/DC | 10AAC/DC | 10AAC/DC | 10A AC/DC 10A DC 
Capacitance to 66,000yF - to 20)F to 20uF - to 20yF - 
Transistor Test _- - ft - - J - 
Frequency Counter to 66MHz - Ni; to 40kHz - J - 
Temperature — = = v = — = 
Logic Probe - - J - - v - 
Backlight LCD 7 = = V = = = 
Analog Bar Graph _- ie 
Battery Tester if 
Auto Power Off if v _— if v =- - 


BK2709B-ND NEW! 
BK2708B-ND NEW: 
BK2707B-ND NEW! 
BK2706B-ND NEW! 0.0.2.2... e ee $91.11 


BK2705B-ND NEW! .. 
BK2704C-ND NEW! 

BK2703C-ND NEW! eh 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty)..........0...000...:0008. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Dual Channel, 20MHz Oscilloscope | 4,000 Count True een 
p with True VERTICAL RMS DMM with 1MHz Sample Rate eee 
RMS Digital Bandwidth 20MHz with SP60B 10:1 Probe Channels Single 
10MHz with Shielded Test Leads ” = 
Multimeter Sample Rate Real 25 Megasamples per Second up to 2MHz aveform Capabi ities Glitch Capture Yes 
Time:Equivalent Time:_| 500 Megasamples per Second > 2MHz Versatile 6 Instruments-in-1 Trend Mode Yes _ 
Sensitivity 50mV to 200V/div 1,2,5 Sequence Features: Auto Set Continuous 
Coupling AC, DC, GND £ ; Waveform Memory 8 locations 
Resolution 8 bits : Autoren 4,000;Count\rie Set-up Memory 8 locations 
Accuracy + 3% + 0.05 range/div *1MHz Viewing Area 160 x 240 pixels 
HORIZONTAL «Trend Mode Contrast Adjustable 
Modes = Single, Normal, Auto * Component Test DMM 
Aectracy Hel Tine: 1 O04 tinal eae Tue RMS -_ 
curacy Real Time: + 0.1% + 0.04 time/div oF Count ; = 
Equivalent Time: __[+ 0.5% + 0.08 time/div SEB EMtOn: Basie DG Acouracy as 
TRIGGER * Continuous Autoset DCATACA iS 10 
Source Internal + RS232 Option Available a / a to isamps 
Modes_ __| Free Run, Normal Includes: Insulated test leads with |: aT tote Z00NE 
Sensitivity Real Time: 2 divi ions or more alligator clips, power supply, NiCad apacitance p to 400 
Equivalent Time: 3 divisions or more battery and user manual. Frequency Up to 2MHz 
. TREND MODE 
Portahte D>eltaseope and Qual innuy DM Plot Time 30 seo/div to 1 hour/dlv Digi-Key Price TPI 
* Cursor Readout Plot Data Type Maximum/Minimum Selectable Description Part No. Each Part No. 
* Pre-Post Triggering Memory 2 Screens 7 Fi * 
+ Dacibal Measuramant TRUE RMS DMM TPI 440 Hand-held Oscilloscope 440 290-1440-ND 299.95 TPI 440 
* Trend Mode DCV (CH1, CH2) 400mV, 4, 40, 400, 600V + 0.5% + Software for TP! 440 290-1075-ND 59.95 A402 
Real Time Sample Rate Basic Accuracy: 5 digits 
+ aright LOD Backlight RCV (CHt, CHO) 40m, 40,400, BOOV Battery Charger for TP| 440 290-1441-ND 19.95 TPL A401 
* Continuous Autoset Basic Accuracy: + 1% + 10 digits Carrying Case for TP! 440 290-1900-ND 18.54 TPI A900 
+ RS232 Option Available Frequency (CHT, CH2) THz ~ 20MHz east 
asic Accuracy: + 0.5% +5 digits Rubber Boot for TP! 440 290-1123-ND 19.95 A403 


Includes: Two test leads, two banana to BNC 
adapters, one DC-60MHz X1 X10 passive oscillo- 
scope probe, power supply and user manual. 


Ohm (CH1 only) 
Basic Accuracy: 


400, 4k, 40k, 400k, 4M, 20M 
+ 0.5% + 5 digits 


Continuity (CH1 only) 


Sounds < 0.1kQ, + 2% + 5 digits 


Digital Multimeters 


© TP! 190 series digital multimeters feature 50,000-count triple display with analog bar graph and backlight, 
separate fuse and battery compartment, CAT IV rated test leads with screw on alligator clips, and protective 


Digi-Key Price TPI 
Description Part No. Each Part No. TPI digital multimeters feature auto ranging, minimum/maximum record function, 4,000-count display, 
7 and protective rubber feet. Includes: Batteries, Test Leads, Protective Boot, and Instruction Manual with 
Handheld Oscilloscope 460 290-1460-ND 995.00 460 3-year Limited Warranty 
Carry Case for 460 290-1905-ND 39.95 | A905 +The 183 offers a triple display with backlight, frequency and capacitance ranges, and RS-232 
Software and RS232 Cable for 460 290-1404-ND 69.95 | A404 communication function. 


. . rubber feet. 
High-Performance Oscilloscope Probes 
FUNCTION 100 126 153 183 192 
IEC 1010 Category | or Category II Compliance 
9g y g y Pp Display Count 4,000 4,000 4,000 4,000 50,000 
It is important that you select a probe with the same bandwidth or “frequency 
range” as the oscilloscope used for the job. For example, if you're using a 100 AC Volts 600 600 750 750 750 
Mtz oscilloscope, choose a probe with a minimum of 100MHz. To achieve 
optimum performance, choose a probe with more than twice the bandwidth DC Volts 600 800 1,000 1,000 1,000 
of the oscilloscope. Basic DC Accuracy 0.5% 0.3% 0.3% 0.03% 0.05% 
Category | This slim design comes equipped with interchangeable cables, 
probe tips and grooved heads. Compensation adjustment placed in the BNC AC/DC Amps NA 400mA 10 10 10 
eliminates noise and interference related pickup. Available in switchable and 
non-switchable versions. True RMS NA La Ni a _ 
Category II This versatile design offers three monolithic interchangeable probes Resistance 10MQ 40M0 40M0 40M0 50MO 
in/60, 100, and 250MiHz bandwidth, Capacitance NA NA NA 10,000uF 100F 
Cable Input Max. InputV] am ; Frequency NA NA NA 200KHz 500KHz 
Band- |Atten-|Length| _!mpedance DC + Peak | Rise | Compen- | Read- | Digi-Key Price | TPI 
width | uation | Meters R Cc AC Range |Time| sation | out | PartNo. Each | PartNo. Analog Bar Graph NA NA NA Yes Yes 
Switchable, IEC 1010 Compliant - Category II 
2somtz| *' | 45 | ‘Meo )200PFT  cooy | 4.5ns| 10-60pF | NA |290-1057-ND| 69.95 |1P250 — = = = = = 
x10 10 Meg | 22pF Data Hold NA Yes Yes Yes Yes 
7) Sultchable: IEC 1010 Compliant - Category I Min./Max. Record NA Yes Yes Yes Yes 
60MHz 1.2 9 P 600V 5.8ns| 10-30pF | NA |290-1003-ND| 34.95 | SP60B 
x10 ited _ Sleep Mode NA NA NA Yes Yes 
x eg p 7 - ql 
100MHz x10 1.2 10 Meg | 16pF 600V 3.5ns| 10-35pF | NA |290-1004-ND| 39.95 | SP100B ‘Auto Power Off Yes Ves Yes NA Yes 
xl 1 Me 47pF 
ISOMHZ) yay | 12 | 49 Meg { ODF 600V | 2.3ns/ 10-35pF | NA |290-1005-ND) 44.95 | SP150B RS232 (cable and software) NA NA NA Optional A108 | Optional A191 
200MHz a 12 tome) 1a 600V | 1.8ns| 10-35pF | NA |290-1006-ND) 49.95 | SP200B Dimensions - Inch (with boot) | 7.4x3.4x1.3| 6x3x2 | 7.75x3.75x 2.25 | 7.75x3.75x 2.25 | 8.0x4.5x2.0 
x1 1Meg | 47pF t Saari 
250MHz x10 1.2 10 Meg | 14pF 600V 1.4ns| 10-35pF | NA |290-1007-ND| 54.95 | SP250B a Digi-Key Price TP 
goomHz| 1) 1.2 ine) tan eoov |1.ins| 10-35pF | NA |290-1008-ND| 59.95 |SP300B Description Part No. Each Part No. 
Non-Switchable, IEC 1010 Compliant - Category I EZ 100, One Button Operation 290-1920-ND 49.95 100 
15MHz | x1 f:2: 1Meg | 47pF 600V 23ns - NA_|290-1000-ND| 29.95 | 1P20B ; 
toomHz| 10 | 1-2 | 10Meg | 16pF 600V  |3.5ns| 10-35pF | NA |290-1001-ND| 34.95 |P100B Pocket Auto Range, Compact Size 290-1126-ND 59.95 126 
x10 1.2 | 10 Meg | 16pF 600V 3.5ns| 10-35pF | Yes |290-1050-ND| 39.95 | P100BR a : 
200MHz| x10 | 1.2 | 10Meg | 15pF | 600V | 1.8ns| 10-35pF | NA |290-1002-ND| 39.95 | P200B 4 Digit, Large Display 290-1153-ND 74.95 153 
osomey| *100 | 1-2 [100 Meg] 6.5pF | 1200V"|1.4ns] 10-36pF | NA ]290-1051-ND] 44.95 | P250 ee aa 
x100 | 1.2 |100Meg)6.5pF| 1200 |1.4ns| 10-35pF | Yes |290-1052-ND| 49.95 | P250R 4 Digit, Triple Display 290-1183-ND 139.95 183 
x10 1.2 | 10 Meg | 14pF 600V 1.4ns| 10-35pF | NA |290-1053-ND| 44.95 | P250B eet 2 e 
250MHZ) 40 | 1.2 | 10Meg | 14pF | Goov _|1.4ns| 10-35pF | Yes |290-1054-ND| 49.95 | P250BR 5 Digit, CAT II AAU 220,05 192 
4 H This high-voltage differential probe allows conventional grounded oscilloscopes to ein 
Diffe rential be used for display and measurement of multiple floating signals with high common Pocket Dig ital Contact 


Probe 


2444 (usz2010) 


mode voltages. IEC 1010 approved for safety. 


FUNCTION: 

Bandwidth: DC - 25MHz (-3dB) 
Accuracy: +2% 

Risetime: 14nS 

Input Impedance: 4M/10pF each side to 
ground, 8M/SpF between inputs 

Input Voltage: +140VDC Inc. Pk AC 
Maximum Differential: 20:1 or 100V 
RMS, +1,400VDC Inc. Pk AC, 200:1 or 
1,000V RMS 

Output Voltage: +7 minimum 2K load 
Noise (typical): 1.5/2mV 


290-1076-ND ADF25 


Offset (typical): <t5mV -14°F ~ 74°F 
(-10°C ~ 40°C) 

Common Mode: + 1,400VDC Inc. Pk AC, 
or 1,000V RMS 

Output Source Impedance: 1 @ 1kHz, 
8 @ 1MHz 

Operating Temperature: -14°F ~ 74°C 
(-10°C ~ 40°C) 

Power Requirements: 4 AA cell or 6V 
main adapters: DC/600mA or DC/800mA 
Input Leads: 45cm double insulated 
PVC terminated in 44mm safety plugs 


iohgaiaadabiadaeanmaterahivideidagsigesnooarakieanes $374.95 


Thermometers 


Range: -58°F ~ 300°F or -50°C ~ 150°C Resolution: 0.1°F or °C Accuracy: +2°F or +1°C Sampling Time: 1.5 seconds 


Battery: 1.5V button 
Features: 
Data hold for hard to reach areas * Auto power off 


310: + Reversible LCD head * Turns for best viewing * Easy-to-read LCD * 4.9” stem 
312: » Water resistant for use in wet environments * Quick response * Easy insertion into “Petes” plugs * 4.9” stem 


315: * Rugged design * Water resistant * 3.1mm diameter stem for “Pete’s” plugs 


290-1310-ND 310 
290-1312-ND =. 312.. 
290-1422-ND 315... 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


| Close Focus, Pocket-Size 
Infrared Thermometer 


Features: * Compact—Easily fits in your pocket * Selectable Fahrenheit or Centigrade temperature range: -7°F ~ 248°F 
(-22°C ~ 120°C) » Auto Data Hold » Min./Max. functions 8 samplings in 0.5 seconds * AUTO sets the 368 into scan mode 
to continuously scan surface temperatures in real time. Automatically powers off after 60 seconds. NOTE: Close focus IR 
thermometers should be held a distance 0.5” ~ 2” from surface to be measured to obtain an accurate reading (spot size 0.35"). 
Specifications: * Operating Temperature: 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C) * Accuracy: 2% of reading or +3.5°F, whichever is greater 


IR Non-Contact and Contact Temperature Testers 


Take non-contact and contact temperatures with one temperature tester. 

Model 376 Features: * Combination non-contact IR and contact (K-Type thermocouple) « Laser pointer 
* Record function » Display data hold function » Backlight * Trigger switch » 8:1 distance to spot ratio 
Selectable °C/°F * Gun-type compact design * Operation lock function * Soft pouch included * Three- 
year limited warranty Display Resolution: 0.1°F and 0.1°C or 1°F and 1°C Operating Temperature: 
32°F ~ 120°F (0°C ~ 50°C) K-Type Probe Range: -40°F ~ 2,192°F (-40°C ~ 1,200°C) K-Type Probe 
Accuracy: +5% of reading 3°F 

Models 381, 383 and 384 Features: * Easy to use single button operation * 0.1/1 degree auto resolution 
for best reading * Last reading hold Soft holster pouch included * 9:1 distance to spot ratio (381F: 6:1) 


290-1901-ND BOB i aicnccacensanccenasasdeabddersassinacianessdadhsaileadacawandebhacaabsdtebasacccabasadaalle $24.95 ¢ Large, easy to read display ° °C and °F selectable 
. ‘ = FUNCTION 376 381 383 384 
| =| -58°F ~ 950°F -4°F ~ 572°F -31°F ~ 999°F | -31°F ~ 1,832°F 

Nano Clips and Micro Clips Temperature Range | 59-¢ 510°C | -20°C ~ 300°C | -35°C ~ 560°C | -35°C ~ 1,000°C 

NANO-CLIP SPECIFICATIONS: Accessible Lead Pitch: 0.3mm minimum ' ro i) Laser Sighting Yes Yes Yes Yes 

Clip Retention: 50g minimum Stroke: 1.65mm Operating Force: 300g i) Accuracy @ 25°C 4) aj 6 of 9) a 0) " 

maximum Contact Resistance: 30MQ Conductor Resistance: 300MQ and 0.95 Emissivity See LSE SC (ESET | 82% 28.8% £200 a8. 

NANO-CLIP FEATURES: ¢ Gold-plated hook and contact « Fluorine coated Response Time 500ms 500ms 500ms 500ms 

barrel extension Special Response 7-14um 7-14um 7-14um 8-14um 

MICRO-CLIP SPECIFICATIONS: Accessible Lead Pitch: 1.27mm minimum Emissivity 0.3 ~ 99 adjustable 0.95 fixed 0.95 fixed 0.95 fixed 

Clip Retention: 200g minimum Stroke: 3.0mm Operating Force: 1.0kg 

maximum Contact Resistance: 30MQ Conductor Resistance: 200MQ Digi-Key Price |TPI 

me a Description Part No. Each | Part No 
igi-Key rae 
Description | Package Includes Part No. Price Each | Part No. Combination Non-Contact/Contact Temperature Tester w/Soft Pouch | 290-1376-ND 149.95 |376 
Nano-Clip .3mm Non-Contact Temperature Tester with Soft Pouch and Laser 290-1427-ND 74.95 | 381 

Black, Red _ | 2 Clips, 2 Lead Sets and Ground Lead 290-1096-ND 47.95 NC2BR High-Temperature, IR Gun with Soft Pouch 290-1420-ND 129.95 | 384 

Black, Red 6 Clips, 3 Lead Sets and Ground Lead 290-1097-ND 99.95 NC6BR 

Assorted 12 Clips, 6 Lead Sets and Ground Lead 290-1105-ND 189.95 NC12 

Black 1 Clip 290-1106-ND 9.95 NC1B at 

Gray 1 Clip 290-1107-ND 9.95 NC1GY K Type Contact Thermometer 

Red 1 Clip 290-1108-ND 9.95 NCiR Water-resistant testers accept K-Type thermocouple probes. The 343C2 features dual inputs displays 

Yellow 1 Clip 290-1109-ND 9.95 NC1Y temperature differential, and has minimum/maximum record. Protective boot (A304) included. Size: 1.6" x 6” : 

Green 1 Clip 290-1110-ND 9.95 NC1G x3” Weight: 278g with boot » Perform ice bath calibration to achieve +1°F within the 30°F ~ 120°F temperature { 

Blue 1 Clip 290-1111-ND 9.95 NC1BLUE range. Calibration is an easy two-step process performed through the keypad and does not require the use of 
Micro-Clip 1.27mm tools. Minimum/Maximum Record: Yes Selectable Resistance: Auto C/F Selectable: Yes 11, T2 AT: Yes 

Black TClip 290-1118-ND 7.95 MCiB Auto Off: Yes Range K-Type: -58°F ~ 2,462°F (-50°C ~ 1,350°C) Basic Accuracy: +0.3% Battery: 9V = 

Gray 1 Clip 290-1119-ND 7.95 MCIGY 290-1416-ND 34302 Thermometer Kit..............cccceeccssseeeesseeeeeeseeeestseeeeeneeees $74.95 3432 

Red 1 Clip 290-1121-ND 7.95 MCIR Model GK11M: « Standard K-Type thermocouple probe * 4 foot fiberglass covered lead * Exposed junction for fast response 

Assorted _| 6 Clips, 3 Lead Sets and Ground Lead 290-1117-ND 46.95 | MC6 290-1911-ND © GKY1M (K-Type) .....c.ccccecccseecscesceesesesseseseessvsvestrseestscstestetstseseasseetevseseee $14.95 


Test Leads and Accessories 


Fig. 11 


Digi-Key Price Each TPl Digi-Key Price Each TPI 
Fig. | Description Part No. 1 10 Part No. Fig. | Description Part No. i 10 Part No 
Standard Prod Set 290-1511-ND 9.95 9.14 | A037 Grabber Clip Set 290-1538-ND 22.95 21.09 | A067 
1 | Standard Prod, Black 290-1512-ND 4.98 4.57 |A037B Grabber Clip, Black 290-1539-ND 11.48 10.56 | A067B 
Standard Prod, Red 290-1513-ND 4.98 4.57 _|A037R 11 Grabber Clip, Red 290-1540-ND 11.48 10.56 | A067R 
Fused Prod Set 290-1508-ND 24.95 22.93 | A036 Plunger Clip Set 290-1544-ND 22.95 21.09 | A069 
Fused Prod, Black 290-1509-ND 12.48 11.47 |A036B Plunger Clip, Black 290-1545-ND 11.48 10.56 | A069B 
» [fused Prod, Red 290-1510-ND 12.48 11.47 _|A036R Plunger Clip, Red 290-1546-ND 11.48 10.56 | AO69R 
1,000V, GS38 Compliant Fused Prod Set 290-1558-ND 29.95 27.51 | A083 Probe Tip Red 5 Mini Clip With 9” Pigtail 290-1065-ND 7.95 5.66 |SMDIR 
1,000V, GS38 Compliant Fused Prod, Black 290-1559-ND 14.98 13.76 | A083B 12 Probe Tip Black 5 Mini Clip With 9” Pigtail 290-1066-ND 7.95 5.66 |SMD1B 
1,000V, GS38 Compliant Fused Prod, Red 290-1560-ND 14.98 13.76 | A083R Needle Back Probe Set 290-1526-ND 9.95 9.14 |A057 
OEM Style Prod Set 290-1520-ND 895 8.23 A054 13 | Needle Back Probe, Black 290-1527-ND 4.98 4.57 |A057B 
3 aay =, a ca Seat ae a ae Needle Back Probe, Red 290-1528-ND 4.98 4.57 _ | A057R 
ie Frod, Re ee : : Sprung Hook Set 290-1514-ND 10.95 10.07 | A038 
Thin Stainless Steel Tip Prod Set 290-1523-ND 12.95 11.90 | A055 14 Spite Hook, Black 990-1515-ND 5.48 5.04 |A038B 
4 | Thin Stainless Steel Tip Prod, Black 290-1524-ND 6.48 5.95 |A055B eyed : : 
: : : Sprung Hook, Red 290-1516-ND 5.48 5.04 | A038R 
Thin Stainless Steel Tip Prod, Red 290-1525-ND 6.48 5.95 _|A055R 7 z 7 
5 nr Spade Terminal Set 290-1517-ND 2.95 2.72 | A039 
Insulation Piercing Prod Set 290-1532-ND 15.95 14.65 | A059 4 
‘ Hip 15 | Spade Terminal, Black 290-1518-ND 1.48 1.37 | A039B 
5 |Insulation Piercing Prod, Black 290-1533-ND 7.98 7.34 |A059B : 
7 Hake, Spade Terminal, Red 290-1519-ND 1.48 1.37 | A039R 
Insulation Piercing Prod, Red 290-1534-ND 7.98 7.34 _|A059R : 7 
; 7 16 | Fixed Shroud to Fixed Shroud 290-1500-ND 15.95 14.65 | A079 
Small Alligator Clip Set 290-1505-ND 6.95 6.39 | A034 = 7 
6 |Small Alligator Clip, Black 90-1506-ND 3.48 3021 |A034B 7 90 Fixed Shroud to Fixed Shroud 290-1502-ND 15.95 14.65 | A082 
Small Alligator Clip, Red 290-1507-ND 3.48 3.21 |A034R 18 Fixed Shroud to Shutter Plug 290-1504-ND 16.95 15.58 | A087 
7,000V Crocodile Clip Set 990-1535-ND 14.95 13.74 |A066 19 | 90° Fixed Shroud to Shutter Plug 290-1501-ND 15.95 14.65 | A081 
7 |1,000V Crocodile Clip, Black 290-1536-ND 7.48 6.33 |A066B 20 | Shutter Plug to Shutter Plug 290-1503-ND 19.95 18.33 | A086 
1,000V Crocodile Clip, Red 290-1537-ND 7.48 6.88 |A066R Test Lead Set for A083, A084 290-1552-ND 14.95 13.74 | A088 
Flanged Fully Insulated Crocodile Clip Set 290-1529-ND 7.95 7.30 [A058 21 | Test Lead for A083, A084, Black 290-1553-ND 7.48 6.88 | A088B 
8 | Flanged Fully Insulated Crocodile Clip, Black | 290-1530-ND 3.98 3.66 | A058B Test Lead for A083, A084, Red 290-1554-ND 7.48 6.88 | A088R 
Flanged Fully Insulated Crocodile Clip, Red 290-1531-ND 3.95 3.63 | A058R gg | Test Lead Set Standard 46 290-1059-ND 6.95 6.39 |SSL2 
Cat III, 600V Crocodile Clip Set 290-1541-ND 1495 13.74 |A068 UL Test Lead Set 290-1547-ND 9.95 9.14 | A070 
9 |Cat Ill, 600V Crocodile Clip, Black 290-1542-ND 7.48 6.88 |A068B 23 | Lighted Test Lead Set 290-1549-ND 49.95 45.89 | A035 
Cat III, 600V Crocodile Clip, Red 290-1543-ND 7.48 6.88 |A068R 24 UL Test Lead Set with Alligator Clip 290-1548-ND 17.95 16.49 | A085 
Fused Flanged Crocodile Clip Set 290-1555-ND 33.95 31.19 |A084 Fused Test Lead Set 290-1550-ND 24.95 22.93 | A041 
10 | Fused Flanged Crocodile Clip, Black 290-1556-ND 16.98 15.60 |A084B 25 | Fused Test Lead Kit 290-1551-ND 69.95 64.26 | A089 
Fused Flanged Crocodile Clip, Red 290-1557-ND 16.98 15.60 | A084R — |Kit Test Lead Set 7 Pair 290-1058-ND 34.95 —__|SDK1 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Pomona Test Equipment 


Adapters 


Dimensions in Inches (mm) 


47 (11.94) 


Digi-Key Price Each =| Pomona Digi-Key Price Each =| Pomona 

Fig. | Description Part No. 1 10 Part No. Fig. | Description Part No. fl 10 ‘| Part No. 
1 | BNC Feed-Thru Termination, 500. 501-1036-ND® 37.05 33.48 | 4119-50 11 | BNC (Female-Female-Female) 750 501-1148-ND@ 3.78 3.42 | 6738 
2 | BNC (Female) Isolated Ground Bulkhead Receptacle 501-1037-ND@ 3.34 3.02 |3778 12 | BNC “T” (Female-Male-Female) 501-1134-ND@ 6.21 5.61 | 3285 
2 | BNC (Female) Bulkhead Receptacle, Isolated Ground, PTFE, 750 |501-1151-ND@ 2.67 2.42 |6741 12 | BNC (Female-Male-Female) 750 501-1149-ND® 3.78 3.42 |6739 
2 | BNC Female Bulkhead Receptacle, 750 501-1153-ND® 2.44 2.21 |6745 13 | BNC Male-Male 501-1135-ND@ 3.34 3.02 |3533 
3_| Adapter, Isolated Ground BNC Female-Female 501-1038-ND@ 8.25 7.46_ | 3846 13 | BNC Male-Male, 750 501-1150-ND@ O11 1.91 ]6740 
3 | Hermetic Sealed BNC Female-Female 501-1139-ND@ ] 20.42 18.45 |3847 14 [BNC (Female-Male) Right Angle 501-1136-ND@ 9.13 8.25 13534 
3 | |solated BNC Female to Female Panel 501-1142-ND@ 14.84 13.41 /6705 & | 
3. |BNC (Female-Female) Panel Mount, Hermetically Sealed, 750 | 501-1152-ND@ | 3.29 2.97 | 6744 4 OUR a oar eee ebie| cco | BS ies 
4 | BNC “T” (Male-Female-Female) Coaxial Adapter 501-1039-ND® 1416 12.80 |4896 ae - i : : 

17 | BNC Female to Tini-Plug 501-1138-ND 14.71 13.29 | 3837 
5 | BNC Female Panel Receptacle 501-1040-ND® 6.34 5.73 | 2451 = i 

18 | BNC Male Panel Mount, 750 501-1145-ND@ 3.29 2.97 | 6735 
5 |BNC Female Panel Receptacle, 750 501-1146-ND@ 2.79 2.52 |6736 - 

. 5) 19 | BNC (Female-Male-Female) In-Line, 750. 501-1154-ND@ 3.78 3.42 |6754 
6 | Adapter, Phono Jack to BNC Male 501-1096-ND® 19.41 17.54 | 4054 
7 | Adapter, BNC Female to Phono Plug 501-1099-ND@ | 7.14 6.45 |5319 20 | BNC (Male) / F (Female), 750 SO1-1155-ND@ | 3.55 3.21 | 6779 
8 | BNC Male to Dual BNC Female Straight Adapter 501-1100-ND@ | 16.42 14.84 |6700 21 | BNC (Female) / F (Female), 750 501-1156-ND@ ) 3.55 3.21 | 6780 
9 [BNC (Female) to Std. 1/4” Two Conductor Phone Plug 501-1128-ND@ | 12.23 11.06 |1297 22 | BNC (Female) / F (Male), 750 501-1157-ND® ) 3.55 3.21 |6781 
10 | BNC Female-Female 501-1132-ND@ | 4.88 4.41 [3283 23 | BNC (Male) / F (Male), 750 SO1-1158-ND@ | 3.55 3.21 | 6782 
10 | BNC Female-Female, 750 501-1147-ND@ | 267 2.42 |6737 24 [RCA (Female-Male-Female) 501-1161-ND 1.33 1.20 [6882 
11_| BNC “T” (Female-Female-Female) 501-1133-ND@ | 1418 12.81 |3284 @ RoHS Compliant 
Probes Dimensions in Inches (mm) 


Model 6723: Figs 
Features: * Test probe has a Stainless Steel sharp tip wit 8/32 threaded base « Alligator clip screws onto probe tip * Test leads fit all standard DMM with safety style banana jacks 
Kit Includes: * A set of red and black test leads ¢ A set of red and black medium alligator test clips 


Cable Length: 
43.858 (1114) 


39.4 (1001) 


Model 6341: ea Ee 
Features: * Gold plated pogo pin tip keeps constant pressure on test point for consistent readings * Replaceable probe tips * Right angle DMM plug fits most digital multimeters a 

Kit Includes: * One red probe * One black probe with a set of all tip styles, which include: Sharp Point Gold Plated Pogo Pin Tip, Sharp Point Stainless Steel Tip, Triple Point Gold Plated 

Pogo Pin Tip, Quad Point Gold Plated Pogo Pin Tip and 3” (76.19mm) Long Sharp Point Stainless Steel Tip Ce 
Model 6731: 


Features: * Allows user to safely make floating high voltage measurements while using general purpose oscilloscopes * Max. differential voltage up to 1000V « Differential amplifier converts 
and scales floating input signal to a low-voltage signal referenced to earth ground «The probe can be used on circuits associated with electronic high-power converters, motor speed 
controllers, switching power supplies, and other high voltage circuits requiring isolation * Switchable attenuation settings 

Kit Includes: * Large Jaw Alligator Clips (one red and one black) » Pin-Grabber Test Clips (one red and one black) « 9V Alkaline Battery 


Digi-Key Price Each Pomona 
Fig. | Description Part No. 1 10 Part No. 
1 | Model 6723, Test Lead Kit with 8/32 Threaded Probe Tip 501-1101-ND@ 36.60 33.08 6723 
2 |Model 6341, Replaceable Tip Precision Electronic Probe 501-1003-ND@ 37.88 34.23 6341 
3 | Model 6731, Active Differential Probe 501-1005-ND® 643.96 581.90 6731 
—__| Power Adapter for Model 6731 501-1006-ND. 111.57 100.82 6732 Cable Length: 20 (508) 
@ RoHS Compliant = 


Test Enclosures 


Fig. 3 


2.28 (67.15) 


Fig. 7 7 4 ig. ig. Fig. 10 30762) , ig. 11 Fig. 12 4 75 (44.45) 
} 2.25 (57.15) + = f k i d 
[peenorae) fa — “_ 
. 1.13 .38 ic is T r 6. 
aye i 
Digi-Key Price Each =| Pomona Digi-Key Price Each =| Pomona 
Fig. | Description Part No. 1 10 (| Part No. Fig. | Description Part No. 1 10 ‘| Part No. 
Die Cast Aluminum - Blue 8 | Size “B” Box, Type N Male/Female with Cover 501-1112-ND 52.01 47.00 |2411 
: ue ce - 8 lee ah Keen Cover as ewe se cae ee 9. | Size “C” Box Shielded with Cover 501-1108-ND | 2115 19.11 |2901 
iniature Size Box emale/Female with Cover 501- | B : 75 ‘ 5. ‘ 5 
i 10 | Size “D” Shielded Hi BNC Female Both Ends with C 501-1111-ND 35.92 32.46 | 3602 
3. | Size “A” Box, BNC Female/Female with Cover 501-1069-ND | 27.34 24.71 |2390 aceite ade 
4 | Size “A” Box, BNC Male/Female with Cover 501-1070-ND | 29.80 26.93 |2391 Electrical Grade Phenolic: Black 
5 | Size “B” Box, BNC Female/Female with Cover 501-1105-ND | 26.11 23.60 |3230 11 | Box Component Mounting, Double Plug to Binding Posts w/Cover }501-1110-ND | 29.56 26.72 | 2259 
6 | Size “B” Box, BNC Male/Female with Cover 501-1106-ND 31.36 28.34 |3231 12 | Box Component Mounting, Banana Jack to Double Plug w/Cover |501-1109-ND 19.52 17.64 |2098 
7_| Size “B” Box Shield with Cover 501-1107-ND | 8.70 7.86 |2417 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2446 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Pomona. Test Equipment (Cont.) 
PELE cTRoNics | 


Test Leads 


Kit Features: * Test leads with a right angle banana plug are ideal for use with hand held digital multimeter * Test 
accessories conveniently store in the four-fold nylon pouch » Compatible with most multimeters that accepts safety style 
sheath banana plugs * CE Compliant; complies with IEC 1010-2-031 standard for hand held accessories 


Electrical DMM: Model 5673B — Kit Includes (7 red and 1 black of each): * Modular Probe Set » Extended Fine Point 

Extra Large Alligator Clip Set * Medium Alligator Clip Set » Flexible Test Lead Set * Insulated Spade Lug Set Model 
5677B — Kit Includes (7 red and 1 black of each): « Flexible Test Lead Set * Extra Large Alligator Clip Set * Test Lead 
Coupler Set ¢ Retractable Tip Set * Spade Lug Adapter Set *1C Test Probe Tip Adapter Set * Minigrabber® Test Clip 
Set * 0.080 Replacement Probe Tip Set * Replacement Modular Test Probe Set * Minipincer® Test Clip Set * Medium 
Alligator Clip Set 


SMD Multi-Use Test Kits: Model 72928 — Kit Includes: * (1 red and 7 black of each): * Micro SMD Grabber Test 
Clips * Mini-alligator clip with 2mm jack * SMD test probe, spring-set tip * Mini SMD Grabber Test Clips * 4mm 
plug/2mm plug adapter * Bench-top DMM test leads * SMD grabber clip lead * Stacking 2mm patch cords Model 
72935 — Kit Includes: * 2 DMM Leads with 4mm Plugs «2 Test Probes with Spring-Loaded Tips * 6 Micro SMD 
Grabbers *6 Adapter Leads 0.8mm Female to 0.4mm Jack * 2 Mini SMD Grabbers with 4mm Connectors * 2 


Holding Rods Dimensions in Inches (mm) 
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Digi-Key Price Each 
Part No. 1 10 


Pomona 
Fig. | Description Part No. 
1 IEC 1010 Compliant Replacement Test Leads for Sheathed 501-1004-ND 14.29 42.90 [55198 
Style DMM's, Includes: One Red and One Black - : 


2 | Wide Jaw Kelvin Lead Set, Includes: One Red and One Black | 501-1102-ND. 127.19 114.93 |6730 

3 | SMD Test Probe Set, Includes: One Red and One Black 501-1246-ND 26.23 23.70 | 6235 

4 Precision Electronic Probe with Replaceable Tip 501-1248-ND 19.19 1734 |6275 
Includes: One Red and One Black 

5 | Retractable Tip Test Probe Set, Sheathed DMM Plug 501-1249-ND 24.50 22.14 |5953A 


Electrical DMM 
501-1002-ND 57.98 52.40 |5673B 


Electrical DMM Test Lead Kit, Model 5673B 


Deluxe Multi-use DMM Maxi-Test Lead Kit, Model 5677B —_| 501-1000-ND 122.72 110.90 |5677B 
SMD Test Kits 

SMD Multi-Use Test Kit 501-1223-ND 144.18 127.58 | 72928 

"| SMD High Density Circuit Test Kit 501-1239-ND 192.53 173.97 | 72935 


Oscilloscope Probes 


Features: 
* All Probes meet IEC1010-2-031, 300V, CAT | 


Probes Include: 
Retractable Hook Tip * BNC Adapter * IC Adapter * Insulating Tip * Trimmer Tool * 6” (152.40mm) Ground Lead with 
Alligator Clip 


Probe | System Bandwidth | Cable Length | Digi-Key Price Each Pomona 
Ratio Mz (-3db) Meters Part No. 1 10 Part No. 
14 Up ~ 203 
1:2 501-1012-ND 42.36 38.28 6266 
10:1 60 
14 Up ~ 153 
1.2 501-1007-ND 60.66 54.81 4550B 
10:1 100 
14 Up ~ 203 
1.2 501-1008-ND® 69.42 62.73 5806A 
10:1 200 
100:1 200 2.0 501-1010-ND® 111.55 100.80 5827A 
10:1 250 1.2 501-1011-ND 64.37 58.17 6069A 
10:1 300 1.2 501-1009-ND 118.26 106.86 5812A 
@ RoHS Compliant 


Adapter Kits 


Universal Adapter Kit (Model 5698) Includes: 


* Type “N” Male and Females BNC Male and Female * TNC 
Male and Female * SMA Male and Female * Coupling Adapter 
* Double Banana Plug * Double Binding Post 


501 1OS4sND: occ scccvcicnccscses idecwsacnectcnnscelacad sneacsawcessnaedascersaessaesesedaedcceca acess se $189.69 


Maxi Universal Adapter Kit (Model 5748) 
Includes: 


* Type “N” Male and Female * BNC Male and Female * TNC Male and Female * SMA Male and Female 
* Coupling Nut * Double Banana Plug * UHF Male and Female * Mini UHF Male and Female * RCA Phono 
Male and Female * Type “F” Male and Female » Unidapt Signal Sampler 


501-1035-ND..........0.cccececscseseereecececncncncncnsecsenececnceceenssseeeneececeensncnseeseenensese $306.88 


SMA Adapter Kit (Model 72931) 
Includes: 


¢ Right Angle SMA Female to SMA Male * Inline SMA Male to é, 
SMA Male ¢ Inline SMA Female to SMA Female * SMA Male ‘, ~~ 
Terminator Plug * SMA Female to BNC Male * SMA Male to & a 
BNC Female »* SMA Female to BNC Female * SMA Male to — 
TNC Male * SMA Female to TNC Male * SMA Male to TNC 

Female * SMA Female to TNC Female * SMA Male to Type 

“N” Male *SMA Female to Type “N” Male * SMA Male to 

Type “N” Female * SM A Female to Type “N” Female 


5011 235"ND\ occ sacs cncsecesewessdececsbvcndsenesseacad srcacsaneesisntecesecasesbonwscsccate oceesccued se $260.01 


Multi-RF Direct Adapter Kit (Model 72934) 
Includes: 


¢ BNC Male to Type “N” Female * BNC Female to Type “N” 
Male * TNC Male to BNC Female * SMA Male to BNC Male 
* SMA Male to BNC Female *SMA Female to BNC Male 
¢ SMA Female to BNC Female * SMA Male to Type “N” 
Female * SMA Female to Type “N” Male * SMA Female to 
Type “N” Female * SMA Male to TNC Male * SMA Male to 
TNC Female * SMA Female to TNC Male * SMA Female to 
TNC Female * SMA Male to Type “N” Male * BNC Female 
to Female * BNC Male to Male * BNC Female to Male to Female TEE * BNC Female to Female to Female 
TEE * TNC Female to Female Adapter * Type “N” Female to Female * Type “N” Male to Male * SMA Male 
to Female Right Angle * SMA Male to Male * SMA Female to Female * SMA Termination, 500 Male 


501-1238-ND.. -. $400.64 


Wire Test Leads 


Length Digi-Key Price Each Pomona 
Description (feet) | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Model 6733 
with Silicone Insulation 50 Black |501-1281-ND 20.50 1853 17.29 |6733-0 
Model 6733 
with Silicone Insulation 50 Red |501-1282-ND 20.50 1853 17.29 |6733-2 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Pomona. test Equipment (cont) 
PELectTRoONic s | 


Accessories 


Digi-Key Price Each | Pomona Digi-Key Price Each | Pomona 
Fig. | Description Part No. 1 10 | Part No. Fig. | Description Part No. 1 10 | Part No. 
1_|Adapter-Binding Posts to BNC Recept. (one red, one black) | 501-1122-ND 12.05 10.89 | 1452 18 Do-It-Yourself Minigrabber Test Clip, Black 501-1244-NDt 17.75 16.04 | 3925-0 
9 | Spring Loaded, Nickel Plated Brass, Black 501-1088-ND 20.88 18.87 | 4995-0 Do-It-Yourself Minigrabber Test Clip, Red 501-1245-NDt 17.75 16.04 |3925-2 
ae ee Red a 20.88 a - 19 | Miniature Shorting Bar Plug, Black 501-1125-ND 5.91 5.34 [2035-0 
3 | standard. Tin Plated Brass, Red 501-1095-ND 314 284 |3760-2 20 |BNC (Male) to Double Stacking 501-1127-ND 11.16 10.08 |1270 
4_| Standard, Uninsulated, Nickel Plated Brass 501-1175-NDt 11.04 9.98 [3267 21 [Phono Jack to Double Banana Plug 501-1129-ND 14.51 13.11 | 1442 
5 | Double Binding Post Assembly, Black 501-1126-ND 6.64 6.00 | 4243-0 Micro Grabber Test Clip Kit (12 Clips, 12 Leads and 6 Rods) |501-1171-ND 200.86 181.50 |72902 
6 | BNC (Male) to Double Stacking Binding Post Jack 501-1033-ND 14.28 12.90 | 1296 22 | Micro Grabber Test Clip, Black 501-1172-ND 42.72 11.49 |72902-0 
tie m un ae Hy a SODA Hon pau Sates Micro Grabber Test Clip, Red 501-1173-ND 12.72 11.49 |72902-2 
insulated Pin lip, Go! lated, Ret = - x A s " " rr y i 
Panel Mount Jack, Black 501-1078-NDt 1477 13.35 |1581-0 23 Clip Lead for Micro Grabber, Black (0.8mm/4mm) 501-1177-ND 5.56 5.03 | 72905-0 
Panel Mount Jack, Brown 501-1079-NDt 14.77 13.35 |1581-1 Clip Lead for Micro Grabber, Red (0.8mm/4mm) 501-1178-ND 5.56 5.03 | 72905-2 
Panel Mount Jack, Red 501-1080-NDt 14.77 13.35 |1581-2 24 Mini SMD Grabber Test Clip, Black 501-1179-ND 10.38 9.38 | 72906-0 
Panel Mount Jack, Orange 501-1081-NDt 14.77 13.35 |1581-3 Mini SMD Grabber Test Clip, Red 501-1180-ND 10.38 9.38 |72906-2 
Panel Mount Jack, Yellow 501-1082-NDt 14.77 13.35 |1581-4 Safety Banana Jack to Banana Plug Adapter, Black 501-1191-NDt 25.00 22.59 |72914-0 
Bae a a he Sa Rebe ee ae do : Safety Banana Jack to Banana Plug Adapt. (one red, one blk.) |501-1192-ND 5.00 4.52 |72914-02 
Panel Mount Jack, Violet 501-1085-NDt 4477 13.35 |1581-7 25 | Safety Banana Jack to Banana Plug Adapter, Red 501-1193-NDt 25.00 22.59 |72914-2 
Panel Mount Jack, Gray 501-1086-NDt 14.77. 13.35 |1581-8 Banana Plug to Sheathed Banana Jack Adapter, Black 501-1198-NDt 23.32 21.08 | 72917-0 
7 Panel Mount Jack, White 501-1087-NDt 14.77. 13.35 | 1581-9 Banana Plug to Sheathed Banana Jack Adapter, Red 501-1199-NDt 23.32 21.08 | 72917-2 
Panel Mount Jack for Sheathed Plugs, Black (Threaded Stud) | 501-1187-NDt 29.91 27.03 |72912-0 26 |4mm Banana Plug with Threaded M3 Stud 501-1200-NDt 10.26 9.27 | 72918 
Panel Mount Jack for Sheathed Plugs, Red (Threaded Stud) |501-1188-NDt 29.91 27.03 |72912-2 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Black, 20” 501-1201-ND 6.03 5.45 |72919-20-0 
Panel Mount Jack for Sheathed Plugs, Black (Solder Tab) 501-1189-NDf 25.66 23.19 |72913-0 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Red, 20” 501-1202-ND 6.03 5.45 |72919-20-2 
Panel Mount Jack for Sheathed Plugs, Red (Solder Tab) 501-1190-NDt 25.66 23.19 |72913-2 27 ‘omm Safety Sheathed Patch Cord. Black, 39” 501-1203-ND 6.47 5.85 |72919-39-0 
Panel Mount Jack, Black (Threaded Stud, Hexagonal Nut) | 501-1226-ND¢ 20.30 18.35 |72930-0 inn Salety Seated Paton ards ack, Se oe ; : nese 
Panel Mount Jack, Brown (Threaded Stud, Hexagonal Nut) | 501-1227-NDt 20.30 18.35 |72930-1 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Red, 39 501-1204-ND 6.47 5.85 | 72919-39-2 
Panel Mount Jack, Red (Threaded Stud, Hexagonal Nut) 501-1228-NDt 20.30 18.35 |72930-2 Multi-stacking 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Black, 20” |501-1205-ND 6.47 5.85 | 72920-20-0 
Panel Mount Jack, Yellow (Threaded Stud, Hexagonal Nut) _|501-1229-NDT 20.30 18.35 |72930-4 38 Multi-stacking 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Red, 20” | 501-1206-ND 6.47 5.85 | 72920-20-2 
oe a he a Aa iat cee aay ieee oe Multi-stacking 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Black, 39" |501-1207-ND 6.91 6.24 | 72920-39-0 
ane! Mount Jack, Blue (Threaded Stud, Hexagonal Nut) 501-1231- . 35 | 72930- ett " ang ne 
Panel Mount Jack, Gray (Threaded Stud, Hexagonal Nut) 501-1233-NDt 2030 18.35 |72930-8 Multi-stacking 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Red, 39’ 501-1208-ND 6.91 6.24 | 72920-39-2 
Panel Mount Jack, White (Threaded Stud, Hexagonal Nut) _|501-1234-NDt 20.30 18.35 |72930-9 og | Safety Sheathed Jack, Black BOTs 208:ND) 282 2.10 | 72921-0 
8 [Miniature Insulated Jack, (one red, one black), Plate: Black [501-1124-ND 400 3.62 [2143-0 Safety Sheathed Jack, Red 501-1210-ND 2.32 2.10 |72921-2 
9 Minigrabber® with Banana Jack, Black 501-1097-ND 5.36 4.85 | 4723-0 30 Safety Sheathed Jack with Solder Tab, Black 501-1211-ND 2.49 2.25 |72922-0 
Minigrabber with Banana Jack, Red 501-1098-ND 5.36 4.85 | 4723-2 Safety Sheathed Jack with Solder Tab, Red 501-1212-ND 249 2.25 |72922-2 
0 ae SE Satk — ee 28 ee eet gq_| Test Probe with Sharp, Spring Mounted Tip, Black 501-1213-ND i141 10.04 [72923-0 
emale) to Double stacking Banana Plugs is - i, E s 5 * iz i a 
1p | Stackable Double with Cable Guide, Black 501-1071-ND 279 2.52 |MDP-0 Test Probe with Sharp, Spring Mounted Tip, Red SUIS 2TEND) Hie MO | debede 
Stackable Double with Cable Guide, Red 501-1072-ND 279 2.52 |MDP-2 30 Mini-alligator Clip with 2mm Jack, Black 501-1215-ND 6.13 5.54 | 72924-0 
13 | Double with Shorting Wire, Black 501-1073-ND 4.42 3.99 |MDP-S-0 Mini-alligator Clip with 2mm Jack, Red 501-1216-ND 6.13 5.54 | 72924-2 
14 Solderless Stackable Type for Std., Nickel, Black 501-1074-NDt 15.95 14.42 | 1325-0 3 Do-It-Yourself 2mm Stackable Safety Sheathed Plug, Black | 501-1217-ND 3.24 2.93 | 72925-0 
Solderless Stackable Type for Std., Nickel, Red 501-1075-NDt 15.95 14.42 |1325-2 Do-It-Yourself 2mm Stackable Safety Sheathed Plug, Red _|501-1218-ND 3.24 2.93 |72925-2 
Solderless Stackup with Safety Collar, Black 501-1076-NDt 15.94 14.40 | 1825-0 Insulated BNC (m) to 2 Male B: 4mm Pl 501-1185-ND 15.06 13.61 |72910 
15 | Solderless Stackup with Safety Collar, Red 501-1077-NDt 15.94 14.40 |1825-2 34 ane ENE (m) . o, sie rabbi ‘ek ce Beyer eee ager Gone 
Solderless Stackup with Safety Collar, Green 501-1247-NDt 15.94 14.40 |1825-5 insulated BNG (mn) to:2/ Amen Banana dacks: : : 
16 | Encapsulated Double, Short Bar with Binding Post, Black _| 501-1093-ND 12.23 11.06 [5165-0 gg | Msulated BNC (f) to 2 Male Banana 4mm Plugs 501-1186-ND 18.74 16.94 | 72911 
17 Do-It-Yourself Retractable Sheath, with Instructions, Black | 501-1119-ND 4.68 4.23 |122505A Insulated BNC (f) to 2 4mm Banana Jacks 501-1243-ND 19.39 17.52 |72938 
Do-It-Yourself Retractable Sheath, with Instructions, Red 501-1120-ND 4.68 4.23 |122506A + Package of 10 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Pomona. test Equipment (cont) 
petectRonic s | 


Cable Assemblies Dimensions in Inches 


Black 


2X5.0 


2X 0.166 


2x .56-| Vertical |" 
In-line stackap~ | Stackup —= 


SS 
— 2X 0.166 


Model 2249: Materials: * Body: Brass, Tarnish resistant plating * Dielectric: PTFE « Center contact: Gold Plated Dim. A] Digi-Key Price Each _|Pomona 
Brass Strain Relief: PVC molded directly to cable connectors Ratings: * Operating Voltage: Shield/Earth: 30VAC/60VDC 7] inti 
7 eta 7 ; eT a : Fig. | Description Color | Inch | Part No. 1 10 | Part No. 
maximum, Inner Conductor/Shield: SOOVRMS maximum + Operating Temperature: 50°C (122°F) maximum — 7 7 
Model 3788: Minigrabber® test clip hooks attach to terminal sizes up to .060” diameter g | Minigrabber Test Clip to Stacking Banana Plug | Black | 48 /501-1060-ND@ | 6.03 5.45 /3782-48-0 
Minigrabber Test Clip to Stacking Banana Plug Red 48 |501-1061-ND®@ | 6.03 5.45 |3782-48-2 
Dim. A] Digi-Key Price Each | Pomona Minigrabber Test Clip Patch Cord Black | 12 [501-1062-ND@ | 4.42 3.99 [3781-12-0 
Fig. | Description Color | Inch |Part No. 1 10 | Part No. Minigrabber Test Clip Patch Cord Red 12 |501-1063-ND® | 4.42 3.99 |3781-12-2 
BNC Male to BNC Male, RG58C/U, 500 Black | 12 |501-1013-ND@ | 15.62 14.12 |2249-C-12 Minigrabber Test Clip Patch Cord Black | 24 |501-1064-ND®@ | 4.42 3.99 )3781-24-0 
BNC Male to BNC Male, RGS58C/U, 500 Black | 24 /501-1016-ND@ | 15.62 14.12 |2249-c-24 7 | Minigrabber Test Clip Patch Cord Red | 24 |501-1065-ND@ | 4.42 3.99 )3781-24-2 
BNC Male to BNC Male, RG58C/U, 500 Black | 36 |501-1018-ND@ | 15.62 14.12 |2249-C-36 Minigrabber Test Clip Patch Cord Black | 36 _|501-1066-ND® | 4.42 3.99 |3781-36-0 
BNC Male to BNC Male, RG58C/U, 500 Black | 48 |501-1019-ND@ | 19.64 17.75 | 2249-C-48 Minigrabber Test Clip Patch Cord Red | 36 /501-1067-ND® | 4.42 3.99 )3781-36-2 
BNC Male to BNC Male, RGS8C/U, 500 Black 60 |501-1020-ND@ | 19.64 17.75 | 2249-C-60 Minigrabber Test Clip Patch Cord Kit* = 24 [501-1068-ND@® | 42.36 38.28 [5523 
BNC Male to BNC Male, RG58C/U, 500 Black 72 = |501-1021-ND® | 19.64 17.75 | 2249-C-72 8 | BNC (Male) to SMA (Male), RG316/U = 48 |501-1116-ND@ | 47.64 43.05 | 4935-BB-48 
BNC Male to BNC Male, RG58C/U, 500 Black | 120 |501-1014-ND® | 23.42 21.17 | 2249-C-120 9 | BNC (Female) to Multi-Stacking Banana Plugs | Red/BIk| — [501-1117-ND@® | 10.59 9.57 [3073 
BNC Male to BNC Male, RG58C/U, 500 Black | 180 |501-1015-ND@ | 28.35 25.62 | 2249-C-180 Double Banana Plug to Single 
1 | BNC Male to BNC Male, RGS8C/U, 500 Black | 300 _|501-1017-ND@ | 38.61 34.89 |2249-C-300| | 1° | Banana Plug Breakouts Red/Blk) 96 |SOLIIZS:ND@) 28.35 25.62 | 1368-4-36 
BNC Male to BNC Male, RG59B/U, 750 Black | 12 /501-1022-ND® | 16.73 15.12 ]2249-E-12 41 [BNC Male to SMD Grabber® Test Clips Red/Bik| 24¢ |501-1162-ND@ | 27.84 25.16 |5304-K-24 
a wae mo a Mae, eT ae ole oH ot Ee. ier ae Seance BNC Male to SMD Grabber Test Clips 36t_|501-1163-ND@ | 27.84 25.16 |5304-K-36 
ale to ale, g act x & F ast SMD Grabber to Stacking B PI Black 12 |501-1164-ND® | 8.22 7.43 |5302-12-0 
BNC Male to BNC Male, RG59B/U, 750 Black | 48 |501-1026-ND@ | 19.74 17.84 |2249-E-48 SMD Grabber to Stacking Banana Plug Rey | 12. PEMMRSI goo 7.43 leaon400 
BNC Male to BNC Male, RG59B/U, 750 Black 60 |501-1027-ND® | 19.74 17.84 | 2249-E-60 SMD Grabber to Stacking Banana Plug Black 24 |501-1166-ND@ 3.22 7.43 5302-24-0 
BNC Male to BNC Male, RG59B/U, 750 Black 72 = |501-1028-ND® | 19.64 17.75 |2249-E-72 12 SMD Grabber to Stacking Banana Plu Red 04 |501-1167-ND@ 9.29 7.43 5302-24-2 
BNC Male to BNC Male, RG59B/U, 750 Black | 120 |501-1023-ND@ | 23.66 21.38 | 2249-E-120 SMD Grabber to Stacki 9 B P| 9 Black 36 |501-1168-NDe 8.45 764 5302-36-0 
2_[BNC Female to Minigrabber® Test Clip Breakout |_— | — [501-1029-ND@ | 11.04 9.98 [3788 Fabel to ofesing Sata Tug ae s : 
3__ [BNC (Female) to 20AWG Leads = —T501-1030-ND® 7.45 6.74 14969 SMD Grabber to Stacking Banana Plug Red 36 |501-1169-ND@ | 8.45 7.64 |5302-36-2 
4_|BNC (Male) to 20AWG Leads = — 1501-1031-ND@ | 10.26 9.27 14970 13 | BNC Male to Minigrabber Test Clip Breakout Red/Blk|_ — [501-1137-ND@ | 13.60 12.29 |3789 
Stacking Banana Plug both Ends Black 12 |501-1041-ND@ | 4.68 4.23 |B-12-0 14 | BNC Female to Alligator Test Clips Red/Blk|_ — [501-1130-ND@ | 11.37 10.28 | 2630 
Stacking Banana Plug both Ends Red 12 |501-1042-ND@ | 4.68 4.23 |B-12-2 15 | BNC Female to Minigator Test Clips Red/Blk|_ — [501-1131-ND@ | 11.37 10.28 | 2631 
Stacking Banana Plug both Ends Black 18 |501-1043-ND@ | 4.80 4.34 |B-18-0 16_|5 Way Alligator to Sheathed Right Angle Set Red/Blk|_ 48¢ | 501-1170-ND@ | 32.32 29.21 | 6483-48-02 
Stacking Banana Plug both Ends Red 18 /501-1044-ND@ | 4.80 4.34 | B-18-2 Mini SMD Grabber Test Lead, 2mm Jack Black | 20¢ |501-1181-ND@ | 15.95 14.42 |72907-20-0 
Stacking Banana Plug both Ends Black 24 |501-1045-ND@ | 4.90 4.43 | B-24-0 17 | Mini SMD Grabber Test Lead, 4mm Jack Black | 20t |501-1224-ND@® | 14.94 13.50 | 72929-20-0 
5 Stacking Banana Plug both Ends Red 24 |501-1046-ND® | 4.90 4.43 |B-24-2 Mini SMD Grabber Test Lead, 4mm Jack Red 20¢ | 501-1225-ND@ | 14.94 13.50 |72929-20-2 
Stacking Banana Plug both Ends Black 36 |501-1047-ND®@ | 4.90 4.43 |B-36-0 18 | IEC Insulated BNC (F) Stackable 4mm Plugs Black | 10t |501-1184-ND@® | 18.08 16.34 | 72909 
Stacking Banana Plug both Ends Red | 36 /501-1048-ND® | 4.90 4.43 |B-36-2 4g | [EC Insulated BNC Male 500 Cable Black | 40 |501-1219-ND@ | 13.28 12.00 |72926-C-40 
Sucking Banona Plug both Ends Pats a Eo ee aa i aang IEC Insulated BNC Male 500 Cable Black | 80t |501-1220-ND@ | 15.04 13.59 |72926-C-80 
acking Banana Plug both Ends re -1050- A 53 | B-48- TEC Insulated BNC (M) Stackable 4mm PI Black | 10¢ |501-1183-ND@ | 16.47 14.88 [72908 
Stacking Banana Plug both Ends Black | 72 ]501-1051-ND@ | 523 4.73 [B-72-0 20) | EG Insulated BNC: (WM) Staciable dmm'Plugs ae rt (Boreas ed 
: Insulated BNC Male/4mm Plugs Black | 80¢ |501-1222-ND@ | 21.15 19.11 |72927-C-80 
Stacking Banana Plug both Ends Red 72 _|501-1052-ND@ | 5.23 4.73 | B-72-2 Test Cable Holders (Cold Rolled Steel) 
Minigrabber Test Clip to Stacking Banana Plug Black 12 |501-1054-ND@ | 568 5.13 /3782-12-0 7 — 7 a 
a H . Accepts Cable Size Types RG 59 and RG 108 Black 501-1113-ND@ | 9.99 9.03 |4408/POM 
Minigrabber Test Clip to Stacking Banana Plug Red 12 |501-1055-ND@ | 5.68 5.13 |3782-12-2 7 
Minigrabb f 5 2 3 A 21 | Accepts Cable Size Types RG 213 and RG 214 Blue — |501-1114-ND 12.23 11.06 | 2708 
g | Minigrabber Test Clip to Stacking Banana Plug | Black ) 24 [SO;gIRSEiieg) 5:68 5.13, /3762-24-0 Accepts Cable Size Types RG 58 and RG 142 | Orange| — |501-1053-ND | 12.22 11.04 |1508/POM 
Minigrabber Test Clip to Stacking Banana Plug | Red | 24 |501-1057-ND@ | 5.79 5.24 |3782-24-2 p yp 9 : : 
Minigrabber Test Clip to Stacking Banana Plug | Black | 36 |501-1058-ND@ | 5.91 5.34 | 3782-36-0 | RoHS Compliant — * Kit contains 10 Pieces of Model 3781-24 (One of each color: Black, Red, Brown, Orange, 
Minigrabber Test Clip to Stacking Banana Plug Red 36 |501-1059-ND@ | 5.91 5.34 |3782-36-2 Yellow, Green, Blue, Violet, Gray and White) + Overall length 


IMI = Patch Cords and Accessories 


au ae with 3M pieadoars: Pin/Socket - Size Color/Length Pieces/ | Recommended Digi-Key Price 

tion'stiis yee ‘lps, ella ein Inch mm Assortment Pack | Applications Part No. Per Pack 
: * Pin Plug to Pin Plug 

wrap aoete and,O25" (4mm) sauete 019 48 Assortment A 20 IC Sockets 924961-ND 57.18 

« Ideal for breadboarding and trou- .030 76 Assortment A 20 Breadboard 924962-ND 57.18 

bleshooti: | ite 26AWG Socket to Socket 

stranded wife with, PYG Insulation 0797.028 4571 Assortment | 20 | Extension for .019" (48mm) Pin Plug 924963-ND T0272 

* Rugged, integral strain relief .028/.035 71/.89 Assortment A 20 TC to TC, TC to .025” (.64mm) Square Post 924964-ND 119.10 

* Choices of two pin sizes — .019" Pin Plug to Socket : 

and .030” (.48mm and .76mm), and two socket sizes — .019” ~ .028” and .028” .019 (.019/.028) -48 (.48/.71) Assortment A 20 IC Socket to .019” (.48mm) Pin Plug 924965-ND 79.86 

~ 035” (.48mm ~ .71mm and .71mm ~ .89mm) and E-Z Hook terminations .030 (.028/.035) 76 (.71/.89) Assortment A 20 Breadboard to TC, .025” (.64mm) Sq. Post 924966-ND 80.70 

ASSORTMENT A (20 Pieces) — 9 pieces 2” (50.80mm) long yellow, 6 pieces 4” Pin Plug to Probe-It___ 

(101 .60mm) long blue, 3 pieces 6” (152.40mm) long red, 2 pieces 9” (228.60mm) 019 48 Assortment B 10 IC Socket to TC, .025” (.64mm) Sq. Post, etc. 924967-ND 80.90 

long black .030 76 Assortment B 10 Breadboard to TC, .025” (.64mm) Post, etc. 924968-ND 51.50 

ASSORTMENT B (10 Pieces) — 5 pieces 15” (381mm) long red, 5 pieces 15” Socket to Probe-It : 

(381mm) long black .028/.035 111.89 Assortment B 10 TC, .025” Post to TC, .025” (.64mm) Post, etc. 924970-ND 58.32 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2449 
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-——A——I 724 [=H 
Model BU-30/BU-30C shown Model BU-60S/BU-60CS shown Model BU-48/BU-48C shown 
Dimensions - Inch (mm) Jaw Opening | Current Connection Digi-Key Price | Mueller 
Fig | Description A B Cc D E Inch (mm) | Rating Material Type Part No. Each | Part No. 
Mini Alligator Clip 1-3/32 (27.78) | 7/16 (11.11) | 5/16 (7.94) = 3/32 (2.38) | 3/16 (48) | 5A Steel Solder/Crimp  |314-1010-ND@ 25 | BU-30 
, | Mini Aligator Clip 1-3/32 (27.78) | 7/16 (11.11) | 5/16 (7.94) = 3/32 (2.38) | 3/16(48) | 5A Copper Solder/Crimp | 314-1012-ND@ 37 |BU-30C 
Micro Alligator Clip 1-3/32 (27.78) | 3/8 (9.52) 5/16 (7.94) = 3/32 (2.38) | 7/32(5.6) | 5A Steel Solder/Crimp | 314-1017-ND@ 46 | BU-34 
Micro Alligator Clip 1-3/32 (27.78) | 3/8 (9.52) 5/16 (7.94) — 3/32 (2.38) | 7/32(5.6) | 5A Copper Solder/Crimp | 314-1018-ND® 60 |BU-34C 
Mini Alligator Clip with Barrel 4-1/4” (31.75) | 7/46 (11.11) | 5/16 (7.94) 1/4 (6.35) 4/8 (3.17) | 3/16(48) | 5A Steel Solder/Crimp  |314-1011-ND@ 24 |BU-30BL 
Alligator Clip with Barrel 1-31/32 (50.00) | 5/8 (15.88) | 7/16 (11.11) | 3/4 (19.05) 16 (4.08) | 5/16(7.9) | 10A Steel Solder/Crimp | 314-1033-ND@ 30 |BU-60 
2 | Alligator Clip with Barrel and Screw —_| 1-31/32 (50.00)| 5/8 (15.88) | 7/16 (11.11) | 3/4 (19.05) 16 (4.08) | 5/16(7.9) | 10A Copper 6/40Screw | 314-1034-ND@ 75 | BU-60CS 
Alligator Clip with Barrel and Screw | 1-31/32 (50.00)| 5/8.(15.88) | 7/16 (11.11) | 3/4 (19.05) 16 (4.08) | 5/16(7.9) | 10A Steel 6/40Screw | 314-1035-ND® At | BU-60S 
Alligator Clip with Barrel 1-31/32 (50.00)| 5/8 (15.88) | 7/16 (11.11) | 3/4 (19.05) 16 (4.08) | 5/16(7.9) | 10A JStainless Steel]  Solder/Crimp | 314-1036-ND@ 83. | BU-60X 
| erocoxle Cin 2-1/8 (63.97) | 15/16 (23.81) | 1/2 (12.7) = 9/64 (3.57) | 5/16(7.9) | 5A Steel Crimp/6-40 Screw |314-1039-ND® 55 | BU-85 
Crocodile Clip 2-1/8 (53.97) | 15/16 (23.81) | 1/2 (12.7) = 9/64 (3.57) | 5/16(7.9) | 10A Copper | Crimp/6-40 Screw |314-1040-ND@ — | 1.10 |BU-85C 
Heavy Duty Clip 2-27/32 (72.23) 7/16 (11.11) | 1-1/8 (28.57) = 1/4 (6.35) 3/4 (19) | 25A Steel Crimp/8-32 Screw ]314-1001-ND@ | 1.14 ]BU-24APN 
Automotive Clip 3(76.2) | 21/32 (16.67) | 15/16 (23.81) = 9/32(7.15) | 3/4(19) | 40A Steel Crimp/8-32 Screw |314-1002-ND@ — | 1.01 | BU-25 
Automotive Clip 3(76.2) | 21/32 (16.67) | 15/16 (23.81) — 9/32.(7.15) | 3/4(19) | 75A Copper | Crimp/8-32 Screw |314-1003-ND@ — | 2.50 |BU-25C 
General Purpose Clip 2-7/16 (61.91) | 17/32 (13.49) | 11/16 (17.46) = 3/16 (4.76) | 5/8 (16) | 20A Steel Crimp/6-32 Screw |314-1006-ND 70 |BU-27 
4 | General Purpose Clip 2-7/16 (61.91) | 17/32 (13.49) | 11/16 (17.46) _ 3/16 (4.76) | 5/8 (16) | 40A Copper | Crimp/6-32 Screw |314-1007-ND@ | 1.18 |BU-27C 
Pee-Wee Clip 1-17/32 (38.89) | 1/4 (6.35) | 15/32 (11.91) — 9/64 (3.57) | 5/16(7.9) | 5A Steel Crimp/6-40 Screw ]314-1021-ND@ 50 |BU-45 
Pee-Wee Clip 1-17/32 (38.89) | 1/4 (6.35) | 15/32 (11.91) = 9/64 (3.57) | 5/16(7.9) | 10A Copper | Crimp/6-40 Screw |314-1022-ND® 82 |BU-45C 
Automotive Analyzer Clip 2 (50.80) 3/8 (9.52) 5/8 (15.88) _ 3/16 (4.76) | 1/2(12.7) | 10A Steel Crimp/6-32 Screw |314-1029-ND@ 67 | BU-48B 
Automotive Analyzer Clip 2 (50.80) 3/8 (9.52) 5/8 (15.88) a 3/16 (4.76) | 1/2(12.7) | 200 Copper | Crimp/6-32 Screw |314-1030-ND® .93. | BU-48C 
Miniature Plier-Type Clip, Black 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) = 9/32 (7.15) | 1-1/8 (28.6) | 50A Steel Crimp/Solder | 314-1023-ND@ 94 |BU-46A-0 
«| Miniature Plier-Type Clip, Red 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) = 9/32 (7.15) | 1-1/8 (28.6) | 50A Steel Crimp/Solder | 314-1024-ND@ 94 | BU-46A-2 
Miniature Plier-Type Clip, Black 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) = 9/32 (7.15) | 1-1/8 (28.6) | 75A Copper Crimp/Solder | 314-1025-ND 1.70 | BU-46C-0 
Miniature Plier-Type Clip, Red 2-7/8 (98.42) _ 2 (50.80) = 9/32 (7.15) | 1-1/8 (28.6) | 75A Copper Crimp/Solder | 314-1026-ND 1.70. | BU-46C-2 
@ RoHS Compliant 
Insulators Description Color a ae ea ena 
: — ; aoe Black BU-34/34C -([314-1019-ND@| 19 | BU-36-0 
Description Color an nae He ee Stanellant, exibfe Wit Insulator Bo Bl-o4sag 314-10204De 9 av.a62 
Protective Vinyl Insulator pak ares Seas | nd Durable, Flexible Viny! Insulator Red BU-45/45¢ _|314-1028-ND_ | 23 |[BU-47-2 
aan Black BU-27/27¢ +|314-1008-ND®| 60 |BU-29-0 Durable, Flexible Vinyl Insulator Black |  BU-48B/48C Eaoeanaeg, §=—5S | BU-40-0 
Flexible Vinyl Insulator Red BU-48B/48C 314-1032-ND® 53 BU-49-2 
Red BU-27/270___—|314-1009-ND@ |__.60_| BU-29-2 aa Black BU-60/60CS/[314-1037-ND@| 21 | BU-62-0 
Tough, Flexible Vinyl Insulator Black BU-30BL_/314-1013-ND@ | 21 | BU-31-0 TougtiiFlexible Vinyl Insulator Red 6O/S/6OX _|314-1038-ND@ | 21 | BU-62-2 
Red BU-30BL 314-1014-ND® 21 |BU-31-2 Tough, Flexible Vinyl Insulator Black BU-85/85C 314-1041-ND® 35 | BU-87-0 
Seectght: Eledble Vay pause Black BU-30/30C |314-1015-ND@| 19 [BU-32-0 : Red BU-85/85C __([314-1042-ND@| 35 _| BU-87-2 
Red BU-30/300 __|314-1016-ND@ | 19 __| BU-32-2 ¢ RoHS Compliant 


eS 


ZY Culinc 


Specialty Simply press cap to extend the hook contact, place on component lead or wire under test, and release for hands-free trouble- 
Products —_ shooting and circuit testing. When removed from the lead the hook contact retracts into the plastic tip to minimize the 
possibility of shorting components. Specifications: » Contact: Phosphor bronze, Solder Type Termination » Body: Nylon 


P robe-It * Suggested Wire: 26AWG (7-Strand, Tinned copper wire) 


3M Electronic 3M new series of Probe-It™ plunger-actuated clips make test connections to individual component leads faster and easier. 


Alligator Clips ee cour matey Price7 
* escription olor al 10. g- 
foo == =~ Red |923830-RD-ND 9.50 
SUA Black | 923830-BK-ND 9.50 
MICRO : 2 Blue | 923830-BU-ND 9.50 
Microlntope le Green |923830-GN-ND | 9.50 
Yellow _|923830-YL-ND 9.50 
White _|923830-WT-ND | 9.50 
Red |923835-RD-ND 9.14 
Black | 923835-BK-ND 9.14 
Fig. 5 — X-Large Barrel Type w/ Solder STANDAR Mini Probe-tt el eet yi 
al White _|923835-WT-ND | 9.14 
. Red  |923840-RD-ND | 15.36 
Slandara Probert Black _|923840-BK-ND | 15.36 
Medibrobele Red  |923845-RD-ND | 21.30 
Digi-Key Price Each cul Black _|923845-BK-ND 15.36 
Fig. |Description Part No. 1 10 100) Part No. Micro Probe-It Assort.t 1ofeach |923848-ND 25.36 
Without Cover, 27mm CP-2400-ND| 36 30 .23]/103A Mini Probe-It Assort.t 1 ofeach |923850-ND 27.27 
4, |Without Cover, 35mm CP-2401-ND] 36 .30 .23/105A * 2per package + 6 per package 
Without Cover, 44mm CP-2402-ND] 36 .30 .23|110AR 
With Screw, 44mm CP-2405-ND| 44 36 .28|110ARS 
2_|Without Cover, 50mm CP-2403-ND| 40.33.25] T10AN e _ ; ; 
3 With Wire Terminals, 50mm CP-2404-ND| 44.36 .281110AS 1 Jumper Wire Handy test leads with insulated alligator clips attached to 
4 |With Cover, Black, 27mm CP-2406-ND| 44.36 .28|103A-C-BK FLFETAQUIES each end. Each package contains black, red, white, green 
With Cover, Red, 27mm CP-2407-ND| 44 36 .28|103A-C-RD Test Leads and yellow jumpers. 
With Cover, Black, 35mm CP-2408-ND| .44 36.28] 105A-C-BK 
With Cover, Red, 35mm CP-2409-ND| .44 .36 .28|105A-C-RD Digi-Key Price | GC Electronics 
5 With Cover, Black, 44mm CP-2410-ND| 52 .43 .33/110AR-C-BK Description Part No. Each | Part No. 
With Cover, Red, 44mm CP-2411-ND| 52 43 .33/110AR-C-RD ns 
With Screw & Cover, Black, 44mm] CP-2412-ND | .60 49 .38|110ARS-C-BK S38 1Oem) long 27 AWG wires (10 Pkg) [SC396-ND | 6.44 /12-1650 
With Screw & Cover, Red, 44mm |CP-2413-ND| 60 .49 .38|110ARS-C-RD : : 
[With Handle, Black, 50mm CP-2414-ND| 52 43.33] 110AS-P-BK Heavy Duty Test Leads, 1 Each, 22” 6c397-No | 6.91 |12-1655 
With Handlem, Red, 50mm CP-2415-ND| .52 43.33] 110AS-P-RD (55.88cm) long 21 AWG wires (5 Pkg.) : 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2450 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


EZHOOK Electronic Test Accessories | *4#Pt's dicasaphinte: 


Fig. 1 — Jack to Alligator Fig. 2 - Banana Jack to .080 Tip Pin 


Hooks 
Tip So 9.375 9.08 


(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) 8.163 - 9.163 + 
Dimensions in Inches Banana Socket Socket f 46 


-60 DP. 


Fig. 1 —- Double Hook, .025” Spacing Fig. 2 — Pico-Hook 


I~ .825 —| pa 
7<— .025 Sq. Pin 


1h X .200 Long 


Fig. 3 — BNC to Double Banana Plug Fig. 4 — Hook to Banana Jack 
75 


|—1.6—+! 


+ ©.163 
=a (oy a -y Banana Socket 


Fig. 3 — Micro-Hook Fig. 4 — Double Micro-Hook 
Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
1.250 Fig. | Description Color | Part No. 4 100 250 | PartNo. 

1 | Standard Banana Jack to Standard Alligator Clip | Red/Black | 461-1208-ND@ | 1.56 1.41 1.26 |8016 R/B 
2 | Standard Banana Jack to Tip Pin Red/Black |461-1206-ND® | 3.95 3.57 3.17 |8018R/B 

3 BNC Female to Standard Double Banana Plug Black | 461-1278-ND 7.24 6.54 5.80 |9225 

BNC Male to Standard Double Banana Plug Black | 461-1279-ND 8.02 7.25 6.43 |9248 
Fig. 5 - Mini-Hook 4 Mini-Hook w/ Standard Banana Jack Plunger Red/Black |461-1218-ND@ | 8.63 7.80 6.92 |8036 R/B 
Mini-Hook XR w/ Standard Banana Jack Plunger | Red/Black | 461-1219-ND@ | 9.33 843 7.48 | 8037 R/B 


X100W and XR 


@ .150 


baie ; i _ Connectors 


(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) 


@ RoHS Compliant 


Dimensions in Inches 


Fig. 6 — Macro-Hook 


—= 1.5 —— 


+ 


+ 
©.144 t Le 
Wire Hole -375 | 


Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Description Color Part No. 1 100 250 =| Part No. 
ERENT Standard Banana Plug Red/Black | 461-1214-ND 2.86 2.58 2.29 | 9202 R/B 
Digi-Key rice Eac E-Z-Hook aie ‘ 
Fig. | Description Soler | Pari Ne. 1 100 250 | Part No. Standard Banana Plug Set/10 461-1213-ND 14.11 12.75 11.31 |9202-S 
Black | 461-1000-ND 17.43 15.75 13.97] X2015 BLK 
1 | .006” Dia. Wire Double Hook, .025” Spacing 
Red |461-1001-ND | 17.43 15.75 13.97] X2015 RED Probes 
9. | Pico-Hook with 025" Square Pin Black | 461-1002-ND 3.47 3.14 2.78 P25 BLK Features: * Lead Wire: 18AWG, (65 x 36) T.C.Flexible PVC insulation. Dimensions in Inches 
Gold Plated Red | 461-1003-ND 3.47 3.14 2.78/25 RED 
Black | 461-1004-ND 1.93 1.74  1.55|}XM BLK 6.175 
Micro-Hook Test Connector Red | 461-1005-ND 1.93 1.74 1.55) XM RED =- Wire exit hole 
3 Set/10 | 461-1006-ND 19.09 17.25 15.30) XM-S 
WiciacHocke wiikroba2S Pi Black | 461-1007-ND 3.30 2.99 2.65) XM25 BLK 
icro-Hook with . uare Pin ii i 
: Red |461-1008-ND | 330 299  2.65)xM25 RED ten Dini Key Prica)Eaeh EZ Houk 


Description (Inches) | Color | Part No. i 100 250 | Part No. 


Black | 461-1009-ND 2.66 2.40 2.13|XKM BLK 
Red | 461-1010-ND 2.66 240 2.13|/XKM RED 
Gray )461-1011-ND 2.66 240 2.13|XKM GRAY 
Set/10 | 461-1012-ND 26.39 23.85 21.15] XKM-S 
Black | 461-1013-ND 1.74 1.58 1.40] X100W BLK 


Test Probe to Standard Banana Plug 36 Red/Black |461-1183-ND | 12.75 11.52 10.22 | 658-36 R/B 


4 |E-Z-Micro Double Gripper 


Test Leads Tinned copper with flexible PVC insulation. 
(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) (Set/2: 1 each of: Black and Red) 


Mini-Hook Test Connector Red |461-1014-ND 1.74 1.58  1.40}X100W RED 
5 Set/10 | 461-1015-ND 17.26 15.60 13.84] X100W-S Fig. 1 — Pico-Hook Fig. 2 — Micro-Hook Dimensions in Inches 
Black | 461-1018-ND 212 1.92  1.71)XRBLK |} 1.420 
Mini-Hook XR, Heavy Duty Hook 
Red |461-1019-ND 212 1.92  1.71)XR RED 
Black | 461-1020-ND 5.61 5.07 4.50] XH BLK je 
6 | Macro-Hook Test Connector : 
Red | 461-1021-ND 5.61 5.07 4.50/XH RED + — 025 Sq. Pin LL aia —sl 
X .200 Long : 


Fig. 3 — Mini-Hook, X100W and XR 


Panel Mounts 


Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White 


Dimensions in Inches 


Fig. 5 - 
Standard 
Alligator 


Fig. 1 — Banana Jack Fig. 2—- Double Banana Jack 


po 1.21 


|+—.906 —| .328 ia 
] | E 
8s] | LY @ : Length | Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
- 0.328 I-75 = Fig. | Description AWG Color | (Inches) | Part No. 1 100 250 | PartNo. 
188+! 718 Mounting Hole Mounting Holes Hook Test Leads — RoHS Compliant 
E-Z Pico-Hook to 28 Black 12 |461-1042-ND ) 5.40 4.88  4.33|P704-12 BLK 
Pico-Hook (19 x 40) z " e 
ackey Rriceleach E-Z-Hook cotens 7 Red 12 |461-1043-ND | 5.40 4.88  4.33/P704-12 RED 
Fig. | Description Color | Part No. il 100 250 | Part No. ICo-Hook to E x 12+ 
9 Sait . : as a |... EIT 1 025” Square Socket | (19x 40) Set/10 12 -|461-1166-ND ) 51.96 46.95 41.63|P703-12-S 
Fa sicasta a ce a ee ee ee M pene e Sev2 | 12 |461-1167-ND | 6.81 6.15 5.46/P713-12R/B 
Standard Banana Jack Set/10 | 461-1216-ND | 10.79 9.75 8.65) 9284-S Lead Only (19 x 40) Set/10 12 461-1168-ND | 32.37 29.25 25.94/P713-12-S 
2 | Double Standard Banana Jack with Binding Post | Red/Black | 461-1217-ND 6.89 6.23 5.52) 9406 : 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EZHOOK Electronic Test Accessories 


Test Leads (Cont.) 


Length | Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Fig. | Description AWG Color | (Inches) | Part No. 1 100 250 | PartNo. 
Black | 12 |461-1036-ND | 4.57 4.13  3.66/204XM-12 BLK 
Red | 12 [461-1037-ND | 4.57 4.13 3.66/204XM-12 RED 
Micro-Hook to 2 Set/10| 12 |461-1038-ND | 44.99 40.65 36.05 | 204XM-12-S 
Micro-Hook (65x40) | Black | 24 |461-1039-ND | 4.57 4.13 3.66 |204XM-24 BLK 
Red | 24 |461-1040-ND | 4.57 4.13 3.66/204XM-24 RED 
. Set‘10| 24 |461-1041-ND | 44.99 40.65 36.05 | 204XM-24-S 
Black | 18 |461-1044-ND | 4.13 3.74 3.32/BXM-18 BLK 
Red | 18 [461-1045-ND | 4.13 3.74 3.32|BXM-18 RED 
Micro-Hook to Std. 2 sev2 | 18 |461-1046-ND | 827 7.47 6.63/BXM-18 A/B 
Banana Plug (65x40) | sevi0) 18 |461-1149-ND | 41.17 37.20 32.99|/BXM-18-S 
sev2 | 36 |461-1049-ND | 827 7.47 6.63|BXM-R/B 
Sev/i0| 36 |461-1150-ND | 41.17 37.20 32.99|BXM-S 
Black | 12 |461-1030-ND | 4.32 3.90 3.46|204-12W BLK 
Red | 12 [461-1031-ND | 4.32 3.90 3.46) 204-12W RED 
Set/10| 12 |461-1032-ND | 42.50 38.40 34.05|204-12W-S 
Mini-Hook to 22 
Minceek (esx 40) | Back | 24 |461-1033-ND ] 4.32 3.90 3.46 |204-24w BLK 
Red | 24 |461-1034-ND | 4.32 3.90 3.46) 204-24W RED 
Set/10| 24 |461-1035-ND | 42.50 38.40 34.05|204-24W-S 
Set/10| 36 |461-1148-ND | 42.83 38.70 34.32|204-36W-S 
Black | 18 |461-1050-ND | 4.15 3.75 3.33/BX1W-18 BLK 
Red | 18 |461-1051-ND | 4.15 3.75 3.33/BX1W-18 RED 
Sev2 | 18 |461-1052-ND | 830 7.50 6.65/BX1W-18R/B 
Mini-Hook to Std. 22 
Banana Pug (osx 40) | S810] 18 |461-1151-ND | 4482 40.50 35.91 |BXIW-18-S 
Black | 36 |461-1053-ND | 4.15 3.75 3.33] BXiW-BLK 
Red | 36 [461-1054-ND | 4.15 3.75 3.33|BXiW-RED 
Set/10| 36 | 461-1152-ND | 44.82 40.50 35.91|BX1W-S 
sev2 | 18 |461-1058-ND | 11.19 10.11 8.97/601W-18 R/B 
Set/10| 18 |461-1153-ND | 55.61 50.25 44.56 |/601W-18-S 
Mini-Hook to 18 Black | 36 |461-1059-ND | 5.59 5.06 4.49/601W-36 BLK 
Stacking 
B (65x36) | Red | 36 |461-1060-ND z 
janana Plug e 5.59 5.06 4.49/601W-36 RED 
Sev2 | 36 |461-1061-ND | 11.19 10.11  8.97|601W-36 R/B 
Sev/10| 36 |461-1154-ND | 55.61 50.25 44.56|/601W-S 
XR Heavy Duty 
Mini-Hook to 18 
stacking (e536) | S810] 18 |461-1159-ND | 56.77 51.90 45.49 /601XR-18-S 
Banana Plug 
Alligator Clip Test Leads 
fiiiea esis 5 sev2 | 12 |461-1169-ND | 687 6.21 5.51/284M-12 R/B 
4. | to Mini-Alligator (65x40) |Setv/10) 12 |461-1170-ND | 34.36 31.05 27.54|284M-12-S 
Clip Jumper 65 x4 
ce (65*4) | seo] 36 |461-1172-no | 34.36 31.05 27.54) 284M-36-8 
Std. Alligator Clip to 18 sev2 | 36 |461-1173-ND | 10.19 9.21 8.17]681R/B 
Stacking Banana Clip | (65x36) | sey49] 36 |461-1174-ND | 49.80 45.00 39.90/681-S 
P Setv/i0| 12 |461-1176-ND | 41.83 37.80 33.52|684-12- 
Std. Alligator Clip to 18 Sev2 | 24 |461-1177-ND | 860 7.77 6.89|684-24 R/B 
Std. Alligator Jumper | (65x36) | sey4q | 24 |461-1178-ND | 41.83 37.80 33.52) 684-24-S 
Set/10| 36 |461-1180-ND | 41.83 37.80 33.52|684-36-S 


Patch Cords 


(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) 


Tinned copper with flexible PVC insulation. 


Length | Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Description AWG Color | (Inches) | Part No. 1 100 250 | PartNo. 
Black | 18  |461-1068-ND 457 413 3.66 [9105-18 BLK 
Standard Banana Plug to | 22 Red 18 | 461-1069-ND 457 4.13 3.66 |9105-18 RED 
Standard Banana Plug | (65x 40)! Black | 36 |461-1070-ND 457 4.13 3.66 |9105-36 BLK 
Red 36 |461-1071-ND 457 413 3.66 [9105-36 RED 
Black | 12 |461-1126-ND 6.44 5.82 5.17 (9111-12 BLK 
Red 12 | 461-1125-ND 6.44 5.82 5.17 /9111-12 RED 
Set/10 | 12 461-1127-ND | 63.08 57.00 50.54 |9111-12-S 
Black | 18 |461-1072-ND 6.52 5.90 5.23 |9111-18 BLK 
Red 18 | 461-1073-ND 6.52 5.90 5.23 [9111-18 RED 
Black | 24 |461-1129-ND 652 5.90 5.23 [9111-24 BLK 
/ Red 24 |461-1128-ND 6.52 5.90 5.23 /9111-24 RED 
Stacking Banana Plug 48 | Set/10 | 24 |461-1130-ND | 64.57 58.35 51.74 |9111-24-S 
with Heavy Wire to (65 x 36) 
Stacking Banana Plug Black | 36 |461-1074-ND 6.61 5.97 5.30 |9111-36 BLK 
Red 36 |461-1075-ND 6.61 5.97 _ 5.30 [9111-36 RED 
Set/10 | 36 [461-1131-ND | 64.57 58.35 51.74 |9111-36-S 
Black | 48 |461-1133-ND 6.84 6.18 5.48 |9111-48 BLK 
Red 48 |461-1132-ND 6.84 6.18 5.48 /9111-48 RED 
Set/10 | 48 |461-1134-ND | 68.06 61.50 54.53 |9111-48-S 
Black | 72  |461-1139-ND 7.04 6.36 5.64 [9111-72 BLK 
Red 72 |461-1138-ND 7.04 6.36 5.64 [9111-72 RED 
Black 42 | 461-1094-ND 354 3.20 2.84 [9110-12 BLK 
Red 12 | 461-1095-ND 3.54 3.20 2.84 /9110-12 RED 
025” to 025” Square 22 | Set/10 | 12 |461-1141-ND | 34.53 31.20 27.67 |9110-12-S 
Socket Gold Plated (65x 40)) Black | 24 |461-1096-ND 3.54 3.20 2.84 [9110-24 BLK 
Red 24 |461-1097-ND 3.54 3.20 2.84 /9110-24 RED 
Set/10 | 24 |461-1142-ND | 34.53 31.20 27.67 |9110-24-S 
Flexible Test Lead Wires RoHS 
Features: 2) 
* PVC Insulated * 100 Feet Length * Temperature: 105°C (200 Series: 60°C UL) * Tinned copper 
Insulation Nom. Z 
Thickness wy 0.D. | Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Description) AWG (Inches) DC (In.) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
sin Sei 09 .018 | 1000 (300UL) | .070 | 461-1114-ND | 32.90 29.73 26.37/9504-100FT BLK 
eres 
(65x40) | 018 — |1000 (00UL)| .070 | 461-1115-ND | 32.90 29.73 26.37|9504-100FT RED 
; 20 020 1000 .080 |461-1116-ND | 35.52 32.10 28.47 |9505-100FT BLK 
500 Series 
(105x40)) 920 1000 .080 }461-1117-ND | 35.52 32.10 28.47]9505-100FT RED 
; 48 045 5000 144 ]461-1118-ND | 42.75 38.63 34.25 | 9506-100FT BLK 
600 Series 65 x 36 
(65x36) | 945 5000 144 ]461-1119-ND | 42.75 38.63 34.25 | 9506-100FT RED 
28 015 600 .047 ]461-1112-ND | 22.91 20.70 18.36 |9501-100FT BLK 
700 Series 19 x 40 
(19x40) | 015 600 .047 |461-1113-ND | 22.91 20.70 18.36|9501-100FT RED 
Test Cable 13 Slot Bracket Dimensions 


Wall Brackets 


Features: 


Material: Steel 


+ Finish: Blue Powder Coat 


in Inches 


Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Description Part No. i 10 50 Part No. 
6 Slot Bracket 461-1120-ND 8.42 7.61 6.75 |WB6 
13 Slot Bracket 461-1121-ND 11.62 10.50 9.31 | WB14 


Coaxial Test Cables 


Fig. 1 


Red XM center 


— 
Black XM ground 


== {CI 


Male Connectors: Brass body and fittings, PTFE insulators, silver or gold plated brass contact, bright tarnish resistant metal alloy finish. 


Female Connectors: Brass body and fittings, PTFE insulators, silver or gold plated beryllium copper contact, bright tarnish resistant metal alloy finish. 


Red center 


Dimensions in Inches 


=f 


Black ground 


Length | Digi-Key Price Each E-Z-Hook 

Fig. |Description Cable Center Ground (Inches) | Part No. i] 100 250 | Part No. 
1 | Stacking Double Banana to XM Hook RGS8C/U XM XM 36 |461-1193-ND 16.60 15.00 13.30 | 1050XM-36 

BNC Male to Stacking Banana Plug RG58C/U Stacking Banana | Stacking Banana 18 461-1203-ND 17.26 15.60 13.84 | 1224-18 

BNC Male to X100W Hook RG58C/U X100W X100W 30 | 461-1189-ND@ 16.60 15.00 13.30 | 1020-30 

2 |BNC Male to X100W Hook RGS8C/U X100W X100W 60 | 461-1190-ND@ 17.85 16.13 14.30 |1020-60 
BNC Male to XR Hook RG58C/U XR XR 18 | 461-1191-ND@ 16.43 14.85 13.17 |1020XR-18 
BNC Male to XR Hook RGS8C/U XR XR 36 | 461-1192-ND® 16.85 15.23 13.50 | 1020XR-36 

3 [BNC Breakout Female to X100W Hook 20AWG (105 x 40) X100W X100W 9/3 |461-1187-ND 12.07 10.91 9.67 | 1001 

= = 18 |461-1194-ND@ 15.27 13.80 12.24 | 1026-18 

EE ale EN Male RGSSC/U _ as 36 |461-1195-ND® 15.74 14.22 12.61 |1026-36 

4 —_ —_ 60 | 461-1196-ND@ 16.60 15.00 13.30 | 1026-60 

BNC Female to BNC Male RGeachL = = 36 | 461-1198-ND@ 20.40 18.44 16.35 | 1025-36 

with Strain Relief Boots —_ —_ 60 | 461-1199-ND® 21.68 1959 17.37 | 1025-60 


@ RoHS Compliant 


Black ground 


a hy 


Red center 


1025 Series Shown 


2452 (us2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


@ge Microscopes 


Stereo Zoom Microscope 
AVEN with Ring Light (a 


Model DSZ-44PF Series 44 (26800B- 
302) and SPZ-50PFM (26800B-371) 
Stereo Zoom Microscope mounted on 
a pole stand with a built in fluorescent 
ring light 

Specifications: 

* Magnification: 26800B-302: 10x to 44x 
zoom-90mm working distance; 26800B- 
371: 6.7x to 50x zoom-108mm working 
distance »* Coarse focusing knobs with 
tension control ring * Incident Light: 
Fluorescent 9SW lamp » Field of View: 
26800B-302: 23x; 26800B-371: 34.3mm * Limited Lifetime Warranty 


243-1049-ND (26800B-302)........... 6... .c cece cece cece eee ees $880.66 
243-1062-ND (26800B-371)........... 0... ccc cece sence eee eens $1140.00 


Pocket Microscope 
with Built-in Light 


Perfect “Carry With” Microscope with a built in light 
source. (requires two AA batteries-not included). 
Specifications: * Magnification: 40x » Field of View: 


4.4mm * Scale Calibration: 0.05mm »* Maximum 
Measurement: 4mm 
243-1047-ND (26800C-534)................0055 $49.95 


Pocket Microscope 


“Pen Size” powerful direct measuring pocket 

scope for quick close examination. Comes with 

a measuring metric glass reticle. Scope has an 

aluminum case with a satin finish and pocket 

clip. Specifications: * Magnification: 25x ¢ Field of View: 3.24mm 
* Scale Calibration: 0.05mm * Measurement Range: 0-3mm 
243-1046-ND (26800C-533). 


NEW! iLoupe XL Portable 
Digital Microscope 


The hand-held portable microscope provides: 
* 3X~300X magnification »* A 5 Mega pixels 
high resolution sensor for detailed images 
* A 2 inch LCD display for easy viewing, 
capturing and recording of magnified images 
* 180 degree rotated lens tube allows user 
to capture magnified images at any angles 
Includes an SD Card for storing images and 
editing on a PC * Easy to use Touchpad controls * The built-in 6 White- 
light LEDs and adjustable illumination ensure the magnified images are 
clear and bright * Rechargeable lithium-ion battery, the microscope can 
be used continuously for more than 5 hours * TV Video Out allows you 
to see images on TV 


243-1066-ND (26700-520) .......... 0.0. cc cece ee ee cece eee ee eens $549.00 


NEW! Digital Mighty Scope 


This amazing, easy to use, 6-LED hand-held 
digital microscope with a USB interface provides: 
* High resolution magnification at your fingertips 
* Detailed examination of any area you choose 
* The LED's can be turned on or off, brightness can 


one compact lens ¢ Microtouch Shutter trigger 
allows for convenient image capture when in 
hand-held mode or mounted on a stand » Jus' 


variety of practical applications in the classroom, workplace and even 
the home * Comes with software for easy capture of images or videos 
and a measurement tool is also included 


Digi-Key Price |Aven 
Description Part No. Each_|Part No. 
Digital Mighty Scope 243-1065-ND 199.00 |26700-200 
Analog Mighty Scope 243-1103-ND 199.00 |26700-202 
500X Mighty Scope 243-1104-ND 249.00 |26700-204 
UV Mighty Scope 243-1105-ND 249.00 |26700-205 
Mighty Scope Boom Stand | 243-1106-ND 160.00 |26700-210 


Magnifying Lamps 
ProVue Illuminated 
Magnifier 


Crystal-clear lens for 360° distortion-free viewing 
mounted in metal housing. A 22W fluorescent 
bulb provides shadow-free light around 

the object being magnified. Housing 
is mounted on a 45” spring- 
balanced arm that stays set 

in any position and features 
a tension control knob at 
the arm. Complete with 
mounting clamp and |7 
5-foot, 2-wire cord. One \ 
year warranty (except 
bulb). 


Maxi Mag Illuminated Magnifier 


Crystal-clear lens is mounted in mar-resistant engin- 
eered plastic housing. A 32W fluorescent bulb pro- 
vides shadow-free light around the object being 
magnified. Housing is mounted on a 45” spring- 
balanced arm that stays set in any position 

and features a tension control knob 
at the arm. Complete with moun- _ 
ting clamp and 5-foot, 2-wire cord. 4 
Color: Ivory. 

One year warranty (except bulb). 


Digi-Key Price |Aven 
Description Part No. Each |Part No. 
Large 7” Diameter, 3 Diopter_|243-1026-ND 125.00 |26503-SIV 


Replacement Bulbs 


ProVue Deluxe and LED Powered 
Magnifying Lamps 


ProVue Deluxe 

A 3 Diopter 5-Inch diameter 

crystal-clear lens for 360° dis- 

tortion-free viewing mounted. 

Features: 

«Heavy duty industrial grade 
arm with internal springs 

¢ Brushed silver metal housing 

* Arm Reach 35” 

* C-mount clamp 

One year warranty (except 
bulb) 


LED Powered ProVue 

Magnifying Lamp 

Features: 

*5” Crystal Clear, 3 diopter 
(1.75x) glass lens to provide 
distortion free viewing 

¢ 33” spring balanced arm 
with concealed springs and 
tension adjustment knobs that 
stays set in any position 

* Lightweight engineered plastic housing 

« Lamp operates at 115 VAC 

* Table clamp included for mounting 


Aven 


Description Part No. 


ProVue Deluxe 


LED Powered ProVue 
Magnifying Lamp 


243-1043-ND 26501-DSG 


243-1064-ND NEW! 26501-LED 


Mighty Mag Illuminated Magnifier 


Crystal-clear lens for distortion-free viewing with both eyes to 
reduce fatigue and strain. Has twin side-mounted fluorescent 
tubes, 9 watts each that can be switched on and off elim- 
inating glare and shadows. Mar-resistant engineered 

plastic housing is mounted to an internal spring- 

balanced maintenance-free arm with a 35” 

reach that will set in any position. 

Comes complete with mounting 

clamp and 5-foot, 2-wire cord. 

Color: 26505-SIV: Ivory; 

26505-ESD: Black 


Five year warranty 
(except bulbs). 


Aven 
Part No. 


Digi-Key 


Description Part No. 


Extra Large 5.2” x 7” 
Rectangular, 3 Diopter 


243-1027-ND 26505-SIV 


Extra Large 6” x 7” 


Rectangular, 3 Diopter 2231 082:ND) 


26505-ESD 


Magnifiers 


Double Clamp with Stand and Magnifier: * Allows for close observation of 
work during soldering operations * Adjustable 2.5” diameter magnifying glass 

Magnifier with Tweezer Tip, 3x: * Excellent for working on small parts that 
require magnification * Magnifying glass mounted onto a stainless steel, anti- 


acid, anti- magnetic tweezers 


Inspection Eye Loupe: « Optical quality glass lens * Rests comfortably in the 


eye socket ¢ Lightweight, yet sturdy * Plastic mount, 1” lens 
10x Stand Magni 


diameter lens 


: © Clear acrylic base permits ambient light to illuminate 
subject for clear bright viewing ¢ Fixed focus 10x magnifier, features a 1” 


Zoom/ Diameter | Digi-Key Price Aven 

Fig. | Description Magnification Color Nom. (In.) | Part No. Each Part No. 
1 |Double Clamp with Stand and Magnifier 2x = 2.5 243-1018-ND 8.67 26000 
Inspection Eye Loupe, Working Distance: 1” 10x Black 1 243-1021-ND 1.92 26034 
, 10x Stand Magnifier 10x Clear A 243-1024-ND 4.75 26051 


Digi-Key Price |Aven Digi-Key Price | Aven 
Description Color | Part No. Each _ | Part No. Description Part No. Each | Part No. 
DF i re a = 22 Watt Replacement Bulb |243-1039-ND 13.33 | 26501-B22 
5 Diameter, 3 Diopter | Iory [Exzaitecamey| 8667 |26501-SIV 32 Watt Replacement Bulb |243-1040-ND | ‘14.00 |26503-B32 
9 Watt Replacement Bulb _|243-1041-ND 9.00 |26505-B09 


NEW! Optical 
Inspection 


Systems 


Sharer 


PRECISION. | 


ve 


iVue Advanced Video 
Inspection System 


Innovative breakthrough greatly enhances optical inspection and digital 

image capture capabilities with ready-to-use simplicity. The iVue is a 

free-standing, easily moved system with no compatibility concerns. 

Features: 

© 12-inch adjustable monitor 

* On-screen measurement 
orientations 

*Simple image capture directly from 
screen to USB stick or internal hard 
drive 

* Touch-screen 
annotation 

*3-megapixel high resolution camera 
built in 

* 3-quadrant LED lighting system built in 

* Laser pointer to easily find location on 
viewed object 

*VGA output for projector or large 
monitor 

* LAN (Ethernet) connectivity 

* Wireless Internet capability 

Valuable Benefits: 

*No need for laptop, camera, light 
source, stand, software 

* No training required - help menus accessible on screen 

¢ Reduce inspection time 

* Improve efficiency and productivity 

* Share images easily 

* Ease vision fatigue 

* Small footprint - major reduction of bench space 

* Readily portable - just unplug and carry 


243-1107-ND (20000-100) 


in varied 


virtual keyboard for 


$5599.99 


iScope Microscope and 
Video Inspection 


Self-contained digital invention consolidates 3D microscopic viewing 

with image capture, on-screen keyboard, patented lighting system 

and network viewing capability. Plug-and-play unit avoids workbench 

disarray, user strains and multiple connections. 

Features: 

¢ Full 3-dimensional microscopic inspec- 
tion at eye level 

¢ 12-inch monitor - tilting screen, adjust- 
able height 

* On-screen measurement and zoom - 
varied orientations 

¢ Easy image capture from screen to USB 
stick or hard drive 

* Custom annotation via virtual keyboard 
on screen 

*3-megapixel high resolution camera 
built in 

¢ 4-quadrant LED lighting system built in 

* Operating software included 

¢ Laser pointer tool 

*VGA aoutput for projection clarity on 
monitor 

«LAN (Ethernet) connectivity for instant 
collaboration 

¢ Wi-Fi card included for emailing images 

Valuable Benefits: 

* No seperate equipment or software necessary 

* No training - help menus accessible on screen 

¢ Reduce inspection time 

* Gain productivity and efficiency 

* Share images easily via email or networked iScopes 

* Eye-level viewing eases vision, back and neck fatigue 

* Compact footprint - major reduction of bench disarray 

* Readily portable - just unplug and move single unit 


243-1108-ND (20000-200) ............ 0.0. ccc ee eeee cence eee $5599.99 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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KFM Series Magnifiers Additional Lenses 
(LUXO) The 5” (12.7cm) diameter lenses are mounted in Diameter Digi-Key Price Luxo 


a die-cast aluminum housing. An internal spring Inches Description | Part No. Each Part No. 

arm offers perfect balance and full adjustability. F 4 Diopter 150207-ND 50.00 150201 
Lamps and Accessories pone Mee po energy eit pent Mer 3.1/8" 8 Diopter__|L50202-ND 55.00 150202 
Wave + Plus Series Magnifiers ene) Pagar Dat Keys mg ericeym [uo 


Type| Inch(cm) | Color | Mount |Part No. Each | Part No. Replacement Bulbs 
5D | 45 (114.30)} Black Clamp |L230B-ND 255.00 | 17115BK 


3.5-DIOPTER LENS: Independently switched 


improved light output uses two 13W 5D | 45 (114.30) | Light Gray) Clamp |L230LG-ND| 248.63 /17115LG Digi-Key Price | Luxo 
compact fluorescent lamps. 3D | 30 (76.20) Black | Weighted | L235B-ND 305.00 | 17253BK Description Part No. Each | Part No. 
* Magnification: 34x * Focal length: 13” 3D_| 30 (76.20) | Light Gray | Weighted |L235LG-ND]| 305.00 | 17253LG 22 Watt T-9 Bulb for KFM/LC/FM Series |L540-ND 13.99 |31640 
33.021 ° Viewi + 634" (17.15 15 Watt T-8 Bulb for FL Series L541-ND 12.00 |31641 
ee eee felgng« Ware ret 13 Watt Fluorescent Bulb L5205-ND 14.63 / 36205 
PL Compact Bulb) Ledu Task Master UES 1.5" 10 Diopter Lens L50206-ND 95.00 |50206 
Arm Digi-Key Price | Luxo Series 

Inchi(em) Mount Part No. Fach | Part No. IM12D Series: Clamp-on 22W fluorescent } Clamp Bracket Wall Bracket 

45 (114.30) Clamp Bracket |L845LG-ND 341.25 |17845LG lamp, a COnMuel Or GONG ai Arm length Inch = For edge mounting 7S For permanent 

30 (76.20) | Weighted Base |L847LG-ND 410.00 |17847L6 (mm): 42 (106.68) Color: White 5 on horizontal mounting on 

surfaces. vertical surfaces. 
45 (114.30) | Clamp Bracket |L841LG-ND 514.00 |17841LG Lens Cuxo | Digi-Key Price /Luxo L501BK-ND Black L503BK-ND Black 
30 (76.20) | Clamp Bracket |L842LG-ND 514.00 | 17842L6 Lyne a Mounts Seniesa LartiN: ee) _ jeri, _ L501LG-ND Light Gray L503LG-ND Light Gray 
3D Clamp | IM12D |16345WT-ND 137.00 | 16345WT $12.00 $12.00 
30 (76.20) | Clamp Bracket |L902BK-ND 530.00 |17902BK 5D_| Clamp | im12D [16346WT-ND 44700 |46346WT 


Panasonic Power Screwdriver 


Accurate, High Speed, Powerful! 


FEATURES: * “Auto Shut-Off Clutch” extends battery 
and clutch life by immediately stopping rotation once 
torque setting is reached » 22-stage clutch offers you 
more precise torque setting * Clutch torque accuracy 


Kaltman Ciealions.. RF Spectrum Analyzers, 
____First.to Market” Solutions Cable Coiler 
RF Spectrum Analyzers 


Filter Included 
is +5% * Maximum 600 rpm for high speed screw Analyzer Bandwidth | Typical Antenna 
driving * Maximum 39 in-lbs torque (in low gear) Bandwidth | Min. ~ Max. | Accuracy | Bandwidth | Digi-Key Price | Kaltman Creations 
even with compact size 1/4” hex quick connect (MHz ~ GHz) | (kHz ~ MHz) | (dB) | (MHz ~ GHz) | Part No. Each | Part No. 
chuck © 15-minute charging system « Easily converts 10~4 100 ~ 50 +3 400~4 |774-1000-ND | 1475.00 | SPECTRAN HF4040 
from straight to pistol form 10~6 100 ~ 50 +3 400~6 |774-1001-ND | 1770.00 ) SPECTRAN HF4060 
1-6 100 ~ 50 +3 400~6 |774-1002-ND | 3099.99 | SPECTRAN HF6060 
TECHNICAL DATA: * Motor Voltage: 3.6VDC * Rotating Speed: Low: 200 rpm; High: 600 rpm 17 100 ~ 50 43 400~8 |774-1003-ND | 3895.01 | SPECTRAN HF6080 
* Max. Torque: Low: 39 in-lbs; High: 13 in-Ibs * Clutch Torque/Auto Shut-Off Clutch: 21 stage/2.6 
to 26 in-lbs » Size in Straight Position: 11-21/32” x 1-17/32" » Weight (includes battery): 1.15 Cable Coiler 
Ibs. * Battery Capacity: 1.2Ah * Charging Time: 15 minutes * Working Capacity: Screw (95/32 
x 3/8): 600 screws The Cable Coiler allows rapid, twist free wind- Digi-Key Price | Kaltman Creations 
ng of ay fps ot cable Ite coat an Description Part No. Each | Part No. 
. Bi i = off of : —— - 
INCLUDES: Battery Pack, Battery Charger, #1 Phillips Bit, #2 Phillips Bit wind cable in ist. 3 fw seconds, extending cable eee 774-1004-ND 159.95 | KCC50-5 
, e life of the cable and eliminating manual Pee ’ -1005- - 
P10861-ND Screwdriver (EY6225CQ)...........0.ccceceeeeeeeeeeetteeeeeteees $159.00 coiling, The Cable Slap Ties provi an sampig [ach (pkg. of 21 pieces) ” 774-1005-ND 24.95 | CST21-RGY 
P10862-ND — Extra Battery Pack (EY9025B)...........cceccceccceecececeeesteseeseeeeees $39.00 and fast way to bundle the wire or cable. Cable Slap Ties, Blue (pkg. of 21 pieces) | 774-1006-ND 24.95 | CST21-B 


Sensata GFCI Linegard® Safety Product 


Technologies 


Ground fault circuit interruption is designed to prevent a person, or equipment, from becoming a path to ground. vending equipment » 30A units are heavy industrial types for generator applications, outdoor equipment and production 
AIRPAX® GFCI products offer four different current ratings: * 15A units intended for all commercial applications, and agricultural equipment » 40A units heavy industrial units with configurable trip thresholds and are hardwired in, top 
indoors and out » 20A units for industrial applications such as cement cutting, submersible pumps, outdoor signage and mounted strobe flash for fault indication * Cords are yellow (SJTW Type Cable) 


Fig. 1 — 15A Fig. 2— 15A Fig. 3 — 15A Rough Service Fig. 4 — 20A Industrial Fig. 6 — 30A Heavy Duty 


Plug Only Kit (Tri-Tap Shown) (Tri-Tap Shown) (Hardwire Shown) (Locking Shown) 


Digi-Key Price Each Sensata Digi-Key Price Each Sensata 

Fig. | Description Part No. 1 10 Part No. Fig. | Description Part No. 1 10 Part No. 

15 Amp Type 4 |2 Cord Assembly, Single Tap, 120VAC, Auto Reset |723-1024-ND | 120.12 111.54 |PGFI-12111 
1 Plug, No Cord, Manual Reset 723-1000-ND 51.66 48.90 |PGFP-M11 4 | 2’ Cord Assembly, Single Tap, 240VAC, Auto Reset |723-1025-ND | 126.00 117.00 |PGFI-22111 
2 |2' Cord Assembly, Single-Tap, Manual Reset 723-1001-ND 60.06 56.85 | PGFP-M110KYST2 5 | 2' Cord Assembly, Hardwire, 120VAC Manual Reset |723-1022-ND | 131.88 124.82 |PGFI-1201N 
2 |2' Cord Assembly, Tri-Tap, Manual Reset 723-1003-ND 50.19 46.61 | PGFP-M110KYTT2 5 |2' Cord Assembly, Hardwire, 120VAC, Auto Reset | 723-1026-ND 107.94 100.23 | PGFI-1211N 
2 | 25’ Cord Assembly, Single-Tap, Manual Reset 723-1002-ND 65.92 61.22 |PGFP-M110KYST25) | 5 |9' Cord Assembly, Hardwire, 240VAC, Manual Reset |723-1023-ND | 145.32 137.54 | PGFI-2201N 
2_|25' Cord Assembly, Tri-Tap, Manual Reset 723-1004-ND 65.92 61.22 | PGFP-MI10KYTT25 | | 5 [2° Cord Assembly, Hardwire, 240VAC, Auto Reset |723-1027-ND_ | 113.82 105.69 |PGFI-2211N 
1 | Plug, No Cord, Automatic Reset 723-1005-ND 51.66 48.90 | PGFP-A11 30 Amp Type 
2 |2' Cord Assembly, Single-Tap, Automatic Reset 723-1006-ND 45.05 41.83 | PGFP-A110KYST2 6 ]2 Cord Assembly, Hardwire, 120VAC, Manual Reset |723-1028-ND | 256.20 242.48 [PGFI-1301N 
2 |2' Cord Assembly, Tri-Tap, Autamatic Reset GeSIOOS NDE) §—50.19 48.61 / PGFP-ATIOKYTT2 6 |2'Cord Assembly, Locking, 120VAC, Manual Reset /723-1029-ND | 195.30 181.35 | PGFI-13011 
2 25' Cord Assembly, Single-Tap, Automatic Reset 723-1007-ND 65.92 61.22 | PGFP-A110KYST25 6 |2' Cord Assembly, Hardwire, 120VAC, Auto Reset 723-1030-ND 208.32 193.44 | PGFI-1311N 
2 {25' Gord Assembly, Tri Tap, Automatic Reset 723-1009-ND | 65.92 _61.22 [POFP-ANTOKYTT25 | | & | >»Cord Assembly, Locking, 120VAC, Auto Reset  |723-1031-ND | 211.47 196.37 |PGFi-13111 
1 | Plug, No Cord, Manual Reset 723-1010-ND 40.64 37.74 | PGFI-M04 : rea , 
3. |2' Cord Assembly, Single-Tap, Manual Reset 723-4014-ND 62.58 59.23 | PGFI-MO40KYST2 6 | 2’ Cord Assembly, Locking, 240VAC, Manual Reset _ | 723-1032-ND 303.52 287.26 | PGFI-23011 
3 2’ Cord Assembly, Tri-Tap, Manual Reset 723-4012-ND 66.92 63.34 | PGFI-MO40KYTT2 6 |2' Cord Assembly, Hardwire, 240VAC, Manual Reset | 723-1033-ND 311.22 294.55 | PGFI-2301N 
3. |25° Cord Assembly, Single-Tap, Manual Reset 723-1013-ND 67.83 62.99 |PGFI-Mo4oKysT25 | | © |2 Cord Assembly, Locking, 240VAC, Auto Reset —/723-1034-ND | 243.81 226.40 | PGFI-23111 
3. |25' Cord Assembly, Tri-Tap, Manual Reset 723-1014-ND 73.40 68.16 | PGFI-MO4OKYTT25 6 |2' Cord Assembly, Hardwire, 240VAC, Auto Reset | 723-1035-ND | 240.66 © 223.47 |PGFI-2311N 
1 | Plug, No Cord, Automatic Reset 7934015-ND 52.08 49.29 1PGFI-AO4 6 | Rough in Type, 120VAC, Manual Reset 723-1036-ND | 185.85 172.58 | PGFS-13005 
3 |2' Cord Assembly, Single-Tap, Automatic Reset 723-1016-ND 46.94 43.59 | PGFI-AO40KYST2 6 | Rough in Type, 120VAC, Auto Reset 723-1037-ND_ | 272.02 257.45 | PGFS-13105 
3 |2' Cord Assembly, Tri-Tap, Automatic Reset 723-1017-ND 66.92 63.34 | PGFI-AO40KYTT2 6 | Rough in Type, 240VAC, Manual Reset 723-1038-ND 290.92 275.34 | PGFS-23005 
3. | 25' Cord Assembly, Single-Tap, Automatic Reset 723-1018-ND 67.83 62.99 | PGFI-AO40KYST25 6 | Rough in Type, 240VAC, Auto Reset 723-1039-ND | 316.68 299.72 | PGFS-23105 
3 | 25’ Cord Assembly, Tri-Tap, Automatic Reset 723-1019-ND 73.40 68.16 | PGFI-A040KYTT25 6 | Rough in Type, 3-Phase, 240VAC, Auto Reset 723-1040-ND 362.25 336.38 | PGFS-73105 

20 Amp Type 40 Amp Type 
4 |2’ Cord Assembly, Single Tap, 120VAC, Manual Reset | 723-1020-ND 115.50 107.25 | PGFI-12011 — | Configurable Type, Industrial, 120V 723-1041-ND 1844.50 1745.69 | PGFI-1445N 
4 |2' Cord Assembly, Single Tap, 240VAC Manual Reset | 723-1021-ND 116.97 108.62 | PGFI-22011 — | Configurable Type, Industrial, 3-Phase, 208V 723-1042-ND 513.24 485.75 | PGFI-831AN 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2454 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


—tm _2=—s___ AVR Series UPS Systems 
TRIPP-LITE Tripp Lite AVR UPS Systems provide economical automatic voltage regulation 
POWER PROTECTION and battery backup for PC’s, A/V systems and more. Up to 12 AC outlets plus 


tel/DSL surge protection. USB communication port works with FREE PowerAlert 
Software (web download) for unattended system shutdown. * $100,000 Ultimate 
Lifetime Insurance » 2 year product warranty 


SmartPro® Intelligent UPS Systems 


SmartPro UPS Systems: provide intelligent, line-interactive battery backup for 
networks and servers. SmartPro systems allow you to work through short blackouts or safely shut down during longer 
ones. Communication port(s) work with PowerAlert Software to provide automatic unattended shutdown. Tripp Lite’s 
PowerAlert Software is the only UPS software capable of managing every type and brand of UPS on your network, from 
every manufacturer. Up to $250,000 Ultimate Lifetime Insurance (USA and Canada only). No warranty cards required 
for coverage. SmartPro Digital UPS: * LCD display indicates input voltage, battery capacity and a variety of operating 


Digi-Key Price Tripp Lite conditions * 8 AC outlets (4 UPS, 4 surge only) * USB port with HID protocol support and complete cabling * $250,000 
Description Part No. Each Part No. Ultimate Lifetime Insurance (USA and Canada only) * 2 year product warranty 
8 Outlets, 550VA, 300W TL371-ND 69.00 AVR550U = : _ 
12 Outlets, 750VA, 450W TL372-ND 92.00 AVR750U Deseriotion Dit Key ence Le 
12 Outlets, 9OOVA, 480W TL373-ND 111.00 AVR900U ‘SmartPro Rackmount UPS Systems 
6 Outlets, 500VA, 300W TL309-ND 189.00 |SMART500RT1U 
6 Outlets, 750VA, 450W TL289-ND 434.00 |SMART750RM1U 
UPS Systems 6 Outlets, 1000VA, 640W TL243-ND 567.00 |SMART1000RM1U 
A j F 9 Outlets, 3000VA, 2250W TL239-ND 1239.00 |SMART3000RM2U 
BC Standby Series — BC Personal® UPS Systems provide excellent basic battery backup for home and 14 Outlets, 5000VA, 4000W TL317-ND 3509.01 | SMARTS5000RT3U 
small office personal computers. BC Pro® units are ideal for network workstations and hubs and feature ‘SmartPro Net UPS Systems 
bul AJTT ack for modenvtax surge protection, Diagnost LEDS alert you to potetal power problems 5 Ouilets, TE0OVA, SBOW TL290-ND 444.00 | SMART1500 
before damaging connected equipment. $25,000 Ultimate Lifetime Insurance protects both backup and 6 Outlets, 2200VA, 1700W TL279-ND 879.00 | SMART2200NET 
equipment plugged into it. No warranty cards required for coverage! * UL/cUL approved *2 year product 8 Outlets, 3000VA, 2400W TL280-ND 1190.00_| SMART3000NET 
warranty SmartPro Digital UPS Systems 
F . 7 7 8 Outlets, 1000VA, 500W TL360-ND 194.00 |SMART1000LCD 
Internet Office Standby provides complete power protection for your entire computer set-up, even power hungry 8 Outlets, 1200VA, 700W TL361-ND 242.00 |SMART1200LCD 
peripherals. Built-in RJ11 jacks prevent surges from damaging your modem/fax equipment on up to 2 lines 8 Outlets, 1500VA, 900W TL362-ND 287.00 |SMART1500LCD 
simultaneously. Communication port that works with PowerAlert Software for unattended system shutdown is available 
on most models. $25,000 Ultimate Lifetime Insurance protects both backup and equipment plugged into it. No warranty 
cards required for coverage! * UL/cUL Approved * 2 year product warranty ¥ 7 
. : ; ; : ae True On-Line UPS Systems r ) 
OmniSmart™ Line-Interactive features automatic voltage regulation that automatically “boosts” or “cuts” incoming “ im rea 
voltage to keep computers working through low voltage (brownouts) and high voltage conditions without draining with Zero Transfer Time { J 
battery power. Communication port and PowerAlert Software provide unattended system shutdown and network power = 
management. Select models feature built-in RJ11 jacks for modem/fax surge protection. $50,000 Ultimate Lifetime Tri j 7 = = — 
‘ pp Lite gives you the benefits of zero Digi-Ker Price | Tripp Lite 
Insurance covers connected equipment. * UL/cUL Approved 2 year product warranty transter time rackmount UPS protection Description Bee el Each Pana 
VS Series Line-Interactive UPS Systems provide basic line-interactive operation at cost effective pricing. * Use the VS ot al attordab’e/price. ' Nese Units Provide 5 
series to protect and support PCs, workstations and servers. « All VS UPS Systems feature automatic voltage regulation ot rllineapllcted oinpute Meee N UR 6 Outlets, 1000VA, 800W | TES42-ND 571.00 | SU1000XLA 
(AVR), which correct brownouts without draining battery power. * During blackouts, VS models provide reliable battery ; ii 6 Outlets, 1000VA, 800W_ | TL354-ND 667.00 | SU1000RTXL2UA 
backup support. + All VS models include built-in surge suppression and line noise filtering as well as Ultimate Lifetime comune conan power to your , : 
Insurance (which covers connected equipment against surge damage for life). * A USB port and FREE PowerAlert ee W at eal fai ane 6 Outlets, 1500VA, 1200W | TL355-ND 863.00 | SU1500RTXL2UA 
Software (web download) provide automatic unattended system shutdown. * UL/CUL approved * 2 year product warranty ies sible conv arion are lie Had 
OmniSmart Digital UPS System offers voltage regulation, surge suppression and long-lasting battery support for $250,000 Ultimate Lifetime Insurance. 7 Outlets, 200A, 1600W [iRESSo ne 1265.00 | SU2200RTXL2UA 


personal computers, home entertainment systems and media centers. * LCD display indicates input voltage, battery 
capacity and a variety of operation conditions. *8 outlets (4 UPS/surge, 4 surge only) * USB port with HID protocol 
support, cabling and PowerAlert monitoring software (Web download) * Corrects brownouts as low as 89V * $200,000 
Ultimate Lifetime Insurance (USA, Puerto Rico and Canada only) » 2 year product warranty 


Medical-Grade UPS System, 
Isolation Transformers and Power Strip 


Description Diseeey. eee ape Protect health care equipment and computers. Models include built-in isolation transformers to reduce 
cumulative leakage of all connected equipment to less than 300A. UL2601-1 listed for use in patient 
BC Personal Standby care areas. UPS systems offer automatic voltage regulation and up to 2 communication ports. Isolation 
3 Outlets, 300VA, 175W TL196-ND 73.03 BCPERS300 transformers reduce line and common mode noise. All models include hospital-grade plug and receptacles. 
3 Outlets, 450VA, 280W TL197-ND 102.88 | BCPERS450 Digi-Key Price | Tripp Lite 
BC PRO Standby Description Part No. Each | Part No. 
6 Outlets, 600VA, 345W TL198-ND 139.00 | BCPRO600 _ UPS System 
6 Outlets, 1050VA, 705W TL128-ND 372.00 BCPRO1050 4 Outlets, 1 Comm. Port, 2 Line Modem/Fax, 330VA : TL253-ND 442.00 | OMNISMART350HG 
- Isolation Transformers 
Internet Office Standby 2 Outlets, 6’ Cord, 250W TL257-ND 203.00 |1S250HG 
6 Outlets, 7O0VA, 425W TL202-ND 142.64 INTERNETOFFICE700 4 Outlets, 6’ Cord, 500W TL256-ND 297.00 ||ISSOOHG 
Omnisinart Linecinteractlve 4 Outlets, 6’ Cord, 1000W TL255-ND 449.00 | 1S1000HG 
Power Strip 
6 Outlets, 500VA, 300W YletesN) 178.51) OMNISMARTS00 4 Outlets, 15° Cord, 15A TL374-ND 124.00 _[PS-415-HGULTRA 
6 Outlets, 7O0VA, 450W TL174-ND 256.36 OMNISMART700 
VS Series Line-Interactive : 
7 Outlets, 800VA, 475W, RJ-11 TL353-ND 140.00 ]OMNIVS800 120V Power Strips 
8 Outlets, 1000VA, 500W, Ru-11 TL306-ND 159.00 OMNIVS1000 Tripp Lite power strips are a convenient solution for applications in which multiple 
8 Outlets, 1500VA, 940W, RJ-45 TL307-ND 253.00 OMNIVS1500XL AC outlets are needed without surge or line noise protection. Power strips are ideal for mounting inside rack enclosures 
or on walls, workbenches and more. Sturdy metal housing stands up to demanding network, lab or factory environments. 
9 Outlets, 2200VA 1600W TL357-ND 810.00 SMART2200VS 
OmniSmart Digital UPS Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each | Part No. 
8 Outlets, 900VA, 475W TL359-ND 147.00 OMNI900LCD Horizontal / Vertical Power Strips 
8 Outlets, 24” Power Outlet Strip, 120V TL206-ND 79.00 | PS2408 
. 12 Outlets, 36” Power Outlet Strip, 120V TL207-ND 85.00 | PS3612 
KVM Switches 16 Outlets, 48” Power Outlet Strip, 120V TL208-ND 90.00 | PS4816 
20 Outlets, 60” Power Outlet Strip, 120V TL318-ND 99.00 | PS6020 


KVM Switches control multiple computers with 1 keyboard, monitor and mouse console. Simple plug-and-play setup. Offers 
full compatibility with all major operating systems and support for most keyboards and mice. Features: * Adapters allow 
you to control Mac or SUN computers through any Tripp Lite PS/2 KVM Switch » Simple to use switches and adapters 
require no software or system configurations 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
2 Port Desktop PS/2 with Two Cables | TL343-ND 79.99 B022-002-KT-R 
4 Port Desktop PS/2 with Cable TL345-ND 99.99 B022-004-R 
Cable for PS/2 KVM Switch, 6’ TL346-ND 29.99 P774-006 


Line Conditioners 


Line conditioners let you work through brownouts for unlimited time periods without using emergency power such 
as UPS systems. Line conditioners automatically adjust under- and over-voltages to provide safe computer-grade AC 
power meeting ANSI C84.1 specifications. Full surge protection and noise filtering to eliminate erratic voltages coming 
into your equipment. Lifetime surge protection warranty (lightning strikes) and a full 2 year product warranty on all line 
conditioners. 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
4 Outlets, 1200W TLO13-ND 172.00 LC1200 
6 Outlets, (OOW TL283-ND 135.00 LS606M 
6 Outlets, 1800W TLO14-ND 255.00 LC1800 
6 Outlets, 2400W TLO44-ND 385.00 LC2400 
14 Outlets, 2400W, Rackmount | TLO28-ND 499.00 LCR2400 


24 Outlets, 72” Power Outlet Strip, Surge, Metal Case, On/Off Light, Gray | TL319-ND 99.00 |SS7619-15 
Rackmount Power Strips 


12 Outlets, 19” Rackmount Outlet Strip, 120V TL213-ND 69.00 | RS-1215 

12 Outlets, 19” Rackmount Surge Strip, 450 Joules, 120V TL262-ND 79.00 | DRS-1215 
12 Outlets, 19” Rackmount Outlet Strip, 20A, 120V TL265-ND 86.42 | RS-1215-20 
12 Outlets, 19” Rackmount Outlet Strip, 15A, 120V, R/A Receptacles TL266-ND 69.00 | RS-1215-RA 
16 Outlets, 48” Surge Power Strip, 450 Joules, 120V TL274-ND 85.00 |$S7415-15 


PDU Series Rackmount — Power Distribution Strip: 


6 


8 Outlets, Digital Current Display, 2-12ft. Cords, 15A TL369-ND 579.00 | PDUMH15AT 
13 Outlets, 19” Rack Strip, No Power Switch, 20A, 120V, Locking Plug TL297-ND 207.00 | PDU1220T 
13 Outlets, Digital Current Display, 15ft. Cord, 15A TL365-ND 177.00 | PDUMH15 
14 IEC-320 Outlets, 19” Rack Strip, No Power Switch, 16A, 100-240V TL270-ND 248.39 | PDU12IEC 
16 Outlets, Digital Current Display, 15ft. Cord, 15A TL366-ND 165.00 | PDUMV15 
16 Outlets, Digital Current Display, 2-12ft. Cords, 20A TL370-ND 745.00 | PDUMH20AT 
20 Outlets, Digital Current Display, 15ft. Cord, 20A TL367-ND 219.00 | PDUMV20 
32 Outlets, Digital Current Display, 2-10ft. Cords, 40A TL368-ND 466.00 | PDUMV40 


ISOBAR® Rackmount Surge Suppressors 


The same premium features as the Isobar line in convenient, space- 
saving rackmount configurations. Exclusive isolated filter banks eliminate 
interference between connected equipment. “Cascade Circuitry” to increase 
protection for more sensitive devices. Complete surge, spike and line noise 
protection. $25,000 Ultimate Lifetime Insurance. 
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Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each | Part No. 
12 Outlets, 15’ Cord, 1280 Joules TLO27-ND 215.25 |IBAR12 
12 Outlets, 15’ Cord, 1200 Joules TL227-ND 195.00 |IBAR12ULTRA 
12 Outlets, 15’ Cord, 1200 Joules, 20A TL282-ND 230.73 | IBAR12/20ULTRA 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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a __ 
e . PowerVerter® DC-to-AC Inverters 
TRIPP-LITE ISOBAR Premium Ultra-Compact Inverters are housed in a sturdy portable metal case with 12V cigarette lighter 
POWER PROTECTION Surge Suppressors plug built-in. Ideal for laptops, test equipment and TV-VCR units. Peak Power models are able 
lw» _—___ to handle up to twice their normal wattage for short periods of time delivering high start-up 
current, frequency controlled AC, making them ideal for motors, refrigerators, power tools and 
ISOBAR is the most electronically advanced surge suppressor available today. Exclusive isolated filter banks eliminate microwaves. APS Inverters feature modified sine wave, frequency controlled, fully regulated 
interference between connected equipment. Only ISOBAR provides: * Superior RFI/EMI noise suppression * “Cascade output. These units automatically sense and switch AC between line power and battery power. 
Circuitry” to increase protection for more sensitive devices * Surge Suppression up to 13,000 amp spikes * Rackmount A built-in recharge circuit will recharge the battery when line voltage becomes available. 
model (ISOBAR8RM) for industrial and sound applications * Up to 24 active filtering components » Meets IEEE 587 A and Perfect for sump pumps, emergency lighting, and more. 
B Specifications * Less than 5 nanosecond transient response time. Up to $250,000 Ultimate Lifetime Insurance covers aa z —_— 
connected equipment against surge damage, including direct lightning strikes...for life. Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description (H x W x D) Part No. Each Part No. 
Digi-Key Price Tripp Lite a 
Description Part No. Each Part No. Ultra-Compact Inverters 
2 Outlets, 6’ (1.83m) Cord TLOO3-ND 59.05 |IBAR2-6 150W, 1 Outlet with Cigarette Plug, 1.75” x 3.75” x 5.75” TL295-ND 45.00 |PV150 
6 Outlets, 6’ (1.83m) Cord, Diag. LEDs, Modem/Fax, 2 Line Coax. | TL205-ND 119.95 ||ISOBAR6DBS war a yon 
4 Outlets, 6° (1.83m) Cord, with Diag. LED TLO76-ND 39.95 | ISOBAR4ULTRA 375W, 2 Outlets with Cigarette Plug, 2” x 4.25" x 7 TL296-ND 72.00 |PV375 
6 Outlets, 6’ (1.83m) Cord, with Diag. LED TLO77-ND 104.95) ISOBAR6ULTRA 1000W, 4 Outlets, Permanent-Mount, 3.75” x 6” x 12.5” TL225-ND 308.00 | PV1000HF 
8 Outlets, 12’ (3.66m) Cord, with Diag. LED TLO78-ND 116.95 | ISOBAR8ULTRA en 5 
8 Outlets, 12” (3.66m) Cord, with Remote Power Switch TLO50-ND 146.02 _|ISOBAR8RM 1800W, 4 Outlets, Permanent-Mount, 4” x 6” x 15 TL226-ND 430.00 | PV1800HF 
4 Outlets, 6’ (1.83m) Cord, Modem/Fax TLOO9-ND 99.95 [ISOTEL Peak Power Inverters (Frequency Controlled) 
1250W, 2 Outlets, 7” x 8.75” x 9” TL364-ND 402.00 | PV1250FC 
Power Strips and Surge Suppressors with 2000W, 2 Outlets, 7.3” x 8.5" x 16.5” TL148-ND 650.00 | PV2000FC 
Hospital-Grade Receptacles and Plug APS Premium Inverters with Charger 
Features: 750W, 2 Outlet, 7” x 8.75” x 9” TL103-ND 439.00 |APS750 
* Ideal choice where durability and reliability are required * Rugged all- . 
metal housing * Mounting keyhole slots/flanges 1250W, 2 Outlets, with Charger, 7” x 8.75” x 9” TL104-ND 616.00 |APS1250 


Note: Not for use where NEC requires hospital-grade receptacles. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each _ | Part No. 
Surge Suppressors 
6 Outlets, 450 Joules, 15' Cord, 15A, Metal Housing TL258-ND 92.00 | SPS-615-HG 
6 Outlets, 600 Joules, 15' Cord, 12A, Metal Housing TL281-ND 117.00 |ISOBAR6ULTRAHG 
Power Strips 

4 Outlets, 15' Cord, 9" Power Strip, 15A TL311-ND 74.00 |PS-415-HG 
6 Outlets, 6' Cord, 14" Power Strip, 15A TL312-ND 81.00 |PS-606-HG 
6 Outlets, 15' Cord, 12" Power Strip, 15A, Plastic TL260-ND 86.00 |PS-615-HG 
Economy Surge Suppressors 
Protect all com- Digi-Key Price | Tripp Lite 
puters and home Description Part No. Each | Part No. 
office electronics Protect It!™ Surge Suppressors 
against damaging 4 Outlets, 390 Joules, 4’ Cord TL313-ND 11.49 | TLP404 
Surges, Spues a0 6 Outlets, 250 Joules, 2’ Cord TL229-ND 9.99 | TLP602 

: 6 Outlets, 720 Joules, 4’ Cord TL264-ND 12.99 | TLP604 
Protect It!™ Surge i 
Suppressors offer 7 Outlets, 750 Joules, 6 Cord TLO83-ND 20.99 | STRIKER 
space saving right 7 Outlets, 1000 Joules, 12 Cord TL263-ND 26.99 | TLP712 
angle plugs, transformer friendly 7 Outlets, 2350 Joules, r Cord TLO85-ND 28.47 | SUPER7 
designs and up to 2350 joules of | Outlets, 1900 Joules, 8° Cord TL275-ND 35.99 | TLP808 
surge absorption. Up to $75,000 Spike Stik, 6 Outlets, 360 Joules, 6' Cord TLO26-ND 29.99 | STIK 
Ultimate Lifetime Insurance. Super 8, 8 Outlets, 1260 Joules, 8' Cord TLO11-ND 49.20 | SK6-6 


Direct Plug-In Surge Suppressors 


These direct plug-in models offer a compact surge protection solution for all computers 
and home/office electronics. Direct plug-in Isobar models offer premium surge protection. 
The Traveler™ model offers ideal protection for notebook computers and fits easily into any 
briefcase. Select models offer diagnostic LEDs, transformer friendly designs and up to 600 
joules of surge absorption. Up to $100,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


Digi-Key Price ‘| Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
Traveler™, Direct Plug-In, 2 Outlets, RJ11, 2 LEDs TLOO8-ND 25.95 | TRAVELER 
Isobar, Direct Plug-In, 2 Outlets, 600 Joules, 3 LEDs TL276-ND 59.95 |ULTRABLOK428 
Isobar, Direct Plug-in, 2 Outlets, 600 Joules TLOO2-ND 48.51 ISOBLOK2-0 
Isobar, Direct Plug-in, 2 Outlets, 600 Joules, with 1 RJ11 Jack TLO80-ND 69.95 |ULTRAFAX 


Data Line Surge Suppressors 


Data networks are increasingly susceptible to problems from dataline transients as transmission rates continue to rise. 
Tripp Lite’s dataline surge suppressors safely divert damaging surges before they reach your critical network equipment. 
Protects I/O and Serial ports, modem fax cards, network interface cards and motherboards. 


Lines Interface Digi-Key Price Tripp Lite 
Protected Type Part No. Each Part No. 
1-8 RJ45, TL320-ND 28.99 DNET1 
4,5 and 3,6 RJ11/RJ45 TL154-ND 32.50 DTEL2 
1-9 and chassis DB9 Serial TL151-ND 24.50 DBO 


Modem/Fax and Multimedia 
Surge Suppressors 


Protect all computers and home/office electronics, including modem/fax and multimedia equipment 
against damaging surges, spikes and line noise. Select models offer space saving right angle plugs, 
transformer friendly designs up to 3690 joules of surge absorption. Modem/fax, coaxial and or 
Ethernet surge protection. Up to $250,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each | Part No. 
6 Outlets, 870 Joules, 4’ Cord, 1 In/1 Out RJ11 TL230-ND 15.49 | TLP604TEL 
7 Outlets, 1680 Joules, 6’ Cord, 2 In/2 Out Coax, 1 In/1 Out RU11 TL348-ND 42.99 |HT706TSAT 
7 Outlets, 1080 Joules, 6’ Cord, 1 In/1 Out Coax TL347-ND 34.99 | HT706TV 
7 Outlets, 2470 Joules, 7’ Cord, 1 In/1 Out RJ11 TL105-ND 35.99 | SUPER7TEL 
7 Outlets, 1270 Joules, 7’ Cord, 1 In/1 Out RJ11 TL299-ND 27.99 | TLP707TEL 
8 Outlets, 2820 Joules, 8’ Cord, 1 In/2 Out RU11 TL232-ND 44.99 | TLP808TEL 
8 Outlets, 3690 Joules, 10’ Cord, 2 RU11/Coax./Ethernet TL234-ND 69.99 | TLP810NET 
10 Outlets, 2395 Joules, 8’ Cord, 1 In/2 Out RJ11 TL300-ND 55.99 | TLP1008TEL 


Precision — Regulated DC Power Supplies 


Features: * Current limiting electronic foldback for automatic overcurrent protection in case of overload; time controlled 
on 7 amp and larger models » Regulated output voltage maintains up to 95% of no load value * High quality filtering 
provides for very low ripple/low noise operation * Large heat sinks and vented cabinet provide cool operation for 
continuous use and long life of the unit 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Application Part No. Each Part No. 
13.8VDC, 3A CBs, Car Tape Players TL185-ND 38.00 | PR3 
13.8VDC, 4.5A CBs, Car Tape Players TL195-ND 49.00 | PR4.5 
13.8VDC, 7A Single Side-Band CBs, Car Stereos TL186-ND 60.00 |PR7 
13.8VDC, 10A 30W Transmitters, 2-Way Radios TL187-ND 90.00 |PR10 
13.8VDC, 12A 40W Transmitters, 2-Way Radios TL188-ND 97.00 | PR12 
13.8VDC, 20A 60W Transmitters, Commercial Radios TL272-ND 152.00 | PR20 
13.8VDC, 25A 75-100W Ham, Commercial Radios TL190-ND 197.00 |PR25 
13.8VDC, 30A 125W Ham, Commercial Radios TL273-ND 204.00 | PR30 
13.8VDC, 40A 150-200W Ham, Commercial Radios TL191-ND 253.00 | PR40 
13.8VDC, 50A 225W Ham, Commercial Radios TL192-ND 292.00 | PR50 
13.8VDC, 60A 250-300W Ham, Commercial Radios TL241-ND 343.00 | PR60 
USB Battery Charger 
Features: * Dual and single charging modes provide both normal and rapid battery 


charging * USB port adds connection capability for any USB peripheral «2 status 
LEDs indicate the batteries are fully charged and ready for use * Multiple battery 
design accommodates both AA and AAA NiMH batteries »* Auto-off control is 
designed to automatically shut the charger off to avoid overcharging the batteries 
+ Includes two AA and two AAA NiMH batteries 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
Rapid USB Recharger TL363-ND 39.95 IN3006CG 


WA FBER- TRIPP-LITE Power Strips 


Features: * Economical outlet strips wherever you need them ¢ Variety of models for 
home office/small office computers and other electronic equipment * Seamless steel 
case with baked-on finish on select models 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each | Part No. 
3 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL322-ND 22.00 |3SP 
4 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL337-ND 24.00 | UL603CB-6 
4 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Beige with Tabs TL323-ND 18.85 |4SPDX 
5 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, No Switch, Blue/Gray with Tabs TL321-ND 20.00 | 602 
5 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, No Switch, Blue/Gray with Tabs TL324-ND 29.00 | 602-15 
6 Outlets, 4’ Cord, Plastic Case, On/Off Switch, Gray with Tabs TL333-ND 10.00 |PS6 
6 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL326-ND 30.00 |6SP 
6 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Switch, Beige with Tabs TL325-ND 17.31 | 6NX6 
6 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Beige with Tabs TL327-ND 22.69 |6SPDX 
6 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Beige with Tabs TL328-ND 29.23 | 6SPDX-15 
6 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL335-ND 37.00 |UL24CB-15 
6 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL336-ND 38.00 |UL24RA-15 
6 (20A) Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL338-ND 87.00 |UL620-15 
9 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL334-ND 41.00 |UL17CB-15 
10 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL339-ND 59.00 |UL800CB-15 


Surge Suppressors 


Features: 

* Economical surge suppressors protect against damaging surges, spikes and line noise 
Variety of models for home office/small office computers and other electronic equipment 
* Seamless steel case with baked-on finish 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
6 Outlets, 450 Joules, 6’ Cord, Metal Case, 3 Line Protection, with Tabs TL331-ND 23.00 |PM6NS 
6 Outlets, 450 Joules, 6’ Cord, Metal Case, 3 Line Protection, with Tabs TL332-ND 21.00 |PM6SN1 
6 Outlets, 600 Joules, 6’ Cord, Metal Case, 3 Line Protection, with Tabs TL329-ND 45.00 |DG115-SI 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DIGI-KEY° PARTS KI 


Digi-Key® Capacitor Kits 


Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 


for easy storage and quick access. 


Digi-Key® Potentiometer Kits 


Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 


for easy storage and quick access. 


Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
NEW! Panasonic Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Panasonic 6mm Carbon Trimmer, Laydown and Standup Version 
CD, CX, SL and SX Series - 15 each of 9 popular values (135 total pieces) SP4-KIT-ND® 34.99 10 each of 14 popular values (140 pieces) DXA-KIT-ND@ 29.95 
Panasonic Miniature Aluminum Electrolytic Panasonic SMT Trimmer 
KG Series - 10 each of 18 popular values (180 total pieces) P900-KIT-ND@ 34.95 P1D Series - 10 each of 13 values (130 total pieces) P1D-KIT-ND 43.95 
Panasonic Miniature Radial Lead Electrolytic P1E Series - 10 each of 13 values (130 total pieces) PIE-KIT-ND 43.95 
M-Series - 10 each of 17 popular values (170 total pieces) M-KIT-ND@ 69.95 
NHG-Series - 10 each of 18 popular value (180 total pieces) NHG-KIT-ND® 69.95 Dig I- Ki e y® Re Ss I stor K its 
Panasonic Miniature Radial Lead Electrolytic ; 
KA-Series - 10 each of 16 popular values (160 total pieces) P835-KIT-ND® 29.95 re 
Panasonic Stacked Metal Film 
V-Series, 50 Volt - 10 each of 18 popular values (180 total pieces) P4542-KIT-ND. 49.95 Digi-Key Price 
V-Series, 100 Volt - 10 each of 18 popular values (180 total pieces) P4700-KIT-ND@ 49.95 | |Description Part No. Each 
Panasonic Metal Film (Interference Suppressors) Panasonic 0402 1% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
X-Y Series - 10 each of 10 popular values (100 total pieces) P4650-KIT-ND 59.95 50 each of values 100 ~ 97.60 (4,800 pieces) RSMIL-ND 189.00 
Panasonic 0402 Chip Ceramic 50 each of values 1009 ~ 9760 (4,800 pieces) RSM2L-ND@ 189.00 
NPO Series - 10 each of 28 popular values (280 total pieces) PCC13-KIT-ND@ 49.95 50 each of values 1.00K ~ 9.76K (4,800 pieces) RSMSL-ND 189.00 
X7R Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces) PCC14-KIT-ND 45.95 50 each of values 10.0K ~ 97.6K (4,800 pieces) RSMAL-ND 189.00 
Panasonic 0603 Chip Ceramic 50 each of values 100K ~ 1.00M (4,850 pieces) RSMS5L-ND 189.00 
NPO Series -10 each of 30 popular values (300 total pieces) PCC9-KIT-ND@ 29.95 Panasonic 0402 5% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
X7R and X5R Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces) PCC15-KIT-ND 29.95 50 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (3,050 pieces) CR7A-KIT-ND 89.95 
Panasonic 0805 Chip Ceramic 200 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (12,200 pieces) CR7-KIT-ND 169.00 
NPO Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces) PCC7-KIT-ND@ 29.95 50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces) CR8A-KIT-ND 89.95 
X7R Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces) PCC16-KIT-ND 29.95 200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces) CR8-KIT-ND 169.00 
Panasonic 1206 Chip Ceramic Panasonic 0603 1% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
NPO Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces) PCC17-KIT-ND 89.95 50 each of values 100 ~ 97.6 (4,800 pieces) RSM1H-ND 129.00 
Panasonic 0201/0402 High-Q (MLCC) Chip Ceramic 50 each of values 1009 ~ 9760 (4,800 pieces) RSM2H-ND 129.00 
0201/High-Q Series - 20 each of 21 popular values (420 total pieces) PCC19-KIT-ND® 59.00 50 each of values 1.00K ~ 9.76K (4,800 pieces) RSM3H-ND 129.00 
0402/High-O Series - 20 each of 30 popular values (600 total pieces) PCC20-KIT-ND@ 59.00 50 each of values 10.0K ~ 97.6K (4,800 pieces) RSM4H-ND 129.00 
Pa = a 50 each of values 100K ~ 1.00M (4,850 pieces) RSMSH-ND 129.00 
Digi-Key® Serial EEPROM Kits Panasonic 0603 5% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 50 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (3,050 pieces) CR5A-KIT-ND. 85.95 
for easy storage and quick access. 200 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (12,200 pieces) CR5-KIT-ND 129.00 
Digi-Key Price 50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces) CR6A-KIT-ND 85.95 
Description Part No. Each 200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces) CR6-KIT-ND 129.00 
Microchip Serial EEPROM Kit Panasonic 0805 1% Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 
aeaAAASe TP Got ee parts 24AA01-1/PDK, 25AA040-1/P SEEPROMI-KIT-ND® | 17.95 50 each of values 100 ~ 97.60 (4,800 pieces) RSMICA-ND 119.95 
Microchip Serial EEPROM Kit 200 each of values 109 ~ 97.60 (19,200 pieces) RSM1C-ND 299.00 
Mid-Density — 3 pieces each of parts 244A16-I/P, 25AA080B-1/P SEEPROM?2-KIT-ND 17.95 50 each of values 1000 ~ 9760 (4,800 pieces) RSM2CA-ND 119.95 
aisle _ 200 each of values 1009 ~ 976 (19,200 pieces) RSM2C-ND 299.00 
High-Density — 3 pieces each of parts 24AA512-IP, 25AAG40-1/P eae ae ee of values 1.00K ~ 9.76K (4,800 pieces) donna 119.95 
and 93AA86C-I/P (9 total pieces) each of values 1.00K ~ 9.76K (19,200 pieces) RSM3C-ND 299.00 
Microchip Serial EEPROM Kit 50 each of values 10.0K ~ 97.6K (4,800 pieces) RSM4CA-ND® 119.95 
andy at ansty Kits (27 total locas) Low-Density, Mid-Density SEEPROM4-KIT-ND 99.95 200 each of values 10.0K ~ 97.6K (1 9,200 pieces) RSM4C-ND 299.00 
50 each of values 100K ~ 1.00M (4,850 pieces) RSM5CA-ND® 119.95 
Digi- Ki e y® Fus e K its 200 each of values 100K ~ 1.00M (19,400 pieces) RSMS5C-ND 299.00 
: - ; SS: Panasonic 0805 5% Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 
Bonvenlanty Lae a ike ee bin guide 50 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (3,050 pieces) CR3A-KIT-ND@ 79.95 
: Digi-Key price 200 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (12,200 pieces) CR3-KIT-ND 129.00 
Description Part No. Each 50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces) CR4A-KIT-ND 79.95 
Littelfuse 467 Series 0603 Lead Free Fast Acting Fuses 200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces) CR4-KIT-ND 129.00 
10 each of 14 fuses (140 total pieces) 467-KIT-ND@ 99.95 Panasonic 1206 1% Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt 
Littelfuse 466 Series 1206 Lead Free Fast Acting Fuses 50 each of values 10.00 ~ 97.60 (4,800 pieces) RSM1FA-ND 129.95 
10 each 15 fuses (150 total pieces) 466-KIT-ND@ 89.95 200 each of values 10.00 ~ 97.62 (19,200 pieces) RSM1F-ND 299.00 
Littelfuse 154 Series Nano2 SMT Fast/Slo-Blo® Fuses 50 each of values 1009 ~ 9760 (4,800 pieces) RSM2FA-ND 129.95 
5 each 18 fuses (90 total pieces) 154-KIT-ND®@ 149.95 200 each of values 1000 ~ 9760 (19,200 pieces) RSM2F-ND 299.00 
Littelfuse 251L/473L Series PICO II Fast/Slo-Blo® Axial Fuses 50 each of values 1.00K ~ 9.76K (4,800 pieces) RSM3FA-ND 119.95 
5 each 18 fuses (90 total pieces) — Kit does not come with a kit box 251L-473L-KIT-ND® 99.96 200 each of values 1.00K ~ 9.76K (19,200 pieces) RSM3F-ND 299.00 
Littelfuse 216P Series Fast Acting Hi-Breaking 5x20mm Fuses 50 each of values 10.0K ~ 97.6K (4,800 pieces) RSM4FA-ND 129.95 
5 each 18 fuses (90 total pieces) 216P-KIT-ND® 159.97 200 each of values 10.0K ~ 97.6K (19,200 pieces) RSM4F-ND 299.00 
Littelfuse 217P Series Fuse Fast Acting 50 each of values 100K ~ 1.00M (4,850 pieces) RSM5FA-ND 129.95 
5 each of 18 fuses (90 total pieces) 217P-KIT-ND® 39.95 200 each of values 100K ~ 1.00M (19,400 pieces) RSM5F-ND 299.00 
Littelfuse 218P Series Fuse Slo-Blo® Panasonic 1206 5% Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt 
5 each of 18 fuses (90 total pieces) 218P-KIT-ND® 89.95 50 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (3,050 pieces) CR1A-KIT-ND 79.95 
Littelfuse 257/297 Series Mini and ATO Blade Fuses 200 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (12,200 pieces) CR1-KIT-ND 129.00 
5 each 18 fuses (90 total pieces) 257-297-KIT-ND@ 33.95 50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces) CR2A-KIT-ND 79.95 
Littelfuse 312P Series Fast Acting 3AG Fuses 200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces) CR2-KIT-ND 129.00 
5 each 28 fuses and 10 each 2 fuse clips (160 total pieces) 312P-KIT-ND@ 109.96 Susumu 0201 .5% SMD Resistor, 1/20 Watt 
Littelfuse 313P Series Slo-Blo® 3G Cartridge 10 each of values 479 ~ 8.2KA (150 pieces) RRO3O6PD-1-KIT-ND@ 9.95 
5 each 34 fuses and 10 each 2 fuse clips (190 total pieces) 313P-KIT-ND@® 89.95 Susumu 0402 .5% SMD Resistor, 1/16 Watt 
Wickmann Fuses 10 each of values 109 ~ 820 (190 pieces) RROS10RD-1-KIT-ND@ 4.95 
10 each of 17 popular fuses and 15 of TR5 Fuseholder (185 total pieces) WKO0113-KIT-ND@ 124.76 10 each of values 1000 ~ 4.3K0 (400 pieces) RRO510PD-1-KIT-ND@ 9.95 
10 each of 17 popular fuses and 15 of TR5 Fuseholder (185 total pieces) WK0116-KIT-ND® 142.91 10 each of values 4.7K ~ 100KQ (330 pieces) RROS10PD-2-KIT-ND® 7.95 
10 each of 17 popular fuses and 20 of TES Fuseholder (190 total pieces) WKO0117-KIT-ND@® 143.81 RoHS Compliant § Does not come with plastic box (Continued) 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digi-Key® Resistor Kits (cont) 


Digi-Key Price 

Description Part No. Each 
Susumu 0402 1% SMD Resistor, 1/6 Watt 

10 each of values .100 ~ 470 (330 pieces) RP1005SF-1-KIT-ND@ 59.95 
Susumu 0603 .05% SMD Resistor, 1/16 Watt 

10 each of values 470 ~ 75029 (300 pieces) RG1608NW-1-KIT-ND@ | 175.95 

10 each of values 8200 ~ 13K (300 pieces) RG1608NW-2-KIT-ND@ | 175.95 

10 each of values 15KQ ~ 270KQ (310 pieces) RG1608NW-3-KIT-ND@ | 175.95 
Susumu 0603 .1% SMD Resistor, 1/16 Watt 

10 each of values 76.8KQ ~ 332KQ (370 pieces) RRO816PB-5-KIT-ND® 49.95 
Susumu 0603 .5% SMD Resistor, 1/16 Watt 

10 each of values 100 ~ 910 (440 pieces) RR0816QD-1-KIT-ND® 13.95 

10 each of values 1000 ~ 8062 (500 pieces) RRO816PD-1-KIT-ND@ 15.95 

10 each of values 8200 ~ 4.75KQ (500 pieces) RR0O816PD-2-KIT-ND® 15.95 

10 each of values 4.87KQ ~ 18.0KQ (500 pieces) RRO816PD-3-KIT-ND® 15.95 

10 each of values 18.2KQ ~ 68.1KQ (500 pieces) RRO816PD-4-KIT-ND® 15.95 

10 each of values 69.8KQ ~ 360KQ (390 pieces) RRO816PD-5-KIT-ND® 12.95 
Susumu 0603 1% SMD Resistor, 1/5 Watt 

10 each of values .100 ~ 680 (350 pieces) RP1608SF-1-KIT-ND® 49.95 
Susumu 0805 .05% SMD Resistor, 1/10 Watt 

10 each of values 470 ~ 9102 (320 pieces) RG2012NW-1-KIT-ND@ | 199.95 

10 each of values 1.0KQ ~ 20KQ (320 pieces) RG2012NW-2-KIT-ND@ | 199.95 

10 each of values 22KQ ~ 470KQ (330 pieces) RG2012NW-3-KIT-ND@ | 199.95 
Susumu 0805 .5% SMD Resistor, 1/10 Watt 

10 each of values 100 ~ 910 (390 pieces) RR1220QD-1-KIT-ND® 12.95 

10 each of values 1000 ~ 1.6KQ (500 pieces) RR1220PD-1-KIT-ND@ 15.95 

10 each of values 1.65KQ ~ 5.9KQ (500 pieces) RR1220PD-2-KIT-ND® 15.95 

10 each of values 6.04KQ ~ 24.3KQ (500 pieces) RR1220PD-3-KIT-ND® 15.95 

10 each of values 24.9KQ ~ 110KQ (500 pieces) RR1220PD-4-KIT-ND® 15.95 

10 each of values 115KQ ~ 1.0MQ (310 pieces) RR1220PD-5-KIT-ND® 9.95 
Susumu 0805 1% SMD Resistor, 1/4 Watt 

10 each of values .100 ~10.00 (500 pieces) RL1220SF-1-KIT-ND@ 19.95 
Susumu 0805 1% SMD Resistor, 1/3 Watt 

10 each of values 120 ~ 1000 (120 pieces) RP2012SF-1-KIT-ND@ 13.95 

10 each of values .100 ~ 100 (250 pieces) RP2012TF-1-KIT-ND® 29.95 
Susumu 0805 2% SMD Resistor, 1/4 Watt 

10 each of values .0220 ~ 100 (300 pieces) RL1220SG-1-KIT-ND@ 15.95 
Yageo 5% Carbon Film, 1/6 Watt 

5 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.20 etc. ~ 1.0MQ (365 total pieces) RS112-ND@ 16.96 

5 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.40 etc. ~ 910k (360 total pieces) RS212-ND@ 16.99 

200 each of all 161 standard values 1.00 ~ 4.7MQ (32,200 total pieces) RSE200-ND@ 409.00 
Yageo 5% Carbon Film, 1/4 Watt 

5 ea. of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.20 etc. ~ 1.0MQ (365 total pieces) RS125-ND® 14.95 

5 ea. of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.40 etc. ~ 910k0 (360 total pieces) RS225-ND@ 14.95 

200 ea. of all 169 standard values 1.00 ~ 10MO (33,800 total pieces) RSQ200-ND® 239.00 
Yageo 5% Carbon Film, 1/2 Watt 

5 ea. of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.20 etc. ~ 1.0MQ (365 total pieces) RS150-ND® 16.95 

5 ea. of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.40 etc. ~ 910k0 (360 total pieces) RS250-ND® 16.95 

200 ea. of all 161 standard values 1.00 ~ 4.7MOQ (32,200 total pieces) RSH200-ND® 335.00 
Yageo 1% Metal Film, 1/4 Watt 

5 each of values 100 ~ 97.60 (480 total pieces) RS1X-ND® 29.95 

5 each of values 1000 ~ 9762 (480 total pieces) RS2X-ND® 29.95 

5 each of values 1.00K ~ 9.76K (480 total pieces) RS3X-ND® 29.95 

5 each of values 10.0K ~ 97.6K (480 total pieces) RS4X-ND® 29.95 

5 each of values 100K ~ 1.00M (480 total pieces) RS5X-ND® 29.95 
Yageo 5% Metal Oxide, 1 Watt 

5 each of values 0.470 ~ 560 (255 total pieces) RS101-ND@ 26.95 

5 each of values 620 ~ 7.5K (255 total pieces) RS201-ND@ 26.95 

5 each of values 8.2K ~ 1.0M (255 total pieces) RS301-ND@ 26.95 
Yageo 5% Metal Oxide, 2 Watt 

5 each of values 0.470 ~ 560 (255 total pieces) RS102-ND@ 29.95 

5 each of values 620 ~ 7.5K (255 total pieces) RS202-ND@ 29.95 

5 each of values 8.2K ~ 1.0M (255 total pieces) RS302-ND@ 29.95 
Yageo 5% Wirewound Rectangular, 5 Watt 

5 each of values 0.300 ~ 0.919 (60 pieces) RS105-ND® 23.95 

4 each of values 1.00 ~ 9.10 (96 pieces) RS205-ND® 32.95 

4 each of values 100 ~ 910 (96 pieces) RS305-ND® 32.95 

3 each of values 1000 ~ 2.0K (96 pieces) RS405-ND® 32.95 
Yageo 5% Wirewound Rectangular, 10 Watt 

2 each of all 10 watt resistor values (168 total pieces) RS110-ND@ 72.95 
Yageo America 0402 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 

50 each of values 1.000 ~ 75.00 (850 total pieces) PHL1-KIT-ND® 20.95 

50 each of values 1009 ~ 9100 (1,100 pieces) PHL2-KIT-ND® 25.95 

50 each of values 1.00KQ ~ 9.53KQ (1,650 pieces) PHL3-KIT-ND® 35.95 

50 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ (2,800 pieces) PHL4-KIT-ND® 59.95 

50 each of values 100KQ ~ 1.00MQ (1,600 pieces) PHL5-KIT-ND® 39.95 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Yageo America 0603 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 
50 each of values 1.000 ~ 7.500 (1,100 total pieces) PHH1-KIT-ND® 19.95 
50 each of values 10.00 ~ 97.60 (5,650 total pieces) PHH2-KIT-ND® 79.95 
50 each of values 1009 ~ 9760 (5,700 total pieces) PHH3-KIT-ND® 79.95 
50 each of values 1.00KQ ~ 9.76KQ (5,700 total pieces) PHH4-KIT-ND® 79.95 
50 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ (5,650 total pieces) PHH5-KIT-ND® 79.95 
50 each of values 100K ~ 1.00MQ (5,750 total pieces) PHH6-KIT-ND® 79.95 
Yageo America 0805 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt 
50 each of values 1.009 ~ 9.760 (5,200 total pieces) PHC1A-KIT-ND® 79.95 
200 each of values 1.000 ~ 9.769 (20,800 total pieces) PHC1-KIT-ND® 169.95 
50 each of values 10.00 ~ 97.60 (5,700 total pieces) PHC2A-KIT-ND® 79.95 
200 each of values 10.00 ~ 97.62 (22,800 total pieces) PHC2-KIT-ND® 169.95 
50 each of values 1009 ~ 9760 (5,700 total pieces) PHC3A-KIT-ND® 79.95 
200 each of values 1000 ~ 9760 (22,800 total pieces) PHC3-KIT-ND® 169.95 
50 each of values 1.00KQ ~ 9.76KQ (5,700 total pieces) PHC4A-KIT-ND® 79.95 
200 each of values 1.00K ~ 9.76KQ (22,800 total pieces) PHC4-KIT-ND@ 169.95 
50 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ (5,650 total pieces) PHCS5A-KIT-ND® 79.95 
200 each of values 10.0KQ ~ 97.6KO (22,600 total pieces) PHC5-KIT-ND® 169.95 
50 each of values 100KQ ~ 1.00MQ (5,750 total pieces) PHC6A-KIT-ND® 79.95 
200 each of values 100KQ ~ 1.00MQ (23,000 total pieces) PHC6-KIT-ND® 169.95 
Yageo America 1206 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/4 Watt 
50 each of values 1.000 ~ 9.760 (5,700 total pieces) PHF1A-KIT-ND® 125.95 
200 each of values 1.000 ~ 9.760 (22,800 total pieces) PHF1-KIT-ND® 239.95 
50 each of values 10.09 ~ 97.60 (5,700 total pieces) PHF2A-KIT-ND® 125.95 
200 each of values 10.00 ~ 97.62 (22,800 total pieces) PHF2-KIT-ND® 239.95 
50 each of values 1000 ~ 9760 (5,700 total pieces) PHF3A-KIT-ND® 125.95 
200 each of values 1000 ~ 9760 (22,800 total pieces) PHF3-KIT-ND® 239.95 
50 each of values 1.00KQ ~ 9.76KQ (5,700 total pieces) PHF4A-KIT-ND® 125.95 
200 each of values 1.00K ~ 9.76KQ (22,800 total pieces) PHF4-KIT-ND® 239.95 
50 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ (5,650 total pieces) PHF5A-KIT-ND® 125.95 
200 each of values 10.0KQ ~ 97.6KO (22,600 total pieces) PHF5-KIT-ND® 239.95 
50 each of values 100KQ ~ 1.00MQ (5,750 total pieces) PHF6A-KIT-ND® 125.95 
200 each of values 100KQ ~ 1.00MQ (23,000 total pieces) PHF6-KIT-ND® 239.95 
Yageo America 0402 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
50 each of values 1.0, 2.0, 3.0, 3.90 etc. ~ 1.0MO (2,600 total pieces) PHJ1A-KIT-ND® 45.95 
200 each of values 1.0, 2.0, 3.0, 3.90 etc. ~ 1.0MQ (10,400 total pieces) PHJ1-KIT-ND@ 85.95 
50 each of values 1.1, 2.2, 3.3, 4.30 etc. ~ 680KQ (2,550 total pieces) PHJ2A-KIT-ND® 45.95 
200 each of values 1.1, 2.2, 3.3, 4.30 etc. ~ 680KQ (10,200 pieces) PHJ2-KIT-ND® 85.95 
Yageo America 0603 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 
50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.80 etc. ~ 910KQ (3,600 total pieces) PHG1A-KIT-ND® 49.95 
200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.80 etc. ~ 910KQ (14,400 total pieces) PHG1-KIT-ND® 89.95 
50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.20 etc. ~ 1.0MO (3,600 total pieces) PHG2A-KIT-ND@ 49.95 
200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.20 etc. ~ 1.0MO (14,400 pieces) PHG2-KIT-ND® 89.95 
Yageo America 0805 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt 
50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.80 etc. ~ 1.0MQ (3,650 total pieces) PHA1A-KIT-ND® 59.95 
200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.80 etc. ~ 1.0MQ (14,600 total pieces) PHA1-KIT-ND@ 109.95 
50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.00 etc. ~ 910KO (3,600 total pieces) PHA2A-KIT-ND® §9.95 
200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.00 etc. ~ 910KQ (14,400 pieces) PHA2-KIT-ND@ 109.95 
Yageo America 1206 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/4 Watt 
50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.80 etc. ~ 910KQ (3,600 total pieces) PHE1A-KIT-ND@ 59.95 
200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.80 etc. ~ 910KQ (14,400 total pieces) PHE1-KIT-ND@ 109.95 
50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.00 etc. ~ 1.0MQ (3,600 total pieces) PHE2A-KIT-ND@ 59.95 
200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.00 etc. ~ 1.0MQ (14,400 pieces) PHE2-KIT-ND® 109.95 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
for easy storage and quick access. 
Susumu 0402 .1% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
40 each of 81 values (3240 pieces) SSM1005PB-KIT-ND® 384.62 
Susumu 0402 .5% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
60 each of 97 values (5820 pieces) SSM1005PD-KIT-ND@® 192.31 
Susumu 0603 .05% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
40 each of 91 values (3640 pieces) SSM1608NW-KIT-ND@ | 967.37 
Susumu 0603 .1% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 
40 each of 93 values (3720 pieces) SSM1608PB-KIT-ND® 192.31 
Susumu 0603 .5% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
60 each of 125 values (7500 pieces) SSMO0816PD-KIT-ND@ 192.31 
Susumu 0805 .05% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 
40 each of 97 values (3880 pieces) SSM2012NW-KIT-ND@ | 967.37 
@ ROHS Compliant —§ Does not come with plastic box (Continued) 
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Pyar .- - Digi-Key Price 
Digi-Key® Resistor Kits (cont) Description Part No. Each 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide MCC (Micro Commercial Components) Transient Voltage Suppressors 
for easy storage and quick access. 10 each of 18 popular values (180 total pieces) 353-8006-KIT-ND® 48.84 
Digi-Key Price MCC (Micro Commercial Components) Transistors 
Description RartNot Each 10 each of 15 popular values (150 total pieces) 353-8002-KIT-ND® 28.60 
Susumu 0805 .1% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt ace Gane a ESO KE 
40 each of 105 values (4200 pieces) SSM2012PB-KIT-ND@ | 192.31 Abiero'Gommeretal|Gampanents) ESD Ki 
Susumu 0805 .5% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 10 each of 15 popular values (150 total pieces) 353-8007-KIT-ND® 28.71 
60 each of 161 values (9660 pieces) SSM1220PD-KIT-ND@ | 192.31 NEW! MCC (Micro Commercial Components) Diode Kit 
Susumu 0805 1, 2 and 5% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/4 Watt 10 each of 18 SMD values (180 total pieces) 353-8005-KIT-ND® 31.73 
40 each of 31 values (1240 pieces) SSM1220-KIT-ND® 114.61 NEW! MCC (Micro Commercial Components) Zener Kit 
Susumu 0815 1% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1 Watt 10 each of 18 values (180 total pieces) 353-8004-KIT-ND® 30.08 
30 each of 20 values (600 pieces) SSM3720W-KIT-ND@ 95.18 NEW! Panasonic Tact Switch Kit 
Susumu 0830 1, 2 and 5% Thin Film Chip Resistor Assortments, 2 Watt : 
10 each of 10 parts (100 total pieces) PANSW1-KIT-ND® 39.95 
30 each of 16 values (480 pieces) SSM7520W-KIT-ND@ 134.03 
NXP Biss Transistor Kit 
Dig f= K e y® The rm i is to r K. it Ss 25 each of 17 popular values (425 total pieces) NXPBISS1-KIT-ND® 39.99 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide NXP Schottky Diode Kit 
for easy storage and quick access. 25 each of 18 popular values (450 total pieces) NXPMEGA1-KIT-ND@ 39.99 
- Digi-Key Price NEW! NXP LVC Logic Kit 
Description Part No. Each 10 each of 17 LVC Logic Devices NXPLOGIC1-KIT-ND@ 52.95 
Keystone Thermistors NEW! NXP AUP Logic Kit 
PTC - 2 each of 6 popular thermistors (12 total pieces) KCPTC1-KIT-ND 24.18 : 
10 each of 18 AUP Logic Devices NXPLOGIC2-KIT-ND® 66.95 
Digi-Key® Mis cellaneous Kits ST Microelectronics R/R Low Power Operational Amplifiers 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 5 each of 15 popular values (80 total pieces) 497-8000-KIT-ND 120.00 
for easy storage and quick access. ST Microelectronics 74V/74LX SMD IC’s 
am Digi-Key Price 10 each of 18 popular values (180 total pieces) 497-8001-KIT-ND 40.95 
Description Part No. Each ST Microelectronics Mosfet Thru Hole 
3M Heatshrink Precut Lengths 5 each of 9 popular values (45 total pieces) 497-8004-KIT-ND 100.00 
FP-301 Series - 50 each of 5 sizes and 100 of 1 size (350 total pieces) FP-KIT-ND@ 19.95 ST Microelectronics Schottky Diodes 
VFP-876 Series - 50 each of 5 sizes and 100 of 1 size (350 total pieces) VFP-KIT-ND® 20.95 5 each of 9 popular values (45 total pieces) 497-8006A-KIT-ND 6.95 
3M Colored Heatshrinkable Tubing ; : - 
ST Microelectronics Schottky Diodes 
FP-301 Series- 1-5 ft. tubing of each color in 8 series (55 total pieces) FPC-KIT-ND§@ 79.95 - 
Building Fasteners Hardware - 100 each of machine screws, hex nuts and lock 5 each of 11 popular values (55 total pieces) 497-8006B-KIT-ND 44.95 
washers in each of the following kits: ST Microelectronics Schottky ESD Protective Diodes 
Slotted - (1,600 total pi 1600-KIT-ND 17.95 
otted - (1,600 total pieces) 5 each of 15 popular values (75 total pieces) 497-8009-KIT-ND® 64.95 
Slotted - (1,600 total pieces) 1601-KIT-ND 27.95 - Ss 
ST Microelectronics Diodes 
Phillips - (1,600 total pieces) 1602-KIT-ND 17.95 
am . 5 each of 18 popular values (90 total pieces) 497-8010-KIT-ND@ 30.95 
Phillips - (1,600 total pieces) 1603-KIT-ND 27.78 
ST Microelectronics Switching SMD IC’ 
Nylon - (4,500 total pieces) 1604-KIT-ND@ 53.94 meee eeremes owned 3 
Phillips, Stainless Steel - (1,400 total pieces) 4607-KIT-ND@ 39.95 10 each of 8 popular values (100 total pieces) CeCe MED cea 
Phillips, Stainless Steel - (1,500 total pieces) 1608-KIT-ND@ 79.95 Fj i-K y® K 7 
Building Fasteners Hardware (Metric) - 100 each of machine screws, hex nuts, Digi e Inductor Its 
lock washers and flat washers in each of the following kits: Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
Metric Phillips, Zinc Plated - (1,400 total pieces) 1605-KIT-ND 59.95 for easy storage and quick access. 
Metric Phillips, Zinc Plated - (1,500 total pieces) 1606-KIT-ND 99.95 Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
CW Industries Switches — 
Susumu 0402 +0.2NH Thin Film Inductor Assortments 
Various quantities of 14 switches (120 total pieces) SW-KIT-ND 69.95 
40 each of 28 values (1120 pieces) SSMH1005-KIT-ND® 75.76 
Daburn Shrinkable Tubing, Polyolefin: Black 
4 i Susumu 0603 +0.2NH Thin Film Inductor Assortments 
5 feet of 6 popular sizes (30 total feet of tubing) STA-KIT-ND@ 10.95 
Diodes SOT-23 SMD Zener Diode Kit 40 each of 25 values (1000 pieces) SSMT0816-KIT-ND® 95.18 
' . = . 
10 each of 18 popular diodes (180 total pieces) BZX2-KIT-ND 45.99 Digi-Key® LED Kits 
ECS, Inc. Crystals ? : : ; ‘ 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
3 each of 27 popular crystals (81 total pieces) XC-KIT-ND 169.00 for easy storage and quick access. 
Fairchild General Purpose Diode Kit Digi-Key Price 
10 of 13 popular values (130 total pieces) DIODESKITFS-ND@ 13.00 | [Deserintion ; Haruna! Ese 
Fairchild LVX Series Kit AQHMLLED MEY Mult Color 
5 of 6 popular values (30 total pieces) LVKIT-ND® 50.00 S each of 13 values (65 pieces) SACO ENENES, 17.95 
Fairchild FXL Series Kit HORMIEED Seer MultiEalor 
5 of 9 popular values (45 total pieces) FXLKIT-ND® 50.00 5 each of 16 values (80 pieces) 511-8002-KIT-ND@ 19.95 
Hamlin Magnetic Switches ROHM LED 0402 Multi Color 
Various quantities of 18 switches (22 total pieces) HE1-KIT-ND® 69.95 5 each of 6 values (30 pieces) 511-8007-KIT-ND@ 30.95 
1 each of 18 switches (18 total pieces) HE2-KIT-ND@ 49.95 ROHM LED 0603 Multi Color 
Johnson Components Plugs and Jacks 5 each of 14 values (70 pieces) 511-8003-KIT-ND® 18.95 
10 each of 15 popular plugs and jacks (150 total pieces) J100-KIT-ND 69.95 ROHM LED 0805 Multi Color 
Mallory Sonalert SMD Buzzer Kit 5 each of 12 values (60 pieces) 511-8004-KIT-ND@ 17.95 
2 each of 12 popular values (24 total pieces) 458-KIT-ND® 60.00 ROHM LED 1208/1210 Multi Color 
MCC (Micro Commercial Components) Schottky Diodes 5 each of 9 values (45 pieces) 511-8006-KIT-ND® 19.95 
10 each of 18 popular values (180 total pieces) 353-8000-KIT-ND@ 60.70 


@ RoHS Compliant —§ Does not come with plastic box 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Nickel-Metal Hydride Batteries and Tabbed Versions 


Features: 


*Superior Energy Density: Nickel-metal hydride batteries have 
approximately double the capacity compared with Panasonic’s standard 
Ni-Cad batteries 

¢ High Cycle Life: Like Ni-Cad batteries, nickel-metal hydride batteries can 
be repeatedly charged and discharged up to approximate 500 cycles (under 
ideal conditions). 


Because a specially designed charger will be necessary, please consult 
the Panasonic Technical Handbook (P001-ND) regarding the charge system 
¢ Flat trickle charge cannot be used »¢ Excellent Discharge Character- 
istics: Since the internal resistance of nickel-metal hydride batteries is low, 
continuous high-rate discharge up to 3C (10C for 4/5SC, SC) is possible in 


Caution for Safety: 

Improper usage may cause battery liquid leakage, heat generation or 
explosion, resulting in equipment failure or injury * Do not disassemble or 
rework the battery * Do not solder the battery directly *Do not use new 
batteries together with old batteries, or different type batteries mixed together 
* Follow the specified charge conditions. 


“H” Type: 
¢ Improved low rate charge characteristics at higher temperatures. 
Ideal for back-up applications (with appropriate charge control circuitry). 


Notes: 
¢ Battery Packs made with NIMH Cells include a thermostat from Texas 
Instrument. 


Digi-Key is not approved by any state or federal 
agency as an authorized supplier of product for 
medical, life support or life sustaining devices or 
systems. 


4 
: 
q 


the same way as for Ni-Cad batteries. » Excellent Reli : Self-discharge —_« Nickel-metal hydride batteries are not a drop-in replacement for Ni-Cad 
performance is the same or better than that of nickel-cadmium batteries. In batteries. 
addition, charging batteries after extended storage restores original battery. Recycling information available on Digi-Key website. 
capacity. Battery safety has also been improved and verified through testing, sea tolowind page for Battery Pack He Peles 
under a wide range of conditions of use. 
Sas) It is the responsibility of each user to ensure that each battery application 
Applications: system is adequately designed safe and compatible with all conditions 
*Communication »* Office Automation »* Audio Visual Equipment »* Other encountered during use, and in conformance with existing standards and 1-ND = NIMH Technical Handbook 
High-Tech Products. requirements. 
Capacity Dimensions Std. Chg. | (Control Req.) (Regular Version) (Solder Tabbed Version) 
C5 Inch (mm) Weighta |@16hrs.| Quick Charge | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Size | (V)) (mAh) Diameter x Height oz. (gram) (mA) (mA) (hrs.) | Part No. 4 10 50 Part No. 1 10 50 Part No. 
AAA | 1.2} 700 0.41 x 1.75 (10.5 x 44.5) | 0.46 (13) 70 650 1.2 |P213-NDt 2.88 25.88 115.00 | P213T-ND 3.55 31.93 141.90 | HHR-70AAAB8 
AAA | 1.2} 700 0.41 x 1.75 (10.5 x 44.5) | 0.42 (12) 70 450 1.7 |P008-ND 3.13 28.13 125.00 | POO8T-ND 3.80 34.18 151.90 |HHR-75AAA 
A/SAA | 1.2} 1150 0.57 x 1.69 (14.5 x 43.0) | 0.81 (23) 115 1150 1.2 |P013-NDt 3.53 31.73 141.00 | PO13T-ND 4.20 37.78 167.90 |HHR-120AA 
AA 11.2} 1500 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) | 0.92 (26) 150 1500 1.2 |PO15-NDt 3.60 32.40 144.00 | PO15T-ND 4.27 38.45 170.90 |HHR-150AA 
AA |1.2| 2000 0.57 x 1.99 (14.5 x 50.5) | 1.02 (29) 200 1200 2 |P220-ND 4.23 38.03 169.00 | P220T-ND 4.90 44.08 195.90 |HHR-210AA 
4/5A |1.2| 2000 0.67 x 1.71 (17.0 43.5) | 1.20 (34) 200 2000 1.2 |PO10-NDt 5.35 48.15 214.00 | PO10T-ND 6.02 54.20 240.90 | HHR-200A 
A 1.2] 2100 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) | 1.34 (38) 210 2100 1.2 |P017-NDt 5.85 52.65 234.00 | PO17T-ND 6.52 58.70 260.90 |HHR-210A 
4/3A |1.2| 3700 0.67 x 2.64 (17.0 x 67.0) | 1.87 (53) 370 2000 $ | P018-NDt 6.60 59.40 264.00 | P018T-ND 7.27 65.45 290.90 | HHR-380A 
4/3A |1.2| 4200 0.72 x 2.64 (18.2 x 67.0) | 2.12(60) 420 2000 $ = | P214-NDt 9.28 83.48 371.00 | P214T-ND 9.95 89.53 397.90 |HHR-450A 
4/5SC | 1.2} 2000 0.91 x 1.34 (23.0 x 34.0) | 1.48 (42) 200 2000 1.2 |P020-NDt 6.88 61.88 275.00 | PO20T-ND 7.55 67.93 301.90 )HHR-20SCPY14 
SC |1.2] 2450 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.94 (55) 260 2600 1.2 |P641-ND 7.58 68.18 303.00 | P641T-ND 9.87 88.85 394.90 |HHR-26SCPY01 
Sc |1.2] 3000 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.94 (55) 300 3000 1.2 |P021-NDt 9.20 82.80 368.00 | P021T-ND 9.87 88.85 394.90 )HHR-30SCPY20 
1.2] 6500 1.30 x 2.39 (33.0 x 60.8) | 6.00 (170) 650 6500 1.2 |P019-NDt 23.53 211.73 941.00 | PO19T-ND 24.20 217.78 967.90 |HHR-650D 
1.2] 8250 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) | 6.00 (170) 900 4500 2.4 |P640-ND 24.23 218.03 969.00 | P640T-ND 24.90 224.08 995.90 )HHR-900DA01 
“H” Type 
AAA | 1.2} 500 0.41 x 1.75 (10.5 x 44.5) | 0.46 (13) 50 250 2.4 |P634-NDt 2.98 26.78 119.00 | P634T-ND 3.65 32.83 145.90 | HHR-60AAAH 
1.2] 1900 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) | 1.34 (38) 210 - — |P635-NDt 6.48 58.28 259.00 | P635T-ND 7.15 64.33 285.90 | HHR-210AH 
1.2] 3200 0.72 x 2.64 (18.2 x 67.0) | 2.12 (60) 330 1650 2.4 |P636-NDt 11.33 101.93 453.00 | P636T-ND 12.00 107.98 479.90 |HHR-330APH 
A 1.2] 3500 0.72 x 2.64 (18.2 x 67.0) | 2.12 (60) 370 1750 2.4 |P637-NDt 11.38 102.38 455.00 | P637T-ND 12.05 108.43 481.90 | HHR-370AH 
Sc |1.2] 2500 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.94 (55) 250 1250 2.4 |P638-NDt 10.08 90.68 403.00 | P638T-ND 10.75 96.73 429.90 |HHR-250SCH 
C 1.2] 3100 1.02 x 1.97 (25.8x 50.0) | 2.82 (80) 300 1500 2.4 |P639-NDt 10.63 95.63 425.00 | P639T-ND 11.30 101.68 451.90 | HHR-300CH 


+ Non-extending positive terminals. 


A See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


+ Use dT/dt charge termination method. 


ENEIGl. Cf, Nickel-Metal Hydride Chargers and Rechargeable Batteries 


Equipped with intelligent features such as safety timers, 
temperature monitors and trickle charge technologies, these 
chargers are the smart way to keep plenty of energy on hand. 
Energizer is the leader in rechargeable technology, offers a 
complete line of high capacity batteries and technologically 
advanced chargers to fit any lifestyle. These batteries are 
engineered to work with your most advanced, high-drain devices 
such as digital cameras, PDAs, hand-held games, portable CD 
players and MP3 players. Since they are renewable and reusable, 
Energizer Rechargeable batteries work hard for you. 

Note: Recycling information available on Digi-Key website. 
Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an 
authorized supplier of product for medical, life support or life 
sustaining devices or systems. 


Capacity Charge Dimensions Digi-Key Price Energizer 
Fig. Size (mAh) Time Inch (mm) Part No. Each Part No. 
Chargers — RoHS Compliant 
1 AA/AAA(4) 2,500/850 4.5 ~ 8 hours 3.268 x 2.992 x 1.181 (83 x 76 x 30) N310-ND 19.48 CHDCWOB 
2 AA(2)/AAA(2) 2,200/700 20 minutes 1.575 x 5.157 x 3.071 (40 x 131 x 78) N312-NDt 53.17 CH15MNCP-4 
3 AA/AAA(4) 2,500/900 5.7 ~ 9 hours 5.236 x 3.504 x 1.260 (133 x 89 x 32) N314-ND§ 35.39 CHFMWB-4 
4 AA/AAA(2) 2,500/900 1.5 ~ 5.5 hours 1.299 x 3.976 x 1.575 (33 x 101 x 40) N315-ND*& 27.13 CHUSBWB-2 
5 AA/AAA/9V/C/D = 3 ~ 7 hours 2.835 x 7.992 x 4.370 (72 x 203 x 111) N316-ND 44.98 CHFC 
Capacity Dimensions (Regular Version) (Solder Tabbed Version) 
C5 Inch (mm) Weight | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Energizer 
Size | (V) (mAh) Diameter x Height oz. (gram) | Part No. 1 10 a2 50 60 Part No. 1 10 50 Part No. 
Batteries 
AAA | 1.2 850 0.413 x 1.752 (10.50 x 44.50) 0.5 (13) )N704-ND 2.75) 24.75 = 110.00 — & = = — |NH12 
AA | 1.2 2,450 0.571 x 1.988 (14.50 x 50.50) 1.1 (30) |N703-ND 4.40 39.60 = 176.00 — |N703T-ND 5.07 45.65 202.90 |NH15 
Cc 5 2,500 26.2 x 1.969 (26.20 x 50.0) 2.3 (66) |N702-ND$ 15.33 = 165.51 = 735.60 |N702T-ND 16.00 143.98 639.90 |NH35BP-2 
D 1.2 2,500 1.346 x 2.421 (34.20 x 61.50) 2.6 (73) |N701-ND¥ 15.33 = 165.51 = 735.60 |N701T-ND 16.00 143.98 639.90 |NH50BP-2 
QV | 7.2 175 1.909 x 0.689 x 26.5 (48.50 x 17.50 x 26.50)} 1.5(42) |N705-ND 10.88 97.88 = 435.00 — & = = — |NH22 


+ Package of two A See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


§ Includes 2AA and 2AAA NIMH Batteries * Includes 2AAA NIMH Batteries 


t Includes 4AA 2200mAh NIMH Batteries 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SANYO 


Nickel-Metal Hydride Batteries 


The Twicell Nickel-Metal Hydride battery is a secondary battery which lasts more 
than twice as long as CADNICA batteries. Twicell uses hydrogen absorbing 
alloys in its negative electrode (anode) and nickel oxide in its positive electrode 


Applications: 
* Notebook computers * Cellular phones, PHS phones, telecommunications 
equipment, video camera, digital still cameras, PDA, shavers, electric 


(cathode). toothbrushes, and various portable equipment 
Features: Notes: ¢ Recycling information available on Digi-Key website. 
* High volumetric energy density well exceeding that of Lithium-ion batteries * See this page for Battery Pack information. 
* Double capacity of standard CADNICA batteries * Can be used over and over Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
(more than 500 times with a specific charger) * 1.2 ~ 1.6 hour quick charge witha supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or 
specific charger * Produced under a ISO9002 certified quality control systems systems. 
Volt- | Capacity Dimensions Std. Charge | (Control Req.) (Regular Version) (Solder Tabbed Version) 
age | C/5 Inch (mm) Weighta | @16hrs. | Quick Charge | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Sanyo 
Size | (V) | (mAh) Diameter x Height oz. (gram) (mA) (mA) (hrs.) | Part No. 1 10 50 Part No. 1 10 50 Part No. 
AAA | 1.2 | 1000 | 0.41x 1.75 (10.5 x 44.5) | 0.46 (13) 100 1000 1.1 |SY153-ND§ NEW! 3.84 34.57 153.66 |— _ — — |HR-4U-1000 
AAA | 1.2 650 | 0.41x 1.75 (10.5 x 44.5) | 0.46 (13) 73 7301.1 | SY143-NDt 3.43 30.85 137.11 |SY143T-ND 4.10 36.90 164.01 | HR-AAAU 
5/4AAA| 1.2 760 | 0.41x 1.97 (10.5 x 50.0) | 0.53 (15) 85 850 = 1.1 | S¥142-NDt 4.43 39.89 177.30 |SY142T-ND 5.11 45.95 204.20 | HR-5/4AAAU 
4/5AA | 1.2 | 1,000 | 0.56 x 1.69 (14.2 x 43.0) | 0.81 (23) 110 1100. 1.1. |SY137-NDt — - — | SY137T-ND 5.13 46.21 205.38 | HR-4/5AAUC 
AA 1.2 | 1,500 | 0.56 x 1.97 (14.2 x 50.0) | 0.99 (28) 165 1650 1.1_-|SY144-NDt 5.38 48.40 215.12 | SY144T-ND 6.05 54.46 242.02 _|HR-AAU 
AA 1.2 | 2,300 | 0.57 x 1.98 (14.35 x 50.4) | 1.06 (30) 250 2500 1.1 |SY134-ND 5.76 51.86 230.49 | SY134T-ND 6.43 $7.91 257.39 | HR-3U-2500 
A 1.2 | 1,900 | 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) | 1.41 (40) 210 2100 14 J— _ - — | SY145T-ND 9.15 82.38 366.13 | HR-AUC 
4/5A | 1.2 | 1,900 | 0.67 x 1.69 (17.0 x 43.0) | 1.23 (35) 215 2150 1.1 /SY139-NDt 6.32 56.91 252.95 | SY139T-ND 7.00 62.97 279.85 | HR-4/5AU 
A 1.2 | 2,450 | 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) | 1.41 (40) 270 2700 «1.1 | SY146-NDt 7.00 63.03 280.13 )SY146T-ND 7.68 69.08 307.03 | HR-AU 
4/3A_| 1.2 | 3,600 | 0.67 x 2.66 (17.0x 67.5) | 1.94 (55) 400 3000. 1.4 |SY135-NDt 10.55 94.94 421.97 _|SY135T-ND 11.22 101.00 448.87 | HR-4/3AU (4.0AH) 
4/3FA | 1.2 | 4,100 | 0.71 x 2.66 (18.0 x 67.5) | 2.19 (62) 450 3000 1.6 /SY136-NDt 11.55 103.99 462.16 | SY136T-ND 12.23 110.04 489.06 | HR-4/3FAU (4.5AH) 
sc 1.2 | 2,700 | 0.91x 1.71 (23.0 x 43.5) | 2.15 (61) 300 3000. 1.1 | SY149-NDt 10.14 91.22 405.43 )SY149T-ND 10.81 97.27 432.33 | HR-SCU 
D 1.2 | 6,500 | 1.34 x 2.33 (34.0 x 59.3) | 6.17 (175) 730 5000 1.7 |SY147-NDt 25.59 230.31 1023.61 | SY147T-ND 26.26 236.37 1050.51 |HR-D 
D 1.2 | 8,450 | 1.34 x 2.33 (34.0 x 59.3) | 6.28 (178) 900 5000 2.0 |SY148-NDt 31.81 282.73 1236.96 _|SY148T-ND 32.41 288.11 1260.50 _| HR-DU (9.0AH) 


§ Not available in Battery Packs 
+ Non-extending positive terminals See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


HOW TO ORDER: 
Using: 


Battery Packs 


Panasonic Cells: 


For Memory Backup, Power Tools, 
Radio Controlled and Other Endless Applications 


Energizer Cells: 


All battery packs are made using our suppliers’ high quality cells. Shown are standard 
configurations. If you have a special need or a configuration that you do not see, 
give us a call for further information. Packs are available in nearly all sizes of Nickel- 
Cadmium, NIMH, Alkaline and Carbon Zinc cylinder batteries. 


Sanyo Cells: 


SY 
| | 


Select Digi-Key Part Select Style of 
No. of any Cylinder Battery Pack 
Type Battery From Chart 


Note: Recycling information available on Digi-Key website. sai 

wee or Call for pricing on any standard 
Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized or custom battery pack 
supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or 


systems. 


Style Voltst Cells Configurations Diagram Style | Voltst | Cells Configurations Diagram 
F021 24 2 OH Lozi | 24 2 QO?) 
FO3t 3.6 3 CO 
FO4t 48 4 eeee™) Ns 
oe 
F051 6.0 5 e6eeee, * Styles L021, LO31, L041 and L051 
Lost" 60 5 Ody) )~, are not available in nickel-metal 
Bs hydride batteries. 
P ii 
FOS! 9.6 8 766666666") pees || ee S Commu) 
F091 10.8 9 1666666666) Loz2 | 96 8 Qa ys 
F022 48 4 5 
F023 72 6 63 
L024 | 96 8 Coco) 
F024 9.6 8 eeses 
Lozs | 12.0 10 OFT 
F025 12.0 10 C3 
t Voltage increments of 1.5 volts are used for Alkaline and Carbon Zinc packs. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2461 


SANYO Ni-Cd Batteries 


Nickel-Cadmium (Ni-Cd) batteries use nickel oxide in its positive electrode (cathode), a cadmium-compound in its negative electrode (anode), and potassium hydroxide solution in its electrolyte. 
The Nickel- Cadi hy is rechargeable, so you can use it over and over. 


Features: * Discharge voltage remains stable even in conditions of high-rate discharge current — for equipment needing a high-rate discharge current, it is far more stable than other battery types 
* Wide operating temperature range of -20°C ~ 60°C — operates especially well in low temperatures * Performance does not deteriorate even after long-term storage — full recovery of original 
performance levels after recharging * Designed to withstand overcharge and overdischarge — superior durability * Sealed configuration with gas release vent — easy maintenance and no leakage 
¢ Produced using an 1SO9000 certified quality control system — high quality and reliability 


Applications: * Cellular phones, telecommunications equipment « Portable audio-visual equipment * Emergency lights * Electric tools * Battery-powered vehicles 


Notes: © Recycling information available on Digi-Key website. 
¢ See previous page for Battery Pack information. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


Volt- | Capacity Dimensions Std. Charge (Control Req.) (Regular Version) (Solder Tabbed Version) 
age | C/5 Inch (mm) Weighta |@14~16hrs.| Quick Charge | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Sanyo 

Size | (V) | (mAh) Diameter x Height oz. (gram) (mA) (mA) —(hrs.) | Part No. ql 10 50 Part No. 1 10 50 Part No. 
T/SAA | 1.2 110 0.55 x 0.66 (14.0 x 16.7) 0.252 (7) 1 33 4~6 |SY106-NDt 2.39 21.54 95.74 | SY106T-ND 3.07 27.59 122.64 /N-110AA 
2/3AA | 1.2 270 0.55 x 1.16 (14.0 x 29.5) 0.49 (14) 27 81 4~6 |SY107-NDt 2.22 19.95 88.65 |SY107T-ND 2.89 26.00 115.55 | N-270AA 

AA 1.2 700 0.54 x 1.95 (13.8 x 49.5) 0.81 (23) 70 210 4~6 /SY114-ND 2.22 19.95 88.65 | SY114T-ND 2.89 26.00 115.55 | N-700AAC 

AA 1.2 700 0.54 x 1.90 (13.8 x 48.2) 0.81 (23) 70 210 4~6 |SY115-NDt 2.36 21.28 94.56 |SY115T-ND 3.04 27.33 121.46 | N-700AACL 

AA 1.2 900 0.54 x 1.95 (13.8 x 49.5) 0.81 (23) 90 1350 1 SY116-NDt 2.93 26.33 117.02 [= = = —_|KR-900AAEC 

AA 1.2 | 1,100 0.54 x 1.95 (13.8 x 49.5) 0.85 (24) 110 220 7~8 |SY109-ND 3.19 28.72 127.66 |SY109T-ND 3.86 34.78 154.56 /KR-1100AAU 
4/5A | 1.2 | 1,500 0.65 x 1.65 (16.5 x 42.0) 1.09 (31) 150 2300 1 SY110-NDt 5.14 46.28 205.67 | SY110T-ND 5.81 62.33 232.57 | KR-1500AUL 

A 1.2 | 1,700 0.65 x 1.91 (16.5 x 48.5) 1.27 (36) 170 2600 1 SY112-NDt 5.35 48.14 213.94 |SY112T-ND 6.02 54.19 240.84 | KR-1700AU 

A 1.2 | 1,400 0.65 x 1.91 (16.5 x 48.5) 1.09 (31) 140 2100 1 SY111-NDt 4.10 36.90 —  |SY111T-ND 5.22 47.01 208.93 | KR-1400AE 
4/5SC | 1.2 | 1,200 0.87 x 1.30 (22.0 x 33.0) 1.52 (43) 125 375 4~6 |SY118-NDt 5.02 45.21 200.94 _|SY118T-ND 5.70 51.26 227.84 | N-1250SCRL 
4/5SC | 1.2 | 1,700 0.87 x 1.30 (22.0 x 33.0) 1.62 (46) 170 2550 1 SY119-ND 7.06 63.56 282.50 |SY119T-ND 7.13 69.61 309.40 | CP-1700SCR 

SC 1.2 | 1,200 0.87 x 1.65 (22.0 x 42.0) 1.62 (46) 120 — —  |SY126-NDt 5.23 47.07 209.21 |SY126T-ND 5.90 53.13 236.11 | KR-SCH(1.2) 

SC 1.2 | 1,300 0.87 x 1.65 (22.0 x 42.0) 1.83 (52) 130 390 4~6 |SY120-NDt 4.99 44.95 199.76 |SY120T-ND 5.67 51.00 226.66 | N-1300SCR 

SC 1.2 | 1,300 0.87 x 1.65 (22.0 x 42.0) 1.59 (45) 130 260 7~8 |SY151-NDt 3.99 35.90 159.57 | SY151T-ND 4.66 41.96 186.47 | KR-1300SC 

SC 1.2 | 1,700 0.87 x 1.65 (22.0 x 42.0) 1.90 (54) 170 2600 1 SY121-NDt 5.61 50.53 224.58 | SY121T-ND 6.29 56.58 251.48 | N-1700SCR 

SC 1.2 | 1,800 0.87 x 1.65 (22.0 x 42.0) 1.66 (47) 180 2700 1 SY156-ND NEW! 4.40 39.63 176.12 |SY156T-ND NEW! 5.08 45.68 203.02 | KR1800SCE 

SC 1.2 | 1,900 0.87 x 1.65 (22.0 x 42.0) 1.98 (54) 190 2900 1 SY122-NDt 5.88 52.92 235.22 |SY122T-ND 6.55 58.98 262.12 |N-1900SCR 

Cc 1.2 | 2,500 0.99 x 1.93 (25.2 x 49.0) 2.61 (74) 250 — —  |SY128-ND 13.30 119.68 531.90 |SY128T-ND 13.97 125.73 558.80 | KR-CH(2.5) 

Cc 1.2 | 3,000 0.99 x 1.93 (25.2 x 49.0) 2.96 (84) 300 4500 1 SY123-NDt 9.28 83.51 371.15 | SY123T-ND 9.95 89.56 398.05 | N-3000CR 

C 1.2 | 3,600 0.99 x 1.93 (25.2 x 49.0) 3.14 (89) 360 5400 1 SY124-NDt 11.61 104.52 464.53 | SY124T-ND 12.29 110.57 491.43 | CP-3600CR 

D 1.2 | 4,000 1.27 x 2.30 (32.3 x 58.4) | 5.64 (160) 400 6000 1 = _ _ —  |SY125T-ND 17.01 153.12 680.55 | N-4000DRL 

D 1.2 | 4,000 1.27 x 2.30 (32.3 x 58.4) | 5.11 (145) 400 — - = = — —__|SY130T-ND 14.09 126.79 563.53 | KR-DHL 

D 1.2 | 4,400 1.27 x 2.36 (32.3 x 60.0) | 5.11 (145) 440 al —  |SY108-ND 13.00 117.02 520.08 | SY108T-ND 13.67 123.07 546.98 | KR-4400D 

F 1.2 | 7,000 1.27 x 3.54 (32.3 x 90.0) | 8.11 (230) 700 = —__|SY131-ND 26.80 241.22 1072.07 _|SY131T-ND 27.47 247.27 1098.97 | KR-7000F 


+ Non-extending positive terminals A See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


Dimensions in mm 


Lithium Batteries 


Lithium batteries use lithium metal or a lithium aluminum alloy in its negative electrode (anode) and manganese dioxide in its positive electrode 
(cathode). Features: CR Series: * High operating voltage of 3V and high energy density * Wide operating temperature range of -40°C ~ 
85°C, depending on type » Low self-discharge rate of 0.5% per year at room temperature * High capacity cylindrical type * SO9002 certified 
ML Series: * High operating voltage of 2.5V »* Wide operating temperature range of -20°C ~ 60°C * Low self-discharge rate of 2% per year at 
room temperature * Superior charge and discharge cycle * Able to charge at 2.8V Applications: * Cameras * Electronic meters (water, gas, 
electricity) * Electronic car keys Memory Backup Power: * RTC and SRAM for cellular phones * SRAM and DRAM for computers * SRAM and 
DRAM for facsimile machines * SRAM and DRAM for communications equipment and office equipment 

Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of product for medical, life support or 
life sustaining devices or systems. 


Capacity Dimensions Inch (mm) Weight&a Standard Discharge _| Digi-Key Pricing Sanyo 
Fig. Type (V) (mAh) Diameter x Height oz. (gram) Current (mA) Part No. 1 10 50 Part No. 
Coin 
Coin 3 25 0.49 x 0.08 (12.5 x 2.0) 0.03 (0.8) 0.1 SY033-ND 71 6.38 28.37 CR1220 
Coin 3 80 0.79 x 0.06 (20.0 x 1.6) 0.06 (1.7) 0.3 SY138-ND AL 3.72 16.55 CR2016 
= Coin 3 150 0.79 x 0.10 (20.0 x 2.5) 0.09 (2.5) 0.3 SY188-ND 44 3.99 17.73 CR2025 
Coin 3 220 0.79 x 0.13 (20.0 x 3.2) 0.11 (3.0) 0.3 SY189-ND Al 3.72 16.55 CR2032 
Coin 3 280 0.96 x 0.12 (24.5 x 3.0) 0.14 (4.0) 0.3 SY603-ND 1.42 12.77 56.74 CR2430 
Coin 3 610 0.96 x 0.20 (24.5 x 5.0) 0.24 (6.9) 0.2 SY340-ND 1.45 13.03 57.92 CR2450 
Coin - Rechargeable 
1 Coin 3 3.4 0.27 x 0.06 (6.8 x 1.4) 0.006 (0.16) 0.015 SY152-ND 2.51 22.61 100.47 ML614-TZ21 
2 Coin 3 5.5 0.27 x 0.08 (6.8 X 2.1) 0.008 (0.22) 0.015 SY103-ND 2.51 22.61 100.47 ML621-TZ1 
3 Coin 3 15 0.49 x 0.08 (12.5 x 2.0) 0.03 (0.8) 0.1 SY104-ND 4.26 38.30 170.21 ML1220-TJ1 
4 Coin 3 15 0.49 x 0.08 (12.5 x 2.0) 0.03 (0.8) 0.1 SY105-ND 4.26 38.30 170.21 ML1220-TT2 
Camera 
Cylindrical 3 160 0.46 x 0.41 (11.6 x 10.8) 0.17 (3.3) 2 SY100-ND 3.75 33.78 150.11 CR-1-3N 
Cylindrical 3 850 0.61 x 1.06 (15.6 x 27.0) 0.39 (11) 10 SY155-ND 4.37 39.36 174.94 CR2 
Cylindrical 3 1,400 0.67 x 1.36 (17.0 x 34.5) 0.60 (17) 10 SY154-ND 4.11 36.97 164.30 CR123A 
= Pack 3 3,300 1.14 x 0.57 x 2.05 (29.0 x 14.5 x 52.0) 1.34 (38) 20 SY212-ND 14.01 126.06 560.27 CR-V3 
Cylindrical 6 160 0.51 x 0.99 (13.0 x 25.2) 0.32 (9.1) 2 SY101-ND 10.17 91.49 406.61 2CR-1-3N 
Pack 6 1,400 1.37 x 0.77 x 1.41 (34.8 x 19.5 x 35.8) 1.31 (37) 10 SY205-ND 10.19 91.75 407.79 CR-P2 
Pack 6 1,400 1.34 x 0.67 x 1.77 (34.0 x 17.0 x 45.0) 1.41 (40) 10 SY073-ND 10.28 92.55 411.34 2CR5 


A See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


Average | Cut-Off Dimensions ae 
LNEIGIZEL, Capacity | Voltage Rated (mm) Weighta | Digi-Key Pricing Energizer 
Type (V) | (mAh) (V) Drain/Load | Diameter / Height (g) Part No. 1 10 12 100 Part No. 
AAA 1.5 | 1,200 08 50mA 10.5/44.5 76 N600-ND 3.93 35.33 _ 274.75 |L92 
Lithi ium AA 1.5 | 3,000 0.8 50mA 14.5 /50.5 14.5 | N602-ND 3.93 35.33 - 274.75 |L91 
Camera 3 1,500 2.0 1000 17/345 16.8  |N151-ND 3.50 31.50 - 280.00 | EL123AP 

B tt Camera 3 800 2.0 1000 15.6 / 27 11.0 |N157-ND 4.78 — 51.57 = 275.04/72 | EL1CR2BP 

atteries CameraPack | 6 | 1500 | 35 2000 34x 17x45 395 |NO73-ND_ | 1305 — 140.94 ___-626.40/60_ | EL2CRSBP 
Features: * Lithium batteries Camera Pack 6 1,400 40 2000 35 x 19.5 x 36 37.0 — |N205-ND 13.05 — 140.94 626.40/60 |EL223APBP 
substantially outlast-alkalias Camera Pack (x2) | 3 2,900 2.0 200mA 28.2x 14x 51.6 32 N212-NDt | 24.45 — 264.06 1173.60/60 |ELCRV3BP2 
batteries Neal supply energy at a Coin, 10MM 3 30 2.0 45k0. 10/25 07 NO31-ND 1.13 — 1245 64.80/72 |ECR1025BP 

4 : Coin, 12.5MM 3 29 2.0 A5kKQ 12.5/1.6 07 N032-ND 1.15 — 12.42 66.24/72 |ECR1216BP 

See aes Coan ee oe ectian chalttie Goin, 125MM | 3 | 40 20 45k0 12.5/2 0.76 __|NO33-ND 95855 66.50 |CR1220VP 
of up to 10 years * The L91 AA is the world’s longest Coin, 16MM 3 55 2.0 30k0 16/1.6 2 NO34-ND 18 6.98 = 54.25 |CR1616VP 
lasting AA battery in high-drain applications, based Coin, 16MM 3 79 2.0 30kQ 16/2 1.4 NO35-ND 98 8.78 - 68.25 /CR1620VP 
on industry standard testing * 9V type for telemetry Coin, 16MM 3 130 2.0 15kQ. 16/3.2 18 NO36-ND 1.20 10.80 - 84.00 /CR1632VP 
and other applications * Energizer €2® Photo Lithium Coin, 20MM 3 58 2.0 30kQ 20/1.2 1.3 N037-ND 1.18 10.58 _ 82.25 |CR2012VP 
batteries provide the ideal power source for today's Coin, 20MM 3 80 2.0 30kQ 20/1.6 1.9 N138-ND 38 3.38 - 26.25 |CR2016VP 
photographic devices, with advanced lithium technology Coin, 20MM 3 170 2.0 15kQ 20/2.5 28 N188-ND 43 3.83 - 29.75 |CR2025VP 
for exceptional power in digital devices * Coin types for Coin, 20MM 3 225 2.0 10kQ 20/3.2 3.3 N189-ND 40 3.60 - 28.00 /CR2032VP 
keyless entry and other electronic applications Coin, 24.5MM 3 290 2.0 10kQ 24.5/3 46 N603-ND 143 12.83 _ 99.75 |CR2430 
Digi-Key is not approved by any state or federal Coin, 24.5MM 3 575 2.0 5.1kQ 24.5/5 6.9 N340-ND 1.45 13.05 _ 101.50 _|CR2450VP 
agency as an authorized supplier of product for med- t One piece = package of two battery packs. See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. | Due to possible restrictions, a 
ical, life support or life sustaining devices or systems. change in shipping method may be required. 
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Panasonic Lithium Batteries 


The main features of lithium batteries are as follows: 

* High Voltage: Nominal voltage is 3V, which is nearly double that of other batteries which 
use the aqueous electrolyte system, such as manganese dry batteries, and silver-oxide 
batteries. 

¢ High Energy Density: Overwhelmingly high energy density, as compared with conventional 
batteries and other lithium batteries. The energy density is 5 to 10 times higher than that of 
manganese dry batteries. 

* Long Service and Shelf Life: Since Panasonic lithium batteries are composed of 
chemically and thermally stable material, self-discharge is extremely small. Deterioration 
when stored at room temperatures is ca. 0.5% annually — worry about deterioration is 
unnecessary. 

* Stable Flat Discharge Voltage: Since conductive carbon is continuously formed during 
discharge, internal impedance does not increase until the end of discharge, thus stabilizing 
discharge voltage. 

* Excellent Temperature Characteristics: Organic solvent ensures a low electrolyte 
freezing point so that the batteries can be used in a wide temperature range, -40°C ~ 85°C 
is standard (-40°C ~ 80°C for BR2325 and BR2330; -40°C ~ 125°C for the High Temperature 
Coin Type; -40°C ~ 70°C for Camera Type; -30° ~ 60°C for CR2004/P9A). 


PCB Terminal Type 
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¢ BR Types versus CR Types: BR, or (CF) n/Li, batteries provide a more stable voltage 
particularly during the last half of discharge, while CR, or Mn02/Li, batteries provide a higher 
voltage during the first half. CR batteries also can provide a higher current capability than BR 
batteries. In storage, BR batteries perform better at high temperatures. These characteristics 
must be taken into consideration when selecting a battery for a particular application. 

¢ UL Approval: Panasonic Lithium batteries are UL recognized. UL File No. MH12210. 

¢ DOT Exemption: Panasonic lithium cells and multiple cell batteries are authorized for 
transportation, in commerce, by U.S. shipping exemption DOT-E7052. 

* Disposal Information: Panasonic lithium cells are not an EPA listed hazardous waste, but 
may be considered a “characteristic” hazardous waste. Lithium metal, the anode component 
of the cells, is considered by the U.S. EPA to be hazardous when disposed because it is 
reactive with water. However, a cell which contains a small quantity of lithium metal is not 
necessarily a hazardous waste. Disposal regulations and policies are different in each State 
and are subject to frequent changes. Contact your local jurisdiction for specific advice on 
disposal. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of 
product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 
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Drain 
Capacity Weight§ Standard | Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type (Vv) (mAh) (g) (mA) Part No. 1 10 50 60 100 Part No. 
PCB Terminal - Coin Type 
1 Coin 3 48 0.8 0.03 P191-ND. 1.70 15.30 68.00 = 142.80/120 | BR-1225/HCN 
2 Coin 3 48 0.8 0.03 P192-ND 1.70 15.30 68.00 — 119.00 |BR-1225/VCN 
3 Coin 3 120 1.6 0.03 P299-ND. 1.70 15.30 68.00 = 178.50/150 | BR-1632/HFN 
4 Coin 3 190 2.5 0.03 P223-ND 1.73 15.53 69.00 = 193.20/160 | BR-2032/F2N 
§ Coin 3 190 2.5 0.03 P196-ND 1.73 15.53 = 82.80 120.75 | BR-2032/HEN 
6 Coin 3 190 2.5 0.03 P197-ND 1.73 15.53 69.00 = 144.90/120 | BR-2032/VBN 
7 Coin 3 165 3.2 0.03 P142-ND 1.73 15.53 = 82.80 120.75 |BR2325-HBN 
8 Coin 3 165 3.2 0.03 P202-ND 1.73 15.53 = 82.80 120.75 | BR-2325/HCN 


t Insulator (Yellow) 


§ See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 
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Lithium Batteries (cont, 


= 
Panasonic PCB Terminal Type 
Drain 
Capacity Weight§ Standard | Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type (Vv) (mAh) (g) (mA) Part No. al 10 50 60 100 Part No. 
9 Coin 3 190 2.5 0.03 P241-ND 1.73 15.53 69.00 = 120.75 | BR-2032/GUN 
10 Coin 3 165 3.2 0.03 P193-ND 1.73 15.53 = 82.80 120.75 | BR-2325/HGN 
1 Coin 3 165 3.2 0.03 P194-ND 1.73 15.53 69.00 = 120.75 | BR-2325/VCN 
12 Coin 3 165 3.2 0.03 P195-ND 1.73 15.53 = 82.80 120.75 | BR-2325/VGN 
13 Coin 6 165 6.4 0.03 P143-ND 3.55 31.95 = = 298.20/120 | BR2325-2HC 
14 Coin 3 255 3.2 0.03 P243-ND 2.05 18.45 82.00 oa 143.50 | BR-2330/GVFN 
15 Coin 3 255 3.2 0.03 P198-ND 2.05 18.45 82.00 = 143.50 | BR-2330/HEN 
15 Coin 3 255 3.2 0.03 P642-NDt NEW! 2.05 18.45 = 98.40 —  |BR-2330/HFN 
16 Coin 3 255 3.2 0.03 P199-ND 2.05 18.45 82.00 = 143.50 | BR-2330/VCN 
17 Coin 3 35 1.2 0.10 P244-ND 1.25 11.25 50.00 —= 105.00/120 | CR-1220/HFN 
18 Coin 3 35 1.2 0.10 P279-ND 1.25 11.25 = = 120.00/120 | CR-1220-1FCE 
19 Coin 3 55 1.2 0.10 P273-ND 1.35 12.15 54.00 = 94.50 |CR-1616/F2N 
20 Coin 3 90 1.6 0.10 P222-ND 1.08 9.68 43.00 — 75.25 |CR2016-1F2 
21 Coin 3 225 1.2 0.29 P245-ND 1.08 9.68 43.00 = 75.25 |CR-2032/F4N 
22 Coin 3 560 5.9 0.20 P246-ND 1.90 17.10 76.00 = 133.00 | CR-2354/GUN 
23 Coin 3 560 5.9 0.20 P274-ND 1.90 17.10 76.00 _ 133.00 |CR-2354/HFN 
24 Coin 3 560 5.9 0.20 P248-ND 1.90 17.10 76.00 _— 133.00 |CR-2354/VCN 
25 Coin 3 1000 10.5 0.20 P126-ND 4.18 37.58 167.00 = 292.25 | CR-2477/HFN 
26 Coin 3 1000 10.5 0.20 P271-ND 4.18 37.58 167.00 = 292.25 |CR-2477/VCN 
PCB Terminal - High Temperature Coin Type (-40°C ~ 125°C) 
27 Coin 3 48 0.8 0.03 P290-ND 1.98 17.78 79.00 = 138.25 |BR-1225A/FAN 
28 Coin 3 48 1.0 0.03 P061-ND 1.98 17.78 79.00 =. 165.90/120 | BR-1225A/HBN 
29 Coin 3 120 1.5 0.03 P022-ND 1.93 17.33 77.00 = 134.75 | BR-1632A/FAN 
30 Coin 3 120 1.5 0.03 P291-ND 1.93 17.33 77.00 = 202.13/150 |BR-1632A/GAN 
31 Coin 3 120 1.5 0.03 P023-ND 1.93 17.33 77.00 = 134.75 | BR-1632A/HAN 
32 Coin 3 120 1.5 0.03 P024-ND 1.93 17.33 77.00 = 202.13/150 |BR-1632A/VAN 
33 Coin 3 255 3.2 0.03 P025-ND 2.20 19.80 88.00 = 154.00 |BR-2330A/FAN 
34 Coin 3 255 3.2 0.03 P026-ND 2.20 19.80 88.00 = 154.00 |BR-2330A/HDN 
35 Coin 3 255 3.2 0.03 P027-ND 2.20 19.80 88.00 = 154.00 |BR-2330A/VAN 
36 Coin 3 255 3.2 0.03 P224-ND 2.20 19.80 88.00 = 154.00 | BR-2330A/GAN 
37 Coin 3 1000 8.0 0.03 P028-ND 3.68 33.08 = 176.40 257.25 |BR-2477A/FBN 
38 Coin 3 1000 8.0 0.03 P029-ND 3.68 33.08 147.00 = 257.25 |BR-2477A/HBN 
39 Coin 3 1000 8.0 0.03 P030-ND 3.68 33.08 147.00 = 257.25 |BR-2477A/VAN 
40 Coin 3 1000 8.0 0.03 P228-ND 3.68 33.08 147.00 — 257.25 | BR-2477A/GAN 
t Insulator (Yellow) § See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 
Computer, Camera, Standard and Standard Coin Types 
Dimensions Drain 
Capacity (mm) Weight§ | Standard | Digi-Key Pricing Panasonic 
Type (Vv) (mAh) Dia. x Height (g) (mA) Part No. 1 10 12 50 100 Part No. 
Computer-Type 
Pack 6 1200 19.5 x 33.9 x 36.0 31.0 2.5 P204-ND 13.50 121.50 = 540.00 — |BR-P2PE 
Pack with 6.8kQ resistor 6 1200 22.0 x 39.0 x 41.0 45.0 _ P203-ND 16.55 148.95 = 662.00 1158.50 | BR-E3C3BCA 
Camera-Type 
Cyl. (Bulk pkg.) 3 850 15.6 x 27.0 11.0 20 P157-ND 2.88 25.88 _— 115.00 201.25 |CR-2 
Cyl. (Retail pkg.) 3 850 15.6 x 27.0 11.0 20 P155-ND 6.90 62.10 66.24 = — |CR-2PA/1BOEM 
Cyl. (Bulk pkg.) 3 1500 17.0 x 34.5 17.0 20 P151-ND 2.63 23.63 _ 105.00 183.75 |CR-123A 
Cyl. (Retail pkg.) 3 1500 17.0 x 34.5 17.0 20 P154-ND 6.90 62.10 66.24 = — |CR-123APA/1B 
Pack (Bulk pkg.) 3 3300 28.4 x 14.4 x 52.0 39.0 200 P063-ND 10.63 95.63 425.00 743.75 |CR-V3P/B 
Pack (Retail pkg.) 3 3000 28.4 x 14.4 x 52.0 39.0 200 P212-ND 12.34 = 132.00 = — |CR-V3A/1BOEM 
Pack (Bulk pkg.) 6 1400 35.0 x 19.5 x 36.0 37.0 20 Po99-ND 7.63 68.63 = 305.00 533.75 |CR-P2 
Pack (Retail pkg.) 6 1400 35.0 x 19.5 x 36.0 37.0 20 P205-ND 12.30 = 132.84 = — |CR-P2PA/1BOEM 
Pack (Bulk pkg.) 6 1400 34.0 x 17.0 x 45.0 38.0 20 P127-ND 6.63 59.63 = 265.00 463.75 |2CR-5MPA/B 
Pack (Retail pkg.) 6 1400 34.0x 17.0 x 45.0 38.0 20 P073-ND 12.30 110.70 118.08 = —_|2CR-5MPA/1BOEM 
Standard Type 
A 3 2200 17.0 x 45.5 13.5 2.5 P362-ND 11.30 101.70 = 542.40 791.00 )/BR-AG 
Awith Tabs 3 2200 17.0 x 45.5 13.5 2.5 P362T-ND 11.97 107.75 _ 478.90 838.08 |BR-AGT 
A 3 1800 17.0 x 45.5 18.0 2.5 P267-ND 8.75 78.75 = 350.00 612.50 |BR-A 
Awith Tabs 3 1800 17.0 x 45.5 18.0 2.5 P267T-ND 9.42 84.80 _ 376.90 659.58 |BR-AT 
1/2 AA with 2 PCB Pins 3 1000 14.5 x 25.5 8.0 2.5 P631-ND 5.00 45.00 = 200.00 —__|BR-1/2AAE5PE 
1/2 AA with 3 PCB Pins 3 1000 14.5 x 25.5 8.0 2.5 P630-ND 5.00 45.00 _ 200.00 — |BR-1/2AAE2PE 
2/3 A 3 1450 17.0 x 33.5 13.5 2.5 P361-ND 5.35 48.15 = = 374.50 |BR-2/3AG 
2/3 A with Tabs 3 1450 17.0 x 33.5 13.5 2:5: P361T-ND 6.02 54.20 _ 240.90 421.58 | BR-2/3AGT 
2/3 A 3 1200 17.0 x 33.5 13.5 2.5 P133-ND 4.70 42.30 — = 329.00 |/BR-2/3A 
2/3 A with Tabs 3 1200 17.0 x 33.5 13.5 2.5 P201-ND 5.63 50.63 = 225.00 393.75 | BR-2/3AT2SP. 
2/3 A with 2 PCB Pins 3 1200 17.0 x 33.5 13.5 2.5 P226-ND 5.63 50.63 = 225.00 393.75 |BR-2/3AE5SP 
2/3 A with 3 PCB Pins 3 1200 17.0 x 33.5 13.5 2.5 P270-ND 5.25 47.25 = 210.00 367.50 | BR-2/3AE2SP 
Standard Coin Type 
3 35 12.5x 2.0 0.7 0.03 P342-ND 1.30 11.70 = 52.00 91.00 |BR-1220 
3 48 12.5x2.5 0.8 0.03 P183-ND 1.23 11.03 = 49.00 85.75 |BR-1225 
3 190 20.0 x 3.2 2.5 0.03 P186-ND 1.15 10.35 _ 46.00 80.50 |BR-2032 
3 165 23.0 x 2.5 3.2 0.03 P135-ND 1.43 12.83 = 57.00 99.75 |BR-2325 
3 255 23.0 x 3.0 3.2 0.03 P187-ND 1.83 16.43 = 73.00 127.75 | BR-2330 
3 500 30.0 x 3.2 5.5 0.03 P341-ND 2.75 24.75 = 110.00 192.50 | BR-3032 
3 30 10.0x2.5 0.7 0.1 P031-ND 1.08 9.68 _ 43.00 75.25 |CR1025 
3 25 12.5x 1.6 0.7 0.1 P032-ND 1.08 9.68 = 43.00 75.25 |CR1216 
3 35 12.5x 2.0 1.2 0.1 P033-ND 95 8.55 _ 38.00 66.50 |CR1220 
3 40 16.0 x1.2 0.8 0.1 P041-ND 2.70 24.30 = 108.00 189.00 |CR1612 
3 55 16.0 x 1.6 a2 0.1 P034-ND 1.00 9.00 _ 40.00 70.00 |CR1616 
Coin 3 75 16.0 x 2.0 1.3 0.1 P035-ND 93 8.33 = 37.00 64.75 |CR1620 
3 125 16.0 x 3.2 1.8 0.1 PO36-ND 1.08 9.68 _ 43.00 75.25 |CR1632 
3 55 20.0 x 1.2 1.4 0.1 P037-ND 1.20 10.80 = 48.00 84.00 |CR2012 
3 90 20.0 x 1.6 1.7 0.1 P138-ND -33 2.93 mt 13.00 22.75 |CR2016 
3 165 20.0 x 2.5 25 0.2 P188-ND .33 2.93 = 13.00 22.75 |CR2025 
3 225 20.0 x 3.2 3.1 0.2 P189-ND -33 2.93 _— 13.00 22.75 |CR2032 
3 265 23.0 x 3.0 4.0 0.2 P111-ND 1.43 12.83 = 57.00 99.75 |CR2330 
3 560 23.0 x 5.4 5.9 0.2 P117-ND 1.25 11.25 _ 50.00 87.50 |CR2354 
3 100 24.5 x 1.2 2.0 0.2 P042-ND 3.10 27.90 = 124.00 217.00 |CR2412 
3 620 24.5 x 5.0 6.3 0.2 P340-ND 1.13 10.13 _— 45.00 — |CR2450 
3 1000 24.5x7.7 10.5 0.2 P120-ND 2.85 25.65 = 114.00 199.50 |CR2477 
3 500 30.0 x 3.2 7A 0.2 P121-ND 2.45 22.05 = 98.00 171.50 | CR3032 
Pin Type 
Pin 3 25 4.2 x 25.9 0.55 0.5 P140-ND 3.25 29.25 _ 130.00 227.50 |BR425/BN 
3 50 4.2 x 35.9 0.85 1.0 P139-ND 3.28 29.48 = 131.00 229.25 |BR435 


§ See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 
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Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic Manganese Lithium Rechargeable Batteries (ML Series) 


Features: * Excellent withstand voltage characteristics. These batteries can withstand the application of a continuous 
* Charging at voltage levels even under 3V. In order to support the current trend in ICs toward lower 3.2V voltage at a high temperature of 60°C (140°F). 

voltages, these batteries can be charged at a 3 +0.2 voltage level, and this makes it easier to set the Applications: 

charging circuits for the circuits which employ 3V ICs. * Power source for backing up memory data in mobile telephones, personal handyphone systems, memory 
« Large capacity for hour-after-hour back-up. cards, pagers, data terminals and office automation equipment. 


Capacity Dimensions (mm) | Weight | Drain Standard | Digi-Key Pricing Panasonic 

Fig. Type | (V) (mAh) Dia. Height (g) (mA) Part No. 1 10 50 100 Part No. 

1 Coin 3 1.0 48 1.4 0.10 0.005 P004CT-ND 2.13 19.13 85.00 148.75 ML-414RM/CN 
2 Coin 3 1.2 48 1.4 0.09 0.005 P005-ND 1.65 14.85 66.00 115.50 ML414S/ZT 

3 Coin 3 3.4 6.8 1.45 0.17 0.010 P297-ND 2.03 18.23 81.00 141.75 ML-614S/FN 

4 Coin 3 3.4 6.8 1.4 0.16 0.010 P006-ND 1.78 15.98 71.00 124.25 ML-614S/ZTN 
5 Coin 3 5.0 6.8 2.05 0.30 0.010 P044-ND 2.03 18.23 81.00 141.75 ML-621S/DN 

6 Coin 3 5.0 6.8 21 0.23 0.010 P007-ND 1.78 15.98 71.00 124.25 ML-621S/ZTN 
7 Coin 3 11.0 9.5 2.05 0.50 0.030 P296-ND 2.25 20.25 90.00 157.50 ML-920S/DN 

8 Coin 3 17.0 12.5 2.0 0.80 0.030 P295-ND 2.38 21.38 95.00 166.25 ML1220/F1A 

9 Coin 3 17.0 12.5 2.0 0.80 0.030 P294-ND 2.38 21.38 95.00 166.25 ML-1220/V1AN 
10 Coin 3 45.0 20 2.0 2.20 0.100 P045-ND 2.68 24.08 107.00 187.25 ML-2020/V1AN 
1 Coin 3 45.0 20 2.0 2.20 0.100 P046-ND 2.68 24.08 107.00 187.25 ML-2020/G1AN 
12 Coin 3 45.0 20 2.0 2.20 0.100 P047-ND 2.68 24.08 = 187.25 ML-2020/H1CN 


Vanadium Pentoxide Lithium Rechargeable Batteries 


Features: * One high-voltage battery to serve your back up needs. This single, compactly designed, cost- Applications: 

effective 3V battery does the work of three 1.2V Ni-Cd or two capacitors. * Months of continuous use as a * Memory Backup: 

backup. The VL3032 has a nominal electrical capacity of 100mAh which translates into 10,000 hours with a _— Facsimiles, ECRs, telephones, typewriters, sequencers, VTRs, video cameras, personal computers, memory 
microprocessor load of 10 pA. cards, tuners. 


1.8 {K IK.75 
a 
Dimensions Drain Charge ne 
Capacity (mm) Weight | Standard Current Digi-Key Pricing Panasonic 

Fig. | Type (vy) (mAh) Dia. Height A (g) (mA) 3.4+0.15V__ | Part No. 1 10 50 100 Part No. 

1 Coin 3 1.5 6.8 2.05 = 0.3 0.01 <0.2mA P048-ND 4.43 39.83 177.00 309.75 | VL-621/DN 

2 Coin 3 5 12.5 2.0 = 0.7 0.03 <0.5mA P219-ND 3.75 33.75 — 750.00/250 |VL1216-1F5U 

3 Coin 3 A 12.5 2.0 = 0.8 0.03 <0.5mA P079-ND 4.45 40.05 178.00 373.80/120 | VL-1220/HFN 
4 Coin 3 7 12.5 2.0 — 0.8 0.03 <0.5mA P080-ND 4.45 40.05 178.00 311.50 | VL-1220/VCN 

5 Coin 3 20 20.0 2.0 = 2.2 0.07 <1.5mA P081-ND 4.75 42.75 228.00/60 332.50 | VL-2020/HFN 

6 Coin 3 20 20.0 2.0 2.7 2.2 0.07 <1.5mA P082-ND 4.75 42.75 190.00 399.00/120 | VL-2020/VCN 

7 Coin 3 30 23.0 2.0 = 28 0.10 <2.0mA P221-ND 5.85 52.65 234.00 491.40/120 | VL-2320/F2N 

8 Coin 3 30 23.0 2.0 = 28 0.10 <2.0mA P083-ND 5.85 52.65 280.80/60 409.50 | VL-2320/HFN 

6 Coin 3 30 23.0 2.0 2.7 28 0.10 <2.0mA P084-ND 5.85 52.65 234.00 409.50 | VL-2320/VCN 

8 Coin 3 50 23.0 3.0 = 3.7 0.10 <2.0mA P085-ND 7.38 66.38 354.00/60 516.25 | VL-2330/HFN 

6 Coin 3 50 23.0 3.0 3.7 3.7 0.10 <2.0mA PO86-ND 7.38 66.38 295.00 516.25 | VL-2330/VCN 

9 Coin 3 100 30.0 3.2 = 6.3 0.20 <4.0mA P087-ND 9.00 81.00 360.00 630.00 | VL-3032/GUFN 
10 Coin 3 100 30.0 3.2 _ 6.3 0.20 <4.0mA P088-ND 9.00 81.00 360.00 630.00 | VL-3032/F2N 
11 Coin 3 50 23 3.0 = 3.5 0.10 <2.0mA P002-ND 7.38 66.38 295.00 516.25 | VL-2330/F3N 


Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


Niobium Titanium Lithium Rechargeable Battery 


Features: Designed for very low voltage ICs. Nominal voltage is 2.0 volts. These Applications: Power source for backing up memory data in cellular phones, PDA 
can be charged and discharged at temperatures as high as 60°C (140°F). Charging (personal digital assistants), portable communication devices and other handheld 


voltage is 2.5 volts. applications. 
Voltage | Capacity | Dimensions(mm) | Weight | Drain Std. | Digi-Key Price Each Panasonic 
Type (V) (mAh) Diameter | Height (g) (mA) Part No. 1 10 400 Part No. 
Coin 2.0 4.0 6.8 2.55 0.25 0.01 P009-ND. 2.13 1.92 1.36 NBL-621/DN 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2465 


Fig. 2 
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NEW: YMBET” EnerChip™ i — — 
CORPORATION wf Wee Hwee 
The Cymbet EnerChip™ family of solid-state, rechargeable thin-film batteries is a new innovation in energy management and energy storage. It is well suited for ‘seh oaied Enerctin MP F 1a 
applications where battery backup power is needed to maintain the settings of microcontroller memories, real-time-clocks and SRAM during power loss or power " Rov H NPP 
failures. _ sicrtn 8 H satorr 
CBC-EVAL-08: Evaluation kit that combines a solar panel energy transducer with the EnerChip EH CBC5300 energy harvesting module that has two 50uAh EnerChip Vorer D gartest 
batteries. The EnerChips provide storage and starting power for the energy harvesting module. The purpose of this demonstration platform is to enable designers to vrec H Ec1GND 
quickly develop energy harvesting applications. uvoset 1 ec2GnD 
CBC5300-24C: The EnerChip EH CBC5300 is a self contained energy harvesting power module in a 24-pin DIP configuration with two 50yAh EnerChips. It is designed 24-Pin DIP Module 


to accept a range of energy transducer inputs, store the harvested power, and deliver managed power to the target system. The CBC5300 enables system designers 
to quickly release energy harvesting based products. 

CBC-EVAL-05: Evaluation kit is used to demonstrate the capabilities of the EnerChip thin film batteries and the EnerChip CC with integrated battery management capabilities. The kit can be used to demonstrate: * EnerChip battery * EnerChip CC device 
¢ EnerChip CC in parallel with the other EnerChip battery. Applications: * Standby supply * Wireless sensors and RFID tags * Localized power source * Power bridging * consumer appliances * Business and industrial systems * Energy Harvesting 


Dimensions in Inches (mm) Digi-Key Price Cymbet 

Fig. |Description Length Width Height Part No. Each Part No. 
1 EH Solar Energy Harvest Evaluation Kit 3.55 (90.17) 2 (50.80) _— 859-1002-ND® 119.95 CBC-EVAL-08 
. EH Harvesting Module 1.2 (30.48) 0.7 (17.18) 0.9 (5.00) 859-1000-5-NDt 35.95 CBC5300-24C, 
CC Evaluation Kit 1.2 (30.48) 0.7 (17.18) 0.9 (5.00) 859-1001-ND 29.95 CBC-EVAL-05 


@ RoHS Compliant + Tube 
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@ 
Manganese Silicon Lithium and Manganese Lithium Rechargeable Batteries 


MS Series batteries use a silicon oxide anode and lithium manganese Applications: * Backup power supply for memory or clock in various ML414H is a rechargable, coin type battery. Features: + Pb-free 
composite oxide cathode. As a result, they offer a longer cycle life and _ types of electronic equipment such as cellular phones, cordless phones, reflowable (Peak temperature: 260°C) » High temperature heat 
highly stable over-discharge characteristics. PHS, pagers, memory-cards, FAX machines, personal computers, resistance 

PDA, video cameras, digital cameras, tuners and handy terminals Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an 
* Combined use with solar cells * Main power source for small and slim authorized supplier of product for medical, life support or life 
Operating Temperature: -20°C ~ 60°C portable equipment sustaining devices or systems. 


Features: ¢ Large discharge capacity * Long cycle life 


Dimensions in mm 


Fig. 7 


Co e-solder 
plate area 
. F Standard R Maximum cycle Life Standard 
Nominal | Nominal | Internal | Charge/Discharge | Discharge Current Charge Seiko 
Voltage | Capacity | Impedance Current (continuous) 100% | 20% Voltage | Weight | Digi-Key Pricing Instruments 
Fig.| Type (v) (mAh) (0) (mA) (mA) D.O.D | D.0.D (v) (g) _| Part No. 1 10 Pkg. _| Part No. 
Manganese Silicon Lithium 
1 MS412F 3.0 1.0 100 0.010 0.10 200 1000 3.1 0.07 |728-1043-ND 1.45 13.05 232.00/200 | MS412F-FL26E 
MS412FE 3.0 1.0 100 0.010 0.10 100 1000 3.1 0.07 |728-1053-ND 1.55 13.95 248.00/200 |MS412FE-FL26E 
2 | MS518SE 3.0 3.4 60 0.010 0.15 100 1000 3.1 0.13 |728-1054-ND 1.70 15.30 136.00/100 | MS518SE-FL35E 
3 | MS614SE 3.0 3.4 80 0.015 0.25 100 1000 3.1 0.17 |728-1055-ND 1.70 15.30 136.00/100 |MS614SE-FL28E 
4 | MS614SE 3.0 3.4 80 0.015 0.25 100 1000 3.1 0.17 |728-1056-ND 1.70 15.30 136.00/100 | MS614SE-FL29E 
5 | MS621FE 3.0 §.5: 80 0.015 0.25 100 1000 3.1 0.23 |728-1057-ND 1.75 15.75 140.00/100 |MS621FE-FL11E 
6 | MS920SE 3.0 11.0 35 0.050 0.80 100 1000 3.1 0.47 |728-1058-ND 2.05 18.45 164.00/100 | MS920SE-FL27E 
Manganese Lithium 
7 ML414H 3.0 1.0 600 0.005 0.03 = = 3.1 0.07 | 728-1052-1-NDt 2.28 19.00 — |ML414H-IVO1E 
ML414H 3.0 1.0 600 0.005 0.03 — = 3.1 0.07 |728-1052-2-NDt 4256.00/4,000 ML414H-IVO1E 


+ CutTape + Tape and Reel 


Lithium Rechargeable Batteries 


The HB Series features high capacity and long cycle life with a wide charging voltage range, 
which is most suitable for backup use of real time clock and SRAM etc. 


Dimensions in mm 


Features: * Pb-free reflowable »* Superior heat resistance (260°C peak) allows reflow 
soldering by Pb-free solder * Wide range of charging voltages * High capacity » Long cycle 
life * Excellent over-discharge characteristics 

Operating Temperature: -20°C ~ 60°C 

Applications: * Power supply backup use for cellular phones, wireless phones, digital still 
cameras, PHS, PDA and MD players 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of 
product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


Nominal Capacity 5 Cut Tape 
Nominal | Charge (mAh) Internal | Standard Charge/ Cycle Life Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel _| Seiko Instruments 
Fig.| Type | Voltage | Voltage (Voltage Range) Impedance| Discharge Current | 10% D.0.D | 100% D.0.D | Weight | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
HB414) 3.0V |2.5V ~3.5V 0.3 (3.0 ~ 1.2) 2800 0.005mA 1000 100 0.07g | 728-1040-1-ND 2.28 1.90 1.52 |728-1040-2-ND 3,600 | 1064.00/M | HB414-I106E 
2 |HB414) 3.0V |2.5V~3.5V 0.2 (2.5 ~ 1.2) 2800. 0.005mA 1000 100 0.07g | 728-1041-1-ND 2.19 1.83 1.46 |728-1041-2-ND 4,000 | 1022.00/M | HB414-IVO1E 
3 | HB414) 3.0V |2.5V~3.5V 0.14 (3.0 ~ 2.0) 2800 0.005mA 1000 100 0.079 | 728-1042-1-ND 2.04 1.70 1.36 |728-1042-2-ND 3,600 | 952.00/M | HB414-IVO2E 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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@TADIRAN Lithium Batteries 


Lithium Batteries 


Lithium Thionyl Chloride (Li/SOCI2) Cell: Non-Rechargeable 


Tadiran Lithium Thionyl Chloride cells offer enduring quality. They are a superior power source, combining the 
highest energy density and voltage, longest service life, lowest self-discharge, plus the widest temperature 
range of any battery commercially available. These cells are ideally suited to provide long lasting power 
solutions for critical applications, including high tech electronics, military, consumer appliances, even state- 
of-the-art wireless communications. Tadiran batteries last by far longer than conventional cells, making them 
ideal for remote, portable, or seldom used equipment. 


TL-51XX MBU Series: ¢ Very low self discharge rate * Suited for long-term operation at low current levels 
with long stands Intermittent discharge with medium current level, provided that the average current 
exceeds the active current level 


TL-2XXX XTRA™ Series: * Excellent shelf life (10 years) »* Very low self-discharge »* Major improvement 
of voltage delay at the start of discharge at medium current levels (TMV) ¢ Intermittent discharge at medium 
current levels 


TL-59XX XTRA™ High Capacity Series: « High capacity batteries for long term applications at low currents 
¢ For use in wireless sensors, utility meters, RFID tags, toll tags for toll road pricing, etc. 


Fig. 1 — Standard Fig. 2 — Axial Pins 


Connector Type 
Housing: BERG 71627-001 
Contacts: BERG 47565-002 


TLM-15XXMP and TLM-15XXHP Series: * These two families, High 
Power and Medium Power, are specifically designed for applications 
requiring high power, long life and extended storage. 


TLH-XXXX Extended Temperature Series: ¢ For Operation at 
Temperatures up to 125°C Applications: The following list represents 
actual applications where Tadiran Lithium cells and batteries are 
already being used as a main or backup source of energy: * Utility 
meters and A.M.R. equipment * PC computers and data loggers 
* CMOS memory and RTC backup »* Toll tags and RFID transponders 
* Programmable logic controllers * Wireless alarm sensors * Sea 
buoys and remote monitoring systems ¢ Military and Aerospace 
systems * Automatic External Defibrillators * Communications 
Systems ¢ Telematics UL Approval: Tadiran Lithium Thionyl Chloride 
cells and batteries are UL recognized. UL File No. MH12193 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of product for 


medical, life support or life sustaining devices or systems. F ‘ : 
Dimensions in mm 


Fig. 3 — Solder Tabs 


@ 0.785 


Connector Type 
IDC 1308-102-426 


~ F168 16.8 


Nominal 
Nominal Discharge 
Nom. | Capacity Dimensions (mm) Weight* | Current | Digi-Key Pricing Tadiran 
Fig. Series Type (Vv) (mAh) A B c D Ei F (g) (mA) Part No. 1 10 Carton Part No. 
High Power AA 4 550 |503/151) — | —|]— | — | 192 50 | 439-1042-ND 24.00 222.00 _5220.00/300 | TLM-1550HP/S 
: High Power 2/3AA 4 240 |2e9}i48) — | — | — | — 14 20 ‘| 439-1045-ND 22.00 203.50 —7975.00/500 | TLM-1530HP/S 
High Power 1/2AA 4 16 «J io7lis1f —| —| —] —] 79 12 |439-1046-ND 22.00 203.50 —4785.00/300 | TLM-1520HP/S 
High Power 1/2KA 4 200 J197/151) —| —| —] —] 80 42 |439-1047-ND 20.00 185.00 —4800.00/300 | TLM-1520MP/S 
3 High Power AA with Tab 4 soo |sosliae/ — | — | — | — 20 50 | 439-1043-ND 26.50 245.13 _5763.75/300 | TLM-15S0MP/Z2/T 
MBU 1/2AA 36 950 |252lias/ — | —] — | — 9 0.5 |439-1002-ND 472 43.66  1711.00/500 |TL-S101/S 
: MBU AA 36] 21400 |s50s)/145/ —| — | —]|— |] 174 2.0  |439-1012-ND 578 53.47 1257.15/300 | TL-S104/S 
MBU 1/2AA with Leads | 3.6 950 |252/145/ — | —] — | — 9 0.5 |439-1003-ND 5.04 46.62  1096.20/300 |TL-S101/P 
i MBU AAwithLeads | 36 | 2100 |s05/i4s)/ — | —] — | —] 174 2.0  |439-1013-ND 610 56.43 —-2211.25/500 | TL-s104/P 
MBU 1/10D 36 | 1,000 | 65 | 329 32 [15.24] 7.62] 168 0.5  |439-1023-ND 738 68.27  — 1605.15/300 |TL-5134/P 
* MBU 4/6D 36] 1,700 | 10.2) 329 32 [15.24] 7.62] 21.5 0.5  |439-1024-ND 976 90.28 — 1698.24/240 | TL-5135/P 
5 MBU BEL 3.6 400 |675|i1a5/225| 75 | 42 \|762/ 53 0.3 |439-1025-ND 5.04 46.62 — 1827.00/500 |TL-5186 
XTRA™ 1/2KA 36 | 1,000 | 252/145; —| — | —] — 9 1.0  |439-1000-ND 494 45.70 1790.75/500 |TL-2150/S 
: XTRA™ AA 36) 2100 |505)/145;| —| — | —]|— |] 174 2.0  |439-1010-ND 610 56.43 — 1326.75/300 |TL-2100/S 
XTRA™ 1/2AAwithLeads | 36 | 1,000 | 252/145] — | — | — | — 9 1.0  |439-1001-ND 526 48.66  1144.05/300 |TL-2150/P 
2 XTRA™ AAwithLeads | 36 | 2,100 |s05/i4s)/ — | — |] — | — | 174 2.0  |439-1011-ND 640 59.20 — 1160.00/250 | TL-2100/P 
XTRA™ High Capacity 1/2KA 36 | 1200 |252/145|/ —|—|—]—]| 02 1.0  |439-1004-ND 5.78 53.47 2095.25/500 |TL-s902/S 
1 | XTRA™ High Capacity 2/3AA 36] i650 |3a3s/is| —|—|—]|—] 118 1.3 |439-1007-ND 652 60.31  —2363.50/500 | TL-s95s/S 
XTRA™ High Capacity AA 36] 2400 |505/145| —| —|—]|— |] 176 2.0  |439-1014-ND 724 66.97 —‘1574.70/300 | TL-8903/S 
XTRA™ High Capacity | 1/2AAwithLeads | 36 | 1,200 | 252/145; — | —|— | — | 92 1.0  |439-1005-ND 610 56.43  1326.75/300 |TL-5902/P 
2 | XTRA™ High Capacity | 2/3AAwithLeads | 36 | 1,650 | 335/145) — | — |] — | —] 118 1.3 |439-1008-ND 682 63.09  —1236.13/250 | TL-s95s/P 
XTRA™ High Capacity | AAwithLeads | 36 | 2400 |s05|145)/ — | —|—|—] 176 2.0  |439-1015-ND 756 69.93 — 1370.25/250 |TL-8903/P 
XTRA™ High Capacity | 1/2AAwithTabs | 36 | 1,200 | 252/145; — | —|— | — | 92 1.0  |439-1006-ND 610 56.43 488.00/100 | TL-5902/T 
3 | XTRA™ High Capacity | 2/3AAwithTabs | 36 | 1,650 |335/14s| —| —]|—|— ]| 118 1.3 |439-1009-ND 682 63.09 — 2472.25/500 | TL-5955/T 
XTRA™ High Capacity | AAwithTabs | 36 | 2400 |s05/145;/ — | — | — | —] 176 2.0  |439-1016-ND 756 69.93  1644.30/300 | TL-8903/T 
Extended Temperature 1/2KA 36 900 |j252/i4s/—|—|]—|—]| 96 1.0  |439-1030-ND 696 64.38 2523.00/500 | TLH-5902/S 
1 | Extended Temperature 2/3AA 36] 1400 |33s/14s| —|—|—]|— |] 125 1.3 |439-1032-ND 786 72.71 — 2849.25/500 | TLH-5955/S 
Extended Temperature AA 36] 2000 |s0s)/145| —] — | —] — 18 1.0  |439-1034-ND 874 80.85 — 1900.95/300 | TLH-5903/S 
Extended Temperature | 1/2AAwithLeads | 3.6 900 j2a52lias/—|—]—]|—]| 96 1.0 |439-1031-ND 728 67.34 —1583.40/300 | TLH-5902/P 
2 | Extended Temperature | 2/3AAwithLeads | 36 | 1,400 | 335/145) — | — | — | —] 125 1.3 |439-1033-ND 818 75.67 —«-1482.63/250 | TLH-5955/P, 
Extended Temperature | AAwithLeads | 36 | 2000 |s505|145/ — | — | — | — 18 1.0  |439-1035-ND 9.06 83.81 1642.19/250 | TLH-5903/P 
iXtra Watters 1/10D 36 | 1,000 | 65 |329| 34 | 27 |1524/7.62| 163 1.0 |439-1037-ND 9.36 86.58 2035.80/300 | TLH-5934/P 
; iXtra Watters 4/6D 36] 1500 |102)329| 35 | 27 |1524)7.62| 21 1.0  |439-1038-ND 1236 114.33 —2150.64/240 | TLH-5935/P 
iXtra Watters 1/10D 36] 1000 | 65 |329| 34 | 27 |15.24| 7.62] 163 1.0  |439-1040-ND 812 75.11 1766.10/300 | TL-8934/P 
iXtra Watters 4/6D 36] 1,700 |102)329| 35 | 27 |1524)7.62| 21 1.0  |439-1041-ND 10.74 99.35 — 1868.76/240 | TL-s935/P 
: iXtra Watters 2450 3.6 550 | 62| 24] — | 58] 48|762/ 8s 0.5 |439-1036-ND 532 49.21 1542.80/400 | TLH-2450/P 
iXtra Watters 2450 3.6 550 |62|24|/— |58]48|762] 88 0.5  |439-1039-ND 4.20 38.85  1218.00/400 |TL-2450/P 
@:||; Seancate Ballery Packs MBU - AA 36 | 2,100 27 2.0 | 439-1026-ND 10.50 9713 2283.75/300 | TL-5242/w 
7 | Standard Battery Packs | xtRam.1/2aa | 3.6 | 1,000 12.5 1.0  |439-1027-ND 8.30 76.78  3429.98/570 |TL-5276/W 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 
g fe} go ie) ie} 
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ENne€/GIZEf \ndustrial Alkaline, Silver Oxide and Zinc Air Batteries 
Energizer® Industrial Alkaline batteries contain the long-lasting power found in Energizer Max® alkaline batteries with a design enhanced for today’s heavy current or continuous use 
applications. Features: * No mercury added * Excellent shelf life Applications: * Telemetry * Portable Communication * Cameras * Audio Devices * High-Powered Flashlights 
¢ Pagers * TV Remote Controls * Electronic Door Locks * Smoke Detectors and more 
Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 
Average Cut-Off Rated Dimensions — Inch (mm) Weight Digi-Key Pricing Energizer 
Size (V) | Capacity(mAh) | Voltage (V) Drain/Load Diameter Height oz. (9) Part No. 1 10 72 100 Part No. 
D 15 20,500 0.8 25mA 1.346 (34.2) 2.421 (61.5) 5.03 (141.9) N105-ND 1.43 15.39/12 82.08 _ EN95 
C 15 8,350 08 25mA 1.031 (26.2) 1.969 (50) 2.3 (66.2) N106-ND 1.18 12.69/12 67.68 - EN93 
AA 15 2,779 0.8 25mA 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.8 (23) N107-ND 60 5.40 34.56 - EN91 
AAA 15 1,250 08 25mA 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.4 (11.5) N146-ND 60 5.40 34.56 - EN92 
AAAA 15 625 0.8 10mA 0.327 (8. 3 1.673 (42.5) 0.23 (6.5) N148-ND$ NEW! 4.30 46.44/12 247.68 =_ EQ6BP-2 
N 15 1,000 08 25mA 0.472 (12) 1.189 (30.2) 0.3 (9) N147-ND 95 8.55 54.72 = E9OVP 
ov 9.0 625 48 25mA 1.909 x 1.043 x 0.689 (48.5 x 26.5 x 17.5) 1.6 (45.6) N145-ND 2.23 24.03/12 128.16 - EN22 
6V Lantern | 6.0 18,000 3.2 25mA 2.685 (68.2) 4.063 (103.2) 23.5 (665) N401-ND 12.00 129.60/12 576.00/60 EN529 
D Solder Tabbed Version of above N105T-ND 2.10 18.88 = 146.83 ENQST 
C Solder Tabbed Version of above N106T-ND 1.85 16.63 = 129.33 EN93T. 
AA Solder Tabbed Version of above N107T-ND 1.27 11.45 — 89.08 EN9IT 
Specialty Type — Small Electronics and Keyless Entry 
Cylinder 12 65 6.0 48mA/20k0 0.406 (10.3) 1.122 (28.5) 0.26 (7.5) N403-ND 1.03 9.23 59.04 — — [A23CVP 
Button 15 150 0.9 A7mA/7.5kQ. 0.457 (11.6) 0.213 (5.4) 0.08 (2.3) N402-ND 53 4.73 —_ — | A76VP 
Button 1.55 4 1.3 103MA/15kQ 0.311 (7.90) 0.142 (3.60) 0.023 (0.57) N100-ND§ 80 7.20 ad 56.00 | 392-384TS 
Button 1.55 75 1.2 .155mA/10kQ. 0.311 (7: 30) 0.213 (5.40) 0.04 (1.12) N101-ND§ 1.80 16.20 _— 126.00 |393 
Button 1.55 175 1.3 -238MA/6.5kQ 0.457 (11. ‘ 0.213 (5.40) 0.08 (2.3) N102-ND§ 1.40 12.60 _ 98.00 |357-303HVP 
Button 1.55 120 1.3 .238MA/6.5kQ, 0.457 (11. 0.165 (4.20) 0.06 (1.7) N108-ND§ 1.40 12.60 =_— 98.00 | 386-301TS 
Button 1.55 85 1.3 103MA/15kQ 0.457 (11. a) 0.120 (3.05) 0.048 (1.35) N109-ND§ 1.40 12.60 —_— 98.00 | 390-389TS 
Button 1.55 26 1.3 .034mA/45kQ. 0.268 (6. 80) 0.102 (2.60) 0.015 (0.42) N110-ND§ .95 8.55 — 66.50  |377-376TS 
Button 1.55 32 1.3 .034mA/45kQ. 0.311 (7.90) 0.102 (2.60) 0.018 (0.5) N111-ND§ 1.08 9.68 =— 75.25 397-396TS 
Note: 1 Card contains 4 batteries 
Average Cut-Off Rated Dimensions — Inch (mm) Weight Digi-Key Pricing Energizer 
Size (V) | Capacity(mAh) | Voltage (V) Drain/Load Diameter Height 0z. (9) Part No. 1 card 10 cards 100 cards _| Part No. 
Hearing Aid Batteries 
Button 14 ot 0.9 -A38mA/3KQ 0.228 (5.80) 0.142 (3.60) 0.01 (0.32) N115-NDt 4.10 36.90 287.00 AC10-4AP 
Button 1.4 280 0.9 1.3mA/1kQ. 0.311 (7.90) 0.213 (5.40) 0.03 (0.8) N116-NDt 4.10 36.90 287.00 AC13-4AP 
Button 14 160 0.9 1.3MA/1kQ. 0.311 (7.90) 0.142 (3.60) 0.02 (0.5) N417-NDt 4.10 36.90 287.00 AC312-4AP 
Button 1.4 635 0.9 2.1mA/6250. 0.457 (11.60) 0.213 (5.40) 0.1 (1.9) N118-NDt 4.10 36.90 287.00 AC675-4AP 
§ Silver Oxide Zinc Air + Package of two 
Instant Cell Phone Chargers Lnergi To Go 


Includes 2 Energizer Lithium 


Batteries. (N602-ND) 


Applications: 


Cellphone charger for Backup, Travel and 1 
Emergency use. 2 
Features: 3 
«Reusable * Convenient ¢ Portable 4 


Digi-Key Price Energizer 
Fig. | Description Part No. Each Part No 
Charger plus 2 Lithium AA Batteries and 3 Motorola Connectors N320-ND. 29.98 CEL2MOT 
Charger plus 2 Lithium AA Batteries and 1 Mini USB Connector N321-ND 29.98 CEL2MUSB 
Charger plus 2 Lithium AA Batteries and 1 Nokia Connector N322-ND 29.98 CEL2NOK 
Charger plus 2 Lithium AA Batteries and 1 Sprint and 1 Samsung Connector N323-ND. 29.98 CEL2SPR 


Flashlights 


TUF4DPE: «Impact Resistant * Weatherproof * Shatterproof Lens 
Survives a 30 Foot Drop * Hands-Free Two Position Stand » Long 
Battery Life * One K2 Luxeon LED 

5109IND: * Large Reflector for Bright Beam » Weatherproof * Floats 
TUF2DPE: Impact Resistant * Weatherproof »* Shatterproof Lens 
«Survives a 15 Foot Drop »Large, Powerful Light »* Long Battery 
Life 

TUF4AAPE: ¢ Impact Resistant * Weatherproof * Floats » Shatter- 
proof Lens * Survives a 20 Foot Drop « Lifetime Pushbutton Switch 
TUF2AAPE: « Impact Resistant * Weatherproof » Shatterproof Lens 
Survives a 30 Foot Drop » Lifetime Pushbutton Switch 

4250I1ND: * Heavy Duty Rubber Flashlight * Impact Resistant 
* Krypton Bulb 

ML3W2AAL / ML1W2AAE: * Compact and Lightweight * Aluminum 
Body * Rubber Grip «Lifetime LED Lamp » Reduced Battery 
Consumption 


Energizer® Industrial lighting products are built tough to bring safety and security to every job. 


MLT3W2AAL / MLT1W2AAL: ¢ High Strength Aluminum Case « Tail 
Switch for One-Handed Operation » Textured Grip » Lifetime LED 
Lamp » Reduced Battery Consumption 

K220WB-E: * Rugged, Impact Resistant Housing »* Rubber Grip 
«Weatherproof * Floats * Krypton Bulb * Lanyard Included 
PLED23AE: ¢ Strong, Lightweight Aluminum Pocket Clip * Push 
Button Switch 

HDL33A2: * Multiple Position Pushbutton Switch »* Swivel 
Adjustment *2 White LEDs for Spot *2 White LEDs for Flood 
+4 White LEDs for Flood/Spot * 2 Red LEDs for Night Vision 
TUF421PE: * Impact Resistant * Weatherproof » Shatterproof Lens 
* Survives a 15 Foot Drop » Broad Beam » Hands-Free for Table or 
Bench Top Use Four Nichia CS LEDs 

TUFACPE: « Impact Resistant * Weatherproof * Floats » Shatterproof 
Lens * Survives a 15 Foot Drop * Long Distance Beam * One 3 Watt 
Luxeon LED 

FNL2BU1CS: * Large Spring Clip Mounts on Many Surfaces 
© Lifetime LED Light Source Flexible Neck Slide Switch 


Power Lamp Weight Without | Digi-Key Price |Energizer 

Fig. | Description Source Output Batteries oz. (g) | Part No. Each | Part No. 

1 | Hard Case LED Lantern 4 DE 100 Lumens | 43.08 (1224.4) |N521-ND 65.36 | TUF4DPE 

2 | Industrial Lantern Lantern 28.5 Lumens 7.7 (220) N514-ND 5.70 |5109IND 

3 |2 LED Hard Case 2 Dt 65 Lumens 11.74 (513.2) | N517-ND 53.12 | TUF2DPE 

3 |4 LED Hard Case 4 AAE 24 Lumens 11.9 (336) N519-ND 33.21 | TUF4AAPE 

4 |3LED Hard Case 2 AAE 18 Lumens 4.1 (116) N516-ND 30.00 | TUF2AAPE 

5 | Industrial Rubber 2D 16.5 Lumens 5.3 (148) N508-ND 10.88 | 4250IND 

6 | Metal 3 Watt LED 2 AAT 65 Lumens 3.79 (107) N522-ND 52.61 |ML3W2AAL 
6 | Metal 1 Watt LED 2AA 45 Lumens 3.79 (107) N523-ND 37.13 | ML1W2AAE 
7 | Tactical Metal 3 Watt LED 2 AAT 65 Lumens 3.66 (103.7) N524-ND 53.12 | MLT3W2AAL 
7 |Tactical Metal 1 Watt LED 2 AAT 45 Lumens 3.66 (103.7) N525-ND 44.98 |MLTIW2AAL 
8 | Contractor 2 AAE 7 Lumens 4.0 (113) N509-ND 9.98 |K220WB-E 

9 | Pen Light 2 AAAE 5.6 Candela 0.7 (19) N515-ND 11.48 | PLED23AEH 
10 |6 LED Head Beam 3 AAAE 5.6 Candela 1.6 (46) N512-ND 29.35 |HDL33A2 

11 | Hard Case LED Swivel Head 4 AAE 24 Lumens 17.1 (483) N518-ND 37.37 | TUF421PE 
12 |Hard Case LED Spotlight 4 Ct 65 Lumens 29 (818.2) N520-ND 53.19 | TUF4CPE 

43 | Industrial Trim Flex LED eee all 6 Lumens 1.128 (32) | N526-ND 12.18 | FNL2BU1CS 


} Batteries included —‘¢ Lithium Batteries recommended 


Dimensions in Inches 


Fig. 3 
TUF2DPE = 10.26 


F2DPE = 3.31 
TUF4AAPE = 3.03 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic 
Industrial Alkaline Batteries 


The cylindrical alkaline battery is composed of: manganese dioxide for the positive- 
activating substance, zinc powder for the negative-activating substance, and caustic 


alkali for the electrolyte. 


Features: *« Large Current and Large Capacity for an Excellent Performance 
* Stable Voltage and Current * Unsurpassed Resistance to Leakage » Excellent 


Storage Life 


tabbed versions denoted by “T” suffix in Digi-Key part number. 


Applications: 99% MERCURY FREE: ¢ Headphone stereo, radio-cassette recorders, 
strobes, cameras, electronic calculators, 8 mm cameras, electric shavers, tape 
recorders, high-power flashlights, toys and other cordless products. Also available in 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier 
of product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


MADE IN U.S.A. 


(Regular Version) (Solder Tabbed Version) 
Voltage | Dimensions — Inch (mm) Weight* Capacity Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 

Size (Vv) Diameter Height Oz. (grams) (to 0.9V/Cell) | Part No. 1 10 Carton Part No. all 10 Carton Part No. 

AAA| 4.5 | 0.413 (10.5) | 1.752 (44.5) | 0.42 (12) 85 eae P146-ND 45 4.05 115.20/400 |— = = — |am-4Pav2sB 
pd | 15 | 1.346 (34.2) | 2.421 (61.5)| 4.97 (141) 18,000 mAh_ | P643-ND NEW! 1.90 1740  129.20/85 | P643T-ND NEW! 2.57 23.15  180.08/100 |LR20XWA/BB 
c | 18 | 4.031 (26.2) | 1.696 (50.0) | 2.47 (70) 6,800mAh | P644-ND NEW! 1.44 9.60 126.00/150 |P644T-ND NEW! 1.80 12.00 157.50/150 |LR14XWA/B 

AAA| 1.5 | 0.413(10.5) | 1.713 (43.5) | 0.38 (11) 1,125mAh | P645-ND NEW! 48 3.20  104.00/500 |— = = — |LROsxwa/B 

AAA| 1.5 | 0.413 (10.5) | 1.713 (43.5) | 0.38 (11) 1,125mAh |P649-ND§ NEW! | 1.20/2 4.00  104.00/400 |— = = — |LROsxXwa/2sB 

Aa | 15 | 0.571 (14.5) | 1.988(50.5)| 0.8 (23) 3,125mAh | P646-ND NEW! 48 3.20  104.00/500 | P646T-ND NEW! 84 5.60 182.00/500 |LR6XWA/B 
aa | 15 | 0.571 (14.5) | 1.988(50.5)| 0.8 (23) 3,125mAh |P648-ND§ NEW! | 1.20/2 4.00  109.20/420 |— = = — |LRexwa/2sB 
ov: | <a: | 0x t0e) ase a 1.6 (45) 520mAh ‘| P647-ND NEW! 2.37 15.80 273.74/198 |— = a — |6LR61XWA/1SB 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


Panasonic 


§ Two batteries in clear shrink wrap 


Sealed Lead-Acid Batteries (Valve Regulated) 


GENERAL FEATURES: “DO NOT LEAK!!” 

¢ High Quality & High Reliability: The LCR battery has stable and reliable 
capacity. 100% tested on line for voltage, capacity, and seals. And all vents 
are 100% visually inspected during the final assembly process. * High 
Power Density: These batteries save installation space, while providing 
full and reliable power for the equipment, and many have been designed 
for rapid recharge, or for high power output. * Leak-resistant Structure: 
The LCR battery uses an absorbed electrolyte system. The LCR batteries 
have exceptional leak resistance, and can be used in any position. * Long 
Service Life; Float or Cyclic: The LCR battery has long life in float or 
cyclic service. * Easy Maintenance: There is no need to check the specific 
gravity of the electrolyte or to add water during the service life. Totally 
sealed, and needs only charging for maintenance. * No Corrosive Gas 


Generation: There is no corrosive gas generation during normal use. 
¢ Exceptional Deep Discharge Recovery: LCR batteries have exceptional 
deep discharge recovery and charge acceptance, even after deep or 
prolonged discharge. * D.O.T and I.A.T.A. Approval: Transportation; The 
SLA batteries should be handled as common cargoes for both air and boat 
shipping. * U.L. Component Recognition: U.L. Component Recognition 
under UL1989, requires that the battery safely vent when overcharged. It 
further requires that the equipment and battery be submitted together for 
formal UL approval. (UL Component Recognition does NOT remove this 
requirement for complete package testing). The manufacturer suggests 
peak charging all sealed lead acid batteries before use and intermittently 
during storage. 

Note: Recycling information available on Digi-Key website. 


CROSS REFERENCE 
ABBREVIATIONS: 


EP = Eagle-Picher 


YU = Yuasa 


PS = Power Sonic 
PA = Panasonic 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency 
as an authorized supplier of product for medical, life 
support or life sustaining devices or systems. 


Cap. Panasonic Replacement 
20h Rate Dimensions — Inch (mm) Terminal Weight* Digi-Key Pricing Panasonic Battery Cross Reference 
(Vv) (Ah) LxWxH Type (Inch) Ibs. (kg) Part No. 1 10 Part No. (see cross reference abbreviations) 
1.3 3.82 x 0.94 x 1.97 (97 x 24 x 50) -187 spade 0.66 (.30) P128-ND 12.65 113.85 LC-R061R3P EP: CF-6V1.3; YU: NP1.2-6; PS: PS-612 
3.4 5.28 x 1.34 x 2.36 (134 x 34 x 60) .187 spade 1.37 (.62) P166-ND 25.70 231.30 LC-RO63R4P EP: CF-6V3.4; YU: NP3-6; PS: PS-630 
4.5 2.76 x 1.89 x 4.02 (70 x 48 x 102) -187 spade 1.59 (.72) P141-ND 13.65 122.85 LC-RO64R5P EP: CF-6V4.5; YU: NP4-6; PS: PS-640 
: 7.2 5.95 x 1.34 x 3.70 (151 x 34 x 94) -187 spade 2.78 (1.26) P074-ND 21.68 195.08 LC-RO67R2P* | EP: CF-6V7(A); YU: NP7-6(A); PS: PS-670F1 
12.0 5.95 x 1.97 x 3.70 (151 x 50 x 94) -187 spade 4.30 (1.95) P075-ND 25.18 226.58 LC-R0612P* EP: CF-6V12(A); YU: NP12-6(A); PS: PS-6100F1 
12.0 5.95 x 1.97 x 3.70 (151 x 50 x 94) .250 spade 4.30 (1.95) P165-ND 25.18 226.58 LC-R0612P1* EP: CF-6V12(C); YU: NP12-6(D); PS: PS-6100F2 
1.3 3.82 x 1.87 x 1.97 (97 x 47.5 x 50) -187 spade 1.30 (.59) P264-ND 27.20 244.80 LC-R121R3P EP: CF-12V1.3; YU: NP1.2-12; PS: PS-1212 
2.2 6.97 x 1.34 x 2.36 (177 x 34 x 60) .187 spade 1.76 (.80) P171-ND 31.90 287.10 LC-R122R2P EP: CF-12V2; YU: NP2.3-12; PS: PS-1220 
3.4 5.28 x 2.64 x 2.36 (134 x 67 x 60) -187 spade 2.65 (1.20) P172-ND 37.80 336.00 LC-R123R4P EP: CF-12V3; YU: NP2.6-12; PS: PS-1230 
72 5.95 x 2.54 x 3.70 (151 x 64.5 x 94) -187 spade 5.45 (2.47) P078-ND 32.18 289.58 LC-R127R2P EP: CF-12V7.2(A); YU: NP7-12(A); PS: PS-1270F1 
7.2 5.95 x 2.54 x 3.70 (151 x 64.5 x 94) -250 spade 5.45 (2.47) P218-ND 32.18 289.58 LC-R127R2P1_ | EP: CF-12V7.2(C); YU: NP7-12(D); PS: PS-1270F2 
12 12 5.95 x 3.86 x 3.70 (151 x 98 x 94) 250 spade 8.41 (3.8) P230-ND 42.01 373.40 LC-RA1212P1 | EP: CF-12V12; YU: NP12-12; PS: PS-12120 
17 7.13 x 2.99 x 6.58 (181 x 76 x 167) nut/bolt 14.3 (6.5) P174-ND 69.41 = LC-RD1217P* | EP: CF-12V17; YU: NP18-12; PS: PS-12180 
20 7.13 x 2.99 x 6.58 (181 x 76 x 167) nut/bolt 14.6 (6.6) P231-ND 84.08 = LC-X1220P = 
28 6.50 x 4.92 x 7.07 (165 x 125 x 179.5) nut/bolt 24.3 (11) P049-ND 92.64 810.60 LC-X1228P PA: LCXB1228P 
28 6.50 x 4.92 x 6.89 (165 x 125 x 175) Threaded post 24.3 (11) P629-ND 92.64 810.60 LC-X1228AP*  |— 
33 7.70 x §.12 x 7.09 (195.6 x 130 x 180) nut/bolt 26.5 (12) P259-ND 98.96 865.90 LC-R1233P EP: CF-12V33U1; PS: PS-12330; PA: LCR12V33 
Cap. @ 10 Minute Dimensions — Inch (mm) Terminal Weight Digi-Key Pricing Panasonic Panasonic Replacement 
(Vv) Rate (watt/cell) LxWxH Type (Inch) Ibs. (kg) Part No. 1 10 Part No. Battery Cross Reference 
Watt-Rated Series (Designed for UPS Back-up Systems) 
20W 5.51 x 1.52 x 3.70 (140 x 38.5 x 94) -250 spade 2.98 (1.35) P210-ND 31.30 281.70 UP-RW1220P1_ |— 
- 45W 5.95 x 2.54 x 3.70 (151 x 64.5 x 94) -250 spade 5.62 (2.55) P225-ND 33.44 297.20 UP-RW1245P1_ | PA; LC-R129P1, PA; LC-R129CH1 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Sealed Lead-Acid Batteries (vaive Regulated) 
® 


TECHNICAL FEATURES: “DO NOT LEAK!!” 


* Sealed Construction: BB® unique construction and sealing technique ensures that 
no electrolyte leakage should occur from the terminals or case. They are classified 
as “Non-Spillable” and meet all requirements of the International Air Transport 
Association (I.A.T.A.) and D.0.T. 

¢ Electrolyte Suspension System: All BB batteries utilize an electrolyte suspension 
system consisting of a glass fiber separator material. This suspension system helps 
to achieve maximum service life, by fully retaining the electrolyte and preventing its 
escape from the separator material. No silica gels or other contaminants are used. 

© Maintenance Free Operation: During the life of BB batteries, there is no need to 
check their specific gravity or add water etc. In fact, there are no provisions for such 
maintenance functions to be carried out. 


ce AS 


in the event of the internal gas pressure rising to an unacceptable level. This 
low pressure venting system, coupled with the significantly high recombination 
efficiency, makes BB batteries one of the safest valve regulated lead acid batteries 
available. 

¢ Heavy Duty Grids: The heavy duty lead calcium alloy grids in BB batteries provide 
an extra margin of performance and service life in both float and cyclic applications, 
even in conditions of deep discharge. 

The manufacturer suggests peak charging all sealed lead acid batteries before use 
and intermittently during storage. 

¢ U.L. Component Recognition: U.L. Component Recognition under UL1989, 
requires that the battery safely vent when overcharged. It further requires that the 
equipment and battery be submitted together for formal UL approval. 


Terminal Adapters 


71-72 


Terminal Adapters 


T2711 


© Operation in any Orientation: The combination of sealed construction and BB’s Note: Recycling information available on Digi-Key website. ce a 7 BB 
electrolyte suspension system permits operation of BB batteries in any orientation, 2/gi-Key® is not approved by any state or federal agency as an authorized Pee Digi-Key Price | Part 
but upside-down charging should be avoided. Battery will not lose its capacity, S#@plier of product for medical, life support or life sustaining devices or systems. | Description Part No. Each | No. 
electrolyte, or service life under any orientation. CROSS REFERENCE ABBREVIATIONS: 0.187 Terminal ~ 0.250 Terminal §22-1019-ND 50 |T1-T2 
+ Low Pressure Venting System: BB batteries are equipped with a safe, low pressure EP = Eagle-Picher; YU = Yuasa; PS = Power Sonic; CS = CSB; PA = Panasonic; | 0.250 Terminal ~ 0.187 Terminal §22-1020-ND 50 |72-T1 
venting system, which is designed to release excess gas and reseal automatically UP = Universal Power Nut/Bolt Terminal ~ 0.250 Terminal_|522-1021-ND 50 |B1-T2 
Cap. 
20h Terminal BB Replacement 
Rate Dimensions — Inch (mm) Type Weight* | Digi-Key Pricing BB Battery Cross Reference 
(V){ (Ah) LxWxH (Inch) Ibs. (kg) _|Part No. if 10 Carton |Part No. (see above for mfg. abbreviations) 
BP Series — General Use 
2 3.82x0.98x2.01 (97x25x51) | .187 spade | 0.66 (.30) |522-1000-ND 8.37 68.82  358.05/55 |BP1.2-6-T1 EP: CF-6V1.3; YU: NP1.2-6; PS: PS-612; CS: GP612; PA: LC-RO61R3P, LCR6V1.3P 
3.0 | 5.28x1.34x2.36 (134x34x60) | .187 spade | 1.43 (.65) |522-1001-ND 9.05 —  133.87/18 |BP3-6-T1 EP: CF-6V3.4; YU: NP3-6; PS: PS-630; CS: GP630; PA: LC-RO63R4P, LCR6V3.4P 
5.0 | 2.76x1.89x4.02 (70x48x102) | .187 spade | 2.09(.95) |522-1002-ND 10.40 —  136.75/16 |BP5-6-T1 EP: CF-6V4.5; YU: NP4-6; PS: PS-640; CS: GP645; PA: LC-RO64R2P, LCR6V4P 
6 7.0 | 5.94x1.34x3.70 (151x34x94) | .187 spade | 2.87 (1.3) |522-1003-ND 14.36 — 141.64/12 |BP7-6-T1 EP: CF-6V7(A); YU: NP7-6(A); PS: PS-670F1; CS: GP672F1; PA: LC-RO67R2P, LCR6V7.2P 
7.0 | 5.94x1.34x3.70 (151x34x94) | .250 spade | 2.87 (1.3) |522-1004-ND 14.36 —  141.64/12 |BP7-6-T2 EP: CF-6V7(C); YU: NP7-6(D); PS: PS-670F2; CS: GP672F2; PA: LC-RO67R2P1, LCR6V7.2P1 
12.0 | 5.94x1.97x3.70 (151x50x94) | .187 spade | 4.52 (2.05) |522-1005-ND 18.81 —  123.73/8 |BP12-6-T1 EP: CF-6V12(A); YU: NP12-6(A); PS: PS-6100F1; CS: GP6120F1; PA: LC-R0612P, LCR6V12P 
12.0 | 5.94x1.97x3.70 (151x50x94) | .250 spade | 4.52 (2.05) |522-1006-ND 18.81 —  123.73/8 |BP12-6-T2 EP: CF-6V12(C); YU: NP12-6(D); PS: PS-6100F2; CS: GP6120F2; PA: LC-RO612P1, LCR6V12P1 
13.0 | 4.25x2.80x5.51 (108x71x140) |Hconnector| 5.51 (2.5) |522-1029-ND 24.91 — — 163.84/8 |BP13-6-WH = 
V2. 3.82x1.77x2.09 (97x45x53) | .187 spade | 1.30(.59) |522-1007-ND 12.83 105.45 307.80/30 |BP1.2-12-T1 | EP: CF-12V1.3; YU: NP1.2-12; PS: PS-1212; CS: GP1212; PA: LC-R121R3P, LCR12V1.3P 
2.3 | 7.01X1.34x2.36 (178x34x60) | .187 spade | 2.07 (.94) |522-1008-ND 14.81 — 219.11/18 |BP2.3-12-T1 | EP: CF-12V2; YU: NP2.3-12; PS: PS-1220; CS: GP1222; PA: LC-R122R2P, LCR12V2.2P 
3.0 | 5.28x2.64x2.36 (134x67x60) | .187 spade | 2.87 (1.30) |522-1009-ND 17.93 —  147.45/10 |BP3-12-T1 EP: CF-12V3; YU: NP2.6-12; PS: PS-1230; CS: GP1234; PA: LC-R123R4P, LCR12V3.4P 
5.0 | 3.54x2.76x4.02 (90x70x102) | .187 spade | 4.10 (1.86) |522-1022-ND 18.56 — — 122.10/8 |BP5-12-T1 EP: CF-12V/4.5(A); YU: NP5-12(A); PS: PS-1250F1; CS: GP1245F1; PA: LC-R125P, LCR12V5P 
5.0 | 3.54x2.76x4.02 (90x70x102) | .250 spade | 4.10 (1.86) |522-1010-ND 18.56 — — 122.10/8 |BP5-12-T2 EP: CF-12V/4.5(C); YU: NP5-12(D); PS: PS-1250F2; CS: GP1245F2; PA: LC-R125P1, LCR12V5P1 
7.0 | 5.94x2.56x3.66 (151x65x93) | .187 spade | 5.73 (2.60) |522-1011-ND 23.51 —  116.00/6 |BP7-12-T1 EP: CF-12V/7.2(A); YU: NP7-12(A); PS: PS-1270F1; CS: GP1272F1; PA: LC-R127R2P, LCR12V7.2P 
7.0 | 5.94x2.56x3.66 (151x65x93) | .250 spade | 5.73 (2.60) |522-1012-ND 23.51 —  116.00/6 |BP7-12-T2 EP: CF-12V7.2(C); YU: NP7-12(D); PS: PS-1270F2; CS: GP1272F2; PA: LC-R127R2P1, LCR12V7.2P1 
12} 10 | 5.94x2.56x4.57 (151x65x116) | .250 spade | 7.28 (3.3) |522-1030-ND 30.38 —  149.85/6 |BP10-12-T2 UP: UB12100; PA: LCR12V10P; PS: PS-12100; YU: NP10-12; CS: GP12100 
12 5.94x3.86x3.70 (151x98x94) | .250 spade | 8.89 (4.03) |522-1013-ND 34.52 — — 113.52/4 |BP12-12-T2 EP: CF-12V12; YU: NP12-12; PS: PS-12120; CS: GP12120; PA: LC-RA1212P1, LCR12V12PF 
17 | 7.13x2.99x6.54 (181x76x166) | nut/bolt | 13.6 (6.15) |522-1014-ND 39.25 336.45 — |BP17-12-B1 EP: CF-12V17; YU: NP18-12; PS: PS-12180; CS: GP12170; PA: LC-RD1217P, LCR12V17 
20 | 7.13x2.99x6.54 (181x76x166) | nut/bolt | 14.0 (6.35) |522-1026-ND 44.28 379.50 — |BP20-12-B1 CS: GP12200; PS: PSH-12180 
28 | 6.89x6.54x4.92 (175x 166x125) | nut/bolt 21.2 (9.6) |522-1015-ND 58.98 505.50 — |BP28-12-B1 EP: CF-12V26; YU: NP24-12; PS: PS-12260; CS: GP12260 
33 | 7.68x5.08x7.05 (195x129x179) | nut/bolt | 24.8 (11.3) |522-1016-ND 77.56 664.80 — |BP33-12S-B7 | EP: CF-12V33U1; PS: PS-12330; CS: GP12340; PA: LC-R1233P, LCR12V33 
40 | 7.76x6.50x6.73 (197x165x171) | nut/bolt | 31.5 (14.3) /522-1017-ND 90.86 778.80 — |BP40-12-B2 | EP: CFR-12V38; YU: NP38-12; PS: PS-12400; CS: GP12400; PA: LC-X1242P 
65 |13.78x6.54%x6.85 (350x166x174)| nut/bolt | 54.0 (24.5) 522-1018-ND 146.00 1251.45 — |BP65-12-B2-2 | EP: CFR-12V65; YU: NP65-12; PS: PS-12750; CS: GP12650; PA: LC-X1265P, LCR12V65P 
EB Series — Mobility Use 
12 50.0 | 7.76x6.50x6.73 (197x165x171) | nut/post | 36.38 (16.5) |522-1028-ND 150.29 1288.20 — |EB50-12-12 = 
20.0 | 7.13x2.99x6.54 (181X76x166) | nut/bolt | 14.22 (6.45) |522-1031-ND 49.74 426.30 — |EB20-12-B1 = 
HR Series — High Rate Use 
5.5t | 5.94x2.01x3.70 (151x51x94) | .187 spade | 4.63 (2.1) |522-1032-ND¥ | 27.43 —  135.31/6 |HR6-12-T1 = 
12 8.0t | 5.94x2.56x3.70 (151x65x94) | .250 spade | 6.06 (2.75) |522-1023-ND 37.33 — — 184.15/6 |HR9-12-T2 YU: NPX-L35; PS: PSH-1280F2; CS: HR1234WF2; PA: UP-RW1245P1, LC-R129P1, LCR129CH1 
13.0t| 5.94x3.86x3.86 (151x98x98) | .250 spade | 9.25 (4.20) |522-1025-ND 52.33 448.50 — |HR15-12-T2 — |CS: HR1251W 
20.0f | 7.13x2.99x6.54 (181x76x166) | nut/bolt | 14.33 (6.50) |522-1027-ND 69.56 596.25 — |HR22-12-B1 — |— 
MPL Series — High Rate, Long Life Standby Use 
12] 53t | 8.98x5.47x8.82 (228x139x224) | nut/bolt | 39.2 (17.8) |522-1024-ND 145.64 1248.30 — |MPL55-12-B5  |CS: GPL12520; PS: PG-12V55 
* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. + Capacity at 10h rate (Ah) ~ NEW! 


CYCLON® Batteries 


Sealed pure-lead cells were invented by the Gates Corporation in 1973. The purity of the materials used is key to supporting the CYCLON batteries performance 
benefits. A longer service life, meaning fewer replacements and the cost associated with it, combined with higher reliability and fewer system failures, result in a lower 
long-term cost of ownership to the end user or equipment owner. Features: * Power density: Per unit weight, the power provided by pure lead products offers the 
greatest high rate power density for your energy dollar * Cycle Life: Deliver up to 300 cycles (100% DOD, C/5) * Float Life: Single cells offer a fifteen year design 
life * High stable voltage delivery: The high stable voltage delivery of a pure lead battery results from its low internal resistance * Safety: Single cells and Monoblocs 


NEW! Ene 


Fig. 1 emit minimal to no gassing under normal charging conditions * Underwriters Laboratories (UL) recognizes all CYCLON cells and batteries as components * Rugged 
High integrity _ Resealable construction: EnerSys products can withstand not only extreme temperatures but also harsh usage ¢ Fastest recharge ¢ Shelf life: To assure maximum reliability it is 
ra safety vent recommended that all stored cells/batteries be recharged (boost charged) once every 24 months 

Contater Neg. Bates Capacity | Diameter Height Length Tabs Digi-Key Price Each EnerSys 
Lead grids | ; Fig.|(V)| (Ah) In. (mm) In. (mm) In. (mm) In. (mm) Part No. ‘J 10 50 Part No. 

Hip 2] 25 1.35 (34.3) | 2.41 (61.2) - 187 x .025 (4.75 x .64) |842-1000-ND 11.08 9.97 8.42 |0810-0004 

Metal can Separator 2 25 1.35 (34.3) | 2.41 (61.2) — .187 x .025 (4.75 x .64) /842-1005-ND 13.19 10.85 10.26 |0810-2044 

2 4.5 1.35 (34.3) 3.78 (96.0) = -187 x .025 (4.75 x .64) /842-1001-ND 15.59 12.83 12.13  |0860-0004 

! 2 5.0 1.75 (44.5) 2.87 (72.9) = .250 x .025 (6.35 x .64) | 842-1002-ND 14.94 12.29 11.62 / 0800-0004 

2 8.0 1.75 (44.5) | 3.94 (100.1) = .250 x .025 (6.35 x .64) | 842-1003-ND 23.38 19.23 18.19 | 0850-0004 

2 25 2.57 (65.3) | 6.25 (158.8) = M6 (-) and M8 (+) terminals |842-1004-ND 47.48 40.70 35.27 | 0820-0004 

4 2.5 3.13 (79.5) 1.81 (46.0) _— -187 x .025 (4.75 x .64) | 842-1006-ND 19.85 16.32 15.44 /0819-0010 

2\)4 5.0 3.80 (96.5) 2.12 (53.8) = .250 x .025 (6.35 x .64) /842-1007-ND 27.47 22.59 21.37 |0809-0010 

4 8.0 3.81 (96.8) 2.13 (54.1) _ .250 x 0.25 (6.35 x .64) | 842-1008-ND 31.01 25.50 24.12 |0859-0010 

6 2:5. 1.81 (46.0) 2.75 (69.9) | 4.48 (113.8) -187 x .025 (4.75 x .64) | 842-1009-ND 23.92 19.67 18.61 /0819-0012 

3 )6 5.0 2.12 (53.8) 3.02 (76.7) | 5.48 (139.2) .250 x 0.25 (6.35 x .64) /842-1010-ND 32.83 27.00 25.54 |0809-0012 

6 8.0 2.13 (54.1) | 4.00 (101.6) | 5.48 (139.2) .250 x 0.25 (6.35 x .64) /842-1011-ND 38.93 32.01 30.28 |0859-0012 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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GP V-INFINITY NEW! Lead Acid Battery Chargers 
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Features: 
* Short circuit protection with auto-recovery: 
(1)Stand by charge (2)Open state 
¢ Reverse polarity protection 
* HI-POT tested 3,000Vac or 4242Vdc at 5 mA for one minute 
* UL60950 safety approval 


¢ EMI standard FCC class B 


Dimensions 
Output Output Inch (mm) Digi-Key Price Each cul 

Fig. Voltage Current LxWxH Part No. 1 10 50 Part No. 
12V 1.5A 4.5 x 1.89 x 1.24 (115 x 48 x 31.5) 102-1951-NDT 32.00 30.40 28.00 |DTB120150UC-P5P-FL 
12V 2.25A 4.6 x 2.36 x 1.47 (118 x 60 x 37.5) 102-1952-NDT 37.52 35.65 32.83 |DTB120225UC-P5P-FL 
12V 3.0A 4.6 x 2.36 x 1.47 (118 x 60 x 37.5) 102-1953-NDT 39.52 37.55 34.58 |DTB120300UC-P5P-FL 
: 24V 0.8A 4.5 x 1.89 x 1.24 (115 x 48 x 31.5) 102-1954-NDf 32.00 30.40 28.00 |DTB240080UC-P5P-FL 
24V 1.25A 4.6 x 2.36 x 1.47 (118 x 60 x 37.5) 102-1955-NDf 37.52 35.65 32.83 |DTB240125UC-P5P-FL 
24V 1.5A 4.6 x 2.36 x 1.47 (118 x 60 x 37.5) 102-1956-NDT 39.52 37.55 34.58 |DTB240150UC-P5P-FL 

2 |Cable Assembly, P5 receptacle to two Alligator Clips, 1 foot CP-2225-ND 8.13 6.50 5.69 |CA-2225 


t+ With power cord 
CSL x Lead Acid Battery Chargers os 


FP ONNM BOT MaAmIam CONDOR MT 


Features: * 100 ~ 240VAC * Switching DC Battery Chargers * Automatic Fast/Float Function * LED Indicator * Optimizes Battery Life * Meets Safety Agency Requirements * Complies with EMI-RFI Regulations * Impact 
Resistant Polycarbonate Enclosures * Three Year Warranty Note: IEC320 AC Power cords not included 


Shown without 


power cord 2-pin input 
Output Max. Dimensions — Inch (mm) AC Input Mating Connectors Digi-Key Price Each Ault 
Fig. | VDC | mA | Power (W) LxWxH Cord Panel Mount | PCB Mount | Harness Mount | Part No. i 10 25 Part No. 
6 400 3 1.88 x 2.20 x 1.96 (48 x 56 x 50) 271-2377-ND 17.82 16.71 15.60 3VA0603007 
12 | 300 4.47 1.88 x 2.20 x 1.96 (48 x 56 x 50) 271-2378-ND 17.82 16.71 15.60 3VA1202507 
1 6 400 3.73 2.95 x 2.72 x 1.93 (75 x 69 x 49) 271-2379-ND 17.82 16.71 15.60 5VA0606007 
12 | 500 7.45 2.95 x 2.72 x 1.93 (75 x 69 x 49) 271-2380-ND 17.82 16.71 15.60 5VA1205007 
12 | 500 7.35 3.75 x 2.10 x 1.25 (95 x 53 x 32) _ $C1048-ND | SC1050-ND | CP-024B-ND |271-2381-NDt 26.80 25.13 23.45 BA500120500003BK 
2 12 | 500 7.35 3.75 x 2.10 x 1.25 (95 x 53 x 32) Q348-ND | SC1048-ND | SC1050-ND | CP-024B-ND |271-2382-ND 27.52 25.80 24.08 BA500120500003NK 
6 | 1000 7.35 4.20 x 2.60 x 1.46 (107 x 66 x 37) Q102-ND | SC1048-ND | SC1050-ND | CP-024B-ND |271-2383-ND 46.45 43.55 40.65 BVL061000003N 
6 | 2000 14.70 4.20 x 2.60 x 1.46 (107 x 66 x 37) Q102-ND | SC1048-ND | SC1050-ND | CP-024B-ND /271-2384-ND 46.45 43.55 40.65 BVL062000003N 
12 | 600 8.82 4.20 x 2.60 x 1.46 (107 x 66 x 37) Q102-ND | SC1048-ND | SC1050-ND ) CP-024B-ND /271-2385-ND 46.45 43.55 40.65 BVL120600003N 
12 | 1200 17.64 4.20 x 2.60 x 1.46 (107 x 66 x 37) Q102-ND | SC1048-ND | SC1050-ND | CP-024B-ND |271-2386-ND 46.45 43.55 40.65 BVL121200003N 
3 | 24 | 300 8.82 4.20 x 2.60 x 1.46 (107 x 66 x 37) Q102-ND | SC1048-ND | SC1050-ND | CP-024B-ND |271-2387-ND 46.45 43.55 40.65 BVL240300003N 
24 | 600 17.64 4.20 x 2.60 x 1.46 (107 x 66 x 37) Q102-ND | SC1048-ND | SC1050-ND | CP-024B-ND |271-2388-ND 46.45 43.55 40.65 BVL240600003N 
6 | 3800 28 5.08 x 3.05 x 1.59 (129 x 77 x 40) Q102-ND | SC1048-ND | SC1050-ND | CP-024B-ND |271-2389-ND 75.04 70.35 65.66 BVW063800003A 
12 | 2250 33 5.08 x 3.05 x 1.59 (129 x 77 x 40) Q102-ND | SC1048-ND | SC1050-ND | CP-024B-ND |271-2390-ND 75.04 70.35 65.66 BVW122250003A 
24 | 1250 37 5.08 x 3.05 x 1.59 (129 x 77 x 40) Q102-ND | SC1048-ND | SC1050-ND | CP-024B-ND |271-2391-ND 75.04 70.35 65.66 BVW241250003A 
+ With power cord 
rel Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price ee Digi-Key Price 
PATCO Volt | Amp | Model A B Part No. Each Description Part No. Each 
B atte ry Cc h a rge r || M ai nt ainer Battery Chargers Cable (Must Order Separately) 
The InteliTender bri 6 | 75 | 150 | 5.0(127) | 5.75 (146) |PATC-02-ND$ 69.93 
the battery to full optimign | lnteliTender Models 150 and 300 Battery Hook-up, PATC-07-ND 749 
fe paetyao:uh Speman x 6 15 150 | 5.0(127) | 5.75 (146) | PATC-01-NDt 69.93 Spring Clamp 
charge. Then, under the 
control of its computer, 12 75 150 | 5.0(127) | 5.75 (146) |PATC-04-ND$ 69.93 
monitors the batteries Motorcycle Hook-up, | patc.og-ND 5.00 
voltage, supplying only 12 15 150 5.0 (127) | 5.75 (146) |PATC-03-NDt 69.93 Ring Lugs : 
wmbetisneeved/ta:malntal 12x2| 15x2 300 7.0 (178) | 7.75 (197) |PATC-08-NDt 124.88 
i x 5X : ; -08- ‘ 
the ideal charge. Marine Hook-up, Aeorenea ia 
Model 300 charges 2 Recommended for 2.0 to 3.4 Ah batteries. Ring Lugs . 
batteries. + Recommended for 4.0 Ah and above batteries. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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a MEMORY PROTECTION DEVICES, INC. Dimensions in Inches 


Fig. 22 NEW! 


Fig. 33 — Fits 


Fig. 34 — Fits 
CR2032 and CR1632 


Fig. 44 NEW! Fig. 47 NEW! 
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Battery Holders 


No. of Digi-Key Pricing No. of Digi-Key Pricing 
Fig.| Cells | Description Part No. 1 10 100 Fig. | Cells | Description Part No. 1 10 100 
“1/3N” Cell Holders — RoHS Compliant Battery Case for 3 AA Cells, 6” (152.40mm) Wire aan 
T]_1_ [PC Mount, Solder Legs BC1/3N-ND Tor 9.82 84.00 13 | 3 | Leads and Switch with Belt Clip SBCS31AS-GAN:ND® 1.75 16.21 146.00 
2 1 | PCB Mount BC1/3N-C-SM-ND 7 1.39 12.88 116.00 Battery Case for 2 AA Cells, 6” (152.40mm) Wire f 7 
"N” Cell Holders 2 | Leads and Switch SEPREMESHID2 Ho Bel. <fal00 
3 2__ [PC Mount, Solder Legs BH2N-ND 2.04 18.87 170.00 Battery Case for 3 AA Cells, 6” (152.40mm) Wire be y 
“AAA” Cell Holders 14 3 Leads and Switch SBH-331AS-ND 1.30 11.99 108.00 
2__|PC Mount, Solder Legs BH2AAA-PC-ND@ 1.61 13.65 123.00 Battery Case for 4 AA Cells, 6” (152.40mm) Wire ef 7 
4 | [6"(152.40mm) Wire Leads, 4 [Leads and Switch SBEESELASIND 1.39 1288 116.00 
Stripped-Tinned .187” (4.76mm) BH2AAA-W-ND. 1.59 13.65 123.00 Computer Clock Battery Replacement — “AA” Cell Holder — RoHS Compliant 
3 [PC Mount, Solder Legs BH3AAA-PC-ND 2.61 22.98 207.00 9” (228.60mm) Wire Leads with Connector, re 
5 |, [6"(152.40mm) Wire Leads, 18 | 3 | Veloro Pads Included Eien) e062: 909.00 
Stripped-Tinned .187” (4.76mm) BH3AAA-W-ND 2.61 22.98 207.00 “1/2AA” Cell Holders — RoHS Compliant 
6 4 6” (152.40mm) Wire Leads, 1__|PC Mount, Solder Legs BH1/2AA-3-ND 80 744 67.00 
Stripped-Tinned .187” (4.76mm) BH4AAA-W-ND 3.06 25.09 226.00 12 1 [SMD 1/2AA BH1/2AA-SM-ND 7 2.48 22.98 207.00 
10 3 6” (152.40mm) Wire Leads, “2/34” or “123A” Cell Holders 
Stripped-Tinned .161” (5mm) with Cover SBH-431-1A-ND® 95 8.77 79.00 11 1 |PC Mount, Solder Legs BH2/3A-3-ND® 82 7.55 68.00 
“AA” Cell Holders = 1 | Cover for BH2/3A-3 BH2/3AC-ND 68 6.33 57.00 
2 [PC Mount, Solder Legs BH2AA-PC-ND® 1.70 14.43 130.00 12 1 |SMD 2/3A BH2/3A-SM-ND@ ¥ 2.52 23.31 210.00 
4 6” (152.40mm) Wire Leads, “WI 16 1 |PC Mount, Solder Legs BC2/3AE-ND® 1.04 9.66 87.00 
2 | stripped-Tinned .187” (4.76mm) REREAD 179 14.43. 130.00 —|_ 14 [Cover for BC2/3AE BC2/3AC-ND 34341 28.00 
6” (152.40mm) Wire Leads, “Ww. “C” Cell Holders — RoHS Compliant 
5 | 3 |  stripped-Tinned .187” (4.76mm) IRV EADS e088 2239.00 17_[_1_ [PC Mount, Solder Legs BHC-2-ND 256 23.64 213.00 
3 [PC Mount, Solder Legs BH3AA-PC-ND 2.80 25.86 233.00 “D” Cell Holders — RoHS Compliant 
4 [PC Mount, Solder Legs BH4AA-PC-ND. 3.24 26.53 239.00 18 1 [PC Mount, Solder Legs BHD-2-ND 3.82 35.30 318.00 
6 6” (152.40mm) Wire Leads, Ww. Lantern Battery Replacement — “D” Cell Holders — RoHS Compliant 
4 | stripped-Tinned 187" (4.76mm) EOD Spe PB 202.00 17 4 Uses Four UM-1 or D-Cells BAAD-S-ND 3.08 28.53 257.00 
7 2__ [PC Mount, Solder Legs BK-6100-PC4-ND@ 2.65 24.53 221.00 Coin Cell Holders — 10mm Cell Diameter — RoHS Compliant 
8 3 [PC Mount, Solder Legs BK-1280-PC6-ND® 2.84 26.31 237.00 20 1__[PC Mount, Solder Legs, 2 ~ 2.5mm Cell Height BH401-ND. 96 8.88 80.00 
9 4 {PC Mount, Solder Legs BK-1279-PC8-ND® 3.06 28.31 255.00 Coin Cell Holders — 12.5mm Cell Diameter — RoHS Compliant 
11 1 |PC Mount, Solder Legs BHAA-3-ND@ 90 8.33 75.00 20 1 | PC Mount, Solder Legs, 2 ~ 2.5mm Cell Height BH501-ND. 1.08 9.99 90.00 
1_|PC Mount, Solder Legs BHAA-3-G-ND@ 7 1.76 __16.32 147.00 V NEW! @RoHSCompliant +CutTape Tape and Reel (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MPD No. of Digi-Key Pricing 
a Fig. | Cells | Description Part No. 1 10 100 
MM MEMORY PROTECTION DEVICES, INC. Printed Circuit Snap-Ons (off board battery mount) — RoHS Compliant 
7 © 44 | — _ |Positive Battery Contact, 12 Volt BK-595-ND ¥ 14 1.33 12.00 
Battery Holders (con:.,) D Reel 45 | — |Negative Battery Contact, 12 Volt BK-628-ND 50 4.66 42.00 
No. of Digi-Key Pricing 46 | — |10mm Diameter Fuse Clip for PC BK-82-ND ¥ 19° 1.78 16.00 
Fig. | Cells | Description Part No. 1 10-100 47 | — |5mm Diameter Fuse Clip for PC BK-92-ND v 19 1.78 16.00 
23 1 ou 18 ~ con Cal Haight Beeee a AB 7 Aiea 32.00 48 | — _ |9-Volt Female Snap-on BSPCF-ND 22 2.00 18.00 
, 1.6 ~ 2.5mm Cell Heig -885-TR- . r > q 
NEW! Coin Cell Holder — 4.8mm Cell Diameter — RoHS Commpliant_NEW! 49 9-Vott Male Snap-on BSECMIND 201.89 _ 17.00 
29 1 SMT, 1 ~ 1.9mm Cell Height BK-414-CT-NDft 40 3.50 30.00 Vv NEW! @RoHSCompliant +CutTape + Tape and Reel 
1_[SMT,1~ 1.9mm Cell Height BK-414-TR-NDE 500.00/2,000 
Coin Cell Holders — 16mm Cell Diameter — RoHS Compliant 
21 | 1 [PC Mount, Vertical, 1.6 ~ 3.2mm Cell Height BV-1632-ND V 74688 62.00 . . 
24| 1 | PC Mount, Solder Legs, 1.6 ~ 3.2mm Cell Height | BH600-ND 113703 —a100] | Cigarette Lighter Auto Power 
25 ' SM, ee pn oe E oe Gold BHeOO SM ND ae 118 05 Specifications: * 21mm (Inside Diameter) . Auto Plugs: (Fuse 3AG Style) * The length of the cord shown 
1_[ SMT! High Temperature, 16x5.8mm, Gold BH6OOSM-5.8-G-ND 119 10.99 99.00 in each item is measured from the welding point 
3a | 1 | SMT, High Grip Holder for 1632, Gold BUT632SM-JJ-GCT-ND 7 | 65 5.99 57.24 Digi-Key Prien 
1__[SMT, High Grip Holder for 1632, Gold BU1632SM-JJ-GTR-ND 7 270.00/500 Fine neeeriniicn Bat Fl mn mM 
Coin Cell Holders — 20mm Cell Diameter — RoHS Compliant 9. l = 5 
23 | 1 [SMIT, 1.6 ~ 3.2mm Cell Height BK-883-CT-NDT 36 3.33 30.00 ___Auto Power Plug — RoHS Compliant 
1_|SMT’ 1.6 - 3.2mm Gell Height BK-883-TR-NDE 444.00/450 ABS Fused Auto Plug with LED, Black APP-001-ND 300 27.75 250.00 
26 |__2 [PC Mount, Solder Legs 2.5 ~ 3.2mm Cell Height _|BH800S-ND 7039.55 86.00 50 | 20AMP Plug for 21 ~ 22mm Sockets APP-001-20AMP-ND NEW!) 5.04 46.62 420.00 
1 [PC Mount, Solder Legs BH32T-C-ND 96. 8.88 80.00 ABS Fused Auto Plug with LED, Gray APP-002-ND 3.00 27.75 250.00 
27 1__|PC Mount, Solder Legs, Gold BH32T-C-G-ND v 4.08 9.99 90.00 ABS Fused Auto Plug with No LED, Black APP-003-ND 2.86 26.42 238.00 
28 1 |Vertical, for BR, CR2032 Battery BS-5-ND 53 4.88 44.00 51 _| Auto Locking Plug with LED, Black AP121-ND 3.76 34.74 313.00 
29 | 1 _|Horizontal, for BR, CR2032 Battery BS-3-ND 70 6.44 58.00 52_|Auto Locking Socket, Black (use with AP121-ND) _ [AS212-ND 3.00 27.75 250.00 
Horizontal, for 3V Lithium Battery, Auto Power Assemblies 
30} 1 | GR2039 or BR2032 i BS-7-ND 595.44 49.00 53 | cigarette Inline Sooket, Plastic ZA2010-ND@ 749 13.76 124.00 
31 1 |PC Mount, Press-to-Eject Feature, CR2032 Battery |BA2032-ND 96 8.88 80.00 SS ret Col ot 7 ZA2081-B-ND@ NEW! 67 6.22 — 
32 1__| SMT, Press-to-Eject Feature, CR2032 Battery BA2032SM-ND 96 8.88 80.00 " (3.66 meters) Coil Cord Assembly 7 
ag | 1 | SMI for 2032, Gold BU2032SM-HD-GCT-NDF | 676.22 56.00 54 | with 5A Fused Plug with LED SEK: B56. 7914 13.00 
1_ [SMT for 2032, Gold BU2032SM-HD-GTR-ND¢ 236.00/400 {2 (3.66 meters) 18AWG Cord Assembly ? 
ga | 1 SMT, High Grip Holder for 2032, Gord BU2032SM-JJ-GCT-NDt | 78 6.50 62.00 55 | with 10A Fused Plug with LED ITS: GA6. 7914 718.00 
1__|SMT, High Grip Holder for 2032, Gold BU2032SM-JJ-GTR-ND$ 236.00/400 8” (203.2mm) 18AWG Cord Assembly 7 
35 1_[PC Mount for 2032, Gold BU2032-1-HD-G-ND o7 6.22 66.00 56 | with 104 Fused Plug with LED en pee _100e 280) 
Coin Cell Holders — 23mm Cell Diameter — RoHS Compliant 6’ (1.83 meters) 18AWG Cord, 2.1mm x 5.5m 
26] 2 |PC Mount, Solder Legs, 2.5mm Cell Height BH906S-ND 1.07 9.88 89.00 DC Plug with 5A Fused Plug with LED 2A5073-ND@ 5.05 46.73 421.00 
f 57 d Ml 
27 1 PC Mount, Solder Legs, 2 ~ 3.2mm Cell Height BH908T-C-ND Bl 8.44 76.00 6 (1.83 meters) 18AWG Cord, 2.5mm x 5.5mm 7A5073-2.5:ND@ 5.05 46.73 421.00 
2] 1 outro ra an THe = 24:25mim Celt in MeN coment 375 30.00 Plug with SA Fused Plug wit LED - 
,2~ mm Gell heig SCAB : - 5 12’ (3.66 meters) Cord, 2.1mm x 5.5mm 
36 | 1 |PC Mount, Solder Legs, 2 ~ 3mm Cell Height BH2430T-C-ND 96 8.88 80.00 58 mS Plug with 3) Fused Plug with LED ZAS074-ND® 8.00 74.04 667.00 
37 | 1. | PC Mount, Solder Legs, 7.7mm Cell Height BH1000-G-ND 1.24 11.43 103.00 7 id Cli 
I I t 1’ (0.30 meters) UL2468 Cord, Lead Acid Clip 
Coin Cell Holders — 30mm Cell Diameter — RoHS Compliant 59 with 2A Fused Plug with LED ZA5076-ND 5.63 52.06 469.00 
38 | 1 [PC Mount, Solder Legs, 3.2mm Cell Height BH3000-ND 1.24 11.43 103.00 & (1.83 meters) Cord, 2.1mm x55mm AL Angle 
9-Volt Cell Holders / Snaps — RoHS Compliant 60 ne Plug with 3A Fused Plu with LED : ZA5077-ND@ 5.05 46.73 421.00 
39 | 1 [PC Mount, Solder Legs BHOV-PC-ND 730 11.99 106.00 183 neta) Co RoE 
1__[6” (152.40mm) Wire Leads BHOV-W-ND 4.32 12.21 110.00 81 |” with Lighted Switch and 6 H bine, BK-5072-ND® 7.84 72.48 653.00 
1 _|6" (152.40mm) Battery Snap Cable BS6I-ND 41 3.77 34.00 . — 
40 | 4 __|42" @04.amm) Battery Snap Cable BS121-ND 42 3.89 35.00 8 ee Secu Lead Acid Cllp, 2A5350-ND@ 3.82 35.30 318.00 
1/6" (152.40mm) Heavy Duty Battery Snap Cable | BS6I-HD-ND 423.88 35.00 2 [21mm x 5.5mm ug _— 
44 : 8” (203.2mm), UL2468 Cord, Lead Acid Clip, 
1 12” (304.8mm) Heavy Duty Battery Snap Cable BS12I-HD-24AWG-ND. 33 2.93 27.86 NoC 7 ti id ‘ 7ZA5350-B-ND@ 3.50 32.41 292.00 
; [6"(152.40mm) I-Style Molded Case BSGI-MC-ND 48. 444 40.00 o Gonnector 
Battery Snap Cable / 5 5 63 Panel Mount, Power Socket, Insert Lock ZA2070-ND® 3.98 36.85 332.00 
42 7/12" (304.8mm) I-Style Molded Case caren oe Panel Mount, Power Socket, Screw Lock ZA2060-ND@ 3.11 28.75 259.00 
Baten Sap Gable : ; : oa | Power Flug Spite, One Male Plug-Two Receptacle |745018-ND 734 6793 612.00 
43/4 Sunt, Printed! Gireult: Soard:type wit BCOVPC-ND 1.38 12.76 115.00 ; 
Contacts @ RoHS Compliant 


No. of Digi-Key Price Each No. of Digi-Key Price Each No. of Digi-Key Price Each 

Fig. | Cells | Description | Part No. ‘ll 10 100 Fig. | Cells | Description | Part No. 1 10 100 Fig. | Cells | Description | Part No. 1 10 100 
NEW! “LI-ION” Cell Holder — RoHS Compliant NEW! 7 2 Solder Tabs | BC12AAL-ND@ 13 68 61 14 8 | 6” Wire Leads | BH48AAW-NDT 1.91 1.77 1.59 

1 1 Solder Tabs | BK-18650-PC2-ND 2.56 2.37 2.13 8 2 Solder Tabs |BC22AAL-ND@ stl 66 59 “C” Cell Holders — RoHS Compliant 
“N” Cell Holders — RoHS Compliant 9 3 Solder Tabs |BC3AAL-ND@ 116 = 1.08 97 15 1 Solder Tabs /BHCL-ND 82 76 68 
1 1 Solder Tabs | BHNL-ND ral 66 59 10 4 Solder Tabs | BC4AAL-ND® 1.28 1.19 1.07 16 2 Solder Tabs | BH2CL-ND 1.56 1.45 1.30 
2 2 Solder Tabs | BH2NL-ND 74 69 62 11 4 Solder Tabs |BH24AAL-ND@ 1.07 99 89 17 4 Solder Tabs |BH24CL-ND 1.75 1.63 1.46 
“AAA” Cell Holders 12 4 Solder Tabs | BH14AAL-ND® 89 83 74 18 4 Solder Tabs | BH4CL-ND 2.09 1.94 1.74 
3 2 Solder Tabs | BC2AAAL-ND® 74 69 62 13 6 Solder Tabs | BH26AAL-ND® 1.520 1.41 1.27 19 4 Solder Tabs |BH22CL-ND 2.23 2.07 1.86 

4 | 4 | Solder Tabs |BC4AAAL-ND 184 170 153 14} 8 | Solder Tabs |BH48AAL-ND 184 170 1.53 “D” Cell Holders — RoHS Compliant 
5 | 4 | Solder Tabs |BH24AAAL-ND 122 114 © 1.02 8 | 2 | 6” Wire Leads |BC22AAW-NDT 74 69 62 201 1 | Solder tabs |BHDL-ND 39. «838.~Ct«W4 
3 | 2 | 6” Wire Leads | BC2AAAW-NDt 82 76 ~~ 68 9 | 3 | 6” Wire Leads |BC3AAW-NDt 1.22 114 1.02 ot | 2 | Solder Tabs |BH2DL-ND 175 163 «1.46 
4 | 4  |6" Wire Leads | BC4AAAW-NDt 191 177 159 10} 4 | 6” Wire Leads |BC44AW-NDt 1.28 119 1.07 22 | 3 | Solder Tabs | BH3DL-ND 218 «202 ~—«1.82 
5 | 4 | 6" Wire Leads | BH24AAAW-NDt 1.27 148 1.06 11| 4 | 6” Wire Leads | BH24AAW-NDt 116 1.08 © 97 23! 4 | Solder Tabs |BH24DL-ND 218 202 1.82 
“AA” Cell Holders 12| 4 | 6" Wire Leads |BH14AAW-NDt 89 «8374 o4| 4 | Solder Tabs | BH4DL-ND O71 251 2.26 

6 1 Solder Tabs | BCAAL-ND® 67 63 56 13 6 | 6" Wire Leads | BH26AAW-NDt 158 1.47 1.32 @ ROHS Compliant _ + Stripped-Tinned 3/16” (4.78mm) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2473 


KEYSTONE Battery Holders and Retainers Digi@Reel® 


Fig. 31 
Uses CR2032 
Coin Cell 
Lithium 
Batteries 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. Description Part No. 1 10 100 Fig. Description Part No. 1 10 100 
12 Volt, “N” Aluminum Cell Holders NEW! 3 Volt Lithium Cells - Plastic Holders - Surface Mount — RoHS Compliant NEW! 
i Cell 754K-ND@ 2.10 19.48 165.70 1 1/2 AA 1016K-ND 1.81 16.68 142.00 
2 2 Cell 155K-ND@ 4.32 40.15 351.80 1 AA 1017K-ND 1.60 14.82 132.00 
3 3 Cell 156K-ND 9.00 83.53 729.00 1 2/3 A 1018K-ND§ 1.81 16.68 142.00 
“AAA” Aluminum Cell Holders 14 1/3N 498K-ND 2.82 26.56 236.00 
1 1 Cell 137K-ND® 2.37 21.92 215.20 12mm Diameter Coin Cell Holders - PC Mount — RoHS Compliant 
2 2 Cell 138K-ND@ 4.52 42.01 392.00 2A 1 Cell 500K-ND 1.32 11.54 94.05 
3 3 Cell 169K-ND 6.62 61.49 551.00 25 2 Cell 501K-ND 2.08 19.32 171.00 
4 4 Cell 170K-ND®@ 9.07 84.18 734.00 16mm Diameter Coin Cell Holders - PC Mount — RoHS Compliant 
“AAA” Plastic Cell Holders - PC Mount — RoHS Compliant 24 1 Cell 502KE-ND 1.64 15.23 133.75 
5 1 Cell 2466K-ND 1.20 11.33 108.90 20mm Diameter Coin Cell Holders - PC Mount — RoHS Compliant 
6 2 Cell 2468K-ND 1.26 11.82 113.40 DA T Cell T06K-ND 7.64 15.23 133.75 
7 3 Cell 2479K-ND 1.68 15.78 151.55 24 1 Cell 403K-ND 1.64 15.23 133.75 
8 4 Cell 2481K-ND 1.84 17.36 166.75 25 2 Cell 1026K-ND 1.80 16.75 147.05 
NEW! “AAA” Plastic Cell Holders - Surface Mount — RoHS Compliant NEW! 26 1 Cell 1066K-ND 1.64 15.23 133.75 
1 : ey 1 4 a 4 ace ees 27 1 Cell 1067K-ND 1.83 16.95 148.75 
el -! : : x 28 1 Cell 1065K-ND. 1.83 16.95 148.75 
“AAA” Plastic Cell Holders - 6” Wire Leads — RoHS Compliant 23mm Diameter Coin Cell Holders - PC Mount — RoHS Compliant 
5 1 Cell 2467K-ND 1.20 11.33 108.90 24 1 Cell 107K-ND 1.64 15.23 133.75 
6 2 Cell 2469K-ND 1.26 11.82 113.40 24 1 Cell 104K-ND 1.64 14.99 133.75 
va 3 Cell 2480K-ND 1.68 15.78 151.55 25 2 Cell 1027K-ND 1.80 16.75 147.05 
8 4 Cell __|2482K-ND 1.84 _ 17.36 166.75 24mm Diameter Coin Cell Holders - PC Mount — RoHS Compliant 
“AA” Aluminum Cell Holders — RoHS Compliant 24 1 Cell 105K-ND 1.64 15.23 133.75 
1 1 Cell 139K-ND 1.66 15.41 139.60 24 1 Cell 1025-7K-ND 1.80 16.75 147.05 
2 2 Cell 140K-ND 3.10 28.62 264.60 25 2 Cell 1025K-ND 1.80 16.75 147.05 
2 2 Cell 146K-ND 3.64 33.28 302.40 Surface Mount Coin Cell Holder - Bulk — RoHS Compliant 
3 3 Cell 171K-ND 5.31 49.32 434.00 31 1 Cell, 20mm Gold 1060K-ND 1.64 15.23 133.75 
4 4 Cell 182K-ND 7.54 69.97 617.00 32 1 Cell, 20mm 1061K-ND 2.05 18.89 179.90 
9 2 Cell 189K-ND 2.81 26.13 243.00 32 1 Cell, 20mm Gold 1081K-ND NEW! 2.26 20.87 188.00 
10 4 Cell 192K-ND 5.11 47.43 416.00 32 2 Cell, 20mm 1062K-ND 2.05 18.89 179.90 
45 4 a peeetay aa aad ape ae 32 2 Cell, 20mm Gold 1082K-ND NEW! 2.26 20.87 188.00 
“AA” Plastic Cell Holders - PC Mount — RoHS Compliant 32 1 Gell 25mm Gold __| 1091K-ND NEW 2262087 __ 188.00 
15 1 Cell 2460K-ND 1.20 11.33 108.90 NEW! Surface Mount Coin Cell Holder - Cut Tape — RoHS Compliant NEW! 
16 2 Cell 2462K-ND 1.26 11.82 113.40 31 1 Cell, 2450 Gold 1054KCT-ND 4.68 44.00 413.00 
ig oncl Rosey en woe tea 32 1 Cell, 20mm Gold 1081KCT-ND 3.53 33.20 218.00 
“AA” Plastic Cell Holders - 6” Wire Leads — RoHS Compliant : A F Cciooe eon 1a EEN oo Soo. sin og 
15 1 Cell 2461K-ND 1.20 11.33 108.90 Surface Mount Coin Cell Holder - Tape and Reel — RoHS Compliant 
i acai Briain vee ee 29 1 Cell, 12mm 3000KTR-ND 339.60/1000 
ig a Cel SRCND jeg 47.88 seus 31 1 Cell, 20mm 1060KTR-ND : 564.75/500 
“AA” Plastic Cell Holders - with Snap-On Connector — RoHS Compliant a 1 ie i ey a HOSANNA LALA iota 
19 2 Cell 2474K-ND 1.26 11.82 113.40 ioral pe sat ae ONC 
3 aCe cere a Gece ieites 32 1 Cell, 20mm Gold 1081KTR-ND NEW! 415.00/200 
5s cl Pe ea ioe ieee 32 2 Cell, 20mm 1062KTR-ND 422.10/200 
“¢” Aluminum Cell Holders? : : 32 2 Cell, 20mm Gold 1082KTR-ND NEW! 415.00/200 
: Cal SPaRRIes 203 1588 762180 32 1 Cell, 23mm 1071KTR-ND 422.10/200 
2 Cul TENE aos ap 3a ets 32 1 Cell, 23mm Gold __|1091KTR-ND NEW! 415.00/200 
3 3Cell 187K-ND 8. 01 7. 4.38 693. 00 Surface Mount Coin Cell Retainer Contacts — RoHS Compliant 
9 Call HSER 389 De ey D510 29 4.8mm 2994K-ND NEW! 49 474 46.65 
10 4 Cell 196K-ND¢@ 5.94 55.14 518.00 29 mm eee ND NE ot 445 ped 
10 4 Cell 151K-ND@ 6.26 57.26 542.00 55 ean Set Aen pd oe eee 
oT 1 Cell 2224K-ND@ 2.13 19.76 168.65 55 pee aeeaND) , aa or bee 
12 2 Cell 2225K-ND 3.53 32.57 319.85 5 San POSEN WE 5 B04 7030 
“C” Steel Cell Holderst — RoHS Compliant é 7 : 7 
1 TCell 2173K-ND 2.80 25.60 232.55 a 23mm SDC) 59 218 Bae 
7D? Aluminum Cell Holders} 29 24mm 3006K-ND 64 5.58 46.90 
7 T Cell 175K-ND® 2.48 20.16 783.25 29 enn Se ADL Ea ae 5.89 pete 
2 2 Cell 17eK.ND@ 384 35.42 340 10 33 2x 20mm _ 3020K-ND NEW! 1.58 14.64 __ 125.00 
3 3 Cell 190-ND¢@ 9.10 84.50 747.00 Surface Mount Coin Cell Retainer Contacts - Cut Tape — RoHS Compliant 
9 2 Cell 186K-ND 3.29 30.38 285.10 29 T Cell, 12mm 3000KCT-ND 74 6.73 63.08 
10 4 Cell 200K-ND¢ 7.18 66.63 621.00 5 beryl ee ‘es 358 er 
ell, 24mm - A H is 
13 5 eT pace De an eas eee Surface Mount Coin Cell Retainer Contacts - Tape and Reel — RoHS Compliant 
"DY Steel Cell Holders} — RoHS Compliant 29 1 Cell, 20mm 3002KTR-ND 218.00/500 
1 1 Cell 2175K-ND 3.41 31.18 267.40 29 1 Gell, 24mm __ SO06ISTREND) 356.00/400 
3 Volt Lithium Cells - Plastic Holders - PC Mount — RoHS Compliant Thru Hole Mount Coin Cell Retainer Contacts — RoHS Compliant 
13 1/3 N 497K-ND NEW! 2.52 23.76 229.00 30 6.8mm BEEN LTH 1 4.45 36.35 
22B 1/2 AA 108KK-ND 1.60 14.83 131.50 30 12mm SCO TEND, 57 4.95 40.50 
2B AA 4028K-ND 1/60 14.83 43150 30 16mm 3013K-ND NEW! 57 5.01 40.85 
228 2/3 A 1029K-ND 1.60 14.83 131.50 30 20mm S003I-ND 58 5.07 41.30 
Lithium - Plastic Retaining Cover — RoHS Compliant 30 23mm 3005K-ND 59 5.19 42.20 
22K 1/2 AA 108CK-ND 64 5.85 56.05 30 23mm 3017K-ND 62 5.45 31.85 
224 AA 1028CK-ND 76 7.14 68.65 30 24mm 3007K-ND 64 5.58 46.90 
22A 2/3 A 1029LC-ND NEW! 75 7.09 68.40 30 24mm. 3009K-ND 59 5.38 49.15 
23 2/3 A 1029CK-ND 72 6.75 65.35 ROHS Compliant + “C” and “D” cell holders are dual clips only § For retaining cover, use 1029CK-ND 
Digi@Reel ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2474 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KEYSTONE Battery Holders, Clips, Contacts and Accessories 


BLECTROMICS CORB | 


Fig. 31 NEW! Fig. 36 NEW! Fig. 38 NEW! 


Drawing for general 
reference only 


Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. Description Part No. 1 10 100 Fig. Description Part No. 1 10 100 
9 Volt Plastic Holders — RoHS Compliant NEW! “A”, “AA”, “AAA” Battery Clips — RoHS Compliant NEW! 
1 1 Cell 1294K-ND 1.87 17.39 151.20 32 A, AA - PC Mount 52K-ND 27 2.51 19.35 
2 1 Cell 1295K-ND 1.80 16.74 148.30 32 A, AA - SMT 57K-ND 27 251 19.35 
9 Volt Aluminum Holders — RoHS Compliant 32 AAA - SMT 56K-ND 27 251 19.35 
1 1 Cell 1291K-ND 2.95 27.01 238.30 “A”, “AA” Snap-On Contacts — RoHS Compliant 
7 1 Gell 1290; ND 2.62 25.74 232.55 9 Dual Cell 210K-NDE 79/2 3.70 34.65 
= = insulated Polarizing Washers __ = = 19 1 Cell 228K-ND+ NEW! 40/2 1.87 17.65 
35 Black 60K-ND =, 1.19 8.80 19 Dual Cell 292K-ND¢ NEW! 79/2 3.70 34.65 
9 Volt Battery Straps — RoHS Compliant 20 Pre Oye, 4 eenee 52/2 — BAT 23.20 
13 Single 72K-ND 7.30 72.08 111.40 2 “ov", pring Contacts — RoHS Compliant 
14 Dual 227K-ND 2.86 26.40 247.15 22 A, AA, 9V - 1 Cell 5209K-ND = 5.03 48.25 
Premium 9 Volt Battery Straps (I-Style) — RoHS Compliant “A”, “AA” Battery Contacts — RoHS Compliant 
15 Single, 4” 2238K-ND 92 8.63 82.00 23 Dual w/Tab - Right 5211K-ND —_ 3.54 33.85 
15 Single, 6” 2239K-ND 94 8.81 83.70 23 Dual w/Tab - Left 5210K-ND NEW! 38 3.54 33.85 
15 Single, 6.5” 83K-ND 1.89 17.26 163.35 24 Dual - Right 5212K-ND = 4.34 41.50 
15 Single, 8” 2240K-ND -96 8.99 85.50 24 Dual - Left 5242K-ND NEW! 74 7.00 64.60 
Premium 9 Volt Battery Straps (T-Style) — RoHS Compliant 25 (+) Button 5224K-ND — 1.37 13.15 
16 Single, 4” 2241K-ND 96 9.08 86.40 26 (-) Spring 5202K-ND — 2.62 25.20 
16 Single, 6” 2242K-ND 98 9.26 88.10 27 (+) Button with tabs 5223K-ND — 1.37 13.15 
16 Single, 8° 22051 NG 1,00 oat 89.80 28 (-) Spring with tabs 5201K-ND = 2.28 21.85 
Economy 9 Volt Battery Straps (I-Style) — RoHS Compliant “AAA”, “AAAA”, “N” Battery Contacts — RoHS Compliant 
° oan of Rae me ee pene 9 Dual Cell 202K-ND¢ 79/2 3.70 34.65 
15 Single, 8” 234K-ND 49 457 44.00 10 AAA - Dual Left 296K-ND NEW! 39 3.70 34.65 
Economy 9 Volt Battery Straps (T-Style) — RoHS Compliant 19 AAA - Dual Right o> KND NEW! 39 3.70 34.65 
16 Single, 4” 235K-ND 51 4.76 45.55 19 1 Cell 238K-ND¥ 36/2 1.68 15.85 
16 Single, 6” 236K-ND 52 4.85 46.70 20 1 Cell 204K-ND¥ 52/2 2.47 23.20 
16 Single, 8” 237K-ND 53 4.95 47.60 25 (+) Button 5225K-ND = 97 9.35 
Shielded 9 Volt Battery Straps (I-Style) — RoHS Compliant 26 (-) Spring 5203K-ND = 3.54 33.85 
17 Single, 4” 84-4K-ND 55 5.14 49.30 27 (+) Button with tabs 5226K-ND = 1.37 13.15 
17 Single, 6” 84-6K-ND 57 5.33 51.20 28 (-) Spring with tabs 5204K-ND _ 2.28 21.85 
7 Single, 8" 84-8K-ND 58 5.43 51.85 29 Dual Right Side 5213K-ND = 3.20 30.85 
Shielded 9 Volt Battery Straps (T-Style) — RoHS Compliant 30 Dual Left Side 5214K-ND = 3.20 30.85 
17 Single, 4” 81-4K-ND 55 5.14 49.30 “A” PC Contacts — RoHS Compliant 
17 Single, 6” 81-6K-ND 57 5.33 51.20 59 () Button 595K-ND = 1.77 16.75 
17 Single, 8” 81-8K-ND 58 _ 5.43 51.85 60 ©) Spring, 628K-ND — 809 6065 
3 Vertical “9V” PC Snape Connector — Rots Compliant — am “AA”, “AAA”, “N”, “9V” PC Contacts — RoHS Compliant 
18 Without PC Pins 68K-ND NEW! 54 4.75 40.75 2 Gy Button SND, _ es ieee 
9 Volt PC Mount Snap-On Battery Contacts — RoHS Compliant 5 (+) Button, ios sehen Las 19 ee 16.75 
11 Male On-Board Mount 593K-ND 49 4.59 34.75 i (1) Spring CAEN _ 8.09 baba 
11 Male Off-Board Mount 635K-ND NEW! 46 4.00 34.55 a Leaf Spring, AA, N, 9V Seep Ln 19 Te 16.75 
12 Female On-Board Mount ‘| 594K-ND 55 4.84 41.50 24 Leaf Spring, AAA 591K-ND NEW! 25 2.34 21.50 
12 Female Off-Board Mount _|636K-ND NEW! 55 4.77 40.95 “A”, “AA”, “C”, “D” Battery Contacts — RoHS Compliant 
“9V” Battery Snap-Ons — RoHS Compliant 25 C (+) Contact 5240-ND NEW! 30 2.78 25.65 
7 Stud 261K-ND 11 .98 9.10 26 C (-) Contact 5241-ND NEW! 49 4.31 34.20 
8 Socket 269K-ND 24 2.18 21.50 33 A, AA Spring 211K-ND 10 97 9.35 
NEW! “9V” Battery - Protective Contact Cap — RoHS Compliant NEW! 33 C, D Spring 211-DK-ND NEW! 22 2.12 20.25 
34 Black 96K-ND .20 1.93 17.65 NEW! Universal Battery Contacts — RoHS Compliant NEW! 
“A”, “AA” Snap-In PC Battery Clip — RoHS Compliant 36 | Coin Cell, PC Mount, Snap-In |2990K-ND 10 97 7.00 
8 tell SEN : S7i2__3.14 28.95 37 Coin Cell, Surface Mount | 2991K-ND 10 97 7.00 
5 AAA”, “N’ Snape re ae Clip — RoHS Compliant 77 ae 38 | AAA, AAAA, N, 12V - Off-Board |230-1K-ND 15 1.37 11.60 
NEW! “AAAA” PC Battery Clip — RoHS Compliant NEW! be be pes se - i ae 
3 1 Cell - PC Mount 51K-ND$ -33 3.14 23.95 = — 
4 1 Cell - SMT 50K-ND¢ 33 3.14 23,95 Battery and Component Clips — RoHS Compliant 
“AAA”, “N” Surface Mount Battery Clip — RoHS Compliant 31 9 Volt - 1 Cell 71K-ND 37 3.46 33.30 
4 1 Gell - Cut Tape 55KCT-ND$ 66 6.24 57.19 31 AA - 1 Cell 91K-ND NEW! 39 3.65 26.20 
4 1 Cell - Tape and Reel 55KTR-ND$ 161.40/300 31 AAA - 1 Cell 90K-ND NEW! -33 3.07 21.95 
“A” ,“AA”, “9V” Surface Mount Cell Contacts — RoHS Compliant 31 C-1 Cell 93K-ND NEW! 54 4.75 39.05 
20 1 Cell - Cut Tape 5231KCT-ND 67 6.12 57.35 31 D-1 Cell 78K-ND NEW! -50 4.73 45.55 
20 1 Cell - Tape and Reel 5231KTR-ND 132.75/250 @ ROHS Compliant + Figs. 3, 4, 9, 19 and 20 are sold by the pair, except for Cut Tape and Tape and Reel 
DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 2475 


2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


NEW! AMP Lithium CR2032 Battery Connectors 


Features: ¢ Self ejecting allows battery removal without tools * UL 94V-0 Specifications: * Housing: UL 94V-0 PBT * Contacts: Tin plated 


Digi-Key Price Each Tyco AMP 
Description Part No. il 25 100 Part No. 
Right Angle, SMT A99327-ND 2.37 1.98 1.59 796136-1 
Right Angle, Through Hole A99328-ND 1.72 1.44 1.15 120591-1 


* Through Hole version shown 


1 Cell Shown 


BULGIN NEw! Battery Holders 


1 Cell Shown 


Digi-Key Price Each Bulgin Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. |Description Part No. 1 25 50 | Part No. Fig. | Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
1 [1 1/2AA Cell, PC/Base Mount 708-1406-ND 2.64 242 2.15 |BX0031 1 C Cell, IP67 Sealed, Panel Mount 708-1413-ND 8.98 8.25 7.33 |BXSO01/1 
1 AA Cell, Flanged Panel Mount 708-1396-ND 619 5.68 5.05 |BX0O11/1 8 |2C Cell, IP67 Sealed, Panel Mount 708-1414-ND | 1040 9.55 8.49 |BxS002/1 
2 |2 AA Cell, Flanged Panel Mount 708-1397-ND 7.09 651 5.79 |BX0012/1 3. C Cell, IP67 Sealed, Panel Mount 708-1415-ND | 11.81 10.85 9.64 |BXS003/1 
3 AA Cell, Flanged Panel Mount 708-1398-ND 7.61 6.99 _6.21 | BX0013/1 1D Cell, Flanged Panel Mount 708-1400-ND 8.13 7.46 6.63 |BX0016 
3 |4 AA Cell, Flanged Pni Mount, Drawer 708-1399-ND | 12.57 11.54 10.26 |BX0027 9 |2D Call, Flanged Panel Mount OCRIOUND EG) 14.18 13.02 11.57 |BXO017 
| TAAA Cell, PC/Base Mount 708-1407-ND | 203 1.87 1.66 |Bx0034 a < - et cae ean ae Eon mae Bee — 
1 AA Cell, PC/Base Mount 708-1408-ND 2.03 1.87 1.66 |BX0035 J : : : 
1 AA Cell, IP67 Sealed, Flanged Pni Mount |708-1416-ND | 7.56 6.94 6.17 |BXSO11/1 1D Gall, IPG? Sealed, Flanged Pri Mount [iE geeegm 1048 = 9:63 8.56" | BXSO16 
; : 11 |2D Cell, IP67 Sealed, Flanged Pni Mount |708-1420-ND | 17.72 16.27 14.46 |BXSO17 
5 |2 AA Cell, IP67 Sealed, Flanged Pni Mount |708-1417-ND 8.27 7.59 6.75 |BXS012/1 3D Cell, IP67 Sealed, Flanged Pri Mount |708-1421-ND | 1985 1822 1620 |Bxsot8 
3 AA Cell, IP67 Sealed, Flanged Pni Mount |708-1418-ND 9.22 846 7.52 |BXS013/1 7 9V Cell, Flanged Pni Mount, Drawer UeSaCaINID Aa 9196 4.591 Bx002S 
1C Cell, Panel Mount 708-1393-ND 8.01 7.36 6.54 | BX0001/1 12 | 5 ov cell, Flanged Pni Mount, Drawer, Gray | 708-1404-ND 4.31 3.96 3.52 |BX0023/GY 
6 |2C Cell, Panel Mount 708-1394-ND | 10.61 9.74 8.66 | BX0002/1 13 [2 9V Cell, Flanged PnI Mount, Drawer 708-1405-ND 9.18 8.43 7.50 |BX0026 
3 C Cell, Panel Mount 708-1395-ND 12.30 11.29 10.04 |Bx0003/1 14 |19V Cell, PC/Base Mount 708-1409-ND 1.89 1.74 1.54 |BX0033 
7 [1C Cell, PC/Base Mount 708-1410-ND 2.60 239 2.12 |BX0036 15 [1 CR123 Cell, PC/Base Mount 708-1412-ND 147.132 1.18 [BX0123 
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We AAVID 
> THERMALLOY 


Heat Sinks 


Aavid’s Ultrastick™ is a unique phase-change thermal interface material that surpasses grease in thermal performance and long-term stability. This solid, 
silicone free, paraffin based thermal compound changes phase at 60°C, with a concurrent volumetric expansion that fills gaps between the mating surfaces. 
One cost effective application leaves a thin, film like deposit, providing excellent heat transfer and low interface thermal resistance. Features: * Thermal 
resistance 20% lower than thermal grease, with significant long-term reliability benefits » Excellent heat transfer properties, consistent at mounting 


pressures from less than 5 psi to more than 200 psi * No run-out, migration, dry-out, or flaking that can occur with typical thermal grease * Non-toxic and 


inert Electrically non-conducive * Easy to use and dry to the touch after application, reducing labor costs * Each bar covers approximately 1,000 in2 


Thermal 
Dimensions — Inch (mm) Resistance | Digi-Key Price Each Aavid 
Fig. | Description LxWxH °C/W Part No. 1 10 100 Part No. 
TO-3, Compact Heat Sink, 7W 1.88 x 1.40 x .75 (47.75 x 35.56 x 19.05) 8.3 HS149-ND® 95 86 -67 |501403B00000G 
TO-3, With Wave-On Mounts, 9W 1.88 x 1.40 x .75 (47.75 x 35.56 x 19.05) 8.3 HS267-ND 2.72 2.45 1.91 |501403B00100 
TO-3, With Wave-On Mounts, 9W 1.88 x 1.40 x .75 (47.75 x 35.56 x 19.05) 8.3 HS384-ND@ 5.53 4.98 3.88 |501403B00100G 
1 |TO-3, Compact Heat Sink, 8.5W 1.88 x 1.40 x 1.00 (47.75 x 35.56 x 25.40) 6.3 HS248-ND® 1.31 1.19 -92 |501503B00000G 
TO-3, With Wave-On Mounts, 9W 1.88 x 1.40 x 1.00 (47.75 x 35.56 x 25.40) 6.3 HS269-ND 2.61 2.35 1.83 _|501503B00100 
TO-3, Compact Heat Sink, 9.5W 1.88 x 1.40 x 1.25 (47.75 x 35.56 x 31.75) 5.4 HS110-ND@ 1.34 1.21 -94 |501603B00000G 
TO-3, Compact, 9W, Gold 1.88 x 1.40 x 1.25 (47.75 x 35.56 x 31.75) 5.4 HS270-ND 1.20 1.08 -84 |501603C00000 
2 | TO-3, Expandable Collar Type (Can be used with Fig. 1) 1.54 x 1.125 x .87 (39.12 x 28.57 x 22.10) 22.0 HS236-ND@ 1.90 1.72 1.34 |579103B00000G 
TO-3, 25W 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 5.4 HS103-1.25-ND® 10.00 9.00 7.00 |568303B00000G 
TO-3, 17W 1.81 x 1.81 x .50 (45.97 x 45.97 x 12.70) 12.5 HS103-0.5-ND® 5.05 4.55 3.54 |568003B00000G 
3 | TO-3, Free/Forced Air No Holes, 12W 1.83 x 1.83 x .50 (46.48 x 46.48 x 12.70) 5.4 HS291-ND@ §.12 4.61 3.59 | 568000B00000G 
TO-3, Free or Forced Air Cooling, 12W 1.83 x 1.83 x .75 (46.48 x 46.48 x 19.05) 5.4 HS293-ND® 8.26 7.44 5.79 |568103B00000G 
TO-3, Free or Forced Air Cooling, 12W 1.81 x 1.81 x 1.00 (45.97 x 45.97 x 25.40) 5.4 HS294-ND® 7.62 6.86 5.34 | 568203B00000G 
4 |TO-3, Power Cooler, 50W 3.00 x 4.125 x 1.00 (76.20 x 104.78 x 25.40) 5.4 HS117-ND@ 8.13 7.32 5.69 | 198540B00000G 
TO-3, Space Saver, 6W 1.63 x 1.29 x .75 (41.40 x 32.77 x 19.05) 5.4 HS140-ND® 3.16 2.85 2.22 |502203B00000 
5 |TO-3, Space Saver, 8W 1.63 x 1.29 x 1.00 (41.40 x 32.77 x 25.40) 5.4 HS141-ND® 4.34 3.91 3.04 |502303B00000 
TO-3, Space Saver, 12W. 1.63 x 1.29 x 1.25 (41.40 x 32.77 x 31.75) 5.4 HS142-ND@ 4.06 3.66 2.85 _|502403B00000 


@ RoHS Compliant * Dielectric Coating 


Note: Unless otherwise noted, all heat sinks are black anodized aluminum. 


(Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


2476 (uszo010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


WE AaviD 
ZINS THERMALLOY 


Heat Sinks (Cont.) 


Thermal 
Dimensions — Inch (mm) Resistance | Digi-Key Price Each Aavid 
Fig. | Description LxWxH “CW Part No. 1 10 100 Part No. 
TO-3, Heat Sink, Fold-Back Fins, No Holes, 10W 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.4 HS296-ND® 3.04 2.74 2.13 | 569000B00000G 
6 TO-3, Fold-Back Fins, 20W 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.4 HS110-3-ND@ 3.04 2.74 2.13 | 569003B00000G 
TO-3, Fold-Back Fins, 10W, Gold 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.4 HS298-ND 1.40 1.26 -98 |569003C00000 
TO-220, Dual Mount Power Cooler, 20W 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.5 HS110-220-ND@ 3.04 2.74 2.13 | 569022B00000G 
7 |TO-3, Slanted Fin, 10W 1.81 x 1.81 x .50 (45.97 x 45.97 x 12.70) 3.5 HS260-ND@ 4.30 3.88 3.02 | 500103B00000G 
8 TO-3, Slanted Fin, 12W 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 2.5 HS264-ND@ 3.00 2.70 2.10 |500403B00000G 
TO-3, Slanted Fin, 14W 2.5 x 2.5 x .90 (63.50 x 63.50 x 22.86) 4.9 HS265-ND® 3.25 2.93 2.28 | 500503B00000G 
TO-5, High Performance, 2W .75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 56.0 HS101-ND@ 1.68 1.51 1.18 |323005B00000G 
9 |TO-5, Press-On, 1W -50 dia x .25 (12.70 dia x 6.35) 56.0 HS253-ND® 1.72 1.55 1.21 |320205B00000G 
TO-5, Press-On, High Performance, 1W -50 dia x .375 (12.70 dia x 9.52) 30.0 HS259-ND@ 1.28 415 -90 |326005B00000G 
10 |TO-5, Snap-On Cooler, 2W -83 x .395 x .75 (21.08 x 10.03 x 19.05) 35.0 HS218-ND® 91 65 -46 |578305B00000G 
TO-5, Dual Fin Press-Fit Heat Sink -75 dia x .40 (19.05 dia x 10.16) 56.0 HS242-ND@ 2.46 2.22 1.73 |322505B00000G 
4 TO-5, Press-On, 1.25W .75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 40.0 HS257-ND® 2.49 2.24 1.74 |322605B00000G 
TO-5, Press-On, 1.25W, Gold .75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 40.0 HS258-ND 2.52 2.27 1.77 |322605C00000 
TO-92 and TO-18, Press Fit, 1W -50 dia x .235 (12.70 dia x 5.97) 100.0 HS100-ND® 1.30 1.17 -91 |322400B00000G 
42 TO-5, 2 Piece Part for Max Dissipation, 1W, Gold 625 dia x .271 (15.88 dia x 6.88) 22.0 HS254-ND 7.20 6.48 5.04 |321127C00000 
TO-5 and TO-39, 2 Piece Part for Max Dissipation, 2W .75 dia x .290 (19.05 dia x 7.37) 20.0 HS255-ND® 11.26 10.14 7.89 |321527B00000G 
13 | TO-92, Press Fit Heat Sink for Standard or Modified Package -60 x .05 x .50 (15.24 x 1.27 x 12.70) 64.0 HS251-ND@ 44 32 -23 _|575200B00000G 
14 |TO-126, Vertical Mount Clip-On Cooler -775 X .32 x .52 (19.69 x 8.13 x 13.21) 26.0 HS216-ND@ 44 32 -23 _|577500B00000G 
15 |TO-202, Compact Clip-On Heat Sink -58 x .80 x .25 (14.73 x 20.32 x 6.35) 28.0 HS247-ND@ 1.10 79 -55 |574004B00000G 
TO-202, Low Profile Heat Sink .52 X .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 27.2 HS214-ND@ 42 30 -21 |577304B00000G 
TO-202, Low Profile Heat Sink 52 x .50 x .75 (13.21 x 12.70 x 19.05) 24.0 HS215-ND® 42 31 .22 |577404B00000G 
TO-220, Compact Heat Sink 52 x .25 x .75 (13.21 x 6.35 x 19.05) 32.0 HS105-ND@ .39 28 -20 |577002B00000G 
TO-220, Compact Heat Sink 52 X .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 25.9 HS106-ND® 32 23 -17 |577102B00000G 
TO-220, Compact Heat Sink 52 x .50 x .75 (13.21 x 12.70 x 19.05) 24.4 HS107-ND@ 35 26 -18 |577202B00000 
TO-220, Low Profile, 2.5W, Gold -75 X .75 X .380 (19.05 x 19.05 x 9.65) 24.0 HS272-ND 36 33 -26 |507302C00000 
TO-220, Low Profile, Low Cost Cooler, 2.5W .75 x .75 x .380 (19.05 x 19.05 x 9.65) 24.0 HS115-ND@ 32 23 -16 |507302B00000G 
TO-220, 2 Hole Pattern Heat Sink 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 16.7 HS230-ND® 54 43 -32 |530613B00000G 
16 | TO-220, Horizontal/Vertical Mount, 4.5W 1.00 x .50 x 1.17 (25.40 x 12.70 x 29.70) 16.7 HS278-ND@ 45 At -32 |530614B00000G 
TO-220, Horizontal/Vertical Mount, 3.7W, Gold 1.00 x .71 x .50 (25.40 x 18.03 x 12.70) 20.3 HS279-ND 34 31 -24 |530714C00000 
TO-220, Compact Heat Sink, With Tabs 52x .25 x .75 (13.21 x 6.35 x 19.05) 32.0 HS367-ND@ 45 At -32 |577002B04000G 
TO-220, Compact Heat Sink, With Center Tabs -52 X .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 25.9 HS368-ND® 44 40 -31 |577102B04000G 
TO-220, Low Cost Vertical Mount, With Front Tabs 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.6 HS362-ND@ 3.73 3.36 2.62 |575002T00000G 
TO-220, Low Cost Vertical Mount, With Front Tabs 1.00 x .50 x .70 (25.40 x 12.70 x 17.78) 13.6 HS353-ND® 3.10 2.79 2.17 |563002T00000G 
TO-220, Low Cost Vertical Mount, With Center Tabs 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.6 HS348-ND*@ 3.26 2.94 2.29 | 523002T00000G 
TO-220, Vertical Mount With Black Tabs 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS194-ND® 49 39 -29 |563002B00000G 
TO-220, Vertical Mount With Pre-Tinned Tabs 1.00 x .50 x .95 (25.40 x 12.70 x 24.13) 16.6 HS363-ND@ 4.44 4.00 3.11 |576602T00000G 
TO-220, Power Cooler, 9.0W, Screw Mount, Gold 1.50 x 1.375 x 1.00 (38.10 x 34.93 x 25.40) 13.4 HS282-ND 1.32 1.19 -93  |531002C00000 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Heavy Duty 1.375 x .50 x 1.00 (34.92 x 12.70 x 25.40) 13.4 HS351-ND@ 1.30 117 -91  |531002B02500G 
TO-220, Power Cooler, 9.0W 1.375 x .50 x 1.50 (34.92 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS284-ND® 1.27 1.14 -89 |531102B00000G 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Heavy Duty 1.375 x .50 x 1.50 (34.92 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS352-ND@ 1.37 1.24 -97 |531102B02500G 
TO-220, Power Cooler, With Pins, 2-Sided Mount 1.375 x .50 x 1.50 (34.92 x 12.70 x 38.10) 11.0 HS346-ND®@ 1.15 1.04 -81  |513102B02500G 
TO-220, Power Cooler, With Pins, 2-Sided Mount 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 3.7 HS350-ND@ 1.65 1.49 1.16 |529802B02500G 
TO-220, Power Cooler 1.375 x .50 x 1.00 (34.92 x 12.70 x 25.40) 13.4 HS231-ND® 1.19 1.08 -84 |531002B00000G 
TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS131-ND 1.52 1.37 1.07 |531102C00000 
TO-220, Power Cooler, With Pins 1.375 x .50 x 1.50 (34.92 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS399-ND@ 2.41 217 1.69 |531102V02500G 
TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS132-ND 1.56 1.41 1.10 |531202C00000 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.375 x .50 x 2.00 (34.92 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS132-P-ND 8.33 7.50 5.84 |531202C02500 
17 |TO-220, Power Cooler, 9.0.W 1.375 x .50 x 2.00 (34.92 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS287-ND® 1.43 1.29 1.01 |531202B00000G 
TO-220, Power Cooler, With Pins 1.375 x .50 x 2.00 (34.92 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS382-ND@ 1.49 1.34 1.05 |531202B02500G 
TO-220, Vertical Power, 10W, Screw Mount 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 2.5 HS276-ND@ 1.49 1.34 1.05 |529802B00000 
TO-220, Power Cooler, With Pins 1.65 x 1.00 x 2.00 (41.91 x 25.40 x 50.80) 3.4 HS374-ND@ 2.01 1.82 1.41 |529902B02500G 
TO-220, Power Cooler, With Pins, 9.0W 1.375 x .50 x 2.50 (34.92 x 12.70 x 63.50) 8.0 HS386-ND® 1.54 1.39 1.08 |531302B02500G 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.375 x .50 x 2.50 (34.92 x 12.70 x 63.50) 8.0 HS133-P-ND 1.73 1.56 1.22 |531302C02500 
TO-220, Power Cooler, With Pins 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.40 x 63.50) 3.8 HS380-ND® 1.88 1.69 1.32 |530002B02500G 
TO-218, Power Cooler, With Pins, 10W 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS347-ND@ 1.35 1.22 -95 |513201B02500G 
TO-218, Power Cooler, With Pins, 20W 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 3.7 HS349-ND® 1.68 1.51 1.18 |529801B02500G 
TO-218, Vertical Power, 10W, With Pins 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.4 x 63.50) 2.5 HS385-ND@ 2.10 1.89 1.47 |530001B02500G 
TO-220, Board Level Heat Sink .500” 1.37 x .50 x 1.00 (34.92 x 12.70 x 25.40) 13.4 HS403-ND@ NEW! 1.10 .99 -77 |513002B02500G 
TO-220, Board Level Heat Sink 1” 1.65 x 1.00 x 1.00 (41.91 x 25.40 x 25.40) 5.5 HS404-ND@ NEW! 1.58 1.43 1.11 |529702B02500G 
18 TO-218, Quick Attach, With Pins, 12W 1.95 x .50 x 1.97 (49.53 x 12.70 x 50.04) 6.5 HS340-ND@ 2.71 2.44 1.90 |592201B03400G 
D-PAK, Board Level Heat Sink .45” 1.00 x .45 x .763 (25.40 x 11.43 x 19.38) 11.0 HS406-ND@ NEW! 1.51 1.36 1.06 |7109DG 
TO-220, Staggered High Rise Fins, With Kool Clip 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 16.8 HS342-ND® 3.70 3.33 2.59 |530402B00150G 
19 |TO-218, Twisted High Rise Fins, With Kool Clip 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 6.3 HS109-ND 1.91 1.72 1.34 |530101B00150 
TO-218, Twisted High Rise Fins, With Kool Clip 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 6.3 HS335-ND® 1.88 1.70 1.32 |530101B00150G 
20 TO-218, Clip-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs 1.00 x .50 x 1.22 (25.40 x 12.70 x 30.99) 11.5 HS234-ND 1.55 1.40 1.09 |566010B03400 
TO-218, Clip-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs 1.00 x .50 x 1.22 (25.40 x 12.70 x 30.99) 11.5 HS377-ND®@ 1.53 1.38 1.07 |566010B03400G 
21 | TO-202, Clip-On Cooler, 5W -90 x 1.02 x .39 (22.86 x 25.91 x 9.91) 16.8 HS119-ND@ 1.20 86 -61 |574204B00000G 


@ RoHS Compliant * Dielectric Coating 


Note: Unless otherwise noted, all heat sinks are black anodized aluminum. 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2477 
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Fig. 41 NEW! 
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Shown with optional 


PC Pins 


Thermal 
Dimensions — Inch (mm) Resistance | Digi-Key Price Each Aavid 
Fig. | Description LxWxH °C/W Part No. 1 10 100 Part No. 
22 TO-220. Twisted High Rise Fins with Kool Clip 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 6.3 HS343-ND® 1.88 1.70 1.32 |530102B00150G 
TO-220, Dual Mount with Kool Clip 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 4.4 HS383-ND@ 2.13 1.92 1.50 |530162B00162G 
23 | TO-220, 2W Extended Cap For HS112 and HS114 1.75 x .70 x .50 (44.45 x 17.78 x 12.70) 15.6 HS113-ND® 44 32 -23 _|507102B00000G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On Cooler with 1 Mount Hole -75 Xx .86 x .395 (19.05 x 21.84 x 10.03) 23.2 HS111-ND@ 40 .29 -21 |574102B00000G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On Cooler -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS198-ND® 40 .29 -21 |574502B00000 
TO-220, Horizontal Mount Clip-On PC Mount with Standard Tabs -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 23.2 HS355-ND® 74 67 -52 |574402B03200G 
24 |TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, with Long Tabs -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS357-ND@ 55 50 -39 |574502B03300G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, with Stepped Tabs -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS358-ND® 55 -50 -39 |574502B03700G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, with Long Tabs .86 x .395 x 1.375 (21.84 x 10.03 x 34.93) 16.0 HS360-ND@ 75 68 -53  |574902B03300G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, with Stepped Tabs -86 x .395 x .69 (21.84 x 10.03 x 17.53) 21.6 HS359-ND® 71 64 -50 |574602B03700G 
25 TO-220, Snap-Down, 5W -75 X 1.12 x .435 (19.05 x 28.45 x 11.05) 16.9 HS116-ND@ 54 43 -32 |575102B00000G 
TO-220, Snap-Down With Built-In Clip, For Standard TO-220 -975 x .44 x .75 (24.77 x 11.18 x 19.05) 16.8 HS220-ND® 49 35 -25 |579302B00000G 
26 |TO-220, High Performance PC Mount with Tabs 1.00 x 1.00 x 1.675 (25.40 x 25.40 x 42.55) 10.0 HS370-ND@ 1.11 1.01 -78 |590102B03600G 
27 _|TO-220, SlimLine High Performance, Horizontal Mount 1.00 x .787 x 1.45 (25.40 x 19.99 x 36.83) 12.4 HS193-ND® 69 62 -49 _|551002B00000G 
28 |TO-220, Clip-On, Horizontal PC Mount with Tabs -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS341-ND®@ 58 52 -41__|576802B03100G 
TO-220, Clip-On, 5W -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS121-ND@ 56 40 .28 |576802B00000G 
TO-220, Clip-On, 5W -50 x .50 x .60 (12.70 x 12.70 x 15.24) 26.8 HS333-ND® 1 51 -36 |591202B00000G 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With Wide Tabs -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS364-ND@ 61 55 -43 |576802B03700G 
28 |TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With Long Tabs -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS365-ND® 51 46 -36 |576802B03900G 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS366-ND@ 72 65 -51 _|576802B04100G 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With SureLock Tabs 57 x .50 x .75 (14.48 x 12.70 x 19.05) 26.8 HS371-ND® 3.78 3.40 2.65 |591302B02800G 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs -75 x .50 x .50 (19.05 x 12.70 x 12.70) 18.8 HS337-ND@ 56 -50 -39 |576802B04000G 
TO-220, Economy Power Cooler, Lightweight 1.00 x .50 x .71 (25.40 x 12.70 x 18.03) 20.3 HS189-ND@ 46 33 -23 |530714B00000G 
29 |TO-220, Dual Power Cooler, 10W -78 X .85 x 1.45 (19.81 x 21.59 x 36.83) 6.4 HS104-2-ND@ 61 48 -36 |504222B00000G 
TO-220, Power Cooler, 6W -70 x .78 x .85 (17.70 x 19.80 x 21.59) 15.6 HS104-1-ND@ 45 33 -23 |504102B00000G 
30 | TO-220, Basic Manual Attachment, Low Profile -70 x 1.75 x .380 (17.78 x 44.45 x 9.65) 15.6 HS112-ND®@ 40 29 -21__|507002B00000G 
31 | TO-220, Dual Basic Manual Attachment, Horizontal Mount 1.45 x 1.75 x .375 (36.83 x 44.45 x 9.53) 9.6 HS114-ND@ 74 53 .37 |507222B00000G 
TO-220, Twisted Fin, Vertical PC Mount 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.4 HS336-ND® 82 74 -58 |593002B03400G 
32 TO-220, Twisted Fin, With SureLock Tabs and Kool Clip 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS375-ND@ 1.41 1.28 -99 |534202B02853G 
TO-220, Twisted Fin, Vertical, With Tabs and Kool Clip 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS376-ND® 1.68 1.51 1.18 |534202B33453G 
TO-220, Board Level Heat Sink .500” 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.4 HS405-ND@ NEW! 94 85 -66 |534202B03453G 
TO-220, Spacesaver, Vertical Mount, With Tabs 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 10.0 HS225-ND 1.37 98 .69 |593202B03500 
33 | TO-220, Spacesaver, Vertical Mount, With Tabs 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 10.0 HS373-ND® 96 87 -68 |593202B03500G 
TO-220, Spacesaver, Vertical Mount, With Kool Clip/Tabs 1.38 x .48 x 2.00 (35.05 x 12.19 x 50.80) 10.4 HS420-ND@ NEW! 2.04 1.84 1.43 |534302B03553G 
34 |TO-220, Dual Basic Manual Attachment, Vertical Mount 1.48 x .50 x 1.03 (37.59 x 12.70 x 26.16) 13.2 HS369-ND@ 99 -90 -70 |578622B03200G 
TO-220, Spacesaver Vertical Mount, With Tabs -875 x .25 x 1.25 (22.23 x 6.35 x 31.75) 22.0 HS372-ND@ 69 63 -49 |592502B03400G 
35 |TO-220, Spacesaver Vertical Mount, With Kool Clip-SureLock Tabs 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.8 HS238-ND 1.40 1:27 .99 |594302B02853 
TO-220, Spacesaver Vertical Mount, With Kool Clip-SureLock Tabs 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.8 HS379-ND@ 2.73 2.46 1.92 |594302B02853G 
TO-220, Vertical Mount, 4.3W 64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.40) 17.4 HS300-ND® 1.46 1.32 1.03 |581002B00000 
TO-220, Vertical Mount, 4.3W, With Pins 64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.40) 17.4 HS387-ND®@ 1.49 1.34 1.05 |581002B02500G 
36 | TO-220, Vertical Mount, 4.3W, With Pins, Gold -64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.40) 17.4 HS302-ND 1.90 1.71 1.33 |581002C02500 
TO-220, Vertical Mount, 2.5W 64 x .64 x 1.50 (16.26 x 16.26 x 38.10) 16.8 HS303-ND® 1.42 1.28 1.00 |581102B00000 
TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins -64 x .64 x 1.50 (16.26 x 16.26 x 38.10) 16.8 HS388-ND@ 1.54 1.39 1.08 |581102B02500G 
37 Dip Cooler, 14 or 16 Pin IC, Clip-On -887 x .60 x .41 (22.53 x 15.24 x 10.41) 38.0 HS179-ND® 48 38 -29 |580200B00000G 
Dip Cooler, 24 Pin IC, Clip-On 1.46 x 1.008 x .58 (37.08 x 25.60 x 14.73) 20.0 HS182-ND@ 1.45 1.31 1.02 |580500B00000G 
38 Dip Cooler, 14-16 Pin, Glue-On -73 X .25 x .19 (18.54 x 6.35 x 4.83) 62.5 HS227-ND® .70 64 -50 |501200B00000G 
Dip Cooler, 24 Pin IC, Glue-On 1.25 x .53 x .19 (31.75 x 13.47 x 4.83) 44.0 HS273-ND@ 79 72 -56 |508500B00000G 
39 D-PAK, Board Level Heat Sink .4” -90 x .31 x .40 (22.86 x 8.00 x 10.16) 15.0 HS407-ND@ NEW! 81 73 .57 |573100D00000G 
D-PAK, Board Level Heat Sink .4” 1.03 x .50 x .40 (26.16 x 12.70 x 10.16) 18.0 HS408-ND@ NEW! 79 PA -56 |573300D00000G 
40 |TO-220, Board Level Heat Sink .515” 52 x .51 x .85 (13.21 x 13.08 x 21.54) 19.7 HS409-ND@ NEW! .87 79 -61 |7136DG 
41 |TO-220, Board Level Heat Sink .95” 1.90 x .95 x 1.95 (48.26 x 24.13 x 49.53) 4.4 HS410-ND@ NEW! 1.53 1.38 1.07 |7023B-MTG 
42 |TO-220, Board Level Heat Sink .375” -90 x .37 x.70 (22.86 x 9.52 x 17.78) 25.0 HS411-ND@ NEW! A7 43 -34 |6237BG 
43 |D-PAK, Board Level Heat Sink .375” 59 x 1.02 x .37 (14.99 x 25.91 x 9.52) 15.0 HS412-ND@ NEW! 1.65 1.49 1.16 |7106DG 
44 |TO-220, Board Level Heat Sink .375” -86 x .37 x 1.10 (22.00 x 9.52 x 27.94) 19.2 HS413-ND@ NEW! 1.12 1.01 -79 |7128DG 
45 |TO-220, Board Level Heat Sink .515” 52 x 51 x.78 (13.21 x 13.08 x 19.81) 20.3 HS414-ND@ NEW! 1.17 1.06 -83  |7141DG 
46 |TO-220, Board Level Heat Sink .375” 75 x .37 x .75 (19.05 x 9.52 x 19.05) 25.8 HS415-ND@ NEW! 48 44 -34  |7173DG 
47 |TO-220, Board Level Heat Sink .61” 1.00 x .610 x — (25.53 x 15.49 x —) 13.6 HS416-ND@ NEW! 141 1.00 -78 |6238B-MTG 
— |TO-220, Mounting Kit _ = HS417-ND@ NEW! 2.88 2.59 2.02 |4880G 
— |Insulating Shoulder Washer = = HS418-ND@ NEW! 19 18 -14 |7721-7PPSG 
—_|Thermal Interface Pad _ _ HS419-ND@ NEW! 25 23 -18  |53-77-9G 
@ RoHS Compliant * Dielectric Coating Note: Unless otherwise noted, all heat sinks are black anodized aluminum. 
Reel’ 
Cut Tape Tape and Reel 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Pricingt Aavid 
Fig. |Description LxWxH Part No. 1 10 250 500 Part No. 
39 SMT D2 Pak Heat Sink, Auto-Insertable, Pre-Tinned 1.03 x .50 x .40 (26.16 x 12.70 x 10.16) HS338CT-ND 91 82 144.38 262.50 |573300D00010G 
SMT D3 Pak Heat Sink, Auto-Insertable, Pre-Tinned 1.22 x .50 x .40 (30.99 x 12.70 x 10.16) HS339CT-ND 95 86 = —__|573400D00010G 


t+ For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND 


Digi@Reel 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Aavid Thermalloy’s innovative BGA heat sinks include standard solutions to support the most demanding applications. 
Features: « Flat base * Light weight * Long-term reliability 


WE aavid BGA Heat Sinks 
c7/i\a THERMALLOY PCB Hole Patterns 


Fig. 5 
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Solder Anchor 
Attachment Method 


Features and Benefits: 

¢New unique wire clip design allows for complete 
reworkability after assembly without damage to the BGA 
package or PC Board 

¢ Minimal PC Board real estate is required for mounting 

¢ Solder Anchors provide the most rugged mounting in 


Clip Attachment Method 


Features and Benefits: 

A unique clip eliminates the need for mounting holes 
in the PC Board 

«Each Heat Sink utilizes a Phase Change Pad as the 
interface for optimal thermal performance 

The clips unique design eliminates the need for thermal 
tape attachment 

Finish: Black Anodize 


+— L—— 
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the industry Therm. Therm. —_ | Digi-Key Price Each Aavid 

*Each Heat Sink utilizes a phase change pad as the Width | Length | Height | Res. Nat.t | Res. Forced} | Part No. 1 10 100 | Part No. 
; 345 | 314] 15.6 | 197 630  |HS309-ND® | 557 5.02 3.90 |2519B-EP11-BGS5G 
Interface for optlnel thermal/pettormanca § Solder Anchors Sold Separately 381 | 380 | 102 | 224 6.94 _|HS310-ND 5.47 4.93 3.83 |2522B-EP04-BGS5G 


Finish: Black Anodize + Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 


+ Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 


Therm. Therm. Digi-Key Price Each Aavid * 
Fig. | Width | Length | Height | Res. Nat.t | Res. Forced$ | Part No. 14 10 100 | Part No. S RoHS Compliant 
1 | 27.0 | 27.0 | 25.0 16.5 547 HS330-ND | 4.76 4.29 3.34 [3745248600236 
350 | 350 | 180 | 153 5.15 HS326-ND | 4.76 4.29 3.34 /374724B60024G Tape Attachment Method 
35.0 | 35.0 | 25.0 12.0 4.27 HS331-ND | 4.63 4.17 3.25 |374824B60024G Feature and Benoit: , — 
. r ions eliminate tl ti 
2 | 400 | 400 | 100 | 203 646 _|HS327-ND | 4.64 4.18 3.25|374924B600246 EciGPCREH ee 
40.0 | 40.0 | 18.0 12.2 4.34 HS328-ND | 5.02 4.52 3.52 |375024B60024G * These Heat Sinks can be used with either plastic or 
metal/ceramic BGA Packages 
40.0 | 40.0 | 25.0 10.3 3.83 HS332-ND | 5.49 4.95 3.85 |375124B60024G « These Heat Sinks are compatible with Ther-a-grip Tapes 
Solder Anchor HS400-ND 48 44.34 |125700D00000G Finish: Black Anodize 
§ Solder anchors must be soldered to the PCB prior to attaching the heat sink clip. Therm. | Therm. 
t Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. Tape Res. Res. _| Digi-Key Price Each Aavid 
$ Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. Surface | Width | Length | Height | Nat.¢ | Forced$ | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Plastic | 23.0 | 23.0 | 10.0 | 40.0 | 11.69 [HS316-ND® | 4.06 3.66 2.85 /374024B00035G 
Push Pin Plastia | 28.0 | 230 | 180 | 234 7.39 |HS317-ND® | 2.77 2.49 1.94 )374124B00035G 
Plastic | 27.0 | 27.0 | 10.0 | 306 9.35 |HS318-ND@ | 3.19 288 2.24 |374324B00035G 
Attachment Method Plastic | 27.0 | 27.0 | 180 | 203 | 646 |HS319-ND® | 463 4.17 3.25 |374424B000356 
Features and Benefits: Plastic | 30.0 | 30.0 | 94 | 294 9.11 |HS390-ND® | 4.63 4.17 3.25 |335824B00034G 
« All Heat Sinks utilize industry standard hole patterns Metal 35.0 35.0 7.0 31.9 9.67 |HS313-ND 3.73 3.36 2.61 |371824B00032 
¢Plastic push pins are standard. Consult Aavid Metal 35.0 35.0 7.0 31.9 9.67 |HS392-ND@ | 5.50 4.95 3.85 |371824B00032G 
Thermalloy for versions available with brass push pins Plastic | 35.0 | 35.0 | 7.0 | 31.9 | 967 |HS393-ND@ | 4.03 3.63 2.82 |371824B00034G 
SRE aaa ails F r Metal | 35.0 | 35.0 | 100 | 234 | 7.55 |HS395-ND@ | 5.38 4.84 3.77 |374624B00032G 
Beceaa ho Plastic | 35.0 | 35.0 | 100 | 234 | 755 |HS321-ND® | 4.26 3.84 299 [3746248000356 
Finish: Black Anodize Metal | 35.0 | 350 | 180 | 153 515 [HS322-ND | 3.83 3.45 2.68 |374724B00032 
Metal | 35.0 | 350 | 180 | 153 5.15 |HS396-ND® | 3.77 3.40 2.64 )374724B00032G 
Therm. Therm. | Digi-Key Price Each Aavid Plastic | 35.0 | 35.0 | 180 | 15.3 5.15 |HS323-ND@ | 3.93 3.54 2.75 |374724B00035G 
Fig. | Width | Length | Height | Res. Nat.t | Res. Forced+ | Part No. 110 100 | Part No. Metal | 374 | 374 | 60 | 326 | 9.91 /HS394-ND® | 3.93 3.54 2.76 |373324M00032G 
3 | 285) 285 | 100 | 30.6 9.26 — |HS306-ND | 6.77 6.10 4.74 | 10-6327-01 REV B-G Metal | 40.0 | 40.0 | 10.0 | 203 6.46 |HS397-ND@ | 4.29 3.86 3.01 |374924B00032G 
4 | 374] 374 | 6.0 32.6 9.91  |HS308-ND§ | 5.00 4.50 3.50 |372924M02000G Metal | 40.0 | 400 | 180 | 12.2 4.34 [HS398-ND@ | 5.04 4.54 3.53 |375024B00032G 
5 | 414) 45.2) 117] 142 4.91 |HS307-ND | 6.77 6.10 4.74 |10-L4LB-11G Metal | 40.1 | 40.0 | 114 | 184 6.02 |HS391-ND® | 4.76 4.29 3.34 | 3644248000326 


+ Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
+ Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 
§ Finish: Green Anodize 


t+ Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
+ Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 
@ RoHS Compliant 


Panasonic “PGS” (Pyrolytic Graphite Sheet) Heat Sink Sheets 


PGS is a thermal interface material which is very thin, synthetically oie efianit Dimensions 
made, has high thermal conductivity, and is made from a highly Characteristics Specification LxW Digi-Key Price Panasonic 
oriented graphite polymer film. It is ideal for providing thermal | Thickness 0.1 +0.03mm 0.07 +0.015mm 0.025 +0.01mm (mm) Part No. Each Part No. 
management/heat-sinking in limited spaces or to provide Daasit 085 gama 14 ema 21 g/omd 125 x 180 P11438-ND 104.48 EYG-S131810 
Sea Neste tp aa to Sienna This y 89 9 19 19 125 x90 P11439-ND 57.46 | EYG-S091310 
material is flexible and can be cut into customizable shapes. ineiival 415x180 | P13689-ND 71.38 | EYG-S121807 
Features: Conductivity (a-b plane) | 99. g99 wam.k) | 750~950W/(m.k) | 1500 ~ 1700 W/(m.k) 115x180 | P13691-ND 71.38 | EYG-S121803 
Excellent Thermal Conductivity (2 ~ 4 times as high as copper, - - “ 90x 115 P12726-ND 36.44 EYG-S091210 
3 ~ 6 times as high as aluminum) * Lightweight: Specific Gravity: | Electrical Conductivity 10000 S/cm 10000 S/cm 20000 S/cm 90x 115 P13688-ND 35.69  |EYG-S091207 
0.85 ~ 2.1 g/cm3 (1/4 ~ 1/10 of copper, 1/1.3 ~ 1/3 of aluminum Expansion 90 x 115 P13690-ND 35.69 EYG-S091203 
in density) * Flexible and easy to be cut or trimmed (withstands | Coefficient (a-b plane) 9.3x 10-7 1/K : 
repeated bending) » Low Thermal Resistance Expansion 80 x 90 P11440-ND 29.88 | EYG-S060910 
aa ; 3.2 x 10-5 1/K 57x90 P12727-NDt 33.53 | EYG-M060910SS 
Application Examples: Coefficient (¢ axis) 

Ht Les 7 ‘ . : 57x90 _|P12728-ND$ 19.92 _ |EYG-A060910P 
* Notebook PCs, DVDs, DVCs, Mobile Phones * Semiconductor | Heat Resistance 400°C 57x90 P12729-ND: 19.92  TEYG-A060910B 
Manufacturing Equipment (Sputtering, Dry Etching, Steppers) Bending (angle, R5) 10000 cycles x + - 

* Optical Communications Equipment mangle, y t With Silicon + With Tape 

For fast heat transfer from components. Digi-Key Price Each ITW Chemtronics 
eprtee ble «Ni Sil Will d hard li be «M MIL-C-47113 arte: A a as ULE: 
*Nonflammable * Noncorrosive ¢ Silicon * Will not dry out, harden or melt * 5 oz. tube * Meets -C-47 

SStcble ions AP 2S6orr CA0C = 200°C) CT40-5-ND 20.15 18.21 17.00 CT40-5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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RorPON Heat Sinks 


Dimensions — mm Mounting Digi-Key Price Each Comair-Rotron 

Fig. | Description WxLxH Type Part No. 1 10 100 Part No. 
1 |TO-220/TO-262; Aluminum; 1.2mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 19.0 x 12.8 x 12.7 1 Solderable Tab CR467-ND 53 39 31 831402B00000 
2 | TO-220; Aluminum, 1.0mm thick with Black Anodized Finish 36.8 x 44.5 x 9.4 Device Leads CR493-ND. 50 37 .29 824302B00000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 9.5 x 13.2 x 19.1 Device Leads CR475-ND 35 26 221 821102B00000 
. TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 9.5 x 19.0 x 19.0 Device Leads CR482-ND 53 39 31 821502B00000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 12.7 x 13.2 x 19.1 1 Solderable Tab CR473-NDt 53 .39 31 821202B04000 
4 |TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 9.5 x 13.2 x 19.1 1 Solderable Tab CR477-NDt 33 .29 26 821102B04000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 6.4.x 13.3 x 19.1 1 Solderable Tab CR489-NDt 50 37 .29 821002B04000 
5 |TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 25.4 x 12.7 x 30.0 2 Solderable Tabs CR478-ND 78 58 45 825402B03400 
6 |TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 25.4 x 12.7 x 30.0 2 Solderable Tabs CR479-ND. 85 63 .50 825502B03453 
7 | TO-220; Aluminum, 1.0mm thick with Black Anodized Finish 5.4 x 22.5 x 30.3 2 Solderable Tabs CR481-ND .70 62 41 811102B00000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 24.1 x 48.3 x 49.5 2 Solderable Tabs CR483-ND$ 1.33 .99 at 825802B05300 
8 | TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 9.7 x 44.5 x 36.8 2 Solderable Tabs CR503-ND$ 1.63 1.21 695 826002B05300 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 24.1 x 48.3 x 23.6 2 Solderable Tabs CR507-ND$ .95 fa 56 825902B05300 
TO-220; Aluminum, 0.8mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 10.0 x 21.2 x 19.0 2 Solderable Tabs CR484-NDt 58 43 34 833202B03300 
9 | TO-220; Aluminum, 0.8mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 10.0 x 21.2 x 19.0 2 Solderable Step Tabs |CR486-NDt 55 AN 32 833202B03700 
TO-220; Aluminum, 0.8mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 10.0 x 21.2 x 19.0 2 Solderable Tabs CR487-NDt 68 50 .40 833202B04800 
i 10 |TO-220; Aluminum, 0.8mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 10.0 x 21.2 x 19.0 Device Leads CR485-ND. 40 30 24 833202B00000 
11 | TO-220; Aluminum, 1.0mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 9.5 x 22.8 x 17.8 Solderable Device Leads |CR490-ND 50 37 .29 833502B00000 
12 |TO-220; Copper, 0.6mm thick with Tin Plate Finish, Integrated Spring 13.1 x 13.2 x 24.0 Solderable Device Leads |CR491-ND .90 67 53 833802T00000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 12.7 x 25.4 x 30.0 2 Mechanical Tabs CR494-NDt 45 34 .27 821902B00000 
13 |TO-220; Copper, 1.2mm thick with Black Paint Finish 12.7 x 25.4 x 30.0 3 Solderable Tabs CR497-NDt 1.98 1.47 AAS 8256BPT00000 
TO-220; Copper, 1.2mm thick with Tin Plate Finish 12.7 x 25.4 x 30.0 3 Solderable Tabs CR498-NDt 1.13 84 66 825600T00000 
TO-220/TO-262; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 12.7 x 12.8 x 19.0 1 Solderable Tab CR465-NDt 33 29 .26 831302B00000 
14 |TO-220/TO-262; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 12.7 x 12.8 x 19.0 1 Solderable Tab CR468-NDt 50 37 .29 831502B03900 
TO-220/TO-262; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 12.7 x 12.8 x 19.0 1 Solderable Step Tab CR469-NDt 55 AN 32 831502B03700 
15 |TO-220; Copper, 0.6mm thick with Tin Plate Finish, Integrated Spring 9.5 x 22.0 x 28.0 2 Solderable Tabs CR506-ND. .90 67 53 833702T00000 
16 | TO-202/TO-220; Extruded Aluminum with Black Anodized Finish 12.7 x 34.9 x 38.1 2 Solderable Pins CR514-ND. 1.23 91 wf) 411915B02500 
17 | TO-218/TO-220; Extruded Aluminum with Black Anodized Finish 16.0 x 16.5 x 50.8 2 Solderable Pins CR517-ND¥ 1.73 1.28 1.01 412320B02500 


+ See data sheets for specific Board Mount 
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+ See data sheets for specific Component Mounting Hole Patterns 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Wakefield Engineering is recognized as a worldwide leader in innovative thermal management solutions. Their products range from 
board level heat sinks for both surface mount and thru-hole, to fan mounted heat sinks for microprocessors and CPUs. Wakefield 
Engineering offers a single source for all of your thermal requirements. DeltaPads are replacements to heat sink grease but without 
any mess. They are heat conducting, electrically isolating pads to go between the heat sink and your semiconductor device. TO-220 


AKEFIELD 


Thermal Solutions 


Heat Sinks 


heatsinks will also fit TO-202 and TO-126 packages. 


Dimensions—-mm __| Digi-Key Price Each Wakefield 
Fig. | Description LxWxH Part No. 1 10 100 | Part No. 
DeltaPad Thermal Pad, TO-220, No Adhesive (.18mm) 18.0 12.7x 3.6 dia. /345-1000-ND® 63 45 382 |173-7-220P 
DeltaPad Thermal Pad, TO-220, Adhesive (.18mm) 19.1X12.7x3.7 dia. | 345-1079-ND@ 84 60 42 |173-7-240A 
DeltaPad Thermal Pad, TO-220, No Adhesive (.23mm) 19.1X12.7x3.2dia. /345-1080-ND@ 53 38 .27 |173-9-230P 
1 DeltaPad Thermal Pad, TO-220, No Adhesive (.283mm) 19.1X12.7x3.7 dia. | 345-1001-ND@ 95 68 -48 | 173-9-240P 
Kapton Thermal Pad, TO-220, No Adhesive (.15mm) 18.0x12.7x3.6 dia. | 345-1002-ND@ AQ 35 .25 |175-6-220P 
Kapton Thermal Pad, TO-220, No Adhesive (.15mm) 19.1x12.7x3.2dia. |345-1003-ND@ 39 .28 .20 |175-6-230P 
Kapton Thermal Pad, TO-220, No Adhesive (.15mm) 19.1x12.7x3.7 dia. |345-1004-ND® A2 30 .21 |175-6-240P 
Kapton Thermal Pad, TO-220, No Adhesive (.15mm) 21.8x18.8x4.1 dia. |345-1005-ND@ 67 48 -34 |175-6-280P 
Silicon Thermal Grease, 4 gram Plastic Pack _ 345-1006-ND@ | 5.04 3.36 2.61 |120-SA 
Silicon Thermal Grease, 2 Oz. Jar = 345-1007-ND@| 14.55 9.70 7.52 |120-2 
9 Silicon Thermal Grease, 5 Oz. Tube = 345-1008-ND@ | 24.43 17.10 14.66 | 120-5 
Silicon Thermal Grease, 8 Oz. Jar — 345-1009-ND@ | 35.33 24.73 21.20 | 120-8 
Silicon Thermal Grease, 5 Lbs. Can = 345-1010-ND@ [198.43 138.90 119.06 | 120-80 
Synthetic Non-Silicon Thermal Compound, 4 0z Tube _ 345-1011-ND@ | 26.23 18.36 15.74 | 126-4 
3 D-Pack/SOT-23 Heat Sink, Pretinned, Autoinsertable 18.80 x 15.24x9.14  |345-1012-ND 53 38 .27 |217-36CT6 
D-Pack/SOT-23 Heat Sink, Pretinned, Autoinsertable 18.80 x 15.24x9.14  |345-1099-ND@ 45 30 -24 |217-36CTE6 
4 |TO-5 Clip-On Cup Style With 4-40 Thread Base 9.40 x 9.65 dia. 345-1013-ND@ | 14.94 9.96 7.72_|260-4T5E 
5 | T0-220, Self-Locking, Horizontal/Vertical Mount, Black 25.40 x 12.70 x 21.59 | 345-1016-ND® 67 48 34 | 235-85AB 
TO-220, Vertical Mount Wave-Solderable, With Tabs, Black | 25.40 x 12.70 x 29.97 |345-1018-ND 1.89 1.35 .95 | 287-1AB 
TO-220, Low Cost Horizontal/Vertical Mount, Black 25.40 x 12.70 x 18.03 |345-1019-ND® A2 30 .21 | 289AB 
TO-220, Dual Low Cost Horizontal/Vertical Mount, Black 25.40 x 12.70 x 29.97 |345-1020-ND® 60 43 .30 | 290-1AB 
6 TO-220, Dual Mount Low Cost, Black 25.40 x 12.70 x 29.97 |345-1021-ND® 60 3 -30 | 290-2AB 
TO-220, Low Cost Horizontal/Vertical Mount, Black 19.05 x 9.52 x 19.05 _|345-1022-ND@ 56 AO -28 | 273-AB 
TO-220, Low Cost Horizontal/Vertical Mount, Black 13.21 x9.52x 19.05 /345-1023-ND 35 25 18 |274-1AB 
TO-220, Vertical Mount, Black 25.4 x 12.7 x 30.0 345-1081-ND 63 AS -32 | 206-1PABH 
TO-220, Low-Cost, Wave-Solderable 25.4 x 12.7 x 30.0 345-1088-ND 1.89 1.35 -95 |287-1ABH 
7_[T0-220, Vertical Mount Wave-Solderable, With Tabs 22.23 x 5.46 31.75 —_|345-1024-ND 1.72 1.23 -86 [288-1AB 
8 | T0-220, Self-Locking, Vertical Mount, Black 25.40 x 9.14.x 21.84 |345-1025-ND@ 88 63 -44 [291-H36AB 
TO-220, Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black 16.26 x 16.26 x 25.40 | 345-1026-ND 2.70 1.93 1.35 |634-10ABP 
9 |TO-220, Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black 16.26 x 16.26 x 38.1 | 345-1091-ND 2.91 2.08 1.46 |634-15ABP 
TO-220, Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black 16.26 x 16.26 x 50.80 | 345-1027-ND 3.05 2.18 1.53 |634-20ABP. 
TO-220, Power Vertical Mount With Pins, Black 34.93 x 12.70 x 25.40 |345-1028-ND 2.31 1.65 1.16 |637-10ABP 
TO-220, Power Vertical Mount With Pins, Black 34.93 x 12.70 x 38.10 | 345-1029-ND 2.38 1.70 1.19 |637-15ABP 
TO-220, Power Vertical Mount With Pins, Black 34.93 x 12.70 x 50.80 | 345-1030-ND 2.84 2.03 1.42 |637-20ABP 
TO-220, Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 25.40 | 345-1031-ND 2.70 1.93 1.35 |647-10ABP 
10 |TO-220, Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 38.10 | 345-1032-ND 2.98 2.13 1.49 |647-15ABP. 
TO-220, Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 38.10 |345-1033-ND 2.45 1.75 1.23 |657-15ABP 
TO-220, Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 38.10 | 345-1034-ND 2.45 1.75 1.23 |657-15ABPN 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 50.80 | 345-1035-ND 2.98 2.13 1.49 |657-20ABP 
TO-220 Pwr. SpeedClip Mount With Pins (Order clip below) |__ 34.93 x 12.70 x 25.40 _|345-1037-ND 3.15 2.25 1.58 | 667-10ABPP 
— |SpeedClip, Stainless Steel for 667 Series _- 345-1039-ND® 95 68 48 |330SC 
11_|T0-220, Self-Locking Horizontal/Vertical Mount, Black 14.48 x 12.70 x 19.05 [345-1040-ND® 56 40 .28 |230-75AB 
TO-220, Low Cost Horizontal/Vertical Mount, Black 44.45x9.52x17.78 |345-1041-ND® AQ 35 .25 |270-AB 
12 |TO-220, Top Mount Booster for 270, 272, 280 Series, Black} 44.45x12.70x 17.78 |345-1042-ND@ 56 40 .28 |271-AB 
TO-220, Dual Mount Horizontal, Black 44.45 x 9.52 x 36.83 [345-1043-ND@ 67 48 -34 [272-AB 
13 |IGBT and SSRs Power Modules, Black 180.01 x 124.97 x 135.64 |345-1046-ND@ [120.13 84.09 72.08 |392-180AB 
TO-3, Power Horizontal Mount, Double Fin, Black 38.10 x 120.65 x 31.75 |345-1047-ND@| 12.75 8.50 6.59 |401A 
14 Power Heat Sink, Horizontal, Double Fin, No Holes 38.10 x 120.65 x 31.75 |345-1048-ND@| 12.75 8.50 6.59 | 401K 
Power Heat Sink, Horizontal, Double Fin, No Holes 76.20 x 120.65 x 66.55 |345-1049-ND@| 15.30 10.20 7.91 |421K 
Power Heat Sink, Horizontal, Double Fin, No Holes 139.70 x 120.65 x 66.55 |345-1050-ND@| 19.33 13.53 11.60 | 423K 
15 |T0-3, Power Horizontal Mount, Omnidirectional, Black 45.97 x 45.97 x 31.75 |345-1051-ND@ | 12.42 8.28 6.42 |680-125A 
16 TO-3, Heavy Duty Power, Horizontal Mount, Black 104.78 x 76.20 x 25.40 |345-1052-ND@]| 10.89 7.26 5.63 |641A 
Power Heat Sink, Horizontal Mount, No Holes, Black 104.78 x 76.20 x 25.40 |345-1053-ND@| 10.89 7.26 5.63 | 641K 
17_|14-16 Dip, IC Heat Sink, Glue On, Black 19.05 x 10.54 x6.10 |345-1054-ND@ | 1.96 1.40 98 [651-B 
18 | Surface Mount, Aluminum Natural 26.2 x 12.7 x 10.2 345-1083-ND 1.02 13 .51_|218-40CTS 
19 | 10-220, Horizontal and Vertical Mount, Black 14.5 x 12.7x 19.1 345-1085-ND 67 48 -34 | 262-75AB-05 
20 |TO-220, Low-Height Wave-Solderable, Black 19.1 xX 12.7 x 13.2 345-1087-ND@ 235 25 18 [274-2AB 
21 | Stud-Mount, Black, |ID=5.1mm — x 33.8 x 12.3 345-1095-ND@[ 2.00 1.43 1.00 |695-1B 
Half Brick DC/DC Converter, Vertical, Black 57.91 x 60.96 x 24.13 |345-1055-ND@| 3.96 2.64 2.05 |518-95AB 
22. | Half Brick DC/DC Converter With Hardware/Thermal Pad 57.91 x 60.96 x 24.13 |345-1056-ND@| 7.53 5.02 3.90 |518-95AB-MS4 
Half Brick DC/DC Converter Vertical, Black 57.91 x 60.96 x 11.43 |345-1057-ND@ | 3.39 2.26 1.76 |528-45AB 


@ RoHS Compliant 


CPU, PGA and BGA Heat Sinks 


609 Series: Fits PowerPC 601, 604, 255BGA 628 Series: Fits IntelDX4, Intel 80486DX2, AM486DX2/DX4 658 Series: Fits IntelDX4, AM29240, PowerPC 603 


Dimensions - mm | Digi-Key Price Each Wakefield 
Fig. | Description LxWxH Part No. 1 10 100 | Part No. 
CPU Cooler 

17 [35mm BGA Unidirectional Fin Heat Sink 35.0 x 35.0 x 11.4 | 345-1092-ND@ 2.28 1.63 1.14 | 642-45AB 

22 _|16.5mm BGA/PGA With Thermal Tape, Black 16.5 x 16.5 x 8.9 |345-1101-ND@ 2.35 1.68 1.18 | LTN20069-T5 

23 | 40mm QFP and 21mm BGA With Clips and Thermal Tape, Black 73.5 x 50.8 x 12.7 | 345-1058-ND@ 10.65 7.10 5.51 | 609-50ABS3 
21mm BGA With Thermal Double Sided Tape 21.0 x 21.0x 6.4 | 345-1059-ND 3.29 2.35 1.65 | 624-25ABT4 
21mm BGA With Thermal Double Sided Tape 21.0 x 21.0x6.4 | 345-1098-ND® 2.82 1.88 1.46 |624-25ABT4E 
25mm BGA With Thermal Double Sided Tape 25.0 x 25.0 x 6.4 | 345-1060-ND 3.71 2.65 1.86 | 625-25ABT4 
27.9mm CPU Square With Thermal Tape (Chomerics T-410R), Black | 27.9 x 27.9 x 15.2 | 345-1102-ND@ NEW!| 4.20 3.00 2.10 |658-60ABT4E 
17x17 PGA No Tape, Black 44.5 x 43.2 x 10.2 | 345-1061-ND® 2.66 1.90 1.33 |628-40AB 
17x17 PGA No Tape, Black 44.5 x 43.2 x 16.5 | 345-1062-ND@ 240 1.60 1.24 |628-65AB 
28-38mm CQFP No Tape, Black 27.9 x 27.9x6.4 | 345-1036-ND® 1.58 1.13 79 |658-25AB 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-405), Black 27.9 x 27.9x6.4 | 345-1063-ND 3.36 2.40 1.68 | 658-25ABT1 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Arclad 8223) Black 27.9 x 27.9x 6.4 |345-1096-ND® 3.27 2.18 1.69 | 658-25ABT3 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black 27.9 x 27.9x 6.4 | 345-1065-ND 3.21 2.14 1.66 | 658-25ABT4 
28-38mm CQFP No Tape, Black 27.9 x 27.9x 8.9 | 345-1066-ND® 1.65 1.18  .83 /658-35AB 

24 28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black 27.9 x 27.9x 8.9 | 345-1067-ND® 3.27 2.18 1.69 | 658-35ABT3 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-410), Black 27.9 x 27.9x 8.9 | 345-1068-ND 3.33 2.22 1.73 | 658-35ABT4 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-410), Black 27.9x 27.9x 8.9 | 345-1100-ND@ 3.33 2.22 1.73 | 658-35ABT4E 
28-38mm CQFP No Tape, Black 27.9 x 27.9 x 11.4 | 345-1069-ND® 1.72. 1.23.86 |658-45AB 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black 27.9 x 27.9 x 11.4 | 345-1097-ND@ 3.39 2.26 1.76 | 658-45ABT3 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-410), Black 27.9 x 27.9 x 11.4 | 345-1071-ND 3.48 2.32 1.80 | 658-45ABT4 
28-38mm CQFP No Tape, Black 27.9 x 27.9 x 15.2 | 345-1072-ND@ 2.00 1.43 1.00 | 658-60AB 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-405), Black 27.9 x 27.9 x 15.2 | 345-1073-ND 3.27. 2.18 1.69 | 658-60ABT1 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black 27.9 x 27.9 x 15.2 | 345-1075-ND® 3.54 2.36 1.83 | 658-60ABT3 
21mm BGA With Omnidirectional Pin Fin Heat Sink, Black 21.0 x 21.0 x 11.4 | 345-1089-ND@ 3.29 2.35 1.65 | 624-45ABT3 
25mm BGA With Omnidirectional Pin Fin Heat Sink, Black 25.0 x 25.0 x 11.4 | 345-1090-ND@ 2.31 1.65 1.16 | 625-45AB 
Pin Fin Heat Sinks, Black 40.6 x 40.6 x 13.3 | 345-1093-ND® 3.33 2.38 1.67 | 655-53AB 
Omnidirectional Pin Fin, Black 27.9 x 27.9 x 15.2 | 345-1094-ND 3.60 2.40 1.86 | 658-60ABT4 

CPU Composite Cooler — RoHS Compliant 

25 CPU Composite Cooler for 84-100QFP, 169BGA, No Tape, Black 16.5 x 16.5 x 10.2 | 345-1076-ND 2.03 1.45 1.02 |D10650-40 

CPU Composite Cooler for 128-200QFP, 313BGA, No Tape, Black 21.6 x 21.6 x 10.2 | 345-1077-ND 2.52 1.80 1.26 |D10850-40 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Q ATS a w. High Performance Heat Sinks 


Innovations in Thermal Management™ 


ATS maxiFLOW™ Heat Sinks have a low profile, spread fin array to maxiFLOW™ Low Profile Heat Sink with Thermal Resist. 
maximize surface area for more effective convection (air) cooling. maxiGRIP™ attachment. Designed for Pent ang 
The maxiGRIP™ Heat Sink Attachment System features a plastic j = =e F 
frame clip that snaps securely around a component's perimeter. A component heights from 1.5 to 2.99mm (mm) Unducted | Ducted | Digi-Key Price Each 
stainless steel spring clip runs through the heat sink’s fin field, fastens Component height is defined as the distance from the top of the PCB L WwW oH Flow | Flow |Part No. 1 10 100 
securely to the plastic frame and applies steady, even pressure to the top of the component. 33° 339.5 14 5.0 |ATS1157-ND | 10.65 8.11 6.95 
to the component. The system allows easy sink detachment and 35 35 9.5 10.3 4.8 |ATS1158-ND | 10.72 8.16 6.99 
reattachment with no damage to the component. Thermal Resist 37.5 37.5 95] 10.0 3.8 |ATS1159-ND | 10.83 8.25 7.07 
i i i i i 40 40 95 9.4 3.7 |ATS1160-ND | 10.95 833 7.14 
Se eerse anes weg reer eet are | | imansens | ines) | ss oa| 34 36 [nist | itoe_ S40 72 
‘esti ing (mm) Unducted | Ducted | Digi-Key Price Each 4 45 95) 84 | 29 |ATSI162ND| 1116 849 7.28 
and MIL-STD-810 Shock Testing and Unpackaged Drop Testing Lo owWwodu Fl 
standards. ow | Flow | PartNo. 1 10-100 17 17 14.5} 134 7.8 |ATS1163-ND | 10.47 7.97 6.83 
Fig. 1 19 19 145) 12.0 7.4 |ATS1164-ND | 10.56 8.04 6.89 
i i 7 17 95] 18.5 12.6 |ATS1048-NDt| 10.44 7.95 6.81 2121 145) 114 7.1 |ATS1165-ND | 10.67 812 6.96 
BGA Cooling Solutions 19 19 95) 167 11.6 |ATS1049-NDt| 10.60 8.07 6.92 23.23 «145/88 4.9 |ATS1166-ND | 10.79 8.21 7.04 
210 21 9.5] 12.0 8.0 |ATS1050-NDf] 10.76 819 7.02 25 25 145) 81 47 |ATS1167-ND | 10.88 8.28 7.10 
23° 23 «9.5 11.0 7.5 |ATS1051-NDf} 10.93 8.32 7.13 27° 27 145) 7.6 4.5 |ATS1168-ND | 10.99 837 7.17 
25 25 9.5 8.6 5.5 _|ATS1052-NDf | 11.09 8.44 7.23 29° 29 «145) 74 4.4 |ATS1169-ND | 11.11 8.46 7.25 
27 7 9.5 8.0 5.3 JATS1053-NDf | 11.27 8.58 7.35 30 30 145} 69 4.3 |ATS1170-ND | 11.22 8.54 7.32 
29 29 9.5 74 5.0 JATS1054-NDt| 11.43 870 7.46 3131145] 6.2 3.3 |ATS1171-ND | 11.34 8.63 7.40 
30 30 95] 72 4.9 |ATS1055-NDt] 11.30 869 7.28 32.5 325 145/ 59 3.2 JATS1172-ND [11.45 8.72 7.47 
3131 95} 7.0 4.8 |ATS1056-NDf | 11.39 8.76 7.34 33° 33 «145| 58 3.2 |ATS1173-ND | 1150 8.75 7.50 
32.5 32.5 9.5 6.0 3.8 |ATS1057-NDt| 11.50 8.84 7.41 35 35 145| 54 34 |ATS1174-ND | 11.32 8.71 7.30 
33° 339.5 5.9 3.8 |ATS1058-NDt| 11.54 888 7.44 | 
26 36 95| 53 | 31 farsioso-npt] 1159 891 747| | [Io 40 t4s| 46 | 24 [ATSIY7OND | 1154 808744 
37.5 37.5 9.5) 4.9 | 3.0 /ATSI060-NDT| 11.70 9.00 7.54 425 425 145] 43 | 23 |ATSIt77-ND | 11.66 897 7.52 
40 40 95 45 2.8 |ATS1061-NDt| 11.81 9.09 7.62 45 45 145! 44 4.9 |ATS1178-ND | 11.77 9.05 7.59 
42.5 425 9.5 43 27 |ATS1062-NDf| 11.90 9.16 7.68 17 17 195| 93 56 |ATS1179-ND | 1093 832 743 
45 45 95 40 2.3 |ATS1063-NDt| 12.02 9.24 7.75 19 19 195| 84 53 |ATS1180-ND | 11.02 839 7.19 
: , ‘ 17 17 14.5) 10.9 8.5 |ATS1064-NDt| 11.32 861 7.38 1 691 1951 78 51 |ATS1181-ND | 11.13 847 7.26 
maxiFLOW™ with maxiGRIP™ attachment. 19 19 14.5) 10.1 7.9 |ATS1065-NDt| 11.48 8.74 7.49 3303 1981 73 49 TATST182-ND 11125-7856 7:34 
; A 21° 21 145) 7.2 5.4 |ATS1066-NDt| 11.41 878 7.36 * : : ‘ i : 
Designed for component heights from 3 ~ 4.5mm 33 «203 148; «66 51 [ATS1067-NDt| 1159 891 7.47 2 25 195) 57 3.4 |ATS1183-ND ) 11.36 8.65 7.41 


27) 27 19.5 5.3 3.3 |ATS1184-ND | 11.48 8.74 7.49 


Component height is defined as the distance from the top of the PCB 25 25 145 54 3.8 |ATS1068-NDt| 11.77 9.05 7.59 
to the top of the component. oy of 145| 48 | 36 [ATSIOSONDE| 1195 919 770 ao ee tee] on | oe OWEN tice oa 8 
_ 29 29 145| 45 | 34 JATS1O70-NDt| 1213 9.33 7.82 | 4.8 | 3.1 [ATSI186-ND | 11.45 8.81 7.39 
Thermal Resist 30 30 145/ 43 34 |ATSto7t-NDt| 1224 942 789 31 3f 195/47 3.1 [ATS1187-ND | 11.57 890 7.46 
Papas @ 200 LFM 31031 445; 42 33 [ATS1072-NDt| 1233 948 7.95 32.5 325 195; 44 2.3 JATS1188-ND | 11.68 898 7.53 
Dimensions (1m/sec.) . 32.5 32.5 145 35 2.6 |ATS1073-NDt| 12.44. 957 8.02 33°33) 19.5 41 2.3 |ATS1189-ND | 11.72 9.02 7.56 
(mm) Unducted | Ducted | Digi-Key Price Each 33 33 145| 34 | 26 JATS1O74-NDt| 1251 9.62 8.07 35 35 195) 3.8 | 22 JATSII90-ND | 11.79 9.07 7.60 
Lo oeWoH Flow Flow |Part No. 1 10 100 35 35 (14.5 29 21 |ATS1075-NDt| 12.56 9.66 8.10 37.5 37.5 19.5 3.5 2.2 |ATS1191-ND | 11.93 9.17 7.69 
Fig. 1 37.5 37.5 145| 27 | 20 J|ATS1076-NDt| 12.67 9.74 8.17 40 40 195) 3.2 | 1.7 [ATSI192-ND | 12.04 9.26 7.76 
7 17 75] 182 73.9 |ATS1000-NDt | 10.17. 7.74 6.63 40 40 14.5) 25 1.9 |ATS1077-ND}| 12.78 9.83 8.24 42.5 42.5 19.5 3.0 1.7 |ATS1193-ND | 12.15 9.35 7.83 
19 19 7.5] 165 | 12.9 |ATS1001-NDt | 10.26 7.81 6.69 425 425 145| 24 1.8 |ATS1078-NDt| 12.92 9.93 8.33 45 45 195] 28 1.6 _|ATS1194-ND | 12.29 9.45 7.92 
21 21 7.5] 11.9 | 88 |ATS1002-ND¢| 10.37 7.90 6.77 45 45 14.5) 24 1.5 |ATS1079-NDt | 13.03 10.02 8.40 
23° 23-75} 10.9 8.3 |ATS1003-ND¢ | 10.47 7.97 6.83 iH 14 due ot Pa Perea en eh es a 
2525 7.5| 86 6.1 |ATS1004-NDt | 10.58 8.05 6.90 f ; . : : . : i i 
zu 1s | 78 [Se jatsrooeNDt -vos7 ex 696) | | 2r_21 195] 53 | 42 larsiomzupr| 1295 952 796 maxiGRIP™ Installation and 
29 29 7.5| 7.4 | 5.6 |ATS1006-NDt| 10.79 8.21 7.04 ; i c | : k : 
30 30 78; 71 | e4 {ATStOOPNDT| 1090 830 711 25 25 1as| 38 | 29 [ATsiOBINDE| 1276 O81 823 Removal Tools 
3131 75] 69 5.3 |ATS1008-NDt | 10.99 8.37 7.17 | i 5 : : : ink Size is i i i 
325 32.5 7.5| 59 | 42 |ATS1009-NDf| 11.11 846 7.25 29 29 195) 34 | 27 |ATSIO86-NDt| 13.16 1013 49) | leat Sink Size is referring fo maxiGRIP Heat Sink Attachment 
33. 33~=«7.5 | 58 42 [ATSIO10-NDt [11.16 849 7.28 0 x #3 33 58 Sa 1328 a 5a6 us " 
3535-75] 53 3.4 |ATS1011-NDf | 11.22 8.54 7.32 . ; : 4 ; . ; Heat Sink Sie mm an ; 
37.5 37.5 7.5 49 3.3 ATS1012-NDt | 11.34 863 7.40 32.5 32.5 19.5 2.7 2.0 |ATS1089-NDt} 13.22 10.40 8.72 r . ) Plotkey eile als a 
40 40 7.5 45 3.2 JATS1013-NDT |] 11.45 872 7.47 33 33) «19.5 2.6 2.0 |ATS1090-ND¢} 13.27 10.44 8.75 79 79 EEE a _ wMGTTSG 
425 425 75| 43 3.0 |ATS1014-NDt | 1132 8.71 7.30 35 35 195) 22 1.6 |ATS1091-NDt] 13.33 10.49 8.79 i if ATSISB2ND a Waris 
a 757) 40 26 [ATSIO1S-NDF | 11.43 8.79 7.37 37.5 37.5 195| 21 1.6 _|ATS1092-NDt | 13.44 10.57 8.86 a ai oe ay Hat were0 
17 17 125] 11.1 | 9.0 JATS1016-NDF| 10.99 8.37 7.17 40 40 19.5) 2.0 1.5 [ATS1093-NDf] 13.57 10.68 8.95 58 os eae ait *IMeTDs0 
19 19 125; 102 | 84 JatSstot7-NDt| 1111 846 725 425 425 195] 1.9 1.5 |ATS1094-NDt| 13.71 10.78 9.04 fs 35 (Asiseae Tit Mares 
0 1 125/72 57 |ATS1018-NDt| 11.22 854 732 45 45 195/16 1.2 _|ATS1095-NDt | 13.82 10.87 9.11 a fe Se 71.91 _{MGT270 
23. 23: 125| 67 5.4 [ATS1019-NDf | 11.34 8.63 7.40 : . 30 30 |ATS1388-ND a191 | M@Ta00 
25 25 125) 5.2 | 4.0 |ATS1020-NDt | 11.45 872 7.47 Thermal Design Kit 7 a reraestn eet | MGTRIO 
27 27 125; 48 3.8 |ATS1021-NDf | 11.32 8.71 7.30 i : : : : 405 325 | ATS1390-ND 3191 |M@T325 
29 29 125 45 3.7. |ATS1022-NDt | 11.43. 8.79 7.37 Contains maxiFLOW™ heat sinks and maxiGRIP™ sink attachment 33 33 ATS1391-ND 7191 MGT330 
30 30 125; 44 3.6 /ATS1023-NDt | 11.54 8.88 7.44 systems (1 each of 96 parts denoted). 35 35 TATS1392-ND 7911 MGT350 
3131 (125{ 43 3.5 _{ATS1024-NDf | 11.66 8.97 __7.52 + ATS1397-ND (ATS-TMDK-96) ......0..000:::esteteeeeees $870.00 75 37.5 |ATS1393-ND 71.91 |MGT375 
325 325 125] 35 2.8 [ATS1025-ND¢ [11.79 9.07 7.60 40 40 |ATS1394-ND 7191 |moraoo 
3% 33 be ss Be eae ee aig 42.5 425 | ATS1395-ND 71.91 |MGT425 
5 5 5 i i 7- i B 7 H TM. H + 
375 375 128| 28 | 21 laTsto28.ND}| 1202 924 775, | MaxiGRIP™ Heat Sink Attachment Assembly 4s 45 EASfesiss 71.91 _|MGT460 
40 40 125| 26 2.0 |ATS1029-NDt | 12.13 9.33 7.82 with Straight-Fin Heat Sink, Thermal Tape 
425 425 125/24 2.0 [ATS1030-NDt [12.26 9.43 7.91 ‘ : 
45 45 125| 21 | 16 |aTSt031-NDt| 1238 952 7.98 BGA Cooling Solutions 
17 17 175) 83 6.8 |ATS1032-ND¢ | 11.68 8.98 7.53 : . ; 
19 19 175; 77 6.4 |ATS1033-NDt | 11.81 9.09 7.62 maxiFLOW™ Heat Sink Using Thermal Tape 
2121 175; 54 4.3 [ATS1034-NDt | 11.93 9.17 7.69 
23 23 175) 51 41 [ATS1035-NDt [12.04 9.26 7.76 
25 25 175; 39 3.0 |ATS1036-ND¢ | 12.17 9.36 7.85 
27 27 175) 37 2.9 |ATS1037-NDf | 12.29 9.45 7.92 
29 29 175; 35 2.8 |ATS1038-NDt | 12.42 9.55 8.01 
30.30 175| 3.4 2.7__|ATS1039-NDt | 12.53 9.64 8.08 
3131 (175) 33 2.7 [ATSIO40-NDt [12.67 9.74 8.17 
32.5 325 175) 27 241 |ATS1041-NDt | 12.78 983 8.24 
33 33:«175| 27 24 |ATS1042-NDt | 1285 9.88 8.28 
35 35 175; 23 1.7 |ATS1043-NDt | 12.92 9.93 8.33 
37.5 37.5 17.5| 2.4 1.6 |ATS1044-NDt | 13.05 10.04 8.41 
40 40 175) 20 1.6 |ATS1045-NDt | 13.19 10.14 8.50 
425 425 175) 1.9 1.5 |ATS1046-NDt | 13.30 10.23 8.57 
45 45 175| 16 1.3 [ATS1047-NDt | 13.43 10.33 8.66 
Thermal Resist. 
Custom maxiFLOW™ Heat Sinks ees en aay Thermal Resist. 
. imensions m/sec. @ 200 LEM 
with Thermal Tape (mm) Unducted | Ducted | Digi-Key Price Each Dimensions (1m/sec.) 
Thermal Resist. Le Wee Flow Flow | Part No. 1 10-100 (mm) Unducted | Ducted | Digi-Key Price Each 
oe riaEsey 7 17 «95) 243 | 123 [ATSI147-ND] 971 739 633 Low H| Flow | Flow |PartNo. 1 10 100 
(ca) UCeeaiinaerreninntr Pricsieach 19 19 95] 220 | 11.6 JATS1148-ND) 980 7.46 6.39 1% 15 75) 197 | 146 |ATSTO96-ND| 735 544 450 
nducten) | Bucted) | Bigi ney: 21 21 95) 202 40.9 |ATS1149-ND | 9.89 7.53 6.45 17 17 75) 18.2 13.9 |ATS1097-ND | 7.43 5.50 4.55 
EH aE os Glow artINDS ee 00 19 19 75] 165 | 129 |aTSto98-ND| 7.50 5.55 4.59 
Blue Ice — Fi. 2 23 23 «9.5 168 | 7.6 |ATS1150-ND | 10.01 7.62 653 , : - : ; : 
9. 2 25 95) 153 | 73 laTSii51-ND| 1010 769 6.59 21 21 75) 119 | 88 |ATS1099-ND| 7.58 5.46 4.55 
25.2 25.2 4 14.8 7.8 |ATS1376-ND | 10.42 7.93 6.80 = i i z a z 93° (293°=«75 10.9 8.3 |ATS1100-ND) 7.65 5.51 4.59 
376 376 4) 78 38 \ATSi377-ND | 1222 940 788 27 #427 95) 141 7.0 [ATS1152-ND | 10.21 7.77 666 9608 75186 61 TATSII01-ND 7.73687 4.64 
61 582 55] 4.0 2.3 |ATS1378-NDt| 12.98 9.99 8.37 29°29 «9.5 | 13.4 6.7 /ATS1153-ND | 10.30 7.84 6.72 97 «#297 751 79 58 |ATS1102-ND| 7.80 5.62 4.68 
61 582 7 2.2 1.4 JATS1379-ND | 13.43 10.33 8.66 30 30 9.5 12.7 6.6 |ATS1154-ND | 10.40 7.91 6.78 29 29 7.5 7A 5.6 |ATS1103-ND | 7.88 5.67 4.73 
61 582 61| 36 2.2 |ATS1380-ND§| 13.21 1016 8.52 31 31 95] 120 | 51 JATS1155-ND| 1051 8.00 6.86 30.30 75/ 74 5.4 |ATS1104-ND | 7.95 5.73 4.77 
Gold Anodized _ § Black Anodized 325 325 95] 11.3 | 5.0 |ATSI156-ND| 10.63 8.09 6.93 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2482 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


e 
ATS ADVANCED 
THERMAL . . 
Q sownons.iNc ~High Performance Heat Sinks 
Innovations in Thermal Management 
BGA Cooling Solutions (cont) Thermal Resist Dimenslons ae ermal Resist: 
Thermal Resist Dimensions (1m/sec.) ' (mm) @200LFM | Digi-Key Price Each 
@200LFM (mm) Unducted | Ducted | Digi-Key Price Each L WwW H (1m/sec.) | Part No. 1 10 100 
Dimensions (im/sec.) Low H | Flow | Flow |PartNo. 1 10 100 375 375 «195 39 ATST310-ND | 9.22 6.92 5.76 
(mm) Unducted | Ducted | Digi-Key Price Each 7 17 195/93 5.6 |ATS1230-ND| 7.92 594 4.95 a oe ie a8 Ae eNO eat ee 28 
en | Flow Flow | Part No. 1 10 100 19 19 19.5 8.4 5.3 |ATS1231-ND | 7.99 6.00 5.00 45 7 igs A FeV EAT Ht ee 598 
TCs A) 53 lATSH0S-ND | 8.03578 48D 21 21 195] 78 51 |ATS1232-ND| 8.06 6.05 5.04 ao sae ane a Peering cso Fil 588 
325 325 75| 5.9 4.2 |ATS1106-ND | 813 585 4.88 23° 23 19.5) 7.3 4.9 /ATS1233-ND | 816 6.12 5.10 1747S 36 ATSISIEND 1934-7 01 BBA 
33 33)«75 58 4.2 |ATS1107-ND | 7.82 5.87 4.89 25.25 195) 5.7 3.4 |ATS1234-ND | 8.23 6.18 5.15 19 19 «(245 74 ATSI31@-ND | 948 711 593 
35 35 75 53 3.4 |ATS1108-ND | 7.87 5.91 4.92 27° 27 « 19.5) 5.3 3.3 /ATS1235-ND | 833 625 5.21 1 1 045 65 ATS1317-ND | 9.62 702 602 
37.5 37.5 75 | 4.9 3.3 _|ATS1109-ND | 7.94 5.96 4.97 29° 29 19.5) 5.0 3.2 |ATS1236-ND | 840 6.30 5.25 33203 60 ATS1318-ND | 977 713 641 
40 40 75 45 3.2 IATSI110-ND | 8.02 6.02 5.01 30 30 19.5 48 3.1 |ATS1237-ND | 8.50 638 5.31 05 25 (045 47 ATS1319-ND | 994 725 624 
425 425 75| 43 3.0 |ATS1111-ND | 8.11 6.09 5.07 3131 19.5) 4.7 3.1 |ATS1238-ND | 857 6.43 5.36 O77 OAS 45 ATS1320-ND 11008735 6-30 
45 45 75) 40 26 |ATSI112-ND| 818 614 512 32.5 325 19.5] 41 2.3 |ATS1239-ND | 8.66 6.50 5.42 50. “99+ 04m ap motel 930 746 639 
15 15 125) 11.7 94 |ATS1113-ND | 8.35 627 5.22 33° 33-«19.5/ 4.4 2.3 |ATS1240-ND| 869 652 5.43 30 3024S a1 ATS1302ND | 989 753 645 
1717125) 14.1 9.0 |ATS1114-ND | 8.45 6.34 5.28 35 35 195] 38 2.2 |ATS1241-ND| 874 656 5.46 3131S 40 ATS1903-ND | 998 760 651 
19 19 125; 102 84 |ATSIT15-ND | 852 6.39 5.33 37.5 37.5 195] 35 2.2 |ATS1242-ND| 883 663 5.52 925 925 245 35 ATS1324-ND | 10.07 767 657 
21 21 125) 7.2 57 |ATS1116-ND | 8.62 647 5.39 40 40 195] 32 1.7 |ATS1243-ND | 8.93 6.70 5.58 33-33 045 34 ATS1395-ND 11012-7706 80 
23° 23 125) 67 54 |ATSI117-ND | 8.71 6.54 5.45 42.5 42.5 19.5| 3.0 1.7__|ATS1244-ND |_9.00 6.75 5.63 3535 (AS 34 ATS1326-ND | 10.17 774 663 
25 25 125) 5.2 4.0 |ATS1118-ND | 8.78 659 5.49 45 45 195| 28 1.6 |ATS1245-ND | 9.10 683 5.69 375 375 245 30 ATS1327-ND |1026 781 669 
2727 _(125| 48 3.8 _|ATS1119-ND | 8.88 6.66 5.55 15 15 245] 105 7.7 |ATS1246-ND | 9.07 6.81 5.67 40. 40 245 26 ATS1328-ND | 10.35 7.88 6.75 
29029 125) 4.5) 3.7 JATST120-ND | 8.98 6.74 5.61 7 17 245] 7.4 4.5 JATS1247-ND| 9.17 6.88 5.73 425 425 245 24 ATS1329-ND | 10.44 7.95 6.81 
30 30 125) 4.4 3.6 |ATS1121-ND | 9.07 681 5.67 19 19 245] 65 4.3 |ATS1248-ND| 9.26 6.95 5.79 i 45 245 23 ATS1330-ND [10.53 8.02 6.87 
31 31 125) 4.3 35 |ATS1122-ND | 9.14 686 5.72 21 21 245| 60 3.8 |ATS1249-ND| 936 7.02 5.85 : : ; : : 
32.5 32.5 12.5 3.5 2.8 |ATS1123-ND | 9.24 6.93 5.78 23. 23 245 56 4.0 |ATS1250-ND | 946 7.10 5.91 
3333 12.5) 3.5 27 |ATS1124-ND | 9.29 6.97 __5.81 25 25 245] 4.4 27 |ATS1251-ND| 955 7.17 5.97 . ‘ 
3% 35 125) 30 | 22 JATSii25ND| 934 701 584] | | 97 97 245] 40 | 26 Jarsiz2n0| 965 704 603| | ASIC Cooling Solutions 
37.5 37.5 12.5 2.8 2.1 |ATS1126-ND | 9.43 7.08 5.90 29 29 245 3.8 26 |ATS1253-ND| 9.74 7.11 6.09 7 ; 
ine os Ge aa of AS a ine a 30. 30 245| 37 2.5 |ATS1254-ND| 984 7.18 6.15 Custom maxiFLOW™ Heat Sinks 
5 42.5 12. . d ¥ p , 31 31 245| 36 2.5 |ATS1255-ND| 994 7.25 6.21 
45 45 125] 2.1 1.6 |ATS1129-ND | 9.72 7.09 6.08 32.5 325 245] 3.4 1.9 |ATS1256-ND | 10.03 7.32 6.27 
15 15 175| 87 71 [ATST130-ND | 9.82 7.16 6.14 33° °33«245| 34 19 |arsi257-No | 1008 735 630 
17 17 175) 83 68 |ATS1131-ND | 9.91 7.23 6.20 35 35 245] 29 ta latsiosenn | 971 739 633 
19 19 17.5) 77 6.4 |ATS1132-ND | 10.01 7.30 6.26 375 375 245| 27 ta latsi2so-np| 9@2 748 641 
21021 175) 54 4.3 |ATS1133-ND | 9.71 7.39 6.33 40 40 0451 04 14 -TATSTOROND | 9517.55 6.47 
23°23 17:5 5.4 4.1_|ATS1134-ND | 9.80 7.46 6.39 2 ; ; : : : 
5 425 245] 2.2 1.3 |ATS1261-ND | 10.01 7.62 653 
25. 25 175) 3.9 3.0 [ATST135-ND | 9.89 7.53 6.45 45 48 2481 24 13 (eee 1012 770 6e0 
27 «(27 175) 37 2.9 |ATS1136-ND | 10.01 7.62 653 : : : : : 
29° 29 175) 35 28 |ATS1137-ND | 10.10 7.69 6.59 
30 30 175) 34 27 |ATS1138-ND | 10.19 7.76 6.65 
3131 175/33 2.7 |ATS1139-ND | 10.30 7.84 6.72 
325 325 175; 27 21 [ATS1140-ND | 10.40 7.91 6.78 
33 3317.5) 27 24 |ATS1141-ND | 10.44 7.95 6.81 
35 35 (175) 23 1.7 |ATS1142-ND | 10.51 8.00 6.86 
37.5 375 175; 24 1.6 |ATS1143-ND | 10.60 8.07 6.92 
40 40 17.5| 20 1.6 |ATS1144-ND | 10.72 8.16 6.99 
425 425 175; 19 1.5 [ATS1145-ND [10.83 8.25 7.07 
4545 175/16 1.3 |ATS1146-ND | 10.93 8.32 7.13 


High Aspect Ratio Extrusion 
Straight Fin Heat Sink with Thermal Tape 


A ; Thermal Resist. 
Dimensions Unducted Flow ; 
(mm) @200LFM | Digi-Key Price Each 
Low —H | (1mjsec.) _| Part No. 1 10 100 
75 15 95 29.5 ATS1263-ND | 6.38 472 3.91 
7 17) «95 28.0 ATS1264-ND | 6.48 4.80 3.97 
19 19 95 24.0 ATS1265-ND | 6.58 4.87 4.03 
a 21 95 19 ATS1266-ND | 6.68 4.94 4.09 Thermal Resist. 
23.2395 18.0 ATS1267-ND | 6.78 5.02 4.15 @ 200 LEM 
25 25 ~«OS 16.5 ATS1268-ND | 6.88 5.09 4.21 Dimensions (1m/sec.) 
7 27 «95 155 ATS1269-ND | 6.98 517 4.27 (mm) Undueted | Ducted | Digi-Key Price Each 
Thermal Resist. 290 2995 14.5 ATS1270-ND ) 7.10 5.26 4.35 LW =H | Flow | Flow |PartNo. 1 10 100 
@ 200 LEM 30 30 (95 14.0 ATS1271-ND | 7.15 5.30 4.38 
Dimensions (im/sec.) 31.3195 13.5 ATS1272-ND | 7.23 5.35 4.43 —— 

(mm) Unducted | Ducted | Digi-Key Price Each 82.5 32.5 9.5 12.5 ATS1273-ND | 7.28 5.39 4.46 30.30 9) 40 | 22 |ATSISSI-ND | 1113 647 7.26 
Low H | Flow | Flow |PartNo. 7 oO im 33 3389.5 12.3 ATS1274-ND ) 7.30 5.41 4.47 40 30 5 | 79 | 48 |ATS1335-ND | 13.23 1018 853 
75 15 95) 262 | 12.7 |ATSI195-ND| 630 467 3.86 35 3595 11.3 ATS1275-ND ) 7.35 5.44 4.50 50 45 15] 28 | 1.65 |ATS1336-ND | 17.27 1335 11.19 
17 17 95| 243 | 123 |aTS1196-ND| 635 4.70 3.89 37.5 375 9.5 "4 ATS1276-ND ) 7.40 5.48 4.53 50 45 125| 39 | 1.7 |ATS1937-ND | 17.33 14.03 11.76 
19 19 95] 220 | 116 |aTS1197-ND| 643 4.76 3.94 4040 9.5 10.0 ATSV277-ND | 7.48 5.54 4.58 45 45 15| 24 | 17 |ATS1338-ND | 17.54 14.20 11.90 
21 21 95} 202 | 10.9 JATS1198-ND| 648 4.80 3.97 42.5 425 9.5 9.2 ATS1278-ND | 7.55 5.44 4.53 50 45 165; 2.1 13 [ATS1339-ND | 18.44 1493 12.52 
2323 95] 168 | 7.6 |ATS1199-ND| 6.55 485 4.01 45 45 9.5 9.2 ATS1279-ND ) 7.63 5.49 4.58 50 45 85| 40 2.3 |ATS1341-ND | 13.34 10.26 8.60 
2% 25 95} 153 | 7.3 |ATSI200-ND| 663 4.91 4.06 15 15 14.5 214 ATS1280-ND ) 7.55 5.44 4.53 57.5 57.5 125| 23 1.1_|ATS1342-ND | 22.70 18.51 15.89 
27 27 95] 141 | 7.0 |ATS1201-ND| 668 494 4.09 wot 145 15.5 ATS1281-ND | 7.68 5.53 4.61 Fig. 2 
29 29 95] 131 | 67 |ATS1202-ND| 675 5.00 4.14 19__19 14.5 13.4 ATS1282-ND | 7.80 5.62 _4.68 79 19 97] 53 7 33 [ATS1332-NDT] 637 466 3.80 
30 30 95] 127 | 66 |ATS1203-ND| 683 5.06 4.18 21 21 14.5 12.0 ATS1283-ND / 7.90 5.69 4.74 25 25 4 | 90 | 52 |ATS1333-ND | 9.50 7.13 5.94 
3131-95 | 120 | 5.1 |[ATS1204-ND| 688 509 4.21 230 2314.5 9.5 ATS1284-ND ) 8.03 5.78 4.82 Fig. 3 
325 325 95] 113 | 5.0 ]ATSI205-ND| 695 5.15 4.26 2 25 145 8.8 ATS1285-ND | 7.82 5.87 4.89 15 9] 120 | 90 [ATS1334-ND [12.89 992 6.31 L 
33 33°95] 114 5.0 |ATS1206-ND| 698 517 4.27 2727 14.5 8.3 ATS1286-ND ) 7.94 5.96 4.97 Fig. 4 
35 35 95] 103 | 48 JATS1207-ND| 7.03 5.20 4.30 29 2914.5 78 ATS1287-ND | 8.06 6.05 _5.04 5B 30 9 | «48 24 [ATS1340-ND [13.14 1011 8.47 
37.5 375 95] 10.0 | 38 |ATS1208-ND] 7.10 5.26 4.35 30 3014.5 76 ATS1288-ND ] 8.14 6.11 5.09 Fig. 5 
40 40 95] 94 3.7__|ATS1209-ND | 7.18 5.31 4.40 3131 14.5 7.0 ATS1289-ND | 8.21 6.16 5.13 42 42 «16 28 14 JATS1343-NDA| 20.56 16.16 13.96 
25 425 95); 84 3.6 [ATSI210-ND| 7.23 535 4.43 32.5 32.5 145 65 ATS1290-ND | 8.28 6.21 5.18 4242 16) 22 1.2_|ATS1344-NDA | 21.56 17.58 _ 15.10 
45 45 95) B84 29 |ATSI211-ND| 730 541 4.47 33 3314.5 6.4 ATS1291-ND ) 8.33 6.25 5.21 
15 15 145) 19.1 12.9 |ATS1212-ND) 7.45 5.52 4.56 3535 14.5 5.9 ATS1292-ND | 8.35 6.27 5.22 Fig. 1 
17 147 145| 131 | 78 Jatsi213-ND| 753 542 4/52 37.5 37.5 145 5.6 ATS1293-ND | 8.42 6.32 5.27 30.30 9] 40 | 22 |ATSISMSND | 1067 612 6.96 
19 19 145] 12.0 74 |ATS1214-ND| 7.60 548 4.56 40 40 145 54 ATS1294-ND | 8.52 6.39 5.33 40 30 5 7.9 4.8 |ATS1349-ND | 12.85 9.88 8.28 
221 445) 411] 71 1ATS1215-ND | 7.68 5.53 4.61 425 425 145 47 ATS1295-ND | 859 6.45 5.37 50 45 15] 28 | 1.65 |ATS1350-ND | 16.90 13.06 10.95 
23 «23 «14.5 8.8 49 |ATS1216-ND| 7.75 5.58 4.65 45 45 14.5 45 ATS1296-ND | 8.66 6.50 5.42 50 45 12 3.9 1.7 |ATS1351-ND | 16.97 13.74 11.52 
2 25 145| Bt 47 |ATSi217-ND| 785 566 471 15 15 195 15.1 ATS1297-ND | 7.94 5.96 4.97 45 45 15| 24 | 17 |ATS1352-ND | 17.18 1391 11.66 
27 «297 145| 76 | 45 |aTsi2ie-ND| 793 5.71 476 7 7 195 11.3 ATS1298-ND | 8.06 6.05 5.04 57.5 57.5 125] 23 | 1.1 [ATS1356-ND | 22.36 18.23 15.66 
29 29 14.5 7A 44 |ATS1219-ND|} 8.00 5.76 4.80 19 19 19.5 9.2 ATS1299-ND | 8.18 614 5.12 Fig. 2 
3030145] 69 | 4.3. /ATS1220-ND| 8.08 5.82 4.85 aA 21 195 84 ATS1300-ND | 8.30 6.23 5.19 79 19 9] 53 | 33 [ATSI346-NDT] 5.85 428 3.49 
31 31 145| 62 | 33 |ATSI221-ND| 782 587 4.89 23-23 «19.5 78 ATS1301-ND | 8.42 6.32 5.27 25 25 ~64 | 90 | 5.2 |ATSI347-ND | 980 7.46 6.39 
325 325 145] 59 | 32 |ATS1222-ND| 7.92 5.94 4.95 2 519.5 6.2 ATS1302-ND | 8.57 6.43 5.36 Fig. 3 
33 33 145; 58 | 32 |ATS1223-ND| 794 596 4.97 a 27 195 5.8 ATS1303-ND | 8.69 6.52 5.43 i 15 9 | 120 | 60 [ATS1348-ND [1244 957 6.02 
3535 145| 54 | 31 |atsi224-nD| 799 6.00 5.00 29 «2919.5 5.5 ATS1304-ND | 8.83 6.63 5.52 Fig. 4 
37.5 375 145] 5.0 | 24 |ATS1205-ND| 8.06 605 5.04 30 30195 53 ATS1305-ND | 8.90 6.68 5.57 50 45 85|[ 40 | 23 [ATSI355-ND [12.96 997 68.36 
40 40 145; 46 | 24 JATS1226-ND| 816 612 5.10 31031 19.5 5.3 ATS1306-ND | 898 674 5.61 Fig. 6 
425 425 145| 43 | 23 |ATS1227-ND| 823 618 5.15 32.5 325 19.5 46 ATS1307-ND | 9.07 6.81 5.67 50 45 ie) 24 T3 JATS1353-ND | 1629 1438 1242 
45 45 145; 44 1.9 |ATS1228-ND| 833 6.25 5.21 33.~«33SC«i19;S 45 ATS1308-ND | 9.10 6.83 5.69 5830 9 | 48 | 24 |ATS1354-ND [12.76 9.81 8.23 
15 15 195| 134 | 95 |[ATS1229-ND| 7.82 587 4.89 35 3519.5 42 ATS1309-ND | 9.14 6.86 5.72 Red Anodized A Gold Anodized (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Tanovations in Thermal Management™ 


High Performance Heat Sinks (cont) 


Q 


LGA Cooling Solutions (For Freescale MPC 8641D) — Black Anodized, Includes Mounting Hardware 


Dimensions Thermal Resistance @ 200 LFM Dimensions Thermal Resistance @ 200 LFM 
(mm) (1m/sec.) Digi-Key Price Each (mm) (1m/sec.) Digi-Key Price Each 
Figg WwW H Unducted Flow Ducted Flow | Part No. 1 10 100 Fig.} L WwW H Unducted Flow Ducted Flow | Part No. il 10 100 
‘1 56 56 52 _— 0.51 ATS1357-ND 72.63 62.25 54.99 3 94 101 27 1.00 0.5 ATS1359-ND 60.01 50.01 45.01 
2 56 56 31 1.01 0.6 ATS1358-ND 29.74 24.24 20.82 4 94 94 27 1.38 0.8 ATS1360-ND 62.43 43.36 38.26 


Custom Cooling Solutions 


Using maxiGRIP™ Attachment For Flip-Chip Processors (such as Freescale MPCs) — 


Black Anodized, Phase Change Material 


Not to be used with maxiGRIP Installation and Removal Tools 


Thermal Resist. 
@ 200 LFM 
Dimensions (1m/sec.) Price 
(mm) Unducted | Ducted | Digi-Key Each 
Fig.| L W H Flow Flow | Part No. 1 10 

21 45 9 6.1 4.2 |ATS1365-ND 27.44 22.37 
1|28 45 #11 4.5 3.0 |ATS1366-ND | 29.10 23.72 
25 32 13 6.5 3.8 |ATS1367-ND 26.94 21.96 
32 50 12 3.8 2.4 |ATS1368-ND 18.92 14.87 
32 50 12 3.2 1.9 |ATS1369-ND 19.13 15.04 
2 29 37 10 6.2 3.8 |ATS1370-ND 20.96 16.47 
29 37 «11 6.2 3.8 |ATS1371-ND 20.10 16.39 
35 46 16.75 2.42 1.6 |ATS1372-ND 16.85 13.03 
35 46 16.75 2.42 1.6 |ATS1373-ND 16.90 13.06 
3 62 52 13 3.2 1.8  |ATS1374-NDt | 20.96 16.47 
62 52 13 3.2 1.8 _|ATS1375-ND 20.50 16.71 


(BERGOQUIST) Heat Sink Pads “The Alternative To Grease” 


Sil-Pad 600® is a thermally conductive, silicone elastomer filled with special ingredients to provide higher thermal 
properties than the original fiberglass based Sil-Pad. This material has excellent physical and mechanical characteristics 
while remaining cost competitive. (Electrically Insulating Material) 


Sil-Pad 900-S® family of thermally conductive insulation materials are designed for low cost applications requiring high 
thermal performance. Intended as an improved Sil-Pad 600 alternative. 


Q-Pad 3® is a thermally conductive, fiberglass reinforced graphite imbedded elastomer which conforms to surface 
textures extremely well. This material eliminates problems associated with thermal grease such as contamination of 
electronic assemblies and reflow solder baths. Q-Pad 3 may be installed prior to soldering and cleaning. (Electrically 
Conducting Material) 


Sil-Pad K10® is a thermally conductive Kapton composite film coated with boron nitride filled polyester resin, offering 
the highest thermal properties of the Kapton insulators with minimum thickness and lower thermal resistance. Designed to 
replace brittle ceramic insulators. (Electrically Insulating Material) 


CPU Pad® is a thermally conductive, electrically insulating, Kapton double coated tape. Typically used between the CPU 
and heat sink, it was designed to be used in place of clips used to attach heat sink to CPU. No clamping times or high 
pressure is required. 

SPT 400 is a thermally conductive insulation for clip mounted plastic power devices. These TO-220 thermal tubes slip 
over the semiconductor device and conduct the heat to the heat sink and clip. Designed to be used on heat sinks with metal 
clips to attach device to heat sink. (Electrically Insulating Material) 


HI-FLOW™ 115-AC is a thermally conductive fiber reinforced phase change material. The product consists of a 
thermally conductive 65° C phase change compound coated on a fiberglass web with an adhesive coating on one side for 
attachment to a cold heat sink. Handles like a Sil-Pad at room temperature and flows like high quality grease at elevated 
temperature. 


Bond Ply™ 100 is a thermally conductive, double-sided pressure sensitive adhesive tape. The tape consists of a 
high performance, thermally conductive acrylic adhesive coated with a fiberglass reinforced interweave. Bond Ply 100 
is designed to attain high bond strength to a variety of surfaces and to maintain high bond strength with long term 
exposure to moderate heat and high humidity. Typical Applications: * Mounting a heat sink to a BGA graphic processor 
* Mounting a heat sink to a computer processor * Mounting a heat sink to a drive processor * Mounting a heat spreader 
to a power converter PCB * Mounting a heat spreader to a motor control PCB. 


Fig. 5 


p7 A 714 Rad. 
7° ie 


LED Heat Sinks 
For LED Lighting Modules, Black Anodized 


Dimensions | Thermal Resistance F 
(mm) Unducted Flow —_| Digi-Key Price Each 
LW H/|@ 200 LFM (1m/sec.) | Part No. 1 10 100 

Fig. 1 

330 45 26 1.2 ATS1361-ND | 29.00 23.64 20.30 

305 45 26 1.3 ATS1362-ND_| 27.00 22.01 18.90 
Fig. 2 

305 45 26 0.6 ATS1363-ND | 23.00 18.75 16.10 

305 45 26 0.6 ATS1364-NDf | 27.00 22.01 18.90 


t+ Thermal Tape 


Gap Pad™ 1500 is designed to cost-effectively maximize heat transfer from electronic components to heat sinks or 
heat spreaders. GP 1500 is a highly conformable low-modulus material that fills air gaps due to steps, rough surfaces and 
high stack-up tolerances. The softness relieves stress and absorbs shocks minimizing damage to delicate leads. GP 1500 is 
an electrically isolating material that allows its use in applications requiring isolation between heat sinks and high voltage, 
bare leaded devices. 


Gap Pad™ 1500R has the same highly conformable low modulus polymer as the standard Gap Pad™ 1500. The 
fiberglass reinforcement allows for easy material handling and enhances puncture, shear, and tear resistance. The tacky 
nature of both sides of the material allows for good compliance to mating surfaces of components, further reducing 
thermal resistance. 


Sil-Pad K-4® uses a specially developed film which has high thermal conductivity, high dielectric strength and is very 
durable. Sil-Pad K-4 combines the thermal transfer properties of well-known Sil-Pad rubber with the physical properties of 
a film. Sil-Pad K-4 is a durable insulator that withstands high voltages and requires no thermal grease to transfer heat. 


Sil-Pad K-6® is a medium performance film-based thermally conductive insulator. The film is coated with a silicone 
elastomer to deliver high performance and provides a continuous physically tough dielectric barrier against “cut-through” 
and resultant assembly failures. 


Sil-Pad 1000® has the same excellent mechanical and physical characteristics of our Sil-Pad 400 material while offering 
a 35% reduction in thermal resistance. Sil-Pad 1000 is a composite of silicone rubber and fiberglass. It is specially filled 
and offers low thermal resistance. Sil-Pad 1000 is non-toxic and resists damage from cleaning agents. It is flame retardant 
and specially formulated for use as a thermally conductive insulator. 


Sil-Pad 2000® is Bergquist’s high performance, high reliability, thermally conductive insulator. Sil-Pad 2000 is designed 
for demanding military/aerospace and commercial applications. In these applications, Sil-Pad 2000 complies with military 
standards. This silicone elastomer is specially filled to maximize the thermal and dielectric performance of the filler/binder 
matrix. The result is a “grease-free”, conformable material capable of meeting or exceeding the thermal and electrical 
requirements of high reliability electronic packaging applications. 


Gap-Pad® VO Ultra Soft is recommended for extremely low stress applications. The viscoelastic nature of the material 
also gives excellent low stress vibration dampening and shock absorbing characteristics. Gap Pad VO Ultra Soft is an 
electrically isolating material which allows its use in applications requiring isolation between heat sinks and high voltage 
and bare leaded devices. 


Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Bergquist 
Fig. Device Type A B Cc D E iF G Part No. a 10 50 100 Part No. 
TO-3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) | .140 (3.56) .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) _ BER100-ND 52 47 42 38 SP600-05 
TO-3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) | .140 (3.56) .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) =_ BER172-ND 52 AT 42 38 — | SP900S-05 
1 TO-3 1.78 (45.21) | 1.25 (31.75) | .140 (3.56) .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) - BER101-ND 59 53 AB 42 SP600-02 
TO-3 1.78 (45.21) | 1.25 (31.75) | .140 (3.56) .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) _ BER171-ND 59 53 48 42 — | SP900S-02 
TO-3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) | .140 (3.56) 093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) _ BER111-ND 1.61 1.44 1.29 1.15 K10-05 


* Made of SP400 material. 
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Heat Sink Pads “The Alternative To Grease” (cont, 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Bergquist 
Fig. Device Type A B C D E F G Part No. 1 10 50 100 Part No. 
TO-3 1.78 (45.21) | 1.25 (31.75) .140 (3.56) .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) _— BER112-ND 1.86 1.66 1.49 1.32 K10-02 
TO-3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) .140 (3.56) .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) — BER122-ND 21 .20 18 16 Q3-05 
TO-3 1.25 (31.75) | .700 (17.78) .140 (3.56) .062 (1.57) | .960 (24.38) | .200 (5.08) _ BER152-ND 88 79 pra 63 K10-30 
TO-3 / TO-66 1.78 (45.21) | 1.25 (31.75) .140 (3.56) .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) = BER209-ND* 30 227 24 22 |7403-09FR-02 
1 TO-3 / TO-66 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) -140 (3.56) .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) _ BER203-ND* 27 25 22 20. |3223-07FR-05 
TO-3 / TO-66 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) -140 (3.56) .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) = BER212-ND* 27 26 22 20 | 7403-09FR-05 
TO-3 / TO-66 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) .122 (3.10) .062 (1.57) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) _ BER211-ND* 27 25 22 20 | 7403-09FR-04 
TO-3 / TO-66 1.563 (39.70) | 1.05 (26.67) .140 (3.56) .080 (2.03) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) _ BER210-ND* 25 23 21 18 | 7403-09FR-03 
TO-3 / TO-66 1.312 (33.32) | .762 (19.35) .140 (3.56) .062 (1.57) -960 (24.38) | .200 (5.08) _ BER218-ND* .20 18 17 15 |7403-O9FR-11 
2 TO-3 (4PIN) 1.56 (39.62) | 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) | 1.170 (29.72) | .470 (11.94) — BER140-ND 1.44 1.29 1.15 1.02 K10-86 
TO-3 (4PIN) 1.56 (39.62) | 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) | 1.170 (29.72) | .470 (11.94) _ BER141-ND 20 18 S4 15 Q3-86 
TO-247AC 1.00 (25.40) | .750 (19.05) .300 (7.62) -140 (3.56) =— _ — BER178-ND .30 27 24 22 SP900S-104 
TO-247AC 1.00 (25.40) | .750 (19.05) .300 (7.62) -140 (3.56) — _ _ BER120-ND 78 70 63 56 K10-104 
TO-247AC 1.00 (25.40) | .750 (19.05) .300 (7.62) -140 (3.56) = = — BER131-ND 16 14 13 2 Q3-104 
TO-220 1.00 (25.40) | .750 (19.05) .300 (7.62) -140 (3.56) = =— _ BER200-ND 1.36 1.22 1.09 97 | 2015-104 
TO-220 1.00 (25.40) | .750 (19.05) .300 (7.62) -140 (3.56) _ = _— BER204-ND* 18 AE 15 13° |3223-07FR-104 
TO-220 1.00 (25.40) | .750 (19.05) .300 (7.62) 140 (3.56) _— _ _ BER221-ND 32 .29 26 .23 K6-104 
T0-220 1.00 (25.40) | .750 (19.05) .300 (7.62) -140 (3.56) — _ _ BER109-ND 30 27 24 22 SP600-104 
T0-220 -860 (21.84) | .740 (18.80) .200 (5.08) -160 (4.06) — _— _ BER208-ND* 72 65 58 52 | 3223-07FR-90 
TO0-220 -860 (21.84) | .740 (18.80) .200 (5.08) -160 (4.06) _— _ _ BER217-ND* A7 16 14 13 |7403-09FR-90 
TO-220 750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .125 (3.18) — — = BER102-ND 22 20 18 16 | SP600-58 
T0-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) .187 (4.75) 125 (3.18) — _ _— BER176-ND 22 .20 18 16 SP900S-58 
T0-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) —_ _ _ BER103-ND 21 .20 18 16 SP600-54 
TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) .187 (4.75) 147 G 73) — — _ BER175-ND 22 20 18 16 SP900S-54 
TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) = =— _ BER110-ND 22 20 18 16 SP600-43 
TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) _ _ _ _— BER174-ND 22 20 18 16 SP900S-43 
T0-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) .187 (4.75) 125 (3.18) — _ _ BER113-ND 9 A4 40 35 K10-58 
T0-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) _— _ _ BER114-ND 9 44 40 35 K10-54 
T0-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) BER121-ND Ag A4 40 35 K10-43 
TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) .187 (4.75) 125 (3.18) =— _ _ BER124-ND 13 12 Bh 10 Q3-58 
3 TO-220 750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) = = = BER125-ND 13 12 ar 10 | 03-54 
T0-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) — _— _ BER198-ND 24 22 19 7 1009-54 
T0-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) .187 (4.75) -147 (3.73) — _ _ BER201-ND 81 72 65 58 2015-54 
TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) — _ — BER206-ND* 15 14 2 WM 3223-07FR-54 
T0-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) = _ _ BER215-ND* 15 14 12 WM 7403-09FR-54 
TO-220 750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) = — = BER219-ND 64 57 5 46 | K4-54 
T0-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) .187 (4.75) 125 (3.18) — — _ BER199-ND 24 22 19 7 1009-58 
T0-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) .187 (4.75) 125 (3.18) — _ _ BER202-ND 81 2. 65 58 2015-58 
T0-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) .187 (4.75) 125 (3.18) — _ — BER207-ND* 57 51 A6 AI 3223-07FR-58 
T0-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) .187 (4.75) 125 (3.18) = _ _ BER216-ND* 15 14 12 W 7403-09FR-58 
TO-220 750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .125 (3.18) — — = BER220-ND 37 34 30 27 | K4-58 
TO-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) BER132-ND 13 12 WM 10 Q3-43 
T0-220 687 (17.45) | .562 (14.27) .218 (5.54) 125 (3.18) — _ _ BER205-ND* AS 14 12 WM 3223-07FR-51 
T0-220 687 (17.45) | .562 (14.27) .218 (5.54) 125 (3.18) — — _ BER214-ND* 15 14 12 WM 7403-09FR-51 
TO-220 687 (17.45) | 562 (14.27) | .218 (5.54) | .125 (3.18) — = — BER146-ND 50 45 M 36 | K10-51 
TO-220 687 (17.45) | .562 (14.27) | .218 (5.54) | .125 (3.18) _ — = BER147-ND 14 13 ar 10 | 03-51 
T0-220 -860 (21.84) | .740 (18.80) .200 (5.08) -160 (4.06) — — _ BER108-ND 28 25 23 .20 SP600-90 
T0-220 .860 (21.84) | .740 (18.80) .200 (5.08) -160 (4.06) _— _ _ BER177-ND 28 25 .23 .20 SP900S-90 
T0-220 -860 (21.84) | .740 (18.80) .200 (5.08) -160 (4.06) — _— — BER119-ND 69 62 56 AQ K10-90 
TO-220 860 (21.84) | .740 (18.80) .200 (5.08) -160 (4.06) — = _— BER130-ND 15 14 12 AW Q3-90 
MULTI 945 (24.00) | .827 (21.01) .196 (4.98) 150 (3.81) _— _ _— BER107-ND 31 28 25 22 SP600-114 
4 MULTI 945 (24.00) | .827 (21.01) .196 (4.98) -150 (3.81) — — — BER180-ND 31 28 25 22 SP900S-114 
MULTI 945 (24.00) | .827 (21.01) .196 (4.98) -150 (3.81) — _ _ BER118-ND 80 72 65 57 K10-114 
SIP 1.450 (36.83) | .838 (21.29) | .612 (15.54) | .245 (6.22) -960 (24.38) | .170 (4.32) .120 (3.05) | BER106-ND 39 36 32 28 SP600-105 
5 SIP 1.450 (36.83) | .838 (21.29) | .612 (15.54) | .245 (6.22) -960 (24.38) | .170 (4.32) .120 (3.05) | BER117-ND 1.13 1.01 a 81 K10-105 
SIP 1.450 (36.83) | .838 (21.29) | .612 (15.54) | .245 (6.22) -960 (24.38) | .170 (4.32) .120 (3.05) | BER179-ND 39 36 32 28 SP900S-105 
DO-5 1.00 (25.40) | .260 (6.60) BER105-ND 35 31 28 25 SP600-25 
6 DO-5 1.00 (25.40) | .260 (6.60) BER173-ND 35 31 28 25 SP900S-25 
DO-5 1.00 (25.40) | .260 (6.60) =— _ _ — BER116-ND 97 87 78 69 K10-25 
7 SIP Module 1.50 (38.10) | .900 (22.86) .150 (3.81) | 1.20 (30.48) | .450 (11.43) | .075 (1.91) _— BER136-ND 19 7 16 14 Q3-67 
SIP Module 2.50 (63.50) | 2.00 (50.80) .344 (8.74) | 1.81 (46.02) | 1.00 (25.40) | .156 (3.96) — BER137-ND 37 34 30 27 Q3-101 
CPU .63 (16.00) -63 (16.00) BER133-ND 31 .28 25 22 CPU .63X.63 
CPU 1.375 (34.93) | 1.375 (34.93) BER135-ND 86 78 70 62 CPU 1.375X1.375 
8 Bridge Rect. 1.00 (25.40) | 1.00 (25.40) .187 (4.75) BER142-ND A7 16 14 12 Q3-48 
Bridge Rect. 1.25 (31.75) | 1.25 (31.75) .200 (5.08) =— _ _ _ BER144-ND 20 18 16 15 Q3-46 
Bridge Rect. | 1.25 (31.75) | 1.25 (31.75) | .200 (5.08) — - = = BER145-ND 1.38 1.23 mel 98 | K10-46 
9 TO-220 Tubes -433 (11.00) | .985 (25.02) BER156-ND 38 35 31 28 SPT400 -12-11-25 
TO-247 Tubes .532 (13.50) | .985 (25.02) _— _ _ _ _ BER157-ND Al 37 33 29 SPT400-12- 13.5-25 
10 TO-5 .360 (9.14) -200 (5.08) .040 (1.02) _ _— _ _— BER213-ND* 13 Ae al 09 | 7403-09FR-09 
“Hi-Flow™ ” Single Side Adhesive Backed Pads (Phase Change) 
1 TO-3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) .140 (3.56) .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) _ BER166-ND 28 25 23 .20 HF115TAAC-05 
3 T0-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) — _ _— BER167-ND 10 .09 08 07 HF115TAAC-54 
3 T0-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) .187 (4.75) 125 (3.18) — _ _ BER168-ND 10 .09 08 07 HF115TAAC-58 
3 TO-218 -860 (21.84) | .740 (18.80) .200 (5.08) -160 (4.06) — — — BER169-ND 1 10 .09 08 HF115TAAC-90 
5 SIP 1.450 (36.83) | .830 (21.08) | .612 (15.54) | .245 (6.22) -960 (24.38) | .170 (4.32) .120 (3.05) | BER170-ND 14 13 MW 10 HF115TAAC-105 


* Made of SP400 material. 
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Heat Sink Pads “The Alternative To Grease” (cont, 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Bergquist 
Fig. Device Type A B C D E F G Part No. 1 10 50 100 Part No. 
“SP900” Single Side Adhesive Backed Pads (Low Mounting Pressure) 

1 TO-3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) -140 (3.56) .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) _— BER181-ND 57 51 6 Al SP9OQ0EAAC-05 

3 TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) _— _ _— BER182-ND 23 21 19 7 SP9O0EAAC-54 

3 T0-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) .187 (4.75) 125 (3.18) _— - _ BER183-ND 23 24 19 7 SP9O0EAAC-58 

“Bond Ply™ 100” Double Sided Thermal Tape 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .005” (.127) Thick, 11” x 12” (27.94 x 30.48cm) Square Sheet BER246-ND 17.85 16.43 14.28 12.14 BOND PLY 105 11x12” 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .008” (.203) Thick, 10” (25.4cm) Square Sheet BER159-ND 21.95 20.20 17.56 14.93 BOND PLY 108 10x10” 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .011” (.279) Thick, 10” (25.4cm) Square Sheet BER160-ND 18.70 17.60 16.50 15.40 BOND PLY 111 10x10” 
“Gap Pad™ 1500” Thermal Gap Filling Material 
High Thermally Conductive Pad, .020” (.508) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet BER161-ND 7.80 6.96 6.24 5.52 .020 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .040” (1.02) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet BER162-ND 8.25 7.59 6.60 5.61 .040 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .060” (1.52) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet BER163-ND 9.45 8.70 7.56 6.43 .060 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .080” (2.03) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet BER164-ND 11.15 10.26 8.92 7.59 .080 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .125” (3.18) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet BER165-ND 20.30 18.68 16.24 13.81 .125 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .040” (1.02) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER227-ND 51.80 48.76 45.71 42.66 .040 GP 1500 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .060” (1.52) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER228-ND 45.90 43.20 40.50 37.80 .060 GP 1500 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, pl (2.03) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER229-ND 53.98 50.80 47.63 44.45 .080 GP 1500 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .125” (3.18) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER230-ND 92.65 87.20 81.75 76.30 -125 GP 1500 8” X 16” 
“Gap Pad™ 1500R” Thermal Gap Filling Material 
High Thermally Conductive Pad, .010” (.254) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER231-ND 28.36 26.69 25.02 23.36 GP1500R 10 MIL 8” x 16” 
High Thermally Conductive Pad, .015” (.381) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER232-ND 34.73 32.69 30.65 28.61 GP1500R 15 MIL 8” x 16” 
High Thermally Conductive Pad, .020” (.508) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER233-ND 38.17 35.92 33.68 31.43 GP1500R 20 MIL 8” x 16” 
“Gap Pad™ VO Ultra Soft” Thermal Gap Filling Material 
High Thermally Conductive Pad, .020” (.508) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER222-ND 31.52 29.67 27.81 25.96 .020 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .040” (1.02) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER223-ND 41.65 39.20 36.75 34.30 .040 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .060” (1.52) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER224-ND 48.03 45.20 42.38 39.55 .060 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, ie (2.03) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER225-ND 56.53 53.20 49.88 46.55 .080 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .125” (3.18) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER226-ND 94.35 88.80 83.25 77.70 -125 GP US 8” X 16” 
* Made of SP400 material 
@ ASAHI RUBBER INC. Heat Sink Pads 
ston ye a Sars sa tomy cnc suse gotalcenseat | aR [RR Price Each Asati 
.01 (0.3) 509-1000-ND 48.12 44.11 39.30 ARTO3 

Tobe Graf 02 (0.5) 509-1001-ND 53.01 48.60 43.30 ARTOS 

Be ee ” a 04 (1.0) 509-1002-ND 76.59 70.21 62.55 ART10 
i hee eos ae seonn xetomin) 06 : 3 509-1003-ND 98.19 90.01 80.19 ART15 
* Operating Temperature Range: -60°C ~ 200°C 08 (2.0) 509-1004-ND 120.12 110.11 98.10 ART20 


CTS. Heat Sinks 


CTS Electronic Components (California) Inc. has helped pioneer the 
development of semiconductor heat sinks since 1954. Primarily used by 
all levels of OEM's engaged in the manufacture of commercial and military 
equipment, CTS maintains stock and support from prototype through 
production. CTS has prided themselves for their flexible manufacturing, 


quality products and on-time delivery. Clip-On versions have a built-in clip 
for attaching a device to a heat sink without additional hardware, positive 
locks prevent the semiconductor from sliding out. TO-220 versions will 
also fit TO-202, TO-218 and TO-126 packages. Wattage values listed are 
at still air conduction only. Moving air will increase this value. 


Dimensions - Inch (mm) Thermal Digi-Key Price Each cTs 
Fig. |Description LxWxH Res. C/Watt | Part No. 1 10 100 Part No. 

TO-5, Single Fan Top, Black, .5W .750 x .750 x .250 (19.05 x 19.05 x 6.35) 81.10 294-1122-ND 6.46 5.82 4.53 TXBF-032-025B 

1 |T0-5, Single Fan Top, Unplated, .5W .750 x .750 x .250 (19.05 x 19.05 x 6.35) 81.10 294-1144-ND® 2.33 2.10 1.63 TXBF-032-025U 
TO-18, Single Fan Top, Black, .5W .500 x .500 x .250 (12.70 x 12.70 x 6.35) 150.00 294-1004-ND 5.49 4.95 3.85 TXBF-019-025B 
TO-8, Press-On Mount, w/out Hardware, Black, 1W — x .380 x 310 (— x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1118-ND 16.94 15.25 11.86 TXB2-032-037B 

2 |T0-18, Press-On Mount, w/Hardware Black, 5W — x .220 x .340 (— x 5.59 x 8.64) 150.26 294-1123-ND 39.30 35.37 27.51 TXP1808B 
TO-18, Press-On Mount, w/Hardware, Nickel .6W — Xx .220 x .280 (— x 5.59 x 7.11) 150.26 294-1141-ND@ 19.45 17.51 13.62 TXB2P-019-028ND 

3 | TO-5, Press-On Mount, Black, 2W — x 440 x .500 (— x 11.18 x 12.70) 35.00 294-1105-ND® 3.32 2.99 2.33 7-120-BA 

4 |TO-5, Press-On Mount, Black, 1W .700 x .325 x .250 (17.78 x 8.26 x 6.35) 58.00 294-1106-ND® 2.42 2.18 1.70 7-175-BA 

5 | T0-220, Vertical/Horizontal Clip-on Mount, Black, 1.5W .810 x 1.00 x .310 (20.57 x 25.40 x 7.87) 140.50 294-1115-ND@ 1.55 1.40 1.09 PSC2-2CB 

6 | T0-220, Power Horizontal Mount, 8W 1.31 x .90 x .750 (33.27 x 22.86 x 19.05) 17.00 294-1036-ND® 2.09 1.88 1.46 LAE66A3CB 
TO-220, Horizontal/Vertical Mount w/Tabs, Black, 2.5W .710 x .800 x .500 (18.03 x 20.32 x 12.70) 30.00 294-1107-ND® 1.31 1.18 92 7-361-BA 

7 | T0-220, Horizontal/Vertical Mount w/Tabs, Black, 2W .710 x .800 x .340 (18.03 x 20.32 x 8.64) 38.00 294-1108-ND® 1.27 1.15 90 7-362-BA 
TO-220, Horizontal Mount, 3W (No Mounting Hole) 1.09 x .620 x 1.31 (27.69 x 15.75 x 33.27) 30.00 294-1013-ND® 66 52 39 7-300-000-BA 
TO-220, Vertical Mount, 3W .750 x .375 x .750 (19.05 x 9.52 x 19.05) 25.00 294-1011-ND® 1.32 95 67 7-195-2-BA 

8 TO-220, Vertical/Horizontal Mount w/Tabs, Nickel, 3W 1.25 x .880 x .250 (31.75 x 22.35 x 6.35) 25.40 294-1114-ND@ 2.89 2.61 2.03 PSB2-1ND 
TO-220, Vertical PC Mount w/Tabs, 5W 1.00 x .500 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 20.00 294-1042-ND® 1.62 1.46 1.14 PB1-36CB 
TO-220, Vertical PC Mount w/Tabs, 6W .880 x .250 x 1.25 (22.35 x 6.35 x 31.75) 25.40 294-1045-ND® 1.81 1.42 1.06 PSB2-1CB 
TO-220, High Efficiency, 3W .710 x .310 x 1.00 (18.03 x 7.87 x 25.40) 30.00 294-1040-ND® 1.77 1.39 1.04 PA2-1CB 

9 | T0-220, High Efficiency, 4W .710 x 500 x 1.00 (18.03 x 12.70 x 25.40) 26.80 294-1039-ND® 1.83 1.44 1.07 PA1-1CB 
TO-220, Low Profile Clip-On, w/ Antirotation, Black .810 x .310 x 1.00 (20.57 x 7.87 x 25.40) 40.50 294-1049-ND 1.37 98 69 PSC2T-2CB 

RoHS Compliant (Continued) 
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Dimensions - Inch (mm) Thermal Digi-Key Price Each CTS 

Fig. |Description LxWxH Res. C/Watt | Part No. 1 10 100 Part No. 
TO-220, Power Vertical Mount, 7W 1.15 x .460 x .750 (29.21 x 11.68 x 19.05) 14.00 294-1034-ND@ 3.85 3.47 2.70 7-340-1PP-BA 

10 | T0-220, Power Horizontal Mount, 7W 1.15 x .460 x .750 (29.21 x 11.68 x 19.05) 14.00 294-1035-ND® 3.86 3.47 2.70 7-340-3PP-BA 
Dual TO-220, Universal Mount, 9W 1.50 x 1.15 x .460 (38.10 x 29.21 x 11.68) 7.00 294-1080-ND® 3.32 2.99 2.33 7-340-2PP-BA 
TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 11W 1.38 x .500 x 1.50 (35.05 x 6.35 x 38.10) 13.00 294-1024-ND@ 7.13 6.42 5.00 7-338-1PP-BA 
TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 11W 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 11.00 294-1029-ND® 8.69 7.83 6.09 7-339-1PP-BA 

11 | T0-220, Power Vertical Mount w/Pins, 15W 1.65 x 1.00 x 2.00 (41.91 x 25.40 x 50.80) 5.00 294-1031-ND® 9.17 8.26 6.43 7-339-3PP-BA 
TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 17W 1.38 x .500 x 2.50 (35.05 x 6.35 x 63.50) 4.00 294-1027-ND® 6.59 5.94 4.62 7-338-4PP-BA. 
TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 17W. 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.40 x 63.50) 4.00 294-1032-ND@ 9.65 8.69 6.76 7-339-4PP-BA 
TO-220, Power Horizontal/Vertical Mount, 12W -750 x 2.00 x .553 (19.05 x 50.80 x 14.05) 9.00 294-1067-ND® 3.66 3.30 2.57 7-345-1PP-BA 

12 | T0-220, Power Horizontal Mount, 12W -750 x 2.00 x .553 (19.05 x 50.80 x 14.05) 9.00 294-1068-ND® 3.66 3.30 2.57 7-345-3PP-BA 
Dual TO-220, Power Universal Mount, 15W. 1.50 x 2.00 x .553 (38.10 x 50.80 x 14.05) 4.00 294-1082-ND@ 4.07 3.67 2.85 7-345-2PP-BA 

13 | Dual TO-220, Vertical w/Tabs, Black, 4W. 1.50 x .500 x 1.18 (38.10 x 12.70 x 29.97) 15.00 294-1117-ND® 1.13 1.02 19 PSE1-2CB 

14 Triple TO-220, Vertical Mount, 7W 1.61 x .750 x .690 (40.89 x 19.05 x 17.53) 9.00 294-1085-ND® 8.55 7.70 5.99 7-342-1PP-BA 
Six TO-220, Horizontal Mount, 15W 1.61 x 1.50 x .690 (40.89 x 38.10 x 17.53) 4.00 294-1086-ND® 447 4.02 3.13 7-342-2PP-BA 

15 TO-3, Power Horizontal Mount, Black, 8W 1.78 x 1.78 x 1.00 (45.21 x 45.21 x 25.40) 7.10 294-1124-ND@ 3.98 3.59 2.79 UP-T03-CB 
TO-3, Power Horizontal Mount, 15W 2.50 x 2.50 x .900 (63.50 x 63.50 x 22.86) 5.40 294-1088-ND® 3.94 3.55 2.76 HP1-T03-CB 

16 _| 10-3, Power Horizontal Mount, 12W 1.63 x 1.29 x 1.25 (41.40 x 32.77 x 31.75) 11.10 294-1092-ND@ 3.99 3.59 2.79 LA363B5CB 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 910 x 910 x .355 (23.11 x 23.11 x 9.02) 26.90 294-1097-ND@ 3.04 2.74 2.13 BDNO9-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.01 x 1.01 x .355 (25.65 x 25.65 x 9.02) 26.40 294-1098-ND® 3.12 2.81 2.19 BDN10-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.11 1.11 x .355 (28.19 x 28.19 x 9.02) 20.90 294-1109-ND® 3.14 2.83 2.20 BDN11-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.21 xX 1.21 x .355 (30.73 x 30.73 x 9.02) 19.60 294-1099-ND® 3.25 2.93 2.28 BDN12-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.21 x 1.21 x .555 (30.73 x 30.73 x 14.10) 16.50 294-1110-ND@ 3.45 3.11 2.42 BDN12-5CB/A01 

17 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.31 x 1.31 x .355 (33.27 x 33.27 x 9.02) 16.10 294-1100-ND® 3.40 3.06 2.38 BDN13-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.41 x 1.41 x .355 (35.81 x 35.81 x 9.02) 16.20 294-1101-ND® 3.58 3.23 2.51 BDN14-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.51 x 1.51 x .355 (38.35 x 38.35 x 9.02) 15.10 294-1102-ND@ 4.10 3.69 2.87 BDN15-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.61 x 1.61 x .355 (40.89 x 40.89 x 9.02) 13.50 294-1103-ND® 4.20 3.78 2.94 BDN16-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.71 X 1.71 x .355 (43.43 x 43.43 x 9.02) 11.50 294-1111-ND@ 4.92 4.43 3.45 BDN17-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.81 x 1.81 x .355 (45.97 x 45.97 x 9.02) 10.80 294-1104-ND® 4.56 441 3.20 BDN18-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.81 x 1.81 x .605 (45.97 x 45.97 x 15.37) 8.10 294-1112-ND@ 4.95 4.46 3.47 BDN18-6CB/A01 
Various SMT Semiconductor 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1125-ND® 4.60 414 3.22 APR27-27-12CB 
Various SMT Semiconductor, with Thermal Tape 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1126-ND@ 6.15 5.54 4.31 APR27-27-12CB/A01 
Various SMT Semiconductor, with Short Clip 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1127-ND@ 6.25 5.63 4.38 APR27-27-12CB/S 
Various SMT Semiconductor, with Medium Clip 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1128-ND® 6.25 5.63 4.38 APR27-27-12CB/M 
Various SMT Semiconductor, with Tall Clip 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1129-ND@ 6.25 5.63 4.38 APR27-27-12CB/T 
Various SMT Semiconductor 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1130-ND® 5.15 4.64 3.61 APR33-33-12CB 
Various SMT Semiconductor, with Thermal Tape 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1131-ND@ 6.77 6.10 4.74 APR33-33-12CB/A01 

18 | Various SMT Semiconductor, with Short Clip 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1132-ND® 6.83 6.15 4.78 APR33-33-12CB/S 
Various SMT Semiconductor, with Medium Clip 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1133-ND® 6.83 6.15 4.78 APR33-33-12CB/M 
Various SMT Semiconductor, with Tall Clip 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1134-ND@ 6.83 6.15 4.78 APR33-33-12CB/T 
Various SMT Semiconductor 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1135-ND® 5.30 477 3.71 APR38-38-12CB 
Various SMT Semiconductor, with Thermal Tape 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1136-ND® 6.35 5.72 4.45 APR38-38-12CB/A01 
Various SMT Semiconductor, with Short Clip 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1137-ND® 6.95 6.26 4.87 APR38-38-12CB/S 
Various SMT Semiconductor, with Medium Clip 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1138-ND® 6.95 6.26 4.87 APR38-38-12CB/M 
Various SMT Semiconductor, with Tall Clip 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1139-ND® 6.95 6.26 4.87 APR38-38-12CB/T 
Heatsink Low-Profile Forged 148 x 748 x .248 (19 x 19 x 6.3) 7.05 294-1145-ND® 4.75 4.28 3.33 APF19-19-06CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape .748 X 748 x .248 (19 x 19 x 6.3) 7.05 294-1146-ND®@ 5.81 5.24 4.07 APF19-19-06CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged .748 x .748 x .374 (19x 19x 9.5) §.25 294-1147-ND® 4.79 4.32 3.36 APF19-19-10CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape .748 x .748 x .374 (19x 19x 9.5) §.25 294-1148-ND® 6.84 6.16 4.79 APF19-19-10CB/A01 
Heatsink Forged with Adhesive Tape -748 x .748 x .500 (19 x 19 x 12.7) 3.95 294-1150-ND® 5.94 5.35 4.16 APF19-19-13CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.181 x 1.181 x .248 (30 x 30 x 6.3) 4.35 294-1151-ND® 6.45 5.81 4.52 APF30-30-06CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.181 x 1.181 x .248 (30 x 30 x 6.3) 4.35 294-1152-ND® 8.84 7.96 6.19 APF30-30-06CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.181 x 1.181 x .374 (30 x 30 x 9.5) 3.25 294-1153-ND® 6.67 6.01 4.68 APF30-30-10CB 

19 | Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.181 x 1.181 x .374 (30 x 30 x 9.5) 3.25 294-1154-ND® 9.10 8.19 6.37 APF30-30-10CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.181 x 1.181 x .500 (30 x 30 x 12.7) 2.45 294-1155-ND® 6.58 5.92 4.61 APF30-30-13CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.181 x 1.181 x .500 (30 x 30 x 12.7) 2.45 294-1156-ND® 7.29 6.57 5.11 APF30-30-13CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.575 x 1.575 x .248 (40 x 40 x 6.3) 3.30 294-1157-ND® 7.91 7.12 5.54 APF40-40-06CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.575 x 1.575 x .248 (40 x 40 x 6.3) 3.30 294-1158-ND® 10.55 9.50 7.39 APF40-40-06CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.575 x 1.575 x .374 (40 x 40 x 9.5) 2.50 294-1159-ND® 7.81 7.03 5.47 APF40-40-10CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.575 x 1.575 x .374 (40 x 40 x 9.5) 2.50 294-1160-ND® 9.03 8.13 6.33 APF40-40-10CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.575 x 1.575 x .500 (40 x 40 x 12.7) 1.90 294-1161-ND®@ 8.24 742 5.77 APF40-40-13CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.575 x 1.575 x .500 (40 x 40 x 12.7) 1.90 294-1162-ND® 10.79 9.71 7.56 APF40-40-13CB/A01 

@ RoHS Compliant 


ZIF Ill Circuit Board Retainers 


The ZIF retainer is a self-contained, precision assembly that provides highly effective thermal interface between the circuit board and cold plate. 


CTS ZIF Ill features a quick, quarter-turn locking mechanism that provides for a positive and fast assembly. The unique locking design produces a uniform pressure 


distribution along the PCB edge for optimal heat transfer and resistance to extreme shock and vibration. 


Features: 
¢ PC board mountable (screw mounting) * Positive 1/4 turn locking ¢ Field maintainable * Superior mechanical retention * Thermally efficient, 1.2°C-inch/Watt 


Digi-Key Price Each cTs 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 
PCB Retainer — Hex Head Drive, 4.50” Housing Assembly, Left Hand Part 294-1163-ND 66.24 55.20 48.76 Z3A45SBSBNL 
PCB Retainer — Hex Head Drive, 4.50” Housing Assembly, Right Hand Part 294-1164-ND 66.24 55.20 48.76 | Z3A45SBSBNR 
PCB Retainer — Hex Head Drive, 5.25” Housing Assembly, Left Hand Part 294-1165-ND 69.35 57.80 51.06 |Z3A52SBSBNL 
PCB Retainer — Hex Head Drive, 5.25” Housing Assembly, Right Hand Part 294-1166-ND 69.35 57.80 51.06 |Z3A52SBSBNR 


{ 


Cold Plate 


Circuit Board 
Retainer 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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iu DC Brushless and Tachometer Fans, Blowers and Impellers 
NS 


DC Fans - Motor: 


¢ Brushless electronic commutation provided by dependable 
solid-state circuitry 

* 100% dielectric tested at 600 VAC/1 second/400 microamps 
maximum leakage 

¢ Polarity protected 


Dimensions Voltage Connection Power | Running Life Digi-Key Price Each | Comair Rotron| Finger Price 
Fig. Family Model mm Nom.| Range Type Bearing | (Watts) | Current | RPM CFM Expectancy Part No. a 25 ‘| Part No. Guards Each 
Brushless DC Fans 
CRO412HB-G70 40x10 12 6/14 Lead Wires | Ball 1.2 100mA | 6000 6.80 50,000 hrs. @ 25°C | CRO15-ND 11.37 7.51 | 032608 CR230-ND 65 
ae CRO412HB-C50 40x20 12 6/14 Lead Wires | Ball 14 130mA | 8500 10.80 50,000 hrs. @ 25°C | CRO16-ND 11.37 7.51 | 032622 CR230-ND 65 
CRO424HB-C50 40x20 24 | 21.6/26.4| Lead Wires | Ball 1.8 75mA 8500 10.8 50,000 hrs. @ 25°C | CR360-ND 11.37 7.51 | 032628 CR230-ND 65 
CRO612HB-D71GL 60x15 12 6/14 Lead Wires | Ball 1.6 130mA | 4500 16.60 50,000 hrs. @ 25°C | CRO23-ND 12.45 8.22 | 032686 CR221-ND 68 
ight LT | croei2He-a7oGL | 60x25 | 12 | 6/4 | LeadWires| Ball | 28 | 230ma | 4500 | 23.20 | 50,000 hrs.@ 25°C |cRO24-ND 11.70 7.73 |032704 CR221-ND 68 
CRO624HB-A70GL 60x25 24 12/28 | Lead Wires | Ball 3.6 150mA | 4500 23.20 50,000 hrs. @ 25°C | CRO26-ND 11.70 7.73 | 032710 CR221-ND 68 
CRO812HB-A70GL 80x25 12 6/14 Lead Wires | Ball 3.0 250mA | 3010 38.60 50,000 hrs. @ 25°C | CRO30-ND 12.00 7.92 | 032736 CR180-ND 93 
ght LT CRO812MB-A70GL 80x25 12 6/14 Lead Wires | Ball 1.8 150mA | 2440 31.40 50,000 hrs. @ 25°C | CRO31-ND 12.80 8.45 | 032738 CR180-ND 93 
CRO824HB-A70GL 80x25 24 12/28 | Lead Wires | Ball 3.8 160mA | 3010 38.60 50,000 hrs. @ 25°C | CRO32-ND 12.00 7.92 | 032744 CR180-ND 93 
ST12B3 80x32 12 6/14 Lead Wires | Ball 3.4 280mA | 3400 33 78,000 hrs. @ 40°C _|CRO14-ND 39.58 26.13 | 030615 CR180-ND 93 
ST24B3 80x32 24 12/28 | Lead Wires | Ball 3.3 140mA | 3400 33 78,000 hrs. @ 40°C | CRO17-ND 39.58 26.13 | 030616 CR180-ND 93 
_ ST05B3 80x32 5 4.5/5.5 | Lead Wires | Ball 2.3 460mA | 3400 33 78,000 hrs. @ 40°C | CR353-ND 40.60 26.80 | 030829 CR180-ND 93 
$112Z3 80x32 12 6/14 Lead Wires | Ball 6.2 520mA | 4700 45 78,000 hrs. @ 40°C | CR354-ND 36.60 24.16 | 039067 CR180-ND 93 
$D12B1 80x42 12 6/14 Lead Wires | Ball 3.0 250mA | 3500 35 80,000 hrs. @ 40°C | CRO19-ND 52.08 34.38 | 028933 CR180-ND 93 
ai SD48B1 80x42 48 24/56 | Lead Wires | Ball 3.0 60mA 3500 35 83,000 hrs. @ 40°C | CRO21-ND 52.08 34.38 | 028935 CR180-ND 93 
Fight FN48B3 92x25 | 48 | 24/56 | LeadWires| Ball | 29 | 65ma | 2800 | 45 | 60,000hrs.@ 25°C |CR350-ND 21.80 18.50 031392 CR220-ND 7 
; Flight LT CRO912HB-A70GL 92x25 12 6/14 Lead Wires | Ball 43 360mA | 3000 48.40 50,000 hrs. @ 25°C | CRO35-ND 12.48 8.24 | 032760 CR220-ND 77 
” CRO924HB-A70GL 92x25 24 12/28 | Lead Wires | Ball 48 200mA | 3000 48.40 50,000 hrs. @ 25°C | CRO37-ND 12.48 8.24 | 032768 CR220-ND J7 
MC12A3 120x32 12 6/14 Lead Wires | Sleeve 79 660mA | 3700 102 50,000 hrs. @ 40°C | CR042-ND 21.53 18.27 | 032207 CR210-ND 1.72 
MC12E3 120x32 12 6/14 Lead Wires | Sleeve 2.2 180mA | 2150 58 50,000 hrs. @ 40°C | CR043-ND 21.53 18.27 | 032140 CR210-ND 1.72 
MC24E3 120x32 24 12/28 | Lead Wires | Sleeve 24 85mA 2150 58 50,000 hrs. @ 40°C | CRO47-ND 20.82 = 17.67 | 032142 CR210-ND 1.72 
Muffin MC12B3 120x32 12 6/14 Lead Wires | Ball 7.9 660mA | 3700 102 75,000 hrs. @ 40°C | CRO51-ND 31.55 20.83 | 032489 CR210-ND 1.72 
MC24B3 120x32 24 12/28 | Lead Wires | Ball 5.5 230mA | 3700 102 75,000 hrs. @ 40°C | CRO55-ND 38.91 25.68 | 030572 CR210-ND 1.72 
MC48B3 120x32 48 22/56 | Lead Wires | Ball 8.4 180mA | 3700 102 78,000 hrs. @ 40°C | CR240-ND 38.91 25.68 | 030573 CR210-ND 1.72 
MC24K3 120x32 24 12/28 | Lead Wires | Ball 10.6 440mA | 4200 118 78,000 hrs. @ 40°C | CR351-ND 39.99 26.40 | 031618 CR210-ND 1.72 
MD24B1 119x39 24 12/28 | Lead Wires | Ball 6.0 250mA | 3100 110 83,000 hrs. @ 40°C | CRO70-NDt 54.46 35.95 | 028866 CR210-ND 1.72 
MD12B2 119x39 12 6/14 Terminal Ball 6.0 500mA | 3100 110 83,000 hrs. @ 40°C | CRO72-NDt 60.98 40.25 | 028868 CR210-ND 1.72 
L Muffin XL 
MD24B2 119x39 24 12/28 Terminal Ball 6.0 250mA | 3100 110 83,000 hrs. @ 40°C | CRO73-NDt 60.98 40.25 | 028869 CR210-ND 1.72 
MD48B2 119x39 48 24/56 Terminal Ball 6.0 125mA | 3100 110 83,000 hrs. @ 40°C | CRO74-NDt 60.98 40.25 | 028870 CR210-ND 1.72 
Wilener WD12C3 119x39 12 6/14 Lead Wires | Ball 24 200mA | 2230 75 83,000 hrs. @ 40°C | CR262-NDt 39.98 33.93 | 030715 CR210-ND 1.72 
Muffin XP MS24B3 120x38 24 12/28 | Lead Wires | Sleeve 7.0 290mA | 3000 110 78,000 hrs. @ 40°C | CR342-ND 35.55 23.47 | 032526 CR210-ND 1.72 
GL12B4 127x38 12 6/14 Terminal Ball 15.0 1250mA | 3250 150 82,500 hrs. @ 50°C | CR266-NDt 72.36 47.76 |031074 CR200-ND 2.51 
Galaxy GL24B4 127x38 24 12/28 Terminal Ball 15.0 625mA | 3250 150 82,500 hrs. @ 50°C | CR267-NDt 73.20 48.31 | 031075 CR200-ND 2.51 
GL48B4 127x38 48 24/56 Terminal Ball 15.0 310mA | 3250 150 82,000 hrs. @ 50°C | CR268-NDt 73.20 48.31 | 031076 CR200-ND 2.51 
PQ24B4 172x51 24 12/28 Terminal Ball 20.3 850mA | 3500 235 62,000 hrs. @ 50°C | CR242-NDt 89.99 59.40 | 031084 CR206-ND 2.84 
2 Patriot 
PQ48B4 172x51 48 24/56 Terminal Ball 20.1 420mA | 3500 235 62,000 hrs. @ 50°C | CR243-NDt 90.21 59.54 | 031085 CR206-ND 2.84 
t Feathered Edge for lower noise Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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@- DC Brushless and Tachometer Fans, Blowers and Impellers (Ccont.) 


Dimensions Voltage Connection Power | Running Life Digi-Key Price Each | Comair Rotron| Finger Price 
Fig. Family Model mm Nom. | Range Type Bearing | (Watts) | Current | RPM CFM Expectancy Part No. dl 25 ‘| Part No. Guards Each 
JQ24B4 172x150x51 | 24 12/28 | Terminal Ball 20.3 | 850mA | 3500 235 62,000 hrs. @ 50°C | CR291-NDt 91.10 60.13 ]031090 CR196-ND 3.02 
Major JQ48B4 172x150x51] 48 | 24/56 | Terminal Ball 20.1 420mA | 3500 235 62,000 hrs. @ 50°C | CR292-NDt 91.29 60.25 031091 CR196-ND 3.02 
3 Gut JQ12¢4 172x150x51 | 12 6/14 Terminal Ball 14.6 | 1215mA | 3000 200 62,000 hrs. @ 50°C | CR293-NDt 103.18 68.10 031092 CR196-ND 3.02 
MT12B3 172x150x55 | 12 6/14 | Lead Wires | Ball 39.6 3A 3400 300 62,000 hrs. @ 50°C | CR297-NDt 140.98 93.05 |031856 CR196-ND 3.02 
Maltese MT48B3 172x150x55 | 48 | 24/56 | Lead Wires | Ball 34.5 72K 3400 300 62,000 hrs. @ 50°C | CR299-NDt 140.98 93.05 |031841 CR196-ND 3.02 
CD24B3 254x89 24 12/28 | Lead Wires | Ball 29.0 1.2A 1650 550 60,000 hrs. @ 50°C | CR302-NDt 128.60 84.88 |031573 CR182-ND 1.90 
‘ a CD48B3 254x89 48 | 24/56 | Lead Wires | Ball 30.2 63A 1650 550 60,000 hrs. @ 50°C | CR303-NDt 131.65 86.89 |031767 CR182-ND 1.90 
Blowers 
WT12B3 80x32 12 6/14 | Lead Wires | Ball 5.1 420mA | 4050 15 80,000 hrs. @ 25°C | CR304-ND 49.38 32.60 |031101 - _ 
ue WT24B3 80x32 24 12/28 | Lead Wires | Ball 51 200mA | 4050 15 80,000 hrs. @ 25°C | CR305-ND 49.38 32.60 | 031102 - _ 
: BD12B3 121x31 12 6/14 | Lead Wires | Ball 11.0 | 900mA | 3050 25 78,000 hrs. @ 40°C | CR247-ND 53.33 35.20 | 030619 - — 
= BD24B3 121x31 24 12/28 | Lead Wires | Ball 11.0 | 480mA | 3050 25 78,000 hrs. @ 40°C | CR248-ND 53.33 35.20 | 030621 - _ 
Impellers 
6 Diplomat DDF24B1 133x91 24 12/28 | Lead Wires | Ball 26.0 1.1A 3400 170 35,000 hrs. @ 50°C | CR289-ND 70.11 59.49 | 031605 = ed 
Tachometer Output DC Fans 
MC12B7 120x32 12 6/14 | Lead Wires | Ball 79 660mA | 3700 102 78,000 hrs. @ 40°C | CR339-ND 32.63 21.54 | 030598 CR210-ND 1.72 
om MC24B7 120x32 24 12/28 | Lead Wires | Ball 5.5 230mA | 3700 102 78,000 hrs. @ 40°C | CR340-ND 36.08 23.81 | 030599 CR210-ND 1.72 
Mai MD12B5 119x39 12 6/14 | Lead Wires | Ball 6.0 500mA | 3100 110 83,000 hrs. @ 40°C | CR344-NDt 57.90 38.22 | 028885 CR210-ND 1.72 
Mt MD24B5 119x39 24 12/28 | Lead Wires | Ball 6.0 250mA | 3100 110 83,000 hrs. @ 40°C | CR345-NDt 56.30 37.16 | 028886 CR210-ND 1.72 
t Feathered Edge for lower noise Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


DC Brushless and Tachometer Motorized Impellers — Diplomat Series 


Diplomat series of backward curve impellers can be used for pressurization or evacuation many electronics condensed into a small space which create pressure that resists the @) AL A 
of enclosures Applications: * Telecommunication Equipment * Computers * Heating and _ passage of air. Features: ¢ 12” Leadwires (30.48cm) * TTL Tach Output »¢ Ball Bearings - 
Air Conditioning * Refrigeration * Heat Exchangers »* Power Supplies * Applications with * High Airflow in high pressure environments 


Dimensions Voltage Power Running Termination Noise | Digi-Key Price Each Comair Rotron 
Model mm Nom. (VDC) (W) Current (A)| RPM CFM Wire Leads (dBA) Part No. 1 25 Part No. 
DD402124B1R 101.6 x 55.1 24 22.1 -920 4950 100 22 AWG 66.1 CR411-ND® 98.57 83.64 039821 
DD402148B1R 101.6 x 55.1 48 18.2 -380 4950 100 22 AWG 66.1 CR412-ND® 98.65 83.71 039822 
DD402148K1R 101.6 x 55.1 48 39 -810 5865 115 22 AWG 68 CR413-ND® 71.10 60.33 039825 
DD402124K1R 101.6 x 55.1 24 32 1.330 5865 115 22 AWG 68 CR380-ND® 100.80 85.53 039824 
DD523612B1A 133 x 91 12 30 2.500 3400 175 22 AWG 62.9 CR414-ND® 115.83 98.28 039829 
DD523624B1A 133 x 91 24 26 1.100 3400 175 22 AWG 62.9 CR415-ND® 115.83 98.28 039830 
DD523648B1A 133 x 91 48 24 510 3400 175 22 AWG 62.9 CR416-ND® 115.83 98.28 039831 
DD523612K1A 133 x 91 12 45.6 3.800 3980 200 22 AWG 65.9 CR381-ND® 91.38 77.54 039832 
DD523624K1A 133 x 91 24 38.4 1.600 3980 200 22 AWG 65.9 CR382-ND 91.38 77.54 039833 
DD692124K1A 175 x 53 24 30.7 1.280 3085 250 22 AWG 67.2 CR418-ND® 153.22 130.01 039842 
DD692148K1A 175 x 53 48 31.2 -650 3085 250 22 AWG 67.2 CR419-ND® 153.22 130.01 039843 
DD692712B1A 175 x 69 12 32.5 2.700 2848 300 22 AWG 65 CR420-ND® 153.70 130.41 039847 
DD692712K1A 175 x 69 12 56.4 4.700 3100 350 22 AWG 68.8 CR421-ND® 121.26 102.89 039850 
DD692724B1A 175 x 69 24 30.7 1.270 2848 300 22 AWG 65 CR422-ND® 153.70 130.41 039848 L 
DD692724K1A 175 x 69 24 44.8 1.867 3100 350 22 AWG 68.8 CR423-ND® 153.70 130.41 039851 
DD692748K1A 175 x 69 48 44.7 932 3100 350 22 AWG 68.8 CR425-ND® 153.70 130.41 039852 
DD752712B1A 192 x 69 12 25.2 2.100 2020 260 22 AWG 58.2 CR426-ND® 167.06 141.75 039856 
DD752712K1A 192 x 69 12 42 3.500 2230 300 22 AWG 61 CR427-ND® 167.06 141.75 039859 
DD752748B1A 192 x 69 48 27.3 569 2020 260 22 AWG 58.2 CR429-ND® 167.06 141.75 039858 
DD752748K1A 192 x 69 48 33.6 -700 2230 300 22 AWG 61 CR385-ND 131.80 111.84 039861 
DD892824B1A 226 x71 24 63.7 2.656 2670 500 20 AWG 73 CR430-ND® 198.25 168.21 039864 
DD892848B1A 226 x71 48 64 1.340 2670 500 20 AWG 73 CR431-ND® 198.25 168.21 039865 
DD893924B1T 226 x 99 24 100 4.200 2450 660 20 AWG 73 CR432-ND® 248.47 210.83 039870 
DD893948B1A 226 x 99 48 100 2.100 2450 660 20 AWG 73 CR433-ND® 248.47 210.83 039871 
DD983524B1A 250 x 89 24 100 4.200 2350 700 20 AWG 74 CR434-ND® 195.16 165.60 039876 
DD983548B1A 250 x 89 48 100 2.100 2350 700 20 AWG 74 CR435-ND® 193.03 163.79 039877 
DD114924B1A 280 x 125 24 115 4.800 1800 1000 20 AWG 68.6 CR436-ND® 201.18 170.71 039882 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2489 


ThermaPro-V (TPV) DC Fans 


Thermal Speed Control: This option uses a thermistor to monitor the temperature and regulate the speed accordingly. The fan will automatically adjust its speed to optimize the airflow to 
the surrounding temperature. For conditions where power inputs are at a minimum, the fan operates at half speed, providing a minimal amount of CFM to those components still in need of 
cooling. This reduction in speed results in a significant reduction in noise and power consumption. As the power requirements increase, so does the internal temperature. The fan senses this 
increase and compensates for it. The fan will continue to increase in speed until it reaches full speed for maximum cooling. The temperature range is 25°C ~ 45°C. Any temperature below 
25°C the fan will operate at half speed. Between 25°C and 45°C, the fan RPM changes linearly with temperature. Over 45°C, the fan will maintain full speed operation. Fans equipped with 
this option use a thermistor. The thermistor can be located on a zip cord and placed on hot spots such as processors, heatsinks, transformers, etc., or can be placed in the hub of the fan to 
monitor the air traveling through the fan. 


JROTRON 


Dim. Voltage Power | Running Connection Life Digi-Key Price Each Comair Finger Price 
Model | mm Nom. Range | Bearing | (Watts) | Current | RPM | CFM Type Expectancy Part No. 1 25 Model No. | Guards Each 
Muffin | 120x32 12 6/14 Sleeve 2.8 230mA | 1700} 47 Lead Wires | 83,000 hrs. @ 40°C | CR269-ND 32.08 27.22 |MC12T3H = |CR210-ND 1.72 


AC Fans 


AC Fans - Motor: 


Two-pole shaded pole induction motor. 
100% dielectric tested at 1800VAC/1 
sec./500 microamps maximum leakage. 


Dimensions Connection Power | Running Current Digi-Key Price Each Comair Finger Price 

Fig. Model mm Voltage Type Bearing (Watts) (60Hz) RPM CFM | Part No. i 25 Model No. Guards Each 
Gryphon 80x38 230 Terminal Ball 10 08A 3000 29 CR407-ND® 11.86 10.07 | GAA8038-230BB | CR229-ND® 70 
Sprite 80x42 115 Lead Wires Ball 1 5A 3250 34 CR103-ND® 38.60 25.48 | SU2B1 CR180-ND@ 93 

Sprite 80x42 115 Terminal Ball an 5A 3250 34 CR105-ND® 38.60 25.48 | SU2B5 CR180-ND® 93 

Sprite 80x42 115 Lead Wires Sleeve 6 .06A 1900 19 CR108-ND* 35.68 23.55 | SU2C7 CR180-ND@ 93 

Sprite 80x42 115 Terminal Sleeve 6 .06A 1900 19 CR253-ND* 35.55 23.47 |SU2C5 CR180-ND® 93 

Sprite 80x42 230 Lead Wires Ball 13 .08A 3250 34 CR255-ND* 41.93 27.68 | SU3B1 CR180-ND@ 93 

1 Muffin 120x38 115 Terminal Ball 14 -16A 3100 102 | CR124-ND@ 47.80 31.55 | MU2B1 CR210-ND@ A72: 
Muffin 120x38 230 Terminal Ball 14 .09A 3100 102 | CR125-ND@ 47.80 31.55 | MU3B1 CR210-ND® 1.72 

Muffin XL 119x39 115 Terminal Ball 15 -18A 3100 105 | CR132-NDt* 50.33 33.22 | MX2B1 CR210-ND® 172 
Muffin XL 119x39 230 Terminal Ball 16 .09A 3100 105 =) CR258-NDt 50.33 33.22 | MX3B3 CR210-ND® 1.72 
Tarzan 176x112 115 Terminal Ball 59 AQA 3350 330 | CR140-ND@ 136.55 90.13 | TNE2A _ _ 

Tarzan 176x112 230 Terminal Ball 59 .25A 3350 330 =| CR141-ND® 136.55 90.13 | TNE3A _ _— 

Tarzan 176x112 115 Lead Wires Ball 59 AQA 3350 330 | CR259-ND® 135.05 89.14 | TNE2C _- — 

Patriot 172x51 115 Terminal Ball 31 .26A 3400 230 =| CR136-NDt 81.08 53.51 | PT2B3 CR206-ND® 2.84 

. Patriot 172x51 230 Terminal Ball 30 4A 3400 230 =| CR137-NDt 81.48 53.78 | PT77B3 CR206-ND@ 2.84 
3 Maltese 172x150x55 115 Terminal Ball 414 .36A 3400 282 | CR311-NDt 107.83 71.17 | MA2B3 CR196-ND® 3.02 
Major 172x150x51 230 Terminal Ball 30 114A 3400 231 CR135-NDt 81.48 53.78 |MR77B3 CR196-ND® 3.02 

i Falcon 172x55 115 Terminal Ball 41.4 .36A 3400 292 | CR309-NDt 107.83 71.17 | FA2B3 CR196-ND® 3.02 
Falcon 172x55 230 Terminal Ball 41.4 -18A 3400 292 | CR310-NDt 107.83 71.17 | FA77B3 CR196-ND® 3.02 

5 Caravel 254x89 115 Lead Wires Ball 61 .50A 1650 525 | CR144-NDt 96.65 63.79 | CLE2L2 CR182-ND® 1.90 
Caravel 254x89 230 Terminal Ball 60 .25A 1650 525 | CR147-NDt 99.58 65.72 | CLE3T2 CR182-ND® 1.90 


@ RoHS Compliant + Feathered Edge for lower noise * Reverse Flow 


Qualtek ELECTRONICS CORP. 


i Dim. - mm i igi- Price Each 
Fan Accessories Fig. | Description A B Ae a He ul 25 50 Rea 
Fan Vibration Sleeve and Accessories 
Rubber Fan Sleeve, Panel Mount Hole 5.0 (mm) 43 40 40 Sq. Q313-ND 271 2.28 2.06 | QLM-40-20-10 
Rubber Fan Sleeve, Panel Mount Hole 5.5 (mm) 64 60 60 Sq. Q314-ND 3.61 3.04 2.75 | QLM-60-30-10 
1 | Rubber Fan Sleeve, Panel Mount Hole 6.5 (mm) 84 80 80 Sq. Q315-ND 4.18 3.52 3.18 | QLM-80-40-10 
Rubber Fan Sleeve, Panel Mount Hole 6.5 (mm) 97 92 92 Sq. Q316-ND 4.13 3.74 3.35 | QLM-92-40-10 
Rubber Fan Sleeve, Panel Mount Hole 8.5 (mm) 125 119 119Sq. | Q317-ND 4.79 4.33 3.88 | QLM-119-50-10 
Filter Guard EMI/RFI Shield Sheet, Metal 40 32 40 Sq. Q328-ND 1.62 1.37 1.24 | QSB-40-01 
Filter Guard EMI/RFI Shield Sheet, Metal 60 50 60 Sq. Q329-ND 1.80 1.51 1.37 | QSB-60-01 
2 | Filter Guard EMI/RFI Shield Sheet, Metal 80 715 80 Sq. Q330-ND 2.16 1.82 1.65 | QSB-80-01 
Filter Guard EMI/RFI Shield Sheet, Metal 92 82.5 92 Sq. Q331-ND 2.51 2.11 1.91 | QSB-92-01 
Filter Guard EMI/RFI Shield Sheet, Metal 119 105 119Sq. | Q332-ND 3.60 3.03 2.74 | QSB-119-01 
Filter Media 40 32 40 Sq. Q323-ND 54 AB 41 | QF-40-01 
Filter Media 60 50 60 Sq. Q324-ND 60 Bi 46 | QF-60-01 
— | Filter Media 80 715 80 Sq. Q325-ND 70 59 -54 | QF-80-01 
Filter Media 92 82.5 92 Sq. Q326-ND 74 62 56 | QF-92-01 
Filter Media 119 105 119Sq. | Q327-ND 87 14 67 | QF-119-01 
3 |Lamella Rivet — = — Q333-ND 26 22 -20 | QN-36-110 
Dimensions (mm) Fits Fan Center No. of Digi-Key Price Each Qualiek 
Fig. 6 Fig. A B Thick Size-mm Dim. -mm Rings | Material | Part No. 1 25 50 Part No. 
Finger Guards 
0.76 Thick 46 32 7.5 40 Sq. 18 solid 2 Plastic | Q318-ND 2.04 1.72 1.56 | QSG-40-02 
steel plate 66 50 8.5 60 Sq. 27 solid 2 Plastic | Q319-ND 2.51 242 1.91 | QSG-60-02 
4 89 71.5 8.5 80 Sq. 30 solid 2 Plastic | Q320-ND 2.72 2.29 2.07 | QSG-80-02 
101 82.5 8.5 92 Sq. 30 solid 3 Plastic | Q321-ND 1.74 1.47 1.33 | QSG-92-02 
128 105 9.0 119 Sq. 42 solid 4 Plastic | Q322-ND 2.34 1.97 1.78 |QSG-119-02 
109.47 | 104.78 | 4.83 120 Sq. 57 open 3 Metal |CR178-ND 1.24 1.04 94 |08146 
5 | 76.96 | 71.37 3.89 80 Sq. 50 open 3 Metal |CR180-ND 93 79 71 |08153 
209.55 | 173.99 | 8.38 254 Dia. 102 open 5 Metal |CR182-ND 1.90 1.72 1.54 | 08154 
6 158.75 | 161.92 | 6.10 150 Dia. 74 solid 6 Metal | CR206-ND 2.84 2.39 2.16 | 08152 
158.75 | 161.92 | 6.10 171.5 Dia. 74 solid 5 3/4 Metal |CR196-ND 3.02 2.54 2.30 |08151-01 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Quoltek ELECTRONICS CORP. 
Fan Accessories (cont) 


Dimensions (mm) Fits Fan Center No. of Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. A B Thick | Size-mm Dim. - mm Rings | Material | Part No. 1 25 50 = ‘| Part No. 
124.46 | 113.28 | 5.92 127 Dia. 14 open 9 Metal |CR200-ND 2.51 2.12 1.92 | 08150 
7 115.57 | 104.78 | 3.75 120 Dia. 14.2 open 8 Metal | Q342-ND 98 83 75 |08129 
115.57 | 104.78 | 5.66 120 Dia. 14.2 open 8 Metal | Q357-ND 98 83 75 |08130 
76.2 71.37 4.95 80 Dia. 14.2 open 5 Metal | Q358-ND 82 62 56 | 08132 
8 | 115.06 | 104.65 | 6.60 120 Sq. 25.4 solid 6 Plastic | CR280-ND 93 79 71 |09120-G 
9 | 115.06 | 104.65 | 2.54 120 Sq. 82 solid 5 Plastic | CR315-ND 93 719 71 |09122-G 
10 | 115.06 | 104.65 | 6.60 120 Sq. 45 solid 5 Plastic | CR281-ND 1.05 89 80 |09121-G 
11+] 117.35 | 104.78 | 5.21 120 Sq. 33 solid 7 Metal | CR210-ND 1.72 1.45 1.31 |08141 
985.09 94.06 82.42 | 80.41 | 4.95 92 Sq. {4 open 6 Metal | CR220-ND 77 65 59 [08174 
50.04 | 53.10 4.95 60 Sq. 14 open 4 Metal |CR221-ND 68 57 52 |08147 
173.99 | 222.25 | 6.35 254 Dia. 76.2 solid 9 Metal |CR223-ND 3.98 3.35 3.03 | 08127 
104.8 | 115.6 5.66 120 Dia. 17.5 open 8 Metal |CR224-ND 91 17 69 |08170 
12 71.4 76.20 4.95 80 Dia. 17.4 open 5 Metal | CR229-ND 10 59 54 |08172 
32.00 | 29.21 4.80 40 Dia. 15.875 open 2 Metal | CR230-ND 65 55 50 |08149 
24.00 21.8 4.80 30 Sq. 9 open 2 Metal |CR377-ND 64 59 53 | 08346 
29.00 | 27.00 4.00 35 Sq. 14.2 open 2 Metal |CR378-ND 66 60 54 | 08347 
40.00 | 41.06 4.80 50 Sq. 14.2 open 3 Metal |CR379-ND 86 78 70 |08248 
41.00 | 42.00 4.80 52 Sq. 14.2 open 3 Metal | CR388-ND 59 54 48 | 08148 
13 39.88 | 32.00 4.83 40 Sq. 12 open 3 Plastic | CR285-ND 42 36 33 |09150-G 
59.94 | 50.04 6.35 60 Sq. 5 solid 3 Plastic | CR225-ND 51 43 .39 |09250-G 
80.01 71.37 6.35 80 Sq. 15 solid 3 Plastic | CR226-ND 69 58 53 |09325-G 
14 79.76 | 71.37 3.05 80 Sq. 32 solid 3 Plastic | CR282-ND 53 A5 40 |09080-G 
91.95 | 82.55 6.35 92 Sq. 31.5 solid 4 Plastic | CR227-ND Wis) 63 57 |09362-G 
118.11 | 104.65 | 7.11 120 Sq. 25 solid 6 Plastic | CR228-ND 1.03 87 79 |09450-G 
16 | 24.2 34.2 3.0 25 Sq. 104 open 2 Metal |CR181-ND 54 45 41 |08245 
18 | 60.0 50.0 7.0 60 Sq. 21.0 solid 3 Plastic | CR190-ND 84 al 64 | 09252-G 
19 151 172 7.0 151 Sq. 50 solid 8 Plastic |CR191-ND 2.48 2.09 1.89 |09651-G 
20 | 162.05 | 154.43 | 6.45 150 Dia. 16.31 open 10 Metal | Q341-ND 2.00 1.69 1.53 |08126 
Dimensions (mm) | Fits Fan | Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. | Description A B Size -mm_ | Part No. 1 25 50 | Part No. 
Filters and Filter Accessories 
13 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 39.88 32.00 40Sq. | CR286-ND 1.73 1.46 1.32 |09150-F/30 
13 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 39.88 32.00 40Sq. | CR287-ND 1.73 1.46 1.32 | 09150-F/45 
— _ |Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 _ _ 40Sq. | CR324-ND 1.44 1.22 1.10 |09150-M/30 
— _| Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 = = 40 Sq. _|CR325-ND 1.44 1.22 1.10 | 09150-M/45 
13 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 59.94 50.04 60Sq. | CR283-ND 1.86 1.57 1.42 | 09250-F/30 
13 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 59.94 50.04 60Sq. |CR284-ND 1.86 1.57 1.42 |09250-F/45 
— |Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 = = 60Sq. | CR326-ND 1.51 1.28 1.15 |09250-M/30 
—_|Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 = = 60Sq. _|CR327-ND 1.51 1.28 1.15 | 09250-M/45 
14 ‘| Filter Guard Assembly (30 PPI) 83.57 71.37 80Sq. |CR212-ND 1.97 1.66 1.50 | 09325-F/30 
14 ‘| Filter Guard Assembly (45 PPI) 83.57 71.37 80Sq. |CR214-ND 1.97 1.66 1.50 |09325-F/45 
— Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 _ _ 80Sq. | CR213-ND 1.65 1.39 1.26 | 09325-M/30 
—__| Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 = = 80Sq. _|CR215-ND 1.65 1.39 1.26 | 09325-M/45 
14 ‘| Filter Guard Assembly (30 PPI) 96.52 82.55 92Sq. | CR328-ND 2.26 1.90 1.72 | 09362-F/30 
14 ‘| Filter Guard Assembly (45 PPI) 96.52 82.55 92Sq. |CR329-ND 2.26 1.90 1.72 |09362-F/45 
— | Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 _— = 92 Sq. | CR330-ND 1:75 1.47 1.33 | 09362-M/30 
Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 = = 92 Sq. _|CR331-ND 1:75 1.47 1.33 | 09362-M/45 
Filter Guard Assembly (30 PPI) 123.7 104.9 CR216-ND 2.35 1.98 1.79 | 09450-F/30 
Filter Guard Assembly (45 PPI) 123.7 104.9 | 119&120 |CR218-ND 2.35 1.98 1.79 |09450-F/45 
Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 _— _ Square /CR217-ND 2.12 1.78 1.61 | 09450-M/30 
— _ | Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 = — CR219-ND 2.12 1.78 1.61 | 09450-M/45 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 64.26 49.6 60Sq. | CR373-ND 2.77 2.51 2.25 | 06250-SS 
Filter/Screen, Aluminum (Washable) 83.82 71.37 80Sq. | CR233-ND 1.68 1.52 1.36 |06325-M 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 83.82 71.37 80Sq. | CR374-ND 3.15 2.85 2.55 |06325-SS 
Filter/Screen, Aluminum (Washable) 91.95 82.42 92Sq. |CR234-ND 1.81 1.64 1.47 |06362-M 
15 | Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 91.95 82.42 92Sq. | CR375-ND 3.45 3.13 2.80 |06362-SS 
Filter/Screen, Aluminum (Washable) 118.87 | 104.77 120 Sq. |CR235-ND 2.14 1.94 1.74 |06450-M 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 118.87 | 104.77 120 Sq. |CR376-ND 4.41 3.99 3.57 |06450-SS 
Filter/Screen, Anodized-Black (Washable) 83.82 71.37 80Sq. | Q343-ND 1.68 A652: 1.36 | 06325-B 
Filter/Screen, Anodized-Black (Washable) 118.5 | 104.77 120 Sq. | Q344-ND 2.14 1.94 1.74 |06450-B 
Finger Guard Assembly, Plastic (30 PPI) 176.0 161.5 150 Sq. |CR183-ND 3.19 2.68 2.43 |09650-F/30 
17 | Finger Guard Assembly, Plastic (45 PPI) 176.0 161.5 150 Sq. |CR185-ND 3.19 2.68 2.43 |09650-F/45 
Finger Guard Assembly, Plastic (100 PPI) 176.0 161.5 150 Sq. _|CR189-ND 2.91 2.64 2.36 _|09650-F/100 
Plug Cord Sets - SPT-1 (18/2) 
Straight On Plug and Cord — 24” (60.96cm) CR197-ND 1.45 1.22 1.11 |07100-24 
21A | Straight On Plug and Cord — 36” (91.44cm) Fits all Diplomat, Falcon, Maltese, |CR198-ND | 1.78 1.50 1.36 |07100-36 
Straight On Plug and Cord — 50” (127.00cm) Major, Patriot, Tarzan, Caravel, |CR199-ND 2.19 1.84 1.67 _|07100-50 
Straight On Plug and Cord — 24” (60.96cm) and Biscuit model fans with CR361-ND 2.12 1.79 1.62 |07100-SP024 
21B | Straight On Plug and Cord - 36” (91.44cm) Terminal Connections CR362-ND | 242 2.03 1.84 |07100-SP036 
Straight On Plug and Cord — 72” (182.88cm) CR363-ND 3.44 2.89 2.62 |07100-SP072 
20h 45° Angle Plug and Cord — 24” (60.96cm) CR318-ND 1.45 1.22 1.11 |07145-24 
45° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) Fits all AC Fans with CR319-ND 1.78 1.50 1.36 | 07145-36 
2B 45° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) Terminal Connection Type CR365-ND 2.42 2.03 1.84 | 07145-SP036 
45° Angle Plug and Cord — 72” (182.88cm) CR366-ND 3.44 2.89 2.62 _|07145-SP072 
90° Angle Plug and Cord — 12” (30.48cm) CR320-ND 1.18 99 90 |07190-12 
23A | 90° Angle Plug and Cord — 24” (60.96cm) CR321-ND 1.45 1.22 1.11 |07190-24 
90° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) Fits all AC Fans with CR322-ND 1.78 1.50 1.36 | 07190-36 
90° Angle Plug and Cord — 24” (60.96cm) Terminal Connection Type CR367-ND 2.42 1.79 1.62 |07190-SP024 
23B | 90° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) CR368-ND 2.42 2.03 1.84 |07190-SP036 
90° Angle Plug and Cord — 72” (182.88cm) CR369-ND 3.44 2.89 2.62 |07190-SP072 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 12” (30.48cm) CR323-ND 1.18 99 90 |07199-12 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 24” (60.96cm) CR170-ND 1.45 1.22 1.11 |07199-24 
24A | 90° Angle T-Style Plug and Cord — 36” (91.44cm) . . CR175-ND 1.78 1.50 1.36 |07199-36 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 72” (182.88cm) Se ital Gnbewion yh CR337-ND | 285 239 217 lori99-72 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 96” (243.84cm) CR338-ND 3.55 2.99 2.70 | 07199-96 
248 90° Angle T-Style Plug and Cord — 36” (91.44cm) CR371-ND 2.42 2.03 1.84 |07199-SP036 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 72” (182.88cm) CR372-ND 3.44 2.89 2.62 _|07199-SP072 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NMB © AC Axial Fans 


Ae Minebea conan 


NMB-MAT AC Axial Fans suit a wide range of applications. They force air out in a “funnel” type pattern, and are ideal when cooling a specific area such as a power supply that is surrounded by numerous 
components with minimum ventilation available. 


Size Input Power | Air Flow Digi-Key Price Each NMB Technologies Finger Price 
(mm) Bearing Voltage (Ww) (CFM) Noise (dB) Leads Part No. 1 5 10 Part No. Guard Each 
60x30 Ball 115 4.0 9.1 29 22AWG, 300mm Leads |P12871-ND 17.38 14.95 12.86 |2412PS-12W-B30-A00 |CR221-ND 68 
80x25 Ball 115 5.0 19.7 33 22AWG, 300mm Leads _ | P12872-ND 18.20 15.66 13.47 | 3110PS-12W-B30-A00 _|CR229-ND -70 
Ball 115 4.0 19.4 25 22AWG, 300mm Leads |P12993-ND 17.00 14.62 12.58 |3115PS-12W-B10-A00 |CR229-ND 70 
Ball 230 6.5 20.0 35 22AWG, 300mm Leads |P12879-ND 9.90 9.24 8.91 |3115FS-23W-B10-A00 |CR229-ND 70 
Ball 115 6.0 22.0 36 -110 Terminal P12873-ND 17.00 14.62 12.58 |3115FS-12T-B10-A00 |CR229-ND 70 
Ball 115 6.0 22.0 36 22AWG, 300mm Leads |P12877-ND 9.90 9.24 8.91 |3115FS-12W-B10-A00 |CR229-ND 70 
Ball 230 6.0 26.0 34 -110 Terminal P12995-ND 10.20 9.52 9.18 |3115PS-23T-B20-A00_ | CR229-ND -70 
Ball 230 6.0 26.0 34 22AWG, 300mm Leads |P12998-ND 17.00 14.62 12.58 |3115PS-23W-B20-A00 |CR229-ND 70 
80x38 Ball 115 7.0 32.0 38 -110 Terminal P12881-ND 17.00 14.62 12.58 |3115PS-12T-B30-A00 |CR229-ND 70 
Ball 115 8.5 32.0 44 -110 Terminal P12874-ND 17.00 14.62 12.58 |3115FS-12T-B30-A00 |CR229-ND 70 
Ball 115 8.5 32.0 44 22AWG, 300mm Leads |P12878-ND 17.00 14.62 12.58 |3115FS-12W-B30-A00 |CR229-ND 70 
Ball 115 7.0 32.0 38 22AWG, 300mm Leads |P12882-ND 17.00 14.62 12.58 |3115PS-12W-B30-A00 |CR229-ND -70 
Ball 230 8.0 32.0 38 -110 Terminal P12996-ND 17.00 14.62 12.58 |3115PS-23T-B30-A00 |CR229-ND 70 
Ball 230 8.0 32.0 38 22AWG, 300mm Leads |P12999-ND 17.00 14.62 12.58 |3115PS-23W-B30-A00 |CR229-ND 70 
Ball 230 8.0 33.0 44 -110 Terminal P12876-ND 17.00 14.62 12.58 |3115FS-23T-B30-A00 |CR229-ND 70 
Ball 230 8.0 33.0 44 22AWG, 300mm Leads |P12880-ND 17.00 14.62 12.58 |3115FS-23W-B30-A00 |CR229-ND -70 
Ball 115 6.0 20.0 25 -110 Terminal P13100-ND 18.63 16.02 13.79 |3610PS-12T-B10-A00 |CR220-ND tt 
Ball 115 6.0 20.0 25 22AWG, 300mm Leads |P13102-ND 18.63 16.02 13.79 |3610PS-12W-B10-A00 |CR220-ND tt 
Ball 230 6.0 20.0 26 -110 Terminal P13103-ND 18.63 16.02 13.79 |3610PS-23T-B10-A00 |CR220-ND Gt 
Ball 115 6.0 28.0 35 -110 Terminal P13101-ND 18.63 16.02 13.79 |3610PS-12T-B20-A00 |CR220-ND Wed 
92x25 Ball 230 6.0 28.0 35 -110 Terminal P13104-ND 18.63 16.02 13.79 |3610PS-23T-B20-A00_ |CR220-ND Th 
Ball 115 9.0 34.5 38 22AWG, 300mm Leads |P12884-ND 18.63 16.02 13.79 |3610PS-12W-B30-A00 |CR220-ND Th 
Ball 230 10.0 34.5 39 22AWG, 300mm Leads |P12886-ND 18.63 16.02 13.79 |3610PS-23W-B30-A00 |CR220-ND Ht 
Ball 115 9.0 34.5 38 -110 Terminal P12883-ND 18.63 16.02 13.79 |3610PS-12T-B30-A00 |CR220-ND LL 
Ball 230 10.0 34.5 39 -110 Terminal P12885-ND 18.63 16.02 13.79 |3610PS-23T-B30-A00 |CR220-ND tt 
Ball 115 7.0 53.0 30 -110 Terminal P12887-ND 17.25 14.84 12.77 |4710PS-12T-B20-A00 |CR224-ND 91 
4119x25 Ball 230 8.0 53.0 30 -110 Terminal P12889-ND 17.25 14.84 12.77 |4710PS-23T-B20-A00 |CR224-ND 91 
Ball 115 11.0 70.6 38 -110 Terminal P12888-ND 17.25 14.84 12.77 |4710PS-12T-B30-A00 |CR224-ND 91 
Ball 230 11.0 70.6 38 -110 Terminal P12890-ND 17.25 14.84 12.77 |4710PS-23T-B30-A00 |CR224-ND 91 
Ball 115 5.5 49.4 28 -110 Terminal P12891-ND 16.58 14.26 12.27 |4715MS-12T-B10-A00 |CR224-ND 91 
Ball 230 £5) 67.0 30 -110 Terminal P13110-ND 16.58 14.26 12.27 |4715MS-23T-B20-A00 |CR224-ND 91 
Ball 115 7.0 67.0 30 -110 Terminal P12892-ND 16.58 14.26 12.27 |4715MS-12T-B20-A00 |CR224-ND 91 
Ball 115 10.0 70.0 33 -110 Terminal P12895-ND 16.58 14.26 12.27 |4715FS-12T-B10-D00 |CR224-ND 91 
Ball 230 9.0 70.0 70 -110 Terminal P12897-ND 10.13 9.45 9.12 |4715FS-23T-B10-D00_|CR224-ND 91 
Ball 230 11.0 88.2 37 -110 Terminal P13111-ND 16.58 14.26 12.27 |4715MS-23T-B30-A00 |CR224-ND 91 
119x38 Ball 115 14.5 102 4 -110 Terminal P12893-ND 16.58 14.26 12.27 |4715MS-12T-B50-A00 |CR224-ND 91 
Ball 115 13.0 95.0 39 -110 Terminal P13109-ND 16.58 14.26 12.27 |4715MS-12T-B40-A00 |CR224-ND 91 
Ball 230 13.0 95.0 39 -110 Terminal P13112-ND 16.58 14.26 12.27 |4715MS-23T-B40-A00 |CR224-ND 91 
Ball 115 14.0 100.0 42 -110 Terminal P13107-ND 16.58 14.26 12.27 _|4715FS-12T-B40-D00_ | CR224-ND 91 
Ball 230 14.0 102.0 100 -110 Terminal P13108-ND 10.13 9.45 9.12 |4715FS-23T-B40-D00 |CR224-ND 91 
Ball 230 14.0 102.0 4 -110 Terminal P12894-ND 16.58 14.26 12.27 |4715MS-23T-B50-A00 |CR224-ND 91 
Ball 115 14.4 110 45 -110 Terminal P12896-ND 16.58 14.26 12.27 |4715FS-12T-B50-D00 |CR224-ND 91 
Ball 230 14.0 110 110 -110 Terminal P12898-ND 16.58 14.26 12.27 |4715FS-23T-B50-D00 |CR224-ND 91 
Ball 115 32.0 212.0 56 -110 Terminal P12899-ND 52.88 45.48 39.13 |5915PC-12T-B30-A00 |CR191-ND 2.48 
150x172x38 Ball 230 35.0 212.0 56 -110 Terminal P12900-ND 52.88 45.48 39.13 |5915PC-23T-B30-A00 |CR191-ND 2.48 
Ball 230 18.0 102.3 38 -110 Terminal P13113-ND 52.88 45.48 39.13 |5915PC-23T-B10-A00 |CR191-ND 2.48 
DC Fans FBL Series Am GE 
Features: Specifications: * Noise Data: The noise data is measured at 1 meter from the air 
* Louvered design increases air flow and decreases turbulent * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C (65%RH) intake side of the fan suspended in a semi-anechoic chamber 
noise at standard rating conditions * Plastic Rating: All Panaflo fans are manufactured with a (background noise 13dB-A maximum) 
* Hydro-Wave Bearing Technology UL94V-0 plastic (flammability) * Life Expectancy: 50,000 hours (40°C, 65%RH) 
Operating Dim. Input Max. Air | Max. Air Max. Lead A NMB 
Voltage (VDC) (mm) Power Flow Pressure | Noise Length |Digi-Key Price Each Technologies _| Finger Price 
Nom. Range Sq.xThk. (Ww) (CFM) (mmH20) (dB-A) (mm) Part No. i 5 10 50 100 | Part No. Guards Each 
12 7-13.5 60 x 25.5 3.24 15.89 47 42.0 315 P10893-ND@ 9.18 7.89 6.79 6.10 5.51 |FBLO6A12U1A_ |CR221-ND®@ 68 
12 7-13.8 60 x 25.5 2.64 14.83 41 36.0 315 P10892-ND@ 5.51 5.14 4.96 4.78 4.59 |FBLO6A12H1A_ |CR221-ND®@ 68 
12 7-13.8 60 x 25.5 2.04 13.06 3.0 32.0 315 P10891-ND 5.51 5.14 4.96 4.78 4.59 |FBLO6A12M1A_ |CR221-ND® 68 
12 7-13.8 60 x 25.5 1.68 14.83 21 29.0 315 P10890-ND@ 9.18 7.89 6.79 6.10 5.51 | FBLO6A12L1A CR221-ND® 68 
24 14-27.6 60 x 25.5 3.24 15.89 47 42.0 315 P11017-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 |FBLO6A24U1A_ |CR221-ND® 68 
12 7-13.8 80 x 25.5 4.32 35.31 4.0 42.0 300 P10897-ND 9.18 7.89 6.79 6.10 5.51 |FBLO8A12U1A |CR180-ND® 93 
12 7-13.8 80 x 25.5 3.00 30.01 2.9 39.0 300 P10896-ND 5.51 5.14 4.96 4.78 4.59 |FBLO8A12H1A |CR180-ND® 93 
12 7-13.8 80 x 25.5 2.04 24.71 2.0 33.0 300 P10895-ND 9.18 7.89 6.79 6.10 5.51 |FBLO8A12M1A |CR180-ND® .93 
24 14-27.6 80 x 25.5 2.04 24.71 2.0 33.0 300 P11019-ND 5.51 5.14 4.96 4.78 4.59 |FBLO8A24M1A_ |CR180-ND® 93 
12 7-13.5 92 x 25.5 3.48 45.89 3.3 40.0 295 P10900-ND 5.51 5.14 4.96 4.78 4.59 |FBLO9A12H1A_ |CR220-ND® 77 
12 7-13.5 92 x 25.5 3.48 45.9 3.3 40.0 295 P11083-ND 5.88 5.49 5.30 5.10 4.90 |FBLO9A12H1BX |CR220-ND®@ wht 
12 7-13.8 92 x 25.5 2.40 35.30 2.3 36.0 295 P10899-ND 5.51 5.14 4.96 4.78 4.59 |FBLO9A12M1A_ |CR220-ND® at 
24 14-27.6 92 x 25.5 6.60 54.70 44 47.0 295 P11025-ND 5.51 5.14 4.96 4.78 4.59 |FBLO9A24U1A_ |CR220-ND® 77 
24 14-27.6 92 x 25.5 6.60 54.70 4.4 47.0 295 P11092-ND 5.88 5.49 5.30 5.10 4.90 |FBLO9A24U1BX |CR220-ND® 77 
24 14-27.6 92 x 25.5 2.40 35.30 2.3 36.0 295 P11023-ND 5.51 5.14 4.96 4.78 4.59 |FBLO9A24M1A_ |CR220-ND®@ 77 
12 7-13.8 120 x 38 7.20 81.19 5.2 46.0 280 P10904-ND 16.95 15.82 15.26 1469 14.13 |FBL12G12H1A |CR210-ND® 1.72 
24 14-27.6 120 x 38 7.20 81.19 5.2 46.0 280 P11028-ND 16.95 15.82 15.26 1469 14.13 |FBL12G24H1A |CR210-ND® 1.72 
24 14-27.6 120 x 38 5.40 67.07 3.6 41.0 280 P11027-ND 16.95 15.82 15.26 1469 14.13 |FBL12G24M1A /|CR210-ND® 1.72 
24 14-27.6 120 x 38 2.88 52.95 2.3 35.0 280 P11026-ND 16.95 15.82 15.26 1469 14.13 |FBL12G24L1A |CR210-ND® 1.72 
@ RoHS Compliant Manufacturer Part Number Ending Code: A - Standard; BX - 2 PPR Speed Sensor (TAC Output) 
FCC-000-ND Lead Wire Assembly, 3 Conductors . $1.99/1; $17.89/10 
P11031-ND Lead Wire Assembly, 2 Conductors . $.63/1; $13.44/25 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Rib Mount Flange Mount 
NMB-MAT combines the Panasonic Panaflo and NMB fan product lines. : ; Type: A Type: 
NMB-MAT offers a comprehensive line of cooling products, including AC and DC axial fans and blowers ranging from 25mm to 6 
172mm in diameter. NMB-MAT leverages its expertise to develop and produce superior cooling fans and blowers. % 6 
Specifications: * Operating Temperature: -10°C ~ 60/70°C by model (65%RH) 
Features: * Aerodynamic blade and venturi design * They are ideal when cooling a specific area that is surrounded by ia 4 
numerous components with minimum ventilation available. 
Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 
Operating Input | Max. Air | Max. Air | Max. | Lead : 
Dimensions Voltage (VDC) Power | Flow | Pressure | Noise | Length Mount | Digi-Key Price Each NMB Technologies Finger Price 
mm Nom. Range (W) (CFM) | (In H20) | (dB-A) | (mm) Bearing Sensors Type | Part No. al 5 10 Part No. Guards Each 
5 45~5.5 | 0.625 2.0 20 25.0 200 Ball _ Rib |P12806-ND 14.53 12.50 10.75 | 1004KL-01W-B50-B00 | CR181-ND 54 
25x10 12 8 ~ 13.8 0.72 2.0 20 25.0 200 Ball _ Rib |P12807-ND 14.53 12.50 10.75 | 1004KL-04W-B50-B00 | CR181-ND 54 
12 8 ~ 13.8 0.72 2.0 20 25.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13383-ND 14.20 12.22 10.51 |1004KL-04W-B59-B00 | CR181-ND 54 
5 45~5.5 0.90 3.8 216 27.0 200 Ball =_ Rib |P12808-ND 14.83 12.75 10.98 |1204KL-01W-B50-B00 | CR377-ND 64 
5 45~5.5 0.90 3.8 216 27.0 200 Ball Lock Rotor | Rib |P13384-ND 14.75 12.69 10.92 | 1204KL-01W-B59-B00 | CR377-ND 64 
20nd 12 6 ~ 13.8 0.96 3.8 216 27.0 200 Ball _ Rib | P12809-ND 14.83 12.75 10.98 |1204KL-04W-B50-B00 | CR377-ND 64 
12 6 ~ 13.8 0.96 3.8 216 27.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13385-ND 15.45 13.29 11.44 | 1204KL-04W-B59-B00 | CR377-ND 64 
5 45~5.5 1.05 5.6 16 27.0 200 Ball - Rib |P12810-ND 14.83 12.75 10.98 |1404KL-01W-B50-B00 | CR378-ND 66 
35x10 5 45~5.5 1.05 5.6 16 27.0 200 Ball Tac Rib |P13386-ND 8.63 8.05 7.77 |1404KL-01W-B59-B50 | CR378-ND 66 
12 8 ~ 13.8 0.96 5.6 16 27.0 200 Ball _ Rib |P12811-ND 14.83 12.75 10.98 |1404KL-04W-B50-B00 | CR378-ND 66 
12 8 ~ 13.8 0.96 5.6 16 27.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13387-ND 14.75 12.69 10.92 | 1404KL-04W-B59-B00 | CR378-ND 66 
5 45~5.5 | 0.775 6.0 184 29.0 200 Ball _ Rib |P12812-ND 11.83 10.17 8.76 |1604KL-01W-B50-B00 | CR230-ND 65 
40x10 5 45~5.5 | 0.775 6.0 184 29.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13388-ND 12.45 10.71 9.22 |1604KL-01W-B59-B00 | CR230-ND 65 
12 | 10.2~13.8 | 0.876 5.3 136 25.0 200 Ball _ Rib |P12813-ND 11.83 10.17 8.76 | 1604KL-04W-B40-B00 | CR230-ND 65 
12 | 10.2~13.8 | 0.876 6.0 184 29.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13389-ND 12.45 10.71 9.22 |1604KL-04W-B59-B00 | CR230-ND 65 
5 45~5.5 | 0.600 6.0 145 28.0 200 Ball _ Rib |P12814-ND 11.83 10.17 8.76 | 1606KL-01W-B30-L00 | CR230-ND 65 
5 45~5.5 1.20 8.12 .252 34.0 200 Ball - Rib |P12815-ND 11.83 10.17 8.76 | 1606KL-01W-B50-L00 | CR230-ND 65 
5 45~5.5 1.20 84 .252 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib |P13390-ND 12.45 10.71 9.22 |1606KL-01W-B59-L00 | CR230-ND 65 
40x15 12 | 10.2~13.8 | 0.804 6.0 145 28.0 200 Ball _ Rib |P12816-ND 11.83 10.17 8.76 | 1606KL-04W-B30-L00 | CR230-ND 65 
12 | 10.2~13.8 | 1.02 8.12 252 34.0 200 Ball _- Rib |P12817-ND 11.83 10.17 8.76 | 1606KL-04W-B50-L00 | CR230-ND 65 
12 | 10.2~13.8 | 1.02 84 .252 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib |P13391-ND 12.45 1071 9.22 |1606KL-04W-B59-L00 | CR230-ND 65 
24 | 22.0~ 25.2 | 1.488 84 .252 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13392-ND 12.45 10.71 9.22 |1606KL-O5W-B59-L00 | CR230-ND. 65 
5 45~55 0.35 49 08 20.0 200 Ball _ Rib |P12818-ND 12.18 10.47 9.01 |1608KL-01W-B10-L00 | CR230-ND 65 
5 45~5.5 0.60 6.0 12 22.5 200 Ball _ Rib |P13576-ND 12.18 10.47 9.01 |1608KL-01W-B20-L00 | CR230-ND 65 
5 45~5.5 1.35 8.4 21 29.0 200 Ball - Rib |P13577-ND 12.18 10.47 9.01 | 1608KL-01W-B40-L00 | CR230-ND 65 
5 45~55 1.90 9.5 28 33.0 200 Ball _ Rib |P12819-ND 1218 10.47 9.01 |1608KL-01W-B50-L00 | CR230-ND 65 
5 45~5.5 1.90 9.5 28 33.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13393-ND 12.80 11.01 9.48 |1608KL-01W-B59-L00 | CR230-ND 65 
12 | 10.2~13.8 | 0.48 49 08 20.0 200 Ball - Rib |P12820-ND 12.18 10.47 9.01 | 1608KL-04W-B10-L00 | CR230-ND 65 
12 | 10.2~13.8] 0.72 6.0 12 22.5 200 Ball _ Rib |P13578-ND 1218 10.47 9.01 | 1608KL-04W-B20-L00 | CR230-ND 65 
12 | 10.2~13.8 | 0.72 6.0 “2 22.5 200 Ball Lock Rotor | Rib |P13579-ND 12.80 11.01 9.48 | 1608KL-04W-B29-L00 | CR230-ND 65 
40x20 12 | 10.2~13.8 | 0.84 74 A7 25.5 200 Ball _ Rib |P13580-ND 12.18 10.47 9.01 | 1608KL-04W-B30-L00 | CR230-ND 65 
12 | 10.2~13.8 | 1.08 8.4 21 29.0 200 Ball - Rib | P13581-ND 12.18 10.47 9.01 | 1608KL-04W-B40-L00 | CR230-ND. 65 
12 | 10.2~13.8] 1.08 8.4 21 29.0 200 Ball Lock Rotor | Rib |P13582-ND 12.45 10.71 9.22 |1608KL-04W-B49-L00 | CR230-ND 65 
12 | 10.2~13.8] 1.32 95 28 33.0 200 Ball - Rib |P12821-ND 12.18 10.47 9.01 | 1608KL-04W-B50-L00 | CR230-ND 65 
12 | 10.2~13.8] 1.32 95 28 33.0 200 Ball Lock Rotor | Rib |P13394-ND 12.80 11.01 9.48 |1608KL-04W-B59-L00 | CR230-ND 65 
24 | 20.0~ 25.2 | 0.96 49 08 20.0 200 Ball _ Rib |P12822-ND 12.18 10.47 9.01 |1608KL-O5W-B10-L00 | CR230-ND 65 
24 | 20.0~25.2 | 1.68 8.4 21 29.0 200 Ball - Rib | P13585-ND 12.18 10.47 9.01 | 1608KL-O5W-B40-L00 | CR230-ND 65 
24 | 20.0~25.2 | 1.92 9.5 28 33.0 200 Ball _ Rib |P12823-ND 12.18 10.47 9.01 |1608KL-O5W-B50-L00 | CR230-ND 65 
24 | 20.0~ 25.2 | 1.92 9.5 28 33.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13395-ND 12.80 11.01 9.48 |1608KL-O5W-B59-L00 | CR230-ND 65 
12 7.0~13.2 | 0.84 6.0 18 30.0 200 Ball _ Rib |P13586-ND NEW! 13.25 11.40 9.81 |1611RL-04W-B30-B00 | CR230-ND 65 
12 7.0~13.2 | 1.20 8.4 33 37.5 200 Ball _ Rib |P13587-ND NEW! 13.25 11.40 9.81 |1611RL-04W-B40-B00 | CR230-ND 65 
40x28 12 7.0~13.2 | 2.04 10.5 52 43.5 200 Ball _ Rib /P13588-ND NEW! 13.25 11.40 9.81 |1611RL-04W-B50-B00 | CR230-ND 65 
12 7.0~13.2 | 3.24 13.7 87 49.5 200 Ball _ Rib |P13589-ND NEW! 13.25 11.40 9.81 |1611RL-04W-B60-B00 | CR230-ND 65 
12 7.0~13.2 | 4.32 15.8 1.13 54.0 200 Ball - Rib |P13590-ND NEW! 13.25 11.40 9.81 |1611RL-04W-B70-B00 | CR230-ND 65 
12 7.0~13.2 | 7.44 19.4 1.61 60.0 200 Ball _ Rib |P13591-ND NEW! 13.25 11.40 9.81 |1611RL-04W-B80-B00 | CR230-ND 65 
5 45 ~6.0 1.50 10.2 14 34.0 200 Ball _ Rib |P12824-ND 12.78 10.99 9.46 | 2004KL-01W-B50-B00 | CR379-ND 86 
50x10 5 45 ~6.0 1.50 10.2 14 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib |P13396-ND 13.40 11.53 9.92 |2004KL-01W-B59-B00 | CR379-ND 86 
12 | 10.2~13.8] 1.20 10.2 14 34.0 200 Ball - Rib |P12825-ND 12.78 10.99 9.46 | 2004KL-04W-B50-B00 | CR379-ND 86 
12 | 10.2~13.8 | 1.20 10.2 14 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13397-ND 12.45 10.71 9.22 | 2004KL-04W-B59-B00 | CR379-ND. 86 
12 | 10.2~13.0 | 1.56 144 14 30.0 200 Ball _ Rib | P12826-ND 12.28 = 10.56 9.09 |2106KL-04W-B50-L00 | CR388-ND 59 
oes 12 | 10.2~13.0 | 1.56 144 14 30.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13398-ND 12.00 10.32 8.88 |2106KL-O4W-B59-L00 | CR388-ND 59 
12 7.0~13.8 | 0.48 67 03 19.0 200 Ball _ Rib |P12827-ND 11.58 9.96 8.57 | 2406KL-04W-B10-L00 | CR221-ND 68 
12 6.0~13.8 | 1.08 144 13 28.0 200 Ball _ Rib |P13494-ND 11.58 9.96 8.57 | 2406KL-04W-B30-L00 | CR221-ND 68 
12 6.0~13.8 | 1.08 1441 13 28.0 200 Ball Lock Rotor | Rib |P13495-ND 12.20 10.50 9.03 | 2406KL-04W-B39-L00 | CR221-ND 68 
60x15 12 6.0~13.8 | 1.92 18.3 20 34.0 200 Ball - Rib | P12828-ND 11.58 9.96 8.57 | 2406KL-04W-B50-L00 | CR221-ND 68 
12 6.0~13.8 | 1.92 18.3 20 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib | P13399-ND 12.20 10.50 9.03 | 2406KL-O4W-B59-L00 | CR221-ND 68 
24 | 12.0~27.6 | 1.44 1441 13 28.0 200 Ball - Rib |P13496-ND 11.58 9.96 8.57 | 2406KL-O5W-B30-L00 | CR221-ND 68 
24 | 10.0~ 27.6 | 2.40 18.3 20 34.0 200 Ball - Rib |P12829-ND 11.58 9.96 8.57 | 2406KL-O5W-B50-L00 | CR221-ND 68 
12 6.0~13.8 | 0.60 10.9 07 22.5 300 Ball _ Rib | P12830-ND 11.83 10.17 8.76 | 2408NL-04W-B10-L00 | CR221-ND 68 
12 6.0~13.8 | 1.32 17.6 16 31.5 300 Ball _ Rib |P12831-ND 11.83 10.17 8.76 | 2408NL-04W-B50-L00 | CR221-ND 68 
60x20 12 6.0~13.8 | 1.32 17.6 16 31.5 300 Ball Lock Rotor | Rib |P13400-ND 12.45 10.71 9.22 | 2408NL-04W-B59-L00 | CR221-ND 68 
12 6.0~13.8 | 1.32 17.6 16 31.5 300 Ball Lock Rotor | Flange |P13402-ND 12.45 10.71 9.22 |2408NL-04W-B59-P00 | CR221-ND 68 
24 | 15.0~ 27.6 | 1.20 15.9 13 29.0 300 Ball _ Rib |P12832-ND 11.83 10.17 8.76 | 2408NL-05W-B40-L00 | CR221-ND 68 
24 | 15.0~ 27.6 | 1.32 17.6 16 31.5 300 Ball Lock Rotor | Rib | P13401-ND 12.45 10.71 9.22 |2408NL-05W-B59-L00 | CR221-ND 68 
12 6.0~13.8 | 0.90 13.7 08 23.0 300 Ball _ Rib |P12833-ND 11.38 9.79 8.42 |2410ML-04W-B10-B00 |CR221-ND 68 
12 6.0~13.8 | 2.04 21.5 20 33.5 300 Ball _ Rib |P12834-ND 11.38 9.79 8.42 |2410ML-04W-B40-B00 |CR221-ND 68 
12 6.0~13.8 | 1.80 24.0 20 33.5 300 Ball Lock Rotor | Rib |P13403-ND 8.08 6.95 5.98 |2410RL-04W-B59-C00 + |CR221-ND 68 
12 6.0~13.8 | 3.24 28.5 27 38.0 300 Ball Lock Rotor | Rib |P13404-ND 8.08 6.95 5.98 |2410RL-04W-B79-C00 | CR221-ND 68 
60x25 12 6.0~13.2 | 6.20 37.0 57 46.0 300 Ball Tac Flange |P13406-ND 13.25 11.40 9.81 | 2410ML-04W-B89-E50 | CR221-ND 68 
24 | 10.0~ 27.6 | 2.40 23.3 25 36.5 300 Ball _ Rib |P12835-ND 11.38 9.79 8.42 |2410ML-O5W-B50-B00 |CR221-ND 68 
24 | 10.0~27.6 | 4.80 28.5 27 38.0 300 Ball Lock Rotor | Rib |P13405-ND 8.08 6.95 5.98 |2410RL-05W-B79-C00 | CR221-ND 68 
24 | 10.0~ 26.4 | 8.16 34.59 482 50.0 300 Ball Tac Flange |P13407-ND 13.25 11.40 9.81 |2410ML-O5W-B89-E50 | CR221-ND 68 
24 | 10.0~ 26.4 | 8.16 34.59 482 50.0 300 Ball - Flange |P13483-ND 12.63 10.86 9.35 |2410ML-O5W-B80-E00 | CR221-ND 68 
(Continued) 
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Se 
NMB DC Axial Fans (cont) 


28 Mineboea css 


Operating Input ] Max. Air | Max. Air | Max. | Lead ; 
Dimensions Voltage (VDC) Power | Flow | Pressure | Noise | Length Mount | Digi-Key Price Each NMB Technologies Finger Price 
mm Nom. Range (W) (CFM) | (In H20) | (dB-A) | (mm) Bearing Sensors Type | Part No. u 5 10 Part No. Guards Each 
12 7 ~13.8 2.52 20.5 .236 37.0 315 | Hydrowave _ Flange | P9758-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAOGA12U1A CR221-ND 68 
12 7 ~13.8 2.52 20.5 236 37.0 315 | Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P9995-ND 9.30 8.00 6.89 | FBAO6A12U1BS CR221-ND 68 
12 7 ~13.8 2.04 19.1 .20 32.0 315 | Hydrowave - Flange |P9729-ND 8.93 7.68 6.61 | FBAO6A12H1A CR221-ND 68 
12 7 ~13.8 2.04 19.1 .20 32.0 315 | Hydrowave Tac Flange |P11033-ND 9.55 8.22 7.07 | FBAO6A12H1BX CR221-ND 68 
60x25.5 12 7 ~13.8 1.56 16.6 15 28.0 315 | Hydrowave _ Flange | P9767-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAO6GA12M1A CR221-ND 68 
neo 12 7 ~13.8 1.32 14.1 12 24.0 315 | Hydrowave _ Flange | P9728-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAO6A12L1A CR221-ND 68 
12 7 ~13.8 1.32 14.1 12 24.0 315 | Hydrowave Tac Flange |P11034-ND 9.30 8.00 6.89 | FBAQ6A12L1BX CR221-ND 68 
24 14 ~ 27.6 2.52 19.1 .20 32.0 315 | Hydrowave _ Flange |P9731-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAO6A24H1A CR221-ND 68 
24 14 ~ 27.6 2.16 16.6 15 28.0 315 | Hydrowave _ Flange | P9768-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAO6GA24M1A CR221-ND 68 
24 14 ~ 27.6 1.68 14.1 12 24.0 315 | Hydrowave _ Flange | P9730-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAO6A24L1A CR221-ND 68 
12 6.0 ~ 13.8 1.32 23.3 .06 26.0 300 Ball _ Rib | P13571-ND 12.43 10.69 9.20 |3106KL-04W-B30-B02 |CR180-ND 93 
12 6.0 ~ 13.8 1.32 23.3 .06 26.0 300 Ball Lock Rotor Rib | P13572-ND 13.05 11.23 9.66 |3106KL-04W-B39-B00 |CR180-ND 93 
12 6.0 ~ 13.0 2.76 32.8 12 34.0 300 Ball _ Rib | P13498-ND 12.43 10.69 9.20 |3106KL-04W-B50-B01 | CR180-ND 93 
80x15 12 6.0 ~ 13.0 2.76 32.8 12 34.0 300 Ball Lock Rotor Rib | P13570-ND 12.70 10.93 9.40 |3106KL-04W-B59-B00 | CR180-ND 93 
24 10.0~27.6 | 1.68 23.3 .06 26.0 300 Ball - Rib | P13575-ND 12.43 10.69 9.20 |3106KL-05W-B30-B00 | CR180-ND 93 
24 10.0~27.6 | 2.88 32.8 12 34.0 300 Ball _ Rib | P13573-ND 12.43 10.69 9.20 |3106KL-O5W-B50-B00 |CR180-ND 93 
24 10.0~27.6 | 2.88 32.8 12 34.0 300 Ball Lock Rotor Rib | P13574-ND 13.05 11.23 9.66 |3106KL-05W-B59-B00 | CR180-ND 93 
12 6.0 ~ 13.8 1.08 26.5 08 26.0 300 Ball _ Flange |P12836-ND 12.13 10.43 8.98 |3108NL-04W-B10-P00 |CR180-ND 93 
12 6.0 ~ 13.8 3.36 44.0 .20 42.0 300 Ball _— Flange |P12837-ND 12.13 10.43 8.98 |3108NL-04W-B50-P00 | CR180-ND 93 
80x20 12 6.0 ~ 13.8 3.36 44.0 .20 42.0 300 Ball Lock Rotor Rib | P13408-ND 12.75 10.97 9.44 |3108NL-04W-B59-L00 | CR180-ND 93 
i 24 15.0 ~ 27.6 | 1.30 26.5 08 26.0 300 Ball - Flange | P12838-ND 12.13 10.43 8.98 |3108NL-O05W-B10-P00 |CR180-ND 93 
24 15.0 ~ 27.6 | 3.60 44.0 .20 42.0 300 Ball _ Flange | P12839-ND 12.13 10.43 8.98 |3108NL-O5W-B50-P00 | CR180-ND 93 
24 15.0~27.6 | 3.60 44.0 .20 42.0 300 Ball Lock Rotor | Flange |P13409-ND 12.75 10.97 9.44 |3108NL-O05W-B59-P00 | CR180-ND 93 
12 6.0 ~ 13.8 1.20 24.7 07 22.0 300 Ball _ Flange |P13485-ND 11.55 9.94 8.55 |3110KL-04W-B10-D00 | CR180-ND 93 
12 6.0 ~ 13.8 2.04 31.8 10 26.5 300 Ball _ Flange |P13486-ND 11.55 9.94 8.55 |3110KL-04W-B30-D00 | CR180-ND 93 
12 6.0 ~ 13.8 2.76 38.8 15 34.0 300 Ball = Flange |P13487-ND 11.55 9.94 8.55 |3110KL-04W-B50-D00 | CR180-ND 93 
80x25 12 6.0 ~ 13.0 3.12 40.2 16 35.0 300 Ball Lock Rotor | Flange |P13488-ND 12.18 10.47 9.01 |3110KL-04W-B69-D00 | CR180-ND 93 
24 10.0 ~ 27.6 | 1.44 24.7 07 22.0 300 Ball - Flange _|P13489-ND 11.55 9.94 8.55 |3110KL-O5W-B10-D00 | CR180-ND 93 
24 10.0~27.6 | 2.88 38.8 15 34.0 300 Ball =— Flange |P13490-ND 11.55 9.94 8.55 |3110KL-O5W-B50-D00 | CR180-ND 93 
24 10.0 ~ 26.4 | 3.36 40.2 16 35.0 300 Ball Lock Rotor | Flange |P13491-ND 12.18 10.47 9.01 |3110KL-O5W-B69-D00 | CR180-ND 93 
12 7 ~13.8 3.24 46.9 189 38.2 300 | Hydrowave _ Flange | P9759-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAO8A12U1A CR180-ND 93 
12 7 ~13.8 3.24 46.9 189 38.2 300 | Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P9997-ND 9.30 8.00 6.89 | FBAO8A12U1BS CR180-ND 93 
12 7 ~13.8 2.08 39.6 148 32.0 300 | Hydrowave - Flange | P9738-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAO8A12H1A CR180-ND 93 
12 7 ~13.8 2.08 39.6 148 32.0 300 | Hydrowave _ Rib | P11035-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAO8A12H1AZ CR180-ND 93 
12 7 ~13.8 2.08 39.6 148 32.0 300 | Hydrowave | Lock Rotor | Flange |P11036-ND 9.30 8.00 6.89 | FBAO8A12H1BS CR180-ND 93 
12 7 ~13.8 1.49 32.1 098 28.0 300 | Hydrowave _ Flange | P9737-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAO8A12M1A CR180-ND 93 
80x25.5 12 7 ~13.8 1.49 32.1 098 28.0 300 | Hydrowave | Lock Rotor | Flange |P11038-ND 9.30 8.00 6.89 | FBAO8A12M1BS CR180-ND 93 
12 7 ~13.8 1.49 32.1 098 28.0 300 | Hydrowave Tac Flange |P11039-ND 9.30 8.00 6.89 | FBAO8A12M1BX CR180-ND 93 
12 7 ~13.8 0.82 24.0 061 21.0 300 | Hydrowave _ Flange | P9736-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAO8A12L1A CR180-ND 93 
12 7 ~13.8 0.82 24.0 061 21.0 300 | Hydrowave _ Rib | P11037-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAO8A12L1AZ CR180-ND 93 
24 14 ~ 27.6 2.52 39.6 148 32.0 300 | Hydrowave = Flange |P9741-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAO8A24H1A CR180-ND 93 
24 14 ~ 27.6 2.52 39.6 148 32.0 300 | Hydrowave Tac Flange |P11097-ND 11.50 10.07 8.63 | FBAO8A24H1CX CR180-ND 93 
24 14 ~ 27.6 1.70 32.1 098 28.0 300 | Hydrowave _ Flange |P9740-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAO8A24M1A CR180-ND 93 
24 14 ~ 27.6 1.30 24.0 061 21.0 300 | Hydrowave = Flange | P9739-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAO8A24L1A CR180-ND 93 
12 6.0 ~ 13.8 3.00 46.9 22 37.0 300 Ball =— Flange | P12845-ND 12.83 11.03 9.50 |3112KL-04W-B40-E00 | CR180-ND 93 
80x32 12 6.0 ~ 12.6 5.40 58.6 32 44.0 300 Ball Lock Rotor | Flange |P13412-ND 13.45 11.57 9.96 |3112KL-04W-B69-E00 | CR180-ND 93 
Ls 24 10.0~27.6 | 3.36 46.9 22 37.0 300 Ball = Flange | P12846-ND 12.83 11.03 9.50 |3112KL-O5W-B40-E00 | CR180-ND 93 
24 10.0 ~ 25.2 | 5.04 58.6 32 44.0 300 Ball Lock Rotor | Flange |P13413-ND 13.45 11.57 9.96 |3112KL-O5W-B69-E00 | CR180-ND 93 
12 6.0~13.8 | 0.876 26.5 .06 25.0 300 Ball _ Flange |P13415-ND 13.25 11.40 9.81 |3610KL-04W-B10-D00 | CR220-ND 77 
90x25 12 6.0 ~ 13.8 2.64 476 15 37.5 300 Ball = Flange |P12847-ND 13.25 11.40 9.81 |3610KL-04W-B40-D00 | CR220-ND Hig 
12 6.0 ~ 13.8 2.64 476 15 37.5 300 Ball Lock Rotor Rib | P13414-ND 13.88 11.94 10.27 |3610KL-04W-B49-G00 | CR220-ND is 
24 10.0 ~ 25.0 | 3.84 54.7 19 41.0 300 Ball _ Rib | P12848-ND 13.25 11.40 9.81 |3610KL-O5W-B50-D00 | CR220-ND 77 
12 7 ~13.8 5.16 68.8 197 43.0 295 | Hydrowave =— Flange | P9760-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAOQA12U1A CR220-ND 17 
12 7 ~13.8 5.16 68.8 197 43.0 295 | Hydrowave | Lock Rotor Rib | P11044-ND 9.18 7.89 6.79 | FBAO9A12U1B0 CR220-ND ath 
12 7 ~13.8 5.16 68.8 197 43.0 295 | Hydrowave Tac Flange |P9975-ND 9.30 8.00 6.89 | FBAO9A12U1BX CR220-ND 77 
12 7 ~13.8 2.70 56.8 148 35.0 295 | Hydrowave =— Flange |P9744-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAOQA12H1A CR220-ND 77 
12 7 ~13.8 2.70 56.8 148 35.0 295 | Hydrowave - Flange _|P11040-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAO9A12H1AZ CR220-ND AG 
12 7 ~13.8 2.70 56.8 148 35.0 295 | Hydrowave | Lock Rotor Rib | P11041-ND 9.30 8.00 6.89 | FBAO9A12H1BO CR220-ND 77 
12 7 ~13.8 2.70 56.8 16 35.0 295 | Hydrowave Tac Flange |P13481-ND 9.30 8.00 6.89 | FBAO9A12H1BQ CR220-ND 17 
12 7 ~13.8 2.70 56.8 148 35.0 295 | Hydrowave Tac Flange |P11042-ND 9.30 8.00 6.89 | FBAO9A12H1BX CR220-ND at 
90x25 .5 12 7 ~13.8 1.80 48.0 118 30.0 295 | Hydrowave _ Flange | P9743-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAOQA12M1A CR220-ND 77 
12 7 ~13.8 1.32 42.7 .09 27.0 295 | Hydrowave = Flange | P9742-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAOQA12L1A CR220-ND Lt 
12 7 ~13.8 1.32 427 .09 27.0 295 | Hydrowave Tac Flange |P11043-ND 9.30 8.00 6.89 | FBAO9A12L1BX CR220-ND at 
24 12 ~ 27.6 7.2 68.8 181 47.0 295 | Hydrowave Tac Flange |P11096-ND 9.30 8.00 6.89 | FBAO9A24U1BX CR220-ND 77 
24 14 ~ 27.6 3.36 56.8 148 35.0 295 | Hydrowave =— Flange |P9747-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAOQA24H1A CR220-ND 17 
24 14 ~ 27.6 3.36 56.8 148 35.0 295 | Hydrowave _ Rib | P11045-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAO9A24H1AZ CR220-ND ett 
L 24 14 ~ 27.6 3.36 56.8 148 35.0 295 | Hydrowave | Lock Rotor | Flange |P11046-ND 9.30 8.00 6.89 | FBAO9A24H1BS CR220-ND 77 
24 14 ~ 27.6 3.36 56.8 148 35.0 295 | Hydrowave Tac Flange |P11047-ND 9.30 8.00 6.89 | FBAO9A24H1BX CR220-ND 77 
24 14 ~ 27.6 2.64 48.0 118 30.0 295 | Hydrowave _ Flange | P9746-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAO9A24M1A CR220-ND atts 
24 14 ~ 27.6 1.92 427 .09 27.0 295 | Hydrowave - Flange | P9745-ND 8.68 7.46 6.42 | FBAOQA24L1A CR220-ND J7 
12 7.0 ~ 13.2 4.08 68.5 29 44.0 300 Ball =— Flange | P12849-ND 20.85 17.94 15.43 |3615KL-04W-B40-P00 | CR220-ND 17 
92x38 12 7.0 ~ 12.6 5.52 76.2 36 46.5 300 Ball Lock Rotor | Flange |P13416-ND 21.48 18.47 15.90 |3615KL-04W-B59-P00 | CR220-ND ahs 
24 12.0~25.2 | 5.76 76.2 36 46.5 300 Ball _ Flange |P12850-ND 20.85 17.94 15.43 |3615KL-O5W-B50-P00 | CR220-ND 77 
24 12.0~25.2 | 5.76 76.2 36 46.5 300 Ball Lock Rotor | Flange |P13417-ND 21.48 18.47 15.90 |3615KL-O5W-B59-P00 | CR220-ND 77 
12 6.0 ~ 13.8 1.44 63.5 07 27.0 300 Ball _ Rib | P13418-ND 16.38 14.09 12.12 |4710KL-04W-B10-E00 | CR210-ND 1.72 
12 6.0 ~ 13.0 6.60 114.7 .20 41.5 300 Ball Lock Rotor | Flange |P13420-ND 17.00 14.62 12.58 |4710KL-04W-B59-E00 | CR210-ND 1.72 
419x25 12 6.0 ~ 13.0 6.60 114.7 .20 415 300 Ball =— Flange | P13448-ND 16.38 14.09 12.12 |4710KL-04W-B50-E00 | CR210-ND 1.72 
24 10.0~27.6 |} 1.92 63.5 07 27.0 300 Ball _ Flange | P13449-ND 16.38 14.09 12.12 |4710KL-O5W-B10-E00 | CR210-ND 1.72 
24 10.0 ~ 26.0 | 6.96 114.7 .20 415 300 Ball _- Flange _|P13447-ND 16.38 14.09 12.12 |4710KL-O5W-B50-E00 | CR210-ND 1.72 
24 10.0~ 26.0 | 6.96 114.7 .20 41.5 300 Ball Lock Rotor | Flange |P13419-ND 17.00 14.62 12.58 |4710KL-O5W-B59-E00 | CR210-ND 1.72 
12 6.0 ~ 13.8 1.92 56.1 09 29.0 300 Ball _ Flange | P12854-ND 22.88 19.68 16.93 |4712KL-04W-B10-P00 |CR210-ND 1.72 
12 6.0 ~ 13.8 8.28 112.0 33 47.0 300 Ball _ Flange |P12855-ND 22.88 19.68 16.93 |4712KL-04W-B50-P00 |CR210-ND 1.72 
119x32 12 6.0 ~ 13.8 8.28 112.0 33 47.0 300 Ball Lock Rotor | Flange |P13421-ND 23.50 20.21 17.39 |4712KL-04W-B59-P00 | CR210-ND 1.72 
24 12.0~27.6 | 8.16 112.0 33 47.0 300 Ball Lock Rotor | Flange |P13422-ND 23.50 20.21 17.39 |4712KL-O5W-B49-P00 | CR210-ND 1.72 
48 28.0 ~ 55.2 | 10.08 112.0 33 47.0 300 Ball Lock Rotor | Flange |P13423-ND 23.50 20.21 17.39 |4712KL-07W-B49-P00 | CR210-ND 1.72 
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Be : 
NMB DC Axial Fans (cont, 


Operating Input | Max. Air | Max. Air | Max. | Lead 
Dimensions Voltage (VDC) Power | Flow | Pressure | Noise | Length Mount | Digi-Key Price Each NMB Technologies Finger Price 
mm Nom. Range (W) (CFM) | (In H20) | (dB-A) | (mm) Bearing Sensors Type | PartNo. il 5 10 Part No. Guards Each 
12 6.0~13.8 | 6.60 108.0 27 42.5 300 Ball =_ Flange |P12857-ND 20.18 17.35 14.93 | 4715KL-04W-B30-P00 | CR210-ND 1.72 
12 6.0~13.8 | 8.40 118.0 33 46.5 300 Ball _ Flange |P12858-ND 20.18 17.35 14.93 | 4715KL-04W-B40-P00 | CR210-ND 1.72 
12 8.0~13.2 | 17.50 | 162.0 69 56.5 300 Ball =- Flange |P12862-ND 53.48 45.99 39.58 | 4715SL-04W-B50-D00 | CR210-ND 1.72 
12 95~12.6 | 12.0 129.9 A4 50.0 300 Ball Lock Rotor | Flange |P13424-ND 20.80 17.89 15.40 |4715KL-04W-B59-P00 + | CR210-ND 1.72 
12 8.0~12.9 | 23.0 181.0 85 59.5 300 Ball Lock Rotor | Flange |P13427-ND 54.10 46.53 40.04 | 4715SL-04W-B69-D00 | CR210-ND 1.72 
419%38 24 | 10.0~ 27.6 | 7.44 108.0 27 42.5 300 Ball _ Flange |P12859-ND 20.18 17.35 14.93 | 4715KL-05W-B30-P00 | CR210-ND 1.72 
24 | 10.0~27.6 | 8.40 118.0 33 46.5 300 Ball _ Flange |P12860-ND 20.18 17.35 14.93 |4715KL-O05W-B40-P00 | CR210-ND 1.72 
24 | 15.0~27.6 | 17.80 | 162.0 69 56.5 300 Ball _ Flange |P12863-ND 53.48 45.99 39.58 | 4715SL-05W-B50-D00 | CR210-ND 1.72 
24 =| 18.0~ 25.0] 12.0 130.0 A4 50.0 300 Ball Lock Rotor | Flange |P13425-ND 20.80 17.89 15.40 |4715KL-O5W-B59-P00 | CR210-ND 1.72 
48 | 25.0~55.2 | 7.68 108.0 27 42.5 300 Ball _- Flange |P12861-ND 20.18 17.35 14.93 |4715KL-O7W-B30-PO00 | CR210-ND 1.72 
48 | 25.0~55.2 | 7.68 108.0 27 42.5 300 Ball Lock Rotor | Flange |P13426-ND 20.80 17.89 15.40 | 4715KL-07W-B39-P00 | CR210-ND 1.72 
48 | 30.0~50.4 | 39.84 | 201.0 1.04 62.3 300 Ball Lock Rotor | Flange |P13430-ND 66.13 56.87 48.94 | 4715SL-07W-B79-D00 | CR210-ND 1.72 
12 7~13.8 7.80 114.7 315 45.5 280 | Hydrowave _ Flange | P9761-ND 18.55 15.96 13.73 |FBA12G12U1A CR210-ND 1.72 
12 7~13.8 5.52 103.8 .267 41.5 280 | Hydrowave _ Flange | P9750-ND 18.55 15.96 13.73 |FBA12G12H1A CR210-ND 1.72 
12 7~13.8 5.52 103.8 267 415 280 | Hydrowave _ Rib |P11048-ND 11.13 10.39 = 10.02 | FBA12G12H1AZ CR210-ND 1.72 
12 7~13.8 5.52 103.8 267 415 280 | Hydrowave Tac Flange |P11050-ND 1918 1649 14.19 | FBA12G12H1BX CR210-ND 1.72 
420%38 12 7~13.8 4.08 86.5 189 35.5 280 _| Hydrowave _ Flange | P9749-ND 18.55 15.96 13.73 | FBA12G12M1A CR210-ND 1.72 
12 7~13.8 2.16 68.9 130 30.0 280 | Hydrowave _ Flange | P9748-ND 18.55 15.96 13.73 | FBA12G12L1A CR210-ND 1.72 
24 14~27.6 | 5.52 103.8 267 415 280 | Hydrowave _— Flange | P9753-ND 18.55 15.96 13.73 | FBA12G24H1A CR210-ND 1.72 
24 14~27.6 | 5.52 103.8 .267 415 280 | Hydrowave Tac Flange |P11080-ND 19.18 1649 14.19 | FBA12G24H1BX CR210-ND 1.72 
24 14~27.6 | 3.84 86.5 189 35.5 280 | Hydrowave _ Flange | P9752-ND 18.55 15.96 13.73 | FBA12G24M1A CR210-ND 1.72 
24 14~27.6 | 2.64 68.9 130 30.0 280 __| Hydrowave _ Flange_|P9751-ND 18.55 15.96 13.73 _| FBA12G24L1A CR210-ND 1.72 
12 6.0~18.0 | 24.7 250 65 62.5 400 Ball _ Rib |P12864-ND 76.63 65.90 56.71 |5910PL-04W-B50-LO00 + |CR191-ND 2.48 
450x172x25 24 =| 12.0~30.0 | 24.0 250.0 65 62.5 400 Ball _ Rib | P12865-ND 76.63 65.90 56.71 |5910PL-O05W-B50-L00 | CR191-ND 2.48 
24 | 12.0~30.0 | 24.0 250.0 65 62.5 400 Ball Tac Rib |P13431-ND 77.25 66.44 ~—-57.17 | 5910PL-O5W-B59-L50 | CR191-ND 2.48 
48 | 25.0~60.0 | 35.5 290.0 89 65.4 400 Ball Lock Rotor | Rib | P13432-ND 77.25 66.44 —_—‘57.17_|5910PL-07W-B79-LO0 | CR191-ND 2.48 
12 6.0~18.0 | 17.28 240 62 58.0 300 Ball _ Flange |P12866-ND 76.70 65.97 56.76 | 5920PL-04W-B40-D00 | CR191-ND 2.48 
12 6.0~18.0 | 17.28 | 240.0 62 58.0 300 Ball Tac Flange |P13433-ND 77.33 66.50 57.23 | 5920PL-04W-B49-D50 | CR191-ND 2.48 
150x172x50 24 | 12.0~ 30.0 | 15.84 240 62 58.0 300 Ball _ Flange |P12867-ND 76.70 65.97 56.76 | 5920PL-05W-B40-D00 | CR191-ND 2.48 
24 =| 12.0~30.0 | 15.84 | 240.0 62 58.0 300 Ball Tac Flange |P13434-ND 77.33 66.50 57.23 | 5920PL-05W-B49-D50 | CR191-ND 2.48 
12 6.0~18.0 | 17.28 240 62 58.0 300 Ball - Flange |P12868-ND 76.70 65.97 56.76 | 6820PL-04W-B40-D00 | CR196-ND 3.02 
472x50 24 | 12.0~ 30.0 | 15.84 240 62 58.0 300 Ball _ Flange |P12869-ND 76.70 65.97 56.76 | 6820PL-05W-B40-D00 | CR196-ND 3.02 
48 | 25.0~60.0 | 15.84 240 62 58.0 300 Ball _ Flange |P12870-ND 76.70 65.97 _56.76 | 6820PL-07W-B40-D00 | CR196-ND 3.02 
DC Fans UuD@Q Series 
SPECIFICATIONS: 
* Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Operating Humidity: <85 Rh% * Operating Voltgage (VDC): Nom: 5, Range: 3.1 ~ 5.5 * Life Expectancy (Hrs @ 60°C): 30,000 
Note: Not for New Design 
Dimensions Current | Speed Max Air Flow Max Air Pressure] Noise 
mm @ 60°C | @ 60°C @ 60°C @ 60°C @ 1M |Digi-Key Price Each NMB Technologies 
A |B [© | (mA) | (min) | (m3/min) | (CFM) | (Pa) | (in H20) | dBA | PartNo. 1 5 10 50 100 | Part No. 
25 | 25 | 10 40 7,800 | 0.040 | 1.41 | 24 0.10 17 |P11093-ND | 8.25 7.70 7.43 7.15 6.88 |UDQFBFMO1CP1 
30 30 10 50 6,000 0.065 2.29 17 0.07 18 P11094-ND 8.25 7.70 7.43 7.15 6.88 |UDQFHFM01P1 
NMB-MAT DC Blowers are most suitable for cooling in high back pressure applications. Since the fan impeller is housed inside a rugged plastic 
DC Blowers aN enclosure, the blower is not affected by high back pressure caused by objects in close proximity to the exhaust port. 


Specifications: * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C »* Storage Temperature: -40°C ~ 75°C »* Blowers with Hydro-Wave and Ball Bearing 
Technology 


Operating Input Air Static 
Voltage (VDC) | Current | Power | Flow | Pressure Digi-Key Price Each NMB Technologies 
Fig. | Nom. Range (mA) (W) CFM | InH20 | Noise |Part No. 1 5 10 | Part No. 
12 | 7-138 | 500 | 600 | 2297] O71 45 |P9754-ND@ 30.68 26.38 22.70 |FAL6F12LH 
12 | 7~138 | 280 | 336 | 1873| 0.44 40 |P9755-ND@ 30.68 26.38 22.70 |FAL6F12LL 
24 | 14~276 | 295 | 7.08 | 23.7 | 0.78 45 |P9763-ND@ 30.68 26.38 22.70 |FAL6F24LH 
24 | 14~276 | 155 | 3.72 | 187 | 0.45 40 _|P9764-ND 30.68 26.38 22.70 | FAL6F24LL 
12 | 7-138 | 210 | 252 | 1060] 0.41 35  |P9756-ND@ 28.18 24.23 20.85 |FAL5F12LH 
aa 12 | 7-138 | 145 | 1.74 | 883 | 0.24 29 |P9757-ND® 28.18 24.23 20.85 |FALSF12LL 
Direction of 1 | 24 | 14~27.6 150 3.50 | 9.18 0.28 40 |P9765-ND 28.18 24.23 20.85 |FALSF24LH 
24 | 14~276 | 100 | 240 | 7.06 | 0.16 | 37.5 |P9766-ND@ 28.18 24.23 20.85 | FALSF24LL 
5 45~6 320 | 1.60 | 317 | 024 34 _|P9772-ND@ 21.93 1886 16.23 |FALSFOSLL 
5 45~6 570 | 2.85 | 4.24 | 0.39 40 |P9773-ND@ 21.93 18.86 16.23 |FALSFOSLH 
12 | 7~138 | 170 | 204 | 317 | 0.24 34 |P9774-ND@ 21.93 18.86 16.23 |FALSF12LL 
12 | 7-138 | 270 | 3.24 | 424 | 0.39 40 |P9775-ND@ 21.93 18.86 16.23 |FALSF12LH 
24 | 14~276 | 150 | 3.60 | 4.24 | 0.39 40 _|P9776-ND@ 21.93 18.86 16.23 | FALSF24LH 
72 [102-138] 120 | 144 | 35 0.48 35 |P12901-ND® 12.75 10.97 9.44 |BM5115-04W-B40-L00 
12 |102~13.8| 180 | 216 | 35 80 42 _|P13437-ND¢ 13.38 11.51 9.90 |BM5115-04W-B59-L0O 
72 [102-138] 130 | 156 | 53 34 34 |P12902-ND@ 12.75 10.97 9.44 |BM5125-04W-B40-L00 
12 |102~138| 240 | 288 | 67 64 41 |P12903-ND@ 12.75 10.97 9.44 |BM5125-04W-B50-L00 
12 |102~13.8| 240 | 288 | 67 64 41 _|P13438-ND¢ 13.38 11.51 _ 9.90 |BM5125-04W-B59-L0O0 
12 | 9-126 | 220 | 264 | 42 68 42 __|P13439-ND+ 13.65 11.74 10.11 [BM6015-04W-B59-L00 
2a > 12 | 6-138 | 190 | 228 | 847 50 41 |P13484-NDe 14.50 12.47 10.73 |BGO702-B04-400-0 
Model Dimensions - mm 12 6~ 13.8 190 2.28 | 8.47 50 41 |P12904-ND@ 8.63 8.05 7.77 |BG0702-B04-400-0TO 
Tyee [A;Bi[C]DITETF i] aG@{HIt 2| 12 | 6~138 250 | 3.00 | 9.5 61 43 |P13440-ND¢ 15.13 13.01 11.20 BGO702-B04-500-L00 
FAL-6F | 65.8 | 28.1 | 55.7 | 111.4] 60.7| 107.1] 76 | 99 | 97 24 | 10~276 | 140 | 3.36 | 9.50 61 43 _|P12905-ND@ 15.65 13.46 _ 11.59 |BG0702-B055-000-00 
FAL-sF | 50 | 28 | 37 | 76 | 41 | 76 | 47 | 68 | 68 72 | 6-130 | 290 | 348 | 106 44 38.5 |P12906-ND@ 14.50 12.47 10.73 |BG0703-B04-400-0 
12 | 6-130 | 290 | 348 | 106 A4 38.5 |P13441-ND$ 15.13 13.01 11.20 |BG0703-B04-400-L00 
BASE | S312 '| (20) 26:8) 780" |) 26.8') 80° |) 20:04) 49" | 48 24 | 10-260 | 150 | 360 | to6 | .44 | 385 |P12907-NDe | 15.65 13.46 11.59 |BGO703-B054-000-00 
BM5115| 32 | 15 | 27 | 51 | 20] 51 | — | 43 | — 12 | 8-128 | 1030 | 12.40 | 286 14 54.5 |P12908-ND@ 22.00 18.92 16.28 |BG0903-B044-000-00 
pmsi25! 32 | 25 | 27 | 51 | 20 | 51 | — | a3 | — 12 |108~126| 1600 | 192 | 38.1 1.9 — |P139442-NDt 22.63 19.46 16.75 |BG0903-B047-00S-00 
24 | 10~25.0 | 490 | 11.80] 28.6 14 54.5 |P12909-ND@ 22.00 18.92 16.28 |BG0903-B054-000-00 
BM6015) — | 15 | 92) 60 | 90 | 60 | — | 23) — 24 | 10-25 | 490 | 118 | 286 1.4 54.5 |P13443-ND¢ 21.00 18.06 _ 15.54 | BG0903-B05-400-LO0 
BGo702| — | 25 | 39.9) 75.7 | 39.9] 75.7 | — |67.1] — 72 | 6-138 | 650 | 7.80 | 282 70 52 |P12910-ND@ 24.08 20.67 17.78 |BG1203-B044-000-00 
scores | — | 30 | 589) 767 [308/767] — 6711—1 | 4 | 13 | enige | 990 | tite) eaz | ics | ss [PeMeNDE || 246 2120 10.05 [patz03-b045-008-00 
itl Rear (al Dies a scl [Pesca epee a 24 | 12-252 | aso | i152 | 332 | 1.04 55 |Pi2911-NDe | 24.03 20.67 _ 17.78 |BG1203-B055-000-00 
BG1203| — | 32 | 55 | 120 | 61 | 120 | — | 105} 90 RoHS Compliant +4Locked Rotor Sensor + Tac Sensor 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2495 


OPSUNON thin Cooling Fans Ce A We 


Specifications: * Motor: Patented brushless DC motor design * Fan Housing: Injection molded non-flammable black 
thermoplastic UL94V-0 rating * Impeller: Injection molded non-flammable black thermoplastic UL94V-0 rating Bearing: 
¢ Precision, life-lubricated ball bearing system; Precision, oil-impregnated sintered sleeve bearing system. ¢ Insulation: Class 
E integral ground system rated @ 100°C * Insulation Resistance: More than 500MQ between internal stator and lead wire 
(+) measured by DC 500V » Dielectric Strength: SOOVAC for one minute »* Operating Temperature: -10°C ~ 70°C for ball 
and sleeve bearing version; 0°C ~ 70°C for vapo bearing version * Storage Temperature: -40°C ~ 70°C * Operating Voltage: 
Rated voltage +15% »* Life Expectancy: 30,000 hours 

E Series: is designed and engineered to maximize the air flow and the fan’s operating life time. By incorporating highly 
precise components and a new impeller design, this series offers the best quality. Options like frequency generator and 
rotation detector are also available upon request. 

ME Series: is designed and engineered with a new bearing system to maximize the air flow and the fan operating life time. 


Dim. Operating Air Static Pressure Noise . 
(mm) Voltage (VDC) | Bearing) Current | Input Speed Flow (@1” or Pressure Digi-Key Price Each Sunon 
AxB Nom. Range Type (A) (W) (RPM) (CFM) 25.4mm — H20) (dBA) | Sensor | Part No. 1 10 2a 50 Part No. 
Fig. 1 — Hi-Performance Dual Axial Fans 
40 x 48 12 5 ~ 13.8 Ball 1.40 16.8 | 14500/9500 27 1.97 61 —_|259-1301-ND 30.60 23.55 22.05 20.74 | PMD1204PJB1-A 
40 x 56 12 6 ~ 13.8 Ball 14 16.8 14500 26.5 1.73 59 —_|259-1369-ND@ 36.80 30.73 28.78 27.07 | PMD1204PPB1-A.(2).GN 
Fig. 2 — Plastic Ultra-Thin Brushless Axial DC Fans — RoHS Compliant 
17x8 5 3~6 Vapo 0.11 0.60 15000 0.70 0.17 16 —_|259-1333-ND 18.28 15.27 14.30 13.45 _|GM0517PDV2-8.GN 
0x8 5 3~6 Vapo 0.17 0.90 15000 1.60 0.22 23 — | 259-1319-ND 17.25 14.41 13.49 12.69 | GM0501PDV1-8.GN 
5 3~6 Vapo 0.11 0.60 12000 1.30 0.15 21 —__|259-1320-ND 17.25 14.41 13.49 12.69 | GM0501PDV2-8.GN 
05 x6 5 3~6 Vapo 0.11 0.60 13000 3.00 0.22 31 — | 259-1322-ND 13.70 11.44 10.72 10.08 =) GM0502PEV1-8.N.GN 
5 3~6 Vapo 0.08 0.40 10000 2.20 0.16 23 —__|259-1323-ND 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM0502PEV2-8.N.GN 
30 x6 5 3~6 Vapo 0.13 0.70 9500 49 0.14 28 — | 259-1327-ND 13.70 11.44 10.72 10.08 =) GMO503PEV1-8.N.GN 
5 3~6 Vapo 0.08 0.40 7500 3.7 0.09 24 —__|259-1328-ND 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM0503PEV2-8.N.GN 
40 x6 5 3~6 Vapo 0.09 0.50 7000 5.9 0.10 32 — | 259-1331-ND 15.39 12.86 12.04 11.32) GMO504PEV1-8.GN 
5 3~6 Vapo 0.07 0.40 6000 5.5 0.08 26 —_|259-1332-ND 15.39 12.86 12.04 11.32 __ | GM0504PEV2-8.GN 
Fig. 2 — Plastic Thin Brushless Axial DC Fans — RoHS Compliant 
20x 10 5 3~6 Vapo 0.18 0.9 14000 15 0.20 20 —_|259-1321-ND 15.46 12.92 12.10 11.38 [GM0501PFV2-8.N.GN 
5 3~6 Vapo 0.12 0.6 13000 35 0.25 23 Tac | 259-1324-ND 14.76 12.33 11.54 10.86 | GMO502PFV1-8.F.GN 
5 3~6 Vapo 0.12 0.6 13000 35 0.25 23 — | 259-1325-ND 13.70 11.44 10.72 10.08 | GMO502PFV1-8.GN 
25x10 5 3~6 Vapo 0.08 0.4 10000 3.0 0.18 16 — | 259-1326-ND 13.70 11.44 10.72 10.08 | GMO502PFV2-8.GN 
12 | 45~13.8 | Vapo | 0.067 08 13000 35 0.25 23 — | 259-1394-ND 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM1202PFV1-8.GN 
12 | 45~13.8 | Vapo | 0.038 0.5 10000 3.0 0.18 16 —_|259-1395-ND 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM1202PFV2-8.GN 
5 3~6 Vapo 0.14 07 9500 5.5 0.15 23 — | 259-1329-ND 13.70 11.44 10.72 10.08 | GMO503PFV1-8.GN 
30x10 5 3~6 Vapo 0.10 05 8000 46 0.12 20 — | 259-1330-ND 13.70 11.44 10.72 10.08 | GMO503PFV2-8.GN 
12 | 45~13.8 | Vapo | 0.078 1.0 9500 55 0.15 23 — | 259-1396-ND 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM1203PFV1-8.GN 
12 | 45~13.8 | Vapo | 0.042 0.5 8000 46 0.12 20 —__|259-1397-ND 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM1203PFV2-8.GN 
5 3~6 Vapo 0.15 08 9500 7.0 0.18 28 — | 259-1334-ND 13.70 11.44 10.72 10.08 | GMO535PFV1-8.GN 
35 x10 5 3~6 Vapo 0.10 05 7500 65 0.12 22 — | 259-1305-ND 16.67 13.05 12.21 11.47 | GMO535PFV2-8.GN 
12 | 45~13.8 | Vapo 0.08 1.0 9500 7.0 0.18 28 — | 259-1391-ND 15.39 12.86 12.04 11.32 | GM1235PFV1-8.GN 
12 | 45~13.8 | Vapo | 0.043 0.5 7500 6.5 0.12 22 —__|259-1392-ND 15.39 12.86 12.04 11.32 | GM1235PFV2-8.GN 
38 x 20 12 6 ~ 13.8 Ball 0.26 3.1 13000 12 0.61 44 —_|259-1400-ND 16.78 14.01 13.12 12.34 | PMD1238PKB1-A.(2).GN 
38 x 28 12 6 ~ 13.8 Ball 30 3.6 13000 16.5 0.91 47 —_|259-1401-ND 17.67 14.76 13.82 13.00 | PMD1238PQB1-A.(2).GN 
5 4~6 Vapo 0.24 12 7000 8.0 0.19 32 Tac | 259-1341-ND 7.83 6.54 6.12 5.76 | KDEO504PFV1.11.MS.AF.GN 
5 4~6 Vapo 0.24 12 7000 8.0 0.19 32 — | 259-1342-ND 6.77 5.66 5.30 4.98 | KDEO504PFV1.11.MS.A.GN 
5 4-6 Vapo 0.14 07 5800 7.0 0.13 27 — | 259-1343-ND 6.77 5.66 5.30 4.98 | KDEO504PFV2.11.MS.A.GN 
40x10 12 | 45~13.8 | Vapo 0.15 1.8 8500 95 0.25 39 — | 259-1352-ND 6.37 5.32 4.98 4.69 | KDE1204PFV1.11.MS.AF.GN 
12 | 4.5~13.8 | Vapo 0.09 11 7000 8.0 0.19 32 Tac__|259-1349-ND 7.43 6.20 5.81 5.47__| KDE1204PFV1.11.MS.AF.GN 
12 | 4.5~13.8 | Vapo 0.09 11 7000 8.0 0.19 32 — | 259-1350-ND 6.37 5.32 4.98 4.69 | KDE1204PFV1.11.MS.A.GN 
12 | 45~13.8 | Vapo 50 0.6 5500 49 0.10 20 — | 259-1398-ND 8.25 6.89 6.45 6.07 | KDE1204PFV3 11.MS.B981.A.GN 
12 6~13.8 | Vapo 0.08 1.0 5800 7.0 0.13 27 —__|259-1351-ND 6.37 5.32 4.98 4.69 | KDE1204PFV2.11.MS.A.GN 
40 x 20 12. | 45~13.8 | Vapo 0.05 0.6 6200 Tek 0.16 21 —_|259-1353-ND 8.18 6.83 6.40 6.02 | KDE1204PKV2.MS.A.GN 
40x24 12 6 ~ 13.8 Ball 0.72 8.6 15000 24 1.34 55.5 Tac | 259-1370-ND 21.97 18.35 17.18 16.16 | PMD1204PQB1-A.(2).U.F.GN 
12 6 ~ 13.8 Ball 0.78 9.4 14500 23.5 1.26 55.0 —_|259-1402-ND 19.13 15.98 14.96 14.07 __ | PMD1204PBB1-A.(2).GN 
40 x 28 12 6 ~ 13.8 Ball 0.72 8.6 15000 24 1.34 55.5 — | 259-1371-ND 20.92 17.47 16.36 15.38 | PMD1204PQB1-A.(2).U.GN 
12 6 ~ 13.8 Ball 0.57 6.8 13000 23.5 1.15 51.5 Tac_|259-1372-ND 21.03 17.57 16.45 15.47 __| PMD1204PQBX-A.(2).F.GN 
5 4~6 Vapo 0.25 13 6000 11 0.17 32 — | 259-1347-ND 7.05 5.89 5.52 5.19] KDEO545PFV1.11.MS.A.GN 
5 4-6 Vapo 0.15 0.8 5000 9.2 0.12 27 — | 259-1348-ND 7.05 5.89 5.52 5.19 | KDEO545PFV2.11.MS.A.GN 
45x10 12 | 45~13.8 | Vapo 0.16 19 7100 12.5 0.22 35 — | 259-1362-ND 6.37 5.32 4.98 4.69 | KDE1245PFVX.11.MS.A.GN 
12 | 45~13.8 | Vapo 0.10 1.2 6000 1 0.17 32 — | 259-1360-ND 6.37 5.32 4.98 4.69 | KDE1245PFV1.11.MS.A.GN 
12_ | 45~13.8 | Vapo 0.08 1.0 5000 9.2 0.12 27 —__|259-1361-ND 6.37 5.32 4.98 4.69 | KDE1245PFV2.11.MS.A.GN 
5 4~6 Vapo 0.27 14 5200 13 0.14 30 — | 259-1344-ND 6.11 5.11 478 4.50 | KDEO505PFV1.11.MS.A.GN 
5 4~6 Vapo 0.16 08 4300 a 0.11 26 — | 259-1345-ND 8.06 6.73 6.31 5.93 | KDEO505PFV2-11.MS.A.GN 
50 x 10 12 | 45~13.8 | Vapo 0.17 2.0 6100 15.2 0.18 35 — | 259-1356-ND 6.11 5.11 478 4.50 | KDE1205PFVX.11.MS.A.GN 
12 | 45~13.8 | Vapo 0.11 13 5200 13 0.14 30 — | 259-1354-ND 6.11 5.11 478 4.50 |KDE1205PFV1 11.MS.A.GN 
12 6~13.8 | Vapo 0.09 11 4300 W 0.11 26 —__|259-1355-ND 4.77 3.99 3.73 3.51 __| KDE1205PFV2 11.MS.A.GN 
50x15 5 3.5~6 Vapo 0.15 0.8 4700 13 0.17 29 — | 259-1346-ND 8.06 6.73 6.31 5.93 | KDEOQ505PHV2.MS.A.GN 
12 6~13.8 | Vapo 0.07 0.8 4700 13 0.17 29 —__|259-1357-ND 6.04 5.05 473 4.45 | KDE1205PHV2 MS.A.GN 
60x15 12 6 ~ 13.8 Ball 0.154 19 4300 24 0.18 37 Tac | 259-1336-ND 12.03 10.05 9.41 8.85 | KD1206PHB1 (2).F.GN 
12 6 ~ 13.8 Ball 0.154 19 4300 val 0.18 37 —__|259-1337-ND 13.09 10.93 10.24 9.63 | KD1206PHB1.(2).GN 
60 x20 12 6 ~ 13.8 Ball 0.22 2.6 5000 27.5 0.28 39 — | 259-1403-ND 18.05 15.07 14.12 13.28) PMD1206PKB1-A.(2).GN 
24 10~27.6 | Ball 0.12 2.9 5000 27.5 0.28 39 —__|259-1404-ND 17.16 14.33 13.42 12.62__| PMD2406PKB1-A.(2).GN 
12 | 4.5~13.8 | Vapo 0.14 17 4500 23.5 0.21 33.5 — | 259-1358-ND 8.91 744 6.97 6.55 |KDE1206PTV1 MS.A.GN 
12 5 ~ 13.8 Ball 0.12 14 4500 23.5 0.24 33 Tac | 259-1338-ND 13.28 11.09 10.39 9.77 |KD1206PTB1 (2).F.GN 
60 x 25 12 5 ~ 13.8 Ball 0.12 14 4500 23.5 0.24 33 — | 259-1339-ND 11.16 9.32 8.73 8.21 | KD1206PTB1 (2).GN 
12 6 ~ 13.8 Ball 0.32 3.8 6900 36 0.54 44 — | 259-1405-ND 17.53 14.64 13.71 12.90 | PMD1206PTB1-A.(2).U.GN 
24 10~27.6 | Ball 0.158 3.8 6900 36 0.54 44 —_|259-1407-ND 18.38 15.35 14.37 13.52 _| PMD2406PTB1-A.(2).U.GN 
48 24 ~ 56 Ball 0.09 4.3 6900 36 0.54 44 —_|259-1406-ND 18.38 15.35 14.37 13.52 | PMD4806PTB1-A.(2).U.GN 
12 6 ~ 13.8 Ball 0.88 10.6 8000 56.5 0.92 56 — | 259-1373-ND 23.17 19.35 18.12 17.04 | PMD1206PMB1-A.(2).GN 
60 x 38 24 10~27.6 | Ball 0.43 10.3 8000 56.5 0.92 56 — | 259-1408-ND 25.54 21.33 19.98 18.79 | PMD2406PMB1-A.(2).GN 
48 24~55.2 | Ball 0.24 11.5 8000 56.5 0.92 56 —_|259-1409-ND 26.63 22.24 20.82 19.58 | PMD4806PMB1-A.(2).GN 
70x25 12 6 ~ 13.8 Ball 0.37 44 5100 49 0.36 45 — | 259-1410-ND 16.61 13.88 13.00 12.22 | PMD1207PTB1-A.(2).GN 
24 10~27.6 | Ball 0.19 46 5100 49 0.36 45 —__|259-1411-ND 18.21 15.21 14.24 13.40__ | PMD2407PTB1-A.(2).GN 
80x15 12 5 ~ 13.8 Ball 0.24 29 3300 35 0.17 39.5 — | 259-1442-ND 12.29 9.46 8.86 8.33) KD1208PHB1.13.(2).GN 
12 5 ~ 13.8 Ball 0.24 2.9 3300 35 0.17 39.5 Tac_|259-1443-ND 13.44 10.35 9.69 9.11 |KD1208PHB1 13.(2).F.GN 
80 x 20 12 6 ~ 13.8 Ball 0.39 47 4600 53 0.36 49 —_|259-1413-ND 16.40 13.70 12.83 12.07 | PMD1208PKB1-A.(2).GN 
12] 45~13.8 | Vapo | 0.145 17 3200 4 0.18 33 — | 259-1458-ND NEW! 5.80 4.85 4.54 4.27] ME80251V1-0000-A99 
12 | 45~13.8 | Vapo 0.12 14 2900 37 0.15 30 — |259-1459-ND NEW! 5.80 4.85 4.54 4.27 | ME80251V2-0000-999 
12 | 45~13.8 | Vapo 0.09 11 2600 33 0.11 28 — |259-1460-ND NEW! 5.80 4.85 4.54 4.27 | ME80251V3-0000-999 
12 | 45~13.8 | Sleeve | 0.145 17 3200 4 0.18 33 — |259-1461-ND NEW! 3.38 2.83 2.65 2.49 | £E80251S1-0000-A99 
12 | 45~13.8 | Sleeve | 0.12 14 2900 37 0.15 30 —__|259-1462-ND NEW! 3.27 2.73 2.56 2.41 | £E80251S2-0000-999 
12 | 45~13.8 | Sleeve | 0.09 11 2600 33 0.11 28 — | 259-1463-ND NEW! 3.27 2.73 2.56 2.41 | £E80251S3-0000-999 
80 x 25 12 6 ~ 13.8 Ball 0.40 48 4700 60 0.43 47 — | 259-1415-ND 16.07 13.43 12.57 11.82 | PMD1208PTB1-A.(2).GN 
24 8 ~ 27.6 Ball 0.065 1.6 3100 A 0.19 35 — | 259-1340-ND 11.00 9.19 8.60 8.09 | KD2408PTB1.13.(2).GN 
24 10~27.6 | Ball 0.21 5.0 4700 60 0.43 47 — | 259-1416-ND 17.84 14.90 13.95 13.12 | PMD2408PTB1-A.(2).GN 
24 10~27.6 | Vapo | 0.073 18 3200 4 0.18 33 —_|259-1506-ND NEW! 7.33 6.13 5.74 5.40 __| ME80252V/1-0000-A99 
24 10~27.6 | Vapo | 0.059 14 2900 37 0.15 30 — | 259-1507-ND NEW! 7.33 6.13 5.74 5.40 | ME80252V/2-0000-A99 
24 10~27.6 | Vapo | 0.049 1.2 2600 33 0.11 28 — |259-1508-ND NEW! 7.33 6.13 5.74 5.40 | ME80252V3-0000-A99 
48 24 ~ 56 Ball 0.13 6.2 4700 60 0.43 47 —__|259-1417-ND 22.35 18.66 17.48 16.44 __| PMD4808PTB1-A.(2).GN 
80x38 12 6 ~ 13.8 Ball 0.76 94 5700 84.1 0.74 55.2 — | 259-1374-ND 23.19 19.37 18.14 17.06 |PMD1208PMB1-A.(2).GN 
24 10~27.6 | Ball 0.40 9.6 5700 84.1 0.74 55.2 —__|259-1418-ND 25.57 21.35 20.00 18.81 | PMD2408PMB1-A.(2).GN 
12] 45~13.8 | Vapo | 0.165 2.0 3000 51.5 0.15 34 — | 259-1464-ND NEW! 6.20 5.18 4.86 4.57 ]ME92251V1-0000-A99 
92x25 12 | 45~13.8] Vapo | 0.135 1.6 2700 45 0.13 32 — |259-1465-ND NEW! 6.20 5.18 4.86 4.57 | ME92251V2-0000-999 
12 | 45~13.8 | Vapo | 0.105 13 2400 39.5 0.10 28 — |259-1466-ND NEW! 6.20 5.18 4.86 4.57 | ME92251V3-0000-999 
12 | 45~13.8 | Sleeve | 0.165 2.0 3000 51.5 0.15 34 —__|259-1467-ND NEW! 3.55 2.97 2.78 2.61 | £E92251S1-0000-A99 
@ RoHS Compliant Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2496 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OSUNON 


Thin Cooling Fans (con) 


Dim. Operating Air Static Pressure | Noise 5 
(mm) Voltage (VDC) | Bearing) Current | Input Speed Flow (@1” or Pressure Digi-Key Price Each Sunon 
AxB Nom. Range Type (A) (W) (RPM) (CFM) | 25.4mm —H20) (dBA) | Sensor | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
12 4.5~13.8 | Sleeve | 0.135 1.6 2700 45 0.13 32 — |259-1468-ND NEW! 3.50 2.93 2.74 2.58 | EE92251S2-0000-999 
12 45 ~13.8 | Sleeve | 0.105 1.3 2400 39.5 0.10 28 — |259-1469-ND NEW! 3.50 2.93 2.74 2.58 | EE92251S3-0000-999 
12 5 ~ 13.8 Vapo 0.16 1.9 2800 49 0.16 34 — |259-1359-ND 8.18 6.83 6.40 6.02 |KDE1209PTV1 13.MS.A.GN 
12 6 ~ 13.8 Ball 0.46 5.5 4200 77 0.37 48 — |259-1420-ND 16.61 13.88 13.00 12.22 | PMD1209PTB1-A.(2).GN 
92 x25 24 10 ~ 27.6 Ball 0.24 5.8 4200 77 0.37 48 —__|259-1421-ND 18.05 15.07 14.12 13.28 | PMD2409PTB1-A.(2).GN 
24 10 ~ 27.6 | Vapo 0.087 21 3000 515 0.15 34 — |259-1509-ND NEW! 7.33 6.13 5.74 5.40 | ME92252V1-0000-A99 
24 10 ~ 27.6 | Vapo 0.068 1.6 2700 45 0.13 32 — |259-1510-ND NEW! 7.33 6.13 5.74 5.40 | ME92252V2-0000-A99 
24 10 ~ 27.6 | Vapo 0.056 1.3 2400 39.5 0.10 28 — |259-1511-ND NEW! 7.33 6.13 5.74 5.40 | ME92252V3-0000-A99 
48 24 ~ 56 Ball 0.14 6.7 4200 77 0.37 48 —__|259-1422-ND 22.35 18.66 17.48 16.44 | PMD4809PTB1-A.(2).GN 
92 x38 12 6 ~ 13.8 Ball 1.04 12.5 4900 120.2 0.71 57.6 — |259-1423-ND 23.15 19.33 18.10 17.03 |PMD1209PMB1-A.(2).GN 
24 10 ~ 27.6 Ball 0.51 12.2 4900 120.2 0.71 57.6 —__|259-1424-ND 25.57 21.35 20.00 18.81 | PMD2409PMB1-A.(2).GN 
12 6 ~ 13.8 Ball 0.97 11.6 4500 150 0.62 54 — |259-1426-ND 27.33 22.82 21.37 20.10 |PMD1212PTB1-A.(2).GN 
12 6 ~ 13.8 Vapo 0.455 5.5 3100 108.2 0.28 44.5 — |259-1470-ND NEW! 13.14 10.97 10.28 9.66 | MEC0251V1-0000-A99 
12 6 ~ 13.8 Vapo 0.315 3.8 2700 93 0.22 40.5 — |259-1471-ND NEW! 13.14 10.97 10.28 9.66 | MEC0251V2-0000-A99 
12 6 ~ 13.8 Vapo 0.19 2.3 2200 75 0.16 34 — |259-1472-ND NEW! 13.14 10.97 10.28 9.66 | MEC0251V3-0000-A99 
12 6~13.8 | 2 Ball 0.445 5.3 3100 108.2 0.28 44.5 —__|259-1479-ND NEW! 15.79 13.19 12.35 11.62 __ | EEC0251B1-0000-A99 
12 6~13.8 | 2 Ball 0.3 3.6 2700 93 0.22 40.5 — |259-1480-ND NEW! 15.79 13.19 12.35 11.62 | EEC0251B2-0000-A99 
12 6~13.8 | 2 Ball 0.17 2: 2200 75 0.16 34 — |259-1481-ND NEW! 15.79 13.19 12.35 11.62 | EEC0251B3-0000-A99 
24 10 ~ 27.6 Ball 0.47 11.3 4500 150 0.62 54 — | 259-1427-ND 28.39 23.71 22.20 20.88 |PMD2412PTB1-A.(2).GN 
24 10 ~ 27.6 | Vapo 0.225 54 3100 108.2 0.28 44.5 — |259-1473-ND NEW! 14.10 11.78 11.03 10.37 | MEC0252V1-0000-A99 
24 10 ~ 27.6 | Vapo 0.15 3.6 2700 93 0.22 40.5 —__|259-1474-ND NEW! 14.10 11.78 11.03 10.37 | MEC0252V2-0000-A99 
120 x 25 24 10 ~ 27.6 | Vapo 0.092 2.2 2200 75 0.16 34 — |259-1475-ND NEW! 14.10 11.78 11.03 10.37 | MEC0252V3-0000-A99 
24 10~ 27.6 | 2 Ball 0.21 5 3100 108.2 0.28 44.5 — |259-1482-ND NEW! 16.92 14.13 13.23 12.45 | EEC0252B1-0000-A99 
24 10~ 27.6 | 2Ball 0.145 3.5 2700 93 0.22 40.5 — |259-1483-ND NEW! 16.92 14.13 13.23 12.45 | EEC0252B2-0000-A99 
24 10 ~ 27.6 | 2Ball 0.086 21 2200 75 0.16 34 — |259-1484-ND NEW! 16.92 14.13 13.23 12.45 | EEC0252B3-0000-A99 
48 24 ~ 56 Ball 0.25 12.0 4500 150 0.62 54 —__|259-1428-ND 29.47 24.61 23.05 21.67 | PMD4812PTB1-A.(2).GN 
48 24 ~ 56 Vapo 0.125 6 3100 108.2 0.28 44.5 — |259-1476-ND NEW! 16.19 13.52 12.66 11.91 | MEC0254V1-0000-A99 
48 24 ~ 56 Vapo 0.09 43 2700 93 0.22 40.5 — |259-1477-ND NEW! 16.19 13.52 12.66 11.91 | MEC0254V2-0000-A99 
48 24 ~ 56 Vapo 0.055 26 2200 75 0.16 34 — |259-1478-ND NEW! 16.19 13.52 12.66 11.91 | MEC0254V3-0000-A99 
48 24 ~ 56 2 Ball 0.08 3.8 2700 93 0.22 40.5 — |259-1486-ND NEW! 18.78 15.68 14.69 13.81 | EECO254B2-0000-A99 
48 30 ~ 56 2 Ball 0.12 5.8 3100 108.2 0.28 44.5 — |259-1485-ND NEW! 18.78 15.68 14.69 13.81 | EECO254B1-0000-A99 
48 30 ~ 56 2 Ball 0.052 2.5 2200 75. 0.16 34 —__|259-1487-ND NEW! 18.78 15.68 14.69 13.81 | EEC0254B3-0000-A99 
12 6 ~ 13.8 Ball 1.6 19.2 4200 190 0.65 54 —  |259-1376-ND 31.44 26.26 24.59 23.13 |PMD1212PMB1-A.(2).GN 
12 6 ~ 13.8 Ball 1.6 19.2 4200 190 0.65 54 Tac |259-1375-ND 32.50 27.14 25.42 23.90 |PMD1212PMB1-A.(2).F.GN 
12 6 ~ 13.8 Ball 0.83 10 3400 153 0.43 48 Tac |259-1377-ND 32.50 27.14 25.42 23.90 |PMD1212PMB3-A.(2).F.GN 
12 6 ~ 13.8 Vapo 0.853 10.2 3000 145 0.32 50 — |259-1438-ND 20.35 17.00 15.92 14.97 | KDE1212PMV1.13.MS.A.GN 
12 6 ~ 13.8 Vapo 0.845 10.1 3100 138 0.36 48 —__|259-1488-ND NEW! 14.66 12.25 11.47 10.79 | MEC0381V1-0000-A99 
12 6 ~ 13.8 Vapo 0.5 6 2600 116 0.26 44 — |259-1489-ND NEW! 14.66 12.25 11.47 10.79 | MEC0381V2-0000-A99 
12 6 ~ 13.8 Vapo 0.27 3.2 2100 93 0.18 37 — |259-1490-ND NEW! 14.66 12.25 11.47 10.79 | MEC0381V3-0000-A99 
12 6~13.8 | 2 Ball 0.8 9.6 3100 138 0.36 48 — |259-1497-ND NEW! 16.76 13.99 13.11 12.33 | EECO381B1-0000-A99 
12 6~13.8 | 2 Ball 0.48 5.8 2600 116 0.26 44 — |259-1498-ND NEW! 16.76 13.99 13.11 12.33 | EEC0381B2-0000-A99 
12 6~13.8 | 2 Ball 0.255 3.1 2100 93 18 37 —__|259-1499-ND NEW! 16.76 13.99 13.11 12.33 | EEC0381B3-0000-A99 
12 8 ~ 13.8 Ball 0.4 3.7 3100 90 0.28 44.5 — |259-1441-ND 15.63 13.05 12.22 11.50 |KD1212PTB1-6A.GN 
24 8 ~ 27.6 Vapo 0.413 9.9 3000 145 0.32 50 —  |259-1439-ND 20.99 17.53 16.41 15.44 | KDE2412PMV1.13.MS.A.GN 
120% 38 24 10 ~ 27.6 | Vapo 0.415 10 3100 138 0.36 48 — |259-1491-ND NEW! 15.96 13.33 12.48 11.74 | MEC0382V1-0000-A99 
24 10~ 27.6 | Vapo 0.23 5.5 2600 116 0.26 44 — |259-1492-ND NEW! 15.96 13.33 12.48 11.74 | MEC0382V2-0000-A99 
24 10 ~ 27.6 | Vapo 0.135 3.2 2100 93 0.18 37 —__|259-1493-ND NEW! 15.96 13.33 12.48 11.74 | MEC0382V3-0000-A99 
24 10 ~ 27.6 | 2 Ball 0.4 9.6 3100 138 0.36 48 — |259-1500-ND NEW! 17.88 14.94 13.99 13.16 | EECO382B1-0000-A99 
24 10~27.6 | 2Ball 0.215 5.2 2600 116 0.26 44 — |259-1501-ND NEW! 17.88 14.94 13.99 13.16 | EECO382B2-0000-A99 
24 10~ 27.6 | 2Ball 0.13 34 2100 93 0.18 37 — |259-1502-ND NEW! 17.88 14.94 13.99 13.16 | EEC0382B3-0000-A99 
48 24 ~ 56 Vapo 0.225 10.8 3000 145 0.32 50 — |259-1440-ND 21.55 18.00 16.85 15.85 |KDE4812PMV1.13.MS.A.GN 
48 24 ~ 56 Ball 0.4 19.2 4200 190 0.65 54 —__|259-1378-ND 32.85 27.44 25.69 24.16 | PMD4812PMB1-A.(2).GN 
48 24 ~ 56 Vapo 0.245 11.8 3100 138 0.36 48 — |259-1494-ND NEW! 16.76 13.99 13.11 12.33 | MEC0384V1-0000-A99 
48 24 ~ 56 Vapo 0.14 6.7 2600 116 0.26 44 — |259-1495-ND NEW! 16.76 13.99 13.11 12.33 | MEC0384V2-0000-A99 
48 24 ~ 56 Vapo 0.075 3.6 2100 93 0.18 37 — |259-1496-ND NEW! 16.76 13.99 13.11 12.33 | MEC0384V3-0000-A99 
48 24 ~ 56 2 Ball 0.215 10.3 3100 138 0.36 48 — |259-1503-ND NEW! 18.61 15.54 14.56 13.69 | EEC0384B1-0000-A99 
48 30 ~ 56 2 Ball 0.125 6 2600 116 0.26 44 —__|259-1504-ND NEW! 18.61 15.54 14.56 13.69 | EECO384B2-0000-A99 
48 30 ~ 56 2 Ball 0.07 3.4 2100 93 0.18 37 —__|259-1505-ND NEW! 18.61 15.54 14.56 13.69 | EEC0384B3-0000-A99 
@ RoHS Compliant Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request 
Mighty Mini Fan [@eoxs 
Operating Air Static Noise , 
Dim. Voltage | Voltage | Current | Input | Speed | Flow | Pressure Pressure | Weight | Digi-Key Price Each Sunon 
(mm) | (voc) | (VDC) | (mA) | (W) | (RPM) | (I/min) | (Pa) | (dBA/Scm) | (g) | Part No. 1 10 25 50 ‘| Part No. 
8x5 3 2.2 ~3.5 65 0.2 | 14000 | 0.32 2 19.5 0.44 | 259-1454-ND 30.27 25.28 23.67 22.26 [UF385-500 


AC Axial Fans 


The best choice for industrial equipment and home appliance. SUNON Axial AC Fans are equipped with a shaded-pole motor, die- 
cast aluminum frame, and UL94V-0 rated injection molded non-flammable thermoplastic impeller, and is the most reliable AC Fan 
in the field. SUNON AC Fans are available in both life-lubricated ball bearing systems and oil-impregnated sintered sleeve bearing 
systems to meet the diverse needs of the market. Features: e Frame: Die cast aluminum »* Insulation: Class B integral ground 
system rated at 120°C * Insulation Resistance: 500 Megohms, minimum at 500VDC * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C 
Applications: Game Machines, Copy Machines, Medical Equipment, Vending Machines, Packing Equipment, Air Conditioners, 


Heaters, Manufacturing Equipment and Electric Products. 


Connection] Bearing | Rated Power Current Speed Air Flow | Dimensions | Weight | Digi-Key Price Each Sunon 
Fig. Type Type Voltage (Ww) (A) (RPM) (CFM) (mm) (g) | Part No. 1 10 25 Part No. 

Lead Wires Vapo 115 3.6/3.6 0.191/0.185 | 4100/4200 17.5/18 60 x 25 81 259-1429-NDO 25.17 21.02 19.68 |MA1062-HVL.GN 

Lead Wires Vapo 220~240| 4.1/4.4 0.198/0.211 | 4100/4200 17.5/18 60 x 25 81 259-1430-NDO 25.17 21.02 19.68 | MA2062-HVL.GN 

Lead Wires Vapo 115 3.7/3.7 0.208/0.197 | 3800/3900 28/29 70x25 90 |259-1431-NDO 25.71 21.47 20.11 |MA1072-HVL.GN 

Lead Wires Ball 220 ~ 240 18/16 0.09/0.08 | 2400/2850 24/31 80 x 38 340 | 259-1383-ND 20.28 16.94 15.86 | SF23080A-2083HBL.GN 

Lead Wires | Sleeve | 220 ~ 240 18/16 0.09/0.08 | 2300/2750 23/30 80 x 38 340 | 259-1384-ND 16.45 13.74 12.87 | SF23080A-2083HSL.GN 

Lead Wires Ball 115 14/12 0.15/0.13 | 2400/2850 24/31 80 x 38 340 | 259-1379-ND 20.28 16.94 15.86 |SF11580A-1083HBL.GN 

Lead Wires | Sleeve 115 14/12 0.15/0.13 | 2300/2750 23/30 80 x 38 340 | 259-1380-ND 16.45 13.74 12.87 | SF11580A-1083HSL.GN 

Lead Wires Ball 115 13/12 0.12/0.11 2350/2850 30/37 92x25 280 |259-1381-ND 20.28 16.94 15.86 |SF11592A-1092HBL.GN 

1 Lead Wires |_ Sleeve 115 13/12 0.12/0.11 2250/2750 29/36 92x25 280 | 259-1382-ND 16.29 13.60 12.74 | SF11592A-1092HSL.GN 
Terminal Ball 115 22/20 0.26/0.24 | 2850/3150 97/117 120 x 38 550 |259-1385-ND 22.56 18.84 17.64 | SP100A-1123XBT.GN 
Terminal Sleeve 115 22/20 0.26/0.24 | 2700/3100 95/115 120 x 38 550 |259-1386-ND 17.72 14.80 13.86 |SP100A-1123XST.GN 
Terminal Ball 115 20/18 0.21/0.18 | 2750/3050 87/107 120 x 38 550 |259-1387-ND 22.56 18.84 17.64 |SP101A-1123HBT.GN 
Terminal Sleeve 115 20/18 0.21/0.18 | 2550/2900 85/105 120 x 38 550 |259-1388-ND 13.63 11.39 10.66 |SP101A-1123HST.GN 
Terminal Ball 115 14/11 0.13/0.11 2150/2300 72/78 120 x 38 550__|259-1389-ND 22.56 18.84 17.64 | SP103A-1123LBT.GN 
Terminal Sleeve 115 114/11 0.13/0.11 2200/2000 76/70 120 x 38 550 |259-1390-ND 17.72 14.80 13.86 |SP103A-1123LST.GN 
Terminal Ball 220 ~ 240 22/21 0.14/0.12 | 2850/3150 97/117 120 x 38 550 |259-1433-ND 22.56 18.84 17.64 | DP200A-2123XBT.GN 
Terminal Ball 220 ~ 240 20/19 0.125/0.11_| 2750/3050 87/107 120 x 38 550__|259-1434-ND 22.56 18.84 17.64 | DP201A-2123HBT.GN 
Terminal Ball 220 ~ 240 25/26 0.11/0.11 2800/3200 203/239 171x151x51] 908 |259-1311-ND 56.61 47.27 44.27 |A2175-HBT.TC.GN 
2 Lead Wires Ball 115 25/27 0.22/0.23 | 2800/3200 203/239 171x151x51] 908 |259-1306-ND 56.61 47.27 44.27 |A1175-HBL.TC.GN 

Terminal Ball 115 25/27 0.22/0.23 | 2800/3200 203/239 171x151x51| 908 |259-1307-ND 56.61 47.27 44.27 | A1175-HBT.TC.GN 


4 PBT Plastic Frame 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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OSUNON 


Blowers 


Features: 


¢ Exceptional cooling performance, radiating blower with 
one directional exhaust 


* Low noise via highly efficient fan blade design 


¢Low power consumption and high motor efficiency 
through radial gap type motor design 


* Operating Temperature: 0°C ~ 70°C 


Dimensions | Volt- Operating Air Static Pressure Noise ‘ 
(mm) age Voltage Bearing |Current) Input | Speed Flow (@1" or Pressure | Digi-Key Price Each Sunon 
Fig. | AxBxC | (VDC) (VDC) Type (A) | (Ww) | (RPM) | (CFM) 25.4mm - H20) (dBA) | Part No. 1 10 25 50 ‘| Part No. 


Power Motor Blowers 


75x75 x30 12 6~ 13.8 Ball 0.300 | 3.60 3400 13.60 0.60 43.5 259-1365-ND@+ 19.01 15.88 14.87 13.98 | PMB1275PNB1-AY.(2).GN 
75x75 x30 12 6 ~ 13.8 Ball 0.130 | 1.60 2400 9.60 0.27 33.9 259-1366-ND@+ 19.01 15.88 14.87 13.98 | PMB1275PNB3-AY.(2).GN 
1 97 x94 x33 12 6~12 Ball 0.720 | 8.60 3600 30.50 0.92 55.8 259-1367-ND@+ 26.39 22.04 20.64 19.41 | PMB1297PYB1-AY.(2).GN 
120x120x32) 12 6 ~ 13.8 Ball 0.820 | 9.80 2500 35.90 0.89 53.8 259-1363-ND@+ 30.46 25.43 23.82 22.40 | PMB1212PLB2-A.(2)GN 
120x120x32) 12 10.2 ~ 13.8 Ball 0.450 | 5.40 2100 31.40 0.64 49.6 259-1300-ND$ 25.02 18.79 17.58 16.52 | PIMB1212PLB3-A(2) 


MagLev® Green Motor Blowers 


50x 50x15 12 6 ~ 13.8 Vapo 0.170 | 2.00 6000 4.70 0.97 42.2 259-1316-ND@+ 10.88 9.09 8.51 8.01 | GB1205PHVX-8AY.GN 
50x 50x15 12 6 ~ 13.8 Vapo 0.060 | 0.70 4000 3.00 0.40 33.4 259-1315-ND@+ 10.88 9.09 8.51 8.01 | GB1205PHV2-8AY.GN 
50 x 50 x 20 12 6~ 13.8 Vapo 0.124 | 1.50 5200 5.70 0.66 35.0 259-1317-ND@+ 10.88 9.09 8.51 8.01 |GB1205PKV1-8AY.GN 
; 50 x 50 x 20 12 5~ 13.8 Vapo 0.090 | 1.10 4400 4.80 0.46 30.0 259-1294-ND$ 14.93 11.22 10.50 9.86 |GB1205PKV3-8AY 
60x 60x15 12 6~ 13.8 Vapo 0.105 1.3 4800 5.2 0.44 40.5 259-1455-ND@t 11.28 9.42 8.82 8.30 | GB1206PHV1-AY.GN 
60 x 60x15 12 6 ~ 13.8 Vapo 0.04 05 3200 3.5 0.18 29.0 259-1456-ND@t 11.28 9.42 8.82 8.30 |GB1206PHV3-AY.GN 
25 x 25x10 5 3.5~6 Vapo 0.090 05 12000 1.00 0.30 32.0 259-1444-ND@t 19.34 14.50 13.77 12.83 | GBO502PFV1-8.B2393.GN 
30 x 30x 10 5 3~6 Vapo 0.103 0.5 10000 1.20 0.32 30.9 259-1445-ND@+ 20.02 15.04 14.07 13.21 | GBOS03PFV1-8 B1837.GN 
2 35 x 35 x6 5 3~5 Vapo 0.085 04 7800 0.90 0.23 26.2 259-1450-ND@t 13.87 11.58 10.85 10.20 | GBO535AEV1-8A B1360.F.GN 
40x 40x9 5 4~6 Vapo 0.049 0.3 5500 1.5 0.21 24.5 259-1453-ND@t 15.25 12.74 11.93 11.22 | GBOSO4AFV1-8.B2493.GN 
45x 45x9 5 3~6 Vapo 0.070 | 0.35 5500 2.20 0.26 29.0 259-1446-ND@t 24.89 18.70 17.49 16.43 | GBOS45AFV1-8.B1824.GN 


@ ROHS Compliant + Plastic Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) + Aluminum Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request 


COPAL ELECTRONICS 


Dimensions Bearin eratin Current | Air Flow | Noise |Digi-Ke Price Each Copal Electronics 
B rus h less DC Fa ns Fig. (mm) Thee whee (Vic) (A) (CFM) | (dBA) Patt No” 1 10 100 500 Patt No. 
Copal Electronics manufactures a range of Brushless DC Fans 16x16x4 Sleeve 3.3 02 424 3 |563-1106-ND 11.06 8.30 6.92 6.34 | FIGEA-03LLC /E 
in 16mm through 62mm sizes. Designed for applications in 16x 16x 4.5 Sleeve 5) 04 424 3 |563-1107-ND 11.06 8.30 6.92 6.34 | FI6FB-O5LLC /E 
portable electronic equipment, automotive and medical equipment; 17x17x8 Sleeve 5 03 530 7 ‘|563-1108-ND 12.31 9.24 7.70 7.06 | FI7HA-O5MC 
these fans are ideal for cooling a specific area on a PCB or in an 25x 25x10 Sleeve 5 05 1.41 11. |563-1111-ND 10.58 7.94 6.62 6.07 | F251R-O5LLC 
electronic assembly where space is limited. 25 x 25x10 Sleeve 12 03 1.41 11 |563-1115-ND 10.58 7.94 6.62 6.07 _|F251R-12LLC 
Features: 25 x 25x10 Sleeve 12 02 1.24 9  |563-1117-ND 10.58 7.94 6.62 6.07 | F251R-12L3C 
* Patented impeller design which improves airflow and reduces 25x 25x10 Sleeve 12 08 1.62 12 |563-1121-ND 10.58 7.94 6.62 6.07 | F251T-12LLC 
vibration * Low noise of 3dBA ~ 24dBA Long life ball and/or 25 x 25x10 Sleeve 5 06 1.77 15 |563-1109-ND 12.91 9.69 8.07 740 | F251R-05LB 
sleeve bearing designs »* Frame and impeller made of lightweight 25x 25x10 | 1 Sleeve/1 Ball 5 05 1.41 11 |563-1110-ND 12.91 9.69 8.07 740 | F251R-O5LLB 
UL94V-0 ABS/PBT alloy 25x 25x10 | 1 Sleeve/1 Ball 5 04 1.24 9  |563-1112-ND 12.91 9.69 8.07 740 | F251R-05L3B 
Specifications: 25x 25x10 | 1 Sleeve/1 Ball 5 05 1.41 11 |563-1119-ND 12.91 9.69 8.07 7.40 | F251RF-O5LLB 
* Operating Temperature: -10°C ~ 60°C 25x 25x10 | 1 Sleeve/1 Ball 12 05 2.12 20 |563-1113-ND 12.91 9.69 8.07 7.40 | F251R-12MB 
* Storage Temperature: -30°C ~ 70°C 25x 25x10 | 1 Sleeve/1 Ball 12 03 1.41 11. |563-1114-ND 12.91 9.69 8.07 740 | F251R-12LLB 
25x 25x10 | 1 Sleeve/1 Ball 12 02 1.24 9 |563-1116-ND 12.91 9.69 8.07 740 | F251R-12L3B 
25x 25x10 | 1 Sleeve/1 Ball 12 04 1.77 15 |563-1118-ND 12.91 9.69 8.07 740 | F251R-12LB 
25x 25x10 | 1 Sleeve/1 Ball 12 03 1.41 11 |563-1120-ND 12.91 9.69 8.07 740 | F251RF-12LLB 
30x 30x 10 Sleeve 5 07 3.18 17 |563-1123-ND 10.58 7.94 6.62 6.07 | F310R-O5LC 
1 30 x 30x 10 Sleeve 5 05 2.12 13 |563-1124-ND 10.58 7.94 6.62 6.07 | F310R-O5LLC 
30 x 30x10 Sleeve 12 04 3.18 17 |563-1126-ND 10.58 7.94 6.62 6.07 | F310R-12LC 
30 x 30x10 Sleeve 12 025 2.12 13 |563-1127-ND 10.58 7.94 6.62 6.07 | F310R-12LLC 
30x 30x10 | 1 Sleeve/1 Ball 5 07 3.18 17 |563-1122-ND 12.91 9.69 8.07 740 | F310R-05LB 
30x 30x10 | 1 Sleeve/1 Ball 5 07 3.18 17 |563-1128-ND 12.91 9.69 8.07 740 | F310RF-05LB 
30x 30x10 | 1 Sleeve/1 Ball 12 04 3.18 17 |563-1125-ND 12.91 9.69 8.07 740 | F310R-12LB 
30x 30x10 | 1 Sleeve/1 Ball 12 04 3.18 17 |563-1129-ND 12.91 9.69 8.07 740 | F310RF-12LB 
40 x 40x 10 Sleeve 5 08 3.88 12 |563-1130-ND 10.27 7.71 6.42 5.89 | F410T-05LC 
40 x 40x 10 Sleeve 5 12 5.30 18 |563-1132-ND 10.27 real 6.42 5.89 | F410T-05MC 
40 x 40x 10 Sleeve 12 04 3.88 12 |563-1131-ND 10.27 7.71 6.42 5.89 | F410T-12LC 
40 x 40x 10 Sleeve 12 06 5.30 18 |563-1133-ND 10.27 veya 6.42 5.89 | F410T-12MC 
41x 41x 12.2 | 1 Sleeve/1 Ball 5 08 3.88 16 |563-1135-ND 11.86 8.90 7A 6.80 | F412R-05LB 
41x 41x 12.2 | 1 Sleeve/1 Ball 5 10 5.30 23 |563-1138-ND 11.86 8.90 741 6.80 | F412R-05MB 
41x 41x 12.2 | 1 Sleeve/1 Ball 12 04 3.53 14 |563-1134-ND 11.86 8.90 7A1 6.80 | F412R-12LLB 
41x 41x 12.2 | 1 Sleeve/1 Ball 12 04 3.88 16 |563-1136-ND 11.86 8.90 7A1 6.80 | F412R-12LB 
41x 41x 12.2 | 1 Sleeve/1 Ball 12 06 5.30 23° | 563-1139-ND 11.86 8.90 7A1 6.80 | F412R-12MB 
41x 41x 12.2 | 1 Sleeve/1 Ball 24 03 3.88 16 |563-1137-ND 11.86 8.90 7A 6.80 | F412R-24LB 
41x 41x 12.2 | 1 Sleeve/1 Ball 24 04 5.30 23 |563-1140-ND 11.86 8.90 741 6.80 | F412R-24MB 
2 45x 45x5 Sleeve 5 14 1.06 23 |563-1141-ND 25.27 18.96 15.80 14.48 | F455B-05MD 
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ebmpapst Fans 


ACmaxx Tubeaxial Fans: Used in the industrial sector in switch cabinets, filter fans, welding machines, 
refrigerated shelves or counters, ventilation and air conditioning systems. 


Features: * 85 ~ 265 volts, 50 and 60 Hertz for worldwide voltages * <75% lower power consumption * Fans 
have integrated intelligence for flexibility in applications * High volume flow 


Dimensions Voltage Power CFM Noise Bearing Connection Digi-Key Price Each ebmpapst Ind. 
Fig. (mm) Nominal Range (Watt) @0 dB(A) Type Type Part No. i 25 50 100 Part No. 
ACmaxx Tubeaxial Fans — RoHS Compliant 
92 x 38 115/230 = an 86 55 Ball 22 AWG 17.7” Leads 381-2284-ND 71.56 54.81 50.25 44.16 |AC3200JH 
5s] 119 x 25.4 115/230 85 ~ 265 12 121.8 52.5 Ball 22 AWG 17.7” Leads 381-2287-ND 82.49 63.18 57.92 50.90 |AC4400FN 
119 x 32 115/230 = 1 120 61 Ball 22 AWG 17.7" Leads 381-2285-ND 62.98 48.24 44.22 38.86 | AC4300H 
2 178 x 165 x 51 115/230 85 ~ 265 13.5 206 50 Ball 22 AWG 17.7” Leads 381-2288-ND 96.00 73.53 67.41 59.24 | AC6100NM 
3 171.5 x 50.8 115/230 = 14 206 50 Ball 22 AWG 17.7" Leads 381-2286-ND 87.70 76.74 70.16 61.39 | AC6200NM 
AC Tubeaxial Fans 
80 x 38 115 _ 8 21.2 21 Sintec 18 AWG 12.2" Leads 381-1057-ND® 41.01 31.41 28.80 25.31 | 8830N 
80 x 38 115 _— 1 27.7 28 Sintec 18 AWG 12.2" Leads 381-1106-ND@ 41.60 31.86 29.21 25.67 | 8800N 
80x 38 115 = an 34 4 Sintec -110°x .02" Terminals | 381-1051-ND® 43.24 33.12 30.36 26.68 | 8500A 
80 x 38 115 _ an 35.9 34 Sintec 18 AWG 12.2" Leads 381-1103-ND 37.84 28.98 26.57 23.35 | 8500N 
80 x 38 115 = 1 35.9 34 Sintec 18 AWG 12.2" Leads 381-1102-ND 42.77 32.76 30.03 26.39 _|8500DP 
80x 38 230 = 12 29.4 30 Sintec 18 AWG 12.2" Leads 381-1105-ND 37.60 28.80 26.40 23.20 | 8550N 
80 x 38 115 _ an 35.9 35 Ball 22 AWG 12.2" Leads 381-1104-ND@ 45.00 34.47 31.60 27.77 | 8506N 
80 x 38 115 _ an 36 34 Ball 22 AWG 12.2" Leads 381-1053-ND® 42.82 36.99 34.01 28.92 | 8506VW 
92 x 25 115 _— 9 41.2 40 Ball -110"x .02" Terminals | 381-1076-ND@ 41.01 31.41 28.80 25.31 | 3906 
92 x 38 115 = 1 52.4 42 Ball 18 AWG 12.2" Leads 381-1075-ND® 50.06 38.34 35.15 30.89 | 3606 
119 x 25 115 _ 8 58.9 34.5 Ball -110"x .02" Terminals | 381-1107-ND 44.30 33.93 31.11 27.34 | 9906L 
119 x 25 115 _ 12 79.5 42 Ball -110"x .02" Terminals | 381-1078-ND@ 44.30 33.93 31.11 27.34 | 9906 
119x 25 230 _ 14 68.9 37 Ball -110"x .02" Terminals | 381-1079-ND 44.30 33.93 31.11 27.34 | 9956 
1 119 x 38 115 _ 12 70.6 32 Sintec -110"x .02" Terminals | 381-1026-ND@ 44.30 33.93 31.11 27.34 | 4530Z 
119 x 38 230 = 19 94.2 40 Sintec -110"x .02" Terminals | 381-1033-ND@ 40.07 30.69 28.14 24.73 | 4650Z 
119 x 38 230 _ 19 94.2 40 Ball -110"x .02" Terminals | 381-1035-ND@ 48.29 36.99 33.91 29.80 | 4656Z 
119 x 38 115 _ 18 105.9 50 Sintec -110°x .02" Terminals | 381-1089-ND® 36.54 27.99 25.66 22.55 | 4600N 
119 x 38 115 =— 18 106 50 Sintec -110"x .02" Terminals | 381-1090-ND® 36.54 27.99 25.66 22.55 | 4600X 
119 x 38 230 _ 19 94.2 46 Sintec -110"x .02" Terminals | 381-1093-ND@ 36.54 27.99 25.66 22.55 | 4650N 
119 x 38 230 =_ 18 106 50 Sintec -110"x .02" Terminals _ | 381-1094-ND 36.54 27.99 25.66 22.55 | 4650X 
119 x 38 115 _ 18 105.9 51 Ball -110"x .02" Terminals | 381-1091-ND@ 44.06 33.75 30.94 27.19 | 4606N 
119 x 38 230 _ 18 106 51 Ball -110°x .02" Terminals | 381-1095-ND® 46.06 35.28 32.34 28.42 | 4656X 
119 x 38 115 _ 18 106 45 Ball -118"x .02" Terminals | 381-1030-ND® 47.82 36.63 33.58 29.51 | 4606VX 
119 x 38 230 _ 18 106 45 Ball 118" x .02" Terminals | 381-1034-ND@ 63.33 48.51 44.47 39.08 | 4656VX-817 
119 x 38 115 - 18 105.9 45 Sintec -110"x .02" Terminals _ | 381-1029-ND@ 39.25 30.06 27.56 24.22 | 4600Z 
119 x 38 115 _ 18 105.9 45 Ball -110"x .02" Terminals | 381-1031-ND@ 48.06 36.81 33.75 29.66 | 4606Z 
119 x 38 115 _ 18 106 45 Ball 22 AWG 12.2" Leads 381-1092-ND® 50.53 38.70 35.48 31.18 | 4606ZW 
127 x 38 115 - 17 121.2 47 Ball -110"x .02" Terminals | 381-1119-ND@ 62.29 40.05 36.72 32.27 | 5908-105 
150 x 55 115 _ 38 223.6 53 Ball 20 AWG 13.3" Leads 381-1121-ND@ 88.48 67.77 62.13 54.60 | W2S130-AA25-01 
150 x 55 115 _ 46 250.1 62 Ball 20 AWG 13.3" Leads 381-1124-ND® 76.38 58.50 53.63 47.13 |W2S130-BM15-01 
172x51 230 _ 29 294.2 58 Ball PSC 0.11" Terminals 381-1066-ND® 147.70 113.13 103.71 91.14 | W2E143-AB09-01 
2 172 x 150 x 38 230 = 28 230 57 Ball 0.11" Terminals 381-1062-ND® 105.99 81.18 74.42 65.40 | W2E142-BB01-01 
172 x 150 x 38 115 - 24 230 57 Ball 0.11" Terminals 381-1063-ND 70.03 53.64 49.17 43.21 _|W2E142-BB05-01 
172x51 115 _— 26 258.9 60 Ball -110” x .02” Terminals | 381-1065-ND@ NEW!) 103.42 79.22 72.62 63.82 | W2E143-AA15-01 
172x51 115 = 29 294.2 58 Ball -110” x .02” Terminals | 381-1067-ND@ NEW! | 147.70 113.13 103.71 91.14 | W2E143-AB15-01 
3 225 x 80 115 _ 80 606 61 Ball Terminal Block 381-2281-ND@ 162.10 141.84 129.68 113.47 | W2E200-HK86-01 
280 x 280 x 80 230 = 200 1100 73 Ball Terminal Block 381-2322-ND@ NEW! | 247.34 189.45 173.67 152.62 _|W2E250-HJ28-01 
DC Tubeaxial Fans — RoHS Compliant 
80 x 38 24 12 ~ 27.6 25 112 66 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2313-ND 59.57 45.63 41.83 36.76 | 8214J/2H3 
80 x 38 24 12 ~ 27.6 38 131 71 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2314-ND 64.04 49.05 44.97 39.52 | 8214J/2H4 
80 x 38 48 20 ~ 58 36 131 71 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2315-ND 64.04 49.05 44.97 39.52 | 8218J/2H4 
92 x 38 12 6 ~ 13.8 50 165 73 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2305-ND 73.56 56.34 51.65 45.39 |3212J/2H4P 
92 x 38 12 6 ~ 13.8 50 165 73 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2306-ND 68.50 52.47 48.10 42.27 | 3212JH4 
92 x 38 24 12 ~ 27.6 30 140 69 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2307-ND 55.58 42.57 39.03 34.30 |3214JH3 
92 x 38 24 12 ~ 27.6 50 165 73 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2309-ND 71.56 54.81 50.25 44.16 |3214J/2H4P 
92 x 38 48 20 ~ 58 30 140 69 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2310-ND 55.58 42.57 39.03 34.30 |3218JH3 
92 x 38 48 20 ~ 58 50 165 73 Ball 24 AWG 12.2” Leads 381-2312-ND 71.56 54.81 50.25 44.16 |3218J/2H4P 
119 x 25 12 7~13 12 132.4 55 Sintec 22 AWG 12.2” Leads 381-2301-ND 56.05 42.93 39.36 34.59 | 4412FNH 
119x 25 24 14 ~ 28 8.5 117.7 52 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2302-ND 52.52 40.23 36.88 32.41 |4414FNN 
119 x 25 24 18 ~ 26 12 132.4 55 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2303-ND 56.05 42.93 39.36 34.59 | 4414FNH 
1 119x 25 48 36 ~ 53 12 132.4 55 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2304-ND 57.58 44.10 40.43 35.53 | 4418FNH 
119 X 38 24 16 ~ 28 15 140 61 Ball -110” x .03” Terminals | 381-2323-ND NEW! 1.55 62.46 57.26 50.32 |W2G110-AK43-31 
119 x 38 24 16 ~ 30 90 294 76 Ball 20 AWG 12.2” Leads 381-2289-NDt 145.00 111.06 101.81 89.47 | 4114N/2H7P 
119 x 38 24 16 ~ 30 120 336 78 Ball 20 AWG 12.2” Leads 381-2290-NDt 145.00 111.06 101.81 89.47 |4114N/2H8P 
119 x 38 48 36 ~ 60 42 229.5 70 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2291-ND 76.49 58.59 53.71 47.20 |4118NH5 
119 x 38 48 36 ~ 60 55 259 73 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2292-ND 83.31 63.81 58.50 51.41 |4118NH6 
119 x 38 48 36 ~ 60 90 294 76 Ball 20 AWG 12.2” Leads 381-2293-NDt 145.00 111.06 101.81 89.47 |4118N/2H7P 
119 x 38 48 36 ~ 60 120 336 78 Ball 20 AWG 12.2” Leads 381-2294-NDt 145.00 111.06 101.81 89.47 | 4118N/2H8P 
140 x 51 12 8~ 16 41 241.3 70 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2295-ND 184.48 141.30 129.53 113.83 | 5312/2TDHP 
140 x 51 24 16 ~ 36 41 241.3 70 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2296-ND 174.02 133.29 122.19 107.38 | 5314/2TDHP 
140 x 51 24 16 ~ 36 67 288.4 75 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2297-ND 184.48 141.30 129.53 113.83 | 5314/2TDHHP 
140 x 51 48 36 ~ 72 41 241.3 70 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2298-ND 174.02 133.29 122.19 107.38 | 5318/2TDHP 
140 x 51 48 36 ~ 72 67 288.4 75 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2299-ND 184.48 141.30 129.53 113.83 |5318/2TDHHP 
140 x 51 48 36 ~ 72 144 394.3 79 Ball 22 AWG 12.2” Leads 381-2300-ND 214.44 164.25 150.57 132.32 _|5318/2TDH4P 
172x51 12 8~ 16 41 353.1 64 Ball 20 AWG 14.37” Leads | 381-2316-ND 176.02 134.82 123.59 108.61 | 6312/2TDHP 
172x51 24 16 ~ 36 67 417.9 69 Ball 20 AWG 14.37” Leads | 381-2317-ND 176.02 134.82 123.59 108.61 | 6314/2TDHHP 
9 172x51 24 16 ~ 36 41 353.1 64 Ball 20 AWG 14.37” Leads | 381-2318-ND 169.55 129.87 119.05 104.62 | 6314/2TDHP 
172x51 48 36 ~ 72 150 559.1 75 Ball 20 AWG 14.37” Leads | 381-2319-ND 215.97 165.42 151.64 133.26 | 6318/2TDH4P 
172x51 48 36 ~ 72 67 417.9 69 Ball 20 AWG 14.37" Leads _| 381-2320-ND 176.02 134.82 123.59 108.61 | 6318/2TDHHP 
172x651 48 36 ~ 72 41 353.1 64 Ball 20 AWG 14.37" Leads _| 381-2321-ND 169.55 129.87 119.05 104.62 | 6318/2TDHP 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


@ RoHS Compliant 


t+ PWM Fan 
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ebmpapst 


Fans (cont, 


Dimensions Voltage Power CFM Noise Bearing Connection Digi-Key Price Each ebmpapst Ind. 
Fig. (mm) Nominal Range (Watt) @0 dB(A) Type Type Part No. 1 25 50 100 Part No. 
AC Flatpak Blowers — RoHS Compliant 
4 121 x 37 115 - 20 25 60 Sleeve 22 AWG 12.2 Leads ‘| 381-1058-ND 56.75 43.47 39.85 35.02 | RL90-18/00 
121 x 37 230 - 20 25 60 Sleeve 22 AWG 12.2 Leads _| 381-1061-ND 64.74 49.59 45.46 39.95 | RL90-18/50 
Brushless DC Tubeaxial Fans 
40x10 12 10~14 0.8 5.3 26 Sleeve 28 AWG 12.2” Leads | 381-1081-ND@ 13.51 10.35 9.49 8.34 | 412FH 
40x10 24 20 ~ 28 0.8 47 22 Sleeve 28 AWG 12.2” Leads | 381-1082-ND@ 13.75 10.53 9.66 8.49 | 414F 
40 x 20 12 10~14 1.0 5.9 18 Sleeve 28 AWG 12.2” Leads | 381-1069-ND@ 13.75 10.53 9.66 8.49 | 412 
40 x 20 24 20 ~ 28 1.0 5.9 18 Sleeve 28 AWG 12.2” Leads | 381-1070-ND@ 15.51 11.88 10.89 9.57 |414 
40 x 25 12 8~ 14 3.3 14 46 Ball 28 AWG 12.2" Leads | 381-1125-ND@ 36.07 27.63 25.33 22.26 | 412JHH 
40 x 25 24 18 ~ 27 3.6 14 46 Ball 28 AWG 12.2” Leads | 381-1126-ND@ 36.07 27.63 25.33 22.26 |414JHH 
60 x 25 12 8~15 53 12.4 22 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-2266-ND@ 28.55 21.87 20.05 17.62 |622L 
60 x 25 12 8~15 2.3 27.4 39 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-2264-ND@ 30.08 23.04 21.12 18.56 |622H 
60 x 25 12 8~15 3.5 33 43 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-2265-ND@ 30.08 23.04 21.12 18.56 |622HH 
60 x 25 24 18 ~ 28 1 12.4 22 Ball 22 AWG 12.2” Leads _| 381-2270-ND@ 28.55 21.87 20.05 17.62 |624L 
60 x 25 24 18 ~ 28 1.5 17.7 29 Ball 22 AWG 12.2" Leads | 381-2271-ND@ 28.55 21.87 20.05 17.62 |624M 
60 x 25 24 18 ~ 28 2.2 23.5 36 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-2272-ND@ 28.55 21.87 20.05 17.62 |624N 
60 x 25 24 18 ~ 28 2.3 27.4 39 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-2268-ND@ 30.08 23.04 21.12 18.56 |624H 
60 x 25 24 18 ~ 28 3.6 33 43 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-2269-ND@ 30.08 23.04 21.12 18.56 | 624HH 
60 x 32 12 7 ~13.6 77 414 53 Ball 24 AWG 12.2” Leads | 381-2282-ND@ 39.01 29.88 27.39 24.07 | 612JH 
60 x 32 24 14 ~26.4 iT 414 53 Ball 24 AWG 12.2” Leads | 381-2283-ND@ 39.01 29.88 27.39 24.07 |614JH 
70x15 12 8 ~ 13.8 17 26 36 Sintec 28 AWG 12.2” Leads | 381-1128-ND@ 28.55 21.87 20.05 17.62 |712F 
70x15 24 12 ~30 17 26 36 Sintec 28 AWG 12.2” Leads | 381-1127-ND@ 28.55 21.87 20.05 17.62 |714F 
80 x 25 12 7~15 0.8 21 21 Ball 24 AWG 12.2” Leads | 381-1101-ND@ 27.50 21.06 19.31 16.97 |8412L 
80 x 25 12 7~15 1.4 27 29 Ball 24 AWG 12.2" Leads | 381-1049-ND@ 27.50 21.06 19.31 16.97 |8412M 
80 x 25 12 7~15 24 33 35 Ball 24 AWG 12.2” Leads | 381-1010-ND@ 27.50 21.06 19.31 16.97 |8412 
80 x 25 24 12 ~ 28 14 27 29 Ball 24 AWG 12.2” Leads | 381-1050-ND@ 28.79 22.05 20.22 17.77 |8414M 
80 x 25 24 12 ~ 28 24 33 35 Ball 24 AWG 12.2” Leads | 381-1011-ND@ 28.79 22.05 20.22 17.77 |8414 
80 x 32 12 6~15 1.8 28 34 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1048-ND@ 32.55 24.93 22.86 20.09 |8312M 
80 x 32 12 6~15 2.2 32 36 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1008-ND@ 32.55 24.93 22.86 20.09 | 8312 
80 x 32 12 6~15 4 39 43 Ball 22 AWG 12.2" Leads | 381-1133-ND@ 32.55 24.93 22.86 20.09 | 8312HL 
80 x 32 48 36 ~ 56 2.6 32 36 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1077-ND@ 32.55 24.93 22.86 20.09 8318 
80 x 38 12 7 ~13.8 10 TLE 55 Ball 24 AWG 12.2” Leads | 381-2273-ND@ 44.77 34.29 31.44 27.63 | 8212JN 
1 80 x 38 12 8~ 16 3 35 39 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1100-ND@ 63.22 54.63 50.25 42.68 | 8112K 
80 x 38 24 18 ~ 26.4 10 777 55 Ball 24 AWG 12.2" Leads | 381-2274-ND@ 44.77 34.29 31.44 27.63 | 8214JN 
92 x 25 12 7~15 1.3 36 27 Ball 24 AWG 12.2” Leads | 381-1080-ND@ 29.02 22.23 20.38 17.91 |3412L 
92 x 25 12 7~15 1.8 42 32 Ball 24 AWG 12.2" Leads | 381-1012-ND@ 29.02 22.23 20.38 17.91 |3412M 
92 x 25 24 12 ~ 28 2.6 49 36 Ball 24 AWG 12.2" Leads | 381-1001-ND@ 24.56 18.81 17.25 15.16 |3414 
92 x 25 24 18 ~ 28 2.3 49.4 32 Ball 24 AWG 12.2” Leads | 381-1160-ND@ 28.55 21.87 20.05 17.62 |3414N 
92 x 32 12 6~15 24 47 37 Ball 22 AWG 12.2" Leads | 381-1073-ND@ 32.78 25.11 23.02 20.23 | 3312 
92 x 32 24 12 ~ 28 24 47 37 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1074-ND 32.78 25.11 23.02 20.23) 3314 
119x 25 12 7~14 3.2 82 38 Ball 22 AWG 12.2" Leads | 381-1024-ND@ 31.26 23.94 21.95 19.29 |4412FM 
119.x 25 24 12 ~ 28 3.2 82 38 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1025-ND 32.78 25.11 23.02 20.23 | 4414FM 
119x 32 12 6~15 2.6 82 39 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1021-ND@ 33.84 25.92 23.76 20.88 |4312M 
119 x 32 12 6~15 5 100 45 Ball 22 AWG 12.2” Leads _| 381-1002-ND@ 33.84 25.92 23.76 20.88 | 4312 
119x 32 12 6~15 5 100.1 45 Ball 22 AWG 12.2" Leads | 381-2263-ND@ 36.07 27.63 25.33 22.26 | 4312/2 
119x 32 24 12 ~ 28 2.6 82 39 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1023-ND@ 33.84 25.92 23.76 20.88 |4314M 
119x 32 24 12 ~ 28 5 100 45 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1003-ND@ 33.84 25.92 23.76 20.88 |) 4314 
119x 32 48 36 ~ 53 5 100 45 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1004-ND@ 37.60 28.80 26.40 23.20 4318 
119x 38 12 7~15 45 106 49 Ball -110" x .02” Terminals | 381-1014-ND@ 48.53 37.17 34.08 29.95 | 4182NX 
119x 38 12 7~145 5.3 108 49 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1084-ND@ 44.53 34.11 31.27 27.48 | 4212H 
119x 38 12 7~15 24 162 60 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1142-ND 134.54 103.05 94.47 83.02 | DV4112/2NP-3021 
119x 38 24 12 ~ 28 5.3 108 49 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1085-ND@ 44.53 34.11 31.27 27.48 |4214H 
119x 38 24 12 ~29 45 106 49 Ball -110" x .02” Terminals | 381-1015-ND@ 56.05 42.93 39.36 34.59 | 4184NX 
119x 38 24 12 ~25 11 140 59 Ball -110” x .02” Terminals | 381-1134-ND@ 59.34 45.45 41.67 36.62 |4184NXH 
119x 38 24 16 ~ 30 19.5 182.4 65 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1161-ND@ 71.09 54.45 49.92 43.87 | 4114NH3 
119x 38 24 16 ~ 30 24 161.9 60 Ball 22 AWG 12.2" Leads | 381-2276-ND@ 80.90 70.79 64.72 56.63 | DV4114N 
119x 38 48 36 ~ 56 5.6 108 49 Ball -110x.02” Terminals | 381-1087-ND® 50.76 38.88 35.64 31.32 | 4298H 
119x 38 48 36 ~ 56 19.5 182.4 65 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1162-ND@ 72.50 55.53 50.91 44.74 | 4118N/2H3 
127 x 38 12 8~16 45 118 44 Ball -110” x .02” Terminals | 381-1115-ND 64.98 49.77 45.63 40.10 |W2G115-AD15-13 
127 x 38 12 7~14 6 127 46 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1131-ND@ 51.58 39.51 36.22 31.83 /5212NN 
127 x 38 12 12 ~ 28 6 127 46 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1132-ND@ 51.58 39.51 36.22 31.83 /5214NN 
127 x 38 24 16 ~ 28 12 160 52 Ball -110" x .02” Terminals | 381-1068-ND@ 91.53 70.11 64.27 56.48 | W2G115-AG71-12 
172x51 24 12 ~ 28 18 241 57 Ball -118” x .02” Terminals | 381-1005-ND@ 90.01 68.94 63.20 55.54 6424 
172x51 24 12 ~ 28 26 283 61 Ball 118" x .02” Terminals | 381-1043-ND@ 104.58 80.10 73.43 64.53 | 6224NH 
2 172x51 24 16 ~ 30 37 318 63 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1156-ND 116.60 102.03 93.28 81.62 |DV6224 
172x51 48 28 ~ 60 17 241 55 Ball -118" x .02” Terminals | 381-1045-ND@ 90.01 68.94 63.20 55.54 | 6248N 
172x51 48 40 ~ 60 37 318 63 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1157-ND@ 116.60 102.03 93.28 81.62 | DV6248 
DC Flatpak Blowers 
76 x27 12 8~ 13.5 5 16.5 51 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1148-ND@ 36.54 27.99 25.66 22.55 | RL48-19/12 
76 x 27 24 18 ~ 26.4 5 16.5 51 Ball 22 AWG 12.2" Leads | 381-1149-ND 36.54 27.99 25.66 22.55 | RL48-19/14 
97 x 93.5 x 33 12 8~12 12.5 32.4 62 Ball 26 AWG 12.2” Leads | 381-1150-ND@ 51.58 39.51 36.22 31.83 | RL65-21/12/2 
4 121 x 37 12 7~15 5 24 58 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1059-ND@ 64.98 49.77 45.63 40.10 | RL90-18/12N 
121 x 37 24 12 ~ 28 5 24 58 Ball 22 AWG 12.2” Leads _| 381-1060-ND@ 64.98 49.77 45.63 40.10 | RL90-18/14N 
127 x 25 12 8~15 8 37.7 60 Ball 22 AWG 12.2” Leads | 381-1151-ND@ 75.80 66.33 60.64 53.06 |RLF100-11/12 
127 x 25 24 6 ~ 30 8 37.7 60 Ball 22 AWG 12.2" Leads | 381-1152-ND@ 67.90 59.42 54.32 47.53 | RLF100-11/14 
NEW! Finger Guards — RoHS Compliant NEW! 
Finger Guard Compatible with EBM Fan Size 200 381-2324-ND 23.03 17.64 16.17 14.21 | 78128-2-4039 
Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. @ RoHS Compliant + PWM Fan 
Dimensions Voltage Power | CFM | Noise | Bearing Impeller Dimensions Capac-| Impeller | Digi-Key Price Each ebmpapst Ind. 
Fig. (mm) Nominal | Range |(Watts)| @0 | dB(A) Type Inches (mm) itor Material | Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
AC Backward Curved Motorized Impellers — RoHS Compliant 
5 220 x71 230 — 100 | 530 74 Ball 8.66" (220) x 2.8” (71) 2 Plastic |381-1109-ND 109.98 84.24 77.22 67.86 _|R2E220-AA40-23 
DC Backward Curved Motorized Impellers — RoHS Compliant 
5 133 x 91 24 16~28 | 28 212 63 =— 5.25” (133) x 2.39” (60.6) - Plastic | 381-1154-ND 190.90 167.04 152.72 = 133.63 [R1G133-AA17-02 
175 x 69 48 36~57 | 36 330 65 _ 6.9” (175) x 2.72” (69) = Plastic |381-1159-ND 217.50 190.32 174.00 152.25 | R1G175-AB41-02 
NEW! DC Radial Blower — RoHS Compliant NEW! 
5 101 x52 12 9~13.6 | 20.5 | 112 74 Ball = = = RER101-36/12N/2HHP-NDF 110.92 84.96 77.88 68.44 [RER101-36/12N-2HHP 
t+ PWM Fan 
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A DELTA DC Axial Fans and Blowers 


Broad product range covers axial fans from 25mm to 172mm and blowers from 30mm to 120mm. 


Features: ¢ Distinctive blade designs * Brushless *TS16949 accredited * ISO-9001 certified * Ball bearings * Lead wires 


a ACE EG 


Rated 
Dimensions Voltage Power Noise | Bearing | Current | Speed Digi-Key Price Each Delta Finger Price 
Fig. (mm) Nominal Range (Watts) | CFM dB(A) Type (A) (RPM) Features | Part No. 1 10 100 Part No. Guards Each 
Axial Fans 
25 x 25x10 12 7.0 ~ 13.2 0.96 2.40 28.0 Ball .080 13,000 _ 603-1129-ND 12.72 8.40 6.96 | AFB02512HHA-A _ _ 
35 x 35 x 10 12 9.5 ~ 13.8 1.08 5.50 22.0 Ball .090 7,000 _ 603-1128-ND 12.72 8.40 6.96 | AFBO3512HA-A CR378-ND 66 
40 x 40x 10 12 7.0 ~ 13.8 72 5.90 24.5 Ball .060 5,000 _ 603-1002-ND 9.78 7.44 6.38 | EFBO412MA CR230-ND 65 
40 x 40x 10 12 7.0 ~ 13.8 96 6.92 28.5 Ball .080 6,000 _ 603-1003-ND 9.78 7.44 6.38 | EFB0412HA CR230-ND 65 
40 x 40x 10 12 7.0 ~ 13.8 1.20 8.09 33.0 Ball -100 7,000 _ 603-1004-ND 11.26 7.44 6.17 | EFBO412HHA CR230-ND 65 
40 x 40x15 12 7.0 ~ 13.8 1.56 11.48 32.0 Ball 130 8,300 _ 603-1005-ND 11.81 9.09 7.62 | AFBO0412HHB CR230-ND 65 
40 x 40x15 12 7.0 ~ 13.8 3.00 14.83 415 Ball .250 11,000 _ 603-1006-ND 11.81 9.09 7.62 | AFB0412SHB CR230-ND 65 
40 x 40 x 20 5 4.5~5.5 1.25 8.54 28.5 Ball .250 7,600 od 603-1007-ND 10.93 8.32 7.13 |EFBO405HD CR230-ND 65 
40 x 40 x 20 5 4.5 ~5.5 1.60 10.10 32.5 Ball 320 9,000 Tac 603-1008-ND 13.25 8.75 7.25 | EFBO405VHD-FOO CR230-ND 65 
40 x 40 x 20 12 7.0 ~ 13.8 0.96 8.54 28.5 Ball .080 7,600 = 603-1009-ND 12.59 8.32 6.89 | EFB0412HD CR230-ND 65 
40 x 40 x 20 12 7.0 ~ 13.8 1.44 10.10 32.5 Ball 120 9,000 _ 603-1010-ND 12.59 8.32 6.89 | EFB0412VHD CR230-ND 65 
40 x 40 x 20 24 14.0~27.6 | 0.96 5.54 22.0 Ball .040 5,000 =- 603-1011-ND 10.93 8.32 7.13 | EFBO424LD CR230-ND 65 
40 x 40 x 28 12 4.5 ~ 13.8 0.84 10.59 32.1 Ball .070 6,500 Tac 603-1012-ND 16.43 10.85 8.99 | FFB0412HN-FOO CR230-ND 65 
40 x 40 x 28 12 4.0 ~ 13.8 6.00 24.0 51.5 Ball 500 13,000 Tac 603-1013-ND 18.82 12.43 10.30 | FFB0412SHN-FOO CR230-ND 65 
40 x 40 x 28 12 4.5 ~ 13.2 1.92 15.79 41.9 Ball 160 9,500 _ 603-1014-ND 13.39 10.30 8.63 | FFB0412VHN CR230-ND 65 
40 x 40 x 28 12 4.5 ~ 13.2 1.92 15.79 41.9 Ball -160 9,500 _ 603-1015-ND 16.43 10.85 8.99 | FFB0412VHN-B CR230-ND 65 
40 x 40 x 28 12 4.5 ~ 13.2 1.92 15.79 41.9 Ball -160 9,500 Tac 603-1016-ND 16.43 10.85 8.99 | FFB0412VHN-FOO CR230-ND 65 
40 x 40 x 28 12 4.5 ~ 13.2 1.92 15.79 41.9 Ball -160 9,500 | Locked Rotor | 603-1017-ND 16.43 10.85 8.99 | FFB0412VHN-ROO CR230-ND 65 
40 x 40 x 28 24 14.0 ~ 26.4 2.40 15.79 41.9 Ball -100 9,500 _ 603-1018-ND 15.77 10.42 8.63 | FFB0424VHN CR230-ND 65 
45 x 45x10 12 7.0 ~ 13.8 1.32 9.85 30.0 Ball 110 5,000 - 603-1021-ND 11.81 9.09 7.62 | AFB04512MA _ - 
50 x 50 x 10 5 4.5~5.5 0.65 9.21 25.0 Ball 130 4,500 Tac 603-1022-ND 11.93 7.88 6.53 | EFBO505MA-F00 CR379-ND 86 
50 x 50x 10 12 7.0 ~ 13.8 1.20 11.4 30.0 Ball -100 5,500 _ 603-1023-ND 9.78 7.44 6.38 | EFBO512HA CR379-ND 86 
50 x 50x 15 12 7.0 ~ 13.8 1.20 14.13 32.0 Ball -100 5,600 _ 603-1024-ND 13.91 9.19 7.62 | AFBO512HB CR379-ND 86 
50 x 50 x 20 12 7.0 ~ 13.8 1.92 20.30 40.5 Ball -160 7,000 = 603-1025-ND 13.91 9.19 7.62 | AFB0512VHD CR379-ND 86 
60 x 60 x 10 12 7.0 ~ 13.8 2.16 21.19 36.5 Ball 180 4,800 _ 603-1026-ND 12.59 8.32 6.89 | EFBO612HHA CR221-ND 68 
60 x 60x 15 § 4.0 ~ 6.0 1.50 15.36 32.0 Ball 300 4,000 _ 603-1027-ND 13.91 9.19 7.62 | AFBO605HB CR221-ND 68 
60 x 60 x 15 24 14.0 ~ 27.6 1.92 15.36 32.0 Ball .080 4,000 _ 603-1028-ND 13.91 9.19 7.62 | AFBO624HB CR221-ND 68 
60 x 60 x 20 12 7.0 ~ 13.8 1.80 18.36 31.0 Ball 150 4,400 _ 603-1029-ND 11.81 9.09 7.62 | AFBO612HHD CR221-ND 68 
60 x 60 x 25.4 12 4.0 ~ 13.8 0.96 16.81 26.5 Ball .080 3,100 _ 603-1030-ND 15.50 10.24 8.49 | AFBO612L-A CR221-ND 68 
60 x 60 x 25.4 12 4.0 ~ 13.8 1.68 23.38 34.0 Ball 140 4,250 =_ 603-1031-ND 13.16 10.13 8.49 | AFB0612H-A CR221-ND 68 
60 x 60 x 25.4 12 4.0 ~ 13.8 2.04 27.55 40.0 Ball 170 5,000 _ 603-1032-ND 13.16 10.13 8.49 | AFBO612HH-A. CR221-ND 68 
1 60 x 60 x 25.4 12 4.0 ~ 13.8 3.24 34.15 44.5 Ball .270 6,000 Tac 603-1033-ND 16.83 11.12 9.21 | AFBO612SH-ABFOO CR221-ND 68 
60 x 60 x 25.4 12 4.0 ~ 13.8 3.24 34.15 44.5 Ball .270 6,000 Tac 603-1034-ND 16.17 10.68 8.85 | AFB0612SH-AFOO CR221-ND 68 
60 x 60 x 25.4 12 4.0 ~ 13.8 4.56 38.35 46.5 Ball 380 6,800 Tac 603-1035-ND 16.83 11.12 9.21 | AFBO612EH-ABFOO CR221-ND 68 
60 x 60 x 25.4 24 14.0~ 27.6 | 2.16 23.38 34.0 Ball .090 4,250 = 603-1036-ND 15.50 10.24 8.49 | AFB0624H-A CR221-ND 68 
60 x 60 x 25.4 24 14.0~27.6 | 2.64 27.55 40.0 Ball 110 5,000 _ 603-1037-ND 15.50 10.24 8.49 | AFBO624HH-A CR221-ND 68 
60 x 60 x 38 12 4.5 ~ 13.8 4.08 36.73 46.5 Ball 340 6,000 _— 603-1038-ND 18.15 11.99 9.94 | FFBO612VHE CR221-ND 68 
60 x 60 x 38 12 4.5 ~ 13.8 6.60 43.44 50.5 Ball 550 7,000 _ 603-1039-ND 15.07 11.86 9.94 | FFBO612SHE CR221-ND 68 
60 x 60 x 38 12 4.5 ~ 13.8 9.60 50.15 54.5 Ball 800 8,000 _ 603-1040-ND 18.15 11.99 9.94 | FFBO612EHE CR221-ND 68 
60 x 60 x 38 12 7.0 ~ 13.8 8.16 49.54 54.0 Ball 680 9,000 _ 603-1041-ND 20.41 13.48 11.17 | AFBO612VHE-A CR221-ND 68 
70 x 70 x 20 12 5.0 ~ 13.8 3.00 40.43 40.5 Ball .250 4,400 _ 603-1043-ND 11.81 9.09 7.62 | AFBO712HHD — _ 
70 x70 x 25.4 12 5.0 ~ 12.6 5.28 51.97 475 Ball 440 5,500 _ 603-1044-ND 13.91 9.19 7.62 | AFBO712VH-A = _ 
70 x70 x 25.4 12 5.0 ~ 13.8 7.80 61.05 50.5 Ball .650 6,300 _ 603-1045-ND 16.96 11.20 9.28 | AFBO712SH-AB _ — 
70 x 70 x 25.4 24 14.0 ~ 26.4 2.16 28.85 31.5 Ball .090 3,100 _ 603-1046-ND 13.16 10.13 8.49 | AFBO724M-A _ — 
80 x 80x15 12 7.0 ~ 13.8 1.68 33.55 34.0 Ball 14 3,100 - 603-1182-ND NEW! | 12.60 9.45 7.88 | AFBO812HB = = 
80 x 80x15 12 7.0 ~ 13.8 2.28 39.20 39.5 Ball -190 3,700 Tac 603-1047-ND 14.58 9.63 7.98 | AFB0812VHB-FOO CR180-ND 93 L 
80 x 80 x 20 12 7.0 ~ 13.8 2.64 48.20 41.0 Ball .220 4,000 _ 603-1048-ND 13.91 9.19 7.62 | AFB0812SHD CR180-ND 93 
80 x 80 x 25.4 5 4.5~55 2.15 35.31 31.0 Ball 430 3,000 _ 603-1049-ND 13.91 9.19 7.62 | AFBO805H CR180-ND 938 
80 x 80 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 1.92 35.31 31.0 Ball -160 3,000 _ 603-1050-ND 13.91 9.19 7.62 | AFBO812H CR180-ND 93 
80 x 80 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 2.40 37.43 34.0 Ball .200 3,250 _ 603-1051-ND 13.91 9.19 7.62 _| AFBO812HH CR180-ND 93 
80 x 80 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 2.40 37.43 34.0 Ball .200 3,250 Tac 603-1052-ND 14.58 9.63 7.98 | AFBO812HH-FOO CR180-ND 93 
80 x 80 x 25.4 12 7.0 ~ 13.2 3.12 47.22 417 Ball .260 3,500 _ 603-1053-ND 19.01 14.94 12.90 | FFBO812HH CR180-ND 93 
80 x 80 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 4.08 46.62 40.0 Ball 340 4,000 Tac 603-1054-ND 14.58 9.63 7.98 | AFB0812SH-FOO CR180-ND 93 
80 x 80 x 25.4 12 7.0 ~ 13.2 6.00 67.02 48.6 Ball 500 4,500 _ 603-1055-ND 19.01 14.94 12.90 | FFB0812SH CR180-ND 93 
80 x 80 x 25.4 12 7.0 ~ 13.2 6.00 67.02 48.6 Ball 500 4,500 | Locked Rotor |603-1181-ND NEW! | 19.53 15.35 13.26 | FFB0812SH-ROO CR180-ND 93 
80 x 80 x38 12 7.0 ~ 13.8 4.56 57.21 44.5 Ball 380 4,200 _ 603-1056-ND 18.15 11.99 9.94 | FFBO812VHE CR180-ND 93 
80 x 80 x38 12 7.0 ~ 13.8 6.96 68.51 48.5 Ball 580 4,900 _ 603-1057-ND 18.15 11.99 9.94 | FFBO812SHE CR180-ND 93 
80 x 80 x38 12 7.0 ~ 13.8 10.80 80.16 52.5 Ball .900 5,700 Tac 603-1058-ND 18.82 12.43 10.30 | FFBO812EHE-F0O CR180-ND 93 
80 x 80 x38 12 7.0 ~ 13.2 18.00 | 102.02 62.2 Ball 1.50 7,500 _ 603-1060-ND 20.20 16.47 14.14 | FFBO812UHE CR180-ND 93 
80 x 80 x38 12 7.0 ~ 13.2 33.00 | 132.56 65.0 Ball 2.75 9,000 = 603-1061-ND 26.80 21.85 18.76 | PFBO812DHE CR180-ND 93 
92 x 92x 20 24 14.0~27.6 | 2.40 54.60 35.0 Ball -100 2,700 _ 603-1063-ND 11.81 9.09 7.62 | AFBO924HD CR220-ND 17 
92 x 92 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 1.92 1.21 34.0 Ball -160 2,850 _ 603-1064-ND 13.91 9.19 7.62 | AFBO912H CR220-ND 17 
92 x 92 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 3.00 57.92 38.0 Ball .250 3,200 _ 603-1065-ND 13.91 9.19 7.62 | AFBO912HH CR220-ND 17 
92 x 92 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 4.80 67.80 45.0 Ball 400 3,800 - 603-1067-ND 11.81 9.09 7.62 | AFBO912VH CR220-ND th 
(Continued) 
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Aneta DC Axial Fans and Blowers (cont) 
Rated 

Dimensions Voltage Power Noise | Bearing | Current | Speed Digi-Key Price Each Delta Finger Price 

Fig. (mm) Nominal Range (Watts) | CFM dB(A) Type (A) (RPM) Features | Part No. 1 10 100 Part No. Guards Each 
92 x 92 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 7.20 81.97 48.2 Ball .600 3,700 — 603-1066-ND 15.07 11.86 9.94 | FFBO912VH CR220-ND 17 

92 x 92 x 25.4 24 14.0~27.6 | 2.40 1.21 34.0 Ball -100 2,850 _ 603-1069-ND 13.91 9.19 7.62 | AFBO924H CR220-ND 17 

92 x 92 x 25.4 24 14.0~27.6 | 5.28 67.80 45.0 Ball .220 3,800 _ 603-1070-ND 13.91 9.19 7.62 | AFBO924VH CR220-ND 17 

92 x 92 x 38 12 7.0 ~ 13.2 14.64 | 129.31 60.5 Ball 1.22 6,000 _— 603-1071-ND 27.30 22.25 19.11 | PFBO912GHE CR220-ND 77 

92 x 92 x 38 24 14.0 ~ 27.6 | 12.00 | 110.18 55.0 Ball -50 4,800 IP55 603-1179-ND NEW! | 21.36 16.51 14.08 _| FFBO924EHE-T500 CR220-ND at 

92 x 92x 38 24 14.0~27.6 | 6.72 85.46 475 Ball .280 3,800 _ 603-1072-ND 18.95 12.52 10.37 | FFBO924VHE CR220-ND 17 

92 x 92 x 38 48 28.0~53.0 | 9.60 100.29 §2.5 Ball .200 4,400 — 603-1073-ND 24.12 15.93 13.20 | FFBO948SHE CR220-ND 17 

120 x 120 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 2.76 82.67 38.5 Ball .230 2,500 _ 603-1075-ND 14.52 11.42 9.57 | AFB1212H CR210-ND 1.72 

120 x 120 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 3.96 95.14 41.5 Ball 330 2,800 _— 603-1076-ND 17.49 11.55 9.57 | AFB1212HH CR210-ND 1.72 

120 x 120 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 6.36 113.11 46.5 Ball 53 3,400 IP55 603-1178-ND NEW! | 21.96 17.27 14.48 | AFB1212SH-T500 CR210-ND 1.72 

120 x 120 x 25.4 24 14.0~27.6 | 6.72 113.11 46.5 Ball .280 3,400 _ 603-1077-ND 18.29 12.08 10.01 | AFB1224SH CR210-ND 1.72 

1 120 x 120 x 38 12 4.0 ~ 13.2 12.60 | 151.85 53.0 Ball 1.05 3,700 _ 603-1082-ND 15.07 11.86 9.94 | AFB1212SHE CR210-ND 1.72 
120 x 120 x 38 12 4.0 ~ 13.2 7.20 129.96 48.0 Ball .600 3,200 Tac 603-1078-ND 15.62 12.07 10.30 | AFB1212VHE-FOO CR210-ND 1.72 

120 x 120 x 38 12 7.0 ~ 13.2 24.00 | 190.00 59.0 Ball 2.00 4,000 Tac 603-1083-ND 32.60 21.53 17.84 | FFB1212EHE-F0O CR210-ND 1.72 

120 x 120 x 38 12 7.0 ~ 13.2 18.00 | 170.92 56.5 Ball 1.50 3,600 Tac 603-1081-ND 32.60 21.53 17.84 | FFB1212SHE-FOO CR210-ND 1.72 

120 x 120 x 38 12 7.0 ~ 13.2 12.00 | 151.85 53.0 Ball 1.00 3,200 _ 603-1080-ND 31.93 21.09 17.48 | FFB1212VHE CR210-ND 1.72 

120 x 120 x 38 12 8.0 ~ 13.2 32.40 |) 217.80 64.0 Ball 2.70 4,800 _ 603-1084-ND 42.00 27.74 22.99 | PFB1212GHE CR210-ND 1.72 

120 x 120 x 38 24 7.0 ~ 27.6 5.76 105.94 41.0 Ball .240 2,600 _ 603-1085-ND 16.94 13.09 10.98 | AFB1224HE CR210-ND 1.72 

120 x 120 x 38 24 14.0~27.6 | 4.80 109.17 44.0 Ball .20 3,000 | Locked Rotor | 603-1183-ND NEW! | 17.49 13.52 11.53 | AFB1224HE-ROO CR210-ND 1.72 

120 x 120 x 38 24 7.0 ~ 27.6 9.12 129.96 48.0 Ball .380 3,200 - 603-1086-ND 16.94 13.09 10.98 | AFB1224VHE CR210-ND 1.72 

120 x 120 x 38 24 14.0~ 26.4 | 24.00 | 190.00 59.0 Ball 1.00 4,000 _ 603-1088-ND 33.52 22.14 18.35 | FFB1224EHE CR210-ND 1.72 

120 x 120 x 38 24 14.0~26.5 | 48.00 | 252.85 66.5 Ball 2.00 5,500 IP55/Tac | 603-1180-ND NEW! | 39.04 32.04 28.03 | PFB1224UHE-T50F CR210-ND 1.72 

120 x 120 x 38 48 28.0~53.0 | 24.00 | 190.00 59.0 Ball 500 4,000 Tac 603-1089-ND 38.29 25.29 20.96 | FFB1248EHE-FOO CR210-ND 1.72 

127 x 127 x 38 12 7.0 ~ 13.2 22.20 | 180.00 56.5 Ball 1.85 3,450 _ 603-1094-ND 31.20 25.60 22.40 | FFB1312SHE CR200-ND 2.51 

40 x 40 x 48 12 7.0 ~ 13.2 10.20 24.00 60.0 Ball .850 12,000 Tac 603-1019-ND 31.14 20.57 17.04 | GFBO412SHG-FOO CR230-ND 65 

2 40 x 40 x 56 12 7.0 ~ 13.2 15.00 27.30 59.5 Ball 1.25 15,000 Tac 603-1020-ND 31.14 20.57 17.04 | GFBO412EHS-F00 CR230-ND 65 
60 x 60 x 50.8 12 7.0 ~ 13.8 5.16 32.14 50.5 Ball 430 5,000 - 603-1042-ND 24.70 20.14 17.29 | GFBO612HHG CR221-ND 68 

80 x 80 x 50.8 12 7.0 ~ 13.2 8.76 68.58 53.0 Ball 730 4,200 Tac 603-1062-ND 33.39 22.05 18.27 | GFBO812SHG-FOO CR180-ND 93 

172 x 150 x 25.4 12 6.0 ~ 14.0 11.76 | 202.54 52.0 Ball .980 3,000 _ 603-1126-ND 51.57 42.98 38.68 | AFB1512H-A CR196-ND 3.02 

3 | 172x150 x 25.4 12 6.0 ~ 14.0 14.04 | 214.85 53.5 Ball 1.17 3,200 _ 603-1099-ND 51.57 42.98 38.68 | AFB1512HH-A CR196-ND 3.02 
172 x 150 x 25.4 24 12.0~30.0 | 7.44 160.77 46.0 Ball 310 2,400 = 603-1125-ND 75.92 50.14 41.55 | AFB1524L-A CR196-ND 3.02 

4 172 x 50.8 24 12.0 ~ 28.0 | 28.08 | 325.00 59.0 Ball 1.17 4,300 Tac 603-1130-ND 48.56 40.17 36.10 | EFB1724SHG-FOO CR206-ND 2.84 

PWM Control Axial Fans with Tach Output 

60 x 60 x 15 12 8.0 ~ 13.2 3.96 29.24 47.5 Ball 330 7,200 PWM/Tac | 603-1169-ND 15.33 12.06 10.11 | AFCO612DB-FO0 CR221-ND 68 

60 x 60 x 25.4 12 10.8 ~ 13.8 1.56 23.38 34.0 Ball 130 4,250 PWM/Tac | 603-1174-ND 13.29 10.88 8.76 | AFCO612D-SP07 CR221-ND 68 

60 x 60 x 38 12 8.0 ~ 13.2 18.0 66.75 61.5 Ball 1.50 12,000 PWM/Tac | 603-1158-ND 16.61 12.84 10.76 | AFCO612DE-AFOO = = 

60 x 60 x 38 12 7.0 ~ 13.2 10.80 54.79 60.0 Ball -90 9,000 PWM/Tac | 603-1160-ND 17.85 14.45 12.12 | FFCO612DE-FOO = _ 

60 x 60 x 38 12 10.8~13.2 | 16.80 67.85 61.5 Ball 1.40 12,000 PWM/Tac | 603-1162-ND 17.85 14.45 12.12 | PFC0612DE-F00 = = 

80 x 80x15 12 7.0 ~12.6 3.96 48.80 41.0 Ball 33 3,800 PWM/Tac | 603-1159-ND 10.35 7.88 6.75 | EFC0812DB-FO0 = = 

80 x 80 x 25.4 12 10.8 ~ 13.2 2.28 42.02 39.0 Ball 9 3,600 PWM/Tac | 603-1157-ND 8.76 6.57 5.48 | AUBO812VH-SP00 = = 

1 80 x 80 x 38 12 10.8~ 13.2 | 33.00 132.6 65.0 Ball 2.75 9,000 PWM/Tac | 603-1166-ND 30.23 24.80 21.70 | PFC0+812DE-SP04 = _ 
80 x 80 x 38 12 7.0 ~ 13.2 9.60 86.65 54.4 Ball 80 6,000 PWM/Tac | 603-1167-ND 30.23 24.80 22.48 | PFC0812DE-SP07 => — 

80 x 80 x 38 12 10.8~13.2 | 13.80 | 105.21 60.0 Ball 1.15 9,000 PWM/Tac | 603-1172-ND 16.61 13.07 10.76 | QFRO812DE-FOO CR180-ND 93 

92 x 92 x 25.4 12 8.0 ~ 13.2 9.00 102.59 53.0 Ball 75 4,800 PWM/Tac | 603-1156-ND 15.18 11.94 10.01 | AFCO912D-AFOO = = 

92 x 92 x 38 12 8.0 ~ 13.2 19.20 | 131.76 62.0 Ball 1.60 8,300 PWM/Tac | 603-1176-ND 24.46 19.94 17.13 |QFRO912UHE-SP01 | CR220-ND TT 

120 x 120 x 25.4 12 10.2 ~ 13.8 6.36 113.11 46.5 Ball 53 3,400 PWM/Tac | 603-1168-ND 17.05 13.18 11.05 | AFC1212D-FOO = _ 

120 x 120 x 38 12 8.0 ~ 13.2 48.00 | 252.85 66.5 Ball 4.00 5,500 PWM/Tac | 603-1164-ND 35.63 29.24 25.58 | PFC1212DE-F00 = = 

120 x 120 x 38 12 8.0 ~ 13.2 21.60 | 210.38 64.0 Ball 1.80 6,000 PWM/Tac | 603-1165-ND 26.64 21.72 18.65 |QFR1212GHE-SP01 |— = 

2 40 x 40 x 56 12 4.0 ~ 13.2 12.00 30.50 61.0 Ball 1.00 15,300 PWM/Tac | 603-1161-ND 24.38 20.38 17.50 | GFC0412DS-TPO1 = = 

Blowers 

5 30 x 30 x 10 12 7.0 ~ 13.2 0.84 1.45 29.0 Ball .070 7,500 _ 603-1112-ND 11.48 8.83 7.40 | BFB0312HA-A — _ 
40 x 40x 10 5 4.0 ~ 6.0 1.10 3.00 34.5 Ball .220 8,500 - 603-1113-ND 11.48 8.83 7.40 _| BFBO405HHA-A = = 
51x51x15 12 10.0 ~ 13.8 1.92 3.88 38.0 Ball -160 5,500 | Locked Rotor | 603-1114-ND 18.15 11.99 9.94 | BFBO512H-ROO _ _ 
51x51x15 12 10.0 ~ 13.8 2.52 4.59 45.0 Ball .210 6,500 Tac 603-1115-ND 18.15 11.99 9.94 | BFBO512HH-FOO = — 
51x51x15 24 14.0~27.6 | 2.64 4.59 45.0 Ball 110 6,500 _ 603-1116-ND 17.49 11.55 9.57 | BFBO524HH _ _ 

60 x 60 x 25 12 5.0 ~ 13.8 2.16 6.71 34.0 Ball 180 3,200 = 603-1117-ND 12.60 9.69 8.12 | BFBO612H _ = 

6 75x75 x30 12 7.0 ~ 13.8 2.64 11.30 38.0 Ball .220 2,900 _ 603-1118-ND 15.29 12.03 10.08 | BFBO712H = - 
75.7 x 75.7 X25 12 7.0 ~ 13.8 4.08 15.327 51.0 Ball 34 4,400 _ 603-1177-ND NEW! | 15.53 12.01 10.24 | BFBO712HH-A _- _ 

97 x 94x 33 12 4.0 ~ 13.8 9.60 25.43 52.0 Ball .800 3,600 Tac 603-1119-ND 24.38 16.10 13.34 | BFB1012H-FOO _ _ 

97 x 94x 33 24 7.0 ~ 27.6 9.60 25.43 52.0 Ball 400 3,600 Tac 603-1120-ND 24.38 16.10 13.34 | BFB1024H-FOO _— _ 

120 x 120 x 32 12 4.0 ~ 13.8 4.80 24.70 47.0 Ball 400 2,100 Tac 603-1121-ND 26.63 17.59 14.58 | BFB1212L-F00 = =_ 

120 x 120 x 32 48 28.0~56.0 | 10.56 35.31 54.0 Ball .220 2,800 _ 603-1122-ND 20.60 16.79 14.42 | BFB1248HH = - 


Variable AC Transformers 
Cased plug-in models feature a ventilated steel case, input line cord and plug, fused NEMA rated 
output receptacle, and an illuminated on/off switch. They are connected for output voltage increase 
with a clockwise rotation, and the dials are graduated from 0-100% of the voltage setting. 
Input Net 
Input Frequency Output Maximum Output Weight Digi-Key Price Each Staco 
Fig. Voltage (Hz) Voltage Constant Current Load (Ibs.) Part No. 1 5 10 15 Part No. 
1 120 60 0-132 2.5A -33KVA 5 452-1000-ND 253.80 236.88 228.42 219.96 3PN221B 
120 50/60 0-140 5.0A* -70KVA 7 452-1001-ND 273.60 255.36 246.24 237.12 3PN501B 
120 50/60 0-140 10A* 1.4KVA 10 1/4 452-1003-ND 290.70 271.32 261.63 251.94 3PN1010B 
120 50/60 0-140 10A* 1.4KVA 10 1/4 452-1004-NDt 486.90 454.44 438.21 421.98 3PN1010BV 
120 60 0-120 12A* 1.44KVA 10 1/4 452-1006-ND® NEW! 336.60 314.16 302.94 291.72 3PN1210B 
2 120 50/60 0-140 15A* 2.10KVA 18 452-1007-ND@® NEW! 534.60 498.96 481.14 463.32 3PN1510B 
120 50/60 0-140 22A* 3.08KVA 24 452-1009-ND® NEW! 764.10 713.16 687.69 662.22 3PN2210B 
240 50/60 0-280 3.5A* -98KVA 10 1/4 452-1005-ND 348.30 325.08 313.47 301.86 3PN1020B 
240 50/60 0-280 9.5A* 2.66KVA 22 452-1008-ND@® NEW! 534.60 498.96 481.14 463.32 3PN1520B 


* Unit is fused for the constant current rating at the factory. + With Voltmeter RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HAMMOND F iti 
MANUFACTURING, Filament and Low Voltage Rectifier Use Transformers — @ sesoso, @) arse 


Fig. 1 — Open Style: ¢ Primary 115VAC, 60 Hz * Open style, channel bracket, two hole Fig. 2 — High Current - Open Frame: ¢ Primary 115VAC, 60 Hz * Open style, four hole 
LAL’ chassis mount * Min. 6” (15.24cm) leads ¢ Dual bobbin design, no electrostatic shield frame chassis mount * Min. 6” (15.24cm) leads » Dual bobbin design, no electro- 
required * Class A insulation (105°C) * Hi-Pot test of 2,000V RMS static shield required ¢ Class A insulation (105°C) * Hi-Pot test of 2,000V RMS 
Voltst Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Fig.| AC | Amps A B C D E F G Part No. 1 5 10 25 | Part No. 
6.3 | 0.6 | 2.38 (60.45) | 1.38 (35.05) | 1.38 (35.05) | 2.00 (50.80) - _ 0.187 (4.75) HM505-ND 14.73 14.18 13.85 12.96/166G6 
6.3 | 4.0 | 3.25 (82.55) | 1.75 (44.45) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) - _ 0.187 (4.75) HM508-ND 15.71 1512 14.77 13.83) 166N6 
8.5 | 2.0 | 3.25 (82.55) | 1.63 (41.40) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) - _ 0.187 (4.75) HM510-ND 19.64 18.90 1846 17.28] 166L8 
9.0 | 0.5 | 2.38 (60.45) | 1.38 (35.05) | 1.38 (35.05) | 2.00 (50.80) - _ 0.187 (4.75) HM511-ND 21.11 20.32 19.85 18.58] 166G9 
10.0 | 1.0 | 2.81 (71.37) | 1.63 (41.40) | 1.69 (42.93) | 2.38 (60.45) - = 0.187 (4.75) HM513-ND 19.64 18.90 18.46 17.28] 166/10 
10.0 | 2.0 | 3.25 (82.55) | 1.75 (44.45) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) _ — 0.187 (4.75) HM514-ND 15.71 1512 14.77  13.83|166L10 
4 | 10.0 | 3.0 | 3.26 (82.55) | 2.00 (50.80) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) - _ 0.187 (4.75) HM515-ND 23.56 2268 22.15 20.74] 166M10 
12.6 | 0.3 | 2.38 (60.45) | 1.38 (35.05) | 1.38 (35.05) | 2.00 (50.80) - _ 0.187 (4.75) HM517-ND 14.73 14.18 13.85 12.96) 166F12 
12.6 | 0.5 | 2.81 (71.37) | 1.50 (38.10) | 1.69 (42.93) | 2.38 (60.45) - _ 0.187 (4.75) HM518-ND 21.60 20.79 20.31 19.01] 166G12 
12.6 | 1.0 | 2.81 (71.37) | 1.63 (41.40) | 1.69 (42.93) | 2.38 (60.45) - - 0.187 (4.75) HM519-ND 19.64 18.90 18.46 17.28/166J12 
12.6 | 2.5 | 3.25 (82.55) | 2.00 (50.80) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) =_ _ 0.187 (4.75) HM520-ND 19.64 18.90 1846 17.28) 166L12 
12.6 | 4.0 | 3.69 (93.73) | 2.13 (54.10) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) - _ 0.187 (4.75) HM521-ND 23.56 2268 22.15 20.74] 166N12 
12.6 | 6.0 | 4.03 (102.36) | 2.25 (57.15) | 2.63 (66.60) | 3.56 (90.42) - _ 0.187 (4.75) HM522-ND 31.42 30.24 29.54 27.65] 166012 
12.6 | 8.0 | 4.50 (114.30) | 2.50 (63.50) | 2.88 (73.15) | 4.00 (101.60) =- =_ 0.203 (5.16) HM523-ND 51.05 49.14 48.00 44.93 | 166R12 
2 | 12.6 | 20.0 | 3.75 (95.25) | 3.63 (92.20) | 3.13 (79.50) | 3.13 (79.50) | 3.25 (82.55) | 4.00 (101.60) | .22 x .56 (5.59 x 14.22) | HM525-ND 78.05 75.13 73.38 68.69 | 165V12 
14.0 | 2.0 | 3.25 (82.55) | 2.00 (50.80) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) =_ _ 0.187 (4.75) HM529-ND 21.60 20.79 20.31 19.01] 166L14 
16.0 | 2.2 | 3.25 (82.55) | 2.00 (50.80) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) - - 0.187 (4.75) HM533-ND 17.67 17.01 1662 15.56|166L16 
16.0 | 3.0 | 3.69 (93.73) | 2.13 (54.10) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) - _ 0.187 (4.75) HM534-ND 21.60 20.79 20.31 19.01] 166M16 
1 | 18.0 | 1.5 | 3.25 (82.50) | 1.75 (44.45) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) - _ 0.187 (4.75) HM535-ND 17.67 17.01 1662 15.56/166K18 
18.0 | 3.0 | 3.69 (93.73) | 2.13 (54.10) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) - _ 0.187 (4.75) HM536-ND 23.56 22.68 22.15 20.74| 166M18 
18.0 | 5.0 | 4.03 (102.36) | 2.50 (63.50) | 2.63 (66.80) | 3.56 (90.42) =- _ 0.187 (4.75) HM537-ND 29.45 28.35 27.69 25.92] 166P18 
20.0 | 2.0 | 3.69 (93.73) | 1.88 (47.75) | 2.31 (56.67) |_3.13 (79.50) - - 0.187 (4.75) HM543-ND 21.60 20.79 20.31 19.01 | 166L20 
2 | 22.0 | 12.0 | 4.50 (114.30) | 3.88 (98.55) | 3.75 (95.25) | 3.75 (95.25) | 2.75 (69.85) | 3.50 (88.90) | .28 x .56 (7.11 x 14.22) | HM544-ND 79.38 76.41 74.62 69.86 | 165122 
24.0 | .085 | 2.06 (52.32) | 1.38 (35.05) | 1.19 (30.23) | 1.75 (44.45) — _ 0.187 (4.75) HM546-ND 10.80 10.40 10.16 9.51] 166024 
24.0 | 2.0 | 3.69 (93.73) | 2.13 (54.10) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) - _ 0.187 (4.75) HM547-ND 21.60 20.79 20.31 19.01] 166L24 
24.0 | 4.0 | 4.50 (114.30) | 2.50 (63.50) | 2.88 (73.15) | 4.00 (101.60) - _ 0.203 (5.16) HM548-ND 31.42 30.24 29.54 27.65] 166N24 
1 | 25.0 | 0.5 | 2.81 (71.37) | 1.63 (41.40) | 1.69 (42.93) | 2.38 (60.45) =- _ 0.187 (4.75) HM552-ND 20.62 19.85 19.39 18.15] 166G25 
25.0 | 1.0 | 3.25 (82.55) | 1.75 (44.45) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) - _ 0.187 (4.75) HM553-ND 15.71 15.12 14.77 13.83 | 166J25 
25.0 | 1.5 | 3.69 (93.73) | 1.88 (47.75) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) - _ 0.187 (4.75) HM554-ND 27.49 26.46 25.85 24.20] 166K25 
25.0 | 3.0 | 4.03 (102.36) | 2.25 (57.15) | 2.63 (66.80) | 3.56 (90.42) - _ 0.187 (4.75) HM556-ND 29.45 28.35 27.69 — 25.92| 166M25 
2 | 25.0 | 10.0 | 3.75 (95.25) | 3.63 (92.20) | 3.13 (79.50) | 3.13 (79.50) | 3.25 (82.55) | 4.00 (101.60) | .22 x .56 (5.59 x 14.22) | HM558-ND 74.87 72.07 70.39 _65.89| 165S25 = 
1 | 28.0 | 1.0 | 3.25 (82.55) | 2.00 (50.80) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) =_ =_ 0.187 (4.75) HM560-ND 21.60 20.79 20.31 19.01 | 166/28 s 
9 | 30.0 | 5.0 | 3.00 (76.20) | 3.25 (82.55) | 2.56 (65.02) | 2.50 (63.50) | 3.25 (82.55) | 4.00 (101.60) ].22 x .56 (5.59 x 14.22) /HM61-ND 60.40 58.14 56.78 53.16] 165P30 8 
30.0 | 10.0 | 4.50 (114.30) | 3.88 (98.55) | 3.75 (95.25) | 3.75 (95.25) | 2.75 (69.85) | 3.50 (88.90) | .28 x .56 (7.11 x 14.22) | HM562-ND 81.78 78.72 76.88 71.97 | 165S30 a 
36.0 | 0.5 | 3.25 (82.55) | 1.63 (41.40) | 2.00 (50.80) ] 2.81 (71.37) =- _ 0.187 (4.75) HM566-ND 21.60 20.79 20.31 19.01] 166G36 
{ 36.0 | 1.0 | 3.69 (93.73) | 1.88 (47.75) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) = _ 0.187 (4.75) HM567-ND 26.51 25.52 24.92 23.33] 166/36 Schematic Drawing for “Open” 
44.0 | 1.0 | 3.69 (93.73) | 2.00 (50.80) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) - _ 0.187 (4.75) HM568-ND 31.42 30.24 29.54 27.65] 166/44 and “High Current-Open 
80.0 | 0.5 | 3.69 (93.73) | 1.88 (47.75) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) _ - 0.187 (4.75) HM569-ND 29.45 28.35 27.69 25.92 | 166G80 Frame” styles. 


t Center tap voltage is half the voltage shown. All voltage ratings are based on full load current rating shown. 


77 SPLITFORM® 
TAAAY2A Power Transformers For PC Board Solid-State Power, Control and Instrumentation Applications 


. UL 1585 Class 2 &3 - File #’s E96720, E95844 © 115V Single or 115/230V 50/60Hz dual primary « Split Bobbin Construction: — Center flange insulation barrier — High isolation for low leakage applications — 
of UL 506 - File #’s E79781, E91239, 130B - Ow Capacitive coupling minimizes line noise and false triggering 2, ri: Sec) dielectric withstand » Precision spaced terminals ¢ ass 
Flees Q7e07e,. Li iti ling minimizes line noise and false triggering * 2,500V RMS (Pri: Sec) dielectric withstand * Precisi d terminals * 130°C Class B 
File #92957 insulation system Terminal numbers are molded on bobbin ¢ 1.1VA size Inherently limited and all others Non-Inherently limited 
a AEA 3F(X) | VA Dimensions — Inch (mm) Weight 
q 041 x oxo | r a i Series | Size L: Ww H MC A B Cc Lbs. (kg) 
3 3 es “SH > lar] 144 | 123 | 100 | _ | 250 | 250 | 1200] 0.17 
His/2a00 56 "| (36.58) | (31.24) | (25.40) (6.35) | (6.35) | (30.48) | __(.077) 
pglaaiad |(C _ 3 loa] 144 | 123 | 126 | | 250 | 250 | 1.200 0.25 
H * | (36.58) | (31.24) | (32.00) (6.35) | (6.35) | (30.48) | __(.113) 
reer ‘ a | 6 | 169 | 139 | 1.36 | 1.063 | 260 | 360 | 1.280 0.44 
(42.93) | (35.31) | (34.54) | (27.00) | (6.35) | (8.89) | (32.51) | _(.200) 
T15V Since = 115V/230V Dua (Pins 2 ano 3 ommrteD on 5 lal 197 | 163 | 150 | 1.250 | 300 | 400 | 4.410 |~ 0.70 
PRIMARY Primary 115V Sineve Primary) (50.04) | (41.40) | (38.10) | (31.75) | (7.62) | (10.16) | (35.81) | _(.318) 
Secondary RMS Rating Secondary RMS Rating 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura 
(Size)| VAC@A VCT@A__|Part No. 1 10 25 50 100 ‘| Part No. (Size)| VAC@A VCT@A__|Part No. 1 10 25 50 100 _| Part No. 
115V Single Primary 115V/230V Dual Primary 
TT | 50@0220  100@0110 [MT2201-ND 383 306 245 230 207 |3FS-210 TT | 50@0220  10.0@0.110 /MT2096-ND 393 3.14 252 236 212 |3FD-210 
24 | 5.0@0.500  10.0@0.250 |MT2202-ND 423 338 271 254 2.29 |3FS-310 24 | 5.0@0500  10.0@0.250 |MT2097-ND 448 358 287 269 2.42 |3FD-310 
6 | 50@1.200  10.0@0.600 |MT2203-ND 753 602 4.82 452 4.07 |3FS-410 6 | 5.0@1.200  10.0@0.600 |MT2098-ND 795 636 5.09 477 4.30 |3FD-410 
1 5.0@2400  10.0@1.200 |MT2204-ND 1038 830 6.64 623 5.1 |3FS-510 12 | 5.0@2400  10.0@1.200 |MT2099-ND 1080 864 692 648 5.84 |3FD-510 
11 | 63@0180 12.6@0.090 _|MT2205-ND 383 306 245 230 207 |3FS-212 11 | 63@0.180  12.6@0.090_|MT2101-ND 3.93 3.44 2.52 2.36 2.12 | 3FD-212 
24 | 6.3@0.400  126@0.200 |MT2206-ND 423338 2.71 2.54 2.29 | 3FS-312 24 | 63@0.400  126@0.200 |MT2102-ND 448358 287 269 2.42 |3FD-312 
6 | 63@1.000  126@0.500 |MT2207-ND 753 6.02 482 4.52 4.07 |3FS-412 6 | 63@1.000 12.6@0.500 |MT2103-ND 7.95 6.36 5.09 4.77 4.30 / 3FD-412 
1 6.3 @ 2.000 12.6@ 1,000 |MT2208-ND 10.38 8.30 6.64 6.23 5.61 | 3FS-512 12 6.3 @ 2.000 12.6@1.000 )MT2104-ND 10.80 8.64 6.92 6.48 5.84 | 3FD-512 
11 | 8.0@0140  16.0@0.070 |MT2209-ND 383 3.06 245 230 2.07 |3FS-216 a a 3 ae i ¢ ae MND re ae ae oa a5 pia 
24 | 8.0@0.300  16.0@0.150 |MT2210-ND 423 338 271 254 2.29 |3FS-316 : 0@ 0. .0@ 0. a : E : 5 s S 
6 18.0 @0800 16.0 @ 0.400 TMT2211-ND 753 602 ABD DOT BFS-416 6 | 80@0800  160@0.400 |MT2107-ND 795. 636 5.09 477 4.30 |3FD-416 
0@1 0@0: ; : ’ y ) ; 5 12 | 8.0@1.600  16.0@0.800 |MT2108-ND 1080 864 692 648 5.84 |3FD-516 
1 8.0@1.600  16.0@0.800 |MT2212-ND 10.38 830 664 6.23 5.61 |3FS-516 
14 | 100@0110 200@0.055 |Mr2213-ND 3.83 306 245 230 207 |3FS-220 1.1 | 10.0@0.110  20.0@0.055 | MT2109-ND 3.93 3.14 252 2.38 2.12 /3FD-220 
24 | 100@0240 200@0.120 |MT2214-ND 493-4338 «271 «2542.29 | 3FS-300 24 | 10.0@0.240 20.0@0.120 |MT2110-ND 448 358 287 269 2.42 |3FD-320 
; eer ei j : i : ( 6 | 10.0@0.600 _ 20.0@0.300_|MT2111-ND 795 6.36 5.09 4.77 __4.30 | 3FD-420 
6 | 10.0@0.600 20.0@0.300_|MT2215-ND 753 6.02 4.82 4.52 4.07 |3FS-420 
72 | 10.0@1.200  20.0@0.600 |MT2112-ND 7080 864 692 648 5.84 |3FD-520 
12 | 10.0@1200  20.0@0.600 |MT2216-ND 10.38 830 664 6.23 5.61 |3FS-520 11 | 20@a090 2ao@coss IRoenNG 309 344... 336 249+ | aniD04 
11 | 120@0.090  24.0@0.045 |MT2217-ND 383 3.06 245 230 2.07 |3FS-224 04 | 420@0200 240@0100 |MTO114.ND 443 «4358 «0287 «269 «(2.49 |S 304 
24 | 12.0@0200  24.0@0.100 |MT2218-ND 423 338 271 254 2.29 |3FS-324 : om nae: ‘ ; : : : : ‘i 
a | (0a 6 | 120@0.500  24.0@0.250 |MT2115-ND 795 636 5.09 477 4.30 |3FD-424 
0@0500  24.0@0.250 |MT2219-ND 753 6.02 482 452 407 |3FS-424 ‘ i 
12_| 12.0@1.000 _24.0@0.500_|MT2116-ND 1080 864 6.92 6.48 5.84 | 3FD-524 
12.0 1.000 24.0 0.500 Iyi@zz0 Noi 10.38 6.30 6.64 _ 6.28 "5.61 | gFS-524 11 | 14.0@0.080  28.0@ 0.040 |MT2117-ND 3.93 3.14 252 236 2.12 |3FD-228 
11 | 14.0@0.080  28.0@0.040 [MT2221-ND 383 3.06 245 230 2.07 |3FS-228 i 
24 | 14.0@0.170 28.0@0.085 |MT2118-ND 448 358 287 269 2.42 |3FD-328 
24 | 14.0@0170 28.0@0.085 |MT2222-ND 423 338 271 254 2.29 |3FS-328 i : 
6 | 140@0.400 28.0@0.200 |MT2119-ND 795 636 5.09 477 4.30 |3FD-428 
6 | 140@0400 — 28.0@0.200 | Miz22sND 753 6.02 482 (452 4.07 /3FS-428 12 | 14.0@0.840  28.0@0.420 |MT2120-ND 10.80 864 692 648 5.84 |3FD-528 
12 | 14.0@0.840 — 28.0@ 0.420 | MT2224-ND 10.38 8.30 6.64 6.23 5.61 | 3FS-528 1.1_| 18.0@0.060 _36.0@0.030_|MT2121-ND 3.93 3.14 252 2.36 2.12 | 3FD-236 
1.1 | 18.0@0.060___36.0@ 0.030_|MT2225-ND 3.83 3.06 2.45 2.30 __2.07 | 3FS-236 2.4 | 18.0@0.130  36.0@0.065 |MT2122-ND 448 3.58 287 2.69 2.42 |3FD-336 
24 | 18.0@0.130 36.0@0.065 |M1T2226-ND 4.23 3.38 (2.71 2.54 2.29 | 3FS-336 6 18.0@0.340  36.0@0.170 |MT2123-ND 7.95 636 509 4.77 4.30 |3FD-436 
6 | 18.0@0.340  36.0@0.170 )MT2227-ND 753 6.02 4.82 452 4.07 | 3FS-436 12 | 180@0.700  36.0@0.350 |MT2124-ND 10.80 864 692 648 5.84 |3FD-536 
12 | 18.0@0.700  36.0@0.350 |MT2228-ND 10.38 830 664 6.23 5.61 | 3FS-536 11 | 240@0.046  48.0@0.023 |MT2125-ND 3.93 314 252 236 2.12 |3FD-248 
1.1 | 24.0@0.046 48.0 @ 0.023 |MT2229-ND 3.83 3.06 245 2.30 2.07 | 3FS-248 24 | 24.0@0.100  48.0@0.050_|M12126-ND 448 3.58 2.87 2.69 2.42 | 3FD-348 
24 | 24.0@0100  48.0@0.050_|MT2230-ND 4.23 3.38 271 254 2.29 |3FS-348 6 | 24.0@0.250 48.0@0.125 | MT2127-ND 795 636 5.09 477 4.30 |3FD-448 
6 | 240@0.250 48.0@0.125 |MT2231-ND 753 6.02 482 452 4.07 [3FS-448 12 | 24.0@0.500  48.0@0.250 |MT2128-ND 1080 864 692 648 5.84 |3FD-548 
12 | 24.0@0500  48.0@0.250 |MT2232-ND 10.38 830 664 6.23 5.61 |3FS-548 11 | 28.0@0.040  56.0@0.020 |MT2129-ND 393 314 252 236 2.12 |3FD-256 
11 | 28.0@0.040  56.0@0.020 |MT2233-ND 3.83 3.06 245 2.30 2.07 |3FS-256 24 | 280@0.090  56.0@0.045 |MT2130-ND 448 358 287 269 2.42 |3FD-356 
2.4 | 28.0@0.090  56.0@0.045 |MT2234-ND 4.23 338 271 254 2.29 |3FS-356 6 | 28.0@0.220 56.0@0.110 |MT2131-ND 795 6.36 5.09 4.77 _4.30 | 3FD-456 
6 | 280@0.220 56.0@0.110 |MT2235-ND 7536.02 4.82 4.52 4.07 |3FS-456 12 [| 28.0@0.440 _56.0@ 0.220 [MT2132-ND 1080 8.64 6.92 648 5.84 [3FD-556 
12_| 28.0@0.440 _56.0@0.220_|MT2236-ND 10.38 _8.30_ 6.64 _6.23__5.61 | 3F5-556 Note: To obtain output voltage, load current must be met, ratings are based on nominal input. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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® Secondary RMS Rating 
Worldtranse Power Transformers io Pe Rie ae ee 
A) id- Fig. |(Size)| VAC @A| VCT@A |PartNo. 1 10 25 _|Part No. 
TAAAWR2A For PC Board Solid-State Power, Control, ro A [fe Necectice Ee 
and Instrumentation Applications 25 | 5@05 | 10@025 |MTS101-ND@ 7.20 5.76 4.61 |PL2.5-10-130B 
Specifications: 5.0 | 5@1.0 | 10@0.5 |MT3102-ND@ 7.38 5.90 4.72 |PL5.0-10-130B 
* Meets US and International Safety Standards: UL, EN, CSA * Dual non- 10.0) 5@2.0 10 @1.0 |MT3103-ND@ 10.30 8.24 6.60 |PL10-10-130B 
concentric bobbin and insulating shroud provide high isolation and reduce 20.0) 5@4.0 10 @2.0 |MT3104-ND® 13.45 10.76 8.61 |PL20-10-130B 
capacitance ¢ Dielectric Withstand: 3750Vrms (Pri: Sec) * Safety: Conforms 30.0 | 5@6.0 10 @ 3.0 |MT3105-ND 17.45 13.96 11.17 |PL30-10-130B 
to construction requirements of UL1411, UL506, UL1446, EN61558-1, 56.0 | 5 @ 11.2 10 @5.6 |MT3106-ND@ 26.73 21.38 17.11 |PL56-10-130B 
EN61558-2-6, CSA No. 66 ¢ Insulation System: 130°C UL recognized Electrical 25 |6.3@0.4| 12.6 @0.2 |MT3107-ND 7.20 5.76 4.61 |PL2.5-12-130B 
Insulation System ¢ Insulating materials meet 94V-0 flammability requirements 5.0 |6.3@0.8]| 12.6 @ 0.4 |MT3108-ND@ 7.38 5.90 4.72 |PL5.0-12-130B 
* Non-Inherently limited * Primary: 115/230VAC, 50/60Hz 10.0 |6.3@1.6| 12.6 @0.8 |MT3109-ND@ 10.28 8.22 6.58 |PL10-12-130B 
20.0 | 6.3 @ 3.2| 12.6 @ 1.6 |MT3110-ND@ 13.45 10.76 _ 8.61 |PL20-12-130B 
c of,,d-.]° i 30.0 |6.3@48] 126 @24 /MT3111-ND@ 17.45 13.96 11.17 |PL30-12-130B 
| t iW 56.0 |6.3@ 8.8] 12.6 @ 4.4 |MT3112-ND@ 26.73 21.38 17.11 |PL56-12-130B 
PL& PLT SERIES led D 25 | 8@0.3 | 16@0.15 |MT3113-ND@ 7.20 5.76 4.61 |PL2.5-16-130B 
‘ PRIMARY 5.0 | 8@0.62| 16 @0.31 |MT3114-ND@ 7.30 5.84 4.68 |PL5.0-16-130B 
| Ta] fre OLA lo 10.0 | 8@ 1.25 | 16 @ 0.62 |MT3115-ND@ 10.18 8.14 6.52 |PL10-16-130B 
Ig lal 20.0] 8@25 | 16@1.25 |MT3116-ND@ 13.45 10.76 8.61 |PL20-16-130B 
30.0| 8@38 | 16@1.9 |MT3117-ND@ 17.45 13.96 11.17 |PL30-16-130B 
@e CSA No eS ENS 1058 l:2:6 56.0| 8@70 | 16@35 |MT3118-NDe@ 26.73 21.38 17.11 |PL56-16-130B 
ile #069222 TUV File #2065818 
25 |10@0.24| 20@0.12 |MT3119-ND@ 715 5.72 4.58 |PL2.5-20-130B 
5.0 | 10@0.5 | 20@0.25 |MT3120-ND@ 7.30 5.84 _4.68 |PL5.0-20-130B 
1 |10.0[10@1.0] 20@05 |MT3121-ND@ 10.30 8.24 6.60 |PL10-20-130B 
20.0 | 10@2.0] 20@1.0 |MT3122-ND@ 13.45 10.76 8.61 |PL20-20-130B 
ei SERIES 30.0 | 10@3.0| 20@1.5 |MT3123-ND@ 17.45 13.96 11.17 |PL30-20-130B 
SECONDARY =B 56.0 | 10@5.6 | 20@28 |MT3124-ND 26.73 21.38 17.11 /PL56-20-130B 
== 25 |12@0.2| 24@0.1 |MT3125-ND@ 7.18 5.74 _4.60 |PL2.5-24-130B 
5.0 [12 @0.42| 24@0.21 |MT3126-ND@ 7.30 5.84 4.68 |PL5.0-24-130B 
EN61558-1,-2-6 Al ULS506 File #£79781 10.0 |12 @ 0.84) 24 @ 0.42 |MT3127-ND@ 10.30 8.24 6.60 |PL10-24-130B 
TUV File #2065818 * UL1411 File #£138028 20.0 |12@ 1.66] 24 @0.83 |MT3128-ND 13.45 10.76 8.61 |PL20-24-130B 
30.0 | 12@2.5 | 24@ 1.25 |MT3129-ND@ 17.45 13.96 11.17 |PL30-24-130B 
6 56.0 |12 @4.66| 24 @ 2.33 |MT3130-ND@ 26.73 21.38 17.11 | PL56-24-130B 
‘ 3 5.0 |14@ 0.36] 28 @0.18 |MT3132-ND@ 7.38 5.90 4.72 |PL5.0-28-130B 
115/230V 10.0 |14 @ 0.72) 28 @ 0.36 |MT3133-ND@ 10.30 8.24 6.60 |PL10-28-130B 
PLTSERIES || 50/60Hz a 20.0 ]14 @ 1.44] 28 @ 0.72 |MT3134-ND@ 13.45 10.76 8.61 |PL20-28-130B 
Secon 2 f ca 30.0 |14 @ 2.12] 28 @ 1.06 |MT3135-ND¢@ 17.45 13.96 11.17 |PL30-28-130B 
— 1 7 56.0 | 14@4.0 | 28@2.0 |MT3136-ND@ 26.73 21.38 17.11 | PL56-28-130B 
EN61558-1,-2-6 ULE08 File HE7O781 25 |18@0.14] 36 @0.07 |MT3137-ND 7.20 5.76 4.61 |PL2.5-36-130B 
TUV File #2065818 AR brat File #€138028 5.0 |18 @ 0.28] 36 @0.14 |MT3138-ND 7.30 5.84 4.68 |PL5.0-36-130B 
10.0 |18 @ 0.56) 36 @ 0.28 |MT3139-ND 10.30 8.24 6.60 |PL10-36-130B 
20.0 |18 @ 1.12] 36 @0.56 |MT3140-ND¢@ 13.45 10.76 8.61 |PL20-36-130B 
VA Dimensions — Inch (mm) Mtg. |Pin Square} Wt. 30.0 |18 @ 1.64| 36 @ 0.82 |MT3141-ND@ 17.45 13.96 11.17 |PL30-36-130B 
Size) oo w H At B c D Screw | In. (mm) | Lbs. (kg) 56.0 |18 @3.12| 36 @ 1.56 [MT3142-ND@ 26.73 21.38 17.11 [PL56-36-130B 
1.625 1.313 1.125 200 250 7.000 
25 | (41.28) | (33.35) | (28.58) | (5.08) | (6.35) | (25.40) | — | 2x#4 | -025(64) | .25(.11) VA | Sec.#1 | Sec. #2 [Digi-Key Price Each* Tanna 
5.0 (ana) iasas (ance) 8) (ioe) ost) _ 2x #4 | .025 (.64) | .37 (.17) Fig. | (Size)| VAC @ A| VCT @ A | Part No. 1 10 25 _| Part No. 
too! 1875 | 1.563 |” 1.375 200 400 7.140 a ox#4 | 036 (91) | 53 (24) PLT Series — Triple Output 
“| (47.63) | (39.70) | (34.93) | (5.08) | (10.16) | (28.96) ial cu 20.0 | 9.3 @1.5 | 27.5 @ .22|MT3143-NDt 13.45 10.76 8.61 |PLT20-32-130B 
20.0| 2.200 1.875 1.625 400 400 1.460 40 ox #4 | 036 (.91)| 90(41 . ae 
0} (57.15) | (47.63) | (41.28) | (10.16) | (10.16) | (37.08) | (10.16) .036 ( .91) | .90 (41) 2 | 30.0 |9.3 @ 2.2|27.5 @ .34|MT3144-NDt 17.45 13.96 11.17 |PLT30-32-130B 
2.625 2.188 1.563 550 215 1.680 55 ' -32- 
30.0) Gees) | ese | oro | isan | (eos) | aden | igen | 4x#4 | 046 (1-14) [1.15 (52) 56.0 jos @4.0 | 27.5 @ .68|MT3145-ND@t 26.73 eles. EAA PLT56-32-130B 
3.000 2.500 1.845 “600 300 1.900 60 Note: To obtain output voltage, load current must be met, ratings based on nominal input voltage. 
56.0 (76.20) (63.50) | (46.86) | (15.24) (7.62) (48.26) | (15.24) ae f6 5/08 ES) [170 GE) @ RoHS Compliant + Intended for use as a regulated power supply transformer, example: 5VDC 
+ For PLT series secondary only, dimension A is 1/2 of value shown. and +12VDC. —_* Call for price on quantities of 50 or more. 
® 1 Secondary RMS Rating 
FLAT STAC K' Low Profi le VA Parallel Series i Price Each* Tamura 
Power Transformers Fig. |(Size)|_ VAC@A VCT@A . 1 10 25 ‘| Part No. 
25 | 50@05 10 @0.25 |MT1101-ND 9.48 7.58 6.07 |3FL10-250 
Fi . 6.0 | 50@12 10@0.6 |MT1102-ND@ | 10.85 8.68 6.95 |3FL10-600 
For low height PC Board Solid-State Power, 120] 50@24 10@1.2 |MT1103-ND@ | 19.95 15.96 12.77 |3FL10-1200 
Control, and Instrumentation 24.0] 50@48 10@2.4 |MT1104-ND@ 23.25 1860 14.88 |PF24-10 
25 | 63@04 | 126@0.2 |MT1105-ND@ 9.48 7.58 «6.07 _|3FL12-200 
Split Bobbin: 6.0 | 63@09 | 126@0.45 |MT1106-ND@ | 10.85 8.68 6.95 |3FL12-475 
+ Primaries and secondaries wound side by side 120] 63@1.9 | 12.6@0.95 |MT1107-ND® | 19.95 15.96 12.77 |3FL12-950 
SS RASSIaN ati es 24.0 | 63@38 | 126@1.9 |MT1108-ND® | 23.25 18.60 14.88 |/PF24-12 
: = ee en ane applications 1, 200Wtmns (er 25 | 8@03 16 @ 0.15 |MT1109-ND@ 9.48 7.58 6.07 |3FL16-150 
: : ee : 6.0 8 @07 16 @0.35_|MT1110-ND@ | 10.83 8.66 __6.93_ | 3FL16-350 
+ Low capacity coupling minimizes line noise and false 120| 8@15 16@0.75 |MT1111-ND@ | 19.95 15.96 12.77 |3FL16-700 
triggering. b<— A—_»| 25 | 10@0.25 | 20@0.125 |MT1113-NDe 9.48 7.58 6.07 |3FL20-125 
* Hum-bucking semi-toroidal construction q a 6.0 10 @ 0.6 20@0.3 |MT1114-ND@ 10.88 8.70 6.96 |3FL20-300 
i sethehhal apne | P 1 |'(2e0| toess | sess IMMMENDS | 2ac8 tee0 aca [proaan” 
*Dual primaries. 115/280V, S0/60H2 Y 25 | 12@02 | 24@01 |MTi117-ND@ | 948 7.58 6.07 |3FL24-100 
6.0 12@05 24 @0.25 |MT1118-ND@ | 10.85 868 6.95 |3FL24-250 
A UL 506 File #E145619, £79781 @ CSA22,2 No. 66 ve i ; oa a : os a ANE 19.95 15.96 12.77 Serer oO 
* 130°C Insulation System, File# E92957 File #081383 zl . 7 '0-ND® 23.25 18.60 14.88 |PF24-24 
25 | 15@0.17 | 30 @ 0.085 |MT1121-ND@ 9.48 7.58 6.07 _|3FL30-85 
6.0 15 @04 30@0.2 |MT1122-ND@ | 11.20 896 7.17 |3FL30-200 
120| 15@08 30@0.4 |MT1123-ND@ | 19.95 15.96 12.77 |3FL30-400 
B+ ak 240] 15@16 30@0.8 |MT1124-ND 23.25 18.60 14.88 |PF24-30 
Bil oY = Tt | 1 25 | 17@015 | 34@.075 |MT1125-ND@ 9.48 7.58 6.07 |3FL34-75 
r AGO 415)30v f 6.0 | 17@0.34 | 34@0.17 |MT1126-ND@ | 10.83 8.66 _6.93_|3FL34-170 
SFLPF 250 50/60 Hz _ 50/60 Hz — 7 12.0 | 17@07 34 @0.35 |MT1127-ND@ | 19.95 15.96 12.77 |3FL34-340 
Single Output 4 Output Sec. 24.0 | 17@14 34 @0.7__|MT1128-ND@ | 23.25 18.60 14.88 |PF24-34 
Secondary (6.35) Secondary Oyo 
|~___ w ——_+| _ a = nee c o- VA Sec. #1 Sec. #2 | Digi-K Price Each* Ti 
eC. eC. igi-Ke' amura 
id bid See Data Sheet forP ino Fig.| (Size)| VCT@A | VCT@A Part No. 1 10 25 | Part No. 
- - PFT Series — Up to 4 Outputs 
VA Dimensions — Inch Weight 6.0 ] 17.5 @.155] 31.5@ .065 [MT1129-ND@t 11.45 9.16 7.33 |PFT6-32 
(Size) L Ww H A B Bi* c Oz. (Gram) 6.0 | 17.5 @ .155 | 37.5 @ .060 |MT1130-NDt 11.48 9.18 7.35 |PFT6-38 
12.0 | 16@.36 | 28 @.187 |MT1132-ND@ 24.23 19.38 15.51 |PFT12-28 
22 ath Tse 0.68 ue ss - SIS? eta179) 2 | 420] 16@.36 | 35@.150 chee! 21.88 17.50 14.00 |PFT12-35 
6 1.87 1.56 0.85 1.6 375 - 187 7 (198.44) 24.0 | 16@.72 | 28 @.375 |MT1134-ND@+ 24.25 19.40 15.52 | PFT24-28 
24.0 | 16@.72 | 35 @.300 |MT1133-ND@t+ 24.25 19.40 15.52 | PFT24-35 
12 25 2.0 1.065 2.0 500 _ .250 11 (311.84) 7 : ae 
Note: To obtain output voltage, load current must be met, ratings based on nominal input 
24 2.87 2.25 1.25 1.9 530 .600 300 15 (425.24) @ RoHS Compliant _ tf Intended for use as a regulated power supply transformer, Example: 5VDC, 
and + 12VDC or + 15VDC 
B1* : For PF24 Series only. * Call for price on quantities of 50 or more 
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a, 
TAAAY2A Telephone Coupling Transformers 


UL1950 3rd Edition Safety Approval: 


(Additional Safety Agency approvals may apply, UL60950/EN60950, see data sheet for qualifications): This 
product meets the UL 1950 standard in telecom agency safety ratings, this implies that they meet new 
creepage and clearance distance requirements of the telecommunication industry and safety agencies. .7AL 
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UL 1459 Safety Approval: 

UL1459 is a trusted safety standard for interconnecting data/ voice communication lines and other isolation 
designs. * Frequency Response: 300 ~ 3,500Hz +0.5dB * Impedance Matching: +10% .»"AX UL1459, 
FFC part 68, File #138028 

Note: Drawings show maximum number of pins, actual parts may have fewer pins 


Schematics 


Dimensions 
Inch (mm): 
D 
MT4139-ND | .69 61 55 
.75 (19.05) (TTC-167) | (17.5) (15.5) (14.0) 
MT4140-ND | 51 53 42 
} (TTC-170) | (13.0) (13.4) (10.7) 
-187 (4.75) 
Impedance (0) IDC Bias | Insertion Pinout Dielectric Strength | Digi-Key Price Each Tamura 
Fig. Primary | Secondary (mA) Loss (dB) | Schematic Primary Secondary Vrms (Pri./Sec.) | Part No. 1 10 25 Part No. 
UL1950 3rd Edition Safety Approval 
600 600 0 1.50 A 14-3 4-64 1,875 MT7207-ND 4.55 3.64 2.92 |TTC-5017 
2 600 600 0 1.00 A 1-34 4\-6 1,875 MT7213-ND 6.10 4.88 3.91 | TTC-5029 
3 600 301 65 3.75 A 14-2 3-4A 1,875 MT7236-ND 3.50 2.80 2.24 | TTC-5020 
UL1459 Safety Approval 
4 600 600 0 1.0 A 1-34 4-64 1,500 MT4112-ND 6.63 5.30 4.24 |71104 
600 600 0 1.2 A 1-3 4-64 1,500 MT4133-ND 6.75 5.40 4.32 | TTC-02 
600 600 90 2.0 A 1-3A 4-64 1,500 MT4134-ND$ 5.70 4.56 3.65 | TTC-105 
5 600 600CT 90 2.0 B 1-3 4-5CT-6A 1,500 MT4135-ND$ 5.20 4.16 3.33 | TTC-105-1 
600CT 600CT 0 1.2 Cc 14-2CT-3 4A-5CT-6 1,500 MT4136-ND 6.08 4.86 3.89 | TTC-108 
6 600 470 100 2.5 A 1-2A 3A-4 1,500 MT4123-ND 5.00 4.00 3.20 | TTC-264 
7 10K 10K 0 1.4 A 1-34 4-64 1,000 MT4139-ND$ 6.15 4.92 3.94 | TTC-167 
600 600 0 1.7 A 1-34 4-64 1,500 MT4140-ND$ 6.65 5.32 4.26 | TTC-170 
¢ Typical insertion loss (IL) in dB @ rated unbalanced maDC, OdBm and 1kHz A Denotes start of a winding + Has a 4-pin configuration 
Encapsulated Transformers — MIL-T-27 Type 
Telecom, Input, Interface, Isolation and Output Impedance Matching 
Specifications: * Operating Frequency: Matching Max. ; : ; 
0.3 ~ 100kHz * Frequency Response: see Impedance Primary § Power @ Pin Location Digi-Key Price Each Tamura 
Catashest in berating tempera: ot c Primary : Secondary (maDC) 300Hz (mW) Primary Secondary _| Part No. 1 10 25 _|Part No. 
jax. * Withstand Voltage: rms (few = 
models do meet 1kVrms, see datasheet) 200KCT : 1kKCT 0.00 10 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4143-ND® 13.88 11.10 8.88 |MET-01 
* FCC Part 68 Models available 25kKCT : 1kCT 0.50 30 1-20T-3 4-5CT-6 |MT4144-ND@ 14.15 11.32 9.06 |MET-05 
10kCT : 10 kCT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4145-ND® 13.28 10.62 8.50 |MET-09 
1OKCT : 2kCT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4146-ND@ 13.38 10.70 8.56 |MET-11 
10kCT : SOOCT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4147-ND® 13.88 11.10 8.88 |MET-17 
1.6kCT : 3.2 2.50 65 1-2CT-3 4-6 MT4148-ND® 11.70 9.36 7.49 |MET-23 
1k: 50 3.00 50 1-3 4-6 MT4149-ND® 10.70 8.56 6.85 |MET-28 
900CT : 600 3.00 50 1-2CT-3 4-6 MT4150-ND 12.55 10.04 8.04 |MET-29 
600CT : 600CT 3.00 50 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4111-ND® 12.65 10.12 8.10 |MET-31 
.020 600 : 6OOCTT 3.00 50 1-2 3-4/5-6 MT4151-ND@ 12.15 9.72 7.78 |MET-32 
(. l 600CT : 8 4.50 50 1-2CT-3 4-6 MT4153-ND® 11.58 9.26 7.41 |MET-35 
500 : 50 3.00 50 1-3 4-6 MT4155-ND® 10.88 8.70 6.96 |MET-39 
a in 150 : 12 10.00 50 1-3 4-6 MT4156-ND 11.53 9.22 7.38 |MET-42 
(7. 62) > 100 600 : 600 3.00 50 1-3 4-6 MT4110-ND 11.00 8.80 7.04 |MET-46 
(2.54) 600 : 60OCT 3.00 50 1-2 3-4/5-6 MT4152-ND@A 12.50 10.00 8.00 |MET-59 
Pin configurations vary, see datasheet @ RoHS Compliant + CT-Winding can be connected as a center tapped winding or as two isolated windings. A Has special pinout +§ PRI maDC-Primary maximum 


rated unbalanced current in milli-amps, DC. 


Encapsulated Pulse Transformers Isolation and Data Interface 


Specifications: * Average Power Rating (40°C Rise): 500mW «* Dissipation Rating: 150mW » Peak Pulse Voltage: 100V * Dielectric Strength: DCS500V 1 


.35 (8.9)7\_<, 50 


minute ¢ Insulation Resistance: DC500V 10000MOQ minimum Gen) 
Primary Primary Rise Turns Ratio 2 
Inductance | ET Product Time Pin Out (+5%) Digi-Key Price Each Tamura 
mH (min.) | V pS (min.) | ns (max.) Primary |Secondary| Tertiary Pri: Sec: Ter | Part No. ul 10 25 | Part No. White Dot(#1) 
4.50 25.0 10.5 12 3,4 5,6 i MT4201-ND® 9.35 7.48 5.99 |G500 
0.20 5.0 4.2 a2! 3,4 5,6 71 MT4204-ND® 6.48 5.18 4.15 |G503 
5.00 25.0 16.0 1,2 3,4 5,6 1 MT4210-ND® 12.58 10.06 8.05 |G505 
1.60 16.0 11.0 1.2 3,4 5,6 1 MT4211-ND® 10.03 8.02 6.42 |G506 
0.40 8.5 5.6 i, 2 3,4 5,6 20:1 MT4212-ND® 7.43 5.94 4.76 |G507 
2.00 16.0 8.2 1, 3ct, 5 2, 4ct, 6 = tet: 1et MT4207-ND® 6.80 5.44 4.36 |G508 
0.50 8.5 5.3 1, 3ct, 5 2, 4ct, 6 _ tet: 1et MT4208-ND® 6.35 5.08 4.07 |G509 
2.00 16.0 11.0 1, 3ct, 5 2, 4ct, 6 = 2ct : 1ct MT4213-ND® 7.55 6.04 4.84 |G512 
1.20 10.0 5.3 1,2 3,4 5,6 Asad MT4206-ND® 7.75 6.20 4.96 |G513 
0.20 5.0 3.2 1, 3ct, 5 2, 4ct, 6 _ 2ct: 1ct MT4214-ND 6.70 5.36 4.29 |G515 
0.50 8.5 5.6 1,2 3,4 = 1:1.3 MT4209-ND 13.53 10.82 8.66 |G516 


RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Wall Mount Transformers 2.1mm L.D. x 5.5mm O.D. Female/Right Angle Connector 


Specifications: « Cord Length: 1830mm (6ft) Minimum » Output Receptacle: 2.1mm |.D. x 5.5mm O.D. x 12.50mm Barrel length, Right Angle 
(molded) Female Barrel Connector/Nickel Plated * Load Regulation: See detailed spec on web page ° Electrical Specifications: Input 120VAC, 
60Hz * Operating Temperature: -10°C ~ 30°C 


* Storage Temperature: -20°C ~ 85°C * Humidity: 0 to 95% without condensation * Withstand 


Voltage: 1240Vrms @input to output * Safety Approval: UL 1310 (Class 2 Power units) and CSA No. 223 File No. E218172 * CEC: Not Compliant. 


DC Polarity Size Dimensions — Inch (mm) Tamura 
O-C-@ Code A B c Series 
Barrel Center 1 1.398 +0.039 (35.50 +1.0) 2.50 +0.039 (63.50 +1.0) 1.575 +0.039 (40.00 +1.0) 212AS 
2 1.69 +0.039 (43.00 +1.0) 2.756 +0.039 (70.00 +1.0) 1.811 +0.039 (46.00 +1.0) 318AS 
Size Voltage Current Digi-Key Price Each Tamura 
Code Ratings Rating Part No. 1 10 25) 100 Part No. 
AC Output 
1 20VAC 75mA MT7125-ND 5.05 4.04 3.24 2.73 212AS20007 
2 20VAC 225mA MT7126-ND 6.13 4.90 3.92 3.31 318AS20022 


Note: Output voltage shown is at full load current. 


A TECHNITROL COMPANY 


Encapsulated transformers have added advantages 
over non-encapsulated transformers. Reduced winding 
temperature differential due to heat transfer capability 
of the epoxy. Have a greater VA to Volume ratio which 
results in cooler and/or smaller transformers. Increased 
insulation reliability due to use of epoxy in place of tape/ 
paper insulation. Encapsulation also increases shock/ 
vibration and humidity/moisture resistance of the part. 


Electrical Parameters: 

* Temperature: 70°C ¢ Short Circuit Proof (unless 
otherwise noted) * Hi-Pot tested: 4KV primary to secondary 
* Frequency: 50/60Hz 


Additional Agency Approvals (See chart below) 


Line Series 


Pulse’ Encapsulated Power Transformers 


Fig. 2 - Print Line Series 


Fig. 3 - Low Profile Series 


Dual Winding Connection Possibilities 


230 V Input 


Series Connection 


115 V Input 


i 


Parallel Connection 


Secondary 
Voltage Ratings 
Primary Parallel Series Additional Dimensions 
Voltage Connection Connection Agency Inches (mm) Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. VA (VAC) (VAC @ mA) | (VAC @ mA) Approvals L WwW H Part No. al 10 25 Part No. 
Single Primary / Single Secondary 
1 0.08 115 6 @ 13.30 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) |567-1000-ND 3.86 2.66 2.40 |BV020-5470.0 
1 0.35 115 6 @ 58.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1004-ND 3.24 2.16 2.00 |BV020-5411.0 
1 0.50 115 6 @ 83.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1013-ND 3.77 2.60 2.34 |BV020-5370.0 
2 1 115 9@111 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.87 (22) 567-1025-5-ND 3.04 2.06 1.87 | BV030-7221.0 
2 15 115 9 @ 166 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1030-5-ND 3.18 2.12 1.86 |BV030-7151.0 
2 2.3 115 9 @ 256 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1035-5-ND* 3.54 2.44 2.20 |BV030-7329.0 
2 2.8 115 9@311 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.34 (34) 567-1040-5-ND* 4.21 2.90 2.61 BV030-7597.0 
1 0.35 115 12 @ 29.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1005-ND 3.24 2.16 2.00 |BV020-5413.0 
1 0.50 115 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1014-ND 3.77 2.60 2.34 |BV020-5372.0 
2 1.2 115 12 @ 100 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1028-5-ND 3.15 2.10 1.84 |BV030-7258.0 
2 1.5 115 12 @ 125 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1031-5-ND 3.18 2.12 1.97 |BV030-7136.0 
1 0.35 115 24 @ 14.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1006-ND 3.13 2.16 2.00 |BV020-5416.0 
1 0.08 230 6 @ 13.30 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) |567-1002-ND 4.48 3.12 2.80 |BV020-5480.0 
z 0.35 230 6 @ 58.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1010-ND 3.86 2.66 2.40 |BV020-5423.0 
1 0.50 230 6 @ 83.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1019-ND 4.20 2.93 2.70 |BV020-5382.0 
2 1 230 9@111 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.87 (22) 567-1027-5-ND 3.15 2.10 1.95 |BV030-7233.0 
2 1.5 230 9 @ 166 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1032-5-ND 3.15 2.10 1.95 |BV030-7162.0 
2 2.8 230 9@311 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.34 (34) 567-1042-5-ND* 3.78 2.64 2.37 |BV030-7585.0 
1 0.08 230 12 @ 6.67 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) | 567-1003-ND 4.48 3.12 2.80 |BV020-5482.0 
1 0.35 230 12 @ 29.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1011-ND 3.86 2.66 2.40 |BV020-5425.0 
1 0.50 230 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1020-ND 4.20 2.93 2.70 |BV020-5384.0 
2 1 230 12 @ 84 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.87 (22) 567-1026-5-ND 3.15 2.10 1.95 |BV030-7234.0 
2 1.2 230 12 @ 100 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1029-5-ND 3.27 2.18 2.02 |BV030-7270.0 
2 2.3 230 12 @ 192 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1036-5-ND* 3.57 2.46 2.22  |BV030-7342.0 
2 2.3 230 24 @ 96 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1037-5-ND* 3.57 2.46 2.22 |BV030-7345.0 
Single Primary / Dual Secondary 
1 0.35 115 6 @ 58.0 12 @ 29.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1007-ND 3.63 2.50 2.25 |BV020-5417.0 
1 0.50 115 6 @ 84.0 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1016-ND 3.77 2.60 2.34 |BV020-5376.0 
1 0.50 230 6 @ 84.0 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1022-ND 4.54 3.16 2.84 |BV020-5388.0 
2 2.3 230 9 @ 256 18 @ 128 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1039-5-ND* 3.57 2.46 2.16 |BV030-7347.0 
1 0.50 230 12 @ 42.0 24 @ 21.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1023-ND 4.54 3.16 2.84 |BV020-5390.0 
1 0.50 230 24 @ 20.0 48 @ 10.0 = 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1024-ND 4.81 3.42 3.07 | BV020-5393.0 
Dual Primary / Dual Secondary 
3 10 115/230 12 @ 832 24 @ 416 1,2,3,4,5 1.73 (44) 2.09 (53) 1.10 (28) 567-1049-ND*t 12.71 10.46 9.89 |BV030-7079.0 
3 30 115/230 15 @ 2A 30@1A 1,2,3,4,5 2.24 (57) 2.68 (68) 1.38 (35) 567-1053-ND*t 20.24 18.22 17.71 BV039-5311.0 


* Not Short Circuit Proof t+ Temperature rating is 40°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ACME (iff) ELECTRIC fn AMVECO Toroidal Transformer 


PC Mount, Low Profile 115/230V, 


Red 


ORME 9 H A 
Mini” Toroidal Transformer -AX_ | 50/60 Hz Dual Primary 
UL File #£122978 
Wire Leaded 115/230VAC 50/60 Hz Dual Primary Low Magnetic strayfield emissions, higher efficiency, reduced _1.6-25VA - Blind insert M4 X 6 threads, 
: “standby” current, reduced weight, fully encapsulated durable body 1.0 x 0.5mm pins 
Lower strayfield, higher efficiency, reduced “standby” current and reduced weight. formation. 35-50VA - M9 through pee, — 
* Safety standard certification (UL 506) * UL certifications to 40°C (1.6VA-25VA) »* Hipot testing at 4000V * Safety standard certification (UL 506, UL 1950, UL File E122978, 7 a 
between primary and secondary E138299) ¢ VDE 0805, IEC 950, EN 60950 « UL and VDE TT 
Ambient operating temperature: 60°C maximum. Insulation system recognized for Class A (105°C) and certifications to 40°C (1.6VA-25VA) * Hipot testing at 4000V between 208 
meets all requirements of Class E (125°C). primary and secondary (VDE0550) * Maximum ambient temperature 
of 60°C for 1.6VA-25VA, 40°C for 35VA and 50VA models 
Epoxy potted center with Primary Secondary : ; 
through hole for M4 Bolt Recognized for insulation Class A (105°C) and ork 5.08 
nelow ° ° ea meets all requirements of Class E (125°C). RNY rn coon H = 
— 2.54 Bottom View 


Black 
‘co L Red | [ Brown Dimensions Pin ; _ Max. Secondary Range 
(Pin Length Smm) | Pattern | Weight} Reg. Excitation | 230V Reg. 230V 
Violet Blue Power LxWxH XY Total | AV/Sec| At| Eff.| Current | Fuse* AV/Sec | At) Eff. | Fuse* 
VA mm mm g %_|C| % mA mA_| VA % |C| % mA 
Max. Secondary Range 1.6 |39.6x396x18.5) 35.56 | 82 29/10) 77} 1.0 32] 20 | 60 |30) 60 | 32 
Dimensions Weight | Reg. No | 230V Reg. 230V 3.2 | 44.7x44.7x19.5| 40.64] 110 | 43 /20)70| 15 32 | 3.7 | 80 |40) 50 | 50 
Power ODxIDxH Total | AV/Sec) At | Eff. | Load | Fuse* AV/Sec| At | Eff. | Fuse* 
VA pe 4 % | c |% | ma| ma | vA | % | | % mA 5.0 | 49.7x49.7x19.5| 45.72 | 144 | 40 /29)68| 20 50 | 5.5 | 80 |40) 50 | 63 
i ae x 8 i cal 29° | 10 | 77 | 1 32_{ 20 | 60 | 30 | 60 32 7.0 | 49.7x49.7x23.1] 45.72 | 174 | 34 /25)74| 3.0 63 | 7.5 | 70 |40) 60 | 80 
; .0xX7.0x17.5 89 41 | 20 | 70 | 15 | 32 | 37 | 80 | 40 | 50 50 
SOT -ca7 egw dari dasall cast | ooelmsiesa" Teen iesecl an 2 Ica cso = 10.0 | 55.0x 55.0x 26.0] 50.80 | 252 | 20 |24/ 82] 30 80 | 12.0} 60 |45} 60 | 100 
70 | 470x60x215 | 145 34. | 25 17413 163 175) 70 | 40 | 60 80 15.0 | 60.0 x 60.0 x 26.3] 55.88 | 304 | 23 |27/80| 4.0 100 | 16.0) 60 |40] 65 | 125 
10.0 | 53.5x68x23.5 | 216 20 | 24 | 82/3 | 80 | 12 | 60 | 45 | 60 100 25.0 | 60.0x60.0x37.5) 55.88 | 435 | 19 |28/83] 5.0 10} —) — J-| —] — 
15.0 | 57.5x7.0x24.0 | 262 23 [| 27 | 8i | 4 | 100 | 16 | 60 | 40 | 65 125 35.0 1720x720x375| 6604 | 525 | 177 I31181| 70 20 |—!|— iH)—)— 
25.0 | 58.0x13.8x34.5 | 388 19 | 28 | 84] 5 | 160 
350 | 720x170x335 | 453 | 477 1311851171 200) = |) Pe = 50.0 | 82.4x82.4x37.5) 76.02 | 685 | 155 |30|86] 8.0 315; — | — |-}| —] — 
50.0 | 78.0 x 22.5 x 35.0 670 15.5 | 30 | 86 8 315 _ = = |= _ * Recommend Slo-Blo. Double the fuse current for 120 volt operation. 

* Recommend Slo-Blo. Double the fuse current for 120 volt operation. power Parallel Saves DighKey Price Each AMVGES 
Power Parallel Series Digi-Key Price Each Amveco Ves WEE OLS MOOI Aas RataNo? i ut) 25 Bu eetuitie, 
VA VAC @A VCT @ A__|Part No. 1 40 25 50 | Part No. 7@ .228 | 14@.114 |TE70000-ND@ 16.13 14.34 12.55 11.48 ]70000 

7 @ .228 14 @ 114 |TE62000-ND@ 21.65 19.24 16.84 15.40 |62000 9 @ 178 18 @ .089 |TE70001-ND® 14.90 13.24 11.59 10.60 |70001 
9 @ 178 18 @ .089 |TE62001-ND@ 21.65 19.24 16.84 15.40 |62001 16 12 @ 134 24 @ .067 | TE70002-ND® 14.18 1260 11.03 10.08 | 70002 
1.6 15 @ 106 30 @ .053 | TE62003-ND 21.65 19.24 16.84 15.40 |62003 15 @ 106 | 30 @.053 /|TE70003-ND® 16.13 14.34 12.55 11.48 | 70003 
18 @ .088 36 @ .044 |TE62004-ND 21.65 19.24 16.84 15.40 |62004 18 @ .088 | 36 @.044 |TE70004-ND 14.90 13.24 11.59 10.60 | 70004 
22 @ .072 44 @ .036 |TE62005-ND 21.65 19.24 16.84 15.40 |62005 22 @ 072 | 44 @ .036_|TE70005-ND@ 14.18 12.60 11.03 10.08 | 70005 
7 @ 458 14 @ 229 |TE62010-ND@ 21.42 19.04 16.66 15.24 |62010 7 @ 458 14 @ .229 |TE70010-ND@ 17.24 15.32 13.41 12.26 | 70010 
9 @ .356 18 @ 178 |TE62011-ND 21.42 19.04 16.66 15.24 62011 9 @ .356 18 @ 178 |TE70011-ND 16.11 14.32 12.53 11.46 | 70011 
42 12 @ .266 24 @ 133 |TE62012-ND 21.42 19.04 16.66 15.24 |62012 32 12 @ 266 | 24 @ 133 |TE70012-ND 15.84 14.08 12.32 11.27 |70012 
‘ 15 @ 214 30 @ 107 |TE62013-ND 21.42 19.04 16.66 15.24 /62013 15 @ 214 | 30@.107 |TE70013-ND 17.44 15.50 13.57 12.40 |70013 
18@.178 | 36 @.089 |TE62014-ND@ 21.42 19.04 16.66 15.24 |62014 18 @ 178 | 36 @ .089 |TE70014-ND@ 15.84 14.08 12.32 11.27 |70014 
22@.146 | 44@.073 |TE62015-ND 21.42 19.04 16.66 15.24 |62015 22 @.146 | 44@.073 |TE70015-ND@ 15.84 14.08 12.32 11.27 |70015 
7@.714 14 @ .357 | TE62020-ND@ 21.92 19.48 17.05 15.59 |62020 7@.714 14 @ .357 | TE70020-ND@ 16.43 14.60 12.78 11.68 | 70020 
9 @ 556 18 @ .278 |TE62021-ND@ 21.92 19.48 17.05 15.59 /62021 9 @ .556 18 @ .278 |TE70021-ND® 16.43 14.60 12.78 11.68 |70021 
ar 12@.416 | 24@.208 |TE62022-ND@ 21.92 19.48 17.05 15.59 |62022 50 12 @ 416 | 24@ .208 |TE70022-ND 16.43 14.60 12.78 11.68 |70022 
. 15 @ 334 | 30@.167 |TE62023-ND 21.92 19.48 17.05 15.59 |62023 15 @ 334 | 30 @ 167 |TE70023-ND 18.02 16.02 14.02 12.82 |70023 
18 @ .278 | 36@.139 |TE62024-ND@ 21.92 19.48 17.05 15.59 |62024 18 @ 278 | 36 @.139 |TE70024-ND 16.43 14.60 12.78 11.68 | 70024 
22 @.228 | 44@.114 |TE62025-ND 21.92 19.48 17.05 15.59 [62025 22 @ .228 | 44@.114 |TE70025-ND 16.43 14.60 12.78 11.68 | 70025 
7@1.0 14@ 500 |TE62030-ND 22.77 20.24 17.71 16.20 ]62030 7@10 14 @ 500 |TE70030-ND® 17.51 15.56 13.62 12.45 |70030 
9 @ .778 18 @ 389 |TE62031-ND® 22.77 20.24 17.71 16.20 |62031 9@.778 | 18@.389 |TE70031-ND 16.65 14.80 12.95 11.84 |70031 
34 12@ 584 | 24@.292 |TE62032-ND@ 22.77 20.24 17.71 16.20 |62032 vf 12 @ 584 | 24 @ .292 |TE70032-ND@ 17.51 15.56 13.62 12.45 |70032 
. 15@ 466 | 30@.233 |TE62033-ND@ 22.77 20.24 17.71 16.20 |62033 15 @ 466 | 30 @ .233 |TE70033-ND® 17.51 15.56 13.62 12.45 | 70033 
18 @ 388 | 36 @.194 |TE62034-ND@ 22.77 20.24 17.71 16.20 | 62034 18 @ 388 | 36 @.194 |TE70034-ND@ 17.51 15.56 13.62 12.45 | 70034 
22@.318 | 44@.159 |TE62035-ND 22.77 20.24 17.71 16.20 |62035 22 @ 318 | 44 @.159 |TE70035-ND 20.54 18.26 15.98 14.61 | 70035 
7 @ 1.428 14@ 714 |TE62040-ND@ 25.79 22.92 20.06 18.34 ]62040 7@1.428 | 14@.714 |TE70040-ND@ 19.58 17.40 15.23 13.92 |70040 
9@ 1.112 18 @ 556 |TE62041-ND@ 25.79 22.92 20.06 18.34 |62041 9@1112 | 18@.556 |TE70041-ND@ 19.58 17.40 15.23 13.92 |70041 
dig 12 @ 834 | 24@.417 |TE62042-ND@ 25.79 22.92 20.06 18.34 |62042 joo | 12@ 834 | 24@.417 |TE70042-NDe 19.58 17.40 15.23 13.92 |70042 
15@ 666 | 30@.333 |TE62043-ND@ 25.79 22.92 20.06 18.34 |62043 15 @ 666 | 30 @ 333 |TE70043-ND® 20.54 18.26 15.98 14.61 | 70043 
18 @ 556 | 36 @.278 |TE62044-ND 25.79 22.92 20.06 18.34 |62044 18 @ 556 | 36 @.278 |TE70044-ND® 19.58 17.40 15.23 13.92 | 70044 
22@ 454 | 44@.227 |TE62045-ND 25.79 22.92 20.06 18.34 |62045 22 @ 454 | 44 @ .227 |TE70045-ND 20.54 18.26 15.98 14.61 |70045 
7@2.142 | 14@ 1.071 |TE62050-ND@ 27.61 24.54 21.48 19.64 ]62050 7@ 2.142 | 14@ 1.071 |TE70050-ND@ 23.60 20.98 18.36 16.79 | 70050 
9 @ 1.666 18 @ 833 |TE62051-ND@ 27.61 24.54 21.48 19.64 |62051 9@ 1.666 | 18 @ .833 |TE70051-ND@ 22.48 19.98 17.49 15.99 |70051 
18% 12@1.250 | 24@.625 |TE62052-ND@ 27.61 24.54 21.48 19.64 |62052 js.0 | 12@ 1250 | 24@ 625 /TE70052-ND@ 22.48 19.98 17.49 15.99 | 70052 
15 @1.000 | 30@.500 |TE62053-ND@ 27.61 24.54 21.48 19.64 |62053 15 @ 1.000 | 30 @ 500 |TE70053-ND@ 21.42 19.04 16.66 15.24 | 70053 
18 @ 834 | 36@.417 |TE62054-ND@ 27.61 24.54 21.48 19.64 |62054 18 @ 834 | 36 @.417 |TE70054-ND 21.42 19.04 16.66 15.24 | 70054 
22 @ 682 | 44 @.341 |TE62055-ND 27.61 24.54 21.48 19.64 |62055 22 @ .682 | 44 @.341 |TE70055-ND 22.48 19.98 17.49 15.99 [70055 
7@3.570 | 14 @ 1.785 |TE62060-ND 29.48 26.20 22.93 20.96 |62060 7 @ 3.570 | 14 @ 1.785 |TE70060-ND@ 26.12 23.22 20.32 18.58 | 70060 
9@2.754 | 18 @ 1.377 |TE62061-ND 29.48 26.20 22.93 20.96 |62061 9 @ 2.754 | 18 @ 1.377 |TE70061-ND@ 26.12 23.22 20.32 18.58 |70061 
pele 12 @ 2.082 | 24 @ 1.041 |TE62062-ND 29.48 26.20 22.93 20.96 |62062 os | 12 @ 2.082 | 24 @ 1.041 |TE70062-ND 24.93 22.16 19.39 17.73 | 70062 
15 @ 1.664 | 30 @ .832 |TE62063-ND@ 29.48 26.20 22.93 20.96 |62063 15 @ 1.664 | 30 @ .832 |TE70063-ND® 24.93 22.16 19.39 17.73 | 70063 
18 @ 1.388 | 36 @ 694 |TE62064-ND@ 29.48 26.20 22.93 20.96 |62064 18 @ 1.388 | 36 @ .694 |TE70064-ND@ 26.12 23.22 20.32 18.58 | 70064 
22@ 1.136 | 44@.568 |TE62065-ND® 29.48 26.20 22.93 20.96 |62065 22 @ 1.136 | 44 @.568 |TE70065-ND@ 26.12 23.22 20.32 18.58 [70065 
7@5.000 | 14 @ 2.500 |TE62070-ND 34.07 30.28 26.50 24.23 ]62070 7@5.000 | 14 @ 2.500 |TE70070-ND@ 34.34 30.52 26.71 24.42 |70070 
9 @ 3.888 | 18 @ 1.944 |TE62071-ND 34.07 30.28 26.50 24.23 |62071 9 @ 3.888 | 18 @ 1.944 |TE70071-ND 34.34 30.52 26.71 24.42 |70071 
ah 12@2.916 | 24@ 1.458 |TE62072-ND@ 34.07 30.28 26.50 24.23 |62072 gq | 1222916 | 24 @ 1.458 |TE70072-ND 34.34 30.52 26.71 24.42 | 70072 
15 @ 2.332 | 30 @ 1.166 |TE62073-ND@ 34.07 30.28 26.50 24.23 |62073 15 @ 2.332 | 30 @ 1.166 |TE70073-ND® 34.34 30.52 26.71 24.42 | 70073 
18 @ 1.944 | 36 @.972 |TE62074-ND 34.07 30.28 26.50 24.23 |62074 18 @ 1.944 | 36 @ 972 |TE70074-ND 34.34 30.52 26.71 24.42 | 70074 
22@1.590 | 44@.795 |TE62075-ND@ 37.44 33.28 29.12 26.63 |62075 22 @ 1.590 | 44 @.795 |TE70075-ND@ 34.34 30.52 26.71 24.42 [70075 
7@7.142 | 14 @3.571 |TE62080-ND 41.24 36.66 32.08 29.33 ]62080 7@7.142 | 14 @3.571 |TE70080-ND 43.36 38.54 33.73 30.84 | 70080 
9@5.554 | 18 @ 2.777 |TE62081-ND® 41.24 36.66 32.08 29.33 |62081 9 @ 5.554 | 18 @ 2.777 |TE70081-ND@ 44.84 39.86 34.88 31.89 |70081 
rn 12@4.166 | 24 @ 2.083 |TE62082-ND@ 41.24 36.66 32.08 29.33 |62082 50.90 | 12 @ 4166 | 24 @ 2.083 |TE70082-ND 43.36 38.54 33.73 30.84 |70082 
15 @ 3.332 | 30 @ 1.666 |TE62083-ND@ 41.24 36.66 32.08 29.33 |62083 . 15 @ 3.332 | 30 @ 1.666 |TE70083-ND® 43.36 38.54 33.73 30.84 | 70083 
18 @ 2.776 | 36 @ 1.388 |TE62084-ND@ 41.24 36.66 32.08 29.33 |62084 18 @ 2.776 | 36 @ 1.388 |TE70084-ND 43.36 38.54 33.73 30.84 | 70084 
22 @ 2.272 | 44@ 1.136 |TE62085-ND@ 41.24 36.66 32.08 29.33 |62085 22 @ 2.272 | 44 @ 1.136 |TE70085-ND 43.36 38.54 33.73 30.84 | 70085 

Note: To obtain output voltage, load current must be met. | # RoHS Compliant Note: To obtain output voltage, load current must be met. @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 2507 


ACME (jf) ELECTRIC anne! 


Medical Grade Power and Isolation Transformers 


ov Black __ Green gy =) Metal disk 
sete ae . . Primary 1 w/tap Secondary 1 - 
Features: « Lifetime warranty * Quad Primaries: 100V, 120V, 220V, 240V ~ 50/60Hz * Mounting hardware: metal disk, (2) rubber tov Brown Red yo9y ° Rubber gasket 
gaskets (100VA - 750VA); potted center, (1) foam gasket (1000VA ~ 3000VA) * UL 544, UL 2601, IEC 601, CSA 22.2 No. 601.1 * 10” toov Red Brown oy 
color coded wire leads Orange 2 
. ov D Secondary 2 Mounting Hardware 
Nominal Secondary Secondary ‘ Primary 2 Watap ue 120 varies with VA rating. 
Power —_| Current @ 120VAC | Current @ 240VAC | Digi-Key Price Each Amveco 100V i ow (See Features) 
(VA) (A) (A) Part No. 1 10 25 50 _| Part No. a 
100 0.83 0.42 TEO100DS-ND NEW! | 120.16 90.12 = — |MTo100ps gnceniolon Rubber gasket 
230 1.92 0.96 TE0230DS-ND 155.57 130.41 128.12 121.26 | MT0230DS 
400 3.33 1.67 TE0400DS-ND 181.83 152.42 147.07 141.73 |MT0400DS Nominal Power Diameter x Thickness Weight 
600 5.00 2.50 TEO6O0DS-ND 201.09 173.67 +©—167.58 161.48 | MTO600DS. ” renee) ee) 
OX 2. . 
750 6.25 3.12 TE0750DS-ND 195.64 168.97 163.04 157.11 |MTO750DS 230 46x24 5.2 
1000 8.33 4.16 TE1000DS-ND 221.96 190.64 183.83 177.03 |MT1000DS 400 5.5x2.5 8 
600 6.2x3.1 13 
1500 12.5 6.25 TE1500DS-ND 315.46 276.03 261.24 251.38 |MT1500DS 750 66x31 14 
3000 25.0 12.5 TE3000DS-ND 402.24 356.83 337.37 324.39 | MT3000DS 1000 6.9x3.5 20 
Note: Multiple primaries must be connected in series or parallel. If assistance is needed, please contact Digi-Key Technical department 1500 8.2x4.0 28 
for additional hook-up information. 3000 10.0 x 4.3 47 
International Toroidal Power Transformers m @ 
Features: « Lifetime warranty »° 2 % eral Secondary Ratings a 
117V/50-60Hz primaries * Class A (105°C) Metal disk Power Parallel Surles Digi-Key Price Each Anivece! 
* Disk mounting hardware: metal disk, (2) (VA) VAC @ A VcT@A | Part No 1 10 25 50 | Part No 
rubber gaskets * 10" color coded wire leads Rubber gasket 9 = = 
5 9@10.6 18@5.30 | TE50952009-ND® 74.79 62.33 59.21 58.17 | AA50952-009 
ov Brown Green 95 12 @7.80 24@3.90 | TE50952012-ND® 77.69 64.74 61.51 60.43 | AA50952-012 
Primary 1 3 f Secondary 1 140 18 @7.80 36 @3.90 |TE51402018-ND 77.92 64.94 61.69 60.61 | AA51402-018 
Red Red 140 24 @ 5.80 48@2.90 |TE51402024-ND® 82.44 68.70 65.27 64.12 | AA51402-024 
TINS nae Brawn 140 117@1.20 | 234@0.60 |7E51402117-ND 80.26 68.79 4.241 61.92 | AA51402-117 
OY ual 2 ° = 240 15 @ 16.00 30@8.00 | TE52402015-ND® 94.43 80.94 75.55 72.85 |AA52402-015 
valle ; Secondary 2 300 15 @ 20.00 30@ 10.00 | TE53002015-ND 102.18 87.59 81.75 80.29 | AAS3002-015 
117V Blue Rubber gasket 300 24@1240 | 48@620 |TE53002024-ND@ 101.96 87.39» 81.57 —80.11._ | AA53002-024 
300 117 @2.60 234 @1.30 | 1E53002117-ND 103.71 88.89 85.93 80.01 |AA53002-117 
Nominal Power Dia. x Thickness Weight Mounting 460 30 @ 15.40 60 @7.70 _|TE54602030-ND 133.64 112.02 108.15 104.29 | AA54602-030 
(VA) (Inches) (Ib) Hole Size 460 117@4.00 | 234@2.00 | TE54602117-ND 137.40 115.16 111.19 107.22 | AA54602-117 
95 39x15 22 1/4" 625 24 @ 26.00 48 @ 13.00 | TE56252024-ND@ 149.23 125.08 120.77 116.46 | AAS6252-024 
140 3.9x1.9 3 1/4" 625 30 @ 20.80 60 @ 10.40 | TE56252030-ND® 155.82 130.61 126.10 121.60 | AA56252-030 
240 45x21 48 1/4" 625 117 @5.40 234 @2.70 | 1E56252117-ND® 231.75 194.25 187.55 180.85 | AA5S6252-117 
300 4.6x2.6 5.7 4/4" 800 24 @ 33.40 48 @ 16.70 | 1E58002024-ND 180.90 154.30 148.98 141.00 | AAS8002-024 
460 5.4 x 2.6 79 1/4" 990 24 @ 41.20 48 @ 20.60 | TE59902024-ND® 199.75 170.38 164.50 155.69 | AAS9902-024 
625 5.5 x 3.2 9.5 1/4" 990 55 @ 18.00 110@9.00 | TE59902055-ND® 194.75 166.12 160.39 151.80 | AA59902-055 
800 6.4.x 2.7 12.3 5/16" 990 117 @ 8.40 234 @4.20 _|TE59902117-ND® 171.07 143.40 140.89 133.34 | AA59902-117 
990 6.5 x 3.0 15.2 5/16" RoHS Compliant 
NEW! Power Transformers RoHS Nominal | Secondary | Secondary | Secondary 5 
= ceawulas? ds oe ne ah Dial ey é ae ae AvaEg 
4 H H oltage art No. art No. 
for Audio Applications C9] aa ts recoroow se sed ae) as 0 onto 
Features: 100 2x12 417 1441 TE60103-ND 69.01 61.34 53.68 49.08 | 60103 
‘ 100 2%15 3.33 17.6 TE60104-ND 68.31 60.72 53.13 48.58 | 60104 
¢ UL 6500 Audio Standard 100 2x18 2.78 21.1 TE60105-ND 68.18 60.60 53.03 48.48 |60105 
* Low Audible Noise 240 2x15 8.00 16.5 | TE60242-ND 86.78 7744 67.50 61.72 [60242 
SLEWhD tic Stray Field : 240 2x18 6.67 19.8 TE60243-ND 86.11 76.54 66.98 61.24 | 60243 
eh age sacra le Metal disk 240 2x24 5.00 26.4 | TE60244-ND 85.82 76.28 66.75 61.03 |60244 
* Non-Encapsulated Units Rubber 240 2x30 4.00 33.0 TE60245-ND 87.01 77.34 67.68 61.88 | 60245 
+ Metal Disk Mounting aasket 400 2x15 13.33 163 |TE60402-ND 114.59 101.86 89.13 81.49 | 60402 
400 2x18 11.11 19.5 TE60403-ND 111.51 99.12 86.73 79.30 | 60403 
Nominal | Diameter x 400 2x24 8.33 26.0 | TE60404-ND 112.57 100.06 87.56 80.05 | 60404 
Power Thickness Weight 400 2x30 6.67 32.5 TE60405-ND 111.83 99.40 86.98 79.52 | 60405 
(VA) (Inches) (Ib.) 600 2x15 20.00 15.9 TE60601-ND 143.57 127.62 111.67 102.10 | 60601 
100 94x15 7 600 2x18 16.67 191 |TE60602-ND 146.57 130.28 114,00 104.23 | 60602 
240 4.0x1.8 3.3 600 2x24 12.50 25.4 TE60603-ND 148.03 131.58 115.14 105.27 | 60603 
400 45x 2.2 5.3 600 2x30 10.00 31.8 TE60604-ND 145.58 129.40 113.23 103.52 | 60604 
600 5.3x2.3 77 1000 2x24 20.83 25.6 TE61001-ND 181.94 161.72 141.51 129.38 | 61001 
1000 6.5 x 2.4 13.0 1000 2x30 16.67 31.2 TE61002-ND 189.70 168.62 147.55 134.90 | 61002 


ACMETJELECTRIC agin NEW! Tightpak Toroidal Common Mode Line Choke 


Actown’s Toroid style of common mode chokes are designed with patented TIGHTpak™ technology. 
Within a single layer winding, 70% more turns are achievable over a traditional winding using the 


same size core and wire gauge. 


UL, CSA and IEC safety specifications. 


Parts are constructed to an industry standard footprint. Materials comply with 94V-0 flammability 
specifications. A 3mm spacer between each winding provides creepage and clearance to comply with 


Inductance | Current Leakage SRF DCR Lead Diameter | PC Board Hole 

Minimum | Rating | Induct. Max. | Typical | Maximum Nominal Diameter _| Digi-Key Price Each Actown 
(mH) (A) (pH) (khz) (0) (Inches) (Inches) Part No. a 10 25 50 Part No. 
0.80 10 14 1480 0.010 0.051 0.070 TE0.8-10-ND 6.33 4.69 4.38 4.13  )TPCM-0.8-10 
1.00 8 18 1500 0.013 0.045 0.067 TE1.0-8-ND 5.59 4.09 3.72 3.51 | TPCM-1.0-8 
1.73 5 31 1070 0.025 0.036 0.055 TE1.7-5-ND 6.63 4.91 4.59 4.32 | TPCM-1.7-5 
2.41 5 45 775 0.036 0.036 0.055 TE2.4-5-ND 7.15 5.30 4.87 4.67 |TPCM-2.4-5 
2.83 3 50 755 0.049 0.029 0.047 TE2.8-3-ND 7.15 5.30 4.87 4.67 | TPCM-2.8-3 
3.27 10 49 635 0.022 0.051 0.070 TE3.3-10-ND 8.35 6.27 5.92 5.57 | TPCM-3.3-10 
3.78 13 65 510 0.021 0.057 0.079 TE3.8-13-ND 7.97 5.98 5.65 5.32) TPCM-3.8-13 
3.93 3 71 550 0.063 0.029 0.047 TE3.9-3-ND 7.75 5.58 5.27 4.96 |TPCM-3.9-3 
4.35 8 60 545 0.036 0.045 0.067 TE4.4-8-ND 8.30 6.23 5.89 5.54 | TPCM-4.4-8 
5.57 10 83 400 0.031 0.051 0.070 TES.6-10-ND 8.16 6.12 5.78 5.44 | TPCM-5.6-10 
6.61 5 94 450 0.059 0.036 0.055 TE6.6-5-ND 7.58 5.46 5.16 4.85 |TPCM-6.6-5 
6.96 8 109 350 0.044 0.045 0.067 TE7.0-8-ND 9.46 7.10 6.70 6.31 | TPCM-7.0-8 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Murata Power Solutions 


Current Sensing 


Digi@Reel* 


Transformers 


The 5300, 5400 and 5500 Series of current sense transformers are designed to monitor AC 
currents. The transformers can be used for high frequency current sensing in applications 
such as switched-mode power supplies, motor control and electronic lighting ballasts. 
Current Secondary Maximum DC Cut Tape Murata 
Rating Turns Inductance Resistance (mQ) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Power Solutions 
(A) Ratio (mH) Primary Secondary | Part No. il 10 50 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 1 — 5300 Series 
10 1:20 0.08 7.0 550 811-1187-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1187-2-ND 1,000 754.00 |53020C 
10 1:30 0.18 7.0 850 811-1188-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1188-2-ND 1,000 754.00 |53030C 
10 1:40 0.32 7.0 1100 811-1189-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1189-2-ND 1,000 754.00 |53040C 
10 1:50 0.50 7.0 1750 811-1190-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1190-2-ND 1,000 754.00 |53050C 
10 1:60 0.72 7.0 2200 811-1191-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1191-2-ND 1,000 754.00 |53060C 
10 1:70 0.98 7.0 4500 811-1192-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1192-2-ND 1,000 754.00 |53070C 
10 1:100 2.00 7.0 5600 811-1193-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1193-2-ND 1,000 754.00 |53100C 
10 1:125 3.00 7.0 7500 811-1194-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1194-2-ND 1,000 754.00 |53125C 
10 1:150 4.50 7.0 17500 811-1195-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1195-2-ND 1,000 754.00 |53150C 
10 1:200 8.00 7.0 34000 811-1196-1-ND 1.60 1.40 1.22 811-1196-2-ND 1,000 754.00 |53200C 
Fig. 2 — 5400 Series 
15) 1:1:50 3.80 7.0 500 811-1197-1-ND 2.17 1.90 1.66 811-1197-2-ND 450 533.25 |54050C 
15 1:1:100 14.80 7.0 3200 811-1198-1-ND 2.59 2.26 1.98 811-1198-2-ND 450 634.50 |54100C 
15 1:1:200 60.0 7.0 6600 811-1199-1-ND 3.11 2.72 2.38 811-1199-2-ND 450 762.75 |54200C 
Fig. 3 — 5500 Series 
15) 1:1:50 3.8 2.3 350 811-1200-5-ND$ 1.50 1.41 1.37 = = — |55050C 
15) 1:1:100 14.8 2.3 850 811-1201-5-ND$ 1.77 1.67 1.62 = = — |55100C 
15 1:1:200 60.0 2.3 3600 811-1202-5-ND$ 2.14 2.02 1.96 = _ —_|55200C 
$ Bulk 


Converter Transformers 


The 7625xENC Series is specifically designed for use with Maxim’s MAX250 and MAX253 chipsets to 
provide isolated RS232 interfaces. A carefully controlled turns ratio ensures consistent performance 
while a toroidal construction minimizes EMI. 

The 78253 Series is specifically designed for use with the MAX253 chip set to provide isolated power 
supplies. The 5V version can supply 1W, and the 3.3V version can supply 500mW. A center tapped 


secondary winding allows for full bridge, half bridge or voltage doubling. A. (SMD) B. (Thru Hole) A. (SMD) B. (Thru Hole) 
The 782485 Series is specifically designed for use with Analog Devices chipsets to provide isolated 
RS-485 and RS-422 interfaces. Carefully controlled turns ratios ensure consistent performance while 
a toroidal construction minimizes EMI. 
The 78250 Series is specifically designed for use with Maxim’s MAX250 chipsets to provide isolated 
RS232 interfaces. Carefully controlled turns ratios ensure consistent performance while a toroidal 
construction minimizes EMI. 
Nominal Nominal Maximum Murata 
Turns Input Voltage | Output Voltage Output Dimensions — mm Digi-Key Price Each Power Solutions 
Fig. Ratio (V) (Vv) Current (mA) A B Cc Part No. il 10 50 Part No. 
7625xENC Series 
10T:1 = = = 15.0 15.0 10.16 811-1285-5-ND 4.49 4.23 4.10 | 76250ENC 
1 1:V5 3.3 5.0 100 15.0 15.0 10.16 811-1284-5-ND 4.49 4.23 4.10 | 76253/35ENC 
1:1.33 5.0 5.0 200 15.0 15.0 10.16 811-1283-5-ND 4.49 4.23 4.10 |76253/S5ENC 
78253 Series 
1:2.27 3.3 5.0 100 9.0 9.52 12.7 811-1273-5-ND 2.67 2.52 2.44 | 78253/35MC 
2A 1:1.31 5.0 5.0 200 9.0 9.52 12.7 811-1270-5-ND 2.67 2.52 2.44 | 78253/55MC 
1:1.33 5.0 5.0 200 9.0 9.52 12.7 811-1269-5-ND 3.45 3.25 3.15 | 78253/55MVC 
1:1.31 5.0 5.0 200 9.0 9.52 10.16 2.67 2.52 2.44 | 78253/55C 
2B 1:2.14 3.3 5.0 100 9.0 9.52 10.16 811-1272-5-ND 3.45 3.25 3.15 | 78253/35VC 
1:1.33 5.0 5.0 200 9.0 9.52 10.16 811-1268-5-ND 3.45 3.25 3.15 | 78253/55VC 
782485 Series 
2B 1CT:2.2CT 3.3 6.0 200 9.14 9.77 10.16 811-1203-5-ND 1.36 1.28 1.24 | 782485/35C 
1C0T:1.5CT 5.0 6.0 200 9.14 9.77 10.16 811-1204-5-ND 1.36 1.28 1.24 | 782485/55C 
Turns Primary Volt-Time Max. Output Dimensions - mm Digi-Key Price Each Murata Power Solutions 
Fig. Ratio Inductance (mH) | Product (Vus) Current (mA) A B c Part No. id 10 50 Part No. 
78250 Series 
3A 1:1CT 2.0 50 300 9.0 9.52 12.7 811-1276-5-ND 2.67 2.52 2.44 78250MC 
1:1CT 2.0 50 300 9.0 9.52 12.7 811-1275-5-ND 3.45 3.25 3.15 78250MVC 
3B 1CT:1 2.0 50 300 9.0 9.52 10.16 |811-1277-5-ND 2.67 2.52 2.44 78250C 
10T:1 2.0 50 300 9.0 9.52 10.16 |811-1274-5-ND 3.45 3.25 3.15 78250VC 


Pulse Transformers 


The 766 and 786 Series are ranges of general purpose pulse transformers. Common applications include line coupling, impedance matching or 
isolating. The devices can also be used in small isolated power supplies or as common-mode chokes in filtering applications. 


F Murata 
Turns Maximum DC Primary Digi-Key Price Each Power Solutions 
Ratio Resistance (Q) Inductance (yH) Part No. al 10 50 Part No. 
Fig. 1 — 766 Series 
ach 1.5 1916 811-1282-5-ND 2.04 1.92 1.86 76601/1C 
Wa 0.8 492 811-1281-5-ND 2.04 1.92 1.86 76601/2C 
Wa 0.5 219 811-1280-5-ND 2.04 1.92 1.86 76601/3C 
4121 1.5 2060 811-1279-5-ND 2.04 1.92 1.86 76602/1C 
1CT:1CT 1 3200 811-1278-5-ND 2.04 1.92 1.86 76615/1C 
Fig. 2 — 786 Series 
b ala 0.34 500 811-1267-5-ND 1.56 1.48 1.43 78602/2C 
441 1.34 10mH 811-1266-5-ND 1.56 1.48 1.43 78602/9C 
21 0.18 100 811-1264-5-ND 1.56 1.48 1.43 78604/4C 
21 0.25 200 811-1265-5-ND 1.56 1.48 1.43 78604/3C 
21 1.23 10mH 811-1263-5-ND 1.56 1.48 1.43 78604/9C 
1CT:ACT 0.87 4000 811-1262-5-ND 1.56 1.48 1.43 78615/16C 
1CT:1CT 1.33 10mH 811-1261-5-ND 1.56 1.48 1.43 78615/9C 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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TRIAD Control Transformer — 
"eeneroes UL1585, Class 2, Energy Limited 


Input Voltage 
50/60Hz Digi-Key Price Each Triad 
(VAC) Part No. 1 10 25 50 100 ‘| Part No. 
Fig. 1 — 0.250” Quick Connect — RoHS Compliant 
120 237-1239-ND 15.44 13.12 11.58 10.81 9.26 |TCT40-01E07AB 
120/ 208/240 | 237-1243-ND 15.44 13.12 11.58 10.81 9.26 |TCT40-05E07AB 
120 / 240 237-1245-ND 15.44 13.12 11.58 10.81 9.26 | TCT40-06E07AB 
Fig. 2— 12” (18AWG) Wire Lead 
120 237-1240-ND@ 16.06 13.65 12.04 11.24 9.63 |TCT40-01E07K 
240 237-1242-ND 16.06 13.65 12.04 11.24 9.63 |TCT40-02E07K 
120/ 208/240 | 237-1244-ND@ 16.06 13.65 12.04 11.24 9.63 |TCT40-05E07K 
120 / 240 237-1246-ND@ 16.06 13.65 12.04 11.24 9.63 | TCT40-06E07K 
@ RoHS Compliant 


World Series™ Power Transformers — Chassis Mount: Quick-Connect 


Triad chassis mount World Series 
Transformers are designed to meet US 


Fig. 1 


Fig. 2 


Fig. 1 Fig. 2 


Wire Leaded 
Version Shown 


Description: These control transformers come with a tamper resistant shroud for safety and a steel bracket welded to the 
bottom of the transformer for ease of mounting. Universal interchangeability with other manufactures. Applications are 
Industrial Controls and Automation, Consumer Equipment, HVAC Equipment. Since these products are energy limited, no 
secondary fusing is required. 

Electrical Specifications: * Maximum Power: 40VA * Weight boxed unit: 1.5 pounds * Output Voltage: 24VAC @1.67A 
Agency Approvals: UL File: E65390 CSA File: 226495, UL Class B insulation system 130°C 


A GE 


and International standards including 115/230 Dimensions - Inches 
CSA, IEC, VDC and UL requirements. 50/60 Hz A C D w H : 
The transformers consist of a dual Power | Width |Contact Overall) Depth | Flange | Height | Weight 
bobbin design, insulating shroud and 6 12 Max. (typ-)_|_Length (typ) | (typ-) | Width | (typ-) (tbs.) 
constructed with UL high temperature 5o3Ie_o14 25VA 2.00 0.313 1.938 2.813 2.313 1.25 
material. 3 8 43VA | 2.313 0.313 2.000 3.125 2.688 1.60 
een 80VA 2.50 0.313 2.313 2.78 3.00 2.80 
eae ToS Or 130VA | 2.813 0.375 2.813 | 3.00 | 3.375 | 4.10 
« Voltage:115/230V, 50/60Hz i . . 7 = . 
+ Hi-Pot tested at 4,000 Vrms 175VA | 3.125 0.375 2.938 3.00 3.75 5.50 
Contact Contact 7 
VA | Parallel Series Size | Digi-Key Price Each Triad VA | Parallel Series Size | Digi-Key Price Each Triad 
Fig. | (Size)| VAC@A | VCT¢@A | (Nom.) | Part No. 1 10 25 + ~—«50_| Part No. Fig. | (Size)| VAC@A | VCTt@A | (Nom.) | Part No. 1 10 25 50 |PartNo. 
1 25 5§@5.0 10@2.5 | 0.187” |237-1251-ND 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS10-2500 2 | 130 | 12@10.8 24@5.4 | 0.250” |237-1277-ND@ | 35.53 25.91 23.03 20.87 |VPS24-5400 
2 | 130 | 5@26.0 10@13.0 | 0.250” |237-1249-ND 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS10-13000 2 | 175 | 12@14.6 24@7.3 | 0.250” |237-1278-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 |VPS24-7300 
2 | 175 | 5@35.0 10@17.5 | 0.250” |237-1250-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPS10-17500 1 25 14@18 28@0.9 | 0.187” |237-1283-ND 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS28-900 
1 25 6.3@4.0 | 12.6@2.0 | 0.187" |237-1256-ND@ | 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS12-2000 1 43 14@3.0 28@1.5 | 0.187" |237-1279-ND 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS28-1500 
1 43 6.3@68 | 126@3.4 | 0.187" |237-1257-ND@ | 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS12-3400 2 80 14@56 28@2.8 | 0.187” |237-1280-ND 26.84 19.57 17.40 15.77 |VPS28-2800 
2 80 | 6.3@12.6 | 126@6.3 | 0.187” |237-1258-ND 26.84 19.57 17.40 15.77 |VPS12-6300 2 | 130 | 14@9.2 28@4.6 | 0.250” |237-1281-ND@) 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS28-4600 
2 | 175 | 6.3@28.0 | 12.6@14.0 | 0.250” | 237-1255-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 |VPS12-14000 2 | 175 | 14@12.5 | 28@6.25 | 0.250” |237-1282-ND@| 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPS28-6250 
1 25 8@3.2 16@1.6 | 0.187” |237-1260-ND@| 15.38 11.22 9.97 9.04 | VPS16-1600 1 25 18@14 36@0.7 | 0.187" |237-1288-ND@ | 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS36-700 
1 43 8@54 16@27 | 0.187" |237-1261-ND 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS16-2700 il 43 18@24 36@1.2 | 0.187” |237-1284-ND@| 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS36-1200 
2| 80 8@10.0 16@5.0 | 0.187” |237-1262-ND 26.84 19.57 17.40 15.77 |VPS16-5000 2) 80 18@44 36@2.2 | 0.187” |237-1285-ND@ |) 26.84 19.57 17.40 15.77 |VPS36-2200 
2 | 130 | 8@16.2 16@8.1 | 0.250” |237-1263-ND 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS16-8100 2 | 130 | 18@7.2 36@3.6 | 0.250” |237-1286-ND@ | 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS36-3600 
1 | 25 | 10@25 | 20@1.25 | 0.187" |237-1264-ND@| 15.41 11.24 9.99 9.05 | vPse0-1250 2| 175 | 18@96 | 36@48 | 0.250" }237-1287-ND | 40.79 2974 26.44 23.96 | VPS36-4800 
+] 43 | 10@44 | 20@22 | 0.187" \o37-1265-nD | 1966 1433 1274 11.55 |VPS20-2200 1] 25 | 115@0.22 | 230@0.11 | 0.187" |237-1269-ND@| 15.41 11.24 999 9.05 |vPS230-110 
>| 80 | 10@80 | 20@40 | 0187” |237-1266-ND@| 2684 1957 1740 15.77 |vpS20-4000 1 | 43 | 115@0.38 | 230@0.19 | 0.187" |237-1270-ND@| 19.65 14.33 12.74 11.55 |VPS230-190 
21475 | 10@176 | 20@88 | 0250" 1237-41968-NDe | 4079 2974 2644 23.96 |vPS20-8800 2} 80 | 115@07 | 230@0.36 | 0.187” |237-1271-ND@ | 26.84 1957 17.40 15.77 |VPS230-350 
1 | 5 | 42@20 | 24@10 | oa7" loaz-to74-nne| 1541 11.24 9.99 9.05 |vpse4-too0 2 | 130 | 115@1.44 | 230 @ 0.57 | 0.250" |237-1272-ND@ | 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS230-570 
1 43 12@36 24@128 | 0.187" |237-1275-ND@| 19.65 14.33 12.74 11.55 |vPS24-1800 2 | 175 | 115 @1.52 | 230@0.76 | 0.250” |237-1273-ND@| 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPS230-760 
2 80 12 @6.6 24@3.3 | 0.187" |237-1276-ND@ | 26.84 19.57 17.40 15.77 | VPS24-3300 @ RoHS Compliant + CT = Center Tap 
World Series™ Power Transformers — PC Mount Va 
* World Series dual bobbin 6 42 VA Dimensions - Inch (mm) Pin Wt. 
construction transformers Size H Ww D A B c Dim. Kg 
meet U.S. and internation- 4 is 2.5 | 1.125 (28.58) | 1.625 (41.28) | 1.3125 (33.34) | .200 (5.08) | .250 (6.35) | 1.000 (25.40) ) .025 (.64) | .25 (.11) 
al standards including 495 555\) sl | ia 5.0 | 1.375 (34.93) | 1.625 (41.28) | 1.3125 (33.34) | .200 (5.08) | 400 (10.16) | 1.000 (25.40) | .025 (.64) | .37 (.17) 
a. ange. 50/60 Hz 10.0} 1.375 (34.93) | 1.875 (47.63) | 1.5625 (39.69) | .200 (5.08) | .400 (10.16) | 1.140 (28.96) | .036 (.914) | .53 (.24) 
+ Hi-Pot Test: 4,000 VRMS 3 9 20.0| 1.625 (41.28) | 2.25 (57.15) | 1.875 (47.63) | 400 (10.16) | 400 (10.16) | 1.460 (37.08) | .036 (.914) | .90 (.41) 
: . Dilla 30.0 | 1.5625 (39.69) | 2.625 (66.68) | 2.1875 (55.56) | .550 (13.97) | .275 (6.98) | 1.680 (42.67) | .045 (1.14) | 1.15 (.52) 
. ee Mee ONs 1 7 56.0| 1.8125 (46.04) | 3.000 (76.20)| 2.500 (63.50) |.600 (15.24) | .300 (7.62) | 1.900 (48.26) | .045 (1.14) | 1.70 (.77) 
VA Parallel Series | Digi-Key Price Each Triad VA Parallel Series | Digi-Key Price Each Triad 
(Size) | VAC@A VCTt @A | Part No. 1 10 25 Part No. (Size) | VAC@A VCTt @A | Part No. J 10 25 Part No. 
2.5 5@05 10@0.25 |237-1060-ND@ 9.62 8.56 7.44 VPP10-250 30.0 10@3.0 20@1.5 |237-1077-ND® 16.22 14.56 12.66 \VPP20-1500 
5.0 5@1.0 10@0.5 /237-1081-ND@ 10.36 9.25 8.04 VPP10-500 56.0 10@56 20@2.8 |237-1091-ND® 19.84 15.27 13.57 \VPP20-2800 
10.0 5@20 10@1.0 /237-1053-NDe 11.60 10.19 8.86 VPP10-1000 25 12@02 24@01 |237-1064-ND@ 9.62 8.56 7.44 VPP24-100 
20.0 5@40 10@2.0 |237-1067-ND@ 14.11 12.29 10.68 — | VPP10-2000 5.0 12@042 | 24@0.21 |237-1085-ND® 10.36 9.25 8.04 VPP24-210 
30.0 | 5@60 | 10030 [2a7lOAENDe: 16.22 14.56 12.66 |VPP10-3000 10.0 | 12@0.84 | 24@0.42 |237-1057-ND® 11.60 10.19 8.86 | VPP24-420 
56.0 | 5@112 | 10@66 |237-1088-NDe 19.84 16.27 13.57 _ | VPP10-5600 20.0 | 12@166 | 24@0.83 12371071-NDe Tat 12.29 10.68 |vpP24-830 
25 | 63@04 | 126002 |237s106INDe 9.62 8.56 Ad /vPP 12-200 30.0 | 12@250 | 24@1.25 |237-1078-NDe 16.22 14.56 12.66 | VPP24-1250 
5.0 | 63@08 | 126604 Co a 1088 9.25 SOE | VERIe 200 56.0 | 12@4.66 | 24@2.33 |237-1092-ND@ 19.84 15.27 13.57 | VPP24-2330 
10.0 6.3@1.6 | 12.6@0.8 |237-1054-ND@ 11.60 10.19 8.86 VPP12-800 25 14@0.18 | 28@0.09 |237-1065-ND@ 9.62 8.56 7.44 VPP28-090 
20.0 6.3@3.2 | 12.6@1.6 |237-1068-ND@ 14.11 12.29 10.68 VPP12-1600 5.0 14@036 | 28@0.18 |237-1086-ND@ 10.36 9.25 8.04 VPP28-180 
30.0 6.3@48 | 12.6@2.4 |237-1075-ND® 16.22 14.56 12.66 VPP12-2400 10.0 14@072 | 28@036 1237058-NDe 11.60 10.19 3.86 VPP28-360 
56.0 6.3@8.8 | 12.6@4.4 |237-1089-ND@ 19.84 15.27 13.57 VPP12-4400 ‘ é : : € 
25 8@03 16@015 |237-1062-NDe 962 8.56 7.44 VPP16-150 20.0 14@1.44 | 28@0.72 |237-1072-ND@ 14.11 12.29 10.68 VPP28-720 
5.0 8@0.62 16@0.31 |237-1083-ND 10.36 9.25 8.04 VPP16-310 30.0 14@212 | 28@1.06 |237-1079-ND® 16.22 14.56 12.66 \VPP28-1060 
10.0 8@1.25 16@0.62 |237-1055-ND® 11.60 10.19 8.86 VPP16-620 56.0 14@40 28@ 2.0 |237-1094-ND@ 19.84 15.27 13.57 \VPP28-2000 
20.0 | 8@25 | 16@1.25 |237-1069-ND® 14.11 12.29 10.68 | VPP16-1250 25 | 18@014 | 36@0.07 |237-1066-ND® 9.62 8.56 7.44 |VPP36-070 
30.0 | 8@38 | 16@19 |237-1076-ND® 16.22 14.56 12.66 | VPP16-1900 5.0 | 18@0.28 | 36@0.14 |237-1087-NDe 10.36 9.25 8.04 | VPP36-140 
56.0 8@7.0 16@3.5 |237-1090-NDe 19.84 45.27 13.57 VPP16-3500 10.0 | 18@0.56 | 36@0.28 |237-1059-ND® 11.60 10.19 8.86 \VPP36-280 
25 10@0.24 | 20@0.12 |237-1063-NDe 9.62 8.56 7.44 VPP20-120 20.0 18@112 | 36@0.56 |237-1073-ND@ 14.11 12.29 10.68 VPP36-560 
5.0 10@0.5 20@ 0.25 |237-1084-ND@ 10.36 9.25 8.04 VPP20-250 30.0 18@1.64 | 36@0.82 |237-1080-ND® 16.22 14.56 12.66 VPP36-820 
10.0 10@1.0 20@0.5 | 237-1056-ND® 11.60 10.19 8.86 VPP20-500 56.0 18@312 | 36@1.56 |237-1095-ND® 19.84 15.27 13.57 VPP36-1560 
20.0 | 10@2.0 | 20@1.0 |237-1070-NDe 14.41 12.29 10.68__|VPP20-1000_| RoHS Compliant + CT =Center Tap 
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TRIAD 


PC Mount - Pack Power 
W AW 


«Designed to meet the needs 
of low clearance PC board and 


| ‘o 
2 
115/230V 1 s 


Power Transformers 


1 


Audio Transformers — Data/Voice Coupling 


SPECIFICATIONS: Designed to meet FCC 
Part 68. Longitudinal Balance: (FCC68.310): 


60dB minimum 200 ~ 1000 Hz, 45 


1000 ~ 4000 Hz. Dielectric Strength: (FCC 
68.304): 1500V. Frequency Range: Data/ 


Voice = 300 ~ 3500 Hz, Data = 800 ~ 35 


Schematic B 


dB mn. 


(00 Hz 


Schematic C 


Schematic A 


Schematic D 


TY-305P 


PRI 2, 3; 


SEC 6,7 


TY-307P, TY-310P 

TY-311P, TY-400P 

TY-301P, TY-303P 
TY-402P 


PRI 1, 3; 


SEC 4,6 


Schematic E 


solid state power designs. 50/60 Hz PRI SEC 1 2 
* Hi-Pot Test: 2,000VRMS 4 8 1_Ik pers 
* Primary: 115/230V, 50/60 Hz ‘ 6002 | we 
* Class B UL Recognized, UL File * 7 4 wire, 3° 6002 
£53148 Bal. net 
VA Dimensions — Inch (mm) Weight 
Size H WwW L A B 0z. (Gram) 1.65 
25 | 0.650 (16.51) | 1.562 (39.67) | 1.875 (47.63) | 1.600 (40.64) | 0.375 (9.52) 5 (141.75) afar) 
6.0 | 0.875 (22.28) | 1.562 (39.67) | 1.875 (47.63) | 1.600 (40.64) | 0.375 (9.52) 7 (198.44) Sj 
12.0 | 1.062 (26.97) | 2.000 (50.80) | 2.500 (63.50) | 2.000(50.80) | 0.500 (12.70) 11 (311.84) . 
VA | Parallel Series _| Digi-Key Price Each Triad 
(Size)| VAC@A | VCT* @A | Part No. i 10 25 50 100 | Part No. ; 
5@05 10@0.25 /237-1008-ND® | 10.76 9.37 8.14 7.13 6.23 | FP10-250 Fig. 4 ere PO AA a) 
6.3@0.4 | 12.6@0.2 |237-1009-ND@) 10.76 9.37 8.14 7.13 6.23 | FP12-200 <, & 
25 8@0.3 16@015 |237-1010-ND@ ) 10.76 9.37 8.14 7.13 6.23 | FP16-150 
12@0.2 24@0.1 |237-1012-ND® | 10.76 9.37 8.14 7.13 6.23 | FP24-100 750 
17@0.15 | 34@0.075 |237-1014-ND@ | 10.76 9.37 8.14 7.13 6.23 | FP34-75 (19.05) 7 > ) 
5@12 10@0.6 |237-1016-ND® |) 12.00 10.61 9.29 8.18 7.21 | FP10-600 
6.3@ 0.95 | 12.6 @ 0.475 |237-1017-ND@ | 12.00 10.61 9.29 8.18 7.21 | FP12-475 
8@075 | 16@0.375 |237-1018-ND® | 12.00 1061 929 818 7.21 |FP16-375 _ |Sche-| Impedance | 1D¢ Max. | Insertion | Digi-Key peice) Each Triad 
go | 19206 | 20@03 |237-1019-ND®| 1200 1061 9.29 818 7.21 |FP20-300 Eg atc) a Se a jing Tans ge LORE 25 SO | arliNos 
12@0.5 | 24@0.25 |237-1020-ND@ | 12.00 10.61 9.29 8.18 7.21 | FP24-250 A 600 600 100 15 237-1128-ND@ | 10.94.8860 7.88 744 |Ty-305P 
15@04 30@ 0.2 |237-1021-ND@ |) 12.00 10.61 9.29 8.18 7.21 | FP30-200 1 B |6o0Split| 600 75 15 237-1129-ND@ | 10.94 8.86 7.88 7.14 |TY-306P 
17 @0.34 | 34@0.17 |237-1022-ND@ | 12.00 10.61 9.29 8.18 7.21 | FP34-170 2 A 600 600 0 1.0 237-1130-ND@ | 641. 519 461 4.18 ITY-307P 
28@0.2 | 56@01 |237-1023-ND@| 12.00 10.61 929 818 7.21 ‘|FP56-100 AT 600) 600 0 10 |237-1132-NDe#| 556450 400363 [TV-311P 
6.3@1.9 | 12.6@0.95 [237-1001-ND@ | 14.00 11.28 10.16 875 7.51 | FP12-950 3] c¢ Jeooct*|eooct*| 0 to loaz-t127-npe | 556 450 400 363 |TV-304P 
8@15 | 16@0.75 |237-1002-ND@| 14.00 1128 10.16 875 7.51 |FP16-750 a | 4000 | 600 0 10 |237-1126-NDe® | 556 450 4.00 3.63 |TY-303P 
10@1.2 20@0.6 |237-1003-ND@ | 14.00 11.28 10.16 8.75 7.51 |FP20-600 A 600 600 90 1.75 |237-1133-ND@#| 834 675 6.00 5.44 |TY-400P 
120) 12@1.0 24@0.5 |237-1004-ND@ | 14.00 11.28 10.16 8.75 7.51 | FP24-500 4 C | 6o0ct* | 600 cT* 90 1.75 |237-1134-ND 834 6.75 6.00 5.44 |TY-401P 
15@0.8 30@ 0.4 |237-1005-ND@ | 14.00 11.28 10.16 8.75 7.51 | FP30-400 7 A 600 600 90 1.75 | 237-1135-ND@$|] 6.89 5.58 4.96 4.50 |TY-402P 
17@0.68 | 34@0.34 |237-1006-ND@ | 14.00 11.28 10.16 8.75 7.51 | FP34-340 D 600 | 600 Split 90 1.75 |237-1136-ND@ | 6.89 5.58 4.96 4.50 |TY-403P 
28 @0.4 56@0.2 |237-1007-ND 14.00 11.28 10.16 8.75 7.51 | FP56-200 Data/Voice Dual Transformer Hybrids — RoHS Compliant 
@ ROHS Compliant * CT = Center Tap 3 | E |600(4W)| 600/600| 0 80 [237-1123-NDt | 5.56 4.50 4.00 3.63 | TY-300P 
6 E | 600 (4W) | 600/600 0 65 237-1125-NDt 833 6.75 6.00 5.44 |TY-302P 
7 a Ba ae 
PC Mount - Split Pack™ ia craiiied er earvanlicaal gine pera tha Iecstla e ibee oe include 3dB in hybrid balance network. 
A 1 és 
bie a a = PC Mount 
* Split Pack split bobbin transformer 2 6 
for PC board applications 115/230V 5 SEC DESCRIPTION: Audio transformers are used in line matching, telephone coupling, pulse trigger and 
+ Hi-Pot Test: 2,500VRMS 50/60 Hz 3% 2, driver applications. SPECIFICATIONS: Frequency Response Ranges: 200 ~ 15,000 Hz 
Primary: 115/230V, 50/60 Hz I = 
«Class B UL Recognized, UL File . 5 
£53148 8 PIN 
VA Dimensions - Inch {com Weight 
Size H WwW L. C Lbs. (Kg) 
11 | 9375 (23.81) | 1.125 (28.58) | 1.375 (34.93) | .250 a 35) | .250 t 35) | 1.20 (30.48) | .17 (.08) 
2.5 | 1.1875 (30.16) | 1.125 (28.58) | 1.375 (34.93) | .250 (6.35) | .250(6.35) | 1.20(30.48) | .25(.11) 
6.0 | 1.3125 (33.34) | 1.3125 (33.34) | 1.625 (41.28) | .250 (6.35) | .350(8.80) | 1.280 (32.51) | .44 (.20) Lae DC Unb. ae ane ies 
12.0 | 1.4375 (36.51) | 1.5625 (39.69) | 1.875 (47.63) | .300 (7.62) | .400 (10.16) | 1.410 (35.81) | .70 (.32) Fig. Pri. Sark Max. (mA) | Part No. 1 10 5 50 100 | Part No. 
- =r 7 7 10,000 CT* | 10,000 CT* 4mA 237-1118-ND 3.89 3.15 2.80 2.54 2.16 | TY-141P 
aay Farale! Toe A blo Key 1 10 eveece 50 400 mat { 10,000 CT* | 2,000 CT* 4mA  |237-1119-ND | 3.89 315 280 254 2.16 |TY-142P 
63@018|126@0.09|237-1024-NDe| 871 710 639 551 473 |FS12-090 15,000 CT* | 15,000CT* | 4mA  /287-1120-ND ) 3.89 3.15 2.80 2.54 2.16 | TY-144P 
8@0.14 | 16@0.07 |237-1025-ND@| 871 7.40 639 551 473 |FS16-070 soocT* | e00cT* | 15mA (2SRANZGNGM) 3.89 315 280 254 2.16 | TY-145P 
ts 10@0.11 | 20 @ 0.055 |237-1026-ND@ 8.71 710 6.39 551 4.73 | FS20-055 - 2 | 600 CT/150§ [600 C1/1508 | 237-1122-ND | 7.22 585 520 4.72 4.00 |TY-146P 
"| 12.@ 0.09 | 24 @ 0.045 |237-1028-ND@ | 8.71 7.10 6.39 5.51 4.73 |FS24-045 CT=CenterTap —_§ Split Winding 
14@ 0.08 | 28 @0.04 |237-1029-ND 8.71 7.10 6.39 5.51 4.73 _|FS28-040 
18 @ 0.06 | 36 @0.03 |237-1030-ND 8.71 7.10 6.39 5.51 4.73 | FS36-030 310 
5@05 | 10@0.25 |237-1031-NDe 9.00 7.26 6.54 5.63 4.83 | FS10-250 MIL-T-27E (787) SS, 
6.3@0.4 | 12.6@0.2 |237-1032-ND®| 9.00 7.26 6.54 5.63 4.83 |FS12-200 DESCRIPTION: The line of Red Spec audio [Pin] Pinout real ae 
8@0.3 | 16@0.15 |237-1033-ND 9.00 7.26 6.54 5.63 4.83 |FS16-150 transformers is designed and constructed to | Out#| Primary Secondary Pe 
2.5 |10@0.24| 20@0.12 |237-1034-ND 9.00 7.26 6.54 5.63 4.83 |FS20-120 meet the rigid requirements of MIL-T-27E. 1 42 3,4 020 (1968) 
12@0.2 | 24@0.1 |237-1035-ND 9.00 7.26 6.54 5.63 4.83 |FS24-100 SPECIFICATIONS: Frequency Response Ranges: 2 1, 2CT, 3 4,5 (51) eS 
74 @ 0.17 | 28@ 0.085 |237-1036-ND 9.00. 726 654 563 483 |FS28-85 300 Hz ~ 150 kHz TECHNICAL NOTES: *Hi-Pot | 3 | 1,2CT,3 | 4,5CT,6 S00. p.100 
18@0.13| 36@0.065 |237-1037-ND | 9.00 7.26 654 5.63 —4.83_ | FS36-65 Test: 1,000 VRMS + Working Voltage: 150VDC 4 12 3,4,§,5.6 (7.62)! (2.54) 
5@12 10@0.6 |237-1038-ND@ 9.60 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS10-600 Rowan Dc Unbal. | Pin- 
6.3@ 1.0 | 12.6 @0.5 |237-1039-ND@ 9.60 7.84 7.06 6.08 5.22 |FS12-500 Level Matching Impedance in Pri. | Out | Digi-Key Price Each Triad 
8@08 16@0.4 |237-1040-ND@ 9.60 7.84 7.06 6.08 5.22 |FS16-400 inmW Pri. Sec. Max. (mA) | # | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
6.0 | 10@0.6 | 20@0.3 |237-1041-ND® 9.60 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS20-300 10 | 200,000 cT*| 1,000 CT* 0.0 3 |237-1137-ND@| 21.29 17.25 15.33 13.90 |SP-4 
12@0.5 | 24@0.25 |237-1042-ND@ 9.60 7.84 7.06 6.08 5.22 _|FS24-250 10,000 CT* | 2,000 CT* 1.0 3 |237-1141-ND@| 21.21. 17.19 15.28 13.85 |SP-21 
14@0.4 | 28@0.2 |237-1043-ND@ 9.60 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS28-200 1,000 50 3.0 4 |237-1144-ND@| 17.25 13.97 12.42 11.26 |SP-33 
18 @ 0.34 | 36 @0.17 |237-1044-ND 9.60 7.84 7.06 6.08 5.22 _|FS36-170 150 CT* 12 10.0 2 |237-1145-ND 15.51 12.57 11.17 10.13 | SP-42 
5@24 10@1.2 |237-1045-ND@ | 11.00 8.94 8.05 6.93 5.95 |FS10-1200 7,500 CT* 12 10 2 |237-1146-ND@| 18.39 14.89 13.24 12.00 |SP-48 
6.3 @2.0 | 12.6 @1.0 |237-1046-ND@ | 11.00 8.94 8.05 6.93 5.95 |FS12-1000 50 900 CT* 600 40 2 |237-1149-ND@|] 19.12 15.48 13.76 12.47 |SP-51 
8.0@1.6 | 16@0.8 |237-1047-ND@ | 11.00 8.94 8.05 6.93 5.95 | FS16-800 40,000 CT* | 10,000 CT* 1.0 3 |237-1151-ND@| 16.93 13.72 12.20 11.05 |SP-66 
12.0 | 10@1.2 | 20@0.6 |237-1048-ND@| 11.00 8.94 8.05 6.93 5.95 | FS20-600 600 CT* 600 CT* 30 3 |237-1152-ND@| 18.64 15.11 13.43 12.17 |SP-67 
12@1.0 | 24@05 |237-1050-ND@| 11.00 8.94 8.05 6.93 5.95 _|FS24-500 600 |600CT/150§) 3.0 4 |237-1154-ND@| 18.56 15.03 13.36 12.11 |SP-69 
14@ 0.84 | 28 @0.42 |237-1051-ND@ | 11.00 8.94 8.05 6.93 5.95 | FS28-420 600 600 3.0 1 [237-1155-ND@| 17.48 14.17 12.60 11.42 |SP-70 
18@0.7 | 36@0.35 |237-1052-ND@| 11.00 8.94 8.05 6.93 5.95 | FS36-350 = = Shield Only — — |237-1157-ND@| 3.41 2.76 2.45 2.22 [SP-310 
RoHS Compliant = * CT =Center Tap @ RoHS Compliant * CT =Center Tap § Split Secondary 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TRI AD Common Mode 


Moa 


DESCRIPTION: * TRIAD common mode EMI suppression inductors are used to eliminate noise common to all lines 
© Meeting VDE, IEC, UL and CSA requirements * Constructed with UL rated 130°C materials * Hi-Pot Tested: 2,500VRMS 


Switchmode Transformers 
High Frequency Gate Drive 


DESCRIPTION: TRIAD gate drive transformers are used to isolate the control circuitry 
from the line-connected switches such as with power supplies. The windings are 
interleaved for the lowest possible practical leakage inductance. Maximum leakage 
Inductance: 2.5 pH. Features operating frequencies up to 200 kHz. TECHNICAL NOTES: 
* Hi-Pot tested: 3,750VRMS « Pin-out: Drive = Pins 1, 2. Gate = Pins 3, 6 and Dual Gate 
= Pins 3, 4; 5,6 


Maximum | Maximum Minimum : 
DCR Gate | ET Product) Turns | Inductance | Digi-Key Price Each Triad 
(0) (VuSec) | Ratio | (mH) {Part No. al 10. 25 50 100 |PartNo. 
350 540 Ae 680 237-1111-ND | 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61 | GDE25-1 
650 540 qa 680 237-1112-NDf| 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61 |GDE25-2 Max. : 
350 840 15:1 1.50 |237-1113-ND | 15.56 1260 11.20 10.15 861 |GDE25-3 puny F fe. eer aon ee eine Rieaerth ae 
42 4414-1 y induct. | Amps. | Resist. in. inding | Winding | Digi-Key ria 
650 840 1534 1.50 237-1114-NDT| 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61 | GDE25-4 Fig.| (mH) |R.M.S| (0) | Leakage | ll Part No. 1 10 5 50 | Part No. 
875 540 11.5 680 237-1115-ND | 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61 |GDE25-5 — 
1.75 540 [11.515] 680 |297-1116-NDt| 1556 1260 11.20 1015 8.61 |GDE25-6 Encapsulated foroidaliinductors: 
t+ Dual Secondary Gate 2.00 | 7.50 | .020 | 25.0HH ) 1&2 | 3&4 |237-1230-ND| 4.78 3.87 3.44 3.12/CMT908-V1 
237-1117-ND (GDE25-KIT) - 6 piece kit (one of each)........ 0... cee eee eee e cent teresa eee ae eeeee $88.89 4.00 | 5.20 | .040 | 45.0uH | 1&2 | 3&4 |237-1231-ND| 4.78 3.87 3.44 3.12|CMT908-v2 


8.00 | 3.20 | 120 | 90.0NH | 1&2 | 3&4 |237-1232-ND| 4.78 3.87 3.44 3.12) CMT908-V3 


Low Frequency Current 
Sense Transformer 


Description: 

Designed to monitor current in low frequency applications. 
Frequencies from 50Hz ~ 400Hz, Current from .1 to 30 amperes. 
Technical Notes: 

*Turns ratio: Primary to sense 1:500 »* Suggested burden 
resistor: 600 * Hi-Pot: 2,500 volts 


16.00 | 2.60 | .160 |180.0vH} 1&2 | 3&4 |237-1233-ND| 4.78 3.87 3.44 3.12) CMT908-V4 


2.00 | 7.50 | .020 | 25.0H | 1&2 | 3&4 |237-1234-ND|) 4.78 3.87 3.44 3.12) CMT908-H1 
4.00 | 5.20 | .040 | 45.0pH | 1&2 | 3&4 |237-1235-ND| 4.78 3.87 3.44 3.12] CMT908-H2 
8.00 | 3.20 | 120 | 90.0NH | 1&2 | 3&4 |237-1236-ND| 4.78 3.87 3.44 3.12] CMT908-H3 
16.00 | 2.60 | .160 |180.0WH) 1&2 | 3&4 |237-1237-ND| 4.78 3.87 3.44 3.12] CMT908-H4 


237-1238-ND (CMT908-KIT) 8 piece kit - one of each Encapsulated Toroidal Ind. Series CMT908 — RoHS Compliant ... $33.33 


Primary DCR | Sense DCR Typical 5 
Maximum Maximum Output —_| Digi-Key Price Each Triad a 
(u0) (0) (mV/Amp) | Part No. 1 10 25 50 | Part No. Toroidal 
250 21 110 237-1103-ND 2.89 2.34 2.08 1.89 | CSE187L DESCRIPTION: 


TRIAD toroidal inductors condition the output signal by leveling out the current waveform 
providing a more stable current supply. 

TECHNICAL NOTES: 

* Nominal inductance values are typically 10% higher than minimum rating. * Biased 
inductance measured at rated DC amps. 


High Frequency 
Current Sense 


Transformer Min. Induct. | Rated | Max Dimensions ; 

(uH) pe | pcr LxWxH Digi-Key Price Each Triad 
TRIAD current sense transformers No Bias | At Bias | (Amps) | (m0) Inch (mm) Part No. 1 10 20) 50 | Part No. 
are used to detect the current passing 045 “(i2.10) 3.032 “ti.%0) 18.85 | 1272] 28 | 448 237-1178-ND@| 196 1.59 1.41 1.28 |FIT44-1 
through a conductor. They are @(1.14) @(.81) 


constructed of UL rated 130°C materials. 
Frequency Range: 20kHz ~ 200kHz 


1475 | 982] 34 | 30.7) gos, 350x700 [237-1179-ND | 1.96 1.59 1.41 1.28 | FIT44-2 
1230 | 7.75 | 4.0 | 23.4 | (19-88x889x 17.78) Jo57 1180.nD@| 1.96 159 141 1.28 |FITA4-3 


Min. Ind.] ETVuSEC | Pri. | Digi-Key Price Each Triad 8.06 | 5.22 | 48 | 159 237-1181-ND@| 196 159 1.41 1.28 |FIT44-4 
Fig.| (mH) | Ref 20kHz | (Amps) _| Part No. 1 10 25 50 100 | Part No. 
140 2000 | 110.0 RMS |237-1096-ND® | 6.11 495 440 399 3.39 |CST206-1A 4740 | 29.00) 28 | 789 POTMSZNDS, 231 1.88 1.67 1.51 | FITSOA 
14.0 2000 | 110.0RMS |237-1097-ND@ | 667 540 480 435 3.69 |CST206-1Tt cane : 
1 | 560 | 4000 | 80.0RMS |237-1098-ND®| 611 495 440 3.99 3.39 |csT206-2A B8AB /280h | a 828 pole 231 188 1.67 1.51 |FIT5O-2 
130.0 6000 70.0 RMS | 237-1100-ND 611 495 440 3.99 3.39 |CST206-3A 27.16 | 16.13 | 4.0 | 40.1 237-1184-ND 231 1.88 1.67 1.51 |FIT50-3 
130.0 | 6000 | 70.0RMS |237-1101-ND@| 667 540 480 435 3.69 |CST206-3Tt aan are a66 
35 500 | 35.0RMS |237-1104-ND@ | 4.11 3.33 2.96 2.69 2.28 |CST306-1A 24.65 | 1227 | 48 | 29.2 | yr oN Te oe [237-1185-ND@| 231 1.88 1.67 1.51 |FITS0-4 
35 500 | 35.0RMS |237-1105-ND | 467 3.78 336 305 259 |CST306-ITt (17-78 x 12.06 x 19.05) 
>| 140 1000 | 25.0RMS |237-1106-ND@| 411 333 296 269 228 |CST306-2A 16.76 | 950 | 5.7 | 20.0 237-1186-ND@ | 2.31 1.88 1.67 1.51 | FIT50-5 
14.0 1000 | 250RMS |237-1107-ND | 467 378 336 3.05 259 |CST306-2Tt 
55.0 2000 | 25.0RMS |237-1108-ND@ | 4.11 3.33 296 269 2.28 |CST306-3A 12.50 | 675 | 6.8 | 14.0 237-1187-ND@ | 2.31 1.88 1.67 1.51 | FITS0-6 
55.0 2000 | 25.0 RMS [237-1109-ND@ | 467 3.78 3.36 3.05 2.59 |CST306-31T sags aa | cade laine PRAM 231 198 4e7 181 |FITE0-7 
@ ROHS Compliant — + T Suffix = Center Tapped 3-pin version : : : : i : : : 
237-1110-ND (CST306-KIT) - 6 piece kit (one of each in series CST306) — RoHS Compliant ...... $22.22 89.50 | 57.99 | 2.8 | 108.0 237-1189-ND@ | 2.80 2.27 2.02 1.83 | FIT68-1 
7110 | 4159| 34 | 86.1 237-1190-ND@| 2.80 2.27 2.02 1.83 | FITé8-2 
54.81 | 33.05] 4.0 | 599 237-1191-ND@| 280 2.27 2.02 1.83 | FIT68-3 


Switchmode / High Frequency 


-875 x .475 x 950 


In ductors 43.30 | 26.63] 48 | 424 | 99 99,°49 9624.13) [287-1192-ND@| 280 2.27 2.02 1.83 |FIT6B-4 
33.15 | 18.79] 57 | 288 237-1193-ND@| 2.80 2.27 2.02 1.83 | FIT68-5 
Rod Core 24.31 | 13.56] 68 | 20.2 237-1194-ND@| 2.80 2.27 2.02 1.83 |FIT68-6 
TRIAD high current rod core inductors provide cost effective energy storage. By conditioning the Ue lc ie cmmicmeg, 290 2.27° 2.02 1.89 |FITEB? 
output signal, the inductor smooths out the current waveform to provide a more stable current. These 128.00 | 74.04 | 4.0 | 95.2 237-1196-ND@ |) 3.47 281 2.50 2.27 |FIT80-1 
low cost inductors are designed to be compatible with automated P.C.B. installation. 
107.50 | 58.05 | 4.8 | 67.9 237-1197-ND | 3.47 281 250 2.27 |FIT80-2 
DC Rated | +15%DC| Lead ; 80.75 | 42.00) 57 | 44.8 | ,.975%.625x1100 los7 sio8-nDe| 3.47 2.81 2.50 2.27 |FITO-3 
10% Current | Resist. | Diameter | Digi-Key Price Each Triad (24.77 x 15.88 x 27.94) 
Induct. (A) (2) —_|Inch (mm) | Part No. 1 10 25 —-50_‘| Part No. 65.04 | 31.60] 68 | 32.8 237-1199-ND@| 3.47 281 250 2.27 |FIT80-4 
Hod Coreiinductors 38.07 | 1811) 97 | 17.0 237-1201-ND@| 347 281 250 2.27 |FIT80-6 
5.6mH 250 6.100 | .032 (.81) ]237-1165-ND 271 220 196 1.77 |RC-1 
2.5mH 400 2.450 | .032 (.81) | 237-1167-ND 271 220 1.96 1.77 |RC-3 253.00 | 153.00] 4.0 | 139.0 237-1202-ND@| 4.31 3.50 341 2.82 |FIT106-1 
1.5mH |) 800) 1.580 | .082 (.81) [2o7eI68:NB 271 2.20 1.96 1.77 (RCA 197.00 [113.00] 48 | 106.0 237-1203-ND | 4.31 350 311 2.82 |FIT106-2 
915.0uH | 625 1.000 | .032 (.81) | 237-1169-ND 271 2.20 1.96 1.77 |RC-5 (0038 79634400 
450.0uH | 1.000 420 | 032 (.81) | 237-1171-ND 271 220 196 1.77 |RC-7 154.00 | 84.00 | 5.7 | 74.0 | (33'q9 x 18.42 x 35,56) [237 1205-ND@ | 4.31 3.50 3.11 2.82 |FIT106-3 
250.0HH | 1.250 | 210.032 (81) BevaIz ND 274 2.20: 106) 7 RCS 116.00 | 61.90} 68 | 48.5 237-1206-ND@| 4.31 3.50 3.11 2.82 | FIT106-4 
200.0uH | 1.600 180 | .032 (.81) | 237-1173-ND 271 220 1.96 1.77 |RC-9 
100.0uH | 2.000 098 | .032 (.81) | 237-1175-ND 271 220 1.96 1.77 |RC-10 70.05 | 35.30 | 9.7 | 24.0 237-1208-ND@ | 4.31 3.50 3.11 2.82 | FIT106-6 
75.0uH | 2.500 070 _ | .032 (.81) | 237-1176-ND 271 2.20 1.96 1.77 |RC-11 @ ROHS Compliant 
237-1177-ND (RC-KIT) 11 piece kit - one of each Rod Core Inductor ..........0. 00... cceeceee eee cece eeeeeeeeee ees $27.78 237-1209-ND (FIT-KIT) 30 piece kit - one of each Toroidal Inductor ..................eccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee $83.33 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2512 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


RFI Suppression Chokes 
NEW! ae ISCHAF FNEL and Pulse Transformers 


Nom. Current} Induct- | Resist- 
Com mon Mode @°40C ance L | ance R | Digi-Key Price Each Schaffner 
Suppression Chokes (A) (mH) | (mo) [Part No. 1 10 50 _|Part No. 
0.6 15 465 |817-1530-ND 1.68 1.40 1.29 |RN112-0.6-02 
Common:mods suppression chokes are.malniyiused 0.8 10 | 370 |817-1531-ND 1.68 1.40 ~=—1.29_ | RN112-0.8-02 
foie nolee Cn AC PeWerlnES:: ae 1.2 68 | 245 |817-1532-ND 1.68 1.40 1.29 |RN112-1.2-02 
SConeatt ar tightwalght + Low fa sste leeds 15 3.3 | 195 |817-1533-ND 1.68 1.40 1.29 |RN112-1.5-02 
fix © UL rated materials 2 18 75 _|817-1534-ND 1.68 1.40 1.29 _|RN112-2-02 
4a 07 27 _|817-1535-ND 1.68 1.40 7.29 |RN112-4-02 
Lnom. | DC Rated 0.3 47_| 1750 |817-1536-ND 1.92 1.60 1.47 |RN114-0.3-02 
(30%) | Resist. | Current | Digi-Key Erice/Eact Schaffner 0.5 39 810 |817-1537-ND 1.92 1.60 1.47 |RN114-0.5-02 
(Gul) || eG) Mente) bata u 2 00S |RartiNo: 0.8 27 500 |817-1538-ND 1.92 1.60 1.47 |RN114-0.8-02 
Horizontal 1 15 375 _|817-1539-ND 1.92 1.60 1.47 | RN114-1-02 
33 1780 0.3 |817-1000-ND 1.18 94 76 |EH20-0.3-02-33M qo 0 500 Riya EIEN aia T60 447 TANGaaDs0D 
18 725 0.5 Big ene pene oe 276° | BH20°015:02-16M 15 68 | 130 |817-1541-ND 192 160 © 1.47. | RN114-1.5-02 
5.6 245 0.8 | 817-1002-ND 1.18 94 76 |EH20-0.8-02-5M6 3 43 102 Ren ‘a3 es tae lGNidddoo 
3.9 168 1.0 |817-1003-ND 1.18 94 76 |EH20-1.0-02-3M9 4 3 : : 
3.3 127 1.2 |817-1004-ND 1.18 94 76 | EH20-1.2-02-3M3 29 3.3 72 eu 215 1.79 1.65 |ANT14-2.5-02 
18 72 1.5 [817-1005-ND 1.18 94 76 |EH20-1.5-02-1M8 3 2 55_|817-1544-ND 2.15 1.79 1.65 _| RN114-3-02 
0.82 38 2.0 817-1006-ND 1.18 94 .76_ | EH20-2.0-02-0M8 4 1.5 35 |817-1545-ND 2.15 1.79 1.65 | RN114-4-02 
44 1250 0.5 817-1007-ND 1.65 1.32 1.06 | EH24-0.5-02-44M 0.6 47 1180 |817-1546-ND 2.15 1.79 1.65 | RN122-0.6-02 
18 438 0.8 |817-1008-ND 1.65 1.32 1.06 |EH24-0.8-02-18M 0.8 39 | 1000 |817-1547-ND 2.39 1.99 1.82 |RN122-0.8-02 
10 244 1.0 _|817-1009-ND 1.65 1.32 1.06 _|EH24-1.0-02-10M 15 10 220 |817-1548-ND 2.15 1.79 1.65 |RN122-1.5-02 
45 116 1.5 |817-1010-ND 1.65 1.32 1.06 | EH24-1.5-02-4M5 2 6.8 147__|817-1549-ND 2.15 1.79 1.65 _|RN122-2-02 
2.5 62 2.0 817-1011-ND 1.65 1.32 1.06 | EH24-2.0-02-2M5 4 3.3 45 817-1550-ND 215 1.79 1.65 |RN122-4-02 
1.2 29 3.0 | 817-1012-ND 1.65 1.32 1.06 |EH24-3.0-02-1M2 1 68 | 1300 |817-1551-ND 5.03 418 3.4 |RN152-1-02 
05 16 4.0 |817-1013-ND 1.65 1.32 1.06 |EH24-4.0-02-0M5 ° fs 350 econ 5.03 ae iB 
36 591 1.0 _|817-1014-ND 2.13 1.70 1.36 | EH28-1.0-02-36M A Pe 7 ean B08 a6 ane ‘IGNITED abe 
75 1760 1.0 |817-1015-ND 2.13 1.70 1.36 | EH28-1.0-02-75M-X 
6 3.9 41__|817-1554-ND 5.03 4.18 3.84__|RN152-6-02 
20 282 1.5 |817-1016-ND 2.38 1.90 1.52 |EH28-1.5-02-20M : 7 52 ee Fo8 ren 3a4BNie>-RoD 
27 564 1.5 |817-1017-ND 2.38 1.90 1.52 | EH28-1.5-02-27M-X ; : ; ; 
11 162 2.0  |817-1018-ND 2.38 1.90 1.52 |EH28-2.0-02-11M - 18 14 (SUASISeGNDEEE 5.08 218 S788. NIsen10202 
15 392 2.0 817-1019-ND 2.38 1.90 1.52_| EH28-2.0-02-15M-X Vertical 
5 79 3.0 817-1020-ND 2.13 1.70 1.36 |EH28-3.0-02-5M0 0.3 12 1275 |817-1557-ND 1.68 1.40 1.29 | RN202-0.3-02 
9 230 3.0 |817-1021-ND 2.13 1.70 1.36 | EH28-3.0-02-9M0-X 0.6 44 | 385 |817-1558-ND 1.68 1.40 1.29 | RN202-0.6-02 
23 40 4.0 |817-1022-ND 2.13 1.70 1.36 |EH28-4.0-02-2M3 1 3 205 |817-1559-ND 1.68 1.40 1.29 |RN202-1-02 
3.5 104 4.0 |817-1023-ND 2.13 1.70 1.36 |EH28-4.0-02-3M5-X 15 1.6 | 100 |817-1560-ND 1.68 1.40 1.29 |RN202-1.5-02 
14 27 5.0 _|817-1024-ND 2.13 1.70 1.36 |EH28-5.0-02-1M1 2 14 70 _|817-1561-ND 1.68 1.40 1.29 _|RN202-2-02 
90 628 1.0 817-1025-ND 4.03 3.22 2.58 | EH35-1.0-02-90M 0.4 39 1460 |817-1562-ND 1.68 1.40 1.29 |RN212-0.4-02 
20 150 2.0  |817-1026-ND 4.03 3.22 2.58 | EH35-2.0-02-20M 05 27 | 1250 |817-1563-ND 1.68 1.40 1.29 |RN212-0.5-02 
10 72 3.0 | 817-1027-ND 4.03 3.22 2.58 | EH35-3.0-02-10M oe a 465 Saree eh 46 4135: | BNDID- 016-08 
ae = ee ete es ee ces Bee cue 08 10 | 370 |817-1565-ND 1.68 1.40 1.29 |RN212-0.8-02 
5 5.0 __[silifad0293 Vertioat : 2 E5.0:085 12 68 | 245 |817-1566-ND 1.68 1.40 1.29 _|RN212-1.2-02 
33 1780 0.3 ]817-1030-ND 118 94 76] EV20-0.3-02-33M 15 33 |) 185 (igen 1.68 180 Teed) || ANGIE 15-02 
18 725 0.5 | 817-1031-ND 1.18 94 76 |EV20-0.5-02-18M - 18 75 (eutCee ND 1.68 1.40 He20: | | EINGI2 2-02 
5.6 245 0.8 |817-1032-ND 1.18 94 76 |EV20-0.8-02-5M6 4 0.7 27 /817-1569-ND 1.68 1.40 1.29 | RN212-4-02 
3.9 168 1.0 817-1033-ND 1.18 94 .76_ | EV20-1.0-02-3M9 0.3 47 1750 |817-1570-ND 1.92 1.60 1.47 | RN214-0.3-02 
3.3 127 1.2 |817-1034-ND 1.18 94 76 | EV20-1.2-02-3M3 0.5 39 810_|817-1571-ND 1.92 1.60 1.47 _|RN214-0.5-02 
18 72 1.5 |817-1035-ND 1.18 94 76 | EV20-1.5-02-1M8 05 39 810 |817-1572-ND 1.92 1.60 1.47 |RN214-0.5-02-56 
0.82 38 2.0 |817-1036-ND 1.18 94 76 |EV20-2.0-02-0M8 0.8 27 500 |817-1573-ND 1.92 1.60 1.47 |RN214-0.8-02 
44 1250 0.5 | 817-1037-ND 1.65 1.32 1.06 |EV24-0.5-02-44M 1 15 375 |817-1574-ND 1.92 1.60 1.47 |RN214-1-02 
18 438 0.8 | 817-1039-ND 1.65 1.32 1.06 |EV24-0.8-02-18M 12 40 200 |817-1575-ND 1.92 1.60 4.47 |RN214-1.2-02 
10 244 1.0 _|817-1040-ND 1.65 1.32 1.06 | EV24-1.0-02-10M 15 68 430 |817-1576-ND 1.92 1.60 147 |RN214-1.5-02 
45 116 1.5 |817-1041-ND 1.65 1.32 1.06 |EV24-1.5-02-4M5 5 1 102 TeVETaaTanItS a 60 q47> IANDIa- 2:02 
25 62 2.0 | 817-1042-ND 1.65 1.32 1.06 | EV24-2.0-02-2M5 35 a 72 jneeains a0) ee faze (WRN B Boo 
1.2 29 3.0 | 817-1043-ND 1.65 1.32 1.06 | EV24-3.0-02-1M2 
05 16 4.0 |817-1044-ND 165 132 1.06 | EV24-4.0-02-0Ms 3 2 55 Blea Ne ie Te Tar) | FING 3-02 
36 591 1.0 _|817-1045-ND 2.13 1.70 1.36 | EV28-1.0-02-36M = ee OU EORD 1.92 eo Cat {| eelearcs 
20 282 1.5 [817-1046-ND 2.38 1.90 1.52 |EV28-1.5-02-20M i 18 S10 {SivaiSeieNe) 2.15 1.79 1,65) ||RN2221-02 
27 574 1.5 |817-1047-ND 2.38 1.90 1.52 | EV28-1.5-02-27M-X 15 10 220 /817-1582-ND 2.15 1.79 1.65 /RN222-1,5-02 
ti 162 2.0 817-1048-ND 2.13 1.70 1.36 | EV28-2.0-02-11M 2 68 147 |817-1583-ND 2.15 1.79 1.65 | RN222-2-02 
5 79 3.0 817-1049-ND B13 1.70 1.36 EV28-3.0-02-5MO 2.5 5.6 105 817-1584-ND 2.15 1.79 1.65 RN222-2,5-02 
9 230 3.0 _|817-1050-ND 2.13 1.70 1.36 | EV28-3.0-02-9M0-X 4 3.3 45 _|817-1585-ND 2.15 1.79 1.65 _|RN222-4-02 
2.3 40 4.0 |817-1051-ND 2.13 1.70 1.36 |EV28-4.0-02-2M3 
14 27 5.0 | 817-1052-ND 2.13 1.70 1.36 | EV28-5.0-02-1M1 
90 628 1.0 |817-1053-ND 4.03 3.22 2.58 | EV35-1.0-02-90M 
20 150 2.0  |817-1054-ND 4.03 3.22 2.58 | EV35-2.0-02-20M Pulse Transformers 
10 72 3.0 817-1055-ND 4.03 3.22 2.58 | EV35-3.0-02-10M IT pulse transformers are designed to offer galvanic isolation for transformer coupled gate drives. 
5 53 4.0 |817-1056-ND 4.03 3.22 2.58 | EV35-4.0-02-5M0 Pasiuse: 
3.6 33 5.0 817-1057-ND 4.03 3.22 2.58 _| EV35-5.0-02-3M6 * Galvanic separation of drive and power circuit 


¢ Voltage resistance up to 8kV (single secondary winding), up to 4kV (double secondary winding) 


Ignition Voltage | Induct. 
C urre nt Compensated Turns Garten (ies Lp Digi-Key Price Each Schaffner 
Chokes Ratio | lign (A) (Vv) (mH) | Part No. 1 10 50 | Part No. 
Single Secondary Winding 
RN chokes are attenuating common-mode or asym- 0.25 500 3 817-1505-ND 6.20 5.15 4.73 |IT235 
metric interference signals, by being connected in 0.25 500 25 817-1506-ND 9.19 7.63 7.01 |IT237 
series with the phase and neutral lines of an AC 0.25 4000 3 817-1507-ND 6.20 5.15 4.73 |1T238 
powerline input. 0.25 1000 3 |817-1508-ND 893 7.42 6.81 |IT239 
Features: 0.1 750 8 817-1512-ND 4.48 3.72 3.42 |IT245 
* High saturation resistance and excellent thermal 0.1 750 7 817-1513-ND 4.48 3.72 3.42 |IT246 
behavior 0.25 750 17 817-1515-ND 4.97 413 3.79 |IT248 
* DC to 1kHz frequency 0.25 750 2.2 817-1518-ND 4.48 3.72 3.42 |1T255 
°100kHz ~ 3MHz common-mode resonance fre- 1 750 2.5 817-1519-ND 7.93 6.59 6.05 |IT258 
quency 0.1 500 12 817-1520-ND 8.44 7.01 6.44 |IT260 
Double Secondary Winding 

Nom. Current | Induct- | Resist- ‘ 025 500 15° 817-1502-ND 6.69 5.56 5.11 [IT143 
@*40C | ance L | ance R | Digi-Key pocelEact Schaffner 0.25 500 3 |817-1503-ND 620 515 4.73 17233 
(A) (Eo) RereNG: i i POEs [BeHINO: 0.25 500 17 |817-1504-ND 695 5.77 5.30 |IT234 
Horizontal O41 500 2.5  |817-1509-ND 4.71 3.92 3.60 |IT242 
0.3 12 1275 |817-1523-ND 1.68 1.40 1.29 | RN102-0.3-02 01 500 25 817-1510-ND 471 3.92 3.60 |IT243 
0.6 4.4 385 | 817-1524-ND 1.68 1.40 1.29 | RN102-0.6-02 01 500 15 817-1511-ND 471 3.92 3.60 |IT244 
1 3 205 |817-1525-ND 1.68 1.40 1.29 |RN102-1-02 0.1 500 7 817-1514-ND 4.97 4.13 3.79 |IT247 
1.5 1.6 100 |817-1526-ND 1.68 1.40 1.29 | RN102-1.5-02 0.25 500 17 817-1516-ND 4.97 413 3.79 |IT249 
2 141 70 817-1527-ND 1.68 1.40 1.29 | RN102-2-02 0.25 500 A 817-1517-ND 4.71 3.92 3.60 |IT253 
0.4 39 1460 |817-1528-ND 1.68 1.40 1.29 |RN112-0.4-02 0.25 380 21 817-1521-ND 13.90 11.54 10.60 |IT312 
0.5 27 1250 |817-1529-ND 1.68 1.40 1.29 _|RN112-0.5-02 1 380 3 817-1522-ND 13.41 11.13 10.22 |IT313 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2513 


Signal Transformer One-4-All™ International Transformers 


'WIMMILILLI Printed Circuit Mount 


SQUARE PCN 
Specifications: TERMIN ACS sia 
* Dielectric Strength: 4000VRMS Hipot «Insulation: Class F insulation (155°C) * Flammability: Bobbin and wrap around RoHS = 
shroud material meet UL 94V0 7 
Agency Standards: \! 
* UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) * VDE certified to VDE 0805/ EN 60950 aaa val 
(File #1446) * VDE certified to IEC 950 (4.78) 4 
VA Dimensions — Inch (mm) Sq. Pin Wot. 
Size Li WwW H A B Cc Dimensions Lbs. (Kg) A 
25] 1.62(41.3) | 1.43 (36.5) | 1.12 (28.6) | 0.200 (5.08) | 0.250(6.35) | 1.000(25.4) | 0.025 (0.635) | 0.25 (0.113) B 
5 | 1.62 (41.3) | 1.43 (36.5) | 1.37 (34.9) | 0.200 (5.08) | 0.400 (10.16) | 1.000 (25.4) | 0.025 (0.635) | 0.37 (0.168) A 115/280 @——*?| |© 
10 | 1.87 (47.6) | 1.56 (39.7) | 1.37 (34.9) | 0.200 (5.08) | 0.400 (10.16) | 1.140 (29.0) | 0.038 (0.965) | 0.53 (0.240) SO/G0He © 
20 | 2.25 (57.2) | 1.87 (47.6) | 1.62 (41.3) | 0.400 (10.2) | 0.400 (10.16) | 1.460 (37.1) | 0.038 (0.965) | 0.90 (0.41) sniceiss 
30 | 262 (66.7) | 2.18 (55.5) | 1.56 (39.7) | 0.550(13.9) | 0.275(7.0) | 1.680 (42.7) | 0.045 (1.14) | 1.15 (0.52) like polarity 
56 | 3.00(76.2) | 2.50(63.5) | 1.81 (46.0) | 0.600(15.2) | 0.300(7.6) | 1.900(48.3) | 0.045(1.14) | 1.70 (0.77) @ m-\ 25 Mee. O 
VA Series Parallel —_| Digi-Key Price Each Signal Transformer VA Series Parallel | Digi-Key Price Each Signal Transformer 
(Size) VCT@A V@A__|PartNo. 1 10 25 ‘| Part No. (Size) VCT@A V@A__|PartNo. 1 10 25 ‘| Part No. 
25 126@0.20 | 63@040 |595-1000-ND 10.30 777 676 | 14A-2.5R-12 25 24@ 0.10 12@0.20 |595-1018-ND 10.30 77 676 | 14A-2.5R-24 
5 126@040 | 63@080 |595-1001-ND 11.15 8.41 7.31 |14A-5.0R-12 5 24@ 0.21 12@0.42 |595-1019-ND 11.15 8.41 7.31 |14A-5.0R-24 
10 12.6 @ 0.80 6.3@1.60 |595-1002-ND 12.34 9.33 8.12 | 14A-10R-12 10 24 @ 0.42 12@0.84 |595-1020-ND 12.34 9.33 8.12 |14A-10R-24 
20 12.6@16 6.3@3.2  /595-1003-ND 15.01 11.38 9.93 | 14A-20-12 20 24 @ 0.83 42@1.66 |595-1021-ND 15.01 11.38 9.93 |14A-20-24 
30 126@24 6.3@4.8 |595-1004-ND 18.10 13.80 12.08 | 14A-30-12 30 24 @ 1.25 42@250 |595-1022-ND 18.10 13.80 42.08 |14A-30-24 
56 | 126044 | 63068 Beem 2304 = 17.64 15AT | 14A-56-12 56 | 24@233 | 12@466 |595-1023-ND | 2304 1764 15.47 |14A-56-24 
25 16 @0.15 8@0.30 |595-1006-ND 10.30 777 6.76 | 14A-2.5R-16 25 28 @ 0.09 14@0.18 |595-1024-ND 10.30 77 6.76 |14A-2.5R-28 
5 e@os1 | se@062 eaoanom 11-15 af GS | TAA SIORAG 10 | 28@036 | 14@0.72 |595-1025-ND | 12.34 9.33 8.12 |14A-10R-28 
10 16 @ 0.62 8@1.25 |595-1008-ND 12.34 9.33 812 | 14A-10R-16 
m0 1e@t28 3@05  \bestoceln 4501 41a 08 44anote 20 28 @ 0.72 14@1.44  |595-1026-ND 15.01 11.38 9.93 | 14A-20-28 
a0 16015 CEM Sec i310 73.80 73.08 114kani6 30 28 @ 1.06 14@212 |595-1027-ND 18.10 13.80 12.08 | 14A-30-28 
56 16@35 8@70  |595-1011-ND 23.04 1764 1547 |14A-56-16 56 28 @ 2.0 14@40 |595-1028-ND 23.04 17.64 15.47 | 14A-56-28 
25 20@0.12 | 10@0.24 |595-1012-ND | 10.30 117 6.76 | 14A-2.5R-20 25 36@0.07 | 18@0.14 |595-1029-ND | 10.30 uw 8.76 | 14A-2.5-36 
5 20 @ 0.25 10@0.50 |595-1013-ND 11.15 8.41 7.31 |14A-5.0R-20 5 36 @ 0.14 18@0.28 | 595-1030-ND 11.15 8.41 7.31 /14A-5.0-36 
10 20 @ 0.50 10@1.00 |595-1014-ND 12.34 9.33 8.12 | 14A-10R-20 10 36 @ 0.28 18@0.56 |595-1031-ND 12.34 9.33 8.12 | 14A-10-36 
20 20@1.0 10@2.0 |595-1015-ND 15.01 11.38 9.93 |14A-20-20 20 36 @ 0.56 18@112 |595-1032-ND 15.01 11.38 9.93 | 14A-20-36 
30 20@15 10@3.0 |595-1016-ND 18.10 13.80 12.08 | 14-30-20 30 36 @ 0.82 18@1.64 |595-1033-ND 18.10 13.80 12.08 | 14A-30-36 
56 20@28 10@5.6 |595-1017-ND 23.04 17.64 15.47 | 14-56-20 56 36 @ 1.56 18@3.12 |595-1034-ND 23.04 17.64 15.47 | 14A-56-36 
Two-4-One™ Power Transformers Chassis Mount @, -AS cane 
. . . . . TERMINALS 
Split Bobbin with High Isolation 7s SERUINAL ne 
Specifications: (9.53) ve W 7] BEAL PRIMARY 
* Dielectric Strength: 2500VRMS Hipot * Terminals: Solder lug/quick-connect type | seser II 187.250 TERMINALS 
terminals « Insulation: Class B (130°C) UL 1446 £66312 (4.75) oe —<—— 
Agency Standards: a cx 
* UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) — ae ae (Dual Primary Shown) 
.094 
Dimensions — Inch (mm) Wot. L (2.39) ny ei 
Size | VA L WwW H A ML (typ.) Lbs. (Kg) ML A f DUAL PRIMARY SINGLE PRIMARY 
4] 6 | 237 (60.3) | 1.31 (33.3) | 1.43 (36.2) | 1.71 (43.4) | 2.00 (60.8) | 0.44 (0.20) ° 
5 | 12 | 2.81(71.4) | 1.43 (36.3) | 1.69 (42.8) | 1.97 (49.9) | 2.37 (60.3) | 0.7 (0.32) qieiSOySo” ws 418 
6 | 30 | 3.25 (82.6) | 1.74 (44.3) | 1.96 (49.8) | 2.35 (59.3) | 2.81 (71.4) | 1.1 (0.50) ° © .188 (4.78) 50/60 Hz 50/60 Hz 
7 | 56 | 3.68 (93.7) | 1.94 (49.2) | 2.28 (57.8) | 2.70 (68.4) | 3.13(79.4) | 1.7 (0.77) Mounting Jcisne cr. C7. 
8 | 100 | 4.03 (102.4) | 2.30 (58.5) | 2.67 (67.7) | 3.08 (78.2) | 3.63 (92.0) | 2.75 (1.25) oO Wo Holes(2) like polarity Sie 
Secondary ; Secondary f 
RMS Rating | Digi-Key Price Each Signal Transformer RMS Rating | Digi-Key Price Each Signal Transformer 
Size | VA | VCT@A_|PartNo. 1 10 25 Part No. Size | VA | VCT@A_ |PartNo. 1 10 25 Part No. 
Single Primary 115V Dual Primary 115V / 230V 
4] 6 10@0.60 | 595-1035-ND 9.90 7.50 6.53 | 241-4-10 4 6 10@0.60 | 595-1069-ND 12.00 9.07 7.90 | DP-241-4-10 
5 | 12 10@1.2 | 595-1036-ND 10.97 8.32 7.26 | 241-5-10 5 | 42 10@1.2  |595-1070-ND 13.23 10.01 872 | DP-241-5-10 
6 | 30 10@3.0 | 595-1037-ND 15.41 11.74 10.27 | 241-6-10 6 | 30 10@3.0 |595-1071-ND 17.38 13.21 11.55 | DP-241-6-10 
L 56 10@5.0 | 595-1038-ND 31.39 24.42 20.93 |241-7-10 7 56 10@5.0 |595-1072-ND 21.99 16.82 14.76 | DP-241-7-10 
8 | 100 10@10__|595-1039-ND 29.39 22.59 19.88 |241-8-10 8 | 100 10@10 _|595-1073-ND 30.75 23.62 20.76 | DP-241-8-10 
4 | 6 | 12.6@0.50 | 595-1040-ND 9.90 7.50 6.53 /241-4-12 4 | 6 | 126@050 |595-1074-ND 12.00 9.07 7.90 | DP-241-4-12 
5 | 12 | 126@1.0 [eee oety 10.97 8.32 726. /24t-5-12 5 | 12 | 126@1.0 |595-1075-ND 13.23 10.01 8.72 | DP-241-5-12 
6 | 30 | 126@25 eae sea ae 1O2E || eae 6 | 30 | 126@25 |595-1076-ND 17.38 13.21 11.55 |pP-241-6-12 
7 | 56 | 126@4.0 |595-1043-ND 31.39 24.42 20.93 | 241-7-12 
3 | io | de@80 (secon oad ae naan |loaicais 8 | 100 | 126@8.0 |595-1078-ND 30.75 23.62 20.76 | DP-241-8-12 
Tole 16@ 040 [eoeROeSeND 500 _ 453 [2414-16 4 | 6 16@0.40 | 595-1079-ND 12.00 9.07 7.90 | DP-241-4-16 
5 | 12 | 16@0.80 |595-1046-ND 10.97 332 706  |241-5-16 5 | 12 | 16@080 |595-1080-ND 13.23 10.01 872 | DP-241-5-16 
6 | 30 16@20 |595-1047-ND 15.41 44.74 40.27 | 2a4-6-16 6 | 30 16@2.0 |595-1081-ND 17.38 13.21 11.55 | DP-241-6-16 
7 56 16@3.5  |595-1048-ND 21.44 16.41 14.40 241-7-16 5 12 20@0.60 | 595-1085-ND 13.23 10.01 8.72 DP-241-5-20 
8 | 100 | 16@6.25 |595-1049-ND 29.39 22.59 19.88 |241-8-16 6 | 30 20@1.5  |595-1086-ND 17.38 13.21 11.55 | DP-241-6-20 
4 | 6 20@0.30 | 595-1050-ND 9.90 7.50 6.53 | 241-4-20 7 | 56 20@2.8 _|595-1087-ND 21.99 16.82 14.76 | DP-241-7-20 
5 | 12 | 20@0.60 |595-1051-ND 10.97 8.32 7.26 | 241-5-20 8 | 100 | 20@50 |595-1088-ND 52.28 43.14 36.60 | DP-241-8-20 
6 | 30 20@15  |595-1052-ND 15.41 11.74 10.27 | 241-6-20 4 6 | 24@025 |595-1089-ND 12.00 9.07 7.90 | DP-241-4-24 
7 | 56 20@2.8 |595-1053-ND 21.44 16.41 14.40 | 241-7-20 5 | 12 | 24@050 |595-1090-ND 13.23 10.01 8.72 | DP-241-5-24 
4 | 6 24@0.25 | 595-1055-ND 9.90 7.50 6.53 | 241-4-24 6 | 30 | 24@1.25 |595-1091-ND 17.38 13.21 11.55 | DP-241-6-24 
5 | 12 | 24@0.50 | 595-1056-ND 10.97 8.32 7.26 | 241-5-24 7 | 56 | 24@24 |595-1092-ND 21.99 16.82 14.76 | DP-241-7-24 
6 | 30 | 240125 15a Mere l027 | |2eo-28 8 | 100 | 24@40  |595-1093-ND 30.75 23.62 20.76 | DP-241-8-24 
7 | 56) 4@24 Be aie pe geal ||/ereee 5 | 12 | 28@0.42 |595-1094-ND 13.23 10.01 8.72 | DP-241-5-28 
8 | 100 | 24@4.0 |595-1059-ND 29.39 22.59 19.88 | 241-8-24 
6 | 30 23@11 \roeenetins 1644 1174 joo7  oaieoe 6 | 30 28@11  |595-1095-ND 17.38 13.21 11.55 | DP-241-6-28 
7156 98 @2.0 | 5954062-ND 4d 6A 1440 144-7-08 7 | 56 28@2.0 |595-1096-ND 21.99 16.82 14.76 | DP-241-7-28 
alll 6 36.@ 0.17 |595-1064-ND 9.90 750 653 |241-4-36 8 | 100 | 28@36 |595-1097-ND 30.75 23.62 20.76 | DP-241-8-28 
5 | 42 | 36@035 |595-1065-ND 40.97 8.32 796 | 241-5-36 4 6 | 36@017 |595-1098-ND 12.00 9.07 7.90 | DP-241-4-36 
6 30 36@0.85 |595-1066-ND 49.64 15.28 43.10 241-6-36 6 30 36@0.85 | 595-1100-ND 17.38 13.21 11.55 DP-241-6-36 
7 56 36@1.5 595-1067-ND 21.44 16.41 14.40 241-7-36 i 56 36@1.5 595-1101-ND 21.99 16.82 14.76 DP-241-7-36 
8 | 100 | 36@28 |595-1068-ND 29.39 22.59 19.88 | 241-8-36 8 | 100 | 36@28 |595-1102-ND 30.75 23.62 20.76 | DP-241-8-36 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Signal Transformer Flat Head™ Low Profile Transformers 
'TIMIIIILILLA Printed Circuit Mount 


Specifications: 


* Dielectric Strength: 1500VRMS Hipot « Insulation: Class B insulation (130°C) 


Primary 
Agency Standards: 115/230V 
* UL recognized to UL 506 (File #63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) 50/60 Hz 
VA Dimensions — Inch (mm) Wot. © 7 © 
(Size) A B Cc c W H N oz. (kg) 
2 | 1.60 (40.6) | 0.375 (9.5) | 0.375 (9.5) | 1.87 (47.5) | 1.56 (39.6) |0.650(16.5)] = — 5 (0.14) @—: © 
6 | 1.60 (40.6) | 0.375 (9.5) | 0.375 (9.5) | 1.87 (47.5) | 1.56 (39.6) |0.850(21.6)] 9 — 7 (0.20) sO 
12 | 2.00 (50.8) | 0.50 (12.7) | 0.50 (12.7) | 2.50 (63.5) | 2.00 (50.8) | 1.065 (27.1)) — 11 (0.31) . 5 
24 | 1.90 (48.3) | 0.60 (15.2) | 0.53 (13.5) | 2.87 (72.9) | 2.25 (57.2) | 1.250 (31.8) | 2.41 (61.2) | 15 (0.43) « Indicates like polarity 
48 | 2.18 (55.4) | 0.60 (15.2) | 0.66 (16.8) | 3.12 (79.2) | 2.50 (63.5) | 1.375 (34.9) | 2.62 (66.5) | 21 (0.60) 
VA Series Parallel | Digi-Key Price Each Signal Transformer VA Series Parallel | Digi-Key Price Each Signal Transformer 
(Size) | VCT@mA V@A__|PartNo. 1 10 25 ‘| Part No. (Size) | VCT@mA V@A_|PartNo. 1 10 25 | Part No. 
2 10 @ 250 5@05 |595-1308-ND | 11.49 8.70 7.58 | LP-10-250 24 24@1000 | 12@20 |595-1330-ND | 18.55 14.19 12.45 | LP-24-1000 
6 10 @ 600 5@1.2 |595-1309-ND | 12.64 9.57 8.34 |LP-10-600 48 24@2000 | 12@4.0 |595-1331-ND | 22.97 17.65 15.52 | LP-24-2000 
24 10 @ 2400 5@48 |595-1311-ND 18.55 14.19 12.45 | LP-10-2400 9 30 @ 85 15@0.17 |595-1332-ND 11.49 8.70 7.58 |LP-30-85 
2 126@200 | 6.3@04 |595-1313-ND | 11.49 8.70 7.58 |LP-12-200 6 30 @ 200 45@04 |595-1333-no | 12.64 957 3.34 | LP-30-200 
6 | 26@450 | 63@09 [SRRISUNE| 12.64 madd Bid. —_|LPE12 400 12 | 30@400 | 15@08 |595-1334-ND | 1654 1261 11.04 | LP-30-400 
24 | 126@1900 | 63@3.8 |595-1316-ND | 18.55 14.19 12.45 | LP-12-1900 mA mente e168 OSGGENOM 1055 Gado ape? |ipaeano 
48 | 126@3800 | 6.3@7.6 |595-1317-ND | 22.97 17.65 15.52 | LP-12-3800 a an@ieco | 15032 \eEREEnIE 2695 ie sam, -11 IRSA aot 
2 16 @ 150 8@03 |595-1318-ND | 11.49 8.70 7.58 |LP-16-150 i res eos Ce 4149 a sis | ia 
6 16 @ 350 8@07 |595-1319-ND | 12.64 9.57 8.34 | LP-16-350 
6 34@170 | 17@0.34 |595-1338-ND | 12.64 9.57 8.34 | LP-34-170 
12 16 @ 700 8@14 |595-1320-ND | 16.54 12.61 11.04 | LP-16-700 Hs sean | i7eccs NO seca ae saa libaneih 
24 16 @ 1500 8@3.0 |[595-1321-ND | 18.55 14.19 12.45 | LP-16-1500 7FO068 [Sess zi : : ae 
5 so@12s | 10@025 EEE] 41.29 an pee: |tpagt6s 24 34 @ 700 17@1.4 ]595-1340-ND | 18.55 14.19 12.45 | LP-34-700 
en jo@12 \RcneenNn| 4654 4561 +04 lipo0ek00 48 34@1400 | 17@28 |595-1341-ND | 22.97 17.65 15.52 | LP-34-1400 
24 | 20@1200 | 10@24 |595-1325-ND | 18.55 14.19 12.45 | LP-20-1200 40@60 | 200012 [seems NDe| 611.49 870 7.58 | LP-40-60 
48 20@2400 | 10@4.8 |595-1326-ND | 22.97 17.85 15.52 | LP-20-2400 6 40 @ 150 20@0.3 /595-1343-ND | 12.64 9.57 8.34 | LP-40-150 
2 24 @ 100 12@0.2 |595-1327-ND 11.49 8.70 7.58 |LP-24-100 12 40 @ 300 20@0.6 |595-1344-ND 16.54 12.61 11.04 | LP-40-300 
6 24 @ 250 12@05 |595-1328-ND | 12.64 9.57 8.34 | LP-24-250 24 40 @ 600 20@1.2 ]595-1345-ND | 18.55 14.19 12.45 | LP-40-600 
12 24 @ 500 12@1.0 |595-1329-ND | 16.54 12.61 11.04 | LP-24-500 48 40@1200 | 20@24 |595-1346-ND | 22.97 17.65 15.52 | LP-40-1200 


Miniature Low Power Transformers 


Signal’s PC low power transformers are designed to operate between 50 and 500Hz without any degradation in output voltage. 


Specifications: 
Dielectric Strength: 1500VRMS Hipot « Insulation: Class B insulation (130°C) 
Agency Standards: 
* UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) 


Single 115V Primary 
Type PC 6 Pins 


Dual 115/230V Primary 
Type DPC 8 Pins 


VA Dimensions — Inch (mm) Wot. TYPEPC TYPE DPC ® 5 =—® 
(Size) W H A(6-Pin) | __A(@-Pin) B oz.(kg) | BPINS 8 PINS < 115V i: 
4.2. |1.37 (34.9)| 1.12 (28.6)| 1.18 (30.15) | 0.312(7.92) | 0.200 (5.08) | 1.030 (26.2) | 3 (0.08) : iia g. “oefbooHe é 
! 50/500 Hz 3] <—© ro es 
4.4. | 1.62 (41.3)| 1.25 (31.8)| 1.37 (34.92) | 0.400 (10.16) | 0.250 (6.35) | 1.130 (28.7) | 5 (0.14) | ‘say . 
10 {1.87 (47.6) |1.43 (36.5) | 1.62 (41.27) | 0.400 (10.16) | 0.250 (6.35) | 1.330 (38.8) | 9 (0.23) [- = o L- 5 el © supe © 
24. |1.62 (41.3)| 2.25 (57.2) 1.37 (34.93) | 0.400 (10.16) | 0.250 (6.35) | 2.130 (54.1) |12(0.34) Weer TS Wes)" elndicatos' lice: porary * Indicates like polarity 
VA Series Parallel | Digi-Key Price Each Signal Transformer VA Series Parallel | Digi-Key Price Each Signal Transformer 
(Size) VCT @ mA V@mA_|PartNo. 1 10 25 Part No. (Size) VCT @ mA V@mA_ PartNo. 1 10 25 Part No. 
Single Primary 115V (6-Pin) — Type PC Dual Primary 115V / 230V (8-Pin) — Type DPC 
12 | 126@100 | 63@200 |595-1103-ND 8.08 6.11 5.33 | PC-12-100 12 | 126@100 | 63@200 |595-1131-ND 9.35 7.07 6.15 | DPC-12-100 
44 42.6 @ 350 6.3@700 |595-1104-ND 9.57 7.26 6.34 | PC-12-350 4.4 12.6 @ 350 6.3@700 | 595-1132-ND 10.99 8.33 7.26 | DPC-12-350 
12 Aner 8@150 lesearonnn ian aie 528. |poige7s 10 | 126@800 | 63@1600 /595-1133-ND | 12.88 9.77 8.53 | DPC-12-800 
nn 166 260 sesoo \eeenretin ee aie aks sl aed eeo 24 | 126@2000 | 63@4000 /595-1134-ND | 16.95 1283 11.19 | DPC-12-2000 
12 16 @75 8@150 |595-1135-ND 9.14 7M 6.09 | DPC-16-75 
10 16@640 | 8@1280 |595-1109-ND | 11.10 8.43 7.37 | PC-16-640 
24 | 16@1500 | 8@3000 |595-1110-nD | 15.46 11.72 10.23 |Pc-16-1500 44) 16@20 | 8oe) eee! Oe si 18 | bbe ieee 
Sere ; ; : ae 10 16 @ 640 8@1280 |595-1137-ND | 14.40 11.20 9.60 | DPC-16-640 
44) 20@220 | 10@440 oem 69.57 _ G34 | RO+20:220 24 | 16@1500 | 8@3000 |595-1138-ND | 16.95 1283 11.19 | pPc-16-1500 
10 20@500 | 10@1000 |595-1113-ND | 11.10 8.43 7.37) PC-20-500 44 20 @ 220 10@440 |595-1140-ND | 10.99 8.33 7.26 | DPC-20-220 
1.2 24 @50 12@100 |595-1115-ND 8.08 6.11 5.33 | PC-24-50 10 20 @ 500 10 @ 1000 |595-1141-ND 12.88 977 8.53 | DPC-20-500 
44 24@180 | 12@360 |595-1116-ND 9.57 7.26 6.34 | PC-24-180 12 24 @ 50 12@100 [595-1143-ND 9.35 7.07 6.15 | DPC-24-50 
10 24@450 | 12@900 |595-1117-ND | 11.10 8.43 7.37 | PC-24-450 44 24@180 | 12@360 |595-1144-ND | 10.99 8.33 7.26 | DPC-24-180 
24 24@1000 | 12@2000 |595-1118-ND | 15.46 11.72 10.23 | PC-24-1000 10 24 @ 450 12@900 ]595-1145-ND ) 12.88 977 8.53 | DPC-24-450 
4a os@ieo | 14@300 lpoemmenttn ae ae Peale 24 24@1000 | 12@2000 |595-1146-ND | 16.95 1283 11.19 | DPC-24-1000 
bi og@s00 | 14@%1¢00 COREE 15.46 fo: Agia: + pooR- ROO 24 28@800 | 14@1600 |595-1150-ND | 16.95 1283 11.19 | DPC-28-800 
12 34 @ 35 17@70 |595-1151-ND 9.35 7.07 6.15 | DPC-34-35 
12 34 @ 35 17@70 |595-1123-ND 8.08 611 5.33 | PC-34-35 
44 34@125 | 17@250 |595-1152-ND | 10.99 8.33 7.26 | DPC-34-125 
a4 te 7250 ae ue fee eee eka 10 34 @ 300 17@600 |595-1153-ND | 12.88 9.77 8.53 | DPC-34-300 
10 $4@200 | 17@600 Poo) (2.47 a0 Gt |RErad-300 24 34@700 | 17@1400 |595-1154-ND | 16.95 1283 11.19 | pPc-34-700 
24 34@700 | 17@1400 |595-1126-ND | 15.46 11.72 10.23 PC-34-700 44 ao@rio | 20@220 |595-1156-ND | 10.99 2.33 726 | ppc-40-110 
1.2 40 @ 30 20@60 |595-1127-ND 8.08 6.11 5.33 | PC-40-30 10 40 @ 250 20@500 /595-1157-ND 12.88 9.77 8.53 | DPC-40-250 
44 40@110 | 20@220 |595-1129-ND 9.57 7.26 6.34 | PC-40-110 24 40@600 | 20@1200 |595-1158-ND | 16.95 1283 11.19 | DPC-40-600 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Signal Transformer Split/Tran™ Low Power Transformers 
WIMIIIMILIEE = Split Bobbin with High Isolation 


Signal’s ST and DST transformers use a split bobbin that provides superior islolation and low capacitive coupling. 
Specifications: * Dielectric Strength: 2500VRMS Hipot « Insulation: Class B insulation (130°C) 


Agency Standards: ¢ UL 1446 (E66312) * UL recognized to UL 506 (File #£63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) 


Dimensions - Inch (mm) Optional Mtg. Weight fl ht 
Size | VA L WwW H ML A B Cc Screw & Nut Ibs. (kg) bee 
Cc 
2 | 14 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 0.97 (24.6) — 0.250 (6.4) | 0.250 (6.4) | 1.200 (30.5) flan 0.17 (0.08) ‘TYPE ST TPE DST 
3 | 24 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 1.21 (30.8) = 0.250 (6.4) | 0.250 (6.4) | 1.200 (30.5) 0.25 (0.11) Single Enimary buat omnary 
4 | 6 |1.62 (44.3) | 1.31 (83:3) | 1.31 (83.3) | 1.06 (26.9) | 0.250(6.4) | 0.350 (8.9) | 1.250 (325) | 4 49 x 4.37 nyion: | O44 (0-20) | | era s—® © = 
5 | 12 | 4.91 (48.4) | 1.59 (40.4) | 1.45 (36.9) | 1.25 (31.8) | 0.300 (7.6) | 0.400 (10.2) | 1.410 (35.8) } "| 0.70 (0.32) Lys} fs 115v © 
(4-40 x 34.9mm) a I A 50/60 H © ® « 
6 | 20 |2.25 (57.2) | 1.88 (47.8) | 1.45 (36.9) | 1.50 (38.1) | 0.300 (7.6) | 0.400 (10.2) | 1.600 (40.6) 0.80 (0.36) | | -3|| <—o —o 
7 | 36 |2.62 (66.7) | 2.18 (55.5) | 1.59 (40.4) t 0.400 (10.2) | 0.400 (10.2) | 1.850 (47.0) t 1.1 (0.50) oH | cai 3 f 
NOTE: Pins 2 & 3 omitted He ks © ® 
t Size 7 has 4 mounting holes on 2.18 x 1.75 centers for a #6 screw. Need not be nylon. on single primary versions * Indicates like polarity * Indicates like polarity 
Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
Size | VA | VCT@A V@A Part No. 1 10 25 | PartNo. Size | VA | VCT@A V@A Part No. 1 10 25 | Part No. 
Single Primary 115V (6 Pin) — Type ST Dual Primary 115V / 230V (8 Pin) — Type DST 
2 | 14 1126@0.09 | 63@018 | 595-1159-ND 853 644. 561) ST-2-412 2 | 14 | 126@0.09 | 63@0.18 | 595-1194-ND 9.91 748 6.50] DST-2-12 
3 | 24) 126@02 | 63@04 | 595-1160-ND 8.64 651 567) ST-312 3 | 24] 126@02 | 63@04 | 595-1195-ND 10.05 758  6.60| DST-3-12 
5 | 12 | 126@10 | 63@20 | 595-1162-ND 1131 858 7.48 | ST-5-12 id bee : i. : a ae ie ae le elie 
6 | 20 | 126@16 | 63@32 | 595-1163-ND 1375 1047 9.15 | ST-6-12 > | 44 | te@007 | e@ots |meeereonTs a Pade - B60! (Det oAe 
2 {14 | e007 | 6e014 TszaiienNe as GAN 881) | see® 3 | 24] 16@015 | 8@03 | 595-1200-ND 10.05 758  6.60| DST-3-16 
3 | 24] 16@015 | 8@0.3 | 595-1165-ND 8.61 651 5.67 | ST-3-16 4 6 | 16@04 3@08 | 595-1201-ND 40.96 830 7231 DST-4-46 
4 6 16@0.4 8@0.8 | 595-1166-ND 9.96 754 6.58 | ST-4-16 5 | 12 | 16@08 8@1.6 | 595-1202-ND 12.63 956 8.34] DST-5-16 
5 | 12 | 16@08 8@16 | 595-1167-ND 11.31 8.58 7.48 | ST-5-16 6 | 20 | 16@125 | 8@25 | 595-1203-ND 15.58 11.84 10.34) DST-6-16 
6 | 20 | 16@125 | 8@25 | 595-1168-ND 1375 1047 9.15 | ST-6-16 7 | 36 | 16@225 | 8@45 | 595-1204-ND 18.94 14.47 12.68) DST-7-16 
7 | 36 | 16@225 | 8@45 | 595-1169-ND 17.00 13.02 11.42 | ST-7-16 2 | 14 | 20@0.055 | 10@0.11 | 595-1205-ND 9.91 748 6.50| DST-2-20 
2 | 11 | 20@0055 | 10@011 | 595-4170-ND 853 644. 561] ST-2-20 3 | 24] 20@012 | 10@0.24 | 595-1206-ND 10.05 758  6.60| DST-3-20 
4 6 | 20@03 | 10@06 | 595-1172-ND 9.96 754 6.58 | ST-4-20 4 6 | 20@03 | 10@06 | 595-1207-ND 10.96 8.30  7.23| DST-4-20 
5 | 12 | 20@06 | 10@12 | 595-1173-ND 1131 858 7.48 | ST-5-20 : bs Fs : i i i panes Hees Pree hee pele 
6 | 20 | 20@10 | 10@20 | 595-1174-ND 1375 1047 9.15 | ST-6-20 7 36-1 -ap@is | 10@ 38 lmezeeearD qaod Ada aD ea DST 
7 | 36 | 20@18 | 10@36 | 595-1175-ND 2489 1936 16.59 | ST-7-20 > | 44 | oeoms | 12¢0.00 [ements a0] aaa’ , eco lineTood 
2 | 14 | 24@0.045 | 12@0.09 | 595-1176-ND 8.33 6.48 5.55 | ST-2-24 3 | 241 24@01 | 12@02 | 595-1212-ND 40.05 758  660| DST-3-24 
3 | 24 | 24@01 12@0.2 | 595-1177-ND 8.61 6.51 5.67 | ST-3-24 4 6 | 24@025 | 12@05 | 595-1213-ND 10.96 8.30 7.23] DST-4-24 
4 6 | 24@0.25 | 12@0.5 | 595-1178-ND 9.96 7.54 6.58 | ST-4-24 5 | 12 | 24@05 | 12@1.0 | 595-1214-ND 12.63 9.56 8.34] DST-5-24 
5 | 12 | 24@05 | 12@1.0 | 595-1179-ND 11.31 8.58 7.48 | ST-5-24 6 | 20 | 24@08 | 12@16 | 595-1215-ND 1558 11.84 10.34] DST-6-24 
6 | 20 | 24@08 | 12@16 | 595-1180-ND 13.75 10.47 9.15 | ST-6-24 7 | 36 | 24@15 | 12@30 | 595-1216-ND 18.94 14.47 12.68) DST-7-24 
7 | 36 | 24@15 | 12@30 | 595-1181-ND 1700. 1302 1142! ST-7-24 2 | 14 | 28@004 | 14@0.08 | 595-1217-ND 9.91 7.48  6.50| DST-2-28 
> | 44 | 28@0.04 | 14@008 | 595-1182-ND 8.53 644 5.61 | ST-2-08 3 | 24 | 28@0.085 | 14@0.17 | 595-1218-ND 10.05 758  6.60| DST-3-28 
3 | 24 | 28@0.085 | 14@0.17 | 595-1183-ND 861 6.51 5.67 | ST-3-28 4 | 6 | 28602 | 4@04 [RSSRND 10.96 8.30 7.28) DST-4-28 
4 | 6 | 28@02 | 14@04 | 595-1184-ND 9.96 7.54 6.58 | ST-4-28 ; pcccala pean pie te ees Pe He pa 
6 | 2 | seo7 | 414 [RaealteNy des — 108s [-8ebe8 7 | 36 | 28@13 | 14@26 | 595-1222-ND 18.94 14.47 12.68) DST-7-28 
7 | 36) 28@13 | 14@26 | 595-1187-ND 17.00 13.02 11.42 | ST-7-28 2 | 11 | 36@003 | 18@0.06 | 595-1223-ND 9.91 748  6.50| DST-2-36 
3 | 24 | 36@0.065 | 18@0.13 | 595-1189-ND 8.61 6.51 5.67 | ST-3-36 3 24 | 36@0.065 | 18@0.13 | 595-1224-ND 10.05 7.58 6.60] DST-3-36 
4 6 | 36@0.17 | 18@0.34 | 595-1190-ND 9.96 754 6.58 | ST-4-36 4 6 | 36@017 | 18@0.34 | 595-1225-ND 10.96 8.30 7.23] DST-4-36 
5 | 12 | 36@035 | 18@07 | 595-1191-ND 11.31 8.58 7.48 | ST-5-36 5 | 12 | 36@035 | 18@07 | 595-1226-ND 12.63 9.56  8.34| DST-5-36 
6 | 20 | 36@055 | 18@11 | 595-1192-ND 1375 1047 9.15 | ST-6-36 6 | 20 | 36@055 | 18@14 | 595-1227-ND 1558 11.84 10.34) DST-6-36 
7 | 36 | 36@1.0 | 18@20 | 595-1193-ND 17.00 13.02 11.42 | ST-7-36 7 | 36 | 36@1.0 | 18@20 | 595-1228-ND 18.94 14.47 12.68 DST-7-36 
All-4-One™ International Transformers Chassis Mount C€ G. .AL 
r ©) 
* Dielectric Strength: 4000VRMS Hipot ¢ Primaries: Dual primaries (115/230V — 50/60Hz) » Leakage: Current Baieo ris } 
meets UL 60601-1, IEC/EN 60601-1 * Insulation: Class F insulation (155°C) * Flammability Rating: Bobbin and - © 
shroud material meet UL 94V0 415V . 
Agency Standards: * UL recognized to UL 506 (File #£63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) * VDE 50/60HZ “Ike polarity 
certified to VDE 0805 / EN 60950 (File #1448) 
MOUNTING STYLE B 
MOUNTING STYLE C 
VA | Mtg. Dimensions - Inch (mm) Mtg. Wot. BOTTOM EY Quick- BOTTOM VIEW 
Size | Style L WwW H Cc ML Terminals | Screw Ibs. (kg) connect 
25 | C | 2.81 (71.4) | 2.14 (64.4) | 2.31 (68.7) | 0.31 (7.9) | 2.37 (60.3) | 0.187(4.75)| #6 | 1.25 (0.57) solder lug 3/16 
43 | C | 3.12 (79.4) | 2.14 (54.4) | 2.68 (68.2) | 0.31 (7.9) | 2.81 (71.4) | 0.187 (4.75) | #6 | 1.6 (0.73) terminals y @| DI 
80 | B | 2.50 (63.5) | 2.52 (64.3) | 3.00 (76.2) | 0.31 (7.9) | 2.00(50.8) | 0.187(4.75)| #6 | 2.8(1.27) 
130 | B | 2.81 (71.4) | 3.00 (76.2) | 3.37 (85.7) | 0.37 (9.5) | 2.25 (57.2) | 0.25 (6.35) | #8 | 4.1 (1.86) F 
175 | B | 3.12(79.4) | 3.14(79.7) | 3.75 (95.3) | 0.37 (9.5) | 2.50(63.5) | 0.25(6.35) | #8 | 5.5 (2.49) _el (Mounting Style C Shown) 
VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
(Size) | VCT@A V@A Part No. il 10 25 Part No. (Size) | VCT@A V@A Part No. 1 10 25 Part No. 
43 | 126@34 63@68 595-1274-ND 22.17 16.88 14.76 | Ad1-43-12 130 | 24@54 12@ 108 595-1291-ND 41.26 © 31.56 27.67 | A41-130-24 
80 | 126@63 63@126 | 595-1275-ND 34.90 2991 26.92 | Ad1-80-12 175 24@73 12@ 146 595-1292-ND 48.15 37.01 32.55 | Ad1-175-24 
130 | 126@10.3 | 63@206 | 595-1276-ND 41.26 31.56 27.67 | Ad1-130-12 43 28@15 14@30 595-1204-ND 32.27 25.10 21.51 | 41-43-28 
175 12.6 @ 14.0 6.3 @ 28.0 §95-1277-ND 55.06 47.19 42.48 A41-175-12 80 28 @2.8 14@56 595-1295-ND 30.69 2346 20.56 A41-80-28 
25 | 1601.6 8632 eOOMIATSNDMS 17.00 12.89 11.25 | Ad1-25-16 130 | 28@46 14@9.2 | 595-1296-ND 41.26 31.56 27.67 | A41-130-28 
80 | 16@50 810.0 RSeazeC NE (80:69 23.46 20.56 | A41-B0-16 175 | 28@6.25 14@125 | 595-1297-ND 48.15 37.01 32.55 | Ad1-175-28 
bese 7 : ; ae een pi i mc iG cee 43 | 36@12 18@24 | 595-1209-ND 22.17 16.88 14.76 | 41-43-36 
25 20 @ 1.25 10@25 595-1283-ND 17.00 1289 11.25 | Ad1-25-20 hi eee Beit peogeua S069 23.46 20.56 | AMT-80-36 
43 | 20@22 10@44 | 595-1284-ND 32.27 25.10 _21.51_|_A41-43-20 ie | aeons 18@06 = ecaeuams “B15 97.01 3255 | AMI-175-36 
130 | 20@65 10@ 13.0 BOSA28GND 41.08 31.56 2767 | A41-130-20 25 | 230@0.11 115@0.22 | 595-1303-ND 17.00 12.89 11.25 | _A41-25-230 
175 | 20@88 10@176 595-1287-ND 48.15 37.01 32.55 | A41-175-20 43 | 230@019 | 115@0.38 | 595-1304-ND 2217 16.88 14.76 | Ad41-43-230 
05 24@ 1.0 12@20 595-1288-ND 17.00 1289 11.25 | Adt-25-24 80 | 230@0.35 115@07 595-1305-ND 30.69 23.46 20.56 | A41-80-230 
43 24@1.8 12@36 595-1289-ND 22.17 16.88 14.76 41-43-24 130 230 @ 0.57 115 @ 1.14 595-1306-ND 41.26 31.56 27.67 A41-130-230 
80 24@33 12@66 595-1290-ND 30.69 23.46 ~—- 20.56 | Ad1-80-24 175 | 230@0.76 | 115@1.52 | 595-1307-ND 48.15 37.01 32.55 | A41-175-230 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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IB TEXAS Plug-In Power Modules 


INSTRUMENTS 
Isolated DC-DC Converters 
Features: ¢ Makes design-in a snap, saving valuable board space during TI/Plug in Power Solutions package designs 
* State-of-the-art in board-mounted converters * Plug-in power solutions are designed to work from industry-standard DC bus voltages 


* High frequency technology with surface mount construction forms high efficiency with unparalleled flexibility ¢ The Output Current of the converter should match the maximum current need of your application 
* Designed for telecommunications, industrial, computer and other distributed power applications that require * Choose an adjustable or fixed Output Voltage that meets your requirements 


input-to-output isolation ¢ Vertical mounting uses the smallest footprint and surface mount and horizontal through-hole are available in 
Very few, if any external components required to make these converters perform most product series 
Input Voltage Output Voltage @ Maximum Current Output Power Texas 
Range (VDC @ A) Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) Output #1 Output #2 Output #3 Output #4 (Ww) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 
Multiple Output 
38.0 ~ 75.0 5.0 @ 1.2 -5.0 @ 1.2 _ = 6.0 TH Horizontal PT4311A-ND 27.54 25.71 23.87 | PT4311A 
38.0 ~ 75.0 5.0 @ 1.2 -5.0 @ 1.2 = _— 6.0 SMT Horizontal 296-19982-ND® 27.54 25.71 23.87 | PT4311C 
38.0 ~ 75.0 12.0 @ 0.5 -12.0 @ 0.5 — a 6.0 SMT Horizontal 296-19983-ND@ 27.54 25.71 23.87 | PT4313C 
38.0 ~ 75.0 24.0 @ 0.25 | -24.0 @ 0.25 = = 6.0 TH Horizontal 296-19984-ND@ 27.54 25.71 23.87 | PT4314A 
38.0 ~ 75.0 24.0 @ 0.25 | -24.0 @ 0.25 = = 6.0 SMT Horizontal 296-19985-ND@ 27.54 25.71 23.87 | PT4314C 
36.0 ~ 75.0 +8.0 @ 1.25 | 48.0 @ 1.25 | 43.75 @ 1.75 | +3.75 @ 1.75 35.0 SMT Horizontal 296-20026-ND® 119.48 111.51 103.55 |PT4701C 
36.0 ~ 75.0 +8.0 @ 1.25 | 48.0 @ 1.25 | 43.75 @ 1.75 | +3.75 @ 1.75 35.0 TH Vertical 296-20027-ND® 119.48 111.51 103.55 |PT4701N 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 1.25 3.3 @ 3.0 1.5 @2.0 = 25.0 SMT Horizontal 296-20028-ND® 67.89 63.37 58.84 | PT4801C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.5 @6.0 = 35.0 TH Horizontal 296-20029-ND@ 123.68 115.43 107.19 |PT4821A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.5 @ 6.0 = 35.0 SMT Horizontal 296-20030-ND@ 123.68 115.43 107.19 |PT4821C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.5 @ 6.0 = 35.0 TH Vertical 296-20031-ND@ 123.68 115.43 107.19 |PT4821N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8@6.0 1.5 @ 6.0 a 35.0 TH Horizontal 296-20032-ND® 123.68 115.43 107.19 |PT4822A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @6.0 1.5 @6.0 — 35.0 SMT Horizontal 296-20033-ND® 123.68 115.43 107.19 |PT4822C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @6.0 1.5 @ 6.0 _— 35.0 TH Vertical 296-20034-ND® 123.68 115.43 107.19 |PT4822N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.2 @ 6.0 = 35.0 TH Horizontal 296-20035-ND@ 123.68 115.43 107.19 | PT4823A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.2 @6.0 = 35.0 SMT Horizontal 296-20036-ND@ 123.68 115.43 107.19 |PT4823C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.2 @6.0 _— 35.0 TH Vertical 296-20037-ND@ 123.68 115.43 107.19 |PT4823N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8@6.0 1.2 @6.0 — 35.0 TH Horizontal 296-20038-ND® 123.68 115.43 107.19 |PT4824A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @6.0 1.2 @6.0 _— 35.0 SMT Horizontal 296-20039-ND® 123.68 115.43 107.19 |PT4824C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @ 6.0 1.2 @ 6.0 a 35.0 TH Vertical 296-20040-ND® 123.68 115.43 107.19 |PT4824N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.5 @ 6.0 1.2 @ 6.0 = 35.0 TH Horizontal 296-20041-ND@ 123.68 115.43 107.19 |PT4825A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.5 @6.0 1.2 @6.0 = 35.0 SMT Horizontal 296-20042-ND@ 123.68 115.43 107.19 |PT4825C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.5 @ 6.0 1.2 @6.0 = 35.0 TH Vertical 296-20043-ND@ 123.68 115.43 107.19 |PT4825N 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 18@5.5 _ 35.0 TH Horizontal 296-20044-ND® 123.68 115.43 107.19 |PT4826A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 1.8 @ 5.5 — 35.0 SMT Horizontal 296-20045-ND® 123.68 115.43 107.19 |PT4826C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 18@5.5 a 35.0 TH Vertical 296-20046-ND® 123.68 115.43 107.19 |PT4826N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.8 @ 6.0 = 35.0 TH Horizontal 296-20047-ND@ 123.68 115.43 107.19 |PT4827A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 2.5 @ 5.5 15@5.5 = 35.0 TH Horizontal 296-20048-ND@ 123.68 115.43 107.19 |PT4828A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 2.5 @ 5.5 15@5.5 = 35.0 SMT Horizontal 296-20049-ND@ 123.68 115.43 107.19 |PT4828C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 2.5 @ 5.5 1.5 @ 5.5 = 35.0 TH Vertical 296-20050-ND® 123.68 115.43 107.19 |PT4828N 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 18@5.5 15@5.5 — 35.0 TH Horizontal 296-20051-ND® 123.68 115.43 107.19 |PT4829A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 18@5.5 15 @5.5 — 35.0 SMT Horizontal 296-20052-ND® 123.68 115.43 107.19 |PT4829C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 18@5.5 15@5.5 = 35.0 TH Vertical 296-20053-ND@ 123.68 115.43 107.19 |PT4829N 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 15@5.5 = 35.0 TH Horizontal 296-20054-ND@ 123.68 115.43 107.19 |PT4831A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 1.5 @ 5.5 = 35.0 SMT Horizontal 296-20055-ND@ 123.68 115.43 107.19 |PT4831C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 15@5.5 a 35.0 TH Vertical 296-20056-ND® 123.68 115.43 107.19 |PT4831N 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 2.5 @ 5.5 — 35.0 TH Horizontal 296-20057-ND® 123.68 115.43 107.19 |PT4832A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 2.5 @ 5.5 = 35.0 SMT Horizontal 296-20058-ND@ 123.68 115.43 107.19 |PT4832C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 2.5 @5.5 = 35.0 TH Vertical 296-20059-ND@ 123.68 115.43 107.19 |PT4832N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.0 @ 6.0 1.5 @ 6.0 = 35.0 TH Horizontal 296-20060-ND@ 123.68 115.43 107.19 | PT4833A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.0 @ 6.0 1.5 @ 6.0 _— 35.0 SMT Horizontal 296-20061-ND® 123.68 115.43 107.19 |PT4833C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.0 @ 6.0 1.5 @ 6.0 — 35.0 TH Vertical 296-20062-ND® 123.68 115.43 107.19 |PT4833N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.5 @ 10.0 _ 49.5 TH Horizontal 296-20063-ND® 156.06 145.66 135.26 |PT4851A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.5 @ 10.0 = 49.5 SMT Horizontal 296-20064-ND@ 156.06 145.66 135.26 |PT4851C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.5 @ 10.0 = 49.5 TH Vertical 296-20065-ND@ 156.06 145.66 135.26 |PT4851N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.5 @ 10.0 _— 49.5 TH Horizontal 296-20066-ND@ 184.25 171.97 159.68 |PT4852A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.5 @ 10.0 — 49.5 SMT Horizontal 296-20067-ND® 184.25 171.97 159.68 |PT4852C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.5 @ 10.0 _ 49.5 TH Vertical 296-20068-ND® 184.25 171.97 159.68 |PT4852N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.2 @ 10.0 = 49.5 TH Horizontal 296-20069-ND® 184.25 171.97 159.68 |PT4853A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.2 @ 10.0 = 49.5 SMT Horizontal 296-20070-ND@ 184.25 171.97 159.68 | PT4853C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.2 @ 10.0 = 49.5 TH Vertical 296-20071-ND@ 184.25 171.97 159.68 |PT4853N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.2 @ 10.0 = 49.5 TH Horizontal 296-20072-ND@ 184.25 171.97 159.68 |PT4854A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.2 @ 10.0 _ 49.5 SMT Horizontal 296-20073-ND® 184.25 171.97 159.68 |PT4854C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.2 @ 10.0 = 49.5 TH Vertical 296-20074-ND® 184.25 171.97 159.68 |PT4854N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.5 @ 10.0 1.2 @ 10.0 = 49.5 TH Horizontal 296-20075-ND® 184.25 171.97 159.68 |PT4855A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.5 @ 10.0 1.2 @ 10.0 = 49.5 SMT Horizontal 296-20076-ND@ 184.25 171.97 159.68 |PT4855C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 10.0 3.3 @ 10.0 1.5 @ 10.0 = 50.0 TH Horizontal 296-20077-ND@ 184.25 171.97 159.68 |PT4856A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 10.0 3.3 @ 10.0 1.5 @ 10.0 = 50.0 SMT Horizontal 296-20078-ND@ 184.25 171.97 159.68 |PT4856C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 10.0 3.3 @ 10.0 1.5 @ 10.0 — 50.0 TH Vertical 296-20079-ND® 184.25 171.97 159.68 |PT4856N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2 @ 7.0 = coat 28.0 TH Horizontal 296-20306-ND® 64.50 60.20 55.90 |PTB48500AAH 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2@7.0 = = 28.0 SMT Horizontal 296-20307-ND 64.50 60.20 55.90 |PTB48500AAS 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2 @7.0 = = 28.0 SMT Horizontal 296-20308-ND@ 64.50 60.20 55.90 |PTB48500AAZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2 @ 10.5 — = 32.4 TH Horizontal 296-20309-ND@ 67.50 63.00 58.50 |PTB48501AAH 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2 @ 10.5 = = 32.4 SMT Horizontal 296-20310-ND 67.50 63.00 58.50 |PTB48501AAS 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2 @ 10.5 = = 32.4 SMT Horizontal 296-20311-ND® 67.50 63.00 58.50 | PTB48501AAZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 10.0 1.2 @ 13.0 _ = 45.0 TH Horizontal 296-20312-ND® 73.50 68.60 63.70 |PTB48502AAH 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 10.0 1.2 @ 13.0 = _— 45.0 SMT Horizontal 296-20313-ND® 73.50 68.60 63.70 |PTB48502AAZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 6.5 -5.0 @ 6.5 = = 65.0 TH Horizontal 296-20314-ND@ 57.00 53.20 49.40 | PTB48510AAH 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 6.5 -5.0 @ 6.5 = = 65.0 SMT Horizontal 296-20315-ND@ 57.00 53.20 49.40 | PTB48510AAS 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 6.5 -5.0 @ 6.5 = = 65.0 SMT Horizontal 296-20316-ND@ 57.00 53.20 49.40 | PTB48510AAZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 3.0 -12.0 @ 3.0 _— — 72.0 SMT Horizontal 296-20317-ND® 57.00 53.20 49.40 | PTB48510BAZ 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 2.2 -15.0 @ 2.2 _— _ 66.0 TH Horizontal 296-20318-ND® 57.00 53.20 49.40 | PTB48510CAH 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 2.2 -15.0 @ 2.2 _— = 66.0 SMT Horizontal 296-20319-ND 57.00 53.20 49.40 | PTB48510CAS 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 2.2 -15.0 @ 2.2 = = 66.0 SMT Horizontal 296-20320-ND@ 57.00 53.20 49.40 | PTB48510CAZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 6.5 -5.0 @ 6.5 = = 65.0 TH Horizontal 296-20321-ND@ 57.00 53.20 49.40 | PTB48511AAH 
36.0 ~ 75.0 5.0 @6.5 -5.0 @ 6.5 = = 65.0 SMT Horizontal 296-20322-ND 57.00 53.20 49.40 | PTB48511AAS 
36.0 ~ 75.0 5.0 @6.5 -5.0 @ 6.5 _— met 65.0 SMT Horizontal 296-20323-ND® 57.00 53.20 49.40 | PTB48511AAZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 3.0 -12.0 @ 3.0 _— — 72.0 SMT Horizontal 296-20324-ND® 7A25. 66.50 61.75 |PTB48511BAZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 3.0 -5.0 @ 3.0 _ _— 30.0 TH Horizontal 296-20347-ND 45.00 42.00 39.00 /PTB48580AAH 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 3.0 -5.0 @ 3.0 = = 30.0 SMT Horizontal 296-20348-ND 45.00 42.00 39.00 |PTB48580AAS 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 3.0 -5.0 @ 3.0 = = 30.0 SMT Horizontal 296-20349-ND@ 45.00 42.00 39.00 |PTB48580AAZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.25 | -12.0@ 1.25 = = 30.0 TH Horizontal 296-20350-ND 45.00 42.00 39.00 |/PTB48580BAH 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.25 | -12.0 @ 1.25 = = 30.0 SMT Horizontal 296-20351-ND 45.00 42.00 39.00 |PTB48580BAS 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.25 | -12.0 @ 1.25 _— _ 30.0 SMT Horizontal 296-20352-ND® 45.00 42.00 39.00 |PTB48580BAZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 8.5 -5.0 @ 8.5 = = 85.0 TH Horizontal 296-20984-ND@ 78.75 73.50 68.25 | PTB48600AAH 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 8.5 -5.0 @ 8.5 = = 85.0 SMT Horizontal 296-20353-ND 78.75 73.50 68.25 |PTB48600AAS 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 8.5 -5.0 @ 8.5 = = 85.0 SMT Horizontal 296-20354-ND@ 78.75 73.50 68.25 | PTB48600AAZ 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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INstruMeNts Plug-In Power Modules Isolated DC-DC Converters (Cont) 
Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) (VDC @ A) (w) Type Orientation _| Part No. 1 25 100 Part No. 
Single Output 
36.0 ~ 75.0 1.4 @ 16.0 22.4 TH Vertical 296-19957-ND® 80.84 75.45 70.06 |PT3405N 
36.0 ~ 75.0 1.2 @ 16.0 19.2 TH Horizontal 296-19958-ND@ 80.84 75.45 70.06 |PT3406A 
36.0 ~ 75.0 1.2 @ 16.0 19.2 TH Vertical 296-19959-ND@ 80.84 75.45 70.06 |PT3406N 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 4.0 20.0 TH Horizontal PT4122A-ND® 48.68 45.43 42.19 |PT4122A 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 1.3 19.5 TH Horizontal 296-19960-ND@ 48.68 45.43 42.19  |PT4124A 
36.0 ~ 75.0 1.5 @ 5.0 75: SMT Horizontal 296-19961-ND®@ 48.68 45.43 42.19 |PT4126C 
18.0 ~ 40.0 3.3 @ 5.0 16.5 TH Horizontal PT4141A-ND@ 48.68 45.43 42.19 |PT4141A 
18.0 ~ 40.0 3.3 @ 5.0 16.5 SMT Horizontal 296-19962-ND® 48.68 45.43 42.19 |PT4141C 
18.0 ~ 40.0 5.0 @ 4.0 20.0 ils! Horizontal PT4142A-ND® 48.68 45.43 42.19 |PT4142A 
18.0 ~ 40.0 5.0 @ 4.0 20.0 SMT Horizontal PT4142C-ND@ 48.68 45.43 42.19 |PT4142C 
18.0 ~ 40.0 1.5 @ 5.0 75 TH Horizontal 296-19963-ND® 48.68 45.43 42.19 |PT4146A 
38.0 ~ 75.0 3.3 @ 1.5 5.0 SMT Horizontal 296-19964-ND® 28.13 26.25 24.38 |PT4212C 
38.0 ~ 75.0 12.0 @ 0.6 7.2 TH Horizontal 296-19965-ND® 28.13 26.25 24.38 |PT4214A 
38.0 ~ 75.0 12.0 @ 0.6 7.2 SMT Horizontal 296-19966-ND® 28.13 26.25 24.38 |PT4214C 
36.0 ~ 75.0 1.8 @ 3.0 5.4 TH Horizontal 296-19967-ND@ 46.35 43.26 40.17 |PT4221A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 TH Horizontal 296-19968-ND® 46.35 43.26 40.17 |PT4222A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMT Horizontal 296-19969-ND® 46.35 43.26 40.17 |PT4222C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 TH Horizontal 296-19970-ND® 46.35 43.26 40.17 |PT4223A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMT Horizontal 296-19971-ND® 46.35 43.26 40.17 |PT4223C 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 0.85 10.2 TH Horizontal 296-19972-ND@ 46.35 43.26 40.17 | PT4224A 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 0.85 10.2 TH Vertical 296-19973-ND® 46.35 43.26 40.17 |PT4224N 
36.0 ~ 75.0 1.2~1.3 @ 3.0 3.9 TH Horizontal 296-19974-ND® 57.98 54.11 50.25 |PT4227A 
18.0 ~ 36.0 3.3 @ 3.0 9.9 TH Horizontal 296-19975-ND 46.35 43.26 40.17 |PT4242A 
18.0 ~ 36.0 5.0 @ 2.0 10.0 TH Horizontal PT4243A-ND 46.35 43.26 40.17 |PT4243A 
18.0 ~ 36.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMT Horizontal 296-19976-ND 46.35 43.26 40.17 | PT4243C 
18.0 ~ 36.0 5.0 @ 2.0 10.0 TH Vertical 296-19977-ND 46.35 43.26 40.17 |PT4243N 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 0.85 10.2 TH Horizontal 296-19978-ND 46.35 43.26 40.17 |PT4244A 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 0.85 10.2 SMT Horizontal 296-19979-ND® 46.35 43.26 40.17 |PT4244C 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 0.85 10.2 TH Vertical 296-19980-ND® 46.35 43.26 40.17 |PT4244N 
18.0 ~ 36.0 1.2 ~ 1.3 @ 3.0 3.9 TH Horizontal 296-19981-ND® 57.98 54.11 50.25 |PT4247A 
36.0 ~ 75.0 1.3 ~ 3.5 @ 30.0 105.0 TH Horizontal 296-19986-ND® 133.82 124.90 115.98 |PT4411A 
36.0 ~ 75.0 1.3 ~ 3.5 @ 30.0 105.0 SMT Horizontal 296-19987-ND® 133.82 124.90 115.98 |PT4411C 
36.0 ~ 75.0 1.3 ~ 3.5 @ 30.0 105.0 TH Vertical 296-19988-ND® 133.82 124.90 115.98 |PT4411N 
36.0 ~ 75.0 1.05 ~ 1.75 @ 30.0 52.5 TH Horizontal 296-19989-ND® 133.82 124.90 115.98 |PT4412A 
36.0 ~ 75.0 1.05 ~ 1.75 @ 30.0 52.5 SMT Horizontal 296-19990-ND 133.82 124.90 115.98 | PT4412C 
36.0 ~ 75.0 1.05 ~ 1.75 @ 30.0 52.5 TH Vertical 296-19991-ND®@ 133.82 124.90 115.98 |PT4412N 
36.0 ~ 75.0 3.4 ~ 5.7 @ 20.0 114.0 TH Horizontal 296-19992-ND® 133.82 124.90 115.98 | PT4413A 
36.0 ~ 75.0 3.4 ~ 5.7 @ 20.0 114.0 SMT Horizontal 296-19993-ND® 133.82 124.90 115.98 | PT4413C 
36.0 ~ 75.0 3.4 ~ 5.7 @ 20.0 114.0 TH Vertical 296-19994-ND@ 133.82 124.90 115.98 |PT4413N 
18.0 ~ 40.0 3.3 @ 5.0 16.5 TH Horizontal 296-19995-ND 72.83 67.97 63.12 | PT4501A 
18.0 ~ 40.0 3.3 @ 5.0 16.5 TH Vertical 296-19996-ND 72.83 67.97 63.12 |PT4501N 
18.0 ~ 40.0 5.0 @ 4.0 20.0 TH Horizontal 296-19997-ND 72.83 67.97 63.12 |PT4502A 
18.0 ~ 40.0 5.0 @ 4.0 20.0 SMT Horizontal 296-19998-ND® 72.83 67.97 63.12 |PT4502C 
18.0 ~ 40.0 5.0 @ 4.0 20.0 TH Vertical 296-19999-ND® 72.83 67.97 63.12 |PT4502N 
18.0 ~ 40.0 12.0 @ 1.6 19.2 TH Horizontal 296-20000-ND® 72.83 67.97 63.12 | PT4503A 
18.0 ~ 40.0 15.0 @ 1.3 19.5 TH Horizontal 296-20001-ND® 72.83 67.97 63.12 |PT4504A 
18.0 ~ 40.0 1.5 @ 5.0 7.5 TH Horizontal 296-20002-ND 72.83 67.97 63.12 |PT4506A 
18.0 ~ 40.0 1.8 @ 5.0 9.0 TH Horizontal 296-20003-ND 72.83 67.97 63.12 |PT4507A 
18.0 ~ 40.0 2.5 @ 5.0 12.5 TH Horizontal 296-20005-ND 72.83 67.97 63.12 |PT4508A 
18.0 ~ 40.0 2.5 @ 5.0 12.5 TH Vertical 296-20006-ND 72.83 67.97 63.12 | PT4508N 
18.0 ~ 40.0 1.2 @ 5.0 6.0 TH Horizontal 296-20007-ND 84.15 78.54 72.93 |PT4509A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 5.0 16.5 TH Horizontal 296-20008-ND 61.91 57.78 53.66 |PT4521A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 4.0 20.0 TH Horizontal 296-20009-ND 61.91 57.78 53.66 |PT4522A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 4.0 20.0 SMT Horizontal 296-20010-ND 61.91 57.78 53.66 |PT4522C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 4.0 20.0 TH Vertical 296-20011-ND® 61.91 57.78 53.66 | PT4522N 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.6 19.2 TH Horizontal 296-20012-ND 61.91 57.78 53.66 |PT4523A 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.6 19.2 SMT Horizontal 296-20013-ND® 61.91 57.78 53.66 |PT4523C 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 1.3 19.5 TH Horizontal 296-20014-ND® 61.91 57.78 53.66 |PT4524A 
36.0 ~ 75.0 1.2 @ 5.0 6.0 TH Horizontal 296-20015-ND® 61.91 57.78 53.66 |PT4529A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 26.4 Bia Horizontal 296-20016-ND@ 86.40 80.64 74.88 |PT4561A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 6.0 30.0 TH Horizontal 296-20017-ND® 86.40 80.64 74.88 |PT4562A 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 2.0 30.0 TH Vertical 296-20018-ND® 86.40 80.64 74.88 |PT4564N 
36.0 ~ 75.0 2.5 @ 8.0 20.0 SMT Horizontal 296-20019-ND® 86.40 80.64 74.88 |PT4566C 
18.0 ~ 60.0 3.3 @ 8.0 26.4 SMT Horizontal 296-20020-ND® 86.40 80.64 74.88 |PT4581C 
18.0 ~ 60.0 3.3 @ 8.0 26.4 TH Vertical 296-20021-ND® 86.40 80.64 74.88 | PT4581N 
18.0 ~ 60.0 5.0 @ 6.0 30.0 TH Horizontal PT4582A-ND@ 86.40 80.64 74.88 |PT4582A 
18.0 ~ 60.0 5.0 @ 6.0 30.0 TH Vertical 296-20022-ND 86.40 80.64 74.88 |PT4582N 
18.0 ~ 60.0 1.8 @ 8.0 14.4 SMT Horizontal 296-20024-ND® 86.40 80.64 74.88 |PT4585C 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 TH Horizontal 296-20325-ND 93.00 86.80 80.60 |PTB48520WAH 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 SMT Horizontal 296-20326-ND® 93.00 86.80 80.60 | PTB48520WAS 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 SMT Horizontal 296-20327-ND® 93.00 86.80 80.60 |PTB48520WAZ 
36.0 ~ 57.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMT Horizontal 296-20331-ND® 39.00 36.40 33.80 |PTB48540AAZ 
36.0 ~ 57.0 3.3 @ 3.0 10.0 TH Horizontal 296-20332-ND® 35.90 = — _|PTB48540BAH 
36.0 ~ 57.0 3.3 @ 3.0 10.0 SMT Horizontal 296-20334-ND® 39.00 36.40 33.80 |PTB48540BAZ 
36.0 ~ 57.0 12.0 @ 0.85 10.0 TH Horizontal 296-20335-ND® 35.90 = —__|PTB48540CAH 
36.0 ~ 57.0 12.0 @ 0.85 10.0 SMT Horizontal 296-20337-ND® 39.00 36.40 33.80 |PTB48540CAZ 
36.0 ~ 75.0 3.6 ~5.5 @ 6.0 30.0 TH Horizontal 296-20338-ND 46.88 43.75 40.63 | PTB48560AAH 
36.0 ~ 75.0 3.6~5.5 @ 6.0 30.0 SMT Horizontal 296-20339-ND 46.88 43.75 40.63 |PTB48560AAS 
36.0 ~ 75.0 3.6 ~5.5 @ 6.0 30.0 SMT Horizontal 296-20340-ND® 46.88 43.75 40.63 | PTB48560AAZ 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~ 3.6 @ 8.0 30.0 TH Horizontal 296-20341-ND 46.88 43.75 40.63 | PTB48560BAH 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~ 3.6 @ 8.0 30.0 SMT Horizontal 296-20342-ND 46.88 43.75 40.63 |PTB48560BAS 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~ 3.6 @ 8.0 30.0 SMT Horizontal 296-20343-ND® 46.88 43.75 40.63 |PTB48560BAZ 
36.0 ~ 75.0 9.0 ~ 13.2 @ 2.5 30.0 TH Horizontal 296-20344-ND 46.88 43.75 40.63 |PTB48560CAH 
36.0 ~ 75.0 9.0 ~ 13.2 @ 2.5 30.0 SMT Horizontal 296-20345-ND 46.88 43.75 40.63 |PTB48560CAS 
36.0 ~ 75.0 9.0 ~ 13.2 @ 2.5 30.0 SMT Horizontal 296-20346-ND® 46.88 43.75 40.63 | PTB48560CAZ 
18.0 ~ 60.0 1.8 ~ 3.6 @ 20.0 72.0 TH Horizontal 296-20355-ND 116.25 108.50 100.75 | PTB78520WAH 
18.0 ~ 60.0 1.8 ~ 3.6 @ 20.0 72.0 SMT Horizontal 296-20356-ND 116.25 108.50 100.75 | PTB78520WAS 
18.0 ~ 60.0 3.6 ~5.5 @ 6.0 30.0 TH Horizontal 296-20357-ND 46.88 43.75 40.63 | PTB78560AAH 
18.0 ~ 60.0 3.6 ~5.5 @ 6.0 30.0 SMT Horizontal 296-20358-ND 46.88 43.75 40.63 |PTB78560AAS 
18.0 ~ 60.0 3.6 ~ 5.5 @ 6.0 30.0 SMT Horizontal 296-20359-ND@ 46.88 43.75 40.63 | PTB78560AAZ 
18.0 ~ 60.0 1.8 ~ 3.6 @ 8.0 30.0 TH Horizontal 296-20360-ND 46.88 43.75 40.63 |PTB78560BAH 
18.0 ~ 60.0 1.8 ~ 3.6 @ 8.0 30.0 SMT Horizontal 296-20361-ND 46.88 43.75 40.63 |PTB78560BAS 
18.0 ~ 60.0 1.8 ~ 3.6 @ 8.0 30.0 SMT Horizontal 296-20362-ND® 46.88 43.75 40.63 |PTB78560BAZ 
18.0 ~ 60.0 9.0 ~ 13.2 @ 2.5 30.0 TH Horizontal 296-20363-ND® 46.88 43.75 40.63 |PTB78560CAH 
18.0 ~ 60.0 9.0 ~ 13.2 @ 2.5 30.0 SMT Horizontal 296-20364-ND 46.88 43.75 40.63 | PTB78560CAS 
18.0 ~ 60.0 9.0 ~ 13.2 @ 2.5 30.0 SMT Horizontal 296-20365-ND® 46.88 43.75 40.63 | PTB78560CAZ 
35.0 ~ 75.0 12.0 @ 4.2 50.0 TH Horizontal 296-21399-ND® 37.77 35.26 32.74 |PTEA404120N2AD 
35.0 ~ 75.0 12.0 @ 4.2 50.0 TH Horizontal 296-21400-ND® 37.77 35.26 32.74 |PTEA404120P2AD 
36.0 ~ 75.0 2.5 @ 20.0 50.0 TH Horizontal 296-22971-ND 37.77 35.26 32.74 |PTEA420025N2AD 
36.0 ~ 75.0 2.5 @ 20.0 50.0 TH Horizontal 296-24182-ND@ NEW! 37.77 35.26 32.74 | PTEA420025P2AD 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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INstruMents Plug-In Power Modules Isolated DC-DC Converters (Cont.) 
Input Voltage Primary Output Voltage Output Power i Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) (VDC @ A) (W) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 20.0 66.0 TH Horizontal 296-22972-ND 37.77 35.26 32.74 |PTEA420033N2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 20.0 66.0 TH Horizontal 296-24183-ND NEW! 37.77 35.26 32.74 | PTEA420033P2AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 TH Horizontal 296-21462-ND® 19.95 18.62 17.29 |PTMA401120A1AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMT Horizontal 296-21463-ND® 19.95 18.62 17.29 |PTMA401120A1AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 TH Horizontal 296-21464-ND® 20.67 19.30 17.92 | PTMA401120A2AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMT Horizontal 296-21465-ND® 20.67 19.30 17.92 |PTMA401120A2AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 TH Horizontal 296-21466-ND@ 21.38 19.95 18.53 | PTMA401120A3AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMT Horizontal 296-21467-ND® 21.38 19.95 18.53 | PTMA401120A3AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 TH Horizontal 296-21468-ND@ 20.67 19.30 17.92 |PTMA401120N1AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMT Horizontal 296-21469-ND@ 20.67 19.30 17.92 _|PTMA401120N1AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 TH Horizontal 296-19774-ND® 21.38 19.95 18.53 | PTMA401120N2AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMT Horizontal 296-19775-ND 21.38 19.95 18.53 | PTMA401120N2AS 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMT Horizontal 296-21470-ND@ 21.38 19.95 18.53 | PTMA401120N2AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 TH Horizontal 296-21471-ND® 20.67 19.30 17.92 |PTMA401120P1AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMT Horizontal 296-21472-ND@ 20.67 19.30 17.92 _|PTMA401120P1AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 TH Horizontal 296-21473-ND® 21.38 19.95 18.53 | PTMA401120P2AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMT Horizontal 296-21474-ND® 21.38 19.95 18.53 | PTMA401120P2AZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMT Horizontal 296-21475-ND® 19.95 18.62 17.29 | PTMA402050A1AZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 TH Horizontal 296-21476-ND® 20.67 19.30 17.92 |PTMA402050A3AD 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMT Horizontal 296-21477-ND® 20.67 19.30 17.92 _ | PTMA402050A3AZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 TH Horizontal 296-20492-ND® 21.38 19.95 18.53 | PTMA402050N2AD 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMT Horizontal 296-20493-ND 21.38 19.95 18.53 | PTMA402050N2AS 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMT Horizontal 296-24290-ND@ NEW! 21.38 19.95 18.53 | PTMA402050N2AZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 TH Horizontal 296-21478-ND®@ 21.38 19.95 18.53 | PTMA402050P2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 10.0 TH Horizontal 296-21479-ND® 19.95 18.62 17.29 _ | PTMA403033A1AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 10.0 SMT Horizontal 296-21480-ND@ 19.95 18.62 17.29 | PTMA403033A1AZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 10.0 TH Horizontal 296-21481-ND@ 20.67 19.30 17.92 |PTMA403033A2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 10.0 SMT Horizontal 296-21482-ND® 20.67 19.30 17.92 | PTMA403033A2AZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 10.0 TH Horizontal 296-21483-ND@ 20.67 19.30 17.92 | PTMA403033A3AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 10.0 SMT Horizontal 296-21484-ND@ 20.67 19.30 17.92 | PTMA403033A3AZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 10.0 TH Horizontal 296-21485-ND® 20.67 19.30 17.92 |PTMA403033N1AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 10.0 SMT Horizontal 296-21486-ND@ 20.67 19.30 17.92 |PTMA403033N1AZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 10.0 TH Horizontal 296-20494-ND® 21.38 19.95 18.53 | PTMA403033N2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 10.0 SMT Horizontal 296-20495-ND 21.38 19.95 18.53 | PTMA403033N2AS 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 10.0 SMT Horizontal 296-21487-ND@ 21.38 19.95 18.53 | PTMA403033N2AZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 10.0 TH Horizontal 296-21488-ND® 20.67 19.30 17.92 |PTMA403033P1AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 10.0 TH Horizontal 296-21489-ND® 21.38 19.95 18.53 | PTMA403033P2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 10.0 SMT Horizontal 296-21490-ND@ 21.38 19.95 18.53 | PTMA403033P2AZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 20.0 100.0 TH Horizontal 296-21541-ND 49.88 46.55 43.23 |PTQA420050N2AD 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 20.0 100.0 SMT Horizontal 296-24196-ND NEW! 49.88 46.55 43.23 | PTQA420050N2AS 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 20.0 100.0 SMT Horizontal 296-24197-ND NEW! 49.88 46.55 43.23 | PTQA420050N2AZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 20.0 100.0 TH Horizontal 296-21542-ND 49.88 46.55 43.23 | PTQA420050P2AD 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 20.0 100.0 SMT Horizontal 296-24307-ND NEW! 49.88 46.55 43.23 |PTQA420050P2AS 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 20.0 100.0 SMT Horizontal 296-24198-ND NEW! 49.88 46.55 43.23 |PTQA420050P2AZ 
36.0 ~ 75.0 2.5 @ 30.0 75.0 TH Horizontal 296-19776-ND 49.88 46.55 43.23 | PTQA430025N2AD 
36.0 ~ 75.0 2.5 @ 30.0 75.0 TH Horizontal 296-19777-ND 49.88 46.55 43.23 |PTQA430025P2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 30.0 100.0 TH Horizontal 296-19778-ND 49.88 46.55 43.23 |PTQA430033N2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 30.0 100.0 TH Horizontal 296-19779-ND 49.88 46.55 43.23 | PTQA430033P2AD 
36.0 ~ 75.0 8.0 @ 25.0 200.0 TH Horizontal 296-21407-ND@ 64.13 59.85 55.58 |PTQB425080N2AD 
36.0 ~ 75.0 8.0 @ 25.0 200.0 TH Horizontal 296-21408-ND® 64.13 59.85 55.58 | PTQB425080N3AD 
1W Miniature — RoHS Compliant 

4.5 ~5.5 +5.0 @ 0.1 1.0 TH Vertical 296-20637-NDT 8.08 6.47 5.46 |DCHO10505DN7 

45~5.5 5.0 @ 0.2 1.0 TH Vertical 296-20638-ND 8.08 6.47 5.46 |DCH010505SN7 

45~5.5 +12.0 @ 0.042 1.0 TH Vertical 296-20639-NDt 8.08 6.47 5.46 |DCH010512DN7 

4.5 ~5.5 12.0 @ 0.083 1.0 TH Vertical 296-20640-ND 8.08 6.47 5.46 |DCH010512SN7 

4.5 ~5.5 +15.0 @ 0.033 1.0 TH Vertical 296-20641-NDt 8.08 6.47 5.46 —|DCH0O10515DN7 

4.5 ~5.5 15.0 @ 0.067 1.0 TH Vertical 296-20642-ND 8.08 6.47 5.46 _|DCH010515SN7 

t 2 Outputs @ RoHS Compliant 


Non-Isolated POL 


Features: Easy to use, just plug them in » The industries smallest, most efficient and easy to use Integrated 
Switching Regulators (ISRs) * Uses unique, proprietary design, which employs 1 MHz of switching technology 
to produce state-of-the-art power densities, allowing the user to select the product performance that exactly 
matches the application »* Only one, if any external component is required * Plug-in power solutions are 
designed to work from industry-standard DC bus voltages * The Output Current of the converter should 
match the maximum current need of your application * Choose an adjustable or fixed Output Voltage that 


meets your requirements ¢ Vertical mounting uses the smallest footprint and surface mount and horizontal 
through-hole are available in most product series 

TurboTrans™ Additional Features: ¢ Optimizes the transient response of the regulator, while simultaneously 
reducing the quantity of external output capacitors required to meet a target voltage deviation specification 
* Can be used for target output capacitor bank, to significantly improve the regulator's transient response by 
reducing the peak voltage deviation 


Input Voltage Output Voltage @ Maximum Current Output Power Texas 
Range (VDC @ A) Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) Output #1 Output #2 (Ww) Type Orientation Part No. al 25 100 Part No. 
T2 TurboTrans™ Modules 

2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 — 57.6 TH Horizontal 296-21401-ND® 17.96 16.76 15.57 PTH04T220WAD 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 _— 57.6 SMT Horizontal 296-21402-ND 17.96 16.76 15.57 PTHO04T220WAS 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 = 57.6 SMT Horizontal 296-21403-ND® 17.96 16.76 15.57 PTHO4T220WAZ 
2.2 ~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 _ 57.6 TH Horizontal 296-21787-ND 17.96 16.76 15.57 PTH04T221WAD 
2.2 ~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 = 57.6 SMT Horizontal 296-21788-ND 17.96 16.76 15.57 PTHO4T221WAS 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 = 57.6 SMT Horizontal 296-21789-ND 17.96 16.76 15.57 PTH04T221WAZ 
2.2 ~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 = 21.6 TH Horizontal 296-21310-ND® 12.51 11,27 9.99 PTH04T230WAD 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 = 21.6 SMT Horizontal 296-21311-ND 12.51 11.27 9.99 PTHO4T230WAS 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 = 21.6 SMT Horizontal 296-21312-ND® 12.51 11.27 9.99 PTHO4T230WAZ 
2.2 ~ 5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 _ 21.6 TH Horizontal 296-21790-ND® 12.51 11.27 9.99 PTH04T231WAD 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 = 21.6 SMT Horizontal 296-21791-ND 12.51 11.27 9.99 PTH04T231WAS 
2.2 ~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 = 21.6 SMT Horizontal 296-21792-ND® 12.51 1127 9.99 PTH04T231WAZ 
2.2 ~5.5 0.69 ~ 2.0 @ 10.0 = 20.0 TH Horizontal 296-24048-ND NEW! 15.39 14.37 13.34 PTH04T240FAD 

2.2~5.5 0.69 ~ 2.0 @ 10.0 _ 20.0 SMT Horizontal 296-24049-ND NEW! 15.39 14.37 13.34 PTHO4T240FAS 

2.2 ~ 5.5 0.69 ~ 2.0 @ 10.0 = 20.0 SMT Horizontal 296-24050-ND NEW! 15.39 14.37 13.34 PTHO4T240FAZ 

2.2 ~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 10.0 = 36.0 TH Horizontal 296-21793-ND® 15.39 14.37 13.34 PTH04T240WAD 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 10.0 = 36.0 SMT Horizontal 296-21794-ND 15.39 14.37 13.34 PTHO4T240WAS 
2.2 ~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 10.0 _ 36.0 SMT Horizontal 296-21242-ND® 15.39 14.37 13.34 PTHO4T240WAZ 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 10.0 = 36.0 TH Horizontal 296-21704-ND® 15.39 14.37 13.34 PTH04T241WAD 
2.2 ~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 10.0 = 36.0 SMT Horizontal 296-21705-ND 15.39 14.37 13.34 PTH04T241WAS 
2.2 ~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 10.0 _ 36.0 SMT Horizontal 296-21706-ND® 15.39 14.37 13.34 PTH04T241WAZ 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 3.0 = 10.8 TH Horizontal 296-21797-ND® 10.41 9.38 8.32 PTHO4T260WAD 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 3.0 = 10.8 SMT Horizontal 296-21319-ND 10.41 9.38 8.32 PTHO4T260WAS 
2.2 ~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 3.0 = 10.8 SMT Horizontal 296-21798-ND® 10.41 9.38 8.32 PTHO4T260WAZ 
2.2 ~ 5.5 0.69 ~ 3.6 @ 3.0 = 10.8 TH Horizontal 296-21799-ND® 10.41 9.38 8.32 PTH04T261WAD 
2.2 ~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 3.0 _— 10.8 SMT Horizontal 296-21800-ND 10.41 9.38 8.32 PTH04T261WAS 
2.2 ~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 3.0 _ 10.8 SMT Horizontal 296-21801-ND® 10.41 9.38 8.32 PTH04T261WAZ 
45 ~5.5 0.7 ~ 3.6 @ 30.0 = 108.0 TH Horizontal 296-20425-ND® 32.07 29.94 27.80 PTHO5T210WAD 
4.5 ~5.5 0.7 ~ 3.6 @ 30.0 _— 108.0 TH Horizontal 296-20426-ND 32.07 29.94 27.80 PTH0O5T210WAH 
4.5 ~ 5.5 0.7 ~ 3.6 @ 30.0 = 108.0 SMT Horizontal 296-20427-ND 32.07 29.94 27.80 PTHO5T210WAS 
4.5 ~ 5.5 0.7 ~ 3.6 @ 30.0 = 108.0 SMT Horizontal 296-20428-ND® 32.07 29.94 27.80 PTHO5T210WAZ 

@ RoHS Compliant (Continued) 
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INsTRUMENTS Plug-In Power Modules _Non-lsolated POL (Cont.) 
Input Voltage Output Voltage @ Maximum Current Output Power Texas 
Range (VDC @ A) Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) Output #1 Output #2 (Ww) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 

5.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 25.0 = 90.0 TH Horizontal 296-20434-ND® 25.65 23.94 22.23 PTHO8T210WAD 
5.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 25.0 = 90.0 TH Horizontal 296-20435-ND 25.65 23.94 22.23 PTHO8T210WAH 
5.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 25.0 = 90.0 SMT Horizontal 296-20436-ND 25.65 23.94 22.23 PTHO8T210WAS 
5.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 25.0 = 90.0 SMT Horizontal 296-20437-ND® 25.65 23.94 22.23 PTHO8T210WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 = 88.0 TH Horizontal 296-20438-ND® 17.96 16.76 15.57 PTHO8T220WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 = 88.0 TH Horizontal 296-20439-ND 17.96 16.76 15.57 PTHO8T220WAH 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 _ 88.0 SMT Horizontal 296-20440-ND 17.96 16.76 15.57 PTHO8T220WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 _ 88.0 SMT Horizontal 296-20441-ND® 17.96 16.76 15.57 PTHO8T220WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 _— 88.0 TH Horizontal 296-21334-ND® 17.96 16.76 15.57 PTHO8T221WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 = 88.0 SMT Horizontal 296-21335-ND 17.96 16.76 15.57 PTH08T221WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 _ 88.0 SMT Horizontal 296-21336-ND® 17.96 16.76 15.57 PTHO8T221WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 _ 33.0 TH Horizontal 296-20647-ND® 12.51 11,27 9.99 PTHO8T230WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 _ 33.0 SMT Horizontal 296-20648-ND® 12.51 11.27 9.99 PTHO8T230WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 = 33.0 SMT Horizontal 296-20649-ND® 12.51 11.27 9.99 PTHO8T230WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 = 33.0 TH Horizontal 296-21587-ND® 12.51 11.27 9.99 PTH08T231WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 _— 33.0 SMT Horizontal 296-21588-ND® 12.51 11.27 9.99 PTH08T231WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 _— 33.0 SMT Horizontal 296-21589-ND® 12.51 11.27 9.99 PTH08T231WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 2.0 @ 10.0 = 20.0 TH Horizontal 296-22771-ND 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240FAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 2.0 @ 10.0 — 20.0 SMT Horizontal 296-22772-ND® 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240FAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 = 55.0 TH Horizontal 296-20442-ND® 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 — 55.0 TH Horizontal 296-20443-ND 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240WAH 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 = 55.0 SMT Horizontal 296-20444-ND 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 = 55.0 SMT Horizontal 296-20445-ND® 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 = 55.0 TH Horizontal 296-21337-ND® 15.39 14.37 13.34 PTHO8T241WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 = 55.0 SMT Horizontal 296-21338-ND 15.39 14.37 13.34 PTHO8T241WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 _ 55.0 SMT Horizontal 296-21339-ND® 15.39 14.37 13.34 PTHO8T241WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 50.0 = 180.0 TH Horizontal 296-22037-ND 51.30 47.88 44.46 PTHO8T250WAD 
4.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 50.0 _ 180.0 SMT Horizontal 296-22038-ND 51.30 47.88 44.46 PTHO8T250WAS 
4.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 50.0 — 180.0 SMT Horizontal 296-22039-ND® 51.30 47.88 44.46 PTHO8T250WAZ 
8.0 ~ 14.0 3.0 ~ 5.25 @ 40.0 = 210.0 TH Horizontal 296-24124-ND@ NEW! 51.30 47.88 44.46 PTHO8T255WAD 
8.0 ~ 14.0 3.0 ~ 5.25 @ 40.0 _ 210.0 SMT Horizontal 296-24125-ND NEW! 51.30 47.88 44.46 PTHO8T255WAS 
8.0 ~ 14.0 3.0 ~ 5.25 @ 40.0 _ 210.0 SMT Horizontal 296-24126-ND NEW! 51.30 47.88 44.46 PTHO8T255WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 _ 16.5 TH Horizontal 296-21404-ND® 10.41 9.38 8.32 PTHO8T260WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 _ 16.5 SMT Horizontal 296-21405-ND 10.41 9.38 8.32 PTHO8T260WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 = 16.5 SMT Horizontal 296-21406-ND® 10.41 9.38 8.32 PTHO8T260WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 _ 16.5 TH Horizontal 296-21539-ND 10.41 9.38 8.32 PTHO8T261WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 _— 16.5 SMT Horizontal 296-21540-ND 10.41 9.38 8.32 PTHO8T261WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 _— 16.5 SMT Horizontal 296-21590-ND® 10.41 9.38 8.32 PTHO8T261WAZ 
4.75 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 10.0 = 36.0 TH Horizontal 296-23167-ND 14.16 12.75 11.31 PTDO8A010WAD 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 3.6 @ 50.0 = 180.0 TH Vertical 296-20529-ND® 64.13 59.85 55.58 PTVO8T250WAD 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 3.6 @ 50.0 = 180.0 TH Vertical 296-20530-ND 64.13 59.85 55.58 PTVO8T250WAH 

3.3V Input 

3.1~5.5 2.0 @ 5.5 = 11.0 SMT Horizontal 296-20128-ND 22.64 21.13 19.62 PT5403C 

3.1~5.5 18@5.5 = 9.9 SMT Horizontal 296-20129-ND® 22.64 21.13 19.62 PT5404C 

3.1~5.5 12@55 = 6.6 TH Horizontal PT5406A-ND 22.64 21.13 19.62 PT5406A 

3.1~5.5 1.0@5.5 = 5.5 TH Horizontal 296-20130-ND® 22.64 21.13 19.62 PT5407A 

3.1 ~ 3.6 2.5 @ 6.0 = 15.0 TH Horizontal 296-20131-ND® 22.64 21.13 19.62 PT5408A 

3.1 ~ 3.6 2.5 @ 6.0 = 15.0 TH Vertical 296-20132-ND 22.64 21.13 19.62 PT5408N 
2.95 ~ 3.65 2.5 @ 20.0 = 50.0 TH Horizontal 296-20144-ND 43.04 40.17 37.30 PT5812A 
2.95 ~ 3.65 1.8 @ 20.0 _ 36.0 TH Horizontal 296-20145-ND 43.04 40.17 37.30 PT5813A 
2.95 ~ 3.65 1.8 @ 20.0 _ 36.0 SMT Horizontal 296-20146-ND 43.04 40.17 37.30 PT5813C 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 20.0 = 30.0 TH Horizontal 296-20147-ND 43.04 40.17 37.30 PT5814A 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 20.0 _ 30.0 SMT Horizontal 296-20148-ND 43.04 40.17 37.30 PT5814C 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 20.0 _ 30.0 TH Vertical 296-20149-ND 43.04 40.17 37.30 PT5814N 
2.95 ~ 3.65 1.2 @ 20.0 _— 24.0 SMT Horizontal 296-20150-ND 43.04 40.17 37.30 PT5815C 
2.95 ~ 3.65 2.5 @ 14.0 = 35.0 TH Vertical 296-20183-ND 33.47 31.24 29.01 PT6472N 
2.95 ~ 3.65 1.8 @ 14.0 = 25.2 TH Vertical 296-20184-ND 33.47 31.24 29.01 PT6474N 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 14.0 _— 21.0 TH Horizontal 296-20185-ND 33.47 31.24 29.01 PT6475A 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 14.0 = 21.0 SMT Horizontal 296-20186-ND 33.47 31.24 29.01 PT6475C 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 14.0 — 21.0 TH Vertical 296-20187-ND 33.47 31.24 29.01 PT6475N 
2.95 ~ 3.65 1.2 @ 14.0 = 16.8 TH Vertical 296-20188-ND 33.47 31.24 29.01 PT6476N 

3.1 ~ 3.6 5.0 @ 4.0 = 20.0 SMT Horizontal 296-20199-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6671E 

3.1 ~ 3.6 1.3 ~ 2.05 @ 13.0 = 26.7 SMT Horizontal 296-20201-ND 40.43 37.73 35.04 PT6702C 

3.1~5.5 1.1 ~ 1.85 @ 13.0 = 24.1 TH Horizontal 296-20202-ND® 40.43 37.73 35.04 PT6703A 

3.1~5.5 1.8 @ 13.0 = 23.4 TH Horizontal 296-20204-ND 37.29 34.81 32.32 PT6717A 

3.1 ~ 3.6 -4.4~-1.4@ 5.0 = 12.0 SMT Horizontal 296-20220-ND 58.88 54.95 51.03 PT6914C 

3.1 ~ 3.6 -4.4 ~ -1.4 @ 5.0 — 12.0 TH Vertical 296-20221-ND 58.88 54.95 51.03 PT6914N 

3.0 ~ 3.6 0.9~2.5 @6.0 = 15.0 TH Horizontal 296-20366-ND® 11.50 10.35 9.18 PTHO3000WAH 

3.0 ~ 3.6 0.9~2.5 @6.0 = 15.0 SMT Horizontal 296-20367-ND 11.50 10.35 9.18 PTHO3000WAS 

3.0 ~ 3.6 0.9~2.5 @6.0 = 15.0 SMT Horizontal 296-20368-ND® 11.50 10.35 9.18 PTHO3000WAZ 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 15.0 = 37.5 TH Horizontal 296-20369-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH03010WAH 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 15.0 = 37.5 SMT Horizontal 296-20370-ND 16.53 15.43 14.33 PTH03010WAS 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 15.0 _ 37.5 SMT Horizontal 296-20371-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH03010WAZ 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 _ 27.0 TH Horizontal 296-20372-ND 20.67 19.30 17.92 PTH03010YAH 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 _ 27.0 SMT Horizontal 296-20373-ND 20.67 19.30 17.92 PTH03010YAS 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 _— 27.0 SMT Horizontal 296-20374-ND® 20.67 19.30 17.92 PTH03010YAZ 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 22.0 _ 55.0 TH Horizontal 296-20375-ND® 21.38 19.95 18.53 PTH03020WAH 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 22.0 _ 55.0 SMT Horizontal 296-20376-ND 21.38 19.95 18.53 PTHO3020WAS 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 22.0 _— 55.0 SMT Horizontal 296-20377-ND® 21.38 19.95 18.53 PTHO3020WAZ 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 30.0 = 75.0 TH Horizontal 296-20378-ND® 24.23 22.61 21.00 PTHO3030WAH 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 30.0 = 75.0 SMT Horizontal 296-20379-ND 24.23 22.61 21.00 PTHO3030WAS 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 30.0 = 75.0 SMT Horizontal 296-20380-ND® 24.23 22.61 21.00 PTHO3030WAZ 
2.95 ~ 3.65 0.8~2.5 @6.0 = 15.0 TH Horizontal 296-20381-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHO3050WAH 
2.95 ~ 3.65 0.8~2.5 @6.0 = 15.0 SMT Horizontal 296-20382-ND 10.93 9.84 8.73 PTHO3050WAS 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 = 10.8 TH Horizontal 296-19802-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHO3050YAH 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 — 10.8 SMT Horizontal 296-20383-ND 10.93 9.84 8.73 PTHO3050YAS 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 = 10.8 SMT Horizontal 296-20384-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHO3050YAZ 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 10.0 = 25.0 TH Horizontal 296-20385-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHO3060WAH 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 10.0 = 25.0 SMT Horizontal 296-20386-ND 15.51 13.97 12.39 PTHO3060WAS 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 10.0 = 25.0 SMT Horizontal 296-20387-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHO3060WAZ 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 = 18.0 TH Horizontal 296-19805-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHO3060YAH 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 = 18.0 SMT Horizontal 296-20388-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHO3060YAS 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 = 18.0 SMT Horizontal 296-20389-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHO3060YAZ 

3.0~5.5 0.9~ 3.6 @ 3.0 = 10.8 TH Horizontal 296-20390-ND® 8.56 6.85 5.78 PTHO04000WAH 

3.0~5.5 0.9~ 3.6 @ 3.0 _ 10.8 SMT Horizontal 296-20391-ND 8.56 6.85 5.78 PTHO4000WAS 

3.0 ~ 5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 = 10.8 SMT Horizontal 296-20392-ND® 8.56 6.85 5.78 PTHO4000WAZ 

@ RoHS Compliant (Continued) 
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INstRuMeNts Plug-In Power Modules _Non-Isolated POL (Cont.) 

Input Voltage Output Voltage @ Maximum Current Output Power Texas 
Range (vDC @ A) Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) Output #1 Output #2 (Ww) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 

2.95 ~ 5.5 0.8 ~ 2.5 @ 60.0 = 150.0 TH Horizontal 296-20393-ND® 62.34 58.19 54.03 PTH04040WAD 
2.95 ~ 5.5 0.8 ~ 2.5 @ 60.0 = 150.0 TH Horizontal 296-20394-ND 62.34 58.19 54.03 PTH04040WAH 
2.95 ~ 5.5 0.8 ~ 2.5 @ 60.0 = 150.0 SMT Horizontal 296-20395-ND 62.34 58.19 54.03 PTH04040WAS 
2.95 ~ 5.5 0.8 ~ 2.5 @ 60.0 = 150.0 SMT Horizontal 296-20396-ND 62.34 58.19 54.03 PTH04040WAZ 
3.0 ~ 5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 = 10.8 TH Horizontal 296-20397-ND® 8.60 6.88 5.81 PTH04070WAH 
3.0 ~ 5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 = 10.8 SMT Horizontal 296-20398-ND 8.60 6.88 5.81 PTH04070WAS 
3.0 ~ 5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 = 10.8 SMT Horizontal 296-20399-ND® 8.60 6.88 5.81 PTH04070WAZ 
2.95 ~ 3.6 0.8 ~2.5 @ 8.0 _— 20.0 TH Vertical 296-20986-ND® 13.69 12.33 10.94 PTV03010WAH 
2.95 ~ 3.6 0.8 ~ 2.5 @ 18.0 = 45.0 TH Vertical 296-20987-ND® 20.67 19.30 17.92 PTV03020WAH 
5V Input 
4.75 ~7.0 -3.3 @ 1.0 _ 3.3 TH Horizontal 296-20080-ND 18.17 16.96 15.75 PT5021A 
4.75 ~7.0 -3.3 @ 1.0 _— 3.3 SMT Horizontal 296-20081-ND 18.17 16.96 15.75 PT5021C 
4.75 ~ 7.0 -3.3 @ 1.0 _— 3.3 TH Vertical 296-20082-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5021N 
4.75 ~7.0 -5.0 @ 1.0 — 5.0 TH Horizontal PT5022A-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5022A 
4.75 ~ 7.0 -6.0 @ 1.0 = 5.0 SMT Horizontal PT5022C-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5022C 
4.75 ~7.0 -5.0 @ 1.0 _— 5.0 TH Vertical PT5022N-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5022N 
4.75 ~ 7.0 -9.0 @ 0.6 _ 5.4 TH Horizontal 296-20083-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5023A 
4.75 ~7.0 -9.0 @ 0.6 = 5.4 TH Vertical 296-20084-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5023N 
4.75 ~ 7.0 -12.0@0.5 = 6.0 TH Horizontal PT5024A-ND® 18.17 16.96 18.75 PT5024A 
4.75 ~ 7.0 -12.0 @ 0.5 — 6.0 SMT Horizontal PT5024C-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5024C 
4.75 ~ 7.0 -12.0 @ 0.5 = 6.0 TH Vertical PT5024N-ND 18.17 16.96 15.75 PT5024N 
4.75 ~ 7.0 -15.0 @ 0.3 = 4.5 SMT Horizontal 296-20085-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5025C 
4.75 ~ 7.0 -15.0 @ 0.3 = 4.5 TH Vertical 296-20086-ND® 18.17 16.96 15.75. PT5025N 
4.75 ~ 7.0 -5.2 @ 1.0 = $2 TH Horizontal 296-20087-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5026A 
4.75 ~ 7.0 -5.2 @ 1.0 = 52 TH Vertical 296-20088-ND 18.17 16.96 15.75. PT5026N 
4.75 ~ 7.0 -8.0 @ 0.6 = 4.8 TH Horizontal 296-20089-ND 18.17 16.96 18.75 PT5027A 
4.75 ~ 7.0 -8.0 @ 0.6 = 4.8 SMT Horizontal 296-20090-ND 18.17 16.96 15.75 PT5027C 
4.75 ~ 7.0 -8.0 @ 0.6 = 4.8 TH Vertical 296-20091-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5027N 
4.75 ~ 7.0 -6.0 @ 1.0 = 6.0 TH Horizontal 296-20092-ND® 18.17 16.96 18.75 PT5030A 
4.75 ~ 7.0 -6.0 @ 1.0 = 6.0 SMT Horizontal 296-20093-ND 18.17 16.96 15.75 PT5030C 
4.75 ~7.0 -6.0 @ 1.0 _ 6.0 TH Vertical 296-20094-ND 18.17 16.96 15.75 PT5030N 
4.75 ~ 7.0 -1.7@1.0 _ nrg SMT Horizontal 296-20095-ND 18.17 16.96 15.75 PT5031C 
4.75 ~ 7.0 -1.7@1.0 _ bers TH Vertical 296-20096-ND 18.17 16.96 15.75 PT5031N 
4.75 ~ 11.0 12.0 @ 1.0 _ 12.0 TH Horizontal PT5041A-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5041A 
4.75 ~ 11.0 12.0 @ 1.0 — 12.0 SMT Horizontal PT5041C-ND 18.17 16.96 15.75 PT5041C 
4.75 ~ 11.0 12.0 @ 1.0 _ 12.0 TH Vertical PT5041N-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5041N 
4.75 ~ 14.0 15.0 @ 0.75 _— 11.3 TH Horizontal PT5042A-ND 18.17 16.96 15.75 PT5042A 
4.75 ~ 14.0 15.0 @ 0.75 _ 11.3 TH Vertical 296-20097-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5042N 
4.75 ~ 7.0 8.0 @1.5 = 12.0 SMT Horizontal 296-20098-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5044C 
4.75 ~ 7.0 8.0 @ 1.5 = 12.0 TH Vertical 296-20099-ND® 18.17 16.96 18.75 PT5044N 
4.75 ~ 8.0 9.0 @ 1.2 = 10.8 TH Horizontal 296-20100-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5045A 
4.75 ~ 9.0 10.0 @ 1.2 = 12.0 TH Horizontal 296-20101-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5046A 
4.75 ~ 9.0 10.0 @ 1.2 = 12.0 TH Vertical 296-20103-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5046N 
4.75 ~ 11.6 12.6 @ 1.0 = 12.6 TH Horizontal 296-20104-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5048A 
4.75 ~ 11.6 12.6 @ 1.0 = 12.6 TH Horizontal 296-20105-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5048C 
4.75 ~ 14.0 20.0 @ 0.5 = 10.0 TH Horizontal PT5049A-ND 18.17 16.96 15.75 PT5049A 
4.75 ~ 14.0 20.0 @ 0.5 = 10.0 SMT Horizontal 296-20106-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5049C 
4.75 ~ 14.0 20.0 @ 0.5 = 10.0 TH Vertical 296-20107-ND 18.17 16.96 15.75 PT5049N 
4.75 ~ 11.0 +12.0 @ 0.5 -12.0 @ 0.25 9.0 TH Horizontal PT5061A-ND 20.60 19.23 17.85 PT5061A 
4.75 ~ 11.0 +12.0 @ 0.5 -12.0 @ 0.25 9.0 SMT Horizontal PT5061C-ND 20.60 19.23 17.85 PT5061C 
4.75 ~ 11.0 +12.0 @ 0.5 -12.0 @ 0.25 9.0 TH Vertical PT5061N-ND 20.60 19.23 17.85 PT5061N 
4.75 ~ 14.0 +15.0 @ 0.4 -15.0 @ 0.20 9.0 TH Horizontal PT5062A-ND 20.60 19.23 17.85 PT5062A 
4.75 ~ 14.0 +15.0 @ 0.4 -15.0 @ 0.20 9.0 SMT Horizontal 296-20108-ND 20.60 19.23 17.85 PT5062C 
4.75 ~ 14.0 +15.0 @ 0.4 -15.0 @ 0.20 9.0 TH Vertical 296-20109-ND 20.60 19.23 17.85 PT5062N 
4.5 ~ 5.5 3.3 @ 6.0 = 19.8 TH Horizontal PT5401A-ND® 22.64 21.13 19.62 PT5401A 
4.5 ~5.5 2.5 @ 6.0 _ 15.0 TH Horizontal PT5402A-ND® 22.64 21.13 19.62 PT5402A 
4.5 ~5.5 3.3 @ 3.0 _ 9.9 TH Horizontal PT5501A-ND 26.97 25.18 23.38 PT5501A 
4.5 ~5.5 3.3 @ 3.0 _ 9.9 SMT Horizontal PT5501C-ND 26.97 25.18 23.38 PT5501C 
4.5 ~5.5 3.3 @ 3.0 = 9.9 TH Vertical PT5501N-ND 26.97 25.18 23.38 PT5501N 
3.1 ~ 5.5 2.5 @ 3.0 =< 7.5 TH Horizontal PT5502A-ND 26.97 25.18 23.38 PT5502A 
3.1~5.5 1.8 @ 3.0 = 5.4 TH Horizontal PT5504A-ND 26.97 25.18 23.38 PT5504A 
3.1~5.5 1.5 @ 3.0 = 4.5 TH Horizontal PT5505A-ND 26.97 25.18 23.38 PT5505A 
3.1~5.5 1.2 @ 3.0 = 3.6 TH Horizontal PT5506A-ND 26.97 25.18 23.38 PT5506A 
4.5 ~7.0 8.0 @ 1.75 = 14.0 SMT Horizontal 296-20133-ND® 18.17 16.96 15.75 PT5544C 
4.5 ~ 5.5 3.3 @ 18.0 = 59.4 SMT Horizontal 296-20134-ND® 43.04 40.17 37.30 PT5801C 
4.5 ~5.5 3.3 @ 18.0 = 59.4 TH Vertical 296-20135-ND 43.04 40.17 37.30 PT5801N 
45 ~5.5 2.5 @ 18.0 = 45.0 TH Horizontal 296-20136-ND 43.04 40.17 37.30 PT5802A 
45~5.5 2.5 @ 18.0 = 45.0 TH Vertical 296-20137-ND 43.04 40.17 37.30 PT5802N 
45 ~5.5 1.8 @ 18.0 = 32.4 SMT Horizontal 296-20138-ND® 43.04 40.17 37.30 PT5803C 
4.5 ~ 5.5 1.8 @ 18.0 = 32.4 TH Vertical 296-20139-ND 43.04 40.17 37.30 PT5803N 
45 ~5.5 1.2 @ 18.0 = 21.6 TH Horizontal 296-20140-ND 43.04 40.17 37.30 PT5805A 
45 ~5.5 1.2 @ 18.0 = 21.6 SMT Horizontal 296-20141-ND 43.04 40.17 37.30 PT5805C 
4.5 ~5.5 1.2 @ 18.0 = 21.6 TH Vertical 296-20142-ND 43.04 40.17 37.30 PT5805N 
4.5 ~5.5 1.0 @ 18.0 _ 18.0 TH Horizontal 296-20143-ND® 43.04 40.17 37.30 PT5806A 
4.5 ~ 9.0 3.3 @ 3.0 _ 9.9 SMT Horizontal PT6305C-ND 34.94 32.61 30.28 PT6305C 
4.5 ~5.5 3.3 @ 3.0 — 9.9 TH Horizontal PT6405D-ND® 35.13 32.79 30.45 PT6405D 
4.5 ~5.5 3.3 @ 3.0 = 9.9 SMT Horizontal PT6405E-ND 35.13 32.79 30.45 PT6405E 
4.5 ~5.5 3.3 @ 3.0 _ 9.9 TH Vertical PT6405P-ND 35.13 32.79 30.45 PT6405P 
4.5 ~5.5 3.3 @ 6.0 _— 19.8 SMT Horizontal 296-22735-ND 46.47 43.38 40.28 PT6441C 
4.5 ~ 5.5 3.3 @ 14.0 = 46.2 TH Horizontal 296-20169-ND 43.80 40.88 37.96 PT6461A 
4.5 ~5.5 3.3 @ 14.0 = 46.2 SMT Horizontal 296-20170-ND® 43.80 40.88 37.96 PT6461C 
4.5 ~5.5 3.3 @ 14.0 _ 46.2 TH Vertical 296-20171-ND® 43.80 40.88 37.96 PT6461N 
45 ~5.5 2.5 @ 14.0 = 35.0 TH Horizontal 296-20172-ND 33.47 31.24 29.01 PT6462A 
4.5~5.5 2.5 @ 14.0 = 35.0 SMT Horizontal 296-20173-ND 33.47 31.24 29.01 PT6462C 
4.5 ~ 5.5 2.0 @ 14.0 = 28.0 TH Horizontal 296-20174-ND 33.47 31.24 29.01 PT6463A 
45~5.5 2.0 @ 14.0 = 28.0 SMT Horizontal 296-20175-ND 33.47 31.24 29.01 PT6463C 
4.5 ~5.5 1.8 @ 14.0 = 25.2 TH Horizontal 296-20176-ND 33.47 31.24 29.01 PT6464A 
45~5.5 1.5 @ 14.0 = 21.0 TH Horizontal 296-20177-ND 33.47 31.24 29.01 PT6465A 
45~5.5 1.2 @ 14.0 = 16.8 TH Horizontal 296-20178-ND 33.47 31.24 29.01 PT6466A 
4.5 ~ 5.5 1.2 @ 14.0 = 16.8 SMT Horizontal 296-20179-ND 33.47 31.24 29.01 PT6466C 
45~5.5 1.2 @ 14.0 = 16.8 TH Vertical 296-20180-ND® 33.47 31.24 29.01 PT6466N 
4.5 ~5.5 1.0 @ 14.0 = 14.0 SMT Horizontal 296-20181-ND 33.47 31.24 29.01 PT6467C 
4.5~5.5 1.0 @ 14.0 = 14.0 TH Vertical 296-20182-ND 33.47 31.24 29.01 PT6467N 
4.5 ~5.5 3.3 @ 8.0 _ 26.4 TH Horizontal PT6521D-ND 47.63 44.45 41.28 PT6521D 
4.5 ~ 5.5 3.3 @ 8.0 = 26.4 TH Vertical PT6521P-ND 47.63 44.45 41.28 PT6521P 
4.5 ~ 6.0 3.3 @ 7.0 i 23.1 TH Horizontal PT6601D-ND 43.86 40.94 38.02 PT6601D 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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1} TEXAS 
INstRuMEeNTs Plug-In Power Modules _ Non-Isolated POL (Cont.) 


Input Voltage Output Voltage @ Maximum Current Output Power Texas 
Range (VDC @ A) Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) Output #1 Output #2 (Ww) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 
4.5 ~6.0 3.3 @ 7.0 = 23.1 SMT Horizontal PT6601E-ND 43.86 40.94 38.02 PT6601E 
4.5 ~ 6.0 3.3 @ 7.0 = 23.1 TH Vertical PT6601P-ND 43.86 40.94 38.02 PT6601P 
4.5 ~5.5 12.0 @ 2.0 _ 24.0 TH Horizontal PT6674D-ND 36.27 33.86 31.44 PT6674D 
4.5 ~5.5 12.0 @ 2.0 _— 24.0 TH Vertical 296-20200-ND 36.27 33.86 31.44 PT6674P 
4.5 ~ 5.5 1.3 ~ 3.5 @ 13.0 = 45.5 TH Horizontal PT6701A-ND 40.43 37.73 35.04 PT6701A 
4.5 ~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 13.0 = 45.5 SMT Horizontal PT6701C-ND 40.43 37.73 35.04 PT6701C 
45~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 13.0 = 45.5 TH Vertical PT6701N-ND 40.43 37.73 35.04 PT6701N 
4.5 ~5.5 -4.4~-1.4@ 6.0 — 12.0 SMT Horizontal 296-20218-ND 58.88 54.95 51.03 PT6911C 
4.5 ~5.5 -4.4~-1.4@ 6.0 _ 12.0 TH Vertical 296-20219-ND® 58.88 54.95 51.03 PT6911N 
4.5 ~ 5.5 3.3 @ 6.0 2.5 @2.2 25.3 TH Horizontal PT6931A-ND 58.88 54.95 51.03 PT6931A 
4.5 ~5.5 3.3 @ 6.0 25 @2.2 25.3 SMT Horizontal PT6931C-ND 58.88 54.95 51.03 PT6931C 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 25 @2.2 25.3 TH Vertical 296-20222-ND 58.88 54.95 51.03 PT6931N 
45 ~5.5 3.3 @ 6.0 1.5 @ 1.45 22.0 SMT Horizontal PT6932C-ND 58.88 54.95 51.03 PT6932C 
4.5 ~5.5 3.3 @ 6.0 1.8 @ 1.75 23.0 SMT Horizontal 296-20223-ND® 58.88 54.95 51.03 PT6933C 
4.5 ~ 5.5 3.3 @ 6.0 1.8 @ 1.75 23.0 TH Vertical 296-20224-ND 58.88 54.95 51.03 PT6933N 
3.1~5.5 2.5 @9.5 18 @3.5 30.0 TH Horizontal 296-20225-ND® 61.35 57.26 53.17 PT6935A 
45 ~5.5 3.3 @ 11.0 2.5 @ 3.0 43.8 TH Horizontal 296-20226-ND 61.35 57.26 53.17 PT6936A 
45 ~5.5 3.3 @ 11.0 2.5 @ 3.0 43.8 TH Vertical 296-20227-ND 61.35 57.26 53.17 PT6936N 
4.5 ~5.5 3.3 @ 10.0 1.8 @ 2.25 37.0 TH Horizontal 296-20228-ND® 61.35 57.26 53.17 PT6937A 
4.5 ~ 5.5 3.3 @ 10.0 1.8 @ 2.25 37.0 SMT Horizontal 296-20229-ND® 61.35 57.26 53.17 PT6937C 
4.5 ~5.5 3.3 @ 10.0 1.8 @ 2.25 37.0 TH Vertical 296-20230-ND 61.35 57.26 53.17 PT6937N 
4.5~5.5 3.3 @ 8.6 12@16 30.0 SMT Horizontal 296-20231-ND 61.35 57.26 53.17 PT6938C 
3.1~5.5 2.5 @ 9.0 1.2 @22 25.0 SMT Horizontal 296-20232-ND 61.35 57.26 53.17 PT6939C 
45 ~5.5 3.3 @ 6.0 2.5 @ 6.0 34.8 TH Horizontal 296-20233-ND 72.60 67.76 62.92 PT6941A 
4.5 ~ 5.5 3.3 @ 6.0 2.5 @ 6.0 34.8 SMT Horizontal 296-20234-ND 72.60 67.76 62.92 PT6941C 
4.5 ~5.5 3.3 @ 6.0 2.5 @ 6.0 34.8 TH Vertical 296-20235-ND 72.60 67.76 62.92 PT6941N 
4.5 ~5.5 3.3 @ 6.0 1.5 @6.0 28.8 TH Vertical 296-20236-ND 72.60 67.76 62.92 PT6943N 
3.1~5.5 2.5 @ 6.0 1.8 @6.0 25.8 TH Horizontal 296-20237-ND 72.60 67.76 62.92 PT6946A 
3.1~5.5 2.5 @ 6.0 1.8 @6.0 25.8 SMT Horizontal 296-20238-ND 72.60 67.76 62.92 PT6946C 
3.1 ~ 5.5 2.5 @ 6.0 1.5 @ 6.0 24.0 SMT Horizontal 296-20239-ND® 72.60 67.76 62.92 PT6947C 
4.5 ~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 29.0 J 101.5 TH Horizontal 296-20245-ND 57.69 53.85 50.00 PT7671A 
4.5 ~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 29.0 _ 101.5 SMT Horizontal 296-20246-ND 57.69 53.85 50.00 PT7671C 
45~5.5 1.075 ~ 1.85 @ 29.0 = 53.7 TH Horizontal 296-20247-ND 57.69 53.85 50.00 PT7675A 
4.5 ~5.5 1.075 ~ 1.85 @ 29.0 = 53.7 SMT Horizontal 296-20248-ND 57.69 53.85 50.00 PT7675C 
4.5 ~ 5.5 2.0 ~ 3.5 @ 29.0 = 101.5 TH Vertical 296-20249-ND 57.69 53.85 50.00 PT7681N 
4.5 ~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 20.0 _ 70.0 TH Horizontal PT7711A-ND 80.13 74.79 69.45 PT7711A 
4.5 ~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 20.0 _ 70.0 SMT Horizontal PT7711C-ND 80.13 74.79 69.45 PT7711C 
4.5 ~5.5 0.9~3.6 @ 6.0 _— 21.6 SMT Horizontal 296-20400-ND 11.50 10.35 9.18 PTHOSOOOWAS 
45 ~5.5 0.9~3.6 @ 6.0 = 21.6 SMT Horizontal 296-20401-ND® 11.50 10.35 9.18 PTHOSOOOWAZ 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 15.0 _ 54.0 TH Horizontal 296-20402-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH05010WAH 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 15.0 = 54.0 SMT Horizontal 296-20403-ND 16.53 15.43 14.33 PTH0O5010WAS 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 15.0 _ 54.0 SMT Horizontal 296-20404-ND® 16.53 15.43 14.33 PTHO5010WAZ 
4.5 ~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 _ 27.0 TH Horizontal 296-20405-ND 20.67 19.30 17.92 PTHO5010YAH 
4.5~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 = 27.0 SMT Horizontal 296-20406-ND 20.67 19.30 17.92 PTHO5010YAS 
4.5 ~ 5.5 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 _ 27.0 SMT Horizontal 296-20407-ND® 20.67 19.30 17.92 PTHO5010YAZ 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 22.0 = 79.2 TH Horizontal 296-20408-ND® 21.38 19.95 18.53 PTHO5020WAH 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 22.0 _ 79.2 SMT Horizontal 296-20409-ND 21.38 19.95 18.53 PTHO5020WAS 
45 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 22.0 _ 79.2 SMT Horizontal 296-20410-ND® 21.38 19.95 18.53 PTHOS5020WAZ 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 30.0 — 108.0 TH Horizontal 296-20411-ND® 24.23 22.61 21.00 PTHO5030WAH 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 30.0 = 108.0 SMT Horizontal 296-20412-ND 24.23 22.61 21.00 PTHOS030WAS 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 30.0 — 108.0 SMT Horizontal 296-20413-ND® 24.23 22.61 21.00 PTHOS030WAZ 
4.5 ~5.5 0.8~3.6 @6.0 = 21.6 TH Horizontal 296-20414-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHOSOSOWAH 
4.5 ~5.5 0.8~3.6 @ 6.0 _ 21.6 SMT Horizontal 296-20415-ND 10.93 9.84 8.73 PTHOSOS50WAS 
4.5 ~5.5 0.8 ~3.6 @ 6.0 = 21.6 SMT Horizontal 296-20416-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHOSOS50WAZ 
4.5 ~ 5.5 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 = 10.8 TH Horizontal 296-20417-ND 13.69 12.33 10.94 PTHO5050YAH 
4.5 ~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 — 10.8 SMT Horizontal 296-20418-ND 13.69 12.33 10.94 PTHOS0S50YAS 
4.5 ~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 = 10.8 SMT Horizontal 296-20419-ND® 13.69 12.33 10.94 PTHOSOSOYAZ 
45 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 10.0 _ 36.0 TH Horizontal 296-20420-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHOS060WAH 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 10.0 = 36.0 SMT Horizontal 296-20421-ND 15.51 13.97 12.39 PTHOSO60WAS 
4.5 ~ 5.5 0.8 ~ 3.6 @ 10.0 a 36.0 SMT Horizontal 296-20422-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHOSO60WAZ 
45~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 — 18.0 TH Horizontal 296-20423-ND 17.46 16.30 15.14 PTHOSO60YAH 
4.5~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 = 18.0 SMT Horizontal 296-20424-ND 17.46 16.30 15.14 PTHOSO60YAS 
4.5 ~ 14.0 0.9 ~5.5 @ 2.25 = 12.4 TH Horizontal 296-20429-ND® 8.56 6.85 5.78 PTHO8000WAH 
4.5 ~ 14.0 0.9~5.5 @ 2.25 _ 12.4 SMT Horizontal 296-20430-ND 8.56 6.85 5.78 PTHO8000WAS 
4.5 ~ 14.0 0.9 ~ 5.5 @ 2.25 = 12.4 SMT Horizontal 296-20431-ND® 8.56 6.85 5.78 PTHO8000WAZ 
4.5 ~ 18.0 0.9~5.5 @ 2.25 _ 12.4 TH Horizontal 296-20432-ND® 8.60 6.88 5.81 PTHO8080WAH 
4.5 ~ 18.0 0.9~5.5 @ 2.25 = 12.4 SMT Horizontal 296-19803-ND 8.60 6.88 5.81 PTHO8080WAS 
4.5 ~ 18.0 0.9 ~ 5.5 @ 2.25 = 12.4 SMT Horizontal 296-20433-ND® 8.60 6.88 5.81 PTHO8080WAZ 
2.9 ~7.0 -15.0 ~ -3.3 @ 1.0 = 6.0 TH Horizontal 296-20496-ND® 15.00 14.00 13.00 PTNO4050AAD 
2.9 ~ 7.0 -15.0 ~ -3.3 @ 1.0 = 6.0 SMT Horizontal 296-19681-ND® 15.00 14.00 13.00 PTNO4050AAS 
2.9 ~7.0 -15.0 ~ -3.3 @ 1.0 _ 6.0 SMT Horizontal 296-20497-ND® 15.00 14.00 13.00 PTNO4050AAZ 
2.95 ~ 5.5 5.0 ~ 15.0 @ 2.4 = 12.0 TH Horizontal 296-20498-ND® 15.00 14.00 13.00 PTNO4050CAD 
2.95 ~ 5.5 5.0 ~ 15.0 @ 2.4 = 12.0 TH Horizontal 296-20499-ND 15.00 14.00 13.00 PTNO4050CAH 
2.95 ~ 5.5 5.0 ~ 15.0 @ 2.4 = 12.0 SMT Horizontal 296-19682-ND 15.00 14.00 13.00 PTNO4050CAS 
2.95 ~ 5.5 5.0 ~ 15.0 @ 2.4 = 12.0 SMT Horizontal 296-20500-ND® 15.00 14.00 13.00 PTNO4050CAZ 
4.5~14 0.6~55@6 = 33.0 TH Vertical 296-22673-5-ND 9.50 8.55 7.59 PTRO8060WVD 
4.5~14 0.6~5.5 @ 10 _ 55.0 TH Vertical 296-22773-5-ND 12.66 11.40 10.11 PTRO8100WVD 
4.5~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 8.0 = 28.8 TH Vertical 296-20988-ND® 13.69 12.33 10.94 PTV05010WAH 
4.5 ~ 5.5 0.8 ~ 3.6 @ 18.0 _ 64.8 TH Vertical 296-20526-ND 20.67 19.30 17.92 PTV05020WAH 
12V Input 
7.0 ~ 16.0 12.0 @ 1.5 — 18.0 TH Horizontal PT5071A-ND® 40.43 37.73 35.04 PT5071A 
10.8 ~ 13.2 2.5 @ 16.0 _ 40.0 SMT Horizontal 296-20151-ND 43.04 40.17 37.30 PT5822C 
10.8 ~ 13.2 2.5 @ 16.0 — 40.0 TH Vertical 296-20152-ND 43.04 40.17 37.30 PT5822N 
10.8 ~ 13.2 1.8 @ 16.0 = 28.8 TH Horizontal 296-20153-ND 43.04 40.17 37.30 PT5823A 
10.8 ~ 13.2 1.8 @ 16.0 = 28.8 TH Vertical 296-20154-ND 43.04 40.17 37.30 PT5823N 
10.8 ~ 13.2 1.5 @ 16.0 _ 24.0 TH Horizontal 296-20155-ND 43.04 40.17 37.30 PT5824A 
10.8 ~ 13.2 1.5 @ 16.0 _ 24.0 SMT Horizontal 296-20156-ND 43.04 40.17 37.30 PT5824C 
10.8 ~ 13.2 1.5 @ 16.0 _ 24.0 TH Vertical 296-20157-ND 43.04 40.17 37.30 PT5824N 
9.0 ~ 17.0 1.5 @ 20 = 3.0 TH Horizontal 296-20158-ND® 15.01 13.52 11.99 PT6216D 
9.0 ~ 17.0 1.5 @ 2.0 = 3.0 SMT Horizontal 296-20159-ND® 20.21 18.86 17.52 PT6216E 
9.0 ~ 17.0 1.5 @ 20 = 3.0 TH Vertical 296-20160-ND® 20.21 18.86 17.52 PT6216P 
10.8 ~ 13.2 5.0 @ 6.0 _ 30.0 TH Horizontal PT6341A-ND 34.56 32.26 29.96 PT6341A 
10.8 ~ 13.2 3.3 @ 6.0 _— 19.8 SMT Horizontal 296-20161-ND® 34.56 32.26 29.96 PT6342C 
10.8 ~ 13.2 3.3 @ 6.0 — 19.8 TH Vertical 296-20162-ND® 34.56 32.26 29.96 PT6342N 
10.8 ~ 13.2 2.5 @ 6.0 = 15.0 SMT Horizontal 296-20163-ND 34.56 32.26 29.96 PT6343C 
10.8 ~ 13.2 2.5 @ 6.0 = 15.0 TH Vertical 296-20164-ND 34.56 32.26 29.96 PT6343N 
10.8 ~ 13.2 1.8 @ 6.0 = 10.8 SMT Horizontal 296-20165-ND 34.56 32.26 29.96 PT6344C 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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INsTRUMENTS Plug-In Power Modules Non-Isolated POL (Cont) 
Input Voltage Output Voltage @ Maximum Current Output Power Texas 

Range (VDC @ A) Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 

(VDC) Output #1 Output #2 (Ww) Type Orientation Part No. al 25 100 Part No. 
10.8 ~ 13.2 1.8 @ 6.0 = 10.8 TH Vertical 296-20166-ND 34.56 32.26 29.96 PT6344N 
10.8 ~ 13.2 1.5 @6.0 = 9.0 TH Vertical 296-20167-ND 34.56 32.26 29.96 PT6345N 
10.8 ~ 13.2 1.2 @60 = 7.2 TH Horizontal 296-20168-ND 34.56 32.26 29.96 PT6346A 
9.0 ~ 16.0 5.0 @ 6.0 = 30.0 TH Horizontal PT6625D-ND® 47.63 44.45 41.28 PT6625D 
9.0 ~ 16.0 5.0 @ 6.0 _ 30.0 SMT Horizontal PT6625E-ND 47.63 44.45 41.28 PT6625E 
9.0 ~ 16.0 5.0 @ 6.0 = 30.0 TH Vertical PT6625P-ND® 47.63 44.45 41.28 PT6625P 
8.0 ~ 27.0 -4.7 ~ -2.2 @ 4.0 = 8.8 TH Vertical 296-20190-ND 36.27 33.86 31.44 PT6641P 
8.0 ~ 25.0 -6.5 ~ -3.0 @ 4.0 = 12.0 TH Horizontal PT6642D-ND@ 36.27 33.86 31.44 PT6642D 
8.0 ~ 25.0 -6.5 ~ -3.0 @ 4.0 = 12.0 SMT Horizontal 296-20191-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6642E 
8.0 ~ 25.0 -6.5 ~ -3.0 @ 4.0 = 12.0 TH Vertical PT6642P-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6642P 
8.0 ~ 18.0 -13.6 ~ -9.0 @ 2.0 _ 18.0 TH Horizontal 296-20192-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6643D 
8.0 ~ 18.0 -13.6 ~ -9.0 @ 2.0 _ 18.0 SMT Horizontal 296-20193-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6643E 
8.0 ~ 18.0 -13.6 ~ -9.0 @ 2.0 _— 18.0 TH Vertical PT6643P-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6643P 
8.0 ~ 21.0 -10.2 ~ -6.0 @ 2.5 = 15.0 TH Horizontal 296-20194-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6644D 
8.0 ~ 21.0 -10.2 ~ -6.0 @ 2.5 = 15.0 SMT Horizontal 296-20195-ND 36.27 33.86 31.44 PT6644E 
8.0 ~ 21.0 -10.2 ~ -6.0 @ 2.5 _— 15.0 TH Vertical 296-20196-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6644P 
8.0 ~ 15.0 -17.0 ~ -10.0 @ 1.5 _ 15.0 SMT Horizontal 296-20197-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6645E 
8.0 ~ 15.0 -17.0 ~ -10.0 @ 1.5 = 15.0 TH Vertical 296-20198-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6645P 
10.8 ~ 13.2 1.3~3.5 @ 14.0 _ 49.0 TH Horizontal PT6721A-ND® 40.43 37.73 35.04 PT6721A 
10.8 ~ 13.2 1.3 ~ 3.5 @ 14.0 = 49.0 SMT Horizontal PT6721C-ND 40.43 37.73 35.04 PT6721C 
10.8 ~ 13.2 1.3 ~ 3.5 @ 14.0 = 49.0 TH Vertical 296-20205-ND® 40.43 37.73 35.04 PT6721N 
10.8 ~ 13.2 1.1 ~ 1.85 @ 14.0 = 25.9 TH Horizontal 296-20206-ND 40.43 37.73 35.04 PT6722A 
10.8 ~ 13.2 2.5 @ 10.5 1.8 @ 2.50 30.8 SMT Horizontal 296-20240-ND 59.03 55.09 51.16 PT6981C 
10.8 ~ 13.2 3.3 @ 10.5 2.5 @ 2.25 40.3 SMT Horizontal 296-20241-ND 61.35 57.26 53.17 PT6982C 
10.8 ~ 13.2 3.3 @ 10.5 2.5 @ 2.25 40.3 TH Vertical 296-20242-ND 61.35 57.26 53.17 PT6982N 
10.8 ~ 13.2 3.3 @ 9.5 1.8 @20 35.0 TH Horizontal 296-20243-ND 61.35 57.26 53.17 PT6983A 
10.8 ~ 13.2 3.3 @ 9.5 1.8 @20 35.0 SMT Horizontal 296-20244-ND 61.35 57.26 53.17 PT6983C 
9.0 ~ 15.0 -12.0 @ 1.0 = 12.0 TH Horizontal 296-20269-ND® 30.53 28.49 26.46 PT78NR212H 
9.0 ~ 15.0 -12.0 @ 1.0 _ 12.0 SMT Horizontal 296-20270-ND® 30.53 28.49 26.46 PT78NR212S 
9.0 ~ 15.0 -12.0 @ 1.0 = 12.0 TH Vertical 296-20271-ND® 30.53 28.49 26.46 PT78NR212V 
9.0 ~ 15.0 -15.0 @ 0.80 _ 12.0 TH Horizontal 296-20272-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR215H 
9.0 ~ 15.0 -15.0 @ 0.80 _ 12.0 SMT Horizontal 296-20273-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR215S 
9.0 ~ 15.0 -15.0 @ 0.80 _ 12.0 TH Vertical 296-20274-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR215V 
9.0 ~ 15.0 -5.2 @ 2.0 _ 10.4 SMT Horizontal 296-20275-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR252S 
9.0 ~ 15.0 -6.2 @ 2.0 = 10.4 TH Vertical 296-20276-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR252V 
10.8 ~ 13.2 1.3 ~ 3.5 @ 30.0 = 105.0 TH Horizontal PT8121A-ND 91.04 84.97 78.90 PT8121A 
10.8 ~ 13.2 1.075 ~ 1.85 @ 30.0 _— 55.5 TH Horizontal 296-20304-ND® 91.04 84.97 78.90 PT8122A 
10.8 ~ 13.2 1.05 ~ 1.825 @ 30.0 = 54.8 TH Horizontal 296-20305-ND 91.04 84.97 78.90 PT8124A 
10.8 ~ 13.2 0.8~1.8 @6.0 — 10.8 TH Horizontal 296-20446-ND 14.41 12.98 4151. PTH12000LAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 6.0 — 10.8 SMT Horizontal 296-20447-ND 14.41 12.98 11.51 PTH12000LAS 
10.8 ~ 13.2 0.8~1.8 @6.0 _ 10.8 SMT Horizontal 296-20448-ND® 14.41 12.98 41,511 PTH12000LAZ 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 6.0 — 33.0 TH Horizontal 296-20449-ND® 11.50 10.35 9.18 PTH12000WAH 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 6.0 = 33.0 SMT Horizontal 296-20450-ND 11.50 10.35 9.18 PTH12000WAS 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 12.0 = 21.6 TH Horizontal 296-20451-ND® 20.67 19.30 17.92 PTH12010LAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 12.0 = 21.6 SMT Horizontal 296-20452-ND 20.67 19.30 17.92 PTH12010LAS 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 12.0 = 21.6 SMT Horizontal 296-20453-ND® 20.67 19.30 17.92 PTH12010LAZ 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 12.0 = 66.0 TH Horizontal 296-20454-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH12010WAH 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 12.0 = 66.0 SMT Horizontal 296-20455-ND 16.53 15.43 14.33 PTH12010WAS 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 12.0 = 66.0 SMT Horizontal 296-20456-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH12010WAZ 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 12.0 = 21.6 TH Horizontal 296-20457-ND 20.67 19.30 17.92 PTH12010YAH 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 12.0 _ 21.6 SMT Horizontal 296-20458-ND 20.67 19.30 17.92 PTH12010YAS 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 12.0 = 21.6 SMT Horizontal 296-20459-ND® 20.67 19.30 17.92 PTH12010YAZ 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 18.0 _ 32.4 TH Horizontal 296-20460-ND® 26.72 24.94 23.16 PTH12020LAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 18.0 _ 32.4 SMT Horizontal 296-20461-ND 26.72 24.94 23.16 PTH12020LAS 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 18.0 = 32.4 SMT Horizontal 296-20462-ND® 26.72 24.94 23.16 PTH12020LAZ 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 18.0 _ 99.0 TH Horizontal 296-20463-ND® 21.38 19.95 18.53 PTH12020WAH 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 18.0 _ 99.0 SMT Horizontal 296-20464-ND 26.72 24.94 23.16 PTH12020WAS 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 18.0 _— 99.0 SMT Horizontal 296-20465-ND® 26.72 24.94 23.16 PTH12020WAZ 
10.2 ~ 13.8 0.8 ~ 1.8 @ 26.0 _ 46.8 TH Horizontal 296-20466-ND 30.29 28.27 26.25 PTH12030LAH 
10.2 ~ 13.8 0.8 ~ 1.8 @ 26.0 = 46.8 SMT Horizontal 296-20467-ND 30.29 28.27 26.25 PTH12030LAS 
10.2 ~ 13.8 0.8 ~ 1.8 @ 26.0 _— 46.8 SMT Horizontal 296-20468-ND 30.29 28.27 26.25 PTH12030LAZ 
10.2 ~ 13.8 1.2~5.5 @ 26.0 _ 143.0 TH Horizontal 296-20469-ND® 30.29 28.27 26.25 PTH12030WAH 
10.2 ~ 13.8 1.2~5.5 @ 26.0 _ 143.0 SMT Horizontal 296-20470-ND 30.29 28.27 26.25 PTH12030WAS 
10.2 ~ 13.8 1.2~5.5 @ 26.0 = 143.0 SMT Horizontal 296-20471-ND® 30.29 28.27 26.25 PTH12030WAZ 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 5.5 @ 50.0 = 275.0 TH Horizontal 296-20472-ND 49.88 46.55 43.23 PTH12040WAH 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 5.5 @ 50.0 = 275.0 SMT Horizontal 296-20473-ND 49.88 46.55 43.23 PTH12040WAS 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 5.5 @ 50.0 = 275.0 SMT Horizontal 296-20985-ND 49.88 46.55 43.23 PTH12040WAZ 
10.8 ~ 13.2 0.8~ 1.8 @ 6.0 = 10.8 TH Horizontal 296-20474-ND® 17.75 16.57 15.38 PTH12050LAH 
10.8 ~ 13.2 0.8~1.8 @6.0 = 10.8 SMT Horizontal 296-20475-ND 17.75 16.57 15.38 PTH12050LAS 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 6.0 = 10.8 SMT Horizontal 296-20476-ND® 17.75 16.57 15.38 PTH12050LAZ 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 6.0 = 33.0 TH Horizontal 296-20477-ND® 10.93 9.84 8.73 PTH12050WAH 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 6.0 = 33.0 SMT Horizontal 296-20478-ND 10.93 9.84 8.73 PTH12050WAS 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 6.0 = 33.0 SMT Horizontal 296-20479-ND® 10.93 9.84 8.73 PTH12050WAZ 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 = 10.8 TH Horizontal 296-20480-ND® 13.69 12.33 10.94 PTH12050YAH 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 = 10.8 SMT Horizontal 296-20481-ND 13.69 12.33 10.94 PTH12050YAS 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 _— 10.8 SMT Horizontal 296-20482-ND® 13.69 12.33 10.94 PTH12050YAZ 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 10.0 = 18.0 TH Horizontal 296-20483-ND® 17.46 16.30 15.14 PTH12060LAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 10.0 _ 18.0 SMT Horizontal 296-20484-ND 17.46 16.30 15.14 PTH12060LAS 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 10.0 _— 18.0 SMT Horizontal 296-20485-ND® 17.46 16.30 15.14 PTH12060LAZ 
10.8 ~ 13.2 1.2 ~ 5.5 @ 10.0 = 55.0 TH Horizontal 296-20486-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060WAH 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 10.0 — 55.0 SMT Horizontal 296-20487-ND 15.51 13.97 12.39 PTH12060WAS 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 10.0 _— 55.0 SMT Horizontal 296-20488-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060WAZ 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 _ 18.0 TH Horizontal 296-20489-ND® 17.46 16.30 15.14 PTH12060YAH 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 = 18.0 SMT Horizontal 296-20490-ND® 17.46 16.30 15.14 PTH12060YAS 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 = 18.0 SMT Horizontal 296-20491-ND® 17.46 16.30 15.14 PTH12060YAZ 
7.0 ~ 28.7 -15.0 ~ -3.0 @ 1.5 = 9.0 TH Horizontal 296-20501-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000AAH 
7.0 ~ 28.7 -15.0 ~ -3.0 @ 1.5 = 9.0 SMT Horizontal 296-20502-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000AAZ 
7.0 ~ 36.0 2.5~12.6 @1.5 = 18.9 TH Horizontal 296-20506-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000WAH 
7.0 ~ 36.0 2.5~12.6 @1.5 = 18.9 SMT Horizontal 296-20507-ND 13.33 12.00 10.64 PTN78000WAS 
7.0 ~ 36.0 2.5 ~ 12.6 @1.5 = 18.9 SMT Horizontal 296-20508-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000WAZ 
9.0 ~ 29.0 -15.0 ~ -3.0 @ 4.0 = 25.0 TH Horizontal 296-20509-ND 28.13 26.25 24.38 PTN78020AAH 
9.0 ~ 29.0 -15.0 ~ -3.0 @ 4.0 = 25.0 SMT Horizontal 296-20510-ND 28.13 26.25 24.38 PTN78020AAS 
9.0 ~ 29.0 -15.0 ~ -3.0 @ 4.0 = 25.0 SMT Horizontal 296-20511-ND® 28.13 26.25 24.38 PTN78020AAZ 
7.0 ~ 36.0 2.5~ 12.6 @ 6.0 = 90.0 TH Horizontal 296-20515-ND® 22.50 21.00 19.50 PTN78020WAH 
7.0 ~ 36.0 2.5 ~ 12.6 @ 6.0 = 90.0 SMT Horizontal 296-20516-ND 22.50 21.00 19.50 PTN78020WAS 
7.0 ~ 36.0 2.5 ~ 12.6 @ 6.0 = 90.0 SMT Horizontal 296-20517-ND® 22.50 21.00 19.50 PTN78020WAZ 
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INstruMeNts Plug-In Power Modules _Non-Isolated POL (Cont.) 
Input Voltage Output Voltage @ Maximum Current Output Power Texas 
Range (VDC @ A) Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) Output #1 Output #2 (Ww) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 
9.0 ~ 28.7 -15.0 ~ -3.0 @ 3.0 = 15.0 TH Horizontal 296-20518-ND® 20.63 19.25 17.88 PTN78060AAH 
9.0 ~ 28.7 -15.0 ~ -3.0 @ 3.0 = 15.0 SMT Horizontal 296-20519-ND 20.63 19.25 17.88 PTN78060AAS 
9.0 ~ 28.7 -15.0 ~ -3.0 @ 3.0 = 15.0 SMT Horizontal 296-20520-ND® 20.63 19.25 17.88 PTN78060AAZ 
7.0 ~ 36.0 2.5~12.6 @ 3.0 = 45.0 TH Horizontal 296-20523-ND® 16.50 15.40 14.30 PTN78060WAH 
7.0 ~ 36.0 2.5 ~ 12.6 @ 3.0 = 45.0 SMT Horizontal 296-20524-ND 16.50 15.40 14.30 PTN78060WAS 
7.0 ~ 36.0 2.5 ~ 12.6 @ 3.0 = 45.0 SMT Horizontal 296-20525-ND® 16.50 15.40 14.30 PTN78060WAZ 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 3.6 @ 50.0 = 180.0 TH Vertical 296-20527-ND® 62.34 58.19 54.03 PTV08040WAD 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 3.6 @ 50.0 _ 180.0 TH Vertical 296-20528-ND® 62.34 58.19 54.03 PTVO08040WAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 8.0 _ 14.4 TH Vertical 296-20989-ND® 13.69 12.33 10.94 PTV12010LAD 
10.8 ~ 13.2 1.2 ~5.5 @ 8.0 = 44.0 TH Vertical 296-20531-ND® 13.69 12.33 10.94 PTV12010WAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 16.0 = 28.8 TH Vertical 296-20532-ND 16.53 15.43 14.33 PTV12020LAH 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 16.0 = 88.0 TH Vertical 296-20533-ND® 16.53 15.43 14.33 PTV12020WAD 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 16.0 = 88.0 TH Vertical 296-20534-ND® 16.53 15.43 14.33 PTV12020WAH 
24V Input 
8.0 ~ 28.0 5.0 @ 3.0 _— 15.0 TH Horizontal 78HT305HC-ND® 39.47 36.84 34.21 78HT305HC 
8.0 ~ 28.0 5.0 @ 3.0 = 15.0 TH Vertical 78HT305VC-ND@ 39.47 36.84 34.21 78HT305VC. 
8.0 ~ 20.0 5.0 @ 3.0 = 15.0 TH Horizontal 78ST305HC-ND@ 39.47 36.84 34.21 78ST305HC. 
8.0 ~ 20.0 5.0 @ 3.0 = 15.0 TH Vertical 78ST305VC-ND® 39.47 36.84 34.21 78ST305VC 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 = 5.0 TH Horizontal PT5101A-ND® 11.96 10.77 9.55 PT5101A 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 = 5.0 SMT Horizontal PT5101C-ND® 11.96 10.77 9.55 PT5101C 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 = 5.0 TH Vertical PT5101N-ND® 11.96 10.77 9.55 PT5101N 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 = 12.0 TH Horizontal PT5102A-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5102A 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 = 12.0 SMT Horizontal PT5102C-ND@ 15.58 14.03 12.44 PT5102C 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 = 12.0 TH Vertical PT5102N-ND@ 15.58 14.03 12.44 PT5102N 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 = 3.3 TH Horizontal PT5103A-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5103A 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 _ 3.3 SMT Horizontal PT5103C-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5103C 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 = 3.3 TH Vertical PT5103N-ND@ 15.58 14.03 12.44 PT5103N 
10.5 ~ 38.0 6.5 @ 1.0 = 6.5 TH Horizontal 296-20110-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5105A 
10.5 ~ 38.0 6.5 @ 1.0 = 6.5 SMT Horizontal 296-20111-ND 15.58 14.03 12.44 PT5105C 
10.5 ~ 38.0 6.5 @ 1.0 _ 6.5 TH Vertical 296-20112-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5105N 
19.0 ~ 38.0 15.0 @ 1.0 = 15.0 TH Horizontal 296-20113-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5107A 
19.0 ~ 38.0 15.0 @ 1.0 _ 15.0 SMT Horizontal 296-20114-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5107C 
19.0 ~ 38.0 15.0 @ 1.0 = 15.0 TH Vertical 296-20115-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5107N 
9.6 ~ 38.0 5.6 @ 1.0 = 5.6 TH Horizontal 296-20116-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5109A 
9.6 ~ 38.0 5.6 @ 1.0 = 5.6 SMT Horizontal 296-20117-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5109C 
9.6 ~ 38.0 5.6 @ 1.0 = 5.6 TH Vertical 296-20118-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5109N 
13.0 ~ 38.0 9.0 @ 1.0 = 9.0 TH Horizontal 296-20119-ND 15.58 14.03 12.44 PT5110A 
13.0 ~ 38.0 9.0 @ 1.0 = 9.0 SMT Horizontal 296-20120-ND 15.58 14.03 12.44 PT5110C 
13.0 ~ 38.0 9.0 @ 1.0 = 9.0 TH Vertical 296-20121-ND 15.58 14.03 12.44 PT5110N 
14.0 ~ 38.0 10.0 @ 1.0 = 10.0 TH Horizontal 296-20122-ND 15.58 14.03 12.44 PT5111A 
14.0 ~ 38.0 10.0 @ 1.0 = 10.0 SMT Horizontal 296-20123-ND 10.41 9.38 8.32 PT5111C 
14.0 ~ 38.0 10.0 @ 1.0 = 10.0 TH Vertical 296-20124-ND 15.58 14.03 12.44 PT5111N 
12.0 ~ 38.0 8.0 @ 1.0 = 8.0 TH Horizontal 296-20125-ND® 15.58 14.03 12.44 PT5112A 
12.0 ~ 38.0 8.0 @ 1.0 = 8.0 SMT Horizontal 296-20126-ND 15.58 14.03 12.44 PT5112C 
12.0 ~ 38.0 8.0 @ 1.0 = 8.0 TH Vertical 296-20127-ND 15.58 14.03 12.44 PT5112N 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 = 5.0 TH Horizontal PT6101A-ND® 12.33 11.10 9.85 PT6101A 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 = 5.0 SMT Horizontal PT6101C-ND® 12.33 11.10 9.85 PT6101C 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 _— 5.0 TH Vertical PT6101N-ND® 12.33 11.10 9.85 PT6101N 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 = 3.3 TH Horizontal PT6102A-ND® 16.01 14.42 12.79 PT6102A 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 = 3.3 SMT Horizontal PT6102C-ND@ 16.01 14.42 12.79 PT6102C 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 = 3.3 TH Vertical PT6102N-ND 16.01 14.42 12.79 PT6102N 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 = 12.0 TH Horizontal PT6103A-ND® 16.01 14.42 12.79 PT6103A 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 _— 12.0 SMT Horizontal PT6103C-ND® 16.01 14.42 12.79 PT6103C 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 = 12.0 TH Vertical PT6103N-ND® 16.01 14.42 12.79 PT6103N 
7.25 ~ 30.0 5.0 @ 2.0 = 10.0 TH Horizontal PT6202A-ND® 26.40 24.64 22.88 PT6202A 
7.25 ~ 30.0 5.0 @ 2.0 = 10.0 TH Vertical PT6202N-ND@ 26.40 24.64 22.88 PT6202N 
7.0 ~ 26.0 3.3 @ 2.0 = 6.6 TH Horizontal PT6203A-ND® 26.40 24.64 22.88 PT6203A 
7.0 ~ 26.0 3.3 @ 2.0 4 6.6 TH Vertical PT6203N-ND® 26.40 24.64 22.88 PT6203N 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 2.0 a 24.0 TH Horizontal PT6204A-ND® 26.40 24.64 22.88 PT6204A 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 2.0 = 24.0 TH Vertical PT6204N-ND® 26.40 24.64 22.88 PT6204N 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 2.0 = 10.0 TH Horizontal PT6212D-ND@ 19.44 18.15 16.85 PT6212D 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 2.0 = 10.0 SMT Horizontal PT6212E-ND® 19.44 18.15 16.85 PT6212E 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 2.0 — 10.0 TH Vertical PT6212P-ND® 19.44 18.15 16.85 PT6212P 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 2.0 _ 6.6 TH Horizontal PT6213D-ND@ 15.56 14.52 13.49 PT6213D 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 2.0 _ 6.6 SMT Horizontal PT6213E-ND® 20.21 18.86 17.52 PT6213E 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 2.0 — 6.6 TH Vertical PT6213P-ND® 20.21 18.86 17.52 PT6213P 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 2.0 — 24.0 TH Horizontal PT6214D-ND@ 20.21 18.86 17.52 PT6214D 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 2.0 _— 24.0 SMT Horizontal PT6214E-ND 20.21 18.86 17.52 PT6214E 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 2.0 = 24.0 TH Vertical PT6214P-ND® 20.21 18.86 17.52 PT6214P 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 3.0 _ 15.0 TH Horizontal PT6302A-ND 17.48 16.31 15.15 PT6302A 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 3.0 _ 15.0 SMT Horizontal PT6302C-ND 17.48 16.31 15.15 PT6302C 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 3.0 = 15.0 TH Vertical PT6302N-ND 17.48 16.31 18.15 PT6302N 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 3.0 = 9.9 TH Horizontal PT6303A-ND® 22.70 21.19 19.67 PT6303A 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 3.0 = 9.9 SMT Horizontal PT6303C-ND@ 22.70 21.19 19.67 PT6303C 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 3.0 _ 9.9 TH Vertical PT6303N-ND® 22.70 21.19 19.67 PT6303N 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 3.0 _— 36.0 TH Horizontal PT6304A-ND® 22.70 21.19 19.67 PT6304A 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 3.0 _ 36.0 SMT Horizontal PT6304C-ND® 22.70 21.19 19.67 PT6304C 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 3.0 = 36.0 TH Vertical PT6304N-ND@ 22.70 21.19 19.67 PT6304N 
9.0 ~ 28.0 3.3 @ 5.0 =a 16.5 TH Vertical PT6651P-ND 37.23 34.75 32.27 PT6651P 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 5.0 _ 25.0 TH Horizontal PT6653D-ND® 37.23 34.75 32.27 PT6653D 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 5.0 _— 25.0 SMT Horizontal PT6653E-ND® 37.23 34.75 32.27 PT6653E 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 5.0 _ 25.0 TH Vertical PT6653P-ND® 37.23 34.75 32.27 PT6653P 
15.0 ~ 28.0 12.0 @ 5.0 = 60.0 TH Horizontal PT6656D-ND@ 37.23 34.75 32.27 PT6656D 
15.0 ~ 28.0 12.0 @ 5.0 ol 60.0 TH Vertical PT6656P-ND® 37.23 34.75 32.27 PT6656P 
15.0 ~ 33.0 3.3 @ 5.0 = 16.5 TH Horizontal 296-20207-ND 36.27 33.86 31.44 PT6881A 
15.0 ~ 33.0 3.3 @ 5.0 _— 16.5 SMT Horizontal 296-20208-ND 36.27 33.86 31.44 PT6881C 
15.0 ~ 33.0 3.3 @ 5.0 _ 16.5 TH Vertical 296-20209-ND 36.27 33.86 31.44 PT6881N 
15.0 ~ 36.0 5.0 @ 5.0 _ 25.0 TH Horizontal PT6883A-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6883A 
15.0 ~ 36.0 5.0 @ 5.0 = 25.0 SMT Horizontal 296-20210-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6883C. 
15.0 ~ 36.0 5.0 @ 5.0 — 25.0 TH Vertical 296-20211-ND 36.27 33.86 31.44 PT6883N 
18.0 ~ 36.0 9.0 @ 5.0 = 45.0 TH Horizontal 296-20212-ND 36.27 33.86 31.44 PT6884A 
18.0 ~ 36.0 9.0 @ 5.0 — 45.0 SMT Horizontal 296-20213-ND 36.27 33.86 31.44 PT6884C 
18.0 ~ 36.0 9.0 @ 5.0 = 45.0 TH Vertical 296-20214-ND 24.23 22.61 21.00 PT6884N 
18.0 ~ 36.0 15.0 @ 4.0 = 60.0 TH Horizontal PT6885A-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6885A 
18.0 ~ 36.0 15.0 @ 4.0 = 60.0 SMT Horizontal 296-20215-ND 36.27 33.86 31.44 PT6885C 
18.0 ~ 36.0 15.0 @ 4.0 = 60.0 TH Vertical 296-20216-ND 36.27 33.86 31.44 PT6885N 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 5.0 = 60.0 TH Horizontal PT6886A-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6886A 
@ RoHS Compliant (Continued) 


2524 (us2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


1} TEXAS 


INstruMeNts Plug-In Power Modules Non-Isolated POL (Cont.) 

Input Voltage Output Voltage @ Maximum Current Output Power Texas 
Range (VDC @ A) Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) Output #1 Output #2 (Ww) Type Orientation Part No. 1] 25 100 Part No. 

18.0 ~ 36.0 12.0 @ 5.0 = 60.0 SMT Horizontal PT6886C-ND 36.27 33.86 31.44 PT6886C 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 5.0 = 60.0 TH Vertical 296-20217-ND® 36.27 33.86 31.44 PT6886N 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @1.5 _ 33.0 TH Horizontal 296-20503-ND® 15.00 14.00 13.00 PTN78000HAH 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 220 @1.5 _— 33.0 SMT Horizontal 296-20504-ND 15.00 14.00 13.00 PTN78000HAS 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 1.5 = 33.0 SMT Horizontal 296-20505-ND® 15.00 14.00 13.00 PTN78000HAZ 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 6.0 = 90.0 TH Horizontal 296-20512-ND® 28.13 26.25 24.38 PTN78020HAH 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 6.0 = 90.0 SMT Horizontal 296-20513-ND 28.13 26.25 24.38 PTN78020HAS 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 6.0 _ 90.0 SMT Horizontal 296-20514-ND® 28.13 26.25 24.38 PTN78020HAZ 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 3.0 _— 45.0 TH Horizontal 296-20521-ND® 20.63 19.25 17.88 PTN78060HAH 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 3.0 — 45.0 SMT Horizontal 296-20522-ND 20.63 19.25 17.88 PTN78060HAS. 
Wide Input 
7.0 ~ 28.0 5.0 @ 2.0 = 10.0 TH Horizontal 78HT205HC-ND® 32.27 30.12 27.97 78HT205HC 
7.0 ~ 28.0 5.0 @ 2.0 _ 10.0 TH Vertical 78HT205VC-ND 32.27 30.12 27.97 78HT205VC. 
7.0 ~ 15.0 3.3 @ 2.0 _ 6.6 TH Horizontal 78HT233HC-ND® 32.27 30.12 27.97 78HT233HC 
7.0 ~ 15.0 3.3 @ 2.0 _ 6.6 TH Vertical 78HT233VC-ND@ 32.27 30.12 27.97 78HT233VC 
7.0 ~ 30.0 5.0 @ 1.5 = 7.5 TH Horizontal 78SR105HC-ND 20.72 19.34 17.96 78SR105HC 
7.0 ~ 30.0 5.0 @ 1.5 = 75 SMT Horizontal 78SR105SC-ND® 20.72 19.34 17.96 78SR105SC 
7.0 ~ 30.0 5.0 @ 1.5 = 75 TH Vertical 78SR105VC-ND® 20.72 19.34 17.96 78SR105VC 
14.5 ~ 30.0 6.0 @ 1.5 _ 9.0 TH Horizontal 78SR106HC-ND® 26.97 25.18 23.38 78SR106HC 
14.5 ~ 30.0 8.0 @ 1.5 oad 12.0 TH Horizontal 78SR108HC-ND® 26.97 25.18 23.38 78SR108HC 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 1.5 = 18.0 TH Horizontal 78SR112HC-ND® 26.97 25.18 23.38 78SR112HC 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 1.5 = 18.0 SMT Horizontal 78SR112SC-ND® 26.97 25.18 23.38 78SR112SC 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 1.5 = 18.0 TH Vertical 78SR112VC-ND® 26.97 25.18 23.38 78SR112VC 
14.5 ~ 30.0 15.0 @ 1.5 = 22.5 TH Horizontal 78SR115HC-ND® 26.97 25.18 23.38 78SR115HC 
14.5 ~ 30.0 15.0 @ 1.5 — 22.5 TH Vertical 78SR115VC-ND® 26.97 25.18 23.38 78SR115VC 
7.0 ~ 30.0 5.0 @ 1.5 = 7.5 TH Horizontal 78ST105HC-ND®@ 26.97 25.18 23.38 78ST105HC 
7.0 ~ 30.0 5.0 @ 1.5 = 75 TH Vertical 78ST105VC-ND 26.97 25.18 23.38 78ST105VC 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 1.5 = 18.0 TH Horizontal 78ST112HC-ND@ 26.97 25.18 23.38 78ST112HC. 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 1.5 = 18.0 SMT Horizontal 78ST112SC-ND® 26.97 25.18 23.38 78ST112SC 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 1.5 = 18.0 TH Vertical 78ST112VC-ND@ 26.97 25.18 23.38 78ST112VC 
7.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 = 5.0 TH Horizontal 78ST133HC-ND®@ 26.97 25.18 23.38 78ST133HC 
7.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 _ 5.0 SMT Horizontal 78ST133SC-ND@ 26.97 25.18 23.38 78ST133SC 
7.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 = 5.0 TH Vertical 78ST133VC-ND® 26.97 25.18 23.38 78ST133VC 
8.0 ~ 20.0 5.0 @ 2.0 = 10.0 TH Horizontal 78ST205HC-ND@ 32.27 30.12 27.97 78ST205HC. 
8.0 ~ 20.0 5.0 @ 2.0 = 10.0 TH Vertical 78ST205VC-ND® 32.27 30.12 27.97 78ST205VC 
14.5 ~ 28.0 12.0 @ 2.0 = 24.0 TH Horizontal 78ST212HC-ND 41.57 38.80 36.03 78ST212HC 
14.5 ~ 28.0 12.0 @ 2.0 = 24.0 TH Vertical 78ST212VC-ND 41.57 38.80 36.03 78ST212VC 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 2.0 _— 10.0 TH Horizontal PT78HT205H-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT205H 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 2.0 = 10.0 SMT Horizontal PT78HT205S-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT205S 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 2.0 = 10.0 TH Vertical PT78HT205V-ND® 16.20 16.12 14.04 PT78HT205V 
12.0 ~ 28.0 8.0 @ 2.0 = 16.0 TH Horizontal 296-20250-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT208H 
12.0 ~ 28.0 8.0 @ 2.0 _ 16.0 SMT Horizontal 296-20251-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT208S 
9.0 ~ 15.0 3.3 @ 2.0 _ 6.6 TH Horizontal PT78HT233H-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT233H 
9.0 ~ 15.0 3.3 @ 2.0 = 6.6 SMT Horizontal PT78HT233S-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT233S 
9.0 ~ 28.0 5.25 @ 2.0 _ 10.5 TH Horizontal 296-20252-ND® 16.20 16.12 14.04 PT78HT253H 
9.0 ~ 28.0 5.25 @ 2.0 = 10.5 SMT Horizontal 296-20253-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT253S 
9.0 ~ 28.0 5.25 @ 2.0 _ 10.5 TH Vertical 296-20254-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT253V 
10.5 ~ 28.0 6.5 @ 2.0 _ 13.0 SMT Horizontal 296-20255-ND 16.20 15.12 14.04 PT78HT265S 
10.5 ~ 28.0 6.5 @ 2.0 _ 13.0 TH Vertical 296-20256-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT265V 
7.0 ~ 25.0 -3.0 @ 1.0 = 3.0 TH Horizontal 296-20257-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR103H 
7.0 ~ 25.0 = 3.0 SMT Horizontal 296-20258-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR103S 
7.0 ~ 25.0 = 3.0 TH Vertical 296-20259-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR103V 
7.0 ~ 25.0 = 5.0 TH Horizontal PT78NR105H-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR105H 
7.0 ~ 25.0 _ 5.0 SMT Horizontal PT78NR105S-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR105S 
7.0 ~ 25.0 = 5.0 TH Vertical PT78NR105V-ND@ 14.41 12.98 11.51 PT78NR105V 
7.0 ~ 21.0 = 4.8 TH Vertical 296-20260-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR106V 
7.0 ~ 21.0 -9.0 @ 0.55 = 5.0 TH Horizontal 296-20261-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR109H 
7.0 ~ 21.0 -9.0 @ 0.55 _ 5.0 SMT Horizontal 296-20262-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR109S 
7.0 ~ 18.0 -12.0 @ 0.4 = 48 TH Horizontal PT78NR112H-ND@® 16.20 15.12 14.04 PT78NR112H 
7.0 ~ 18.0 -12.0@ 0.4 — 48 SMT Horizontal PT78NR112S-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78NR112S 
7.0 ~ 18.0 -12.0 @ 0.4 = 4.8 TH Vertical PT78NR112V-ND 16.20 15.12 14.04 PT78NR112V 
7.0 ~ 15.0 -15.0 @ 0.3 = 4.5 TH Horizontal 296-20263-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR115H 
7.0 ~ 15.0 -15.0 @ 0.3 = 4.5 SMT Horizontal 296-20264-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR115S 
7.0 ~ 15.0 -15.0 @0.3 = 4.5 TH Vertical 296-20265-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR115V 
7.0 ~ 25.0 -6.2 @ 1.0 = 5.2 TH Horizontal 296-20266-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR152H 
7.0 ~ 25.0 -6.2 @ 1.0 = 5.2 SMT Horizontal 296-20267-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR152S 
7.0 ~ 25.0 -5.2 @ 1.0 = 5.2 TH Vertical 296-20268-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR152V 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.5 = 75 TH Horizontal PT78ST105H-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST105H 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.5 = 75 SMT Horizontal PT78ST105S-ND@ 14.41 12.98 11.51 PT78ST105S 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.5 — 75 TH Vertical PT78ST105V-ND@ 14.41 12.98 4151 PT78ST105V 
10.0 ~ 38.0 6.0 @ 1.5 = 9.0 SMT Horizontal 296-20277-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78ST106S 
10.0 ~ 38.0 6.0 @ 1.5 = 9.0 TH Vertical PT78ST106V-ND® 16.20 16.12 14.04 PT78ST106V 
11.0 ~ 38.0 7.0 @ 1.5 = 10.5 TH Horizontal 296-20278-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78ST107H 
11.0 ~ 38.0 7.0 @ 1.5 = 10.5 SMT Horizontal 296-20279-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78ST107S 
12.0 ~ 38.0 8.0 @1.5 = 12.0 TH Horizontal 296-20280-ND® 14.41 12.98 41,51 PT78ST108H 
12.0 ~ 38.0 8.0 @ 1.5 = 12.0 SMT Horizontal 296-20281-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST108S 
12.0 ~ 38.0 8.0 @ 1.5 _— 12.0 TH Vertical 296-20282-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST108V 
13.0 ~ 38.0 9.0 @ 1.5 = 13.5 TH Horizontal PT78ST109H-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST109H 
13.0 ~ 38.0 9.0 @ 1.5 = 13.5 SMT Horizontal 296-20283-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST109S 
13.0 ~ 38.0 9.0 @ 1.5 = 13.5 TH Vertical 296-20284-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST109V 
14.0 ~ 38.0 10.0 @ 1.5 = 15.0 SMT Horizontal 296-20285-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST110S 
14.0 ~ 38.0 10.0 @ 1.5 _— 15.0 TH Vertical 296-20286-ND 14.41 12.98 41,511 PT78ST110V 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.5 = 18.0 TH Horizontal PT78ST112H-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78ST112H 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.5 = 18.0 SMT Horizontal PT78ST112S-ND® 16.20 16.12 14.04 PT78ST112S 
16.0 ~ 38.0 12.0@ 1.5 = 18.0 TH Vertical PT78ST112V-ND® 16.20 16.12 14.04 PT78ST112V 
17.9 ~ 38.0 13.9 @ 1.5 = 20.9 TH Horizontal 296-20287-ND 16.20 15.12 14.04 PT78ST114H 
17.9 ~ 38.0 13.9 @ 1.5 _— 20.9 SMT Horizontal 296-20288-ND 16.20 15.12 14.04 PT78ST114S 
17.9 ~ 38.0 13.9 @ 1.5 _ 20.9 TH Vertical 296-20289-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78ST114V 
19.0 ~ 38.0 15.0 @ 1.5 = 22.5 TH Horizontal PT78ST115H-ND® 16.20 16.12 14.04 PT78ST115H 
19.0 ~ 38.0 15.0 @ 1.5 = 22.5 SMT Horizontal 296-20290-ND® 16.20 16.12 14.04 PT78ST115S 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 = 5.0 TH Horizontal PT78ST133H-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST133H 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 _— 5.0 SMT Horizontal PT78ST133S-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST133S 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 _ 5.0 TH Vertical PT78ST133V-ND@ 14.41 12.98 11.51 PT78ST133V 
9.25 ~ 38.0 5.25 @ 1.5 _ 7.9 SMT Horizontal 296-20291-ND® 14.41 12.98 11,51 PT78ST153S 
9.25 ~ 38.0 5.25 @ 1.5 = 7.9 TH Vertical 296-20292-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST153V 
10.5 ~ 38.0 6.5 @ 1.5 = 9.8 SMT Horizontal 296-20293-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST165S 
10.5 ~ 38.0 6.5 @1.5 = 9.8 TH Vertical 296-20294-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST165V 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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INstRuMEeNts Plug-In Power Modules  Non-Isolated POL (Cont.) 

Input Voltage Output Voltage @ Maximum Current Output Power Texas 
Range (VDC @ A) Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) Output #1 Output #2 (Ww) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 

16.0 ~ 28.0 12.0 @ 2.0 _ 24.0 TH Vertical PT78ST212V-ND@ 24.45 22.82 21.19 PT78ST212V 
-9.0 ~ -30.0 = 75 TH Horizontal PT79SR105H-ND@ 21.00 19.60 18.20 PT79SR105H 
-9.0 ~ -30.0 _ 75 SMT Horizontal PT79SR105S-ND 21.00 19.60 18.20 PT79SR105S 
-9.0 ~ -30.0 = 75 TH Vertical PT79SR105V-ND 20.25 18.90 17.55 PT79SR105V 
-13.0 ~ -30.0 = 13.5 TH Horizontal 296-20295-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR109H 
-13.0 ~ -30.0 _ 13.5 SMT Horizontal 296-20296-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR109S 
-16.0 ~ -30.0 _ 18.0 TH Horizontal PT79SR112H-ND 21.00 19.60 18.20 PT79SR112H 
-16.0 ~ -30.0 = 18.0 SMT Horizontal 296-20297-ND 21.00 19.60 18.20 PT79SR112S 
-16.0 ~ -30.0 _— 18.0 TH Vertical PT79SR112V-ND 20.25 18.90 17.55 PT79SR112V 
-19.0 ~ -30.0 = 22.5 TH Horizontal 296-20298-ND® 21.00 19.60 18.20 PT79SR115H 
-19.0 ~ -30.0 — 22.5 SMT Horizontal 296-20299-ND 21.00 19.60 18.20 PT79SR115S 
-19.0 ~ -30.0 _— 22.5 TH Vertical 296-20300-ND® 20.25 18.90 17.55 PT79SR115V 
-9.2 ~ -30.0 = 7.8 TH Horizontal 296-20301-ND 21.00 19.60 18.20 PT79SR152H 
-9.2 ~ -30.0 = 7.8 SMT Horizontal 296-20302-ND® 21.00 19.60 18.20 PT79SR152S 
-9.2 ~ -30.0 : A = 7.8 TH Vertical 296-20303-ND® 20.25 18.90 17.55 PT79SR152V 
4.75 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 20.0 = 72.0 TH Horizontal 296-23227-ND® 19.35 18.06 16.77 PTDO8A020WAD 
@ RoHS Compliant 


LJ Wee = DC-DC pModule™ Family 


These high-end point-of-load Module regulators are complete solutions containing the DC-DC controller, MOSFETs, 
inductor, input and output bypass capacitors and compensation circuitry in only 2.25cm2. Encapsulated in a 15mm x 
15mm x 2.8mm LGA, the innovative packaging protects the solution from the corrosive effects of the outside environment 
and thermal enhancement provides a highly efficient heat removal mechanism. Resembling the size, form-factor and 
simplicity of a surface-mount IC, designing with this family of pModule POL solution requires no knowledge in switch mode 
power supplies, greatly simplifying the task of a digital circuit designer. Despite their small size, these »Module DC/DC 
regulators are capable of converting a wide range of input supplies from 2.3V to 28V to output voltages as low as 0.6V from 
4A to 12A and higher. Benefits: * Complete Power Supply * On-Board Inductor * On-Board Power MOSFETs * On-Board 
DC/DC Controller and MOSFET Drivers * On-Board Compensation Circuit Minimum Part Count: * Each pModule converter 
needs only one resistor to set the output voltage from 0.6V to 5V. 

LTM4600 and LTM4602: The LTM4600, is a 10A uModule DC/DC intended for POL solution requiring simpler features. The 
LTM4602 is rated for 6A and has the same features, footprint and layout as the LTM4600. Each device is offered in two 
voltage options of 4.5V ~ 20V or 4.5V ~ 28V. LTM4601 and LTM4603: The LTM4601 is a full-featured 12A output pModule 
DC/DC solution. It includes PLL, tracking and margining and remote sensing. The LTM4603 is rated for 6A and has the 
same features, footprint and layout as the LTM4601. Each device is offered in two voltage options of 4.5V ~ 20V or 4.5V 
~ 28V. They allow current sharing by paralleling the outputs of multiple devices for higher load current. LTM4601-1 and 
LTM4603-1: The LTM4601-1 and LTM4603-1 are identical to the LTM4601 and LTM4603, respectively, except the remote 
sense function is removed. LTM4604: LTM4604 is a complete 4A regulator system in a 9mm x 15mm LGA package. The 
device operates from an input supply range of 2.375V ~ 5.5V, regulates an output voltage from 0.8V ~ 5V, and achieves 
93% efficiency when converting a 3.3V input to 2.5V output at up to 4A. LTM4605: Is the first device in a new family of 
buck-boost products and operates from 4.5V ~ 20V, regulates an output voltage from 0.8V ~ 16V and delivers an output 
power up to 150W. LTM4606: Is a complete ultralow noise high voltage 6A switching mode DC/DC power supply. Package 
includes the switching controller, power FETS, inductor, and all support components. Operating over an input voltage range 
of 4.5V ~ 28V, the LTM4606 supports an output voltage range of 0.6V ~ 5V, set by a single resistor. This high efficiency 


design delivers up to 6A continuous current (8A peak). Only bulk input and output filter capacitors are needed to finish 
the design. LTM4607: Is a high efficiency switching mode buck- boost power supply. Package includes the switching 
controller, power FETs, and support components. Operating over an input voltage range of 4.5V ~ 36V, the LTM4607 
supports an output voltage range of 0.8V to 24V, set by a resistor. This high efficiency design delivers up to 5A continuous 
current in boost mode (10A in buck mode). Only the inductor, sense resistor, bulk input and output capacitors are needed 
to finish the design. LTM4608: Operates from a supply range of 4.5V ~ 5.5V and regulates the output voltage from 0.6V 
~ 5V. The complete circuit is housed in 9mm x 15mm LGA package. LTM4616: A complete dual 2-phase 8A per channel 
switch mode DC/DC power regulator system in a 15mm x 15mm surface mount LGA package. Included in the package 
are the switching controller, power FETs, inductor and all support components. Operating from an input voltage range 
of 2.375V ~ 5.5V, the LTM4616 supports two outputs within a voltage range of 0.6V ~ 5V, each set by a single external 
resistor. This high efficiency design delivers up to 8A continuous current (10A peak) for each output. Only bulk input and 
output capacitors are needed, depending on ripple requirement. The part can also be configured for a two phase output at 
up to 16A. LTM8020: Is a complete 200mA, DC/DC step down power supply. Package includes the switching controller, 
power switches, inductor, and all support components. Operating over an input voltage range of 4V ~ 36V, the LTM8020 
supports an output voltage range of 1.25V ~ 5V, set by a single resistor. Only bulk capacitors are needed to finish the 
design. LTM8021: A 36Vin 500mA, step-down DC/DC pModule. Included in the package are the switching controller, 
power switches, inductor and all support components. Operating over an input voltage range of 3V ~ 36V, the LTM8021 
supports an output voltage range of 0.8V ~ 5V, set by a single resistor. Only an output and bulk input capacitor are 
needed to finish the design. LTM8022: Is a complete 1A, DC/DC step-down power supply. Package includes the switching 
controller, power switches, inductor, and all support components. Operating over an input voltage range of 3.6V ~ 36V, the 
LTM8022 supports an output voltage range of 0.8V ~ 10V, and a switching frequency range of 200kHz ~ 2.4MHz, each set 
by a single resistor. Only bulk input and output filter capacitors are needed to finish the design. LTM8023: Is a complete 
2A, DC/DC step-down power supply with an input voltage range of 3.6V ~ 36V. It will support an output voltage range of 
0.8V ~ 10V, and a switching frequency range of 200kHz ~ 2.4MHz, each set by a single resistor. 


Vin Vout Output Supply Remote Current Temperature Digi-Key Price Each 
Min. Max. Min. Max. Current (A) Current (mA) Sense Amp Tracking Range (°C) Package Part No. il 25 100 
4.5 20 0.6 5 10 1.2 No No 0~70 104-LGA LTM4600EV#PBF-ND 31.25 22.32 18.38 
4.5 20 0.6 5 10 1.2 No No -40 ~ 85 104-LGA LTM4600IV#PBF-ND 34.43 24.59 20.25 
4.5 28 0.6 5 10 1.2 No No 0~70 104-LGA LTM4600HVEV#PBF-ND 38.25 27.32 22.50 
4.5 28 0.6 5 10 1.2 No No -40 ~ 85 104-LGA LTM4600HVIV#PBF-ND 42.08 30.05 24.75 
4.5 20 0.6 5 12 3.8 Yes Yes -40 ~ 85 133-LGA LTM4601AEV#PBF-ND NEW! 35.80 24.07 20.46 
4.5 20 0.6 5 12 3.8 Yes Yes -40 ~ 85 133-LGA LTM4601AHVEV#PBF-ND 43.35 29.14 24.77 
4.5 20 0.6 5 12 3.8 Yes Yes -40 ~ 85 133-LGA LTM4601AHVIV#PBF-ND 47.68 32.06 27.26 
4.5 20 0.6 5 12 3.8 Yes Yes -40 ~ 85 133-LGA LTM4601AHVMPV#PBF-ND 85.53 57.50 48.88 
4.5 20 0.6 5 12 3.8 Yes Yes -40 ~ 85 133-LGA LTM4601AIV#PBF-ND NEW! 39.40 26.49 22.51 
4.5 20 0.6 5 12 3.8 Yes Yes 0~70 118-LGA LTM4601EV#PBF-ND 35.13 25.05 20.63 
4.5 20 0.6 5 12 3.8 No Yes 0~70 118-LGA LTM4601EV-1#PBF-ND 33.90 24.21 19.94 
4.5 20 0.6 5 12 3.8 Yes Yes -40 ~ 85 118-LGA LTM4601IV#PBF-ND 38.58 27.55 22.69 
4.5 20 0.6 5 12 3.8 No Yes -40 ~ 85 118-LGA LTM46011V-1#PBF-ND 37.30 26.64 21.94 
4.5 28 0.6 5 12 3.8 Yes Yes 0~70 118-LGA LTM4601HVEV#PBF-ND 42.78 30.56 25.19 
4.5 28 0.6 5 12 3.8 Yes Yes -40 ~ 85 118-LGA LTM4601HVIV#PBF-ND 47.10 33.65 27.72 
4.5 20 0.6 5 6 1.2 No No 0~70 104-LGA LTM4602EV#PBF-ND 25.40 18.14 14.94 
4.5 20 0.6 5 6 1.2 No No -40 ~ 85 104-LGA LTM4602IV#PBF-ND 27.95 19.96 16.44 
4.5 28 0.6 5 6 1.2 No No 0~70 104-LGA LTM4602HVEV#PBF-ND 30.98 22.13 18.23 
4.5 28 0.6 5 6 1.2 No No -40 ~ 85 104-LGA LTM4602HVIV#PBF-ND 34.10 24.36 20.06 
4.5 20 0.6 5 6 3.8 Yes Yes 0~70 118-LGA LTM4603EV#PBF-ND 28.70 20.49 16.88 
4.5 20 0.6 5 6 3.8 No Yes 0~70 118-LGA LTM4603EV-1#PBF-ND 27.53 19.66 16.19 
4.5 20 0.6 5 6 3.8 Yes Yes -40 ~ 85 118-LGA LTM4603IV#PBF-ND 31.55 22.54 18.56 
4.5 20 0.6 5 6 3.8 No Yes -40 ~ 85 118-LGA LTM4603IV-1#PBF-ND 30.28 21.63 17.82 
4.5 28 0.6 5 6 25 Yes Yes 0~70 118-LGA LTM4603HVEV#PBF-ND 35.00 24.99 20.59 
4.5 28 0.6 5 6 25 Yes Yes -40 ~ 85 118-LGA LTM4603HVIV#PBF-ND 36.93 26.38 21.74 
2.375 5.5 0.8 5 4 35 No Yes -40 ~ 125 66-LGA LTM4604AEV#PBF-ND NEW! 18.08 12.14 10.32 
2.375 5.5 0.8 5 4 35 No Yes -40 ~ 125 66-LGA LTM4604AIV#PBF-ND NEW! 19.88 13.36 11.35 
2.3 5.5 0.8 5 4 35 No Yes 0~70 66-LGA LTM4604EV#PBF-ND 18.08 12.90 10.63 
4.5 20 0.8 16 5 2.8 No No -40 ~ 85 141-LGA LTM4605EV#PBF-ND 40.05 26.86 22.12 
4.5 20 0.8 16 5 2.8 No No -40 ~ 85 141-LGA LTM4605IV#PBF-ND 44.05 29.55 24.33 
4.5 28 0.6 5 6 1.5 No No -55 ~ 125 133-LGA LTM4606EV#PBF-ND NEW! 35.08 23.57 20.04 
4.5 28 0.6 5 6 1.5 No No -55 ~ 125 133-LGA LTM4606IV#PBF-ND NEW! 38.58 25.93 22.05 
4.5 36 0.8 24 5 2.8 No No -40 ~ 85 141-LGA LTM4607EV#PBF-ND 45.80 30.79 25.35 
4.5 36 0.8 24 5 2.8 No No -40 ~ 85 141-LGA LTM4607IV#PBF-ND 50.38 33.87 27.89 
2.7 5.5 0.6 5 8 55 No Yes -40 ~ 125 68-LGA LTM4608AEV#PBF-ND NEW! 24.03 16.14 13.72 
27 5.5 0.6 5 8 55 No Yes -40 ~ 125 68-LGA LTM4608AIV#PBF-ND NEW! 26.43 17.76 15.09 
4.5 5.5 0.6 5 8 35 No Yes -40 ~ 85 68-LGA LTM4608IV#PBF-ND 26.43 18.86 15.53 
5.0 36 3.3 15 5 4.5 No Yes -40 ~ 125 133-LGA LTM4612EV#PBF-ND NEW! 42.28 28.42 24.15 
5.0 36 3.3 15 5 4.5 No Yes -40 ~ 125 133-LGA LTM4612IV#PBF-ND NEW! 46.50 31.26 26.57 
2.375 5.5 0.6 5 8 0.40 No Yes -40 ~ 125 144-LGA LTM4616EV#PBF-ND 41.33 27.79 23.62 
2.375 5.5 0.6 5 8 0.40 No Yes -40 ~ 125 144-LGA LTM4616IV#PBF-ND 45.48 30.57 26.00 
4.0 36 1.25 5 0.2 0.01 No No -40 ~ 85 21-LGA LTM8020EV#PBF-ND 10.50 7.07 5.82 
4.0 36 1.25 i] 0.2 0.01 No No -40 ~ 85 21-LGA LTM8020IV#PBF-ND 11.58 7.79 6.62 
3.0 36 0.8 5 0.5 1.5 No No -40 ~ 125 35-LGA LTM8021EV#PBF-ND NEW! 12.43 8.36 6.88 
3.0 36 0.8 5 0.5 1.5 No No -40 ~ 125 35-LGA LTM8021IV#PBF-ND 13.68 9.20 7.82 
3.6 36 0.8 10 1 0.085 No No -40 ~ 125 50-LGA LTM8022EV#PBF-ND 10.50 7.07 5.82 
3.6 36 0.8 10 1 0.085 No No -40 ~ 85 50-LGA LTM8022IV#PBF-ND NEW! 16.25 10.93 9.29 
3.6 36 0.8 10 2 0.085 No No 0~70 50-LGA LTM8023EV#PBF-ND 16.90 11.36 9.35 
3.6 36 0.8 10 2 0.085 No No -40 ~ 85 50-LGA LTM8023IV#PBF-ND NEW! 18.58 12.50 10.63 
3.6 36 0.8 10 2 0.085 No No -55 ~ 125 50-LGA LTM8023MPV#PBF-ND NEW! 34.58 23.26 19.77 
4.0 36 2.5 13 1 2.6 No No 0 ~ 125 66-LGA LTM8040EV#PBF-ND NEW! 15.83 11.31 9.31 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Murata Power Solutions 


BST Series: * Internal input/output filtering 
¢ UL1950/C22.2 No. 950/IEC950-1 certified 
* Output transient response 200usec, ripple and 
noise typically 75mVp-p 

BWR Series: Highly efficient, rugged converters 
combine straight forward circuit topologies. They 
require no external components and offer true 
“plug and play* convenience. 

HBO1 Series: The HBO1 Series is ideal for 
applications where the output is susceptible to 
high voltage transients, such as motor drive and 
industrial process control applications. 

HBO04 Series: The HBO04 Series is a low-cost, 
high isolation voltage, unregulated, single and 
dual output DC/DC converter. It uses advanced 
circuit design and packaging technology to realize 
superior reliability and performance. 

HLO1 Series: * Non-conductive case « Internal 
input and output filtering * Short circuit protected 
* Built-in standoffs * Industry standard pinout 
HLO2 Series: The HLO2RYC Series utilizes a 
110KHz push-pull oscillator in the input stage 
with low-drop regulators on the outputs, reducing 
the output noise and maintaining good efficiency. 
HPR1 Series: * Low cost » Internal input and 
output filtering * Non-conductive case 

HPR4 Series: * Extended temperature range: 
-25°C ~ 85°C * High output power density: 10W/ 
Inch3 * High efficiency with less heat to dissipate 
LME Series: ¢ Power density 0.36W/cm3 * MTTF 
up to 2.2 million hours » Pin compatible with 
NKE, NME and NML Series 


NCS6 Series: * 4:1 Wide range voltage input 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Power Modules 


NDH and NDL Series: Range of high performance 
miniature DC/DC converters having regulated 
outputs over the wide temperature range of -40°C 
~ 85°C. The input voltage range is 2:1 and the 
input to output isolation is 1kVDC. 

NDS6 Series: * 2:1 Wide range voltage input 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
Power density 0.94W/cm3 

NDTD and NDTS Series: Range of low profile DC/ 
DC converters offering dual (NDTD) and single 
(NDTS) outputs over a 2:1 input voltage range. All 
parts deliver 3W output power up to 85°C without 
heatsinking. 

NDY Series: Range of low profile DC/DC 
converters offering a single regulated output over 
a 2:1 input voltage range. All parts deliver 3W 
output power up to 85°C without heatsinking, 
except the 4.5V ~ 9V input voltage range which 
should be derated to 2W at the lower input 
voltage. 

NGA Series: Range of low profile DC/DC 
converters offering a single regulated output over 
a wide input voltage range. All parts deliver th 
full output power up to 85°C without the need 
for external heatsinking while the synchronous 
rectification design yields excellent efficiencies 
up to 95%. 

NKA Series: Sub-miniature series of industrial 
temperature range DC/DC converters are the 
standard building blocks for on-board distributed 
power systems. 

NKE Series: Sub-miniature series of DC/DC 
converters is particularly suited to isolating and/ 
or converting DC power rails. 

NMA, NMR and NMV Series: Industrial temp- 


building blocks for on-board distributed power 
systems. 

NMD Series: DC/DC converters are ideally suited 
to applications where a potential difference 
exists between loads, for example: motor control 
circuits. 

NME, NMG, NML, NMXSO and NMXU Series: 
DC/DC converters that are particularly suited to 
isolate and/or convert DC power rails. 

NMF Series: DC/DC converters that are used 
where a tightly regulated supply is required. They 
are ideal for situations where the input voltage is 
Not tightly controlled. 

NMH Series: Industrial temperature range DC/DC 
converters are the standard building blocks for 
on-board point-of-use power systems. 

NMJ Series: Dual and single output DC/DC 
converters in a 7-Pin SIP package style offering 
pin and functionality compatibility with the NMV 
series SIP DC/DC converters. 

NMK Series: Industrial temperature range DC/ 
DC converters, available in industry standard SIP 
packaging offers a power upgrade path from the 
1W NMV series. 

NMS Series: DC/DC converters are UL1950 
recognized which makes them ideal for all 
telecom and safety applications where approved 
isolation is required. 

NMT Series: Range of DC/DC converters offering 
three output voltages of -24V, -48V and -72V 
from a single isolated 5V or 12V input voltage. 
NPH Series: DC/DC converters combines ease 
of application with versatility. The pin pattern is 
based on the popular industry standard, but two 
additional pins may optionally be fitted to provide 
a variety of features not commonly found on units 


NPX20 Series: Open frame DC/DC converters that 
are available in three industry standard footprints, 
two surface mount land patterns and a through 
hole DIP footprint. 


NTA, NTE, NTH and NTV Series: Miniature 
surface mounted DC/DC converters employ 
lead frame technology and transfer moulding 
techniques to bring all of the benefits of IC style 
packaging to hybrid circuitry. 

NTF Series: * MTTF up to 1.4 million hours 
¢ Power density 0.7W/cm3 » Wide temperature 
performance -40°C ~ 85°C 


PWR Series: The PWR Series offers a broad line 
of low-cost, high-isolation voltage, unregulated, 
single and dual output DC/DC converters. 


TWR Series: * 82% efficiency; 80~100mV ripple 
and noise * Designed to meet UL 1950 and 
EN60950 safety approvals « Ideal for mixed 
analog/digital systems 

UHE Series: The UHE 12~30W Series of high- 
efficiency, isolated DC/DC's provide output power 
ranging from 10Amps @ 1.2V to 2Amps @ 15V. 
Offering both 2:1 and 4:1 input voltage ranges. 
UST Series: UST Series of low-power DC/DC 
converters been defined by both low cost and 
DATEL's made-in-the USA quality and reliability. 


UWR Series: UWR Series switching DC/DC 
converters are designed to meet the demanding 
long term reliability and low-cost requirements of 
modern telecom, datacom, computer/networking 
and industrial-electronics applications. 


Note: For additional technical information and 
safety approvals please see Digi-Key website for 


* Power density 0.94W/cm3 erature range DC/DC converters are the standard _ of this type. data sheets 
Mount-| Input | Output | Output Tube Murata Power Mount-| Input | Output | Output Tube Murata Power 
ing |Voltage| Voltage | Current | Digi-Key Price Each Solutions ing |Voltage| Voltage | Current | Digi-Key Price Each Solutions 
Fig.| Type (V) (V) (mA) | Part No. il 10 50 | Part No. Fig.| Type (V) (V) (mA) | Part No. i 10 50 | Part No. 
NEW! BST Series NEW! NEW! HPR4 Series NEW! 
DIP 5 +15 +854 |811-1712-5-ND| 41.96 39.49 38.26] BST-15/85-D5-C SIP 5 5 150 = |811-1775-5-ND| 12.14 11.43 11.07|HPR400C 
1 DIP 48 45 +2504 /811-1710-5-ND| 37.40 35.20 34.10] BST-5/250-D48-C SIP 5 +5 +75 =| 811-1777-5-ND| 17.20 16.20 15.69|HPR403C 
DIP 48 +12 +125 [811-1711-5-ND| 37.40 35.20 34.10 | BST-12/125-D48-C 3 SIP 5 15 50 811-1776-5-ND] 12.14 11.43. 11.07)HPR402C 
NEW! BWR Series NEW! SIP 12 12 62 811-1778-5-ND] 12.14 11.43. 11.07)HPR407C 
DIP 5 +5 +700 | 811-1716-5-ND) 88.37 83.17 80.57] BWR-5/700-D5A-C SIP 15 #15 +25 |811-1779-5-ND| 17.20 16.20 15.69|HPR417C 
DIP 5 +12 +335 | 811-1719-5-ND| 88.37 83.17 80.57) BWR-12/335-D5A-C SIP 24 5 150 [811-1780-5-ND| 12.14 11.43 11.07 |HPR418C 
DIP 5 415 +854 |811-1734-5-ND| 57.12 53.76 52.08 | BWR-15/85-D5-C LME Series 
DIP 5 +15 +275 =| 811-1722-5-ND| 88.37 83.17 80.57) BWR-15/275-D5A-C SIP 5 5 50 811-1347-5-ND 9.71 9.14 8.86 | LME0505SC 
DIP 5 +15 +500 | 811-1731-5-ND| 117.81 110.88 107.42 | BWR-15/500-D5A-C SIP 5 12 21 811-1348-5-ND 9.71 9.14 8.86 | LME0512SC 
DIP 12 5/3.3 6A/7A$ | 811-1736-5-ND| 86.39 81.32 78.78) BWR-5/6-3.3/7-D12-C 3 SIP 5 15 16 811-1349-5-ND 9.71 9.14 8.86 | LME0515SC 
DIP 12 45 +2504 /811-1733-5-ND| 54.40 51.20 49.60) BWR-5/250-D12-C SIP 12 5 50 811-1350-5-ND 9.71 9.14 8.86 | LME1205SC 
DIP 12 +5 +900 |811-1717-5-ND| 88.37 83.17 80.57) BWR-5/900-D12A-C SIP. 12 12 21 811-1351-5-ND 9.71 9.14 8.86 | LME1212SC 
DIP 12 +12 #415 |811-1720-5-ND| 88.37 83.17 80.57] BWR-12/415-D12A-C NEW! NCS6 Series NEW! 
DIP 12 +15 +330 |811-1723-5-ND| 88.37 83.17 _ 80.57 | BWR-15/330-D12A-C DIP 12 5 1200 |811-2109-5-ND] 22.10 20.80 20.15/NCS6S1205C 
DIP 24 5/3.3 | 3A/4.25A¢|811-1735-5-ND| 79.90 75.20 72.85 | BWR-5/3-3.3/4.25-D24A-C DIP 12 12 500 |811-2110-5-ND) 22.10 20.80 20.15)NCS6S1212C 
DIP 24 5/3.3 6A/7A$ | 811-1737-5-ND| 84.59 79.62 77.13) BWR-5/6-3.3/7-D24-C 1 DIP 12 15 400 |811-2111-5-ND) 22.10 20.80 20.15)NCS6S1215C 
1 DIP 24 +5 +5004 /811-1713-5-ND| 66.49 62.58 60.63) BWR-5/500-D24-C DIP 48 5 1200 =| 811-2112-5-ND) 2210 20.80 20.15)NCS6S4805C 
DIP 24 +5 +1700 =| 811-1729-5-ND | 107.10 100.80 97.65] BWR-5/1700-D12A-C DIP. 48 12 500 |811-2113-5-ND| 22.10 20.80 20.15 | NCS6S4812C 
DIP 24 +12 +2104 [811-1714-5-ND| 58.02 54.61 52.91 | BWR-12/210-D24-C DIP 48 15 400 |811-2114-5-ND| 22.10 20.80 20.15|NCS6S4815C 
DIP 24 +12 +725 |811-1726-5-ND| 64.60 60.80 58.90] BWR-12/725-D24A-C NDH Series 
DIP 24 +12 +830 | 811-1730-5-ND| 107.10 100.80 97.65] BWR-12/830-D12A-C SIP 24 +12 125 = |811-1352-5-ND| 17.90 16.85 16.33]NDH2412SC 
DIP 24 +15 +1654 /811-1715-5-ND} 66.05 62.16 60.22) BWR-15/165-D24-C 3 SIP 24 +15 100 =| 811-1353-5-ND|} 17.90 16.85 16.33|NDH2415SC 
DIP 24 +15 +575 =| 811-1728-5-ND| 65.45 61.60 59.68] BWR-15/575-D24A-C SIP 48 +12 125 |811-1354-5-ND} 17.90 16.85  16.33}NDH4812SC 
DIP 24 +15 +670 | 811-1732-5-ND| 107.10 100.80 97.65] BWR-15/670-D12A-C SIP 48 +15 100 |811-1355-5-ND| 17.90 16.85 16.33 |NDH4815SC. 
DIP 48 45 +700 =| 811-1718-5-ND| 87.47 82.32 79.75] BWR-5/700-D48A-C NDL Series 
DIP 48 45 +1500 |811-1725-5-ND}| 49.30 46.40 44.95] BWR-5/1500-D48A-C SIP 5 5 400 ]811-1356-5-ND] 21.18 19.94  19.32]NDLO505SC 
DIP 48 +12 #415 |811-1721-5-ND| 87.47 82.32 79.75] BWR-12/415-D48A-C SIP 5 12 167 = |811-1357-5-ND} 21.18 19.94 19.32}NDLO512SC 
DIP 48 +12 +725 | 811-1727-5-ND| 49.30 46.40 44.95] BWR-12/725-D48A-C SIP 12 5 400 |811-1358-5-ND) 21.18 19.94 19.32) NDL1205SC 
DIP. 48 +15 +330 |811-1724-5-ND| 87.47 82.32 79.75 | BWR-15/330-D48A-C SIP 12 9 222 =| 811-1359-5-ND) 21.18 19.94 19.32)NDL1209SC 
NEW! HBO1 Series NEW! SIP 12 12 167 | 811-1360-5-ND| 21.18 19.94 19.32|/NDL1212SC 
1 DIP. A A 200 |811-1740-5-ND{_ 10.10 9.51 9.21 | HBO1U05S05YC 3 SIP 12 15 134 |811-1361-5-ND]| 21.18 19.94 19.32]NDL1215SC 
2 | SMD 6 5 200 |[811-1741-5-ND| 10.10 9.51 9.21 | HBO1U05S05ZC SIP 24 5 400 |811-1362-5-ND) 21.18 19.94 19.32) NDL2405SC 
NEW! HBO4 Series NEW! SIP 24 9 222 =| 811-1363-5-ND) 21.18 19.94 19.32) NDL2409SC 
DIP 12 5 800 = ]811-1742-5-ND] 54.20 51.01 49.42] HBO4U12S050C SIP 24 12 167 | 811-1364-5-ND} 21.18 19.94 19.32}NDL2412SC 
DIP 12 12 333 |811-1743-5-ND) 54.20 51.01 49.42) HB04U12S120C SIP 24 15 134 |811-1365-5-ND| 21.18 19.94 19.32 | NDL2415SC 
1 DIP 12 #15 +134 /811-1745-5-ND| 65.03 61.20 59.29} HB04U12D150C SIP 48 5 400 | 811-1366-5-ND{ 21.18 19.94 19.32] NDL4805SC 
DIP 12 15 267 =| 811-1744-5-ND) 54.20 51.01 49.42) HB04U12S150C NEW! NDS6 Series NEW! 
DIP 15 +12 +167 [811-1746-5-ND| 65.03 61.20 59.29 | HB04U15D120C DIP 24 £9 +600 = /811-1993-5-ND] 20.40 19.20 18.60)NDS6D2405C 
NEW! HLO1 Series NEW! DIP 24 5 1200 |811-1996-5-ND| 20.40 19.20 18.60) NDS6S2405C 
DIP 5 5 200 = =1811-1747-5-ND|] 10.54 9.92 9.61 | HLO1RO5SO5YC 1 DIP 24 412 +250 =| 811-1994-5-ND} 20.40 19.20 18.60) NDS6D2412C 
1 DIP 5 12 83 811-1748-5-ND| 10.54 9.92 9.61 | HLO1RO5S12YC DIP 24 12 500 |811-1997-5-ND) 20.40 19.20 18.60)NDS6S2412C 
DIP 24 5 200 | 811-1749-5-ND| 10.54 9.92 9.61 | HLO1R24S05YC DIP 24 415 +200 |811-1995-5-ND| 20.40 19.20 18.60 | NDS6D2415C 
NEW! HLO2 Series NEW! DIP 24 15 400 |811-1998-5-ND| 20.40 19.20 18.60 | NDS6S2415C 
DIP 6 5 400 |811-1750-5-ND) 12.63 11.89  11.52|HLO2RO5SO5YC NDTD Series 
1 DIP 5 12 166 = |811-1751-5-ND} 12.63 11.89  11.52}HLO2R05S12YC DIP 5 43.3 +454 |811-1367-5-ND) 17.90 16.85 16.33)NDTD0503C 
DIP 24 5 400 | 811-1752-5-ND| 12.63 11.89 11.52 | HLO2R24S05YC DIP 5 +5 +300 /811-1368-5-ND| 17.90 16.85 16.33}NDTDOSOSC 
NEW! HPR1 Series NEW! DIP 5 412 +125 |811-1369-5-ND) 17.90 16.85 16.33)NDTD0512C 
1 DIP 15 +15 +25 [811-1770-5-ND| 11.05 10.40 10.08| HPR117VC DIP 5 415 +100 /811-1370-5-ND} 17.90 16.85 16.33}NDTDO515C 
2 | SMD 5 5 150 [811-1760-5-ND 8.50 8.00 _7.75| HPR100WC DIP. 12 43.3 +454 |811-1371-5-ND|_ 17.90 16.85 16.33] NDTD1203C 
SIP 5 +5 +75 = |811-1762-5-ND| 11.05 1040 10.08}HPR103C DIP 12 +5 +3800 =| 811-1372-5-ND) 17.90 16.85 16.33)NDTD1205C 
SIP 5 5 150 =| 811-1761-5-ND 8.50 8.00 7.75 | HPR100C DIP 12 +12 +125 | 811-1373-5-ND) 17.90 16.85  16.33)NDTD1212C 
SIP 5 5 200 =| 811-1757-5-ND 9.35 8.80 8.53 | HPR1000C 1 DIP 12 415 +100 | 811-1374-5-ND) 17.90 16.85 16.33)NDTD1215C 
SIP 5 +12 +30 /811-1763-5-ND| 11.05 1040 10.08}HPR104C DIP 24 43.3 +454 | 811-1375-5-ND) 17.90 16.85 16.33) NDTD2403C 
SIP 5 +15 +25 /|811-1764-5-ND| 11.05 10.40 10.08|HPR105C DIP. 24 #5 +300 |811-1376-5-ND|_ 17.90 16.85 16.33] NDTD2405C 
SIP 5 +15 +34 —-(811-1758-5-ND| 11.48 10.80 = 10.47|HPR1005C DIP 24 +12 +125 |811-1377-5-ND/ 17.90 16.85  16.33)NDTD2412C 
SIP 12 5 150 =| 811-1765-5-ND 8.50 8.00 7.75 | HPR106C DIP 24 +15 +100 | 811-1378-5-ND) 17.90 16.85 16.33)NDTD2415C 
SIP. 12 +12 +30 811-1767-5-ND| 11.05 10.40 10.08}HPR110C DIP 48 43.3 +454 |811-1379-5-ND| 17.90 16.85 16.33} NDTD4803C 
3 SIP 12 12 62 811-1766-5-ND 8.50 8.00 7.75 | HPR107C DIP 48 +5 +300 | 811-1380-5-ND) 17.90 16.85 16.33) NDTD4805C 
SIP. 15 5 150 | 811-1768-5-ND 8.50 8.00 7.75 | HPR112C DIP. 48 +12 +125 |811-1381-5-ND|_ 17.90 16.85 16.33] NDTD4812C 
SIP 15 +15 +25 |811-1769-5-ND| 11.05 1040 10.08/HPR117C DIP. 48 +15 +100 [811-1382-5-ND[ 17.90 16.85 16.33] NDTD4815C 
SIP 24 5 150 = |811-1771-5-ND 8.50 8.00 7.75 | HPR118C NDTS Series 
SIP 24 +12 +30 /811-1773-5-ND| 11.05 10.40 10.08}HPR122C DIP 5 3.3 909 /811-1383-5-ND| 17.05 16.05 15.55/NDTSO503C 
SIP 24 +15 +25 /811-1774-5-ND} 11.05 10.40 10.08}HPR123C 1 DIP 5 5 600 /811-1384-5-ND| 17.05 16.05 15.55|NDTS0505C 
SIP 24 +15 +34 [811-1759-5-ND| 11.48 10.80 10.47 | HPR1023C DIP 5 12 250 |811-1385-5-ND| 17.05 16.05 15.55] NDTS0512C 
SIP 24 15 50 811-1772-5-ND 8.50 8.00 7.75 | HPR1206 A Maximum ¢ lout not to exceed total specified wattage Tray t+ With all three channels equally loaded (Continued) 
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Power Modules (cont.) 


Murata Power Solutions 


Mount-| Input | Output | Output Tube Murata Power Mount-| Input | Output | Output Tube Murata Power 
ing |Voltage| Voltage | Current | Digi-Key Price Each Solutions ing |Voltage| Voltage | Current | Digi-Key Price Each Solutions 
Fig.| Type (V) (Vv) (mA) | Part No. 1 10 50 | Part No. Fig.) Type (V) (V) (mA) | Part No. 1 10 50 ‘| Part No. 
DIP 5 15 200 =) 811-1386-5-ND/ 17.05 16.05 15.55) NDTS0515C SIP 12 15 66 811-1486-5-ND 8.81 8.29 8.03 |NME1215SC 
DIP 12 3.3 909 | 811-1387-5-ND) 17.05 16.05 15.55) NDTS1203C SIP 15 15 66 811-1487-5-ND 8.81 8.29 8.03 |NME1515SC 
DIP 12 5 600 |811-1388-5-ND) 17.05 16.05 15.55) NDTS1205C 3 SIP 24 5 200 =| 811-1489-5-ND| 10.15 9.56 9.26 | NME2405SC 
DIP 12 12 250 =| 811-1389-5-ND) 17.05 16.05 15.55) NDTS1212C SIP 24 9 111 811-1490-5-ND| 10.15 9.56 9.26 | NME2409SC 
DIP 12 15 200 |811-1390-5-ND{ 17.05 16.05 15.55| NDTS1215C SIP. 24 12 83 811-1492-5-ND | 10.15 9.56 9.26 | NME2412SC 
DIP 24 3.3 909 811-1391-5-ND) 17.05 16.05 15.55) NDTS2403C SIP 24 15 66 811-1494-5-ND | 10.15 9.56 9.26 | NME2415SC 
1 DIP 24 5 600 |811-1392-5-ND) 17.05 16.05 15.55) NDTS2405C NMF Series 
DIP 24 12 250 =| 811-1393-5-ND) 17.05 16.05 15.55) NDTS2412C 1 DIP. 5 5 100 | 811-1495-5-ND 8.69 8.18 7.93 |NMFO505DC 
DIP 24 15 200 = |811-1394-5-ND) 17.05 16.05 15.55) NDTS2415C SIP 5 5 100 =| 811-1496-5-ND 8.26 7.78 ~~ 7.54) NMFO505SC 
DIP 48 3.3 909 | 811-1395-5-ND{ 17.05 16.05 15.55 | NDTS4803C SIP 5 12 83 811-1497-5-ND 8.26 7.78 7.54 | NMFO512SC 
DIP 48 5 600 811-1396-5-ND/ 17.05 16.05 15.55) NDTS4805C SIP 5 15 67 811-1498-5-ND 8.26 7.78 7.54) NMFO515SC 
DIP 48 12 250 =| 811-1397-5-ND) 17.05 16.05 15.55) NDTS4812C 3 SIP 12 5 100 =| 811-1499-5-ND 8.26 7.78 7.54) NMF1205SC 
DIP 48 15 200 |811-1398-5-ND{ 17.05 16.05 15.55] NDTS4815C SIP 12 12 83 811-1500-5-ND 8.26 7.78 7.54 | NMF1212SC 
NDY Series SIP 12 15 67 811-1501-5-ND 8.26 7.78 ~~ 7.54) NMF1215SC 
DIP 5 5 400-600 |811-1399-5-ND) 17.05 16.05 15.55) NDY0505C SIP 24 5 100 =| 811-1502-5-ND 9.52 8.96 8.68 | NMF2405SC 
DIP 5 9 222-333 |811-1400-5-ND| 17.05 16.05 15.55) NDY0509C SIP 24 16 67 811-1503-5-ND 9.52 8.96 8.68 | NMF2415SC 
DIP § 12 166-250 |811-1401-5-ND} 17.05 16.05 15.55|NDY0512C NMG Series 
DIP 12 5 600 |811-1402-5-ND) 17.05 16.05 15.55) NDY1205C SIP 5 5 400 |811-1702-5-ND} 11.90 11.20  10.85|NMGO0505SC 
DIP 12 9 833 |811-1403-5-ND| 17.05 16.05 15.55 | NDY1209C. SIP 5 9 222 =| 811-1703-5-ND) 11.90 11.20 10.85/NMG0509SC 
DIP 12 12 250 =| 811-1404-5-ND/ 17.05 16.05 15.55) NDY1212C SIP 5 12 167 =| 811-1704-5-ND) 11.90 11.20 10.85)NMG0512SC 
1 DIP 12 15 200 = |811-1405-5-ND) 17.05 16.05 15.55) NDY1215C 3 SIP 5 15 133. |811-1705-5-ND) 11.90 11.20 10.85/NMG0515SC 
DIP 24 3.3 909 |811-1406-5-ND) 17.05 16.05 15.55) NDY2403C SIP 12 5 400 |811-1706-5-ND| 11.90 11.20 10.85 | NMG1205SC 
DIP 24 5 600 |811-1407-5-ND) 17.05 16.05 15.55) NDY2405C SIP 12 9 222 = |811-1707-5-ND] 11.90 11.20 10.85/NMG1209SC 
DIP 24 9 333 |811-1408-5-ND|_ 17.05 16.05 15.55 | NDY2409C. SIP 12 12 167 | 811-1708-5-ND) 11.90 11.20 10.85)NMG1212SC 
DIP 24 12 250 =| 811-1409-5-ND) 17.05 16.05 15.55) NDY2412C SIP 12 16 133 |811-1709-5-ND{_ 11.90 11.20 10.85 |NMG1215SC 
DIP 24 15 200 |811-1410-5-ND) 17.05 16.05 15.55) NDY2415C NMH Series 
DIP. 48 5 600 |811-1411-5-ND| 17.05 16.05 15.55 | NDY4805C. DIP 5 +5 +200 | 811-1504-5-ND]| 14.81 13.94 13.51 | NMH0505DC 
NGA Series DIP 5 +9 +111 | 811-1506-5-ND| 14.81 13.94 13.51 | NMHO509DC 
SIP 15 3.3 2000 /811-1412-NDO | 24.55 23.11 22.39) NGA10S15033SC DIP 5 +12 +83 |811-1508-5-ND} 14.81 13.94 13.51 )NIMH0512DC 
3 SIP 15 5 2000 |811-1413-NDO | 24.55 23.11 22.39] NGA10S15050SC DIP 5 415 +67 =| 811-1510-5-ND} 14.81 13.94 13.51) NIMHO515DC 
SIP 15 5 2000 |811-1414-NDO | 24.55 23.11 22.39] NGA10S15050SEC DIP. 5 24 +41 811-1512-5-ND | 17.05 16.05 15.55 | NMH0524DC. 
NKA Series 1 DIP 12 +5 +200 =| 811-1513-5-ND]| 14.81 13.94 13.51 |NMH1205DC 
SIP 3.3 43.3 +152 [811-1415-5-ND 8.38 = 7.89 7.65 | NKAO303SC DIP 12 +9 4111 |811-1515-5-ND} 14.81 13.94 13.51 | NMH1209DC 
SIP 3.3 45 +100 | 811-1416-5-ND 8.38 7.89 7.65 | NKAO305SC DIP 12 +12 +83 |811-1517-5-ND} 14.81 13.94 13.51 )NIMH1212DC 
SIP 3.3 +12 +42 |811-1417-5-ND 8.38 7.89  7.65)NKA0312SC DIP 12 415 +67 =| 811-1519-5-ND} 14.81 13.94 13.51 )NIMH1215DC 
SIP 5 43.3 +152 | 811-1418-5-ND 8.38 = 7.89 7.65 | NKAO503SC DIP 24 +5 +200 | 811-1521-5-ND| 17.05 16.05 15.55 | NMH2405DC 
SIP 5 +5 +100 | 811-1419-5-ND 8.38 7.89 7.65 | NKAO505SC DIP 24 +12 +83 |811-1524-5-ND| 17.05 16.05 15.55) NIMH2412DC 
3 SIP 5 +9 +56 =| 811-1420-5-ND 8.38 7.89 7.65) NKAO509SC DIP 24 415 +67 | 811-1526-5-ND| 17.05 16.05 15.55 | NMH2415DC 
SIP 5 +12 +42 | 811-1421-5-ND 8.38 67.89 7.65 | NKAO512SC SIP 5 +5 +200 | 811-1505-5-ND| 14.11 13.28 12.87 |NMH0505SC 
SIP 5 +15 +33 | 811-1422-5-ND 8.38 67.89 7.65 | NKAO515SC SIP 5 +9 4111 |811-1507-5-ND} 14.11 13.28 12.87 | NMH0509SC 
SIP 12 45 +100 | 811-1423-5-ND 8.38 7.89  7.65|NKA1205SC SIP 5 +12 +83 |811-1509-5-ND} 14.11 13.28 12.87 |NMH0512SC 
SIP 12 +9 +56 | 811-1424-5-ND 8.38 7.89 _7.65| NKA1209SC SIP 5 415 +67 =| 811-1511-5-ND} 14.11 13.28 12.87 |NMH0515SC 
SIP 12 £12 +42 | 811-1425-5-ND 8.38 = 7.89 7.65 | NKA1212SC SIP. 12 +5 +200 | 811-1514-5-ND| 14.11 13.28 12.87 | NMH1205SC 
SIP. 12 +15 +33 | 811-1426-5-ND 8.38 7.89 7.65 | NKA1215SC 3 SIP 12 49 4111 /811-1516-5-ND| 14.11 13.28 = 12.87|NMH1209SC 
NKE Series SIP 12 +12 +83 |811-1518-5-ND} 14.11 13.28 12.87 |NMH1212SC 
DIP 3.3 3.3 303 | 811-1427-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NKEO303DC SIP 12 415 +67 =| 811-1520-5-ND} 14.11 13.28 12.87 |NMH1215SC 
DIP 3.3 5 200 =| 811-1429-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NKEO305DC SIP 24 +5 +200 | 811-1522-5-ND| 16.24 15.28 14.81 |NMH2405SC 
DIP 5 3.3 303 | 811-1431-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NKEOS03DC SIP 24 +9 4111 |[811-1523-5-ND| 16.24 15.28 14.81 | NMH2409SC 
1 DIP 5 5 200 =| 811-1433-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NKEO505DC SIP 24 +12 +83 |811-1525-5-ND| 16.24 15.28 14.81 |NMH2412SC 
DIP 5 9 111 811-1435-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NKEO509DC SIP. 24 415 +67 |811-1527-5-ND| 16.24 15.28 14.81 | NMH2415SC 
DIP 5 15 66 811-1438-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NKEO515DC NMJ Series 
DIP. 12 5 200 | 811-1440-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NKE1205DC SIP 3.3 3.3 303 -|811-1528-5-ND| 14.11 13.28 12.87 |NMJO303SAC 
SIP 3.3 3.3 303 | 811-1428-5-ND 8.38 = 7.89 7.65 | NKEO303SC SIP 3.3 3.3 303 | 811-1529-5-ND} 14.11 13.28  12.87|NMJO0503SAC 
SIP 3.3 5 200 =| 811-1430-5-ND 8.38 7.89 7.65 | NKEO305SC SIP 5 +5 +100 | 811-1531-5-ND} 14.11 13.28 12.87 |NMJ0505SC 
SIP 5 3.3 303 | 811-1432-5-ND 8.38 7.89 7.65 | NKEO503SC SIP 5 5 200 =| 811-1530-5-ND} 14.11 13.28 12.87 |NMJO505SAC 
SIP 5 5 200 =| 811-1434-5-ND 8.38 7.89 7.65 | NKEOS05SC SIP. 5 49 +55 | 811-1533-5-ND| 14.11 13.28 12.87 | NMJ0509SC 
3 SIP 5 9 111 811-1436-5-ND 8.38 7.89 7.65 | NKEQ509SC SIP 5 9 111 811-1532-5-ND) 14.11 13.28 12.87/NMJO509SAC 
SIP 5 12 83 811-1437-5-ND 8.38 = 7.89 7.65 | NKEO512SC SIP 5 +12 #42 =| 811-1535-5-ND} 14.11 13.28 12.87 |NMJ0512SC 
SIP 5 15 66 811-1439-5-ND 8.38 7.89 7.65 | NKEO515SC SIP 5 12 83 811-1534-5-ND) 14.11 13.28 12.87] NMJ0512SAC 
SIP 12 5 200 =| 811-1441-5-ND 8.38 7.89 7.65) NKE1205SC 3 SIP 5 415 +33 |811-1537-5-ND} 14.11 13.28 12.87 |NMJ0515SC 
SIP 12 9 111 811-1442-5-ND 8.38 7.89 7.65) NKE1209SC SIP. 5 15 66 811-1536-5-ND [14.11 13.28 12.87 | NMJ0515SAC. 
SIP. 12 12 83 811-1443-5-ND 8.38 7.89 7.65 | NKE1212SC SIP 12 +5 +100 =| 811-1539-5-ND| 14.11 13.28  12.87|NMJ1205SC 
NMA Series SIP 12 5 200 =| 811-1538-5-ND} 14.11 13.28 12.87 |NMJ1205SAC 
DIP 6 +5 +100 =| 811-1447-5-ND 9.27 8.72 8.45 | NMAQ505DC SIP 12 +9 +55 =| 811-1541-5-ND} 14.11 13.28 12.87 |NMJ1209SC 
DIP 5 +12 +42 | 811-1450-5-ND 9.27 ©6872 8.45 | NMA0512DC SIP 12 9 1 811-1540-5-ND) 14.11 13.28  12.87|NMJ1209SAC 
DIP 5 +15 +33 | 811-1452-5-ND 9.27 8.72 8.45 | NMA0515DC SIP. 12 +12 242 |811-1543-5-ND| 14.11 13.28 12.87 |NMJ1212SC 
DIP 12 +12 +42 | 811-1456-5-ND 9.27 8.72 8.45 | NMA1212DC SIP 12 12 83 811-1542-5-ND) 14.11 13.28 12.87) NMJ1212SAC 
1 DIP 12 +15 +33 | 811-1458-5-ND 9.27 8.72 8.45 | NMA1215DC SIP 12 415 +33 |811-1545-5-ND} 14.11 13.28  12.87|NMJ1215SC 
DIP 15 +5 +100 |811-1460-5-ND 9.27 §=8.72 8.45 | NMA1505DC SIP 12 16 66 811-1544-5-ND[ 14.11 13.28 12.87 | NMJ1215SAC. 
DIP 15 +12 +42 | 811-1462-5-ND 9.27 8.72 8.45 | NMA1512DC NMK Series 
DIP 15 +15 +33 | 811-1464-5-ND 9.27 =8.72 8.45 | NMA1515DC SIP 5 5 400 | 811-1546-5-ND]| 12.75 12.00 11.63] NMKO505SAC 
DIP 24 #5 +100 |811-1466-5-ND) 10.63 10.00 9.69 | NMA2405DC SIP 5 9 222 | 811-1547-5-ND} 12.75 12.00 11.63|NMKO509SAC 
DIP 24 +15 +33 |811-1469-5-ND|_ 10.63 10.00 9.69 | NMA2415DC SIP 5 12 167 | 811-1548-5-ND) 12.75 12.00 11.63 )NMK0512SAC 
SIP 5 +5 +100 =| 811-1448-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NMAQ505SC 3 SIP 5 15 133 |811-1549-5-ND) 12.75 12.00 11.63 |NMK0515SAC 
SIP 5 +9 +55 | 811-1449-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NMAO509SC SIP 12 5 400 |811-1550-5-ND | 12.75 12.00 11.63 | NMK1205SAC 
SIP 5 +12 +42 | 811-1451-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NMA0512SC SIP 12 9 222 =| 811-1551-5-ND| 12.75 12.00 11.63} NMK1209SAC 
SIP 5 +15 +33 | 811-1453-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NMA0515SC SIP 12 12 167 = |811-1552-5-ND) 12.75 12.00 11.63|NMK1212SAC 
SIP. 12 +5 +100 | 811-1454-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NMA1205SC SIP 12 15 133 | 811-1553-5-ND | 12.75 12.00 11.63 | NMK1215SAC 
SIP 12 +9 +55 =| 811-1455-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NMA1209SC NML Series 
3 SIP 12 +12 +42 =| 811-1457-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NMA1212SC SIP 5 5 400 | 811-1554-5-ND] 14.11 13.28 12.87) NMLO505SC 
SIP 12 +15 +33 | 811-1459-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NMA1215SC SIP 5 9 222 =) 811-1555-5-ND| 14.11 13.28 12.87 | NMLO509SC 
SIP 15 +5 +100 | 811-1461-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NMA1505SC SIP 5 12 167 |811-1556-5-ND) 14.11 13.28 12.87 )NML0512SC 
SIP 15 +12 +42 | 811-1463-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NMA1512SC 3 SIP 5 15 133 |811-1557-5-ND) 14.11 13.28 12.87 )NMLO0515SC 
SIP 15 +15 +33 [811-1465-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NMA1515SC SIP 12 5 400 | 811-1558-5-ND| 14.11 13.28 12.87 | NML1205SC 
SIP 24 +5 +100 |811-1467-5-ND) 1015 9.56 9.26 | NMA2405SC SIP 12 9 222 =| 811-1559-5-ND| 14.11 13.28 12.87) NML1209SC 
SIP 24 +12 +42 |811-1468-5-ND) 10.15 9.56 9.26 | NMA2412SC SIP 12 12 167 | 811-1560-5-ND) 14.11 13.28 12.87)NML1212SC 
SIP. 24 +15 +33 |811-1470-5-ND| 1015 9.56 9.26 | NMA2415SC SIP 12 16 133 | 811-1561-5-ND| 14.11 13.28 12.87 |NML1215SC 
NMD Series NMR Series 
3 SIP 5 5/5 100/100 |811-1471-5-ND| 10.57 9.96 9.65 | NMD050505SC SIP 5 5 200 |811-1566-5-ND 8.81 8.29 8.03) NMR100C 
SIP. 5 5/15 100/34 |811-1472-5-ND| 10.57 9.96 9.65 | NMD050515SC SIP 5 12 83 811-1567-5-ND 8.81 8.29 8.03) NMR101C 
NME Series SIP 5 15 67 811-1568-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NMR102C 
DIP 5 5 200 =| 811-1473-5-ND 9.27 8.72 8.45 | NMEO505DC SIP 12 5 200 | 811-1569-5-ND 8.81 8.29 8.03) NMR106C 
DIP 5 9 111 811-1475-5-ND 9.27 ©6872 8.45 | NMEO509DC 3 SIP 12 12 83 811-1570-5-ND 8.81 8.29 8.03 |NMR107C 
DIP 5 12 83 811-1477-5-ND 9.27 ©6872 8.45 | NME0512DC SIP 12 15 67 811-1571-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NMR108C 
DIP 5 15 66 811-1479-5-ND 9.27 8.72 8.45 | NME0515DC SIP 24 5 200 =| 811-1572-5-ND| 10.15 9.56 9.26 |NMR118C 
1 DIP 12 5 200 | 811-1482-5-ND 9.27 8.72 8.45 | NME1205DC SIP 24 12 83 811-1573-5-ND|) 10.15 9.56 9.26 | NMR119C 
DIP 12 12 83 811-1484-5-ND 9.27 = 8.72 8.45 | NME1212DC SIP 24 15 67 811-1574-5-ND | 10.15 9.56 9.26 | NMR120C 
DIP 24 5 200 | 811-1488-5-ND) 10.63 10.00 9.69 | NME2405DC NMS Series 
DIP 24 12 83 811-1491-5-ND] 10.63 10.00  9.69|NME2412DC DIP 5 46 +200 =|811-1575-5-ND] 22.58 21.25  20.59/NMS0505C 
DIP 24 15 66 811-1493-5-ND| 10.63 10.00 —9.69| NME2415DC DIP 5 49 4111 |811-1576-5-ND} 2258 21.25  20.59|/NMS0509C 
SIP 5 5 200 =| 811-1474-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NME0505SC DIP 5 +12 +83 |811-1577-5-ND| 22.58 21.25 20.59 |NMS0512C 
SIP 5 9 4141 811-1476-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NMEO509SC { DIP 5 +15 +67 811-1578-5-ND} 22.58 21.25 20.59)NMS0515C 
SIP 5 12 83 811-1478-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NME0512SC DIP. 12 +5 +200 |811-1579-5-ND| 22.58 21.25  20.59|NMS1205C 
3 SIP 5 15 66 811-1480-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NME0515SC DIP 12 +9 +111 811-1580-5-ND| 22.58 21.25 20.59/NMS1209C 
SIP 5 94 42 811-1481-5-ND| 10.15 9.56 9.26 | NME0524SC DIP 12 +12 +83 811-1581-5-ND} 22.58 21.25 20.59)NMS1212C 
SIP 12 5 200 611-1483-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NME1205SC DIP. 12 +15 +67 811-1582-5-ND | 22.58 21.25 20.59|NMS1215C 
SIP 12 12 83 [811-1485-5-ND/ 8.81 8.29 8.03 / NME1212SC A Maximum ¢ lout not to exceed total specified wattage Tray t+ With all three channels equally loaded (Continued) 
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Murata Power Solutions 


Power Modules (cont.) 


Mount-| Input | Output | Output Tube Murata Power Mount-| Input | Output | Output Tube Murata Power 
ing |Voltage| Voltage | Current | Digi-Key Price Each Solutions ing |Voltage| Voltage | Current | Digi-Key Price Each Solutions 
Fig.| Type (V) (V) (mA) | Part No. 1 10 50 | Part No. Fig.| Type (V) (V) (mA) | Part No. il 10 50 | Part No. 
NMT Series SMD | 5 6 {67 |811-1681-5-ND| 881 829  8.03/NTEO506MC 
3] SP | 5 |2a4err2] 42t [811-1583-5-ND] 1454 13.68 13.26|NMT05725C smo | 5 9 111 |811-1682-5-ND| 8.81 8.29 — 8.03/NTEO509MCc 
sip_| 12 |-24/-48/-72| 42+ _|811-1584-5-ND| 14.54 1368 13.26|/NMT1272SC smo | 5 12 83 | 811-1683-5-ND| 881 829  8.03/NTEO512MC 
NMV Series smo | 5 15 66 |811-1684-5-ND| 881 829  8.03/NTEOS15MC 
DIP] 5 5 200 [811-1585-5-ND} 17.58 10.90 10.56/NMVOS05DAC 2 | smo | 12 5 200 _|811-1685-5-ND| 8.81 8.29 _8.03| NTE1205MC 
, | OP | 5 45 +100 |811-1586-5-ND) 11.58 10.90 10.56 /NMVO505D¢ SMD | 12 9 Ti1_/811-1686-5-ND| 881 8.29  8.03/NTE1209MC 
pip | 12 5 200 |811-1595-5-ND| 11.58 1090 10.56/NMV1205DAc smD | 12 12 83 |811-1687-5-ND| 881 829  8.03/NTE1212MC 
pip | 12 +15 +433 |811-1602-5-ND| 11.58 10.90 _10.56| NMV1215DC smo | 12 15 66 _|811-1688-5-ND| 881 8.29 _ 8.03 NTE1215MC 
SIP | 5 5 200 |811-1587-5-ND| 11.02 10.37 10.05| NMVO505SAC NEW! NTF Series NEW! 
sip | 5 45 +100 |811-1588-5-ND) 11.02 10.37 10.05 | NMVO505SC SMD] 5 5 200 |811-2001-5-ND] 17.90 11.20 10.85|NTFSOS05MC 
sip | 5 9 111 |811-1589-5-ND) 11.02 10.37 10.05 /NMVO509SAC smp | 5 12 83 |811-2002-5-ND| 11.90 11.20 10.85|NTFS0512MC 
sip | 5 49 +55 |811-1590-5-ND| 11.02 1037 10.05) NMvo509sc smD | 5 15 66 |811-2003-5-ND| 11.90 11.20 10.85|NTFS0515MC 
sip_| 5 12 84 |811-1591-5-ND| 11.02 10.37 _ 10.05 | NMV0512SAC smD | 12 5 200 |811-2004-5-ND} 11.90 11.20 10.85|NTFS1205Mc 
SIP | 5 12 +42 _|811-1592-5-ND| 11.02 10.37  10.05/NMVO0512SC 2 |smp | 12 12 83 |811-2005-5-ND| 11.90 11.20 10.85|NTFS1212MC 
sip | 5 15 67 |811-1593-5-ND| 11.02 10.37 10.05) NMVO515SAC SMD | 12 15 66 [811-2006-5-ND| 11.90 11.20 10.85|NTFS1215MC 
sip | 5 215 433 |811-1594-5-ND| 11.02 1037 10.05] NMvO515SC SMD | 24 5 200 |811-2007-5-ND} 11.90 11.20 10.85|NTFS2405Mc 
SIP | 12 5 200 /811-1596-5-ND] 11.02 10.37 10.05|NMV1205SAC SMD | 24 12 83 |811-2008-5-ND| 11.90 11.20 10.85|NTFS2412MC 
sip_|_ 12 45 +100 _|811-1597-5-ND| 11.02 10.37 10.05 | NMV1205SC smp | 24 15 66 _|811-2009-5-ND| 11.90 11.20 _10.85| NTFS2415MC 
SIP | 12 9 111 (811-1598-5-ND| 11.02 10.37 10.05 |NMV1209SAC NTH Series 
3 | SIP | 12 +9 +55 |811-1599-5-ND]| 11.02 10.37 10.05] NMV1209SC SMD] 5 5 +200 ]811-1689-5-ND| 1411 13.28 1287] NTHOSO5MC 
SIP | 12 12 84 |811-1600-5-ND| 11.02 10.37 10.05 /NMV1212SAC smo | 5 +12 483 © /|811-1690-5-ND| 1411 13.28 12.87) NTHO512MC 
SIP | 12 #12 442 /811-1601-5-ND] 11.02 1037 10.05) NMV1212SC 2| smo} 5 +15 +67 |811-1691-5-ND| 1411 13.28 12.87) NTHO515MC 
SIP_| 12 15 67 __|811-1603-5-ND| 11.02 10.37 _10.05| NMV1215SAC smo | 12 45 +200 |811-1692-5-ND) 1411 13.28 12.87|/NTH1205MC 
SIP | 12 215 +33 /811-1604-5-ND| 11.02 10.37 10.05/NMV1215SC smo | 12 +12 +83 |811-1693-5-ND| 1411 13.28 12.87|NTH1212MC 
sip | 15 5 200 |811-1605-5-ND| 11.02 1037 10.05|NMV1505SAC NTV Series 
sip | 15 45 +100 |811-1606-5-ND) 11.02 10.37 10.05 /NMV1505SC SMD] 5 rs +100 [811-1694-5-ND] 11.02 10.37 10.05) NTVO505MC 
sip | 15 12 84 |811-1607-5-ND| 11.02 10.37 10.05/NMV1512SAC smo | 5 +9 +55 |811-1695-5-ND| 11.02 1037 10.05/NTVo509Mc 
sip_ | 15 +12 +42 |811-1608-5-ND| 11.02 1037 _10.05| NMV1512SC smo | 5 +12 +42 |811-1696-5-ND| 114.02 1037 10.05/NTVO512MC 
SIP 15 15 67 811-1609-5-ND| 11.02 10.37 10.05/NMV1515SAC SMD 5 415 +33 811-1697-5-ND| 11.02 10.37 10.05) NTVO515MC 
sip | 15 +15 433 /811-1610-5-ND| 11.02 1037 10.05] NMV1515SC 2 | smo | 42 45 +100 _|814-1698-5-ND| 11.02 10.37 _10.05|NTV1205Mc 
SIP 24 +12 +42 811-1611-5-ND] 12.68 11.94 11.57|NMV2412SC SMD 72 49 +55 811-1699-5-ND| 11.02 10.37. 10.05|NTV1209MC 
SIP 24 +15 +33 811-1612-5-ND| 12.68 11.94 11.57 | NMV2415SC SMD 12 412 +42 811-1700-5-ND| 11.02 10.37 10.05|NTV1212MC 
NMXSO Series smD | 12 +15 +33 |811-1701-5-ND| 11.02 10.37 10.05| NTV1215MC 
DIP | 5 5 7000 811-1618-5-ND| 40.27 37.91 36.72) NMIXS0505S0C NEW! PWR Series NEW! 
DIP 5 +12 +235 -|811-1613-5-ND) 44.76 42.13 40.82] NMXD0512SOC DIP 5 5 +150 |811-1813-5-ND| 33.97 31.97 30.97] PWR1303AC 
1 DIP 5 12 470 | 811-1620-5-ND) 40.27 37.91 36.72) NMXS0512SOC DIP 5 5 300 |811-1812-5-ND) 31.94 30.07 29.13|PWR1300AC 
DIP 5 +15 +200 | 811-1614-5-ND} 44.76 42.13 40.82 | NMXD0515SOC DIP 5 415 +50 |811-1814-5-ND| 33.97 31.97 30.97|PWR1305AC 
DIP 12 6 1000 |811-1622-5-ND| 40.27 37.91 36.72 | NMXS1205S0C DIP 12 5 300 |811-1815-5-ND) 31.94 30.07 29.13|PWR1306AC 
DIP 12 +15 +200 |811-1616-5-ND[ 44.76 42.13 40.82 | NMXD1215SO0C 1 DIP 12 +12 +63 |811-1817-5-ND| 33.97 31.97 30.97|PWR1310AC 
NMXU Series DIP | 12 +15 50 [811-1818-5-ND| 33.97 31.97 30.97/PWRI1311AC 
DIP 5 5 1000 /811-1619-5-ND) 27.57 25.96 25.15 |NMXS0505UC DIP | 12 +15 190A 811-1820-5-ND| 40.82 38.42 37.22} PWR1726AC 
DIP | 5 12 417 ]811-1621-5-ND} 27.57 25.96 25.15) NMXS0512UC pip | 12 15 100 |811-1816-5-ND| 31.94 30.07 29.13| PWR1308AG 
1 | oP | 5 +15 +167 |811-1615-5-ND) 30.46 28.68 27.78 /NMXD0515UC pip | 45 5 +50 /811-1819-5-ND| 3397 3197  30.97| PWR1317AC 
pip | 12 5 4000 |811-1623-5-ND) 27.57 25.96 25.15 |NMXS1205UC pip | 45 15 4004 |811-1821-5-ND| 6722 6327 61.29| PWR70C 
pip | 12 +15 +167 |814-1617-5-ND| 30.46 28.68 27.78 [NMXD1215UC = RENT TE cetion NEW? 
NPH Series DIP | 12 | 3.3/412 | 4A/300 |811-1822-5-ND] 68.00 64.00 62.00) TWR-3.3/4-12/300-D12-C 
DIP | 24 34 2940 [811-1624-5-ND| 36.35 34.21 33.14) NPH10S24031C pip | 12 set? ta210 811-1826-5-ND| 93.72 88.21 85.46 TWR-5/1000-12/210-D12KC 
DIP | 24 3.4 4400 | 811-1634-5-ND| 48.37 45.52 44.10) NPH15S24031C DIP | 12 | 5/212 | 3A/£500$ |811-1829-5-ND | 111.57 105.01 101.73) TWR-5/3000-12/500-D12A-C 
DIP | 24 3.4 7300 /811-1645-5-ND} 95.23 51.99 50.36) NPH25S24031C DIP | 12 | 5/415 | 3A/2500¢ |811-1830-5-ND | 111.57 105.01 101.73] TWR-5/3000-15/500-D12A-C 
DIP | 24 54 1960 /811-1625-5-ND| 36.35 34.21 33.14) NPH10S2405EIC pIP_|_24 | 3.3/415 | 44/250 |811-1823-5-ND| 66.30 62.40 _60.45| TWR-3.3/4-15/250-D24-C 
pip | 24 54 1960 _|811-1626-5-ND| 36.35 34.21 33.14 NPH10S24051C 1 1804-54 “5/3 -D24- 
DIP | 24 | S/et2 | 3A/300 |811-1824-5-ND| 66.30 62.40 60.45|TWR-5/3-12/300-D24-C 
DIP | 24 5d 3000 /811-1635-5-ND/ 48.37 45.52 44.10 | NPH15S2405EIC pip | 24 | 5/+15 | 14/4200 |811-1827-5-ND| 91.04 85.68 83.01 | TWR-5/1000-15/200-D24A-C 
pip | 24 5A 3000 |811-1636-5-ND| 48.37 45.52 44.10 |NPH15S24051C 1805-5- 5 /3- -D24. 
DIP. | 24 | 5/15 | 34/250 |811-1825-5-ND| 66.30 62.40 60.45] TWR-5/3-15/250-D24-C 
pip | 24 5A 5000 |811-1646-5-ND) 55.23 51.99 50.36 |NPH25S2405EIC 1908-5- -5/1500-12/250-D48-( 
DIP | 48 | 5/e12 | 15/4250 | 811-1828-5-ND | 118.71 111.73 108.24] TWR-5/1500-12/250-D48A-C 
ule a i an ua elena aro ee Ser MET oeatee DIP | 48 | 5/+15 | 3A/+500$ | 811-1831-5-ND | 111.57 105.01 101.73 | TWR-5/3000-15/500-D48A-C 
; alGaiads E : : NEW! UHE Series NEW! 
DIP | 24 124 830 |811-1628-5-ND| 36.35 34.21 33.14/NPH10S24121C 7880-54 = Im 
pip | 24 124 1300 |811-1637-5-ND) 48.37 45.52 44.10 /NPH15S2412EIC Oe ae os 7500  (MISRO SANDY 66-85 64.80 62:78) UHE-3 3/7500 12-6 
DIP | 24 5 5000 |811-1882-5-ND) 68.85 64.80 62.78 | UHE-5/5000-012-C 
pip | 24 124 1300 |811-1638-5-ND| 48.37 45.52 44.10|NPH15S24121C cays SERA OHa 
mB: | 4 34 Doo VRRGIENIA] sean steo  s0a6|NPHoESoaioIG DIP | 24 5 6000 |811-1884-5-ND) 68.85 64.80 62.78] UHE-5/6000-012-C 
: SISA SIND) 55.23 51.99 50. 5 DIP | 24 12 2500 |811-1876-5-ND| 68.85 64.80 62.78 | UHE-12/2500-012-C 
pip_| 24 15.4 670 _|811-1629-5-ND| 36.35 34.21 _33.14| NPH10S2415IC eae : 5904 
DIP_| 24 15 2000 _|811-1878-5-ND| 68.85 64.80 62.78 | UHE-15/2000-012-C 
DIP | 24 15.41 7000 [811-1639-5-ND| 48.37 45.52 _44.10|NPH15S24151C 1 
1 DIP | 48 3.3 7500 |811-1881-5-ND| 64.60 60.80 58.90 | UHE-3.3/7500-Q48N-C 
pip | 24 154 1700 |811-1649-5-ND) 55.23 51.99 50.36 /NPH25S2415EIC Ve SE EANTGABHL 
DIP | 48 5 5000 |811-1883-5-ND) 64.60 60.80 58.90 UHE-5/5000-048N-C 
pip | 24 154 1700 |811-1650-5-ND| 55.23 51.99 50.36 |NPH25S2415IC nip | 48 4 6000 /gi1-1885-5-ND| 6460 60.80 5890) UHE-5/6000-a4aT-c 
pip | 48 34 2940 |811-1630-5-ND| 36.35 34.21 33.14| NPH10S4803IC ; i : 
piel. ap a aon GHEGIGG Gnay ase aeio(NpHiss4pOsEc DIP | 48 12 2500 |811-1877-5-ND| 64.60 60.80 _58.90| UHE-12/2500-048N-C 
PT as aa 7400 ESE an ay eee 4a; NPHISSaBOaIC DIP | 48 15 2000 _|811-1879-5-ND| 64.60 60.80 58.90 UHE-15/2000-048N-C 
: i ; : NEW! UST Series NEW! 
pip | 48 34 7300 |811-1651-5-ND) 55.23 51.99 50.36 |NPH25S4g03EIC IETS 5 500A JSTH8GG-E:ND] 41.96 3040 826 USTSS0ODEG 
pip | 48 34 7300 |811-1652-5-ND| 55.23 51.99 50.36 |NPH25S4803IC Hacrieh ST nan, 
pp | 43 ae joen (AHERN! Seas 421 35-14] NPHIQSAROSEIC 1 | oP | 5 15 200A |811-1894-5-ND| 41.96 39.49 38.26| UST-15/200-D5-C 
pip_| 48 54 1960 _|811-1632-5-ND| 36.35 34.21 _3314|NPH10S4805IC Dip_|__48 5 So Ne ee ne eR UST Sn Daa 
DIP | 48 5A 3000 /811-1642-5-ND| 48.37 45.52 44.10 |NPH15S4805IC DIETS 7 7600 [SHAgIeS:ND) 6925 e400 8138 /UWRSAGOO-DEAT 
pip | 48 54 5000 |811-1653-5-ND) 55.23 51.99 50.36 |NPH25S4805EIC : : ; 
pp | 43 ae 2000 (EARMGRMSRG se53 sta ay.ae|NeHOssanosic DIP | 5 5 3000 |811-1903-5-ND| 99.96 94.08 91.14] UWR-5/3000-D5A-C 
: ene : ; : DIP | 5 52 1500 |811-1923-5-ND| 89.25 84.00 81.38) UWR-5.2/1500-D5A-C 
pip | 48 124 830 |811-1633-5-ND| 36.35 34.21 33.14| NPH10S4812IC oe ee ts oon RHC 5712 5376 s2.08|UWRad/2s0-D5-C 
pip_| 48 12.4 1300 _|811-1643-5-ND| 48.37 45.52 _44.10|NPH15S48121C : ; : 
pip | 5 12 665 _|811-1915-5-ND| 89.25 84.00 _ 81.38 UWR-12/665-D5A-C 
DIP | 48 124 2100 [811-1655-5-ND| 55.23 51.99 _50.36|/NPH25S48121C 
Dies ag eH 4000 PERRIS] aaay 4559 4470/NPHinsasialC DIP | 12 5 2000 [811-1920-5-ND| 85.68 80.64 78.12 |UWR-5/2000-D12A-C 
- —— - : DIP | 12 5 7000 |811-1927-5-ND| 76.50 72.00 69.75|UWR-5/7-D12A-C 
NPX20 Series 
DIP] 24 Ts 6000 [811-1656-NDO | 40.73 38.34 3714) NPX2OS24018DC DIP» ae ie 830 abgegtby 89.25 84.00 81.98) UWA~12/830-D12A-C 
ae DIP | 12 12 1250 |811-1901-5-ND| 57.83 54.44 52.74] UWR-12/1250-D12A-C 
pip | 24 25 6000 |811-1657-NDO ) 40.73 38.34 37.14/ NPX20S24025Dc 
een DIP | 24 33 4250 _|811-1897-5-ND| 53.55 50.40 48.83 /UWR-3.3/4250-D24A-C 
pip | 24 33 6000 |811-1658-NDO ) 40.73 38.34 37.14/NPX20S24033D¢ 
4 a4 DIP | 24 33 4250 |[811-1898-5-ND| 53.55 50.40 48.83 | UWR-3.3/4250-D24ACT-C 
pip | 48 1.8 6000 |811-1659-NDO ) 40.73 38.34 37.14/NPX20S48018DC DIB | ba 1000a HAGE] coos es's2  eaanlUWRsHoqe Doc 
pip | 48 25 6000 |811-1660-NDO | 40.73 38.34 _37.14|NPX20S48025D¢ 5 eee ; 5 ; -5/1000-024- 
DIP-| 48 33 6000 /8111661-NDO | 40.73 38-34 3714 [NPXOOS4803aDC DIP | 24 5 2000 |811-1921-5-ND) 91.04 85.68 83.01 | UWR-5/2000-D24E-C 
: a ; ; DIP | 24 5 3000 |811-1928-5-ND) 53.55 50.40 48.83 / UWR-5/3000-D24A-C 
NTA Series 
SMD 133 ra 00 at662-5-ND| 881829 8.03 TNTAOIOSMC DIP_| 24 5 4000 _|811-1904-5-ND| 99.96 94.08 91.14 UWR-5/4000-D12A-C 
sMp | 33 5 133 -(latt-1e63-5-ND| 881 829  8.03/NTAOSIEMC DIP | 24 5 8000 [811-1925-5-ND| 71.40 67.20 65.10| UWR-5/8-D24A-C 
smp | 5 33 iso {att-1ee4-5-ND| 881 829  803/NTAOSO3MC 1 | DIP | 24 12 420& |811-1912-5-ND| 50.98 47.99 46.49] UWR-12/420-D24-C 
smo | 5 S “100 /att-1665-5-ND| 881 829  803|NTAOSOSMC DIP | 24 12 1250 |811-1902-5-ND| 53.55 50.40 48.83) UWR-12/1250-D24A-C 
emo | 5 ‘9 “55 -(811-1666-5-ND| 881 829  8.03/NTAOS0OMC DIP | 24 12 1650 |811-1907-5-ND| 99.96 94.08 91.14] UWR-12/1650-D12A-C 
2 pase isirote Sat bt aorta op | a | 1 | Se BIRD Oe ae SI 
smo | 5 215 33 |811-1668-5-ND| 8.81 8.29 8.03 /NTAOS15MC -1909-5+ ; ‘ ; : -D12A- 
gmp | 42 “5 ang \SRHIMEESSII| «sei 829 803 /NTAISORMG DIP | 48 33 4250 |811-1899-5-ND) 38.34 36.08 34.96 /UWR-3.3/4250-D48A-C 
gmp | 42 49 “55 (811-1670-5-ND| 881 829  8.03/NTA1209MC DIP | 48 33 4250 |811-1900-5-ND) 38.34 36.08 34.96 /UWR-3.3/4250-D48ACT-C 
smo | 42 2 42 |gt1-1671-5-ND| 881 829  803/NTA1212Mc DIP | 48 33 9000 |811-1924-5-ND) 67.15 63.20 61.23 UWR-3.3/9-D48A-C 
SMD 142 a5 33 8T11672-5-ND) 8.818298 03 INTATZISMC DIP_| 48 5 1800 _|811-1919-5-ND| 89.25 84.00 _ 81.38 /UWR-5/1800-D48A-C 
NTE Series DIP | 48 5 2000 /811-1922-5-ND| 89.25 84.00 81.38 |UWR-5/2000-D48E-C 
SMD 3.3 33 303 811-1673-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NTEO303MC DIP 48 5 3000 | 811-1929-5-ND} 38.34 36.08 34.96] UWR-5/3000-D48A-C 
smo | 33 5 00 «‘|gt1-1674-5-ND| 881 829  803/NTEO305MC DIP | 48 5 4000 |811-1905-5-ND| 108.89 102.48 99.28 | UWR-5/4000-D48A-C 
SMD 33 9 111 811-1675-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NTEO309MC DIP 48 5 4000 | 811-1906-5-ND} 108.89 102.48 99.28] UWR-5/4000-D48E-C 
2 SMD 33 12 83 811-1676-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NTEO312MC DIP 48 5 8000 _[811-1926-5-ND| 67.15 63.20 61.23 | UWR-5/8-D48A-C 
SMD 33 15 66 811-1677-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NTEO315MC DIP 48 12 1650 | 811-1908-5-ND | 108.89 102.48 99.28| UWR-12/1650-D48A-C 
SMD 5 33 303 811-1678-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NTEO503MC DIP 48 12 750 811-1916-5-ND| 89.25 84.00 81.38] UWR-12/750-D48A-C 
SMD 5 5 900 |811-1679-5-ND 8.81 8.29 8.03 | NTEO505MC DIP 48 15 1300 _|811-1910-5-ND | 108.89 102.48 99.28 | UWR-15/1300-D48A-C 
SMD 5 5 200 _|811-1680-5-ND| 8.81 8.29 _—8.03 | NTEOSO5MEC A Maximum ¢ lout not to exceed total specified wattage © Tray + With all three channels equally loaded 
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Murata Power Solutions 


HPH Series: * Industry-standard package/pinout 
« Remote sense, trim, On/Off control * High 
efficiency: up to 91% »* Designed to meet UL/EN/IEC 
60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 » CE mark 
HPQ Series: * High efficiency synchronous rectifier 
topology »* Operating temperature: -40°C ~ 85°C, 
with no heat sink required * Designed to meet UL/ 
EN 60950-1, CSA-C22.2 No. 60950-1 

LSM2 Series: * Fully compatible with Distributed- 
power Open Standards Alliance specification. 
* Quick transient response (to 25 sec.) and very 
fast current slew rates (to 20A/usec). LSM2-T/30 
Series: D12 series DC/DC converters offer up to 
30A continuous output power with a user-selectable 
output of 0.8~3.6V. 25A output is available up to 
5Vout. 

LSN Series: These are ideal building blocks for 
emerging, on-board power-distribution schemes 
in which isolated 12V buses deliver power to any 
number of non-isolated, step-down buck regulators. 
LSN2 Series: These miniature point-of-load (POL) 
switching DC/DC converters are ideal regulation 
and supply elements for distributed power and 
intermediate bus architectures. 


NEW! Higher Power DC/DC 


efficiency up to 93% with no heatsink « Fully 
protected against temperature and voltage limits 
* Designed to meet UL/IEC/EN 60950-1 » Qual/ 
HALT/EMI testing is scheduled 

UCE Series: * Low profile 0.4" height with 0.9" x 
2.3" outline dimensions * Designed to meet UL/EN/ 
IEC 60950-1 and CAN/CSA (22.2 No. 60950-1 

UCH Series: * Standard “half-brick" configuration 
¢ Designed to meet UL/EN60950-1 (BASIC 
insulation) * Output current limiting and short- 
circuit protection * On/Off, Vout trim and sense 
functions 

UCQ Series: » Interleaved synchronous-rectifier 
topology; Ultra high efficiency, No output reverse 
conduction * Outstanding thermal performance 
* On/Off control, trim and sense functions Fully 
isolated, 2250VDC (BASIC) * Output over voltage 
protection * Designed to meet UL/EN/IEC60950-1 
* Qual/HALT/EMI tested 

UQQ Series: « Interleaved synchronous-rectifier 
topology; Ultra high efficiency, No output reverse 
conduction * Outstanding thermal performance 
* On/Off control, trim and sense functions » Fully 
isolated, up to 2250VDC (BASIC) * Output over 


Digi®Reel’° 


specifications DDR1, 2, 3 and similar requirements 
¢ Programmable output voltage * Soft start circuit 
* Over-voltage protection * Over-current protection 
* Over-temperature protection » Differential remote 
sense * Power good signal * Output enable * High 
efficiency *"1U" height * Pre-bias turn on * Fused 
input 

VKA Series: * 33~75V Input range * 100pS 
Transient response 50~100% Load step * 420kHz 
Fixed-frequency operation * Remote sense 
* Operation to 100°C base plate temperature 
Primary remote On/Off, choice of positive/negative 
logic * Adjustable output voltage * Continuous 
short-circuit protection * Thermal shutdown * Case 
ground pin 

VKP Series: * 18~40V and 33~75V Input range 
«Each channel independently current limited * High 
efficiency: 87% typical » Excellent cross regulation 
¢ 1500VDC Isolation between Input and Output 
Fixed frequency operation © Operation to 100°C 
base plate temperature * 50S Transient recovery 
Primary and secondary remote On/Off * Adjustable 
output voltage * External synchronization 

VSX Series: These are dual output converters with 


LSS Series: + Vertical SIP-mount small footprint voltage protection * Fully 1/0 protected; Thermal 18~36VDC and 5VDC outputs. The industry quarter- 
package * Outstanding thermal performance and shutdown * UL/EN/IEC60950-1 pak size of 2.3" x 1.5" x 0.5" coupled with 90% 
derating * On/Off control and trim functions * High VCN Series: * Supports Double Data Rate SDRAM efficiency is an industry high-density breakthrough. 
On/Off Tube Murata Power On/Off Tube Murata Power 
Vout lout |Power| Control | Digi-Key Price Each Solutions Vour lout |Power| Control | Digi-Key Price Each Solutions 
(Vv) (A) (W) | Polarity | Part No. 1 10 50 Part No. (V) (A) (W) | Polarity | Part No. 1 10 50 Part No. 
Fig. 1 — HPH Series - Isolated, Half-Brick 3.3 15 49.5 | Negative |811-1837-5-ND 67.75 63.76 61.77 | UCE-3.3/15-D48NB-C 
3.3 700¥ | 231 | Negative |811-1754-5-ND 101.08 95.14 92.17 | HPH-3.3/70-D48NB-C 3.3 30 99 | Negative |811-1838-5-ND 71.52 67.32 65.21 | UCE-3.3/30-D48NB-C 
5.0 40” 200 | Negative | 811-1755-5-ND 97.33 91.60 88.74 | HPH-5/40-D48NB-C 12 4.2 50.4 | Negative |811-1834-5-ND 67.75 63.76 61.77 | UCE-12/4.2-D48NB-C 
12 300¥_ | 360 | Negative | 811-1753-5-ND 99.47 93.62 90.70 | HPH-12/30-D48NB-C Fig. 3 — UCH Series - Isolated, Half-Brick 
Fig. 1 — HPQ Series - Isolated, High Power Quarter-Brick 1.8 40 72 ‘| Negative |811-1839-5-ND 81.74 76.93 74.53 | UCH-1.8/40-D48NB-C 
3.3 50¥ 165 | Negative [811-1756-5-ND 88.72 83.51 80.90 [HPQ-3.3/50-D48NB-C 2.5 40 100 | Negative | 811-1843-5-ND 81.74 76.93 74.53 | UCH-2.5/40-D48NB-C 
Fig. 2 — LSM2 Series - Single Output, Non-Isolated, POL 3.3 10 33 | Positive |811-1844-5-ND 73.66 69.33 67.17 | UCH-3.3/10-D24PB-C 
0.75 ~ 3.3 6 19.8 | Positive |811-1781-1-NDt 23.38 20.40 17.85 | LSM2-T/6-W3-C 3.3 10 33 | Negative |811-1845-5-ND 71.52 67.32 65.21 | UCH-3.3/10-D48NB-C 
0.75 ~ 3.3 6 19.8 | Positive | 811-1781-2-ND+ 2231.25/150 LSM2-T/6-W3-C 3.3 15 49.5 | Negative |811-1846-5-ND 74.75 70.36 68.16 | UCH-3.3/15-D48NB-C 
0.75 ~ 3.3 6 19.8 | Negative | 811-1782-1-NDt 23.38 20.40 17.85 |LSM2-T/6-W3N-C 3.3 30 99 | Negative |811-1847-5-ND 77.96 73.38 71.09 | UCH-3.3/30-D48NB-C 
0.75 ~ 3.3 6 19.8 | Negative | 811-1782-2-ND+ 2231.25/150 LSM2-T/6-W3N-C 3.3 35 115.5 | Positive |811-1848-5-ND 80.12 75.41 73.06 | UCH-3.3/35-D24PB-C 
0.75 ~ 5.0 6 30 | Positive | 811-1783-1-NDt 23.38 20.40 17.85 | LSM2-T/6-D12-C 5.0 10 50 | Negative | 811-1849-5-ND 74.75 70.36 68.16 | UCH-5/10-D48NB-C 
0.75 ~ 5.0 6 30 | Positive |811-1783-2-ND+ 2231.25/150 LSM2-T/6-D12-C 5.0 20 100 | Positive |811-1850-5-ND 80.12 75.41 73.06 | UCH-5/20-D24PB-C 
0.75 ~ 5.0 6 30 | Negative | 811-1784-1-ND+ 23.38 20.40 17.85 |LSM2-T/6-D12N-C 5.0 30 150 | Negative |811-1851-5-ND 81.74 76.93 74.53_| UCH-5/30-D48NB-C 
0.75 ~ 5.0 6 30 | Negative | 811-1784-2-ND+ 2231.25/150 LSM2-T/6-D12N-C 12 42 50.4 | Negative |811-1841-5-ND 74.75 70.36 68.16 | UCH-12/4.2-D48NB-C 
0.75 ~ 3.3 10 33 | Positive | 811-1785-1-NDt 35.75 31.20 27.30 |LSM2-T/10-W3-C 12 12.5 150 | Negative |811-1840-5-ND 83.88 78.95 76.48 | UCH-12/12.5-D48NB-C 
0.75 ~ 3.3 10 33 | Positive | 811-1785-2-ND+ 3412.50/150 LSM2-T/10-W3-C 15 6.7 100.5 | Negative |811-1842-5-ND 83.88 78.95 76.48 | UCH-15/6.7-D48NB-C 
0.75 ~ 3.3 10 33 | Negative | 811-1786-1-NDf 35.75 31.20 27.30 | LSM2-T/10-W3N-C Fig. 3 — UCQ Series - Isolated, Low-Profile Single Output Quarter-Brick 
0.75 ~ 3.3 10 33 | Negative | 811-1786-2-ND+ 3412.50/150 LSM2-T/10-W3N-C 1.2 30 36 | Negative |811-1852-5-ND 75.28 70.85 68.64 | UCQ-1.2/30-D48NB-C 
0.75 ~ 5.0 10 50 | Positive | 811-1787-1-NDt 35.75 31.20 27.30 |LSM2-T/10-D12-C 15 25 37.5 | Negative | 811-1853-5-ND 75.28 70.85 68.64 | UCQ-1.5/25-D48NB-C 
0.75 ~ 5.0 10 50 | Positive | 811-1787-2-ND+ 3412.50/150 LSM2-T/10-D12-C 1.5 40 60 | Negative |811-1854-5-ND 69.36 65.28 63.24 | UCQ-1.5/40-D48N-C 
0.75 ~ 3.3 16 52.8 | Positive |811-1788-1-NDt 37.13 32.40 28.35 | LSM2-T/16-W3-C 1.8 30 54 | Negative |811-1855-5-ND 75.28 70.85 68.64 | UCQ-1.8/30-D48NB-C 
0.75 ~ 3.3 16 52.8 | Positive |811-1788-2-ND+ 3543.75/150 LSM2-T/16-W3-C 2.5 30 75__| Negative |811-1857-5-ND 75.28 70.85 68.64 | UCQ-2.5/30-D48NB-C 
0.75 ~ 3.3 16 52.8 | Negative | 811-1789-1-NDt 37.13 32.40 28.35 |LSM2-T/16-W3N-C 25 40 100 | Positive |811-1858-5-ND 80.12 75.41 73.06 | UCQ-2.5/40-D24PB-C 
0.75 ~ 3.3 16 52.8 | Negative | 811-1789-2-ND+ 3543.75/150 LSM2-T/16-W3N-C 3.3 20 66 | Negative |811-1859-5-ND 68.29 64.28 62.27 | UCQ-3.3/20-D48NB-C 
0.75 ~ 5.0 16 80 | Positive |811-1790-1-NDtA| 37.13 32.40 28.35 |LSM2-T/16-D12-C 3.3 30 99 | Negative |811-1860-5-ND 71.52 67.32 65.21 | UCQ-3.3/30-D48NB-C 
0.75 ~ 5.0 16 80__| Positive | 811-1790-2-ND$A 3543.75/150 LSM2-T/16-D12-C 3.3 35 115.5 | Positive |811-1861-5-ND 99.88 94.00 91.07 | UCQ-3.3/35-D24PB-C 
0.75 ~ 5.0 16 80 | Negative |811-1791-1-NDtA| 37.13 32.40 28.35 |LSM2-T/16-D12N-C 5.0 20 100 | Positive |811-1862-5-ND 73.66 69.33 67.17_ | UCQ-5/20-D24PB-C 
0.75 ~ 5.0 16 80 | Negative | 811-1791-2-ND$A 3543.75/150 LSM2-T/16-D12N-C 5.0 20 100 | Negative |811-1863-5-ND 71.52 67.32 65.21 | UCQ-5/20-D48NB-C 
0.8 ~ 5.0 30 125 _ 811-1792-ND§ 26.25 24.71 23.94 | LSM2-T/30-D12-C 12 8.3 99.6 | Negative |811-1856-5-ND 71.52 67.32 65.21 | UCQ-12/8.3-D48NB-C 
0.8 ~ 5.0 30 125 — __|811-1793-ND§ 27.32 25.72 24.91 | LSM2-T/30-D12R-C Fig. 3 — UQQ Series - Wide Input Range Single Output Quarter-Brick 
Fig. 2 — LSN Series - Non-Isolated, Single Output 3.3 25 82.5 | Positive |811-1890-5-ND 130.90 123.20 = 119.35 |UQQ-3.3/25-Q12PB-C 
0.75 ~ 5.25 10 51 | Positive |811-1807-5-ND 21.25 20.00 19.38 | LSN-1/10-D12-C 3.3 25 82.5 | Negative |811-1891-5-ND 126.46 119.03 115.31 | UQQ-3.3/25-048NB-C 
0.75 ~ 5.25 10 51 | Negative | 811-1808-5-ND 21.25 20.00 19.38 |LSN-T/10-D12N-C 5.0 17 85 | Positive |811-1892-5-ND 130.90 123.20 119.35 | UQQ-5/17-012PB-C 
0.75 ~ 5.0 16 80a =) 811-1809-5-ND 21.68 20.40 19.77 | LSN-T/16-D12-C 5.0 20 100 | Negative | 811-1893-5-ND 126.46 119.03 115.31 | UQQ-5/20-Q48NB-C 
0.75 ~ 3.3 16 52.8 = 811-1810-5-ND 21.68 20.40 19.77_ | LSN-T/16-W3-C 12 8 96 | Positive |811-1886-5-ND 130.90 123.20 119.35 | UQQ-12/8-012PB-C 
Fig. 2 — LSN2 Series - Non-Isolated, DOSA-SIP 12 8 96 | Negative |811-1887-5-ND 128.67 121.11 117.32 | UQQ-12/8-Q48NB-C 
0.75 ~ 3.3 6 19.8 | Positive |811-1794-NDt+ 12.75 12.00 11.63 | LSN2-T/6-W3-C 15 7 105 | Positive |811-1888-5-ND 130.90 123.20 = 119.35 | UQQ-15/7-Q12PB-C 
0.75 ~ 3.3 6 19.8 | Negative | 811-1795-NDt++ 12.75 12.00 11.63 | LSN2-T/6-W3N-C 24 4 96__| Positive |811-1889-5-ND 130.90 123.20 119.35 | UQQ-24/4-012PB-C 
0.75 ~ 5.0 6 30 | Positive |811-1796-NDtt 12.75 12.00 11.63 | LSN2-T/6-D12-C Fig. 4 — VCN Series - High Efficiency, High Current Density, Single In-line Package 
0.75 ~ 5.0 6 30 | Negative | 811-1797-NDtt 12.75 12.00 11.63 | LSN2-T/6-D12N-C 0.6 ~3.5 60 210 _ 811-1930-ND¢t 46.67 43.92 42.55 | VCN6O0BADJTU-1C 
0.75 ~ 3.3 10 33__| Positive | 811-1798-NDtt 21.25 20.00 19.38 | LSN2-T/10-W3-C 0.6 ~ 3.5 70 245 = 811-1931-ND¢t 48.99 46.12 44.68 | VCN70BADJTU-1C 
0.75 ~ 3.3 10 33 | Negative | 811-1799-NDtt 21.25 20.00 19.38 |LSN2-T/10-W3N-C Fig. 5 — VKA Series - Single Output, Half-Brick 
0.75 ~ 5.0 10 50 | Positive | 811-1800-NDtt 21.25 20.00 19.38 | LSN2-T/10-D12-C 5.0 20 100 | Positive )811-1932-5-ND 116.03 109.20 105.79 | VKA100LS05C 
0.75 ~ 5.0 10 50 | Negative | 811-1801-NDtt 21.25 20.00 19.38 |LSN2-T/10-D12N-C 12 8.3 100 | Positive )811-1933-5-ND 116.03 109.20 105.79 )VKA100LS12C 
0.75 ~ 3.3 16 52.8 | Positive | 811-1802-5-ND 22.95 21.60 20.93 | LSN2-T/16-W3-C 15 67 100 | Positive )811-1934-5-ND 116.03 109.20 105.79 )VKA100LS15C 
0.75 ~ 3.3 16 52.8 | Negative | 811-1803-5-ND 22.95 21.60 20.93 | LSN2-T/16-W3N-C 24 4.2 100 | Positive |811-1935-5-ND 116.03 109.20 105.79 | VKA100LS24C 
0.75 ~ 5.0 16 80 | Positive |811-1804-5-NDA 22.95 21.60 20.93 | LSN2-T/16-D12-C Fig. 5 — VKP Series - Triple Output, Half-Brick 
0.75 ~ 5.0 16 80 | Negative | 811-1805-5-NDA 22.95 21.60 20.93 | LSN2-T/16-D12N-C 5.1/12/12 | 12/2.5/2.5] 60 _ 811-1936-5-ND 177.65 167.20 161.98 | VKP60LT512C 
0.8 ~ 5.0 30 150 = 811-1806-5-ND 26.25 24.71 23.94 | LSN2-T/30-D12-C 5.0/15/15 | 12/2.0/2.0| 60 i 811-1937-5-ND 177.65 167.20 161.98 | VKP60LT515C 
Fig. 3 — LSS Series - Non-Isolated, SIP-mount, Adjustable Output Fig. 6 — VSX Series - Dual Output, Quarter-Brick 
0.591~6.0| 10¥ 60 = 811-1811-NDtt 12.33 11.60 11.24 | LSS-T/10-W12-C 5.0/3.3 15/12 60_| Negative |811-1938-5-ND 177.65 167.20 161.98 [VSX60LD35C 
Fig. 3 — UCE Series - Isolated, High Density, Eighth-Brick Full power continuous output requires baseplate installation W Maximum t¢CutTape + Tape and Reel 
15 20 30__| Negative |811-1832-5-ND 67.75 63.76 61.77 | UCE-1.5/20-D48NB-C A Efficiencies are shown at 5Vout § Bulk +t Tray 
v lout | VIN Cut Tape Tape & Reel | Murata Power 
NEW! DC/DC Converters Vour Max. | Nom. | Power) On/Off | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing —_| Solutions 
+ Fig. (v) (A) | (V) | (W) | Polarity | Part No. 1 10 Part No. 400 Part No. 
OKX, OKX2 and OKY Series @PReel® 0.7525-55 | 10 | 12 | 50 |Negative|811-2011-5-NDT| 1289 1213 |— = | OKX-T/10-DT2N-C 
0.7525~5.5 | 10 | 12 50 | Positive |811-2010-5-NDf¢| 12.89 12.13 |= — | OKX-T/10-D12P-C 
0.7525~5.5 | 16 | 12 80 | Negative |811-2013-5-ND¢| 14.47 13.62 |— — | OKX-T/16-D12N-C 
Fig. 1 — OKX and OKX2 Series Fig. 2— OKY Series 4 | 07525~55 | 16 | 12 | 80 | Positive /811-2012-5-NDt] 1447 13.62 |— — | OKX-1/16-D12P-C 
0.7525~5.5 | 10 | 12 50__| Negative |811-2015-5-ND¢| 14.47 13.62. |— —__| OKX2-T/10-D12N-C 
0.7525~5.5 | 10 | 12 50 | Positive |811-2014-5-ND¢| 14.47 13.62 |— — | OKX2-1/10-D12P-C 
0.7525~5.5 | 16 | 12 80 | Negative |811-2017-5-ND¢| 15.54 14.63 |— — | OKX2-T/16-D12N-C 
0.7525~5.5 | 16 | 12 80 | Positive |811-2016-5-NDf| 15.54 14.63 |— —__| OKX2-1/16-D12P-C 
0.7525 ~3.63| 3 5 10.9 | Negative | 811-2064-1-ND 10.34 9.03 | 811-2064-2-ND 2256.00 | OKY-T/3-W5N-C 
0.7525 ~ 3.63] 3 5 10.9 | Positive | 811-2065-1-ND 10.34 9.03 | 811-2065-2-ND 2256.00 | OKY-T/3-W5P-C 
0.75 ~ 5.5 3 12 | 15.3 | Negative |811-1990-1-ND 10.34 9.03 | 811-1990-2-ND 2256.00 | OKY-T/3-D12N-C 
2 0.75 ~ 5.5 3 12 | 15.3 | Positive |811-1991-1-ND 10.34 9.03 | 811-1991-2-ND 2256.00 | OKY-T/3-D12P-C 
0.7525 ~ 3.63 | 5 5 18 __| Negative | 811-2066-1-ND 13.01 11.36 | 811-2066-2-ND. 2838.00 | OKY-T/5-WS5N-C 
0.7525 ~3.63| 5 5 18 | Positive |811-2067-1-ND 13.01 11.36 | 811-2067-2-ND 2838.00 | OKY-T/5-W5P-C 
0.75 ~ 5.5 5 12 | 25.5 | Negative |811-1992-1-ND 13.01 11.36 | 811-1992-2-ND 2838.00 | OKY-T/5-D12N-C 
t Tube 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Murata Power Solutions 


UEI Series: * Small footprint DC/DC converter, ideal for high current applications. 


open frame package and pinout. ¢ High efficiency synchronous rectifier forward topology » Full power -40°C ~ 70°C 
temperature range »* Designed to meet UL60950-1, CSA-C22.2 No. 234, EN60950-1 safety approvals. * Extensive self- 


protection shut down features. 
UEI15 Series: * Industry standard 0.9” x 1.1” x 0.335” open frame package and 


rectifier forward topology »* Stable no-load operation with no required external components * Designed to meet 
UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC60950-1, EN60950-1 safety approvals. 


NEW! Isolated Wide-Range DC/DC Converters — UEI Series 


¢ Industry standard 1.55” x 2” x 0.4” ; 
UEI and UEI15 Series 


pinout * High efficiency synchronous 


UEI30 Series 


UEI30 Series: * 0.92” x 1.92” x 0.35” open frame package « High efficiency synchronous rectifier forward topology 
* Stable no-load operation with no required external components »* Designed to meet UL60950-1, CSA-C22.2 No. 234, 
EN60950-1 safety approvals 
Note: For additional technical information and safety approvals please see Digi-Key website for data sheets 
On/Off Tube Murata Power On/Off Tube Murata Power 
Vout | lout | Power | Control | Digi-Key Price Each Solutions Vour | lour | Power | Control | Digi-Key Price Each Solutions 
(v) | (A) | (W) | Polarity | Part No. 1 10 50 Part No. (vy) | (A) | (W) | Polarity | Part No. 1 10 50 ‘| Part No. 
UEI Series 5 3 15 Negative |811-1867-5-ND 30.65 28.85 27.95 | UEI15-050-Q48N-C 
3.3 15 49.5 | Positive )811-1872-5-ND 68.29 64.28 62.27 | UEI-3.3/15-Q12PR-C 12 1.3 | 15.6 | Positive |811-1868-5-ND 32.79 30.87 29.90 | UEI15-120-Q12P-C 
3.3 18 59.4 | Negative |811-1873-5-ND 63.99 60.23 58.35 | UEI-3.3/18-Q48NR-C 12 1.3 15.6 | Negative |811-1869-5-ND 30.65 28.85 27.95 | UEI15-120-Q48N-C 
5 10 50 Positive |811-1874-5-ND 68.29 64.28 62.27 | UEI-5/10-Q12PR-C 15 1 16.5 | Positive |811-1870-5-ND 33.88 31.89 30.90 | UEI15-150-012P-C 
5 12 60 Negative | 811-1875-5-ND 63.99 60.23 58.35 | UEI-5/12-Q48NR-C 15 14 16.5 | Negative |811-1871-5-ND 31.72 29.86 28.93 | UEI15-150-Q48N-C 
UEI15 Series UEI30 Series 
3.3 | 4.5t | 14.85 | Positive | 811-1864-5-ND 32.79 30.87 29.90 | UEI15-033-012P-C 5 6 30 Negative |811-1999-ND$ 45.71 43.03 41.68 | UEI30-050-048N-C 
33 5 16.5 | Negative |811-1865-5-ND 30.65 28.85 27.95 | UEI15-033-Q48N-C 5 6 30__| Positive |811-2000-ND$ 47.31 44.53 43.14 | UEI30-050-048P-C 
5 3t 15 Positive |811-1866-5-ND 32.79 30.87 29.90 | UEI15-050-012P-C + Minimum output load is 10% of maximum current. + Tray 


NEW! AC/DC Power Supply — 


CEF Series is a 400W active power factor-corrected (PFC) front-end power supply for distributed power architecture (DPA) 


systems requiring high power density in a 1U low profile package. 


CF200 and CF350 Series are switching power supply utilizes advanced component and circuit technologies to deliver one 


of the industry's smallest 200W and 350W switchers. 


C1U Series is 1,200W universal AC input, power-factor-corrected (PFC) front-end power supply for general applications. 
D1U Series is power-factor-corrected (PFC) front-end power supply for hot-swapping redundant systems. 

CPCI Series: CPCIZ200A-1C is a high-reliablity, 200W, 3Ux4HP CompactPCI™ power supply developed for chassis’ with 
airflows as low as 250Ifm. CPCI-A-3U-200C is a high-reliablity, 200W, continuous power, 3Ux8HP CompactPCI™ power 
supply developed for chassis’ with airflows as low as 250Ifm. CPCI-A-3U-300C and CPCI-D-3U-300C is a high-reliablity, 
300W, continuous power, 3Ux8HP CompactPCI™ power supply developed for chassis’ with airflows as low as 250Ifm. 
Note: For additional technical information and safety approvals please see Digi-Key website for data sheets 


CEF, CF, C1U, CPCI and D1U Series 


Power | Main | Standby | Input Operating Murata Power Power | Main | Standby | Input Operating Murata Power 
Output | Output | Output Range Digi-Key Price Each Solutions Output | Output | Output Range Digi-Key Price Each Solutions 
(ww) | wv) |W) (VAC) Part No. 1 10 50 | Part No. w | wm | Ww (VAC) Part No. 1 10 50 _| Part No. 
Fig. 1 — CEF Series - Open Frame Single Output Switching Power Supply 1,600 | 48 5 90/180 ~ 140/264 | 811-1954-ND| 743.75 700.00 678.13 | D1U-W-1600-48-HA2C 
400 | 12 5 85-264  [811-1738-ND| 270.30 254.40 246.45 | CEF400-112C 2,000 | 48 | 12 |90/180~ 140/264|811-1955-ND| 786.25 740.00 716.88 | D1U-W-2000-48-HB2C 
Fig. 2 — CF200 and CF350 Series - High Density Power Supply 
200 | 12 5 85 ~ 264 811-1959-ND] 172.13 162.00 156.94 ]CF200-A12C ee Onentcheent Inout eer niece Roe Muraia|Fower 
350 | 12 5 85~ 264  |811-1960-ND| 231.63 218.00 211.19 | CF850-A12¢ H 
350 | 24 | 5 85~264  |811-1961-ND| 218.88 206.00 199.57 | CF350-A24c Uo) PSI ee ra mem ommaciPere SUES aris 
Figs 1 210 Series Front End Power Supply i aa e M  e eas 
1200) 12) 5 90-264 ERs) 796.88 = 750.00 726.57 | C1U-W-1200-12-TA2G 300 | 30A|40A| 5a |o5A] 90-264 |ett-1964-nD | 414.38 390.00 377.82 | CPCI-A-3U-300C 
1,200] 48 | 12 90~ 264 _|811-1946-ND| 796.88 __750.00__726.57_|C1U-W-1200-48-TB2C 300 |30A|40A| 5A [o.5A| 36~72 _|811-1965-ND | 369.75 348.00 _337.13 | CPCI-D-3U-300C 
Fig. 1 — D1U Series - Front End Power Supply 
1600] 12 5 [90/180 ~ 140/264]811-1947-ND| 743.75 700.00 678.13 | D1U4-W-1600-12-HA2C MIPaAIPOWEr 
1,200} 12 | 33 |90/180~140/264|811-1948-ND) 680.00 640.00 620.00 |D1U4-W-1200-12-HC2C Digi-Key Price Each Solutions 
2,800 | -52 | 12 170-264 |811-1949-ND| 892.50 840.00 813.75 |D1U-H-2800-52-HB1C | |Description Part No. 1 10 50 _| Part No. 
1,200} 12 5 — |90/180 ~ 140/264]811-1950-ND| 680.00 640.00 620.00 | D1U-W-1200-12-HA2C D1U Series - Output Connector Cards 
1,600 | 12 | 33 |90/180~ 140/264|811-1951-ND| 743.75 700.00 678.13 |D1U-W-1600-12-HC2C | |12V Output Connector Card 817-1956-ND 68.00 64.00 62.00 |D1U-12-CONC 
1,600 | 12 5 | 90/180 ~ 140/264]811-1952-ND| 743.75 700.00 678.13 |D1U-W-1600-12-HA2C | | 48V Output Connector Card 811-1957-ND 68.00 64.00 62.00 | D1U-48-CONC 
1,200} 48 | 3.3 |90/180 ~ 140/264/811-1953-ND| 680.00 640.00 620.00 |D1U-W-1200-48-HC2C | |52V Output Connector Card 811-1958-ND 119.00 112.00 ‘108.50 | D1U-52-CONC 


EIA-232-D/EIA-485 Isolated Interfaces 


NM232DDC: Electrically isolated dual transmitter and receiver designed to 
interface data terminal equipment (DTE) with data communications equipment 
(DCE). The device provides two data receive channels and two data transmit 
channels. Each channel is ElIA-232-D, ElA-232-E and CCITT V.28 compatible 
at the interface boundary and TTL/CMOS compatible at the logic connections. 
No external components are needed and a single 5V input supply powers all 
functions either side of the isolation boundary. A low-power shutdown mode and 
high impedance state for receiver outputs in effected via two pins, SHUTDOWN 
and ENABLE. 


NM485DC: Electrically isolated dual differential driver and receiver designed for 


balanced multipoint bus transmission at rates up to 1.25Mbits per second. The 
device provides two receive channels and two driver channels. The two driver 
channels have an active high enable. No external components are needed and a 
single 5V input supply powers all functions either side of the isolation boundary. 
The driver outputs provide limiting for positive and negative currents and thermal 
shutdown protection from line fault conditions on the transmission bus line. The 
receiver outputs will always be high if the receiver inputs are open. The isolation 
voltage between input and output is 1000Vrms. 

NM485SLC: Low power electrically isolated differential driver and receiver 
designed for bidirectional data communication or multipoint bus transmission 


Tube Murata Power 

Digi-Key Price Each Solutions 

Description Part No. 1 10 50 Part No. 
EIA-232-D 
Dual EIA-232-D Transmitter and Receiver, 24-DIL 811-1444-5-ND 34.70 32.66 31.64 NM232DDC 
EIA-485 

Dual EIA-485 Driver and Receiver, 24-DIL 811-1445-5-ND 41.94 39.48 38.24 NM485DC 
Low Power EIA-485 Driver and Receiver, 24-DIL 811-1446-5-ND 41.94 39.48 38.24 NM485SLC 


Power Over Ethernet Modules — NMPD01 Series 


Power extraction modules has full functional compliance with IEEE802.3af. They are designed to extract power from CATS Ethernet cable when 


sourced by a Power Sourcing Equipment (PSE) also conforming to IEEE802.3af. This series removes the need for localized equipment power source, significantly 
reducing installation costs. The IEEE802.3af standard allows for two power options, one on the data lines, the other on the spare pair. The NMPDO1 series can have 


voltage input on the data lines or spare pairs. Note: For additional technical information and safety approvals please see Digi-Key website for data sheets 


at rates up to 2.5Mbits per second. The device combines a 

tri-state differential line driver and a differential input line receiver. The driver 
and receiver have active high and active low enables, respectively, which can be 
connected together to function as direction control. The receiver features a high 
output state when the inputs are left open. Thermal shutdown protection forces 
the driver into a high impedance state, under line fault conditions. No external 
components are needed as a single 5V supply powers all functions either side of 
the isolation boundary. 

Note: For additional technical information and safety approvals please see Digi- 
Key website for data sheets 


Input Output Minimum Maximum Tube Murata Power 
Voltage Voltage Efficiency Power _| Digi-Key Price Each Solutions 
(V) (V) (%) (W) Part No. 1 10 50 Part No. 
48 3.4 74 9.50 811-1562-5-ND 37.40 35.20 34.10 NMPD0103C 
48 6A ves 9.75 811-1563-5-ND 37.40 35.20 34.10 NMPDO0105C 
48 124 80 10.00 811-1564-5-ND 37.40 35.20 34.10 NMPDO112C 
48 15.1 79 10.00 811-1565-5-ND 37.40 35.20 34.10 NMPDO0115C 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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WKS 


LINEAGE POWER 


DC-DC Converters and Filters 


Digi@Reel® 


Features: * Remote On-Off * High efficiency * Small size and low profile * Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Output overcurrent and overvoltage protection 
SMT Output |! Out} Input On/Off | Digi-Key Price Each Lineage Power 
Voltage (A) | Volt. (V) | Logic | Part No. 1 10 100 | Part No. 
0.75~3.63| 5 |3.0~55] Negative |555-1060-ND 1240 10.40 9.00 |AXHOOSAOXZ 
0.75~5.5 | 3 | 83~14 | Negative |555-1051-ND 7.58 6.68 5.95 | AXAQO3A0XZ 
0.75~5.5 | 3 | 83~14 | Positive |555-1052-ND 7.70 6.78 6.04 | AXAOO3A0X4Z 
im Cut Tape 0.75~5.5 | 5 | 10~14 | Negative |555-1058-ND 1210 10.40 9.00 | AXAOOSAOXZ 
Output | 1Out | Voltage | On/Off | Digi-Key Price Each Lineage Power 0.75~3.63| 6 | 2.4~5.5 | Negative |555-1075-ND 13.80 11.60 9.50 |ATHOOGAOXZ 
Voltage (A) Vv) Logic | Part No. 1 10-100 | Part No. 0.75~5.5 | 6 | 8.3~14 | Negative |555-1071-ND 13.80 11.60 9.50 |ATAQO6AOXZ 
075~3.63 | 3 | 24~5.5 | Negative |555-1053-1-ND 744 6.30 5.63 |AXHOO3A0X-SRZ : 7 ‘ eae 
075.363 | 3 | 24058 | Negative (eoaREeenIS 1S740b/400 [axHooRADIGSR? 0.75 ~3.63| 10 | 3.0~55 Negative 555-1064-ND 15.80 13.90 12.20 | AXHO10A0X3Z 
075-33 13 124-551 Positive )555-1054-1-ND 726 GAT 5.73 |AXHOOSAOX4-SRZ 0.75 ~3.63| 16 | 3.0~5.5 | Negative |555-1068-ND 18.40 16.30 14.60 | AXHO16A0X3Z 
0.75~3.3 | 3 | 24~5.5 | Positive |555-1054-2-ND+ 2003.40/400 __| AXHOO3A0X4-SRZ 0.75~55 | 10 | 10~14 | Negative |555-1062-ND 15.80 13.90 12.20 | AXAO10AOX3Z 
0.75 ~ 3.63 5 3.0~5.5 | Negative |555-1059-1-ND 12.10 10.40 9.00] AXHOO5A0X-SRZ 0.75~5.5 | 16 | 10~14 | Negative )555-1066-ND 18.40 16.30 14.60 |AXA016A0X3Z 
0.75~3.63 | 5 | 3.0~5.5 | Negative |555-1059-2-ND$ 3982.50/500 _| AXHOOSAOX-SRZ 7 a = mrnaat 
Gg5055 181 tdet4 | Nevative 1ESSSOSZEIEND 3210-1040 0.001 AXADDSAOX-SRZ 0.75~363] 10 | 24~55 Positive 555-1084-ND 1690 14.80 12.90 |ATHO10A0X43z 
075-55 | 5 | 10-14 | Negative |555-1057-2-No+ 3186.00/400 | AXAOOSAOX-SRZ 0.75 ~3.63 | 16 | 2.4~5.5 | Negative |555-1091-ND 1990 17.50 15.60 | ATHO1GAOX3Z 
075-55 | 3 | 83~14 | Negative /555-1049-1-ND 758 6.68 5.95 | AXAQ03A0X-SRZ 0.75~5.50| 10 | 8.3~14 | Negative |555-1079-ND 16.90 14.80 12.90 | ATAO10A0X3Z 
075-53 3 83-14 Negative ee ee ENR 0.75~55 | 16 | 8.3~14 | Negative |555-1087-ND 19.90 17.50 15.60 | ATAO16A0X3Z 
LO ~ On 0 ~ ositive ia! sal int é & i a ‘ 
07588 | 3 | 83.14 | Posttve |S85-10502.NDE Sr aaaniaane < | AXANDARONA Geo 0.8~3.63 | 25 | 45-55 Negative 555-1093-ND 23.46 20.70 18.29 | ATHO25A0X3Z 
075-363 | 6 | 24-55 | Negative |555-1073-1-ND {3.80 11.60  9.50|ATHOOGAOX-SRZ 08~5.5 | 25 | 6.0~14 | Negative |555-1095-ND 23.46 20.70 18.29 | ATSO25A0X3Z 
0.75~3.63 | 6 | 24~5.5 | Negative |555-1073-2-ND$ 3402.00/400 _| ATHOO6AOX-SRZ 0.8~3.63 | 30 | 4.5~5.5 | Negative |555-1094-ND 23.46 20.70 18.29 | ATHO30A0X3Z 
0.75~5.5 | 6 | 83~14 | Negative |555-1069-1-ND 13.80 11.60 9.50 / ATAOO6AOX-SRZ 0.8~5.5 | 25 | 6.0~14 | Negative |555-1097-ND 25.35 22.48 += 19.97 | ATSO25A0X3-PZ 
0.75~5.5 | 6 | 83~14 | Negative |555-1069-2-ND+ 3402.00/400 _| ATAOO6AOX-SRZ * iva) 
0.75~3.63 | 10 | 3.0~5.5 | Negative |555-1063-1-ND | 15.80 13.90 12.20|AXHO10AOX3-SRZ 059-60 | 3 | 45~14 | Positive eae BEE” = eto “50:20 NORODSAONE 
0.75~3.63 | 10 | 3.0~5.5 | Negative |555-1063-2-ND$ 2902.50/250 | AXHO10A0X3-SRZ 0.59~6.0 | 6 | 4.5~14 | Positive |555-1131-ND 12.55 11.04 9.69 | NSROOGAOX4Z 
075~3.63 | 16 | 3.0~5.5 | Negative |555-1067-1-ND 18.40 16.30 14.60 |AXHO1GAOX3-SRZ 0.59~6.0 | 10 | 4.5~14 | Positive |555-1132-ND 15.60 13.73 12.05 |NSRO1OAOX4Z 
0.75~3.63 | 16 | 3.0~5.5 | Negative | 555-1067-2-ND¢ 3442.50/250__ | AXHO16A0X3-SRZ 0.59~6.0 | 20 | 4.5~14 | Positive |555-1139-ND NEW! | 2060 18.18 16.07 |NSRO20A0X43Z 
0.75-5.5 | 10 | 10~14 | Negative /555-1061-1-ND 15.80 13.90 12.20/AXAO10A0X3-SRZ 
0.75~5.5 | 10 | 10~14 | Negative |555-1061-2-ND+ 2902.50/250 _| AXA010A0X3-SRZ 
075-55 | 16 | 10~14 | Negative |555-1065-1-ND 78.40 16.30 14.60 |AXAO16A0X3-SRZ 
0.75~5.5 | 16 | 10~14 | Negative |555-1065-2-ND+ 3442.50/250 _| AXAO16A0X3-SRZ 
075~3.63 | 10 | 24~5.5 | Negative |555-1081-1-ND 16.90 14.80 12.90 |ATHO10A0X3-SRZ 
0.75~3.63 | 10 | 24~5.5 | Negative |555-1081-2-ND$ 3071.25/250 _| ATHO10A0X3-SRZ 
0.75~3.63 | 16 | 24~5.5 | Negative |555-1089-1-ND 19.90 17.50 15.60 ATHO16A0X3-SRZ 
0.75~3.63 | 16 | 24~5.5 | Negative |555-1089-2-ND$ 3645.00/250 _| ATHO16A0X3-SRZ 
075~3.63 | 16 | 24~5.5 | Positive |555-1090-1-ND 79.90 17.50 15.60 |ATHO16A0X43-SRZ 
0.75~3.63 | 16 | 24~5.5 | Positive |555-1090-2-ND$ 3645.00/250 _| ATHO16A0X43-SRZ 
075-55 | 10 | 83-14 | Negative |555-1077-1-ND 16.90 14.80 12.90 |ATAO1OAOX3-SRZ 
0.75 ~ 5.5 10 8.3~14 | Negative |555-1077-2-ND$ 3071.25/250 ATA010A0X3-SRZ Output 1 Out Input Digi-Key Price Each Lineage Power 
0.75-5.5 | 10 | 83-14 | Positive /555-1078-1-ND 16.90 14.80 12.90 /ATAO10A0X43-SRZ Voltage | (A) | Voltage (V) |Part No. 1 10 100 | Part No. 
0.75~5.5 | 10 | 83~14 | Positive |555-1078-2-ND+ 3071.25/250 _| ATAO10A0X43-SRZ x Peart 
075-55 | 16 | 63-14 | Negative |555-1085-1-ND 79.90 17.50 15.60 |ATAO1GAOX3-SRZ ae 200 | 678 a S208 ASG ALAS EUUCONO ENS 
0.75~5.5 | 16 | 83~14 | Negative |555-1085-2-ND¢ 3645.00/250 __ | ATAO16A0X3-SRZ 3.3 15.0 | 36~75 |555-1105-ND 55.20 48.71 43.84 | KWO15A0F41Z 
075-55 | 16 | 83-14 | Positive /555-1086-1-ND 19.90 17.50 15.60 |ATAO1GA0X43-SRZ 33 250 | 36~75 |555-1113-ND 71.19 62.86 56.57 | QRWO25A0F1Z 
0.75~5.5 | 16 | 83~14 | Positive |555-1086-2-ND+ 3645.00/250 _ | ATAO16A0X43-SRZ 
33 15.0 | 36-75 | Negative [555-1104-1-ND [55.20 48.71  43.64|KWO15AOF41-SRZ 83) 35.0 | 86-75  [BSSaIIIAEND 87.10 76.90 69.20 | GRWO35ANFIZ 
3.3 15.0 | 36~75 | Negative |555-1104-2-ND+ 5386.50/140 _| KWO15A0F41-SRZ 33 35 36~75 |555-1119-ND 24.70 21.60 19.74 | SWOO3ASF91Z 
060~3.63 | 3 | 24~5.5 | Negative |555-1120-1-ND 763 6.74 6.02 |APTHOOSAOX-SRZ 50 250 | 36-75 155541112-ND 3710 7690 69.20 |aRWO25A0A1zZ 
0.60~3.63 | 3 | 24~5.5 | Negative |555-1120-2-ND$ 2106.00/400 _| APTHOO3AOX-SRZ 
0.60~3.63 | 3 | 24~5.5 | Negative |555-1122-1-ND 7418 6.34 5.67 |APXHOOSAOX-SRZ 5.0 3.0 | 36~75  )555-1117-ND 25.90 22.40 20.30 | SWOOSADA91Z 
0.60~3.63 | 3 | 24~5.5 | Negative |555-1122-2-ND$ 1981.80/400___| APXHOO3A0X-SRZ 12.0 6.0 36~75  |555-1098-ND 52.08 45.98 41.43 | EQWOOGAOB1Z 
0.60~3.63 | 6 | 24~5.5 | Negative |555-1121-1-ND 12.98 11.16  9.66|/APTHOOGAOX-SRZ ra 
0.60~3.63 | 6 | 24~5.5 | Negative |555-1121-2-ND$ 3418.20/400 _| APTHOO6AOX-SRZ vay 180) 36-75 TE AG.5G: © 18:88" © 241-16; UBWOIBADE IZ 
060~3.63 | 6 | 24~5.5 | Negative |555-1123-1-ND 7251 10.76 9.31 |APXHOO6AOX-SRZ 12.0 10.0 | 36~75 |555-1111-ND 87.10 76.90 69.20 | QRWO10A0B1Z 
0.60 ~ 3.63 6 2.4~5.5 | Negative |555-1123-2-ND$ 3294.00/400 APXHOOGAOX-SRZ 12.0 1.2 36~75 |555-1115-ND 25.90 22.40 20.30 |SW001A2B91Z 
059-55 | 3 | 45-14 | Negative /555-1124-1-ND 792 6.99 6.25 |APTSOO3A0X-SRZ 
0.59~5.5 | 3 | 45~14 | Negative |555-1124-2-ND+ 2187.00/400 _| APTS003A0X-SRZ 
059-55 | 3 | 45-14 | Negative /555-1126-1-ND 747 6.60 5.90 |APXSO03A0X-SRZ Fil 
0.59~5.5 | 3 | 45~14 | Negative |555-1126-2-ND+ 2062.80/400 _| APXSO03A0X-SRZ ilters 
059-55 | 6 | 45-14 | Negative |555-1125-1-ND 72.68 11.19 10.00/APTSOOGAOX-SRZ = : 5: 
059~55 | 6 | 45~14 | Negative |555-1125-2-ND¢ 3499.20/400 _| APTSOOGAOX-SRZ on ee BlorKey Price Each Pineage Power 
059-55 | 6 | 45-14 | Negative [5551127-1-ND | 1223 10.79  9.64/APXSOO6AOX-SRZ (Ay avottanel(W)i|arNo’ LOO RartNGt 
059~5.5 | 6 | 45~14 | Negative |555-1127-2-ND$ 3375.00/400 __| APXSO06AOX-SRZ 10 100 = |555-1101-ND | 18.80 16.55 14.40 | FLTR100V10Z 
0.60~3.63 | 12 | 24~5.5 | Negative |555-1128-1-ND 19.23 16.97 15.17 |APTHO12A0X3-SRZ 20 100 |555-1102-ND | 28.10 25.20 21.95 | FLTRI00v20z 
0.60~3.63 | 12 | 24~5.5 | Negative |555-1128-2-NDg 3317.63/250 __ | APTHO12A0X3-SRZ 5.0 75 |555-1103-no | 17.00 15.00 13.30 | FLTR7svosz 
069-55 | 12 | 45-14 | Negative |555-1129-1-ND 79.52 17.23 15.40 |APTSO12A0X3-SRZ 
0.69~5.5 | 12 | 45~14 | Negative |555-1129-2-ND+ 3368.25/250 _| APTS012A0X3-SRZ 
30-60 | 10.0 | 18-30 | Positive [555-1106-1-ND | 23.00 20.19 18.13 |AXBO30X43-SRZ ‘ 
3.0~6.0 | 100 | 18~30 | Positive |555-1106-2-ND¢ 3813.75/250 | AXBO30X43-SRZ NEW! Compact Power Line Platform 
33 35 | 36-75 | Negative (555-1118-1-ND | 25.90 22.40 20.30|SWOO3AS5F91-SRZ Features: 
3.3 3.5 | 36~75 | Negative |555-1118-2-ND$ 2652.75/150 __| SWOO3A5F91-SRZ + DG output overvoltage, overcurrent, overtemperature protections 
50-150 | 80 | 20~30 | Positive |555-1107-1-ND | 2330 20.50 18.40|AXBO50X43-SRZ + Redundant, parallel operations with active load sharing 
5.0~15.0 | 80 | 20~30 | Positive |555-1107-2-ND+ 3915.00/250 _| AXBOS0X43-SRZ + AC input overvoltage and undervoltage protections 
5.0 3.0 36~75 | Negative | 555-1116-1-ND 25.90 22.40 20.30) SWO03A0A91-SRZ ¢ RS485 communication bus for use with Lineage Power controllers 
5.0 3.0 | 36~75 | Negative |555-1116-2-ND$ 2652.75/150 __ | SWO03A0A91-SRZ * Power: 1200W at 120V: 1800/2000W at 200 ~ 240V and at 36 ~ 72Vdc 
+ Tape and Reel * Compact 1-RU form factor providing 20W/in3 
* Dual-redundant PMBus compliant 12C communication busses 
* PoE Compliant; 2250V output isolation to chassis/signals 
SIP Digi-Key Price Each Lineage Power 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
1800W Rectifier, CP1800AC52 565-1133-ND 560.77 485.97 429.32 | 108994546 
2000W Rectifier, CP2000AC54PE 555-1134-ND 576.39 508.57 449.29 |CC109120722 
Rectifier Shelf, C13 AC Input, Common DC Output |555-1135-ND 640.43 565.08 499.21 | 108994538 
AC Input Cable: IEC 320, C13 (High Temperature) % a 
Output [1Out] Input | On/Off | Digi-Key Price Each Lineage Power SE TEDaDD Cia (HEA Te Feet 5 See A0EG' 1B:AT _ Te.e6: [BAO 1182 
Voltage (A) | Volt. (V) Logic | Part No. 1 10 100 | Part No. Nput Cable: A igh Temperature, : 4 
ge | (A) W) gi Straight Plug, 515P Piug, 14AWG, 10 Feet 555-1137-ND 37.33 32.94 29.10 |CC848776105 
0.75~3.63| 3 |24~5.5 | Negative |555-1055-ND 744 6.30 5.63 |AXHOOSAOXZ : 
re DC Output Gable Set: 10AWG, 10 Feet 555-1138-ND | 12593 111.11 98.16 | 848748987 
0.75 ~3.63| 3 | 2.4~5.5 | Positive |555-1056-ND 7.26 6.41 _5.73_ | AXHOO3AOX4Z (1 Black and 1 Red) ; : . 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EMERSON DC-DC Converters 


CXA10 Series — [Roxs 
Single and Dual |@ 
Output 10 Watt 


Delivers single and dual output voltages 
covering 3.3V, 5V, 12V, +5V, and +12V. 
Features: 

¢ Fully compliant with ETS 300 386-1 * App- 
roved to EN60950, UL1950, CSA C22.2 No. 
950 * High demonstrated reliability with con- 
servative component deratings 


40 
to (10.16) 49 


(2.54) + |---| (10.16) 
t 


30 
(7-62) 


Formerly . ARTES EN’. 


Dim. Inches (mm) 


Dual 
1. + Input 
2. - Input 
3. + Output 
4. Common 
5. - Output 
6. Remote 
ON/OFF 


Single 
1. + Input 
2. - Input 
3. + Output 
4. No Pin 
5. - Output 
6. Remote 
ON/OFF 


Input Output Output 
Voltage Voltage Current | Digi-Key Price Emerson 

(VDC) (V) (Max.) (A) | Part No. Each Part No. 

18~75 3.3 2.0 393-1191-ND 46.66 CXA10-48S3V3J 
18~75 5.0 2.0 393-1192-ND 46.66 CXA10-48S05J 
18~75 12 0.83 393-1193-ND 46.66 CXA10-48S12J 
18 ~75 #12 0.41 393-1194-ND 51.32 CXA10-48D12J 


SMTO5E and SMT15E Series Single Output 


Non-isolated DC/DC converters packaged in a surface-mount footprint giving designers a cost effective 
solution for conversion. Ideal solution where board space is at a premium or tighter card pitch is required. 
The ultra-wide voltage trim range offers major advantages to users. It is no longer necessary to purchase a 
variety of modules in order to cover different output voltages. 


SMTxxE-12W3V3J: 


¢ Trim range: 0.8 ~ 3.63V ¢ Set at default voltage of 0.8V 


SMTOSE-05W3V3J: 


¢ Trim range: 0.75 ~ 3.63V ¢ Set at default voltage of 0.75V * When Vin 2 4.5V, then Vout can be adjusted 
from 0.75 ~ 3.63V * When Vin < 4.5V, then Vout can be adjusted from 0.75 ~ 2.75V 


SMT15E-05W3V3J: 


¢ Trim range: 0.8 ~ 3.63V * Set at default voltage of 3.3V * When Vin > 4.5V, then Vout can be adjusted 
from 0.8 ~ 3.63V * When Vin < 4.5V, then Vout can be adjusted from 0.8 ~ 2.75V 


SMT15E-05S3V3J: 


¢ Trim range: 0.8 ~ 3.63V * Set at default voltage of 3.3V * When Vin > 4.5V, then Vout can be adjusted 
from 0.8 ~ 3.6V * When Vin < 4.5V, then Vout can be adjusted from 0.8 ~ 2.75V 


a3) 1. Vin 


ola 
(8.64) 
= 


10.06 
(1:52) 


+—0.8 (20.32) —| 


0.039(1.0)+ 
0.039(1.0) 
+ 


2. Ground 

3. Trim 

4. Vout 

5. Remote 
ON/OFF 


Dim. Inches (mm) 


1. Remote 
ON/OFF 


2. Vout 
3. Trim 
4. Ground 


3. Trim 


0.048(1.22) +! 


}—0.8 (20.32) —| 


1. Remote ON/OFF 
2. Remote Sense + 


5. +Vin 


4, +Vout 
5. Ground 
6.+Vin 


Input Output Output Output 
Voltage Voltage Current Power | Digi-Key Price |Emerson 
Fig. (VDC) (V) (A) Max. | (W) Max. | Part No. Each Part No. 
I 10~14 | 0.8 ~ 3.63 5 16.5 393-1181-ND 18.34 | SMTOSE-12W3V3J 
2 3.0~5.5 | .75 ~ 3.63 5 18.15 393-1182-ND 18.34 | SMTOSE-O5W3V3J 
10~14 | 0.8 ~ 3.63 15 49.5 393-1183-ND 29.54 | SMT15E-12W3V3J 
3 4.5 ~5.5 3.3 15 54.45 393-1184-ND 29.54 | SMT15E-05S3V3J 
3.0~5.5 | 0.8 ~ 3.63 15 54.45 393-1185-ND 29.54 | STM15E-05W3V3J 


Typhoon™ SMT12F Series 


The SMT12F series is a new range of 
ultra-compact non-isolated point-of-load 
converters for space-critical applications. 
A key advantage of the SMT12F is that 
it only needs the addition of five 22uF 
ceramic output capacitors to provide a 
complete full-specification, high efficiency 
POL solution with transient response 
capabilities that extend up to 300A/ 
us. The total board space required for 
the module and capacitors is a mere 
300mm2, facilitating easy co-location 
with the load. 


. Trim: A1% 

. Margin+ 

. Remote 
ON/OFF 

. Margin- 

. V sense + 

. V sense - 

. +Vout 

. Ground 

. +Vin 

. Power Good 


0.108 (2.60) = 
0.188 (4.76)_5 

0.278 (6.92) 4 
0.358 (9.08)-3 

0.443 (11.24) 2 
0.528 (13.40)"" 


Dim. Inches (mm) 
0.000 
(0.00) 


—0.000 (0.00) 
8 -0.098 (2.48) 


9 -0.250 (6.35) 


Ho-0.580 (14.73) 


| 0.630 
(16.00)/°,¢ 


|0.520 
3. 


(13.46) 


Input Output Output 
Voltage Voltage Current | Digi-Key Price Emerson 
(V) (V) (Max.) (A) | Part No. Each Part No. 
3.0~5.5 0.9 ~ 3.3 12 393-1204-ND 29.52 SMT12F-05W3V3J 


Typhoon™ SMT15F 


The SMT15F-12 series are non-isolated DC/DC 
converters packaged in a surface-mount footprint 
giving designers a cost effective solution for 
conversion from a 12V source. The SMT15F-12 
has an input range of 10.8V ~ 13.2V and offers an 
output voltage range from 1.0V ~ 1.8V with a 15A 
load, which allows for maximum design flexibility 


and a pathway for future upgrades. 


Series 


1.4Vin 

2. GND 

3. +Vout 

4. Trim 

5. +Vsense 

6. Remote 
ON/OFF 


Dim. Inches (mm) 
0.039 (1.00) 


OO 


oO 


Input Output Output 
Voltage Volatage Current | Digi-Key Price Emerson 
(Vv) (V) (Max.) (A) | Part No. Each Part No. 
10.8 ~ 13.2 1.2 15 393-1149-ND 40.58 SMT15F-12S1V2 
10.8 ~ 13.2 1.2 15 393-1205-ND® 36.90 SMT15F-12S1V2J 


@ RoHS Compliant 


SIL15C and SIL20C Series 


The SIL15C and SIL20C Series 
are a new high density open frame 
non-isolated converters for space- 
sensitive applications. Each model 
has a wide input range (4.5V ~ 5.5V 
or 10.2V ~ 13.8V) and offer a wide 
0.9V ~ 3.3V/5V output voltage range 
with a 15A/20A load. An external 
resistor adjusts the output voltage 
from its pre-set value of 0.9V to any 
value up to the maximum allowed 
value for that model. 


ESD, 
Dlrermel 2 


era 


- Vout 
. Vout 
- Vout 
. Trim 


. Remote 
ON/OFF 


. Inches (mm) 


. Power Good 
. Ground 

. Ground 

. Reserved 

. Vin 

. Vin 


Input Output Output 
Voltage Voltage Current Digi-Key Price /Emerson 
(Vv) (V) (Max.) (A) Part No. Each _ /Part No. 
10.2 ~ 13.8 0.9 ~ 5.0 15 393-1186-ND 16.80 /SIL15C-12SADJ-VJ 
45~5.5 0.9 ~ 3.3 20 393-1187-ND 19.68 |SIL20C-O5SADJ-VJ 
10.2 ~ 13.8 0.9 ~ 5.0 20 393-1188-ND 19.68 |SIL20C-12SADJ-VJ 


SIL30C and SIL40C Series 


The ultra-wide output voltage trim range offers major advantages to users who select the SIL80C-12SADJ 
or SIL40C-12SADJ series. It is no longer necessary to purchase a variety of modules in order to cover 
different output voltages. The output voltage can be trimmed in a range of 0.9V ~ 5.0V. When the SIL30C- 
12SADJ or SIL40C-12SADJ series converter leaves the factory the output has been adjusted to the default 


voltage of 0.9V. 
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cant iii 


Dim. Inches (mm) 


anit 
(2.54) 


2.300 (58.42) 


Input Output Output 
Voltage Voltage Current | Digi-Key Price Emerson 
(Vv) (Vv) (Max.) (A) | Part No. Each Part No. 
10.2 ~ 13.8 0.9~5 30 393-1189-ND® 29.54 | SIL30C-12SADJ-VJ 
10.2 ~ 13.8 0.9~5 40 393-1146-ND 33.42 SIL40C-12SADJ-V 
10.2 ~ 13.8 0.9~5 40 393-1190-ND® 30.92 SIL40C-12SADJ-VJ 
@ RoHS Compliant 


Typhoon™ Ejighth-Brick Series 


This is a new high efficiency, open- 
frame, low profile, single board, 
isolated DC/DC converter series in an 
industry standard eight-brick footprint 
that provides up to 100W of output. The 
series delivers very high output current 
at low voltages, and excellent useable 
power for today’s high performance 
applications. Full international safety 
approval including EN60950 VDE and 
UL/cUL60950, reduces compliance 
costs and time to market. The remote 
ON/OFF logic is negative. 


. Vine 
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. Sense+ 
- Vout+ 


. Vout+ 0.45 
11.4) (7.62) 
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°2 
23 
0.300 


145 (3.68) 


Dim. Inches (mm) 


-— 2.30 (58.4) + 9 0.040 
2.00 (50.80) + 
ro. 

ol 


(1.02) 6 ples. 
0.1 


@ 0.062 
(1.57) 2 ples. 


Input Output Output 
Voltage Voltage Current | Digi-Key Price Emerson 
(V) (Vv) (Max.) (A) | Part No. Each Part No. 
36 ~ 75 2.5 20 393-1126-ND 89.08 |LES20A48-2V5RE 
36 ~ 75 2.5 20 393-1196-ND@ 96.30 |LES20A48-2V5REJ 
36 ~ 75 5.0 10 393-1198-ND@ 96.30 |LES10A48-5VOREJ 
36 ~ 75 1.2 50 393-1121-ND 95.02 |LES50A48-1V2RE 
36 ~ 75 1.2 50 393-1199-ND® 102.72 |LES50A48-1V2REJ 
36 ~ 75 2.5 25 393-1127-ND 89.08 |LES25A48-2V5RE 
36 ~ 75 2.5 25 393-1200-ND@ 96.30 |LES25A48-2V5REJ 
36 ~ 75 3.3 25 393-1201-ND@ 96.30 |LES25S48-3V3REJ 
36 ~ 75 3.3 30 393-1203-ND@ 126.26 |LES30A48-3V3REJ 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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& 
EMERSON. DC-DC Converters (cont) 


Dim. Inches (mm) 


Typhoon™ 
Quarter-Brick Series 


Specifications: 

Dual Output: 

¢ Input voltage range: 48V nominal, 36 ~ 
75VDC 

Narrow Input IBC: 

* Quarter-Brick, isolated, intermediate bus 
converter (IBC) 


eInput voltage range: Nominal 48VDC, 
+10%VDC 
Wide Input IBC: 


¢ This series is a Quarter Brick, wide-input 
intermediate bus converter (IBC) 


¢ Input voltage range: 36 ~ 75VDC. 


© 0.040 
(1.02) 7x 


0.250 (6.35) 
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4 t+ 0.125 
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. Trim 
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1 +Vin 
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3 -Vin 

4 +Vout 
5 -Vout 


0.73 (18.42) 


EMERSON 


Input Output Output Output 
Voltage Voltage Current Power | Digi-Key Price |Emerson 
Fig. (VDC) (Vv) (A) Max. | (W) Max. | Part No. Each _ |Part No. 
2.95 ~ 3.65| 0.8 ~ 2.5 30 75 393-1099-ND 45.72 |PTHO3030WAS 
3 2.95 ~ 3.65| 0.8 ~ 2.5 30 75 393-1162-ND® 45.72 |PTHO3030WAZ 
45~5.5 | 0.8~3.6 30 108 393-1171-ND® 45.72 |PTHOS030WAD 
45~5.5 | 0.8~3.6 30 108 393-1172-ND@ 45.72 | PTHOSO30WAZ 
2.95 ~ 3.65] 0.8 ~ 2.5 6 15 393-1155-ND® 14.02 |PTHO3050WAZ 
2.95 ~ 3.65] 0.8 ~ 2.5 6 15 393-1156-ND® 14.02 |PTHO3050WAD 
4 45~5.5 | 0.8~3.6 6 21.6 393-1163-ND® 14.02 |PTHOSOSOWAD 
45~5.5 | 0.8~3.6 6 21.6 393-1164-ND® 14.02 |PTHOSOSOWAZ 
10.8 ~ 13.2 | 1.2~5.5 6 33 393-1173-ND@ 14.02 _|PTH12050WAD 
10.8 ~ 13.2 | 1.2 ~5.5 6 33 393-1174-ND@ 14.02 |PTH12050WAZ 
2.95 ~ 3.65] 0.8 ~ 2.5 10 15 393-1157-ND® 19.90 |PTHO3060WAZ 
2.95 ~ 3.65] 0.8 ~ 2.5 10 15 393-1158-ND® 19.90 |PTHO3060WAD 
45~5.5 | 0.8~3.6 10 36 393-1102-ND 19.90 |PTHOSO60WAH 
5 45~5.5 | 0.8~3.6 10 36 393-1165-ND® 19.90 |PTHOSO60WAD 
45~5.5 | 0.8~3.6 10 36 393-1166-ND® 19.90 | PTHOSO60WAZ 
10.8~ 13.2} 1.2~5.5 10 55 393-1175-ND® 19.90 |PTH12060WAD 
10.8 ~ 13.2] 1.2~5.5 10 55 393-1176-ND® 19.90 |PTH12060WAZ 
@ RoHS Compliant 


= 


Specifications: 


* Single Output * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Fig. 1 — ATHO6 Series: * Non Isolated * SMT 


DC-DC Converters 


Formerly SeKR 


Dim. Inches (mm) 


Fig. 2— ALO25 and ALO40 Series: « 1/8 Brick 
* Negative Logic * No Load Regulation 


Output Voltage Input Output 
Nominal (V) Voltage | Current | Digi-Key Price |Emerson 
i 2) (V) (Max.) (A) | Part No. Each _ | Part No. 
Dual Output - Fig. 1 
1.2 3.3 36 ~ 75 15A/15 |393-1136-ND 155.77 _|LQD30A48-3V3-1V2RE 
Wide Input IBC - Fig. 2 — RoHS Compliant 
12 = 36 ~ 75 14 393-1195-ND 87.60 | TQW14A-48S12RJ 


PTH Series 


jq__1.37(34.8) 


The next generation series of non-isolated DC/DC converters offering some of the 
most advanced POL features available in the industry. The primary new feature 
provides for sequencing between multiple modules, a function, which is becoming 
a necessity for powering advanced silicon including DSP’s, FPGA’s and ASIC’s 
requiring controlled power-up and power-down. 


Dim. Inches (mm) 


A 470pF electrolytic input capacitor is required for 
proper operation (560uF on PTH12010 series). 
1. Ground 
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A 1000pF electrolytic input capacitor is required for 
proper operation (560y)F on PTH12020 series). 
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A 1500pF electrolytic input capacitor is required for 
proper operation (560uF on PTH12030 series). 


1. Ground 6. Vo Sense 11. Track 


10.125 
“1. (3.18) 
708 


0.125(3.18)- 
0.375" 
(9.52), 


0.375" 


2. Vin 7. Ground 12. Margin 

3. Ground 8. Vout Down 

4. Inhibitt 9. Vout 13. Margin Up 
5. Vo Adjust 10. Ground 


| 0.87 (22.1) 
0.750. 
F_(19.06) —4 

$4 


0.06 
(1.52)_| 
0.125 4 
(3.18) 


0.15 0.45 


o.t25t ley 
. Les 
3.8) Io 


0. 125 (3.18) 


1. GND 
2. Track 
3. Vin 


4. Inhibit 
5. Vo Adjust 
6. Vout 


Fig. 3 - AEO25 and AEO40 Series: « 1/8 Brick 
° Negative Logic 
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Fig. 5 — ATH30 Series: * Non Isolated * SMT 
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Fig. 4 —- ATH22 Series: * Non Isolated * SMT 
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(9.52), t Denotes negative logic: : : Vin Digi-Key Price [Emerson 
| Open = Normal operation Ground = Function active Fig.| V Out | Watts |1 Out Range Part No. Each | Part No. 
ATHO6 Series — Point-of-Load Alliance, 
a ne, : RoHS Compliant 
A 100uF electrolytic input capacitor is required for 0.8 ~ 2.5V| 33W | 6A 3~3.6V |454-1244-ND 15.42 | ATHO6T033-9SJL 
| 0.87(22.1) J proper operation. 
-—0.75(19.06) 1 |0.8~3.6V] 33W | 6A | 4.5~5.5V |454-1245-ND 15.42 | ATHOGTO5-9SJL 
: . pion : Her - va “aust 1.2~5.5V| 33W | 6A | 10.8 ~ 13.2V |454-1246-ND 15.42 | ATHO6K12-9SJL 
oi tae - Inhibit vot ALO25 Series — Open Frame/ Low Profile, 
al t Denotes negative logic: ; : RoHS Compliant 
Open = Normal operation Ground = Function active 2 12V 66w | 4A 36~75V — |454-1172-ND 55.43 | ALOO4B48N-L 
ALO40 Series — Open Frame/ Low Profile, 
RoHS Compliant 
._ 0.995(25.27) _. A 330uF electrolytic input capacitor is required for 2 1.5V 120W | 40A 36~75V  |454-1182-ND 62.36 |ALO40M48N-L 
0.125(8.18) 2 pies| proper operation (S60uF on PTH12060 series). 1.2v |120w]| 40a | 36~75V_ | 454-1183-ND 62.36 | ALO40K48N-L 
63), 1. Ground 5.VoSense 9. Margin Down AEO25 Series — Baseplate Construction, 
| LM 2. Vin 6. Vout 10. Margin Up RoHS Compliant 
3. Inhibitt 7. Ground 12v. | 6ew | 4A 36~75V  |454-1184-ND 59.39 |AEO04B48N-L 
4.Vo Adjust 8. Track 3.3av | 6ew|20A| 36~75V |454-1186-ND 59.39 | AEO20F48N-L 
bg t Denotes negative logic: bates 3 1.8v | 66ew | 254] 36~75V_ |454-1187-ND 59.39 | AEO25Y48N-L 
Open = Normal operation Ground = Function active 1.5V eew | 254 36 ~ 75V 454-1188-ND 59.39 | AEO25M48N-L 
1.2v | 6ew | 254] 36~75V_ |454-1189-ND 59.39 | AEO25K48N-L 
Input Output Output Output AEO40 Series — Baseplate Construction, 
Voltage Voltage | Current Power | Digi-Key Price |Emerson RoHS Compliant 
Fig.| (VDC) (Vv) (A) Max. | (W) Max. | Part No. Each | Part No. jav |120w] 10A] 36~75V | 454-1190-ND 69.28 |AEO10B48N-L 
2.95 ~3.65| 0.8~2.5 15 37.5 |393-1159-ND@ 23.54 |PTHO3010WAD 5V |120W| 20A| 36~75V |454-1191-ND 69.28 | AEO20A48N-L 
2.95 ~ 3.65| 0.8 ~ 2.5 15 37.5 393-1160-ND® 23.54 | PTHO3010WAZ 3 1.8V 120W | 40A 36 ~ 75V 454-1193-ND 69.28 |AEO40Y48N-L 
45~55 | 0.8~36 15 54 393-1167-ND@ 23.54 |PTHO5010WAD aes 7 
1) 45-55 | 08-36 15 54 393-1168-ND@ 23.54 | PTHO5010WAZ 16V | 120W)40A) 96 ~75V laa cscecial pies Geena 
10.8~13.2| 1.2~5.5 12 66 |393-1177-ND@ | 23.54 |PTH12010WAD 1.2V | 120W| 40A | 86 ~75V  [BSeaiISeaND) 69.28 | AEO40K48N-L 
10.8~13.2| 1.2~5.5 12 66 393-1178-ND@ 23.54 | PTH12010WAZ ATH22 Series — Point-of-Load Alliance 
45~55 | 08~36 22 79.2 |393-1169-ND@ 34.12] PTHOS020WAD 4 | 12~5-5V] 99W ] 184 | 10.8 ~13.2V [454-1116-ND 37.52 |ATH18K12-9SJ 
2 ace - ne i e a 7 ie a Hee te pects 0.8~3.6V| 99W | 22A| 4.5~5.5V | 454-1118-ND 37.52 _|ATH22T05-9SJ 
10.8~132| 1.2~55 18 99 _|393-4180-ND@ | 34.12 |PTH12020WAZ ATH Sones — Point of road Alence 
3 1295-3651 08-25 30 75 393-1161-ND@ 45.72 | PTHO3030WAD 5 ]08~25v]/143w] 30A | 3~3.6V  |454-1120-ND 46.53 _|ATH30T033-9SJ 
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Switchi 


ng AC-DC 


EMERSON. Power Supplies 


Emerson's LP Series of low power switchers offer outstanding performance, price and 
reliability as well as the latest in high technology performance. These switchers range from 
25W ~ 350W of power and come in a wide variety of configurations. Available as a single 


or multiple output with many different output voltage combinations, these compact models 
are ideally suited to a wide variety of applications in telecommunications, computers, 
computer peripheral, test and industrial equipment, medical instrumentation and business 


Formerly KL 


Single Outputs machines. 
Total Dimensions Mating Connectors 
Power Output Min. Inch (mm) Housing Housing Digi-Key Price Each Emerson 
Watts 1 Load LxWxH Input Output Contacts | Part No. a 10 25 50 Part No. 
LPS40 Series — Single Outputs 
40-50 5V@8A OA WM2123 WM2126 | WM2313 |454-1073-ND 49.49 aa7 38.79 37.45 |LPS42 
40-50 12V@3.3A OA 5.0x3.0x114 wo2123 wm2i26 | WM2313 |454-1070-ND 49.49 41.47 38.79 37.45 |LPS43 
40-50 2aV @ 1.64 OA (127.0x 76.2 x 29.0) | — w2123 we2i2e | WM2313 | 454-1071-ND 49.49 41.47 38.79 37.45 |LPS45 
40-50 48V @ 0.9 OA wo2123 we212e | wM2313 |454-1072-ND 49.49 41.47 38.79 37.45 |LPS48 
LPS5O Series — Single Outputs 
55 BV@TIA OA w2i23 WM2126 | WM2313 |454-1167-ND 53.45 44.78 41.90 40.45 |LPS52 
60 12V @5A OA tee wo2123 wo2i2e | WM2313 | 454-1162-ND 53.45 44.78 41.90 40.45 |LPS53 
60 15V @ 4A OA (101.60 x 50.80 wo2123 we2i26 | WM2313 | 454-1163-ND 53.45 44.78 41.90 40.45 |LPS54 
60 24 @ 2.58 OA x 33.0) wo2123 wo2i26 | WM2313 | 454-1164-ND 53.45 44.78 41.90 40.45 | LPS55 
60 48V @ 1,25A OA wo2123 wo2126 | WM2313 |454-1165-ND 53.45 44.78 41.90 40.45 | LPS58 
LPS60 Series — Single Outputs 
60 15V @ 4A OA 5.0x3.0x 1.65 wM2i23 WM2126 | WM2313 |454-1196-ND 65.25 54.67 51.15 49.38 |LPS64 
60 24 @ 2.58 OA (127.0x 76.2 x 41.9) | __ WM2123 wo2i2e | wM2313 |454-1197-ND 65.25 54.67 51.15 49.38 |LPS65 
LPS250 Series — Single Outputs 
250 5V@50A T50A 454-1204-ND 283.90 24842 235.11 226.24 | LPS252-C 
250 12V@21A 0.63A 454-1207-ND 283.90 248.42 «=«235.11 «226.24 | LPS253-C 
250 12V.@21A 0.63A one cio? 550.) 454-1208-ND 336.80 294.70 «278.92 —=«-268.39_—| LPS253-CEF 
250 15V @ 16.7A 0.50A 454-1211-ND 336.80 294.70 + ~—«278.92 ~—=s«-268.39_—‘| LPS254-CEF 
250 15V @ 16.7A 0.50A = = — — |454-1212-ND 319.17 279.28 ~—=«264.32~—=«254.34 | LPS254-CF 
250 24V @ 10.4A 0.32A 454-1213-ND 283.90 248.42 235.11 ~-226.24 | LPS255-C 
250 24V @ 10.44 0.32A eeasiznn 550.) = = — — |454-1214-ND 336.80 294.70 «278.92 —=«-268.39_—‘| LPS255-CEF 
250 24V @ 10.44 0.32A = = — | 454-1215-ND 319.17 279.28 264,32 —=—254.34 | LPS255-CF 
Connector Kit for LPS250 Series 454-1241-ND 9.90 7.76 7.36 7.42 | 70-841-005 
LPS350 Series — Single Outputs 
350 5V@70A OA 454-1222-ND 409.98 357.08 343.85 330.63 | LPS352-CF 
350 12V @ 29.24 OA 454-1224-ND 409.98 «357.08 + + 343.85 +~—=«-330.63 ‘| LPS353-CEF 
350 12V @ 29.24 OA one cio? 1885) 454-1225-ND 409.98 357.08 343.85 +~—=«-330.63 | LPS353-CF 
350 15V @ 23.3A OA 454-1227-ND 409.98 «357.08 343.85 +~—=«-330.63 ‘| LPS354-CEF 
350 15V @ 23.3A OA 454-1228-ND 409.98 357.08 «343.85 ~—=«330.63_—|LPS354-CF 
350 24V @ 14.6A OA 454-1229-ND 375.81 327.33. + +~+«315.20 303.08 |LPS355-C 
350 24V @ 14.6A OA one ei? 188.5) = = — — |454-1230-ND 409.98 357.08 343.85 +—=«-330.63_—‘|LPS355-CEF 
350 24V @ 14.6A OA = = — | 454-1231-No 409.98 357.08 343,85 ~—-330.63_|LPS355-CF 
Connector Kit for LPS350 Series 454-1242-ND 9.90 7.76 7.36 7.42 |70-841-011 
NTS350 Series — Single Outputs 
350 127 @ 16.64 OA wM2i23 wMs037 | WM2313 |454-1168-ND 38146 33224. +~+«<91993 ~~+«307.63 ~~ NTS353 
350 12V @ 29.24 OA 7.0x4.0x15 wo2123 wms037 | WM2313 | 454-1169-ND 406.33 353.91 340.80 ~—=«-327.69_—_| NTS353-CF 
350 48V @ 4.2 OA (177.8 x 101.6 x 38.1)|  wM2i23 wms037 | WM2313 | 454-1170-ND 381.46 332.24 ~=—« 319.93 -~—307.63_—_‘| NTS358 
350 48V @7.3A OA wo2123 wes037 | WM2313 |454-1171-ND 406.33 353.91 340.80 ~—327.69_| NTS358-CF 


Note: The -CF suffix added to the manufacture part number indicates cover with top fan, add 1.0” to height. The -CEF suffix added to the manufacture part number indicates cover with dual end fan cover and AC inlet, add 1.32” to length. 


Multiple Outputs 


Total Dimensions Mating Connectors 
Power v1 v2 V3 v4 Inch (mm) Housing Housing Digi-Key Price Each Emerson 
Watts Min/Max A Min/Max A Min/Max A Min/Max A LxWxH Input Output Contacts | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
LPT25 Series - Triple Outputs — RoHS Compliant 
25-40 5V @0.3A/3A | 12V @ 0.1A/1.5A | -12V @ OA/0.5A — 5.0 x 3.0.x 1.14 WM2123 WM2126 WM2313 | 454-1078-ND 43.55 36.49 34.14 32.96 |LPT22 
25-40 5V @ 0.3A/3A | 12V @ 0.1A/1.5A | -5V @ OA/0.5A = (127.0 x 76.2 x 29.0) WM2123 WM2126 WM2313 | 454-1079-ND 47.51 39.81 37.24 35.96 |LPT24 
LPT40 Series - Triple Outputs 
40-50 |3.3V@0.5A/4A| 5V @O0A/1.5A | 12V @ OA/0.5A _ WM2123 WM2126 WM2313 | 454-1077-ND® 59.39 49.76 46.55 44.94 |LPT41 
40-50 5V @0.4A/4A | 12V @0.2A/2A |-12V @ OA/0.5A = WM2123 WM2126 WM2313 | 454-1075-ND® 45.53 38.15 35.69 34.46 |LPT42 
40-50 5V @0.5A/6A | 12V @ 0A/0.5A |-12V @ OA/0.5A _ 5.0 x 3.0x 1.14 WM2123 WM2126 WM2313 | 454-1076-ND® 51.47 43.13 40.34 38.95 |LPT43 
40-50 | 5V@O.4A/4A | 12V @0.2A/2A | -5V @ 0A/0.5A = (127.0 x 76.2 x 29.0) wm2i23 | WM2126 | WM2313 | 454-1080-ND 5147 43.13 40.34 38.95 | LPT44 
40-50 5V @0.4A/4A | 15V @0.2A/2A | -15V @ OA/0.5A _ WM2123 WM2126 WM2313 | 454-1081-ND® 51.47 43.13 40.34 38.95 |LPT45 
40-50 5V @ 0.4A/4A | 24V @0.2A/1A | -12V @ OA/0.5A _ WM2123 WM2126 WM2313 | 454-1074-ND® 51.47 43.13 40.34 38.95 | LPT47 
LPT60 Series - Triple Outputs — RoHS Compliant 
60 5V @0.7A/7A | 12V @0.3A/3A |-12V @ OA/0.7A _ WM2123 WM2104 WM2313 | 454-1200-ND 59.13 49.54 46.35 44.75 |LPT62 
60 5V @0.7A/7A | 15V @ 0.3A/2.8A | -15V @ OA/0.7A = 5.0 x 3.0 x 1.65 WM2123 WM2104 WM2313 | 454-1201-ND 69.32 58.08 54.34 52.46 |LPT63 
60 5V@O.7A/7A | 12V @ 0.3/3 | -5V @ 0A/0.7A = (127.0 x 76.2 x 41.9) wm2123 | WM2104 | WM2313 | 454-1202-ND 69.32 58.08 5434 52.46 |LPT64 
60 5V @ 0.7A/7A | 24V @ 0.1A/1.5A | 12V @ 0A/0.7A = WM2123 WM2104 WM2313 | 454-1203-ND 69.32 58.08 54.34 52.46 |LPT65 
Cover Chassis for LPX40/ LPX60 — RoHS Compliant 
5.9 x 3.86 x 1.5 (150 x 98 x 38) _ — _ 454-1247-ND 10.70 8.83 8.03 7.76 |LPX40 
ine lara = = — — |454-1248-ND 1000 825 «7.50 += 7.25_ | LPX60 
NTQ160 Series - Quad Outputs 
50-165 | 3.3V@2A/15A| 5V @O0A/10A 12V @OA/2A | 12V @ OA/2A 85x4.25x15 = = _ 454-1238-ND® 238.94 205.23 197.90 186.91 |NTQ162 
50-165 5V @ 2A/15A | 3.3V@0A/10A | 12V@0A/2A | 12V @0A/2A (21 60x 108.0 x 38.1) = — = 454-1239-ND® 238.94 205.23 197.90 186.91 |NTQ163 
50-165 | 3.3V @ 2A/15A | 2.5V@O0A/10A | 5V @0A/2A 12V @ OA/2A = = = 454-1240-ND@ 238.94 205.23 197.90 186.91 |NTQ165 
Connector Kit for NTQ160 Series 454-1243-ND 9.90 7.76 7.36 7.12 |70-841-014 
NTQ123 Series - Quad Outputs — RoHS Compliant 
70-120 | 3.3V @ OA/14A | 5V @ 2A/12.5A | 12V @OA/IA |-12V @ 0A/O.5A | 7.0x4.0x1.5 (177.8x101.6x38.1) | WM2125 A25834 WM2313 | 454-1237-ND 174.78 150.95 145.66 140.36 | NTQ123 
LPT80 Series - Triple Outputs — RoHS Compliant 
60 5V @0.7A/8A | 12V @ 0.3A/3A |-12V @ OA/0.7A — 5.0 x 3.0 x 1.29 WM2123 WM8037 WM2313 
60 | 5V@0.7A/8A | 12V@0.3N/3A |-12V @ ON0.7A = (127.0 x 76.2 x 32.8) wm2i23_ | wwgo37_| wm2313_ | 494-1167-ND 106.89 89.56 = 83.79 =~ 80.90 | LPT82 
LPQ@250 Series - Quad Outputs 
250 5V @ 3A/35A | 12V @O0A/10A | -12V @ OA/GA | +5-25V@0A/6A — _ = 454-1084-ND® 300.65 261.86 249.26 242.47 |LPQ252-C 
250 5V @ 3A/35A | 12V @O0A/10A | -12V @ OA/6A | +5-25V@0A/6A = = = 454-1216-ND® 351.90 312.17 295.14 289.47 |LPQ252-CEF 
250 5V @ 3A/35A | 12V @O0A/10A | -12V @ OA/6GA | +5-25V@0A/6A 9.0 x 5.0 x 2.0 _ _ = 454-1082-ND@ 334.82 291.62 277.58 270.02 |LPQ252-CF 
250 5V @ 3A/35A | 15V @O0A/10A | -15V @ OA/6A | +5-25V@0A/6A (228.6 x 127.0 x 50.8) _ _ od 454-1217-ND® 310.35 271.56 = =257.02 +=. 247.32__ | LPQ253-C 
250 5V @ 3A/35A | 15V @O0A/10A | -15V @ OA/6A | +5-25V@0A/6A = _ = 454-1218-ND® 351.90 312.17 295.14 283.79 |LPQ253-CEF 
250 5V @ 3A/35A_ | 15V @O0A/10A | -15V @ OA/GA | +5-25V@0A/6A = = = 454-1219-ND® 334.82 297.02 280.82 —-270.02_|LPQ253-CF 
Connector Kit for LPQ250 Series 454-1241-ND 9.90 7.16 7.36 7.12 |70-841-005 
LPQ350 Series - Quad Outputs — RoHS Compliant 
350 5V @5A/50A | 12V @0A/12A | -12V @ OA/BA | 3.3-24V@1A/6A 9.0 x 5.0x 2.5 = _ _ 454-1085-ND 409.98 357.08 339.89 330.63 |LPQ352-C 
350 5V @ 5A/50A | 12V @0A/12A | -12V @ OA/GA | 3.3-24V@1A/6A (228.6 x 127.0 x 63.5) = - = 454-1232-ND 438.42 386.85 372.52 358.19 | LPQ352-CEF 
RoHS Compliant 
Note: The -CF suffix added to the mfg. part number indicates cover with top fan, add 1.0” to height. The -CEF suffix added to the mfg. part number indicates cover with dual end fan cover and AC inlet, add 1.32” to length. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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sd Switching AC-DC Power Supplies Formerly g Ce 
EMERSON Multiple Outputs (Cont.) 


Total Dimensions Mating Connectors ; 
Power a v2 v3 v4 Inch (mm) Housing Housing Digi-Key Price Each Emerson 
Watts Min/Max A Min/Max A Min/Max A Min/Max A LxWxH Input Output Contacts | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
350 5V @5A/50A | 12V @0A/12A | -12V @ OA/GA | 3.3-24V@1A/6A 9.0x5.0x25 = = = 454-1083-ND 44415 386.85 368.22 358.19 /LPQ352-CF 
350 5V @5A/50A | 15V @0A/12A | -15V @ OA/GA | 3.3-24V@1A/6A (228 6 ie 97 ‘i X63 5) = = = 454-1233-ND 409.98 357.08 343.85 330.63 |LPQ353-C 
350 5V @ 5A/50A | 15V @0A/12A | -15V @ OA/GA | 3.3-24V@1A/6A i : ; = = _ 454-1234-ND 438.42 386.85 372.52 358.19 |LPQ353-CEF 
Connector KittorEROI50 Sones 23 cccovunset ett aeememuaiiences Monn tres crectastgeneen taal Uicdateee tata cieesce Mali aceetanaenen ul i cencatuuiac terse uta lites 454-1242-ND 9.90 7.76 7.36 7.12 |70-841-011 
@ RoHS Compliant 


Note: The -CF suffix added to the mfg. part number indicates cover with top fan, add 1.0” to height. The -CEF suffix added to the mfg. part number indicates cover with dual end fan cover and AC inlet, add 1.32” to length. 


comriaet 


"== Voltage Switch Mode Power Supplies 2) 


Designed to be compact, lightweight and water resistant (IP66, Nema 4). 


Electrical Specifications: « Input Voltage: 90OVAC ~ 264VAC, 47Hz ~ 63Hz (TLD Series); 10VDC ~ 40VDC (TLM Series) * Operating Temperature: (TLD 
Series): -30°C ~ 60°C (TLM Series) -40°C ~ 60°C (with derating 1% per °C from 60°C ~ 70°C) * Short Circuit Protection (TLD Series only) * Over Voltage and 


“TRIAD Encapsulated Constant Current or Constant [fois 


Over Current Protection (18 AWG) Leads 
Output Output 
Voltage Current Digi-Key Price Each Triad 
Fig. (VDC) (A) Wattage | Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Constant Current Output 
1 12 ~24 0.35 +5% 20 237-1309-ND 38.18 32.45 29.21 26.29 |TLD1020-24-C0350 
1 12 ~24 0.70 +5% 20 237-1311-ND 38.18 32.45 29.21 26.29 |TLD1020-24-C0700 
1 18 ~ 36 0.35 +5% 20 237-1310-ND 38.18 32.45 29.21 26.29 |TLD1020-36-C0350 
2 12 ~24 1.05 +5% 40 237-1315-ND 49.22 41.84 37.65 33.89 | TLD1040-24-C1050 
2 18 ~ 36 0.70 +5% 40 237-1314-ND 49.22 41.84 37.65 33.89 | TLD1040-36-C0700 (18 AWG) Leads 
2 18 ~ 36 1.05 +5% 40 237-1316-ND 49.22 41.84 37.65 33.89 | TLD1040-36-C1050 
3 2~36 0.35 +5% 26 237-1319-ND 16.97 14.27 12.84 11.56 | TLM4036DC-0350 
3 2~36 0.70 5% 26 237-1320-ND 16.97 14.27 12.84 11.56 | TLM4036DC-0700 
3 2~36 1,00 +5% 26 237-1321-ND 16.97 14.27 12.84 11.56 | TLM4036DC-1000 
Constant Voltage Output 
1 12 45% 1.66 20 237-1313-ND 38.18 32.45 29.21 26.29 |TLD1020-12 
1 24 +5% 0.83 20 237-1312-ND 38.18 32.45 29.21 26.29 |TLD1020-24 4 Inch 
2 12 45% 3.33 40 237-1318-ND 49.22 41.84 37.65 33.89 |TLD1040-12 (IB:AWG) Leads 
2 24 +5% 1.67 40 237-1317-ND 49.22 41.84 37.65 33.89 |TLD1040-24 


Universal Input Switch Mode AC/DC Power Supply ws 


ALS Series: 

The ALS Series provides a DC output power in a cost-effective open frame package. Excellent performance specifications are provided, together with compliance to 
European EMC (EN55022, Class A), and Low Voltage directive (TUV EN60950). Built to comply with EMI, EFT, ESD and Surge Standards. Features: * Over Current 
Protection: Shutdown, 0.C.P Point >120%, recycle AC supply to recover * Over Voltage Protection: >105% Zener across output * Short Circuit Protection: Unit shutdown, 
recycle AC supply to recover Specifications: * Input Voltage: 110/120VAC (90-260VAC, 120-370VDC) » Input Frequency Range: 47-63Hz * Line Regulation: 1.0% » Load 
Regulation: 2.0% * Adjustable Output Voltage Range: +10% * Operating Temperature: Convection cooling 0°C ~ 50°C: 100%; 60°C: 70% * Cooling: Convection cooling 
Warranty: 1 years @ 40°C, 100% Load Safety Standards: * UL1950 (E204980) » TUV EN60950 (50070245) * Built to meet CSA 22.2 » Dielectric Strength: I/P-O/P: 
3kVAC, I/P-FG: 2.5kVAC, <10mA, 1 minute « Isolation Resistance: 0/P-FG: 500VDC >100MQ 

AWSP Series: 

The AWSP Series power supply is designed for a wide variety of applications where high reliability is desired, including applications for industrial and telecommunications 
markets. Excellent performance specifications are provided, together with compliance to European EMC (EN55022, Class B and EN61000-3-2), and Low Voltage directive 
(TUV EN60950). Built to comply with EMI, EFT, ESD and Surge Standards. Features: * Over Current Protection: At Load >120% 115/230VAC, auto recovery * Over Voltage 
Protection: Zener clamping at Vo>110%, non auto recovery * Short Circuit Protection: Short circuit protection available. Avoid short circuit >30 seconds. Specifications: 
Input Voltage: 85-264VAC Input Frequency Range: 47-63Hz * Line Regulation: +0.5% * Load Regulation: +1.0% *Adjustable Output Range: +10% »* Operating 


ALS AWSP 
Series Series 


. Temperature: -10°C ~ 60°C * Cooling: Natural Convection Warranty: 2 years Safety Standards: * UL60950 (UL File No: E204980) »* TUV EN60950 (TUV No: 50058679) 
ALS Series (O pen Frame) * Dielectric Strength: I/P-O/P: 3kVAC; I/P-FG: 2.5kVAC; O/P-FG: 0.5KVAC 1 minute * Isolation Resistance: I/P-O/P, /P-FG, O/P-FG: 500VDC/100M0 
Output Output Dimensions Mating Connections ; 
Voltage Current Inch (mm) Housing Housing Digi-Key Price Each Triad 
Wattage (V) (A) LxWxH Input Output Contacts Part No. i 10 25 50 Part No. 
50 3.3 9.4 wm2101-ND WM2104-ND WM2300-ND | 237-1289-ND 25.44 21.63 20.36 19.47 |ALS50-3.3 
50 5.0 9.6 5.0 x 3.0x 1.42 wm2101-ND WM2104-ND WM2300-ND | 237-1290-ND 25.44 21.63 20.36 19.47 |ALS50-5 
50 12.0 4.2 (127.0 x 76.2 x 35.6) WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND | 237-1291-ND 25.44 21.63 20.36 19.47 | ALS50-12 
50 24.0 24 wm2101-ND WM2104-ND WM2300-ND _|237-1292-ND 25.44 21.63 20.36 19.47 | ALS50-24 
75 3.3 12.0 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND | 237-1293-ND 28.61 24.32 22.88 21.88 |ALS75-3.3 
75 5.0 12.0 5.0 x 3.0 x 1.65 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND =| 237-1294-ND 28.61 24.32 22.88 21.88 |ALS75-5 
75 12.0 6.2 (127.0 x 76.2 x 42.0) WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND =| 237-1295-ND 28.61 24.32 22.88 21.88 | ALS75-12 
75 24.0 3.1 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND _|237-1296-ND 28.61 24.32 22.88 21.88 | ALS75-24 
AWSP Series (Enclosed Frame) 
Output Output Dimensions f 
Voltage Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Triad 
Wattage (v) (A) LxWxH Part No. 1 10 25 50 Part No. 
40 5.0 7.6 pn 237-1297-ND 23.70 20.15 19.64 18.14 /AWSP40-5 
st X 3. ee 
40 12.0 3.3 (129.0 x98.0x 38.0) |27-1298-ND 23.70 20.15 19.64 18.14 | AWSP40-12 
40 24.0 17 237-1299-ND 23.70 20.15 19.64 18.14 | AWSP40-24 
60 5.0 12.0 gapwandy4so 237-1300-ND 30.07 25.56 24.05 23.00 | AWSP60-5 
Fe x3. x1. 
60 12.0 5.0 (160.0 x 98.0x 38,0) _|237-1301-ND 30.07 25.56 24.05 23.00 | AWSP60-12 
60 24.0 25 237-1302-ND 30.07 25.56 24.05 23.00 | AWSP60-24 
100 5.0 20.0 saraeendies 237-1303-ND 58.37 49.61 46.69 44.65 | AWSP100-5 
f xX 3. xT. 
100 12.0 8.4 (198.0x98.0x 42.0) |297-1304-ND 58.37 49.61 46.69 44.65 | AWSP100-12 
100 24.0 4.2 237-1305-ND 58.37 49.61 46.69 44.65 | AWSP100-24 
150 5.0 30.0 Spee sedvust 237-1306-ND 61.46 55.32 49.17 44.56 | AWSP150-5 
e xX 3. x1. 
150 12.0 12.5 (199.0 x 98.0x50.0) _|237-1307-ND 61.47 52.25 49.17 47.02 | AWSP150-12 
150 24.0 6.3 237-1308-ND 61.47 52.25 49.17 47.02 | AWSP150-24 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2536 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Field configurable \" 
plug and play C € Adis 


200-1360W AC - DC 
e€xce | SYS Modular Power Supplies ae ie 


The Xgen series allows users to instantly configure high efficiency power supplies. Although very small in size, (40.4mm high, 260mm or 268mm long and either 89mm or of outputs 
127mm wide) the Xgen series provides up to 1360W of output power (1450W peak). The Xgen series power supplies combine feature-laden front-ends (powerPacs) with 
slide-in output converters (powerMods). The plug-together architecture facilitates “instant” custom power solutions with industry leading 16W/in3 power density and up to 
90% conversion efficiency. Available in two package sizes, with a variety of application specific powerPacs, the Xgen series provides a standard off-the-shelf solution for 
specific application requirements. FEATURES INCLUDE: ¢ Universal AC Input Range (85 ~ 264VAC / 47 ~ 63Hz) ¢ 1 ~ 12 fully floating DC outputs * Use powerPac with 
any combination of output modules in series or parallel * Line Regulation of <0.1% * Load Regulation of <0.2% »* Efficiency up to 90% * Medical UL 2601 and Industrial 
UL 60950 versions ¢ Active Power Factor Correction for EN61000-3-2 Class D Compliance * 5VSB @ 250mA Bias Supply * Remote Sense, Remote on/off and Voltage Trim 
Control Signals * DC Good, AC Good, Temperature Alarm and Fan Fail Status Signals * Over Voltage, Over Current, Over Temperature protection circuits * Ripple / Noise 
<1% peak to peak maximum (20mHZ bandwidth) * >1 million hours MTBF at full load and 25°C * Option Codes: 01 Thermal Signals, 02 Reverse Fan 


Note: Build your own Plug and Play power supplies by selecting a powerPac and individual powerMods. 
To order power supplies pre-configured, 24 hour shipping, use online configurator tool at http://sales.digikey.com/excelsys/config.aspx 


Xlite ii Dim. in mm 
A 
LAL L+— 122.0 —>|92.0 >| SLOT F 
+ AL f+— 122.0 —+l+92.0-+| t = t | SLOT E 
23.5 iy I 29.5 ° 7 29.5 SLOT D 
f 4 SLOT C 
= 5s 7.  4-0ffM4 Mounting Max screw penetration 4-off M4 Mounting = Max screw penetration SLOTB 
Holes on the Base __is 6mm into Base y Holes on the Base is 6mm into Base ebOTA 
Input Connector and Signals Pinout (J2 powerPac) Output Signals Connector Pinout 
J2 Xg1 ~ Xg5 Xg7 Xg8 
Pin (powerPac) Pin (J3) (J3) (J3) 
1 Common 1 +Sense Not Used -Pg (V2) 
2 +5V Bias 2 -Sense Not Used +Pg (V2) i J3 Mating Connectors: 
3 — 3 V Trim Not Used Inhibit (V2) 2 * Housing: WM18032-ND 
4 AC Fail 4 [Trim Common Common (V2) = * Contacts: WM1128-ND 
5 Fan Fail 5 | +Inhibit/Enable -Pg -Pg (V1) J4 Mating Connectors: 
6 Global Enable J2 Signals Mating Connectors: 6_| -Inhibit/Enable +Pg +Pg (V1) * A0984-ND 
va Temperature Alarm pias ' sa a7 Z 7 +Power Good Inhibit Inhibit (V1) 
8 Global Inhibit * Housing: WM18032-ND * Crimp Terminal: WM1128-ND 8 | -Power Good | Common | Common (V1) 
powerPacs (AC Front End — Power Supply Chassis) 
Dim. A | Digi-Key Price Each Excelsys Output Connector Pinout 
Description Watts mm_|Part No. 1 10 Part No. 
Xg1-Xg7 | Xg8 . P 
Without Thermal Signal Alarm Pin (J4) (J4) Me J3 powerMod Signals Mating Connector: 
4Slot Chassis 89mm | 200 | 46.0 |633-1023-ND 226.26 201.80 [XLA-00 1 Vout | -V2 * Housing: WM18032-ND 
UL/cUL60950-1 400 | 46.0 |633-1024-ND 229.84 205.00 | XLB-00 2 | avout | av2 * Crimp Terminal: WM1128-ND 
paroveH 600 46.0 |633-1025-ND 235.25 209.82 | XLC-00 J4 powerMod Signals Mating Connector: 
PP! 750 | 54.0 |633-1088-ND NEW! | 289.71 258.39 | XLD-00 3 = vi * 277-1013-ND 
With Thermal Signal Alarm 4 = 4+V1 
4Slot Chassis 89mm | 200 | 46.0 ]633-1000-ND 2438.77 217.43 [XLA-01 
400 | 46.0 |633-1001-ND 247.36 220.63 |XLB-01 
bag reer soot | 46.0 |633-1002-ND 252.77 225.44 | XLC-01 powerMods (DC Output Modules) 
PP. 750_| 54.0 _|633-1089-ND NEW! | 307.23 274.02 _|XLD-01 : 
Xcite Family Volt. | Adjustment | Imax Digi-Key Price Each Excelsys 
Without Thermal Signal Alarm Output | Nom. Range (V) (A) | Watts | Part No. 1 10 Part No. 
400 | 46.0 ]633-1026-ND 287.90 256.78 |XCA-00 7 % Oda 
6 Slot Chassis 127mm | 700 | 46.0 |633-1027-ND 316.68 28245 |XCB-00 pine) 28 15-36) 50) 125 ee Teese ee Aa! 
UL/cUL60950-1 1000 | 46.0 |633-1028-ND 347.39 309.84 |XCC-00 Single | 5.0 3.2 ~6.0 40 | 200 |698-1015-ND 192.52 118.19 | Xg2 
Approved 1200 | 46.0 |633-1029-ND 364.65 325.24 |XCD-00 Single | 12.0 6.0 ~ 15.0 20 240 |633-1016-ND 132.52 118.19 |Xg3 
1,360 — ee im 439.12 391.65 | XCE-00 Single | 24.0 12.0 ~ 30.0 10 240 |633-1017-ND 132.52 118.19 |Xg4 
it! ermal Signal Alarm a 7 2 # 
4007-460 eee 30E4D 375-40 1XCADI Single | 48.0 28.0 ~ 58.0 6 288 /633-1018-ND 132.52 118.19 |Xg5 
6 Slot Chassis 127mm | 700 | 46.0 |633-1004-ND 334.20 298.08 | XCB-01 Single | 24.0 5.0 ~ 28.0 5 120 _|633-1019-ND 95.89 85.52 |Xg7 
UL/cUL60950-1 1,000A| 46.0 |633-1005-ND 364.91 325.47 |XCC-01 v1 24.0 5.0 ~ 28.0 3 72 
Approved 1,200§ | 46.0 |633-1006-ND 382.17 340.86 |XCD-01 v2 | 240 | 5.0~280 3 72 +|683:1020-ND 124.76 111.28 /X98 
1,860_| 54.0 _[6SSs103/2ND) 454.90 __405.72_|XCE-01 Bus Bar Parallel. .......0cc0scccecsscsevresvssesvesees 633-1021-ND 1201.07 |XP1 
+ Derate linearly from 600W @ 180VAC (400W @ 85VAC) A Derate linearly from 1,000W @ 100VAC Bus Bar SOMOS. <.écececcccccsroccccscocacancieitens ccs 633-1022-ND 1.20 1.07 |xs4 


(850W @ 85VAC) § Derate linearly from 1,200W @ 120VAC (850W @ 85VAC) 
Note: See Designer’s Manual for power derating. Note: See Designer’s Manual for power derating. Use only in Excelsys powerPacs 


NEW! LX Series (IP67) LED Power Supplies 


The LX series of constant current and voltage LED power supplies provide a range of LED power solutions from 30W to 300W. With industry leading 

efficiencies and an extensive protection feature set the LX series provides high reliability and high performance in a compact package. 

Features: * Compact Size * High Efficiency up to 95% * IP67 Waterproof * OVP, OCP, SCP, OTP * Wide Input Voltage * No Minimum Load » EN55022 Conducted 
Level B * EN55022 Radiated Level B * EN61000-4-5 4kV L-E 


Output Output Digi-Key Price Each Excelsys Output Output Digi-Key Price Each Excelsys 
Voltage (V) Current Part No. 1 10 25 Part No. Voltage (V) Current Part No. al 10 25 Part No. 
30 Wait 100 Watt 
42 ~ 85 350mA 633-1114-ND 48.55 43.31 39.37 |LXC30-0350S 12 8.33A 633-1096-ND 126.79 113.09 102.81 |LXV100-012SW 
33 ~ 66 450mA 633-1115-ND 48.55 43.31 39.37 |LXC30-0450S 24 417A 633-1097-ND 126.79 113.09 102.81 |LXV100-024SW 
21 ~ 42 710mA 633-1078-ND 48.55 43.31 39.37 |LXC30-0710S 36 2.77A 633-1098-ND 126.79 113.09 102.81 |LXV100-036SW 
18 ~ 36 830mA 633-1079-ND 48.55 43.31 39.37 |LXC30-0830S 42 2.38A 633-1099-ND 126.79 113.09 102.81 |LXV100-042SW 
12 ~ 24 1.25A 633-1080-ND 48.55 43.31 39.37 _|LXC30-1250S 48 2.08A 633-1100-ND 126.79 113.09 102.81 |LXV100-048SW 
9~18 1.66A 633-1081-ND 48.55 43.31 39.37 |LXC30-1660S 54 1.85A 633-1101-ND 126.79 113.09 102.81 [LXV100-054SW 
6 ~ 12 2.50A 633-1082-ND 48.55 43.31 39.37 |LXC30-2500S 150 Watt 
50 Wait 12 12.50A 633-1102-ND 183.46 163.63 148.75 |LXV150-012SW 
71 ~ 142 350mA 633-1116-ND 60.42 53.89 48.99 |LXC50-0350S 24 6.25A 633-1103-ND 183.46 163.63 148.75 |LXV150-024SW 
55~111 450mA 633-1117-ND 60.42 53.89 48.99 |LXC50-0450S 36 4.17A 633-1104-ND 183.46 163.63 148.75 |LXV150-036SW 
35~71 700mA 633-1118-ND 60.42 53.89 48.99 |LXC50-0700S 42 3.57A 633-1105-ND 183.46 163.63 148.75 |LXV150-042SW 
24 ~ 48 1.05A 633-1083-ND 60.42 53.89 48.99 |LXC50-1050S 48 3.13A 633-1106-ND 183.46 163.63 148.75 |LXV150-048SW 
21 ~ 42 1.19A 633-1084-ND 60.42 53.89 48.99 |LXC50-1190S 54 2.78A 633-1107-ND 183.46 163.63 148.75 [LXV150-054SW 
12 ~ 24 2.10A 633-1085-ND 60.42 53.89 48.99 |LXC50-2100S 200 Watt 
9~18 2.77A 633-1086-ND 60.42 53.89 48.99 |LXC50-2770S 12 16.67A 633-1064-ND 198.52 177.06 160.97 |LXV200-012S 
6 ~ 12 3.00A 633-1087-ND 60.42 53.89 48.99 |LXC50-3000S 24 8.33A 633-1065-ND 198.52 177.06 160.97 |LXV200-024S 
75 Watt 36 5.56A 633-1066-ND 198.52 177.06 160.97 |LXV200-036S 
12 6.25A 633-1090-ND 118.38 105.59 95.99 ]LXV75-012SW 42 4.76A 633-1067-ND 198.52 177.06 160.97 |LXV200-042S 
24 3.13A 633-1091-ND 118.38 105.59 95.99 |LXV75-024SW 48 417A 633-1068-ND 198.52 177.06 160.97_|LXV200-048S 
36 2.08A 633-1092-ND 118.38 105.59 95.99 |LXV75-036SW 54 3.70A 633-1069-ND 198.52 177.06 160.97 |LXV200-054S 
42 1.79A 633-1093-ND 118.38 105.59 95.99 |LXV75-042SW 81 247A 633-1070-ND 198.52 177.06 160.97 |LXV200-081S 
48 1.56A 633-1094-ND 118.38 105.59 95.99 |LXV75-048SW 105 1.90A 633-1071-ND 198.52 177.06 160.97 _|LXV200-105S 
54 1.39A 633-1095-ND 118.38 105.59 95.99 [LXV75-054SW (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 2537 


&@ excelsys NEW! LX Series (IP67) LED Power Supplies (cont, 


Output Output Digi-Key Price Each Excelsys Output Output Digi-Key Price Each Excelsys 
Voltage (V) Current Part No. il 10 25 Part No. Voltage (V) Current Part No. 1 10 25 Part No. 
300 Watt 42 714A 633-1111-ND 251.35 224.18 203.80 |LXV300-042SW 
12 23.30A 633-1108-ND 251.35 224.18 203.80 |LXV300-012SW 
24 12.50A 633-1109-ND 251.35 224.18 203.80 |LXv300-024SW 48 6.25A 633-1112-ND 251.35 224.18 203.80 |LXV300-048SW 
36 8.33A 633-1110-ND 251.35 224.18 203.80 |LXV300-036SW 54 2.85A 633-1113-ND 251.35 224.18 203.80 |LXV300-054SW 


Pe, 
TAMA 2A 


AAD130/160 Series: ¢ Electrical Specification: Input Voltage 90 ~ 264VAC, 
47 ~ 63Hz, Load Regulation: +1% for V1 and V2, +5% for V3 and V4(AAD130 
Series) or +7% for V3, +5% for V4(AAD160 Series); Power Factor: >0.98 at full 
load and 115/230VAC Input; Harmonic Distortion: Meets EN61000-3-2; Surge 
Withstand: Meets EN61000-4, Efficiency: Up to 88%; MTBF: MIL-STD-HDBK 217E 
>200,000 hrs. @25°C Highly Accelerated Life Testing ¢ Features: Current Sharing, 
Remote Sense, AC Power Fail, Overshoot/ Undershoot, Overvoltage Protection, 
Short Circuit Protection, 2 yr. warranty 

AAD600S Series: © Electrical Specification: Input voltage 85 ~ 264VAC, 


AAD130/ 160 Series 


(AAD130 Series Only) 


Switch Mode Power Supplies 


47 ~ 63Hz; Load Regulation: +0.25%; Power Factor: >0.99 at full load at 230VAC 
input; Surge Withstand: Meets EN61000-4-4 Level 3 and EN61000-4-5 Level 3, 
Efficiency: Up to 92%; MTBF: MIL-STD-HDBK 217E >200,000 hrs. @25°C Highly 
Accelerated Life Testing. * Features: Remote Sense, Current Sharing, AC Power 
Fail: Open Collector, DC OK: Open Collector: Overcurrent/ Short Circuit protection; 
Overvoltage Protection, Thermal Protection, 2 yr. warranty 

PAS Series: ¢ Electrical Specifications: Input Voltage: 85 ~ 132/180 ~ 264VAC, 
47-63Hz; Load Regulation: +0.5%; Harmonic Distortion: Meets EN61000-3-2 for 
Class A; Surge Withstand: Meets EN61000-4-5 Level 3; Efficiency: Up to 85%; 


AAD600S Series 


Highly 
H A L T Accelerated 
-A.L. I. Life 


TESTED 


MTBF: MIL-STD-HDBK 217E >200,000 hrs. @25°C Highly Accelerated Life Testing. 
Features: Remote Sense, Thermal Shutdown, DC OK: Open Collector, AC Power 
Fail, Overvoltage and Reverse voltage protection, 2 yr. warranty 

PAM Series (Medical Grade): ¢ Electrical Specifications: Input Voltage: 85 ~ 132/ 
180 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz; Load Regulation: +0.5%; Harmonic Distortion: Meets 
EN61000-3-2 for Class A; Surge Withstand: Meets EN61000-4-5 Level 3; Efficiency: 
Up to 85%; MTBF: MIL-STD-HDBK 217E >200,000 hrs. @25°C Highly Accelerated 
Life Testing © Features: Remote Sense, Thermal Shutdown, DC OK: Open 
Collector, AC Power Fail, Overvoltage and Reverse voltage protection 2 yr. warranty 


Testing 


PAS / PAM Series 


(PAS250 Series Only) 


Current Ratings 
CFM Convec- Convection CFM Air Dimensions 
Wattage tion Voltage | Min. Load (A) Max. (A) Max. Inches (mm) Input Power | Input Power Signal Signal Digi-Key Price Each Tamura 
(Pwr)t Wattage§ voc (A) A 0 HxWxL Housing Contacts Housing Contacts Part No. 1 10 25 Part No. 
AAD130 Series 
130 80 5 0.5 7 14 WM2112-ND | WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA 
130 80 3.3 0.5 8 16 1.25 x 3.14x5 WM2112-ND | WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA 
130 80 12 of 0.75 15 (31.75 x 79.76 x 127) | wm2t12-No | WMm2300-NDA | WM2006-NO | WM1114-NOA MT7334-ND 132.00 120.00 112.00 | AAD130-3244-A 
130 80 -12 0.1 0.75 1.5 WM2112-ND_| WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA 
130 80 5 0.5 7 14 WM2112-ND | WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA 
130 80 3.3 0.5 8 16 1.25 x 3.14x5 WM2112-ND | WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA 
430 80 15 04 075 15 (31.75 x 79.76 x 127) | ww2112-ND | wM2300-NDA | wm2006-ND | WM1114-NDA MT7335-ND 132.00 120.00 112.00 | AAD130-3255-A 
130 80 15 0.1 0.75 1.5 WM2112-ND_| WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA 
130 80 5 0.5 7 14 WM2112-ND | WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA 
130 80 12 0.5 25 § @itserare : 1a) WM2112-ND | WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA |MT7337-ND 132.00 120.00 112.00 | AAD130-3404-A 
130 80 12 0.1 0.75 1.5 : ; WM2112-ND_| WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA 
AAD160 Series 
160 80 5 1.6 8 16 WM2112-ND | WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA 
160 80 3.3 14 7 14 1.25 x 3.14x5 WM2112-ND | WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA 
160 80 12 045 15 3 (31.75 x 79.76 x 127) | ww2t12-No | wMm2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NOA MT7338-ND 145.20 132.00 123.20 | AAD160-3244-A 
160 80 -12 0.1 1 2 WM2112-ND_| WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA 
160 80 5 1.6 8 16 WM2112-ND | WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA 
160 80 12 0.6 3 6 ice a7 . 27) WM2112-ND | WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA |MT7340-ND 145.20 132.00 123.20 | AAD160-3404-A 
160 80 -12 0.1 1 2 WM2112-ND_| WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA 
AADG6OOS Series 
600 _ 48 _ 12.5 1.59x4x9 _ _ 455-1908-ND | 455-1909-1-NDt 
600 = 5k = = 1 |(40.39 x 101.6 x 228.6) = = 455-1908-ND | 455-1909-1-ND¢|MT7S43-ND | 387.75 352.50 329.00 | AAD600S-9-P 
PAS Series 
150 80 12 i 6.25 12.5 1.5x4x6 WM2114-ND | WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA | MT7328-ND 95.70 87.00 81.20 | PAS150-4 
150 80 24 _— 3.25 6.5 (38.1 x 101.6 x 152.4) | WM2114-ND_| WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_|MT7329-ND 95.70 87.00 81.20 | PAS150-6 
250 130 12 — 10.5 21 WM2114-ND | WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA | MT7331-ND 138.60 126.00 117.60 | PAS250-4 
250 130 24 _ 5.25 10.5 (38.1 Niobe 177.8) WM2114-ND | WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA |MT7332-ND 138.60 126.00 117.60 | PAS250-6 
250 130 48 = 2.75 5.5 WM2114-ND_| WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_|MT7333-ND 138.60 126.00 117.60 | PAS250-9 
PAM Series (Medical Grade) 
150 80 24 — 3.25 6.5 (38.1 vote 52.4) WM2114-ND | WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA |MT7322-ND 125.40 114.00 106.40 | PAM150-6 
250 130 12 _ 10.5 21 WM2114-ND | WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA |MT7324-ND 148.50 135.00 126.00 | PAM250-4 
250 130 15 _ 8.5 17 1.5x4x7 WM2114-ND | WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA |MT7325-ND 148.50 135.00 126.00 | PAM250-5 
250 130 24 = 5.25 10.5 | (38.1x 101.6 x 177.8) | WM2114-ND | WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA |MT7326-ND 148.50 135.00 126.00 | PAM250-6 
250 130 48 _— 2.75 5.5 WM2114-ND_| WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_|MT7327-ND 148.50 135.00 126.00 | PAM250-9 


+ CFM, forced air wattage rating of the power supply. A Convection rating is 50% of CFM rating the combined amperage ratings not to exceed maximum rated convection wattage of the power supply © The combined amperage ratings should not exceed 
maximum rated wattage of the power supply. § Convection wattage of the power supply. t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. A Crimp tool for connector contacts; WM9999-ND +* Standby Power voltage available as long as AC input is present. 


JST 


Mating Connector, Contact and Crimp Tool for AAD600S Series 


a Tape and Reel 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing JST 
Description Part No. 10 100 500 Part No. 8,500 Part No. 
10-Position 2.5mm Disconnectable Crimp Style SM Connector 455-1908-ND 2.71 22.57 90.28 = = SMR-10V-N 
22-28 AWG Tin Plated Phospher Bronze Crimp Pin Contact 455-1909-1-NDt 57 4.76 19.02 455-1909-2-ND 28.54/M SYM-001T-PO.6(N) 
Crimp Tool with Die for 22-28 AWG Contacts (for JST contacts only) 455-1910-ND 440.15/1 = = WC-121 


t+ Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


TDK:-Lambda Power Supplies 


Innovating Reliable Power 


DIN Rail Fig. 1 — DLP Series Fig.2-DLPPU Series _| Fig. 3— DPP Series Fig. 4- DPP480 Series | Fig. 5 - DSP Series 


Features: DLP Series: » Low cost *3 year warranty * Convection cooled DLPPU 
Series: * O-Ring diodes included »* Alarm signals * LED indicators * DIN rail 
mounting DPP Series: * Low cost * Universal Input * Compact size *-10°C ~ 71°C 
operation * Convection cooled DPP480 Series: «Low cost * Wide range AC input 
* Active PFC Parallel function switch *-25°C ~ 71°C operation » Convection cooled 
DSP Series: * Low profile for building automation * Wide range AC input * -25°C ~ 
71°C operation * Convection cooled » DIN rail or chassis mount 


Note: For safety and EMI certifications, please see series data sheets. 


Note: DIN rail adapters also available for JWS, HK and HWS series power supplies 
listed under enclosed case. 


Output | Output : Output | Output E 
Voltage Current | Power | Digi-Key Price Each TDK-Lambda Voltage Current | Power | Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Fig.| Series (V) (A) (W) | Part No. 1 10 Part No. Fig. | Series (V) (A) (W) | Part No. U 10 Part No. 
24 3.1 75 285-1210-ND 62.00 61.00 |DLP75241/E 5 1.5 75 285-1228-ND 24.20 20.50 |DSP10-5 
24 41 98.4 | 285-1206-ND 84.00 81.00 |DLP100241/E 5 3 15 285-1232-ND 39.00 32.00 /DSP30-5 
1 DLP 24 5 120 | 285-1207-ND 90.00 87.00 |DLP120241/E 5 t 35 285-1236-ND 47.00 40.00 | DSP60-5 
24 75 180 =) 285-1208-ND 122.00 120.00 | DLP180241/E 12 0.83 10 285-1225-ND 24.20 20.50 |DSP10-12 
24 10 240 [285-1209-ND 145.00 140.00 | DLP240241/E 12 2.1 25.2 | 285-1229-ND 39.00 32.00 | DSP30-12 
2_| DLPPU | 21 ~28VDC 20 _ 285-1211-ND 91.00 86.00 [DLPPU/E 12 45 54 285-1233-ND 47.00 40.00 | DSP60-12 
5 5 25 285-1214-ND 48.00 46.00 | DPP25-5 12 6 72 285-1221-ND 61.43 52.00 /DSP100-12 
12 25 30 285-1215-ND 48.00 46.00 | DPP30-12 5 DSP 15 0.67 10.1 | 285-1226-ND 24.20 20.50 |DSP10-15 
15 3.4 50 285-1218-ND 54.00 51.00 |DPP50-15 15 2 30 285-1230-ND 39.00 32.00 |DSP30-15 
3 DPP 24 0.63 15 285-1213-ND 40.00 38.00 |DPP15-24 15 4 60 285-1234-ND 47.00 40.00 | DSP60-15 
24 1.3 30 285-1216-ND 48.00 46.00 | DPP30-24 15 5 75 285-1222-ND 61.43 52.00 /DSP100-15 
24 21 50 285-1219-ND 54.00 51.00 |DPP50-24 24 0.42 10.1 | 285-1227-ND 24.20 20.50 |DSP10-24 
24 42 100 =) 285-1212-ND 77.00 72.00 | DPP100-24 24 1.3 31.2 | 285-1231-ND 39.00 32.00 |DSP30-24 
48 1.05 50 285-1220-ND 54.00 51.00 | DPP50-48 24 25 60 285-1235-ND 47.00 40.00 | DSP60-24 
4 | ppP4so 24 20 480 = | 285-1217-ND 200.00 180.00 |DPP480241 24 3.8 91.2 | 285-1224-ND 61.43 52.00 | DSP100-24/C2 
48 10 480 | 285-1832-ND NEW! 200.00 180.00 | DPP480481 24 4.2 100.8 [285-1223-ND 61.43 52.00 [DSP100-24 
—= i Output Output 7 
Board Mount KPSA Series Voltage Current Power —_| Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Series (V) (A) (W) Part No. it 10 Part No. 
Features: § 1 5 285-1773-ND 19.13 16.88 KPSA55 
* Low Profile * Smaller Footprint » PC 5 2 10 285-1769-ND 24.48 21.60 KPSA105 
. . 5 3 15 285-1771-ND 29.46 26.00 KPSA155 
A nev : one cat cin 12 0.42 5 285-1754-ND 19.13 16.88 KPSA512 
12 0.84 10.1 285-1750-ND 24.48 21.60 KPSA1012 
+ No external components needed KPSA 12 1.25 15 285-1752-ND 29.46 26.00 KPSAT512 
* Minimized PCB space * Global use with 15 0.33 5 285-1772-ND 19.13 16.88 KPSA515 
no manual intervention * Easy to use 15 0.67 10.1 285-1768-ND 24.48 21.60 KPSA1015 
* No ground connection needed. 14 1 15 285-1770-ND 29.46 26.00 KPSA1515 
24 0.23 5.5 285-1755-ND 19.13 16.88 KPSA524 
Note: For safety and EMI certifications, 24 0.42 10.1 285-1751-ND 24.48 21.60 KPSA1024 
please see series data sheets. 24 0.63 15.1 285-1753-ND 29.46 26.00 KPSA1524 


Industrial AC/DC Open Case 


Features: EFE300- 400: + High efficiency » Active power factor correction * Universal Input (90 ~ 265VAC) * High peak loading capability * Suitable for 1U applications HWS50-1500/HD Series: * 5 year 
warranty *-10°C ~ 71°C operation (-40°C start up) * Universal input (85 ~ 265VAC) * Conformally coated pcbs KPS Series: * Small size and lightweight * PC board mountable * Low cost * Universal input 
voltage SC40/60 Series: * Low cost « Single and multiple outputs * Wide range AC input * Low profile SCS120PW Series: * Low profile * Convection cooled * Wide range AC input with PFC ZP40/60 Series: 
* Single and multiple outputs * Wide range AC input * Low profile, industry standard footprint ZPSA20 Series: * Single output * Wide range AC input * Low profile * Industry standard footprint ZPSA40/60 
Series: * Single output * Wide range AC input * Low 1.07” profile + Industry standard footprint * Global Safety Agency Compliance ZWS Series: * Universal input (85 ~ 265VAC) * Power factor corrected 


(>50W) © Input transient protected *2 year warranty * High quality design » Peak power capability ZWS-AF Series: * Universal input (85 ~ 265VAC) * Power factor corrected * Input transient protected 
2 year warranty * High quality design * Peak power capability ZWS-PAF Series: * Universal input (85 ~ 265VAC) » Power factor corrected * 200% peak power capability * 2 year warranty MTW Series: 
© 26mm height *3 year warranty * Peak load capable » Light weight * Output 1 isolated from outputs 2 and 3 ZWQ Series: « Universal input (85 ~ 265VAC) * Power factor corrected * Floating adjustable 
fourth output * Low profile <1U high Note: For safety and EMI certifications, please see series data sheets. 
Output | Output Output | Output 
Voltage Caren Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda Voltage Current Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Series (V) (A) (W) | Part No. 1 10 Part No. Series (V) (A) (W) | Part No. 1 10 Part No. 
Single Output $C40/60 48 1.3 60 285-1591-ND 66.00 59.00 | SCS6048 
12 25.0 300 | 285-1871-ND NEW! 315.38 276.75 | U2Y002G 12 10 120 | 285-1576-ND 60.00 58.00 |SCS120PW12 
12 25.0 300 | 285-1872-ND NEW! 372.31 326.70 | U2Y003H SCS120PW 15 8 120 | 285-1577-ND 60.00 58.00 /SCS120PW15 
24 12.5 300 | 285-1873-ND NEW! 315.38 276.75 | U2Y005K 24 5 120__ | 285-1578-ND 60.00 58.00 | SCS120PW24 
EFE300-400 24 12.5 300 | 285-1874-ND NEW! 372.31 326.70 |U2YO06L 5 8 40 285-1660-ND 40.00 38.00 | ZPS605 
12 33.3 400 | 285-1875-ND NEW! 389.00 341.55 | U4Y002H ZP40/60 24 1.67 40 285-1651-ND 36.00 34.00 | ZPS4024 
12 33.3 400 |285-1876-ND NEW! 446.15 391.50 | U4Y003J 48 1.25 60 285-1659-ND 40.00 38.00 _| ZPS6048 
24 16.7 400 | 285-1877-ND NEW! 389.00 341.55 | U4YO05L 3.3 44 20 |285-1744-ND 22.95 20.25 |ZPSA20-3R3 
24 16.7 400__|285-1878-ND NEW! | 446.15 391.50 | U4YOO6M 5 44 20 | 285-1745-ND 22.95 20.25 | ZPSA20-5 
Sa |S fem [im ce fom || 7 | | ie | 2 lam | 28 as lever 
5 20 100 | 285-1280-ND 211.00 206.00 | HWS100-5/HD 15 14 20__|285-1748-ND 22.95 20.25 _| ZPSA20-15 
5 30 150 |285-1310-ND 273.00 264.01 | HWS150-5/HD 2a 0.92 20 (2BSst/2A0:ND) 22.95 20.25 |2PSA20-24 
12 43 | 51.6 |285-1343-ND 151.00 ___147.00_| HWS50-12/HD 33 6.0 20 Pea 28.460 25.16 | ZPSAOSRS 
12 85 | 102 |285-1266-ND 217.00 206.00 | HWS100-12/HD 5 | 22 | 3% BRR eerei cous beie [Moma 
Hwss0-1500HD | 12 Bo) Bae ppg errata eet 15 | 267 | 40 |285-1834-ND MEW! | 2846 25.16 |zPSA4015 
15 3.5 52.5 | 285-1346-ND 151.00 147.00 | HWS50-15/HD ZPSA40 24 167 40 285-1835-ND NEW! 28.46 25.16 |ZPSA4024 
15 7 105 =| 285-1269-ND 211.00 206.00 | HWS100-15/HD 2B 143 70 85-1836-ND NEW! 2846 35.16 | ZPSA4028 
15 10 150 | 285-1299-ND 273.00 264.01 | HWS150-15/HD 36 144 40 285-1837-ND NEW! 28.46 2516 7PSA4036 
24 2.2 52.8 | 285-1349-ND 151.00 147.00 | HWS50-24/HD 48 0.834 40 285-1839-ND NEW! 28.46 2516 |ZPSA4048 
24 45 108 =| 285-1272-ND 211.00 206.00 | HWS100-24/HD 33 3.0 26 985-1846-ND NEW! 30.77 27.20 |ZPSAG03R3 
24 6.5 156 | 285-1302-ND 273.00 264.01 | HWS150-24/HD 5 8.0 40 985-1848-ND NEW! 30.77 2720 |ZPSA605 
48 1 52.8 | 285-1354-ND 151.00 147.00 | HWS50-48/HD 12 50 60 985-1841-ND NEW! 30.77 2720 |ZPSA6012 
330) 125) 41 Bee pOO0, «<2 OE BE Sool 15 4.0 60 |285-1842-ND NEW! | 30.77 27.20 |ZPSAGO15 
3.3 250 | 83 |285-1410-ND 23.00 21.50 | KPS103R3 ZPSA60 24 25 60 |o85-1843-ND Mew? | 3077 2720 |zPSA6024 
33 3 9.9 [abe SsND 27.50 26.00 / KPS1S3R3 2B 2.14 60 |[285-1844-ND NEW! | 30.77 27.20 |ZPSA60-28 
5 1 5 |285-1421-ND 18.00 17.00 | KPS55 36 1.67 60 | 285-1845-ND NEW! 30.77 27.20: |ZPSA6036 
5 2 10__|285-1411-ND 23.00 ___21.50_| KPS105 48 1.25 60 | 285-1847-ND NEW! 30.77___-27.20_|ZPSA6048 
KPS 5 3 15 |285-1416-ND 27.50 26.00 |KPS155 33 T 3.3 | 285-1733-ND 21.00 20.00 |ZWS5-3 
12 0.42 5 |285-1417-ND 18.00 17.00 | KPS512 3.3 6 19.8 | 285-1724-ND 34.00 33.00 |ZWS30-3 
12 0.84 10.1 |285-1407-ND 23.00 21.50 | KPS1012 5 1 5 285-1734-ND 21.00 20.00 |ZWS5-5 
12 1.25 15 285-1412-ND 27.50 26.00 |KPS1512 5 2 10 285-1704-ND 25.00 24.00 |ZWS10-5 
15 1 15 285-1413-ND 27.50 26.00 |KPS1515 zws 5 3 15 285-1717-ND 29.50 28.00 |ZWS15-5 
24 0.63 15.1 [285-1414-ND 27.50 26.00 _|KPS1524 5 10 50 285-1730-ND 42.00 40.00 |ZWS50-5 
12 5 60 285-1586-ND 66.00 59.00 |SCS6012 12 0.85 10.2 )285-1702-ND 25.00 24.00 |ZWS10-12 
24 1.6 40 285-1581-ND 48.00 46.00 | ScS4024 12 1.25 15 285-1714-ND 29.50 28.00 |ZWS15-12 
$C40/60 24 2.5 60 285-1588-ND 66.00 59.00 | Scs6024 12 2.6 30 285-1721-ND 34.00 33.00 | ZWS30-12 
28 2: 60 285-1589-ND 66.00 59.00 |SCS6028 12 4.3 51.6 | 285-1726-ND 42.00 40.00 | ZWS50-12 
48 0.9 40 [BbbaleseNey 48.00 46.00 _/ 8054048 + 50W with 30CFM forced air cooling, derate linearly to 35W from 50°C ~ 70°C (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2539 


TDK:Lambda Power Supplies 


Innovating Reliable Power 


Industrial AC/DC Open Case (cont) 


Output | Output - Output | Output fi 
Voltage | Current | Power | Digi-Key Price Each TDK-Lambda Voltage | Current | Power | Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Series (V) (A) (W) | Part No. a 10 Part No. Series (V) (A) (W) | Part No. 1 10 Part No. 
15 0.34 5.1 |285-1731-ND 21.00 20.00 |ZWS515 5 4 
15 1 15 |285-1715-ND 29.50 28.00 |ZWS15-15 12 2 40 | 285-1594-ND 48.00 46.00 | SCT42 
15 2 30 |285-1722-ND 34.00 33.00 |ZWS30-15 2 08 
15 35 52.5 | 285-1727-ND 42.00 40.00 | ZWS50-15 
Zws 24 0.45 | 10.8 |285-1703-ND 25.00 24.00 |zws10-24 S¢40/60 ee ae 40 eeealueae 48.00 46.00 | SCT48 
24 13 31.2 |285-1723-ND 34.00 33.00 | ZWS30-24 
24 24 50.4 | 285-1728-ND 42.00 40.00 | ZWS50-24 
36 0.9 32.4 |285-1725-ND 34.00 33.00 | ZWS30-36 a5 = ae ee GEN, “OLD: SGTbe 
36 14 50.4 |285-1729-ND 42.00 40.00 | ZWS50-36 5 33 
33 20 66 | 285-1698-ND 78.00 74.00 | ZWS100AF3 12 2 40.5t |285-1662-ND 48.00 45.00 |ZPT405125N 
5 15 75 |285-1739-ND 68.00 66.00 | ZWS7S5AF5 5 03 
5 20 100 | 285-1701-ND 78.00 74.00 |ZWStO0AF5 5 32 
5 30 150 | 285-1710-ND 98.00 95.00 | ZWS150AF5 12 2 42.6+ |285-1661-ND 48.00 45.00 |ZPT4051212N 
12 63 75.6 |285-1735-ND 68.00 66.00 _| ZWS7S5AF12 aig “12 03 
12 85 102 | 285-1695-ND 78.00 74.00 |ZWS100AF12 5 3.2 
12 125 | 150 |285-1705-ND 98.00 95.00 | ZWS150AF12 15 15 42 |285-1663-ND 48.00 45.00 | ZPT4051515N 
15 5 75 |285-1736-ND 68.00 66.00 | ZWS7S5AF15 -15 0.3 
erie 15 6.7 | 100.5 |285-1696-ND 78.00 74.00 |ZWS100AF15 5 3.2 
15 10 150 |285-1706-ND 98.00 95.00 | ZWS150AF15 24 1 40.5¢ | 285-1665-ND 48.00 45.00 | ZPT405245N 
24 32 76.8 |285-1737-ND 68.00 66.00 | ZWS75AF24 4 0.3 
24 43 | 103.2 |285-1697-ND 78.00 74.00 | ZwSt00AF24 Quad Output 
24 63 | 151.2 |285-1707-ND 98.00 95.00 | ZWS150AF24 a : 
36 28 | 100.8 |285-1699-ND 78.00 74.00 |ZWS100AF36 a5 - 80 | 285-1691-ND 148.00 143.00 |Zwasos222 
36 4.2 | 151.2 |285-1708-ND 98.00 95.00 _|ZWS150AF36 19 3 
48 16 76.8 |285-1738-ND 68.00 66.00 | ZWS7S5AF48 A 
48 21 | 100.8 |285-1700-ND 78.00 74.00 |ZWS100AF48 1 9 
48 3.2 153.6 _|285-1709-ND 98.00 95.00 _|ZWS150AF48 42 3 80 | 285-1692-ND 148.00 143.00 | 2805223 
24 63 | 151.2 |285-1711-ND 120.00 118.00 |ZWS150PAF24 33 5 
24 10 240 |285-1718-ND 159.00 154.00 |ZWS240PAF24 5 8 
36 42 | 151.2 |285-1712-ND 120.00 118.00 |ZWS150PAF36 12 2 
ZWWS:PAF 36 67 | 241.2 |285-1719-ND 159.00 154.00 |ZWS240PAF36 12 2 comm GRE D NSE ODE sO) zine toces 
48 31_| 148.8 |285-1713-ND 120.00 118.00 |ZWS150PAF48 24 15 
48 5 240 _[285-1720-ND 159.00 154.00 | ZWS240PAF48 5 8 
; = Dual Output a 5 80 |285-1694-ND 148.00 143.00 |zwagos225 
$¢40/60 a 76 60 | 285-1575-ND 66.00 61.00 | SCD601515 5 7 
: zwa 
Triple Output 5 15 
5 2 0 i 130 |285-1687-ND 465.00 157.00 | zwa1305222 
12 03 16 |285-1475-ND 31.75 31.00 | MTW15-51212 
“12 0.2 a2 - 
5 - 5 15 
15 03 16 |285-1476-ND 31.75 31.00 | MTW15-51515 er ; 130 | 285-1688-ND 165.00 157.00 |Zwa1305223 
“15 02 3.3 10 
5 7 5 15 
MTW 12 1.2 30 |285-1477-ND 41.00 40.00 | MTW30-51212 12 4 
42 03 Ea 4 130 | 285-1689-ND 165.00 157.00 |Zwa1305224 
5 3 24 2 
15 08 30 |285-1478-ND 41.00 40.00 | MTW30-51515 5 15 
4 o8 By | 130 | 285-1690-ND 465.00 157.00 |zwa1305225 
15 2 60 | 285-1480-ND 66.00 64.00 | MTW60-51515 5 10 
“15 0.5 + 50W with 30CFM forced air cooling, derate linearly to 35W from 50°C ~ 70°C 


Industrial Enclosed Case 


Features: HK-A Series: * 3 year warranty * Small size * 85 ~ 132VAC input, 47 ~ 440Hz *+10% output adjustment HWS/HWS300-1500 Series: * 5 year warranty * Universal input (85 ~ 265VAC) * High efficiency HWS50- 
1500/HD Series: * 5 year warranty *-10°C ~ 71°C operation (-40°C start up) * Universal input (85 ~ 265VAC) *Conformally coated pcbs JWS/JWT Series: «5 year warranty * Power factor corrected * Universal input (85 ~ 
265VAC) JWS508 Series: * 5 year warranty » Power factor corrected * Universal input (85 ~ 265VAC) LS Series: * Low cost * Small size »* 115VAC or 230VAC input » Withstands 300VAC surges (5s) * 3 year warranty LZSA 
Series: * 5 year warranty * -40°C ~ 71°C operation * MIL-STD-810E vibration/shock Input transient protected SWS Series: * Low cost * Universal input (85 ~ 265VAC) SWS300/600 Series: * Low cost * Active power factor 
correction * Universal input (85 ~ 265VAC) Note: For safety and EMI certifications, please see series data sheets. 


Output Output , Output Output : 
Voltage | Current Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda Voltage | Current Power Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Series (V) (A) (W) Part No. 1 10 Part No. Series (V) (A) (W) Part No. 1 10 Part No. 
Single Output 12 1.3 15.6 285-1312-ND 42.00 40.00 | HWS15-12/A 
5 2 10 285-1248-ND 27.00 26.00 | HK10A-5/A 12 25 30 285-1331-ND 54.00 52.00 | HWS30-12/A 
5 3 15 285-1256-ND 33.00 32.00 | HK15A-5/A 12 8.5 102 285-1265-ND 166.00 161.00 |HWS100-12/A 
5 5 25 285-1260-ND 39.00 38.00 | HK25A-5/A 12 13 156 285-1295-ND 216.00 208.00 | HWS150-12/A 
5 10 50 285-1264-ND 56.50 55.00 | HK50A-5/A 15 1 15 285-1313-ND 42.00 40.00_| HWS15-15/A 
5 20 100 285-1244-ND 94.00 92.00 | HK100A-5/A 15 2 30 285-1333-ND 54.00 52.00 | HWS30-15/A 
5 30 150 285-1252-ND 128.00 125.00 |HK150A-5/A 15 3.5 §2.5 285-1345-ND 115.00 111.00 | HWS50-15/A 
12 0.9 10.8 285-1245-ND 27.00 26.00 | HK10A-12/A 15 7 105 285-1268-ND 166.00 161.00 |HWS100-15/A 
12 1.3 15.6 285-1253-ND 33.00 32.00 | HK15A-12/A HWS 15 10 150 285-1298-ND 216.00 208.00 | HWS150-15/A 
12 24 25.2 285-1257-ND. 39.00 38.00 | HK25A-12/A 24 0.65 15.6 285-1314-ND 42.00 40.00 _| HWS15-24/A 
12 4.2 50.4 285-1261-ND. 56.50 55.00 | HK50A-12/A 24 22 52.8 285-1348-ND 115.00 = 111.00 |HWS50-24/A 
12 8.5 102 285-1241-ND 94.00 92.00 |HK100A-12/A 24 6.5 156 285-1301-ND 216.00 208.00 | HWS150-24/A 
HK-A 12 12.5 150 285-1249-ND 128.00 125.00 |HK150A-12/A 48 0.33 15.84 285-1316-ND 42.00 40.00 | HWS15-48/A 
7 15 0.7 10.5 285-1246-ND 27.00 26.00 |HK10A-15/A 48 0.65 31.2 285-1338-ND 54.00 52.00 | HWS30-48/A 
15 1 15 285-1254-ND 33.00 32.00 |HK15A-15/A 48 14 52.8 285-1353-ND 115.00 111.00 _| HWS50-48/A 
15 A? 25.5 285-1258-ND 39.00 38.00 | HK25A-15/A 48 21 100.8 285-1276-ND 166.00 161.00 |HWS100-48/A 
15 34 51 285-1262-ND 56.50 55.00 |HK50A-15/A 48 3.3 158.4 285-1306-ND 216.00 208.00 | HWS150-48/A 
15 7 105 285-1242-ND 94.00 92.00 |HK100A-15/A 3.3 60 198 285-1325-ND 365.00 328.01 |HWS300-3 
15 10 150 285-1250-ND 128.00 125.00 |HK150A-15/A 3.3 120 396 285-1366-ND 555.00 540.00 | HWS600-3 
24 05 12 285-1247-ND 27.00 26.00 |HK10A-24/A 5 60 300 285-1329-ND 365.00 328.01 | HWS300-5 
24 07 16.8 |285-1255-ND 33.00 32.00_| HK15A-24/A 5 120 600 | 285-1370-ND 555.00 540.00 | HWS600-5 
24 qi 26.4 285-1259-ND 39.00 38.00 |HK25A-24/A 12 53 636 285-1359-ND 555.00 540.00 | HWS600-12 
24 29 528 | 285-1263-ND 5650 55.00 |HKS0A-24/A 15 22 330 |285-1320-ND 365.00 328.01 |HWS300-15 
es | - : HWS300-1500 15 43 645 285-1361-ND 555.00 540.00 /HWS600-15 
24 45 108 285-1243-ND 94.00 92.00 | HK100A-24/A 
24 65 156 985-1251-ND 428.00 125.00 |HK150A-24/A 15 100 1,500 285-1284-ND 1200.00 1125.01 )HWS150015 
3.3 3 9.9 285-1315-ND 42.00 40.00 HWS15-3/A 24 14 336 285-1322-ND 365.00 328.01 | HWS300-24 
33 6 19.8 985-1337-ND 54.00 52.00 |HWS30-3/A 24 27 648 285-1363-ND 555.00 540.00 | HWS600-24 
: , 2 4 : ‘ x 24 65/70 | 1,560/1,680 | 285-1286-ND 1200.00 1125.01 |HWS150024 
3.3 10 33 285-1351-ND 115.00 111.00 |HWS50-3/A 
S | : 48 7 336 285-1327-ND 365.00 328.01 | HWS300-48 
3.3 20 66 285-1274-ND 166.00 161.00 |HWS100-3/A 
x | . 48 13 624 285-1368-ND 555.00 540.00 | HWS600-48 
3.3 30 99 285-1304-ND 216.00 208.00 |HWS150-3/A 
HWS = Fj 7 3.3 60 198 285-1326-ND 484.00 435.00 | HWS300-3/HD 
5 3 15 285-1317-ND 42.00 40.00 |HWS15-5/A 
7 1 e 3.3 120 396 285-1367-ND 605.00 586.00 /HWS600-3/HD 
5 6 30 285-1340-ND 54.00 52.00 | HWS30-5/A HWS50-1500/HD 
5 10 50 285-1356-ND 115.00 111.00 |HWS50-5/A 5 60 300 285-1330-ND 484.00 435.00 )HWS300-5/HD 
5 20 100 285-1279-ND 166.00 161.00 |HWS100-5/A 5 120 600 285-1371-ND 620.00 602.01 | HWS600-5HD 
5 30 150 285-1309-ND 216.00 208.00_| HWS150-5/A $100/200VAC Input § Peak rating of 120A for 10s (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2540 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


TDK:Lambda Power Supplies 


POSSE orem Industrial Enclosed Case (Cont.) 


Output Output : Output Output A 
Voltage | Current Power —_| Digi-Key Price Each TDK-Lambda Voltage | Current Power —_| Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Series (V) (A) (W) Part No. al 10 Part No. Series (V) (A) (W) Part No. 1 10 Part No. 
12 27 324 285-1319-ND 484.00 435.00 | HWS300-12/HD 15 5 75 285-1826-ND NEW! 42.32 41.54 |LS75-15 
15 22 330 285-1321-ND 484.00 435.00 ) HWS300-15/HD 15 7 105 285-1805-ND NEW! 30.55 29.38 |LS100-15 
15 43 645 285-1362-ND 620.00 602.01 | HWS600-15/HD 15 10 150 285-1812-ND NEW! 35.50 34.38 |LS150-15 
15 100 1500 285-1285-ND 1550.00 1475.01 |HWS150015/HD 24 1 26 285-1886-ND NEW! 16.45 16.07 |LS25-24 
HWS50-1500/HD 24 14 336 285-1323-ND 484.00 435.00 | HWS300-24/HD 24 1.5 36 285-1893-ND NEW! 18.25 17.69 _|LS35-24 
24 27 648 285-1364-ND 620.00 602.01 | HWS600-24/HD 24 2.2 52.8 285-1820-ND NEW! 24.87 24.41 |LS50-24 
24 65/70$ | 1560/1680$ | 285-1287-ND 1550.00 1475.01 |HWS150024/HD 24 3.2 76.8 285-1827-ND NEW! 28.97 28.44 |LS75-24 
36 42/46.5$ | 1512/1674$ |285-1290-ND 1550.00 1475.01 |HWS150036/HD 24 45 108 285-1806-ND NEW! 30.55 29.38 |LS100-24 
48 7 336 285-1328-ND 484.00 435.00 | HWS300-48/HD 24 6.5 156 285-1813-ND NEW! 35.48 34.38 |LS150-24 
48 32 1536 285-1293-ND 1550.00 1475.01 _|HWS150048/HD 36 0.75 27 285-1888-ND NEW! 16.83 16.44 |LS25-36 
JWs 3.3 20 66 285-1384-ND 204.25 = 198.88 | JWS1003/A LS 36 1 36 285-1895-ND NEW! 19.03 18.44 |LS35-36 
5 10 50 285-1048-ND 129.00 124.70 | JWS505/A 36 14 50.4 285-1822-ND NEW! 39.47 38.75 |LS50-36 
5 20 100 285-1057-ND 204.25 = 198.88 | JWS1005/A 36 21 75.6 285-1829-ND NEW! 42.32 41.54 |LS75-36 
5 30 150 285-1061-ND 265.53 256.93 | JWS1505/A 36 3 108 285-1808-ND NEW! 55.26 54.24 |LS100-36 
5 60 300 285-1101-ND 410.65 370.88 /JWS3005 36 4.3 154.8 285-1815-ND NEW! 35.48 34.38 |LS150-36 
5 120 600 285-1105-ND 627.81 596.63 | JWS6005 48 0.57 27 285-1889-ND NEW! 16.83 16.44 |LS25-48 
12 4.3 51.6 285-1049-ND 129.00 124.70 | JWS5012/A 48 0.8 38 285-1896-ND NEW! 19.03 18.44 |LS35-48 
12 6.3 75.6 285-1054-ND 173.08 = 163.41 | JWS7512/A 48 1 52.8 285-1823-ND NEW! 39.47 38.75 |LS50-48 
12 8.5 102 285-1058-ND 204.25 198.88 | JWS10012/A 48 1.6 76.8 285-1830-ND NEW! 28.97 28.44 |LS75-48 
12 27 324 285-1102-ND 410.65 370.88 /JWS30012 48 2.3 110.4 285-1809-ND NEW! 30.55 29.38 |LS100-48 
12 53 636 285-1106-ND 627.81 596.63 /JWS60012 48 3.3 158.4 285-1816-ND NEW! 35.48 34.38 |LS150-48 
15 3.5 52.5 285-1393-ND 129.00 124.70 | JWS5015/A LZSA 24 42 1008 285-1455-ND 1300.00 1175.01 |LZSA-1000-3 
15 7 105 285-1382-ND 204.25 198.88 | JWS10015/A 3.3 10 33 285-1626-ND 37.00 36.00 |SWS503 
15 10 150 285-1385-ND 265.53 256.93 | JWS15015/A 5 10 50 285-1627-ND 37.00 36.00 |SWS505 
15 22 330 285-1387-ND 410.65 370.88 /JWS30015 5 15 75 285-1638-ND 42.50 42.00 |SWS755 
JWs 15 43 645 285-1396-ND 627.81 596.63 /JWS60015 5 20 100 285-1611-ND 54.00 53.00 )SWS1005 
24 2.2 52.8 285-1050-ND 129.00 124.70 | JWS5024/A 6 30 150 285-1615-ND 65.00 63.00 [SWS1505 
24 45 108 285-1059-ND 204.25 = 198.88 | JWS10024/A 12 43 51.6 285-1623-ND 37.00 36.00 /SWS5012 
24 6.5 156 285-1063-ND 265.53 256.93 | JWS15024/A sws 12 8.5 102 285-1608-ND 54.00 53.00 |SWS10012 
24 14 336 285-1103-ND 410.65 370.88 /JWS30024 12 12.5 150 285-1612-ND 65.00 63.00 |SWS15012 
24 27 648 285-1107-ND 627.81 596.63 /JWS60024 15 3.5 §2.5 285-1624-ND 37.00 36.00 )SWS5015 
28 2 56 285-1394-ND 129.00 124.70 | JWS5028/A 15 5 75 285-1636-ND 42.50 42.00 |SWS7515 
28 3.6 100.8 285-1383-ND 204.25 198.88 | JWS10028/A 15 10 150 285-1613-ND 65.00 63.00 |SWS15015 
28 12 336 285-1390-ND 410.65 370.88 /JWS30028 24 3.2 76.8 285-1637-ND 42.50 42.00 )SWS7524 
28 23 644 285-1398-ND 627.81 596.63 /JWS60028 24 43 103.2 285-1610-ND 54.00 53.00 |SWS10024 
48 11 52.8 285-1051-ND 129.00 124.70 | JWS5048/A 24 6.3 151.2 285-1614-ND 65.00 63.00 _|SWS15024 
48 3.3 158.4 285-1064-ND 265.53 256.93 | JWS15048/A 3.3 55 181.5 285-1619-ND 125.00 121.00 | SWS3003 
48 6.5 312 285-1104-ND 410.65 370.88 /JWS30048 i) 55 275 285-1622-ND 125.00 121.00 |SWS3005 
48 13 624 285-1108-ND 627.81 596.63 | JWS60048 5 100§ 500 285-1634-ND 224.00 217.00 |SWS6005 
24 3 72 285-1401-ND 263.68 228.98 | JWS70P24/508 12 26 312 285-1616-ND 125.00 121.00 |SWS30012 
JWS508 24 10 240 285-1386-ND 528.56 426.78 | JWS240P24/508 12 50 600 285-1628-ND 224.00 217.00 |SWS60012 
24 14 336 285-1389-ND 410.65 370.88 | JWS30024/508 15 21 315 285-1617-ND 125.00 121.00 |SWS30015 
3.3 6 20 285-1887-ND NEW! 16.83 16.44 |LS25-3.3 SWS300/600 15 40 600 285-1629-ND 224.00 217.00 |SWS60015 
3.3 7 23 285-1894-ND NEW! 19.03 18.44 |LS35-3.3 24 13 312 285-1618-ND 125.00 121.00 |SWS30024 
3.3 10 33 285-1821-ND NEW! 40.26 39.52 |LS50-3.3 24 25 600 285-1630-ND 224.00 217.00 |SWS60024 
3.3 15 49.5 285-1828-ND NEW! 29.61 29.06 |LS75-3.3 36 8.7 313.2 285-1620-ND 125.00 121.00 |SWS30036 
3.3 20 66 285-1807-ND NEW! 31.93 30.94 | LS100-3.3 36 16.7 601.2 285-1632-ND 224.00 217.00 |SWS60036 
3.3 30 99 285-1814-ND NEW! 38.03 36.57 |LS150-3.3 48 6.7 321.6 285-1621-ND 125.00 121.00 |SWS30048 
5 5 25 285-1890-ND NEW! 16.83 16.44 |LS25-5 48 12.5 600 285-1633-ND 224.00 217.00 |SWS60048 
5 t 35 285-1897-ND NEW! 19.03 18.44 |LS35-5 Triple Output 
5 10 50 285-1824-ND NEW! 25.26 24.80 |LS50-5 5 8 
5 12 60 285-1831-ND NEW! 29.61 29.06 |LS75-5 12 4 75 285-1405-ND 177.00 167.00 | JWT75-522/A 
LS 5 16 80 285-1810-ND NEW! 31.93 30.94 |LS100-5 12 0.5 
5 26 130 285-1817-ND NEW! 38.03 36.57 |LS150-5 5 8 
12 21 25 285-1884-ND NEW! 16.45 16.07 |LS25-12 15 3.2 75 285-1406-ND 177.00 167.00 | JWT75-5FF/A 
12 3 36 285-1891-ND NEW! 18.25 17.69 |LS35-12 JWT 15 0.5 
12 4.2 50.4 285-1818-ND NEW! 24.87 24.41 |LS50-12 5 13 
12 6 72 285-1825-ND NEW! 42.32 41.54 |LS75-12 12 5.5 100 285-1403-ND 209.00 204.00 | JWT100-522/A 
12 8.5 102 285-1804-ND NEW! 30.55 29.38 |LS100-12 12 1 
12 12.5 150 285-1811-ND NEW! 35.48 34.38 |LS150-12 5 13 
15 7 26 285-1885-ND NEW! 16.45 16.07 |LS25-15 15 45 100 285-1404-ND 209.00 204.00 | JWT100-5FF/A 
15 24 36 285-1892-ND NEW! 18.25 17.69 [LS35-15 16 1 
15 3.4 51 285-1819-ND NEW! 24.87 24.41 [LS50-15 $100/200VAC Input § Peak rating of 120A for 10s 


Medical Open Case 


Features: CSS65 Series: * Wide range AC input * Low profile * Industry standard footprint * Global Safety Agency Compliance EFE300M: « Fully featured - including O-Ring diode * High efficiency * Universal Input (90 ~ 264VAC) * 400W peak 
loading * Suitable for 1U applications HWS30-1500/ME Series: * 5 year warranty * Medical approvals * Universal input (85 ~ 265VAC) * High efficiency Note: For safety and EMI certifications, please see series data sheets. 


Output | Output - Output | Output i 
Voltage | Current | Power | Digi-Key Price Each TDK-Lambda Voltage | Current | Power | Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Series (V) (A) (W) | Part No. 1 10 Part No. Series (V) (A) (W) | Part No. 1 10 Part No. 
Single Output 5 6 30 285-1341-ND 54.00 62.00 | HWS30-5/ME 
5 8.0 40 285-1860-ND NEW! 35.72 — |CSS655 5 10 50 285-1358-ND 122.00 118.00 | HWS50-5/ME 
12 5.0 60 285-1854-ND NEW! 35.72 — |CSs6512 5 30 150 | 285-1311-ND 221.00 215.00 | HWS150-5/ME 
15 4.0 60 285-1855-ND NEW! 35.72 — |CSS6515 12 2.5 30 285-1332-ND 54.00 52.00 | HWS30-12/ME 
CSS65 19 3.43 65 285-1856-ND NEW! 35.72 — |CSS6519 12 13 156 | 285-1297-ND 221.00 215.00 | HWS150-12/ME 
24 2.71 65 285-1857-ND NEW! 35.72 — _ |cSs6524 HWS30-1500/ME 15 2 30 285-1334-ND 54.00 52.00 | HWS30-15/ME 
36 1.81 65 285-1858-ND NEW! 35.72 — |CSS6536 15 3.5 62.5 | 285-1347-ND 122.00 118.00 | HWS50-15/ME 
48 1.36 65 285-1859-ND NEW! 35.72 — _ |CSS6548 24 1.3 31.2 | 285-1336-ND 54.00 52.00 | HWS30-24/ME 
12 25 300 | 285-1879-ND NEW! 389.00 341.55 | U5Y0020 24 6.5 156 | 285-1303-ND 221.00 215.00 |HWS150-24/ME 
EFE300M 12 25 300 | 285-1880-ND NEW! 446.15 391.50 |U5Y0031 48 14 52.8 | 285-1355-ND 122.00 118.00 | HWS50-48/ME 
24 12.5 300 | 285-1881-ND NEW! 389.00 341.55 | U5Y0053 48 21 100.8 /285-1278-ND 168.00 163.00 |HWS100-48/ME 
24 12.5 300 | 285-1882-ND NEW! 446.15 391.50 | U5Y0064 48 3.3 158.4 | 285-1308-ND 221.00 215.00 | HWS150-48/ME 


i Features: HWS30-1500/ME Series: *5 year warranty * Medical approvals » Universal input (85 ~ 265VAC) * High efficiency SWS600L/1000L Series: * Low cost * Low profile * Active 
Medical Enclosed Case power factor correction * Universal input (85 ~ 265VAC) * Low acoustical noise * 3 year warranty Note: For safety and EMI certifications, please see series data sheets. 


Output Output ; Output Output : 
Voltage | Current | Power _| Digi-Key Price Each TDK-Lambda Voltage | Current | Power | Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Series (Vv) (A) (W) Part No. 1 10 Part No. Series (V) (A) (W) Part No. il 10 Part No. 
Enclosed Case — Single Output 3.3 200 660 285-1796-ND NEW! 546.15 515.00 |SWS1000L-3 
24 14 336 285-1324-ND 410.00 368.00 | HWS300-24/ME . . 7 ™ 
HWS50-1500/ME oA 97 648 985-1365-ND 605.00 586.00 |HWS600-24/ME 5 200 1000 285-1799-ND per 546.15 515.00 |SWS1000L-5 
33 | 120 306 | 285-1789-ND NEW! | 241.54 217.00 |SWS600L-3 12 88 1056 /285-1793-ND NEW! | 546.15 515.00 /SWS1000L-12 
5 120 600 985-1743-ND 940.21 211.95 | SWS600L-5 Swsto00L 15 70 1050 285-1794-ND NEW! 546.15 515.00 |SWS1000L-15 
12 53 636 285-1741-ND 240.21 211.95 | SWS600L-12 24 44/514 | 1056/1224¢ | 285-1795-ND NEW! 546.15 515.00 |SWS1000L-24 
swse0oL i pe oe pan ET Bie Sites Seen ok 36 29 1044 /285-1797-ND NEW! | 546.15 515.00 |SWS1000L-36 
36 18 648 985-1790-ND NEW! 941.54 217.00 | SWS600L-36 48 22/25¢ | 1056/1200f | 285-1798-ND NEW! 546.15 515.00 )SWS1000L-48 
48 | 13/15t | 624/720t |285-1791-ND NEW! | 241.54 217.00 | SWSG600L-48 60 7 1020 [285-1800-ND NEW! | 546.15 515.00 |SWS1000L-60 
60 10 600 285-1792-ND NEW! 241.54 217.00_| SWS600L-60 tT Peak current and power possible at 170-26VAC input, 10s maximum, 35% duty cycle (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TDK-Lambda Power Supplies (con, 


Innovating Reliable Power 


DIN Rail Kits and Brackets for Power Supplies 


Digi-Key Price Each TDK-Lambda Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Description Part No. 1 10 Part No. Description Part No. it 10 Part No. 
DIN Rail Kit for JWS50 and JWS75 285-1440-ND 12.50 11.30 |LDINSO/75 DIN Rail Bracket for HWS15 and HWS30 285-1203-ND 1675 15.00 | DINO! 
DIN Rail Kit for JWS100 and JWS150 285-1437-ND 14.50 13.00 | LDIN100/150 
DIN Rail Kit for JWS300 and JWS600 285-1439-ND 65.00 62.00 _|LDIN300/600 DIN Bal Biagre ton Ae 1O0lanainNs120 aisase ty ep o0s. 1800. | PINS 


Hy Features: * Constant voltage/constant current * Last setting memory * Digital meters » Built-in RS232 and RS485 interface with GPIB optional » Bench or rack mount * Embedded 
ZU P Series Program mable microprocessor controller * Voltage up to 120V, current up to 132A Note: For safety and EMI certifications, please see data sheets. 


Voltage Current | Maximum Z Voltage Current | Maximum 3 
Range Range Power | Digi-Key Price Each TDK-Lambda Range Range Power | Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
(Vv) (A) (W) | Part No. 1 10 Part No. (v) (A) (W) | Part No. 1 10 Part No. 
0~6 0~ 33 198 285-1683-ND 1043.95 939.12 | ZUP6-33/U 0~36 0~12 432 285-1676-ND 1377.02 1239.43 | ZUP36-12/U 
0-6 0~ 66 396 285-1684-ND 1377.02 1239.43 | ZUP6-66/U 0~36 0~24 864 285-1677-ND 1949.22 1754.85 | ZUP36-24/U 
0-6 0 ~ 132 792 285-1682-ND 1949.22 1754.85 | ZUP6-132/U 0~60 0~7 420 285-1681-ND 1377.02 1239.43 | ZUP60-7/U 
0~10 0~20 200 285-1668-ND 1043.95 939.12 |ZUP10-20/U 0~60 0~14 840 285-1679-ND 1949.22 1754.85 | ZUP60-14/U 
0~10 0~40 400 285-1669-ND 1377.02 1239.43 | ZUP10-40/U 0~80 0~2.5 200 285-1685-ND 1043.95 939.12 | ZUP80-2.5/U 
0~10 0~80 800 285-1670-ND 1949.22 1754.85 | ZUP10-80/U 0~80 0-5 400 285-1686-ND 1377.02 1239.43 | ZUP80-5/U 
0~ 20 0~10 200 285-1673-ND 1043.95 939.12 |ZUP20-10/U 0~120 0~1.8 216 285-1671-ND 1043.95 939.12 | ZUP120-1.8/U 
0~20 0~20 400 285-1674-ND 1377.02 1239.43 | ZUP20-20/U 0~ 120 0~36 432 285-1672-ND 1377.02 1239.43 | ZUP120-3.6/U 
0~20 0~40 800 285-1675-ND 1949.22 1754.85 | ZUP20-40/U RS232 Communications Cable DB-9 | 285-1666-ND 37.13 34.00 | ZUP/NC401 
0~ 36 0~6 216 285-1678-ND 1043.95 939.12 | ZUP36-6/U RS485 Communications Cable DB-9 | 285-1667-ND 37.13 34.00 | ZUP/NC402 
Front End Switching Fig. 1 — TH Series Fig. 2—TL Series Fig. 3 — FPS1000 Series 


Features: 
TH Series: * 1U high * Up to 10,000W in 19” rack * Hot swap capable * High efficiency 


TL Series: * 2U high * Up to 12,500W in 19” rack *Hot swap capable * >90% efficiency » Full power 
at 65°C ambient 


FPS1000 Series: * 1U high * Up to 3000W (3 units) in 19” rack * Hot swap capable (O-Ring diodes built 


in) * Low cost » PoE option 
Note: For safety and EMI certifications, please see data sheets. 
Output Output Maximum E Output Output Maximum & 
Voltage Current Power _| Digi-Key Price Each TDK-Lambda Voltage Current Power | Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Fig. (v) (A) (W) | Part No. 1 10 ‘| PartNo. Fig. (Vv) (A) (W) | Part No. 1 10 ‘| Part No. 
12 100 1200 285-1639-ND§ 915.00 865.00 |1H120012 3 32 31 992 285-1238-ND 600.00 525.00 |FPS100032 
24 50 1250 285-1640-ND 860.00 810.01 | 1H120024 48 21 1008 285-1239-ND 600.00 525.00 |FPS100048 
1 48 25: 1250 285-1641-ND 840.00 790.00 |TH120048 19” Rack for THRBP 200A 285-1643-ND 660.00 630.00 /THR4 
48 40 2000 285-1642-ND 1200.00 1150.01 | TH200048 19” Rack for THRBP 400A 285-1850-ND NEW! 660.00 630.00 /THR400 
48 50 2500 285-1849-ND§ NEW! 1350.00 1300.01 /TH250048 Blanking Panel 285-1644-ND 140.00 132.00 |THRBP 
2 24 40 1000 285-1645-ND 800.00 760.00 | TL100024 19” Rack for TLRBP 285-1647-ND 490.00 465.01 | TLRS 
48 20 1000 | 285-1646-ND 800.00 760.00 | TL100048 3 Slot Rack for FPS1000 285-1240-ND 640.00 560.01 | FPSS1U 
3 24 40 960 [285-1237-ND 600.00 525.00 | FPS100024 § Use rack model THR400 
AC/DC PCB Mou nt Fig. 1 —- KM Series Fig. 2— KW Series Fig. 3 — PFE500/700/1000 Series 


Features: KM Series: * Small size and lightweight *PC board mountable * Wide Range Input 
* Medical Safety Certifications (4kVAC Input-Output) » Class II (No ground needed) KW Series: 
* Small size and lightweight * PC board mountable *-10°C ~ 70°C continuous operation * 85 ~ 
265VAC wide range input * Convection cooled PFE500/700/1000 Series: * Low profile, small 


Medical 
size «100°C baseplate temperature * High power density » High efficiency Approved 


Note: For safety and EMI certifications, please see data sheets. 


Output Output F Output Output ; 
Voltage | Current Power | Digi-Key Price Each TDK-Lambda Voltage | Current Power | Digi-Key Price Each TDK-Lambda 
Fig. (Vv) (A) (W) | Part No. 1 10 ‘| Part No. Fig. (Vv) (A) (W) | Part No. 1 10 ‘| Part No. 
Single Output — Medical Approved 5 3 15 285-1433-ND 76.00 70.00 | KWS15-5 
3.3 3 9.9 285-1782-ND 49.62 37.00 |KMS15-3P3 12 0.45 5 285-1434-ND 51.00 47.00 |KWS5-12 
3.3 8 26.4 285-1783-ND 74.62 55.00 | KMS40-3P3 12 0.9 10 285-1428-ND 65.00 59.00 |KWS10-12 
5 3 15 285-1765-ND 49.34 43.54 | KMS15-5 2 12 1.3 15 285-1431-ND 76.00 70.00 |KWS15-12 
6 8 40 285-1767-ND 74.62 55.00 |KMS40-5 15 0.35 5 285-1435-ND 51.00 47.00 | KWS5-15 
1 12 1.25 15 285-1763-ND 49.62 37.00 | KMS15-12 15 07 10 285-1429-ND 65.00 59.00 |KWS10-15 
12 3.33 40 285-1757-ND 74.62 55.00 | KMS40-12 15 1 15 285-1432-ND 76.00 70.00 | KWS15-15 
15 2.67 40 285-1766-ND 74.62 55.00 |KMS40-15 12 42 504 285-1801-ND NEW! 354.00 295.00 | PFESOOF-12 
15 1 15 285-1764-ND 49.62 37.00 |KMS15-15 28 18 504 285-1802-ND NEW! 354.00 295.00 | PFESOOF-28 
24 0.62 15 285-1756-ND 49.62 37.00 |KMS15-24 48 10.5 504 285-1803-ND NEW! 354.00 295.00 | PFESOOF48 
24 1.67 40 285-1758-ND 74.62 55.00 | KMS40-24 12 33 396 285-1493-ND 273.00 245.00 | PFES00S-12 
Dual Output — Medical Approved 12 33 396 285-1898-ND NEW! 273.00 245.00 | PFES00S-12/T 
+5 1.5 15 285-1779-ND 53.85 40.00 |KMD15-55 28 18 504 285-1494-ND 273.00 245.00 | PFES00S-28 
+5 4 40 285-1774-ND 80.00 59.00 |KMD40-55 3 28 18 504 285-1899-ND NEW! 273.00 245.00 | PFESOOS-28/T 
+12 0.62 15 285-1759-ND 53.85 40.00 |KMD15-1212 48 10.5 504 285-1495-ND 273.00 245.00 | PFESOOS-48 
+12 1.66 40 285-1761-ND 80.00 59.00 |KMD40-1212 48 10.5 504 285-1900-ND NEW! 273.00 245.00 | PFESOOS-48/T 
1 +15 0.50 15 285-1760-ND 53.85 40.00 |KMD15-1515 61 14 714 285-1496-ND 298.00 265.01 _| PFE700S-48 
+15 1.33 40 285-1762-ND 80.00 59.00 |KMD40-1515 12 60 720 285-1851-ND NEW! 628.27 597.07 | PFE1000F-12 
5/12 1.25 40 285-1780-ND 80.00 59.00 |KMD40-512 28 36 1008 =| 285-1852-ND NEW! 628.27 597.07 | PFE1000F-28 
5/24 0.62 40 285-1781-ND 80.00 59.00 |KMD40-524 48 21 1008 | 285-1853-ND NEW! 628.27 597.07 _| PFE1000F-48 
Triple Output — Medical Approved Thermal Fuse Resistor for PFE Module 285-1901-ND NEW! 1.07 97 |DFP10112 
5/#12 0.20 15 285-1775-ND 70.00 51.50 | KMT15-51212 Dual Output 
{ 5/+12 0.60 40 285-1777-ND 95.00 70.00 |KMT40-51212 +12 £0.22 5 285-1426-ND 58.00 53.00 |KWDS5-1212 
5/415 0.15 15 285-1776-ND 70.00 51.50 |KMT15-51515 +12 £0.45 10 285-1422-ND 73.00 67.00 | KWD10-1212 
5/#15 0.50 40 _|285-1778-ND 95.00 70.00 _|KMT40-51515 2 +12 +0.65 15 |285-1424-ND 86.00 79.00 | KWD15-1212 
Single Output +15 40.18 5 285-1427-ND 58.00 53.00 | KWD5-1515 
5 1 5 285-1436-ND 51.00 47.00 |KWS5-5 +15 +0.36 10 285-1423-ND 73.00 67.00 | KWD10-1515 
7 5 2 10 285-1430-ND 65.00 59.00 |KWS10-5 +15 40.52 15 285-1425-ND 86.00 79.00 | KWD15-1515 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TDK:-Lambda __DC-DC Converters 


Innovating Reliable Power 


Features: * Compact size * No tantalum capacitor and no aluminum electrolytic capacitor are used * Output voltage tolerance +3% at single output, +5% at dual output units * PWB halogen-free * Input fuse * No external 
components required ¢ 5-sided metal shielded * 500VAC input to output isolation Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets 


Fig. 1 — CC Series Fig. 2 — PX Series Fig. 3 — PAH Series Fig. 4 — PF/PAF Series Fig. 5 — iAD Series Fig. 6 — iBD Series 


A— DIP 


Input Output | Output | Output : Input Output | Output | Output : 
Voltage | Voltage |Current] Power | Digi-Key Price Each =| TDK-Lamhda Voltage | Voltage |Current] Power | Digi-Key Price Each = | TDK-Lambda 
Fig.) (V) (vy) | (@) | (Ww) [PartNo. 1 10 | Part No. Fig.| _(V) (vy) | @) | (Ww) _ | PartNo. 1 10 | Part No. 
CC1R5 Series — Single Output 9~18 5 1.2 6.0  |445-2486-ND 15.80 15.10 |CC6-1205SF-E 
45-9] 33] 400) 15 |445-2444-ND 9.60 9.15 |CCIR5-0503SF-E 9-13 | 12-15 | 500 | 60  |445-2489-ND 1580 1540 |CC6-12128F-£ 
45~9 5 300 1.5 |445-2446-ND 9.60 9.15) CC1RS-0505SF-E 18~36 | 33 1.2 6.0 | 445-2490-ND 15.80 15.10 |CC6-2403SF-E 
45-9 | 12-15 | 125 | 15  |445-2448-ND 9.60 9.15 |CC1R5-0512SF-E 18-36 | 5 12 6.0  |445-2491-ND 4580 1510 | CC6-24058F-£ 
9~18 | 33° | 400 | 1.5 | 445-2450-ND 9.60 9.15 | CC1R5-1203SF-E 1A) 48-36 | 12-15 | 500 | 6.0 _|445-2493-no 15.80 15.10 | CC6-2412SF-E 
9~18 5 300_| 1.5 __|445-2452-ND 9.60 9.15_| CC1R5-1205SF-E 36-76 | 33 | 12 5.0  |[445-3286-ND 15.80 15.10 |CC6-4803SF-E 
aa) 9718 | 12-18 [125 [1.5 | 445-2465-ND 9.60 9.15 |CCIRS-1212SF-E aea7e: | <6 12 30 | eeoeatn aban. ae40. | CGaaRvSSEE 
18-36) 33 | 400) 15 oe Ny 9.60 9.15 | CC1R5-2403SF-E 36~76 | 12~15 | 400 | 6.0 [445-3288-ND 15.80 15.10 | CC6-4812SF-E 
1-36) 5 | 300) 15 ety 9.60 9.15 | CC1RS-2405SF-E 45-9 | 33 | 12 | 60 |445-2479-ND 15.80 15.10 |CC6-0503SR-E 
18~36 | 12~15 | 125 | 1.5  |445-2459-ND 9.60 9.15 |CC1R5-2412SF-E ceo 7 10 50 \ateeeeein jean: ‘dedes' Geaostcene 
36-76 | 33 | 400 1.3 |445-3264-ND 9.60 9.15 _|CC1R5-4803SF-E 45~9 | 12-15] 500 | 60 |445-2483-ND 15.80 15.10 |CC6-0512SR-E 
36 ~ 76 5 300 1.5 |445-3265-ND 9.60 9.15) CC1R5-4805SF-E 9-18 | 33 12 6.0 | 445-2485-ND 15.80 15.10 |CC6-1203SR-E 
36~76 | 12~15 | 100 | 1.5 |445-3266-ND 9.60 9.15 |CC1R5-4812SF-E 9-18 5 He so | eaeeteainn 45ap° 1440: | ChetOOREAE 
45~9 | 33° | 400 | 1.5 /445-2445-ND 9.60 9.15 | CC1R5-0503SR-E 9-18 | 12-15 | 400 | 60 |445-3290-ND 15.80 15.10 |CC6-1212SR-E 
45-9) 5 | 800) 15 eo S60) Hoda (Cela Uoteete Bl is-s6 | 33 | 12 | 50 |445-3291-nD 15.80 15.10 |CC6-2403SR-E 
45-9 | 12-15 | 125 | 15  |445-2449-ND 9.60 9.15 |CC1R5-0512SR-E jgaae. |e 49 eo | (emeeonin dena’. “dso. | cresdoReReE 
9-18 | 33 | 400 | 1.5 | 445-2451-ND 9.60 9.15 | CC1R5-1203SR-E 18~36 | 12~15 | 400 | 60  |445-3293-ND 15.80 15.10 |CC6-2412SR-E 
9-18 | 5 | 900 | 15  (dbaazaahD) 9.60 9.15 _| CCIRS-12058R-E 36-76 | 33 | 12 | 5.0  |445-3294-ND 15.80 15.10 |CC6-4803SR-E 
1B aed bs a : pean aa ae a 36-76 | 5 12 | 60  |445-3295-ND 15.80 15.10 |CC6-4805SR-E 
; : : ‘ ; 36~76 | 12~15 | 400 | 6.0  |445-3296-ND 15.80 15.10 | CC6-4812SR-E 
18-36 | 5 300 | 1.5  |445-3270-ND 9.60 9.15 |CC1R5-2405SR-E COS Series = Dual Output 
18~36 ) 12-15 | 100) 15 ae SG Aloe Colne ealeote 45-9 |s12~15] 250 | 60  |445-2487-ND 15.80 15.10 |CC6-0512DE-E 
36~76 | 33 | 400 | 1.8 _BiesgeizeNo SEOs S215: [OCIS AbISSESE g-18 |+12-15| 250 | 60  |445-2488-ND 15.80 15.10 |CC6-1212DF-E 
36~76 7 8 | 800) 15 ee te 960-9415: /COIRS-4806SR-E 1A) 4g-36 | 212-15] 250 | 6.0  |445-2492-no 15.80 15.10 |CC6-2412DF-E 
36-76 | 12-15 | 100 | 15 Rife) 60S 915. COIS BIAS VE 36~76 |412~15| 200 | 60 _|445-3922-ND 15.80 15.10 | CC6-48120F-£ 
pee Oe Sere Pel Oat aap 45-9 [st2~15] 200 | 60  |445-3323-ND 75.80 15.10 |CC6-0512DR-E 
w)es lees] | is [een | Seo sw fees | fro] fom fete] ae | ae fucame | me lesaae 
18-96 | 212-15) 060 | 15 eee pone Soe: Bula eee 36~76 | +12-15| 200 | 6.0 _|445-3326-ND 15.80 15.10 |CC6-4812DR-E 
36~76 |+12~15| 050 | 1.5 |445-3312-ND 9.60 9.15 |CC1R5-4812DF-E Sci Series — Shale Omni 
45-9 |s12-15| 050 | 15 |445-3313-ND 9.60 9.15 |CCIR5-0512DR- Gece as aD EES Sea0 PEI OCI DSUSSFE 
9-18 |+12~15) 050 | 1.5  |445-3314-ND 9.60 9.15 |CC1R5-1212DR-E 
18 45~9 5 2.0 10 |445-2431-ND 26.00 25.20 | CC10-0505SF-E 
18~36 |+12-15| 050 | 1.5  |445-3315-ND 9.60 9.15 |CC1R5-2412DR-E te eg | 12018) 200 | 30 eee Se bi dean CCAR 
36~76 |+12~15| 050 | 1.5 —|445-3316-ND 9.60 9.15 |CC1R5-4812DR-E jae | ea | as WE corny Seah coeay [OMRtnaaSeE 
i291 3300 609 Series — Single Output 7070 GCs OSOSSFE 9~18 5 2.0 10 |445-2435-ND 26.00 25.20 | CC10-1205SF-E 
ie F ‘oo | 30 (teens si4e- dizo leeageneEe in| 9718 | 2-18] 10 10 |445-2437-ND 26.00 25.20 |CC10-1212SF-E 
‘ ; : : : 18-36 | 33 | 25 10 |445-2438-ND 26.00 25.20 | CC10-2403SF-E 
45-9 | 12-15 | 250 | 30  |445-2466-ND 11.10 10.70 |CC3-0512SF-E ig aee || Se . a terri Sr nd.“se on. |CHRSIneeEE 
9-18 | 33 | 800 | 30  |445-2468-ND 11.10 10.70 |CC3-1203SF-E : ; ; 
aaa : 00 | 30. | eneeentnn iidd.. 4070: ocadsoeece 18-36 | 12-15 |} 10 10 |445-2441-ND 26.00 25.20 | CC10-2412SF-E 
in| 2718 | 2-1 | 250 | 80 /445-2473-ND T1410 10.70 |CC3-1212SF- SG ee ZG) 3.8 Ie 10__ [As 3297aNB 26.00 25.20 | CC10-4803SF-E 
18-36 | 33 | 800 | 3.0 |445-2474-ND 11410 10.70 |CC3-2403SF-E aGee: || 2S 2.0 10 Bea 26.00 25.20 | CC10-4805SF-E 
decal oe 00 | 30 | AaReeennn Tide. Hoso (eeu oaeeee 36~76 | 12~15 | 800 | 10  |445-3299-ND 26.00 25.20 | CC10-4812SF-E 
18-36 | 12~15 | 250 | 3.0  |445-2477-ND 1140 10.70 |CC3-2412SF-E 45-9 | 38 | 25 | 66  /As52200:ND 26.00 25.20 | CC10-0503SR-E 
36~76 | 33 | 800 | 25  |445-3275-ND 11.10 10.70 |CC3-4803SF-E 4-0 7 2.0 10 |A4S:8301-ND 26.00 25.20 | CC10-0505SR-£ 
nea7eT 00 130 ates 41101070 1003-48058. 45-9 | 12-15 | .640 | 10  [445-3302-ND 26.00 25.20 | CC10-0512SR-E 
36-76 | 12~15 | 200 | 3.0 _|445-3277-ND 1140 10.70 |CC3-4812SF-E 9-18 | 33) 25 | 66  AéSs30s-ND 26.00 25.20 | CC10-1203SR-E 
45-9 | 33 | 800 | 30 |445-2463-ND 11.10 10.70 |CC3-0503SR-E 9-18 5 2.0 10___|445-3304-ND 26.00 25.20 | CC10-1205SR-E 
eae - 00 | 30. eteeeeaits S440. A070: eexnsgesn ip) 9718 | 12-15 | 800 | 10 — /445-3906-ND 26.00 25.20 |CC10-1212SR-E 
45-9 | 12-15 | 250 | 30  |445-2467-ND 11.10 10.70 |CC3-0512SR-E 18-36 | 93 | 25 10 | 445-3306-ND 26.00 25.20 | CC10-2403SR-E 
9~18 3.3 | 800 3.0 | 445-2469-ND 11410 10.70 |CC3-1203SR-E 18 ~ 36 5 2.0 10 /445-3307-ND 26.00 25.20 | CC10-2405SR-E 
9x48 z ‘soo | 30. | (ete 4440. ~ 40:70) |CC3120SSRE 18-36 | 12~15| 800 | 10  |445-3308-ND 26.00 25.20 | CC10-2412SR-E 
ip} 9-18 | 12-18 | 200 | 30 [446-3279-ND 11.10 10.70 [CC3-1212SR-E S “ ce e ee aa ae FatEee: 
18-36 | 33 | 800 | 25 |445-3280-ND 11.10 10.70 |CC3-2403SR-E ; ; ; 
1g-36 | 5 soo | 3:0 |445-9981-ND Gata: "4070" [Cbs Dd0bGReE 36~76 | 12~15 | 800 | 10 [445-3311-ND 26.00 25.20 |CC10-4812SR-E 
18~36 | 12~15 | .200 3.0 | 445-3282-ND 1110 10.70 |CC3-2412SR-E C10 Series — Dual Output 
36-76 | 33 | 800 | 25  |445-a963-ND 4410. 10.70 \cta-dn0sSRee 45-9 [212-15] 400 | 10 |445-2432-ND 26.00 25.20 | CC10-05120F-E 
36-768 | 5 600 13.0 1445-3984-ND +110 10.70 1 CC3-4R055R-E in| 9718 |212~18] 450 | 10 | 445-2496-ND 26.00 25.20 | CC10-1212DF-£ 
36-76 | 12-15 | 200 | 30  |445-3285-ND 1110 1070 |¢c3-4812SR-E 18-36 |212-15| 450 | 10  |445-2440-ND 26.00 25.20 | CC10-24120F-E 
CC3 Series — Dual Output 36~76 | +12-15| 360 | 10  |445-3327-ND 26.00 25.20 |CC10-48120F-£ 
4529 |Ho-168 | 28-730 1445-2465-ND 1140 10.70 603-0519DRE 45-9 |#12-15| 320 | 85  |445-3328-ND 26.00 25.20 |CC10-0512DR-E 
ik 9~18 |412~15] 125 3.0 445-2472-ND 11.10 10.70 |CC3-1212DF-E 1B 9~18 |+12~15] .360 10 445-3329-ND 26.00 25.20 |CC10-1212DR-E 
18~36 |412~15] 125 3.0 445-2476-ND 11.10 10.70 |CC3-2412DF-E 18~36 |+12~15) .360 10 445-3330-ND 26.00 25.20 | CC10-2412DR-E 
36~76 |+12~15|] .100 3.0 445-3317-ND 11.10 10.70 |CC3-4812DF-E 36~76 | +12~15] .360 10 445-3331-ND 26.00 25.20 |CC10-4812DR-E 
45-9 |s12-15| 100 | 30 |445-3318-ND 11.10 10.70 |CC3-0512DR-E CC15 Series 
ip | 9718 | 212-15] 100 3.0 | 445-3319-ND 11.10 10.70 |CC3-1212DR-E ia | 18-36 3.3 45 15 | 445-2442-ND 35.50 34.00 | CC15-2403SF-E 
18~36 | #12~15| 100 3.0 | 445-3320-ND 11.10 10.70 |CC3-2412DR-E 18 ~36 5 3.0 15 | 445-2443-ND 35.50 34.00 | CC15-2405SF-E 
36~76 |+12-15| 100 | 3.0  |445-3321-ND 11.10 10.70 |CC3-4812DR-E CC25 Series 
C6 Series — Single Output ia) 8-36] 33] 75 2 | 445-2460-ND 67.94 65.95 |CC25-24035F-E 
45-9 | 33 | 12 6.0 |445-2478-ND 15.80 1510 |CC6-0503SF-E 18-36 | 5 5.0 25 | 445-2461-ND 67.94 65.95 | CC25-2405SF-E 
in| 45-9 5 1.0 6.0 | 445-2480-ND 15.80 15.10 |CC6-O505SF-E PXD Series — Single Output 
45-9 | 12-15 | 500 | 60 |445-2482-ND 15.80 15.10 |CC6-0512SF-E 2 | 9-18 5 4.0 20 |285-1511-ND 64.00 61.00 | PXD2012S05 
g-18 | 33 | 12 6.0 _ | 445-2484-ND 15.80 15.10 |CC6-1203SF-E + Positive Logic. $ 100/200VAC (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2543 


TDK-Lambda _ DC-DC Converters (cont) (@mis] 


Innovating Reliable Power 


Input Output | Output | Output Input Output | Output | Output 
Voltage | Voltage |Current] Power | Digi-Key Price Each = | TDK-Lambda Voltage | Voltage |Current] Power | Digi-Key Price Each = TDK-Lambda 
Fig.| _(V) (v) (A) (W) | Part No. 1 10 _ | Part No. Fig.| __(V) (v) (A) (W) | Part No. il 10 _ | Part No. 
9-18 12 1.67 20 |285-1512-ND 64.00 61.00 |PXD2012812 > | 86-75 ] 212 | 21.25 30 | 285-1548-ND 93.00 88.00 | PXE3048D12 
9-18 15 1.33 20 |285-1513-ND 64.00 61.00 | PXD2012S15 36~75 | +15 | +10 30 | 285-1549-ND 93.00 88.00 | PXE3048D15 
9-36 5 20 10 |285-1499-ND 55.00 52.00 | PXD1024WS05 PXF Series — Single Output 
9-36 5 2.0 10 |285-1500-NDt 57.00 54.00 | PXD1024WSO5P 9-18 5 8 40 |285-1555-ND 96.00 91.00 | PXF4012S05 
9-36 12 0.83 10 |285-1501-ND 55.00 52.00 |PXD1024WS12 9~ 18 12 | 3.333 40 | 285-1556-ND 96.00 — | PXF4012812 
9-36 15 0.67 10 |285-1502-ND 55.00 52.00 /PXD1024WS15 9-18 15 | 2.666 40 | 285-1557-ND 96.00 91.00 | PXF4012S15 
18 ~ 36 5 4.0 20 285-1516-ND 64.00 61.00 |PXD2024S05 9~36 5 8 40 285-1861-ND NEW! 74.25 — | PXF4024WS05 
2 18 ~ 36 12 1.67 20 285-1517-ND 64.00 61.00 |PXD2024812 9~36 12 3.333 40 285-1863-ND NEW! 74.25 — | PXF4024wS12 
18 ~ 36 15 1.33 20 |285-1518-ND 64.00 61.00 ) PXD2024S15 9~ 36 15 2.666 40 | 285-1865-ND NEW! 74.25 — | PXF4024WS15 
18 ~ 75 5 2.0 10 | 285-1506-ND 55.00 52.00 | PXD1048WS05 18 ~ 36 3.3 8 40 | 285-1564-ND 96.00 91.00 | PXF4024S3P3 
18 ~75 12 0.83 10 285-1507-ND 55.00 §2.00 | PXD1048WS12 2 18 ~ 36 12 3.333 40 285-1562-ND 96.00 91.00 | PXF4024S12 
18 ~75 15 0.67 10 285-1508-ND 55.00 52.00 | PXD1048WS15 18 ~ 36 15 2.666 40 285-1563-ND 96.00 91.00 | PXF4024S15 
36 ~ 75 5 4.0 20 |285-1521-ND 64.00 61.00 | PXD2048S05 18-75 5 8 40 | 285-1862-ND NEW! 74.25 — | pxraoaswsos 
36 ~75 12 1.67 20 )285-1522-ND 64.00 61.00 | PXD2048S12 18 ~75 12 | 3.333 40 | 285-1864-ND NEW! 74.25 — |PXF4048wS12 
36 ~75 15 1.33 20 __|285-1523-ND 64.00 61.00 | PXD2048S15 18 ~75 15 | 2.666 40 | 285-1866-ND NEW! 74.25 — | PXF4o4awsis 
PXD Series — Dual Output 36 ~ 75 5 8 40 | 285-1568-ND 96.00 91.00 | PXF4048S05 
9-18 | +12 [40833] 20 |285-1509-ND 68.00 65.00 |PXD2012D12 36 ~ 75 15 | 2.666 40 |285-1570-ND 96.00 91.00 | PxF4048815 
9-18 | +15 | +0667) 20 |285-1510-ND 68.00 65.00 |PXD2012D15 PXF Series — Dual Output 
9-36 | +12 |40416] 10 |285-1497-ND 58.00 55.00 | PXD1024WD12 9-18) 2) 8 40 )o85-1555-ND 96.00 01.00 |PXF4012D12 
9-36 | +15 | +0333] 10 |285-1498-ND 58.00 55.00 | PXD1024WD15 9-36 | +12 |aiee7| 40  |2e61967-ND NEW? 78.75 — | pxeanoawot2 
» [18-36 | 212 | 20.833 | 20 _ | 285-1514-ND 68.00 65.00 | PXD2024D12 9.36 | ais |sts39| 40 (SeemReonnRnen 78.75 — | pxragpawo1s 
18-36 | 215 | 20667) 20 Besse IenD 68.00 65.00 | PxD2024D15 2| 18-75 | 212 | +1667) 40 |285-1868-ND NEW! | 78.75 — | PxF4o4gwo12 
18-75 | +12 [20416] 10 |285-1504-ND 58.00 55.00 | PXD1048WD12 ta-75 | ats |staa9| 40  |BeeeRenteniRnnnen 78.75 — | pxragaawars. 
18-75 | +15 | 20.333) 10 |285-1505-ND 58.00 55.00 | PXD1048WD15 age 7c] Calo ae Tn Ee og 007 0100: PXFADARDID 
36~75 | +12 | +0.833; 20 |285-1519-ND 68.00 65.00 | PXD2048D12 gece || ade. lla 4 Seen ea a0" - <oii00:|Bxranaenis 
36~75 | +15 | +0.667| 20 | 285-1520-ND 68.00 65.00 |PXD2048D15 - 5 
PXE Series — Single Output 9-18 | 5,212 | 6,204 — — an aaa Tic 00 110.00 |PXF401270512 
pee a3 - 18 eee eed Pesce oit 2] 18-36 | 5,212 |6404) 40 — |285-1565-ND 116.00 110.00 |Pxr4o24To512 
eae 2 ee 30 eee eee BB 00" 80.00, | ExESO 12805 36-75 | 6,212 |6,404| 40 |285-1571-ND 116.00 110.00 | PXF4048T0512 
9-18 12 25 30 | 285-1539-ND 85.00 80.00 | PXE3012S12 : Panaao Serion 
9-18 15 2.0 30 |285-1540-ND 85.00 80.00 | PXE3012S15 
Gab _ - asco ero. <63'00" | PXEDNBAW/SOR 18-36 | 28 125 350 | 285-1487-ND 134.00 125.00 [PAH350S2428 
re oO ae a e700 7 163.00. |PXEDOOAWSTD 3 | 36-76 12 29.2 350 | 285-1488-ND 134.00 125.00 | PAH350S4812 
o36 re ‘a3 29 (SRearesein e700 1 <3.00'.| PREDODAWSTE 36~76 | 28 125 350_|285-1489-ND_ 134.00 125.00 | PAH350S4828 
10-40 | 12 25 30 | 285-1547-ND 97.00 93.00 | PXE3024wS12 eAlso0 Series 
| caging 7 a se coevuiin de 007 «a0 00k |PRESDDASOS 3 | 36-76 | 28 16 448 [285-1784-ND 141.00 132.00 [PAH450S4828 
18-36 | 12 25 30 |[285-1545-ND 85.00 80.00 | PXE3024S12 EE Series 
18-36 15 20 30 19851546-ND 85.00 80.00 TPXE3024815 4 |85-265vac] 360 —~ | 504/756¢ | 285-1492-ND 154.10 140.10 | PF500A-360 
18-75 5 40 oo —_|995-1593-ND 6700 63.00 | PXE204awS05 85-265VAC| 360 — | 1008/1512$ | 285-1491-ND 216.80 195.40 | PF1000A-360 
18-75 | 12 | 1.67 20 -|285-1534-ND 67.00 63.00 | PXE2048Ws12 PAF500F Series 
18~75 15 133 20 -[285-1535-ND 67.00 63.00 | PxE2048wS15 4 [ 18-36 | 28 18 504 [285-1481-ND 240.00 225.01 | PAFS00F24-28 
36 ~ 75 5 6.0 30 |285-1550-ND 85.00 80.00 | PXE3048S05 PAFGOOF Serles 
36-75 12 25 30 1285-1551-ND 85.00 80.00 | PXE3048812 4 | i9-36 | 28 215 602 | 285-1482-ND 270.00 250.00 | PAFG00F24-28 
36 ~ 75 15 2.0 30 | 285-1552-ND 85.00 80.00 | PXE3048S15 PAF-F280 Series 
PXE Series — Dual Output 200~400] 12 50 600 | 285-1483-ND 215.00 200.00 | PAFG00F280-12/T 
9-18 | wi2 | 21.25 30 1285-1536-ND 93.00 88.00 |PXE3012D12 4 [200-400] 24 25 600 | 285-1484-ND 215.00 200.00 | PAF600F280-24/T 
9-18 | +15 | 41.0 30 | 285-1537-ND 93.00 88.00 | PXE3012015 200~400) 28 21.5 602 | 285-1485-ND 215.00 200.00 | PAF600F280-28/T 
9-36 45 42.0 90 | 285-1524-ND 76.00 72.00 | PXE2024WwD0S 200~400| 48 12.5 600 | 285-1486-ND 215.00 200.00 | PAF600F280-48/T 
9-36 | +12 | +0833] 20 |285-1525-ND 76.00 72.00 |PXE2024wD12 iAD Series — Adjustable Output 
2 9~36 415 +0.666 20 285-1526-ND 76.00 72.00 |PXE2024WD15 5 6~14 |08~5.5 16 80 285-1786-NDt 28.00 14.19 | 1AD12016A008V-000-R 
18 ~36 +12 +1.25 30 285-1542-ND 93.00 88.00 | PXE3024D12 6~14 | 08~5.5 16 80 285-1787-ND 16.85 15.09 |1AD12016A008V-001-R 
18-36 | +15 | +10 30 | 285-1543-ND 93.00 88.00 | PXE3024D15 NEW! iBD Series — Adjustable Output NEW! 
18-75 | 45 42.0 20 —-|285-1530-ND 76.00 72.00 | PXE2048wD0S 6 | 6-14 |08~55| 7 35 [285-1883-ND 14.04 — ]1BD12007A008V000R 
18 ~75 415 | +0.666 20 285-1532-ND 76.00 72.00 | PXE2048WD15 + Positive Logic + 100/200VAC 


EMI Filters 


Features: MAW Series: ¢ Shielded metal case * Attenuates high voltage pulses MA Series: * Easy wide band two stage filter * Screw terminals with cover * Low profile, metal case PAN Series: * Compact 
connection and installation * Captive screws accepting ring tag terminals ¢ Chassis or DIN rail mount *Low size *PCB mount » Suitable for use with Lambda’s PAF Series MBS48 Series: « High attenuation * Stud 
frequency attenuation (single stage) MC Series: * Low leakage current versions »* Chassis or DIN rail mount terminal connection * Compact size 

¢ High pulse or noise attenuation versions * Easy connection and installation MB Series: * High attenuation Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets 


Fig. 1 — MAW Series Fig. 2 — MA Series Fig. 4 — MB Series Fig. 5 — PAN Series Fig. 6 — MBS48 Series 


of a 


Rated n Rated : 
Rated Current | Digi-Key Price Each =| TDK-Lambda Rated Current | Digi-Key Price Each | TDK-Lambda 
Fig. | Series Voltage (A) Part No. 1 10 | Part No. Fig. | Series Voltage (A) Part No. 1 10 | Part No. 
MAW | 250VAC/VDCG 0.5  |285-1464-ND 10.50 10.25 |MAW12R522 5 MC 250VAC 20 ‘| 285-1473-ND 47.00 46.00 |MC1220DIN 
MAW | 250VAC/VDC 1.0  |285-1460-ND 11.50 11.25 |MAW120122 Mc 250VAC 30 | 285-1474-ND 55.00 _ 53.00 | MC1230DIN 
1 | maw | 250vACc/vDC 2.0  |285-1461-ND 11.75 11.50 |MAW120222 MB 250VAC/VDC 6 — |285-1740-ND 35.00 34.50 | MB1206 
maw | 250vAc/vDC 3.0  |285-1462-ND 13.50 13.25 |MAW120322 F Raines : Seay a paris seared 
MAW | 250VAC/VDCG 5.0 |285-1463-ND 14.00 13.75 |MAW120522 pores : : 
MA SEQVAGNIDG ae ah 370026 os MAIZOBDIN MB 250VAC/VDC 20 | 285-1467-ND 61.00 60.00 |MB1220 
2 gsle : : MB 250VAC/VDC 36 | 285-1468-ND 92.00 90.00 | MB1236 
MA 250VAC/VDG 10 |285-1458-ND 28.25 27.50 |MA1210DIN =| PAN 7eVDC 20 IESeaaoantD) 8.001 —.92100, PANASBO 
g | ‘MG 250VAC ee ee) $5.00 34.00 /MC1206DIN ¢ | MBS48 48VDC 30 |285-1469-ND 71.00 69.00 MBS4830 
MC 250VAC 10 |285-1472-ND 38.00 37.00 |MC1210DIN MBS48 48VDC 50 |285-1470-ND 115.00 112.00 |MBS4850 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2544 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


DC-DC Converters 


finovater th Hlectrontes Dimensions in mm 


Fig. 1A 


= q Fig. 1B Front via ig. = Function Pin No. Function 
tooo oo oo oo oo Max kK 50.8 —-1 : : Output Vol a 1 Output Voltage 
+— 33.0+0.2 + } , utput Voltage Sane 
i (After reflow) Sense 234 Output 
3) utpu 


Output 

5,6,7,8 
Vin r aes 3a} (13.14.15 GND 
GND 3 10P BiBeeS 7 u a Output Trim 
2.93 a oc naeee Adjustment Vout 
=e, Pin No. | Signal 7 Input Adjustment 


15] (75.97, j SENSE G lini 
LP 1.90-+| [= 7] 1,2,4 | Vout 5 a P 
. ON/OFF Soft Start Soft Start 


O00 OO 08 56: 3 SENSE = 
345678910 N.C. No Connection = 
sotom view IL 86 _|_ GND POW-GOOD1| _ Power Good N.C.__| No Connection 

2 oa i 40 14RM POW-GOOD2| Power Good POW-GOOD1| Power Good 
ja” . T1__ [ON/OFF RC Remote ON/OFF POW-GOOD2| Power Good 
1.2: RC Remote ON/OFF 
MPDRXO and MPDRX1 Series Features: * Non-lsolated POL Ultra High-Speed load-current . : A " 
transient response « Industry-standard pinouts * Wide adjustable output voltage * On/Off MPDRX30xS Series Features: * Non-lsolated POL ¢ Wide Input and Output Voltage » Ultra High-Speed load-current transient response 
control function * Short circuit protection * Over temperature protection * Under voltage * Short circuit protection available * Low profile * Adjustable Vout * On/Off control function available * Two power good signal output 
lockout Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C terminals » Variable start-up speed (by external capacitor) Specifications: « Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


rooven [=| 235, [Pin No. | Signal 


Fig. 4A __33.0 Max. 


Pin No. Symbol Function 
2 SENSE Output Voltage Sense 

3,45 Vout Output 
6,7,8,9, i “3.0'Mi 33.8+0.6 _. 
16,1718 | NO GND ea eee ete Signal 
10 FT Output Trim ON/OFF 


11 VAR | Output Voltage Adjustment Vin 
MPDRX312S Series Features: *Non- | 42.43,14,15 Vin Input i Signal GND 
Isolated POL + Low Profile Surface “ Pitch P=2.54 ol 
Mount  « Ultra High-Speed load-current 1 OVPOUT | Output Over-Voltage Alarm ON/OFF Adjust 
transient response * Adjustable Vout 19 ss Soft Start _ 
* ON/OFF control function + Over- 20 N.C. No Connection 0111 Vout | MPDTY Series 6A POL Features: « High efficiency * On/Off control 
Current / Over-temperature protection 24 PWRGOOD Power Good Adjust | {Unction » Trim function * Short circuit protection » Over temperature 
Specifications: « Operating Temperature: 29 ON/OFF Remote ON/OFF protection * Under voltage lockout Specifications: * Operating 
-40°C ~ 85°C Temperature: -40°C ~ 85°C 


—— 
7 


Symbol Function 
= Reserved | N.C. Leave this pin open 
Signal | Vout Output Pin No. | Symbol Function 
NC 5. GND GND : 1,2 Vin Input Voltage 
aN | +SENSE | Vout Sense Input 34 GND GND 
+ GND GND Output Voltage 
_ : ON/OFF | Remote ON/OFF : 5,6 TRIM | adjustment 
vor Benak: Vin input : 6.2 max. 78 Vout [| Output Voltage 
Adjust o_4 TRIM__| Vout Adjust Control Tor wo 9,10 | ON/OFF [ Remote ON/OFF 


Top View jt 
MPDTY102S SMD Non-lsolated 2A POL Features: No Derating | MPDTY201S Industry Standard Low Voltage / High Current Non-Isolated MPDTY41xS Low Voltage / High Current Non-lsolated Features: * Low profile: 6.2mm 
* Ultra-low profile * High efficiency * On/Off control function | Features: « High efficiency and high power density * Output voltage adjustable maximum » Output voltage is adjustable by using single external resistance * Built in 
«Wide adjustable output voltage * Short circuit protection } via external resistors * Built in ON/OFF function « Built in short circuit and ON/OFF function * Built in short circuit and over temperature protection Specifications: 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C overheating protection Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


lout Vin Digi-Key Price Each Murata 
Fig. V out (A) Range Part No. 1 10 25 100 Part No. i ~ | Signal 
Non-Isolated DC-DC Converters a + ¥ Vin 
ia | 08-18 16 3-55 490-4541-ND 24.06 23.46 22.86 19.85 |MPDRX002S ; GND 
08-18 12 7-14 490-4542-ND 24.06 23.46 22.86 19.85 _|MPDRX004S 1 — 
ap | 08-18 16 108~13.2  |490-4543-ND 24.06 23.46 22.86 19.85 |MPDRX103S Sense 
15 ~33 12 10.8~13.2 _|490-4544-ND 24.06 23.46 22.86 19.85 | MPDRX104S oo 5 ON/OFF 
oq | 16-363 | 18 56 tS 18d 108 ABS: | 16:12." MED RXOOS MPDTY402S Industry Standard Foot Print / 16A Output POL Features: + Wide 
0.8 ~ 1.65 13 5.6 ~ 14 490-5004-ND 19.54 19.05 18.56 16.12 | MPDRX302S input and output voltage * On/Off control function * Short circuit protection 
op | 16-863 | 26 5.6~14 — |490-5005-ND 30.19 29.44 28.69 24.91 | MPDRX303S * Austin Lynx pin compatible * Safety agency approvals: UL/cUL 60950, EN60950, 
08~1.65 | 26 5.6~14 _ |490-5006-ND 30.19 29.44 28.69 24.91 _ | MPDRX304S VDE Specifications: » Operating Temperature: ~40°C ~ 85°C 
3 | 08-18 16 30-55  |490-5015-ND 19.54 19.05 18.56 16.12 _|MPDRX312S i a 
1.0 6 2.97 ~3.63 | 490-4545-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 |MPDTY011S 4.2 Max. -_{°¥ 
1,2,3,4,5 Vout | Voltage Output 
1.0 6 45~55 — |490-4551-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY021S foo 578510 
12 6 2.97 ~3.63 |490-4546-ND 16.40 15.99 1558 13.53 |MPDTY012S a. erae0e *T |48.49'20,21| SND GND 
i2 6 45~5.5  |490-4552-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY022S ° en 1 VAR Peta 
15 6 2.97 ~ 3.63 _|490-4547-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 _|MPDTY013S 72) |ONVOFE |"Raniote On/OF 
15 6 45-55  |490-4553-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 |MPDTY023S : 31415 : 
4A 18 6 2.97~3.63 | 490-4548-ND 1640 1599 1558 13.53 |MPDTYO14S ; jei7 | | Vin | Voltage Input 
1.8 6 45~55  |490-4554-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY024S 20 Nc. MPDTYan9S) 
20 6 2.97 ~ 3.63 | 490-4549-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTYO15S : ; ; 
MPDTY3xxS Series SMD Non-Isolated POL Features: » Ultra-low profile * High 
2.0 6 4.5 ~5.5 490-4555-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY025S efficiency up to 94% »* Wide adjustable output voltage » On/Off control function 
25 6 2.97 ~ 3.63 490-4550-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY016S . Short circuit protection * Over temperature protection * Under voltage lockout 
25 6 45~5.5  |490-4556-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTYO26S Specifications: « Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
33 6 45~5.5 — |490-4557-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY027S Signal 
1.0 6 2.97 ~3.63  |490-4558-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 |MPDTY111S Vin 
1.0 6 45~5.5  |490-4564-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 |MPDTY121S N.C. 
12 6 2.97 ~ 3.63 | 490-4559-ND 1640 1599 1558 1353 |MPDTY112S aa ore 
1.2 6 45~55  |490-4565-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY122S | GND 
15 6 2.97 ~ 3.63 | 490-4560-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 _|MPDTY113S i ’ Vout2(1.8V-3.6V) 
si 4566+ ole ag Vout3(2.5V) 
15 6 45-55  |490-4566-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 |MPDTY123S cya ae es ‘ conava ai) 
4B 1.8 6 2.97 ~3.63 | 490-4561-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY114S max. . 13 VARI 
18 6 45~55 — |490-4567-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY124S Pin pitch: a=1.8+0.3 4 ON/OFFA 
2.0 6 2.97 ~ 3.63 | 490-4562-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY1158 MPD4S014S and MPD5S025S SIP Non-lsolated Features: * 3-output module 
2.0 6 45 ~5.5 490-4568-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY125S suitable for powering data-processing ICs that need multiple power lines such 
25 [8 207 -aah eon tea0 1658S Tat POTTS Ee ee eon eng 
25 6 4.5 ~5.5 490-4569-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY126S in ON/OFF function and short circuit protection function Specifications: » Operating 
33 6 45~5.5 — |490-4570-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 _|MPDTY127S Temperature: 0°C ~ 85°C 
5 | 08-50 2 2.97~5.5  |490-4571-ND 1071 10.44 10.17 8.84 | MPDTY102S (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 2545 


DC-DC Converters (cont.) 


fanorator tn Electpontes ‘ a is 
Dimensions in mm 


MPDTHO3010WAx _ < _ 9797 __, inNo.| Symbol Function 
Symbol Function MPDTHO3010YAx GND Ground 


GND Grou Symbol Function ° nceene n° Vin Input 
in npul — 
init | REMOTE OWE] |—'p' {in —| “put VoRdust | Vout Gon 
VoAdjust Vout Control Inhibit | REMOTE ON/OFF VoSense Vout Sense 
VoSense Vout Sense No Connect = 02 _ 304050 Vout Output 

Vout Output VoSense Vout Sense Track Tracking Signal Input 
B.g 57 Track Tracking Signal Input VIT VIT Output oa 8.00). B. 957 Matin Down 
+ ae ae Margin Up oT nat VRef Reference Voltage | *| me Margin Down Signal Input 

Input i i i 

Margin Down | Margin Up Signal Input nu Margin Up_|Margin Up Signal Input 
MPDTHO3010WAx Features: * Non-Isolated, POLA Compatible * Trimmable Output 0.8 ~ 2.5Vout » 15Aout 
MPDTH03010YAx Features: * Non-lsolated, POLA Compatible » Excellent for DDR and QDR Applications 
© VTT Bus Termination Output Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


+r 
Be 


© |oolar|en}s}eo}no} 


S| 


MPDTH03020WAx Features: * Non-lsolated, POLA-Compatible * Trimmable 
"3 Output 0.8 ~ 2.5Vout * 22Aout Specifications: * Operating Temperature: 


-40°C ~ 85°C 
Fig. 15 MPDTHO3060YAx 
MPDTHO3050WAx 4 25.27 > i E Symbol Function 
Symbol Function ot enone” TO GND Ground 
GND Ground Vin Input 
Track | Tracking Signal Input Inhibit REMOTE ON/OFF 
Vin Input No Connect = 
Inhibit Remote ON/OFF VoSense Vout Sense 
VoAdjust Vout Control 304050 60 VIT VTT Output 
9.004 Vout Output B. Vref Ref. Voltage Input 
max. . : rime MPDTHO3O60WAx 
—_ a MPDTHO3050YAx is 
ymbo uneion| Symbol Function i 5 Symbol Function 
GND Ground 
Vin Input GND Ground 9.00 we oat 
ibi VRef Ref. Voltage Input 3 in Npu 
a aor oo Vin In tt : = Inhibit REMOTE ON/OFF 
ves Jus Vout Ser ro Inhibit Remote ON/OFF] | MPDTHO3060WAx Features: VoAdjust Vout Control 
39 ay a oa i a No Connect = * Non-lsolated, POLA-Compatible VoSense Vout Sense 
B = _outpu VIT VIT Output * Trimmable Output 0.8 ~ 2.5Vout Vout Output 
i Track Tracking Signal Input p * 10Aout Track Tracking Signal Input 
12 Margin Down | Margin Down Signal Input : i i A 9 Sig p 
gin gin. Sig} MPDTHO3050WAx Features: * Non-Isolated, POLA-Compatible * Trimmable MPDTHO3060YAx Features: « Margin Di Margin Down 
13 Margin Up Margin Up Signal Input Output 0.8 ~ 2.5Vout * 6Aout Non-lsolated, POLA-Compatible argin: Down Signal Input 
MPDTHO3030WAx Features: * Non-lsolated, POLA-Compatible MPDTHO3050YAx Features: * Non-lsolated, POLA-Compatible » Excellent ¢ Excellent for DDR and QDR Margin Up _| Margin Up Signal Input 
«Trimmable Output 0.8 ~ 2.5Vout * 30Aout for DDR and QDR Applications * VTT Bus Termination Ouptut Applications * VTT Bus Termination 
Specifications: Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Output * 10Aout Specifications: » Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
_ _ MPDTHOS010WAx 
Pin No. Symbol Function - 34.80 i Pin No. | Symbol Function 
1,3,5,10,13,16 GND Ground | 7 17 GND Ground 
2,4, Vin Input 01 1009080 70 { 2 Vin Input 
Inhibit REMOTE ON/OFF 3 Inhibit REMOTE ON/OFF 
UVLOProg UVLO 15.75 4 VoAdjust Vout Control 
Vout Output 5 VoSense Vout Sense 
Vo+Sense Vout + sense 02 304050 60 | 6 Vout Output 
9.07 «= Vo-Sense Vout - sense 8 Track Tracking Signal Input 
07 | VoAdjust Vout control A. : Margin Down 
— Track Tracking Signal Input 9.57 9 |Margin Down Signal Inout 
MPDTHO4040WAx Features: * Non-Isolated, POLA-Compatible _* Wide Margie Up Te Oe Sea ona |max. [= : Signal Inpu 
Input voltage range 3 ~ 5Vin * Trimmable Output 0.8 ~ 2.5Vout » 60Aout ‘ar f DOU ia He boon 7 el is im ry 10 | Margin Up_| Margin Up Signal Input 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 9 9 9 p MPDTH05010YAx 
l] Pin No. | Symbol Function 
Tout Vin Digi-Key Price Each Murata | 9.90 I 1p [GMD aod 
Fig.| Vout (A) Range _| Part No. 1 10 25 100 _| Part No. jes 31 Tahibit REMOTE ON/OFF 
6 | 08~25 3 3.0~5.5 | 490-5011-ND 5.20 5.08 4.95 4.30 _|MPDTY201S of ere EE Features: 49,0 | , No = 
* Non-Isolated, Compatible na Connect 
7 | 08-36 | 7 4.5~5.5 | 490-5012-ND 13.35 = «13.02» 12.69 ~=—11.02_ |MPDTY411S * Trimmable Output 0.8 ~ 36Vout [st vegeess Vout Sense 
0.8 ~ 2.5 7 3.0 ~ 3.6 490-5013-ND 13.35 13.02 12.69 11.02 |MPDTY412S eee aiavAx. E 6 VIT VTT Output 
a = -5014- 5 x Features: 8 Vref__| Reference Voltage Input 
8 0.8 ~ 3.3 16 3.0 ~ 5.5 490-5014-ND 24.06 23.46 22.86 19.85 |MPDTY402S + Non-Isolated, POLA-Compatible ge Inp 
0.8~2.5 7 3.0 ~ 3.6 490-4573-ND 14.43 14.08 13.72 11.91 |MPDTY302S . Excellent for DDR and QDR Applications * VTT Bus Termination Output * 15Aout 
08-25 | 16 3.0~3.6 | 490-4576-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY3128 Specifications: » Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
9 0.8 ~ 3.3 7 45 ~5.5 490-4572-ND 14.43 14.08 13.72 11.91 |MPDTY301S Fig. 18 = 
.| Symbol Function 
08~3.3 | 16 4.5~5.5 | 490-4575-ND 16.40 15.99 1558 13.53 |MPDTY311S |<—— 3797 —__+| GND Ground 
0.8 ~5.5 8 6.5 ~ 14.0 490-4574-ND 14.43 14.15 13.72 11.91 |MPDTY303S 1009080 a vin AEM ace 
inhibit 
10 1.0 ~ 3.6 1.3 4.5 ~ 13.2 490-4995-ND 6.37 6.22 6.06 5.26 | MPD4S014S m1 VoAdjust Vout Control 
1.0 ~3.6 1.6 4.5 ~5.5 490-4996-ND 6.37 6.22 6.06 5.26 |MPD5S025S 5 VoSense Vout Sense 
08-25 | 15 2.95~3.65 | 490-5059-ND 2212 2157 21.01 18.25 | MPDTHO3O10WAH i Vourt _Output 
1A 8 Track Tracking Signal Input 
055~18 | 15 2.95 ~3.65 | 490-5061-ND 22.12 21.57 21.01 18.25 | MPDTHO3010YAH a Tmarain Down) Marain Down 
tip] 08-25 15 2.95 ~3.65 | 490-5060-ND 20.23 19.73 19.22 16.69 |MPDTHO3010WAS ath a ie Signal Input 
0.55~18 | 15 | 295~3.65  |490-5062-ND 20.23 19.73 1922 16.69 _ | MPDTHO3010YAS argin Up_| Margin Up Signal Input 
12a) 08~25 | 22 2.95~3.65 | 490-5063-ND 28.67 27.95 27.24 ~—23.65_ | MPDTHO3020WAH MPDTHO5020xxx Features: 
12B} 0.8~2.5 22 2.95 ~3.65 | 490-5064-ND 26.78 26.11 25.44 22.09 | MPDTHO3020WAS *Non-Isolated, POLA-Compatible * Trimmable 
13a; 08-25 | 30 | 295-365 |490-5065-ND 4589 4475 + 43:60 + 37.87 | MPDTHOS030WAH Output 0.8 ~ si6Vouts 22Apt 
pega aera ; : : i fae Specifications: * Operating Temperature: 
13B} 0.8~2.5 30 2.95 ~3.65 | 490-5066-ND 43.43 42.34 41.26 35.83 | MPDTHO3030WAS -40°C ~ 85°C 
144 0.8 ~2.5 6 2.95 ~ 3.65 | 490-5067-ND 18.26 17.81 17.35 15.07 | MPDTHO3050WAH 
0.55 ~ 1.8 6 2.95 ~3.65 | 490-5069-ND 18.26 17.81 17.35 15.07 | MPDTHO3050YAH 
148 0.8 ~ 2.5 6 2.95 ~ 3.65 | 490-5068-ND 17.13 16.70 16.28 14.14 | MPDTHO3050WAS 
0.55 ~ 1.8 6 2.95 ~ 3.65 | 490-5070-ND 17.13 16.70 16.28 14.14 | MPDTHO3050YAS 
15A 0.8~2.5 10 2.95 ~ 3.65 | 490-5071-ND 20.76 20.24 19.72 17.13 | MPDTHO3060WAH 
0.55 ~ 1.8 10 2.95 ~ 3.65 | 490-5073-ND 20.76 20.24 19.72 17.13 |MPDTHO3060YAH 
15B 0.8 ~ 2.5 10 2.95 ~3.65 | 490-5072-ND 18.84 18.37 17.90 15.55 | MPDTHO3060WAS 
0.55~1.8 | 10 2.95~3.65 | 490-5074-ND 1884 1837 «17.90 _—‘15.55 _ | MPDTHO3060YAS — — 2.00 
16a] 08-36 | 60 295-55  |490-5075-ND 8287 8080 7873 6837 |MPDTHOA040WAH ae Gand 
16B} 0.8~3.6 60 2.95 ~ 5.5 490-5076-ND 79.07 77.10 75.12 65.24 | MPDTHO4040WAS Vin Input 
08-36 | 15 45~55 | 490-5077-ND 2212 2157 2.01 18.25 | MPDTHO5010WAH Inhibit REMOTE ON/OFF | pDTHOSO30WAx Features: 
AT 055-18 | 15 45~55 — |490-5079-ND 2242 2157 21.01 18.25 _ | MPDTHOS010YAH att et * Non-Isolated, POLA-Gom- 
ce sath Eek : ; : : VoSense Vout Sense patible * Trimmable output 0.8 
178 0.8 ~ 3.6 15 4.5 ~5.5 490-5078-ND 20.23 19.73 19.22 16.69 | MPDTHO5010WAS Hout. a Gutput Tmout ~ 3.6Vout » 30Aout 
-5080- Fac! racking signal Inpu! Specifications: * Operatin 
0.55 ~ 1.8 15 4.5 ~5.5 490-5080-ND 20.23 19.73 19.22 16.69 | MPDTHO5010YAS Margin Down | Margin Down Signal Input Tenineratue® “40°C ~ _ 9 
18A} 0.8~3.6 22 4.5 ~5.5 490-5081-ND 28.67 27.95 27.24 23.65 | MPDTHO5020WAH Margin Up Margin Up Signal Input 
18B} 0.8~3.6 22 4.5 ~5.5 490-5082-ND 26.78 26.11 25.44 22.09 | MPDTHOSO20WAS 
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DC-DC Converters (cont.) 


fanovator tn Electponies Dimensions in mm 


MPDTHOSOSOWAx 


Symbol Function MPDTHO5060WAx 
GND Ground 
Tracking 
Track Signal Input 
Vin Input 
Inhibit | Remote ON/OFF 
i VoAdjust | Vout Control 
D Vout Output 


Symbol Function MPDTHOSOGOYAx 


GND Ground i .| Symbol Function 
Vin Input : GND Ground 
Inhibit REMOTE ON/OFF Vin Input 
VoAdjust Vout Control Inhibit __| REMOTE ON/OFF 
VoSense Vout Sense 9, No Connect = 
Vout Output VoSense Vout Sense 
Track Tracking Signal Input VIT VTT Output 
Margin Down | Margin Down Signal Input Reference Voltage 
Margin Up | Margin Up Signal Input Vref Input 


coloo| o|en] a }eo]noFe 


"TT MPDTHOSOSOYAx 

8.50 U Symbol Function 

max. GND Ground 

VRet Reference 

MPDTHOSO50WAx Features: * Non-lsolated, POLA- ; Voltage Input 

Sa eae up ne  eevoul nou on MPDTHOSO6OWAx Features: * Non-Isolated, POLA-Compatible * Trimmable output 

A 2 r uinait — 0.8 ~ 3.6Vout * 10Aout 

SRLS TaTIMnOn CUD eehOI a MPDTHOSO6OYAx Features: * Non-Isolated, POLA-Compatible + Excellent for DDR 
ifirations: © i + 40°C ~ 85° 9 and QDR Applications * VTT Bus Termination Output * 10Aout 

Specifications: » Operating Temperature: ~A0°C ~ 85°C Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


S| 


Fig. 22 


, Symbol Function 
[——4-80| + GND Ground 


MPDTH12010WAx Vin input 
Symbol Function Inhibit REMOTE ON/OFF 
jj] GND Ground 7 VoAdjust Vout Control 
9.00 Vin Input VoSense Vout Sense 
max. — 

304050 Inhibit REMOTE ON/OFF dedose Vout Output 
MPDTH12010YAx VoAdjust Vout Control Track actin : 
MPDTH12010WAx Features: * Non-Isolated, POLA- Symbol Function Vosense Yout Sense Wargin- Down 
amnae e-1eimmable’ OuthMt: Fe <szie youl 1 GND Ground Track Tracking Sigal Input - Signal Input 
os Vin Input 7 i 

MPDTH12010YAx Features: * Non-Isolated, Tahisit | REMOTE ON/OFE Margin Down| Margin Down Margin Up Sie Inga 
POLA-Compatible * Excellent for DDR and QDR No Connect = Wargin Up Wargin Up Signal pat 
Applications * VTT Bus Termination output VoSense Vout Sense : 
© 12Aout VIT VIT Output MPDTH12020WAx Features: * Non-lsolated, POLA: 


Specifications: * 0 ting T ture: -40°C Compatible * Trimmable output 1.2 ~ 5.5Vout * 18Aout 
ae ue pa ones Vref air aac ip Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


10090 80 


Margin Down 


Fig. 24 


Symbol Function 


Symbol Function eno Ground 
GND Ground Vin Input 
Vin Input Inhibit REMOTE ON/OFF 
Inhibit REMOTE ON/OFF UVLOProg UVLO 
VoAdjust Vout Control 5 Vout Output 
VoSense Vout Sense Vo+Sense Vout + sense 
Vout Output MPDTH12040WAx Features: + . vossenss vout= sense 
Track Tracking Signal Input | | + Non-Isolated, POLA-Com- . VoAdlust 7 Vout contra : 
i Margin Down atible * Wide Input Voltage 8 rac racking signal inpu 
Margin Down Signal Input z 14Vin Trimmable Output Margin Up _| Margin Up Signal Input 
Margin Up [Margin Up Signal Input] | 0.8 ~ 5.5Vout © 50Aout Margin Down Margin Down 
Specifications: ignal Inpu 
MPDTH12030WAx Features: * Non-lsolated, POLA- * Operating Temperature: -40°C 
Compatible * Trimmable output 1.2 ~ 5.5Vout * 26Aout ~ 85°C 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


i~t———__ 34.80 


lout Vin Digi-Key Price Each Murata 
Fig. V out (A) Range Part No. 1 10 25 100 Part No. = 
19A| 08~36 | 30 45~5.5  |490-5083-ND 4589 4475 43.60 37.87 | MPDTHOS030WAH t 
198 | 08~36 | 30 4.5~5.5  |490-5084-ND 43.43 42.34 41.26 —_—_-35.83_ | MPDTHO5030WAS 12.57 
non | 08-36 6 45~5.5  |490-5085-ND 18.26 17.81 17.35 15.07 | MPDTHOS050WAH | 
055-18 | 6 4.5~5.5  |490-5087-ND 18.26 17.81 17.35 15.07 _| MPDTHOSO50VAH —_ 50 
nop | 08-36 6 45~5.5  |490-5086-ND 17.13 16.70 16.28 1414 |MPDTHOSOS0WAS evieeeaik max. 
055-18 | 6 4.5~5.5 — |490-5088-ND 17.13 16.70 16.28 14.14 | MPDTHO5050YAS _ x spn riiiD0s0WAy 
via; 08736 | 10 45-55  |490-5089-ND 20.76 2024 1972 17.13 |MPDTHOSOGOWAH Pin No. Symiol Function Symbol | Funaion 
055-18 | 10 4.5~5.5  |490-5091-ND 2076 20.24 = 19.72 ~—«-17.13_ | MPDTHO5060YAH Reinvence on oman 
08-36 10 45~5.5  |490-5090-ND 18.84 1837 17.90 1555 |MPDTHOSO60WAS VRef i 
218 : Voltage Input Track Tracking 
055-18 | 10 4.5~5.5  |490-5092-ND 18.84 18.37 17.90 15.55 _ | MPDTHO5060YAS Vin Input Signal Input 
2A] 12~55 12 10.8~13.2 _ |490-5093-ND 2242 257 21.01 18.25 _|MPDTH12010WAH a Remote ON/OFF Pp rem Orr 
nop | 12755 12 108-132  |490-5094-ND 20.23 1973 19.22 1669 |MPDTH12010WAS vIT WIT Output WoAdust Vout Controt 
055-18 | 12 10.8~13.2 _ |490-5096-ND 20.23 19.73 19.22: 16.69 _ | MPDTH12010YAS Vout Output 
2A] 12~55 18 408-132  |490-5097-ND 2867 27.95 27.24 23.65 + |MPDTH12020WAH 
238 | 1.2~5.5 18 10.8~13.2 _|490-5098-ND 2678 26.11 25.44 22.09 | MPDTH12020WAS MPOTH12050WAx Features: « Non-Isolated, POLA-Compatible * Trimmable output 
MA] 1.2~55 26 108-132  |490-5099-ND 4589 4475 43.60 (37.87 _|MPDTH12030WAH 1.2 ~55Vout * 6Aout 
248 | 1.2~55 26 10.8~13.2 _|490-5100-ND 43.43 42.34 41.26 —_—_-35.83_ | MPDTH12030WAS MPDTH12050YAx Features: » Non-Isolated, POLA-Compatible * Excellent for DDR 
2A; 08~5.5 | 50 8~14 490-5101-ND 7043 68.67 66.91 58.11 | MPDTH12040WAH and QDR Applications * VIT Bus Termination output * 6Aout 
258} 08-55 | 50 8~14 | 490-5102-ND 66.60 64.94 63.27 «54.95 _ | MPDTH12040WAS Spacificatlons: Operating: temperature: -40°G = 85:0 
nea| 12755 6 108-132  |490-5103-ND 18.26 17.81 17.35 15.07 | MPDTH12050WAH 
055-18 | 6 10.8~13.2 _ |490-5105-ND 18.26 17.81 17.35 15.07 _| MPDTH12050VAH Pin pitch: a=1.8+0.3 
nop | 12755 6 108-132  |490-5104-ND 17.13 16.70 16.28 1414 |MPDTH12050WAS pa 20 ~ tT 
055-18 | 6 10.8~13.2 _|490-5106-ND 17.13 16.70 16.28 14.14 | MPDTH12050AS, Signal 
a7 | 11-36 3 3.0~5.5  |490-5002-ND 4.85 474 4.62 4.01 _|MPD6S022S Vin 
psa | 12-55 10 108-132  |490-5107-ND 2076 2024 1972 17.13 |MPDTH12060WAH 0! ON/OFF 
055-18 | 10 10.8~13.2 _|490-5109-ND 2076 20.24 19.72 17.13 | MPDTH12060YAH No Pin 
nap | 12755 10 108-132  |490-5108-ND 18.84 1837 17.90 15.55 | MPDTH12060WAS jp us ; GHD 
0.55~18 | 10 10.8~13.2 _|490-5110-ND 18.84 18.37 17.90 15.55 _ | MPDTH12060YAS ad dzak | Adjust 
Isolated DC-DC Converters ieee vlog tig 8.0 min. 9,10 VOUT 
29 38 18 56 ~75 SUED 44.43 43.22 aa 36.66 | MPDKNOO7S MPD6S022S Output Voltage Variable / 3A Output Features: » Non-Isolated 
5.0 10 36 ~ 75 490-4999-ND 44.43 43.32 42.21 36.66 | MPDKNO08S * High efficiency (95% @ 33V/1A) *Small footprint SIP * Wide output and 
3.3 20 36 ~75 490-5000-ND 52.46 61.15 49.84 43.28 | MPDKN117S input voltage range * Short circuit protection * No external caps required 
=o 5.0 13 36~75 —_|490-5001-ND 52.46 51.15 49.84 43.28 _ | MPDKN118S Specifications: « Operating Temperature: 0°C ~ 70°C 
31 15 08 36-75 |490-4577-ND 19.34 1886 1837 15.96 |MPD5D013S (Continued) 
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DC-DC Converters (cont.) 


fanorator tn Electpontes 


Fig. 28 MPDTH12060YAx 


MPDTH12060WAx 


Symbol Function 


|~<—— 25.27 ——>+| 


Symbol 


Function 


o1 1009080 7° GND Ground 


GND 


Ground 


Vin Input 


Vin 


Input 


Dimensions in mm 


— $5.50 max. 
(x2)01.65-T 3.68 


TE (x6)01.15 
10.795 


Inhibit 


Inhibit 


REMOTE ON/OFF 


REMOTE ON/OFF 
No Connect = 


VoAdjust 


Vout Control 


VoSense Vout Sense 


VoSense 


Vout Sense 


VIT VTT Output 


Vout 


Output 


Vref Reference Voltage Input. 


Track 


Tracking Signal Input 


1.2 ~ 5.5Vout * 10Aout 


P=3.81+0.25 


Function 
Vin(+) (+)Positive Input Voltage 
ON/OFF Remote ON/OFF 
Vin(-) (-)Negative Input Voltage 
Vout(-) | (-)Negative Output Voltage 
SENSE(-) | (-)Negative Remote Sense 
TRIM | Output Voltage Adjustment 
SENSE(+) | (+)Positive Remote Sense 
Vout(+) | (+)Positive Output Voltage 


Symbol 


external resistance 


coloo]on|cn} 4] c0} ro] 


Margin Down 


Margin Down Signal Input 


S| 


Margin Up 


Margin Up Signal Input 


Pin No. Function 
(+)Positive Input Voltage 
On/Off Remote On/Off 


Vin(-) (-)Negative Input Voltage 


Symbol 
Vint) 


89 th 
lt 


Vout(-) (-)Negative Output Voltage 
SENSE(-) (-)Negative Remote Sense 


P=3.81+0.25 


MPDKN1xxS Series Features: 
+ Isolated * 8th Brick Standard 
Package * High efficiency and high 
power density is realized by using 
original synchronous rectifier 
circuit * Wide input voltage range 
* Output voltage adjustment 
is possible by connection of 
* Built in 
over current, over voltage and 
overheating protection * UL60950 
is recognized Specifications: 
* Operating Temperature: -40°C 


MPDTH12060YAx Features: * Non-lsolated, POLA-Compatible * Excellent for DDR 
& QDR Applications * VTT Bus Termination output * 10Aout 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


MPDTH12060WAx Features: * Non-Isolated, POLA-Compatible » Trimmable output 


TRIM Output Voltage Trim 
SENSE(+) (+)Positive Remote Sense 
Vout(+) (+)Positive Output Voltage 


MPDKNOOxS Series Features: * Isolated * Quarter brick standard package * High efficiency and high 
power density is realized by using original synchronous rectifier circuit * Wide input voltage range * Output 


voltage adjustment is possible by connection of external resistance * Built in over current, over voltage and 
overheating protection * UL60950 is recognized Specifications: « Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Pin No. | Symbol | Function 


Function 


Not 


+Output 


-Output 


Alarm 


Flat surface 
for ACP 


Remote On/ 
Off Control 


Parallel 
Operation 


+Input 


-Input 


MPDS5D Series SMD Isolated 5W Features: * No De-Rating (@ 40LFM 
Natural convection air flow) * Smallest and lowest profile in the industry 
¢ Current sharing (up to 10 devices in parallel operation) »* Power 
sequencing » On/Off control function * Input-output isolation (1.5kVdc 
for 1 minute) » Over current protection * Low voltage protection 
© Over voltage protection * Alarm output Specifications: * Operating 


NC 


910,14 


1,2,3 | +Vout 
45 -Vout 
if ALM 


RC 


Connected 
+Output 
-Output 

Alarm 
Remote On/ 

Off Control 
Parallel 

Operation 

+Input 
-Input 


P=2.54 


1 
3 12 
H 
: 13 | PO 


15,16 
17,18 


+Vin 
Vin 


10.3+02 
373405 >| 
MPD6D10xS Series SMD Isolated 10W Features: * No De-Rating (@ 40LFM 
Natural convection air flow) » Ultra low profile * Current sharing (up to 10 
devices in parallel operation) * Power sequencing * On/Off control function 
© Input-output isolation (1.5kVdc for 1 minute) * Over current protection * Low 
voltage protection »* Over voltage protection * Alarm output Specifications: 


Temperature: -40°C ~ 85°C * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


~ 85°C 


4.2 Max. 


pc rere 


4.17 40.54 


4.4 Max. Pin No. 


Not 1,2, 4, 6, 16, 17, 


18, 19, 33, 34 
Connected = 
Output 7 + 45.0 + 0.6 ——_ >} : 


-Output 
Alarm 
Remote On/ 
Off Control 
Parallel 
Operation 
+Input 
-Input 


Function 
Not 

Connected 

Alarm 
Remote On/Off Control 
Parallel Operation 

-Input 
+Input 


+Output 


Symbol 
NC 


ALM 
RC 
PO 

Vin 

+Vin 


Function 


¥2.18+0.5 


7 
9, 10, 11 
13, 14, 15 
20, 21, 
22, 23 
24, 25, 26, 
27, 28, 29 


RC 


+Vout 


PO 


+Vin 
-Vin 


10.340.24 
Ne 


16,17 -Vout 


18,19 


-Output 


+—$ 373+0.5 —+| 


MPD6D11xS Series SMD Isolated 15W Features: * No De-Rating (@ 40LFM natural 
convection air flow) * Ultra-low profile * Current sharing (up to 10 devices in parallel 
operation) * Power sequencing * On/Off control function » Input-output isolation (1.5kVdc 
for 1 minute) * Over current protection * Low voltage protection » Over voltage protection 
«Alarm output Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


MPD6D12xS Series SMD Isolated 30W Features: * No De-Rating (@ 40LFM natural convection 
air flow) * Ultra-low profile * Current sharing (up to 10 devices in parallel operation) * Power 
sequencing * On/Off control function » Input-output isolation (1.5kVdc for 1 minute) »* Over 
current protection »* Low voltage protection » Over voltage protection * Alarm output 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Digi-Key Price Each Murata 
Fig. V out (A) Range Part No. 1 10 25 100 Part No. 
18 1 36~75  |490-4578-ND 19.34 18.86 18.37 15.96 |MPD5D014S 
a 25 1.2 36~75  |490-4579-ND 19.34 18.86 18.37 15.96 | MPD5D016S Symbol Function 
33 15 36~75  |490-4580-ND 19.34 18.86 18.37 15.96 |MPD5D017S 
5 1 36~75 _ |490-4581-ND 19.34 18.86 18.37 15.96 _|MPD5D018S NC | Not Connected 
12 35 36~75  |490-4583-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 |MPD6D1028 Wout Output 
15 35 36 ~ 75 490-4584-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 | MPD6D103S Vout -Output 
18 3 36~75  |490-4585-ND 2216 21.61 21.08 +~—-18.29_|MPDeD104S ALM _|_Alert output 
2 3 36~75  |490-4586-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 | MPD6D105S RC Control 
32 25 3 36~75 _|490-4587-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 _|MPD6D106S PO __| Parallel Operation 
33 3 36~75  |490-4588-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 |MPD6D107S 647 | +Vin +input 
5 2 36~75  |490-4589-ND 2216 21.61 21.08 ++~—«18.29_ | MPD6D108S 18.19 | -Vin -Input 
5.2 2 36~75  |490-4590-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 |MPD6D109S 
12 08 36 ~75 490-4582-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 |MPD6D101S MPD6D20xS and MPD7DO06xS Series Isolated Features: * Low profile and small 
2 [82 | 96-75 aendsor0 zd a847 2579-2240 PoeDT 2s ia are ee ee 
15 5.2 36 ~ 75 490-4592-ND 27.14 26.47 25.79 22.40 | MPD6D113S self-declare CE mark Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
1.8 45 36~75  |490-4593-ND 27.14 26.47 2579 22.40 | MPDGD114S 
33 25 45 36~75  |490-4594-ND 27.14 26.47 2579 22.40 | MPD6D116S 
33 45 36~75 _|490-4595-ND 27.14 26.47 2579 22.40 | MPDGD117S Function 
5.0 3 36~75  |490-4596-ND 27.14 26.47 2579 22.40 |MPDGD118S Pins bonded 
5.2 3 36~75 _|490-4597-ND 27.14 26.47 2579 22.40 | MPDGD119S NC | with Resin on 
12 12 36-75  |490-4598-ND 38.45 37.49 36.53 31.73 |MPD6D122S a Mamrergoard 
15 11 36~75  |490-4599-ND 38.45 37.49 36.53 31.73 | MPDGD123S NC Nor Comaied 
a 1.8 11 36~75  |490-4600-ND 38.45 37.49 36.53 31.73 | MPD6D124S ac | Remote On/ 
25 10 36~75  |490-4601-ND 38.45 37.49 36.53 31.73 | MPD6D126S Off Control 
33 9 36-75 |490-4602-ND 38.45 37.49 36.53 31.73 | MPD6D127S PO ceeten 
5.0 6 36~75 _ |490-4603-ND 38.45 37.49 36.53 31.73 | MPDGD128S 9,0} vin “Input 
33 9 18-36  |490-5007-ND 34.07 33.22 3237 28.11 | MPD6D207S 12,13,148 | yj iat 
ae 5.5 6 18-36  |490-5008-ND 3407 33.22 3237 28.11 |MPD6D209S 15,16, | *!" ae 
33 10.6 36~75  |490-5009-ND 42.13 41.08 40.02 34.76 | MPD7D067S P ang 1 | out +Output 
5.0 7 36~75 _|490-5010-ND 42.13 41.08 40.02 34.76 | MPD7D068S 99.°99-94-| Vout Output 
12 16 36~75  |490-4604-ND 44.53 4342 42.31 36.74 |MPD7D052S 
15 W ee Seuss wee poe aoa 014 || MEDIDOGSS MPD7D05xS Series SMD Isolated 50W Features: ¢ Ultra-low profile * Current 
36 1.8 16 36 ~75 490-4606-ND 44.53 43.42 42.31 36.74 | MPD7D054S sharing (up to 5 devices in parallel operation) * Power sequencing » On/Off control 
25 15 36 ~ 75 490-4607-ND 44.53 43.42 42.31 36.74 | MPD7D056S function * Input-output isolation (1.5kVdc for 1 minute) * Over current protection 
3.3 15 36 ~ 75 490-4608-ND 44.53 43.42 42.31 36.74 |MPD7D057S * Low voltage protection » Over voltage protection * Alarm output Specifications: 
5.0 10 36-75 _[490-4609-ND 4453.43.42 42.31 36.74 _|MPD7D0588 * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2548 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CSL * nom & — External Power Supplies co 


SL Power has an external line of power products marketed under the Ault brand. External power is for ITE or medical applications. Energy Star models are ideal when efficiency is a must. Power over 
increasingly popular because OEMs require smaller, more feature-rich products that can be used in a_ Ethernet products carry power and data in a single unit that can support legacy or next generation systems 
variety of environments. The Ault brand has switch-mode power supplies in wall mount and desktop styles that meet the IEEE802.3af standard. NOTE: Power cords are not included. 


‘i i ions - igi- Price Each 
Output Connector Options Fig. Output ey Ee pee 1 10 a ern 
Industrial 
, | sv@o4A 19.2 3.74 x 2.13 x 1.26 (95x 54x32) |271-2448-ND 15.68 1533 15.04 | PW148RA4803F01 
48V @ 0.67A 32.2 3.74 x 2.13 x 1.26 (95 x 54x32) |271-2473-ND 23.61 23.08 22.64 _| PW173KA4803F01 
H an Style 03 Connector 75V @ 4A oe eon ry 
(Switchcraft ek : 08 x 3.05 x 1.59 (129x77x40) | 271-2481-ND 63.54 59.57 55.60 | SW201MAQ012F01 
(For power supplies 5 amps or less) Part Number 760) +5V @ 4A 
H2V@ 1A 225 5.08 x 3.05 x 1.59(129x77 x40) |271-2482-ND 66.03 «61.91 57.78 | SW301MA0012F01 
12V @ 0.6A 
2 +5V @ 5A 
42a 4A 50 5.87 x 3.34 x 2.0(149x 86x51) |271-2480-ND 86.58 81.17 —-75.76_ | PW300MAQ012F01 
FIn® Styl 51 Connector 12V @6.3A 75 | 5.44x2.19x 1.32 (138.2 x 55.6 x 33.5) |271-2569-ND 71.62 67.14 62.67 _| PW156RA1203N01 
Pin’ (Molex Part Number 24V @ 3.1A 75 |5.44x2.19x 1.32 (138.2 x 55.6 x 33.5) |271-2570-ND 71.62 67.14 62.67 _| PW156RA2403NO1 
39-01-2060) ; QV @2A 18 3.74 x 2.13 x 1.26 (95x54x32)  |271-2441-ND 1547 1512 + 14.83 | PW148RA0903B01 
24V @ 1.33A 31.9 3.74 x 2.13 x 1.26 (95x 54x32) |271-2470-ND 23.34 22.82 ~—«22.38_ | PW173KA2403B01 
Industrial EISA Compliant 
QV @3A 7 3.74 x 2.13 x 1.26 (95x54x32) _ |271-2567-ND 29.50 2766 2582 |PW173KB0903F01 
12V @2.5A 30 3.74 x 2.13 x 1.26 (95x 54x32) |271-2588-ND 29.50 2766 25.82 | PW173KB1203F01 
24V @ 1.33A 31.9 3.74 x.2.13 x 1.26 (95x 54x32) |271-2589-ND 29.50 2766 25.82 | PW173KB2403F01 
12V@3.4A 40 3.98x2.4x 1.34 (101x61x34) — |271-2564-ND 33.06 30.99 «28.93 | Pw153KB1203F01 
24V @1.7A 40 3.98 x 2.4.x 1.34 (101x61x34) _ |271-2565-ND 33.06 30.99 +~—=«-28.93_ | Pw153KB2403F01 
12V @9.17A 110 6.6x3.2x 1.6 (167x82x40)  |271-2566-ND 97.66 91.56 85.46 |CENT1120A1251F01 
24V @ 5A 120 6.6xX3.2x 1.6 (167x82x 40) |271-2567-ND 97.66 91.56 85.46 | CENT112042451F01 
, | a @258 120 6.6x3.2x 1.6 (167x82x40)  |271-2568-ND 97.66 91.56 85.46 | CENT1120A4803F01 
5V@2A 10 3.3x 1.81 x 1.26 (84x46x33) | 271-2571-ND 15.30 1434 13.39 | Pwt70KB0503FO1 
9V@1.5A 13.5 3.3x 1.81% 1.26 (84x46x33) | 271-2572-ND 15.30 1434 13.39 _| Pwt70KBo903FO1 
12V@ 1.20 15 3.3x 1.81 x 1.26 (84x46x33) | 271-2573-ND 15.30 1434 13.39 |PW170KB1203F01 
24V @ 63A 15 3.3x 1.81 x 1.26 (84x 46x33) | 271-2574-ND 15.30 1434 13.39 | Pwt70KB2403F01 
5V@3A 15 3.3x 1.81% 1.26 (84x 46x32) | 271-2579-ND 1754 1644 = 15.35 | Pwt72KB0503F01 
QV @2A 18 3.3x 1.81 x 1.26 (84x 46x32) | 271-2580-ND 1754 16.44 ~—-15.35 | Pw172KBo903FO1 
12V@15A 18 3.3x 1.81 x 1.26 (84x 46x32) | 271-2581-ND 1754 16.44 ~—- 15.35 _ | PW172KB1203F01 
24V @ 75A 18 3.3% 1.81 x 1.26 (84x 46x32) _|271-2582-ND 1754 16.44 (15.35 | PW172KB2403F01 
3 12V @ 5A 60 4.2x2.6x 1.46 (107x66x37) | 271-2593-ND 44.64 41.85 39.06 | PW174KB1203F01 
24V @ 270 64.8 4.2x2.6x 1.46 (107x66x37) _ |271-2594-ND 44.64 41.85 39.06 _ | PW174KB2403F01 
QV @3A 7 3.74 x 2.18 x 1.26 (95x 54x32) |271-2590-ND 29.14 27.32 25.50 | PW173KB0903B01 
12V @2.5A 30 3.74 x 2.13 x 1.26 (95x 54x32) |271-2591-ND 29.14 27.82 «25.50 | PW173KB1203801 
24V @ 1.33A 31.9 3.74 x 2.1 x 1.26 (95x 54x32) |271-2592-ND 29.14 27.82 ~—«-25.50_ | PW173KB2403801 
5V@2A 10 3.3% 1.81% 1.26 (84x 46x33) | 271-2575-ND 1755 1646 15.36 | PW170KB0503B01 
QV @1.5A 13.5 3.3x 1.81 x 1.26 (84x 46x33) | 271-2576-ND 1755 16.46 15.36 | PW170KB0903B01 
3 | 12v@1.20 15 3.3x 1.81 x 1.26 (84x46x33) | 271-2577-ND 1755 1646 15.36 | PW170KB1203B01 
24V @ 63A 15 3.3x 1.81% 1.26 (84x46x33) | 271-2578-ND 1755 1646 15.36 | PW170KB2403B01 
5V@3A 15 3.3x 1.81 x 1.26 (84x 46x32) | 271-2583-ND 19.84 1860 17.36 | PW172KB0503B01 
QV @2A 18 3.3% 1.81% 1.26 (84x 46x32) | 271-2584-ND 1984 1860 17.36 | PW172KB0903B01 
Shown with #03 connector 12V@1.5A 18 3.3.x 1.81 x 1.26 (84x 46x32) _|271-2585-ND 1984 1860 17.36 | PW172KB1203801 
(See Output Connector Options) DAV @ 75A 18 3.3x 1.81 x 1.26 (84x46x32) _|271-2586-ND 19.84 18.60 17.36 | PW172KB2403B01 
Medical Grade 
; QV@1.1A 10 3.33 x 1.83 x 1.25 (85x47 x32) |271-2399-ND 18.25 17.84 17.50 |MW117RA0903FO1 
12V @0.85A 10.2 3.33 x 1.83 x 1.25 (85x47 x32) |271-2401-ND 18.25 1784 17.50 _|MW117RA1203F01 
24V @ 2.5A 60 3.92 x 2.58 x 1.61 (100x66x41) | 271-2415-ND 27:34 26.73 26.22 _|MW136RA2403F01 
5V@3A 15 3.74 x.2.13 x 1.26 (95x 54x32) |271-2421-ND 21.21 20.74 20.34 | mw172KA0503F01 
2 | 12v@1.5A 18 3.74 x 2.13 x 1.26 (95x 54x32) |271-2425-ND 21.21 20.74 ~~ 20.34 | mwt72KA1203F01 
12V @9.17A 110 6.6x3.2x 1.6 (167x82x 40) |271-2595-ND 117.73 110.37 103.02 | MW155RA1251F01 
24V @ 5A 120 6.6x3.2x 1.6 (167x82x40) _|271-2596-ND 117.73 110.37 103.02 | MW155RA2451F01 
3 | t2v@0.85a 10.2 3.33 x 1.83 x 1.25 (85x47 x32) |271-2400-ND 1799 1759 17.26 |MW117RA1203B01 
24V@ 0.45A 10.8 3.33 x 1.83 x 1.25 (85x47 x32) |271-2402-ND 1799 1759 17.26 | MW117RA2403B01 
Medical Grade EISA Compliant 
5V@4A 20 3.74 x 2.13 x 1.26 (95x 54x32) |271-2613-ND 32.91 30.86 28.80 |MW173KB0503F01 
QV @3A 27 3.74 x2.13 x 1.26 (95x 54x32) |271-2614-ND 32.91 30.86 28.80 _| mw173KB0903F01 
12V @2.5A 30 3.74 x2.13 x 1.26 (95x 54x32) |271-2615-ND 32.91 30.86 28.80 | MW173KB1203F01 
Shown with Interchangeable Blade Kit 24V @ 1.33A 31.9 3.74.x 2.13 x 1.26 (95x 54x32) | 271-2616-ND 32.91 30.86 28.80 | MW173KB2403F01 
5V@2A 10 3.3x 1.81 x 1.26 (84x 46x32) | 271-2597-ND 20.29 19.02 —-17.76_ | MW170KB0503F01 
; QV@15A 13.5 3.3x 1.81 x 1.26 (84x46x32) | 271-2598-ND 20.29 +1902 17.76 |MW170KBO903FO1 
12V@ 1.20 14.4 3.3% 1.81% 1.26 (84x 46x32) | 271-2599-ND 20.29 19.02 17.76 | MW170KB1203F01 
24V @ 63A 15.1 3.3x 1.81 x 1.26 (84x 46x32) | 271-2600-ND 20.29 19.02 ~—-17.76_ | MW170KB2403F01 
5V@3A 15 3.3x 1.81 x 1.26 (84x 46x32) | 271-2605-ND 2299 © 21.56 += 20.12 | MW172KB0503F01 
QV @2A 18 3.3x 1.81% 1.26 (84x46x32) | 271-2606-ND 2299 21.56 + 20.12: | MW172KBo903F01 
12V@15A 18 3.3x 1.81 x 1.26 (84x 46x32) | 271-2607-ND 2299 21.56 2012 | MW172KB1203F01 
24V @ 75A 18 3.3x 1.81 x 1.26 (84x 46x32) _|271-2608-ND 1987 1863 17.39 | MW172KB2403F01 
5 127 @5A 60 4.2x2.6x 1.46 (107x66x37) | 271-2621-ND 50.05 4692 43.80 |MW174KB1203F01 
24V @ 2.70 64.8 4.2x2.6x 1.46 (107x66x37) _|271-2622-ND 50.05 46.92 43.80: | MW174KB2403F01 
5V@4A 20 3.74 x 2.18 x 1.26 (95x 54x32) |271-2617-ND 3254 30.51 28.48 | MW173KB0503B01 
QV @3A 27 3.74 x 2.13 x 1.26 (95x 54x32) |271-2618-ND 3254 30.5 28.48 | MW173KB0903B01 
| ev@2sa 30 3.74 x.2.13 x 1.26 (95x 54x32) |271-2619-ND 3254 30.51 28.48 | MW173KB1203B01 
24@ 1.334 31.9 3.74 x 2.1 x 1.26 (95x 54x32) |271-2620-ND 3254 30.51 28.48 | MW173KB2403B01 
5V@2A 10 3.3.x 1.81 x 1.26 (84x 46x32) _|271-2601-ND 2219 20.81 19.42 | MW170KB0503B01 
QV @1.5A 13.5 3.3 1.81 x 1.26 (84x 46x32) _|271-2602-ND 2219 20.81 19.42 | MW170KB0903B01 
t With Shaver C8 Style Plug (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2549 


ee conoon *% ~— External Power Supplies (con) CE @> 


Total Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Ault 
Fig. Output Power (W) LxWxH Part No. 1 10 25 Part No. 
12V @ 1.2A 14.4 3.3 x 1.81 x 1.26 (84 x 46 x 32) 271-2603-ND 22.19 20.81 19.42 |MW170KB1203B01 
24V @ .63A 15.1 3.3 X 1.81 x 1.26 (84 x 46 x 32) 271-2604-ND 22.19 20.81 19.42 |MW170KB2403B01 
3 5V@3A 15 3.3 x 1.81 x 1.26 (84 x 46 x 32) 271-2609-ND 23.62 22.14 20.67 |MW172KB0503B01 
WV @2A 18 3.3 x 1.81 x 1.26 (84 x 46 x 32) 271-2610-ND 23.62 22.14 20.67 | MW172KB0903B01 
12V @ 1.5A 18 3.3 X 1.81 x 1.26 (84 x 46 x 32) 271-2611-ND 23.62 22.14 20.67 |MW172KB1203B01 
24V @ .75A 18 3.3 X 1.81 x 1.26 (84 x 46 x 32) 271-2612-ND 23.62 22.14 20.67 | MW172KB2403B01 
Power Over Ethernet (PoE) 

48V @ 0.35A 15.4 4.25 x 2.62 x 1.52 (107.9 x 66.5 x 38.6) | 271-2478-ND 24.56 23.03 21.49 | PW180KB4800F01 
48V @ 0.35A 15.4 4.25 x 2.62 x 1.52 (107.9 x 66.5 x 38.6) | 271-2479-NDt 20.42 19.96 19.58 | PW180KB4800N01 
48V @ 0.4A 20 3.98 x 2.40 x 1.35 (101 x 61.5 x 34.2) | 271-2476-ND 18.66 17.49 16.33 | PW180KA4800F01 
4 48V @ 0.4A 20 3.98 x 2.40 x 1.35 (101 x 61.5 x 34.2) | 271-2477-NDt 18.66 17.49 16.33 | PW180KA4800N01 
48V @ 0.35A 17 5.24 x 2.13 x 1.42 (133.0 x 54.0 x 36.0) | 271-2561-ND 38.24 35.85 33.46 | PW182RB4800F01 
48V @ 0.40A 19 5.24 x 2.13 x 1.42 (133.0 x 54.0 x 36.0) | 271-2560-ND 30.30 28.41 26.52 | PW182RA4800F01 
48V @ 0.625A 30 5.24 x 2.13 x 1.42 (133.0 x 54.0 x 36.0) | 271-2563-ND 46.27 43.38 40.49 | PW183RB4800F01 
48V @ 0.67A 32 5.24 x 2.13 x 1.42 (133.0 x 54.0 x 36.0) | 271-2562-ND 38.74 36.32 33.90 | PW183RA4800F01 

5V@2A 10 3x 2.1.x 1 (76.2 x 53.34 x 25.4) 271-2625-ND 65.25 61.17 57.10 |LS15RB0501J04 

5 12V @ 0.9A 10.8 3x 2.1.x 1 (76.2 x 53.34 x 25.4) 271-2626-ND 65.25 61.17 57.10 |LS15RB1201J04 

24V @ 475A 11.4 3x 2.1.x 1 (76.2 x 53.34 x 25.4) 271-2627-ND 65.25 61.17 57.10 |LS15RB2401J04 

— |2.5 ~2.1 mm Adaptor 271-2628-ND 2.53 2.38 2.22 | 6872340FG 
Universal Configurable Input 
Interchangeable Blade Kit for 3 24V @ 0.63A 15.12 3.06 x 1.81 x 1.30 (77.7 x 46x33) | 271-2464-ND 15.51 15.16 14.87 | PW170KA2403B01 
PW170 and MW172 Wall Plug Series (Optional) 6 | Interchangeable Blade Kit for PW170 and MW172 Wall Plug Series 271-2392-ND 4.10 3.84 3.59 |KT1027K 


t With Shaver C8 Style Plug 


Medical Global Switchers 


¢ Wide Input Range 


¢ Input Protection: Internal AC fuse provided on all units. This fuse only blows if a catastrophic failure occurs in the unit — it does not blow on overload or short circuit. 
AC input protected against line transients by metal oxide varistors on all medical units. 


* Overload Protection: Fully protected against short circuit and output overload. Short circuit protection is cycling type on Outputs #1 and #2; fold back type on Outputs 
#3 and #4. Recovery after fault is automatic. 


* 2-Year Warranty 


* For Safety and EMC specifications please see series data sheets. 


Single Output Medical 


Total Convection Dimensions Mating Connectors 
Power Cooled | Airflow | Min. Inch (mm) Housing Housing Signal Signal Fan Fan | Digi-Key Price Each Condor 
Watts |Voltage| Current | Current |Load LxWxH Input Output Contacts Housing | Contacts Outlet | Contacts |Part No. 1 10 25 ‘|Part No. 
GSM Series 
33 22h S— wmtse74 | WM18873 | WM17406 271-2240-ND® 38.05 35.12  32.61/GSM11-3AAG 
54 2.20 = |= wmtss74 | wm1se73 | wm17406 271-2241-ND@ 38.05 35.12 32.61|GSM11-5AAG 
Fe 12 92A = ii 2.00 x 2.28 x .56 wmiss74 | wmise73 | wm17406 271-2242-ND@ 38.05 35.12 32.61/GSM11-12AAG 
15 .73A — | —| (60.80x 57.91x 14.22) | wmiss74 | wm18s73 | WM17406 271-2243-ND@ 38.05 35.12 32.61|GSM11-15AAG 
24 ABA a Ih wmiss74 | wm1se73 | wm17406 271-2244-ND@ 38.05 35.12 32.61/GSM11-24AAG 
28 39A aot | wmise74 | wm1se73_| wmM17406 271-2245-ND@ 38.05 35.12 32.61|GSM11-28AAG 
54 5.5A — | 45% wmei25 | wM2i24 | wMi7403 271-2367-ND@ 67.75 62.54  58.07/GSM28-5G 
28 | 12 2.30 — |25% iesrae ‘ot 60 123.87) ww2t2s | we2i24 | wmt7403 271-2365-ND@ 67.75 62.54 58.07|GSM28-126 
24 1.20 — | +5% wmei25 | wm2i24 | wmt7403 271-2366-ND@ 67.75 62.54 _58.07|GSM28-24G 
Chassis and Cover for GSM28 Series, 4.31 x 3.10 x 1.53 (109.47 x 78.74 x 38.86) 274-1128-ND 16.32 = —|08-30466-0028 
Chassis and Cover for GSM28 Series, 4.31 x 3.10 x 1.53 (109.47 x 78.74 x 38.86) 271-2291-ND® 21.08 = —|08-30466-00286 
GNT30 Series — RoHS Compliant 
{2 25A = p= 431018 31019 | A9982 (Tool) 271-2330-ND 50.09 46.96  43.83]GNT30-12G 
15 2.0A |e A31018 31019 | A9982 (Tool) 271-2331-ND 50.09 46.96  43.83|GNT30-15G 
30 | 24 | 1.250 me jee (bia eont x en 31018 31019 | A9982 (Tool) 271-2332-ND 50.09 46.96 43.83/GNT30-24G 
28 1.070 ae A31018 31019 | A9982 (Tool) 271-2333-ND 48.16 45.15  42.14|GNT30-286 
48 | 06254 | — | — A31018 31019 _ | A9982 (Tool) 271-2334-ND 48.16 45.15 42.14|GNT30-486 
GPM41 Series 
ry 12 3.3A — |o.03} Bee o) | At9950 Aigg52 | A19993CT 271-2228-ND 59.25 54.69 —50.79/GPM41-12 
GPM Series 
age fais 27A - f= 3.00 x 5.00 x 1.28 wm2i23 | WM2104 | wMi7403 271-1020-ND 96.68 89.25  62.87/GPM40-15 
24 |1.7A(2.4pk)| — | — | (76.2x127x32.51) w2t23 | wm2to4 | wM17403 271-1021-ND 96.68 89.25 _82.87|GPM40-24 
7.00 x 4.25 x 1.86 
80 | 24 3.40 468 | — | u77a0x 10795 x47.24) | M2103 | WM2t05 | wwtt7403 271-1029-ND 177.27 163.63 151.94/4PM80-24 
GLM Series 
BA 8A = = A19951 19954 19990 271-2198-ND 61.32 56.60  52.56)GLM50-5 
12 4.24 mo |e A19951 A19954 A19990 271-2192-ND 61.32 56.60 52.56/GLM50-12 
50 | 15 3.3A - |-la frees aoc a 78) 19951 Aige54 | A19990 271-2193-ND 61.32 56.60 52.56/GLMS0-15 
24 241A =o A19951 A19954 A19990 271-2194-ND 61.32 56.60 52.56/GLM50-24 
28 1.8A oad |e A19954 A19954 A19990 271-2195-ND 61.32 56.60 _52.56|GLM50-28 
12 5.5A == A19951 A19954 A19990 271-2159-ND 86.90 80.22  74.49/GLM65-12 
as (| (18 4.38 -|- 5.00 x 3.00 x 1.00 A19951 A19954 A19990 271-2160-ND 86.90 80.22 74.49/GLM65-15 
24 2.7A — | — | (127.00 x 76.20 x 25.40) A19951 A19954 A19990 271-2161-ND 86.90 80.22 74.49/GLM65-24 
28 2.3A = ihe A19951 A19954 A19990 271-2162-ND 86.90 80.22 _74.49|GLIM65-28 
GLM75 Series — RoHS Compliant 
72 6.3A oA | — 19959 19957 A19990 271-2535-ND 106.30 9842  91.11/GLM75-126 
~ | #8 5A 73A | — 3.4.x 5.75 x 1.56 A19959 19957 A19990 271-2536-ND 106.30 9842  91.11/GLM75-15G 
24 3.1A 4.6A | — | (86.36 x 146.05 x 39.62) A19959 A19957 A19990 271-2537-ND 106.30 98.12 91.11/GLM75-24G 
28 278 4a | — A19959 A19957 A19990 271-2538-ND 106.30 98.12 _91.11|GLM75-286 
GNT60 Series — RoHS Compliant 
72 42K =a 19950 19952 A31396 271-2374-ND 6641 61.31  56.93/GNT60-126 
60 | 15 | 40a - |-la Wines so.e0 2484) aigoso | Atg952 | 431396 271-2375-ND 66.41 61.31 56.93/GNT60-15G 
24 2.18 Se A19950 A19952 A31396 271-2376-ND 66.41 61.31 _56.93|GNT60-246 
RoHS Compliant (Continued) 
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Medical Global Switchers 


rowsn sssornomas “CONDOR Mit Single Output Medical (Cont.) 
Total Convection Dimensions Mating Connectors 
Power Cooled | Airflow | Min. Inch (mm) Housing Housing Signal | Signal Fan Fan _ |Digi-Key Price Each Condor 
Watts /Voltage) Current | Current |Load LxWxH Input Output Contacts Housing | Contacts | Outlet | Contacts |Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
GNT200 Series — RoHS Compliant 
12 | 125A | 167A] — WMe2101 | WM2104 | WM2760CT |WN18878 | WM17406| A19490 | A19520 ]271-2545-ND 250.57 202.38 167.74 |GNT2126 
15 | 1008 | 13.34 | — wmeto1 | wm2to4 | wm2zeoct |wwise7e|wmt7406) A19490 | A19520 |271-2546-ND 250.57 202.38 167.74 |@NT215G 
200 | 24 63d | 834 | — (7e.ab x 137.00% 81.75) wmeto1 | wm2i04 | wm2zeoct |ww1ss7a|wmt7406) A19490 | A19520 |271-2547-ND 250.57 202.38 167.74 |GNT224G 
36 3.94 | 56a | — wmeto1 | wm2t04 | wm27eoct |ww1ss7a|wmt7406) A19490 | A19520 |271-2548-ND 250.57 202.38 167.74 |GNT236G 
48 29d | 42a | — wmeto1 | wm2t04 | w27eoct |ww1se7a|wmt7406| A19490 | 419520 |271-2549-ND 250.57 202.38 167.74 |GNT248G 
GPFM Series 
5A 12A =a 419953 | A19956. | A19990 | Ai19492 | Ato520 ]  — —_]274-2156-ND 135.72 125.8 116.33 |GPFM115-5 
12 6.7A = |= Aig953 | aAtg9s6 | Atg990 | aig4g2 | atgs2o | = — — — |271-2153-ND 135.72 125.28 116.33 |GPFM115-12 
ws | 8 5.3A — |=] 525x330x1.50 Atg953 | aAtg9s6 | Atg990 | aig4g2 | atgs2o | — — — |271-2154-nD 135.72 125.28 116.33 |GPFM115-15 
24 3.38 — | —J (133.35 x 83.82x38.10) | aig953 | atgoss | atgg90 | Atgag2 | Atgs20 | 9 — — — |271-2155-ND 135.72 125.28 116.33 |GPFM115-24 
28 2.98 esr |e Atg953 | Atg9s6 | Atg990 | aig4g2 | atgs20 | = — — — |271-2156-ND 135.72 125.28 116.33 |GPFM115-28 
48 178 | Aig953 | atg9se | Atg990 | aig4g2 | atgs2o | = — —__|e7i-2157-ND 135.72 125.28 116.33 |GPFM115-48 
12 2A == 19953 | A19956_ | _A19990 271-2147-ND 340.79 314.57 292.11 |@PFM250-12 
15 17A ms | Atg953 | Atg956 | A19990 271-2148-ND 340.79 314.57 292.11 |@PFM250-15 
250 | 24 1A me Nl (aoe 20 7.00 1445) aigos3 | Atg956 | aiggg0 271-2149-ND 340.79 314.57 292.11 |GPFM250-24 
28 9.5A ie lhe Aig953 | Atg956 | A19990 271-2150-ND 340.79 314.57 292.11 |@PFM250-28 
48 524 | 61a | — Aig953 | Atg956 | A19990 271-2151-ND 340.79 314.57 292.11 |@PFM250-48 
Cover with Fan for GPFM250 Series, 8.00" x 5.00" x 1.61” (203,.20mm x 127.00m x 45.97mm) 271-2299-ND@ 3646. — — |09-2500FG 
GLD Series — RoHS Compliant 
72 | 108A | — |— wie436 | WM3703 | WM5959 | At94o4 | A19490 | — —__]274-2327-ND 294.79 272.11 252.67 |GLD150-126 
150 | 15 8.74 = |e (177 Beta ee g) | WMite436 | whs7o3 | was9s9 | atodsa | Aig490 | — — — |271-2328-ND 294.79 272.11 252.67 |GLD150-156 
24 570 Sie wmie43e | wm3703 | wms959 | atgaos | atg4go | — —_|271-2329-np 294.79 272.11 252.67 |GLD150-246 
GPMP Series 
oo | 24 25A =| se ie ceai 271-2236-ND 761.80 703.20 652.97 |@PMP600-24 
goo | 24 | a7sa | — fH area vies occa 271-2550-ND@ | 799.42 737.92 685.21 |@PMP900-24G 
Gem600 — RoHS Compliant 
soo | 24 25A =e 11.81x5x279 271-2623-ND 455.70 368.07 308.70 |GEMG00-246 
4a | t25a | — |—| (80.0% 127x7.09) 271-2624-ND 455.70 368.07 _ 308.70 |GEM600-486 
NEW! MINT1022 Series — RoHS Compliant NEW! 
5 4404 | — [— wi7405 | WM17405 | WN17406 271-2639-ND 32.37 30.35 28.33 |MINT1022A0505101 
22 | 12 | 1838 | — |— issanans ee wmi7405 | wwi7405 | WMt7406 271-2640-ND 32.37 30.35 28.33 [MINT1022A1205101 
24 | og | — [— wmi7405 | w17405 | wMt7406 271-2641-ND 32.37 30.35 28.33 [MINT1022A2405101 
NEW! MINT1065A Series — RoHS Compliant NEW! 
72 | 528 | — |— Ww2t01 | wM2i02 | wM2300cT 271-2629-ND 30.74 28.82 26.90 |MINT1065A1275C01 
15 | 4338 | — |— wmetot | wm2t02 | ww23ooct 271-2630-ND 30.74 28.82 26.90 |MINT1065A1575Co1 
65 | 1 | 3508 | — | — (101 60x $0.80 ar wmzio1 | wmeto2 | w2300cT 271-2631-ND 30.74 28.82 26.90 |MINT106541875C01 
24 | 2708 | — | — wmetot | wm2t02 | ww23ooct 271-2632-ND 30.74 28.82 26.90 |MINT1065A2475co1 
4a | i35a | — | — wmeto1 | wm2t02 | ww2s0ooct 271-2633-ND 30.74 28,82 26.90 |MINT1065A4875C01 
NEW! MINT1110A Series — RoHS Compliant NEW! 
12 75A == 719951 A19956 | A31396 271-2634-ND 54.53 50.34 46.74 |MINT1110A1208K01 
ig | 18 6.5A — |=] 500x300x127 19951 Atg956 | A31396 271-2635-ND 54.53 50.34 46.74 |MINT1110A1508K01 
18 5.8A — |— |] (127.0x 76.2 x 32.23) A19951 A19956 A31396 271-2636-ND 54.53 50.34 46.74 JMINT1110A1808K01 
24 4.64 =i 19951 At9956 | A31396 271-2637-ND 54.53 50.34 46.74 |MINT1110A2408K01 
@ RoHS Compliant 
Multiple Output Medical 
Total Mating Connectors 
Power Output Output Output Output Dimensions Inch (mm) | Housing Housing Digi-Key Price Each Condor 
Watts 1 2 3 4 LxWxH Input Output Contacts |Part No. 1 10 25 50 |Part No. 
GPM Series 
i 45V@4.0A_ | H2V@2.0A(Rpk)] -12V@04A = 3.00x5.00x128 | WM2123 | WM2104 | WMi7403 ]271-1039-ND 96.68 89.25 82.87 77.35|GPM40A 
+5V@4.0A | +15V@2.0A(3pk) | -15V@0.4A — (76.20 x 127.00 x 32.51) | wm2i23 | wM2104 | WM17403 /271-1040-ND 96.68 89.25 82.87 77.35|GPM40B 
GLM50 Series 
+5.05V @ 4A 12V @ 2.5A 12V @ 0.28 = Ai9951 | A19954 | 19990 _J271-2199-ND 61.32 56.60 52.56 49,05/GLMS0A 
50 45.1V@4A +15V @ 2.5A -15V @ 0.24 = ore X250x ae) aigo5t | Atg954 | atgo90  |271-2200-ND 61.32 56.60 52.56 49,05/GLMS0B 
45.1V.@ 4A 424V @ 1.54 12V @ 0.24 = aigo51 | Aaig954 | Atgo90 _|271-2201-ND 61.32 56.60 52.56 49,05/GLMS0D 
GPM Series 
45V@6.0A | +12V@3.0A(5pk)| +12V@1.0A 12V @ 1.04 wt74o1 | WMt7402 | wwi7403. |271-2353-NDe 128.90 118.98 110.49 103.12|GPMSSAG 
45V@6.0A | +12V@3.0A(5pk)| -5V@1.0A 12V @ 1.08 wt74o1 | wai74o2 | wwi7403. |271-2354-NDe 128.90 118.98 110.49 103.12|GPMSS5BG 
P 45V@6.0A | +15V@3.0A(5pk)| -5V@1.0A -15V @ 1.04 6.30x3.94x 1.68 | WM17401 | wMt7402 | wwt7403 271-2355-ND@ 128.90 118.98 110.49 103.12|GPMS5CG 
+5V @ 6.0A +24V @1.5A (2pk) | +12V.@ 1.0 -12V@1.0A — |(160.02 x 100.08 x 42.67)! wi17401 | wmi7402 | WM17403 |271-2356-ND@ 128.90 118.98 110.49 103.12|GPMS55DG 
45V@6.0A | 424V@1.5A(2pk) | +15V@ 1.0 “15V @ 1.04 wt7401 | wat74o2 | wwi7403. |271-2357-NDe 128.90 118.98 110.49 103.12|GPMSSEG 
+12V @ 5.80A = = = wt7401 | wwt74o2 | wwi7403. |271-2352-NDe 128.90 118.98 110.49 103.12|GPMS5-126 
45V@12.0A | +12V@3.0A(5pk) | -12V@ 1.08 12 @1.0A wm2i03 | wwioio | wwt7403 271-1046-ND 177.27 163.63 151.94 141.81/GPMa0A 
gorio| SV @ 120A | +12V@3.08 (Spk) | -15V.@ 1.08 +15V @ 1.0A 7.00x4.25x1.86 | WM2t03 | wwigi0 | wwt7403 |271-1048-ND 177.27 163.63 151.94 141.81/@PMaoc 
+5V@12.0A | +24V@2.0A(4pk) | -15V@1.0A +15V@1.0A (177.80 x 107.95 x 47.24)| w2103 | WM1910 | WM17403 |271-1050-ND 177.27 163.63 151.94 141.81]GPM80E 
45V@12.0A |424V@3.5A(4.5pk)| -12V @ 1.04 +12V @ 2.04 wm2i03 | wwigio | wwt7403 /271-1051-ND 177.27 163.63 151.94 141.81|GPMaoP 
GLM75 Series — RoHS Compliant 
oie eo vegan vee en ae Lear ee aige53 | 28761 | azizgact |271-2539-ND 108.80 100.43 93.26 87.04|GLM75AG 
ae Ok een vet piace age Cee yan00) aigo53 | Azs7e1 | a3iazgact |271-2540-ND 108.80 100.43 93.26 87.04|GLM75CG 
7siig| - PV OER. cao el een a7? Ceo ea aigos3 | zs7e1 | a3izgact |271-2541-ND 108.80 100.43 93.26 87.04|GLM75DG 
ae ON oo el gen are iba tess ee aigos3 | azs7e1 | a3i3zgecT |271-2542-ND 108.80 108.80 93.26 87.04/GLMI75EG 
ae EON oon eu ee are oxeee ee aigo53 | 28761 | a3izgacT |271-2544-ND 108.80 100.43 93.26 87.04|GLM75PG 
NEW! MINT2270 Series Terminal Block — RoHS Compliant NEW! 
270 | 5Vv@200mA 24V @ 11.25A = = igs tes os bose = = — — |271-2638-ND 116.46 109.19 101.91 96.82|MINT2270A1976E01 
@ RoHS Compliant 
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Linear Medical Power Supplies 
World Class Medical Linears 


of the following 


A 


CONDOR Avit 


Features: * 19 Models (single, dual and triple output) * Approved to UL 544, IEC 601 and CSA 234 L3 *3 power levels (5 to 92 watts) 
* Medical leakage current does not exceed 10A * 8-Hour burn-in with cycling * Full 3-year warranty 


World Wide AC Input Ranges: * AC Input: 110/120/220/240VAC, 47-63Hz * OVP on all 5V outputs * Meets EMI per FCC/VDE B 


Si ngle Output Industry Standard Packaging: * Hermetically sealed power transistors and ICs * MTFB 200,000+ hours per mil handbook 217D 
Dimensions Digi-Key Price Each Condor 
Output Inch (mm) Part No. 1 10 25) 50 Part No. 
5V@1.0A 4.25 x 3.25 x 1.80 (107.95 x 82.55 x 45.72) 271-1018-ND 63.03 58.18 54.03 50.43 ML5-1-OV-A 
5V@3.0A 4.88 x 4.00 x 2.25 (123.95 x 101.60 x 57.15) 271-1006-ND 75.95 70.11 65.10 60.76 MB5-3-OV-A. 
12V@1.7A 4.88 x 4.00 x 2.25 (123.95 x 101.60 x 57.15) 271-1002-ND 75.95 70.11 65.10 60.76 MB12-1.7-A 
24V@1.2A 4.86 x 4.00 x 2.25 (123.44 x 101.60 x 57.15) 271-1004-ND 75.95 70.11 65.10 60.76 MB24-1.2-A 
24V@2.4A 5.63 x 4.86 x 2.95 (143.00 x 123.44 x 74.93) 271-1011-ND 96.95 89.49 83.10 77.56 MC24-2.4-A 
24V@4.8A 9.00 x 4.86 x 3.30 (228.60 x 123.44 x 83.82) 271-1015-ND 150.26 138.71 128.80 120.21 MD24-4.8-A 
Multiple Output 
Output Output Output Dimensions Digi-Key Price Each Condor 
1 2 3 Inch (mm) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Dual Output 
+12/15V@1.0/0.8A -12/15V@1.0/0.8A = 6.50 x 4.00 x 2.25 (165.10 x 101.60 x 57.15) | 271-1000-ND 85.64 79.05 73.41 68.51 |MAA15-0.8-A 
+15/15V @3.4/3.0A —15/15V @3.4/3.0A = 9.38 x 4.88 x 3.30 (238.25 x 123.95 x 83.82) |271-1014-ND 164.79 152.12 141.25 131.83 |MCC15-3-A 
Triple Output 
+5V@3.0A +12/15V @1.0/0.8A —12/15V @1.0/0.8A 10.25 x 4.00 x 2.95 (260.35 x 101.60 x 74.93) |271-1007-ND 142.18 131.25 121.87 113.75 | MBAA4OW-A 


Linear Power Supplies 


FEATURES: © Worldwide AC input ranges and safety standards « Industry standard 
packages * UL/CSA TUV/IEC approved - 68 models to UL1950; CSA (22.2 No. 234 
L3; TUV certified to IEC950 » Capacitors have highest CV and ripple current ratings * 
MTBF 200,000+ hours per Mil Handbk 217D (most units) All electrolytic caps rated 
at 105°C * Transformer insulation meets Class F (155°C) * Exceed FCC and CISPR22 
Class B conducted emissions * 


GENERAL SPECIFICATIONS: « AC Input: 100/120/240VAC: +10%, -13%; 215VAC: 
+12%, -11%; 47 ~ 63Hz. Tolerance for 230VAC operation is +15%, -10%. Derate 


CE marked to LVD 


output current 10% for 50Hz operation 


International+ Series Single Output 


© DC Output: Adjustment range +5% minimum except HA series 
¢ Line Regulation: +0.05% for a 10% change 
a 50% load change * Output Ripple: 3mV +0.05% of output voltage, peak to peak 
maximum. All “3-terminal regulator” outputs: 3mV +0.2% peak to peak maximum 
¢ Transient Response: <50 microseconds for 50% load change « Short Circuit 


*Load Regulation: +0.05% for 


Protection: Automatic current limit/foldback »* Overvoltage Protection: Built-in on 
all 5V models, set at 6.2V +0.4V. Other models use optional over voltage protection 


maximum Logic Inhibit and Current-Share: F Models 


* Stability: +0.05% for 24 hours after warmup »* Temperature Rating: 0°C ~ 50°C 
full rated, derated linearly to 40% at 70°C » Temperature Coefficient: +0.01%/°C 


Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
Output Inch (mm) Ibs. (kilograms) Part No. 1 10 25) 50 100 Part No. 
5V@1.5A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2248-ND 45.18 41.70 38.72 36.14 33.88 | HA5S-1.5-OV-A+G 
5V@3A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2253-ND 52.73 48.68 45.20 42.19 39.55 |HB5-3-OV-A+G 
5V@6A 5.63 x 4.875 x 2.50 (143.0 x 123.83 x 63.50) 4 (1.81) 271-2258-ND 88.07 81.29 75.49 70.46 66.05 |HC5-6-OV-A+G 
5V@9A 7.00 x 4.88 x 2.75 (177.80 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2269-ND 117.21 108.19 100.47 93.77 87.91 HN5-9-OV-A+G 
5V@12A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2262-ND 135.65 125.22 116.27 108.52 101.74 | HD5-12-OV-A+G 
12V@3.4A 5.63 x 4.875 x 2.50 (143.0 x 123.83 x 63.50) 4 (1.81) 271-2254-ND 79.09 73.00 67.79 63.27 59.32 |HC12-3.4-A+G 
12V@5.1A 7.00 x 4.88 x 2.75 (177.80 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2267-ND 111.41 102.84 95.49 89.13 83.56 |HN12-5.1-A+G 
12V@10.2A 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.84) 10 (4.54) 271-2263-ND* 177.02 163.40 151.73 141.61 132.76 |HE12-10.2-A+G 
15V@0.9A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2246-ND 45.18 41.70 38.72 36.14 33.88 |HA15-0.9-A+G 
15V@3A 5.63 x 4.875 x 2.50 (143.0 x 123.83 x 63.50) 4 (1.81) 271-2255-ND 79.09 73.00 67.79 63.27 59.32 |HC15-3-A+G 
15V@6A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2259-ND 127.57 117.76 109.35 102.06 95.68 |HD15-6-A+G 
15V@9A 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.84) 10 (4.54) 271-2264-ND* 177.02 163.40 151.73 141.61 132.76 | HE15-9-A+G 
24V@0.5A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2247-ND 45.18 41.70 38.72 36.14 33.88 |HA24-0.5-A+G 
24V@1.2A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2250-ND 52.73 48.68 45.20 42.19 39.55 |HB24-1.2-A+G 
24V@2.4A 5.63 x 4.875 x 2.50 (143.0 x 123.83 x 63.50) 4 (1.81) 271-2256-ND 79.09 73.00 67.79 63.27 59.32 |HC24-2.4-A+G 
24V @3.6A 7.00 x 4.88 x 2.75 (177.80 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2268-ND 111.41 102.84 95.49 89.13 83.56 |HN24-3.6-A+G 
24V @4.8A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2260-ND 127.57 117.76 109.35 102.06 95.68 |HD24-4.8-A+G 
24V @7.2A 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.84) 10 (4.54) 271-2265-ND 177.02 163.40 151.73 141.61 132.76 | HE24-7.2-A+G 
24V@12A 16.75 x 4.88 x 3.50 (425.45 x 123.95 x 88.90) 18 (8.16) 271-2270-ND 285.35 263.40 244.59 228.28 214.01 F24-12-A+G 
28V@1A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2251-ND 52.73 48.68 45.20 42.19 39.55 |HB28-1-A+G 
28V @2A 5.63 x 4.875 x 2.50 (143.0 x 123.83 x 63.50) 4 (1.81) 271-2257-ND 79.09 73.00 67.79 63.27 59.32 |HC28-2-A+G 
28V@4A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2261-ND 127.57 117.76 109.35 102.06 95.68 |HD28-4-A+G 
48V @0.5A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2252-ND 56.48 52.14 48.41 45.18 42.36 |HB48-0.5-A+G 
48V@6A 16.75 x 4.88 x 3.50 (425.45 x 123.95 x 88.90) 18 (8.16) 271-2271-ND* 307.88 284.19 263.89 246.30 230.91 F48-6-A+G 
International+ Series Dual Output 
Output Output Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
1 2 Inch (mm) Ibs. (kilograms) | Part No. u 10 25 50 Part No. 
5V@1.5A 5V@1.5A 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2275-ND 79.09 73.00 67.79 63.27 | HAA5-1.5-OV-A+G 
5V@2A QV ~ 15V@0.5A 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2276-ND 79.09 73.00 67.79 63.27 |HAA512-A+G 
5V@3A QV ~ 15V@1.2A 7.00 x 4.88 x 2.50 (177.80 x 123.95 x 63.50) 4 (1.81) 271-2282-ND 96.88 89.43 83.04 77.51 |HBB512-A+G 
5V@6A QV ~ 15V@2.5A 9.38 x 4.88 x 2.75 (238.25 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2286-ND* 158.09 145.93 135.51 126.47 |HCC512-A+G 
12V@0.4A -12V@0.4A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2277-ND 59.54 54.96 51.03 47.63 _|HAD12-0.4-A+G 
15V@0.4A -15V@0.4A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2278-ND 59.54 54.96 51.03 47.63 |HAD15-0.4-A+G 
15V ~ 15V@1A/0.8A -15V ~ -15V@1A/0.8A 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2273-ND 69.40 64.06 59.48 55.52 |HAA15-0.8-A+G 
12V ~ 15V@1.7A/1.5A -12V ~ -15V@1.7A/1.5A 7.00 x 4.88 x 2.50 (177.80 x 123.95 x 63.50) 4 (1.81) 271-2280-ND 88.78 81.95 76.10 71.02 |HBB15-1.5-A+G 
12V ~ 15V@3.4A/3A -12V ~ -15V @3.4A/3A 9.38 x 4.88 x 2.75 (238.25 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2285-ND 140.49 129.68 120.42 112.39 |HCC15-3-A+G 
12V ~ 15V@5V -12V ~ -15V@5V 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.84) 10 (4.54) 271-2288-ND 207.56 191.59 177.91 166.05 |HDD15-5-A+G 
18V ~ 24V@0.4A/0.6A -18V ~ -24V@0.4A/0.6A 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2274-ND 67.81 62.59 58.12 54.24 |HAA24-0.6-A+G 
International+ Series Triple Output 
Output Output Output Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
1 2 3 Inch (mm) Ibs. (kilograms) | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V@2A 12V ~ 15V@0.4/0.4A | -12V ~ -15V@0.4/0.4A | 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2289-NDt 87.19 80.48 74.73 69.75 | HTAA-16W-A+G 
5V@3A 12V ~ 15V@1/0.8A -12V ~ -15V@1/0.8A | 10.25 x 4.00 x 2.50 (260.35 x 101.60 x 63.50) 5 (2.27) 271-2279-NDt 121.10 111.79 103.80 96.88 | HBAA4OW-A+G 
5V@6A 12V ~ 15V@1/0.8A -12V ~ -15V@1/0.8A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2283-NDt 147.94 136.56 126.81 118.35 | HCAAGOW-A+G 
5V@6A 12V ~ 15V@1.7/1.5A | -12V ~ -15V@1.7/1.5A | 11.00 x 4.88 x 2.75 (279.40 x 123.95 x 69.85) 8 (3.63) 271-2284-NDt 169.29 156.27 145.11 135.43 | HCBB75W-A+G 
5V@12A 12V ~ 15V@3.4/3A -12V ~ -15V@3.4/3A 15.00 x 4.88 x 3.75 (381.0 x 123.95 x 95.25) 12 (5.44) 271-2287-ND* 248.74 22960 213.20 198.99 |HDCC150W-A+G 


* Requires fan cooling. + No. 3 output usable at -5V, rate at 1/2 of 15V current rating. 
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Switch Mode DC Power Supplies 


The standard version power supply for data processing and control applications. 


General Features: * Cost Effective Power Source *2 Year Warranty - 100% burn-in, test and inspection Safety Specifications: * For safety ratings and certifications, please 
see data sheet for specified series General Specifications: * AC Input: 90 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz single phase (GPC41, GPFC110 and GPFC160 Series: 85 ~ 264VAC, 
47 ~ 63Hz single phase; GNT 400 Series: 80 ~ 270VAC, 45 ~ 65Hz) * Overload Protection: Fully protected against short circuit and output overload * Temperature Rating: 
0°C ~ 50°C full rated output power and 0°C ~ 70°C for GNT 400 Series * EMI Compliance: All models include EMI filtering to meet or exceed conducted emissions of CISPR 11 
Class B, VDE0871 Class B and EN55022 Class B (GPFC110 in compliance to CISPR22, FCC Class B) * Remote Sense: GPFC110 and GPFC160 Series only * Reverse Voltage 


Protection: All outputs protected against inadvertent application of reverse voltage up to 1 times the rated current of the reverse output 


i i i Mating Connectors A 
Watt-| Volt- ee Currents: Amps 1 Peak wen Housing | Housing ze Signal Signal | Digi-Key pricereach Condor 
age age (A) A B (A) Inch (mm) Input Output | Contacts | Housing | Contact |Part No. 1 10 25 50 Part No. 
GSC20 Series - Commercial Switcher — RoHS Compliant 
51 = 3.8 = = WM17405 | WM17405]wm17406| = — —  ]271-2362-ND 63.25 58.38 54.21 50.60 |GSC20-5G 
12 - 17" - - WM17405 | WM17405|WM17406, 9 — —  |271-2358-ND 63.25 58.38 54.21 50.60 |GSC20-12G 
20 | 15 =] ad | ee ce (coco en c0 4727) w17405 | wM17405|wm17406} — — — _ |271-2359-ND 63.25 58.38 54.21 50.60 |GSC20-15G 
24 — | 085 - - WM17405 | WM17405|WM17406] — —  |271-2360-ND 63.25 58.38 54.21 50.60 | GSC20-24G 
28 - 07 - - WM17405 | WM17405|WM17406| = — — __ |271-2361-ND 63.25 58.38 54.21 _ 50.60 | GSC20-28G 
Chassis and Cover for GSC20 Series, 3.80” x 2.36” x 1.06” (96.52mm x 59.94mm x 26.92mm) 271-2293-ND 19.14 _ _ — |08-30466-020WG 
Single Output - GECA20 Series — RoHS Compliant 
51 = 4.0 = = wme2101 | wM2102 | wM2302 = —  ]271-2495-ND 19.20 17.80 16.50 15.40 |GECA20-5G 
12 - 1.67 - - 3.5 x 2.00 x 0.85 wm2101 | WM2102 | WM2302 - —  |271-2496-ND 19.20 17.80 16.50 15.40 |GECA20-12G 
20 15 _ 1.34 _ =_ (88.9 x 50.80 x 21.59) | wM2101 | WM2102 | WM2302 =_ _ 271-2497-ND 19.20 17.80 16.50 15.40 |GECA20-15G 
24 — | 084 - - wm2101 | WM2102 | WM2302 - — ___|271-2498-ND 19.20 17.80 16.50 15.40 | GECA20-24G 
Triple Output - GSC25 Series — RoHS Compliant 
Sel | ee ee | 4.25 x 2.5 x 86 
25 - a = i 2 = = | (0795x6380 x21.84) | WM2123 | WM2toa |wmi7403) — — —  |271-2363-ND 54.20 50.03 46.46 43.36 |GSC25AG 
a ac ie ee 4.25 x 2.5 x .86 
25 24 — 1.0 - - wm2123 | WM2104 |WM17403; —_ — —  |271-2364-ND 54.20 50.03 46.46 43.36 |GSC25DG 
er = es = ~ | (107.95 x 63.50 x 21.84) 
Chassis and Cover for GSC25 Series, 5.00” x 2.90” x 1.50” (127.00mm x 73.66mm x 38.10mm) 271-2290-ND 21.08 _ _— — | 08-30466-0025G 
Single Output - GECA40 Series — RoHS Compliant 
12 = 3.3 = = wm2101 | wM2104 | wM2302 = —  ]271-2528-ND 24.40 22.60 21.10 19.70 |GECA40-12G 
40 | 24 =. |-i7 | —. | = a - fore tae) wm2iot | wé2to4 | wm2302 | — — __ |271-2530-ND 24.40 22.60 21.10 19.70 |GECA40-24G 
5 0.35 | 3.5 - - wm2101 | WM2104 | WM2302 - — ___|271-2531-ND 26.20 24.30 22.60 21.20 | GECA40AG 
Single Output - GPC41 Series — RoHS Compliant 
30 5.1 0.15 | 6.0 = = 19950 | A19952 | A19990 = — __ |271-2338-ND 52.12 48.11 44.67 41.70 [GPC41-5G 
ao | 2 | oo | 33 f — | — iota csoso «se o) | Ai9950 | Aig9s2 | Aig990 | — —__]271-2336-ND 52.12 4811 44.67 41.70 |GPC41-12G 
24 0.01 Az - - 19950 | A19952 | A19990 - — __|271-2337-ND 52.12 48.11 44.67 41.70 |GPC41-24G 
Cover for GPC41 Series, 3.32” x 1.98” x 1.66” (84.38mm x 50.29mm x 42.16mm) 271-2294-ND 21.01 =— = — |08-30466-1041G 
Single Output - GPC40 Series — RoHS Compliant 
3.3 = 8 = 10 19951 | A19954 | A19991 | A19490 | A19520 ]271-2554-ND 85.06 78.52 72.91 68.05 |GPC40-3.3G 
5 - 8 - 10 A19951 | A19954 | A19991 | A19490 | A19520 |271-2555-ND 85.06 78.52 72.91 68.05 |GPC40-5G 
40 9 - 45 - 6 5.00 x 3.00 x 1.28 A19951 | A19954 | A19991 | A19490 | A19520 |271-2556-ND 85.06 78.52 72.91 68.05 |GPC40-9G 
12 _— 3.3 — 4.2 | (127.00 x 76.20 x 32.51) | 19951 | A19954 | A19991 | A19490 | A19520 /271-2551-ND 85.06 78.52 72.91 68.05 |GPC40-12G 
15 - 27 - 3.3 A19951 | A19954 | A19991 | A19490 | A19520 |271-2552-ND 85.06 78.52 72.91 68.05 | GPC40-15G 
24 = 17 = 24 19951 | A19954 | A19991 | A19490 | A19520 |271-2553-ND 85.06 78.52 72.91 68.05 |GPC40-24G 
Triple Output - GPC40 Series — RoHS Compliant 
54 04 4 = 5 5.00 x 3.00 x 1.28 
40 | 1 25a = ca = ba (127.00 x 76.20 x 32.51) | 419951 | A19954 | At9991 | A19490 | A19520 |271-2557-ND 85.06 78.52 72.91 68.05 |GPC40AG 
40 "5a = 2 = = a Peers en Aigos1 | Atg954 | Atg991 = — _ |271-2558-ND 85.06 78.52 72.91 68.05 |GPC40BG 
a o4 4 = 7 5.00 x 3.00 x 1.28 
40 24S = A = : (127.00 x 76.20 x 32.51) | A19951 | A19954 | At9991 - —  |271-2559-ND 85.06 78.52 72.91 68.05 |GPC40DG 
Single Output - GLC50 Series — RoHS Compliant 
3.3 = 8 = = wme2123 | wM2126 ]wM17403]  — —  ]271-2307-ND 56.29 51.96 48.25 45.03 |GLC50-3.3G 
56 51 - 8 - - 4.25 x 2.5x 1.10 wm2123 | WM2126 |WM17403; —_ — —  |271-2308-ND 56.29 51.96 48.25 45.03 |GLC50-5G 
12 _— 4.2 — — | (107.95 x 63.50 x 21.94) | wm2123 | wM2126 | WM17403 _— _— 271-2305-ND 56.29 51.96 48.25 45.03 |GLC50-12G 
24 - 24 - - wm2123 | WM2126 |WM17403; — — —___ |271-2306-ND 56.29 51.96 48.25 45.03 | GLC50-24G 
Triple Output - GLC50 Series — RoHS Compliant 
pS || 08 4 ae ew 4.25 x 2.5% 1.10 
50 2 os ae = = | (07.98% 63.50 x27.94) | WM2123 | WM2t26 |wMi7403) — — —  |271-2309-ND 56.29 51.96 48.25 45.03 |GLC50AG 
54 08 =, | 4.25 x 2.5x 1.10 
50 a a : : = = | (107.98'x 6350x2794) | WM2123 | WM2t26 |wMi7403) — — —  |271-2310-ND 56.29 51.96 48.25 45.03 |GLC50DG 
Chassis and Cover for GLC50 Series, 5.00” x 2.90” x 1.50” (127.00mm x 73.66mm x 38.10mm) 271-2292-ND 21.98 om _ — |08-30466-0050G 
GLC65 Series — RoHS Compliant 
5.1 = 11 = = 19951 | A19954 | A19990 =- —  ]271-2316-ND 77.14 71.20 66.12 61.71 |GLC65-5G 
12 - 55 - - A19951 | A19954 | A19990 - —  |271-2311-ND 77.14 714.20. 66.12 61.71 |GLC65-12G 
és 15 - 4.3 - - 5.00 x 3.00 x 1.00 19951 | A19954 | A19990 - —  |271-2312-ND 77.14 71.20 66.12 61.71 |GLC65-15G 
24 _ 27 _ — | (127.00 x 76.20 x 25.40) | A1g951 | A19954 | A19990 _ =_ 271-2313-ND 7714 71.20 66.12 61.71 | GLC65-24G 
28 - 2.3 - - 19951 | A19954 | A19990 - — __|271-2314-ND 77.14 714.20 66.12 ‘61.71 | GLC65-28G 
48 = 1.35 = = 19951 | A19954 | A19990 = — __ |271-2315-ND 77.14 71.20 66.12 ‘61.71 |GLC65-48G 
65 ‘2 - s SN lay Poeereee ars wma2i01 | wa2104 | wa2313 | — — _— |271-2817-ND 103.36 95.41 88.60 82.69 |GLC65AG 
es | oa ee 5.00 3.00x1.25 | wai2101 | wM2104 | wM2313) 9 — — — |271-2318-ND 103.36 95.41 8860 82.69 |GLCesDG 
or — ie = ~ | (127.00 x 76.20 x 31.75) ‘ : : : 
= 7 a 5.00 x 3.00 x 1.25 
65 24 - 15 - - Wm2101 | WM2104 | WM2313 - —  |271-2319-ND 103.36 95.41 88.60 82.69 |GLC65EG 
=i — oe = ~ | (127.00 x 76.20 x 31.75) 
5.0 — 8 = oS 5.00 x 3.00 x 1.25 
65 $3 = 8 = = | (427.00 x 76.20 x 31.75) | WM2101 | WM2t04 | wm2313 - —  |271-2320-ND 103.36 95.41 88.60 82.69 |GLC65GG 
_ = 5 | 5.00 x 3.00 x 1.25 
65 ee = BA = = | (127/00 x 76.20 x 31.75) | WM2101 | wm2to4 | wm2s1s - —  |271-2321-ND 103.36 95.41 88.60 82.69 |GLC65HG 


* Floating fourth output can be referenced as either positive or negative. Amperage Rating Notes for GLC75 and GLC110 Series: * Current A: Rating with unrestricted convection cooling. Total power not to exceed 75W. 
* Current B: Rating with 26cfm forced air cooling. Total power not to exceed 110W. ¢ | Peak: During peak load conditions output regulation may exceed specified limits. 


- output. 


+ Peak rating or continuous rating with 150 LFM air cooling. 
to be adjusted within +1% with at least a 0.4A load to maintain regulation on this output. 


t Output 3 is isolated. Can be connected as + or 


§ To maintain these regulation conditions, the 5.1V must be at least 1/4 of V2 and not greater than 5 times the V2 current 
@ RoHS Compliant 


A Requires 5.1V 
(Continued) 
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Min Dimensions Mating Connectors + 
Ci it — Al Price Each 
Watt-| Volt- Load ube mee | Peak LxWxH Housing | Housing Signal Signal | Digi-Key ae Condor 
age age (A) A B (A) Inch (mm) Input Output | Contacts | Housing | Contact | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Single Output - GLC75 Series (See Amperage Rating Notes Below) — RoHS Compliant 
5.1 _— 13.7 19.6 19.6 WMa2125 | WM2129 | WM17403 = = 271-2324-ND 97.57 90.06 83.63 78.05 |GLC75-5G 
5.75 x 3.40 x 1.56 
75 12! _ 6.3 9.1 9.1 (146.05 x 86.36 x 39.70) WMa2125 | WM2129 | WM17403 = _ 271-2322-ND 97.57 90.06 83.63 78.05 | GLC75-12G 
24 _ 3.1 4.6 4.6 WMa2125 | WM2129 | WM17403 = _ 271-2323-ND 97.57 90.06 83.63 78.05 | GLC75-24G 
Chassis and Cover for GLC75 Single Output Series, 5.90” x 3.75” x 1.98” (149.86mm x 95.25mm x 50.29mm) 271-2295-ND 21.25 _ _ — |08-30466-2075G 
Quad Output - GLC75 Series (See Amperage Rating Notes Below) — RoHS Compliant 
5.1 1 8 10 12 
12 0.5 2.5 3 4 7.00 x 4.25 x 1.30 
75 12 ocx 1 1 1.2 | (177.80 x 107.95 x 33.02) WM2125 | WM17404 | WM17403 = = 271-2325-ND 97.57 90.06 83.63 78.05 |GLC75AG 
12* = 2.5 3 4 
5.1 1 8 10 12 
24 0.5 2.5 3 4 7.00 x 4.25 x 1.30 
75 42 es 1 1 1.2 | (177.80 x 107.95 x 33.02) WM2125 | WM17404 | WM17403 = = 271-2326-ND 97.57 90.06 83.63 78.05 |GLC75DG 
12* = 2.5 3 4 
Single Output - GLC110 Series (See Amperage Rating Notes Below) — RoHS Compliant 
46 12 = 6.3 9.1 9.5 7.00 x 4.25 x 1.30 A19953 | A28761 A19990 = = 271-2300-ND 94.87 87.57 81.31 75.89 |GLC110-12G 
24 = 3.2 4.6 5 MTERO x 10705 29:02) A19953 | A28761 A19990 = = 271-2303-ND 94.87 87.57 81.31 75.89 |GLC110-24G 
Double Output - GLC110 Series (See Amperage Rating Notes Below) — RoHS Compliant 
110 | 12 Ss | Se |e | 28 7.00x4.25x1.30 | arggsg | azs7e1 | Atg990 | = — — _ |271-2801-ND 104.81 96.75 89.85 83.85 |GLC110-212G 
-12 2.5 3 4 (177.80 x 107.95 x 33.02) : 7 7 é 
15. 1 6.3 7.3 Te 7.00 x 4.25 x 1.30 
110 45 = 25 3 4 (177.80 x 107.95 x 33.02) A19953 | A28761 A19990 7 _ 271-2302-ND 104.81 96.75 89.84 83.85 |GLC110-215G 
24 i 3.2 4.6 § 7.00 x 4.25 x 1.30 
110 5 un 15 2 2.5 | (177.80 x 107.95 x 33.02) A19953 | A28761 A19990 = _ 271-2304-ND 104.81 96.75 89.84 83.85 |GLC110-524G 
Chassis and Cover for GLC75 and GLC110 Multiple Output Series, 7.30” x 4.50” x 2.10” (185.42mm x 114.30mm x 53.34mm) 271-2297-ND 21.25 _ _ — |08-30466-2175G 
Single Output - GPFC110 Series 
5.1 _ 12 = 20 A19953 | A19957 | A19990 = _ 271-2344-ND® 124.57 114.99 106.77 99.66 |GPFC110-5G 
12 _ 6.7 = 10 A19953 | A19957 | A19990 = = 271-2339-ND® 124.57 114.99 106.77 99.66 |GPFC110-12G 
15 _— 5.3 = 8 A19953 | A19957 | A19990 _ _— 271-2176-ND 99.40 97.17 95.30 93.43 |GPFC110-15 
6.3 x 3.75 x 1.62 
110 15 _— 5.3 — 8 (160.02 x 95.25 x 41.15) A19953 | A19957 | A19990 — _ 271-2340-ND® 124.57 114.99 106.77 99.66 |GPFC110-15G 
24 _ 3.4 => 5 A19953 | A19957 | A19990 = => 271-2341-ND® 124.57 114.99 106.77 99.66 |GPFC110-24G 
28 _ 2.9 = 4.3 A19953 | A19957 | A19990 = = 271-2342-ND® 124.57 114.99 106.77 99.66 |GPFC110-28G 
48 _— 1.7 = 2.5 A19953 | A19957 | A19990 = _— 271-2343-ND® 124.57 114.99 106.77 99.66 |GPFC110-48G 
Cover for GPFC110 Series, 6.30” x 3.75” x 1.75” (160.02mm x 95.25mm x 44.45mm) 271-2296-ND® 21.25 _ = — | 08-30466-2110G 
GPFC125 Series { — RoHS Compliant 
5 9 16 = 
12 2A+V4 4 v4 = 6.00 x 3.50 x 1.50 
125 12+ Current) 2.5 4 = (152.40 x 88.90 x 38.10) WM2125 | WM17404 | WM17403 _ = 271-2345-ND 239.75 221.31 205.50 191.80 |GPFC125AG 
-12 0.3 il = 
5 9 16 = 
12 2A+V4 4 7 = 6.00 x 3.50 x 1.50 
125 12+ Current! 2.5 4 _ (152.40 x 88.90 x 38.10) WMa2125 | WM17404 | WM17403 _— = 271-2346-ND 239.75 221.31 205.50 191.80 |GPFC125BG 
5 0.3 1 = 
5 9 16 _ 
24 2A+V4 3 4.5 = 6.00 x 3.50 x 1.50 
125 12+ Current} 2.5 4 = (152.40 x 88.90 x 38.10) WM2125 | WM17404 | WM17403 _ = 271-2347-ND 239.75 221.31 205.50 191.80 | GPFC125DG 
-12 0.3 1 = 
12t 2A+V4 | 2.5 4 = 6.00 x 3.50 x 1.50 
125 42 Current] 03 1 _ (152.40 x 88.90 x 38.10) WM2125 | WM17404 | WM17403 = = 271-2348-ND 239.75 221.31 205.50 191.80 )GPFC125GG 
Single Output - GPFC160 Series — RoHS Compliant 
5.1 _— 26 _ =. WMa2125 | WM17400 | WM17403| WM2013 | WM2200 |271-2351-ND 245.66 226.77 210.57 196.53 |GPFC160-5G 
160 | 12 — fz} = | a JOT 80x TSO x 4299)) weror25 | wat17400 | wM17403] ww2013 | wa2200 |271-2849-ND 245.66 226.77 210.57 196.53 | GPFC160-12G 
24 _ 5.8 = = WMa2125 | WM17400 | WM17403| WM2013 | WM2200 |271-2350-ND 245.66 226.77 210.57 196.53 | GPFC160-24G 
Cover with Fan for GPFC160 Series, 7.00” x 4.50” x 1.75” (177.80mm x 114.30mm x 44.45mm) 271-2298-ND 36.46 _— _ — |09-160CFG 
Single Output - GNT 400 Series — RoHS Compliant 
12 _ 25 33.3 33.3 A24114 _ A19991 = = 271-2483-ND 410.00 331.16 264.52 227.78 |GNT412ABG 
12 _ 25 33.3 33.3 A24114 _ A19991 = = 271-2484-ND 472.50 381.63 304.84 262.50 | GNT412CBEG 
12 _ 25 33.3 33.3 A24114 _ A19991 = = 271-2485-ND 442.50 357.50 285.48 245.83 |GNT412ABTG 
24 _— 12.5 16.7 16.7 A24114 — A19991 — _ 271-2486-ND 410.00 331.16 264.52 227.78 |GNT424ABG 
24 _ 12.5 16.7 16.7 A24114 _ A19991 _ _ 271-2487-ND 251.74 239.16 226.57 213.99 | GNT424CBEG 
24 _— 12.5 16.7 16.7 A24114 = A19991 — = 271-2488-ND 442.50 357.50 285.48 245.83 |GNT424ABTG 
400 4.00 x 7.00 x 1.50 
28 os 10.7 14.3 14.3 (101.60 x177.80'x 88.1) A24114 _— A19991 = = 271-2489-ND 410.00 331.16 264.52 227.78 |GNT428ABG 
28 _ 10.7 14.3 14.3 A24114 = A19991 = = 271-2490-ND 472.50 381.63 304.84 262.50 | GNT428CBEG 
28 _ 10.7 14.3 14.3 A24114 _ A19991 = = 271-2491-ND 442.50 357.50 285.48 245.83 |GNT428ABTG 
48 _— 6.3 8.4 8.4 A24114 = A19991 = _— 271-2492-ND 410.00 331.16 264.52 227.78 |GNT448ABG 
48 _— 6.3 8.4 8.4 A24114 _— A19991 _ = 271-2493-ND 472.50 381.63 304.84 262.50 | GNT448CBEG 
48 _ 6.3 8.4 8.4 A24114 = A19991 — = 271-2494-ND 442.50 357.50 285.48 245.83 |GNT448ABTG 


* Floating fourth output can be referenced as either positive or negative. Amperage Rating Notes for GLC75 and GLC110 Series: * Current A: Rating with unrestricted convection cooling. Total power not to exceed 75W. 
* Current B: Rating with 26cfm forced air cooling. Total power not to exceed 110W. « | Peak: During peak load conditions output regulation may exceed specified limits. + Output 3 is isolated. Can be connected as + or 
- output. + Peak rating or continuous rating with 150 LFM air cooling. § To maintain these regulation conditions, the 5.1V must be at least 1/4 of V2 and not greater than 5 times the V2 current A Requires 5.1V 
to be adjusted within +1% with at least a 0.4A load to maintain regulation on this output. RoHS Compliant 
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el Isolated POL DC/DC Converter Bricks 
POWER PRODUCTS Industry Standard Sizes 


Features: * Remote On/Off * Over Current Protection (OCP) » Short Circuit Protection (SCP) * Under Voltage Lockout (UVLO) 
Electrical Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Remote On/Off: Active High or Low (See data sheet) 


Output | Output | Output | Input ¥ ; P 

Brick | Mounting | Power | Voltage | Current | Voltage Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bel 

Size | Type (W) (Vv) (A) | (vDC) L Ww H Part No. 1 10 25 | Part No. 

1/16 | SMD 60 5 12. |36~75| 1.3 (33.02) | .9(22.86) | .364 (9.24) |507-1382-ND® 23.58 21.82 20.64 |SRSB-50T050G 

1/8 | Thru-Hole | 140 12 12 |36~60| 2.3 (58.42) | .896 (22.76) | .41 (10.41) |507-1121-ND 42.70 39.50 37.37 |07CR-12S12LG 

1/8_| Thru-Hole 85 3.3 25 36 ~ 75 | 2.3 (58.42) | .896 (22.76) | .395 (10.03) |507-1392-ND® 53.50 49.49 46.82 |ORCY-85T03LG 

5 1/8 Brick Thru-Hole Shown 
@ RoHS Compliant 


Dim. in inch (mm) 


Arrowhead Series Non-Isolated 
POL DC/DC Converters 


Electrical Specifications: 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Output Voltage Trim: Voltage set-point 
adjustment with use of a resistor (See data sheet) 


Features: 
* Over Current/Short Circuit Protection (OCP/SCP) Note: All specifications are 
typical at 25°C, unless otherwise noted. 


Bobcat Series Non-lsolated POL DC/DC Converters 


Output Features / Options 
Output | Current Input Input Under | Over-Voltage Tape and Reel 
Voltage | Max. | Voltage | Remote | Voltage Lock-| Protection | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Bel 
Fig.| (VDC) (Aout) (VDC) On/Off | out (UVLO) (OVP) Part No. al 10 25 Part No. 200 Part No. 
Single Output Voltage 
1 1.8 12 3.0 ~ 5.5 x x = 507-1141-5-ND 15.30 14.16 13.39 = = V7AH-12F1800 
1 5.0 1.5 3.0 ~ 3.6 = = x 507-1379-5-ND@t 11.70 10.83 10.24 = = VRAH-02C50B0 
1 12 0.8 3.0 ~ 3.6 = = x 507-1145-5-ND 12.50 11.57 10.94 = = V7AH-01CX200 
1 15 0.6 3.0 ~ 3.6 = = x 507-1146-5-ND 12.50 11.57 10.94 = = V7AH-01CX500 
Adjustable Output Voltage 

1 | 09~3.3 8 4.5~5.5 x xX = 507-1148-5-ND 13.90 12.86 12.17 = = V7AH-08B1A00 

0.9 ~ 3.3 4.5~5.5 x xX _— 507-1131-1-ND 13.90 12.86 12.17 507-1131-2-ND 2085.00 S7AH-08B1A0R 
2 | 09~3.3 8 4.5~5.5 x xX = 507-1377-1-ND@ 13.90 12.86 12.17 507-1377-2-ND® 2085.00 SRAH-08B1A0R 

Wide Range Input Voltage — RoHS Compliant 
2 1.2 3 4.5 ~ 32 x xX _ 507-1373-5-ND 13.90 12.86 12.17 = = SRAH-03H1200 
2 2.5 3 4.5 ~ 32 x xX _ 507-1374-5-ND 13.90 12.86 12.17 = _ SRAH-03H2500 
1 3.3 3 4.9 ~ 32 x xX = 507-1380-5-ND 13.90 12.86 12.17 = = VRAH-03H3300 
2 3.3 3 4.9 ~ 32 x x = 507-1375-1-ND 13.90 12.86 12.17 507-1375-2-ND 2085.00 SRAH-03H330R 
1 5 3 8 ~ 32 x xX = 13.90 12.86 12.17 = = VRAH-03H5000 
2 5 3 8 ~ 32 x xX _— 507-1376-1-ND 13.90 12.86 12.17 507-1376-2-ND 2085.00 SRAH-03H500R 
@ RoHS Compliant t+ Burst/skip mode disabled 


Electrical Specifications: H 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Output Voltage Trim: Voltage set-point adjustment with use of a resistor (See data sheet) 
Features: 
¢ Input under voltage lockout (ULVO) » Over Current/Short Circuit Protection (OCP/SCP) * Output voltage sequencing — These modules include a 
sequencing feature that enables users to implement various types of output voltage sequencing in an application. This is accomplished via an additional << L 
sequencing pin. When the sequencing feature is not used, tie the SEQ pin to the input voltage. WY Or a 
Note: All specifications are typical at 25°C, unless otherwise noted. 
Output Input Features / Options 
Output Output Current Voltage Over Temp. Dimensions 
Power | Voltage Max. Range Remote Protection Inch (mm) Digi-Key Price Each Bel 
Max. (W)| (VDC) (Aout) (VDC) Sense (OTP) L Ww H Part No. 1 10 25 Part No. 
15 0.75~5 3 8.3 ~ 14 = = 0.8 (20.3) 0.45 (11.4) 0.251 (6.4) |507-1388-ND@ 8.50 7.87 7.44 SRBA-03A1A0G 
30 0.75~5 6 4.5~14 = = 0.8 (20.3) 0.45 (11.4) 0.251 (6.4) |507-1162-ND 11.70 10.83 10.24 S7BA-06E2ALG 
30 0.75~5 6 45~14 _ = 0.8 (20.3) 0.45 (11.4) 0.251 (6.4) |507-1378-ND@ 11.70 10.83 10.24 SRBA-06E2ALG 
30 0.75~5 6 8.3 ~ 14 = Xx 0.8 (20.3) 0.45 (11.4) 0.251 (6.4) | 507-1163-ND 11.70 10.83 10.24 S7BA-06A2ALG 
33 0.75 ~ 5.5 6 8.3 ~ 14 = = 0.8 (20.3) 0.45 (11.4) 0.251 (6.4) | 507-1389-ND@ 11.70 10.83 10.24 SRBA-06A2A0G 
50 0.75~5 10 8.3 ~ 14 x x 1.3 (33.02) 0.53 (13.46) 0.315 (8) 507-1390-ND® 15.00 13.88 13.13 SRBC-10A2A0G 
80 0.75 ~5 16 8.3 ~ 14 x 1.3 (33.02) 0.53 (13.46) 0.315 (8) 507-1391-ND® 17.90 16.56 15.67 SRBC-16A2A0G 
@ RoHS Compliant 


Non-Isolated POL 
DC/DC Converters 


Features: * Over current and short circuit protection (OCP/SCP) * Remote 
on/off * Power good signal (VRP1 and VRP2 series) »* Auto-track 
sequencing (ORLB series) * Margin up/down controls (ORLB series) 
Specifications: * Operating temperature range: 0°C ~ 70°C * Output 
voltage trim (See data sheet) 


Features / Options 
Output Input Under Over F 
Output Output | Current Input Voltage Voltage Dimensions : 
Power | Voltage Max. Voltage Lockout | Protection Inch (mm) Digi-Key Price Each Bel 
Fig.| Max.(W) | (VDC) | (Aout) (VDC) (UVLO) (OVP) L Ww H Part No. 1 10 25 Part No. 

1 50 59 ~ 5.1 10 4.5 ~ 13.8 xX = -65 (16.51) -A1 (10.41) -32 (8.13) | 507-1384-ND 9.50 8.79 8.32 VRAE-10E1A0G 
2 100 59 ~ 5.1 20 4.5 ~ 13.8 _ x -51 (15.49) 1.45 (36.83) .4(10.15) |507-1387-ND 19.70 18.23 17.24 VRP1-20E1A0G 
3 200 0.6~5 40 5 ~ 13.8 _ x 1.1 (27.94) 1.45 (36.83) .377 (9.58) | 507-1383-ND 35.70 33.03 31.24 VRP2-40E1A0G 
4 79 0.8 ~ 3.6 22 4.5~5.5 xX = 1.495 (37.97) .87 (22.1) -354 (9.00) | 507-1385-ND 20.80 19.24 18.20 ORLB-22B1A0G 
5 20 0.8 ~ 3.3 6 4.5~5.5 xX = -87 (22.1) -495 (12.57) -354 (9.00) |507-1386-ND 14.80 13.69 12.95 ORLE-06B1A0G 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Board-Mount DC-DC Converters 


power-oM 


NSA Changing the Shape of Power 


Analog and Digital DC-DC Conversion and Management Solutions for Distributed Power and Intermediate Bus Architectures 

Power-One offers one of the industry's broadest ranges of high power density board-level DC-DC products: DPA bricks and IBA bus converters from 1/16 to 1/2, analog 
POL converters, and feature rich digital power solutions that seamlessly integrate power conversion and management. Industry-leading efficiencies, and advanced thermal- 
management techniques, increase current densities, reduce power consumption, and provide more power in elevated-temperature environments. 


Isolated DC-DC Products — DPA Bricks, IBA Bus Converters, and Non-Bricks 
Power-One’s isolated DC-DC converters provide: High efficiencies and power densities, ultra-low profiles, wide-input voltage ranges, high input-transient withstand capabilities, 
and start-up into prebiased loads. DOSA compliant and dedicated bus-converter models are available. 


Z-One® Digital Power Seamlessly Integrates POL Power Management and Conversion 

Z-One Digital Power achieves an unprecedented level of power-system integration to enable reduced power system component counts, sophisticated power management 
capabilities, and improved reliability, cost, and power density. 

Z-POL™ converters are available in hardware configurable and bus programmable versions. Wide input, and user-defined output, ranges decrease the number of models in 
inventory. 

Z-Series Digital Power Managers can control up to 32 components, including up to four analog devices such as fans, VRMs, POLs, and linear regulators. 


Analog POL Converters 
These robustly-designed products are available with industry-standard form factors and trim equations. Other features include: High current densities, wide Vout adjustment 
ranges, and extended temperature range operation. 


Output Output | Input Voltage 5 Output Output | Input Voltage F 
Voltage | Current Range _| Digi-Key Price Each Power-One Voltage | Current Range _| Digi-Key Price Each Power-One 
(v) (A) (VDC) | Part No. 1 10 25 50 | Part No. (v) (A) (VDC) | Part No. 1 10 25 50 _| Part No. 
Single Output 5 4 18~36 | 179-1037-ND 133.46 128.40 121.44 115.12 | DFA20E24S5 
33 0.9 9-36  |179-2188-ND 34.43 33.75 33.08 32.40 | NVSO.9CE-M6 12 1 3~16 — |179-1054-ND 115.50 112.25 108.26 103.00 | DGP12U5S12 
33 09 18-75 | 179-2187-ND 31.88 31.25 30.63 30.00 |NVSO.9EE-M6 5 3 20~60 | 179-1027-ND 71.00 68.00 65.00 60.01 | DFC15U48S5 
5 07 18-75 |179-2351-ND@ | 51.84 47.52 43.20 38.88 | NVSO.7EG-M6G 5 3 18~36 | 179-2124-ND@ | 66.00 62.75 59.50 56.00 | LESO15YG 
5 0.15 4.5~5.5 |179-1068-ND 18.15 17.60 17.05 15.68 |DSP1N5S5 5 3 36~75 | 179-2131-ND@ 57.38 56.25 55.13 54.00 | LES015ZG-3N 
7 0.14 45~5.5 |179-1069-ND 18.15 17.60 17.05 15.68 |DSP1N5S7 12 1.25 18~36 | 179-2126-ND@ | 83.38 79.64 74.75 71.31 | LESO1SYH 
12 0.08 4.5~5.5 |179-1070-ND 18.15 17.60 17.05 15.68 |DSP1N5S12 5 4 36~72 /179-2136-ND | 104.22 99.55 93.44 89.13 | IESO20ZG-A 
14 0.07 45-55 |179-1071-ND 18.15 1760 17.05 15.68 |DSPINSS14 18 40.0 36~75  |179-2249-ND 102.00 100.00 98.00 96.00 |HLS40ZB-NT 
15 0.065 | 45~55 |179-1072-ND 18.15 17.60 17.05 15.68 |DSP1N5S15 25 30.0 36~75  |17S-2246-NDI | 102.00 100.00 98.00 96.00 | HLS302D-NT 
17 0.06 45-55 |479-1073-ND 1815 1760 17.05 1.68 |DSPINSS17 33 30.0 36~75 |179-2247-ND 148.50 129.80 115.50 107.80 |HLS30ZE-NT 
as 15 ja=72 \aeaeonaein 7100. (7.00 Bat coon: (ANSOTEEANS 15 30.0 36~75 |179-2218-ND 103.03 98.55 94.44 90.67 | @48T30015-NBBO 
aa a 3275 RetoOTOmD 67005700" “San 80 00; ANSDAZENG 2.50 30.0 36~75  |179-2220-ND 103.03 98.55 94.44 90.67 | @48T30025-NBBO 
a a6 ap-75 WOOREOREMEA 6015 56.24 51.00 48.77 |ANSOS7E-MeG 3.30 30.0 36~75 |179-2221-ND 103.03 98.55 94.44 90.67 | @48T30033-NBBO 
; 50 aa-75 Weeeeenin simi. <e5i00.. Jeno ANGORA 1.20 30.0 36~75 |179-2222-ND 430.30 124.64 119.44 114.68 |QL48T30012-NBBO 
95 an ag.75  |Menncoutn spp agin. AAO AOOnn  NInSOazOSNe 1.50 15.0 36~75 |179-2213-ND 7576 72.46 69.44 66.67 |SQ48T15015-NBBO 
a4 a0 38-75 momenta 53 Api 4800. < ako’ Anan | NDBAESE ME 1.80 15.0 36~75  |179-2214-ND 75.76 72.46 69.44 66.67 |SQ48T15018-NBBO 
2.50 15.0 36~75 | 179-2215-ND 75.76 72.46 69.44 66.67 )SQ48T15025-NBBO 
5 2.0 36~75 |179-2190-ND 53.00 48.00 44.00 40.00 |NDS02ZG-M6 
3.30 15.0 36~75 |179-2216-ND 75.76 72.46 69.44 66.67 |SQ48T15033-NBBO 
1.2 3.0 4.5~5.5 |179-2197-ND 16.58 1625 15.93 15.60 |SISO3VY 
5.0 10.0 36~75  |179-2212-ND 75.76 72.46 69.44 66.67 )SQ48T10050-NBBO 
15 3.0 45~5.5 |179-2193-ND 14.03 13.75 13.48 13.20 |SISO3VA 
3.30 10.0 36~75 |179-2360-ND@wv| 46.00 41.00 36.00 33.00 | SSQE48T10033-NABOG 
25 3.0 45~5.5 |179-2195-ND 14.03 13.75 13.48 13.20 |Siso3vo 
3.30 20.0 36~75 |179-2361-ND@wv| 54.35 48.92 43.48 40.22 | SSQE48T20033-NABNG 
33 3.0 45~5.5 |179-2196-ND 14.03 13.75 13.48 13.20 |SISO3VE 
3.30 15.0 36~75 |179-2363-ND@wv| 48.00 43.00 38.00 35.00 | SSQE48T15033-NAAOG 
33 5.0 36~75  |179-2206-ND 53.00 48.00 44.00 40.00 |RDSO5ZE-M6 
33 15 34~75  |179-2143-ND 429.25 125.40 121.55 119.08 | HBSO50ZE-ANT 
5 4.0 36~75 |179-2204-ND 53.00 48.00 44.00 40.00 |RDS04ZG-M6 
33 30 34~75 |179-2153-ND 168.88 166.03 163.20 160.03 |HBS100ZE-ANT 
25 6.0 36~75 |179-2202-ND 77.00 68.00 65.00 60.01 |RFS06ZD-M6 
5 10 34~75 |179-2144-ND 429.25 125.40 121.55 119.08 | HBSO50ZG-ANT 
15 7.0 45~5.5 |179-2198-ND 16.58 1625 15.93 15.60 |SISO7VA 7 oT ap078  aatoaann S600: aL ldn 77etns S70r ROA 
1 i 45-55 ND 1608) dB 2a tae 218,60) SISCINE 12 8.30 34~75  |179-2155-ND 168.88 166.03 163.20 160.03 | HBS100ZH-ANT 
ca 70 | 45-55 He ND VSB) 16:25) 15193) 18:60! /S1S0/V0 33 15 18-36 |179-2162-ND ‘| 187.85 177.73 164.45 154.33 | QESOSOYE-A 
a 70 | 45-55 ieerD NG58 16-25" 15.93" 15.60 |SISO7VE 33 15 36-75 |179-2163-ND | 187.85 177.73 164.45 154.33 | QESOSOZE-A 
5 q a tim St) 92.66 88.87 85:07 81.91 | DFABUIZS5 25 15 36-75 |179-2168-ND | 109.97 107.82 105.66 103.50 | QBSO38ZD-ANT 
5 1 20~60 | 179-1008-ND 92.66 88.87 85.07 81.91 | DFABU48S5 5 20 36~75 |179-2173-ND | 105.83 10375 101.68 99.60 |QBS100ZG-ANT 
15 0.4 9-27 | 179-1007-ND 92.66 88.87 85.07 81.91 | DFABU12S15 1.80 60.0 36-75 |179-2243-ND 152.95 151.80 150.66 147.20 | HHS60ZB-NT 
5 12 3.5~16 /179-1001-ND 71.00 68.00 65.00 60.01 | DFC6USS5 2.50 60.0 36~75 |179-2244-ND 152.95 151.80 150.66 147.20 | HHS60ZD-NT 
5.2 1.2 3.5~16 |179-1002-ND 44.88 44.00 43.12 42.24 | DFCBUSS5.2 3.30 60.0 36~75 |179-2245-ND 152.95 151.80 150.66 147.20 | HHSGOZE-NT 
12 0.5 3.5~16  |179-1003-ND 71.00 68.00 65.00 60.01 | DFC6U5S12 25 6.2 3.0~3.6 | 179-2181-ND 46.00 44.00 42.00 39.00 | SIP302.5LT 
5 2 9~18 179-1011-ND 90.45 88.55 86.34 84.45 |DFC10E12S5 5 4 3.0~4.0 |179-2185-ND 58.19 55.55 52.90 48.93 | SIP305 
5 2 18~36 | 179-1012-ND 90.45 88.55 86.34 84.45 | DFC10E24S5 24 6 45~5.5 |179-2182-ND 58.19 55.55 52.90 48.93 | SIP502.1LT 
12 0.9 9-18  |179-1014-ND 90.45 88.55 86.34 84.45 |DFC10E12S12 3.3 6 45~5.5 |179-2184-ND 58.19 55.55 52.90 48.93 | SIP503.3LT 
12 0.9 18-36 | 179-1016-ND 90.45 88.55 86.34 84.45 |DFC10E24S12 Dual Output 
15 07 18-36 |179-1017-ND 90.45 88.55 86.34 84.45 | DFC10E24S15, 3.27/5.20| 1.0/1.0 | 38~75 | 179-2208-ND 67.00 57.00 53.00 50.00 / RNDO2ZGE-m6 
5 2 36~72 | 179-1013-ND 90.45 88.55 86.34 84.45 |DFC10E48S5 +12 0.42 36~75 |179-2207-ND 67.00 57.00 53.00 50.00 | RNDO.8ZHH-M6 
12 11.0 36~75 |179-2223-ND 52.80 51.70 50.60 49.50 |QBC11ZH-NT 45 +0.85 9~36 |179-1021-ND 90.45 88.55 86.34 84.45 | DFC10U24D5 
25 15.0 36~75 |179-2225-ND 83.16 76.23 69.31 63.53 | QLS15ZD-NT +12 +04 9~36 | 179-1022-ND 90.45 88.55 86.34 84.45 | DFC10U24D12 
5 20.0 36 ~ 75 179-2227-ND 112.53 108.90 106.49 100.43 | QLS20ZG-NT +15 +0.32 9~ 36 179-1023-ND 90.45 88.55 86.34 84.45 |DFC10U24D15 
15 50.0 36~75 |179-2234-ND 185.96 184.18 182.41 178.87 |QHS5OZA-NT #15 20.33 18~72 | 179-1026-ND 90.45 88.55 86.34 84.45 | DFC10U48D15 
18 40.0 36~75 |179-2231-ND 169.05 167.44 165.83 162.61 |QHS40ZB-NT +12 40.5 3.5~16 |) 179-1057-ND 115.50 112.25 108.26 103.00 | DGP12U5D12 
25 40.0 36~75 |179-2232-ND | 185.96 184.18 182.41 178.87 | QHS40zD-NT +12 +£0.85 9~18 — |179-1045-ND 133.46 128.40 121.44 115.12 |DFA20E12D12 
33 40.0 36-75 |179-2233-ND | 135.00 118.00 105.00 98.00 |QHS40ZE-NT +15 +04 3.5~16 | 179-1058-ND 115.50 112.25 108.26 103.00 |DGP12U5D15 
hes id | Vv NEW! @ RoHS Compliant §600mA Note: “N” in suffix of part number denotes 
7 by vee re EE) ASSAD EOD ose Uh niioae | eneDeleee Negative Logic; “3” in suffix of part number denotes Trim and Enable (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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s™. a 
Power-0@—— __Board-Mount DC-DC Converters (cont) 


Changing the Shope of Power 


Output Output | Input Voltage . Output Output | Input Voltage 3 
Voltage | Current Range _| Digi-Key Price Each Power-One Voltage | Current Range _| Digi-Key Price Each Power-One 
(V) (A) (VDC) Part No. 1 10 25 50 | Part No. (V) (A) (VDC) Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
+15 +0.7 9~18 179-1046-ND 133.46 128.40 121.44 115.12 |DFA20E12D15 5.0/3.3 8/12 34~75 | 179-2159-ND 190.70 185.36 182.11 178.85 | HBDO40ZGE-A 
5.0/3.3 12/15 34~75 | 179-2161-ND 156.50 138.00 127.75 119.75 | HBDOGOZGE-A 
+15 40.7 18~36 | 179-1049-ND 133.46 128.40 121.44 115.12 |DFA20E24D15 
1.80/2.50] 15.0 36~75 | 179-2237-ND 62.92 62.03 60.24 59.35 | QD48T018025-NBBO 
#5) 20.075 | 45-55 eID TREND“ 1F60.” 17-08: 95.58; DSPANSDS: 1.80/3.30} 15.0 36~75 | 179-2236-ND | 125.76 120.29 115.28 110.68 |QD48T018033-NBBO 
#12 +£0.04 4.5~5.5 |179-1076-ND 18.15 17.60 17.05 15.68 |DSP1N5D12 3.30.5.0 15.0 36~75 | 179-2238-ND 125.76 120.29 115.28 110.68 | QD48T033050-NBBO 
414 40.035 45-55 |179-1077-ND 4815 1760 17.05 15.68 |DSP1N5D14 3.3/2.5 | 25/25 36~72 | 179-2175-ND 165.43 162.19 158.95 155.70 | TQD085ZED-AN 
5.0/3.3 | 20/25 36~72 | 179-2177-ND 188.38 184.69 181.00 177.30] TQD100ZGE-AN 
415 40.033 4.5~5.5 |179-1078-ND 18.15 17.60 17.05 15.68 |DSP1N5D15 A 
Triple Output 
+17 +0.030 45~5.5  |179-1079-ND 18.15 17.60 17.05 15.68 | DSP1NSD17 5415 /2.520.250| 18~36 | 179-1062-ND§ 135.36 130.30 124.92 118.29 | DGP20E24T5/15 
5.0/3.3 20/20 36 ~ 72 179-2240-ND 134.90 132.25 129.61 126.96 |HHD20ZGE-N Vv NEW! @ RoHS Compliant § 600mA Note: “N” in suffix of part number denotes Negative Logic; “3” in 
suffix of part number denotes Trim and Enable 


NEW! Z-One® Digital Power Hardware Configurable “No-Bus” POL Converters 


The ZY Series is an intelligent, fully programmable step-down point-of-load DC-DC module integrating digital power 
conversion and power management. The ZY series completely eliminates the need for external components for 
sequencing, tracking, protection, monitoring, and reporting. Features: « Wide programmable output voltage range 


® 
DigiReel 
* Output voltage margining * Overcurrent and overtemperature protections 


* Overvoltage and undervoltage protections ¢ Tracking during turn-on and turn-off with guaranteed slew rates 
* Programmable feedback loop compensation * Enable control ¢ Flexible fault management and propagation 


Output Voltage | Output | Input Voltage _ Tape & Reel¢ Output Voltage | Output | Input Voltage ; Tape & Reel$ 
Range Current! Range —_| Digi-Key Price Each Pricing Power-One Range Current! Range —_| Digi-Key Price Each Pricing Power-One 
(Vv) (A) (VDC) Part No. al 10 25 50 Part No. (V) (A) (VDC) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
High Efficiency Ultra Wide Input 
a5~85 | 5] ant Ty 84 sta ars] arte os-s5 | is | 3.14 frreauorinot|2017 1264 t869| e060  |zviorseTa 
05-55 | 10 8-14 eee 116 10.72 10.34 — (2721106 05-55 | 15 3-14 |179-2408-4-ND+ | 20.17 1950 1212] 89600  |zv1115G-T3 
0.5 ~ 3.65 40 8~14  |179-2400-ND | 20.60 19.91 19.09 — — |2y2140G 05~5.5 20 3~14 | 179-2409-1-NDt | 21.82 21.09 20.22 969.50 _|Zv1120G-T3 
05-275 | 60 | 8-14 |179-2401-ND | 25.75 24.89 23.86 —__|zvar60c For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Cut Tapa 
NEW! Z-One® Bus Programmable POL Digi@Reel® 


Bus-Programmable POL Solutions provide a wide range of advantages, including: * Open architecture 
based on industry standard 12C interface Extremely scalable - provides up to 32 programmable outputs 
* Significant reduction in the number of unique models in inventory * Reduced component count improves 


cost, reliability, and power density * GUlI-driven configuration and simulation simplifies power system 
development, accelerating time to market * Digital Power Manager controls up to 32 digital POLs, and up to 4 
third-party components ° Fully-integrated solution eliminates component incompatibility 


Output Voltage | Output | Input Voltage : Tape & Reel¢ Output Voltage | Output | Input Voltage 2 Tape & Reel¢ 
Range Current} Range _| Digi-Key Price Each Pricing —_| Power-One Range Current} Range _| Digi-Key Price Each Pricing | Power-One 
(V) (A) (VDC) Part No. ‘J 10 25 50 Part No. (V) (A) (VDC) Part No. a 10 25 50 Part No. 
High Efficiency Ultra Wide Input 
0.5 ~ 5.5 7 3~14 179-2410-1-ND¢|) 14.33 13.85 = 13.28 637.00 ZY7007LG-T3 
0.5 ~ 5.5 5 8-14 | 179-2402-ND 9.44 913 8.75 — 12781056 05~5.5 10 3~13.2 ]179-2411-1-NDt| 17.68 17.09 16.38 | 78550 |ZY7010LG-13 
0.5 ~ 5.5 10 8~14 179-2403-ND 11.16 10.79 10.34 - ZY8110G 0.5 ~ 5.5 15 3~13.2 | 179-2412-1-NDt) 2017 19.50 18.69 896.00 ZY7015LG-T3 
= . rm i as 0.5 ~ 5.5 15 3~13.2 | 179-2413-1-NDt) 2017 19.50 18.69 896.00 ZY7115LG-T3 
Ope ee 40 al ty eneo. 188 a eelane 0.5 ~ 5.5 20 3~ 13.2 |179-2414-1-NDt| 21.82 21.09 20.22 969.50 ZY7120LG-T3 
0.5 ~ 2.75 60 8~14 179-2405-ND 25.75 2489 23.86 =_ ZY8160G $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Cut Tape 


NEW! Y-Series Analog POL Converters 


Y-Series turnkey POL solutions are available in industry standard form factors that combine 


Features: ¢ Extended input range ¢ Start-up into pre-biased output * No minimum load 


compatibility to established POL footprints and trim equations with enhanced features and performance. required * Programmable output voltage via external resistor * Remote ON/OFF » High reliability, MTBF 
Output Voltage | Output | Input Voltage ? Tape & Reel$ Output Voltage | Output | Input Voltage z Tape & Reelt 
Range Current| Range | Digi-Key Price Each Pricing | Power-One Range Current} Range —_| Digi-Key Price Each Pricing _| Power-One 
(v) (A) (VDC) | Part No. 1 10 25 250 Part No. (Vv) (A) (VDC) | Part No. 1 10 25 250 Part No. 
0.7525 ~ 5.5 5 9.6~14 |179-2365-1-NDf| 8.48 8.12 7.78 1750.00 |YM12S05-G 0.8 ~5.5 25 10 ~ 14 179-2372-ND 23.00 22.25 _ —  |YV12T25-0G 
0.7525~3.63 | 5 3.0~5.5 |179-2366-1-NDt| 848 812 778 1750.00 | YMO5S05-G 0.59 ~ 5.1 3 4.5~13.8 |179-2373-ND 5.95 5.75 _- — | YEV09T03-0G 
0.7525~3.63| 16 | 3.0~5.5 |179-2367-1-NDt| 1439 13.77 1319 | 2968.75 |yso5S16-06 0.59 ~ 5.1 8 | 4.5~13.8 | 179-2374-ND 6.25 6.00 = — _ | YEVO9T06-06 
0.59 ~ 5.1 10 4.5~13.8 |179-2375-ND 11.20 10.80 = — | YEVO9T10-0G 
0.7525~5.5 | 16 | 96~14 |179-2368-1-NDt| 14.39 1377 1319 | 2968.75 | YS12S16-06 0755-55 | 5 06-14 |179-2376-ND 985 942 9.03 —  Jynvi2705-¢ 
0.6 ~ 1.98 60 5~13.8 | 179-2369-ND 27.00 26.00 25.00 —__|YVvo09T60-0G 0.7525 ~ 5.5 10 9.6~14 |179-2377-ND 13.64 13.04 12.50 —  |YNV12T10-0G 
0.7525 ~ 3.63 10 3.0~5.5 |179-2370-1-NDt) 13.33 12.75 = 12.22 2750.00 | YS05S10-0G 0.7525 ~ 5.5 16 9.6~14  |179-2378-ND 18.18 17.39 16.67 — ___|YNV12T16-0G 
0.7525~55 | 10 | 96~14 | 179-2971-1-NDt| 13.33 12.75 12.22 | 2750.00 _|¥S12810-06 | For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Cut Tape 


NEW! Digital Programmable Power Controller 


The ZM7300 is a fully programmable digital power manager that utilizes the industry-standard 12¢ 
communication bus interface to control, manage, program and monitor up to 32 Z-series POL converters and 
4 independent power devices. The ZM7300 series completely eliminates the need for external components 
for power management and programming and monitoring of the Z-One~ POL converters and other industry 
standard power and peripheral devices. Parameters of the ZM7300 series are programmable via the I2C bus 


and can be changed by a user at any time during product development and deployment. 
Features: 

¢ Programs output voltage, protections, optimal voltage positioning, turn-on and turn-off delays and slew rates, 
switching frequency, interleave (phase shift), and feedback loop compensation of the Z-One POL converters. 
¢ User friendly GUI interface for programming, monitoring, and performance simulation. 


Z-One POLs and 
Auxiliary devices Active Number Number Number of Number of Digi-Key Price Each Power-One 
that can be controlled Addresses of Groups of Interrupts Parallel Buses | Auxiliary Devices | Part No. 1 10 25 Part No. 
4 00...03 2 2 2 4 179-2415-ND 8.50 8.21 7.87  |ZM7304G-65501-B1 
8 00...07 2 2 4 4 179-2416-ND 11.93 11.53 11.05 |ZM7308G-65502-B1 
16 00...15 3 3 4 4 179-2417-ND 22.23 21.49 20.60 |ZM7316G-65503-B1 
32 00...31 4 4 8 4 179-2418-ND 27.38 26.47 25.37 |ZM7332G-65504-B1 
Digital Power Controller Kit 
Includes USB adapter and a 4-foot I2C cable 179-2419-ND 380.00/1 ZMO0056-KIT 


CompactPCI® Power Supply 


Fully compliant to the PICMG® 2.11 power interface specification using a standard Positronic 47-pin connector. Patented EDGE™ Technology provides very high output current capacities. At 50°C the 
3U units deliver 40 amps on both the +5 and +3.3 volt outputs. 


Power Output Output Output Output Vin Digi-Key Price Each Power-One 
Watts 1 2 3 4 Range Part No. i 10 25 50 Part No. 
250 5V @ 40A 3.3V @ 40A 12V @ 5.5A -12V @ 2A 90 ~ 264 179-2280-ND 373.28 354.38 340.20 321.30 CPA250-4530G 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Case Size 


Linear Power 


power-one— 


Case Overall Size — Inch (mm) Weight 
. Su lies CBB 11.00 x 4.87 x 3.28 (279.40 x 123.70 x 83.31) 8 Ibs. 
NA Changing the Shape of Power pp D 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 Ibs. 
Features: * Worldwide AC input Capabilities * Meets DCC 15.00 x 4.88 x 4.55 (381.00 x 123.95 x 115.57) 12 Ibs. 
domestic and foreign safety standards: UL, CSA, IEC, E 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 Ibs. 
VDE, BPO, ECMA, CE * Low output ripple * Two hour F 16.75 x 4.88 x 5.00 (425.50 x 123.95 x 127.00) 19 Ibs. 
burn-in AA 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 Ibs. 
Sverwonae ee eet beers eet B 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 Ibs. 
protection modules are offered, each is user adjustable 
from 6.4V ~ 34V. Note: Outputs with factory built-in aa TOONS SL Me cee Box lee 1021432) tals: 
OVP are indicated in the Voltage/Current Rating Chart for BAA 10.25 x 4.00 x 2.95 (260.35 x 101.60 x 74.93) 5 Ibs. 
each model. Cc 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 Ibs. 
General Specifications: * AC Input: 100/120/220/240VAC ce 9:98 4:87-X9.28 (288.25 x 123.70 x 83.31) eps 
+10%, -13%. 47-63Hz. Tolerance for 230VAC operation N 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 Ibs. 


is +15%, -10%. Factory wired for 120V operation. . F F 
* DC Output: Adjustment range +5% minimum. Voltage non-adjustable on “3 terminal regulator” outputs » Line Regulation: International Series Single Output 


+.05% for a 10% line change. Exceptions: +.01% for F case models, +0.5% for all other outputs using “3 terminal 


regulators” * Load Regulation: +.05% for a 50% load change. Exceptions: +.02% for F case models, +0.5% for all other fait Price Each % 
outputs using “3 terminal regulators” * Output Ripple: 5V through 15V models: 5.0mV PK-PK maximum (3.0mV PK-PK Voltage! eee Dig Key 1 10 25 50 Fower- one 
maximum for F case models). 24V through 250V models: 3.0mV PK-PK plus .02% of output voltage, maximum. All “3 BV @ 1.5A* B1179-2301-ND 73.96 72.70 W.75 30.54 |HAS-1.5/OVP-AG 
terminal regulator” outputs: 0.2% PK-PK maximum * Overvoltage Protection: Provided on 5V outputs where indicated. 5V @ 3At* B. |179-2316-ND 51.07 49.68 48.63 46.18 |HB5-3/OVP-AG 
Set at 6.2V +0.4%. Other outputs use optional overvoltage protectors OVP12/OVP12G and OVP24/OVP24G. » Operating 5V @ GAY Cc |179-2325-ND 72.74 70.53 69.58 65.47 |HC5-6/OVP-AG 
Temperature: 0°C ~ 50°C full rated, derated linearly to 40% at 70°C * Efficiency: 5V outputs — 45%, 12V and 15V outputs 5V @ OAT N_ |179-2349-ND 99.30 96.14 94.24 89.18 |HN5-9/OVP-AG 
— 55%, 2aVv through 250V outputs — 60% * Master/Slave Operation: Provided on F models only. For parallel operation 5V @ 12At* D |479-2336-ND 113.98 110.46 108.22 102.46 |HD5-12/OVP-AG 
of up to 6 units. 5V @ 18At* E |179-2344-ND 165.72 160.98 157.50 149.28 |HE5-18/OVP-AG 
Safety Specifications: All models exceed the following safety standards — Leakage Current Line to Ground (maximum): 12V @ 0.9A** B |179-2299-ND 43.31 42.12 44.41 39.09 |HA15-0.9-AG 
0.05mA * Dielectric Withstand Voltage (minimum): Input to Ground — 3750VRMS, Input to Outputs — 3750VRMS, 12V @ 1.7At B |179-2311-ND 43.65 42.39 41.44 39.55 |HB12-1.7-AG 
Outputs to Ground — 500VDC «2 year warranty 12V @ 3.4AtT Cc |179-2321-ND 66.09 64.20 62.94 59.46 |HC12-3.4-AG 
. 12V @ 5.1At N__ | 179-2345-ND 92.66 89.82 87.92 83.49 | HN12-5.1-AG 
Overvoltage Protection 12V@6.8At | D |179-2331-ND 105.95 102.79 100.58 95.20 |HD12-6.8-AG 
FF = 12V @ 10.2A: E |179-2340-ND 145.47 141.05 138.20 130.93 |HE12-10.2-AG 
Voltage Adjustment Range: 6.4 - 33VDC 12V @ el F  |179-2295-ND 253.40 245.85 241.04 228.34 |F15-15-AG 
Maximum Current Rating ; 15V@1.5At | B_ |179-2312-ND 45.23 43.97 43.02 40.80 _ | HB15-1.5-AG 
Model Intermittent Continuous 15V @ 3At C__|179-2322-ND 66.09 64.20. —«62.94 559.46 | HC15-3-AG 
OVP-12G 12.0A 8.0A 15V @ 4.5At N_ /|179-2346-ND 92.66 89.82 87.92 83.49 | HN15-4.5-AG 
OVP-24, OVP-24G 30.0A 20.0A 15V @ GAT D | 179-2332-ND 105.95 102.79 100.58 95.20 |HD15-6-AG 
15V @ 9AtF E |179-2341-ND 145.47 141.05 138.20 130.93 | HE15-9-AG 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Power-One 24V @ 0.5A** B_ | 179-2300-ND 43.96 42.70 41.75 39.54 | HA24-0.5-AG 
Height x Width x Thickness _| Part No. 1 10 25 Part No. 24V @ 1.2At B_ |179-2314-ND 46.17 44.60 43.96 41.43 |HB24-1.2-AG 
1.50 x 1.55 x 0.56 24V @ 2.4At C  |179-2323-ND 66.09 64.20 62.94 59.46 |HC24-2.4-AG 
(38.10 x 39.37 x 14.22) _ | 179-2853-ND 12.34 12.03 11.72 |OVP-12G 24v @ 3.6At | N_ |179-2347-ND 80.11 77.65 76.01 72.19 |HN24-3.6-AG 
2.00 x 2.75 x 0.77 24V @ 4.8At D_ | 179-2333-ND 105.95 102.79 100.58 95.20 |HD24-4.8-AG 
(50.80 x 69.85 x 19.56) _| 179-2854-ND 21.19 20.49 20.22" |OVPR-24G 24v @7.2at | E |179-2342-ND 146.30 141.85 13899 131.68 |HE24-7.2-AG 
24V @ 12At* E 179-2298-ND 253.40 245.85 241.04 228.34 | F24-12-AG 
OVP SELECTION GUIDE 28V @ 1At B_ |179-2294-ND 46.18 44.60 43.96 41.43 | HB28-1-AG 
Model Case Size OVP Modules Required 28V @ 2At C  |179-2324-ND 66.09 6420 62.94 59.46 |HC28-2-AG 
Single B,C.N,D (1) OVP-12, OVP-12G 28V @3At | N_ |179-2348-ND 92.66 89.82 87.92 83.49 | HN28-3-AG 
Output EF (1) OVP-24, OVP-24G 28V @ 4At D_ |179-2334-ND 105.95 102.79 100.58 95.20 |HD28-4-AG 
= 48V @ 0.5A B_ |179-2315-ND 53.12 51.55 50.28 47.75 |HB48-0.5-AG 
Dual AA, B, BB, CC (1) OVP-12, OVP-12G protects both outputs 48V @ 3At D | 179-2335-ND 712.58 109.11 106.90 101.20 |HD48-3-AG 
Output E (1) OVP-24, OVP-24G protects both outputs 48V @ 4At E |179-2343-ND 158.76 154.03 150.86 142.96 |HE48-4-AG 
pone eee (1) OVP Re aah pomniey * Overvoltage protection provided, set at 6.2V +0.4V ** Adjustable outputs: HA15-0.9-AG: 12-15V; HA24- 
P , roug! OUIpUtS: 0.5-A/HA24-0.5-AG: 24-28V; F24-12-AG: 24-28V + Remote sense provided 


International Series Dual Output 


Case | Digi-Key Price Each Power-One 
Output #1 Output #2 Size Part No. 1 10 25 50 Part No. 
+15V @ 0.4A§ -15V @ 0.4A§ B 179-2306-ND 49.32 47.73 46.78 44.23 HAD15-0.4-AG 
+12V @ 0.4A§ -12V @ 0.4A§ B 179-2305-ND 49.32 47.73 46.78 44.23 HAD12-0.4-AG 
+12V @ 1A or+15V @ 0.8At -12V @ 1A or-15V @ 0.8A or -5V @ 0.4At AA 179-2302-ND 57.66 56.06 54.78 51.90 HAA15-0.8-AG 
+12V @ 1.7A or +15V @ 1.5AT -12V @1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7AT BB 179-2318-ND 72.93 70.71 69.76 65.64 HBB15-1.5-AG 
+12V @ 3.4A or +15V @ 3At -12V @ 3.4A or -15V @ 3AT cc 179-2328-ND 133.85 129.85 127.31 120.40 HCC15-3-AG 
5V @ 2A*t 12-15V @ 0.5A AA 179-2304-ND 66.09 64.20 62.94 59.46 HAA512-AG 
5V @ 3A*t 12-15V @ 1.25A BB 179-2320-ND 79.39 77.18 75.28 71.49 HBB512-AG 
5V @ 6A*T 12-15V @ 2.5A cc 179-2330-ND 125.56 121.77 119.24 113.23 HCC512-AG 
24V @ 1.2A -24V @ 1.2A BB 179-2319-ND 84.00 82.67 81.34 76.01 HBB24-1.2-AG 
12V @ 5A or 15V @ SAT -12V @ 5A or -15V @ 5At E 179-2339-ND 179.52 173.91 170.29 161.37 HDD15-5-AG 
24V @ 0.6V -24V @ 0.6A AA 179-2303-ND 61.31 59.47 58.52 55.36 HAA24-0.6-AG 
24V @ 2.4A -24V @ 2.4A cc 179-2329-ND 127.77 123.97 121.44 115.12 HCC24-2.4-AG 


* Overvoltage protection provided, set at 6.2V +0.4%. Remote sense provided 4 Isolated outputs, can be referenced as + or- § Non-adjustable 3 terminal regulator 


International Series Triple Output 


Case | Digi-Key Price Each Power-One 
Output #1 Output #2 Output #3 Size | Part No. J 10 25 50 Part No. 
5V @ 2A*t 12to 15V @ 0.4A -12 to 15V @ 0.4A or -5V @ 0.4A AA |179-2350-ND 72.93 70.71 69.44 65.64 HTAA-16W-AG 
5V @ 3A*tE 12V @ 1A or 15V @ 0.8At -12 @ 1A or-15V @ 0.8A or -5V @ 0.4At BAA | 179-2317-ND 100.58 97.42 95.52 90.46 HBAA-40W-AG 
5V @ 6A*t 12 to 15V @1.0A -12 to 15V @ 1Aor-5V @ 0.4A D 179-2326-ND 116.60 113.20 111.02 105.13 HCAA-60W-AG 
5V @ 12A*tt 12V @ 3.4A or 15V @ 3At -12V @ 3.4A or -15V @ 3AT DCC | 179-2338-ND 213.84 207.57 203.28 192.39 HDCC-150W-AG 
5V @ 6At 12V @ 1.7A or 15V @ 1.5At -12V @ 1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7ATF CBB |179-2327-ND 139.30 135.18 132.32 125.34 HCBB-75W-AG 


* Overvoltage protection provided, set at 6.2V +0.4%. + Remote sense provided + Isolated outputs, can be referenced as + or - 


Input Filter Modules — FC100 Series 


Fig. 2 475 Fig. 3 1.7 (43.18) 
@.40 (1.02) F ae ts 78) | 9.40 (1.02) 102 (.51 
15 (3.8) (12.07) 4 17 (43); : 70(1778) |, I (1.02) ( 
| (31.12) "| 17 (4.3) 6 ‘i 7 46 
| | .20 (5.08) (11.7) 
78 ! fee .20 (5.08) > 
tavin (1981) 4 13 20(5.08) + Vin 6.-VOut 
; it : g i : 8 Vin 7.-V Out 
5 eroune To | i fe. “E12 Bottom View fi Bottom View .+V In 8. +V Out 
4. +V Out 5. atte . 44 (11.2) -4Vin 9. 4V Out 
5.-V Out 40 (10.2) + — 2.0 (50.8) ——| |___905 (62.1) —4 . Ground 
FC100 industry standard series of input filter modules Operating | Insertion Loss | Insertion Loss Typical Price Each 
provide up to 30dB of common mode and differential mode Current | Differential Mode | Common Mode | Resistance | Digi-Key Power-One 
filtering at 500kHz. The FC100 series are optimized for | Fig. | (Amps) (dB) (dB) (mo) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
operation with IPD’s converters. The filters can be operated 
with up to 100VDC source and have 1000VDC of insolation. 1 5 28 30 27 179-2282-ND 13.86 13.37 12.87 12.38 | FC100V5A-G 
Features: * Meet class B conducted limits * PCB mountable 2 10 31 28 17 179-2283-ND 17.11 16.63 15.89 15.16 |FC100V10A-G 
*CM and DM filtering « Industry standard pinout * -40°C ~ 7 4 j 
100°C case operation » Input frequency 100Hz 3 20 26 32 6.6 179-2284-ND 26.81 25.03 23.24 21.45 |FC100V20A-G 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2558 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


powey-one— Switching Power Supplies 


Changing the Shape of Power 


GENERAL FEATURES: 


Safety agency approved: UL recognized, CSA certified, and TUV Essen certified. * Power Fail Warning Signal. 100% test, inspection and burn-in. * Overload Protection * Overvoltage 


Protection * Overtemperature Protection AC Input, Automatic selecting: 90-264VAC, 47-63Hz single phase Temperature Rating: 0°C ~ 50°C * Two Year Warranty 


BLP Series The BLP40/55 Series’ economical and compact construction provides single or three-output AC-DC power conversion to meet the requirements of networking and data 
communications systems, as well as commercial and industrial configurations. FEATURES: « Industry Standard 3” x 5” footprint * CE marked to Low Voltage Directive * Main Output 


Remote Sense 


MPB-80 Watts with PFC FEATURES: * 65 Watts convection cooled, 80 Watts with 300 LFM forced air * Power factor correction meets EN61000-3-2 * High 3.3V and 5V current 
capabilities available * CE Marked to the LVD * Autoranging AC input, 85-264VAC * Overvoltage protection on the main output ¢ Isolated V3 can be used as a plus or minus output. 


U-Channel 


4 
N 
N 
N 


Ni 
BLP/PLP/MAP SERIES — Single Output 8 
Nom. Min. : 
Output Power | Current Load Input Output Dimensions Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Watts) (A) (A) Housing Housing Contacts Inches (mm) Configuration _| Part No. 1 10 25 Part No. 
BLP Series — RoHS Compliant 
5V 40 8 = WM2123 WM2126 WM2313 5.00 x 3.00 x 1.23 (127.00 x 76.20 x 31.20) Board Only 179-2266-ND 45.00 42.00 39.00 | BLP55-1005G 
12V 40 3.3 _ WM2123 WM2126 WM2313 5.00 x 3.00 x 1.23 (127.00 x 76.20 x 31.20) Board Only 179-2265-ND 45.00 43.00 40.00 | BLP55-1012G 
24V 40 1.6 = WM2123 WM2126 WM2313 5.00 x 3.00 x 1.23 (127.00 x 76.20 x 31.20) Board Only 179-2267-ND 38.86 37.14 35.41 | BLP55-1024G 
MAP Series 
5V 40 8 — WM2103 WM2108 WM2300 6.00 x 3.27 x 1.60 (152.40 x 83.06 x 40.64) U-Channel 179-2020-ND 127.00 119.00 112.00 | MAP40-1005 
5V 40 8 - WM2103 WM2108 WM2300 5.00 x 3.00 x 1.25 (127.00 x 76.20 x 31.75) Board Only 179-2001-ND 74.00 69.00 64.00 | MAP42-1005 
12V-15V 40 3.4 — WM2103 WM2108 WM2300 5.00 x 3.00 x 1.25 (127.00 x 76.20 x 31.75) Board Only 179-2002-ND 74.00 69.00 64.00 |MAP42-1012 
24V-28V 40 1.4 — WM2103 WM2108 WM2300 5.00 x 3.00 x 1.25 (127.00 x 76.20 x 31.75) Board Only 179-2003-ND 74.00 69.00 64.00 | MAP42-1024 
12V-15Vt 55 5.0 _ WM2103 WM2108 WM2300 6.00 x 3.27 x 1.60 (152.40 x 83.06 x 40.64) U-Channel 179-2081-ND 140.00 131.00 123.00 | MAP55-1012 
24V-28VT 55 25 — WM2103 WM2108 WM2300 6.00 x 3.27 x 1.60 (152.40 x 83.06 x 40.64) U-Channel 179-2082-ND 140.00 131.00 123.00 | MAP55-1024 
12V-15Vt 130 12 = WM2103 WM2108 WM2300 8.50 x 4.50 x 2.00 (215.90 x 114.30 x 50.80) U-Channel 179-2080-ND 276.00 260.00 244.01 _|MAP130-1012 
12V-15Vt 140tt ae - WM2103 WM2108 WM2300 7.00 x 4.25 x 1.80 (177.80 x 107.95 x 45.72) Board Only 179-2009-ND 219.00 205.00 191.00 |MAP140-1012 
48V 140¢t 2.3A = WM2103 WM2108 WM2300 7.00 x 4.25 x 1.80 (177.80 x 107.95 x 45.72) Board Only 179-2011-ND 233.00 218.00 204.00 _|MAP140-1048 
Cover for Map 55 and Map 40-1005 Series 179-2293-ND@ 11.43 — — |412-59584-G 
Cover for Map 80 Series 179-2296-ND@ 17.42 _ — |412-59585-G 
Cover for Map 130 Series 179-2297-ND® 10.24 - —_|412-59586-G 
@ RoHS Compliant — + Models with adjustable outputs have current ratings expressed as current at lowest nominal voltage followed by current at highest nominal voltage tt 200LFM force-air cooling 
Triple Output 
Nom. Min. A 
Output Power | Current Load Input Output Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Watts) (A) (A) Housing Housing Contacts Configuration Part No. 1 10 25 50 Part No. 
BLP Series — RoHS Compliant 
5V 7 A Board Only 
12V 40 4 2 WM2123 WM2126 WM2313 5.00” x 3.00” x 1.23” 179-2269-ND 49.00 47.00 44.00 41.00 | BLP55-3000G 
-12V 1 _ (127.00mm x 76.2mm x 31.2mm) 
3.3V vd 5 Board Only 
5V 25 4 _ WM2123 WM2126 WM2313 5.00” x 3.00” x 1.23” 179-2268-ND 42.88 4113 39.38 37.63 | BLP55-3300G 
12V 1 _ (127.00mm x 76.2mm x 31.2mm) 
MAP Series 
5V 3 1 Board Only 
24V 40 1 25 WM2103 WM2108 WM2300 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2004-ND 106.00 97.00 89.00 82.00 |MAP40-3101 
-12V 3 _ (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
5V 3 1 Board Only 
12V 40 2 25 WM2103 WM2108 WM2300 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2005-ND 78.00 73.00 68.00 63.01 | MAP40-3105 
-5V 6 _ (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
5V 3 — Board Only 
12V 40 2 =_ WM2103 WM2108 WM2300 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2357-ND 74.70 64.80 61.20 54.90 |MAP40-3100 
-12V 3 _ (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
5V 3 5 Board Only 
12V 40 2 3 WM2123 WM2126 WM2300 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2095-ND 127.00 119.00 112.00 104.01 | MAP40-3000 
-12V 3 = (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
Quad Output 
Nom. Output | Power | Current Min. Input Output Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Watts) (A) Load (A) Housing Housing Contacts Configuration Part No. 1 10 25 50 Part No. 
iv 3 | = U-Channa 
-5V 55 5§ = A19953 A19958 A31396 6.00” x 3.27” x 1.60 179-2096-ND 153.00 143.00 134.00 125.00 | (MAP55-4000) 
12V 55 _ (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
oy s Es Henan 
12 55 5§ = A19953 A19958 A31396 6.00” x 3.27” x 1.60 179-2097-ND 153.00 143.00 134.00 125.00 | (MAP55-4001) 
42 58 (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
iv 3 | = U-Channa 
12 55 5§ = WM2103 WM2108 WM2300 6.00” x 3.27” x 1.60 179-2098-ND 153.00 143.00 134.00 125.00 | (MAP55-4002) 
49 58 (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
iv 2s si Grane 
“5V 55 5§ = A19953 A19958 A31396 6.00” x 3.27” x 1.60 179-2099-ND 153.00 143.00 134.00 125.00 | (MAP55-4003) 
“15 58 (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
a a 4 U-Channel : 
42 80 1 _ A19953 A24126 A31396 7.20” x 4.20” x 1.80 179-2100-ND 246.00 236.00 226.00 217.00 | (MAP80-4000) 
-5V 1 (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
a y a U-Channel 
ov 80 4 = A19953 A24126 A31396 7.20” x 4.20” x 1.80” 179-2101-ND 246.00 236.00 226.00 217.00 | (MAP80-4001) 
42 1 (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
ae 7 4 U-Channel 
1DV 80 1 = A19953 A24126 A31396 7.20” x 4.20” x 1.80” 179-2102-ND 246.00 236.00 226.00 217.00 | (MAP80-4002) 
49 1 (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
a ue 4 U-Channel 
“5V 80 i = A19953 A24126 A31396 7.20” x 4.20” x 1.80” 179-2103-ND 246.00 236.00 226.00 217.00 | (MAP80-4003) 
“15 1 (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
at a Board Only 
“42 80 1 =, A19953 A28761 A31396 7.00” x 4.25” x 1.80” 179-2008-ND 264.00 248.01 233.00 219.01 | MAP110-4300 
1OV 1 (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) 
§ Maximum load on V3 or V4 can be 1 amp if either V3 or V4 is unloaded (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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NA Changing the Shope of Power 


Switching Power Supplies 
Quad Output (Cont.) 


Nom. Output | Power | Current Min. Input Output Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Watts) (A) Load (A) Housing Housing Contacts Configuration Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Ae io a U-Channel 
42 130 1 _ A19953 A24127 A31396 8.50” x 4.50” x 2.00” 179-2093-ND 276.00 260.00 244.01 229.01 | MAP130-4000 
-5V { a (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 
a oa 2 U-Channel 
40V 130 { _ A19953 A24127 A31396 8.50" x 4.50” x 2.00” 179-2019-ND 281.00 265.00 249.00 234.00 | MAP130-4001 
12V { = (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 
ae a 2. U-Channel 
12V 130 1 _ A19953 A24127 A31396 8.50" x 4.50” x 2.00” 179-2094-ND 281.00 265.00 249.00 234.00 | MAP130-4002 
42 { a (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 
§ Maximum load on V3 or V4 can be 1 amp if either V3 or V4 is unloaded 
MPB 80 Series 
Nom. Min. g 
Output Current | Load Input Output Dimensions Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (A) (A) Housing Housing Contacts Inches (mm) Part No. al 10 2a 50 Part No. 
80 - Power (Watts) § — Board Only 
5V abl 1.5 5.00 x 3.00 x 1.40 
42V 5 paca WM2101 WM2104 WM2300 (127.00 x 76.20 x 35.56) 179-2013-ND 101.75 91.80 84.66 76.51 MPB80-2000 
iV 25 me wm2i01 wm2105 wm2300 5.00.x 3:00 [0 179-2014-ND 117.81 108.56 100.14 89.77 |MPB80-3000 
12V 03 = (127.00 x 76.20 x 35.56) . ° ? 


§ Caution: 80 Watt with 300LFM forced-air cooling 


MPB 125 Series Features: * High power density in an industry standard 3” x 5” footprint * Power Factor Correction (PFC) meets EN61000-3-2 * Main output remote sense * MTBF in excess of 


1M hours based upon field data * Optional remote on/off with 5V standby * Maximum forced-air output power is 125 watts with 5 CFM airflow 


Max. Output 5 
Current Dimensions Tp Bears Price Each 
Output (A), Inch (mm) Housing | Contacts | Housing, V1 | Contacts, V1 | Signal Signal | Housing, V2 | Contacts, V2 | Digi-Key Power-One 
Voltage 130 LFM LxWxH AC Input | AC Input DC Output DC Output | Housing | Contacts | DC Output DC Output | Part No. i 10 25 Part No. 
Standard Model 

12 0.5 “ore ‘ sn ae WM2123 | WM2313 WM2126 WM2313 WM2004 | WM2200 | WM2000 WM2200_ | 179-2274-ND 89.25 86.70 81.60 | MPB125-2012G 
24 5.2 5.0 x 3.0 x 1.25 

12 05 (127.0 x 76.2 x 31.75) WM2123 | WM2313 WM2126 WM2313 WM2004 | WM2200 | WM2000 WM2200 | 179-2275-ND 89.25 86.70 81.60 | MPB125-2024G 
g 1GiS 5.0.x 3.01.25 

12 5 1270x76.2x3 WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200} WM2001 WM2200 | 179-2277-ND 89.25 86.70 81.60 | MPB125-3000G 
42 05 (127.0 x 76.2 x 31.75) 

3.3 10 

= 1s 5.0x3.0x125 | wrizt23 | wm2313 | 424123 31396 | wm2003 | wm2200] wmz001 | wm2200  |179-2278-ND 89.25 86.70 ~—«81.60_ | MPB125-43506 
12 5 (127.0 x 76.2 x 31.75) : ° : 
12 0.5 

With Remote On/Off and Standby Output 

3.3 10 

5 15 5.0%3.8x 1.25 WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200} WM2001 WM2200 | 179-2279-ND 107.10 104.04 97.92 |MPB125-4350RG 
12 5 (127.0 x 97 x 31.75) : i : 
-12 0.5 


NEW! Ss Series Features: * Height meets 1U chassis constraints * Meets the international information technology safety standards with the CE-Mark for the European Low Voltage Directive 


* High efficiency * Thermal management 


Output Max Output Current Input Input Output Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Amps) Voltage Housing Housing Contacts Part No. 1 10 25 Part No. 
5 12 90 ~ 264VAC WM2101 WM2104 WM2300 179-2380-ND 49.35 46.20 43.05 |SBLP65-1005G 
12 6.25 90 ~ 264VAC WM2101 WM2104 WM2300 179-2381-ND 47.00 44.00 41.00 |SBLP65-1012G 
15 5 90 ~ 264VAC WM2101 WM2104 WM2300 179-2382-ND 47.00 44.00 41.00 |SBLP65-1015G 
24 3.1 90 ~ 264VAC WM2101 WM2104 WM2300 179-2383-ND 47.00 44.00 41.00 |SBLP65-1024G 
48 1.56 90 ~ 264VAC WM2101 WM2104 WM2300 179-2384-ND 47.00 44.00 41.00 |SBLP65-1048G 
12t 36.6 90 ~ 264VAC = = = 179-2386-ND 472.50 459.90 432.60 |SFP450-12BG 
12t 53.3 90 ~ 264VAC = = = 179-2387-ND 682.50 661.50 642.60 |SFP650-12BG 
12t 45.0 -40 ~ -75VDC = = = 179-2388-ND 577.50 567.00 561.76 |SFD550-12BG 


+ Standby Voltage of 3.3VDC @ 3A 


NEW! FNP Series Features: * 1U or 2U height configurations * I2C interface status and control * Overtemperature, overload, and overvoltage protection * Meets international safety 


standards and display the CE Mark for the low Voltage Directive 


Nominal Output Output Current Input Voltage VAC Input Output Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Amps) Range Housing Housing Part No. 1 10 25 Part No. 

12 25 85 ~ 264 Q115-ND = 179-2389-ND 360.15 315.00 296.10 FNP300-1012G 

24 12.5 85 ~ 264 Q115-ND yeaa 179-2390-ND 360.15 315.00 296.10 | FNP300-1024G 

48 6.25 85 ~ 264 Q115-ND = 179-2391-ND 360.15 315.00 296.10 FNP300-1048G 

48t me 90 ~ 264 _ _— 179-2392-ND 735.00 643.65 604.80 FNP1000-48G 

12t a 90 ~ 264 _— _ 179-2393-ND 637.35 557.56 525.01 FNP850-12G 

12t a 90 ~ 264 — _ 179-2394-ND 637.35 557.56 525.01 FNP850-12RG 

129 @ 11.64V 108 ~ 264 

12 101.8 @ 11.78A 85 ~ 105 _ _ 179-2395-ND 1105.65 967.05 910.35 FNP1500-12G 
32.2 105 ~ 264 

48 25.4 85 ~ 105 az _— 179-2396-ND 1004.85 879.90 827.40 FNP1500-48G 
39.2 180 ~ 264 

48 32.2 105 ~ 180 _ _ 179-2397-ND 1139.25 997.51 937.65 FNP1800-48G 
25.4 85 ~ 105 


+ Standby Voltage of 12VDC @ 0.5A 
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Weidmiilier x DIN-Rail Mounted Switchmode Power Supplies 


Features: 
*TS35 DIN Rail Mounted é ‘| 
* AC or DC Input . me A i 
¢ Wide AC Input Voltage Range ah SS AL 
* Interference suppressed i yl! a ll il 
¢ Electronic short circuit regulation H Tae | | 
on output fi | ba 
* CSA, UL, CE {J 7 ck 
* 26-12 AWG input/output i 
conductor size 
Input Voltage Range Dimensions DC Output Max. Current —_| Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig. VAC VDC LxWxH (mm) Voltage Output (A) Part No. il 10 100 Part No. 
1 85 ~ 265V 120 ~ 300V 112.5 x 18 x 90 24V 0.5 281-2002-ND 125.44 114.70 89.61 9918840024 
85 ~ 265V 120 ~ 300V 62.5 x 52 x 90.5 5V 2.0 281-1556-ND® 79.01 72.24 56.44 9928890005 
85 ~ 265V 120 ~ 300V 62.5 x 52 x 90.5 12V 1.6 281-1557-ND* 79.01 72.24 56.44 9928890012 
2 85 ~ 265V 120 ~ 300V 62.5 x 52 x 90.5 15V 1.5 281-1558-ND® 79.01 72.24 56.44 9928890015 
85 ~ 265V 120 ~ 300V 62.5 x 52 x 90.5 24V 1.0 281-1563-ND* 79.01 72.24 56.44 9928890024 
85 ~ 265V 120 ~ 300V 62.5 x 52 x 90.5 28V 1.0 281-1559-ND@ 79.01 72.24 56.44 9928890028 
85 ~ 265V 120 ~ 300V 131 x 57 x 98 24V - 28V 2.3 281-2005-ND@* 187.73 171.64 134.10 9927480024 
85 ~ 265V 120 ~ 300V 131 x 57 x 98 48V 1.04 281-2006-ND® 192.40 175.91 137.43 9927480048 
3 85 ~ 265V 120 ~ 300V 131 x 57 x 98 12V - 15V 3.0 281-2004-ND* 192.40 175.91 137.43 9927480012 
85 ~ 265V 120 ~ 300V 131 x 57 x 98 5V 3.0 281-2003-ND 192.40 175.91 137.43 9927480005 
306 ~ 550V = 160 x 60 x 108 24 2.3 281-2009-NDt 225.57 206.24 161.13 9917790324 
4 85 ~ 138V 275 ~ 375V 175 x 57 x 127 24V - 28V 6.5 281-2007-ND* 302.88 276.93 216.35 9925340024 
5 86 ~ 265V 100 ~ 200V 155 x 240 x 101 24V 12.5 281-2019-ND 580.04 530.33 414.32 9916250024 
@ RoHS Compliant t 3-Phase input * Class 1 Division 2 approved 
The cP-DCDC SOW is a compact SOW Input Output Output Dimension Digi-Key Price Each Weidmiiller 
ea eis to ened Current | Volt/Current | Adj.Range | LxWxH (mm) |Part No. 1 10 25 50 _|Part No. 
amily. This family is available in 5 ri 
input versions and 4 output versions, 12VDC Input Version with 10.2 - 13.8VDC Input Range 
making it very versatile. 3.88A 12V@3A ]10.5V~14.5V] 98x57x131 ]281-2011-ND* 278.69 250.82 241.53 236.89 [9919371212 
Features: + 12V and 24V input 4.70A 15V@3A 13V ~ 18V 98x57x131 |281-2012-NDe* 272.04 244.84 235.78 231.24 |9919371215 
versions *5V, 12V, 15V and 24V 4.96A 24V @2A 20.5V ~ 29.5V 98 x 57x 131 281-2013-ND* 278.69 250.82 241.53 236.89 |9919371224 
output variations * User adjustable 24VDC Input Version with 20.4 - 27.6VDC Input Range 
Te came yore 2.3A SV@BA | 46V-5.6V | 98x57x131 ]281-2014-ND* 278.69 250.82 241.53 236.89 9919372405 
put status LED * DIN rail (TS35) 1.93A 12V@3A | 10.5V~14.5V) 98x57x131 |281-2015-ND@* 278.69 250.82 241.53 + 236.89 |9919372412 
mountable * Chassis mountable with optional hardware * Just 57mm 2.37A 15V@3A 13V ~ 18V 98x57x131 | 281-2016-ND* 278.69 250.82 241.53 236.89 |9919372415 
(2.24") wide * Robust metal housing 2.49A 24V@2A | 20.5V~29.5V| 98x57x131 | 281-2017-ND@* 278.69 250.82 241.53 236.89 |9919372424 
Specifications: Temperature range: -10°C ~ 50°C Wire Size: | Chassis Mounting Kit 281-2018-ND 9.48 7.29 5.84 — 17920560000 
26-12AWG Approvals/Certifications: CSA, UL, CE Fused Input =< “ounting 6 : : : 
Protections: 6.3A Slow Blow RoHS Compliant * Class 1 Division 2 approved 


Peed DIN-Rail Mounted Quint Industrial Grade 


inspininc innovations Primary Switched-Mode Power Supplies 


Features: 

Universal voltage input * Maximum space-saving design * Power factor correction * POWER BOOST output up to 50% »* Electronic overload protection * High MTBF rating >500,000 hours 
© DC OK signal and DC OK dry contact « Parallel and series connection * 5 Year warranty 

The STEP POWER generation of compact power supply units is particularly suitable for installation distributors and flat control panels thanks to its design. The power supply units are available 
with 24VDC output voltage in four performance classes and widths and with the special voltages 5, 12, 15 and 48VDC. Their high degree of efficiency and the low standby losses make for high 
power efficiency. 


Dimensions Phoenix 
Input Voltage Range LxWxH Output Current | Digi-Key Price Each Contact 
Fig. VAC voc (mm) Voltage Output Part No. al 10 100 Part No. 
85 ~ 264 90 ~ 350 125 x 55 x 130 24VDC 2.5A 277-1660-ND 195.89 180.22 158.68 | 2938578 
85 ~ 264 90 ~ 350 125 x 32 x 130 24VDC 3.5A 277-1992-ND NEW! 177.27 163.09 143.59 | 2866747 
85 ~ 264 90 ~ 350 125 x 40 x 130 24VDC 5A 277-1993-ND NEW! 246.73 227.00 199.86 | 2866750 
85 ~ 264 90 ~ 350 125 x 55 x 130 24VDC 5A 277-1661-ND 293.83 270.33 238.01 | 2938581 
85 ~ 264 90 ~ 350 125 x 60 x 130 48VDC 5A 277-1999-ND NEW! 415.95 382.68 336.92 | 2866679 
85 ~ 264 90 ~ 350 130 x 85 x 130 12VDC 10A 277-1865-ND 411.28 378.38 333.14 | 2938811 
1 85 ~ 264 90 ~ 350 130 x 85 x 130 24VDC 10A 277-1662-ND 423.26 389.40 342.85 | 2938604 
85 ~ 264 90 ~ 350 125 x 60 x 130 24VDC 10A 277-1994-ND NEW! 356.38 327.87 288.67 | 2866763 
85 ~ 264 90 ~ 350 125 x 60 x 130 12VDC 15A 277-2000-ND NEW! 419.38 385.83 339.70 | 2866718 
85 ~ 264 90 ~ 350 125 x 90 x 130 24VDC 20A 277-1995-ND NEW! 561.80 516.86 455.06 | 2866776 
85 ~ 264 90 ~ 350 125 x 157 x 130 48VDC 10A 277-1914-ND 776.11 714.03 628.65 | 2938248 
85 ~ 264 90 ~ 350 125 x 157 x 130 24VDC 20A 277-1663-ND 704.26 647.92 570.45 | 2938620 
85 ~ 264 120 ~ 350 125 x 240 x 130 48VDC 20A 277-1915-ND 828.03 761.79 670.71 | 2938976 
85 ~ 264 90 ~ 350 125 x 240 x 130 24VDC 40A 277-1913-ND 856.28 787.78 693.59 | 2938879 
3x320 ~ 575 450 ~ 800 125 x 40 x 130 24VDC 5A 277-1996-ND NEW! 255.86 235.40 207.25 | 2866734 
3x320 ~ 575 450 ~ 800 125 x 70 x 130 24VDC 5A 277-1916-ND 312.49 287.50 253.12 | 2938594 
3x320 ~ 575 450 ~ 800 125 x 60 x 130 24VDC 10A 277-1997-ND NEW! 356.38 327.87 288.67 | 2866705 
9 3x320 ~ 575 450 ~ 800 125 x 85 x 130 24VDC 10A 277-1917-ND 423.26 389.40 342.85 | 2938617 
3x320 ~ 575 450 ~ 800 125 x 69 x 130 24VDC 20A 277-1998-ND NEW! 475.18 437.17 384.90 | 2866792 
3x320 ~ 575 450 ~ 800 125 x 160 x 130 24VDC 20A 277-1918-ND 594.66 547.09 481.68 | 2938727 
3x320 ~ 575 450 ~ 800 130 x 240 x 130 48VDC 20A 277-1921-ND 713.93 656.82 578.29 | 2938222 
3x320 ~ 575 450 ~ 800 125 x 240 x 130 24VDC 40A 277-1919-ND 879.10 808.78 712.08 | 2938646 
DC-DC Converter 
1 = 18 ~ 32 125 x 80 x 130 24VDC 10A 277-1922-ND 511.06 470.18 413.96 | 2866378 
NEW! STEP POWER Power Supply Units NEW! 
85 ~ 264 95 ~ 250 61 x 36 x 90 24VDC 0.75A 277-1986-ND 41.44 38.13 33.57 | 2868635 
85 ~ 264 95 ~ 250 61 x 36x 90 12VDC 1.5A 277-1990-ND 45.02 41.42 36.47 | 2868567 
3 85 ~ 264 95 ~ 250 61x54 x90 24VDC 1.75A 277-1987-ND 59.24 54.51 47.99 | 2868648 
85 ~ 264 95 ~ 250 61x 72x90 24VDC 2.5A 277-1988-ND 71.06 65.38 57.56 | 2868651 
85 ~ 264 95 ~ 250 61x54 x90 12VDC 3A 277-1991-ND 65.51 60.27 53.07 | 2868570 
85 ~ 264 95 ~ 250 61 x 90 x 90 24VDC 4.2A 277-1989-ND 99.84 91.86 80.88 | 2868664 
NEW! Power Distribution NEW! 
2 Power 8 Distributor Terminal Blocks 65.5 x 50 x 50 250VAC/DC 15A 277-2005-ND 30.05 27.65 24.35 | 2315256 
4 |2 Power 12 Distributor Terminal Blocks 65.5 x 70.4x 50 250VAC/DC 15A 277-2006-ND 33.26 30.60 26.95 | 2315269 
2 Power 16 Distributor Terminal Blocks 65.5 x 90.8 x 50 250VAC/DC 15A 277-2007-ND 42.34 38.96 34.30 | 2315272 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2561 


Features: 
Universal voltage input * Maximum space-saving design * Power factor correction * POWER BOOST 
output up to 100% »* Electronic overload protection * High MTBF rating >500,000 hours » Pluggable 


BN § DIN-Rail Mounted Mini Power 


INSPIRING INNOVATIONS 


Universal Power Supplies 


COMBICON connections ¢ Parallel connection « Derating starts @ >60° C 


Input Voltage : Phoenix 
Range Dimensions Output | Current | Digi-Key Price Each Contact 
Fig.| VAC voc LxWXH(mm) | Voltage | Output | Part No. 1 10 100 Part No. 
1 | 85-264V | 90-350V | 114.5x 22.5x99| 5VDC 3A 277-1664-ND 121.02 111.34 98.03 | 2938714 
85-264V | 90-350V | 114.5x 45x99 | 10-15VDC 2A 277-1863-ND 154.22 141.89 124.92 | 2938756 
2 85-264V | 90-350V | 114.5 x 67.5 x 99 | 10-15VDC 8A 277-1864-ND 207.77 191.15 168.30 | 2866297 
85-264V | 90-350V | 114.5x45x99 | 24VDC 2A 277-1666-ND 141.37 130.07 114.51 | 2938730 
85-264V | 90-350V | 114.5x67.5x99] 24VDC 3.8A | 277-1862-NDt 170.29 156.67 137.94 | 2866336 
85-264V | 90-350V | 107x 22.5x99 | 24VDC 1.3A | 277-1923-ND 108.17 99.52 87.62 | 2866446 
3 — 10-32V | 107x22.5x99 | 24VDC 1A 277-1924-ND 176.72 162.59 143.15 | 2866284 
- 36-75V | 107x22.5x99 | 24VDC 1A 277-1925-ND 176.72 162.59 143.15 | 2866271 
t+ NEC Class 2 
DIN-Rail Mounted General 
Purpose Primary Switched- = 
. Input Voltage Dimensions Output | Current | Digi-Key Price Each Contact 
Mode TRIO Power Su pplies Range VAC | LxWxH(mm) | Voltage | Output | Part No. 10 100 | Part No. 
Features: + Wide Range Input Voltage 500,000 hours MTBF. * Electronic a5 ~264V | 115x32x130 | 24vDC | 25A |277-1926-ND | 101.92 93.77 82.56 | 2866268 
overload and short circuit protection * Single or Parallel - (No Selector Switch) 85 ~ 264V 115 x 40 x 130 24VDC 5A 277-1927-ND 152.88 140.65 123.84 | 2866310 
Tae LR Le 85~264V | 1525x60x130 | 24vDC | 410A |277-1928-ND 219.31 201.77 177.65 | 2866323 
without derating * Built-in indication * aracteristic overload protection 
« Adjustable Output Voltage: 22.5-29.5 VDC (24 VDC Models) » UL508 85 ~264v | 152.5x 115x130 | 24vDC | 20 |277-1929-ND | 365.82 336.56 296.32 | 2866381 


Filter Surge 
Protection 


DIN rail module with device surge protection 
type 3 and mains suppression filter against 
high frequency interference voltages. 
Integrated power display switches off auto- 
matically when there is a malfunction due to 
overload. 

Mounting on NS 35. 

Specifications: 

© 120V Nominal Voltage * 20A Nominal 
Current * UL1449 * UL1283 


Dimensions in mm 


NEW! Single and 3-Phase 
Surge Protection 


Installing surge protection devices to protect your investment and increase your reliability is the answer. With over 20 
years experience as a leader in the surge protection industry, Phoenix Contact provides one of the most comprehensive 
line of protection solutions available on the market. 


Description 


Dimensions 
LxWxH (mm) 


Digi-Key 
Part No. 


Price Each 


10 


Phoenix 
Contact 
Part No. 


Single Phase 
Single Phase 


90 x 17.7 x 65.5 
90 x 17.7 x 65.5 


277-2001-ND 
277-2002-ND 


114.54 
116.25 


2856812 
2858357 


3-Phase 
3-Phase 


98.5 x 37.25 x 70 
98.5 x 49.2 x 70 


277-2003-ND 
277-2004-ND 


253.87 
305.95 


2859547 
2859521 


277-1867-ND (2856702) ........0.sccnnesecrenonnteraarsamnncseesees 


OMRON. Switching Power Supplies 
S8VM Series Switching Power Supplies 


Omron’s newest power supply offered in either Din-rail mount or Chassis 
mount universal power supplies. The S8VM series is an ultra compact design 
with the widest possible operating voltage (100-240VAC). Includes Finger- 


safe front terminals, captive terminal screws that don’t fall out and color coded 
voltage labels for the different output voltages to prevent communication 
misunderstandings. UL 1604 rating (Class 1, Division 2) for hazardous areas 


Qn 
LISTED 


Output | Output Dimensions 
Voltage | Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Watts (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Din-Rail 
5 3 3.21 x 3.17 x 1.06 (81.5 x 80.5 x 27) Standard Z2463-ND 68.04 63.00 58.80 54.60 S8VM-01505CD 
15 12 1.3 3.21 x 3.17 x 1.06 (81.5 x 80.5 x 27) Standard Z2465-ND 68.04 63.00 58.80 54.60 S8VM-01512CD 
24 65 3.21 x 3.17 x 1.06 (81.5 x 80.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2467-ND 82.62 76.50 71.40 66.30 S8VM-01524AD 
24 65 3.21 x 3.17 x 1.06 (81.5 x 80.5 x 27) Standard Z2468-ND 68.04 63.00 58.80 54.60 S8VM-01524CD 
5 6 3.25 x 3.76 x 1.06 (82.5 x 95.5 x 27) Standard Z2471-ND 71.93 66.60 62.16 57.72 S8VM-03005CD 
12 2.5 3.25 x 3.76 x 1.06 (82.5 x 95.5 x 27) Standard Z2473-ND 71.93 66.60 62.16 57.72 S8VM-03012CD 
30 15 2 3.25 x 3.76 x 1.06 (82.5 x 95.5 x 27) Standard Z2475-ND 71.93 66.60 62.16 57.72 S8VM-03015CD 
24 1.3 3.25 x 3.76 x 1.06 (82.5 x 95.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2477-ND 86.51 80.10 74.76 69.42 S8VM-03024AD 
24 1.3 3.25 x 3.76 x 1.06 (82.5 x 95.5 x 27) Standard Z2478-ND 71.93 66.60 62.16 57.72 S8VM-03024CD 
5 10 3.25 x 4.74 x 1.06 (82.5 x 120.5 x 27) Standard Z2481-ND 90.40 83.70 78.12 72.54 S8VM-05005CD 
50 12 4.3 3.25 x 4.74 x 1.06 (82.5 x 120.5 x 27) Standard Z2482-ND 90.40 83.70 78.12 72.54 S8VM-05012CD 
24 2.2 3.25 x 4.74 x 1.06 (82.5 x 120.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2483-ND 104.98 97.20 90.72 84.24 S8VM-05024AD 
5 20 3.25 x 6.32 x 1.06 (82.5 x 160.5 x 27) Standard Z2487-ND 123.44 114.30 106.68 99.06 S8VM-10005CD 
100 12 8.5 3.25 x 6.32 x 1.06 (82.5 x 160.5 x 27) Standard Z2489-ND 123.44 114.30 106.68 99.06 S8VM-10012CD 
24 4.5 3.25 x 6.32 x 1.06 (82.5 x 160.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2491-ND 138.02 127.80 119.28 110.76 S8VM-10024AD 
24 4.5 3.25 x 6.32 x 1.06 (82.5 x 160.5 x 27) Standard Z2492-ND 123.44 114.30 106.68 99.06 S8VM-10024CD 
5 27 3.25 x 6.32 x 1.48 (82.5 x 160.5 x 37.5) Standard Z2495-NDt 160.38 148.50 138.60 128.70 S8VM-15005CD 
150 12 12.5 3.25 x 6.32 x 1.48 (82.5 x 160.5 x 37.5) Standard Z2497-ND 160.38 148.50 138.60 128.70 S8VM-15012CD 
24 6.5 3.25 x 6.32 x 1.48 (82.5 x 160.5 x 37.5) Undervoltage Alarm Z2499-ND 174.96 162.00 151.20 140.40 S8VM-15024AD 
24 6.5 3.25 x 6.32 x 1.48 (82.5 x 160.5 x 37.5) Standard Z2500-ND 160.38 148.50 138.60 128.70 S8VM-15024CD 
Front-Mounting 
5 3 3.21 x 3.17 x 1.06 (81.5 x 80.5 x 27) Standard Z2464-ND 68.04 63.00 58.80 54.60 S8VM-01505C 
15 12 1.3 3.21 x 3.17 x 1.06 (81.5 x 80.5 x 27) Standard Z2466-ND 68.04 63.00 58.80 54.60 S8VM-01512C 
24 65 3.21 x 3.17 x 1.06 (81.5 x 80.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2469-ND 82.62 76.50 71.40 66.30 S8VM-01524A, 
24 65 3.21 x 3.17 x 1.06 (81.5 x 80.5 x 27) Standard Z2470-ND 62.56 57.93 54.07 50.21 S8VM-01524C 
5 6 3.25 x 3.76 x 1.06 (82.5 x 95.5 x 27) Standard Z2472-ND 71.93 66.60 62.16 57.72 S8VM-03005C 
12 2.5 3.25 x 3.76 x 1.06 (82.5 x 95.5 x 27) Standard Z2474-ND 71.93 66.60 62.16 57.72 S8VM-03012C 
30 15 2 3.25 x 3.76 x 1.06 (82.5 x 95.5 x 27) Standard Z2476-ND 71.93 66.60 62.16 57.72 S8VM-03015C 
24 1.3 3.25 x 3.76 x 1.06 (82.5 x 95.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2479-ND 86.51 80.10 74.76 69.42 S8VM-03024A, 
24 1.3 3.25 x 3.76 x 1.06 (82.5 x 95.5 x 27) Standard Z2480-ND 71.93 66.60 62.16 87.72 S8VM-03024C 
50 24 2.2 3.25 x 4.74 x 1.06 (82.5 x 120.5 x 27) Standard Z2486-ND 90.40 83.70 78.12 72.54 S8VM-05024C 
5 20 3.25 x 6.32 x 1.06 (82.5 x 160.5 x 27) Standard Z2488-ND 123.44 114.30 106.68 99.06 S8VM-10005C 
100 12 8.5 3.25 x 6.32 x 1.06 (82.5 x 160.5 x 27) Standard Z2490-ND 123.44 114.30 106.68 99.06 S8VM-10012C 
24 4.5 3.25 x 6.32 x 1.06 (82.5 x 160.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2493-ND 138.02 127.80 119.28 110.76 S8VM-10024A 
24 4.5 3.25 x 6.32 x 1.06 (82.5 x 160.5 x 27) Standard Z2494-ND 123.44 114.30 106.68 99.06 S8VM-10024C 
5 27 3.25 x 6.32 x 1.48 (82.5 x 160.5 x 37.5) Standard Z2496-NDt 160.38 148.50 138.60 128.70 S8VM-15005C 
150 12 12.5 3.25 x 6.32 x 1.48 (82.5 x 160.5 x 37.5) Standard Z2498-ND 160.38 148.50 138.60 128.70 S8VM-15012C 
24 6.5 3.25 x 6.32 x 1.48 (82.5 x 160.5 x 37.5) Undervoltage Alarm Z2501-ND 174.96 162.00 151.20 140.40 S8VM-15024A, 
24 6.5 3.25 x 6.32 x 1.48 (82.5 x 160.5 x 37.5) Standard Z2502-ND 160.38 148.50 138.60 128.70 S8VM-15024C. 


+ The output capacity is 135 Watts. 
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(Continued) 


OMRON). Switching Power Supplies (cont) 
S8VS Series Switching Power Supplies 


Features * Ultra-compact size with built-in din rail mounting * Approved by UL, 


cUL * SEMI F47 approved * CE marked « Three year warranty 


Specifications: * Input Voltage: 100 ~ 240VAC (85 ~ 264VAC) * Power Factor 


Class A, EN50081-2 


Correction: Conforms to EN61000-3-2 A-14 »* Overvoltage Protection: Yes 
* Output Indicator: Yes, green * Electromagnetic Interference: Conforms to FCC 


Qn 
LISTED 


Output | Output Dimensions 
Voltage | Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Watts | (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 

5 2.0 3.35 x 0.89 x 3.80 (85 x 22.5 x 96.4) Standard Z2289-ND* 71.93 66.60 62.16 57.72 S8VS-01505 

15: 12 1.2 3.35 x 0.89 x 3.80 (85 x 22.5 x 96.4) Standard Z2290-ND 71.93 66.60 62.16 57.72 S8VS-01512 

24 0.65 3.35 x 0.89 x 3.80 (85 x 22.5 x 96.4) Standard Z2291-ND 71.93 66.60 62.16 57.72 S8VS-01524 

5 4.0 3.35 x 0.89 x 3.80 (85 x 22.5 x 96.4) Standard Z2292-ND§ 91.37 84.60 78.96 73.32 S8VS-03005 

30 12 2.5 3.35 x 0.89 x 3.80 (85 x 22.5 x 96.4) Standard Z2293-ND 91.37 84.60 78.96 73.32 S8VS-03012 

24 1.3 3.35 x 0.89 x 3.80 (85 x 22.5 x 96.4) Standard Z2294-ND 91.37 84.60 78.96 73.32 S8VS-03024 

24 2.5 3.74 x 1.58 x 4.26 (95 x 40 x 108.3) Standard Z1663-ND 125.39 116.10 108.36 100.62 S8VS-06024 
60 24 2.5 3.74 x 1.58 x 4.26 (95 x 40 x 108.3) with Maintenance Forecast Monitor |Z1665-ND 132.19 122.40 114.24 106.08 S8VS-06024A 
24 2.5 3.74 x 1.58 x 4.26 (95 x 40 x 108.3) with Total Run Time Monitor Z1667-ND 132.19 122.40 114.24 106.08 S8VS-06024B 

24 3.75 4.53 x 1.97 x 4.77 (115 x 50 x 121.3) Standard Z1664-ND 164.27 152.10 141.96 131.82 S8VS-09024 
90 24 3.75 4.53 x 1.97 x 4.77 (115 x 50 x 121.3) with Maintenance Forecast Monitor |Z1666-ND 172.23 159.48 148.84 138.21 S8VS-09024A 
24 3.75 4.53 x 1.97 x 4.77 (115 x 50 x 121.3) with Total Run Time Monitor Z1668-ND 172.23 159.48 148.84 138.21 S8VS-09024B 

24 5.0 4.53 x 1.97 x 4.77 (115 x 50 x 121.3) Standard Z2295-ND 198.26 183.58 171.34 159.10 S8VS-12024 
120 24 5.0 4.53 x 1.97 x 4.77 (115 x 50 x 121.3) with Maintenance Forecast Monitor |Z2296-ND 206.06 190.80 178.08 165.36 S8VS-12024A 
24 5.0 4.53 x 1.97 x 4.77 (115 x 50 x 121.3) with Total Run Time Monitor Z2297-ND 206.06 190.80 178.08 165.36 S8VS-12024B 

24 75 4.53 x 2.95 x 4.93 (115 x 75 x 125.3) Standard Z2298-ND 265.36 245.70 229.32 212.94 S8VS-18024 
180 24 75 4.53 x 2.95 x 4.93 (115 x 75 x 125.3) with Maintenance Forecast Monitor |Z2299-ND 297.43 275.40 257.04 238.68 S8VS-18024A 
24 75 4.53 x 2.95 x 4.93 (115 x 75 x 125.3) with Total Run Time Monitor Z2300-ND 297.43 275.40 257.04 238.68 S8VS-18024B 

24 10.0 4.53 x 3.94 x 4.93 (115 x 100 x 125.3) Standard Z2301-ND 290.63 269.10 251.16 233.22 S8VS-24024 
240 24 10.0 4.53 x 3.94 x 4.93 (115 x 100 x 125.3) with Maintenance Forecast Monitor |Z2302-ND 361.58 334.80 312.48 290.16 S8VS-24024A 
24 10.0 4.53 x 3.94 x 4.93 (115 x 100 x 125.3) with Total Run Time Monitor Z2303-ND 361.58 334.80 312.48 290.16 S8VS-24024B 

dap 24 20 4.53 x 5.90 x 5.00 (115 x 150 x 127.2) Standard Z2813-ND 455.62 421.87 393.75 365.62 S8VS-48024 
24 20 4.53 x 5.90 x 5.00 (115 x 150 x 127.2) with Maintenance Forecast Monitor |Z2812-ND 565.74 523.84 488.92 454.00 S8VS-48024A 
Mounting Bracket (DIN Rail Mounting for 600-W Models) Z2814-ND 33.37 30.90 28.84 26.78 S82Y-VM60D 


* The output capacity is 10 Watts. 


§ The output capacity is 20 Watts. 


$82K DIN Rail/Chassis Mount Switching Supplies 


DIN Rail or chassis mounted power supply for industrial applications. Screw 
terminals for both input and output connections and enclosed circuit board 
make this supply extremely safe for open access areas. For mounting track, 


use Z840-ND or Z841-ND 


Specifications: + Input Frequency: 47Hz ~ 450Hz * Leakage Current: 


Protection: 105% ~ 160% of rated load current (typical) * Life Expectancy: 
8 years minimum ¢ Operating Temperature: 0°C ~ 40°C «Input Voltage: 
120VAC (85 ~ 132VAC) or 240VAC (170 ~ 264VAC) selectable * Ambient 


Humidity: Operating 25% ~ 85% Noise Filter: Yes * Electromagnetic 


Interference: Conforms to FCC class B » Output Voltage Adjustment Range: 


100V input 0.5mA maximum » Efficiency: (typical) 60% ~ 80% *Overload +10% 
Input Output Output Dimensions 2 
Voltage Voltage Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
VAC Watts (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 Part No. 
3 5 0.6 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1177-ND® 67.07 62.10 57.96 S82K-00305 
3 12 0.25 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1178-ND® 67.07 62.10 57.96 S$82K-00312 
3 24 0.13 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1179-ND 67.07 62.10 57.96 $82K-00324 
7.5 5 1.5 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1180-ND® 76.79 71.10 66.36 S82K-00705 
85 ~ 264 75 12 0.6 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1181-ND® 76.79 71.10 66.36 $82K-00712 
75 24 0.3 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1182-ND® 76.79 71.10 66.36 $82K-00724 
15 24 0.6 2.95 x 1.77 x 3.58 (75 x 45 x 91) DIN-Rail Z1183-ND® 88.77 82.20 76.72 S82K-01524 
30 24 1.3 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z1184-ND® 119.76 110.89 103.50 S$82K-03024 
50 24 21 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z1185-ND@ 137.46 127.28 118.80 S82K-05024 
15 5 2.5 2.95 x 1.77 x 3.58 (75 x 45 x 91) DIN-Rail Z2435-ND® 88.77 82.20 76.72 S82K-01505 
iog-abA0 15 12 1.2 2.95 x 1.77 x 3.58 (75 x 45 x 91) DIN-Rail Z2361-ND® 88.77 82.20 76.72 S82K-01512 
30 5 5.0 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z2436-ND® 119.76 110.89 103.50 S82K-03005 
30 12 2.5 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z2437-ND® 119.76 110.89 103.50 $82K-03012 
{sGban 90 24 3.75 2.95 x 5.71 x 3.78 (75 x 145 x 96) DIN-Rail Z2438-ND® 204.12 189.00 176.40 S82K-09024 
100 24 4.2 2.95 x 5.71 x 3.78 (75 x 145 x 96) DIN-Rail Z2360-ND® 191.61 177.42 165.59 S$82K-10024 
@ RoHS Compliant 
S8PS Series Enclosed 
DIN Rail Mount Supplies 
Enclosed DIN rail mount power supplies with PFC on all models. Screw 0°C ~ 50°C ®*Life Expectancy: 10 years minimum ¢ Output indicator: C € 
terminal connections make interfacing to supply convenient. Yes (green) »* Electromagnetic Interference: Conforms to FCC Class 
For mounting track, use Z840-ND or Z841-ND. B, EN50081-1 * Leakage Current: 0.5 or 1.0mA maximum » Voltage 
Specifications: * Input Frequency: 47Hz ~ 63Hz * Overvoltage Pro- Adjustment Range: -5% ~ 10% »*Mean Time Between Failure (MTBF): @ aN 
tection: Yes * Efficiency: (typical) 74% ~ 80% * Operating Temperature: 135,000 hours minimum 
Output Output Dimensions é 
Input Voltage Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Voltage Watts (VDC) (A) HxWxD Features Part No. i 25 50 100 Part No. 
50 5 10 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed Z1173-ND 155.52 144.00 134.40 124.80 |S8PS-05005CD 
85 ~ 264 
50 12 4.2 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed Z1174-ND 155.52 144.00 134.40 124.80 |S8PS-05012CD 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic DC-DC Power Modules _ FD-Series 


The FD Series are DC-DC converters especially Applications: * Power Good Signal (POK) 
designed for Telecommunication equipment (i.e., « RF Power Amplifier for Base Station * Thermal protection 
Base Station RF Power Amplifier, Private Branch * Private Branch Exchange (PBX) * Over voltage and over current protection 
Exchange (PBX). FD Series involves newly developed * Case ground (Base Plate) pin 
“Partial Resonant Zero Voltage Switching Converter’, Features: * Remote sense 
“High Thermal Conductive Composite Board” and ¢ Parallel operation with forced load sharing * UL Recognized, CSA Certified, and EN60950 
“Low Profile Inductors” to achieve high density, high * Remote ON/OFF (primary side referenced) * CE mark meets 73/73/EEC and 93/68/EEC directives 
efficiency and low EMI noise ¢ Adjustable output voltage * Mounting Inserts: M3 X 0.5 
Output Load Line 
VDC Input Vin Noise Reg. Reg. % Typ. Temperature Digi-Key Price Panasonic 
Min. Typ. Max. V Out 1 Out Range (mV) (%) (%) Efficiency Range Part No. Each Part No. 


Output Power - 600 Watts 


-40°C ~ 85°C @ 560W 


19 | 24 36 28 21.54 19-36 400 07 0.5 87.5 FOC 88S @ s80W  [erazatNE 395.01  |EUMFD60V28A 
-40°C ~ 85°C @ 600W 

36 | 48 72 12 50A 36-72 80 05 0.5 89 AOC BEC @ SOOW  (ezeo NG 395.01 | EUMFD60Y12A 

36 48 72 28 21.5A 36-72 100 0.75 0.5 91 “A0°C ~ 85°C @ 602W | b19733-ND 395.01 | EUMFD60Y28A 


-40°C ~ 100°C @ 546W 


P12734-ND Power Choke For FD Series LO=2.54uH @ 0A, L1=1.75uH @ 25A, DCR=2.2mQ 


Panasonic DC-DC Converters 


Miniature, light and high efficiency Hybrid IC style switching type DC/DC converters. The DC/DC converter is Features: * With over current protector. 
accomplished by means of switching mode control without a transformer. When used with a simple rectifier Recommended Applications: * Power supply for microcomputer, fan motor, LED, buzzer and sensor circuit 
circuit they can be connected directly to AC. of household electric equipment. 


2 
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Input Output Output Dimensions 
Voltage (VDC) Voltage (VDC) Current (A) Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. (Min.) (Typ.) (Max.) (Min.) (Typ.) (Max.) (Max.) (Typ.) (Max.) Part No. 1 10 25 Part No. 
1 113 141 170 4.75 5.10 5.35 100mA = 6.0 P11447-ND 7.44 5.45 5.10 EHD-RD3303 
113 141 195 18.5 20 21.5 200mA 4.3 6.0 P13454-ND@ 9.07 6.64 6.21 EHD-RD3357 
113 141 170 23.0 24.6 25.5 200mA 4.3 6.0 P11449-ND 9.08 6.64 6.22 EHD-RD3362A 
113 141 170 23.0 24.6 25.5 200mA 4.3 6.0 P13452-ND@ 8.16 5.97 5.59 EHD-RD3362B 
2 -113 “141 -170 -11.0 -12.0 -13.0 -250mA 4.3 7.0 P13453-ND@ 10.81 7.91 7.41 EHD-RD3376 
-113 “141 -170 31.5 -32.0 -32.5 -100mA 6.5 8.0 P11450-ND 5.46 4.00 3.74 EHD-RD3470 
-113 “1441 -170 -31.4 -32.0 -32.6 -150mA 6.5 9.0 P11451-ND 5.68 4.16 3.90 EHD-RD3471 
-113 “1441 -200 -22.5 -24.0 -25.5 -180mA 4.3 6.0 P11452-ND 5.85 4.29 4.01 EHD-RD3363 
-113 -141 -170 -11.0 -12.0 -13.0 -200mA 4.3 6.0 P11453-ND 6.90 5.05 4.73 EHD-RD3320 
3 113 141 170 11.0 12.0 13.0 300mA 4.5 7.0 P11454-ND 14.03 10.27 9.61 EHD-RD3326 
4 -113 “141 -170 -4.75 -5.10 -6.35 -30mA = = P11455-ND 6.67 4.89 4.57 EHD-RD3306 
5 90 141 170 11.0 12.0 13.0 100mA = 10.0 P11456-ND@ 6.87 5.03 4.71 EHD-RD3323 
113 141 170 18.5 20.0 21.5 100mA = 11.0 P11457-ND 9.81 7.18 6.72 EHD-RD3353 
6 225 310 391 22.0 24.0 26.0 100mA 4.7 7.0 P11458-ND 9.25 6.77 6.34 EHD-RD3360 
7 225 282 338 11.0 12.0 13.0 400mA 4.7 7.0 P11459-ND 12.16 8.90 8.33 EHD-RD3371 
225 282 338 23.0 24.0 25.0 400mA 4.7 7.0 P11460-ND 10.27 7.51 7.03 EHD-RD3364A 
8 113 141 170 18.5 20 21.5 80mA 7.2 10 P13451-ND@ 17.45 12.77 11.95 EHD-RD3356 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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iT @ KAGA ELECTRONICS (USA) INC. Enclosed Switching Power Supplies 


SP and SPN SERIES Universal Input 


SP and SPN Series: Features: * Universal Input (AC85-264V) ¢ Built-in Overvoltage/ 
Overcurrent Protection * Operating Temperature: 0°C 


~ 60°C * Lightweight Construction 


* Metal Chassis with Cover *3 Year Factory Warranty General Specifications: « Input 


Frequency: 50/60Hz (47-63Hz) »* Output Adjust Range: +10% »* Output Ripple (100/230VAC, 


Single Output 


Note: For safety and EMI certifications please see Digi-Key website for data sheet. 


Full load): 150mV / 75mVp-p maximum DC-100MHz * Over Voltage Protection: Zener Limiter 
* Over Current Protection: Over 105% (Auto. Recovery) 


Input | Output | Output Current Dimensions : Input | Output | Output Current | Dimensions a 
Input | Current | Voltage (A) Inch(mm) —_| Digi-Key Price Each Volgen Input | Current | Voltage (A) Inch(mm) —_| Digi-Key Price Each Volgen 
Voltage| A(typ) | (VDC) [@t00v|@230V] HxWxD |PartNo. 1 10 _|Part No. Voltage| A(typ) | (VDC) [@to0v|@230V] HxWxD |PartNo. 1 10 | Part No. 
SPN15 — 15 Watts SPN75 — 75 Watts 
11.3 5 30 | 36 62-1060-ND@ | 44.33 40.53 | SPN15-058 055-10] 5 | 15.0 | 150 62-1040-ND@ ] 106.05 96.96 |SPN75-05S 
13 | i | 125 | 15 e2-to6t-nbe | 44.33 40.53 |SPNI5-125 055-10} 12 | 65 | 65 62-1041-ND@ | 106.05 96.96 |SPN75-128 
1.52 x 3.47 x 7.00 
35-264 113 | 15 | 10 | 12 (cit x883) 62-1062-ND@ | 44.69 40.86 |SPNt5-15s | | 85-264) 0.55-1.0 | 15 | 52 | 52 | (39\'33x 47g) |62-1093-ND@ | 106.05 96.96 | SPN75-15S 
sire. ||| sage |licaies | ay  ais3 4053 |spuis-ces 055-10] 24 | 32 | 32 62-1042-ND@ | 106.05 96.96 |SPN75-245 
055-10] 48 | 16 | 16 62-1043-ND | 106.05 96.96 |SPN75-48S 
113 | 48 | 03 | 04 62-1064-ND | 44.33 40.53 |SPN15-48S 
SPN100 — 100 Watts 
SENSO = 50 Watts — Ros Compliant 066-73] 5 | 200 | 200 62-1044-ND | 147.05 128.96 |SPN100-05S 
Aste: |) 78) 6.0") 6.0 Seal) 56.00 51.20 |SPNSO-058 066-13] 12 | 86 | 86 62-1045-ND@ | 141.05 128.96 |SPN100-128 
113 | 12 | 26 | 30 62-1066-ND | 56.00 51.20 |SPN30-128 | | 85-264] 0.66-13| 15 | 7.0 | 70 ‘0x85 207)" 62-1046-ND@ | 141.05 128.96 |SPN100-15S 
35-264| 1-13 | 15 | 24 | 25 ere ciitse 62-1067-ND | 56.00 51.20 |SPN30-15S 066-13} 24 | 44 | 44 62-1047-ND@ | 141.05 128.96 | SPN100-248 
11.3 94 1.4 1.5 62-1068-ND 56.00 51.20 | SPN30-24S 0.66-1.3 48 2.2 22 62-1048-ND 141.05 128.96 )SPN100-48S 
1-13 48 | 07 | 08 62-1069-ND | 56.00 51.20 |SPN30-48S SPN150 — 150 Watts — RoHS Compliant 
SPH 2760 Walle = ROHS Gomallent 100-13] 5 | 300 | 300 62-1049-ND ] 169.63 155.09 |SPN150-05s 
100-13] 12 | 130 | 13.0 62-1050-ND | 169.63 155.09 | SPN150-128 
11.3 5 1o | 10 62-1070-ND | 71.17 65.08 | SPN50-05S 177 x4.21x85 
85-264] 1.003} 15 | 100 | 10.0 | (gel O7 dig) [62-1092-ND | 169.63 155.09 | SPN150-15s 
1143 | 12 | 42 | 5 62-1071-ND | 71.17 65.08 |SPN50-128 
85-264 tareed ie ae 1.00-1.3 | 24 65 | 65 62-1051-ND | 169.63 155.09 | SPN150-24S 
Aes |) 28) 21 | 26 SY VEZaZABR) 7117 65.08 | SPNSO-248 1.0013) 48 | 33 | 33 62-1052-ND | 169.63 155.09 | SPN150-488 
113] 48] 41 | 44 62-1073-ND | 71.17 65.08 |SPN50~48S | pos Compliant 
Triple Output (no minimum load required) 
Dimensions = 
Input Output Output Output Inch (mm) Digi-Key Price Each Volgen 
Voltage 1 2 3 HxWxD Part No. 1 10 Part No. 
SP15U — 15 Watts — RoHS Compliant 
5V @ 2.0A 12V @ .50A -12V @ 50A 4.68 x 3.29 x 1.27 (119 x 84 x 32) 62-1088-ND 76.77 70.20 SP15U-0522T 
85-264 
5V @ 2.0A 15V @ .45A -15V @ .45A 4.68 x 3.29 x 1.27 (119 x 84 x 32) 62-1074-ND 85.99 78.62 SP15U-0533T 
SP30U — 30 Watts — RoHS Compliant 
5V @ 4.0A 12V @ 1.28 -12V @ 60A 5.87 x 3.5 x 1.3 (149 x 89 x 33) 62-1089-ND 98.23 89.81 SP30U-0522T 
85-264 
5V @ 4.0A 15V @1.0A -15V @ 50A 5.87 x 3.5 x 1.3 (149 x 89 x 33) 62-1075-ND 98.23 89.81 SP30U-0533T 
SP50U — 50 Watts — RoHS Compliant 
5V @ 6.0A 12V @ 2.0A 12V @ 1.0A 6.46 x 3.66 x 1.30 (164 x 93 x 33) 62-1090-ND 142.80 130.56 SP50U-0522T 
85-264 
5V @ 6.0A 15V @ 1.48 -15V @ 1.0A 6.46 x 3.66 x 1.30 (164 x 93 x 33) 62-1091-ND 142.80 130.56 SP50U-0533T 


Open Frame Power Supplies 


Features: 


¢ Universal Input (AC85-264V) ¢ Built-in Overvoltage/Overcurrent Protection * Operating Temperature: 10°C 
~ 70°C * Lightweight Construction * Metal Chassis with Cover (optional on KLT series only) * 3 Year Factory 


Warranty 


General Specifications: 


¢ Input Frequency: 50/60Hz (47-63 Hz) * Output Adjust Range: +10% on KLT series (no adjustment on KRS 
series) * Output Ripple (100/230VAC, Full load): 150mV / 75mVp-p maximum DC-100MHz * Over Voltage 
Protection: Zener Limiter * Over Current Protection: Over 105% (Auto. Recovery) 

Note: For safety and EMI certifications please see Digi-Key website for data sheet. 


KR SERIES (PC Mount) — Single/Dual Output 


KR Series 


KL Series 


Output Output Dimensions 
Input Voltage Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Volgen 
Watt Voltage (VDC) (A) WxLxD Part No. 1 10 Part No. 
Single Output 

85-264 5 2.00 1.26 x 2.56 x .65 (32 x 65.02 x 16.51) 62-1078-ND 23.92 21.88 KRS10F-05 

85-264 12 0.84 1.26 x 2.56 x .65 (32 x 65.02 x 16.51) 62-1079-ND 23.92 21.88 KRS10F-12 
. 85-264 15) 0.65 1.26 x 2.56 x .65 (32 x 65.02 x 16.51) 62-1080-ND 23.92 21.88 KRS10F-15 

85-264 24 0.42 1.26 x 2.56 x .65 (32 x 65.02 x 16.51) 62-1081-ND 23.92 21.88 KRS10F-24 

85-264 3.3 6 1.61 x 3.35 x .91 (41 x 85 x 23) 62-1096-ND 46.31 42.35 KRS25F-03 

85-264 5 5 1.61 x 3.35 x .91 (41 x 85 x 23) 62-1097-ND 46.31 42.35 KRS25F-05 
25 85-264 12 21 1.61 x 3.35 x .91 (41 x 85 x 23) 62-1098-ND 46.31 42.35 KRS25F-12 

85-264 15 ‘17. 1.61 x 3.35 x .91 (41 x 85 x 23) 62-1099-ND 46.31 42.35 KRS25F-15 

85-264 24 5 Est 1.61 x 3.35 x .91 (41 x 85 x 23) 62-1100-ND 46.31 42.35 KRS25F-24 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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@ KAGA ELECTRONICS (USA) INC. Open Frame Power Supplies 


KR SERIES (PC Mount) — single/Dual Output (Cont.) (ty) Ros 
Output Output Dimensions , 
Input Voltage Current (mA) Inch (mm) Digi-Key Price Each Volgen 
Watt Voltage (VDC) 100VAC 230VAC WxLxD Part No. i 10 Part No. 
Dual Output 
10 85-264 +12 42 ~ 420 50 ~ 500 1.26 x 2.56 x .65 (32 x 65.02 x 16.51) 62-1095-ND 27.44 25.09 KRD10F-1212 
85-264 #15 35 ~ 350 42 ~ 420 1.26 x 2.56 x .65 (32 x 65.02 x 16.51) 62-1094-ND 27.44 25.09 KRD10F-1515 
KL SERIES — Triple Output 
Output Output Dimensions . 
Input Voltage | Current Input Output Inch (mm) Digi-Key Price Each Volgen 
Voltage (VDC) (A) Housing Contacts Housing Contacts LxWxH Part No. 1 10 Part No. 
15 Watt 
ay ae 5.512 x 2.559 x 89 
85-264 12V 50 455-1186-ND 455-1319-1-ND 455-1902-ND 455-1135-1-ND : - : 62-1082-ND 49.25 45.04 KLT15F-0522 
ABV. a (140 x 65 x 22.60) 
ay 20 5.512 x 2.559 x .89 
85-264 15V 45 455-1186-ND 455-1319-1-ND 455-1902-ND 455-1135-1-ND (440 65 20 60 62-1083-ND 49.25 45.04 KLT15F-0533 
-15V 45 (140 x 65 x 22.60) 
Cover for KLT15 Power Supplies 62-1084-ND 9.80 8.96 KLT15 COVER 
30 Watt 
ad eo 5.512 x 2.559 x 89 
85-264 12V 1.2 455-1186-ND 455-1133-1-ND 455-1187-ND 455-1133-1-ND . ' 62-1085-ND 61.68 56.40 KLT30F-0522 
ABV. 6 (140 x 65 x 22.60) 
DC/DC Converters Features: » Ultra compact size * Remote On/Off * High Efficiency 
* 3 year warranty 
. Note: For safety and EMI certifications please see Digi-Key 
MS Series 15 Watt website for data sheet. 
Output Output Dimensions e 
Input Voltage Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Volgen 
Voltage (VDC) (A) WxHxD Part No. 1 10 Part No. 
Single Output 
3.3 0-3.5 1.0 x 0.4 x 1.0 (25.4 x 10 x 25.4) 62-1101-ND 43.96 40.20 MSS15-2403 
556 5 0-3.0 1.0 x 0.4 x 1.0 (25.4 x 10 x 25.4) 62-1102-ND 43.96 40.20 MSS15-2405 
12 0-1.25 1.0 x 0.4 x 1.0 (25.4 x 10 x 25.4) 62-1103-ND 43.96 40.20 MSS15-2412 
15 0-1.0 1.0 x 0.4 x 1.0 (25.4 x 10 x 25.4) 62-1104-ND 43.96 40.20 MSS15-2415 
3.3 0-3.5 1.0 x 0.4 x 1.0 (25.4 x 10 x 25.4) 62-1105-ND 43.96 40.20 MSS15-4803 
36 5 0-3.0 1.0 x 0.4 x 1.0 (25.4 x 10 x 25.4) 62-1106-ND 43.96 40.20 MSS15-4805 
-75 
12 0-1.25 1.0 x 0.4 x 1.0 (25.4 x 10 x 25.4) 62-1107-ND 43.96 40.20 MSS15-4812 
15 0-1.0 1.0 x 0.4 x 1.0 (25.4 x 10 x 25.4) 62-1108-ND 43.96 40.20 MSS15-4815 
Dual Output 
a #12 +0.6 1.0x 0.4 x 1.1 (25.4 x 10 x 27.9) 62-1109-ND 43.96 40.20 MSD15-2412 
+15 +0.5 1.0x 0.4 x 1.1 (25.4 x 10 x 27.9) 62-1110-ND 43.96 40.20 MSD15-2415 
a +12 +0.6 1.0x 0.4 x 1.1 (25.4 x 10 x 27.9) 62-1111-ND 43.96 40.20 MSD15-4812 
-75 
+15 +0.5 1.0 x 0.4 x 1.1 (25.4 x 10 x 27.9) 62-1112-ND 43.96 40.20 MSD15-4815 
eS 


o~ 


LF CULINC Switching and Linear Power Supply 


Fig. 1 — Switching Power Supply — USB A Fig. 2 — Linear Power Supply — US/Canada Transformer 


P > —~_w 
SPECIFICATIONS: <aix a WE 
* Input Voltage Range: 90V ~ 264VAC « Frequency USA SPECIFICATIONS: Me 
fA 


Range: 47Hz ~ 63Hz * Operating Temperature: * Rated Input Voltage: 120 VAC 


0 2, D 
O°C ~ 40°C | SZ ° Safety Requirements: 
Safety Requirements/EMI Standards: SS 7 Please see data sheet on Digi-Key “~ 


Please see data sheet on Digi-Key website. ae website. 
WON 


EISA 
COMPLIANT 


Note: Input power accessories are sold separately. 


Ratings Dimensions — Inches (mm) Cord Plug | Digi-Key Price Each cul 
Fig. Voltage mA Regulation HxWxD Size Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Switching Power Supply — USB A 
5VDC 500 +0.3V 2.40 x 1.30 x 1.38 (61 x 33 x 35) USBA T1002-ND 7.14 6.79 6.25 5.97 | EPSO50050U-I38-SZ 
: 5VDC 1,000 45% 2.87 x 1.14 x 1.75 (73 x 29 x 45) USBA T1003-ND 8.50 8.08 7.44 7.10 |EPS050100U-I38-SZ 
Linear Power Supply — US/Canada Transformer 
9VAC 500 +5% 2.47 x 2.01 x 1.65 (63 x 51 x 42) S/Tt T1004-ND 7.56 6.05 5.29 5.04 | EPA090050-S/T-SZ 
9VAC 1,000 45% 2.60 x 1.97 x 1.60 (66 x 50 x 41) S/Tt T1005-ND 8.40 6.72 5.88 5.59 | EPA090100-S/T-SZ 
2 12VAC 500 +5% 2.47 x 2.01 x 1.65 (63 x 51 x 42) S/Tt T1007-ND 8.10 6.48 5.67 5.40 | EPA120050-S/T-SZ 
12VAC 1,000 45% 3.21 x 2.31 x 1.93 (82 x 59 x 49) S/Tt T1008-ND 11.52 9.22 8.06 7.68 |EPA120100-S/T-SZ 
24VAC 500 +5% 3.21 x 2.31 x 1.93 (82 x 59 x 49) S/Tt T1009-ND VATE 9.42 8.24 7.84 |EPA240050-S/T-SZ 


t “S/T” = Stripped/Tinned 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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\F WV-INEINITY 


adivision of CUI INC 


COMPLIANT 
ENERGY STAR 


Fig. 1 — Multi-Plug 


: 


FEATURES: » Interchangeable AC plug 
¢ Universal Input: 90 ~ 264VAC « Continuous 
short circuit protection * Conductive EMI meets 
CISPR/FCC Class B * High Efficiency: 75% typical 
* Operating Temperature: 0°C ~ 40°C 


Note: For Safety and EMC specifications please 
see series data sheets. 


Fig. 3 — 24 Watt 


FEATURES: ¢ Universal Input: 
90 ~ 264VAC * Over current 
protection * Continuous 
short circuit protection * EMI/ 
EMC meets FCC Class B 
* High Efficiency: 75% typical 
* Operating Temperature: 0°C 
~ 40°C 

Note: For Safety and EMC 
specifications please see 
series data sheets. 


Fig. 6 — 60 Watt 


FEATURES: 

* Universal Input: 90 ~ 264VAC 

* Over voltage protection 

* Continuous short circuit protection 
* EMI meets FCC Class B, VCCI-II 

* High Efficiency: 85% typical 

* Operating Temperature: 0°C ~ 40°C 


Note: For Safety and EMC specifications 
please see series data sheets. 


Wall and Desktop Transformers 


The Energy Independence and Security Act (EISA) OF 2007 mandates that external power supplies sold in the U.S. meet both a 
minimum efficiency percentage based on rated output wattage, and a maximum power output of 0.5W in a no-load condition. Becoming 
effective on July 1, 2008, this makes the same “level IV” efficiency standards created under the voluntary Energy Star program and 
mandatory California Energy Commission (CEC) regulations compulsory nationwide. All CUI Inc. EPS, ETS, EMS and EMT series 
models meet or exceed EISA 2007 standards and are legal for use in all 50 states and territories. For further information, please view 
the EISA 2007 product training module available at Digi-Key’s website. 


Fig. 2 — 6/15 Waitt 
FEATURES: 


ZS 


| Cuiinc 


6 Watt Class 2 and UL1310 for linear power supply 
replacement use. Input: 100 ~ 120VAC * Over current 
protection * Continuous short circuit protection * EMI 
meets FCC Class B * Operating Temperature: 0°C ~ 40°C 
Safety Requirements: (1) UL1310 (2) CUL1310 

15 Watt: Universal Input: 90 ~ 264VAC »¢ Over current 
protection » Continuous short circuit protection * EMI/EMC 
meets FCC Class B, VCCI-II * High efficiency: 75% typical 
* Operating Temperature: 0°C ~ 40°C 


Note: For Safety and EMC specifications please see series 


data sheets. 
Fig. 4 — 25 Watt 


FEATURES: 

¢ Universal Input: 90 ~ 255VAC 
* Over voltage protection 
¢ Continuous short circuit 
protection * EMI meets FCC 
Class B, VCCI-II * High Efficency: 
75% typical * Operating 
Temperature: 0°C ~ 40°C 


Note: For Safety and EMC 
specifications please see series 
data sheets. 


Fig. 5 — 40 Watt 


FEATURES: 

¢ Universal Input: 90 ~ 255VAC 

* Over voltage protection 

* Continuous short circuit protection 
* EMI meets FCC Class B 

* High Efficiency: 80% typical 

* Operating Temperature: 0°C ~ 
40°C 

Note: For Safety and EMC 
specifications please see series 
data sheets. 


Fig. 7 — Right Angle Output Connector NEW! 


FEATURES: 

* 100 ~ 120 VAC Input 

¢ Regulated Output Voltage 

* Over-load protected 

* Short-circuit protected 

eUL/cUL Certified and FCC 
class B compliant 


Note: For Safety and EMC 
specifications please see 
series data sheets. 


A 
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Ratings Dimensions — Inches (mm) Cord Plug | Digi-Key Price Each Cul 
Fig. Voltage mA Regulation HxWxD Size (mm) | Part No. 1 10 50 100 Part No 
Multi-Plug 
5VDC 1,200 +5% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 T946-P5P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS050120-P5P-SZ 
5VDC 3,200 +6% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.14 T377-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 |EMS050320-P5P-SZ 
6VDC 1,000 +5% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 1947-P5P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS060100-P5P-SZ 
6VDC 3,000 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.1 T378-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 |EMS060300-P5P-SZ 
9VDC 660 +5% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 T948-P5P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS090066-P5P-SZ 
9VDC 2,000 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.1 T379-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 |EMS090200-P5P-SZ 
1A 12VDC 500 +5% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 T949-P5P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS120050-P5P-SZ 
12VDC 500 +5% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 2.54 T945-P6P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS120050-P6P-SZ 
12VDC 1,500 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.1 T380-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 |EMS120150-P5P-SZ 
15VDC 400 +5% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 T950-P5P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS150040-P5P-SZ 
15VDC 1,200 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.1 T381-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 |EMS150120-P5P-SZ 
18VDC 1,000 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.1 T382-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 |EMS180100-P5P-SZ 
24VDC 750 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.1 T383-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 |EMS240075-P5P-SZ 
6 Watt Switching Wall Mount 
3VDC 1,000 +5% 2.44 x 1.40 x 1.70 (62 x 26.60 x 43.30) 1.3 T975-P7P-ND 7.16 6.80 6.27 5.96 |EPS030100-P7P 
4.5VDC 1,000 +5% 2.44 x 1.40 x 1.70 (62 x 26.60 x 43.30) 1.3 T976-P7P-ND 7.16 6.80 6.27 5.96 |EPS045100-P7P. 
5VDC 1,000 45% 2.44 x 1.40 x 1.70 (62 x 26.60 x 43.30) 2.5$ 1977-P6P-ND 7.16 6.80 6.27 5.96 |EPS050100-P6P. 
6VDC 1,000 +5% 2.44 x 1.40 x 1.70 (62 x 26.60 x 43.30) 1.3 T978-P7P-ND 7.16 6.80 6.27 5.96 |EPS060100-P7P. 
9VDC 660 +5% 2.44 x 1.40 x 1.70 (62 x 26.60 x 43.30) 3.5 T979-P1P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS090066-P1P. 
9VDC 660 +5% 2.44 x 1.40 x 1.70 (62 x 26.60 x 43.30) 2.1 T980-P5P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS090066-P5P. 
2A 9VDC 660 +5% 2.44 x 1.40 x 1.70 (62 x 26.60 x 43.30) 1.3 T981-P7P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS090066-P7P. 
12VDC 500 +5% 2.44 x 1.40 x 1.70 (62 x 26.60 x 43.30) 3.5 T982-P1P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS120050-P1P. 
12VDC 500 +5% 2.44 x 1.40 x 1.70 (62 x 26.60 x 43.30) 2.1 T983-P5P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS120050-P5P. 
12VDC 500 +5% 2.44 x 1.40 x 1.70 (62 x 26.60 x 43.30) 1.3 T984-P7P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS120050-P7P. 
15VDC 400 +5% 2.44 x 1.40 x 1.70 (62 x 26.60 x 43.30) 2.1¢ T985-P5P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS150040-P5P. 
18VDC 330 +5% 2.44 x 1.40 x 1.70 (62 x 26.60 x 43.30) 2.1 T986-P5P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS180033-P5P. 
24VDC 250 +5% 2.44 x 1.40 x 1.70 (62 x 26.60 x 43.30) 2.1 T987-P5P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS240025-P5P. 


4 9.5mm Long Plugs + 12mm Long Plugs 


t Output cord is 1500mm in length 
Note: For additional plug options, please call Digi-Key and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. 


(Continued) 
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SF V-! NFINITY Wall and Desktop Transformers (cont) GF CULINC 
Ratings Dimensions — Inches (mm) Cord Plug | Digi-Key Price Each cul 
Fig. Voltage mA Regulation HxWxD Size (mm) | Part No. 1 10 50 100 Part No 
15 Watt Switching Wall Mount 
5VDC 2,600 45% 2.83 x 1.38 x 1.87 (72 x 35 x 47.6) 2.1$ T988-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 | EPS050260UH-P5P-SZ 
6VDC 2,500 +5% 2.83 x 1.38 x 1.87 (72 x 35 x 47.6) 2.1$ T989-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 | EPSO60250UH-P5P-SZ 
9VDC 1,660 +5% 2.83 x 1.38 x 1.87 (72 x 35 x 47.6) 2.1$ T990-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 | EPSO90166UH-P5P-SZ 
2A 12VDC 1,250 +5% 2.83 x 1.38 x 1.87 (72 x 35 x 47.6) 2.1$ T991-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 |EPS120125UH-P5P-SZ 
15VDC 1,000 +5% 2.83 x 1.38 x 1.87 (72 x 35 x 47.6) 2.1$ T992-P5P-ND. 16.88 13.50 11.81 11.25 | EPS150100UH-P5P-SZ 
18VDC 825 45% 2.83 x 1.38 x 1.87 (72 x 35 x 47.6) 2.1$ T993-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 | EPS180083UH-P5P-SZ 
24VDC 625 45% 2.83 x 1.38 x 1.87 (72 x 35 x 47.6) 2.1$ T994-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 | EPS240063UH-P5P-SZ 
24 Watt Switching Wall Mount 
5VDC 4,000 +10% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 2AF T995-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS050400U-P5P-KH 
6VDC 3,500 +5% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 2.1$ T996-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS060350U-P5P-KH 
3A 9VDC 2,500 45% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 2.1$ T997-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS090250U-P5P-KH 
12VDC 2,000 +5% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 2.1$ T998-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS120200U-P5P-KH 
15VDC 1,600 +5% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 2.1$ T999-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS150160U-P5P-KH 
24VDC 1,000 +5% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 2.1$ T1000-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS240100U-P5P-KH 
25 Watt Desktop Series 
5VDC 4,000 45% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.1$ 7951-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 |ETSO50400UTC-P5P-SZ 
6VDC 3,300 +5% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.1$ T952-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 |ETSO60330UTC-P5P-SZ 
9VDC 2,200 45% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.1$ T953-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 |ETS090220UTC-P5P-SZ 
4A 12VDC 2,000 +5% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.1$ T954-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 |ETS120200UTC-P5P-SZ 
15VDC 1,330 +5% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.1$ T955-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 | ETS150133UTC-P5P-SZ 
18VDC 1,100 45% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.1$ T956-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 |ETS180110UTC-P5P-SZ 
24VDC 1,000 +5% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.1$ T957-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 | ETS240100UTC-P5P-SZ 
40 Watt Desktop Series 
9VDC 4,000 45% 4.20 x 2.20 x 1.33 (107.5 x 56 x 33.7) 2.1$ T959-P5P-ND. 25.50 24.23 22.32 21.25 |ETSO90400UTC-P5P-SZ 
5A 12VDC 4,160 45% 3.80 x 2.40 x 1.30 (97 x 62 x 33) 2.14t 71010-P5P-ND 25.50 24.23 22.31 21.24 |ETS120416UTC-P5P-SZ 
15VDC 2,700 +5% 4.20 x 2.20 x 1.33 (107.5 x 56 x 33.7) 2AF T961-P5P-ND. 25.50 24.23 22.32 21.25 |ETS150270UTC-P5P-SZ 
24VDC 1,700 45% 4.20 x 2.20 x 1.33 (107.5 x 56 x 33.7) 2.1$ T962-P5P-ND. 25.50 24.23 22.32 21.25 |ETS240170UTC-P5P-SZ 
60 Watt Desktop Series 
12VDC 5,000 +5% 4.57 x 1.97 x 1.22 (116 x 50 x 31) 2.1$ T963-P5P-ND 32.90 31.26 28.79 27.41 ETS120500UTC-P5P-SZ 
6A 15VDC 4,000 +5% 4.57 x 1.97 x 1.22 (116 x 50 x 31) 2.1$ T964-P5P-ND. 32.90 31.26 28.79 27.41 ETS150400UTC-P5P-SZ 
19VDC 3,150 +5% 4.57 x 1.97 x 1.22 (116 x 50 x 31) 2.1$ T965-P5P-ND 32.90 31.26 28.79 27.41 ETS190315UTC-P5P-SZ 
24VDC 2,500 45% 4.57 x 1.97 x 1.22 (116 x 50 x 31) 2.1$ T966-P5P-ND 32.90 31.26 28.79 27.41 ETS240250UTC-P5P-SZ 
Right Angle Output Connectors 
5VDC 1,200 +5% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 T1039-P5RP-ND NEW!| 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS050120-P5RP-SZ 
1B 9VDC 2,000 45% 2.91 X 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.1$ 71041-P5RP-ND NEW!| 18.30 17.39 16.02 15.25 |EMS090200-P5RP-SZ 
12VDC 500 +5% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 71043-P5RP-ND NEW!| 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS120050-P5RP-SZ 
12VDC 1,500 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.1$ 71044-P5RP-ND NEW!| 18.30 17.39 16.02 15.25 | EMS120150-P5RP-SZ 
5VDC 1,000 45% 2.44 x 1.06 x 1.65 (62 x 26.8 x 42) 2.1$ T1038-P5RP-ND NEW! 7.16 6.81 6.27 5.97 |EPS050100-P5RP 
2B 6VDC 2,500 +5% 2.83 x 1.38 x 1.87 (72 x 35 x 47.6) 2.1$ T1040-P5RP-ND NEW!| 16.88 13.50 11.82 11.25 | EPSO60250UH-P5RP-SZ 
15VDC 1,000 +5% 2.83 x 1.38 x 1.87 (72 x 35 x 47.6) 2.1$ 71047-P5RP-ND NEW!| 16.88 13.50 11.82 11.25 | EPS150100UH-P5RP-SZ 
3B 24VDC 1,000 45% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 2AF 71048-P5RP-ND NEW!| 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS240100U-P5RP-KH 
4B 12VDC 2,000 +5% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.1$ 71045-P5RP-ND NE! 19.80 18.81 17.33 16.50 | ETS120200UTC-P5RP-SZ 
5B 9VDC 4,000 +5% 4.20 x 2.20 x 1.33 (107.5 x 56 x 33.7) 2.1$ 71042-P5RP-ND NEW!| 25.50 24.23 22.32 21.25 | ETSOQ0400UTC-P5RP-SZ 
6B 12VDC 5,000 45% 4.57 x 1.97 x 1.22 (116 x 50 x 31) 2AF T1046-P5RP-ND NEW!| 32.90 31.26 28.79 27.41 ETS120500UTC-P5RP-SZ 
24VDC 2,500 +5% 4.57 x 1.97 x 1.22 (116 x 50 x 31) 2.1$ T1049-P5RP-ND NEW!| 32.90 31.26 28.79 27.41 ETS240250UTC-P5RP-SZ 
7A 12VAC 1,000 +5% 3.21 x 2.31 x 1.93 (81.6 x 58.7 x 49.1) 21 71017-P5R-ND 11.53 9.22 8.07 7.66 |EPA120100-P5R-SZ 
24VAC 500 +5% 3.21 x 2.31 x 1.93 (81.6 x 58.7 x 49.1) 2.1 T1018-P5R-ND 11.78 9.42 8.25 7.82 _|EPA240050-P5R-SZ 
6VDC 1,000 +5% 2.48 x 1.04 x 1.70 (63 x 26.6 x 43.3) 2.1 T1019-P5RP-ND 8.95 7.16 6.27 5.95 |EPS060100-P5RP 
7B 9VDC 660 +5% 2.48 x 1.05 x 1.69 (63 x 26.8 x 43) 2.1 T1020-P5RP-ND 8.73 6.98 6.11 5.80 |EPS090066-P5RP 
12VDC 1,000 +5% 2.44 x 1.81 x 1.18 (62 x 46 x 30) 2.1$ T1026-P5RP-ND 16.63 13.30 11.64 11.08 |EPS120100UPS-P5RP-KH 
12VDC 500 45% 2.48 x 1.05 x 1.69 (63 x 26.8 x 43) 2.1 71021-P5RP-ND 8.73 6.98 6.11 5.80 _|EPS120050-P5RP 


4 9.5mm Long Plugs #12mmLong Plugs t Output cord is 1500mm in length 
Note: For additional plug options, please call Digi-Key and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. 


Standard Wall and Desktop Transformers 


Fig. 1 — Multi-Plug Fig. 2 — US/Canada 


SPECIFICATIONS: « Interchangeable : Transtormer: 

AC plug * Universal Input: 90 ~ For Safety and EMC specifications please see 
264VAC «Continuous short circuit series data sheets. 

protection * Conductive EMI meets 

CISPR/FCC Class B * High Efficiency: 


Standard for Attachment Plugs 
and Receptacles, UL498) (2) cUL, 
CSA C22.2, No. 60950 (3) TUV, 
EN60950:2000 (4) CE (5) GS 


‘5% typical * Operating Temperature: 4 £ Ss a —— 

O°C ~ 40°C »* Safety Requirements: { ~ a 

(1) UL60950 3rd edition (The blade A 

configuration was evaluated to the (S p 
é ‘ D 


Ratings Dimensions — Inches (mm) Cord Plug | Digi-Key Price Each cul 
Fig. Voltage mA Regulation HxWxD Size (mm) | Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Multi-Plug — RoHS Compliant 
1 12VDC 2,500 +2% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) 214 T368-P5P-ND. 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS120250-P5P-IC 


US/Canada Transformer 120VAC/60Hz Input 


5VDC 1,500 5% 4.70 x 3.00 x 2.50 (121 x 78 x 64) 2.10 T311-P5P-ND 37.42 32.75 31.06 27.13 |DTRO50150-P5P 
2 9VDC 800 5% 3.21 x 2.31 x 1.93 (82 x 59 x 49) 2.10 T435-P5P-ND® 12.03 9.62 8.42 7.99 |DPRO90080-P5P-SZ 
12VAC 1,000 = 2.86 x 2.19 x 1.77 (73 x 56 x 45) S/TT T623-ND 6.45 5.16 4.52 4.29 |DPA120100-S/T-TK 


US/Canada Transformer 120VAC/60Hz Input — RoHS Compliant 


12VDC 500 _ 2.60 x 1.97 x 1.59 (66 x 50 x 41) 2.10 T969-P5P-ND 6.30 5.04 4.41 4.20 |DPD120050-P5P-SZ 
12VDC 800 _— 3.21 x 2.31 x 1.93 (82 x 59 x 49) 2.10 T970-P5P-ND 7.78 6.22 5.45 5.19 |DPD120080-P5P-SZ 


@ RoHS Compliant + “S/T" =Stripped/Tinned &9.5mm_Long Plugs 0 12mm Long Plugs 
Note: For additional plug options, please call Digi-Key and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SS eS 
4 V-INFINITY standard Wall and Desktop Transformers (cont) \F CULLING 


a division of CUI INC. 


Fig. 3 — 12 Watt Power Strip Type Fig. 4 — Small Desktop Series 


SPECIFICATIONS: 

¢ Input Voltage: AC9OV ~ 264V 

¢ Frequency: 50Hz ~ 60Hz 

¢ Minimum Load Current: 0A 

* Load Regulation: 5% 

¢ Short Circuit and Over-current 
Protection: Shutoff and Auto 
Restart 

° Safety Requirements: Please see 
data sheet on Digi-Key website. 


SPECIFICATIONS: 

* Input Voltage Range: AC90V ~ 264V 

* Frequency: 50Hz ~ 60Hz 

+ Load Regulation: 5% 

* Minimum Load Current: 0A 

* Short Circuit and Over-current Protection: Shutoff and 
Auto Restart 

* Safety Requirements: Please see data sheet on Digi- 
Key website. 


Ratings Dimensions — Inches (mm) Cord Plug | Digi-Key Price Each cul 
Fig. Voltage mA Regulation HxWxD Size (mm) | Part No. 1 10 50 100 Part No. 
12 Watt Power Strip Type - RoHS Compliant 
3 24VDC 500 5% 2.36 x 1.73 x 0.98 (60 x 44 x 25) 214 T455-P5P-ND 16.63 13.30 11.65 11.09 |DPS240050UPS-P5P-SZ 
12 Watt Power Strip Type - EISA & RoHS Compliant 

5VDC 2500 5% 2.44 x 1.81 x 1.18 (62 x 46 x 30) 2.10 71022-P5P-ND 16.63 13.30 11.64 11.08 |EPS050250UPS-P5P-KH 
6VDC 1750 5% 2.44 x 1.81 x 1.18 (62 x 46 x 30) 2.10 71023-P5P-ND 16.63 13.30 11.64 11.08 |EPS060175UPS-P5P-KH 
9VDC 1200 5% 2.44 x 1.81 x 1.18 (62 x 46 x 30) 2.10 71024-P5P-ND 16.63 13.30 11.64 11.08 |EPS090120UPS-P5P-KH 
12VDC 1000 5% 2.44 x 1.81 x 1.18 (62 x 46 x 30) 2.10 71025-P5P-ND 16.63 13.30 11.64 11.08 |EPS120100UPS-P5P-KH 

: 12VDC 1000 5% 2.44 x 1.81 x 1.18 (62 x 46 x 30) 2.10 71027-P6P-ND 16.63 13.30 11.64 11.08 |EPS120100UPS-P6P-KH 
15VDC 800 5% 2.44 x 1.81 x 1.18 (62 x 46 x 30) 2.10 71028-P5P-ND 16.63 13.30 11.64 11.08 |EPS150080UPS-P5P-KH 
18VDC 670 5% 2.44 x 1.81 x 1.18 (62 x 46 x 30) 2.10 71029-P5P-ND 16.63 13.30 11.64 11.08 |EPS180067UPS-P5P-KH 
24VDC 500 5% 2.44 x 1.81 x 1.18 (62 x 46 x 30) 2.10 T1030-P5P-ND 16.63 13.30 11.64 11.08 |EPS240050UPS-P5P-KH 

12 Watt Small Desktop - RoHS Compliant 
4 24VDC 500 5% 2.95 x 1.87 x 1.04 (75 x 48 x 27) 214 T855-P5P-ND 19.18 15.34 13.43 12.79 |DTS240050SUDC-P5P-SZ 
12 Watt Small Desktop - EISA & RoHS Compliant 

5VDC 2500 5% 2.91 x 1.85 x 1.14 (74 x 47 x 29) 2.10 71031-P5P-ND 16.28 15.47 14.25 13.56 |ETSO50250SUDC-P5P-KH 
6VDC 1750 5% 2.91 x 1.85 x 1.14 (74 x 47 x 29) 2.10 T1032-P5P-ND 16.28 15.47 14.25 13.56 |ETS060175SUDC-P5P-KH 
9VDC 1200 5% 2.91 x 1.85 x 1.14 (74 x 47 x 29) 2.10 71033-P5P-ND 16.28 15.47 14.25 13.56 |ETS090120SUDC-P5P-KH 

4 12VDC 1000 5% 2.91 x 1.85 x 1.14 (75 x 47 x 29) 2.10 T1034-P5P-ND 16.28 15.47 14.25 13.56 |ETS120100SUDC-P5P-KH 
15VDC 800 5% 2.91 x 1.85 x 1.14 (74 x 47 x 29) 2.10 71035-P5P-ND 16.28 15.47 14.25 13.56 |ETS150080SUDC-P5P-KH 
18VDC 670 5% 2.91 x 1.85 x 1.14 (74 x 47 x 29) 2.10 T1036-P5P-ND 16.28 15.47 14.25 13.56 |ETS180067SUDC-P5P-KH 
24VDC 500 5% 2.91 x 1.85 x 1.14 (74 x 47 x 29) 2.10 71037-P5P-ND 16.28 15.47 14.25 13.56 |ETS240050SUDC-P5P-KH 


@ ROHS Compliant + “S/T” = Stripped/Tinned 9.5mm_Long Plugs 12mm Long Plugs 
Note: For additional plug options, please call Digi-Key and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. 


Plug Options For All CUI Supplies 


Additional plug options AVAILABLE! CUI INC Custom Plug Overmolding without large * Lead-Time: 4 ~ 6 weeks 
minimum orders and long lead times! Straight or right angle plugs are BUILD YOUR PART NUMBER: EMT120250-OOO0O * Lead time can be expedited 
available in the following sizes: P1, P5, P6, P7, P12, P13 or P14 25RP in 3 ~ 4 weeks by air freight at 
For additional plug pod prey one pains please co Z: special over molding code ——__! 6 | N ar eaclone chetge pale yy te 
part number Pete te eee Ce ee med eee epee Choose P1, P5, P6, P7, P12, P13 or P14 plug options —________7 details. * Non-Standard plug 

‘ee ie F i itchi If applicable: R-Right angle barrel lengths are available 
(Overmolaing Service not aveilable:on Medical. Switching Power P or N: For DC Output choose Center Positive or Negative upon request * Minimum Order: 
Supplies.) 100 pieces 


Choose an In stock CUI Power Supply 


P-1 (3.5mm Male) P-5 (2.1mm Female) P-6 (2.5mm Female) P-7 (1.3mm Female) P-12 (2.35mm Female) P-13 (1.7mm Female) P-14 (1.7mm Female) 
Tip is Positive, 


Sleeve is Negative Tr ir] 
| 


Polarization 


me Polarization 


® DO 


- AC Cord for 
AC Cord for Europe United Kingdom AC Cord for Australia 
Overall Diameter | Digi-Key Price Each cul 
Fig. | Description Wire Gauge Color Approx. (mm) | Part No. 1 10 50 100 Part No. 
1 | AC Cord for Europe HO5VV-F 3G 1.0mm2 Black 7.0 40.15 T100-DK-ND 5.68 4.54 3.97 3.77 AC7-DK 
2 |AC Cord for United Kingdom HO5VV-F 3G 0.75mm2 Black 6.7 +0.15 T101-DK-ND 9.48 7.58 6.64 6.30 AC8-DK 
3 | AC Cord for Australia HO5VV-F 3G 0.75mm2 Black 6.7 +0.15 T102-DK-ND 5.40 4.32 3.78 3.59 AC9-DK 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (US2010) 2569 
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Features: 


NFINITY AC-DC Converters 


adivision of CUI INC 


NEW! Encapsulated Board 
Mount Module — VSK-S3 Series 


« Encapsulated, compact case * Universal input 85 ~ 264VAC, 110 ~ 370VDC 
High efficiency * 100kHz fixed frequency Fixed output voltage * Thermal 
shutdown Output short circuit protection » Low output ripple and noise 
Isolated output * 2 year warranty 


Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets 


Features: 


© Output over-current protected 
over-voltage protected 


voltage: 85 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz * Compact 
size * Output voltage trimable +5% »* Two 


year warranty 


* Univer: 


© Output 
sal input 


\F 


25/45/65 Watt Open Frame 
Switching Power Supplies 


ZS 


> 


CUIINC 


Note: For safety and EMI certifications ‘ 3 j 
Output Output Output 5 Size (Inch) L x W: 3.5 x 2 Size (Inch) L x W: 4.0 x 2 
Power Voltage | Current | Digi-Key Price Each cul please see data sheets (Inch) (inch) 
Max. (W) (VDC) Max. (A) | Part No. 1 10 50 Part No. ee 5 
23 33 0.70 |102-1801-ND 1440 13.68 ~~ 12.60 | VSK-S3-3R3U SEY OMe, ; 
Volt. | Current | Housing | Housing Digi-Key Price Each cul 
3.0 5 0.60 102-1802-ND 14.40 13.68 12.60 | VSK-S3-5U Fig. | (V) (A) Input Output | Contacts | Part No. 1 10 50 Part No. 
3.0 9 0.33 | 102-1803-ND 14.40 13.68 12.60 | VSK-S3-9U 5 | 44 | WM2101 |WM2102|WM2300|102-1325-ND | 2076 19.72 18.17 | VOF-25-5 
3.0 12 0.25 102-1804-ND 14.40 13.68 12.60 | VSK-S3-12U 1 12 2.0 | WM2101 | WM2102 ) WM2300 | 102-1326-ND 20.76 19.72 18.17 | VOF-25-12 
3.0 15 0.20  |402-1805-ND 1440 1368 © 12.60 (|vsK-sa-15U 15 | 1.6 | wm2to1 |wm2t02| wM2300|102-1327-ND | 20.76 19.72 18.17 | VOF-25-15 
24 1.0 | WM2101 | WM2102 | WM2300 | 102-1328-ND 20.76 19.72 18.17 | VOF-25-24 
3.0 7 0125 _[UG2xIS06.ND) TS Ae eee 33] 60 | WM210T |WM2102|WM2300|102-1329-ND | 26.68 25.35 23.35 |VOF-45-3.3 
5 6.0 | WM2101 | WM2102 ) WM2300 | 102-1330-ND 26.68 25.35 23.35 | VOF-45-5 
" 12 3.7 | WM2101 | WM2102 | WM2300 | 102-1331-ND 26.68 25.35 23.35 | VOF-45-12 
Encapsu lated Chassis Mount 15 | 3.0 | WM2t01 |WM2102)WM2300|102-1332-ND | 26.68 25.35 23.35 | VOF-45-15 
‘i 5 a 24 1.9 | WM2101 | WM2102 | WM2300 | 102-1333-ND 26.68 25.35 23.35 | VOF-45-24 
Switching Power Suppl les — 2 | 48 | 0.93 | WMe2t0T |WM2102|WM2300|102-1334-ND | 26.68 25.35 23.35 | VOF-45-48 
‘ 5 | 8.0 | wm2iot |wm2102|wm2300|102-1335-ND | 29.58 2810 25.88 | VOF-65-5 
FSC-S Series 12 | 5.4 | WM2101)WM2102|WwM2300|102-1336-ND | 29.58 2810 25.88 |VOF-65-12 
; 15 | 4.3 | WM2101/WM2102|wMm2300|102-1688-ND | 29.58 2810 25.88 |VOF-65-15 
Features: * Screw terminals for easy installation * Fixed output voltage * Universal 24 | 2.7 | WM2101 | WM2102| WM2300 | 102-1337-ND 29.58 28.10 25.88 |\VOF-65-24 
input B5?=-2OAVAG, 110) >.30VDE.¢"Thermal shutdown. “/Qutpurt short:cifcult 48_|_1.35_| WM2101 [wM2102 | wm2300 [102-1338-ND_| 29.58 28.10 25.88 _| VOF-65-48 
protection * Encapsulated, compact case »* Low output ripple and noise » High 
efficiency * Isolated output * 100kHz fixed frequency » 2 year warranty 
Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets. i /30 W FSK Pp M d | 
: tt wer ne 
Voltage | Current Size (Inch) —_| Digi-Key Price Each cul 5/15. a owe odules 
(V) (A) LxW Part No. il 10 25 Part No. Features: 2) 
FSC-S5 Series Encapsulated, compact case » Over-temperature protection * Universal input 
3.3 1.25 2.835 x 1.24 | 102-1571-ND 28.76 28.05 27.33 | FSC-S5-3R3U * Built-in EMI filter on FSK-S15 and FSK-S30 series *HI-POT tested Fixed Input Voltage : 
5 1.0 2.835 x 1.24 | 102-1572-ND 28.76 28.05 27.33 | FSC-S5-5U switching frequency * Inrush current limiting * High efficiency * Over-load Minimum | Maximum 
12 0.42 | 2835x124 | 102-1573-ND 28.76 28.05 —-27.33_ | FSC-S5-12U protection * 2 year warranty AC 85 264 
15 0.33 2.835 x 1.24 =| 102-1574-ND 28.76 28.05 27.33 | FSC-S5-15U DC 110 340 
24 0.21 2.835 x 1.24 | 102-1575-ND 28.76 28.05 27.33 | FSC-S5-24U Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets Glnensions fran 
FSC-S15 Series 
3.3 3.0 3.606 x 2.0 102-1576-ND 52.36 51.06 49.75 | FSC-S15-3R3U Fig.3 NEW! 
5 3.0 3.606 x 2.0 102-1577-ND 62.36 51.06 49.75 | FSC-S15-5U ' 94 | 
12 13 3.606 x 2.0 102-1578-ND 62.36 51.06 49.75 | FSC-S15-12U 7 
15 1.0 3.606 x 2.0 102-1579-ND 62.36 51.06 49.75 | FSC-S15-15U 
24 0.65 3.606 x 2.0 102-1580-ND 62.36 51.06 49.75 | FSC-S15-24U 
FSC-S30 Series 
3.3 6.0 4.567 x 2.311 | 102-1581-ND 67.34 65.66 63.98 | FSC-S30-3R3U Pin Assignment Pin Assi 7 
5 6.0 | 4567x2311 |102-1582-ND 67.34 65.66 +~—=—«63.98_| FSC-S30-5U a Since Gummar in| Sincle uta 
12 25 | 4567x2311 | 102-1583-ND 67.34 65.66 63.98 | FSC-S30-12U Pin Assignment a a ud ge Sula 
15 2.0 | 4567x2311 | 102-1584-ND 67.34 65.66 63.98 | FSC-S30-15U Pin | Single Output ACN) 
24 1.25 4.567 x 2.311 | 102-1585-ND 67.34 65.66 63.98 | FSC-S30-24U T AC(N) AC(L) 
2 AC(L) No Pin No Connect 
Digi-Key Price Each cul 3 No Pin +Vout No Pin 
Description Part No. 1 10 50 ‘| Part No. 4 GND No Pin +Vout 
NEW! DIN Rail Mounting Brackets NEW! 5 av ot No Pin 
Mounting Bracket for FSC-S5 Series 102-1833-ND 4.39 3.90 3.71 FSC-S5-DIN 
Mounting Bracket for FSC-S15 Series | 102-1834-ND 4.84 4.30 4.09 FSC-S15-DIN 
Mounting Bracket for FSC-S30 Series | 102-1835-ND 5.40 4.80 4.56 _|FSC-S30-DIN Output | Output] Output 7 Paes 
Power Voltage Current | Digi-Key rice Eac cul 
Max. (W) | (VDC) | Max. (A) | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
. Fig. 1 — FSK-S5 Single Output Series 
5 Watt Medical Power Supply RoHs| 4.125 33 125 |102-1469-ND 19.96 19.47 18.97 17.97 | FSK-S5-3R3U 
rene 5 5 1.0 102-1470-ND 19.96 19.47 18.97 17.97 | FSK-S5-5U 
PCB Mount 5 12 0.42 102-1471-ND 19.96 19.47 18.97 17.97 | FSK-S5-12U 
Features: 5 15 0.33 102-1472-ND 19.96 19.47 18.97 17.97 | FSK-S5-15U 
+ Universal input 85 ~ 264VAC 6 24 0.21 E 102-1473-ND : 19.96 19.47 _18.97 17.97_| FSK-S5-24U 
* Designed for medical application Fig. 2— FSK-S15 Single Output Series 
+ Industry standard foot-print 99 33 3.0 [102-1689-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 | FSK-S15-3R3U 
+ Efficiency up to 77% 15.0 5 3.0 |102-1164-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 | FSK-S15-5U 
Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 15.6 12 13 102-1165-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 | FSK-S15-12U 
15.0 15 1.0 102-1166-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 | FSK-S15-15U 
Voltage | Current | Load Reg. | Digi-Key Price Each cul 15.6 24 0.65 102-1167-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 | FSK-S15-24U 
(Vv) (A) (%) Part No. 1 10 25 Part No. NEW! Fig. 3 — FSK-S30 Single Output Series NEW! 
5 1.0 1.0 102-1475-ND 24.74 24.13 93.51. |VOFM-5-5 19.8 3.3 6.0 102-1733-ND 58.34 56.89 55.43 62.51 | FSK-S30-3R3U 
9 55 1.0 402-1476-ND 94.74 94.13 23.51 | VOFM-5-9 30 5 6.0 102-1734-ND 58.34 56.89 55.43 52.51 | FSK-S30-5U 
12 A2 1.0 102-1477-ND 24.74 24.13 23.51 | VOFM-5-12 30 12 25 102-1735-ND 58.34 56.89 55.43 52.51 | FSK-S30-12U 
18 28 1.0 102-1479-ND 24.74 24.13 23.51 | VOFM-5-18 30 15 2.0 102-1736-ND 58.34 56.89 55.43 52.51 | FSK-S30-15U 
24 23 1.0 102-1480-ND 24.74 24.13 23.51 | VOFM-5-24 30 24 1.25 102-1737-ND 58.34 56.89 55.43 52.51 | FSK-S30-24U 
H Features * Universal input 90 ~ 264VAC « Full medical and ITE approvals Typical efficiency: 90% [Orets | 
Open Frame Medical Active PFC * Auxiliary fan output: 12V 3 RoHS 
1 H VMS-160 Series » Industry standard 2”x4” foot-print * Power density: 18 W/in 
Switching Power Supply VMS-365 Series » Industry standard 3”x5” foot-print » Power density: 19 W/in3 
Output Voltage Maximum Current (A)t Ripple and Noise§ | Digi-Key Price Each cul 
(VDC) Convection Forced Air Maximum (mV) Part No. 1 10 25 Part No. 
5 16 20 50 102-1691 -ND$ 124.10 116.80 109.50 VMS-160-5 
12 8.3 13.3 120 102-1692-ND 124.10 116.80 109.50 VMS-160-12 
24 4.16 6.66 240 102-1693-ND 124.10 116.80 109.50 VMS-160-24 
48 2.08 3.33 480 102-1694-ND 124.10 116.80 109.50 VMS-160-48 
12 16.6 30.4 120 102-1798-ND& NEW! 230.57 217.01 203.45 VMS-365-12 
24 8.3 15.2 240 102-1799-ND& NEW! 230.57 217.01 203.45 VMS-365-24 
48 4.16 7.6 480 102-1800-ND& NEW! 230.57 217.01 203.45 VMS-365-48 


t Total continuous output power will not exceed 160W forced air (400LFM), 100W without fan + Total continuous output power will not exceed 100W forced air (400LFM), 80W without fan 


for 5V model 


A Total continuous output power will not exceed 365W forced air (400LFM), 200W without fan § Measured at 20MHz, twisted pair with 0.47uF and 22uF parallel capacitors 


(Continued) 
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evi 
120/200 Watt Open Frame Switching Power Supplies 


a division of CUI INC. 


VSBU/VSUU Series: 


Features: * Universal input voltage: 90 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz or 130 ~ 370VDC * Internal EMI filter * Input surge current, over voltage and over load protection 
¢ Power factor correction * Class | insulation * Two year warranty » Operating temperature: 0°C ~ 70°C 


VPU Series: 


Features: * Universal input voltage: 85 ~ 264VAC or 120 ~ 340VDC * Power factor correction * Operating temperature: -10°C ~ 65°C 
Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets 


NFINITY AC-DC Converters (cont) 


Output Power Output Voltage Output Current Mating Connectors Digi-Key Price Each cul 
Maximum (W) (VDC) Typical (A) Housing Input Housing Output Contacts Part No. fl 10 25 50 Part No. 
Fig. 1 — Single Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) 
110 5.0 22 WM2103 WM17404 WM2300 102-1698-ND® 88.71 83.49 78.27 73.06 | VSBU-120-5 
12 10 WM2103 wM17404 WM2300 102-1695-ND® 88.71 83.49 78.27 73.06 | VSBU-120-12 
15 8 WM2103 WwM17404 WM2300 102-1683-ND® 88.71 83.49 78.27 73.06 | VSBU-120-15 
120 24 5.0 WM2103 wm17404 WM2300 102-1696-ND® 88.71 83.49 78.27 73.06 | VSBU-120-24 
36 3.3 WM2103 wm17404 WM2300 102-1684-ND® 88.71 83.49 78.27 73.06 | VSBU-120-36 
48 25 WM2103 WM17404 WM2300 102-1697-ND 87.01 81.89 76.77 71.66 | VSBU-120-48 
Fig. 1 — Dual Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) - RoHS Compliant 
120 5.0/12 15/6.0 WM2103 wm17404 WM2300 102-1699-ND 90.61 85.28 79.95 74.62 | VSBU-120-D512 
5.0/24 15/3.5 WM2103 wm17404 WM2300 102-1270-ND 90.61 85.28 79.95 74.62 __| VSBU-120-D524A 
Fig. 1 — Triple Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) 
120 3.3/5.0/12 15/6.0/1.0 WM2103 WM17404 WM2300 102-1271-ND 94.16 88.63 83.09 77.55 | VSBU-120-T3512B 
5.0/12/-12 15/6.0/0.8 WM2103 wm17404 WM2300 102-1272-ND 94.16 88.63 83.09 77.55 | VSBU-120-T512A 
Fig. 2 — Single Output (Size: 3” x 5” x 1.58”) - ROHS Compliant 
110 5.0 22 WM2103 wm17404 WM2300 102-1276-ND 97.58 91.84 86.10 80.36 | VSUU-120-5 
12 10 WM2103 wM17404 WM2300 102-1273-ND 97.58 91.84 86.10 80.36 | VSUU-120-12 
15 8 WM2103 WM17404 WM2300 102-1685-ND 97.58 91.84 86.10 80.36 | VSUU-120-15 
120 24 5.0 WM2103 wm17404 WM2300 102-1274-ND 97.58 91.84 86.10 80.36 | VSUU-120-24 
36 3.3 WM2103 WM17404 WM2300 102-1686-ND 97.58 91.84 86.10 80.36 | VSUU-120-36 
48 25 WM2103 WM17404 WM2300 102-1275-ND 97.58 91.84 86.10 80.36 | VSUU-120-48 
Fig. 2 — Dual Output (Size: 3” x 5” x 1.58”) 
120 5.0/12 15/6.0 WM2103 wM17404 WM2300 102-1277-ND® 98.94 93.13 87.30 81.48 | VSUU-120-D512 
5.0/24 15/3.5 WM2103 wm17404 WM2300 102-1278-ND 98.94 93.12 87.30 81.48 | VSUU-120-D524A 
Fig. 2 — Triple Output (Size: 3” x 5” x 1.58”) - RoHS Compliant 
120 3.3/5.0/12 15/6.0/1.0 WM2103 wM17404 WM2300 102-1279-ND 102.34 96.32 90.30 84.28 | VSUU-120-T3512B 
§.0/12/-12 15/6.0/0.8 WM2103 wm17404 WM2300 102-1280-ND 102.34 96.32 90.30 84.28 | VSUU-120-T512A 
Cover Top for VSUU-120 Series 102-1687-ND 2.04 1.92 1.80 1.68 | VSUU-TCK 
Fig. 2 — Single Output (Size: 6.8” x 3.8” x 1.5”) - ROHS Compliant 
12 16.7 wm2114 wM2121 WM2300 102-1483-ND 107.68 101.35 95.01 88.68 | VPU-S200-12 
15 13.3 wm2114 wM2121 WM2300 102-1484-ND 107.68 101.35 95.01 88.68 | VPU-S200-15 
200 24 8.3 wm214 wm2121 WM2300 102-1485-ND 107.68 101.35 95.01 88.68 — | VPU-S200-24 
36 5.5 wm2114 wm2121 WM2300 102-1486-ND 107.68 101.35 95.01 88.68 | VPU-S200-36 
48 4.2 wm2114 wMe2121 WM2300 102-1487-ND 107.68 101.35 95.01 88.68 | VPU-S200-48 


@ RoHS Compliant 


NEW! Switching Power Supply 


With one of the widest offerings of AC-DC power supplies in the industry, V-Infinity serves a diverse range of applications including industrial, information 

technology, test and measurement, telecom, medical, and many more. These smaller-sized switching products will provide cleaner regulated power with greater efficiency than 
linear versions. 

Wide range of output voltages designed to perform in adverse power conditions 


Features: * Green design, no load power consumption <0.5W * Universal ac input / full range »* Short circuit, overload, over voltage, brown out (low ac input voltage) protected 
* Cooling by free air convection » LED indicator for power on * 105°C long life electrolytic capacitors * High operating temperature up to 70°C Able to withstand 5G vibration 
* High efficiency, long life, high reliability * 3 year warranty 


Voltage | Output Current @ Size (Inch) | Digi-Key Price Each cul Voltage | Output Current@ | Size (Inch) | Digi-Key Price Each cul 

(Vv) |120/240 Volt Input (A)| LxW | PartNo. 1 10 25 ‘| Part No. (V) |120/240 Volt Input (A)} = LxW | PartNo. 1 10 25 ‘| Part No. 

3.3 0-6 3.091 x 2.008 | 102-1927-ND 34.22 32.51 30.80 | VGS-25-3.3 3.3 0~15 5.098 x 3.839 | 102-1939-ND 56.50 53.68 50.85 | VGS-75-3.3 
5 0~5 3.091 x 2.008 | 102-1928-ND 34.22 32.51 30.80 |VGS-25-5 5 0~15 5.098 x 3.839 | 102-1940-ND 56.50 53.68 50.85 | VGS-75-5 
12 0~21 3.091 x 2.008 | 102-1929-ND 34.22 32.51 30.80 | VGS-25-12 12 0-6 5.098 x 3.839 | 102-1941-ND 56.50 53.68 50.85 |VGS-75-12 
15 0-17 3.091 x 2.008 | 102-1930-ND 34.22 32.51 30.80 | VGS-25-15 15 0-5 5.098 x 3.839 | 102-1942-ND 56.50 53.68 50.85 | VGS-75-15 
24 0-14 3.091 x 2.008 | 102-1931-ND 34.22 32.51 30.80 | VGS-25-24 24 0~3.2 5.098 x 3.839 | 102-1943-ND 56.50 53.68 50.85 | VGS-75-24 
48 0~ 0.57 3.091 x 2.008 | 102-1932-ND 34.22 32.51 30.80 | VGS-25-48 48 0~1.6 5.098 x 3.839 | 102-1944-ND 56.50 53.68 50.85 | VGS-75-48 

3.3 0~10 3.898 x 3.209 | 102-1933-ND 47.18 44.83 42.47 |VGS-50-3.3 3.3 0~20 5.098 x 3.839 | 102-1945-ND 67.87 64.30 60.73 | VGS-100-3.3 
5 0~10 3.898 x 3.209 | 102-1934-ND 47.18 44.83 42.47 |VGS-50-5 5 0~ 16 5.098 x 3.839 | 102-1946-ND 67.87 64.30 60.73 | VGS-100-5 
12 0~4.2 3.898 x 3.209 | 102-1935-ND 47.18 44.83 42.47 |VGS-50-12 12 0~85 5.098 x 3.839 | 102-1947-ND 67.87 64.30 60.73 | VGS-100-12 
15 0~34 3.898 x 3.209 | 102-1936-ND 47.18 44.83 42.47 |VGS-50-15 15 0-7 5.098 x 3.839 | 102-1948-ND 67.87 64.30 60.73 | VGS-100-15 
24 0~22 3.898 x 3.209 | 102-1937-ND 47.18 44.83 42.47 |VGS-50-24 24 0~4.5 5.098 x 3.839 | 102-1949-ND 67.87 64.30 60.73 | VGS-100-24 
48 0-14 3.898 x 3.209 | 102-1938-ND 47.18 44.83 42.47 |VGS-50-48 48 0~23 5.098 x 3.839 | 102-1950-ND 67.87 64.30 60.73 | VGS-100-48 


800/1500/2400 High Wattage 


Voltage Output Current @ Size (Inch) Digi-Key Price Each cul 
1 1 1 (V) 120/240 Volt Input (A) LxW Part No. 1 5 10 Part No. 

Switching Power Supplies ee 

12 33/66 11.42 x 4.72 102-1490-ND 460.35 424.08 397.59 | VSCP-800-12 

V-Infinity’s rugged and durable power supplies 15 26/53 11.42 x 4.72 102-1491-ND 460.35 424.08 397.59 | VSCP-800-15 

provide remarkable power and value. The 800W, 24 16/33 11.42 x 4.72 102-1492-ND 460.35 424.08 397.59 | VSCP-800-24 

4500W and 2400W series are rich with features 48 86 11.42x4.72 _|102-1493-ND 460.35 424.08 397.59 | VSCP-800-48 
A VSCP-1K5 Series 

pee sa Se ese Maina 12 66/125 142x472 [102-1494-ND 826.15 810.16 783.51 | VSCP-1K5-12 

9. 15 53/100 11.42 x 4.72 102-1495-ND 826.15 810.16 783.51 | VSCP-1K5-15 

fans and over voltage, over temperature, overload 24 33/62 11.42x 4.72 |102-1496-ND 826.15 810.16 783.51 | VSCP-1K5-24 

and short-circuit protection, they can stand 48 16/31 11.42 x 4.72 102-1497-ND 826.15 810.16 783.51 | VSCP-1K5-48 
up to your most demanding industrial control, VSCP-2K4 Series 

automation and high power telecommunications 2 700/200 73.07%x8.35  |102-1498-ND 786722 167840 1521.05 | VSCP-2Kd-12 

applications. 15 80/160 13.07x8.35 | 102-1499-ND 1867.22 167840 1521.05 | VSCP-2k4-15 

24 50/100 13.07 x 8.35 102-1500-ND 1867.22 1678.40 1521.05 | VSCP-2K4-24 

Note: For safety and EMI certifications please 48 25/50 13.07 x 8.35 102-1501-ND 1867.22 1678.40 1521.05 | VSCP-2K4-48 

see series data sheets 60 20/40 13.07% 8.35 _|102-1502-ND 1867.22 167840 _1521.05 _| VSCP-2K4-60 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 2571 
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SF WVIINEINITY Dce-pc Converters GF CULINC 


adivision of CUI INC 


POL (Point of Load) Series 


Dimensions in mm 


Fig. 1 457 Fig. 2 
Pin Connection ree ee 
J = 2.2907} Pin Connections 2.84 FI] 
Pin| Function vin 7 = . +Vin 
Bi Pfr} Gna{ JH Pin Function 
1 +Output TT putas: r . Com|]} 
2[__ Trim Contact | TU 1 +Output ’ Surface rt: 
@ples) v 2 +Ouput : Mount +Vout 
3_| Common le Pol 3 5 , Contact tim( 
4 +V Input tg Het +Sense E 
5 | on/off is 4 | Output +seeeel| 
[ 8.64 | 5 Common i On/Off 
11.43 +! 6 Common ‘ 1 
7 +V Input ies 
Bottom View 8 +V Input Pd ene 
9 No Pin L1 Inductor 13.46 ~ 
10 Trim 
11_| On/Off Control Q Bottom View 
These “Point of Load” modules serve the needs specifically of the fixed and Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Digi-Key Price Each Tape andReelt [cul 
mobile telecommunications and computing market, employing economical Fig (vc) (vc) Maximum (A) | Part No 1 10 25 50 aty Pricing | Part No. 
distributed Power Architectures. Provide precisely regulated output voltage : 30-55 075-363 5 102-1987-ND 74.60 73.51 73.14 72.78 — — VPOL5A-5-SIP 
fange from, O175V ~ SVDC over, a wide range. of input vollage and can 30-55 | 0.75~3.63 5 102-1288-1-ND$ 1460 1351 1314 1278 | 500 | 5475.00 |VPOL5A-5-SMT 
operate over an ambient temperature range of -40°C ~ 85°C. Ultra-high 1 83-14 0.75 ~5.0 5 102-1289-ND@ 14.60 13.51 13.14 1278 =< — |VPOL5A-12-SIP 
efficiency operation is achieved through the use of synchronous rectification 83-14 075-50 5 102-1290-1-ND¢© 14.60 13.51 13.14 1278 500 5475.00 | VPOL5SA-12-SMT 
and drive control techniques. The modules are fully protected against 30 55 09 363 15 702-1291-ND 74.88 73,02 29.40 177 - VPOL15A-5-SIP 
short circuit and over-temperature conditions. Features: * Cost efficient 2 30- 14 075 - 5.0 16 402-1293-ND 24.88 03.02 29.40 21.77 _ _ VPOL16A-12-SIP 
CEE Oe a ee (Stable at al toads) [gy ) 30-55 | 09-363 15 402-1292-1-NDF 24.88 23.02 22.40 21.77 | 250 | 4665.00 | VPOL15A-5-SMT 
protection * Over-temperature protection (OTP) 9.0 ~ 14 0.75 ~ 5.0 16 102-1294-1-ND¥ 24.88 23.02 22.40 21.77 250 4665.00 | VPOL16A-12-SMT 
Note: For safety and EMI certifications please see data sheets t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Cut Tape @ RoHS Compliant 
1 Watt Input Voltage Output | Output Current 3 
5 Nominal] Range | Voltage | Max. | Min. | Digi-Key Price Each cul 
VASD1 Series (voc) | (voc) | (vDc) | (ma) | (mA) | Part No. 110-25 _—| PartNo. 
Features: Fig. 1 - SIP Series 


45~5.5 +5 +100 | +10 /102-1339-ND 4.96 484 4.72 |VASD1-S5-D5-SIP 


* 1KVDC Isolation * Dual voltage output * High efficiency to 80% » Temperature range: -40°C ~ 85°C 5 45-55 2 449 +5 | 102-1340-ND 496 484 472 |VASD1-S5-D12-SIP 


Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 


Dimensions in mm 45-55 | +15 | 433 | 24 |102-1341-ND | 496 484 4.72 |VASD1-S5-D15-SIP 
- 708-132) +5 | #100 | «10 |102-1342-ND | 496 484 472 /VASD1-S12-D5-SIP 
Fig.1 405 — = 12 | 108~132| 212 | «42 | +5 |102-1343-ND | 496 484 4.72 |VASD1-S12-D12-SIP 
t i F 108-132 | +15 | #33 | +4 |102-1344-ND | 496 4.84 4.72 |VASD1-S12-D15-SIP 
= {Pia 98 216-264] 25 | 100 | #10 |102-1345-ND [496 484 472 |VASD1-S24-D5-SIP 
ol 127+! + t 24 | 216-264) +12 | 42 | 25 |102-1346-ND | 496 4.84 472 |VASD1-S24-D12-SIP 
2.0 LL i504 a16~264| +15 | +33 | «4 |102-1347-ND | 496 484 472 |VASD1-S24-D15-SIP 
Bottom View ‘ Fig. 2 - DIP Series 
_ : Bottom View 45-55 | a5 [100] #10 102-1348-ND | 496 484 472 |VASD1-S5-D5-DIP 
Function Function 5 | 45-55 | +12 | 242 | 45 |102-1349-ND | 496 484 4.72 |VASD1-S5-D12-DIP 
ae Vin J 20.4 45~55 | +15 | «33 | «4 |102-1350-ND | 496 484 472 |VASD1-S5-D15-DIP 
a NC T08-132| 25 [2100 | a10 |102-1351-ND | 4.96 4.84 472 |VASD1-S12-D5-DIP 
Vin. COM 12 | 108~132| 212 | «42 | +5 |102-1352-ND | 496 484 4:72 |VASD1-S12-D12-DIP 
Vout +Vout 108-132 | «15 | +33 | 24 |102-1353-ND | 496 4.84 472 |VASD1-S12-D15-DIP 
COM “Vout : 216-264 | 25 | #100 | 210 |102-1354-ND | 496 4.84 472 | VASD1-S24-D5-DIP 
Seaview avin sis View 24 | 216-264) «12 | 42 | 25 |102-1355-ND | 496 484 472 |VASD1-S24-D12-DIP 


21.6 ~ 26.4 | +15 +33 +4 |102-1356-ND 4.96 4.84 4.72 | VASD1-S24-D15-DIP 


VBSD1 Series Input Voltage Output | Output Current ; 
Nominal | Range | Voltage | Max. | Min. | Digi-Key Price Each cul 
Features: (VDC) (VDC) (VDC) | (mA) | (mA) | Part No. 1 10 25 | Part No. 
Ay 1 eta Sie lings ian “Eolas ain) SaBOts Temata tanger tIM SSE 45-55 | 33 | 300 | 30 |102-1373ND | 494 482 4.70 |VBSD1-S5-S3.3-DIP 
eee mimeo nim 5 | ascss | iz | a | 9 |iotarenp | aga a2 470 |vespisssizoiP 
45-55 | 15 | 67 | 7  |102-1376-ND | 494 4.82 4.70 |VBSD1-S5-S15-DIP 
10.8~13.2] 33 300 30 =| 102-1377-ND 4.94 482 4.70 |VBSD1-S12-S3.3-DIP 
12 10.8 ~ 13.2 5 200 20 = |102-1378-ND 4.94 482 4.70 |VBSD1-S12-S5-DIP 
10.8 ~ 13.2 12 83 9 102-1379-ND 4.94 482 4.70 |VBSD1-S12-S12-DIP 
10.8 ~ 13.2 15 67 7 102-1380-ND 4.94 482 4.70 |VBSD1-S12-S15-DIP. 
21.6~264] 33 300 30 =| 102-1381-ND 4.94 482 4.70 |VBSD1-S24-S3.3-DIP 
24 21.6 ~ 26.4 5 200 20 =| 102-1382-ND 4.94 482 4.70 |VBSD1-S24-S5-DIP 
21.6 ~ 26.4 12 83 9 102-1383-ND 4.94 482 4.70 |VBSD1-S24-S12-DIP 
21.6 ~ 26.4 16 67 7 102-1384-ND 4.94 482 4.70 |VBSD1-S24-S15-DIP 
Function 
“Vin in | Function F 
Vin Win VESD1-SIP Series 
a . vin i Features: 
. ; a t Ay | | * 3KVDC Isolation * Dual voltage output * High efficiency to 80% »* Temperature range: -40°C ~ 85°C 
Side View ou Side View 


Note: For safety and EMI certifications please see data sheets , eile’ 
Dimensions in mm 


i 19.50 -» 
Input Voltage Output | Output Current Function F | 
Nominal | Range | Voltage | Max. | Min. | Digi-Key Price Each cul “Vin 
(VDC) (VDC) (VDC) | (mA) | (mA) |Part No. 1 10 25 | Part No. Vout 
Fig. 1 - SIP Series COM 0 15.24 
33 3.0~3.6 3.3 300 30 =|102-1357-ND | 4.66 4.55 4.43 /VBSD1-S3.3-S3.3-SIP +Vout Bottom View 
: 3.0 ~3.6 5 200 20 |102-1358-ND_ | 4.66 4.55 4.43 | VBSD1-S3.3-S5-SIP Side View 
45~5.5 3.3 300 30 =/102-1359-ND | 4.66 4.55 4.43 /VBSD1-S5-S3.3-SIP 
45~5.5 5 200 20 |102-1360-ND | 4.66 4.55 4.43 |VBSD1-S5-S5-SIP 
5 | 45-55 | 12 | 83 | 9 |102-1361-ND | 466 455 4.43 |VBSD1-S5-S12-SIP Input Voltage S| output Output Current jay i 
Nominal | Range |Voltage| Max. | Min. | Digi-Key Price Each cul 
45~5.5 15 67 7__|102-1362-ND_ | 4.66 4.55 4.43 | VBSD1-S5-S15-SIP - 
fo8-132; 33 | 300 | 30 |102-1363-ND | 466 455 4.43 |VBSD1-S12-S3.3-SIP Cte) I) oT) Cea) tc) (Ga) ee et 23 Hat Ne 
12 10.8 ~ 13.2 5 200 20 | 102-1364-ND 466 4.55 4.43 |VBSD1-S12-S5-SIP 45~5.5 45 +100 | +10 |102-1408-ND | 644 6.28 6.12 |VESD1-S5-D5-SIP 
10.8 ~ 13.2 12 83 9 |102-1365-ND 466 4.55 4.43 |VBSD1-S12-S12-SIP 5 45~5.5 #12 442 +5 |102-1409-ND | 6.44 6.28 6.12 |VESD1-S5-D12-SIP 
10.8 ~ 13.2 15 67 7 102-1366-ND 4.66 4.55 4.43 |VBSD1-S12-S15-SIP 4.5 ~5.5 +15 +33 +4 |102-1410-ND | 6.44 6.28 6.12 |VESD1-S5-D15-SIP 
216-264; 3.3 | 300 | 30 |102-1367-ND | 4.66 4.55 4.43 |VBSD1-S24-S3.3-SIP 10.8~ 13.2) 25 | 100 | +10 |102-1411-ND | 6.44 6.28 6.12 |VESD1-S12-D5-SIP 
21.6 ~ 26.4 5 200 20 | 102-1368-ND 466 4.55 4.43 |VBSD1-S24-S5-SIP 12 10.8~13.2 | 412 +42 #5 |102-1412-ND | 6.44 6.28 6.12 |VESD1-S12-D12-SIP 
24 21.6 ~ 26.4 12 83 9 102-1369-ND 4.66 4.55 4.43 |VBSD1-S24-S12-SIP 10.8~13.2 | +15 +33 +4 |102-1413-ND | 6.44 6.28 6.12 | VESD1-S12-D15-SIP 
21.6 ~ 26.4 15 67 7 402-1370-ND 4.66 4.55 4.43 |VBSD1-S24-S15-SIP 21.6 ~ 26.4 +5 +100 | +10 |102-1414-ND | 644 6.28 6.12 |VESD1-S24-D5-SIP 
Fig. 2 - DIP Series 24 21.6~26.4) +12 | +42 +5 |102-1415-ND | 6.44 6.28 6.12 |VESD1-S24-D12-SIP 
3.0~3.6 33 300 30 |102-1371-ND 4.94. 4.82 4.70 |VBSD1-S3.3-93.3-DIP 21.6 ~26.4 | +15 433 +4 |102-1416-ND | 6.44 6.28 6.12 _| VESD1-S24-D15-SIP 
33 3.0 ~3.6 5 200 20 (|102-1372-ND | 4.94 4.82 4.70 |VBSD1-S3.3-S5-DIP (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2572 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 
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A V-INFINITY DC-DC Converters (cont, PF CULINC 
VBT1-SMT Series VAT1-SMT Series 

Features: Features: * 1KVDC Isolation * Dual voltage output « High efficiency to 79% * Temperature range: 

*1KVDC Isolation * Single voltage output * High efficiency to 80% * Temperature range: -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C Note: For safety and EMI certifications please see data sheets Dimensions in mm 


Note: For safety and EMI certifications please see data sheets " er 
Dimensions in mm 


j— 15.24 —— 
Function | Pin | Function — 
12.7 —y no] [fooe76 
Function | Pin | Function | pee at 750 lla 2.3 45 
“Vin 1 6 : ‘ 8765 YJ Los 
an x . 1234 Side View 2.54 
2.54 0.25 - Top View 
“Vout Side View 254 Mire 
Top View Input Voltage | Output | Output Current ; T&RE 
Nom. | Range Volt. | Max. | Min. | Digi-Key Price Each Pricing | CUI 
Input Voltage | Output | Output Current Cut Tape T&RE (VDC) | (VDC) | (VDC) | (mA) | (mA) | Part No. lee! One| 500 | Part No. 
Nom. ] Range Volt. |Max.] Min. | Digi-Key Price Each Pricing |CUI 45~5.5 +5 +100 | #10 /102-1385-1-ND | 5.56 5.15 5.01) 2085.00 / VAT1-S5-D5-SMT 
(VDC) (VDC) (VDC) |(mA)| (mA) | Part No. 1 10 25 500 ‘| Part No. 5 45~5.5 +12 +42 +5 |102-1386-1-ND | 5.56 5.15 5.01} 2085.00 | VAT1-S5-D12-SMT 
ag | 20-86 | 98 | 900) 30 RGR 492 446 494) 1807.0 /verT-s9.2-809-SMT 8 182[ a8 | 2100-} s10-1o-TaR6-T/ND] 886818 SOT 2088.00 [VATT-ST2-05 Su 
$0~36 | 6 {200 | 20 [URZRISOSSTENDE| 4.82, 4.46 4.34) 1807.50 [VBT1-$3.3-S5-SMT 12 |10.8~132| +12 | 242 | +5 |102-1389-1-ND| 5.56 5.15 5.01| 2085.00 | VATI-S12-D12-SMT 
45~5.5 | 33 | 300 | 30 | 102-1396-1-ND | 4.82 4.46 4.34] 1807.50 )VBT1-S5-S3.3-SMT 10.8~13.2 | +15 | +33 | +4 |102-1390-1-ND| 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VAT1-S12-D15-SMT 
4.5~5.5 5 200 20 =| 102-1397-1-ND | 4.82 4.46 4.34] 1807.50 | VBT1-S5-S5-SMT 21.6~ 26.4) +5 +100 | +10 /102-1391-1-ND | 5.56 5.15 5.01] 2085.00 | VAT1-S24-D5-SMT 
5 45~55 12 83 9 102-1398-1-ND | 4.82 4.46 4.34] 1807.50 | VBT1-S5-S12-SMT 24 | 21.6~26.4| +12 +42 +5 |102-1392-1-ND | 5.56 5.15 5.01) 2085.00 | VAT1-S24-D12-SMT 
45-55 | 15 | 67 | 7. |too-1999-1-nD | 482 446 434\ 180750 |VBT1-5-S15-SMT 21.6~26.4| 215 | 233 | 24 |102-1393-4-ND| 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 |VAT1-S24-D15-SMT 
10.8~ 13.2] 3.3 | 300 30 =| 102-1400-1-ND | 4.82 4.46 4.34] 1807.50 | VBT1-S12-S3.3-SMT + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
12 10.8~13.2) 5 200 20 =| 102-1401-1-ND | 4.82 4.46 4.34| 1807.50 | VBT1-S12-S5-SMT 
10.8~ 13.2) 12 83 9 102-1402-1-ND | 4.82 4.46 4.34 | 1807.50 | VBT1-S12-S12-SMT . 
10.8~ 13.2] 15 67 7 102-1403-1-ND | 4.82 4.46 4.34 | 1807.50 | VBT1-S12-S15-SMT VIBLSD1 Series 
21.6 ~ 26.4] 3.3 | 300 30 | 102-1404-1-ND | 4.82 4.46 4.34) 1807.50 | VBT1-S24-S3.3-SMT Features: * 1KVDC Isolation * Single voltage output * High efficiency to 79% »* Temperature range: 
oA 21.6~264) 5 | 200 20 |102-1405-1-ND | 4.82 4.46 4.34 1807.50 | VBT1-S24-S5-SMT -40°C ~ 85°C » Regulated output Note: For safety and EMI certifications please see data sheets Dimensions in mm 
21.6 ~ 26.4) 12 83 9 102-1406-1-ND | 4.82 4.46 4.34 | 1807.50 | VBT1-S24-S12-SMT 
21.6~ 26.4] 15 67 7 102-1407-1-ND | 4.82 4.46 4.34 | 1807.50 | VBT1-S24-S15-SMT 2 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND } vit 1g 
- Funai potion vi Function igs 15.24 + 
7 ‘unction jottom View ++ 19.60 7 . 
5 Vi B Vi 
VFSD1-SIP Series [Sets | sin A +| am Jottom View 
Features: -Vin . +Vout 
* 3KVDC Isolation « Single voltage output * High efficiency to 80% » Temperature range: -40°C ~ 85°C -Vout iz -Vout 
Note: For safety and EMI certifications please see data sheets Dimensions in mm Vout +Vin 


Side View Side View 


x 19. 
Function | ee ad Input Voltage Output | Output Current 5 
Win Nominal] Range |Voltage| Max. | Min. | Digi-Key Price Each cul 
: : f (vDC) (vDC) | (VDC) | (mA) | (mA) |Part No. 1 10 25 _| Part No. 
“Vin Tal jsaa Fig. 1 - SIP Series 
Vout 300 475~5.25]) 5 750 | 15 /102-1431-ND | 6.00 5.85 5.70 |VIBLSD1-S5-S5-SIP 
, i 5 |475~5.25] 12 83 9 |102-1432-ND ] 6.00 5.85 5.70 |VIBLSD1-S5-S12-SIP 
+Vout Bottom View ed 4.75 ~5.25 | 15 67 7___|102-1433-ND | 6.00 5.85 _5.70_|VIBLSD1-S5-S15-SIP 
Side View 114-126] 5 150 | 15 |102-1434-ND | 6.00 5.85 5.70 |VIBLSD1-S12-S5-SIP 


12 11.4 ~12.6 12 83 9 |102-1435-ND | 6.00 5.85 5.70 |VIBLSD1-S12-S12-SIP 
11.4 ~ 12.6 15 67 7__|102-1436-ND | 6.00 5.85 5.70 _|VIBLSD1-S12-S15-SIP 


Input Voltage | Output | Output Current ; 22.8-25.2| 5 | 150 | 15 |102-1437-ND | 6.00 5.85 5.70 |VIBLSD1-S24-S5-SIP 
Nominal] Range | Voltage| Max. | Min. | Digi-Key Price Each cul 24 | 228~252]| 12 | 83 9 |102-1438-ND ] 6.00 5.85 5.70 |VIBLSD1-S24-S12-SIP 
(voc) | (vDC) | (VDC) | (mA) | (mA) | Part No. 1 10 25 ‘|Part No. 22.8~252| 15 | 67 7__|102-1439-ND | 6.00 5.85 5.70 | VIBLSD1-S24-S15-SIP 
me E zl -§3.3-53.3- Fig. 2 - DIP Series 
3.3 ahoae 2 aOR ag Heian toe oa ae Vent ersesaiee 475-525] 5 150 | 15 HOSTAM40ND | 6.00 585 6.70 VIBLSDT-S5-S5-DIP 
45=55°1733] 300-1301 102-1419-ND | 6.266.115. 95 1 VESDT-S5-S3.3-SIP 5 | 475~525| 12 | 83 9 |102-1441-ND ] 6.00 5.85 5.70 |VIBLSD1-S5-S12-DIP 
45-55 | 5 | 200 | 20 |402-1420-ND| 626 611 595 |VFSD1-S5-S5-SIP 4.75~5.25| 15 | 67 7 |102-1442-ND | 6.00 5.85 _5.70_|VIBLSD1-S5-S15-DIP 
5 45-55 | 12 | 83 9 \to2-1491-nD | 626 611 595 |VESD1-85-$12.SIP 114-126]; 5 | 150 | 15 |102-1443-ND | 6.00 5.85 5.70 |VIBLSD1-S12-S5-DIP 
45-55 | 15 | 67 7 |102-1492-ND | 626 641 5.95 |VFSD1-S5-S15-SIP 12 | 114-126] 12 | 83 9 |102-1444-ND | 6.00 5.85 5.70 | VIBLSD1-S12-S12-DIP 
708-132] 3.3 | 300 | 30 |102-1423-ND| 626 6.11 5.95 |VFSD1-S12-S3.3-SIP 11.4~12.6 | 15 87 7__{102-1445-ND | 6.00 _5.85__5.70_| VIBLSD1-S12-S15-DIP 
408-132| 5 | 200 | 20 |402-1424-ND| 626 611 5.95 |VFSD1-S12-S5-SIP 228-252]; 5 | 150 | 15 |102-1446-ND | 6.00 5.85 5.70 |VIBLSD1-S24-S5-DIP 
12 J4gg-432] t2 | 93 9 \to2-1495-nD | 626 611 595 |VSFD1-$12-S12-SIP 24 | 228~252]| 12 | 83 9 |102-1447-ND | 6.00 5.85 5.70 |VIBLSD1-S24-S12-DIP 
4o8-132| 15 | 67 7 |to2-1496-ND | 626 641 595 |VFSD1-S12-S15-SIP 228~25.2| 15 | 67 7 |102-1448-ND | 6.00 5.85 _5.70 | VIBLSD1-S24-S15-DIP 
21.6~264| 3.3 | 300 | 30 |102-1427-ND| 6.26 6.11 5.95 |VFSD1-S24-S3.3-SIP 
2% |>re-a54| t2 | as | @ [tootend| 625 ett 895 |vesbisoesizse 1 
a” E a in i le ss iat ms a aa 1 = ® 
21.6~264| 15 | 67 7 [102-1430-ND | 6.26 6.11___5.95 | VFSD1-S24-S15-SIP NEW! VIBLT-SMT Series D Reel 
Features: 


*SMD package * Temperature range: -40°C ~ 85°C *1KVDC Isolation * Internal SMD construction » Short circuit 
VHS1 -SIP Series protection * Industry standard pinout * No heatsink required * No external component required 
Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 


Features: 


* 6KVDC Isolation * Single voltage output * High efficiency to 76% * Temperature range: -40°C ~ 85°C 
Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 


Dimensions in mm 


Dimensions in mm 


Function 
-Vin 
+Vin 
Function Vout Len! 
+Vin +Vout Beis 2.54 
“Vin others NC Side View 
-Vout Pad le Top View 
Voit 20 15.24 
Bottom View 5 Input Voltage] Output | Output Current ’ T&RE 
Nom.] Range | Volt. |Max.] Min. | Digi-Key Price Each Pricing | CUI 
(VDC)| (VDC) | (VDC) |(mA)| (mA) | Part No. 1 10. 25 400 | Part No. 
475~5.25| 5 | 150) 15 |102-1789-1-ND| 6.38 6.23 6.07 | 1914.00 | VIBLT1-S5-S5-SMT 
Input Voltage Output | Output Current A 5 |4.75~5.25] 12 | 83 9  |102-1790-1-ND | 6.38 6.23 6.07 | 1914.00 | VIBLT1-S5-S12-SMT 
Nominal] Range Voltage) Max. | Min. | Digi-Key Price Each cul 4.75~5.25| 15 | 67 7__|102-1791-1-ND | 6.38 6.23 6.07 | 1914.00 | VIBLT1-S5-S15-SMT 
(VDC) (vDC) (VDC) | (mA) | (mA) | PartNo. 1 10 25 | Part No. 11.4~126) 5 | 150] 15 /102-1792-1-ND| 6.38 6.23 6.07] 1914.00 | VIBLT1-S12-S5-SMT 
45-55 5 200 20 |102-1449-ND | 8.80 858 8.36 |VHS1-S5-S5-SIP 12 |114~126} 12 | 83 9  |102-1793-1-ND} 6.38 6.23 6.07) 1914.00 | VIBLT1-S12-S12-SMT 
5 45~55 42 84 9 |102-1450-ND | 8.80 8.58 8.36 |VHS1-S5-S12-SIP 11.4~126/ 15 | 67 7 |102-1794-1-ND | 6.38 6.23 6.07 | 1914.00 | VIBLT1-S12-S15-SMT. 
45~55 15 67 7 |102-1451-ND | 8.80 8.58 8.36 |VHS1-S5-S15-SIP 22.8~ 25.2) 5 150 15 |102-1795-1-ND | 6.38 6.23 6.07| 1914.00 | VIBLT1-S24-S5-SMT 
70.8 ~ 13.2 5 200 20 1102-1452-ND | 8.80. 8.58 8.36 | VHS1-S12-S5-SIP 24 | 22.8~25.2) 12 | 83 9 |102-1796-1-ND} 6.38 6.23 6.07) 1914.00 | VIBLT1-S24-S12-SMT 
12 10.8~13.2 | 12 84 9 |102-1453-ND | 8.80 8.58 8.36 |VHS1-S12-S12-SIP 22.8~ 25.2] 15 | 67 7 |102-1797-1-ND | 6.38 6.23 6.07 | 1914.00 | VIBLT1-S24-S15-SMT. 
10.8~13.2 | 15 67 7__|102-1454-ND | 8.80 8.58 —8.36_|VHS1-S12-S15-SIP +For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 2573 


> 


GY V-INFINITY DC-DC Converters (con & cui inc 


a division of CUI INC. 


Input Voltage Output Output ; 
2wW VWRAS2 and Nominal Range Voltage Current Digi-Key Price Each cul 
i (VDC) (VDC) (VDC) (mA) Part No. 1 10 25 Part No. 
VWR BS2 Series VWRAS2-SIP Series 
Designed to convert fixed voltages into an isolated regulated voltage, o 7 2 2 mT oe eoEND 1366 133 ee aa 
the VWRAS2-SIP and VWRBS2-SIP series are well suited for providing 5 45~ 9 +12 483 102-1523-ND 13.66 13.32 12.98 VWRAS2-D5-D12-SIP 
boardmount local supplies in a wide range of applications, including mixed 45-9 +15 +66 102-1524-ND 13.66 13.32 42.98 |VWRAS2-D5-D15-SIP 
analog/digital circuits, test and measurement equipment, process/machine 9~18 +5 +200 102-1525-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D12-D5-SIP 
controls and datacom/telecom fields. 12 9~ 18 49 +110 102-1526-ND 13.66 13.32 12.98 |VWRAS2-D12-D9-SIP 
9~18 #12 +83 102-1527-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D12-D12-SIP 
VWRAS2-SIP Series: 9~18 +15 +66 102-1528-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D12-D15-SIP 
Features: 18 ~ 36 +5 +200 102-1529-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D24-D5-SIP 
Wid geen . ie - 24 18 ~ 36 +9 +110 102-1530-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D24-D9-SIP 
* Wide (2:1) input range * High efficiency to 83% * Regulated * Dual voltage 18 ~ 36 +12 +83 102-1531-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D24-D12-SIP 
output ¢1/O Isolation 1500VDC »*No heatsink required ¢ Short circuit 18 ~ 36 +15 +66 102-1532-ND 13.66 13.32 412.98 |VWRAS2-D24-D15-SIP 
protection * Remote on/off * MTBF >1,000,000 hours * Temperature range: 36 ~ 72 +5 +200 102-1533-ND. 13.66 13.32 12.98 |VWRAS2-D48-D5-SIP 
-40°C ~ 85°C 48 36 ~ 72 +9 +110 102-1534-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D48-D9-SIP 
36 ~ 72 +12 +83 102-1535-ND 13.66 13.32 12.98 |VWRAS2-D48-D12-SIP 
eos 36 ~72 415 +66 102-1536-ND 13.66 13.32 12.98 _|VWRAS2-D48-D15-SIP. 
VWRBS2-SIP Series: VWRBS2-SIP Series 
Features: 45~9 3.3 500 102-1700-ND 12.56 12.25 11.93 | VWRBS2-D5-S3.3-SIP 
* Wide (2:1) input range * Regulated * High efficiency to 82% » Single voltage 45~9 5 400 102-1505-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D5-S5-SIP 
output * SIP package style * Industry standard pinout * UL 94V-0 package 5 a 3 re ae ince a ie i ta Nee Oe Ot Sip 
eee required * MTBF >1,000,000 hours * Temperature range: -40°C 45-9 5 433 402-1508-ND 1256 42.05 4194 | VWRBS2-D5-815-SIP 
45~9 24 80 102-1701-ND 12.56 12.25 11.93 _|VWRBS2-D5-S24-SIP 
ee : 9~18 3.3 500 102-1702-ND 12.56 12.25 11.93 | VWRBS2-D12-S3.3-SIP 
Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets 9~18 5 400 102-1509-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D12-S5-SIP 
42 9~18 9 222 102-1510-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D12-S9-SIP 
Pin Assignments 9~18 12 167 102-1511-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D12-S12-SIP 
Pin Single Output Dual Output 9~18 15 133 102-1512-ND 12.56 12.25 11.94 |VWRBS2-D12-S15-SIP 
9~18 24 80 102-1703-ND 12.56 12.25 11.93 | VWRBS2-D12-S24-SIP 
1 Vin -Vin 18 ~ 36 3.3 500 102-1704-ND 12.56 12.25 11.93 | VWRBS2-D24-S3.3-SIP 
: 5 18 ~ 36 5 400 102-1513-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D24-S5-SIP 
2 +Vin Vin 24 18 ~ 36 9 222 102-1514-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D24-S9-SIP 
3 CTRL CTRL 18 ~ 36 12 167 102-1515-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D24-S12-SIP 
18 ~ 36 15 133 102-1516-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D24-S15-SIP 
5 NC NC 18 ~ 36 24 80 102-1705-ND 12.56 12.25 11.93 | VWRBS2-D24-S24-SIP 
36 ~ 72 3.3 500 102-1706-ND 12.56 12.25 11.93 | VWRBS2-D48-S3.3-SIP 
6 +Vout +Vout 36 ~ 72 5 400 102-1517-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D48-S5-SIP 
48 36 ~ 72 9 222 102-1518-ND 12.56 12.25 11.94 |VWRBS2-D48-S9-SIP 
7 -Vout com 36 ~ 72 12 167 102-1519-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D48-S12-SIP 
8 cs Vo 36 ~ 72 15 133 102-1520-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D48-S15-SIP 
36 ~ 72 24 80 102-1707-ND 12.56 12.25 11.93 _ | VWRBS2-D48-S24-SIP 
i i ini ® Tape and Reelt 
Compact DC Switching Digi Ree Input Voltage Output Ouput Efficiency Digi-Key Price Each Pricing cul 
Reg ulators Range (VDC) | Voltage (VDC) | Current (mA) | Vin (min.) | Vin (max.) | Part No. 1 10 25 500 Part No. 
V78xx-500 Series 
Pin Compatible with L78xx Linear 4.75 ~ 28 33 500 90% 80% | 102-1708-ND 8.00 7.80 7.60 — 1V7803-500 
Regulators 6.5 ~ 32 5 500 93% 84% | 102-1709-ND 8.00 7.80 7.60 —  |V7805-500 
8 ~ 32 65 500 94% 87% | 102-1710-ND 8.00 7.80 7.60 —  |V7806-500 
The V78 series offers efficiencies up to 96%, eliminating the need 11 ~ 32 9 500 95% 91% 102-1711-ND 8.00 7.80 7.60 _ 7809-500 
for a heat sink and saving users precious board space. Ideal for compact 15 ~ 32 12 500 95% 92% 102-1712-ND 8.00 7.80 7.60 _ V7812-500 
portable equipment, consumer electronics applications, and space critical 18 ~ 32 15 500 96% 93% | 102-1713-ND 8.00 7.80 7.60 = V7815-500 
commercial and industrial equipment. V78xx-1000 Series 
Features: 4.75 ~ 28 3.3 1,000 90% 83% | 102-1714-ND 10.80 1053 10.26 — — |V7803-1000 
6.5 ~ 32 5 1,000 93% 88% | 102-1715-ND 10.80 10.53 10.26 —  |V7805-1000 
* Non-isolated 8 ~ 32 65 1,000 94% 90% | 102-1716-ND 10.80 1053 10.26 —  |V7806-1000 
* Highly efficient 11 ~32 9 1,000 95% 92% | 102-1717-ND 10.80 1053 10.26 —  _|V7809-1000 
* Wide input range 15 ~ 32 12 1,000 95% 94% | 102-1718-ND 10.80 10.53 10.26 —__|V7812-1000 
while t6. erode. wosiive NEW! V78xx-500-SMT Series NEW! 
‘P B 4.5 ~ 28 3.3 500 90% 75%  |102-1957-1-ND] 8.24 8.04 7.83 3090.00 — |V7803-500-SMT 
or negative output 6 ~ 28 5 500 94% 81% | 102-1958-1-ND| 8.24 8.04 7.83 3090.00 | V7805-500-SMT 
* Short circuit protection 14 ~ 28 12 500 95% 90%  |102-1959-1-ND| 8.24 8.04 7.83 3090.00 | V7812-500-SMT 
* Thermal shutdown 17 ~ 28 15 500 96% 92% | 102-1960-1-ND| 8.24 8.04 7.83 3090.00 _|V7815-500-SMT 


* Low ripple and noise t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


3 Watt VAWQ3, 6 Watt VAWQ6 and 12 Watt VAWQ12 Series 


Designed to convert a wide input voltage range into an isolated regulated voltage, the VAWQ series is well suited for data transfer equipment, battery 
operated equipment, distributed power systems, mix analog/digital systems, remote control systems and industrial robot systems. 

Features: 

¢ 4:1 input (12V input and a 24V input converter in one) * 3000VDC isolation (can be used in some medical applications) * Industry standard 24-pin DIP 


packaging. 
Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets 
Input | Output | Output | Minimum 7 Input | Output | Output | Minimum = 
Voltage | Voltage | Current | Load | Digi-Key Price Each cul Voltage | Voltage | Current | Load | Digi-Key Price Each cul 
(voc) | (VDC) | (mA) | (mA) [Part No. 1 10 25 | Part No. (vbc) | (VDC) | (mA) | (mA) _|PartNo. 1 10 25 _|Part No. 
VAWQ3 Series — Single Output 33 | 1000 | 75 |102-1847-ND NEW!) 27.64 26.95 24.88 |VAWO6-048-S3R3H 
att ate 5 | 1,000 | 7.5 |102-1848-ND NEW!| 27.64 26.95 24.88 | VAWQ6-048-SSH 
2s | oe ie litoactae oro) ooae~tgae lvawnacoaeen | [18772] 42 | 470 | 75 |to2-1849-No NEW!| 2764 2695 2488 | VAWO6-048-S12H 
9-36) 15 | 959 15 /102-1313-ND 2100 2048 1995 | VAWO3-024-12H 15 | 400 | 7.5 |102-1850-ND NEW!| 27.64 26.95 —_-24.88_ | VAWA6-048-S15H 
15 | 200 15 |102-1836-ND NEW!| 21.00 20.48 18.90 _| VAWQ3-024-S15H VAWGQ6 Series — Dual Output 
3.3 | 600 7.5 |102-1838-ND NEW!| 21.00 20.48 18.90 |VAWO3-048-S3R3H #5 | #500 | 25  (MO2S1B4G-NDINIEWT)/ 30.68 = 29.92 27.62 /VAWO6-024-D5H 
5 | 600 | 75 |102-1839-ND MEW!| 2100 2048 1890 |VAWO3-048-S5H 9-36 | 212 | +230 | 25 |102-1319-ND 30.68 29.91 29.15 | VAWO6-024-D12H 
8-72) 42 | 250 | 7:5 |102-1840-ND NEWE| 21.00 20.48 18.90 | VAWO3-48-S12H #15 | +190 | 25 _ (ID2aIs20:NB) 30.68 29.91 _29.15 _| VAWO6-024-D15H 
15__| 200 7.5 |102-1841-ND NEW!| 21.00 20.48 _18.90_| VAWO3-048-S15H #6 | 2500 | 12 (POZRISORNDDWEMN 30.686 20.92 27.62 | VAWQ6-048-D5H 
VAWQ3 Series — Dual Output 18-72] 412 | 2230 | 12  |102-1852-ND NEW!) 30.68 29.92 27.62 | VAWQ6-048-D12H 
53500 5 1021837 ND NEW!) 24.08 23.48 21.68 7] VAWO-O24-DSH +15 | 2190 | 12 _|102-1853-NO NEW!| 30.68 29.92 __27.62_ | VAWQ6-048-D15H 
a is -| -024-| NEW! VAWQ12 Series — Single Output NEW! 
9-36 | +12 | +125 | 25 |ootstan | 2408 2548 22.88 | vawa3-o2e-012H 3 —rpge MER VAWON2 Series — Single Outeut NEW oar eans 
+5 | #300 | 12  |102-1842-ND NEW! 24.08 23.48 21.68 | VAWO3-048-D5H g-36 | 3 | 2400 | 55  pOzgreboiNe 41.04 40.02 38.94 | VAWO12-024-85 
18~72| +12 | #125 | 12 |102-1843-ND NEW!| 24.08 23.48 21.68 | VAWQ3-048-D12H 12 | 1,000) 25 (BOZg coo ND 41.04 40.02 38.94 | VAWQ12-024-S12 
x15 | +100 | 12 _|102-1844-ND MEW!| 24.08 23.48 —-21.68_| VAWO3-048-D15H 15_| 800 25 __THO2S1BS7aND) 41.04 __40.02_38.94_[VAWQ12-024-815 
VAWGQ6 Series — Single Output 3.3 | 3,500 | 20 |/102-1858-ND 41.04 40.02 38.94 | VAWQ12-048-S3R3 
33] 1,000] 15 |102-1316-ND 2764 26.95 26.26 |VAWO6-O24-S3RGH | |ig-75| 5 | 2400 | 20 | 102-1859-ND 41.04 40.02 38.94 | VAWO12-048-$5 
5 | 000 | 48 {102-1317-ND 2764 ©2605 «26-26 ‘| VAWO6-024-S5H 12 | 1,000 | 10 | 102-1860-ND 41.04 40.02 38.94 | VAWQ12-048-S12 
9-35) 42 | 470 | 15 |102-1318-ND 27.64 26.95 © 26.26. | VAWO6-024-S12H 15__| 800 | _10_|HOZaISb END) 41.04 _ 40.02 _38.94 | VAWO12-048-515 
15 | 400 15 |102-1845-ND NEW!| 27.64 26.95 _24.88._| VAWQ6-024-S15H (Continued) 
191 ee! ios' cutdown parts are available on a Digi-Ree!l™. For Digi-Reel part number, change 1- fo 6- or a io -ND. igi-Key’ ervices on page 2 for additional information. 
Digi@Reel’ Most SMT cutd rt: jlabl Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Servi 2 for additional informati 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2574 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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<7 V-INFINITY DC-DC Converters (cont, | CuULINC 


a division of CUI INC. 


i Output Price Each 
10 Watt PTK10 Series Input Output Current Digi-Key cul 
Features: Voltage (VDC) | Voltage (VDC) Max. (A) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
* Industry standard pin out * Wide 4:1 input Dimensions in mm Single Output 
range Fully isolated * Over-current protection 3.3 24 102-1070-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q24-S3 
© Over-voltage protection * Six-sided EMI shielding 10-36 5 2.0 102-1071-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q24-S5 
* Constant switching frequency * High efficiency 12 0.9 102-1072-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q24-S12 
© Compact size (2.0" x 1.0" x 0.4") * 3 year warranty 15 0.7 102-1230-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q24-S15 
: iti nati 3.3 24 102-1073-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-048-S3 
ate: Fay -Stely, and) EM eoriicaulons: please see oe 5 20 | 102-1074-ND 3778 36.84. «35.90 «34.01 | PTK10-048-$5 
12 0.9 102-1075-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q48-S12 
Pin Assignments 15 0.7 102-1234-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q48-S15 
Pin Single Output Dual Output Dual Output 
gen dei 15 10 102-1231-ND 39.24 38.26 37.28 36.32 [PTK10-024-D5 
1 +Vin +Vin 10-36 +12 0.45 102-1232-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-Q24-D12 
2 “Vin “Vin 215 0.35, 102-1233-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 _| PTK10-Q24-D15 
3 +Vout +Vout +5 1.0 102-1235-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-048-D5 
4 No pin Com 20-72 +12 0.45 102-1236-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-Q48-D12 
5 -Vout -Vout +15 0.35 102-1237-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-Q48-D15 
i A — Input Output Output : 
15 Watt VBED15 Series Dimensions inmm | Yoltage | Voltage | Current | Digi-Key Price Each cul 
Features: (voc) | (VDC) | Max. (A) |Part No. 1 10 25 50 ‘| Part No. 
° 15W isolated output * Efficiency to 83% 024 input Single Output 
range < Compact ste (2 Ox xO) = bontauole 33 3 |102-1246-ND 45.10 43.98 42.85 4059 ]VBED15-D12-S3R3-1A 
short circuit protection * Remote on/off contro 
* Output trim on single output models 9-18 5 3 102-1247-ND® 45.10 43.98 42.85 40.59 |VBED15-D12-S5-1A 
Note: For safety and EMI certifications please see 12 1.25 | 102-1248-ND@ 45.10 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D12-S12-1A 
data sheets 3.3 3 102-1250-ND@ 45.10 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D24-S3R3-1A 
Pin Assi ; 18-36 5 3 102-1251-ND® 45.10 43.98 42.85 40.59 |VBED15-D24-S5-1A 
; ia ed : 12 1.25 |102-1252-NDe 45.10 43.98 42.85 40.59 _| VBED15-D24-$12-1A 
Pin Function Pin Function - 
Vin 4 Trim/Common Dual Output — RoHS Compliant 
2 -Vin 5 -Vout 9-18 +12 4.625 | 102-1249-ND 50.96 49.69 48.42 45.87 | VBED15-D12-D12-1 
3 +Vout 6 Remote 18-36 #12 #625 | 102-1253-ND 50.96 49.69 48.42 45.87 | VBED15-D24-D12-1 
“Common on dual output models only. RoHS Compliant 
Input Output Output " 
Step Up Voltage PK15 Voltage Voltage Current | Digi-Key Price Each cul 
and PK25 Series (VDC) (VDC) Max. (A) | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
cma . an Single Output 
Ideal for applications using low voltage distributed power 2 70 702-1609-ND 47.04 45.87 744.69 42.34 |PK15-D5-S12 
architecture: aia 15 0.8 —_|102-1601-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 _| PK15-D5-S15 
Features: 45-9 12 17 102-1604-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 | PK25-D5-S12 
* Output voltage trim * Remote on/off * Wide 2:1 input j 15 14 102-1605-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 | PK25-D5-S15 
range * Fully isolated * Low ripple and noise * Over-current Dual Output 
protection * HI-POT tested * High efficiency 45-72 +12 0.5 102-1602-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 | PK15-D5-D12 
+3 year warranty ie +15 0.4 102-1603-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 | PK15-D5-D15 
Note: For safety and EMI certifications please see series 45-9 #12 0.85 102-1606-ND 74.78 72.92 71.05 87.31 | PK25-D5-D12 
data sheais +15 0.7 |102-1607-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 | PK25-D5-D12 
15 Watt PTK15 and 25 Watt PTK25 Series 15 Watt PTK15 and 25 Watt PTK25 Series with 
Features: Screw Terminals Dimensions in mm 
Industry standard pin out * Fully isolated * Output voltage trimable * Output on/off control * Over-current protection 
* Over-voltage protection » Six-sided EMI shielding * Constant switching frequency * High efficiency * Compact size Features: 
2.0" x 2.0" x 0.4" © 3 year warranty © U-Frame with screw-terminals * Wide 4:1 (PTK15); Wide 2:1 
Input: ¢ Parameter: Switching frequency * PTK15; Nominal: 250kHz * PTK25; Nominal: 300kHz (PTK25) input range * Fully isolated * Output voltage trimable 
Output: * Parameter: Output trim range * Conditions/Description: With external trim resistors » Minimum: -10% * Output on/off control * Over-current protection » Six-sided 
© Maximum: +10% EMI shielding * 3 year warranty 
Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets Di Ping 
eee Note: For safety and EMI certifications please see series 
Pin Assignments data sheets 
Single Dual Triple 
Pin Output Output Output Pin Assignments 
1 +Vin +Vin +Vin Single Dual 
Pin Output Output 
2 “Vin “Vin “Vin 1 N.C. +Vout 
3 No pin No pin No pin 2 +Vout Com 
4 CNT CNT CNT 3 ~Vout ~Vout 
5 Ne; +Vout +Vaux i rim Tiny 
5 Case Case 
6 +Vout Com +Vout 
6 On/Off On/Off 
7 -Vout -Vout Com 7 Vin Vin 
8 Trim Trim -Vaux 8 +Vin +Vin 
Input Voltage Output Voltage Output Current Digi-Key Price Each cul 
Output (VDC) (VDC) Maximum (A) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
PTK15 Series — Wide 4:1 Input Range 
10-36 3.3 4.0 102-1076-ND@ 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q24-S3 
10-36 5 3.0 102-1077-ND@ 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q24-S5 
10-36 12 1.25 102-1078-ND® 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-024-S12 
Single 10-36 15 1.0 102-1209-ND@ 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q24-S15 
20-72 5 3.0 102-1086-ND® 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-048-S5 
20-72 12 1.25 102-1087-ND® 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-048-S12 
20-72 15 1.0 102-1203-ND® 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q48-S15 
Chassis Kit for PTK15 Series — Single Output - 10-36 Input Voltage * 102-1296-ND® 11.50 11.22 10.93 10.35 UF224S36 
@ RoHS Compliant _* DIN Rail Mounting Kit available when using Chassis Kit or Screw Terminal Converters (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (us2010) 2575 
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\# V-INEINITY DC-DC Converters FP CULINC 
15 Watt PTK15 and 25 Watt PTK25 Series (Cont.) 
Input Voltage Output Voltage Output Current Digi-Key Price Each cul 
Output (VDC) (VDC) Maximum (A) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
10-36 45 1S: 102-1079-ND® 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-D5 
10-36 +12 0.625 102-1080-ND® 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-D12 
Dual 10-36 +15 0.5 102-1210-ND® 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-D15 
20-72 +12 0.625 102-1089-ND® 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-048-D12 
20-72 +15 0.5 102-1204-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q48-D15 
10-36 5/212 1.5/0.31 102-1082-ND® 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-T512 
Triple 10-36 5/215 1.5/0.25 102-1084-ND® 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-T515 
20-72 5/212 1.5/0.31 102-1091-ND® 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q48-T512 
PTK15 Series — Wide 4:1 Input Range with Screw Terminals — RoHS Compliant 
10-36 5 3.0 102-1586-ND 59.04 57.57 56.09 53.14 PTK15-Q24-S5-T 
10-36 12 1.25 102-1587-ND 59.04 57.57 56.09 53.14 PTK15-Q24-S12-T 
. 10-36 15 1.0 102-1588-ND 59.04 57.57 56.09 53.14 PTK15-Q24-S15-T 
Smale 20-72 5 3.0 102-1590-ND 59.04 57.57 56.09 53.14 | PTK15-048-$5-T 
20-72 12 1.25 102-1591-ND 59.04 57.57 56.09 53.14 PTK15-Q48-S12-T 
20-72 15 1.0 102-1592-ND 59.04 57.57 56.09 53.14 PTK15-Q48-S15-T 
10-36 +12 0.625 102-1589-ND 61.58 60.05 58.51 55.43 PTK15-Q24-D12-T 
pe 20-72 +12 0.625 102-1593-ND 61.58 60.05 58.51 55.43 PTK15-Q48-D12-T 
PTK25 Series — Wide 2:1 Input Range 
18-36 5 5.0 102-1095-ND® 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D24-S5 
Single 18-36 12 2.0 102-1096-ND® 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D24-S12 
18-36 15 1.6 102-1205-ND® 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D24-S15 
36-72 15 1.6 102-1207-ND® 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D48-S15 
Chassis Kit for PTK25 Series — Single Output * 102-1297-ND® 11.50 11.22 10.93 10.35 UF224S75 
18-36 +12 1.0 102-1098-ND® 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D24-D12 
Dual 18-36 +15 0.8 102-1206-ND® 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D24-D15 
36-72 +15 0.8 102-1208-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D48-D15 
Triple 18-36 5/+15 3.5/0.25 102-1102-ND® 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D24-T515 
PTK25 Series — Wide 2:1 Input Range with Screw Terminals — RoHS Compliant 
18-36 5 5.0 102-1160-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D24-S5-T 
18-36 12 2.0 102-1161-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D24-S12-T 
‘ 18-36 15 1.6 102-1594-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D24-S15-T 
omnale 36-72 5 5.0 102-1162-ND 83.00 80.93 78.85 7470 | PTK25-D48-$5-T 
36-72 12 2.0 102-1163-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D48-S12-T 
36-72 15 1.6 102-1596-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D48-S15-T 
Dual 18-36 +12 1.0 102-1595-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D24-D12-T 
36-72 +12 1.0 102-1597-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D48-D12-T 
DIN Rail Mounting Kit 102-1832-ND NEW! 4.00 3.90 3.80 3.60 STK-DIN 


@ RoHS Compliant _* DIN Rail Mounting Kit available when using Chassis Kit or Screw Terminal Converters 


30 Watt VCD30 Series imersionsinmm | 22 Watt VCD30 Series with Screw Terminals 
Features: Features: Dimensions in mm 
* 25~30W Isolated output »* Efficiency to 85% ¢ 2:1 |.10.16 - 4 ples. * 25~30W Isolated output ¢ Efficiency to 85% »*2:1 
Input range  Six-sided shield * Remote on/off control Input range *¢ Six-sided shield * Remote on/off control 
* Output trimming * Output trimming 
Note: For safety and EMI certifications please see Note: For safety and EMI certifications please see 
data sheets data sheets 
Pin Assignments Pin Assignments 
Single Dual Single Dual 
Pin Output Output Pin Output Output 
1 Remote on/off control | Remote on/off control 1 N.C. +Vout 8765 4321 
2 No pin No pin A + 5.08 - 3 ples. 2 Vout Com elelele elelele! 
3 Vin -Vin 3 -Vout -Vout 
4 +Vin +Vin 4 Trim Trim 
5 Trim Trim 5 Case Case 
6 Vout -Vout 6 On/Off On/Off 7 7 
7 +Vout Common 7 Vin -Vin 
8 No pin +Vout 8 +Vin +Vin aes 
Input Output Output 
Voltage Voltage Current Digi-Key Price Each cul 
Output (VDC) (VDC) Maximum (A) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
VCD30 Series 
9-18 3.3 5 102-1238-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 VCD30-D12-S3R3 
single 9-18 5 5 102-1239-ND® 71.00 69.23 67.45 63.90 VCD30-D12-S5 
9-18 12 25 102-1240-ND@ 71.00 69.23 67.45 63.90 VCD30-D12-S12 
9-18 15 2.0 102-1566-ND® 71.00 69.23 67.45 63.90 VCD30-D12-S15 
Chassis Kit for VCD30 Series — Single Output 102-1295-ND® 11.50 11.22 10.93 10.35 UF224S18 
9-18 #12 £1.25 102-1241-ND® 74.78 72.92 71.05 67.31 VCD30-D12-D12 
Dual 9-18 #15 +1.0 102-1567-ND@ 74.78 72.91 71.04 67.31 VCD30-D12-D15 
VCD30 Series with Screw Terminals — RoHS Compliant 
9-18 5 5 102-1598-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 VCD30-D12-S5-T 
Single 9-18 12 2.5 102-1608-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 VCD30-D12-S12-T 
9-18 15 2.0 102-1599-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 VCD30-D12-S15-T 
Dual 9-18 #12 £1.25 102-1600-ND 86.78 84.62 82.45 78.11 VCD30-D12-D12-T 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Single Output Half Brick — 50 Watt VHB50W and 


Z> 


GY cui inc 


Dimensions in mm 


a Pin Assignments 
75 Watt VHB75 Series a ud Ste es, 
VHBSOW Series 3 ORO 
Features: * 33W ~ 50W isolated output 4:1 Input range ° Efficiency to 84% »Five-sided aluminum case 3 Case 
* Remote on/off control * Continuous short circuit protection * UL listed * Industry standard half-brick package 4 -Vin 
VHB75 Series 5 -Vout 
Features: * 37.5W ~ 75W Isolated output * 2:1 Input range » Efficiency to 85% » Five-sided metal case * Remote 6 -Sense L, 
on/off control » Continuous short circuit protection * UL listed * 300kHz Switching frequency * Regulated outputs 7 Trim ;— 4825——| 
« Industry standard half-brick package 8 +Sense }—._ 579 —-| 
Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets 9 +Vout 
Input Output Output Minimum - 
Voltage Range Voltage Current Load Digi-Key Price Each cul 
(VDC) (VDC) Maximum (A) (mA) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
VHBS5OW Half Brick Series — RoHS Compliant 
3.3 10 50 102-1321-ND 85.46 83.32 81.19 76.91 VHB50W-Q24-S3R3 
5.0 10 50 102-1322-ND 85.46 83.32 81.19 76.91 VHB50W-Q24-S5 
9-36 12.0 4.16 50 102-1323-ND 85.46 83.32 81.19 76.91 VHB50W-Q24-S12 
15.0 3.33 50 102-1568-ND 85.46 83.32 81.19 76.92 VHB50W-Q24-S15 
24.0 2.08 50 102-1324-ND 85.46 83.32 81.19 76.91 VHB50W-Q24-S24 
48.0 1.04 50 102-1690-ND 85.46 83.32 81.19 76.91 VHB50W-Q24-S48 
VHB75 Single Output Series 
25 15 50 102-1254-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D12-S2R5 
3.3 15 50 102-1255-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D12-S3R3 
9-18 5.0 15 50 102-1256-ND® 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D12-S5 
12.0 6.25 50 102-1257-ND® 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D12-S12 
15.0 5 50 102-1569-ND® 99.90 97.40 94.91 89.91 VHB75-D12-S15 
24.0 3.13 50 102-1258-ND® 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D12-S24 
2.5 15 50 102-1259-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D24-S2R5 
3.3 15 50 102-1260-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D24-S3R3 
18 ~ 36 5.0 15 50 102-1261-ND® 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D24-S5 
12.0 6.25 50 102-1262-ND® 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D24-S12 
15.0 5 50 102-1570-ND® 99.90 97.40 94.91 89.91 VHB75-D24-S15 
24.0 3.13 50 102-1263-ND® 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D24-S24 
@ RoHS Compliant 
Half Brick Heatsinks 
Dimensions - mm Thermal Digi-Key cul 
Description LxWxH Resistance C/Watt Part No. Price Each Part No. 
Aluminum, Black 58 x 61x 11.5 10.3 102-1488-ND 1.54 VHS-45 
Aluminum, Black 58 x 61 x 24 47 102-1489-ND 1.94 VHS-95 


NEW! Chassis Mount DC-DC Converters — 50 Watt VHK50W, 
100 Watt VHK100W and 200 Watt VHK200W Series 


Dimensions in mm 


These are rugged DC-DC converters designed for high reliability applications, featuring integral heat sink, over- Pin Assignments 
temperature protection, over-current protection and input transient voltage protection. Pin Single Output 
VHK50W Series 1 -Vout 
Features: * 25W ~ SOW isolated output * Efficiency to 83% ¢4:1 Input range * Regulated output * Continuous 2 S 
short circuit protection * Metal enclosure with integrated heatsink * Rugged design * Over-temperature shutdown 3 Trim 
VHK100W Series 4 48 
Features: * 66W ~ 100W Isolated output ° Efficiency to 87% *°4:1 Input range * Regulated output * Continuous 
short circuit protection * Metal enclosure with integrated heatsink * Rugged design * Over-temperature shutdown 5 +Vout 
VHK200W Series 8 Case 
Features: * 132W ~ 200W Isolated output ¢ Efficiency to 87% ° 4:1 Input range * Regulated output * Continuous 7 Remote 
short circuit protection * Metal enclosure with integrated heatsink * Rugged design * Over-temperature shutdown 8 -Vin 
Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets 9 +Vin 
Input Output Output Minimum 
Voltage Range Voltage Current Load Digi-Key Price Each cul 
(VDC) (VDC) Maximum (A) (mA) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
VHK50W Single Output Series 
3.3 10 50 102-1819-ND 125.95 118.95 111.96 104.96 VHK50W-Q24-S3R3 
5 10 50 102-1820-ND 125.95 118.95 111.96 104.96 VHK50W-Q24-S5 
9~36 12 4.16 50 102-1821-ND 125.95 118.95 111.96 104.96 VHK50W-Q24-S12 
15 3.33 50 102-1822-ND 125.95 118.95 111.96 104.96 VHK50W-Q24-S15 
24 2.08 50 102-1823-ND 125.95 118.95 111.96 104.96 VHK50W-Q24-S24 
48 1.04 50 102-1824-ND 125.95 118.95 111.96 104.96 VHK50W-Q24-S48 
3.3 10 50 102-1825-ND 125.95 118.95 111.96 104.96 VHK50W-048-S3R3 
5 10 50 102-1826-ND 125.95 118.95 111.96 104.96 VHK50W-Q48-S5 
18~75 12 4.16 50 102-1827-ND 125.95 118.95 111.96 104.96 VHK50W-Q48-S12 
15 3.33 50 102-1828-ND 125.95 118.95 111.96 104.96 VHK50W-Q48-S15 
24 2.08 50 102-1829-ND 125.95 118.95 111.96 104.96 VHK50W-Q48-S24 
48 1.04 50 102-1830-ND 125.95 118.95 111.96 104.96 VHK50W-Q48-S48 
VHK100W Single Output Series 
3.3 20 35 102-1807-ND 177.97 168.08 158.20 148.31 VHK100W-Q24-S3R3 
5 20 35 102-1808-ND 177.97 168.08 158.20 148.31 VHK100W-Q24-S5 
9~36 12 8.3 35 102-1809-ND 177.97 168.08 158.20 148.31 VHK100W-Q24-S12 
15 6.7 35 102-1810-ND 177.97 168.08 158.20 148.31 VHK100W-Q24-S15 
24 417 35 102-1811-ND 177.97 168.08 158.20 148.31 VHK100W-Q24-S24 
48 2.08 35 102-1812-ND 177.97 168.08 158.20 148.31 VHK100W-Q24-S48 
3.3 20 50 102-1813-ND 177.97 168.08 158.20 148.31 VHK100W-Q48-S3R3 
5 20 50 102-1814-ND 177.97 168.08 158.20 148.31 VHK100W-Q48-S5 
18~75 12 8.3 50 102-1815-ND 177.97 168.08 158.20 148.31 VHK100W-Q48-S12 
15 6.7 50 102-1816-ND 177.97 168.08 158.20 148.31 VHK100W-Q48-S15 
24 417 50 102-1817-ND 177.97 168.08 158.20 148.31 VHK100W-Q48-S24 
48 2.08 50 102-1818-ND 177.97 168.08 158.20 148.31 VHK100W-Q48-S48 
VHK200W Single Output Series 
12 16.7 100 102-1890-ND 218.76 205.92 193.02 180.15 VHK200W-Q24-S12 
10 ~ 36 15 13.3 100 102-1891-ND 218.76 205.92 193.02 180.15 VHK200W-Q24-S15 
24 8.3 100 102-1892-ND 218.76 205.92 193.02 180.15 VHK200W-Q24-S24 
48 4.2 100 102-1893-ND 218.76 205.92 193.02 180.15 VHK200W-Q24-S48 
12 16.7 60 102-1894-ND 218.76 205.92 193.02 180.15 VHK200W-Q48-S12 
18~75 15 13.3 60 102-1895-ND 218.76 205.92 193.02 180.15 VHK200W-Q48-S15 
24 8.3 60 102-1896-ND 218.76 205.92 193.02 180.15 VHK200W-Q48-S24 
48 4.2 30 102-1897-ND 218.76 205.92 193.02 180.15 VHK200W-Q48-S48 
DIN Rail Mounting Bracket for VHK Series 102-1831-ND 9.00 8.78 8.55 8.10 VHK-DIN 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Wide Range Input Series - Switching Regulated Tabletops Features: » IEC input connector * One year warranty General Specifications: * Storage 
Temperature: -55°C ~ 85°C » Operating Temperature: 0°C ~ 40°C Output Specifications: » Line Regulation: +0.2% maximum » Load Regulation: +5% from 
60% load nominal except output #2 »* Cross Regulation: +2%. Cross regulation specifies the maximum voltage change on auxiliary outputs when the +5V 
output load current is varied from 75% of full rated to either 50% or 100% of full rated * Set Point: +2% at 60% load on main input * Ripple and Noise: 
+1% maximum »* Overload Protection: All outputs protected against overloads and short circuit. Automatic recovery upon removal of overload conditions 
* Overvoltage Protection: Provided on main output only and set at 115% ~ 135% © Output Overshoot: No overshoot on turn-on or turn-off * Transient 
Response: For all outputs, recovery to within 1% of nominal output occurs within 2 milliseconds for a 50% ~ 100% load step. Maximum excursion is 6% 
from initial voltage setpoint * Hold-Up Time: 25msec minimum at full rated load and nominal AC input voltage * Minimum Load: Third quarter down to zero 
load Approved by all major regulatory agencies 


External Power Supplies 


Note: Outside ring on all units is an EMI earth ground (Not to be used as a safety ground). 


Regulated Tabletops Features: * UL 1310 listed, CSAApproved » One year warranty Specifications: * Output Ripple: 20 millivolts (p-p) * Operating 
Temperature: 0°C ~ 40°C * Combined Regulation: +5% © Fusing: Internal and non-replaceable Optio 
with EMI ground tied to outer ring of DIN connector (Not to be used as safety ground) * Connector Type: Din. UL and CSA Approved 

Regulated Wallmounts Features: * UL 1310 and UL 1950 listed, CSA Approved » One year warranty Specifications: * Output Ripple: 20 millivolts (p-p) 
* Operating Temperature: 0°C ~ 40°C * Combined Regulation: +5% » Fusing: Internal and non-replaceable Options: * Shielded output cable - S Option: 
Shielded cable with EMI ground tied to outer ring of DIN connector (Not to be used as safety ground) Connector Type: DIN UL and CSA Approved 


Shielded output cable - S Option: Shielded cable 


AC DC Outputs Max. Dimensions - Inch Digi-Key 
Input Single Double Triple Watts LxWxH Part No. 
Fig. 1 — Wide Range Input Series-Regulated Tabletops 
90-250VAC, 47 ~ 440Hz 12V @3.5A _ _ 42t 6.3 x 3.82 x 2.66 EPS112-ND 107.00 96.30 88.81 |WRI4212-D5 
90-250VAC, 47 ~ 440Hz 5V @ 2.0A 12V @ 1.5/2.5A* —_ 30 6.3 x 3.82 x 2.66 EPS109-ND 118.00 106.20 97.94 |WRI3021-D5 
Fig. 1 — Regulated Tabletops 
115VAC, 60Hz 5V @ 2.0A -12V @ 500mA 12V @ 500mA 22 6.50 x 3.85 x 2.60 EPS134-ND 120.00 108.00 99.60 |WM220-1 
Fig. 2 — Regulated Wallmounts 
115VAC, 60Hz 5V @ 600mA +12V @ 180mA -12V @ 160mA 6.3 4.7X26x1.9 EPS142-ND 41.00 36.90 34.03 |WMO063-1950-D5 


T Minimum load on models=8 Watts * Maximum Peak 


7-250 Watt Medically Approved AC/DC Power Supplies 


Features: 


Wide range AC input 
¢ Fully regulated output 
* Worldwide medical agency approval (UL60601-1, CE marked to EN60601-1-2:2001) 
* High efficiency 

¢ Five year limited warranty 


pc Mating Connectors 
AC Outputs Max. | Housing | Housing Dimensions - Inch | Digi-Key Price Each Elpac 
Series Input Single Watts Input Output Contacts LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
Fig. 1 — Internal — Single Output 

MSA150 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 12V @12.5A 150 A19951 A19954 | A31398CT 5.00 x 3.00x 1.22 |EPS441-ND@ NEW! 98.84 88.96 82.04 |MSA150012A 
MSA150 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 15V @ 10A 150 A19951 A19954 | A31398CT 5.00 x 3.00x 1.22 | EPS442-ND@ NEW! 98.84 88.96 82.04 |MSA150015A 
MSA150 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 18V @ 8.3A 150 A19951 A19954 | A31398CT 5.00 x 3.00x 1.22 |EPS443-ND@ NEW! 98.84 88.96 82.04 |MSA150018A 
MSA150 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 24V @ 6.3A 150 A19951 A19954 | A31398CT 5.00 x 3.00x 1.22 | EPS444-ND@ NEW! 98.84 88.96 82.04 |MSA150024A 
MSMo7 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 5.1V@14A 7 WM18874 | WM18873 | WM17406 | 2.28x2.00x0.713 | EPS342-ND 30.20 27.18 25.07 | MSMO0705 

MSMo7 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 12V @0.6A 7 WM18874 | WM18873 | WM17406 | 2.28x2.00x0.713 |EPS343-ND 30.20 27.18 25.07 |MSMO0712 

MSM28 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 12V @ 2.3A 28 A19953 A19952 | A19993CT 4.00 x 2.60x 1.00 |EPS311-ND 48.60 43.76 40.36 |MSM2812 

MSM28 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 24V @ 1.2A 28 A19953 A19952 | A19993CT 4.00 x 2.60x 1.00 |EPS313-ND 48.60 43.76 40.36 | MSM2824 

MS40F 90 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz 12V @ 3.3A 40 A19951 A19954 | A19993CT 5.00 x 3.00x 1.06 |EPS365-ND® 35.91 34.55 32.77 |MS4012F 

MS40F 90 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz 18V @ 2.2A 40 A19951 A19954 | A19993CT 5.00 x 3.00x 1.06 |EPS367-ND@ 35.91 34.55 32.77 |MS4018F 

MS65F 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 15V @ 4.3A 65 A19951 A19954 | A19993CT 5.00 x 3.00x 1.10 | EPS370-ND® 54.93 54.38 50.15 /MS6515F 

MS65F 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 24V @2.7A 65 A19951 A19954 | A19993CT 5.00 x 3.00x 1.10 | EPS371-ND@ 54.93 54.38 50.15 /MS6524F 

MSMP115F 85 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz 24V @ 4.8A 115 A19953 A19956 | A31398CT 5.25 x 3.30x 1.50 | EPS395-ND@ 141.56 127.41 117.50 | MSMP11524F 

MTA40 85 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz WV @44A 40 A19951 A19954 | A31398CT | 4.00x2.00x 1.083 /EPS412-ND® NEW! 47.52 42.77 39.45 | MTA040009A 

MTA40 85 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz 12V @ 3.3A 40 A19951 A19954 | A31398CT | 4.00x2.00x 1.083 /EPS413-ND@ NEW! 47.52 42.77 39.45 | MTA040012A 

MTA40 85 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz 15V @ 2.7A 40 A19951 A19954 | A31398CT | 4.00x2.00x 1.083 /EPS414-ND® NEW! 47.52 42.77 39.45 | MTA040015A 

MTA40 85 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz 24V @ 1.67A 40 A19951 A19954 | A31398CT | 4.00x2.00x 1.083 /EPS415-ND@ NEW! 47.52 42.77 39.45 | MTA040024A 

MTA65 85 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz 15V @ 3.3 and 4.3AtT 65 A19951 A19954 | A31398CT 4.00 x 2.00x 1.10 |EPS418-ND® NEW! 71.28 64.16 59.17 | MTA065015A 
MVA100 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 12V @ 8.3A 100 A19951 A19954 | A31398CT 4.50 x 2.50x 1.10 |EPS420-ND@ NEW! 90.72 81.65 75.30 | MVA100012A 
MVA100 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 15V @6.7A 100 A19951 A19954 | A31398CT 4.50 x 2.50x 1.10 |EPS421-ND® NEW! 90.72 81.65 75.30 |MVA100015A 
MVA100 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 18V @5.6A 100 A19951 A19954 | A31398CT 4.50 x 2.50x 1.10 |EPS422-ND@ NEW! 90.72 81.65 75.30 |MVA100018A 
MVA100 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 24V @ 4.2A 100 A19951 A19954 | A31398CT 4.50 x 2.50x 1.10 |EPS423-ND@ NEW! 90.72 81.65 75.30 | MVA100024A 

Fig. 1 — Multiple Output 
MSM40 85 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz 5.1V @ 4A, 12V @ 2A, -12V @0.4A 40 A19951 A19954 | A31398CT 5.00 x 3.00 x 1.38 | EPS339-ND 71.40 64.26 59.27 | MSM40A 
Fig. 2 — External (requires power cord Q132 or Q133) 

Mwi2 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 12V @1.0A 12 _ _ _ 3.35 x 1.97x 1.30 | EPS323-ND 35.78 32.21 29.70 | MW1212-760-NC-WH 
Mwi2 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 12V @1.0A 12 _ — - 3.35 x 1.97x 1.30 | EPS407-ND 35.78 32.21 29.70 |MW1212-760-NC-BK 
Mwi2 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 24V @ 0.5A 12 _ - _ 3.35 x 1.97x 1.30 | EPS324-ND 35.78 32.21 29.70 | MW1224-760-NC-WH 
Mwe4 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 12V @ 2.0A 24 _ _ _ 4.25 x 2.50x 1.30 | EPS325-ND 43.50 39.15 36.11 | MW2412-760-NC-WH 
Mwe4 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 15V @1.6A 24 _ _— _ 4.25 x 2.50x 1.30 | EPS326-ND 43.50 39.15 36.11 | MW2415-760-NC-WH 
Mwe4 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 15V @1.6A 24 _ — _ 4.25 x 2.50x 1.30 | EPS408-ND 43.50 39.15 36.11 | MW2415-760-NC-BK 
Mwe4 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 18V @ 1.33A 24 _ _ _ 4.25 x 2.50x 1.30 | EPS327-ND 43.50 39.15 36.11 | MW2418-760-NC-WH 
Mw24 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 24V @ 1.0A 24 _ _- =_ 4.25 x 2.50x 1.30 | EPS328-ND 43.50 39.15 36.11 | MW2424-760-NC-WH 
MW40F 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 12V @ 3.3A 40 _ _— _- 5.00 x 3.00x 1.30 | EPS360-ND® 53.44 48.10 44.36 | MW4012-760F-NC-WH 
MW40F 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 12V @3.3A 40 =_ _ =— 5.00 x 3.00x 1.30 | EPS409-ND@ 53.44 48.10 44.36 | MW4012-760F-NC-BK 
MW40F 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 15V @2.7A 40 _ _ =— 5.00 x 3.00x 1.30 | EPS361-ND@ 53.44 48.10 44.36 | MW4015-760F-NC-WH 
MW40F 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 15V @2.7A 40 _ _ _ 5.00 x 3.00x 1.30 | EPS410-ND® 53.44 48.10 44.36 | MW4015-760F-NC-BK 


@ RoHS Compliant + Maximum continuous current with 150 LFM air 
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7-250 Watt Medically Approved AC/DC Power Supplies (cont) 


pc Mating Connectors 
AC Outputs Max. | Housing | Housing Dimensions - Inch | Digi-Key Price Each Elpac 

Series Input Single Watts Input Output Contacts LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 

MW40F 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 18V @2.2A 40 = _ = 5.00 x 3.00x 1.30 | EPS362-ND@ 53.44 48.10 44.36 | MW4018-760F-NC-WH 
MW40F 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 24V @ 1.67A 40 _ _ _ 5.00 x 3.00x 1.30 | EPS363-ND@ 53.44 48.10 44.36 | MW4024-760F-NC-WH 
MW40F 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 24V @ 1.67A 40 _ _ _ 5.00 x 3.00x 1.30 | EPS411-ND® 53.44 48.10 44.36 | MW4024-760F-NC-BK 
MWP90 90 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz 12V @7.5A 90 _ _ _ 5.90 x 3.33 x 1.50 | EPS350-ND 166.84 150.16 138.48 | MWP9012-D8-NC-BK 
MWP90 90 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz 15V @ 6.0A 90 = _ _ 5.90 x 3.33 x 1.50 | EPS351-ND 166.84 150.16 138.48 | MWP9015-D8-NC-BK 
MWP90 90 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz 18V @ 5.0A 90 = _— _ 5.90 x 3.33 x 1.50 | EPS352-ND 169.78 152.81 140.92 | MWP9018-D8-NC-BK 
MWP90 90 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz 24V @ 3.75A 90 _ _ _ 5.90 x 3.33 x 1.50 | EPS353-ND 163.90 147.51 136.04 | MWP9024-D8-NC-BK 
MWA100 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 12V @ 8.3A 100 _ _ _ 5.07 x 3.06 x 1.35 | EPS424-ND@ NEW! 99.36 89.43 82.47 | MWA100012A-12A 
MWA100 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 15V @6.7A 100 _ _ _ 5.07 x 3.06 x 1.35 | EPS425-ND@ NEW! 99.36 89.43 82.47 | MWA100015A-12A 
MWA100 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 18V @5.6A 100 _ _ — 5.07 x 3.06x 1.35 | EPS426-ND@ NEW! 99.36 89.43 82.47 | MWA100018A-12A 
MWA100 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 24V @ 4.2A 100 = = = 5.07 x 3.06x 1.35 | EPS427-ND@ NEW! 99.36 89.43 82.47 | MWA100024A-12A 
MWA150 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 12V @12.5A 150 _ _ _ 7.56 x 2.45 x 1.52 | EPS437-ND@ NEW!| 123.92 111.53 102.86 | MWA150012A-12A 
MWA150 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 15V @ 10A 150 _ _ _ 7.56 x 2.45 x 1.52 |EPS438-ND@ NEW!| 123.92 111.53 102.86 | MWA150015A-12A 
MWA150 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 18V @ 8.3A 150 = = = 7.56 x 2.45x 1.52 |EPS439-ND@ NEW!| 123.92 111.53 102.86 | MWA150018A-12A 
MWA150 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 24V @ 6.3A 150 _ _— - 7.56 x 2.45x 1.52 |EPS440-ND@ NEW!| 123.92 111.53 102.86 | MWA150024A-12A 
MWB100 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 12V @ 8.3A 100 _ _ - 5.07 x 3.06x 1.35 | EPS428-ND@ NEW! 99.36 89.43 82.47 | MWB100012A-12A 
MWB100 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 15V @6.7A 100 _ _ _ 5.07 x 3.06 x 1.35 | EPS429-ND@ NEW! 99.36 89.43 82.47 | MWB100015A-12A 
MWB100 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 18V @5.6A 100 _ _ _ 5.07 x 3.06 x 1.35 | EPS430-ND@ NEW! 99.36 89.43 82.47 | MWB100018A-12A 
MWB100 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 24V @ 4.2A 100 _ _ = 5.07 x 3.06x 1.35 | EPS431-ND@ NEW! 99.36 89.43 82.47 |MWB100024A-12A 
MWC100 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 12V @ 8.3A 100 _ _ _ 7.09 x 2.27x 1.52 |EPS432-ND@ NEW!) 118.54 106.69 98.39 | MWC100012A-12A 
MWC100 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 18V @5.5A 100 _ _ _ 7.09 x 2.27x 1.52 | EPS434-ND@ NEW!) 118.54 106.69 98.39 | MWC100018A-11A 
MWC100 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz 24V @ 4.1A 100 _ _ _ 7.09 x 2.27x 1.52 | EPS436-ND@ NEW!) 118.54 106.69 98.39 | MWC100024A-11A 


@ RoHS Compliant + Maximum continuous current with 150 LFM air 


International 


Features: * 95VAC ~ 250VAC; 47Hz ~ 63Hz Input * IEC 320 Input connector for worldwide use 
¢ Input protected VIA internal line fuse * Ripple and Noise: +1% PK-PK maximum » Overload 
Protection: All outputs protected-auto recovery * Operating Temperature Range: 0°C ~ 40°C 
* Output Cable - 6 foot - 760 standard (ID=2.5mm/OD=5.5mm/Barrel length 10mm/inside 


positive) or 5-pin DIN as shown * Two-year warranty 


Agency Approvals: * UL1012 Listed » CSA Certified to 22.2 No. 223 » TUV Licensed, IEC 950 


* CE Certified * FCC/VDE Class B Emissions 


See data sheet 


for voltage 
pinout 


760 Plug 


con—(@— +V 


DC Outputs Maximum Dimensions - Inch Digi-Key Price Each Elpac 
Fig. Single Double Triple Power LxWxH Part No. 1 a) 10 Part No. 
Desk Mount — International Power Supply 
1 12V@4.0A — — 48W 4.10 x 2.20 x 1.20 EPS168-ND 82.80 74.52 68.73 | W4012-760 
2 12V@1.7A — _ 20w 4.30 x 2.30 x 1.30 EPS174-ND 47.28 42.56 39.25 |M42012-760 
FSA and FW j DC Outputs Max. Housing Housing Dimensions - Inch | Digi-Key Price Each Elpac 
Fig. Single Power Input Output Contacts LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
Series NEW! FSA150 Series NEW! 
12V@12.5A | 150W A19951 19954] A31398CT ] 5.00x3.00x1.22 ]EPS445-ND 98.84 88.96 82.04 | FSA150012A 
FSA Series: Features: * High Efficiency * Up to 180W 15V@10A | 150W A19951 A19954 | A31398CT | 5.00x3.00x 1.22 | EPS446-ND 98.84 88.96 82.04 | FSA150015A 
with Forced Air * High Power Density 9.8W/in3 + Five 1 | aveesa | t50w A19951 A1g954 | A31398CT | 5.00x3.00x1.22 |EPS447-ND 98.84 88.96 82.04 | FSA150018A 
year Limited Warranty * Hold-Up Time >25ms at full 24V@6.3A | 150W |  At19951 19954 | A31398CT | 5.00x3.00x1.22 | EPS448-ND 98.84 88.96 82.04 | FSA150024A 
load » Energy Star Level V * EISA Compliant * CEC FW18 Series 
Compliant 5V@3A 15W = = = 3.35 x 1.97x 1.30 JEPS332-ND 36.86 33.18 30.60 | FW1805-760F 
FW Series: Features: * Wide range AC input * Fully 2 | 12V@1.5A 18W _ _ _ 3.35 x 1.97x 1.30 | EPS333-ND 36.86 33.18 30.60 | FW1812-760F 
enclosed plastic case + Fully regulated output * High 24V @0.75A | _18W = = = 3.35 x 1.97x 1.30 _|EPS334-ND 36.86 33.18 30.60 _| FW1824-760F 
efficiency »* Operating Temperature: 0°C ~ 40°C FW30 Series 
* Storage Temperature: -55°C ~ 85°C ° Five year T2V@25A | 30W a = = 425 x2.50x 1.30 EPS355-ND 5258 47.83 43.65 | FW3012-760F 
Ce CE Marked «For safety ratings and | 2 | 19¥@20a | sow _ - - 4.25 x 2.50% 1.30 | EPS356-ND 5258 47.33 43.65 | FW3015-760F 
caitificationé, please see data: host tor specified 24V @1.25A | 30W = - = 4.25 x 2.50x1.30_| EPS357-ND 52.58 47.33 43.65 _| FW3024-760F 
series. FW50 Series 
5 | 1v@4tsA | SOW = = = 5.00x3.00x1.30 | EPS358-ND 61.24 55.12 50.83 | FW5012-760F 
Fig.1 NEW! 24V@2.10A | 50W - = = 5.00 x3.00x 1.30 | EPS359-ND 61.24 55.12 50.83 | FW5024-760F 
FW72 Series 
2 | 12V@60A | 72W = = = 6.50x3.85x2.60 | EPS337-ND 74.36 66.93 61.72 | FW7212-D5F 
FW100 Series 
2 | 2av@415A | 100W = = = 7.36 X4.33x2.32 | EPS364-ND 138.98 125.09 115.36 | FWP10024-D5F 
FWC18F Series — CEC Compliant 
5V@3.60A | 15W = = — 3.35x1.97x1.30 | EPS372-ND 38.80 34.92 32.21 | FWC1805-760F 
> | 2v@1.50a | 180 _ _ — 3.35 x 1.97x 1.30 | EPS373-ND 38.80 34.92 32.21 | FWC1812-760F 
18V@1.00A | 18w = = — 3.35 x 1.97x 1.30 | EPS374-ND 38.80 34.92 32.21 | FWC1818-760F 
Sé6 dala'shest 24V @0.75A | _18W - = - 3.35 x1.97x 1.30 | EPS375-ND 38.80 34.92 32.21 | FWC1824-760F 
for voltage FWC30F Series — CEC Compliant 
pinout 9V@3.33A | 30W = = — 4.25x2.50x1.30 | EPS376-ND 57.80 52.02 47.98 | FWC3009-760F 
S:pin DIN 8-pin DIN 12V@25A | 30W = = _ 4.25 x2.50x 1.30 | EPS377-ND 57.80 52.02 47.98 | FWC3012-760F 
2 | 15v@20A | 30w — = = 4.25 x2.50x 1.30 | EPS378-ND 57.80 52.02 47.98 | FWC3015-760F 
18V@1.67A | 30W = = — 4.25 x2.50x 1.30 | EPS379-ND 57.80 52.02 47.98 | FWC3018-760F 
24V@1.25A | 30W - _ _ 4.25 x2.50x 1.30 | EPS380-ND 57.80 52.02 47.98 | FWC3024-760F 
FWC50F Series — CEC Compliant 
12V@4.15A | 50W = = = 5.00x3.00x1.30 | EPS381-ND 65.52 58.97 54.39 | FWC5012-760F 
2 | 18v@275A | 5ow _ = - 5.00 x3.00x 1.30 | EPS382-ND 65.52 58.97 54.39 | FWC5018-760F 
760 Plug 24V@2.10A | 50W _ = = 5.00 x3.00x 1.30 | EPS383-ND 65.52 58.97 54.39 | FWC5024-760F 
FWB100 Series — CEC Compliant 
con—(@— wv {2V@8.3A | 100W = = = 7.09x2.27x152 | EPS384-ND 118.54 106.69 98.39 | FWB100012A-12B 
2 | 18v@555A | 100w — — = 7.09 x2.27x 1.52 |EPS435-ND NEW! | 11854 106.69 98.39 | FWB100018A-11B 
24V.@4.13A | 100W - = = 7.09 x2.27x 1.52 | EPS385-ND 118.54 106.69 98.39 | FWB100024A-11A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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NEC / [AK California Eastern Laboratories Optoelectronic Products 


Photo Transistor Output Optoisolators 


Isolation) CTR — | VCEO (oat Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Voltage | (Typical) |(Max.)| (Typ.) | Package | Part No. fl 10 100 | PartNo. Qty. | Pricing 
5000 | 20-80% | 80 | 3/5 | DIP |PS2521-1-A-ND® 109 oS 77|— = = 
5000 | 20-80% | 80 | 3/5 | SMT |PS2521L-1CT-NDSe 120 1.00 .85|— = = Photo Transistor 
5000 | 50~200% | 120 | 5/25 DIP | PS2513-1-A-ND® 1 59 = 50/— - - incr ant 
5000 | 50~300% | 70 | 5/7 | DIP |PS2561A-1-A-ND® 7 2 A9;\— a a 
5000 | 50~300% | 70 | 5/7 | SMT |PS2561AL-1CT-NDS@ 33.28 24 |PS2561AL-1TR-ND@ 2,000 | 165.00/M 
5000 | 50~400% | 70 | 5/7 | DIP |PS2501A-1-A-ND® 2 2 tl— = = 
5000 | 50~400% | 70 | 5/7 | SMT |PS2501AL-1-ND§@ 36 31 26 |PS2501AL-1TR-ND@ 1,000) 210.00 
5000 | 50~400% | 80 | 3/5 | DIP |PS2561B-1-A-ND® 5B 48 AI |— — a 
5000 | 80~160% | 70 | 5/7 | SMT |PS2S561AL-1-H-A-ND@ 31.26 22/— 
5000 | 80~160% | 80 | 3/5 | DIP  |PS2501-1-H-A-ND@ 36 31 .26|— = = eo 
5000 | 80~160% | 80 | 3/5 | DIP |PS2581L1-H-A-ND@ 50 42 35|— = = fiadlmial ial 
5000 | 80~160% | 80 3/5 SMT PS2501L-1-H-A-ND® 49 At 35]— - - so aeealiaaadliad 
5000 | 80~160% | 80 | 3/5 | SMT |PS2561L-1-H-A-ND@ 51 43 36|— a a Quad Photo Transistor Photo Darlington 
5000 | 80~400% | 80 | 3/5 | DIP |Pps2561-1A-ND@ 57) 48 AN I— a = Output Output 
5000 | 80~400% | 80 | 3/5 | DIP |PS2561-1-VA-ND¢e 57 48 AIS = = Dip or SMT Dip or SMT 
5000 | 80~400% | 80 | 3/5 | DIP |PS2561L1-1-VA-ND*}o 63 5345 /— = = 
5000 | 80~400% | 80 | 3/5 | SMT |PS2561L-1A-ND@ 63 53) 45|— — a 
5000 | 80~400% | 80 | 3/5 | SMT |PS2561L-1-VA-ND$@ 63 53) 45/— a = 
5000 | 80~600% | 80 | 35 DIP |PS2501-1A-ND® 42 35 .30/— = _ Si Quad ae Paiingtan 
5000 | 80~600% | 80 | 3/5 | SMT |PS2501L-1A-ND@ 5143 36/— = = h ‘4 Dip of SMT 
, | 5000 ] 200~400% | 80 | 3/6 | DIP |PS2501-1-L-A-ND® 36 0OC«STS6/— = = 
5000 200% 80 | 9/5 | SMT |PS2561L2-1-V-A-ND$@ 63 53) 45|— — — 
3750 | 50~150% | 120 | to/10 | SOP |PS2703-1-M-A-ND@ 59 50 42/— = a 
3750 | 50~300% | 40 | 3/5 | SOP |psz701-1A-ND@ 56 47 40 |PS2701-1ATR-ND@ 3,500 | 204.00/M 
3750 | 50~300% | 70 | 5/7 | SOP |PS2701A-1-NDS@ 4236 .30|PS2701A-1TR-ND@ 3,500 | 181.50/M 
3750 | 50~400+% | 40 | 4/5 | SOP |PS2761-1ACT-NDS® 7 62 52/— = am 
2500 | 50~400% | 70 | 5/7 | SSOP |PS2801A-1-ND@ 63 53 45 |PS2801A-1TR-ND@ 3,500 | 315.00/M 
3750 | 50~400% | 120 | 10/10 | sop |Ps2703-1A-ND@ 66 55 47 |PS2703-1ATR-ND@ 3,500 | 282.00/M 
3750 | 100-200% | 40 | 4/5 | SOP |PS2711-1-M-A-ND@ 62 52 44|— — — 
3750 | 150-300% | 40 | 3/5 | SOP |PS2701-1-P-A-ND® AT 40 34|— = = 
3750 | 150-300% | 70 | 5/7 | SOP |PS2701A-1-P-A-ND@ 42.36 .30/— = = neta Laeisint ste 
3750 | 200~ 400% | 120 | 10/10 | SOP |PS2703-1-K-A-ND® 59 50 .42/— = = Dip or SMT Output 
2500 | 50~100% | 120 | 5/50 |Mini-Flat| PS2913-1-ND§@ 1.39 1416  .98|PS2913-1TR-ND@ 3,500 | 661.50/M Dip or SMT 
2500 | 50~100% | 120 | 5/50 |Mini-Flat|PS2913-1-M-A-ND@ 139 1.16 .98|/— — — 
2500 | 50~400% | 80 | 5/7 | SSOP |PS2801C-1-A-ND® NEW! 56 47 40\— = = 
2500 | 50~400% | 80 | 5/7 | SSOP |PS2801C-1-F3-ACT-ND§® NEW!| 50 42  .35|PS2801C-1-F3-ATR-ND® NEW! | 3,500 | 247.50/M 
2500 | 80~600% | 80 | 3/5 | SSOP |PS2801-1ACT-NDSe 75 63  .53|PS2801-1ATR-ND@ 3,500 | 375.00/M phate Transit 
2500 | 100~200% | 40 | 4/5 | Mini-Flat|PS2911-1-M-A-ND@ 120 1.00 .85|— = = Output 
2500 | 100-300% | 80 | 3/5 | SOP |PS2801-1-L-A-ND® 63 53) 45|— = = Dip or SMT 
2500 | 100-400% | 40 | 4/5 | SSOP |PS2811-1ACT-NDS® 70 59 50 |PS2811-1ATR-ND® 3,500 | 351.00/M 
2500 | 100~400% | 40 | 4/5 | Mini-Flat|PS2911-1ACT-NDS® 114.95 81 /PS2911-1ATR-ND@ 3,500 | 570.00/M 
2500 200% 40 | 40/120 | Mini-Flat | PS2911-1-K-A-ND@ 120 1.00 .85|— = = 
5000 | 80~600% | 80 | 3 | DIP |PS2501-4A-ND@ 195 163 1.38/— = = 
5000 | 80~600% | 80 | 3/5 | SMT |PS2501L-4A-ND@ 204 1.70 1.44)/— — = 
2500 | 50~400% | 80 | 5/7 | SSOP |PS2801C-4-A-ND® NEW! 210 1.75 1.48|/— _ = 
2 | 2500 | 50~400% | 80 | 5/7 | ssop |ps2801c-4-F3-ACT-ND§® NEW!| 2.04 1.70  1.44|PS2801C-4-F3-ATR-ND@ NEW!| 2,500 | 1020.00/M 
2500 | 80~600% | 80 | 3/5 | SSOP |PS2801-4A-ND@ 3.10 2.79 2.38]PS2801-4ATR-ND@ 2,500 | 1495.00/M 
2500 | 100-400% | 40 | 4/5 | SSOP |PS2811-4A-ND@ 3.15 2.84 2.42|PS2811-4ATR-ND@ 2,500 |1612.00/M Bi catianaigicr Dual Phato 
5000 |200~2000%] 40 | 100/100} DIP |PS2502-1A-ND@ 74 62 52/— = = Output Tranctot 
5000 |200~2000%] 40 | 100/100} DIP |Ps2562-1-A-ND@ 102 85) .72|— = = Dip or SMT pier sm 
3 | 5000 /200~2000%] 40 | 100/100} SMT |Ps2562L-1-ND§e 89 74 63 |PS2562L-1TR-ND® 2,000 | 442.50/M 
3750 |200~2000%] 40 | 200/200} soP |Psz2702-1A-ND@ 77 65 — .55|PS2702-1ATR-ND@ 3,500 | 450.00/M 
2500 |200~2000%] 40 | 200/200| SSOP |Ps2802-1ACT-NDS 1.09 91 _.77|PS2802-1ATR-ND@ 3,500 | 544.50/M 
4 | 8000 |200~ 200% | 40 | 100/100] DIP |PS2502-4A-ND@ 275 248 211|/— = = 
2500 |200~2000%] 40 | 200/200] ssoP |Ps2802-4A-ND@ 3.93 3.54 3.01|PS2802-4ATR-ND@ 2,500 |1443.00/M 7 Quad Photo Transistor 
5000 | 100~400% | 40 | 20/0 | DIP |PS2503-1-A-ND@ 93.78 66/— = = Dip or SMT 
5 | 5000 | 100~400% | 40 | 20/30 | SMT |PS2503L-1A-NDS@ 99 83 70\— = = 
2500 | 50~400% | 40 | 4/5 | SSOP |PS2865-1A-NDS@ 95 80 67\— = = 
6 | 5000 | 100-400% | 40 | 20/30 | DIP |PS2503-2-A-ND@ 187 156 132/— = = 
7 | 5000 | 100-400% | 40 | 20/30 | DIP |PS2503-4-A-NDe 285 257 219/— = = 
5000 | 80-600% | 60 | 3 | DIP |PS2505-1A-ND@ 43 36 3t|— a = 
5000 | 80~600% | 80 | 3/5 | SMT |PS2505L-1A-ND@ 60 50 43;— — — 
5000 | 20-80% | 80 | 3/5 | DIP |PS2525-1-A-ND@ 131 1.10 .93)— _ = eta 
5000 | 80~400% | 80 | 3/5 | DIP |Ps2565-1A-ND@ 69 58 «49|— — — Output 
5000 | 80~400% | 80 | 3/5 | DIP |PS2565-1-VA-ND$© 69 58 .49|— = = Dip 
5000 | 80~400% | 80 | 3/5 | SMT |PS2565L-1A-ND@ 72 60 St\— = = 
5000 | 80~400% | 80 | 3/5 | SMT |PS2565L-1-VA-ND$@ 72 60 stil\— = = 
8 | 3750 | 50-300% | 40 | 3/5 | SOP |PS2705-1A-ND® 69 58 .49|PS2705-1ATR-ND@ 3,500 345.00) FS 
3750 | 50~300% | 70 | 5/7 | SOP |PS2705A-1-NDS@ 45 38 ~—-.32|PS2705A-1TR-ND@ 3,500 | 195.00/M 
3750 | 50~400% | 40 | 4/5 | SOP |PS2765-1A-NDS@ 89 75 .63;— = = 16 es 
2500 | 50~400% | 70 | 5/7 | SSOP |PS2805A-1-NDS@ 75 63  .53|PS2805A-1TR-ND® 3,500 | 375.00/M ¥ ¥ Y ¥ - 
2500 | 80~600% | 80 | 3/5 | SSOP |PS2805-1ACT-NDSe 91 76 64 |PS2805-1ATR-ND@ 3,500 | 454.50/M By By By ws a 
2500 | 50~400% | 80 | 5/7 | SSOP |PS2805C-1-F3-ACT-ND§@ NEW!| 60 51 43 /PS2805C-1-F3-ATR-ND® NEW!| 3,500 | 301.50/M 
2500 | 100~400% | 40 | 4/5 | Mini-Flat|PS2915-1CT-ND§ 149 99 .84)PS2915-1TR-ND 3,500 | 675.00/M Photo Darlington 
2500 | 100~ 400% | 40 | 4/5 | Mini-Flat|PS2915-1ACT-NDS@ 152 1.27 1.08 |PS2915-1ATR-ND@ 3,500 | 760.50/M painaten oun bip Output 
9 | 5000 | 60-600% | 80 | 3 | DIP |PS2505-2A-NDe 1401.17 99/— = = Dipor SMT 
§CutTape * 10.16mm (0.4”) wide row spacing; standard spacing is 7.62mm (0.3") VDE Approved ROHS Compliant (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEC / (GA California Eastern Laboratories Optoelectronic Products 


Photo Transistor Output Optoisolators (Cont) 


ton/toff c Quad Photo Darlington 
Isolation CTR VCEO | (isec.) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Output 
Fig. | Voltage | (Typical) |(Max.)| (Typ.) | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing Dip or SMT 
5000 80 ~ 600% 80 3/5 DIP | PS2505-4A-ND® 2.70 2.25 1.90}/— — = 
5000 80 ~ 600% 80 3/5 SMT |PS2505L-4A-ND® 213 1.92 1.63)/— _ — 
2500 50 ~ 400% 70 5/7 SSOP |PS2805A-4-A-ND® 3.38 3.04 2.59}/— _ _ 
10 
2500 50 ~ 400% 80 5/7 SSOP |PS2805C-4-F3-ACT-ND§@ NEW!| 2.49 2.08 1.76)PS2805C-4-F3-ATR-ND@ NEW! | 2,500 | 1245.00/M 
2500 80 ~ 600% 80 3/5 SSOP |PS2805-4A-ND® 498 448 3.82)— — = 
2500 | 100~400% | 40 4/5 SSOP |PS2815-4A-ND® 3.38 3.04 2.59] PS2815-4ATR-ND@ 2,500 | 1729.00/M 
5000 | 200~2000%| 40 | 100/100} DIP |PS2506-1A-ND® 99 83 .70/— = _ 
5000 | 200~2000%| 40 | 100/100} DIP |PS2566-1-A-ND® 1.02 85 .72)— _ — 
am] Transistor Transistor 
3750 | 200~2000%| 40 | 200/200} SOP |PS2706-1-ND§@ 1.05 .88  .74)PS2706-1TR-ND@ 3,500} 457.50/M Output Output 
SMT SMT 
2500 | 200~2000%| 40 | 200/200} SOP |PS2806-1ACT-ND§@ 1.36 1.14  .96)PS2806-1ATR-ND® 3,500 | 679.50/M 
12 | 2500 | 200~2000%) 40 | 200/200 | SSOP |PS2806-4A-ND® 6.18 5.56 4.74] PS2806-4ATR-ND® 2,500 | 2951.00/M 
2500 | 400~ 4500%| 350 20/5 SSOP |PS2833-1A-ND§@ 2.01 1.68 1.42} PS2833-1ATR-ND® 3,500 | 972.00/M 
13] 2500 | 400 ~4500% | 350 20/5 ‘| Mini-Flat | PS2933-1-ND§@ 2.08 1.74 1.47|PS2933-1TR-ND® 3,500 | 1006.50/M 
2500 |1500~4000%| 350 | 100/100} SOP |PS2733-1A-ND§@ 1.69 1.41 1.19)PS2733-1ATR-ND® 3,500 | 813.00/M 
14] 2500 | 400~4500%) 350 20/5 SSOP |PS2833-4-ND§@ 433 3.90 3.32)/— _ = 
15 | 2000 | 100~600% | 70 20/110 | SSOP |PS2841-4A-ND§@ 3.83 3.45 2.94] PS2841-4ATR-ND® 2,500 | 1963.00/M Phato ast 
utpu 
16 | 2000 | 100~600% | 70 20/110 | SSOP |PS2841-4B-ND§@ 3.75 3.38 2.88] PS2841-4BTR-ND®@ 2,500 | 1911.00/M 
17 | 2000 | 100~600% | 70 20/110 | SSOP |PS2845-4AA-ND§@ 4.78 4.30 3.67|— _ = 
§CutTape * 10.16mm (0.4”) wide row spacing; standard spacing is 7.62mm (0.3") $VDEApproved RoHS Compliant 
High Speed Analog Output Optoisolators 
x 
Typical ; Lal 
Isolation Vec | Propagation Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel es: 
Fig. | Voltage CTR (Max.) | Delay ('s) | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
3750 | 15~35% | 35 0.5/0.8 SOP |PS8101-AX-ND NEW! 2.21 1.84 1.56 |— _ — bi Dp Ba ; i Dip BA , 
tg | 3750 | 15~35% ) 35 | 05/08 | SOP |PSB1OT-FS-AXCT-ND§ NEW! | 2.04 1.70 1.44 |PSB1O1-F3-AXTR-ND NEW! | 2,500] 1020.00/M aaa a 
2500 | 20~35% | 35 0.5/0.6 SOP | PS8101-K-A-ND 2.40 2.00 1.69 |— _ = 
2500 | 10~30%|) 15 1/2 SOP | PS8103-ND 1.95 163 1.38 |— — = 
19 | 5000 >15% 35 0.5/0.3 SMT | PS8601L-A-ND 2.07 1.73 1.46 |— = = 
2500 | 15~35% | 35 0.3/0.6 SSOP |PS8802-1CT-ND§ 1.98 1.65 1.40 |— — = 
20 | 2500 | 15~45% | 35 0.3/0.8 SSOP | PS8802-1-AX-ND NEW! 1.86 155 1.31 |— _ = 
2500 | 15~45% | 35 0.3/0.8 SSOP |PS8802-1-F3-AXCT-ND§ NEW! | 1.80 1.50 1.27 | PS8802-1-F3-AXTR-ND NEW!) 1,500} 900.00/M 
2500 | 15~35% | 35 0.3/0.6 SSOP | PS8802-2CT-ND§ 3.08 2.77 2.36 |— — = 
21) 2500 | 15~45% | 35 0.3/0.8 SSOP | PS8802-2-AX-ND NEW! 3.18 286 2.44 |— = = Open 
2500 | 15~45% | 35 0.3/0.8 SSOP | PS8802-2-F3-AXCT-ND§ NEW! | 2.80 2.52 2.15 | PS8802-2-F3-AXTR-ND NEW!) 1,500 | 1456.00/M ae 
utpu 
§ Cut Tape 
High Speed Digital Photocouplers Fig. 24 NEW! 
7 8 
Output | Isolation] Prop. Delay Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Nonn 
Fig. | Type | Voltage | trPHL tPLH | Pkg. | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
oc 3750 40ns_ 45ns | SOP |PS9117A-AX-ND NEW! 2.55 2.30 1.96 |— _- _ 
oc 3750 40ns_ 45ns_| SOP | PS9117A-F3-AXCT-ND§ NEW! 2.50 2.25 1.92 | PS9117A-F3-AXTR-ND NEW! | 2,500 | 1300.00/M Py is 
22 oc 3750 40ns_ 45ns | SOP |PS9121-AX-ND NEW! 2.65 2.39 2.04 |— _- — 7 1 0 
en 
oc | 3750 | 40ns  45ns | SOP |PS9121-F3-AXCT-ND§ NEW! 2.23 2.01 1.71 |PS9121-F3-AXTR-ND NEW! | 2,500 | 1157.00/M Collector caleetor 
oc 2500 | 54ns 5ins | SOP | PS9114CT-ND§ 3.63 3.27 278 |— = — Output Output 
oc 3750 6ins Sins | SMT |— _ - — |PS9614LTR-ND 1,000 1296.10 
Fig. 26 NEW! 
oc 2500 40ns_ 45ns_| SSOP | PS9817A-1-AX-ND NEW! 1.98 165 1.40 |— =— _ 
23 oc 2500 40ns_ 45ns_| SSOP | PS9817A-1-F3-AXCT-ND§ NEW!|) 1.92 1.60 1.36 | PS9817A-1-F3-AXTR-ND NEW! | 1,500 | 960.00/M 
oc 2500 45ns_ 50ns_| SSOP | PS9821-1-AX-ND NEW! 216 180 1.52 |— _- _ 
oc 2500 45ns_ —50ns | SSOP | PS9821-1-F3-AXCT-ND§ NEW! 1.80 1.50 1.27 | PS9821-1-F3-AXTR-ND NEW! | 1,500 | 900.00/M 
oc 2500 40ns_ 45ns_| SSOP | PS9817A-2-AX-ND NEW! 2.93 2.64 2.25 |— =_ _ 
54 oc 2500 40ns_ 45ns_| SSOP | PS9817A-2-F3-AXCT-ND§ NEW!| 2.88 2.59 2.21 |PS9817A-2-F3-AXTR-ND NEW! | 1,500 | 1495.00/M 
oc 2500 45ns_ 50ns_ | SSOP | PS9821-2-AX-ND NEW! 2.88 2.59 2.21 |— - _ 
oc 2500 45ns_ 50ns | SSOP | PS9821-2-F3-AXCT-ND§ NEW! 2.83 2.55 2.17 | PS9821-2-F3-AXTR-ND NEW! | 1,500 | 1469.00/M 
Tp | 5000 | 300ns 300ns ] SMT | PS9552L2-AX-ND 3.30 297 2.53 |— = —| [Fig 27 NEW! 
5s TP 5000 | 300ns 300ns | SMT | PS9552L3-AX-ND 3.30 2.97 253 |— =_ =— 
TP 5000 | 350ns 350ns | DIP | PS9552-AX-ND NEW! 3.30 2.97 2.53 |— - _— 
TP 5000 | 350ns 350ns | SMT | PS9552L3-E3-AXCT-ND§ NEW! | 3.30 2.97 2.53 | PS9552L3-E3-AXTR-ND NEW! | 1,000 1716.00 
06 TP 5000 | 200ns 200ns | SMT | PS9553L3-AX-ND NEW! 2.78 2.50 2.13 |— _ _ 
TP 5000 | 200ns 200ns | SMT | PS9553L3-E3-AXCT-ND§ NEW! | 2.73 2.46 2.09 | PS9553L3-E3-AXTR-ND NEW! | 1,000 1417.00 
o7 TP 3750 33ns_ 40ns | SOP | PS9115-AX-ND NEW! 3.30 2.97 2.53 |— _ _— 
TP 3750 33ns_ 40ns_| SOP | PS9115-F3-AXCT-ND§ NEW! 3.25 2.93 2.50 | PS9115-F3-AXTR-ND NEW! 2,500 | 1690.00/M 
§ Cut Tape 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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—y 
VISHAY. Semiconductor Optocouplers Rots 
= LKP 
Phototransistor Output Optocouplers Digi Reel” 
7 With Base No Base 
Isolation CTR VCEO Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay Connection Connection 
Fig. | Voltage | (Typical) | (Max.) | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
5300 | >20% 70 | 6-DIP |751-1259-5-ND 69 5t 40 |— = — |4n3e 
5300 | 40~80% | 70 | 6-DIP |751-1265-5-ND 74 55 Ag |— = — |onvi7-1 
5300 | 63~125%| 70 | 6-DIP |751-1266-5-ND 74 55 Ag |— a — |onyi7-2 
5300 |100~200%| 70 | 6-DIP |751-1267-5-ND 74 55 Ag |— a — |cnyi7-3 EE 
5300 |160~320%| 70 | 6-DIP |751-1268-5-ND 74 55 Ag |— = — |onyi7-4 th ld 
5300 | >50% 70 | 6-DIP |751-1273-5-ND 83 65 50 |— = — [HII 
TT 5300 | 20% 70 | 6-DIP |751-1274-5-ND 83 65 50 |— a — |H11A2 AC Input With Base With Base 
5300 | >20% 70 | 6-DIP |751-1275-5-ND 83 65 50 |— = — |H11A3 Connection Connection 
5300 | >20% | 300 | 6-DIP |751-1278-5-ND 173-150) 145 |— = — |H1101 
5300 | >20% | 200 | 6-DIP |751-1279-5-ND 142 144 95 |— = — |H11D3 
5300 | >20% 50 | 6-DIP |751-1280-5-ND 1.10 86 a7 [= -_ —fiu 
5300 | >100% | 70 | 6-DIP |751-1281-5-ND 1.00 87 67 |— = — |e 
5300 | 50~80% | 30 | 6-DIP |751-1337-5-ND 69 54 a2 [= an — |moceto1 id 
5300 | 73~117%| 30 | 6-DIP |751-1338-5-ND 69 54 42 |— = — |mocet02 Ez 
5300 |108~173%| 30 | 6-DIP |751-1339-5-ND 69 54 42 |— = — |moceto3 ld 
5300 |160~256%| 30 | 6-DIP |751-1340-5-ND 69 54 42 |— a — |moce104 
2 | 5300 | 40-80% | 70 | 6-DIP |751-1269-5-ND 74 55 A |= ~ — | CNY17F-1 AC Input 
5300 |63-125%| 70 | 6-DIP |751-1270-5-ND 74 55 a4 [= = — |ONvi7F-2 With Base 
5300 |100~200%| 70 | 6-DIP |751-1271-5-ND 74 55 Ag |— a — |cnyi7F-3 Connection 
5300 |160~320%| 70 | 6-DIP |751-1272-5-ND 74 55 A |= a — |onyi7F-4 
g | 9300 | >20% 30. | 6-DIP |751-1276-5-ND 1.23 99 2 = = — |HI1AAt 
5300 | >100% | 30 | 6-DIP |751-1290-5-ND 1.61 1.29 1.08 |— = — |1L252 
4000 | 40~80% | 70 | 8-SOIC |751-1282-1-ND§ 1.06 83 71 |751-1282-2-ND 2,000 | 329.00/M |IL205AT 
4000 | 63~125%| 70 | 8-SOIC |751-1283-1-ND§ 1.06 83 71 |751-1283-2-ND 2,000 | 329.00/M | IL206AT 
4000 |100~200%| 70 | 8-SOIC |751-1284-1-ND§ 1.06 83 71 |751-1284-2-ND 2,000 | 329.00/M |IL207AT 
4 | 4000 |160~320%] 70 | 8-SOIC |751-1285-1-ND§ 1.06 83 71 |751-1285-2-ND 2,000 | 329.00/M |IL208AT 
4000 | >20% 70 | 8-SOIC |751-1286-1-ND§ 1.06 83 71 |751-1286-2-ND 2,000 | 329.00/M |1L211AT AC Input 
4000 | >100% | 70 | 8SOIC |751-1287-1-ND§ 1.06 83 71 |751-1287-2-ND 2,000 | 329.00/M |1L213AT With Base 
4000 | >100% 30 | 8-Solc |751-1288-1-ND§ 1.10 87 75 |751-1288-2-ND 2,000 | 345.60/M |IL217AT Connection 
5 | 4000 | >20% 30 | 8-SOIC |751-1291-1-ND§ 132 1.05 90 _|751-1291-2-ND 2,000 | 414.45/M |IL256AT 
5300 | 220% 30 | 8-DIP |751-1305-5-ND 96 84 64 [— a — |iccé 
5300 | >20% 50 | 8-DIP |751-1306-5-ND 146147 a7 j— _ — |ivo1 
g | 9300 | >100% | 70 | 8-DIP /751-1307-5-ND 1531330 1.03 |— a — |iL2 
5300 | >50% 70 | 8-DIP |751-1318-5-ND 1931.51 127 J— a — |ILD5 
5300 35% 20 | 8-DIP |751-1326-5-ND 1731380145 |— = — |1L074 
5300 | 220% 30 | 8-DIP |751-1336-5-ND 1261.02 a = — |MCT6 
4000 | 40~80% | 70 | 8-SOIC |751-1308-1-ND§ 145 «145 (98 |751-1308-2-ND 2,000 | 454.95/M |ILD205T AC Input 
4000 | 63~125%| 70 | 8-SOIC |751-1309-1-ND§ 145 145 .98 | 751-1309-2-ND 2,000 | 454.95/M | ILD206T 
7 | 4000. |100~ 200%) 70 | 8-SOIG | 751-1310-1-nDg 145 145 98 |751-1310-2-ND 2,000 | 454.95/M |ILD207T 
4000 | >20% 70 | 8-SOIC |751-1311-1-ND§ 145 1.45 98 |751-1311-2-ND 2,000 | 454.95/M |1LD211T 
4000 | >100% | 70 | 8-SOIC |751-1312-1-ND§ 145 145 .98 | 751-1312-2-ND 2,000 | 454.95/M |1LD213T 
4000 | >100% | 70 | 8-SOIC |751-1313-1-ND§ 1541.22 (1.04 _|751-1313-2-ND 2,000 | 483.30/M [1LD217T 
g | 2300 | >50% 30 | 8-DIP |751-1315-5-ND 310. 243 204 J— = — ]1LD250 
5300 | >100% | 30 | 8-DIP |751-1316-5-ND 345 3.00 2.24 J— = — |1L0252 , 
5300 | 63~125%| 70 | 8-DIP |751-1320-5-ND 173.—(«138~SCO15 [— = — |1L0615-2 |e (| 
9 | 5300 |100~200%] 70 | 8-DIP |751-1321-5-ND 172 1380145 |— a — |1L0615-3 
5300 |160~320%| 70 | 8-DIP |751-1322-5-ND 176 1.41 1.18 |— = — |1L0615-4 AC Input 
40 | 4000 | 320% 70 | 8-SOIC |751-1317-1-ND§ 202 160 (1.37 |751-1317-2-ND 2,000 | 634.50/M |ILD256T 
41 | 5300] >50% 70 | 8-DIP |751-1323-5-ND 212. 1662140 J— = — |1L0620 
5300 | >100% | 70 | 8-DIP |751-1324-5-ND 235 184 1.55 [— = — ||LD62068 
42 | 5300 | >100% | 70 | 8DIP |751-1325-5-ND 164128108 [— = — [1062168 Fig. 19 
5300 | 40~80% | 70 | 4-DIP |751-1341-5-ND 1.10 86 67 [— = — | SFH610A-1 
43, | 5300 | 63~125% | 70 | 4-DIP |751-1342-5-ND 96 84 64 |— = — | SFH610A-2 [aa~K | 
5300 |100~200%| 70 | 4-DIP |751-1343-5-ND 96 84 64 |— = — | SFH610A-3 d 
5300 |160~320%| 70 | 4-DIP |751-1344-5-ND 96 84 64 |— = — | SFH610A-4 “K 
5300 | 40~80% | 70 | 4-SMD |751-1345-1-ND§ 87 68 59 |751-1345-2-ND 1,000 300.70 | SFH6156-1T 
5300 | 63~125%| 70 | 4-SMD |751-1346-1-ND§ 87 68 59 |751-1346-2-ND 1,000 300.70 | SFH6156-2T LEEK] 
5300 |100~200%| 70 | 4-SMD |751-1347-1-ND§ 87 68 59 |751-1347-2-ND 1,000 300.70 | SFH6156-3T row 
5300 |160~320%| 70 | 4-SMD |751-1348-1-ND§ 87 68 59 |751-1348-2-ND 1,000 300.70 | SFH6156-4T 
5300 |100~200%| 55 | 4-SMD |751-1352-1-ND§ 1.14 ot 78 |751-1352-2-ND 1,000 399.00 | SFH6186-3T AC Input 
44 | 5800 | 63- 125% | 70 | 4-DIP [751-1349-5-ND 78 61 a [= = — | SFH615A-2 
5300 |100~200%| 70 | 4-DIP |751-1350-5-ND 78 61 ar |— = — | SFH615A-3 
5300 |160~320%| 70 | 4-DIP |751-1351-5-ND 78 61 a = = — | SFH615A-4 
5300 | 63~125%| 55 | 4-DIP |751-1353-5-ND 1.10 86 a = = — | SFH618A-2 
5300 |100~200%| 55 | 4-DIP |751-1354-5-ND 1.10 86 67 |— = — | SFH618A-3 
5300 |160~320%| 55 | 4-DIP |751-1355-5-ND 1.10 86 67 [— = — |SFH618A-4 
5300 |250~500%| 55 | 4-DIP |751-1356-5-ND 1.10 86 67 |— a — | SFH618A-5 
5300 | 40-125%| 70 | 4-DIP |751-1357-5-ND 92 72 56 [— = — | SFH620A-1 
5300 | 63~200%| 70 | 4-DIP |751-1358-5-ND 92 72 56 |— = — | SFH620A-2 
45. | 2300 |100~320%} 70 | 4-DIP |751-1359-5-ND 92 72 56 |— — — | SFH620A-3 
5300 |100~320%| 55 | 4-SMD |751-1360-1-ND§ 141 1.12 .95 | 751-1360-2-ND 1,000 474.15 | SFH6286-3T 
5300 |100~320%| 55 | 4-DIP |751-1361-5-ND 1.15 1.00 ”e = — | SFH628A-3 DIP or SOP 
5300 |160~500%| 55 | 4-DIP |751-1362-5-ND 115 1.00 7 Ee = — | SFH628A-4 
§ Cut Tape (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


VISHAY. Semiconductor Optocouplers (OE) 
Phototransistor Output Optocouplers (cont) Digi@Reel° 
_ | Isolation] CTR | VCEO Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Vishay [ay=K| 
Fig. | Voltage | (Typical) | (Max.) | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
3750 | 50 ~ 300% 70 Mini-Flat |751-1367-1-ND§ 69 54 47 | 751-1367-2-ND 2,000 215.60/M | SFH690ABT 
16 3750 | 50 ~ 150% 70 Mini-Flat |751-1368-1-ND§ 78 61 53 | 751-1368-2-ND 2,000 243.60/M | SFH690AT 
3750 /100~300%} 70 Mini-Flat |751-1369-1-ND§ 78 61 53 | 751-1369-2-ND 2,000 243.60/M | SFH690BT Ae ae 
17 3750 | 50 ~ 300% 70 Mini-Flat |751-1370-5-ND 4.47 3.89 2.90 |= _ — |SFH6916 
18 5300 >20% 50 16-DIP |751-1329-5-ND 2.45 1.92 161 |= _ — |ILQ1 
5300 >100% 70 16-DIP |751-1330-5-ND 2.55 1.99 168 |= — — |ILQ2 
5300 >50% 70 16-DIP |751-1331-5-ND 3.31 2.88 215 |= = — |1LQ620 
7 5300 >100% 70 16-DIP |751-1332-5-ND 3.72 3.24 242 |= - — |ILQ620GB E ly 
20 5300 >50% 70 16-DIP |751-1333-5-ND 3.10 2.43 2.04 |— — — |1LQ621 Ke ‘ 
5300 >100% 70 16-DIP |751-1334-5-ND 2.76 2.40 1.79 |= — — |ILQ621GB 
5000 | 50~ 600% 70 16-DIP |751-1371-5-ND 1.64 1.28 1.08 |— _ — |TCET4100 
21 | 3750 | 50~600% | 70 | Mini-iat |751-1375-1-ND§ 4.95 152 1.28 |751-1375-2-ND 2,000 | 790.40/m |TCMT4100 High Gain, With oe input 
! Base Connection urrent, With 
2A 5000 >20% 70 16-DIP |751-1372-5-ND 2.17 1.70 143 |— — — |TCET4600 Base Connection 
3750 | 80 ~ 300% 70 Mini-Flat |751-1376-1-ND§ 2.78 2.12 1.83 | 751-1376-2-ND 2,000 860.60/M | TCMT4600 
22B| 3750 | 80~ 300% 70 Mini-Flat |751-1374-1-ND§ ws) 59 50 | 751-1374-2-ND 3,000 232.40/M | TCMT1600 
23 5000 | 80~ 160% 70 Mini-Flat |751-1373-1-ND§ 72 56 44 | 751-1373-2-ND 3,000 224.00/M | TCLT1107 
§ Cut Tape 
Photodarlington Output Optocouplers DigiqReel* 
Tape and Reel 
Isolation | CTR VCEO Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Vishay 
Fig. | Voltage | (Typical) | (Max.) | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
24 5300 >500% 25 6-DIP | 751-1277-5-ND 1.19 1.03 80 [= — |H11B1 
25 4000 >500% 30 8-SOIC | 751-1289-1-ND§ 1.19 94 81 | 751-1289-2-ND 372.60/M | |L223AT 
26 4000 >500% 30 8-SOIC | 751-1314-1-ND§ 2.11 1.67 1.43 | 751-1314-2-ND 661.50/M |ILD223T 
27 5300 >100% 55 8-DIP | 751-1319-5-ND 2.42 1.89 159 |= — |{ILD55 
28 5300 >750% 60 8-DIP =| 751-1327-5-ND 2.76 2.40 179 |= — |ILD755-1 
5300 >1000% 60 8-DIP | 751-1328-5-ND 4.30 3.75 279 |= — |ILD755-2 
29 5300 2500% 60 16-DIP | 751-1335-5-ND 3.58 3.12 2.33 |— — |ILQ66-4 
§ Cut Tape 
: Zoc* 
Phototriac Output Optocouplers High dV/dt, Low Input Current 
- Zero Crossing Zero Crossing 
Isolation VDRM LED Trigger Current Digi-Key Price Each Vishay Circuit Circuit 
Fig.| Voltage (Minimum) IFT (Maximum) Package Part No. 1 10 100 Part No. 
5300 600 2mA, 5mA 6-DIP_|751-1297-5-ND 317 276 206 ‘| IL410 Haan Sealine 
30 5300 800 2mA, 5mA 6-DIP 751-1298-5-ND 3.45 3.00 2.24 1L4108 
5300 600 10mA 6-DIP 751-1382-5-ND 1.38 1.20 92 03062 
5300 600 5mA 6-DIP 751-1383-5-ND 1.46 117 97 03063 
31 5300 600 1.3mA 6-DIP 751-1299-5-ND 3.45 3.00 2.24 IL4116 
5300 800 1.3mA 6-DIP 751-1300-5-ND 4.36 3.80 2.83 1L4118 
5300 600 2mA 6-DIP 751-1301-5-ND 3.17 2.76 2.06 1L420 
90 5300 800 2mA 6-DIP 751-1302-5-ND 3.45 3.00 2.24 1L4208 
5300 600 1.3mA 6-DIP —|751-1303-5-ND 3.45 3.00 224 — |IL4216 Open-Collector | NMOS Transistor 
5300 800 1.3mA 6-DIP 751-1304-5-ND 4.36 3.80 2.83 1L4218 Output Output 
High Speed Optocouplers Digi@Reel’” 
Common Mode Tape and Reel 
Isolation | Trans. Immunity| Prop Delay Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing —_| Vishay 
Fig. | Voltage CMH tPHL tPLH | Package | Part No. ‘] 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
33 5300 1000 V/s 1.5ps 1.5ps 8-DIP )751-1260-5-ND 1.38 1.20 92 |— — |6N135 
5300 1000 V/s 0.8ps 0.8us 8-DIP )751-1261-5-ND 1.42 1.44 95 |= — |6N136 
5300 100 V/us 75ns 75ns 8-DIP )751-1262-5-ND 1.64 1.28 1.08 |= — |6N137 
34 5300 5 kV/s 100ns_ = 100ns_| 8-DIP |751-1379-5-ND 1.80 1.41 119 |= — |V02601 3 ; ; 
NMOS Transistor NMOS Transistor Transistor 
5300 10 kV/us 100ns 100ns | 8-DIP |751-1380-5-ND 198 1541.29 |— — |vo2611 Output Output Output 
35 4000 5 kV/s 100ns_ = 100ns_| 8-SOIC | 751-1377-1-ND§ 3.43 2.62 2.25 | 751-1377-2-ND 1062.10/M | VO0601T 
4000 15 kV/us 100ns = 100ns_| 8-SOIC | 751-1378-1-ND§ 3.65 2.78 2.39 | 751-1378-2-ND 1128.40/M | VO0611T 
36 5300 5 kV/ys 100ns_ = 100ns_| 8-DIP |751-1381-5-ND 2.94 2.30 1.93 |— — |V02631 
37 4000 15 kV/us 0.8ps 0.8us | 8-SOIC |751-1363-1-ND§ 2.23 1.70 1.47  |751-1363-2-ND 690.30/M | SFH6316T 
4000 15 kV/us 1.0ps 1.0us | 8-SOIC |751-1364-1-ND§ 2.49 1.90 1.63 |751-1364-2-ND 769.60/M | SFH6343T 
” 5300 15 kV/us 0.8p1s 0.8us 8-DIP |) 751-1365-5-ND 1.80 1.41 119 |= — | SFH6345 
39 4000 1000 V/s 300ns = 300ns_| 8-SOIC | 751-1366-1-ND§ 2.79 2.13 1.83 |751-1366-2-ND 863.20/M | SFH6720T 
5300 500 V/us 10us 35ys 8-DIP )751-1263-5-ND 1.53 1.33 1.03 |— — |6N138 
40 Open-Collector 
5300 500 V/us 25us 60s 8-DIP )751-1264-5-ND 1.68 1.35 113° |— — |6N139 Output 
§ Cut Tape 
Linear Optocouplers 
Isolation | Transfer Gain | Transfer Gain Linearity A (K2/K1) Digi-Key Price Each Vishay 
Fig.| Voltage (K2/K1) (If=1.0-10mA) Package | Part No. 1 10 100 Part No. 
5300 0.557 ~ 1.618 +0.25% 8-DIP | 751-1292-5-ND 4.27 3.72 27T IL300 
5300 0.765 ~ 1.181 +0.25% 8-DIP | 751-1293-5-ND 4.41 3.84 2.86 IL300-DEFG 
4 5300 0.851 ~ 0.955 +0.25% 8-DIP | 751-1294-5-ND 10.41 9.11 7.20 IL300-E = : . 
5300 | 0.851 ~ 1.061 10.25% B-DIP._ | 751-1295-5-ND 6.07 5.32 4.21 |1L300-EF Beringion oui me sane 
5300 0.945 ~ 1.061 +0.25% 8-DIP | 751-1296-5-ND 10.41 9.11 7.20 IL300-F 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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. OPI1264 Series: Optically coupled isolators, each consisting OPI155 Series: Contains a high speed monolithic photo-IC 
OPTEK Optoisolato rs of an infrared emitting diode coupled to an NPN silicon comprised of a photo-diode and DC amplifier driving an open 


photo-transistor and sealed in a precast opaque housing. collector output Schottky transistor. 


Asubsidiary of TT electronics ple 


Forward DC | Reverse | DC Current : 
Isolation Current DC Transfer | Digi-Key Price Each TT/OPTEK 
Fig.) Voltage (mA) Voltage Ratio Part No. al 100 250 | Part No. 
+10k 40 2.0 25% 365-1031-ND 3.08 1.80 1.73 |OPI1264A 
1 +10k 40 2.0 50% 365-1032-ND 3.08 1.80 1.73 | OPI1264B 
+10k 40 2.0 100% 365-1033-ND 3.14 1.83 1.76 | OPI1264C 
2 +50k 50 3.0 25mA 365-1034-ND 73.43 42.72 41.08 /OPI155 


Photocouplers Reel” 


Current Typical 
Isolation Transfer Ratio VCEO |  ton/toff Package | Digi-Key Pricing TT/OPTEK 
Fig. | Voltage Min. Max. (Max.) (usec.) Type Part No. il 100 250 Part No. 
5000 50% 600% 60 4/3 SMD 365-1411-1-NDf 33 21.00 45.00 OPIA400ATR 
5000 50% 600% 60 4/3 SMD 365-1411-2-ND$ 300.00/2,000 OPIA400ATR 
5000 50% 600% 60 4/3 SMD 365-1412-ND 25 15.00 35.00 OPIA400ATU 
5000 50% 600% 60 4/3 DIP 365-1436-ND 25 15.00 35.00 OPIA400DTU 
3750 50% 600% 60 5/4 SOP 365-1419-1-NDf¢ 42 27.30 58.50 OPIA404BTR 
3750 50% 600% 60 5/4 SOP 365-1419-2-ND$ 540.00/3,000 OPIA404BTR 
3750 50% 600% 60 5/4 SOP 365-1420-ND 33 20.00 47.50 OPIA404BTU 
a 2500 80% 600% 80 3/5 SSOP 365-1421-ND 39 23.00 55.00 OPIA405CTU 
5000 50% 600% 350 2/3 SMD 365-1432-1-NDt 1.33 86.10 184.50 OPIA413ATR 
5000 50% 600% 350 2/3 SMD 365-1432-2-ND$ 1180.00/2,000 OPIA413ATR 
5000 50% 600% 350 2/3 SMD 365-1433-ND 1.10 64.00 155.00 OPIA413ATU 
5000 50% 600% 350 2/3 DIP 365-1440-ND 1.10 64.00 155.00 OPIA413DTU 
3750 100% 600% 80 4/3 SSOP 365-1434-1-NDt 1.53 98.70 211.50 OPIA414BTRA 
3750 100% 600% 80 4/3 SSOP 365-1434-2-ND$ 1950.00/3,000 OPIA414BTRA 
3750 100% 600% 80 4/3 SSOP 365-1435-ND 1.27 74.00 177.50 OPIA414BTUA 
3750 1000% = 300 100/20 SSOP 365-1413-1-NDt 1.01 65.10 139.50 OPIA401BTR 
3750 1000% = 300 100/20 SSOP 365-1413-2-ND$ 1290.00/3,000 OPIA401BTR 
3750 1000% = 300 100/20 SSOP 365-1414-ND 83 48.00 117.50 OPIA401BTU 
2 2500 400% = 300 40/10 SSOP 365-1425-ND 1.21 71.00 170.00 OPIA409CTU 
5000 600% 9000% 300 60/50 SMD 365-1430-1-NDt .78 50.40 108.00 OPIA412ATR 
5000 600% 9000% 300 60/50 SMD 365-1430-2-ND$ 700.00/2,000 OPIA412ATR 
5000 600% 9000% 300 60/50 SMD 365-1431-ND 63 37.00 90.00 OPIA412ATU 
5000 600% 9000% 300 60/50 DIP. 365-1439-ND 63 37.00 90.00 OPIA412DTU 
3750 20% 400% 60 4/3 SSOP 365-1415-1-NDt 72 46.20 99.00 OPIA402BTR 
3750 20% 400% 60 4/3 SSOP 365-1415-2-ND$ 930.00/3,000 OPIA402BTR 
3750 20% 400% 60 4/3 SSOP 365-1416-ND 58 34.00 82.50 OPIA402BTU 
3 2500 80% 600% 80 3/5 SSOP 365-1423-ND 58 34.00 82.50 OPIA407CTU 
5000 60% 600% 60 5/4 SMD 365-1426-1-NDf 62 39.90 85.50 OPIA410ATRA 
5000 60% 600% 60 5/4 SMD 365-1426-2-ND$ 560.00/2,000 OPIA410ATRA 
5000 60% 600% 60 5/4 SMD 365-1427-ND A7 28.00 67.50 OPIA410ATUA 
5000 60% 600% 60 5/4 DIP. 365-1437-ND A7 28.00 67.50 OPIA410DTUA 
3750 600% 7500% 35 60/53 SSOP 365-1417-1-NDft .78 50.40 108.00 OPIA403BTR 
3750 600% 7500% 35 60/53 SSOP 365-1417-2-ND$ 1020.00/3,000 OPIA403BTR 
3750 600% 7500% 35 60/53 SSOP 365-1418-ND 63 37.00 90.00 OPIA403BTU 
4 2500 200% = 40 200/200 SSOP 365-1422-ND 80 47.00 112.50 OPIA406CTU 
5000 70% = 35 80/72 SMD 365-1428-1-NDt -78 50.40 108.00 OPIA411ATR 
5000 70% = 35 80/72 SMD 365-1428-2-ND$ 700.00/2,000 OPIA411ATR 
5000 70% = 35 80/72 SMD 365-1429-ND 63 37.00 90.00 OPIA411ATU 
5000 70% = 35 80/72 DIP. 365-1438-ND 63 37.00 90.00 OPIA411DTU 
5 2500 200% = 40 200/200 SSOP 365-1424-ND 1.05 61.00 147.50 OPIA408CTU 
3750 19% 50% — 0.8/0.8 DIP 365-1460-1-NDt 1.59 102.90 220.50 OPIASOOBTR 
6 3750 19% 50% = 0.8/0.8 DIP 365-1460-2-ND$ 2040.01/3,000 OPIASOOBTR 
3750 19% 50% _ 0.8/0.8 DIP. 365-1461-ND 1.32 77.00 185.00 OPIASOOBTU 
5000 40% 400% 60 4/3 DIP 365-1451-1-NDft 55 35.70 76.50 OPIA605ATR 
7 5000 40% 400% 60 4/3 DIP 365-1451-2-ND$ 250.00/1,000 OPIA60S5ATR 
5000 40% 400% 60 4/3 DIP 365-1452-ND 44 26.00 62.50 OPIA605ATU 
5000 40% 400% 60 4/3 DIP 365-1459-ND 44 26.00 62.50 OPIAGO5DTU 
5000 600% 9000% 300 60/50 DIP 365-1443-1-NDt 1.01 65.10 139.50 OPIA601ATR 
8 5000 600% 9000% 300 60/50 DIP 365-1443-2-ND$ 450.00/1,000 OPIA601ATR 
5000 600% 9000% 300 60/50 DIP 365-1444-ND 83 48.00 117.50 OPIA601ATU 
5000 600% 9000% 300 60/50 DIP. 365-1455-ND 83 48.00 117.50 OPIA601DTU 
5000 500% = 30 5/60 DIP 365-1445-1-NDf 75 48.30 103.50 OPIA602ATR 
9 5000 500% — 30 5/60 DIP 365-1445-2-ND$ 330.00/1,000 OPIA602ATR 
5000 500% = 30 5/60 DIP 365-1446-ND 66 39.00 92.50 OPIA602ATU 
5000 500% = 30 5/60 DIP. 365-1456-ND 63 37.00 90.00 OPIA602DTU 
5000 50% 600% 60 2/3 DIP 365-1449-1-NDt 85 54.60 117.00 OPIA604ATRA 
10 5000 50% 600% 60 2/3 DIP 365-1449-2-ND$ 380.00/1,000 OPIA6G04ATRA 
5000 50% 600% 60 2/3 DIP 365-1450-ND 69 40.00 97.50 OPIA604ATUA 
5000 50% 600% 60 2/3 DIP 365-1458-ND 69 40.00 97.50 OPIA604DTUA 
5000 60% 600% 60 5/4 DIP 365-1441-1-NDft 42 27.30 58.50 OPIA6O0ATR 
5000 60% 600% 60 5/4 DIP 365-1441-2-ND$ 190.00/1,000 OPIAGO0ATR 
5000 60% 600% 60 5/4 DIP 365-1442-ND 33 20.00 47.50 OPIA600ATU 
4 5000 60% 600% 60 5/4 DIP 365-1454-ND 33 20.00 47.50 OPIA600DTU 
5000 50% 600% 350 2/3 DIP 365-1447-1-NDt 1.50 96.60 207.00 OPIA603ATR 
5000 50% 600% 350 2/3 DIP 365-1447-2-ND$ 660.00/1,000 OPIA603ATR 
5000 50% 600% 350 2/3 DIP 365-1448-ND 1.24 72.00 175.00 OPIA603ATU 
5000 50% 600% 350 2/3 DIP. 365-1457-ND 1.24 72.00 175.00 OPIA603DTU 
12 2500 15% = 15 0.3/0.3 DIP 365-1464-ND 1.02 60.00 142.50 OPIA802DTU 
5000 5% — 15 0.4/0.3 DIP. 365-1465-ND 1.02 60.00 142.50 OPIA803DTU 
13 2500 300% = 7 7/2 DIP 365-1462-ND 1.02 60.00 142.50 OPIA800DTU 
2500 500% = 18 10/5 DIP. 365-1463-ND 1.02 60.00 142.50 OPIA801DTU 
14 5000 = = = 45/45 DIP. 365-1466-ND 1.10 64.00 155.00 OPID804DTU 
t+ CutTape + Tape and Reel 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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LITE(@)"l} Optoisolators 


Fig. 13 NEW! 


.14 NEW! 


Ly Zero 
| ¥ }*- Crossing 
Circuit 
Isola-| _ Current Typ. Isola-| _ Current Typ. 
tion | Transfer Ratio | VCEO | ton/toff | Pkg. | Digi-Key Pricing Lite-On tion | Transfer Ratio | yCEO | ton/toff | Pkg. | Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig.| Volt. | Min. | Max. | (Max.)| (sec.) | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Volt. | Min. | Max. |(Max.)| (sec.) | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
2500 | 20% | — | 30 | 3.0/3.0 | DIP |160-1300-5-ND® 32 243 18.23 |4N25 g | 9000 | 600% ]7500% | 35 | 60/53 | DIP |160-1356-5-ND@ 63. 4.74 35.55 /LTV-8141 
2500 | 20% | — | 30 | 3.0/3.0 | SMT] 160-1301-5-ND@ 34 2.55 19.13 |4N25S 5000 | 600% |7500%| 35 | 60/53 | SMT |160-1357-5-ND@ 644.83 36.23 [LTV-8141S 
1500 | 20% | — | 30 | 3.0/3.0 | DIP |160-1302-5-ND@ 33° 2.46 18.45 |4N26 5000 | 50% | 600% | 80 | 4.0/3.0 | DIP |160-1362-5-ND@ 50 3.75 28.13 |LTV-826 
1500 | 20% | — | 30 | 3.0/3.0 | SMT|160-1303-5-ND@ 34 2.55 19.13 |4N26S 49 | 000 | 50% | 600% | 80 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1363-5-ND@ 52 3.87 29.03 |LTV-826S 
3550 | 100% | — | 30 | 3.0/3.0 | DIP | 160-1304-5-ND@ 32 2.43 18.23 |4N35 5000 | 50% | 600% | 35 | 4.0/3.0 | DIP |160-1368-5-ND 50 3.75 28.13 |LTV-827 
3550 | 100% | — | 30 | 3.0/3.0 | SMT|160-1305-5-ND@ 32. 2.43 18.23 /4N35S 5000 | 50% | 600% | 35 | 4.0/3.0 | SMT |160-1369-5-ND 523.87 29.03 |LTV-827S 
1500 | 100% | — | 30 | 3.0/3.0 | DIP |160-1306-5-ND@ 32 2.43 18.23 |4N37 5000 | 50% | 600% | 80 | 4.0/3.0 | DIP | 160-1364-5-ND 7.00 7.50 56.25 |LTV-846 
1500 | 100% | — | 30 | 3.0/3.0 | SMT|160-1307-5-ND@ 34 2.55 19.13 |4N37S 41 | 9000 | 50% | 600% | 80 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1365-5-ND® 1.02 7.62 57.15 |LTV-846S. 
5000 | 40% | 80% | 70 | 5.0/5.0 | DIP | 160-1308-5-ND@ 32. 2.43 18.23 |CNY17-1 5000 | 50% | 600% | 35 | 4.0/3.0 | DIP |160-1370-5-ND@ 1.00 7.50 56.25 |LTV-847 
4 |-8000| 40% | 80% | 70 | 5.0/5.0 | SMT |160-1309-5-ND@ 34 2.55 19.13 |CNY17-1S 5000 | 50% | 600% | 35 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1371-5-ND@ 1.02 7.62 57.15 |LTV-847S 
5000 | 63% | 125% | 70 | 5.0/5.0 | DIP |160-1310-5-ND@ 443.30 24.75 [CNY17-2 5000] 7% | 50% | — | 2.0/2.0 | DIP |160-1783-NDow 1.24 9.27 69.53 |6N135 
5000 | 63% | 125% | 70 | 5.0/5.0 | SMT] 160-1311-5-ND@ 50 3.75 28.13 |CNY17-2S 5000} 7% | 50% | — | 2.0/2.0 | DIP |160-1784-NDow 1.26 9.42 70.65 |6N135M 
5000 | 100% | 200% | 70 | 5.0/5.0 | DIP | 160-1312-5-ND@ 32. 2.43 18.23 |CNY17-3 5000] 7% | 50% | — | 2.0/2.0 | SMT |160-1785-NDow 1.26 9.42 70.65 | 6N135S 
5000 | 100% ) 200% | 70 | 5.0/5.0 | SMT) 160-1313-5-ND@ 34 255 19.13 |CNY17-3S 5000 | 7% | 50% | — | 2.0/2.0 | SMT |160-1786-1-ND@tw | 1.28 9.60 72.00 |6N135S-TA1 
5000 | 160% | 320% | 70 | 5.0/5.0 | DIP | 160-1314-5-ND@ 322.43 18.23 [CNY17-4 42 [9000 | 7% | 50% | — | 2.0/2.0 | SMT |160-1786-2-ND@+v 480.00/1,000 6N135S-TAt 
5000 | 160% | 320% | 70 | 5.0/5.0 | SMT |160-1315-5-ND@ 34255 19.13 [CNY17-4S 5000 ] 19% | 50% | — | 2.0/2.0 | DIP |160-1787-NDow 1.24 9.27 69.53 | 6N136 
5000 | 20% = 30 | 2.8/4.5 | SMT | 160-1327-5-ND 34 255 19.13 |H11A2S 5000 | 19% | 50% — | 2.0/2.0 | DIP | 160-1788-NDeov 1.26 9.42 70.65 |6N136M 
5000 | 20% = 300 | 5.0/5.0 | DIP |160-1328-5-ND@ 76 5.70 42.75 |H11D1 5000 | 19% | 50% — | 2.0/2.0 | SMT | 160-1789-NDeow 1.26 9.42 70.65 |6N136S 
5000 | 20% = 300 | 5.0/5.0 | SMT | 160-1329-5-ND® 78 582 43.65 |H11D1S 5000 | 19% | 50% — | 2.0/2.0 | SMT |160-1790-1-ND@ftw | 1.28 9.60 72.00 |6N136S-TA1 
5000 | 40% | 320% | 70 | 2.0/2.0 | DIP | 160-1342-5-ND 32 2.43 18.23 [LTV-702V 5000 | 19% | 50% | — | 2.0/2.0 | SMT | 160-1790-2-NDotv 480.00/1,000 6N136S-TA1 
5000 | 40% | 80% | 70 | 5.0/5.0 | DIP |160-1316-5-ND@ 32 243 18.23 [CNY17F-1 5000; — | — | — |.05/.012} DIP /160-1791-NDow 144 8.58 64.35 | 6N137 
5000 | 40% | 80% | 70 | 5.0/5.0 | SMT | 160-1317-5-ND@ 34 © 255 19.13 |CNY17F-1S 5000} — | — | — |.05/.012} DIP )160-1792-NDow 146 © 8.73 65.48 |6N137M 
5000 | 63% | 125% | 70 | 5.0/5.0 | DIP | 160-1318-5-ND@ 32 2.43 18.23 | CNY17F-2 13] 5000) — | — | — J.05/.012) SMT |160-1793-NDow 1.16 8.73 65.48 | 6N137S 
5000 | 63% | 125% | 70 | 5.0/5.0 | SMT] 160-1319-5-ND@ 34 2.55 19.13 |CNY17F-2S 5000} — | — | — |.05/.012] SMT |160-1794-1-ND@tw | 1.19 8.91 66.83 |6N137S-TAt 
» [5000 | 100% | 200% | 70 | 5.0/5.0 | DIP | 160-1320-5-ND@ 332.46 18.45 | CNY17F-3 5000 | — | — | — |.05/.012] SMT |160-1794-2-NDoew 445.50/1,000 6N137S-TA1 
5000 | 100% | 200% | 70 | 5.0/5.0 | SMT | 160-1321-5-ND@ 34-255 19.13 [CNY17F-35 5000 | 300% | — | — | 50/15 | DIP |160-1795-NDow 1.14 8.58 64.35 | 6N138 
5000 | 160% | 320% | 70 | 5.0/5.0 | DIP | 160-1322-5-ND@ 32. 2.43 18.23 |CNY17F-4 5000 | 300% | — | — | 50/15 | DIP | 160-1796-NDow 1.16 8.73 65.48 | 6N138M 
5000 | 160% | 320% | 70 | 5.0/5.0 | SMT| 160-1323-5-ND® 34-255 19.13 |CNY17F-4S 5000 | 300% | — | — | S0/15 | SMT) 160-1797-NDew 1.16 8.73 65.48 | 6N138S 
5000 | 40% | 320% | 70 | 2.0/2.0 | DIP | 160-1340-5-ND 32 243 18.23 |LTV-702F 5000 | 300% | — | — | SO/MS | SMT) 160-1798-1-NDe@ty | 1.19 — 8.91 66.83 | 6N138S-TAT 
5000 | 40% | 320% | 70 | 2.0/2.0 | SMT | 160-1341-5-ND@ 34 2.55 19.13 |LTV-702FS 44 |5000_| 300% | — | — | SO/15 | SMT [iIbOaMASGzcaN Res 445.50/1,000 GN138S-TA1 
3 | 3750 [100% | — | 300 | 100/20 | SMT |160-1331-1-ND ot 51 4.28 34.20 |LTV-352T an pate = i ie a eos Zoo ND ee a ss aon i 
3750 |1000%| — | 300 | 100/20 | SMT | 160-1331-2-ND@: 192.38/750 LTV-352T. oo 1800: : : : 
3750 | 20% | 400% | 35 400 SMT eS NDOt 30 a0 20.00 |LTV-354T 5000 | 400% | — | — | 10/2 | SMT) 160-1801-NDow 1.16 8.73 65.48 | 6N139S 
3750 | 20% | 400% | 35. | 4.0/3.0 | SMT | 160-1333-2-NDe¢ 412.50/750 LTV-354T 5000 | 400% | — | — | 10/2 |SMT)160-1802-1-ND@tw ) 1.19 891 66.83 /6N139S-TA1 
4 | 5000 | 20% | 300% | 35 | 4.0/8.0 | DIP | 160-1344-5-NDe 35 © 2.64 19.80 |LTV-814 5000 | 400% | — | — | 10/2 | SMT /160-1802-2-NDotv 445.50/1,000 §N1398-TA 
5000 | 20% | 300% | 35 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1345-5-ND® 36 2.73 20.48 | LTV-814S @ RoHS Compliant + CutTape +Tape and Reel “~ NEW! 
5000 | 20% | 80% | 35 | 4.0/3.0 | DIP | 160-1350-5-ND@ 40 3.00 22.50 |LTV-814H A : 
5000 | 20% | 80% | 35 | 4.0/3.0 | SMT |160-1351-5-ND@ 423.12 23.40 [Lv-814HS_| Triac Output Optoisolators oHS 
3750 | 600% |7500%| 35 | 60/53 | SMT |160-1335-1-ND@t 30 253 20.20 |LTV-355T : 
5 | 3750 | 600% |7500%| 35 | 60/53 | SMT |160-1335-2-ND@¢ 113.63/750 LTV-335T 
5000 | 600% |7500%| 35 | 60/53 | DIP | 160-1358-5-ND@ 32 237 17.78 |LTV-815 Max. IF | Min. | Max. 
5000 | 600% |7500%| 35 60/53_| SMT | 160-1359-5-ND@ 33 2.49 18.68 |LTV-815S Isolation | Trigger | Blocking) IR | Package | Digi-Key Price Each Lite-On 
3750 | 50% | 600% | 80 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1337-1-ND@t 23 1.88 15.00 |LTV-356T Fig.| Voltage | (mA) | Voltage | (WA) | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. 
3750 | 50% | 600% | 80 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1337-2-ND@+ 84.38/750 LTV-356T 5000 30 | 400V | 10 | DIP | 160-1372-5-ND 63 48 36 [MOc3020 
3750 | 50% | 600% | 35 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1339-1-ND@t 23 © 1.88 15.00 |LTV-357T 5000 30 | 4oov | 10 | SMT |160-1373-5-ND ‘64 49 37 _|MOC3020S 
g | 3750 | 50% | 600% | 35 | 4.0/3.0 | SMT |160-1339-2-ND@¢ 84.38/750 LTV-357T 5000 15 | 400v | 10 | DIP |160-1374-5-ND 63 48 36 |MOC3021 
5000 | 50% | 600% | 80 | 4.0/3.0 | DIP | 160-1360-5-ND@ 25 189 14.18 |LTV-816 t5 | 5000 15 | 400v | 10 | SMT |160-1375-5-ND 64 49 37 |MOC3021S 
5000 | 50% | 600% | 80 | 4.0/3.0 | SMT|160-1361-5-ND@ 26 1.98 14.85 |LTV-816S 5000 10 | 400v | 10 | DIP |160-1376-5-ND 63.48.36 | MOC3022 
5000 | 50% | 600% | 35 | 4.0/3.0 | DIP | 160-1366-5-ND® 25 1.89 14.18 |LTV-817 5000 10 | 400v | 10 | SMT |160-1377-5-ND 64.49 ~—~.37_|MOC30225 
5000 | 50% | 600% | 35 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1367-5-ND® 26 1.98 14.85 |LTV-817S 5000 5 400v | 10 | DIP |160-1378-5-ND 63 48 36 _|MOC3023 
5000 | 20% | 300% | 35 | 4.0/3.0 | DIP | 160-1346-5-ND@ 70 5.25 39.38 |LTV-824 5000 5 4oov_| 10 | SMT _|160-1379-5-ND 64.49 —_.37_ | MOC3023S 
7 | 5000} 20% | 300% | 35 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1347-5-ND@ 72 5.37 40.28 |LTV-824S 5000 5 600V | 10 | DIP | 160-1722-5-ND 50.42 «33 [MOC3063 
5000 | 20% | 80% | 35 | 4.0/3.0 | DIP | 160-1352-5-ND@ 80 6.00 45.00 |LTV-824H 16 | 5000 5 600V | 10 | SMT |160-1723-1-NDt 53 44 36 | MOC3063S-TA1 
g | 9000 | 20% | 300% | 35 | 4.0/3.0 | DIP |160-1348-5-ND@ 740 1050 78.75 [LTV-844 5000 5 eoov | 10 | SMT |160-1723-2-ND$ 264.00/1,000 MOC3063S-TA1 
5000 | 20% | 300% | 35 | 4.0/3.0 | SMT |160-1349-5-ND@ 1.42 10.62 79.65 |LTV-844S {CutTape # Tape and Reel 
ZF anw Ml P Optoisolators with Photo-Transistor Output 
Ba OJ55VE © Optolinks aaaeaidaiie 
Creating LED and LCD Solutions Together™ iTransteeHatio! L Digi-Key Price Each amex! 
Specifications: ¢ Isolation Voltage: 5000 * VCEO (Max.): 60V * Typical tr/tf: 5 ps/4 us Fig. | Min.-Max. | (mm) | Pkg. | Part No. 1 10 Part No. 
1 | 60-600% | 4.60 | SMT |67-1613-1-NDt} 51 43 | OCP-PCT114/E-TR 
‘ 60-600% | 7.30 | DIP |67-1563-5-ND@ 39 33 | OCP-PCTB116/E 
Photo Transistor Photo Transistor Output 60-600% | 7.30 | SMT |67-1615-1-NDt® 39 33 | OCP-PCTB116/E-TR 
Output SMT DIP or SMT 
3 | 200-400% | 4.60 | DIP |67-2044-5-ND 26 22 |OCP-PCT114/C 
@ RoHS Compliant t+ Cut Tape 
Bee ciaicee Ractieiee Optoisolators with Photo-IC Output 
1 
La ingle Chain i [} Photo IC Output Prop Delay | Length Cut Tape 
G3t254 oto Transistor DIP or SMT Isolation | tPHL/tPLH ie Digi-Key Price Each Lumex 
Output DIP ls Fig. | Voltage (uS) (mm) | Pkg. | Part No. 1 10 Part No. 
4 | 5000 5/3 7.3 | SMT |67-1617-1-ND 1.64 1.37 | OCP-PCP116-TR 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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FAIRCHILD Optoisolators Digi®Reel° 


aS eS = eS 
SEMICONDUCTOR® 


Fig. 1 — 4-DIP Fig. 2— 4-SMD Fig. 3 — 4-PIN MFP Fig. 4 — 5-PIN MFP ig. 5 — 6-DIP Fig. 6 — 6-SMD 


Fig. 7 — 6-WIDE DIP Fig. 8 — 8-SMD Fig. 9 — 8-DIP Fig. 11 NEW! 


Photo Transistor Output Optoisolators Iso- | Current Transfer : 
lation Ratio - Typ. (%) VCEO | Digi-Key Price Each 
Iso- Current Transfer Fig.| Volt. |(Min.)| (Typ.) | (Max.) | (Max.) | Part No. 1 10 100 
lation |__ Ratio - Typ. (%) VCEO | Digi-Key Price Each 5300 | 100 | 150 | 200 | 70 |CNYi73M-NDe 56 Ad 32 
Fig. | Volt. /(Min.)| (Typ.) | (Max.) | (Max.) | Part No. 1 10 100 5300 | 100 300 = 30 |4N37MFS-ND@ 56 AA 32 
5000 | 20 | — | 300 | 70 |FOD814-NDe 57 45 33 5300 | 100 | 300 | — | 30 |4NSSMFS-NDe 56 Ad 32 
5000} 20 | — | 300 | 70 |F0D814300-ND@t 52 At 30 5300 | 100 | — | — | a0 |4N3éM:ND® 56 “4 ‘30 
5000} 20 | — | 300 | 70 |FOD814300W-NDetaA 52 At 30 5300 | 100 | — | 300 | 70. |HITAVIAM-NDea ‘20 ‘2 6 
5000} 50 | — | 150 | 70 |FOD814A300-ND@t 52 At 30 5300) 400 | 1300} 70 TERRACE 30 ‘62 45 
1 a 2 = “ 2 SS 2 S 2 5300 | 100 | — | 200 | 70 |CNY17F3MFS-ND@ 59 478A 
5300} 160 | — | 320 | 70 |CNY174MFS-ND@ 55 43 3t 
5000) 100 | — | 200 | 70 ECO e eT Al a7 8 5300 | 160 | — | 320 | 70 |CNY17F4MFS-ND@ 59 47M 
5000 | 1000 | 4000 | 15000] 300 |FOD852-ND@ 83 65 AG 7500| 20 | — | — | ao Vitearmines et 0 "at 
5000 | 1000 | 4000 |15000| 300 |FOD852300-ND@t 83 65 AG 7500 120-11 1300 TE Se 7 Fa a 
5000 | 1000 | 4000 | 15000} 300 |FOD852300W-NDeta 83 65 AG 750 | 2 | — | — | a00 [RRReatines 1 = Bi 
5000; 20 | — | 300 | 70 |FOD814S-NDe 52 A 30 700| 20 | — | — | 300 (RRBeReane i ae A 
5000} 20 | — | 300 | 70 |FOD814SDCT-NDe+ 65 bt 37 7500| 20 | — | — | 200 (PRRenNines i eS - 
sn) 2) — || 2 eee ome ||) | a | = | = | an fone ie 
7500; 20 | — | — | 70 |MOC8111M-ND@ 62 49 35 
5000 | 20 | — | 300 | 70 |FOD8143SDCT-ND@t+ 65 5t 37 
5000; 20 | — | 300 | 70 |FOD8143SDTR-ND@tO 194.40/1,000 7500) 20) — | — | 400 OCS Ta a6 ea 
5000 | 50 — | 150 | 70 |FOD814AS-ND@ 52 A 30 7o00' | 20 = ee ee TTA oe 49 - 
5000} 50 | — | 150 | 70 |FOD814ASDCT-ND@$ 65 bt 37 a ; = Wet 7 Seana io - : 
5000} 50 | — | 150 | 70 |FOD814ASDTR-ND#o 215.14/1,000 : : : 
5000 | 50 | — | 150 | 70 |FoDe14a3sDCT-ND@tt 65 S187 7500) 80 P| ef OO Cee ee LOG 788 00 
5000 50 | — | 150 | 70 |FOD814A3SDTR-ND@tO 215.14/1,000 7500) 100) — | — | 0 OOO nO ct 
2| 5000] 63 | — | 125 | 70 |FoDs17B3SDCT-NDet+ 66 OST 7500; 100 | — | | ee BO Be ae 
5000 | 63 | — | 125 | 70 |FOD617B3SDTR-ND@to 169.13/1,000 7500 | 100 pO OS eae ae 
5000 | 80 | — | 160 | 70 |FOD817ASDCT-ND@+ NEW! 56 4A 28 5 {7500 | 100 | — | — | 70 |MOC8113M-NDe 62 9 35 
5000 | so | — | 160 | 70 |FODS17ASDTR-ND@O NEW! 143.86/1,000 7500) 120 | — | | 00 Cee 10 8360 
5000 | 300 | — | 600 | 70 |FOD817DSDCT-NDe+ NEW! 62 48 31 7500 | 200 | — | — | 55 |H11G3M-ND® 90 a 5 
5000 | 300 | — | 600 | 70 |FOD817DSDTR-ND@O NEW! 159.41/1 000 7500 | 300 | — | — | 30 [HITAGINENDS, 1.06 83 60 
5000 | 1000 | 4000 | 15000| 300 |ropgs2s-nD® 83 65 Ab 7500 | 300 | — | — | 30 [HIIAGIVMENDs, 1.06 83 60 
5000 | 1000 } 4000 | 15000] 300 |FoDss2SDCT-NDe+ 87 68 49 7500 | 300 | — | — | 60 |TILII3M-ND@ 83 85 46 
5000 | 1000 | 4000 | 15000] 300 |FOD852SDTR-ND@o 291.60/1,000 7500 | 300 | — | — | 30 |HTTAGITVM-NDe 1.06 83 60 
5000 | 1000 | 4000 | 15000| 300 |FOD8523S-ND@t 83 65 46 7500 | 500 | — | — | 60 |4N32M-ND@ 86 82 38 
5000 | 1000 | 4000 | 15000) 300 |FOD8523SDCT-ND@tt 87 68 Ag 7500 | 500 | — | — | 60 |4N32VM-ND® 66 52 38 
5000 | 1000 | 4000 | 15000| 300 |FOD8523SDTR-ND@to 272.16/1,000 7500 | 500 | — | — | 60 |4N33M-ND@ 60 48 34 
2500] 50 | — | 600 | 80 |HMHA281-ND@t 54 43 31 7500 | 500 | — = | 60 |4N33VM-ND@ 66 52 38 
2500} 80 | — | 600 | 80 J|HMHA2801-ND} 61 48 34 7500 | 500 | — — | 60 |H11BIM-ND® 66 52 38 
2500} 80 | — | 600 | 80 |HMHA2801R2CT-ND@¢ 48 37 28 7500 | 500 | — — | 60 |H11BIVM-ND® 66 52 38 
2500 | 80 — | 600 | 80 |HMHA2801R2TR-ND@O 490.05/2,500 7500 | 500 | — — | 80 |H11G2M-ND@ 92 7 52 
3750 | 50 — | 600 | 80 |FODM121-ND@ NEW! 57 A5 32 7500 | 500 | — — | 100 |MOC8050M-ND® 93 13 52 
3750 | 50 — | 600 | 80 |FODM121R2CT-ND@+t 68 53 38 7500 | 500 | — — | 60 |4N32TVM-ND® 66 52 38 
3750] 50 | — | 600 | 80 |FODM121R2TR-NDeo 506.25/2,500 7500 | 1000} — | — | 100 ]H11GiM-ND® 92 72 52 
3 | 3750] 50 | — | 300 | 40 |FoDM2701R2CT-ND@$ 65 51 37 7500 | 1000} — | — | 100 |MOC8021M-ND@ 78 61 44 
3750] 50 | — | 300 | 40 |FODM2701R2TR-ND}o 490.05/2,500 7500 | 1000} — | — | 100 ]H11G1TVM-NDe ot 72 bt 
3750 | 50 | — | 300 | 40 |FODM2705R2CT-ND@¢ 69 54 39 7500) — | — | 200 | 30 |H11FIM-ND® 263 233 © 1.50 
3750 50 | — | 300 | 40 |FODM2705R2TR-ND@O 518.40/2,500 7500| — | — | 200 | 30 |H11FiVM-NDe 287 255 1.65 
3750) 50 | — | 300 | 40 |FODM2705-ND® NEW! 63 49 36 7500; — | — | 200 | 30 [HTIFITVM-NDe 287 255 1.65 
3750 | 100 | — | 1200 | 80 |FODM124-ND® NEW! 54 43 3t 7500) — | — | 330 | 30 |H11F2M-NDe 287 255 1.65 
3750 | 100 | — | 1200 | 80 |FODM124R2CT-ND@$ 65 bt 37 7500) — | — | 470 | 15 |H11F3M-ND® 245 247 1.40 
3750 | 100 | — | 1200 | 80 |FODM124R2TR-ND@O 490.05/2,500 7500| — | — | 470 | 15 |H11F3VM-ND@ 287 2.55 1.65 
3750; 20 | — | 50 | — |FODM452R1VCT-ND@$ 217. «194~—«1.26 7500 500 | — | — | 30 |4N33SM-ND® NEW! 66 ry) 37 
4 | 3750} 20 | — | 50 | — |FODMas2R1VTR-ND@O 456.00/500 1500} 500 | — | — | 30 |4N33SR2MCT-ND@+ NEW! 57 43 33 
3750) 20 | — | 50 | — |FODM453R1VCT-ND@$ 224 201 1.30 1500) 500 | — | — | 30 |4N33SR2MTR-ND@O NEW! 231.66/1,000 
3750 | 20 | — | 50 | — |FODM453R1VTR-ND#O 472.00/500 5300} 20 | 70 | — | 30 |4N25SM-ND@ 56 Ad 32 
5300; 10 | — | — | 30 |4N27MFS-ND® 56 44 32 5300 | 50 | 120 | — | 30 |HI1A1SM-ND® 56 Ad 32 
5300] 20 | — | — | 30 |4N25MFS-ND® 56 4d 32 g | 9300] 50 | — | 180 | 70 |MoceTo6sM-NDe 69 54 39 
5300} 20 | — | — | 30 |4N26MFS-ND® 56 Ad 32 5300} 100 | 300 | — | 30 |4N35SM-NDe 56 Ad 32 
5300] 40 | 60 | 80 | 70 |CNY171MFS-ND 56 Ad 32 7500) 20 | — | — | 80. |4Na8sReMCT-ND@¢ 4.08 84 60 
5 5300 40 —_ 80 70 CNY17FiMFS-ND® 64 51 36 7500 20 — _ 80 A4N38SR2MTR-ND@0O 324.00/1,000 
5300 | 40 = 80 70 |CNY17F1TVM-ND® 59 AT 34 7500 | 20 — — 300 |H11DiSM-ND® 91 72 5 
5300} 50 | 100 | — | 30 |MOC8100M-ND 56 Ad 32 7500; 20 | — | — | 300 |H11DiSR2MCT-ND@$ 1.08 4 60 
5300 | 63 | 100 | 125 ) 70 |CNY172M-ND® 56 A4 32 7500 | 20 _ — | 300 |H11D1SR2MTR-ND@O 324.00/1,000 
5300 | 63 — 125 70_| CNY17F2MFS-ND® 59 At 34 + VDE approval &.4”Lead Spacing $CutTape Tape and Reel RoHS Compliant (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FAIRCHILD OPptoisolators Digie2Reel saa) mauoetye. Cs) | een Digi-Key Price Each 
Seoneee ee Photo Transistor Output Optoisolators (Cont.) Volt. |(Min.)| (Typ.) | (Max.)| (Max.) | Part No. 1 10 100 
= ae 2500 | 100 | 130 | — | 30 |MOCD217M-NDe 114 93 65 
lation | _Ratio-Typ.(%) | vcEO | Digi-Key Price Each 2500 | 100 | 150 | 200 | 70 |mocD207M-NDe 1.07 87 61 
Fig.| Volt. |(Min.)] (Typ.) | (Max.) | (Max.) | Part No. 1 10 100 2500 | 400 | 1100 | — | — |6N139SDCT-ND@+ 1410 143 79 
7500 | 20 | — | — | 300 |H11D1SR2VMCT-NDet 1.08 4 60 2500 | 400 | 1100 | — | — |6N139SDTR-ND#O 438.48/1 ,000 
7500 | 20 = _ 300 |H11D1SR2VMTR-ND@o 324.00/1,000 2500 | 400 _ 5000 —__|HCPLO701-ND® NEW! 1.97 1.75 1.13 
7500 | 20 _— = 300 |H11D2SR2MCT-ND@+ 1.08 84 60 2500 | 500 | 1000 _ 30 |MOCD223M-ND® 1.30 1.06 13 
7500 | 20 | — | — | 300 |H11D2SR2MTR-ND@o 324,00/1,000 3000) 20 65 — | 30 |MOC21IM-ND® val 56 40 
7500 | 20 | — | — | 300 |H11D2SR2VMCT-ND@+ 1.08 84 60 3000; 20 | 150 | — | 30 )MOC256M-ND® 99 78 56 
7500 | 20 | — | — | 300 |H11D2SR2VMTR-ND}o 324.00/1,000 3000 | 40 | 60 | 80 | 70 |MOC20SM-ND val 56 40 
7500} 20 | — | — | 200 |H11D3sM-NDe ‘91 nD 5 3000; 50 | 90 | — | 30 |moc2tam-No wal 56 40 
7500 | 20 | — | — | 200 |H11D3SR2MCT-NDe¢ 1.08 84 60 3000 | 63 | 94 |) 125 | 70 |MOC206M-ND® al 56 40 
7500 | 20 | — | — | 200 |H11D3SR2MTR-ND}o 324,00/1,000 3000 | 100 | 150 ) 200 | 70 |MOGZOIMANDS, 6 = 488 
7500 | 20 | — | — | 400 |mocs204sm-ND@ 144148 82 3000) 100 | 140 | = | 8 ee, a 36 AO 
7500 | 20 | — | — | 400 |MOC8204SROMCT-NDe¢ 168 1.35 94 3000 | 100 | — | — | 30 )MOC217M-ND® a 56 40 
7500 | 20 | — | — | 400 |Mocs204sraMTR-NDeo 523.15/1,000 $000 | 600 | 1000 | — | 20 |MOBczMALS, p82, 
7500| 40 | — | 80 | 70. \ORVARerennintes a re a 3750; — | — | — | 5 |FOD8001-ND® NEW! 736 614 446 
7500| 60 | — | — | 400. (Rareenneneninte 1 ‘Gi ‘60 5000} 19 | 27 | 50 | — |HCPL4503SDMCT-NDe¢ 247 221 1.43 
700 | 100 | — | — | 90 (eRapememeneines 4 pe a 5000} 19 | 27 | 50 | — |HCPL4503SDMTR-ND@O 893.75/1,000 
7001 4001 1 an TANS ROUMTRRITES Se oar0r 5000} 19 | 27 | 50 | — |HCPL4503SM-ND® 228 202 1.30 
700 | 100 | — | — | 60 RRReReTR ra = aa 5000 | 19 | 30 | 50 | — |HCPL4503SDVMCT-NDe+ NEW! 217194 1.26 
5000; 19 | 30 | 50 | — |HCPL4503SDVMTR-ND@O NEW! 783.75/1,000 
7500 | 100) | | eee ct es 5000} 50 | — | 100 | 70 |Fop2743ASDVCT-ND@¢ 180 144° = 1.00 
7500) 100) — | — | 0 ee 231-66/1,000 5000 | 50 | — | 100 | 70 |FOD2743ASDVTR-NDO® 560.00/1,000 
7500 | 100 | — | — | 60 |4NSOSMNDe 6 2B 5000} 50 | — | 100 | 70 |FOD2743BSDVCT-ND+ 13110578 
7500) 100 | — | = | OO OA ee i, 5000 | 50 | — | 100 | 70 |FoD2743BSDVTR-NDeO 406.00/1,000 
7500 | 100 | — | — | 60 |4N30SR2MTR-ND@O 231.66/1,000 5000 | 100 | — | 200 | 30 |FOD2741ASDVCT-ND@tt 780. 144 ~~ 1.00 
7500) 100, | |] | OO OE neato Teh ekg. 88 5000 | 100 | — | 200 | 30 |FOD2741ASDVTR-ND@t0 560.00/1,000 
7500 | 100 | — | — | 100 [MGTS2TISR2MTR:ND SS 376.49/1,000 5000 | 100 | — | 200 | 30 |FOD2741BSDVCT-ND@t+ 1310-10578 
7500 | 120 | — | — | 100 |MCTS201SM-ND@ 1.06 83 60 5000} 100 | — | 200 | 30 |FOD2741BSDVTR-ND@to 406.00/1 ,000 
7500 | 120 — _ 100 |MCT5201SR2MCT-ND@t TAZ 94 66 5000 | — = _ — |FOD3150S-ND@ NEW! 2.28 2.02 1.30 
7500 | 120 = _ 100 |MCT5201SR2MTR-ND@O 364.39/1,000 2500 | 7 18 50 15 |6N135QT-NDe 111 91 63 
7500 | 200 _ = 55 |H11G3SR2MCT-ND@$ 1.10 85 61 2500 | 16 18 = — |HCPL2530-ND@ 2.46 218 1.41 
7500 | 200 _— = 55 |H11G3SR2MTR-ND@0 330.48/1,000 2500 | 19 27 50 15 |6N136QT-ND@ 1.11 91 63 
6 | 7500 | 300 = = 30 |H11AG1SM-ND® 1.06 83 60 2500 | 19 27 _— — |HCPL2531-ND@ 2.46 2.18 1.41 
7500 | 300 | — | — | 30 J|H11AGISR2MCT-ND@$ 117 94 66 2500| 20 | — | — | 30 |MCT6-NDe ot 72 Jt 
7500} 300 | — | — | 30 |H11AG1SR2MTR-ND@O 364.39/1,000 2500; 50 | — | 600 | 55 |MCT9001-NDe 7 76 5A 
7500} 300 | — | — | 60 J|TIL113SM-ND® 73 57 At 2500) 50 | — | — | 30. |MCT61-NDe ot 2 bt 
7500} 500 | — | — | 60 |4N32SM-ND® 66 52 38 2500} 100 | — | — | 30 |McTé2-NDe 97 76 5A 
7500 | 500 | — | — | 60 |Ht1B1SM-NDe 66 52 38 2500 | 300 | 1300 | — | 7  |6N138QT-NDe 1.16 95 66 
7500 | 500 | — | — | 60 |HT1B1SR2MCT-NDes 7 60 4B 2500 | 300 | — | — | 7 |HCPL2730QT-NDe 246 218 1.41 
7500} 500 | — | — | 60 |H11B1SR2MTR-ND}O 231.66/4,000 2500 | 400 | 1100 | — | 18 |6N139QT-ND® 1.16 95 66 
7500 | 500 | — | — | 60 |H11B1SR2VMCT-NDe¢ a7 60 43 2500} 400 | — | — | 18 |HCPL2731QT-NDe 212 188 1.21 
7500} 500 | — | — | 60 |H11B1SR2VMTR-NDeo 231.66/1,000 2500) — | — | — | —_ |HCPL3700-ND@ 344 3.05 1.97 
7500 | 500 = — 80 |H11G2SM-ND}® 92 72 52 5000 | 19 27 50 — |HCPL4503M-ND® 1.68 1.37 95 
7500 | 500 | — — | 80 |H11G2SR2MCT-NDo¢ 1.09 84 60 5000 | 100 | — | 200 | 30 |FOD2711TV-NDet 97 16 54 
7500 | 500 | — | — | 80 J|H11G2SR2MTR-ND}o 325.62/1,000 5000} — | — | — | 30 |F0D3120-ND® NEW! 291 258 1.66 
7500 | 500 | — | — | 100 |Moc8050SR2MTR-ND@O 325.62/1,000 5000 | — | — | — | 30_ |FOD3150-ND® NEW! 2.28 202 1.30 
7500 | 500 — — 100 |MOC8050TVM-ND® Al 56 40 + VDE approval &.4”Lead Spacing $CutTape Tape and Reel RoHS Compliant 
7500 | 500 | — | — | 100 |MOC8050SR2MCT-ND@+ 1.09 84 60 
7500 | 1000 | — — | 100 |H11GiSM-ND@ 92 72 52 NEW! Triac Drivers 
7500 | 1000} — | — | 100 |H11G1SR2MCT-ND@$ 1.09 84 60 
7500 | 1000} — | — | 100 ]H11G1SR2MTR-ND#o 325.62/1,000 VDRM iT Dickey Pricing 
7500 | 1000} — | — | 100 |mocg021SR2MCT-ND@$ 1.00 78 56 (V) (A) Part No. 1 10 100 
7500 | 1000} — | — | 100 |mocgo21SReMTR-NDeo 301.32/1,000 600 3 FOD410-ND 2.25 18.00 135.00 
7500; — | — | 200 | 30 |HT1FISM-NDe 287 255 1.65 600 3 FOD4116-ND 2.25 18.00 140.00 
7500) — | — | 200 | 30 |Ht1FiSR2MCT-ND@$ 316 283 1.83 800 3 FOD4108-ND 2.25 18.00 140.00 
7500 | — _ 200 30 | H11FISR2MTR-ND@O 1143.45/1,000 800 3 FOD4118-ND 2.93 23.40 182.00 
7500) — | — | 470 | 15 |HI1F3SM-ND® 287 255 1.65 
#00 | = | =| #70] 16 | REM esta |; | ee nO Rt OES 
—|]—- -NDe 45/1, 
7500) — | — | 470 | 15 |Ht1F3SR2VMCT-ND@¢ 316 283 1.83 Tsoo Max IF Minimum : 
7500) — | — | 470 | 15 |Ht11F3SR2VMTR-ND}o 1143.45/1,000 lation | Trigger | Blocking | Max. | Digi-Key Price Each 
7500| — | — | 470 | 15  |H11F3SVM-NDe 287 255 1.65 Motta (A) Vo tacos RIOR MI art Non u LO 00 
~ | 7500 | 500 | — | — | 80 |MOCBDS0SROVMCT:-NDes NEW! “a0 60 5 3750 | 5 = 500nA |FODM3063R2CT-ND+ NEW! 1471.28 99 
7500 | 500 | — | — | 80 |MOC8050SR2VMTR-ND@O NEW! 266.00/1,000 3750 | 5 = 500nA_|FODM3063R2TR-ND) NEW! 1723.41/2,500 
2500; 10 | — | — | 30 |MCT62S-NDe 7 76 54 3750 | 5 = 100nA |FODM3053R2V_NFO98CT-ND¢ NEW!| 1.22 1.02 81 
2500) 19 | 27 50 | — |HCPLO501-ND® 19300 4714.11 3750 5 - 100nA | FODM3053R2V_NFO98TR-NDO NEW! 1346.63/2,500 
ee : ra 50 si Hie Aa iba a si 3750 | 10 400 | 100nA |FODM3022R3VCT-ND¥ 9 79 63 
200 | 40 | — | 60 | 70 IMGGOnEe GIRS NEw, ae és a5 3750 | 10 400 | 100nA |FODM3022R3VTR-NDO 267.75/500 
2500 | 40 | — | 80 | 70 |MOC205R2MTR-ND®O NEW! 544.32/2,500 S750 | 60 | 600 | 000A Eero Pee eee 
500! 40 | — | 125 | 70 |mocp20am-ND} 114 93 65 3750 | 60 800 | 500nA |FODM3082-ND 227 «201 1.30 
2500} 100 | — | — | 70 |mocp213M-NDe 1.42 92 64 3750 | 60 800 | 500nA |FODM3083-ND 234 208 1.34 
g | 2500) 100 | — | — | 70 |MocD213R2MCT-NDe+ 134 1.08 15 5000 | 30 600 | 100nA |FOD420-ND 361 3.23 2.09 
2500 | 100 = = 70 _|MOCD213R2MTR-ND®O 991.12/2,500 5000 30 800 400nA |FOD4208-ND 3.47 2.89 2.10 
2500 | 100 | — | — | 30 |MOCD217R2MCT-ND@$ 1.24 1.00 69 e000: | -a0 soo | iconA (ERROR au? bel O46 
2500} 100 | — | — | 30 |MOcD217R2MTR-NDeo 915.71/2,500 enon || Cian a00 | 10004 (CANN Ag “Aan 090 
2500} 100 | — | — | 30 |MOc217R2MCT-ND@} NEW! 16 59 2 
2500 | 100 | — | — | 30 |MOc217R2MTR-ND®O NEW! 506.25/2,500 2000) a0 = — ORCS DoD NE, Bais AAs «AS 
2500 | 100 | — | 200 | 70 |moczo7R2McT-NDe+ 78 61 AA 5000 | 20 — — — |FOD420SDTR-NDO NEW! 1261.00/1,000 
2500 | 100 | — | 200 | 70 |MOC207R2MTR-ND}O 548.10/2,500 5000 | 20 - — — |FOD420TV-ND NEW! 240 1.92 1.44 
2500 | 100 | — | 200 | 70 |MOCD207R2MCT-ND@$ 1.26 © 1.02 wal 5300 | 15 250 400 | Moc3010M-ND 78 61 4A 
2500 | 100 | — | 200 | 70 |MOCD207R2MTR-ND#O 933.66/2,500 +VDE approval Cut Tape 0 Tape and Reel (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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[ee eee Ei 
BAIncHitL® Optoisolators lation ere ICCL vetaye Digi-Key Price Each Pricingo 
SEMICONDUCTOR® Fig.| Volt. |(Max.) mA| (Max.) | (Max.) mV | Part No. 1 10 100 1,000 
; . 5300 1.6 5 16 |H11L1-MQT-ND 104. «82ti«CD = 
SCR and Triac Output Optoisolators (Cont.) 5300 16 5 46 |HI1L1V-MOT-NOt 1.04 ‘at 58 = 
Iso.) Maxc IF) Minimum 5300} 3.2 10 16 |H11N1-MQT-ND 284 252 1.62 a 
lation | Trigger | Blocking | Max. | Digi-Key Price Each 5300 10 10 16 H11N3-M-ND 2.80 2.48 1.60 = 
Fig. | Volt. (mA) | Voltage IDRM | Part No. 1 10 100 7500 1.6 5 15 H11L1TVM-NDt 1.12 87 63 = 
5300 10 250 100 = |M0C3011M-ND 68 53 38 5 7500 1.6 5 15 H11L1VM-ND 112 87 63 = 
5300 | 5 250 400 | MOC3012M-ND 68 53 38 7500 | 10.0 5 15 |HI1L2TVM-NDt 107 -87—s6 _ 
5300 | 30 400 100 | MOC3020MFS-ND 78 6 Ad 7500 | 10.0 5 15 |HITL2VM-NDt 112 8783 - 
5300 15 400 100 |MOC3021MFS-ND 86 67 48 7500 60 5 16 )H11L3M-ND 1.42 87 63 al 
5300 | 10 400 100 | MOC3022MFS-ND 3B 57 A 7500 | 10.0 5 15 | HV1L2M-ND 11287 8 = 
5300 | 10 400 100 | MOC3022VM-NDt 78 61 mm 5300 | 1.6 5 16) HTTLISM-ND 1120 8768 = 
sin | = | an | mo finsemansv0 soa a||| jee |t| ¢ os £2) see 
5300 | 15 600 400 | MOC3051M-ND 1.04 85 59 | os00| 46 is eimeveae iia aya me 
5300 | 10 600 100 |IMOC3052M-ND 1.05 86 60 9600.1! 400 5 45 eset fone _ 
5300 | 15 250 100__ | MOC3031M-ND 1128264 7500 | 10.0 5 15 |HI1L2SR2MCT-NDE 117 94~=C«HS*|«SC8O.BB 
5300 | 10 250 100 |MOC3032M-ND 1.04 85 59 7500 | 100 5 15 [H14L2SvM-NDt 407. B7StC« = 
5 | 2300 5 250 100 | MOC3033M-ND 147 95 66 2500 50 13 7.0 |6N137SDCT-ND$ 138 (1.41 7 429.41 
5300 | 15 400 400 |MOC3041M-ND 1.25 1.02 a 2500) — _ — — |HCPL2631SDCT-ND$ 287 257 1.67 | 1039.50 
5300 | 10 400 400 |MOC3042M-ND 1.25 1.02 wal 2500 | 50 13 5.5 — |HCPLO6OO-ND 288 259 1.67 = 
5300 | 5 400 100 _|MOC3043M-ND 1.34 1.09 16 8 | 2500) — - — — /HCPLO62N-ND 616 513 3.70 - 
5300 15 600 500 )MOC3061M-ND 1.24 99 69 3750 50 13 5.5 |HCPLO601-ND 3.54 3.17 2.06 = 
5300 | 10 600 500 | MOC3062M-ND 1.25 1.02 wal 3750 | — — — | HCPLO638-ND 3.45 2.88 2.07 = 
F007. 5 aa 500 (Onaceartin 149 “67 ‘67 5000 | 16 7.0 2.0 _ |FOD2200SDVCT-ND+ 3.20 287 1.86 | 1158.30 
5300 15 800 500 MOC3081M-ND 1.64 1.34 93 © For Tape and Reel change CT-ND to TR-ND +CutTape + VDE approval 
5300 | 10 800 500 _|MOC3082M-ND 156 1.27 88 fe PES | Wel 
5300 | 5 800 500 | MOC3083M-ND 186152 (1.05 lation | Prop. Delay| CMR | IF | Digi-Key Price Each 
5300 | 5 600 100 |MOC3163M-ND 246 «218 1.41 Lili |NEe||__ (UE) || ite tab) betel, u i) ag 
7500 | 60 | 5300 | 100nA |Moc3052TVM-ND 10485 8 | 2600 | 7100 __| 10,000 | 50 _[EMiSvec0p 112 aa 53 
7500 | 60 | 5300 | 500nA |mocso63TVM-ND 138 14378 | i ibe : a een ee ; _ i 
Seon 8 ia ae CEN ESL AG) oe — 2 BS 9 | 2500} 75 | 10000 | 5 |HCcPL2611-ND 209 1.86 1.20 
5300 | 5 400 100 oes Nath a3: o8f Al 2500 75 10,000 | 5  |HCPL26300T-ND 3.40 3.02 1.95 
5300 | 60 400 | 100nA |MOC3023SR2MCT-ND$ 92 72 bt 9500 75 40,000 | 5 |HCPL26310T-ND 265 2.95 159 
5300 | 60 400 | 100nA |Moc3023SR2MTR-NDO 277.02/1,000 
7500 60 600 100nA |MOC3052SR2VMCT-ND$ 1.24 96 69 Isolation BVCEO Typ. ton/toff | Digi-Key Price Each 
7500 | 60 600 | 100nA |MOC3052SR2VMTR-NDO 372.60/1,000 Fig. | Voltage | Minimum | (usec.) | Part No. 1 10 100 
7500 | 60 400 | 100nA |MOC3043SR2MCT-ND$ 1.60 1.29 90 9 2500 5 1A MID400-ND 3.50 2.92 2.10 
7500 | 60 400 | 100nA |MOC3043SR2MTR-NDO 498.96/1,000 
7500 | 60 600 | 100nA |MOC3063SR2MCT-ND$ 160 1.29 90 FET Outputs 
5 |1500_| 60 600 | 100nA |MOC3063SR2MTR-NDO 498.96/1,000 
7500 60 5300 100nA | MOC3021SR2MCT-ND+ 92 Frail 51 Isolation |RdsON| Vbr | Typ. ton/toff | Digi-Key Price Each 
7500 | 60 5300 | 100nA |MOC3021SR2MTR-NDO 275.40/1,000 Fig.| Voltage | (9) | (Min.) | (uS) | PartNo. 1 10 100 
7500 | 60 5300 | 100nA |MOC3023SR2MCT-ND$ 92 72 st 5 | 4000 | 10 7 | 3,000/500 |HSR312-ND 3.25 2.88 1.86 
7500 | 60 5300 | 100nA |MOC3023SR2MTR-NDO 277.02/1,000 4000 | 15 7 | 3,000/500 |HSR312L-ND 3.25 2.88 1.86 
7500 | 60 5300 | 100nA_| MOC3052SM-ND 1.04 85 59 5000 | 15 5 75/55 | FOD3180S-ND NEW! 2.08 1.66 1.25 
7500 | 60) 5300 | 100 Oe eae Te wie ae 9} 5000 | 15 | 5 75/55 | FOD3180SDVCT-ND$ NEW! 210 1.68 = 1.26 
Liga ence Mnaaeeie Mbadiamm (22°) SS NTI, are 8 a00 5000 | 15 | 5 75/55 | FOD3180SDVTR-NDO NEW! 1092.00/1,000 
7500 | 60 5300 | 100nA |MOC3043SM-ND 4.24 99 69 
7500 | 60 5300 | 500nA |MOC3083SR2MCT-ND$ 1.75 1.40 98 goo | ae 7 tie ROMERO DE, 236 a tet 
7500 | 60 | 5300 | 500nA |MOC3083SR2MTR-NDO 544.32/1,000 4g;|| eee | 8b] oe ia | eileen Ht) 2418.00/3,000 
ENDE approval’ 4 Cut Taps 6 Tapdand Rea 2500 | 30 6 1/5 FODB102CT-ND$ 2.36 241 1.37 
; : 2500 | 30 6 1/5 FODB102TR-NDO 2418.00/3,000 
Logic Output Optoisolators $Cut Tape 0 Tape and Reel 
5 ] i 
a Rg ae rane NEW! Interrupter Switch 
Fig. | Function Output Configuration | Part No. 1 10 100 If | Emitter Detector Digi-Key Price Each 
Buff. TTL Totem Pole | HCPL2630S-ND 3.69 3.31 244 Fig. | mA | Vceo | __IC VcEO _| Part No. 10 100 
Buff. TL Totem Pole |FODO710-ND 5.31 4.43 3.19 20 | 6 | 20mA 30 |MOC70P1-ND 1.25 1.02 7 
9) putt TTL Totem Pole |FODO720-ND 5.85 4.88 3.51 11] 20 | 6 | 20ma 30 | MOC70P2-ND 4.25 1.02 wal 
Buff. TIL Totem Pole | FODO721-ND 6.42 5.35 3.86 20 | 6 | 20mA 30 | MOC70P3-ND 1.30 1.06 73 


Fig. 1 


1. Anode 
2. Cathode 
3. Emitter 
4. Collector 


1. Anode 
2. Cathode 
3. Emitter 
4. Collector 


Circuits 


Isolation Current Typical e Isolation Current Typical fe 

Voltage | Transfer | VCEO | ton/toff | Digi-Key Price Each Voltage | Transfer | VCEO | ton/toff | Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit} (Vrms) Ratio (Max.) | (usec.) | Part No. 1 10 100 Fig. | Circuit) (Vrms) Ratio (Max.) | (sec.) | Part No. 1 10 100 
Cc 5000 80 ~ 600% 80 2/3 CNC1S101-ND 58 AT 35 A 5000 80 ~ 240% 80 4/3 CNC7S101Y-ND AT 58 A4 
Cc 5000 100 ~ 300% 80 2/3 CNC1S101R-ND 51 39 29 1 A 5000 | 1000~4000% | 350 40/15 | CNC2S501-ND 85 wal 57 
Cc 5000 200 ~ 600% 80 2/3 CNC1S101S-ND 51 39 29 A 5000 | 1000 ~ 4000% | 350 40/15 | CNZ3731-ND AT 65 52 
1 Cc 5000 100 ~ 250% 80 2/3 CNC1S171ROLF-ND 56 A3 32 c 5000 100 ~ 300% 80 2/3 CNC1S101ROLF-ND 56 43 32 
C 5000 200 ~ 600% 80 2/3 CNC1S171SOLF-ND 56 43 32 c 5000 200 ~ 600% 80 2/3 CNC1S101SOLF-ND 56 43 32 
B 5000 20 ~ 300% 80 4/3 CNC7S101-ND 72 54 AL 2 c 5000 50 ~ 600% 80 2/3 CNC1S171-ND wal 54 40 
B 5000 50 ~ 150% 80 4/3 CNC7S101R-ND JT 58 4 c 5000 100 ~ 250% 80 2/3 CNC1S171R-ND 51 39 .29 
B 5000 100 ~ 300% 80 4/3 CNC7S101S-ND JT 58 4 Cc 5000 200 ~ 600% 80 2/3 CNC1S171S-ND 51 39 29 


2588 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


—y Dimensions in mm 
VISHAY. Semiconductor Phototransistors Dioi@ Reel’ Fig.1 
Peak Collector Light | View On/Off 
Wavelength | Bandwidth Current Angle Time _| Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Vishay 
Fig. Package (nm) (nm) Ica (mA) Typ. (°) (us) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
1 5.0 mm 850 620 ~ 980 10 30 6/5 751-1003-ND 1.08 85 66 = — |BPV11 
5.0 mm 930 900 ~ 980 9 30 6/5 751-1004-ND 1.08 85 66 = — |BPV11F 
2 3.0 mm 850 620 ~ 980 1.5 50 2.0/2.3 | 751-1023-ND 78 58 46 = — |BPW85 
3.0 mm 925 875 ~ 1000 3.2 60 2.0/2.3 | 751-1041-ND 19 58 46 = — | TEFT4300 
3 1.8mm 825 620 ~ 960 0.14 80 4.8/5 751-1010-ND 83 65 50 = — |BPWI6N 
1.8mm 825 620 ~ 960 1 24 4.8/5 751-1011-ND 83 65 50 = — |BPW17N 
4 Side View 920 850 ~ 980 2.5 60 6/5 751-1061-ND 99 86 66 _ — |TEST2600 
5 Side View 920 850 ~ 980 4 74 6/5 751-1042-ND 1.05 82 63 = — | TEKT5400S 
TO-18 850 620 ~ 980 0.6 80 6/5 751-1018-ND 2.18 1.71 1.44 _ — |BPW76A 
7 T0-18 850 620 ~ 980 12 80 6/5 751-1019-ND 2.18 alia 1.44 _ — |BPW76B 
TO-18 850 620 ~ 980 10 20 6/5 751-1020-ND 2.18 1.71 1.44 _ — |BPW77NA 
T0-18 850 620 ~ 980 20 20 6/5 751-1021-ND 2.18 alia 1.44 = — |BPW77NB 
8 1.9mm 950 750 ~ 980 7 30 2.0/2.3 | 751-1052-1-ND¥ 87 68 58 1,000 299.15 | TEMT1000 
9 1.9mm 950 750 ~ 980 7 30 2.0/2.3 | 751-1053-1-ND¥ 87 68 58 1,000 299.15 | TEMT1020 
10 1.9mm 950 750 ~ 980 7 30 2.0/2.3 | 751-1054-1-ND$ 87 68 58 1,000 299.15 | TEMT1030 
16 PLCC-2 830 620 ~ 980 0.5 120 2 751-1237-1-ND$ 97 76 65 1,500 | 334.80/M | VEMT3700-GS08 


t For Tape and Reel Part number, change 1-ND to 2-ND. + Cut Tape 


PIN Photodiodes Digi@Reel” 


Peak Sensitivity; View | Rise/Fall 
Wavelength Bandwidth Ira Angle | Time | Digi-Key Price Each Tape and Reelt —_| Vishay 
Fig. Package (nm) (nm) Typ. (WA) (°) (ns) Part No. il 10 100 Qty. Pricing Part No. 
1 5.0 mm 920 570 ~ 1040 70 40 2.5 751-1001-ND 1.11 87 67 — — |BPV10 
5.0 mm 940 790 ~ 1050 60 40 2.5 751-1002-ND 1.11 87 67 — — _|BPV1ONF 
Flat Side View 900 600 ~ 1050 50 130 100 751-1017-ND 1.01 81 68 _ — |BPW46 
6 Flat Side View 950 870 ~ 1050 45 130 100 751-1016-ND 96 18 65 — — |BPW41N 
Flat Side View 950 790 ~ 1050 45 130 100 751-1022-ND 1.01 81 68 = — _|BPW83 
7 TO-18 900 600 ~ 1050 60 24 va 751-1014-ND 3.69 3.22 2.40 — — |BPW24R 
8 1.9mm 900 840 ~ 1050 10 30 4 751-1043-1-ND$ 97 16 65 1,000 334.80 | TEMD1000 
9 1.9mm 900 840 ~ 1050 10 30 4 751-1044-1-ND$ 97 76 65 1,000 334.80 | TEMD1020 
10 1.9mm 900 840 ~ 1050 10 30 4 751-1045-1-ND$ 97 16 65 1,000 334.80 | TEMD1030 
Side View 950 870 ~ 1050 80 120 100 751-1006-ND 1.04 90 70 _— — | BPV22F 
Side View 940 790 ~ 1050 85 120 100 751-1007-ND 1.04 90 70 — — |BPV22NF 
an Side View 950 870 ~ 1050 63 120 70 751-1008-ND 96 718 65 _ — | BPV23F 
Side View 940 790 ~ 1050 65 120 70 751-1009-ND 96 18 65 — — | BPV23NF 
Side View 870 790 ~ 980 25 120 10 751-1060-ND 1.08 87 13 _ —_|TESP5700 
43 TO-5 920 550 ~ 1040 42 100 3.4/3.7 | 751-1012-ND 5.37 4.75 3.76 — — |BPW20RF 
TO-5 565 420 ~ 675 9 100 3.1/3 751-1013-ND 8.47 7.42 5.86 = — |BPW21R 
14 Top View 900 600 ~ 1050 50 130 100 751-1015-ND 1.13 99 76 — — |BPW34 
Top View 950 870 ~ 1050 45 130 100 751-1000-ND 1.09 95 73 _ — _|BP104 
Mini SMD 900 600 ~ 1050 55 130 100 751-1046-1-ND$ 1.82 1.45 1.23 1,500 614.80/M )TEMD5010X01 
15 Mini SMD 900 600 ~ 1050 35 130 100 751-1047-1-ND$ 1.73 1.37 AA? 1,500 584.36/M )TEMD5020X01 
Mini SMD 940 790 ~ 1050 55 130 100 751-1048-1-ND$ 1.82 1.45 1.23 1,500 614.80/M )TEMD5110X01 
Mini SMD 940 790 ~ 1050 35 130 100 751-1049-1-ND$ 1.73 1.37 117 1,500 584.36/M_|TEMD5120X01 


t For Tape and Reel Part number, change 1-ND to 2-ND. Cut Tape 


L 4 A ® 
Infrared Emitters Reel 
Peak Viewing Radiant Rise/Fall 
Wavelength | Angle Intensity Time Digi-Key Price Each Tape and Reelt _| Vishay 
Fig. Package (nm) (°) Typ. (mW/sr) (ns) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
5mm 940 44 45 800 751-1202-ND 59 AS 31 _ — | TSALS5300 
5mm 940 20 130 800 751-1203-ND 59 AS 31 _ — | TSAL6100 
5mm 940 34 60 800 751-1204-ND 59 AS 31 _ — | TSAL6200 
5mm 940 50 40 800 751-1205-ND 59 A5 31 _- — | TSAL6400 
5mm 940 60 25 800 751-1206-ND 59 A5 31 - — | TSAL7600 
5mm 870 20 180 15 751-1207-ND 1.08 87 3 - — | TSFF5210 
1 5mm 870 44 70 15 751-1208-ND 1.08 87 73 _ — | TSFF5410 
5mm 890 20 140 30 751-1210-ND 76 56 AL _ — | TSHF5210 
5mm 890 44 65 30 751-1211-ND 76 56 AL =- — | TSHF5410 
5mm 850 20 160 20/13 751-1212-ND 1.33 1.07 89 = — | TSHG6200 
5mm 850 44 70 20/13 751-1213-ND 1.33 1.07 89 _ — | TSHG6400 
5mm 830 20 160 20/13 751-1214-ND 1.33 1.07 89 _ — | TSHG8200 
5mm 830 44 70 20/13 751-1215-ND 1.33 1.07 89 = — | TSHF8400 
2 3mm 875 40 20 600 751-1209-ND 63 AG 37 _ — | TSHA4400 
3mm 940 50 30 800 751-1201-ND 59 AS 231 = — | TSAL4400 
4 Side View 950 50 2.6 800 751-1233-ND 76 56 A5 =- — |TSSS2600 
5 Side View 950 60 2-7 400/450 751-1216-ND 97 76 59 = — | TSKS5400S 
7 TO-18 875 60 6 300 751-1234-ND 2.60 2.04 1.71 =_ — | TSTA7500 
TO-18 950 60 1.6 400 751-1235-ND 2.51 1.96 1.65 - — | TSTS7500 
8 1.9mm 870 34 § 30 751-1217-1-ND¥ 1.01 19 68 1,000 348.75 | TSMF1000 
1.9mm 950 24 7 800 751-1220-1-ND¥ 87 68 58 1,000 299.15 | TSML1000 
9 1.9mm 870 34 § 30 751-1218-1-ND¥ 1.01 719 68 1,000 348.75 | TSMF1020 
1.9mm 950 24 7 800 751-1221-1-ND¥ 87 68 58 1,000 299.15 | TSML1020 
10 1.9mm 870 34 5 30 751-1219-1-ND¥ 1.01 719 68 1,000 348.75 | TSMF1030 
1.9mm 950 24 7 800 751-1222-1-ND$ 87 68 58 1,000 299.15 | TSML1030 
12 1.8mm 950 110 1.5 400/450 751-1026-ND 73 54 43 _ — | CQY36N 
1.8mm 950 24 5 400/450 751-1027-ND 13 54 48 = — | CQY37N 
PLCC-2 950 120 45 800 751-1258-1-ND¥ 50 37 30 1,500 | 144.00/M | VSMS3700-GS08 
PLCC-2 940 120 8 800 751-1257-1-ND¥ 70 52 42 1,500 | 200.00/M | VSML3710-GS08 
16 PLCC-2 870 120 10 15 751-1254-1-ND¥ 86 68 58 1,500 | 297.60/M | VSMF4710-GS08 
PLCC-2 830 120 10 25 751-1255-1-ND¥ 1.48 1.18 1.01 1,500 | 517.50/M | VSMG2700-GS08 
PLCC-2 850 120 10 20/13 751-1256-1-ND¥ 1.37 1.09 93 1,500 | 462.56/M | VSMG3700-GS08 
PLCC-2 890 120 10 30 751-1253-1-ND¥ 72 56 AB 1,500 | 248.00/M | VSMF3710-GS08 
t For Tape and Reel Part number, change 1-ND to 2-ND. — $ Cut Tape 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2589 


TOSHIBA Transistor Output Optoisolators Digi Reel’ fais 


Leading Innovation >>> 


Current Transfer Ratio Collector | Isolation 1g 
Min. | Max. | GIF | VCE | Breakdown | Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 

Fig.| Pkg. | (%) | (%) | (mA)| (V) | V(BR) | (Vrms) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing 2u- ss Ki 
Dip 100 |1,200} 1 0.5 55 5,000 | TLP331F-ND® 1.08 90 2 |= = = 3q 
Dip 50 | 600 5 § 55 5,000 | TLP631F-ND® 15 63 50 |= 
Dip 100 | 600 5 5 55 5,000 | TLP631GBF-ND® 715 63 50 |— _- —- No Base Connection 
Dip 50 | 600 5 5 55 4,000 |TLP731D4-GRF-ND@ 86 72 57 |= _ _— 

1 SMD | 20 _ 10 10 30 2,500 | 4N25ASHORTF-ND® 60 45 34 |= - - 
Dip 20 _ 10 10 30 2,500 |4N25SHORTFT-ND® AB 36 27 |= - _ 
Dip 20 _ 10 10 30 2,500 |4N25SHORTFCT-ND@t 56 42 .32 | 4N25SHORTFTR-ND® 1,500} 186.20/M 
Dip 100 | — 10 10 30 2,500 |4N35SHORTF-ND® 60 48 36 |= =_ _ 
Dip 100 | — 10 10 80 2,500 | 4N38SHORTF-ND® 64 49 37 |= = - 
Dip 100 |1,200} 1 0.5 55 5,000 | TLP332F-ND@ 1.08 90 12 |= - _ 

2 Dip 50 | 600 5 5 55 5,000 | TLP632F-ND@ 1.07 89 A l= =_ _ 
Dip 100 | 600 5 5 55 5,000 | TLP632GBF-ND@ 1.07 89 A l= = _ 
Dip 50 | 600 5 5 55 4,000 | TLP732D4-GR-LF2F-ND@§ 1.14 95 16 |= 

3 Dip 100 | 600 5 5 55 5,000 | TLP630GBF-ND® 75 63 50 |= _ - 
SMD | 100 |1,200} 1 0.5 80 3,750 | TLP124F-ND@ 88 66 50 |= =_ _ 
SMD | 100 |1,200} 1 0.5 80 3,750 | TLP124FCT-ND@t 88 66 50 | TLP124FTR-ND® 3,000 | 286.00/M 
SMD | 200 |1,200} 1 0.5 80 3,750 | TLP124BVFCT-ND@t 92 69 52 | TLP124BVFTR-ND® 3,000 | 299.00/M 

4 | SMD | 50 | 600 5 5 80 3,750 |TLP181FT-ND®@ AB 36 27 |= _ _ 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3,750 | TLP181GBF-ND® A8 36 27 |= = - 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3,750 | TLP181GBFCT-ND@t AB 36 .27 | TLP181GBFTR-ND® 3,000 | 156.00/M 
SMD | 100 | 300 5 § 80 3,750 | TLP181GRFCT-ND@t 48 36 .27_| TLP181GRFTR-ND® 3,000 | 156.00/M 
SMD | 50 | 600 5 § 80 3,750 | TLP131F-ND® 90 TS 60 |— _ _ 

5 SMD | 100 | 600 5 § 80 3,750 | TLP131GBF-ND@ 90 75 60 |— _ _ 
SMD | 100 | 600 5 § 80 3,750 | TLP131GBFCT-ND@t 90 5 60 | TLP131GBFTR-ND® 3,000 | 390.00/M 
SMD | 100 {1,200} 1 0.5 80 3,750 | TLP137F-ND® 84 70 56 |= =- _ 
Dip 50 | 600 5 § 55 5,000 |TLP621FT-ND@ 69 52 39 |— _ _ 
Dip 200 | 600 5 § 55 5,000 |TLP621BLTF-ND@ 56 42 32 |— = _ 
Dip(.4)| 50 | 150 5 § 55 5,000 | TLP621D4-Y-LF2T-ND§ 56 42 32 |— _ _ 
Dip 100 | 600 5 § 55 5,000 | TLP621GBT-ND 52 39 30 |— = _ 
Dip 100 | 600 5 § 55 5,000 | TLP621GBTF-ND@ 62: 39 30 |— - - 
Dip 100 | 300 5 5 55 5,000 |TLP621GRT-ND 52 39 30 |— _ _ 
Dip 100 | 300 5 5 55 5,000 |TLP621GRFT-ND® 52 39 30 |— 

Dip 50 | 600 5 § 55 5,000 | TLP621-2FT-ND® 78 65 52 |= = _ 

6 Dip 100 | 600 5 5 55 5,000 | TLP621-2GBFT-ND® 1.05 88 10 |— _ _— 
Dip 100 | 300 5 § 55 5,000 | TLP621-2GRFT-ND@ 1.05 88 70 |= =- - 
Dip 50 | 600 5 § 55 5,000 | TLP621-4F-ND® 2.55 2.13 1.79 |= _ _- 
Dip 100 | 600 5 5 55 5,000 | TLP621-4GBF-ND@ 2.13 1.70 128 |= _ _ 
SMD | 100 |1,200} 1 0.5 55 5,000 | TLP624LF1F-ND® 72 60 AB |— _ _ 
Dip 100 |1,200} 1 0.5 55 5,000 | TLP624F-ND@ 96 72 54 |= _ - 
Dip 100 | 1,200; 1 0.5 55 5,000 | TLP624-2F-ND@ 1.50 1.25 1.05 |— = - 
Dip 100 |1,200} 1 0.5 55 5,000 | TLP624-4F-ND® 2.25 1.80 140 J— _ _ 
Dip 100 | 1,200} +1 0.5 55 5,000 | TLP626F-ND@ 1.05 88 0 |— _ _ 
Dip 200 | 1,200} +1 0.5 55 5,000 | TLP626BVF-ND® 1.14 95 16 |= = = 
Dip 100 | 600 | +5 5 55 5,000 | TLP620GBF-ND@ 72 54 AL |— - _ 
Dip 50 | 600 | +5 5 55 5,000 | TLP620F-ND@ 60 45 34 |— _ _ 
Dip 100 | 600 | +5 § 55 5,000 | TLP620GRFT-ND® 72 54 AL |— — _ 
Dip 50 | 600 | +5 § 55 5,000 | TLP620-2FT-ND® 1.08 90 12 |= — _ 
Dip 100 | 600 | +5 5 55 5,000 | TLP620-2GBFT-ND® 1.14 95 6 |= = - 

7 | SMD | 100 | 600 | +5 § 55 5,000 | TLP620-2GBFCT-ND@t 1.30 1.04 8 |= =_ _ 
Dip 50 | 600 | +5 § 55 5,000 | TLP620-4F-ND® 2.32 1.86 139 |= _ - 
Dip 100 | 600 | +5 § 55 5,000 | TLP620-4GBF-ND® 1.68 1.34 1.01 |— _ _ 
Dip 100 | 600 | +5 5 55 5,000 | TLP620-4D4-GBF-ND® 2.43 1.95 146 j— _- _ 
Dip 100 | 1,200} +1 _ 55 5,000 | TLP626-2F-ND@ 1.75 1.40 1.05 |= - - 
Dip 100 | 1,200] +1 _- 55 5,000 | TLP626-4F-ND@ 3.38 2.70 210 |= - - 

8 SOP | 100 | 600 5 § 80 2,500 | TLP280-4GBF-ND® 1.83 1.46 1.10 |— _ _ 
SOP | 100 | 600 5 § 80 2,500 | TLP280-4GBFCT-ND@t 1.83 1.46 1.10 |TLP280-4GBFTR-ND@ 2,500 | 934.40/M 

9 SOP | 100 | 600 5 5 80 2,500 | TLP280GBF-ND@ 83 67 50 |= _- _ 
SOP | 100 | 600 5 5 80 2,500 | TLP280GBFCT-ND@t 74 56 42 | TLP280GBFTR-ND® 2,500 | _240.50/M 
SOP | 100 | 600 5 5 80 2,500 | TLP281-4GBFCT-ND@t 1.60 1.28 .96 | TLP281-4GBFTR-ND® 2,500 | 819.20/M 

10 | SOP 50 | 600 5 5 80 2,500 | TLP281-4JFCT-ND@t 1.60 1.28 96 | TLP281-4JFTR-ND® 2,500 | 819.20/M 
SOP | 100 | 600 5 5 80 2,500 | TLP281-4GBUF-ND@ 1.60 1.28 96 |= 
SOP | 100 | 600 5 § 80 2,500 | TLP281GBFCT-ND@t 66 50 .38 | TLP281GBFTR-ND® 2,500 | 214.50/M 
SOP 50 | 600 5 5 80 2,500 |TLP281GRF-ND® 69 52 39 |— _ _ 
SMD | 100 | 400 1 5 100 2,500 | TLP283F-ND® 66 50 38 |— _ _ 
Dip 100 | 300 5 5 80 5,000 |TLP421GR-ND® 50 40 30 |— _ _ 
Dip 200 | 600 5 5 80 5,000 | TLP781BLF-ND@ 51 Al 31 l= = - 
Dip 100 | 300 5 5 80 5,000 |TLP781D4-GRF-ND® AS 36 27 |= _ _ 
Dip 50 | 600 5 5 80 5,000 |TLP781F-ND@ AS 36 27 |= =_ =_ 

il Dip 100 | 600 5 5 80 5,000 |TLP781GBF-ND@ 50 40 30 |= =— _ 
SMD | 100 | 600 5 5 80 5,000 |TLP781GB-LF6FCT-ND@t 51 Al — |TLP781GB-LF6FTR-ND® 100 30.60 
SMD | 100 | 600 5 5 80 5,000 | TLP781GB-TP6FCT-ND@t A5 36 .27_| TLP781GB-TP6FTR-ND® 2,000 | 126.00/M 
Dip 100 | 300 5 5 80 5,000 | TLP781GRF-ND® 50 40 30 |— _ _ 
Dip 100 | 200 5 5 80 5,000 |TLP781GRLF-ND® 51 Al 31 |= =_ _ 
SMD | 100 | 300 5 5 80 5,000 | TLP781GR-LF6F-ND® AG 37 28 |= = _ 
SMD | 100 | 300 5 5 80 5,000 | TLP781GR-TP6FCT-ND@t 51 AL .31_ | TLP781GR-TP6FTR-ND® 2,000} 141.40/M 
Dip 100 | 300 5 5 80 5,000 _|TLP781FGRF-ND® 51 Al 31 l= =- - 

12 Dip 50 | 600 5 5 55 2,500 | TLP504AF-ND® 1.26 1.05 84 |— =_ _ 
Dip 50 | 600 5 5 55 2,500 | TLP504AGBF-ND® 1.26 1.05 84 |— =— =— 

13 | Dip 100 | 600 5 5 55 2,500 | TLP504A-2GBF-ND@ 2.10 1.68 126 [= =- - 
SMD | 50 | 600 5 5 80 3,750 | TLP180FCT-ND@t 68 51 .39 | TLP180FTR-ND® 3,000 | 221.00/M 
SMD | 100 | 600 5 § 80 3,750 | TLP180GBFT-ND@ 80 60 AB |— 

14 | SMD | 100 | 600 5 § 80 3,750 | TLP180GBTPLFCT-ND@t 68 51 .39 | TLP180GBTPLTR-ND® 3,000 | 221.00/M 
SMD | 100 |1,200} +1 0.5 80 3,750 | TLP126F-ND® 90 15: 60 |— = _ 
SMD | 100 |1,200| +1 0.5 80 3,750 | TLP126TPRFCT-ND@t 90 15 60 | TLP126TPRFTR-ND® 3,000 | 390.00/M 

45 SMD | 100 | 600 | +5 § 80 3,750 | TLP130GB-ND 1.13 94 5 |= _ _ 
SMD | 100 | 600 | +5 § 80 3,750 | TLP130GBFCT-ND@t 1.13 94 75 | TLP130GBFTR-ND® 3,000 | 487.50/M 


ROHS Compliant §\VDE Approved t+ Cut Tape 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2590 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


iets debe » Darlington Transistor Output 


1c 56 

2c 5 

34 4. 

No Base Connection 

Current 
Transfer Ratio Saturation Voltage Collector 
Min. @IF VCE Max. @Ic @IF | Break-down | Isolation | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Pkg. (%) (mA) (V) (Vv) (mA) | (mA) V(BR) Voltage |Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. 

Dip 500 10 10 1 2 8 30 2,500 4N32SHORTF-ND 2 54 AL l[— = = 
: Dip 1,000 1 1 1.2 100 10 300 5,000 |TLP371F-ND 81 68 54 |— = = 
2 SMD 1,000 1 1 1.2 100 10 300 5,000 | TLP371TP1FCT-NDt 87 73 -58 | TLP371TP1FTR-ND 1,500 385.70/M 
3 Dip 1,000 1 1 1.2 100 10 300 5,000 |TLP372F-ND -90 75 60 |— = = 
Dip 1,000 1 1 1.2 100 10 300 5,000 | TLP627F-ND 80 60 45 |— _ = 
Dip 1,000 1 1 1.2 100 10 300 5,000 | TLP627-2F-ND 1.44 1.20 96 |— = _ 
i Dip 1,000 1 1 1.2 100 10 300 5,000 | TLP627-4F-ND 2.70 2.25 1.89 |— = _ 
SMD* 1,000 1 1 1.2 100 10 300 5,000 | TLP627TP1FCT-NDt 84 63 -48 | TLP627TP1FTR-ND 1,000 279.30 
5 SMD 1,000 1 | 1.2 100 10 300 2,500 |TLP127FCT-NDTt 84 -70 56 |TLP127FTR-ND 3,000 364.00/M 


+ CutTape *Lead form SMD 


Thyristor Output Optoisolators 


06 
yes 
14 
* Pin 3 for TLP160 
and TLP260 
LED Trigger dv/dt ‘. 
Current Typical Blocking Isolation _| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. Pkg. Max. (mA) (V/s) Voltage Voltage Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing 

Dip 10 10 600 4,000 TLP741JNF-ND¥ 1.26 1.05 .84 = = = 
Dip 10 10 400 4,000 TLP741GNF-ND 1.03 .86 69 = = = 
1 Dip 10 5 Min. 600 4,000 TLP748JD4F-ND¢ NEW! 1.29 1.08 86 = = = 
Dip 10 5 Min. 600 4,000 TLP748JF-ND¢ NEW! 1.26 1.05 84 = = = 
SMD* 10 5 Min. 600 4,000 TLP748JTP1FCT-NDt+ NEW! 1.26 1.05 84 TLP748JTP1FTR-ND¢ NEW! 1,500 558.60/M 
SMD 10 500 600 2,500 TLP160JFCT-NDt 1.08 -90 72 TLP160JFTR-ND 3,000 468.00/M 
Dip 5 500 400 5,000 TLP3023SFT-ND 92 69 52 = _ => 
SMD 10 500 400 2,500 TLP160GFCT-NDt 75 63 50 TLP160GFTR-ND 3,000 325.00/M 
SOP 10 500 600 3,000 TLP260JTPRFCT-NDT 90 75 60 TLP260JTPRFTR-ND 3,000 390.00/M 
Dip 10 500 600 5,000 TLP3052SF-ND 75 63 50 = = = 
2 SMD 10 500 400 2,500 TLP161GF-ND 90 75 60 = = => 
SMD 10 500 600 2,500 TLP161JF-ND 90 75 60 = = = 
SMD 10 500 600 2,500 TLP161JFCT-NDt 90 75 60 TLP161JFTR-ND 3,000 390.00/M 
Dip 10 500 400 5,000 TLP3042SF-ND§ 92 69 52 = = _ 
Dip 5 500 400 5,000 TLP3043SF-ND§ .96 72 54 = = _ 
Dip 10 500 600 5,000 TLP3062SCFT-ND§ 78 65 52 = = at 
3 SMD 3 500 600 2,500 TLP168JFCT-NDt 1.29 1.08 86 TLP168JFTR-ND 3,000 559.00/M 
Dip 10 500 400 2,500 TLP525GF-ND 90 75 60 = _ = 
Dip 10 500 400 2,500 TLP525G-2F-ND 1.50 1.20 90 = = = 
4 Dip 10 500 600 5,000 TLP360JF-ND 81 68 54 = = = 
Dip 10 500 600 5,000 TLP361JF-ND 87 73 58 = = = 
Dip 10 500 600 5,000 TLP361JFT-ND§ NEW! Peds} 63 50 = => = 
Dip 10 500 400 5,000 TLP3022SFT-ND 88 66 50 = = is 
SMD* 5 500 400 5,000 TLP3023TP1SFCT-NDt .96 72 54 TLP3023TP1SFTR-ND 1,500 319.20/M 
Dip 10 500 600 5,000 TLP3052D4SCFT-ND 81 68 54 = = = 
? Dip 5 500 600 5,000 TLP3063SF-ND§ 81 68 54 = = = 
SMD 5 500 600 5,000 TLP3063TP1SFCT-ND§t 84 -70 56 TLP3063TP1SFTR-ND§ 1,500 372.40/M 
Dip 3 500 600 5,000 TLP3064SCFT-ND§ 1.19 99 79 = _ = 


+CutTape §ZeroCrossing ¢SCROutput *Lead form SMD 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2591 


TOSHIBA _—_ High Speed Output Optoisolators _Bigi@Reel” 


Leading Innovation >>> 


Output Current Data Bite teole : 
Min.| @IF | @VO | Typical | Voltage] Volt. | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Pkg. |(mA)| (mA) | (V) | (bit/s) | (V) | (Vrms) | Part No. 1 10 100 | Part No. Oty. Pricing 
Dip |1.12} 16 | 04 | 1M 15 2,500 | TLP2530F-ND® 2.70 216 1.68 |— — _ 
' Dip | 3.04; 16 | 04 | 1M 15 2,500 | TLP2531F-ND® 2.70 216 1.68 |— _ _ 
Dip | 16 5 0.6 | 10M 5.5 | 2,500 | TLP2630F-ND@ 2.25 1.80 1.40 |— 
2 Dip | 13 5 0.6 | 10M 5.5 | 2,500 | TLP2631F-ND@ 2.25 1.80 1.40 |— _ _ 
SMD* |} 13 § 0.6 | 10M 5.5 | 2,500 |TLP2631TP1FCT-NDt® | 2.36 1.89 1.47 |TLP2631TP1FTR-ND® 1,500 | 1338.76/M 
3 | SMD | 1.6 16 | 04 | 1M 15 2,500 | TLP112AFCT-NDt® 1.80 1.44 1.08 |TLP112AFTR-ND 3,000 921.60/M 
SMD | 13 10 | 0.4 | 10M 5.5 | 2,500 | TLP113FCT-NDt@ 1.75 140 1.05 |TLP113FTR-ND@ 3,000 896.00/M 
r SMD | 13 10 | 0.4 | 10M 5.5 | 2,500 | TLP115FCT-NDt@ 2.76 2:21 1.72 |= _ _ 
SMD | 13 5 0.4 | 10M 5.5 | 2,500 | TLP115AF-ND® 3.78 893.29 2.45 |— _ _ 
SMD | 13 5 0.4 | 10M 5.5 | 2,500 | TLP115AFCT-NDt 7.21 5.77 4.33 | TLP115AFTR-ND® 3,000 | 1844.00/M 
§ Dip | 1.6 16 | 0.4 | 1M 15 2,500 | TLP550F-ND® 1.38 = 1.10 83 |— — _ 
6 Dip | 3.2 16 | 04 | 1M 15 2,500 | TLP559F-ND® 1.88 1.50 113 j|— _ _ 
Dip |1.12} 16 | 04} 1M 15 2,500 | 6N135TF-ND® 1.20 1.00 80 |— _ _ 
i Dip | 3.04; 16 | 04] 1M 15 2,500 | 6N136TF-ND® 96 80 64 |— _— _ 
Dip | 13 § 0.6 | 10M 5.5 | 2,500 |6N137TF-ND® 96 80 64 |— — _ 
: Dip | 13 5 0.6 | 10M 5.5 | 2,500 | TLP2601F-ND@ 2.00 1.60 1.20 |— _ _ 
7 Dip | 48 | 1.6 | 0.4 | 100K 18 2,500 | 6N138TF-ND® 1.08 90 72 |= — _ Voc 
Dip 2 0.5 | 0.4 | 100K 18 2,500 | 6N139TF-ND® 96 80 64 |— _ _ yt 
10 | Dip | 25 1.6 | 0.5 | 5M 20 2,500 | TLP558F-ND® 3.60 288 2.24 |— — _ | GND Aq | GND 
11] Dip | 25 1.6 | 0.5 | 5M 20 2,500 | TLP2200F-ND® 248 198 1.54 |— _ _ Shield Shield 


t+ CutTape RoHS Compliant * Lead form SMD 


Photovoltaic Couplers DigiReel” | 2 


Short Current | Open Volt- Switching Time Isolation ; 
Min. | GIF | age Typ. (@UF=20 mA, CL=1000pF) Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Pkg. | (WA) | (mA) (V) T on (ms) T off (ms) (VRMS) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
1 |MFSOP| 12 10 8.0 0.2 2.0 2,500 | TLP190BF-ND 1.91 1.53 119 |= - = 
2 MFSOP | 24 20 8.0 0.2 2.0 2,500 | TLP191BF-ND 2.70 2.16 1.68 |— _ _ 
MFSOP | 24 20 8.0 0.2 2.0 2,500 | TLP191BFCT-NDt 2.70 2.16 1.68 | TLP191BFTR-ND 3,000 | 1512.00/M 
t+ Cut Tape 
i ini ® Input Current] For- | Oper. ; 
Industrial Digi Reel 8 ine 5. GND Min. | Max. | ward | Fre- | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Optoisolators []7 2.Anode 6.Vo Pkg. | (WA) | (mA) | Voltage | quency | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing 
[]6 rt paode ‘ MG SMD} 7.5 10 1.60 | 50kHz |TLP350TP1FCT-ND | 2.38 1.90 1.43 | TLPS50TP1FTR-ND | 1,500 | 1235.00/M 
Teeth Cee PR ISO ine 3 Porn Hs * ee Dip | 7.5 | 10 | 1.60 | SOkHz | TLP350F-ND 238 190 1.43 |— = = 
Propagation | Maximum Tape and 
Powe r Output Current | Delay Supply | Isolation Reach Reel 
1 10 @IF Typical Voltage | Voltage | Digi-Key rice Eac! Digi-Key Pricing 
Transistor Outputs Fig.| Pkg.| (A) | (mA) | (us) (v) | (VDRM) | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,500 
1 | Dip | +0.32 | 5.0 1 16 2,500 | TLP557F-ND 1.80 1.44 1.08 |— - 
2 SMD} 21.5 5.0 | 0.15 @8mA 35 2,500 | TLP250LF1F-ND 2.00 1.60 1.20 |— _ 
Dip | +1.5 5.0 | 0.15 @ 8mA 35 2,500 |TLP250TPIFCT-NDt | 2.00 1.60 1.20 | TLP250TP1FTR-ND 1040.00/M 
3 SMD| +0.4 5.0 | 0.25 @ 8mA 35 2,500 | TLP251FCT-NDt 1.88 1.50 1.13 |TLP251FTR-ND 975.00/M 
Dip | +0.4 5.0 | 0.25 @ 8mA 35 2,500 | TLP251F-ND 1.75 1.40 1.05 |— _ 
t Cut Tape 


Toshiba’s IRED SMT Photocouplers consist of a GaA2As light-emitting diode and an integrated high- 
gain, high-speed photodetector. 


Digi@Reel’” 


TLP102, TLP106: Suitable for isolating input control signals to intelligent power modules, have a 
built-in Schmitt trigger and have common-mode transient immunity of 10 kV/us. TLP116: Intended 
for digital isolation in A/D and D/A converters, high-speed line receivers, microprocessor system 
interfaces, and plasma display panels. TLP701, TLP705: Suitable for gate driving circuits for IGBTs 
or power MOSFETs. Capable of “direct” gate driving of low-power IGBTs. TLP706: Buffer logic type. 
For inverter logic, the TPL702 is in line-up. TLP702: Inverter logic type. For buffer logic, the TPL706 

Ai é is in line-up. TLP716: 50% smaller than the 8PIN DIP and has suited the safety standard reinforced 
SHIELD [sero * insulation class, so mounting area in safety standard required equipment can be reduced. TLP719: 
Has a Faraday shield integrated on the photodetector chip to provide an effective common mode 
noise transient immunity. It is also suitable for application in noisy environmental conditions. 


Data Rate Isolation Cut Tape 
(NRZ) Voltage BVs | Package | Digi-Key Price Each Tape and Reelt _| Toshiba 
Fig. Description (typ.) Current Transfer Ratio @imin.(VDRM)| Type | Part No. if 10 100 Qty. Pricing Part No. 
Inverter Logic Type (totem pole output) 250ns For buffer logic type, TLP106 is in line-up 3,750 MFSOP-6 | TLP102FCT-ND 2.00 1.60 1.20 | 3,000 | 1024.00/M | TLP102 (TRP,F) 
1 | Buffer Logic Type (totem pole output) 250ns For inverter logic type, TLP102 is in line-up 3,750 MFSOP-6 | TLP106FCT-ND 2.00 1.60 1.20 | 3,000 | 1024.00/M | TLP106 (TRP,F) 
High Speed 20MBd Inverter logic (totem pole output) 3,750 MFSOP-6 | TLP116FCT-ND$ 3.38 2.70 2.10 | 3,000 | 1890.00/M |TLP116 (TPR,F) 
2 Low Power IGBT/MOSFET Direct Drive 250ns Peak +/-0.6A (maximum) 5,000 6-SMD_ | TLP701FCT-ND¥ 1.90 1.52 1.14 | 1,500 | 988.00/M | TLP701 (TP,F) 
Low Power IGBT/MOSFET Direct Drive 100ns Peak +/-0.45A (maximum) 5,000 6-SMD_ | TLP705FCT-ND$ 2.20 1.76 1.32 | 1,500 | 1144.00/M_ | TLP705 (TP,F) 
Buffer Logic Type (totem pole output) 250ns IFHL=5mA (max), For inverter logic type, TLP702 is in line-up 5,000 6-SMD | TLP706FCT-ND$0 1.80 1.44 1.08 | 1,500} 936.00/M | TLP706 (TP,F) 
3 | Inverter Logic Type (totem pole output) 250ns IFHL=5mA (max), For buffer logic type, TLP706 is in line-up 5,000 6-SMD_ | TLP702FCT-ND¥ 1.80 1.44 1.08 | 1,500} 936.00/M |TLP702 (TP,F) 
High Speed 20MBd - 5,000 6-SMD_| TLP716FCT-ND 2.70 2.16 1.68 | 1,500 | 1530.00/M_ | TLP716 (TP,F) 
4 High Isolation Voltage 1Mbit/s 20% (minimum) @IF=16mA. 5,000 6-SMD_ | TLP719FCT-ND 1.85 1.48 1.11 | 1,500 | 962.00/M_ | TLP719 (TP,F) 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. $ UL Recognized Non Inverting Output 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2592 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


eprae iCoupler® Digital Isolators 


iCoupler isolation technology combines the dc isolation properties of microtransformers with semiconductor processing 
techniques to provide performance, power and integration benefits superior to those offered by traditional optocoupler 
technology. iCoupler components operate at higher data rates, provide better timing accuracy and common-mode 
transient immunity and operate at lower power levels than optocouplers. They operate over wider temperature and 
supply voltage ranges than their optical competition. The iCoupler technology rescues modern designs from the poorly 
controlled, temperature sensitive and time-dependent current transfer characteristics of standard optocouplers. 


Supply | Package | Max. Data | Digi-Key Price Each T&R Pricingt 
Fig. | Voltage | Type | Rate Mbps | Part No. 1 25 100 1,000 
Single Channel 
3.0/5.5 | 8-SOIC 25 ADUM1100AR-RL7CT-NDA 450 360 2.80 _ 
3.0/5.5 | 8-SOIC 25 ADUM1100ARZ-RL7CT-ND@A 416 333 2.59 2358.75 
3.0/5.5 | 8-SOIC 100 ADUM1100BRZ-RL7CT-ND@A 475 380 2.96 2690.25 
: 3.0/5.5 | 8-SOIC 100 ADUM1100URZ-ND® 632 5.06 4.27 =_ 
3.3/5.0 | 8-SOIC 25 ADUM3100ARZ-ND® 437 3.50 2.72 _ 
3.3/5.0 | 8-SOIC 100 ADUM3100BRZ-ND@ 4.97 3.98 3.10 _ 
Dual Channel — RoHS Compliant 
2.7/5.5 | 8-SOIC 1 ADUM1200ARZ-RL7CT-NDA 3.11 249 1.94 1759.50 
2.7/5.5 | 8-SOIC 10 ADUM1200BRZ-RL7CT-NDA 455 3.64 2.83 2575.50 
2.7/5.5 | 8-SOIC 25 ADUM1200CRZ-RL7CT-NDA 5.60 448 3.78 3500.00 
2.7/5.5 | 8-SOIC 1 ADUM1200WSRZ-ND 547 438 3.41 i 
2 | 2.7/5.5 | 8-SOIC 10 ADUM1210BRZ-RL7CT-NDA 455 364 2.83 2575.50 
2.7/5.5 | 8-SOIC 1 ADUM3200ARZ-ND 241 1.93 1.50 _ 
2.7/5.5 | 8-SOIC 10 ADUM3200BRZ-ND 477 3.82 2.97 _ DECODE ENCODEF<J| 
3.0/5.0 | 8-SOIC 10 ADUM3210BRZ-RL7CT-NDA NEW!| 4.52 3.62 2.82 2562.75 [ENCODE DECODE 
3.0/5.0 | 8-SOIC 10 ADUM3210TRZ-RL7CT-NDA NEW!| 5.20 4.16 3.24 2945.25 DECODE ENCODE 
2.7/5.5 | 8-SOIC 1 |ADUM1201ARZ-RL7CT-NDA 313 251 195] 1772.25 a —— 
2.7/5.5 | 8-SOIC 10 ADUM1201BRZ-RL7CT-NDA 455 3.64 2.83 2575.50 
2.7/5.5 | 8-SOIC 25 ADUM1201CRZ-RL7CT-NDA 5.60 448 3.78 3500.00 
2.7/5.5 | 8-SOIC 10 ADUM1201WTRZ-ND 7.10 568 4.80 _ 
2.7/5.5 | 8-SOIC 25 ADUM1201WURZ-ND 982 7.86 6.63 _ 
2.7/5.5 | 8-SOIC 1 ADUM3201ARZ-ND 241 1.93 1.50 _ 
2.7/5.5 | 8-SOIC 10 ADUM3201BRZ-ND 477 3.82 2.97 _ 
2.7/5.5 | 8-SOIC 25 ADUM3201CRZ-ND 5.86 469 3.96 _— 
4.5/5.5 | 16-SOIC 10 ADUM1233BRWZ-ND 4.03 3.23 2.51 _ 
z 4.5/5.5 | 16-SOIC 10 ADUM1234BRWZ-ND* 4.03 3.23 2.51 _ 
5 | 3.0/5.5 | 8-SOIC 1 ADUM1250ARZ-ND 546 437 3.69 _ 
6 | 3.0/5.5 | 8-SOIC 1 ADUM1251ARZ-ND 494 396 3.34 _— 
3.0/5.0 | 16-SOIC 1 ADUM2200ARWZ-ND 425 341 2.65 _ 
‘ 3.0/5.0 | 16-SOIC 10 ADUM2200BRWZ-ND 540 432 3.65 _ 
3.0/5.0 | 16-SOIC 1 ADUM2201ARWZ-ND 423 339 2.64 _— 
. 3.0/5.0 | 16-SOIC 10 ADUM2201BRWZ-ND 642 434 3.66 _ 
9 | 3.0/5.5 | 16-SOIC 1 ADUM2250ARWZ-ND 678 543 4.58 _ 
10 | 3.0/5.5 | 16-SOIC 1 ADUM2251ARWZ-ND 6.26 501 4.23 _ 
4.5/5.5 | 8-SOIC 1 ADUM5240ARZ-ND 6.76 541 4.57 _ 
m" 4.5/5.5 | 8-SOIC 1 ADUM5240ARZ-RL7CT-NDA 6.76 541 4.57 4225.00 
4.5/5.5 | 8-SOIC 1 ADUM5241ARZ-ND 676 541 4.57 — 
¥ 4.5/5.5 | 8-SOIC 1 ADUM5241ARZ-RL7CT-NDA 676 541 4.57 4225.00 
4.5/5.5 | 8-SOIC 1 ADUM5242ARZ-ND 676 541 4.57 _ 
” 4.5/5.5 | 8-SOIC 1 ADUM5242ARZ-RL7CT-NDA 676 5.41 4.57 4225.00 O86. Rect} {REG H(8) Viso OSC. RECT 
Triple Channel — RoHS Compliant a —— > Von SISO CGE 
2.7/5.5 | 16-SOIC 1 ADUM1300ARWZ-RLCT-NDA 416 333 2.59 2358.75 
2.7/5.5 | 16-SOIC 10 ADUM1300BRWZ-ND 554 444 3.74 _ ENCODE! DECODE > (6) Vos a“ eo 
2.7/5.5 | 16-SOIC 90 ADUM1300CRWZ-ND 834 668 5.63 _ (5) GND\so 
14 | 2.7/5.5 | 16-SOIC 1 ADUM1300WSRWZ-ND 6.54 444 3.74 _ 
2.7/5.5 | 16-SOIC 90 ADUM3300ARWZ-ND 437 3.50 2.72 _ 
2.7/5.5 | 16-SOIC 90 ADUM3300BRWZ-ND 5.82 466 3.93 _ 
2.7/5.5 | 16-SOIC 90 ADUM3300CRWZ-ND 876 7.01 5.92 — 
2.7/5.5 | 16-SOIC 10 ADUM1301BRWZ-ND 5.54 444 3.74 _ ot pect 
2.7/5.5 | 16-SOIC 90 ADUM1301CRWZ-ND 834 668 5.63 _ DECODE ENCODE 
15 | 2.7/5.5 | 16-SOIC 1 ADUM1301ARWZ-RLCT-NDA 416 3.33 2.59 2358.75 
DECODE ENCODE, 
2.7/5.5 | 16-SOIC 1 ADUM1301WSRWZ-ND 6.54 444 3.74 _ 
2.7/5.5 | 16-SOIC 90 ADUM3301ARWZ-ND 437 350 2.72 _— 
3.0/5.0 | 16-SOIC 1 ADUM1310ARWZ-ND 3.74 2.99 2.33 _ 
% 3.0/5.0 | 16-SOIC 10 ADUM1310BRWZ-ND 552 442 3.73 — 
3.0/5.0 | 16-SOIC 50 ADUM1311BRWZ-ND 6.52 442 3.73 _ 
iu 3.0/5.0 | 16-SOIC 100 ADUM1311ARWZ-ND 3.74 2.99 2.33 _ a 
Quad Channel — RoHS Compliant (2 Voa a DECOOE 
Evaluation Board for ADUM540X EVAL-ADUMS40XEBZ-ND NEW! 27.19/1 - 3 Vos = Eats 
2715.5 |16-S0IC] 1 | ADUM1400ARWZ-RLCT-NDA 554 443 345] 3136.50 2 Nic 4 
4g | 2755 | 16-S0IC 40 | ADUM1400BRWZ-RLCT-NDA 736 589 4.97 4600.00 ¢ 2 sa orv Disable CTRUCTAL» 
2.7/5.5 | 16-SOIC 90 ADUM1400CRWZ-RLCT-NDA 988 7.91 6.67 6175.00 2 GND GND2 
2.7/5.5 | 16-SOIC 1 ADUM1400WSRW2Z-ND 736 589 4.97 _— 
RoHS Compliant ACutTape — t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2593 


ie freee iCoupler® Digital Isolators (cont) 


Supply | Package | Max. Data | Digi-Key Price Each T&R Pricingt 
Fig. | Voltage | Type | Rate Mbps | Part No. 1 25 100 1,000 
2.7/5.5 | 16-SOIC 1 ADUM2400ARWZ-ND 7.22 5.78 4.88 — 
2.7/5.5 | 16-SOIC| 10 | ADUM2400BRWZ-ND 8.78 7.91 7.01 - = 
2.7/5.5 |16-S0IC| 90 | ADUM2400CRWZ-ND 11.33 10.20 9.05 — = 
18 | 2.7/5.5 | 16-Soic} 90 — | ADUM3400ARWZ-ND 516 413 3.49 = 
2.7/5.5 |16-S0Ic| 90 | ADUM3400BRWZ-ND 772 618 5.22 _ 
2.7/5.5 | 16-S0ic| 90  |ADUM3400CRWZ-ND 865 7.79 6.91 = 
3.0/5.5 | 16-S0ic| 90  |ADUM3440CRWZ-ND 10.31 9.29 8.24 = 
2.7/5.5 | 16-SOIC 1 ADUM1402ARWZ-RLCT-NDA 5.54 443 3.45] 3136.50 
2.7/5.5 |16-SOIC| 10 — |ADUM1402BRWZ-RLCT-NDA 736 589 4.97] 4600.00 DEGODE 
2.7/5.5 |16-SOIC| 90 — |ADUM1402CRWZ-RLCT-NDA 988 791 667] 6175.00 4 DECODE 
2.7/5.5 | 16-SOIC 1 ADUM1402WSRWZ-ND 7.36 589 4.97 = DECODE| 
2.7/5.5 |16-S0Ic| 10 | ADUM1402WTRWZ-ND 918 827 7.33 a re DECODE| ENCODE 
2.7/5.5 | 16-SOIC 1 ADUM2402ARWZ-ND 7.22 5.78 4.88 = 
19 | 2.7/5.5 | 16-Soic}| 10 | ADUM2402BRWZ-ND 878 7.91 7.01 — + Difeciien ofPInE S and 12470 oppostle of diawing 
2.7/5.5 | 16-SOIC 90 ADUM2402CRWZ-ND 11.33 10.20 9.05 _ shown on ADUM3442CRWZ-ND 
2.7/5.5 |16-S0ic| 90 | ADUM3402ARWZ-ND 516 413 3.49 = 
27/55 |16-S0Ic] 90  |ADUM3402BRWZ-ND 772 618 5.22 _ ENCODE 
27/55 |16-S0ic] 90  |ADUM3402CRWZ-ND 865 7.79 691 = aes 
3.0/5.0 | 16-SOIC 1 ADUM1412ARWZ-ND 479 384 299 — — 
3.0/5.0 | 16-Soic| 10  |ADUM1412BRWZ-ND 656 5.25 4.43 = — 
2.7/5.5 | 16-SOIC 1 ADUM1401 ARWZ-RLCT-NDA 5.54 443 3.45] 3136.50 are Be 
2.7/5.5 |16-SOIG| 10 — |ADUM1401BRWZ-RLCT-NDA 7.36 589 4.97] 4600.00 ia 
2.7/5.5 |16-SOIC| 90 | ADUM1401CRWZ-RLCT-NDA 988 791 667] 6175.00 r 
2.7/5.5 | 16-SOIC 1 ADUM1401WSRWZ-ND 736 589 4.97 = 
2.7/5.5 |16-S0IC| 10 | ADUM1401WTRWZ-ND 918 827 7.33 = 
2.7/5.5 | 16-SOIC 1 ADUM2401 ARWZ-ND 7.22 5.78 4.88 — 
2.7/5.5 |16-S0ic| 10  |ADUM2401BRWZ-ND 8.78 7.91 7.01 = 
20 | 2.7/5.5 | 16-soic} 90 — | ADUM2401CRWZ-ND 11.33 10.20 9.05 ae pEcore 
2.7/5.5 |16-S0Ic| 90 | ADUM3401ARWZ-ND 516 413 3.49 a — 
2.7/5.5 |16-S0ic| 90 | ADUM3401BRWZ-ND 772 618 5.22 = a 
2.7/5.5 | 16-Soic| 90  |ADUM3401CRWZ-ND 865 7.79 691 = = 
2.7/5.5 | 16-SOIC 1 ADUM1411 ARWZ-ND 479 384 299 a 
2.7/5.5 |16-S0ic| 10  |ADUM1411BRWZ-ND 656 5.25 4.43 = 
3.05.5 | 16-S0ic| 90  |ADUM3441CRWZ-ND 10.31 929 8.24 a 
3.05.5 | 16-S0Ic| 90 | ADUM3442CRWZ-ND$ 10.31 9.29 8.24 = ISOLATED ISOLATED 
3.0/5.0 | 16-SOIC 1 ADUM1410ARWZ-ND 479 384 299 = Ses CONVERTER @ GNDiso 
=| 3050 1¢s01c| 10 | auMtatosrwz-ND 656 5.25 4.43 _ a 
22 | 4.5/5.5 | 28-SOIC 5 | ADUM1420BRWZ-ND 5.26 421 3.56 = Elz zz 
NEW! 5-Channel — RoHS Compliant NEW! peo Sz 
23] 4.5/5.5 | 16-soic] 10  )ADUM1510BRWZ-ND 8.56 7.71 6.84 = aa | jas 
NEW! Single Channel Isolated DC-DC Converter — RoHS Compliant NEW! 
24 | 3.3/5.0 | 16-soic] — — |ADUMS000ARWZ-ND 716 5.73 4.84 = 
Dual Channel, Half Bridge Driver - 1MHz Switching Speed — RoHS Compliant 
25 | 4.5/5.5 |16-soic] — | ADUMS230ARWZ-ND 512 410 3.46 = 
26 | 45/55 | 16-soic] — | ADUM6132ARWZ-ND NEW! 5.38 431 3.35 — eines 
NEW! Dual Channel, with Integrated DC-DC Converter — RoHS Compliant NEW! Via/VOA @ ) ViA/VOA 
3.0/5.0 | 16-SOIC 1 ADUMS200ARWZ-ND 926 741 6.26 _ vip/VoB G|_ sowmericourtencone [ot vip/VoB 
274) 505.0 | te-soic| 25 [ADUMS200cRW2-ND 878 7.91 7.01 = ee, NC . ADUME202 
3.0/5.0 | 16-Soic] 1 — |ADUMS201ARWZ-ND 9.26 741 6.26 = >| VSeL 
27B VE2/NC 
3.0/5.0 | 16-S0Ic| 25 | ADUMS201CRWZ-ND 878 7.91 7.01 = GNDiso 
3.0/5.0 | 16-SOIC 1 ADUMS5202ARWZ-ND 926 741 6.26 = 
he 3.0/5.0 | 16-S0ic| 25 | ADUMS202CRWZ-ND 878 7.91 7.01 — 
Quad Channel, with Integrated DC-DC Converter — RoHS Compliant 
3.3/5.0 | 16-SOIC 1 ADUMS5401 ARWZ-ND 953 858 7.61 — 
at 3.3/5.0 | 16-S0ic| 25 | ADUMS401CRWZ-ND 11.61 10.46 9.28 a - 
aga | 2350 | 16-S0IC 1 ADUMS5402ARWZ-ND 953 858 7.61 = - eatPR TE 
3.3/5.0 | 16-SOIC 25 | ADUM5402CRWZ-ND 11.61 10.46 9.28 — iCOUPLER CORE 
3.3/5.0 | 16-SOIC 1 ADUMS5403ARWZ-ND 953 858 7.61 = ( 
280) 5315.0 |te-soic| 25 [ADUMS403cRWZ-ND 11.61 1046 9.28 a 
3.3/5.0 | 16-SOIC 1 ADUMS404ARWZ-ND 953 858 7.61 = 
280) 515.0 | te-soic| 25 [ADUMS404cRW2Z-ND 11.61 1046 9.28 = 
5.0/5.0 | 16-SOIC 1 ADUMS400ARWZ-ND NEW! 953 858 7.61 = 
aie 5.0/5.0 | 16-SOIC| 25 | ADUMS400CRWZ-ND NEW! 11.61 1046 9.28 = 


@ RoHS Compliant ACutTape _ t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Input Output Isolation 
Current Voltage Current Holding Voltage Tube 
Voltage (mA) VDRM IT (RMS) Current Max. Package Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. Typ. Min. Max. Max. Max. (mA) | Max. (mA) (Vrms) Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Tube 
1.2 7 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD 425-1365-5-ND 96 80 64 PC3SD11NXZB 
1 1.2 10 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD 425-1367-5-ND -90 75 -60 PC3SD12NXZA 
1.2 10 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-1772-5-ND§ 1.40 1.12 -93 S21MD3YY 
1:2 3 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-1373-5-ND§* 14 93 74 PC3SD21YTZD 
1.2 3 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD 425-1375-5-ND§* 1.14 .95 76 PC3SD21YXZD 
1.2 5 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD 425-1371-5-ND* 99 83 66 PC3SD21NXZC 
1.2 5 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD 425-1374-5-ND§* 1.02 85 68 PC3SD21YXZC 
1.2 7 50 600 100 3.5 5,000 6-DipwW 425-2587-5-ND@§* 1.35 1.13 -90 PC3SF21YVZBF 
1.2 10 50 600 100 3.5 5,000 4-Dipw 425-1283-5-ND* 1.47 1.23 -98 S21ME6F 
2 1.2 10 50 600 100 3.5 5,000 4-SMD 425-1285-5-ND§* 1.43 1.14 95 S21ME6IY 
1.2 10 50 600 100 3.5 5,000 6-DipW -ND§* 1.26 1.05 84 PC3SF21YVZAF 
1.2 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD -ND* 1.05 88 -70 S284 
1,2 3 50 800 100 3.5 5,000 6-Dip -ND* 1.41 1.18 94 PC4SD21NTZD 
1.2 3 15 800 100 3.5 5,000 6-Dipw }- ND§* 2.38 1.90 1.57 S21ME8FY 
1.2 3 15 800 100 3.5 5,000 6-Dip - ND§* 2.48 1.98 1.64 S21ME8Y 
1.2 7 50 800 100 3.5 5,000 6-DipW -ND§* 1.30 1.04 86 PC4SF21YVZBF 
3 1.2 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD -ND* 1.53 1.22 1.01 PC3SG21YIZ 
1.2 7 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD -ND§ 93 78 62 S2S3RY 
1.2 7 50 600 100 3.5 5,000 4-Dipw -ND@§ 81 68 54 PC3SH11YFZAF 
4 1.2 10 50 400 100 3.5 5,000 4-Dip -ND 1.44 1.20 96 S11ME5 
1.2 5 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD -ND@§ NEW! 96 80 64 S2S3LY0F 
1.2 7 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD -ND@§ NEW! 93 78 62 S2S3RYOF 
1.2 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD -ND@§ NEW! -78 65 52 S2S3Y00F 
5 1.2 10 50 400 200 1.0 4,000 6-Dipw -ND§ 1.70 1.36 1.13 S12ME1FY 
1.2 15 50 400 200 1.0 5,000 8-Dip -ND 2.41 1.98 1.61 S12MD3 
1.2 7 50 600 100 3.5 5,000 4-Dipw -ND§* 96 80 64 PC3SH21YFZBF 
6 1.2 7 50 600 100 3.5 5,000 4-Dip -ND@* NEW! 84 70 56 PC3ST21NSZBF 
1.2 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD -ND@* NEW! 1.05 88 -70 S2S4000F 
1.2 5 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD -ND@* NEW! 1.05 88 -70 S2S4LY0F 
1.2 7 50 800 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2618-5-ND@* 1.56 1.30 1.04 PC4SF21YTZBF 
1.2 3 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2134-5-ND@§* 1.11 93 74 PC3SD21YTZDF 
1.2 ee 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2129-5-ND@* NEW! 93 78 62 PC3SD21NTZBF 
1.2 5 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2130-5-ND@* NEW! 96 80 64 PC3SD21NTZCF 
1.2 3 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2131-5-ND@* NEW! 1.08 -90 72 PC3SD21NTZDF 
7 1.2 5 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD 425-2132-5-ND@* NEW! 99 83 66 PC3SD21NXZCF 
1.2 5 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2133-5-ND@§* NEW! 99 83 66 PC3SD21YTZCF 
1.2 5 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD 425-2135-5-ND@§* NEW! 1.02 85 68 PC3SD21YXZCF 
1.2 3 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD 425-2136-5-ND@§* NEW! 1.14 .95 -76 PC3SD21YXZDF 
1.2 5 50 800 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2151-5-ND@* NEW! 1.32 1.10 1.10 PC4SD21NTZCF 
1.2 3 50 800 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2152-5-ND@* NEW! 1.41 1.18 1.18 PC4SD21NTZDF 
1.2 ve 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD 425-2125-5-ND@§ 96 80 64 PC3SD11NXZBF 
1.2 7 50 800 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2659-5-ND@§ 1.68 1.40 1.12 PC4SF11YTZBF 
1.2 re 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2683-5-ND@§ 1.23 1.03 82 PC3SF11YTZBF 
1.2 Lf 50 600 100 3.5 5,000 6-Dipw 425-2684-5-ND@§ 1.17 98 .78 PC3SF11YVZAF 
1,2 he 50 600 100 3.5 5,000 6-DipW 425-2685-5-ND@§ 1.26 1.05 84 PC3SF11YVZBF 
1.2 7 50 800 100 3.5 5,000 6-Dip 425-1402-5-ND 1.17 .98 78 PC4SD11NTZB 
8 1.2 5 50 800 100 3.5 5,000 6-Dip 425-1403-5-ND 1.26 1.05 84 PC4SD11NTZC 
1.2 10 50 400 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2085-5-ND@ NEW! 81 68 54 PC2SD11NTZAF 
1.2 7 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2123-5-ND@ NE! 93 78 62 PC3SD11NTZBF 
1.2 5 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2124-5-ND@ NEW! 93 78 62 PC3SD11NTZCF 
1.2 5 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD 425-2126-5-ND® NEW! 99 83 66 PC3SD11NXZCF 
1.2 10 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2127-5-ND®@ NEW! 87 73 58 PC3SD12NTZAF 
1.2 10 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD 425-2128-5-ND@ NE! -90 75 -60 PC3SD12NXZAF 
9 1.2 7 50 800 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2149-5-ND@ NE! 1.17 98 .78 PC4SD11NTZBF 
1.2 5 50 800 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2150-5-ND@ NEW! 1.26 1.05 84 PC4SD11NTZCF 
Input Output Isolation 
Current Voltage | Current | Holding | Voltage Cut Tape 
Voltage (mA) VDRM | IT(RMS) | Current Max. | Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Sharp 
Fig.| Typ. Min. | Max. Max. | Max. (mA) | Max. (mA)| (Vrms) Type | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Cut Tape/Tape and Reel 
1.2 7 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD |425-1273-1-ND* 1.85 1.48 1.11 |425-1273-2-ND* 1,000 943.50 |S21ME3P 
2 1.2 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD | 425-2422-1-ND@§* 1.05 88 70 |— = — |S2S4BO0F 
1.2 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD_|425-1305-1-ND§* 1.05 88 70 |e = — |S2S4BY 
12 5 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD |425-2418-1-ND@ NEW! 87 73 58 |425-2418-2-ND® NEW! 750 282.75 |S2S3LBOF 
4 1.2 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD |425-2425-1-ND@ NEW! 66 65 44 |425-2425-2-ND@ NEW! 3,000 308.00/M |S2S5A00F 
1.2 10 50 600 100 3.5 5,000 4-SMD | 425-1381-1-ND§ 1.44 1.20 96 |425-1381-2-ND§ 2,000 624.00/M |S21ME5PY 
1.2 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD_ | 425-2563-1-ND® 87 73 58 |425-2563-2-ND® 3,000 406.00/M_|S2S3LA0F 
@ RoHS Compliant — * Built-in zero cross circuit § DIN EN60747-5-2 (Continued) 


Digi®Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 2595 


SHARP. 


micRoeLectnoNics Photocoupler - Thyristor Output (Cont) Reel’ 
Thi MICAS 
Input Output Isolation 
Current Voltage | Current | Holding | Voltage Cut Tape 
Voltage (mA) VDRM | IT(RMS) | Current Max. | Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Sharp 
Fig.| Typ. | Min. | Max. Max. | Max. (mA) | Max. (mA)| (Vrms) Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing __| Part No. 
6 1.2 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD | 425-2564-1-ND@§* 78 65 52 |425-2564-2-ND@§* 3,000 364.00/M |S2S4A00F 
1.2 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD | 425-2423-1-ND@§* NEW! 1.05 88 -70 |425-2423-2-ND@§* NEW! 750 341.25 |S2S4BY0F 
1.2 3 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip | 425-2705-1-ND§* 81 68 54 |425-2705-2-ND@§* 1,000 351.00 |PC3SD21YXPLF 
1.2 3 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip |425-2704-1-ND§* 1.20 1.00 .80 |425-2704-2-ND@§* 1,000 520.00 |PC3SD21YXPDF 
7 1.2 5 50 800 100 3.5 5,000 6-SMD |425-2537-1-ND§* 1.41 1.18 .94 |425-2537-2-ND@§* 1,000 611.00 |PC4SD21YXPCF 
1.2 _ 10pA 800 100 3.5 5,000 6-SMD |425-2658-1-ND§* 1.47 1.23 -98 |425-2658-2-ND§* 1,000 686.00 |PC4SD21YXPDF 
1.2 3 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD |425-2671-1-ND@§* 1.38 1.10 -83 | 425-2671-2-ND§* 1,000 715.00 |PC3SD21YXPEF 
8 1.2 10 50 400 100 3.5 5,000 6-SMD |425-2573-1-ND® 72 60 48  |425-2573-2-ND® 1,000 336.00 |PC2SD11NXPA 


@ RoHS Compliant —* Built-in zero cross circuit § DIN EN60747-5-2 


Reel* 


Photocoupler 


Fig. 3 Fig.6 NEW! 


Nes 


Fig.9 NEW! ig. Fig. 13 Fig. 14 
©O®@ POD CD G0 PEO OP OO 
be be be 7 Lt QA 
oH + o_o | | LE LY 
OROKO) OM@OOOOD® | DOO OCOOOO 
Output Current Transfer Ratio Isolation Tube 
VCEO Ic Minimum | Maximum @IF @ VCE Voltage Package _| Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. | (V) Maximum | (mA) Maximum (%) (%) (mA) (Vv) (Vrms) Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Tube 
35 50 10 100 1 0.4 5,000 4-SMD 425-1473-5-ND 1.02 85 68 PC818I 
35 50 10 100 1 0.4 5,000 4-Dip 425-1475-5-ND§ 1.60 1.28 1.06 PC818Y 
35 50 20 200 1 5 5,000 8-Dip 425-1476-5-NDt 2.90 2.39 1.94 PC823 
35 50 60 120 1 0.4 5,000 4-SMD 425-1435-5-ND 1.50 1.25 1.00 PC810Al 
35 50 60 200 1 0.4 5,000 4-SMD 425-1436-5-ND 1.43 1.14 95 PC810l 
35 50 80 160 5 § 5,000 4-Dip 425-2185-5-ND® 48 33 .24 PC817X1JOO0F 
35 50 80 160 5 5 5,000 4-SMD 425-2191-5-ND® 52 36 26 PC817XI1JO0F 
35 50 130 260 5 5 5,000 4-SMD 425-2192-5-ND® 52 .36 26 PC817XI2JOOF 
70 50 50 400 0.5 § 5,000 4-Dip 425-2071-5-ND@ NEW! 68 AT .34 PC12310NSZOF 
70 50 50 400 0.5 5 5,000 4-Dip 425-2072-5-ND@ NEW! 72 -50 -36 PC12311NSZOF 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-2073-5-ND@ NEW! 68 AT .34 PC123AJO000F 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-2074-5-ND®@ NEW! 68 A7 34 PC123BJOO00F 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-2075-5-ND@ NEW! 60 42 -30 PC123JO0000F 
70 50 50 400 5 ro] 5,000 4-Dip 425-2080-5-ND@§ NEW! 80 55 40 PC123Y1JOO0F 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-2081-5-ND@§ NEW! 80 55 40 PC123Y2JO00F 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-2082-5-ND@§ NEW! 76 53 -38 PC123YJOO00F 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-2083-5-ND@§ NEW! 84 58 42 PC123YSJOOOF 
1 70 50 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-1318-5-ND§ 80 55 40 PC123Y1 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-1317-5-ND§ 76 53 .38 PC123Y 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-2571-5-ND@§ 80 55 40 PC123FY2JO0F 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-2572-5-ND@§ 63 53 42 PC123FY8JOOF 
80 50 50 600 5 5 5,000 4-Dip 425-2427-5-ND®@ NEW! 44 31 22 PC817XJOOOOF 
80 50 50 600 5 5 5,000 4-Dip 425-2184-5-ND@ NEW! 39 33 26 PC817X0JOOOF 
80 50 50 600 5 5 5,000 4-Dip 425-2186-5-ND@ NEW! 48 33 .24 PC817X2JO00F 
80 50 50 600 5 5 5,000 4-Dip 425-2187-5-ND@ NEW! 48 33 24 PC817X3JOO0F 
80 50 50 600 5 § 5,000 4-Dip 425-2188-5-ND@ NEW! 48 33 .24 PC817X4JOO0F 
80 50 50 600 5 5 5,000 4-Dip 425-2441-5-ND®@ NEW! 52 36 26 PC817X7JOOOF 
80 50 50 600 5 5 5,000 4-Dip 425-2190-5-ND® NEW! 39 33 26 PC817X9JOO0F 
80 50 50 600 5 5 5,000 4-SMD 425-2193-5-ND@ NEW! 48 33 .24 PC817XIJOOOF 
80 50 100 600 0.5 5 5,000 4-Dip 425-2594-5-ND® 64 44 32 PC81716NSZOF 
80 50 100 600 0.5 5 5,000 4-Dip 425-2177-5-ND@ NEW! 64 44 32 PC81710NSZOF 
80 50 100 600 0.5 5 5,000 4-Dip 425-2179-5-ND@ NEW! 64 44 32 PC81711NSZOF 
80 50 100 600 0.5 5 5,000 4-Dip 425-2181-5-ND®@ NEW! 64 44 32 PC81712NSZOF 
80 50 100 600 0.5 ro] 5,000 4-Dip 425-2183. 64 44 32 PC81713NSZOF 
350 50 40 80 5 5 5,000 4-SMD 425-2199. 88 61 44 PC851XIJOOOF 
350 50 40 80 5 5 5,000 4-Dip 425-2442. 80 55 40 PC851XJOOOOF 
2 80 50 1,000 = 1 0.5 5,000 4-Dip 425-1509: 76 53 -38 PC866 
80 50 50 600 5 5 5,000 16-Dip 425-2596: 1.47 1.23 98 PC847X5JOO0F 
3 80 50 50 600 5 5 5,000 16-Dip 425-2198: 1.35 1.13 90 PC847XJOOOOF 
300 50 40 80 Typical 5 5 5,000 16-Dip 425-1516: 6.12 5.04 4.08 PC8Q51 
35 80 600 = 0.5 2 5,000 4-Dip 425-2174 .96 66 48 PC81510NSZOF 
4 35 80 600 = 0.5 2 5,000 4-SMD 425-2431 .99 83 66 PC815XIJOOOF 
35 80 600 = 1 2 5,000 4-Dip 425-2175: 78 62 52 PC815XJOOOOF 
35 80 600 7,500 1 2 5,000 4-SMD 425-1454 1.29 1.08 86 PC815Y 
5 80 50 20 300 1 5 5,000 4-Dip 60 42 -30 PC814X1JOOOF 
80 50 20 300 1 5 5,000 4-Dip 56 39 28 PC814XJOOOOF 
6 80 50 50 600 0.5 5 5,000 4-Dip 88 61 A4 PC81411NSZOF 
80 50 50 600 0.5 5 5,000 4-Dip 80 55 40 PC81410NSZOF 
350 150 1,000 4,000 1 2 5,000 4-Dip 66 55 44 PC852XJOOO0F 
7 350 150 1,000 = 1 2 5,000 4-SMD .96 66 48 PC852XIJOO0F 
350 150 1,000 = 1 2 5,000 4-SMD 1.00 69 50 PC853XIJOO0F 
350 150 1,000 = 1 2 5,000 4-Dip 92 64 46 PC853XJOO00F 
35 50 50 600 5 5 5,000 6-Dip 76 53 -38 PC714VONSZX 
35 50 50 600 5 5 5,000 6-Dip 425-1419-5-ND§ 84 58 A2 PC714VOYSZX 
8 35 80 20 80 100 2 5,000 6-Dip 425-1426-5-ND§ 88 61 44 PC724VONSZX 
35 80 20 80 100 2 5,000 6-Dip 425-2159-5-ND®@ NEW! 88 61 44 PC724VONSZXF 
80 50 50 600 5 5 5,000 6-Dip 425-2155-5-ND@ NEW! 76 53 -38 PC714VONSZXF 
80 50 50 600 5 5 5,000 6-Dip 425-2156-5-ND@§ NEW! 84 58 42 PC714VOYSZXF 
@ RoHS Compliant + AC Input + Darlington Output § DIN EN60747-5-2 (Continued) 


Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2596 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SHARP. 


MICROELECTRON 


Photocoupler (cont) 


Reel” 


OF THE AMERICAS 
Output Current Transfer Ratio Isolation Tube 
VCEO Ic Minimum | Maximum @ IF @ VCE Voltage Package _| Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. | (V) Maximum | (mA) Maximum (%) (%) (mA) (V) (Vrms) Type Part No. 1 10 100 Part No. 
9 35 80 600 = 1 2 5,000 6-Dip 425-2157-5-ND@§} NEW! .96 66 48 PC715VOYSZXF 
35 80 600 _ 1 2 5,000 6-Dip 425-2426-5-ND@} NEW! 88 61 44 PC715VONSZXF 
35 50 50 600 5 5 5,000 6-Dip 425-1417-5-ND§ 84 58 42 PC713V0YSZX 
10 80 50 50 600 5 5 5,000 6-Dip 425-2435-5-ND@ NEW! 84 58 42 PC713VONSZXF 
80 50 50 600 5 5 5,000 6-Dip 425-2436-5-ND@§ NEW! 84 58 42 PC713V0YSZXF 
80 50 50 600 5 5 5,000 6-SMD 425-2154-5-ND@ NEW! 84 58 42 PC713VONIZXF 
70 30 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-2166-5-ND@ NEW! 84 58 42 PC81100NSZOF 
70 30 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-2167-5-ND® NEW! 88 61 44 PC81101NSZOF 
70 30 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-2168-5-ND@ NEW! 88 61 A4 PC81102NSZOF 
70 30 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-2169-5-ND® NEW! 88 61 44 PC81103NSZOF 
70 30 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-2170-5-ND@ NEW! 84 58 42 PC81105NSZOF 
1 70 30 50 400 5 § 5,000 4-Dip 425-2171-5-ND@ NEW! 84 58 42 PC81106NSZOF 
70 30 50 400 5 5 5,000 4-Dip 84 58 42 PC81108NSZOF 
70 30 60 120 5 5 5,000 4-Dip 88 61 A4 PC81101NSZ 
70 30 60 300 5 5 5,000 4-Dip 84 58 42 PC81108NSZ 
70 30 100 200 5 5 5,000 4-Dip 88 61 44 PC81102NSZ 
70 30 100 300 5 5 5,000 4-Dip 84 58 42 PC81106NSZ 
70 30 150 300 5 5 5,000 4-Dip 88 61 44 PC81103NSZ 
12 7VCC 20 300 = 1.6 4.5 2,500 8-Dip 1.98 1.58 1.31 PC6N138X 
13 35 80 50 600 1 2 5,000 16-Dip 2.38 1.90 1.57 PC845XJOOO0F 
80 50 20 300 1 5 5,000 16-SMD 1.40 1.12 93 PC8441J1JOOF 
14 80 50 20 300 1 5 5,000 16-Dip 1.48 1.18 98 PC844X1JOOOF 
80 50 20 300 1 5 5,000 16-Dip 1.38 1.10 91 PC844XJOOO0F 
300 150 1,000 _ 1 2 5,000 6-SMD 1.20 1.00 -80 PC725VONIZXF 
16 300 150 1,000 = 1 2 5,000 6-Dip LAZ 98 .78 PC725VONSZXF 
300 150 1,000 => 1 2 5,000 6-Dip 1.20 1.00 -80 PC725VOYSZXF 
300 150 1,000 = 1 2 5,000 6-SMD 425-2163-5-ND@§} NEW! 1.23 1.03 82 PC725VOYUZXF 
Output Current Transfer Ratio Isolation Cut Tape 
VCEO Ic Min. | Max. | @ IF | @ VCE] Voltage | Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Sharp 
Fig. | (V) Max. |(mA) Max.) (%) (%) (mA) (Vv) (Vrms) Type | Part No. it 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Cut Tape/Tape and Reel 
35 50 80 160 5 5 3,750 4-SMD | 425-1330-1-ND 51 43 34 = = — |PC357N1 
35 30 130 260 5 5 3,750 4-SMD | 425-2091-1-ND® 51 43 34 425-2091-2-ND@ 3,000 238.00/M |PC357N2JO00F 
35 30 200 400 5 5 3,750 4-SMD | 425-2092-1-ND® 51 43 34 425-2092-2-ND® 3,000 238.00/M |PC357N3JO000F 
70 50 20 400 1 5 2,500 4-SMD | 425-2105-1-ND® 51 43 34 425-2105-2-ND® 3,000 238.00/M | PC3H4JO0000F 
70 50 20 400 1 5 2,500 4-SMD_|425-2116-1-ND® 45 38 -30 425-2116-2-ND® 3,000 210.00/M_|PC3H7JOO000F 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-SMD | 425-2076-1-ND@ NEW! 51 43 34 425-2076-2-ND@ NEW! 2,000 238.00/M |PC123P2JO00F 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-SMD | 425-2077-1-ND@ NEW! 48 40 32 425-2077-2-ND@ NEW! 2,000 224.00/M |PC123PJOO00F 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-SMD | 425-2078-1-ND@§ NEW! 72 60 48 425-2078-2-ND@§ NEW! 2,000 336.00/M |PC123PY2JO0F 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-SMD | 425-2084-1-ND@§ NEW! 48 40 32 425-2084-2-ND@§ NEW! 2,000 224.00/M |PC123ZY2J00F 
70 50 50 400 0.5 5 5,000 4-SMD _| 425-1313-1-ND 48 40 32 425-1313-2-ND 2,000 224.00/M |PC123P 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-SMD | 425-1321-1-ND§ 48 40 32 425-1321-2-ND§ 2,000 224.00/M |PC123ZY2 
70 50 80 160 1 5 2,500 4-SMD | 425-1354: 51 43 34 = = — |PC3H7C 
70 50 100 250 0.5 5 5,000 4-SMD | 425-1315: we 60 48 = _ — |PC123PY2 
70 50 100 250 0.5 5 5,000 4-SMD | 425-1314: 51 43 34 = = — |PC123P2 
70 50 100 500 0.5 5 3,750 4-SMD_|425-2101-1-ND® 51 43 34 425-2101-2-ND® 3,000 238.00/M |PC367NJOO00F 
70 50 100 600 0.5 5 5,000 4-SMD | 425-1383-1-ND 57 48 38 = = — |PC81710NIP 
70 50 100 600 0.5 5 5,000 4-SMD | 425-2176-1-ND® 57 48 38 425-2176-2-ND® 2,000 266.00/M |PC81710NIPOF 
70 50 100 700 0.5 5 2,500 4-SMD | 425-2108-1-ND® 54 45 36 425-2108-2-ND® 3,000 252.00/M | PC3H710NIPOF 
70 50 140 500 0.5 5 2,500 4-SMD | 425-1351-1-ND 60 50 40 = _ — |PC3H715NIP 
70 50 150 300 0.5 5 3,750 4-SMD_| 425-2099-1-ND® 57 48 38 425-2099-2-ND® 3,000 266.00/M_|PC367N1JO00F 
70 50 160 400 0.5 5 5,000 4-SMD | 425-1459-1-ND 60 50 40 425-1459-2-ND 2,000 280.00/M |PC81712NIP 
70 50 200 400 5 5 5,000 4-SMD | 425-2530-1-ND@§ 42 29 P| 425-2530-2-ND@§ 2,000 146.00/M |PC123X5YUPOF 
70 50 200 500 0.5 5 2,500 4-SMD | 425-1350: 60 50 40 = = — |PC3H712NIP 
80 30 50 600 5 5 3,750 4-SMD | 425-2508: 51 43 34 425-2508-2-ND® 3,000 238.00/M |PC357NOJO00F 
80 30 50 600 5 5 3,750 4-SMD_| 425-2531 68 AZ 34 425-2531-2-ND® 3,000 238.00/M |PC357N6JO00F 
80 30 50 600 5 5 3,750 4-SMD | 425-2532-1-ND® 68 AT 34 425-2532-2-ND® 3,000 238.00/M |PC357N7JOO0F 
80 30 50 600 5 5 3,750 4-SMD | 425-2533-1-ND® 64 44 32 425-2533-2-ND® 3,000 224.00/M | PC357NQJO00F 
1 80 50 20 400 1 5 2,500 4-SMD | 425-2585-1-ND® 48 40 32 425-2585-2-ND® 3,000 224.00/M | PC3H7CDJOOOF 
80 50 20 400 1 5 2,500 4-SMD | 425-2112-1-ND®@ NEW! 48 40 32 425-2112-2-ND@ NEW! 3,000 224.00/M | PC3H7AJOOOOF 
80 50 20 400 1 5 2,500 4-SMD _|425-2113-1-ND@ NEW! 51 43 34 425-2113-2-ND@ NEW! 3,000 238.00/M | PC3H7BJOOOOF 
80 50 20 400 1 5 2,500 4-SMD | 425-2114-1-ND®@ NEW! 51 43 34 425-2114-2-ND@ NEW! 3,000 238.00/M | PC3H7CJOOOOF 
80 50 20 400 1 i] 2,500 4-SMD | 425-2115-1-ND®@ NEW! 51 43 34 425-2115-2-ND® NEW! 3,000 238.00/M | PC3H7DJOOO0OF 
80 50 50 600 5 5 3,750 4-SMD | 425-2090-1-ND@ NEW! 51 43 34 425-2090-2-ND@ NEW! 3,000 238.00/M |PC357N1JO00F 
80 50 50 600 5 5 3,750 4-SMD | 425-2093-1-ND@ NEW! 51 43 34 425-2093-2-ND@ NEW! 3,000 238.00/M |PC357N4JO00F 
80 50 50 600 5 5 3,750 4-SMD_| 425-2094-1-ND@ NEW! 48 40 32 425-2094-2-ND@ NEW! 3,000 224.00/M |PC357NJOO00F 
80 50 50 600 5 5 3,750 4-SMD | 425-2095-1-ND®@ NEW! 51 43 34 425-2095-2-ND@ NEW! 750 178.50 | PC357NTJOOOF 
80 50 50 600 5 5 3,750 4-SMD | 425-2577-1-ND® 60 50 40 425-2577-2-ND® 750 210.00 | PC357NOTJOOF 
80 50 50 600 5 5 3,750 4-SMD | 425-2578-1-ND® 60 50 40 425-2578-2-ND® 750 210.00 | PC357N1TJOOF 
80 50 50 600 5 5 3,750 4-SMD | 425-2579-1-ND® 60 50 40 425-2579-2-ND® 750 210.00 | PC357N2TJOOF 
80 50 50 600 5 5 5,000 4-SMD_| 425-2580-1-ND® -60 50 40 425-2580-2-ND® 750 210.00 | PC357N4TJOOF 
80 50 50 600 5 5 5,000 4-SMD | 425-2581-1-ND® 60 50 40 425-2581-2-ND® 750 210.00 | PC357N6TJOOF 
80 50 50 600 5 5 5,000 4-SMD | 425-2582-1-ND® 60 50 40 425-2582-2-ND@ 750 210.00 | PC357N7TJOOF 
80 50 50 600 5 5 5,000 4-SMD | 425-2583-1-ND® 60 50 40 425-2583-2-ND@ 750 210.00 | PC357N9TJOOF 
80 50 100 500 0.5 5 3,750 4-SMD 54 45 36 425-2100-2-ND@ NEW! 3,000 252.00/M | PC367N2JO00F 
80 50 100 700 0.5 5 2,500 4-SMD_|425-2109-1-ND@ NE! 60 -50 -40 425-2109-2-ND@ NEW! 3,000 280.00/M |PC3H711NIPOF 
80 50 100 700 0.5 5 2,500 4-SMD 60 50 40 425-2110-2-ND@ NEW! 3,000 280.00/M | PC3H712NIPOF 
80 50 100 700 0.5 5 2,500 4-SMD 60 50 40 425-2111-2-ND@ NEW! 3,000 280.00/M |PC3H715NIPOF 
80 50 100 600 0.5 5 5,000 4-SMD | 425-2538-1-ND® 76 53 38 425-2538-2-ND@ 2,000 266.00/M |PC81716NIPOF 
80 50 100 600 0.5 5 5,000 4-SMD | 425-2178-1-ND@ NEW! 60 50 40 425-2178-2-ND@ NEW! 2,000 280.00/M |PC81711NIPOF 
80 50 100 600 0.5 5 5,000 4-SMD 60 -50 40 425-2180-2-ND@ NEW! 2,000 280.00/M |PC81712NIPOF 
80 50 100 600 0.5 5 5,000 4-SMD 57 48 38 425-2182-2-ND@ NEW! 2,000 266.00/M |PC81713NIPOF 
80 50 100 500 0.5 5 3,750 4-SMD 54 45 36 425-2584-2-ND@ 750 189.00 | PC367NTJOOOF 
350 50 40 80 5 5 5,000 4-SMD | 425-2539-1-ND® 92 64 46 425-2539-2-ND@ 2,000 322.00/M | PC851XPJOOOF 
350 50 40 = 5 5 3,750 4-SMD | 425-2144-1-ND@ NEW! 99 83 66 425-2144-2-ND@ NEW! 3,000 429.00/M |PC451JOO000F 
350 50 40 240 5 5 2,500 4-SMD_|425-2147-1-ND@ NEW! 69 58 46 425-2147-2-ND@ NEW! 3,000 322.00/M_|PC4H510NIPOF 
35 80 600 | 7,500 1.0 2 3,750 4-SMD | 425-1326-1-ND$ 72 60 48 = —z — |PC355N 
35 80 600 | 7,500 1 2 3,750 4-SMD | 425-2576-1-ND@ 84 70 56 425-2576-2-ND@$ 750 273.00 | PC355NTJOOOF 
35 80 600 = 1 2 3,750 4-SMD | 425-2089: 72 60 48 425-2089-2-ND@} NEW! 3,000 336.00/M | PC355NJO000F 
4 35 80 600 = 1 2 2,500 4-SMD | 425-2107. 63 53 42 425-2107-2-ND@} NEW! 3,000 294.00/M | PC3H5JO0000F 
35 80 600 = 0.5 2 3,750 4-SMD_| 425-2098: 60 -50 -40 425-2098-2-ND@} NEW! 3,000 280.00/M_|PC365NJO000F 
35 80 600 | 12,000) 0.5 2 3,750 4-SMD | 425-1337-1-ND¢ 60 50 40 = = — |PC365N 
35 80 600 | 12,000] 0.5 2 2,500 4-SMD_|425-2106-1-ND@$ 69 58 46 425-2106-2-ND@$ 3,000 322.00/M |PC3H510NIPOF 
@ RoHS Compliant + AC Input + Darlington Output § DIN EN60747-5-2 (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2597 


SHARP. 


microcuecrnowcs 4 Photocoupler (Cont.) @Reel” 
OF THE AMERICAS 
Output Current Transfer Ratio Isolation Cut Tape 
VCEO IC Min. | Max. | @ IF | @ VCE) Voltage | Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Sharp 
Fig. | (V) Max. | (mA) Max.| (%) (%) (mA) (V) (Vrms) Type | Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
35 50 50 150 1.0 5 3,750 4-SMD |425-1325-1-NDt 72 -60 48 425-1325-2-NDt 3,000 336.00/M | PC354N1 
80 50 20 300 1 5 5,000 4-SMD |425-2440-1-ND@t NEW! 63 53 42 = = — |PC814XPJOOOF 
80 50 20 400 1 5 3,750 4-SMD |425-2087-1-ND@t NEW! 72 -60 48 425-2087-2-ND@t NEW! 3,000 336.00/M | PC354N1JOO0F 
80 50 20 400 1 5 3,750 4-SMD |425-2088-1-ND@t NEW! 51 43 34 425-2088-2-ND@t NEW! 3,000 238.00/M | PC354NJOO00F 
5 80 50 20 400 1 5 3,750 4-SMD 72 -60 48 425-2574-2-ND@t 750 252.00 | PC354N1TJOOF 
80 50 20 400 1 5 3,750 4-SMD | 425-2575-1-ND@t 54 45 36 425-2575-2-ND@t 750 189.00 | PC354NTJOOOF 
80 50 20 400 1 5 2,500 4-SMD |425-2104-1-ND@t NEW! 54 45 36 425-2104-2-ND@t NEW! 3,000 252.00/M | PC3H4AJOO000F 
80 50 50 400 0.5 5 2,500 4-SMD |425-2102-1-ND@t NEW! 69 58 A6 425-2102-2-ND@t NEW! 3,000 322.00/M | PC3H410NIPOF 
80 50 50 400 0.5 5 2,500 4-SMD |425-2103-1-ND@t NEW! 69 58 46 425-2103-2-ND@t NEW! 3,000 322.00/M | PC3H411NIPOF 
70 50 50 400 0.5 5 3,750 4-SMD 69 58 A6 = = — |PC364N 
6 70 50 100 300 0.5 5 3,750 4-SMD |425-1336-1-NDt 72 -60 48 = = — |PC364N1 
80 50 50 400 0.5 5 3,750 4-SMD |425-2097-1-ND@t NEW! 69 58 46 425-2097-2-ND@t NEW! 3,000 322.00/M | PC364NJOO00F 
350 150 1,000 | 12,000 1 2 3,750 4-SMD |425-2591-1-ND@$ 1.93 1.54 1.28 425-2591-2-ND@$ 750 736.31 | PC452TJOOOOF 
£ 350 150 1,000 | 4,000 | 2 5,000 4-SMD | 425-2660-1-ND@$ 78 65 52 425-2660-2-ND@$ 2,000 364.00/M | PC853XPJOOOF 
350 150 1,000 = 1 2 3,750 4-SMD |425-2145-1-ND@} NEW! aA? 98 .78 425-2145-2-ND@} NEW! 3,000 507.00/M | PC452JO0000F 
8 35 80 20 80 100 2 5,000 6-SMD |425-1382-1-ND 78 65 52 = = — |PC724VONIPX 
35 80 20 80 100 2 5,000 6-SMD | 425-2158-1-ND@ NEW! 78 65 52 425-2158-2-ND@ NEW! 1,000 338.00 | PC724VONIPXF 
14 70 50 50 150 1 5 2,500 4-SMD |425-1344-1-NDt 54 45 36 425-1344-2-NDt 3,000 252.00/M | PC3H4A 
15 350 150 1,000 | 12,000 1 2 5,000 4-SMD | 425-2540-1-ND@§} -96 66 48 425-2540-2-ND@§$ 2,000 336.00/M | PC852XPJOOOF 


@ RoHS Compliant + AC Input + Darlington Output § DIN EN60747-5-2 


OPIC™ Photocoupler 


Voltage 
regulator 


Fig. 14 NEW! 
® OB OO® 
Voltage i IGBT 
Regulator | |_ pn Tmetaceyt | Poesiio” 
Voltage—] 
regulator 
Vec Prop Delay Isolation Tube 
Max. Typ. (us) Voltage Dimensions - mm Package | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. (Vv) H-L L-H (Vrms) Length Width Pitch Type Part No. al 10 100 Part No. 
Tube 
1 7 0.048 0.05 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1534-5-ND§ 2.10 1.68 1.39 PC910LOYSZ 
A 0.048 0.05 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2208-5-ND@§ 2.10 1.68 1.39 PC910LOYSZOF 
30 0.2 0.6 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1547-5-ND§ 1.84 1.48 1.22 PC957LOYSZ 
2 30 0.2 0.4 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2213-5-ND@§ 1.84 1.48 1.22 PC957LOYSZOF 
30 0.2 0.4 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2212-5-ND@ NEW! 1.67 1.34 1.11 PC957LONSZOF 
3 35 0.3 0.3 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2542-5-ND® 2.01 1.61 1.33 PC925LONSZOF 
4 6 0.06 0.06 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2597-5-ND@§ 2.47 1.98 1.63 PC911LONSZOF 
5 30 0.5 0.5 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2598-5-ND@§ 1.48 1.19 98 PC923LONSZOF 
6 30 2.0 2.0 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2599-5-ND@§ 1.30 1.04 86 PC924LONSZOF 
18 2.0 2.0 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2211-5-ND@ NEW! 1.20 1.00 80 PC942JO0000F 
16 1.0 2.0 5,000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-2204-5-ND@ NEW! 87 73 58 PC900VONSZXF 
WW 16 1.0 2.0 5,000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-2205-5-ND@§ NEW! 1.17 98 78 PC900VOYSZXF 
16 1.0 2.0 5,000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-2206-5-ND@ NEW! 1.20 1.00 80 PC901VONSZXF 
14 35 1.0 1.0 4,000 9.22 6.5 1.27 14-SMD | 425-2209-5-ND@ NEW! 2.50 2.06 1.67 PC928J00000F 
35 0.3 0.3 4,000 9.22 6.5 1.27 14-SMD | 425-2210-5-ND@ NEW! 2.93 2.41 1.95 PC929JO0000F 
Vec Prop Delay | Isolation Cut Tape 
Max. Typ. (us) Voltage Dimensions - mm Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Sharp 
Fig. (V) H-L L-H (Vrms) | Length | Width Pitch Type Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Cut Tape/Tape and Reel 
1 7 0.048 | 0.05 3,750 5.080 3.937 1.27 8-SMD | 425-2534-1-ND@§ 2.38 1.90 1.57 | 425-2534-2-ND@§ 1,500 | 1329.30/M |PC410SONIPOF 
2 30 0.3 0.3 3,750 5.080 3.937 1.27 8-SMD | 425-2535-1-ND@§ 1.68 1.35 1.12 |425-2535-2-ND@§ 1,500 858.72/M_|PC457SONIPOF 
7 15 2.0 1.0 3,750 3.6 4.4 1.27 5-SOP | 425-1521-1-ND 1.70 1.36 1.02 |425-1521-2-ND 3,000 867.00/M |PC401 
15 2.0 1.0 3,750 3.6 4.4 1.27 5-SOP | 425-2143-1-ND® 1.70 1.36 1.02 |425-2143-2-ND@ 3,000 867.00/M |PC401JOO000F 
7 0.048 | 0.05 3,750 3.6 4.4 1.27 5-SOP |425-2141-1-ND® 1.75 1.40 1.05 |425-2141-2-ND@ 3,000 892.50/M |PC410LONIPOF 
8 rf 0.048 | 0.05 3,750 3.6 4.4 1.27 5-SOP | 425-2142-1-ND@§ NEW! 2.27 1.82 1.37 |425-2142-2-ND@§ NEW! | 3,000 | 1158.60/M |PC410LOYIPOF 
35 .21 0.4 3,750 3.6 4.4 1.27 5-SMD | 425-2592-1-ND@§ 1.89 1.52 1.25 |425-2592-2-ND@§ 3,000 965.31/M_ |PC456LONIPOF 
9 30 0.2 0.4 3,750 3.6 4.4 1:27 5-SMD_ |425-2146-1-ND@§ NEW! 1.65 1.32 .99 |425-2146-2-ND@§ NEW! | 3,000 841.50/M |PC457LOYIPOF 
30 0.2 0.4 3,750 3.6 4.4 1.27 5-SMD_ | 425-2452-1-ND® NEW! 1.63 1.30 -98 |425-2452-2-ND@ NEW! 3,000 828.75/M_ |PC457LONIPOF 
10 7 0.048 | 0.05 3,750 5.080 3.937 1.27 8-SMD | 425-2536-1-ND@§ 3.31 2.73 2.21 | 425-2536-2-ND@§ 1,500 | 1865.00/M |PC4D10SNIPOF 
WW 16 1.0 2.0 5,000 7.12 6.5 2.54 6-SMD_ | 425-2541-1-ND@§ 1.23 1.03 82 | 425-2541-2-ND@§ 1,000 533.00 |PC9OO0VONIPXF 
12 6.0 0.027 | 0.035 3,750 3.6 4.4 1.27 5-SMD_ | 425-2588-1-ND@§ 2.14 1.87 1.50 |— —= — |PC411LONIPOF 
13 5.5 0.023 | 0.022 3,750 5.080 3.937 1.27 8-SMD | 425-2590-1-ND@§ 2.64 2.31 1.85 |425-2590-2-ND@§ 1,500 | 1671.12/M |PC412SONIPOF 


@ RoHS Compliant § DIN EN60747-5-2 
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—— 
NVE CORPORATION 


IsoLoop digital isolators from NVE are superior performance alternatives to 
traditional opto-couplers or optoisolators. They are available in single, dual 
and quad channel form factors. IsoLoop bus isolators offer the designer highly 
compact, isolated RS 485 and RS 422 compliant devices. These high-speed 
products are ideal for many industrial communication applications, including 
PROFIBUS. 

Features: 

IL260E, 1L261, IL261E, and IL262E: + 3.3V/SV CMOS/TTL Compatible * 110Mbps 
Data Rate * 2500Vrms Isolation (1 minute) * 2ns Typical Pulse Width Distortion 
© 10ns Typical Propagation Delay * 30k/Vus Typical Transient Immunity 

IL422E: * 2500Vrms Isolation (1 minute) *25ns Propagation Delay * 25MBd 
Data Rate *1ns Pulse Skew *+60mA Driver Output Capability » Thermal 
Shutdown Protection * Meets or Exceeds EIA 422-B, EIA 485-A and ITU 


Gaivanic Isolation 


Galvanic Isolation 


IsoLoop® High Performance Digital Isolators 


Recommendation VII * UL 1577 Approval (pending) 

IL485E, IL485W, and IL485WE: * 35MBd Data Rate * 25ns Propagation Delay 
© 2500Vrms Isolation (1 minute) 

1L510, 1L511, 1L514, 1L515, and 1L516: * 2Mbps Maximum Speed « External 
Clocking Option (IL510 and I1L515) *10ns Pulse Width Distortion »* 25ns 
Propagation Delay 

1L610, IL610E, IL611E, IL612E, IL613E, and IL614E: * 40Mbps Data Rate 
* Open Drain or CMOS Outputs * Low Power Dissipation Failsafe Output (Logic 
high output for zero coil current) 

IL610A, IL610AE IL6G11AE, and IL612AE: * 10Mbps Data Rate «Open Drain or 
CMOS Outputs * Low Power Dissipation « Failsafe Output (Logic high output 
for zero coil current) 

1L710, IL710E, I1L710T, 1L711, IL711E, 1L711T, 1L712E, and 1L712T: 
© 100-110IMBd Data Rate *2ns Typical Pulse Width Distortion * 10ns Typical 


Propagation Delay * 30kV/j1s Transient Immunity * 2500Vrms Isolation (1 minute) 
1L715, IL715E, 1L715T, 1716, 1L716E, 1L716T, 1L717, 1L717E, and 1L717T: 
© 100MBd Data Rate; T-Series: 110MBd Data Rate * 2ns Typical Pulse Width 
Distortion *10ns Typical Propagation Delay * 30kV/ys Transient Immunity; 
T-Series: 30kV/y1s Transient Immunity * 2500Vrms Isolation (1 minute) 

1L3185E, 1L3185, 1L3122E and 1L3122: * 5Mbps Data Rate * 2500Vrms Isolation 
(1 minute) * 40ns Typical Propagation Delay 

IL3285E, 1L3285, 1L3222E and 1L3222: * 5Mbps Data Rate * 6ns Typical Pulse 
Skew © 2500Vrms Isolation (1 minute) *40ns Typical Propagation Delay 
© 20kV/us Typical Common Mode Rejection 

1L3485, 1L3422E and 1L3422: * 20Mbps Data Rate * 2500Vrms Isolation 
(1 minute) * 40ns Typical Propagation Delay 

IL3585E: * 40Mbps Data Rate *5ns Pulse Skew * 20ns Propagation Delay 
© 20kV/ts Typical Common Mode Rejection * 2500Vrms Isolation (1 minute) 


Galvanic Isolation 
Galvanic Isolation 


[Galvanic Isolation] 


Galvanic Isolation 


Galvanic Isolation 


Galvanic Isolation 


Galvanic Isolation 
Galvanic Isolation 


(Galvanic Isolation] 


. ig a: 
fe lo] g 
H E Pm: 
8 is Lg 
Supply | Package | Temperature | Digi-Key Price Each NVE Supply | Package | Temperature | Digi-Key Price Each NVE 
Fig. | Voltage (V) Type Range (°C) | Part No. if] 10 25 100 | Part No. Fig. | Voltage (V) Type Range (°C) | Part No. 1 10 25 100 | PartNo. 
3 | 3350 | &SOIC | -40-100 |390-1006-5-ND 586. 543 476 4.43 |IL711-3 ig | 3.3/5.0 |16-SOICW| -40~85 |390-1093-5-ND 5.60 5.37 426 4.07 |ILOI4E 
3.3/5.0 | 8SOIC | -40~125 |390-1036-5-ND 630 583 5.14 4.46 |IL711T-3 3.3/5.0 | 8-MSOP | -40-100 |390-1103-5-ND 3.60 3.33 292 253 |IL710-1E 
41 | 335.0 | 16:S0IC | -40- 100 |390-1013-5-ND 770 7.13 6.29 5.45 |IL716-3 3.3/5.0 | 8-DIP | -40~100 |390-1056-5-ND 3.60 3.33 2.92 2.53 |IL710-2E 
3.3/5.0 | 16-SOICW| -40~125 |390-1040-5-ND 830 7.68 6.73 5.83 | IL716T 3.3/5.0 | 8-SOIc | -40~100 |390-1057-5-ND 3.60 3.33 292 2.53 |IL710-3E 
21 | 3.3/5.0 | &SOIC | -40~ 125 |390-1037-5-ND 6305.83 5.14 4.46 [IL712T-3 | | 20] 3.3/5.0 | 8-MSOP | -40~100 |390-1106-5-ND 3.90 361 318 275 |IL710S-1E 
op | 335.0 | 16-SOIC | 40-100 [390-1012-5-ND 770 7.13 6.29 5.45 |IL715-3 3.3/5.0 | 8-SOIGC | -40~100 |390-1107-5-ND 3.90 3.61 318 2.75 |IL710S-3E 
3.3/5.0 | 16-SOICW | -40~ 125 _|390-1038-5-ND 830 7.68 6.73 5.83 | IL715T 3.3/5.0 | 8-MSOP | -40~125 |390-1112-5-ND 3.90 361 318 2.75 |IL710T-1E 
93 | 33/0 | 16-SOIC | -40~100 /390-1014-5-ND 770 7.13 6.29 5.45 [IL717-3 3.3/5.0 8-SOIC -40~ 125 _|390-1035-5-ND 3.90 3.61 3148 2.75 |IL710T-3 
3.3/5.0 | 16-SOIOW | -40~ 125 |390-1041-5-ND_ 830 7.68 6.73 5.83 JIL717T 33/501 BMSOP 1-40 -100 1 390-1104-5:ND 586 843 4764413 TILT TAE 
RoHS Compliant 3.3/5.0 | 8DIP | -40-100 |390-1058-5-ND 5.86 5.43 4.76 4.13 |IL711-2E 
1 | 3375.0 | 16-SOICW )  -40~85  /390-1068-5-ND 860 7.96 6.99 6.05 | IL260E 3.3/5.0 | 8-SOIC | -40~100 |390-1059-5-ND 586 5.43 4.76 4.13 |IL711-3E 
8.9/6.0 | 16-5016 | ~40~85 [(S80s1068:5:ND 8.60 7.96 6.99 6.05 | IL260-3E 8 | 33/50 | s-msop | -40-100 |390-1108-5-ND 6.30 5.83 5.14 4.46 JIL711S-1E 
g | 335.0 /16-S0ICW) -40~85 (Bane BOD) 87 eee. = 60a. ITE 3.3/5.0 | 8-SOIC_| -40~100_|390-1109-5-ND 6.30 5.83 5.14 4.46 |IL7118-3E 
9.3/5.0 | 16-8016 | ~40- 85 _(GS0aiDaeGeND} 8.60.27. 00, — 6,09) = B05: 1T25 123 3.35.0 | 6-MSOP | -40~125 [390-1113-5-ND 6.30 5.83 6.14 4.46 [IL711T-1E 
gq | 39/80 | 16-S0ICW | ~40~85 — /S80e1i1S:6-ND 8.60 7.96 6.99 6.05 |IL262E 3.3/5.0 | 8MSOP | -40-100 |390-1105-5-ND 5.86543. 4764.13 ‘IL-6 
3.3/5.0 | 16-SOIC | -40~85 _|390-1116-5-ND 860 7.96 6.99 6.05 |IL262-3E 3350 | abip | 0.100 Mentnenetin Bee. ag 476. “ada. I PISE 
4 | 45/55 | 16-SOIcCW | -40-85 |390-1074-5-ND 12.60 11.66 10.29 8.91 |IL422E ae : * ayia ; : : ; 4 
3.3/5.0 | 8-SOIG | -40~100 |390-1061-5-ND 5.86 543 476 4.13 |IL712-3E 
5 | 4.5/5.5 | 16-SOICW | -40-85 |390-1072-5-ND 12.60 11.66 10.29 8.91 |IL485E at 
3.3/5.0 | 8-MSOP | -40~100 |390-1110-5-ND 6.30 583 514 4.46 JIL712S-1E 
6 | 45/55 | 16-SOIcCW | -40~-85  |390-1073-5-ND 12.60 11.66 10.29 8.91 |IL485WE sao | esoic | 40c100 leSnerHNtetn Bag oar. Sea 4 dame \iadde aE 
7 | ee eee ae ET ae eee nat 3.3/5.0 | 8-MSOP | -40~125 _[390-1114-5-ND 630583 514 446 [IL712T-1E 
si = oon : : ; 3.3/5.0 | 16-SOICW | -40-100 |390-1062-5-ND 770 713 6.29 5.45 JIL7I5E 
3.0/5.5 | &SOIC | -40~85 |390-1118-5-ND 350 280 250 230 JIL511-3e 
8 | 33/50 | e-msop | -40~85 |390-1123-5-ND MEW!| 350 280 250 230 |IL511-1E 22) 3.3/5.0 | 16-SOIC | -40~100 | 390-1063-5-ND 7.70 7.13 6.29 5.45 | IL715-3E 
91-305 1 16-S0Ie-1 240 85 1 300-1119-5-ND 40077330995 270 TLBTE 3.3/5.0 | 16-SOIC_| -40-125 |390-1102-5-ND 8.30 7.68 6.73__5.83 | IL715T-3E 
10 [3.055 | 16-SOIC | -40- 85 [390-1120-5-ND 5.00 4.20 3.90 3.60 _|IL515E a1 | 28/60" | 16-S0ICW | -40~ 100° Bape pate PAH 18, “6:29 18.45) /IL71GE 
113.055 | 16-SOIC | -40~ 85 [390-1121-5-ND 5.00 4.20 3.90 _3.60_|IL516E 8.3/5.0 _| 16S01G_| -40~ 100 _[SS0S(DG5s.E) 720 7.13 6.29 _5.45 {IL716-3E 
33/501 8-MSOP 1-40 = 85 1390-1075-5-ND 320296 2602.26 ILGTO-TE | | 93 | 23/50 | 16-SOICW] -40~100 ]390-1066-5-ND 770 713 629 5.45 JIL7I7E 
12| 33/50 | 8-DIP “40-85 |390-1076-5-ND 320 296 260 226 |1L610-2 3.3/5.0 | 16-SOIC | -40~100 |390-1067-5-ND 7.70 7.13 6.29 5.45 | IL717-3E 
3.3/5.0 8-SOIC -40~85  |390-1077-5-ND 3.20 2.96 2.60 2.26 |IL610-3E 3.3/5.0 | 16-SOICW |) -40~85 |390-1095-5-ND 404 377 3.30 2.86 |IL3185E 
13 3.3/5.0 8-MSOP -40~85  |390-1078-5-ND 3.00 278 245 212 |IL610A-1E 3.3/5.0 16-SOIC -40~85 /390-1124-5-ND NEW!) 4.02 3.76 3.29 = 2.85 |IL3185-3E 
3.3/5.0 8-SOIC -40~ 85 — |390-1080-5-ND 3.00 278 245 2.12 |IL610A-3E| | 24 3.3 16-SOICW | -40~ 85 | 390-1097-5-ND 411 3.84 3.37 2.92 | IL8285E 
3.3/5.0 8-MSOP -40~85  |390-1081-5-ND 480 444 3.90 3.38 |ILO11-1E 3.3/5.0 16-SOIC -40~85 | 390-1126-5-ND NEW!| 4.11 3.84 3.37 2.92 |1L3285-3E 
14] 33/50 | 8-DIP -40~85 |390-1082-5-ND 480 444 390 3.38 IL611-26 3.3/5.0 | 16-SOIC | -40~85 |390-1128-5-ND NEW!| 4.19 3.92 343 2.97 |1L3485-3E 
3.3/5.0 | &SOIC | -40~85 |390-1083-5-ND 480 4.44 3.90 3.38 |IL611-3E 3.3/5.0 | 16-SOICW | -40~85  |390-1096-5-ND 404 377 3.30 2.86 |IL3122E 
is) 33/50 | 8-MSOP |~-40~85 /390-1084-5-ND 3803.52 3112.70 JIL6TIA-1E 3.3/5.0 | 16-SOIC | -40~85 |390-1125-5-ND NEW!| 4.04 3.77 3.30 2.86 |1L3122-3E 
3.3/5.0 | 8SOIG | -40~85 |390-1086-5-ND 380 3523.11 2.70 |IL611A-3E| | 4, | 33 | 16-SOICW] -40~85 | 390-1098-5-ND 411 3.84 3.37 2.92 |1L3222E 
16 | 3.3/5.0 | 8-S0IC | -40-85 |390-1088-5-ND 480 4443.90 3.38 |IL612-3E 3.3/5.0 | 16S0IC | -40~85 |390-1127-5-ND NEW!) 411 3.84 3.37 292 |1L3222-3E 
17 | 3350 | 8-DIP ~40= 85 |390-1089-5-ND 3.80 352 311 270 |IL612A-2E 3.3/5.0 | 16-SOIcW | -40~85 _ |390-1100-5-ND 419 3.92 3.43 2.97 |IL3422E 
3.3/5.0 | 8-SOIC | -40~85 |390-1090-5-ND 3.80 3.52 3.11 2.70 |IL612A-3E 3.3/5.0 | 16-SOIC | -40~85 (390-1129-5-ND NEW!| 419 3.92 343 2.97 |1L3420-3E 
18 | 3.3/5.0 | 16-S0IC | -40~85 |390-1092-5-ND 5.80 5.37 4.26 4.07 [IL613-3E | [26] 3.3/5.0 |16-SOIOW| -40-85 |990-1101-5-ND 5.51 5.15 4.51 3.91 [IL3585E 
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LVaGO Optocouplers 


TECHNOLOGIES 


Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 
Anode 1] Anode 1 [}4 Anode 1 [fs neia 
Cathode, 2 T] Anode 2 I] 
Cathode 2 Cf Cathodes 3 Cathode 3 [S* 
Cathode 3 [ 3d Anodes 41 Nc 4(] 
Fig. 7 
Phototransistor Anode, 1 = 
CTR |Vceo] Rise/Fall | Isolated | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ | Avago Cathode; 2 Ty 
Fig. | Package | Range (%)| (V) |Time(ys)| Voltage | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. Cathodes 3 Cf 
6-DIP 20~N/A | 30 3/3 2,500 516-1556-5-ND 50 3.78 29.70 — — |4N25-000E Anode 4 
1 6-SMD 100 ~N/A | 30 3/3 3,550 516-1730-5-ND NEW! 56 4.20 33.00 = — |4N35-300E 
6-SMD 100~N/A | 30 3/3 3,550 516-1731-1-ND0 NEW! 56 4.20 33.00 1,000 210.00 | 4N35-500E 
4-SOIC 50 ~ 600 80 2/3 3,000 516-1978-1-ND0 NEW! 67 5.04 39.60 3,000 180.00/M | ACPL-217-500E Fig.8 NEW! 
4-SMD 80 ~ 600 80 4/3 3,750 516-1646-1-NDO 56 4.24 30.40 3,000 152.00/M | HCPL-181-000E Catholde 4 iF 
2 |4-MINIPAK) 50 ~ 600 80 4/3 3,750 516-1787-1-ND0 NEW! 56 4.24 30.40 3,000 136.00/M | HCPL-181-O0BE Anode i q 
4-MINIPAK] 50 ~ 600 80 4/3 3,750 516-1788-1-ND0 NEW! 50 3.78 29.70 3,000 135.00/M | HCPL-181-00CE Anodes qf 
4-SMD 50 ~ 600 70 4/3 5,000 516-1878-5-ND NEW! 56 4.24 28.80 = — |HCPL-817-300E Cathode? q 
Cathode 3 qc 
Low Input Current, High Gain Anode 3 
Anode 4 q 
CTR Supply Isolated | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ Avago Cathode 4 q 
Fig. | PackageA Range (%) | Voltage (V) | Voltage |Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 8 
3 5-SOIC 400 ~ 3,500 18 3,750 |516-1012-5-ND 2.93 25.74 218.40 = — |HCPL-M701 
4 6-DIP 200 ~ 3,200 20 3,750 |516-1022-5-ND 3.64 32.01 271.60 = — |4N46 Fig. 9 
RoHS Compliant NO4 
4 6-DIP 200 ~ 3,200 20 3,750 |516-1596-5-ND 3.64 32.01 271.60 = — |4N46-000E Anode 2 CI 
8-SOIC 400 ~ 5,000 3.3 3,750 |516-1644-5-ND 5.43 48.05 372.00 _ — |HCPL-073L-000E Cathode 3 
8-DIP 300 ~ 2,600 7 5,000 |516-1542-5-ND 3.68 32.55 252.00 = — |HCPL-2730-000E NC4 
5 8-SOIC 300 ~ 2,600 7 3,750 |516-1641-5-ND §.22 46.19 357.60 = — |HCPL-0730-000E 
8-DIP 400 ~ 5,000 18 5,000 |516-1543-5-ND 3.85 34.10 264.00 = — |HCPL-2731-000E 
8-SOIC 400 ~ 5,000 18 3,750 |516-1642-5-ND 5.81 51.46 398.40 = — |HCPL-0731-000E 
8-SOIC 400 ~ 5,000 18 3,750 |516-1535-1-NDO 5.88 52.08 403.20 1,500 2520.00/M | HCPL-0731-500E Fig. 10 
8-DIP 300 ~ 2,600 L 3,750 |516-1600-5-ND 1.80 15.30 130.50 = — |6N138-000E nce1 qd 
8-DIP 400 ~ 5,000¢ 18 3,750 |516-1601-5-ND NEW! 1.69 14.63 112.50 = — |6N139-000E Anode 2 [} 
8-SMD 400 ~ 5,000¢ 18 3,750 |516-1780-1-NDQ NEW! 1.88 15.98 136.30 1,000 705.00 |6N139-500E Cathode 3 1 
8-SOIC 300 ~ 2,600 7 3,750 |516-1636-5-ND 2.21 19.47 165.20 = — |HCPL-0700-000E 
C 8-SOIC 500 ~ 5,000 18 3,750 |516-1637-5-ND 2.48 21.78 184.80 = — |HCPL-0701-000E Nea q Shield 
8-SOIC 500 ~ 5,000 18 3,750 |516-1488-1-NDO 2.55 22.44 190.40 1,500 1190.00/M | HCPL-0701-500E 
8-DIP(W) 200 ~ 4,500 18 5,000 |516-1612-5-ND 3.75 33.17 256.80 = — | HCNW139-000E 
8-SMD | 200 ~ 4,500 18 5,000 _|516-1613-5-ND 3.82 33.79 261.60 |  — — |HCnw139-300E Fig. 11 
7 8-SOIC 500 ~ 25,000 18 3,750 |516-1638-5-ND 3.84 35.20 268.80 = — |HCPL-070A-000E Anode, 1 
8-SOIC 500 ~ 25,000 18 3,750 |516-1643-5-ND 9.02 83.50 634.60 = — |HCPL-073A-000E Cathode, 2 
8 16-DIP 200 ~ 1,500$ 18 = 516-1834-5-ND NEW! 66.50 595.00 4812.50 _ — |6N140A Cathodep 3 
a Anodes 4 
High-Speed 
CTR Supply Tape and Reel§ 
Range | Voltage Isolated | Digi-Key Pricing Pricing Avago Fig. 12 
Fig. | PackageA (%) (V) Voltage Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 
9 8-DIP(W) 19 ~ 63 30 5,000 516-1037-5-ND 4.17 36.89 285.60 = HCNW4504 nc 1G 
10 8-SMD 44~90 30 3,750 516-1039-5-ND 3.56 31.35 266.00 — HCPL-4506#300 Anode 2} z 
8-SOIC 44 ~ 90 30 3,750 516-1040-5-ND 4.45 39.37 304.80 = HCPL-0466 Cathode 3 
an} 8-SOIC 15 ~ 50 30 3,750 516-1047-5-ND 7.46 66.03 511.20 = HCPL-0534 Nc4{] 
RoHS Compliant 
8-SOIC 7~50 30 3,750 516-1630-5-ND 1.95 17.16 145.60 _ HCPL-0500-000E 
8-DIP(W) 5~50 30 5,000 516-1610-5-ND 2.85 25.08 212.80 _ HCNW135-000E Fig. 13 
8-DIP 19 ~ 50 15 3,750 516-1520-5-ND 1.80 15.30 130.50 _ 6N136-000E nceid 
8-SMD 19 ~ 50 15 3,750 516-1598-5-ND 1.88 15.98 136.30 _ 6N136-300E Raode2 Th 
8-SOIC 15 ~ 50 30 3,750 516-1529-1-NDO 2.25 19.80 168.00 1050.00/M HCPL-0501-500E 
re 8-DIP(W) 15 ~50 30 5,000 516-1524-5-ND 3.00 26.40 224.00 = HCNW136-000E Cathode 3 Gf 
8-SOIC 15 ~ 50 30 3,750 516-1628-5-ND 2.21 19.47 165.20 _— HCPL-0452-000E nce4 
8-DIP 19 ~ 50 30 3,750 516-1548-5-ND 2.81 24.75 210.00 —= HCPL-4503-000E 
8-SOIC 15 ~ 50 30 3,750 516-1528-5-ND 3.08 27.06 229.60 = HCPL-0453-000E 
8-SOIC 19 ~ 50 30 3,750 516-1874-5-ND NEW! 1.86 17.40 139.20 _ HCPL-0501-000E Fig. 14 
8-DIP(W) 15 ~ 50 30 5,000 516-1620-5-ND 3.75 33.17 256.80 _— HCNW4503-000E 
8-SMD(W) 15 ~ 50 30 5,000 516-1621-5-ND 3.82 33.79 261.60 = HCNW4503-300E noi 
8-DIP 26 ~ 65 30 3,750 516-1479-5-ND 3.15 27.72 235.20 = HCPL-4504-000E Anode 2 Yj 
9 8-SOIC 26 ~ 65 30 3,750 516-1629-5-ND 3.45 30.36 257.60 = HCPL-0454-000E Cathode 3 O 
8-SMD(W) 25 ~ 65 30 5,000 516-1622-5-ND 4.24 37.51 290.40 — HCNW4504-300E ji 
8-DIP 44 ~90 30 3,750 516-1549-5-ND 3.49 30.69 260.40 _ HCPL-4506-000E Ne4 { Shield 
10 8-DIP(W) 44~90 30 5,000 516-1623-5-ND 4.27 37.82 292.80 = HCNW4506-000E 
8-SMD(W) 44 ~ 90 30 5,000 516-1624-5-ND 4.34 38.44 297.60 — HCNW4506-300E 
8-DIP 7~50 30 5,000 516-1659-5-ND 3.15 27.72 235.20 _ HCPL-2530-000E Fig. 15 
8-SOIC 7~50 30 3,750 516-1631-5-ND 4.73 41.85 324.00 = HCPL-0530-000E Nei 
8-DIP 19 ~ 50 30 5,000 516-1474-5-ND 3.30 29.04 246.40 = HCPL-2531-000E Anode 2 C1 
11 8-SMD 19 ~ 50 30 5,000 516-1660-5-ND 3.38 29.70 252.00 = HCPL-2531-300E 
8-SOIC 19 ~ 50 30 3,750 516-1484-1-NDO 4.97 44.02 340.80 2130.00/M HCPL-0531-500E Cathode 3 [ : [=) 
8-SOIC 19 ~ 50 30 3,750 516-1530-5-ND 4.90 43.40 336.00 = HCPL-0531-000E ne4q Shiaid | 
8-SOIC 15 ~ 50 3.6 3,750 516-1632-5-ND 5.32 47.12 364.80 = HCPL-053L-000E 
+8MBd CutTape ATapeandReel § For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND + JEDEC registered data 
4 8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = 0.4 inch row spacing and (N) = 0.23 inch row spacing) (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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LVAGO  optocouplers (cont) 


TECHNOLOGIES 


Fig. 16 NEW! Fig. 17 Fig. 18 Fig. 19 Fig. 20 
NC 1 Anodey 1 On, ; nceiq) : NCc1q) : Anode 1 1] 
ANODE 2D Cathode, 2 Anode 2 Ch ! Anode 2}, : Cathode, 2 [] 
CATHODE | ¥ ' Cathodes 3 [} i Cathode 3 I>: Cathode 3 [/—": Cathodes 3 [] 
NG ' Anodeg 4 (74, ~-—| nc4 Of gt nc4q} gb _ Anodes 4 


High Bandwidth Analog/Video 


CTR | Bandwidth | Supply Isolated | Digi-Key Pricing Avago Ne17 
Fig. | Package | % (Typ.) | MHz (Typ.) | Voltage (V) | Voltage | Part No. 1 10 100 Part No. Anode 2 oe : 
12 | 8-SMD(W) 52 9 30 5,000 _|516-1051-5-ND 4.44 40.70 310.80 HCNW4562#300 fe | 
RoHS Compliant Cathode 3 : L> 
12 8-DIP 45 17 30 3,750 _|516-1679-5-ND. 3.61 31.93 247.20 HCPL-4562-000E ne4q shieia 
Logic Gate - 5MBd, 8MBd 
Common Supply Fig. 22 NEW! 
Mode Voltage Isolated _| Digi-Key Pricing Tape and Reel§__| Avago 
Fig. | PackageA Rejection (V) Voltage Part No. ll 10 100 Qty. Pricing Part No. 
13 8-SMD 1,000V/us 20 3,750 516-1054-5-ND 3.96 35.03 271.20 = —_|HCPL-2200#300 Anode 1 [] 
8-SOIC 1,000V/us 20 3,750 516-1055-2-NDA — — — | 1,500 1800.00/M | HCPL-0201#500 
14 8-SOIC 1,000V/us 20 3,750 516-1055-5-ND 4.13 36.58 283.20 = — |HCPL-0201 
8-SOIC 5,000V/ys 20 3,750 516-1056-2-NDA = = — | 1,500 2070.00/M_|HCPL-0211#500 
RoHS Compliant Cathode 3[] 
13 8-DIP 1,000V/Us 20 3,750 516-1647-5-ND 3.89 34.41 266.40 _— — |HCPL-2200-000E 
8-SMD 1,000V/us 20 3,750 516-1648-1-NDO 3.96 35.03 271.20 | 1,000 1695.00 | HCPL-2200-500E 
8-SOIC 1,000V/us 20 3,750 516-1483-1-NDO 4.20 37.20 288.00 | 1,500 1800.00/M | HCPL-0201-500E 
8-SOIC 1,000V/s 20 3,750 516-1704-5-ND 4.13 36.58 283.20) — — |HCPL-0201-000E Fig. 23 
8-SOIC 5,000V/ys 20 3,750 516-1625-5-ND 4.76 42.16 326.40 = — |HCPL-0211-000E 
8-SOIC 5,000V/ys 20 3,750 516-1526-1-NDO 4.83 42.78 331.20 | 1,500 2070.00/M |HCPL-0211-500E 
14 8-DIP 1,000V/us 20 3,750 516-1649-5-ND 3.78 33.48 259.20 = — _|HCPL-2201-000E Anode 1 
8-DIP 5,000V/ys 20 3,750 516-1537-5-ND 4.27 37.82 292.80 _ — |HCPL-2211-000E 
8-SOIC(W) 1,000V/us 20 3,750 516-1614-5-ND 4.52 39.99 309.60 = — |HCNW2201-000E 
8-DIP(W) 5,000V/Us 20 3,750 516-1615-5-ND 4.90 43.40 336.00 ers — |HCNW2211-000E Cathode 3 CF 
8-SMD(W) 5,000V/ys 20 3,750 516-1616-5-ND 4.97 44.02 340.80 = — _|HCNW2211-300E 
15 8-DIP 1,000V/us 20 3,750 516-1650-5-ND 3.78 33.48 259.20 _ — |HCPL-2202-000E 
8-DIP 5,000V/ys 20 3,750 516-1651-5-ND 4.27 37.82 292.80 = — _|HCPL-2212-000E 
16 8-SMD 5,000V/ys 20 3,750 516-1741-5-ND NEW! 4.34 38.44 297.60 — — _|HCPL-2211-300E Fig. 24 
8-DIP 1,000V/Us 20 3,750 516-1582-5-ND 9.02 81.78 648.60 = — |HCPL-2231-000E 
8-SMD 1,000V/us 20 3,750 516-1652-5-ND 9.09 82.36 653.20 _ — |HCPL-2231-300E 
17 8-DIP 5,000V/s 20 3,750 | 516-1473-5-ND 11.68 105.85 839.50} — — |HCPL-2232-000E CATHODES ANODE1 
8-SMD 5,000V/Us 20 3,750 516-1653-5-ND 11.74 106.43 844.10 a — |HCPL-2232-300E Vot Vpp2 
8-DIP 10,000V/Us 20 = 516-1876-5-ND NEW! | 97.18 878.10 7902.90 = —_|HCPL-5230 : 
8-SOIC 100V/us 5 3,750 516-1626-5-NDf¢ 8.10 75.00 570.00 = — |HCPL-0300-000E Ypp1 ZA i Vo2 
18 8-DIP 100V/ys 5 3,750 516-1538-5-NDft 6.93 63.53 485.10 = — |HCPL-2300-000E ANODE2 \ GAnIOBE 
8-SMD 100V/us 5 3,750 516-1654-5-NDt 6.99 64.08 489.30 — — _|HCPL-2300-300E 
Logic Gate - 10MBd Fig. 25 
Common Supply ANODE, C7} 
Mode Voltage | Isolated | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ _| Avago CATHODE; J 
Fig. | OE | Package& Rejection (V) Voltage | Part No. il 10 100 Qty. Pricing Part No. ANODE? (4 
19 Yes 8-SMD 10,000V/us 5 3,750 |516-1079-5-ND 2.89 25.41 215.60 _— — |HCPL-2611#300 CATHODE? [74 
No 8-SOIC 5,000V/us 5 3,750 | 516-1091-2-NDA = = — | 1,500 | 2760.00/M_|HCPL-0631#500 ANODE3 [44 
21 No 8-DIP 5,000V/us 5 3,750 | 516-1099-5-ND 4.52 39.99 309.60 = —_|HCPL-7611 CATHODE [7} 
RoHS Compliant ANODE4 7} ~ 
Yes] 8-DIP N/A 5 3,750 ]516-1521-5-ND 1.88 1650 14000) — — ]6N137-000E CATHODEs + 
Yes 8-SMD N/A 5 3,750 |516-1599-5-ND 1.95 17.16 145.60 _ — |6N137-300E 
Yes 8-SMD 1,000V/us 5 3,750 |516-1772-1-ND0 NEW! 1.95 17.16 145.60 | 1,000 910.00 |6N137-500E 
Yes | 8-SOIC 5,000V/us 5 3,750 |516-1734-5-ND NEW! 2.63 23.10 196.00 | — — |HCPL-0600-000E Fig. 26 NEW! 
Yes 8-SOIC N/A 5 3,750 | 516-1485-1-NDO 2.70 23.76 201.60 | 1,500 | 1260.00/M_|HCPL-0600-500E 
Yes | 8-DIP(W) N/A 5 5,000 |516-1611-5-ND 3.39 31.08 237.30 = — |HCNW137-000E 
Yes 8-SOIC 5,000V/y"s 5 3,750 | 516-1471-5-ND 2.63 23.10 196.00 = — |HCPL-0601-000E ANODE4 
Yes 8-SOIC 10,000V/us 5 3,750 |516-1774-1-ND0 NEW! 2.70 23.76 201.60 | 1,500 | 1260.00/M_ |HCPL-0601-500E CATHODEs 
Yes 8-DIP 5,000V/y"s 5 3,750 |516-1540-5-ND 2.51 22.11 187.60 = — |HCPL-2601-000E ANODE 
19 | Yes 8-SMD 5,000V/Us 5 3,750 _|516-1661-5-ND 2.59 22.77 193.20 = —_|HCPL-2601-300E CATHODE 
Yes 8-DIP 10,000V/us 5 3,750 | 516-1663-5-ND 2.81 24.75 210.00 _— — |HCPL-2611-000E Vers 
Yes 8-SOIC 10,000V/us 5 3,750 | 516-1634-5-ND 3.38 29.70 252.00 = — |HCPL-0611-000E ° 
Yes 8-SOIC 10,000V/s 5 3,750 |516-1486-1-NDO 3.45 30.36 257.60 | 1,500 | 1610.00/M |HCPL-0611-500E Vor 
Yes | 8DIP(W) 5,000V/y"s 5 5,000 |516-1617-5-ND 3.89 34.41 266.40 = — |HCNW2601-000E Voz 
Yes 8-SMD 10,000V/us 5.5 3,750 | 516-1873-5-ND NEW! 3.39 31.08 237.30 = —_|HCNW2601-300E 
Yes | 8-DIP(W) 10,000V/ps 5 5,000 |516-1618-5-ND 4.35 39.88 304.50 _ — |HCNW2611-000E 
Yes | 8-SMD(W) 10,000V/us 5 5,000 |516-1619-5-ND 4.41 40.43 308.70 = — |HCNW2611-300E 
Yes 8-SOIC 1,000V/us 5 3,750 | 516-1635-5-ND 3.61 31.93 247.20 _ — |HCPL-061A-000E 
Yes 8-SOIC 1,000V/Us 5 3,750 | 516-1579-5-ND 3.85 34.10 264.00 — —__|HCPL-061N-000E 
No 8-DIP N/A 5 3,750 | 516-1475-5-ND 4.38 38.75 300.00 = — |HCPL-2630-000E 
No 8-SMD N/A 5 3,750 |516-1665-5-ND 4.45 39.37 304.80 _— — |HCPL-2630-300E 
No 8-SOIC 5,000V/ys 5 3,750 |516-1735-5-ND NEW! 6.37 56.42 436.80 = — |HCPL-0630-000E 
No 8-SOIC N/A 5 3,750 |516-1487-1-NDO 6.44 57.04 441.60 | 1,500 | 2760.00/M_ |HCPL-0630-500E 
No 8-DIP 5,000V/Us 5 3,750 | 516-1541-5-ND 4.73 41.85 324.00 = —_ | HCPL-2631-000E 
No 8-SMD 5,000V/ys 5 3,750 |516-1666-5-ND 4.80 42.47 328.80 — — |HCPL-2631-300E 
No 8-SMD 10,000V/s 5 3,750 |516-1776-1-ND0 NEW! 4.80 42.47 328.80 | 1,000 2055.00 |HCPL-2631-500E Shield 
20 | No 8-SOIC 5,000V/Us 5 3,750 |516-1580-1-NDO 6.44 57.04 441.60 | 1,500 | 2760.00/M_ |HCPL-0631-500E 
No 8-SOIC 5,000V/ys 5 3,750 |516-1472-5-ND 6.37 56.42 436.80 = — |HCPL-0631-000E 
No 8-DIP 10,000V/us 5 3,750 | 516-1680-5-ND 7.84 69.44 537.60 = —_|HCPL-4661-000E 
No 8-SOIC 10,000V/s 5 3,750 | 516-1533-5-ND 9.60 87.00 690.00 _ — |HCPL-0661-000E 
No 8-DIP 1,000V/us 5 3,750 |516-1667-5-ND 6.83 60.45 468.00 = — |HCPL-263A-000E Anode, 1] 
No 8-SOIC 1,000V/us 5 3,750 | 516-1531-5-ND 8.23 72.85 564.00 = — |HCPL-063A-000E 
No 8-DIP 1,000V/us 5 3,750 |516-1669-5-ND 7.84 69.44 537.60 | — — |HCPL-263N-000E Cathode; 2 
No | _8-SOIC 1,000V/us 5 3,750 _|516-1532-5-ND 9.92 89.90 713.00 | — —_|HCPL-063N-000E Cathodes 3 
21 No 8-DIP 1,000V/s 5 3,750 | 516-1687-5-ND 4.20 37.20 288.00 _— —__|HCPL-7601-000E 
22 | — | 5-S0Ic 15,000V/s 5.5 3,750 _[516-1979-1-ND NEW! | 7.25 64.17 496.80 | — —_|ACPL-M61T-500E Anodeg 4 7 oi ag 
23 No 5-SOIC N/A 5 3,750 + |516-1692-5-ND 2.81 24.75 210.00 _— — |HCPL-M600-000E 
No 5-SOIC 10,000V/us 5 3,750 | 516-1554-5-ND 3.56 31.35 266.00 = —_|HCPL-M611-000E 
+8MBd CutTape ATapeandReel § For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND + JEDEC registered data 
4 8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = 0.4 inch row spacing and (N) = 0.23 inch row spacing) (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2601 
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TECHNOLOGIES 


Fig. 30 Fig. 31 Fig. 32 Fig. 33 
Anode, 1] : Anode 11 Anode 1 [J 1q 
Cathode; 2 1} - Cathode 2 [] Cathode 2 1] Anode 2 Lj 
Cathodes 3 [] : 3d 3d Cathode 3 
Anodeg 4 [] 4 4d 4q 
. Fig. 34 
Logic Gate - 15MBd ° 
Common Supply Tape and Reel§ oe | 
Mode Voltage | Isolated | Digi-Key Bulk Pricing Pricing Avago Anode 24 
Fig. OE Package | Rejection (V) Voltage | Part No. i 10 100 1,500 Part No. Cathode 3 
19 Yes 8-DIP 15,000V/s 3.3 3,750 | 516-1101-5-ND 3.23 28.38 240.80 —__|HCPL-260L nce4qo 
RoHS Compliant ot 
19 = 8-SOIC 15,000V/us 4.5 3,750 |516-1786-1-ND0 NEW! 3.08 27.06 229.60 1127.50/M_ |HCPL-O60L-500E 
Yes 8-SOIC 15,000V/s 3.3 3,750 | 516-1633-5-ND 3.00 26.40 224.00 — ___|HCPL-O60L-000E 
No 8-DIP 15,000V/us 3.3 3,750 |516-1668-5-ND 5.60 49.60 384.00 —  |HCPL-263L-000E 
20 No 8-SOIC 15,000V/us 3.3 3,750 |516-1581-5-ND 7.00 62.00 480.00 —  |HCPL-063L-000E 
No 8-SOIC 15,000V/us 3.3 3,750 |516-1775-1-ND) NEW! 7.07 62.62 484.80 4545.00 |HCPL-063L-500E 
= 8-DIP 1,000V/ys 2 = 516-1877-5-ND NEW! 76.63 685.61 5545.38 —__|HCPL-5730 
24 No 8-SOIC 10,000V/s 5 2,500 |516-1602-5-ND 4.20 38.50 294.00 —__|ACSL-6210-00RE Cathode 3 [} 
25 No 16-SOIC | 10,000V/us 5 2,500 |516-1603-5-ND 7.56 70.00 532.00 —__|ACSL-6400-00TE Nc4qj 
26 No 16-SOIC | 10,000V/us 5 2,500 |516-1733-5-ND NEW! 8.10 75.00 570.00 — __|ACSL-6420-00TE 
Logic Gate - 20MBd WS | Trig. 36 
Common Supply aa: NC 1 q : 
Mode Voltage | Isolated | Digi-Key Pricing Avago Anode 2 : 
Fig. OE /|PackageA| Rejection (Vv) Voltage | Part No. 1 10 100 Part No. eg 
o7 | Yes 8-DIP 1,000V/ys 5 3,750 |516-1655-5-ND 7.42 65.72 508.80 HCPL-2400-000E Cathode 3 
Yes 8-SMD 1,000V/us 5 3,750 _|516-1656-5-ND 7.42 65.72 508.80 HCPL-2400-300E NC4 
28 No 8-DIP 1,000V/us 5 3,750 |516-1539-5-ND 15.36 139.20 1104.00 HCPL-2430-000E 
No 8-SMD 1,000V/s 5 3,750 _|516-1657-5-ND 15.42 139.78 1108.60 HCPL-2430-300E 
‘ Fig. 37 
High Speed CMOS [Ome] ne 12 
Transfer Common Supply aes = Tape and Reel§ anne au 
Rate Mode Voltage | Isolated | Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. | PackageA | (Mb/s) Rejection (V) Voltage | Part No. 1 10 100 1,500 Part No. Anode 6 
8-SOIC 50 10,000V/s 5 3,750 |516-1640-5-ND 8.06 73.08 579.60 — |HCPL-0723-000E Cathode 7 J 
8-SOIC 25 10,000V/us 5 3,750 |516-1732-5-ND NEW! 5.60 49.60 384.00 — |ACPL-072L-000E Nc 8] 
8-DIP 25 10,000V/s 5 3,750 |516-1550-5-ND 7.70 68.20 528.00 — |HCPL-7721-000E 
8-SOIC 25 10,000V/us 5 3,750 |516-1639-5-ND 8.05 71.30 552.00 — |HCPL-0721-000E 
29 8-DIP 25 10,000V/s 5 3,750 |516-1689-5-ND 7.00 62.00 480.00 —_|HCPL-7720-000E Fig. 38 
8-SOIC 25 10,000V/us 5 3,750 |516-1534-5-ND 7.35 65.10 504.00 — |HCPL-0720-000E 
8-DIP 12.5 10,000V/us 5 3,750 |516-1480-5-ND 6.30 55.80 432.00 — |HCPL-7710-000E 
8-SMD 12.5 | 10,000V/ys 5 3,750 |516-1688-5-ND 6.37 56.42 436.80 — |HCPL-7710-300E Cathode 3 G2: S_| 
8-SOIC 12.5 10,000V/us 5 3,750 |516-1705-5-ND 6.65 58.90 456.00 — |HCPL-0710-000E Shield 
8-SOIC 12.5 10,000V/s 5 3,750 _|516-1489-1-NDO 6.72 59.52 460.80 2880.00/M_| HCPL-0710-500E Anode 6 Os 
30 | 8-SOIC 15 10,000V/ius [5 3,750 _|516-1536-5-ND 8.96 81.20 644.00 —_|HCPL-0738-000E Caine i Hi “S| 
Shield 
Integrated Driver 
Supply Tape and Reel§ 
Input | Output | Voltage |Isolated| Delay | Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. |PackageA |Current|Current| (V) | Voltage | Time | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
34 8-DIP 7mA 2.0A 30 3,750 | 0.50ys | 516-1123-5-ND 4.73 41.85 324.00 = HCPL-J312 
8-DIP 7mA 0.5A 30 3,750 | 0.50y"s |516-1125-5-ND 3.78 33.48 259.20 = HCPL-3150 
RoHS Compliant 
31 8-DIP 8mA 0.6A 13 5,000 | 5.00ys |516-1670-5-ND 3.19 28.05 238.00 = HCPL-3000-000E 
32 8-DIP 12mA 0.1A 35 5,000 | 2.00ys |516-1671-5-ND 3.85 34.10 264.00 = HCPL-3100-000E 
33 8-DIP 8mA 0.1A 35 5,000 | 0.50ys |516-1672-5-ND 4.20 37.20 288.00 = HCPL-3101-000E 
34 8-DIP 7mA 2.0A 30 3,750 | 0.50ys |516-1476-5-ND 3.68 32.34 274.40 _ HCPL-3120-000E 
8-SMD 7mA 2.0A 30 3,750 | 0.50ys |516-1544-5-ND 3.50 31.00 240.00 = HCPL-3120-300E 
35 | 8-DIP(W) 7mA 2.0A 30 3,750 | 0.50ys |516-1470-5-ND 5.43 48.05 372.00 —= HCNW3120-000E 
8-DIP 7mA 0.6A 30 3,750 | 0.50ys |516-1742-5-ND NEW! 3.78 33.48 259.20 = HCPL-3150-000E 
8-DIP 10mA 2.0A 20 3,750 | 0.20ys |516-1674-5-ND 4.38 38.75 300.00 = HCPL-3180-000E 
34 8-SMD 10mA 2.0A 20 3,750 | 0.20ys | 516-1675-5-ND 4.45 39.37 304.80 = HCPL-3180-300E 
8-SMD 7mA 2.5A 30 2,500 | 0.30ys |516-1789-1-ND0 NEW! 3.50 31.00 240.00 1350.00 HCPL-3120-500 
8-DIP 16mA 2.5A 30 3,750 | 0.30us |516-1879-5-ND NEW! 4.05 37.13 283.50 = HCPL-J312-000E 
36 8-SOIC 8mA 0.4A 30 3,750 | 0.70y"s |516-1527-5-ND 2.81 24.75 210.00 = HCPL-0314-000E Fig. 41 
37 8-DIP 8mA 0.4A 30 3,750 | 0.70ys |516-1583-5-ND 2.70 23.76 201.60 = HCPL-3140-000E 'pp1___'pp2 
16-SOIC 7mA 0.5A 30 3,750 | 0.50y"s |516-1673-5-ND 8.33 73.78 571.20 = HCPL-315J-000E Vpopi1¢ i : 7-18 Vppe2 
38 16-SOIC 8mA 0.4A 30 3,750 | 0.70y"s |516-1477-5-ND 4.20 37.20 288.00 = HCPL-314J-000E Vine 2G a7 Vout 
_ 16-SOIC. 1pA 2.0A 30 3,750 | 0.50yus | 516-1478-5-ND 7.18 66.50 505.40 = HCPL-316J-000E Vin. 3c s 06 VReF 
e GND1 44 115 GND2 
AC/DC Logic Interface 
Hysteresis | Delay Supply Isolated | Digi-Key Pricing Avago Fig. 42 
Fig. | Packagea (Typ.) Time | Voltage (V) | Voltage | Part No. 1 10 100 Part No. 
39 | 8&SMD 0.6mA | 40us 18 3,750 [516-1134-5-ND 6.97 64.50 490.20 HGPL-3760#300 Gatun: Sncee: 
RoHS Compliant VDs ANODEs 
8-SOIC 1.2mA 40us 18 3,750 |516-1627-ND 5.01 44.33 343.20 HCPL-0370-000E VDD: GND2 
8-DIP 1.2mA 40us 18 3,750 |516-1545-5-ND 4.97 44.02 340.80 HCPL-3700-000E Peete bat 
39 | 8-SMD 1.2mA | 40ys 18 3,750 |516-1676-5-ND 5.04 44.64 345.60 HCPL-3700-300E ANODES _ 
8-DIP 0.6mA 40us 18 3,750 |516-1677-5-ND 6.91 64.00 486.40 HCPL-3760-000E CATHODEs VDD2 
8-SMD 0.6mA 40us 18 3,750 |516-1743-5-ND NEW! 6.97 64.50 490.20 HCPL-3760-300E ANODE: EE 3} GND2 
+8MBd CutTape ATapeandReel § For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND + JEDEC registered data 
4 8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = 0.4 inch row spacing and (N) = 0.23 inch row spacing) (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Shield Shield 
High Linearity Analog Ce) Bolis 
Current aa Tape and Reel§ 
Transfer Reverse Isolated | Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig.| Packagea | Ratio (%) Voltage Voltage | Part No. 1 10 100 750 Part No. 
8-DIP(W) | 0.25 ~ 0.75 -15 5,000 516-1522-5-ND 4.66 41.23 319.20 = HCNR200-000E 
8-DIP(W) | 0.36 ~ 0.72 -15 5,000 516-1523-5-ND 6.20 54.87 424.80 = HCNR201-000E 
40 8-SMD 0.25 ~ 0.75 -15 5,000 516-1608-5-ND 4.73 41.85 324.00 = HCNR200-300E 
8-SMD 0.36 ~ 0.72 -15 5,000 516-1609-5-ND 6.27 55.49 429.60 = HCNR201-300E 
8-SMD(W) | 0.36 ~ 0.72 -15 5,000 516-1773-1-ND0 NEW! 6.27 55.49 429.60 2228.55 HCNR201-500E 
Miniature Analog Isolation Amplifiers 
Supply vis Tape and Reel§ 
Gain Delay | Voltage | Isolated | Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig.| Packageé Tol. Time (V) Voltage | Part No. il 10 100 1,000 Part No. 
41 8-SMD +5% 9.90uUs 6 3,750 |516-1138-5-ND 6.02 53.32 412.80 = HCPL-7520-300 
RoHS Compliant 
8-DIP +3% 9.90uUs 6 3,750 |516-1682-5-ND 6.48 57.35 444.00 = HCPL-7510-000E 
8-SMD +3% 9.90uUs 6 3,750 |516-1683-5-ND 6.55 57.97 448.80 = HCPL-7510-300E 
8-DIP +5% 9.90us 6 3,750 |516-1684-5-ND 5.95 52.70 408.00 — HCPL-7520-000E 
8-DIP +3% 9.90uUs 5 3,750 |516-1481-5-ND 11.69 108.25 822.70 = HCPL-7800-000E 
a 8-SMD +3% 9.90uUs 5 3,750 _|516-1551-5-ND 11.75 108.75 826.50 = HCPL-7800-300E 
8-DIP +1% 9.90us 5 3,750 |516-1552-5-ND 14.08 132.31 985.25 = HCPL-7800A-000E 
8-SMD +1% 9.90uUs 5 3,750 |516-1553-5-ND 14.13 132.78 988.75 = HCPL-7800A-300E 
8-DIP 45% 9.90uUs 5 3,750 |516-1482-5-ND 6.86 63.50 482.60 a HCPL-7840-000E 
8-SMD +5% 9.90uUs 5 3,750 |516-1690-5-ND 6.91 64.00 486.40 = HCPL-7840-300E 
8-SMD +5% 9.90uUs 5.5 3,750 __|516-1790-1-NDQ NEW! 7.77 68.82 532.80 3404.80 HCPL-7840-500E 
42 16-SOIC = 52.00ns 5.5 2,500 |516-1839-ND NEW! 8.10 75.00 570.00 = ACSL-6410-00TE 
43 8-DIP — = 1.24 = 516-1943-5-ND NEW! 89.78 803.25 6496.88 = HSSR-7110 
8-SMD — = 1.24 = 516-1944-5-ND NEW! 91.68 820.25 6634.38 = HSSR-7110#300 
= 16-SOIC +5% | 20.00us 5 3,750 _|516-1691-5-ND 9.26 85.75 651.70 = HCPL-788J-000E 
H H RokS 
Line Receivers pate 
Delay | Output | Supply | Isolated | Digi-Key Pricing Avago 
Fig.|Package| Time | Current | Voltage (V)| Voltage | Part No. 1 10 100 Part No. 
44 8-DIP 100ns 50mA 5 3,750 |516-1662-5-ND 8.13 73.66 584.20 HCPL-2602-000E 
8-DIP 100ns 50mA 5 3,750 | 516-1664-5-ND 12.47 115.50 877.80 HCPL-2612-000E 
20mA Loop Transmitters/Receivers Bolts 
Supply Delay Isolated Pricing Avago 
Fig.| Package | Voltage (V) Time Voltage 1 10 100 Part No. 
45 8-DIP 4.5 ~ 20 1.60ys 3,750 516-1546-5-ND 8.10 75.00 570.00 HCPL-4100-000E 
46 8-DIP 4.5 ~ 20 1.60ys 3,750 516-1547-5-ND 8.10 75.00 570.00 HCPL-4200-000E 
Digital Isolators 
Transfer a 
No. of Rate Supply | Digi-Key Pricing Avago 
Fig. | Package Circuits | (Bits, Bytes) Voltage | Part No. 1 10 100 Part No. 
47 8-SOIC i 100Mb/s 3.0~5.5 |516-1150-5-ND 5.95 52.70 408.00 HCPL-0900 
48 8-SOIC 2 100Mb/s 3.0~5.5 |516-1151-5-ND 8.00 72.50 575.00 HCPL-0930 
50 | 16-SOIC(N) 4 100Mb/s 3.0~5.5 |516-1152-5-ND 11.52 104.40 828.00 HCPL-090J 
52 | 16-SOIC(N) 4 100Mb/s 3.0~5.5  |516-1153-5-ND 11.52 104.40 828.00 HCPL-092J 
NEW! RoHS Compliant NEW! 
47 8-SOIC i 100Mb/s 3.0~5.5 |516-1736-5-ND 5.95 52.70 408.00 HCPL-0900-000E 
48 8-SOIC 2 100Mb/s 3.0~5.5 |516-1739-5-ND 8.00 72.50 575.00 HCPL-0930-000E 
49 8-SOIC 2 100Mb/s 3.0~5.5 |516-1740-5-ND 8.00 72.50 575.00 HCPL-0931-000E 
50 16-SOIC(W) 4 100Mb/s 3.0~5.5 |516-1744-5-ND 11.52 104.40 828.00 HCPL-900J-000E 
16-SOIC(N) 4 100MBd 3.0~5.5  |516-1875-5-ND 9.72 90.00 684.00 HCPL-090J-000E 
51 | 16-SOIC(N) 4 100Mb/s 3.0~5.5 |516-1737-5-ND 11.52 104.40 828.00 HCPL-091J-000E 
52 | 16-SOIC(N) 4 100Mb/s 3.0~5.5 |516-1738-5-ND 11.52 104.40 828.00 HCPL-092J-000E 
NEW! 2.5 Amp Optocoupler with Integrated Desaturation 
Detection and Fault Status Feedback 
Number | Common | Supply Operating Cut Tape Tape and Reel§ 
of Mode Voltage | Isolated | Temperature | Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. | Package | Channels | Rejection (V) Voltage (°c) Part No. 1 10 100 850 Part No. 
53 | 16-SOIC 2 15,000 V/s |/4.5 ~ 5.5] 3,750 -40~100 |516-1777-1-ND 8.16 72.23 559.20 3132.25 HCPL-316J-500E 
RokKS 
NEW! Mouse Sensor [(@ms] 
Rise/Fall Supply an 
Supply Time Current | Digi-Key Pricing Avago 
Fig. | Package Voltage (ns) (mA) Part No. u 10 100 Part No. 
54 8-DIP 5V 30/16 15~30 |516-1843-ND 1.87 17.55 140.40 ADNS-2610 
NEW! General Purpose SSR Photo MOSFET (ETS 
Output TON/TOFF ae 
Output Current Typical Isolated | Digi-Key Pricing Avago 
Fig. | Package Voltage (A) (ms) Voltage | Part No. 1 10 100 Part No. 
55 4-SOIC 60V 0.6 0.1/0.02 3,750 516-2006-ND 3.57 32.73 249.90 ASSR-1410-003E 
4-SOIC 60V 1.0 0.25/0.02 3,750 516-2007-ND 5.79 53.08 405.30 ASSR-1510-003E 


+8MBd 0CutTape A Tape and Reel 


§ For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND + JEDEC registered data 
4 8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = 0.4 inch row spacing and (N) = 0.23 inch row spacing) 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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SHARP Detector Sensing | Term- Tube 
Y ™ 1 Veceo Ic Rise/Fall | Distance | inal | Digi-Key Price Each Sharp 
“OF THE AMERICAS OPIC Photointerrupter Fig. | (V) Max. | (mA) Max. |(us) Typ.| (mm) | Type | Part No. 1 10 100 |Part No. 
35 20 38/48 | 2.0 | PCB |425-1973-5-ND@w | 1.47 1.23 .98 |GP1S560J000F 
35 20 38/48 | 2.0 | PCB |425-1974-5-ND@v | .99 .83  .66|GP1S56TJOOOF 
35 20 50/50 1.0 | PCB |425-1965-5-ND@v | .56 39  .28|GP1SO96HCZOF 
; 35 20 50/50 | 20 | PCB |425-1963-5-ND@v | 56 .39 .28|GP1S093HCZOF 
35 20 50/50 | 20 | PCB |425-1966-5-ND@w | 56 .39  .28 |GP1S097HCZOF 
35 20 50/50 | 3.0 | PCB |425-1964-5-ND® 56 .39  .28 |GP1SO94HCZOF 
35 20. | 150/150] 1.1 | PCB |425-2509-5-ND@* 56 39 — .28 | GP1S196HCZOF 
Voliage Reguistor 35 20 | 150/150) 14 | SMT |425-2510-5-ND@* 68 47 .34|GP1S196HCZSF 
2) 35 20 3/4 3.0 | PCB |425-1970-5-ND@ 1.05 88 70 |GP1S51VJOO0F 
3 | 10 20 2/2 5.0 | PCB |425-2680-5-ND@ 1.00 69 50 |GP1S525VJOOF 
4| 3 20 50/50 | 2.0 | PCB |425-1962-1-NDtew| .54 45 —.36 |GP1SO92HCPIF 
Fig.6 NEW! 35 20 50/50 | 20 | PCB |425-1962-2-ND¢@~| — 504.00/2,000 | GP1S092HCPIF 
Z 5 | 35 20 3/3 — | Conn. |425-1934-NDow 2.48 1.98 1.64 | GP1S44S1J00F 
5) 3 20 3/4 5.0 |Conn.|425-2449-ND@~v | 1.11 93  .74 |GP1S73P2JO0F 
35 20 3/4 5.0 | Conn. |425-2450-5-ND@wv | 1.20 1.00  .80 |GP1S74PJOO0F 
RoHS Compliant +CutTape  TapeandReel *Lowprofile Ww NEW! 
Detector Sensing Tube 
vec Tec Distance | Terminal | Digi-Key Price Each Sharp mr) I< I< . . 
Fig. | (V) Max. |(mA)Max.| (mm) | Type | PartNo. 110 100 | PartNo. Contactless Tilt Switch 
F 55 16.5 5.0 | Connector |425-1771-5-ND§ 2.19 1.83 1.46 |GP1A073LCS SWITCHES we 
55 16.5 5.0 | Connector | 425-1953-5-ND¢ NMEW!| 1.38 1.10 .91 |GP1A73AJOO0F Dim. in Inches (mm) 
>| 38 20.0 5.0 | Connector |425-2565-ND 185 148 1.23 |GP1A75E3J00F DSB SERIES: 
5.5 20.0 5.0 _|Connector| 425-1954-5-ND NEW! | 1.41 1.18 _.94 | GP1A75EJOO0F Photointerrupter, rather than con- 
5.25 30.0 | 1.0~9.0 |Connector/425-2044-5-NDt NEW!| 4.46 3.67 2.97 |GP2A25JO000F tacts, ensures high reliability. 
3 | 5.25 30.0 | 2.0 ~ 22.0| Connector | 425-2529-ND+ 4.68 3.85 3.12 | GP2A240LCSOF Sealed construction for protection 
5.25 30.0 | 2.0 ~ 22.0| Connector | 425-2042-5-ND+ NEW!| 4.66 3.83 3.11 | GP2A200LCSOF rom aironmenat Semmens in ney 
70 72 72 PCB |425-1955-6-ND NEW! | 1.02 85 68 |GP1A9TLCJOOF Aigcide: anid: atteanen (vinnie: ° 
7.0 12 12 PCB |425-1956-5-ND NEW! | 1.02 85 68 | GP1A91LRJOOF Tarminale are ncaa of pratt is) 
17.0 3.8 3.0 PCB | 425-1950-5-ND NEW! | 1.50 1.25 1.00 | GP1A52HRJOOF resistent materials. The switch is 201 Hastie 
4 | 17.0 3.8 3.0 PCB |425-1951-5-ND NEW! | 1.50 1.25 1.00 | GP1A52LRJOOF triggered when tilted beyond 30° in | -05(1.3) 
17.0 3.8 5.0 PCB |425-2432-5-ND NEW! | 1.75 140 1.16 |GP1A53HRJOOF any direction 2cathode| I's Collector 
17.0 3.8 10.0 PCB [425-1935-5-ND NEW! | 1.95 1.56 1.29 [GP1A57HRJOOF Specifications: * Mechanical and gl Anode _¥ yo9 
17.0 50.0 5.0 PCB | 425-1952-5-ND 1.55 1.24 1.03 | GP1A58HRJOOF Electrical Life: 150,000 Operations : -g—__(3.1) 
5 | 17.0 3.8 3.0 PCB [425-1948-5-ND NEW! | 1.28 1.02.85 | GPTASOHRJOOF Minimum « Forward Current: 20mA ; 469 [4 Emitter + 
5 | 58 5.0 17 PCB [425-1941-ND NEW! | 3.53 2.91 2.36 | GP1A038RBKOF + Forward Voltage: 1.3V * Oper- 11.9)" \-@.05(1.3) 
5.5 5.0 ald PCB | 425-1942-5-ND NEW! | 3.53 2.91 2.36 | GP1A038RBKLF ating Temperature: -25°C ~ 80°C _ 
7_[_17.0 3.8 3.0 PCB [425-1949-5-ND NEW! | 1.41 1.18 .94 [GPTA5THRJOOF Note: Prevent exposure to magnetic 
5 fields. Do not install switch near 
§ Inverted Reflective vibration source. 
DSA SERIES: 
R fl ti Ph t a t t Environmentally friendly, contains 
no mercury * High contact reliability 
e ec Ive Oo oin errup er due to sealed body * The switch is 


triggered when tilted beyond +10° 
of the horizontal Specifications: 
Resistive Load: 0.1A@ 12VDC 
© Mechanical Life: 100,000 opera- 
tions minimum * Operating Temp- 
erature: -10°C ~ 70°C 


Detect 5 Digi-Key Price Each NKK 
v ad Rise/Fall Lychee ey Digi-Key meen Sharp Fig: |Description! RartiNo: i 26 100.5% PartNo: 
- ceo ‘ 1 | Tilt Switch, Straight 360-2187-ND 6.58 4.55 4.03 |DSBA1P 
EN (Up ace (Tu) es) Cy i [tye |artiNs dil) i) eal 2 |Tilt Switch, Right Angle | 360-2188-ND 658 455 403 |DSBAIH 
35 20 20/20 |0.6~0.8| SMD |425-1094-1-NDF [711 93  ./4|GP2S27T 3. |Tilt Switch’ SPST, On/Off —_|360-2291-ND 792 «561 495 |DSAO1 
35 20 20/20 | 0.7 | SMD |425-2569-1-NDt® | 1.20 1.00  .80|GP2S27T2J00F 4__|PCB Adaptor for DSAO1 360-2292-ND 3.36 208 133 |ATOS4 
35 20 20/20 07 SMD | 425-2569-2-ND$@ 520.00/1,000 GP2S27T2J00F 
1 35 20 20/20 0.7 SMD | 425-2570-1-NDt® | 1.17 98 .78 | GP2S27T3JO0F 
35 20 20/20 0.7 SMD | 425-2570-2-ND$@ 507.00/1,000. GP2S27T3J00F . . 
35 20 | 20/20 | 0.7 | SMD [425-2051-1-NDtew| 1.11 93 74 /cpasz7Ts00F| #§ TOSHIBA Illumination DigiReel® 
35 20 20/20 0.7 SMD | 425-2051-2-NDfov 481.00/1,000 GP2S27TJOOOF ff i 
35 20 | 2020 | 07 |SMD425-1097-1-NDt® | 51 43  34|GP2S6O Leading Innovation >> SGenSOrs 
2 3 oy Sea ay oun Peet Pina ea 36 hoe SMD Photo-ICs for illuminance sensor which consist of one chip integrated photo-diode and amplifier circuit Features: 
35 20 20/20 07 SMD | 425-2670-2-ND$e 504.00/2,000 GP2S60B * Small SMD package * Suitable for lead-free soldering and reflow soldering * Low supply voltage: VCC = 2.7V~5.5V 
3 35 20 20/20 |1.2~5.5| SMD |425-1913-1-NDt® | 1.17 98 .18 | GP2S700HCP Dimin mm 
35 20 20/20 | 1.2 ~5.5| SMD | 425-1913-2-ND¢o 507.00/1,000 GP2S700HCP 
35 20 20/20 07 PCB | 425-2567-5-ND® 90 AS .60 | GP2S24BJO00F 
35 20 20/20 0.7 PCB | 425-2568-5-ND® 90 75 .60 | GP2S24CJOO0F 
4 35 20 20/20 0.7 PCB | 425-2681-5-ND® 84 70 .56 | GP2S24BCJOOF 
35 20 20/20 07 PCB | 425-2050-5-ND® 84 70 .56 | GP2S24JO000F 
35 20 50/50 3.5 PCB |425-2053-5-ND@¥ | 1.60 1.28 1.06 | GP2S40JO000F 
35 50 80/70 0.7 PCB |425-2049-5-ND@v | .96 80 64 | GP2L24JO000F ot 
0.35 Typ] al [0.50 0.50 
@ RoHS Compliant +CutTape +TapeandReel ~ NEW! . eee eal 


1 Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing* | Toshiba 
Photointerrupter Fa | Sensitivity [Pat No 1 op 3.000 [pant 
1 52uA TPS851CT-ND. 1.08 9.00 72.00 468.00/M TPS851 
Fig. 5 NEW! Fig. 6 NEW! 2 401A TPS852CT-ND 1.08 9.00 72.00 468.00/M TPS852 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
IST Mating Connector, Contact and 
Detector Sensing | Term- Tube Crimp Tool 
Vceo Ic Rise/Fall | Distance | inal | Digi-Key Price Each Sharp = = 
Fig. | (V) Max. | (mA) Max.| (1s) Typ.| (mm) | Type | Part No. 1 10 100 |Part No. ee Dlg key i pacing oe raneang Reel fale 
35 20 3/4 | 3.0 | PCB [425-1971-5-NDew | 90 75 60 | GP1S52VJO00F eae SRSA arto: “ arto: 
35 20 3/4 4.2 | PCB |425-1976-5-NDew | 1.14 .95 .76 |GP1S59J0000F Crimp Style NH Connector _|499"1120-ND@ 69 5.78 23.12 — | H3P-SHF-AA 
35 20 3/4 5.0 | PCB |425-1972-NDow 87.73.58 | GP1S53VJO00F Tin-Plated Phosphor Bronze 4404-14 = -O01T- 
1 Crimp Contact, 22-28AWG 455-1121-1-ND® 2.96 11.85 88.88/5,000 | SHF-001T-0.8BS 
35 20 3/4 5.0 | PCB |425-1975-5-ND@v | .90 .75  .60|GP1S58VJO00F Crimp Tool with Die for FEET nig are 
35 20 35/35 1.6 PCB |425-1978-5-ND® 1.23 1.03 .82 | GP1S95J0000F 22-28AWG Contacts : = 
35 20 35/35 16 PCB | 425-1062-5-ND 1.23 1.03 .82|/GP1S95 @ ROHS Compliant —* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Di i@Ree! ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2604 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


SHARP 7 Short | Dark 
: ™ Circuit |Current} Peak | Rise/| Beam 
MICROELECTRONICS O PIC Lig ht Detectors vr |Current | Id | Sensitivity | Fall | Angle Cut Tape 
a Dim in mm Max.| Is Max. |Wavelength| Typ. | (2x | Digi-Key Price Each | Sharp 
- - Fig. (V) |(WA)Typ.| (mA) | (nm) Typ. | (ns) | Theta) | Part No. 1 10100 | Part No. 
Fig. 3 NEW! : ;|2| 08 | 10 350 | 10 | 40 |425-2672-1-ND® 36.30 24 PDTOOMFOMPT 
30, 20 0.6 10 850 10 40 | 425-2672-2-ND@t 252.00/1,500 | PD100MFOMP1 
| 32 5.4 10 960 200 90 |425-2453-5-ND@t§’| 92.64.46 | PD413PI2E00F 
| 30 9.2 2.0 940 5 —  |425-1030-5-NDt 1.41.93 .74|PD3122F 
30 9.2 2.0 940 5 —__|425-2215-5-ND@tv | 1.11.93 .74| PD3122FEOOOF 
22.0 @ RoHS Compliant +Tapeand Reel tTube § Visible Light cut-off resin, black ~ NEW! 


Voltage Regulator Sync. Detector Circuit 


: | ||. | | Blue Sensitive Photodiodes [= a 


loo * Spectral sensitivity characteristics akin to that of human eye * Compact flat package * Low 

_ Demodulator dark current * Infrared light cut-off type 

[aero Applications: 

* AE (automatic exposure) system and ES (electronic shutter) system for cameras * Strobo- 
bite scopes * Precise optical instruments 
Peak Short Cir.| Dark Peak Reverse 
Output Rise/Fall B Wave- Current | Current | Sensitivity | Voltage | Active ne E 
Voc are el ale length Digi-Key Price Each Sharp Is Typ. | Id Typ. | Wavelength Vr Area | Digi-Key Price Each Sharp 
(v) | (ma) (us) | (2x Theta) | (nm) Typ. | Part No. 110 100 |Part No. OL) me aC tise) ate il) i) set 
Fig. 1 0.16 = | 3x10-12 560 10 1.55 | 425-2429-5-ND 1.95 1.56 1.29 |BS120E0F 
05-46 750} 400/400 +0 M0 |A25-DOGI-SNDG | 2.72 2.24 1.82 | ISATAFE 0.55 | 3x10-12| 560 10 5.34 _|425-1937-ND NEW! | 2.27 1.87 1.52 |BS520E0F 
Fig. 2 
-0.3~7.0 1 150/150 Max. 110 555 425-2650-1-NDt 75 63.50 | GA1A1S201WP. 
-0.3 ~ 7.0 1 150/150 Max. 110 555 425-2650-2-ND$ 698.00/2,000 GA1A1S201WP. 4 
NEW! Fig. 3 NEW! Mating Connector, Contact 
-0.5 ~ 8.0 2: 0.1/0.06 110 900 425-2070-ND 92.64 46 | IS489E a 
+ CutTape +$Tapeand Reel § Visible light cut-off resin, black and Crimp Tool 
mith Tape and Reel 
. . —— > Digi-Key ricing Pricing} JST 
IR Emitters, Phototransistors and  Digi®Reel° | pescription Part No. 10 100 500 | 13,000 —_| Part No. 
. 6-Pos., 1.5mm, Disconnectable not _ e 

Photodiodes Crimp Style ZH Connector 455-1129-ND® 84 6.98 27.91 ZHR-6 


Tin-Plated Phosphor Bronze 
Crimp Contact, 26-28AWG 


Crimp Tool with Die for 5 5 — ; 
26-28AWG Contacts 455-1131-ND 440.15/1 We-491 


@ RoHS Compliant +CutTape + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SHARP. NEW! Compact Optical 


455-1130-1-ND@f — 142 5.68 98.21/M | SZH-002T-P0.5 


IR Emitters fois] J “orteamencas’ Dust Sensor 
Forward |Forward| Optical |Beam] Peak Output 
Voltage | Current} Power | Angle} Wave- Cut Tape Vec | Sensi- | Current 
Typ. Max. Output (2x length | Digi-Key Price Each Sharp Typ.| tivity / ICC (mA) | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig.|  (V) (mA) | (mW) Max. | Theta) | (nm) Typ. | Part No. 1 10 100 | Part No. (V) |(V) Typ.| Typical | Part No. 1 25 50 | Part No. 
1.2 50 3.0 20 940 | 425-1022-1-ND 36.30.24 | GL100MNOMP 
12 | 50 3.0 | 20 | 940 _|425-1022-2-ND¥ 336.00/2,000 _| GL100MNOMP ale 76 cama) 88 8107.97 | GP2YIDIOAUOF 
1:2 50 3.0 20 940 | 425-2706-1-ND 48 = .33 — .24 |GLI00MNOMP1 
1 1.2 50 3.0 20 940 | 425-2706-2-ND$ 252.00/1,500 | GL100MNOMP1 
1.2 50 6.0 20 940 | 425-1023-1-ND 54 45 36 |GL1O00MNIMP . . 
1.2 50 6.0 20 | 940 | 425-1023-2-ND$ 504.00/2,000 _| GL100MN1MP Distance Measuring Sensors 
1.2 50 6.0 20 940 | 425-2666-1-ND 81.59.36 |GL1O0MN1MP1 
1.2 50 6.0 20 940 | 425-2666-2-ND$ 378.00/1,500 | GL100MN1MP1 
9 1:2 50 2.0 180 950 | 425-1938-5-ND§ NEW!| 56 .39  .28 |GL4100E0000F 
1.2 50 3.0 60 950 | 425-1939-5-ND§ NEW!| 48 33.24 | GL4800E0000F 
3 1.2 50 3.0 26 950 | 425-1940-5-ND§ NEW!| 48 33.24 | GL480E00000F 
$Tape and Reel § Tube 
Phototransistors 
Peak Distance | Diff. of | Output 
Vceo Sensitivity |Rise/Fall] Beam : Vcc | Measuring | Output | Current 
Max.| IC | Wavelength| Typ. Angle | Digi-Key Price Each Sharp Typ.| Range | Voltage | ICC (mA) | Output | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig.| (V) |(mA)| (nm) Typ. | (us) | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | (V) | (cm) Typ. |(V)Typ.| Typ. | Type | Part No. 125 ~—‘50_| Part No. 
35 | 20 860 400/300 30 425-2665-1-ND@t0 42.35.28 | PT1OOMF1MP1 5 40 = 28 Digital | 425-1810-ND 8.03 6.42 5.33) GP2Y0D340K 
35 | 20 860 400/300 30 425-2665-2-ND@$0 294.00/1,500 PT100MF1MP1 1 5 5 — 10.5 | Digital | 425-2615-5-ND 3.25 2.60 2.28) GP2Y0D805Z0F 
35 | 20 900 5.0/6.0 15 425-2648-1-ND@t 36.30) = .24 | PT1O0MCOMP1 5 10 _ 10.5 | Digital | 425-2616-5-ND 3.25 2.60 2.28) GP2Y0D810Z0F 
35 | 20 900 5.0/6.0 15 425-2648-2-ND@$ 252.00/1,500 PT100MCOMP1 5 10 = 35 Digital | 425-2657-ND 8.03 6.42 5.62| GP2Y0D310K 
{ 35 | 20 900 5.0/6.0 30 425-1005-1-ND@t 36.30.24 | PT100MCOMP 9 5 | 20~150 | 2.05 33 Analog | 425-2062-ND NEW! | 14.38 11.50 9.55) GP2YOA02YKOF 
35 | 20 900 5.0/6.0 30 425-1005-2-ND@$ 336.00/2,000 PT100MCOMP 5 70 ~ 90 = 33 Digital | 425-2064-ND NEW! | 14.38 11.50 9.55| GP2YOD02YKOF 
35 | 20 910 5.0/6.0 30 425-1006-1-ND@fA 36.30.24 | PT1OOMFOMP 5 4~30 1.6 30 Analog | 425-2498-ND 52.50 42.00 36.75] GP2Y3A001KOF 
35 | 20 910 5.0/6.0 30 425-1006-2-ND@$ 336.00/2,000 PT100MFOMP. 3 | 5 | 20~150 1.6 30 Analog | 425-2499-ND 52.50 42.00 36.75} GP2Y3A002KOF 
35 | 20 910 5.0/6.0 30 425-1007-1-ND@fA 36.30.24 | PTIOOMFOMP1 5 | 40 ~ 300 1.2 30 Analog | 425-2500-ND 52.50 42.00 36.75] GP2Y3A003KOF 
35 | 20 910 5.0/6.0 30 425-1007-2-ND@$ 252.00/1,500 PT100MFOMP1 5 3 ~ 30 _ 33 Digital | 425-2047-5-ND NEW!) 12.18 9.74 8.09|GP2D150AJO0F 
35 | 20 860 3.0/3.5 70 425-2378-5-ND@A 56.39.28 | PT4800FEOOOF 5 4~30 2.25 33 Analog | 425-2469-ND NEW! | 12.18 9.74 8.09] GP2D120XJOOF 
9 35 | 20 860 3.0/3.5 70 425-2451-5-ND@Av A431 .22 | PT4800FBEOOF 4) 5 10 ~ 80 19 30 Analog | 425-2063-ND NEW! | 10.00 8.00 6.64) GP2Y0A21YKOF 
35 | 20 800 3.0/3.5 70 425-2377-5-ND@ow A8 33.24 | PT4800E0000F 5 10 ~ 80 2.0 33 Analog | 425-2046-ND NEW! | 12.18 9.74 8.09) GP2D12JO000F 
= 7 aoe a 7 eee 7 3 a ereaeerae 5 21 ~ 27 = 33 Digital |425-2065-ND NEW! | 10.00 8.00 6.64) GP2Y0D21YKOF 
5 .0/3.5 o= -5-ND@: 5 “ a ri 
3 | 35 | 50 800 80/70 26 | 425-1013-5-ND§ ‘52.36.26 | PT481 See below for JST Mating Connector 
35 | 50 800 80/70 26 425-2382-5-ND@§0v 52 36 26 | PT481E00000F 
35 | 50 860 80/70 26 425-2383-5-ND@0v 60.42 30 | PT481FEQOOOF a 
@ RoHS Compliant + CutTape +Tapeand Reel § Transparent blue resin js | Mati n g Con nector, Contact 
A Visible Light cut-off resin, black Darlington wv NEW! . 
' and Crimp Tool 
Photodiodes 
ee Tape and Reel 
Short | Dark Digi-Key Pricing Pricingt | JST 
Circuit |Current} Peak | Rise/| Beam man Description Part No. 10 100 500 8,000 Part No. 
Vr | Current) Id | Sensitivity | Fall | Angle Hae 3-Pos., 2.0mm, Disconnectable eae _ 
Max.| Is Max. |Wavelength| Typ. | (2x | Digi-Key Price Each | sharp Crimp Style PH Connector (Ber ERISA 47389 15.56 PHR-3 
Fig. | (V) | (WA) Typ.) (nA) | (nm) Typ. | (ns) | Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. 24-30AWG, Tin-Plated Phosphor = wy _ e 7 
20 0.9 10 820 10 40 |425-1027-1-ND® 36.30 = .24| PD100MCOMP Bronze Crimp Gontact SNA gree: 888 13.82/M SEHPOUEL POSS 
20 0.9 10 820 10 40 |425-1027-2-ND@$ 336.00/2,000 _| PD100MCOMP. rimp Too! with Die tor e a = x 
1 30-706 10 850 10 | 40 |425-1028-1-ND#§ 36.30 .24| PD1O0MFOMP 24-30AWG Contacts A azeeace WwO-240 
20 | 06 10 850 10 | 40 | 425-1028-2-ND@#§ 336.00/2,000__ | PD100MFOMP RoHS Compliant +CutTape + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2605 


—_——__I!nterrupter Modules and Detectors 


SEMICONDUCTOR® 


Semiconductor Interrupter Modules 


Min. Test Slot Lead 2 
Output | Ic(on) | Conditions | Width | Spacing | Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit Type (mA) lfNce (mm) (mm) _| Part No. a 10 100 500 
1 B Transistor 1.0 20mA @ 5V 3.18 5.59 QVA11134-ND 1.64 1.34 93 70 
Transistor 1.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H22A1-ND 1.51 1.23 86 65 
B Transistor 2.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H22A2-ND 1.51 1.23 86 65 
2 
B Transistor 4.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H22A3-ND 1.51 1.23 86 65 
A Darlington 2.5 5mA @ 1.5V 3.15 7.24 H22B1-ND 1.30 1.06 73 56 
3 E Transistor 0.5 20mA @ 5V 3.81 7.62 QVE11233-ND 1.68 1.37 95 a 
D Transistor 1.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H21A1-ND 1.51 1.23 86 65 
D Transistor 2.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H21A2-ND 1.51 1.23 86 65 
4 
D Transistor 4.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H21A3-ND 1.51 1.23 86 65 
A Darlington 2.5 5mA @ 1.5V 3.15 7.24 H21B1-ND 1.30 1.06 73 56 
Optologic Interrupter Modules 
Max Rise/ : 
Output Output Fall | Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit Type vcc Current (mA) (ns) | Part No. sf 10 100 500 
L T.P. BUFF 4.5 ~ 16.0 50 70 |H21LTB-ND 1.68 1.37 95 72 
M T.P. INV 4.5 ~ 16.0 50 70 | H21LTI-ND 1.68 1.37 95 72 
5 
N 0.C. BUFF 4.5 ~ 16.0 50 70 |H21LOB-ND 1.77 1.44 1.00 76 
0} 0.C. INV 4.5 ~ 16.0 50 70  |H21LOI-ND 1.68 1.37 95 72 
L T.P. BUFF 4.5 ~ 16.0 50 70 |H22LTB-ND 1.86 1.51 1.05 79 
ays Collector 
M T.P. INV 4.5 ~ 16.0 50 70 | H22LTI-ND 1.60 1.30 90 68 0 4 
6 = 
N 0.C. BUFF 4.5 ~ 16.0 50 70 |H22L0B-ND 1.60 1.30 90 68 
) O.C.INV | 4.5~16.0 50 70 |H22LOI-ND 1.60 1.30 90 68 oe! los 
Cathode Collector | Cathode Collector miter 
Semiconductor Infrared Photo Detectors Digi a 
mitter 
Peak 04 Cathode Collector 
Min. Rise/ | Reception | Wavelength a 
BVCEO | Ic@5Vce | Fall Angle | Sensitivity | Digi-Key Price Each a 
Fig. | Circuit}  (V) (mA) (sec) +(°) (nm) Part No. 1 10 100 =500 2 V3 
=o: Anode — Emitter 
7| 6 25 1 300/250] 8 880 | L14F2-ND 227 201 130 1.04 Cathode Collector 
F 30 1 5/5 8 880 QSC112-ND AT 34 22: 13 
8 F 30 2 5/5 8 880 QSC113-ND AT 34 22 13 
F 30 4 5/5 8 880 QSC114-ND AT 34 22 13 ? 
F 30 1.6 m1 12 880 | aSD122-ND 483502387 TO-tisitead 
9 F 30 3.2 77 12 880 QSD123-ND 8 35 23 Ae. 
F 30 TS 7/7 12 880 QSD124-ND A8 35 23 AT. Vetaae 
‘eg. 
F 30 1.2 8/8 12 880 QSD722-ND A8 35 23 A7 
10 
F 30 3 8/8 12 880 QSD723-ND 48 35 23 A7 
F 30 0.64 8/8 8 880 QSE113-ND 52 38 25 18 
c 30 0.25 8/8 25 880 |QSE113E3ROCT-ND NEW! | 66 51 33 25 heal 
ni c 30 0.25 8/8 25 880 QSE113E3ROTR-ND NEW! 304.44/2,000 
F 30 1.28 8/8 8 880 QSE114-ND 52 38 25 18 
F 30 0.4 8/8 25 880 QSE122-ND 68 AQ 32 23 
Logic Detectors 
Cathode 
2 
Peak 
Rise/ | Reception | Wavelength : 
Output Isink | Isource | Fall Angle | Sensitivity | Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit Type vec (mA) | (mA) (ns) 2(°) (nm) Part No. 1 10 100 500 
H T.P. BUFF | 4.5~16) 50 10 70 25 880 QSE156-ND 78 61 44 33 anode 
13 J T.P.INV. | 4.5~16} 50 10 70 25 880 QSE157-ND 77 61 «438.33 
| |oceurF} 45-16) 50 | — | 100] 25 880 | QSE158-ND 75 59 42 32 aa Cathode 
K O.C. INV. | 4.5~16 | 50 = 100 25 880 QSE159-ND 75 59 42 32 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 


2606 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


£LVvaGO 


TECHNOLOGIES 
Fig.1 NEW! Fig. 2 NEW! Fig. 3 NEW! Fig.4 NEW! 


14.30 


Fig.5 NEW! Fig.6 NEW! Fig.7 NEW! 


3/8”-32 UNEF Thread 3/8”-32 UNEF Thread 5] 


By] [fol | TES 
Star q les ater” | vl 


14.30 1+ 152——_+| 


— | 


15.11] [B 


—S | Washer 
3.6-| Lita-! Washer Hex Nut Apes Tet 


7/16"(11.1 
Flat AS Ht Flat to Flat 


Fig. 9 


4 
fp 125" | 0.308 
LM Ulla * 
Yel 


NEW! Encoder Modules 


Supply Supply Counts per Rise/Fall 
Voltage Current Revolution Time (ns) Digi-Key Price Each Avago 
Fig. Output Typ. (V) (mA) (CPR) (Typical) Shaft Diameter _| Part No. 1 10 100 Part No. 
2-Channel 5.0 17 500 200 / 50 _ 516-2029-ND 28.58 25.40 20.32 HEDS-9100#A00 
2-Channel 5.0 17 1,000 200/50 _— 516-2030-ND 28.58 25.40 20.32 HEDS-9100#B00 
, 3-Channel 5.0 57 500 180/49 = 516-1888-ND 32.18 28.60 22.88 HEDS-9140#A00 
3-Channel 5.0 57 1,000 180/49 = 516-2028-ND 28.80 25.60 20.48 HEDS-9040#B00 
2-Channel 5.0 17 500 200/50 1/4 Inch 516-2019-ND 51.04 48.49 35.73 HEDS-5500#A06 
2-Channel 5.0 17 500 200/50 4mm 516-2020-ND 51.04 48.49 35.73 HEDS-5500#A11 
2 2-Channel 5.0 57 1,000 180/40 1/4 Inch 516-2018-ND 51.04 48.49 35.73 HEDM-5500#B06 
2-Channel 5.0 17 500 200/50 1/4 Inch 516-2021-NDt 51.04 48.49 35.73 HEDS-5505#A06 
3-Channel 5.0 57 500 180/40 1/4 Inch 516-2022-ND 51.04 48.49 35.73 HEDS-5540#A06 
2-Channel 5.0 17 500 200/50 1/4 Inch 516-2023-ND$ 51.04 48.49 35.73 HEDS-5600#A06 
2-Channel 5.0 17 100 200/50 1/4 Inch 516-1887-ND$ 51.04 48.49 35.73 HEDS-5600#C06 
i 2-Channel 5.0 17 500 200/50 1/4 Inch 516-2024-ND#t 51.04 48.49 35.73 HEDS-5605#A06 
3-Channel 5.0 17 500 200 / 50 1/4 Inch 516-2025-ND$ 51.04 48.49 35.73 HEDS-5640#A06 
4 2-Channel Wire Assembly w/ Locking Connector at One End and 4 Flying Leads at the Other End 516-2026-ND 9.45 8.75 6.65 HEDS-8902 
5 3-Channel Wire Assembly w/ Locking Connector at One End and 5 Flying Leads at the Other End 516-2027-ND 9.45 8.75 6.65 HEDS-8903 
+ With External Mounting Ears t 8.9 mm Through Hole 
NEW! Miniature Panel Mount Encoders 
Supply Supply Counts per Shaft 
Voltage Current Revolution Length x Diameter Digi-Key Price Each Avago 
Fig. Max. (V) Max. (mA) (CPR) (Inch) Termination Part No. u 10 100 Part No. 
5.5 40 Smooth 120 0.50 x 0.25 Pins Rear w/ Bracket |516-2115-ND 34.20 30.40 24.32 HRPG-ASCA#14R 
. 5.5 40 Smooth 120 0.50 x 0.25 D-Cut Pins Rear w/ Bracket |516-2117-ND 34.20 30.40 24.32 HRPG-ASCA#16R 
55 40 Detented 32 0.50 x 0.25 D-Cut Conn. w/ Strain Relief |516-2113-ND 34.20 30.40 24.32 HRPG-AD32#16C 
7 5.5 40 Smooth 120 0.50 x 0.25 Conn. w/ Strain Relief |516-2114-ND 34.20 30.40 24.32 HRPG-ASCA#14C 
5.5 40 Smooth 120 0.50 x 0.25 D-Cut Conn. w/ Strain Relief |516-2116-ND 34.20 30.40 24.32 HRPG-ASCA#16C 
(Continued) 
Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2607 
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TECHNOLOGIES (Cont) 


Surface Mount Proximity Sensor 


Forward If Supply Voltage | Photo Current | Dark Current | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Avago 
Fig. Voltage (Maximum) (Maximum) (Typical) (Maximum) __| Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
8 1.5V 50mA 1.3V 0.1mA 10nA 516-1555-1-ND 2.74 2.41 2.05 516-1555-2-ND 1168.00/M HSDL-9100-021 


Ambient Light Sensors 


Supply Voltage Light Current Rise/Fall Time Peak Wavelength | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Avago 

Fig. Range Ratio (Typical) (ms) (Typical) Sensitivity (nm) _| Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 

9 2.4 ~5.5V 1.2 0.95 / 0.8 620 516-1714-1-ND 1.04 89 -76 |516-1714-2-ND 455.00/M APDS-9002-021 
10 2.4 ~5.5V 1.2 0.95/ 0.8 620 516-1715-1-ND 1.20 1.02 .87 |516-1715-2-ND 525.00/M APDS-9003-020 
1 2.4 ~5.5V 1:2 0.95 / 0.8 620 516-1716-1-ND 1.24 1.06 -90 |516-1716-2-ND 542.50/M APDS-9004-020 
12 1.8 ~ 5.5V a 5/5 500 516-1717-1-ND 1.28 1.09 .93 |516-1717-2-ND 560.00/M APDS-9005-020 
13 2.4 ~ 5.5V 11 5/5 500 516-1718-1-ND 1.44 1.23 1.05 | 516-1718-2-ND 630.00/M APDS-9006-020 
14 2.0 ~ 3.6V 1.2 0.2/0.2 560 516-1719-1-ND 1.00 85 -73_|516-1719-2-ND 437.50/M APDS-9007-020 


Reflective Sensors 


Forward Voltage If Dark Current Rise/Fall Time Operating Digi-Key Price Each Avago 
Fig. (Maximum) (Maximum) (Maximum) (ms) (Typical) Temperature Range Part No. 1 10 100 Part No. 
15 1.6V 60mA 100nA 3/4 -25°C ~ 85°C 516-1720-1-ND$ 1.16 99 85 APDS-9101-L21 
1.6V 60mA 100nA 3/4 -25°C ~ 85°C 516-1720-2-NDt 510.40/800 APDS-9101-L21 
16 1.6V 50mA 100nA = -35°C ~ 65°C 516-1721-ND 1.16 -99 85 APDS-9102-L22 
17 1.6V 60mA 100nA 3/4 -25°C ~ 85°C 516-1722-ND 1.18 1.01 86 APDS-9103-L22 
18 1.6V 60mA 100nA = -25°C ~ 85°C 516-1723-ND 1.16 -99 85 APDS-9104-L22 


$CutTape —_ ¢ Tape and Reel 


Infrared Emitting Diodes, Photodetectors and Photodiodes _Digi@Reel’ 


FEATURES: Infrared Emitting Diodes: * Selected to specific on-line intensity and radiant intensity ranges * Low cost plastic Photodetectors and Photodiodes: * Lensed for high sensitivity * Low cost plastic package 
end looking package * Made with gallium aluminum arsenide window layer on gallium arsenide infrared emitting diodes 


Dimensions in mm 
Fig. 6 


Flat Denotes . E 
Cathode ss T Radiant 


sensitive area 


[ 
Anode 


Flat denotes 
Cathode (Collector for 


160-1031-ND) 


Infrared Emitting Diodes 


Peak 
I View Length Digi-Key Lite-On 
Fig. Vf (ma) Angle (nm) Part No. al 100 Part No. 
1 1.20 60 20° 940 160-1028-ND .24 16.00 LTE-4206 
1.20 50 20° 940 160-1029-ND 24 16.00 LTE-4208 
2 1.20 100 40° 940 160-1061-ND 24 16.00 LTE-5208A, 
1.30 100 35° 940 160-1062-ND -30 20.00 LTE-5228A 
3 1.20 50 40° 940 160-1063-ND 24 16.00 LTE-302 
1.50 100 30° 875 516-1261-ND 75 50.00 HSDL-4220 
4 1.50 100 17° 875 516-1262-ND 75 50.00 HSDL-4230 
1.40 100 52° 870 516-1706-ND 39 26.00 HSDL-4261 
1.50 100 24° 875 516-1263-ND 75 50.00 HSDL-4420 
5 1.50 100 24° 875 516-1265-1-ND$ 69 46.00 HSDL-4420#031 
1.50 100 24° 875 516-1265-2-NDt HSDL-4420#031 
$CutTape _ t Tape and Reel 
Matching Photodetectors 
On-State Rise/Fall Digi-Key Lite-On 
Fig. Vce Vec I (ma) (us) Part No. al 100 Part No. 
1 30 5 2 5 160-1030-ND 15 10.00 LTR-4206E 
2 30 5 2 5 160-1031-ND .23 15.00 LTR-3208E 
3 30 5 1 5 160-1065-ND .23 15.00 LTR-301 
Photodiodes 
Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig. |Description Part No. 1 10 100 Part No. 
6 Black Plastic Diode 160-1032-ND 47 3.88 31.00 LTR-516AD 
IR Detectors 
Output Dark Forward on, 
Current Current Voltage View Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig. (uA) (nA) (Typical) Angle Part No. 1 10 100 Part No. 
5 6.0 1 0.8V 28° 516-1267-ND 51 4.25 34.00 HSDL-5420 
7 1.6 1 0.8V 110° 516-1266-ND 51 4.25 34.00 HSDL-5400 
8 6.0 1 0.8V 28° 516-1268-1-ND$ 54 4.50 36.00 HSDL-5420#031 
6.0 1 875 0.8V 28° 516-1268-2-NDt 252.00/1,500 HSDL-5420#031 
$CutTape _t Tape and Reel Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C, \ = 940nm 


Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2608 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Amplified Optical Sensors 


EE-SPX74/84 series 
of optical sensors 
feature a snap in 
connector which pro- 
vides excellent shock 
and vibration resistance 
and prevents accidental 


OMRON. 
Amplified Mini Optical 
Sensors with Pin Point Beam 


* Miniature optical sensor with “Pin-point” beam for sensing minute objects 


(1-2mm diameter) * Use both indoors or outdoors for detecting where small disconnection: of the 
body size is desired ¢ Perfect for security, conveyor detection as well as sensor. 
emergency stop detection and limit control and more * Sensor not affected . 
by ambient light * Comes standard with 2 meter molded cords attached F 5 ra Price Each 
< i ‘ Sensing | Sensing | Output Digi-Key rice Eac Omron 
Terminaltype:emCable Fig.| Method | Distance Type Output | Part No. ‘l 25 50 =| Part No. 
Sensing Mounting Distance (Max.) | Digi-Key Price Each Omron 1 Slot 3.6mm NPN Dark-On |OR615-ND 99.60 89.64 79.68 | EE-SPX740 
Method Type/Features | Inches | (M/mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. Slot 3.6mm NPN Light-On | OR616-ND 99.60 89.64 79.68 | EE-SPX840 
ThictgleBeari Side/Light-On | 39.37 (1M) |OR591-ND 124.72 112.25 106.01 | E3T-ST11 2 Slot 3.6mm NPN Dark-On |OR617-ND 99.60 89.64 79.68 | EE-SPX742 
° Side/Dark-On | 39.37 (1M) | OR592-ND 124.72 112.25 106.01 | E3T-ST12 Slot 3.6mm NPN Light-On | OR618-ND 99.60 89.64 79.68 | EE-SPX842 
Convergent Beam Light-On 59 | (15mm) |21104-ND 78.63 72.81 63.10 | E3T-SL11 3 Slot 3.6mm NPN Dark-On |OR619-ND 99.60 89.64 79.68 | EE-SPX743 
Dark-On 59 | (15mm) |21105-ND 78.63 72.81 63.10 | E3T-SL12 Slot 3.6mm NPN Light-On | OR620-ND 99.60 89.64 79.68 | EE-SPX843 
Optional Flat Reflector for distances of 10-100 mm_| Z2429-ND@ 7.74 TAZ 6.21 | E39-R37 y Slot 3.6mm NPN Dark-On |OR621-ND 99.60 89.64. 79.68 | EE-SPX741 
RoHS Compliant Slot 3.6mm NPN Light-On | OR622-ND 99.60 89.64 79.68 | EE-SPX841 
Snap-In connector w/cable for EE-SPX74/84 Series | OR623-ND® 6.99 6.30 5.60 | EE-1013 


RoHS Compliant 


Amplified Optical Sensors 


* One meter sensing distance 
Y __ 39" Yj = 
* Supply voltage of 5 ~ 24VDC for easy 2 (1 Meter) 8 
interface with TTL circuits, relays and 8 3 
c = 
programmable controllers Y YH) g " I 
Sensor Side View “yy mr 
* IP60 sealability rating. Comes with (2) 1 Meter (39 Inches) Sensing Distance! 
— 2m cables with connectors 
Digi-Key Price Omron 
Description Part No. Each Part No. 
Through-Beam Receiver/Transmitter Pair - Dark on OR544-ND 124.11 EE-SPW311 Sensing | Sensing Terminal Switch | Digi-Key Price Each Omron 
Through-Beam Receiver/Transmitter Pair - Light on OR545-ND 124.11 EE-SPW411 Fig. | Method | Distance Type Time (MS) | Part No. 1 25 50 | Part No. 
Slot 5mm PC Board 4/4 |OR627-ND 1.85 1.67 1.48 | EE-SX1081 
Slot 2mm PC Board 4/4 |OR624-ND 1.85 1.67 1.48 | EE-SX1018 
1 Slot 5mm PC Board 4/4 OR625-ND 1.85 1.67 1.48 | EE-SX1041 
Slot 3.4mm PC Board 4/4 OR626-ND 1.85 1.67 1.48 | EE-SX1071 
Slot 3mm PC Board 4/4 |OR631-ND 1.85 1.67 1.48 _| EE-SX198NC 
i Slot 3mm PC Board 4/4 OR632-ND 1.85 1.67 1.48 | EE-SX199 
Be senate ide sober inbut) avatebie in both Slot | 2mm | PCBoard | 10/10 /ORG33-ND | 1.35 1.22 1.09 |EE-SX1103 
a transmitter-receiver pair or a reflected beam type 2 Slot 2mm PC Board 10/10 | OR634-ND 1.35 1.22 1.09 | EE-SX1105 
with sensing distances of 23 feet (7 meters). Ideal for Slot 3mm PC Board 10/10 | OR635-ND 1.35 1.22 1.09 | EE-SX1106 
conveyor systems and doorway sensing with direct inter- 3 Slot 5mm | AMPConnect | 3KHz |OR629-ND 4.02 3.62 3.22 | EE-SX4009-P1 
XI 2) face to PLC’s. Meets NEMA 4X, 6 and IP67 standards. Slot 5mm__|MolexConnect| 3KHz | OR630-ND 4.96 4.47 3.97 | EE-SX4009-P10 
Through-beam sensors include separate transmitter and 
q receiver. Reflective sensors include transceiver and E39- 
A R1 reflector. Horizontal mount sensors include mounting 


Non-Amplified Optical 
Sensors SMT Digi Reel 


SMT compact size makes these sensors ideal for use in applications with restricted 
space. Dual channel model (EE-SX1131) is ideal for encoder applications. 


bracket. All sensors include mounting hardware. 


Sensing Mounting | Dist. (Max.) | Terminal | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Method Type/Features| Ft. | (M) Type Part No. 1 25 100 | Part No. 


Through-Beam | Horizontal | 22.97) (7) | 2mCable |OR584-ND| 286.74 258.07 206.46 | E3S-AT11 


Reflective Horizontal | 6.56 | (2) | 2mCable |OR585-ND| 246.00 221.40 177.12 |E3S-AR11 Tee Cul Tape 
2 Through-Beam Vertical 22.97| (7) | 2mCable |OR586-ND| 229.39 206.46 194.99 | E3S-AT61 Sensing | Sensing |Term.| On/ | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Omron 
Reflective Vertical 6.56 | (2) | 2mCable [OR587-ND| 246.00 221.40 177.12 |E3S-AR61 Method | Distance | Type | Off | PartNo. 125 50 | PartNo. Qty. | Pricing | Part No. 
__ |Mounting Bracket for Vertical Sensors OR588-ND 8.01 721 5.77 |E39-L59 Slot (Dual) | 2mm__| SMT [10/10 |OR628CT-ND| 1.35 1.22 1.09| OR628TR-ND | 2,000 | 676.13/M | EE-SX1131 
(2 required for Through-Beam Type) J : Imm | SMT |10/10/OR636CT-ND| 1.35 1.22 1.09] OR636TR-ND | 2,500 | 676.13/M | EE-SX1107 
___ | Light Reflector for Confirming Optical Alignment during OR589-ND| 18.97 17.08 16.13 |E39-R5 Slot 2mm | SMT |10/10}OR637CT-ND| 1.35 1.22 1.09) OR637TR-ND | 2,000] 676.13/M | EE-SX1108 
Setup (Clips onto Receiver) : : i 38mm_| SMT | 10/10 |OR638CT-ND| 1.35 1.22 1.09|/OR638TR-ND [1,000] 676.13 | EE-SX1109 


TDK _ Visible Radiant Optical Sensors — Photodiodes 


These photodiodes use an amorphous silicone semiconductor on the glass substrate. They are the most suitable for brightness adjustment and : 
control of lighting systems. Fig. 1 


Features: ¢ Highly receptive to visible light but not receptive to infrared light (close to human eye visibility) * Accurate illumination measurement Polarity ies 
can be taken without the use of an infrared filter * 


Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C * Spectral Sensitivity Area: 350 ~ 750nm ¢ Peak of sensitivity: 580nm +20 


Applications: * Brightness control for LCD, EL, and CRT « Brightness control for keypads (e.g., mobile phones) ¢ Positioning scan line for rear R ; a 
projection TV * Exposure adjust for compact camera * Sub exposure adjust for digital camera 7 Polarity 
Max. Output Max. Max. Dark Cut Tape Fig. 2 
Current (uA) Reverse Bias Current (pA) _| Digi-Key Price Each TDK Polarity 
Fig. (VR=5V) Voltage (V) VR=.05V Part No. 1 10 Part No. si 
a 0.13 6 10 445-2591-1-ND 3.62 2.50 BCS2015H1 
2 0.55 6 100 445-2590-1-ND 6.24 4.75 BCS5030G1 


Panasonic Light Sensor — NaPiCa 


Panasonic Electric Works 


FEATURES: ° Built-in optical filter for spectral response similar to that of the human (mobile phones, LCD TVs, Car navigation systems, mobile PCs and PDAs) * Brightness 
eye * Photocurrent is proportional to illumination (linear output) * Uses environmentally detection for circuits in household lighting, crime prevention lighting and automatic 
friendly silicon chips * Operates on 1.5 ~ 6VDC, which is suitable for battery operation. _ lighting for bicycles RATINGS: « Photocurrent: 5mA * Operating Temperature: -30°C 
APPLICATIONS: ° Brightness detection for LCD backlight control for LCD devices ~ 85°C * Reverse Voltage: Minimum 1.5V, Maximum 6V ¢ Dark Current: .3A @ 5V 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 3,000 Part No. 
Cadmium Free Light Sensor with Spectral Response, 4SOP SMT 255-1848-1-ND 2.23 2.05 1.82 | 255-1848-2-ND 1274.00/M AMS104Y 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2609 


— Photo Detectors 
= Short Cir. | Dark Sensitivity Junction | Response | Viewing 5 
7 Active Area | Curr. (Isc) | Curr. (Id) |__ Wavelength (nm) Cap. Time Angle | Digi-Key Price Each 


Advanced Photonix, Inc? Fig. (mm) (uA) Typ. | (nA) Max | Min. | Peak | Max. | (pF) Typ. | (nS) Typ. | (2x Theta) | Part No. 1 a 25 100 
Rreviously Photonte Datacters Blue Enhanced Photo Conductive Detectors, Curve Line A 
ili 1 17.74 235 50 350 | 950 |1,100) 100 20 120 | PDB-C107-ND® 15.53 — 11.01 10.13 
Silicon Detectors 2 100 1,300 30 350 | 950 /1,100) 300 25 120 | PDB-C110-ND® 58.95 _ 46.67 44.22 
and Emitters 1 7.95 110 30 350 | 950 | 1,100 60 16 120 | PDB-C113-ND 15.18 _ 11.04 10.01 
3 1.55 60 30 400 | 950 | 1,100 6 10 30 PDB-C134-ND® 2.14 =_ 1.23 1.09 
Fig. 1 - Ceramic, Fig. 2 - Ceramic, 4 410 67 30 400 | 950 | 1,100 18 50 61 PDB-C139-ND@ 3.30 _ 2.04 1.80 
Epoxy Glob Epoxy Filled 1 29.02 400 25 350 | 950 | 1,100) 200 18 120 | PDB-C140-ND 27.92 — 19.92 19.14 
WN 3 4.10 150 30 400 | 950 | 1,100 18 50 59 PDB-C142-ND® 3.30 _ 2.04 1.80 
Lp SS 5 8.02 90 15 400 | 950 | 1,100 10 15 120 | PDB-C156-ND® 3.01 — 1.85 1.61 
WJ N 6 9.00 145 30 400 | 950 | 1,100 10 50 120 | PDB-C158-ND 3.01 _ 1.85 1.61 
pea 7 7.95 110 10 350 | 950 | 1,100 60 100 _ PDB-C165-ND@ 14.90 _ 9.64 9.03 
})- Epon ir = Anode 8) 074 10 10 | 400 | 950 | 1,100] 15 50 140 _|PDB-C152SMCT-ND® 237 = 1401.48 
a pcaens 8 0.74 10 10 | 400 | 950 J 1,100} 15 50 140 | PDB-C152SMTR-ND® 2805.00/3,000 
9 2.10 25 10 400 | 950 | 1,100 4 10 - PDB-C154SMCT-ND 2.50 — 1.48 1.25 
9 2.10 25 10 400 | 950 | 1,100 4 10 _ PDB-C154SMTR-ND 2016.00/2,000 
Photo Conductive Detectors with Daylight Filter, Curve Line B — RoHS Compliant 

3 1.55 60 30 700 | 950 | 1,100 6 10 30 PDB-C134F-ND 2.14 _ 1.23 1.09 
4 4.10 67 30 700 | 950 | 1,100 18 50 61 PDB-C139F-ND 3.30 _ 2.04 1.80 
3 4.10 150 30 700 | 950 | 1,100 18 50 40 PDB-C142F-ND 3.30 — 2.04 1.80 
6 9.00 145 30 700 | 950 | 1,100 10 50 120 | PDB-C158F-ND 3.01 _ 1.85 1.61 

Blue Enhanced Photovoltaic Detectors, Curve Line A 
10 | 1.17x 2.64 40 300 350 | — |1,100) 340 190 65 PDB-V104-ND® 51.06 _ 40.02 37.26 
1 17.74 200 0.80 350 | 950 |1,100) 2,000 1,000 120 | PDB-V107-ND 9.48 _ 6.52 5.93 
Fig. 5 — Plastic Fig. 6 — Plastic Side- 2 100 1,200 0.333 | 350 | 950 | 1,100} 10,000 2,000 120 | PDB-V110-ND® 28.70 — 21.53 20.09 
Side-looker looker 1 7.95 80 0.50 350 | 950 |1,100] 800 750 120 | PDB-V113-ND 15.35 _— 9.93 9.31 

Ss Red Enhanced Solderable Photo Cells, Curve Line A 
, ts 12 | 1.88 x 0.56 17 2.00 350 | — | 1,100 10 10 _— PDB-C601-1-ND® 2.79 — 171 1.49 
Light 12 | 1.88 x 0.56 13 7.00 350 | — |1,100) 250 300 - PDB-V601-1-ND® 2.79 _ 171 1.49 
14 42.40 545 75 350 | 940 |1,100) 240 30 — PDB-C609-2-ND® 16.41 _ 10.62 9.95 
15 | 6.07 x 6.98 545 75 350 | — |1,100) 240 30 - PDB-C609-3-ND® 13.28 _ 9.62 8.56 
15 | 6.07 x 6.98 545 100 350 | — |1,100| 5,500 1,500 _- PDB-V609-3-ND® 13.28 _ 9.62 8.56 
Fig. 8 - 1206 SMT Pkg. 13 68.70 900 150 350 | 940 |1,100) 300 45 - PDB-C612-2-ND 15.64 _ 11.38 10.31 
13 | 3.91x17.55) 800 80 350 | — |1,100) 9,000 2,800 _ PDB-V612-2-ND 17.12 _— 12.64 11.62 
14 86.40 1,000 180 350 | 940 |1,100) 350 50 - PDB-C613-2-ND® 16.28 — 11.84 10.73 
13 | 9.25x 25.17) 2,800 700 350 | — |1,100) 25,800 7,000 _ PDB-V615-2-ND® 51.06 — 40.02 37.26 
13 62.91 650 135 350 | 940 1,100] 285 40 =- PDB-V617-2-ND 15.11 _ 11.00 9.97 

Blue Enhanced Bi-Cells, Quadrants and Multi-Element Detector Arrays, Curve Line A — RoHS Compliant 
18 | 2.03 x 0.97$ - 2.70 350 | — | 1,100 28 190 —___|$D219-51-03-301-ND 335.27 — 281.19 - 
Photo Conductive Silicon Photodiodes 
20 2.90 38 1.00 |) 400 | 950 | 1,100 60 100 - PDB-C168-ND 7.25 _ 4.93 4.44 
20 8.10 102 30 400 | 950 | 1,100 25 50 - PDB-C169-ND 7.25 _ 4.93 4.44 
20 1.70 27 0.60 | 400 | 950 | 1,100 30 100 _ PDB-C170-ND 7.25 _ 4.93 4.44 
InGaAs Photodetectors — RoHS Compliant 

16 .200 - 1.00 800 | — |1,700) 0.75 | 0.18 (max.) _ $D004-11-41-211-ND 20.09 — 15.64 14.69 
16 .200 - 5.00 800 | — | 1,700 6 1.15 (max.) 88 $D012-11-41-211-ND 49.61 _ 41.03 38.47 
16 1.50 - 50 800 | — |1,700] 250 | 10.0(max.)]| 113 | SD060-11-41-211-ND 172.91 — 148.89 144.90 

; 7 Gallium Nitride (GaN) Detectors — RoHS Compliant 
Figy Flat window: 10 | 0.076 10 | 100,000] 200] — | 365] 24 10 61 |PDU-GI01A-ND 16.17 = 1176 10.66 
10 0.076 1.0 100,000 | 200 | — | 320 24 10 61 PDU-G102B-ND 37.80 _ 27.90 25.65 
21 _ .001 100,000 | 200 | — | 365 24 10 _ PDU-G105A-SM-ND 12.94 _— 9.38 8.34 
21 - 001 100,000 | 200 | — | 320 24 10 - PDU-G106B-SM-ND 13.31 _ 9.68 8.78 

Cathode Silicon Avalanche Photodiode — RoHS Compliant 
16 0.30 - 10 400 | — | 1,100 _ 1 - $D012-70-62-541-ND 126.92 — 107.91 101.66 
| | 16 0.90 = 30 400 | — | 1,100 _— 2 _ $D036-70-62-531-ND 137.28 — 116.72 109.96 
22 5.00 - 18 350 | — | 1,050 25 10 —  |$D197-70-72-591-ND. 944.17 — _ _ 
Fig. 13 —- Solderable Fig. 14 - Solderable 22 5.00 — 18 350 | — | 1,050 25 10 _ $D197-70-74-591-ND 944.17 — — — 
Photo Cell Photo Cell 22 10 - 35 | 350 | — [1,050] 50 12 —__|SD394-70-72-591-ND 1295.28 - - - 
22 10 = 35 350 | — | 1,050 50 12 —  |$D394-70-74-591-ND 1295.28 _ _ = 
23 16 _ 600 350 | — |1,050) 130 15 —  |$D630-70-72-500-ND 1621.79 _ _ _ 
23 16 - 600 350 | — |1,050) 130 15 — | $D630-70-73-500-ND 1621.79 _ —_ - 
23 16 _ 600 350 | — |1,050) 130 15 - $D630-70-74-500-ND 1621.79 _ _ _ 
23 16 - 600 350 | — |1,050] 130 15 —___|$D630-70-75-500-ND 1621.79 _ _ - 
Red Enhanced Silicon Photodiode 
16 | 0.83 x 1.02 - 8.00 350 | — | 1,100 5.6 190 91 $D041-11-33-211-ND@ 26.10 _ 19.58 18.27 
17 0.504 - 0.40 350 | — | 1,100 15 190 67 $D055-23-21-211-ND@0 62.37 _ 49.38 46.78 
10 1.30 - 2.00 350 | — | 1,100 28 190 51 $D057-11-21-011-ND@ 28.30 _ 21.23 19.81 
10 1.30 _ 0.50 350 | — | 1,100 28 190 51 $D057-14-21-011-ND® 28.30 _ 21.23 19.81 
16 | 0.58x 1.19 - 1.00 350 | — | 1,100 15 190 42 $D066-24-21-011-ND@§ 34.81 _ 26.78 24.99 
16 | 1.09 x 2.67 - 30 350 | — |1,100) 17.5 190 59 $D076-11-31-211-ND® 33.93 _ 26.10 24.36 
19 | 1.09 x 2.67 - 0.90 350 | — | 1,100 50 190 55 $D076-14-21-011-ND@ 27.70 _— 20.78 19.39 
17 1.50$ _ 3.50 350 | — | 1,100 45 190 86 $D085-23-21-021-ND@0 52.08 _— 40.82 38.01 
16 2.54 _ 6.40 350 | — | 1,100 87 190 90 $D100-11-21-221-ND@ 30.71 _— 23.63 22.05 
16 2.54 - 50 350 | — | 1,100 28 190 90 $D100-11-31-221-ND® 35.88 _ 27.60 25.76 
16 2.54 - 1.60 350 | — | 1,100 87 190 82 $D100-14-21-021-ND@ 29.80 — 22.35 20.86 
17 2.54 - 10 250 | — | 1,100 87 - _ $D100-41-21-231-ND@& | 110.72 — 89.60 83.20 
24 | 254x218 350 1,100 $D112-42-11-221-ND@a 81.38 _ 65.10 61.62 
24 | 2.54x 2.18 - - 350 | — | 1,100 —_ _- =_ $D112-43-11-221-ND@a 73.15 _— 58.52 55.39 
16 | 2.54 x 1.22$ - 5.00 350 | — | 1,100 60 190 80 $D113-24-21-021-ND@§ 36.56 - 28.13 26.25 
17 1.07$ = 2.50 350 | — | 1,100 35 190 113 | SD118-23-21-021-ND@o 43.42 — 33.14 31.42 
16 | 4.57 x 0.51¢ - 3.50 350 | — | 1,100 45 190 119 | SD160-24-21-021-ND@§ 35.39 _ 27.23 25.41 
16 | 3.20x 4.70 - 20 350 | — |1,100) 255 190 79 $D172-11-21-221-ND@ 40.76 — 31.11 29.50 
16 | 3.20x 4.70 _ 147 350 | — | 1,100 82 190 79 $D172-11-31-221-ND® 40.76 _ 31.11 29.50 
17 4.98 - 7.50 350 | — |1,100] 100 190 82 $D197-23-21-041-ND@0 115.39 _— 93.38 86.71 
16 5.08 - 26 350 | — |1,100) 345 190 95 $D200-11-21-241-ND® 46.93 _ 35.82 33.97 
16 5.08 - 200 350 | — |1,100) 110 190 95 $D200-11-31-241-ND@ 42.09 _— 32.12 30.46 
16 | 5.59 x 7.62 - 425 350 | — |1,100) 235 190 90 $D290-11-31-241-ND® 52.73 _ 41.33 38.48 
17 9.65$ - 27 350 | — |1,100] 375 190 107 | SD380-23-21-051-ND@0 144.33 — 116.74 108.25 
$PerElement §Bi-cell Quad A Detector/Amplifier RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A PI Photo Detectors (Cont) 
Short Cir. | Dark Sensitivity Junction | Response | Viewing 


Advanced Photonis, inet Active Area | Curr. (Isc) | Curr. (Id) | Wavelength (nm) Cap. Time Angle | Digi-Key Price Each 

Fig. (mm) (uA) Typ. | (nA) Max | Min. | Peak | Max. | (pF) Typ. | (nS) Typ. | (2x Theta) | Part No. 1 5 25 100 
Silicon Detectors 7 | 9.65¢ = 27 | 350 | — [1100] 375 190 120 [SD380-23-21-251-ND@O | 163.90 — 135.75 125.69 
. 16 _— — 31 350 | — | 1,100 390 190 _ SD385-24-21-041-ND@§ 46.74 — 35.67 33.83 
and Emitters 7} 11.30 - 150 | 250 | — |1,100| 1,700 — — — |spaa4-41-21-261-ND& | 413.10 — 361.00 — 
2 1.00 — 120 350 | — |1,100] 1,700 190 120 $D445-11-21-305-ND® 53.56 _ 41.98 39.09 
Fig. 19—Lens Window | Fig. 2 1.00 = 30 | 350 | — [1,100] 1,700 190 120 [SD445-14-21-305-ND@ 53.56 — 41.98 39.09 

Blue Enhanced Silicon Photodiodes — RoHS Compliant 
25 | 5.31x 8.10 500 15 350 | — | 1,100 120 190 79 PDB-C109-ND 52.08 _ 40.82 38.01 
26 | 0.33 x 0.33 1.5 2.00 350 | — | 1,100 5 190 = PDB-C122-ND — 33.50 29.80 28.26 
-Cathode 16 2.54 - 6.40 350 | — | 1,100 87 190 82 $D100-12-22-021-ND 27.30 — 20.48 19.11 
17 2.54 — 10 250 | — | 1,100 87 _ od $D100-42-22-231-ND& 110.72 _ 89.60 83.20 
24 | 2.54x 2.18 $D112-45-11-221-ND& 78.49 _ 62.79 59.43 
16 | 5.59 x 7.62 — 52 350 | — | 1,100 725 190 90 $D290-12-22-241-ND 52.73 — 41.33 38.48 
27 11.28 — 52 350 | — | 1,100 725 190 95 $D444-12-12-171-ND 164.39 _ 136.15 126.07 
17 11.30 - 150 250 | — [1,100] 1,700 - _ $D444-42-22-261-ND& 413.10 _ 351.00 = 
UV Enhanced Silicon Photodiodes — RoHS Compliant 
16 2.54 — 6.50 250 | — | 1,100 87 190 90 $D100-13-23-222-ND 44.46 — 33.93 32.18 
7 2.54 =— 10 250 | — | 1,100 87 _ _ $D100-43-23-232-ND& 110.72 — 89.60 83.20 
16 5.08 _ 30 250 | — | 1,100 345 190 95 $D200-13-23-242-ND 74.90 _ 59.92 56.71 
17 11.30 - 150 250 | — [1,100] 1,700 - = $D444-43-23-262-ND& 413.10 _ 351.00 - 
Silicon Avalanche Photodiodes Module — RoHS Compliant 
28 5.00 350 1,050 $D197-70-72-661-ND 2362.45 — al — 
28 5.00 350 1,050 $D197-70-74-661-ND 2362.45 — al _ 
28 10.00 350 1,050 $D394-70-72-661-ND 2617.85 — 2466.15 — 
28 10.00 - =- 350 | — | 1,050 _ - - $D394-70-74-661-ND 2617.85 — 2466.15 - 
Plastic Photodiode — RoHS Compliant 

29 0.61 10 10 700 | — | 1,100 25 6 48 PDB-C144-ND 3.45 — 2.13 1.88 
29 0.43 10 30 400 | — | 1,100 5 6 48 PDB-C145-ND 3.45 _ 2.13 1.88 
30 0.43 2.0 30 400 | — | 1,100 1 6 120 PDB-C150SM-ND 6.45 — 3.72 3.34 
6 2.84 120 30 400 | — | 1,100 30 50 120 PDB-C157-ND 3.15 _ 1.95 1.72 
31 2.65 90 30 400 | — | 1,100 15 20 120 PDB-C160SM-ND 2.95 - 1.81 1.57 


$PerElement §Bi-cell Quad A Detector/Amplifier ROHS Compliant 


Oximeter Components 


661nm 880/905/940nm 
Forward] Reverse Peak Spectral | Rise/Fall | Forward| Reverse Peak Spectral | Rise/Fall - 
Voltage | Breakdown | Wavelength | Bandwidth} Time | Voltage | Breakdown| Wavelength | Bandwidth | Time | Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) Typ. (V) (nm) Typ. | (nm) Typ. | (uS) Typ. | (V) Typ. (V) (nm) Typ. | (nm) Typ. | (uS) Typ. | Part No. 1 25 100 250 
32 1.8 5 661 25 0.8/0.8 1.3 5 940 50 0.8/0.8 |PDI-E833-ND@ | 50.88 39.88 37.13 35.75 
33 1.8 5 661 21 0.1/0.04 1.3 5 880 50 0.8/0.8 |PDI-E837-ND@ | 50.88 39.88 37.13 35.75 
32 1.8 5 661 21 0.1/0.04 1.2 5 880 50 0.8/0.8 |PDI-E838-ND@ | 50.88 39.88 37.13 35.75 
RoHS Compliant 
High Power Infrared Emitters 
Forward Voltage | Forward Current | Output Power | Beam Angle | Peak Wavelength | Digi-Key Price Each 
Fig. (V) Typ. (mA) Con. (mW) Typ. (2x Theta) (nm) Typ. Part No. 1 25 100 250 
a 1.5 100 5.6 60 880 PDI-E801-ND. 14.87 10.82 9.81 9.47 
19 15 100 5 10 880 PDI-E802-ND@ 14.87 10.82 9.81 9.47 
19 15 100 9 6 880 PDI-E803-ND. 14.87 10.82 9.81 9.47 
19 15 100 20 80 880 PDI-E804-ND@ 17.07 11.04 10.35 9.90 
19 15 100 10 i) 880 PDI-E805-ND. 14.87 10.82 9.81 9.47 
3 1.5 100 30 (max.) 35 880 PDI-E808-A-ND 14.08 10.24 9.28 8.96 
3 1.6 100 90 _ 880 PDI-E809-ND@ 14.08 10.24 9.28 8.96 
19 1.5 180 15 _ 880 PDI-E813-ND@ 55.04 43.14 40.17 38.68 
19 sf 100 27 _ 850 PDI-E825-ND@ 35.69 27.45 25.62 24.25 
30 dice 100 0.7 _ 940 PDI-E940SM-ND® 14.08 10.24 9.28 8.96 
@ RoHS Compliant 
Photoconductive Cells 
Dim. SUIS iets Peak | Rise/Fall 
D 10 Lux @ 2856K Dark Wavelength Time Digi-Key Price Each 
Fig. (mm) | Min. (KQ) | Max. (KO) | Min. (MO) SEC (nm) Typ. (ms) Typ. | Part No. 1 25 100 250 
11.00 8 16 0.3 10 520 65/25 PDV-P5001-ND 2.64 1.62 1.45 1.32 
11.00 12 30 0.5 10 520 55/25 PDV-P5002-ND 2.64 1.62 1.45 1.32 
11.00 12 58 1 10 520 55/25 PDV-P5003-ND 2.64 1.62 1.45 1.32 
7.20 4 20 0.5 10 520 55/20 PDV-P7002-ND@ 2.79 1.71 1.49 1.40 
5.10 3 11 0.2 10 520 50/20 PDV-P8001-ND 2.14 1.23 1.09 1.01 
5.10 40 120 1 10 520 60/25 PDV-P8005-ND 2.14 1.23 1.09 1.01 
Curve Graph 5.10 80 240 5 10 520 60/25 PDV-P8006-ND 2.14 1.23 1.09 1.01 
5.10 4 11 0.15 10 520 55/20 PDV-P8101-ND 2.14 1.23 1.09 1.01 
5.10 g 20 0.3 10 520 60/25 PDV-P8102-ND 2.14 1.23 1.09 1.01 
nes o7 lo 5.10 16 33 0.5 10 520 60/25 PDV-P8103-ND@ 2.18 1.29 1.15 1.06 
= 0.6 Leg ° 5.10 27 60 2 10 520 60/25 PDV-P8104-ND® 2.18 1.29 1.15 1.06 
> 0.5 ; 7 5.10 80 240 20 10 520 60/25 PDV-P8107-ND 2.14 1.23 1.09 1.01 
E 04 e oe 4.20 4 11 0.3 10 520 60/25 | PDV-P9001-ND 1.79 1.02 89 84 
Q 03 “he i is Linec | 4-20 9 20 0.5 10 520 60/25 PDV-P9002-ND 1.79 1.02 89 84 
‘ “ # * ke %| 4.20 HL 20 0.5 10 520 60/25 PDV-P9002-1-ND 1.79 1.02 89 84 
02 ? - fe, 4.20 16 33 1 10 520 60/25 PDV-P9003-ND 1.79 1.02 89 84 
0.1 - if cm 4.20 23 33 1 10 520 60/25 PDV-P9003-1-ND 1.79 1.02 89 84 
0 aires 4.20 27 60 2 10 520 60/25 PDV-P9004-ND 1.79 1.02 89 84 
190 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 4.20 50 94 2.5 10 520 60/25 PDV-P9005-ND 1.79 1.02 89 84 
4.20 48 140 20 10 620 60/25 PDV-P9005-1-ND 1.79 1.02 89 84 
WAVELENGTH (nip 4.20 80 200 5 10 520 60/25 PDV-P9006-ND 1.79 1.02 89 84 
A(-) Blue Enhanced Silicon Detectors 4.20 10 100 1 10 520 60/25 PDV-P9007-ND 1.79 1.02 89 84 
B(°) Daylight Filter Detectors 4.20 10 200 20 10 520 60/25 PDV-P9008-ND 1.79 1.02 89 84 
C(*) CdS Photoconductive Cells 4.20 20 45 1 10 520 60/25 | PDV-P9103-ND 1.79 1.02 89 84 
(relative responsivity) 4.20 10 50 5 10 520 70/15 | PDV-P9200-ND 1.79 1.02 89 84 
4.20 5 20 20 10 520 70/15 PDV-P9203-ND 1.79 1.02 89 84 


@ RoHS Compliant + Photocells are light adapted at 100 to 500 Lux. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Opto Semiconductors 


OSRAM Optoelectronics 7 : Dimensions in mm 
a) 


Photodiodes 
Fwd. | Photo | Dark Peak Rise/Fall | View Bulk a ——— 
Volt. | Cur. | Cur. | Wavelength | Time Angle | Digi-Key Price Each Osram 
Fig. | (V) (HA) (nA) (nm) (ns) (°) Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 1.3 80 2 850 20 120 | 475-1070-ND NEW! 87 70 64 | BPW34 
1.3 50 2 880 20 120 | 475-1072-ND 87 70 64 | BPW34FA 
2 1.3 50 1 900 5 40 475-1075-ND 85 69 62 | SFH203FA 
1.3 135 1 850 5 20 475-1077-ND 83 67 61 | SFH213 
1.3 80 2 850 20 120 | 475-1076-ND 1.06 85 ./7 | SFH206K 54 
3 1.3 60 2 950 20 120 | 475-1429-ND 83 67 61 | SFH 205 F spacing 
1.3 60 2 900 20 120 | 475-1430-ND 83 67 .61__| SFH 205 FA 
4 1.3 28 05 860 10 34 475-1078-ND 67 54 49 | SFH229 
1.3 20 05 900 10 34 475-1079-ND 67 54 49_| SFH229FA 
_ 100 0.1 850 5 30 475-1435-ND 69 56 51 | SFH 2505-Z 2,541 ——F 
5 — — 0.1 900 5 30 475-1436-1-NDt 69 56 51 | SFH 2505 FA-Z Spacing t = 
= = 0.1 900 5 30 475-1436-2-ND$ 517.50/1,000 SFH 2505 FA-Z : .2|++| 
6 = = 0.1 900 5 30 475-1434-ND 69 56 51 | SFH 2500 FA-Z Ale 
7 1.3 _ 1 900 5 150 | 475-1428-ND 1.04 83 16 | SFH 203 PFA 
1.3 9.5 1 850 5 150 | 475-2649-ND NEW! 1.04 83 76 | SFH 203 P 
1.3 50 2 880 20 120 | 475-1346-ND 1.08 87 79 | BPW 34 FASR-Z 
8 1.3 80 2 850 20 120 | 475-2659-1-ND¢ NEW! 1:52: 1.27 1.02 | BPW 34S-Z 
1.3 80 2 850 20 120 | 475-2659-2-ND$ NEW! 1138.50/1,500 BPW 34 S-Z @ 4.95, 
1.3 55 2 850 20 120 | 475-1345-1-NDt 1.45 1.21 97 |BP 104S-Z 5.7 
1.3 55 2 850 20 120 | 475-1345-2-ND¥¢ 1086.75/1,500 BP 104 S-Z H wa 
9 | 12; — | of 570 200s 120 | 475-2579-1-NDt 24 177 1.41 | SFH 2430-2 6) 2541. ogo. .|# 
1.2 _ 0.1 570 200ps 120 | 475-2579-2-ND¥¢ 1586.14/1,500 SFH 2430-Z spacing 46 
1.3 34 2 880 20 120 | 475-1344-1-NDt 1.45 1.21 97 | BP 104 FAS-Z 
1.3 34 2 880 20 120 | 475-1344-2-ND¥$ 1086.75/1,500 BP 104 FAS-Z 
10 1.3 24 10 900 500 120 | 475-1349-ND 12.65 10.12 9.18 [BPX 48 Fig. 9 
1 1.3 = 2 850 20 110 | 475-1350-ND 9.89 7.92 7.18 [BPX 61 ’ 
12 1.0 = 10 900 500 110 | 475-1431-ND 12.19 9.76 8.84 | SFH 221 115 fh 44 
13 1.3 34 2 900 20 120 | 475-1432-ND wal 57 52 | SFH 225 FA We 6.45—-] bo 
1.3 50 2 900 20 130 | 475-1433-ND 74 59 54 | SFH 235 FA di 
24 1.3 10 1 850 5 120 | 475-2662-1-ND¢ NEW! 1.28 1.07 .86 | SFH 2400-Z 
25 1.0 40 5 850 18 120 | 475-2661-1-ND¢ NEW! | 13.08 10.90 8.72 | KOM 2125-Z 
t+ Cut Tape + Tape and Reel Fig. 11 
5.08 
+ spacin -—e—_—_—_—__ 
Phototransistors © os8| — | Spacing 
Collector | Collector | Dark Peak | Rise/Fall | View Bulk O59 1 = 
Emitter Current | Cur. | Wavelength} Time | Angle | Digi-Key Price Each Osram a2 1s." 
Fig. | (V) Max. | (mA) Max. | (nA) (nm) (us) Typ. | (°) | Part No. i 10 100 | Part No. 
70 50 3 870 11 20 | 475-1080-ND AL 34 31 | SFH313FA Fig. 14 
2 35 50 1 880 10 50 | 475-1437-ND AG 37 .34 | SFH 300-3/4 1 34.5 —_» ‘ 
35 50 1 880 10 50 |475-1438-ND 4839 .36_|SFH 300 FA-3/4 5 el 74.7 om 2.54 
4/35 15 1 900 778 |_24_[475-1440-ND 4839.36 _|SFH 309 FA-4/5 r+ | Fa sy ‘ =|? spacing 
6 35 50 3 830 = 26 | 475-1453-ND 55 45 -41_| SFH 3500-2 2.54 spacing ~! 6.9 : ‘ 5 
50 50 20 880 9/12 80 | 475-1347-ND 1.50 1.20 1.09 | BPX 38-2/3 
50 50 20 880 12/15 30 | 475-1348-ND 1.43 1.15 1.04 | BPX 43-3/4 Fig. 15 Fig. 16 
14 35 100 1 830 7/9 16 | 475-1351-ND 1.63 1.31 1.19 | BPY 62-3/4 O57 2.547 
50 50 20 880 15/18 30 | 475-1074-ND 1.50 1.20 1.09 | BPX43-4/5 5 254, (2 28.5—| spacing 
50 50 20 880 18 30__|475-2660-1-NDt NEW! | 2.45 2.05 1.64 _|BPX 43-5 ——— 
15 70 50 3 850 11 80 | 475-1081-ND Al 34 31 | SFH314 
16 35 50 1 920 7/9 28 | 475-1445-ND 39 32 29 | SFH 3100 F Fig. 18 
17 30 50 3 850 10 70 _|475-1419-ND 48 39 .36 [LPT 80A . 
18 35 15 1 860 6 150 |475-1441-ND AL 34 .31 | SFH 309 P 
35 15 1 900 6 150 |475-1442-ND AL 34 .31__| SFH 309 PFA 
i) 70 50 5 780 7/8 | 50 |475-1443-ND 48.39.36 |SFH 310-2/3 biéa-spacing 
70 50 6 880 7/8 50 _|475-1444-ND i) 32 .29 | SFH 310 FA-2/3 \ } 
35 15 1 980 7/18 120 | 475-1446-ND 39 32 .29 | SFH 320-3/4-Z 
35 15 1 860 _ 120 |475-2572-1-NDt 1.14 95 76 | SFH 7225-2 
35 15 1 860 = 120 | 475-2572-2-ND$ 1138.50/2,000 SFH 7225-Z 
20 35 15 1 860 7 120 | 475-2570-1-NDt 1.14 95 76 | SFH 7221-2 
35 15 1 860 7 120_|475-2570-2-ND$ 1138.50/2,000 SFH 7221-Z 
_ _ — 565 500 120 | 475-2571-1-NDt 1.14 95 76 | SFH 7222-2 4 
= = = 565 500__| 120 | 475-2571-2-ND$ 1138.50/2,000 SFH 7222-2 2.54 spacing 
21 15 15 2 920 7 120 |475-1447-ND 14 59 54 | SFH 3204-2 -— 
22 35 15 1 990 T 50 | 475-1448-ND 55 45 -41_| SFH 3219-2 
35 15 1 980 7/18 120 |475-1449-ND AB 39 36 | SFH 325-3/4-Z 
23 35 15 i 980 if 120 | 475-2650-1-ND¢t NEW! 59 AQ AQ | SFH 325-Z 
35 15 1 980 7/18 120__|475-1450-ND 48 39 36 | SFH 325 FA-3/4-Z 
70 50 3 850 24/34 120 |475-1451-1-NDt 1.14 95 76 | SFH 3400-2/3-Z 
4 70 50 3 850 24/34 120 |475-1451-2-ND$ 1138.50/2,000 SFH 3400-2/3-Z 
§5 20 3 570 — 120 |475-1452-1-NDt 1.31 1.10 88 | SFH 3410-2/3-Z 
55 20 3 570 = 120_|475-1452-2-ND$ 1311.00/2,000 SFH 3410-2/3-Z 
55 20 3 570 _ 120 |475-2651-1-ND¢t NEW! 90 15 60 | SFH 3710-2 
26 §5 20 3 570 — 120 |475-1268-1-ND¢ NEW! 97 81 65 | SFH 3710-3/4-Z 
55 20 3 570 = 120 | 475-1268-2-ND¢ NEW! 1449.00/3,000 SFH 3710-3/4-Z 
28 35 50 6 870 13/15 40 | 475-1439-ND 64 52 47 _| SFH 303 FA-3/4 
+ CutTape + Tape and Reel 
Infrared Emitters 
Optical 
Forward} Power | Peak 
Forward | Current | Output | Wave-| View Cut Tape 
Voltage | Max. | (mW/ | length | Angle | Digi-Key Price Each Tape and Reel} | Osram 
Fig.| (V) (mA) sr) (nm) | (°) | Part No. 1 10 100 Oty. Pricing | Part No. 
73 | 130 | >16 | 950 | 50 |475-2648-ND§® NEW! | 41 34 3 = — [WD 271 LH Fig. 26 NEW! 
15 100 | 180 typ. | 850 6 | 475-1200-ND§@ 69 56 51 _ — |SFH4550 if >} 0.80 pe 
15 100 | 100 typ. | 880 16 |475-1111-ND§@ A4 35 32 _ — |SFH484 
2 15 100 60 typ. | 880 | 40 |475-1112-ND§® A4 35 32 _ — |SFH485 
1.3 100 40 min. | 950 | 34 |475-1458-ND§@ 39 32 29 _ — |SFH415U 
73 | 100 | 63min. | 950 | 8 |475-1461-NDSe 53 rr) 39 = — |SFH 4511 
15 100 80 min. | 880 16 | 475-1468-ND§@ 55 5 AL _ — _|SFH 484-2 
§Bulkk 0 AtlF =100mA, tp=20ms RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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; _ a i 
OSRAM Optoelectronics DigiDReel® | "2? NE 
2.54 
Infrared Emitters (cont, imencioneiteunin == ee 
Optical 54 
Forward| Power | Peak L spacing 
Forward | Current | Output | Wave-| View Cut Tape 
Voltage | Max. | (mW/ | length | Angle | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Osram : z 
Fig.| (V) | (mA) | sr)0 | (nm) | (°) |PartNo. 1 10 100 Oty. Pricing | Part No. } : Fig. 30 NEW! 
> | 15 | 100 | 26min. | 880 | 40 ]475-1469-NDge 55 45 At = — | SFH 485-2 ; : + 35 + 
1.5 | 100 | 40min. | 880 | 22 |475-1471-NDS@ AA 35 480° |e co — | SFH 486 : __ e194 
, | 13 | 100 [63min] 950 | 40 |475-1086-NDge St rT 37 | — — | SFH409 
1.5 | 100 | 40min. | 850 | 26 |475-1460-NDS@ 69 56 bt = — | SFH 4350 
5 |_18_| 100 [a5 tye. [950 [20 [475-1105-1-ND 66 55 44_| 1,000 330.00 | SFH4505 
15 | 100 | 25min. | 880 | 30 |475-1109-1-ND 60 50 40 | 1,000 300.00 | SFH4585 
7 | 15 | 100 |315min.| 880 | 80 |475-1470-NDS@ 55 45 At = — |SFH 485 P i 
14[ 4-18 | 50 — | 950 | 10 [475-1478-NDS@ 274219199 | — | SFH 5840 Oos4 
16] 12 60 | 25min. | 950 | 18 |475-1087-ND§ 39 32 2 | — — |SFH4110 
7| 60 | 04min. | 950 | 60 |475-1364-ND§® 46 37 34 fo — JIRL80A ——" 254 
1.5 | 100 | 1.0min.| 880 | 50 |475-1365-NDS@ 58 46 4 | — — IRL 8A Soh yg.5 7 Spacing 
op | +8 | 100. | 10min. | 850 ] 120 [475-1459-1-NDe 1.04 87 69 | 2,000 | 517.50/M |SFH 4250-2 
1.5 | 100 | 16typ. | 850 | 120 |475-2656-1-ND® NEW!| 1.00 84 67 | 2,000 | 500.25/M |SFH 4252-2 
23{ 15 | 100 | 10min. | 850 | 120 |475-2568-1-ND@ 1.10 92 74 | 2,000 | 552.00/M |SFH 4255-2 
a7 | 15 | 100 | 16typ. | 940 | 120 |475-2653-1-ND® NEW!| 1.04 87 69 | 2,000 | 517.50/M |SFH 4240-2 
og| 18 | 100 | 100typ. | 940 | 30 475-2654-1-ND@ NEW! 1.31 1.10 88 | 2,000 | 655.50/M |SFH 4248-2 
24 | 100 | 40min. | 850 | 30 |475-1243-1-ND@ 131 110 88 | 2,000 | 655.50/M | SFH4258-Z 
30; 15 | 100 | 60typ. | 940 | 50 |475-2655-1-ND® NEW!| 131 1.10 88 | 2,000 | 655.50/M |SFH 4249-2 
gi) 1 | 200 | 40min. | e80 | 12 ]475-1110-NDS@ 156 (12602~=«O«14 | — | SFH480 
1.3 | 300 | 20min. | 950 | 12 |475-1454-ND§@ 163 131 1419 | — — | SFH 400 ; 
gw 8 | 100 | t70wp. | 850 | 120 |475-1233-1-NDe 7139. ~«2949°~«~*STSD| — | SFH4230 Fig. 36 
1.8 | 100 | 200typ.| 940 | 60 |475-1272-1-ND@ 12.08 10.07 8.05 | 800 | 4830.00 |SFH 4231 sé epacing Soe 
15 | 100 | 40typ. | 850 | 40 |475-1260-1-ND@ 1241.04 83 | 2,000 | 621.00/M |SFH 4655-z peuple i 
33} 15 | 100 | 10min. | 880 | 40 |475-1464-1-ND@ 1.00 84 67 | 2,000 | 500.25/M |SFH 4685-2 7 = 
1.5 | 100 | 16min. | 850 | 40 |475-2569-1-ND@ 1.24 1.04 83 | 2,000 | 621.00/M |SFH 4650-2 ee 
ga| 18 | 1000 |630min.| 850 | 60 |475-1270-NDSS 8280 66.24 6003 | — — | SFH 4730 
18 | 1000 | 800min.| 850 | 60 |475-1271-NDS@ 8280 66.24 60.03 | — — | SFH 4740 - 
35| 13 | 300 | 20min. | 950 | 30 |475-1455-NDS§@ 170. 137.14 | — |SFH 401 Fig: 38 si eos 
36 | 13 | 300 | 4min. | 950 | 80 |475-1397-NDS§@ 1981592144 «| — — [LD 242-23 “2.54 spacing 
37 | 13 | 100 | 1.0min.| 950 | 160 |475-1456-NDS@ 51 Al a7 [c= — | SFH 4010-2 i "3.4 
38 | 1.25 | 40 |25min.| 950 | 32 |475-1457-NDS@ 159 127 116 | — — | SFH 405 on Hs os 
gg | 13 | 300 | 25min. | 950 | 10 ]475-1465-ND§@ 458 367 3.32 | — — |SFH 4811 ! 
1.5 | 200 | 40min. | 880 | 10 |475-1473-NDS§@ 173138126 | — — | SFH 4881 
go| 13 | 300 [28min] 950 | 70 /475-1466-NDS@ 458 3673.32 | — — |SFH 4813 
1.5 | 200 | 4min. | 880 | 70 |475-1474-NDS@ 173 1381.26 | — — | SFH 4883 
41/15 | 200 | 5min. | 880 | 60 |475-1467-NDS@ 175140. o1.a7 | — — | SFH 482-2/3 
al 2 50 [0.63min.| 660 | 100 |475-1472-NDSe® 458367332 | — — |SFH 4860 oo 
43/5 13 — | 940 | — [475-1475-NDg@ 1.15 92 4 | — | SFH 5110-38 2.54 
44| 4~18 | 50 = 950 | 24 |475-1476-ND§@ Wal S57 52 = — |SFH5140F Spacing 
45/5 3 — | 940 | 120 [475-1477-ND§@ 1361.09 9 | — — | SFH5410-38-2 


§ Bulk 4 AtIF=100mA, tp=20ms RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Ambient Light Sensor 54 spacing 
Supply | Current Spectral Cut Tape L130 —| 
Voltage | Consumption | Sensitivity | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Qsram 
Fig. (V) (WA) (nm) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
46 6 420 475 ~650 | 475-1259-1-ND | 2.24 1.87 1.50 |475-1259-2-ND | 2,000 | 1121.25/M | SFH 5711-2/3-Z 
Orientation Sensor ns 
ing = 
Supply | Current Tilt Tilt Cut Tape a 
Voltage | Consumption| Angle Angle | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Osram spacing [| 
Fig.| (V) (pA) Low High | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. b— 23.9 —| 
47 3.6 50 70° ~ 200°] 250° ~ 20°|475-1269-1-ND | 2.59 2.16 1.73 |475-1269-2-ND | 800 1035.00 | SFH 7710 
Fy : ‘ RoHS 
Schmitt-Trigger Reflective Interrupter [Gets = 
Forward | Forward | Supply | Output Cut Tape 
Voltage | Current | Voltage | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Osram 
Fig. (V) (mA) Max. (V) (mA) Max. | Part No. 1 10 100 | Part No. ty. Pricing | Part No. 
48 1.25 50 4-18 16 475-1239-1-ND | 1.79 1.50 1.20 |475-1239-2-ND | 1,000 897.00 | SFH9240-Z 
. RoHS i 
NEW! Reflective Interrupter [Gees | ane 
a te 
Forward | Forward | Rise/Fall | Photo Cut Tape @) 
Voltage | Current Time | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Qsram 
Fig. (V) (mA) Max. | Tr/Tf (us) (Ip) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
49 1.25 50 50/50 3.5mA_|475-2658-1-ND | 1.38 1.15 92 |475-2658-2-ND | 1,000 690.00 | SFH 9201-3/4-Z 
Fig.50 NEW! 
5 ant RoHS 
NEW! Proximity Sensor [Seis] a 
Operating | Forward | Supply Peak Cut Tape 
Temperature| Current | Voltage | Wavelength | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel |Qsram 
Fig. (°C) (mA) Max. | (V) (nm) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. kK 3.771 
50 -20 ~ 85 60 0-6 850 475-2663-1-ND | 2.73 2.28 1.82 |475-2663-2-ND | 1,000} 1362.75 | SFH 7741-Z 
igiReel® Mos' cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. igi-Key® Services on page 2 for additional information. 
DigiGOR Most SMT cutd rt ilabl Digi-Reel®. For Digi-Reel part ber, chi 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Servi 2 for additional inf ti 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2613 


=¢: . igi-| Price Each 
OMRON). Amplified Optical Sensors Descrintion PattNo, 12 (Patho 
2 Optical Sensor Accessories 
Omron’s optical sensors are designed to meet the needs of positioning, detection, robotic controls and IR Reflector for Fig. 8, 60 x 40mm OR540-ND® 19.20 17.28 | E39-R1 
presen deco, Amped senses are roared fy Pena or edema ging andcanbo powered | [3pm comaarvth Mati Cable for Fi. 16 onssiwo | ea 800 [E2201 
interfacing with PLC and Industrial controllers. Converter from NPN to PNP Output for Amp Sensors OR550-ND® 35.10 31.59 | EE-2001 
Converter from NPN to PNP Output for AMP Sensors OR551-ND® 35.10 31.59 | EE-2002 
4 Pin Connector for Fig. 1-6 OR527-ND® 3.59 3.23 | EE-1001 
4 Pin Connector with 2 Meter Cable for Fig. 1-6 OR559-ND® 16.80 15.12 | EE-1006 
Panel Mount Holder Clip for OR559-ND OR576-ND 5.04 4.54 | EE-1006A 
3 Pin Connector for Fig. 8, 12, 13 and 16 OR537-ND® 3.59 3.23 | EE-1002 
3 Pin Connector with 2 Meter Cable for Fig. 4, 12 and 13 OR558-ND® 6.35 5.72 | EE-1003 
Panel Mount Holder Clip for OR558-ND OR583-ND 1.94 1.75 | EE-1003A 
@ RoHS Compliant 
Unamplified Optical Sensors 
Long Omron’s unamplified optical sensors are low cost detection sensors for design in processes. Inputs generally 
Distance require a current limiting resistor and care must be taken with reducing external lighting influences. Outputs 


switch at very high speeds and operating lifetimes extend beyond 10,000 operating hours. 


Light Source/ 
Transmitter | Sensing Distance | Receiver Receiver Sensing Distance | 


D> — 
lox 7 : te 
Mount Shown oC 4 | | Ca [Fe ooo -———$*| Target 


Through-Beam Slot Type Reflective Type 


Dual 
Channel 


Sensor Sensing | Config- | Digi-Key Price Each /Qmron 
Fig. Type/Features Distance | uration | Part No. 4 25 | Part No. 
Reflective (General Purpose) 5mm Light-On | OR506-ND 19.74 17.77| EE-SB5V 
Reflective (General Purpose) 5mm Dark-On | OR507-ND 19.74 17.77} EE-SB5VC 
Reflective (General Purpose) 5mm Light-On | OR867-ND® 19.74 17.77|EE-SB5M 
Reflective (General Purpose) 19mm | Light-On |OR519-ND 27.57 24.82 | EE-SB5V-E 
Reflective (Side Detecting) 2-5mm | Light-On | OR535-ND 53.48 48.13 | EE-SPY311 
1 Reflective (Side Detecting) 5mm Light-On | OR536-ND 53.48 48.13] EE-SPY411 
Reflective (Top Detecting) 2-5mm | Dark-On |OR572-ND 53.48 48.13) EE-SPY312 
Reflective (Top Detecting) Smm Light-On | OR868-ND@ 53.48 48.13 | EE-SPY402 
Reflective (Top Detecting) 2-5mm | Light-On | 0OR573-ND 53.48 48.13 | EE-SPY412 : 
Reflective (Side Detecting) 5mm Light) | OR531-NDt 31.98 28.79 | EE-SY671 é s c Typical | Price Each 
Reflective (Top Detecting) | 1-5mm | Dark-On |OR532-NDt 31.98 28.79 | EE-SY672 . Senta Sersiny permical ton/toff poe fn es am emrun 
P Wide Slot (13mm Slot) 73mm | Dark-On |OR533-ND 57.15 51.44 |EE-SPX303 ‘9. ey stances || (0) |Get. SIE: 
Wide Slot (13mm Slot) 13mm_ | Light-On | OR534-ND 57.15 51.44 | EE-SPX403 1 Reflective 5mm Solder 30/30 | ORS00-ND 5.30 4.78 3.82) EE-SBS 
Slot (Dust Proof Slit) 5mm | ighy | OR628:ND 28.41 25.57 | EE-SX670 Reflective smm | PC Board | 30/30 |OR501-ND 5.30 4.78 3.82|EE-SB5-B 
3 eer pie 5mm anon pean cea See pene 5 Reflective 5mm Solder 30/30 | OR502-ND 5.21 4.69 3.76|EE-SF5 
jot - 5mm -ND® i .95 | EE-SX67 : ‘ ape 
Slot (L-Shaped) — NPN 5mm _| Light-On |OR869-ND® 27.92 25.13 EE-SX471 ieee a" eee a“ ano * a oo a ie 
4, | Slot (L-Shaped, Dust Proof Sit) |~Smm |~ Ligh’ [ORS29-ND 27.08 24.37 | EE-SX671 ot 6mm older / 504- , 58 2.87 | EE- 
Slot (L-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm | Dark-On | 0R612-ND 27.08 24.37 |EE-SX671A Slot 3.4mm Solder 4/4 | 0R713-ND 3.64 3.28 2.63) EE-SH3 
Slot (3-Pin Connector) Smm_| Dark-On [OR796-ND@ NEW!| 4.02 3.62 |EE-SX3009-P1 Slot 3.4mm | PCBoard | 4/4 |OR779-ND MEW! | 4.22 3.80 3.04/EE-SH3-G 
Slot (T-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm Light/ OR530-ND@ 27.42 24.68 | EE-SX672 3 Slot 3.4mm Solder 4/4 |OR714-ND 452 4.07 3.26|EE-SV3 
5 Si eee dd ue Dark-On Hated oe see Fess Slot 3.4mm | PCBoard | 4/4 |OR780-NO NEW! | 3.98 3.58 287|EE-SV3-B 
g | Slot (Close Mounting) NPN | ~5mm_|~ Light” [ORS49-ND 28.41 25.57 | EE-SX673 Slot 3.4mm) PC Board | 4/4 |OR715-ND 4.67 4.21 3.37) EE-SX305 
Slot (Close Mounting) - NPN | 5mm | Dark-On | OR614-ND 28.41 25.57 |EE-SX673A Slot 3.4mm | PCBoard | 3/20 |OR782-ND NEW! | 2.50 2.25 1.80/EE-SX4088 
Slot (Close Mount) — NPN Smm | igh | ORSIT-NDS 29.22 26.30 EE-SX674 Slot 3.6mm | PCBoard | 4/4 | OR505-ND 3.98 3.58 2.87|EE-SG3-B 
7 Se ee amen Dark-On pean a oo fein 4 Reflective imm | PC Board | 35/25 |OR520-ND 240 1.90 1.52]EE-SY124 
01 lose Mount) — mm | i iy o 
3 | Reflective (Long Distance) | 200mm | Dark-On /OR538-ND 71.85 64.67 |EE-SPZ301A Slat Smm | PC Board | 4/4 Oe G5t LO. gh | BE onI0d2 
Reflective (Long Distance) | 200mm | Light-On |OR539-ND 71.85 64.67 |EE-SPZ401A 5 Slot 4.6mm | PC Board | 500Hz | OR556-ND 215 1,94 1.56 | EE-SX1061 
g_ | Slot (Left Mount with 1M Cable) | 3.6mm J Dark-On [OR541-ND 81.65 73.49 |EE-SPX302-W2A Slot 3mm_| PC Board | 70/70 |OR601-ND 215 1.94 1.56|EE-SX298 
Slot (Right Mount with 1M Cable) | 3.6mm | Dark-On |OR542-ND 88.19 79.37 |EE-SPX304-W2A Reflective smm | PC Board | 50Hz |OR525-ND 3.83 3.45 2.76|EE-SY310 
10 | Slot(top Mountwith 1M Cable | Smm_| LgntOn |Z2967-NDe | 5025 S487 (eespxecs-wea| | | © | felectve | Smm | PCBoard | s0lz | ORS2E-ND ee 
41 | _ Slot (Wide Sensing Distance) | 300mm | Dark-On [OR546-ND 212.28 191.06 | EE-SPW321 Reflective, | 44mm | PCBoard | 9/20 [BRGOsnD ANY 28897 2205) EESYa18 
Slot (Wide Sensing Distance) | 300mm | Light-On |0R547-ND 212.28 191.06 |EE-SPW421 7 Slot 3.4mm | PCBoard | 4/4 | 0RS523-ND 453 4.08 3.27 | EE-SX1031 
ia Fiber (19” Optical Fiber) 30mm | Dark-On | OR552-ND 98.37 88.54 |EE-SPZ301W-01 Slot 8mm | PCBoard | 3KHz |OR716-ND 2.25 2.03  1.62|EE-SX3070 
Fiber (19” Optical Fiber) 30mm _|_Light-On_|OR553-ND 98.37 88.54 | EE-SPZ401W-01 F Slot gmm | PC Board | 3KHz |OR524-ND 214 1.93 1.55] EE-SX4070 
18 | Reflective (1 Optical Hen _| 1-amm | Ligncn [ORSSS-ND | 102.9 92.60 |eE-SPz4O1V-0 Set) fmm | PCBoerd | ake ie aes 
74 | Inductive (Detects Ferrous Metal) |_ 5mm _|N/O Output] OR560-ND 37.80 34.02 |E2R-A01 Slot Smm_| PGBoard | 3kHz [ER/SUNDINEME| 214 1.03, 1.55 / EE-Sx4081 
Slot (General Purpose) 3.6mm) Dark-On |OR574-ND 5510 49 50| EE-SPX301 g | Vertical Siot “| 3.4mm | 61cm Wires | 4/4) ORS62-ND 719 6.48 5.18] EE-SX1088-W1 
18 Slot (General Purpose) 3.6mm | Light-On |0R575-ND 55.10 49.59 | EE-SPX401 Horizontal Slot | 3.4mm _ | 61cm Wires 4/4 | OR563-ND 11.55 10.40 8.32] EE-SX1096-W1 
16 | Slotted Liquid Level Detector | 6-13mm Light On 0R579-ND 157.17 141.46 | EE-SPX613 Slot 3mm | PC Board | 3/20 |OR783-ND NEW! | 2.14 1.93  1.55)/EE-SX498 
17_|_Reflective (General Purpose) | mm | Dark-On | OR580-ND® 15.83 14.25 |EE-SPYAT5 10 Slot 34mm | PCBoard | 4/4 (OR Cy 3.52; 3.18. 2.54) EE-S13+D 
Slot Type with 2M Cable-NPN | 5mm | Dark-On |OR605-ND® 35.51 31.96 |EE-SX770 Slot 2.8mm | PC Board | 4/4 |OR598-ND 2.26 2.04 1.63] EE-SX1025 
18 | Slot Type with 2M Cable-PNP | 5mm | Dark-On |OR874-ND 35.51 31.96] EE-SX770P Slot 5.2mm | PCBoard | 4/4 |OR599-ND 2.35 212 1.70|EE-SX1035 
Slot Type with 2M Cable — NPN smm Light-On | OR606-ND 34.76 31.28 | EE-SX870 44 Slot 3mm PC Board 4/4 |OR570-ND 3.22 290 2.32|/EE-SX1046 
49 | /-Shaped with 21 Cable— NPN ]~Smm | Dark-On | OR6O7-ND 37.56 33.81 |EE-SX771 Slot omm | PCBoard | 3/20 |OR6OO-ND 326 294 2.35 EE-SXx493 
L-Shaped with 2M Cable-NPN | 5mm | Light-On |ORGO8-ND 37.56 33.81 | EE-SX871 
T-Shaped with 2M Cable =NPN-} 5mm] Dark-on | OR6O9-ND 30133507 EESX772 1a [Red LED Reflect] 4mm | PC Board | 30/30 |ORS81-ND 11.67 1051 8.41|EE-SV169 
20 T-Shaped with 2M Cable — NPN 5mm Light-On_|OR610-ND 39.18 35.27|EE-SX872 IR Reflective 4mm PC Board 30/30 | OR582-ND 10.45 9.41 7.53] EE-SY169A 
RoHS Compliant + Built-in sensitivity adjuster 13 Actuator Contact | PC Board _— OR712-ND 2.83 2.55 2.04] EE-SA105 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2614 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


D7E Vibration Sensors 


These vibration sensors are perfect for quick detection of movements that 
could cause damage to equipment or can be used to safely shut down critical 
operations. Sensors are auto-resettable and require no manual resetting. D7E 
vibration sensors are low cost sealed vibration sensors with various sensitivities. 
Use these sensors for industrial equipment, cranes, forklifts, industrial manufact- 
uring and boilers. Use in natural gas meter shutoffs, vending machines, conveyor 
systems, earthquake sensors or any circuits that require safety shutoff during a 
period of vibration or tilting. 


OMRON. 


D6F Gas Flow Sensors 


The D6F is a new supersensitive gas flow sensor. It is able to measure both gas velocity 
and direction at extremely low flow rates, and is ideal for looking at low pressure 
medical gases, boiler emissions, and HVAC system airflow. It is suitable for measuring 
the amount of oxygen and nitrogen dioxide, consumed from a respiratory apparatus in surgery. It can also be used for 
monitoring air circulation in a building and thus improving the performance and efficiency of air conditioning and building 
comfort systems. The extreme sensitivity is achieved with a tiny heating element, associated with temperature sensors on 
both sides. The deviation is temperature measured by the two sensors and used to calculate the gas flow and direction, 
generating a non-linear analogue output in the range of 1V ~ 5V. 


Specifications: * Various sensitivities * Contact Capacity: 100mA@5-30VDC 
* Contact Form: SPST-NC * Operating Temperature: -25°C ~ 60°C » Dielectric 
Strength: AC250V 50/60Hz 


Price Each 


Case Suitable Flow Digi-Key Omron ini Price Each 
Material Gas Range Part No. 1 25 50 Part No. Description plat Key 1 25 50 Omron 
PPS Air | 0-tLiter/minute |21671-ND 173.36 156.03 © 138.70 | D6F-01A1-110 130 ~ 200 gal. Vibration Switch, 0.14 72007-ND 10.80 973 8.65 | D7E-1 
PPS Air 0~2Liter/minute |Z1672-ND 173.36 156.03 138.70 | D6F-02A1-110 100 ~ 170 gal. Vibration Switch, 0.1A 72008-ND 6.05 5.45 4.84 | D7E-2 
Aluminum LNG* 0~5Liter/minute |Z1673-NDt 210.17 189.16 168.14 | D6F-05N2-000 50 ~ 80° Tilt Switch, 0.1A Z2009-ND 18.38 16.55 14.71 | D7E-3 
PPS Air 0~3Liter/minute |Z2717-ND 265.28 238.76 212.23 | D6F-03A3-0000 
Connector with 2M Cable for D6F Sensors |Z2718-ND 8.87 7.99 7.10 | D6F-CABLE2 D7H E ui ment 
* Liquid Natural Gas + D6F-05 is a 1/4” pipe thread version using British Taper (Rc) standard. . q Pp ® 
Vibration Sensors 
. These vibration switches feature a highly durable stainless steel diaphragm 
D6F Air Flow Sensors that allows detection of very small movements. Used to prevent secondary 


Omron’s mass flow sensor will detect flows of 1 ~ 10 liters per minute up to a 1 ~ 50 liter per minute version. They use a 
wide supply voltage range of 5 ~ 26.4VDC and will output an analog voltage of 0.5 ~ 5VDC. Perfect for medical apparatus, 
fuel cell monitoring and measuring instruments. 


damage after earthquakes and to replace mercury with a simple mechanical 
system. Manually resettable, vertically mounted sensor in either an enclosed 


Case Or open sensor. 


Specifications:* 100 ~ 170 gallon, 10A 125VAC, 0.1A 30VDC_ « Operating 


D6F-P Temperature: -10°C ~ 70°C 
Shown with - Digi-Key Brice|Each Omron 
PCB Terminals Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Connector Open Cased Vibration Detection Switch - 10A Z2011-ND 94.75 85.28 75.80 |D7H-B1 
D6B Tilt Switch ROHS) | Micro Tilt Switch Mini Tilt Sensor 


Ideal for equipment tilt detection. Will give you a 

separate output when tilted left or right. Perfect 

for signaling a screen to rotate from portrait to landscape 
view in keeping with product orientation. Can be used in 
space heaters. 


Specifications: * Output Current: 1mA » Oper. Temperature: 


Digi-Key Price Each Omron -10°C ~ 60°C Characteristics: * Supply Voltage: D6B= 2.7V 
Resentie oe ee "OV min: Dale Vad OAV min. = Cuput Low Votoge: 
Flow Sensor 0 ~ 10 Liters per minute, R/A Connect | Z2206-ND 321.98 289.78 257.58 | D6F-10A5-000 D6B= 0.5V max. D6BN= ov max. = Current Consumption: 
Flow Sensor 0 ~ 10 Liters per minute, Straight Connect | Z2863-ND NEW!) 300.25 270.23 240.20 | D6F-10A6-000 D6B= 201A max.; D6BN= 10NA max. * Oper. Angle: D6B= 45° 
Flow Sensor 0 ~ 20 Liters per minute 72864-ND NEW!| 300.25 270.23 240.20 D6F-20A6-000 ~ 75°, D6BIN= 40° ~ 80° 
Flow Sensor 0 ~ 50 Liters per minute Z2865-ND NEW!| 300.25 270.23 240.20 | D6F-50A6-000 Cut Tape 
Dustproof Flow Sensor 0~1 Liter, PCB 22785-ND 63.01 56.71 50.41 | D6F-POO10A1 Digi-Key Price Each Omron 
Dustproof Flow Sensor 0~1 Liter, Connector 72786-ND 63.01 56.71 50.41 | D6F-POO10A2 Description Part No. 1 25 50___| Part No 
Flow Sensor 0 ~ 1 Meters per second 22631-ND 102.36 92.13 81.89) D6F-W01A1 Micro SMD Tilt Switch - Left/Right Z2506CT-ND 6.46 5.78 5.13 | D6B-2P 
Flow Sensor 0 ~ 4 Meters per second Z2632-ND 102.36 92.13 81.89] D6F-W04A1 Mini SMD Tilt Sensor - Left/Right Z0676CT-ND 5414 4.63 441 DG6BN-IP 
Flow Sensor 0 ~ 3 Meters per second 22629-ND 40.94 36.85 32.76) D6F-VO3A1 
Cable for Air Flow Sensors 22209-ND 8.87 7.99 7.10) D6F-CABLE1 Mini SMD Tilt Sensor - Left/Right Z2676TR-ND$ 6421.56/2,500 D6BN-IP 
Cable for Air Flow Sensors (D6F-W) 22630-ND 5.12 4.61 4.10 | D6F-W CABLE $ Tape and Reel 
Inductive saad ; 
Distance Terminal | Output | Digi-Key Price Each Omron 
P roxi m it Fig. | Maximum Description Type Type | Part No. 1 25 50 Part No. 
y 0.8mm 4mm Diameter, Short Barrel DC Proxy, Stainless Steel, Shielded 3-Wire NPN |Z1651-ND 94.55 87.55 81.71 | E2E-CR8C1 
Se n so rs imm M5, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN |Z1652-ND 91.80 85.00 79.33 |E2E-X1C1 
1mm 5.4mm Diameter, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN |Z1653-ND 94.55 87.55 81.71 | E2E-C1C1 
Omron’s line of inductive sensors are 1.5mm M8, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN |Z1062-ND 67.24 62.27 58.12 | E2E-X1R5E1 
designed for detecting the presence or 2mm M8, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN __|Z1064-ND 69.38 64.25 59.96 | E2E-X2D1-N 
absence of ferrous metal close to the sensor 2mm M12, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN |Z1065-ND 67.24 62.27 58.12 | E2E-X2E1 
and provide an output when detected. 2mm M12, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN |Z1066-ND 80.05 74.13 69.19 | E2E-X2Y1-US 
Because dill lected ch 3mm M12, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN |Z1067-ND 70.45 65.24 60.89 | E2E-X3D1-N 
Teena sa elt aecarraa 5mm M18, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN  |Z1068-ND 69.38 64.25 59.96 | E2E-X5E1 
Re oil, dust and dirt. Shielded oe 1 5mm M18, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN |Z1069-ND 85.39 79.07 73.80 | E2E-X5Y1-US 
are made with a shielding plate around 10mm M30, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN |Z1654-ND 73.65 68.20 63.65 | E2E-X10E1 
the ferrite core to focus ferrous metal sen- 10mm M30, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN |Z1655-ND 90.73 84.01 78.41 |E2E-X10Y1-US 
sing at the sensors head. It also allows the 1.5mm M8, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN |Z1075-ND 90.34 83.65 78.07 | E2F-X1R5E1 
sensor to be located or mounted close to 1.5mm M8, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN |Z1076-ND 97.56 90.34 84.32 | E2F-X1R5Y1 
surrounding metals. 2mm M12, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN |Z1078-ND 79.34 73.47 68.57 | E2F-X2E1 
2mm M12, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN |Z1079-ND 87.98 81.46 76.03 | E2F-X2Y1 
5mm M18, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN |Z1080-ND 78.45 72.64 67.80 | E2F-X5E1 
5mm M18, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN |Z1081-ND 98.10 90.84 84.79 | E2F-X5Y1-US 
10mm M30, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN |Z1077-ND® 87.19 80.73 75.35 | E2F-X10E1 
1.5mm Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-Wire PNP |Z1082-ND 58.25 53.94 50.35 | TL-W1R5MB1 
1.5mm Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-Wire NPN |Z1083-ND 58.25 53.94 50.35 | TL-W1R5MC1 
3mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire NPN |Z1084-ND 61.80 57.23 53.41 | TL-W3MC1 
2 3mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire PNP |Z1189-ND 61.80 57.23 53.41 | TL-W3MB1 
5mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire PNP |Z1085-ND 52.82 48.91 45.65 | TL-W5MB1 
5mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire NPN |Z1086-ND 52.82 48.91 45.65 |TL-W5MC1 
20mm Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-Wire NPN |Z1660-ND 86.58 80.17 74.82 | TL-W20ME1 
Mounting Bracket, Fits M8 Size Sensors Z1656-ND® 3.50 3.25 3.03 | Y92E-B8 
Mounting Bracket, Fits M12 Size Sensors Z1657-ND® 3.50 3.25 3.03 | Y92E-B12 
Mounting Bracket, Fits M18 Size Sensors Z1658-ND® 3.50 3.25 3.03 | Y92E-B18 


@ RoHS Compliant 
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Honeywell 


Sensing and Control Optical Sensors 


Fig. 4 


.— Emitter 


Note: 480-2971-ND has 
straight leads 


Infrared Light Emitting Diodes 


Slotted Optoschmitt Sensors 


Peak 
Style/ VCEO Ic Sensitivity | Digi-Key Price Each Honeywell 7 

Fig.| Pkg. | (V)_| (mA) | Wavelength | Part No. 1100-250 [Part No. output cry | FY racer: Price Each eneviell 
—— AlGaAs Fig. Type (V) (mA) (ns) | Part No. 1 100 250 | PartNo. 

1 | Saeview | 17 [50 | asonm _laap-iese-nos | 425 21 200 |sereras.o0s | 7 —pege 77] tp mg es THORSEN 

2 M Ww 50 880nm — | 480-1965-ND@ 425° 212 2.00 /SEP8705-003 Transistor 10 10 60/15 |480-1933-ND 6.37 347 3.25 |HOAQQGT-N5T 
V1 17 20 880nm __|480-2985-ND 4.45 2.22 2.09 _| SEP8705-002 12 | _ Transistor 10 10 60/15 | 480-1934-ND 6.17 3.37 3.15 | HOAO971-N51 

3 | Side-view | 1.7 50 880nm —/480-1966-ND® 3.85 1.74 1.63 | SEP8706-002 Open-Collector | 12 15 70__|480-1943-ND 7.75 422 3.96 |HOA6961-T51 
Side-view | 1.7 50 880nm__|480-1967-ND@ 4.07 1.84 1.73 _|SEP8706-003 | [13 | Open-Collector | 4.5~12 50 70 _[480-2974-ND | 10.31 6.25 5.98 |HOAG991-T51 

4 | Coaxial | 1.8 50 880nm  |480-1977-ND@ 73.63 7.43 6.96 |SE1470-003L | [14 | Schmitt Trigger |__ 12 12 60/15 | 480-1941-ND 7.50 4.09 3.83 |HOA2004-001 
Coaxial | 1.8 50 880nm —_|480-1978-ND@ 13.96 7.60 7.13 |SE1470-004L | [15 | Transistor 12 12 60/6 |480-1942-ND | 10.83 6.57 6.29 |HOA2005-001 

5 | Mini-pil | 1.8 75 880nm _|480-1980-ND@ 7.50 4.09 3.83 _|SE2470-002 4g | Jotem Pole 7 15 70 |480-1944-ND | 12.88 7.02 6.57 | HOAG972-N55 
TO-46 1.9 100 880nm 480-1981-ND@ 11.51 6.27 5.88 |SE3470-003 Totem Pole 12 15 70 480-1946-ND 12.90 7.82 7.49 |HOA6991-T55 

6 | 10-46 1.9 | 100 880nm | 480-1983-ND@ 10.96 597 5.59 |SE5470-003 Connectorized Transmissive 
T0-46 1.9 100 880nm 480-1984-ND 4147 6.08 5.70 |SE5470-004 16 Totem Pole 5.5 40 70 | 480-1947-ND 11.20. 6.79 6.50 _|HOA7720-M22 

GaAs Encoder Detector 

2 TA 15 50 935nm __[480-1961-ND® 3651.82 1.72 |SEP8505-002| | 17 | InvertingLogic | 5.5 7 100 |480-1949-ND 815 444 4.16 |HLC2701-001 
Side-view | 1.5 50 g35nm  |480-1962-ND@ 317 1.44 1.34 |SEP8506-001 

3 | Side-view | 1.5 50 g35nm | 480-1963-ND@ 3.62 164 1.54 | SEP8506-002 
Side-view | 1.5 50 935nm | 480-1964-ND@ 3.85 1.74 1.63 | SEP8506-003 . : 

y | Comal [18 [50 | 985nm —|480-1976-ND@ [1239 675 6.32 |SET450-003L Reflective Object Sensors 
Coaxial | 1.6 50 935nm | 480-2980-ND@ 13.09 7.13 6.68 _|SE1450-004L Max. Output) Rise/ 

5 | Min-pil [1.6 7% 935nm __[480-1979-ND@ 6923.77 3.54 |SE2460-003 Output Neem (icurrentaalGEallial | Digl:key Price Each itnnasell 
T0-46 17 | 100 935nm  |480-1982-ND 977 5.32 4.99 |SE5455-003 Fig! Trae vy) (mA) (isi iPartNat 4 100 250 ‘| Part No. 
TO-46 ) 17 | 100 935nm | 480-2981-ND@ 10.64 5.79 5.43. | SE3455-003 18 | Transistor | 30 30 15 |480-1928-ND 5.27 2.88 2.69 |HOA0149-001 

6 | 10-46 1.7 | 100 935nm | 480-2982-ND@ 1064 579 5.43 |SE5450-013 Transistor 130 30 +5 1480-1935-ND 3553.03 284 THOAI397-002 
T0-46 1.7 | 100 935nm | 480-2983-ND® 1064 579 5.43 |SE5455-002 18 | pariington | 15 30 75 |480-1936-ND 564 307 288 |HOA1397-032 
0-46 | 17 | 100 935nm__|480-2984-ND¢@ 10.47 5.70 _5.34_ | $E5455-004 20 | Transistor__| 30 30 15 [480-1948-ND 6.32 3.44 3.23 |HLC1395-001 

@ RoHS Compliant Transistor | 30 30 15 |480-1985-ND 7457 9.45 9.08 | HOA1180-002 

21 | Transistor | 30 50 15 |480-2971-ND 1113 6.75 6.46 | HOA2498-002 
an : Darlington | 15 50 75 |480-2960-ND 16.99 11.02 10.59 | HOA1180-003 

NPN Silicon Phototransistors 7 Transistor 30 30 15 |480-1986-ND 281 8.31 7.99 |HOA1404-002 

me ae ae Se a 

gel Se | eae || SR | a ee PE 53 | Transistor | 30 50 15 |480-2962-ND | 24.37 16.70 15.91 |HOA406-001 
dad Transistor | 30 0.8 15 |480-1988-ND 635 346 3.24 |HOA1405-002 

: Silicon Transistor__| 30 50 15 |480-2957-ND 6.65 3.62 3.40 |HLC1395-002 

;_ | Hansistor | 30 10.0 15 |480-1957-ND 4.07 1.84 1.73 | SDP8436-002 24 [Photodarlington| 15 50 75 |480-2963-ND 9.13 553 5.30 |HOA1870-033 
Transistor | 30 17.5 15 |480-1958-ND 407 184 ‘1.73 _|SDP8436-003 Transmissive 
Transistor | 30 4 15 |480-1951-ND 395. 197 1.86 | SDP8405-002 T1_[_ Transistor | 30 50 75 [480-2958-ND 794481 4.61 [HOA0881-T55 

» | Transistor | 30 24 15 |480-1952-ND 384 1.91 1.81 | SDP8405-003 ie Transistor <_s et ae eae 438 288 238 ae 
Dees 0 oe 18 | peOiesND poe Oe ae | Spent als Transistor | 30 30 15 |480-1989-ND 10.53 639 6.11 |HOA1877-001 
ransistor | 30 1.85 15 |480-1954-ND 3.60 1.79 1.69 _| SDP8405-014 oe llatancee ||<230 = 13 RenOacehin 40a] @56 627’ |HOAI877-009 
Transistor | 30 3.60 15 |480-1955-ND 317 144 1.34 | SDP8406-002 ; i : : 

3 / Darlington | 15 50 75 |480-2967-ND 11.94 7.24 6.93 | HOA1877-003 
Transistor | 30 6.50 15__|480-1956-ND 347 1441.34 | SDP8406-003 27_| Transistor 30 50 15 [480-2965-ND. 10.81 6.56 6.27 |HOA1875-002 

4 | Transistor |_ 30 3.0 15 |480-1970-ND Wi47 6.08 5.70 _|$D1440-003L 28 | TOKO Pull-Up | 12 50 | 60/15ns |480-2970-ND 6.26 3.41 3.20 |HOA2001-001 

5 | Transistor | 30 40 15 |480-1971-ND 628 342 3.21 |SD2440-003 29 | Transistor | 30 50 15 |480-2968-ND 7.32 3.99 3.74 [HOA1884-012 
Transistor | 30 7.0 15 |480-1972-ND 646 352 3.30 _|$D2440-004 = 7 Emitter Detector Fatt aH a 
Lee . joan i Fesee Ae oa, a ere ae 31 | 94ko Pull-Up [45-12| 10 5 [480-2973-ND¢ _| 18.34 11.89 11.43 |HOA6299-003 

7 | Transistor | 30 8.0 min. 15 480-2978-ND 9.81 5.34 5.01 | SD5443-003 t Emitter + Detector 
Transistor | 30 | 16.0min. | 15  |480-2979-ND 998 543 5.09 |$D5443-004 , 

Transistor | 30 8.0 2 |480-1973-ND 1276 695 651 |sps4g1-004 | Slotted Optical Sensors 
8 | Transistor | 30 | 20min. 15 |480-2975-ND 998 543 5.09 | $D3443-003 Max. Output | Rise? 

_ Low Light Rejection Output Vec | Current | Fall | Digi-Key Price Each Honeywell 

3 | Transistor | 30 6.0 15 480-1959-ND 3.69 1.84 1.74 | SDP8476-201 Fig. Type (Vv) (mA) (us) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
41 | Wansistor | 30 15 15 |480-1939-ND@ 734 4.45 4.26 |HOA1881-012 
Transistor | 30 30 15 |480-1931-ND@ 7.85 4.28 4.01 | HOA0890-L51 
Optoschmitt Detectors Transistor | 30 30 15 |480-1938-ND 696 3.80 3.56 |HOA1879-015 
ta OUKGAT RIG? 12 | Transistor | 30 30 15 |480-1929-ND@ 466 254 2.38 |HOA0866-T55 
: re Price Each Transistor | 30 30 15 |480-1930-ND@ 547 2.98 2.79 _|HOAQ875-N51 
col ae a | Sa |B 4 uae ae tose ol (earl 24 | Transistor [30 30 | 15 |480-1937-NDe 9.05 5.49 5.25 |HOAt870-031 

7 | tt 16 18 6015 |480-1974-ND 7230670628 | $D5600-001 27 | Transistor_| 30 82 15 [480-1940-ND@ 4442.26 2.42 |HOA1882-012 
TIL 16 18 60/15 | 480-1975-ND 12.13 6.61 6.19 |SD5620-001 28 | Darlington 15 50 75 |480-2964-ND® 5.72 3.12 2.92 | HOA1873-013 

9 [TL 12 18 60/15 | 480-1960-ND 7.03 383 3.59 |SDP8600-001 Transmissive Encoder — RoHS Compliant 

Open-Collector Output 30 TIL 55 12 20 [480-1932-ND 10.04 6.09 5.82 |HOA0902-011 

10. TL 12 15 7 __[480-1950-ND 797434 407 [SDP8314-301 @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Slot Lead 
H Output Width Spacing | Digi-Key Price Each TT/OPTEK 
i) OPTEK] Switches Fig. Type Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
Slotted Optical 


Asubsidiary of TT electronics ple 


1__|Rbe Phototransistor | .190 (4.83) | .320 (8.13) |365-1008-ND 215 1.25 1.20 |OPB620 

2 Phototransistor -155 (3.94) | .300 (7.62) |365-1017-ND 217 1.27 1.22 | OPB804 

3 Phototransistor -20 (5.08) _ 365-1260-ND 5.56 3.24 3.11 |OPB817Z 
Phototransistor .20 (5.08) = 365-1264-ND 7.59 4.42 4.25 |OPB917BZ 

4 Phototransistor .210 (5.33) _| .400 (10.16) [365-1019-ND 3.00 1.75 1.68 |OPB818 

5 

6 


Phototransistor -100 (2.54) | .300 (7.62) |365-1021-ND 2.78 1.62 1.56 |OPB848 
_— 365-1234-ND 710 413 3.97 |OPB941W51Z 


Photologic 125 (3.18 


Photologic 125 (3.18 = 365-1265-ND 7.07 4.12 3.96 _|OPB930W55Z 
Photologic -190 (4.83) | .320 (8.13) )365-1090-ND 278 1.62 1.56 /OPB625 
v4 Photologic -125 (3.18) | .320 (8.13) )365-1111-ND 481 2.80 2.70 |OPB970N11 
Photologic -125 (3.18) | .320 (8.13) |365-1113-ND 4.24 247 2.37 | OPB973N51 
8 Photologic -125 (3.18) | .320 (8.13) |365-1087-ND 3.91 2.28 2.19 |OPB460L11 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
9 Phototransistor -125 (3.18) = 365-1341-ND 5.34 3.11 2.99 | OPB880P51Z 
Photologic -125 (3.18) = 365-1246-ND 6.22 3.62 3.48 |OPB990T55Z 
10 Phototransistor .125 (3.18) = 365-1235-ND 5.31 3.09 2.97 | OPB891T51Z 
Phototransistor -125 (3.18) = 365-1401-ND 5.17 3.01 2.90 _|OPB829CZ 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
11_[ Phototransistor | .205 (6.21) | .380 (9.65) [365-1105-ND 2.67 1.56 1.50 [OPB855 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


Phototransistor 125 (3.18 = 365-1335-ND 5.75 3.35 3.22 | OPB830W55Z 
_ 365-1337-ND 7.34 4.28 4.11 |OPB840W11Z 

-320 (8.13) |365-1101-ND 4.02 2.34 2.25 |OPB840L11 
= 365-1338-ND 5.78 3.36 3.24 | OPB841W55Z 

.220 (5.59) |365-1106-ND 4.26 2.48 2.39 | OPB865N11 

-300 (7.62) |365-1099-ND 2.31 1.35 1.30 | OPB825 

.275 (6.99) |365-1089-ND 215 1.25 1.20 |OPB610 


Phototransistor 125 (3.18 
Phototransistor 125 (3.18 
Phototransistor 125 (3.18 
13 Phototransistor 125 (3.18 
14 Phototransistor -160 (4.06) 
15 Phototransistor -150 (3.81 


16 Photologic .125 (3.18) | .320 (8.13) )365-1110-ND 4.92 2.87 2.76 |OPB96OT11 
Photologic -125 (3.18) | .320 (8.13) [365-1112-ND 4.04 2.36 2.27 | OPB970TS5S 
17 Photologic 125 (3.18 = 365-1402-ND 6.41 3.73 3.59 | OPB981T51Z 


Photologic 125 (3.18 _ 365-1403-ND 6.30 3.67 3.53 | OPB99OT51Z 
Slotted Optical Flag 
18 Transistor .080 (2.03) | .275 (6.99) |365-1009-ND 5.34 3.11 2.99 | OPB680 
Wide Gap Slotted Optical 
Phototransistor | .375 (9.53) | .570 (14.48) |365-1094-ND 3.25 1.89 1.82 |OPB800L55 
16 Phototransistor | .375 (9.53) | .570 (14.48) | 365-1095-ND 3.33 1.94 1.87 | OPB810L51 
Phototransistor | .375 (9.53) | .570 (14.48) |365-1097-ND 3.19 1.86 1.79 | OPB811L55 
Phototransistor | .375 (9.53) - 365-1331-ND 5.64 3.28 3.16 |OPB810W51Z 

(9.53) 

(9.53) 


Phototransistor 375 (9.53 = 365-1333-ND 5.39 3.14 3.02 _|OPB811W55Z 
20 Phototransistor .375 (9.53 = 365-1400-ND 5.78 3.36 3.24 _|OPB815WZ 
21 Phototransistor 1.26 (32) _ 365-1262-ND 7.78 4.53 4.36 |OPB819Z 


Fig. 14 —T Package 


Reflective Object Sensors Photologic® Reflective Object Sensors 
Continuous | Reverse | V(BR)CEO | Min. Lead ‘ Operating Minimum Lead r 
Forward Dc Voltage | Wire Length | Digi-Key Price Each TT/OPTEK DC Supply Wire Length Digi-Key Price Each TT/OPTEK 
Fig. | Current (mA)| Voltage | (Min.) Inch (mm) | Part No. 1 100 250 | Part No. Fig. Voltage Inch (mm) Part No. 1 100 =©250 | Part No. 
100 2.0 25 18.0 (457.2) | 365-1399-ND 12.35 7.19 6.91 | OPB700ALZ 12 4.75 ~ 5.25 18.0 (457.2) 365-1255-ND 9.35 5.44 5.24 |OPB716Z 
1 100 2.0 25 4.0 (101.6) |365-1364-ND 10.92 6.36 6.11 | OPB700Z Li id Tub Ss 
50 2.0 25 18.0 (457.2) | 365-1253-ND 14.27 8.31 7.99 | OPB701ALZ iqui ube Sensors 
2 50 3.0 30 50 (12.7) |365-1012-ND 8.36 4.87 4.68 | OPB710 Continuous | Reverse | V(BR)CEO| Min.Lead | F 
Forward pc Voltage | Wire Length | Digi-Key Price Each TT/OPTEK 
3 50 2.0 15 45 (11.43) )365-1093-ND 3.69 215 2.07 | OPB707A Fig. | Current (mA) | Voltage | (Min.) Inch (mm) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
50 2.0 30 45 (11.43) |365-1092-ND 2.86 1.67 1.60) OPB706A 50 2.0 30 33 (8.38) | 365-1236-ND 6.93 4.04 3.88 | OPB350 
4 50 2.0 30 -180 (4.57) |365-1088-ND 1.73 1.01 .97 | OPB606A ‘3 50 2.0 25 33 (8.38) | 365-1237-ND 740 4.31 4.14 | OPB350L187 
5 50 5.0 30 .374 (9.5) |365-1407-ND 50 29.28 | OPB609AX 50 2.0 25 33 (8.38) | 365-1238-ND 7.40 4.31 4.14 | OPB350L250 
6 50 5.0 30 .370 (9.4) |365-1408-ND 50 29.28 | OPB609RA 50 2.0 24 -33 (8.38) | 365-1405-ND 7.40 4.31 4.14 | OPB350L062 
50 5.0 30 .038 (.95) | 365-1409-1-NDO 85 55  .47|OPB609GU 50 2.0 25 24 (610) |365-1239-ND | 9.65 5.62 5.40 | OPB350W187Z 
7 
50 50 30 .038 (.95) |365-1409-2-ND+ 380.00/1,000 OPB609GU 14 50 2.0 25 24 (610) | 365-1240-ND 9.65 5.62 5.40 | OPB350W250Z 
40 20 30 15 (3.81) |365-1014-ND 3.16 1.84 1.77|OPB742 50 2.0 24 24 (610) | 365-1406-ND 9.65 5.62 5.40 | OPB350W062Z 
8 
40 2.0 15 -15 (3.81) | 365-1015-ND 3.93 2.29 2.20 |}0PB745 . . a, is 
8) NEW! Calibration Circuit Boards 
9 40 2.0 30 -165 (4.19) |365-1091-ND 3.63 212 2.04 |OPB704 
= g SH Digi-Key TT/OPTEK 
10 50 5.0 30 365-1510-1-NDO NEW!| 2.99 1.94 1.66 )OPB733TR Description Part No. PrieeEach | PartNo: 
50 50 30 = |865-1510-2-NDt NEW!) 685.00/500 | OPB733TR | | circuit Board for OPB350L062 365-1490-ND 15.34 | OCB350L062Z 
Cut Tape + Tape and Reel Circuit Board and Optoelectronic Devices Kit 365-1507-ND 42.59 0CB100-KIT 
Reflective Color Sensor NEW! Color Sensor Evaluation Kit 
Continuous Supply c — 
Forward Current Voltage | Digi-Key Price Each TT/OPTEK = Digi-Key TI/OPTEK 
Fig. (mA) VoD Part No. 1 400 250 | Part No. Description Part No. Price Each | Part No. 
1 30 5 365-1378-ND 24.92 14.50 13.94 |OPB780Z Full Color Sensor 365-1509-ND 125.00 OPB780KIT 


Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Pulse Optical Peak 
OPTEK Style/ Forward Power Emission | Beam | Digi-Key Price Each TT/OPTEK 
Fig.| Package | Current Output Wavelength | Angle | Part No. al 100 250 | Part No. 


ee een ne PLcc-2 | 1.0A |0.85mW/cm2| 850nm | 90° |365-1470-1-NDO| 1.04 68 58 |OP280KT 
PLcc-2 | 1.0A |0.85mW/cm2] 850nm | 90° |365-1470-2-NDt|  920.00/2,000 | OP280KT 

i i PLcc-2 | 1.0A |0.15mW/cm2] 850nm | 50° |365-1471-1-NDO| 3.22 208 1.79 /0P280PS 

Infrared Emitters and Receivers 18} picc-2 | 1.04 |o.t5mwicm2| 50nm | 50° [365-1471-2-NDt) 2839.99/2,000 | OP280PS 


PLCC-2 1.0A_ | 2.50mW/cem2 | _850nm 18°_|365-1472-1-NDO| 11.12 7.19 6.16 | OP280V 
PLCC-2 1.0A_ | 2.50mW/cem2 | _850nm 18°_|365-1472-2-NDt| _9779.97/2,000 | OP280V 
Hermetically Sealed 
PC Mount | 1.0A | 1.00mW/cm2} 935nm 24° |365-1040-ND 3.52 2.05 1.97] 0P124 
PC Mount | 1.0A | 3.50mW/cm2| 890nm 24° | 365-1050-ND 3.41 1.99 1.91 |0P224 
20 TO-46 10.0A | 4.0mW/cem2 | 935nm 18° |365-1041-ND 3.11 1.81 1.74 |0P132 
TO-46 10.0A | 5.0mW/cem2 | 935nm 18° |365-1042-ND 3.11 1.81 1.74 |OP133 
21 TO-46 10.0A | 5.0mW/cem2 | 890nm 50° _|365-1051-ND 3.30 1.92 1.85 | OP233W 


Cut Tape t Tape and Reel 


PIN Silicon Photodiodes 


19 


Peak 
Style/ Sensitivity Digi-Key Price Each TT/OPTEK 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 
Cf o) 
(6) 
Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 a Fig. 11 Fig. 12 
Fig. | Package VR Wavelength tr | Part No. 1 100 250 = | Part No. 
T-1 60V 935nm 5ns | 365-1084-ND 91 53 51 | OP906 


Fig. 15 Fig.16 | Fig.17 | Fig.18 ‘| Fig. 19 ja: 22 | 1-194 | cov | s9onm | Sn |365-1086-no | 1.13 68 _—64_| 0P999 
35 | Side-View | 60V| 935nm | Sns [365-1085-ND_| 94.58.58 | OP 950 
er uy - Infrared NPN Phototransistors 
Peak E 
Style/ Sensitivity | Digi-Key Price Each TT/OPTEK 


5 


Fig. 22 Fig. 23 Fig. 24 Fig. 25 Fig. 26 ig. Fig. Package VCEO Ic Wavelength | Part No. 1 100 250 ‘| Part No. 
a SMT Phototransistors 
6 ig 0805 30V | OimA | 935nm  365-1477-1-NDO 52 34 29 |OP500 
ag 0805 30V | O1mA | 935nm | 365-1477-2-NDt 690.00/3,000 OP500 
0805 30V | O1mA | 935nm  |365-1478-1-NDO 39 26 22 | OP501 
0805 30V_| O1mA | 935nm _|365-1478-2-NDt 510.00/3,000 OP501 
1206 30V | 0.5mA | 935nm  |365-1155-1-NDO 39 26 22 | 0P520 
ib 1206 30V | 0.5mA | 935nm  |365-1155-2-NDt 360.00/2,000 OP520 
- 1206 30V | 0.5mA | 935nm |365-1156-1-NDO 36 24 20 | OP521 
1206 30V | 0.5mA | 935nm |365-1156-2-NDt 320.00/2,000 OP521 
4 1206 30V | 1.0mA | 935nm  |365-1157-1-NDO 36 24 20 | 0P522 
1206 30V_| 1.0mA | 935nm _|365-1157-2-NDt 320.00/2,000 OP522 
14 Axial 30V | 25mA | 935nm  [365-1158-ND 36 2 20 _[0P570 
15 | GullWing | 30V | 25mA | 935nm |365-1159-1-NDO 39 26 22 [OP571 
16 Yoke 30V | 5.0mA | 935nm [365-1160-1-NDO 33 2 18 [0P572 
18 PLCC 30V | 25mA | 935nm  |365-1162-1-NDO 52 34 29 | 0P580 
PLCC 30V | 25mA | 935nm _|365-1162-2-NDt 460.00/2,000 OP580 
3 i 7 1210 30V | 1.0mA | 935nm  |365-1475-1-NDO 49 32 27 | 0P525 
Infrared Light Emitting Diodes ia 1210 30v_| 1.0mA | 935nm _ [365-1475-2-NDt 330.00/1,500 OP525 
Phototransistors 
ae pEulse optical peek Fe eae mice laeaes 1 T1344 30V | 2.35mA | 890nm _[365-1077-ND 31 53 51 _[OP599A 
Fig. pene Current Output Wavelength | Angle Patt No 1 100 250 | Part No. a on um ou eae = - ae aoe 
Plastic 7 TH 30V | 4.30mA | 935nm | 365-1068-ND 1.05 61 59 | OP506A 
T-13/4 | 750mA | 50mW/cem2 | 890nm | 50° /365-1060-ND 99 58 56 ]0P204 TY 30v | 215ma | 935nm  |365-1069-ND 1.05 ‘61 ‘59 | OP506B 
T-1 3/4 5.0A 44mW/cm2 890nm 20° |365-1061-ND 1.07 .63  .60 | OP295A Side-View 30V | 2.55mA 935nm =‘ |1365-1070-ND 94 55 53 | OP550A 
T-1 3/4 5.0A | 77mW/cm2 | 890nm | 20° |365-1062-ND | 1.07 63 .60/0P295B 25} Side-View | 30V | 1.30mA | 935nm | 365-1071-ND 94 55 53 | OP550B 
T-13/4 | 1.0A | 0.70mW/cm2] 890nm | 20° |365-1063-ND | 1.07 63 .60/OP297A Side-View | 30V | 0.25mA | 935nm _|365-1072-ND 94 55 53 |OP550C 
T-13/4 5.0A | 210mW/cm2 | 890nm | 50° |365-1056-ND | 1.07.63 _.60 | OP290A T0-18 30V | 3.0mA ] 890nm —]365-1074-ND 94 55 53 /OP593A 
1] 1713/4 5.0A | 16mW/cem2 | 890nm | 50° /365-1057-ND 1.07 63 60 /OP291A 26 T0-18 30V ) 7.5mA | 890nm | 365-1075-ND 94 55 53 | OP598A 
T0-46 2.0A | 16mW/cem2 | 890nm | 60° |365-1058-ND 99 58 56 |OP293A T0-18 30V | 5.0mA | 890nm__|365-1076-ND 4 55 53_| OP598B 
0-46 20A | 13mWiem2 | ggonm | 60° |365-1059-ND ‘99 «5856 |OP293R 27 | PCMount | 25V | 7.0mA | 890nm _|365-1078-ND 3.19 1.86 1.79 | OP644SL 
10-46 | 20a | 3.0mw/cem2) s890nm | 25° |365-1064-ND | 99 .58 .56|OP298A op | 10-18) SOV) O.5mA | 880mm eeee Une B8e eee - ee | (OkeOI 
TO-18 30V | 25mA | 890nm |365-1080-ND 3.82 2.23 214 | OP802WSL 
T0-46 2.0A | 2.4mW/cm2 | 890nm | 25° |365-1065-ND 99 58 .56|0P298B 70-18 30V 1} 7omA | 890nm ~ 13651087-ND 294 172 +65 | OPaDdSL 
TA 3.0A [270mW/em2 | 890nm | 18° [365-1054-ND | 1.27.74 71 |OP265A 29 0-18 30v | 15.0mA | g90nm  |365-1082-ND 294 172 165 | OP805SL 
Side-View | 3.0A |0.60mW/cm2| 890nm | 40° |365-1052-ND 99 58 56 /OP240A Photodarlington 
2 Side-View 3.0A |0.60mW/cem2|) 890nm 40° | 365-1053-ND 1.07 63 60 | OP245A 0805 35V | 10.0mA 935nm _‘1365-1480-1-NDO 49 32 27 | OP501DA 
Side-View | 3.0A |0.40mW/cm2| 935nm | 40° |365-1043-ND 99 58 56 |OP140A 4 0805 35V | 10.0mA | 935nm | 365-1480-2-NDt 630.00/3,000 OP501DA 
3 | Side-View | 3.0A | 0.30mW/cm2| 935nm | 40° |365-1044-ND 99.58 56 |OP140B 0805 35V | 10.0mA | 935nm |365-1479-1-NDO 49 32 27 | OP500DA 
4 | Side-View | 3.0A |0.40mW/cm2/ 935nm | 40° |365-1045-ND 1.05 61  .59|/OP145A 0805 35V_| 10.0mA | 935nm__|365-1479-2-NDt 630.00/3,000 OPS00DA 
TA 3.0A | 1.95mW/em2 | 935nm | 18° [365-1046-ND | 1.13 66  .64/OP165A 1206 36V | 10mA | 935nm — | 365-1473-1-NDO 52 34 29° | OP521DA 
5 TH 3.0A | 0.85mW/em2) 935nm | 18° |365-1047-ND | 1.13 .66 64 / OP165C 12 | 1208 S5V | 10mA / 935m | B65a17S-22NDT 690.00/8,000 OPS21DA 
THA 3.0A | 1.95mW/cem2| 935nm | 18° |365-1049-ND | 1.27.74 71 /OP166A 1208 35V ) 10mA ) 935nm —|365-1474-1-NDO | — .52 34 29° /OP520DA 
- 1206 35V | 10mA | 935nm |365-1474-2-NDt 460.00/2,000 OP520DA 
6 TA 3.0A [050mW/em2 | 935nm | 90° [365-1048-ND | 1.24 72 .70/OP165W pice sev 1 10.0mA | 9a5nm — SESHETEIENNG 49 a0 O71 OPSR0DA 
7 TA 3.0A [1.00mW/em2 | 890nm | 90° [365-1055-ND | 1.27.74 71 |OP266W 18 pice av | to.0ma | 93snm _|365-1481-2-ND¢ 440.00/2,000 OPs800A 
8 | Side View | 1.0A = 850nm | 36° [365-1005-ND | 2.59 1.51 1.45 |OP245PS 231 Side-View 1 45V 1 44imA 1 935nm ~~ 1365-1073-ND 168 98 34 ToPse0c 
9 T-1 3.0A | .055mW/cm2| 850nm 120° | 365-1006-ND 2.34 1.36 1.31 | OP265WPS 28 T0-18 15V 4mA 890nm 365-1083-ND 3.82 2.23 2.14  |OP830WSL 
10 | End-Looking | 100mA = 850nm 50° |365-1007-ND 2.28 1.33 1.28 | OP268FPS 1210 35V | 10.0mA 935nm __|365-1476-1-NDO 59 38 33 | OP525DA 
SMT Plastic oe 1210 35V_| 10.0mA | 935nm _|365-1476-2-NDt 390.00/1,500 OP525DA 
rr 0805 5OmA | 0.2mW/cem2 | 880nm | 150° |365-1147-1-NDO] 42 28 24 ]0P200 QCutTape + Tape and Reel 
0805 50mA | 0.2mW/cem2 | 880nm | 150° |365-1147-2-NDt| _540.00/3,000 _| 0P200 
qo 1206 5OmA | 0.2mW/cem2 | 880nm | 150° [365-1148-1-NDO| 42 28 24 0P250 ; Style/ Sensitivity | Digi-Key Price Each TT/OPTEK 
1206 | 50mA | 0.2mW/om2 | 880nm_| 150° |365-1148-2-NDt| —_380.00/2,000 _| 0P250 Higs/iacka nels | Outputies |eaWavelangth mo _ u LOO 250s [RantiNc: 
0 jotologic 
13 | 1206 5OmA | 0.3mW/em2 | 880nm | 105° [365-1149-1-NDO| 49 32.27 | OP251 SeVew TTUSTIL sien Fheron 9 9 sos 
14 | Axial | 50mA_| 1.5mW/em2 | 880nm__| 25° _| 365-1150-ND AT 28 .27| 0P270 30 | Side-View | TTL/LSTTL 935nm 365-1116-ND 2.23 1.30 1.25 | OPL550-OCA 
4g | SullWing | Soma | 1.5mW/om2 | @80nm | 25° |365-1151-1-NDO] 55 36.31 |0P271 
Gull Wing | 50mA | 1.5mW/em2 | 880nm | 25° |365-1151-2-NDt| 250.00/1,000 ‘| 0P271 VCSEL Infrared Emitting Laser Diodes 
17 | Rev Gul | Soma | 1.5mwiem2 | s8dnm | 25° |[365-1153-1-nD0] 59 38.33 0P273 
Ing Peak | Optical Peak Beam 
PLCC 50mA | 0.5mW/cm2 880nm 100° )365-1154-1-NDQ} 52 34.29 |0P280 Style/ Current | Power Emission | Diver- | Digi-Key Price Each TT/OPTEK 
PLCC 50mA | 0.5mW/cm2 | 880nm | 100° |365-1154-2-NDt}  480.00/2,000 +‘ | oP280 Fig. | Package | Forward | Output | Wavelength | gence | Part No. 1100-250 | Part No. 
tg.| PLCC-2 | 1.0A | 0.50mW/cm2| 940nm | 100° |365-1468-1-NDO| 49 32.27) OP180 8 [Lateral Convex| 20mA | 1.5mW [| 850nm 6° |365-1146-ND@| 8.72 5.08 4.88 |OPV382 
PLCC-2 | 1.0A | 0.50mW/cm2] 940nm | 100° |365-1468-2-NDt]  440.00/2,000 OP 180 31 | SOT-23Flat | 30mA | 14mw |] 850nm | 12° [365-1122-ND | 15.75 13.92 13.62 [OPV240 
PLCC-2_ | 1.0A | 0.85mW/cm2| 875nm | 90° |365-1469-1-NDO| 1.76 1.14 98 |OP280K 32 | Lateral Flat | 20mA | 1.5mwW | 850nm | 20° [365-1145-ND@| 847 493 4.74 [OPV380 
PLCC-2 | 1.0A | 0.85mW/cem2| 875nm | 90° [365-1469-2-NDt| 1560.00/2,000 _ [OP280K ¢ RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Kingbright  |nfrared LEDs reel’ (OHS 
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Dim. in mm 
Fig. 1 ig. LED | Peak | Oper. | Typ. Cut Tape 
i : Dia. | Wave-| Lens | Curr. | Forward | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Kingbright 

wae |] if] 6 ea Fig.| (mm) | Length} Color | (mA) | Voltage | Part No. i 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
1A |3.0x1.0}940nm| Clear | 20 1.2 |754-1065-1-ND 33 244 17.88 | 2,000 98.00/M | APA3010F3C 
1B |3.0x 1.0] 880nm| Clear | 20 1.3 |754-1070-1-ND 59 439 32.18 | 2,000 176.00/M | APA3010SF4C 
1 |3.0x1.0|940nm| Blue | — —  |754-1067-1-ND 39 2.93 21.45 | 2,000 117.00/M | APA3010P3BT 
2 3.0 |940nm| Clear] 20 1.2 | 754-1241-NDt .20 1.51 12.22 - — |WP7104F3C 


$ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Bulk 


, he i LED | Peak | Oper. | Typ. r 
LUV Fig.2 | 8.60. 27.60, Dia. | Wave- | Lens | Curr. | Forward | Digi-Key Price Each Lumex 
: . Fig. | (mm) | Length | Color | (mA) | Voltage | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Creating LED and LCD Solutions Together™ 
5.00'( i" 1 | 3.0 | 940nm | Clear | 60 1.2 |67-1000-ND| .25 23 20 | OED-EL-8L 
aa 
Infrared LEDS oo aiminmm 2 | 5.0 | 940nm| Clear | 100 | 1.5 [67-1001-ND| .27 25 «22: | OED-EL-1L2 
= 6 
Panasonic Photo interrupter 
Photo Interrupters are a transmissive photosensor series in which a high efficiency GaAs infrared light emitting diode is 7 7 7 rar i 7 
used as the light emitting element, and a high sensitivity photo transistor is used as the light detecting element. The two Fig. Sensing sensing) ae we pist Key 1 cota 100 Fanascalg 
elements face each other, so an object passing between them is detected. | Slot 3.0mm | PC Board 5/5 CNZ1021-ND® 39 46 93 CNZ1021 
2 Slot 3.0mm _| PC Board 5/5 CNZ1023-ND® 1.33 1.07 80 | CNZ1023 
Slot 0.9mm | PC Board 35/35 CNZ1002-ND 87 13 59 | CNZ1002 
3 Slot 1.2mm _ | PC Board 35/35 CNA1303K-ND 87 13 59 | CNA1303K 
Slot 2.0mm _| PC Board 35/35 CNA1302K-ND@ 87 13 59 | CNA1302K 
4 Slot 5.0mm _| PC Board 6/6 CNZ1111-ND@ 2.65 2.12 1.65 | CNZ1111 
5 Slot 5.0mm | PC Board 6/6 CNZ1112-ND@ 2.02 1.62 1.22 |CNZ1112 
Slot 5.0mm _| PC Board 6/6 CNA1012K-ND® 1.38 1.16 93 | CNA1012K 
6 Slot | 10.0mm | PC Board 6/6 CNZ1120-ND@ 1.86 1.49 1.12 | CNZ1120 
Slot 1.0mm | PC Board 50/50 CNA1311K-ND@ 87 66 50 | CNA1311K 
7 Slot 1.0mm | PC Board 50/50 CNA1311KOTLC-ND®| 1.04 87 70 | CNA1311KOTLC 
Slot 2.0mm _| PC Board 50/50 CNA1312KOTLC-ND® 98 82 66 | CNA1312KOTLC 
8 Slot 3.0mm _| PC Board 5/5 CNA1006N-ND® RHA 58 -44_| CNA1006N 
9 Slot 5.0mm _| PC Board 6/6 CNA1011K-ND@ 1.51 1.21 91 | CNA1011K 
@ RoHS Compliant 


Optical Interrupters Phototransistors 
Response | Max. Max. Peak 
Slot Time Output Output | Sensitivity 
Output | Width} (tr/tf) | Current | Digi-Key Pricing Rohm Output} Style/ | Current | Wavelength | Digi-Key Pricing Rohm 
Fig.| Type | (mm) (us) (mA) | Part No. 1 10 100 =| Part No. Fig. | Type | Package | (mA) (nm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
NPN | 1.2 | 10/0 30 [511-1629-1-NDt NEW!| 90 7.50 60.00 |RPI-0125 11 | NPN | SMT 20 800 [511-1355-1-NDt 1.06 6.21 42.50 | RPM-012PBT87F 
NPN 1.2 10/10 30 |511-1629-2-ND$ NEW! 315.00/750 RPI-0125 NPN | SMT 20 800 511-1355-2-ND$ 317.00/1,000 RPM-012PBT87F 
' npn [42-7 toro 30 [511-16304-NDt NEW!| 80 6.00 45.00 |RPI-0126 qo | NPN) SMT | 10 800 ]511-1356-1-NDt 1.06 6.21 42.50 | RPM-O75PTT86 
nen | 42 | toto | 30  |511-1630-2-NO$ NEW! 532.00/2,000 RPI-0126 en ae 2 a aoe wae ee ae ee 
NPN | 1.0 | 10/0 30 [511-1336-ND 1At 871 63.72 |RPI-121 131] owl eae | ae 20 eae igs8075 apLang 
NPN] 1.0 | 1010 ) 90 Bidetsee-ND) 1240 7.25 49.58: | RPI-124F 14 | NPN | Side View| 30 800 |511-1353-ND 653.80 25.97 |RPM-20PBE 
2) NPN | 23 ) 10/10 30 |511-1347-ND 1.18 6.90 47.22) RPI-221 15 | NPN |Side View| 30 800 _|511-1354-ND 71444 28.33 | RPM-22PB 
NPN 2.0 10/10 30 |511-1348-ND 1.18 6.90 47.22 | RPI-222 NPN Top 30 800 511-1357-ND 65 3.80 25.97 | RPT-34PB3F 
npn | 40 | 10/10 30 |511-1341-ND 1.18 6.90 47.22 |RPI-411C1 16| NPN | Tt 30 800 |511-1358-ND 83 4.83 33.05 | RPT-37PB3F 
3 | NPN | 08 | 10/10 30 _[511-1337-ND At 871 63.72 | RPI-122F NPN | Tt 30 800 __|511-1359-ND 83 4.83 33.05 | RPT-38PB3F 
, | NPN | 42 | ton0 30 [511-1339-ND 11 871 63.72 |RPI-131 + Cut Tape Tape and Reel 
npn | 20 } 10/10 30 |511-1349-ND 1.13 6.97 50.98 | RPI-243 F 
5 | NPN | 20 | toto | 30 |511-1350-ND 124 7.25 ~—«49:58 | RPI-246 Infrared Emitters 
6 | NPN | 30] 10/10 30 |511-1340-ND 97 5.69 38.96 | RPI-303 Emitting 
7 | NPN | 3.0.) toto | 30 /511-1351-ND 124 7.25 49,58 | RPI-352 ety Were] a | EEE tonic, Pricing era 
8 | npn | 50 | 10/10 30 |511-1475-ND 1.14 7.18 53.82 |RPI-S79N1 | |Fig.| Package | (mA) | (Vv) | (nm) _ |Part No. 1 10 100 | Part No. 
9 | Photoic| 14 | 5/05 10 |511-1342-ND 200 1299 99.42 |RPI-1133 14] Side View | 50 | 1.3 | 950  |511-1361-ND 69 «5.18 35.41 | SIM-20ST 
{Cut Tape _$ Tape and Reel 15 | Side View | 50 | 1.3 | 950 _ |511-1962-ND 89 518 35.41 | SIM-22STF 
TH too | 13 | 950  |511-1363-ND 573.20 20.78 | SIR-S4STSFF 
Photoreflectors T1% 100 | 13 950 | 511-1364-ND 57 3.20 20.78 | SIR-S6ST3FF 
Sees —_ M1 75 | 12 | 940 |511-1343-ND 1.06 6.21 42.50 |SIR-320ST3FF 
ax. Outpu mitting | ae 16| Tt 75 | 13 | 940 |511-1344-ND 89 5.18 35.41 | SIR-341ST3FF 
Fig. a Fane if eye biol Key ‘i ies AO aoe 1% | 100 | 1.38 | 950 _|511-1345-ND T7449 30.69 | SIR-SOSSTA47F 
Ti” | 100 | 134] 940  [511-1365-ND 50 280 18.18 |SIR-S63ST3FM 
10 | Top 30 | 184) 800 |511-1366-ND 232 15.07 115.82 | RPR-220 T1% | 100 | 1.6 | 950 _|511-1346-ND 1.96 12.73 97.43 | SIR-S68ST3F 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2619 


Dimensions in mm 


yy : 
VISHAY. Semiconductor 


Ambient Light Sensors 


Peak Photo Current View Z 
Wave- Bandwidth Standard Angle | Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. | Package | length (nm) (nm) Typ. (WA) (°) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 0805 SMD 550 450 ~ 610 12 120 751-1056-1-NDt 1.27 1.01 86 | TEMT6200FX01 
0805 SMD 550 450 ~ 610 12 120 751-1056-2-ND$ 1194.75/3,000 TEMT6200FX01 
1206 SMD 540 430 ~ 610 0.04 120 751-1051-1-NDt 2.46 1.88 1.62 — | TEMD6010FX01 
9 1206 SMD 540 430 ~ 610 0.04 120 751-1051-2-ND$ 2285.40/3,000 TEMD6010FX01 
1206 SMD 570 360 ~ 970 50 120 751-1055-1-NDt 1.44 1.14 98 — | TEMT6000X01 
1206 SMD 570 360 ~ 970 50 120 751-1055-2-ND$ 1356.75/3,000 TEMT6000X01 
3 3mm 570 360 ~ 970 200 60 751-1057-ND 70 55 42 | TEPT4400 
4 5mm 570 360 ~ 970 350 40 751-1058-ND 14 58 45 | TEPT5600 
5 5mm 570 360 ~ 970 75 100 751-1059-ND 14 58 45 | TEPT5700 
t Cut Tape + Tape and Reel 
2 ® 
Reflective Sensors Digi Reel 
Operating | Peak Operating Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. | Range (mm) | Distance (mm) Output Package Part No. 1 10 100 Part No. 
6 0-45 <0.5 Transistor Straight Leads | 751-1025-ND 1.26 1.01 84 CNY70 
7 0.2 ~ 4.0 1 Transistor Straight Leads | 751-1031-ND 1.14 99 76 TCRT1000 
0.2 ~ 4.0 1 Transistor Bent Leads [751-1032-ND 1.17 94 79 TCRT1010 
8 0.2~15 2.5 Transistor Short Leads | 751-1033-5-ND 1.14 99 76 TCRT5000 
0.2 ~15 2.5 Transistor Straight Leads | 751-1034-5-ND 1.14 99 16 TCRT5000L 
9 2~25 6 PIN Photodiode 4-SMD 751-1029-1-NDt 3.14 2.39 2.06 TCND5000 
2~ 25 6 PIN Photodiode 4-SMD 751-1029-2-ND¥ 1942.20/2,000 TCND5000 
t Cut Tape + Tape and Reel 
. . ® 
Transmissive or Interrupter Sensors Digi Reel 
Cut Tape Tape and Reel§ 
Gap Aperture | Rise/Fall | Digi-Key Price Each Pricing Vishay 
Fig. (mm) Package (mm) Time (ys) | Part No. 1 10 100 2,000 Part No. 
10 3.0 6-SMD 0.3 20/30 | 751-1030-1-ND 2.14 1.69 1.45 670.95/M TCPT1300X01 
3.0 _ 0.3 20/30 |751-1040-1-ND 2.43 1.85 1.59 751.40/M TCUT1300X01 
cht 2.8 = 0.5 15/10 | 751-1036-5-NDt en 89 14 = TCST1230 
12 2.7 — 0.5 15/10 | 751-1039-5-NDt 1.64 1.42 1.09 = TCST5250 
3.1 w/o flange 0.5 10/8 751-1035-5-NDt 1.45 1.16 97 _ TCST1202 
13 3.1 with flange 0.5 10/8 751-1037-5-NDt 1.61 1.26 1.06 = TCST2202 
3.1 with flange 0.25 10/8 751-1038-5-NDt 1.81 1.42 1.19 = TCST2300 
tTube § For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Dimensions in mm Temp. Digi-Key Price Each 
e lex | Ss Description Range (°C) | Package | Part No. il 10 25 50 
Precision Programmable Linear Hall IC -40 ~ 85 | 4-SIP(VA) | MLX90215EVA-ND® 9.21 6.92 5.72 477 


Microelectronic Integrated Systems 
Precision Programmable Linear Hall IC -40 ~ 150 | 4-SIP(VA) | MLX90215LVA-ND® 9.61 7.22 5.96 4.97 


( 
Precision Programmed Linear Hall IC, 10mV/mT, 2.5V | -40~ 150 | 4-SIP(VA) | MLX90215LVA-BC03-ND 18.36 13.80 11.40 9.50 
Precision Programmed Linear Hall IC, 20mV/mT, 2.5V | -40~ 150 | 4-SIP(VA) | MLX90215LVA-CC03-ND 18.36 13.80 11.40 9.50 

( 

( 

( 


Programmable Linear 
Hall Effect ICs 


Features: 

* Quad switched/chopper stabilized 

¢ Ratio metric output for A/D interface 

+ Adjustable quiescent voltage (VoQ) 

Very low quiescent voltage temperature drift 

* Adjustable sensitivity 

Adjustable temperature compensation of sensitivity 


Precision Programmed Linear Hall IC, 50mV/mT, 2.5V | -40~ 150 | 4-SIP(VA) | MLX90215LVA-GC03-ND 18.36 13.80 11.40 9.50 
Precision Programmed Linear Hall IC, 100mV/mT, 1V_ | -40~ 150 | 4-SIP(VA) | MLX90215LVA-LA03-ND 18.36 13.80 11.40 9.50 
Precision Programmed Linear Hall IC, 100mV/mT, 2.5V| -40~ 150 | 4-SIP(VA) | MLX90215LVA-LC03-ND 18.36 13.80 11.40 9.50 
Daughter Board for PTC Devices PTC-04-DB-90316-ND 140.00 _ _ _ 


2: Test/Readback 
3: GND Programmer for PTC Devices PTC-04-ND 1428.00 - _— — 


4: Output 


@ RoHS Compliant 


Hall Effect Sensor ICs — US Series Output Type: Open Drain Di @PReel°® TSOT-3L 


Operating Point | Release Point Cut Tape Tape & Reel Top View 
Supply (mT) (mT) Operating | Temperature | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | |+0.40 

Package | Voltage | Min. ] Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. Typet Range Part No. 4 10 25 100 | Part No. 3,000 F ial E 
TSOT-3L| 3.5~24 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | -9.0 | -5.0} -1.0 Bipolar -40°C ~ 85°C | US1881ESECT-ND® 1.59 1.20 92 55 | US1881ESETR-ND® 354.00/M r nee 

UA-92 | 3.5~24 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | -9.0 | -5.0| -1.0 Bipolar -40°C ~ 85°C | US1881EUA-ND§ 1.67 1.26 97 58 |= _ nee BSC 
TSOT-3L| 3.5~24 | 05 | — | 95 |-95) — | -05 Bipolar -40°C ~ 150°C | US1881LSECT-ND® 1.76 1.33 1.02 61 | US1881LSETR-ND@® 394.00/M 

UA-92 | 3.5~24 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | -9.0 | -5.0} -1.0 Bipolar -40°C ~ 150°C | US1881LUA-ND@§ 1.85 1.40 1.08 64 |= - 
TSOT-3L| 3.5~24 | 05 | — | 45 |-45| — | -05 Bipolar -40°C ~ 85°C | US2881ESECT-ND® 1.76 1.33 1.02 61 | US2881ESETR-ND® 394.00/M 

ua-92 |35~24/05|—|45|-45|—|-05 | Bipolar | -40°C~ 85°C |US2881EUA-ND@§ 785. 140. 108 64 |— = 5 ole * ieee 
TSOT-3L| 35~24|05|—| 45 |-45|— | -05 | Bipolar | -40°C ~ 150°C |US2881LSECT-ND® NEW! | 196 148 114 67 |US2881LSETR-ND@ NEW! | 437.00/M 3: GND 0.90 - 0.85 

UA-92 | 3.5~24] 05 | — | 45 |-45]) — | -0.5 Bipolar -40°C ~ 150°C | US2881LUA-ND@§ 2.06 1.55 1.20 Al _ 
TSOT-3L | 3.5 ~ 24 | -3.0| — | 6.0 | -6.0) — | 30 Bipolar -40°C ~ 85°C | US2882ESECT-ND® 1.67 1.26 97 58 | US2882ESETR-ND® 374.00/M UA-92 7 

ua-g2 |35~24|-30| —| 60 |-60|—| 30 | Bipolar | -40°C~ 85°C |US2882EUA-ND§ 176 133. «1.02 ~«61 |— = Front view 
TSOT-3L | 3.5~ 24 | -3.5| — | 6.0 | -6.0) — | 35 Bipolar -40°C ~ 150°C | US2882LSECT-ND® 1.86 1.40 1.08 64 | US2882LSETR-ND® 415.00/M 

UA-92 | 3.5 ~ 24 | -2.0| 2.0 | 6.0 | -6.0]-20} 2.0 Bipolar -40°C ~ 150°C | US2882LUA-ND§@ 1.96 1.48 1.14 47 |— — 

UA-92 | 2.2~18] 0.5 | 2.0 | 4.5 | -4.5 | -2.0] -0.5 Bipolar -40°C ~ 85°C | US4881EUA-ND@§ 1.67 1.26 97 58 |— _ 

UA-92 | 2.2~18] 0.5 | 2.0 | 4.5 | -4.5 |] -2.0] -0.5 Bipolar -40°C ~ 150°C | US4881LUA-ND@§ 1.85 1.40 1.08 64 |— _ 

UA-92 | 3.5~24] 15 | 25 | 30 | 9.5 | 20 28 Unipolar | -40°C ~ 85°C | US5881EUA-ND@§ 1.93 1.45 1.12 66 |— — 

UA-92 | 3.5~24] 15 | 25 | 30 | 95 | 20 28 Unipolar | -40°C ~ 150°C | US5881LUA-ND§ 2.14 1.62 1.24 14 |— — 
TSOT-3L| 3.5~24] 7 | 12] 15 | 35 | 7.5] 10 Unipolar | -40°C ~ 85°C | US5781ESECT-ND® 2.04 1.54 1.18 70 | US5781ESETR-ND® 455.00/M 

UA-92 | 3.5~24] 7 | 12) 15 | 35 | 7.5] 10 Unipolar | -40°C ~ 85°C | US5781EUA-ND@§ 2.14 1.62 1.24 14 l= ol 
TSOT-3L| 3.5~24 | 7 | 12 | 15 | 35 | 7.5] 10 Unipolar | -40°C ~ 150°C | US5781LSECT-ND® 2.26 1.71 1.31 78 | US5781LSETR-ND@ 506.00/M 

UA-92 | 3.5~24] 7 | 12) 15 | 35 | 7.5} 10 Unipolar | -40°C ~ 150°C | US5781LUA-ND@§ 2.38 1.79 1.38 82 |= ml 
TSOT-3L| 3.5~24] 7 | 12 | 15 | 35] 7 10 Unipolar | -40°C ~ 85°C | US5782ESECT-ND® 2.10 1.58 1.22 72 | US5782ESETR-ND®@ 469.00/M 
TSOT-3L| 3.5~24] 7 | 12 | 15 | 35] 7 10 Unipolar | -40°C ~ 150°C | US5782LSECT-ND® 2.33 1.76 1.35 80 | US5782LSETR-ND®@ 521.00/M a uti 

@ RoHS Compliant t Unipolar is only sensitive to either a north or south pole of a magnet. Bipolar is sensitive to alternating magnetic fields of both north and south poles. § Bulk toes 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2620 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Supply 


Output | Output Output Output Current . 
Current} DC Rise Fall Time | Typ./ Max. | Digi-Key Price Each TT/OPTEK 
Fig.| (mA) | Voltage) Typ./Max. | Typ./ Max. (mA) | Part No. 1 100 250 | PartNo. 


Asubsidiary of TT electronics ple 


2 25 25 | 0.21/1.00 ls | 0.25/1.00 ps 4/7 365-1002-ND| 6.74 3.92 3.77 |OHB900 


Hallogic® 
Hall Effect Sensors 


Latching 
GperatelRolnts Releaselbolnt i Operate Point* | Release Point | Hysteresis | Supply Cur. 
PUREUT ECE LAI IE st weep Se a Digi-Key Price Each ~—Irqyoprex | | | Min./Max. | Min. / Max. Min. | Typ./Max. | Digi-Key Price Each = T1/OPTEK 
Fig.| (Gauss - B) (Gauss-B) |(Gauss-B)| (mA) _ |Part No. 1 100 250 | Part No. Fig.|__ (Gauss - B) (Gauss-B) | (Gauss - B) (mA) _|Part No. 1100 250 | Part No. 
0/90/180 -100/65/100 25/100 6/9 365-1001-ND | 2.67 1.56 1.50 | OHO90U 
70/—/200 50/—/180 /: 4/7 365-1003-ND | 3.11 1.81 1.74 |OHS3140U 1 25/170 -170/-25 100 4/7 365-1039-ND | 2.34 1.36 1.31 |OHS3175U 
? 235/300/465 120/235/325 65/200 6/9 365-1036-ND | 2.67 1.56 1.50 | OH360U 
70/—/350 50/—/330 / 4/7 |365-1037-ND | 3.11 1.81 1.74 |OHN3120U | * South pole facing symbolized surface. 


HAMLIN) Hall Effect Sensors 


Hamlin’s Hall Effect Sensor technology offers unique design benefits. In applications where high small compared with other sensing technologies and the sensors can be specified with either a 
speed switching is required, speeds of up to 10KHz can be reached. The component package is digital or analogue output. Operating Temperature: -40°C ~ 100°C 


Dimensions in Inches (mm) 


44.81 
(300.0) 


°M12-1 thread 

¢ 55075 has a robust stainless 
steel barrel and comes with two 
retaining nuts. 


Supply Output Terminal Digi-Key Price Each Hamlin 
Fig. Voltage (VDC) Current Type Features Part No. 1 10 50 Part No. 
1 4.75 ~ 25.2 20mA 24AWG Wires Geartooth 55075-00-02-A-ND 28.00 23.42 19.09 55075-00-02-A 
2 3.8 ~ 24 20mA PC Mount Ferrous Vane 55085-3M-00-0-ND 8.87 7.51 6.28 55085-3M-00-0 
3 3.8 ~ 24 10mA 24AWG Wires Mini PNL MNT 55100-3H-02-A-ND 7.22 6.11 5.11 55100-3H-02-A 
4 3.8 ~ 24 10mA 24AWG Wires LED PNL MNT 55110-3H-02-A-ND 9.52 8.06 6.74 55110-3H-02-A 
5 3.8 ~ 24 20mA 24AWG Wires Flange MNT 55140-3H-02-A-ND 7.02 5.94 4.97 55140-3H-02-A 


Panasonic Hall Effect Sensors 


Lower power consumption and higher sensitivity over previous versions. 


Dimensions in Inches 


Supply | Output Cut Tape Tape and Reel 
Voltage | Current | Output Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. | (VDC) (mA) Type Polarity Package | Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 

1 2.5~3.5 30 Open Drain Unipolar Mini-3 AN48800A-NLCT-ND 1.14 96 77 AN48800A-NLTR-ND 495.00/M AN48800A-NL 
2.5~3.5 15 Open Drain | _Unipolart Mini-3 AN48820A-NLCT-ND 1.14 96 aut AN48820A-NLTR-ND 495.00/M AN48820A-NL 
2.5~3.5 15 CMOS Unipolar S-Mini-5 AN48810B-NLCT-ND 1.14 96 7 AN48810B-NLTR-ND 495.00/M AN48810B-NL 

2 2.5~3.5 15 CMOS Unipolart S-Mini-5 AN48830B-NLCT-ND 1.33 1.11 89 AN48830B-NLTR-ND 577.00/M AN48830B-NL 
2.5~3.5 15 CMOS Bipolar S-Mini-5 AN48840B-NLCT-ND 1.41 1.18 94 AN48840B-NLTR-ND 610.00/M AN48840B-NL 
2.5 ~ 5.25 = CMOS Bipolar S-Mini-5 AN48841B-NLCT-ND 1.33 1.11 89 AN48841B-NLTR-ND 577.00/M AN48841B-NL 


t Polarity Independent 


Dimensions in Inches 


MAGNASPHERE’ FJ Magnetic Switches 


The patented, award-winning MAGNASPHERE switch represents the many industrial and commercial OEM applications. 

first break-through in two-wire magnetic switch technology since the Features: * Hermetically sealed contacts »* Magnetic anti-tamper 
introduction of the reed switch. Originally designed as a replacement for * High voltage EMI resistance »* Wide operating temperature range 
the reed switch used in security systems, the MAGNASPHERE switch Intrinsically safe for use in volatile atmospheres ¢ Available in form A 
exhibits a wide range of characteristics that make it an ideal solution for (normally open) and form B (normally closed) 


Air Gap Distance (Inches) 
NEO 35 Magnet (Typ.) Ferrous Metal (Typ.) Price Each Magnasphere 
Fig. Open Closed Open Closed u 10 25 100 Part No. 
Normally Open 
1.313 818 089 .053 735-1000-ND 6.50 5.00 4.85 4.56 |MG-A2-1.5-N 
Al 897 652 061 034 735-1001-ND 6.50 5.00 4.85 4.56 |MG-A2-3.0-N 
643 569 048 -030 735-1002-ND 6.50 5.00 4.85 4.56 _|MG-A2-5.0-N 
2 713 577 = = 735-1003-ND 6.50 5.10 4.95 4.70 _|MG-A2-5.5-TW 
Normally Closed 
3 -626 916 = = 735-1004-ND 6.50 5.40 5.25 5.00 _|MG-B2-20-S 
904 991 128 152 735-1005-ND 6.50 5.65 5.50 5.30 |MG-B2-6.5-L 
4 943, 1.015 116 -138 735-1006-ND 6.50 5.65 5.50 5.30 |MG-B2-8.0-L 
843 -902 11 131 735-1007-ND 6.50 5.65 5.50 5.30 _|MG-B2-10-L 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2621 


Honeywell 


: ® 
Sensing and Control Sensors Hall Effect Sensors Reel 
Supply Output Output Terminal Digi-Key Price Each T &R Pricing | Honeywell 
Fig. | Voltage (VDC) | Current Type Type Polarity Part No. il 50 100 1,000+ Part No. 
i 3.8 ~ 30 10mA Sink Lead Wires = 480-1992-ND 7.43 4.81 4.50 = SR16C-J6 
2 4.5 ~ 24 40mA Sink Lead Wires = 480-1990-ND 26.57 18.95 18.21 = 4AV16F 
3 3.8 ~ 30 20mA Sink Lead Wires Unipolar 480-1991-ND 7.46 4.31 4.07 = SR13C-A1 
4 3.8 ~ 30 40mA Sink Lead Wires _ 480-1993-ND 8.19 5.30 4.97 = SR17C-J6 
3.8 ~ 30 20mA Sink SOT89 Bipolar 480-2011-1-ND 2.69 1.36 1.22 916.47 SS511AT 
5 3.8 ~ 30 20mA Sink SOT89 Unipolar 480-2012-1-ND 2.36 1.19 1.07 801.72 SS541AT 
3.8 ~ 30 20mA Sink SOT89 Bipolar Latch 480-2013-1-ND 2.69 1.36 1.22 916.47 SS561AT 
6 4.5 ~ 24 40mA Sink Lead Wires = 480-2021-ND 23.22 16.57 15.92 = 1GT101DC 
8~16 10mA Source PC Board Ratiometric Linear |480-2007-ND 13.15 8.91 8.53 _ 91SS12-2 
£ 6.6 ~ 12.6 1mA Sink/Source PC Board Ratiometric 480-2008-ND 18.30 12.40 11.87 = SS94A1 
6.6 ~ 12.6 1mA Sink/Source PC Board Ratiometric 480-2009-ND 20.15 13.66 13.07 = SS94A1F 
4.5 ~ 24 20mA Sink PC Board Bipolar 480-1999-ND 5.13 2.96 2.80 = Ss41 
3.8 ~ 30 20mA Sink PC Board Bipolar 480-2000-ND 5.69 3.29 3.10 _ SS411A 
3.8 ~ 30 20mA Sink PC Board Unipolar 480-2001-ND 5.69 3.28 3.10 = SS441A 
8 3.8 ~ 30 20mA Sink PC Board Unipolar 480-2002-ND 6.07 3.50 3.31 _ SS443A 
3.8 ~ 30 20mA Sink PC Board Bipolar Latch 480-2003-ND 5.69 3.28 3.10 = SS461A 
3.8 ~ 30 20mA Sink PC Board Bipolar Latch 480-2004-ND 4.96 2.86 2.70 = SS466A 
4.5 ~ 10.5 1.5mA_ | Sink/Source PC Board Ratiometric 480-2005-ND 6.73 4.36 4.08 _ SS495A 
3~6.5 1.5mA Source PC Board Analog 480-2006-ND 6.12 3.53 3.33 _ SS49E 
9 4.5 ~ 24 20mA Sink Lead Wires Unipolar 480-2014-ND 24.13 17.21 16.54 = 103SR13A-1 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Temperature — RoHS Compliant 
Supply Supply Temperature Length Packaging Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Voltage Current | Sensing Range (Inch) Termination Type Part No. 1 50 100 Part No. 
8 10.0 VDC 1mA -40°C ~ 150°C = SIP Plastic Case 480-2017-ND 2.91 1.55 1.45 |TD5A 
9 10.0 VDC 1mA _— 1.5 Lead Wires 3/8-24 UNF-2A |480-2016-ND 27.00 19.26 18.51 |TD4A 


Magnet — RoHS Compliant 


Outside Diameter Length Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. mm (Inch) Thread Dim. Inch (mm) Part No. if 50 100 Part No. 
10 7.9 (0.31) 8-32 0.67 (17.0) 480-2015-ND 10.76 6.96 6.52 102MG11 


Current Sensor — RoHS Compliant 


Supply Output | Output | Terminal Sensor Current | Response | Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Voltage (VDC) | Current | Type Type | Polarity Type Type Time Part No. al 50 100 | Part No. 
11 5.4 ~ 13.2 - Voltage PCB _- Open Loop Linear | AC or DC Sus 480-1994-ND 17.97 12.18 11.65 |CSLA2CD 
12 4.5 ~10.5 1.5mA_| Voltage PCB Positive Open Loop DC 50us 480-1995-ND 9.48 6.13 5.75 | CSLH3A45 
13 4.75 ~ 5.25 12.5mA | Current PCB = Closed Loop Linear | AC orDC| <0.2us | 480-1996-ND 24.18 17.25 16.58 |CSNX25 


Switch — RoHS Compliant 


Supply Output Output Transistor Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Voltage (VDC) | Current Type State Part No. 1 50 100 Part No. 
14 4.5 ~ 24.0 10mA Sink Normally Off 480-2018-ND 9.07 5.87 5.50 VX10 


IMIR — RoHS Compliant 


Supply Output | Output Operate Release Digi-Key Price Each Honeywell 

Fig. Voltage (VDC) Current Type Polarity Point Point @25°C | Part No. 1 50 100 Part No. 

15: 3.8 ~ 30.0 20mA Sink Omnipolar 1.5mT 1.4 mT 480-1997-ND 6.45 4.18 3.92 2SS52M 

Oxygen Sensors and Oxygen Sensor Interface Boards — RoHs Compliant 
Supply Oxygen Sensors Oxygen Gas Flow Output Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Voltage Supply Current Range Rate Signal Part No. il 10 Part No. 
Oxygen Sensors 

17 = = 2 ~ 3000 mbar} 0 ~ 10 m/sec. = 480-2088-ND 197.05 169.78 |GMS10RVS 

16 — =a 2 ~ 3000 mbar | 0 ~ 20 m/sec. _ 480-2089-ND 265.40 228.67 |KGZ-10SP 

18 = = 2 ~ 3000 mbar| 0 ~ 20 m/sec. = 480-2090-ND 259.51 223.60 |KGZ-10 

19 24.0 VDC +5% 500mA 0 ~ 100% 0 ~ 10 m/sec. 1~10Volt | 480-2092-ND 1798.81 1598.10 |MFO10-0-LC2 
19 24.0 VDC +5% 500mA 0 ~ 25% 0 ~ 10 m/sec. 4 ~ 20mA 480-2093-ND 1798.81 1598.10 | MF010-0-LC3 
19 24.0 VDC +5% 500mA 0 ~ 100% 0 ~ 10 m/sec. 4 ~ 20mA 480-2094-ND 1798.81 1598.10 | MF010-0-LC4 

Oxygen Sensor Interface Boards 

= 24.0 VDC +20% = 0 ~ 25% = 0~10Volt |480-2095-ND 565.96 495.68 |DE800.V.1 
= 24.0 VDC 420% = 0 ~ 100% _ Q~10Volt |480-2096-ND 808.51 708.11 DE800.V.2 
= 24.0 VDC +20% = 0 ~ 25% = 4 ~ 20mA 480-2097-ND 565.97 495.69 |DE800.A.1 
_ 24.0 VDC 420% _ 0 ~ 100% = 4 ~20mA 480-2098-ND 565.97 495.69 |DE800.A.2 
= +15.0 VDC +10% = 0 ~ 25% = Q~10Volt  |480-2099-ND 367.80 316.90 |ELECDIT.V.1 
= +15.0 VDC 410% = 0 ~ 100% = O0~10Volt |480-2100-ND 406.80 356.29 |ELECDIT.V.2 
_ 24.0 VDC 420% = 0 ~ 25% = Q~10Volt |480-2103-ND 414.93 363.41 OXYMACS50.V.1 
= 24.0 VDC +20% = 0 ~ 100% = O~10Volt |480-2104-ND 414.93 363.41 OXYMAC50.V.2 
_ 24.0 VDC 420% _ 0 ~ 25% = 4~20mA 480-2105-ND 414.93 363.41 OXYMACS0.A.1 
= 24.0 VDC +20% = 0 ~ 100% = 4 ~ 20mA 480-2106-ND 414.93 363.41 OXYMAC50.A.2 


Liquid Level Sensors 


Operating Level | Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Temperature |Description Type | Part No. 1 10 100 Part No. 
1 -25°C ~ 80°C | Screw In, M12 Thread, Plastic 1 |480-2022-ND 38.39 30.54 26.32 | LLE101000 
-40°C ~ 125°C | Screw In, M12 Thread, Plastic 1 |480-2026-ND 50.79 42.08 36.85 [LLE101101 
2 -25°C ~ 80°C | Screw In, M12 Thread, Plastic 2 |480-2023-ND 38.39 30.54 26.32 | LLE102000 
-40°C ~ 125°C | Screw In, M12 Thread, Plastic 2 |480-2027-ND 48.76 40.40 35.38 | LLE102101 
3 -25°C ~ 80°C | Screw In, M12 Thread, Plastic 3 |480-2024-ND 39.52 31.44 27.09 | LLE103000 
-40°C ~ 125°C | Screw In, M12 Thread, Plastic 3 |480-2028-ND 51.81 42.92 87.59 _|LLE103101 
4 -25°C ~ 80°C | Push In, Plastic 5 | 480-2025-ND 38.39 30.54 26.32 | LLE105000 
-40°C ~ 125°C | Push In, Plastic 5 | 480-2029-ND 48.76 40.40 35.38 | LLE105101 
5 -40°C ~ 125°C | Industrial High Air, Stainless 5 | 480-2030-ND 186.82 160.97 143.00 | LLN8651721 
-40°C ~ 125°C | Industrial Low Air, Stainless 5 | 480-2031-ND 186.82 160.97 143.00 _|LLN865172-2 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2622 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Honeywell VRS Sensors are for high speed sensing applications where higher output voltages are 
* VRS and Hall Effect Speed Sensors needed. Hall Effect Speed Sensors are designed for use with a ferromagnetic gear or 
Sensing and Control pole wheel to generate impulse frequencies proportional to the speed of the target. 
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VRS Sensors Hall Effect Speed Sensors 
: Coil Induct- F Honeywell Supply Frequency | Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 

_ |_Dim.(mm) | Output | Resistance ance | Digi-Key Price Each Sensing Fig. | Current (mA)| — Output (kHz) | Part No. 1 50 100 | Part No. 

Fig. | A B_ [Voltage| (9) (mH) | Part No. 1 50100 _| Part No. 77 5 Square Wave] 15  |480-2810-ND® 66.36 50.56 48.15 |SNDJ-H3C-GO1 
31.75 | 2062] 55 330 75 /480-2782-ND | 74.21 56.53 53.84 |.3025 25 Square Wave| 15 _|480-2812-ND@ 75.36 57.41 _ 54.68 | SNDJ-H3C-G02 
00 | 889 | 55 330 75 |480-2783-ND | 107.05 82.97 80.06 |.3025A35 2 25 Square Wave] 15  |480-2811-ND@ 70.86 53.99 51.42 |SNDJ-H3L-GOt 

1} 91) 88 | 20 | 45-65 | 15 |4g0-3259-NDv | 117.18 90.82 87.64 | 3015435 25 Square Wave| 15 __|480-2813-ND@ 76.49 58.27 _55.50 | SNDJ-H3L-G02 
ssi | 44 | 55 |275-390| 75 (WEREReENEMM| 10970 9503 82.04 |an25at7 3 32 Square Wave| 25 |480-2821-ND@ 85.49 65.13 62.03 |SNDJ-D3C-GO1 
= m0 aE CE 7s — SRERUENDeGMT 145-21 110-29 108-35 T30TESSD 14 32 Square Wave| 25 |480-2822-ND@ 85.49 65.13 62.03 | SNDJ-D3P-G01 

2 = 5 ~ 65 5 -3261-NDw : . 35 | 30158525 15 32 Square Wave 15 [480-2823-ND@ | 142.15 110.17 106.31 | SNDJ-T4C-G01 
34.93 | — | 55 390 75 |480-2784-ND | 80.29 61.17 _ 58.25 |.3025SS13 
57.99 | 29.87] 40 200 85 |480-2787-ND | 82.72 63.02 60.02 |.3039AN Supply | Output 5 
57.99 | 29.87 34 85 25 480-2785-ND 82.72 63.02 60.02 | .3009AN : Current | Sinking | Dim. A | Rise/Fall Time | Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
57.99 | 29.87} 170 1200 450 | 480-2786-ND 83.94 63.95 60.90 | .3029AN Fig. se it say i sista = : ate ae salle 
57.99 | 29.87 | 190 1200 450 | 480-2776-ND 70.56 53.75 51.19 | 3030AN 16. -2805- Lf ud 88 |.5 

3 ee 8 | 54 | 80 | 762 14 480-2806-ND | 182.74 144.70 139.88 | 58426LV 
91.62 | 635 | 190 | 1200 450 _|480-2777-ND | 93.67 71.36 _ 67.96 | .3030AN25 551 0-18 474 (eaneeonn A798 — 68.09 ae 70 t LeeO 
404.32|76.20| 190 | 1200 450 |[480-2778-ND | 101.35 78.55 75.80 | 3030AN30 18) 59 | 0 | 90 4/4 |480-2808-ND 8785 6809 6570 | LCZ460 
429.72) 101.6] 190 | 1200 450 |480-2779-ND | 135.51 105.03 101.35 | .3030AN40 Wt 6 30 — 07/07 |480-2809-ND 55.61 42.37 40.35 |.ZH10 
155.12| 127 | 190 | 1200 450 _|480-2780-ND | 160.57 124.45 120.08 | .3030ANS50 40 | 15 | 40 3075  |480-2814-ND@ | 4595 3277 31.50 |GIN1AT11 
64.29 | 365 | 190 1200 450 |480-2775-ND 83.94 63.95 60.90 | .3030A 40 15 53 30/5 480-2815-ND® | 46.61 33.24 = 31.95 | GTN1A112 
64.29 | 36.5 | 80 85 25 |480-2788-ND | 92.24 71.49 68.99 |.3044A 40] 15 | 77.5 30/5 /480-2816-ND@ | 47.92 34.18 32.85 | GTNIA113 

| eyoa|gee | “ano: | casan 150 WEOETERMDMM| co.04 7149 6290 | anda 18; 40 | 15 | 835 30/5  |480-2817-ND®@ | 48.57 34.64 33.29 |GTN1A114 

; 5 5 eit eae 99 | 8045 40 15 | 95 30/5 _|480-2818-ND@ | 49.23 35.11 33.75 |GTN1A115 
64.29 | 36.5 65 200 85 | 480-2790-ND 92.24 71.49 68.99 | .3046A 40 15 100 30/5 480-2819-ND® 49.23. 35.11. 33.75 |GINIATI6 
254 [1745] 12 190 16 |480-2791-ND | 11046 85.61 82.61 | 3050 40 | 15 | 140 30/5 |480-2820-ND@ | 43.76 31.21 30.00 |GTN1A211 

5 | 39.67 | 31.75] 12 190 16 |480-2792-ND | 137.79 106.80 103.05 |.3050A13 20; 40 f — 15/1 — |480-2824-5-ND | 31.26 22.29 21.43 |1GP4001 
58.72| 508 | 12 190 16 |480-2793-ND | 183.92 145.63 140.79 |.3050A20 20) 40 | — 2/1 480-2825-5-ND | 31.26 22.29 21.43 | 1GP4004 
a aD 790 16 ERE “107105 82.97 0.08 | 3050810 19; 20 | 40 | — 15/1  |480-2826-5-ND | 25.01 17.84 17.14 |1GP7001 

; : ; yal 2 | 40 | — 15/1  |480-2827-5-ND | 31.26 22.29 21.43 |1GP5005 
127 | — 8 155 14 |480-2795-ND 181.77 143.93 139.14 |.3080 m4 = _— 7/1 480-2829-5-ND 31.26 22.29 21.43 |1GQ8001 
508 | — | 190 | 1200 450 |480-2781-ND | 77.85 59.31 56.49 | 3030820 a, 20 | 0m | — 18/1 _|480-2828-5-ND_| 31.26 22.29 21.43 [3GC401 

5 | 30.) — | 20 | 45-65 | 15 |480-3260-NDY | 74.21 56.53 53.84 | 3015813 ai[_i8 [| 10 | — 0.2/0.1  |480-3256-ND@”| 19.81 13.42 12.85 [SR3FA1 

30 | — | 55 | 275~330| 75 |480-3263-NDw | 81.23 61.89 58.94 | 3025513 @ RoHS Compliant v NEW! 

50 | — | 40 | 45-85 | 25 |480-3258-NDw | 86.56 6594 62.80 |3010S20 

50 | — | 70 | 120-162] 85 |480-3268-NDv | 86.56 65.94 62.80 | 3040820 Tachometers and Converter 

76 | — | 190 |910~1200| 450 |480-3264-NDw | 103.47 80.19 _ 77.38 | 3030830 a rigs Each . 
79.38 | 47.63 | 60 280 115 (480-2796-ND | 231.24 183.10 177.01 |.3070A ee Dial Key fo meen vaae | Honenell Sensing 

7 |120.65) 88.9 | 60 280 115 |480-2797-ND | 278.57 220.57 213.24 | 3070435 Eseien : as aE: 

79.38 | 47.63; 60 | 280 | 115 |480-2798-ND | 195.75 155.00 149.84 | .3090A ene aae WA OMRAOUL ee? 480-2831-ND@ | 248.62 196.86 190.32 | SNDJ-CNT-GO1 
120.65| 88.9 | 60 280 115 [480-2799-ND | 224.79 177.99 172.07 |.3090A35 Din-Rail Mount Tachometer with Relay 

57.73 | 29.97 | 175 1200 450 [480-2800-ND | 110.46 85.61 82.61 |.MA230SAN RS-232 0/2 ~ 10V Output : 480-2832-ND® | 248.62 196.86 190.32 | SNDJ-CNT-G02 
103.96] 76.2 | 175 | 1200 450 |480-2801-ND | 162.84 126.21 121.78 | .MA233SAN Din-Rail Mount Tachometer with Relay, aaa _ mes 

8 |5773| 2997] 60 | 200 85 |480-2802-ND | 110.46 85.61 82.61 |.MA240SAN RS-232 0/4 ~ 20mA Output, with Display _|480-2833-ND@ | 392.83 311.04 SNe OMe0? 
103.96) 76.2 | 60 200 85 |480-2803-ND | 162.84 126.21 121.78 |.MA243SAN Din-Rail Mount Tachometer with Relay, 480-2834-ND@ | 392.83 311.04 — [swow-cnt-go4 
103.96| 76.2 | 60 200 85 |480-2804-ND__| 201.13 159.26 153.96 | .MA243HT RS-232 0/2 ~ 10V Output, with Display 

Frequency to DC Converter 480-2830-ND 283.94 224.83 217.35 | FDC 

Of |e i a, 52 | 20~45 1.5 ~45 aC SamaN iim) 126.03 147.20 142.40 | MABOSS USB Programming Cable 480-2835-ND® 56.24 42.85 40.81 | SNDJ-CBL-GO1 
— | — | 52 | 20-45 [1.5~45|480-3272-NDv | 214.29 169.67 164.03 |MA3055S10 9 9 NEW! Accessories NEW! ‘ 

S11} 63 | 40 | 45~85 | 25  )480-3257-NDw / 95.99 74.40 71.79 | 3010AN25 Molded Plastic Cable Assembly, 2-Pin, 10° | 480-3269-ND 7058 53.77 51.21 |CA210 

jo | S11 | 68 | 70 | 120~162 | 85 )480-3265-NDw | 100.98 78.26 75.52 | 304025 Molded Plastic Cable Assembly, 3-Pin, 10’ _| 480-3270-ND 70.58 53.77 _ 51.21 |CA310 
91.4 | 63 70 | 120~162 | 85 | 480-3266-NDw | 95.99 74.40 71.79 | 3040AN25 8/32 Threaded Actuator Magnet 480-3247-ND® 642 4.16 3.90 |102MG11BP 
104.1 | 76 | 70 | 120~162| 85 |480-3267-NDw | 110.95 85.99 _ 82.98 | 3040AN30 1/4-20 Thread Rare Earth Magnet 480-3248-ND® 9.59 6.21 _ 5.82 | 106MG10BP 

v NEW! @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2623 


Panasonic = Hall Effect Sensor ICs 


Panasonic’s Hall IC is a combination of a Hall element, amplifier, Schmidt circuit, and stabilized power directly driveable by output » Semi-permanent service life due to no contact parts * Small change of the operating flux 
supply/temperature compensator integrated on an identical chip by using the IC technology. It amplifies Hall element density against mechanical stress * Open Collector Output * Operating Temperature: -40°C ~ 100°C » Supply Current 
output at the amplifier, converts into a digital signal through the Schmidt circuit, and drives the TTL or MOS IC directly. Maximum: 6mA ¢ Output Circuit Maximum: 20mA Applications: * Speed Sensors ¢ Position Sensors « Rotation 
Features: * Stable temperature characteristics due to the additional temperature compensator «TTL and MOS ICs_ Sensors * Keyboard Switches » Microswitches 


Supply | Operating** 
Voltage | Flux Density 


Range (Gauss) | Output* | Operatingt Digi-Key Price Each 
Fig. (V) (L-H) | (H-L) | Type Type Pkg. | Part No. i 10 100 
1 | 4.5~16 | -175 | 175 0c Bidirectional | 3-Sip | DN6849SE-ND 1.51 1.22 9 


45-16] 5 220 oc Unidirectional | SOH-4D | DN6848S-E1VCT-ND® | 82 69 55 
2 |45~16| 5 220 oc Unidirectional | SOH-4D | DN6848S-E1VTR-ND® 362.00/1,000 
: 1: Veco 6. . 4.5~16 | -175 ) 175 oc Bidirectional | SOH-4D | DN6849S-ND 1.69 1.36 1.02 
4: Veo 2: Gnd : : 
2: Gnd 3: Output . . * Output Type: OC = Open Collector. ** To convert Gauss to millitesla, divide by 10 
3: Output . 4: Gnd : t Unidirectional is only sensitive to either north or southside of magnetic; Bidirectional is sensitive to an alternating 


magnetic fields of both north and south sides. # ROHS Compliant 


Infrared Light Emitting Diode ie 
ensitivity a 
Pulse Peak Style) |VCEO| Ic | Wave- | trAf |Digi-Key Pricing Panasonic 
Forward) Optical | Emission ee Fig.| Package (V) |(mA)| length (u's) |Part No. 1 10 100 |Part No. 
Style/ Current | Power Wave- | Beam | Digi-Key Pricing Panasonic 4 T-1 30 | 20 | 850nm 4 |PNA1801LOONC-ND® 56 4.23 31.73 ]PNA1801LOONC 
Fig.| Package | (A) | Output | length | Angle | Part No. 1 10 100 | Part No. 4 Tt 30 | 20 | 850nm | 4 |PNA1801LSONG-ND@) 56 4.23 31.73 |PNA1801LSONC 
T | Side View 7 FémW | 950nm | 17° |LNS4PA-ND® 7.00 8.37 66.96 |LN54 5 | 10-18 | 30 | 50} 800nm | 3  |PNA1401L-ND® 3.56 28.46 221.32 |PNA1A01L 
2 | TopView | 0.2 | 25mW | 680nm | 30° |LNA4501FV-ND@ 1.28 10.26 76.92|LNA4501FV) | 5 | TO-18 | 20 | 30) 900nm | 5/6 |PNZ107-ND@ 2.24 17.95 134.62 |PNZ107 
2 | TopView | 1.5 7mW | 950nm | 45° |LN64PA-ND® 91 7.56 60.48 |LNG4 7 | Side View | 20 | 30 | 850nm | 100 |PNA2602M-ND¢ 114 9.49 75.88 |PNA2602M 
3 | Side View 2 12mW | 900nm | 115° |LN175PA-ND® 1.81 14.47 108.54 |LN175 7 | Side View | 20 | 20 | 800nm | 4-10 |PNZ150-ND 1.06 8.85 70.82 |PNZ150 
3._| Side View | 1.5 | 3-6mW | 940nm | 80° |LNA2603F-ND@ 1.27 10.12 75.90 |LNA2603E 8 | Axial 20 | 30 | 800nm | 200 |PNA2WO1M-ND$© 1.76 14.64 117.10 |PNA2WO1M 
4 TA 7 3.5mW/sr | 940nm | 15° |LN69-ND@ 46 3.46 25.96 |LN69 8 | Axial 20 | 20 | 800nm |2.5/3.5/PNZ12700S-ND® 1.20 999 79.92 |PNZ12700S 
4 TH 1 6mW/sr | 940nm | 15° |LNA2801L-ND® 67 5.03 37.73 |LNA2801L 8 | Axial 20 | 20 | 800nm | 3-10 |PNZ14700R-ND@ .96 8.01 64.10 |PNZ14700R 
4 TA 1 | 2.5-5mW | 950nm | 20° |LNA2802L-ND} 45 3.61 27.08 /LNA2802L 8 | Axial 20 | 20 | 800nm | 3-10 |PNZ14700S-ND@ 96 8.01 64.10 |PNZ14700S 
4} 1-13/4 1 10mW | 860nm | 20° |LN77L-ND@ 115 8.65 53.85 |LN77L 8 | Axial 20 | 20 | 800nm | 3-10 |PNZ147-ND@ 758 12.65 94.85 [PNZ147 
4 | 1-13/4 1 | 12mw/sr | 860nm | 22° |LNA4801L-ND} 1.28 10.26 76.92 |LNA4801L 9 | Side View | 20 | 3 | 800nm | 100 |PNA2603L-ND$ 114 9.49 75.88 |PNA2603L 
7] 134 75 | 9mW/sr | 950nm | 20° |LNA2902L-ND® 46 3.46 25.96 |LNA2902L 17] Side View | 20 | 10 | 900nm | 8 |PNATGO5F-ND@ 151 1210 90.72 |PNA1605F 
4) T-13/4 1.5 | 9mW/sr | 950nm | 25° |LNA2903L-ND® 45 3.61 27.08 /LNA2903L 18 | TO-18Flat | 30 | 50 | 800nm | 3  |PNA1401LF-ND® 3.56 28.46 221.32 |PNA1401LF 
4) 1-13/4 1.5 | 10mW/sr | 950nm | 20° |LNA2904L-ND® 89 7.42 59.33 /LNA2904L i9| to-18 | 40¢ | 50 | 800nm | 3  |PNZ102-ND@ 3.56 28.46 291.32 |PNZ102 
4 T-1 3/4 1.5  |13.0mW/sr| 950nm | 15° |P14233-ND@ NEW!) 51 3.85 28.85 /LNG6F 19! TO-18 30t | 30 | 900nm 5/6 |PNZ108-ND® 3.56 28.46 221.32 |PNZ108 
4 T-1 3/4 1 15mW. 880nm | 15° |P14231-ND@ NEW!) 1.27 10.58 84.62 |LNA4905L 19 TO-18 30¢ | 30 900nm 5/6 |PNZ109L-ND 3.56 28.46 221.32 |PNZ109L 
5] 10-18 2 3-6mW | 950nm 7 8° /LNSTL-ND® 3.63 29.02 225.70 /LNSIL 20 | TO-18 Flat | 30¢ | 30 | 900nm | 8/9 |PNZ109F-ND@ 3.56 28.46 221.32 |PNZ109F 
5 TO-18 2 5mW | 950nm | 8° |LNA2402L-ND® 2.24 17.95 134.62 |LNA2402L 21 |TO-18 Small| 30t | 20 | 900nm | 5/6 |PNZ108CL-ND® 2.99 23.90 185.91 |PNZ108CL 
5 TO-18 1 10mW | 860nm | 6° /P14230-ND@ NEW!) 2.60 20.77 161.54 |LNA4401L 21 |T0-18 Small| 20 | 20 | 900nm | 5/6 |PNZ108CLR-ND@ 1.60 12.82 96.15 |PNZ108CLR 
6 | 70-18 Small) 0.2 | 1.5mW | 680nm | 80° |LNA4402L-ND® 1.60 12.82 96.15 |LNA4402L 21 [T0-18 Small 20 [20 | 900nm | 5/6 |PNZ108CLS-ND@ 1.60 12.82 96.15 |PNZ108CLS 
6 | 70-18 Small| 1.5 | 510mW | 950nm_| 90° |LN152-ND@ 2.43 17.74 141.91 |LN152 21 |TO-18 Small| 30t | 20 | 900nm | 5/6 |PNZ109CL-ND® 2.99 23.90 185.91 |PNZ109CL 
: 10-18 Small ae Soon ie eae 308 2438 ee Nee 22| Side View | 20 | 20 | 800nm | 4  |PNA1608L-ND 1.06 8.85 70.82 |PNA1608L 
ide Vi 83. : : 5 . 23 | Side View | 20 | 20 | 850nm | 4  |PNA1601M-ND 81 6.76 54.05 |PNA1601M 
7 | Side View | 1.5  /4.3-5.5mW) 950nm | 35° |LN65-ND@ 1.29 10.34 77.52 | LN65 24; 1-4 20 | 10 | 800nm | 1/1.3 |PNZ121SOR-ND® 1.20 10.03 80.27 |PNZ121SOR 
8 Axial 1 | 3-4.5mW | 950nm | 18° |LNA2WO1L-ND® 1.35 11.29 90.28 |LNA2WO1L : —— - — ania ; : 
9 | Side View 1 6mW 880nm | 25° |LN75X-ND@ 1.28 10.26 76.92 |LN75X @ RoHS Compliant + Vcpo (This device has signal mixing capability using the base pin.) — $ Darlington 
9 | Side View T | 6-10mW |880nm | 40° |LN78-NDe 497 39.77 309.30 |LN78 . 
9 | SideView | 1 |1.8-3.5mW]| 950nm | 35° |LNS8-ND® ‘97 8.06 64.49 /LN58 Pin Photo Diode 
10 |Side View x2} 1 | 1.2mW/sr | 940nm | 23° |LNA2701L-ND 1.32 10.96 87.70 |LNA2701L = 
10 | Side View x2} 1 1.8mW | 950nm | 23° |LN59-ND 110 9.13 73.01 |LN59 oe one ici ‘ 
10 |Side Viewx2| 1 1.8mw_| 940nm_| 23° |LNA2702L-ND*@ 624.62 34.62 |LNA2702L_| | ¢, pou! ve pee, tht peal Digkiey F ae an Panasonic 
24 [Ceramic Base| 1 | 3.5mW_| 950nm | 80° [P14232-ND@ NEW!| 1.73 13.85 103.85 [LN1628 ig /meackangis (M)s RWavelength) i(ns))|gAnates |RartNo: aruNe: 
RoHS Compliant _* Long Leads 3 | Side View | 30 | 850nm 2 | 70° |PNZ335-NDe 7.26 1012 75.88 |PNZ335 
P 6 |TO-18 Small) 30 |  850nm 2 | 70° |PNZ330CL-ND 2.99 23.90 185.91 | PNZ330CL 
NPN Photo Transistor 11 | Side View | 30) 900nm | 50 | 70° |PNZ323-ND@ 1.38 11.54 92.31 | PNZ323 
11 | Side View | 30) 900nm | 50 | 70° |PNZ327-ND@ 1.38 1154 92.31 | PNZ327 
Peak | 11 | Side View | 30 | 960nm | 50 | 70° | PNZ323B-ND@ mn 7.56 60.48 | PNZ323B 
Sensitivity i's Pricin ; 2 | Top View [50]  850nm 2 | 70° |PNZ334-NDe 746 12.15 97.20 | PNZ334 
Style/ |VCEO| Ic | Wave- | tr/f |Digi-Key L Panasonic 13] To-18 | 50} 800nm | 1 | 10° |PNZ300-ND 614 49.10 414.27 | PNZ300 
Eig iackau oi aU) (mA) lengths ais) 8) Barts? i! CR LOU Es RartiNc} 14| To-18 | 50] soonm | 1 | 40° |PNZ300F-ND 6.14 49.10 414.27 | PNZ300F 
1 | Side View | 20 | 20 | 800nm | 4 [PNZ154-ND@ 1.39 11.61 92.88 [PNZ154 15 | to-1g | 301 900mm 2 | 70° |pnz33icl-ND 366 29.31 227.95 | PNZ331CL 
3 | Side View | 20 | 10 | 800nm 4 |PNZ155-ND 1.25 10.43 83.47 |PNZ155 16 T0-18 30 900nm — | 40° | PNZ331F-ND TA 56.85 479.68 | PNZ331F 
4 ia 30 | 20 | 800nm | 4  |PNA1801LS-ND@ 56 4.23 31,73 [PNA1801LS. @ RoHS Compliant 
IrDA Transceiver Modules 
vec IrDA Cut Tape 
Maximum | Maximum Pin Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(V) (kbps) Count Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
33 115.2 | 7-Pin+ 1 Shield |CNDO204ACT-ND 1.60 129 97 | CNDO204ATR-ND 2,500 820.00/M | CNDO204A 
45 115.2 | 7-Pin+1 Shield |CNDO215ACT-ND 1.60 1.29 .97 | CNDO215ATR-ND 2,500 820.00/M | CNDO215A 
33 115.2 | 7-Pin+2Shield |CNDO208ACT-ND 1.60 1.29 .97 | CNDO208ATR-ND 2,000 833.00/M | CNDO208A 
33 115.2 | 7-Pin+2Shield |CNDO214ACT-ND 1.60 1.29 .97 | CNDO214ATR-ND 2,000 833.00/M | CNDO214A 
33 115.2 | 7-Pin +2 Shield_|CNDO209ACT-ND 1.60 1.29 .97___ | CNDO209ATR-ND 2,000 833.00/M__|CND0209A 
45 115.2 | 7-Pin +2 Shield [CNDO216ACT-ND 1.60 1.29 .97___ [CNDO216ATR-ND 2,000 833.00/M___[CNDO216A 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2624 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


4 Reflective Photosensors consist of a high efficiency GaAs infrared light emitting diode 
Panasonic Refl ective P h otose n so rs which is integrated with a high sensitivity phototransistor in a single resin package. 


Typ. Input Output Cut Tape 
Ic ton/toff | VR] IF | IC | VCEO | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel __| Panasonic 
Fig. | Rank (WA) (usec.) | (V)|(mA)| (mA) | (V) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 


23 ~ 90 30/40 
41~90 30/40 
23 ~ 160 30/40 
41 ~ 160 30/40 
74 ~ 160 30/40 


L 50 | 20 35 | CNB10010LLCT-ND 97 14 55 .35 |CNB10010LLTR-ND | 1,000 324.00 |CNB10010LL 
R 

Ww 

H 

Ss 

R 41 ~90 30/40 
R 

R 

$s 

R 

R 

$s 


50 | 20 35 | CNB10010RLCT-ND 99 83 66 46 |CNB10010RLTR-ND | 1,000 437.00 | CNB10010RL 
50 | 20 35 | CNB10010WLCT-ND 92 70 52 .33. |CNB10010WLTR-ND | 1,000 307.00 | CNB10010WL 
50 | 20 35 | CNB10010HLCT-ND 97 74 55 .35 |CNB10010HLTR-ND | 1,000 324.00 | CNB10010HL 
50 | 20 35__| CNB10010SLCT-ND JT 65 52 .36__|CNB10010SLTR-ND | 1,000 341.00 _|CNB10010SL 
50 | 20 35 | CNB10020RLCT-ND AT 65 52 -36 |CNB10020RLTR-ND | 1,000 341.00 |CNB10020RL 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
50 ~ 243 40/50 | 6 | 30 | 20 35 | CNB10112CT-ND wis 65 52 .36__|CNB10112TR-ND 3,000 | 333.00/M_|CNB10112 
2 180~ 440 | 20/20 | 3 | 50 | 20 30 | CNB13020R-ND 95 12 54 34 |— = — |CNB13020R 
460 ~ 12,000 | 150/150] 3 | 50 | 30 20 | CNB2301-ND ane: 65 52 36 |— — — |CNB2301 
3 1,300 ~ 4,950 | 150/150) 3 | 50 | 30 20 | CNB23010R-ND 81 68 54 38 _ — |CNB23010R 
360~880 | 20/20 | 3 | 50 | 20 30__| CNB13020S-ND 17 58 4 27 | = — |CNB13020S 
1,300 ~ 4,950 | 150/150) 3 | 50 ] 30 20 | CNB23010ROLF-ND 85 Pil 57 40 |— = — |CNB23010ROLF 
4 180~440 | 20/20 | 3 | 50 | 20 30 | CNB13020ROLF-ND 82 62 AT 29 |e _— — |CNB13020ROLF 
360~ 880 | 20/20 | 3 | 50 | 20 30__| CNB13020SOLF-ND 82 62 7 2 = — |CNB13020SOLF 
5 800 ~ 5,200 | 20/20 | 3 | 50 | 20 30__|CNB1301-ND 1.28 1.03 JT 10_|— = — |CNB1301 
6 | — | 100~ 1,500 6/6 3 | 50 | 20 30__ | CNB1304H-ND 2.28 1.83 137 1.23 [— = — |CNB1304H 
7 | — | 100 ~ 1,200 6/6 3 [50 | 20 30 [CNZ2153-ND 2.88 2.31 1.80 1.67, [— = — [CNZ2153 


Bipolar Integrated Circuit with Photodetection Function 


PNAdoxxM'Serles: Operating Current Maximum Recep. Carrier ; 
* Designed for infrared Supply Voltage | Consumption Distance (m) Frequency Digi-Key Price Each Panasonic 
remote control Fig. Typical (V) Typical (mA) | Minimum | Typical Typical (kHz) Part No. 1 10 100 Part No. 
* Extension distance is 8M 5.0 24 8.0 10.0 36.7 PNA4601M-ND® 1.27 1.06 85 PNA4601M 
or more 5.0 24 8.0 10.0 38.0 PNA4602M-ND® 1.28 1.03 77 PNA4602M. 
* External parts are not al 5.0 2.4 8.0 10.0 38.0 PNA4612M-ND® 1:27 1.06 85 PNA4612M 
required 3.3 0.8 7.0 = 36.7 PNA4701M-ND® 1.47 1.18 89 PNA4701M 
* Lens resin filters visible 3.3 0.8 7.0 = 38.0 PNA4702M-ND® 1.46 1.22 -98 PNA4702M 
light for better performance 5.0 24 11.0 18.0 36.7 PNA4611MO0YB-ND 1.43 1.15 86 PNA4611MO0YB 
* Available with shielding 2 5.0 24 11.0 18.0 38.0 PNA4612M00YB-ND® 1.43 1.15 86 PNA4612M00YB 
brackets for increased 5.0 24 11.0 18.0 56.9 PNA4614MO0YB-ND® 1.43 1.15 86 PNA4614M00YB 
range 3 5.0 2.4 11.0 18.0 36.7 PNA4611MOOXD-ND® 1.43 1.15 86 PNA4611MO0XD 
* 5V operation voltage 5.0 2.4 11.0 18.0 38.0 PNA4612MO00XD-ND® 1.43 1.15 86 PNA4612M00XD 
5.0 2.4 8.0 10.0 36.7 PNA4601MOOLB-ND@ 1.46 1.22 98 PNA4601MOOLB 
PNA47xxM Series: 4 5.0 24 8.0 10.0 38.0 PNA4602MO0LB-ND® 1.46 1.22 98 PNA4602M00LB 
* Designed for infrared 3.3 0.8 7.0 os 36.7 PNA4701MO0LB-ND® 1.46 1.22 -98 PNA4701MOOLB 
remote control 5 5.0 2.4 8.0 10.0 36.7 PNA4601MOOLC-ND@ 1.46 1.22 -98 PNA4601MOOLC 
¢ Extension distance is 7M 6 5.0 24 11.0 18.0 38.0 PNA4612MO0HB-ND® 1.46 1.22 98 PNA4612MO00HB 
or more 3.3 0.8 9.0 = 36.7 PNA4701MOOHB-ND® 1.46 1.22 -98 PNA4701MOOHB 
* External parts are not 7 5.0 2.4 11.0 18.0 36.7 PNA4611MOOHC-ND® 1.46 1.22 98 PNA4611MOOHC 
required «Lens resin 8 5.0 2.4 11.0 18.0 36.7 PNA4611MOOHD-ND® 1.46 1.22 -98 PNA4611MOOHD 
filters visible light for better 9 5.0 24 11.0 18.0 36.7 PNA4611MOOXB-ND® 1.46 1.22 98 PNA4611MOOXB 
performance 5.0 2.4 11.0 18.0 38.0 PNA4612M00XB-ND® 1.46 1.22 -98 PNA4612M00XB 
* Available with shielding 10 5.0 24 11.0 18.0 36.7 PNA4611MOOYA-ND® 1.46 1.22 98 PNA4611MOOYA 
brackets for increased 5.0 2.4 11.0 18.0 38.0 PNA4612MO0YA-ND@ 1.46 1.22 -98 PNA4612MO00YA 
range 11 5.0 1.9 11.0 25.0 56.9 PNA4658MO00YE-ND@ 1.38 1.41 83 PNA4658M00YE 
* 3.3V operation voltage @ RoHS Compliant 
i i i iT] ® PNA4603H Series Main Characteristics 
Ambient Light Sensor Bipolar Digi Reel Parameter Symbol | Conditions Min. | Typ. | Max. | Unit 
Integrated Circuit with Photo Diode Operating Supply Voltage {VEC | fe eco eel 
Current Consumption ICC [VCC = 5.25V 0.5 | 1.0 | 1.5 | mA 
PNA4603H Series: » For VOFF |L=0lIx, VCC = 5.0V 0.1) 05) 08) V 
brightness control systems Output Voltage io et ee dee ae na He : 
« Wavelength characteristics = x, = 5.0V§ | 3. . ; 
; ny _|VO1-VOFF, VCC =5.0V_ | 1.65/ 1.9 | 33 | V 
close to human visual 
sensitivity * External puthut Impedance Tength 2: |= 3 a Bo KO 
parts not required * Good eak sensitivity Maveleng Ap_|— nm 
output voltage linearity § Halogen lamp light source 
wn eeett Houineleent PNA4KO1F Series Main Characteristics 
Parameter Symbol | Conditions Min. | Typ. | Max. | Unit 
PNA4KO1F Series: ¢ Bipolar Supply Voltage vec |— 14 |b — | 55.) v 
peegtated ecu with Digi-Key Price Each Supply Current he ae By = 4008 Ix a » ” ww 
oto Diode *The power | Fig. Description Part No. 1 10 100 SOV EV = 100K u 
saving control for backlight 7 See PNAA6OSH Main Characteristics Chart PNA4GO3H-ND 3.16254 1.97 | | Output Current Tea WER De EW cbtae: | Boel deel elite 
ee ene 2 | See PNAAGOSH Main Characteristics Chart; Right Angle |PNA4GO3HOOLB-ND_ [2.24 4.80 1.35 | | Qutput Current Ratio To ee EE WOO | A 
light source (Incandescent | 3 ped tp AL atc CUM OIC UNDE TT o6Se.000 | | Dark Output Current id |vec=av,ev=ox | — | 10 | 100 | na 
lamp) * Light source is ee ain Characteristics Chart -ND$ 5.91/5, Saturation Output Voltage VO |VCC=3V,EV=100kk |2.60)2.94] 3.0 | Vv 
Fluorescence light +CutTape + Tape and Reel Peak Sensitivity Wavelength Ap [— — |560| — | nm 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2625 


Panasonic : _ | Sensor | Detection Output Lens | Digi-Key Price Each | panasonic 
PIR Motion Sensors Fig.| Type Distance Type Color | Part No. 1 25 | Part No. 
Panasonic Electric Works 16.4’ Max Digital - 5V Black | 255-1849-ND 34.69 31.86 | AMN11111 

Standard 16.4’ Max Digital - 5V White | 255-1812-ND 34.69 31.86 | AMN11112 

MP motion sensors are passive infrared sensors which detect changes in infrared rays when there is movement from a person or 1 Detection 16.4’ Max | Digital - 3V Low Power | Black | 255-1808-ND 35.38 32.49 | AMN41121 

object. Intended as human body and animal detection with the world’s smallest built-in amplifier design and small size. Perfect for 16.4’ Max Analog Black | 255-1815-ND 34.69 31.86 | AMN21111 

connecting directly into a microprocessor. Sensor Types: * Standard Detection for most general purpose movement detection 16.4’ Max Analog White | 255-1805-ND 34.69 31.86 | AMN21112 

. Svan pateciol tor mavements as i es 7.8" id Spot Detection for detecting mayamnen ina much emule aa or focilsee 6.56 Max Digital - 5V White | 255-1813-ND 34.69 31.86 | AMN12112 
spot. ¢ eter Detection for long distance, wide area movement detection Output es: * Digital for automated On- : . ‘ai 

controls, energy saving for vending machines, ATMs, video games and theme parks » Analog for fine motion detection, slight | 2 im 6.56" Max | Digital - 3V Low Power | Black eae BOE ND 35.38 32.49 | AMN42121 

movements and small detection * Lens color does not affect sensor operation tection | 6.56’ Max Analog Black | 255-1816-ND 34.69 31.86 | AMN22111 

6.56’ Max Analog White | 255-1806-ND 34.69 31.86 | AMN22112 

16.4’ Max Digital - 5V Black | 255-1850-ND 34.69 31.86 | AMN13111 

Spot 16.4’ Max Digital - 5V White | 255-1814-ND 34.69 31.86 | AMN13112 

3 Darectigh 16.4’ Max | Digital - 3V Low Power | Black | 255-1810-ND 35.38 32.49 | AMN43121 

16.4’ Max Analog Black | 255-1804-ND 35.38 32.49 | AMN23111 

16.4’ Max Analog White | 255-1807-ND 34.69 31.86 | AMN23112 

Optical ; 32.8° Max Digital - 5V White |255-1803-ND 36.63 33.64 /AMNT4112 

- 4 10 meter | 32.8’ Max | Digital - 3V Low Power | Black | 255-1811-ND 38.64 35.49 | AMN44121 

Quad type Ameltiet ‘ 7 : 17.4 Detection | 32.8’ Max Analog Black | 255-1817-ND 36.63 33.64 | AMN24111 

out 104 Zones 24 Zones 80 Zones 32.8’ Max Analog White | 255-1818-ND 36.63 33.64 | AMN24112 


Hf For use in medical equipment, pneumatic controls, computer peripherals 
Honeywell SenSym ICT Solid State Pressu re Sen sors and pressure instrumentation, process and flow control. 


Sensing and Control Pressure Supply | Response Operating —_| Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Pressure Type Output Package | (VDC) Timet Temperature | Part No. al 10 25 50 Part No. 
7 Signal Conditioned Pressure Sensors 
Fig. 1 — Sensor AMP O-TPSID | Differentia/Gage | 025~45V] SIP [45~16)] 100uSec | -25°C~105°C |287-1002-ND 66.84. 55.87 52.98 50.92 |ASCXO1DN 
secicaieg 0-5PSID | Differentia/Gage | 0.25~4.5V| SIP | 45~16] 100uSec | -25°C~ 105°C |287-1003-ND® 66.84 55.37 52.98 50.92 | ASCXOSDN 
Tod 0-15 PSIA Absolute 0.25~4.5V] SIP |45~16) 100uSec | -25°C~ 105°C |287-1008-ND® 73.52 60.91 58.28 56.01 | ASCX15AN 
26.16 ty 0-15PSID | Differentia/Gage | 0.25~4.5V | SIP |45~16| 100uSec | -25°C ~ 105°C |287-1009-ND 66.84 55.37 52.98 50.92 | ASCX15DN 
T 1 |0-30.PSIA Absolute 0.25~4.5V | SIP |45~16| 100uSec | -25°C ~ 105°C |287-1010-ND® 66.84 55.37 52.98 50.92 | ASCX30AN 
4 0-30PSID | Differential/Gage | 0.25-45V | SIP [45-16] 100uSec | -25°C~ 105°C |287-1011-ND@ 66.84. 55.37 52.98 50.92 |ASCX30DN 
12.19 0-100 PSIA Absolute 0.25~45V] SIP |45~16) 100uSec | -25°C~ 105°C |287-1004-ND® 73.52 60.91 58.28 56.01 | ASCX100AN 
Seales 0-100 PSID | Differential/Gage | 0.25~45V | SIP | 4.5~16| 100uSec | -25°C ~ 105°C |287-1005-ND® 71.29 59.06 56.51 54.31 | ASCX100DN 
Pressure Ports 0-150 PSIA Absolute 0.25~45V] SIP |45~16) 100uSec | -25°C ~ 105°C |287-1006-ND® 66.84 55.37 52.98 50.92 | ASCX150AN 
= 0-150 PSID |_Differential/Gage | 0.25~4.5V | SIP _[45~16| 100uSec | -25°C ~ 105°C | 287-1007-ND 66.84 55.37 52.98 _ 50.92 | ASCX150DN 
SBQa]_y Precision Compensated Pressure Sensors 
Ses"? O-TPSID | Differentia/Gage | 0-18mV SIP 20 TOOuSec | -40°C~ 85°C |287-1017-ND® 7675 63.58 60.84 58.47 |SCXOIDN 
| p1h—6 0-5PSID | Differentia/Gage | 0-60mV SIP 20 100uSec | -40°C~ 85°C |287-1018-ND 6259 51.85 49.61 47.68 | SCXOSDN 
[— a+] 0-15 PSIA Absolute 0-90mV SIP 20 100uSec | -40°C~ 85°C |287-1023-ND® 62.59 51.85 49.61 47.68 | SCX15AN 
27.43 0-15PSID | Differential/Gage | 0-90mV SIP 20 100uSec | -40°C~85°C |287-1024-ND® 62.59 51.85 49.61 47.68 | SCX15DN 
0-30 PSIA Absolute 0-90mV SIP 20 100uSec | -40°C~ 85°C _|287-1025-ND® 62.59 51.85 49.61 47.68 | SCX30AN 
Fig. 2— SDX A4, D4, IND4 1 [0-30 PSID | Differential/Gage | 0-90mV SIP 20 T00uSec | -40°C~ 85°C |287-1026-ND 68.84 57.03 54.57 52.44 | SCXSODN 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV SIP 20 100uSec | -40°C~ 85°C |287-1019-ND 76.75 63.58 60.84 58.47 | SCX100AN 
|+13.97-+| 0-100 PSID | Differential/Gage | 0-100mV SIP 20 100uSec | -40°C~ 85°C |287-1020-ND 76.75 63.58 60.84 58.47 | SCX100DN 
0-150 PSIA Absolute 0-90mV SIP 20 100uSec | -40°C~ 85°C |287-1021-ND 76.75 63.58 60.84 58.47 | SCX150AN 
0-150 PSID |_Differential/Gage | _0-90mV SIP 20 100uSec_| -40°C ~ 85°C _|287-1022-ND 76.75 63.58 60.84 __58.47_| SCX150DN 
0-4" H20 Wwe Ratio SIP 18 BO0uSec | O°C~ 70°C | 287-1027-NDe 8470 70.16 67.14 64.52 _| SCXLOO4DN 
O-1PSID | DifferentiayGage | 0-18mV DIP 20 T00uSec | -40°C~ 85°C |287-1028-ND® 36.89 29.35 27.50 26.31 | SDX01D4 
0-5PSID | Differentia/Gage | 0-60mV DIP 20 100uSec | -40°C~ 85°C |287-1030-ND 36.89 29.35 27.50 26.31 | SDX05D4 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV DIP 20 100uSec | -40°C~ 85°C |287-1037-ND® 36.89 29.35 27.50 26.31 | SDX15A4 
0-15PSID | Differential/Gage | 0-90mV DIP 20 100uSec | -40°C~ 85°C |287-1038-ND 36.89 29.35 27.50 26.31 | SDX15D4 
» |_0-30 PSIA Absolute 0-90mV DIP 20 100uSec | -40°C ~ 85°C | 287-1041-ND® 36.89 29.35 27.50 _26.31_| SDX30A4 
0-30PSID | Differential/Gage | 0-90mV DIP 20 00uSec | -40°C~ 85°C |287-1042-ND 36.89 29.35 27.50 26.31 | SDX30D4 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV DIP 20 100uSec | -40°C~ 85°C |287-1033-ND® 36.89 29.35 27.50 26.31 | SDX100A4 
0-100 PSID | Differential/Gage | 0-100mV DIP 20 100uSec | -40°C~85°C |287-1034-ND® 36.89 29.35 27.50 26.31 /SDX100D4 
0-5” H20 we 0-20mV DIP 20 100uSec | -20°C~ 85°C |287-1125-NDe 69.89 57.90 55.40 53.24 | SDXOOSIND4 
0-10" H20 we 0-20mV DIP 20 100uSec | -20°C~ 85°C | 287-1126-NDe 59.55 49.33 47.20 __45.37_| SDXO10IND4 
Fig. 3 — SDX A2/G2/D2 0-1 PSIG Gage 0-18mV DIP 20 T00uSec | -40°C~ 85°C | 287-1029-ND 40.59 32.29 30.25 28.95 | SDXO1G2 
0-5 PSIG Gage 0-60mV DIP 20 100uSec | -40°C~85°C |287-1031-ND® 36.89 29.35 27.50 26.31 | SDX05G2 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV DIP 20 100uSec | -40°C~85°C |287-1036-ND® 36.89 29.35 27.50 26.31 | SDX15A2 
Gio cal ' 3 | 0-15 Psia Gage 0-90mV DIP 20 100uSec | -40°C~85°C |287-1039-ND® 36.89 29.35 27.50 26.31 | SDX15G2 
pas 0-30 PSIA Absolute 0-90mV DIP 20 100uSec | -40°C ~ 85°C _|287-1040-ND@ 36.89 29.35 27.50 26.31 _| SDX30A2 
0-30 PSIG Gage 0-90mV DIP 20 00uSec | -40°C~ 85°C |287-1043-ND® 36.89 29.35 27.50 26.31 | SDX30G2 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV DIP 20 100uSec | -40°C~ 85°C |287-1032-NDe 36.89 29.35 27.50 26.31 | SDX100A2 
0-100 PSIG Gage 0-100mV. DIP 20 100uSec | -40°C ~ 85°C _|287-1035-NDe 36.89 29.35 27.50 26.31 | SDX100G2 
“| (2.28 Calibrated and Temperature Compensated Steel Sensors 
0-5 PSIG Gage -5vDC 72-30, 5ms | -40°C~ 125°C |287-1090-ND 218.09 18791 17897 172.69 |SPT4VO005PG5Wo2 
13.16 0-15 PSIG Gage 1-5VDC 12~30]} 5ms | -40°C~ 125° | 287-1091-ND 213.42 183.89 175.13 168.99 |SPT4Voo1SPG5Wwo2 
0-30 PSIG Gage 1-5VDC Steel | 12~30]} 5ms | -40°C~ 125°C |287-1092-ND 218.87 188.58 179.60 173.30 |SPT4voO30PG5Wo2 
0-100 PSIG Gage 1-5VDC 1/4” |12~30] Sms | -40°C~ 125°C |287-1093-ND 218.64 188.39 179.42 173.12 | SPT4vo100PG5Wwo2 
0.25. 0-500 PSIG Gage 1-5VDC__| (6.35mm) | 12~30 | 5ms__| -40°C ~ 125°C | 287-1095-ND 218.64 188.39 179.42 173.12 | SPT4vo500PG5wo2 
15.24] 4 | O5PSIG Gage 420mA | 18NPT [125-30]  5ms | -40°C~125°C |287-1096-ND® 165.86 140.45 134.98 128.55 | SPTMAOO05PG5Wo2 
0-15 PSIG Gage 4-20mA (Male) ]125~-30/ 5ms | -40°C~ 125°C |287-1097-ND 160.06 135.53 130.26 124.05 | SPTMAO015PG5Wwo2 
Fig. 4 — Pigtail 0-30 PSIG Gage 4-20mA 125-30) 5ms | -40°C~ 125°C |287-1098-ND 165.82 140.41 134.94 128.52 | SPTMAOO30PG5Wo2 
0-100 PSIG Gage 4-20mA 125~30| Sms | -40°C ~ 125°C |287-1099-ND 165.60 140.22 134.76 128.35 | SPTMAO100PG5W02 
-—, 67.82 (mV) _,, 0-30 PSIG Gage 0-100mV_|~ Pigtail 15 TOOuSec | -40°C ~ 125°C |287-1104-ND 129.19 109.39 105.13 100.13 | SPTMVOO30PG5Wo2 
pe 0-100 PSIG Gage 0-100mV | Electrical | 15 100uSec | -40°C ~ 125°C |287-1105-ND 129.19 109.39 105.13 100.13 | SPTMVO100PG5Wwo2 
- 0-300 PSIG Gage 0-100mV_| Connection} 15 100uSec | -40°C ~ 125°C |287-1106-ND 187.36 161.44 153.75 148.36 | SPTMVO300PG5W02 
High-Impedance Bridge Sensors 
O-TPSID Differential 0-20mV DIP 12 TO0uSec | -40°C~ 85°C |287-1065-ND® 33.18 2640 24.73 2366 |SX01DD4 
0-5 PSID Differential 0-75mV DIP 12 100uSec | -40°C~ 85°C |287-1068-ND® 26.92 21.42 20.07 19.20 | SxosDD4 
04,37 0-15 PSIA Absolute 0-110mV DIP 12 100uSec | -40°C~ 85°C |287-1080-ND® 2962 23.56 22.07 21.12 | SX15AD4 
4-Conductor : 9 | 0-15 PSID Differential 0-110mV DIP 12 100uSec | -40°C~ 85°C |287-1082-ND 2962 23.56 22.07 21.12 | SX15DD4 
Cable. 24 AWG ( 0-30 PSIA Absolute 0-110mV DIP 12 100uSec | -40°C ~ 85°C | 287-1086-ND 29.62 23.56 22.07 21.12 [SX30AD4 
conductors Ls 0-30 PSID Differential 0-110mV DIP 12 TOO"Sec | -40°C~ 85°C |287-1088-ND 29.62 23.56 22.07 21.12 | SX30DD4 
shielded with drain 22.23 0-100 PSIA Absolute 0-150mV DIP 12 100uSec | -40°C~ 85°C |287-1072-ND® 38.41 30.55 28.63 27.39 | SX100AD4 
wire 24” (61cm) 0-100 PSID Differential 0-150mV. DIP 12 100uSec | -40°C ~ 85°C _|287-1074-ND@ 33.18 26.40 24.73 23.66 |SX100DD4 
long. 0-1 PSIG Gage 0-20mV DIP 12 T00uSec | -40°C~ 85°C |287-1066-ND® 36.31 28.88 27.06 25.90 | SX01GD2 
0-5 PSIG Gage 0-75mV DIP 12 100uSec | -40°C~ 85°C |287-1069-ND® 38.28 30.45 28.53 27.30 | SX05GD2 
Fig. 5 — Button Sensor 0-15 PSIA Absolute 0-110mV DIP 12 100uSec | -40°C ~ 85°C |287-1079-ND 2962 23.56 22.07 21.12 | SX15AD2 
3 | O15 PSIG Gage 0-110mV DIP 12 100uSec | -40°C~85°C |287-1083-ND® 2962 23.56 22.07 21.12 | SX15GD2 
2% 0-30 PSIA Absolute 0-110mV DIP 12 100uSec | -40°C ~ 85°C _|287-1085-ND® 26.92 21.42 20.07 __19.20 | SX30AD2 
otil [Gauge Port 0-30 PSIG Gage 0-11 0mV DIP 12 00uSec | -40°C~ 85°C |287-1089-ND 2962 23.56 22.07 21.12 | SX30GD2 
v 0-100 PSIA Absolute 0-150mV DIP 12 100uSec | -40°C~ 85°C |287-1071-ND 36.78 29.26 27.41 26.23 | SX100AD2 
0-100 PSIG Gage 0-150mV DIP 12 100uSec_| -40°C ~ 85°C _|287-1075-ND 37.59 29.91 28.02 26.81 |SX100GD2 
0-1 PSID Differential 0-20mV | Button 12 00uSec | -40°C~ 85°C |287-1064-ND® 3650 29.04 27.21 26.03 |SXO1D 
0-5 PSID Differential 0-75mV | Button 12 100uSec | -40°C ~ 85°C |287-1067-ND 26.92 21.42 20.07 19.20 | SX05D 
0-15 PSID Differential 0-110mV | Button 12 100uSec | -40°C~85°C |287-1081-ND® 26.92 21.42 20.07 19.20 | SX15D 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV | Button 12 100uSec | -40°C~ 85°C |287-1078-ND® 26.92 21.42 20.07 19.20 | SX15A 
5 | 0-30 PSID Differential 0-110mV_| Button 12 100uSec | -40°C ~ 85°C _|287-1087-ND 26.92 21.42 20.07 19.20 | SX30D 
0-30 PSIA Absolute O-110mV| Button 12 T00uSec | -40°C~ 85°C | 287-1084-ND 26.92 21.42 20.07 19.20 | SX30A 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV | Button 12 100uSec | -40°C~85°C |287-1070-ND® 33.18 26.40 24.73 23.66 | SX100A 
0-100 PSID Differential 0-150mV | Button 12 100uSec | -40°C~ 85°C |287-1073-ND 33.18 26.40 24.73 23.66 |Sx100D 
BB Ie ff-1.02 0-150 PSID Differential 0-110mV_| Button 12 100uSec | -40°C ~ 85°C _|287-1077-ND 33.18 26.40 24.73 23.66 | SX150D 


t Response time for a 0 psi to full scale span pressure step change, 10% to 90% rise time. # RoHS Compliant 
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Honeywell 


Dim. in mm 


Dimensions (mm) 


A 


Series 


Dimensions (mm) 


A B 


16.89 
16.81 


13.97 
14.02 


ASDXxxx 
ASDXRRXxxx 


16.89 13.97 
16.81 14.02 


SenSymicT Solid State Pressure Sensors 
Sensing and Control 
Pressure Pressure Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Range (PSI) Type Supply | Part No. 1 25 100 Part No. 
Pressure Sensors Calibrated and Temperature Compensated 
O~1 Gage 5.25V | 480-1923-ND 32.09 23.92 22.00 |ASDX001G24R 
0~5 Gage 5.25V | 480-1924-ND 32.09 23.92 22.00 |ASDX005G24R 
1 0~15 Gage 5.25V | 480-1925-ND 32.09 23.92 22.00 |ASDX015G24R 
0~30 Gage 5.25V | 480-1926-ND 32.09 23.92 22.00 |ASDX030G24R 
0 ~ 100 Gage 5.25V_|480-1927-ND 32.09 23.92 22.00 |ASDX100G24R 
O~1 Differential | 5.25V |480-1918-ND 32.09 23.92 22.00 |ASDX001D44R 
2 0~5 Differential | 5.25V |480-1919-ND 32.09 23.92 22.00 |ASDX005D44R 
0~15 Differential | 5.25V | 480-1920-ND 32.09 23.92 22.00 |ASDX015D44R ASDXxx0x 
0~100 | Differential | 5.25V_|480-1922-ND 32.09 23.92 22.00 _|ASDX100D44R ASDXAVXxxx 
0~15 Absolute 5.25V | 480-1915-ND 32.09 23.92 22.00 |ASDX015A24R 
3 0~30 Absolute 5.25V | 480-1916-ND 32.09 23.92 22.00 |ASDX030A24R 
0~ 100 Absolute 5.25V_|480-1917-ND 32.09 23.92 22.00 |ASDX100A24R 
0~5 Differential | 1.5mA |480-2857-ND 26.78 19.96 18.36 |SCCOS5DD4 
4 0~15 Differential | 1.5mA | 480-2860-ND 26.78 19.96 18.36 |SCC15DD4 
Q~15 Differential | 20Vdc_ | 480-2868-ND 47.03 37.28 34.12 | SDX15D4-A 
5 0~5 Differential | 1.5mA |480-2858-ND 31.16 23.23 21.36 |SCCO5DN 
0 ~ 100 Differential | 12Vdc_|480-2870-ND 46.48 34.64 31.86 |SX100DN 
0~15 Differential | 1.5mA |480-2859-ND 26.78 19.96 18.36 |SCC15D 
6 0~30 Differential | 1.5mA | 480-2862-ND 26.78 19.96 18.36 |SCC30D 
0~30 Differential | 12Vdc | 480-2871-ND 59.25 46.97 42.99 |SX7030D 
0 ~ 100 Differential | 12Vdc | 480-2872-ND 53.86 42.70 39.08 |SX7100D 
O~1 Gage 20Vdce |480-2864-ND 47.03 37.28 34.12 |SDX01G2-A 
0~15 Gage 1.5mA | 480-2861-ND 26.78 19.96 18.36 |SCC15GD2 
7 0~15 Gage 20Vde |480-2869-ND 47.03 37.28 34.12 |SDX15G2-A 
0~15 Absolute | 20Vdc |480-2866-ND 47.03 37.28 34.12 |SDX15A2-A 
0 ~ 100 Gage 20Vde | 480-2865-ND 47.03 37.28 34.12 _|SDX100G2-A 
8 QO~15 Absolute | 20Vdc_ | 480-2863-ND 45.71 34.07 31.33 | SCX15ANC 
9 Q~15 Absolute | 20Vdc_|480-2867-ND 47.03 37.28 34.12 [SDX15A4-A 
NEW! Pressure Sensors with Compensated Analog Output NEW! 
4 O~1 Gage 5.0V | 480-3289-ND 32.09 23.92 22.00 |ASDXAVX001PGAA5 
O~5 Gage 5.0V_|480-3292-ND 32.09 23.92 22.00 _|ASDXAVXO005PGAA5 
O~1 Gage 5.0V | 480-3288-ND 32.09 23.92 22.00 |ASDXRRX001PGAA5 
2 0~5 Gage 5.0V | 480-3291-ND 32.09 23.92 22.00 |ASDXRRXOOSPGAAS 
-1~1 Differential | 5.0V |480-3290-ND 32.09 23.92 22.00 |ASDXRRX001PDAA5 
5~5 Differential | 5.0V__ | 480-3293-ND 32.09 23.92 22.00 _|ASDXRRXOO5PDAA5 
NEW! Pressure Sensors with Compensated Digital Output NEW! 
O~5 Gage 5.0V_|480-3286-ND 32.09 23.92 22.00 | ASDXAVX005PG2A5 
2 0~5 Gage 5.0V | 480-3285-ND 32.09 23.92 22.00 |ASDXRRX005PG2A5 
5~5 Differential | 5.0V_|480-3287-ND 32.09 23.92 22.00 _|ASDXRRX005PD2A5 


AWM Airflow Sensors 


The AWM1000 Series mass flow sensor provides all of the outstanding 
performance benefits of the standard AWM2000 series in a more cost- 
effective sensor platform Features: * Cost-effective microbridge technology 
* Accurate, repeatable airflow sensing ¢ Bidirectional sensing capability 


The AWM2000 Series microbridge mass airflow sensor is a 
passive device comprised of two Wheatstone bridges Features: 
¢ Bidirectional sensing capability * Actual mass airflow sensing * Low 
differential pressure sensing 


Recommended Response Operating Digi-Key Price Each Honeywell 

Excitation (VDC) Time (msec) | Temperature Range | Part No. 1 25 100 Part No. 
10.000 +0.010 3.0 -25°C ~ 85°C 480-2855-ND 64.06 50.78 46.48 AWM1200V 
10.000 +0.010 3.0 -25°C ~ 85°C 480-2856-ND 69.11 54.79 50.15 AWM2300V 


PCB Mount Pressure Sensors 


The 24PC Series miniature pressure sensors provide reliable gage and absolute pressure sensing perform- 
ance in a compact package. The low power, non-amplified, non-compensated Wheatstone bridge circuit 
design provides inherently stable mV outputs over 0.5 ~ 250 psi sensing ranges. Features: * 1ms Response 
time * Supply Voltage: 10.0 ~ 12.0 Vde * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Pressure Pressure Linearity | Digi-Key Honeywell 
Fig. Type Range (PSI) | (% Span) | Part No. 100 Part No. 
24PC Series 
1 Differential O~1 +0.15 480-2837-ND 13.72 9.92 8.90 |24PCO1SMT 
2 Gage 0~5 +0.2 480-2838-ND 21.64 15.65 14.03 |24PCBFB2G 
2 Gage 0~0.5 +0.2 480-2842-ND 21.64 15.65 14.03 |24PCEFB2G 
3 Gage 0~15 +0.2 480-2839-ND 21.64 15.65 14.03 |24PCCFA2G 
4 Gage 0~15 +0.2 480-2840-ND 21.64 15.65 14.03 |24PCCFB6G 
5 Absolute 0~15 +0.1 480-2841-ND 24.43 17.67 15.84 |24PCCFD6A 
5 Gage 0~0.5 +0.2 480-2843-ND 21.64 15.65 14.03 |24PCEFD6G 
6 Gage 0~0.5 +0.2 480-2844-ND 21.64 15.65 14.03 |24PCEFJ6G 
26PC Series 
2 Gage O~5 +0.4 480-2848-ND 29.18 21.75 20.00 |26PCBFB2G 
6 Gage 0~15 +0.25 480-2846-ND 29.18 21.75 20.00 |26PCAFJ3G 
6 Gage 0~15 +0.25 480-2852-ND 32.09 23.92 22.00 |26PCCFJ6G 
7 Gage O~1 +0.25 480-2845-ND 29.18 21.75 20.00 |26PCAFD2G 
8 Gage O~1 +0.25 480-2847-ND 29.18 21.75 20.00 | 26PCAFK2G 
9 Gage 0~15 +0.25 480-2849-ND 29.18 21.75 20.00 |26PCCFA3G 
10 Gage 0~15 +0.25 480-2850-ND 29.18 21.75 20.00 |26PCCFH6G 
11 Differential 0~15 +0.25 480-2851-ND 33.16 24.72 22.73 |26PCCFJ6D 
12 Gage 0 ~ 100 +0.4 480-2853-ND 29.18 21.75 20.00 |26PCFFS2G 
13 Gage 0 ~ 250 +0.5 480-2854-ND 30.05 22.40 20.60 | 26PCGNM6G 


k—12.70—+1 | 


23.88 
30.48 —+1 


The 26PC Series miniature pressure sensors provide reliable gage and differential pressure sensing 
performance in a compact package. The low power, non-amplified, non-compensated Wheatstone bridge 
circuit design provides inherently stable mV outputs over 1.0 ~ 250 psi sensing ranges. 
Response time »* Supply Voltage: 10.0 ~ 16.0 Vdc * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Features: * 1ms 


Dim. in mm 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Dimensions in mm 


Honeywell ‘ai 
SenSym ict Digital Pressure Gauges sppcB Series 
Sensing and Control Sensym ot 
Features: 

* 40.25% Test Gauge Accuracy * 316 Stainless Steel Sensor » Long Battery Life (Two AA Alkaline approximately 2,500 hours) * Rugged Design * Display: 3 1/2” digit 
LCD, 1/2” Digit Height * Auto Shutoff Time * Low Battery Indication * Media Compatibility: All wetted parts are 316 SS compatible with most liquids and gases 


Pressure Resolution Operating Pressure Digi-Key Price Honeywell 
Range PSIG Temperature Port Part No. Each Part No. 
0 ~ 1,000 PSIG 1.0 -20°C ~ 85°C 316 Stainless Steel |287-1935-ND 274.60 SDPGB1000PG5 
Isolated Pressure Sensors and Compensated Sensors silliest 
13mm Male Port 
Features: * Response Time: 100 Sec, BE Series-Response Time: 10 mS (0 psi to full scale span pressure step change, 10% ~ 90% risetime.) * Operating 
Temperature: -40°C ~ 125°C 
: [exe] 14.27 
Pressure | Pressure | Output Port Max. | Digi-Key Price Each Honeywell ier 
Range (PSI) Type (mV) Description Supply | Part No. 1 10 25 50 Part No. 04.36 
13mm — RoHS Compliant 1PRE CZGZOONE: 
0 ~ 1,000 Absolute 0-200 1/8” 27 NPT-SS. 12VDC | 287-1123-ND 88.00 72.90 69.76 67.04 |13C1000PA4K Note: © 0.22” +0.001” (0.56mm +0.03mm) Pins 
0~5,000 | Absolute | 0-200 | 1/8"27NPT-Ss | 12vDC |287-1124-ND 88.00 72.90 69.76 _67.04 |13C5000PA4K One) 0.250s (Seaton) pimecle. 
19mm — Calibrated and Compensated 49mm Male Port 
O~15 Absolute 0-100 1/8” 27 NPT-SS. 15VDC |287-1108-ND® 86.77 73.48 70.62 67.26 |19CO15PA4K 
0~15 Gage 0-100 1/8” 27 NPT-SS 15VDC |287-1109-ND@ 86.77 73.48 70.62 67.26 |19C015PG4K 
O~15 Vacuum 0-100 1/8” 27 NPT-SS. 15VDC | 287-1938-ND 86.77 73.48 70.62 67.26 |19C015PV4K 
0~15 Vacuum 0-100 1/4” 18 NPT-SS 15VDC /|287-1940-ND 92.67 78.47 75.42 71.83 |19CO15PV5K 
0~15 Vacuum 0-100 1/4” 18 NPT-SS 2.0mA_ | 287-1941-ND 86.77 73.48 70.62 67.26 |19CO15PV5L 19 
0~30 Absolute 0-100 1/8” 27 NPT-SS. 15VDC |287-1110-ND® 86.77 73.48 70.62 67.26 | 19CO30PA4K 
0~30 Gage | 0-100 | 1/8"27NPT-SS | 15VDC |287-1111-ND® 86.77 7348 70.62 67.26 |19CO30PG4K Note: 2” (50.8mm) NOMEX ribbon cable with 0.100” 
(2.54mm) pin spacing (24 AWG wire size). 
0~30 Vacuum 0-100 1/8” 27 NPT-SS. 15VDC | 287-1944-ND 92.67 78.47 75.42 71.83 |19CO30PV4K 
0~50 Absolute 0-100 1/8” 27 NPT-SS. 15VDC | 287-1112-ND 86.77 73.48 70.62 67.26 | 19CO50PA4K 
0~50 Gage 0-100 | 1/8"27NPT-SS | 15VDC |287-1113-ND@ 86.77 73.48 70.62 67.26 |19CO50PG4K Flush Mount 
0 ~ 100 Absolute 0-100 1/8” 27 NPT-SS. 15VDC | 287-1114-ND® 86.77 73.48 70.62 67.26 |19C100PA4K 
A 50.8 Nomex Insulated Vent hole 
0 ~ 100 Gage 0-100 1/8” 27 NPT-SS 15VDC |287-1115-ND@ 92.67 78.47 75.42 71.83 |19C100PG4K strip cable with Gage 
0~100 | Vacuum ) 0-100 | 1/4"18NPT-SS | 15VDC |287-1952-ND 92.67 78.47 75.42 71.83 | 19C100PV5K 28 AWG Sauiv) (9-53 units only 
0 ~ 200 Absolute 0-100 1/8” 27 NPT-SS. 15VDC | 287-1116-ND® 86.77 73.48 70.62 67.26 | 19C200PA4K V pea 
0 ~ 200 Gage 0-100 1/8” 27 NPT-SS 15VDC |287-1117-ND@ 92.67 78.47 75.42 71.83 |19C200PG4K i ahh 
0 ~ 300 Absolute 0-100 1/8” 27 NPT-SS. 15VDC |287-1118-ND® 86.77 73.48 70.62 67.26 | 19C300PA4K +iIn 
0 ~ 300 Gage 0-100 1/8” 27 NPT-SS. 15VDC /|287-1119-ND 86.77 73.48 70.62 67.26 |19C300PG4K 
0 ~ 500 Absolute 0-100 1/8” 27 NPT-SS 15VDC |287-1120-ND@ 92.67 78.47 75.42 71.83 |19C500PA4K 
0 ~ 500 Gage 0-100 | 1/8"°27NPT-SS | 15VDC |287-1121-ND@ 86.77 73.48 70.62 67.26 |19C500PG4K Bonded Element 
Flush Mount Common 
0~15 Vacuum 0-100 N/A 15VDC | 287-1936-ND 88.97 73.71 70.53 67.78 |19CO15PV2K Dim. 
0~30 Vacuum | 0-100 N/A 15VDC_ |287-1942-ND 88.97 7371 70.53 67.78 |19C030PV2K A | Honeywell erik 
0 ~ 100 Vacuum 0-100 N/A 15VDC |287-1948-ND 83.31 69.02 66.04 63.47 |19C100PV2K (mm) _| Part No. series 
Bonded Element 10.92 | BE-4R5000PG6DS| Pin 
0~5,000 | Gage | 0.5-4.5 | 7/16-20UNF-SS | 5.25VDC ]287-1130-NDt 81.26 67.32 6442 61.91 |BE-4R5000PG6DS 10.92 | BE-4R5000PG6DC 
0 ~ 5,000 Gage 0.5-4.5 | 7/16”-20 UNF-CRS | 5.25VDC | 287-1131-NDt 77.57 64.26 61.49 59.10 | BE-4R5000PG6DC 
+ Gland per MS33656 (3-904 O-Ring seal not provided) @ RoHS Compliant 
Pressure Transducer Dimensions in mm 
The MEDIAMATE® pressure transducer provides the corrosion resistance of stainless steel at low OEM pricing. It is fully compensated and —~ 
completely interchangeable without further calibration. It is being used with a wide variety of corrosive media such as Freon, ammonia, water, and a 
hydraulic fluids. gel 
Pressure Measurement Operating Port Digi-Key Price Each Honeywell \ } cl 
Range (PSI) Type Temperature Style Part No. 1 25 100 Part No. 1/8-27 NPT 
0 ~ 1,000 Gage -40°C ~ 100°C 1/8-27NPT | 480-2836-ND 277.01 227.31 212.04 |9302907 


Honeywell uosss Pressure and Vacuum Switches 5000 Series 


joHS 
Sensing and Control 
The 5000 Series switches are specifically designed to stand up to extended duty applications. It Pressure Switches 
features a Kapton diaphragm for compatibility with a wide variety of fluids. These switches are 
factory set. The pressure switches are field adjustable. Contact Factory Digi-Key Price Each Honeywell 
Specifications: » Pressure Switch Proof Pressure: 500 PSI * Pressure Switch Burst Pressure: 750 Sreulry a Setting (25) esting (BS) T Patina: s ie ze HoriiNo: 
PSI for 0.5 ~ 24 PSI; 1250 PSI for 25 ~ 150 PSI set point range * Vacuum Switch Proof Pressure: he - : : pe : ees se rn 5a nae cebiel - 
-30" Hg * Temperature Range: -40°C ~ 121°C (-40°F ~ 250°F) * Connector: 1/8” - 27” NPT male =e ‘ ; : ° 2 
thread * Terminals: #8 - 32 screws vebaee) N.O.N.C. | 1.1~3 +0.5 2 480-2047-ND 37.22 29.61 27.74 |076071 00000020 01 
Sn 3 Dimensions inimm NO. | 31~7 #1 4 480-2051-ND 29.60 23.55 + 22.06 _|076575 00000040 01 
N.C. 3.1~7 +1 4 480-2053-ND 32.74 26.05 24.40 |076577 00000040 01 
15 Amp one N.O/N.C. | 3.1~7 +1 4 480-2055-ND 33.47 26.62 24.95 |076579 00000040 01 
Resistive: 8 Amp iavb NO. | 8~13 +2 10 480-2052-ND 27.96 22.24 +=. 20.84. 076576 00000100 01 
4 Amp 24VDC N.C. 8~13 +2 10 480-2054-ND 35.26 28.05 26.28 | 076578 00000100 01 
1 Amp 120VAC N.O./N.C. | 8~ 13 +2 10 480-2056-ND 33.80 26.89 25.20 |076580 00000100 01 
Inductive: 0.5 Amp 240VAG NO. | 14~24 +3 15 480-2040-ND 29.31 23.32 21.85 _ | 076052 00000150 01 
N.C. 14 ~ 24 +3 15 480-2044-ND 34.85 27.73 25.98 | 076062 00000150 01 
Vacuum Switches N.O./N.C. | 14 ~ 24 43 15 480-2048-ND 38.84 30.90 28.95 |076072 00000150 01 
SoniactSening Price Each Honeywell N.O. | 25~50 +5 35 480-2041-ND 2985 23.75 —-22.25 | 076053 00000350 01 
Circuitry | _ PSIV (Hg) 1 40 25 | Part No. N.C. 25 ~50 +5 35 480-2045-ND 37.24 29.62 27.75 |076063 00000350 01 
NO. 2" 480-2057-ND | 2497. 1986 1861 |07734202.0HGO1 N.O./N.C. | 25 ~50 +5 35 480-2049-ND 41.38 32.92 30.84_|076073 00000350 01 
NC. 2" 480-2060-ND | 2497 19.86 18.61 |07734302.0HG01 N.O. | 51~90 47 60 480-2042-ND 33.59 26.73 25.04 |076054 00000600 01 
NO. a 480-2058-ND | 24.97.1986 1861 1077342 04.0HG 01 N.C. | 51~90 +7 60 480-2046-ND 37.24 29.62 ~=—-27.75_ | 076064 00000600 01 
Ne. 4" 480-2061-ND | 2497 19.86 18.61 |077343 04.0HG 01 N.OJN.C. | 51 ~90 +7 60 480-2050-ND 37.24 29.62 —_—-27.75 _| 076074 00000600 01 
NO. 9" 480-2059-ND | 24.97 19.86 1861 |07734209.0HGO1 _ Switch Boot 
N.C. 9" 480-2062-ND | 24.97 19.86 18.61 _|077343 09.0HG 01 Seteh Bcot top vacuu 480-2063-ND 8.31 6.09 5.70 |079380 00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2628 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Honeywell 


Sensing and Contre Pressure Sensors 


Pressure sensors, force sensors and airflow sensors are all developed around semiconductor technology. voltage proportional to pressure. Airflow sensors contain a thin-film, thermally isolated bridge structure 
Each pressure sensor contains a silicon chip with an integral sensing diaphragm and four piezoresistors. containing heater and temperature sensing elements. The bridge structure provides a sensitive and fast 
Pressure applied on the diaphragm causes it to flex, changing the resistance. This causes a low level output response to the flow of air or other gas over the chip. 


Dimensions in Inches 


14/16 HEX” 4/g-27 NPT 


Cable: L = 1 Meter 


M = 3 Meters 
/ zx q 


Interface 
between 
pins 1 
and 2 
Digi-Key Price Each Honeywell Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Pressure Output Part No. 1 25 100 Part No. Fig. | Pressure Output Part No. al 25 100 Part No. 
1PSID 45mVDC | 480-2496-ND 21.64 15.65 14.03 | 24PCAFA6D 100PSI 0.5 ~4.5VDC | 480-2562-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH100PGBO6A 
5PSID 115mVDC | 480-2498-ND 21.64 15.65 14.03 | 24PCBFA6D 100PSI 4~20mA | 480-2563-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH100PGB06B 
15PSID 225mV 480-2500-ND 21.64 15.65 14.03 | 24PCCFA6D 100PSI 0.5 ~ 4.5VDC | 480-2564-ND. 104.86 85.34 78.43 |MLH100PGB10A 
30PSID 330mV 480-2502-ND 22.06 15.95 14.30 |24PCDFA6D 100PSI 4~20mA | 480-2574-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH100PGP06B 
1 0.5PSID 35mVDC | 480-2504-ND. 22.08 15.97 14.31 | 24PCEFA6D 100PSI 1~6VDC | 480-2575-ND 104.86 85.34 78.43 _| MLH100PGPO6C 
TPSID 16.7mV 480-2509-ND 29.18 21.75 20.00 | 26PCAFA6D 150PSI 0.5 ~4.5VDC | 480-2576-ND 103.31 84.08 77.27 |MLH150PAB01A 
5PSID 50mVDC ‘| 480-2512-ND 29.18 21.75 20.00 | 26PCBFA6D 150PSI 0.5 ~ 4.5VDC | 480-2577-ND 104.86 85.34 78.43 |MLH150PGBO1A 
45PSID 100mV 480-2516-ND 29.18 21.75 20.00 |26PCCFA6D 150PSI 4~20mA | 480-2578-ND 104.86 85.34 78.43 |MLH150PGB01B 
30PSID 100mV 480-2519-ND 29.85 29.95 20.46 |26PCDFA6D 150PSI 0.5 ~4.5VDC | 480-2579-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH150PGBO6A 
4PSIG 45mVDC | 480-2497-ND 71.64 15.65 14.03 | 24PCAFA6G 150PSI 4~20mA | 480-2580-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH150PGBO6B 
spsig | 115mvoc  |480-2499-ND 2164 15.65 14.03 | 24PcBFAGG 150PSI_ | 1~5VDC  |480-2581-ND 104.86 85.34 78.43 |MLH150PGBO6G 
{5PSIC 205mV | 480-2501-ND 1164 ©1565 ~—«14.03.«| 24PCCFAGG 200PS|_ | 4~20mA | 480-2584-ND 104.86 85.34 ~=— 78.43: | MLH200PGB01B 
30PSIG 330m\y | 480-2503-ND 7164 1565  ~—«14.03.—«| D4PCDFAGG 200PSI | 0.5~4.5VDC | 480-2586-ND 104.86 85.34 += 78.43 | MLH200PSBOGA 
ospsig | 3smvoc  |480-2505-ND 1164 1565 1403. | o4PCEFAGG 200PS|_ | 4~20mA | 480-2587-ND 104.86 85.34 ~—78.43_ | MLH200PSB06B 
ri a 200PSI 1~6VDC | 480-2588-ND 104.86 85.34 78.43 _| MLH200PSB09C 
1PSIG 16.7mV 480-2510-ND 29.18 21.75 20.00 | 26PCAFA6G 
2 | 250BAR 4~20mA | 480-2590-ND 104.86 85.34 78.43 |MLH250BSB01B 
5PSIG 50mVDC =| 480-2513-ND 29.18 21.75 20.00 | 26PCBFA6G 
i ig 250BAR 4~20mA | 480-2591-ND 104.86 85.34 78.43 |MLH250BSD01B 
5PSIG 50mVDC =| 480-2514-ND 29.18 21.75 20.00 | 26PCBFB6G 
250PSI 1~5VDC | 480-2592-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH250PGB06G 
15PSIG 100mV 480-2517-ND 29.18 21.75 20.00 | 26PCCFA6G 
250PSI 1~6VDC | 480-2593-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH250PGPO6C 
1spSi6_| Von _}iaisa Si 29.18 _21.75 _20.00 _{26PCCFB6G 250PS1_| 0.5 ~4.5VDC_|480-2594-ND 10486 85.34 78.43 _ | MLH250PSBO1A 
30PSIG 100mV 480-2520-ND 29.18 21.75 20.00 | 26PCDFA6G = 7 : : r 
250PSI 4~20mA | 480-2595-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH250PSB01B 
100PSIG 100mV 480-2521-ND 29.18 21.75 20.00 | 26PCFFA6G 
250PSI 0.5 ~ 4.5VDC | 480-2596-ND. 104.86 85.34 78.43 | MLH250PSB09A 
5PSIG 80~150mV | 480-3088-5-ND 13.72 9.92 8.90 | 24PCO5SMT 4 5 
6 300PSI 0.5 ~4.5VDC | 480-2598-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH300PSB01A 
15PSIG | 160 ~ 290mV | 480-3089-5-ND 15.09 10.91 9.79 |24PC15SMT f 
300PSI 4~20mA | 480-2599-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH300PSB01B 
3 1PSID | 14.7 ~ 18.7mV | 480-2506-5-ND 23.23 17.32 15.93 | 26PCO1SMT 300PSI 1~6VDC | 480-2600-ND 104.86 85.34 78.43 |MLH300PSB01C 
SPSID | 47 ~S3mV a0 e50 7 oanD) 23.23 17.32 15.93 | 26PCO5SMT 300PSI_| 0.5~4.5VDC |480-2601-ND 104.86 85.34 78.43 |MLH3O0PSBOTE 
15PSID_| 96 ~104mV_[480:2508-5:ND) 23.23 17.32 15.93 _ | 26PC15SMT 300PSI | 0.5~4.5VDC | 480-2602-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH300PSBO9A 
4 5PSIG 5OmVDC | 480-2511-ND 29.18 21.75 20.00 | 26PCBFA2G 300PS| | 0.5~4.5VDC |480-2603-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH300PSBO9E 
15PSIG 100mV_|480-2515-ND 29.18 21.75 20.00 _| 26PCCFA2G 500PS|_ | 4~20mA |480-2608-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHS00PSBOGB 
SPSID | 0.5~4.5VDC | 480-2522-5-ND 38.51 28.71 26.40 | ASDXLOSD44D S500PSI_ | 0.5~4.5VDC |480-2609-ND 104.86 85.34 78.43 _|MLHS500PSBO9A 
5PSID Digital (Hex) | 480-2523-5-ND 38.51 28.71 26.40 |ASDXLO5D44D-DO 500PSI 1~6VDC | 480-2610-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH500PSB09C 
10 in H20G | 0.5 ~ 4.5VDC | 480-2524-5-ND 36.91 27.51 25.30 |ASDXL10G24R 500PSI 0.5 ~4.5VDC | 480-2605-ND. 104.86 85.34 78.43 |MLHS500PSB01A 
5 10 in H20G | Digital (Hex) | 480-2525-5-ND 36.93 27.52 25.31 | ASDXL10G24R-DO 500PSI 4~20mA | 480-2606-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHS500PSB01B 
3PSID 0.5 ~ 4.5VDC | 480-2526-5-ND 36.91 27.51 25.30 _|ASDXL10D44R 500PSI 4~20mA | 480-2616-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH500PSP06B 
3PSID Digital (Hex) | 480-2527-5-ND 36.93 27.52 25.31 | ASDXL10D44R-DO 500PSI 1~6VDC | 480-2617-ND 104.86 85.34 78.43 _| MLH500PSP06C 
1OPSI__| Digital (Hex) /480-2529-5-ND 36.93 27.52 25.31 | ASDXL10D44D-DO 1000PS| | 0.5~4.5VDC |480-2530-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHOTKPSBOTA 
10inH20D | 2.5+2VDC | 480-2528-5-ND 36.91 27.51 25.30 | ASDXL10D44D 1000PSI 4~20mA | 480-2531-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHO1KPSB01B 
50PSIG 4~20mA | 480-2543-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHOSOPGBO1B 1000PSI | 0.5~4.5VDC | 480-2532-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHO1KPSBO6A 
50PSIG 0.5 ~ 4.5VDC | 480-2544-ND 104.86 85.34 78.42 |MLHOSOPGBO1E 1000PSI 4~20mA | 480-2533-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHO1KPSBO6B 
50PSIG 0.5 ~ 4.5VDC | 480-2545-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHOS50PGBO6A 2000PSI | 0.5~4.5VDC |480-2534-ND 104.86 85.34 78.43 _| MLHO2KPSBO6A 
50PSIG 0.5 ~ 4.5VDC | 480-2546-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHOSOPGPO6A 2000PS! 4~20mA | 480-2535-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHO2KPSB01B 
6 50PSIG 1~6VDC | 480-2547-ND 104.86 85.34 78.43 _| MLHO50PGPO6C 3000PS! 4~20mA | 480-2536-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHO3KPGB01B 
100PSI 1~5VDC | 480-2556-ND 103.31 84.08 77.27 |MLH100PABO6G 3000PS! | 0.5~4.5VDC | 480-2537-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHO3KPSBO1A 
100PSI 4~20mA | 480-2558-ND 103.31 84.08 77.27 |MLH100PAGO1B 3000PS! 4~20mA | 480-2538-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHO3KPSB01B 
100PSI | 0.5~4.5VDC /480-2560-ND 104.86 85.34 78.43 |MLH100PGB01A 3000PSI 1~5VDC__ | 480-3102-ND 104.86 85.34 78.43 __| MLHO3KPSB01G 
oops! | 4~20mA _|480-2561-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH100PGB01B (Continued) 
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Fig. | Pressure Output Part No. i 25 100 Part No. Fig. | Pressure Output Part No. 1 25 100 Part No. 
3000PSI | 0.5~4.5VDC |480-2539-ND 104.86 85.34 78.43 |MLHO3KPSBOGA 10H20G 20mV ‘| 480-2654-5-ND 33.33 24.84 22.84 |CPCLIOGFC 
3000PSI| | 4~20mA | 480-2540-ND 104.86 85.34 78.43 |MLHO3KPSBO6B tga | 15PSIA gomV — |480-2649-5-ND 41.25 30.75 28.27 |CPC15AFH 
3000PSI | 4~20mA | 480-3103-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHO3KPSB10B 15PSIA gomV | 480-2650-5-ND 38.96 29.04 26.71 |CPC15AH 
5000PSI 4~20mA | 480-2548-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHOSKPGBO1B 15PSIA 253mV__|480-2655-5-ND 23.50 17.52 16.11_| CPX15AF 
6 | S000PSI | 0.5~45VDC |480-2549-ND 104.86 85.34 78.43 _|MLHOSKPSB01A 3PSID 20mVDC —/ 480-2643-5-ND 41.16 30.68 28.22 | CPCO.3DFH 
5000PS| | 4~20mA  |480-3105-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHO5KPSBO1B 1PSI 18mV |) 480-2645-5-ND 40.11 29.90 27.50 | CPCO1DFC 
5000PS| | 1~6VDC |480-2552-ND 104.86 85.34 +~—78.43_ | MLHOSKPSPO6C 13p | 44200 25mV seco oaND 39.81 29.68 27.29 | CPCLO4DFG 
pera 4H20D 68mV —_| 480-3098-ND 24.77 16.23 14.92 | CPXLO4DF 
8000PS| | 0.5~4.5VDC |480-2553-ND 104.86 85.34 78.43 |MLHO8KPSBO1A 
Reed 410H20D 20mV __| 480-2653-5-ND 38.66 28.82 26.50 _|CPCL1ODFC 
8000PSI | 4~20mA |480-2554-ND 104.86 85.34 78.43 __| MLHO8KPSB01B 
10H20D 78.5mV___|480-3099-ND 23.94 17.85 16.41__[CPXL10DF 
OOPS! | 0.5~45VDC |480-2565-ND 104.86 85.34 78.42 |MLHT00PGLO1A 
14_| 100PSIG 295mV___[480-3097-ND 23.50 17.52 16.11 _[CPX100G 
100PSI 4~20mA | 480-2566-ND 104.86 85.34 78.43 |MLH100PGLO1B 
1H20D +2VDC | 480-2656-5-ND 90.15 73.37 67.42 |DCOOINDC4 
100PSI | 0.5~4.5VDC |480-2567-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH100PGLO6A oHOOD vovoc ‘| 480-2657-5-ND 87.25 7101 65.25 |Dcoo2NDCa 
100PSI 4~20mA | 480-2568-ND 104.86 85.34 78.43 |MLH100PGLO6B 5HOOD y2voc | 480-2658-5-ND 90.09 71441 6536 | DCOOSNDC4 
100PSI 1~6VDC _|480-2569-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH100PGLO6C 45 | toH20D 42voc | 480-2659-5-ND 86.99 68.95 6311 |Dco10NDC4 
100PSI 4~20mA | 480-2570-ND 104.86 85.34 78.42 |MLH100PGLO9B 30H20D +2VDC 480-2660-5-ND 83.89 66.50 60.86 |DCO30NDC4 
100PSI 4~20mA | 480-2571-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH100PGM01B 2.5MBARD +2VDC 480-2661-5-ND 09.17 80.71 74.17 |DC2R5BDC4 
100PSI 4~20mA | 480-2572-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH100PGMO6B 30H20D | +2.5VDC__|480-3100-ND 89.06 70.60 64.62__| DCO30NDRS 
100PSI 1~6VDC | 480-2573-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH100PGMO6C TH20D TOmV | 480-2662-5-ND 90.31 73.50 67.54 _|DCXLO1DS 
150PSI 1~5VDC _|480-2582-ND 104.86 85.34 78.42 _|MLH150PGLO4G 5H20D 20mV —-| 480-2663-5-ND 92.11 73.02 66.83 | DCXLO5DS 
150PSI 4~20mA  |480-2583-ND 104.86 85.34 78.43 |MLH150PGLO6B 16 | 10H20D 20mV ‘| 480-2664-5-ND 92.11 73.02 66.83 | DCXL10DS 
200PSI 4~20mA | 480-2585-ND 104.86 85.34 78.43 |MLH200PGLO1B 20H20D 20mV ‘| 480-3101-ND 87.11 69.05 63.20 | DCXL20DS 
7 | 200PSI | 0.5~4.5VDC | 480-2589-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH200PSLO9A 30H20D 20mV___| 480-2665-5-ND 87.11 69.05 63.20 _| DCXL30DS 
250PSI | 0.5~4.5VDC |480-2597-ND 104.86 85.34 78.43 | MLH250PSLO9A 1H20D 6mV 480-2666-5-ND 57.64 45.69 41.82 /DUXLOID 
500PSI_| 0.5~4.5VDC |480-2607-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHS500PSLBO6A 47 | 5H20D 22.5mV | 480-2667-5-ND 59.19 46.92 42.95 | DUXLOSD 
500PSI | 0.5~4.5VDC |480-2611-ND 104.86 85.34 78.43 |MLHS00PSLO1A 10H20D 30mV | 480-2668-5-ND 57.06 45.24 41.40) DUXL10D 
S00PS| | 0.5~4.5VDC |480-2612-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHS00PSLO6A 20H200 30mV_|480-2669-5-ND 54.96 43.56 39.88 _{ DUXL20D 
coed aa {PSIDV 75mV__|480-2687-5-ND 28.50 21.24 19.53 _|XPX01D 
500PSI | 0.5~4.5VDC |480-2613-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHS00PSLO9A 
100PSIDV | 295mV | 480-2688-5-ND 40.34 30.07 27.65 | XPX100DT 
500PSI 4~20mA | 480-2614-ND 104.86 85.34 78.42 | MLHS500PSLO9B 
18 | 100PSIV 295mV | 480-2689-5-ND 33.98 25.33 23.30 | XPX100GFS 
500PSI_| 0.5~4.5VDC |480-2615-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHS500PSMO9A 
150PSIDV | 262.5mV | 480-2690-5-ND 27.52 20.52 18.87 |XPX150D 
3000PSI | 0.5~4.5VDC |480-2541-ND 104.86 85.34 78.43 _|MLHO3KPSLO1A toH2opv | 2mv/inH20 |480-2684-5-ND 49.34 39.12 35.80 |XPCLI0DH 
3000PSI | 4~20mA | 480-2542-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHO3KPSLO1B irflow ; , 
3000PSI | 1~5VDC /480-3104-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHO3KPSLO1G 30SCCM VDC )480-3282:ND NEW! 8710 70.88 5.14 TAWN3T50V 
SO00PS!| | 0.5~4.5VDC | 480-2550-ND 104.86 85.34 78.43 | MLHOSKPSLOGA 200SCCM +44.5mV | 480-2691-5-ND 69.14 54.79 50.15 |AWM2100V 
5000PSI 1~6VDC | 480-2551-ND 104.86 85.34 78.43 _ | MLHOSKPSL10C 19 200SCCM 5VDC 480-2692-5-ND 85.25 67.58 61.85 |AWM3100V 
Force Sensor 1000SCCM 5VDC___|480-2693-5-ND 85.25 67.58 61.85 | AWM3300V 
; T5006 Ts0mV | 480-2618-ND 44.42 33.17 30.45 [FSS1500NSB 59 | 1000SCCM | 54.7mV | 480-3093-ND 82.93 65.74 60.17 |AWM42300V 
15006 180mV___|480-2620-5-ND 44.42 33.11 30.45 _|FSS1500NST 1000SCCM 5VDC _|480-2694-5-ND 99.84 81.25 74.67 _ | AWM43300V 
9 15006 360mV__[480-2621-5-ND 46.31 36.71 33.60_[FSGISN1A 21_| 6SLPM 5VDC__|480-2695-5-ND 104.29 84.87 77.99 _[AWM43600V 
5PSIG TOVDC ‘| 480-2622-ND 90.37 73.55 67.59 | 1865-01G-KDN 5SLPM 5VDC | 480-2696-ND 140.55 114.38 105.11 [AWMBS101VN 
5PSIG 1.5mA | 480-2623-ND 90.37 73.55 67.59 |1865-01G-LON 22 | 10SLPM 5VDC | 480-3094-ND 140.55 114.38 105.11 | AWMS5102VN 
10PSIG 40VDC 480-2624-ND 90.37 73.55 67.59 |1865-02G-KDN 20SLPM 5VDC 480-2697-ND 140.55 114.38 105.11 | AWM5104VN 
40PSIG 1.5mA 480-2625-ND 90.37 73.55 67.59 |1865-02G-LDN 23 | 200SLPM 1~5VDC | 480-3095-ND 161.97 131.81 121.13 | AWM720P1 
+5PSIG jovpe | 480-2626-ND 8716 70.93 6519 | 1865-03G-KDN 24 | 200SCCM | +77mVDC _ [480-2698-5-ND 66.71 52.88 48.40 _[AWM92100V 
10 | q5PsiG {.5mA | 480-2627-ND 87.16 70.93 65.19 |1865-03G-LDN _ : 
25PSIG 10VDC | 480-2628-ND 90.37 73.55 67.59 | 1865-05G-KDN ; nee Digi-Key Price Each Honeywell 
25PSIG 1.5mA — | 480-2629-ND 87.16 70.93 65.19 |1865-05G-LDN Fig. | Pressure | Sensitivity | Part No. 1 25 100 | Part No. 
30PSIG 10VDC | 480-2630-ND 90.37 73.55 67.59 |1865-07G-KDN Typical Sensitivity 
30PSIG 1.5mA _|480-2631-ND 90.37 73.55 67.59 _|1865-07G-LDN 5PSIG | 7.5mV/mA/PSI ]480-2673-5-ND 18.74 13.55 12.15 ]SCCPO5GSMTP 
Lasertrim Board 15PSIA | 4.3mV/mA/PSI |480-3106-ND 18.74 13.55 12.15 | SCCP1SASMTP 
41 | 1518S 3.0VDC | 480-2632-5-ND 110.36 89.81 82.53 | FSO1 15PSIG_ | 4.3mV/mA/PSI | 480-3107-ND 18.74 13.55 12.15 | SCCP1SGSMTP 
SLBS S.0VDG__ ASD=AbsesoeND) 114.43 __08:12_ 65.58 _ [F808 nga | S0PSIA | 2.9mv/ma/PSI | 480-3108-ND 18.74 13.55 += 12.15 | SCCP30ASMTP 
hmm Hg) 48VDC Bae eNe) 49.77 87.10 34-12. | 40PCOOIBIA 30PSIG_| 2.9mv/mA/PSI | 480-3109-ND 18.74 13.55 12.15 _| SCCP30GSMTP 
142A | 15PSIG 4.5VDC — | 480-2635-5-ND 47.50 35.41 32.56 |40PCO15G1A 
{50PSIG asvoc  (Manepeeteln ish a6 44 30.56. |40PCIS0G1A TOOPSIG | 1.3mV/mA/PSI |480-2674-5-ND 18.74 13.55 12.15 | SCCP100GSMTP 
50mm Hg) 4.5VDC 1 480-3090-5-ND 73.26 39.05 35.74 1 40PCOOTBDA 15PSIA | 1.50mV/mA/PSI |480-3112-ND 33.07 24.65 22.67 | SXP15ASMTP 
15PSIG 45voc — |480-3091-5-ND 4750 35.41 3256 |40PC015G2A 100PSIG_| 0.30mV/mA/PSI_|480-3111-ND 33.07 24,65 22.67 | SXP100GSMTP 
15PSIV 4.5VDC 480-2636-5-ND 47.50 35.41 32.56 | 40PC015V2A 25B 15PSIA 4.3mV/mA/PSI | 480-2675-5-ND 18.74 13.55 12.15 | SCCP15ASMTLP 
12B | 100PSIG 45VDC | 480-2638-5-ND 47.50 35.41 32.56 | 40PC100G2A T5PSIA | 4.3mV/mA/PSI_ |480-2671-5-ND 18.94 13.70 12.28 | SCC15ASMT 
150PSIG 4.5VDC _|480-2639-5-ND 47.50 35.41 32.56 _|40PC150G2A ng | SOPSIA | 2.9mV/mA/PSI | 480-2672-5-ND 18.94 13.70 12.28 | SCC30ASMT 
250PSIG 4.5VDC — )480-2640-5-ND 47.50 35.41 32.56 | 40PC250G2A 300PSIA | 0.14mV/mA/PSI |480-2677-5-ND 25.44 18.96 17.44 | SX150ASMT 
500PSIG 4.5VDC | 480-2642-5-ND 49.77 37.10 34.12 _|40PC50062A 300PSIG_|_0.14mV/mA/PSI_| 480-3110-ND 26.61 19.84 18.24 | SX150GSMT 
toc | 1SPSIV 45VDC  |480-2637-5-ND 47.50 35.41 32.56 |40PCO15V3A 1PSIV {8mV/PSI1480-2680-5-ND 78.21 35.93 33.04 1XPCO1GTC 
250PSIG_| 4.5VDC__[A80:264ic5:ND) 4977 37.10 __—34.12_| 40PC25063A 27 | 1s0Psiv | gomVtyp —_‘| 480-2681-5-ND 46.20 34.44 31.67 | XPC150GTC 
BPSIV 20mVDC ‘| 480-2644-5-ND 42.39 31.60 29.06 |CPCO.3GFH 
4PSiG jamy  (aentaoaeirta 4011 ae 5750, | CPCOIGEC 15PSIA 6mV/PS|__ | 480-2682-5-ND 46.12 34.37 31.61 | XPC15ATC 
tan | 1PSIV 18my | 480-2646-5-ND 44.69 3331 30.63 | CPCO1GFH 4H20DV | 6.25mV/PSI | 480-2683-5-ND 53.83 42.67 39.06 | XPCLO4DTC 
5PSIV omy |480-2647-5-ND 4011 29.90 9750 | CPCOSGEC ng | 1PSIDV 18mV/PS| | 480-2679-5-ND 50.67 37.77 34.73 | XPCOIDTC 
5PSIV 60mV 480-2648-5-ND 44.69 33.31 30.63 | CPCO5GFH 10H20D 2mV/inH20 | 480-2685-5-ND 53.83 42.67 39.06 | XPCLI1ODTC 
4H206 25mV___|480-2652-5-ND 33.33 24.84 22.84 _[CPCLO4GFC 10H20D | 2mV/inH20 _|480-2686-5-ND 54.68 43.35, 39.68 | XPCL10DTH 
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ee, Pressure Port 
- igi- Price Each i 
SSI SSI Technologies, Inc. ‘ost | Typet | (md) [Par Noe 1 100 Pato 
Sa ea aaa 5 G 1/4 |734-1170-ND NEW! | 76.13 71.05 68.51 | P51-5-G-UC-136-4.5V-R 
Controls Division 10 G 1/4 |734-1171-ND MEW! | 76.13 71.05 68.51 |P51-10-G-UC-I36-4.5V-R 
. ™ 1 ~ 5 VOUT — 8 ~ 30 VIN 
MediaSensor™ P51 Pressure Transducers 3] 8 |e YSEATEND MEWS | 7613 71.05 685% [PSTS-CUCERV-A 
Description: This family of bulk micro-machined, absolute, gauge and sealed pressure transducers and 5 G V4 )734-1176-ND NEW! 76.13 71.05 68.51 | P51-5-G-UC-136-5V-R 
transmitters are for both harsh and benign media with a total error of +1% and are well suited for a variety of 10 G 1/4 |734-1177-ND NEW! 76.13 71.05 68.51 | P51-10-G-UC-136-5V-R 
automotive, industrial and commercial applications. Features: * Robust Package: All laser-welded stainless 15 G 1/4 |734-1020-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-15-G-A-136-5V-R 
steel design for optimal media isolation B Maximum Flexibility: Custom ASIC provides signal conditioning for 50 G 1/4 |734-1021-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-50-G-A-I36-5V-R 
calibration and temperature compensation * Temperature Range: -40° ~ 105°C * Response Time: <1ms 
* Connector: 136 - 36” Integral Harness * No O-Rings * 316L Stainless Steel Construction 100 & V4 )734-1022-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-G-A-I36-5V-R 
Note: More Product available on-line. For pricing and availability, visit our website. ei : : | oe ee pee pee fi Panes nen 
weed z zat 5 3 G 1/8 |734-1172-ND NEW! | 76.13 71.05 68.51 | P51-3-G-UB-I36-5V-R 
; Wete NBT 1686-1360} 48 5 G 1/8 |734-1173-ND NEW! | 76.13 71.05 68.51 | P51-5-G-UB-I36-5V-R 
io SoBe aaorner | eis | 210 | 130 10 G 1/8 |734-1174-ND NEW! | 7613 71.05 68.51 |P51-10-G-UB-136-5V-R 
ake Cle 99 R240 15 G 1/8 |734-1025-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-15-G-B-I36-5V-R 
Hex Output 50 G 1/8 |734-1026-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-50-G-B-I36-5V-R 
w= NI 1~5 VOUT 100 G 1/8 |734-1027-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-G-B-I36-5V-R 
Bet thread Color | 0.5~4.5 VOUT | 4~20mAQUT 200 G 1/8 |734-1028-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-200-G-B-I36-5V-R 
ize Red Power Power 300 Gq 1/8 |734-1029-ND 68.63 64.05 61.77 |P51-300-G-B-I36-5V-R 
ws ans Far Fi 15 A 1/4 |734-1060-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-15-A-A-I36-5V-R 
50 A 1/4 |734-1061-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-50-A-A-I36-5V-R 
eee = 100 A 1/4 |734-1062-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-A-A-136-5V-R 
Range | Pressure | Thread | Digi-Key Price Each SSI Technologies 500 A 1/4 _|734-1063-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-500-A-A-136-5V-R 
(psi) Type t | (npt) |Part No. 1 10 100 | Part No. 1000 A 1/4 |734-1064-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-1000-A-A-I36-5V-R 
0.5 ~ 4.5 VOUT — 51/-0.5 VIN 15 A 1/8 |734-1065-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-15-A-B-I36-5V-R 
15 G 1/4 [734-1000-ND 68.63 64.05 61.77 |P51-15-G-A-136-4.5V-R 50 A 1/8 |734-1066-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-50-A-B-136-5V-R 
50 G 1/4 |734-1001-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-50-G-A-136-4.5V-R 100 A 8 |734-1067-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-A-B-136-SV-R 
100 G 1/4 |734-1002-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-G-A-I36-4.5V-R 500 A 1/8 __|734-1068-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-500-A-B-136-5V-R 
200 G 4/4 |734-1003-ND 68.63 64.05 61.77 |P51-200-G-A-136-4.5V-R 1000 A 1/8 |734-1069-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-1000-A-B-I36-5V-R 
300 G 1/4 |734-1004-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-300-G-A-136-4.5V-R 15 8 V4 7734-1100-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-15-8-A-136-5V-R 
15 G 1/8 |734-1005-ND 68.63 64.05 61.77 |P51-15-G-B-136-4.5V-R 50 8 V4 7734-1101-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-50-8-A-136-5V-R 
50 G 4a |1734-1006-ND 6863 6405 61.77 |P51-50-G-B-I36-4.5V-R 100 s 1/4 |734-1102-ND 68.63 64.05 61.7 | P51-100-S-A-136-5V-R 
100 G 1/8 |734-1007-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-G-B-136-4.5V-R 500 8 1/4 (RSeTiOSSND 68.63 64.05 _ 61.77 | P51-500-S-A-136-5V-R 
a0 ‘ 1a peaanaten Bae (GAOS “BIT [Psioneee.B- GA EVER 1000 5 1/4 |734-1104-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-1000-S-A-I36-6V-R 
300 G 1/8 _|734-1009-ND 68.63 64.05 61.77 |P51-300-G-B-I36-4.5V-R 15 8 8 ee 68.63. 64.05 61.77 | PB1~15-S-B-186-5V-R 
15 A 1/4 __|734-1040-ND 68.63 64.05 61.77 |P51-15-A-A-I36-4.5V-R 50 8 8 BBS OS Ne 68.63. 64.05 61.77 | P51-50-5-B-I86-6V-R 
es i 14 peace Aaey. 1Bh0S. «-€1 37: [PEI SU-AA SAAR 100 s 1/8 |734-1107-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-S-B-136-5V-R 
100 A 4/4 |734-1042-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-A-A-136-4.5V-R 500 7 1/8 [iegaitOSsNe G8.68) ORs G77.) PelroU0-S-EsisesaV A 
500 A 4/4 |734-1043-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-500-A-A-136-4.5V-R aL s i eS air Be se uni GUE ES 1003588 
1000 A 1/4 |734-1044-ND 68.63 64.05 61.77 |P51-1000-A-A-I36-4.5V-R r 7 [4 FEREERUNREAMA T6413 710s 6851 ISSCC GEDA 
: : 1 be oe sae ie be a . sae 5 G 1/4 |734-1182-ND NEW! | 7613 71.05 68.51 | P51-5-G-UC-I36-20MA-R 
: ; : ; 10 G 1/4 |734-1183-ND NEW! | 7613 71.05 68.51 | P51-10-G-UC-136-20MA-R 
100 A 1/8 |734-1047-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-A-B-136-4.5V-R Fe : i Peabonetn Gaea hoe clay [Peis CAESAR 
500 A 1/8 |734-1048-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-500-A-B-I36-4.5V-R Bt ‘ 14 Pee shes 108-6177 | PHLADSG AISeSOMALR 
1000 A 1/8 |734-1049-ND 68.63 64.05 _ 61.77 |P51-1000-A-B-I36-4.5V-R 00 G 174 ERETOSINT eR 636408 6177 1PS1-100-G-AI36-20MA-R 
18 7 4 eae 68.63. (64.05 G1:70 P5115 SA)95-4.5V-R 200 G 4/4 |734-1033-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-200-G-A-136-20MA-R 
50 s 4 ag ae pclae cecum AGS ee a 300 G 1/4 |734-1034-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-300-G-A-136-20MA-R 
100 8 14 aselos2aNo 68.63 64.05 61.77 | P51-100-S-A-136-4.5V-R 3 G 1/8 |734-1178-ND NEW! | 7613 71.05 68.51 | P51-3-G-UB-I36-20MA-R 
500 8 14 aeeAOS SEND 68.63 64.05 61.77 | P51-500-8-A-136-4.5V-R 5 G 1/8 |734-1179-ND NEW! | 76.13 71.05 68.51 | P51-5-G-UB-I36-20MA-R 
1000 S 1/4 |734-1084-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-1000-S-A-136-4.5V-R 10 G 1/8 |734-1180-ND NEW! | 76.13 71.05 68.51 | P51-10-G-UB-I36-20MA-R 
15 8 1/8 |734-1085-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-15-S-B-136-4.5V-R 15 G 4/8 |734-1035-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-15-G-B-I36-20MA-R 
ey 8 Ve (age ae BRS CEOS. BLT Eolas lao tav aR 50 G 1/8 |734-1036-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-50-G-B-I36-20MA-R 
100 8 ve egeane SEES GNOe Lay Pole) oe enor 100 G 4/8 |734-1037-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-G-B-I36-20MA-R 
500 7 Ve ig oan BBESS SOs 2011s Ol 00 eb 0: n avr 200 G 1/8 _|734-1038-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-200-G-B-I36-20MA-R 
1000 s 1/8 |734-1089-ND 68.63 64.05 _ 61.77 |P51-1000-S-B-I36-4.5V-R 300 G 178 1734-1039-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-300-G-B-136-20MA-R 
0.5 ~ 4.5 VOUT — 5+/-0.5 VIN Over Voltage Protection 15 A 1/4 |734-1070-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-15-A-A-I36-20MA-R 
15 G 1/4 [734-1010-ND 76.13 71.05 68.51 |P51-15-G-A-136-4.50V-R 50 A 44 |734-1071-ND 6863 64.05 61.77 | P51-50-A-A-I36-20MA-R 
50 & 14 )734-1011-ND 76.13 71.05 68.51 /P51-50-G-A-136-4.50V-R 100 A 1/4 |734-1072-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-A-A-I36-20MA-R 
100 G 1/4 |734-1012-ND 76.13 71.05 68.51 | P51-100-G-A-136-4.50V-R 500 A 1/4 |734-1073-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-500-A-A-136-20MA-R 
200 G 1/4 |734-1013-ND 76.13 71.05 68.51 | P51-200-G-A-136-4.50V-R 1000 A 1/4 |734-1074-ND 68.63 64.05 61.77 |P51-1000-A-A-136-20MA-R 
300 G 1/4 _|734-1014-ND 76.13 71.05 68.51 | P51-300-G-A-136-4.50V-R 15 A 1/8 |734-1075-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-15-A-B-I36-20MA-R 
15 G 1/8 |734-1015-ND 76.13 71.05 68.51 50 A 1/8 |734-1076-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-50-A-B-I36-20MA-R 
50 G 1/8 | 734-1016-ND 76.13 71.05 68.51 100 A 1/8 |734-1077-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-A-B-I36-20MA-R 
100 G 1/8 |734-1017-ND 76.13 71.05 68.51 | P51-100-G-B-I36-4.50V-R 500 A 1/8 |734-1078-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-500-A-B-136-20MA-R 
200 G 1/8 |734-1018-ND 76.13 71.05 68.51 | P51-200-G-B-I36-4.50V-R 1000 A 1/8 |734-1079-ND 68.63 64.05 61.77 |P51-1000-A-B-136-20MA-R 
300 G 1/8 |734-1019-ND 76.13 71,05 68.51 |P51-300-G-B-I36-4.50V-R 15 s 4/4 |734-1110-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-15-S-A-I36-20MA-R 
15 A 1/4 |734-1050-ND 7613 71.05 68.51 | P51-15-A-A-136-4.50V-R 50 S 1/4 |734-1114-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-50-S-A-I36-20MA-R 
50 A 1/4 |734-1051-ND 76.13 71.05 68.51 | P51-50-A-A-I36-4.50V-R 100 s 1/4 |734-1112-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-S-A-136-20MA-R 
100 A 1/4 |734-1052-ND 76.13 71.05 68.51 | P51-100-A-A-I36-4.50V-R 500 s 1/4 |734-1113-ND 68.63 64.05 _ 61.77 | P51-500-S-A-I36-20MA-R 
500 A 1/4 |734-1053-ND 76.13 71.05 68.51 | P51-500-A-A-I36-4.50V-R 1000 5 1/4 |734-1114-ND 68.63 64.05 61.77 |P51-1000-S-A-136-20MA-R 
1000 A 1/4 |734-1054-ND 76.13 71.05 68.51 136-4.50V-R 15 s 1/8 |734-1115-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-15-S-B-I36-20MA-R 
15 A 1/8 |734-1055-ND 7613 71.05 68.51 136-4. 50V-R 50 s 1/8 |734-1116-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-50-S-B-I36-20MA-R 
50 A 1/8 |734-1056-ND 76.13 71.05 68.51 | P51-50-A-B-I36-4.50V-R 100 s 4/8 |734-1117-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-S-B-136-20MA-R 
100 A 1/8 |734-1057-ND 7613 71.05 68.51 | P51-100-A-B-136-4.50V-R 500 s 1/8 |734-1118-ND 68.63 64.05 _ 61.77 | P51-500-S-B-136-20MA-R 
A 1/8 |734-1058-ND 76.13 71.05 68.51 | P51-500-A-B-136-4.50V-R 7000 s 1/8_|734-1119-ND 68.63 64.05 61.77 |P51-1000-S-B-136-20MA-R 
A 1/8 |734-1059-ND 76.13 71.05 68.51 |P51-1000-A-B-I36-4.50V-R + G = Gauged, A = Absolute, S = Sealed Gauge 
$ 1/4 |734-1090-ND 76.13 71.05 68.51 |P51-15-S-A-136-4.50V-R 
s 1/4 |734-1091-ND 76.13 71.05 68.51 | P51-50-S-A-I36-4.50V-R —— . 
s | 1/4 |734-1092-ND 76.13 71.05 68.51 | P51-100-S-A-I36-4.50V-R Digital Fluid-Trac™ 
s 1/4 |734-1093-ND 76.13 71.05 68.51 | P51-500-S-A-I36-4.50V-R ps 
s 14 |734-1094-ND 76.13 71.05 68.51 |P51-1000-S-A-I36-4.50V-R Ultrasonic Drum Level Gauge 
8 1/8 BeaaIDS NE 76.13 71.08 68:51, | P51-15-S-B-196-4.50V-R Description: This drum level gauge is a cost competitive non-contact continuous liquid level drum gauge. 
8 18 /734-1096-ND 76.13 71.05 68.51 | P51-50-8-B-136-4.50V-R Designed for use on 55 gallon vertical drums storing a wide variety of media such as water, waste water, 
8 8 aos TOS7END 76.13 71.05 68.51 | P51-100-5-B-136-4.50V-R motor oil, hydraulic fluid and diesel fuel. Features: * Fits NPT openings (2” or 3/4”) * Accurate to 1 gallon 
S 1/8 | 734-1098-ND 76.13 71.05 68.51 | P51-500-S-B-136-4.50V-R with a resolution of +/- 0.5 gallon * Powered by two 9V batteries (not included) 
s 1/8 |734-1099-ND 76.13 71.05 68.51 |P51-1000-S-B-I36-4.50V-R 
G 1/8 |734-1166-ND NEW! 76.13 71.05 68.51 | P51-3-G-UB-I36-4.5V-R Operating Battery | Digi-Key Price Each SSI Technologies 
G 1/8 |734-1167-ND NEW! | 76.13 71.05 68.51 | P51-5-G-UB-I36-4.5V-R Range | Temperature | Life | Part No. 1 5 Part No. 
G 1/8 |734-1168-ND NEW! | 76.13 71.05 68.51 | P51-10-G-UB-136-4.5V-R upto” | oc~sorc | soDays |734-1162-ND 49806 440.50. || DERAOOR 
G 1/4 _|734-1169-ND NEW! | 76.13 71.05 68.51 |P51-3-G-UC-I36-4.5V-R 
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——— Pressure Dim. - mm Digi-Key Price Each SSI Technologies 
—— 2 Gauge A B Accuracy | Part No. il 5 Part No. 
SSI SSI Technologies, Inc. 2000 75.5 44.0 +0.25% | 734-1145-ND 237.50 225.00 | MG-2000-A-MD-R 
as 3000 75.5 44.0 +0.25% | 734-1146-ND 237.50 225.00 | MG-3000-A-MD-R 
Controls Division 5000 75.5 | 44.0 | 40.25% |734-1147-ND 237.50 _225.00_|MG-5000-A-MD-R 
. MG1-9V (9 Volt Battery) 
MediaGau ge™ 5 635 | 460 | 210% ]7341151-ND 148.20 14040 [MGT-5-A-OV-R 
os 30 63.5 46.0 £1.0% | 734-1152-ND 142.00 127.80 |MG1-30-A-9V-R 
Digital Pressure Gauges too | 635 | 460 | «1.0% |734-1153-ND 142.00 127.80 | MGt-100-A-9V-R 
eet - : 200 63.5 46.0 £1.0% | 734-1154-ND 142.00 127.80 |MG1-200-A-9V-R 
Specifications: + Package: NEMA 4X Rating * Operating Temperature: 500 635 | 46.0 | +1.0% |734-1155-ND 142.00 _127.80_|MG1-500-A-9V-R 
Aaa ae (14°F = 140°F), ‘* Output Type: 4 Digit LCD. * Keypad to0o0 | 635 | 46.0 | +1.0% |734-1156-ND 142.00 127.80 |MG1-1000-A-9V-R 
perated Functions: Auto Zero and'PealiHold) =!Pore id =18/NET. ooo | 635 | 460 | 21.0% |734-1157-ND 142.00 127.80. | MG1-3000-A-9V-R 
Additional Specifications: 5000 63.5 46.0 +1.0% | 734-1158-ND 142.00 127.80 |MG1-5000-A-9V-R 
MG-MD: 4-20mA Current option and High and Low Pressure Set points MGA-9V (9 Volt Battery) 
MGA-9V: Air Only 30 63.5 46.0 +1.0% | 734-1159-ND 80.00 72.00 |MGA-30-A-9V-R 
100 63.5 46.0 +1.0% | 734-1160-ND 80.00 72.00 )MGA-100-A-9V-R 
i RE PITESEREN PSEE TE 300 635 | 46.0 | 1.0% |734-1161-ND 80.00 _72.00_| MGA-300-A-9V-R 
Gauge A B Accuracy | Part No. 1 5 Part No. 
MG-9V (9 Volt Battery) 
5 75.5 44.0 +0.25% | 734-1120-ND 180.50 171.00 |MG-5-A-9V-R 
15 755 | 44.0 | 20.25% |734-1121-ND 180.50 171.00 |MG-15-A-9V-R oneywe 
50 75.5 44.0 £0.25% | 734-1122-ND 180.50 171.00 |MG-50-A-9V-R 
75 75.5 44.0 +0.25% | 734-1123-ND 180.50 171.00 |MG-75-A-9V-R ' 
100 75.5 44.0 #0.25% | 734-1124-ND 180.50 171.00 | MG-100-A-9V-R 
200 75.5 44.0 +0.25% | 734-1125-ND 180.50 171.00 |MG-200-A-9V-R NEW! Integrated Pressure Transducers 
300 75.5 44.0 £0.25% | 734-1126-ND 180.50 171.00 |MG-300-A-9V-R Honeywell's Integrated Pressure Transducer (IPT) provides high accuracy pressure data in an industry standard SPI 
500 755 | 44.0 | 20.25% |734-1127-ND 180.50 171.00 |MG-500-A-9V-R digital format. 
750 75.5 44.0 #0.25% | 734-1128-ND 180.50 171.00 |MG-750-A-9V-R 
4000 755 44.0 +0.25% |734-1129-ND 480.50 171.00 |MG-1000-A-9V-R Applications: + Alitmeters * Cabin Air Pressure «Flight Test Systems * Meteorology «Instrumentation and Analytical 
1500 15.5 44.0 +0.25% | 734-1130-ND 180.50 171.00 |MG-1500-A-9V-R Equipment 
aon a ae mee ee eee tee Me i pean en Features and Benefits: * Digital SP! Output * Industry Standard Interface: Ready communication between a pController/ 
5000 755 440 40.25% |734-1133-ND 180.50 171.00 | MG-5000-A-9V-R Processor and the IPT * Media Interface: Handles most dry gas media 
100 75.5 44.0 +0.25% | 734-1148-ND 209.00 198.00 | MG-100-A-9V-F-R 
200 75.5 44.0 +0.25% | 734-1149-ND 209.00 198.00 |MG-200-A-9V-F-R 
300 755 44.0 +0.25% | 734-1150-ND 209.00 198.00 | MG-300-A-9V-F-R 
MG-MD (12 Vdc) 
5 75.5 44.0 £0.25% | 734-1134-ND 237.50 225.00 |MG-5-A-MD-R 
15 75.5 44.0 +0.25% | 734-1135-ND 237.50 225.00 |MG-15-A-MD-R 
50 75.5 44.0 £0.25% | 734-1136-ND 237.50 225.00 |MG-50-A-MD-R 
75 75.5 44.0 +0.25% | 734-1137-ND 237.50 225.00 |MG-75-A-MD-R 
100 75.5 44.0 +0.25% | 734-1138-ND 237.50 225.00 _|MG-100-A-MD-R 
200 75.5 44.0 +0.25% | 734-1139-ND 237.50 225.00 |MG-200-A-MD-R 
300 75.5 44.0 +0.25% |734-1140-ND 237.50 225.00 |MG-300-A-MD-R Measurement Full Scale Digi-Key Honeywell 
500 75.5 44.0 #0.25% | 734-1141-ND 237.50 225.00 |MG-500-A-MD-R Fig. Type Range Accuracy | Part No. Price Each | Part No. 
750 755 44.0 20.25% | 734-1142-ND 237.50 225.00 _|MG-750-A-MD-R 1 Absolute 20 PSIA £0.04%FS | 342-1075-ND 550.00 | IPTOO20A33R 
1000 75.5 44.0 +0.25% | 734-1143-ND 237.50 225.00 _|MG-1000-A-MD-R 
1500 755 44.0 40.25% |734-1144-ND 237.50 225.00 |MG-1500-A-MD-R 2 Differential 1 PSID +£0.10%FS | 342-1074-ND 550.00 IPT0001D33R 


P ti SMC Corporation is the largest manufacturer in the world of pneumatic automation components. SMC’s 
neu ma Ic line of fluid power and pneumatic instrumentation products include vacuum and pressure sensors, 


| Mf . switches, gauges, electro-pneumatic regulators and digital flow switches/sensors for air, water and 
7 | SIC. Automation Components cericas 


Supply Max. Supply Operating 
Pressure Proof Pressure Voltage Current Temperature | Digi-Key Price SMC 
Range Pressure Type Port (VDC) (mA) Output °c Part No. Each Part No. 
ZSE30/ISE30 Series — 2-Color Display 
0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure NPT 1/8” 12~24 45 PNP 0~50 606-1001-ND 86.45 ISE30-T1-65 
-100 ~ 100kPa 500kPa Vacuum 21/4” One Touch 12 ~24 45 PNP 0~50 606-1008-ND 90.09 ZSE30-N7L-65 
0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure 21/4” One Touch 12~24 45 PNP 0~50 606-1002-ND 91.87 ISE30-N7L-65 
0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure 21/4” One Touch 12 ~24 45 NPN 0~50 606-1003-ND 91.87 ISE30-N7L-25 
ZSE40/ISE40 Series 
0.0 ~ 101.3kPa 500kPa Vacuum NPT 1/8” 12~24 55 PNP x 2, 1~ 5V 0~50 606-1011-ND 109.20 ZSE40-T1-62 
0.0 ~ 101.3kPa 500kPa Vacuum NPT 1/8” 12~24 55 NPN x 2, 1 ~ 5V 0~50 606-1010-ND 109.20 ZSE40-T1-22 
0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure NPT 1/8” 12 ~24 55 PNP x 2, 1~ 5V 0~50 606-1004-ND 109.20 ISE40-T1-62 
0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure NPT 1/8” 12 ~24 55 NPN x 2, 1 ~ 5V 0~50 606-1005-ND 109.20 ISE40-T1-22 
PSE530 Series — Remote Type Sensor 
0.0 ~ 101kPa 500kPa Vacuum M5 x 0.8” 12 ~24 15 1~5V 0~50 606-1020-ND 45.46 PSE531-M5 
PSE200 Series — Multi-channel Controller 
= = = = 12~24 55 NPN x5 0~50 606-1016-ND 144.78 PSE200 
= — = = 12 ~ 24 55 PNP x5 0~50 606-1017-ND 144.78 PSE201 
PSE540 Series — Compact, 2-Color Display, Remote Type Sensor 
-100 ~ 100kPa 500kPa Pressure 4” Plug-in Reducer 12 ~24 15 1~5V 0~50 606-1022-ND 48.65 PSE543-R04 
ITV2000 Series — Electro-pneumatic Regulator 
.005 ~ 0.5MPa 1.0MPa Gauge NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1026-ND 345.35 ITV2030-01N2L4 
.005 ~ 0.5MPa 1.0MPa Gauge NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1027-ND 370.51 ITV2030-04N2L4 
.005 ~ 0.9MPa 1.0MPa Gauge NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1029-ND 345.35 ITV2050-01N2L4 
Mounting Bracket for ISE30/ZSE30 with Mounting Screws 606-1012-ND 2.09 ZS-27-B 
Panel Mount Kit for ISE40/ZSE40 606-1015-ND 3.00 ZS-22-A 
Panel Mount Adapter for PSE200 Waterproof Seal, with Mounting Screws 606-1018-ND 9.74 ZS-26-C 
3 Meter Sensor Cable for PSE530/531 606-1023-ND 8.28 ZS-26-F 
Supply Max. Supply Operating 
Flow Rate Pressure Voltage Current Temperature Digi-Key Price SMC 
Liters/Minute Type Port (VDC) (mA) Output °C Part No. Each Part No. 
PF2A Series — Digital Air Flow Switch 
5 ~ 50 Gauge NPT 1/4” 12 ~24 150 NPN 0~50 606-1032-ND 439.64 PF2A750-N02-27 
5 ~ 50 Gauge NPT 1/4” 12 ~ 24 150 PNP. 0~50 606-1034-ND 439.64 PF2A750-N02-67 
50 ~ 500 Gauge NPT 1/2” 12 ~ 24 170 PNP. 0 ~ 50 606-1035-ND 439.64 PF2A751-N04-67 
PF2W Series — Digital Water Flow Switch 
2~16 Gauge NPT 1/2” 12 ~24 70 NPN 0~50 606-1036-ND 493.91 PF2W720-N04-27 
2~16 Gauge NPT 1/2” 12 ~24 70 PNP. 0~50 606-1038-ND 493.91 PF2W720-N04-67 
10 ~ 100 Gauge NPT 3/4” 12 ~ 24 80 NPN 0~50 606-1037-ND 581.12 PF2W711-NO6-27 
10 ~ 100 Gauge NPT 3/4” 12 ~ 24 80 PNP. 0~50 606-1039-ND 581.12 PF2W711-NO6-67 
PF2D Series — Digital Deionized Water or Chemical Flow Switch 
1.8 ~ 20 Gauge 1/2” 12 ~ 24 20 1~5V 0~50 606-1040-ND 562.64 PF2D520-13-1 
1.8 ~ 20 Gauge 1/2” 12 ~ 24 20 4-20mA 0~50 606-1041-ND 562.64 PF2D520-13-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Accelerometers 
Supply Acceleration Sensitivity Rolloff Sensing | Zero g Output Operating | Digi-Key Price Each 
Fig. (vDC) Range (g) Typ. (mV/g/V) Frequency (Hz) Axis (VDD = 5V)* Package | Temp. (°C) | Part No. 1 25 100 
4.75 ~ 5.25 1.5 1200 50 x 2.5V 16-SOIC -40~ 105 |MMA2260EG-ND@ 11.51 10.56 9.12 
4.75 ~ 5.25 56.3 8 400 x 2.5V 16-SOIC -40~ 125 |MMA2202EG-ND@ 4.86 4.47 3.86 
4.75 ~ 5.25 112.5 4 400 x 2.5V 16-SOIC -40 ~ 125 |MMA2204D-ND 15.32 11.59 10.68 
4.75 ~ 5.25 112.5 4 400 x 2.5V 16-SOIC -40~ 125 |MMA2204EG-ND® 4.86 4.47 4.08 
4.75 ~ 5.25 40 50 400 x 2.5V 16-SOIC -40~ 105 |MMA2201EG-ND@ 4.86 4.47 4.08 
4.75 ~ 5.25 40 50 400 x 2.5V 16-SOIC -40~ 105 |MMA2201EGR2CT-ND§® 4.86 4.45 4.07 
4.75 ~ 5.25 40 50 400 x 2.5V 16-SOIC -40~ 105 |MMA2201EGR2TR-NDA® 3850.64/1,000 
: 4.75 ~ 5.25 200 10 400 x 2.5V 16-SOIC -40~ 125 |MMA2301EG-ND@ 4.86 4.47 4.08 
4.75 ~ 5.25 200 10 400 x 2.5V 16-SOIC -40~ 125 |MMA2301EGR2-ND® 4071.62/1,000 
4.75 ~ 5.25 2.5 750 50 Z 2.5V 16-SOIC -40~ 105 |MMA1270EG-ND® 5.38 4.94 4.51 
4.75 ~ 5.25 2.5 750 50 Z 2.5V 16-SOIC -40~ 105 |MMA1270EGR2CT-ND§@ 5.38 4.50 4.22 
4.75 ~ 5.25 25: 750 50 Z 2.5V 16-SOIC -40~ 105 |MMA1270EGR2TR-NDA® 4046.00/1,000 
4.75 ~ 5.25 100 20 400 Z 2.5V 16-SOIC -40~ 125 |MMA1210EG-ND® 4.98 4.57 3.95 
4.75 ~ 5.25 100 20 400 Z 2.5V 16-SOIC -40~ 125 |MMA1210EGR2CT-ND§® 4.98 4.55 4.16 
* The device can measure both +/- acceleration. With no input acceleration the output is at midsupply. For positive acceleration the output will increase above VDD/2 
and for negative acceleration the output will decrease below VpD/2. RoHS Compliant § Cut Tape A Tape and Reel Tt Vdd = 3.3V (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Supply Acceleration Sensitivity Rolloff Sensing | Zero g Output Operating | Digi-Key Price Each 
Fig. (vDC) Range (g) Typ. (mV/g/V) Frequency (Hz) Axis (VDD = 5V)* Package | Temp. (°C) | Part No. 1 25 100 
4.75 ~ 5.25 100 20 400 Z 2.5V 16-SOIC -40~ 125 |MMA1210EGR2TR-NDA® 3941.60/1,000 
4.75 ~ 5.25 169 2.667 400 Z 2.5V 16-SOIC -40~ 125 |MMA1211EG-ND® 4.98 4.57 4.17 
4.75 ~ 5.25 225 2 400 Z 2.5V 16-SOIC -40~ 125 |MMA1212EG-ND® 4.98 4.57 4.17 
4.75 ~ 5.25 50 40 400 Z 2.5V 16-SOIC -40~ 125 |MMA1213EG-ND® 4.98 4.57 3.95 
4.75 ~ 5.25 281 1.6 400 Z 2.5V 16-SOIC -40~ 125 |MMA1200EG-ND@ 4.98 4.57 417 
' 4.75 ~ 5.25 8 250 250 Z 2.5V 16-SOIC -40~ 125 |MMA1220EG-ND@ 5.38 4.94 4.26 
4.75 ~ 5.25 8 250 250 Z 2.5V 16-SOIC -40~ 125 |MMA1220EGR2CT-ND§® 5.38 4.92 4.50 
4.75 ~ 5.25 8 250 250 Z 2.5V 16-SOIC -40~ 125 |MMA1220EGR2TR-NDA® 4259.96/1,000 
4.75 ~ 5.25 5 400 50 Z 2.5V 16-SOIC -40~ 125 |MMA1250EG-ND® 5.38 4.94 4.51 
4.75 ~ 5.25 1.55 1200 350 Z 2.5V 16-SOIC -40~ 105 |MMA1260EG-ND@ 5.38 4.51 4.26 
4.75 ~ 5.25 40 (X) 40 (Y) 50/50 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40~ 125 |MMA3201EG-ND@ 6.80 6.24 5.70 
3 4.75 ~ 5.25 100 (X) / 50 (Y) 20/40 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40~ 125 |MMA3202EG-ND@ 6.80 6.24 5.70 
4.75 ~ 5.25 100 (X) / 50 (Y) 20/40 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40~ 125 |MMA3202EGR2CT-ND§® 6.80 6.22 5.68 
4.75 ~ 5.25 100 (X) / 50 (Y) 20/40 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40~ 125 |MMA3202EGR2TR-NDA® 5381.80/1,000 
2.2 ~3.6 2.5/3.3/6.7/10| 480/360/ 180/120 350 X-Y 1.65Vt 16-QFN -40~ 105 |MMA6271QR2CT-ND§® 7.62 5.45 4.95 
2.2 ~3.6 2.5/3.3/6.7/10| 480/360/ 180/120 350 X-Y 1.65Vt 16-QFN -40~ 105 |MMA6271QR2TR-NDA® 4509.00/1,000 
4 3.3 2.5 (X) 2.5 (Z) 480/480 150 X-Z 1.6V 16-QFN -40~ 105 |MMA6281QT-ND® 7.71 5.51 5.01 
2.2 ~3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350 (XY) /150(Z) | X-Y-Z 1.65Vt 16-QFN -20~85 |MMA7260QT-ND@ 5.39 4.47 4.08 
2.2 ~3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350 (XY) /150(Z) | X-Y-Z 1.65Vt 16-QFN -20~ 85 |MMA7260QR2TR-NDA® 3658.00/1,000 
2.2 ~ 3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350 (XY) /150(Z) | X-Y-Z 1.65Vt 16-QFN -40~ 105 |MMA7268QT-ND®@ 6.35 4.08 3.86 
2.2~3.6 4/12 75.2 / 326.5 400 (XY) / 300 (Z) | X-Y-Z 1.65Vt 14-LGA -40~85 |MMA7331LT-ND@ NEW! 2.34 1.94 1.77 
“i 2.4~3.6 2/4/8 600 / 300 / 200 400 (XY) / 300 (Z) | X-Y-Z 1.65Vt 14-LGA -40~85 |MMA7455LT-ND@ 2.60 1.67 1.58 
Accelerometer Development Kits 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA6280QE KIT3109MMA6280QE-ND 56.11 = _ 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA7361L. KIT3376MMA7361L-ND@ NEW! 44.35 = = 
Reference Design Kits 
Triax Reference Design 3-Axis for MMA2260D +1.5g with MMA1260D RD1986MMA2260D-ND 83.02 ors — 
Sensing Reference Design 3-Axis for MMA7260QT RD3112MMA7260QE-ND® 73.36 _ _ 
Board Reference 3-Axis Accelerometer RD3152MMA7260Q-ND® 131.67 = = 


* The device can measure both +/- acceleration. With no input acceleration the output is at midsupply. For positive acceleration the output will increase above VpD/2 and for negative acceleration the output will decrease 
below Vpp/2. @ RoHS Compliant § Cut Tape A Tape and Reel Tt VoD = 3.3V 


Precision Temperature Compensated Pressure Sensors Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 
Pressure Supply Response Compensated _| Digi-Key Price Each 
Fig. Pressure Type Output Package (VDC) Time* Temp. Range (°C) | Part No. 1 25) 100 
Unamplified Uncompensated Pressure Sensors 
8 0 ~ 1.45 psi Differential 35mV 344C-01 3.0 1.0ms = MPX10DP-ND 5.61 5.15 4.70 
9 0 ~ 1.45 psi Differential 35mV 344-15 3.0 1.0ms = MPX10D-ND 5.61 5.15 4.70 
10 0 ~ 1.45 psi Gauge 35mV 344B-01 3.0 1.0ms _ MPX10GP-ND 5.61 5.15 4.70 
20 0 ~ 1.45 psi Gauge 35mV 482C-03 3.0 1.0ms = MPXV10GC7U-ND 5.78 5.31 4.85 
8 0 ~ 1.45 psi Differential 55mV 344C-01 3.0 1.0ms = MPX12DP-ND 5.61 5.15 4.70 
10 0 ~ 1.45 psi Gauge 55mV 344B-01 3.0 1.0ms = MPX12GP-ND 5.61 5.15 4.70 
8 0 ~ 7.25 psi Differential 60mV 344C-01 3.0 1.0ms = MPX53DP-ND 5.61 5.15 4.70 
Unamplified Temperature Compensated Pressure Sensors 
9 0 ~ 1.45 psi Differential 25mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2010D-ND 7.85 7.21 6.58 
8 0 ~ 1.45 psi Differential 25mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2010DP-ND 7.85 7.21 6.58 
10 0 ~ 1.45 psi Gauge 25mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2010GP-ND 7.85 7.21 6.58 
22 0 ~ 1.45 psi Gauge 25mV 344E-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2010GS-ND 7.85 7.21 6.58 
an 0 ~ 1.45 psi Differential 25mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2010D-ND 5.04 4.63 4.22 
12 0 ~ 1.45 psi Gauge 25mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2010GS-ND 5.04 4.63 4.22 
25 0 ~ 1.45 psi Gauge 25mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2010GP-ND 7.01 6.44 5.87 
10 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2050GP-ND 7.85 7.21 6.58 
8 0 ~ 7.25 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2053DP-ND 7.85 7.21 6.58 
10 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2053GP-ND 7.85 7.21 6.58 
an 0 ~ 7.25 psi Differential 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2053D-ND 5.04 4.63 4.22 
12 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2053GS-ND 5.04 4.63 4.22 
25 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2053GP-ND 7.01 6.44 5.87 
9 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100A-ND 7.85 7.21 6.58 
10 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100AP-ND 7.85 7.21 6.58 
9 0 ~ 14.5 psi Differential 40mV 344-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100D-ND 7.85 7.21 6.58 
8 0 ~ 14.5 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100DP-ND 7.85 7.21 6.58 
10 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100GP-ND 7.85 7.21 6.58 
9 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102A-ND. 7.85 7.21 6.58 
10 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102AP-ND 9.19 7.70 6.92 
24 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344F-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102ASX-ND 9.19 7.70 6.92 
8 0 ~ 14.5 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102DP-ND 7.85 7.21 6.58 
10 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102GP-ND 9.19 7.70 6.92 
* Response time is defined as the time for the incremental change in output to go from 10% to 90% of its final value when subjected to a specified step change in pressure. §CutTape A Tape and Reel (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Pressure Supply Response Compensated Digi-Key Price Each 
Fig. Pressure Type Output Package (VDC) Time* Temp. Range (°C) | Part No. 1 25 100 
23 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV 344D-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102GVP-ND 9.19 7.70 6.92 
25 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2102GP-ND 7.01 6.44 5.87 
an 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2102A-ND 5.04 4.63 4.22 
12 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2102AS-ND 5.04 4.63 4.22 
12 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2102GS-ND 5.04 4.63 4.22 
9 0 ~ 29 psi Absolute 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200A-ND 7.85 7.21 6.58 
10 0 ~ 29 psi Absolute 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200AP-ND 7.85 6.58 6.22 
9 0 ~ 29 psi Differential 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200D-ND 7.85 7.21 6.58 
8 0 ~ 29 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200DP-ND 9.19 7.70 6.92 
25 0 ~ 29 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200GP-ND 7.85 7.21 6.58 
24 0 ~ 29 psi Absolute 40mV 344F-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2202ASX-ND 7.85 7.21 6.58 
8 0 ~ 29 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2202DP-ND 7.85 7.21 6.58 
10 0 ~ 29 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2202GP-ND 7.85 7.21 6.58 
abl 0 ~ 29 psi Absolute 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2202A-ND 5.04 4.63 4.22 
12 0 ~ 29 psi Absolute 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2202AS-ND 5.04 4.63 4.22 
1 0 ~ 29 psi Differential 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2202D-ND 5.04 4.63 4.22 
12 0 ~ 29 psi Gauge 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2202GS-ND 5.04 4.63 4.22 
25 0 ~ 29 psi Gauge 40mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2202GP-ND 7.01 6.44 5.87 
Amplified Temperature Compensated Pressure Sensors 
13 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482A-01 5.0 _ 0~85 MPXV5004GC6U-ND 9.12 8.37 7.64 
13 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482A-01 5.0 _ 10 ~ 60 MPXV5004GC6T1CT-ND§ 10.11 7.64 = 
13 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482A-01 5.0 a 10 ~ 60 MPXV5004GC6T1TR-NDA 685.44/100 
20 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482C-03 5.0 _ 10 ~ 60 MPXV5004GC7U-ND 9.12 8.37 7.64 
25 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 1369-01 5.0 = 10 ~ 60 MPXV5004GP-ND 8.96 8.23 7.51 
27 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 1368-01 5.0 — 10 ~ 60 MPXV5004GVP-ND 8.96 8.23 7.51 
20 0 ~ 0.87 psi Gauge 4.6V 482C-03 5.0 = 10 ~ 60 MPXV4006GC7U-ND 9.12 8.37 7.64 
25 0 ~ 0.87 psi Gauge 4.6V 1369-01 5.0 = 10 ~ 60 MPXV4006GP-ND 8.96 8.23 7.51 
14 0 ~ 1.45 psi Differential 4.5V 867C-05 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5010DP-ND 10.34 9.49 8.66 
15 0 ~ 1.45 psi Gauge 4.5V 867B-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5010GP-ND 10.34 9.49 8.66 
25 0 ~ 1.45 psi Gauge 4.5V 1369-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5010GP-ND 8.96 8.23 7.51 
16 0 ~ 7.25 psi Differential 4.5V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5050D-ND 10.34 9.49 8.66 
14 0 ~ 7.25 psi Differential 4.5V 867C-05 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5050DP-ND 10.34 9.49 8.66 
15 0 ~ 7.25 psi Gauge 4.5V 867B-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5050GP-ND 10.34 9.49 8.66 
25 0 ~ 7.25 psi Gauge 4.5V 1369-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5050GP-ND 8.96 8.23 7.61 
16 0 ~ 11.6 psi Differential 4.3V 867-08 5.1 = -40 ~ 105 MPX4080D-ND 10.34 9.49 8.66 
15 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.7V 867B-04 5.0 1.0ms 0~85 MPX5100AP-ND 10.34 9.49 8.66 
16 0 ~ 14.5 psi Differential 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5100D-ND 10.34 9.49 8.66 
15 0 ~ 14.5 psi Gauge 4.7V 867B-04 5.0 1.0ms 0~85 MPX5100GP-ND 10.34 9.49 8.66 
21 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.7V 1351-01 5.0 1.0ms 0~85 MPXV5100DP-ND 8.98 7.52 7.11 
13 0 ~ 14.5 psi Gauge 4.7V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5100GC6U-ND 9.29 8.53 7.36 
20 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.7V 482C-03 5.0 1.0ms 0~85 MPXV5100GC7U-ND 9.29 7.78 7.36 
16 0 ~ 36.3 psi Differential 4.7V 867-08 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4250D-ND 10.34 9.49 8.66 
14 0 ~ 36.3 psi Differential 4.7V 867C-05 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX4250DP-ND 10.34 9.49 8.66 
16 0 ~ 72.5 psi Differential 4.5V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5500D-ND 10.34 9.49 8.66 
16 0 ~ 101.5 psi Differential 4.5V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5700D-ND 10.34 9.49 8.66 
14 0 ~ 101.5 psi Differential 4.5V 867C-05 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5700DP-ND 10.34 9.49 8.66 
15 0 ~ 101.5 psi Gauge 4.5V 867B-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5700GP-ND 10.34 9.49 8.66 
16 0 ~ 150 psi Differential 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5999D-ND 10.34 9.49 8.66 
16 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 867-08 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4115A-ND. 10.34 9.49 8.66 
15 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 867B-04 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4115AP-ND 10.34 9.49 8.66 
17 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 482-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4115A6U-ND 11.97 9.05 8.35 
13 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 482A-01 5. 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4115AC6U-ND 12.37 9.36 8.63 
16 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5100A-ND 10.34 9.49 8.66 
25 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.8V 1369-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ6115AP-ND 9.29 7.78 7.36 
17 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 482-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXA6115A6U-ND 8.98 8.25 7.1 
13 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXA6115AC6U-ND 9.29 8.53 7.36 
17 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.8V 482-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4115A6U-ND 12.37 9.36 8.63 
13 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.8V 482A-01 §.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4115AC6U-ND 12.75 9.65 8.90 
19 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115A6T1CT-ND§ 15.00 13.50 12.00 
19 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115A6T1TR-NDA 5371.20/1,000 
15 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 867B-04 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4115AP-ND 11.97 9.05 8.35 
17 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 482-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ6115A6U-ND 9.29 8.53 7.78 
13 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ6115AC6U-ND 9.58 8.79 8.02 
19 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6115A6U-ND 7.41 6.80 6.21 
26 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6115AC6T1CT-ND§ 15.09 12.64 11.95 
26 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6115AC6T1TR-NDA 1740.96/300 
26 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-03 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6115AC6U-ND 7.72 7.09 6.47 
19 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115A6U-ND 7.14 6.56 5.66 
26 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115AC6T1CT-ND§ 8.39 7.57 6.34 
26 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115AC6T1TR-NDA 1706.40/300 
26 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115AC6U-ND 7.56 6.94 5.99 
17 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.9V 482-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4100A6U-ND 12.37 9.36 8.63 
13 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.9V 482A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4100AC6U-ND 12.75 9.65 8.90 
15 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.8V 867B-04 5.1 1.0ms 0~85 MPX4100AP-ND 13.79 10.43 9.62 
* Response time is defined as the time for the incremental change in output to go from 10% to 90% of its final value when subjected to a specified step change in pressure. §CutTape A Tape and Reel (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2635 
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semiconductor 
Pressure Supply Response Compensated Digi-Key Price Each 
Fig. Pressure Type Output Package (VDC) Time* Temp. Range (°C) | Part No. 1 25 100 
17 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.8V 482-01 Sil 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4100A6U-ND 11.97 9.05 8.35 
13 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.8V 482A-01 Sui 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4100AC6U-ND 12.37 9.36 8.63 
16 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.9V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX4100A-ND. 12.14 11.14 9.62 
16 2.9 ~ 36.3 psi Absolute 4.7V 867-08 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4250A-ND 10.34 9.49 8.66 
15 2.9 ~ 36.3 psi Absolute 4.7V 867B-04 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4250AP-ND 10.34 9.49 8.66 
17 2.9 ~ 36.3 psi Absolute 4.7V 482-01 §.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4250A6U-ND 11.97 9.05 8.35 
13 2.9 ~ 36.3 psi Absolute 4.7V 482A-01 §.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4250AC6U-ND 12.37 9.36 8.63 
19 2.18 ~ 14.8 psi Absolute 4.7V 1317-04 5.1 15.0ms -40 ~ 125 MPXH6101A6T1CT-ND§ 7.92 7.15 6.56 
19 2.18 ~ 14.8 psi Absolute 4.7V 1317-04 5.1 15.0ms -40 ~ 125 MPXH6101A6T1TR-NDA 5371.20/1,000 
19 2.18 ~ 14.8 psi Absolute 4.7V 1317-04 5.1 15.0ms -40 ~ 125 MPXH6101A6U-ND 7.14 6.56 5.98 
19 2.18 ~ 14.8 psi Absolute 4.95V 1317-04 5.1 15.0ms -40 ~ 125 MPXH6101AC6U-ND 7.39 6.19 5.86 
16 2.18 ~ 101.5 psi Absolute 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5700A-ND 10.34 9.49 8.66 
19 3.0 ~ 36 psi Absolute 4.7V 1317-04 §.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6250A6U-ND 7.28 6.68 5.77 
26 3.0 ~ 36 psi Absolute 4.7V 1317A-01 6.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6250AC6U-ND 7.39 6.79 5.86 
19 3.0 ~ 42 psi Absolute 4.6V 1317-04 6.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6300A6U-ND 7.28 6.68 5.77 
26 3.0 ~ 42 psi Absolute 4.6V 1317A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6300AC6U-ND 7.39 6.79 6.19 
26 3.0 ~ 58 psi Absolute 4.8V 1317A-03 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6400AC6U-ND 7.39 6.19 5.86 
26 3.0 ~ 58 psi Absolute 4.6V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6400AC6T1CT-ND§ 8.19 7.40 6.19 
26 3.0 ~ 58 psi Absolute 4.6V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6400AC6T1TR-NDA 1667.52/300 
13 -16.7 ~ 2.2 psi Differential 4.6V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV4115VC6U-ND 12.37 9.36 8.63 
13 -16.7 ~ 2.2 psi Differential 4.4V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV6115VC6U-ND 9.29 8.53 7.36 
13 -7.25 ~ 0 psi Differential 4.5V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5050VC6T1CT-ND§ 10.30 7.78 = 
13 -7.25 ~ O psi Differential 4.5V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5050VC6T1TR-NDA 698.40/100 
19 2.2 ~ 18.9 psi Absolute 4.8V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6130A6U-ND 7.41 6.21 5.87 
18 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV 1320A-02 5.0 1.0ms 0~85 MPXM2051GS-ND 12.01 10.06 9.51 
20 0 ~ 7.25 psi Gauge 60mV 482C-03 5.0 1.0ms 0~85 MPXV53GC7U-ND 5.78 4.85 4.58 
19 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 2.8V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MP3H6115A6U-ND 7.14 5.98 5.66 
26 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 2.8V 1317A-03 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MP3H6115AC6U-ND 7.39 6.19 5.86 
30 0.57 psi Gauge 4.5V 1560-03 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPVZ5004GW7U-ND NEW! 12.20 8.58 7.83 
30 1.45 psi Gauge 4.5V 1560-03 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPVZ5010GW7U-ND NEW! 12.20 8.58 7.83 
29 0.57 psi Differential 4.5V 1351-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5004DP-ND NEW! 11.70 8.23 7.51 
20 1.45 psi Gauge 4.5V 482C-03 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5010GC7U-ND NEW! 11.90 8.37 7.64 
29 0.3 psi Differential 4.5V 1351-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV7002DP-ND NEW! 11.70 8.23 7.51 
29 1 psi Differential 4.5V 1351-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV7007DP-ND NEW! 11.70 8.23 7.51 
29 3.6 psi Differential 4.5V 1351-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV7025DP-ND NEW! 11.70 8.23 7.51 
20 3.6 psi Gauge 4.5V 482C-03 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV7025GC6U-ND NEW! 11.90 8.37 7.64 
* Response time is defined as the time for the incremental change in output to go from 10% to 90% of its final value when subjected to a specified step change in pressure. §CutTape A Tape and Reel 
Proximity Sensors and Kits 
Supply Supply Operating | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Freescale 
Fig. (VDC) Current (A) | Temperature (°C)| Package | Part No. 1 25 100 Part No. Qty. g | Part No. 
6 1.8 150pA -40 ~ 85 8-UFDN MPRO31EPR2CT-ND NEW! 1.49 88 68 MPRO31EPR2TR-ND NEW! 3,000 504.00/M | MPRO31EPR2 
6 1.8 150pA -40 ~ 85 8-UFDN MPRO32EPR2CT-ND NEW! Adg 88 68 MPRO32EPR2TR-ND NEW! 3,000 504.00/M | MPRO32EPR2 
2 1.8 ~ 3.6 150pA -40 ~ 85 16-TSSOP |MPRO83EJ-NDt 2.35 1.51 1.43 = = — |MPRO83EJ 
2 1.8 ~ 3.6 150pA -40 ~ 85 16-TSSOP |MPRO84EJ-NDt 2.35 151 1.43 = = — |MPRO84EJ 
5 1.8 ~ 3.6 150pA -40 ~ 85 16-QFN MPRO83Q-NDt 2.35 1.51 1.43 = _ — |MPR083Q 
5 1.8~3.6 150pA -40 ~ 85 16-QFN MPR084Q-NDt 2.35 1.51 1.43 = _— — |MPR084Q 
28 | 4.75~5.25| 0.7~1.7 -40 ~ 85 54-SOICW |MC33794EK-NDT 3.73 2.62 2.39 = _ — |MC33794EK 
28 | 4.75~5.25| 0.7 ~1.7 -40 ~ 85 54-SOICW_|MC33794EKR2CT-ND 3.73 2.54 2.39 MC33794EKR2TR-ND 1,000 2153.00 | MC33794EKR2 
Demo Kit for MC34940E DEMO1985MC34940E-ND 100.70 = = = = — |DEMO1985MC34940E 
Demo Kit for MPRO83 DEMOMPR083-ND NEW! 27.04 = — = = — |DEMOMPR083 
Evaluation Kit for MC33941 KITMC33941EVM-ND 125.45 = = = = — | KITMC33941EVM 
Demo Board for MC33941 DEMOMC33941-ND NEW! 165.79 = = = = — |DEMOMC33941 
Demo Board for MPRO31 DEMOMPR031-ND NEW! 31.68 = = = = — |DEMOMPR031 
Evaluation Kit for MPRO3X KITMPRO3XEVM-ND NEW! 125.45 _ = = = — |KITMPRO3XEVM 
Evaluation Kit for MPRO83 KITMPRO83EVM-ND NEW! 106.89 = = = = — |KITMPRO83EVM 
Evaluation Kit for MPRO84 KITMPRO84EVM-ND NEW! 106.80 = = = = — |KITMPRO84EVM 


+ Bulk 


NEW! FUJITSU Touch Sensor Controllers 


With low power and quick response time, Fujitsu Touch Sensor Controllers convert capacitance generated 
between the human body and a conductive touch pad to digital data with no analog processing. The Fujitsu 
touch sensor solution supports multi-touch and is resistant to water, making it ideal for mobile devices, home 
appliances, and industrial, medical, and automotive products. Fujitsu Microelectronics America is distributing 
touch sensor controllers that are owned by ATLab Inc., South Korea, manufactured by Fujitsu in Japan. Touch 
sensor controllers are easy to program, providing design flexibility and superior performance and stability 


for a broad range of applications. Fujitsu touch sensor controllers come in various package types to support 
different number of input channels and digital input/outputs. 

Features: * Low Power * Quick Response Time * Multi-Touch » Water Resistant 

Applications: * Portable devices such as PDA's, cellular phones, MP3 players * Remote controllers and 
other integrated input * Home appliances and consumer electronic products * Computer input devices such 


as mice and keyboards 


Package Cut Tape Tape and Reel 
Number of Sensor | Number of Digital Dimension Package _| Digi-Key Price Each i-Key Pricing Fujitsu 
Inputs Outputs (mm) Type Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 Part No. 

12 12 5x5x 0.85 40-QFN 865-1047-1-ND 4.59 4.07 3.54 865-1047-2-ND 1676.80/M FMA1127DC-40N 

12 6 12.7 x 10.3 x 2.5 30-SSOP | 865-1048-1-ND 4.03 3.57 3.11 865-1048-2-ND 1472.00/M FMA1127DC-30S 

8 4 8.2x7.8x 2.0 24-SSOP | 865-1049-1-ND 3.56 3.27 3.17 865-1049-2-ND 1287.00/M FMA1125DC-24S 

6 Configurable 9.9x 6.0 x 1.8 16-SOP 865-1050-1-ND 2.95 2.71 2.63 865-1050-2-ND 1066.00/M FMA1125DC-16P 
Tuning Kit/Development Board 865-1051-ND 500.00 _ — = _ EVALB1127 
Tuning Kit/Development Board with Support 865-1052-ND 1712.50 = = = = EVALB1127-SUPPORT 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Marking: 2 Color Dots 


Left Dot: 
White: LO4 
Yellow: L10 
Pink: 0.3 
Green: 01 
Blue: 05 
Purple: 15 


Pressure Supply | Compensated Operating | Digi-Key Price Each All Sensors 
Fig. | Pressure | Type Output (VDC) Temperature Temperature | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Amplified with Voltage Reference Low Pressure 
1 0-20 In H20 AV 5.5 ~ 16 5°C ~ 50°C -25°C ~ 85°C | 442-1008-ND 99.00 75.00 72.00 _| 20 INCH-G-4V-REF 
Amplified Low Pressure 
+1 mbar AV 3~6 5°C ~ 50°C -25°C ~ 85°C [442-1011-ND | 180.00 126.00 112.50 |1MBAR-D-4V 
#1 In H20 4V 3~6 5°C ~ 50°C -25°C ~ 85°C | 442-1012-ND | 110.00 77.00 68.75 |1INCH-D-4V 
0-1 In H20 4V 3~6 5°C ~ 50°C -25°C ~ 85°C /442-1013-ND | 120.00 84.00 75.00 | 1 INCH-G-4V 
+5 In H20 4V 3-6 5°C ~ 50°C -25°C ~ 85°C | 442-1014-ND | 110.00 77.00 68.75 |5 INCH-D-4V 
1 0-5 In H20 AV 3~6 5°C ~ 50°C -25°C ~ 85°C [442-1015-ND | 110.00 77.00 68.75 |5 INCH-G-4V 5 Xx 
+10 In H20 4V 3~6 5°C ~ 50°C -25°C ~ 85°C | 442-1016-ND | 110.00 77.00 68.75 | 10 INCH-D-4V i 
0-10 In H20 AV 3-6 5°C ~ 50°C -25°C ~ 85°C | 442-1017-ND | 110.00 77.00 68.75 | 10 INCH-G-4V 
0-20 In H20 4V 3-6 5°C ~ 50°C -25°C ~ 85°C /442-1019-ND | 110.00 77.00 68.75 | 20 INCH-G-4V 
+30 In H20 4V 3~6 5°C ~ 50°C -25°C ~ 85°C _[442-1020-ND_| 110.00 77.00 68.75 | 30 INCH-D-4V 
Amplified Middle Pressure 
Fi 40.3 PSID 4V 3-7 5°C ~ 50°C -25°C ~ 85°C |442-1022-ND | 100.00 70.00 62.50 | 0.3 PSI-D-4V 
0-0.3 PSIG AV 3~7 5°C ~ 50°C -25°C ~ 85°C _[442-1023-ND_| 100.00 70.00 62.50 | 0.3 PSI-G-4V ho dad 
Barometric Pressure 4. Veo 
1_|600-1100| mbar AV 4.5~5.5 5°C ~ 50°C -40°C ~ 125°C |442-1089-ND | 100.00 70.00 62.50 | BARO-A-4V 2 Data/SI 
9 | 600-1100) mbar Digital/ 7 -20°C ~ 85°C =| -20°C ~ 105°C | 442-1097-ND | 280.00 _ — |BARO-DO ‘ 
600-1100| mbar Serial 7 -40°C ~ 125°C _| -40°C ~ 125°C |442-1098-ND | 540.00 - — |[BARO-DO-MIL 
3A 600-1100] mbar 45~55V |4.5~75.5| 5°C ~50°C -25°C ~ 85°C | 442-1092-ND | 110.00 77.00 68.75 | BARO-A-4V-MINI 
600-1100| mbar 45~55V  [4.5~75.5| -25°C~85°C | -25°C ~ 85°C |442-1093-ND | 180.00 126.00 112.50 | BARO-A-4V-MINI-PRIME 
Millivolt Output C-Grade Pressure 
4 | 00.3 PSID 20mV 16 0°C ~ 70°C -25°C ~ 85°C | 442-1029-ND 50.00 35.00 31.25 | 0.3 PSI-D-CGRADE-MV 
0-1 PSID 18mV 16 O°C ~ 70°C -25°C ~ 85°C_|442-1030-ND 50.00 35.00 31.25 | 1 PSI-D-CGRADE-MV 
Millivolt Output H-Grade Pressure 
0-1 PSID 18mV 16 0°C ~ 70°C -25°C ~ 85°C | 442-1033-ND 56.00 39.20 35.00 | 1 PSI-D-HGRADE-MV 
4 0-5 PSID 60mV 16 0°C ~ 70°C -25°C ~ 85°C | 442-1034-ND 44.00 30.80 27.50 |5 PSI-D-HGRADE-MV 
0-15 PSID 90mV 16 O°C ~ 70°C -25°C ~ 85°C | 442-1035-ND 44.00 30.80 27.50 | 15 PSI-D-HGRADE-MV 
0-15 PSIA 60mV 16 O° ~ 70°C -25°C ~ 85°C_|442-1036-ND 44.00 30.80 27.50 _| 15 PSI-A-HGRADE-MV 
Millivolt Output Low Pressure 
0-1 In H20 10mV 16 0°C ~ 50 (70)°C | -25°C ~ 85°C | 442-1037-ND 80.00 56.00 50.00 | 1 INCH-D-MV 
0-5 In H20 20mV 16 0°C ~ 50 (70)°C | -25°C ~ 85°C | 442-1038-ND 74.00 51.80 46.25 |5 INCH-D-MV 
4 0-10 In H20 20mV 16 0°C ~ 50 (70)°C | -25°C ~ 85°C | 442-1039-ND 74.00 51.80 46.25 | 10 INCH-D-MV 
0-20 In H20 20mV 16 0°C ~ 50 (70)°C | -25°C ~ 85°C | 442-1040-ND 74.00 51.80 46.25 | 20 INCH-D-MV 
0-30 In H20 20mV 16 O°C ~ 50 (70)°C_| -25°C ~ 85°C | 442-1041-ND 74.00 51.80 46.25 | 30 INCH-D-MV 
Millivolt Output Prime Grade Pressure 
4 0-0.3 PSID 20mV 16 O°C ~ 70°C -25°C ~ 85°C | 442-1042-ND 64.00 44.80 40.00 | 0.3 PSI-D-PRIME-MV Fig.4 2.54 
0-1 PSID 18mV 16 O° ~ 70°C -25°C ~ 85°C_|442-1043-ND 64.00 44.80 40.00 | 1 PSI-D-PRIME-MV 1 
Miniature Basic Offset Compensated Pressure 
0-1 In H20 | 4.0 ~ 10.0mV 6 0°C ~ 70°C -25°C ~ 85°C | 442-1045-ND 50.00 35.00 31.25 | 1 INCH-G-BASIC 
0-10 In H20 15 ~ 45mV 6 O°C ~ 70°C -25°C ~ 85°C | 442-1051-ND 50.00 35.00 31.25 | 10 INCH-G-BASIC a 
0-20 In H20 15 ~ 45mV 6 O°C ~ 70°C -25°C ~ 85°C | 442-1054-ND 50.00 35.00 31.25 | 20 INCH-G-BASIC Mounting 
0-5 | InH20 | 15~30mv 6 OC ~70°C | -25°C ~ 85°C |442-1049-ND@| 50.00 35.00 31.25 | 5 INCH-D1-BASIC 3.6 typical 
0-10 In H20 15 ~ 45mV 6 O°C ~ 70°C -25°C ~ 85°C_|442-1052-ND 50.00 35.00 31.25 | 10 INCH-D1-BASIC 
3B | 0-30 In H20 15 ~ 45mV 6 O°C ~ 70°C -25°C ~ 85°C | 442-1058-ND 50.00 35.00 31.25 | 30 INCH-D1-BASIC 
0-1 In H20 | 4.0 ~ 10.0mV 6 0° ~ 70°C -25°C ~ 85°C | 442-1047-ND 50.00 35.00 31.25 | 1 INCH-D2-BASIC 
0-5 In H20 15 ~ 30mV 6 0°C ~ 70°C -25°C ~ 85°C |442-1050-ND®} 50.00 35.00 31.25 | 5 INCH-D2-BASIC 2. +Vsupply 
0-10 In H20 15 ~ 45mV 6 O°C ~ 70°C -25°C ~ 85°C | 442-1053-ND 50.00 35.00 31.25 | 10 INCH-D2-BASIC 
0-20 In H20 15 ~ 45mV 6 O°C ~ 70°C -25°C ~ 85°C | 442-1056-ND 50.00 35.00 31.25 | 20 INCH-D2-BASIC 
0-30 In H20 15 ~ 45mV 6 O° ~ 70°C -25°C ~ 85°C | 442-1059-ND 50.00 35.00 31.25 | 30 INCH-D2-BASIC 
Miniature Low Pressure 
0-5 In H20 19 ~ 21mV 16 0°C ~ 50 (70)°C | -25°C ~ 85°C | 442-1077-ND 70.00 49.00 43.75 | 5 INCH-G-MV-MINI 
0-10 In H20 19 ~ 21mV 16 0°C ~ 50 (70)°C | -25°C ~ 85°C | 442-1080-ND 70.00 49.00 43.75 | 10 INCH-G-MV-MINI 
0-30 In H20 19 ~ 21mV 16 O°C ~ 50 (70)°C | -25°C ~ 85°C | 442-1086-ND 70.00 49.00 43.75 | 30 INCH-G-MV-MINI 
0-20 In H20 19 ~ 21mV 16 0°C ~ 50 (70)°C | -25°C ~ 85°C | 442-1084-ND 70.00 49.00 43.75 | 20 INCH-D1-MV-MINI 
3B |__ 0-30 In H20 19 ~ 21mV 16 °C ~ 50 (70)°C_| -25°C ~ 85°C _| 442-1087-ND 70.00 49.00 43.75 | 30 INCH-D1-MV-MINI 
0-5 In H20 19 ~ 21mV 16 0°C ~ 50 (70)°C | -25°C ~ 85°C | 442-1079-ND 70.00 49.00 43.75 | 5 INCH-D2-MV-MINI 
0-10 In H20 19 ~ 21mV 16 0°C ~ 50 (70)°C | -25°C ~ 85°C | 442-1082-ND 70.00 49.00 43.75 | 10 INCH-D2-MV-MINI 
0-20 In H20 19 ~ 21mV 16 0°C ~ 50 (70)°C | -25°C ~ 85°C | 442-1085-ND 70.00 49.00 43.75 | 20 INCH-D2-MV-MINI 
0-30 In H20 19 ~ 21mV 16 O°C ~ 50 (70)°C_| -25°C ~ 85°C _| 442-1088-ND 70.00 49.00 43.75 | 30 INCH-D2-MV-MINI 
Miniature H-Grade Pressure 
0-4 In H20 24 ~ 26mV 16 °C ~ (50) 70°C | -25°C ~ 85°C | 442-1060-ND 60.00 42.00 37.50 | 4 INCH-G-HGRADE-MINI 
0-0.3 PSIG 19 ~ 21mV 16 °C ~ (50) 70°C | -25°C ~ 85°C | 442-1063-ND 60.00 42.00 37.50 | 0.3 PSI-G-HGRADE-MINI 
5 0-10 In H20 19 ~ 21mV 16 O°C ~ (50) 70°C | -25°C ~ 85°C | 442-1066-ND 60.00 42.00 37.50 | 10 INCH-G-HGRADE-MINI 
0-1 PSIG | 17.82 ~ 18.18mV 16 °C ~ (50) 70°C | -25°C ~ 85°C | 442-1069-ND 60.00 42.00 37.50 | 1 PSI-G-HGRADE-MINI 
0-5 PSIG | 59.4 ~ 60.6mV 16 O°C ~ (50) 70°C | -25°C ~ 85°C | 442-1072-ND 50.00 35.00 31.25 | 5 PSI-G-HGRADE-MINI 
0-15 PSIA_|_ 89.1 ~ 90.9mV 16 O°C ~ (50) 70°C_| -25°C ~ 85°C |442-1075-ND@| 50.00 35.00 31.25 | 15 PSI-A-HGRADE-MINI 
0-4 In H20 24 ~ 26mV 16 0°C ~ (50) 70°C | -25°C ~ 85°C | 442-1061-ND 60.00 42.00 37.50 | 4 INCH-GF-HGRADE-MINI 
g | 0-03 PSIG 19 ~ 21mV 16 O°C ~ (50) 70°C | -25°C ~ 85°C | 442-1064-ND 60.00 42.00 37.50 | 0.3 PSI-GF-HGRADE-MINI 
0-10 In H20 19 ~ 21mV 16 O°C ~ (50) 70°C | -25°C ~ 85°C |442-1067-ND@| 60.00 42.00 37.50 | 10 INCH-GF-HGRADE-MINI 
0-15 PSIA_|_ 89.1 ~ 90.9mV 16 O°C ~ (50) 70°C | -25°C ~ 85°C | 442-1076-ND 50.00 35.00 31.25 | 15 PSI-AF-HGRADE-MINI 
7 0-0.3 PSID 19 ~ 21mV 16 O°C ~ (50) 70°C | -25°C ~ 85°C | 442-1065-ND 60.00 42.00 37.50 | 0.3 PSI-D-HGRADE-MINI 
0-1 PSID__| 17.82 ~ 18.18mV 16 °C ~ (50) 70°C _| -25°C ~ 85°C_ | 442-1071-ND 60.00 42.00 37.50_| 1 PSI-D-HGRADE-MINI 
@ RoHS Compliant 


Right Dot: 
Gold: H-Grade 
Silver: C-Grade 
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BY CUIINC Current Sensor 


The SCD series current sensors are PC board mounted, Hall effect, open-loop devices which 
output a voltage equivalent to the magnitude of current sensed. 


Capable of detecting DC current and AC currents where + input currents are represented as a 


+ voltage only. 


Pin Assignment 


Pin No. 


Pin Name 


+5V 

NC 
Output 

ov 
Input (+) 
Input (-) 


Onkwn= 


Rated Output | Supply Mounting Hole 
Current Voltage | Voltage Input Operating Dimensions — mm _| Digi-Key Price Each cul 

(A) (Vv) (V) Current Polarity Response Temperature oA 9B Part No. i] 10 25 Part No. 

+3 4.5/0.5 5 + Bipolar 3uS typical -10°C ~ 75°C 0.6 11 102-1055-ND® 26.03 20.82 17.70 SCDO3PUR 

+20 4.5/0.5 5 + Bipolar 3uS typical -10°C ~ 75°C 1.7 2.2 102-1059-ND@ 26.03 20.82 17.70 SCD20PUR 
3 45 5 +DC only 3uS typical -10°C ~ 75°C 0.6 ies 102-1050-ND@ 26.03 20.82 17.70 SCDO3PUN 
5 45 5 +DC only 3uS typical -10°C ~ 75°C 0.9 1.4 102-1051-ND@ 26.03 20.82 17.70 SCDOSPUN 
10 45 5 +DC only 3uS typical -10°C ~ 75°C 11 1.6 102-1052-ND 26.03 20.82 17.70 SCD10PUN 
15 45 5 +DC only 3uS typical -10°C ~ 75°C 1.4 1.9 102-1053-ND@ 26.03 20.82 17.70 SCD15PUN 
20 45 5 +DC only 3uS typical -10°C ~ 75°C 1.7 2.2 102-1054-ND@ 26.03 20.82 17.70 SCD20PUN 

RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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as LEM. closea/Open Transducers 


LTS xx-NP/LTSR xx-NP: Closed loop (compensated) multi-range current 
transducer using the Hall effect, unipolar voltage supply, compact design for PCB 
mounting, isolated plastic case recognized according to UL94-VO, incorporated 
measuring resistance, and extended measuring range. 

LA 20-PB: Closed loop (compensated) current transducer using the Hall effect, 
voltage output, and printed circuit board mounting. 

LAH 25-NP, LAH 50-P, LAH 100-P, LA 55-P and LA 100-P: Closed loop 
(compensated) multi-range current transducer using the Hall effect, printed cir- 
cuit board mounting, insulated plastic case recognized according to UL94-VO. 

LA 150-P/ LAX 100-NP: Closed loop (compensated) current transducer using the 
Hall effect, and printed circuit board mounting. 

CAS/CASR-xx-NP: Closed loop (compensated) multi-range current transducers. 
Compact Fluxgate based current transducer single supplied (+5V). Three primary 
pins. (CASR = with reference access) 

CKSR-xx-NP: Closed loop (compensated) multi-range current transducers. 
Compact Fluxgate based current transducer single supplied (+5V) with reference 
access. Four primary pins. 


LV xx-P: Closed loop (compensated) voltage transducer using the Hall effect, and 
insulated plastic case recognized according to UL94-VO. 

HXS xx-NP: Small packaged O/L, ASIC based with +5V supply. Four primary bus 
bars can be connected in parallel or series for flexibility. 

HAIS xx-P: PCB mount with aperture. O/L ASIC based with +5V supply. Range 
is from 50A thru 400A. Programmable offset and gain. Wide temperature range 
of -40°C ~ 125°C. 

HAIS xx-TP: PCB mount with primary bus bar. O/L ASIC based with +5V 
supply. Range is from 50A, 75A and 100A. Programmable offset and gain. Wide 
temperature range of -40°C ~ 125°C. 

HX xx-P: Small, cost effective PCB mount package that ranges from 3A thru 50A. 
Isolated with DC/AC/Pulse measurements. 

HTB xx-P: PCB mount with aperture. Small package O/L with range form 50A 
thru 400A. Isolated with DC/AC/Pulse measurements. 

HTB xx-TP: PCB mount with primary bus bar. Small package O/L with range of 
50A, 75A and 100A. Isolated DC/AC/Pulse measurements. 

HAS xx-S: Panel mount O/L. Isolated and can measure DC/AC currents at range 
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of 50A thru 600A. Measuring range to 3 times nominal. 
HAS xx-P: PCB mount with aperture. Isolated and can measure DC/AC currents at 
range of 50A thru 600A. Measuring range to 3 times nominal. 
HASS xx-S: Panel mount O/L ASIC based device that can measure DC/AC current 
at 50A thru 600A. Unipolar +5V supply with accuracy of 1%. 
HMS xx-NP: Surface mount O/L ASIC device with +5V supply. Measuring range 
from 5A thru 25A. 
TT xx-SD: Split core transducer for the electronic measurement of AC waveform 
currents, with galvanic isolation between the primary circuit (power) and the 
secondary circuit (measurement). 
AT xxx B10: Split core transducer for the electronic measurement of AC 
waveform currents, with galvanic isolation between the primary circuit (power) 
and the secondary circuit (measurement). 
APR xxx B10: Split core transducer for the electronic measurement of AC 
currents (all waveforms). Switch selectable measuring ranges. 
DHR 100 €10/200 C420: The transducer for the electronic measurement of DC 
and distorted AC waveform currents. 

Dim. in mm 
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¥ 
0.25x0.45 1.0 
(4x) (2x) 
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Primary | Secondary Primary | Secondary 
Nominal] Nom. RMS | Frequency : LEM Nominal] Nom. RMS | Frequency : LEM 
Supply RMS Current/ Range | Digi-Key Price Each USA Inc. Supply RMS Current/ Range _| Digi-Key Price Each USA Inc. 
Fig Voltage Current | Output Volt. (kHz) Part No. 1 10 25 ‘| Part No. Fig. Voltage Current | Output Volt. (kHz) Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
Closed Loop Current Transducers +15V 10A +4V 50 398-1036-ND 14.50 11.60 9.28 | HX 10-P 
BV 6A 42.5 200  [398-1000-ND 19.25 15.40 12.32/LTS 6-NP 14 +15V 15A +4V 50 | 398-1037-ND 14.50 11.60 9.28) HX 15-P 
1 5V 15A +2.5V 200 | 398-1001-ND 19.25 15.40 12.32|LTS 15-NP +15V 20A dV 50 __|398-1038-ND 14.50 11.60 _9.28| HX 20-P 
5V 25A +2.5V 200 398-1002-ND 19.25 15.40 12.32| LTS 25-NP 15 +15V 50A +4V 50 398-1039-ND 18.00 1440 11.52)HX50-P 
2 #15V 20A +4V 150__|398-1006-ND 44.38 35.50 _28.40/ LA 20-PB 16 | +12~15V_ [| 200A +4V 50 _[398-1041-ND 25.00 20.00 _16.00|HTB 200-P 
412 ~ 15V 25A 25mA 200 398-1007-ND 25.50 20.40 16.32] LAH 25-NP 47 +12 ~ 15V 50A +4V 50 398-1075-ND 25.88 20.70 16.56|HTB 50-1P 
3 | 412~15V | 50A 25mA 200 — |398-1008-ND 26.00 20.80 16.64] LAH 50-P 42-15v | 100A av 50 |398-1077-ND 2588 20.70 1656|HTB 100-TP 
+12~15V_ | 100A | 50mA 200 _|398-1009-ND 26.50 21.20 16.96 | LAH 100-P er 5A iV 50 7398-1049-ND 35 0020.00 16.00 HAS 50-S 
#12-15V_ | 50A 50mA 200  [398-1010-ND 25.00 20.00 16.00/LA55-P nee. : : ' 
4 +15V 100A +4V 50 |398-1050-ND 25.00 20.00 16.00) HAS 100-S 
+12~15V_| 100A 50mA 200 |398-1011-ND 30.75 24.60 19.68] LA 100-P BV 200A ay 50 1398-1051-ND 25.00 2000 1600|HAS 200-8 
5 +15V 150A [| 75mA 150 _[398-1012-ND 42.50 34.00 27.20[LA 150-P 15V 300A AV 50 |398-1052-ND 650 2120 1696/HAS 300-8 
5V 6A 2.5V 200  [398-1021-5-ND | 20.38 16.30 13.04/LTSR6-NP 18 : . ‘ 
+15V 400A +4V 50 |398-1053-ND 26.50 21.20 16.96 HAS 400-S 
6 5V 15A 2.5V 200 | 398-1022-5-ND | 20.38 16.30 13.04/LTSR 15-NP 
oe +15V 500A +4V 50 | 398-1054-ND 26.50 21.20  16.96/HAS 500-S 
5V 25A 2.5V 200 |398-1023-5-ND | 20.38 16.30 _13.04|LTSR 25-NP _ anoa Hy co earnest Seen. 91 oh, 1b 6 HAS RODS 
7 [2114 -15.75V[ 100A | 50mA 300 [398-1024-5-ND | 25.38 20.30 _16.24/ LAX 100-NP aay a ay > eae nian Seen 81 ON Ie Oe LAS 200 
a] 6A 2.5V 300  |398-1087-5-NDW | 20.38 16.30  13.04/CAS 6-NP #15 # 5 elOR5: 6 : B u 
5V 154 2.5V 300 | 398-1088-5-NDw | 20.38 1630 13.04|CAS 15-NP SV 50A SV 50 /398-1062-ND 26.00 20.80 16.64 HASS 50-S 
5V 25A 2.5V 300  |398-1089-5-NDw ) 20.38 16.30 13.04] CAS 25-NP 5V 100A 5V 50 | 398-1063-ND 26.00 20.80 16.64) HASS 100-S 
8 5V 50A 2.5V 300 |398-1090-5-NDw | 22.38 17.90 _14.32| CAS 50-NP 5V 200A 5V 50 | 398-1064-ND 26.00 20.80 16.64) HASS 200-S 
5V 6A 4V 300 398-1091-5-ND’ | 21.38 17.10  13.68|/CASR 6-NP 19 5V 300A 5V 50 398-1065-ND 27.50 22.00 17.60|HASS 300-S 
5V 15A 4v 300 |398-1092-5-NDw | 21.38 17.10 13.68|CASR 15-NP 5V 400A BV 50___|398-1066-ND 27.50 22.00 _17.60|HASS 400-S 
5V 25A 4v 300 |398-1093-5-NDw ) 21.38 17.10 13.68|CASR 25-NP 5V 500A BV 50 |398-1067-ND 27.50 22.00 17.60/HASS 500-S 
5V 50A 4v 300 |398-1094-5-NDw | 23.63 18.90 _15.12| CASR 50-NP 5V 600A 5V 50 |398-1068-ND 27.50 22.00 _ 17.60|/HASS 600-S 
5V 6A WV 300  [398-1095-5-NDW | 21.38 17.10  13.68/CKSR 6-NP 5V BA 5V 50 | 398-1058-ND 14.15 11.32 9.06/HMS 05-P 
9 5V 15A ay 300 |398-1096-5-NDw | 21.38 17.10 13.68/CKSR15-NP | | 99 5V 10A 5V 50 |398-1059-ND 14.15 11.32 9.06] HMS 10-P 
5V 25A av 300 |398-1097-5-NDw ] 21.38 17.10 13.68] CKSR 25-NP 5V 15A 5V 50  |398-1060-ND 14.15 11.32 9.06] HMS 15-P 
5V 50A 4v 300 |398-1098-5-NDw | 23.63 18.90 _15.12| CKSR 50-NP 5V 20A 5V 50 __|398-1061-ND 14.15 11.32 9.06| HMS 20-P 
Closed Loop Voltage Transducers AC Split Core Current Transducers 
jo | #12~15V | 10mA | 25mA 25 |398-1019-ND 63.20 50.56 40.45] LV 25-P 21 = 50A | 16.66mA | 50/60Hz [398-1078-ND 39.88 31.90 _21.54|TT 50-SD 
#12~15V__| 10mA 2omA z 2 2a 20ND 36.60__ 29.28 _ 23.43] LV 20-P 22 = 100A | 33.33mA [| 50/60Hz [398-1079-ND 45.25 36.20 _ 24.44|TT 100-SD 
pen Loop Current Transducers Self-Powered | 5A 0-10V | 50/60Hz |398-1080-ND 63.38 50.70 34.23/AT5 B10 
11 ov 20K | #2.5V 50 Beeanee SND) 14.00 11.20 8.96/HXS 20-NP Sel-powered | 20a | O-i0V | soloHe |398-108/-ND 81.50 65.20 44.01) AT 20 B10 
5V 50A +2.5V 50 |398-1026-5-ND_ | 14.00 11.20 _8.96|HXS 50-NP 23 a i -1082- 
Self-Powered | 50A | O~10V | 50/60Hz |398-1082-ND 97.88 78.30 52.86/AT50B10 
BV SOA #2.5V 50 /398-1029-ND 25.50 20.40 16.32 | HAIS 50-P Self-Powered | 100A | O~10V | 50/60Hz |398-1083-ND 87.00 69.60 _46.98| AT 100 B10 
5V 400A +2.5V 50 |398-1030-ND 25.50 20.40 16.32] HAIS 100-P ; an 
12 BV 450A GORY =o soebnetina oe 50 20,40 1639 |HAIS 450° 94 | 24 5%VDC | 50A |0-5V/0-10V | 30-6000HZ [398-1084-ND 201.50 161.20 108.81 [APR 50 B10 
By 500A Dey so Waaeerneonn Dae). 00:40" 46.39 |HAIS 200-8 24 +5%VDC | 200A | 0~5V/0~10V | 30~6000Hz |398-1085-ND 221.63 177.30 _119.68|APR 200 B10 
ol = a 7 = 7 = AC/DC Current Transducers 
13 a ee ery 50 Bese eeNO 2650 21.20 16.96 HAS 50-TP 20~50VDC | 100A | 0-T0V ]20-6000H2 |398-1086-ND | 239.38 191.50 129.27]DHR 100 C10 
5V 100A +2.5V. 50___|398-1028-ND 26.50 21.20 16.96|HAIS 100-TP_| | 25 
BV 3A av 501398-1034-ND 44.50 11.60 928 HX O3-P 20~50VDC | 200A | 4~20mA | 20~6000Hz |398-1099-NDW | 152.50 122.00 _97.60|DHR200C420 
iy +15V BA +4V 50 |398-1035-ND 14.50 11.60 _9.28| HX 05-P. v NEW! 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2638 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SMD Current Transducer 


Evaluation Kits for FHS 40-P/S600 


Digi-Key Price 
The Minisens transducer is an ultra flat SMD open loop integrated circuit current transducer based on the Hall effect Description Part No. Each 
principle. The IC is calibrated to minimize offset and temperature drifts. Evaluation Kit with PCB for 0 ~ 30A range, 78A maximum |398-1069-ND 37.20 
Advantages: * Low cost * Excellent Linearity Evaluation Kit with PCB for 0 ~ 5A range, 16A maximum | 398-1070-ND 37.20 
Maximum Cut Tape Tape & Reel Evaluation Kit with PCB for 0 ~ 5A range, 11A maximum | 398-1071-ND. 37.20 

Current | Supply Digi-Key Price Each Pricing LEM USA Inc. A it - A 2 4 
Range (A) | Voltage | Package | Part No. 1 40 25 2,600 Part No. Evaluation Kit with PCB for 0 ~ 10A range, 10A maximum |398-1072-ND 37.20 
Evaluation Kit with PCB for 0 ~ 15A range, 55A maximum |398-1073-ND. 37.20 

100 5V 8-SOIC |398-1057-1-ND| 5.28 4.40 3.52 |398-1057-2-ND 6864.00/M |FHS 40-P/SP600 

Zz @ i Evaluation Kit with PCB for 0 ~ 16A range, 30A maximum |398-1074-ND 37.20 


Honeywell 


Sensing and Control 


NEW! Digital Current Sensors 


Micro Switch CS series digital current sensors provide a logic level 


output that changes from approximately Vcc ~ 0.4 


sensed current exceeds the operate point. Each digital sensor will 


Current Sensors 


volts when the 


CSL Series miniature, open-loop current sensors incorporate the SS490 
Series miniature ratiometric linear Hall-Effect sensor (MRL™). The sensing 
element is encapsulated in a printed circuit board-mountable plastic package. 
The combination of sensor, flux collector and housing comprises the current 
sensor assembly. These sensors are ratiometric. 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 100°C * Supply 
Voltage 4.5 ~ 10.5 


operate on AC or DC current, but the output will turn off at every zero y Supply F Honeywell 
crossing when sensing AC current. Housing material: PET polyester ec Current | Voltage | Digi-Key Price Each Sensing 
Becca 4 | Fig. | Range | (Typical) | Part No. 1 50 100 | Part No. 
Specifications: 19.0 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Operating Volts 0.4V Dimensions in <a 1 | +60mA 5 — |480-3251-ND | 10.24 6.63 6.21 /CSLS6B60 
*iesponse dine: 00 Sec. 2 |stoomal 5 [480-3252-nD | 7.60 492 4.61 |CSLT6B100 
Supply | Digi-Key Price Each Honeywell Sensing +1A 5 | 480-3253-ND | 12.01 814 7.79 |CSLW6B1 
Mounting is maVoltagens (Ratt No: 1 50 100 __| Part No. 3 | s4oma | 5 | 490-3255-ND | 12.01 8.14 7.79 |CSLWeB40M 
Screw 6~16 | 480-3249-ND 16.28 11.03 10.56 CSDA1BA 
Connector 6~16 | 480-3250-ND 18.96 12.84 12.29 _|CSDA1DA +200mMA}| 5 — | 480-3254-ND | 12.01 8.14 7.79 | CSLW6B200M 


MAGNETICS 


Remote Current Indicators — Model 18-600 


CR Magnetics Remote Electrical Current Indicators provides an effective method for remote monitoring of electrical current. When the current exceeds the 
turn-on point of the sensing transformer, the LED illuminates to indicate the presence of current. Specifications: ¢ Indicating Range: 2.5 ~ 100 Amps (1-Wire 


Pass) * Minimum turn-on point: 2.5 Amps * Maximum Continuous Current: 100 Amps 


Digi-Key Price Each CR Magnetics 
Part No. 1 10 25 Part No. 
582-1036-ND 34.29 27.43 25.72 MODEL 18-600 


Current Indicators — CR2550 Series 


The CR2550 series remote current indicators are designed as a low cost method for providing a visual indication of electrical current flow. 
Specifications: * 20 AAC Maximum, 600VAC Maximum Rating * 50 ~ 1kHz Bandwidth 


RoHS 


LED Turn On Point | Digi-Key Price Each CR Magnetics 
Color (1 pass) AAC | Part No. J 10 25 Part No. 
Red 0.75 582-1003-ND 10.45 8.89 8.37 CR2550-R 


Transducers / Transmitters 


CR4100 Series: Designed for applications where AC 
current waveforms are not purely sinusoidal. These 
devices are ideal in chopped wave and phase fired 
control systems. 

CR4210 Series: Calibrated to provide a 0 ~ 5VDC and 
0~10VDC signal that is proportional to the average 
RMS input AC current. 

CR4200 Series: Produces a calibrated 4 ~ 20mADC 
signal that is proportional to the average RMS input 
AC current. The output signal is generated from a 
user supplied 24VDC power supply within the output 
current loop. 


CR4400 Series: Designed to provide a DC output 
proportional to the AC current input. 

CR5200 Series: Designed to provide a DC signal 
which is proportional to a DC sensed current. The 
ranges 2 ~ 10 Amp utilize an advanced Magnetic 
Modulator technology and the ranges 20 Amps and 
above utilize Hall Effect technology. 

CR4500 Series: Designed for applications where AC 
voltage waveforms are not purely sinusoidal 

CR5300 Series: Designed to provide an output DC 
signal that is proportional to the input DC voltage. 
CR6600 Series: Designed to give a DC output that is 
proportional to an input frequency value. 


Dimensions in Inch (mm) 


NEW! CSL Series Open Loop Current Sensors 


Dimensions in mm 


lam 
|_| .50 (12.7) 


Dimensions in Inch (mm) 


Dimensions in Inch (mm) 


Output Input Digi-Key Price Each CR Magnetics Output Input Digi-Key Price Each CR Magnetics 
Fig. Range Range Part No. 1 10 25 Part No. Fig. Range Range Part No. u 10 25 Part No. 
True RMS AC Current Transducers 0 ~5VDC 0~10ADC |582-1059-ND 105.69 84.55 79.27 |CR5210-10 
0 ~ 5VDC 0~10AAC |582-1046-ND 191.27 153.02 143.45 |CR4110-10 4~20mADC | 0~2ADC_ |582-1063-ND 125.82 100.66 94.37 |CR5220-2 
0~5VDC | 0~15AAC | 582-1047-ND 191.27 153.02 143.45 |CR4110-15 1 | 4~20mapc | 0~10ADc |582-1062-ND 125.82 100.66 94.37 | CR5220-10 
O~SVDG | 0~20AAC [eer a ein pote ese: ee. | Caen oeo 4~20mADC | 0~ 20ADC_|582-1064-ND 125.82 100.66 __—94.37 |CR5220-20 
1 | 0~5VDC | 0~25A4AC |582-1049-ND 191.27 153.03 143.45 |CR4110-25 = 
True RMS AC Voltage Transducers (Single Phase) 
4~20mADC | 0~30AAC_|582-1050-ND 211.60 169.28 158.70 |CR4120-30 g=5VDC 0 = D50ADG IEEEEIGESN 1912) 153.02 143.45 [CR4510-250 
4~20mADC | 0~40AAC |582-1051-ND 211.60 169.28 158.70 |CR4120-40 2 ao ead 5821065: oe ee nae oo 
4~20mADC | 0~75AAC. |582-1052-ND 21160 16928 15870 |CR4120-75 4 ~ 20mADC | 0 ~ 150ADC |582-1066-ND 211.39 169.11___158.54_|CR4520-150 
Self-Powered AC Current Transducer True RMS AC Voltage Transducer (3-Phase, 3-Wire) 
1 [|.0~5VDC | 0~50AAC |[582-1053-ND 106.72 85.38 80.04 |CR4210-50 3 [| 0~5VDC | 0~150VAC [582-1067-ND 337.26 269.82 252.95 |CR4550-150 
Loop-Powered AC Current Transmitters Frequency Transducers 
4~20mADC | 0~5AAC [582-1056-ND 95.08 76.06 71.32 [CR4220-5 3 | 0-5VDC | 0-100Hz ]582-1072-ND 109.34 87.47 82.01 |CR6610-100 
1 | 4~20mADC | 0~10AAC | 582-1054-ND 95.08 76.06 71.32 |CR4220-10 4~20mADC | _0~100Hz |582-1073-ND 121.23 96.98 90.93 |CR6620-100 
4 ~20mADC | 0 ~20AAC_|582-1055-ND 95.08 76.06 71.32_|CR4220-20 DC Voltage Transducers 
Average RMS AC Current Transducers Z = = 5 a 
CESYDOL OS SUAAC™ ECEmIoRen! sae pana SAD 1GRAFIOEO 0~5VDC | 0~50VDC [582-1069-ND 157.08 125.66 117.82 ]CR5310-50 
1 0~5VDC | 0~ 200VDC |582-1068-ND 157.08 125.66 117.82 | CR5310-200 
4 ~20mADC | 0 ~30AAC_|582-1058-ND 102.91 82.33 77.19 |CR4420-30 4 |4-s0mapc | o-sovpc leseeraniinn ease - 43609. i28.65..|Grsa20-50 
DC Current Transducers eum i ig - i : : i 
0-5VDG] 0 =2ADC 1582-1060-ND 705.69 84.55 79.27 |CR52102 4 ~ 20mADC | 0 ~ 100VDC |582-1070-ND 168.86 135.09 _ 126.65 _| CR5320-100 
1 | o-~svpc_| o~sapc_|582-1061-ND 105.69 84.55 79.27_|CR5210-5 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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High Ratio Transformers 


The CR8300 series of PCB Mounted Current Transformers and the CR8400 series of Wire Lead Current Transformers are available in a wide range 
of sizes and materials to meet any AC current sensing needs. 


Vmax Frequency | Digi-Key Price Each CR Magnetics 
Fig. Irt RMS§ Tet kHz Part No. il 10 25 Part No. Part No. Dimensions Inch (mm) 
General Purpose Vertical PCB Current Transformers Prefix A Min. B Max. C Max. D Max. 
10 1.0 1613 20~1 582-1009-ND 6.23 5.30 4.99 |CR8320-1600 CR8320 22 (5.5) | .77 (19.6) |_.79 (20) 34 (8.6) 
, 50 10.2 2046 20~1  |582-1010-ND 816 6.94 6.53 |CR8348-2000 cres4a_| 27 (6.9) | 93 (23.5) | 98 (25) | 43 (11) 
75 10.3 1520 20~1 582-1012-ND 8.68 7.38 6.95 |CR8349-1500 CR8349 35 (9) 1.02 (26) | 1.01 (28) 67 (17) 
200 14.6 2037 20~1 — |582-1014-ND 1127 9.59 9.02 |CR8350-2000 creaso | 50 (12.8) [1.48 (37.5)| 1.54 (39) | 55 (14) 
Revenue Grade Vertical PCB Current Transformers 
40 2.3 2510 20~1 582-1011-ND 9.09 7.73 7.28 |CR8348-2500-N 
1 75 48 2512 20~1 582-1013-ND 10.18 8.66 8.15 |CR8349-2500-N eS 
100 7.2 2511 20~1 582-1015-ND 14.25 12.12 11.40 |CR8350-2500-N | 
General Purpose Current Transformer Di 
2 20 21 1012 20~1 582-1017-ND 8.16 6.94 6.53 _|CR8410-1000 
Revenue Grade Current Transformer Part No. Dimensions Inch (mm) 
2 100 7.2 2511 20~1 582-1019-ND 17.52 14.90 14.02 |CR8459-2000-N Prefix A Min. B Max. C Max. D Max. E Typ. 
Ground Fault Current Transformers CR8410 |_ .35 (8.89) .87 (22.10) | 1.02 (25.91) | .35 (8.89) 2.87 (72.90) 
2 4 0.3 1005 20~ 200 |582-1016-ND 7.70 6.55 6.17 |CR8401-1000-G CR8459 | .75 (19.05) | 1.89 (48.01) | 2.36 (59.94) | .67 (17.02) | 7.88 (200.15) 
20 2.0 1011 20~ 200 |582-1018-ND 10.66 9.06 8.53 |CR8420-1000-G CR8401 -23 (5.84) -71 (18.03) | .83 (21.08) .31 (7.87) -79 (20.07) 


t Maximum Input Current to be linearly sensed § Maximum Linear Voltage (Saturation) CT will develop at I, 


+ Effective turns ratio including losses 


Split-Core Current 
Transformer 


The CR3110 Split-Core Current Transformer is designed to 
provide a low cost method to monitoring electrical current. 
A unique hinge and locking snap allows attachment without 
interrupting the current-carrying wire. 


Specifications: 
¢ Maximum Continuous Primary Current: 75 AAC 
* Secondary Turns: 3000 


Dimensions in Inch (mm) 


Low Cost 
Current Sensors 


Specifications: 

° Accuracy: +.5% Full Scale 

¢ Ripple: 1% Maximum 

* Signal Out: 0-5 Vdc 

* Output Load: 1.0MO or greater for rated accuracy 

* Response Time: 250ms Maximum 10~90% Full Scale 
* Frequency: 50~400Hz (All specifications for operation 


R8420 | .57 (14.48) 


1.20 (30.48) 


1.28 (32.51) |_.37 (9.40) | 3.74 (95.00) 


Dimensions in Inch (mm) 


¢ DC Resistance: 4600 @ 20°C @ S0hz) 
* Frequency: S0/60Hz Window Digi-Key Price Each CR Magnetics 
; AAC Dia. (inch) _ | Part No. 1 10 25 _| Part No. 
igi-| Price Each i 
pions : 46 re goimognstcs 10 0.40f 582-1033-ND 34.41 29.25 27.53 |CR9580-10 
: : 20 0.40$ 582-1034-ND 34.41 29.25 _ 27.53 |CR9580-20 
582-1004-ND 14.80 12.58 11.84 |CR3110-3000 # Window SoIk Cor 


Current Switches 


The CR9321 series and the CR9380 series is a low cost, self 
powered, fixed set-point Current Switch designed for applications 
that require an on-off indication of current flow. 


Specifications: * Rated full-on: 0.350 Aac RMS ° Turn-on 
Time: 100 ms Maximum @ rated full on »* Turn-off Time: 
250 ms Maximum to 80% of Vce * Maximum Sense Current: 


50 ~ 400Hz (All specifications for operation @ 60Hz only) 
¢ Operating Temperature: -30°C ~ 60°C 

DC Switching (NPN or PNP): « Vce (full off): 30 Vdc Maximum 
¢ Isink (full on): 120 mAdc Maximum @ rated full-on 


AC Switching (ACA): * Off State Voltage: 240 Vac RMS 
Maximum * imum Switch Voltage: 24 Vac RMS ¢On 


Dimensions in Inch (mm) 


© 0.27 (6.8) 


i 


Continuous: 100Aac, 1 Second: 500Aac ¢Frequency: State Current: 1.0 Aac RMS Maximum continuous 1.614 (41) 
Transistor Window Digi-Key Price Each CR Magnetics 
Fig. Output Diameter Part No. 1 10 25 Part No. 
ACAt 0.27 582-1020-ND 21.45 18.24 17.17 CR9321-ACA 
1 NPN 0.27 582-1021-ND 21.45 18.24 17.17 CR9321-NPN 
PNP 0.27 582-1022-ND 21.45 18.24 17.17 CR9321-PNP. 
2 NPN Split Core 582-1027-ND 34.41 29.25 27.53 CR9380-NPN 
+ AC Output 
Sensors 


CR4395 Series: Current Sensing Relay that provides an 
effective and highly stable method for monitoring electrical 
current. The current-carrying wire is routed through the opening 
extending from the top of the case. When current reaches the 
level set by the trip point adjustment, the relay trips and starts 
the adjustable timer. After the timer cycles the electromechanical 
relay is energized. 


CR5395 Series: Direct Current Sensing Relay that provides 
a precision and cost effective method for monitoring direct 
current. Magnetic Modulator Technology is utilized for the 
current sensing to provide a stable and highly repeatable current 


trip. The current-carrying wire is routed through the opening 
extending from the top of the case. When current reaches the 
level set by the trip point adjustment, the relay trips and starts 
the adjustable timer. After the timer cycles the electromechanical 
relay is energized. 


CR7310 Series: Ground Fault Sensor that provides a reliable 
and cost effective method for sensing ground faults. The 
current-carrying wires are routed through the opening extending 
from the top of the case. When ground current reaches the level 
set by the trip point adjustment, the relay trips, illuminates the 
tripped LED and provides an output signal. 


TRIP STATUS: 


EH: Energized on High, trips when 
sense current is above trip point and 
returns to non-trip status when sense 
current is below the trip point. 


EL: Energized on Low, trips when 
sense current is below trip point and 
returns to non-trip status when sense 
current is above the trip point. 


Current Sensing 
Relay Shown 


Trip Supply Trip Time On Trip Point Digi-Key Price Each CR Magnetics 
Status Voltage Range Delay Dial Transformer | Part No. 1 10 25 Part No. 
Current Sensing Relay 
EH 120VAC 1.0 ~ 10AAC None Calibrated Dial Internal 582-1074-ND 62.02 49.62 46.52 |CR4395-EH-120-110-X-CD-ELR-I 
EH 120VAC 3.0 ~ 30AAC 5 ~ 6 Sec. Calibrated Dial Internal 582-1075-ND 62.02 49.62 46.52 |CR4395-EH-120-330-A-CD-ELR-I 
EH 120VAC 6.0 ~ 60AAC 5 ~ 6 Sec. Calibrated Dial Internal 582-1076-ND 62.02 49.62 46.52 |CR4395-EH-120-660-A-CD-ELR-| 
EL 120VAC 1.0 ~ 10AAC 5 ~ 6 Sec. Calibrated Dial Internal 582-1077-ND 62.02 49.62 46.52 |CR4395-EL-120-110-A-CD-ELR-| 
Direct Current Sensing Relay 
EH 24VDC + 10% 1.0 ~ 10ADC None Calibrated Dial Internal 582-1078-ND 69.72 55.78 52.29 |CR5395-EH-24D-110-X-CD-ELR-| 
EH 85 ~ 265VAC 1.0 ~ 10ADC None Calibrated Dial Internal 582-1079-ND 69.72 55.80 52.29 |CR5395-EH-ACV-110-X-CD-ELR-| 
Ground Fault Sensor 

EH 120VAC 01 ~ 0.1AAC None Calibrated Dial Internal 582-1080-ND 99.90 79.93 74.93 |CR7310-EH-120-.01.1-X-CD-ELR-I 
EH 120VAC 0.1 ~ 1.0AAC None Calibrated Dial Internal 582-1081-ND 99.90 79.93 74.93 |CR7310-EH-120-.11-X-CD-ELR-| 
EL 120VAC -01 ~ 0.1AAC None Calibrated Dial Internal 582-1082-ND 99.90 79.93 74.93 |CR7310-EL-120-.01.1-X-CD-ELR-| 
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2640 (usz2010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


A hall effect current sensor measures the magnetic flux which is produced proportionally to the current without any contact with the primary circuit. 

This results in no voltage drop in the measured circuit which provide excellent galvanic isolation. Features: * Galvanic isolation between primary and 

ry measuring circuit, measures DC or AC (kHz) * Zero insertion loss * Quick response Specifications (measured at Input Voltage and @ 25°): « Frequency 

TAAAW2A Band Width (-3dB): LO1Z, LO3S, LO8P, L18P: DC-50kHz; LO7P: DC-35kHz * Output Linearity: +1% * Operating Temperature: -10°C ~ 80°C * Insulation 
Resistance @ 500VDC: >500M0 - di/dt * Response Time: 5u Sec. Typ. (10y for LO8P Series) * Load Resister: 10kQ 3mW minimum. 


Open Loop Curre nt Sensors Primary Nominal | Supply Secondary Saturation | Offset Temp. = 
Current Voltage Output Volt. Current Coefficent | Digi-Key Price Each Tamura 
Hall Effect Technology Fig. (A) (v) (Vv) (A) (mvrc) — | Part No. 1 10 25 50 ‘| Part No. 
L01Z Series — RoHS Compliant 
Fig. 1 — L01Z Series Fig. 2 — LO3S Series +50 +5 At +62.5 $42 M17173-ND 17.75 14.20 11.36 10.65 |L01Z050S05 
4 +100 45 4t #125 #1 M17174-ND 17.75 14.20 11.36 10.65 |L01Z100S05 
1 +150 45 4t £187.5 <1 MT7175-ND 17.75 14.20 11.36 10.65 |L01Z150S05 
+200 45 4t +250 #1 MT7176-ND 17.75 14.20 11.36 10.65 |L01Z200S05 
+400 +5 4t +500 #1 MT7178-ND 17.75 14.20 11.36 10.65 | L01Z400S05 
+600 +5 4t +750 <1 MT7180-ND 17.75 14.20 11.36 10.65 |L01Z600S05 
LO3S Series (Molex Mating Connector Required) 
+50 #15 +4 +150 $42 MT7181-ND@ | 17.48 13.98 11.19 10.49 | LO3S050D15 
2 +200 +15 +4 +600 #1 MT7183-ND® | 17.48 13.98 11.19 10.49 |LO3S200D15 
+400 +15 +4 +700 #1 MT7185-ND® | 17.48 13.98 11.19 10.49 |LO3S400D15 
+500 +15 +4 +700 si MT7186-ND 17.48 13.98 11.19 10.49 | LO3S500D15 
LO7P Series — RoHS Compliant 
43 #15 +4 +9 $42 MT7297-ND 17.90 14.32 11.46 10.74 |LO7P003D15 
45 #15 +4 +15 $42 MT7298-ND 17.90 14.32 11.46 10.74 |LO7PO05D15 
3 +10 #15 +4 +30 $42 MT7299-ND 17.90 14.32 11.46 10.74 |LO7PO10D15 
415 +15 +4 +45 $42 MT7300-ND 17.90 14.32 11.46 10.74 |LO7PO15D15 
+20 +15 +4 +60 $42 MT7301-ND 17.90 14.32 11.46 10.74 _|LO7P020D15 
#25 +15 +4 +75 $42 MT7302-ND 17.90 14.32 11.46 10.74 | LO7P025D15 
LOSP Series 
1 +50 #15 +4 +150 $42 MT7188-ND@ | 16.20 12.96 10.37 9.72 |LO8P050D15 
2 4 +100 #15 +4 +300 #1 MT7189-ND@ | 16.20 12.96 10.37 9.72 |LO8P100D15 
: +150 #15 +4 +350 sl MT7190-ND 16.20 12.96 10.37 9.72 |LO8P150D15 
5 Ve (15V) L18P Series — RoHS Compliant 
6 43 +15 +4 +9 <41.5 MT7311-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 |L18P003D15 
7 OUT 45 +15 +4 +15 <41.5 MT7312-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 |L18P005D15 
8 +10 #15 +4 +30 <41.5 MT7313-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 |L18P010D15 
9 5 415 #15 +4 +45 <41.5 MT7314-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 |L18P015D15 
+20 #15 +4 +60 <41.5 MT7315-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 |L18P020D15 
#25 #15 +4 +60 <41.5 MT7316-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 |L18P025D15 
+30 +15 +4 +90 $41.5 MT7317-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 |L18P030D15 
Wee t+ +Vref=2.5V atO Amps RoHS Compliant 
ae WM2022-ND —_ Waldom Molex, 4 Position Housing (2.50mm) KK Series. ........... ... $.59 
OUT WM2312-ND —_—Waldom Molex, Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; Insulation Dia.: .062” (1.57) Max; Finish: Selective Gold 15u .$2.68/10 
+ Primary Input WM1129-ND Waldom Molex, Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; Insulation Di: 062” (1.57) Max; Finish: Gold 15u" .$8.66/10 
- Primary Input WM1114-ND_ —_ Waldom Molex, Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; Insulation Dia.: .062” (1.57) Max; Finish: Tin . .$1.24/10 
WmMg9999-ND Waldom Molex, Universal Crimp Tool ... $50.75 
WM9927-ND Waldom' Molex, /EXxtraction: TOO sicisxssiacce secs vinnele sisisucoeanala sibsiacewane givicdid walnngeaelsid es sui saiieguins ulate ednseeadibeweedulen te se unaeatndesds $6.77 
C | osed Loo M TT] Iti- ra n e Closed loop (compensated) current sensor provides an exact duplication of the primary current scaled by the number of turns in the secondary coil. Each 
p g multi-range sensor has a nominal sensing current but can be changed by configuring the primary pins. The sensing current can be scaled down by 1/2 or 
Cu rre nt Se nso rs 1/3 the nominal output sensing current, which gives you the flexibility to sense 3 different current ranges with only one part. 


Specifications (measured at input voltage and 25°C): * Frequency Bandwidth S22P(1dB): DC-200kHz (at higher frequencies derating is required to 
prevent core from overheating) »* Output Linearity: 40.25% * Operating Temperature: -10°C ~ 85°C «Insulation Resistance @ 500VDC: = 500mQ 
* Response Time: 1pSec. * Load Resistor 10kQ 3mW Minimum 


Selectable Input 
Pin Configuration 
6.5.4 Primary Nominal Supply Secondary Saturation | Offset Temp. . 
a SSSN8 Current Voltage Output Volt. Current Coefficent | Digi-Key Price Each Tamura 
aN - - = (A) (V) (V)21% (A) (mV/°C) Part No. u 10 25 50 Part No. 
4/2 Nom. ° 
$22P Series 
(A) —_— 
—-—— 6 +5 2.5230mV 216 125 |MT7318-ND | 1518 1214 972 9.41 |S22P006S05 
Ip (A) 4o-Box° = +15 +5 2.5+20mV +45 1.25 MT7319-ND 15.18 12.14 9.72 9.11 |S22P015S05 
23% +25 +5 2.5415mV +75 1,25 MT7320-ND 15.18 12.14 9.72 9.11 |S22P025S05 


Tonbual PomtA PRabECTS 


ACMETIPELECTRIC fff AMVEQO 


Current Transformer Standard Accuracy Low-Cost 50/60 Hz 


Applications: Size Dimensions — mm 
* Sensing current overload * Ground fault detection * Metering Code w L H A B c D (Dia.) ID 
A 23.83 23.83 11.13 15.24 7.62 1.75 0.81 9.53 
Notes: B 30.18 30.18 14.30 20.32 10.16 2.08 1.02 11.43 
¢RCF: Ratio Correction Factor. Multiply current readings by this Cc 34.93 34.93 14.30 25.40 10.16 2.08 1.02 14.61 
factor to compensate for transformer losses. * Data is deemed D 38.10 38.10 15.88 30.48 10.16 2.84 1.02 14.61 
reliable at the time of publication, but may be subject to change = 44.45 44.45 14.30 35.56 10.16 2.08 1.02 19.05 
without notice. F 55.58 55.58 20.65 45.72 12.70 3.96 1.02 23.88 
Rated Volts/Amp @ Rated Ip, 
Size Ip Turns Nominal RCF @ for Various Loads (0) Digi-Key Price Each Amveco 
Code Amps Ratio DCR 10% (1) 100 500 2K 5K Part No. 1 10 25 Part No. 
A 5.0 1000:1 39 1.040 0.10 0.45 1.35 1.8 TE1005-ND® 9.21 7.68 6.14 AC-1005 
A 10.0 1000:1 39 1.035 0.10 0.45 1.00 1.3 TE1010-ND® 9.21 7.68 6.14 AC-1010 
A 15.0 1000:1 39 1.030 0.10 0.43 0.80 1.0 TE1015-ND® 9.21 7.68 6.14 AC-1015 
A 20.0 1000:1 39 1.030 0.10 0.42 0.70 0.8 TE1020-ND® 7.53 6.28 5.02 AC-1020 
B 25.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.40 1.00 1.2 TE1025-ND® 11.01 9.18 7.34 AC-1025 
B 30.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.40 0.85 1.1 TE1030-ND® 11.04 9.20 7.36 AC-1030 
Cc 40.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.45 0.75 1.0 TE1040-ND® 12.78 10.65 8.52 AC-1040 
Cc 50.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.44 0.70 0.8 TE1050-ND 13.89 11.58 9.26 AC-1050 
D 60.0 1000:1 23 1.020 0.10 0.36 0.60 0.7 TE1060-ND® 14.49 12.08 9.66 AC-1060 
D 75.0 1000:1 23 1.015 0.10 0.35 0.50 0.6 TE1075-ND® 14.55 12.13 9.70 AC-1075 
E 100 1000:1 20 1.015 0.10 0.35 0.50 0.6 TE1100-ND® 14.97 12.48 9.98 AC-1100 
F 150 1000:1 10 1.010 0.10 0.32 0.55 0.6 TE1150-ND® 19.83 16.53 13.22 AC-1150 
F 200 1000:1 10 1.010 0.10 0.30 0.45 0.6 TE1200-ND® 20.10 16.75 13.40 AC-1200 
@ RoHS Compliant 
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Solid State Magnetic Hall Effect Sensors 


Speed Sensor 


5A = M12-1 Thread 


Sensor 5B = M18-1 Thread 


Pa 


5.91 
(150) 


Snap-Fit -550 ( 


Cherry magnetic sensors are used to detect Supply Output Terminal Digi-Key Price Each Cherry 
changes in magnetic field polarities and the Fig. Voltage Current Type Polarity Part No. 1 10 50 100 ‘| Part No. 
motion of ferrous metals such as gear tooth ~ 
movements. Used for such applications as speed 1 4.5-24VDC 25mA_| 20AWG Wires Gear Teeth _|CH398-NDt 31.16 27.70 23.08 ~——21.35_ |@S100701 
and proximity sensing, magnetic polarity detection 4.75-24VDC. 25mA 20AWG Wires South Pole CH396-NDt# 25.19 22.40 18.66 17.27 |MP100701 
ead monitoring. Solid state design for 4.75-24VDC 25mA | 24AWG Wires South Pole _|CH399-ND 6.26 5.57 4.64 4.30 |MP101301 
Features: : 4 4.5-24VDC 25mA PC Mount Ferrous Vane |CH401-ND® 6.89 6.12 5.10 4.72 |VN101501 
MP100 Series: 4.5-24VDC 25mA 24AWG Wires | Ferrous Vane _|CH712-ND¢@ 7.53 6.70 5.58 5.17 |VN101503 
* Aluminum threaded barrel sensor for speed and 4.5-24VDC 25mA 20AWG Wires Gear Teeth CH416-NDt 31.16 27.70 23.08 21.35 |GS100502 
Position sata 7 ee barrel allows 5A 4.5-24VDC 25mA 22AWG Wires Gear Teeth |CH414-ND* 55.62 49.44 41.20 38.11 /GS100102 
recise positioning and adjustmen 
ee ae 7 } 4.75-24VDC 25mA 20AWG Wires South Pole CH708-NDt 25.19 22.40 18.66 17.27 |MP100502 
* Barrel sensors intended for gear tooth speed |B 4.5-24VDC 25mA 12mm Conn. Gear Teeth _|CH705-ND* 79.00 70.23 58.52 54.14 [GS100201 
sensing * High speed capability, ideal for sensing 6 4.5-24VDC 25mA 24AWG Wires North Pole CH400-ND® 7.40 6.58 5.48 5.07 |MP102103 
power gears, conveyer speed and other rotating [7 Threaded Actuator, South pole magnet, Aluminum Housed CH700-ND® 5.29 471 3.92 3.63 [AS101001 
gears * Built-in magnet supplies its own bias field 


* GS101202 is plastic housing with steel bushing * Industrial Grade-Stainless Steel 


t+ Commercial Grade Aluminum @ RoHS Compliant 


Linear / Angular / Rotary 
Displacement Sensors — 
HMC1501 / HMC1512 


High resolution, low power MR sensor capable of measuring the angle direction of a magnetic field from a 
magnet with <0.07° resolution. Output is typical Wheatstone Bridge 


Features: No “rare earth” magnets; functions with Alnico or ceramic type magnets ° Linear range of 8mm 
with two sensors mounted on two ends; range may be increased through multiple sensor arrays operating 
together * Absolute sensing ability to know exact position and require no indexing for proper positional 
output * No moving parts to wear out * 8-pin SMT package * Case dimensions (exclusive of pins) of 5mm x 
4mm x 1.2mm total mounting envelope, with pins of less than 6mm square °¢ Full scale output range of 
120mV with 5V of power supply. 


Applications: * Linear Displacement * Angular Displacement * Motor Control »* Valve Position 
* Proximity Detection * Current Spike Detection. Specifications (at 25°C except stated otherwise): 
* Typical Bridge Supply: 5V, Vbridge referenced to GND » Sensitivity Vbridge =5V, field 80 Oe: 
2.1mV/° @ zerocrossing; 1.8mV/° @ zero crossing, averaged in the range of 45° « Typical Peak- 
to-Peak Voltage: 120mV, Vbridge=5V, field=80 Oe * Bandwidth: OMHz ~ 5MHz, Magnetic signal 
* Typical Hysteresis Error: 30yV°, 1.7x10° mV’, Magnetic field =saturation field, Vbridge = 5V 


Typ. Bridge| Angle Range | Typ. Resolution 
Resistance | 2 Saturation | 10Hz Bandwidth | Digi-Key Price Honeywell 
@1mA Field Vbridge=5V <0.07° | Part No. Each Part No. 
5KQO. 45° <0.07° 342-1008-5-ND 17.00 HMC1501 
2.1KQ +90° <0.05° 342-1010-1-ND 17.00 HMC1512 
2.1KQ +90° <0.05° 342-1010-2-ND¢ | 1500.00/1,000 | HMC1512 


t+ Tape and Reel 


Digital Compass Module — HMR3000 


Electronic compass module that provides heading, pitch and roll output 
for navigation and guidance systems. This solid state magnetoresistive 
sensors make this strapdown compass both rugged and reliable. This 


Smart Digital 
Magnetometer — HMR2300 


Microcontroller-Based Smart Sensor with range of +2 Gauss; 
<70uGauss Resolution. Has high accuracy over +1 Gauss; <0.5%FS; 
and Output Rate Selectable of 10 to 154 Samples/Sec. This sensor 
has a three-axis digital output, BCD ASCII or Binary, RS-232 Serial 
Output (9600 or 19200), and a 9-pin D-Sub connector. 

Application: Compassing — Avionics and Marine * Remote 
Vehicle Monitoring (Roll/Pitch/Yaw) * Process Control * Laboratory Instrumentation * Anomaly Detection 
* Traffic and Vehicle Detection * Security Systems. Specifications: * Supply Voltage: 6.5V ~ 15V; Pin 9 
referenced to Pin 5 * Typical Supply Current: 27mA; Vsupply=15V, with S/R=ON »¢ Operating Temp: 
-40°C ~ 85°C; Ambient »* Field Range: +2 gauss; Full scale (FS) - total applied field * Typical Linearity 
Error: 1%FS; Best fit straight line at 25°C +2 Gauss » Typical Hystereis Error: 0.01%FS; 3 sweeps across 
+2 Gauss @ 25°C * Minimum Resolution: 67j:gauss; Applied field to change output. (Units: 1 gauss (G) = 
1 Oersted (in air), 1G=79.58A/m, 1G=10E-4 Tesla, 1G=10E5 gamma) 


Serial Digi-Key Price |Honeywell 
Output |Description Part No. Each | Part No. 
Flush Mount Enclosure, Aluminum, 1 7 _D20-: 
RS-232 3.25” x 1.50” x 1.13” (82.55 x 38.1 x 28.70mm) 342-1015-ND | 744.30 | HMR2300-D20-232 
Extended Enclosure, Aluminum, , ‘7 04. 
RS-232 4.00” x 1.50” x 1.13” (101.60 x 38.1 x 28.70mm) 342-1016-ND | 744.30 | HMR2300-D21-232 
RS-485 | Without Enclosure 342-1017-ND | 700.00 | HMR2300-D00-485 
Flush Mount Enclosure, Aluminum, 
RS-485 3.25” x 1.50” x 1.13” (82.55 x 38.1 x 28.70mm) 342-1018-ND | 744.30 | HMR2300-D20-485 
Extended Enclosure, Aluminum, . 24. 
RS-485 4.00" x 1.50” x 1.13” (101.60 x 38.1 x 28.70mm) 342-1019-ND | 744.30 | HMR2300-D21-485 
iags2ae' | MMR2SN0 Development Kit with S232 342-1012-ND | 795.00 | HMR2300-Demo-232 
Output, Cables, Manual 


Digital Compass Module — HMR3200/3300 


Electronic compassing solutions that provide heading information for use in navigation and guidance 
systems. Magnetoresistive sensors are utilized to provide the reliability and accuracy of these small, solid 
state compass designs. These compass solutions are easily integrated into 


compass provides fast response time up to 20Hz and high heading systems using a UART interface in ASCII format. Header Pin 
accuracy of 0.5° with 0.1° resolution. Features: Accuracy: 1° heading accuracy, 0.1° resolution and 0.5° Assignment 
Fe + * Built with solid 7 d " repeatability. Tilt Range: The HMR3300 may be operated up to a +60° tilt Pin No. Pin Name 
Features: *\Bullt with.solld: state magnellc’ sensors’ andino moving (parts range for both pitch and roll. Accuracy and performance are enhanced over 1 SCK 
MNPTOVES TESPOnse: time, allowing faster updates compared to gimballed ; : a wider range of operating conditions and applications with this feature. The 
fluxgates * Available as a circuit board 1.2” x 2.95”, weighing less than one ounce, or in an aluminum HMR3200 is not tilt compensated. Performance is optimized in horizontal or 2 RX/SDI 
enclosure * Operates with less than 35mA, allowing for long operation with a battery »* Accuracy better vertical orientations. Low Power: Typical operating current is 18mA for the 3 TX/SDO 
than 0.5° with 0.1° resolution for critical positioning applications * Tilt range of +40° for both the roll and pitch HMR3200. Response Time: The HMR3200 has 15Hz response time for 
allows operation for most applications »* Calibration routines to compensate for distortion due to nearby faster updates compared to gimballed, mechanical fluxgate compasses. 4 cs 
ferrous objects and stray fields, such as vehicles * User settings of baud rate, update rate, output format, Specifications: * Magnetic Field: Range: +2 gauss typical, Resolution: 5 CAL 
units, filter settings, deviation angles, alarms, and warnings are stored internally in non-volatile memory. 0.1 mgauss ° Electrical: Input Voltage: Unregulated: 6VDC ~ 15VDC. 6 5V 
Specifications: » Typical Supply Voltage: 5.0VDC regulated, 6-15VDC unregulated »* Typical Power: Regulated: 5.0Vdc « Interface: UART - User selectable baud rate 2400 ~ 7 GND 
35mA @ 6VDC Normal Operation, 13mA STOP Mode, 2.0mA SLEEP Mode » Serial: RS-232 / RS-485 19200 baud _* Physical: Dimensions - Conditions: Circuit board, 1.0” x 5 ay 
(Half Duplex) * Baud Rate: 1200 ~ 38400 bps 1.45" x 0.4” (25.4 x 36.8 x 11 mm) 

Serial Digi-Key Price Honeywell Serial Digi-Key Price Honeywell 

Output Description Part No. Each Part No. Output Description Part No. Each Part No. 

RS-232 Without Enclosure 342-1024-ND 650.00 | HMR3000-D00-232 UART Digital Compass Module 2-axis |342-1030-ND / 300.00 | HMR3200 

RS-232 Enclosure, Extended Base | 342-1025-ND 675.00 |HMR3000-D21-232 ART. Digital Compass Module S-axis |[8421032-NDI| 385.00 |HMR3300 

HMR 3200 Development Kit, 
RS-485 Without Enclosure 342-1026-ND 650.00 | HMR3000-D00-485 with RS232 Output, Cables, Manual Sez OS ENDR) 365.00 | HMR3200-Demo-292 
HRMR 3300 Digital C Modul 

RS-485 Enclosure, Extended Base |342-1027-ND | 675.00 |HMR3000-D21-485 Bai nepsoNbinGce ae 342-1039-ND | 450.00 |HMR3300-D00-232 

HMR 3000 Development Kit, e ri 7 7 HMR 3300 Development Kit, . : "i 7 
with RS-232 Output, Cables, Manual 342-1022-ND 795.00 |HMR3000-Demo-232 with RS232 Output, Cables, Manual 342-1033-ND 450.00 |HMR3300-Demo-232 


Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PUTA Sensors 


Digital Compass Solution 


The Honeywell HMR3400 is a digital compass solution designed for use in 
navigation and precision pointing applications. Using a common set of commands 
from the legacy HMR3300 digital compass solution, the HMR3400 is designed to 
be easily integrated into host systems with a regulated 5 volt supply and a UART 
serial data interface. 

Features: ¢ Tilt-Compensated » Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


3-Axis Magnetic - Hybrid 


A complete 3-axis magneto-meter with analog output in a 20-Pin hybrid DIP package. 


Features: 

* DIP-20 foot-print (1” x .75”) allows easy insertion into system-level boards, reducing 
development costs »* Solid state components improve reliability and ruggedness 
compared to mechanical fluxgates »* Accurately measures fields from 40 pgauss to +2 
gauss at 1V/gauss »* Low noise instrumentation amplifiers with 1kHz low pass filters, 


oan Digi-Key Price Honeywell reject unwanted noise * No flux concentrators used in this design that can lead to 
Description Part No. Each Part No. hysteresis and non-repeatability * An externally accessible +2.5V reference improves 
HMR3400 Module | 342-1057-ND 360.00 HMR3400 measurement accuracy and stability * On-board excitation current source reduces 


temperature errors and regulates the power supply input * Magnetic field offsets or closed 
loop circuits can be applied using the built-in straps * Output signal accuracy may be enhanced by using the integral set/reset straps 
¢ All components selected and packaged in nonmagnetic material to reduce magnetic distortion and offsets. 


TruePoint™ Compass Module 


The HMR3500 TruePoint compass module is a 3-axis digital compass solution 
with a customizable coordinate system for mounting in any desired orientation. 
It has provisions for hard and soft-iron correction algorithms to handle magnetic 
distortion effects. In addition a World Magnetic Model feature is provided to 
automatically add declination angle corrections for reference to true north 
(geographical north). Features: ¢ Tilt-Compensated * Operating Temperature 
Range: -40°C ~ 85°C * Supply Voltage Range: 5DC Benefits: » Better than 
1° Nominal Heading Accuracy (15), 0.1° Resolution * +89° Pitch and Roll, 360° 
Continuous Roll Capability 


Applications: 
¢Compassing » Navigation systems * Attitude reference ¢ Traffic detection * Proximity detection * Medical devices 


Specifications (Power Supply: +15VDC; Set/Reset switching is active): 

* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C, ambient @ 25°C * Supply Voltage: 6VDC ~ 15VDC; Transient protection circuitry should 
be added across V+ and Gnd if an unregulated power supply is used * Supply Current: 20mA * Output Voltage: 0.5V ~ 4.5V « Field 
Range: +2 gauss * Typical Linearity Error: 1% FS; +2 gauss applied field sweep »* Typical Hysteresis Error: 0.05% FS; 3 sweeps 
across +2 gauss * Typical Sensitivity: 1.0mV/V/gauss; at Vbridge +5V * Typical Resolution: 40 gauss * Bandwidth: 1kHz 

Units: 

° 1 gauss (G) = 1 Oersted (in air), 1G = 79.58A/m, 1G = 10E-4 Tesla, 1G = 10E5 gamma 


Price Honeywell 
Description Each Part No. Digi-Key Price Honeywell 
HMR3500 Module = |342-1058-ND 750.00 — |HMR3500 Description Part No. Each Part No. 
Demo Kit 342-1059-ND 900.00 HMR3500 DEMO 3-Axis Magnet Sensor Hybrid 342-1011-ND 210.00 HMC2003 
1, 2 and 3-Axis Magnetoresistive Digi@Reel° Honeywell Part'No. 
HMC1021 HMC1043, HMC1051 
Configured as a 4-element wheatstone bridge, these highly sensitive sensors | SPECIFICATIONS: HMC1001 HMC1022 HMC1042 HMC1052, HMC1053 
convert magnetic fields to differential output voltages, capable of sensing magnetic Operating Temperature -55°C ~ 150°C $ -55°C ~ 150°C -40°C ~ 125°C -40°C ~ 125°C 
fields as low as 30 ygauss. (Condition) (—) (—) (Ambient) (Ambient) 
Features: ¢ Field range up to +6 gauss, (earth’s field = 0.5 gauss) * Small package Field'Range PENS +2 gauss $ +6 gauss +6 gauss +6 gauss 
designed for 1 and 2-axis to work together to provide 3-axis (x, y, z) sensing * Solid gt scale (FS) - total applied field 
s F Pea ensitivity Typical 3.2 mV/V/gauss 1.0 mV/V/gauss 1.0 mV/V/gauss 1.0 mV/V/gauss 
state devices reduce board assembly costs, improve reliability and ruggedness (Set/Reset Current) (0.3A) (0.5A) (0.5A) (0.5A) 
compared to mechanical fluxgates »* Patented on-chip set/reset straps to reduce [Resolution Typical 27 gauss $ 85 jigauss 160 jigauss 120 gauss 
effects of temperature drift, non-linearity errors and loss of signal output due to the | (Bandwidth, Vbridge) (10Hz, 5V) (10Hz, 5V) (1kHz, 5V) (50Hz, 5V) 
presence of high magnetic fields * Patented on-chip offset straps for elimination of | Bandwidth 
the effects of hard iron distortion Magnetic signal (lower limit = DC) 5MHz ¢ SMHz 5MHz 5MHz 
Applications: * Compassing * Navigation systems * Attitude reference « Traffic Units: 1 gauss (G) = 1 Oersted (in air), 1G = 79.58A/m, 1G = 10E-4 Tesla, 1G = 10E5 gamma 
detection * Medical devices * Non-contact switch + Not tested in production, guaranteed by characterization 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Honeywell 
Description Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
8-Pin SIP, Single Axis 342-1001-5-ND 19.00 16.50 13.50 = = — |HMC1001 
8-Pin SIP, Single Axis 342-1061-ND® 17.00 6.75 5.00 = _ — |HMC1021Z-RC 
8-Pin SIP, Single Axis 342-1034-5-ND 17.00 6.75 5.00 = = — |HMC1051Z 
8-Pin SIP, Single Axis 342-1060-ND® 17.00 6.00 5.00 = = — |HMC1051Z-RC 
8-Pin SOIC, Single Axis 342-1003-5-ND® 17.00 6.75 5.00 = = —_|HMC1021S 
8-Pin In-Line LCC, Single Axis 342-1043-5-ND 17.00 15.00 13.00 = _ — |}HMC1051ZL 
16-Pin SOIC, Double Axis 342-1005-1-ND@t 17.00 10.00 6.00 342-1005-2-ND@ 2,500 3250.00/M )HMC1022 
16-Pin LCC, Double Axis 342-1042-5-ND® 17.00 7.00 6.00 = = — |HMC1052L 
16-Pin LCC, Double Axis 342-1053-1-ND@t 17.00 7.00 6.00 342-1053-2-ND@ 3,000 3250.00/M |HMC1042L-TR 
20-Pin SOIC, Double Axis 342-1070-ND® 21.00 19.80 18.70 = = —__|HMC1002-RC 
16-Pin LCC, Triple Axis 342-1035-5-ND 55.00 50.00 42.00 = _ — |HMC1053 
16-Pin LPCC, Triple Axis 342-1054-1-NDt 34.00 15.00 14.00 342-1054-2-ND 1,000 8999.97 | HMC1043-TR 
Demonstration Boards 
Demo Board for HMC1041Z and HMC1042L 342-1064-ND 250.00/1 = = —  |HMC1042L/HMC1041Z-DEMO 
Demo Board for HMC1043 342-1066-ND 250.00/1 — — —_|HMC1043-DEMO 


@ RoHS Compliant + Cut Tape 


HMC6042 DigiReel’ 


The HMC6042 includes our state of the art 1042 series magneto-resistive sensors plus a precision mixed signal ASIC Cut Tape T&Rt 
containing three sensor amplifiers and a compatible set/reset strap driver circuit for 2.4V ~ 3.6V operation. The sensors iid Price Each ici 
ie alae tie Ade, ‘i . ; Maa 5‘ Digi-Key Pricing | Honeywell 
feature precision in-axis sensitivity and linearity, solid-state construction with very low cross-axis sensitivity designed to anti 
se cety ‘ ; aa ' Description Part No. 1 25 100 1,000 | Part No. 

measure both direction and magnitude of Earth's magnetic fields. Features: » Low Voltage Operations (2.4V ~ 3.6V) © Built- O-Axis Mi aS 349-10554-ND 656850 mn 349.50 |HMC6042-7R 
In Set/Reset Drive Circuit * Wide Magnetic Field Range (+/-6 Oe) Benefits: » Single Logic Input for Degaussing, Thermal | 2-Axis Magnetic Sensor “1055-1 9 Be re 5312.5 = 
Drift Compensation * Feedback Pins for Gain and Bandwidth Shaping t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 

igi Digi-Ke Price | Honeywell 
Digital Compass Modules Dimensions inmm | Fig. | Description Pait nae Each | Part No. 
The Honeywell HMC5843 is a surface mount multi-chip module : 7 - ; 
designed for low field magnetic sensing with a digital interface | Fig. 1 NEW! 1 | 20-Pin LCC, Triple Axis 342-1071-ND@ NEW! 19.20 |HMC5843 
for applications such as low cost compassing and magnetometry. 2.25 i 
The HMC5843 includes our state of the art 1043 series magneto- I | 2 | 24-Pin LCC, Double Axis 342-1041-5-ND® 25.00 |HMC6352 


ooouu0 


resistive sensors plus Honeywell developed ASIC containing 


amplification, strap drivers, offset cancellation, 12-bit ADC and 3 |36-Pin LPCC, Triple Axis 342-1056-ND® 420.00 |HMC6343 
an IC serial bus interface. Features: ° 3-Axis Magnetoresistive Z 
Sensors and ASIG in a Single Package * Low Voltage Operations Demonstration Board for HMC6343_|342-1067-ND 250.00 | HMC6343-DEMO 


(2.4V ~ 3.3V) ©I°C Digital Interface * Wide Magnetic Field Range 
(+/-6 Oe) Benefits: * Compatible for Battery Powered Applications 
* Complies with Current Environmental Standards 

The HMC63xx digital compass modules combine a 2 or 3-axis tilt sensor with the required support circuitry for heading computation. By combining 
the sensor and processing elements into a small LCC or LPCC package designers will have the most simple solution to integrate low cost and space __| Demonstration Board for HMC5843 | 342-1073-ND@ NEW! 250.00 | HNC5843-DEMO 
efficient compasses for mobile phones, consumer electronics, vehicle compassing and antenna positioning. HMC6352 Features: * 24 pin LCC 


Evaluation Board for HMC5843 342-1072-ND@ NEW!| 100.00 |HMC5843-EVAL 


*2-axis sensor * 2.7V ~ 5.2V supply range HMC6343 Features: * 36 pin LPCC *3-axis sensor * 2.7V ~ 3.6V supply range @ RoHS Compliant 
DRM™ 4000 The Dead Reckoning Module (DRM™) 4000 is a miniature, electronic Digi-Key Price Honeywell 
device for personnel on foot that provides the user's position relative to an | Description Part No. Each Part No. 
Features and Benefits: » State-of-the-art dead _ initialization point. When GPS data is available, the dead reckoning sensors 
reckoning device for personnel navigation are automatically calibrated continuously and the two data sources are blended | DRM 4000 Module 342-1052-ND 1395.00 DRM4000-N00-232 
Typical DR accuracy 2% distance traveled into a composite real-time position data output. When GPS data is unavailable, 
«Low power consumption «Industrial dead reckoning takes over. Motion classification algorithms analyze walking | DRM 4000 Evaluation Kit 342-1063-ND 2500.00 DRM4000-NO0-USB-EVAL 
temperature range: -40°C ~ 85°C motion, and compensate when the user is running, or in place. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2643 


measurement Rugged Stainless Steel Pressure Transducers Digi@Reel” 
Featuring Microfused Technology 


e 
MSP Series: are housed in a stainless steel cover which provides protection from hostile environments. The housing 
The MSP pressure transducer is designed for high-volume, low-cost commercial, industrial and off road pra ang-requires:;no: maintenance. Fach transducer is: thoroughly tested! and. calibrated::betore 


applications which require accurate measurement of gases or liquids. Operating ranges up to 10,000 
psi is available with your choice of output signal in volts, millivolts, or milliamps. The MSP uses a micro Applications: 

machined silicon strain gauge inorganically bonded to a machined stainless steel diaphragm; no welds, * Pumps and Compressors * Hydraulic / Pneumatic Systems »* Energy and Water Management 
no O-rings, no silicone oil. All wetted surfaces are stainless steel and all signal conditioning electronics» Pressure Instrumentation * Process Control, Off Road Refrigeration, HVAC. 


2 Foor Caste — 
UttraStasce 5100 ann M5100 Senies 


2 Foor Case — Packarp Connector — 
MSP Series MSP ano M5100 Sentes 


Dimensions 

A B C 
SAE | 9.14 | 44.45 | 74.42 
PinA PinB UNF | 13.3 | 48.0 | 81.7 


SENET 
j=1/4" Stainless Steel » 
A=1/8" NPT : Packard 1/4” NPT 
Cover Pressure Port Stainless Steel Gonnector aa i Pressure Port 
7/16"-20 Cover 


with "O" ring ; 


‘Strain 
ot 9.90 Relief 
47.75 09.6 


MSP-100 MSP-300 MSP-340 MSP-400 MSP-600 MSP-610 U5100 M5100 
Pressure Range (PSIG) 0-100 ~ 500 0-100 ~ 10,000 0-100 ~ 1,000 1,000 ~ 5,000 0-25 ~ 5,000 0-100 ~ 500 0-15 ~ 500 0-25 ~ 10,000 
ptaey \commnew nea, +£0.20% of FS 41% of FS £1% of FS 40.50% of FS 40.25% BSL 40.25% of FS £1% of FS 40.25% of FS 
ysteresis and repeatability) 
Pressure Overload 1.5X 2X 2X 2X 2X 2x 3X 2X 
Burst Pressure 3X 5x or 20,000 PSI 4x 4x 5X 
whichever is less 
0-100mvV, 1-5V 0-100mV, 1-5V, 0.5-4.5V 0.5-4.5V, 0.5-4.5V, 0.5-4.5V, 
euipurs VDE orm o-100in¥! 0.5-4.5V, 4-20mA 0.5-4.5V 4-20mA 1-5V, 4-20mA 1-5V, 4-20mA 1-5V, 4-20mA 1-5V, 4-20mA 
Zero Offset (millivolt output) +2% of FS +3% of FS +3% of FS _ = = _— _ 
(amplified output) +2% of FS +2% of FS +2% of FS +2% of FS _ — —_ _— 
Span Tolerance +2% of FS +2% of FS +2% of FS +2% of FS _ — = _ 
Se et yeen 40.25% 40.25% 40.25% 40.25% 40.25% 40.25% 40.1% 40.25% 
Operating Temperature (°C) 0~55 -20 ~ 85 -20 ~ 85 -40 ~ 85 -40 ~ 125 -40 ~ 125 -40 ~ 125 -40 ~ 125 
Compensated Range (°C) 0~55 0~55 0~55 0~70 -20 ~ 85 _ -20 ~ 85 -20 ~ 85 
Thermo Zero Shift <+2% of FS <+2% of FS <+2% of FS <+1.5% of FS = = = _ 
Thermo Span Shift <+2% of FS <+2% of FS <+2% of FS <+1.5% of FS _- — _— _ 
Total Error Band N/A N/A N/A N/A 1.5% of FS 1.0% of FS +0.75% of FS 1.0% of FS 
EMI/RFI Protection, CE Mark No No No Yes Yes = = _ 
UL Listed No Yes No Yes Yes — —= = 
Operating Operating 
Pressure Voltage : Measurement Pressure Voltage ‘ Measurement 
Range Supply _| Digi-Key Price Each Specialties Range Supply | Digi-Key Price Each Specialties 
PSIG (VDC) Part No. 1 10 Part No. PSIG (VDC) Part No. ul 10 Part No. 
Caiman Serer Fala roe con at 7 500 10~32 |MSP3501P3-ND@ 109.85 92.04 | 2000262 
‘alibrate mV Output — O-Ring Seal, 2 Foot Cable ' 
100 5 MSP6900-ND 65.69 55.05 MS121-000000U-100PG 200 10 oe Ea 109.85 aa pees 
250 5 |MSP6901-ND 110.54 92.62 |MS121-000000U-250PG ee pee oe ePOURK ieee ge-08. || e000eee 
500 5 MSP6902-ND 65.69 55.05 _ |MS121-000000U-500PG gets 10 oe Ee 109.85 Bete || 000100 
MSP-300 Series 10000 10~32 |MSP3103P3-ND@ 109.85 92.04 2000159 
OmV ~ 100mV Output — 4 Wire Unamplified 1/4” NPT, 2 Foot Cable 1V ~ 5V — Output 1/8” NPT, 2 Foot Cable — RoHS Compliant 
100 5 MSP3101P1-ND@ 80.94 67.82 2000130 100 10~32 |MSP3101P4A1-ND 109.85 92.04 2000132 
250 5 MSP3251P1-ND@ 80.94 67.82 2000199 250 10~ 32 |MSP3251P4A1-ND 109.85 92.04 2000203 
500 5 MSP3501P1-ND® 80.94 67.82 2000255 500 10~ 32 |MSP3501P4A1-ND 109.85 92.04 2000261 
1000 5 MSP3102P1-ND 80.94 67.82 2000045 1000 10~32 |MSP3102P4A1-ND 109.85 92.04 2000047 
2500 5 MSP3252P1-ND® 80.94 67.82 2000222 4mA ~ 20mA Output — 2 Wire Regulated Supply 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
5000 5 MSP3502P1-ND® 80.94 67.82 2000096 100 10~32 |MSP3101P4-ND® 109.38 93.75 2000137 
10000 5 MSP3103P1-ND 80.94 67.82 2000157 250 10~32 |MSP3251P4-ND® 109.38 93.75 2000207 
0.5V ~ 4.5V Output — Ratiometric Output Voltage to Input Voltage 500 10~32 |MSP3501P4-ND@ 109.38 93.75 2000264 
3 Wire Supply Current 10mA Maximum 1/4” NPT, 2 Foot Cable ‘ ‘ 
100 5 MSP3101P2-ND¢@ 104.06 8719 2000131 1000 10~32 |MSP3102P4-ND 109.38 93.75 | 2000050 
250 5 MSP3251P2-ND@ 4104.06 87.19 2000202 2500 10~32 |MSP3252P4-ND 109.38 93.75 _|2000227 
500 5 MSP3501P2-ND@ 104.06 87.19 |2000260 5000 10~32 |MSP3502P4-ND@ 109.38 93.75 |2000101 
1000 5 MSP3102P2-ND@ 104.06 87.19 2000046 10000 10~ 32 |MSP3103P4-ND@ 109.38 93.75 2000160 
2500 5 MSP3252P2-ND® 104.06 87.19 |2000223 4mA ~ 20mA Output — 1/8” NPT, 2 Foot Cable 
5000 5 MSP3502P2-ND 104.06 87.19 2000099 100 10~32 |MSP3101P5A1-ND 109.38 93.75 2000136 
10000 5 MSP3103P2-ND® 104.06 87.19 2000158 250 10~32 |MSP3251P5A1-ND® 109.38 93.75 2000206 
1V ~ 5V Output — Fixed - 3 Wire Supply Current 10mA Maximum 1/4” NPT, 2 Foot Cable 500 10~32 |MSP3501P5A1-ND® 109.38 93.75 2000263 
100 10~32 |MSP3101P3-ND® 109.85 92.04 2000133 1000 10~32 |MSP3102P5A1-ND 109.38 93.75 2000049 
250 10~ 32 |MSP3251P3-ND@ 109.85 92.04 2000204 @ RoHS Compliant + Cut Tape + Tape and Reel (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2644 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


measurement ; Rugged Stainless Steel Pressure Transducers 
e*, Featuring Microfused Technology (cont) 


Operating Operating 
Pressure Voltage Measurement Pressure Voltage Measurement 
Range Supply _| Digi-Key Price Each Specialties Range Supply | Digi-Key Price Each Specialties 
PSIG (VDC) _ | Part No. 1 10 Part No. PSIG (VDC) _| Part No. 1 10 Part No. 
MSP-340 Series — RoHS Compliant 1V ~ 5V Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
100mV Output — 1/8” NPT, 2 Foot Cable 50 8~30 |223-1039-ND 120.31 103.13 ]M5141-000005-050PG 
100 5 MSP6892-ND 96.16 80.57 |M3421-000006-100PG 75 8~30 |223-1042-ND 120.31 103.13 |M5141-000005-075PG 
300 5 MSP6893-ND 96.16 80.57 |M3421-000006-300PG 100 8~30 | 223-1021-ND 120.31 103.13 |M5141-000005-100PG 
500 5 MSP6894-ND 96.16 80.57 — |M3421-000006-500PG 250 8~30 |223-1027-ND 120.31 103.13 |M5141-000005-250PG 
1000 5 SRE ESS AND) 96.16 80.57 |M3421-000006-01KPG 500 8~30 |223-1033-ND 120.31 103.13 _|M5141-000005-500PG 
O:SV 23-5 V_Oulput — 1/87 NPT,(2 Foot Cable 1000 8~30 |223-1015-ND 120.31 103.13 |M5141-000005-01KPG 
100 2 Wsieeseternly 2:99 Salt) Mo4312000006-10006 2500 8~30 |223-1030-ND 120.31 103.13 |M5141-000005-2kK5PG 
ss 2 Msheee7 ND i280 OA:17 || MESS 1-000006-S00rG 5000 8~30 |223-1018-ND 120.31 103.13 |M5141-000005-05KPG 
500 5 MSP6898-ND 112.39 94.17 |M3431-000006-500PG 
10000 8~30 | 223-1024-ND 120.31 103.13 _|M5141-000005-10KPG 
1000 5 MSP6899-ND 112.39 94.17 |M3431-000006-01KPG 
Sink, — 20m A A a NET 2 Foot Cane 
4mA ~ 20mA Output — 2 Wire Regulated Supply 1/4” NPT, 2 Foot Cable 2 9-30 ee TTBS 10g BS «|| BIBI 200008 080r 
7000 10-92 NGEROSeaNE 108750 95100"? 112000447. 75 9~30 |223-1043-ND 125.78 107.82 |M5151-000005-075PG 
MSP-600 Series — RoHS Compliant 100 9~30 |223-1022-ND 125.78 107.82 |M5151-000005-100PG 
0.5VDC ~ 4.5VDC Output — 7/16” SAE, Packard Connector 250 9~30 |223-1028-ND 125.78 107.82 |M5151-000005-250PG 
50 5 MSP6050P3-4-ND 06.25 82.50 2000965 500 9~30 | 223-1034-ND 125.78 107.82 _|M5151-000005-500PG 
75 5 MSP6075P3-4-ND 96.25 82.50 2000966 1000 9~30 223-1016-ND 125.78 107.82 M5151-000005-01KPG 
100 5 MSP6101P3-4-ND 96.25 82.50 |2000967 2500 9~30 |223-1031-ND 125.78 107.82 |M5151-000005-2K5PG 
1000 5 MSP6102P3-4-ND 96.25 82.50 _|2000970 5000 9~30 |223-1019-ND 125.78 107.82 _|M5151-000005-0SKPG 
4mA ~ 20mA Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 10000 9~30 | 223-1025-ND 125.78 107.82 _|M5151-000005-10KPG 
50 10~30 |MSP6050P5-1-ND 119.00 102.00 2000879 0.5V ~ 4.5V Ratiometric Output — 7/16” UNF Male, O-Ring, Packard Connector 
MSP-610 Series — RoHS Compliant 50 4.75 ~ 5.25 | 223-1045-ND 114.84 98.44 |M5134-000004-050PG 
0.5V ~ 4.5V Output — 1/8” NPT, 2 Foot Cable 75 4.75 ~ 5.25 | 223-1046-ND 114.84 98.44 |M5134-000004-075PG 
300 5 MSP6906-ND 114.19 97.88 —|M6131-C00006-300PG 100 4.75 ~ 5.25 | 223-1047-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-100PG 
500 5 MSP6907-ND 114.19 97.88 |M6131-C00006-500PG 250 4.75 ~ 5.25 | 223-1048-ND 114.84 98.44 |M5134-000004-250PG 
0.5V ~ 4.5V Output — 1/4" NPT, 2 Foot Cable 500 4.75 ~ 5.25 | 223-1049-ND 114.84 98.44 _|M5134-000004-500PG 
es 2 MSieGiee slp A819 87:88" M619 15000005-100FG 7000 4.75 ~ 5.25 | 223-1050-ND 114.84 98.44 _|M5134-000004-01KPG 
500 5 MSREo0S:ND) 114.18 97:86" — || M618 1-C00005:S00RG 2500 4.75 ~ 5.25 |223-1051-ND 114.84 98.44 |M5134-000004-2K5PG 
IV SV Output = 167 NPT, 2 Foot Cable 5000 4.75 ~ 5.25 |223-1052-ND 114.84 98.44 |M5134-000004-05KPG 
300 8~30 |MSP6909-ND 119.00 102.00 ]M6141-C00005-300PG 
7500 4.75 ~ 5.25 | 223-1074-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-7K5PG 
500 8~30 |MSP6910-ND 119.00 102.00 _|M6141-C00005-500PG 
iA 20a Output =< 1/4" NPT, 2 Fook Cable 10000 4.75 ~ 5.25 | 223-1053-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-10KPG 
100 10~30 |MSP6911-ND 135.63 116.25 |M6181-C00005-100PG 1V ~ 5V Output — 7/16” UNF Male, O-Ring, Packard Connector 
300 10~30 |MSP6912-ND 135.63 116.25 _|M6181-C00005-300PG a 8~ 30 Eee 12034 108: 12) || Mb144-000004,0508G 
500 10 ~ 30 _|MSP6913-ND 135.63 116.25 _|M6181-C00005-500PG bs 8-30 dee tees Uae lap niece ci 
UltraStable 5100 Series — RoHS Compliant 100 8~30 | 223-1057-ND 120.31 103.13 |M5144-000004-100PG 
0.5V ~ 4.5V Ratiometric Output — 1/4” NPT, Absolute Pressure, 2 Foot Cable 250 8 ~ 30 223-1058-ND 120.31 103.13 M5144-000004-250PG 
15PSIA 4,75 ~ 5.25 |223-1000-ND 175.00 150.00 |U5131-000005-015PA 500 8~30 | 223-1059-ND 120.31 103.13 |M5144-000004-500PG 
30PSIA 4.75 ~ 5.25 |223-1002-ND 175.00 150.00 |U5131-000005-030PA 1000 8~30 |223-1060-ND 120.31 103.13 ]M5144-000004-01KPG 
100PSIA 4.75 ~ 5.25 |223-1004-ND 175.00 150.00 _|U5131-000005-100PA 2500 8~30 | 223-1061-ND 120.31 103.13 |M5144-000004-2K5PG 
4mA ~ 20mA Output — 1/4” NPT, Absolute Pressure, 2 Foot Cable 5000 8~30 |223-1062-ND 120.31 103.13 |M5144-000004-05KPG 
15PSIA 9~30 |223-1007-ND 211.41 179.38 ]U5151-000005-015PA 7500 8~30 |223-1075-ND 420.31 103.13 |M5144-000004-7K5PG 
30PSIA 9~ 30 223-1009-ND 211.41 179.38 U5151-000005-030PA 10000 8~30 223-1063-ND 120.31 103.13 M5144-000004-10KPG 
100PSIA 9~30 223-1011-ND 211.41 179.38 U5151-000005-100PA 4mA ~ 20mA Output — 7/16” UNF Male, O-Ring, Packard Connector 
0.5V ~ 4.5V Ratiometric Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 50 9~30 | 223-1065-ND 125.78 107.82 ]M5154-000004-050PG 
15 4.75 ~ 5.25 |223-1001-ND 175.00 150.00 ]U5131-000005-015PG 75 9-30 |223-1066-ND 125.78 107.82 |MS184-000004-075PG 
30 4.75 ~ 5.25 |223-1003-ND 175.00 150.00 /U5131-000005-030PG 400 9-30 (petinann 405-78 167.23" |giS4-000004100RG 
100 4.75 ~ 5.25 |223-1005-ND 175.00 150.00 /U5131-000005-100PG a 9-30 \Coononentny spe 46 467.3. ||ANEIBAOOGOOLDEORG: 
a00 ithe S eyceory saree = a wer, 3 Fie ens B5181-00000875008S 500 9~30 |223-1069-ND 125.78 107.82 _|M5154-000004-500PG 
1000 9~30 |223-1070-ND 125.78 107.82 |M5154-000004-01KPG 
15 9~30 |223-1008-ND 211.41 179.38 ]U5151-000005-015PG 
a 9-30 en Gea idaue: “ysis toseGespabne 2500 9~30 |223-1071-ND 125.78 107.82 _|M5154-000004-2K5PG 
an 9.30 | Soanenenns Na icoiae. ‘| Weis ]apag0s410beG 5000 9~30 |223-1072-ND 125.78 107.82 |M5154-000004-05KPG 
ne 9-30 |eaanroratnny Pr pe a7anee. | Weieipoo0os Sone 7500 9~30 |223-1076-ND 125.78 107.82 |M5154-000004-7K5PG 
10000 9~30 223-1073-ND 125.78 107.82 M5154-000004-10KPG 
0.5V ~ 4.5V Ratiometric Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable Barometric Pressure Sensors — RoHS Compliant NEW! 
50 4.75 ~ 5.25 |223-1038-ND 114.84 98.44 _|M5131-000005-050PG O10~1.1bar | 22-36 [Pesos NET 19.53 15.35 |MS5440-CM 
75 4.75 ~ 5.25 | 223-1041-ND 114.84 98.44 M5131-000005-075PG -010 ~ 1.1 bar 2.2~3.6 |223-1098-2-ND+ 11858.00/1,000 MS5440-CM 
100 4.75 ~ 5.25 | 223-1020-ND 114.84 98.44 |M5131-000005-100PG 0 ~ 14 bar 2.2~3.6 |223-1099-1-NDt 19.53 15.35 |MS5441-CM 
250 4.75 ~ 5.25 |223-1026-ND 114.84 98.44 _|M5131-000005-250PG 0 ~ 14 bar 2.2~3.6 |223-1099-2-ND+ 11858.00/1,000 MS5441-CM 
500 4.75 ~ 5.25 |223-1032-ND 114.85 98.45 _|M5131-000005-500PG .010~4.1bar | 2.2~3.6 |223-1100-1-NDt 23.42 18.40 | MS5534-CM 
1000 4.75 ~ 5.25 |223-1014-ND 114.84 98.44 | M5131-000005-01KPG 010~1.1bar | 22~3.6 |223-1100-2-ND$ 14216.00/1,000 MS5534-CM 
2500 4.75 ~ 5.25 |223-1029-ND 114.84 98.44 _|M5131-000005-2K5PG 0 ~ 14 bar 2.2~3.6 |223-1101-1-NDt 26.99 21.21 |MS5535-CM 
5000 4.75 ~ 5.25 |223-1017-ND 114.84 98.44 M5131-000005-05KPG 0 ~ 14 bar 2.2~3.6 |223-1101-2-ND$ 16384.00/1,000 MS5535-CM 
10000 4.75 ~ 5.25 |223-1023-ND 114.84 98.44 _|M5131-000005-10KPG 


@ RoHS Compliant + CutTape + Tape and Reel 


SSI Technologies, Inc. Cable Harnesses 


Pre-made Cable Harnesses from SSI Technology with the industry standard Packard™ Automotive Connector. 


Controls Division 


Length | Digi-Key Price Each SSI Technologies 
Description Inch Part No. al 10 25 Part No. 
Cable Harness Packard 12 734-1163-ND 11.66 10.43 9.78 P2432.3 
Cable Harness Packard 36 734-1164-ND 20.90 20.05 18.14 P2435.3 
Cable Harness Packard 72 734-1165-ND 26.43 25.44 23.23 14306.3 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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These pressure sensors are intended for cost sensitive applications where excellent performance and long- 
term stability are required. Integral temperature compensation is provided using laser-trimmed resistors. An 
additional laser-trimmed resistor is included to normalize pressure sensitivity variations by programming the 
gain of an external differential amplifier. This provides sensitivity interchangeability of +1%. 

Features: ¢+0.1% Non-linearity * +1.0% Interchangeable Span (provided by gain set resistor) * Solid State 


Reliability * Low Power 


Specifications: * Output: 0-100mV typical (full scale) * Supply Current: 1.5mA typical * Response Time: 
1.0mSec typical (For a zero-to-full scale pressure step change) * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


PC Board Mountable Pressure Sensors Temperature Compensated 


Model 1210/1220 — Low Pressure: 

* 0°C ~ 50°C Temperature Compensation Range ¢ 1.0% Temperature Performance 
Model 1230/1240 — UltraStable™: 

* -20°C ~ 85°C Temperature Compensation Range * 0.5% Temperature Performance 
Model 1210/1220 — Medium Pressure: 

* 0°C ~ 50°C Temperature Compensation Range * 0.5 ~ 1% Temperature Performance 


. ; 2 . Measurement 
Dimensions in mm Pressure Digi-Key Price Each Specialties 
Pressure Type Package | Part No. 1 10 100 | Part No. 
}+—— 15.2 —-+| Model 1210 / 1220 - Low and Medium Pressure — RoHS Compliant 
0-1PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6940-ND 36.58 29.26 20.49 |1210A-001D-3L 
0-2PSID Differential | 8-Pin Dip |MSP6814-ND 36.58 29.26 20.49 |1210A-002D-3L 
0-5PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6816-ND 36.58 29.26 20.49 |1220A-005D-3L. 
0-15PSID Differential | 8-Pin Dip |MSP6941-ND 36.58 29.26 20.49 |1210A-015D-3L 
8.6 0-15PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6943-ND 36.58 29.26 20.49 |1220A-015D-3L 
. 0-100PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6942-ND 36.58 29.26 20.49 |1210A-100D-3L 
Y Y 0-100PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6944-ND 36.58 29.26 20.49 |1220A-100D-3L. 
||< 9.4 x 13.97 Model 1230 / 1240 - Ultrastable 

8x05 ‘ ‘ 0-15PSID Differential | 8-Pin Dip |MSP6819-ND 46.80 37.44 26.21 |1240-015D-3L 

Tube Length: 0-15PSID Differential | 8-Pin Dip |MSP6945-ND@ | 46.80 37.44 26.21 |1230-015D-3L 

470 («5mil.) 0-30PSID | Differential | 8-Pin Dip |MSP6822-ND@ | 46.80 37.44 26.21 | 1230-030D-3L 

0-100PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6828-ND 46.80 37.44 26.21 |1230-100D-3L 

0-100PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6829-ND@ | 46.80 37.44 26.21 |1240-100D-3L 


PC Board Mountable Pressure Sensors 44xx Series 


Model 4425 and 4426 
These pressure sensors are temperature compensated, piezoresistive silicon pressure sensors packaged in a dual-in-line configuration and 
intended for cost sensitive applications where excellent performance and long-term stability are required. Features: * Dual in-line package 
* Solid state reliability Specifications: « Output: 0 ~ 100mV * Supply voltage: 12V (typical) * Operating temperature range: -25°C ~ 85°C 


@ RoHS Compliant 


Pressure Digi-Key Price Each Measurement Specialties 
Pressure Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 1 — Model 4425 
1PSID Differential 223-1089-ND 33.10 28.97 23.17 4425-001D 
5PSID Differential 223-1090-ND 33.10 28.97 23.17 4425-005D 
15PSID Differential 223-1091-ND 33.10 28.97 23.17 4425-015D 
15PSIA Absolute 223-1092-ND 33.10 28.97 23.17 4425-015A 
2.54 100PSID Differential 223-1093-ND L 33.10 28.97 23.17 4425-100D 
Pins Pitch Fig. 2 — Model 4426 
1PSIG Gage 223-1094-ND 33.10 28.97 23.17 4426-001G 
5PSIG Gage 223-1095-ND 33.10 28.97 23.17 4426-005G 
15PSIG Gage 223-1096-ND 33.10 28.97 23.17 4426-015G 
15PSIA Absolute 223-1097-ND 33.10 28.97 23.17 4426-015A 
Measurement 
PC Board Mountable Pressure Sensors oe aaa ee 
Model 1451 Pressure Type Package | Part No. i 10 100 | Part No. 
This pressure sensor is intended for high volume applications where small size, light weight, low cost, and 0-5PSIG Gage Tube MSP6800-ND® 28.33 23.18 15.45 |1451-005G-T 
compatibility with automated assembly equipment are required. 0-5PSIA Absolute Wide MSP6801-ND 28.33 23.18 15.45 |1451-005A-W 
Feature: SMT Package *+0.25% Pressure Non-linearity *3 Pressure Port Options ¢ Solid State 0-15PSIA Absolute Narrow |MSP6802-ND@ 28.33 23.18 15.45 |1451-015A-N 
Reliability * Low Power Specifications: * Output: 0 ~ 60mV * Supply Voltage: 3VDC * Response Time: 0-15PSIG Gage Tube MSP6803-ND@ 28.33 23.18 15.45 |1451-015G-T 
1.0mSec typical * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 0-30PSIA Absolute Narrow _|MSP6805-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-030A-N 
0-30PSIG Gage Tube MSP6806-ND 28.33 23.18 15.45 |1451-030G-T 
'B' Through hole 0-30PSIA Absolute Wide MSP6807-ND 28.33 23.18 15.45 |1451-030A-W 
(1451 N&T) Dimensions (mm) 0-50PSIA | Absolute | Narrow |MSP6808-ND@ | 28.33 23.18 15.45 |1451-050A-N 
(Pressure Port) Package [A] 8 0-50PSIG Gage Tube |MSP6809-ND@ | 28.33 23.18 15.45 |1451-050G-T 
iat 0-50PSIA Absolute Wide MSP6810-ND 28.33 23.18 15.45 |1451-050A-W 
Gaston Narrow Hole | 2.79 | 0.78 0-100PSIA | Absolute | Narrow |MSP6811-ND@ | 28.33 23.18 15.45 |1451-100A-N 
a Wide Hole | 2.79 | 4.06 0-100PSIG Gage Tube |MSP6812-ND@ | 28.33 23.18 15.45 |1451-100G-T 
Orientation “5.4 Sq, Tube __| 2.79 | 0.78 0-100PSIA_| Absolute Wide _|MSP6813-ND@ | 28.33 23.18 15.45 |1451-100A-W 
RoHS Compliant 


UltraStable™ Stainless Steel Pressure 


Sensors Ribbon Cable with Connector 


Features: * Gage Pressure type * -20°C ~ 85°C Compensated temperature range * +1.0% Interchangeable 
Span (provided by gain set resistor) * High performance * Small profile * Solid State reliability * Low power 
* +0.1% Pressure non-linearity 

Specifications: * Output: OMV~100mV «¢ Supply Current: 1.5mA typical (guarantees output/input ratio- 


Fig. 2 


3.7 
1 


@ 14. 
com ‘board 
#41 clearance 


Dimensions (mm) 
A B [ej 
22.2 | 19.1] 9.5 
15.9 | 18.5 | 6.2 


Model 


1/8 - 27 NPT 
1/4 - 18 NPT 


metricity) * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


Output ey Measurement Output - Measurement 
Load Digi-Key Paleo eer Specialties Load Digi-Key bite Ean Specialties 
Fig. Pressure Res. Part No. 1 10 100 Part No. Fig. Pressure Res. Part No. 1 10 100 Part No. 
Model 82 , O-Ring Flush Mount — RoHS Compliant 0-100PSIA 5MQ Min. |MSP6918-ND@ 76.85 64.39 56.08 |85-100A-4C 
0-1PSIG 5MQ Min. |MSP6927-ND 97.96 82.08 71.49 |82-001G-C 2 0-300PSIA 5MQ Min. |MSP6919-ND@ 76.85 64.39 56.08 |85-300A-4C 
0-15PSIG 5MO Min. |MSP6928-ND. 76.85 64.39 56.08 |82-015G-C 0-500PSIA 5MQ Min. _|MSP6920-ND@ : 76.85 64.39 56.08 _|85-500A-4C 
0-30PSIG_ | 5MO Min. |MSP6929-ND 76.85 64.39 56.08 |82-030G-C ___ Model 86, O-Ring Flush Mount 
0-100PSIG | 5MO Min. |MSP6930-ND 76.85 64.39 56.08 |82-100G-C 0-5PSIG 1MQ Min. |MSP6859-ND@ 73.59 61.66 = 553.71 /86-005G-C 
0-300PSIG_| 5MO Min. |MSP6931-ND 76.85 64.39 56.08 _|82-300G-C OTSESIG | 1MOMin. ERC NDeem, 7259 = 61.66 3.71 | 86-015G-C 
1 ei F ay e Bi 0-30PSIG 1MQ Min. |MSP6861-ND@ 73.59 61.66 53.71 |86-030G-C 
0-15PSIA 5MQ Min. |MSP6932-ND 76.85 64.39 56.08 |82-015A-C 
0-50PSIG 1MQ Min. |MSP6862-ND@ 73.59 61.66 53.71 |86-050G-C 
0-30PSIA 5MQ Min. |MSP6933-ND 76.85 64.39 56.08 |82-030A-C - 
‘ 0-100PSIG 1MQ Min. _|MSP6863-ND@ 73.59 61.66 53.71 |86-100G-C 
0-100PSIA 5MQ Min. |MSP6934-ND 76.85 64.39 56.08 |82-100A-C 7 
0-300PSIG 1MQ Min. |MSP6864-ND 73.59 61.66 53.71 |86-300G-C 
0-300PSIA 5MQ Min. |MSP6935-ND 76.85 64.39 56.08 |82-300A-C A 
: 1 0-500PSIG 1MQ Min. |MSP6865-ND 73.59 61.66 53.71 |86-500G-C 
0-500PSIA 5MQ Min. _|MSP6936-ND. 76.85 64.39 56.08 |82-500A-C 0-5PSIA 5MOQ Min. |MSP6921-ND@ 73.59 61.66 53.71 |86-005A-C 
: Modol:85,/1/47'218:NPT- 0-15PSIA | 5MQ Min. |MSP6922-ND@ 7359 61.66 53.71 |86-015A-C 
0-15PSIG 5MQ Min. MSP6853-ND. 76.85 64.39 56.08 |85-015G-4C 0-100PSIA 5MQ Min. |MSP6924-ND@ 73.59 61.66 53.71 |86-100A-C 
0-30PSIG 5MQ Min. |MSP6854-ND@ 76.85 64.39 56.08 |85-030G-4C 0-300PSIA 5MQ Min. |MSP6925-ND@ 73.59 61.66 53.71 |86-300A-C 
0-50PSIG 5MQ Min. |MSP6855-ND@ 76.85 64.39 56.08 |85-050G-4C 0-500PSIA 5MQ Min. |MSP6926-ND@ 73.59 61.66 53.71 |86-500A-C 
2 0-100PSIG 5MQ Min. |MSP6856-ND® 76.85 64.39 56.08 |85-100G-4C Model 87N, 1/8” - 27 NPT — RoHS Compliant 
0-300PSIG 5MQ Min. _|MSP6857-ND® 76.85 64.39 56.08 |85-300G-4C 0-1000PSIA | 5MQ Min. |MSP6937-ND 81.18 68.02 59.24 |87N-1000A-8C 
0-500PSIG 5MQ Min. | MSP6858-ND@ 76.85 64.39 56.08 | 85-500G-4C 2 0-3000PSIA | 5MQ Min. |MSP6938-ND 81.18 68.02 59.24 |87N-3000A-8C 
0-15PSIA 5MQ Min. |MSP6916-ND@ 76.85 64.39 56.08 |85-015A-4C Q0-5000PSIA | 5MQ Min. |MSP6939-ND 81.18 68.02 59.24 |87N-5000A-8C 
0-30PSIA | 5MO Min. |MSP6917-ND¢@ 76.85 64.39 _—_—-56.08_|85-030A-4C. @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AngleStar® Digital Protractor 


The AngleStar Digital Protractor Model DP-45 provides instant digital display of level, angle and tilt. 


measurement 


spectat °° 
e* 
e 


GCD-SE Series Gage Heads - Precision Spring-Loaded 


Features: * Reads in degrees Alternate reference (floating zero) * Display hold * High impact plastic carrying case 


; i . » a Operating 
Features: *CE compliance * Heavy-duty, all welded construction » Unipolar ranges: 0.1” ~ 2.0” *8.5VDC ~ 28VDC A ini. Price Each 
operation * Low power consumption * May be battery operated * OVDC ~ SVDC and 1VDC ~ 6VDC outputs * New heavy Description ped ey plat Key 1 5 20 Meassrement 


duty front end * Hermetically sealed design 


Digital Protractor 


GCD-SE Series Linear Range | Digi-Key Price Each Measurement Model DP-45 +45° O°C~65°C + |356-1035-ND | 368.85 347.37 — 313.95 |02475-01 
Model No. Inches (mm) _ | Part No. 1 5 10 Part No. 
GCD-SE-100 0.10 (2.54) 356-1005-ND 526.50 470.56 442.26 |02351006-000 
GCD-SE-250 0.25 (6.35) 356-1006-ND 594.90 531.48 499.98 |02351007-000 
GCD-SE-500 0.50(12.7) | 356-1007-ND 673.06 602.16 565.50 | 02351008-000 DC Powered Voltage Module 
GCD-SE-1000 1.0 (25.4)  |356-1008-ND 708.21 633.77 ~—«595.14._ (02351009-000 ; , : = a . 
GCD-SE-2000 2.0 (50.8) 356-1009-ND 765.14 684.81 642.72 |02351010-000 The LVM-110 Module is a DC-powered LVDT signal conditioner board consisting of a carrier oscillator, AC amplifier, 


demodulator, filter, and DC amplifier. 


Features: * DC powered * Zero and span controls © Six jumper selectable gains * Plug-in, card edge, or stand-off 


AccuStar® || Clinometer installation * 2.5kHz, 5kHz or 10kHz excitation 


AccuStar Il combines the function of two clinometers in one package. The unique dome shaped design features a Operating Power Digi-Key Price Each Measurement 
capacitance based sensor which produces output signals directly proportional to the relative tilt in two axis. Description Range Range Part No. 1 5 10 Part No. 
Features: * Two clinometers in one package »* Adaptable design DC powered * Ratiometric and PW digital output in one LVDT Si 9) 

: gnal 3.5 + 10% 2.5kHz, 5kHz, i 7 2 
model * Trimmable DC output Gsnaltionar Boat Vine Voie” |858-1001-ND ] 156.80 146.18 137.32 |04171776-000 


Linear | Operating Temp. | Digi-Key Price Each Measurement 
Description Range Range Part No. 1 10 25 Part No. 


Dual Axis Clinometer | +20° -20°C ~ 75°C | 356-1034-ND 125.36 119.09 112.83 |02119011-000 


Dual Channel LVDT Readout/Controller 


The Measurement Specialties microprocessor based LVDT indicator and set-point controller is designed for industrial and 
process control applications utilizing any LVDT/RVDT-based measurement device. 
Features: * 1/4 DIN aluminum case * EL back-lit * LCD display * Standard 9-Pin RS-232 Connector 


Rotary Variable Inductance Transducer (RVIT) 


The R120LC is a DC operated noncontact rotary transducer. 


Operating 
Full Input Output | Digi-Key Price Each Measurement en Linear Temperature | Digi-Key Price Measurement 
Description Range | Voltage Voltage | Part No. 1 5 20 | Part No. Description Range Range Part No. Each Part No. 
R120LC Transducer | +60° | 4.75-5.25VDC | 0.5-4.5VDC | 356-1076-ND | 147.23 134.96 122.69 /02183000-000 MP2000 Series <#0.02% O°C~ 55°C | 356-1075-ND 812.15 02291335-000 


AccuStar® Electronic Clinometers Operating : 

Linear | Temperature | Digi-Key Price Each Measurement 
The AccuStar Electronic Clinometer is an extremely accurate angle measurement Description Range Range Part No. 1 10 25 Part No. 
device. This compact and rugged sensor is ideal where space is critical and _ : . : F _ = o 
environmental conditions are serious design concerns. Single Axis Ratiometric Vertical Flange +45) -30°C ~ 65°C =| 356-1032-ND 151.95 139.93 127.91 |02110002-000 
Features: « CE certified + Just 2” in diameter * Rugged plastic housing * Extremely | single Axis Ratiometric Horizontal Flange | 245° | -30°C~ 65°C |356-1033-ND 151.95 139.93 427.91 |02110102-000 
accurate * Weighs only 2 oz. 


Ares Series Pressure Transducers Output Standard Pressure | Accuracy | Digi-Key Price Each Measurement 
a ate Description Voltage Range % FSO | Part No. 1 10 25 Part No. 
The Ares Series is a small, low cost pressure transducer, which is Ares Series 
alle to manelte pressures’ ae (owas 0 =:9,0.= 10; Qe 19 ines PCB Mount 05-45V 5 H20 0.25 | 356-1036-ND® 3291 2654 22.47 ]GAT00-005WD 
: PSIQ. PCB Mount 0.5-4.5V 10" H20 0.50 | 356-1037-ND 32.91 26.54 22.47 |GA100-010WD 
Features: , PCB Mount 0.5-4.5V 15° H20 0.50 | 356-1038-ND 32.91 26.54 22.47 |GA100-015WD 
* Very low pressure ranges * Small size *PCB mountable PCB Mount 0.5-4.5V 1PS| 0.75 |356-1039-ND@ 32.91 26.54 22.47 | GA100-001PD 
* Solder reflow capability * Barbed pressure ports PCB Mount 0.25-4.5V 5° H20 0.25 _|356-1040-ND 32.91 26.54 22.47 | GA200-005WD 
PCB Mount 0.25-4.5V 10° H20 0.50 |[356-1047-ND 32.91 26.54 22.47 | GA200-010WD 
A PCB Mount 0.25-4.5V 15° H20 0.50 | 356-1042-ND 32.91 26.54 22.47 |GA200-015WD 
LM Series Pressure Sensors PCB Mount 0.25-4.5V 1PSI 1.2 |356-1043-ND 32.91 26.54 22.47 _|GA200-001PD 
The LM Series incorporates stainless steel and plastic isolation LM Series — RoHS Compliant 
suitable for water, other fluid and gas. 1/2" NPT, Plastic Fitting 05-45V PSI 0.25 | 356-1072-ND 116.13 94.27 76.78 | LM31-00000F-001PG 
Feanires: 1/2" NPT, Plastic Fitting 0.5-4.5V 5PSI 0.25 | 356-1073-ND 116.13 94.27 76.78 |LM31-00000F-005PG 
« Low pressure ranges «High level output » Small size Plastic 1/2" NPT, Plastic Fitting 0.5-4.5V 30PSI 0.25 _|356-1074-ND 116.13 94.27 76.78 _|LM31-00000F-030PG 
fitting RoHS Compliant 
High Stability Stainless Steel Pressure Transducer 
The UltraStable 300/600 from Measurement Specialties, incorporates an ultra-rugged IP Operating 
67 rated housing. All wetted parts are constructed of 316 (300 Series)/316L (600 Series) Pressure Voltage Digi-Key Price Each Measurement 
stainless steel, providing media isolation and no internal “O” rings. Series| Range Supply Part No. 1 10 100 Part No. 
4-20mA Output — 
us00) U600 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
pcos als — sgcayaierasi 0-15 ~ 500 0-15 ~'500 15PSIG | 10-30VDC |356-1051-ND | 143.57 123.06 + 106.65 ]US381-000005-015PG 
ccuracy (combined linearity, isteresis 9, 9 
and repeatability) ij #O:10% OES: SOOIPOLES 30PsiG. | 10-30VDC |356-1052-ND | 14357 123.06 +~—»-106.65_ | US381-000005-030PG 
Pressure Overload 3x 3x 100PSIG | 10-30VDC |356-1053-ND | 143.57 123.06 106.65 |US381-000005-100PG 
Burst Preseure — ax.or20,000 PSI a uss1 | sooPsig | 10-30VDC |356-1054-ND | 143.57 123.06 +~—-106.65 /US381-000005-500PG 
Outputs VDC or mA 4-20mA 4-20mA 15PSIA | 10-30 VDC |356-1055-ND | 143.57 123.06 +~—»-106.65_ | US381-000005-015PA 
Zero Offset (amplified output) £0.50% of FS #0.50% of FS 30PSIA | 10-30VDC |356-1056-ND | 143.57 123.06 106.65 |US381-000005-030PA 
Spenilclerance: euo0ye IES 20-50% OFS: toopsia | 10-30vDC |356-1057-ND | 143.57 123.08 +—-106.65 | US381-000005-100PA 
Long-Term Stability, Typical +0.10% of FS/Year +0.10% of FS/Year 0.5-4.5V Output — 
‘ (F) (-40 ~ 221) (-58 ~ 257) 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
Operating Temperature (Cc) (-40 ~ 105) (50 ~ 125) 15PSIG | 4.75-5.25 VDC |356-1058-ND | 160.00 132.00 120.00 |US631-C00005-015PG 
Thermo Zero Shift +0.75% of FS = 30PSIG | 4.75-5.25 VDC )356-1059-ND | 160.00 132.00 120.00 |US631-C00005-030PG 
Thermo Span Shift £0.75% of FS = U631 | SOOPSIG | 4.75-5.25 VDC |356-1061-ND | 160.00 132.00 —-120.00_ | US631-C00005-500PG 
15PSIA | 4.75-5.25 VDC |356-1062-ND | 160.00 132.00 — 120.00 | US631-C00005-015PA 
Operating ; e 13 | a a 
nee tiie (lea) Price Each eaten 30PSIA | 4.75-5.25 VDC |356-1063-ND | 160.00 132.00 120.00 |US631-C00005-030PA 
Series| Range Supply Part No. 1 10 100 =| Part No. 4-20mA Output 
0.5-4.5V Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
1/4” NPT, 2 Foot Cable i5psig | 10-30VDC |356-1065-ND | 205.00 173.00 153.75 |US681-C00005-015PG 
15PSIG | 4.75-5.25 VDC | 356-1044-ND 138.89 113.89 95.84 |US331-000005-015PG 30PSIG 40-30 VDC | 356-1066-ND 205.00 173.00 453.75 |US681-C00005-030PG 
eae pens hs oe eae —° sat ae toopsig | 1o-30voc |356-1067-No | 205.00 173.00 ~—-183.75._ | Use81-coo005-100PG 
75-5.25 56-1046- : k 5. -000005- 

U331 | 500PSIG | 4.75-5.25 VDC |356-1047-ND | 13889 113.89 95.84 }US331-000005-500PG UbeT: | BOOPSIG' |) 1080 V0G: aaa O00 1700 188,75. |USEBT CO000S-500PE 
15PSIA | 4,75-5.25 VDC |356-1048-ND | 138.89 113.89 95.84 |US331-000005-015PA TSPSIA_ | 10-30'VDC [BSGAtOGIN| 205.00 178.00 153.75 | U8681-C00005-015PA 
30PSIA | 4.75-5.25 VDC |356-1049-ND | 138.89 113.89 95.84 |US331-000005-030PA SOPSIA 10-30 VDC /356-1070-ND | 205.00 173.00 153.75 | US681-C00005-030PA 
100PSIA | 4.75-5.25 VDC |356-1050-ND | 13889 113.89 95.84 |US331-000005-100PA J00PSIA | 10-30VDC |356-1071-ND | 205.00 173.00 ~—-153.75_ | US681-C00005-100PA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2647 


eae) Load Cells 


e 
2 Dimensions in mm 
Measurement Specialties Sensors’ Fig. 1 
proprietary Microfused™ technology, Ig. 2-M3 Mounting Screws 
derived from demanding aerospace i ISO 68-1973 9 
applications, employs micro-machined 3 Core Wire (Amplifier) | > 4 Core Wire 


silicon piezo-resistive strain gages fused 28 AWG 85°C 300V NS : d ———— es (Bridge Only) 
with high temperature glass to a high pa c < y 4 


performance stainless steel substrate. 


Features: * Low Cost * Small Size re 
* High Reliability * Fast Response Time 
¢ Robust: High Over range Capability 


Compression/Tension Excitation Output Span Voltage Storage/Operating Digi-Key Price Each Measurement 
Fig. Range (Lbf) (VDC) @+5% Tolerance Temperature Range Part No. 1 10 100 Part No. 

10 3.3 ~ 5.0 0.5~45V -40°C ~ 85°C MSP6948-ND 50.88 42.63 37.13 FC2231-0000-0010-L 

1 25 3.3 ~ 5.0 0.5~45V -40°C ~ 85°C MSP6949-ND 55.61 44.79 34.38 FC2231-0000-0025-L 
50 3.3 ~ 5.0 0.5 ~4.5V -40°C ~ 85°C MSP6950-ND 55.61 44.79 34.38 FC2231-0000-0050-L 

250 5.0 10.0 mV/V -40°C ~ 85°C MSP6952-ND 111.56 86.19 69.98 FC2311-0000-0250-L 

2 500 5.0 10.0 mV/V -40°C ~ 85°C MSP6953-ND 111.56 86.21 69.98 FC2311-0000-0500-L 
1000 5.0 10.0 mV/V -40°C ~ 85°C MSP6954-ND 111.56 86.19 69.98 FC2311-0000-1000-L 

2000 5.0 10.0 mV/V -40°C ~ 85°C MSP6955-ND 111.56 86.21 69.98 FC2311-0000-2000-L 


Dimensions in mm 


Senstronics Sensors with Temperature Output 


M12 x 1P 
Connector 
Senstronics Storm Series is a unique product providing a lifetime of accuracy for combined pressure/temperature applications used in harsh media o7' Polarizing 
requiring stainless steel wetted parts. The 17-4PH stainless steel sensor design allows for a wide range of temperature and provides a rugged design that eee Key Pi 
can withstand high levels of shock and vibration. 35 Pin2 ind 
Specification: * 1/4 NPTF Note: Mating harness included with each sensor. | L 
5.7 
Operating Pressure Operating Output Supply Voltage | Digi-Key Price Senstronics 144 ft Pin 3 
Range (PSIG) Temperature Range Voltage Range (V) Part No. Each Part No. if 
250 -40°C ~ 125°C 0.5~4.5 8~30 ST00638-ND 52.80 ST00638 
500 -40°C ~ 125°C 0.5~4.5 8 ~30 $T00223-ND 52.80 $T00223 
Dimensions in mm 
measurement 
FILIMVIRIEL SPECIALTIES ~~ 
_ e 


Sensors 


The relative humidity sensors by Humirel are based on capacitive cell technology using 
a patented solid polymer structure. They are fully interchangeable with no calibration 
required in standard conditions. Suitable for linear voltage or frequency output circuitry. 7 : 
An NTC thermistor is used for temperature measurement. ie Fig.7 NEW! 
The RH modules are based on the HS1101LF capacitive humidity sensor and are voltage 
output devices. The RH/Temperature modules include a NTC thermistor for temperature 
measurement and are voltage or frequency output. 

Features: 

* High reliability and long term stability 

* Instantaneous de-saturation after long periods in saturation conditions 

¢ Fast response times 

¢ Patented solid polymer structure 


Supply Nom. Cap. | Response Nominal RH Measuring Operating | Digi-Key Price Each 
Fig. | Description Voltage (Typ.)| @55% RH Time Out Range Temperature | Part No. 1 10 100 
Sensors — RoHS Compliant 
1 |RH Sensor Side Opening 5V 180pF = = 1 ~ 99% RH -60°C ~ 140°C |HS1101LF-ND 14.43 12.80 10.83 
2_|Temp./RH Sensor SMD Side Opening 5V 180pF 10 Sec. = 1~ 99% RH -60°C ~ 140°C_|HTS2030SMD-ND 22.29 19.77 16.72 
Modules 
3 |Temp./RH Module Voltage Output 5V _ _— 2.48V @55% RH 1 ~ 99% RH -30°C ~ 70°C |HTM2500-ND 79.80 71.25 57.00 
4 |Temp./RH Module Frequency Output JST Conn. 5V = 10 Sec. 8750Hz @55% RH 0 ~ 99% RH -30°C ~ 80°C |HTF3226LF-ND@ 21.60 20.30 16.24 
5 |Temp./RH Module Frequency Output Mini 5V = 10 Sec. 6600Hz @55% RH | 0 ~ 100% RH -40°C ~ 85°C | HTF3000LFPVH-ND@ 25.27 23.75 19.00 
6 |Temp./RH Module Voltage Output Analog 5V = 10 Sec. 2.48V @55% RH 0~ 100% RH | -40°C ~ 100°C |HTM1735LF-ND® 30.62 28.78 23.02 
7_|Temp./RH Module, Side Conn. with Tab, Vout 5V — 5 Sec. 2.48V_@55% RH Q~ 100% RH | -40°C ~ 110°C |HTG3515CH-ND@ NEW!) 22.56 18.39 15.80 
8 |Temp./RH Module, Side Conn. Vout 5V _ 5 Sec. 2.48V_@55% RH OQ ~ 100% RH | -40°C ~ 110°C |HTG3535CH-ND@ NEW!) 22.56 18.39 15.80 
Demo Kit Includes: 1 x HM1500, 1 x HM1510 and 5 x HS1101 HDEMOKIT-NDt 135.50 = = 


@ RoHS Compliant — + HM1510 - HM1500 with socket at tip to accept HS1101 to test interchangeability 


Honeywell 


Sensing and Control 


Capacitive Humidity Sensors 


HCH-1000 Series humidity sensor is a capacitive polymer sensor designed for relative humidity Nom. Cap. _| Sensitivity pF/% RH | Response Time | Digi-Key PricelEocts Honeywell 
measurement. Features: * Polymer sensing offers enhanced resistance against contamination | @55% RH (Typ.) Min. / Max. Sec. (Typ.) | Part No. 1 10 100 _| Part No. 
¢ Enhanced sensitivity and accuracy, fast response Operating Temperature Range: -40°C ~ HCH-1000 Series 
120°C Operating Humidity Range: 0 ~ 100% 330pF 0.55/0.65 15 480-2903-ND 5.81 3.98 3.16 |HCH-1000-001 
HIH-40xx and HIH-50xx Series humidity sensors are designed specifically for high volume 330pF 0.55/0.65 15 480-2904-ND 5.94 4.07 3.24 | HCH-1000-002 
OEM users. Features: * Molded thermoset plastic housing * Near linear voltage output vs. 
% RH Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Operating Humidity Range: 0 ~ 100% | Supply Voltage | Accuracy |Response Tape & Reelt 
HIH-4602 Series relative humidity sensors combine both relative humidity and temperature (Vdc) % RH Time Sec. | Digi-Key Price Each Pricing Honeywell 
sensing in a TO-5 housing with a hydrophobic sintered stainless steel filter. Features: « Near Min. / Max. Min. /Max.| (Typ.) | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
linear voltage output vs % RH ¢ Chemically resistant * Built-in static protection * TO-5 housing HIH-4000 Series 
4/5.8 -3.5/4+3.5 15 480-2905-ND 20.91 16.64 14.34 = HIH-4000-001 
HCH-1000 Series HIH-4000 Series 4/5.8 -3.5/+3.5 15 480-2906-ND 23.94 19.04 16.41 = HIH-4000-003 
HIH-4030 Series 
4/5.8 -3.5/+3.5 5 480-3166-1-NDt| 13.42 10.27 8.70 6982.20 HIH-4030-001 
4/5.8 -3.5/+3.5 5 480-3167-ND 16.46 12.61 10.67 = HIH-4030-003 
HIH-4031 Series 
4/5.8 -3.5/+3.5 5 480-3168-1-NDt| 16.83 12.89 10.91 8757.49 HIH-4031-001 
4/5.8 -3.5/+3.5 5 480-3169-ND 20.19 15.46 13.09 = HIH-4031-003 
HIH-4602 Series 
HIH-4030/31 and HIH-4602 Series 415.8 -3.5/43.5 50 [480-3178-ND 58.93 48.82 42.76 —__[HIH-4602-C 
HIH-5030/31 Series NEW! HIH-5030 Series NEW! 
2.7/5.50 -3.0/+3.04 5 480-3294-1-NDt| 11.01 8.06 6.68 5313.10 HIH-5030-001 
NEW! HIH-5031 Series NEW! 
2.7/5.50 -3.0/+3.04 5 480-3284-1-NDft| 13.83 10.59 8.97 7198.13 HIH-5031-001 


Device is tested @3.3Vdc and 25°C A Total accuracy including interchangeability is +3% RH. 
t+ Cut Tape + For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2648 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Distributor 


GE Sensing & Inspection Technologies 


ChipCap Humidity and Temperature Sensors 


Features: * Simultaneous relative humidity and temperature outputs » Precision accuracy +2% RH, +0.6°C 


* Factory selectable analog or digital outputs * Supply voltage: 3.0V ~ 5.5V * 14-SOP package 


Output Measuring Range _| Digi-Key Price Each GE Sensing 
Type (%) RH Part No. 10 100 Part No. 
~ 1 VDC Linear 0~ 100 CHIPCAP-L-ND 22.74 19.90 15.43 CHIPCAP-L 
0.5 ~ 4.5 VDC Ratiometric 0~ 100 CHIPCAP-R-ND 22.74 19.90 15.43 CHIPCAP-R. 
Digital 0 ~ 100 CHIPCAP-D-ND 19.94 17.45 13.53 CHIPCAP-D 


A&TDIK CHS Series 


Humidity Sensors 


TDK’s CHS Series humidity sensors are compact and extremely simple to apply. Because they 
contain the necessary circuitry, there is no need to provide additional control circuitry or perform 
time-consuming calibration. With simple connection to a power supply, they will output DC at 100% 
relative humidity. This makes it possible to read RH directly with a voltmeter. 


Dim. in mm 


1. Analog output 
voltage 


2.GND 


Supply | Measuring | Nominal = 
Voltage | Range | Accuracy | Digi-Key Price Each TDK 
Fig.| (VDC) | (%) RH RH __|Part No. 1 10 100 _| Part No. 
1 5 5~95 +5% 445-2577-ND| 51.01 45.92 40.82 )|CHS-UGS 
5 5~95 +3% 445-2578-ND| 74.40 63.77 55.27 |CHS-UPS 
2 5 5~95 43% 445-2579-ND| 74.40 63.77 55.27 |CHS-UPR — 
3 5 5~90 45% 445-2575-ND| 34.01 30.61 27.21 |CHS-GSS z 
12 
5 20 ~ 85 45% 445-2576-ND| 23.81 21.43 19.05 |CHS-MSS 8 


NEW! Ultrasonic Nebulizer Units 


The TDK ultrasonic humidifier unit was the first such product in the world to be developed. In addition 
to such home uses, these ultrasonic humidifier units have numerous advantages for humidification of vegetable 


showcases, preservation and growth of agricultural products, industrial applications, etc. 


NB-59S-09S-0: * Compact with highly reliable circuitry * Separate transducer and drive circuit sections provide 


superior layout versatility 


NB-80E-01-H: * Compact with highly reliable circuitry * Separate transducer and drive circuit sections provide superior 
layout versatility * Because the ultrasonic frequencies used are higher than with typical household-type units, mist 


particle size is extremely fine. This unit is thus ideal for products intended for smaller spaces 


3. +Power supply 
voltage 


Rated Input Power Ultrasonic Price Each 
Voltage |Consumption| Frequency | Digi-Key TDK 
Fig.| (VAC) (W) (kHz) —_ | Part No. 1 10 100 _| Part No. 
1 48 30 +5 1,600 ~ 1,750 | 445-4833-ND 80.00 70.00 65.00 |NB-59S-09S-0 
2 48 13.2 max. | 2,350 ~ 2,600) 445-4831-ND 96.00 84.00 78.00 |NB-80E-01-H 


1. Analog output 
voltage 

2. GND 

3. +Power supply 
voltage 


1. Analog output 


123 


voltage 
Log 2: GND 


3. +Power supply 
voltage 


68mm x 54mm 


65mm x 40mm 


Gay 
VISHAY. BCcomponenis 


Capacitive Humidity Sensor 


The capacitive atmospheric humidity sensor consists of a non-conductive foil, which is covered on both sides with 
a layer of gold. The dielectric constant of the foil changes as a function of the relative humidity of the ambient 
atmosphere, and accordingly, the capacitance value of the sensor is a measure for relative humidity. 


Sensitivity Max. | Storage Ambient 
Humidity} Capaci- | Between AC/DC| Humidity | Temperature Range ; 
Range tance* | 12-75% RH | Frequency | Voltage| Range Digi-Key Price Each Vishay 
(RH) (pF) (pF/%RH) (kHz) (Vv) (RH) Operating Storage | Part No. 1 10 100 Part No. 
10 ~ 90% | 122 +15% | 0.4+0.05 1 ~ 1000 15 0 ~ 100% 0~85 -25~85 |BC2325-ND 19.96 17.94 14.13 |2381 691 90001 


* Capacitance at 25°C; 43% RH; 100kHz 


Dim. in mm 


WORLD 
MAGNETICS 


PSF109S Series: 


Ultra Sensitive Pressure Switches 


Vacuum switch with Hysteresis (deadband) for motor control. Field-adjustable vacuum set point. Switch-type is SPDT normally open, 
normally closed. For use with AMP 2-520182-2 or equivalent. 


Operating Digi-Key Price Each World Magnetics 
In. H20 Tolerance Current/Voltage _| Part No. 1 10 100 Part No. 
3~8 +20% 3A 125/250VAC 384-1020-ND 22.36 21.25 15.88 PSF109S-NPT-3-8 


— 25.4 —| 


[+18.24>} Dim.inmm 


+ 3-4.75 


OMRON. Capacitive Proximity Sensors 


Sensing 

Distance Output | Digi-Key Price |Omron 
(mm) Description Type | Part No. Each Part No. 
3~25 |Amplified Sensor, Adjustable, NO, 10-40VDC NPN |Z1071-ND 135.87 |E2K-C25ME1 
3~25 |Amplified Sensor, Adjustable, NC, 10-40VDC NPN |Z1072-ND 135.87 |E2K-C25ME2 in containers. 
3~25 |Amplified Sensor, Adjustable, NC, 90-250VAC SCR |Z1073-ND 175.44 |E2K-C25MY1 Adjustable Style: 
3~25 |Amplified Sensor, Adjustable, NC, 90-250VAC SCR |Z1074-ND 135.87 |E2K-C25MY2 

Mounting Bracket for E2K-C Sensors = Z1659-ND 5.81 | Y92E-A34 

0~4 M12, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC PNP |Z2356-ND 108.90 |E2K-X4MF1 
0~8 M18, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 30VDC. PNP |Z2426-ND 103.77 |E2K-X8MF1 
Q~15 |M30, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC PNP |Z2427-ND 109.98 |E2K-X15MF1 
0~4 M12, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC NPN |Z2423-ND 108.90 |E2K-X4ME1 
0~8 M18, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC NPN |Z2424-ND 103.77 | E2K-X8ME1 
Q~15 |M30, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC NPN |Z2425-ND 109.98 |E2K-X15ME1 
0~8 M18, 2 Wire Sensor, THD Body, NO, 90-250VAC SCR | Z2421-ND 131.54 | E2K-X8MY1 
Q~15 |M30, 2 Wire Sensor, THD Body, NO, 90-250VAC SCR |Z2422-ND 142.34 |E2K-X15MY1 


Capacitive sensors operate similar to Inductive sensors except that a plate is used instead of a coil 
in the sensor's head. This plate develops a capacitive field between the sensor and ground. When 
an object comes within sensing distance of the sensor, the capacitive field changes which gets 
detected by the sensor and turns on the output. Perfect for detecting both metallic and non-metallic 
objects such as glass, wood, water, oils and plastics. Also works well for detecting liquids and solids 


Milk carton 


E2kK-C 
sensor 


Ejector 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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OMRON. 


Photoelectric Sensors 


Photoelectric sensors consist of a light source and detector for object detection. combined transmitter/receiver in one body. Objects are detected by moving an object closer to the sensor 

directly from the front, rather than from the side. Once an object has come within the sensing distance, the 
Through-beam sensors use a separate transmitter and receiver, which an object must pass between to amount of reflected light is sufficient to trigger the receiver output. XN2 connectors are easy connect (e-CON) 
block the light. Retroflective sensors is a combined transmitter/receiver in one body and is reflected. A connectors with spring loaded terminals for industrial applications and fast wire termination. XS5 connectors 
reflector typically is used to return the beam from the transmitter back to the receiver. Once an object is feature an 1/8 turn smart click connection that is fully IP67 sealed. Offered in both single and double ended 
moved between the reflector and emitter/detector, the receiver output turns on. Diffuse reflective is a__ styles. 


NC 


Through Beam 


Stability Diffuse Through 


indicator Retroflective Beam 
(green) 


Qj IHL Light — 
N indicator 
(red) 


Sensitivity Stability indicator (green}+{GID)}- Operation indicator (orange) eS Male - Female 


meat 


Reflective/Diffuse adjuster YT Sensitiny adjuster 
Operation selector + 


Through Beam a 


Sensing Digi-Key Price Each Omron 
Fig. |Description Distance Type Part No. 1 25 50 Part No. 
M18, Diffused Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Nickel Plated Brass 3.94” (10cm) NPN Z1087-ND 73.65 68.20 63.65 |E3F2-DS10C4-N 
M18, Diffused Photoelectric Sensor, 24 ~ 240VAC, Plastic Housing 3.94” (10cm) NPN Z1088-ND 91.44 84.67 79.02 |E3F2-DS10Z1-N 
: M18, Retroflective Photoelectric Sensor, 24 ~ 240VAC, Plastic Housing 6.56’ (2m) Light - On Z1090-ND 95.60 88.52 82.62 |E3F2-R2Z1 
M18, Through-Beam Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Plastic Housing 9.84’ (3m) Light - On Z1091-ND 149.63 138.55 129.31 E3F2-3Z1 
Diffused Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body Horizontal 27.6" (70cm) NPN/PNP. Z1096-ND 185.81 172.05 160.58 /E3S-CD11 
Diffused Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body Horizontal 6.56’ (2m) NPN/PNP. Z1097-ND 200.10 185.28 172.93 |E3S-CD12 
Diffused Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body Vertical 27.6" (70cm) NPN/PNP. Z1098-ND 185.81 172.05 160.58 /E3S-CD61 
Diffused Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body Vertical 6.56’ (2m) NPN/PNP. Z1099-ND 194.23 179.85 167.86 |E3S-CD62 
, Retroflective Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body, Horizontal 9.84’ (3m) NPN/PNP Z1100-ND 185.81 172.05 160.58 |E3S-CR11 
Retroflective Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body, Vertical 9.84’ (3m) NPN/PNP Z1101-ND 185.81 172.05 160.58 |E3S-CR61 
Through-Beam Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body, Horizontal 98.43’ (30m) NPN/PNP Z1102-ND 226.50 209.72 195.74 |E3S-CT11 
Through-Beam Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body, Vertical 98.43’ (30m) NPN/PNP Z1103-ND 226.50 209.72 195.74 |E3S-CT61 
Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Through-Beam 49.21' (15m) NPN Z1106-ND 110.85 102.64 95.80 |E3Z-T61 
Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Retroflective 13.12’ (4m) NPN Z1107-ND 88.27 81.73 76.29 |E3Z-R61 
: Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Diffused 3.94” (10cm) NPN Z1108-ND 75.06 72.07 69.06 |E3Z-D610MS 
Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Diffused 3.28' (1m) NPN Z1109-ND 84.27 78.03 72.83 |E3Z-D62 
Photo Sensor Connectors (e-CON) — RoHS Compliant 
4A |Discrete 4 Position Cable Plug - Free Hanging - Spring Clamp Type 2Z2787-ND 4.31 3.89 3.45 |XN2A-1430 
4B | Discrete 4 Position Cable Socket - Free Hanging - Spring Clamp Type Z2788-ND 5.00 4.50 4.00 |XN2B-1430 
PCB 4 Position Socket, Single Socket Type for PCB Mount Z2789-ND 2.81 2.53 2.25 |XN2D-1431 
~ PCB 4 Position Socket, Quad Socket Type for PCB Mount Z2790-ND 5.41 4.88 4.34 |XN2D-4431 
XS5 Waterproof Connectors and Cables — RoHS Compliant 
Connector Kit Waterproof - 4 Conductor - Straight, Female OR794-ND NEW! 19.88 17.89 15.90 |XS5C-D4S1 
Connector Kit Waterproof - 4 Conductor - Angled, Female OR795-ND NEW! 19.73 17.76 15.78 |XS5C-D4S2 
Connector Kit Waterproof - 4 Conductor - Straight, Male OR792-ND NEW! 20.23 18.21 16.18 |XS5G-D4S1 
. Connector Kit Waterproof - 4 Conductor - Angled, Male OR793-ND NEW! 20.05 18.05 16.04 |XS5G-D4S2 
Single Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Male, 10m Z2796-ND 86.30 77.67 69.04 |XS5H-D421-J80-A 
Double Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Male to Female, 1m Z2797-ND 45.15 40.64 36.13 |XS5W-D421-C81-A 


Optical Fiber Optic Amplifiers 


Omron's E3X-NH series of high performance Fiber Optic 
Amplifiers contain true 16 Bit processor which allows a very fine 
tuning sensitivity feature. Three separate teach modes for hassle 
free setup for different applications. Ideal for detecting very small 
objects or fine wires. 


Operation Indicator (orange) 
Lit when output is ON. 
Incident Level Indicators 
(green, 8 levels) 

Lit depending on the incident 
light amount. 


The EX series feature high performance, fast switching response 
times. Set-mode blinking output aids in alignment. Sensing 
distances vary with the type of fiber used. 


Threshold Indicators 
(red, 13 levels) 
Indicates threshold level. 


SET Button Output Digi-Key Price Each Omron 
UP/DOWN Selector — For teaching or for fine Description Type Features _| Part No. 1 25 50 ‘| Part No. 
Select UP for increasing the threshold adjustment. 
threshold value. ihsde Saisek High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier, 12-24VDC. NPN None Z1110-ND 205.60 190.37 177.68 |E3X-NH11 
ry iode Selector 
Peau TOr eoctoaeing “TT Switchable among High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier, 12-24VDC PNP None Z1141-ND | 205.60 190.37 177.68 | E3X-NH41 
. UN TEACH, ADJ, and 
Operation Mode Selector —| RUN modes. at High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier with Timer 12-24VDC NPN with Delay Off |21112-ND 205.60 190.37 177.68 |E3X-NH21 
Switchable bet light-ON 
ae AE AeONImedce: 7 High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier with Timer 12-24VDC PNP with Delay Off |Z1113-ND 205.60 190.37 177.68 |E3X-NH51 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. 
Fiber Cables for E3X Amplifiers 


Pre-made fiber optic cables that enable very confined mounting spaces and very fast target detection. Use Through-beam for long distance detection where the transmit and receive cable 
are separated. Use Concentric Beam for depth detection or changing target distances where eliminating background objects is required. Periscope sensing heads (Side Beam) save space 
in right angle detecting. Most fiber cables offer IP67 protection and temperature ratings of -40°C ~ 70°C. 


Distance Terminal | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Description Maximum Type ‘| Part No. 1 25 50 | Part No. 

¥ Diffuse Side Beam Fiber Optic Cable, 2mm diameter .6" (1.5cm) 2m Cable |Z1118-ND 121.94 112.91 105.38 | E32-D24 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Concentric Beam, 2mm diameter .79" (2cm) 2m Cable |Z1119-ND 83.01 76.86 71.74 |E32-D32 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Low Cost, M6 THD .79" (2cm) 2m Cable |Z1120-ND 57.15 52.92 49.40 |E32-DC200 

5 Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Mini, M3 THD 71" (1.8m) | 2m Cable |21121-ND 71.40 66.12 61.71 |£32-DC200E 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Concentric Beam, M6 THD 3" (7.5cm) 2m Cable |Z1122-ND 63.41 58.72 54.81 | E32-CC200 
Cable Fiber Optic, Top Beam, High Temperature, M6 THD 1.8" (4.5em) | 2m Cable |21187-ND 252.59 233.89 218.30 | £32-D61 

P Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Through Beam, M3 THD 4.72" (12cm) | 2m Cable |Z1123-ND 58.81 54.45 50.82 | E32-TC200A 
Cable Fiber Optic, Through Beam, Low Cost, M4 THD 7.88" (20cm) | 2m Cable |Z1188-ND 55.52 51.41 47.99 | E32-TC200 

4 |Through Beam Fiber Optic Cable, Side Beam, 3mm diameter 4.72" (12cm) | 2m Cable |Z1124-ND 95.27 88.21 82.33 | E32-T14L 


A MEL QTouch™ Digi®Reel° 


ey © 


QProx™/QTouch™ Charge-Transfer (“QT”) General Description: These are self-contained digital capacitance ICs capable _ continuously calibrate leads to new product concepts. They are designed specifically for control panels in home appliances, 
of detecting proximity, touch, and fluid level. With appropriate electrodes they can sense through sealed surfaces made PC peripherals, machinery, security systems, lighting controls, or anywhere a mechanical switch or button may be found. 
of glass, plastic, stone, ceramic, and wood, up to thicknesses of several inches. This capability coupled with an ability to Versions also available for fluid sensing. 


Supply Supply Operating . 
Voltage (V) Current | Temperature Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel__| Atmel 
Description Min. | Max. (Typical) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
QT100 QTouch 6-Pin Sensor IC 25 5.5 6.5 ~ 45pA -40 ~ 85 6-WSON | 427-1135-1-ND 144 72 — |427-1135-2-ND 3,000 | 636.00/M | QT100A-ISG 
QT110 QTouch 8-Pin Sensor IC 25 5.5 9.5 ~ 26pA -40 ~ 85 8-SOIC | 427-1137-1-ND 3.23 2.03 — |427-1137-2-ND 3,300 | 1800.00/M | QT110A-ISG 
QT113 QProx 8-Pin Sensor IC 25 6.5 600pA -40 ~ 85 8-SOIC | 427-1138-1-ND 3.23 2.03 — |427-1138-2-ND 3,300 | 1800.00/M | QT113A-ISG 
QT118 QProx 8-Pin Sensor IC 25 5.0 8 ~ 301A -40 ~ 85 8-SOIC | 427-1139-1-ND 3.23 2.03 — |427-1139-2-ND 3,300 | 1800.00/M | QT118HA-ISG 
QT161 QTouch 6-Key Sensor IC 3.0 5.5 2.5mA -40~105 | 28-SSOP | 427-1112-1-ND 10.53 9.50 — a = —|QT161-ASG 
QT1060 QTouch 6-Key Sensor IC 1.8 5.5 10mA -40 ~ 85 28-MLF |AT42QT1060-MMUCT-ND NEW!| 3.20 2.02 — |AT420T1060-MMUTR-ND NEW! 6,000 | 1788.00/M | AT42QT1060-MMU 
QT2160A QSlide™ 16-Key QMatrix™ Sensor IC | 0.5 6.0 |476~1127pA) -40~ 85 28-MLF | 427-1140-1-ND 3.20 2.02 — |427-1140-2-ND 6,000 | 1788.00/M | AT42QT2160-MMU 
QT220 QTouch 2-Key Sensor IC 3.9 5.5 1.5mA -40 ~ 85 20-SSOP | 427-1114-1-ND 3.80 1.53 — |427-1114-2-ND 2,000 | 3800.00/M | QT220-ISSG 
QT240 QTouch 4-Key Sensor IC 3.9 5.0 1.5mA -40 ~ 85 20-SSOP | 427-1102-1-ND 4.00 1.84 — |427-1102-2-ND 2,000 | 4000.01/M | QT240-ISSG 
QT320 QTouch 2-Key Sensor IC 1.8 5.0 600pA -40 ~ 85 8-SOIC | 427-1121-1-ND 5.58 2.52 — |427-1121-2-ND 2,000 | 2232.00/M | QT320-ISG 
QT401 QSlide Touch Slider IC 25 5.5 | 110 ~ 180A -40~85 | 14-TSSOP | 427-1104-1-ND 5.94 5.39 — |427-1104-2-ND 2,500 | 3696.00/M | QT401-ISSG 
QT510 QWheel™ Touch Slider IC 25 5.5 | 110 ~ 180A -40 ~ 85 14-SOIC | 427-1105-1-ND 7.85 7.16 - |= — — |QT510-ISG 
QT510 QWheel Touch Slider IC 25 5.5 | 110 ~ 180pA -40~ 85 | 14-TSSOP | 427-1106-1-ND 7.89 7.16 — |427-1106-2-ND 2,500 | 4908.00/M | QT510-ISSG 
QT1080 QTouch 8-Key Sensor IC 28 5.0 | 1.3~4.5mA -40 ~ 85 32-QFN | 427-1090-1-ND 4.00 3.50 — |427-1090-2-ND 2,500 | 3500.00/M | QT1080-ISG 
QT1081 QTouch 8-Key Sensor IC 28 5.0 1.6mA -40 ~ 85 32-QFN | 427-1127-1-ND 2.97 1.87 — |427-1127-2-ND 2,500 | 1656.00/M | QT1081-ISG 
QT1100 QTouch 10-Key Sensor IC 28 5.0 | 1.5~4.5mA -40 ~ 85 32-QFN | 427-1094-1-ND 6.42 5.89 - |= _ —|QT1101-ISG 
QT1103 QTouch 10-Key Sensor IC 28 5.0 1.4mA -40 ~ 85 32-QFN | 427-1129-1-ND 3.14 1.98 — |427-1129-2-ND 2,500 | 1800.01/M | QT1103-ISG 
QT60160 QMatrix 16-Key Touch IC A:8: | 25:26. 1.02mA -40 ~ 85 32-MLF | 427-1125-1-ND 3.48 2.19 — |427-1125-2-ND 3,000 | 2100.01/M | QT60160-ISG 
QT60168 QProx 16-Key QMatrix IC 3.0 | 5.25 10mA -40 ~ 105 32-TQFP |427-1107-ND 821 5.16 5.00 |— = —| QT60168-ASG 
QT60240 QMatrix 24-Key Touch IC 1.8 | 5.25 1.02mA -40 ~ 85 32-MLF | 427-1126-1-ND 3.83 2.41 — |427-1126-2-ND 3,000 | 2400.00/M | QT60240-ISG 
QT60248 QProx 24-Key QMatrix IC 3.0 | 5.25 10mA -40 ~ 105 32-TQFP | 427-1108-ND 10.34 650 630 |— al —| QT60248-ASG 
QT60326 QProx 32-Key QMatrix IC 4.75 | 5.25 15mA -40 ~ 105 44-TQFP |427-1109-ND 12.92 812 7.90 |— = —| QT60326-ASG 
QT60486 QProx 48-Key QMatrix IC 4.75 | 5.25 15mA -40 ~ 105 44-TQFP |427-1110-ND 15.50 9.74 940 |— _ —| QT60486-ASG 
Evaluation Boards 
Digi-Key Price | Atmel Digi-Key Price | Atmel 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
E3A Evaluation Board for QT300 427-1069-ND 80.99 |E3A £6248 Evaluation Board for QT60248 24-Key QMatrix™ IC 427-1087-ND 184.47 | £6248 
E100S Evaluation Board for QT100 427-1128-ND 11.68 |£100S £6486 Evaluation Board for QT60486 48-Key QMatrix IC 427-1088-ND 190.19 | E6486 
£2408 Evaluation Board for QT240 427-1113-ND 19.02 |£240B EVK1060A Evaluation Board for QT1060 EVK1060A-ND NEW! 82.35 | EVK1060A 
£1103 Evaluation Board for QT1103-ISG 427-1134-ND 38.88 | E1103 EVK2160A Evaluation Board for QT2160 427-1141-ND 82.35 | EVK2160A 


Honeywell Ultrasonic Sensors 


1 The 943 Series industrial sensors add to our product range of sensors. They have improved scanning ranges, remote 
Sensing and Control teach in of the switching or analog outputs, as well as new advanced features, such as window and hysteresis modes. 


Switching Digi-Key Price Each Honeywell 
Description Frequency Output Part No. 1 25 50 Part No. 
943 Series, Software Programmable, 200 ~ 1.2Hz | NPN, 2 NO/NC | 480-3007-ND 265.81 218.12 210.47 |943-F4Y-2D-002-180E 
2000mm scan distance, M18 Plastic Housing 250ms 0~10V — |480-3008-ND 265.81 218.12 210.47 |943-F4Y-2D-1C0-180E 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2651 


Ky/ MEMS Accelerometers and Gyroscope 


ST offers a portfolio of MEMS-based sensors able to sense acceleration in two or three axis. The mechanical 
part of linear accelerometer sensor is based on a silicon inter-digitated structure done by fixed and movable 
fingers. To sense the acceleration in each axis, these structures are packaged in orthogonally groups and the 
acceleration in each direction is sensed by measuring the change of capacitance between fixed and movable 


Digi@Reel” 


elements correlated to that axis. The changing of capacitance per axis is then translated into an analog or 
digital output signal in the interface chip. The whole process of design and production of sensors is managed by 
STMicroelectronics. This guarantees to the customer high volume production, long term security, high precision 
and reliability since all the devices are tested by Standards and Proprietary Test Systems. 


Acceleration Digi-Key Price Each Tape and Reel STMicroelectronics 

Output Axis Range (g) Package Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 

2 +£2/+8 14-LGA 497-6071-1-ND 8.30 7.35 5.69 5,000 2962.50/M_ |LIS202DLTR 

3 2/26 14-LGA 497-6969-1-ND NEW! 9.22 8.36 6.63 5,000 3600.00/M FC30TR 

3 +2/+8 14-LGA 497-5911-1-ND 12.54 11.37 9.02 5,000 4900.00/M_ |LIS302DLTR 

3 +2/4+6 16-LGA 497-8415-1-ND NEW! 15.84 14.36 11.39 4,000 6311.25/M_ | LIS83LVO2DLTR 
Digital 3 +2/4+6 16-LGA 497-5531-ND 12.87 12.38 9.41 = — _ |LIS3LVv02DL 

3 +2/+8 16-LGA 497-8327-1-ND NEW! 13.63 12.36 9.80 4,000 5431.50/M_ | LIS331DLTR 

3 2/26 28-QFPN 497-6346-1-ND 15.37 14.84 11.66 2,300 6625.00/M_ | LIS3LV02DQ-TR 

3 +£2/+8 16-LGA 497-8548-ND NEW! 5.05 4.35 3.66 —= — |LIS33DE 

3 +£2/+8 14-LGA 497-8549-ND NEW! 5.05 4.35 3.66 = —_ |LIS35DE 

1 +2/+6 28-LGA 497-8230-ND 14.38 13.78 10.49 = —  |LISY300AL 

2 +2 16-LGA 497-6343-ND 4.52 4.22 3.28 = — |LIS244AL 

2 +2/4+6 16-LGA 497-6344-1-ND 9.79 8.88 7.04 3,000 3901.50/M_ | LIS244ALHTR 
Analog 3 +2 14-LGA 497-5910-1-ND 8.96 8.12 6.44 5,000 3500.00/M_ |LIS302ALBTR 

3 +2 14-LGA 497-6340-ND 6.76 6.50 4.94 = —  |LIS302SG 

3 43.5 16-LGA 497-6341-ND 5.05 4.70 3.66 = — |LIS344AL 

3 +£2/+6 16-LGA 497-6345-1-ND 10.75 9.75 7.73 3,000 4284.00/M_ |LIS344ALHTR 

3 +2 16-LGA 497-8333-1-ND NEW! 13.63 12.36 9.80 4,000 5431.50/M__|LIS331ALTR 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Tools and Evaluation Boards 


The Micro Electro Mechanical System is a new technology that exploits the mechanical properties of silicon 
to integrate mechanical structures sensitive to vibration, displacement, acceleration and rotation. This new 
technology opened the door to a new generation of compact, cost effective and sensitive sensors. While 
conventional microelectronics development focuses on incremental improvements of a well-established 
technology, MEMS challenge the way designers work, compelling them to think three dimensionally and to 


LIS302DL Evaluation Board 


MEMS 3-Axis +2g/+8g. Digital Output Low Power Linear Accelerometer Evaluation Board based on 
LIS302DL (EK302DL). 


497-6229-ND (STEVAL-MKIOO6V1) 
497-6342-ND (STEVAL-MKI013V1) 


LIS3LV02DQ Evaluation Board 


MEMS 3-Axis +2g/+6g. Digital Output Low Voltage Linear Accelerometer Evaluation Board based on 
LIS3LV02DQ. 


497-6249-ND (STEVAL-MKI004V1) 


LIS3LV02DL Evaluation Board 


MEMS 3-Axis +2g/+6g. Digital Output Low Voltage Linear Accelerometer. 


Evaluation Board based on LISSLVO2DL (EK3LV02DL). 
497-6226-ND (STEVAL-MKIO05V1) 


LIS3LVO2DL Adapter Board 


LIS3LVO2DL Adapter Board designed to be plugged into a standard DIL 20 socket. 
497-6227-ND (STEVAL-MKIOO9V1) 


LIS344ALH Adapter Board 


The STEVAL-MKI015V1 is an adapter board designed to facilitate the evaluation of the LISS44ALH 3-axis 
analog output linear accelerometer. The board offers an effective solution for fast system prototyping and 
device evaluation directly within the user's own application. 


The STEVAL-MKI014V1 is a demonstration kit designed to provide the user with a complete, ready-to-use 
platform for the evaluation of the LIS344ALH. 


497-8199-ND (STEVAL-MKI015V1) 


497-8231-ND NEW! (STEVAL-MKI014V1). 


LIS344AL Demonstration Kit 


The STEVAL-MKIO16V1 is a demonstration kit designed to provide the user with a complete, ready-to- 
use platform for the evaluation of the LIS344AL. The LIS344AL is a low-power 3-axis linear capacitive 
accelerometer that includes a sensing element and an IC interface capable of taking information from the 
sensing element and providing an analog signal to an external application. 


497-8200-ND (STEVAL-MKI016V1) 


LIS344AL Adapter Board 


The STEVAL-MKI017V1 is an adapter board designed to facilitate the evaluation of the LIS344AL 3-axis 
analog output linear accelerometer. The board offers an effective solution for fast prototyping and device 
evaluation directly within the user's own application. 


497-8201-ND (STEVAL-MKI017V1) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For 


acquire a unique blend of multi-disciplinary skills combining electrical, semiconductor and mechanical design. 
Features: 

* Strategic Cost * Low Power Consumption * Low size and weight * High volumes ¢ High reproducibility 
* High thermal stability by design * High integration with standard IC devices to build Multi Chip Modules 
(MCM) or smart sensors. 


LIS244AL Adapter Board 


The STEVAL-MKI018V1 is an adapter board designed to facilitate the evaluation of the LIS244AL 2-axis 
analog output linear accelerometer. The board offers an effective solution for fast system prototyping and 
device evaluation directly within the user’s own application. 


497-8202-ND (STEVAL-MKI018V1) 


LIS302SG Demonstration Kit 


The STEVAL-MKIO19V1 is a demonstration kit designed to provide the user with a complete, ready-to-use 
platform for the evaluation of the LIS302SG. 

The LIS302SG is a low-power 3-axis linear capacitive accelerometer that includes a sensing element and an 
IC interface capable of taking information from the sensing element and providing and analog signal to an 
external application. 


497-8203-ND (STEVAL-MKI019V1) 


LIS302SG Adapter Board 


The STEVAL-MKI020V1 is an adapter board designed to facilitate the evaluation of the LIS302SG 3-axis 
analog output linear accelerometer. The board offers an effective solution for fast system prototyping and 
device evaluation directly within the user’s own application. 


497-8204-ND (STEVAL-MKI020V1) 


LIS331AL Evaluation Board 


The STEVEL-MKI021V1 MEMS 3-Axis 2g Analog Output Evaluation Board based on NANO Accelerometer 
LIS331AL. 


497-8205-ND (STEVAL-MKI021V1) 


NEW! LIS331DL Demonstration Board 


The STEVAL-MKI024V1 is a demonstration kit designed to provide the user with a complete, ready-to-use 
platform for demonstration of the LIS331DL. The LIS331DL is a low-power 3-axis linear accelerometer with 
digital output. The device includes a sensing element and an IC interface capable of translating information 
from the sensing element into a measured signal that can be used for external applications. 

In addition to the MEMS sensor, the demonstration board utilizes an ST7-USB microcontroller which 
functions as a bridge between the sensor and the PC, on which it is possible to use the graphical user 
interface downloadable to the website or dedicated software routines for customized applications. 


497-8719-ND (STEVAL-MKI024V1).. . $78.47 


NEW! LISY300AL Demonstration Board 


The LISY300AL is a low-power single-axis yaw rate gyroscope. It includes a sensing element and an IC 
interface able to provide the measured angular rate to the external world through an analog output voltage. 


497-8504-ND (STEVAL-MKI023V1) 


NEW! STEVAL-IFS012V9 Demonstration Board 


Multi device temperature sensor demonstrator based on ST72F65x. Demonstration board features: 
Evaluation system to demonstrate features of ST’s new temperature sensor (digital and analog) family, 
in standalone mode and USB interfaced Graphical User Interface (GUI) mode. Features: Measures and 
displays temperature * l12C / SMBus / SPI/ADC communication compatible * Displays RTC time and date 
and its featured through GUI ¢ Easy to use GUI, interfaced through USB. GUI can be used to configure the 
sensors and RTC * Temperature monitoring, storing in NAND and plotting on graph is supported 


497-8923-ND (STEVAL-IFS012V9) Card for 8-TSSOP Package 


‘eel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2652 (us2010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ANMOG =iMEMS® Accelerometers and Gyroscopes @Reel’ 


As a MEMS pioneer, Analog Devices has held a leadership position as a large volume supplier of integrated System) accelerometers are used to measure position, motion, tilt, shock, and vibration in a broad array of 
MEMS accelerometers and gyroscopes. The ADXL products are the foundation for Analog Devices applications. Analog Devices offer a broad accelerometer portfolio, including high performance, low power 
accelerometer family. Available in low-g or high-g sensing ranges iMEMS (Integrated Micro Electro Mechanical consumption and small size. 


G Supply Digi-Key Price Each Tape and Reel§ 
Description Range| Axes | Sensitivity Bandwidth Voltage | Current Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 


Single Axis Accelerometers — RoHS Compliant 


Low Power, High Performance | +70g x 24.2mV/g 22kHz 3.3~5 2.5mA 8-CLCC ADXLO01-70BEZ-ND NEW! 50.54 

Low Power, High Performance | +70g x 24.2mV/g 22kHz 3.3~5 2.5mA 8-CLCC ADXLO01-70BEZ-R7CT-ND$ NEW! 60.65 56.61 52.56 250 12887.06 
Low Power, High Precision +1.59 x 1000mV/g 10Hz 3~6 0.7mA 8-CLCC ADXL103CE-ND 15.03 13.53 12.00 - _ 
Low Power, ADXL78 +359 x 55mV/g 400Hz 5 1.3mA 8-CLCC AD22279-A-R2CT-ND$ 11.80 10.62 9.42 250 2256.75 
Low Power, ADXL78 +509 x 38mV/g 400Hz ) 1.3mA 8-CLCC AD22280-R2CT-ND$ 11.80 10.62 9.42 250 2256.75 
Low Power, ADXL78 +709 x 27mV/g 400Hz 5 1.3mA 8-CLCC AD22281-R2CT-ND$ 11.80 10.62 9.42 250 2256.75 
Low Power, ADXL193 +1209 x 18mV/g 400Hz 5 1.5mA 8-CLCC AD22282-A-R2CT-ND$ 12.98 11.69 10.37 250 2483.06 
Low Power, ADXL193 +2509 x 8mV/g 400Hz 5 1.5mA 8-CLCC AD22283-B-R2CT-ND$ 12.98 11.69 10.37 250 2483.06 


Dual Axis Accelerometers — RoHS Compliant 


Low Power, High Performance | +18g | X,Y | 100mV/g 0.5Hz ~ 2.5kHz 5 0.7mA 8-CLCC ADW22035Z-ND NEW! 15.03 13.53 12.00 - _ 
Low Power, High Performance | +18g | X,Y | 100mV/g 0.5Hz ~ 2.5kHz 5 0.7mA 8-CLCC ADW22037Z-ND NEW! 16.26 15.18 14.10 _ _ 
Low Power, High Precision 41.59] X,Y | 1000mV/g 10Hz 3~6 0.7mA 8-CLCC ADXL203CE-ND 16.26 15.18 14.10 _ _ 
Low Power, Single IC Chip +1.79 | X,Y | 620mV/g 2.5kHz 3~6 0.5mA 8-CLCC ADXL204CE-ND 22.77 21.26 19.74 _ _ 
Low Power, Digital Out +1.29| X,Y 30%/g 60Hz 3~6 0.7mA 8-CLCC ADXL213AE-ND 16.05 14.98 13.91 - _ 
Low Power, Small, Thin +59 | X,Y | 174mV/g 2.5kHz 2.4~5.25 | 0.45mA | 16-Lead LFCSP | ADXL320JCP-ND 15.54 14.00 12.41 - — 
Low Power +189 | X,Y 57mV/g 50Hz 24~6 | 0.49mA 16-LFCSP | ADXL321JCP-ND 15.54 14.00 12.41 - _ 
Low Power +29 | X,Y | 420mV/g 60Hz 24~6 | 0.45mA 16-LFCSP | ADXL322JCP-ND 15.54 14.00 12.41 - _— 
Low Power, Small +39 | X,Y | 300mV/g 1600Hz 1.8~5.25 | 320uA 16-LFCSP | ADXL323KCPZ-RLCT-ND¥ 16.74 13.40 11.30 4,000 | 10378.80/M 
Low Power, ADXL278 +35g | X,Y 55mV/g 400Hz 5 2.2mA 8-CLCC AD22284-A-R2CT-ND$ 15.95 14.89 13.82 250 3388.31 
Low Power, ADXL278 +50g | X,Y 38mV/g 400Hz 5 2.2mA 8-CLCC AD22285-R2CT-ND¥ 15.95 14.89 13.82 250 3388.31 
Low Power, ADXL278 +70g | X,Y 27mV/g 400Hz 5 2.2mA 8-CLCC AD22286-R2CT-ND$ 15.95 14.89 13.82 250 3388.31 


Triple Axis Accelerometers — Low Power — RoHS Compliant 


Low Power, Small +3g | X,Y,Z | 300mV/g 1.6kHz(X,Y) 550Hz(Z) 2~3.6 0.2mA 16-LFCSP | ADXL330KCPZ-RLCT-ND¥ 13.94 12.56 11.14 4,000 | 10169.55/M 
Low Power, Small +3g | X,Y,Z| 300mV/g | 0.5 ~ 1600Hz (X, Y) 0.5 ~ 550Hz(Z) | 1.8~3.6 | 350A 16-LFCSP | ADXL335BCPZ-RL7CT-ND$ NEW! 5.54 4.44 3.74 1,000 3462.50 
Low Power — |X%,Y,2 _ Variable/Selectable 2~3.6 40uA 14-LGA ADXL345BCCZ-RL7CT-ND$ NEW! 7.08 5.67 4.78 1,500 4425.00/M 
Range Supply Digi-Key Price Each Tape and Reel§ 
Description (°/s) Axes Sensitivity Bandwidth Voltage Current Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Gyroscopes 
+300 Z 6mV/"/s 2500Hz 4.75 ~ 5.25 3.5mA 32-CBGA | ADXRS610BBGZ-RLCT-ND$ 34.59 32.29 29.98 500 14412.50 
+250 ZL 7mV/°/s 2500Hz 4.75 ~ 5.25 3.5mA 32-CBGA | ADXRS612BBGZ-RLCT-ND$# 34.59 32.29 29.98 500 14412.50 
+150 Z 12.5mV/*/s 3000Hz 4.75 ~ 5.25 5.0mA 32-CBGA | ADXRS613BBGZ-RLCT-ND$¢ 34.59 32.29 29.98 500 14412.50 
Single Chip Yaw Rate Gyro +50 z 25mV/"/s 1000Hz 4.75 ~ 5.25 3.5mA 32-CBGA | ADXRS614BBGZ-RLCT-ND$ 34.59 32.29 29.98 500 14412.50 
+250 Z 7mV/"/s 2500Hz 4.75 ~ 5.25 3.5mA 32-BGA ADXRS622WBBGZ-ND® NEW! 34.59 32.29 29.98 _ _ 
+150 z 12.54 10% 40Hz 4.75 ~ 5.25 6.0mA 32-CSPBGA | ADXRS150ABG-ND 50.10 46.76 43.42 _ _ 
+300 Z 5.0 + 8% 40Hz 4.75 ~ 5.25 6.0mA 32-CSPBGA | ADXRS300ABG-ND 50.10 46.76 43.42 _ _ 


§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. $ Cut Tape @ RoHS Compliant 


iMEMS® Evaluation Boards 


Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
Evaluation Board for ADXL203 ADXL203EB-ND 39.56 Evaluation Board for ADXRS612BBGZ EVAL-ADXRS612Z-ND® 55.03 
Evaluation Board for ADXL213 ADXL213EB-ND 39.56 Evaluation Board for ADXRS613BBGZ EVAL-ADXRS613Z-ND® 55.03 
Evaluation Board for ADXL335 EVAL DUC co 52 Sew 37.89 Evaluation Board for ADXRS614BBGZ EVAL-ADXRS614Z-ND@ 55.03 
iT | im '-M-| i 

Evaluation Board for ADXL345-M EVAL-ADXL345Z-M-ND@ NEW! 311.25 Evaiicnan Bona ispaBMnsee> RyOLAE Ma ReEN EDS Hon eee 
Evaluation Board for ADXL345, EVAL-ADXL345Z-ND@ NEW! 75.00 : 

Evaluation Board for ADXLO01-500 EVAL-ADXL001-500Z-ND@ NEW! 82.54 
Satellite Board for ADXL345Z-S EVAL-ADXL345Z-S-ND@ NEW! 186.25 

Evaluation Board for ADXL001-70 EVAL-ADXL001-70Z-ND@ NEW! 82.54 
Evaluation Board for ADXRS610BBGZ EVAL-ADXRS610Z-ND® 55.03 

@ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2653 


ANALOG 
DEVICES 


iSensor™ Intelligent Sensors 


iSensor ADIS Accelerometers/Gyros enhance ADXL/ADXRS iMEMS accelerometers with additional performance and functionality, such as embedded signal processing and control. 
These inertial sensors address special requirements such as calibration/tuning, application specific interfaces, digital I/O, wireless links, embedded intelligence and programmability, power management, and analog signal 
conditioning. 


Voltage Supply Temperature | Package F 
Sensor Output Temperature | Supply Current Range (mm/ _| Digi-Key Price Each 
Description Core Type Sensitivity Sensor (Vv) (mA) (°C) type) | Part No. al 25 100 
ADIS Accelerometers — RoHS Compliant 
+1.7g Accelerometer Accelerometer SPI 820 LSB/g Yes 3 ~ 5.25 1.5 (typical) -40 ~ 125 12LGA_ |ADIS16003CCCZ-ND 33.02 30.82 28.62 
+5g Accelerometer Accelerometer SPI 256 LSB/g Yes 3 ~ 5.25 1.5 (typical) -40 ~ 125 12LGA_ |ADIS16006CCCZ-ND 33.02 30.82 28.62 
Programmable, +59 Accelerometer/ind. SPI 2LSB/ Yes 3~36 | 11(.5inStandby) | -40-125 | 16LGA |ADIS16201CCCZ-ND 43.95 41.02 38.09 
Accelerometer mg(10LSB/°) 
Programmable, Single Axis | 360° inclinometer SPI 0.025°/LSB Yes 3~36 | 11(.5inStandby) | -40-125 | 16LGA |ADIS16203CCCZ-ND 43.95 41.02 38.09 
Programmable, High-g Accelerometer/impact | gp, £709; +379 Yes 3~3.6 | 12(.5inStandby) | -40~105 | 16LGA |ADIS16204BCCZ-ND 37.88 35.35 32.83 
Sensor/Recorder Sensor 
Digital Dual Axis Accelerometer/ 5 
Accelerometer/Inclinometer Inclinometer SPI 0.025°/LSB Yes 3~3.6 14 -40 ~ 125 16LGA_ |ADIS16209CCCZ-ND 63.59 59.35 55.11 
Noise Supply Supply Temperature : 
Range Bandwidth Density Temperature Voltage Current Range Digi-Key Price Each 
(/s) Sensitivity Output | (Maximum) | (°/s / JHz rms) Sensor (Vv) (mA) (°C) Part No. 1 25 100 
ADIS Gyroscope 
+80 0.0122 °/s /LSB SPI 1000Hz 0.04 Yes 4.75 ~ 5.25 6.5 -40 ~ 105 ADIS16060BCCZ-ND® 62.09 57.95 53.81 
+80 0.098 °/s /LSB SPI 40Hz 0.05 Yes 4.75 ~ 6.25 7 -40 ~ 85 ADIS16080ACCZ-ND® 62.09 57.95 53.81 
+300 0.244 °/s /LSB SPI 40Hz 0.10 Yes 4.75 ~ 5.25 rd -40 ~ 85 ADIS16100ACC-ND 62.09 57.95 53.81 
+300 0.2 °/s /mV Analog 320Hz 0.015 Yes 4.75 ~ 5.25 100 -40 ~ 85 ADIS16120AML-ND 1023.51 955.28 887.05 
+250 0.000042 °/s /LSB SPI 320Hz 0.0125 Yes 4.75 ~ 5.25 73 -40 ~ 85 ADIS16130AMLZ-ND® 998.85 932.26 865.67 
+20 ~ +80 0.004 °/s /LSB SPI 50Hz 0.05 Yes 4.75 ~ 5.25 18 -40 ~ 85 ADIS16251ACCZ-ND@ 74.76 69.78 64.80 
+80 ~ +320 0.018 °/s /LSB SPI 50Hz 0.05 Yes 4.75 ~ 5.25 18 -40 ~ 85 ADIS16255ACCZ-ND® 99.24 92.63 86.01 
+75 ~ +300 0.05 °/s /LSB SPI 330Hz 0.038 Yes 4.75 ~ 5.25 42 -40 ~ 85 ADIS16300AMLZ-ND@NEW! 137.24 128.09 118.94 
+75 ~ +300 0.018 °/s /LSB SPI 350Hz 0.05 Yes 4.75 ~ 5.25 35 -40 ~ 85 ADIS16350AMLZ-ND® 516.12 481.72 447.31 
+75 ~ +300 0.018 °/s /LSB SPI 350Hz 0.05 Yes 4.75 ~ 5.25 33 -40 ~ 85 ADIS16354AMLZ-ND@ 604.17 563.90 523.62 
+75 ~ +300 0.018 °/s /LSB SPI 350Hz 0.05 Yes 4.75 ~ 5.25 33 -40 ~ 85 ADIS16355AMLZ-ND® 592.02 = _ 
+350 0.0125 °/s /LSB SPI 330Hz 0.05 Yes 4.75 ~ 5.25 49 -40 ~ 85 ADIS16360BMLZ-ND@ NEW! 492.87 = = 
+350 0.0125 °/s /LSB SPI 330Hz 0.05 Yes 4.75 ~ 5.25 49 -40 ~ 105 ADIS16364BMLZ-ND® NEW! 577.02 _ = 
+75 ~ +300 0.0125 °/s /LSB SPI 350Hz 0.038 Yes 4.75 ~ 5.25 49 -40 ~ 85 ADIS16365BMLZ-ND@ NEW! 730.50 681.80 633.10 
+350 0.0125 °/s /LSB SPI 330Hz 0.05 Yes 4.75 ~ 5.25 70 -40 ~ 105 ADIS16405BMLZ-ND@ NEW! 707.54 _ = 
@ RoHS Compliant 
iSensor™ Evaluation Boards 
Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
Syaualion poeretor ine ADIS16003, +1.7g. Dual | apig46003/PCBZ-ND@ 103.31 Evaluation Board for Tri Gyro Accelerometer ADIS16350/PCBZ-ND@ 527.44 
Evaluation Board for ADIS16006/PCB ADIS16006/PCBZ-ND@ 103.31 Evaluation Board for ADIS16354 ADIS16354/PCBZ-ND@ 616.31 
Evaluation Board for ADIS16060 ADIS16060/PCBZ-ND@ 103.31 Evaluation Board for ADIS16355, ADIS16355/PCBZ-ND@ 674.25 
Ey ouaion Boater er eweuce ABI U EWI FelsceN eX ie! Evaluation Board for ADIS16360 ADIS16360/PCBZ-ND@ NEW! 576.38 
Evaluation Board for the ADIS16100, +300°/Sec. r 
Yaw Rate Gyro ADS GUIHESND 103.31 Evaluation Board for ADIS16364 ADIS16364/PCBZ-ND@ NEW! 663.38 
Evaluation Board for the ADIS16201, Program., ADIS16201/PCBZ-ND@ 103.31 ; 
Dual-Axis Inclinometer/Accel. Evaluation Board Interface for ADIS16365 ADIS16365/PCBZ-ND@ NEW! 739.50 
Evaluation Board for the ADIS16203 ADIS16203/PCBZ-ND® 103.31 
Evaluation Board for ADIS16405 ADIS16405/PCBZ-ND@ NEW! 810.19 
Evaluation Board for ADIS16204/PCB ADIS16204/PCBZ-ND@ 103.31 
iSensor PC Evaluation System ADISEVALZ-ND® 320.81 
Evaluation Board for ADIS16209 ADIS16209/PCBZ-ND® 103.31 
iSensor PC-USB Evaluation System ADISUSBZ-ND® NEW! 281.25 
Evaluation Board for ADIS16251 ADIS16251/PCBZ-ND@ 103.31 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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measurement 


SPECTALTIES 


ACH-01 Accelerometers 


The ACH-01 Accelerometer is a robust, general purpose, linear single axis accelerometer featuring buffered 
electronic output. 

Specifications: 

¢ Sensitivity: 10mV/g * Lower Frequency Limit (-3dB): 2Hz * Upper Frequency Limit (+3dB): 20kHz 
¢ Dynamic Range: +150g Linearity: 0.1% * Resonant Frequency: 35kHz »* Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°C * Maximum Shock Level: 1000g 


ACH-01-03 with Shielded Cable Dimensions in mm 


= 


Digi-Key Price Each Measurement 
Description Part No. J 10 100 | Part No. 
ACH-01-03 Sensor Accelerometer with 
40” Single Coax Cable and Female Connector Sedan) 45.00 40.00 25.50) 1-1001220-0 
ACH-01-04 Sensor Accelerometer with Wires MSP1002-ND | 37.50 33.75 30.00] 1-1001497-0 


Amplifier Box 


For use with ACH-01-03 and ACH-01-04 
Characteristics: * Gain: 10X * Power Supply: 9V Battery * Supply Current: 4.0mA ° Input Interface: 


Basic Design Kit 


This kit demonstrates the use of MSI piezo film sensors as microphones, speakers, switches and acoustic 
pickups. All components and film samples in the kit can be used for experimentation. 

Kit Includes: * Seven sensor elements * One piezo cable * One PCB for ACH-04-08 » Application/ 
instruction specifications * Technical manual 


Digi-Key Price Measurement 
Description Part No. Each Part No. 
Basic Design Kit MSP1010-ND 200.00 0-1004308-0 


LDT Vibration Sensors 


Typically, a 0.005” (125um) polyester layer is laminated to a 28um piezo film element. When used in a 
“bending” mode, laminated film elements develop much higher voltage output when flexed than non-lam- 
inated elements. The piezo film is off the neutral axis in the laminate, and is strained more when flexed. 


LDT0-028K High Sensitivity Dimensions in mm 


Protective Coating 
/ Piezo Film 
Polyester Laminate 


/ 


Connector 


/ 


Stretch Direction 


MiniSense 5.00-—++-12.80— 


2.40—| |. Also available with a mass (M) which 
vies Oo provides higher output (mv/g) for 
2.54" PCB 


higher sensitivity applications. 


FET for ACH-01 * Output Impedance: 1000 »* Output Connector: BNC Cap. | Digi-Key Price Each Measurement 
: Description (nF) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
eos Digi-Key Ericeleach Measurement LDT0-028K, with Solder Tabs .500_|MSP1006-ND 2.40 2.00 1.80 | 1002794-0 
Description Part No. 1 10 100 _| Part No. LDTM-028K, with Mass and Solder Tabs | .420 |MSP1007-ND 2.85 2.38 2.14 [0-1005447-1 
ran = 5 7 7 MiniSense 100 (Horizontal) —__|MSP6914-ND 4.00 3.38 2.75 |1005939-1 
IB-ACH-01 — Amplifier Box MSP1003-ND 250.00 225.00 202.50 |0-1003058-0 iMiniSense 100 (Vertical) ——lMSP6915-ND 4003.38 2.75 110088404 


Vil> 


TECHNOLOGIES 


Pressure Sensors 


The SCP1000 performs almost complete data processing on-chip. The communication between the SCP1000 and its host 
micro-controller (uC) is based on a serial interface, an interrupt line and specialized pins used to trigger special functions. Two 
different serial interfaces are available: SPI and TWI (TWI is very similar to I2C bus). The appropriate communication interface is 


pre-programmed in the factory. 


The SCP1000 pressure demonstrator is designed to give a quick access and understanding on the performance and capabilities 


of the SCP1000 pressure component. The demo kit supports SCP1000-D01 and SCP1000-D11 sensors. 


SCP1000 Demo Kit Includes: SCP1000-D01 sensor soldered on chip carrier PCB, USB interface card inside the demo box, 


USB cable, CD-ROM with documentation, drivers and GUI software running on PC 


Dimensions in mm 


RoHS 


Average Measuring Cut Tape 

Supply Supply Range Temperature Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | yTI 
Description Voltage Current (WA) (kPa) Range Package Part No. u 10 25 Part No. Oty. Pricing | Part No. 
Absolute Pressure Sensor 2.4 ~3.3V 25 30 ~ 120 -20°C ~ 70°C SPI Interface |551-1046-1-ND 29.73 28.32 26.97 |551-1046-2-ND 100 2446.20 |SCP1000-D01 
Absolute Pressure Sensor 2.4 ~3.3V 25 30 ~ 120 -20°C ~ 70°C 12C Interface _|551-1043-1-ND 29.73 28.32 26.97 _|551-1043-2-ND 100 2446.20 _|SCP1000-D11 
SCP1000-D01 on PCB 2.4 ~3.3V 25 30 ~ 120 -20°C ~ 70°C SPI Interface |551-1042-NDt 57.08 56.06 55.04 |— — — |SCP1000 PCB1 
SCP1000-D11 on PCB 2.4 ~ 3.3V 25 30 ~ 120 -20°C ~ 70°C 12C Interface | 551-1044-NDt 57.08 56.06 55.04 |— _ — _|SCP1000 PCB3 
Sealing Gasket for SCP1000 Series Sensors 551-1049-ND 40 23 19 = = — _|SCP1000 GA/1K 
Demo Kit for SCP1000 551-1045-ND 407.70 = = = — _|SCP1000-D01 DEMO 
+ Bulk 
Accelerometers 0.55 (18x) 50 Fig. 5 NEW! 


It 0.43 (18x) 


and Inclinometers 


VTI Technologies is a forerunner in motion 
and pressure sensors and the world’s leading 
designer and producer of acceleration 
sensors. 


VTI develops and produces silicon based 
capacitive sensors with unique 3D-MEMS 
(MicroElectroMechanical System) technology, 
with application areas in acceleration, 
inclination, shock, vibration and pressure 
measurement. 


+|+0.10 
le +11.80 


LEFT VIEW 


FRONT VIEW 


1211 10 9 8 


Supply Current | Measure- Frequency | Temperature 7 
Voltage | Consump- ing Response Range Digi-Key Price Each Tape and Reelt | yt} 
Fig. | Description (V) tion Range Sensitivity (Hz) (°C) Package Part No. 1 10 25 | Qty. | Pricing | Part No. 
Inclinometers 
Single Output, 19 4.75 ~5.25| 2.5mA 90° 2V/g 8 ~ 28 -55 ~ 125 8-DIL SMD 551-1005-1-ND 49.16 46.82 44.60] 100 | 4044.60] SCA61T-FA1H1G 
Single Output, 0.59 4.75 ~5.25| 2.5mA +30° AV/g 8 ~ 28 -55 ~ 125 8-DIL SMD 551-1004-1-ND 49.16 46.82 44.60] 100 | 4044.60) SCA61T-FAHH1G 
__ | Dual Output, 0.59 4.75 ~ 5.25 4mA +30° AV/g 8 ~ 28 55 ~ 125 12-DIL SMD 551-1002-1-ND 64.62 61.55 58.62} 100 | 5316.80] SCA100T-DO1 
Dual Output, 19 4.75 ~ 5.25 4mA +90° 2V/g 8 ~ 28 65 ~ 125 12-DIL SMD 551-1003-1-ND 64.62 61.55 58.62] 100 | 5316.80) SCA100T-D02 
Single Output, 0.269 4.75 ~ 5.25 4mA 215° 16V/g 8 ~ 28 -55 ~ 125 12-DIL SMD 551-1000-1-ND 64.62 61.55 58.62| 100 | 5316.80] SCA103T-D04 
Single Output, 0.59 4.75 ~ 5.25 4mA +30° 8V/g 8 ~ 28 -55 ~ 125 12-DIL SMD 551-1001-1-ND 64.62 61.55 58.62] 100 | 5316.80|SCA103T-D05 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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TECHNOLOGIES 


Accelerometers and Inclinometers (cont) 


Reel” 


Supply Current | Measure- Frequency | Temperature ; 
Voltage | Consump-| — ing Response | Range Digi-Key Price Each Tape and Reelt | yT| 
Fig. | Description (V) tion Range Sensitivity (Hz) (°C) Package Part No. 1 10 25 Qty. | Pricing | Part No. 
Accelerometers 

Dual Output 475-525] SmA | 2179 T2Vi9 50230 | -55-125 | 12-DILSMO  [551-1007-1-ND 5233 4985 4747) — —]SCA7000-D01 
Dual Output 475~5.25| 5mA | 21.79 1.2V/g 50:30 | -55~125 | 12-DILSMD  |551-1008-1-ND 55.31 52.68 50.17| 100 | 4550.00|Sca1020-Do2 
Dual Output 4.75~5.25| 4.5mA | 4g 55V/9 115355 | -55~125 | 12-DILSMD  [551-1025-1-ND 89.21 84.97 80.92| 100 | 7339.70/SCA1000-N1000070 

___ | Single Output 475~5.25| 2mA | 20.59 4V/g 18x10 | -55-125 | 8-DILSMD — [551-1009-1-ND 45.36 43.10 40.94) — —|SCA610-CAHH1G 
Single Output 4.75 ~5.25| 2mA +19 2V/g tex10 | -55~125 | 8-DILSMD —_[551-1010-1-ND 49.16 46.82 _44.60| 100 | 3000.20|SCAG10-CA1H1G 
Single Output 4.75~5.25| 2mA 139 75VI9 115355 | -55-125 | 8-DILSMD  [551-1028-1-ND 37.80 34.02 32.33] — —|SCA610-CCSHIA 
Single Output 475~5.25| 2mA | #179 1.2V/g 50:30 | -55-125 | 8-DILSMD — |551-1012-1-ND 39.62 37.73 35.94] 100 | 3260.40|ScA610-C28H1A 
Single Output 475~5.25| 2mA | 21.79 1.2V/g 50:30 | -55-125 | 8-DILSMD —_|551-1013-1-ND 47.57 45.31 43.15| 100 | 2935.40|SCA620-CF8H1A 

Stand Alone Inclinometers and Accelerometers 

Dual Axis 7-35) 5mA 290") 2g, 7OmVP=4Vig] 18 ~40 ~ 85 Module |551-1017-ND 759.82 13047 110.90) — —JSCAT2IT-DO3 

+ [Dual Axis 4.75 ~5.25| 5mA 190° | 2V/g, 70mvP>4Vig | 18 -40 ~ 85 Module |551-1029-ND 159.82 130.47 110.90; — —|Sca121T-D05 
Dual Axis 7~35 | 5mA 30° | 2V/g, 70mvP>4Vig | __ 18 -40 ~ 85 Module _|551-1018-ND 159.82 130.47 110.90; — —|sca121T-p07 
Triple Axis Digital 235~36| 480uA | 229 1333/9 5 ~40~85 | SPl interface |551-1033-1-ND 29.73 28.32 26.97| 100 | 2446.20/SCA3000-D01 
Triple Axis Digital 235~3.6| 650uA | +29 1333/9 45 -40~85 | 12C Interface | 551-1035-1-ND 29.73 28.32 26.97| 100 | 1189.70|ScAs000-Do2 

>| Triple Axis Digital 235~36| 120uA | 339 1000/9 35 -40~85 | SPlinterface | 551-1037-1-ND 29.73 28.32 26.97| 100 | 2446.20) SCA3000-E01 
Triple Axis Digital 235~3.6| 200uA | 339 1000/9 40 -40~85 | 12C Interface | 551-1039-1-ND 29.73 28.32 26.97| 100 | 2446.20| Scas000-£02 
Triple Axis Digital 235~3.6| 120A | +18 160/9 Selectable | _-40~85 | SPlinterface _|551-1048-1-ND 23.33 21.70 _20.07| 100 | 1633.00] ScA3000-£05 
Triple Axis Digital 2.35~3.6| 120A | 2189 7160/9 Selectable | 40-85 | _SPlinterface __|551-1050-ND 57.08 56.06 55.04] — —[SCA3000-E05 PWB 
Dual Axis Subassembly 7-35 | 45mA | 210° 200mVP 3 “40 ~ 85 PC Board __|551-1020-ND 705.70 9459 81.54) — —/SCL1700-D01 

— | Dual Axis Subassembly 4.75~5.25| 4.5mA | 215° 150mv/? 3 -40 ~ 85 PC Board _|551-1032-ND 105.70 94.59 81.54] — —|SCL1700-031 
SCA3000 Demo w/D01 on PWB | — = 41.79 1.2Vig 20 = Demo Kit __|551-1041-ND 40770 ~—  —/|— —|SCA3000-D01DEMO 
SCA3000-D01 on PWB 235~36| 480uA | 229 1333/9 45 ~40~85 | SPlinterface  |551-1034-ND 57.08 56.06 55.04] — —[SCA3000-D01 PWB 

_ | S0A3000-D02 on PW 235~3.6| 650uA | +29 1333/9 45 -40~85 | [2CInterface |551-1036-ND 57.08 56.08 55.04] — —|SCA3000-D02 PWB 
SCA3000-E01 on PWB 235~36| 120uA | 339 1000/9 35 -40~85 | SPlinterface |551-1038-ND 57.08 56.08 55.04] — —]SCA3000-E01 PWB 
SCA3000-E02 on PWB 235~3.6| 200uA | +39 1000/9 40 -40~85 | 12C Interface _|551-1040-ND 57.08 56.08 55.04] — —|SCA3000-£02 PWB 
Single Z-Axis Digital 38 SmA +29 90/9 80 “40-125 | SP interface [551-1051-1-ND 39.27 36.00 32.73] 100 | 2617,70/SCA820-D04 
Single Y-Axis Digital 33 5mA 42g 90/9 80 -40~125 |  sPlinterface | 551-1052-1-ND 37.56 34.44 31.31] 100 | 2504.30|ScAas30-Dos 

4 | Single Y-Axis Digital 33 5mA +19 3200/9 6.25 | -40-125 | SPlinterface | 551-1053-1-ND 53.20 48.77 44.34] 100 | 3546.60|ScAs30-D07 
Dual XY-Axis Digital 33 3mA 42g 90/9 55 -40~125 |  SPlinterface |551-1054-1-ND 49.82 45.67 41.52| 100 | 3321.40|ScAz100-Do2 
Triple XYZ-Axis Digital 3.3 3mA 42g 90/9 55 -40~125 | SPlinterface _|551-1055-1-ND 61.22 56.12 _51.02| 100 | 4081.40|SCA3100-D04 
SCA820-D04 on PCB 33 = +29 90/9 80 ~40~-125 | SPI interface [551-1057-ND 85.62 78.49 74.21] — —SCA820-D04 PCB 
SCA830-D06 on PCB 33 = +29 90/9 80 -40~125 |  SPlinterface | 551-1058-ND 85.62 78.49 74.21) — —|SCA830-Do6 PCB 

__ |SCA830-D07 on PCB 33 = +1 3200/9 6.25 | -40~125 | SPlinterface [551-1059-ND 85.62 78.49 74.21] — —|SCA830-D07 PCB 
SCA2100-D02 on PCB 33 = 42g 90/9 55 -40~125 |  SPlinterface | 551-1060-ND 85.62 78.49 74.21] — —|SCA2100-D02 PCB 
SCA3100-D04 on PCB 3.3 = 42g 90/9 55 -40~125 | SPlinterface _|551-1061-ND 85.62 78.49 74.21| — —|SCA3100-D04 PCB 
SCA3100 Demo w/D04 on PCB Demo Kit __|551-1056-ND 570.78. —  —|— —[SCA3100 DEMO KIT 

5 | Triple Axis Digital 17-36 | 7ouA | 229, 289 56/9, 1479 50 ~40~85 | SPI/2C Interface |551-1062-1-ND NEW! | 16.41 1559 14.81] 100 | 1195.90|CMA3000-D01 
Triple Axis Analog Output 1.7~36 | 180¥A | +29, 89 6/9, 24/9 50 -40~85 | SPI/I2C Interface |551-1063-1-ND NEW! | 16.41 15.59 14.81| 100 | 1195.90|/CMA3000-AO1 
LC 17~36 | 180uA | +29, 289 6/9, 24/9 50 -40~85 | SPI/I2C Interface |551-1065-ND NEW! 5292 — —| — —|cMmAazoo0-A01 PWwB 

= Soa EE Roamer 17-36 | 70uA | #29, #89 56/9, 14/9 50 -40~85 | SPI/I2C Interface |551-1064-ND NEW! 5292 — —| — —|cima3o00-D01 PWB 
Hatem Aecalaromete 17-36 | 70uA | #29, #89 56/9, 14/9 50 -40 ~ 85 Demo Kit  |551-1066-ND NEW! | 37800 — —| — —|cia3oo0-D01 DEMO 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NEW! Bosch Sensortec 


© BOSCH 


Acceleration and Pressure Sensors 


BMA020/BMA150: 

The BMA020/BMA150 is a triaxial, digital low-g acceleration sensor with 
digital interfaces, aiming for low-power consumer market applications. 
Features: ¢ Switchable g-range and bandwidth * Low-power consump- 
tion 

BMA140/BMA145: 

The BMA140/145 is an analog, triaxial low-g acceleration sensor for 
consumer market applications, available in a super-flat land grid array 
(LGA) package with a very small footprint and height of merely 0.9mm. 
Features: ¢ Triaxial, analog low-g sensor with three parallel outputs * +4g 


range ¢ Ultra low power consumption * Very wide power supply range 
¢ Internal filtering capability 

BMD040: 

The BMD040 analog output, absolute pressure sensor comprises a 
piezo-resistive 3MPa pressure sensor element and a circuitry for signal 
amplification and temperature compensation. Features: « High precision 
barometric pressure sensor * TO-8 metal can package ¢ Fully calibrated 
*Temperature compensated * ESD-protection and short circuit protected 
BMP085: 


The BMPO85 is a high-precision, ultra-low power barometric pressure 


Digi@Reel° 


sensor for use in advanced mobile applications. Features: ¢ Wide baro- 
metric pressure range ¢ Flexible supply voltage range » Ultra-low power 
consumption ¢ Fully calibrated * Small, flat package 

SMDO85: 

The SMD085 is a high precision barometric pressure sensor. It consists 
of an integrated sensing element, a logic control unit, a temperature com- 
pensation circuit, as well as an offset compensation circuit. Features: 
¢ Temperature compensated »¢ Fast ratiometric analog output * On chip 
fully calibrated transfer function 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Bosch Sensortec 
Fig. Axis Range Output Part No. 1 10 500 | Part No. ty. Pricing Part No. 
1 xlyiz +29/+4q/+ 8g Digital 828-1000-1-ND@ 6.00 4.00 3.60 | 828-1000-2-ND® 5,000 2250.01/M | BMA020 
1 x/y/z +29/+4q/+8g Digital 828-1003-1-ND@ 6.27 4.18 3.76 | 828-1003-2-ND® 5,000 2300.00/M | BMA150 
1 x/yiz +4q Analog 828-1001-1-ND@ 8.20 5.47 4.92 | 828-1001-2-ND@ 5,000 3073.03/M |BMA140 
2 xlyiz +4g Analog 828-1002-1-ND@ 6.27 4.18 3.76 | 828-1002-2-ND® 5,000 2349.99/M | BMA145 
3 _ 50 ~ 3,000kPa Analog 828-1004-ND@t 24.73 22.26 18.55 |= _ — |BMD040-3MP 
4 _ 300 ~ 1,100hPa Digital 828-1005-1-ND@ 9.96 6.64 4.98 | 828-1005-2-ND@ 3,000 3730.01/M | BMP085 
5 = 60 ~ 115kPa Analog 828-1006-1-ND@ 9.97 6.64 5.98 | 828-1006-2-ND® 800 3983.99 | SMD085 
Development Board for Sensor ICs 828-1007-ND 300.00 _— = |= _ — |0330.DB0.022 
BMA020 Daughtercard for Development Kit 828-1008-ND 72.80 _— —|— - — |BMA020-SHUTL 
BMA150 Daughtercard for Development Kit 828-1009-ND 72.80 _ —|— _ — |BMA150-SHUTL 
BMA140 Daughtercard for Development Kit 828-1010-ND 72.80 _ —|— _ — |BMA140-SHUTL 
BMA145 Daughtercard for Development Kit 828-1011-ND 72.80 _ --£ _- — |BMA145-SHUTL 
BMP085 Daughtercard for Development Kit 828-1012-ND 72.80 — — |= — — |BMP085-SHUTL 
BMA150 TRIBOX Demonstration Board with USB 828-1013-ND 212.80 _ -- _ — |BMA150-TRIBOX 
BMA020 TRIBOX Demonstration Board with USB 828-1014-ND 212.80 _ il — - — |BMA020-TRIBOX 


@ RoHS Compliant t Bulk 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Honeywell discrete NTC Thermistors Digi@Reel* 


Sensing and Control 


Bead Thermistors: Features: ¢ Relatively uniform size ¢ Offer ultra-fast time response ¢ Highly sensitive Glass Encapsulated Chip Thermistors: Features: * High quality line of low cost hermetically sealed, glass- 
to electric power Specifications: + Operating Temperature Range: -60°C ~ 300°C »* Encapsulation: Glass encapsulated units * Evolved from highly successful and field proven Honeywell Standard Chip Series * DO-35 
hermetic seal * Lead Material: Platinum iridium » Dissipation constant (DC): 0.1 mW/°C (in still air) minimum package 

¢ Time constant: 1s (in still air) maximum UnkGunie® ‘Sariasi: Feat 6 4igh lity, | ‘ ist t ij itched intereh bl 
Glass Probe Thermistors: Features: * Operating Temperature Range: -60°C ~ 300°C * Encapsulation: Glass shepnictors e Aocaracy High stability Dean coatedl ate ar dyer rt ene nye eee 
* Lead Material: Dumet (copper clad Ni-Fe wire) * Dissipation constant (DC): Standard: 1.0 mW/°C in still air E ae . . 

minimum, Mini: 0.7 mW/C (in still air) minimum * Time constant: Standard: 22s (in still air) maximum, Mini: Disc Thermistors: Features: « Ideally suited for low cost applications with a maximum temperature of 150°C 
10s (in still air) maximum * PC Board mountable * Solderable leads * Tinned copper leads 
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Resistance Tolerance Honeywell Resistance | Tolerance Honeywell 
@25°C @25°C _| Digi-Key Price Each Sensing @25°C @25°C | Digi-Key Price Each Sensing 
(Q) (%) Part No. 1 10 100 Part No. (Q) (%) Part No. i 10 100 Part No. 
Small Bead Thermistors Uni-Curve® Series 
Axial 500 +0.2 480-3163-ND 3.99 2.74 2.18 |192-501DET-A01 
2K +25.0 480-3113-ND 8.92 6.53 5.41 111-202CAK-H01 1K +1.0 480-3157-ND 4.01 2.75 2.19 |192-102DEW-A01 
2K +25.0 480-3114-ND 11.51 8.81 746 _|111-202CAK-HO2 2.2K +0.2 480-3160-ND 3.80 2.61 2.07 |192-222LET-A01 
Large Bead Thermistors 3K +0.2 480-3161-ND 3.53 2.42 1.93 |192-302LET-A01 
Adjacent 5K +0.2 480-3164-ND 3.67 2.52 2.00 | 192-502LET-A01 
1K +20.0 480-3115-ND 11.46 8.39 6.95 | 112-102EAJ-B01 10K +0.2 480-3158-ND 4.29 2.94 2.34 |192-103LET-A01 
2K +20.0 480-3118-ND 11.35 8.69 7.36 | 112-202EAJ-B01 30K +1.0 480-3162-ND 3.67 2.52 2.00 |192-303KET-A01 
10K +20.0 480-3116-ND 12.79 9.36 7.75 |112-103FAJ-BO1 50K +0.2 480-3165-ND 3.55 2.43 1.94 |192-503QET-A01 
100K +20.0 480-3117-ND 11.55 8.85 7.49 _|112-104KAJ-B01 100K +0.2 480-3159-ND 3.67 2.52 2.00 _|192-104QET-A01 
Glass Probe Thermistors 
Mini Dim. Resis- Toler- i Honeywell 
1K +20.0 480-3119-ND 11.15 8.16 6.76 | 120-102EAJ-Q01 D tance ance Digi-Key Price Each Sensing 
2K +20.0  |480-3120-ND 24.22 19.27 16.60 | 120-202EAD-Q02 (Inch) _| @25°C (Q) | @25°C (%) | Part No. 1 10 100 _|Part No. 
2k 220.0 |480-3121-ND 1218 __-9.83___—7.90_|120-202EAG-Q01 
Standard 0.1 500 +10.0 480-3143-ND 2.61 1.70 1.30 |140-501FAG-RB1 
1K +20.0 480-3122-ND 20.74 16.50 14.22 | 121-102EAJ-Q01 0.1 1K +10.0 480-3141-ND 2.61 1.70 1.30 |140-102FAG-RB1 
2K +20.0 480-3125-ND 11.88 8.69 7.20 |121-202EAJ-Q01 0.1 5K +10.0 480-3144-ND 2.61 1.70 1.30 |140-502LAG-RB1 
10K +20.0 480-3123-ND 11.85 8.68 7.19  |121-103FAJ-Q01 0.1 10K +10.0 480-3142-ND 2.61 1.70 1.30 |140-103LAG-RB1 
100K +20.0 480-3124-ND 13.14 10.06 8.52 |121-104KAH-Q01 0.2 100 +10.0 480-3145-ND 2.94 1.91 1.47  |143-101FAG-RC1 
02 200 10.0 feos lua 2.94 191 1.47 /143-201FAG-RC1 
DO-35 0.2 1K +10.0 480-3146-ND 3.27 2.13 1.63 |143-102LAG-RC1 
1K +10.0 480-3126-ND 2.87 1.87 1.43 135-102DAG-J01 0.2 3K +10.0 480-3148-ND 2.94 1.91 1.47. |143-302LAG-RC1 
10K +10.0 480-3127-ND 3.01 2.06 1.64 135-103FAD-JO1 0.2 30K +10.0 480-3149-ND 2.94 1.91 1.47 _|143-303QAG-RC1 
10K +5.0 480-3128-ND 2.69 1.75 1.34 | 135-103FAF-JO1 
10K +10.0 480-3129-ND 2.42 1.58 1.21 135-103FAG-J01 Resis- Toler- Cut Tape T&RE Honeywell 
10K +10.0 _|480-3130-ND 2.78 1.81 1.39 _|135-103FBX-JO1 Size | tance | ance | Digi-Key Price Each Pricing | Sensing 
10K +5.0 480-3131-ND 2.84 1.85 1.42 |135-103LAF-JO1 Code _| @25° (O) | @25° (%) | Part No. 1 10 ___ 100 3,000 ___|Part No. 
10K +10.0 480-3132-ND 2.84 1.85 1.42 | 135-103LAG-J01 SMD Thermistors 
50K +10.0 480-3140-ND 2.84 1.85 1.42 |135-503LAG-J01 5K +5.0 | 480-3152-1-ND 1.23 a2: 50 332.01/M |173-502GAF-301 
100K +1.0 480-3133-ND 3.02 1.96 1.50 |135-104LAC-JO1 0805 10K +2.0 |480-3150-1-ND 1.69 1.05 77 549.00/M_ |173-103LAD-301 
100K +5.0 480-3134-ND 2.46 1.60 1.23 |135-104LAF-JO1 47K +5.0 | 480-3151-1-ND 1.43 89 65 467.02/M_|173-473LAF-301 
100K +10.0 480-3135-ND 2.46 1.60 1.23 135-104LAG-JO1 5K +5.0 480-3155-1-ND 1.73: 1.07 79 563.64/M | 175-502GAF-301 
100K +5.0 480-3136-ND 2.46 1.60 1.23 135-104LBF-JO1 1206 10K +3.0 480-3153-1-ND 1.90 1.18 .86 619.28/M |175-103LAE-301 
100K +10.0 480-3137-ND 2.99 1.94 1.49 135-104QAD-J01 50K +10.0 |480-3156-1-ND 1.94 1.20 88 632.45/M | 175-503LAG-301 
200K +10.0 480-3139-ND 2.81 1.83 1.40 135-204QAG-J01 440K +5.0 480-3154-1-ND 1.60 -99 73 519.72/M_|175-444QBF-301 
1M +10.0 _ |480-3138-ND 2.78 1.81 1.39 _[135-105QAG-JO1 + For Tape and Reel Part Number Change 1-ND to 2-ND 
. 
€$T DKK. Surface Mount NTC Thermistors 


NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors are manufactured from sintered metal Di : 
3 % . : - - é Size imensions - mm 
oxides. TDK thermistors have low thermal time constraints, which result in extremely high rates 
of resistance change to accurately track the temperature. Code L w T B 
Features: 0402 | 1.0 +0.05 | 0.5 +0.05 | 0.5 +0.05 | 0.1 Min. 
* Layered internal electrode structure ; 0603 1.6 +0.1 0.8 +01 0.8 +01 0.2 Min. 
* Good stability of resistance value after soldering 
Nominal Cut Tape 
Size Resistance B Constant Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
Code @ B25°/85° (Q) 25°/85°C 25°/50°C Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0402 10K 3435K 41% 3380K 41% | 445-2550-1-ND 31 .28 22 445-2550-2-ND 10,000 101.00/M |NTCG103JF103F 
100K 4500K +1% 4498K +1% | 445-2552-1-ND 31 28 .22 = — —__|NTCG104KF104F 
10K 3435K 41% 3380K 41% | 445-2554-1-ND 35 31 25 445-2554-2-ND 4,000 132.00/M |NTCG163JF103F 
0603 10K 4100K +3% 4067K +3% | 445-2555-1-ND 29 26 .21 445-2555-2-ND 4,000 110.00/M |NTCG164BH103H 
100K 4500K +1% 4498K +1% | 445-2556-1-ND 35 31 25 445-2556-2-ND 4,000 132.00/M__|NTCG164KF104F 
. . 
NEW! Axial Leaded Glass NTC Thermistors 
Features: 


* The NTCDS Series features a glass-sealed construction identical to that of DHDs (Double Heatsink Diodes). 


* Tight tolerances are maintained in resistance vs. temperature characteristics. 
¢ The application of semiconductor mass production techniques has resulted in considerable size reduction and improved consistency. 


Nominal B x 2 7 
Resistance Constant Dimensions (mm) Digi-Key Price Each TDK 
@ 25°C @25°C ~ 85°C E D d Part No. 1 10 100 Part No. 
10kQ. 3400K +2% 3.0 1.80 0.450 445-4828-ND 3.60 3.15 2.48 NTCDS3HG103GC3NB 
100kQ. 3850K +2% 4.0 2.00 0.559 445-4829-ND 3.40 2.98 2.34 NTCDS3SG104GC4NB 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 2657 


zs Size Dimensions - mm 
Pati SMDNTC Thermistors  jigi@Reel° Code_[ A 5 C 
Sanovator tn Electronics 0201 os 08 O18 
cae 0402 1.0 0.5 0.25 
Features: * Excellent solderability and high stability in environment * Long time aging stability »* High accuracy in resistance 0603 1.6 0.8 0.6 
and B-constant ¢ Reflow soldering possible * Lead is not contained in the product » Operating Temperature Range -40°C ~ 0805 20 4.25 07 
125°C * Free Thermistor design tool - “Output Voltage Simulator” is available at http://murata.com/designlib/index.html 
Toler- Max. Rated Typical 
Resistance | B-Constant ance Operating Electric Dissipation Cut Tape 
25°C 25-50°C 25°C Current 25°C | Power 25°C | Constant 25°C | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
fo] (k) +3% (%) (mA) (mW) (mw/’Cc) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0201 Series 
bl 2750 45 9.50 100 1 490-4637-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4637-2-ND 15,000 87.00/M NCPO3YS110JOSRL 
22 2750 45 6.70 100 1 490-4638-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4638-2-ND 15,000 87.00/M NCPO3YS220J05RL 
33 2750 45 5.50 100 1 490-4639-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4639-2-ND 15,000 87.00/M NCPO3YS330J05RL 
47 2750 45 4.60 100 1 490-4640-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4640-2-ND 15,000 87.00/M NCPO3YS470JO5RL 
68 2750 +5 3.80 100 1 490-4641-1-ND 25 2.15 16.86 |490-4641-2-ND 15,000 87.00/M NCPO3YS680JO5RL 
100 2750 45 3.10 100 1 490-4642-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4642-2-ND 15,000 87.00/M NCPO3YS101JOSRL 
6.8k 3380 +5 0.38 100 1 490-4643-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4643-2-ND 15,000 87.00/M NCPO3XH682J05RL 
10k 3380 45 0.31 100 at 490-4644-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4644-2-ND 15,000 87.00/M NCP03XH103J05RL 
15k 3380 45 0.25 100 1 490-4645-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4645-2-ND 15,000 87.00/M NCP03XH153J05RL 
22k 3380 45 0.21 100 1 490-4646-1-ND 25 2.15 16.86 |490-4646-2-ND 15,000 87.00/M NCPO3XH223J05RL 
33k 4250 45 0.17 100 1 490-4647-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4647-2-ND 15,000 87.00/M NCPO3WF333JO5RL 
47k 4050 45 0.14 100 1 490-4648-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4648-2-ND 15,000 87.00/M NCPO3WB473J05RL 
68k 4250 45 0.12 100 1 490-4649-1-ND 25 2.15 16.86 |490-4649-2-ND 15,000 87.00/M NCPO3WF683JO5RL 
100k 4250 +5 0.10 100 1 490-4650-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4650-2-ND 15,000 87.00/M NCPO3WF104JO5RL. 
0402 Series 
22 3100 +5 6.70 100 1 490-2408-1-ND 15 1.29 10.15 |490-2408-2-ND 10,000 52.59/M NCP15XC220J03RC 
33 3100 +5 5.50 100 1 490-2409-1-ND 15 1.29 10.15 |490-2409-2-ND 10,000 52.59/M NCP15XC330J03RC 
47 3100 45 4.60 100 1 490-2410-1-ND 215 1.29 10.15 |— = —  |NCP15XC470J03RC 
68 3100 45 3.80 100 1 490-2411-1-ND 15 1.29 10.15 |— = —  |NCP15XC680J03RC 
150 3250 +5 2.50 100 1 490-2413-1-ND 15 1.29 10.15 |490-2413-2-ND 10,000 52.59/M NCP15XF151JO03RC 
220 3500 45 2.10 100 ll 490-2415-1-ND 15 1.29 10.15 |490-2415-2-ND 10,000 52.59/M NCP15XM221J03RC 
470 3650 45 1.40 100 1 490-2419-1-ND 15 1.29 10.15 |490-2419-2-ND 10,000 52.59/M NCP15XQ471J03RC 
1.5k 3950 +5 0.81 100 1 490-2421-1-ND 15 1.29 10.15 |490-2421-2-ND 10,000 52.59/M NCP15XW152J03RC 
2.2k 3950 +5 0.67 100 1 490-2423-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2423-2-ND 10,000 52.59/M NCP15XW222J03RC 
4.7k 3500 45 0.46 100 1 490-2417-1-ND 13 1.16 9.08 |490-2417-2-ND 10,000 47.00/M NCP15XM472J03RC. 
6.8k 3950 +5 0.38 100 il 490-2426-1-ND 15 1.29 10.15 |— _ —  |NCP15XW682J03RC 
10k 3380 +1 = 100 1 490-4801-1-ND 14 1.26 9.93 |490-4801-2-ND 10,000 51.00/M NCP15XH103F03RC 
10k 3380 +5 0.31 100 1 490-2414-1-ND -13 1.16 9.08 |490-2414-2-ND 10,000 47.00/M NCP15XH103J03RC 
15k 3950 +5 0.25 100 1 490-2422-1-ND 15 1.29 10.15 |490-2422-2-ND 10,000 52.59/M NCP15XW153J03RC 
22k 3950 +5 0.21 100 1 490-2424-1-ND 15 1:29 10.15 |490-2424-2-ND 10,000 52.59/M NCP15XW223J03RC. 
33k 4050 +5 0.17 100 1 490-2401-1-ND 15 1.29 10.15 |490-2401-2-ND 10,000 53.00/M NCP15WB333J03RC 
47k 4050 +1 _ 100 1 490-4802-1-ND 22 1.89 14.85 | 490-4802-2-ND 10,000 77.00/M NCP15WB473F03RC 
47k 4050 +5 0.14 100 1 490-2402-1-ND 13 1.16 9.08 |490-2402-2-ND 10,000 47.00/M NCP15WB473J03RC 
68k 4150 +5 0.12 100 1 490-2403-1-ND 5 1.29 10.15 |490-2403-2-ND 10,000 52.59/M NCP15WD683J03RC 
100k 4250 +1 = 100 1 490-4803-1-ND 12 1.02 7.98 |490-4803-2-ND 10,000 41.00/M NCP15WF104FO03RC 
100k 4250 +5 0.10 100 1 490-2404-1-ND 13 1.16 9.08 |490-2404-2-ND 10,000 47.00/M NCP15WF104JO3RC 
150k 4500 45 0.08 100 1 490-2405-1-ND 15 1.29 10.15 |490-2405-2-ND 10,000 52.59/M NCP15WM154JO3RC 
220k 4500 +5 0.06 100 1 490-2406-1-ND 15 1.29 10.15 |490-2406-2-ND 10,000 52.59/M NCP15WM224J03RC 
470k 4500 +5 0.04 100 1 490-2407-1-ND 15 1.29 10.15 |490-2407-2-ND 10,000 52.59/M NCP15WM474JO3RC 
0603 Series 
100 3250 45 3.10 100 1 490-2434-1-ND 16 1.44 11.33 |— _ —  |NCP18XF101J03RB 
150 3250 45 2.50 100 1 490-2435-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2435-2-ND 4,000 61.80/M NCP18XF151J03RB 
220 3500 45 2.10 100 1 490-2437-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2437-2-ND 4,000 61.80/M NCP18XM221J03RB 
330 3500 +5 1.70 100 1 490-2438-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2438-2-ND 4,000 61.80/M NCP18XM331J03RB 
470 3650 +5 1.40 100 1 490-2441-1-ND 16 1.44 11.33 |490-2441-2-ND 4,000 61.80/M NCP18XQ471J03RB 
1.0k 3650 45 1.00 100 al 490-2440-1-ND 16 1.44 11.33 |490-2440-2-ND 4,000 61.80/M NCP18XQ102J03RB 
1.5k 3950 +5 0.81 100 1 490-2443-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2443-2-ND 4,000 61.80/M NCP18XW152J03RB 
2.2k 3950 +5 0.67 100 1 490-2445-1-ND 16 1.44 11.33 |490-2445-2-ND 4,000 61.80/M NCP18XW222J03RB 
3.3k 3950 45 0.55 100 1 490-2447-1-ND 16 1.44 11.33 |490-2447-2-ND 4,000 61.80/M NCP18XW332J03RB 
4.7k 3500 +5 0.46 100 ‘i 490-2439-1-ND 15 1.30 10.20 | 490-2439-2-ND 4,000 56.00/M NCP18XM472J03RB 
6.8k 3950 +5 0.38 100 il 490-2448-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2448-2-ND 4,000 61.80/M NCP18XW682J03RB 
10k 3380 +1 = 100 1 490-4800-1-ND 16 1.39 10.92 | 490-4800-2-ND 4,000 60.00/M NCP18XH103F03RB 
10k 3380 +5 0.31 100 1 490-2436-1-ND 15 1.30 10.20 | 490-2436-2-ND 4,000 56.00/M NCP18XH103J03RB 
15k 3950 +5 0.25 100 1 490-2444-1-ND 16 1.44 11.33 |490-2444-2-ND 4,000 61.80/M NCP18XW153J03RB 
22k 3950 +5 0.21 100 1 490-2446-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2446-2-ND 4,000 61.80/M NCP18XW223J03RB 
33k 4050 45 O17 100 il 490-2427-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2427-2-ND 4,000 61.80/M NCP18WB333J03RB 
47k 4050 +5 0.14 100 1 490-2428-1-ND 5 1.30 10.20 | 490-2428-2-ND 4,000 56.00/M NCP18WB473J03RB 
68k 4150 45 0.12 100 ‘l 490-2429-1-ND 16 1.44 11.33 |490-2429-2-ND 4,000 61.80/M NCP18WD683J03RB 
100k 4250 45 0.10 100 1 490-2430-1-ND 15 1.30 10.20 | 490-2430-2-ND 4,000 56.00/M NCP18WF104J03RB 
220k 4500 +5 0.06 100 1 490-2432-1-ND 16 1.44 11.33 |490-2432-2-ND 4,000 61.80/M NCP18WM224J03RB 
470k 4500 45 0.04 100 1 490-2433-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2433-2-ND 4,000 61.80/M NCP18WM474J03RB 
0805 Series 
220 3500 +5 3.00 200 2 490-2452-1-ND .21 1.84 14.49 | 490-2452-2-ND 4,000 79.00/M NCP21XM221J03RA 
470 3650 45 2.00 200 2 490-2455-1-ND 21 1.84 14.49 | 490-2455-2-ND 4,000 79.00/M NCP21XQ471J03RA 
1.0k 3650 45 1.40 200 2 490-2454-1-ND 21 1.84 14.49 | 490-2454-2-ND 4,000 79.00/M NCP21XQ102J03RA 
2.2k 3950 +5 0.90 200 2 490-2458-1-ND 21 1.84 14.49 | 490-2458-2-ND 4,000 79.00/M NCP21XW222J03RA 
4.7k 3500 +5 0.65 200 2 490-2453-1-ND .21 1.84 14.49 | 490-2453-2-ND 4,000 79.00/M NCP21XM472J03RA 
10k 3900 +5 0.44 200 2 490-2456-1-ND .21 1.84 14.49 | 490-2456-2-ND 4,000 79.00/M NCP21XV103J03RA 
15k 3950 +5 0.36 200 2 490-2457-1-ND .21 1.84 14.49 | 490-2457-2-ND 4,000 79.00/M NCP21XW153J03RA 
22k 3950 +5 0.30 200 2 490-2459-1-ND 21 1.84 14.49 | 490-2459-2-ND 4,000 79.00/M NCP21XW223J03RA 
33k 4050 45 0.24 200 2 490-2449-1-ND 21 1.84 14.49 | 490-2449-2-ND 4,000 79.00/M NCP21WB333J03RA 
47k 4050 +5 0.20 200 2 490-2450-1-ND .21 1.84 14.49 | 490-2450-2-ND 4,000 79.00/M NCP21WB473J03RA 
100k 4250 45 0.14 200 2 490-2451-1-ND .21 1.84 14.49 | 490-2451-2-ND 4,000 79.00/M NCP21WF104J03RA 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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& -SnTHeERM NTCThermistors 


CWF Precision NTC Thermistor Probes Features: * Small size and fast response, 7 - 
temperature coefficient of resistance can reach- (2% ~ 5%/°C) * Long-term stability | CWF Series MF51 Series ; Cantherm |__Dimensions (mm) 
and reliability (yearly drift of <1%) » Excellent tolerance and interchangeability (the 10_. 1 meter Series A B 
accuracy of R and B value can be +1%) * Double layer packaging provides excellent MF51B 3.0 15 
insulation and high strength and impact resistance * Time Constant of <15S ~ 70S MF51E 40 16 
MF11 NTC Thermistor Features: * Broad range of resistance * Standard tolerances: - - 
+5% and +10% Measuring power <0.5mW » Dissipation Constant >6.0mW/°C 
«Time Constant of <30 seconds * Rated Power: 0.5W «Good level of tolerance MF11 and MF72 Series 
and interchangeability 

MF51 Precision Glass Encapsulated NTC Thermistor Benefits: * High precision 


Dimensions in mm 


* Fast response « Reliable stability * No aging effect » Improved moisture € { Cantherm Dimensions (mm) 
resistance 4 R Part No. D d 
MF52 NTC Thermistor Features: * Small Size and fast response »* Long-term MF 11-xxxxxx | 6.5 0.45 
Stability and Reliability »* Excellent tolerance and interchangeability »* Time 7 MF72-xxxD5 | 6.5 | 0.6/0.45 
Constant of <7 seconds in still air * UL Listed E240991 MEF72-xxxD7 | 8.5 0.6 
MF58 Glass Shell Precision NTC Thermistors Features: * Usable in high MF72-xxxD9 | 10.5] 0.8/0.6 
temperature and high moisture environments * Suitable for automatic insertion on ME58 Series MEF72-xxxD11| 12.5] 0.8/0.6 
thru-hole PCBs » Rapid response * High Sensitivity * Dissipation factor: >2mW/°C MF72-xxxD13| 14.5 0.8 
(in still air) * Operating temperature range: -55°C ~ 200°C » Rated power: <50mW MF72-xxxD15!16.5| 0.8 
MF72 Power NTC Thermistors Features: * Small size and fast response » High MF72-xxxD20 | 21.5 1.0 
power handling capability * Fast response to surge current * High material | MF72-xxxD25 | 26.5 1.0 
constant (B value) * Low residual resistance * Long-term Stability and Reliability 
* UL 1434 Listed £241319 
Resis-|Toler- Resis-|Toler- Resis- | Toler- 
tance | ance | Digi-Key Pricing Cantherm tance | ance | Digi-Key Pricing Cantherm tance | ance | Digi-Key Pricing Cantherm 
a + [Part No. i 10 50 | Part No. Qa + [Part No. il 10 50 [Part No. 0) + [Part No. ‘l 10 50 [Part No. 
CWF Series 47K | 5% |3t7-1256-ND | 38 3.33 11.88/MF52A472J3470 10 [20% [317-1180-ND | 55 4.83 17.25/MF72-010D11 
TOK | 1% [317-T310-ND | 5.06 44.31 158.25 |CWF1B103F3360 6.8K | 5% |317-1257-ND | 38 3.33 11.88/MF52A682J3470 12 | 20% |317-1181-ND | 46 4.03 14.40)MF72-012011 
100K | 1% |317-1311-ND | 5.06 44.31 158.25 |CWF1B104F3950 10K | 5% |317-1258-ND | .38 3.33  11.88/MF52A103J3470 16 | 20% |317-1182-ND | .55 4.83 17.25/MF72-016D11 
10K | 2% |817-1312-ND | 4.43 38.78 138.50 |CWF1B103G3380 15K | 5% |317-1259-ND | .38 3.33 11.88)MF52A153/3470 20 | 20% |317-1183-ND | .55 4.83 17.25/MF72-020D11 
100K | 2% |317-1313-ND | 4.43 38.78 138.50 |CWF1B104G3950 22K | 5% |317-1260-ND | .38 3.33 11.88 |MF52A223J3470 22 | 20% |317-1184-ND | .55 4.83 17.25 |MF72-022D11 
10K | 3% |317-1314-ND_| 3.80 33.25 118.75 |CWF1B103H3380 33K | 5% |317-1363-ND | .38 3.33 11.88/MF52A333J3950 30 | 20% |317-1185-ND | 55 4.83 17.25|MF72-030D11 
100K | 3% [317-1315-ND | 3.80 33.25 118.75|CWF1B104H3950 47K | 5% |317-1364-ND 38 3.33 11.88 |MF52A473J3950 33 | 20% 1317-1186-ND 55 4.83  17.25|MF72-033D11 
100K | 5% |317-1317-ND | 2.54 22.19 79.25 |CWF1B104J3950 68K | 5% |317-1263-ND | .38 3.33 11.88/MF52A683J3950 50 | 20% |317-1187-ND | .55 483 17.25|MF72-050D11 
10K | 2% |817-1382-ND | 6.62 57.96 207.00 |CWF3AA103G3380 100K | 5% |317-1264-ND | 38 3.33 11.88|/MF52A104J3950 60 | 20% |317-1188-ND | 55 4.83 17.25/MF72-060D11 
100K | 2% |317-1383-ND | 6.62 57.96 207.00 |CWF3AA104G4150 220K | 5% |317-1265-ND | .38 3.33 _11.88|MF52A224J4150 go | 20% /317-1189-ND | (55 483 1725/ME72-080D11 
50K | 2% |317-1384-ND | 6.62 57.96 207.00|CWF3AA503G3950 MF52C Series +3 120% 1317-41790-ND 1998.65 30.88 MF72-001 3013 
TOK | 2% |317-1385-ND | 6.62 57.96 207.00 |CWF4B103G3380 TOK | 1% [317-1376-ND | 1.97 17.22  61.50/MF52C1103F3380 9 4191 - ? 
MF11 Series 100K | 1% |317-1377-ND | 1.97 17.22 61.50/MF52C1104F4150 se So SSeS 8 - see eats 
20 [5% |ai7-1267-ND | 63 5.53 19.75/MF11-0002005 50K | 1% |317-1378-ND | 1.97 17.22 61.50/MF52C1503F3950 3 | 20% 1317-1193-ND 99 865 30.88/MF72-003D13 
75 | 5% |317-1269-ND | 63 5.53 19.75|MF11-0007505 10K | 1% |317-1406-ND | 6.62 57.96 207.00/MF52C103F3380-G410 4 | 20% \317-1194-Np | 99 9865 30.88/MF72-004D13 
100 | 5% |317-1270-ND | .63 5.53  19.75|MF11-0010005 100K | 1% |317-1407-ND_| 6.62 57.96 207.00 |MF52C104F4150-G410 5 130% H7ATOS-ND 1998 65 30 88 IME72-005D13 
250 | 5% |317-1272-ND | 63 5.53 19.75|MF11-0025005 50K | 1% [317-1408-ND [ 6.62 57.96 207.00/MF52C503F3950-G410 6 | 20% \317-1196-ND | 99 865 3088 |MF72-006D13 
300 | 5% |317-1273-ND | .63 5.53 _19.75|MF11-0030005 MF52F Series : : : : 
7 | 20% |317-1197-ND | .99 8.65 30.88/MF72-007D13 
350 | 5% |317-1274-ND | .63 5.53 19.75/MF11-0035005 TOK | 1% [317-1373-ND | 1.92 16.80 60.00/MF52F103F3380 a | 20% BARR aRtRE a9 Bes a088|ME7anosbia 
600 | 5% |317-1275-ND | 63 5.53 19.75)MF11-0060005 100K | 1% |317-1374-ND | 192 16.80 60.00|/MF52F104F4150 to | 20% BHAEHGERIOM 00 ses a0.se|MF72-010013 
800 | 5% |317-1276-ND | .63 5.53 19.75|MF11-0080005 50K | 1% |317-1375-ND | 1.92 16.80 _ 60.00|MF52F503F3950 13-1 309-8) 7 905-75 IMFTOLOTDDTS 
1000 | 5% |317-1277-ND | .63 5.53 19.75/MF11-0100005 MF58 Series io : : : 
2000 | 5% |317-1279-ND | 63 553 19.75|MF11-0200005 TOK] 1% |Si7-1375ND ] 158 13.86 49.50)MF56103F3300 15 | 20% [SMRIZOGNDI) 29 = 8.65 30.88/MF72-015D13 
3300 | 5% |317-1280-ND | .63 5.53 _19.75/MF11-0330005 100K | 1% |317-1380-ND | 1.58 13.86 49.50 |MF58104F3950 16 | 20% (EIgIene om) 29 «= 8.65 90.88 /MF72-016D13 
4600 | 5% |317-1281-ND | .63 5.53 19.75|MF11-0460005 50K | 1% [317-1381-ND_| 1.58 13.86 49.50 | MF58503F3950 20 |. 20% iOS) 99 = 8.65 30.88 /MF72-020018 
8000 | 5% |317-1282-ND | 63 5.53 19.75|MF11-0800005 MF72 Series 30_| 20% |317-1204-ND_| .99 8.65 _ 30.88 /MF72-030D13 
33K | 5% |317-1285-ND | .63 5.53 19.75]MF11-3300005 5 [20% |3i7-1144-ND | 43 3.78 13.50/MPF72-005D5 47 | 20% |317-1205-ND | .99 8.65 30.88 )MF72-047D13 
75 | 10% |317-1288-ND | .32 2.77 _9.88|MF11-0007510 10 | 20% |317-1145-ND ] 36 3.15  11.25/MF72-010D5 120 | 20% |317-1206-ND | .99 8.65 30.88 /MF72-120D13 
100 | 10% |317-1289-ND | .32 2.77  9.88/MF11-0010010 60 | 20% |317-1146-ND | .43 3.78 13.50/MF72-060D5 1.3, | 20% |317-1207-ND | 1.42 12.46 44.50)MF72-001.3D15 
170 | 10% |317-1290-ND | .32 277  9.88/MF11-0017010 200 | 20% |317-1147-ND | 43 3.78 13.50/MF72-200D5 1.5 | 20% |317-1208-ND ] 1.42 12.46 44.50 |MF72-001.5D15 
250 | 10% |317-1291-ND | .32 277  9.88)MF11-0025010 5 | 20% |317-1148-ND_| 43 3.78 _13.50|/MF72-005D7 3 | 20% |317-1209-ND_| 1.42 12.46 44.50 /MF72-003D15 
300 | 10% |317-1292-ND | .32 277  9.88)MF11-0030010 8 | 20% |317-1149-ND | 43 3.78 13.50/MF72-008D7 5 | 20% [317-1210-ND | 1.42 12.46 44.50/MF72-005D15 
350 | 10% |317-1293-ND | .32 2.77 9.88|MF11-0035010 10 | 20% |317-1150-ND | 36 3.15 11.25|MF72-010D7 6 | 20% |317-1211-ND | 1.42 12.46 44.50/MF72-006D15 
600 | 10% [317-1294-ND | .32 2.77  9.88/MF11-0060010 12 | 20% |317-1151-ND | 43 3.78 13.50/MF72-01207 7 | 20% |317-1212-ND | 1.42 12.46 44.50/MF72-007D15 
1400 | 10% |317-1297-ND | 32 277  9.88/MF11-0140010 16 | 20% |317-1152-ND | 43 3.78 13.50/MF72-016D7 8 | 20% |317-1213-ND | 1.42 12.46 44.50|MF72-008D15 
2000 | 10% |317-1298-ND | .32 277  9.88/MF11-0200010 22 | 20% |317-1153-ND_| 43 3.78 13.50|/MF72-022D7 10 | 20% |317-1214-ND | 1.42 12.46 44.50|MF72-010D15 
3300 | 10% |317-1299-ND | .32 277  9.88|MF11-0330010 33 | 20% [317-1154-ND | 43 3.78 13.50/MF72-033D7 12 [20% [317-1215-ND | 1.19 10.40 37.13/MF72-012D15 
4600 | 10% |317-1300-ND_| .32 2.77 _9.88|MF11-0460010 200 | 20% |317-1155-ND | 43 3.78 13.50/MF72-200D7 15 | 20% |317-1216-ND | 1.42 12.46 44.50)MF72-015D15 
33000[ 10% [317-1304-ND | 32 2.77 _9.88/MF11-3300010 3 | 20% |317-1156-ND | .48 4.17 14.88/MF72-003D9 16 | 20% |317-1217-ND | 1.42 12.46 44.50)MF72-016D15 
MF51B Series 4 | 20% |317-1157-ND | 48 4.417 14.88|MF72-004D9 20 | 20% |317-1218-ND | 1.42 12.46 44.50/MF72-020D15 
TOK | 1% [317-1370-ND | 4.42 38.64 138.00/MF51B103F3380 5 | 20% |317-1158-ND_ | 48 4.17 14.88/MF72-005D9 30 | 20% |317-1219-ND | 1.42 12.46 44.50|MF72-030D15 
100K | 1% |317-1371-ND | 4.42 38.64 138.00 |MF51B104F3950 6 | 20% |317-1159-ND 48 4.17 = 14.88 /MF72-006D9 47 | 20% |317-1220-ND | 1.42 12.46  44.50|/MF72-047D15 
50K | 1% |317-1372-ND_ | 4.42 38.64 138.00 |MF51B503F3950 8 | 20% |317-1160-ND 48 417 14.88|MF72-008D9 120 | 20% 1317-1221-ND | 1.42 12.46 44.50/MF72-120D15 
MF51E Series 10 | 20% |317-1161-ND AQ 3.47 12.38 )MF72-010D9 0.7 | 20% |317-1222-ND | 4.35 38.08 136.00/MF72-000.7D20 
10K | iv (arrtaoenp | 198 1729 6175|MFSTEL0SrSG50 16 |20% (SI7-1N6END | 48 417 _1486\MEP2-01609 18 | 20 Um ice 3808 136.00 Mrz2-001 2020 
2.25K| 1% |317-1488-NDw| 2.38 20.79 74.25 |MF51E2.252F3950C 20 | 20% |317-1164-ND | 48 4.17 14.88/MF72-020D9 3 ae ee _ an 130.00 eee 
10K | 1% |817-1309-ND | 2.38 20.79 74.25 |MF51E103F3950C 22 | 20% |317-1165-ND | 48 4.17 14.88/MF72-022D9 6 | 20% [317-1226-ND | 435 38.08 136.00|/MF72-008D20 
22.5K| 1% |317-1308-ND | 2.38 20.79 74.25 |MF51E2252F3950C 30 | 20% |317-1166-ND | 48 4.17 14.88/MF72-030D9 3 | 20% \317-1208-ND | 435 38.08 13600 /MF72-008D20 
OK | 2% [317-1307-ND | 1.98 17.29 61.75|MF51E103G3950 33 | 20% |317-1167-ND | 48 4.17 14.88/MF72-033D9 to | 20% |317-1229-no | 363 31.75 11338 /ME72-010020 
MF52A Series 50 | 20% |317-1168-ND_| 48 4.17 14.88/MF72-050D9 42 | 20% |317-1230-No | 4.35 38:08 136.00 |ME72-012020 
TOK | 1% [B17-1355-ND [1.58 13.83 40.38/MF52A103F3380 60 | 20% |317-1169-ND | 48 4.17 14.88/MF72-060D9 16-1 20% 13174031-ND | 4.35 38 08 136.00 |ME79-016D20 
100K | 1% |317-1356-ND | 1.58 13.83 49.38 |/MF52A104F4150 80 | 20% |317-1170-ND | .48 4.17 14.88/MF72-080D9 07 | 20% EHReTeNIAM 710 246 222.00 MF72.000.7D25 
10K | 2% |317-1357-ND | .95 8.33 29.75|/MF52A103G3380 120 | 20% |317-1171-ND | 48 4.417 14.88|MF72-120D9 45 | 20% PRReSeNINM] 710 6216 222.00 |MF72-001.5D25 
100K | 2% |317-1358-ND | .95 8.33 29.75|/MF52A104G4150 200 | 20% |317-1172-ND | 48 4.17 14.88)MF72-200D9 : - : : : : 
2.7K | 3% |317-1359-ND_| 60 5.25 18.75 |MF52A272H3470 400 | 20% |317-1173-ND | 48 417 _ 14.88|MF72-400D9 3 | 20% ilgieatogg) 7-10 62.16 222.00 MF72-003D25 
47K | 3% |317-1360-ND | 60 5.25 18.75 |MF52A472H3470 25 | 20% [St/-t174-ND | 55 4.83 17.25|MF72-002.5D11 5_| 20% (IVeI2SSNDI| 7.10 62.16 222.00 MF72-005D25 
47K | 3% |317-1361-ND | .60 5.25 18.75 |MF52A473H3950 3 | 20% /317-1175-ND | 55 4.83  17.25/MF72-003D11 S| 20% BIIPSaND | 7-10 62.16 222.00 MF72-008D25 
100K | 3% |317-1362-ND | 60 5.25 18.75|MF52A104H4150 4 | 20% |817-1176-ND ] 55 4.83 17.25|MF72-004D11 10 | 20% (gee ig) §.92 51.80 185.00 /MF72-010025 
4.5K | 5% |817-1252-ND | .38 3.33 11.88 |MF52A152J3470 5 | 20% |317-1177-ND | .55 4.83 17.25|MF72-005D11 12 | 20% /317-1238-ND | 7.10 62.16 222.00) ME72-012D25 
2K | 5% |317-1253-ND | .38 3.33 11.88/MF52A202J3470 6 | 20% |317-1178-ND | 55 4.83 _17.25|MF72-006D11 16_| 20% ]317-1239-ND_| 7.10 __ 62.16 222.00 |MF72-016D25 
2.2K [ 5% [817-1254-ND | .38 3.33 _11.88[MF52A222J3470 8 [20% [317-1179-ND | 55 4.83 17.25|MF72-008D11 v NEW! 
H ® 
NEW! Chip NTC Thermistors — CMF Series Digi@Reel® 
Resis- | Toler- Resis- | Toler- 
tance | ance |Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel_|Cantherm tance | ance |Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel_|Cantherm 
Qa + [PartNo 1 10 50 [Part No. Qty. | Pricing | Part No. a + [PartNo i 10 50 [Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
0402 560K | 5% |317-1479-1-ND 22 1.92 7.90 [317-1479-2-ND__| 4,000 | 62.27/M [CMFA4100564JNT 
TOK | 5% |3t7-1470-1-ND 19 170 7.01 [317-1470-2-ND | 10,000 | 51-00/M |CMFX3435103JNT 0805 
47K | 5% (Uae ga No 191.70 7.01 /317-1471-2-ND | 10,000 | 51.00/M |CMFX3950473JNT 2.0K | 5% ]317-1480-1-ND 26 2.30 9.49 [317-1480-2-ND | 4,000 | 74.75/M |CMFB3200202JNT 
100K |. 5%: SMARTER 19. _ 1°70 7-01 RZ 10,000 | 51-10 JOMEXAOSOV MINT 47K | 5% /317-1481-1-ND | .26 2.30 9.49 |317-1481-2-ND | 4,000 | 74.75/M |CMFB3435472JNT 
TOK 53, GAIT WAGE TW [HAATSZND A000 | SLIT |OMFASOTOTOSINT 10K | 5% |317-1482-1-ND 26 2.30 9.49 |317-1482-2-ND | 4,000 | 74.75/M |CMFB3970103JNT 
22k | 5% |317-1474-1-ND | 22 1.92 7.90 |317-1474-2-ND | 4,000 | 62.27/M |CMFA3900223JNT 18K ) 5% URSoaNnm 26° 2.30 (9.49 | SgIGe oem) 4000 | 74.76/M (CMFB3630153 NT 
47K | 5% |317-1475-1-ND 22 1.92 7.90 |317-1475-2-ND | 4,000 | 62.27/M |CMFA3950473JNT 22K | 5% _|317-1484-1-ND 26 2.30 9.49 |317-1484-2-ND_| 4,000 | 74.75/M |CMFB3900223JNT 
68K | 5% |317-1476-1-ND 22 1.92 7.90 |317-1476-2-ND 4,000 | 62.27/M |CMFA3950683JNT 33K | 5% |317-1485-1-ND 26 62.30 9.49 | 317-1485-2-ND 4,000 | 74.75/M )CMFB4055333JNT 
100K | 5% [317-1477-1-ND 22 1.92 7.90 |317-1477-2-ND__| 4,000 | 62.27/M |CMFA3950104JNT 47K | 5% 317-1486-1-ND 26 © 2.30 9.49 |317-1486-2-ND | 4,000 | 74.75/M )CMFB4000473JNT 
220K [5% [317-1478-1-ND 221.92 7.90 [317-1478-2-ND__| 4,000 | 62.27/M [CMFA3950224JNT 100K | 5% |817-1487-1-ND 26 2.30 9.49 |317-1487-2-ND_| 4,000 | 74.75/M |CMFB4000104JNT 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2659 


Glass Encapsulated Thermistors 


Thermistors ee eee 
pecifications: =. pack- “= 
iso z age * Thermal Time Constant: 0.075 (1.91) Fig. 2-160 (4.06) Max. 
Precision Thermistor | Fes. | — papain (Fig. 1) 5 seconds (still air): t aes 
@25°C | Digi-Key WU U.S. Sensor 0.5 seconds (stirred liquid) 
U.S. Sensor’s standard precision inter- (Q) | Part No. 1 10 25 100 | Part No. * Dissipation Constant: 2mW/°C L+| f - 
changeable thermistors are low cost, highly Bare Leads (+0.1°C from 0°C ~ 70°C) (still air) * Maximum Power 0.160 (4.06) .075 (1.91) Max. 
accurate, stable devices designed specifically [2952 /615-1000-ND| 890 470 3.06 1.71 |PS220J2 Rating: (Fig. 2) 20mW 
for temperature sensing and control | 3999 |615-1001-ND| 8.90 4.70 3.06 1.71 | PS302J2 _ 
ee tate se Giese tereharge lite 5000 |615-1002-ND| 8.90 4.70 3.06 1.71 |PSso2u2 Resistance | Tolerance | Digi-Key Price Each U.S. Sensor 
te : ged 10000 |615-1003-ND| 8.90 4.70 3.06 1.71 |PS103J2 (0) @ 25°C @25°C__| Part No. 1 10 25 100 _| Part No. 
eliminates the necessity for costly individual = 
circuit eallbfaticn. 30000 |615-1004-ND| 8.90 4.70 3.06 1.71 |PS303J2 Fig. 1 - Standard 
50000 |615-1005-ND| 8.90 4.70 3.06 1.71 | PS503J2 2500 45% 615-1014-ND 3.30 2.89 1.73 87 | 252FG1d 
100000 Meee rents 72a say oe ea 5000 25% | 615-1015-ND 3.30 2.89 1.73 87 |502FG1U 
are Leads (20.2°C from O'C ~ 10000 +5% | 615-1016-ND 80 73 68 62 |103UG1J 
2252 ]615-1007-ND] 7.10 3.76 2.45 1.39 )PT222J2 20000 45%  |615-1017-ND ‘80 73 ‘68 ‘go | 203ye1J 
3000 |615-1008-ND) 7.10 3.76 2.45 1.39 |PT302U2 ‘ es 
30000 +5% —_|615-1018-ND 80 73 68 62 |303UG1J 
5000 |615-1009-ND) 7.10 3.76 2.45 1.39 |PT502U2 
50000 25% ‘| 615-1019-ND 80 73 68 62 [503JG1J 
10000 |615-1010-ND| 7.10 3.76 245 1.39 |PT103J2 : 
30000 |615-1017-ND| 710 376 245 139 |PT30av2 100000 #5% — |615-1020-ND 80 3 68 62 |104JG1J 
50000 16151012=ND| 710376245 139 |PTS03J2 250000 +5% — |615-1021-ND 80 Re) 68 62 |254JG1J 
400000 |615-1013-ND| 7.10 3.76 2.45 1.39 | PT104U2 10000 11% 615-1024-ND 10.45 4.18 2.50 1.25 | 103JG1F 
20000 +1% | 615-1025-ND 1045 418 = 2.50 1.25: | 203NG1F 
30000 21% ‘| 615-1026-ND 1045 418 250 125 |303/GIF 
i 50000 41% | 615-1027-ND 1045 418 250 1.25 |503JG1F 
Standard Leaded Epoxy Coated Thermistors 100000 +1% —_|615-1028-ND 1045 418 = 2.50 1.25 | 104JG1F 
Specifications: 4.0 (25.4) Fig. 1 - Interchangeable 
shire time Gansta? ae euinini iicurenall Min. Perr 70000 20.5%  [615-1029-ND 7530 612 367 1.84 |103JL1A 
be leche pac aa Coe ya izs 25000 40.5% — |615-1031-ND 1989 796 477 239 |253JL1A 
bath, 15 seconds maximum in still air. 175) 
Aare SpaRASN 7 Max. 50000 20.5% — |615-1032-ND 1989 7.96 477 239 |503JL1A 
+ Dissipation Constant: 3mW/°C 100000 40.5% — |615-1033-ND 1989 6123.67 __—*1.84_‘|104JL1A 
S as 7, Fig. 2- UL Recognized 
i Price Each 
tae Jolerances|/Dlat key A A 5 Pn peaae 70000 22%  [615-1056-ND 732 410 231 156 |USUG1000-1036 
: ; 10000 +5% | 615-1057-ND 273 «178 = 144 .92 |USUG1000-103) 
10000 22% __[GISalOSSeND) 8204.50) 2881.65 | DC103G96 100000 42%  |615-1058-ND 732 410 231 156 |USUG1000-1046 
100000 +5% —_|615-1059-ND 273 178 144 .92_|USUG1000-104) 
Surface Mount NTC Thermistors 
“MELF" style glass encapsulated surface mount. Platinum RTDs 
Specifications: * Thermal Time Constant: 8 seconds maximum « Dissipation Constant: Specifications: 
2mW/°C * Maximum Operating Temperature: 220°C Thermal time constant: 15 seconds maximum (moving air) © Dissipation 
tant: 2mW/°C (moving air) * Maxi lied it 1mA 

Reatancal OGEKGy Price Each Tea constant: 2mW/°C (moving air) aximum applied current: 1m. 

(Q) @ 25°C | Part No. 1 10 25 100 | Part No. Res. (0)| Dimensions -Inch(mm) | Digi-Key Price Each U.S. Sensor 
10000 |615-1034-ND 1233 492 296 1.48 |SM103J1K @0c Ww iL Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
50000 | 615-1035-ND 1233 492 296 1.48 |SMS03J1K 00 | 0.067 (1.70) | 0.095 (2.41) |615-1037-ND | 1850 1369 11.10 4.07 |PPGTOTAT 
400000 |615-1036-ND 42.33 4.92 2.96 1.48 |SM104J1K 100 0.067 (1.70) | 0.095 (2.41) |615-1038-ND 15.35 11.36 9.21 3.37 | PPG101B1 

100 | 0.067 (1.70) | 0.095 (2.41) |615-1039-ND | 13.82 10.23 8.29 3.07 | PPG101C1 
500 | 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) |615-1040-ND | 1850 1369 11.10 4.07 |PPG5O1A1 
: 500 | 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) |615-1041-ND_ | 15.35 11.36 9.21 3.37__| PPG501B1 

Power Thermistors 500 | 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) |615-1042-ND | 1382 10.23 829 3.07 | PPGSOICI 

iS SsnesPenash ici ‘icerish 1000 | 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) }615-1043-ND / 1850 1369 1110 4.07 |PPG102A1RD 

5 SIA otealae si eeadiNTG then ete ble 1000 | 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) }615-1044-ND | 15.35 11.36 9.21 3.37 | PPG102B1 

Specially tormulated and processe lermistors Suman Ie 1000 | 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) |615-1045-ND | 13.82 10.23 8.29 3.07_| PPG102C1 


for suppressing high inrush currents in switching power 
supplies and other applications where the high initial starting 


currents are undesirable. 


Laboratory Grade Temperature Probes 


Res. (0) Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each U.S. Sensor 

@ 25°C D Tr Part No. “I 10 25 100 | Part No. Laboratory Grade NTC Thermistor Temperature 
70 | 0.900 (22.86) | 0.300(7.62) |615-1046-ND | 10.78 634 370 2.25 |STIRO2OB Stendales ate manuiaeulred with Ulla hia ie ee 
1.0 | 1.250 (31.75) | 0.250 (6.35) |615-1047-ND | 1369 806 4.70 287 |ST1RO30B Feaireat e MISTacseseslioe igh sauae + (6.35) 
2.0 | 0.900 (22.86) | 0.350(8.89) |615-1048-ND | 10.81 6.37 372 2.26 |ST2R018B HO OTC e-Diitable ye y 
2.5 | 0.900 (22.86) | 0.300(7.62) |615-1049-ND | 10.81 6.37 372 2.26 |ST2R515B 
5.0 0.600 (15.24) | 0.250 (6.35) | 615-1053-ND 2.70 2.43 2.03 1.77 _|$T5R007B Nominal Resistance | Temperature Range | Digi-Key Price U.S. Sensor 
10.0 | 0.450(11.43) | 0.300(7.62) |615-1051-ND | 225 209 170 1.53 |ST10003B Omega @ 25°C (°C) Part No. Each Part No. 
10.0 | 0.600(15.24) | 0.350(8.89) |615-1052-ND | 225 209 1.70 1.53 |ST10006B 40000 ~20 ~ 70 615-1066-ND 500.00 USP3021 
10.0 | 1.250 (31.75) | 0.300 (7.62) |615-1050-ND_| 13.37 7.86 4.59 2.79 |ST10010B 100000 0~ 105 615-1067-ND 500.00 USP3986 


Ring Lug Thermistors 


Specifications: 


Thermistor Probes 


531 


Fig. 1 595 Fig. 2 0.787 (20.0) 
¢ Ring tongue mounting hole diameter: 0.145” nominal » Ring ( ees) 1.30 (33.02) 0.164 AE =| 
tongue mounting hole stud size: #6 * UL Recognized File Number -615 (15.62) .400' i =, .400 AAT => 
£232830 (10.16), | ey GANs 
: 0.150 (3.81) 
Resistance Tolerance | Digi-Key Price Each U.S. Sensor 
(0) @ 25°C @25°C | Part No. 1 10 25 100 ‘| Part No. 5 — = 
- Resistance | Tolerance | Digi-Key Price Each U.S. Sensor 
rocco | asm |eistosind | 3019 1990 i460 850. (UsURTODO-034 EUS AV 0 a 2p ea en ae 
ee . % . . : - 1 TO-220 10000 +10% | 615-1055-ND 5.30 2.85 1.79 98 |T0103J2K 
100000 42% — |615-1062-ND 39.81 26.28 18.40 10.70 |USUR1000-104G 2 Probe 40000 “1% |6154084ND | 2694 1620 1053 546 \USP7765 
100000 +5% _|615-1063-ND 30.19 19.90 14.60 8.50 _|USUR1000-104J 3__| Pipe Clamp | 10000 £1% —|615-1065-ND_| 37.20. 18.79 11.43 5.51 _|USP7766 


AMETHERM_ NTC Thermistors 


Circuit Protection Thermistors 


Ametherm’s NT Series Thermistors are rugged and reliable over a wide temperature range, and are built using high 
temperature material for long life and durability. The PANE and PANR series Thermistor Probes are designed for use in 


environments that are not as harsh as those that require a housing. 


Lead Specifications: »* Wire AWG: 28AWG tinned copper (Cu) 
Electrical Specifications: * Resistance @ 25°C: 100000 + 10% Beta: 3950°K + 2% *Curve: L * Dissipation Constant: 
3.0mW/°C * Time Constant: 6 seconds » Operating Temperature: -50°C ~ 150°C 


Digi@Reel” 


Dimensions 


—-mm 


L D 


Ss 


Tape and Reel¢ 
Digi-Key Price Each Pricing Ametherm 
Fig. Description Part No. 1 10 100 5,000 Part No. 
NT Series NTC Thermistor, 1.5KQ. 570-1089-ND 70 A3 33 = NTO5 15291 
1 NT Series NTC Thermistor, 5000. 570-1090-ND -70 43 .33 _— NTO3 50169 
NT Series NTC Thermistor, 100 570-1091-ND -70 43 33 = NTO3 10052 Digi-Key 
2 PANE NTC Thermistor Bead Probe 570-1065-ND 2.56 2.28 1.23 = PANE 103395-410 Part No. 
PANR NTC Thermistor Ring Probe _|570-1066-ND 3.11 1.92 1.45 —__|PANR 103395-408 570-1089-ND 
__ | SM Series NTC Thermistor, 0805, 10KO |570-1092-1-ND§ BA 50 38 308.00/M — |SMO8 103370 570-1090-ND 
SM Series NTC Thermistor, 0603, 10KQ_|570-1093-1-ND§ 81 50 38 308.00/M___|SM06 103370 570-1091-ND 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. § Cut Tape 


40 
40 
38 


5.0 
2.92 
3.2 


5.0 
3.0 
3.55 


+ 18.42 
ee 


ss 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


2660 (usz2010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Nominal Resistance Value vs. Temperature 


W ccm Beyschlag PTS Series Platinum SMD Digi@Reel” ie 
Flat Chip Temperature Sensors 1.60 


1.40 


PTS SMD Flat Chip Temperature Sensors are the perfect choice for temperature control of electronics operating under varying environmental conditions. The 
highly controlled platinum thin film manufacturing process guarantees an outstanding stability of temperature characteristics which ensures reliable operation 
even under harsh conditions. Applications: * Automotive electronics * Aviation electronics » Industrial electronics Specifications: * Temperature Coefficient 
(0°C ~ 100°C): 3850ppm/K * Temperature Range: -55°C ~ 155°C * Insulation Resistance: >10MQ « Tolerance Class: B 


1.20 


1.00 


Size Dimensions - mm Mass 0.80 
Code H L Ww WT Ti T2 (mg) 
0603 0.45 +0.1/-0.05 1.55 £0.05 0.85 +0.1 >75% of W | 0.3 +0.15/-0.2 | 0.3 +0.15/-0.2 19 0.60 
0805 0.45 +0.1/-0.05 2.0 +0.1 1.2540.15 | >75%ofW | 0.4 +0.1/-0.2 | 0.4 +0.1/-0.2 4.6 -60-40-20 0 20 40 60 80 100120140160 
1206 0.55 +0.1 3.2 +0.1/-0.2 | 1.6 +0.15 >75% of W_| 0.4 +0.1/-0.2 | 0.4 +0.1/-0.2 9.2 Temperature °C 
Resistance Value | Thermal Response Timet | Measurement Current Cut Tape Tape and Reel | Vishay 
Size RO at 0°C (s) Imeas. (DC) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Beyschlag 
Code (Q) 10.5 10.9 (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
0603 100 <1.0 <2.0 0.1 ~ 0.25 PTS0603100CT-ND 2.22 1.94 1.53 _|PTS0603100TR-ND 831.00 PTS060301B100RP100 
Gabe 100 <1.5 <3.0 0.1~1.0 PTS0805100CT-ND 2.78 2.44 1.92 |PTS0805100TR-ND 1042.50 PTS080501B100RP100 
500 <1.5 <3.0 0.1 ~ 0.25 PTS0805500CT-ND 2.78 2.44 1.92 | PTSO805500TR-ND 1042.50 PTS080501B500RP100 
100 <2.0 <5.0 0.1~1.0 PTS1206100CT-ND 3.66 3.21 2.52  |PTS1206100TR-ND 1372.50 PTS120601B100RP100 
1206 500 <2.0 <5.0 0.1 ~ 0.25 PTS1206500CT-ND 3.66 3.21 2.52 |PTS1206500TR-ND 1372.50 PTS120601B500RP100 
1000 <2.0 <5.0 0.1 ~ 0.25 PTS12061.0KCT-ND 3.66 3.21 2.52 | PTS12061.0KTR-ND 1372.50 PTS120601B1KO0P100 


t Flowing Air (v = 3.0 m/s) 


= ‘ 
VISHAY. BCcomponents Leaded NTC Thermistors — Accuracy Line 


These thermistors have a negative temperature coefficient. Fig. 1 — The device consists of a chip with two tinned Ni-leads and is color 
coded. Fig. 2 — The device consists of a chip with two tinned solid copper-plated leads, is gray lacquered and color coded, but not 
insulated. Applications: Temperature sensing and control. 


Dimensions - mm 
Fig. B (max.) d H1 (max.) H2 (max.) L M P T (max.) 
1 3.4 0.4 2.0 +1.0 = _ 40.0 +1.5 2.54 3.0 
2 3.3 +0.5 0.6 +0.06 2.0 +1.0 6.0 24.0 +1.5 = 2.54 3.0 
Resistance @ 25°C | Tolerance | B Value/B Tolerance Color Code Digi-Key Vishay 
Fig. (kQ) @ 25°C @ B25/85 1 2 3 4 Part No. Part No. 
10 +1% 3977K +0.75% Blue Blue _— _ BC2299-ND NTCLE203E3103FB0 
1 100 +1% 4190K 41.5% Brown Brown == = BC2300-ND NTCLE203E3104FBO 
10 +2% 3977K +0.75% Blue Blue = = BC2298-ND NTCLE203E3103GBO 
2.7 +3% 3977K +0.75% Red Violet Red Orange BC2312-ND NTCLE100E3272HBO 
4.7 +3% 3977K +0.75% Yellow Violet Red Orange BC2313-ND NTCLE100E3472HBO 
10 +3% 3977K +0.75% Brown Black Orange Orange BC2311-ND NTCLE100E3103HBO 
47 +3% 4090K +1.5% Yellow Violet Orange Orange BC2314-ND NTCLE100E3473HBO 
2.2 +5% 3977K +0.75% Red Red Red Gold BC2304-ND NTCLE100E3222JB0 
3.3 +5% 3977K +0.75% Orange Orange Red Gold BC2307-ND NTCLE100E3332JBO 
2 6.8 +5% 3977K +0.75% Blue Gray Red Gold BC2310-ND NTCLE100E3682JB0O 
10 +5% 3977K +0.75% Brown Black Orange Gold BC2301-ND NTCLE100E3103JBO 
15 +5% 3740K +2% Brown Green Orange Gold BC2303-ND NTCLE100E3153JBO 
22 45% 3740K +2% Red Red Orange Gold BC2305-ND NTCLE100E3223JBO 
33 +5% 4090K +1.5% Orange Orange Orange Gold BC2308-ND NTCLE100E3333JBO 
47 +5% 4090K +1.5% Yellow Violet Orange Gold BC2309-ND NTCLE100E3473JBO 
100 +5% 4190K +1.5% Brown Black Yellow Gold BC2302-ND NTCLE100E3104JBO 
220 +5% 4370K 42.5% Red Red Yellow Gold BC2306-ND NTCLE100E3224JBO 


Surface Mount NTC Chip Thermistors Digi@Reel° 


Surface Mount NTC Chip Thermistors have a negative temperature coefficient. Dimensions - mm 
The device has no marking. Size L2 and L3 L4 
Terminations: * 0402 and 0603: NiSn * 0805: Ni Code Li WwW T Minimum | Minimum 


Applications: * Temperature compensation, sensing and protection in: battery 


chargers, consumer equipment, and office equipment 0402 1.020.15 | 0.5+0.15 ) 0.5 +0.15 04 0.3 
Features: ¢ High accuracy over wide ranges of operating temperature (-40°C ~ 150°C) 0603 1.6 +0.15 0.8 £0.15 0.8 40.15 0.2 0.4 
* Suitable for wave or reflow soldering ¢ High sensitivity * Taped on reel 0805 2.020.2 | 1.25+0.2 | 0.8 +0.15 0.2 0.55 
Size Resistance @ 25°C Tolerance B Value/ B Tolerance | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt Vishay 
Code (kQ) @ 25°C @ B25/85 Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
47 +3% 3595K +3% BC2326CT-ND® AL 36 29 10,000 153.00/M NTCS0402E3472HMT 
10 +3% 3490K 43% BC2328CT-ND@ AL .36 .29 10,000 153.00/M NTCS0402E3103HLT 
15 +3% 3600K +3% BC2330CT-ND@ A1 36 .29 10,000 153.00/M NTCS0402E3153HHT 
22 +3% 3590K +3% BC2332CT-ND® Al 36 .29 10,000 153.00/M NTCS0402E3223HMT 
33 +3% 3670K +3% BC2334CT-ND@ Al -36 29 10,000 153.00/M NTCS0402E3333HMT 
47 +3% 4075K +3% BC2336CT-ND® AL 36 .29 10,000 153.00/M NTCS0402E3473HXT 
68 +3% 3910K +3% BC2338CT-ND® AL 36 .29 10,000 153.00/M NTCS0402E3683HHT 
0402 100 +3% 3950K +3% BC2340CT-ND® AI -36 29 10,000 153.00/M NTCS0402E3104HHT 
47 +5% 3595K +3% BC2327CT-ND® .34 -30 .24 10,000 128.00/M NTCS0402E3472JMT 
10 +5% 3490K +3% BC2329CT-ND® 34 30 24 10,000 128.00/M NTCS0402E3103JLT 
15 +5% 3600K +3% BC2331CT-ND@ 34 30 24 10,000 128.00/M NTCS0402E3153JHT 
22 +5% 3590K +3% BC2333CT-ND® 34 30 .24 10,000 128.00/M NTCS0402E3223JMT 
33 +5% 3670K +3% BC2335CT-ND® 34 -30 .24 10,000 128.00/M NTCS0402E3333JMT 
47 +5% 4075K +3% BC2337CT-ND® 34 30 .24 10,000 128.00/M NTCS0402E3473JXT 
68 +5% 3910K +3% BC2339CT-ND® 34 -30 24 10,000 128.00/M NTCS0402E3683JHT 
100 +5% 3950K +3% BC2341CT-ND@ 34 30 .24 10,000 128.00/M NTCS0402E3104JHT 
10 +3% 3610K 41% BC2290CT-ND@ 38 34 27 4,000 213.00/M NTCS0603E3103HMT 
68 +3% 3985K +1% BC1547CT-ND 62 55 43 4,000 232.20/M 2322 615 36683 
100 +3% 4100K 41% BC2291CT-ND@ 57 50 40 4,000 213.00/M NTCS0603E3104HXT 
0603 47 +5% 3830K +1% BC1538CT-ND 44 39 31 = = 2322 615 33472 
10 +5% 3610K 41% BC2289CT-ND® 44 39 31 4,000 165.00/M NTCS0603E3103JMT 
15 +5% 3600K +1% BC1540CT-ND 59 52 AL 4,000 220.50/M 2322 615 33153 
100 +5% 4100K +1% BC1542CT-ND 59 52 A1 4,000 220.50/M 2322 615 33104 
2.2 +5% 3600K +1% BC2294CT-ND® AL 36 29 4,000 153.00/M NTCS0805E3222JMT 
47 +5% 3500K +1% BC2296CT-ND® AI -36 29 4,000 153.00/M NTCS0805E3472JMT 
10 +5% 3570K +3% BC2292CT-ND® Al 36 29 4,000 153.00/M NTCS0805E3103JMT 
0805 15 +5% 3700K +1% BC2293CT-ND® AL 36 .29 4,000 153.00/M NTCS0805E3153JMT 
22 +5% 3800K +1% BC1520CT-ND Al -36 29 = = 2322 615 53223 
22 +5% 3800K +1% BC2295CT-ND® AL 36 29 4,000 153.00/M NTCS0805E3223JHT 
47 +5% 3960K +1% BC2297CT-ND@ Al -36 29 4,000 153.00/M NTCS0805E3473JHT 


@ RoHS Compliant — t¢ For Tape and Reel part number change CT-ND to TR-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2661 


AN orry4 Dale NTHS Series Surface Mount _ = 
NTC Chip Thermistors Gods [tw 


0402 1.016 +0.102 0.5 +0.051 0.25 +0.102 


Features: * Solderable terminations * Wraparound terminations 0603 1.6 +0.2 0.8 +0.2 0.25 +0.15 
* Allows design flexibility for use with hybrid circuitry * High den- D Re 0805 2.0 +0.2 1.25 +0.2 0.3 +0.15 
sity monolithic construction 1206 3.2 +0.2 1.6 +0.2 0.46 +0.2 
Size Resistance | Resistance | R-T Beta Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Vishay 
Code (KO) Tolerance | Curve +25°C/+75°C Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
10 +5% 2 3477 541-1096-1-ND 1.00 88 69 541-1096-2-ND 363.00/M NTHS0402N02N1002JE 
12 +5% 2 3477 541-1097-1-ND 1.00 88 69 541-1097-2-ND 363.00/M NTHS0402N02N1202JE 
47 +5% 5 3890 541-1099-1-ND 1.00 88 69 541-1099-2-ND 363.00/M NTHS0402NO5N4702JE 
50 +3% 5 3890 541-1100-1-ND 1.08 95 15 541-1100-2-ND 392.00/M NTHS0402NO5N5002HE 
0402 50 +5% 5 3890 541-1101-1-ND 1.00 -88 69 541-1101-2-ND 363.00/M NTHS0402NO5N5002JE 
68 45% 1 3964 541-1095-1-ND 1.00 88 69 541-1095-2-ND 363.00/M NTHS0402N01N6802JE 
100 +5% 1 3964 541-1094-1-ND 1.00 88 69 541-1094-2-ND 363.00/M NTHS0402N01N1003JE 
250 45% 17 4064 541-1102-1-ND 1.00 88 69 541-1102-2-ND 363.00/M NTHS0402N17N2503JE 
350 25% 4 4247 541-1098-1-ND 1.00 88 69 541-1098-2-ND 363.00/M NTHS0402N04N3503JE 
fl +5% 3 3181 541-1109-1-ND 1.00 88 69 541-1109-2-ND 363.00/M NTHS0O603N03N1001JE 
1.5 45% 3 3181 541-1110-1-ND 1.00 88 69 541-1110-2-ND 363.00/M NTHSO603N03N1501JE 
2 +5% 3 3181 541-1111-1-ND 1.00 88 69 541-1111-2-ND 363.00/M NTHS0603N03N2001JE 
10 +5% 2 3477 541-1107-1-ND 1.00 .88 69 541-1107-2-ND 363.00/M NTHSO603N02N1002JE 
10 +10% 2. 3477 541-1108-1-ND 96 84 66 541-1108-2-ND 348.00/M NTHSO603N02N1002KE 
15 +5% 10 3500 541-1114-1-ND 1.00 .88 69 641-1114-2-ND 363.00/M NTHS0603N10N1502JE 
15.8 +5% 10 3500 541-1115-1-ND 1.00 88 69 541-1115-2-ND 363.00/M NTHS0603N10N1582JE 
20 45% 10 3500 541-1116-1-ND 1.00 88 69 541-1116-2-ND 363.00/M NTHS0603N10N2002JE 
0603 22 +5% 11 3700 541-1117-1-ND 1.00 .88 69 541-1117-2-ND 363.00/M NTHS0603N11N2202JE 
30 5% 11 3700 541-1118-1-ND 1.00 88 69 541-1118-2-ND 363.00/M NTHS0603N11N3002JE 
68 +5% 1 3964 541-1104-1-ND 1.00 -88 69 541-1104-2-ND 363.00/M NTHSO603N01N6802JE 
70 +5% 1 3964 541-1105-1-ND 1.00 88 69 541-1105-2-ND 363.00/M NTHS0603N01N7002JE 
80 45% 1 3964 541-1106-1-ND 1.00 88 69 541-1106-2-ND 363.00/M NTHS0603N01N8002JE 
100 45% 1 3964 541-1103-1-ND 1.00 88 69 541-1103-2-ND 363.00/M NTHS0603N01N1003JE 
150 5% 17 4064 541-1119-1-ND 1.00 88 69 541-1119-2-ND 363.00/M NTHS0603N17N1503JE 
200 45% 17 4064 541-1120-1-ND 1.00 .88 69 541-1120-2-ND 363.00/M NTHS0603N17N2003JE 
330 45% 4 4247 541-1112-1-ND 1.00 88 69 541-1112-2-ND 363.00/M NTHS0603N04N3303JE 
350 5% 4 4247 541-1113-1-ND 1.00 88 69 641-1113-2-ND 363.00/M NTHS0603N04N3503JE 
1 45% 3 3181 641-1132-1-ND 1.00 88 69 541-1132-2-ND 363.00/M NTHSO805N03N1001JE 
1.5 +5% 3 3181 541-1133-1-ND 1.00 88 69 541-1133-2-ND 363.00/M NTHSO805N03N1501JE 
2.8 +5% 6 3254 541-1138-1-ND 1.00 88 69 541-1138-2-ND 363.00/M NTHSO805NO06N2801JE 
5 +5% 2 3477 541-1128-1-ND 1.00 88 69 541-1128-2-ND 363.00/M NTHSO805N02N5001JE 
6.8 +3% 2 3477 541-1129-1-ND 1.00 88 69 541-1129-2-ND 363.00/M NTHSO805N02N6801HE 
6.8 +5% 2 3477 541-1130-1-ND 1.00 .88 69 541-1130-2-ND 363.00/M NTHSO805N02N6801JE 
8 45% 2. 3477 541-1131-1-ND 1.00 88 69 541-1131-2-ND 363.00/M NTHSO805N02N8001JE 
10 +5% 2 3477 541-1127-1-ND 1.00 88 69 541-1127-2-ND 363.00/M NTHSO805N02N1002JE 
22 45% 11 3700 541-1139-1-ND 1.00 88 69 541-1139-2-ND 363.00/M NTHSO805N11N2202JE 
33 25% 1 3964 541-1121-1-ND 1.00 88 69 541-1121-2-ND 363.00/M NTHS0805N01N3302JE 
0805 35 +5% 5 3890 541-1136-1-ND 1.00 .88 69 541-1136-2-ND 363.00/M NTHSO805NO05N3502JE 
47 45% al 3964 541-1122-1-ND 1.00 88 69 541-1122-2-ND 363.00/M NTHSO805N01N4702JE 
50 45% 1 3964 541-1123-1-ND 1.00 88 69 541-1123-2-ND 363.00/M NTHSO805N01N5002JE 
50 +5% 5 3890 541-1137-1-ND 1.00 88 69 541-1137-2-ND 363.00/M NTHSO805NO5N5002JE 
50 +10% 1 3964 541-1124-1-ND 96 -84 66 541-1124-2-ND 348.00/M NTHSO805N01N5002KE 
56 45% 1 3964 541-1125-1-ND 1.00 88 69 541-1125-2-ND 363.00/M NTHSO805N01N5602JE 
68 +5% 1 3964 541-1126-1-ND 1.00 .88 69 541-1126-2-ND 363.00/M NTHSO805N01N6802JE 
100 45% 17 4064 541-1140-1-ND 1.00 88 69 541-1140-2-ND 363.00/M NTHS0805N17N1003JE 
150 +5% 17 4064 541-1141-1-ND 1.00 88 69 541-1141-2-ND 363.00/M NTHS0805N17N1503JE 
200 5% 17 4064 541-1142-1-ND 1.00 88 69 541-1142-2-ND 363.00/M NTHS0805N17N2003JE 
200 45% 4 4247 541-1134-1-ND 1.00 88 69 541-1134-2-ND 363.00/M NTHSO805N04N2003JE 
220 +5% 4 4247 541-1135-1-ND 1.00 88 69 541-1135-2-ND 363.00/M NTHSO805N04N2203JE 
10 +5% 2 3477 541-1150-1-ND 1.12 98 ed 541-1150-2-ND 406.00/M NTHS1206N02N1002JE 
10 +10% 2 3477 541-1151-1-ND 1.08 95 15 541-1151-2-ND 392.00/M NTHS1206N02N1002KE 
15 +5% 10 3500 541-1156-1-ND 1.12 98 7 541-1156-2-ND 406.00/M NTHS1206N10N1502JE 
20 +5% 10 3500 541-1157-1-ND 1.12 98 a 541-1157-2-ND 406.00/M NTHS1206N10N2002JE 
22 +5% 11 3700 541-1158-1-ND 1.12 98 atthe 541-1158-2-ND 406.00/M NTHS1206N11N2202JE 
30 +5% 5 3890 541-1155-1-ND 1.12 98 FZ 541-1155-2-ND 406.00/M NTHS1206NO5N3002JE 
47 45% 1 3964 541-1146-1-ND 1.12 98 ee 541-1146-2-ND 406.00/M NTHS1206N01N4702JE 
50 45% 1 3964 541-1147-1-ND 1.12 98 ae 541-1147-2-ND 406.00/M NTHS1206N01N5002JE 
68 +5% 1 3964 541-1148-1-ND a2 98 17 541-1148-2-ND 406.00/M NTHS1206N01N6802JE 
80 25% 1 3964 541-1149-1-ND 1.12 98 ahh 541-1149-2-ND 406.00/M NTHS1206N01N8002JE 
1206 100 +1% 1 3964 541-1143-1-ND 1.28 1.12 88 541-1143-2-ND 464.00/M NTHS1206N01N1003FE 
100 +5% 1 3964 541-1144-1-ND 1.12 98 77 541-1144-2-ND 406.00/M NTHS1206N01N1003JE 
100 45% 17 4064 541-1159-1-ND 1.12 98 ae 541-1159-2-ND 406.00/M NTHS1206N17N1003JE 
100 +10% 1 3964 541-1145-1-ND 1.08 95 715 541-1145-2-ND 392.00/M NTHS1206N01N1003KE 
100 +10% 17 4064 541-1160-1-ND 1.08 95 15 541-1160-2-ND 392.00/M NTHS1206N17N1003KE 
150 45% 17 4064 541-1161-1-ND 1.12 98 ae 541-1161-2-ND 406.00/M NTHS1206N17N1503JE 
200 +5% 17 4064 541-1162-1-ND 1.12 98 7 541-1162-2-ND 406.00/M NTHS1206N17N2003JE 
200 45% 4 4247 541-1152-1-ND 1.12 -98 ane 541-1152-2-ND 406.00/M NTHS1206N04N2003JE 
220 45% 17 4064 541-1163-1-ND 1.12 -98 sae 541-1163-2-ND 406.00/M NTHS1206N17N2203JE 
220 5% 4 4247 541-1153-1-ND 1.12 98 77 541-1153-2-ND 406.00/M NTHS1206N04N2203JE 
330 5% 4 4247 541-1154-1-ND 1.12 -98 TT 541-1154-2-ND 406.00/M NTHS1206N04N3303JE 


Fig. 2 


M, C, T Series Leaded Conformally Coated ted Cera 
NTC Thermistors 
M, C and T series are conformally coated, leaded thermistors for standard PC board mounting or assembly in probes. The coat- fo 


Nom 
ing is baked-on phenolic for durability and long-term stability. M and C series have tinned solid copper leads. The T series has = 36.1 Min. J 2 —/— 
solid nickel wires with Teflon® insulation to provide isolation when assembled in metal probes or housings. Features: * Small |. 76.2 
size, conformally coated * Wide resistance range * Available in multiple R-T curves Specifications: » Dissipation Constant: Clean Lead Length 
2~3mWatts/°C * Thermal Time Constant: 6~14 seconds 


i Teflon Insulated Nickel Me ie 1/4 


Resistance Resistance R-T Dimension A Wire Diameter _| Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. (Q) Tolerance Curve (mm) AWG mm Part No. 1 10 100 Part No. 

50 +5% 2 6.93 28 0.32 541-1209-ND 1.87 1.68 1.33 02CO500JF 

5K +5% 1 2.4 30 0.254 |541-1076-ND 1.87 1.68 1.33 01M5001JF 

10K +1% 1 2.4 28 0.32 541-1206-ND 2.05 1.84 1.45 01C1002FF 

10K +1% Ee} 2.8 30 0.254 |541-1080-ND 2.05 1.84 1.45 09M1002FF 

10K +5% 1 2.4 28 0.32 541-1207-ND 1.87 1.68 1.33 01C1002JF 

4 10K +5% 1 2.4 30 0.254 |541-1074-ND 1.87 1.68 1.33 01M1002JF 
10K +5% 9 2.8 30 0.254 |541-1081-ND 1.87 1.68 1.33 09M1002JF 

30K +5% 1 2.4 30 0.254 |541-1075-ND 1.87 1.68 1.33 01M3002JF 

33K +5% 4 2.4 30 0.254 |541-1077-ND 1.87 1.68 1.33 04M3302JF 

47K +5% 4 2.4 30 0.254 _|541-1078-ND 1.87 1.68 1.33 04M4702JF 

50K +5% eA 2.8 28 0.32 541-1208-ND 2.05 1.84 1.45 07C5002JF 

150K +5% 7 2.4 30 0.254 _|541-1079-ND 1.87 1.68 1.33 07M1503JF 

10K +1% 1 2.4 30 0.254 |541-1203-ND 3.56 3.20 2.52 01T1002FF 

2 10K +5% 1 2.4 30 0.254 |541-1204-ND 3.25 2.92 2.30 01T1002JF 
33K +5% 4 2.4 30 0.254 |541-1205-ND 1.87 1.68 1.33 04T3302JUF 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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jn NTC Thermistors for 
= Surface and Pipe 
EPcos Measurement 


Features: 


* Short response time through glass 
encapsulated NTC thermistor 


¢ Fast and easy mounting 


Specifications: 
* Maximum power: 18mW 
* Thermal time constant: <5s 


* Insulation resistance: >10MQ 


Dimensions in mm 


Pipe Diameter: 


O18 


Resistance afi 5 Resistance] Resist- 
@ 25°C B25/100 —_| Digi-Key EAD Epcos @25°C ance | B25/85 | Digi-Key Price Each Epcos 
(kQ) (K) Part No. 1 10 100__| Part No. Fig. (kO) Tolerance} (K) | Part No. 1 10 100 | Part No. 

10 4006+2% | 495-2627-ND 7.43 6.50 5.11 |B58100A0406A000 5 #1% 3480 |495-2128-ND | 4.10 3.59 2.82 | B57540G0502F000 
10 41% 3480 |495-2124-ND | 4.10 3.59 2.82 |B57540G0103F000 
1 30 41% 3992 |495-2127-ND | 4.10 3.59 2.82 | B57540G0303F000 
- 50 41% 3992 |495-2129-ND | 4.10 3.59 2.82 |B57540G0503F000 
NTC Thermistors with Wire Leads 100 21% | 4066 _|495-2125-ND_| 5.10 4.46 _3.51_|B57540G0104F000 
5 41% 3480 |495-2133-ND | 3.60 3.15 2.48 |B57550G0502F000 
Features: uiacsiondina 10 41% 3480 |495-2130-ND | 3.79 3.32 2.61 |B57550G0103F000 
+ Fast response 2 30 41% 3992 |495-2132-ND | 3.60 3.15 2.48 |B57550G0303F000 
+ High measuring accuracy 50 41% 3992 /495-2134-ND | 3.60 3.15 2.48 |B57550G0503F000 
ae : idl 100 41% 4066 |495-2131-ND | 3.60 3.15 2.48 |B57550G0104F000 
Pee teen ote) 5 41% 3480 |495-2137-ND | 3.70 3.24 2.55 |B57560G0502F000 
* PTFE-insulated leads 3 10 41% 3480 |495-2135-ND | 3.70 3.24 2.55 |B57560G0103F000 
+ UL approval (£69802) ©.25 50 +1% 3992 |495-2622-ND | 3.70 3.24 2.55 |B57560G0503F000 
(AWG 30) 100 41% 4066 |495-2136-ND | 3.70 3.24 _2.55_|B57560G0104F000 


Applications: 

* Heating systems 

¢ Industrial electronics 

* Automotive electronics 


Specifications: 


* Climatic category: 55/155/56 
¢ Maximum power: 60mW. 


|“ 


Leaded NTC Thermistors Glass 
Encapsulated for Temperature 
Measurement 


Features: 

¢ Heat resistant * Highly stable * Measures 
temperatures up to 300°C »* Fast response 
¢ Small dimensions »* Leads are dumet 
wires (copper clad FeNi) 
Applications: 

* Automotive electronics 
electronics * Home appliances 
Specifications: 

* Climatic category: 55/250/56 (B57540 
series); 55/300/56 (B57550 and B57560 
series) * Maximum power: 18mW (B57540 
series); 32mW (B57550 series); 50mW 
(B57560 series) 


Dimensions in mm 


¢ Industrial 


Leaded NTC Thermistors 
for Temperature Measurement 


B57164K Series: Features: * Lacquer-coated thermistor disk »* Tinned copper leads Applications: 
* Temperature measurement and compensation Specifications: * Climatic category: 55/155/21 * Maximum 
power: 450mW 

B57871S Series: Features: * High measuring accuracy * Cost effective * Rugged design * Epoxy resin 


Res. @ 
Aas Resistance | B25/100 | Digi-Key Price Each Epcos encapsulation »* Tinned copper leads Applications: * Temperature measurement Specifications: 
Fig.|  (kQ) Tolerance (K) Part No. 1 10 100 |Part No. * Climatic category: 55/155/56 * Maximum power: 60mW 
5 B57885S Series: Features: * High measuring accuracy * Cost effective * Rugged design * Epoxy resin 
2 #1% 3560 | 495-2144-ND 2.45 2.15 1.69 | B57861S0202F040 encapsulation * Tinned copper leads Applications: * Temperature measurement and compensation 
3 +1% 3988 |495-2145-ND 2.45 245 1.69 |B57861S0302F040 Specifications: * Climatic category: 55/155/56 * Maximum power: 100mW 
e B57891M Series: Features: * Wide resistance range * Cost effective * Lacquer coated thermistor 
3 21% 3988 495-2150-ND¢ 3.20 2.80 2.20 |B57863S0302F 040 disk * Leads are tinned copper-clad Fe wire Applications: * Temperature compensation * Temperature 
5 +1% 3988 | 495-2147-ND 2.45 2.15 1.69 |B57861S0502F040 measurement * Temperature control Specifications: * Climatic category: 40/125/56 »* Maximum power: 
200mW 
1 10 #1% 3988, (Bees eND 2.45 2.15 1.69 |B57861S0103F040 B57891S Series: Features: * Wide resistance range * Cost effective * Lacquer coated thermistor disk 
10 +1% 3988 | 495-2149-ND+ 3.20 2.80 2.20 |B57863S0103F040 ¢ Leads are tinned copper-clad Fe wire Applications: * Temperature compensation * Temperature 
measurement * Temperature control Specifications: * Climatic category: 55/155/56 »* Maximum power: 
30 41% 3964 | 495-2146-ND 2.45 2.15 1.69 |B57861S0303F040 200mWw 
30 21% 3964 |495-2151-ND$ | 3.20 280 2.20 |B57863S0303F040 Dimensions inion 
50 41% 3760 | 495-2148-ND 245 2.15 1.69 |B57861S0503F040 Fig. 1 NEW! 
100 +1% 4540 | 495-2143-ND 2.45 2S: 1.69 |B57861S0104F040 
2.8 +1% 3988 | 495-2167-ND 3.70 3.24 2.55 |B57862S0282F040 
2 5 41% 3988 | 495-2168-ND 3.70 3.24 2.55 |B57862S0502F040 
10 +1% 3988 | 495-2166-ND 3.70 3.24 2.55 |B57862S0103F040 
$ Uni-Curve Sensor 
for Temperature Measurement eve 
P Dimensions in mm Resistance] Resist- % 
Insulated @25°C ance | B25/100 | Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. (kQ) Tolerance (K) Part No. 1 10 100 | Part No. 
Features: NEW! B57164K Series NEW! 
* Glass encapsulated 1 47 +5% 3950 | 495-2082-ND 58 51 -41 |B57164K472J 
* Highly Stable 10 +5% 4300 | 495-2080-ND 58 51 -41_|B57164K103J 
Heat resistant B57871S Series 
* Coating of glass body and leads for electrical 24 21% 3560 |495-3035-ND 218 1.92 1.51 [B57871S0212F000 
ifeulatién A 10 +1% 3460 | 495-3036-ND 218 1.92 1.51 |B57871S0103F002 
siPashresponed 10 +1% 3988 | 495-2153-ND 2.18 1.92 1.51 |B57871S0103F001 
P . 12 41% 3760 | 495-3037-ND 2.18 1.92 1.51 |B57871S0123F000 
* Dumet wires for leads (copper clad FeNi) NEW! B57885S Series NEW! 
Applications: 3 10 +1% 3980 | 495-2155-ND 1.82 1.60 1.26 |B57885S103F1 
* Automotive electronics B57891M Series 
* Industrial electronics 1.0 +5% 3930 | 495-2156-ND .70 62 -49 |B57891M0102J000 
. 1.5 45% 3560 /|495-3064-ND .70 62 -49 |B57891M0152J000 
= Home appliances 2.2 £5% 3900 | 495-3067-ND 70 62 49 |B57891IM0222J000 
Specifications: 47 45% 3980 | 495-2161-ND .70 62 -49 |B57891M0472J000 
*Maximum power: 18mW (B57541); 32mW n 6.8 +5% 3980 | 495-3071-ND 70 62 .49_|B57891M0682J000 
(B57551); 50mW (B57561) 10 45% 3950 | 495-2157-ND 70 62 49 |B57891M0103J000 
* Climatic category: 55/250/56 33 45% 4300 | 495-2159-ND .70 62 -49 |B57891M0333J000 
gory: 100 +5% 4450 | 495-2158-ND .70 62 -49 |B57891M0104J000 
Res. @ | Resistance | B25/85 | Digi-Key Price Each Epcos 330 45% 4830 | 495-2160-ND 70 62 .49 |B57891M0334J000 
Fig. | 25°C (kQ)| Tolerance (K) Part No. 1 10 100 | Part No. 470 45% 5000 | 495-2162-ND 70 62 -49_|B57891M0474J000 
10 £1% 3480 | 495-2623-ND 4.73 415 3.26 |B57541G0103F000 578915 Series 
10 19 3480 | 495-2624-ND at 3.64 28 BI 4G0103F000 5 +1% 3980 | 495-2165-ND 1.75 1.54 1.21 |B57891S0502F008 
ale pee ae 8 r68" | BS 756) 4 10 41% | 3950 |495-2163-ND | 1.75 1.54 1.21 |B57891S0103F008 
10 +1% 3480 | 495-2625-ND 4.80 4.20 3.30 |B57561G0103F000 100 +1% 4450 _|495-2164-ND 1.75 1.54 1.21 _|B57891S0104F008 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Surface Mount NTC Thermistors 


for Temperature Measurement 


Features: 

Inner electrodes * Excellent long-term aging stability in high-temperature and high humidity environments 
* Super resistance stability during soldering (change <1%) 

Applications: 

* Temperature measurement and compensation in mobile phone applications (battery pack, TCXO, LCD) 
* Data systems * Automotive electronics 

Specifications: 

* Climatic category: 55/125/56 »* Maximum power: 150mW (0402); 180mW (0603); 210mW (0805) 
Resistance Tolerance: +5% 


Dimensions - mm 
W 
0.5 
0.8 
1.25 


Res. @ Cut Tape 
Size | 25°C | B25/85| Digi-Key Pricing Tape and Reelt |Epcos 
Code} (9) (K) | Part No. il 10 100 Qty. Pricing | Part No. 


10k 3980 | 495-2086-1-ND -34 2.39 14.08] 10,000} 84.00/M | B57221V2103J60 


22k 4548 |495-3041-1-ND 27 6191 11.25) — — |B57261V2223J60 


0603 | 10k 3980 |495-2104-1-ND 44 3.14 18.45} 4,000 | 118.00/M | B57321V2103J60 


0805 | 10k 3980 |495-2116-1-ND 59 4.20 24.70} 4,000 | 158.00/M | B57421V2103J62 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NTC Thermistor Probes 


B57020 

Features: * Thermistor in molded plastic case * PVC insulated white connecting cable, UL approval 
(E252167) 

Applications: * Cabinet and evaporator in refrigerators and deep freezers 

Specifications: + Climatic category: 40/80/56 * Maximum power: 350mW 


B57045 

Features: * Cost effective * Good thermal coupling through screw type case (thread M3) » Electrically 
isolated aluminum case °¢ Tinned copper leads 

Applications: * Temperature compensation, measurement and control (chassis mounting) 

Specifications: + Climatic category: 55/125/56 * Maximum power: 450mW » Test voltage: 2500VAC 


B57500K 

Features: * Copper case * Twin cable (black) * PVC Insulated wires with tinned ends, Tmax. = 105°C. 
Applications: * Evaporator sensor for air conditioning systems * Heating systems 

Specifications: Climatic category: 30/100/56 * Maximum power: 60mW » Test voltage: 1.5k VAC 
B57500M 

Features: * Epoxy resin encapsulation * PVC insulated black wire with tinned ends 26AWG 

Applications: ¢ Air sensor for air conditioning (NOT FOR USE IN EVAPORATOR) 

Specifications: * Climatic category: 30/100/56 * Maximum power: 60mW * Test voltage: 1.25kVAC for 1 
seconds 


B57703 

Features: * High accuracy * Easy mounting * Good thermal coupling through metal tag * Encapsulated in 
metal tag case ¢ PTFE insulated leads of silver-plated nickel wire, 30AWG »* UL Approval (E69802) 
Applications: * Surface temperature measurement (housing and pipes) 

Specifications: Climatic category: 55/125/56 * Maximum power: 150mW 


* Test voltage: 1kVAC Dimensions in mm 


Fig. 2 NEW! 


Fig. 3 NEW! 


Resist- 
Resistance |B25/100| ance __| Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. | @25°C (kQ)| (KK) Tolerance | Part No. il 10 100 | Part No. 
1 5 3980 +2% 495-2075-ND 444 3.89 3.06 |B57020M2502A017 
2 10 4300 +10% |495-2138-ND NEW!| 1.64 1.44 1.14 |B57045K103K 
3 10 3988 +3% 495-2171-ND NEW!| 9.46 8.29 6.51 |B57500K103A1 
4 10 3988 +3% 495-2172-ND 4.00 3.50 2.75 |B57500M0103A005 
5 5 3988 +2% 495-2170-ND 4.08 3.57 2.81 |B57703M0502G040 
10 3988 +2% 495-2169-ND 4.08 3.57 2.81 |B57703M0103G040 


Distributor 
GE Sensing & Inspection Technologies 


NTC Bead Thermistors 


THERMAL AND ELECTRICAL PROPERTIES: ° Dissipation Constant: (Still Air) 1 mW°C, (Stirred Oil) 
8 mW°C * Thermal Time Constant: (Still Air) 10 Seconds, (Stirred Oil) 1 Second * Maximum Power 
Rating: .075 Watts (Derated from 100% at 25°C ~ 0% at 100°C) 


Thermometrics Type C100 Thermochips are low cost, epoxy coated chip thermistors which represent the 
highest level of thermistor technology. Thermometrics exclusive “state of the art” materials processing 
techniques have been proven through extensive field use and long term testing to provide stable, rugged, 
easy handling thermistors suitable for applications in the temperature range of -80°C ~ 150°C. Best stability 
is achieved at temperatures not exceeding 105°C. 


Type EC95 and Type DC95 Thermistors may be used at temperatures as low as -80°C and as high as 
150°C, however, best overall stability is achieved with exposure or storage temperatures lower than 105°C. 


Type C100 


— 1.5 (38.10) 
7.100 
er ), (254) 
@.012 (0.30)-Tinned copper leads 
Epoxy coated thermochip 


Type DC95 Thermistors are designed to be 
interchangeable over 0°C ~ 70° and 0°C ~ 100°C. 
7 ©.095 


f 1.5 (88.10) 
(2.41) 


@.012 (0.30)-Tinned copper leads 
Epoxy coated thermochip 


Type EC95 Thermistors are designed to be 
interchangeable over -20°C ~ 50°C and 0°C ~ 70°C. 


f— 2516350) 4 og 


: (2.41) 
@.008 (0.20)-Tinned copper alloy leads 
Epoxy coated thermochip 


Res. @ Res. Digi Key Price Each GE Sensing 
25°C (Q) Ratio§ _| Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
10k 9.06 235-1001-ND 7.52 5.92 4.70 3.48 |C100F103G 
10k 9.06 235-1002-ND 5.20 4.10 3.25 2.41 |C100F103J 
10k 7.60 235-1003-ND 5.20 4.10 3.25 2.41 |C100Y103J 
10k 9.06 235-1004-ND 8.56 6.75 5.35 3.96 |DC95F103W 
2k 9.06 235-1005-ND 8.56 6.75 5.35 3.96 |DC95F202W 
2252 9.06 235-1006-ND 8.56 6.75 5.35 3.96 | DC95F232W 
5k 9.06 235-1007-ND 8.56 6.75 5.35 3.96 | DC95F502W 
100k 10.45 235-1008-ND 8.56 6.75 5.35 3.96 |DC95G104W 
50k 10.45 235-1009-ND 8.56 6.75 5.35 3.96 |DC95G503W 
10k 9.06 235-1010-ND 8.56 6.75 5.35 3.96 | EC95F103W 
3k 9.06 235-1012-ND 8.56 6.75 5.35 3.96 |EC95F302W 
100k 10.45 235-1013-ND 6.65 5.24 4.16 3.08 |EC95G104W 
50k 10.45 235-1014-ND 8.56 6.75 5.35 3.96 |EC95G503W 
30k 8.69 235-1015-ND 6.82 5.37 4.26 3.16 | EC9SH303W 


§ 0°C/50°C Ratio 


NTC Disc Thermistors 


NTC (Negative Temperature Coefficient) Disc Thermistors 
decrease in resistance as temperature increases. 


Resistance 


¢ Temperature Coefficients Range: -3.4%/°C ~ -5%/°C @ 25°C 


¢ Maximum Operating Temperature: 150°C 


Temperature 


* Tolerance: +20% 100-50; +10% 1K ~ 100KON. 


Res. @ | Res. Dim. A| Digi-Key Price Each GE Sensing 

25°C (Q)| Ratioa | D.C.0 | (mm) | Part No. 1 10 100 250 |Part No. 

100 5.53 | 2.5 | 2.79 |KCOOIN-ND@| 2.92 2.63 2.07 1.65|/RL1004-65.6-59-D1 
50 5.53 | 6.5 | 5.59 |KCO12N-ND | 2.14 1.92 1.52  1.20|RL2007-32.8-59-D1 
25 5.53 | 6.5 | 5.59 |KCO11N-ND@] 2.14 1.92 1.52 1.20/RL2004-16.4-59-D1 
5 5.53 | 10.0 | 12.19 |KCO24N-ND@ | 2.43 2.19 1.73  1.37|RL4504-3.28-59-D1 
1k 6.85 | 2.8 | 2.79 |KCOO3N-ND@| 2.86 2.58 2.03 1.61 |RL1007-624-73-D1 


500 6.85 2.5 | 2.79 |KCOO2N-ND@ | 2.86 2.58 2.03 1.61 |RL1003-312-73-D1 
300 6.85 6.5 | 5.59 |KCO1SN-ND®@ | 2.08 1.87 1.48 1.17 |RL2008-187-73-D1 
200 6.85 6.5 | 5.59 |KCO14N-ND@ | 2.08 1.87 1.48 1.17 |RL2006-125-73-D1 
100 6.85 6.5 | 5.59 |KCO13N-ND@ | 2.08 1.87 1.48 1.17 )RL2003-62.4-73-D1 


50 6.85 7.5 | 9.40 |KCO22N-ND 215 1.94 1.53 1.21 |RL3504-31.2-73-D1 
10k 9.60 2.5 | 2.79 |KCO25N-ND@ | 2.86 2.58 2.03 1.61 )RL1005-5744-103-D1 
5k 9.10 2.5 | 2.79 |KCOOSN-ND@ | 2.86 2.58 2.03 1.61 /RL1004-2910-97-D1 
3k 9.10 2.5 | 2.79 |KCOO4N-ND®@ | 2.86 2.58 2.03 1.61 /RL1003-1746-97-D1 
2k 9.10 6.5 | 5.59 |KCO17N-ND@ | 2.08 1.88 1.48 1.17 )RL2007-1164-97-D1 
1k 9.10 6.5 | 5.59 |KCO16N-ND 2.08 1.88 1.48 1.17 |RL2004-582-97-D1 


10k 11.41 7.2 | 5.59 |KCO18N-ND@ | 5.15 4.64 3.65 2.90) RL2012-5506-120-D1 
100k 12.90 | 2.7 | 2.79 |KCOO9N-ND 3.09 2.78 2.19 1.74 |RL1006-53.4K-140-D1 
50k 12.90 | 2.5 | 2.79 |KCOO8N-ND® | 3.09 2.78 2.19 1.74 |RL1003-26.7K-140-D1 
25k 12.90 | 6.5 | 5.59 )KCO19N-ND 2.38 2.14 1.69 1.34 |RL2006-13.3K-140-D1 
200k 13.82 | 2.5 | 2.79 |KCO10N-ND 3.09 2.78 2.19 1.74 |RL1004-104.7K-155-D1 
100k 13.82 | 6.5 | 5.59 |KCO20N-ND® | 2.38 2.14 1.69 1.34 |RL2008-52.3K-155-D1 


@ RoHS Compliant _ Resistance Ratio — ratio of zero power resistance @ 0°C to zero power resistance 
@ 50°C; AWG _ 0 D.C. - Dissipation Constant (MW/°C) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Distributor DK Series RoHS 


GE Sensing & Inspection Technologies The DK range of DO-35 packaged NTC thermistors is designed for (2) 
temperature measurement and control in applications which demand 


cost effective reliability. The hermetically-sealed construction combines 


NTC Thermistors the advantages of high temperature operation and high reliability of glass 
bead types with the closer tolerances associated with chip devices. The 
H glass encapsulation offers the additional benefit of high voltage insulation. 
MA1 00 Series APPLICATIONS: 
These biomedical thermistor chips and subassemblies are designed to be interchangeable over a * Domestic Appliances »* Automotive Systems + Data Processing 
0°C ~ 50°C range (see table). Best overall stability is maintained when exposure and storage temperatures Equipment ¢ Heating/Ventilating/Air Conditioning Control 
remain below 70°C. - 
Resistance | Digi-Key Price Each GE Sensing 
Tolerance Code (+°C) @ 25°C (Q) |PartNo. 1 10 100 Part No. 
Temperature | 235-1060/ | 235-1061/ | 235-1062/ 5K 235-1103-ND 4.33 3.73 2.57 |DKASO2NS 
Range 235-1064-ND | 235-1065-ND | 235-1063-ND 
OC ~ 20°C 215 a2 225 10K 235-1104-ND 4.33 3.73 2.57 DKF103N5 
20°C ~ 35°C ea 4.15 +2 20K 235-1105-ND 4.33 3.73 2.57 DKF203N5 
35°C ~ 39°C +.05 +1 4.15 2252 0: 1.78 30K 235-1106-ND 4.33 3.73 2.57 DKF303N5 
39°C ~ 42°C +.075 #15 +.2 10 kQ: 0.77 50K 235-1107-ND 4.33 3.73 2.57 DKF503N5 
42°C ~ 45°C #1 +£.15 #2 
45°C ~ 50°C #.15 #2 +#.25 
: i RoHS 
Resistance | Digi-Key Price Each GE Sensing Standard Thermistors rawruast 
@ 25°C (Q) | Part No. 1 10 100 Part No. (2) 
10K 235-1060-ND 12.04 9.49 7.53 MA100GG103A for Tempe rature Measurement 
10K 235-1064-ND 12.04 9.49 7.53 MA100BF103A. Accuracy +1 °C (o°Cc = 1 20°C) 
10K 235-1061-ND 8.61 6.79 5.39 MA100GG103B | 
10K 235-1065-ND 8.61 6.79 5.39 |MA100BF103B * Operating Range: -50°C ~ 150°C 
10K 235-1062-ND 7.77 6.12 4.86 MA100GG103C * D.C.: Dissipation Constant (mW/°C) 
2252 235-1063-ND® 7.77 6.12 4.86 MA100GG232C ¢ T.C.: Time Constant (Seconds) 
@ RoHS Compliant Res: A ; 
@ 25°C | Max. | D.C. | T.C. |Digi-Key Price Each GE Sensing 
a (OQ) (mm) | mW/°C | Sec. | Part No. 1 10 100 | Part No. 
MC65 Series 1K | 813] 35 | 30 [KCOO1E-ND | 294 265 209 |AL3005-574.0-103-SA 
These thermistors are epoxy-coated for stability and have a maximum diameter of .065” (1.65mm). Standard 2K 5.59 2.5 20 |KCO02E-ND 2.83 2.55 2.01 |RL2005-1148-103-SA 
leads are 3” (76.20mm) of 38 gauge, nickel alloy, bifilar, heavy isomid insulated wire. Each unit tracks a 2.786K | 5.59 25 20 |KCOO3E-ND 2.83 2.55 2.01 |RL2006-1600-103-SA 
ified the t tl f O°C ~ 50°C. table). 
re Oe et eee 28 ED) 3k | 5.59 | 25 | 20 |KCOO4E-ND | 283 255 201 |RL2007-1723-103-SA 
Temperature Tolerance Code (+°C) 5K 2.79 1.0 10 |KCOOSE-ND 3.65 3.28 2.59 _|RL1003-2871-103-SA 
Range __| 239:1087ND | 285+1058-ND’ | 235:1058-ND 10K | 279] 1.0 10 |KCOO6E-ND | 3.65 3.28 2.59 |RL1005-5744-103-SA 
0°C ~ 20°C +£.15 £.2 +.25 
20°C ~ 35°C 41 #.15 #2 
35°C ~ 39°C +.05 #1 +£.15 sat 
30-420 | 2078 | x8 22 Miniature Sensors 
42°C ~ 45°C 41 #15 #2 ° 
45°C ~ 50°C +£.15 #2 +.25 1 Cc Accu racy 
SPECIFICATIONS: 7 
7 4 0 issinati EPOXY AWG # 30, NICKEL 
7, jail Price Each 7, ¢ Temperature Accuracy: +1°C @ 25°C »* Dissipation Con- 4 
eescral Dig! Key 1 410 100 GE senelng stant: 1.4 mW/°C_ «Time Constant: 15 seconds * Operating INSULATED TEFLON INSULATED 
Range: -50°C ~ 150°C 
10K 235-1057-ND 11.45 9.02 7.16 MC65F103A 
10K 235-1058-ND 8.16 6.43 5.11 MC65F103B Res. | Temperature 5 
10K 235-1059-ND 8.62 6.79 5.39 __ |MC65F103C @ 25°C) Coef. Digi-Key FICO ERED GE Sensing 
(Q) %l°C @ 25°C | Material | Part No. i 10 100 250 |Part No. 
2K -3.83 MS73 |KCOOIT-ND | 3.23 291 2.29 1.82|/RLO503-1248-73-MS 
NHQ Series SMT Digi®Reel” 5K -4.43 Ms95 |KCO02T-ND | 3.23 2.91 2.29 1.82/RL0503-2890-95-MS 
Chip 1 206 10K -4.40 MS97__|KCO03T-ND 3.23 2.91 2.29 1.82|RLO503-5820-97-MS 
30K -4.32 MS96_ | KCO04T-ND 3.23 2.91 2.29 1.82|RLO503-17.56K-96-MS 
These devices are ceramic chip thermistors with a negative 
temperature coefficient of resistance intended for surface 50K “4.84 MS120_|KCO0ST-ND 3.23 2.91 2.29 1.82/RL0503-27.53K-120-MS 
mount applications. The electrode material is palladium silver, 100K -4.78 MS122 |KCOO6T-ND | 3.23 2.91 2.29 1.82|RL0503-55.36K-122-MS 
nickel-plated with a solder-plated covering. The ceramic 
between the electrodes is glass covered. 
Resistance Cut Tape Tape & Reelt Glass Encapsulated 
@25°C | Digi-Key Price Each Pricing | GE Sensing NTC Th p t 
(Q) Part No. ll 10 100 3,000 Part No. 
3K 235-1108-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M |NHQ302B410T10 erm IS ors 
10K 235-1109-1-ND@ 2.86 2.50 1.97 4071.00/M_ |NHQ103B375T10 Glass encapsulated NTC thermistors are tiny pellets of thermistor 
. : ° : material thermetically sealed in glass bodies with a controlled 
15K 235-1110-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M | NHQ153B400T10 amount of selected atmosphere. The thermetic seal makes these 
50K 235-1111-1-ND@ 2.64 2.31 1.82 990.00/M_ |NHQ503B400T10 parts extremely stable in applications up to 204°C (400°F) 
100K 235-1112-1-ND 2.64 2.31 1.82 —__|NHQ104B425T10 SPECIFICATIONS: * Temperature Range: -50°C ~ 204°C * Dis- 
150K 235-1113-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M |NHQ154B425T10 sipation Constant: 3.0mW/°C * Time Constant: 7 seconds 
500K 235-1114-1-ND@ 3.31 2.90 2.28 1241.10/M_ |NHQ504B435T10 
Ro @ Temp. ; 
RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 25°C Coef. Digi-Key Price Each GE Sensing 
(Q) | %/°C @ 25°C | Material} Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
7 250 -3.34 GE55¢ |KCOO1G-ND| 3.25 293 2.31 1.83 | ALO3006-165.9-55-G1 
NHQM Series DigiReel® 500 -3.34 GES55¢ |KC002G-ND| 3.25 293 2.31 1.83 | AL03006-331.8-55-G1 
SMT Chip 0805 1K -3.83 GE73 |KCOO3G-ND| 3.25 293 2.31 1.83 | ALO3006-624-73-G1 
2K -3.83 GE73 |KCOO4G-ND| 3.25 293 2.31 1.83 | ALO3006-1248-73-G1 
jess seviogs ae ane chip jtnermmistors wna nee 2.786K -4.68 GE101 |KCOOSG-ND| 3.25 2.93 2.31 1.83 | AL03006-1576-101-G1 
emperature coefficient of resistance intended for surface 
mount applications. The electrode material is palladium 3K -3.85 GE76 |KCOO6G-ND| 3.25 293 2.31 1.83 | ALO3006-1847-76-G1 
silver, nickel-plated with solder-plated covering. The ceramic 4K -3.85 GE76 |KCOO7G-ND|} 3.25 293 2.31 1.83 | ALO3006-2463-76-G1 
between the electrodes is glass covered. 5K -3.85 GE76 |KCOO8G-ND] 3.25 293 2.31 1.83 |AL03006-3079-76-G1 
Resista Cut Tape T. & Reel 10K -4.41 GE97A |KCOO9G-ND| 3.25 293 2.31 1.83 | ALO3006-5818-97-K-R 
“@25°C | Digi-Key Price Each pricing ee Sensing 20K -4.34 | GE98 |KCO10G-ND/ 3.25 2.93 2.31 1.83 |AL03006-11.7K-98-G1 
(Q) Part No. al 10 100 3,000 Part No. 30K -4.34 GE98 |KCO11G-ND) 3.25 2.93 2.31 1.83 | ALO3006-17.53K-98-G1 
3K 235-1115-1-ND 2.57 2.25 1.77 1284.00/M |NHQM302B410T10 50K -4.32 GE97B |KC012G-ND| 3.25 293 2.31 1.83 | ALO3006-29.1K-97-G1 
10K 235-1116-1-ND@ 2.57 2.25 177. 1284.00/M_ |NHQM103B375T10 100K -4.32 GE97B |KCO13G-ND| 3.25 293 2.31 1.83 | ALO3006-58.2K-97-G1 
15K 235-1117-1-ND 2.57 2.25 a7? 1284.00/M |NHQM153B400T10 200K 471 GE123 |KCO14G-ND| 3.25 293 2.31 1.83 | ALO3006-111.3K-123-G1 
50K 235-1118-1-ND 2.57 2.25 1.77 1284.00/M | NHQM503B415T10 500K -4.99 GE138 |KCO15G-ND| 3.25 2.93 2.31 1.83 | ALO3006-269.8K-138-G1 
100K 235-1119-1-ND@ 2.57 2.25 1.77 1284.00/M_ |NHQM104B425T10 1M -5.07 GE145 |KCO16G-ND| 3.25 293 2.31 1.83 | ALO3006-535K-145-G1 
@ RoHS Compliant t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Maximum Operating Temperature: 150°C 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2665 


Panasonic 


Multilayer Chip NTC 
Thermistors (ERTJ) 


Digi®Reel’ 


a 


Panasonic 
NTC Thermistors 


1 and 2: Significant digit; 3: Multiplier 


The Multilayer Chip NTC Thermistors are especially designed for surface mountings featuring the Ky 
miniature sizes of “0201”, “0402” and “0603” type (EIA) with highly reliable multilayer and monolithic - - 
structure. FEATURES: ¢ Highly reliable multilayer/monolithic structure * Superior heat resistance to Size Code |__ Dimensions (mm) 
reflow soldering and excellent solderability thanks to the unique external electrodes of three metallic (EIA) L | WY] T {lila 
layers * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C » Resistance to Soldering Heat: 270°C-3s, 0201 [0.60] 0.30 | 0.30] 0.15 
260°C-10s * Heat Dissipation Constant (mounted on a glass epoxy,1.6t): 0201 Series: approximately 0402 =| 1.00] 0.50 | 0.50) 0.25 
1mw/°C, 0402 Series: approximately 2mw/°C and 0603 Series: approximately 3mw/°C_ » Rated 0603 1.60 | 0.80 | 0.80 | 0.30 
Maximum Power Dissipation: 0201 Series: 33 mW, 0402 Series: 66 mW and 0603 Series: 100 mW 

Fora: Cut Tape 

ower fests B Value Digi-Key Pricing Tape and Reelt Panasonic Uses standard resistance color codes. 

(at 25°C) | Tol. B25/50 B25/85 _| Part No. 1 10 100 Qty. [Pricing | Part No. 

0201 

2KQ | 25% | 4500K22% | (4450K) | P12020CT-ND 31 235 17.62 | 15,000 | 98.00/M |ERT-JZET202J 

3KQ | +#5% | 4500K+2% | (4450K) | P12021CT-ND 31 2.35 17.62 | 15,000 | 98.00/M |ERT-JZET302J fw 

4.7KQ | 25% | 4500K +2% — P12805CT-ND 13 98 7.36 | 15,000 | 41.00/M |ERT-JZET472J 

10KQ | 45% — 3435K +2% | P12358CT-ND 120 1.07 8.39 | 15,000 | 41.00/M |ERT-JZEG103JA 

47KQ_| 5% | 4050K +3% = P12359CT-ND 121.07 8.39 | 15,000 | 41.00/M_|ERT-JZEP473J 

TOOK [~+3% | 4500K+3% | (4750K) |P13700CT-ND 40 2.65 ‘17.14 [15,000 | 67.00/M |ERT-JZEV104H 

100K | +5% | 4700K +2% = P12360CT-ND 12 1.07 8.39 | 15,000 | 41.00/M_|ERT-JZEV104J 

0402 FEATURES: 

220 | 45% | 2750K23% | (2/00K) P1055/CT-ND 36. 242 15.67 | 10,000 ] 61.00/M |ERT-JOEA220J 

330 +5% | 2750K +3% (2700K) | P10558CT-ND 36 2.42 15.67 | 10,000 | 61.00/M | ERT-JOEA330J + Resistance temperature coefficient is negative and extremely large 

402 | 25% | 2750K+3% | (2700K) | P10559CT-ND 36 2.42 15.67 | 10,000 | 61.00/M |ERT-JOEA400J SiNide walachoAGER Ct ficient avs 

47Q =| +5% | 2750K+3% | (2700K) |P10560CT-ND 36 242 15.67 | 10,000 | 61.00/M |ERT-JOEA470J ide selection of temperature coefficient (constant B) 

680 | +5% | 2800K+3% | (2700K) | P10561CT-ND 362.42 15.67 | 10,000 | _61.00/M_|ERT-JOEA680J * Excellent electrical and thermal stability 

1000 | +5% | 2800K+3% | (2750K) |P10562CT-ND 36 2.42 15.67 | 10,000 | 61.00/M |ERT-JOEAT01J a ; 

1500 | 45% | 2800K+3% | (2750K) | P10563CT-ND 36 242 15.67 | 10,000 | 61.00/M |ERT-JOEA151J * Color coded to indicate resistance value @ 25°C 

1.0KO | 45% | 4500K+3% | (4450K) | P10564CT-ND 82 242 13.70 | 10,000 | 54.00/M |ERT-JOET102J 

1.5KQ | 45% | 4500K+3% | (4450K) | P10565CT-ND 32 242 13.70 | 10,000 | 54.00/M |ERT-JOET152J SPECIFICATIONS: 

2.0KQ | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10566CT-ND 32242 13.70 | 10,000 | _54.00/M_|ERT-JOET202J ; i Pens 
2.2KO | 25% | 4500K23% | (4450K) |P10567CT-ND 322.12 13.70 | 10,000 | 54.00/M |ERT-JOET222J Maximum Watt Rating: (W): PNT100-123 — 0.4; PNT124-138 — 0.6. Nominal Time 
3.0KQ | +5% | 4500K#3% | (4450K) | P10568CT-ND 82 242 13.70 | 10,000 | 54.00/M |ERT-JOET302J Constant (second): PNT100-123 — 20; PNT124-138 - 27. 

3.3KQ | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10569CT-ND 82 242 13.70 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOET332J 

4.7KQ | 5% | 4500K+#3% | (4450K) | P10570CT-ND 82 242 13.70 | 10,000 | 54.00/M |ERT-JOET472J APPLICATIONS: 

3.3KQ_ | +5% | 4250K#3% | (4300K) | P10571CT-ND 322.42 13.70 | 10,000 | 54.00/M_|ERT-JOER332J 

4.7KQ 45% | 4250K +3% (4300K) | P10572CT-ND 32 2.12 13.70 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOER472J ¢ For measuring equipment: thermometer, wind gauge, liquid level gauge, temper- 
6.8KQ | +5% | 4250K+3% | (4300K) |P10573CT-ND 32 212 13.70 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOER682J ature controller 

10KQ | 45% | 4250K+3% | (4300K) |P10574CT-ND 34 2.27, 14.69 | 10,000 | 57.00/M |ERT-JOER103J ; be : : 

10K | 41% (3375K) | 3435K #1% |P12007CT-ND 62 4.25 28.52 | 10,000 | 135.00/M | ERT-JOEG103FA * For temperature compensation: transistor circuit, measuring equipment 

10KQ_| 42% (3375K) _| 3435K +1% | P12008CT-ND 52 3.54 23.76 | 10,000 | 112.00/M |ERT-JOEG103GA é Bet ee oe ‘ ' 
TOKO | 23% | 3900K+2% | (3970K) /P13701CT-ND “453.02 19.58 | 10,000 | 77.00/M | ERT-JOEM103H For driving: Delay setting in relay operation, inrush current surge. protection, com 
10KQ | 43% | 4250K+2% | (4300K) |P13702CT-ND 45 3.02 ~—-19.58 | 10,000 | 77.00/M |ERT-JOER103H munication equipment, AGC, time lag 

10KQ | 43% (3375K) | 3435K #1% |P12009CT-ND 43 2.95 19.80 | 10,000 | 94.00/M | ERT-JOEG103HA 

10KO | +5% (3375K) | 3435K +1% | P12010CT-ND 34 2.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M |ERT-JOEG103JA F Type Dimensions 

10KO_ | +5% | 3900K +2% — P12985CT-ND 4341 8.72 | 10,000 | 43.00/M_|ERT-JOEM103J (mm) oD T I w od 
T5KO | 45% | 4250K+3% | (4300K) |P10575CT-ND 342.27 ‘14.69 | 10,000 | 57.00/M |ERT-JOER153J ; 

22KQ | 5% | 4250K 3% | (4300kK) | P10576CT-ND (34 2.27. 14.69 | 10,000 | 57.00/M |ERT-JOER223J PNT100 ~ PNT123 (D2) | 5.0+0.5 | 1.3+0.5 | 30min. | 25+1 0.4 
33KQ | 25% | 4050K +2% — P13579CT-ND 42 3.66 ~—-28.77 | 10,000 | 141.00/M | ERT-JOEP333J _ ‘ 

33KQ | +5% | 4250K#3% | (4300K) | P10577CT-ND 34 2.27, 14.69 | 10,000 | 57.00/M |ERT-JOER333J PNA PNTISE (DS) | F-82018 [tte 08 )) iSOmin, |e 2 O° 
47KQ_ | +5% | 4700K#3% | (4750K) | P10578CT-ND 34 2.27 14.69 | 10,000 | _57.00/M_|ERT-JOEV473J 

68KQ | 25% | 4700K23% | (4750K) | P10579CT-ND 34 2.27 ‘14.69 | 10,000 | 57.00/M |ERT-JOEV683J Res. |Temp.| Res. 

47KQ | 45% | 4050K#2% | (4100K) |P11441CT-ND 34 2.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M |ERT-JOEP473J at | Coef. | Ratio ' 

100K | 42% | 4700K+2% | (4750K) |P13705CT-ND 48 —-3.25-—-24.78 | 10,000 | 103.00/M |ERT-JOEV104G 25°C | (25°C) | R25/ | Digi-Key Price Each Panasonic 
100KQ | 43% | 4500K+2% | (4580K) |P13704CT-ND 45 3.02 ~—-19.58 | 10,000 | 77.00/M |ERT-JOET104H (0) | %/°C | R50 |Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
100KO_| 43% | 4700K+2% | (4750K) _|P13706CT-ND 453.02 19.58 | 10,000 |_77.00/M_|ERT-JOEV104H 

TOOK [45% | 4250K+2% | (4300K) |P13703CT-ND 432.94 19.72 | 10,000 | 95.00/M |ERT-JOER104J 40 | -39 | 2.48 |PNT101-ND@ | 1.06 91 61 — .38 | ERT-D2FFL400S 
100KQ | 45% | 4330K +2% = P13580CT-ND 42 3.66 ~—-28.77 | 10,000 | 141.00/M |ERT-JOES104J 

100KQ | +5% | 4500K +2% — P12986CT-ND 34 2.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M |ERT-JOET104J 

100KQ | +5% | 4700K+2% | (4750K) |P11442CT-ND 34 2.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M |ERT-JOEV104J 250 | -3.9 | 2.48 |PNT107-ND@ |) 1.06 91 61 = .38 | ERT-D2FFL251S 
150KO_| 45% | 4500K +2% = P13581CT-ND 423.66 28.77 | 10,000 | 141.00/M_|ERT-JOET154J 

150K [45% | 4700K+2% | (4750K) |P11443CT-ND 342.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M |ERT-JOEV154J 

220KO | 25% | 4700K +2% | (4750K) |P11444CT-ND 34 «2.27 ~~: 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOEV224J 250 | -4.2 | 2.62 /PNTIO8-ND® | 1.06 = 91.61.38 | ERT-D2FGL251S 
330K | 45% | 4700K+2% | (4750K) |P11445CT-ND 34 2.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M |ERT-JOEV334J 

470K | +5% | 4700K+2% | (4750K) | P11446CT-ND ee 2.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M_|ERT-JOEV474J 300 | -42 | 262 |PNTio9-ND | 4.06 91 61 38 | ERT-D2FGL301S 
220 | 45% | 2750K23% | (2/00K) |P105d1CT-ND ot 340 22.03 | 4,000 | 94.00/M |ERT-JIVA220J 

330 | +5% | 2750K+3% | (2700K) | P10532CT-ND 51 3.40 22.03 | 4,000 | 94.00/M |ERT-J1VA330J 1,400 | -4.4 | 2.76 |PNT114-ND@ | 1.06 91 61 38 | ERT-D2FGL142S 
400 | +#5% | 2800K+3% | (2750K) |P10533CT-ND 51 3.40 22.03 | 4,000 | 94.00/M |ERT-J1VA400J 

470 | 25% | 2800K+3% | (2750K) |P10534CT-ND ot 3.40 22.03 | 4,000 | 94.00/M |ERT-J1VA470J 

680 +5% | 2800K+3% | (2750K) | P10535CT-ND 51 3.40 22.03 | 4,000 | 94.00/M_|ERT-J1VAG80J 33,000 | -5.1 ) 3.22 )PNT121-ND@ |] 1.06 91 61 = 88 | ERT-D2FHL333S 
1000 | +5% | 2800K+3% | (2750K) |P10536CT-ND ot 340 22.03 | 4,000 | 94.00/M [ERT-JIVA101J 

1.0KOQ | 45% | 4500K+3% | (4450K) | P10537CT-ND 45 3.02, —'19.58 | 4,000 | 84.00/M |ERT-J1VT102U 

4.5KO | 25% | 4500K +3% | (4450K) |P10538CT-ND ‘45 3.02 + 19.58 | 4.000 | 84.00/M |ERT-JIVT152J 16 | -3.6 | 2.30 |PNTI26-ND® | 1.63 1.40 93.59 | ERT-D3FFL160S 
2.0KQ | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10539CT-ND 45 = 3.02 —'19.58 | 4,000 | 84.00/M |ERT-J1VT202U 

2.2KO | +5% | 4500K+3% | (450K) | P10540CT-ND A5 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M_|ERT-J1VT222J P i z 

3.0KQ [25% | 4500K23% | (4450K) | P10541CT-ND 45 3.02 ~+(19.58 | 4,000 | 84.00/M |ERT-JIVT302J an 36 | 230 RABI 63 1400 9858 | ERT-DSFH.2008 
3.3KQ | +5% | 4250K#3% | (4300K) | P10544CT-ND 45 3.02 ~—19.58 | 4,000 | 84.00/M |ERT-J1VR332J 

3.3KQ | +5% | 4500K#3% | (4450K) | P10542CT-ND 45 3.02 —'19.58 | 4,000 | 84.00/M |ERT-J1VT332U 30 | -37 | 2.30 |PNT128-ND | 1.63 1.40 93 59 | ERT-D3FFL300S 
4.7KQ | 5% | 4500K#3% | (4450K) | P10543CT-ND 45 3.02 —:19.58 | 4,000 | 84.00/M |ERT-J1VT472J 

4.7KQ | 5% | 4250K#3% | (4300K) | P10545CT-ND 45 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M_|ERT-J1VR472J 

6.8KQ | +#5% | 4250K23% | (4300K) | P10546CT-ND 45 3.02 (19.58 | 4,000 | 84.00/M |ERT-JIVR682J 40 | -3.2 | 2.30 |PNT130-ND | 163 1.40  .93 — .59 | ERT-D3FFL400S 
10KQ | 41% (3375K) | 3435K #1% |P12011CT-ND 59 4.01 26.87 | 4,000 | 130.00/M |ERT-J1VG103FA 

10KQ | 42% (3375K) | 3435K #1% |P12012CT-ND 54 3.70 ~—-24.83 | 4,000 | 120.00/M /ERT-J1VG103GA 

10KQ | 33% | (3375K) | 3435K #1% |P12013CT-ND 43 295 1980 | 4,000 | 96.00/M |ERT-J1VG103HA 75 | -4.2 | 2.62 /PNTI31-ND | 1.63 140 93.59 | ERT-D3FGL750S 
10KOQ_| 43% | 4250K+2% | (4300K) _|P13707CT-ND 543.63 23.49 | 4,000 | 118.00/M_|ERT-J1VR103H 

TOKQ [45% (3375K) | 3435K +1% |P12014CT-ND 282.05 ~+14.68 | 4,000 | 76.00/M /ERT-J1VG103JA F i 7 

10KQ | 45% | 4250K+3% | (4300K) |P10547CT-ND 45 3.02 ~—19.58 | 4,000 | 84.00/M |ERT-J1VR103J a 42 | 262 TSAI 63 140 83-59 | ERT-DSFEL800S 
15KQ | 45% | 4250K+3% | (4300K) |P10548CT-ND 45 3.02» 19.58 | 4,000 | 84.00/M |ERT-J1VR153J 

22KQ | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10549CT-ND 45 = 3.02 ~—'19.58 | 4,000 | 84.00/M |ERT-J1VR223J 130 | -4.5 | 2.62 |PNT134-ND | 1.63 140 .93 59 | ERT-D3FGL131S 
33KQ_ | +5% | 4250K#3% | (4300K) | P10550CT-ND 45 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M_|ERT-J1VR333J 

47KQ | 45% | 4250K23% | (430K) | P10551CT-ND 45 ~~—3.02~—«:19.58 | 4,000 | 84.00/M [ERT-JIVR473J 

47KQ | 45% | 4050K+2% | (4100K) | P12015CT-ND 45 = 3.02 ~—'19.58 | 4,000 | 84.00/M |ERT-J1VP473J 500 | -4.6 | 2.83 |PNT135-ND | 1.63 140 93  .59 |ERT-D3FGL501S 
47KQ | 45% | 4700K#3% | (4750K) | P10553CT-ND 45 3.02» 19.58 | 4,000 | 84.00/M |ERT-J1VV473J 

68KO | +5% | 4250K#3% | (4300K) | P10552CT-ND 45 3.02 ~—'19.58 | 4,000 | 84.00/M |ERT-J1VR683J 

68KQ_| +5% | 4700K+3% | (4750K) | P10554CT-ND 45 3.02 (19.58 | 4,000 | 84.00/M _|ERT-J1VV683J 4,000 | -4.6 | 2.90 /PNTI36-ND | 163 140 93 59 | ERT-D3FHL402S 
100KO [| 41% (4330K) | 4390K +1% |P12016CT-ND 68 4.67 31.32 | 4,000 | 151.00/M |ERT-J1VS104FA 

100KQ | 42% 4330K) | 4390K +1% |P12017CT-ND 63 4.32. ~—-28.96 | 4,000 | 140.00/M /ERT-J1VS104GA : Y 7 

100KQ | 43% (4330k) 4390K #1% |P12018CT-ND 43 2.95 19.80 | 4,000 | 96.00/M /ERT-J1VS104HA 20,000) “6.1 | 3.22 TENS BNme) 163 1.400 98.59 | ERT-D3tHL2088 
100KQ | 45% (4330K) | 4390K +1% |P12019CT-ND 45 3.02 ~—19.58 | 4,000 | 84.00/M |ERT-J1VS104JA 

100KN | +5% | 4700K +3% (4750K) | P10555CT-ND 45 3.02 19.58 | 4,000 84.00/M_|ERT-J1VV104J 80,000 | -5.6 | 3.70 |PNT138-ND® | 1.63 1.40 93 59 | ERT-D3FIL803S 
T50KN [25% | 4700K+3% | (4750K) | P10556CT-ND 45 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M [ERT-JIVV154J 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


@ RoHS Compliant 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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NVE CORPORATION 


GT Sensors for Gear Tooth Applications 


NVE’s GT Sensor products are designed for industrial speed sensing where magnetic detection 
of gear teeth and magnetic encoder wheels with large air gaps are required. GT Sensors with 
both analog and digital outputs are available. All parts operate down to zero speed. The analog 
parts feature varied spacing of the sensor elements on the IC to provide usable output signals for even the 
smallest gear teeth. Single bridges provide speed information, and dual bridges provide speed and direction. 
The digital sensors take advantage of the GMR sensor element’s superior magnetic performance to provide 
a 50% duty cycle output over variations in voltage and temperature. 


Features: « Input Voltage Range: Maximum: 30V ¢ Operating Frequency: Minimum: DC, Maximum: 1MHz 
° Temperature Range: -50°C ~ 150°C * Maximum Output: Nominal: 80mV/V * Resistance: 5K typical 


Single or | Element 
Dual Spacing Digi-Key Price Each NVE 
Bridge (mm) Output | Part No. i 10 25 Part No. 
Single 1 Analog |391-1055-5-NDt 4.11 3.09 2.74 |ABLO04-00E 
Single 0.5 Analog |391-1056-5-NDt 4.11 3.09 2.74 |ABLO05-00E 
Dual 1 Analog |391-1057-5-NDt 4.95 3.72 3.30 |ABLO14-00E 
Dual 0.5 Analog |391-1058-5-NDt 4.95 3.72 3.30 |ABLO15-00E 
Single 1 Digital |391-1064-1-ND¢& 6.13 5.25 4.38 |AKLO01-12E 
Single 1 Digital |391-1064-2-ND4§ 6562.50/2,500 AKLO01-12E 


+ 8-MSOP +TDFN8-SO8 § Tape and Reel A Cut Tape 


AFL Series - Low Power Digital Switch Parts 


Featuring low magnetic field operate points and very low power consumption, the AFL series 
digital switch sensors are the first high precision digital magnetic sensors suitable for continuous 
operation in battery powered applications. Precise magnetic operate points of 10 Gauss are 
maintained, along with operating voltages down to 0.9V. Current sinking and current sourcing outputs are 
available. 


Features: ¢ Operating Point: 10 Gauss +3 Gauss * Operating Frequency: Minimum: DC, Maximum 100kHz 
¢ Minimum Operate/Release Point: Differential 2 Gauss * Maximum Output: 100A 


Operating 7 
Temperature Digi-Key Price Each NVE 
Volt. Range Output | Bridge | Part No. il 10 25 Part No. 
Digital Switches 
1.3 | -20°C ~ 85°C | Xistor | Single |391-1039-5-NDO 9.72 7.29 6.48 | AFLOOO-00E 


0 8-MSOP 


GMR Digital Magnetic Sensors 


Features: Absolute Maximum Ratings: Parameters: « Supply Voltage: 33V * Reverse Battery Voltage: 
-33V_ ¢ Continuous Output Current: 24mA_ »* Operating Temperature Range: -40°C ~ -125°C » Magnetic 
Field: Unlimited Oersteds 


Price Each 


Direction of Output Digi-Key NVE 
Sensitivity | Sensitivity Type Package | Part No. 1 10 25 | Part No. 
20 Gauss | Cross Axis | Source and Sink| 8-TSSOP | 391-1013-ND | 3.81 2.86 2.54 |AD221-00 
CYNETEY3 noonents Dim. in Inch (mm) 


Liquid level sensors are cost effective sensors for detecting the 
presence or absence of liquids. Perfect for vending machines, 
commercial washing machines, evaporator units and any upper 
and lower liquid level sensing applications. Horizontal sensors 
can be turned 180 degrees for opposite detection. 


GMR Analog Magnetic Field Sensors 


NVE's Giant Magnetoresistive Field Sensors offer unique and unparalleled magnetic sensing capabilities. 
The high sensitivity and ability to sense static magnetic fields provide superior performance which sets them 
apart from other sensors on the market today. NVE's sensors provide high sensitivity, temperature stability, 
low power consumption, and small size. 


Features: 

«Input Voltage Range: Maximum: +25V ¢ Operating Frequency: Minimum: DC, Maximum: +1MHz 
* Temperature Range: -50°C ~ 125°C * Maximum Output: Nominal: 45mV/V « Resistance: 5K typical, 30K 
typical for AA006, 2K typical for AAH 


Specified 
Linear Sensitivity 

Saturation | Range Oe | (mV/V/Oe) | Digi-Key Price Each NVE 

Field (Oe) | Min. | Max.| Min. | Max. | Part No. al 10 25 Part No. 
15 1.5 | 10.5 3 4.2 |391-1045-5-ND@$ 14.58 10.94 9.72 |AA002-02E 
20 2 14 2 3.2 |391-1048-5-ND@$ 8.34 6.26 5.56 |AA003-02E 
50 5 35 | 0.9 | 1.3 |391-1049-5-ND@O 8.10 6.08 5.40 |AA004-00E 
50 5 35 | 0.9 | 1.3 |391-1050-5-ND@ 8.10 6.08 5.40 |AA004-02E 
100 10 | 70 | 0.45 | 0.65 |391-1002-ND$ 8.10 6.08 5.40 | AA005-02 
100 10 | 70 | 0.45 | 0.65 |391-1052-5-ND$ 8.10 6.08 5.40 |AA005-02E 
50 5 35 | 0.9 | 1.3 |391-1054-5-ND@t 13.71 10.29 9.14 |AA006-02E 
6 0.6 | 3.0 abl 18 |391-1046-5-NDt 14.58 10.94 9.72 |AAHO02-02E 
15 1.5 | 7.5 | 3.2 | 4.8 |391-1051-5-ND#0 8.10 6.08 5.40 |AAHO04-00E 
15 1.5 |105) 3 4.2 |391-1047-5-ND@$ 14.58 10.94 9.72 |AALO02-02E 


@ RoHS Compliant $8-SOIC 0 8-MSOP 


GMR Sensor Evaluation Kits 


AG001-01: This kit features several types of NVE’s AA and AB Series parts, a selection of permanent 
magnets for activation or bias purposes, and circuit boards to mount the parts for testing purposes. Also 
included is a copy of NVE’s catalog and applications notes on CD ROM. 


AG003-01: Facilitates laboratory experimentation and development using GMR current sensors. The kit 
consists of (4) NVE current sensors (PN AA003-02) assembled to printed circuit board (PN AGO02-01). The 
PCB has (4) trace geometries to simulate various PCB current sensor configurations. 


AG910-07: Includes over 15 different GMR switch digital magnetic sensors with different operating points 
and different output configurations (current sink and current source). Magnets, circuit boards, a ZIF socket 
for easy testing, and NVE’s catalog and application notes on CD ROM are included. 

AG911-07: Same as AG910-07, but does not include the ZIF socket. 

AG920-07: Kit includes analog and digital versions of the GT Sensor products, for gear tooth sensing 


applications. A large variety of circuit boards and magnets are included for bench testing purposes, along 
with NVE’s catalog and application notes on CD ROM. 


Digi-Key Price NVE 

Description Part No. Each Part No. 
Analog Sensor Evaluation Kit 391-1059-ND® 120.00 AGO01-01E 
Current Sensor Evaluation Kit 391-1060-ND® 86.00 AG003-01E 
GMR Switch Evaluation Kit 391-1044-ND 180.00 AG910-07 
GMR Switch Evaluation Kit 391-1061-ND@ 180.00 AG910-07E 
GMR Switch Evaluation Kit (no ZIF socket) |391-1062-ND@ 130.00 AG911-07E 
GT Sensor Evaluation Kit 391-1063-ND® 130.00 AG920-07E 


@ RoHS Compliant 


(16.5) 
HOLE 
IN TANK 


UL approved E171218. Heavy Liquids Y2" NPT - Quick Mount Shown ¥2” NPT - Stainless Steel 
Contact | Digi-Key Price Each Cynergy3 
Fig. | Description Material Rating | Part No. 1 10 50 Part No. 0.2 (6) max. Nylon Nut 
Horizontal Mount Sensors Tank Wall Gasket Seal 
Heavy Liquid Sensor, SPST, Standard Temperature Black Nylon 0.6A | 725-1002-ND 12.88 12.26 11.64 | RSF43Y100RF + =— Must close 
1 | Heavy Liquid Sensor, SPST, High Temperature Opaque Poly 0.6A | 725-1003-ND 13.63 12.98 12.32 | RSF44Y100RF { level 
Heavy Liquid Sensor, SPST, Industrial Temperature Grey PPS 0.6A | 725-1004-ND. 15.48 14.74 14.00 | RSF46Y100RF Must open 
External Compression Seal Sensor, SPST, Standard Temperature Black Nylon 0.6A | 725-1005-ND 13.45 12.81 12.16 | RSF73Y100RN 
External Compression Seal Sensor, SPST, High Temperature Opaque Poly 0.6A | 725-1006-ND 14.24 13.57 12.89 | RSF74Y100RN 
2 | External Compression Seal Sensor, SPST, Industrial Temperature Grey PPS 0.6A | 725-1007-ND 16.21 15.43 14.66 | RSF76Y100RN 
External Mount Sensor, SPST, Standard Temperature Black Nylon 0.6A | 725-1008-ND 11.70 11.14 10.58 | RSF83Y100R 
External Mount Sensor, SPST, High Temperature Opaque Poly 0.6A | 725-1009-ND. 12.39 11.79 11.21 | RSF84Y100R Cable Length 
3 | External Mount Sensor, SPST, Standard Temperature Stainless Steel} 0.6A | 725-1011-ND 70.43 67.06 63.68 | SSF212XP 1.5mm 
Vertical Mount Sensors 
Reversible Sensor, Single Switch Type, M12 Thread Black Nylon 0.6A | 725-1013-ND 13.73 13.07 12.41 | RSF53Y100RC 
Reversible Sensor, Single Switch Type, M12 Thread Opaque Poly 0.6A | 725-1014-ND. 14.55 13.86 13.16 | RSF54Y100RC 
Reversible Sensor, Single Switch Type, M12 Thread Grey PPS 0.6A | 725-1015-ND 16.38 15.59 14.81 | RSF56Y100RC 
4 Reversible Sensor, Single Switch Type, 1/8” NPT Black Nylon 0.6A | 725-1016-ND 13.73 13.07 12.41 | RSF53Y100R1/8 
Reversible Sensor, Single Switch Type, 1/8” NPT Opaque Poly 0.6A _|725-1017-ND 14.55 13.86 13.16_| RSF54Y100R1/8 : . 
Reversible Sensor, Single Switch Type, 1/8” NPT Grey PPS 0.6A |725-1018-ND 16.38 15.59 14.81 | RSF56Y100R1/8 Adjustable Vertical 
High Temperature Reversible Sensor, SPST, 2” NPT Stainless Steel) 0.6A |725-1019-ND 60.19 57.31 54.44 | SSF22X035 Top Mount 
High Temperature Reversible Sensor, SPST, 2” NPT Stainless Steel| 0.6A__|725-1020-ND 115.90 110.35 104.81 | SSF26X035 Fig. 6 Abneksbie 
5 | Adjustable Slide Sensor, Single Switch Poly 0.6A__|725-1000-ND 45.18 43.01 40.85 | RSF64EXS Countorivetght/Piuct 
Cable Mount Tank Sensors 
Turbulant Liquids, SPST-NO, with 5m Cable, WRAS Approved Poly 10A = | 725-1024-ND 74.02 70.47 66.93 |) FFSMC10A 
Turbulant Liquids, SPST-NC, with 5m Cable, WRAS Approved Poly 10A | 725-1025-ND 74.02 70.47 66.93 | FFSMC10B 
6 Turbulant Liquids, SPDT-C/O, with 5m Cable, WRAS Approved Poly 10A =| 725-1026-ND 74.02 70.47 66.93 | FFSMC10C 
High Power Tank Sensor SPST-NO with 5m Cable, WRAS Approved Poly 10A | 725-1021-ND 25.62 24.40 23.17 |MS10A 
High Power Tank Sensor SPST-NC with 5m Cable, WRAS Approved Poly 10A | 725-1022-ND 25.62 24.40 23.17 |MS10B 
High Power Tank Sensor SPDT-C/O with 5m Cable, WRAS Approved Poly 0A __|725-1023-ND 25.62 24.40 23.17_|MS10C Tank Level Sensor 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Vikuiti™ Enhanced Specular 
Reflector (ESR) 
A reflector for a brighter, more efficient display 


Features: * 98% reflectance across the visible spectrum * Thin, non-metallic polymer film 
Specifications: * Sheet Size: 11 in. x 11 in. * Thickness: 65m (2.6 mils) 


Digi-Key Price Each 3M 
Description Part No. 1 10 Part No. 
ESR film, 1 sheet 3M5510-ND 34.00 27.20 |98044009557 
ESR film, 30 sheet product kit 3M5510-KIT-ND 739.50 —___|98044009557 


Note: For detailed specifications, please see our website. 


Vikuiti™ Brightness 
Enhancement Film (BEF) II and Il 


Vikuiti BEF Il and III recycle diffused light into the backlight and direct the light through the LCD, thereby providing 
increased brightness toward the on-axis viewer. 
The prism pitch refers to the distance between the peaks of adjacent prisms when the prism angle is fixed at 90°. 


Prism Pitch | Digi-Key Price Each 3M 

Description (um) Part No. 1 10 Part No. 

BEF Il, 1 sheet 50 3M5511-ND 29.33 23.47 | 98043985039 
BEF II, 30 sheet product kit 50 3M5511-KIT-ND 660.00 —__| 98043985039 
BEF Il, 1 sheet 24 3M5512-ND 29.33 23.47 |98043985609 
BEF II, 30 sheet product kit 24 3M5512-KIT-ND 660.00 —_ | 98043985609 
BEF Ill-M, 1 sheet 50 3M5513-NDt 29.33 23.47 |98044003659 
BEF III-M, 30 sheet product kit 50 3M5513-KIT-NDt 660.00 —_| 98044003659 


t Matte bottom surface finish Note: For detailed specifications, please see our website. 


Vikuiti™ Dual Brightness Ro 
Enhancement Film (DBEF) (one 


Vikuiti DBEF films work through polarization recycling. A typical polarizer absorbs light that is not polarized correctly. 
DBEF reflects this light into the backlight, where it can be recycled into the correct polarization. 


Digi-Key Price 3M 

Description Part No. Each Part No. 

DBEF-E Film, 0°, 17 in. x 17 in., 1 Sheet 3M5670-ND 112.20 98-0440-0359-2 
DBEF-E Film, 0°, 17 in. x 17 in., 10 Sheet Kit 3M5670-KIT-ND 957.00 98-0440-0359-2 
DBEF-E Film, 45°, 17 in. x 17 in., 1 Sheet 3M5671-ND 112.20 98-0440-0360-0 
DBEF-E Film, 45°, 17 in. x 17 in., 10 Sheet Kit 38M5671-KIT-ND 957.00 98-0440-0360-0 
DBEF-D400, 0°, 17 in. x 17 in., 1 Sheet 3M5672-ND 138.55 98-0440-4277-2 
DBEF-D400, 0°, 17 in. x 17 in., 10 Sheet Kit 38M5672-KIT-ND 1181.75 98-0440-4277-2 
DBEF-D400, 45°, 17 in. x 17 in., 1 Sheet 3M5673-ND 138.55 98-0440-4278-0 
DBEF-D400, 45°, 17 in. x 17 in., 10 Sheet Kit 3M5673-KIT-ND 1181.75 98-0440-4278-0 


Vikuiti™ Durable Quick Clean 
Matte Film (DQC-M) 


Vikuiti Durable Quick Clean Matte Film is an easy, cost-saving way to repair many types of LCD damage. The specially 
designed adhesive on Vikuiti DQC-M Film fills in most screen surface irregularities so they are virtually undetectable. 
DQC-M is a quick fix that will save you time and money over replacing the polarizer and/or the entire LCD module. 


Digi-Key Price Each 3M 
Description Part No. 1 10 Part No. 
DQC-M, 12 in. x 9 in., 1 sheet 3M5516-ND 16.52 13.22 |98044043721 
DQC-M, 12 in. x9 in., 50 sheet kit 3M5516-KIT-ND 619.50 — [98044043721 


Note: For detailed specifications, please see our website. 


Vikuiti™ Advanced Light Control 
Film (ALCF-P) 
Vikuiti Advanced Light Control Film blocks out display screen views from the side while allowing unrestricted viewing to 


users in front. Seen from the right or left, the screen appears dark; seen from the front, the screen is bright and clear. 
Specifications: * Sheet size: 12 in. x 11.5 in. * Sheet Thickness: 0.21 in. +0.003 in. 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
ALCF-P, Gloss finish, 1 sheet 3M5517-ND 93.50 98044042640 
ALCF-P, Gloss finish, 10 sheet kit 3M5517-KIT-ND 797.50 98044042640 
ALCF-P, Matte finish, 1 sheet 3M5518-ND 115.60 98044042665 
ALCF-P, Matte finish, 10 sheet kit 3M5518-KIT-ND 986.00 98044042665 


Note: For detailed specifications, please see our website. 


Notebook Privacy Computer Filters 


Notebook privacy computer filters keep on-screen information private. From the side, others see a darkened screen, 
providing worry-free privacy. Features: * No blurring or distorting screen images * Helps protect computer screen from 
scratches, fingerprints and damage » Improves contrast and reduces screen reflections * Easy on, easy off attachment 
method ¢ Reversible — choose matte or gloss finish 

Note: For proper fit, do not include the plastic monitor or laptop frame in your measurement. 


Notebook / LCD Computer Filters 


Filter Viewing Area Fits Monitor —_| Digi-Key Price Each 3M 
H x W (Inch) Size (Inch) Part No. i 10 Part No. 
7.32 x 9.74 12.1 3M5588-ND 56.11 46.76 PFI2.1 
6.46 x 10.29 12.1 3M5589-ND$ 56.97 47.48 PFI2.1W 
7.99 x 10.63 13.3 3M5590-ND 57.82 48.18 PF13.3 
8.44 x 11.25 14.1 3M5591-ND 59.53 49.61 PF14.1 
7.50 x 11.99 14.1 3M5592-ND$ 60.39 50.33 PF14.1W 
8.98 x 11.98 15.0 3M5593-ND 61.67 $1.39 PF15.0 
8.18 x 13.09 15.4 3M5594-ND$ 64.22 53.52 PF15.4W 
10.64 x 13.3 17.0 3M5595-ND 86.46 73.75 PF17.0 
9.06 x 14.47 17.0 3M5596-ND$ 93.11 79.42 PF17.0W 
11.3 x 14.13 18.1 3M5597-ND 99.33 84.73 PF18.1 
11.89 x 14.83 19.0 3M5598-ND 96.97 82.71 PF19.0 


Note: For detailed specifications, please see our website. 


Vikuiti™ Anti-Reflection 
Matte Removable Film (ARMR200) 


Features: * Durable - Protects display from scratches and scuffs  Anti-reflective coating helps improve clarity and 
readability * Easy to clean - markers and fingerprints wipe away easily » Non-tacky adhesive removes easily with no 
residue © Matte surface for less slippage when writing with a stylus 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
ARMR200, 2.84 in. x 2.13 in. 3 sheet kit 3M5514-KIT-ND 16.88 98044042731 
ARMR200, 9.74 in. x 7.32 in. 1 sheet 3M5515-ND 29.98 98044042616 
ARMR200, 9.74 in. x 7.32 in. 5 sheet kit 3M5515-KIT-ND 136.25 98044042616 


$ Fits Widescreen Monitors 


Desktop Monitor Filters — Gray Flat Frame 


Filter Viewing Area| CRT Monitor | LCD Monitor | Digi-Key Price Each 3M 
Hx W (Inch) Size (Inch) | Size (Inch) | Part No. 1 10 Part No. 
8.56 x 11.58 13-15 = 3M5605-ND 118.90 101.42 | PF500L 
9.75 x 12.75 14~16 15 3M5599-ND 151.27 129.03 | PF4O0L 
9.75 x 12.75 14~16 15 3M5602-NDO 151.27 129.03 | PF400LB 
11.5% 14.13 16~19 17~18 |3M5600-ND 251.36 219.94 | PFAOOXL 
11.5x 14.13 16 ~ 19 17~18 _|3M5603-NDO 251.36 219.94 _| PFAOOXLB 
11.5 x 14.13 16-19 17-18 |3M5606-ND 180.75 158.16 | PF500XL 
13x16 19~21 19~20 |3M5601-ND 427.80 379.32 | PFAOOXXL 
13x16 19~ 21 19~20 _|3M5604-NDO 427.80 379.32 _| PFAOOXXLB 


Note: For detailed specifications, please see our website. 


Gems Flow Sensors 
| = ensors 


Features: 

Operating Temperature: Brass: -20°F ~ 212°F (-29°C ~ 100°C), Polypropylene Body: -20°F ~ 180°F (-29°C ~ 82°C) 

RFS Type - Flow Set Point Switching: Combines visual confirmation of flow with dynamic, electronic switch operation. 
Easy, adjustable switch point calibration: a local LED signals when set point is reached. 


RFI Type - Visual Indicators: A bright orange rotor turning with fluid flow. Simple, direct and reliable. Flow rate is 
estimated, or simply confirmed, by viewing the speed of the turning rotor. Either port may be used for incoming flow, and 
bayonet mounting lens is easily removed for quick clean out. 


Black flat frame 


Electromechanical Controls 


Specifications: * Pressure/Temperature: 125 psig @ 353°F (cast iron); 250 psig @ 406°F (brass) 


Terminal 
Housing Size : 
Vessel/Boss WxDxH No.of | Body | Digi-Key Price Each Gems 
Thread Inches (mm) |Probes| Material | Part No. al 10 100 | Part No. 
Series 3E - Conductive Switches 
2" NPT/ 1/2" NPT| 3-1/4 x 3-1/4 x 2 Red Brass | 376-1070-ND 81.81 80.18 78.54 | 3E2B 
aHl/2: NET 2-3/6 4 |RedBrass|376-1072-ND | 12994 127.34 124.74 |3E4B 
1/2" NPT (82.55 x 82.55 x : Z : 
2" NPT/ 1/2" NPT 60.33) 3 Cast Iron | 376-1075-ND 89.38 87.59 85.80 | 3E3A 


am tae Plow Range patie Parl Diol Key ‘ eae 400 pam: Specifications: * Pressure/Temperature: 400 psig @ 406°F * Body Material - 316 Stainless Steel 
Rp’ | tovac | 50-900 | Brass | 34° |376-1088-ND | 151.25 148.283 145.20] 180396 a ele F poeeieen a ee 
RFI Type | Indicator | 5.0 ~ 30.0 Brass 3/4" |376-1101-ND 7219 70.75 69.30/180392 SERPS Series 5B : Two a a = = 
Sensors — Flow Switches. seevitications: spst-vo: zova, 120-240 VAC or VDC; SPDT-NO/NG: 20VA, 120-240 VAC or VOC 
Switch Set Operating Digi-Key Price Each Gems 
Series Housing Piston Spring Point- GPM | Switch Port Interface Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
Molde Pe eRe. ion | Ryton® R4 | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel | 0.1 spst | 9/6"-18 UNF) = — aro. 1070) 376-1107-ND 51.56 50.54 49.50 |122340 
Motes Cie es ieces, | Brass [Brass for Gils Brass | Stainess Steel] 20.0,dj. | SPOT | 1/2"NPT | Wire Leads | seve taggcc) [376-1193-ND 206.25 202.13 +=: 198.00 | 25359 
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oN MicroTouch™ Capacitive Touch Screens and Accessories 


ClearTek™ Il Capacitive Touch Screens USB and Serial Cables 


Features: Digi-Key Price Each 3M 
¢ Excellent light transmission of 91.5% (+1.5%) provides vibrant optical characteristics with optimal anti-glare Description Part No. a 10 50. Part No. 
. Eten os coat provides smooth, easy glide surface while offering durable scratch resistance - BC Senes\Cables 
* Performance unaffected by everyday contaminants in the environment USB, 5 pin, 96” (Pearl) 3M5548-ND 18.00 16.20 11.70 |7319420 
Note: For detailed specifications, please see our website. Serial, 8 pin, 96” (Teal) 3M5549-ND 18.00 16.20 11.70 |7319630 
Size Flex Tail | Digi-Key Price Each 3M me oe 
(Inch) | Length (Inch) | Part No. 1 10 50 Part No. RS-232, 7 pin, 96” (Pearl) 3M5551-ND 16.00 14.40 10.40 ]7310101 
4 3M5519-ND 98.60 24.10 77.14 |47-8091-203 USB, 5 pin, 96” (Pear!) 3M5552-ND 16.00 14.40 10.40 |7312256 
6.71 8 VELEN 98.60 Bhi iia’ | aaenNBTLaOe USB, 5 pin, 23” (Black) 3M5554-ND 16.00 14.40 10.40 |7315050 
8.75 4 3M5520-ND 102.00 87.00 79.80 _ | 17-8921-203 <5 Sd is “vs rape 3 IS 
Aas 4 3M5521-ND 103.70 88.45 81.13 |17-8021-203 beak Saat a ee8 : pe i ii 
8 3M5744-ND 103.70 88.45 81.13 |17-8021-205 ToughTouch II Capacitive 
oe 4 3M5522-ND 125.80 107.30 98.42 |17-8581-203 Touch Systems (with USB Controllers) 
8 3M5754-ND 125.80 107.30 98.42 |17-8581-205 - i ; : ew 
ee 4 |3Ms523-ND 168.30 14355 131.67 |17-8031-208 piccliona ~ ervecaiictts Where inpact arent shallot restate Srighit Gejleye, aipotor surace Weer 
8 3M5745-ND 156.09 133.14 122.13 | 17-8031-205 and viewer privacy are a requirement. 
ane 4 3M5524-ND 174.40 152.60 141.70 | 17-8421-203 Sas Flex Tall | Digi-Key Price Each an 
8 3M5748-ND 176.80 150.80 138.32 | 17-8421-205 (Inch) _| Length (Inch) | Part No. 1 10 50 _| Part No. 
4936 4 3M5525-ND 184.00 161.00 149.50 | 17-8511-203 15.90 8 3M5763-ND 440.30 375.55 344.47 |87-4061-211 
8 3M5752-ND 183.60 156.60 143.64 17-8511-205 17.78 8 3M5764-ND 481.10 410.35 376.39 | 87-5961-211 
a. 4 3M5526-ND 192.00 168.00 156.00 |17-8441-203 19.83 8 3M5765-ND 520.20 443.70 —«-406.98_ | 87-6001-211 
8 3M5750-ND 198.90 169.65 155.61 | 17-8441-205 tas 
31.80 8 3M5527-ND 868.80 760.20 705.90 | 17-8951-205 ClearTek™ Il Capaci ie 
Touch Systems (with USB Controllers) 
Controllers Size Flex Tail | Digi-Key Price Each 3M 
Sea DigiKey Price Each oh (Inch) Length (Inch) | Part No. 1 10 50 Part No. 
Interface. | Support | PartNo- 1 10 50 Part No. 15.68 8 3M9127-ND 230.64 196.73 180.45 | 17-8031-226 
EX II Capacitive Controllers 17.54 8 3M9128-ND 248.20 © 211.70 194.18 |17-8421-226 
USB | ClearTek II |3M9138-ND 77.35 65.98 60.52 | EXII-7760UC 20.65 8 3M9129-ND 268.82 = 229.29 210.32 | 17-8441-226 
USB 1x2 | ClearTek Il |3M9137-ND 77.35 65.98 60.52 | EXII-7769UC 19.75 id SMoTSO ND 255.970 217.82 = 199.80 | 17-6511-226 
Serial | ClearTek il |3M5540-ND 77.35 65.98 60.52 | EXII-77208C 26:28 2 SMoIS ENG BONO SANE r19 S08. 1 Wee ee6 
MicroTouch SC Resistive Controllers Wide Aspect Ratio ClearTek™ ll 
USB “Wire eee aN 000 S200 20200: SCADIY Capacitive Touch Systems (with USB Controllers) 
Serial 4-Wire | 3M5542-ND 40.00 36.00 26.00 |SC402S : : = : 
USB 5-Wire _|3MS543-ND 40.00 36.00 26.00 |Scso1u (aah Teun) pil ey “ iG ee Pe tae 
Serial 5-Wire | 3M5544-ND 40.00 36.00 26.00 | SC502S 17.80 8 3M9133-ND 263.50 224.75 206.15 17-9241-226 
USB 8-Wire | 3M5545-ND 40.00 36.00 26.00 |SC801U 19.34 8 3M9134-ND 255.37 217.82 199.80 17-9251-226 
Serial 8-Wire | 3M5546-ND 40.00 36.00 26.00 |SC802S 20.65 8 3M9135-ND 268.82 229.29 210.32 17-9261-226 
MicroTouch SC Series Resistive Chip Set 22.37 8 3M9136-ND 295.70 252.22 231.35 17-9311-226 
= = 3M5547-ND 20.00 18.00 13.00 |SCX-ASIC 31.80 8 3M9132-ND 1001.30 854.05 783.37 17-8951-226 


Infrared Touch Screens 


Features: 

¢ Super Transparency » High Resolution (Interpolated 4096 x 4096) * Fast response time * Versatile Touch 
Object *No Drift * Scratch Resistant * Water/Dust Resistant (IP65) * Sunlight Operable * Integrated 
Controller * Wide Temperature Range (-40°C ~ 70°C) * Robust Design * Long Life Expectancy 


IRTOUCH 


E and K Series Infrared Touch Screens: 

Infrared technology uses infrared emitter-collector pairs to project an invisible grid of light a small distance 
over the surface of the screen. When a beam is interrupted, the absence of the signal at the collector is 
detected and converted to an X/Y touch coordinate. 


Outside Active Area i 
Size Dimensions WxH Digi-Key Price Each IRTOUCH Systems 
(Inch) WxHxD(mm) Port (mm) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
E Series 
6.4 165.6 x 133 x 8.7 RS-232 130.6 x 98 653-1008-ND 108.00 94.50 81.00 67.50 E-64-C 
i 165.6 x 133 x 8.7 USB 130.6 x 98 653-1009-ND 108.00 94.50 81.00 67.50 E-64-U 
169 x 136 x 9.1 RS-232 134 x 101 653-1010-ND 108.00 94.50 81.00 67.50 E-65-C 
ee 169 x 136 x 9.1 USB 134 x 101 653-1011-ND 108.00 94.50 81.00 67.50 E-65-U 
8.4 210.6 x 161.6 x 6.8 RS-232 171.6 x 128.6 653-1012-ND 138.24 120.96 103.68 86.40 E-84-C 
210.6 x 161.6 x 6.8 USB 171.6 x 128.6 653-1013-ND 138.24 120.96 103.68 86.40 E-84-U 
10.4 244.2 x 191.4x 6.8 RS-232 211.2 x 158.4 653-1014-ND 170.64 149.31 127.98 106.65 E-104-C 
244.2 x 191.4x 6.8 USB 211.2 x 158.4 653-1015-ND 170.64 149.31 127.98 106.65 E-104-U 
124 281.9 x 220.7 x 6.8 RS-232 246.4 x 185.2 653-1000-ND 192.24 168.21 144.18 120.15 E-12-C 
281.9 x 220.7 x 6.8 USB 246.4 x 185.2 653-1001-ND 192.24 168.21 144.18 120.15 E-12-U 
15.1 342 x 266 x 6.8 RS-232 306 x 230 653-1002-ND 222.48 194.67 166.86 139.05 E-15-C 
i 342 x 266 x 6.8 USB 306 x 230 653-1003-ND 222.48 194.67 166.86 139.05 E-15-U 
17 376 x 308 x 6.8 RS-232 340 x 272 653-1004-ND 250.56 219.24 187.92 156.60 E-17-C 
376 x 308 x 6.8 USB 340 x 272 653-1005-ND 250.56 219.24 187.92 156.60 E-17-U 
19 414 x 339 x 6.8 RS-232 378 x 303 653-1006-ND 295.92 258.93 221.94 184.95 E-19-C 
414 x 339 x 6.8 USB 378 x 303 653-1007-ND 295.92 258.93 221.94 184.95 E-19-U 
K Series - Side Mount 
12 327. 2 x 237.2 x 10.3 RS-232 246 x 185 653-1016-ND 222.48 194.67 166.86 139.05 K-12-C 
327. 2 x 237.2 x 10.3 USB 246 x 185 653-1017-ND 222.48 194.67 166.86 139.05 K-12-U 
15 395 x 283.2 x 10.3 RS-232 307 x 231 653-1018-ND 257.04 224.91 192.78 160.65 K-15-C 
395 x 283.2 x 10.3 USB 307 x 231 653-1019-ND 257.04 224.91 192.78 160.65 K-15-U 
17 429.2 x 331.2 x 11.0 RS-232 338.5 x 271 653-1020-ND 287.28 251.37 215.46 179.55 K-17-C 
429.2 x 331.2 x 11.0 USB 338.5 x 271 653-1021-ND 287.28 251.37 215.46 179.55 K-17-U 
19 460.2 x 352.1 x 11.0 RS-232 376.1 x 301.1 653-1022-ND 341.28 298.62 255.96 213.30 K-19-C 
460.2 x 352.1 x 11.0 USB 376.1 x 301.1 653-1023-ND 341.28 298.62 255.96 213.30 K-19-U 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(BERGOUIST 


5-Wire and 4-Wire Resistive Touch Screens coe ie 
Size Dimensions Active Area | Digi-Key Price Bergquist 
(Inches) (mm) (mm) Part No. Each Part No. 
5-Wire Resistive Touch Screens: 5-Wire Touch Screens — RoHS Compliant 
The Bergquist 5-Wire Resistive Touch Screens are inherently the most durable resistive touch screens on the market, 3.5 84.04 x 64.5 72.04 x 54.28 | BER256-ND 28.75 | 400333 
engineered to withstand high-usage environments. Unlike other resistive technologies that must use two opposing layers 5.7 135.0 x 101.0 117.0 x 88.0 | BER257-ND 46.25 | 400413 
to create X- and Y- axis measurements (such as 4-wire and 8-wire technologies), 5-wire sensors utilize a stable glass 6.4 150.0 x 115.5 130.6 x 98.4 |BER250-ND 50.00 | 400395 
substrate for both X- and Y- axis measurements. Features: * Durability: 35 Million actuations/Drift-free operation at all times 7.0 170.1 x 106.3 154.40 x 92.1 | BER255-ND 51.25 | 400397 
* Accuracy: 98.5% accurate - without external electronic correction * Actuation: Any finger, glove or stylus * Optics: Index- 8.4 196.09 x 149.86 171.4x 128.8 _|BER251-ND 52.50__|400399 
matched materials provide 81% light transmission and patented spacer dot design »* Warranty: All 5-wire touch screens 10.4 248.92 x 186.69 |) 215.9 x 163.83 | BER252-ND 57.50 /400401 
come with a 5-year warranty 12.1 | 271.27x205.74 | 248.87 x 187.4 |BER248-ND 67.50 | 400403 
12.1 271.27 x 205.74 | 248.87 x 187.4 | BER249-ND 73.75 |400404 
4-Wire Resistive Touch Screens: 15.0 322.0x245.5 | 303.5x 227.5 |BER247-ND 81.25 |400384 
oa 5 ae : : . 17.0 356.0 x 286.5 337.0 x 269.5 |BER253-ND 105.00 | 400387 
best ofr uli ct pic «eet ch eons, Sandan flere areaslab ssualascucom [ez | .oxwoad | sottxate7 [SeReseND | —To6._[atse 
“iii A 4 Rar 5 : . f . NEW! 4-Wire Touch Screens — RoHS Compliant NEW! 
are rated for 10 million single point activations and feature enhanced coatings to increase brightness and reduce reflection. 39 91.3x72.0 79.0 x 58.0 BER273-ND 27.50 400425 
Features: . High resolution . Not effected by dirt and water * Low cost * Low power consumption * Durability: 10 Million 44 104.9 x 66.6 96.1x54.9 BER274-ND 36.25 |400437 
single point activations » Actuation: finger, touch stylus, or gloved hand * Warranty: 1-year limited warranty 5.7 132.5 x 104.7 116.17 x 87.37 | BER275-ND 43.75 | 400426 
F 6.4 146.3 x 114.55 130 x 97.5 BER276-ND 47.50 |400427 
Tenen peceon Skater Ett 7.0 166 x 100 155x88 _ |BER277-ND 48.75 _|400434 
Contains: 8.5 188.9 x 141.7 172x 129.5 |BER278-ND 50.00 |400428 
«Touch Sereen Controller 10.4 | 225.21x 171.59 | 211.07 x 158.5 |BER279-ND 60.00 400429 
12.1 266.6 x 204 246 x 185 BER280-ND 70.00 |400431 
p pinaenen pues 15.0 330 x 254 304.1 x228.1_|BER281-ND 80.00 [400433 
* Software and Drivers Accessories 
* 110V Power Supply Controller Touch Screen USB RS232 BER241-ND@ 28.75 |500499 
* Documentation and Manuals 6’ Cable RS-232 for Touch Screen BER242-ND 9.35 |400196 
*Plastic Case 6’ Cable USB for Touch Screen BER243-ND 9.35 |400199 
Power Supply for Touch Screen BER244-ND 13.60 |400294 
* Storage space for touch screen Kit — RoHS Compliant 
Note: Appropriate touch screen ‘ : Starter Kit for Touch Screen BER245-ND 87.50 | 400293 
must be purchased separately = @ RoHS Compliant 


TOSHIBA 


Leading Innovation >>> 


TFT LCD Displays 


Outline Viewing Power Operating A 
Size | Resolution | Dimensions-mm | Brightness | Contrast Angle Consumption | Temperature VF Digi-Key Price Each 
(Inches) (Pixels) WxHxD (cd/m2) Ratio Vertical Horizontal (Watts) (°C) Signal Type | Part No. 1 10 100 

3.5 320 x 240 90x72x9 350 350 120 140 0.87 -20~70 cmos QVGA | LTAO35A350F-ND 120.00 112.00 104.00 
5.6 1024x600 | 136.8 x 85.9x 2.95 300 400 50 80 1.40 0~50 LVDS WSVGA |LTOS6DET2S00-1F000-ND 312.00 291.20 270.40 
5.7 320 x 240 144 x 104.8 x 9.3 400 500 120 140 1.36 -20~70 cmos QVGA | LTA057A340F-ND 172.50 161.00 149.50 
5.7 320 x 240 144 x 104.6 x 11.5 400 500 120 140 1.36 -20~70 cmos QVGA | LTA057A343F-ND 204.00 190.40 176.80 
5.7 320 x 240 144 x 104.6 x 9.5 320 500 120 140 1.36 -20~70 cmos QVGA | LTA057A344F-ND 198.00 184.80 171.60 
5.7 320 x 240 144 x 104.6 x 7.8 400 500 120 140 1.36 -20~70 cmos QVGA | LTA057A345F-ND 192.00 179.20 166.40 
5.8 400 x 234 145 x 89 x 15.8 350 350 90 110 7.50 -20 ~ 60 Composite | WQVGA | TFDS58W26MW-NDt 300.00 280.00 260.00 
6.5 640 x 480 153 x 121 x 10.9 400 500 120 140 3.70 -20~70 LVDS VGA LTAO65B0D2F-ND§ 283.50 264.60 245.70 
75 640 x 480 195.2 x 137.5 x 9.5 350 380 120 140 3.40 -20 ~ 70 CMOS VGA LTAO75A362F-ND&A 294.00 274.40 254.80 
8.4 640 x 480 221 x 152.4x 12 300 250 95 110 4.0 -10 ~ 70 CMOS VGA LTA084A380F-ND 229.50 214.20 198.90 
8.4 800 x 600 199.5 x 149.5 x 12 400 400 100 120 48 -20~70 LVDS SVGA | LTA084C271F-ND 351.00 327.60 304.20 
8.4 800 x 600 199.5 x 149.5 x 13 320 450 100 120 5.9 -20~70 LVDS SVGA_ |LTA084C272F-ND& NEW! 331.50 309.40 287.30 
8.4 800 x 600 199.5 x 149.5 x 13 320 350 100 120 48 -30 ~ 80 LVDS SVGA |LT084AC27500-0A000-ND& NEW!) 381.00 355.60 330.20 
8.5 800 x 480 224 x 135 x 14 215 250 100 120 5.50 -10 ~ 70 CMOS WVGA | LTA085C184F-ND$ 270.00 252.00 234.00 
8.9 1280 x 768 224 x 133 x 5.15 225 140 50 50 2.94 0~50 LVDS WXGA _ | LTDO89EXWS-NDA 492.00 459.20 426.40 
8.9 1024 x 600 224 x 129x5.2 220 100 100 120 3.40 0~50 LVDS WSVGA |LTM09C362T-ND 420.00 392.00 364.00 


t+ Composite Video and Analog RGB = §WithLED Driver +With Touchscreen 4 Wire Touch Panel A Transflective 


SHARP. 


MICROELECTRONICS 
OF THE AMERICAS 


TFT LCD Displays Normal Display White 


Outline Viewing Total Power} Operating 
Size Pixel Dimensions-mm__| Brightness | Contrast Angle Typical | Temperature Digi-Key Price Each Sharp 
(Inches) | Formatx WxHxD (cd/m2) Ratio | Verticalt | Horizontal (W) (°C) Type | Part No. 1 10 100 Part No. 

3.0 320 x 320 66.6 x 68.5 x 3.6 100 _ 40/50 100 0.35 -10 ~ 60 QVGA |425-2479-ND® 152.72 128.80 115.00 |LQ030B7DD01 
3.5 240 x 320 65.0 x 85.0 x 3.4 55 15/85 100/100 100 0.35 -10 ~ 60 QVGA | 425-2481-ND 181.36 152.95 136.57 |LQ035Q7DB03 
3.6 320 x 240 82.8 x 69.7 x 3.3 300 300 130/130 160 0.43 -10 ~ 60 QVGA |425-2482-ND® 143.18 120.75 107.82 |LQ036Q1DA01 
3.8 240 x 320 69.0 x 88.6 x 3.4 90 8/75 100/100 100 0.52 0~50 QVGA |425-2649-ND® 190.90 161.00 143.75 |LQ038Q7DB03R 
3.8 320 x 240 | 117.6 x 69.45 x 13.45 450 100 = 130 3.36 -30 ~ 85 QVGA | 425-2484-ND 314.99 265.65 237.19 |LQO038Q5DR01 
5.0 320 x 240 119.4 x 89.1 x 12.7 380 = — 130 4.15 -30 ~ 85 QVGA |425-2485-ND 353.17 297.85 265.94 |LQO050Q5DR01 
8.0 640 x 480 183.0 x 141.0 x 14.0 380 250 65/55 130 6.20 0~55 VGA _ | 425-2489-ND 405.38 358.09 331.06 |LQO080V3DG01 
8.4 640 x 480 216.0 x 152.4 x 12.0 300 250 55/40 110 5.45 0~55 VGA _ | 425-2490-ND@ 448.50 396.18 366.28 |LQ084V1DG21 
8.4 800 x 600 199.5 x 149.5 x 11.6 350 250 30/65 110 6.02 -10 ~ 65 SVGA |425-2491-ND® 457.13 403.80 373.32 |LQ084S3DG01 
10.4 800 x 600 246.5 x 179.4 x 15.0 350 300 40/70 140 7.80 -10 ~ 65 SVGA_ | 425-2472-ND 517.50 457.13 422.63 |LQ104S1DG21 
12.1 800 x 600 276.4 x 209.0 x 11.0 350 300 50/60 140 8.02 -10 ~ 65 SVGA_ |425-2473-ND 422.63 373.32 345.15 |LQ121S1DG41 
12.1 800 x 600 276.0 x 209.0 x 11.0 350 300 50/60 140 8.02 -10 ~ 65 SVGA | 425-2474-ND 422.63 373.32 345.15 |LQ121S1LG41 
15.0 1024 x 768 | 331.6 x 254.76 x 12.5 600 350 55/45 120 15.49 0~60 XGA _ | 425-2475-ND 508.88 449.51 415.59 |LQ150X1LGB1 


@ ROHS Compliant * 1 Pixel=R+G+Bdots — f Vertical Viewing Angle 12 o'clock and 6 o’clock 
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OPTREX 


Graphic LCD Modules 


The Graphic LCD Modules come in a wide variety of sizes and formats that will satisfy virtually 


any application. 


They range from monochrome to full color (RGB) display modules. 


Outline Dim. Operating é 
Diag LcD Dot Dot Pitch WxHxD Viewing Lum- | Contrast | Temperature | Digi-Key Price Each Optrex 
Size Mode Format (mm) (mm) Area Backlight inance | Ratio (°C) Part No. 1 100 Part No. 
Color Transmissive Graphic Displays 
3.8 Color 240 x RGB x 320 | .24x.24 73x 94.4 x7.3 59 x 80.3 CCFL 70 45:1 0~50 73-1238-ND 110.38 81.56 F-51373GNC-FW-AH 
3.8 Color 240 x RGB x 320 | .24x.24 73x 94.4 x 7.3 59 x 80.3 CCFL 70 40:1 0~50 73-1312-ND@ 121.12 89.72 F-51373GNC-FW-ATN 
3.8 Color 240 x RGB x 320 | .24x.24 73 x 94.4 X7.3 59 x 80.3 White LED 40 40:1 0~50 73-1313-ND® 108.34 80.06 F-51373GNC-LW-AUN 
Monochrome Transmissive Graphic Displays — RoHS Compliant 
28 Blue/White 128 x 64 8 x 48 89.7 x 49.8x6 66.8 x 35.5 Blue/White LED 100 6:1 0~50 73-1285-ND 25.96 19.18 F-51320GNB-LW-AEN 
28 Blue/White 128 x 64 50 x 50 89.7 x 49.8x6 66.8 x 35.5 White LED 100 8:1 -20~70 |73-1284-ND 17.50 16.64 F-51553GNBJ-LW-AEN 
28 Blue 128 x 64 50 x 50 89.7 x 49.8x6 69 x 36.5 White LED — 8:1 -20~70 |73-1321-ND 24.75 18.25 F-51852GNBJ-LW-AKN 
2.8 | Yellow/Dark Blue 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x11.8 | 66.8x 35.5 Yellow LED 60 4.5:1 0~50 73-1311-ND 25.38 18.80 F-51320GNY-LY-AFN 
28 Black/Yellow 128 x 64 50x .50 | 89.7 x 49.8x 11.8 69 x 36.5 Yellow LED 100 60:1 -20~70 | 73-1272-ND 24.44 23.22 F-51852GNFQJ-LY-ADN 
28 Black/Red 128 x 64 50x .50 | 89.7 x 49.8x 11.8 69 x 36.5 Red LED 100 60:1 -20~70 |73-1271-ND 34.40 25.42 F-51852GNFQJ-LR-AGN 
28 Black/White 128 x 64 50x .50 | 89.7 x 49.8x 11.8 69 x 36.5 White LED 100 65:1 -30~80 |73-1268-ND 39.43 29.22 F-51852GNFQH-LW-AFN 
28 Black/White 128 x 64 50x50 | 89.7x49.8x6.0 69.0 x 36.5 White LED = 60:1 -20~70 |73-1332-ND 19.51 18.53 F-51852GNFQJ-LW-AMN 
28 Black/White 128 x 64 50x50 | 89.7x49.8x6.0 69.0 x 36.5 Blue LED = 60:1 -20~70 |73-1330-ND 22.02 20.92 F-51852GNFQU-LB-AIN 
28 Black/White 128 x 64 50x.50 | 89.7x49.8x6.0 69.0 x 36.5 Green LED — 60:1 -20~70 | 73-1331-ND 19.51 18.53 F-51852GNFQJ-LG-ALN 
47 Black/White 320 x 240 -30 x .30 129.4 x 94x 10 99.9 x 77 White LED 280 20:1 0~50 73-1317-ND 119.55 88.56 F-51477GNF-LW-ANN 
5.2 Blue/White 240 x 64 53x53 | 149.5x51.7x9.8 | 130.2 x 36.7 White LED 400* 5:1 0~50 73-1314-ND 53.05 39.30 F-51405GNB-LW-ANN 
5.2 Black/White 240 x 64 53X53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2 x 37.6 White LED 100 60:1 -20~70 |73-1265-ND 65.00 47.85 F-51851GNFQJ-LW-AAN 
5.2 Black/Blue 240 x 64 53x .53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2 x 37.6 Blue LED 100 60:1 -20~70 |73-1263-ND 76.94 57.00 F-51851GNFQJ-LB-ABN 
§2) Black/Green 240 x 64 53x .53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2 x 37.6 Green LED 100 60:1 -20~70 | 73-1264-ND 62.42 46.82 F-51851GNFQJ-LG-ACN 
5.2 Black/Yellow 240 x 64 53x .53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2 x 37.6 Yellow LED 70 60:1 -20~70 |73-1266-ND 64.53 47.51 F-51851GNFQJ-LY-ADN 
54 Blue/White 240 x 128 50 x 50 170 x 95 x 16.7 126 x70 Yellow/Green LED | 40 6:1 0~50 73-1199-ND 181.14 134.18 DMF-50773NF-SLY 
5.4 Blue/White 240 x 128 50 x 50 170 x 95 x 16.7 126 x70 Yellow/Green LED | 40 6:1 0~50 73-1307-ND 171.94 127.37 DMF-50773NF-SLY-AKN 
9.4 Black/White 640 x 480 -30 x .30 260 x 174 x 8.5 196 x 148 CCFL 110 14:1 0~ 50 73-1315-ND 257.56 211.34 F-51430NFU-FW-AEN 
Monochrome Transflective Graphic Displays — RoHS Compliant 
2.8 | Black/Winter White 128 x 64 499 x 499) 89.7 x 49.8 x 6.0 69.0 x 36.5 White LED 48 4.5:1 -20~70 |73-1329-ND¥ 16.67 15.83 F-51852GNFJ-SLW-AJN 
4.7 | Black/Winter White 160 x 128 58x58 | 129x102x13.5 | 108.6 x 82.55 White LED 40 4.5:1 -20~70 | 73-1273-ND¥ 106.98 79.25 F-51854GNFJ-SLW-ABN 
5.2__| Black/Winter White 240 x 64 53x .53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2 x 37.6 White LED 40 4.5:1 -20~70 | 73-1262-ND$ 61.74 38.32 F-51851GNFJ-SLW-AEN 
Inverters for CCFL Backlighting (Converts 12VDC ~ 900VAC 30kHz) — RoHS Compliant 
Inverter for use with CCFL Backlit Graphic Modules 289-1027-ND 15.12 _— BXA-24529 
* At backlight surface RoHS Compliant $ Highly reflective background 
T FT LC D Dimension Vertical | Horiz. Operating ; 
Size Dot WxHxD Inter- | Lum- | Contrast | Viewing | Viewing | Temperature | Digi-Key Price Each Optrex 
M d | (Inch) Format (mm) face |inance| Ratio Angle | Angle (°C) Part No. 1 100 | Part No. 
0] u es 3.5 320 x RGB x 240 79 x 65 xX 3.2 CMOS | 400 700:1 +80 +80 -20~70 |73-1335-ND NEW! 39.26 32.06 | T-55343GD035JU-LW-ADN 
3.5 320 x RGB x 240 79 x65X3.2 CMOS | 400 700:1 +80 +80 -20~70 |73-1339-ND$ NEW! 57.21 39.23 | T-55343GD035JU-LW-AEN 
5.0 800 x RGB x 480 118.5x77.8x3.5 | CMOS | 400 500:1 -45/65 +65 -20~70 |73-1336-ND NEW! 124.46 101.64 /T-55382GD050JU-LW-A-ABN 
5.7 320 x RGB x 240 144x 104.6x 13.5 | CMOS | 500 350:1 +70 +70 -20~70 |73-1337-ND NEW! 107.91 88.13 | T-55265GD057J-LW-ABN 
z 6.5 640 x RGB x 480 | 158 x 120.36x 11.55 | CMOS | 400 300:1 -60/30 +55 -25~75 | 73-1322-ND 255.55 199.65 _| T-51750GD065J-FW-ADN 
:|89. 6.5 640 x RGB x 480 | 158 x 120.36 x 10.75 | CMOS | 400 300:1 -60/30 +55 -25~75 | 73-1320-ND 301.84 235.82 | T-51750GD065J-FW-AFN 
— 6.5 640 x RGB x 480 | 158 x 120.36 x 10.75 | CMOS | 750 300:1 -60/30 +55 -25~75 |73-1333-ND NEW! 244.11 199.36 | T-51750GD065J-LW-AON 
3] 98. 60. 8.4 | 1024xRGBx768 | 205x1524x11.3 | LVDS | 300 400:1 -50/60 +65 -20~70 | 73-1276-NDt 469.79 414.98 | T-51639D084JU-FW-A-AB 
‘| 420/80 10.4 | 640 x RGB x 480 241 x 181.6 x 16 CMOS | 1500 | 700:1 -65/65 +70 -20~70 |73-1334-NDt NEW!) 494.67 403.99 | T-55334GD104J-FW-A-AAN 
—— 12.1_| 800 x RGB x 600 280 x 210 x 12 TIL 400 500:1 -75/45 +65 -20~70 | 73-1229-ND 362.87 286.79 | T-51512D121J-FW-A-AB 
12.1 | 800 x RGB x 600 280 x 210 x 12 LVDS | 350 500:1 -75/45 +65 -20~70 | 73-1245-NDt 362.87 286.79 | T-51866D121J-FW-A-AA 
12.1 | 1280x RGBx 800) 283x185.1x19.4 | LVDS | 400 500:1 -65/70 +75 -20~70 |73-1338-ND¢ NEW!) 484.73 395.86 | T-55312D121J-FW-A-ABN 
15.0 | 1024 x RGB x 768 326 x 255 x 15.9 LVDS | 250 450:1 -60/50 +75 -20~70 | 73-1277-NDt 527.06 430.43 | T-51863D150J-FW-A-AA 
15.0 | 1024 x RGB x 768 326 x 255 x 15.9 LVDS | 400 350:1 -80/70 +85 -20~70 | 73-1279-NDt 628.86 513.57 _| T-51863D150J-FW-A-AD 


Character LCD Modules 


Features: 


* Interface with 8-bit or 4-bit MPU is available 
© 192 kinds of characters, numerals, symbols and special characters can be displayed by 

built-in character generator (ROM) 
* Other preferred characters can be displayed by character generator (RAM) 


t Natural Color Matrix (NCM) Technology + 4-Wire Touch Screen 


«Various functions of instruction available by programming: clear display, cursor at 
home, on/off cursor, blink character, shift display, shift cursor, read/write display 


data, etc. 


* Compact and lightweight design 


* Low power consumption 


OPTREX Hey Character 
Tyre Module C-51505 


Outline Dimension Operating 
Dot LeD Character WxHxD Viewing Contrast Temperature | Digi-Key Price Each Optrex 
Format Mode Format (mm) Area Backlight Luminancet Ratio (°C) Part No. 1 100 Part No. 
Super-Twisted Nematic (STN) LCD Modules with Led Backlighting 
16x1 Yellow/Dark Blue 5x8 80x 36x 15 64.5 x 13 Yellow LED 80 8:1 0~50 73-1292-ND 22.38 15.67 | DMC-16105NY-LY-ANN 
16x2 Yellow/Dark Blue 5x8 88 x 34x 16.1 59.5 x 16 Yellow LED 35 8:1 0~50 73-1287-ND 20.83 14.14 | DMC-16205NY-LY-BGN 
16x2 Yellow/Dark Blue 5X7 + cursor 122 x 44x 14.6 99 x 24 Yellow LED 70 8:1 0~50 73-1296-ND 23.90 17.67 | DMC-16230NY-LY-DQE-EDN 
20x4 Yellow/Dark Blue 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 Yellow LED 60 8:1 0~50 73-1300-ND 31.48 23.32 | DMC-20481NY-LY-AZE-BJN 
Transmissive Character Displays 
16x2 Yellow/Dark Blue 5x8 84x 45 x 15.1 61x16 Yellow LED 55 10:1 0~50 73-1293-ND 17.91 13.26 | DMC-16202NY-LY-AZE-BJN 
16x2 Yellow/Dark Blue 5x7 122 x 44x 14.6 99 x 24 Yellow LED 60 12:1 0~50 73-1297-ND 27.60 20.45 | DMC-16230NY-LY-DZE-EEN 
16x2 Black/White 5x8 122 x 44x 14.6 99.6 x 24.5 White LED 70 60:1 -20~70 73-1254-ND 30.34 22.36 | C-51848NFQJ-LW-AAN 
20x2 Yellow/Dark Blue 5x8 116 x 37 x 15.7 83 x 18.6 Yellow LED 40 12:1 0~50 73-1286-ND 22.38 16.58 | DMC-20261NY-LY-CCE-CMN 
20x2 Yellow/Dark Blue 5x8 116 x 37 x 15.7 83 x 18.6 Yellow LED 40 5:1 -20~70 73-1299-ND 20.94 15.51 | DMC-20261NYJ-CDE-CKN 
20x2 Black/White 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 White LED 125 80:1 -20~70 73-1291-ND 25.48 18.88 | C-51505NFQJ-LW-ALN 
20x2 Neutral/Blue 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 Blue LED 38 80:1 -20~70 73-1289-ND 25.06 18.56 | C-51505NFQJ-LB-AJN 
20x2 Black/White 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 Green LED 160 80:1 -20~70 73-1290-ND 24.71 18.30 | C-51505NFQJ-LG-AKN 
20x4 Yellow/Dark Blue 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 Yellow LED 60 12:1 0~50 73-1301-ND 31.66 23.46 | DMC-20481NY-LY-BAE-BKN 
20x4 Black/White 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76 xX 25.2 White LED 70 60:1 -20~70 73-1251-ND 27.91 20.57 | C-51847NFQJ-LW-AAN 
40 x2 Yellow/Dark Blue 5x8 182 x 34.5 x 15.1 147.5x 11.5 Yellow LED 55 12:1 0~50 73-1302-ND 38.53 27.89 | DMC-40202NY-LY-ARE-AZN 
40 x2 Black/White 5x8 182 x 34.5 x 15.1 153.5 x 17.5 White LED 70 60:1 -20~70 73-1260-ND 43.81 32.29 | C-51850NFQJ-LW-AAN 
40 x4 Yellow/Dark Blue 5x8 190 x 54 x 13.6 147 x 29.5 Yellow LED 50 5:1 0~50 73-1303-ND 84.63 62.69 | DMC-40457NY-LY-B-CKN 
Transflective Character Display 
16x2 | Winter White/Black 5x8 122 x 44x 14.6 99.6 x 24.5 LED 40 5:1 -20~70 73-1252-NDO 23.75 17.50 | C-51848NFJ-SLW-ADN 
20x2 Black/White 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 White LED 125 53 -20~70 73-1288-ND 22.50 15.75 | C-51505NFJ-SLW-AIN 
20x4 | Winter White/Black 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 LED 40 5:1 -20~70 73-1249-NDO 26.66 19.65 | C-51847NFJ-SLW-ADN 
40x 2 | Winter White/Black 5x8 182 x 34.5 x 15.1 153.5 x 17.5 LED 40 5:1 -20~70 73-1258-NDO 38.93 28.69 | C-51850NFJ-SLW-ADN 


+ Luminance measured at backlight surface 


Highly reflective background 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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OPTREX 


TFT LCD ToolKITs™ 


ToolKITs Include: Digi-Key Price Opirex 
¢ TFT Panel * Controller Board * Backlight Inverter |Description Part No. Each Part No. 
* Inverter Cable * Power Supply * VGA Cable * Video 
Input Cable * CD-ROM 8.4” XGA LCD ToolkIT 73-1281-ND 834.92 | TKO84X01 
Note: ae ; 8.4” VGA LCD ToolKIT 73-1319-ND® 766.27 TKO84V01 
ToolKITs support VGA, composite video, and S-video 
interfaces @ RoHS Compliant 
WAN A 1 G rap h ical LC D Kits i, Digi-Key Price Amulet Technologies 
u et Description Part No. Each Part No. 
= Technologies an d Os Ch i ps™ GEM Starter Kit - Color 681-1016-ND@ NEW!| 599.00 | STK-480272C 
; 3.8” Module Starter Kit 681-1000-ND® 329.00 STK-GT380 
GEM Starter Kit - Color: 5.7” Onboard Module Starter Kit 681-1001-ND@ 399.00 STK-AOB3202405 
une i peowdes Sey an peateica tactbaselute OierEae enicane 3.8” Kit Module with FSTN Monochrome, Black on White Display | 681-1015-ND 239.00 | MK-GT380N 
compiler software, a 5VDC power supply, stylus, and USB PC interface cable. 3.8” Kit Module with FSTN Transflective Display 681-1003-ND 239.00 MK-GT380T 
The pplancuedes 4 @ 6" nooue QVGA monochrome display with a six ultrabright LED 8:7 Cnbeard Module: SN Blue Negative pas ere 00 MR AOES202 1085 
backlight, a fully integrated analog touch panel, and integrated Amulet Compiler | 5.7” Onboard Module FSTN Positive Transflective 681-1005-ND® 199.00 MK-AOB3202405T 
Software, a serial cable, stylus, and SVDC power supply. 5.7" Onboard Module FSTN Negative Transmissive 681-1006-ND@ 279.00 | MK-AOB3202405N 
5.7” On-Board Starter Kit (STK-AOB3202405): 
The Starter Kit includes a 5.7” Amulet-on-Board Module with integrated touch screen | Program Interface Board 681-1007-ND 30.00 PIB-1 
and LED backlight. In addition, you will receive the Amulet compiler software, serial 5V Power Supply for Onboard Module 681-1008-ND¢@ 140.00 SAD105-SF5C 
cable, program interface board, 5V power supply and stylus. 
Graphical OS Chip (AGB64LV01-QC-E): Board Interface Onboard RS232 681-1009-ND@ 27.00 AOB-1BRS232 
The chip is a combination microprocessor, LCD controller, and graphics library. The Compiler Software 681-1011-ND@ 99.00 UHT-CS1 
chip renders GUI pages containing graphic images, Amulet Widgets, and other UI 
objects directly to the LCD. This allows an embedded micro to do its job more efficiently. | Bezel Kit for MK-AOB3202405x 681-1012-ND®@ 24.95 BZ-AOB5 
User interface pages are quickly and easly created using ofthe shelf HTML editors. |" Gf@Phical OS Chip 80-POFP eee S100: || ARESLVOPADE 
Graphical OS Chip for Color Displays (AGB75LC04-QU-E): Graphical OS Chip for Color Displays 681-1017-ND@ NEW! 19.90 AGB75LC04-QU-E 
The GUI processor for color displays enables OEMs and design firms to take their Pen Stylus 681-1014-ND@ 6.00 7010001 
products to the next leve by implementing interactive, color-rich GUIs designed in 
dynamic HTML. @ RoHS Compliant 
® . 
DIGITALVIEW’ LCD Controller Boards and Accessories 
HHeesla LI Digital View is the leading supplier of advanced interface solutions for the flat panel display market. 
Digi-Key Price Each Digital View 
Description Part No. dl 10 50 Part No. 
Controller Boards — RoHS Compliant 
ALR-1400 PC,DVI Controller for TFT Panel 586-1016-ND 131.67 _ = 4171000XX-3 
SP-1600 PC, DVI Controller for TFT Panel 586-1019-ND 263.34 _ = 4169900XX-3 
DVS-1600 PC, DVI Controller for TFT Panel 586-1021-ND NEW! 184.87 = = 4171400XX-3 
SVH-1920 PC, DVI Controller for TFT Panel 586-1026-ND NEW! 365.75 = = 4169600XX-3 
DVI-2560 DVI Controller for TFT Panel 586-1027-ND NEW! 166.25 = = 4171300XX-3 
Accessories 
Add-on Board for LVDS Displays 586-1020-ND® 61.18 _ = 416212201-3 
Add-on Board for LVDS Displays 586-1002-ND 61.18 _— = 4162135-XX 
Add-on Board for LVDS Displays 586-1025-ND@ NEW! 39.90 = = 416470210-3 
Network Device IP-50 with Ethernet and RS-232 Interface 586-1052-ND@ NEW! 200.00 150.00 125.00 586013600-3 
JST Inverter Cable 586-1033-ND@ NEW! 10.00 7.50 6.25 426058900-3 
4-Way JST AUX Power Cable 586-1029-ND® NEW! 10.00 7.50 6.25 420680840-3 
4-Way Inverter Cable 586-1007-ND® 10.00 7.50 6.75 426040200 
5-Way inverter Cable 586-1008-ND® 10.00 7.50 6.75 426058300-3 
Cable for Controller ACG-1024 (4167202-xx) 586-1009-ND® 44.00 33.00 29.70 426311200-3 
Cable for Controller ACG-1024 (4167201-xx) 586-1010-ND® 38.00 28.50 25.65 426311600 
40 Lead 0.5mm Pitch 160mm Flex Panel Cable 586-1051-ND® NEW! 28.00 21.00 18.62 566050021 
460mm Cable for TTL Panel 586-1050-ND® NEW! 48.00 36.00 30.00 426500800-3 
460mm Cable for LVDS Panel 586-1040-ND® NEW! 44.00 33.00 27.50 426491400-3 
460mm Cable for LVDS Panel 586-1041-ND® NEW! 44.00 33.00 27.50 426491600-3 
460mm Cable for LVDS Panel 586-1042-ND@ NEW! 40.00 30.00 25.00 426491700-3 
460mm Cable for LVDS Panel 586-1043-ND@ NEW! 50.00 37.50 31.25 426491900-3 
460mm Cable for LVDS Panel 586-1044-ND@ NEW! 40.00 30.00 25.00 426492200-3 
460mm Cable for LVDS Panel 586-1045-ND® NEW! 46.00 34.50 28.75 426492400-3 
460mm Cable for LVDS Panel 586-1046-ND® NEW! 40.00 30.00 25.00 426492500-3 
460mm Cable for LVDS Panel 586-1047-ND® NEW! 44.00 33.00 27.50 426493000-3 
460mm Cable for LVDS Panel 586-1048-ND@ NEW! 28.00 21.00 17.50 426493800-3 
460mm Cable for LVDS Panel 586-1049-ND@ NEW! 22.00 16.50 13.75 426494200-3 
LVDS Cable for Controller AL-1280 (4169300-xx) 586-1013-ND® 46.00 34.50 31.05 426473000 
LVDS Cable 586-1014-ND® 28.00 21.00 18.90 426474300-3 
LVDS Cable 586-1037-ND® NEW! 38.00 28.50 23.75 426471900-3 
Panel Cable for NL128102AC28-04 30 25 586-1038-ND NEW! 24.00 18.00 15.96 426472100 
Panel Cable for NL128102AC28-04 20 20 586-1039-ND NEW! 22.00 16.50 14.63 426472200 
Panel Cable for Controller SVH-1920 (4263112-00) 586-1017-ND® 40.00 30.00 27.00 426500400-3 
Panel Cable for Controller SVH-1920 (4263116-00) 586-1018-ND® 40.00 30.00 27.00 426500500-3 
HD-1000 Single Channel Adapter for SVH-1920 586-1023-ND® NEW! 390.00 292.50 243.75 4160134XX-3 
HD-2000 2-Channel Adapter for SVH-1920 586-1024-ND® NEW! 518.00 388.50 323.75 4160133XX-3 
Flying Lead Cable for AUX Power Connector 586-1032-ND@ NEW! 10.00 7.50 6.25 426040200-3 
160mm Cable with 2-Flying Leads for SVH-1920 586-1030-ND@ NEW! 12.00 9.00 7.50 426013600-3 
160mm Cable with 4-Flying Leads for SVH-1920 586-1031-ND@ NEW! 14.00 10.50 8.75 426013700-3 
RS232 Serial Input Cable 586-1034-ND® NEW! 12.00 9.00 7.50 426090200-3 
150mm OSD Cable 586-1028-ND® NEW! 10.00 7.50 6.25 420680260-3 
300mm OSD Cable 586-1035-ND® NEW! 10.00 7.50 6.25 426120400-3 
610mm OSD Cable 586-1036-ND@ NEW! 10.00 7.50 6.25 426120410-3 
NEW! Kits — RoHS Compliant NEW! 
OSD Digital Button Board Kit 586-1022-ND 48.00 36.00 30.00 KIT 60110-3 
OSD Kit with Vertical Membrane Switch, Interface Board and 6” Cable 586-1053-ND 64.00 48.00 40.00 KIT 60121-3 
OSD Kit with Horizontal Membrane Switch, Interface Board and 6” Cable 586-1054-ND 64.00 48.00 40.00 KIT 60125-3 
OSD Kit with Vertical Membrane Switch, Interface Board and 12” Cable 586-1055-ND 64.00 48.00 40.00 KIT 60131-3 
Power Supply Kit with 12VDC 48W Power Supply and Barrel Power Conn. 100-240VAC Input |586-1056-ND 98.00 73.50 61.25 KIT 80100-3 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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rt Electrical/Optical Char. Static HVt Units 
= LC Ds TUTTI Operating Temp. Range | -10° ~ 60°| 10° ~ 60° ej 
VARITRONIX = Operational Voltage, RMS 3.0 3.9~4.7 | V-RMS 
Drive Frequency 30~300 60~300 Hz 
Reflective and Transflective (Transflective Denoted by “FC” in Varitronix Part No.) ! Current Consumption 15 15_| nA/mm? 
Features: ¢ Long Life/High Reliability * Excellent Optical Quality * High Contrast Ratio * Wide Viewing Angle TOTTI furry ume 120 80 = 
* Large Useful Viewing Area * Fast Response * Low Power Consumption Turn-Off Time 100 80 _ 
Digit Conn. | Dual Row Driver ICs 2 
No. Of | Size Type No. Of | Spacing (Not Included) Matching Digi-Key Price Each Varitronix 
Format Digits | (mm) (mm) Pins (mm) (Applies to both P/N) Bezel + Part No. 1 5 10 Part No. 
7 Segment Displays 
Ps] Ps] 2 12.70 | 2.54 Dip 18 30.50 4543B(2) PRD180LPW-ND 153-1003-ND 2.88 2.67 2.39 | VI-201-DP-RC-S 
ot. 12.70 | 2.54 Dip 18 30.50 4543B(2) PRD180LPW-ND 153-1002-NDO 2.88 2.67 2.39 | VI-201-DP-FC-S 
aoe 3 8.89 2.54 Dip 24 22.86 | OKI MSM58292, HD61603 | N/A 153-1101-ND@ 4.20 3.89 3.49 | VI-321-DP-RC-S 
Ft 4:4. q 3.5 8.89 2.54 Dip 40 25.40 1¢7106 N/A 153-1134-ND@ 3.22 2.98 2.68 | VI-301-DP-RC-S 
a> 35 12.70 | 2.54 Dip 40 30.48 4543B(4) PRD180LP-ND 153-1005-ND® 3.88 3.59 3.22 | VI-322-DP-RC-S 
Rate ia dn] 35 12.70 | 2.54 Dip 40 30.48 4543B(4) PRD180LP-ND 153-1004-NDO 4.92 4.56 4.09 _|VI-322-DP-FC-S 
ong 6:9 9 35 12.70 | 2.54 Dip 40 30.50 4543B(4) PRD180LP-ND 153-1023-ND@ 4.92 4.56 4.09 | VI-302-DP-RC-S 
“OO, 3.5 12.70 | 2.54 Dip 40 30.50 4543B(4) PRD180LP-ND 153-1022-NDO 4.92 4.56 4.09 _|VI-302-DP-FC-S 
hap 35 17.80 | 2.54 Dip 40 38.00 4543B(4) N/A 153-1015-ND 10.88 10.07 9.03 | VI-319-DP-RC-S 
Bataan] 35 17.80 | 2.54 Dip 40 38.00 4543B(4) N/A 153-1014-NDO 10.88 10.07 9.03 | VI-319-DP-FC-S 
4 12.70 | 2.54 Dip 20 30.48 - PRD180LP-ND 153-1046-ND@t 4.54 4.20 3.77 | VIM-404-DP-RC-S-H 
BAe 4 12.70 | 2.54 Dip 20 30.48 = PRD180LP-ND 153-1047-NDt0 4.54 4.20 3.77 _|VIM-404-DP-FC-S-HV 
a Ps] oo Ps] 4 12.70 | 2.54 Dip 40 30.48 4543B(4) PRD180LP-ND 153-1007-ND@ 4.92 4.56 4.09 | VI-422-DP-RC-S 
aha Stal 4 12.70 | 2.54 Dip 40 30.48 4543B(4) PRD180LP-ND 153-1006-NDO 4.92 4.56 4.09 _|VI-422-DP-FC-S 
4 8.89 2.54 Dip 40 22.86 - N/A 153-1102-ND@ 3.22 2.98 2.68 | VI-401-DP-RC-S 
4 12.70 | 2.54 Dip 40 30.50 HD61603 N/A 153-1103-ND® 3.88 3.59 3.22 | VI-402-DP-FC-S 
4 12.70 | 2.54 Dip 40 30.50 HD61603 N/A 153-1104-ND@ 4.18 3.87 3.47 | VI-402-DP-FH-W 
aa44 4 | 1270 | 254Dip | 40 | 25.40 — N/A 153-1135-ND@ 3.88 3.59 3.22 | VI-402-DP-RC-S 
4 17.80 | 2.54 Dip 40 38.10 - N/A 153-1105-ND@ 8.44 7.81 7.01 _|VI-415-DP-FH-W 
4 17.80 | 2.54 Dip 40 38.10 4543B(4) N/A 153-1017-ND 10.24 9.48 8.50 | VI-415-DP-RC-S 
4 17.80 | 2.54 Dip 40 38.10 4543B(4) N/A 153-1016-NDO 10.24 9.48 8.50 | VI-415-DP-FC-S 
‘aoae 45 10.16 | 2.54 Dip 30 30.48 ICL7129A PRD180LP-ND 153-1054-NDt 4.38 4.06 3.64 | VIM-503-DP-RC-S-HV 
“(6.8.6.6 4.5 10.16 | 2.54 Dip 30 30.48 ICL7129A PRD180LP-ND 153-1055-NDt0 4.38 4.06 3.64 | VIM-503-DP-FC-S-HV 
peer 45 10.20 | 2.54 Dip 40 30.50 4543B(5) PRD180LP-ND 153-1009-ND 4.92 4.56 4.09 | VI-502-DP-RC-S 
iam 45 10.20 | 2.54 Dip 40 30.50 4543B(5) PRD180LP-ND 153-1008-NDO 4.92 4.56 4.09 _|VI-502-DP-FC-S 
sy 58:8 9 45 10.20 | 2.54 Dip 40 30.48 4543B(5) PRD180LP-ND 153-1025-ND 4.92 4.56 4.09 | VI-509-DP-RC-S 
“CO 00, 45 10.20 | 2.54 Dip 40 30.48 4543B(5) PRD180LP-ND 153-1024-NDO 4.92 4.56 4.09 _|VI-509-DP-FC-S 
A gag: 5 10.00 | 2.54 Dip 28 30.00 - N/A 153-1109-ND® 4.80 4.44 3.99 | VIM-516-DP-RC-S-LV 
5 10.16 | 2.54 Dip 40 30.48 4543B(5) PRD180LP-ND 153-1019-ND® 4.92 4.56 4.09 | VI-508-DP-RC-S 
Cooo 5 | 1016 | 254Dip | 40 | 30.48 45438(5) PRD180LP-ND 153-1018-NDO 4.92 4.56 4.09 _ | VI-508-DP-FC-S 
5 10.16 | 2.54 Dip 40 30.48 - N/A 153-1106-ND@ 4.18 3.87 3.47 _|VI-508-DP-FH-W 
a oo oo Ps] 6 12.70 | 2.54 Dip 50 30.48 4543B(6) PRD250LP-ND 153-1011-ND® 7.46 6.90 6.20 | VI-602-DP-RC-S 
(nic entahincent 6 12.70 | 2.54 Dip 50 30.48 4543B(6) PRD250LP-ND 153-1010-NDO 7.46 6.90 6.20 _|VI-602-DP-FC-S 
6 17.80 | 2.54 Dip 50 38.10 4543B(6) N/A 153-1021-ND 14.94 13.82 12.40 | VI-607-DP-RC-S 
Coes 6 | 1780 | 254Dip | 50 | 38.10 4543B(6) N/A 153-1020-ND0 14.94 1382: 12.40_‘| VI-607-DP-FC-S 
6 25.40 | 2.54 Dip 70 45.72 - N/A 153-1108-ND® 20.10 18.60 16.69 | VI-611-DP-FH-W 
Ps] oo per pa Ps] 8 12.70 | 2.54 Dip 42 30.48 - PRD360LP-ND 153-1056-ND@t 11.30 10.46 9.38 | VIM-808-DP-RC-S-HV 
icelintaleeniahenitahonteliontas 8 12.70 | 2.54 Dip 42 30.48 - PRD360LP-ND 153-1057-NDt0 11.30 10.46 9.38 | VIM-808-DP-FC-S-HV 
Cae 68 8 12.72 | 2.54 Dip 68 30.48 4543B(8) PRD360LP-ND 153-1012-NDO 12.36 11.44 10.26 | VI-804-DP-FC-S 
Alphanumeric Displays — RoHS Compliant 
8 7.00 2.54 Dip 36 22.00 - N/A 153-1113-ND 2.92 271 2.43 | VIM-878-DP-FC-S-LV 
8 7.00 2.54 Dip 36 22.00 - N/A 153-1114-ND 2.92 271 2.43 | VIM-878-DP-RC-S-HV 
8 7.00 2.54 Dip 36 22.00 - N/A 153-1115-ND 2.92 274 2.43 | VIM-878-DP-RC-S-LV 
TVA BB 8 9.00 2.54 Dip 36 25.00 - N/A 153-1110-ND 4.74 4.39 3.94 | VIM-828-DP13.2-RC-S-LV 
POCA AC 8 9.00 2.54 Dip 36 25.00 - N/A 153-1111-ND 5.14 4.76 4.27 _|VIM-828-DP5.7-6-HV-RH-W 
@ RoHS Compliant + Bezels can be found under PRD Plastics in the manufacturer index. + Multiplexed Display _ 0 Transflective 
Backlight For Transflective LCDs 
Overall Size (mm) Active Size (mm) Forward Current mA at 4.1V Digi-Key Price Each Varitronix 
LxWxH LE x WE Typical Maximum Part No. 1 5 10 Part No. 
56.3 x 19.5 x 3.5 49x12 70 140 153-1026-ND 7.30 6.76 6.06 LED4-16264 
75 X 26.6 x 3.8 60 x 22 135 270 153-1027-ND 11.20 10.36 9.30 LED4-20464B 
94x 24x4 84x19 180 360 153-1028-ND 9.50 8.79 7.89 LED4-20265 
110 x 28x 4.8 101 x 23 - 420 153-1132-ND 5.80 5.37 4.82 KIT-LED-06 
70 x 20.5 x 4.1 64x 17.5 90 - 153-1133-ND@ 4.00 3.70 3.32 LED4G-16265 
@ RoHS Compliant 
LC D Mod u les Features: Character Format: 5 x 8 dot. All the LCD's listed use a SAMSUNG controller P/N KSO066. 
: ; Outline Display Area Character F Dot Operating Storage Supply = Price Each — 
Display | Matching Pad Dim. (mm) Dim. (mm) Size Size (mm) | Temperature | Temperature | Voltage | Digi-Key Varitronix 
Format | Bezel + Layout WxHxD WxH WxH (mm) WxH (°C) (°C) (V) | Part No. 1 5 10 Part No. 
Standard LCD 
16x1 |PRD250LPW1-ND| Top 80 x 36x11 64.5x13.8 | 3.15x63 55x .70 -6 ~ 50 -20 ~ 60 5 | 153-1077-ND 10.98 10.16 9.12 _|MDL-16166-SS-LV 
Supertwist LCD Module 
8x1 |PRD250LPW-ND | Bottom | 84x44x11 61x15.8 | 6.45x10.75 | 1.25x1.30|) -5~50 -20 ~ 60 5 | 153-1080-ND 17.20 15.91 14.28 | MDLS-81809-SS-LV-G 
8x2 |N/A Top | 33.7x44.4x10 | 26.5x12.2 | 210x339 | .38x.38 -5 ~ 50 -20 ~ 60 5 | 153-1130-ND@ 10.00 9.25 8.30 | MDLS-82603-LV-G 
16x1 /PRD250LPW1-ND| Top 80 x 36x 11 64.5x13.8 | 3.15x63 .55 x .70 -5 ~ 50 -20 ~ 60 5 | 153-1081-ND 12.16 11.25 10.10 | MDLS-16166-SS-LV-G 
16x2 /PRD250LPW-ND | Bottom | 84x 44x10 61x15.8 | 295x555 | .55x.65 -5 ~ 50 -20 ~ 60 5 | 153-1082-ND 14.22 13.16 11.81 | MDLS-16265-SS-LV-G 
20x2 |PRD360LPW-ND | L.Side | 116x37x11 83 x 18.6 3.2.x 5.55 60 x .65 -5 ~ 50 -20 ~ 60 5 | 153-1085-ND 20.88 19.32 17.33 _| MDLS-20265-SS-LV-G 
20x4 |N/A Top 98 x 60 x 12 76 x 25.2 2.9x47 50 x .50 -5 ~ 50 -20 ~ 60 5 | 153-1086-ND 29.20 27.01 24.24 | MDLS-20464-SS-LV-G 
24x2 /PRD360LPW1-ND| L.Side | 118x36x10 | 93.5x15.8 | 3.2x5.15 60 x .60 -5 ~ 50 -20 ~ 60 5 | 153-1087-ND 22.96 21.24 19.06 | MDLS-24265-SS-LV-G 
40x2 |N/A L.Side | 182x33.5x11 | 154.0x15.8) 315x550 | .55x.60 -5 ~ 50 -20 ~ 60 5 | 153-1088-ND 37.84 35.01 31.41 | MDLS-40266-SS-LV-G 
40x4 |N/A L.Side | 196x56x11 | 154.4x27.6| 315x550 | .55x.60 -10 ~ 60 -20 ~70 +5/-5 | 153-1089-ND 66.24 61.28 54.98 | MDLS-40466-SS-G-HV 
@ RoHS Compliant 4 The LED chips are distributed over the whole lit area, bonded in a pattern which gives the most uniform illumination. Power connection is made by two solder holes, marked "A" for +5V and "K" for 
Ground. + Bezels can be found under PRD Plastics in the manufacturer index. + 16 Pin Version (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2673 


V vaRITRONIX LCD Modules (Cont.) 


f 3 Outline Display Area Character 5 Dot Operating Storage Supply ie rite Each Fay 
Display | Matching Pad Dim. (mm) Dim. (mm) Size Size (mm) | Temperature | Temperature | Voltage | Digi-Key Varitronix 
Format | Bezel + Layout WxHxD WxH WxH (mm) WxH (°C) (°C) (V) | Part No. il 5 10 Part No. 

Supertwist LCD Module with LED Backlighting 

8x1 |PRD250LPW-ND | Bottom 84x 44x15 61.0x 15.8 | 6.45x 10.75 | 1.25x 1.30 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1090-NDO 24.24 22.43 20.12 | MDLS-81809-SS-LV-G-LED-04-G 
16x 1 |PRD250LPW1-ND| Top 80 x 36 x 14 64.5x13.8 | 3.15x6.30 55x .70 -§ ~50 -20 ~ 60 5 153-1091-NDO 18.44 17.06 15.31 | MDLS-16166-SS-LV-G-LED-04-G 
16x 2 |PRD250LPW-ND | Bottom 84x 44x14 61.0x 15.8 | 2.95 x 5.55 55 xX 65 -§ ~ 50 -20 ~ 60 § 153-1093-NDt 18.88 17.47 15.67 | MDLS-16265SS-LV-G-LED4G 
16x2 |N/A Top 53 x 20x8 36 x 10 1.85 x 3.15 33 X 35 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1116-ND 14.90 13.79 12.37 | MDLS-16263-C-LV-G-LED01G-FFC 
16x2 |N/A Bottom | 65.5x36.7x14 | 48.6x12 2.54 x 4.07 46 x 43 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1118-ND® 17.40 16.10 14.45 | MDLS-16264-SS-LV-G-LED04G 
16x2 |N/A Top 80 x 36x 13 61x 15.8 2.95 x 5.55 55 xX 65 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1119-ND@ 18.88 17.47 15.67 | MDLS-16265B-SS-LV-G-LED04G 
16x2 |N/A Top 122 x 43x15 99 x 23 4.84x9.22 | 92x1.10 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1136-ND® 32.40 29.97 26.90 | MDLS-16268B-ST-LV-NEGBLUE-LED04G 
16x2 |N/A Bottom | 122x 44x15 99 x 23 4.84x9.22 | 92x1.10 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1121-ND® 32.40 29.97 26.90 |MDLS-16268C-SS-LV-G-LED04G 
16x4 |N/A Top 87 x 60x 13 61.8x 25.2 | 2.95x 4.75 55 x .55 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1094-NDO 34.72 32.12 28.82 | MDLS-16465-SS-LV-G-LED-04-G 
20x1 |N/A L. Side | 182x33.5x 14.5 | 154x15.3 | 6.7x11.50 | 1.30x 1.30 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1095-NDO 46.42 42.94 38.53 | MDLS-20189-SS-LV-G-LED-04-G 
20x 2 |PRD360LPW-ND | L. Side | 116x37x14 | 83.0x186 | 3.2x5.55 60 x .65 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1096-NDO 27.42 25.37 22.76 | MDLS-20265-SS-LV-G-LED-04-G 
20x2 |N/A Top 65 x 20x8 46 x 10 1.85 x 3.15 33 X 35 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1123-ND® 23.70 21.93 19.68 | MDLS-20263-C-LV-G-LEDO1G 
20x2 |N/A L.Side | 116x37x11 83 x 18.6 3.2 x 5.55 60 x .65 -20~70 -30 ~ 80 5 153-1124-ND 32.00 29.60 26.56 | MDLS-20265-HT-HV-FSTN-LEDW 
20x4 |N/A Top 98 x 60 x 14 76.0 x 25.2 2.9x4.7 50 x 50 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1097-NDO 37.48 34.67 31.11 | MDLS-20464-SS-LV-G-LED-04-G 
20x4 |N/A Top 65 x 28.4x8 46 x 18.4 1.85 x 3.15 33 X 35 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1125-ND® 37.80 34.97 31.38 | MDLS-20433-C-LV-G-LED01G 
20x4 |N/A Top 77x 47x13 60 x 22 2.3 x 4.03 42x 46 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1126-ND@ 36.00 33.30 29.88 | MDLS-20464B-LV-G-LED04G 

24x 2 |PRD360LPW1-ND| L. Side | 118x36x13.4 | 93.5x15.8 | 3.2x5.15 60 x .60 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1098-NDO 30.28 28.01 25.14 | MDLS-24265-SS-LV-G-LED-04-G 
40x2 |N/A L. Side | 182x33.5x14 | 154.0x15.8] 3.15x5.50 55 x 60 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1099-ND 51.28 47.44 42.57 | MDLS-40266-SS-LV-G-LED-04-G 
40 x2 |N/A Top 108 x 20 x 12 89x 10 1.85 x 3.15 33 x .35 -20~70 -30 ~ 80 5 153-1129-ND® 49.00 45.33 40.67 | MDLS-40263-C-HT-HV-FSTN-LED3G 
40 x4 |N/A L.Side | 196x56x14 | 154.4x27.6| 3.15x6.30 55 x 60 -10 ~ 60 -20~70 +5/-5 | 153-1100-ND 81.64 75.52 67.77 _| MDLS-40466-SS-G-HV-LED-04-G 


@ RoHS Compliant 4 The LED chips are distributed over the whole lit area, bonded in a pattern which gives the most uniform illumination. Power connection is made by two solder holes, marked "A" for +5V and "K" for 
Ground. } Bezels can be found under PRD Plastics in the manufacturer index. +16 Pin Version 


Serial/I2@C LCD, VFD and PLED Displays 


Specifications: 


MATRIX Standard Voltage: 4.75V ~ 5.25V_ Leb Type: * Covers most of the popular LCD configurations. Control Additional options for increased voltage and Pome 9 
of these modules has been simplified to a set of commands delivered to the modules via RS232 and higher operating temperatures are available. 
ORBITAL 12 communications protocols. VFD Type: * Brightest of all displays »* Performance is not affected by For pricing, options and availability, 
temperature. PLED Type: ¢ Self-luminous displays that do not require backlighting * Use much less power visit our website. 
than a traditional LCD or VFD » 160-degree viewing angle lo | 
Display Background Text Viewing Operating Digi-Key Price Each Matrix Orbital 
Format Type Color Color Area (mm) Temperature Part No. 1 50 Part No. 
8x2 LCD Yellow/Green Black 38.0 x 16.0 O°C ~ 50°C 635-1009-ND 39.95 38.03 LCD0821 
LCD Yellow/Green Black 64.5 x 15.5 0°C ~ 50°C 635-1010-ND 49.95 47.51 LK162-12 
LCD Cool Blue Blue 64.5 x 15.5 orc ~ 50°C 635-1011-ND 49.95 47.51 LK162-12-GW 
16x2 LCD Blue White 64.5 x 15.5 orc ~ 50°C 635-1012-ND 49.95 47.51 LK162-12-WB 
LCD Black Yellow 64.5 x 15.5 o°c ~ 50°C 635-1027-ND 50.10 47.51 LK162-12-1Y 
LCD Black Red 64.5 x 15.5 O°C ~ 50°C 635-1013-ND 49.95 47.51 LK162-12-R 
VFD = Blue/Green §1.4x 11.4 -20°C ~ 70°C 635-1014-ND 85.99 79.13 VK162-12 
LCD Yellow/Green Black 83.0 x 18.6 O°C ~ 50°C 635-1016-ND 59.95 54.61 LK202-25 
LCD Cool Blue Blue 83.0 x 18.6 O°c ~ 50°C 635-1017-ND 59.49 54.61 LK202-25-GW 
20x2 LCD Blue White 83.0 x 18.6 orc ~ 50°C 635-1018-ND 59.95 54.61 LK202-25-WB 
LCD Black Yellow 83.0 x 18.6 orc ~ 50°C 635-1028-ND 59.95 54.61 LK202-25-lY 
VFD _ Blue/Green 89.8 x 11.5 -20°C ~ 70°C 635-1020-ND 89.95 83.66 VK202-25 
LCD Yellow/Green Black 76.0 x 25.2 O°c ~ 50°C 635-1022-ND 74.65 62.70 LK204-25 
LCD Cool Blue Blue 76.0 x 25.2 o°c ~ 50°C 635-1023-ND 74.65 62.70 LK204-25-GW 
20x 4 LCD Blue White 76.0 x 25.2 O°c ~ 50°C 635-1024-ND 70.23 68.30 LK204-25-WB 
LCD Black Yellow 76.0 x 25.2 orc ~ 50°C 635-1029-ND 74.95 62.95 LK204-25-lY 
LCD Black Red 76.0 x 25.2 orc ~ 50°C 635-1025-ND 74.95 62.95 LK204-25-R 
VFD = Blue/Green 70.8 x 20.9 -20°C ~ 70°C 635-1026-ND 125.00 119.34 VK204-25 
Seria Vl 2C G fa p h 1c D 1S plays Additional options for increased voltage and higher operating temperatures are available. 


For pricing, options and availability, visit our website. 


Control of these modules has been simplified to a set of 
commands delivered to the modules via RS232 and I?C 


aa Displa Background | Text Viewin Operating —_| Digi-Ke Price Each Matrix Orbital 
Speclilections: Leonean oltage: 4.75V ~ 5.25V Fone Type cole Color Area ‘in) Tenneraine Patt No. 1 50 Part No. 
Features: « Download fonts of any size, style or language LCD White Blue | 60.2x18.0 | OC~50C |635-1000-ND 74.95 68.45 | GLK12232-25-SM-R14 
* Create graphics using bitmaps, pixels, lines, rectangles and | 122x32 | LCD Blue White | 60.2 x 18.0 0°C~ 50°C} |635-1001-ND 74.95 68.45 | GLK12232-25-SM-WB 
bar graphs LcD White Black 76.0 x 25.2 0°C ~ 50°C | 635-1030-ND 79.95 78.01 GLK12232-25-FGW 
LCD | Yellow/Green Black 132.0 x 39.0 0°C ~ 50°C =| 635-1003-ND 169.50 154.28 GLK24064-25 
240x64 | LCD White Grey 132.0 x 39.0 0°C ~ 50°C | 635-1004-ND 169.50 154.28 GLK24064-25-GW 
LcD Blue White 132.0 x 39.0 O°C ~ 50°C | 635-1005-ND 169.50 154.28 GLK24064-25-WB 
LCD | Yellow/Green Black 114.0 x 64.0 0°C ~50°C + | 635-1006-ND 195.95 190.98 GLK240128-25 
240x128 | LCD White Grey 114.0 x 64.0 0°C ~50°C = | 635-1007-ND 195.95 186.16 GLK240128-25-GW 
LCD Blue White 114.0 x 64.0 0°C ~ 50°C | 635-1008-ND 195.95 186.16 GLK240128-25-WB 


NEWHAVEN DISPLAY Vacuum Fluorescent Displays 


Newhaven Display provides the North American marketplace with cost effective high quality devices ranging from LCD to VFD. 


Display Character Module Size Font Digi-Key Price Newhaven Display 
Format Type Height (mm) (mm) Type Part No. Each Part No. 
6x1 VFD Glass 20.00 130.0 x 43.0 x 8.5 7-Segment DO106LT-43-0601-ND 22.50 DO106LT-43-0601 
7x1 VED Glass 9.70 112.0 x 25.0 x 6.8 7-Segment DO109MT-25-1101-ND 12.48 DO109MT-25-1101 
9x1 VFD Glass 11.00 205.0 x 29.0 x 8.0 7-Segment D0119LT-29-1901-ND 27.00 DO119LT-29-1901 
16x1 VFD Glass 13.00 110.2 x 20.5 x 6.5 Alphanumeric D0116SY-20-1601FB-ND 9.45 D0116SY-20-1601FB 
20x1 VED Glass 6.50 134.0 x 20.5 x 6.5 Alphanumeric DO120MY-A1H-ND 7.20 DO120MY-A1H 
16x1 VFD Module 5.00 125.0 x 35.5 x 18.0 Alphanumeric M0116SY-161MSAR1-C-NDO 40.95 M0116SY-161MSAR1-C 
16x1 VFD Module 5.29 80.0 x 36.0 x 11.0 Dot Matrix M0116SD-161SDBR1-1-ND 29.00 M0116SD-161SDBR1-1 
16x2 VFD Module 5.34 80.0 x 36.0 x 18.0 Dot Matrix M0216SD-162SDAR2-1-ND 30.00 M0216SD-162SDAR2-1 
16x2 VFD Module 5.34 84.0 x 44.0 x 16.6 Dot Matrix M0216SD-162SDAR8-ND 30.00 M0216SD-162SDAR8 
16 x2 VED Module 9.22 122.0 x 44.0 x 20.2 Dot Matrix M0216MD-162MDBR2-J-ND. 45.00 M0216MD-162MDBR2-J 
20x2 VFD Module 5.34 116.0 x 37.0 x 17.5 Dot Matrix M0220SD-202SDAR1-ND 32.00 M0220SD-202SDAR1 
20x2 VFD Module 8.95 146.0 x 43.0 x 19.2 Dot Matrix M0220MD-202MDAR1-3-ND 39.00 M0220MD-202MDAR1-3 
20x4 VFD Module 4.84 100.0 x 60.0 x 20.6 Dot Matrix M0420SD-204SDAR1-3-ND 72.85 M0420SD-204SDAR1-3 
20x4 VED Module 4.87 150.0 x 64.0 x 26.5 Dot Matrix M0420SD-204MDAR1-C-ND 63.21 M0420SD-204MDAR1-C 


4 With right angle shrouded connector 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2674 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


NEWHAVEN DISPLAY LCDTFTs 


Features: 

* 8 and 16 bit digital interfaces 

* Available with or without con- 
trollers 

¢ Wide viewing angle 

¢ Wide operating temperature 

¢ Fast response time 

* High brightness LED backlights 


Diagonal Dimensions Luminance | Contrast | Vertical Viewing | Horizontal Viewing | Digi-Key Price 

Size WxHxD (mm) Interface (cd/m2) Ratio Angle ° Angle ° Part No. Each 

1.8 34.0 x 47.0 x 2.4 8/16 Bit 2800 250 35 45 NHD-1.8-128160YF-CTXI#-ND 21.50 

2.4 42.72 x 60.26 x 3.8] 16 Bit Digital 3200 250 35 45 NHD-2.4-240320YF-CTXI#-T-1-NDf | 45.50 

4.3 105.5 x 67.2 x 4.95 Digital 280 500 50 70 NHD-4.3-480272YF-ATXI#-T-NDt 79.90 
Diagonal Dimensions Digi-Key Price 
Screen Size Wx Hx D (mm) Description Part No. Each 
5.88” 93.3 x 1.4 x 122.1 Touch Panel for 320 x 240 LCD NHD-TS320240BRNO#-ND NEW! 21.50 


t+ With Touch Panel 


LCD Character Modules 


Features: 


°5 x 8 character format ¢ Different backlight color options * 8-bit or 4-bit interface * STN or FSTN, 12:00 or 6:00 viewing angle * 3V Power Supply 


LcD Module Size Viewing Area Character Size | Operating Temperature | Digi-Key Price 
Format Mode Type W xH (mm) W xH (mm) W xH (mm) °c Part No. Each 
Transflective 
2x16 STN-Gray/YG Serial 80.0 x 44.0 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 -20 ~ 70 NHD-0216B3Z-FL-GBW-ND 19.95 
2x16 STN-Gray/YG Serial 80.0 x 36.0 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 -20 ~ 70 NHD-0216K3Z-FL-GBW-ND 19.75 
2x16 STN-Gray/YG Serial 122.0 x 44.0 99.0 x 24.0 5.2 x 9.55 -20 ~ 70 NHD-0216S3Z-FL-GBW-ND 22.30 
2x20 STN-Gray/YG Serial 116.0 x 37.0 83.0 x 18.6 3.2 x 5.55 -20 ~ 70 NHD-0220D3Z-FL-GBW-ND 22.20 
4x20 STN-Gray/YG Serial 98.0 x 60.0 76.0 x 25.2 2.95 x 4.75 -20 ~ 70 NHD-0420D3Z-FL-GBW-ND 24.90 
1x8 STN-Gray/White Character 60.7 x 33.85 51.2 x 14.7 5.02 x 7.28 -20 ~ 70 NHD-0108HZ-FSW-GBW-ND 8.50 
2x8 STN-Gray/YG Character 40.0 x 35.4 30.4 x 13.9 2.95 x 4.75 -20 ~ 70 NHD-0208AZ-FL-GBW-ND 9.55 
2x8 STN-YG/YG Character 40.0 x 35.4 30.4 x 13.9 2.95 x 4.75 -20 ~ 70 NHD-0208AZ-FL-YBW-ND 9.50 
2x8 STN-Gray/YG Character 58.0 x 32.0 38.0 x 16.0 2.96 x 5.56 -20 ~ 70 NHD-0208BZ-FL-GBW-ND 9.85 
2x8 STN-YG/YG Character 58.0 x 32.0 38.0 x 16.0 2.96 x 5.56 -20 ~ 70 NHD-0208BZ-FL-YBW-ND. 9.75 
2x12 STN-Gray/YG Character 55.7 x 32.0 46.0 x 14.5 2.65 x 5.50 -20 ~ 70 NHD-0212WH-AYGH-JT#-ND 9.50 
2x16 STN-YG/YG Character 84.0 x 44.0 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 -20 ~ 70 NHD-0216BZ-FL-YBW-ND 10.00 
2x16 STN-YG/YG Character 80.0 x 36.0 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 -20 ~ 70 NHD-0216K1Z-FL-YBW-ND 10.50 
2x16 FSTN+/RGB Character 80.0 x 36.0 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 -20 ~ 70 NHD-0216K1Z-FS(RGB)-FBW-ND 14.50 
2x16 STN-YG/YG Character 122.0 x 44.0 99.0 x 24.0 5.2 x 9.55 -20 ~ 70 NHD-0216SZ-FL-YBW-ND 20.50 
2x20 STN-YG/YG Character 116.0 x 37.0 83.0 x 18.6 3.2 x 5.95 -20 ~ 70 NHD-0220DZ-FL-YBW-ND 18.00 
2x20 STN-Gray/White Character 182.0 x 60.0 147.0 x 35.2 5.9 x 12.7 -20 ~ 70 NHD-0220JZ-FSW-GBW-ND 30.50 
2x20 STN-Gray/White Character 146.0 x 43.0 123.0 x 22.0 4.84 x 9.22 -20 ~ 70 NHD-0220WH-MTGH-JT#-ND 24.25 
2x20 STN-Gray/YG Character 146.0 x 43.0 123.0 x 22.0 4.84 x 9.22 -20 ~ 70 NHD-0220WH-MYGH-JT#-ND 24.00 
4x20 STN-YG/YG Character 98.0 x 60.0 76.0 x 25.2 2.95 x 4.75 -20 ~ 70 NHD-0420DZ-FL-YBW-3V3-ND. 21.95 
4x20 STN-Gray/YG Character 79.0 x 36.0 60.0 x 28.0 2.35 x 5.15 -20 ~ 70 NHD-0420H1Z-FL-GBW-3V3-ND 17.70 
2x16 STN-Gray/No B/L COG 49.7 x 25.3 45.7 x 14.3 2.21 x 4.68 -20 ~ 70 NHD-C0216AZ-FN-GBW-ND 9.11 
2x16 STN-Gray/No B/L COG 56.0 x 25.3 45.7 x 14.3 2.21 x 4.68 -20 ~ 70 NHD-C0216CU-FN-GBW-3V-ND 9.00 
2x20 FSTN+/White COG 74.5 x 25.0 61.0 x 15.1 2.45 x 5.55 0~50 NHD-C0220AU-FSW-FTS-ND. 10.25 
2x20 FSTN+/White COG 74.5 x 25.0 61.0 x 15.1 2.45 x 5.55 -20 ~ 70 NHD-C0220AZ-FSW-FTW-ND 10.20 
Transmissive 
2x40 STN-Blue/White Serial 210.0 x 22.0 153.5 x 16.0 3.2 x 5.55 -20 ~ 70 NHD-0240BZ-NSW-BTW-P-ND 29.25 
2x16 FSTN-/RGB Character 80.0 x 36.0 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 -20 ~ 70 NHD-0216K1Z-NS(RGB)-FBW-ND 14.75 
2x16 STN-Blue/White Character 80.0 x 36.0 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 -20 ~ 70 NHD-0216K1Z-NSW-BBW-L-ND 11.70 
2x16 STN-Blue/White Character 126.0 x 44.0 99.5 x 24.5 4.84 x 8.06 -20 ~ 70 NHD-0216SZ-NSW-BBW-3V3-ND 21.65 
2x16 STN-Blue/White Character 126.0 x 44.0 99.5 x 24.5 4.84 x 8.06 -20 ~ 70 NHD-0216SZ-NSW-BBW-ND. 21.70 
2x20 STN-Blue/White Character 116.0 x 37.0 83.0 x 18.6 3.2 x 5.95 -20 ~ 70 NHD-0220DZ-NSW-BBW-ND 19.30 
4x20 STN-Blue/White Character 146.0 x 62.5 123 x 42.5 4.84 x 9.22 -20 ~ 70 NHD-0420E2Z-NSW-BBW-ND 28.20 
Reflective 

1x8 STN-Gray/No B/L Character 53.0 x 24.2 35.0 x 12.6 3.4x 7.3 -20 ~ 70 NHD-0108BZ-RN-GBW-ND 7.55 
2x8 STN-YG/No B/L Character 40.0 x 35.4 30.4 x 13.9 2.95 x 4.75 -20 ~ 70 NHD-0208AZ-RN-YBW-ND 8.25 
2x8 STN-Gray/No B/L Character 58.0 x 32.0 38.0 x 16.0 5.56 x 2.96 -20 ~ 70 NHD-0208BZ-RN-GBW-ND 8.35 
2x8 STN-YG/No B/L Character 58.0 x 32.0 38.0 x 16.0 5.56 x 2.96 -20 ~ 70 NHD-0208BZ-RN-YBW-ND 8.30 
2x16 STN-YG/No B/L Character 84.0 x 44.0 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 -20 ~ 70 NHD-0216BZ-RN-YBW-ND 8.75 


LCD Graphic Modules 


Features: Graphic: * Bitmap graphics * LED or CCFL backlights * STN Blue, Gray or FSTN positive or negative ¢ Built-in controllers * Touch panels 
available for QVGAs * 12:00 or 6:00 viewing angles COG: * Monochrome graphic format * Super low power consumption * LED backlight available 


LCD Module Size Viewing Area Operating Temperature | Digi-Key Price 

Fig. Format Mode Type W xH (mm) WxH (mm) °c Part No. Each 
Transflective 

2x16 FSTN+/White COG 41.4 x 24.3 37.6 x 12.8 -20 ~ 70 NHD-C0216CZ-FSW-FBW-3V3-ND NEW! 11.05 

122 x 32 STN-YG/YG Graphic 80.0 x 36.0 60.0 x 18.0 -20 ~ 70 NHD-12232WG-EYYH-V#A-ND 16.00 

128 x 32 FSTN+/White COG 41.4x 24.3 36.0 x 12.0 -20 ~ 70 NHD-C12832A1Z-FSW-FBW-3V3-ND NEW! 10.75 

128 x 64 STN-Gray/White Graphic 63.2 x 52.2 54x 36 -20 ~ 70 NHD-12864MZ-FSW-GBW-L-ND 25.00 

128 x 64 STN-Gray/White Graphic 75.0 x 52.7 60.0 x 32.6 -20 ~ 70 NHD-12864WG-BTGH-T#N-ND 26.00 

160 x 32 STN-YG/YG Graphic 114. x 40 92 x 22 -20 ~ 70 NHD-16032AZ-FL-YBW-ND 19.75 

160 x 32 STN-YG/YG Graphic 122.0 x 44.0 99.0 x 24.0 -20 ~ 70 NHD-16032BZ-FL-YBW-ND 24.00 

it 160 x 32 STN-Gray/White Graphic 122.0 x 44.0 99.0 x 24.0 -20 ~ 70 NHD-16032BZ-FSW-GBW-ND 25.00 

160 x 128 STN-Blue/White Graphic 129.0 x 102.0 101.0 x 82.0 -20 ~ 70 NHD-160128WG-BTMI-VZ#-ND 70.75 

240 x 64 FSTN+/White Graphic 118.0 x 45.0 96.0 x 30.0 -20 ~ 70 NHD-24064CZ-FSW-FBW-ND 51.00 

240 x 64 STN-Gray/White Graphic 118.0 x 45.0 96.0 x 30.0 -20 ~ 70 NHD-24064CZ-FSW-GBW-ND 50.00 

240 x 64 FSTN+/SuperBright White Graphic 180.0 x 65.0 133.0 x 39.0 -20 ~ 70 NHD-24064WG-ASFH-VZ#-ND 59.00 

240 x 64 FSTN+/White Graphic 180.0 x 65.0 133.0 x 39.0 -20 ~ 70 NHD-24064WG-ATFH-VZ#000CB-ND 55.00 

240 x 128 STN-Gray/YG Graphic 144.0 x 104.0 114.0 x 64.0 -20 ~ 70 NHD-240128WG-BY GH-VZ#000C-ND 78.74 

320 x 240 FSTN+/SuperBright White Graphic 166.8 x 109.0 122.0 x 92.0 -20 ~ 70 NHD-320240WG-BOSFH-VZ#-ND 96.60 

128 x 64 STN-YG/YG COG 80.0 x 54.0 70.7 x 38.8 -20 ~ 70 NHD-C12864AZ-FSY-YBW-HT-ND 22.00 

128 x 64 STN-Gray/White COG 71.3 x 54.9 65.5 x 40.0 -20 ~ 70 NHD-C12864CZ-FSW-GBW-ND 16.50 

128 x 64 FSTN+/White COG 102.0 x 70.0 86.6 x 46.3 -20 ~ 70 NHD-C12864EZ-FSW-FTW-P-ND 25.00 

128 x 64 FSTN+/White COG 86.0 x 44.0 58.0 x 28.8 -20 ~ 70 NHD-C12864WM-09-FSW-FBW-M-ND 15.90 

2 128 x 65 STN-Gray/White COG 59.0 x 42.0 52.6 x 27.0 -20 ~ 70 NHD-C12865AZ-FSW-GBW-ND 15.00 

128 x 65 STN-Gray/White COG 66.3 x 49.8 60.1 x 34.5 -20 ~ 70 NHD-C12865BZ-FSW-GBW-ND 18.00 

128 x 128 STN-Gray/White COG 71.3 x 75.4 65.5 x 60.5 -20 ~ 70 NHD-C128128BZ-FSW-GBW-ND 28.00 

160 x 100 FSTN+/White COG 49.2 x 45.0 47.0 x 33.39 -20 ~ 70 NHD-C160100DIZ-FSW-FBW-ND 18.55 

240 x 64 FSTN+/White COG 142.5 x 51.7 130.2 x 37.6 -20 ~ 70 NHD-C24064WO-ATFH#-3V3-ND 34.50 
Transmissive 

2x16 STN-Blue Negative/White COG 41.4x 24.3 37.6 x 12.8 -20 ~ 70 NHD-C0216CZ-NSW-BBW-3V3-ND NEW! 10.80 

122 x 32 STN-Blue/White Graphic 83.53 x 27.5 60.5 x 18.5 -20 ~ 70 NHD-12232KZ-NSW-BBW-P-ND 16.50 

128 x 32 STN-Blue/White COG 41.4x 24.3 36.0 x 12.0 -20 ~ 70 NHD-C12832A1Z-NSW-BBW-3V3-ND NEW! 10.75 

128 x 64 STN-Blue/White Graphic 93.0 x 70.0 72.0 x 40.0 -20 ~ 70 NHD-12864AZ-NSW-BBW-TR-ND 27.75 

1 128 x 64 STN-Blue/White Graphic 75.0 x 52.7 60.0 x 32.6 -20 ~ 70 NHD-12864WG-BTMI-V#N-ND 25.50 

240 x 64 STN-Blue/White Graphic 118.0 x 45.0 96.0 x 30.0 -20 ~ 70 NHD-24064CZ-NSW-BBW-ND 50.25 

240 x 64 STN-Blue/SuperBright White Graphic 180.0 x 65.0 133.0 x 39.0 -20 ~ 70 NHD-24064WG-ASMI-VZ#-ND 56.40 

240 x 128 STN-Blue/White Graphic 93.0 x 65.0 72.0 x 40.0 -20 ~ 70 NHD-240128BZ-NSW-BTW-ND 46.50 

240 x 128 STN-Blue/White Graphic 144.0 x 104.0 114.0 x 64.0 -20 ~ 70 NHD-240128WG-BTMI-VZ#-ND 79.94 

320 x 240 STN-Blue/SuperBright White Graphic 166.8 x 109.0 122.0 x 92.0 -20 ~ 70 NHD-320240WG-BOSMI-VZ#-ND. 95.50 

Reflective 

128 x 64 FSTN+/No B/L. COG 48.0 x 36.0 44.0 x 24.0 -20 ~ 70 NHD-C12864B2Z-RN-FBW-ND 12.05 

2 128 x 65 STN-Gray/No B/L COG 57.0 x 39.4 52.6 x 27.0 -20 ~ 70 NHD-C12865AZ-RN-GBW-ND 9.50 

160 x 100 STN-Gray/No B/L COG 41.50 x 36.00 38.50 x 25.20 -10 ~ 60 NHD-C160100AZ-RN-GBW-ND 13.75 

160 x 100 FSTN+/No B/L. COG 51.50 x 39.70 43.60 x 27.25 -20 ~ 70 NHD-C160100CZ-RN-FBW-ND 16.25 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2675 


AST DIK _ DC-AC Inverters for CCFL 


Output (Type) Board Dimensions Mating Mating Mating 
Input Volts ] Inverter mm Connector Contacts Connector Contacts Connector Contacts | Digi-Key Price Each TDK 
Voltage (V) (mA) | Characteristics | H (Max.)xWxL CN1 CN1 CN2 CN2 CN3 CN3 Part No. 1 10 50 Part No. 
Dimming Function 
45~6.0 | 1,500) 6.0 4W, Single 8x 20x 95.5 None Required | None Required | 455-1123 | 455-1124-1 — _ 445-1617-ND® 27.42 24.81 20.90 | CXA-LO605-VJL 
5.0 ~ 12.0 900 5.0 2W, Single 6x 16.5 x 87 WM1723 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 =— =— 445-1612-ND 25.02 22.64 19.07 | CXA-K0505-VJL 
10.8~13.2 | 1,250 | 5.0 8W, Dual 8.5 x 25 x 105 WM1726 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 _ _ 445-1609-ND 32.88 29.75 25.06 | CXA-0308 
10.8~13.2 | 1,250 | 5.0 8W, Dual 8.5 x 25 x 105 WM1726 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 — _ 445-1611-ND 32.89 29.76 25.06 | CXA-0338 
9.0~19.0 | 1,300 | 5.0 5W, Dual 8 x 30 x 103 WM1726 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 = = 445-1610-ND 35.85 32.44 27.32 _| CXA-0326 
10.8~13.2 | 1,700 | 6.0 8W, Dual 8.5 x 21 x153 WM1725 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 — — 445-4080-ND NEW! 34.41 31.14 26.22 | CXA-0454 
8.0~20.0 | 1,500) 55 7W, Dual 8x 25.3 x 180.3 455-1163 455-1127-1 455-1123 | 455-1124-1 | 455-1123 | 455-1124-1 | 445-1626-ND 78.52 71.05 59.83 | CXA-M1112-VJ 
10.0~15.0 | 1,500 | 6.0 4W, Single 8x 20x 95.5 WM1723 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 al _ 445-1618-ND 23.82 21.56 18.15 | CXA-L0612-VJL 
10.8~13.2 | 1,500 | 6.0 5W, Dual 8x 30x 140 455-1163 455-1127-1 455-1123 | 455-1124-1 | 455-1123 | 455-1124-1 |445-1608-ND@ 38.13 34.50 29.06 | CXA-0271 
9.6~144 | 1,500 | 6.0 5W, Dual 8x18 x 140.5 WM1723 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 | 455-1123 | 455-1124-1 |445-1627-ND 37.77 34.18 28.78 | CXA-M1212-RJL 
9.6~144 | 1,500) 6.0 7W, Dual 8x 25.3 x 180.3 455-1163 455-1127-1 455-1123 | 455-1124-1 | 455-1123 | 455-1124-1 | 445-1633-ND 44.01 39.82 33.54 | CXA-P1212-VJL 
9.6~15.0 | 1,600) 6.0 3W, Single 6x12 x 105.5 WM1723 WM1142CT 445-1613-ND 27.43 24.82 20.90 | CXA-K0612-VSL 
9.6~15.0 | 1,600) 7.0 5W, Single 8x 20x 95.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 — _ 445-1620-ND 28.85 26.11 21.99 | CXA-LO712-VJL 
96~144 | 1,800) 6.0 5W, Single 8x 20x 95.5 WM1723 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 = = 445-1619-ND 32.01 28.97 24.39 | CXA-L0612A-VJL 
10.8 ~ 13.2 | 1,700 | 6.0 8W, Dual 10 x 24 x 147 WM1725 WM1142CT | BHR-04VS-1 | 455-1124-1 | BHR-04VS-1 | 455-1124-1 | 445-1634-ND 36.12 32.68 27.52 _| CXA-P1212A-WJL 
10.8~13.2 | 1,700 | 6.0 8W, Dual 8.5 x 21.5 x 153 WM1725 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 | 455-1123 | 455-1124-1 |445-1635-ND@ 45.99 41.61 35.04 | CXA-P1212B-WJL 
10.8 ~13.2 | 1.6K 8.0 QW, Dual 8 x 25 x 180 455-1163 455-1127-1 455-1123 | 455-1124-1 = = 445-1636-ND 51.72 46.80 39.41 | CXA-P1612-VJL 
Non-Dimming Function 

5 1,500 5 3.5W, Single 8x 20.5 x 80.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 — _ 445-1614-ND® 16.44 14.88 12.53 | CXA-LO505-NJL 

12 1,500 5 3.5W, Single 8x 20.5 x 80.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 _ _ 445-1615-ND® 14.70 13.30 11.20 | CXA-LO512-NJL 

12 1,500 5 7W, Dual 8x 20.5 x 130.5 455-1163 455-1127-1 455-1123 | 455-1124-1 | 455-1123 | 455-1124-1 | 445-1629-ND 25.05 22.67 19.09 | CXA-P1012-NJL 

24 1,500 5 3.5W, Single 8 x 20.5 x 80.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 = = 445-1616-ND 16.44 14.88 12.53 | CXA-L0524-NJL 

Non-Dimming Function, PCB Mountable Type 

5 900 | 5/10 4.5W, Dual 16.5 x 21 x 44 445-1621-ND® 10.26 9.29 7.82 | CXA-L10A 

5 1,200 | 5/10 | 6W, Single/Dual) 16.5 x 29x 56 445-1623-ND® 12.27 11.11 9.35 | CXA-M10A-L 

5 1,500 | 5/10 8W, Dual 17x 29x56 445-1630-ND® 18.42 16.67 14.04 | CXA-P10A-P 

12 900 | 5/10 4.5W, Dual 16.5 x 21 x 44 _ _ 445-1622-ND 10.26 9.29 7.82. | CXA-L10L 

12 900 | 7/14 QW, Dual 16.5 x 29 x 56 = = 445-1637-ND® 13.41 12.14 10.22 | CXA-P20L-L 

12 1,200 | 5/10 6W, Dual 16.5 x 29 x 56 445-1624-ND 12.27 11.11 9.35 | CXA-M10L-L 

12 1,500 | 5/10 8W, Dual 17x 29x56 445-1631-ND 19.14 17.32 14.59 | CXA-P10L-P 

12 1,500 | 7/14 8W, Dual 17x 29x 56 445-1628-ND 18.27 16.53 13.92 | CXA-M14L-P 

24 1,200 | 5/10 6W, Dual 16.5 x 29 x 56 445-1625-ND 12.27 11.11 9.35 | CXA-M10M-L 

24 1,500 | 5/10 8W, Dual 17x29 x56 = = 445-1632-ND 19.14 17.32 14.59 | CXA-P10M-P 

RoHS Compliant 


Cc COILTRONICS’|) CCFL Inverter Transformers, SMT 


5 ; 1/2 PRI 
ae Mechanical Dimensions - mm Hanval 
Specifications: Series L w H > 1/2 PRI Sesondane” 
* Operating Temperature: 0°C ~ 70°C A 20.6 14.35 8.0 
¢ Frequency Range: 40kHz ~ 80kHz B 26.0 16.5 55 Part No. Shown: FB 3 
* Supply Current: 30mA CTX110657 
¢ IR Reflow Temperature: 240°C for 30 seconds maximum ¢ 26.0 16.5 ot 
Primary Secondary 
Pout Mechanical DCR (0) Voltage(1) DCR (0) Voltage(1) Digi-Key Price Each Coiltronics 
Watts Dimensions Maximum Maximum (VRMS) Maximum Maximum (VRMS) | Part No. a 10 100 Part No. 
25 A 0.190 13 285 1340 513-1123-ND 8.31 7.55 5.62 CTX210659-R 
6.0 B 0.132 15 176 1340 513-1120-ND 8.48 77 5.74 CTX110607-R 
6.0 c 0.132 15 176 1340 §13-1122-ND 8.48 77 5.74 CTX210607-R 
6.0 Cc 0.160 20 176 1340 §13-1121-ND 8.48 771 5.74 CTX210605-R 


Note (1): Continuous RMS Voltage. 


JW.Miller Miller SMT, CCFL Inverter Transformers 


Dimensions in mm 


Pad Layout 
A Bourns Company 412 primary WE 10 y' 
Features: * Power Rating: 6 Watts * Operating Frequency: 60kHz -/+25% * Operating Ambient Temperature: 0°C ~ 75°C * Storage Temperature: 1/2 Primary | ; High Voltage ff is 
-40°C ~ 105°C * Dielectric Withstanding Voltage: 1500Vrms 1 Secondary eG 1.14 
Applications: * LCD flat panel displays * Notebook / Palmtop computers ¢ Portable instruments ¢ Retail terminals Feedback 3 | Oa 
4 6 
Primary Secondary teres 
DCR (0) Voltage DCR (0) Voltage I,rms | Digi-Key Price Each J.W. Miller 
Maximum (V) Maximum (V) (mA) _ | Part No. 1 10 25 Part No. 
0.61 25.0 132 1300 70 M8100-ND 4.20 3.15 2.80 | PM61300-1-RC 
0.82 20.0 175 1300 70 M8101-ND 4.20 3.15 2.80 | PM61300-2-RC 
1.10 15.0 175 1300 70 M8102-ND 4.20 3.15 2.80 | PM61300-3-RC 
1.88 13.0 175 1300 70 M8103-ND 4.20 3.15 2.80 | PM61300-4-RC 
2.34 10.5 290 1300 70 M8104-ND 4.20 3.15 2.80 | PM61300-5-RC 


TAIYO YUDEN DC-AC Inverters for CCFL’s 


This line of low profile DC to AC inverters are designed to drive cold cathode fluorescent lamp (CCFL) other LCD manufacturers. Superior design techniques are used to provide some of the market's lowest 
backlighting for LCD displays and are recommended by Sharp, Epson, Optrex, Hitachi, Toshiba and __ profile CCFL inverters. 


Input Output Maximum Output Power Fi 
Voltage Voltage Current per Lamp No. of Brightness Input Digi-Key Price Each Taiyo Yuden 
(VDC) (Vv) (mA) (W) Lamps Control Connector Part No. 1 10 100 Part No. 
10.8 ~ 13.2 1450 6.0 3.0 2 DC Volt = 587-2014-ND 35.34 31.98 21.88 KBI-B02D-RH 
10.8 ~ 13.2 930 6.5 13.0 2 DC Volt _ 587-2013-ND 45.07 40.78 27.90 KLS-150A-RH 
10.0 ~ 16.0 1500 75 3.5 1 Pot/DC Volt WM7623CT-ND | 587-2005-ND 34.10 30.86 21.12 LS380-RH 
10.8 ~ 13.2 1300 5.2 5.5 2 DC Volt WM7625CT-ND |587-2006-ND 67.73 61.28 41.93 LS460-RH 
9.6 ~ 14.4 1500 7.0 4.0 2 DC Volt WM7625CT-ND_|587-2007-ND 33.18 30.02 20.54 LS530-RH 
4.75 ~ 5.25 1000 5:2 4.0 2 DC Volt _ 587-2008-ND 33.60 30.40 20.80 LS655-RH 
10.8 ~ 13.2 1650 13.6 8.0 2 PWM/DC Volt H2225-ND 587-2009-ND 35.49 32.11 21.97 LS700-RH 
10.8 ~ 13.2 1650 13.6 8.0 2 PWM/DC Volt H2225-ND 587-2010-ND 35.49 32.11 21.97 LS720A-RH 
45 ~7.0 1500 6.5 40 1 DC Volt WM7676CT-ND |587-2011-ND 38.12 34.49 23.60 SIPF150-RH 
8.0 ~ 20.0 1500 6.5 4.0 1 DC Volt WM7623CT-ND__|587-2012-ND 34.55 31.26 21.39 SIPF200A-RH 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2676 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


{CS Microsemi. CCFL Inverter Modules 


Features: * 3.3V, 5V and 12V inputs * Power levels from 2.2W to 6W * Programmable maximum output current * Widest 
dimming range, patented digital “Direct Drive” and Analog » Easy to use brightness control, allows smooth flicker free 


dimming * Output short-circuit protection and timeout * Automatic strike voltage regulation and timeout 


Advantages: * Low component count ¢ Duty cycle brightness control provides wide brightness range and extends battery 
management options * Low cost »* Reduction in magnetics size * Wide LCD panel compatibility * Maximum efficiency, 
especially in battery mode Options: * 4 Wattages: 2.2W, 4W, 6W, 10W « Multiple connector styles 


Typical | VLAMP Typical VLS Maximum Typical | VLAMP Typical VLS Maximum 
VIN Range IOLAMP | Min./Typ. | Dimming | Operating | Digi-Key Price VIN Range IOLAMP | Min./Typ. | Dimming | Operating | Digi-Key Price 
(V) (V) (mA) (V) (Typical) | Temperature | Part No. Each (V) (V) (mA) (V) (Typical) | Temperature | Part No. Each 
Single Lamp 465 ~ 635 | 5.0 ~6.5 | 1300/1400 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1617-12-41-ND 36.36 
260 ~ 380 4.0 1250/1400 | 100:1 0°C ~ 70°C _|LXM1615-03-01-ND 34.39 465 ~ 635 | 5.0~6.5 | 1300/1400 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1617-12-42-ND 36.36 
260 ~ 380 4.0 1250/1400 | 100:1 O°C ~ 70°C | LXM1615-03-02-ND 34.39 465 ~ 635 | 5.0~6.5 | 1300/1400 <5:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1618A-12-41-ND 27.95 
3.3 | 325 ~ 435 | 3.5~5.0 | 1000/1100 <5:1 -20°C ~ 70°C |LXM1618-03-21-ND 33.21 465 ~ 635 | 5.0 ~ 6.5 | 1300/1400 <5:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1618A-12-42-ND 27.95 
325 ~ 435 | 3.5 ~ 5.0 | 1000/1100 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXM1618-03-22-ND 33.21 465 ~ 635 | 5.0 ~6.5 | 1300/1450 100:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1617A-12-41-ND 29.67 
325 ~ 435 | 3.5 ~ 5.0 | 1000/1100 50:1 -20°C ~ 70°C | LXM1617-03-21-ND 36.36 465 ~ 635 | 5.0 ~6.5 | 1300/1450 100:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1617A-12-42-ND 29.67 
5 450 ~ 620 5.8 1500/1650} 100:1 0°C ~ 70°C |LXM1612-05-02-ND 48.30 500 ~ 1000) 3.8~8.8 | —/2000 100:1 -40°C ~ 85°C | LXMG1614E-14-11-ND 58.54 
465 ~ 635 | 5.0 ~ 6.5 | 1300/1400 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXM1618-12-41-ND 33.21 545 ~ 735 | 5.0 ~ 8.0 | 1400/1650 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1618-12-61-ND 33.21 
12 465 ~ 635 | 5.0 ~6.5 | 1300/1400 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXM1618-12-43-ND 33.21 545 ~ 735 | 5.0 ~ 8.0 | 1400/1650 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1618-12-62-ND 33.21 
545 ~ 735 | 5.0 ~ 8.0 | 1400/1650 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXM1618-12-62-ND 33.21 12 545 ~ 735 | 5.0 ~ 8.0 | 1400/1650 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1617-12-61-ND 36.36 
Single Lamp — RoHS Compliant 545 ~ 735 | 5.0 ~ 8.0 | 1400/1650 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1617-12-62-ND 36.36 

260 ~ 380 4.0 1250/1400 | 100:1 0°C ~ 70°C _|LXMG1615-03-01-ND 37.95 545 ~ 735 | 5.0 ~ 8.0 | 1500/1650 <5:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1618A-12-61-ND 28.29 

260 ~ 380 4.0 1250/1400 | 100:1 o°C ~ 70°C | LXMG1615-03-02-ND 37.95 545 ~ 735 | 5.0 ~ 8.0 | 1500/1650 <5:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1618A-12-62-ND 28.29 

325 ~ 435 | 3.5 ~ 5.0 | 1000/1100 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1618-03-21-ND 33.21 545 ~ 735 | 5.0 ~ 8.0 | 1500/1650 100:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1617A-12-61-ND 30.02 

325 ~ 435 | 3.5 ~ 5.0 | 1000/1100 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1618-03-22-ND 33.21 545 ~ 735 | 5.0 ~ 8.0 | 1500/1650 100:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1617A-12-62-ND 30.02 

aa 325 ~ 435 | 3.5 ~ 5.0 | 1000/1100 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1617-03-21-ND 36.36 390 ~ 790 | 4.0 ~ 7.0 | 1400/1600 50:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1813-12-61-ND NEW! 32.20 

325 ~ 435 | 3.5 ~ 5.0 | 1000/1100 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1617-03-22-ND 36.36 390 ~ 790 | 4.0~7.0 | 1400/1600 50:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1813-12-61S-ND NEW! 33.35 

325 ~ 435 | 3.5 ~ 5.0 | 1000/1200 <5:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1618A-03-21-ND 27.26 390 ~ 790 | 4.0 ~7.0 | 1400/1600 50:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1813-12-62-ND NEW! 32.20 

325 ~ 435 | 3.5 ~ 5.0 | 1000/1200 <5:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1618A-03-22-ND 27.26 390 ~ 790 | 4.0 ~ 7.0 | 1400/1600 50:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1813-12-62S-ND NEW! 33.35 

325 ~ 435 | 3.5~5.0 | 1000/1200} 100:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1617A-03-21-ND 28.98 Dual Lamp — RoHS Compliant 

325 ~ 435 | 3.5~5.0 | 1000/1200} 100:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1617A-03-22-ND 28.98 320 ~ 420 | 5.0 ~ 6.0 | 1250/1400 100:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1626-05-46-ND 61.18 

325 ~ 435 | 3.5 ~ 5.0 | 1000/1100 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1618-05-21-ND 33.21 350 ~ 530 | 5.0~6.5 | 1250/1400 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1623-05-41-ND 59.48 

325 ~ 435 | 3.5 ~ 5.0 | 1000/1100 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1618-05-22-ND 33.21 350 ~ 530 | 5.0~6.5 | 1250/1400 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1623-05-42-ND 59.48 

325 ~ 435 | 3.5 ~ 5.0 | 1000/1100 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1617-05-22-ND 36.36 § 385 ~ 485 | 5.0 ~ 6.0 | 1250/1400 100:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1626-05-45-ND 61.18 

325 ~ 435 | 3.5 ~ 5.0 | 1000/1200 <5:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1618A-05-21-ND 27.37 450 ~ 610 | 5.2 ~6.7 | 1450/1600 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1623-05-44-ND 59.48 

325 ~ 435 | 3.5 ~ 5.0 | 1000/1200 <5:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1618A-05-22-ND 27.37 480 ~ 720 | 5.0 ~ 8.0 | 1450/1650 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1623-05-61-ND 59.48 

325 ~ 435 | 3.5~5.0 | 1000/1200} 100:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1617A-05-21-ND 29.10 450 ~ 610 | 5.0~6.5 | 1400/1600 50:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1627-05-44-ND NEW! 43.68 

325 ~ 435 | 3.5~5.0 | 1000/1200} 100:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1617A-05-22-ND 29.10 <1250 3.5 ~ 5.0 | 1400/1650 100:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1626-12-64-ND 61.18 

450 ~ 620 5.8 1500/1650) 100:1 0°C ~ 70°C |LXMG1612-05-01-ND 48.30 320 ~ 420 | 5.0 ~ 6.0 | 1250/1400 100:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1626-12-46-ND 61.18 

450 ~ 620 5.8 1500/1650) 100:1 0°C ~ 70°C | LXMG1612-05-02-ND 48.30 350 ~ 500 6.0 1500/1650 100:1 0°C ~ 70°C |LXMG1621-02-ND 78.20 

465 ~ 635 | 5.0~6.5 | 1300/1400 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1618-05-41-ND 33.21 350 ~ 500 6.5 1500/1650 100:1 0°C ~ 70°C |LXMG1621-03-ND 78.20 

465 ~ 635 | 5.0 ~6.5 | 1300/1400 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1618-05-42-ND 33.21 350 ~ 530 | 5.0~6.5 | 1250/1400 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1624-12-41-ND 56.33 

465 ~ 635 | 5.0 ~6.5 | 1300/1400 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1617-05-41-ND 36.36 350 ~ 530 | 5.0 ~6.5 | 1250/1400 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1624-12-42-ND 56.33 

465 ~ 635 | 5.0 ~6.5 | 1300/1400 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1617-05-42-ND 36.36 350 ~ 530 | 5.0 ~6.5 | 1250/1400 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1623-12-41-ND 59.48 

465 ~ 635 | 5.0 ~6.5 | 1300/1400 <5:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1618A-05-41-ND 27.60 385 ~ 485 | 5.0 ~ 6.0 | 1250/1400 100:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1626-12-45-ND 61.18 

5 465 ~ 635 | 5.0 ~6.5 | 1300/1400 <5:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1618A-05-42-ND 27.60 450 ~ 610 | 5.2 ~6.7 | 1450/1600 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1623-12-44-ND 59.48 

465 ~ 635 | 5.0~6.5 | 1300/1450} 100:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1617A-05-41-ND 29.33 470 ~ 640 5.0 1500/1650 100:1 0°C ~ 70°C |LXMG1621-04-ND 78.20 

465 ~ 635 | 5.0~6.5 | 1300/1450} 100:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1617A-05-42-ND 29.33 12 480 ~ 720 | 5.0 ~ 8.0 | 1400/1650 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1624-12-61-ND 56.33 

545 ~ 735 | 5.0 ~ 8.0 | 1400/1650 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1618-05-61-ND 33.21 480 ~ 720 | 5.0 ~ 8.0 | 1400/1650 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1624-12-62-ND 56.33 

545 ~ 735 | 5.0 ~ 8.0 | 1400/1650 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1618-05-62-ND 33.21 480 ~ 720 | 5.0 ~ 8.0 | 1400/1650 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1623-12-61-ND 59.48 

545 ~ 735 | 5.0 ~ 8.0 | 1400/1650 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1617-05-61-ND 36.36 480 ~ 720 | 5.0 ~ 8.0 | 1400/1650 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1623-12-62-ND 59.48 

545 ~ 735 | 5.0 ~ 8.0 | 1400/1650 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1617-05-62-ND 36.36 500 ~ 750 6.5 1350/1500 100:1 0°C ~ 70°C |LXMG1622-12-01-ND 74.75 

545 ~ 735 | 5.0 ~ 8.0 | 1500/1650 <5:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1618A-05-61-ND 27.95 500 ~ 750 7.0 1500/1650 100:1 0°C ~ 70°C |LXMG1621-01-ND 78.20 

545 ~ 735 | 5.0 ~ 8.0 | 1500/1650 <5:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1618A-05-62-ND 27.95 460 ~ 620 | 10~14 | 1450/1600 100:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1626-12-67-ND NEW! 61.18 

545 ~ 735 | 5.0 ~ 8.0 | 1500/1650} 100:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1617A-05-61-ND 29.67 450 ~ 610 | 5.0 ~6.5 | 1400/1600 50:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1627-12-44-ND NEW! 43.68 

280 ~ 730 | 4.0 ~7.0 | 1400/1650 50:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1811-05-61-ND NEW! 29.90 480 ~ 720 | 5.0 ~ 8.0 | 1500/1650 50:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1627-12-61-ND NEW! 43.68 

280 ~ 730 | 4.0 ~ 7.0 | 1400/1650 50:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1811-05-61S-ND NEW! 31.05 480 ~ 720 | 5.0 ~ 8.0 | 1500/1650 50:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1627-12-62-ND NEW! 43.68 

280 ~ 730 | 4.0 ~ 7.0 | 1400/1650 50:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1811-05-62-ND NEW! 29.90 480 ~ 720 | 5.0 ~ 8.0 | 1500/1650 <3:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1628-12-61-ND NEW! 41.38 

280 ~ 730 | 4.0 ~ 7.0 | 1400/1650 50:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1811-05-62S-ND NEW! 31.05 480 ~ 720 | 5.0 ~ 8.0 | 1500/1650 <3:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1628-12-62-ND NEW! 41.38 

545 ~ 735 | 5.0~8.0 | 1500/1650}  100:1 -30°C ~ 80°C | LXMG1617A-05-62-ND 29.67 Quad Lamp — RoHS Compliant 

300 ~ 800 7.0 1500/1650 | 100:1 0°C ~ 70°C | LXMG1611-01-ND 45.66 530 ~ 720 | 5.0 ~ 8.0 | 1500/1650 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1644-12-61-ND 76.43 

450 ~ 620 5.8 1500/1650 | 100:1 0°C ~ 70°C | LXMG1612-12-01-ND 48.30 12 530 ~ 720 | 5.0 ~ 8.0 | 1500/1650 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1643-12-61-ND 84.92 

12 450 ~ 620 5.8 1500/1650 | 100:1 0°C ~ 70°C | LXMG1612-12-02-ND 48.30 530 ~ 730 | 5.0 ~ 8.0 | 1500/1650 50:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1643-12-62-ND 84.92 

465 ~ 635 | 5.0 ~6.5 | 1300/1400 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1618-12-41-ND 33.21 NEW! Light Sensor — RoHS Compliant NEW! 

465 ~ 635 | 5.0 ~ 6.5 | 1300/1400 <5:1 -20°C ~ 70°C | LXMG1618-12-42-ND 33.21 Ambient Light Sensor Board Assembly LXMG1800_LS-ND 13.30 
CCFL Controllers and a te en ae id 
Input Cable Assemblies Digital Dimming Controller ee re 612 |= _ 
LX1686E: This Backlight Controller IC provides all the control functions needed to implement Microsemi’s direct drive inverters —_ | Third Generation Controller LX1689CPW-ND 9.12 8.21 |— _ 
used to operate cold cathode fluorescent lamps (CCFL’s). LX1689: The latest generation Direct Drive CCFL uses new circuit | Third Generation Controller LX1689IPWCT-NDt 10.50 9.00 |LX1689IPWTR-ND 5625.00/M 
design techniques (patents pending) and combines digital and linear circuits with advanced BiCMOS process to create a more —_| Enhanced Multi-Mode Controller | LX1691IPWCT-NDt 10.50 9.00 |LX1691IPWTR-ND 5625.00/M 
complete controller in a small package. LX1691: This cost reduced, enhanced feature set Direct Drive CCFL architecture is | Enhanced Multi-Mode Controller | LX1691AIPWCT-NDf¢ | 10.50 9.00 |LX1691AIPWTR-ND 5625.00/M 
based on the very popular LX1689. By limiting Vppp to 5.5V and using advanced processing, die size and package pin count Input Cable Assemblies 
is decreased while improving dimming precision. LX1691 based inverter modules can be designed for virtually any CCFL | 18”, 5-Pin LX9506-ND 14.70 12.60 |— = 
appliance from digital cameras and PDA's to big screen monitors and driver viewable automotive displays. LX1691A: This |6”, 8-Pin LX9507G-ND 14.70 12.60 |— _ 
enhanced Direct Drive CCFL architecture is based on the LX1691. LX1691A based inverter modules can be designed for | 18”, 12-Pin LX9508G-ND 1470 12.60 |— = 
virtually any CCFL appliance from digital cameras and PDA's to big screen monitors and driver viewable automotive displays. + Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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JKL Narrow Spectrum Ultraviolet (UV) Lamps 


soy - 
~S Z Start | Operating | Watts | Output - 
Sonnouenon Diameter SV Dia. |Length | Volts| Volts @ | uW/_ Digi-Key Price Each =| kL 
R! i (mm) | (mm) | (V) (V) 5mA | cm2@1” | Part No. 1 10 50 | Part No. 
30 | 50 | 500 195 0.98 | 0.30 |289-1019-ND | 1218 11.02 9.28 [BF350-UV1 
Cold Cathode Fluorescent 30 | 120 | e605 | 280 | 135 | 0.25 |2eo-tozt-nD | 1218 11.02 9.28 |BF3120-UV1 
3.0 | 240 | 950 500 2.50 | 0.25 |289-1022-ND | 12.18 11.02 9.28 |BF3240-UV1 
Lamps and Inverters ARSE TET ST t (EL) Backlighti 
: ‘ nverters for Electroluminescen ackll In 
Tri-Phosphor-RGB White Lamps Cold Cathode Fluorescent Lamp g g 
Input Voltage | EL Element | Digi-Key Price Each JKL 
Start | Lamp | Lamp Price Each Range (dc) | Area (cm2) | Part No. 1 10 50 Part No. 
Dia. | Length | Volts| Volts | Curr. | Intensity | Digi-Key mee Fac JKL T0~19 1289-1028-ND 79.50 17.55 7560 1NDL-201 
Cr aCe) FC CN Cem) (Cc /om2)) [RartiN 100 atin 19~38 |289-1029-ND 1950 1755 1560 |NDL-202 
218 | 1250] 500 | 5 | 46,000 |289-1107-ND 11.34 10.26 8.64 |BF20218-24B 20-60 |289-1132-ND* oA68 0.33 1880 | NDL-104LP 
226 | 1275) 510 | 5 | 46,000 |289-1144-ND 1218 11.02 9.28 | BF20226-248 3.0~5.5 25~43  |289-1030-ND 19.50 17.55 15.60 | NDL-203 
228 | 1300) 515 | 5 | 46,000 |289-1146-ND 1218 11.02 9.28 |CF20228-31B 41~70 _ |289-1031-ND 19.50 17.55 15.60 |NDL-204 
2.0 | 277 | 1560} 625 | 5 | 38,000 |289-1147-ND 1218 11.02 9.28 |CF20277-28B 50~83 | 289-1032-ND 19.50 17.55 15.60 | NDL-205 
292 | 1650| 660 | 5 | 46,000 |289-1108-ND 1277 11.56 9.73 |BF20292-248 100-170 26SaiDS3Nb} 4950 _17.65 15.60 | NDL-217, 
305 | 1021] 663 | 6 | 42,000 /289-1166-NDe 12.98 11.75 9.89 |CF20305-24B * Low Profile 
325 | 1830] 735 | 5 | 46,000 |289-1135-ND 12.98 11.75 9.89 | BF20325-24B 
140 | 730 | 340 | 5 | 38,000 |289-1053-ND 11.34 10.26 8.64 |BF22140-24B 
o9 | 160 | 800] 370 | 5 | 38,000 |289-1136-ND 11.34 10.26 8.64 |BF22160-24B Inverters for CCFL and UV Lamps 
“| 480 |1140] 380 | 5 | 38,000 |289-1148-ND 11.34 10.26 8.64 |BF22180-28B Output 
258 |1700| 720 | 5 | 38,000 |289-1059-ND 12.18 11.02 9.28 | BF22258-25B Input | Volts | Inverter Digi-Key PriceEach =| JKL 
23 | 312 [1100] 618 | 6 | 28,000 |289-1168-ND 12.97 11.74 9.88 |BF23312-24B us i on Bains see = a Bid at iia 
- 4 1 e .! 5 a ixed Single Output 5 | z 97 10. " 
22 | 312 |1160/ 750 | 5 | 30,000 [280-1172-ND NEW! | 1298 11.75 9.89 |BF22312-45B on lee. ae Feed Sinuie Guat. (Beene 4843" 43 840 11:07 | BAEOO 
24 | 437 |1400/ 835 | 5 | 38,000 |289-1137-ND 14.47 13.10 11.03 |BF24438-33B 50 | 700 50 Fixed Single Output |289-1134-ND 4212 1111 960/BXA-501 
61 | 490} 195 | 5 | 30,000 [289-1140-ND 11.34 10.26 8.64 /BF2661-248 6.0 | 1200 5.0 Fixed Single Output | 289-1064-ND 14.95 13.53 11.40|BXA-503 
180 |1000] 400 5 38,000 |289-1054-ND 11.34 10.26 8.64 | BF26180-24B 12.0 | 700 5.5 Fixed Single Output 289-1049-ND 15.12 13.86 11.97 | BXA-12553 
t= jrmo| ss | | som Jaime | tit nae sotlorneean || TESTE | cea Listy [ie ee elon 
230 /1175| 495 | 5 | 30,000 |289-1138-ND 12.77 11.56 9.73 | BF26230-24B 12.0 | 850 5.5 Fixed Dual Output | 289-1048-NDt 21.32 19.29 16.24] BXA-12529-PS1 
240 | 1250] 505 | 5 | 30,000 |289-1055-ND 12.76 11.55 9.72 |BF26240-24B 12.0 | 1000 55 Fixed Dual Output | 289-1025-ND 15.12 13.86 11.97] BXA-12529 
250 |1300) 525 5 30,000 |289-1056-ND 12.76 11.55 9.72 | BF26250-24B 24.0 | 1000 5.5 Fixed Dual Output 289-1027-ND 15.12 13.86 11.97 | BXA-24529 
es, : 72.0 | 1500 5.0 Dual Output 289-1170-ND@ NEW!| 17.51 15.85 13.35| BXA-12579/MOD5 
26 | 285 | 1500) 725 | 5 | 30,000 /289-1057-ND 12.76 11.55 9.72 | BF26285-208 120 | 1800 7.0 Dual Output 289-1119-ND 61.36 55.52 46.76|BXA-12610-7M 
318 | 1636} 676 | 5 | 34,000 |289-1109-ND 12.77 11.56 9.73 | BF26318-20B 12.0 | 1200 5.0 Single Output 289-1167-ND 13.23 11.97 _10.08| BXA-12665-5M 
346 | 1450) 700 | 6 | 36,000 |289-1149-ND 12.77 11.56 9.73 |CF26346-37B Accessories 
349 [1715] 730 | 5 | 30,000 |289-1150-ND 12.77 11.56 9.73 | CF26349-28B Input Conn. Assembly for BXA-12579 289-1037-ND@ 2.00 — _—|BXC-10605 
360 | 1650} 700 | 5 | 38,000 |280-1139-ND 12.98 11.75 9.89 |BF26360-208 Outpot Connector Assembly for BX 12558 289-1052-ND@ 200 —  —|BXC-10566 
499 | 2100) 1000 | 6 | 36,000 }289-1151-ND 12.98 11.75 9.89 )CF26499-37B Output Connector Assembly for Single BXA-12379 |289-1159-ND@ 2.10 1.90 1.60 | BXC-12379/0CON1 
600 | 2340] 1125 | 6 | 36,000 |289-1152-ND 12.98 11.75 9.89 | CF26600-37B Input Connector for BXA-12617C-6M 289-1068-ND@ 2.63 2.38 _2.00| BXC-10580 
- q = Output Connector for BXA-12617C-6M, 
29 | 25 | 400 | 165 | 5 | 19,000 [PesaeenD US, = Wie Bee Brs2ereel BXA-12592-3M, BXA-12598-5M, 289-1069-ND 2.63 2.38 2.00) BXC-10643 
380 | 1975] 790 | 5 | 28,000 |289-1143-ND 1298 11.75 9.89 |BF3380-248 BXA-12610-7M and BXA-12613-7M 
50 | 500] 195 | 5 | 28,000 |289-1003-ND 10.29 9.31 7.84 |BF350-20B Tnput Connector for BXA-503 289-1070-ND® 263 2.38 2.00/BXC-10574 
75 525 | 210 5 28,000 |289-1058-ND 10.29 9.31 7.84 | BF375-20B Output Connector for BXA-503 289-1071-ND® 2.63 2.38 —2.00| BXC-10585 
ss | 540| 220 | 5 | 28,000 }289-1004-ND 10.29 9.31 7.84 | BF386-20B Input Connector for Be eM 289-1121-ND@ 2.90 263 2.21|/BXC-10549 
100 | 665 | 270 | 5 | 28,000 |289-1005-ND 11.34 10.26 8.64 | BF3100-20B Output Connector for BXA-12594-5M 289-1123-ND@ 2.63 2.38 2.00] BXC-10689 
ao | 160 | 850] 345 | 5 | 28,000 /289-1006-ND 11.34 10.26 8.64 |BF3160-20B Input Connect for BKA-2510-7M SESH LIDYS pion: 3'Rg. DOT IANE A 08D 
elo ae 5 26,000 pera aeane Mahe 1020 28-04%; | Bese e208 OcTnUT oitoator arness Tor BXACT257O MODS 289-1171-ND@ NEW!| 2.63 2.38 2.00] BXC-10992 
228 1150) 460 | 5 | 28,000 /289-1007-ND 11.34 10.26 8.64 | BF8228-21B End Cap for 3mm Fluorescent Lamps 280-1072-ND@ 5348.40 BF3/RC 
240 | 1150} 480 | 5 | 28,000 )289-1141-ND 12.77 11.56 9.73 | BF3240-24B End Cap for 2.2mm and 2.4mm Fluorescent Lamps | 289-1133-ND® 53.48 _.40| BF2.4/RC 
250 | 1200] 520 | 5 | 28,000 |289-1008-ND 11.34 10.26 8.64 | BF3250-208 End Cap for 2.6mm Fluorescent Lamps 289-1165-ND 53.48 _.40/BF2.6/RC 
300 | 1350] 665 | 5 | 28,000 |289-1041-ND 12.76 11.55 9.72 |BF3300-20B @ RoHS Compliant + Potted inverter 
360 | 1500] 785 | 5 | 28,000 |289-1042-ND 12.76 11.55 9.72 |BF3360-20B 
41 | 183 | 900 | 365 | 5 | 16,000 [289-1043-ND 10.29 9.31 7.84 | BF4183-20B P ; 
4.35 | 142 | 800 | 260 | 5 | 9,500 |269-1159-ND 10.29 9.31 7.84 [BF4142-208 Fluorescent Lamp Assembly s pe 
se | 118 | 800] 305 | 5 | 7,000 |289-1009-ND 10.29 9.31 7.84 [BF5118-20B C= 
[165 | 800 | 400 | 5 | 7,000 |289-1044-ND 10.29 9.31 7.84 |BF5165-20B 7 = ERENT 
700 | 550} 230 | 5 | 6,500 |289-1012-ND 10.29 9.31 7.84 |BF6100-20B ae ee ee eo plot key Pah eae leone 
150 | 600) 250) 5 | 6500 /28991013-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6150-208 258 22 150 289-1111-ND | 19.15 17.33 14.60 | BF22258-25B/DK01 
65 | 165 | 600] 255 | 5 | 6,500 |289-1046-ND 10.29 9.31 7.84 |BF6165-20B 100 30 150 989-1142-ND 1544 1397 4176|BF3100-20B/0K01 
200 | 680; 290 | 5 | 6,500 )289-1015-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6200-20B 160 3.0 150 289-1113-ND 15.44 13.97 11.76|BF3160-20B/DK01 
262 | 850 | 350 5 6,500 | 289-1169-ND® 10.29 9.31 7.84 | BF6262-30A 250 3.0 150 289-1114-ND 17.22 15.58 13.12|BF3250-20B/DK0O1 
@ RoHS Compliant 418 44 150 289-1115-ND 20.54 18.59 15.65| BF4418-20B/DK01 
JS | Mating Connector, Contact and Crimp Tool 
Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel JST 
Description Part No. 10 100 500 Part No. Pricing Part No. 
2-3 Position, 8mm, Crimp Connector Style BH Housing 455-1123-ND 1.78 14.83 59.31 = = BHR-03VS-1 
4-Position, 4mm, Crimp Connector Style BH Housing 455-1369-ND 1.81 15.07 60.26 = = BHR-04VS-1 
22-28 AWG, Tin-Plated Phosphor Bronze Crimp Contact 455-1124-1-NDt a 24 8.43 |455-1124-2-ND 55.98/4,000 SBH-001T-P0.5 
Crimp Tool with Die for 22-28 AWG Contacts 455-1125-ND 453.65/1 = = YC-670R 
t+ Cut Tape 
—, 


IDC Poke-in Wire 
Tap/Splice 


The combination tap/splice is designed to accommodate 
quick termination of power wiring (tap) out to individual 
light fixtures (splice). 

Materials: * Contacts: Copper alloy * Housing: Thermo- 
plastic * UL 94V-0 rated 


™ Tyco Electronics Light-n-Lok™ Connectors [is 


comrvaat 


Authorized Distributor i) 


Hot-Pluggable Lighting Disconnect 

Materials: * Contacts: Phosphor Bronze * Housing: Polymide UL 94V-0 * Wire Termination: 
Poke-In ¢ Wire size: 18AWG Applications: * Commercial lighting applications for UL2459 
¢ Hot-pluggable interconnect for fluorescent ballast applications * Meets new NEC and 
CEC requirements. 


Electrical Wire Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
No. of | Electrical | Digi-Key Price Each Tyco Electronics Rating Color Size Part No. q 25 100 | Part No. 
Pos. Rating _| Part No. 1 25 100 | Part No. goovac | Brown ee ea sa ag7ei9-nD | 50 46 33 |1811027-1 
Fy 600VAC |A97617-ND 1.06 96 68 | 2008144-1 @7A (solid or stranded) 
3 @5A A97691-ND 1.44 1.31 .93 |2008152-1 Blue 18AWG (solid) |A97620-ND 50 46 .33 |1811027-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Aorelaho- Vacuum Fluorescent Display Modules 


PIN CONNECTIONS 


Pin Pin 
No. Symbol No. Symbol 
VFD over LCD Advantages: ¢ Power save mode (display off) 1 Vss 8 DB1 
* Higher Brightness ¢ 4 level brightness control (by code) 2 Vec 9 DB2 
¢ Wider Viewing Angle * 8-bit or 4-bit interface ©) 3 NC 10 DB3 
* Wider Temperature Range . ie ee ce range DROP-IN REPLACEMENT O 4 RS 1 DB4 
Features: ¢ 6 user delinable fonts FOR LCD 
* LCD compatible interface * Power consumption similar to LCD with LED backlight - — —- - —- 
* Same mounting locations as LCD «5mm or 9mm character height (RD) 
* 5V single power supply * Color: Blue-Green 7 DBO 14 DB7 
Outline Viewing Character Dot Operating Storage Supply i 
Display | Character Dimensions Area Size Size Temperature | Temperature | Voltage | Digi-Key Price Each Noritake 
Format Format WxHxD(mm) WxH(mm) WxH(mm) | WxH (mm) (°C) (°C) (Vv) Part No. 1 10 50 Part No. 
16x2 5x7 Dots 80 x 36 x 13.2 51.36 x 11.4 2.46x 4.76 | 0.38 x 0.56 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1019-ND 66.52 61.54 49.89 |CU16025ECPB-W6J 
16x2 5 x 8 Dots 122 x 44 x 20.2 82.70 x 19 3.85 x 8.0 0.53 x 0.89 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1017-ND 110.76 102.46 83.07 |CU16029ECPB-W1J 
20x2 | 5x7CURS 116 x 37 x 16 70.8 x 11.5 2.4x5.4 0.4x 0.5 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1005-ND 72.30 66.88 54.23 |CU20025ECPB-W1J 
20x2 5x7 Dots 146x 43x19 102.6 x 18.8 3.8 x 8.0 0.6 x 0.975 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1028-ND 111.00 102.68 83.25 |CU20029ECPB-W1J 
20x4 5x7 Dots 98 x 60 x 17 70.8 x 20.9 2.4x4.7 0.4x 0.5 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1064-ND 105.92 97.98 79.44 |CU20045-UW5J 
24x2 5x7 Dots 125 x 36 x 20.74 85.2x 11.5 2.4x4.7 0.4x0.5 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1029-ND 78.78 72.88 59.09 |CU24025ECPB-W1J 
40x2 5x7 Dots 182 x 33.5 x 20.5 138.8 x 11.5 2.3x 4.7 0.38 x 0.5 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1062-ND 106.84 98.83 80.13 |CU40025-UW6J 
40x2 5 x 8 Dots 146 x 62.5 x 23 99.6 x 37.6 3.7 x 8.8 0.57 x 0.84 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1063-ND 164.48 152.15 123.36 |CU20049-UW2J 
40x4 5x7 Dots 190 x 54x21 137.4 x 23.2 2.1x4.9 0.29 x 0.48 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1065-ND 236.30 218.58 177.23 |CU40045-UW1J 


Graphics Vacuum Fluorescent Display Modules 


GUD3000/7000 Graphic Development Kits: 
Prepares development strategy for the Noritake 3000 or 7000 Series from your Windows PC using the GUD3000 or 


GUD7000 development kit. 


Complete Development Kit Includes: 


* GUD3000 256 x 64 or GUD7000 140 x 32 Graphic Display and stand, assembled. 
* Serial Signal/ Power wire harness (RS-232 interface) 


* Power Supply 
° CD with application 


GUD3000/GUD7000 


No. No. Dot Display Area PCB Size Power Operating ; 
of of Pitch WxH WxH (V/mA) Temperature | Digi-Key Price Each Noritake 
Dots Characters (mm) (mm) (mm) (All Dots On) (°C) Part No. 1 10 50 Part No. 
128 x 32 4x21 0.45 x 0.44 57.45 x 13.93 98 x 131 5.0/400 -40 ~ 85 286-1046-ND 104.88 97.02 78.66 GU128X32D-7000 
128 x 32 4x21 0.45 x 0.44 57.45 x 13.93 98 x 131 5.0/400 -40 ~ 85 286-1048-ND 104.72 96.87 78.54 GU128X32D-7003 
128 x 32 4x21 0.65 x 0.65 83.05 x 20.65 130 x 38.5 5.0/450 -40 ~ 85 286-1059-ND® 160.48 148.45 120.36 GU128X32-800B 
128 x 64 8x21 0.65 x 0.65 83.05 x 41.45 140 x 68 5.0/750 -40 ~ 85 286-1023-ND 164.40 152.07 123.30 GU128X64-800A 
128 x 64 8x21 0.65 x 0.65 83.05 x 41.45 140 x 68 5.0/750 -40 ~ 85 286-1060-ND® 190.18 175.92 142.64 GU128X64-800B 
128 x 64 4x8 0.45 x 0.45 57.45 x 28.65 99 x 49 5.0/760 -40 ~ 85 286-1066-ND® 126.94 117.42 95.21 GU128X64D-7000 
160 x 16 2x26 0.65 x 0.95 103.85 x 15 154 x 39 5.0/400 -40 ~ 85 286-1025-ND 170.18 157.42 127.64 GU160X16-800A 
160 x 32 4x26 0.635 x 0.635 101.45 x 20.17 154 x 45 5.0/550 -40 ~ 85 286-1061-ND® 178.04 164.69 133.53 GU160X32-800B 
192 x 16 2x32 0.75 x 0.75 143.8 x 11.8 200 x 33.5 5.0/450 -40 ~ 85 286-1024-ND® 182.78 169.08 137.09 GU192X16-800A 
256 x 32 4x42 0.65 x 0.65 166.25 x 20.65 220 x 50 5.0/750 -40 ~ 85 286-1027-ND® 195.18 180.55 146.39 GU256X32-800A 
256 x 64 8x 42 0.65 x 0.65 166.3 x 41.50 222 x78 5.0/2,000 -20 ~ 70 286-1010-ND® 404.36 374.04 303.27 GU256X64-372 
256 x 64 8x 42 0.65 x 0.65 166.25 x 41.45 230 x 78 5.0/1,500 -40 ~ 85 286-1040-ND® 320.38 296.36 240.29 GU256X64-900A 
256 x 64 16 x 32t 0.45 x 0.45 115 x 28.65 159 x 50 5.0/850 -40 ~ 70 286-1043-ND® 211.58 195.72 158.69 GU256X64D-3900 
112x 16 2x16 0.47 x 0.725 52.50 x 11.45 80 x 36 5.0/260 -40 ~ 85 286-1030-ND® 62.32 57.65 46.74 GU112X16G-7000 
112x 16 2x16 0.47 x 0.725 52.50 x 11.45 80 x 36 5.0/260 -40 ~ 85 286-1032-ND® 59.06 54.64 44.30 GU112X16G-7003 
140 x 16 2x20 0.5 x 0.725 69.85 x 11.45 116 x 37 5.0/290 -40 ~ 85 286-1035-ND® 68.16 63.05 51.12 GU140X16G-7003 
140 x 16 2x23 0.735 x 1.185 102.75 x 18.8 146 x 43 5.0/650 -40 ~ 85 286-1049-ND 114.54 105.95 85.91 GU140X16J-7000 
140 x 16 2x23 0.735 x 1.185 102.75 x 18.8 146 x 43 5.0/650 -40 ~ 85 286-1051-ND® 110.98 102.66 83.24 GU140X16J-7003 
140 x 32 4x20 0.5 x 0.68 69.85 x 21.61 98 x 60 5.0/400 -40 ~ 85 286-1036-ND® 104.92 97.06 78.69 GU140X32F-7000 
140 x 32 4x20 0.5 x 0.68 69.85 x 21.61 98 x 60 5.0/400 -40 ~ 85 286-1038-ND® 99.74 92.26 74.81 GU140X32F-7003 
280 x 16 2x46 0.49 x 0.70 137.05 x 11.0 182 x 33.5 5.0/520 -40 ~ 85 286-1052-ND 111.86 103.48 83.90 GU280X16G-7000 
280 x 16 2x46 0.49 x 0.70 137.05 x 11.0 182 x 33.5 5.0/520 -40 ~ 85 286-1053-ND 97.00 89.73 72.75 GU280X16G-7002 
280 x 16 2x46 0.49 x 0.70 137.05 x 11.0 182 x 33.5 5.0/520 -40 ~ 85 286-1054-ND 106.44 98.46 79.83 GU280X16G-7003 
256 x 64 8x42 0.325 x 0.325 83.08 x 20.68 133 x 38 5.0/430 -40 ~ 85 286-1055-ND 211.58 195.72 158.69 GU256X64C-3900 
256 x 64 4x16 0.45 x 0.45 115.05 x 28.65 159 x 50 5.0/330 -40 ~ 85 286-1067-ND® 151.86 140.48 113.90 GU256X64D-7000 
256 x 128 16 x 42 0.325 x 0.325 83.08 x 41.48 131 x 66 5.0/850 -40 ~ 85 286-1056-ND® 287.34 265.79 215.51 GU256X128C-3900 
256 x 128 16 x 42 0.45 x 0.45 115.05 x 57.45 170 x 90 5.0/1,200 -40 ~ 85 286-1057-ND® 416.54 385.30 312.41 GU256X128D-3900 
256 x 128 16 x 42 0.55 x 0.55 140.65 x 70.25 214x110 5.0/100 -40 ~ 70 286-1058-ND 500.98 463.41 375.74 GU256X128E-3900 
Graphics Development Kit Without Display 286-1015-ND® 200.00 185.00 150.00 GUD-ND 
Graphics Development Kit for 3000 Series 286-1041-ND® 327.40 302.85 245.55 GUD3000 
Graphics Development Kit for 7000 Series 286-1042-ND@ 198.74 183.84 149.06 GUD7000 


t Also available in 6 x 8 and 8 x 16 depending on font size 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(us2010) 2679 


Hrina \ hi Dual Row . 
p= eS] | Vi ~ LC Ds No. of | Digit Size | Type No. of | Spacing | Digi-Key Price Each Lumex 
Creating LED and LCD Solutions Together™ Format Digits (mm) (mm) Pins (mm) __| Part No. ql 5 10 | Part No. 
190 21/2 12.17 2.54 Dip 16 28.67 | 67-1787-ND® 1.78 1.65 1.48 |LCD-S2X1C50TR 
Lumex Numbering System | 21/2 12.17 2.54 Dip 16 28.67 | 67-1798-ND® 1.78 1.65 1.48 | LCD-S2X1C50TF 
LOD-S401C40TF-1 9 q 1 3 7.87 2.54 Dip 24 18.10 |67-1788-ND@ 166 154 1.38 |LCD-S301C31TR 
AF w u nee hd a 3 7.87 2.54 Dip 24 18.10 |67-1799-ND@ 1.66 1.54 1.38 | LCD-S301C31TF 
Fie 31/2 | 12.70 | 2.54Dip | 40 33.00 |67-1789-ND 378 3.50 3.14 |LCD-S3X1C50TR/A 
~ Type of Display Liquid Crystal Display “1888 312 | 12.70 | 2.54Dip | 40 33.18 |67-1790-ND@ 3.78 3.50 3.14 |LCD-S3X1C50TR/B 
. = : = reheat ae eee é 4 9.92 1.27 Dip 40 24.64 |67-1792-ND@ 296 274 246 |LCD-S401C39TR 
emperature = High Temp (-30°C ~ 75° D ; 
- Model Alphanumeric and Numeric Coo 4 13.20 2.54 Dip 40 32.39 | 67-1793-ND@ 4.20 3.89 3.49 |LCD-S401C52TR 
Number 401040 =4 Character x 1 line, 0.40” 4 18.00 2.54 Dip 40 40.01 |67-1794-ND@ 4.54 4.20 3.77 | LCD-S401C71TR 
4x1045 =4.5 Character x 1 line, 0.45” = oo A Pant a 
s fapredsne i olun 710-0 CF 41/2 8.89 | 254Dip | 40 24.45 |67-1795-ND@ 3.04 2.82 2.53 |LCD-S4X1C35TR 
Matrix and Graphic Model Ps oo pai Ps 6 17.99 2.54 Dip 50 40.14 |67-1796-ND® 7.26 6.72 6.03 | LCD-S601C71TR 
01602D =16 Characters x Lines, Dot Matrix : by i 
g Ya Va Vaal Va 6 17.99 2.54 D 50 40.14 |67-1807-ND@ 7.26 6.72 6.03 |LCD-S601C71TF 
| Fluid Type ‘T= Twisted Nematic (TN) ie 
S = Super Twisted Nematic (STN - 
. Polarizer R = Reflective mn Overall Active Typical | Current Works with | Digi-Key Price Each Lumex 
Mode F = Transflective Size (mm) Area (mm) Color Voltage (mA) LCD PartNo. | Part No. ‘ 5 10 Part No. 
. Display Default = Positive Image (No Letter), or if more Backlight 
Mode Description Follows Use “-”; N = Negative Image 30.0x 20.0 | 24.0x 18.4 Green 2.2 25 67-1798-ND |67-1952-ND 2.50 2.32 2.08 | SSB-CEL2417SUGC 
- Viewing Default = 6 o'clock (No Number) 114.0 x 28.8 | 100.4x25.2 | Green 4.2 576 67-1807-ND _|67-1953-ND@ 8.64 8.00 7.18 _ | SSB-COB10025GW 
Direction 1 =12 o'clock - 
@ RoHS Compliant 


. Type of Display Liquid Crystal Module . Fluid T = Twisted Nematic (TN) 
Lumex Numbering System . Operating S = Standard (0°C ~ 50°C) Type S = Super Twisted Nematic (STN) 
LCM-S01602DTF-1 Temperature H = High Temp (-20°C ~ 70°C) . Polarizer Mode R = Reflective F = Transflective 
7 . Model Dot Matrix and Graphic Model . Display Default = Positive Image (No Letter), or if more 
a a u neoeE Number 01602 = 16 Character x 2 Lines Mode description follows use “-"; N = Negative Image 
12864 = 128 Columns x 64 Rows . Viewing Default = 6 o'clock (No Number) 
. Display Type D = Dot Matrix G = Graphic Direction 1=12 o'clock 


i Pixel Size | Pixel Pitch | Back- E 
LC D G ra ph Ic Dot Pixels | Outline Dimension | Viewing Area (mm) (mm) light | Digi-Key Price Each Lumex 
Modules Built-in Controller WxH (mm) WxHxD (mm) WxH WxH WxH Type | Part No. i! 5 10 Part No. 
EPSON SED1520 122 x 32 84x 44x12.70 | 60.50x18.50 | 40x .45 44x49 LED |67-1782-ND 24.98 23.11 20.74 |LCM-S12232GSF 
128 x 64 93 x 70 x 12.7 72x40 48 x 48 52x 52 LED |67-1783-ND 47.80 44.22 39.68 | LCM-S12864GSF 
Features: . SAMSUNG S6B0108 
* Standard Temperature Version 128 x 64 75 x 52.7x 10 60 x 32.5 40 x .40 3 x 43 LED |67-1784-ND 50.80 46.99 42.17 |LCM-H12864GSF/H-Y 
240 x 64 180 x 65 x 14 133 x 40 49x49 53 x 53 LED |67-1785-ND 91.80 84.92 76.20 |LCM-S24064GSF 
TOSHIBA T6963C 
240x128 | 144x104x 15.1 114x 64 40x .40 A5 x 45 LED |67-1786-ND 117.68 108.86 97.68 )LCM-S240128GSF 


Dot Matrix LCD Modules 


Features: * Standard Temperature Version » Standard Pin Connections ° All the LCD's listed use a SAMSUNG controller P/N S6A0069 


° 


0gG0000000000 i) 


Outline Viewing Character Dot Operating Storage Supply 2 
Display Character Pad Dimension Area Size Size Temperature | Temperature Voltage Digi-Key Price Each Lumex 
Format Format Layout | WxHxD(mm) |} WxH(mm) | WxH(mm) | WxH (mm) (°C) (°C) (V) Part No. 1 5 10 Part No. 

Twisted Nematic, Reflective without LED Backlight 

16x1 5x8 Dots Top 80 x 36 x 8.8 66 x 16 3.07 x 6.56 55x .75 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1778-ND 7.50 6.94 6.23 |LCM-S01601DTR 
16x2 5x8 Dots Top 80x 36x 8.8 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1779-ND 9.28 8.59 7.71 |LOM-S01602DTR/A 
16x2 5x8 Dots L Side 85 x 30x 8.9 66 x 16 2.96 x 5.56 56 xX .66 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1780-ND 9.28 8.59 7.71 |LOM-S01602DTR/C 
16x2 5x8 Dots Bottom 66 x 26 x 6.5 52x19 2.46 x 5.56 46 x .66 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1781-ND 5.88 5.44 4.88 |LCM-S01602DTR/M 


Super Twisted Nematic, Reflective without LED Backlight 


16x1 5x 8 Dots Top 80 x 36 x 8.8 66 x 16 3.07 x 6.56 55x .75 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1767-ND 9.56 8.85 7.94 |LCM-S01601DSR 
16x2 5x 8 Dots Top 80x 36x88 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1768-ND 10.34 9.57 8.59 |LCM-S01602DSR/A 
16x2 5 x 8 Dots Bottom 84x 44x88 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1769-ND 11.38 10.53 9.45 |LCM-S01602DSR/B 
16x2 5x 8 Dots L Side 85 x 30x 8.9 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1770-ND 10.34 9.57 8.59 |LCM-S01602DSR/C 
16x2 5x8 Dots Bottom 122 x 44x 8.8 99 x 24 4.84 x 9.63 92x 1.16 0°G ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1771-ND 15.50 14.34 12.87 | LCM-S01602DSR/D 
16x 4 5x 8 Dots Top 87 x 60x 8.9 65 x 25.6 2.95 x 4.75 55 x 55 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1772-ND 22.02 20.37 18.28 | LCM-S01604DSR 
20x2 5x8 Dots L Side 116 x 37x 8.9 85 x 18.6 3.2 x 5.55 60 x 65 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1773-ND 15.82 14.64 13.14 | LCM-S02002DSR 
20x4 5x 8 Dots Top 98 x 60x 8.8 77 x 26.3 2.95 x 4.75 55 x 55 0°C ~50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1774-ND 23.98 22.19 19.91 | LCM-S02004DSR 
24x2 5x 8 Dots L Side 118 x 36 x 8.8 93.5 x 16 3.2 x 5.55 60 x 65 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1775-ND 16.46 15.23 13.67 | LCM-S02402DSR 
40x4 5x 8 Dots L Side 190 x 54x 10 149 x 29.5 2.78 x 4.89 50 x .55 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1777-ND 57.28 52.99 47.55 |LCM-S04004DSR 


Super Twisted Nematic, Transflective with LED Backlight 


16x1 5x 8 Dots Top 80 x 36 x 12.7 66 x 16 3.07 x 6.56 55x75 0°G ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1757-ND 12.62 11.68 10.48 | LCM-S01601DSF 
16x2 5x 8 Dots Top 80 x 36 x 12.7 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 0G ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1758-ND 13.36 12.36 11.09 | LCM-S01602DSF/A 
16x2 5x8 Dots Bottom 84x 44 x12.7 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x 66 0°G ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1759-ND 13.98 12.94 11.61 | LCM-S01602DSF/B 
16x2 5x 8 Dots L Side 85 x 30x 12.7 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1760-ND 13.36 12.36 11.09 | LCM-S01602DSF/C 
16x4 5x 8 Dots Top 87 x 60x 12.7 62 x 25.6 2.95 x 4.75 55 x 55 0°G ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1761-ND 27.66 25.59 22.96 |LCM-S01604DSF 
20x2 5x 8 Dots L Side 116 x 37x 12.7 85 x 18.6 3.2 x 5.55 60 x .65 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1762-ND 20.58 19.04 17.09 | LCM-S02002DSF 
20x4 5x 8 Dots Top 98 x 60 x 12.7 77 x 26.3 2.95 x 4.75 55 x 55 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1763-ND 31.50 29.14 26.15 |LCM-S02004DSF 
24x 2 5x 8 Dots L Side 118 x 36 x 12.7 93.5 x 16 3.2 x 5.55 60 x .65 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1764-ND 21.28 19.69 17.67 | LCM-S02402DSF 
40x2 5x8 Dots LSide | 182x33.5x12.7| 154x 15.3 3.2 x 5.55 60 x .65 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1765-ND 37.14 34.36 30.83 | LCM-S04002DSF 
40x4 5x 8 Dots L Side 190x54x14.5 | 149x295 2.78 x 4.89 50 x 55 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 70°C 5.0 67-1766-ND 67.48 62.42 56.01 |LCM-S04004DSF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2680 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


red lian Counters and Timers 


CUB3 and CUB3T 
CUB3 


The CUB3 is a battery-powered up counter for counting dry contact closures from switches or relay contacts. Built-in 
debounce circuitry ensures accurate counts up to 100 Hz. It can also be used with transistor closures and has a reset 
button on the front of the counter. 


CUB3T 


The CUB3T is a time display that will count the length of time that the inputs are connected together. Inputs are triggered 
using a dry contact switch to start the timing circuit. Time indicators require a supply voltage of 10 ~ 300VAC or DC. Rear 
reset only. 


Digi-Key Price | Red Lion 
Description Part No. Each | Part No. 
CUB3 Count Indicator, 100 Hz, Replaceable N Cell Battery RLCO3-ND® 32.40 |CUB30000 
CUB3 Count Indicator, 100 Hz, Built-in Lithium Battery RLC04-ND 54.00 | CUB3LO00/A 


CUB3T Time Indicator, 1 Hour or 60 Min., 10-300VAC or DC Input |RLC3TR-30-ND | 66.00 |CUB3T300 
CUB3T Time Indicator, .1 Hour or 6 Min., 10-300VAC or DC Input + |RLC3TR-31-ND | 66.00 |CUB3T310 
CUB3T Time Indicator, .01 Hour or 60 Sec., 10-300VAC or DC Input |RLC3TR-32-ND | 66.00 |CUB3T320 


@ RoHS Compliant 


CUB7 Series Counters and Timers 


CUB7/CUB7W 


The CUB7 and CUB7W are 8-digit miniature counters with large 0.35” (8.89 mm) high 
digits. The LCD read-out is available in Positive Image Reflective, Negative Image 
Transmissive with yellow/green or red LED backlighting. The backlight version requires 
an external 9 ~ 28VDC power supply. The CUB7 series is housed in a lightweight, high- 
impact plastic case with a clear viewing window. The sealed front panel with the silicone rubber reset button meets NEMA 
4X/IP65 specifications for wash-down and/or dusty environments when properly installed. The CUB7W accepts most 
machine control voltage signals. The input accepts AC or DC control voltages from 10 ~ 300V at count speeds up to 30 
counts per second (cps). 


Features: 

Replaceable internal lithium battery provides up to 7 years of uninterrupted operation » Front panel reset or remote reset 
* Connections: Wire clamping screw terminals » Fits DIN standard cut-out 1.77” (45 mm) x 0.874” (22.2 mm) *Low 
speed count to 30 Hz from switch closure or 0.C. transistor; High speed count to 10 kHz (CUB7) 


CUB7T 


Features: 

© 10 programmable timer ranges * 8-digit LCD reflective display with “Timer Active” annunciator * 0.35” (8.89mm) 
high digits * Available in either contact or voltage versions « Replaceable internal lithium battery provides up to 6 years 
of uninterrupted operation »* Both front panel program and rest buttons are individually enabled »* Connections: Wire 
clamping screw terminals * Front panel and remote reset inputs * NEMA 4X/IP65 sealed front bezel 


Digi-Key Price | Red Lion 
Description Part No. Each | Part No. 
CUB7 Counter, Reflective LCD, Dry-contact Input RLC700-ND® 51.84 |CUB70000 
CUB7 Counter, Yellow/Green Backlight LCD, Dry-contact Input RLC701-ND@ 73.44 |CUB70010 
CUB7 Counter, Reflective LCD, 10-300VAC or DC Input RLCW70-ND® 56.16 | CUB7W000 
CUB7 Time Indicator, Reflective LCD, Dry-contact Input. RLC7T0-ND® 48.60 |CUB7T000 
CUB7 Time Indicator, Reflective LCD, 10-300VAC or DC Input RLC7T1-ND 48.60 |CUB7T100 


@ RoHS Compliant 


SUB-CUB 1 and 2 Counters 


SUB-CUB 1 and 2 


SUB-CUB 1 and 2 are component-type up counters designed to be 
snapped down onto a standard 1/16” PCB. Solderless elastomeric 
pads contact copper pads on the PCB for inputs, reset and display 
latch and test functions. Solderless connections are corrosion-proof, 
gas-tight interface contacts for high reliability. Ultra low power 
(5V at 15p/A typical) and latchable display with automatic leading 
zero blanking. Ideal in applications for register status and usage, 
maintenance, diagnostics, time-duration or period readouts. 


SUPER SUB-CUB 


SUPER SUB-CUB provides all the capabilities of SUB-CUB 1 and 2, plus four operating modes capable of bi-directional 
counting, quadrature counting, coincidence counting and anti-coincidence adding and subtracting. Optional bezel 
mounting kit provides a crisp, clean panel-mount option for panel-mounted applications. 


CUB5 Series 


The CUBS provides the ultimate in flexibility, from its complete user programming to the 
optional relay output capability. The meter can be programmed as a single or dual counter 
with rate indication capability. As a dual counter, each counter has a separate scale factor 
and decimal point. In the counter/rate indicator mode, each has its own scaling and decimal 
point read-out in different engineering units. The display can be toggled either manually or 
automatically between the selected displays. The CUBS can be powered from an optional Red Lion Micro-Line/Sensor 
Power Supply (RLC124-ND) which attaches directly to the back of the CUBS. The RLC124-ND is powered from 85- 
250VAC and provides up to 400mA to drive the unit and sensors. 


Features: © 0.46” (11.7mm) high digits * Reflective and backlight LCD versions: backlight version user selectable for 
green or red backlighting with variable display intensity * Counter programmable for one of 8 different count modes, 
including bi-directional and quadrature * Non-volatile EPROM memory retains all programming parameters and count 
values when power is removed * Meters can be fitted with an optional plug-in relay card which can be installed initially 
or ata later date 


Specifications: * Display: 0 ~ 999999 * Over Range Display: “R OLOLOL” »* Maximum Frequency: 20kHz; Minimum 
Frequency: 0.01Hz * Accuracy: +0.01% * Operating Temperature: -35°C ~ 85°C * Connections: Wire clamping screw 
terminals * Count/Rate Signal Input A: DIP switch selectable to accept pulses from variety of sources; Input B: Logic 
signals only 


Digi-Key Price |Red Lion 
Description Part No. Each | Part No. 
CUBS Dual Counter and Rate Indicator, Reflective Display RLC121-ND 105.04 | CUB5R000 


CUB5 Dual Counter and Rate Indicator, Red-Green Backlight Display RLC122-ND 117.52 | CUB5B000 
Setpoint Relay Option Card, SPDT, 1A Output RLC123-ND 30.00 | CUBSRLYO 
Micro-Line/Sensor Power Supply RLC124-ND 44.20 | MLPS1000 


MDMU Counter/Timer/Tach 


The MDMU is a complete 6-digit counter/timer/tach 
in a small panel mounted or printed circuit board 
(PCB) mounted package. It is designed to operate 
from a 5VDC power supply. It has a 6-digit LCD with 
0.35” (8.89mm) high digits and 5 selectable decimal 
points. In the timer mode, a flashing annunciator is 
supplied to indicate that the signal input of the MDMU 
is active. The displays are available in Positive Image 
Reflective (black digits, reflective background) or 
Negative Image Transmissive (illuminated digits, dark 
background) with red or yellow/green backlighting. 


Counter Mode: It can be selected by setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels (Hardware selection). A 
rate multiplier of 0.0001 ~ 1.9999 and a decimal point of 0 through 0.00000 can be selected using the Program mode. 
Decimal points may also be set using the DP Inputs (Hardware selection). Both the Count (CNT) and LSC Inputs can be 
used. (Using the Program mode option causes the counter to increment on the opposite edge of the Input signal.) 


Timer Mode: This mode and range can be selected by either setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels 
(Hardware selection) or by selecting the range in the Program mode. The available timing range increments are 1 msec, 
10 msec, 100 msec, 1 second, 0.1 minute, 1 minute, 0.01 hour, 0.1 hour, 1 hour, and hr:min:sec. The Timer Active 
annunciator will flash at a 2 Hz rate when the input to the timer is activated. Both the CNT and the LSC inputs can be 
used. The Inhibit (INH) Input can be used to enable or disable Leading Zero Blanking (LZB). 


Tach Mode: It can be selected by setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels (Hardware selection). In the 
Tach mode, the MDMU operates as a fixed 1 second time base tachometer. In the Program mode, the time base can be 
set 1 through 7 seconds (in whole second increments). The rate multiplier can also be programmed from 0.0001 through 
1.9999. Decimal points can be set from 0 through 0.00000. Decimal points may also be set using the DP Inputs. Both the 
CNT and the LSC Inputs can be used. 


Features: * LCD: Positive Image Reflective or Negative Image Transmissive with yellow/green or red LED backlighting 
* Counter, timer and tach all in a single unit * Rate multiplier/prescaler from 0.0001 ~ 1.9999 in count and tach modes 
© 10 ranges in timer mode * Selectable decimal points * 5VDC powered « Panel mount or PCB mount 


Circuit Board Mount 


Panel Mount 


Digi-Key Price | Red Lion 
Description Part No. Each | Part No. 
Counter/Timer/Tach, Reflective Display, Panel Mount RLCUOO-ND@ 38.88 | MDMU0000 
Counter/Timer/Tach, Yellow Backlight Display, Panel Mount RLCU01-ND 49.68 | MDMU0010 
Counter/Timer/Tach, Red Backlight Display, Panel Mount RLCU02-ND@ 49.68 | MDMU0020 
Counter/Timer/Tach, Reflective Display, PCB Mount RLCU10-ND 35.64 | MDMU0100 
Counter/Timer/Tach, Yellow Backlight Display, PCB Mount RLCU11-ND 46.44 | MDMU0110 
Counter/Timer/Tach, Red Backlight Display, PCB Mount RLCU12-ND 46.44 | MDMU0120 
MDM Cable Assembly RLC70-ND 14.04 | HWK70000 


@ RoHS Compliant 


SUB-CUB 2-8A, D and T 


SUB-CUB 2-8A 

The SUB-CUB 2-8A is a completely self-contained 8-digit counter module for high speed 
counting, with counting rates to 750 kHz. Counters are designed to be snapped down onto 
a standard 1/16” PCB. Solderless elastomeric pads contact copper pads on the PCB for 
inputs, reset and display latch and test functions. Solderless connections are corrosion- 
proof, gas-tight interface contacts for high reliability. 


SUB-CUB D 
The SUB-CUB D is a 6-digit up/down counting, true quadrature counter. Mode select inputs and add, subtract, multiply 
and divide functions make this counter extremely flexible for different frequencies. 

SUB-CUB T 


The SUB-CUB T is a selectable counter/timer display. Counter mode is selectable for either low count input (with 
debounce) or high speed inputs (without debounce). In the timer mode, the unit is selectable in 4 timer modes from 


Deserintian Dipl Key Peleg fod ton Heit pe raed resolution. Optional bezel mounting kit provides a crisp, clean panel-mount option for panel- 
SuBeUe tans Digi-Key Price [Red Lion 

Evaluation Kit for Counter Testing (Counter Sold Separately) RLCO1-ND 79.50 |DM-OSC-B01/A Description Part No. Each | Part No. 

Mounting PCB for Display Counter to Evaluation Kit RLCO2-ND® 15.00 |DM-OSC-B02/A SUB-CUB 2-8A 

Display Counter, .2” (5.08mm) High Digits RLC1000-ND@ 34.50 | SCUB-1000 8-Digit LCD component up counter RLC2-8A-ND 44.28 |SCUB28A0 

Display Counter, .35” (8.89mm) High Digits RLG2000-ND® 43.50 | SCUB-2000 SUB-CUB D — RoHS Compliant 

Panel Bezel Kit with PCB and Cable for RLC2000-ND RLC40-ND 31.50 | HWK-40-000/A SUB-CUB D Prototype PCB RLCO9-ND 21.00 |DM-OSC-B04/A 

SUPER SUB-CUB — RoHS Compliant SUB-CUB T 
SUPER SUB-CUB Prototype PCB RLCO8-ND 21.00 |DM-OSC-B03/A 5 Digit Timer/Counter RLCO7-ND@ 45.00 | SCUBT-200/A 
SE Sake eA |nuceno [eso [awmccomn | | PRR WT a ce RTOTRE ican [eso [awceooron 


@ RoHS Compliant 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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red Ign Miniature Display D.C. Voltmeter 


Dimensions 


are for 
CUB4V 
Series 


.93 (23.62) 


[1.3 (33.02)] 


Panel 
Cutout 


Ratio: 70dB * Input Impedance: 1000MQ » Operating Range: 0°C ~ 60°C 


“11.68 (42.67) le 
[2.68 (68.07)] 


LD Series Large Display 
Counters and Timers 


MDMV Series: SPECIFICATIONS: « Display: 3-1/2-digit, 0.4” (10.2mm) high digits. A minus (-) sign 
Fi is displayed when voltage is negative * Decimal Points: Selectable decimal points are activated at the 
in[ J rear terminal pins to allow the display to be read in tenths, hundredths or thousandths » Annunciators: 
5 selectable annunciators, BAT, V, A, p and m are activated at the appropriate rear terminal » Power 
Requirements: 4.8VDC ~ 6VDC @ 5mA Maximum «Input Range: 0 to +199.9m VDC » Over-range 
Indication: Over-range is indicated by a “1” displayed in the most significant digit and the blanking of 
the three least significant digits * Reading Rate: 2 1/2 readings per second * Common Mode Rejection 


CUB4V Series: SPECIFICATIONS: * LCD, positive reflective or negative transmissive with yellow/ 
green or red backlighting * Four selectable D.C. ranges (0-199.9 mV, 1.999 V, 19.99 V, 199.9 V) * 0.6" 
(15.24mm) high LCD digits * Built-in scaling provided * Auto-zeroing circuit * Selectable decimal 
points * Wire connections made via screw clamp type terminals Fits DIN standard cut-out 2.68” 
(68mm) x 1.30” (33mm) * NEMA 4X/IP65 sealed front panel bezel * 9 ~ 28VDC powered 


Red Lion’s low cost large digit display’s are available in either large 2.25” (57.15mm) red LED digit height 
or very large 4.0” (101.60mm) red LED digit height. Choose either a single counter function or single timer 
function that is housed in a NEMA 4 case construction and features adjustable brightness control, 85 ~ 250VAC. 
power input and selectable high or low frequency (0.01 Hz ~ 35KHz) inputs. Perfect for industrial settings such 
as factory displays, outside displays or long distance displays. 


Digi-Key Price Each | Red Lion 
Description Part No. a 5 Part No. 
MDMV Series 


RLCO00-ND® 40.80 39.78 | MDMV0000 
RLCO10-ND® 53.60 52.26 | MDMV0010 


Panel Mt., Reflective Display 
Panel Mt.,Ylw./Grn. Backlight Display 


Panel Mt., Red Backlight Display RLC020-ND 53.60 52.26 | MDMV0020 

PC Board Mt., Reflective Display RLC100-ND 37.60 36.66 | MDMV0100 

PC Board Mt.,Ylw./Grn. Backlight Display | RLC110-ND 51.20 49.92 | MDMV0110 

PC Board Mt., Red Backlight Display RLC120-ND 51.20 49.92 | MDMV0120 

MDM Cable Assembly RLC70-ND 14.04 13.69 | HWK70000 
CUB4V Series — RoHS Compliant 

DC Voltmeter RLC4V0-ND 107.12 97.08 |CUB4V000 


DC Voltmeter, Yiw./Grn. Backlight Display | RLC4V1-ND 
DC Voltmeter, Red Backlight Display RLC4V2-ND 


@ RoHS Compliant 


119.60 108.39 | CUB4V010 
119.60 108.39 | CUB4V020 


Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Red Lion 
Description x Yi Part No. Each Part No. 
4.0” (101.60mm) High 4 Digit Red LED Counter, 120VAC 20.0 (508.0) 7.875 (200.0) | RLC118-ND 520.00 LD400400 
4.0” (101.60mm) High 6 Digit Red LED Timer, 120VAC 26.0 (660.4) 7.875 (200.0) | RLC125-ND 681.20 LD4TO6PO 
P AX Lite Meters Dimensions in inches PAX LITE Process Time Meter 
The PAX Lite Process Time Meter, Model PAXLPT, displays a value representing the time between a 
beginning and end point of a process, such as a conveyor oven. The PAXLPT’s display will update inversely 
in relation to the input signal frequency. As input frequency increases (representing speed), the PAXLPT 
ij time display will decrease indicating a reduction in the duration of process time. For example, the bake 
1:77. time through an oven will decrease the faster the conveyor runs. The display can be programmed for two 
| operating modes. Operating in the 6 digit mode, the PAXLPT can readout in any whole value, such as 
3.62 seconds, minutes or hours. This mode also provides capability for decimal points. The 5 digit mode functions 


PAX LITE DC Current and Voltmeters 


PAX Lite Current and Volt Meters are premium quality instruments designed for tough industrial applications. 
With multi-range capability, built-in provision for scaling, and DIP switch selectable decimal points, these 
meters offer the ultimate in application flexibility. Two models cover your voltage and current indicator 
needs. The meter can provide direct readout from pressure, speed or flow transducers, or any other variable 
that can be translated to voltage or current. The built-in scaling allows the display to be scaled to the desired 
engineering unit. 

Specifications: « Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz * Input Ranges/Resolution: Selectable 
by jumper connections * Accuracy: ¢ DC Voltmeters: 1 mV, 10 mV, 100 mV or 1 V * DC Current Meters: 


199.9 A/199.9 mV, 1.999 mA, 19.99 mA, 199.9 mA or 1.999 A * Over-Range Indication: on all modes is 
indicated by blanking 3 least significant digits 


RLC105-ND (PAXLIDOO) PAX LITE DC Current, 3 1/2-Digit, LED Meter......................06.0008 $113.36 
RLC107-ND (PAXLVDO0) PAX LITE DC Voltmeter, 3 1/2-Digit, LED Meter ...................0.0608 $113.36 


PAX LITE 600 VAC Voltage Monitor 


The Model PAXLHV is designed for AC voltage monitoring. The half-wave rectified input signal is 
calibrated to indicate the RMS value of a pure sinusoidal wave-form. The front bezel meets NEMA 4X/IP65 
requirements when properly installed. 


Specifications: * Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz »* Input Range: 0 ~ 600VAC maximum 
¢ Resolution: 1VAC * Operating Temperature Range: 0°C ~ 60°C * Reading Rate: 400 msec., nominal 
* Response Time: 1 second nominal for a step change input 


RLC111-ND (PAXLHVO00) AC Voltage Monitor, 3-Digit, LED Meter . $160.16 


PAX LITE 5A AC Current Meter 


PAX LITE 5 Amp AC Current Meter provides the capability of measuring large AC currents. The internal 
current shunt in the PAXLIT can measure up to 5 Amps AC current directly. Using an external current 
transformer, AC currents of up to 1,999 Amps can be measured and displayed. The PAXLIT can be scaled, 
using the scaling potentiometer to display between 200 and 1999 when measuring full scale current. Using 
the DIP switch selectable decimal points, the display can be customized for direct readout for practically any 
application 


Specifications: ¢ Display: 3 1/2-digit, 0.56" (14.2 mm) high, 7-segment LED; Decimal points inserted before 
1st, 2nd, or 3rd least significant digits by DIP switch selection. * Power: 115/230VAC, switch selectable, 
50/60 Hz * Range: 0 ~ 5 Amps AC @ 45 ~ 400 Hz * Accuracy: +(0.5% of reading + 5 digits) * Over-Range 
Indication: indicated by blanking 3 least significant digits * Maximum Shunt Current: 50 Amps for 1 second; 
8 Amps continuous * Operating Temperature: 0°C ~ 60°C 


RLC109-ND (PAXLITOO) PAX LITE Large AC Current, 3 1/2-Digit, LED Meter...................... $160.16 


PAX LITE Counter 


The PAX Lite Counter, Model PAXLC, is a versatile totalizing counter that can be adapted to a wide variety 
of counting, measuring and positioning readout applications. The unit features a programmable scale factor, 
front panel and remote reset, store, inhibit and a count rate of 25 kHz, while offering an economical solution 
to any totalizing need. The PAXLC accepts digital inputs from a variety of sources including switch contacts, 
NPN-OC and TTL outputs, as well as most standard Red Lion sensors. The input can be scaled to display 
any desired unit of measure by simply using the programmable scale factor. 


Specifications: ¢ Overflow indicated by flashing dot to the right of digit. Decimal points are programmed by 
front panel keys. * AC Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz * DC Power: 10 ~ 16VDC @ 0.1 
A maximum ¢ Keypad: 3 programming keys, the (Down Arrow) key can also function as the front panel 
reset button * Count Input: DIP switch selectable ¢ Filter: Damping capacitor provided for switch contact 
bounce. Limits input frequency to 50 Hz and input pulse widths to 10 msec. minimum * Maximum Count 
Rate: 25 kHz maximum 


RLC102-ND (PAXLC800) PAX LITE Counter, 8-Digit, LED Meter...................0.0cceseeeeeeeeeee $165.36 


as a chronometer, which has a maximum display value of 999-59. This formats the display to allow the meter 
to readout in hours and minutes, minutes and seconds, etc. 


Specifications: 

° AC Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz 

¢ DC Power: 10 ~ 16VDC @ 0.1 A maximum 

¢ Keypad: 3 programming keys 

¢ Input: DIP switch selectable; accepts pulses from a variety of sources including NPN-OC, PNP-OC, TTL 
Outputs, Magnetic Pickups and all standard Red Lion sensors. 

¢ Maximum input voltage: +40 V peak, 30 Vrms 

¢ Input Frequency Range: * Maximum frequency: 25 kHze Minimum frequency: 0.05 Hz * Accuracy: 
+0.02% 

¢ Memory: Nonvolatile E2PROM retains all programmable parameters. 

° Operating Temperature: 0°C ~ 60°C 


RLC104-ND (PAXLPTO0) PAX LITE Process Time, 6-Digit, LED Meter ....................0.0ceeeeee $226.72 


PAX LITE Current Loop Meter 


With its high sensitivity and programmability, the PAX Lite Current Loop Meter can be set up for a wide 
variety of applications. In most plants the PAXLCL can be used for 90 to 95% of current loop meter needs for 
readout of pressure, flow, temperature, level and other variables. The meter has been specifically designed 
for harsh industrial environments. 


Specifications: 


¢ Over-Range Indication: Indicated by blanking 3 least significant digits 

© Power: AC Power: 85 ~ 250VAC, 50/60 Hz, 6VA 

© Isolation: 2300 Vrms for 1 minute between input and supply (300V working voltage) 

¢ Input Sensitivity: (Numerical Readout Change/mA) 260 units/mA @ 4 ~ 20 mA input, 105 units/mA @ 10 
~ 50 mA input (maximum allowable input current, 170 mA) 

¢ Input Resistance: 4 ~ 20 mA - 29.2.0, 10 ~ 50 mA- 11.80 

© Span: 32 coarse steps (binary progression with 5 DIP switches) Each step providing approximately 8.125 
numerical units/mA/step sensitivity for 4 ~ 20 mA input and 3.25 units/mA/step for 10 to 50 mA input. 


RLC112-ND (PAXLCLO0) PAX LITE Current Loop, 3 1/2-Digit, LED Meter........................008 $160.16 


PAX LITE RTD Meter 


The Pax Lite RTD Meter accepts standard RTD inputs and precisely linearizes them into temperature 
readings. A full 4-digit display accommodates a wide range of temperature inputs. State-of-the-art digital 
circuitry virtually eliminates errors due to drift. The meter features a readout choice of either Fahrenheit 
or Celsius with 0.1 or 1 degree resolution. English Style display prompts and front panel buttons aid the 
operator through set-up and operation. 


Specifications: 

* Power: 85 ~ 250VAC, 50/60 Hz 

¢ Controls: Three front panel push buttons for meter set-up; rear terminal input for disabling the front panel 
¢ Resolution: 0.1 or 1 degree 

¢ Range: Decimal Point Dependent 0.1° res: -199.9°C ~ 850.0 °C (-199.9°F ~ 999.9 °F); 1° res: -200°C ~ 850 
°C (-328°F ~ 1562 °F) 

¢ Open/Shorted RTD Detection: Display flashes: “OLOL” or “OLUL” 

* Accuracy: 0.3°C, @ 23°C and 30 minutes warm-up 

¢ Reading Rate: 2.5 readings/second 

« Response Time: 2 seconds to settle for step input (increases with programmable digital filtering) 
¢ Low Frequency Noise Rejection: Normal Mode Rejection: 40 dB @ 50/60 Hz (may be improved by 
programmable digital filtering) 

¢ Common Mode Rejection: 120 dB, DC to 50/60 Hz. 

¢ Operating Temperature Range: 0°C ~ 50°C 


RLC115-ND (PAXLRT00) PAX LITE RTD, 4-Digit, LED Meter .. .. $199.68 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


PRD Plastics 


Beze | Ss Snap-Fit Bezel 7 Lo-Profile Polycarbonate/ABS 
Lens\Filter with Non-Removable Lens 


* Bezel material is polystyrene plastic 
« Recommended panel thickness for mounting snap-fit bezel is .813mm ~ 3.18mm 


Digi-Key Dimensions (mm) Panel Cut-Out For Snap Fit Bezel 
Part No. A B Height Width 
PRD180B-ND 58.74 45.72 26.99 52.39 
PRD250B-ND 76.20 63.50 26.99 69.85 (Lenses must be } 
PRD360B-NDt 104.78 91.44 26.99 98.43 ordered separately.) (requires adhesive strips) 
+ PRD360B-ND has 4 snap-on plastic clip bars 
Digi-Key Price Each PRD Plastics Digi-Key Price Each PRD Plastics 
Descri Part No. 1 10 100 |Part No. Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
45.72mm Wide Bezel Black Plastic PRD180B-ND 1.95 163 1.30 |6101010 Lo-Profile For LCDs* 
63.50mm Wide Bezel Black Plastic PRD250B-ND 2.34 1.95 1.56 |6102010 45.72mm Bezel with Clear Lens PRD180LP-ND 3.63 3.03 2.42 |6301010 
91.44mm Wide Bezel Black Plastic PRD360B-ND 2.70 225 1.80 |6103010 45 72min Boze) and ear ons wit PRD180LPW-ND | 363 3.03 2.42 [6301020 
For Use With LCDs 63.50mm Bezel with Clear Lens PRD250LP-ND 4.05 3.38 2.70 [6302010 
Clear Lens for 45.72mm Bezel PRD180C-ND 7? 1.48 1.18 |6201010 ae ene with PRD250LPW-ND 4.05 3.38 270 |6302020 
Clear Lens for 63.50mm Bezel PRD250C-ND 1.95 1.63 1.30 |6202010 63.50mm Bezel with Clear Lens with 
Clear Lens for 91.44mm Bezel PRD360C-ND 216 180 1.44 |6203010 65.41mm x 13.79mm Window PRD250LPW1-ND| 4.05 3.38 2.70 | 6302030 
For Use With LEDs 91.44mm Bezel with Clear Lens PRD360LP-ND 459 3.83 3.06 [6303010 
Smoke Lens for 45.72mm Bezel PRD180S-ND 1.77 1.48 1.18 |6201020 91.44mm Bezel with Clear Lens with PRD360LPW-ND 4.59 3.83 3.06 |6303020 
83.01mm x 18.59mm Window 
Smoke Lens for 63.50mm Bezel PRD250S-ND 1.95 1.63 1.30 |6202020 91.44mm Bezel with Clear Lens with PRD360LPW1-ND| 4.59 3.83 3.06 |6303030 
Smoke Lens for 91.44mm Bezel PRD360S-ND 216 1.80 1.44 /6203020 93.35mm x 15.80mm Window 
Red Lens for 45.72mm Bezel PRD180R-ND 1.77 1.48 1.18 |6201030 ko-FromieFor'LEDs* 
eaten toes SommniBezel eapetontn ioe. ‘Wes. ~avao-|6s0080 45.72mm Bezel with Smoke Lens PRD180LPS-ND | 3.63 3.03 2.42 /6301040 
Riba: Fane Toro i AdminiBGeEl BAREORTND 5546 ilaoc aad“ 6508080 45.72mm Bezel with Red Lens PRD180LPR-ND | 3.63 3.03 2.42 |6301050 
Green Lens for 45.72mm Bezel PRD180G-ND 1.77 148 1.18 |6201040 abTemmiBeze! with Green:Lens ccs) O85 = 3.08 2.4B 16801060 
63.50mm Bezel with Smoke Lens PRD250LPS-ND | 4.05 3.38 2.70 |6302040 
Green Lens for 63.50mm Bezel PRD250G-ND 1.95 1.63 1.30 |6202040 63:S0mmBézel-wittHed Lens PRD250LPR-ND 4.05 3.38 270 |6302050 
Green Esha fone tammBezel ERDSBOGEND, eH GO] 6208080 63.50mm Bezel with Green Lens PRD250LPG-ND | 4.05 3.38 270 |6302060 
Masked Lenses 91.44mm Bezel with Smoke Lens PRD360LPS-ND | 459 383 3.06 [6303040 
25.40mm x 22.23mm Window for 45.72mm_ ]PRD180W-ND 1.77. 148 1.18 ]6201050 9 114dknrn Beal withiFled Lene PRD360LPR-ND | 4.59 3.83 3.06 |6303050 
60.96mm x 16.00mm Window for 63.50mm | PRD250W-ND 1.95 163 1.30 |6202050 01.44ram Bezel: with Gieen Lens PRD360LPG-ND | 4.59 3.83 3.06 |6303060 
65.41mm x 13.79mm Window for 63.50mm_|PRD250W1-ND 1.95 163 1.30 |6202060 Accessories 
83.01mm x 18.59mm Window for 91.44mm_ |PRD360W-ND 2.16 1.80 1.44 |6203050 Adhesive Strips 2/Pad PRDAS-ND 81 68 54 |6000010 
93.35mm x 15.80mm Window for 91.44mm_ | PRD360W1-ND 216 1.80 1.44 |6203060 * Requires Adhesive Strips (recommend 2 pads for the 91.44mm Bezel) 


Jewell M oO D UTE Cc PB Series - Square 35609) S Series - sein 
linstruments| 


The PB Series was designed to meet the expressed need of many 
Analog Panel Meters customers for meters with a hard-hitting, big-dial-area “industrial” look. G@) 


Frequency Digi-Key Price Each Jewell Instruments 
Type Range Input V | Accuracy | Part No. 1 10 Part No. 
Frequency Meters Pointer Type Electronic 
s 45-55Hz 120VAC +.3Hz 180-1086-ND 75.00 72.00 R3PB-FRQ-50/120-10-U 
juare 
a 55-65Hz 120VAC +.3Hz 180-1087-ND 75.00 72.00 R3PB-FRQ-60/120-10-U 
45-65Hz 120VAC +.6Hz 180-1068-ND 75.00 72.00 R3S-FRQ-55/120-20-U 
Rectangular 
45-65Hz 120VAC +.3Hz 180-1069-ND 75.00 72.00 R3S-FRQ-50/120-10-U 


Miniature Backlit 1000 Series 


Specifications: Display: « Digits: 3 1/2 digits (1999) »* Digit Height: 0.3” (7.6mm) * Decimal Point: 3 positions, external selection * Type: 7 Segment Backlit LCD * Polarity: Automatic (-) 
displayed * Overload: Three lower digits blank for readings greater than 1999 Input: ¢ Full Scale Range: +2V or +200m VDC = Input Resistance: +100MOQ »« Overvoltage Protection: 100VDC 
or peak AC conditions Performance: ¢ Accuracy: = (0.25% + 1 count) Maximum * Common Mode Rejection: > 86db 50Hz-60Hz * Zero Adjust: Automatic * Conversion Rate: 2.5 Per 
Second * Tempco: 100 PPM/°C Environment: « Operating Range: -0°C ~ 60°C * Storage Range: -20°C ~ 70°C Extended Temperature (option): * Operating Range: -30°C ~ 80°C * Storage 
Range: -40°C ~ 85°C Power Options: * +5VDC and -5VDC +10% @ 150ua DC or 9VDC (7.2 ~ 12VDC isolated @ 150,ADC) 

Note: For the battery powered DPM, the input must either be fully isolated from the power source, or, if referenced to the source, the IN LO terminal must be no closer than 2.3V for the 200mV 
range (3.5V for the 2V range) to either battery terminal. 


Digi-Key Price Each Jewell Instruments 
Display Mounting Terminals DPM Power Input Part No. 1 10 Part No. 
Positive Red Backlight Window Uncased with 13 Pins Loop Powered 4 ~ 20mADC 180-1051-ND 114.44 109.86 1060-0019-U 


Industrial Digital Panel Instruments 2000 Series 


96.0 
Specifications: Performance: * Conversion Rate: 2.5 per second * Common Mode Rejection: >100db 50Hz-60Hz * Tempco: +200PPM/°C typical except thermocouple inputs which 
are .1°/ degree zero tempco for selectable process ranges is only +.2 count/°C * Normal Mode Rejection: >40db 50Hz ~ 60Hz » Zero Adjust: Automatic * Warmup: 10 minutes H FE) { 5 
Environment: * Operating Range: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) * Storage Range: -22°F ~ 150°F (-30°C ~ 70°C) Power Options: ° 115V + 10%, -15% 50Hz to 400Hz at 2VA *230V 
+10%, -15% 50Hz ~ 400Hz at 2VA Backlighting: * Negative Red (Black Background, Red Characters) FCC Compliance: * Complies with the class B limits of FCC rules and DCMILLIAMPERES 
regulations, part 15, sub part J for conducted and radiated emissions except isolated DC powered which is = 80db 50Hz ~ 60Hz 
Backlit Digi-Key Price Each Modutec 
Display DPM Power Inputt Powertt Part No. J 10 Part No. 
TRMS (Power) - Universal Selectable True RMS 
Negative Red Backlit 115 or 230VAC 200.0VAC 115 or 230VAC 180-1037-ND 160.19 153.78 2353-1024-10-U 
1/8 DIN 
Negative Red Backlit 115VAC 100 Ohms Pt 1° Resolution 115VAC 180-1041-ND 76.58 73.52 2053-3470-04-U 
Non-Backlit Loop Power 4 ~ 20mADC scaled 0 ~ 100.0 No Backlight 180-1048-ND 115.38 110.76 2013-3019-00-U 
+ Rated for use with 5A or 50A external current transformer supplied with DPM. tt Backlight power must be same as selected DPM power. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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VOW YODUTEC Big - Little Digital Panel Meters 


instruments) 


BL Series Specifications: Display: * Digits: 3 1/2 digits, 7 segments backlit LCD (1999) » Digit Height: 0.5” (12.7mm) * Polarity: Automatic (-) displayed » Decimal Point: Three 
positions, external selection * Overload: Three lower digits blank for readings greater than 1999 » Low battery: “Low Bat” indicator for <7.2V (9V power only) Performance: 
* Accuracy: +(0.1% rdg + 2 count) with + 5 and +5V power + (0.1% rdg + 1 count) with 9V power 2.5 per second * Conversion Rate: 2.5 per second * Common Mode 
Voltage Range: + 1V maximum * Common Mode Rejection: > 86db * Zero Adjust: Automatic * Tempco: 100PPM/°C typical Standard Analog Inputs: ¢ Full Scale Range: 
Choice +200mV, +2V, or +20V (Special ranges and engineering units available) * Configuration: True differential input and references * Ratiometric Operation: Available on 
models BL-100, -130, -300, -330, -400, -430, -500, -530, -600, and -630 * Protection: 250VDC or 150V RMS continuous 300V intermittent maximum »* Bias Current: 1pA typical, 
10pA maximum » All backlighting power is + 5VDC 


DPM Digi-Key Price Each Modutec 
Display Mounting Power Input Part No. 1 5 10 Part No. 
Fig. 1 — 13 Pin Terminals Backlit Power 5VDC 

Bezel +5VDC 0- 2VDC 180-1002-ND 102.70 100.14 97.57 |BL-530302-01-U 
Bezel +5VDC 0 - 200mVDC 180-1003-ND 102.70 100.14 97.57 | BL-530301-01-U 
Negative Red Backlit Window +5VDC 0- 2VDC 180-1004-ND 98.50 96.04 93.58 | BL-500302-01-U 
Window 9vDC 0- 2VDC 180-1006-ND 61.56 _ 59.10 | BL-500102-01-U 
Window 9vDC 0 - 200mVDC 180-1007-ND 61.56 = 59.10 _|BL-500101-01-U 
Window +5VDC 0- 2VDC 180-1008-ND 95.70 93.31 90.92 |BL-400302-01-U 
nestle Greenman Window +5VDC 0 - 200mVDC 180-1009-ND 95.70 93.31 90.92 | BL-400301-01-U 
aaa Ra aa Window 9vDC 0- 2VDC 180-1010-ND 59.81 _ 57.42 BL-400102-01-U 
Window 9vDC 0 - 200mVDC 180-1011-ND 59.81 = 57.42 __|BL-400101-01-U 
Bezel +5VDC 0- 2VDC 180-1012-ND 95.70 93.31 90.92 | BL-330302-01-U 
Bezel +5VDC 0 - 200mVDC 180-1013-ND 95.70 93.31 90.92 | BL-330301-01-U 
Snchive Gisen Beckie Window +5VDC 0- 2VDC 180-1014-ND 91.50 89.22 86.93 | BL-300302-01-U 
Gee an cry Window 4+5VDC 0 - 200mvDC 180-1015-ND 57.19 — 54.90 BL-300301-01-U 
Window 9vDC 0 - 2VDC 180-1016-ND 57.19 a 54.90 _|BL-300102-01-U 
Window 9VDC 0- 200mVDC 180-1017-ND 91.50 89.22 86.93 |BL-300101-01-U 

Bezel +5VDC 0 - 20VDC 180-1021-ND 77.50 75.57 73.63 |BL-130303-U 

Bezel +5VDC 0- 2VDC 180-1022-ND 69.00 67.28 65.55 | BL-130302-U 

Bezel +5VDC 0 - 200mVDC 180-1023-ND 77.50 75.57 73.63 — |BL-130301-U 

Standard Reflective LCD Window +5VDC 0 - 20VDC 180-1024-ND 73.30 71.47 69.64 | BL-100303-U 

Window +5VDC 0- 2VDC 180-1025-ND 73.30 71.47 69.64 _|BL-100302-U 

Window +5VDC 0 - 200mVDC 180-1026-ND 73.30 71.47 69.64 |BL-100301-U 

Window 9vDC 0 - 200mVDC 180-1028-ND 73.30 71.47 69.64 _|BL-100101-U 

Fig. 2 — Flat Pack 
Saadidcncane tee Window +5VDC 20VDC 180-1018-ND 64.70 63.09 61.47 |BL-176303-U 
Window +5VDC 200mVDC 180-1020-ND 64.70 63.09 61.47 __ |BL-176301-U 


Di it | P | M t DATEL offerings of digital panel meters has been recognized as the industry’s most versatile and 
Ps Igl a ane e ers affordable. In addition to offering a broad range of off-the-shelf products, it can provide applications for 
specific solutions with the latest designs. DATEL ammeters feature easy set up and installation, and 


Murata Power Solutions Formerly BD OATEL typically require no additional components or user set up. Average responding or true-rms inputs can 
measure currents up to 100A with a built in current transformer and up to 2000A with external 5A CTs. 


DPM Dimensions - mm (Inch) Digi-Key Price Each Murata 
Series Display Power Input Range A B Part No. i 10 50 Part No. 
3 1/2 Digit, Digital Panel Meters 

DMS-20PC Standard Red LED +5VDC +200mV 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1000-ND@ 42.19 39.72 38.48 | DMS-20PC-0- 
DMS-20PC Standard Red LED +5VDC +2V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1001-ND® 42.19 39.72 38.48 | DMS-20PC-1- 
DMS-20PC Standard Red LED +5VDC +20V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1002-ND® 42.19 39.72 38.48 | DMS-20PC-2- 
DMS-20PC Low-Power Red LED +5VDC +200mV 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1003-ND@ 46.22 43.51 4215 | DMS-20PC-0- 
DMS-20PC Low-Power Red LED +5VDC +2V. 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1004-ND® 46.22 43.51 42.15 | DMS-20PC-1- 
DMS-20PC Low-Power Red LED +5VDC +20V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1005-ND® 46.22 43.51 42.15 |DMS-20PC-2- 
DMS-20PC Low-Power Red LED +5VDC +200V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1006-ND@ 46.22 43.51 42.15 | DMS-20PC-3- 
DMS-20PC High-Intensity Red LED +5VDC +2V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1007-ND® 46.22 43.51 42.15 | DMS-20PC-1- 
DMS-20PC Standard Green LED +5VDC +200mV 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1008-ND@ 42.19 39.72 38.48 | DMS-20PC-0- 
DMS-20PC Standard Green LED +5VDC +2V. 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1009-ND@ 42.19 39.72 38.48 | DMS-20PC-1- 
DMS-20PC Standard Green LED +5VDC +20V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1010-ND® 42.19 39.72 38.48 | DMS-20PC-2- 
DMS-20PC Standard Blue LED +5VDC +200mV 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1011-ND@ 50.24 47.28 45.81 | DMS-20PC-0- 
DMS-20PC Standard Blue LED +5VDC +2V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1012-ND@ 50.24 47.28 45.81 | DMS-20PC-1- 
DMS-20PC Standard Blue LED +5VDC +20V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1013-ND® 50.24 47.28 45.81 | DMS-20PC-; 28 
DMS-20LCD Standard LCD +5VDC +200mV 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1014-ND@ 32.15 30.26 29.32 | DMS-20LCD- 
DMS-20LCD Standard LCD +5VDC +2V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1015-ND® 32.15 30.26 29.32 | DMS-20LCD- 
DMS-20LCD Standard LCD +5VDC +20V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1017-ND® 32.15 30.26 29.32 | DMS-20LCD- 
DMS-20LCD Standard LCD +9VDC +200mV 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1018-ND@ 30.14 28.37 27.49 | DMS-20LCD- 
DMS-20LCD Standard LCD +9VDC +2V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1019-ND® 30.14 28.37 27.49 DMS-20LCD-1- -9- 
DMS-20LCD Backlit LCD +5VDC +2V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1016-ND@ 34.15 32.15 31.14 | DMS-20LCD-1- 
DMS-30PC Standard Red LED +5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1020-ND@ 54.25 51.06 49.47 | DMS-30PC-1- 
DMS-30PC Standard Red LED +5VDC +20V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1021-ND® 54.25 51.06 49.47 | DMS-30PC-2- 
DMS-30PC Low Power Red LED +5VDC +200mV 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1022-ND@ 58.28 54.85 53.14 | DMS-30PC-0- 
DMS-30PC Low Power Red LED +5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1023-ND@ 58.28 54.85 53.14 | DMS-30PC-1- 
DMS-30PC Low Power Red LED +5VDC +20V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1024-ND® 58.28 54.85 53.14 | DMS-30PC-2- 
DMS-30PC Low Power Red LED +5VDC +200V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1025-ND@ 58.28 54.85 53.14 | DMS-30PC-3- 
DMS-30PC High-Intensity Red LED +5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1026-ND® 58.28 54.85 53.14 | DMS-30PC-1- 
DMS-30PC Standard Green LED +5VDC +200mV 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1027-ND® 54.25 51.06 49.47 | DMS-30PC-0- 
DMS-30PC Standard Green LED +5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1028-ND@ 54.25 51.06 49.47 | DMS-30PC-1- 
DMS-30PC Standard Green LED +5VDC +20V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1029-ND® 54.25 51.06 49.47 _| DMS-30PC-2- 
DMS-30PC Super Blue LED +5VDC +200mV 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1030-ND® 65.31 61.48 59.56 | DMS-30PC-0- 
DMS-30PC Super Blue LED +5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1031-ND@ 65.31 61.48 59.56 | DMS-30PC-1- 
DMS-30PC Super Blue LED +5VDC +20V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1032-ND@ 65.31 61.48 59.56 | DMS-30PC-2- 
DMS-30DR Super Bright Red LED +5VDC +200mV 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1033-ND@ 65.31 61.48 59.56 | DMS-30DR-0 
DMS-30DR ae he Readable +5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1034-ND@ 65.31 61.48 59.56 | DMS-30DR-1 
DMS-30DR 9 +5VDC +20V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1035-ND® 65.31 61.48 59.56 DMS-30DR-2-R 
DMS-30LCD Standard LCD +5VDC +200mV 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1036-ND@ 48.23 45.40 43.98 |DMS-30LCD- 
DMS-30LCD Standard LCD +5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1037-ND@ 48.23 45.40 43.98 | DMS-30LCD- 
DMS-30LCD Standard LCD +5VDC +20V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1039-ND® 48.23 45.40 43.98 | DMS-30LCD- 
DMS-30LCD Standard LCD +9VDC +200mV 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1040-ND@ 46.22 43.51 4215 |DMS-30LCD- 
DMS-30LCD Standard LCD +9VDC +2V. 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1041-ND@ 46.22 43.51 42.15 | DMS-30LCD- 
DMS-30LCD Backlit LCD +5VDC +2V 65.1 (217) 23.4 (0.92) 811-1038-ND® 50.24 47.28 45.81 |DMS-30LCD- 

DM-31 Standard Red LED +5VDC +2V 74.2 (2.92) 33.5 (1.32) 811-1042-ND 105.91 99.68 96.57 | DM-3100N-1 

DM-31 Standard Red LED +5VDC +2V 88.9 (3.50) 50.8 (2.00) 811-1043-ND 94.01 88.48 85.72 | DM-31-1 

DM-31 Standard Red LED +5VDC +2V 95.1 (3.75) 53.8 (2.12) 811-1044-ND 184.45 173.60 168.18 | DM-3100B-1 

DM-LX3 Standard LCD +5VDC +2V. 102.0 (4.00) 50.8 (2.00) 811-1045-ND 111.86 105.28 101.99 | DM-LX3-1 

4 1/2 Digit, Digital Panel Meters 
DMS-40PC Standard Red LED +5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1046-ND® 78.37 73.76 71.46 |DMS-40PC-1-RS-C 
DMS-40PC Standard Red LED +5VDC +20V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1047-ND@ 78.37 73.76 71.46 | DMS-40PC-2-RS-C 
DMS-40PC Low Power Red LED +5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1048-ND® 82.38 77.54 75.12 | DMS-40PC-1-RL-C 
DMS-40PC Low Power Red LED +5VDC +20V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1049-ND@ 82.38 77.54 75.12 | DMS-40PC-2-RL-C 
DMS-40PC Low Power Red LED +5VDC +2V. 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1050-NDT® 86.41 81.33 78.79 _| DMS-40PC-1-RL-BCD-C 
DMS-40PC High-Intensity Red LED +5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1051-ND® 82.38 77.54 75.12 | DMS-40PC-1-RH-C 
DMS-40PC Standard Green LED +5VDC +2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1052-ND@ 78.37 73.76 71.46 | DMS-40PC-1-GS-C 
DMS-40PC Standard Green LED +5VDC +20V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1053-ND@ 78.37 73.76 71.46 | DMS-40PC-2-GS-C 
DMS-40LCD Standard LCD +5VDC +200mV/+2V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1054-ND® 78.37 73.76 71.46 | DMS-40LCD-0/1-5-C 
DMS-40LCD Standard LCD +5VDC +2V/+20V 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1055-ND@ 78.37 73.76 71.46 | DMS-40LCD-1/2-5-C 
RoHS Compliant + BCD Output With Blade Terminals — § With Split-Core Flying Lead CT = With Flying-Lead CT A With Alarm Function (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Murata Power Solutions 


Digital Panel Meters (cont) 
Formerly D OATEL 


DPM Dimensions - mm (Inch) Digi-Key Price Each Murata 
Series Display Power Input Range A B Part No. 1 10 50 Part No. 
DM-4101 Standard Red LED +5VDC +2V 74.2 (2.92) 33.5 (1.32) 811-1056-ND 159.46 150.08 145.39 | DM-4101N-1 
DM-4101 Standard Red LED +5VDC +2V 95.1 (3.75) 53.8 (2.12) 811-1057-ND 157.08 147.84 143.22 | DM-4101L-1 
3 1/2 Digit, Control Monitors — RoHS Compliant 
DMS-20PC Low Power Red LED +5 ~ 40VDC 4.9~5.1V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1083-ND 78.37 73.76 71.46 | DMS-20PC-0/5-24RL-C 
DMS-20PC Bright Blue LED +5VDC 4.9 ~5.1V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1084-ND 82.38 77.54 75.12 | DMS-20PC-0/5-5BS-C 
3 ~ 3 1/2 Digit, Self-Powered Voltage Monitors — RoHS Compliant 
DMS-20PC Standard Red LED = +4.5 ~ +19.99VDC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1060-ND 50.24 47.28 45.81 |DMS-20PC-0-DCM-C 
DMS-20PC Standard Red LED _ +8.0 ~ +50VDC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1062-ND 50.24 47.28 45.81 | DMS-20PC-1-DCM-C 
DMS-20PC Standard Red LED _ +30 ~ +264VDC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1064-ND 50.24 47.28 45.81 | DMS-20PC-2-DCM-C 
DMS-20PC Standard Red LED _ +2 ~+11VDC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1065-ND 50.24 47.28 45.81 | DMS-20PC-3-DCM-C 
DMS-20PC Standard Red LED =— -36 ~ -75VDC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1066-ND 50.24 47.28 45.81 | DMS-20PC-7-DCM-C 
DMS-20PC Standard Red LED = 85 ~ 264VAC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1067-ND 56.27 52.96 51.31 | DMS-20PC-1-LM-C 
DMS-20PC Standard Red LED = 85 ~ 264VAC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1069-ND$ 56.27 52.96 51.31 | DMS-20PC-1-LM-F-C 
DMS-20PC Standard Red LED _— 240 ~ 310VAC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1071-ND 56.27 52.96 51.31 | DMS-20PC-2-LM-C 
DMS-20PC Standard Red LED _ 350 ~ 600VAC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1072-ND 60.28 56.74 54.97 | DMS-20PC-3-LM-C 
DMS-20PC Standard Red LED = 85 ~ 140VAC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1073-ND 56.27 52.96 51.31 | DMS-20PC-1-FM-C. 
DMS-20PC Standard Red LED — 170 ~ 264VAC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1074-ND 56.27 52.96 51.31 | DMS-20PC-3-FM-C 
DMS-20PC Standard Blue LED _ +4.5 ~ +19.99VDC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1061-ND 59.28 55.80 54.05 | DMS-20PC-0-DCM-B-C 
DMS-20PC Standard Blue LED _— +8.0 ~ +50VDC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1063-ND 59.28 55.80 54.05 | DMS-20PC-1-DCM-B-C 
DMS-20PC Standard Blue LED _— 85 ~ 264VAC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1068-ND 65.31 61.48 59.56 | DMS-20PC-1-LM-B-C 
DMS-20PC Standard Blue LED = 85 ~ 264VAC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1070-ND$ 65.31 61.48 59.56 | DMS-20PC-1-LM-BF-C 
DMS-20PC Low-Power Blue +5VDC +200mV 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1966-ND NEW! 54.25 51.06 49.47 |DMS-20PC-0-BL-C 
DMS-20PC Low-Power Blue +5VDC +2V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1967-ND NEW! 54.25 51.06 49.47 |DMS-20PC-1-BL-C 
DMS-20PC Low-Power Blue +5VDC +20V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1968-ND NEW! 54.25 51.06 49.47 |DMS-20PC-2-BL-C 
DMS-20PC Low-Power Blue +5VDC +200V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1969-ND NEW! 54.25 51.06 49.47 |DMS-20PC-3-BL-C 
DMS-20PC Low-Power Green +5VDC +200mV 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1970-ND NEW! 54.25 51.06 49.47 _| DMS-20PC-0-PGL-C 
DMS-20PC Low-Power Green +5VDC +2V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1971-ND NEW! 54.25 51.06 49.47 |DMS-20PC-1-PGL-C 
DMS-20PC Low-Power Green +5VDC +20V 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1972-ND NEW! 54.25 51.06 49.47 | DMS-20PC-2-PGL-C 
DMS-20PC Low-Power Green +5VDC +200mV 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1973-ND NEW! 54.25 51.06 49.47 | DMS-20PC-3-PGL-C 
DMS-20RM Bright Red LED _- 0 ~ 19.99VAC, AC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1984-ND NEW! 94.44 88.88 86.11 | DMS-20RM-1-AC1-R-C 
DMS-20RM Bright Red LED _ 0 ~ 199.99VAC, AC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1985-ND NEW! 94.44 88.88 86.11 | DMS-20RM-2-AC1-R-C 
DMS-20RM Bright Red LED = 0 ~ 300VAC, AC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1986-ND NEW! 94.44 88.88 86.11 | DMS-20RM-3-AC1-R-C 
DMS-20RM Bright Red LED = 0 ~ 19.99VAC, DC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1987-ND NEW! 94.44 88.88 86.11 | DMS-20RM-1-DC2-R-C 
DMS-20RM Bright Red LED _ 0 ~ 199.99VAC, DC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1988-ND NEW! 94.44 88.88 86.11 | DMS-20RM-2-DC2-R-C 
DMS-20RM Bright Red LED _ 0 ~ 300VAC, DC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1989-ND NEW! 94.44 88.88 86.11 | DMS-20RM-3-DC2-R-C 
DMS-20LCD Standard LCD = +6.5 ~ +18VDC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1058-ND 30.14 28.37 27.49 _| DMS-20LCD-0-DCM-C 
DMS-20LCD Standard LCD = ~ +50VDC 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1059-ND 30.14 28.37 27.49 | DMS-20LCD-1-DCM-C 
3 1/2 Digit, Loop-Powered Process Monitors — RoHS Compliant 
DMS-20PC Bright Red LED, Unipolar — +4 ~+20mA 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1075-ND 72.34 68.08 65.96 | DMS-20PC-4/20S-C 
DMS-20PC Bright Red LED, Bipolar _ +4 ~+20mA 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1076-ND 72.34 68.08 65.96 | DMS-20PC-4/20B-C 
DMS-20LCD Standard LCD, Unipolar cl +3.8 ~ +20.4MA 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1077-ND 54.25 51.06 49.47 |DMS-20LCD-4/20S-C 
DMS-30PC Standard Red, Full-Size LED _ +3.5 ~ +22mA 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1080-ND 84.39 79.43 76.95 | DMS-30PC-4/20S-24RS-I-C 
DMS-30PC_| High-Intensity Blue, Full-Size LED = +3.5 ~ +22mA 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1081-ND 94.44 88.88 86.11__| DMS-30PC-4/20S-24BS-1-C 
DMS-30LCD Standard LCD, Unipolar _ +3.8 ~ +20.4MA 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1078-ND 72.34 68.08 65.96 | DMS-30LCDA-4/20S-C 
DMU-30ACV Super-bright Red 85 ~ 264VAC/110 ~ 300VDC 0 ~ 19.99VAC 72.39 (2.85) 40.64 (1.60) 811-1939-ND NEW! 113.53 106.85 103.51 | DMU-30ACV-0-DR-C 
DMU-30ACV Super-bright Red 85 ~ 264VAC/110 ~ 300VDC 0 ~ 199.9VAC 72.39 (2.85) 40.64 (1.60) 811-1940-ND NEW! 113.53 106.85 103.51 | DMU-30ACV-1-DR-C 
DMU-30ACV Super-bright Red 85 ~ 264VAC/110 ~ 300VDC 0 ~ 300VAC 72.39 (2.85) 40.64 (1.60) 811-1941-ND NEW! 113.53 106.85 103.51 | DMU-30ACV-2-DR-C 
DMU-30DCV. Super-bright Red 85 ~ 264VAC/110 ~ 300VDC 0 ~ +1.999VDC 72.39 (2.85) 40.64 (1.60) 811-1942-ND NEW! 106.51 100.24 97.11 | DMU-30DCV-1-DR-C 
DMU-30DCV Super-bright Red 85 ~ 264VAC/110 ~ 300VDC 0 ~ +19.99VDC 72.39 (2.85) 40.64 (1.60) 811-1943-ND NEW! 106.51 100.24 97.11 | DMU-30DCV-2-DR-C 
DMU-30DCV. Super-bright Red 85 ~ 264VAC/110 ~ 300VDC 0 ~ +199.9VDC 72.39 (2.85) 40.64 (1.60) 811-1944-ND NEW! 106.51 100.24 97.11 _| DMU-30DCV-3-DR-C 
4 1/2 Digit, Loop-Powered Process Monitors — RoHS Compliant 
DMS-40PC Standard Red, Full-Size LED = +3.7 ~ +20.4MA 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1082-ND 116.55 109.70 106.27 | DMS-40PC-4/20S-24RS-I-C 
DMS-40LCD Standard LCD _ +3.8 ~ +20.4MA 55.1 (2.17) 23.4 (0.92) 811-1079-ND 110.52 104.02 100.77 _| DMS-40LCD-4/20S-C 
NEW! Four Function AC Power Meter — RoHS Compliant NEW! 
ACM20 Bright Red 85 ~ 264 VAC @ 47 ~ 63Hz 0 ~ 30A; 0 ~ 100A 53.3 (2.10) 36.3 (1.43) 811-2108-ND 65.31 61.48 59.56 | ACM20-5-AC1-R-C 
Ammeters — RoHS Compliant 
ACA5-20PC Standard Red LED 85 ~ 264VAC @ 50/60Hz 50.0A @ 45 ~ 450Hz 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1103-ND 72.34 68.08 65.96 | ACA5-20PC-1-AC1-RL-C 
ACA5-20PC Standard Red LED 85 ~ 264VAC @ 50/60Hz 100.0A @ 45 ~ 450Hz 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1104-ND 72.34 68.08 65.96 | ACA5-20PC-3-AC1-RL-C 
ACA5-20PC Standard Red LED 85 ~ 264VAC @ 50/60Hz 199.9A @ 45 ~ 450Hz 35.1 (1.3 5 22.4 (0.88) 811-1105-ND 72.34 68.08 65.96 | ACA5-20PC-5-AC1-RL-C 
ACA5-20PC Standard Red LED 85 ~ 264VAC @ 50/60Hz 500A @ 45 ~ 450Hz 35.1 (1.38 22.4 (0.88) 811-1106-ND 72.34 68.08 65.96 | ACA5-20PC-9-AC1-RL-C 
ACA5-20RM Bright Red LED 85 ~ 140VAC @ 50/60Hz 100.0A 46.38 (1 305) 32.51 (1.280) 811-1974-ND NEW! 94.44 88.88 86.11 | ACA5-20RM-3-AC3-RL-C 
ACA5-20RM Bright Red LED 170 ~ 264VAC @ 50/60Hz 100.0A 46.38 (1.826) 32.51 (1.280) 811-1975-ND NEW! 94.44 88.88 86.11 | ACA5-20RM-3-AC4-RL-C 
ACA5-20RM Bright Red LED 85 ~ 140VAC @ 50/60Hz 199.9 46.38 (1.826) 32.51 (1.280) 811-1976-ND NEW! 94.44 88.88 86.11 | ACA5-20RM-5-AC3-RL-C 
ACA5-20RM Bright Red LED 170 ~ 264VAC @ 50/60Hz 199.9A 46.38 (1.826) 32.51 (1.280) 811-1977-ND NEW! 94.44 88.88 86.11 | ACA5-20RM-5-AC4-RL-C 
ACA5-20RM Bright Red LED 85 ~ 140VAC @ 50/60Hz 500A 46.38 (1.826) 32.51 (1.280) 811-1978-ND NEW! 94.44 88.88 86.11 | ACA5-20RM-9-AC3-RL-C 
ACA5-20RM Bright Red LED 170 ~ 264VAC @ 50/60Hz 500A 46.38 (1 oe) 32.51 (1.280) 811-1979-ND NEW! 94.44 88.88 86.11 | ACA5-20RM-9-AC4-RL-C 
DCA5-20PC Low Power Red LED +5 ~ 40VDC 5.00A/50.0A/500A 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1088-ND 50.24 47.28 45.81 | DCA5-20PC-1-DC1-RL-C 
DCA5-20PC Low Power Red LED +8 ~ 36VDC 5.00A/50.0A/500A 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1089-ND 59.28 55.80 54.05 | DCAS-20PC-1-DC4-RL-C 
DCA5-20PC Low Power Red LED +8 ~ 36VDC 1.00A/10.00A/100.0A/1000A 35.1 (1.38) 22.4 (0. ae) 811-1090-ND 59.28 55.80 54.05 | DCA5-20PC-2-DC4-RL-C 
DCA5-20PC Low Power Red LED +8 ~ 36VDC 1.999A/19.99A/199.9A/1999A 35.1 (1. 3 22.4 (0.88) 811-1091-ND 59.28 55.80 54.05 | DCA5-20PC-6-DC4-RL-C 
Ammeters With Built-In Shunts — RoHS Compliant 
DCA-20PC Low Power Red LED +8 ~ 36VDC 199.9mA 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1085-ND 64.29 60.52 58.63 | DCA-20PC-4-DC4-RL-C 
DCA-20PC Low Power Red LED +8 ~ 36VDC 1.999A 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1086-ND 64.29 60.52 58.63 | DCA-20PC-5-DC4-RL-C 
DCA-20PC Low Power Red LED +5 ~ 40VDC 1.999A 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1087-ND 54.25 51.06 49.47 _| DCA-20PC-5-DC1-RL-C 
Ammeters With Built-In Current Franplonmers — RoHS Compliant 
ACA-20PC Standard Red LED 85 ~ 264VAC @ 50/60Hz 1.999A @ 45~450Hz 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1098-ND 78.37 73.76 71.46 | ACA-20PC-1-AC1-RL-C 
ACA-20PC Standard Red LED 85 ~ 264VAC @ 50/60Hz 19.99A @ 45~450Hz 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1099-ND 78.37 73.76 71.46 | ACA-20PC-2-AC1-RL-C 
ACA-20PC Standard Red LED 85 ~ 264VAC @ 50/60Hz 50.0A @ 45~450Hz 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1100-ND 84.39 79.43 76.95 | ACA-20PC-3-AC1-RL-C 
ACA-20PC Standard Red LED 85 ~ 264VAC @ 50/60Hz 100.0A @ 45~450Hz 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1101-ND 84.39 79.43 76.95 | ACA-20PC-4-AC1-RL-C 
ACA-20PC Standard Red LED 85 ~ 264VAC @ 50/60Hz 30.0A @ 45~450Hz 35.1 (1.38) 22.4 (0.88) 811-1102-ND 78.37 73.76 71.46 | DMS-30798-C 
ACA-20RM Low Power Red LED 85 ~ 140VAC @ 50/60Hz 1.999A 53.34 (2.10) 44.45 (1.75) 811-1111-ND 94.44 88.88 86.11 | ACA-20RM-1-AC3-RL-C 
ACA-20RM Low Power Red LED 85 ~ 140VAC @ 50/60Hz 19.99A 53.34 (2.10) 44.45 (1.75) 811-1112-ND 94.44 88.88 86.11 | ACA-20RM-2-AC3-RL-C 
ACA-20RM Low Power Red LED 85 ~ 140VAC @ 50/60Hz 50.0A 53.34 (2.10) 35.56 (1.40) 811-1113-ND§ 98.46 92.68 89.78 | ACA-20RM-4-AC3-RL-C 
ACA-20RM Low Power Red LED 85 ~ 140VAC @ 50/60Hz 30.0A 53.34 (2.10) 35.56 (1.40) 811-1114-ND& 94.44 88.88 86.11 | ACA-20RM-5-AC3-RL-C 
ACA-20RM Bright Red LED 85 ~ 140 VAC @ 50/60 Hz 50A @ 47 ~ 63Hz 53.34 (2.10) 35.56 (1.40) 811-1980-NDA NEW! | 106.51 100.24 97.11__| ACA-20RM-4-AC3-RL-ALM-C 
ACA-20RM Bright Red LED 170 ~ 264 VAC @ 50/60 Hz 50A @ 47 ~ 63Hz 53.34 (2.10) 35.56 (1.40) 811-1981-NDA NEW! | 106.51 100.24 97.11 | ACA-20RM-4-AC4-RL-ALM-C 
ACA-20RM Bright Red LED 85 ~ 140 VAC @ 50/60 Hz 30A @ 47 ~ 63Hz 53.34 (2.10) 35.56 (1.40) 811-1982-NDA NEW! | 106.51 100.24 97.11 | ACA-20RM-5-AC3-RL-ALM-C 
ACA-20RM Bright Red LED 170 ~ 264 VAC @ 50/60 Hz 30A @ 47 ~ 63Hz 53.34 (2.10) 35.56 (1.40) 811-1983-NDA NEW! | 106.51 100.24 97.11 | ACA-20RM-5-AC4-RL-ALM-C 
RoHS Compliant + BCD Output With Blade Terminals  § With Split-Core Flying Lead CT = 4 With Flying-Lead CT A With Alarm Function 
Accessories 
Digi-Key Price Each | Murata Digi-Key Price Each | Murata Digi-Key Price Each =| Murata 
Description Part No. 1 10 ‘| Part No. Description Part No. 1 10 | Part No. Description Part No. 1 10 ‘| Part No. 
50mV Base Mount DC Shunts — RoHS Compliant 500:5A Current Ratio | 811-1110-ND 29.75 28.00 [39-3681409 Application Boards — RoHS Compliant 
5A Rated Current 811-1092-ND | 23.80 22.40 [3020-01097-0 Switching Regulators — RoHS Compliant For DMS-30 and DMS- | 514 1493.np | 16.66 15.68 | DMS-EB-C 
20A Rated Current 811-1093-ND | 23.80 22.40 |3020-01098-0 3.3VDC/0.5A Output =| 811-1115-ND 11.78 11.09 | 7803SR-C 40 Meters : : 

8 iB ( a 5.0VDC/0.5A Output | 811-1116-ND 11.78 11.09 | 7805SR-C For DMS-20PC/LCD e i ERD. 
aoe rated Curren’ ERE coat oeay |sosprioce 12.0VDC/0.4A Output |811-1117-ND | 11.78 11.09 |7812SR-C Meters ciiauauemm| 16.65 15.68 | DMS-EB2-C 
200A Rated Current _|811-1096-ND | 2975 28.00 |3020-01101-0 3.3VDC/2.0A Output /811-1178-ND | 14.01 13.19 | 78SR-3.3/2-C For DMS-30PC/LCD | g444495-np | 42.84 40.32 |DMS-EB-DC/DC-C 

; ; : - -5/2- Meters r i 
500A Rated Current [811-1097-ND_| 29.75 28.00 [3020-01103-0 S.OVDG/2:0A Quiput, _ KARE SNEe _ 14.01 13:19 | 78SR-5/2-6 
Power Supplies - Chassis Mount — RoHS Compliant AC to RMS Converter 811-1126-ND 47.60 44.80 |DMS-EB-RMS-C 

_- SAG Current Transformers BW, SVDC/IA Out _[811-1120-ND | 64.26 60.48 [DMS-PS1-CM-C for DMS-30 Meters : : 
50:5A Current Ratio /811-1107-ND@ | 29.75 28.00 | 7020-01036-0 Panel Cutout Punch Panel Mount Bezels W/ Rubber Gasket — RoHS Compliant 
100:5A Current Ratio /811-1108-ND@ | 29.75 28.00 |7020-01038-0 For DMS-20-CP Series ]811-1121-ND | 382.50 360.00 |DMS-20-CP DMS-30/40 Bezel 811-1127-ND 6.04 5.68 |DMS-BZL2-C 
200:5A Current Ratio |811-1109-ND@ | 29.75 28.00 |7020-01040-0 For DMS-30/40 Series |811-1122-ND__| 404.60 380.80 | DMS-30-CP DMS-20 Bezel 811-1128-ND 6.04 5.68_| DMS-BZL4-C 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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OMROM, ON-Delay H3JA Timers 


Features: * DPDT contact Form ¢ Fits standard 8-pin sockets * LED power- mY 
ON indictor * ON-delay only 
Specifications: * Supply Voltage: 100/110/120VAC Control Output, G 
DPDT: maximum load - 5A, 125/250VAC (resistive load), minimum load 
- 100mA, 5VDC * Operating Temperature: 14°F ~ 131°F (-10°C ~ 55°C) 
* Mechanical Service Life: 10 million operations minimum » Electrical 
Service Life: 100,000 operations minimum at maximum ratings 
Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 ‘| Part No. 
Delay Timer, 120VAC, 1~ 10 Second, DPDT |Z1646-ND 48.24 44.67 41.69 | H3JA-8C-AC100-120 10S 
Delay Timer, 120VAC, 0 ~ 1 Minute, DPDT 22391-ND@ 48.24 44.67 41.69 | H3JA-8C-AC10012060S 
Delay Timer, 120VAC,0~10 Minute, DPDT | Z2388-ND® 48.24 44.67 41.69 | H3JA-8C-AC10012010M 
Delay Timer, 120VAC, 0 ~ 60 Minute, DPDT —|Z2390-ND@ 48.24 44.67 41.69 ) H3JA-8C-AC10012060M 
8-Pin Relay Socket for H3JA/H5CX-LB Series _|Z883-ND@ 10.12 912 8.10 |P3G-08 
Panel Mount Adapter for H3JA Series Z886-ND 10.11 9.11 8.09 | Y92F-31 
DIN-Rail Mount Socket for H3JA Series 22368-ND@ 8.44 7.82 7.30 |PFO85-A 
@ RoHS Compliant 
Low Cost H3YN Timers WG ce 


Features: * Improved miniature timer relay that operates in 4 selectable 
modes: ON-Delay, Interval, Repeat Cycle, ON-Start (selectable by dip switches) 
* Independent Power-ON and Time-Up indicators show relay status instantly 
* Control Outputs: DPDT: 5A at 250VAC, resistive load; 4PDT: 3A at 250VAC, 


resistive load * Operating Temperature: 


2 10°C 


~ 50°C * Mechanical Service 


Life: 10,000,000 operations minimum * Electrical Service Life: DPDT: 500,000 
operations minimum; 4PDT: 200,000 operations minimum For mounting socket, 


use Z882-ND (DPDT) or Z811-ND (4PDT) 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Relay Timer Analog 0 ~ 10 Minute DPDT Z1134-ND 51.31 47.52 44.35 | H3YN-2 AC100-120 
Relay Timer Analog 0 ~ 10 Hours DPDT Z1135-ND $1.31 47.52 44.35 | H3YN-21 AC100-120 
Relay Timer Analog 0 ~ 10 Minute 4PDT Z1136-ND 61.31 47.52 44.35 | H3YN-4 AC100-120 
Relay Timer Analog 0 ~ 10 Hours 4PDT Z1137-ND $1.31 47.52 44.35 |H3YN-41 AC100-120 
H3RN Compact Analog Timers 
Features: RoHs| 


¢ Multiple operating modes, DIP switch selectable, ON-delay, Interval, 


Repeat cycle ON-Start/OFF-Start 


* Standard multiple time ranges: Short range (0.15 ~ 10 minutes) Long 


range (0.1 minute ~ 10 hours) 
* Pin configuration compatible with G2R-IS 


® 


cowruset 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
Mini Delay Timer, 4 Mode, 0~ 10 Min.,24VAC =| Z2397-ND 44.94 41.61 38.84 | H3RN-1-AC24 
Mini Delay Timer, 4 Mode, 0~ 10 Min.,24VDC =| Z2398-ND 44.94 41.61 38.84 | H3RN-1-DC24 
Mini Delay Timer, 4 Mode, 0 ~ 10 Hrs., 24VAC Z2399-ND 44.94 41.61 38.84 | H3RN-11-AC24 
Mini Delay Timer, 4 Mode, 0 ~ 10 Hrs., 24VDC Z2400-ND 44.94 41.61 38.84 | H3RN-11-DC24 


H3CR Analog Timers 


Features: ¢ Field-selectable time ranges from 0.05 second to 300 hours 
¢ Use for delay timing, repeatable cycles or duration (interval) timing. Built-in DPDT 


relay switches when timing cycle is complete. 


¢ Timing Functions: ON-delay, 


Repeat cycle (B, B2), Signal ON/OFF delay, Signal OFF-delay, Interval 


Specifications: * Supply Voltage: 100VAC ~ 240VAC, or 24 ~ 48VAC/12 ~ 48DC 
* Operating Voltage: 85% ~ 110% of rated supply voltage * Control Output: Type - 
DPDT relay, Maximum load - 5A, 250VAC, minimum load - 10mA, 5VDC * Repeat 
Accuracy: +0.3% full scale maximum, except in 1.2 range +0.3%, +10ms 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Relay Timer, 120/240VAC, 11-Pin Octal DPDT | Z876-ND 66.72 61.78 | H3CRAAC100240DC100125 
Relay Timer, 24VDC/AC, 11-Pin Octal DPDT | Z997-ND 66.72 61.78 | H3CRAAC24-48/DC12-48 
Relay Timer, 120/240VAC, 8-Pin Octal 22379-ND 66.72 61.78 | H3CR-A8-AC100240/DC100125 
Relay Timer, 24VDC/VAC, 8-Pin Octal 22380-ND 66.72 61.78 | H3CR-A8-AC24-48/DC12-48 
Relay Timer, 24 VDC/VAC, 8-Pin Octal 22381-ND 69.79 64.62_| H3CR-A8E-AC/DC24-48 
Repeat Timer, 0 ~ 30 hrs., 120 ~ 240VAC 22366-ND 76.98 71.28 | H3CR-F-AC100-240 
Repeat Timer, 0 ~ 300 hrs., 120VAC, 8-Octal | Z2384-ND 76.98 71.28 | H3CR-F8-300-AC100240 
Repeat Timer, 0 ~ 300 hrs., 120 ~ 240VAC 22358-ND 102.64 95.04 | H3CR-FN-AC100-240 
Repeat Timer, 0 ~ 30 hrs., 12VDC 22815-ND 76.98 71.28 | H3CR-F8-DC12 
Repeat Timer, 0 ~ 30 hrs., 120VAC, 8-Octal 22385-ND 76.98 71.28 _| H3CR-F8N-AC100240 
Off-Delay Timer, 0 ~ 12 min., 120VAC 22386-ND 73.89 68.42 | H3CR-H8L-AC100-120M 
Off-Delay Timer, 0 ~ 12 sec., 120VAC 22387-ND 73.89 68.42 | H3CR-H8L-AC100-120S 
Hard Plastic Clr. Cover for 48x48mm Timers | Z2367-ND 8.20 7.60 | Y92A-48B 
Soft Protective Panel Cover, For H3CR 2Z2802-ND 15.14 14.03 | Y92A-48F1 
Socket Din Mount 11-Pin Screw Terminal Z884-ND 13.79 12.42 | P2CF-11 
Protective Panel Cover, Black, For H3CR 2Z929-ND 4.98 4.61 |Y92P-48GB 
Chassis Mount 11-Pin Octal Socket 22250-ND 11.95 10.76 |P3GA-11 


Solid State Timers 


Series H3CA — Digital Bar Graph 


Features: * A simple programmable timer to setup and read with presetable 
thumb wheel switches for time and mode selection. Also features a simple 


time-remaining LCD bar graph and LCD status indicator for easy viewing (ay 
* Operations include: ON-delay, Repeat-cycle, Signal Interval/OFF-delay, 
Signal-OFF delay (I and Il), Interval, Cycle and Signal ON-delay/OFF-delay AL 
Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
Timer, .1 Sec. ~ 9.99 Khrs., 11-Pin Octal 22359-ND 123.16 114.04 106.44]H3CA-A 
Timer, .1 Sec. ~ 9.99 Khrs., 8-Pin Octal 22377-ND 118.03 109.29 102.01 | H3CA-8-AC100/110/120 
Timer, ON-Delay Only, 8-Pin Octal 22378-ND 118.03 109.29 102.01 | H3CA-8H-AC100110120 


Relay Timers Series H5CX — Digital 


Features: ¢ Field-selectable time ranges from 0.001 second to 9999 hours 
* High-visibility alphanumeric LCD display has 11.5mm high characters and 
built-in backlight * Selectable elapsed time (UP) and time remaining (DOWN) 
display * Timing functions: 11 selectable, including ON-delay, repeat cycle, OFF 
delay, interval, and one-shot * Programmable display color to alert any output 


status change 


Specifications: * Supply voltage: 100VAC ~ 240VAC, 50/60Hz »* Operating 
Voltage: 85% ~ 110% of rated voltage »* Relay Control! Output: Maximum load - 
5A, 250VAC; Minimum load - 10mA, 5VDC * Memory Function: Retains preset 


values for 10 years at 25°C » Operating Temperature: 14°F 


~ 131°F (-10°C ~ 


55°C) * Mechanical Service Life: 10 million operations minimum ¢ Electrical 
Service Life: 100,000 operations minimum at 5A, 240VAC, resistive load (p.f. = 1) oAL g ce 
Digi-Key Price Each Omron 

Description Part No. 1 25 Part No. 

Timer, w/Backlight, 8-Pin Octal, Economy Z1644-ND 130.17 120.53 |H5CX-L8-AC100-240 
Timer, 8-Pin Octal, 12-24 VDC/AC, Economy 22370-ND® 130.17 120.53 |H5CX-L8D-AC24DC1224 
Timer, w/Backlight, Screw Terminal, Relay Out Z1645-ND 150.20 139.08 | H5CX-A-AC100-240 
Timer, Screw Terminal, 12-24VDC/AC, Relay Out |Z2371-ND® 150.20 139.08 |H5CX-AD-AC24DC12-24 
Timer, 11-Pin Octal, 120/240VAC, Relay Out Z2369-ND® 150.20 139.08 _|H5CX-A11-AC100-240 
Timer, 11-Pin Octal, 12-24VDC/AC, Relay Out Z2405-ND@ 150.20 = 139.08 |H5CX-A11D AC24/DC12-24 
Timer, Screw Terminal, 12-24VDC/AC, Trans Out |Z2373-ND® 150.20 139.08 | H5CX-ASD-AC24/DC12-24 
Twin Timer, Screw Term., 12-24VDC/AC Z2408-ND@ 180.24 166.89 |H5CX-BWSD 

Panel Mount Adapter for H3CR/H5CX-L8 Series | Z885-ND® 12.66 11.40 | Y92F-30 

Socket 8-Pin Octal Chassis Mount 2883-ND® 10.12 9.12_|P3G-08 

DIN Rail Mount Screw Terminal Socket, 8 Octal | Z2407-ND@ 757 7.01 | P2CF-08 

Track or Flush Mount Terminal Socket, 8-Pin 22836-NDOW 8.11 7.51 |P2CF-08-E 
@ ROHS Compliant v NEW! 


Count Totalizer 


Omron’s self-powered totalizing counters feature either no-voltage inputs, 
DC voltage only or combined AC/DC voltage inputs. Offered in both 1kHz 
input for high speed, no chatter input signals or 30/20 Hz inputs for relay 


and switch (high chatter) inputs. 


Specifications: * Input: AC/DC voltage — 24 ~ 240VAC/VDC or 6 ~ 
240VDC at “High” (logic) level * DC Voltage — 4.5 ~ 30VDC at “High” 
(logic) level * No-Voltage — Maximum short-circuit impedance: 10kQ. 
maximum « Reset Time: 20ms reset signal. * Instruction Sheet Included 
¢ Number of digits: 8 * Display: LCD Digital, 0.2 in. high. Replaceable 


battery. 
Type of | Counting | Term. Reset _| Digi-Key Price Each Omron 
Input Speed Type Type Part No. 1 25) 50 | Part No. 
No-Voltage_| 30/1kHz | Screw Electrical |Z861-ND 68.50 54.18 50.56 | H7EC-B 
DC Voltage | 30/1kHz | Screw Electrical | Z865-ND 71.84 66.52 62.09] H7EC-NV-B 
AC/DC Voltage | _20Hz Screw Electrical | Z867-ND 66.32 61.41 57.32| H7EC-FBV 
Pie gortkHe | Screw | External |7a444-np* 71.84 66.52 62.09 H7EC-NV-BH 
Optional WW Terminal Set (2 Terminal/Pkg.) 22428-ND 2.54 2.35 2.20 | Y92S-37 


* Backlight 24VDC 


Time Totalizer 


Omron’s self-powered time totalizer displays cumulative time by counting 
the output signals received from a sensor. When the proper input has been 
applied, the timing circuit is enabled allowing the timer to start, disabling 
the inputs will stop the timing sequence. Key protect Switch to prevent front 


resetting. Replaceable battery. 


Specifications: * Supply Voltage: Not required (powered by built-in battery) 
* Input: AC/DC voltage — 24 ~ 240VAC, or 6 ~ 240VDC at “High” (logic) 
level; DC voltage — 4.5 ~ 30VDC at “High” (logic) level No-voltage — 
Maximum short-circuit impedance: 10kQ maximum Short-circuit residual 
« Reset Time: 20ms reset signal * Terminal: 


voltage: 0.5V maximum. 


Screw type « Instruction sheet included WE c€ 
Type of Time Digi-Key Price Each Omron 
Input Range Features Part No. 1 25 50 | Part No. 
No-Voltage 0 ~ 999999.9h w/o Backlight |Z870-ND 71.84 66.52 62.09 /H7ET-B 
DC Voltage only | 0 ~999999.9h w/o Backlight | Z872-ND 74.92 69.38 64.75 |H7ET-BV 
No-Voltage 0~ 999h59m59s | w/o Backlight |Z873-ND 71.84 66.52 62.09 |H7ET-N1-B 
AC/DC Voltage | 0~ 999h59m59s | w/o Backlight |Z874-ND 88.27 81.73. 76.29 | H7ET-FBV1 
AC/DC Voltage 0 ~ 999999.9h w/o Backlight _|Z875-ND 88.27 81.73 76.29 | H7ET-FBV 
DC Voltage Input | 0 ~ 9999h59.9m | w/o Backlight |Z1149-ND 74.92 69.38 64.75 /H7ET-NV1-B 
DC Voltage Input | 0 ~ 999h59m59s | with Backlight |Z1150-ND 76.16 70.52 65.82 )H7ET-NV1-BH 
DC Voltage Input | 0 ~ 9999999.9h_ | with Backlight |Z2744-ND 74.92 69.38 64.75 |H7ET-NV-BH 


Tachometer Counters 


Omron’s self powered tachometers offer a large display (8.6mm) with various input types available. 
Selectable multiplier/divider network allows either RPM or RPS measurement. Comes with 


waterproofing gasket and panel mounting bracket. Screw terminal connections. 4 digits. Maximum 


counting speed 1kHz. AL (a) ce 
24VDC Type of Digi-Key Price Each Omron 
Backlight Input Part No. 4 25 50 Part No. 
_ No-Voltage Z1145-ND 76.98 71.28 66.53 | H7ER-N-B 
_ DC Voltage Z1146-ND 76.98 71.28 66.53 | H7ER-NV-B 
Yes DC Voltage Z1147-ND 78.23 72.44 67.61 | H7ER-NV-BH 
Yes DC Voltage Z2743-ND 78.23 72.44 67.61 | H7ER-NV1-BH 
= DC Voltage 22742-ND 76.98 71.28 66.53 | H7ER-NV1-B 
Horizontal 
Counter pie RoHS 
4 Vertical 38mm 
Accessories 
Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Horizontal Panel Mounting Adapter for H7 Series Z998-ND 4.04 3.75 | Y92F-75 
Vertical Panel Mounting Adapter for H7 Series Z999-ND 4.04 3.75 | Y92F-76 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


OMRON. 
Relay Timers DIN Rail 


Features: 

¢ Slim design for track mounting »* Wide AC/DC power supply range (24 to 
230VAC/DC) »* Eight operating modes (H3DE-M) and four operating modes 
(H3DE-S) to cover a wide range of applications * Finger protection terminal block 
* Operating Mode: A: ON-delay (Signal or Power); B: Flicker OFF start (Signal 
or Power); B2: Flicker ON start (Signal or Power); C: Signal ON/OFF-delay; D: 
Signal OFF-delay; E: Interval (Signal or Power); G: Signal ON/OFF-delay; J: 


LA. 


Preset Counters 


Omron’s multifunction counters feature large reverse-lit LCD which can be 
programmed to change from green to red (or red to green), providing long- 
range status information. H7CX counters allow users to choose between 
batch counter, dual counter, single or dual stage preset counter, tachometer 
or totalizer operation. 


Features: ¢ Highly visible display with backlit negative transmissive 
LCD »*NEMA4/ IP66 compliance * 1-2 Stage Counter * Case Color: 
Black » Reset Indicator: Orange ¢ Key Protection Indicator: Orange 
¢12VDC External Power Supply * Output Type: Contact »* Supply Voltage: 
100 ~ 240VAC. 


One-shot (Single or Power) For mounting track, use Z840-ND or Z841-ND oA € qs DiokK Price Each] 
igi-Key mron 
Digi-Key Price Each Omron Description Part No. 1 25 =| PartNo 
Description Part No. 1 25 50 | Part No. 4 Digit Counter, Relay Out, Screw Term., 12 ~ 24VAC = |2Z2739-ND 155.21 143.72} H7CX-A4D DC12-24 
DIN Mount Timer—8 Mode SPDT |Z1138-ND 51.31 47.52 44.35 |H3DE-Mi AC/DC 24-230 6 Digit Counter, Relay Out, 11 Octal, 100~240VAC —/21662-ND | 190.25 176.16|H7CX-A11-AC100-240 
. _ 4 F 7 6 Digit Counter, Relay Out, 11 Octal, 12 ~ 24VAC Z2738-ND 190.25 176.16} H7CX-A11D1 DC12-24/AC24 
aN youn eet ; wees a a“ ae ee pee aoe ee = ae = 6 Digit Counter, Relay Out, Screw Term., 12~24VAC |22365-ND | 155.21 143.72/H7CX-AD DC12-24 
unt Timer=4 Mode 0 20 39.08 36.48/HSDE- 6 Digit Counter, Relay Out, Screw Term., 100 ~ 240VAC |21661-NO | 180.24 166.89 | H7CX-A-AC100-240 
DIN Mount Timer ~ 4 Mode DPDT__|21141-ND 50.77 47.01 43.88 | H3DE-S2 AC/DC 24-230 4 Digit Counter, Relay Out, Screw Term., 100 ~ 240VAC |Z2375-ND | 180.24 166.89|H7CX-A114 AC100-240 
4 Digit Counter, Relay Out, Screw Term., 100 ~ 240VAC | Z2376-ND 180.24 166.89 | H7CX-A4-AC100-240 
Be ex - e ‘ 6 Digit Counter, Relay Out, Screw Term., 100 ~ 240VAC | Z2374-ND 180.24 166.89 | H7CX-AS-AC100-240 
= 6 Digit Counter, Relay Out, Screw Terminal, a a , 
Digital Multi-Function Timer 1 DIVAG 9 Stave Tye Z2741-ND | 220.29 203.98 H7CX-AWD1 DC12-24/AC24 
Feat : 6 Digit Counter, Relay Out, Screw Terminal, + 5 e 
eatures: 100 ~ 240VAC, 2 Stage Type Z2740-ND 220.29 203.98 | H7CX-AW AC100-240 
* Wide AC/DC power supply range (24 ~ 230VAC/24 ~ 48VDC) minimizes 
inventory ¢* Smart Dial/Selector-Locking Mechanism prevents the dials 
and selectors on the timer’s front panel from being operated without qe 
authorization ¢ Eight operating modes (H3DS-M) and four operating modes ce Preset Dig ital 6 RoHS AS 
(H3DS-S) to cover a wide range of applications * Offers wide time setting oA = S 
range of 0.10 second to 120 hours Cou nte rs ® ~ 
Digi-Key Price Each Omron poaures: SS) 
Description Part No. 1 25 50 | Part No. * Easy-to-read 8mm high LED display 
DIN Mount Timer — On-Delay Only, | 55399.np 39.00 36.11 33.71) H3DS-AL AC24-230/DC24-48 ¢ Uses Omron thumbwheel switching for easy, error-free presets 
No Enable Input, SPDT 
DIN Mount Timer — 4 Mode, Digi-Key Price Each = | Omron 
No Enable Input, SPDT 22395-ND 39.00 36.11 33.71/H3DS-SL AC24-230/DC24-48 lesen Part No. 1 25 | Part No. 
‘i 4 Digit, Up Counter, 5kHz, Input, 100 ~ 240VAC 22736-ND 251.47 232.84 H7CN-XHN AC100-240 
DIN Mount Timer — 8 Mode, 
with Voltage Input, SPDT 22893-ND 53.43 49.48 46.18) H3DS-ML AC24-230/DC24-48 4 Digit, Up Counter, 30Hz, Input, 100 ~ 240VAC 22737-ND 251.47 232.84] H7CN-XLN AC100-240 
in Ti = 4 Digit, Reversible Counter, 30Hz, Input, 100 ~ 240VAC_ | Z2735-ND 251.47 232.84] H7CN-BLN AC100-240 
DIN Mount Twin Timer 
Indep. “On-Off” Settings, SPDT Z2394-ND 61.58 57.02 53.22] H3DS-FL AC24-230/DC24-48 


Digital Daily Timer 
Features: ¢ Precise control of both regular and special ON/OFF times »* Can 
be set for timed or pulsed operation, and for multiple-day operation 


(&) Ros 


AE 


Specifications: * Operation: 1. Daily operation (Multiple-day operation 
possible) 2. Pulse-output operation (pulse width can be set in units of 1 
second from 1 ~ 59 seconds and in units of 1 minute from 1 ~ 60 minutes) 
3. Partial operation on specified day 4. Forced ON/OFF operation » Repeat 
accuracy: 0.01% * Memory protection: 5 years minimum «¢ Life expectancy: 
50,000 operations minimum (15A, 250VAC, resistive load) »* Operating 
Temperature: -10C° ~ 55°C 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. i 25 Part No. 
Digital Daily Timer, Panel Mount Z1142-ND 178.26 165.06 |HSF-B 
Digital Daily Timer, Track Mount Z2440-ND 185.73 171.98 |H5F-KB 


Programmable Weekly Timer -*@© 


Features: NN 
* Large LCD display with 7 day x 24 hour programming »¢ Perfect for controlling On-Off 


cycles for lighting, industrial and security * Two independent 15A control circuits and 16 
step front program options allows fast and easy program changes ¢ Wire connections are 
made by screw terminals from either the front or the back 

Specifications: 

¢ Timer may be wall mounted, recessed into panel or din rail mounted «All mounting hardware and 
instructions are included * Optional protective hard plastic cover prevents accidental resetting and protects 
from dirt and water 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Programmable Timer 100 ~ 240VAC w/Manual Override | Z1000-ND 213.48 197.67 | H5L-A 
Clear Protective Cover (Hard Plastic) for HSL-A Z1001-ND® 12.61 11.29 | 00-907062-002 


@ RoHS Compliant 


Programmable Weekly Timer -w€0 [® 


Features: * AM/PM display ¢ Field-adjustable ON/OFF, cycle, and pulse output *A 
different program possible each day * Wide supply voltage range » Independent Day 
Keys provide easier operation * Temporary holiday setting function makes it easy to 
turn OFF output for holidays and non-operating days * Settings can be made even 
with the Time Switch turned off * Test mode enables easy program checking 


comrcian? 


Specifications: « Supply Voltage: AC 100 ~ 240V * Long-term Error: +15 seconds 
per month * Maximum Load: 15A, 250VAC resistive load * Connections: Terminal 
screws * Minimum Load: 100mA, 5VDC »* Operating Temperature: -10°C ~ 55°C 
© 50,000 operations minimum, 15A, 250VAC, resistive load 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Weekly Timer, Track/Chassis Mount Type, 120VAC | Z2503-ND 219.64 203.38 | H5S-WFB2 
Weekly Timer, Flush Panel Mount Type, 120VAC Z2504-ND 219.64 203.38 | H5S-WB2 


Monitoring Control Relays 


Omron’s K8 series of Monitoring Relays are designed for industrial 
measurements, controls and fault detection. The K8AB-AS are sin- 
gle phase, current monitoring relays to monitor both under-current (2) 

or over current conditions. The K8AB-PH is a 3 Phase, phase-loss 

monitoring relay for reventing incorrect motor rotation and incorrect 

wiring. The K8AB-TH are temperature monitoring relays for detect- (FAXys CE 
ing upper and lower temperature limits. Selectable for J, K, T, E and 

Platinum Sensor Inputs. 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 25 50 
Current Monitor, Over-Under, 2 ~ 500mA 22803-ND 110.15 101.99 95.19} K8AB-AS1-100-115VAC 
Current Monitor, Over-Under, 2 ~ 500mA 22804-ND 102.14 94.58 88.27 | K8AB-AS1-200-230VAC 
Current Monitor, 0.1 ~ 8A, Over-Under 22805-ND 135.18 125.17 116.82 | K8AB-AS2-100-115VAC 
Single Phase Monitor, 3PH, 200 ~ S0OVAC 22806-ND 41.05 38.01 35.48|K8AB-PH1 
3 Phase Monitor, 3PH, 380 ~ 480VAC 22807-ND 92.12 85.30 79.61 | K8A-BPW2 
Temp. Monitor, 0 ~ 399°C/F, 100 ~ 240VAC 22808-ND 95.12 88.08 82.21 | K8AB-TH11S-AC100-240 
Temp. Monitor, 0 ~ 399°C/F, 24V 22809-ND 95.12 88.08 82.21) K8AB-TH11S-ACDC24 
Temp. Monitor, 0 ~ 1700°C, 100 ~ 240VAC 22810-ND 95.12 88.08 82.21) K8AB-TH12S-AC100-240 
Temp. Monitor, 0 ~ 1700°C, 24V 22811-ND 95.12 88.08 82.21 | K8AB-TH12S-ACDC24 


Digital Temperature 
Controllers 


Features: * Voltage outputs (used to drive SSRs) for both heating and cooling 
control * Can be used for alarms to provide three alarm outputs * Easy setting with 
11-segment displays * Connect to either a thermocouple or platinum resistance 
thermometer with the protection indicator informs operator when protection is 
enabled * Manual output provided 


aw E ce 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Relay Output, 2 Alarms | Z2409-ND 177.23 164.11 153.17 | ES5CN-R2MT-500 AC100-240 
Voltage Output, 2 Alarms |Z2410-ND 177.23 164.11 153.17 | ES5CN-Q2MT-500 AC100-240 


Digital Temperature 
Controllers 


Features: ¢ Advanced digital process with fuzzy 
logic * Field configurable outputs and options » 100 
ms sampling (for analog input) * Advanced PID, or 
fuzzy self-tuning * Water-resistant, NEMA 4X, IP66 
¢ Remote set-point with optional event input board 
* Set-point ramp ¢ Heat only or heat/cool control 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Standard Model, 96x96mm Z2412-ND 509.30 471.58 440.14 | ESAK-AA2-500 


Position-Proportional Model, 96x96mm | Z2413-ND 553.49 512.49 478.33 | E5AK-PRR2-500 
Standard Model, 48x48mm 72414-ND 315.51 292.14 272.67 |ESCK-AA1-500 
Optional Current Transformer Z2416-ND 25.74 23.84 22.25 |E54-CT1 


for 0-50A Heater Burnout 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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=ycoElectronics |§ P&B Timers/Time Delay Relays AWE 


Authorized Distributor 


Potter & Brumfield timer relays are versatile time/function adjustable _ the timing circuitry, a dry contact relay will trip On or Off at the end of the Cycle or Repeat Mode will put the timer in a continuous On and Off 
relays for industrial and time delay type applications. By setting the the set time. Delay-On or Delay-Off modes will start upon power up and cycle where the time On and time Off are equal lengths. Model CRB 
timing mode, selecting the time duration and applying 120VAC to power delay turning the relay output On or Off for the user selected time. Using relays enable separate On and Off adjustable times for Cycle timing. 


y ays Digi-Key Price Each P&B Fig. 1 — CNMS Series | Fig. 2— CNS Series 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
1 |Thumbwheel Selectable, Time Delay Relay, 0.1 Second ~ 9.99K Hours, DPDT, 10A, 120VAC, 11 Octal PB555-ND® 116.23 101.71 92.02 CNM5 
Dial Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, DPDT, 10A ,120VAC, 8 Octal PB556-ND® 93.22 81.57 73.80 | CNS-35-72 
2 Dial Adjustable, Time Delay Relay, 8 Function, DPDT, 10A ,120VAC, 11 Octal PB557-ND® 93.22 81.57 73.80 | CNS-35-76 
Dial Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, DPDT, 10A, 24 ~ 240VAC/VDC, 8 Octal PB670-ND® 103.87 90.89 82.24 | CNS-35-92 
Dial Adjustable, Time Delay Relay, 8 Function, DPDT, 10A, 24 ~ 240VAC/VDC, 11 Octal PB558-ND® 123.86 108.39 98.06 | CNS-35-96 
Thumbwheel Selectable, Digital Time Delay Relay, DPDT, 10A, 12VDC, 11 Octal PB559-ND® 146.21 127.94 115.75 | CNT-35-26 
3 Thumbwheel Selectable, Digital Time Delay Relay, DPDT, 10A, 120VAC, 11 Octal PB560-ND® 146.21 127.94 115.75 | CNT-35-76 
Thumbwheel Selectable, Digital Time Delay Relay, DPDT, 10A, 24 ~ 240VAC/VDC, 11 Octal PB561-ND® 169.58 148.39 134.26 | CNT-35-96 
Mounting Ratchet-fit Clip Slides onto CNT from Behind to Secure CNT in Panel Mount Applications PB1143-ND® 23.66 20.71 14.79 | SSA-24C667 Fig. 4- CLB and 
4 Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, 10A, 120VAC for Socket use 27E893 PB562-ND@ 137.30 120.15 108.70 CLB-51-70010 CLF Series 
Resistor Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, 10A, 120VAC for Socket use 27E893 PB563-ND® 135.65 118.70 107.39 | CLF-41-70010 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 1 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB564-ND® 125.66 109.96 99.49 | CB-1001B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 5 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB671-ND® 125.66 109.96 99.49 | CB-1002B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB565-ND® 125.66 109.96 99.49 | CB-1003B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.6 ~ 60 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB566-ND® 125.66 109.96 99.49 | CB-1004B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1.8 ~ 180 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB567-ND 125.66 109.96 99.49 | CB-1005B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 10 ~ 100 Minutes, 120VAC, 8 Octal PB569-ND® 125.66 109.96 99.49 | CB-1007B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, 24VDC, 8 Octal PB570-ND® 125.66 109.96 99.49 | CB-1028D-30 
5 Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, 12VDC, 8 Octal PB571-ND® 125.66 109.96 99.49 | CB-1047D-20 
Knob Adjustable, Delay-On Release Relay, 1.8 ~ 180 Seconds, 10A, 120VAC, 8 Octal PB753-ND® 276.84 242.24 219.17 | CDB-38-70005 Fig. 5- CB, CHB, Fig. 6 - CRB Series 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 24VAC, 8 Octal PB572-ND® 155.83 136.36 123.37 _ | CHB-38-30001 CHD, CDB Series 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 10 Seconds DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB574-ND® 155.83 136.36 123.37 | CHB-38-70001 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 60 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB575-ND® 155.83 136.36 123.37 | CHB-38-70002 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 180 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB576-ND® 155.83 136.36 123.37 | CHB-38-70003 
Knob Adjustable Interval Relay, 1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB754-ND® 155.83 136.36 123.37 | CHB-38-70021 
Knob Adjustable Delay-On Relay, 1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 24VDC, 8 Octal PB755-ND® 155.83 136.36 123.37 | CHD-38-30001 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 60 Seconds, DPDT, 10A, 24VDC, 8 Octal PB577-ND 155.83 136.36 123.37 | CHD-38-30002 
Recycle Time Delay Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, On-Off Time Adjustments, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB580-ND 305.23 267.08 241.65 CRB-48-70010 
6 |Recycle Time Delay Relay, 0.6 ~ 60 Seconds, On-Off Time Adjustments, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB582-ND® 305.23 267.08 241.65 CRB-48-70060 
Recycle Time Delay Relay, 1.8 ~ 180 Seconds, On-Off Time Adjustments, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB583-ND® 305.23 267.08 241.65 CRB-48-70180 
7 External Pot Adjustable On-Delay SSR, 0.5 ~ 10 Seconds, 1A, 24VAC/VDC, Cube Module PB783-ND® 45.12 39.48 35.72 VTM1ECD 
External Pot Adjustable On-Delay SSR, 3 ~ 60 Seconds, 1A, 24VAC/VDC, Cube Module PB784-ND® 45.12 39.48 35.72 VTM1EDD 
8 Screwdriver Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, 0.1 Seconds ~ 10 Hours, with K10 Relay, 120VAC | PB781-ND@ 192.43 168.38 152.35 SSFR90A 
Screwdriver Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, 0.1 Seconds ~ 10 Hours, without K10 Relay PB782-ND@ 188.14 164.62 148.95 | SSFR9O0X 
Resistor Adjustable Delay-On Relay, 1 ~ 10 Seconds, 10A, 120VAC, for Socket use 27E893 PB762-ND® 138.58 121.26 109.71 CUF-41-70010 
Resistor Adjustable Delay-On Relay, 1 ~ 12 Seconds, 10A, 120VAC, for Socket use 27E893 PB763-ND® 138.58 121.26 109.71 CUF-41-70120 
— |Knob Adjustable Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB756-ND® 155.83 136.36 123.37 | CKB-38-70010 
Resistor Adjustable Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB757-ND® 151.34 132.43 119.82 | CKF-38-70010 
Adjustable Voltage Sensor Relay, 92 ~ 140VAC, 90 ~ 138VDC Dropout, 10A, 8 Octal PB584-ND® 211.15 184.76 167.17 | CSJ-38-70010 
@ RoHS Compliant 


OMRON). Programmable Relays — PLC Controller 


The ideal solution for managing a wide range of simple Digi-Key Price Each Omron 
applications including: automatic lighting, access control, Description Part No. 1 25 50 Part No. 
conveyor positioning, pump control, testing equipment, _—— - - - = - 
watering systems, or ventilation systems. CPU Unit with LCD Display, 10 /O Points with 4 Relay Outputs, 100 ~ 240VAC_ | Z2678-ND 124.77. 115.53 107.83 | ZEN-10C1AR-A-V2 
Features: CPU Unit with LCD Display, 10 I/O Points with 4 Relay Outputs, 12 ~ 24VDC 2Z2679-ND 124.77 115.53 107.83 | ZEN-10C1DR-D-V2 
. Increased functionality in a compact body (70mm wide x | CPU Unit with LED Display, 10 I/O Points with 4 Relay Outputs, 100 ~ 240VAC_ | Z2680-ND 105.34 97.54 91.04 |ZEN-10C2AR-A-V2 
ae nist) ° ny le A vee a the imei CPU Unit with LED Display, 10 1/O Points with 4 Relay Outputs, 12~ 24VDC | Z2681-ND 105.34 97.54 91.04 | ZEN-10C2DR-D-V2 
and operation buttons * Single unit easily provides relay, peaee 2 4 3 7 : re 
timer, counter, and time switch functions * Expansion is CPU Unit wath LCD Display, 20/0 Points withy 4 Relay Outputs, 100 ~ 240VAC_ | Z2682-ND 166.43 154.10 143.83 | ZEN-20C1AR-A-V2 
easy with Expansion I/O Units, allowing up to 44 /O points | CPU Unit with LCD Display, 20 1/0 Points with 4 Relay Outputs, 12 ~ 24VDC —_|2683-ND 166.43. 154.10 143.83 | ZEN-20C1DR-D-V2 
CPU Unit with LED Display, 20 I/O Points with 4 Relay Outputs, 100 ~ 240VAC_ | Z2684-ND 147.00 136.11 127.04 |ZEN-20C2AR-A-V2 
CPU Unit with LED Display, 20 I/O Points with 4 Relay Outputs, 12 ~ 24VDC Z2685-ND 147.00 136.11 127.04 |ZEN-20C2DR-D-V2 
ZEN Starter Kit, 10 I/O Points with Cable, Software and Manual Z2686-ND 257.67 238.59 222.68 |ZEN-STARTERO1-V2 
ZEN Starter Kit, 10 I/O Points with Cable, Software and Manual 2Z2687-ND 295.86 273.95 255.69 | ZEN-STARTERO2-V2 
Expandable I/O Block, 4 Inputs / 4 Outputs for AC CPU Unit Z2688-ND 69.60 64.45 60.16 |ZEN-8E1AR 
Expandable I/O Block, 4 Inputs / 4 Outputs for DC CPU Unit Z2689-ND 72.07 66.74 62.29 |ZEN-8E1DR 
: ZEN Software Support Package with Manuals Z2690-ND 53.01 49.09 45.82 |ZEN-SOFT01-V4 
Expansion Battery Unit for 10 year Memory Protection Z2691-ND 37.37 34.61 32.30 | ZEN-BATO1 
Connecting Cable, Serial to ZEN Connector, 2 Meters Z2692-ND 81.07 75.07 70.07 | ZEN-CIFO1 
Memory Expander, EEPROM (used to copy programs to multiple units) Z2693-ND 30.72 28.45 26.56 | ZEN-ME01 


E5CSV Digital 
Temperature Controllers 


Features: * Accurate to +0.5% of full scale * Multiple temperature scale 
ranges allow flexibility to match application ¢ Field-selectable temperature 
ranges in °F and °C « Selectable ON/OFF and PID control with auto-tuning of 
proportional band « 8-function alarm, standard »* Tamper-proof setting, faulty 
sensor compensation and controller diagnostics * Easy-to-read 11mm high 
LED display * Nonvolatile memory backup 


Digital Temperature 
Controllers 


Omron’s E5GN Temperature Controllers are 1/32 DIN sized controllers that 
accept any thermocouple or analog input. These are used for both heating 
and cooling and also feature NEMA 4X water-resistant construction. 
Specifications: 

* Supply voltage: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz * Operating Temperature: -10°C ~ 
55°C ¢ Sensor Input: Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B * Control Output: Relay Output: SPST-NO, 
250VAC 2A (resistive load) * Indication Accuracy: Thermocouple: (+0.5% of indicated value) » Voltage 
Output: 12VDC (PNP) Maximum Load Current: 21mA, with short-circuit protection 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 


Thermocouple (Types J and Kk), 


Voltage Output, 120VAC BIk. Z2546-ND 190.25 176.16 164.42 |E5CSV-Q1T-F-AC100240 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 Part No. 


Digital Temperature Controller Volt Output Z1130-ND 209.28 193.78 | ESGN-Q1TC AC/DC24 
Digital Temperature Controller Volt Output Z1131-ND 209.28 193.78 | ESGN-Q1TC AC100-240 
Digital Temperature Controller Relay Output |Z1132-ND 209.28 193.78 | E5GN-R1TC AC/DC24 
Digital Temperature Controller Relay Output |Z1133-ND 209.28 193.78 | ESGN-R1TC AC100-240 


Thermocouple (Types J and K), 


Relay Output, 100 ~ 240VAC Z2694-ND 190.25 176.16 164.42 |ES5CSV-R1KJ-W-AC100240 


Thermocouple (Platinum), 


Relay Output, 100 ~ 240VAC Z2695-ND 190.25 176.16 164.42 | E5CSV-R1T-F-AC100240 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2688 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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CUSTOM SENSORS & TECHNOLOGIES 


rouzet 


program. Offered in 3 different versions, Standard type, Expandable type and Economy type. 


Millenium 3 Relay Controllers 


Crouzet’s latest generation of controllers is the Millenium 3 Logic Controllers. The Millenium 3 is even easier to program for simple timing, counting or control applications such as heating 
and air controls-zones, greenhouse controls, complex car wash cycles and industrial controls. Starter kit's include everything required to create, communicate and run your ladder logic 


Dim. A Voltage Digi-Key Price Each Crouzet 

Fig. | Description (mm) Supply Part No. 1 10 25 Part No. 
Economy Mil 3 Controller, No display, 8 In/4 Out, CB12 71.2 24 VDC 646-1091-ND 156.84 143.20 136.30 | 88970021 
1 Economy MIl 3 Controller, No display, 8 In/4 Out, CB12 712 100 ~ 240VAC_ |646-1092-ND 160.00 146.08 139.04 |88970023 
Economy Mil 3 Controller, No display, 12 In/8 Out, CB20 124.6 24VDC 646-1093-ND 234.74 214.33 204.00 | 88970031 
Economy Mil 3 Controller, No display, 12 In/8 Out, CB20 124.6 100 ~ 240VDC__|646-1094-ND 244.21 222.98 212.23 [88970033 
Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 8 In/4 Out, CD12 71.2 24 VDC 646-1095-ND 175.79 160.49 152.76 | 88970041 
Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 8 In/4 Out, CD12 71.2 24 VDC 646-1096-ND 183.16 167.23 159.17 | 88970042 
Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 8 In/4 Out, CD12 71.2 100 ~ 240VAC_ |646-1097-ND 177.89 162.42 154.59 | 88970043 
Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 8 In/4 Out, CD12 712 24VAC 646-1098-ND 175.79 160.49 152.76 |88970044 
Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 8 In/4 Out, CD12 71.2 12VDC 646-1099-ND 175.79 160.49 152.76 | 88970045 
2  |Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 12 In/8 Out, CD20 124.6 24VDC 646-1100-ND 252.63 230.66 219.55 |88970051 
Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 12 In/8 Out, CD20 124.6 100 ~ 240VAC_ |646-1101-ND 258.95 236.42 225.03 |88970053 
Expandable Type Mil 3 Controller, with LCD Display, 6 In/4 Out, XD10 71.2 24VDC 646-1114-ND 195.79 178.75 170.14 |88970141 
Expandable Type Mil 3 Controller, with LCD Display, 6 In/4 Out, XD10 71.2 100 ~ 240VAC | 646-1115-ND 191.58 174.92 166.49 |88970143 
Expandable Type Mil 3 Controller, with LCD Display, 16 In/10 Out, XD26 124.6 24VDC 646-1116-ND 266.32 243.16 231.44 [88970161 
Expandable Type Mil 3 Controller, with LCD Display, 16 In/10 Out, XD26 124.6 100 ~ 240VAC__|646-1117-ND 275.79 251.79 239.66 [88970163 

Millenium 3 Starter Kits 
Millenium 3 Starter Kit, 8 In/4 Out — 24VDC 646-1102-ND 282.11 257.57 245.16 |88970080 
Millenium 3 Starter Kit, 8 In/4 Out = 100 ~ 240VAC_ |646-1103-ND 289.47 264.29 251.56 |88970081 
__ {Millenium 3 Starter Kit, 12 In/8 Out = 24VDC 646-1104-ND 283.16 258.53 246.07 |88970082 
Millenium 3 Starter Kit, 12 In/8 Out — 100 ~ 240VAC_ |646-1105-ND 347.37 317.15 301.86 |88970083 
Millenium 3 Starter Kit, Expandable Type, 16 In/10 Out =. 24VDC 646-1106-ND 291.58 266.22 253.39 [88970084 
Millenium 3 Starter Kit, Expandable Type, 16 In/10 Out = 100 ~ 240VAC__|646-1107-ND 301.05 274.87 261.62 [88970085 
Millenium 3 Accessories 

M3 Programming Software Kit (CD ROM) _— _ 646-1108-ND 18.95 17.30 16.47 |88970100 
M3 Specific Functions Library Kit (CD ROM) = = 646-1109-ND 10.95 10.00 9.52 |88970103 
— |MS Bluetooth Interface Module _ _— 646-1110-ND 230.53 210.48 200.33 |88970104 
M3 EEPROM Memory Cartridge _ _— 646-1111-ND 32.11 29.32 27.91 |88970108 
USB Cable to Millenium 3, 3 meter = = 646-1112-ND 78.95 72.08 68.61 [88970109 
Modbus Modem Interface Module = = 646-1113-ND 268.42 245.07 233.26 |88970117 
Converter Module, 0-20mA/0-10VDC, Din Mount = _ 646-1079-ND 29.58 27.01 25.71 |88950108 
Converter Module, PWM/0-10VDC, Din Mount = = 646-1080-ND 47.47 43.35 41.26 /88950112 
Temperature Converter Module, PT1000/PT100 J and K Inputs = = 646-1081-ND 95.79 87.45 83.24 |88950150 
Temperature Converter Module, J Type Thermocouple = _ 646-1083-ND 95.79 87.45 83.24 [88950154 
Temperature Converter Module, K Type Thermocouple = _ 646-1084-ND 95.79 87.45 83.24 |88950155 
XAO 4 Analog Extension Module, 2 Analog In/2 Analog/PWM Out = 24VDC 646-1124-ND 198.95 181.64 172.89 |88970241 
XNO3 Modbus RS-485 Slave Communication Extension = 24VDC 646-1125-ND 152.63 139.36 132.65 |88970250 
3 | XNO5 Ethernet Slave Communication Extension = 24VDC 646-1126-ND 275.79 251.79 239.66 | 88970270 
Relay Expander Module, No display, 4 On/Off/2 Out, XRO6 71.2 24VDC 646-1118-ND 95.79 87.45 83.24 [88970211 
Relay Expander Module, No display, 4 On/Off/2 Out, XRO6 71.2 100 ~ 240VAC | 646-1119-ND 97.89 89.38 85.07 | 88970213 
Relay Expander Module, No display, 6 On/Off/4 Relay, XR10 71.2 24VDC 646-1120-ND 111.58 101.88 96.97 | 88970221 
Relay Expander Module, No display, 6 On/Off/4 Relay, XR10 71.2 100 ~ 240VAC | 646-1121-ND 112.63 102.84 97.89 | 88970223 
Relay Expander Module, No display, 8 On/Off/6 Relay, XR14 124.6 24VDC 646-1122-ND 122.11 111.49 106.12 |88970231 
Relay Expander Module, No display, 8 On/Off/6 Relay, XR14 124.6 100 ~ 240VDC | 646-1123-ND 124.21 113.42 107.95 | 88970233 
Relay Expander Module, 6TOR/4Relay, XE10 _— 24VDC 646-1127-ND 111.58 101.88 96.97 | 88970321 
Relay Expander Module, 6TOR/4Relay, XE10 = 100 ~ 240VAC__|646-1128-ND 112.63 102.84 97.89 [88970323 
Switch Mode, Power Supply, 7.5W, 24VDC 36 100 ~ 240VAC_ |646-1086-ND 100.00 91.30 86.90 | 88950303 
Switch Mode, Power Supply, 15W, 24VDC 36 100 ~ 240VAC_ | 646-1087-ND 96.84 88.42 84.16 | 88950304 
4 Switch Mode, Power Supply, 20W, 5VDC 54 100 ~ 240VAC_ | 646-1088-ND 108.42 98.99 94.22 |88950305 
Switch Mode, Power Supply, 25W, 12VDC 54 100 ~ 240VAC_ | 646-1089-ND 108.42 98.99 94.22 |88950306 
Switch Mode, Power Supply, 30W, 24VDC. 54 100 ~ 240VAC__| 646-1090-ND 108.42 98.99 94.22 [88950307 
Switch Mode, Power Supply, GOW, 24VDC. 72 100 ~ 240VAC | 646-1085-ND 138.95 126.86 120.75 | 88950302 


HMI Interactive Displays 


Human to Machine Interface displays are an LCD display that 
is fully customizable for the purpose of machine control and 
display feedback to the operator. Intended to be connected via 
Modbus communication network to interface with the Millenni- 
um 3 controllers offering a fully configurable HMI Interface and 
controller. The Runtime Kit is intended as an additional display 
kit once your program and display has been developed. 

The Runtime Kit includes: 1 three-color or monochrome LCD 
screen and 1 Modbus extension XNO3 with 1 RS485 cable. 
The Programming Kit is intended for development of display 
functions and contains 1 three-color or monochrome LCD 
screen and 1 Modbus extension XNO3, 1 RS485 cable and 1 
programming software package for the display with a compat- 
ible RS232 cable. 


Dim. in Inches (mm) 


Monitor Relays 


Dimensions in Inches (mm) 


Crouzet’s Industrial monitoring relays are preset able liquid level, voltage, current or phase monitoring relays. Liquid level 
monitoring relays are designed for the purpose of filling or emptying liquid storage containers. Use voltage and current 
relays for the purpose of monitoring over voltage/current or under voltage/current conditions. Phase monitoring relays are 


designed for the purpose of monitoring correct phase and phase failure conditions. Dimensions in Inches (mm) 


= : Digi-Key Price Each Crouzet 
fi Digi-Key Price Each Crouzet Fig. | Description Part No. 1 10 ‘| Part No. 
Description : RariNo: i iy 2oymme| Barto? 3-Ph. Failure, Sequence Detection Relay 646-1133-ND | 8316 75.93 [84873020 
Runtime Kit with 3 Color Display 646-1129-ND 703.16 641.99 611.05 | 88970421 3-Ph. Failure, Sequence Detection Relay 646-1134-ND 96.84 88.42 | 84873022 
Runtime Kit with Monochrome Display 646-1130-ND 488.42 445.93 424.44 | 88970422 3-Ph. Failure, Sequence, Undervoltage, Detection 646-1135-ND | 101.05 92.27 | 84873023 
Programming Kit with Monochrome Display | 646-1131-ND 525.26 479.56 456.45 | 88970844 1 3-Ph. Failure, Sequence, Imbalance Detection 646-1136-ND | 101.05 92.27 | 84873024 
Programming Kit with 3 Color Display 646-1132-ND 740.00 675.62 643.06 |88970849 3-Ph. Failure, Sequence, Imbalance, Undervoltage, Detection |646-1137-ND | 103.16 94.19 | 84873025 
3-Ph. Failure, Sequence, Over/Under Voltage, Detection 646-1138-ND | 131.58 120.14 |84873026 
3-Ph. Failure, Under/Over Voltage 646-1139-ND | 136.84 124.94 | 84873220 
3-Ph. Failure, Under/Over Voltage 646-1140-ND | 137.89 125.90 | 84873221 
Co ntrol Relays Voltage Relay, 120VAC, Under/Over Voltage 646-1141-ND 94.74 86.51 | 84872023 
Voltage Relay, 120VAC, Under/Over Voltage 646-1142-ND 94.74 86.51 | 84872033 
Voltage Relay, 24 ~ 240VAC, Under/Over Voltage 646-1143-ND | 140.00 127.82 | 84872120 
Crouzet’s liquid level control relay’s are designed for control of upper and lower 2 | Voltage Relay, 24 ~ 240VAC, Over/Under Voltage 646-1144-ND | 138.95 126.86 | 84872130 
iqui isti ‘i ive fiquil ‘1 Voltage Relay, 110 ~ 240VAC, Over/Under Voltage 646-1145-ND | 102.11 93.23 | 84872142 
liquidi levels. The resislive probe'style,|s for.conducilve: liquids measuring the Voltage Relay, 110 ~ 240VAC, Over/Under Voltage 646-1146-ND | 101.05 92.27 [84872152 
resistance of two submerged probes. The level switch type uses a contact Voltage Relay, 110VAC, Over/Under Voltage 646-1147-ND | 82.11 74.97 |DUR110A 
closure for control of the upper and lower liquid levels. Internal control relay is Current Relay, 110VAC, .2 ~ 500mA 646-1148-ND | 100.00 91.30 |84871023 
rated at 5A, SPDT for turning on pumps or larger relays. Current Relay, 110VAC, 0.1 ~ 10A 646-1149-ND | 100.00 91.30 | 84871033 
Current Relay, 24 ~ 240V, 2 ~ 500mA 646-1150-ND | 140.00 127.82 | 84871120 
fications: Wide i +04 ~ Current Relay. 2A ~ 20A, with built in Current Transformer | 646-1151-ND | 132.63 121.10 |84871122 
Specifications: Wide input voltage: 24:=240VAGIDC 3 |Current Relay, 0.1 ~ 10A, with built in Current Transformer _|646-1152-ND | 161.05 147.05 |84871130 
=i Price Each Current Relay, 5 ~ 100A’ 646-1153-ND 82.11 74.97 | DIART110A 
ne Digi-Key Crouzet Current Sensor 100A Mod 646-1154-ND | 34.53 31.53 | 74525305 
Description Rant No} i 110 25 ie HartiNo: Current Transformer for LIRT/DIART, 5 ~ 100A, 11 Octal__[646-1155-ND | 88.42 80.73 _|LIRT110A 
Liquid Level, Resistive Probe Input, Din Mount 646-1163-ND. 147.37 134.55 128.06 | 84870700 Frequency Relay 50 ~ 60Hz 646-1156-ND | 145.26 132.62 [84872501 
Liquid Level, Float Switch Input, Din Mount 646-1164-ND 140.00 127.82 121.66 | 84870710 Speed Control, over/under 646-1157-ND | 142.11 129.75 | 84874320 
Liquid Level Pump Control, 120VAC, Din Mount | 646-1162-ND 62.11 56.71 53.98 | 84870203 Alternating Relay, Impulse, 110VAC, 11 Octal 646-1158-ND 69.47 63.43 |LJR2110A 
Pump Down Control, 8 Octal, 110VAC 646-1165-ND 55.79 50.93 48.48 |PNR110A Alternating Relay, Impulse, 110VAC, 11 Octal 646-1159-ND 69.47 63.43 | LJRS2110A 
Pump Up Control, 8 Octal, 110VAC 646-1166-ND 53.68 49.01 46.65 _|PNRU110A Alternating Relay, Impulse, 110VAC, 8 Octal 646-1160-ND 46.32 42.30_|PJR110A 
Din Rail Socket, 8 Octal 646-1167-ND 7.16 6.54 6.23 [S08 Alternating Relay, Impulse, 110VAC, 8 Octal 646-1161-ND 71.58 65.36 |PJRS110A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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CUSTOM SENSORS & TECHNOLOGIES 


Totalizing Counters 


Dimensions in Inches (mm) 


Analog Timer Controls 


Crouzet’s Chronos series of timers are their newest timers with improved features such as greater accuracy, LED status indicator, 3 wire sensor 
control option and a heavy duty 10A relay. Perfect for all delay-on/off functions as well as Interval timing, repetitive cycle timing and remote trig- 
gered sequence timing. All timers are cUL and CE approved. 


Dimensions in Inches (mm) 


Crouzet’s fully integrated totalizing counter or > = Digi-Key Price Each Crouzet 

total cumulative time counters. choose between Fig. | Description Part No. 1 10 25 _| Part No. 
No-voltage inputs (contact closure) or wide in put 1 Digital Timer, 6 Mode, 24V ~ 220V, 8 Octal 646-1168-ND | 117.89 105.68 100.59 | 88857005 
voltage inputs (AC/DC) for count inputs or for en- Digital Timer with Backlight, 6 Mode, 24V ~ 220V |646-1169-ND | 154.74 138.71 132.03 | 88857607 
abling the time duration for the time counters. Pre- Analog Timer, 6 Mode, 12V ~ 240V, 11 Octal 646-1170-ND 69.47 62.27. = 59.27 | 88886016 
setable counters have internal output relay to trigger Analog Timer, Delay on only, 12V ~ 240V, 8 Octal | 646-1171-ND 69.47 62.27 ~—- 59.27 | 88886106 
when preset count is reached. All counters are cCUL Analog Timer, 4 Mode, 12V ~ 240V, 11 Octal 646-1172-ND | 69.47 62.27 59.27 | 88886516 
and CE approved. Analog Din Rail Timer, 10 Mode, 24V ~ 240V 646-1173-ND | 56.84 50.95 48.50 | 88826105 
Specifications: * Power: Lithium Battery » Count Analog Din Rail Timer, Delay On, 24V ~ 240V 646-1174-ND | 39.16 35.11 33.42 | 88826115 
Inputs: Contact Closure (slow speed), Voltage Analog Din Rail Timer, Single Shot, 24V ~ 240V |646-1175-ND | 47.47 42.55 40.50 | 88826125 
Input (high speed) * Low Speed: 40Hz * Minimum Analog Din Rail Timer, Delay On, 24V ~ 240V 646-1176-ND 47.47 42.55 40.50 | 88826135 
Pulse: 12ms * High Speed: 7kHz, 4VDC ~ 30VDC Analog Din Rail Timer, Interval, 24V ~ 240V 646-1177-ND | 39.16 35.11 33.42 | 88826145 
* Connections: Screw Terminals » Operating Tem- Panel Cutout 9 Analog Din Rail Timer, Repeat Cycle, 24V ~ 240V |646-1178-ND | 4832 43.31 41.23 | 88826155 
perature: 32°F ~ 131°F — Analog Din Rail Timer, Multifunction, 12V ~ 240V |646-1179-ND | 68.42 61.34 __58.39 | 88826103 
7 Analog Timer, Multifunction, 24V ~ 240V, 8 Octal |646-1186-ND | 56.84 50.95 48.50 | 88867105 
Digi-Key Price Each Crouzet Analog Timer, Delay On, 24V ~ 240V, 8 Octal 646-1187-ND | 49.05 43.98 41.86 | 88867135 
Description Part No. 1 10 25 Part No. Analog Timer, Repeat Cycle, 24V ~ 240V, 8 Octal |646-1188-ND | 53.68 4813 45.81 | 88867155 
Counter, Voltage Input, Analog Timer, Delay On, 8 Octal 646-1189-ND 46.84 41.99 39.96 | 88867215 
8 Digit, 40cps max. 646-1194-ND | 86.32 80.25 76.38 | 87610050 Analog Timer, Repeat Cycle, 8 Octal 646-1190-ND | 56.84 50.95 48.50 | 88867801 
Total Time Indicator, Analog Timer, Multifunction, 8 Octal 646-1191-ND 57.89 51.90 49.40 | 88867100 
Voltage Input, 6 Digit, Hrs 646-1195-ND | 86.32 80.25 76.38 _|87610150 Analog Timer, Multifunction, 11 Octal 646-1192-ND | 80.00 71.72 68.26 | 88867305 
Counter, No Voltage Input, 8 Digit |646-1196-ND | 32.11 29.85 28.41 | 87610340 Analog Timer, Repeat Cycle, 11 Octal 646-1193-ND 74.74 67.00 _63.77 | 88867455 
Total Time Indicator, Dual Din Rail Timer, Delay On, 24V ~ 240V 646-1180-ND | 39.37 35.30 33.60 | 88865115 
No Voltage Input, 6 Digit 646-1197-ND | 32.11 29.85 28.41 | 87610440 Dual Din Rail Timer, Repeat Cycle 646-1181-ND | 50.74 45.49 43.30 | 88865155 
Presetable Counter, 3 Dual Din Rail Timer, Delay On, 24V ~ 240V 646-1182-ND 56.84 50.95 48.50 | 88865215 
115VAC, LCD, SPDT 646-1198-ND | 191.58 178.09 169.51 | 87620113 Dual Din Rail Timer, Delay Off, 24V ~ 240V 646-1183-ND | 80.00 71.72 68.26 | 88865265 
Presetable Counter, 115VAC, Dual Din Rail Timer, Multifunction 646-1184-ND 80.00 71.72 68.26 | 88865305 
LCD, DPDT 646-1199-ND | 223.16 207.45 197.46 |87620123 Dual Din Rail Timer, Multifunction 646-1185-ND | 67.37 60.40 —_57.49 | 88865103 


Curtis 


@ Hour Meters and Counters 


Curtis Modules are ideally suited for OEM's panel makers and contract manufacturers to measure equipment usage for preventive maintenance, scheduling, war- 
ranty validation and renting/leasing. No moving parts or motor driven digits to wear out. Non-volatile memory can be powered down and not lose hours counted. 
Counting starts with enable connection and counts display when power is applied to the meter. External reset is standard. The counters can be used in vending 
machines, medical equipment, fuel pumps, office equipment, flow instruments, consumer products and many other applications. Operating Type: * 2 wire units 
(700 Series) start timing when supply power is applied * 3 wire units (701 Series) start timing when 3rd lead (enable lead) has power applied 

Features: * Wide voltage range » AC/DC operation on most products « Input Frequency of 500Hz on DC counters » Exceptional reliability due to non-volatile 
(EEPROM) memory which can retain data for 25+ years 


Specification: 


703 Series: 6-digit Pulse Counter module with 5mm (.197”) high digits, non-backlit. 
Specifications: * Resolution: 999,999 Counts » Accuracy: +1 count * Mechanical Shock: SAE J1378, 55g * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Fig. 1-2” Round 


ig. 2— Mini with 
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MNT Ears 


Fig. 3 — Mini without 


: * Resolution: 99,999.9 hours * Accuracy: +0.1% hours * Mechanical Shock: SAE J1378, 55g * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
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1/16 Din Size 


Operating | Operating] Operating Voltage Digi-Key Price Each Curtis 
Fig. Mode Type DC AC Reset | Part No. 1 50 100 ‘| Part No. 

Hour Meter | 3Wire | 12~48 | 20~60 Non |267-1058-ND@ NEW! 40.91 30.30 25.00 | 701QN00101248D2060A 

1 Hour Meter | 3 Wire | 48~ 150) 100~230 | Non /|267-1059-ND® NEW! 40.91 30.30 25.00 | 701RN001048150D100230A 
Hour Meter | 3Wire | 12~48 | 20~60 Elect |267-1001-ND@ 42.39 31.40 25.91 | 701QR00101248D2060A 
Hour Meter | 3 Wire | 48~ 150) 100~ 230 | Elect |267-1002-ND 42.39 31.40 25.91 | 701QR001048150D100230A 

2 Hour Meter} 3Wire | 12~48 | 20~60 Elect |267-1003-ND@ 28.22 20.90 17.25 | 701FRO0101248D2060A 
Hour Meter | 3Wire | 48~ 150) 100~ 230 | Elect |267-1004-ND® 28.22 20.90 17.25 | 701FRO01048150D100230A 
Hour Meter | 2Wire | 48~ 150) 100~230 | Non |267-1062-ND® NEW! 26.60 19.70 16.26 | 700ZN001N48150D100230A 

3 | Hour Meter | 3Wire | 12~48 | 20~60 Elect |267-1057-ND@ 28.22 20.90 17.25 | 701ZRO01N1248D2060A 
Hour Meter | 3 Wire | 48~ 150) 100~ 230 | Elect |267-1046-ND 28.22 20.90 17.25 | 701ZRO01N48150D100230A 
Hour Meter | 2Wire | 12~48 | 20~60 Elect |267-1039-ND 35.51 26.30 21.70 | 700DR00101248D2060A 
Hour Meter | 2Wire | 48~ 150) 100~ 230 | Elect |267-1042-ND 35.51 26.30 21.70 | 700DR001048150D100230A 

4 | HourMeter | 3Wire | 12~48 | 20~60 Elect |267-1005-ND 35.51 26.30 21.70 | 701DR00101248D2060A 
Hour Meter | 3Wire | 48~150) 10~230 | Elect |267-1006-ND® 35.51 26.30 21.70 | 701DR001048150D100230A 

Counter 3Wire | 48~150 | 100 ~ 230 | Elect |267-1008-ND@ 35.51 26.30 21.70 | 703DR001048150D100230A 

5 Hour Meter | 3 Wire | 48~ 150) 100~230 | Non |267-1026-NDt 23.49 17.40 14.36 | 700LN001N48150D100230A 
Hour Meter | 3Wire | 12~48 | 20~60 Non | 267-1028-NDt 23.49 17.40 14.36 | 700LNO01N1248D2060A 

6 | Hour Meter | 3Wire | 48~ 150) 100~230 | Elect |267-1048-ND 51.00 36.98 33.15 | 701SR601048150D100230A 
Hour Meter | 3 Wire 5~12 — Elect |267-1009-ND® 27.54 20.40 16.83 | 701PR-102 

7 | Hour Meter] 3Wire | 12~48 _ Elect |267-1010-ND@ 27.54 20.40 16.83 | 701PR-112 

Counter 3 Wire 5~12 _ Elect |267-1011-ND 27.54 20.40 16.83 | 703PR-10 
RoHS Compliant 


+ Order Mating Connector separately. Housing WM1784-ND Contacts: 20AWG - 24AWG (WM1837-ND), 26AWG - 30AWG (WM1838-ND) 


Fig. 5 — Standard Size with Connector 
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Timers and Moto ( 


The Cramer line of ETIls (Elapsed Time Indicators) are used to record the amount of “on-time” operation for industrial and commercial grade equipment. 
Resettable and Non-resettable versions are available either in round or square bezel, displayed in tenths of an hour. Applications: ¢ Indicating, monitoring and 
recording a process where the time used is required * Recording “on-time” usage of machinery for billing purposes » Preventative maintenance for machinery or 
equipment Features: ¢ Large, easy-to-read numbers * Rugged design * Continuous duty * Tamper proof * Permanently lubricated * Square, round or rectangle 
ations: * Power Consumption: 2.7 watts * Working Voltage: 110VAC/115VAC » Electrical Connections: 6” leads, 22 gauge wire » Operating 


bezel Speci 


. 


Hour Meters 


Temperature: -20°C ~ 55°C * Mounting: Front panel * Agency Approval: UL, CSA 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Cramer 

Fig. | Description A B Part No. i 10 50 Part No. 
1 Square Bezel, 0 ~ 99.9K hours, 110VAC, Non-resettable 2.687 (68.25) | 2.25 (57.15) |CRA215-ND 35.93 31.40 28.37 |10186 
Square Bezel, 0 ~ 9.9K hours, 115VAC, Resettable 2.687 (68.25) | 2.25 (57.15) |CRA217-ND 75.37 65.86 59.51 | 10083 
Round Bezel, 0 ~ 99.9K hours, 115VAC, Non-resettable 2.96 (75.39) — CRA214-ND 35.93 31.40 28.37 | 10071 
2 Round Bezel, 0 ~ 9.9K hours, 115VAC, Resettable 2.96 (75.39) = CRA216-ND 75.37 65.86 59.51 | 10075 
Quartz Style Round Bezel, 0 ~ 99K hours, 90 ~ 264VAC 2.799 (71.1) = CRA219-ND 23.75 20.75 18.75 |637-04 
Quartz Style Round Bezel, 0 ~ 99K hours, 10 ~ 80VDC 2.799 (71.1) = CRA220-ND 24.32 21.25 19.20 | 638-01 
3 Quartz Style Rectangle Bezel, 0 ~ 99K hours, 90 ~ 264VAC | 1.750 (44.5) | 1.031 (26.2) |CRA218-ND 23.75 20.75 18.75 |637-01 
Quartz Style Rectangle Bezel, 0 ~ 99K hours, 10 ~ 80VDC 1.750 (44.5) | 1.031 (26.2) |CRA221-ND 24.32 21.25 19.20 | 638-04 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


QM Series 2-Wire 
Panel Meters 


The QM Single Mounting Hole Series are Nema 4 rated meters for simple commercial and industrial appli- 
cations. To install, the user needs only to drill a single 7/32” (5.5mm) hole in the panel. A rubber seal is 
included, providing splashproof protection for the unit when fitted to the meter during installation. Includes: 
meter, mounting nut, washer and panel seal. All meters have reverse polarity protection. 

QM Voltmeter: 2-wire voltmeter powered from the voltage that it is measuring. The module indicates “LO” at 
voltages below 4V and “HI” at above 25V (40V for QM100V-40). Specifications: * Measured Input Voltage: 
4 ~ 25VDC (QM100V), 4 ~ 40VDC (QM100V-40) * Supply Voltage: 3 ~ 50VDC » Sample Rate: 3 samples/ 
second * Operating Range: 0°C ~ 50°C 


MARTEL 


LECTRONICS 


Dim. in Inch (mm) 


(Rear View) Vanel 


2 a 
421 (10.70) 
+ 


4 o) 


2 Wires - 12.0 (30cm) 


Put] 


Washer 


+ 
197 (5.00) 
Ey 


421 (10.70) CAL 
5 ae 
[_ 856 | 856 _| 


(21.75) \l 
0.35 (9.0) 


(21.75) 


Digi-Key Price Martel 
Description Part No. Each Part No. 
Voltmeter 4 ~ 25VDC, 100mV resolution 227-1042-ND 46.16 QM100V 
Voltmeter 4 ~ 40VDC, 200mV resolution 227-1054-ND 46.16 QM100V-40 
Thermometer, Inside/Outside -10°C ~ 50°C 227-1043-ND 46.16 QM110T 
Hourmeter; 9,999.9 hrs trip/totalized time 227-1044-ND 46.16 QM120C 
LCD Analog Gauge, moving LCD needle 227-1045-ND 36.44 QM130M 
Universal Scalable Meter, Volt/Current 227-1046-ND 55.44 QM140V 


Series 10 Universal Volt/Ammeter 


The DPM1, 2 and 3AS-BL features 200mVDC measurement with auto-zero and 
auto-polarity. Decimal points are user selectable. The DPM1, 2 and 3AS-BL feature a 
negative rail generator which enables the meter to measure a signal referenced to its 
own power supply GND. LED backlighting ensures excellent readability under low light 
conditions. The design of the housing allows the module to be easily snapped into a 
panel. The low cost module will suit high and low volume applications. 


Z 


Dim. in Inch (mm) 


f= 1.181(30) | 


fe 1.575(40.01) —> 


DPM 1 
1 1 


DPM3 


7.075(27.31), 


DPM 2 
Rear View Rear View 
DPM 1 and 2 "Fre(22.30) DPM 3 
Digi-Key Price Each Martel 
Description Part No. 1 5 10 Part No. 
Mini 5.5mm LCD Universal Meter with Backlight | 227-1047-ND® 63.60 60.42 57.24 |DPM1AS-BL 
Mini 8.2mm LCD Universal Meter with Backlight) 227-1048-ND 68.76 65.33 61.89 | DPM2AS-BL 
Mini 11mm LCD Universal Meter with Backlight | 227-1049-ND® 72.26 68.65 65.04 | DPM3AS-BL 


@ RoHS Compliant 


Very Low Cost Voltmeter 


Martel’s line of low cost OEM meters are universal 3.5 digit Digital Panel Meters for both panel mounting 
applications or PCB mounted applications. Units feature scalable ready PCB traces with selectable 
annunciator and low battery annunciators. All meters include bezel kits, auto-zero functions and user 
selectable decimal points. 


35/65 
Series 


Digi-Key Price Each Martel 
Part No. 1 5 10 | Part No. 


227-1059-ND@ | 26.20 24.89 23.58 |V1 


Description 


Mini LCD Voltmeter, .25” digit height, 200mV Input, 
Includes Bezel 


700 Series Industrial 
Voltmeter 


The 700 Series Voltmeters are low cost LCD displays for 
panel instruments and portable equipment. Use the Dual 
Display meter to display “matched readings” (voltage 
and current or temperature and humidity) with separate 
selectable annunciators and calibration adjustments. Use 
the DPM742 (screw terminal connections) and 750 (with annunciators and low battery indicator) meters for 
portable equipment or industrial applications. LED backlight standard on 742 and 750. Use optional IP67 
silver metallic bezel for watertight, industrial applications. All meters include a standard black bezel kit. 


IP67 Bezel Kit 


Dual Display 


Digi-Key Price Each Martel 
Description Part No. 1 a 10 ‘| Part No. 
IP67 Industrial Bezel Kit, for use with DPM742-BL and 
DPM750S-BL 227-1058-ND 26.10 24.80 23.49 | BEZ700-IP 


227-1057-ND® 
227-1056-ND 


135.54 128.77 121.99 | DPM702S 
139.46 132.49 125.52 | DPM742-BL 


Dual Display Voltage-Amperage meter, 0-200mV Input 

Large LCD (.50”) 4-20mA Loop Meter, screw terminal 
connections 

Large LCD (.50”) Voltmeter, 20-OmV Input, with 
Annunciators/Low Battery 


@ RoHS Compliant 


227-1055-ND 80.54 76.52 72.49 |DPM750S-BL 


RoHS) 


Honeywell Roi 
Sensing and Control ©) 


The 98000 Series LCD Hour Meters: Provides a large easy-to-read display in a conventional size package. 
Specifications: « Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Operating Voltage: 9 ~ 64VDC *6 digit display 
Digit Height: 6mm 

The 20000 Series Deluxe Hour Meters: Totally sealed and benefits from an uncommon design which 
integrates the motor and frame into one substructure. Specifications: * Operating Temperature: -54°C ~ 68°C 
¢ Number Size: 3mm ¢ UL Listed * CSA Certified 

The 82000 Series Diochron Hour Meters: Meter must be moisture resistant when submerged in water at 
150°F for 3 minutes. Specifications: * Operating Voltage: 10 ~ 80VDC 


HOBBS Hour Meters 


Panel Cut-out: 1.45 x 0.95 
Rectangular Opening 
(2) 0.15 holes spaced 1.750 


Retainer Mount: 
Panel Cut-out: 1.45 x 0.95 
Rectangular Opening 


Snap-in Mount: 
Panel Cut-out: 1.43 x 0.91 
Rectangular Opening 


Hobbs 


Retainer Mount 2.27 
Panel Cut-out: 2.00 
Diameter Opening 


Retainer Mount: 
Panel Cut-out: 1.45 x 0.95 
Rectangular Opening 


Four-Pin Mount: 
Panel Cut-out: .300 x .583 
Rectangular Opening 


Three-Screw Mount: 
Panel Cut-out: 2.00 
Diameter Opening 

(3) 0.125 holes equally spaced 
on 2.42 bolt circle diameter 


Two-Screw Mount: 
Panel Cut-out: 1.45 x 0.95 
Rectangular Opening 
(2) 0.15 holes spaced 1.750 


—— No. of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each Honeywell 
Standard LGD Voltmeter, 60° digit height, 200mV Input, />57-1960-ND@ | 28.10 26.70 25.29 | v125 Fig. | Terminals A B Part No. 1 10 25 _ [Part No. 
7 dint hal 98000 Series — LCD Hour Meters 
Large LCD Voltmeter, .60” digit height, 200mV Input, 
inlidebele 227-1061-ND@ | 30.16 28.66 27.15 | V600 7) 2 2.1 (62.12) | 1.18(30.07) |700-1003-ND ] 31.62 2515 2357 109820399 
: er ; 2 2.1 (52.12) | 1.18 (30.07) |700-1004-ND | 30.50 —_-24.27_~—«-22.74_| 098204 99 
DPM Reflective LCD, Differential, 65 Series 227-1036-ND@ | 56.16 53.36 50.55 |DPM65 2 1.60 (40.6) 1.08 (27.4) |480-2069-ND 30.13 23.97 22.46 |09831157 
ees Eacerriin 2] 3 | 1gouns | sone lammaoren | sess 60317 [mesa a4 
i Poe 2 1.25 (31.8) | 213(541) [480-2066-ND | 3359 2672 25.04 |098313 12 
Compact LCD DPM, scalable, 12.5mm digit 200mV Input | 227-1008-ND 61.68 57.57 55.52 | DPM125L 3 3 1.25 (31.8) 2.13 (541) |480-2067-ND 35.92 28.58 26.77 |098323 81 
Compact Differential LCD DPM, 12.5mm digit 20V Input |227-1011-ND | 94.16 89.46 84.75 | DPMS500-20 4 1.25 (31.8) | 2.13 (541) |480-2065-ND 35.70 _—-28.40__—-26.61_| 098303 92 
2 2.27 (57.7) | 2.00(50.8) [480-2072-ND | 37.26 2964 27.77 |09831203 
Standard LCD Single Rail DPM, 12.5mm digit 2V Input + |227-1016-ND@ | 94.16 89.46 84.75 | DPM500S-2 4 3 2.27 (57.7) | 2.00 (50.8) |480-2073-ND 38.83 30.89 28.94 | 098322 93 
4 2.27 (57.7) _| 2.00 (50.8) |480-2071-ND 40.77 32.44 _30.39_| 098302 93 
Standard LCD Single Rail DPM, 12.5mm digit 20V Input |227-1017-ND@ | 97.66 92.78 87.90 | DPM500S-20 5 4 1.26 (32.0) | 712 (18.08) [700-1000-ND | 24.21 19.26 18.05 [098755 100 
20000 Series — Deluxe Hour Meters 

Standard LCD Single Rail DPM, 12.5mm digit 20V Input |227-1023-ND | 82.06 77.96 73.86 |DPM600-20 6 2 7.60 (40.6) | 1.08 (27.4) |480-2080-ND 49.84 41.29 39.51 [02011623 
7 2 1.398 (35.5) | 1.02 (25.9) |480-2078-ND | 36.48 29.02 27.19 [02000117 

Large LCD Single Rail DPM, 15mm digit 200mV Input | 227-1027-ND@ | 83.56 79.39 75.21 |DPM2000 3 2 2.19 (55.6) | 2.70 (68.6) |480-2079-ND 40.23 32.00 29.98 | 020017 14 

7 F ae 82000 Series — Diochron Hour Meters 
Large LCD Single Rail DPM, scalable, 15mm digit 2V Input | 227-1028-ND@ | 79.96 75.97 71.97 |DPM2000-2 6 2 1.55 (39.4) 1.03 (26.2) _|480-2076-ND 31.17 24.80 73.23 1082452 82 
Large Red LED DPM, 11mm digit 20V Input, with filter Trane 7 2 1.41 (35.8) | 1.25 (31.8) |480-2074-ND 3147 24.80 23.23 [08245083 
and bezel codec 97-68 92.78 87.90 |DPMAO ‘ 2 7.98 (50.3) | 2.24 (56.9) |480-2075-ND | 31.17 24.80 23.23 |082451 84 
ROHS Compliant 2 1.98 (50.3) | 2.80(71.1) [480-2077-ND | 31.17 24.80 23.23 [082453 85 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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CIES pigital Panel meters 


Industries 


Fig. 1 — 1/8 Din Big Digit Panel Mount 
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IE 


Loop/Rangeable 


Fig. 4 — Snap-in LCD 
1” (25.4mm) CUT-OUT! 


| 


0.19] 9.7| 


318.3) 


Bezel Kit Included 


CTON Digital Panel Meters are low cost, professional looking meters for industrial and OEM applications. Voltmeter 
versions feature autozero on power up and can read both positive and negative DC voltages. Selectable decimal points 
allow easy voltage readings. LCD versions are available in either non-backlit (std. LCD) or backlit (Red, Green or Blue) for 
low light viewing. CTON’s 4-20mA loop type meters are intended to interface with sensor inputs that require power from 
the meter to operate. 


Sensors such as temperature, pressure, gas, airflow vibration, etc. can be used for loop meter monitoring. Use LCD meters 
for low power applications and long lifetimes or use LED versions for easier viewing in varying light conditions and different 
angles. 


3.5 Digit LCD Specifications: * Decimal Point: User selectable 3-position ° Full Scale Ranges: +200mVDC, +2VDC, 
+20VDC » Power: 9VDC isolated @ 180A, SVDC @ 3mA * Conversion Rate: 2.5 per second * Storage Temperature: 
-10°C ~ 50°C * Type: Surface Mount ¢ Pins: 13 or 10 pins, .64mm square on 2.54mm centers ¢ Backlit Power Options: 
+5 VDC, +5%, Red 165mA typical (200mA maximum); Green 115mA typical (160mA maximum) « Backlit Connections: 
Standard 2 solder pads * Styles: Surface/window or snap-in bezel mount 


Miniature LCD Specifications: + Annunciators: 11 different user selectable annunciators: BAT, °C, °F, ~, m, 1, MQ, KO, 
V, A, HOLD ¢ Decimal Point: User selectable 3-position * Full Scale Range: Standard +200mVDC, +2VDC * Power: 9VDC 


Fig. 2— Window/Surface Mount LCD 


1.3 92|. 


Fig. 3 — Snap-in LCD 
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Fig. 9 — DIP Panel Meter LED 


(LE 


+38.1-| 


CDPM190 CDPM590 


A 


isolated (7.2-15V) at 150A, 5VDC @ 5mA Conversion Rate: 2.5 per second » Storage Temperature: -20°C ~ 70°C 
© Type: Snap-in Bezel Mount ¢ Pins: Standard 26 pins, 46mm square, DIP style 


4.5 Digit LCD Specifications: * Annunciators: 9VDC powered meters have “BT” when power <7.2VDC » Decimal Point: 
User selectable 4-position * Hold: Standard feature * Full Scale Range: +200mVDC and +2VDC « Power: 9VDC isolated 
@1mA, 5VDC @ 3.5mA * Conversion Rate: 2 per second * Storage Temperature: -10°C ~ 60°C * Types: Surface/window 
mount ¢ Pins: 13 pins, .64mm square on 2.54mm centers 

3.5 Digit LED Specifications: + Type: 7-segment light emitting diode (LED) Digits: 0.56” (12.7mm) height » Color: 
Green or Red «Polarity: Displays (-) automatically * Decimal Point: User selectable 3-position » Over/Under Range: 
Over range displays “1” and under-range displays “-1" * Hold: Standard feature * Full Scale Ranges: +200mVDC, +2VDC, 
+20VDC_ * Configuration: Bipolar, fully differential * Power: +5VDC, +5% at 200mA » Conversion Rate: 3 per second 
Zeroing: Automatic * Operating Temperature: 0°C ~ 50°C » Storage Temperature: -20°C ~ 70°C » Relative Humidity: 
0 to 95% non-condensing »* Type: Bezel Mount » Pins: Standard 10 pins, .64mm square on 2.54mm centers *5-Year 
Unconditional Warranty 


Process Meter Specifications: ¢ Meter and loop powered/controlled PCB in one unit * 3.5 or 4.5 digit * LCD and red or 
green LED « Fully scalable * 3000 Impedance, nominal 


Digit | Digi-Key Price Each C-Ton cable Digit | Digi-Key Price Each C-Ton cable 
Fig. | Supply Input Color | Part No. 1 10 50 Part No. Assy. Fig. | Supply Input Color | Part No. ul 10 50 Part No. Assy. 
1/8 Din Big Digit 3.5 LCD Flat Pack 3.5 Digit LCD 
45 av — |copmso2A-NDt® | 5974 56.76 52.28 |DK802A | Incl. +9 200mV —— |coPMt71-NDg§t 3980 37.81 34.83 |DKI71 _ 
45 20v — — |CDPM803A-NDT 59.74 56.76 52.28 |DK803A | Incl. 49 20V — | CDPM173-ND§t 39.80 37.81 34.83: | DK173 - 

1 | Loop | 4-20mA — |CDPMs07A-NDt® | 69.72 66.24 61.01 _|DK807A — 49 200mV —  |cppmt74-No#t 39.80 37.81 34.83: | DK174 a 
Loop 4-20mA (-)Red |CDPM857B-ND® 69.72 66.24 61.01 |DK857B _ 6 +9 Ov — CDPM175-ND$t+ 39.80 37.81 34.83 |DK175 = 
Loop 4-20mA (-)Green | CDPM957B-ND 69.72 66.24 61.01 | DK957B = +5 200mV — | CDPM177-ND#t 39.80 37.81 34.83 | DK177 _— 

Range Selectable — RoHS Compliant 45 2 — |coPMi7s-Nos+# | 3980 3781 34.83 | DK178 = 
1) 1228V] srtov/zoomv | —]CDPM809-NDF 69.72 66.24 61.01 | DK809 a ie _ — |Reeunenne agape? caret 3488 |BKiTS _ 
12/24V | 5/10V/200mV | (-)Green | CDPM959-ND 69.72 66.24 —«61.01_ | DK959 = Window/Surface' Mount 4.5 Digit ECD 
1/8 Din Big Digit 3.5 LED +5) 200mv —|cpPM702-NDt 57.90 5501 5067 |DK702 | JACt3 
) Se ee || ,| =| ca | Kleene | se so sae oem | neo 
1 | 45 200mV | Green |CDPM951A-ND 59.74 56.76 52.28 |DK951A | Incl. e AON — RMON SEO) SR, BE DETOF wee 
45 ov Green |CDPM952A-ND@ 59.74 56.76 52.28 |DK952A | Incl. a9 A —__[EBRMIOS NDT Bie <_SBN —_80.67 || DRGs eu 
5 20V Green _|CDPM953A-ND 59.74 56.76 52.28 |DK953A | Incl. Snap-in 4.5 Digit LCD 
Window/Surface Mount 3.5 Digit LCD +5 200mV — |CDPM710-NDt© 57.90 55.01 50.67 |DK710 JAC13 
+9 200mV — | CDPM101-NDt 39.80 37.81 34.83 |DK101 J4C13 3) 45 a = er 3 tone et eat nee 
49 ov —  |cDPM102-NDt® 39.80 37.81 34.83 |DKt102 J4C13 ba = 712-NDt® 57: 55. 50.67_| DK? 
+9 20v — — |CDPM103-NDte 39.80 37.81 34.83 |DK103 J4c13 3.5 Digit LED — RoHS Compliant 
45 200mV =, CDPM301-NDt@ 39.80 37.81 34.83 |DK301 J1013 +5 200mV Green |CDPM601-ND 39.80 37.81 34.83 | DK601 J1C10 
Pa ov — | CDPM302-NDte 39.80 37.81 34.83 | DK302 J1013 45 2 Green | CDPM602-ND 39.80 37.81 34.83: | DK602 J1C10 
45 20V — |CDPM303-NDte 39.80 37.81 34.83 |DK303 C13 3| * 20V Green | CDPM603-ND 39.80 37.81 34.83: | DK603 J1C10 
45 200mV | Green |CDPM331-ND 4978 47.30 43.56. | DK331 J1C13 45 200mv Red | CDPM604-ND 39.80 37.81 34.83: | DK604 J1C10 
45 av Green |CDPM332-ND 4978 47.30 43.56. | DK332 J1613 45 ov Red | CDPMG605-ND 39.80 37.81 34.83: | DK605 JiC10 
45 av (-) Green | CDPM432-ND@ 4978 47.30 43.56. | DK432 J1013 5 20V Red | CDPM606-ND 3980 37.81 34.83 |DK606 J1C10 
+5 av (-) Red | CDPM532-ND@ 49.78 47.30 43.56 | DK532 J1013 DIP Panel Meter 3.5 Digit LED 
Snap-in 3.5 Digit LCD +5 200mV Red | CDPM630-ND 4578 4350 40.06 |DK630 a 
45 200mV — | CDPMS500-NDt 39.80 37.81 34.83 |DK500 1013 45 ov Red | CDPM631-ND@ 4578 43.50 40.06 |DK631 _ 
45 av — | CDPM501-NDte 39.80 37.81 34.83 | DKS01 J1013 45 oov Red | CDPM632-ND 45.78 43.50 40.06 | DK632 _ 
3} 45 20V — |Reeeeoeeh $9.80 37.81 34.83 /DKS02 | C13 45 | 200mv | Green | CDPM633-ND 55.76 52.98 48.79 | DK633 = 
9 ad — ae 39.60 97.81 34.83 |DK504 |) ACIS. | og | as 2v Green | CDPM634-ND@ 55.76 52.98 48.79 | DK634 = 
2 = - 35 bi oe oni — 7 ae z as = CIS +5 20V Green | CDPM635-ND 5576 5298 48.79 |DK635 = 
nap-in 3.. igi - a mm Cutout — Ko! omplian 
7 SORT at “SSR Soa ai a THIET FT 45 | 200mv | Blue |CDPM636-ND® 55.76 52.98 48.79 | DK636 a 
4] 45 av — | CDPM111-NDt 39.80 37.81 34.83. | DKI11 J1¢10 8 bad am 2 sea BoE: (Be BR te 72 | DKOST 7 
“ ani) —  |eopnite-ne Soa. “anak | aanacsBiae wean 45 20V Blue | CDPM638-ND 55.76 52.98 48.79 | DK638 = 
Miniature 3.5 Digit LCD DIP Panel Meter 3.5 Digit LED with Hold Function 
5 om —~Tepuz0i-Nbte 39.80 37813483 1DKDOI = 9] 20V Red | CDPM642-ND 4978 47.30 43.56 | DK642 = 
;|* ov —  |copmzo2-not 39.80 3781 34.83 |DK202 = Bezel for 630/640 Series CDPM650-ND 2.10 2.00 1.84 |DLA-BEZ [| — 
49 av — | CDPM204-NDte 39.80 37.81 34.83 |DK204 = Process Meter — RoHS Compliant 
+9 200mv — | CDPM203-NDt 39.80 37.81 34.83 | DK203 = to | Loop | 4-20mA — — |CDPM590-NDt 64.84 61.60 56.74 | DK590 — 
Note: Other ranges and colors are available on our web site. §Pad +¢Pin +Non-Backlit RoHS Compliant Loop | 4-20mA —__|CDPM190-NDt 64.84 61.60 56.74 |DK190 = 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Cimn 


Industries 


Voltage and 
Process Meters 


C-TON's industrial digital meters intended as replacement 
meters for many popular panel and process meters. Wide 
range of input voltages, display options and user selectable 
annunciators make these meters universal for use as 
voltmeters, temperature readings, pressure readings and 


percentage displays. 
5 year Unconditional Warranty 


SPECIFICATIONS: 


¢ Display Type: .45” (11.4mm) 7 segment LCD 

* Annunciators: °F, °C, PSI, %, user selectable 

+ Decimal Points: User selectable 

« Panel Cutout: 1” x 2.4” 

Panel Clearance Required: 1.25” (31.75mm) 

Input Ranges: +200mVDC, +2VDC, +20VDC 

Over/Under Range Indication: oA... 

* Configuration: Bipolar Differential 

Performance Conversion Rate: 3 per second 

* Operating Temperature: 0°C ~ 50°C 

Power Supply: 5VDC @ 3.5mA 

* Backlight Power: 5VDC 

¢ Mounting: Snap-in bezel 

* Connection: 13 pins, 0.025” (.64mm) square on 0.100” 
(2.54mm) centers 


Epic Series 


fe 41.2 


l 
oor! | 


(diagram shown is 
Rangeable version) 


PROCESS SPECIFICATIONS: 


Meter and loop powered PCB in one package 

Panel Clearance Required: 1.75” (44.45mm) 

Input Range: Fully scalable 

Power Supply: 4-20mA process loop 

© Optional Backlight Power: 5VDC or 24VDC 

¢ Connection: 2 pin screw terminals (4 pin with optional 
backlights) 


RANGEABLE VOLTAGE SPECIFICATIONS: 


3.5 and 4.5 digit with high-contrast LCD display 

Input Ranges: 0-5VDC, 0-10VDC or 0-200mvDC 
(selectable) 

+ Power Supply: 12VDC or 24VDC regulated (selectable) 

¢ Optional Backlight Power: 24VDC @ 24mA 

* Connection: 6 screw terminal 


Optional Accessories for all CTON Displays 


Digi-Key Price Each C-Ton 

Description Part No. 1 10 50 | Part No 
Current and Voltage Calibrator — RoHS Compliant 
Programmable Current and Voltage Calibration Unit CDPM1009-ND 149.00 - — |cvc 
Power Supplies 
5VDC Out, 300mA CDPM1000-ND@ 20.90 19.86 18.29 |PW2-5 
12VDC Out, 200mA CDPM1001-ND 20.90 19.86 18.29 )PW2-12 
24VDC Out, 100mA CDPM1002-ND 20.90 19.86 18.29 |PW2-24 
Cable Assemblies — RoHS Compliant 

10 Pin Connector with 12” Wires, 26AWG CDPM1003-ND 3.16 3.01 2.77 |J1C10 
13 Pin Connector with 12” Wires, 26AWG CDPM1004-ND 3.16 3.01 2.77 |J1C13 
13 Pin Connector with 12” Wires, 26AWG CDPM1005-ND 3.16 3.01 2.77 |J4C13 


@ RoHS Compliant 


Large Digit Voltage Meters 


SPECIFICATIONS: 


* Display Digits: 3.5 digits (+1999) 
Set Voltage Ranges: +200mVDC, 


+2VDC, +20VDC 
Adjustable Voltage Ranges: 
200mVDC, 5VDC, 10VDC 
* Offset Range: -1999 ~ 1999 
¢ Gain Range: 1 ~ 1000 


¢ 4-20mA Loop Ranges: 4 ~ 20mADC 
¢ Operating Temperature: -10°C 
~ 50°C 
¢ Power Supply: 90 ~ 250VAC @ 12VA 
¢ Mounting: 180° gimbal mounting 
with 30° stops, or bezel mount 
Connection: Screw terminals 


= LED | Digi-Key Price |C-Ton 
Power Digit | Backlit | Digi-Key Price Each C-Ton | Use Cable Description Color | Part No. Each | Part No. 
Supply Input Color Voltage | Part No. 1 10 50 |PartNo. | Assembly Red |CDPM1006-ND 349.00 |BDR-999R 
3.5 Digit LCD 2.3” Universal Current and Voltage Meter with Mounting Hardware | Green | CDPM1007-ND 349.00 | BDR-999G 
200mV = — |copmsai-noe | 3980 3781 34.83 /pKs41 | acts Blue |EBEMILOGSSABEE| 349.00 | BDR-8996 
av _ — | CDPMS542-ND 39.80 37.81 34.83 | DK542 J4013 
= 
20V = — | CDPM543-ND 39.80 37.81 34.83 | DK543 J4C13 [> 
ANASONIC counters and Timers 
20V (-)Amber | 5VDC | CDPM553-ND@ 49.78 47.30 43.56 | DK553 J4013 . ? 
+5 Panasonic Electric Works 
av (-)Green | 5VDC | CDPM562-ND@ 49.78 47.30 43.56 | DK562 J4013 ae 
20V (-)Green | 5VDC | CDPM563-ND® 49.78 47.30 43.56 | DK563 J4013 LC4H Digital Counters 
Panasonic/Aromat's LC4H Digital Counters are presettable counters that will count up or 
av (-)Red | 5VDC |CDPM572-ND 49.78 47.30 43.56 | DK572 J4C13 count down until your preset count is reached, then trigger the internal relay to switch in 
one of seven output modes. 
20v (-) Red SVDC | CDPMS73-ND® 49.78 47.30 43.56 | DK573 J4C13 Features such as 2 color back-lit display and waterproof front panel display allow this 
3.5 Digit Process counter to be used in extreme environments. 
4-20mA = — |CDPM191-ND® | 71.82 68.23 62.85 |DK191 - — = aire bisa = 
4-20mA (-) Amber | 24VDC | CDPM192-ND 81.80 77.71 71.58 |DK192 - (Controlled Output indicator, a a a a Set Value Display — INPUT 1 
Loop Reset Indicator “= B88B- iz pees 
4-20mA | (-)Green | 24VDC |CDPM193-ND@ | 81.80 77.71 71.58 |DK193 - i cahineicator = i 
4-20mA (-)Red | 24VDC | CDPM194-ND® 81.80 77.71 71.58 |DK194 _ Resat Switch S g fala a Up Keys a T 
Lock Switch @ ow &@ Down Keys (+)Operation Voltage (-) 
3.5 Rangeable 
5/10V/200mV | (-) Green | 24VDC |CDPM197-ND® 81.80 77.71 71.58 | DK197 - — - - 
Operating Digi-Key Price Each Panasonic 
12/24V | 5/10V/200mV | (-)Red | 24VDC | CDPM198-ND® 81.80 77.71 71.58 | DK198 _ Voltage Terminal Part No. 1 25 50 Part No. 
100-240VAC 11 pin octal | 255-1218-ND@ 113.42 102.08 96.41 |LC4H-R4-AC240V 
SAlwe00mV | —__ (oReoe 71,82, 68.29 62.85 | DK199 = 100-240VAC Screw | 255-1219-ND@ 118.24 106.42. 100.51. | LC4H-Rd-AC240VS 
4.5 Digit LCD 12-24VDC 11 pin octal |255-1220-ND 108.08 97.28 »~=— 91.87. | LC4H-R4-DC24V 
12-24VDC Screw 255-1221-ND® 112.88 101.60 95.95 |LC4H-R4-DC24VS 
200mv - — |CDPM741-ND® | 57.90 55.01 50.67 |DK741 | 4C13 RoHS Compliant 
av =— —  |CDPM742-ND@ 57.90 55.01 50.67 | DK742 J4013 
20V 7 — |copM743-no@ | 57.90 55.01 50.67 |DK743. | J4C13 LT4H Digital Timers 
av (-)Amber | 5VDC | CDPM752-ND 67.90 64.51 59.42 |DK752 J4C13 Panasonic/Aromat’s LT4H Digital Timer is intended for process control for applications 
requiring duration time control such as delay-on/off, repeat cycle and start/stop time 
+5 20V (-) Amber | 5VDC | CDPM753-ND 67.90 64.51 59.42 | DK753 J4013 accumulation. The LT4H has features such as a bright 2 color back-lit display and EE-Prom 
memory, keeping your program settings without the need of an internal battery. The 
av (-)Green | 5VDC | CDPM762-ND 67.90 64.51 59.42 | DK762 J4C13 waterproof front panel keeps out dirt and water under poor operating conditions. 
20V (-)Green | 5VDC |CDPM763-ND® 67.90 64.51 59.42 | DK763 J4013 Timing from .001 second to 999.9 hours, with 8 modes of operation and built-in timed SPDT 
relay (5A 250VAC). 
av (-) Red 5VDC |CDPM772-ND® 67.90 64.51 59.42 | DK772 J4013 
20V (-) Red 5VDC |CDPM773-ND® 67.90 64.51 59.42 | DK773 J4013 Time Delay Indicator ... Sorsed Time newer 
| SIGNAL tye 
4.5 Digit Process ciamaccmats Set Tine Dieriey L. sToP Sin 
Reset Indicator t- LOCK 
4-20mA - —  |CDPM790-ND@ 89.78 85.30 78.56 | DK790 _ Lock Indicator Time Units [5 
splay 
Reset Switch 
Loop | 4-20mA | (-)Green | 24VDC | CDPM793-ND 98.76 93.83 86.42 | DK793 - ‘peak a . iesoporatont Vohage 
4-20mA (-)Red | 24VDC | CDPM794-ND 98.76 93.83 86.42 | DK794 =- 
4.5 Rangeable Operating ; Digi-Key Price Each Panasonic 
5/10v/200mV | (-) Green | 24vDC |CDPM797-ND@ | 98.76 93.83 86.42 |DK797 = Voltage Terminal | Part No. 1 25 50_| Part No. 
100-240VAC 11 pin octal | 255-1214-ND@ 111.28 100.16 94.59 | LT4H-AC240V 
12/24V | 5/10V/200mV | (-) Red | 24VDC | CDPM798-ND 98.76 93.83 86.42 | DK798 — 100-240VAC Screw 255-1215-ND®@ 111.28 100.16 94.59 | LT4H-AC240VS 
12-24VDC 11 pin octal | 255-1216-ND 111.28 100.16 94.59 | LT4H-DC24V 
Sov200mv | — —_ [ERM BOr78) Bb. 90._~76:50: [DRTRS = 12-24VDC Screw | 255-1217-ND@ 114.28 100.16 94.59 _| LT4H-DC24vs 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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———_ !nfrared Photosensors and Emitters 


SEMICONDUCTOR? 


Fig. 1 ig. Fig. 3 -TO-46 
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Reflective Photosensors For- | Max. Peak 
ward | Forward) Minimum |Beam| Wave- ; 
Min/Max Optimum E Volt. | Current | Power |Angle| Length | Package | Digi-Key Price Each 
Output Output Sensing | Termi- | Digi-Key Price Each Fig.| (V) | (mA) | Output | +/- | (nm) Type Part No. 1 10 100 500 

Figs | Tyne eS ia |ebistancels nation RartNo? u uy _f)_E) 417] 50 | 27mwsr| 8 | 880 T1  [oecio-nne | 48 35 23 17 
+ | transistor | 6/3@4oma | agimm | Leads [QRBI114-NDe® | 1.51 1.23 86 65 

f ; Wires /QRB1134-ND@ | 1.81 161 1.04 83 15} 100 | 80mwsr| 9 | 880 T-13/4 | QED123-NDe 48.3528 AT 
2 | Transistor | 1/5@20mA | 1.27mm | Leads [QRD1114-ND 1.25 1.02 cal 54 1.7} 100 | 16mW/sr | 20 | 880 T-13/4 | QED222-NDe 48 «35287 


5 | 1.7 | 100 | 25mW/sr | 20 880 T-13/4 | QED223-ND@ AB 35 23 ald. 


Semiconductor Infrared Emitters (IRED LEDs) 
1.5 100 10mW/sr | 20 940 T-13/4 | QED233-ND@ AB 34 23 13 


For- | Max. Peak 


ward | Forward| Minimum |Beam| Wave- Seas 15 100 27mW/sr | 20 940 T-13/4 | QED234-ND@ 48 34 23 13 
Volt. | Current | Power /Angle| Length | Package | Digi-Key ic TO- iy 
Fig.| (vy | (mA) | Output | 4/- | (nm) Tyaese |BavtiNes ql a am g | 17) 100 | 2omwisr | 15 ] 880 ]PlastioTo-46/aEDs22-NDe@ | 48 35 237 


17] 400 54mw | 40 940 To-46 | coxi5-NDe 242 245 139° 4141 1.7 | 100 | 40mW/sr | 15 880 | Plastic TO-46 | QED523-ND® 51 40 29 23 
3 15 50 3mW/sr | 25 940 | SIDELOOK |QEE113-ND@ 52 38 25 18 
1.7 | 100 10.5mW | 40 880 T0-46 =| F5E3-ND 280 248 160 1.28 fe 

17 50 8mW/sr | 25 880 | SIDELOOK | QEE123-ND@ 68 49 32 23 
@ RoHS Compliant 


INO aliiesitentiiaccs Remote Control Receivers 


4) 17 50 14mW/sr | 8 940 TA QEC113-ND® 7 34 22 13 


Features: These remote control receiver modules are small sized, light-weight Applications: All household electric appliances such as TV, DVD, air conditioner Specifications: * Output Current: 2.0mA * Storage Temperature: -30°C ~ 100°C 


and low consumption. These modules have been achieved by using resin mold. and audio equipment. * Operating Temperature: -10°C ~ 75°C 
Freq- Operating ; T&Rt Freq- Operating 3 T&Rt 
uency | Viewing| Supply | Digi-Key Price Each Pricing | Rohm uency | Viewing| Supply | Digi-Key Price Each Pricing | Rohm 
Fig.| (kHz) | Type | Voltage | Part No. 1 25 100 2,500 Part No. Fig.| (kHz) | Type | Voltage | Part No. il 25 100 2,500 Part No. 
5300 Series 7140 Series 
1 36.7 | Side 3.0 RPM5337-H14E2ACT-NDF | 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M | RPM5337-H14E2A 3 | 40.0 | Top 5.0 RPM7140-H8R-ND 1.21 69 56 — |RPM7140-H8R 
37.9 | Side 3.0 _|RPM5338-H14E2ACT-ND¢ | 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M |RPM5338-H14E2A | | 4 | 4g. | top 5.0 | RPM7140-HOR-ND 121-695 — | ppm7i40-HoR 
9 | 379] Top 3.0 /RPM5338-HT2E4ACT-ND$ | 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M |RPM5338-HIZE4A] | 5 | agg | top 5.0 |RPM7140-H4R-ND 121 69 56 — | RPM7140-H4R 
40.0 | Top 3.0 BESO eAATEE| 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M | RPM5340-H12E4A v236 Serlda 
1 | 367 J Side 5.0 |RPMS537-HT4EQACT-NDE | 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M |RPMS537-HidE2n | | 3 | 969) Top eam URAL Teh 69" 86 = | Aer 
37.9 | Side | 5.0 _|RPM5538-H14E2ACT-ND¢ | 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M |RPMS5538-H14E2A | | 4 | 360 | Top | 30 | RPM7236-HOR-ND 121 6956 = | RPM7236-HOR 
36.7 | Top 5.0 |RPM5537-H12E4ACT-ND¢ | 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M |RPM5537-H12E4A | | | 36.0 | Top 3.0__ | RPM7236-H4R-ND A2t 309; 286 — | RPM7236-H4R 
2 | 379] Top 5.0 |RPM5538-H12E4ACT-ND$ | 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M |RPM5538-H12E4A 7237 Series 
40.0 | Top 5.0 _|RPM5540-H12E4ACT-ND¢ | 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M |RPM5540-H12E4A | | 3 | 36.7 | Top 3.0 | RPM7237-H8R-ND 1.21 69 56 — | RPIM7237-H8R 
7136 Series 4 | 367] Top 3.0 | RPM7237-H9R-ND 1.21 69 56 — | RPM7237-HOR 
3 | 36.0 | Top 5.0 | RPM7136-H8R-ND 1.21 69 56 — |RPM7136-H8R 5 | 36.7 | Top 3.0 | RPM7237-H4R-ND 1.21 69 56 — |RPM7237-H4R 
4 | 36.0] Top 5.0 |RPM7136-H9R-ND 121 69 56 — | RPM7136-HOR 7238 Series 
5 | 36.0 |Top 5.0__|RPM7136-H4R-ND 1.21 69 56 — | RPM7136-HAR 3 | 37.9] Top 3.0 [RPM7238-H8R-ND T2169 — ]RPM7238-H8R 
ST Te =) SOT ape Sones. ss ae aR 4 | 379 | Top 3.0 | RPM7238-H9R-ND 121 6956 — |RPM7238-H9R 
4 | 36.7 | Top 5.0 | RPM7137-H9R-ND 121 69 56 — |RPM7137-H9R E879) oe 3.0 See RN a 3 a ae = |REMIZS6sHAR 
5 | 36.7 | Top 5.0 _|RPM7137-H4R-ND 121.69 56 — |RPM7137-H4R aia 
7138 Series 3 | 400] Top 3.0 |RPM7240-H8R-ND 121 69 «56 — ]RPIM7240-H8R 
3379] Top 5.0 RPM7138-HER-ND 716956 —TRPM7138-HBR 4 | 40.0} Top 3.0 | RPM7240-H9R-ND 1.21 69 56 — | RPM7240-HOR 
4 | 379] Top 5.0 |RPM7138-H9R-ND 121 69 56 — |RPM7138-H9R 5 | 40.0 | Top 3.0 | RPM7240-H4R-ND 1.21 69 56 — |RPM7240-H4R 
5 | 37.9 | Top 5.0 | RPM7138-H4R-ND 121 6956 — [RPM7138-H4R + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 
, #f Size | Operating) Link | 1/0 ee [oa " 
i LxWxH | Voltage | Distance | Supply | Digi-Key rice Eac! ape and Reelt | Vishay 
VISHAY. Semiconductor (mm) (V) (m (V) | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
24-55 751-1066-1-ND| 4.07 3.11 267|7,000| 1308.15/ TFBS4711-TR1 
6.0xX31x1.9] 24~55 751-1067-1-ND| 3.98 3.17 2.66] 2,500] 1305.60/M| TFBS4711-TR3 
. 24-55 751-1068-1-ND | 4.07 3.11 2.67|1,000| _1308.15| TFBS4711-TT1 
IrDA Transceivers 24-55 751-1072-1-ND| 5.69 4.53 3.80) 750 | 1533.00| TFDU4300-TR1 
3x30x25| 24755 751-1073-1-ND| 5.69 4.53 3.80 2,500] 1868.80/M/ TFDU4300-TR3 
Size [Operating] Link | 1/0 Cut Tape METRES) DA BG 751-1074-1-ND| 5.69 4.53 3.80] 750 | 1533.00| TFOU4300-TT1 
LxWxH | Voltage | Distance | Supply | Digi-Key PriceEach | Tape and Reelt | Vishay 2.4~5.5 751-1075-1-ND | 3.78 3.01 2.52 | 2,500| 1240.32/M | TFDU4300-TT3 
(mm) (v) (m) | (V) |Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. a7x47x40| 24755 751-1070-1-ND| 6.60 5.48 4.72/%,000| 2509.71| TFOU4101-TR3 
IrDA 1.152 Mbit/s OE Dad 5 6 i 751-1071-1-ND| 6.60 5.48 4.72/1,000| 2509.71 | TFDU4101-TT3 
wax2ax16) 247 20 | 0-203 | 215 ]751-1064-1-ND] 3.75 3.11 2.65/1,000] 1424.43] TFBS4652-TRI SIR Encoder/Decoder a Mbnle 8.66 _5.74|1,500]3052.36/M | TOIM4232-TRS 
ek EO* S| 2.4~3.6 | 0~20.3| 21.5 |751-1065-1-ND| 3.75 3.11 2.68] 2,500 | 1370.88/M | TFBS4652-TR3 oaaas ——SRHOSER INN 553-450 3.96 [3.500 [2055 GOIN TEDUSSOOATRS 
IrDA 115.2 Kbit/s 85x31x25) 94 36 —_|751-1083-1-ND | 5.53 4.59 3.96 | 2,500 | 2023.68/M | TFDU6300-TT3 
e8x28x16) 24-36) 0-203) — ]75110624-ND] 3:75 3.11 2.68/7,000] 1424.43 ]TFBS4650-TR1 B5x3.1x25| 24~36 18__[751-1085-1-ND| 5.53 4.59 3.96 [2,500 | 2023.68/M | TFDU6301-TT3 
we? [24-36 [0~203| — |751-1063-1-ND| 3.75 3.11 2.68/2,500| 1370.88/M|TFBS4650-TR3_| + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2694 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


, B.P.F. Current Dim. Ramen 
. Detecting fo Dissipation L_ | Digi-Key rice Eac Sharp 
VISHAY. Semiconductor Fig. | Window | (kHz) Typ. | Icc (mA) Max. | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Top 56.8 06 14.0 [425-1903-ND 1.08 90 .72)GPTUE277XK 
Top 56.8 0.6 17.8 | 425-2525-ND® 1.35 113 .90/GP1UM287RKVF 
. Top 56.8 0.6 18.0 |425-1907-ND 1.08 90 .72/GP1UE287XK 
IrDA Receiver Modules Top 56.8 15 8.8 |425-2009-ND@§0 NEW!| 1.13 90 .75|GP1UM267RKOF 
Features: * 3V and 5V versions with frequencies from 30kHz to 56kHz * IR Receiver modules optimized for noise 1 Top 56.8 15 8.8 |425-2010-ND@O NEW! | 1.13.90 .75|GP1UM267XKOF 
suppression © Wireless transceiver module is compatible with IrDA standard Top 56.8 15 13.8 |425-2017-ND@§0 NEW!) 1.13 90 .75)GP1UM277RKOF 
Top 56.8 15 13.8 |425-1143-ND§ 1413.90 .75]GP1UM277RK 
Top 56.8 15 13.8 |425-1144-ND 1413.90.75] GP1UM277XK 
Top 56.8 15 17.8 | 425-1154-ND§ 113.90 .75]GP1UM287RK 
Top 56.8 15 17.8 |425-1155-ND 1413.90 _.75]GP1UM287XK 
> | Top 36.0 06 0.95 | 425-2656-1-ND@t 2.35 1.85  1.21/GPTUS300XP 
Top 40.0 0.6 0.95 | 425-2703-1-ND@t 1.68 1.34 _1.11]GP1US30XP 
Side 36.7 02 16.6 |425-1127-ND 115.92 .76/GPTUD282VK 
. Side 36.7 0.2 16.6 |425-1989-ND@O NEW! | 115 92 76] GP1UD282VKOF 
Supply Carrier | Cut Tape if 4 
Fh) eae pease | atte 1 eet ao eats sue | 967 | 06 | 178 |a25-2524Nbe 135. 1413 _90(GPTUNZE2QKVF 
ig Z ‘art No. B ricing | Part No. . 5 5 H A : : ‘ 
27-55 38 175143024 -ND 3.15 2.18 2.07 | 1,000 | 1031.25 | TS0P85338 Side 36.7 15 16.1 |425-2023-ND@§0 NEW!| 113 90 _.75|GP1UM282QKOF 
1 | 27-55 38___|751-1391-1-ND 3.02 2.09 1.98 | 2,500 | 936.00/M | TSOP85238 Side 36.7 15 16.1 )425-2026-ND@O NEW! / 1.13 90.75) GPIUM282YKOF 
2 | 27-55 38 | 751-1446-1-ND 2.40 1.66 1.58 | 1,120 | 785.41/M |TSOP36238TR Side 38.0 0.4 16.1 | 425-2608-ND@ 1.08 90.72) GP1UE281 QKVF 
25~55 38 751-1384-5-NDA 131 1.05 88 — — |TSOP32338 Side 38.0 0.4 17.8 | 425-2523-ND® 1.35 1.13 .90)GP1UM281YKVF 
3 | 25~55 38 |751-1385-5-NDA | 1.31 1.05 88) — — | TSOP34338 Side 38.0 0.5 16.1 | 425-2612-ND@ 1.35 113 .90/GP1UM281QKVF 
25~55 38 _-|751-1386-5-NDA_ | 180 144 1.20 | — — | TSOP34838 Side 38.0 0.6 16.1 |425-2001-ND@O NEW! | 1.08 90 _.72|GP1UE281YKOF 
25~55 38 |751-1388-ND 8 78 6) — — | TSOP38338 3 | Side 38.0 15 16.1 |425-1147-ND§ 1.35 1.13  .90/GPTUM2810K 
4 | 25~55 38 —-|751-1390-5-NDA 98 78 65) — — | TSOP39338 Side 38.0 15 16.1 |425-1148-ND 113 90.75] GP1UM281YK 
27~55 38 _|751-1389-ND 3 59 49] — — | TSOP39238CZ1 Side 38.0 15 16.1 |425-2021-ND@§0 NEW!| 1.35 1.13  .90/GP1UM281QKOF 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. A Tube Side 38.0 1.5 16.1 | 425-2022-ND@) NEW! | 1.13 90 .75)GP1UM281YKOF 
Side 40.0 0.2 16.6 |425-1993-ND@0 NEW! | 115 92 _.76|GP1UD28YKOOF 
Side 40.0 06 16.1 [425-2005-ND@O NEW! | 1.08 90 .72|GP1UE28YKOOF 
. Side 40.0 15 16.1 |425-2031-ND@§0 NEW!| 1.13 90 .75]GP1UM28QKO0F 
SHARP Remote Control Receivers side | 40.0 15 16.1 |425-2034-ND@0 NEW! | 1.13  .90 .75|GP1UM28YKOOF 
MICROELECTRONICS a e Side 56.8 02 16.6 |425-1991-ND@O NEW! | 115 92 76) GP1UD287YKOF 
iim Supply Voltage 2.4 to 5.5V Digit Reel Side 56.8 0.6 16.6 | 425-1908-ND 1.08 90 _.72| GP1UE287YK 
Side 56.8 15 16.1 |425-1153-ND§ 113.90 .75|GPTUM2870K 
Side 56.8 15 16.1 |425-1156-ND 143.90 _.75]GP1UM287YK 
Side 36.0 15 28.0 [425-2035-ND@ NEW! | 1.53 1.28 1.02/GPIUV7000SOF 
Side 36.7 0.6 28.0 |425-2040-ND@ NEW! | 1.53 1.28 1.02/GP1UW702QSOF 
4 | Side 38.0 0.4 28.0 | 425-2528-ND® 96 80 .64]GP1UX3110S 
Side 38.0 0.6 28.0 | 425-2501-ND@§ 96 80 .64]GP1UX5110S 
Side 40.0 15 16.1 | 425-2655-ND@ 1.58 1.24 —.90/GP1UM28YKOVE 
Side 40.0 15 28.0 [425-2037-ND@ NEW! | 1.14 95 .76|GP1UV700SO0F 
RoHS Compliant +CutTape Tray § With mesh 
B.P.F. Current Dim Rikon 
Detecting fo Dissipation L_ | Digi-Key rice Eac Sharp 4 an ® 
Fig. | Window | (kHz) Typ. | loc (mA) Max. | (mm) | Part No. 110 100 |Part No. IrDA Transceiver Modules DigiqoReel 
ae ae i ae pee ve a e eae Sharp’s opto-wireless transceiver module is compatible with IrDA standard. 
Top 36.7 02 88 |425-1979-NDeo NEW! | 115 92 _76|GPiuD262xKor | | Applications: « Cellular phones * PDA * Personal computers 
Top 36.7 0.2 14.0 | 425-1121-ND 115.92 .76|GP1UD272XK Cut Tape 
Top | 367 0.2 | 18.0 [425-1126-ND 145 92 _.76|GP1UD282xK | URE? ee: Price Each EE 
Top 36.7 06 13.8 | 425-2520-ND® 135 1.13 .90/GP1UM272RKVF (vy) SIR (kbps) | Part No. 1 10 100 2,000 Part No. 
Top 36.7 15 8.8 |425-2008-ND@ NEW! | 113 90  .75|GP1UM262XKOF IrDA 115 Kbit/s, 20cm 
Top 36.7 15 13.8 |425-2015-ND@§0 NEW!| 1.13 90 .75|GP1UM272RKOF 7 aeaG 
Top 36.7 15 13.8 |425-2016-ND@ NEW! | 1.13 90 .75|GP1UM272XKOF 1725 | 24-152 eee pean emis [Deoctsesrall oeredea 
Top _ fe 138 |425-1141-ND§ fine <00' _“7e/GRIUMD TORK 2.4~115.2 |425-2057-1-ND@ NEW! | 256 2.24 1.80 | — 1620.48/M_|GP2W0112YPOF 
Top 36.7 15 13.8 1495-41142-ND 1139075] GPIUM27XK 20-36 | 2471152 ]425-2056-1-ND@ MEW! | 214 1.88 1.50] 1354.62/M /GP2WOT1OYPSF 
Top 36.7 15 17.8 | 425-1150-ND§ 413  .90 .75|GP1UM282RK 2.4~115.2 |425-2059-1-ND@ NEW! 2.00 1.75 1.40 — _ |GP2W0116YPOF 
Top 36.7 15 17.8 |425-2024-ND@§0 NEW!| 1.13 .90 — .75|GP1UM282RKOF 2.4~3.6 | 9.6~115.2 | 425-2614-1-ND@ 2.38 1.90 1.43 —_|GP2Ww3270YPOF 
Top 36.7 15 17.8 |425-2025-ND@ NEW! | 1.13 90 .75|GP1UM282XKOF 27-55 | 24~115.2 |425-2060-1-ND® NEW! | 2.00 1.75 1.40 — |GP2W0118YPOF 
Top 38.0 0.4 8.6 |425-2512-ND@ 1.08.90 _.72|GP1UE261RKVF 17°" | 96~115.2 |425-2061-1-ND@ NEW! | 4.94 433 3.46 | — 3127.02/M_|GP2W1001YPOF 
Top 38.0 04 13.8 |425-2515-ND® 708.90 .72/GPTUE271RKVF ; ; 5 
Top 38.0 04 178 | 425-2517-NDe 108 90 72|GP1UE281RKVE RoHS Compliant t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Top 38.0 0.4 17.8 | 425-2518-ND® 1.08 .90 .72|GP1UE281XKVF 
Top 38.0 0.4 17.8 | 425-2522-ND@ 1.35 1.13 .90/GP1UM281XKVF ‘ « 
Top 38.0 0.6 8.6 |425-1994-ND@O NEW! | 1.08 90 _.72|GP1UE261XKOF » IrDA Transceiver 
Top 38.0 06 13.8 |425-1997-ND@0 NEW! | 1.08 90 .72/GP1UE271XKOF | O a ° 
Top 38.0 06 13.8 | 425-2516-ND® 4.08 90 .72|GP1UE271XKVF Modules  Digi@®Ree 
Top 38.0 0.6 13.8 | 425-2610-ND@ 1.35 1.13 .90/GP1UM271RKVF a : . ; nn 
Top 38.0 06 13.8 |425-2611-NDe 435 113 _90/GP1UM271XKVF Zilog's opto-wireless transceiver module is compatible with IrDA standard. | 
Top 38.0 06 17.8 |425-2000-ND@0 NEW! | 1.08 90  .72|GP1UE281XKOF Applications: « Portable printers * Handheld computers » Personal data assistants (PDAs) 
1 | Top 38.0 06 18.0 | 425-1905-ND 708.90 .72/GPTUE281XK fen MAEESTD Cut Tape 
Top 38.0 15 8.8 |425-2007-ND@ 1413.90.75] GP1UM261XKOF Vcc Rate | Digi-Key Price Each Tape and Reelt _|ilog 
Top 38.0 15 8.8 | 425-2006-ND@§0 NEW!) 1.13 90 .75|GP1UM261RKOF (v) (kbps) | Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing |Part No. 
Top 38.0 15 13.8 |425-2013-ND@§0 NEW!| 1.13 90 .75]GP1UM271RKOF 115.2 1269-4499-4-\lDe 4443332961 — — T7HX1203MB115TH2090TR 
Top 38.0 1.5 13.8 |425-2014-ND@O NEW! | 1.13.90 .75|GP1UM271XKOF 2.4~3.6| 115.2 |269-3862-1-NDe 444 333 296] — — |ZHX1223TB115THTR 
Top 40.0 02 14.0 [425-1985-ND@0 NEW! | 1.15 92 .76/GP1UD27XKOOF 1152 |269-3821-1-NDe 486 365 324; — — | 2uxa42aT At 1STHTR 
Top 40.0 02 18 Bec eoZ UDS OEM) 1.15 82 76) GPIUDZBXKOOF 115.2 |269-3126-1-ND@ | 3.90 2.93 2.60 | 2,000 | 2160.00/M | ZHX1820TV115THTR 
Top 40.0 0.4 8.6 |425-2513-ND@ 1.08 .90 .72}GP1UE26RKOVF 24-55 
Top pr - ae (aeeoenane digae ar. 9) epIIEIANKOUE 115.2 _|269-3244-1-ND@ 4.02 3.02 2.68 | 2,000 | 2240.00/M | ZHX1820TV115XHTR 
Top an a4 15.9 onoeaines 435. 4 43\- ‘solepilimezxxave 27~5.5| 4,000 |269-3637-1-ND 465 349 310| — — [ZHX2022TVO40THTR 
Top 40.0 04 17.8 | 425-2526-ND@ 1.35 1.13  .90/GP1UM28XKOVF @ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Top 40.0 0.6 8.6 |425-1996-ND@0 NEW! | 1.08 .90  .72|GP1UE26XKOOF 
Top 40.0 0.6 13.8 |425-1999-ND@O NEW! | 1.08 90 .72|GP1UE27XKOOF 
Top 40.0 0.6 14.0 | 425-1904-ND 1.08 .90 .72|GP1UE27XK H RoHs| 
Top 40.0 15 8.8 |425-2012-ND@0 NEW! | 1.13.90 _.75|GP1UM26XKOOF IrDA Transceiver ® 
Top 40.0 15 8.8 |425-2011-ND@§0 NEW!| 1.13 90 .75/GP1UM26RKOOF Digi@ Reel’ te aA 
Top 40.0 15 13.8 |425-2019-ND@§0 NEW!| 1.13 90  .75|GP1UM27RKOOF Modules Digi Reel 
Top 40.0 15 13.8 |425-2020-ND@0 NEW! | 1.13 90 .75]GP1UM27XKOOF _ rsa HERES Tea TIRES 
Top 40.0 15 13.8 |425-1145-ND§ 1.13 90 .75|GP1UM27RK Supply | Data Rate | Digi-Key WPL e ape and Reelf [Lite-On 
Top 40.0 15 43.8 |425-1146-ND 413 90 75/GP1UM27xK Voltage Maximum __| Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
Top 40.0 15 17.8 | 425-2032-ND@§0 NEW!| 1.13 90 _.75/GP1UM28RKOOF 2.7~3.6V | 115.2kb/s |516-1272-1-ND 340 298 255 | 500 | 1130.50 |HSDL-3201#001 
Top 40.0 15 17.8 | 425-2033-ND@0 NEW! | 1.13 90  .75|GP1UM28XKOOF 
Top 56.8 0.2 8.8 |425-1980-ND@>) NEW! | 1.15  .92  .76|GP1UD267XKOF 2.4 ~3.6V 115.2 kb/s |516-1700-1-ND 2.86 2.51 2.15 | 2,500 | 1902.00/M ) HSDL-3209-021 
Top 56.8 0.2 14.0 |425-1122-ND 115.92 .76|GP1UD277XK 
Top eee a tao osbaoann iis eo: -7elGPiUDoRTXK 2.7~3.6V | 4.0Mb/s |516-1274-1-ND 350 3.07 263 | 400 931.00 | HSDL-3602-007 
Top 56.8 06 88 [425-1900-ND 7.08.90 _.72/GPIUE267XK + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Adjustable Focus Laser Diode Modules 


sp AOiDonECr eve ehPosune 
Fig. 1 — Adjustable Focus Laser Fig. 2 — Adjustable Output Fig. 3 — Visible Laser Diode Fig. 4 — 6.4mm Laser Diode Housing Kit Fig. 6 — APC Laser 


Module 28 AWG Laser Module Includes: Backcap, Power Supply 
6" 476 barrel, lens housing o Ideri ’ 
a | pail and lens oldering pads 
sae Bo Leads I” Baek cep t = A: Laser diode cathode 
= 2 pairs" : 44 Ww B: Laser/pd common (+) 
5 Q ® To extefnal’!” Laser module @ } : e oe 
potentiometer outline : 
reiting adjustable fens (not included) Lens/Housing E: Negative lead (-) 
Fig. 5 — 10.4mm Laser Diode Housing Kit 
® Includes: Housing/ Dimensions 
Po: Threaded 1. Laser cathode Heatsink, 5.6mm ~ 9mm weeks 
Lae adjustable lens 2. Common case(laser anode) Adapter, Adjustable 10.4mm 5.4 7.8 
Sua valtage 3. PD anode (standard pinout) iin Focus Lens 6.4mm 90 50 
Upto gv: See | | tie ani Po: mW Class tlla pte 
Dimension A: 10.44mm {_6.4mm_| | Recommended Pot = approx. Wide Spectrum Range, P Adjustable Output Power via 
Dimension B: 17.8mm_| 17.25mm| | 450K ~ 500K Standard Pinout Lens/Housing On-Board Potentiometer 
Wave- Wave- 
length | lop Size Digi-Key Price | U.S. Lasers length} lop Size Digi-Key Price | U.S. Lasers 
Fig. | Description (nm) | (mA) (mm) Part No. Each | Part No. Fig. | Description (nm) | (mA) (mm) Part No. Each | Part No. 
Visible Laser Module* 650 | 25~ 40 | 17.8x 10.44 |38-1003-ND 32.66 | M6505! Adj. Output Infrared Laser Module* | 780 | 45 ~ 70] 17.8 x 10.44 | 38-1014-ND 96.00 | VOL78051 
Visible Laser Module* 635 | 45-70! 178x 10.44 |38-017-No | 76.00 |M635sI 2 | Adj. Output Infrared Laser Module* | 808 | 60~ 70 | 17.8x 10.44 |38-1015-ND | 100.00 | VOL8085I 
Infrared Laser Module* 780 |45~70| 17.8x 10.44 |38-1018-ND | 56.00 |M7805I ee ah Laser Module = ~ = 178 Ss eo ue a 
Infrared Laser Module* 808 | 60~70| 17.8x 10.44 }38-1005-ND | 64.00 |mso8si Veible aes: Diode fa6|| 46290 ce SaeGeNGMN 30.00 |Desssl 
Infrared Laser Module* 850 | 45~65 | 17.8x 10.44 |38-1019-ND | 68.00 |M85051 3. [infrared Laser Diode 730 145-70 56 138-1028-ND | 24.00 1D 78051 
1 | Visible Laser Micro Module* 650 | 25~40| 17.25x6.4 |38-1021-ND 52.00 | MM65051 Infrared Laser Diode 808 | 60~70 5.6 38-1029-ND 28.00 |D80851 
Visible Laser Micro Module* 640 |55~70}| 17.25x6.4 |38-1022-ND 92.00 | MM64051 Infrared Laser Diode 850 | 45 ~ 65 5.6 38-1030-ND 32.00 | D85051 
Visible Laser Micro Module* 635 | 45~70| 17.25x6.4 |38-1023-ND | 96.00 | MM63551 : yousing a eden ae s _ Se on Wee 
Infrared Laser Micro Module* 780 |45~70] 17.25x6.4 [38-1024-ND | 76.00 /MM78051 using Sit, [O.4mm - ox. es ; au 
are srtrometaes | co [a0-70| irasxee |seteoam | sooo |uneres | [ 5 [tether aw ARO Oxnemay [$4578 [AE TORRDE [19 (TOES 
Infrared Laser Micro Module* 850 | 45~65| 17.25x6.4 |38-1026-ND 88.00 | MM85051 5.6mm ~ 9mm Adapter, Non-threaded 38-1033-ND 4.00 |AD 5.6-9MM 
9 Adj. Output Visible Laser Module* | 650 | 25~ 40] 17.8x 10.44 |38-1011-ND 56.00 | VOL65051! ~~ [5.6mm ~ 9mm Adapter, Threaded 38-1001-ND 5.00 | THAD 5.6-9MM 
Adj. Output Visible Laser Module* | 635 | 45~70| 17.8x 10.44 |38-1013-ND | 116.00 |VOL63551 * Module denotes complete assembly + For use with 660, 650, 640 and 635nm diodes only 


SHARP. Laser Diodes 


OF THE AMERICAS 


Quarton 
Visible Laser Diode Modules 


Sw 
® 


Photo Laser 
Diode Diode 


Laser Diode 


Optical | Oper. | Oper. | Wave- Half Oper. z 

Power | Current | Volt. | length Intensity Typ. Temp. | Digi-Key Price Each 
Fig. | Output | (Typ.) | (Typ.) | (Typ.) | Parallel Perpendicular °c Part No. 1 10 
1A | 50mW | 80mA 2.8 | 654nm 8.5° 21° -5 ~ 70 |425-1807-ND| 74.03 63.45 
1B | 105mW | 120mA | 2.8 | 406nm 9.0° 19° -10 ~ 70 | 425-2697-ND 875.00/1 


t Angle at 50% peak intensity (full-width at half-maximum). Parallel to the junction plane (X-Z plane) Perpendicular to 
the junction plane (Y-Z plane) 


trna A ide ‘ 
Ba OJEVE Ee. ~Y Visible and Infrared Diodes Emission Cw Operating 7 
Creating LED and LCD Solutions Together™ Wavelength Output Current | Digi-Key Price Each 
Fig. Typ. (nm) Power (mW) (mA) Part No. ul 10 100 
650 <3 40215 | VLM-650-01-LPA-ND 15.88 1430 13.35 
635 <3 40215 | VLM-635-01-LPA-ND 32.92 2963 27.65 
F 650 <2.5 40215 | VLM-650-03-LPA-ND 9.35 8.42 7.86 
650 <3 40215 | VLM-650-27-LPA-ND 41.07 36.96 34.50 
635 <3 40215 | VLM-635-27-LPA-ND 48.32 43.49 40.59 
650 $2.5 40215 | VLM-650-03-LPT-ND 9.35 8.42 7.86 
Waves | Output] Current] Oper.) Operating | Dia. 650 <3 40:15] VLM-650-02-LPA-ND 1643 14.79 (13.81 
length Power (mA) | Voltage | Temp. D_ | Digi-Key Price | Lumex > 635 <3 40215 VLM-635-02-LPA-ND 4217 37.95 35.42 
Ub) Kunayue sl Mey We |) (Fy) __ fit) eu Ese EariNas 635 <25 40+15 | VLM-635-04-LPA-ND 22.55 2030 18.95 
Fig:7 — Vietble Laser Diodes — Rolls Compliant 650 25 40+15 | VLM-650-04-LPA-ND 948 854 7.97 
650 5 20 35 2.2 -10~40 | 5.60 |67-1500-ND 5.37 | OED-LDP65001E 3 532 5 970 ~ 350 | VLM-532-42-SCA-ND 0782 97.04. 9057 
Detection | Rise/Fall | Forward | Reverse | Operating | Diameter 4 582 =6 270~ 350 |MEMESS2-13-SC8:ND) 195.73 140.16 130.82 
eee ve Fang ae ve D ; Dlg Key Eales fumex 532 <10 270 ~ 350 | VLM-532-43-SCB-ND 227.60 204.84 191.19 
d (nm ns m et mm art No. ‘ach | Part No. 
Fig. 2 — Pin Photo Diode 5 650 $2.5 40215 | VLM-650-04-SPA-ND 10.08 9.08 8.47 
7100/1600; 0.3 2 25 40-85 | 5.85 |67-1505-ND | 35.26 |OED-PPD11075G-B 6 635 <1 405 |1155-27001-ND 95.83 86.25 80.50 
oe x Lightweight, high-performance aspherical glass lenses for various optical electronics applications. 
Panasonic Aspherical Glass Lenses ROMS | Applications: « Pickup lens for optical drive devices * Collimator lens for laser beam printers * Coupling lens 
for optical communication systems * Image formation lens for sensors * Imaging device for CCD, CMOS. 
Wave Focal | Working Lens Mass Cover Price Features: » “One Shot” precision manufacturing process for an extremely compact, lightweight and high 
Length | Numerical | Length | Distance | Diameter | (Weight) | Abbe | Glass | Digi-Key Per | Panasonic performance lens * High-quality processing and measurement techniques for superior performance » Short 
(nm) | Aperture | (mm) | (mm) (mm) (mg) | Number | (mm) | Part No Pkg. | Package | Part No. focal length for compact size * High numerical aperture achieved via aspherical design » Wide temperature 
650 060 233 1.27 3.80 203 58 0.6 |P13565-ND| 5 pc. 132.00 | EYL-GUDM126E TSO ito increased reliability and stability * Various lenses and lens material available for many 
650 | 060 | 233 | 1.27 3.80 20.3 58 | 0.6 |P13566-ND|110pc.| 2541.00] EYL-GUDM128 Specifications: + Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2696 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


nasa < LED 7-Segment Displays Through-Hole 


Creating LED and LCD Solutions Together™ 


Fig. 2 


Only .56” (14.20mm) and 
.80” (20.32mm) have active 
decimal points. 


Fig. 5 — Right Angle Fig. 6 — Right Angle 


Multiplexed i Multiplexed. 
Ce Only 56” (14.20mm) 
has decimal points. 


Emitted Digit Size ear VF If lo Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Price Each Lumex Part No. Lumex Part No. 
Fig. Color wn (mm) AxB (V) (mA) (ued) Common Anode Common Cathode 1 10 100 Common Anode Common Cathode 
Red/Orange 30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 2.0 10 2500 67-1403-ND@ 67-1406-ND@ 1.57 1.43 1.23 | LDS-A304RI LDS-C304RI 
Green 30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 2.2 10 2500 67-1404-ND@ 67-1407-ND@ 1.57 1.43 1.23 | LDS-A302RI LDS-C302RI 
Yellow 30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 21 10 2000 67-1405-ND® 67-1408-ND® 1.57 1.43 1.23 |LDS-A303RI LDS-C303RI 
Super-Red 30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 17 10 8000 67-1413-ND® 67-1414-ND® 2.31 2.10 1.81 LDS-A306RI LDS-C306RI 
Red/Orange 36 (9.14) -55 x .30 (13.97 x 7.49) 2.0 10 2500 67-1415-ND® 67-1417-ND® 1.84 1.68 1.45 |LDS-A324RI LDS-C324RI 
Green 36 (9.14) .55 x .30 (13.97 x 7.49) 2.2 10 2500 67-1416-ND® 67-1418-ND® 1.84 1.68 1.45 |LDS-A322RI LDS-C322RI 
Red/Orange 43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 2.0 10 2500 67-1431-ND@ 67-1434-ND@ 1.57 1.43 1.23 |LDS-A414RI LDS-C414RI 
Green 43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 2.2 10 2500 67-1432-ND@ 67-1435-ND 1.57 1.43 1.23 | LDS-A412RI LDS-C412RI 
Yellow 43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 24 10 2000 67-1433-ND@ 67-1436-ND@ 1.57 1.43 1.23 | LDS-A413RI LDS-C413RI 
Super-Red 43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 18 10 8000 67-1445-ND® 67-1446-ND® 2.31 2.10 1.81 LDS-A416RI LDS-C416RI 
Red/Orange 50 (12.70) .75 x 50 (19.00 x 12.70) 2.0 10 2500 67-1451-ND® 67-1453-ND® 1.84 1.68 1.45  |LDS-A504RI LDS-C504RI 
Green 50 (12.70) .75 x 50 (19.00 x 12.70) 2.2 10 2500 67-1452-ND® 67-1454-ND® 1.84 1.68 1.45  |LDS-A502RI LDS-C502RI 
1 Red/Orange 56 (14.22) .75 x 48 (19.05 x 12.19) 2.0 10 2500 67-1463-ND@ 67-1466-ND@ 1.57 1.43 1.23 |LDS-A514RI LDS-C514RI 
Green 56 (14.22) .75 x 48 (19.05 x 12.19) 22 10 2500 67-1464-ND® 67-1467-ND@ 1.57 1.43 1.23 | LDS-A512RI LDS-C512RI 
Yellow 56 (14.22) .75 x 48 (19.05 x 12.19) 24 10 2000 67-1465-ND 67-1468-ND@ 1.57 1.43 1.23 | LDS-A513RI LDS-C513RI 
Super-Red 56 (14.22) .75 x 48 (19.05 x 12.19) 17 10 8000 67-1475-ND® 67-1476-ND@ 2.31 2.10 1.81 LDS-A516RI LDS-C516RI 
Red/Orange 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 2.0 10 2500 67-1477-ND® 67-1480-ND® 2.28 2.08 1.79 |LDS-A814RI LDS-C814RI 
Green 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 2.2 10 2500 67-1478-ND® 67-1481-ND® 2.28 2.08 1.79 |LDS-A812RI LDS-C812RI 
Yellow 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 24 10 2000 67-1479-ND 67-1482-ND® 2.28 2.08 1.79 |LDS-A813RI LDS-C813RI 
Super-Red 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 17 10 8000 67-1483-ND® 67-1484-ND@ 3.14 2.85 2.46 |LDS-A816RI LDS-C816RI 
Red/Orange .0 (25.40) 1.34 x .95 (34.04 x 24.00) 40 10 2500 67-1485-ND® 67-1487-ND@ 3.08 2.80 2.41 LDS-AA14RI LDS-CA14RI 
Green .0 (25.40) 1.34 x .95 (34.04 x 24.00) 44 10 2500 67-1486-ND 67-1488-ND 3.08 2.80 2.41 LDS-AA12RI LDS-CA12RI 
Red/Orange| 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 8.0 10 2500 67-1489-ND® 67-1491-ND 9.46 8.60 7.40  |LDS-AD14RI LDS-CD14RI 
Green 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 8.8 10 2500 67-1490-ND® 67-1492-ND 9.46 8.60 7.40  |LDS-AD12RI LDS-CD12RI 
Super-Red | 2. s (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 6.8 10 8000 67-1493-ND® 67-1494-ND® 10.84 9.85 8.48 |/LDS-AD16RI LDS-CD16RI 
Red/Orange 30 (7.62) 60 x 61 (15.24 x 15.49) 2.0 10 2500 67-1409-ND@t 67-1411-ND@t 2.50 2.28 1.96 |LDD-E304NI LDD-F304NI 
Green 30 (7.62) 60 x .61 (15.24 x 15.49) 22 10 2500 67-1410-ND@t 67-1412-ND@t 2.50 2.28 1.96 |LDD-E302NI LDD-F302NI 
Red 40 (10.16) 63 x .80 (16.00 x 20.22) 2.0 10 2500 67-1437-ND 67-1438-ND@ 2.39 2.18 1.88 | LDD-A404NI LDD-C404NI 
Green 0 (10.16) 63 x .80 (16.00 x 20.22) 22 10 2500 67-1419-ND® 67-1421-ND 2.39 2.18 1.88 | LDD-A402NI LDD-C402NI 
Yellow 0 (10.16) 63 x 80 (16.00 x 20.22) 21 10 2000 67-1420-ND® 67-1422-ND@ 2.39 2.18 1.88 | LDD-A403NI LDD-C403NI 
Super-Red 0 (10.16) 63 x .80 (16.00 x 20.22) 17 10 8000 67-1447-ND® 67-1448-ND® 3.69 3.35 2.89 | LDD-A406NI LDD-C406NI 
2 | Red/Orange 6 (14.22) .75 x 98 (19.05 x 24.89) 2.0 10 2500 67-1455-ND® 67-1458-ND® 2.39 2.18 1.88 | LDD-A514RI LDD-C514RI 
Green 6 (14.22) .75 x 98 (19.05 x 24.89) 2.2 10 2500 67-1456-ND® 67-1459-ND® 2.39 2.18 1.88 | LDD-A512RI LDD-C512RI 
Yellow 56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 24 10 2000 67-1457-ND@ 67-1460-ND@ 2.39 2.18 1.88 | LDD-A513RI LDD-C513RI 
Super-Red 6 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 17 10 8000 67-1461-ND@ 67-1462-ND@ 3.69 3.35 2.89 |LDD-A516RI LDD-C516RI 
Red/Orange (0 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 2.0 10 2500 67-1469-ND@ 67-1472-ND@ 3.99 3.63 3.12 | LDD-A814RI LDD-C814RI 
Green 0 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 2.2 10 2500 67-1470-ND® 67-1473-ND 3.99 3.63 3.12 |LDD-A812RI LDD-C812RI 
Yellow 0 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 24 10 2000 67-1471-ND® 67-1474-ND® 3.99 3.63 3.12 | LDD-A813RI LDD-C813RI 
3 Red/Orange 6 (14.22) .75 x 1.48 (19.05 x 37.59) 2.0 10 2500 67-1423-ND® 67-1425-ND® 5.09 4.63 3.98 |LDT-A514RI LDT-C514RI 
Green 6 (14.22) .75 x 1.48 (19.05 x 37.59) 22 10 2500 67-1424-ND@ 67-1426-ND@ 5.09 4.63 3.98 | LDT-A512RI LDT-C512RI 
Red/Orange .28 (7.11) 40 x 1.264 (10.11 x 32.11) 2.0 10 2500 67-1427-ND@t: = 7.40 6.73 5.79 | LDQ-M284RI _ 
Green .28 (7.11) 40 x 1.264 (10.11 x 32.11) 22. 10 2500 67-1428-ND@t: _ 7.40 6.73 5.79 | LDQ-M282RI _ 
Yellow .28 (7.11) 40 x 1.264 (10.11 x 32.11) 24 10 2000 67-1429-ND@t+ _ 7.40 6.73 5.79 | LDQ-M283RI _ 
4 Super-Red .28 (7.11) -40 x 1.264 (10.11 x 32.11) 4 10 8000 67-1430-ND@t: = 14.16 12.88 11.08 | LDQ-M286RI 
Red/Orange 6 (14.22) .75 x 1.98 (19.00 x 50.29) 2.0 10 2500 67-1439-ND@t 67-1442-ND@t 7.40 6.73 5.79 |LDQ-M514RI LDQ-N514RI 
Green 6 (14.22) .75 X 1.98 (19.00 x 50.29) 2.2 10 2500 67-1440-ND@t => 7.40 6.73 5.79 | LDQ-M512RI _ 
Yellow 56 (14.22) .75 xX 1.98 (19.00 x 50.29) 24 10 2000 67-1441-ND@t 67-1444-ND@t 7.40 6.73 5.79 | LDQ-M513RI LDQ-N513RI 
Super-Red 6 (14.22) .75 X 1.98 (19.00 x 50.29) 17 10 8000 67-1449-ND@t 67-1450-ND@t 7.40 6.73 5.79 |LDQ-M516RI LDQ-N516RI 
5 Red 6 (14.22) .75 x 49 (19.05 x 12.50) 2.0 10 2500 67-1512-ND@t 67-1513-NDt 1.98 1.80 1.55 |LDS-M514RI-RA LDS-N514RI-RA 
Green 6 (14.22) .75 x 49 (19.05 x 12.50) 2.2 10 2500 67-1514-ND@t 67-1515-NDt 1.98 1.80 1.55 | LDS-M512RI-RA LDS-N512RI-RA 
Red .30 (7.62) 59 x .61 (15.00 x 15.50) 2.0 10 2500 67-1516-ND@t¥ 67-1517-ND@tt 3.38 3.08 2.65 |LDD-E304NI-RA LDD-F304NI-RA 
6 Green .30 (7.62) 59 x .61 (15.00 x 15.50) 2.2 10 2500 67-1518-ND@t¥ 67-1519-NDt¥ 3.38 3.08 2.65 |LDD-E302NI-RA LDD-F302NI-RA 
Red 56 (14.20) .75 x 98 (19.00 x 25.00) 2.0 10 2500 67-1520-ND@t 67-1521-NDt 3.33 3.03 2.61 LDD-M514RI-RA LDD-N514RI-RA 
Green 56 (14.20) .75 x .98 (19.00 x 25.00) 22 10 2500 67-1522-NDt 67-1523-NDt 3.33 3.03 2.61 LDD-M512RI-RA LDD-N512RI-RA 
RoHS Compliant tT Multiplexed Display ¢ Inactive colon on display $ Non standard segment connections 
Large Liquid Crystal 7-Segment Displays gleaaianistg 
* Fluid Type: TN Note: 4” display 
Digit Size Dimensions - Inch (mm) Driving Digi-Key Price Each Lumex + Background Color: Gray does not have 
Inch (mm) AxB Method _| Part No. 1 25 100 | PartNo. * Viewing Direction: 6:00 decimal point. 
1.36 (34.54) | 1.97% 1.30 (50.00 33.00) | Static, 1/2 Bias |67-1506-ND | 465 388 3.10 |LCD-S101D14TR | * PLE ar SvAG Pin count varies 
2.21 (56.13) 3.00 x 2.20 (76.20 x 55.88) Static 67-1507-ND | 10.56 8.80 7.04 |LCD-S101D22TR 7 citing Tempera: oc ~ 50°C with display 
2.99 (76.00) | 4.03 x 3.00 (102.40 x 76.20) Static | 67-1508-ND | 17.66 14.13 12.37 |LCD-S101D30TR | « storage Temperature: -20°C ~ 70°C height. 
4.00 (101.60) | 4.83 x 3.20 (122.56 x 81.28) | Static, 1/2 Bias |67-1509-ND | 22.86 18.29 16.01 /LCD-S101D40TR Can be driven with the CD4543BE 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2697 
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Creating LED and LCD Solutions Together™ 


High Brightness LEDs 


Fig. 4 
05.70 72.54 
50 
Go oreo Sq. (2 ples.) 
Emitted Peak Wavelength | Vf(V) If (mA) lo Viewing Angle | Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
T-1 (3mm) Sup. Orange | Water Clear 620 2.0 30 1000 30 67-1074-ND 99 8.25 74.25 330.00 | SSL-LX3044S0C 
1 T-1 (3mm) Sup. Yellow | Water Clear 590 2A 30 1000 30 67-1076-ND 86 7.20 64.80 288.00 | SSL-LX3044SYC 
T-1 (3mm) Green Water Clear 502 3.5 25 1100 30 67-1754-ND 2.73 22.75 204.75 910.00 _| SSL-LX3044UEGC 
T-1 3/4 (5mm) Super Red | Water Clear 660 17 30 2800 30 67-1612-ND 54 4.48 40.28 179.00 | SSL-LX5093SRC/E 
T-1 3/4 (5mm) Super Red | Water Clear 660 17 30 1800 30 67-1611-ND 55 4.60 41.40 184.00 | SSL-LX5093SRC/DW 
9 T-1 3/4 (5mm) Super Red | Water Clear 660 17 30 1500 30 67-1610-ND .28 2.33 20.93 93.00 | SSL-LX5093SRC/DV 
T-1 3/4 (5mm) | Sup. Orange | Water Clear 610 2.0 30 2500 30 67-1113-ND 99 8.25 74.25 330.00 | SSL-LX5093S0C. 
T-1 3/4 (5mm) | Sup. Yellow | Water Clear 590 2.1 30 1000 30 67-1115-ND 7 5.95 53.55 238.00 | SSL-LX5093SYC 
T-1 3/4 (5mm) Green Water Clear 502 3.5 25 1500 30 67-1755-ND 2.73 22.75 204.75 910.00 _| SSL-LX5093UEGC 
3 T-1 3/4 (5mm) Red Water Clear 660 17 30 2500 20 67-1122-ND 57 4.78 42.98 191.00 /SSL-LX5093XRC/4 
T-1 3/4 (5mm) Yellow Water Clear 590 2a 30 1300 20 67-1123-ND 1.00 8.30 74.70 332.00 _| SSL-LX5093XYC 
4 | T-1.3/4 (4.7mm) Green Water Clear 502 3.5 25 1000 30 67-1756-ND 2.73 22.75 204.75 910.00 | SSL-LX4073UEGC 
DSP LEDs - Low Voltage LEDs, 1.5V D 1210 Package 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
Wave | Forward LED Typ. Viewing Cut Tape Tape and Reel 
Emitted Lens Peak | Voltage | Current | med@ | Angle | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Lumex 
Color Color (nm) (min.) | (@1.5V) 2v (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
Super Red | Water Clear | 636 1.5V 10 40 140 67-1867-1-ND@ 2.14 1.83 1.53 | 67-1867-2-ND® 1012.60/M |SML-DSP1210SIC-TR 
Orange | Water Clear} 620 1.5V 10 40 140 67-1868-1-ND 217 1.86 1.55 | 67-1868-2-ND 1029.20/M |SML-DSP1210SOC-TR 
Yellow | Water Clear | 590 1.5V 10 30 140 67-1869-1-ND 217 1.86 155 |= — | SML-DSP1210SYC-TR 
Green | Water Clear} 525 1.5V 25 40 140 67-1870-1-ND@ 3.26 2.79 2.33 | 67-1870-2-ND@ 1543.80/M |SML-DSP1210UPGC-TR 
Blue Water Clear) 470 1.5V 25 35 140 67-1871-1-ND@ 2.59 2.22 1.85 |67-1871-2-ND® 1228.40/M |SML-DSP1210USBC-TR 
@ RoHS Compliant 
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Description | Emitted Vi It lo Viewing Angle | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Lumex 
Fig. (mm) Color Lens (V) Typ. | (mA) Max. | (med) Typ. (2x Theta) | Part No. 1 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
T-1 (3mm) White Water Clear 3.6 30 750 40 67-1606-ND 3.75 33.75 270.00 1200.00 SSL-LX3054UWC/A 
T-1 (3mm) White Water Clear 3.5 30 3,300 30 67-1690-ND 1.11 9.99 79.92 355.20 SLX-LX3054UWC: 
T-1 (3mm) White Water Clear 3.6 30 800 30 67-1954-ND 2.20 19.80 158.40 704.00 SSL-LX3044UWC 
T-1 (3mm) White Water Clear 3.6 30 900 20 67-1955-ND 2.20 19.80 158.40 704.00 SSL-LX3054UWC/B 
1 T-1 3/4 (5mm) | White Water Clear 3.6 30 740 45 67-1605-ND 3.75 33.75 270.00 1200.00 SSL-LX5093UWC/A 
T-1 3/4 (5mm) | White Water Clear 3.0 25 3,500 40 67-1691-ND 87 7.79 62.28 276.80 SLX-LX5093UWC/C 
T-1 3/4 (5mm) | White Water Clear 3.5 25 8,000 20 67-1693-ND 1.11 9.99 79.92 355.20 SLX-LX5093UWC/E 
T-1 3/4 (5mm) | White Water Clear 3.5 25 9,000 20 67-1694-ND 1.38 12.38 99.00 440.00 SLX-LX5093UWC/F 
T-1 3/4 (5mm) | White Water Clear 3.5 25 11,000 20 67-2027-ND 1.60 13.30 119.70 532.00 SSL-LX5093UWC/G 
T-1 3/4 (5mm) | White Water Clear 3.5 25 11,000 25 67-1695-ND 1.47 13.19 105.48 468.80 SLX-LX5093UWC/G 
2 T-1 3/4 (5mm) | White Water Clear 3.6 30 680 34 67-1696-ND 2.22 19.98 159.84 710.40 SLX-LX5093UWW 
T-1 3/4 (5mm) | White Water Clear 3.6 30 2,300 15 67-1604-ND 3.75 33.75 270.00 1200.00 SSL-LX5093XUWC 
3 3.2x2.8 White Water Clear 3.5 30 150 120 67-1608-1-NDt 3.00 27.75 249.00 1125.00 |67-1608-2-ND | 1,500} 2100.00/M | SML-LX2832UWC-TR 
4 2.7x2.0 White Water Clear 3.5 30 150 120 67-1607-1-NDt 2.86 26.46 237.38 1072.50 |67-1607-2-ND | 2,000} 2002.00/M | SML-LX23UWC-TR 
_- 0603 White | Yellow Diffused 3.5 20 65 140 67-1959-1-NDt 1.22 10.13 81.00 374.63 |67-1959-2-ND |4,000| 672.30/M | SML-LX0603UWD-TR 
t+ Cut Tape 
Blue 
LEDs ifs 1.00 
- -010.00 
Emitted Peak Wavelength VE If lo Viewing Angle | Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) Typ. | (mA) Max. | (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1 T-1 (3mm) Blue Water Clear 470 3.5 30 1000 30 67-1747-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 | SSL-LX3044USBC 
T-1 (3mm) Blue Blue Diff. 470 3.5 30 80 60 67-1748-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 | SSL-LX3044USBD 
2 T-1 3/4 (4.7mm) Blue Water Clear 470 3.5 30 750 30 67-1749-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 | SSL-LX4073USBC 
3 T-1 3/4 (56mm) Blue Water Clear 470 3.5 30 1000 30 67-1750-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 | SSL-LX5093USBC 
T-1 3/4 (56mm) Blue Blue Diff. 470 3.5 30 300 60 67-1751-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 _| SSL-LX5093USBD 
4 10mm Blue Water Clear 470 3.6 30 800 15 67-1752-ND 3.05 27.45 219.60 976.00 |SSL-LX100133USBC 
10mm Blue Blue Diff. 470 3.6 30 300 60 67-1753-ND 3.05 27.45 219.60 976.00 | SSL-LX100133USBD 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Creating LED and LCD Solutions Together™ 


Fig. 2 Wave | Peak If Viewing = 
‘i Common Descrip- Emitted length| Vf (mA) | lo Angle | Digi-Key Pricing Lumex 
Green Anode Fig. tion Color Lens (nm) | (V) Typ. | Max. | (med) | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
a é Sup.Red | RedDif. | 660 | 17 | 30 | 80 110 |67-1049-ND@ — 178 15.98 71.00 |SSL-LX2573SRD 
" a Red Red Diff. | 635 | 20 | 30 | 10 110 |67-1047-ND@ — 140 990 44.00 |SSL-LX2573ID 
1 | Rect. Amber | Amber Diff. | 605 | 20 | 30 | 5 110 |67-1045-ND@ — 150 1350 60.00 |SSL-LX2573AD 
(2x5mm) | Yellow | Yellow Diff. | 585 | 21 | 30 | 10 110 |67-1050-ND@ — 148 10.58 47.00 |SSL-LX2573YD 
Green | GreenDift. | 565 | 22 | 25 | 10 110 |67-1046-ND@ — 103 923 41.00 |SSL-LX25736D 
Pure Green | Green Diff. | 555 | 21 | 25 | 6 110 _|67-1048-ND@ — 150 13.50 60.00 |SSL-LX2573PGD 
2 Ae etl ite Dit o oa ot 0 Hy 67-1051-ND@ | — 4.05 36.45 162.00 |SSL-LX2577IGW 
Sup.Red | Red Diff. | 660 | 1.8 | 30 | 50 110 |67-1054-ND — 220 19.80 88.00 |SSL-LX25783SRD 
3 |. Rect. Red Red Diff. | 635 | 20 | 30 | 9 80 | 67-1053-ND® — 148 10.58 47.00 |SSL-LX25783ID 
(2.3x7mm)) Yellow | Yellow Diff. | 585 | 21 | 30 | 4 110 |67-1055-ND@ — 148 10.58 47.00 |SSL-LX25783YD 
Green | GreenDift. | 565 | 22 | 25 | 9 110 _|67-1052-ND@ — 148 10.58 47.00 _|SSL-LX25783GD 
,|/ 0 Yellow | Yellow Diff. | 585 | 21 | 30 | 10 60 |67-1057-ND® — 163 14.63 65.00 | SSL-LX3034YD 
(3mm) | Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 10 60 _|67-1056-ND® — 150 13.50 60.00 |SSL-LX30346D 
Red Red Diff. | 635 | 120 | 12 | 6 60 |67-1067-ND® — 263 23.63 105.00 | SSL-LX3044ID-12V 
Yellow | Yellow Dit. | 585 | 120 | 12 | 6 60 | 67-1079-ND® — 263 23.63 105.00 |SSL-LX3044YD-12V 
Green | GreenDift. | 565 | 120 | 12 | 6 60 | 67-1061-ND@ — 263 23.63 105.00 | SSL-LX3044GD-12V 
Red Red Diff. | 635 | 50 | 12 | 6 60 | 67-1068-ND® — 330 29.70 132.00 |SSL-LX30441D-5V 
Yellow | Yellow Dit. | 585 | 5.0 | 12 | 6 60 _|67-1080-ND@ — 330 29.70 132.00 |SSL-LX3044YD-5V 
Green | Green Diff. | 565 | 50 | 12 | 6 60 |67-1062-ND® = 330 29.70 132.00 |SSL-LX3044GD-5V 
DarkRed | RedDiff. | 700 | 20 | 25 | 6 60 | 67-1064-ND® = 98 8.78 39.00 |SSL-LX3044HD 
Sup.Red | WaterClear | 660 | 1.8 | 30 | 600 | 30  |67-1647-ND@ — 278 24.98 111.00 |SSL-LX3044SRC/D 
Red | WaterClear | 635 | 21 | 30 | 125 | 30  |67-1065-ND@ — 123 11.03 49.00 |SSL-LX3044IC 
Red Red Diff. | 635 | 20 | 30 | 30 60__|67-1066-ND@ — 138 12.38 55.00 _|SSL-LX30441D 
5 | 1 Red | RedTrans. | 635 | 20 | 30 | 30 30 |67-1069-ND® = 123 11.03 49.00 | SSL-LX3044IT 
(3mm) | Amber | Amber Diff. | 605 | 21 | 30 | 15 60 |67-1058-ND® — 123 11.03 49.00 |SSL-LX3044AD 
Yellow | WaterClear | 585 | 21 | 30 | 90 30 |67-1077-ND@ — 128 11.48 51.00 |SSL-LX3044YC 
Yellow | Yellow Diff. | 585 | 21 | 30 | 30 60 | 67-1078-ND@ — 148 1058 47.00 |SSL-LX3044YD 
Yellow | Yellow Trans.| 585 | 21 | 30 | 90 30 |67-1081-ND@ — 173 15.53 69.00 | SSL-LX3044YT 
Green | WaterClear | 665 | 22 | 25 | 100 | 30 |67-1059-ND® — 120 1080 48.00 |SSL-LX30446C 
Green | GreenDift. | 565 | 22 | 25 | 40 60 | 67-1060-ND® — 140 990 44.00 |SSL-LXx30446D 
Green |GreenTrans.| 565 | 22 | 25 | 40 30 |67-1063-ND® — 120 1080 48.00 |SSL-LX3044GT 
Pure Green | Green Diff. | 555 | 22 | 25 | 20 60 | 67-1073-ND@ — 135 1215 54.00 |SSL-LX3044PGD 
Red Red Diff. | 635 | 20 | 30 | 30 60 _|67-1071-ND@t| — 1.15 10.35 46.00 _|SSL-LX3044LID 
Yellow | Yellow Diff. | 585 | 21 | 30 | 30 60 (67-1072-ND@t} — 113 1013 45.00 |SSL-LX3044LYD 
Green | GreenDift. | 565 | 22 | 25 | 30 60 |67-1070-ND@t| — 1.05 9.45 42.00 _| SSL-LX3044LGD 
7 Red Red Diff. | 635 | 21 | 30 | 30 60 |67-1402-ND® — 148 13.28 59.00 |SSL-LX30521D 
6 | gm) | Yellow | Yellow Dit. | 585 | 21 | 30 | 15 80 | 67-1397-ND® — 150 1350 60.00 |SSL-LX3052YD 
Green | GreenDift. | 565 | 22 | 25 | 15 80 |67-1396-NDe — 150 13.50 60.00 _|SSL-LX30526D 
Baas Red Red Diff. | 635 [20 | 30 | 12 100 |67-1083-ND® — 258 23.18 103.00 |SSL-LX4673ID-LA20 
7 | acrmm) | Yellow | Yellow Dit. | 585] 21 | 30 | 6 100 |67-1084-ND@ — 258 2318 103.00 |SSL-LX4673YD-LA20 
Green | GreenDift. | 565 | 22 | 25 | 6 100 _|67-1082-ND@ — 258 23.18 103.00 _|SSL-LX4673GD-LA20 
Red Red Diff. | 700 | 20 | 25 | 5 60 |67-1088-ND® — 143 1013 45.00 | SSL-LX5063HD 
Red | WaterClear | 635 | 20 | 30 | 160 | 30  |67-1089-ND@ — 150 1350 60.00 |SSL-LX5063IC 
Red Red Diff. | 635 | 20 | 30 | 40 60 |67-1090-ND@ — 128 11.48 51.00 |SSL-LX5063ID 
Red | RedTrans. | 635 | 20 | 30 | 160 | 30  |67-1091-ND — 143 12.83 57.00 |SSL-LX5063IT 
t134 [Yellow | Water Clear | 585 | 21 | 30 | 100 | 30 _|67-1093-NDe — 180 16.20 72.00 | SSL-LX5063YC 
8 | (mm) | Yellow | Yellow Dif. | 585] 21 J 30 |” 20 60 |67-1094-ND® — 143 12.83 57.00 |SSL-LX5063YD 
Yellow | YellowTrans.| 585 | 21 | 30 | 100 | 30  |67-1095-ND — 145 13.05 58.00 | SSL-LX5063YT 
Green | Water Clear | 565 | 22 | 25 | 100 | 30  |67-1085-NDe — 195 17.55 78.00 |SSL-LX5063GC 
Green | GreenDift. | 565 | 22 | 25 | 30 60 | 67-1086-ND® — 120 10.80 48.00 |SSL-LX5063GD 
- - Green | GreenTrans.| 565 | 2.0 | 25 | 100 | 30 _ |67-1087-NDe — 128 11.48 _51.00_| SSL-LX5063GT 
Fig. 11 - Green | Green Trans. | 665 | 2.2 | 25 | 100 | 30  |67-1092-NDt — 195 17.55 78.00 |SSL-LX5063LGT 
Green Anode Green | Green Diff. | 565 | 120 | 12 | 20 60 |67-1099-ND® — 330 29.70 132.00 |SSL-LX5093GD-12V 
j{Gommon Cathode : Red Red Diff. | 700 | 50 | 12 | 3 60 | 67-1103-ND@ — 263 23.63 105.00 | SSL-LX5093HD-5V 
E4457 [2 ; Red Red Diff. | 635 | 50 | 12 | 20 60 | 67-1106-ND® — 263 23.63 105.00 | SSL-LX50931D-5V 
Weta d —- Green | GreenDift. | 565 | 50 | 12 | 20 60 |67-1100-ND@ — 263 23.63 105.00 |SSL-LX5093GD-5V 
SciAnoue : Red Red Diff. | 700 | 20 | 25 | 5 60 _|67-1102-NDe —_ 98 8.78 39.00 |SSL-LX5093HD 
26.00 Red | RedTrans. | 700 | 20 | 25 | 25 30 |67-1104-ND® — 130 11.70 52.00 |SSL-LX5093HT 
05.00 : Sup.Red | RedDift. | 660 | 1.7 | 30 | 250] 60 |67-1648-ND@ — 158 1418 63.00 |SSL-LX5093SRD/D 
Red Red Diff. | 635 | 20 | 30 | 40 60 | 67-1105-ND® — 105 945 42.00 |SSL-LX5093ID 
Red | RedTrans. | 635 | 20 | 30 | 80 30 |67-1107-ND@ — 123 11.03 49.00 |SSL-LX5093IT 
Amber_| AmberDitt. | 605 | 20 | 30 | 30 60__|67-1097-ND@ — 123 11.03 49.00 _| SSL-LX5093AD 
g | 1134 | Yellow | Yellow Diff. | 585 [21 | 30 | 30 60 |67-1116-ND® — 143 10.13 45.00 |SSL-LX5093YD 
(5mm) | Yellow |YellowTrans.| 585 | 21 | 30 | 40 30 |67-1117-NDe — 125 11.25 50.00 |SSL-LX5093YT 
2:0 2.1}. Green | GreenDift. | 565 | 22 | 25 | 30 60 | 67-1098-ND® — 103 923 41.00 |SSL-LX50936D 
wi ‘ Green |GreenTrans.| 565 | 22 | 25 | 50 30 /67-1101-ND® — 120 1080 48.00 |SSL-LX5093GT 
=O 1 we Pure Green | Green Diff. | 555 | 22 | 25 | 15 60 _[67-1112-ND@ — 120 10.80 48.00 _|SSL-LX5093PGD 
©1.800 Cathode Red Red Diff. | 635 | 2.0 | 30 | 40 60 /67-1110-ND@t| — 1.15 1035 46.00 |SSL-LX5093LID 
Yellow | Yellow Diff. | 585 | 21 | 30 | 30 60 |67-1111-NDe@t} — 1.15 1035 46.00 |SSL-LX5093LYD 
Green | GreenDift. | 565 | 22 | 25 | 30 60 |67-1108-NDet| — 1.08 968 43.00 |SSL-LX5093LGD 
Green |GreenTrans.| 565 | 22 | 25 | 80 30 |67-1109-ND@t}| — 1.23 11.03 49.00 | SSL-LX5093LGT 
1.55-t he ogi 0-75 Pink | Water Clear | — | 32 | 30 | 2200| 20  |67-2062-NDe — 932 83.90 _ 372.90 | SSL-LX5093PC 
; 0.680 Yiras0 %86 Turquiose | WaterClear| — | 32 | 30 |2200| 20  |67-2063-ND@ — 932 83.90 372.90 |SSL-LX5093TC 
am eral 1 Et Purple | WaterClear| — | 3.2 | 30 |2200| 20 _|67-2064-ND@ — 866 77.92 346.30 _| SSL-LX5093VC 
SS Red | WaterClear | 635 | 20 | 30 | 600 | 20  |67-1120-ND@ — 150 13.50 60.00 |SSL-LX5093xIC 
to | 1-134 | Amber | WaterClear | 610 | 20 | 30 | 600] 20  |67-1118-NDe — 245 22.05 98.00 /SSL-LX5093xAC 
(5mm) | Green | WaterClear | 565 | 22 | 25 | 250| 20  |67-1119-ND@ — 165 1485 66.00 |SSL-LX5093xGC 
Green | Water Clear | 555 | 22 | 25 | 45 20 _|67-1121-ND@ — 248 22.28 99.00 | SSL-LX5093XPGC 
T1344 Red White Diff. | 635 | 21 | 30 | 20 60 
Fig, 16 (RGB) 11 | (mm) | Green | white Dit. | ses | 91 | 95 | 90 bo | $7-1124-NDe — 370 3330 148.00 |SSL-LX50971IGW 
ae 5/4 Red Red Diff. | 635 | 2.0 | 30 | 25 70 |67-1125-ND® — 148 13.28 59.00 |SSL-LX204651D 
je, 12} mm) | Yellow | Yellow Dif. | 685 | 21 | 30 | 10 70 | 67-1126-ND® — 150 13.50 60.00 /SSL-LX20465YD 
5.0( —_—— Green | GreenDift. | 565 | 22 | 25 | 10 | 70 (67-1127-ND® | — 135 1215 54.00 | SSL-Lx204656D 
T 1 = 
-I8.60 . 13 oe Sup. Yellow | Water Clear | 590 | 2.25 | 70 | 800 | 50  |67-1128-ND — 678 60.98 271.00 |SSL-Lx30448svc 
Common canes nal Red Redbiff. | 635 | 50 | 30 |] 8 60 ‘(67-1131-NDe — 5.20 46.80 208.00 | SSL-LXA2271D-5V 
Blue Anode, |__ Red Anode 14| /anmy | Yellow | Yellow dit. | 585 | 5.0 | 20 | 8 60 | 67-1132-ND® — 520 46.80 208.00 |SSL-LXA227D-5V 
Green Anode S24 piue Anode (18mm) | Green | Greenvitt. | 565 | 50 | 30 | 8 60 _|67-1130-ND@ — 5.20 46.80 208.00 _| SSL-LXA227GD-5V 
Common Cathode Red | WaterClear | 660 | 1.7 | 25 | 600 | 25 |67-1137-ND@t| — 343 30.83 137.00 |SSL-LXA228SRC 
Red Red Diff. | 660 | 17 | 25 | 150 | 50 67-1138-ND@t| — 3.85 34.65 154.00 | SSL-LXA228SRD 
Red | WaterClear | 635 | 20 | 30 | 30 25 ‘| 67-1134-ND@ — 245 22.05 98.00 |SSL-LXA228IC 
ts | Axil Red Red Diff. | 635 | 20 | 30 | 25 50 |67-1135-ND® — 225 20.25 90.00 | SSL-LXA2281D 
(1.9mm) | Sup. Yellow | Water Clear | 585 | 2.0 | 30 | 300 | 25 [67-1139-ND — 1055 94.95 422.00 |SSL-LXA228SYC 
Yellow | WaterClear | 585 | 21 | 30 | 30 25 |67-1140-ND — 255 22.95 102.00 | SSL-LXA228VC 
Green | Water Clear | 565 | 22 | 25 | 50 25 ‘| 67-1136-ND@ — 293 26.33 117.00 |SSL-LXA228SGC 
Green | GreenDift. | 565 | 22 | 25 | 12 25 _|67-1133-ND@ — 225 20.25 90.00 | SSL-LXA2286D 
T-13/4 Red Water Clear | 636 1.9 30 | 600 30 
18 | mm) Green Water Clear or 2h 30 450 30 67-1829-ND@ | 7.26 60.50 544.50 2420.00 |SSL-LX5099SIUBSUGB 
ue ater Clear Mi 
CATHODE {7-7 }+ ANODE 47 | Round | Yellow | WaterClear | 590 | 2.4 | 350 | 35im | 25 |67-2057-ND@ | 479 99.95 359.55 1598.00 |SSL-Lxio0Ti23svC 
(10mm) Red | Water Clear | 636 | 2.0 | 350 | 45im| 25 —_|67-2061-ND@ | 4.79 39.95 359.55 1598.00 |SSL-LX100T123SIC 


@ RoHS Compliant — + Low Current Version Lights at (2mA) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2699 
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Fig. | Description Color Lens (nm) (V) Typ. (mA) Max. | (med) Typ. (2x Theta) Part No. 1 25 100 ‘| Part No. 
5mm Red/Green White Diffused 700/565 2.0/2.2 25 6/20 60 67-1221-ND® 12 60 48 | SSF-LXH100HGW 
5mm Red Red Diffused 635 5.0 12 30 60 67-1222-ND@ 72 60 48 | SSF-LXH1001D-5V 
5mm Red Red Diffused 700 2.0 25 6 60 67-1308-ND® 48 40 32 | SSF-LXH100HD-01 
5mm Red Red Diffused 660 17 30 60 60 67-1225-ND® 72 60 48 |SSF-LXH100SRD 
5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1309-ND® 84 70 56 | SSF-LXH1001D-01 
5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1217-ND® 45 38 30 | SSF-LXH100ID 
5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1312-NDt 84 70 56 | SSF-LXH100LID-01 
1 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1219-ND@t 5? 48 38 | SSF-LXH100LID 
5mm Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1311-ND® 84 70 56 | SSF-LXH100YD-01 
5mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1224-ND®@ A5 38 30 | SSF-LXH100YD 
5mm Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1310-ND® 84 710 56 | SSF-LXH100GD-01 
5mm Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1218-ND® 45 38 30 | SSF-LXH100GD 
5mm Green Green Diffused 565 5.0 12 10 60 67-1223-ND® 72 60 48 | SSF-LXH100GD-5V 
5mm Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1313-NDt 84 70 56 | SSF-LXH100LGD-01 
5mm Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1220-ND@t bt 48 38 | SSF-LXH100LGD 
5mm Red/Green White Diffused 700/565 2.0/2.2 30 6/20 60 67-1226-ND® 712 60 48 | SSF-LXH100MHGW 
5mm Red Red Diffused 635 5.0 12 20 60 67-1233-ND® 72 60 -48 | SSF-LXH100MID-5V 
5mm Red Red Diffused 660 1.8 30 100 60 67-1230-ND® 72 60 48 | SSF-LXH100MSRD 
5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1227-ND® 45 38 30 | SSF-LXH100MID 
2 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1231-NDt 57 48 38 | SSF-LXH100MLID 
5mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1229-ND® 45 38 80 | SSF-LXH100MYD 
5mm Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1228-ND® 45 38 30 | SSF-LXH100MGD 
5mm Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1232-ND@t 5? 48 38 | SSF-LXH100MLGD 
5mm Green Green Diffused 565 5.0 30 20 60 67-1234-ND® 72 60 48 | SSF-LXH100MGD-5V 
3mm Red Red Diffused 635 5.0 12 9 60 67-1241-ND® 66 55 44 |SSF-LXH1031D-5V 
3mm Red Red Diffused 660 1.8 30 80 60 67-1238-ND® 54 45 36 | SSF-LXH103SRD 
3mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1239-ND@t 54 45 36 | SSF-LXH103LID 
3mm Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1235-ND® 39 33 26 |SSF-LXH103ID 
3 3mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1237-ND® 39 33 26 | SSF-LXH103YD 
3mm Green Green Diffused 565 21 30 30 60 67-1236-ND® 39 33 26 |SSF-LXH103GD 
3mm Green Green Diffused 565 21 25 30 60 67-1240-ND@t 54 45 36 | SSF-LXH103LGD 
3mm Green Green Diffused 565 5.0 12 8 60 67-1242-ND® 66 55 44. | SSF-LXH103GD-5V 
3mm Blue Blue Diffused 470 3.5 30 80 60 67-2028-ND® 2.87 2.39 2.16 | SSF-LXH103USBD 
3mm White Water Clear 550 3.6 30 500 30 67-2026-ND® 2.99 2.49 2.24 | SSF-LXH103UWC. 
5mm Red Red Diffused 700 5.0 12 3 60 67-1038-ND 95 19 64 | SSF-LXH104HD-5V 
4 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1039-ND® 32 27 22 | SSF-LXH1041D 
5mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1040-ND®@ 32 20k .22 | SSF-LXH104YD 
5mm Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1037-ND® 32 27 .22 | SSF-LXH104GD. 
1.8mm Red Red Diffused 635 2.0 30 8 60 67-1042-ND® 1.02 85 68 | SSF-LXH5551D 
5 1.8mm Yellow Yellow Diffused 585 24 30 8 60 67-1043-ND® 1.02 85 .68 | SSF-LXH555YD 
1.8mm Green Green Diffused 565 21 25 8 60 67-1041-ND® 1.02 85 68 | SSF-LXH555GD 
5mm Red/Green White Diffused 700/565 21 30 5/8 60 67-1243-ND® 81 68 54 |SSF-LXH1071HGW 
5mm Red Red Diffused 660 17 30 40 60 67-1247-ND® f2: 60 48 | SSF-LXH1071SRD 
6 5mm Red Red Diffused 635 24 30 40 60 67-1248-ND@t 66 55 44. |SSF-LXH1071LID 
5mm Green Green Diffused 565 24 30 20 60 67-1245-ND® 54 45 36 | SSF-LXH1071GD 
5mm Green Green Diffused 565 21 30 20 60 67-1249-ND@t 66 55 44 | SSF-LXH1071LGD 
5mm Red Red Diffused 660 1.8 30 100 60 67-1253-ND 1.08 -90 72 |SSF-LXH2100SRD 
7 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1250-ND® -90 5 -60 | SSF-LXH21001ID 
5mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1252-ND 90 5 .60 | SSF-LXH2100YD 
5mm Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1251-ND -90 5 60 | SSF-LXH2100GD 
3mm Red Red Diffused 635 5.0 12 20 60 67-1260-ND 1.35 1.13 90 | SSF-LXH21031ID-5V/4 
3mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1254-ND® 99 83 66 = | SSF-LXH210311D/4 
3mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1258-ND@t 1.20 1.00 80 | SSF-LXH2103LIID/4 
8 3mm Sup. Red Red Diffused 660 17 30 130 60 67-1257-ND@ 1.56 1.30 1.04 | SSF-LXH2103SRSRD/4 
3mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1256-ND® 99 83 ~66 | SSF-LXH2103YYD/4 
3mm Green Green Diffused 565 5.0 12 20 60 67-1261-ND 1.35 1.13 90 | SSF-LXH2103GGD-5V/4 
3mm Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1255-ND® 99 83 66 | SSF-LXH2103GGD/4 
3mm Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1259-ND@t 1.20 1.00 80 | SSF-LXH2103LGGD/4 
5mm Red/Green White Diffused 700/565 21 25 4 60 67-1289-ND® 2.34 1.95 1.56 | SSF-LXH400HGW 
5mm Red Red Diffused 635 5.0 12 8 60 67-1290-ND® 2.34 1.95 1.56 | SSF-LXH400ID-5V 
5mm Red Red Diffused 660 17 30 100 60 67-1288-ND 2.34 1.95 1.56 | SSF-LXH400SRD 
9 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 20 60 67-1285-ND® 1.26 1.05 84 | SSF-LXH400ID 
5mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 20 60 67-1287-ND 1.26 1.05 84 | SSF-LXH400YD 
5mm Green Green Diffused 565 5.0 12 20 60 67-1291-ND 2.34 1.95 1.56 | SSF-LXH400GD-5V 
5mm Green Green Diffused 565 21 25 20 60 67-1286-ND® 1.26 1.05 84 | SSF-LXH400GD. 
5mm Red/Green White Diffused 700/565 21 25 6 60 67-1292-ND® 1.38 1.15 92 | SSF-LXH4RASHGW 
5mm Red Red Diffused 635 5.0 12 30 60 67-1299-ND 1.38 1.15 92 | SSF-LXH4RASID-5V 
5mm Red Red Diffused 660 17 30 80 60 67-1296-ND® 1.38 1.15 92 | SSF-LXH4RASSRD 
5mm Red Red Diffused 635 21 30 40 60 67-1297-ND@t 96 80 64 | SSF-LXH4RASLID 
40 5mm Red Red Diffused 635 21 30 40 60 67-1293-ND® 96 80 64 | SSF-LXH4RASID 
5mm Red (blinking) Red Diffused 635 3.5 70 20 60 67-1301-ND 2.64 2.20 1.76 | SSF-LXH4RA5BID 
5mm Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1295-ND® 96 80 64 | SSF-LXH4RASYD 
5mm Green Green Diffused 565 5.0 12 15 60 67-1300-ND 1.38 1.15 92 | SSF-LXH4RA5GD-5V 
5mm Green Green Diffused 565 24 25 30 60 67-1294-ND® 96 80 .64 | SSF-LXH4RA5GD 
5mm Green Green Diffused 565 21 25 30 60 67-1298-ND@t 96 80 64 | SSF-LXH4RA5LGD 
3mm Red/Green White Diffused 700/565 21 25 3/4 60 67-1302-ND@ 1.38 1.15 92 |SSF-LXH4RAHGW 
1 3mm Red Red Diffused 660 tcf 30 80 60 67-1306-ND@ 1.38 1.15 92 | SSF-LXH4RASRD 
3mm Red Red Diffused 635 21 30 40 60 67-1303-ND@ 96 80 64 | SSF-LXH4RAID 
3mm Red (blinking) Red Diffused 635 3.5 20 6 60 67-1307-ND® 2.64 2.20 1.76 | SSF-LXH4RABID 
@ RoHS Compliant — t Low Current Version, Lights at 2mA (Continued) 
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Emitted Peak Wavelength Vi If lo Viewing Angle | Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) (V) Typ (mA) Max. | (med) Typ. (2x Theta) Part No. 1 25 100 Part No. 
4 3mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1305-ND® 96 80 64 | SSF-LXH4RAYD 
3mm Green Green Diffused 565 21 25 30 60 67-1304-ND® 96 80 64 | SSF-LXH4RAGD 
5.0 x 1.63mm Red Red Diffused 660 17 30 80 110 67-1265-ND 1.56 1.30 1.04 | SSF-LXH22573SRSRD 
5.0 x 1.63mm Red Red Diffused 635 2.0 30 10 110 67-1262-ND® 1.14 95 76 | SSF-LXH225731ID 
12 5.0 x 1.63mm Red Red Diffused 635 2.0 30 10 110 67-1266-NDt 1.44 1.20 96 | SSF-LXH22573LIID 
5.0 x 1.63mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 10 110 67-1264-ND® 1.14 95 76 | SSF-LXH22573YYD 
5.0 x 1.63mm Green Green Diffused 565 2.2 25 10 110 67-1263-ND® 1.14 95 76 | SSF-LXH22573GGD 
5.0 x 1.63mm Green Green Diffused 565 2.2 25 10 110 67-1267-NDt 1.44 1.20 96 | SSF-LXH22573LGGD 
2.5 x 7mm Red/Green White Diffused 695/565 2.0/2.2 25 2/9 110 67-1268-ND® 93 78 62 | SSF-LXH25780HGW 
2.5 x 7mm Red Red Diffused 660 17 30 50 110 67-1272-ND 93 78 62 | SSF-LXH25780SRD 
13 2.5 x 7mm Red Red Diffused 635 2.0 30 15 110 67-1269-ND® 63 53 42 | SSF-LXH257801D 
2.5 x 7mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 9 110 67-1271-ND 63 53 42 | SSF-LXH25780YD 
2.5 x 7mm Green Green Diffused 565 2.2 25 9 110 67-1270-ND@ 63 53 42__| SSF-LXH25780GD 
14 3mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-2055-ND@ 2.04 1.70 1.36 | SSF-LXH23001D-4 
3mm Red Red Diffused 635 2.0 25 50 60 67-1277-ND@t 12 60 48 | SSF-LXH2300LID-LM 
3mm Red Red Diffused 635 5.0 12 30 60 67-1279-ND@ 18 65 52 | SSF-LXH23001D-5V-LM 
3mm Red Red Diffused 635 2.0 30 50 60 67-1273-ND@ 54 A5 .36 | SSF-LXH2300ID-LM 
15 3mm Sup. Red Red Diffused 660 18 30 100 60 67-1276-ND 18 65 52 | SSF-LXH2300SRD 
3mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 50 60 67-1275-ND@ 54 45 36 | SSF-LXH2300YD-LM 
3mm Green Green Diffused 565 2.2 25 50 60 67-1274-ND@ 54 A5 .36 | SSF-LXH2300GD-LM 
3mm Green Green Diffused 565 5.0 12 30 60 67-1280-ND 718 65 52 | SSF-LXH2300GD-5V-LM 
3mm Green Green Diffused 565 22: 25 50 60 67-1278-ND@t 12 60 48 | SSF-LXH2300LGD-LM 
5mm Red/Green White Diffused 635/565 2.0/2.2 30/25 30/25 60 67-1281-ND@ 1.62 1.35 1.08 | SSF-LXHM250IGIGW 
16 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1282-ND@ 96 80 64 | SSF-LXHM2501ID 
5mm Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1283-ND@ 96 80 64 | SSF-LXHM250GGD 
17 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1317-ND@ 84 10 56 [| SSF-LXH101ID-01 
18 3mm Red Red Diffused 635 21 30 40 60 67-1320-ND@ 84 10 56 | SSF-LXH3031D 
19 3mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1319-ND® 1.20 1.00 80 | SSF-LXH2401ID 
3mm Green Green Diffused 565 2.2 25 40 60 67-1321-ND@ 1.20 1.00 80 | SSF-LXH240GGD 
20A | 9.0x 2.0mm Red Red Transparent 660 3.6 30 50 160 67-1326-ND@ 1.08 90 72  |SSB-LX02SRC 
20B | 9.0x 2.0mm Red Red Transparent 635 45 30 16 160 67-1323-ND® .87 73 58 | SSB-LX02IC 
20B | 9.0x 2.0mm Yellow Yellow Transparent 590 45 30 10 160 67-1325-ND 87 73 58 | SSB-LX02YC 
20B | 9.0x 2.0mm Green Green Transparent 565 44 25 10 160 67-1324-ND@ 87 73 58 | SSB-LX02GC 
RoHS Compliant t Low Current Version, Lights at 2mA 
Light Pipes Rais 
Recommended | No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. LED Series | Positions H iG Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
1 SML-LX2832 — = = 67-1844-ND 2.29 1.98 1.86 1.35 |LPB-R0112051S 
2 SML-LX2832 - _ _ 67-1845-ND 2.31 1.99 1.88 1.36 |LPB-S01110101S 
SML-LX1206 — _ — 
3 SML-LX1210 _ _ = 67-1847-ND 97 84 719 57 | LPF-C011304S 
4 SML-LX23 = = = 67-1850-ND 94 81 ie 56 | LPF-C012303S 
5 | SML-LXx23 = = = 67-1851-ND | 152 1.31 1.23.89 |LPF-C013301S 
2 _ -540 (13.72) | 67-1853-ND 1.97 1.70 1.60 1.16 |LPF-C021303S 
6 SML-LX1206 3 _ -740 (18.80) | 67-1854-ND 2.84 245 2.31 1.67 |LPF-C031303S 
or 4 _ -939 (23.84) | 67-1855-ND 3.80 3.28 3.08 2.23 | LPF-C041303S 
SML-LX1210 5 — | 1.139 (28.92) }67-1856-ND | 4.71 4.06 3.82 2.77 |LPF-CO51303S 
7 — _ _ 67-1857-ND 6.22 4.51 4.24 3.07 | LPF-C071303S 
SML-LX0805xx — .394 (10) _ 67-1833-ND 1.33 115 1.08 .78 | LPA-C011301S-10 
8 | SML-LX0805xx — .787 (20) = 67-1834-ND 1.28 110 1.04 .75 | LPA-C011301S-20 
SML-LX0805xx | — | 1.97 (50) = 67-1835-ND | 132 114 1.07 78 |LPA-Co11301-50 
SML-LX0805xx 4 .394 (10) | 1.000 (25.40) |67-1836-ND 3.43 2.96 2.78 2.01 |LPA-C041301S-10 "477 (4.5) 
9 | SML-LX0805xx 4 .787 (20) | 1.000 (25.40) |67-1837-ND 3.29 2.84 2.67 1.94 |LPA-C041301S-20 S 
SML-LX0805xx | 8 | .394(10) | 1.800 (45.72) |67-1839-ND | 7.58 654 6.15 4.45 |LPA-CO81301S-10 200 (0:08) 
10 | SML-LX1206xx - — - 67-1846-ND 84 a2 68 49 | LPF-C011302S 
1 SML-LX23 - =- = 67-1849-ND 1.34 116 1.09 79 | LPF-C012301S 
12 | SML-LX1206xx - _- _ 67-1858-ND 83 we 68 49 | LPF-RO11362S 
13 | SML-LX1210xx =— _ — 67-1860-ND 23 20 9 14 | LPF-S014331S 
0.276 


Flexible Light Pipes Recommended LED: SSL-LX3054XX 


Lens | Digi-Key Price Each Lumex 
Color | Part No. 1 10 25 100 | Part No. 

Clear 67-1862-ND@ 5.45 4.70 4.42 3.20 | LPI-C0117001S-150C 
Green | 67-1863-ND@ 5.45 4.70 4.42 3.20 | LPI-CO117001S-150G 
Yellow | 67-1865-ND 5.45 4.70 4.42 3.20 | LPI-CO117001S-150Y 

@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Creating LED and LCD Solutions Together™ 
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Peak VE It Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength | (V) | (mA) lo Angle | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel |Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. | Max. | (med) | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1A SOT-23 Red/Green Water Clear 635/565 | 2.0/2.1 | 30/25 10 140 /67-1655-1-ND® 83 .73 63 | 67-1655-2-ND@ 3,000 | 343.62/M | SML-LX151GC-RP-TR 
SOT-23 Yellow/Green Water Clear 585/565 _| 2.1/2.2 | 30/25 10 140 _[67-1674-1-ND 83.73 63 | 67-1674-2-ND 3,000 | 343.62/M_|SML-LX15YGC-RP-TR 
SOT-23 Super Red Water Clear 660 17 30 20 140 /67-1660-1-ND® 56 50 43 | 67-1660-2-ND@ 3,000 | 234.06/M |SML-LX15SRC-TR 
SOT-23 Red Water Clear 635 2.0 30 10 140 | 67-1684-1-ND® 52 46 40 |67-1684-2-ND@ 3,000 | 217.63/M | SML-LX15IC-TR 
SOT-23 Super Yellow Water Clear 590 24 30 60 140 /67-1664-1-ND® 58 51 44 |67-1664-2-ND@ 3,000 | 240.70/M |SML-LX15SYC-TR 
1B SOT-23 Super UltraGreen | Water Clear 574 2.2 25 45 140 /67-1662-1-ND® 58 51 44 |67-1662-2-ND® 3,000 | 240.70/M | SML-LX15SUGC-TR 
SOT-23 Green Water Clear 565 2.2 25 10 140 _[67-1685-1-ND® 52 46 —_—40 :| 67-1685-2-ND@ 3,000 | 217.46/M_|SML-LX15GC-TR 
SOT-23 Ultra Pure Green Water Clear 525 3.5 30 45 140 |67-1666-1-ND 3.13 2.75 = 2.35 |— _ — |SML-LX15UPGC-TR 
SOT-23 Ultra Super Blue Water Clear 470 3.5 30 120 140___[67-1668-1-ND 3.13 2.75 2.35 |67-1668-2-ND 3,000 | 1299.78/M_|SML-LX15USBC-TR 
1c SOT-23 Green Water Clear 565 2.2 25 10 140 /67-1656-1-ND® 52 46 40 | 67-1656-2-ND@ 3,000 | 217.46/M | SML-LX15GC-RP-TR 
SOT-23 Ultra Super Blue Water Clear 470 3.5 30 120 140 _|67-1669-1-ND 3.13 2.75 2.35 |67-1669-2-ND 3,000 | 1299.78/M_|SML-LX15USBC-RP-TR 
0603 Super Red White Diffused 660 1.8 30 45 140 /67-1551-1-ND® 15 = 13.10 |67-1551-2-ND@ 4,000 | 83.00/M | SML-LX0603SRW-TR 
2 0603 Red White Diffused 635 2.0 30 14 160 /67-1548-1-ND® 15 =.13 10 | 67-1548-2-ND@ 4,000 | 83.00/M | SML-LX0603IW-TR 
0603 Yellow White Diffused 585 24 30 14 160 /67-1550-1-ND® 15 =.13 10 | 67-1550-2-ND@ 4,000 | 83.00/M | SML-LX0603YW-TR 
0603 Green White Diffused 565 2.2 25 18 160 _|67-1549-1-ND@ 14.12 09 | 67-1549-2-ND@ 4,000 | _74.70/M_|SML-LX0603GW-TR 
0805 Super Red White Diffused 660 1.8 30 24 140 /67-1555-1-ND@ 15 = 13.10 |67-1555-2-ND@ 4,000 | 83.00/M | SML-LXTO805SRW-TR 
0805 Red White Diffused 635 2.0 30 "1 140 /67-1552-1-ND® 14 12 10 |67-1552-2-ND@ 4,000 | 78.02/M | SML-LXTO805IW-TR 
3 0805 Yellow White Diffused 585 24 30 10 140 /67-1554-1-ND@ 14 12 10 |67-1554-2-ND@ 4,000 | 78.02/M | SML-LXTO805YW-TR 
0805 Super UltraGreen | Water Clear 574 2.2 30 40 140 | 67-1687-1-ND® 2.49 2.08 1.67 |67-1687-2-ND@ 3,000 | 373.50/M | SML-LX0805SUGC-TR 
0805 Green White Diffused 565 2.0 30 i} 140 _[67-1553-1-ND® 14.12 09 | 67-1553-2-ND@ 4,000 | 74.70/M_|SML-LXTO805GW-TR 
4-PLCC Super Orange Water Clear 620 2.0 500 | 25,000 90 67-2010-1-ND® 7.81 6.84 5.86 |67-2010-2-ND® 500 1620.00 | SML-LX1110SOC-ATR 
4-PLCC Super Orange Water Clear 620 2.0 500 | 20,000 120 /67-2011-1-ND® 7.81 6.84 5.86 |67-2011-2-ND@ 500 1620.00 | SML-LX1110SOC-BTR 
4-PLCC Super Yellow Water Clear 590 2.0 500 | 19,000 90 67-2012-1-ND® 7.81 6.84 5.86 |67-2012-2-ND@ 500 1620.00 | SML-LX1110SYC-ATR 
4 4-PLCC Super Yellow Water Clear 590 2.0 500 | 8,500 120 /67-2013-1-ND@ 7.81 6.84 5.86 |67-2013-2-ND@ 500 1620.00 | SML-LX1110SYC-BTR 
4-PLCC Ultra Pure Green Water Clear 525 3.5 500 | 10,000 90 67-2014-1-ND@ 32.32 28.28 24.24 | 67-2014-2-ND@ 500 6706.50 _| SML-LX1110UPGC-ATR 
4-PLCC Ultra Super Green | Water Clear 525 3.5 500 | 7,500 120 /67-2015-1-ND@ 32.32 28.28 24.24 |67-2015-2-ND@ 500 6706.50 | SML-LX1110UPGC-BTR 
4-PLCC Ultra Super Blue Water Clear 470 3.5 500 | 2,800 90 67-2016-1-ND® 27.70 24.24 20.78 |67-2016-2-ND@ 500 5747.00 | SML-LX1110USBC-ATR 
4-PLCC Ultra Super Blue Water Clear 470 3.5 500 250 120 [67-2017-1-ND@ 27.70 24.24 20.78 | 67-2017-2-ND@ 500 5747.00 | SML-LX1110USBC-BTR 
1206 Super Red Water Clear 660 17 30 25 160 /67-1359-1-ND@ 18 = 17 14 |67-1359-2-ND@ 3,000 | | 76.36/M | SML-LX1206SRC-TR 
1206 Super Red White Diffused 660 1.8 30 15 160 /67-1004-1-ND® 29 =©.26 ~=—.22 | 67-1004-2-ND@ 3,000 | 119.52/M | SML-LX1206SRW-TR 
1206 Red Water Clear 635 2.0 25 6 160 /67-1356-1-ND® 18 16 14 |67-1356-2-ND@ 3,000 | 74.70/M | SML-LX1206IC-TR 
5 1206 Red White Diffused 635 2.0 25 6 160 /67-1003-1-ND® 28 = .25-—— 22: | 67-1003-2-ND@ 3,000 | 117.86/M | SML-LX1206IW-TR 
1206 Yellow Water Clear 585 24 25 6 160 _[67-1358-1-ND® 18.16 14 | 67-1358-2-ND@ 3,000 | _74.70/M_|SML-LX1206YC-TR 
1206 Green Water Clear 565 2.2 25 10 160 /67-1357-1-ND® 16.14.12 | 67-1357-2-ND@ 3,000 | 66.40/M | SML-LX1206GC-TR 
1206 Green White Diffused 565 2.2 25 10 160 _|67-1002-1-ND® 27.24.21: | 67-1002-2-ND@ 3,000 | 112.88/M_|SML-LX1206GW-TR 
1209/3.2 x 2.4mm | Super Intensity Red | Water Clear 636 2.0 160 600 30 67-2020-1-ND® 32.28.24 | 67-2020-2-ND@ 1,000 133.00 | SML-LXL1209SIC-TR 
1209/3.2 x 2.4mm Orange Water Clear 610 2.0 160 | 1,500 50 67-2021-1-ND® 32 28.24 | 67-2021-2-ND@ 1,000 133.00 | SML-LXL1209SOC-TR 
6 1209/3.2 x 2.4mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 160 400 50 67-2022-1-ND® 32 28 = 24 | 67-2022-2-ND@ 1,000 133.00 | SML-LXL1209SYC-TR 
1209/3.2 x 2.4mm | Super UltraGreen | Water Clear 574 2.2 160 170 30 67-2018-1-ND® 42.38 ~—-.32: | 67-2018-2-ND@ 1,000 176.00 | SML-LXL1209SUGC-TR 
1209/3.2 x 2.4mm | __Ultra Pure Green Water Clear 525 3.5 100 | 1,000 30 67-2019-1-ND@ 213 1.87 1.60 |67-2019-2-ND@ 1,000 883.00 _| SML-LXL1209UPGC-TR 
1209/3.2 x 2.4mm | __Ultra Super Blue Water Clear 470 3.5 100 250 50 67-2023-1-ND@ 213 1.87 1.60 |67-2023-2-ND@ 1,000 883.00 | SML-LXL1209USBC-TR 
1210 Sup. Red/Sup. Red | Water Clear 660 17 30 15 160 /67-1360-1-ND® 64 56 48 |67-1360-2-ND@ 3,000 | 265.60/M |SML-LX1210SRSRC-TR 
7 1210 Red/Green Water Clear 635/565 | 2.0/2.2) 25 10 160 /67-1361-1-ND® 34 = 30.26 | 67-1361-2-ND@ 3,000 | 141.10/M | SML-LX1210IGC-TR 
1210 Yellow/Green Water Clear 585/565 | 2.1/2.2) 25 10 160 /67-1363-1-ND@ 34 = .30 26 | 67-1363-2-ND@ 3,000 | 141.10/M | SML-LX1210YGC-TR 
1210 Green/Green Water Clear 565/565 22: 25 10 160 _[67-1362-1-ND 34.30.26 | 67-1362-2-ND 3,000 | 141.10/M_|SML-LX1210GGC-TR 
3.2 x 2.8mm Super Red Water Clear 660 17 30 100 120 /67-1366-1-ND® 80 .70 60 | 67-1366-2-ND@ 2,000 | 332.00/M | SML-LX2832SRC-TR 
8 3.2 x 2.8mm Red Water Clear 635 2.0 30 25 120 /67-1364-1-ND® 64 56 48 |67-1364-2-ND@ 2,000 | 265.60/M | SML-LX2832IC-TR 
3.2 x 2.8mm Yellow Water Clear 585 24 30 15 120 |67-1367-1-ND 64 56 48 |67-1367-2-ND 2,000 | 265.60/M | SML-LX2832YC-TR 
3.2 x 2.8mm Green Water Clear 565 24 25 25 120 [67-1365-1-ND® 64 56 48 :| 67-1365-2-ND@ 2,000 | 265.60/M_| SML-LX2832GC-TR 
3.0 x 2.2mm Super Red Water Clear 650 17 25 30 130 /67-1371-1-ND¢ 80  .70 60 | 67-1371-2-ND$ 2,000 | 332.00/M | SSL-LXA1725SRC-TR 
9 3.0 x 2.2mm Red Water Clear 635 2.0 30 12 130 /67-1368-1-ND® 60 53 45 |67-1368-2-ND@ 2,000 | 249.00/M | SSL-LXA17251C-TR 
3.0 x 2.2mm Yellow Water Clear 585 24 30 12 130 /67-1370-1-ND 60 53 45 |67-1370-2-ND 2,000 | 249.00/M | SSL-LXA1725YC-TR 
3.0 x 2.2mm Green Water Clear 565 2.2 25 25 130 [67-1369-1-ND@ 60.53 45 | 67-1369-2-ND@ 2,000 | 249.00/M_|SSL-LXA1725GC-TR 
40 3.4 x 2.8mm Red/Green Water Clear 635/565 | 2.0/2.2 | 30/25 | 12/20 130 /67-1372-1-ND@ 1.08 95 81 /67-1372-2-ND@ 1,000 448.20 | SSL-LXA30251GC-TR 
3.4 x 2.8mm Yellow/Green Water Clear 585/565 _| 2.1/2.2 | 30/25 12 130 _[67-1373-1-ND 1.08 95 81 |67-1373-2-ND 1,000 448.20 | SSL-LXA3025YGC-TR 
1.27 x 3.2mm Super Red Red Trans. 660 1.8 30 8 180 /67-1355-1-ND® 1.52 1.33 1.14 |67-1355-2-ND@ 3,000 | 630.80/M | CCL-LX45SRT 
11 1.27 x 3.2mm Red Red Trans. 635 24 30 7.2 180 /67-1352-1-ND® 1.41 1.24 1.06 )67-1352-2-ND@ 3,000 | 564.80/M | CCL-LX45IT 
1.27 x 3.2mm Yellow Yellow Trans. 585 2.3 30 7 180 | 67-1354-1-ND 1.46 1.28 1.10 |67-1354-2-ND 3,000 | 584.00/M | CCL-LX45YT 
1.27 x 3.2mm Green Green Trans. 565 2.2 30 ‘k 180 _|67-1353-1-ND@ 1.46 1.28 1.10 |67-1353-2-ND@ 3,000 | 584.00/M_| CCL-LX45GT 
3.2.x 1.0mm Super Red Water Clear 660 17 30 30 130 | 67-1559-1-ND¢ 2600 2207 J— _ — |SML-LXR85SRC-TR 
12 3.2 x 1.0mm Red Water Clear 635 2.0 25 12 130 /67-1556-1-ND® 26 6.22 = 17 :|67-1556-2-ND@ 3,000 | 141.10/M | SML-LXR85IC-TR 
3.2.x 1.0mm Yellow Water Clear 585 24 25 10 130 | 67-1558-1-ND 24 20.16 | 67-1558-2-ND 3,000 | 131.14/M | SML-LXR85YC-TR 
3.2.x 1.0mm Green Water Clear 565 22 25 12 130 [67-1557-1-ND@ 23.19 16 | 67-1557-2-ND@ 3,000 | 126.16/M_|SML-LXR85GC-TR 
3.0 x 2.54mm Super Red Water Clear 660 17 15 40 180 /67-1345-1-ND 1.04 91 .78 | 67-1345-2-ND 3,000 | 431.60/M | CCL-CRS10SR 
43 3.0x 254mm Red Water Clear 635 2.0 25 12 180 /67-1342-1-ND@ 70 62 53 |67-1342-2-ND@ 3,000 | 290.50/M | CCL-CRS10R 
3.0x 254mm Yellow Water Clear 585 24 30 8 180 /67-1344-1-ND 70 62 53 |67-1344-2-ND 3,000 | 290.50/M | CCL-CRS10Y 
3.0 x 2.54mm Green Water Clear 565 2.2 25 12 180 [67-1343-1-ND@ 70.62 _——_—53_ | 67-1343-2-ND@ 3,000 | 290.50/M_|CCL-CRS10G 
@ RoHS Compliant  * Lowcurrent version, lights at2mA Bulk Pricing + Reverse Polarity § See Data Sheet for Polarity Marking (Continued) 
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Peak VE It Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength | (V) | (mA) lo Angle | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. | Max. | (med) | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
3.0 x 2.0mm Super Red Water Clear 660 17 30 100 90 67-1341-1-ND@ 8 42 .36 | 67-1341-2-ND@ 2,000 | 199.20/M |SML-LX23SRC-TR 
14 3.0 x 2.0mm Red Water Clear 635 2.0 30 20 90 67-1338-1-ND® 36 32 .27 |67-1338-2-ND@ 2,000 | 149.40/M |SML-LX23IC-TR 
3.0 x 2.0mm Yellow Water Clear 585 24 30 20 90 67-1340-1-ND@ 36 32 .27 |67-1340-2-ND@ 2,000 | 149.40/M | SML-LX23YC-TR 
3.0 x 2.0mm Green Water Clear 565 2A 25: 20 90 67-1339-1-ND@ 36 32 -27 | 67-1339-2-ND@ 2,000 | 149.40/M_|SML-LX23GC-TR 
2.5 x 2.9mm Sup. Red/Sup. Red | Water Clear 660 17 30 40 90 67-1349-1-ND 1.48 1.30 1.11 |67-1349-2-ND 2,000 | 614.20/M | CCL-LX253SRSRC 
15 2.5 x 2.9mm Yellow/Green Water Clear 585/565 24 30/25 20 90 67-1351-1-ND 96 84 72 |67-1351-2-ND 2,000 | 398.40/M | CCL-LX253YGC 
2.5 x 2.9mm Green/Green Water Clear 565 2.0 25 20 90 67-1350-1-ND 96 84 .72_|67-1350-2-ND 2,000 | 398.40/M | CCL-LX253GGC 
2.0 x 2.6mm Super Red Water Clear 660 17 25 600 25 67-1393-1-ND@$ 78 69 59 | 67-1393-2-ND@$ 1,000 323.70 | SSL-LXA228SRC-TR11 
2.0 x 2.6mm Red Water Clear 635 2.0 30 80 25 67-1384-1-ND® AT 42 .36 | 67-1384-2-ND@ 1,000 195.88 | SSL-LXA228IC-TR11 
16 2.0 x 2.6mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 15 50 67-1145-1-ND® 8 42 .36 | 67-1145-2-ND@ 1,000 197.54 | SSL-LXA228YD-TR11 
2.0 x 2.5mm Yellow Water Clear 585 21 30 30 25 67-1386-1-ND@ AT 42 .36 | 67-1386-2-ND@ 1,000 195.88 | SSL-LXA228YC-TR11 
2.0 x 2.5mm Green Green Diffused 565 21 25 4 50 67-1141-1-ND@ 48 42 36 |— = —_|SSL-LXA228GD-TR11 
2.0 x 2.6mm Green Water Clear 565 2.2 25 30 25 67-1385-1-ND@ AT 42 .36 | 67-1385-2-ND@ 1,000 195.88 | SSL-LXA228GC-TR11 
2.0 x 2.5mm Super Red Water Clear 660 17 25: 600 25 67-1394-1-ND¥ 18 69 59 | 67-1394-2-ND¥ 1,000 323.70 | SSL-LXA228SRC-TR21 
2.0 x 2.5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 12 50 67-1143-1-ND@ 50 A4 .38 | 67-1143-2-ND@ 1,000 207.50 | SSL-LXA2281D-TR21 
2.0 x 2.6mm Red Red Diffused 635 2.0 30 12 50 67-1144-1-ND* 52 AG 39 |— al — |SSL-LXA228LID-TR21 
17 2.0 x 2.6mm Red Water Clear 635 2.0 30 60 25 67-1387-1-ND@ AT 42 .36 | 67-1387-2-ND@ 1,000 195.88 | SSL-LXA228IC-TR21 
2.0 x 2.6mm Yellow Yellow Diffused 585 2.0 20 12 50 67-1146-1-ND 48 42 .36 | 67-1146-2-ND 1,000 197.54 | SSL-LXA228YD-TR21 
2.0 x 2.6mm Yellow Water Clear 585 2.0 20 30 25 67-1389-1-ND® A7 42 .36 | 67-1389-2-ND@ 1,000 195.88 | SSL-LXA228YC-TR21 
2.0 x 2.5mm Green Green Diffused 565 21 30 4 50 67-1142-1-ND 50 A4 .38 | 67-1142-2-ND 1,000 207.50 | SSL-LXA228GD-TR21 
2.0 x 2.5mm Green Water Clear 565 241 30 30 25 67-1388-1-ND@ AZ 42 -36 | 67-1388-2-ND@ 1,000 195.88 | SSL-LXA228GC-TR21 
2.0 x 2.5mm Super Red Water Clear 690 Ws 25: 600 25 67-1395-1-ND@$ 78 69 59 | 67-1395-2-ND@$ 1,000 323.70 | SSL-LXA228SRC-TR31 
18 2.0 x 2.5mm Red Water Clear 635 2.0 30 60 25 67-1390-1-ND@ AT 42 .36 | 67-1390-2-ND@ 1,000 195.88 | SSL-LXA228IC-TR31 
2.0 x 2.5mm Yellow Water Clear 585 2.0 20 30 25 67-1392-1-ND@ AT 42 .36 | 67-1392-2-ND@ 1,000 195.88 | SSL-LXA228YC-TR31 
2.0 x 2.6mm Green Water Clear 565 21 30 30 25 67-1391-1-ND® A7 42 -36 | 67-1391-2-ND@ 1,000 195.88 | SSL-LXA228GC-TR31 
T-1 (3mm) RA Super Red Red Diffused 660 17 30 80 60 67-1377-1-ND® 1.00 88 .75 |67-1377-2-ND@ 1,000 415.00 | SSF-LXH305SRD-TR 
19 T-1 (3mm) RA Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1374-1-ND® 76 67 57 |67-1374-2-ND@ 1,000 315.40 | SSF-LXH3051D-TR 
T-1 (3mm) RA Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1376-1-ND® 76 67 .57 |67-1376-2-ND@ 1,000 315.40 | SSF-LXH305YD-TR 
T-1 (3mm) RA Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1375-1-ND@ 16 67 57 | 67-1375-2-ND® 1,000 315.40 | SSF-LXH305GD-TR 
RA Super Red Water Clear 636 2.0 30 60 110 |67-1634-1-ND@ 51 45 .39 | 67-1634-2-ND@ 500 105.41 | SMF-2432SIC-TR 
RA Super Yellow Water Clear 590 21 30 170 110 |67-1630-1-ND@ 51 45 .39 | 67-1630-2-ND® 500 106.24 | SMF-2432SYC-TR 
20 RA Yellow Water Clear 585 2.0 30 14 110 |67-1632-1-ND 35 31 .27 |67-1632-2-ND 500 72.21 | SMF-2432YC-TR 
RA Green Water Clear 565 2.2 25: 14 110 |67-1631-1-ND@ 34 31 .26 | 67-1631-2-ND@ 500 71.38 | SMF-2432GC-TR 
RA Ultra Green Water Clear 625 3.5 30 160 110 | 67-1635-1-ND@ 6.40 5.60 4.80 |— = —_|SMF-2432UPGC-TR 
RA Super Blue Water Clear 470 3.5 30 140 110 |67-1832-1-ND@ 3.32 2.91 2.49 | 67-1832-2-ND@ 500 688.90 | SMF-2432USBC-TR 
-1 (3mm) RA Super Red Red Diffused 660 17 30 80 60 67-1644-NDt 80 7 61 |= — — |SMF-HM1530SRD-305 
m1 -1 (3mm) RA Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1641-NDt@ 70 62 53 |— _ — |SMF-HM15301D-305 
My ‘1 (3mm) RA Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1642-NDt 70 62 53 |= _ — |SMF-HM1530YD-305 
T-1 (3mm) RA Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1643-NDt 70 62 53 |= = —_|SMF-HM1530GD-305 
T-1 3/4 (5mm) RA Super Red Red Diffused 660 AT 30 100 60 67-1622-NDt 80 ral 61 |= — — |SMF-HM1530SRD-509 
99 T-1 3/4 (5mm) RA Red Red Diffused 635 2.0 25 30 60 67-1645-NDt 70 62 53 |= al — |SMF-HM15301D-509 
T-1 3/4 (5mm) RA Yellow Yellow Diffused 585 21 25 30 60 67-1620-NDt 70 62 53 |— _ — |SMF-HM1530YD-509 
T-1.3/4 (5mm) RA Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1621-NDt 70 62 53 |— ol —_|SMF-HM1530GD-509 
3.6 x 4.0mm RA Super Red Water Clear 660 17 30 80 90 67-1827-1-ND@$ 68 60 52 |67-1827-2-ND@$ 500 141.93 | SML-LXR44SRC-TR 
3.6 x 4.0mm RA Super Red Water Clear 636 2.0 30 170 90 67-2029-1-ND® 90 19 .68 |67-2029-2-ND@ 500 187.00 | SML-LXR44SIC-TR 
3.6 x 4.0mm RA Red Water Clear 635 2.0 30 25 90 67-1826-1-ND@ 53 AT AO |67-1826-2-ND@ 500 110.39 | SML-LXR441C-TR 
23 | 3.6x 4.0mm RA Super Yellow Water Clear 2.0 30 200 90 90 67-2031-1-ND@ 85 75 .64 | 67-2031-2-ND@ 500 176.00 | SML-LXR44SYC-TR 
3.6 x 4.0mm RA Yellow Water Clear 585 21 30 9 90 67-1828-1-ND@ 53 AT 40 | 67-1828-2-ND@ 500 110.39 | SML-LXR44YC-TR 
3.6 x 4.0mm RA Super Green Water Clear 574 2.2 25: 210 90 67-2030-1-ND@ 1.35 1.18 1.02 |67-2030-2-ND® 500 279.50 |SML-LXR44SUGC-TR 
3.6 x 4.0mm RA Green Water Clear 565 2.2 25 25 90 67-1825-1-ND@ 53 AT 40 | 67-1825-2-ND@ 500 110.39 _| SML-LXR44GC-TR 
(5mm) SMD Super IntensityRed | Water Clear 635 2.0 30 700 60 67-2065-1-ND® 1.07 94 .80 | 67-2065-2-ND® 350 154.70 | SML-H1505SIC-TR 
(5mm) SMD Super Orange Water Clear 610 21 30 1,500 68 67-2066-1-ND® 1.46 1.28 1.10 |67-2066-2-ND@ 350 211.40 | SML-H1505S0C-TR 
(5mm) SMD Super Ultra Green Water Clear 575 2.0 30 200 68 67-2067-1-ND® 1.46 1.28 1.10 |67-2067-2-ND@ 350 211.40 | SML-H1505SUGC-TR 
24 (5mm) SMD Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 750 60 67-2068-1-ND@ 1.07 94 80 | 67-2068-2-ND@ 350 154.70 | SML-H1505SYC-TR 
(5mm) SMD Red White Diffused 635 2.2 30 1,100 60 
(5mm) SMD Blue White Diffused 465 3.4 20 600 60 67-2073-1-ND@§ 2.49 2.18 1.87 |67-2073-2-ND@§ 350 361.20 | SML-H1505SIUGUBWTR 
(5mm) SMD Green White Diffused 520 3.4 20 2,200 60 
(4mm) SMD Red Water Clear 625 2.2 30 | 15,000 16 67-2075-1-ND@ NEW! | 6.96 6.33 5.44 |67-2075-2-ND@ NEW! | 500 2099.90 | SML-LXIL1618SIC-TR 
25 (4mm) SMD Yellow Water Clear 589 2.2 30 | 25,000 12 67-2076-1-ND@ NEW! | 7.34 6.68 5.75 |67-2076-2-ND@ NEW! | 500 2216.10 | SML-LXIL1618SYC-TR 
(4mm) SMD Green Water Clear 528 3.0 30 | 25,000 14 67-2077-1-ND@ NEW! | 9.76 8.88 7.64 |67-2077-2-ND@ NEW! | 500 2946.50 | SML-LXIL1618UPGCTR 
(4mm) SMD Blue Water Clear 470 3.0 30 | 11,000 14 67-2078-1-ND@ NEW! | 9.43 8.58 7.38 |67-2078-2-ND@ NEW! | 500 2846.90 | SML-LXIL1618USBCTR 
(6mm) SMD Red Water Clear 625 2.2 30 | 25,000 16 67-2079-1-ND@ NEW! | 7.67 6.98 6.00 |67-2079-2-ND@ NEW! | 500 2315.70 | SML-LXIL2324SIC-TR 
26 (6mm) SMD Yellow Water Clear 589 2.2 20 | 45,000 14 67-2080-1-ND@ NEW! | 8.06 7.33 6.30 |67-2080-2-ND@ NEW! | 500 2431.90 | SML-LXIL2324SYC-TR 
(6mm) SMD Green Water Clear 528 3.0 30 | 50,000 16 67-2081-1-ND@ NEW! /10.45 9.50 8.17 |67-2081-2-ND@ NEW! | 500 3154.00 | SML-LXIL2324UPGCTR 
(6mm) SMD Blue Water Clear 470 3.0 30 | 30,000 20 67-2082-1-ND@ NEW! |10.09 9.18 7.90 |67-2082-2-ND@ NEW! | 500 3046.10 | SML-LXIL2324USBCTR 
(8mm) SMD Red Water Clear 625 2.2 30 | 50,000 14 67-2083-1-ND@ NEW! | 9.08 8.25 7.10 |67-2083-2-ND@ NEW! | 200 1095.60 | SML-LXIL3333SIC-TR 
27 (8mm) SMD Green Water Clear 528 3.0 30 | 100,000 12 67-2084-1-ND@ NEW! /11.85 10.78 9.27 |67-2084-2-ND@ NEW! | 200 1430.92 | SML-LXIL3333UPGCTR 
(8mm) SMD Blue Water Clear 470 3.0 30 | 50,000 14 67-2085-1-ND@ NEW! |11.55 10.50 9.03 |67-2085-2-ND@ NEW! | 200 1394.40 | SML-LXIL3333USBCTR 
@ RoHS Compliant * Lowcurrent version, lights at2mA + Bulk Pricing + Reverse Polarity § See Data Sheet for Polarity Marking (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Peak VE If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength | (V) | (mA) lo Angle __| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. | Max. | (med) | (2x Theta) | Part No. ‘l 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
0603 Super Intensity Red | White Diffused 636 2.0 30 60 140 67-1690-1-ND® AL 34 .28 | 67-1690-2-ND® 4,000 225.76/M | SML-LX0603SIW-TR 
2 0603 Super Orange White Diffused 610 2.0 30 60 140 67-1691-1-ND® AL 34 .28 | 67-1691-2-ND® 4,000 225.76/M | SML-LX0603SOW-TR 
0603 Super Yellow White Diffused 590 2.0 30 60 140 67-1694-1-ND® AQ AL .33 | 67-1694-2-ND@ 4,000 272.24/M | SML-LX0603SYW-TR 
0603 Super Ultra Green | White Diffused 574 22: 25 45 140 67-1693-1-ND® 60 50 40 | 67-1693-2-ND@ 4,000 332.00/M | SML-LX0603SUGW-TR 
0805 Super Red Water Clear 636 2.0 30 60 140 67-1636-1-ND® 36 30 .24 | 67-1636-2-ND@ 3,000 199.20/M |SML-LX0805SIC-TR 
3 0805 Super Orange Water Clear 610 2.0 30 60 140 67-1637-1-ND® 36 30 .24 | 67-1637-2-ND® 3,000 199.20/M | SML-LX0805SOC-TR 
0805 Ultra Green Water Clear 525 3.5 30 45 140 67-1640-1-ND® 5.28 4.40 3.52 | 67-1640-2-ND® 3,000 2921.60/M | SML-LX0805UPGC-TR 
0805 Super Blue Water Clear 470 3.5 30 25 140 67-1638-1-ND® 3.18 2.65 2.12 |67-1638-2-ND@ 3,000 1759.60/M | SML-LX0805USBC-TR 
1206 Super Intensity Red Water Clear 636 2.0 30 70 140 67-1695-1-ND®@ 24 22 .19 | 67-1695-2-ND@ 3,000 101.26/M | SML-LX1206SIC-TR 
5 1206 Super Orange Water Clear 610 2.0 30 70 140 67-1696-1-ND® AQ 3 .37 | 67-1696-2-ND® 3,000 202.52/M | SML-LX1206SOC-TR 
1206 Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 70 140 67-1699-1-ND® 66 58 50 | 67-1699-2-ND@ 3,000 272.24/M | SML-LX1206SYC-TR 
1206 Super Ultra Green Water Clear 574 2.2 25 45 140 67-1698-1-ND® 1.08 95 81 | 67-1698-2-ND® 3,000 448.20/M | SML-LX1206SUGC-TR 
7 1210 Red/Green Water Clear 660/565 | 1.7/2.2} 30/25 | 15/10 160 67-1703-1-ND@ 83 13 63 | 67-1703-2-ND@ 3,000 343.62/M | SML-LX1210SRSGC-TR 
1210 Red/Red Water Clear 635 2.0 25 10 160 67-1704-1-ND 43 38 33 |= = — | SML-LX12101IC-TR 
2832 Super Intensity Red Water Clear 636 2.0 30 250 120 67-1705-1-ND® 12 63 54 |67-1705-2-ND@ 2,000 298.80/M | SML-LX2832SIC-TR 
8 2832 Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 140 120 67-1708-1-ND® 72 64 55 | 67-1708-2-ND@ 2,000 300.46/M | SML-LX2832SYC-TR 
2832 Super Ultra Green Water Clear 574 22: 25 150 120 67-1707-1-ND® 72 64 55 |67-1707-2-ND® 2,000 300.46/M | SML-LX2832SUGC-TR 
0.5 x 3.2mm Red Water Clear 636 2.0 25 70 160 67-1710-1-ND 40 33 .27 | 67-1710-2-ND 3,000 219.12/M | SML-LXR85SIC-TR 
12 | 0.5x3.2mm Yellow Water Clear 590 2.0 25 50 160 67-1714-1-ND® 55 AG .37 | 67-1714-2-ND® 3,000 305.44/M | SML-LXR85SYC-TR 
0.5 x 3.2mm Green Water Clear 574 2.2 25 45 160 67-1713-1-ND® 59 AQ .39 | 67-1713-2-ND@ 3,000 323.70/M | SML-LXR85SUGC-TR 
2.0 x 3.0mm | Super Intensity Red Water Clear 636 2.0 30 300 90 67-1722-1-ND® 96 84 .72 | 67-1722-2-ND@ 2,000 398.40/M | SML-LX23SIC-TR 
14 | 2.0x3.0mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 200 90 67-1725-1-ND® 96 84 .72 | 67-1725-2-ND@ 2,000 398.40/M | SML-LX23SYC-TR 
2.0x 3.0mm | Super Ultra Green Water Clear 574 22: 25 80 90 67-1724-1-ND® 1.24 1.09 93 | 67-1724-2-ND@ 2,000 512.94/M | SML-LX23SUGC-TR 
2.0 x 2.5mm | Super Intensity Red Water Clear 636 2.0 30 475 25 67-1727-1-ND@ 82 72 62 | 67-1727-2-ND@ 1,000 338.64 | SSL-LXA228SIC-TR11 
16 2.0 x 2.5mm Super Orange Water Clear 610 2.0 30 700 25: 67-1728-1-ND® 82 72 62 | 67-1728-2-ND@ 1,000 338.64 / SSL-LXA228SOC-TR11 
2.0 x 2.5mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 300 25 67-1730-1-ND® 66 58 50 | 67-1730-2-ND@ 1,000 272.24 | SSL-LXA228SYC-TR11 
2.0 x 2.5mm Super Green Water Clear 575 2.2 25 200 25 67-1729-1-ND® 51 45 .39 | 67-1729-2-ND@ 1,000 210.49 | SSL-LXA228SUGC-TR11 
19 T-1 (3mm) Super Orange Orange Diffused 610 251 30 100 60 67-1744-1-ND 216 1.89 1.62 |— _ — | SSF-LXH305SOD-TR 
RA Super Green Green Diffused 565 2.2 30 150 60 67-1742-1-ND® 1.20 1.06 91 | 67-1742-2-ND@ 1,000 499.66 | SSF-LXH305SGD-TR 
0402 Red Water Clear 636 2.0 30 140 120 67-1878-1-ND® 40 36 .31 | 67-1878-2-ND@ 2,000 167.66/M | SML-LX0402SIC-TR 
28 0402 Orange Water Clear 610 2.0 30 120 120 67-1879-1-ND® 38 33 .29 | 67-1879-2-ND® 2,000 156.04/M | SML-LX0402S0C-TR 
0402 Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 60 120 67-1880-1-ND® 40 36 .31 | 67-1880-2-ND® 2,000 167.66/M | SML-LX0402SYC-TR 
0402 Green Water Clear 574 2.2 25 45 120 67-1881-1-ND@ 82 te: 62 | 67-1881-2-ND@ 2,000 338.64/M | SML-LX0402SUGC-TR 
@ RoHS Compliant 
InGan Surface Mount LEDs 
Peak VE If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength | (V) |(mA)| lo Angle | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. | Max. | (med) | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. ty. Pricing Part No. 
5 1206 Ultra White Yellow Diffused 550 3.5 30 90 140 67-1866-1-ND@ 3.14 9 2.75 2.36 |67-1866-2-ND® 3,000 1303.10/M | SML-LX1206UWW-TR 
1206 Ultra Super Blue Water Clear 470 3.5 25 25 140 67-1701-1-ND® 246 2.15 1.85 | 67-1701-2-ND® 3,000 1019.24/M_| SML-LX1206USBC-TR 
8 2832 Ultra Super Blue Water Clear 470 3.5 30 60 120 67-1709-1-ND@ 246 2.15 1.85 | 67-1709-2-ND@ 2,000 1019.24/M_ | SML-LX2832USBC-TR 
(2 0.5 x 3.2mm Blue Water Clear 470 3.5 25 30 160 67-1716-1-ND 1.84 1.54 1.23 | 67-1716-2-ND 3,000 1019.24/M_| SML-LXR85USBC-TR 
14 2.0 x 3.0mm Ultra Super Blue Water Clear 470 3.5 30 60 90 67-1726-1-ND 246 2.15 1.85 | 67-1726-2-ND 2,000 1019.24/M_ | SML-LX23USBC-TR 
16 | 2.0x 2.5mm Gull Wing | Ultra Super Blue Water Clear 470 3.5 30 | 250 25 67-1731-1-ND 246 2.15 1.85 | 67-1731-2-ND 1,000 1019.24 | SSL-LXA228USBC-TR11 
19 T-1 RA Ultra Super Blue | Blue Diffused 470 3.5 30 80 60 67-1746-1-ND@ 4.36 3.82 3.27 |67-1746-2-ND@ 1,000 1809.40 | SSF-LXH305USBD-TR 
@ RoHS Compliant 
High Power 1 Watt LEDs 
Peak VE If Viewing 
Emitted Wavelength (Vv) (mA) lv Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (Im) (2x Theta) | Part No. 1 10 50 Part No. 
10.60 x 10mm Red Water Clear 625 21 350 22 70 67-2034-ND 3.96 3.60 3.10 SML-LX1610SIC 
29 10.60 x 10mm Red Water Clear 625 21 350 22 110 67-2035-ND 3.96 3.60 3.10 SML-LX1610SIC/A 
10.60 x 10mm Yellow Water Clear 590 21 350 22 70 67-2036-ND 3.96 3.60 3.10 SML-LX1610SYC 
10.60 x 10mm Yellow Water Clear 590 21 350 22 110 67-2037-ND 3.96 3.60 3.10 SML-LX1610SYC/A 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Creating LED and LCD Solutions Together™ 


Fig. 27 NEW! : Fig. 28 — 0402 
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Fig. 30 NEW! 
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Peak VE If Viewing 
Emitted Wavelength (v) (mA) Wv Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (Im) (2x Theta) | Part No. fl 10 50 Part No. 
10.60 x 10mm Green Water Clear 525 4.0 350 25 70 67-2038-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610UPGC 
10.60 x 10mm Green Water Clear §25 4.0 350 25 110 67-2039-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610UPGC/A 
10.60 x 10mm Blue Water Clear 470 3.5 350 5 70 67-2040-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610USBC 
a 10.60 x 10mm Blue Water Clear 470 3.5 350 5 110 67-2041-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610USBC/A 
10.60x 10mm | Ultra White Water Clear _ 3.5 350 30 70 67-2042-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610UWC 
10.60x 10mm | Ultra White Water Clear _ 3.5 350 30 110 67-2043-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610UWC/A 
30 | 10.60 x 10mm | Red/Green/Blue | White Diffused | 636/525/470 2.0/3.5/3.5 350/500/500 25/25/8 110 67-2074-ND NEW! 10.73 9.75 8.39 SML-LX1610RGBW/A 
High Power 1.5 Watt LEDs 
Peak Vi It Viewing Cut Tape Tape and Reel 
Emitted Wavelength} (V) | (mA) | Ww Angle _ | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. | Max. | (Im) | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. 250 Part No. 
7.0 x 6.0mm Super Red Clear 630 2.0 350 23 120 67-2045-1-ND 6.39 5.60 480 |— _ SML-LX2723SIC-TR 
7.0 x 6.0mm Super Yellow Clear 590 2.0 350 23 120 67-2046-1-ND 6.39 5.60 4.80 |67-2046-2-ND 663.25 SML-LX2723SYC-TR 
31 | 7.0x6.0mm | Ultra Pure Green | Clear §25 3.2 350 33 120 67-2047-1-ND 12.08 10.57 9.06 |67-2047-2-ND 1253.25 SML-LX2723UPGC-TR 
7.0 x 6.0mm Ultra Blue Clear 470 3.2 350 5 120 67-2048-1-ND 10.66 9.33 8.00 |67-2048-2-ND 1105.50 SML-LX2723USBC-TR 
7.0 x 6.0mm Ultra White Clear - 3.2 350 23 120 67-2049-1-ND. 10.66 9.33 8.00 }|— — SML-LX2723UWC-TR 
High Power 5 Watt LED 
Peak VE If Viewing Cut Tape Tape and Reel 
Emitted Wavelength (V) (mA) Wv Angle —_| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. Max. (Im) | (2x Theta) | Part No. fl 10 100 | Part No. 300 Part No. 
32 10.10mm White Clear _ 7.3 700 190 130 67-2056-1-ND 35.52 31.08 26.64 |67-2056-2-ND 4422.24 SML-LX3939UWC-TR 
Light Engine LEDs 
Peak VE If Viewing 
Emitted Wavelength (Vv) (mA) v Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. Max. (Im) (2x Theta) Part No. 1 5 10 100 | Part No. 
White Clear _ 3.2 350 23 120 67-2050-ND 15.96 14.77 13.25 11.97 | LXP-LIGHTENGINE-W 
Super Red Clear 630 2.0 350 23 120 67-2051-ND 15.96 14.77 13.25 11.97 | LXP-LIGHTENGINE-R 
33 pevsloomant Ultra Blue Clear 470 3.2 350 5 120 67-2052-ND 15.96 14.77 13.25 11.97. | LXP-LIGHTENGINE-B 
Super Yellow Clear 590 2.0 350 23 120 67-2053-ND 15.96 14.77 13.25 11.97 | LXP-LIGHTENGINE-Y 
Ultra Pure Green | Clear 525 3.2 350 33 120 67-2054-ND 15.96 14.77 13.25 11.97 | LXP-LIGHTENGINE-G 


SMT RGB (Red/Green/Blue) LEDs Digi@ Reel” 


Cathode 
~Marks [:2.00~| : 
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Peak Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength Vi It lo Angle | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) (V) Typ. | (mA) Max. | (med) | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 

2.8 x 3.2mm Red Water Clear 660 17 30 80 120 

1 2.8 x 3.2mm Green Water Clear 574 2:2. 25 60 120 67-1820-1-ND 2.58 2.26 1.94 | 67-1820-2-ND 2,000 1070.70/M |SML-LX2832SISUGSBC 
2.8 x 3.2mm Blue Water Clear 430 3.5 30 60 120 
3.2 x 3.6mm Red Water Clear 636 2.0 25 75 120 

2 3.2 x 3.6mm Green Water Clear 574 22: 25 60 120 67-1821-1-ND 2.58 2.26 1.94 | 67-1821-2-ND 1,000 1070.70 |SML-LX3632SISUGSBC 
3.2 x 3.6mm Blue Water Clear 430 3.5 30 50 120 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 2705 
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Creating LED and LCD Solutions Together™ 


LEDs 
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LED-Tester 
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Low Battery Indicators 


Fig. 1 
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Emitted Color: Red Wavelength (NM): 660 
Intensity: 3mcd Standby Current: 5yA 


Cathode 
Mark “J Pad 
Cathode 
ome Mark 
Detection | View- Cut Tape 
Voltage ing | Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. (V) Angle | Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
1 2.5 60° | 67-1195-ND@t 1.11 = 93 .74 | SSL-LX5093LBI-SRD 
2 | 3.75-7.5 60° | 67-1196-ND@t 1.44 = 1.20 .96 | SSL-LX5099LBI-SRD 
3 2.5 140° |67-1193-1-ND 1.80 1.58 _— 1.35 | SML-LX1206LBI-SRD 
4 | 3.75-7.5 | 140° |67-1194-1-ND 2.28 2.00 _— 1.71. | SML-LX1210LBI-SRD 
@ RoHS Compliant — t¢ Bulk pricing 


T-1 3/4 Flashing 
LED Lamps 


Features: 

* Operating Voltage: 3.0 ~ 14.0 

* Blinking Frequency: 1.5 ~ 2.5Hz 

* Operating Temperature Range: -55°C ~ 100°C 


Color veav Viewing | Digi-Key Price Each Lumex 
Color Source (med) Angle | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Red/Diff. Brt. Red 200 60° | 67-1499-ND 93 -78 62 |SSL-LX5093BSRD 
Dark Red/Diff. Red 4.0 60° |67-1497-ND 84 71 .57 |SSL-LX5093BHD 
Red/Diff. Red 40 60° | 67-1498-ND 84 All .57 |SSL-LX5093BID 
Green/Diff. Green 20 60° | 67-1496-ND 84 71 .57 |SSL-LX5093BGD 
Yellow/Diff. Yellow 20 60° | 67-1495-ND 84 71 .57 |SSL-LX5093BYD 


20mm 6-Element LED Dome 
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4 
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g 9.906(23.00 Les 
( ) .531(13.50) Cathode 
Wave-| Vf If If= = 
length| Typ. | Max. | 20mA | Digi-Key Price Each Lumex 

Color |\(nm)| (V) (mA) _| (mcd) | Part No. i 25 100 | Part No. 

Green 565 6.6 25 25 |67-1526-ND 1.74 145 1.16 |SSL-LX20R6GD 
Red 635 6.0 30 35 |67-1527-ND 1.74 145 1.16 |SSL-LX20R6ID 
Red 660 5.1 30 60 |67-1528-ND 2.22 1.85 1.48 |SSL-LX20R6SRD 

Yellow | 585 6.3 30 23 |67-1529-ND 1.74 145 1.16 |SSL-LX20R6YD 
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LED Operating | Operating - 
Diameter | Emitted Current Type —_| Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. (mm) Color (mA) Volt (V) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Ceramic Stem LEDs 
2 Orange/Red 20 2.0 67-1197-ND® 1.02 85 68 | SSL-LX203CIT 
1 2 Green 20 2.2 67-1198-ND® 1.02 85 68 | SSL-LX203CGT 
2 Yellow 20 21 67-1199-ND® 1.02 85 68 | SSL-LX203CYT 
2 Red 20 17 67-1200-ND® 1.26 1.05 84 | SSL-LX203CSRT 
2 _ {LED Tester Box 67-2033-ND 38.00 _— _— |TRILED-TEST-BOX 
Epoxy | Typical mCD |Emission| Peak Vi@ J 
Emitted| Lens | Intensity | Total | Wave- | 20mAlIf | Steady | Digi-Key Price Each =| Lumex 
Fig.| Color | Color| @20mAlf | Angle | length | Typ. Max. | If Max. | Part No. 1 10 25 | PartNo. 
10MM Megza-Brite Lites 
Or/Red | Clear 4500 8° 620nm | 2.1 | 2.5] 30mA |67-1399-ND@| 2.37 1.98 1.78 | SSL-LX100133X0C 
3 | Green | Clear 1600 8 568nm | 2.2 | 2.7| 25mA | 67-1400-ND 72 = .60 54 | SSL-LX100133XGC 
Yellow | Clear 2500 8° 590nm | 2.1 | 2.5] 30mA |67-1401-ND@| 2.61 2.18 1.96 | SSL-LX100133XYC/B 
Color lo | View | if |Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Pind | Pin3 | Vf | (med) | Angle | (mA) | Part No. 1 25 100 250 | Part No. 
Bi-Color LEDs — RoHS Compliant 
Green | Yellow | 2.0 | 30/30 | 60° 20 = |67-1329-ND 75 63 51 44 | SSL-LX3059GYW 
4 Red | Green | 2.0 30 60° 20 = |67-1327-ND 15 63 51 44 | SSL-LX3059IGW 
Red | Yellow | 2.0 30 60° 20 _|67-1328-ND 15 63 51 4 | SSL-LX30591YW 
@ RoHS Compliant 


PC Mount LED Arrays / Light Bars 
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Emitted lo If Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Color | Vf |(mced)| (mA) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
1 | Green [22] 10 | 25 [67-1008-ND@ 2.85 2.38 1.90 |SSA-LXB10GW-GF/LP 
1 Red | 20] 4 30 |67-1009-ND@ 2413 1.78 1.42 |SSA-LXB10HW-GF/LP 
1 Red | 2.0] 10 | 30 |67-1010-ND@ 2.85 2.38 1.90 |SSA-LXB10IW-GF/LP 
2 | Green | 2.2] 10 | 30 |67-1524-ND@ 3.90 3.25 2.60 |SSA-LXB10GW-10652 
2 Red |1.7| 40 | 30 |67-1525-ND@ 6.72 5.60 _ 4.48 | SSA-LXB10SRW-10652 
3 Red [21] 5 30 |67-1011-ND@ 58.06 51.23 47.81 |SSA-LXB8825 
4 Red | 2.0] 25 | 30 |67-1013-ND@ 91.76 61 | SSB-LX2300IW 
5 Red | 2.1] 50 | 30 |67-1014-ND@ 1.36 114  .91 |SSB-LX23501W 
4 | Yellow | 2.1] 18 | 30 [|67-1015-ND@ 21.76 _.61_ | SSB-LX2400YW 
5 | Yellow [2.1] 40 | 30 |67-1016-ND@ 1.36 114 91 |SSB-LX2450YW 
4 | Green | 2.2] 25 | 25 |67-1017-ND@ 91 .76 61 | SSB-LX2500SGW 
6 Red | 21] 25 | 30 |67-1018-ND@ 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX26001W 
7 Red | 21] 25 | 30 |67-1019-ND@ 2.36 1.97 1.57 |SSB-LX2620IW 
8 Red |2.0| 50 | 30 |67-1020-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2635IW 
9 Red [21] 45 | 30 |67-1021-ND@ 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX26551W 
10 | Red |21] 80 | 30 |67-1022-ND@ 2.36 1.97 1.57 |SSB-LX2685IW 
6 | Yellow | 2.1} 18 | 30 |67-1023-ND 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX2700YW 
7 | Yellow | 2.1} 18 | 30 |67-1024-ND@ 2.36 1.97 1.57 |SSB-LX2720YW 
8 | Yellow | 2.1| 40 | 30 [67-1025-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2735YW 
9 | Yellow [2.1] 35 | 30 |67-1026-ND@ 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX2755YW 
10 | Yellow | 2.1] 70 | 30 |67-1027-ND@ 2.36 1.97 1.57 |SSB-LX2785YW 
9 | Red/Yel| 2.1] 25 | 30 |67-1028-ND 2.49 2.08 1.66 | SSB-LX29501YW 
9 |Red/Gm| 2.1] 25 | 30/25 |67-1029-ND@ 2.49 2.08 1.66 | SSB-LX2965IGW 
4 Red |1.7| 40 | 30 |67-1030-ND@ 1.04.87 ___—.70 | SSB-LXA100SRW 
5 Red [1.7] 80 | 30 |67-1031-ND@ 1.53 1.28 1.03 |SSB-LXB100SRW 
9 Red | 1.7] 80 | 30 |67-1032-ND@ 235 1.96 1.57 |SSB-LXC100SRW 
7 Red | 1.7] 40 | 30 |67-1034-ND@ 2.72 2.27 1.81 |SSB-LXE100SRW 
8 Red | 1.7] 80 | 30 |67-1035-ND@ 2.72 2.27 1.81 |SSB-LXF100SRW 
10 | Red |1.7| 150 | 30 |67-1036-ND@ 2.72 2.27 1.81 | SSB-LXH100SRW 
5 | Green | 2.2[ 150 | 20 [67-2032-5-ND@ 6.96 5.80 4.06 | SSB-LX2550SUGW. 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Creating LED and LCD Solutions Together™ 


Dimensions in mm 
Fig. 6 
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Anode 
Peak Viewing 
Emitted Wavelength} Vf (V) If (mA) lo Angle | Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typical Maximum (med) (2x Theta) | Part No. 1 10 50 Part No. 
1 T-1 (8mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1190-ND 1.20 96 -84 | SSI-LXH312ID-150 
T-1 (8mm) Green Green Diffused 565 2.1 25 30 60 67-1191-ND 1.20 96 .84 | SSI-LXH312GD-150 
2 T-1 (8mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1192-ND 63 -50 44 _|SSI-LXH312ID 
T-1 (8mm) Super Red Red Diffused 660 1.8 30 70 60 67-1150-ND 1.25 1.00 -88 | SSI-LXR1612SRD 
3 T-1 (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1147-ND 1.13 90 79 | SSI-LXR1612ID 
T-1 (3mm) Yellow Yellow Diffused 585 2.1 30 30 60 67-1149-ND 1.13 90 .79 |SSI-LXR1612YD 
T-1 (8mm) Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1148-ND 1.13 -90 79 | SSI-LXR1612GD 
T-1 (3mm) Super Red Red Diffused 660 1.8 30 65 60 67-1154-ND 1.30 1.04 91 SSI-LXR3612SRD 
4 T-1 (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1151-ND 1.18 94 .83 | SSI-LXR3612ID 
T-1 (8mm) Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1153-ND 1.18 94 -83 | SSI-LXR3612YD 
T-1 (8mm) Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1152-ND 1.18 94 -83 | SSI-LXR3612GD 
T-1 3/4 (5mm) Red/Green White Diffused 700/565 2.0/2.2 25 6/25 60 67-1187-ND 1.88 1.50 1.32 | SSI-LXH600HGW-150 
5 T-1 3/4 (6mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1188-ND 115 92 81 SSI-LXH600ID-150 
T-1 3/4 (5mm) Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1189-ND 1.15 92 81 SSI-LXH600GD-150 
T-1 3/4 (5mm) Super Red Red Diffused 660 1.7 30 60 120 67-1158-ND 1.30 1.04 201 SSI-LXH387SRD 
6 T-1 3/4 (5mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 10 120 67-1155-ND 1.13 -90 .79 | SSI-LXH387ID 
T-1 3/4 (5mm) Yellow Yellow Diffused 585 2.1 30 10 120 67-1157-ND 1.13 90 .79 | SSI-LXH387YD 
T-1 3/4 (65mm) Green Green Diffused 565 2.2 30 10 120 67-1156-ND 1.13 -90 79 | SSI-LXH387GD. 
T-1 (3mm) Super Red Red Diffused 660 1.7 30 100 60 67-1677-ND 2.44 1.96 1.71 SSI-RM3091SRD-150 
T-1 (3mm) AllnGap Red Red Diffused 636 2.0 30 100 60 67-1679-ND 2.60 2.08 1.82 | SSI-RM3091SID-150 
T-1 (8mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1676-ND 2.16 1.73 1.52 | SSI-RM3091ID-150 
T-1 (3mm) Super Orange Orange Diffused 610 2.0 30 100 60 67-1680-ND 2.49 1.99 1.75 | SSI-RM3091SOD-150 
7 T-1 (3mm) Super Yellow Yellow Diffused 590 2.1 30 100 60 67-1682-ND 2.49 1.99 1.75 | SSI-RM3091SYD-150 
T-1 (8mm) Super Ultra Green | Green Diffused 574 2.2 25 50 60 67-1688-ND 2.75 2.20 1.93 | SSI-RM3091SUGD-150 
T-1 (3mm) Yellow Yellow Diffused 585 2.1 30 20 60 67-1678-ND 2.16 1.73 1.52 | SSI-RM3091YD-150 
T-1 (3mm) Green Green Diffused 565 2.2 25 20 60 67-1675-ND 2.16 1.73 1.52 | SSI-RM3091GD-150 
T-1 (8mm) Ultra Super Blue Blue Diffused 470 3.5 30 60 60 67-1683-ND 4.55 3.64 3.19 | SSI-RM3091USBD-150 
T-1 3/4 (65mm) Super Red Red Diffused 660 1.7 30 80 60 67-1162-ND 1.38 1.10 .97 | SSI-LXH9SRD-150 
8 T-1 3/4 (5mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1159-ND 1.23 98 -86 | SSI-LXH9ID/-150 
T-1 3/4 (6mm) Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1161-ND 1.23 98 -86 |SSI-LXH9YD-150 
T-1 3/4 (5mm) Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1160-ND 1.23 98 -86 | SSI-LXH9GD-150 
T-1 3/4 (5mm) Super Red Red Diffused 660 1.8 30 300 60 67-1166-ND 1.25 1.00 .88 | SSI-LXR4815SRD 
9 T-1 3/4 (6mm) Red Red Diffused 635 2 30 40 60 67-1163-ND 1.13 -90 .79 | SSI-LXR4815ID 
T-1 3/4 (5mm) Yellow Yellow Diffused 585 2.1 30 20 60 67-1165-ND 1.13 90 .79 |SSI-LXR4815YD 
T-1 3/4 (6mm) Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1164-ND 1.13 -90 79 | SSI-LXR4815GD 
8mm Super Red Red Diffused 660 1.7 30 80 60 67-1170-ND 85 68 -60 |SSI-LXH8080SRD 
10 8mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1167-ND 70 56 49 | SSI-LXH8080ID 
8mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1169-ND 70 56 49 | SSI-LXH8080YD 
8mm Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1168-ND -70 56 49 | SSI-LXH8080GD 
10mm Super Red Red Diffused 660 17 30 80 60 67-1174-ND 98 78 .69 | SSI-LXH1090SRD 
1 10mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1171-ND 85 68 60 |SSI-LXH1090ID 
10mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1173-ND 85 68 -60 |SSI-LXH1090YD 
10mm Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1172-ND 85 68 -60__|SSI-LXH1090GD 
5mm Super Red Red Diffused 660 1.8 30 20 80 67-1178-ND 80 64 56 |SSI-LXH55SRD 
12 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 10 80 67-1175-ND 65 52 46 |SSI-LXH55ID 
5mm Yellow Yellow Diffused 585 2.1 30 10 80 67-1177-ND 65 52 46 |SSI-LXH55YD 
Ssmm Green Green Diffused 565 2.2 25 10 80 67-1176-ND 65 52 46 __|SSI-LXH55GD 
2x 5mm Super Red Red Diffused 660 1.7 30 25 110 67-1182-ND 1.15 92 81 SSI-LXMPO59SRD 
13 2x 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 10 110 67-1179-ND 95 76 .67 | SSI-LXMPO59ID 
2x 5mm Yellow Yellow Diffused 585 2.1 30 10 110 67-1181-ND .95 76 .67 | SSI-LXMPO59YD. 
2x 5mm Green Green Diffused 565 2.2 25 10 110 67-1180-ND 95 76 .67__ | SSI-LXMP059GD 
2.3x 7mm Super Red Red Diffused 660 1.7 30 50 110 67-1186-ND 1.00 -80 -70 | SSI-LXHO72SRD 
14 2.3x 7mm Red Red Diffused 635 2.0 30 15 110 67-1183-ND 85 68 -60  |SSI-LXHO72ID 
2.3x 7mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 9 110 67-1185-ND 85 68 -60  |SSI-LXHO72YD 
2.3 x 7mm Green Green Diffused 565 2.2 25 9 110 67-1184-ND 85 68 -60__|SSI-LXHO72GD. 
(Continued) 
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a JIVE. 4 Panel Mount LEDs (cont) 


Creating LED and LCD Solutions Together™ 


Dimensions in mm 


Fig. 19 
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Peak Viewing 2 
Emitted Wavelength} Vf (V) If (mA) lo Angle | Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typical Maximum (med) (2x Theta) | Part No. 1 10 50 Part No. 
9x 9mm Super Red Water Clear 660 1.8 30 60 60 67-1545-ND 1.65 1.32 1.16 | SSI-LXMP5011SRC-150 
15 9x 9mm Red Water Clear 635 2.0 30 20 60 67-1544-ND 1.50 1.20 1.05 | SSI-LXMP5011IC-150 
9x 9mm Yellow Water Clear 585 21 30 15 60 67-1546-ND 1.50 1.20 1.05 | SSI-LXMP5011YC-150 
9x 9mm Green Water Clear 565 2.2 25 15 60 67-1543-ND 1.50 1.20 1.05 | SSI-LXMP5011GC-150 
2x 5mm Super Red Red Diffused 660 1.7 30 40 110 67-1204-ND 2.48 1.98 1.74 |SSA-LXB525SRD 
16 2x 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 12 110 67-1201-ND 1.53 1.22 1.07 |SSA-LXB525ID 
2x 5mm Yellow Yellow Diffused 585 2.1 30 10 110 67-1203-ND 1.60 1.28 1.12  |SSA-LXB525YD 
2x 5mm Green Green Diffused 565 2.0 25 10 110 67-1202-ND 1.53 1.22 1.07 | SSA-LXB525GD 
2.5x 5mm Super Red Red Diffused 660 1.8 30 25 60 67-1208-ND 4.45 3.56 3.12 |SSA-LXH1025SRD 
17 2.5x 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 10 60 67-1205-ND 3.10 2.48 2.17 | SSA-LXH1025ID 
2.5x 5mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 10 60 67-1207-ND 3.48 2.78 2.44 |SSA-LXH1025YD 
2.5 x 5mm Green Green Diffused 565 2.2 25 10 60 67-1206-ND 3.10 2.48 2.17 _|SSA-LXH1025GD 
2.5x 5mm Super Red Red Diffused 660 2.0 30 30 80 67-1212-ND 6.63 5.30 4.64 |SSA-LXH1225SRD 
18 2.5x 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 10 80 67-1209-ND 4.55 3.64 3.19 |SSA-LXH1225ID 
2.5x 5mm Yellow Yellow Diffused 585 2.1 30 10 80 67-1211-ND 4.78 3.82 3.35 |SSA-LXH1225YD 
2.5 x 5mm Green Green Diffused 565 2.0 30 10 80 67-1210-ND 4.55 3.64 3.19 |SSA-LXH1225GD 
3mm Super Red Red Diffused 660 1.7 30 25 80 67-1216-ND 5.48 4.38 3.84 |SSA-LXB102SRD 
19 3mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 8 80 67-1215-ND 3.48 2.78 2.44 |SSA-LXB102YD 
3mm Green Green Diffused 565 ul 25 8 80 67-1214-ND 3.73 2.98 2.61 SSA-LXB102GD 
LED Holders 
Panel Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Hole Part No. 5 25 100 Part No. 
20 T1 Black Nylon -160” (4.06) 67-1330-ND 60 2.25 7.50 SSH-LX3050 
21 T1 Black Nylon 225” (5.71) 67-1331-ND 60 2.25 7.50 SSH-LXH301 
22 T1-3/4 Black Nylon 250” (6.35) 67-1332-ND 40 1.50 5.00 SSH-LX5091 
23 1-3/4 Black Nylon -330” (8.38) 67-1333-ND 60 2.25 7.50 SSH-LXH501 
24 Mounting Clip and Ring for T1-3/4 -250” (6.35) 67-1044-ND 36 1.35 4.50 SSH-LX5090 


Based LEDs 


© 59 9 1.024 
(15) (26) 
CONTACT 1 
SHELL 
CONTACT 2 
1-138 (3.5) 
] YO 354 
1.37% Ly (9:00) 
(35) 
Emitted Peak Wave-| Vf (V) If (mA) lo Viewing Angle | Digi-Key Price Each Sunbrite 
Fig. Color Lens length (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. 
LED Miniature Wedge Base 
Red Milky White Diffused 626 12 30 2800 60 441-1004-ND 99 83 66 |SSP-01TWB6UW12 
Red Water Clear 626 12 30 8000 30 441-1005-ND 99 83 66 |SSP-01TWB6UWB12 
Ultra Green Milky White Diffused 525 12 30 2800 60 441-1000-ND 1.60 1.34 1.07. |SSP-01TWB2UPW12 
{ Pure Green Water Clear 525 12 30 9000 30 441-1001-ND 1.60 1.34 1.07 |SSP-01TWB2UPWB12 
Super Blue Milky White Diffused 470 12 30 1600 60 441-1006-ND 1.50 1.25 1.00 _|SSP-01TWB7UW12 
Super Blue Water Clear 470 12 30 7000 30 441-1007-ND 1.60 1.34 1.07. |SSP-01TWB7UWB12 
Ultra White Milky White Diffused = 12 30 3300 60 441-1008-ND 1.60 1.34 1.07 |SSP-01TWB9W12 
Ultra White Water Clear = 12 30 11000 30 441-1009-ND 1.60 1.34 1.07 |SSP-01TWB9WB12 
1156 Based LED Lamp 
Red Water Clear 626 12 110 47000 30 441-1012-ND 4.18 3.34 2.93 |SSP-1156B156U12 
Yellow Water Clear 590 12 110 48500 30 441-1011-ND 4.18 3.34 2.93 |SSP-1156B153S12 
2 Green Water Clear 525 12 110 70400 30 441-1010-ND 11.50 10.07 8.63 |SSP-1156B152UP12 
Super Blue Water Clear 470 12 110 13500 30 441-1013-ND 10.52 9.21 7.89 |SSP-1156B157U12 
Ultra White Water Clear = 12 110 48000 30 441-1014-ND 11.50 10.07 8.63 | SSP-1156B15912 
1157 Based LED Lamp 
Red Water Clear 626 12 80 47000/15600 30 441-1016-ND 4.18 3.34 2.93 |SSP-1157B156U12 
3 Yellow Water Clear 590 12 80 48500/16100 30 441-1015-ND 4.18 3.34 2.93 |SSP-1157B153S12 
Ultra White Water Clear _ 12 80 48000/16000 30 441-1017-ND 11.46 10.03 8.60 | SSP-1157B15912 
3157 Based LED Lamp 
Red Water Clear 626 12 75 8000/2700 35 441-1084-ND 5.20 4.55 3.90 |SSP-3157WB6U12 
4 Super Yellow Water Clear 590 12 75 8300/2800 35 441-1083-ND 5.20 4.55 3.90 |SSP-3157WB3S12 
Ultra Super Blue Water Clear 470 12 75 8300/2800 35 441-1085-ND 9.80 8.58 7.35  |SSP-3157WB7U12 
Ultra White Water Clear = 12 75 8200/2750 35 441-1086-ND 10.40 9.10 7.80 | SSP-3157WB912 
Bayonet (BA15) Base 
5 Red Water Clear 626 12 140 102400 60 441-1026-ND 9.25 7.40 6.48 |SSP-24MB156U12G 
Yellow Water Clear 590 12 140 106200 30 441-1025-ND 9.25 7.40 6.48 | SSP-24MB153S12G 
6 Red Water Clear 626 12 140 102400/33800 60 441-1029-ND 9.25 7.40 6.48 |SSP-24MDB156U12G 
Yellow Water Clear 590 12 140 106200/35000 60 441-1028-ND 9.25 7.40 6.48 | SSP-24MDB153S12G 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Thermal Impedance of FR4 compared to MP. 


Thermal Clad LED IMS® Boards 


(BERGOUIST 


T-rise based 
on 32 sq/mm 
Bergquist offers a family of standard thermally conductive insulated metal substrate (IMS) circuit boards specifically for LED applications which replace conven- slug 
tional FR-4 PCBs. Better thermal management allows more forward current to be applied to the LED, while still maintaining desired die temperatures, which 0 
means more light and possibly reducing the number of LEDs required to achieve the desired light output. Star or square substrates are available in single, strip : FR-4 MP 


or array configurations. Choose from different LED footprints to give you the freedom to select the LED component's color, brightness and power that best 
suits your needs. 

Specifications: * Base metal: 1.57mm (0.062”) Aluminum 5052 * Thermally Conductive Dielectric: .076mm (3 mil) MP * Copper Circuit Foil: 35m (1 0z. copper 
circuit foil * Surface Finish: White solder mask, Pb-free HASL solder pads 


Thermal Thermal 
Conductivity Conductivity 
0.3 W/m-k 1.1 W/m-K 


Dimensions in mm 


Footprint Digi-Key Price Each Bergquist 
Fig. Type Part No. i 10 100 500 | Part No. 
1 Avago Moonstone™ Emitter BER258-ND 1.61 1.44 1.14 99 803111 
2 Avago Moonstone™ Emitter BER265-ND 1.01 91 w2 63 803121 
2 Avago Moonstone™ Emitter BER290-ND NEW! | 18.50 17.41 15.24 14.15 803261 
3 Lite-On® LOPL BER259-ND 1.61 1.44 1.14 99 803113 
4 Lite-On® LOPL BER266-ND 1.01 91 72 63 803123 
4 Lite-On® LOPL BER292-ND NEW! | 18.50 17.41 15.24 14.15 803263 
5 Lumex SML-LX BER260-ND 1.61 1.44 1.14 99 803114 
6 Lumex SML-LX BER267-ND 1.01 91 72 63 803124 
4 Lumileds™ Luxeon@ |, Ill, and V | BER268-ND 1.01 91 72 63 803125 
4 Lumileds™ Luxeon® |, IllandV | BER293-ND NEW! | 18.50 17.41 15.24 14.15 803265 
7 Lumileds™ Luxeon@ |, Ill, and V_ | BER261-ND 1.61 1.44 1.14 99 803115 
8 Lumileds™ Luxeon® K2 BER262-ND 1.61 1.44 1.14 99 803116 
9 Lumileds™ Luxeon® K2 BER269-ND 1.01 91 72 63 803126 
9 Lumileds™ Luxeon® K2 BER294-ND NEW! | 18.50 17.41 15.24 14.15 803266 
10 Lumileds™ Luxeon® Rebel BER263-ND 1.61 1.44 1.14 99 803117 
1 Lumileds™ Luxeon® Rebel BER270-ND 1.01 91 72 63 803127 
1 Lumileds™ Luxeon® Rebel BER295-ND NEW! | 18.50 17.41 15.24 14.15 803267 
12 Osram Golden Dragon® BER264-ND 1.61 1.44 1.14 99 803118 
13 Osram Golden Dragon® BER271-ND 1.01 91 72 63 803128 
13 Osram Golden Dragon® BER296-ND NEW! | 18.50 17.41 15.24 14.15 803268 
14 Cree® XLamp® BER272-ND NEW! 1.01 91 72 63 803122 
14 Cree® XLamp® BER291-ND NEW! | 18.50 17.41 15.24 14.15 803262 
— | Array LED IMS Cree® XLamp® MC-E | BER298-ND NEW!) 18.50 17.41 15.24 14.15 8033790 
15 Seoul Semiconductor Z-Power BER283-ND NEW! 97 87 69 60 803119 
16 Seoul Semiconductor Z-Power BER287-ND NEW! 61 55 44 38 803129 
16 Seoul Semiconductor Z-Power BER297-ND NEW! | 18.50 17.41 15.24 14.15 803269 
17 Nichia Power LED 3.5 x 3.5 BER284-ND NEW! OF 87 69 60 803290 
18 Nichia Power LED 3.5 x 3.5 BER288-ND NEW! 61 55 44 .38 803291 Fig. 17 NEW! 
— | Board LED IMS Osram Ostar SMD | BER286-ND NEW! 97 87 69 60 803807 
— | Board LED IMS Osram Ostar SMD | BER289-ND NEW! 61 55 44 38 803308 Fie o 
= Array 36-Star Osram Ostar SMD | BER282-ND NEW! | 18.50 17.41 15.24 14.15 803808 ‘a Q 4 
= Strip LED IMS Seoul Semi P5 BER299-ND NEW! | 18.50 17.41 15.24 14.15 803803 (2 o 
= Board LED IMS Seoul Semi P7 BER285-ND NEW! 97 87 69 60 803482 = Boa 
— 


z Tyco Electronics NEW! LED Star Board Holder/Heat Sink 


Authorized Distributor 


The Star Board Holder is designed to house and provide electrical interconnection and thermal solution for a high-power LED star printed circuit (pc) board light source. 
The star board holder consists of a heat sink, locking ring, and contact carrier assembly. The star board holder is capable of two-contact loading for single-color LEDs and 
three-or four-contact loading for full-color (RGB) LEDs (common anode or common cathode). The contact carrier assembly and heat sink are marked with A, B, C, and D 
to reference the polarity of the LED to ensure proper orientation in the lighting fixture. 


A99505-ND (2008675-1) Star Board Holder/Heat Sink . 
A99798-ND (2008671-1) Lens for Star Board Holder ... 
A99838-ND (2058329-1) Thermal Pad for Star Board Holder . 


NEW! Low and High Intensity LED Light Pipe 


Linear light source using a TE proprietary large core optical fiber rod that projects a band of light along the entire length of the light pipe using one 
or more LEDs. Applications: * Accent/ Trim lighting found in commercial building, industrial, appliance, rail, motor vehicle and commercial aircraft 
Electrical: High Intensity Light Socket: * Operating Voltage: up to 50V maximum » Operating Current: up to 2500mA * Maximum wattage: 
up to 5 watts is possible; Low Intensity Light Engine: « Input Voltage: Universal 7 ~ 27VDC * LED Wattage rating: 1/2 watt Materials: Light 
Pipe: ¢ Clear and white acrylic Low Intensity Light Assembly: * Housing: PBT * PCB: FR4; High Intensity Light Socket Assembly: * Contact 
carrier: PBT * Locking ring: PBT * Contacts: Copper alloy - Tin plated * Heat Sink: Cast aluminum 


. $16.09 
- $2.54 
+++ $.43 


Fig. 2 


Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. Description Part No. 1 25 100 500 Part No. 

Light Engines 

1 Low Intensity Light Pipe, 10mm A99857-ND 21.33 19.32 13.69 12.08 2008876-1 

1 Low Intensity Light Pipe, 5mm A99858-ND 21.33 19.32 13.69 12.08 2008876-2 

2 High Intensity Light Socket, 10mm A99859-ND 22.13 20.04 14.20 12.53 2008639-1 

Light Pipes 

_ Light Pipe, 10mm diameter, 150mm length A99860-ND 3.37 3.05 2.16 1.91 2058295-1 

Light Pipe, 5mm diameter, 1150mm length A99861-ND 14.39 13.04 9.24 8.15 2058296-1 
Accessories 

Light Pipe Cable Assembly, 2mm x 152mm A99862-ND 5.30 4.80 3.40 3.00 2058077-1 

_ High Intensity Cable Light Socket, Black A99863-ND 30 .28 20 A? 2058102-1 

High Intensity Cable Light Socket, Red A99864-ND 30 28 20 AT 2058102-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


The inverted SMT Thru Board Connector provides a means to bring power to LED 
aluminum clad and FR4 boards from the underside of the PC board. 


Applications: * LED lighting controls * Indoor and outdoor lighting fixtures * Gen- 


¢ Various non-lighting applications that require 
wire dress connections below the PC board Electrical: * Operating Voltage: 


eral LED illumination fixtures 


NEW! Inverted SMT 


Thru Board Connectors 


50VAC/S0VDC * Operating Current: 3A for #24AWG, 2.5A for #26AWG, 1.5A for 
28AWG Materials: * Housing: UL 94V-O rated thermoplastic * Contact: Tin over 
nickel plated copper alloy 
Mechanical: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 

Feature: ¢ Accepts 2 thru 6 position TE mini CT Connector 


No. of Dimensions — mm Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Tyco Electronics 
Positions A B Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2 5.5 9.11 A99870CT-ND 99 83 66 A99870TR-ND 450 222.75 2106091-1 
3 7.0 10.61 A99871CT-ND 1.14 .95 76 A99871TR-ND 450 256.50 2106091-2 
4 8.50 12.11 A99872CT-ND 1.29 1.08 86 A99872TR-ND 450 290.25 2106091-3 
5 10.00 13.61 A99873CT-ND 1.47 1.23 98 A99873TR-ND 450 330.75 2106091-4 
6 11.50 15.11 A99874CT-ND 1.65 1.38 1.10 A99874TR-ND 450 371.25 2106091-5 


Hermaphroditic Blade and 
Receptacle Connectors 


The Hermaphroditic Blade and Receptacle SMT connector is intended for use with in-line board-to-board applications. 
Applications: * LED lighting modules * Incandescent lighting strips * Channel lettering Electrical (without latch): 
* Operating current: 5A »* Operating Voltage: 90VAC/90VDC =» Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC Electri- 
cal (with latch): * Operating current: 6A * Operating Voltage: * 125VAC/125VDC » Dielectric Withstanding Voltage: 
1500VAC Mechanical: Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Materials: * Housing: UL 94V-O high temperature 
resistant thermoplastic * Contact: Copper Alloy, tin over nickel plated Standards and Specifications: UL and cUL 


Recognized, File No. E28476 


Digi@Reel” 


Fig. 2 NEW! 


Fig. 3 NEW! 


No. of Dimension A _| Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Tyco Electronics 
Fig. | Positions Color mm Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Receptacle and Blade without Latch 

2 White 7.90 A99123CT-ND 80 73 52 A99123TR-ND 1,000 423.86 1954289-1 

4 White 15.90 A99124CT-ND 1.57 1.43 1.01 A99124TR-ND 1,000 831.45 1954289-2 

1 6 White 23.90 A99125CT-ND 2.10 1.90 1.35 A99125TR-ND 1,000 1107.64 1954289-3 
2 Black 7.90 A99126CT-ND 80 73 52 A99126TR-ND 1,000 423.86 1-1954289-1 
4 Black 15.90 A99127CT-ND 1.57 1.43 1.01 A99127TR-ND 1,000 831.45 1-1954289-2 
6 Black 23.90 A99128CT-ND 2.10 1.90 1.35 A99128TR-ND 1,000 1107.64 1-1954289-3 

NEW! Receptacle and Blade with Latch NEW! 

2 White 8.70 A99881CT-ND 86 79 56 A99881TR-ND 1,000 433.25 2058703-1 

4 White 16.70 A99882CT-ND 1.68 1.53 1.09 A99882TR-ND 1,000 845.23 2058703-2 

6 White 24.70 A99883CT-ND 2.31 2.09 1.48 A99883TR-ND 1,000 1157.63 2058703-3 
. 2 Black 8.70 A99884CT-ND 86 19: 56 A99884TR-ND 1,000 433.25 1-2058703-1 
4 Black 16.70 A99885CT-ND 1.68 1.53 1.09 A99885TR-ND 1,000 845.23 1-2058703-2 
6 Black 24.70 A99886CT-ND 2.31 2.09 1.48 A99886TR-ND 1,000 1157.63 1-2058703-3 

NEW! Dust Covers NEW! 

2 Natural = A99887-ND At 37 27 = = = 2058128-1 

— 4 Natural _ A99888-ND 49 45 32 = = = 2058128-2 

6 Natural = A99889-ND 49 45 32 = — = 2058128-3 

NEW! Wire-to-Board Housings NEW! 

2 Natural 12.40 A99890-ND 42 39 28 = — = 2058299-1 

4 Natural 20.40 A99891-ND 43 40 .28 = = = 2058299-2 

3 6 Natural 28.40 A99892-ND 44 At 29 = = = 2058299-3 
2 Black 12.40 A99893-ND 42 39 28 = = _ 1-2058299-1 
4 Black 20.40 A99894-ND 43 40 .28 = = = 1-2058299-2 
6 Black 28.40 A99895-ND 44 At 29 = at = 1-2058299-3 

NEW! Contacts NEW! 
Blade Contact 18 ~ 22 AWG, Tin A99896CT-ND 13 12 09 A99896TR-ND 5,000 65.20/M 2058301-1 
Socket Contact 18 ~ 22 AWG, Tin A99897CT-ND 14 13 .09 A99897TR-ND 5,000 67.57/M 2058302-1 
NEW! Tool NEW! 
Hand Tool, PRO-CRIMPER™ III with Die A99898-ND 655.50 = = = =_ = 2063778-1 


Poke-In LED Lighting Connectors 


Digi@Reel® 


The low profile SMT and Through-Hole Poke-In wire connectors are designed for lighting applications. They accept 18, 20 and 22 
AWG solid wire, 18 and 20 AWG pre-bond stranded wire, and 18AWG stranded wire. Applications: * LED lighting controls * General 
illumination LED fixtures ¢ Interconnecting strings of printed circuit LED light modules * Various non-lighting applications that 
require attaching flying leads to printed circuit boards Electrical: 250VAC/5A, 250VDC/5A, 1500VAC dielectric withstanding voltage 
Mechanical: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * Wire Retention: 5 pound minimum Materials: * Housing: UL 94-VO rated high 
temperature resistant thermoplastic * Contacts: Tin over nickel plated copper alloy 


Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt Tyco Electronics 
Fig. | Description Part No. i 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
1 |2 Position SMT A97618CT-ND 77 .70 50 800 347.98 1954097-1 
2 |1 Position SMT A99133CT-ND 58 53 38 500 164.96 2008563-1 
3 |2 Position Through-Hole |A99380CT-ND NEW! 91 83 59 600 310.21 2008106-1 
4 |1 Position Through-Hole |A99134CT-ND 61 56 40 500 173.28 2008839-1 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Dimensions in mm 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2710 (us2010) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


APEM NEW’! QSeries LED Indicators 


APEM's LED indicators are designed and manufactured in the UK. The range comprises of seven different panel cut-out sizes solder lugs. The LEDs are available in five color options, standard diffused red, green, yellow, blue and white, plus Tri-color 
(6mm, 8mm, 12mm, 14mm, 16mm, 19mm, and 22mm), and three different bezel shapes; prominent, recessed and flush options in 8mm, 14mm, 16mm, 19mm, and 22mm. The LED indicators are available with integral resistors to permit direct 
manufactured from high quality brass either finished in Bright Chrome or Black Chrome. Terminations are 2.0/2.8mm faston/ connection to 12V, 24V, and 110V. Features: » Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C »* IP67 Panel Seal 


Fig. 1 — Prominent Bezel Fig. 2 — Recessed Bezel Fig. 3 — Flushed Bezel 


Voltage | LED | Digi-Key Price Each APEM Voltage | LED | Digi-Key Price Each APEM 
Fig. (Vv) Color | Part No. 1 25 100 Part No. Fig. (V) Color | Part No. 1 ao 100 Part No. 
Black Chrome Finish - 6mm Mounting Hole 110 Green |679-1605-ND 12.95 11.82 10.67 Q12P1BXXG110E 
2 Red |679-1425-ND 7.82 7.13 6.44 | O6PTBXXRI2ZE P 110 | Yellow |679-1606-ND 18.43 16.81 15.18 | Q12P1BXXY110E 
12 Green |679-1426-ND 7.82 7.13 6.44 | Q6P1BXXG12E 110 Blue 679-1607-ND 16.32 14.88 13.44 | Q12P1BXXB110E 
12 Yellow |679-1427-ND 7.82 7.13 6.44 | Q6P1BXXY12E 110 | White |679-1608-ND 17.31 15.78 14.26 | Q12P1BXXW110E 
12 Blue |679-1428-ND 10.61 9.68 8.74 | Q6P1BXXB12E Black Chrome Finish - 14mm Mounting Hole 
1 12 White _|679-1429-ND 10.81 9.86 8.91 | Q6P1BXXW12E 72 Red ]679-1609-ND 8.57 7.82 7.06 | Q14P1BXXR12E 
24 Red | 679-1430-ND 7.82 713 6.44 | Q6PIBXXR24E 12 Green | 679-1610-ND 8.57 7.82 7.06 | Q14P1BXXG12E 
24 Green |679-1431-ND 7.82 7.13 6.44 | Q6P1BXXG24E 12 | Yellow |679-1611-ND 8.57 7.82 7.06 — | Q14P1BXXY12E 
24 Yellow |679-1432-ND 7.82 7.13 6.44 — | Q6PIBXXY24E 12 Blue /679-1612-ND 14.21 12.96 11.71 | Q14P1BXXB12E 
24 Blue | 679-1433-ND 10.61 9.68 8.74 | Q6P1BXXB24E 12 White | 679-1613-ND 14.72 13.43 12.13 | Q14P1BXXW12E 
24 White _|679-1434-ND 10.81 9.86 8.91 | Q6P1BXXW24E 12 R/V/G | 679-1671-ND 9.79 8.93 8.07 | Q14P1BZZRYG12E 
iF iat Ce ee ie ee ae Pa eeaEs 24 Red | 679-1614-ND 8.57 7.82 7.06 | Q14P1BXXR24E 
-1436- ; : 5 24 Gi 679-1615-ND 8.57 7.82 7.06 | Q14P1BXXG24E 
12 | Yellow |679-1437-ND 7.82 713 6.44 | Q6RIBXXY12E + | 24 | Yetow (eqaeereis a7 7a 706. |Q14P1BxOCv24E 
12) Blue | 679-1438-ND 10.61 9.68 8.74 | Q6RIBXXB12E 24 | Blue |679-1617-ND 14.21 12.96 11.71 | Q14P1BXxB24E 
12 White _|679-1439-ND 10.81 9.86 8.91 | Q6R1BXXW12E . Bie 
2 24 White | 679-1618-ND 14.72 13.43 42.13 | Q14P1BXXW24E 
24 Red |679-1440-ND 7.82 7.13 6.44 [Q6RIBXXR24E ee 
24 R/V/G_|679-1672-ND 9.79 8.93 8.07 | Q14P1BZZRYG24E 
24 Green |679-1441-ND 7.82 7.13 6.44 | Q6R1BXXG24E ate 
10 Red |679-1619-ND 11.90 10.85 9.80 | Q14P1BXXR110E 
24 Yellow |679-1442-ND 7.82 7.13 6.44 | Q6R1BXXY24E enn. 
110 | Green |679-1620-ND 11.90 10.85 9.80 | Q14P1BXXG110E 
24 Blue |679-1443-ND 10.61 9.68 8.74 — | Q6R1BXXB24E aoe 

; 110 | Yellow |679-1621-ND 11.90 10.85 9.80 | Q14P1BXXY110E 

24 White |679-1444-ND 10.81 9.86 8.91 | Q6R1BXXW24E Sean 

110 Blue | 679-1622-ND 16.29 14.85 13.42 | Q14P1BXXB110E 
12 Red |679-1445-ND 7.82 713 6.44 | Q6FIBXXR12E : & 

110 | White | 679-1623-ND 16.80 15.32 13.84 _| Q14P1BXXW110E 
12 Green |679-1446-ND 7.82 7.13 6.44 | Q6FIBXXG12E 

2 Red |679-1624-ND 857 7.82 7.06 | O14FIBXXR12E 
12 Yellow |679-1447-ND 7.82 7.13 6.44 | Q6FIBXXY12E 

Ce 12 Green | 679-1625-ND 9.79 8.93 8.07 | Q14F1BXXG12E 

12 Blue |679-1448-ND 10.61 9.68 8.74 | Q6F1BXXB12E 

’ 12 | Yellow |679-1626-ND 8.57 7.82 7.06 — | Q14F1BXXY12E 

12 White _|679-1449-ND 10.81 9.86 8.91 | Q6FIBXXW12E 
3 — 12 Blue | 679-1627-ND 14.21 12.96 11.71 | Q14F1BXxB12E 

24 Red _|679-1450-ND 7.82 7.13 6.44 | Q6FIBXXR24E : 

ee 12 White | 679-1628-ND 14.72 13.43 12.13 | Q14F1BXxXW12E 
24 Green |679-1451-ND 7.82 7.13 6.44 | Q6FIBXXG24E 

Aiee. 24 Red |679-1629-ND 857 7.82 7.06 | O14FIBXXR24E 
24 Yellow |679-1452-ND 7.82 7.13 6.44 | Q6FIBXXY24E 

Aue 24 Green |679-1630-ND 8.57 7.82 7.06 — | Q14F1BXXG24E 
a ae eee et abe Soda Hester 3 24 | Yellow |679-1631-ND 8.57 7.82 7.06 — | Q14F1BXXY24E 
24 White [679-1454-ND 10.81 9.86 8.91 | Q6FIBXXW24E S163 , : ‘ 

“ Black Chrome Finish - 8mm Mounting Hole 24 Blue | 679-1632-ND 14.21 12.96 11.71 | Q14F1BXxB24E 
1D Red 1679-1485-ND 5.06 735 6.64 O8PIBXXRIZE 24 White _| 679-1633-ND 14.72 13.43 12.13 | Q14F1BXxW24E 
12 Green |679-1486-ND 8.06 7.35 6.64 Q8P1BXXG12E 110 Red 679-1634-ND 11.90 10.85 9.80 Q14F1BXXR110E 
12 Yellow |679-1487-ND 8.06 7.35 6.64 Q8P1BXXY12E 110 Green |679-1635-ND 11.90 10.85 9.80 Q14F1BXXG110E 
12 Blue |679-1488-ND 10.81 9.86 8.91 Q8P1BXXB12E 110 Yellow |679-1636-ND 11.90 10.85 9.80 Q14F1BXXY110E 
12 White |679-1489-ND 11.05 10.08 9.10 Q8P1BXXW12E 110 Blue | 679-1637-ND 16.29 14.85 13.42 Q14F1BXXB110E 
12 RY/G |679-1577-ND 9.66 8.81 7.96 Q8P1BZZRYG12E 110 White | 679-1638-ND 16.80 15.32 13.84 Q14F1BXXW110E 
24 Red |679-1490-ND 8.06 7.35 6.64 | Q8P1BXXR24E Black Chrome Finish - 16mm Mounting Hole 
24 Green |679-1491-ND 8.06 735 6.64 | Q8P1BXXG24E 2 Red |679-1688-ND 1444 12.90 11.65 /Q16P1BXXR12E 

1 24 Yellow |679-1492-ND 8.06 7.35 6.64 | Q8P1BXXY24E 12 Green |679-1689-ND 14.14 12.90 11.65 | Q1IGP1BXXG12E 
24 Blue |679-1493-ND 10.81 9.86 8.91 | Q8P1BXXB24E 12 | Yellow |679-1690-ND 14.14 12.90 14.65 | Q1GP1BXXY12E 
24 White |679-1494-ND 11.05 10.08 9.10 | Q8P1BXxW24E 12 Blue | 679-1691-ND 18.09 16.50 14.90 | Q16P1BXXB12E 
24 RN/G_|679-1578-ND 9.66 8.81 7.96 | Q8P1BZZRYG24E 12 White | 679-1692-ND 19.69 17.95 16.22 | Q16P1BXXW12E 
110 Red |679-1495-ND 9.89 9.03 8.15 [Q8PTBXXRT10E 12 R/V/G__|679-1704-ND 15.81 14.42 13.02 | Q16P1BZZRYG12E 
110 | Green |679-1496-ND 9.89 9.03 8.15 | Q8P1BXXG110E 24 Red |679-1693-ND 14.14 12.90 17.65 | Q16P1BXXR24E 
110 | Yellow |679-1497-ND 9.89 9.03 8.15 | Q8P1BXXY110E 24 Green |679-1694-ND 14.14 12.90 11.65 | Q16P1BXXG24E 
110 Blue |679-1498-ND 12.68 11.57 10.45 | Q8P1BXXB110E 1 24 | Yellow |679-1695-ND 14.14 12.90 11.65 | Q16P1BXXY24E 
110__| White | 679-1499-ND. 12.89 11.75 10.62 | Q8P1BXXW110E 24 Blue | 679-1696-ND 18.09 16.50 14.90 | Q16P1BXXB24E 
12 Red _|679-1500-ND 8.06 7.35 6.64 | O8R1BXXR12E 24 White | 679-1697-ND 19.69 17.95 16.22 | Q16P1BXXW24E 
12 Green |679-1501-ND 8.06 7.35 6.64 | Q8R1BXXG12E 24 RVG |679-1706-ND 15.81 14.42 13.02 | Q16P1BZZRYG24E 
12 Yellow |679-1502-ND 8.06 7.35 6.64 | Q8R1BXXY12E T10 Red  |679-1698-ND 16.69 15.23 13.75 | Q16PTBXXRT10E 
12 Blue |679-1503-ND 10.81 9.86 8.91 | Q8R1BXXB12E 110 | Green |679-1699-ND 16.69 15.23 13.75 | Q16P1BXXG110E 
12 White _|679-1504-ND 11.05 10.08 9.10 | Q8R1BXXW12E 110 | Yellow |679-1700-ND 16.69 15.23 13.75 | Q16P1BXXY110E 
24 Red —[679-1505-ND 9.08 8.28 7.48) Q8R1BXXR24E 110 Blue | 679-1701-ND 20.67 18.85 17.03 | Q16P1BXXB110E 
24 Green | 679-1506-ND 8.06 7.35 6.64 | Q8RIBXXG24E 110 White | 679-1702-ND 22.24 20.28 18.32 | Q16P1BXXW110E 

2 24 Yellow |679-1507-ND 8.06 7.35 6.64 | Q8RIBXXY24E 12 Red | 679-1722-ND 14.14 12.90 11.65 | QI6FIBXXR12E 
24 Blue )679-1508-ND 10.81 9.86 8.91 | Q8R1BXXB24E 12 Green |679-1723-ND 14.14 12.90 11.65 | Q1GF1BXXG12E 
24 White _|679-1509-ND 11.05 10.08 9.40 | Q8R1BXXW24E 12 | Yellow |679-1724-ND 14.14 12.90 11.65 | Q1GF1BXXV12E 
ae ae Bae au on He Cee ate 12 Blue |679-1725-ND 18.09 16.50 14.90 | Q1GF1BXXB12E 

ae ; : . 12 White _| 679-1726-ND 19.69 17.95 16.22 16F1 BXXW12E 
110 | Yellow |679-1512-ND 9.89 9.03 8.15 | Q8R1BXXY110E om Red. 679-1727-ND 14414 12.90 1165 a 6FIBXXROAE 
110 Blue |679-1513-ND 12.68 11.57 10.45 | Q8R1BXXB110E 1798+ : ; ; 
: 24 Green |679-1728-ND 14.14 12.90 11.65 | Q16F1BXXG24E 
110__| White | 679-1514-ND. 12.89 11.75 10.62 | Q8R1BXXW110E aoe 
3 24 | Yellow |679-1729-ND 14.14 12.90 11.65 | Q1GF1BXXY24E 
12 Red |679-1515-ND 8.06 7.35 6.64 | Q8FIBXXR12E ASan 
rf A rou eiann ane ae ee4 | OBFIBXXGI2E 24 Blue | 679-1730-ND 18.09 16.50 14.90 | Q16F1BXXB24E 
45 allo UCD sine 738 AeA” ALOBEBIIOE 24 White | 679-1731-ND 19.69 17.95 16.22 | Q16FIBXXW24E 
: : : T10 Red _|679-1732-ND 16.69 15.23 13.75 | Q16FTBXXR110E 
12 Blue |679-1518-ND 10.81 9.86 8.91 | Q8FIBXXB12E eee 
i White (eaberatnt 41.05 “iol0e 310 [QBFIROWiE 110 | Green |679-1733-ND 16.69 15.23 13.75 | Q16F1BXXG110E 
110 | Yellow |679-1734-ND 16.69 15.23 13.75 | Q1GF1BXXY110E 
24 Red |679-1520-ND 8.06 7.35 6.64 | Q8FIBXXR24E Ayan 
110 Blue | 679-1735-ND 20.67 18.85 17.03 | Q16F1BXXB110E 
24 Green |679-1521-ND 8.06 7.35 6.64 | Q8FIBXXG24E : 
110 | White | 679-1736-ND 22.24 20.28 18.32 | Q16F1BXXW110E 
3 24 Yellow |679-1522-ND 8.06 7.35 6.64 | Q8FIBXXY24E a 7 
a E Black Chrome Finish - 19mm Mounting Hole 
24 Blue |679-1523-ND 10.81 9.86 8.91 | Q8FIBXXB24E 7 a 
24 | White _|679-1524-ND 11.05 10.08 9.10 |O8F1BXXW24E ed (usaimozaNa 18.09 16.50 14.90 | QI9PIBXXRIZE 
+10 Red —1679-1595-ND 99 3.03 815 lOBFIBXXRIT0E 12 Green |679-1753-ND 18.09 16.50 14.90 | Q19P1BXXG12E 
tio | Green |679-1526-ND 9.89 9.03 815  |O8F1BXXG110E 12 | Yellow |679-1754-ND 18.09 16.50 14.90 | Q19P1BXXY12E 
vee 12 Blue | 679-1755-ND 22.07 20.12 18.18 | Q19P1BXXB12E 
110 | Yellow |679-1527-ND 9.89 9.03 8.15 | Q8FIBXXY110E : 
410 Blue |679-1528-ND 12.68 1157 4045 | Q8F1BXXB110E 12 White | 679-1756-ND 23.66 21.58 19.49 | Q19P1BXXW12E 
410 | white |679-1529-ND 42.89 4175 40.62 | O8F1BXXW110E 12 RIV/G_|679-1768-ND 19.79 18.05 16.30 | Q19P1BZZRYG12E 
Black Chrome Finish - 12mm Mounting Hole 24 Red _|679-1757-ND 18.09 16.50 14.90 | Q19P1BXXR24E 
2 Red 1679-1594-ND 11.83 10.79 9.75 )Q12PIBXXRIZE 24 Green |679-1758-ND 18.09 16.50 14.90 | Q19P1BXXG24E 
12 Green |679-1595-ND 11.83 10.79 9.75 Q12P1BXXG12E 1 24 Yellow |679-1759-ND 18.09 16.50 14.90 Q19P1BXXY24E 
12 Yellow |679-1596-ND 11.83 10.79 9.75 | Q12P1BXXY12E 24 Blue /679-1760-ND 22.07 20.12 18.18 — | Q19P1BXXB24E 
12 Blue |679-1597-ND 15.27 13.92 12.58 Q12P1BXXB12E 24 White | 679-1761-ND 23.66 21.58 19.49 Q19P1BXXW24E 
12 White |679-1598-ND 16.15 14.73 13.30 Q12P1BXXW12E 24 R/Y/G__|679-1770-ND 19.79 18.05 16.30 Q19P1BZZRYG24E 

1 24 Red | 679-1599-ND 11.83 10.79 9.75 Q12P1BXXR24E 110 Red | 679-1762-ND 20.67 18.85 17.03 Q19P1BXXR110E 
24 Green |679-1600-ND 11.83 10.79 9.75 | Q12P1BXXG24E 110 | Green |679-1763-ND 20.67 18.85 17.03 | Q19P1BXXG110E 
24 Yellow |679-1601-ND 11.83 10.79 9.75 | Q12P1BXXY24E 110 | Yellow |679-1764-ND 20.67 18.85 17.03 | Q19P1BXXY110E 
24 Blue |679-1602-ND 15.27 13.92 12.58 | Q12P1BXXB24E 110 Blue | 679-1765-ND 24.65 22.48 20.30 | Q19P1BXXB110E 
24 White _|679-1603-ND 16.15 14.73 13.30 | Q12P1BXXW24E 110__| White | 679-1766-ND. 26.21 23.91 21.59 [Q19P1BXXW110E 
110 Red _[679-1604-ND 12.95 11.82 10.67__[Q12P1BXXR110E (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2711 


oO APEN_ NEw! Q Series LED Indicators cont) 


[Ome] 


Voltage | LED | Digi-Key Price Each APEM Voltage | LED | Digi-Key Price Each APEM 
Fig. (V) Color | Part No. il 25 100 Part No. Fig. (V) Color | Part No. 1 25 100 Part No. 
Black Chrome Finish - 22mm Mounting Hole 110 Green |679-1571-ND 9.89 9.03 8.15 Q8F1CXXG110E 
12 Red 679-1786-ND 24.99 22.79 20.58 | Q22P1BXXR12E 3 110 Yellow |679-1572-ND 9.89 9.03 8.15 Q8F1CXXY110E 
12 Green |679-1787-ND 24.99 22.79 20.58 | Q22P1BXXG12E 110 Blue | 679-1573-ND 12.68 11.57 10.45 Q8F1CXXB110E 
12 Yellow |679-1788-ND 24.99 22.79 20.58 Q22P1BXXY12E 110 White _|679-1574-ND 12.89 11.75 10.62 Q8F1CXXW110E 
12 Blue | 679-1789-ND 43.52 39.68 35.84 Q22P1BXXB12E Bright Chrome Finish - 12mm Mounting Hole 
12 White |679-1790-ND 29.51 26.91 24.31 Q22P1BXXW12E 12 Red 679-1579-ND 11.83 10.79 9.75 Q12P1CXXR12E 
12 R/Y/G__|679-1802-ND 23.77 21.67 19.58 Q22P1BZZRYG12E 12 Green |679-1580-ND 11.83 10.79 9.75 Q12P1CXXG12E 
24 Red |679-1791-ND 24.99 22.79 20.58 Q22P1BXXR24E 12 Yellow |679-1581-ND 11.83 10.79 9.75 Q42P1CXXY12E 
24 Green | 679-1792-ND 24.99 22.79 20.58 | Q22P1BXXG24E 12 Blue | 679-1582-ND 15.27 13.92 12.58 Q12P1CXXB12E 
1 24 Yellow |679-1793-ND 24.99 22.79 20.58 | Q22P1BXXY24E 12 White | 679-1583-ND. 16.15 14.73 13.30 | Q12P1CXXW12E 
24 Blue | 679-1794-ND 43.52 39.68 35.84 Q22P1BXXB24E 24 Red 679-1584-ND 11.83 10.79 9.75 Q12P1CXXR24E 
24 White |679-1795-ND 29.51 26.91 24.31 Q22P1BXXW24E 24 Green |679-1585-ND 11.83 10.79 9.75 Q12P1CXXG24E 
24 RIY/G__|679-1804-ND 23.77 21.67 19.58 | Q22P1BZZRYG24E 1 24 Yellow |679-1586-ND 11.83 10.79 9.75 Q42P1CXXY24E 
110 Red |679-1796-ND 27.54 25.11 22.68 Q22P1BXXR110E 24 Blue | 679-1587-ND 15.27 13.92 12.58 Q12P1CXXB24E 
110 Green |679-1797-ND 27.54 25.11 22.68 Q22P1BXXG110E 24 White | 679-1588-ND 16.15 14.73 13.30 | Q12P1CXXW24E 
110 Yellow | 679-1798-ND 27.54 25.11 22.68 | Q22P1BXXY110E 110 Red 679-1589-ND 14.11 12.87 11.62 Q42P1CXXR110E 
110 Blue | 679-1799-ND 46.10 42.04 37.97 | Q22P1BXXB110E 110 Green |679-1590-ND 12.95 11.82 10.67 = | Q12P1CXXG110E 
110 White |679-1800-ND 31.72 28.93 26.13 Q22P1BXXW110E 110 Yellow |679-1591-ND 16.35 14.92 13.47 Q42P1CXXY110E 
12 Red | 679-1820-ND 24.99 22.79 20.58 = | Q22F1BXXR12E 110 Blue | 679-1592-ND 16.42 14.98 13.53 Q12P1CXXB110E 
12 Green |679-1821-ND 24.99 22.79 20.58 | Q22F1BXXG12E 110 White | 679-1593-ND 13.50 12.31 11.12 Q12P1CXXW110E 
12 Yellow | 679-1822-ND 24.99 22.79 20.58 Q22F1 BXXY12E Bright Chrome Finish - 14mm Mounting Hole 
12 Blue | 679-1823-ND 43.52 39.68 35.84 Q22F1 BXXB12E 12 Red 679-1639-ND 8.57 7.82 7.06 | Q14P1CXXR12E 
12 White | 679-1824-ND 29.51 26.91 24.31 Q22F1 BXXW12E 12 Green |679-1640-ND 8.57 7.82 7.06 | Q14P1CXXG12E 
24 Red | 679-1825-ND 24.99 22.79 20.58 = | Q22F1BXXR24E 12 Yellow |679-1641-ND 8.57 7.82 7.06 | Q14P1CXXY12E 
24 Green |679-1826-ND 24.99 22.79 20.58 Q22F1 BXXG24E 12 Blue | 679-1642-ND 14.21 12.96 11.71 Q14P1CXXB12E 
3 24 Yellow |679-1827-ND 24.99 22.79 20.58 | Q22FIBXXY24E 12 White | 679-1643-ND 14.72 13.43 12.13 Q14P1CXXW12E 
24 Blue | 679-1828-ND 43.52 39.68 35.84 Q22F1 BXXB24E 12 R/Y/G__|679-1669-ND 9.79 8.93 8.07 | Q14P1CZZRYG12E 
24 White | 679-1829-ND 29.51 26.91 24.31 Q22F1 BXXW24E 24 Red 679-1644-ND 8.57 7.82 7.06 | Q14P1CXXR24E 
110 Red | 679-1830-ND 27.54 25.11 22.68 Q22F1BXXR110E 24 Green |679-1645-ND 8.57 7.82 7.06 | Q14P1CXXG24E 
110 Green | 679-1831-ND 27.54 25.11 22.68 | Q22F1BXXG110E 1 24 Yellow |679-1646-ND 8.57 7.82 7.06 | Q14P1CXXY24E 
110 Yellow |679-1832-ND 27.54 25.11 22.68 Q22F1 BXXY110E 24 Blue | 679-1647-ND 14.21 12.96 11.71 Q14P1CXXB24E 
110 Blue | 679-1833-ND 46.10 42.04 37.97 Q22F1BXXB110E 24 White | 679-1648-ND 14.72 13.43 12.13 Q14P1CXXW24E 
110 White |679-1834-ND 31.72 28.93 26.13 Q22F1 BXXW110E 24 R/Y/G__|679-1670-ND 9.79 8.93 8.07 | Q14P1CZZRYG24E 
Bright Chrome Finish - 6mm Mounting Hole 110 Red /679-1649-ND 11.90 10.85 9.80 Q14P1CXXR110E 
12 Red —|679-1455-ND 7.82 7.13 6.44 Q6P1CXXR12E 110 Green |679-1650-ND 11.90 10.85 9.80 | Q14P1CXXG110E 
12 Green |679-1456-ND 7.82 7.13 6.44 Q6P1CXXG12E 110 Yellow |679-1651-ND 11.90 10.85 9.80 | Q14P1CXXY110E 
12 Yellow | 679-1457-ND 7.82 7.13 6.44 Q6P1CXXY12E 110 Blue | 679-1652-ND 16.29 14.85 13.42 Q14P1CXXB110E 
12 Blue | 679-1458-ND 10.61 9.68 8.74 Q6P1CXXB12E 110 White | 679-1653-ND 16.80 15.32 13.84 Q14P1CXXW110E 
1 12 White __|679-1459-ND 10.81 9.86 8.91 Q6P1CXXW12E 12 Red 679-1654-ND 8.57 7.82 7.06 | Q14FICXXR12E 
24 Red | 679-1460-ND 7.82 7.13 6.44 Q6P1CXXR24E 12 Green |679-1655-ND 8.57 7.82 7.06 | Q14F1CXXG12E 
24 Green |679-1461-ND 7.82 7.13 6.44 Q6P1CXXG24E 12 Yellow |679-1656-ND 8.57 7.82 7.06 — | QU4FICXXY12E 
24 Yellow |679-1462-ND 7.82 7.13 6.44 Q6P1CXXY24E 12 Blue | 679-1657-ND 14.21 12.96 11.71 Q14F1CXXB12E 
24 Blue | 679-1463-ND 10.61 9.68 8.74 Q6P1CXXB24E 12 White | 679-1658-ND 14.72 13.43 12.13 Q14F1CXXW12E 
24 White |679-1464-ND 10.81 9.86 8.91 Q6P1CXXW24E 24 Red /679-1659-ND 8.57 7.82 7.06 | Q14FICXXR24E 
12 Red | 679-1465-ND 7.82 7.13 6.44 Q6RICXXR12E 24 Green |679-1660-ND 8.57 7.82 7.06 | Q14F1CXXG24E 
12 Green |679-1466-ND 7.82 7.13 6.44 Q6RICXXG12E 3 24 Yellow |679-1661-ND 8.57 7.82 7.06 — | QU4FICXXY24E 
12 Yellow |679-1467-ND 7.82 7.13 6.44 Q6RICXXY12E 24 Blue | 679-1662-ND 14.21 12.96 11.71 Q14F1CXXB24E 
12 Blue | 679-1468-ND 10.61 9.68 8.74 Q6R1CXXB12E 24 White | 679-1663-ND 14.72 13.43 12.13 Q14F1CXXW24E 
2 12 White |679-1469-ND 10.81 9.86 8.91 Q6RICXXW12E 110 Red 679-1664-ND 11.90 10.85 9.80 | Q14FICXXR110E 
24 Red — |679-1470-ND 7.82 7.13 6.44 Q6RICXXR24E 110 Green |679-1665-ND 11.90 10.85 9.80 | Q14F1CXXG110E 
24 Green |679-1471-ND 7.82 7.13 6.44 Q6R1CXXG24E 110 Yellow |679-1666-ND 11.90 10.85 9.80 | QI4FICXXY110E 
24 Yellow |679-1472-ND 7.82 7.13 6.44 Q6RICXXY24E 110 Blue | 679-1667-ND 16.29 14.85 13.42 Q14F1CXXB110E 
24 Blue | 679-1473-ND 10.61 9.68 8.74 Q6R1CXXB24E 110 White | 679-1668-ND 16.80 15.32 13.84 Q14F1CXXW110E 
24 White | 679-1474-ND 10.81 9.86 8.91 Q6R1CXXW24E Bright Chrome Finish - 16mm Mounting Hole 
12 Red |679-1475-ND 7.82 7.13 6.44 Q6FICXXR12E 12 Red 679-1673-ND 14.14 12.90 11.65 QU6P1CXXR12E 
12 Green |679-1476-ND 7.82 7.13 6.44 Q6F1CXXG12E 12 Green |679-1674-ND 14.14 12.90 11.65 Q16P1CXXG12E 
12 Yellow |679-1477-ND 7.82 7.13 6.44 Q6FICXXY12E 12 Yellow |679-1675-ND 14.14 12.90 11.65 QU6P1CXXY12E 
12 Blue | 679-1478-ND 10.61 9.68 8.74 Q6F1CXXB12E 12 Blue | 679-1676-ND 18.09 16.50 14.90 | Q16P1CXXB12E 
3 12 White__|679-1479-ND 10.81 9.86 8.91 Q6FICXXW12E 12 White | 679-1677-ND 19.69 17.95 16.22 Q46P1CXXW12E 
24 Red | 679-1480-ND 7.82 7.13 6.44 Q6FICXXR24E 12 R/Y/G__|679-1703-ND 15.81 14.42 13.02 Q16P1CZZRYG12E 
24 Green |679-1481-ND 7.82 7.13 6.44 Q6FICXXG24E 24 Red |679-1678-ND 14.14 12.90 11.65 QU6P1CXXR24E 
24 Yellow |679-1482-ND 7.82 7.13 6.44 Q6FICXXY24E 24 Green |679-1679-ND 14.14 12.90 11.65 Q16P1CXXG24E 
24 Blue | 679-1483-ND 10.61 9.68 8.74 Q6FICXXB24E 1 24 Yellow |679-1680-ND 14.14 12.90 11.65 QU6P1CXXY24E 
24 White |679-1484-ND 10.81 9.86 8.91 Q6FICXXW24E 24 Blue | 679-1681-ND 18.09 16.50 14.90 | Q16P1CXXB24E 
Bright Chrome Finish - 8mm Mounting Hole 24 White | 679-1682-ND 19.69 17.95 16.22 Q16P1CXXW24E 
12 Red —|679-1530-ND 8.06 7.35 6.64 Q8P1CXXR12E 24 R/Y/G__|679-1705-ND 15.81 14.42 13.02 Q16P1CZZRYG24E 
12 Green |679-1531-ND 8.06 7.35 6.64 Q8P1CXXG12E 110 Red |679-1683-ND 16.69 15.23 13.75 QY6P1CXXR110E 
12 Yellow | 679-1532-ND 8.06 7.35 6.64 Q8P1CXXY12E 110 Green |679-1684-ND 16.69 15.23 13.75 Q46P1CXXG110E 
12 Blue | 679-1533-ND 10.81 9.86 8.91 Q8P1CXXB12E 110 Yellow |679-1685-ND 16.69 15.23 13.75 Q46P1CXXY110E 
12 White |679-1534-ND 11.05 10.08 9.10 | Q8P1CXXW12E 110 Blue | 679-1686-ND 20.67 18.85 17.03 Q16P1CXXB110E 
12 RIV/G__|679-1575-ND 9.66 8.81 7.96 |Q8P1CZZRYG12E 110 White | 679-1687-ND 22.24 20.28 18.32 | Q16P1CXXW110E 
24 Red |679-1535-ND 8.06 7.35 6.64 Q8P1CXXR24E 12 Red 679-1707-ND 14.14 12.90 11.65 Q16F1CXXR12E 
24 Green |679-1536-ND 8.06 7.35 6.64 Q8P1CXXG24E 12 Green |679-1708-ND 14.14 12.90 11.65 Q46F1CXXG12E 
1 24 Yellow | 679-1537-ND 8.06 7.35 6.64 Q8P1CXXY24E 12 Yellow |679-1709-ND 14.14 12.90 11.65 QU6F1CXXY12E 
24 Blue | 679-1538-ND 10.81 9.86 8.91 Q8P1CXXB24E 12 Blue | 679-1710-ND 18.09 16.50 14.90 | QI6FICXXB12E 
24 White |679-1539-ND 11.05 10.08 9.10 | Q8P1CXXW24E 12 White | 679-1711-ND 19.69 17.95 16.22 Q46F1CXXW12E 
24 RIY/G__|679-1576-ND 9.66 8.81 7.96 |Q8P1CZZRYG24E 24 Red /679-1712-ND 14.14 12.90 11.65 QU6FICXXR24E 
110 Red | 679-1540-ND 9.89 9.03 8.15 Q8P1CXXR110E 24 Green |679-1713-ND 14.14 12.90 11.65 QU6F1CXXG24E 
110 Green |679-1541-ND 9.89 9.03 8.15 Q8P1CXXG110E 3 24 Yellow |679-1714-ND 14.14 12.90 11.65 Q46F1CXXY24E 
110 Yellow |679-1542-ND 9.89 9.03 8.15 Q8P1CXXY110E 24 Blue | 679-1715-ND 18.09 16.50 14.90 | Q1I6F1CXXB24E 
110 Blue | 679-1543-ND 12.68 11.57 10.45 Q8P1CXXB110E 24 White _|679-1716-ND 19.69 17.95 16.22 | QI6FICXXW24E 
110 White |679-1544-ND 12.89 11.75 10.62 Q8P1CXXW110E 110 Red 679-1717-ND 16.69 15.23 13.75 Q16F1CXXR110E 
12 Red | 679-1545-ND 8.06 7.35 6.64 Q8R1CXXR12E 110 Green |679-1718-ND 16.69 15.23 13.75 Q46F1CXXG110E 
12 Green | 679-1546-ND 8.06 7.35 6.64 Q8R1CXXG12E 110 Yellow |679-1719-ND 16.69 15.23 13.75 QU6F1CXXY110E 
12 Yellow |679-1547-ND 8.06 7.35 6.64 Q8R1CXXY12E 110 Blue | 679-1720-ND 20.67 18.85 17.03 Q46F1CXXB110E 
12 Blue | 679-1548-ND 10.81 9.86 8.91 Q8R1CXXB12E 110 White _|679-1721-ND 22.24 20.28 18.32 Q16F1CXXW110E 
12 White | 679-1549-ND 11.05 10.08 9.10 Q8R1CXXW12E Bright Chrome Finish - 19mm Mounting Hole 
24 Red —|679-1550-ND 8.06 7.35 6.64 Q8R1CXXR24E 12 Red = |679-1737-ND 18.09 16.50 14.90 | Q19P1CXXR12E 
24 Green | 679-1551-ND 9.18 8.37 7.56 | Q8R1ICXXG24E 12 Green |679-1738-ND 18.09 16.50 14.90 | Q19P1CXXG12E 
2 24 Yellow |679-1552-ND 8.06 7.35 6.64 Q8RICXXY24E 12 Yellow |679-1739-ND 18.09 16.50 14.90 | QI9PICXXY12E 
24 Blue | 679-1553-ND 10.81 9.86 8.91 Q8R1CXXB24E 12 Blue | 679-1740-ND 22.07 20.12 18.18 Q19P1CXXB12E 
24 White |679-1554-ND 11.05 10.08 9.10 | Q8RICXXW24E 12 White |679-1741-ND 23.66 21.58 19.49 | Q19P1CXXW12E 
110 Red |679-1555-ND 9.89 9.03 8.15 Q8R1CXXR110E 12 R/Y/G__|679-1767-ND 19.79 18.05 16.30 | Q19P1CZZRYG12E 
110 Green |679-1556-ND 9.89 9.03 8.15 Q8R1CXXG110E 24 Red 679-1742-ND 18.09 16.50 14.90 | Q19P1CXXR24E 
110 Yellow |679-1557-ND 9.89 9.03 8.15 Q8R1CXXY110E 24 Green |679-1743-ND 18.09 16.50 14.90 | Q19P1CXXG24E 
110 Blue | 679-1558-ND 12.68 11.57 10.45 Q8R1CXXB110E 1 24 Yellow |679-1744-ND 18.09 16.50 14.90 | QI9P1CXXY24E 
110 White |679-1559-ND 12.89 11.75 10.62 Q8R1CXXW110E 24 Blue | 679-1745-ND 22.07 20.12 18.18 Q19P1CXXB24E 
12 Red | 679-1560-ND 8.06 7.35 6.64 Q8FICXXR12E 24 White | 679-1746-ND 23.66 21.58 19.49 | QI9P1CXXW24E 
12 Green | 679-1561-ND 8.06 7.35 6.64 Q8F1CXXG12E 24 R/Y/G__|679-1769-ND 19.79 18.05 16.30 | QI9P1CZZRYG24E 
12 Yellow |679-1562-ND 8.06 7.35 6.64 Q8FICXXY12E 110 Red /679-1747-ND 20.67 18.85 17.03 Q49P1CXXR110E 
12 Blue | 679-1563-ND 10.81 9.86 8.91 Q8F1CXXB12E 110 Green |679-1748-ND 20.67 18.85 17.03 Q19P1CXXG110E 
12 White | 679-1564-ND 11.05 10.08 9.10 | Q8FICXXW12E 110 Yellow |679-1749-ND 20.67 18.85 17.03 Q49P1CXXY110E 
3 24 Red | 679-1565-ND 8.06 7.35 6.64 Q8FICXXR24E 110 Blue | 679-1750-ND 24.65 22.48 20.30 | Q19P1CXXB110E 
24 Green |679-1566-ND 8.06 7.35 6.64 Q8F1CXXG24E 110 White | 679-1751-ND 26.21 23.91 21.59 | Q1I9P1CXXW110E 
24 Yellow |679-1567-ND 8.06 7.35 6.64 Q8F1CXXY24E Bright Chrome Finish - 22mm Mounting Hole 
24 Blue | 679-1568-ND 10.81 9.86 8.91 Q8F1CXXB24E 1 12 Red 679-1771-ND 24.99 22.79 20.58 — 1 Q22P1CXXR12E 
24 White | 679-1569-ND 11.05 10.08 9.10 | Q8FICXXW24E 12 Green| 679-1772-ND 24.99 22.79 20.58 Q22P1CXXG12E 
110 Red___|679-1570-ND 9.89 9.03 8.15 Q8FICXXR110E (Continued) 


2712 (usz010) 
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oO APEM_ NEw! OSeries LED Indicators (cont, 


Voltage | LED | Digi-Key Price Each APEM Voltage | LED | Digi-Key Price Each APEM 
Fig. (V) Color | Part No. u 25 100 Part No. Fig. (V) Color | Part No. 1 25 100 Part No. 

12 Yellow |679-1773-ND 24.99 22.79 20.58 Q22P1CXXY12E 12 Red | 679-1805-ND 24.99 22.79 20.58 Q22F1CXXR12E 
12 Blue | 679-1774-ND 37.13 33.86 30.58 Q22P1CXXB12E 12 Green |679-1806-ND 24.99 22.79 20.58 Q22F1CXXG12E 
12 White |679-1775-ND 29.51 26.91 24.31 Q22P1CXXW12E 12 Yellow |679-1807-ND 24.99 22.79 20.58 Q22F1CXXY12E 
12 RN/G_|679-1801-ND 23.77 21.67 19.58 Q22P1CZZRYG12E 12 Blue | 679-1808-ND 43.52 39.68 35.84 Q22F1CXXB12E 
24 Red | 679-1776-ND 24.99 22.79 20.58 Q22P1CXXR24E 12 White | 679-1809-ND 29.51 26.91 24.31 Q22F1CXXW12E 
24 Green |679-1777-ND 24.99 22.79 20.58 Q22P1CXXG24E 24 Red | 679-1810-ND 24.99 22.79 20.58 Q22F1CXXR24E 
24 Yellow |679-1778-ND 24.99 22.79 20.58 Q22P1CXXY24E 24 Green |679-1811-ND 24.99 22.79 20.58 Q22F1CXXG24E 

1 24 Blue | 679-1779-ND 43.52 39.68 35.84 Q22P1CXXB24E 3 24 Yellow |679-1812-ND 24.99 22.79 20.58 Q22F1CXXY24E 
24 White |679-1780-ND 29.51 26.91 24.31 Q22P1CXXW24E 24 Blue | 679-1813-ND 43.52 39.68 35.84 Q22F1CXXB24E 
24 RA/G__|679-1803-ND 23.77 21.67 19.58 Q22P1CZZRYG24E 24 White | 679-1814-ND 29.51 26.91 24.31 Q22F1CXXW24E 
110 Red | 679-1781-ND 27.54 25.11 22.68 Q22P1CXXR110E 110 Red | 679-1815-ND 27.54 25.11 22.68 Q22F1CXXR110E 
110 Green | 679-1782-ND 27.54 25.11 22.68 Q22P1CXXG110E 110 Green | 679-1816-ND 27.54 25.11 22.68 Q22F1CXXG110E 
110 Yellow |679-1783-ND 27.54 25.11 22.68 Q22P1CXXY110E 110 Yellow |679-1817-ND 27.54 25.11 22.68 Q22F1CXXY110E 
110 Blue | 679-1784-ND 46.10 42.04 37.97 Q22P1CXXB110E 110 Blue | 679-1818-ND 46.10 42.04 37.97 Q22F1CXXB110E 
110 White | 679-1785-ND 31.72 28.93 26.13 Q22P1CXXW110E 110 White | 679-1819-ND 31.72 28.93 26.13 Q22F1CXXW110E 


Kingbright 
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SMD LED Displays 


Dimensions in mm 


Emitted Peak Wavelength| Digit Size No. of Fwd.Voltage | If(Max.) | Iv (cd) @10mA | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel | Kingbright 
Fig. Color (nm) Inch (mm) Digits (Typ.) (V) (mA) (Min.) — (Typ.) | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. ty. Pricing | Part No. 
Red 627 0.3 (7.62) 1 2.0 30 1200 4210 | 754-1023-1-ND 2.21 155: 1.33 | 754-1023-2-ND 550 437.80 | ACSA03-41EWA-F01 
Green 565 0.3 (7.62) 1 2.2 25 1200 5600 | 754-1024-1-ND 2.28 1.71 1.37 | 754-1024-2-ND 550 450.45 | ACSA03-41SGWA-FO1 
1 Red 660 0.3 (7.62) 1 1.85 30 4700 19000 | 754-1025-1-ND 2.34 1.76 1.41 | 754-1025-2-ND 550 463.10 | ACSA03-41SRWA-FO1 
Red 627 0.3 (7.62) 1 2.0 30 1200 4210 | 754-1037-1-ND 2.21 1.55 1.33 | 754-1037-2-ND 550 437.80 | ACSC03-41EWA-F01 
Green 565 0.3 (7.62) 1 2.2 25 1200 5600 | 754-1038-1-ND 2.45 1.84 1.47 | 754-1038-2-ND 550 485.10 | ACSC03-41SGWA-FO1 
Red 660 0.3 (7.62) 1 1.85 30 4700 19000 _[754-1039-1-ND 2.34 1.76 1.41 |754-1039-2-ND. 550 463.10 | ACSC03-41SRWA-FO1 
Green 574 0.4 (10.16) 1 21 30 4700 17400 | 754-1026-1-ND 3.22 2.42 1.94 | 754-1026-2-ND 400 515.20 | ACSA04-41CGKWA-FO1 
Green 565 0.4 (10.16) 1 2.2 25 1900 7000 | 754-1027-1-ND 2.45 1.84 1.47 | 754-1027-2-ND 400 392.00 | ACSA04-41SGWA-FO1 
Red 660 0.4 (10.16) 1 1.85 30 4700 18000 | 754-1028-1-ND 2.59 1.95 1.56 | 754-1028-2-ND 400 414.40 | ACSA04-41SRWA-FO1 
9 Red 650 0.4 (10.16) 1 1.95 30 8000 26000 | 754-1029-1-ND 2.59 1.95 1.56 | 754-1029-2-ND 400 414.40 | ACSA04-41SURKWA-FO1 
Green 574 0.4 (10.16) 1 2.1 30 4700 17400 _|754-1040-1-ND 3.22 2.42 1.94 | 754-1040-2-ND 400 515.20 | ACSC04-41CGKWA-FO1 
Green 565 0.4 (10.16) 1 2.2 25 1900 7000 | 754-1041-1-ND 2.45 1.84 1.47 | 754-1041-2-ND 400 392.00 | ACSC04-41SGWA-FO1 
Red 660 0.4 (10.16) 1 1.85 30 4700 18000 | 754-1042-1-ND 2.59 1.95 1.56 | 754-1042-2-ND 400 414.40 | ACSC04-41SRWA-FO1 
Red 650 0.4 (10.16) 1 1.95 30 8000 26000 | 754-1043-1-ND 2.59 1.95 1.56 | 754-1043-2-ND 400 414.40 | ACSC04-41SURKWA-FO1 
Green 574 0.8 (20.32) 1 21 30 8000 = 30000 | 754-1030-1-ND 4.90 3.68 2.94 |754-1030-2-ND 250 490.00 | ACSA08-51CGKWA 
Green 565 0.8 (20.32) 1 2.2 25 1900 7500 | 754-1031-1-ND 4.20 3.15 2.52 |754-1031-2-ND 200 336.00 | ACSA08-51SGWA 
3 Red 650 0.8 (20.32) 1 1.95 30 18000 61000 | 754-1032-1-ND 4.55 3.42 2.73 |754-1032-2-ND 200 364.00 | ACSA08-51SURKWA 
Green 574 0.8 (20.32) 1 21 30 8000 30000 | 754-1044-1-ND 4.90 3.68 2.94 | 754-1044-2-ND 250 490.00 | ACSC08-51CGKWA 
Green 565 0.8 (20.32) 1 2.2 25 1900 7500 | 754-1045-1-ND 4.20 3.15 2.52_|754-1045-2-ND 200 336.00 | ACSCO8-51SGWA 
Red 650 0.8 (20.32) 1 1.95 30 18000 61000 | 754-1046-1-ND 4.55 3.42 2.73 _[754-1046-2-ND 250 455.00 | ACSC08-51SURKWA. 
Green 574 0.56 (14.22) 1 21 30 8000 = 35500 | 754-1033-1-ND 3.50 2.63 2.10 | 754-1033-2-ND 400 560.00 | ACSA56-41CGKWA-FO1 
Green 565 0.56 (14.22) 1 2.2 25 3000 13200 | 754-1034-1-ND 3.01 2.26 1.81 | 754-1034-2-ND 400 481.60 | ACSA56-41SGWA-FO1 
Red 660 0.56 (14.22) 1 1.85 30 8000 26000 | 754-1035-1-ND 3.15 2.37 1.89 | 754-1035-2-ND 400 504.00 | ACSA56-41SRWA-FO1 
4 Red 650 0.56 (14.22) 1 1.95 30 4700 30000 | 754-1036-1-ND 3.15 2.37 1.89 | 754-1036-2-ND 400 504.00 | ACSA56-41 SURKWA-FO1 
Green 574 0.56 (14.22) 1 21 30 8000 35500 | 754-1047-1-ND 3.50 2.63 2.10 |754-1047-2-ND 400 560.00 | ACSC56-41CGKWA-FO1 
Green 565 0.56 (14.22) 1 2.2 25 3000 13200 | 754-1048-1-ND 3.01 2.26 1.81 | 754-1048-2-ND 400 481.60 | ACSC56-41SGWA-F01 
Red 660 0.56 (14.22) 1 1.85 30 8000 26000 | 754-1049-1-ND 3.15 2.37 1.89 | 754-1049-2-ND 400 504.00 | ACSC56-41SRWA-FO1 
Red 650 0.56 (14.22) 1 1.95 30 4700 30000 | 754-1050-1-ND 3.15 2.37 1.89 | 754-1050-2-ND 400 504.00 | ACSC56-41SURKWA-FO1 


Light Bar Graph 


Dimensions in mm 


LED No. of Fwd. Voltage (Typ.) | Forward Current lv (med) @ 20mA Digi-Key Price Each Kingbright 
Fig. Color Elements (V) (Max.) (mA) (Min.) (Typ.) | Part No. 1 25 100 Part No. 

HE Red 10 2.0 30 1900T 9000t 754-1176-5-ND 1.68 1.30 1.06 DC10EWA 

1 Green 10 2.2 25 3000T 16000¢ | 754-1177-5-ND 1.68 1.30 1.06 DC10GWA 
Red 10 1.85 30 s8000t 31000t | 754-1178-5-ND 1.68 1.30 1.06 DC10SRWA 

Yellow 10 2.1 30 1900t 9000t 754-1179-5-ND 1.68 1.30 1.06 DC10YWA 

HE Red 2 2.0 30 7 40 754-1180-5-ND 68 53 43 KB2300EW 

2 Yellow 2 21 30 7 40 754-1182-5-ND 68 53 43 KB2400YW 
Green 2 2.2 25 7 40 754-1184-5-ND 68 53 43 KB2500SGD 

HE Red 4 2.0 30 10 50 754-1181-5-ND 92 712 58 KB2350EW 

3 Yellow 4 21 30 10 50 754-1183-5-ND 92 72 58 KB2450YW 
Green 4 2.2 25 18 70 754-1185-5-ND 92 72 58 KB2550SGD 

HE Red 4 2.0 30 10 50 754-1186-5-ND 1.10 86 70 KB2600EW 

4 Yellow 4 2.4 30 fA 40 754-1189-5-ND 1.10 86 .70 KB2700YW 
Green 4 2.2 25 10 50 754-1192-5-ND 1.10 86 .70 KB2800SGD 

HE Red 4 2.0 30 10 60 754-1187-5-ND 1.10 86 70 KB2655EW 

5 Yellow 4 21 30 10 50 754-1190-5-ND 1.10 86 .70 KB2755YW 
Green 4 2.2 25 18 80 754-1193-5-ND 1.10 86 .70 KB2855SGD 

HE Red 8 2.0 30 10 60 754-1188-5-ND 1.89 1.47 1.19 KB2685EW 

6 Yellow 8 21 30 10 50 754-1191-5-ND 1.89 1.47 1.19 KB2785YW 
Green 8 2.2 25 50 200 754-1194-5-ND 1.89 1.47 1.19 KB2885SGD 


Tt lv (ucd) @ 10mA 
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Through-Hole LEDs 
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5 (‘aaa oP #97» 
Cathode oe | st [" Cathode er 
a=" , 
F 3 X 2.54 
p-7 497 —| x x O18 =F 


124 te 


"2 
3.3 


Fig. 7 


-8.6+}-—24.5—— 


jt 


OSes 


96+ 2a 
tes Cathode 


3 


Forward Forward 
Peak Voltage Current Iv (med) 
Package Emitted Wavelength (Typ.) (Max.) @ 20mA View Digi-Key Pricing Kingbright 
Fig. Type Color Lens (nm) (V) (mA) (Min.) (Typ.) Angle Part No. 1 25 100 | Part No. 
2x5mm Green Diffused 565 2.2 25 1.8T 5t 110° 754-1200-ND 10 1.96 6.35 |WP113GDT 
1 2x5mm HE Red Diffused 627 2.0 30 3t 5t 110° 754-1201-ND 10 1.96 6.35 |WP113IDT 
2x 5mm Red Diffused 660 1.85 30 36 80 110° 754-1202-ND 13 2.54 8.23 |WP113SRDT 
2x 5mm Yellow Diffused 590 2.1 30 It 4t 110° 754-1203-ND -10 1.96 6.35 _|WP113YDT 
2 2x 5mm HE Red/Grn White Diffused 627/565 2/2.2 30/25 7/4 20/12 110° 754-1204-ND 24 4.71 15.28 |WP119EGWT 
3mm Green Diffused 565 2.2 25 8t 15t 60° 754-1210-ND .09 1.81 5.88 |WP132XGD 
3 3mm HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 25t 60° 754-1211-ND 10 1.89 6.11 |WP132XxID 
3mm Yellow Diffused 590 2.1 30 St 15t 60° 754-1212-ND 10 1.89 6.11 _|WP132XYD 
1.8mm HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 15¢ 70° 754-1214-ND A7 3.34 10.81 |WP2060ID 
4 1.8mm Red Diffused 660 1.85 30 70 200 70° 754-1215-ND 7 3.34 10.81 |WP2060SRD 
1.8mm Yellow Diffused 590 2.1 30 St 8t 70° 754-1216-ND AZ 3.34 10.81 | WP2060YD 
3mm Green Diffused 565 2.2 25 8t 20t 50° 754-1217-ND 10 1.89 6.11. |WP3A8GD 
5 3mm Red Diffused 700 2.25 25 tt 2.5T 50° 754-1218-ND 10 1.89 6.11. |WP3A8HD 
3mm HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 25t 50° 754-1219-ND 10 1.96 6.35 |WP3A8ID 
3mm Yellow Diffused 590 2.1 30 St 15t 50° 754-1220-ND -10 1.96 6.35 _|WP3A8YD 
6A 3mm HE Red/Grn White Diffused 627/565 2/2.2 30/25 10/10 40/35 60° 754-1221-ND 27 5.22 16.92 |WP3VEGW 
6B 3mm HE Red/Ylw White Diffused 627/590 2/21 30 10/7 40/15 60° 754-1222-ND 27 5.22 16.92 |WP3VEYW 
6C 3mm Grn/Yellow White Diffused 565/590 2.2/2.1 25/30 10/7 35/15 60° 754-1223-ND 27 5.22 16.92 |WP3VGYW 
7A 5mm HE Red/Grn White Diffused 627/565 2/2.2 30/25 18/18 60/50 60° 754-1232-ND 24 4.71 15.28 |WP59EGW 
7B 5mm HE Red/Ylw White Diffused 627/590 2/21 30 18/18 60/40 60° 754-1233-ND 24 4.71 15.28 |WP59EYW 
7c 5mm Grn/Yellow White Diffused 565/590 2.2/2.1 25/30 18/18 50/40 60° 754-1234-ND 24 4.71 15.28 |WP59GYW 
7D 5mm Red/Green White Diffused 660/565 1.85/2.2 30/25 110/18 220/50 60° 754-1235-ND 27 §.22 16.92 _|WP59SRSGW/CC 
3mm Green Water Clear 574 2.1 30 110 350 34° 754-1240-ND 13 2.54 8.23 |WP7104CGCK 
3mm Green Diffused 565 2.2 25 8t 20t 40° 754-1242-ND .09 1.81 5.88 |WP7104GD 
3mm HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 20t 40° 754-1243-ND .09 1.81 5.88 |WP7104ID 
3mm Green Diffused 565 1.9 25 0.7$ 2 40° 754-1244-ND .09 1.81 5.88 |WP7104LGD 
3mm HE Red Diffused 627 17 30 0.7£ 3 40° 754-1245-ND 09 1.81 5.88 |WP7104LID 
3mm Red Diffused 660 1.65 30 8t 204 40° 754-1246-ND 10 1.89 6.11. |WP7104LSRD 
3mm Yellow Diffused 590 1.85 30 0.7$ 1.5$ 40° 754-1247-ND 10 1.89 6.11. |WP7104LYD 
3mm Blue Water Clear 468 3.2 30 180 1000 20° 754-1248-ND 42 8.05 26.09 |WP7104PBC/A 
3mm Blue Water Clear 458 3.2 30 1200 2200 45° 754-1249-ND 98 18.85 61.10 |WP7104PBC/Z 
8 3mm Orange Water Clear 610 2.0 30 480 1300 34° 754-1250-ND 23 4.50 14.57 |WP7104SEC 
3mm Green Water Clear 565 2.2 25 70 150 34° 754-1252-ND .09 1.81 5.88 |WP7104SGC 
3mm Red Water Clear 660 1.85 30 480 600 34° 754-1253-ND 11 2.10 6.82 |WP7104SRC/D 
3mm Red Water Clear 660 1.85 30 650 800 34° 754-1254-ND 1 2.18 7.05 |WP7104SRC/E 
3mm Red Diffused 660 1.85 30 110 150 40° 754-1255-ND 12 2.25 7.29 |WP7104SRD/D 
3mm Red Diffused 660 1.85 30 180 250 40° 754-1256-ND 12 2.39 7.76 _|WP7104SRD/E 
3mm Yellow Water Clear 590 2.0 30 280 700 34° 754-1257-ND 23 4.50 14.57 |WP7104SYC 
3mm Green Water Clear 520 3.2 30 1200 3000 34° 754-1259-ND 88 16.97 54.99 |WP7104VGC/A 
3mm Green Water Clear 525 3.2 30 3300 9000 34° 754-1260-ND 1.27 24.51 79.43 |WP7104VGC/Z 
3mm Yellow Diffused 590 2.1 30 St 15t 40° 754-1261-ND .09 1.81 5.88 |WP7104YD 
5mm Green Water Clear 574 2.1 30 380 900 20° 754-1262-ND 13 2.54 8.23 |WP7113CGCK 
5mm Green Diffused 565 2.2 25 St 20t 30° 754-1263-ND .09 1.81 5.88 |WP7113GD 
5mm HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 45t 30° 754-1264-ND .09 1.81 5.88 |WP7113ID 
5mm Green Diffused 565 1.9 25 0.7$ 2t 30° 754-1265-ND .09 1.81 5.88 |WP7113LGD 
5mm HE Red Diffused 627 1.7 30 0.7£ 5 30° 754-1266-ND .09 1.81 5.88 |WP7113LID 
9 5mm Red Diffused 660 1.65 30 8t 20t 30° 754-1267-ND 12 2.39 7.76 |WP7113LSRD 
5mm Yellow Diffused 590 1.85 30 0.7£ 2t 30° 754-1268-ND 10 1.89 6.11 |WP7113LYD 
5mm Blue Water Clear 468 3.2 30 280 1000 16° 754-1269-ND 42 8.05 26.09 /WP7113PBC/A 
5mm Blue Water Clear 458 3.2 30 2800 5500 20° 754-1270-ND .98 18.85 61.10 |WP7113PBC/Z 
5mm Orange Water Clear 610 2.0 30 650 2500 20° 754-1271-ND 23 4.50 14.57 _|WP7113SEC 
5mm Red Water Clear 640 2.2 30 6700 12000 20° 754-1272-ND 59 11.31 36.66 | WP7113SEC/J2 
5mm Green Water Clear 565 2.2 25 70 200 20° 754-1273-ND 09 1.81 5.88 |WP7113SGC 


§ Chromaticity Coordinates t+ lv (mcd) @ 10mA_ # lv (mcd) @ 2mA (Continued) 
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Forward Forward 
Peak Voltage Current Iv (med) 
Package Emitted Wavelength (Typ.) (Max.) @ 20mA View | Digi-Key Pricing Kingbright 
Fig. Type Color Lens (nm) (V) (mA) (Min.) (Typ.) Angle Part No. 1 25 100 Part No. 
5mm Red Water Clear 660 1.85 30 900 1100 20° 754-1274-ND 12 2.25 7.29 |WP7113SRC/DU 
5mm Red Diffused 660 1.85 30 180 250 30° 754-1275-ND 12 2.39 7.76 |WP7113SRD/D 
5mm Red Diffused 660 1.85 30 280 400 30° 754-1276-ND 12 2.25 7.29 |WP7113SRD/E 
5mm Red Diffused 660 1.85 30 480 600 30° 754-1277-ND 34 6.60 21.39 |WP7113SRD/F 
5mm Red/Green White Diffused 660/565 1.85/2.2 30/25 110/18 200/60 35° 754-1278-ND 28 5.44 17.63 |WP7113SRSGW 
9 5mm Red Water Clear 640 1.9 30 1200 1400 20° 754-1279-ND 23 4.50 14.57 |WP7113SURC 
5mm Yellow Water Clear 590 2.0 30 650 2000 20° 754-1280-ND 23 4.50 14.57 |WP7113SYC 
5mm Yellow Water Clear 590 2.3 30 2200 3800 20° 754-1281-ND 59 11.31 36.66 |WP7113SYC/J2 
5mm Green Water Clear 520 3.2 30 1800 5500 20° 754-1282-ND 88 16.97 54.99 |WP7113VGC/A 
5mm Green Water Clear 525 3.2 30 10000 22000 20° 754-1283-ND 1.27 24.51 79.43 |WP7113VGC/Z 
5mm Yellow Diffused 590 21 30 5t 20t 30° 754-1284-ND 09 1.81 5.88 |WP7113YD 
5mm Green Water Clear 515 3.3 25 3800 6500 20° 754-1285-ND 59 11.31 36.66 | WP7113ZGC 
3mm Green Diffused 565 2.2 25 tt 4t 100° 754-1304-ND 12 2.39 7.76 |WP424GDT 
10 3mm HE Red Diffused 627 2.0 30 3t 5t 100° 754-1305-ND 12 2.39 7.76 |WP424IDT 
3mm Yellow Diffused 590 21 30 1t 4t 100° 754-1306-ND 12 2.39 7.76 __|WP424YDT 
5mm Green Diffused 565 2.2 25 It 4t 100° 754-1307-ND 12 2.39 7.76 |WP483GDT 
1 5mm HE Red Diffused 627 2.0 30 1.8T 5t 100° 754-1308-ND 12 2.39 7.76 |WP483IDT 
5mm Yellow Diffused 590 21 30 0.7t 3t 100° 754-1309-ND 12 2.39 7.76 __|WP483YDT 
12 3mm Cyan Water Clear 0.18/0.39§ 3.3 30 480 1600 34° 754-1310-ND 1.34 25.96 84.13 |WP7104PR51C/A 
13 5mm Cyan Waiter Clear 0.18/0.39§ 3.3 30 900 2200 20° 754-1311-ND 1.34 25.96 84.13 |WP7113PR51C/A 
3.65 x 6.15mm Green Diffused 565 2.2 25 It 4t 100° 754-1195-ND 27 5.22 16.92 |WP1043GD 
3.65 x 6.15mm HE Red Diffused 627 2.0 30 1.8T 10t 100° 754-1196-ND 27 5.22 16.92 |WP1043ID 
14 | 3.65 x 6.15mm Green Diffused 565 2.2 25 4 10 100° 754-1197-ND 29 5.66 18.33 |WP1043SGD 
3.65 x 6.15mm Red Diffused 660 1.85 30 36 90 100° 754-1198-ND 34 6.60 21.39 |WP1043SRD 
3.65 x 6.15mm Yellow Diffused 590 21 30 1t 4t 100° 754-1199-ND 27 5.22 16.92 |WP1043YD 
Circuit Board Indicator 
15A 3mm HE Red/Grn White Diffused 627/565 2/2.2 30/25 7/7 30/25 60° 754-1205-ND 73 14.14 45.83 |WP130WCP/2EGW 
15B 3mm Grn/Yellow White Diffused 565/590 2.2/2.1 25/30 77 25/20 60° 754-1206-ND 73 14.14 45.83 _|WP130WCP/2GYW 
16A 3mm HE Red/Grn White Diffused 627/565 2/2.2 30/25 7/7 30/25 60° 754-1207-ND 34 6.60 21.39 |WP130WDT/EGW 
16B 3mm HE Red/Ylw White Diffused 627/590 2/21 30 7/7 30/20 60° 754-1208-ND 34 6.60 21.39 |WP130WDT/EYW 
16C 3mm Grn/Yellow White Diffused 565/590 2.2/2.1 25/30 7/7 25/20 60° 754-1209-ND 34 6.60 21.39 |WP130WDT/GYW 
1.8mm Green Diffused 565 2.2 25 5t 10t 70° 754-1224-ND 66 12.76 41.36 |WP4060VH/2GD 
17 1.8mm HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 15T 70° 754-1225-ND 66 12.76 41.36 |WP4060VH/2ID 
1.8mm Red Diffused 660 1.85 30 70 200 70° 754-1226-ND 66 12.76 41.36 |WP4060VH/2SRD 
1.8mm Yellow Diffused 590 21 30 1.8t 5t 70° 754-1227-ND 66 12.76 41.36 |WP4060VH/2YD 
1.8mm Green Diffused 565 2.2 25 St 10t 70° 754-1228-ND 1.12 21.68 70.27 |WP4060XH/3GD. 
18 1.8mm HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 15T 70° 754-1229-ND 1.12 21.68 70.27 |WP4060XH/3ID 
1.8mm Red Diffused 660 1.85 30 70 200 70° 754-1230-ND 1.12 21.68 70.27 |WP4060XH/3SRD 
1.8mm Yellow Diffused 590 21 30 1.8t 5t 70° 754-1231-ND 1.12 21.68 70.27 _|WP4060XH/3YD 
2x 3mm Green Diffused 565 2.2 25 1.8f 6t 100° 754-1286-ND 1.17 22.62 73.32 |WP914CK/4GDT 
19 2x 3mm HE Red Diffused 627 2.0 30 1.8T 8t 100° 754-1287-ND AAT 22.62 73.32 |WP914CK/4IDT 
2x 3mm Yellow Diffused 590 21 30 1t 4t 100° 754-1288-ND AAT 22.62 73.32 _|WP914CK/4YDT 
3mm Green Diffused 565 2.2 25 8t 20t 40° 754-1289-ND 71 13.70 44.42 |WP934SA/3GD 
20 3mm HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 20t 40° 754-1290-ND 71 13.70 44.42 |WP934SA/3ID 
3mm Red Diffused 660 1.85 30 110 300 40° 754-1291-ND 76 14.65 47.47 |WP934SA/3SRD 
3mm Yellow Diffused 590 21 30 5t 15t 40° 754-1292-ND 71 13.70 44.42 _|WP934SA/3YD 
3mm Green Diffused 565 2.2 25 8t 20t 40° 754-1293-ND 33 6.38 20.68 |WP934EB/2GD 
24 3mm HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 20t 40° 754-1294-ND 33 6.38 20.68 |WP934EB/2ID 
3mm Red Diffused 660 1.85 30 110 300 40° 754-1295-ND 37 7.18 23.27 |WP934EB/2SRD 
3mm Yellow Diffused 590 21 30 5t 15t 40° 754-1296-ND 34 6.60 21.39 |WP934EB/2YD 
3mm Green Diffused 565 2.2 25 8t 20t 40° 754-1297-ND .21 3.99 12.93 |WP934CB/GD 
22 3mm HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 20t 40° 754-1298-ND .21 3.99 12.93 |WP934CB/ID 
3mm Red Diffused 660 1.85 30 110 300 40° 754-1299-ND 22 4.28 13.87 |WP934CB/SRD 
3mm Yellow Diffused 590 21 30 5t 15¢ 40° 754-1300-ND 21 3.99 12.93 _|WP934CB/YD 
23A 5mm HE Red/Grn White Diffused 627/565 2/2.2 30/25 18/18 60/50 60° 754-1301-ND 33 6.38 20.68 |WP59BL/EGW 
23B 5mm HE Red/Ylw White Diffused 627/590 2/21 30 18/18 60/40 60° 754-1302-ND 33 6.38 20.68 |WPS59BL/EYW 
23C 5mm Grn/Yellow White Diffused 565/590 2.2/2.1 25/30 18/18 50/40 60° 754-1303-ND 33 6.38 20.68 |WPS59BL/GYW 


§ Chromaticity Coordinates t+ lv (mcd) @ 10mA_ # lv (mcd) @ 2mA 
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Surface Mount LEDs 


Peak VE It lv Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength Typ. Max. (med) Angle | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Kingbright 
Fig. | Description Color Lens (nm) (V) (mA) @20mA | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
3x 2mm Green Water Clear 574 21 30 60 90° 754-1000-1-ND 31 2.29 16.78 | 754-1000-2-ND 2,000 92.00/M | AA3020ACGCK 
3x 2mm HE Red Water Clear 627 2.0 30 20 90° 754-1001-1-ND .27 1.99 14.58 | 754-1001-2-ND 2,000 80.00/M | AA3020AEC 
3x 2mm Blue Water Clear 468 3.2 30 60 90° 754-1002-1-ND 59 4.39 32.18 | 754-1002-2-ND 2,000 176.00/M | AA3020APBC/A 
FI 3x 2mm Super Orange Water Clear 610 21 30 150 90° 754-1003-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1003-2-ND 2,000 89.00/M | AA3020ASECK 
3x 2mm Super Green Water Clear 565 2.2 25 30 90° 754-1004-1-ND 27 1.99 14.58 | 754-1004-2-ND 2,000 80.00/M | AA3020ASGC 
3x 2mm Super Red Water Clear 660 1.85 30 120 90° 754-1005-1-ND 28 2.06 15.13 |754-1005-2-ND 2,000 83.00/M | AA3020ASRC 
3x 2mm Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 200 90° 754-1006-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1006-2-ND 2,000 89.00/M | AA3020ASURCK 
3x 2mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 100 90° 754-1007-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1007-2-ND 2,000 89.00/M | AA3020ASYCK 
4x4mm Green Water Clear 574 24 30 70 90° 754-1017-1-ND 48 3.19 23.38 | 754-1017-2-ND 500 76.50 | AA4040CGCK 
4x4mm Blue Water Clear 468 3.3 30 150 90° 754-1018-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1018-2-ND 500 99.90 | AA40400BC/D 
2 4x4mm Super Green Water Clear 565 2.2 25 25 90° 754-1019-1-ND 39 2.93 21.45 | 754-1019-2-ND 500 70.00 | AA4040SGC 
4x4mm Super Red Water Clear 660 1.85 30 120 90° 754-1020-1-ND 39 2.93 21.45 | 754-1020-2-ND 500 70.00 | AA4040SRC 
4x4mm Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 180 90° 754-1021-1-ND A6 3.41 25.03 _|754-1021-2-ND 500 82.00 | AA4040SURCK 
4x4mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 120 90° 754-1022-1-ND A6 3.41 25.03 | 754-1022-2-ND 500 82.00 | AA4040SYCK 
3.5 x 2.8mm Green Water Clear 574 21 30 60 120° 754-1009-1-ND 31 2.29 16.78 | 754-1009-2-ND 1,500 92.00/M | AA3528ACGCK 
3.5 x 2.8mm HE Red Water Clear 627 2.0 30 30 120° 754-1010-1-ND 26 1.91 14.03 | 754-1010-2-ND 1,500 77.00/M | AA3528AEC 
3.5 x 2.8mm Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° 754-1011-1-ND 52 3.90 28.60 | 754-1011-2-ND 1,500 156.00/M | AA3528APBC/A 
3.5 x 2.8mm Pink Water Clear 0.3/0.2§ 3.3 30 290 120° 754-1312-1-ND 1.43 10.01 78.65 | 754-1312-2-ND 1,500 | 429.00/M | AA3528APR2C/A 
3 3.5 x 2.8mm Purple Water Clear 0.2/0.1§ 3.3 30 160 120° 754-1313-1-ND 1.43 10.01 78.65 | 754-1313-2-ND 1,500 | 429.00/M | AA3528APR7C/A 
3.5 x 2.8mm Super Green Water Clear 565 2.2 25 25 120° 754-1012-1-ND 26 1.91 14.03 | 754-1012-2-ND 1,500 77.00/M | AA3528ASGC 
3.5 x 2.8mm Super Red Water Clear 660 1.85 30 150 120° 754-1013-1-ND 26 1.91 14.03 | 754-1013-2-ND 1,500 77.00/M | AA3528ASRC 
3.5 x 2.8mm Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 200 120° 754-1014-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1014-2-ND 1,500 89.00/M | AA3528ASURCK 
3.5 x 2.8mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 150 120° 754-1015-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1015-2-ND 1,500 89.00/M | AA3528ASYCK 
3.5 x 2.8mm Yellow Water Clear 590 2A 30 15 120° 754-1016-1-ND 26 1.91 14.03 | 754-1016-2-ND 1,500 77.00/M | AA3528AYC 
1.6 x 0.6mm Green Water Clear 574 21 30 60 110° 754-1051-1-ND 26 1.95 14.30 | 754-1051-2-ND 2,000 78.00/M | APA1606CGCK 
1.6 x 0.6mm Blue Water Clear 468 3.2 30 60 110° 754-1052-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1052-2-ND 2,000 167.00/M | APA1606PBC/A 
4 1.6 x 0.6mm Super Orange | Water Clear 610 24 30 250 110° 754-1053-1-ND 24 1.76 12.93 | 754-1053-2-ND 2,000 71.00/M | APA1606SECK 
1.6 x 0.6mm Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 250 110° 754-1054-1-ND 24 1.76 12.93 | 754-1054-2-ND 2,000 71.00/M | APA1606SURCK 
1.6 x 0.6mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 150 110° 754-1055-1-ND 24 1.76 12.93 | 754-1055-2-ND 2,000 71.00/M | APA1606SYCK 
1.6 x 0.6mm Green Water Clear 515 3.3 25: 250 110° 754-1056-1-ND 72 5.36 39.33 | 754-1056-2-ND 2,000 214.50/M | APA1606ZGC 
2.1 x 0.6mm Green Water Clear 574 21 30 60 120° 754-1057-1-ND 26 1.95 14.30 | 754-1057-2-ND 2,000 78.00/M | APA2106CGCK 
2.1 x 0.6mm Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° 754-1058-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1058-2-ND 2,000 167.00/M | APA2106PBC/A 
5 2.1 x 0.6mm Super Orange Water Clear 610 21 30 250 120° 754-1059-1-ND .24 1.76 12.93 | 754-1059-2-ND 2,000 71.00/M | APA2106SECK 
2.1 x 0.6mm Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 250 120° 754-1060-1-ND 24 1.76 12.93 | 754-1060-2-ND 2,000 71.00/M | APA2106SURCK 
2.1 x 0.6mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 150 120° 754-1061-1-ND 24 1.76 12.93 | 754-1061-2-ND 2,000 71.00/M | APA2106SYCK 
2.1 x 0.6mm Green Water Clear 515 3.3 25 250 120° 754-1062-1-ND 78 5.85 42.90 | 754-1062-2-ND 2,000 234.00/M | APA2106ZGC 
3.0 x 1.0mm Green Water Clear 574 21 30 60 120° 754-1063-1-ND 233 2.44 17.88 | 754-1063-2-ND 2,000 98.00/M | APA3010CGCK 
3.0 x 1.0mm HE Red Water Clear 627 2.0 30 15 120° 754-1064-1-ND 23 1.73 12.65 |— _ — | APA3010EC 
3.0 x 1.0mm Mega Green Water Clear 574 21 30 80 120° 754-1066-1-ND 59 4.39 32.18 | 754-1066-2-ND 2,000 176.00/M | APA3010MGC 
3.0 x 1.0mm Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° 754-1068-1-ND 56 4.16 30.53 |— _ — | APA3010PBC/A 
6 3.0 x 1.0mm Super Orange Water Clear 610 21 30 250 120° 754-1069-1-ND 24 1.76 12.93 | 754-1069-2-ND 2,000 71.00/M | APA3010SECK 
3.0 x 1.0mm Super Green Water Clear 565 22 25 15 120° 754-1071-1-ND .23 1.73 12.65 | 754-1071-2-ND 2,000 69.00/M | APA3010SGC 
3.0 x 1.0mm Super Red Water Clear 660 1.85 30 100 120° 754-1072-1-ND 23 1.73 12.65 | 754-1072-2-ND 2,000 69.00/M | APA3010SRCPRV 
3.0 x 1.0mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 150 120° 754-1073-1-ND 24 1.76 12.93 | 754-1073-2-ND 2,000 71.00/M | APA3010SYCK 
3.0 x 1.0mm Yellow Water Clear 590 21 30 7 120° 754-1074-1-ND 23 1.73 12.65 |— _ — | APA3010YC 
3.0 x 1.0mm Green Water Clear 515 3.3 25: 250 120° 754-1075-1-ND 78 5.85 42.90 | 754-1075-2-ND 2,000 234.00/M | APA3010ZGC 
7 3.2 x 2.4mm HE Red/Green —_| Water Clear 627/565 2/2.2 30/25 60/40 20° 754-1076-1-ND 36 2.70 19.80 | 754-1076-2-ND 1,500 108.00/M | APBD3224ESGC-FO1 
3.2 x 2.4mm Yellow/Green Water Clear 590/574 2/21 30/30 500/300 20° 754-1077-1-ND 39 2.93 21.45 | 754-1077-2-ND 1,500 117.00/M_ | APBD3224SYKCGKC-F01 
3.0 x 2.5mm HE Red/Green | Water Clear 627/565 2/2.2 30/25 20/20 100° 754-1078-1-ND 36 2.70 19.80 | 754-1078-2-ND 2,000 108.00/M | APBL3025ESGC-FO1 
8 | 3.0x2.5mm HE Red/Yellow | Water Clear 627/590 2/21 30/30 20/15 100° 754-1079-1-ND 36 2.70 19.80 | 754-1079-2-ND 2,000 108.00/M | APBL3025EYC-FO1 
3.0 x 2.5mm Yellow/Green Water Clear 590/565 2.1/2.2 30/25 15/20 100° 754-1080-1-ND 36 2.70 19.80 | 754-1080-2-ND 2,000 108.00/M | APBL3025YSGC-F01 
3.2 x 2.4mm Green Water Clear 574 21 30 550 20° 754-1081-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1081-2-ND 1,500 89.00/M | APD3224CGCK-FO1 
3.2 x 2.4mm HE Red Water Clear 627 2.0 30 70 20° 754-1082-1-ND 22 1.61 11.83 | 754-1082-2-ND 1,500 65.00/M | APD3224EC-F01 
3.2 x 2.4mm Blue Water Clear 468 3.2 30 380 20° 754-1083-1-ND 62 4.65 34.10 | 754-1083-2-ND 1,500 186.00/M ) APD3224PBC/A-F01 
3.2 x 2.4mm Super Orange | Water Clear 610 21 30 1300 20° 754-1084-1-ND .27 1.99 14.58 | 754-1084-2-ND 1,500 80.00/M | APD3224SECK-FO1 
9 | 3.2x24mm Super Green Water Clear 565 2.2 25 70 20° 754-1085-1-ND 22 1.61 11.83 | 754-1085-2-ND 1,500 65.00/M_ | APD3224SGC-FO1 
3.2 x 2.4mm Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 1000 20° 754-1086-1-ND 27 1.99 14.58 | 754-1086-2-ND 1,500 80.00/M | APD3224SURCK-FO1 
3.2 x 2.4mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 600 20° 754-1087-1-ND 27 1.99 14.58 | 754-1087-2-ND 1,500 80.00/M | APD3224SYCK-FO1 
3.2 x 2.4mm Yellow Water Clear 590 21 30 40 20° 754-1088-1-ND 22 1.61 11.83 | 754-1088-2-ND 1,500 65.00/M | APD3224YC-F01 
3.2 x 2.4mm Green Water Clear 515 3.3 25: 2400 20° 754-1089-1-ND 72 5.36 39.33 | 754-1089-2-ND 1,500 214.50/M | APD3224ZGC-FO1 
10 | 3.2x3.6mm | Red/Green/Blue | Water Clear | 650/520/468 | 1.95/3.2/3.2 | 30/30/30 | 150/150/60 120° 754-1090-1-ND 3.12 23.40 171.60 | 754-1090-2-ND 1,000 936.00 | APF3236SURKVGAPBA 
2.0 x 1.25mm Green/Yellow Water Clear 574/590 2.1/2 30/30 80/150 120° 754-1091-1-ND 39 2.93 21.45 | 754-1091-2-ND 2,000 117.00/M | APHBM2012CGKSYKC 
11 | 2.0x 1.25mm Blue/Red Water Clear 468/650 3.2/1.95 30/30 50/200 120° 754-1092-1-ND 1.04 7.80 67.20 | 754-1092-2-ND 2,000 312.00/M | APHBM2012PBASURKC 
2.0 x 1.25mm Red/Green Water Clear 650/574 1.95/2.1 30/30 200/80 120° 754-1093-1-ND Ki) 2.93 21.45 | 754-1093-2-ND 2,000 117.00/M_ | APHBM2012SURKCGKC 
2.0 x 1.25mm Green Water Clear 574 21 30 40 110° 754-1094-1-ND .20 1.46 10.73 | 754-1094-2-ND 2,000 59.00/M | APHCM2012CGCK-FO1 
12 2.0 x 1.25mm Blue Water Clear 468 3.2 30 60 110° 754-1095-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1095-2-ND 2,000 167.00/M | APHCM2012PBC/A-F01 
2.0x1.25mm]| Super Orange Water Clear 610 24 30 160 110° 754-1096-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1096-2-ND 2,000 53.00/M | APHCM2012SECK-F01 
2.0 x 1.25mm Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 150 110° 754-1097-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1097-2-ND 2,000 53.00/M_ | APHCM2012SURCK-FO1 


§ Chromaticity Coordinates 
+t lv (cd) @ 500mA A lv (cd) @ 700mA 


+ lv (mcd) @ 10mA 


VW iv(mcd) @ 30mA_) =O lv (med) @ 120mA_—s A lv (mcd) @ 150mA_—s & Iv (med) @ 250mA sf Iv (cd) @ 350mA 


¢ Bulk 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Surface Mount LEDs (cont) 


Peak VE If lv Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength Typ. Max. (med) Angle | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Kingbright 
Fig. | Description Color Lens (nm) (V) (mA) @20mA | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
12 2.0 x 1.25mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 120 110° | 754-1098-1-ND 18 1.31 9.63 |754-1098-2-ND 2,000 53.00/M| APHCM2012SYCK-FO1 
2.0 x 1.25mm Green Water Clear 515 3.3 25: 300 110° |754-1099-1-ND sha 5.36 39.33 | 754-1099-2-ND 2,000 215.00/M| APHCM2012ZGC-F01 
13 | 1.6x 1.6mm | Orange/Green/Blue | Water Clear | 630/520/468 | 2.0/3.2/3.2 | 30/30/30 | 400/180/40 120° | 754-1318-1-ND 3.58 25.03 196.63 | 754-1318-2-ND 2,000 | 1073.00/M| APTF1616SEEVGAPBAC 
1.0x 0.5mm Green Water Clear 574 21 30 40 120° |754-1101-1-ND 24 1.76 12.93 | 754-1101-2-ND 2,000 71.00/M| APHHS1005CGCK 
1.0x 0.5mm Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° |754-1102-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1102-2-ND 2,000 167.00/M} APHHS1005PBC/A 
14 | 1.0x0.5mm Super Orange | Water Clear 610 21 30 160 120° | 754-1103-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1103-2-ND 2,000 89.00/M| APHHS1005SECK 
1.0x 0.5mm Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 150 120° -|754-1104-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1104-2-ND 2,000 89.00/M| APHHS1005SURCK 
1.0 x 0.5mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 120 120° | 754-1105-1-ND 26 1.95 14.30 | 754-1105-2-ND 2,000 78.00/M| APHHS1005SYCK 
3.0 x 1.5mm Green Water Clear 574 21 30 90 70° 754-1106-1-ND 22 1.61 11.83 | 754-1106-2-ND 2,000 65.00/M| APL3015CGCK-FO1 
3.0 x 1.5mm HE Red Water Clear 627 2.0 30 20 70° 754-1107-1-ND aif 1.24 9.08 |754-1107-2-ND 2,000 50.00/M| APL3015EC-F01 
3.0 x 1.5mm Mega Green Water Clear 574 21 30 140 70° 754-1108-1-ND 52 3.90 28.60 |754-1108-2-ND 2,000 156.00/M} APL3015MGC-F01 
3.0 x 1.5mm Blue Water Clear 468 3.2 30 120 70° 754-1109-1-ND 52 3.90 28.60 | 754-1109-2-ND 2,000 156.00/M| APL3015PBC/A-F01 
15 3.0 x 1.5mm Super Orange | Water Clear 610 21 30 300 70° 754-1110-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1110-2-ND 2,000 53.00/M| APL3015SECK-F01 
3.0 x 1.5mm Super Green Water Clear 565 2.2 25 20 70° 754-1111-1-ND AS 1.13 8.25 |754-1111-2-ND 2,000 45.00/M| APL3015SGC-F01 
3.0 x 1.5mm Super Red Water Clear 660 1.85 30 150 70° 754-1112-1-ND 18 1.31 9.63 |754-1112-2-ND 2,000 53.00/M| APL3015SRCPRV-FO1 
3.0 x 1.5mm Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 240 70° 754-1113-1-ND 18 1.31 9.63 |754-1113-2-ND 2,000 53.00/M| APL3015SURCK-FO1 
3.0 x 1.5mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 150 70° 754-1114-1-ND 18 1.31 9.63 |754-1114-2-ND 2,000 53.00/M| APL3015SYCK-FO1 
3.0 x 1.5mm Green Water Clear 515 3.3 25: 850 70° 754-1115-1-ND 72 5.36 39.33 | 754-1115-2-ND 2,000 215.00/M| APL3015ZGC-FO1 
1.6 x 0.8mm Green Water Clear 574 21 30 40 120° | 754-1116-1-ND A7 1.28 9.35 |754-1116-2-ND 2,000 51.00/M| APT1608CGCK 
1.6 x 0.8mm HE Red Water Clear 627 2.0 30 12 120° |754-1117-1-ND 13 94 6.88 |754-1117-2-ND 2,000 38.00/M| APT1608EC 
1.6 x 0.8mm Mega Green Water Clear 574 21 30 70 120° | 754-1118-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1118-2-ND 2,000 167.00/M| APT1608MGC 
1.6 x 0.8mm Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° | 754-1119-1-ND 52 3.90 28.60 | 754-1119-2-ND 2,000 156.00/M| APT1608PBC/A 
1.6 x 0.8mm Super Orange _| Water Clear 610 21 30 160 120° | 754-1120-1-ND 16 1.16 8.53 |754-1120-2-ND 2,000 47.00/M| APT1608SECK 
16 | 1.6x0.8mm Super Green Water Clear 565 2.2 25 15 120° -|754-1121-1-ND 13 94 6.88 | 754-1121-2-ND 2,000 38.00/M| APT1608SGC 
1.6 x 0.8mm Super Red Water Clear 660 1.85 30 100 120° | 754-1122-1-ND 13 98 7.15 |754-1122-2-ND 2,000 39.00/M| APT1608SRCPRV 
1.6 x 0.8mm Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 150 120° | 754-1123-1-ND 16 1.16 8.53 |754-1123-2-ND 2,000 47.00/M| APT1608SURCK 
1.6 x 0.8mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 120 120° | 754-1124-1-ND 16 1.16 8.53 |754-1124-2-ND 2,000 47.00/M| APT1608SYCK 
1.6 x 0.8mm Yellow Water Clear 590 21 30 8 120° | 754-1125-1-ND 13 94 6.88 | 754-1125-2-ND 2,000 38.00/M| APT1608YC 
1.6 x 0.8mm Green Water Clear 515 3.3 25 300 120° | 754-1126-1-ND 72 5.36 39.33 | 754-1126-2-ND 2,000 215.00/M| APT1608ZGC 
2.0 x 1.25mm Green Water Clear 574 21 30 40 120° | 754-1127-1-ND A7 1.24 9.08 |754-1127-2-ND 2,000 50.00/M| APT2012CGCK 
2.0 x 1.25mm HE Red Water Clear 627 2.0 30 12 120° | 754-1128-1-ND 13 94 6.88 | 754-1128-2-ND 2,000 38.00/M| APT2012EC 
2.0 x 1.25mm Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° | 754-1129-1-ND 52 3.90 28.60 | 754-1129-2-ND 2,000 156.00/M| APT2012PBC/A 
2.0x1.25mm]| Super Orange | Water Clear 610 2A 30 160 120° |754-1130-1-ND A7 1.24 9.08 | 754-1130-2-ND 2,000 50.00/M| APT2012SECK 
17 | 2.0x1.25mm Super Green Water Clear 565 22 25 15 120° |754-1131-1-ND 13 94 6.88 | 754-1131-2-ND 2,000 38.00/M| APT2012SGC 
2.0 x 1.25mm Super Red Water Clear 660 1.85 30 100 120° | 754-1132-1-ND 14 1.01 7.43 |754-1132-2-ND 2,000 41.00/M| APT2012SRCPRV 
2.0 x 1.25mm Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 150 120° | 754-1133-1-ND A?’ 1.24 9.08 |754-1133-2-ND 2,000 50.00/M| APT2012SURCK 
2.0 x 1.25mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 120 120° | 754-1134-1-ND At 1.24 9.08 |754-1134-2-ND 2,000 50.00/M| APT2012SYCK 
2.0 x 1.25mm Yellow Water Clear 590 2A 30 8 120° | 754-1135-1-ND 13 98 7.15 |754-1135-2-ND 2,000 39.00/M| APT2012YC 
3.2 x 1.6mm Green Water Clear 574 21 30 40 120° | 754-1136-1-ND .20 1.50 11.00 | 754-1136-2-ND 2,000 60.00/M| APT3216CGCK 
3.2 x 1.6mm HE Red Water Clear 627 2.0 30 12 120° |754-1137-1-ND A7 1.24 9.08 |754-1137-2-ND 2,000 50.00/M| APT3216EC 
3.2 x 1.6mm Mega Green Water Clear 574 24 30 70 120° | 754-1138-1-ND 65 4.88 35.75 | 754-1138-2-ND 2,000 195.00/M| APT3216MGC 
3.2 x 1.6mm Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° |754-1139-1-ND 52 3.90 28.60 | 754-1139-2-ND 2,000 156.00/M| APT3216PBC/A 
18 3.2 x 1.6mm Super Orange _| Water Clear 610 21 30 160 120° | 754-1140-1-ND 18 1.31 9.63 _|754-1140-2-ND 2,000 53.00/M| APT3216SECK 
3.2 x 1.6mm Super Green Water Clear 565 2.2 25 15 120° | 754-1141-1-ND A7 1.24 9.08 |754-1141-2-ND 2,000 50.00/M| APT3216SGC 
3.2 x 1.6mm Super Red Water Clear 660 1.85 30 80 120° | 754-1142-1-ND AT’ 1.24 9.08 |754-1142-2-ND 2,000 50.00/M| APT3216SRCPRV 
3.2 x 1.6mm Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 150 120° | 754-1143-1-ND 18 1.31 9.63 |754-1143-2-ND 2,000 53.00/M| APT3216SURCK 
3.2 x 1.6mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 120 120° |754-1144-1-ND 18 1.31 9.63 |754-1144-2-ND 2,000 53.00/M| APT3216SYCK 
3.2 x 1.6mm Yellow Water Clear 590 21 30 8 120° | 754-1145-1-ND AZ 1.24 9.08 | 754-1145-2-ND 2,000 50.00/M| APT3216YC 
1.6x1.25mm| HE Red/Green | Water Clear} 627/565 2/2.2 30/25 12/12 120° | 754-1146-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1146-2-ND 2,000 89.00/M| APTB1612ESGC-F01 
19 ]1.6x1.25mm]| — Yellow/Green Water Clear | 590/574 2/24 30/30 100/50 120° -|754-1147-1-ND 33 2.44 17.88 | 754-1147-2-ND 2,000 98.00/M| APTB1612SYKCGKC-FO1 
1.6x1.25mm|___Yellow/Green Water Clear | 590/565 2.1/2.2 30/25 8/12 120° | 754-1148-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1148-2-ND 2,000 89.00/M| APTB1612YSGC-FO1 
1.6 x 1.5mm HE Red/Green | Water Clear | 627/565 2/2.2 30/25 12/12 120° | 754-1149-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1149-2-ND 2,000 89.00/M| APTB1615ESGC-FO1 
20 | 1.6 x 1.5mm Yellow/Green Water Clear | 590/574 2/21 30/30 100/50 120° |754-1150-1-ND 33 2.44 17.88 | 754-1150-2-ND 2,000 98.00/M| APTB1615SYKCGKC-FO1 
1.6 x 1.5mm Yellow/Green Water Clear | 590/565 2.1/2.2 30/25 8/12 120° |754-1151-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1151-2-ND 2,000 89.00/M| APTB1615YSGC-F01 
3.2 x 1.6mm Green Water Clear 574 21 30 200 50° 754-1152-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1152-2-ND 2,000 89.00/M| APTD3216CGCK 
3.2 x 1.6mm HE Red Water Clear 627 2.0 30 50 40° 754-1153-1-ND 23 1.73 12.65 | 754-1153-2-ND 2,000 69.00/M| APTD3216EC 
3.2 x 1.6mm Mega Green Water Clear 574 21 30 350 50° 754-1154-1-ND 78 5.85 42.90 |754-1154-2-ND 2,000 234.00/M| APTD3216MGC 
3.2 x 1.6mm Blue Water Clear 468 3.2 30 220 50° 754-1155-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1155-2-ND 2,000 167.00/M| APTD3216PBC/A 
a 3.2 x 1.6mm Super Orange | Water Clear 610 21 30 700 50° 754-1156-1-ND 28 2.06 15.13 | 754-1156-2-ND 2,000 83.00/M| APTD3216SECK 
3.2 x 1.6mm Super Green Water Clear 565 22: 25: 50 40° 754-1157-1-ND 23 1.73 12.65 | 754-1157-2-ND 2,000 69.00/M| APTD3216SGC 
3.2 x 1.6mm Super Red Water Clear 660 1.85 30 300 50° 754-1158-1-ND 23 1.73 12.65 | 754-1158-2-ND 2,000 69.00/M| APTD3216SRCPRV 
3.2 x 1.6mm Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 500 50° 754-1159-1-ND 28 2.06 15.13 | 754-1159-2-ND 2,000 83.00/M| APTD3216SURCK 
3.2 x 1.6mm Super Yellow Water Clear 590 21 30 250 50° 754-1160-1-ND 28 2.06 15.13 | 754-1160-2-ND 2,000 83.00/M| APTD3216SYCK 
3.2 x 1.6mm Yellow Water Clear 590 21 30 30 40° 754-1161-1-ND 23 1.73 12.65 | 754-1161-2-ND 2,000 69.00/M| APTD3216YC 
§ Chromaticity Coordinates + $lv(mcd)@10mA Wlv(med) @ 30mA_ O\lv(mcd) @ 120mA_ Aly (mcd) @ 150mA_ = & Iv (mcd) @ 250mA_‘F lv (cd) @ 350mA 
tt lv (cd) @ 500mA_==Alv(cd) @ 700mA_~s * Bulk (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Surface Mount LEDs (cont, 


Dimensions in mm 


Peak VE If lv Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength Typ. Max. (med) Angle | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Kingbright 
Fig.| Description Color Lens (nm) (V) (mA) @20mA | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 ‘| Part No. Qty. Pricing | Part No. 
3.2 x 1.6mm Green Water Clear 574 21 30 200 70° 754-1162-1-ND 21 1.58 11.55 | 754-1162-2-ND 2,000 63.00/M| APTL3216CGCK 
3.2 x 1.6mm Blue Water Clear 468 3.2 30 200 70° 754-1163-1-ND 52 3.90 28.60 | 754-1163-2-ND 2,000 156.00/M} APTL3216PBC/A 
22 | 3.2x 1.6mm Super Orange | Water Clear 610 21 30 550 70° 754-1164-1-ND 19 1.43 10.45 | 754-1164-2-ND 2,000 57.00/M| APTL3216SECK 
3.2 x 1.6mm Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 550 70° 754-1165-1-ND 19 1.43 10.45 | 754-1165-2-ND 2,000 57.00/M| APTL3216SURCK 
3.2 x 1.6mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 350 70° 754-1166-1-ND 19 1.43 10.45 | 754-1166-2-ND 2,000 57.00/M| APTL3216SYCK 
3.2 x 1.6mm Green Water Clear 574 21 30 40 120° | 754-1167-1-ND 21 1.58 11.55 | 754-1167-2-ND 2,000 63.00/M| APTR3216CGCK 
3.2 x 1.6mm HE Red Water Clear 627 2.0 30 12 120° | 754-1168-1-ND alt: 1.24 9.08 |754-1168-2-ND 2,000 50.00/M| APTR3216EC 
3.2 x 1.6mm Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° | 754-1169-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1169-2-ND 2,000 167.00/M| APTR3216PBC/A 
23 3.2 x 1.6mm Super Green Water Clear 565 2.2 25 15 120° |754-1171-1-ND 16 1.16 8.53 |754-1171-2-ND 2,000 47.00/M| APTR3216SGC 
3.2 x 1.6mm Super Red Water Clear 660 1.85 30 80 120° | 754-1172-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1172-2-ND 2,000 53.00/M| APTR3216SRCPRV 
3.2 x 1.6mm Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 150 120° |754-1173-1-ND 18 1.31 9.63 |754-1173-2-ND 2,000 53.00/M| APTR3216SURCK 
3.2 x 1.6mm Yellow Water Clear 590 21 30 8 120° |754-1175-1-ND AV 1.24 9.08 |754-1175-2-ND 2,000 50.00/M} APTR3216YC 
3.2 x 1.6mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 120 120° | 754-1174-1-ND 18 1.31 9.63 |754-1174-2-ND 2,000 53.00/M| APTR3216SYCK 
Circuit Board Indicators 
3mm Green Diffused 565 22: 25 20 40° 754-1236-1-ND 78 5.85 42.90 |754-1236-2-ND 250 78.00} WP7104ALUP/2GD-0L 
24 3mm HE Red Diffused 627 2.0 30 20$ 40° 754-1237-1-ND 78 5.85 42.90 |754-1237-2-ND 250 78.00| WP7104ALUP/2ID-OL. 
3mm Super Red Diffused 660 1.85 30 300 40° 754-1238-1-ND 78 5.85 42.90 |754-1238-2-ND 250 78.00} WP7104ALUP/2SRD-OL 
3mm Yellow Diffused 590 21 30 15$ 40° 754-1239-1-ND 78 5.85 42.90 | 754-1239-2-ND 250 78.00| WP7104ALUP/2YD-OL 
High Power LEDs 
9.0 x 9.0mm Blue Water Clear 452 3.2 350 5.5t 100° =| 754-1314-1-ND 8.52 63.90 468.60 |754-1314-2-ND 500 1533.60] AAD1-90900B10ZC 
9.0 x 9.0mm Blue Water Clear 461 3.9 700 104 100° | 754-1317-1-ND 11.34 85.05 623.70 |754-1317-2-ND 500 2041.00] AAD1-90900B11ZC/3 
9.0 x 9.0mm Red-Orange Water Clear 640 2.5 350 12t 100° | 754-1315-1-ND 5.04 37.80 277.20 |754-1315-2-ND 500 907.00] AAD1-9090SE28ZC 
25 | 9.0x 9.0mm Red-Orange Water Clear 628 3.0 500 17tt 100° | 754-1338-1-ND 7.56 56.70 415.80 |— _ —|AAD1-9090SE9ZC/2 
9.0 x 9.0mm Yellow Water Clear 590 2.6 350 11.5¢ 100° | 754-1316-1-ND 5.04 37.80 277.20 | 754-1316-2-ND 500 907.00} AAD1-9090SY28ZC 
9.0 x 9.0mm Super Yellow Water Clear 598 2.5 500 20tt 100° =| 754-1342-1-ND 7.56 56.70 415.80 |— =- —|AAD1-9090SY9ZC/2 
9.0 x 9.0mm Green Water Clear 520 3.3 350 24t 100° | 754-1344-1-ND 10.08 75.60 554.40 |— = —|AAD1-90902G102ZC 
10x 10mm Blue Water Clear 452 3.2 350 4.5 120° | 754-1319-1-ND 8.22 61.65 = 452.10 |— _ —|AA10100B10ZC 
26 10x 10mm Red-Orange Water Clear 640 2.5 350 32t 120° | 754-1320-1-ND 3.84 28.80 211.20 | 754-1320-2-ND 500 691.00] AA1010SE28ZC 
10x 10mm Super Yellow Water Clear 590 2.5 350 ot 120° | 754-1321-1-ND 3.84 28.80 211.20 | 754-1321-2-ND 500 691.00] AA1010SY28ZC 
10x 10mm Green Water Clear 520 3.3 350 20t 120° | 754-1322-1-ND 8.22 61.65 452.10 |— = —|AA1010ZG10ZC 
27 | 3.5x 2.8mm Blue Water Clear 450 3.5 150 10004 120° | 754-1323-1-ND 3.18 23.85 174.90 |— = —|AA35290B24ZS 
5.0 x 5.0mm Blue/ Water Clear 450/ 3.1/ 120 1450/ 120° 
28 | 5.0x 5.0mm Red/ Water Clear 633/ 2.3/ 120 3100/ 120° | 754-1327-1-ND 8.82 66.15 485.10 |754-1327-2-ND 500 1587.50] AAAF5051-02 
5.0 x 5.0mm Green Water Clear 515 3.2 120 49000 120° 
5.0 x 6.0mm Blue/ Water Clear 468/ 3.2/ 30 250/ 100° 
29 | 5.0x 6.0mm Orange/ Water Clear 630/ 2.0/ 30 1000/ 100° =| 754-1328-1-ND 3.18 23.85 174.90 |754-1328-2-ND 500 572.50] AAAFS060PBESEEVGEC 
5.0 x 6.0mm Green Water Clear 520 3.2 30 600” 100° 
5.0 x 6.0mm Blue/ Water Clear 468/ 3.5/ 30 250/ 100° 
5.0 x 6.0mm Green/ Water Clear 515/ 3.3/ 30 650/ 100° | 754-1329-1-ND 2.22 16.65 122.10 |754-1329-2-ND 500 399.50} AAAFS060QBDZGSEEC 
29 5.0 x 6.0mm Orange Water Clear 630 2.0 30 1000¥ 100° 
5.0 x 6.0mm Blue/ Water Clear 468/ 3.2/ 30 250/ 100° 
5.0 x 6.0mm Red/ Water Clear 640/ 1.9/ 30 500/ 100° =| 754-1332-1-ND 3.18 23.85 174.90 | 754-1332-2-ND 500 572.50] AAAFS060PBESURVGEC 
5.0 x 6.0mm Green Water Clear 520 3.2 30 600” 100° 
9.0 x 9.0mm Blue/ Water Clear 452/ 3.2/ 350 3.5/ 135° 
30 | 9.0x 9.0mm Red/ Water Clear 640/ 2.5/ 350 8/ 135° | 754-1330-1-ND 22.68 170.10 1247.40 |— _— —|AAD1-9090BRGC-01/3 
9.0 x 9.0mm Green Water Clear 520 3.3 350 16t 135° 
3W w/star brd Blue/ Water Clear 452/ 3.2/ 350 3.5/ 135° 
3W w/star brd Red/ Water Clear 640/ 2.5/ 350 8/ 135° | 754-1331-5-ND*} 18.90 365.40 1184.40 |— — —|AAD1-9090BRGC-01/3-S 
3W w/star brd Green Water Clear 520 3.3 350 16t 135° 
1W w/star brd Blue Water Clear 452 3.2 350 5.5t 100° =| 754-1333-5-ND*} 10.17 196.62 637.32 |— _— —|AAD1-90900B10ZC-S 
31 3W w/star brd Blue Water Clear 461 3.9 700 10A 100° | 754-1335-5-ND*| 12.29 237.51 769.86 |— _ —|AAD1-90900B11ZC/3-S 
1W w/star brd Red-Orange Water Clear 640 2.5 350 12t 100° | 754-1337-5-NDe 7.56 146.16 473.76 |— _ —|AAD1-9090SE28ZC-S 
2W w/star brd Red-Orange Water Clear 628 3.0 500 17tt 100° | 754-1339-5-NDe 9.45 182.70 592.20 |— = —|AAD1-9090SE9ZC/2-S 
1W w/star brd} Super Yellow Water Clear 590 2.5 350 11.5¢ 100° | 754-1341-5-NDe 7.56 146.16 = 473.76 |— _ —|AAD1-9090SY28ZC-S 
2W w/star brd| Super Yellow Water Clear 598 2.5 500 20tt 100° | 754-1343-5-NDe 9.45 182.70 592.20 |— - —|AAD1-9090SY9ZC/2-S 
1W w/star brd Green Water Clear 520 3.3 350 24t 100° | 754-1345-5-ND*} 11.34 219.24 710.64 _|— = —|AAD1-9090Z2G10ZC-S 
2.5 x 2.0mm Blue Water Clear 452 3.5 250 2500% 120° | 754-1346-1-ND 7.86 58.95 432.30 | 754-1346-2-ND 2,000 | 2358.00/M) AT25200B10ZS 
30 2.5 x 2.0mm Red-Orange Water Clear 628 2.3 250 4500% 130° | 754-1347-1-ND 9.18 68.85 504.90 |— _ —|AT2520SE9ZS 
2.5 x 2.0mm Super Yellow Water Clear 598 2.3 250 4500* 130° | 754-1348-1-ND 9.18 68.85 504.90 |— =- —|AT2520SY9ZS 
2.5 x 2.0mm Green Water Clear 520 3.6 250 10000%* 120° _|754-1349-1-ND 9.60 72.00 528.00 |— — —|AT2520Z2G10ZS 
1.6 x 0.8mm Blue Water Clear 470 3.2 20 35 120° | 754-1350-1-ND 52 3.90 28.60 | 754-1350-2-ND 2,000 156.00/M} APG1608PBC/A 
1.6 x 0.8mm Blue Water Clear 470 3.3 20 70 120° | 754-1351-1-ND 39 2.93 21.45 | 754-1351-2-ND 2,000 117.00/M| APG1608QBC/D 
1.6 x 0.8mm Blue Water Clear 470 3.3 20 95 120° |754-1352-1-ND 72 5.36 39.33 | 754-1352-2-ND 2,000 214.50/M| APG1608QBC/E 
1.6 x 0.8mm Super Orange | Water Clear 605 2.05 20 200 120° |754-1353-1-ND 18 1.35 9.90 | 754-1353-2-ND 2,000 54.00/M| APG1608SEKC/T 
1.6 x 0.8mm Super Yellow Water Clear 589 2.05 20 100 120° | 754-1354-1-ND 18 1.35 9.90 | 754-1354-2-ND 2,000 54.00/M| APG1608SYKC/T 
33 | 1.6 x 0.8mm Green Water Clear 525 3.2 20 200 120° | 754-1355-1-ND 1.11 8.29 60.78 | 754-1355-2-ND 2,000 331.50/M| APG1608VGC/A 
1.6 x 0.8mm Green Water Clear 525 3.3 20 420 120° |754-1356-1-ND 65 4.88 35.75 | 754-1356-2-ND 2,000 195.00/M| APG1608ZGC 
1.6 x 0.8mm Green Water Clear 571 21 20 60 120° | 754-1357-1-ND .20 1.46 10.73 | 754-1357-2-ND 2,000 58.50/M| APG1608CGKC/T 
1.6 x 0.8mm Blue Water Clear 470 3.2 20 35 120° | 754-1358-1-ND 72 5.36 39.33 | 754-1358-2-ND 2,000 214.50/M| APG1608PBAZC-RV 
1.6 x 0.8mm Hyper Red Water Clear 631 2.0 20 320 120° | 754-1359-1-ND -20 1.46 10.73 | 754-1359-2-ND 2,000 58.50/M| APG1608SURKC/T 
1.6 x 0.8mm Green Water Clear 525 3.2 20 200 120° | 754-1360-1-ND 1.43 10.73 78.65 | 754-1360-2-ND 2,000 429.00/M| APG1608VGAZC-RV 


§ Chromaticity Coordinates + $lv(mcd)@10mA Wlv(med) @ 30mA_ Olv(mcd) @ 120mA_ = Alv (mcd) @ 150mA_ = & Iv (mcd) @ 250mA_‘F lv (cd) @ 350mA 
tt lv (cd) @ 500mA_ Alv(cd) @ 700mA_—* Bulk 
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Peak VF IF W = 
Emitted Wavelength Typ. Max. @20mA Viewing | Digi-Key Pricing Cree 
Fig.| Description Color Lens (nm) (V) (mA) (med) Angle | Part No. il 50 100 ‘| Part No. 
5mm Round Amber Water Clear 591 21 50 5,000 23° | C503B-ABN-CW0Z0251-ND 27 11.70 21.15 | C503B-ABN-CW0Z0251 
5mm Round Red Water Clear 624 21 50 5,000 23° | C503B-RBN-CWOZOAA1-ND 27 11.70 21.15 | C503B-RBN-CWOZOAA1 
{ 5mm Round Amber Water Clear 591 2 50 5,000 23° | C503B-ABN-CWO0X0341-ND 29 12.35 22.33 | C503B-ABN-CW0X0341 
5mm Round Amber Water Clear 591 21 50 5,000 23° | C503B-ABN-CX0Y0341-ND 30 13.00 23.50 | C503B-ABN-CX0Y0341 
5mm Round Red Water Clear 624 21 50 5,000 23° _|C503B-RBN-CWOXOAA1-ND 29 12.35 22.33 | C503B-RBN-CWOXOAA1 
5mm Round Red Water Clear 624 21 50 5,000 23° _|C503B-RBN-CXOYOAA1-ND 30 13.00 23.50 | C503B-RBN-CXOYOAA1 
5mm Round White Water Clear =— 3.2 25 18,000 15° | C503B-WAN-CABBB151-ND 43 18.72 33.84 | C503B-WAN-CABBB151 
5mm Round White Water Clear =_ 3.2 25 18,000 15° | C503B-WAN-CABBB231-ND AQ 21.06 38.07 | C503B-WAN-CABBB231 
5mm Round White Water Clear =_ 3.2 25 18,000 15° | C503B-WAN-CBABB231-ND 54 23.40 42.30 | C503B-WAN-CBABB231 
5mm Round White Water Clear =_ 3.2 25 18,000 15° | C503B-WAN-CCACB151-ND 58 24.96 45.12 | C503B-WAN-CCACB151 
5mm Round White Water Clear - 3.2 25 18,000 15° | C503B-WAN-CCACB231-ND 61 26.26 47.47 | C503B-WAN-CCACB231 
5mm Round Blue Water Clear 470 3.2 25 11,000 15° | C503B-BAS-CY0C0461-ND¥ 54 23.40 42.30 | C503B-BAS-CY0C0461 
5mm Round Blue Water Clear 470 3.2 25 11,000 15° | C503B-BAN-CY0C0461-ND 54 23.40 42.30 | C503B-BAN-CY0C0461 
5mm Round Blue Water Clear 470 3.2 25 4,100 30° | C503B-BCS-CV0Z0461-ND¥ 54 23.40 42.30 | C503B-BCS-CV0Z0461 
5mm Round Blue Water Clear 470 3.2 25 4,100 30° | C503B-BCN-CV0Z0461-ND 54 23.40 42.30 | C503B-BCN-CV0Z0461 
5mm Round Green Water Clear 527 3.2 25 34,000 15° _ | C503B-GAS-CBOF0791-ND¥ 54 23.40 42.30 | C503B-GAS-CBOF0791 
5mm Round Green Water Clear 527 3.2 25 34,000 15° | C503B-GAN-CBOF0791-ND 59 25.74 46.53 | C503B-GAN-CBOF0791 
2 5mm Round Green Water Clear 527 3.2 25 12,500 30° | C503B-GCS-CY0C0791-ND$ 54 23.40 42.30 | C503B-GCS-CY0C0791 
5mm Round Green Water Clear 527 3.2 25 12,500 30° | C503B-GCN-CY0C0791-ND 59 25.74 46.53 | C503B-GCN-CY0C0791 
5mm Round White Water Clear =_ 3.2 25 24,000 15° | C503C-WAS-CBADA151-ND$ 54 23.40 42.30 | C503C-WAS-CBADA151 
5mm Round White Water Clear =- 3.2 25 24,000 15° | C503C-WAN-CBADA151-ND 54 23.40 42.30 | C503C-WAN-CBADA151 
5mm Round Red Water Clear 624 21 50 12,000 15° | C503B-RAS-CYOBOAA1-ND¥ BT 11.70 21.15 | C503B-RAS-CYOBOAA1 
5mm Round Red Water Clear 624 21 50 12,000 15° | C503B-RAN-CYOBOAA1-ND OF 11.70 21.15 | C503B-RAN-CYOBOAA1 
5mm Round Red Water Clear 624 21 50 5,100 30° | C503B-RCS-CWOZOAA1 -ND$ .27 11.70 21.15 | C503B-RCS-CWOZOAA1 
5mm Round Red Water Clear 624 21 50 5,100 30° | C503B-RCN-CWOZOAA1-ND 27 11.70 21.15 | C503B-RCN-CWOZOAA1 
5mm Round Amber Water Clear 591 21 50 16,000 15° | C503B-AAS-CY0B0251-ND¥¢ BG 11.70 21.15 | C503B-AAS-CY0B0251 
5mm Round Amber Water Clear 591 2A 50 16,000 15° | C503B-AAN-CY0B0251-ND 27 11.70 21.15 | C503B-AAN-CY0B0251 
5mm Round Amber Water Clear 591 21 50 4,800 30° | C503B-ACS-CWOY0251-ND¥ 2 11.70 21.15 | C503B-ACS-CWoY0251 
5mm Round Amber Water Clear 591 21 50 4,800 30° _ | C503B-ACN-CWOY0251-ND 27 11.70 21.15 | C503B-ACN-CWOY0251 
3 5mm Round White Water Clear = 3.2 25 4,000 55° _|C513A-WSN-CVOY0151-ND 54 23.40 42.30 | C513A-WSN-CVOY0151 
5mm Round White Water Clear _ 3.2 25 1,400 110° |C535A-WJN-CS0V0151-ND 43 18.72 33.84 | C535A-WJN-CSOV0151 
4 5mm Round White Water Clear _ 3.2 25 1,400 110° |C535A-WJN-CS0V0231-ND AQ 21.06 38.07 | C535A-WJN-CS0V0231 
5mm Round White Water Clear =_ 3.2 25 1,400 110° | C535A-WJN-CT0V0231-ND 52 22.62 40.89 | C535A-WJN-CTOV0231 
5mm Round White Water Clear =- 3.2 25) 1,400 110° | C535A-WJN-CU0V0231-ND 58 24.96 45.12 | C535A-WJN-CU0V0231 
4mm Oval Blue Tinted 470 3.4 35 1,000 55 x 25 | C4SMF-BJS-CROU0452CT-NDt 58 24.96 45.12 | C4SMF-BUJS-CROU0452 
4mm Oval Blue Tinted 470 3.4 35 1,000 55x 25 | C4SMF-BJS-CROU0452TB-NDA 806.40/3,000 C4SMF-BJS-CROU0452 
5 4mm Oval Green Tinted 527 3.4 35 4,000 55x25 | C4SMF-GJS-CVOY0792CT-NDt 58 24.96 45.12 | C4SMF-GJS-CVOY0792 
4mm Oval Green Tinted 527 3.4 35 4,000 55x25 | C4SMF-GJS-CVOY0792TB-NDA 806.40/3,000 C4SMF-GJS-CVOY0792 
4mm Oval Red Tinted 621 21 50 1,900 55x 25 | C4SMF-RJS-CTOWOBB2CT-NDt 36 15.60 28.20 _| C4SMF-RJS-CTOWOBB2 
4mm Oval Red Tinted 621 21 50 1,900 55x 25 | C4SMF-RJS-CTOWOBB2TB-NDA 504.00/3,000 C4SMF-RJS-CTOWOBB2 
5mm Oval Amber Tinted 591 21 50 2,500 70x35 | C566C-AFS-CUOW0252CT-NDt 36 15.60 28.20 | C566C-AFS-CUOW0252 
6 5mm Oval Amber Tinted 591 21 50 2,500 70x35 | C566C-AFS-CUOW0252TB-NDA 420.00/2,500 C566C-AFS-CUOW0252 
5mm Oval Blue Tinted 470 3.4 35 1,500 70x35 |C566C-BFS-CSOW0451-ND 58 24.96 45.12 | C566C-BFS-CSOW0451 
5mm Oval Green Tinted 527 3.4 35 5,200 70x35 | C566C-GFS-CV0Z0792CT-NDt 58 24.96 45.12 | CS66C-GFS-CV0Z0792 
#With Stopper §IV@30mA * 6V@30mA % bV@70mA + Cut Tape A Tape and Reel A Tape and Box (Continued) 
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NEW! LEDs cont) 


Peak VF IF WV i. 
Emitted Wavelength Typ. Max. @20mA Viewing | Digi-Key Pricing Cree 
Fig. | Description Color Lens (nm) (V) (mA) (med) Angle | Part No. 1 50 100 ‘| Part No. 
5mm Oval Green Tinted 527 3.4 35 5,200 70x35 |C566C-GFS-CV0Z0792TB-NDA 672.00/2,500 C566C-GFS-CV0Z0792 
6 5mm Oval Red Tinted 621 21 50 2,200 70x35 | C566C-RFS-CTOWOBB2CT-NDt 36 15.60 28.20 | CS66C-RFS-CTOWOBB2 
5mm Oval Red Tinted 621 2.1 50 2,200 70x 35 _|C566C-RFS-CTOWOBB2TB-NDA 420.00/2,500 C566C-RFS-CTOWOBB2 
5mm Oval Blue Tinted 470 3.4 35 1,100 50x 20 | C5SMF-BJS-CR1404T2CT-NDt 59 25.74 46.53 | CSSMF-BUS-CR1404T2 
5mm Oval Blue Tinted 470 3.4 35 1,100 50x 20 | C5SMF-BJS-CR14Q4T2TB-NDA 693.00/2,500 C5SMF-BJS-CR1404T2 
7 5mm Oval Green Tinted 527 3.4 35 4,400 50x 20 | C5SMF-GJS-CVOY0792CT-NDt 58 24.96 45.12 | CSSMF-GJS-CVOY0792 
5mm Oval Green Tinted 527 3.4 35 4,400 50x 20 | C5SMF-GJS-CVOY0792TB-NDA 672.00/2,500 C5SMF-GJS-CVOY0792 
5mm Oval Red Tinted 621 21 50 2,200 50x 20 | C5SMF-RJS-CTOWOBB2CT-NDt 36 15.60 28.20 _| CSSMF-RJS-CTOWOBB2 
5mm Oval Red Tinted 621 21 50 2,200 50x 20 | C5SMF-RJS-CTOWOBB2TB-NDA 420.00/2,500 C5SMF-RJS-CTOWOBB2 
8 [7.6mm x 7.6mm White Water Clear =- 3.6 30 400§ 130° | LP368PWN1-DOG-ND$ 65 28.08 50.76 | LP368PWN1-DOG 
7.6mm x 7.6mm Blue Water Clear 470 3.6 30 2,475 70° | CP41B-BFS-CFOH0354-ND 58 24.96 45.12 | CP41B-BFS-CFOH0354 
7.6mm x 7.6mm Blue Water Clear 470 3.6 30 2,475 70° | CP41B-BFS-CFOH0454-ND 61 26.26 47.47 | CP41B-BFS-CFOH0454 
7.6mm x 7.6mm Blue Water Clear 470 3.6 30 2,475 70° | CP41B-BFS-CG0H0454-ND 67 28.86 52.17 | CP41B-BFS-CGOH0454 
7.6mm x 7.6mm Green Water Clear 527 3.6 30 6,565 70° =| CP41B-GFS-CLON0674-ND 68 29.38 53.11 | CP41B-GFS-CLONO674 
9 7.6mm x 7.6mm Green Water Clear 527 3.6 30 6,565 70° _|CP41B-GFS-CLON0694-ND 65 28.08 50.76 | CP41B-GFS-CLON0694 
7.6mm x 7.6mm Green Water Clear 527 3.6 30 6,565 70° | CP41B-GFS-CLONO784-ND 68 29.38 53.11 | CP41B-GFS-CLONO784 
7.6mm x 7.6mm Green Water Clear 527 3.6 30 6,565 70° | CP41B-GFS-CMON0674-ND 74 31.98 57.81 | CP41B-GFS-CMON0674 
7.6mm x 7.6mm Green Water Clear 527 3.6 30 6,565 70° | CP41B-GFS-CMON0784-ND 74 31.98 57.81 | CP41B-GFS-CMON0784 
7.6mm x 7.6mm White Water Clear _ 3.6 30 5,200§ 60° | CP41B-WES-CKOP0154-ND¥ 61 26.52 47.94 | CP41B-WES-CKOP0154 
7.6mm x 7.6mm White Water Clear = 3.6 30 3,000§ 90° _ | CP41B-WGS-CKOP0154-ND¢ 61 26.52 47.94 | CP41B-WGS-CKOP0154 
7.6mm x 7.6mm Blue Water Clear 470 3.6 30 800* 120° |LP379PBL1-COG-03-ND¥ AT 20.28 36.66 | LP379PBL1-COG-03 
40 7.6mm x 7.6mm Green Water Clear 527 3.6 30 2,000* 120° | CP42S-GKS-ND¥ 54 23.40 42.30 | CP42S-GKS 
7.6mm x 7.6mm Red Water Clear 624 25 70 6,0000 120° | CP42B-RKS-CLOPOAA4-ND$ 36 15.60 28.20 | CP42B-RKS-CLOPOAA4 
7.6mm x 7.6mm Amber Water Clear 591 25 70 7,0000 120° _| CP42B-AKS-CM0Q0264-ND¥¢ 234 14.82 26.79 _| CP42B-AKS-CM0Q0264 
2.7mm x 2.0mm | Warm White | Yellow Diffused 3200K 3.2 25 1,120 120° | CLM3C-MKW-CWAXB233CT-NDt 56 24.18 43.71 | CLM3C-MKW-CWAXB233 
1 2.7mm x 2.0mm | Warm White | Yellow Diffused 3200K 3.2 25 1,120 120° | CLM3C-MKW-CWAXB233TR-ND& 651.00/2,500 CLM3C-MKW-CWAXB233 
2.7mm x 2.0mm} Cool White | Yellow Diffused 5500K 3.2 25 1,400 120° | CLM3C-WKW-CWBYA453CT-ND+ 56 24.18 43.71 | CLM3C-WKW-CWBYA453 
2.7mm x 2.0mm| Cool White _| Yellow Diffused 5500K 3.2 25 1,400 120° | CLM3C-WKW-CWBYA453TR-ND& 651.00/2,500 CLM3C-WKW-CWBYA453 
5mm x 5mm Warm White | Yellow Diffused 3200K 3.8 350 651m @300mA 115° | CLNGA-MKW-CJOK0233CT-NDt 3.56 154.44 279.18 | CLN6A-MKW-CJ0K0233 
12 5mm x 5mm Warm White | Yellow Diffused 3200K 3.8 350 651m @300mA 115° | CLN6A-MKW-CJOK0233TR-ND&A 2221.56/1,100 CLN6A-MKW-CJOK0233 
5mm x 5mm Cool White | Yellow Diffused 5500K 3.8 350 801m @300mA 115° | CLN6A-WKW-CKOL0343CT-NDt 3.56 154.44 279.18 | CLN6A-WKW-CKOL0343 
5mm x 5mm Cool White _| Yellow Diffused 5500K 3.8 350 801m @300mA 115° | CLN6A-WKW-CKOL0343TR-ND& 2221.56/1,100 CLN6A-WKW-CKOL0343 
6.0mm x 5.0mm} Cool White | Yellow Diffused 6800K 3.8 3x50 11,000 120° | CLP6B-WKW-CDOE0453CT-NDt 1.55 67.08 121.26 | CLP6B-WKW-CDOE0453 
43 6.0mm x 5.0mm] Cool White | Yellow Diffused 6800K 3.8 3x50 11,000 120° | CLP6B-WKW-CDOE0453TR-NDA 1021.68/900 CLP6B-WKW-CD0E0453 
6.0mm x 5.0mm | Red/Green/Blue | White Diffused | 630/527/470 | 2.0/3.2/3.2 | 50/50/50 | 700/1,600/400 120° | CLP6C-FKB-CM1Q1H1BB7R3R3CT-NDt 1.58 68.64 124.08 | CLP6C-FKB-CM1Q1H1BB7R3R3 
6.0 mmx 5.0mm | Red/Green/Blue | White Diffused | 630/527/470 | 2.0/3.2/3.2 | 50/50/50 |_700/1,600/400 120° _| CLP6C-FKB-CM1Q1H1BB7R3R3TR-ND& 1045.44/900 CLP6C-FKB-CM101H1BB7R3R3 
14 3.2mm x 2.8mm | Red/Green/Blue | White Diffused | 630/527/470 | 2.0/3.2/3.2 | 50/25/25 | 550/850/320 120° | CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R4S3CT-NDt 1.08 46.80 84.60 | CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R4S3 
3.2mm x 2.8mm | Red/Green/Blue | White Diffused | 630/527/470 | 2.0/3.2/3.2 | 50/25/25 | _550/850/320 120° | CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R4S3TR-ND&A 1224.00/2,000 CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R4S3 
+ With Stopper § lV@30mA * 6V@30mA % bV@70mA + Cut Tape A Tape and Reel A Tape and Box 


NEW! XLamp® XP-C and XP-E LEDs 


The XLamp XP-C and XP-E LED combines the proven lighting-class performance and reliability of the XLamp 
XR-E LED in a package with 80% smaller footprint. These LEDs continue Cree’s history of innovation in LEDs D @Reel’” 
for lighting applications with wide viewing angle, symmetrical package, unlimited floor life and electrically neutral 
thermal path. 
Cree’s XLamp LEDs bring high performance and quality of light to a wide range of lighting applications, including 
color-changing lighting, portable and personal lighting, outdoor lighting, indoor directional lighting, commercial 
lighting and emergency-vehicle lighting. 
Kelvin Forward Voltage IF Cut Tape Tape and Reel§ 
Emitted Units VF Maximum | Viewing | Digi-Key Price Each Pricing Cree 
Color (K) @350mA @500mA @700mA (mA) Angle | Part No. ul 50 100 250 Part No. 
XP-C Series 
Warm White 3,700 3.4 3.5 = 500 110° XPCWHT-L1-R250-006E7CT-ND 5.94 5.15 4.66 1138.50 XPCWHT-L1-R250-006E7 
Neutral White 4,000 3.4 3.5 = 500 110° XPCWHT-L1-R250-008ES5CT-ND 4.74 4.11 3.72 908.50 XPCWHT-L1-R250-008E5 
Cool White 10,000 3.4 3.5 = 500 110° XPCWHT-L1-R250-00A01CT-ND 4.74 4.11 3.72 908.50 XPCWHT-L1-R250-00A01 
XP-E Series 
Warm White 3,700 3.2 _— 3.4 700 115° XPEWHT-L1-R250-008E7CT-ND 6.81 5.91 5.34 1305.25 XPEWHT-L1-R250-008E7 
Neutral White 4,000 3.2 = 3.4 700 115° XPEWHT-L1-R250-00AESCT-ND 7.14 6.19 5.60 1368.50 XPEWHT-L1-R250-00AE5 
Cool White 10,000 3.2 i 3.4 700 115° XPEWHT-L1-R250-00C01CT-ND 6.72 5.83 5.27 1288.00 XPEWHT-L1-R250-00C01 
Cool White 10,000 3.2 = 3.4 700 115° XPEWHT-L1-R250-00D01CT-ND 10.32 8.95 8.09 1978.00 XPEWHT-L1-R250-00D01 
Cool White 10,000 3.2 = 3.4 700 a5? XPEWHT-L1-R250-00E01CT-ND 13.26 11.50 10.39 2541.50 XPEWHT-L1-R250-00E01 


§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


NEW! XLamp® XR-C, XR-E and MC-E LEDs 


Peak If | Viewing 
Emitted /Wavelength| (mA) | Angle | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape &Reelt | Cree 
Fig. Color (nm) Max. | (FWHM) | Part No. 1 50 100 Qty. Pricing | Part No. 

Cool White | 10,000K$ | 500 90° | XRCWHT-L1-R250-00901CT-ND 6.72 5.83 5.27 250 1288.00 / XRCWHT-L1-R250-00901 

White 4,000K¢ | 500 90° | XRCWHT-L1-R250-006ES5CT-ND 7.65 6.63 6.00 250 1466.25 | XRCWHT-L1-R250-006E5 

Warm White] 3,000K$¢ | 500 90° | XRCWHT-L1-R250-005E7CT-ND 7A 6.43 5.81 250 1420.25 | XRCWHT-L1-R250-005E7 

Red 630 700 90° | XRCRED-L1-R250-00M01CT-ND 5.61 4.87 4.40 250 1075.25 | XRCRED-L1-R250-00M01 

Green 535 500 100° | XRCGRN-L1-R250-00N01CT-ND 6.72 5.83 5.27 250 1288.00 | XRCGRN-L1-R250-00N01 

1 Blue 475 500 100° | XRCBLU-L1-R250-00HO1CT-ND 6.60 5.72 5.17 250 1265.00 | XRCBLU-L1-R250-00H01 

Cool White | 10,000K# | 1,000 90° | XREWHT-L1-R250-00C01CT-ND 10.26 8.90 8.04 250 1966.50 / XREWHT-L1-R250-00C01 

White 4,000K¢ | 700 90° | XREWHT-L1-R250-009E5CT-ND 8.97 7.78 7.03 250 1719.25 | XREWHT-L1-R250-009E5 

Warm White] 3,000K$¢ | 700 90° | XREWHT-L1-R250-008E7CT-ND 9.21 7.99 7.22 250 1765.25 | XREWHT-L1-R250-008E7 

Green 535 700 100° | XREGRN-L1-R250-00P01CT-ND 7.56 6.56 5.93 250 1449.00 | XREGRN-L1-R250-00P01 

Blue 485 700 100° | XREBLU-L1-R250-00K01CT-ND 9.96 8.64 7.81 250 1909.00 | XREBLU-L1-R250-00K01 
Cool White | 10,000K$ | 700 110° | MCE4WT-A2-0000-000K01CT-ND 28.08 24.34 22.00 200 4305.60 | MCE4WT-A2-0000-000K01 
2 White 4,000K¢ | 700 110° | MCE4WT-A2-0000-000JE5CT-ND 28.08 24.34 22.00 200 4305.60 | MCE4WT-A2-0000-000JE5 
Warm White] 3,000K¢ | 700 110° | MCE4WT-A2-0000-000HE7CT-ND. 28.08 24.34 22.00 200 4305.60 | MCE4WT-A2-0000-000HE7 
Cool White | 10,000K$ | 700 110° | MCE4WT-A2-0000-000M01CT-ND 32.40 28.08 25.38 200 4968.00 | MCE4WT-A2-0000-000M01 

+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Measured in Kelvin units 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2720 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


4X@0.126 (3.20) 
THRU 


LightingScience" Light Engines ee 
‘Changing the way the world experiences ight. Dimensions in Inches (mm) 
VE If Power Lumens Kelvin Frincleach T&R 
Typical Typical Typical Typical Units | Digi-Key Pricing$ | Lighting Science 
Fig. Color (V)t (A) (W)t (im)t (K) Part No. 1 10 50 250 | Part No. 
Atlas™ — RoHS Compliant 
1__|Red/Green/Blue| 4.6/6.9/6.9 0.35 1.6/2.4/2.4 | 69/109/29 = 521-1035-1-ND§ 24.00 21.00 18.00 | 3930.00 | NT-43F0-0424 
Warm White 7.0 0.70 49 156 3,050 | 521-1037-1-ND§ 22.40 19.60 16.80 — | NT-42D1-0425 
Daylight White 7.0 0.70 49 244 4,700 | 521-1039-1-ND§ 21.56 18.87 16.17 | 3530.50 | NT-42D0-0426 
Red 46 0.70 3.2 109 — §21-1054-ND 22.40 17.59 16.02 — | NT-41A0-0482 
Amber 5.1 0.70 3.6 131 cal §21-1055-ND 22.40 17.59 16.02 — | NT-41E0-0483 
2 Blue 6.9 0.70 48 63 - §21-1056-ND 26.60 20.89 19.02 — | NT-42B1-0484 
Green 6.9 0.70 48 216 = 521-1057-ND 26.60 20.89 19.02 — | NT-4201-0485 
Daylight White 6.6 0.70 49 164 4,700 | 521-1058-ND 2112: 21.76 19.82 — | NT-45D0-0447 
Warm White 6.6 0.70 49 119 3,050 | 521-1059-ND 27.72 21.76 19.82 — | NT-45D1-0446 
Warm White 7.0 0.70 49 250 3,050 | 521-1073-ND 24.00 18.84 17.16 — | NT2-42D1-0529 
3 [ Heatsink, 1” (25.4mm), for Atlas, BL-2000/4000 §21-1015-ND 19.42 17.38 16.17 — | HS-4100-0345 
Titan™ — RoHS Compliant 
Red/Green/Blue | 6.9/11.4/10.5 1.05 7.3/12.0/11.0 | 304/527/134 = §21-1045-ND 80.20 74.36 68.12 — | NT-53F0-0428 
Warm White 19.8 1.05 20.8 771 3,050 | 521-1044-ND 77.12 71.50 65.50 — | NT-52D1-0430 
Daylight White 19.8 1.05 20.8 1146 4,700 | 521-1043-ND 77.12 71.50 65.50 — | NT-52D0-0429 
4 Red 13.3 1.05 14.0 570 = §21-1062-ND 84.83 78.65 71.50 — | NT-51A0-0468 
Amber 14.5 1.05 15.2 578 = §21-1063-ND 84.83 78.65 71.50 — | NT-51E0-0481 
Blue 19.7 1.05 20.7 244 — 521-1064-ND 92.54 85.80 78.00 — | NT-52B1-0469 
Green 21.1 1.05 22.2 942 = §21-1065-ND 100.26 92.95 84.50 — | NT-5201-0470 
5 Heatsink, 1” (25.4mm), for Titan, BL-3000 521-1016-ND 25.62 22.90 21.35 — | HS-5100-0346 
Heatsink, 2.36” (59.94mm), for Titan, BL-3000 §21-1068-ND 32.02 25.14 22.90 — | HS-5200-0493 
TitanTurbo™ — RoHS Compliant 
4 Daylight White 11.3 5.0 56.5 1853 4,700 | 521-1060-ND 131.10 121.55 = 110.50 — | NT-54D0-0487 
TruColor 12.0 2.0 24.0 1290 3,050 | 521-1074-ND 170.00 133.45 121.55 — | NT-54D2-0509 
Heatsink, 1.18” (30mm), for Titan/Titan Turbo §21-1075-ND 24.40 19.16 17.45 — | HS-5410-0537 
5 | Heatsink, 2.95” (75mm), for Titan/Titan Turbo 521-1076-ND 24.40 19.16 17.45 — | HS-5430-0537 
Heatsink, 2.95” (75mm), for Titan/Titan Turbo §21-1077-ND 24.40 19.16 17.45 — | HS-543R-0537 
Accessories 
EZConnect Board with Connector for BL-4000 Series 521-1024-ND 8.84 714 5.53 — |EZ-4000-3357 
EZConnect Assembly Cable for BL-4000 Series 521-1025-ND® 4.50 3.94 2.82 — | EZ-46WH-0354 
EZConnect Board for Atlas Series, R/G/B 521-1036-ND® 33.00 25.91 21.62 — | EZ-43F0-0431 
EZConnect Board for Atlas Series, Warm White 521-1038-ND® 31.40 24.65 20.57 — | EZ-42D1-0432 
EZConnect Board for Atlas Series, Daylight White 521-1040-ND® 30.56 23.99 20.02 — | EZ-42D0-0433 
EZConnect Wire Harness for Titan Series 521-1046-ND® 7.50 6.57 5.63 — | NT-50WH-0427 
Lens, Optic Medium with holder for Atlas Series 521-1041-ND@ 5.62 4.42 3.69 — | OP-4FM1-0442 
Lens, Optic Wide with holder for Atlas Series 521-1042-ND® 5.62 4,42 3.69 — | OP-4FW1-0441 
Lens, Optic Narrow with holder for Atlas Red/Green/Blue Series 521-1066-ND® 10.00 7.85 7.15 — | OP-4LN1-0457 
Lens, Optic Narrow with holder for Atlas White Series 521-1067-ND® 10.00 7.85 7.15 — | OP-4LN2-0492 
Lens, Optic Narrow 10 Degrees with holder for Titan White Series 521-1050-ND® 26.00 20.41 18.59 — | OP-5LN1-0451 
Lens, Optic Narrow 10 Degrees with holder for Titan Series 521-1069-ND® 29.00 25.38 22.77 — | OP-5LN1-0499 
Lens, Optic Narrow 25 Degrees with holder for Titan Series 521-1051-ND® 20.00 15.70 14.30 — | OP-5LN2-0445 
Lens, Optic Medium 30 Degrees with holder for Titan Series 521-1052-ND® 20.00 15.70 14.30 — | OP-5LM3-0455 
Lens, Optic Wide 45 Degrees with holder for Titan Series 521-1053-ND® 20.00 15.70 14.30 — | OP-5LW4-0456 
Kits 
Atlas, Red/Green/Blue §21-1032-ND 287.50 = _ — | DK-04F0-0396 
Atlas 120VAC, White §21-1033-ND 138.75 _ _ — | DK-04D0-0394 
Titan, White 521-1047-ND 287.50 _ _- — | DK-05D0-0399 
Titan, Red/Green/Blue §21-1048-ND 356.25 = - — | DK-05F0-0398 
Input Voltage Kelvin A 
Typical Power Lumens Units Digi-Key PriceiEach Lighting Science 
Fig. Color (VAC) (W) (Im) (K) Part No. 1 10 50 ‘| Part No. 
SoL™ — RoHS Compliant 
Warm White 12 74 200 3,050 §21-1072-ND 61.98 54.24 48.66 | RL-16D2-0496 
6 Daylight White 12 74 200 4,700 621-1070-ND 61.98 54.24 48.66 | RL-16D0-0538 
TruColor 12 74 120 3,050 §21-1071-ND 61.98 54.24 48.66 | RL-16D1-0539 
@ RoHS Compliant — t+ Optical and electrical specifications are given for the specified drive current at a 25° junction temperature § Cut Tape 


t+ 
1.100 


(27.94) 


—- 0.25 (6.4) 
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NEW! LED Power 


a . 
TuxDrve) Modules and Accessories 
Driving the LED 7 
Input Voltage | Output Voltage | Input Current | Output Current | Digi Key Price | LED Dynamics Input Voltage | Output Voltage | Input Current | Output Current | Digi Key Price | LED Dynamics 
Fig. (V) (V) (A) (mA) Part No. Each | Part No. Fig. (V) (V) (A) (mA) Part No. Each | Part No. 
MicroPuck 7 ~32 32 Vde — 1000 788-1022-ND 16.99 | 7023-D-E-1000 
1 3.0 8.0 _ 350 788-1000-ND 9.49 |2009 7 ~ 32 32 Vde _- 350 788-1023-ND 16.99 | 7023-D-E-350 
3.0 8.0 _ 400 788-1001-ND 9.49 | 2009-HI 7~92 32 Vde _ 500 788-1024-ND 16.99 | 7023-D-E-500 
BoostPuck 3 7~32 32 Vde a 700 788-1025-ND 16.99 |7023-D-E-700 
2 28 48 15 350 788-1002-ND 19.99 | 4015-D-E-350 5 ~ 32 32 Vde = 1000 788-1030-ND 15.99 _|7023-D-N-1000 
28 48 15 aac ais issstO0sEND 23.99 _|4015-D-1-350 5~32 32 Vdc = 350 788-1031-ND 15.99 | 7023-D-N-350 
7~ 32 32 Vde = 1000 788-1007-ND 15.99 |7021-D-E-1000 7 7 or 5 vas = on is Sean ee TR ASER 
7 ~ 32 32 Vde _— 350 788-1008-ND 15.99 | 7021-D-E-350 BuckToot™ : 
7 ~ 32 32 Vde =_ 500 788-1009-ND 15.99 | 7021-D-E-500 
7 ~32 32 Vde — 700 | 788-1010-ND 15.99 |7021-D-E-700 ani sre 28Nde = —. doy Ce SO [WO2TeDea50 
7 ~32 32 Vde = 1000 _|788-1011-ND 18.99 _|7021-D-I-1000 
7~ 32 32 Vdc = 350 788-1012-ND 18.99 |7021-D-1-350 8 ~ 32 Vde = 45 140~ 1100 |788-1004-ND 99.99 4016 
2 7 ~ 32 32 Vide = 500 788-1013-ND 48.99 |7021-D-I-500 —]| 8~32Vde = 45 140~1100 | 788-1005-ND 119.99 | 4016-BOX 
732 32 Vde — 700 788-1014-ND 18.99 |7021-D-I-700 8 ~ 32 Vde - 45 140~ 1100 | 788-1006-ND 14.99 | 4016-XLR 
5 ~ 32 32 Vde =— 1000 788-1015-ND 15.99 | 7021-D-N-1000 Accessories 
§ ~ 32 32 Vde = 350 788-1016-ND 15.99 | 7021-D-N-350 Harness for "E" and ‘I type (6-wire) 788-1019-ND 2.49 | 7021HE 
5 ~ 32 32 Vde = 500 788-1017-ND 15.99 | 7021-D-N-500 — |Harness for nd ‘I* type (6-wire w/pot) 788-1020-ND 4.15 |7021HEP 
§ ~ 32 32 Vde =- 700 788-1018-ND 15.99 | 7021-D-N-700 Harness for "N" type (4-wire) 788-1021-ND 2.08 | 7021HN 
eS 
o~ 
GP V-INFINITY CUI INC 
a division of CUI INC 
v Input Range | Output Voltage | Output Current | Digi-Key Price Each cul 
NEW! Constant Current woe [ace | tna pate’ | to 28 ar 
DC-DC LED Driver — vLbD24 Series 5.5 ~36 2-32 300 |102-1898-ND | 10.52 10.26 70.00 | VLD24-300 
as ; oa 5.5 ~ 36 2~32 350 102-1899-ND 10.52 10.26 10.00 | VLD24-350 
power LEDS. Features: «High eficeney upto 95% «High ambient operating temperature ea ee 500 eee OR 10261000 | vLn24-500 
* Constant current output * Power LED driver * Wide range input voltage range * PWM 5.5 ~ 36 2-32 600 102-1901-ND 10.52 10.26 10.00 VLD24-600 
digital dimming and manual dimming control * Short-circuit protection 5.5 ~ 36 2~32 700 102-1902-ND 10.52 10.26 10.00 | VLD24-700 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ENFIS LED Arrays and Engines Dimensions in mm 
Peak Typical Maximum Typical i 
Emitted | Wavelength VE If Lumens | Digi-Key Price Each 
Fig. Color (nm) (Vv) (A) (Im) Part No. 1 10 50 
Uno Tag Arrays — RoHS Compliant 
Ultra Violet 375 18.0 1.00 - 722-1030-ND 221.96 197.94 186.47 
Violet 405 19.0 2.00 - 722-1031-ND 221.96 197.94 186.47 
Blue 470 16.0 2.40 350 | 722-1026-ND 157.52 140.47 132.33 
1 Green 528 16.0 2.40 980 | 722-1027-ND 157.52 140.47 132.33 
Red 620 11.8 1.55 430 | 722-1029-ND 157.52 140.47 132.33 
Infra-Red 870 8.0 2.30 - 722-1028-ND 221.96 197.94 186.47 
White - 16.0 2.40 1000 | 722-1032-ND 176.14 157.08 147.97 
Uno-Plus Arrays — RoHS Compliant 
Ultra Violet 375 33.0 0.75 - 722-1068-ND 272.08 242.63 228.57 
Violet 405 30.0 1.67 - 722-1069-ND 272.08 242.63 228.57 
Blue 470 30.0 1.67 325 | 722-1062-ND 217.66 194.11 182.86 
Green 528 28.4 1.75 1050 | 722-1063-ND 217.66 194.11 182.86 
2 Amber 592 22.3 2.25 1000 | 722-1064-ND 217.66 194.11 182.86 
Red 620 20.2 2.475 800 | 722-1065-ND 217.66 194.11 182.86 
Infra-Red 870 17 2.95 - 722-1067-ND 272.08 242.63 228.57 
White - 28.8 1.75 1300 | 722-1066-ND 234.85 209.43 197.30 
RGBA - - 2.115 820 | 722-1070-ND 217.66 194.11 182.86 
Quattro Arrays — RoHS Compliant 
3 Blue 465 33.4 12.0 3700 | 722-1006-ND 1481.32 1363.00 1322.40 
Quattro-Mini Arrays — RoHS Compliant 
Ultra Violet 375 34 2.95 - 722-1041-ND 1186.13 1085.11 1059.85 
Violet 405 32 5.0 - 722-1042-ND 1186.13 1085.11 1059.85 
Blue 465 34 47 1050 | 722-1035-ND 771.91 706.17 689.73 
Green 528 35 4.575 4230 | 722-1036-ND 771.91 706.17 689.73 
4 Amber 595 28 5.7 2810 | 722-1037-ND 77191 706.17 689.73 
Red 630 27 5.925 3100 | 722-1038-ND 771.91 706.17 689.73 
Infra-Red 870 17 5.9 - 722-1040-ND 1186.13 1085.11 1059.85 
White - 34 47 3875 | 722-1039-ND 821.88 751.88 734.38 
RGBA - - _— 1569 | 722-1043-ND 821.88 751.88 734.38 
Peak Typical Output | Typical 7 
Emitted | Wavelength | Input Voltage | Power | Lumens | Digi-Key Price Each 
Fig. Color (nm) (V) (W) (Im) Part No. 1 10 50 
Uno Air Light Engine 
Ultra Violet 375 12 18 = 722-1020-ND 403.92 366.21 348.98 
Violet 405 12 38 _ 722-1024-ND 403.92 366.21 348.98 
5 Blue 465 12 38 200 = | 722-1022-ND 249.17 222.20 209.33 
Green 520 12 38 800 | 722-1023-ND 249.17 222.20 209.33 
Infra-Red 870 5 18 - 722-1018-ND 403.92 366.21 348.98 
White _— 12 38 850 | 722-1021-ND 267.78 238.80 224.97 
Uno-Plus Light Engine — RoHS Compliant 
Ultra Violet 375 48 25 - 722-1077-ND 394.40 357.57 340.75 
Violet 405 48 50 - 722-1078-ND 394.40 357.57 340.75 
Blue 465 48 50 260 = | 722-1071-ND 280.67 250.30 235.79 
Green 520 48 50 1000 | 722-1072-ND 280.67 250.30 235.79 
6 Amber 595 48 50 700 | 722-1073-ND 280.67 250.30 235.79 
Red 630 48 50 600 | 722-1074-ND 280.67 250.30 235.79 
Infra-Red 870 48 50 - 722-1076-ND 394.40 357.57 340.75 
White oad 48 50 1100 | 722-1075-ND 306.45 273.28 251.45 
RGBA _— 48 50 700 | 722-1079-ND 505.92 458.68 437.10 
Uno-Plus Air Light Engine — RoHS Compliant ( =) =| 
Ultra Violet 375 48 25 - 722-1085-ND 463.76 420.46 400.68 
Violet 405 48 50 - 722-1086-ND 463.76 420.46 400.68 il 
Blue 465 48 50 260 | 722-1080-ND 316.47 282.22 259.68 
6 Green 520 48 50 100 =| 722-1081-ND 316.47 282.22 259.68 | 
Amber 595 48 50 700 | 722-1082-ND 463.76 420.46 400.68 
Red 630 48 50 600 | 722-1083-ND 316.47 282.22 259.68 
Infra-Red 870 48 50 _ 722-1084-ND 488.31 435.46 400.68 
RGBA _ 48 50 700 | 722-1033-ND 583.44 528.96 504.08 
Quattro Air Light Engine 
7 Violet 405 48 200 - 722-1014-ND 2471.00 2273.63 _ 
Quattro-Mini Light Engine — RoHS Compliant 
Ultra Violet 375 48 100 - 722-1050-ND 1611.57 1482.85 1438.68 
Violet 405 48 160 - 722-1051-ND 1611.57 1482.85 1438.68 
Blue 465 48 160 1050 | 722-1044-ND 1087.51 994.89 971.73 
Green 520 48 160 4230 | 722-1045-ND 1087.51 994.89 971.73 
8 Amber 595 48 160 2810 | 722-1046-ND 1087.51 994.89 971.73 
Red 630 48 160 3100 | 722-1047-ND 1087.51 994.89 971.73 
Infra-Red 870 48 100 - 722-1049-ND 1611.57 1482.85 1438.68 
White _ 48 160 3875 | 722-1048-ND 1128.27 1032.18 1008.15 
RGBA _ 48 160 1569 | 722-1052-ND 1120.38 1024.96 1001.10 
Quattro-Mini Air Light Engine — RoHS Compliant 
Ultra Violet 375 48 100 - 722-1059-ND 1651.16 1519.28 1474.02 
Violet 405 48 160 - 722-1060-ND 1651.16 1519.28 1474.02 
Blue 465 48 160 1050 | 722-1053-ND 1531.12 1408.83 1366.86 
Green 520 48 160 4230 | 722-1054-ND 1531.12 1408.83 1366.86 
8 Amber 595 48 160 2810 | 722-1055-ND 1531.12 1408.83 1366.86 
Red 630 48 160 3100 | 722-1056-ND 1531.12 1408.83 1366.86 
Infra-Red 870 48 100 - 722-1058-ND 1651.16 1519.28 1474.02 
White _ 48 160 1569 | 722-1057-ND 1570.71 1445.25 1402.20 
RGBA _ 48 160 3875 | 722-1061-ND 1651.16 1519.28 1474.02 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


LED Incandescent Replacements 


Chicago Miniature Incandescent replacements have extremely high brightness with low current draw. Long life typically 100K hours vs. 10K hours. Storage Temp: -25°C ~ 80°C Ambient Temp: -20°C ~ 60°C 


Fig. 4 
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Colored 


Replaces 

incandescent lamps: 

+ 12V AC/DC 192, 124, 
158, 161, 168, 193, 
194, 658, 184 

* 24V AC/DC and 28V 
AC/DC 152, 400, 464, 
585, 655, 656, 657 


Replaces 

incandescent lamps: 

© 12VDC 336, 386, 
393 

© 24VDC and 28VDC 
276, 334, 388 


Replaces 

incandescent lamps: 

© 12VAC/DC 18, 37, 70, 
73,74 

© 24VAC/DC and 28VAC/ 
DC 17, 85 


Replaces 

incandescent lamps: 

© 12VDC 394, 330, 382 

© 24VDC and 28VDC 327, 
376, 385, 387 
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Fig. 5 Polycarbonate Fig.7 NEW! Fig.8 NEW! Fig.9 NEW! 


G10 White 


Replaces 

incandescent lamps: 

© 12V AC/DC 12MB, 
181, 756, 1488, 
1815, 1894, 1889, q p 
1891, 1893, 1898 

© 24V AC/DC 24MB, 
1437, 1818 


iia @ .275 Max. 


25 Max 


Replaces 

incandescent lamps: 

© 24V AC/DC 24MB, 
1437, 1818 


1.115 Max. 


Polycarbonate 
Colored 


* 28V AC/DC 313, + 28V AC/DC 313, 
757, 1819, 1820, 757, 1819, 1820, 
1829, 1843, 1864, 1829, 1843, 1864, 
1873 1873 
Cur- | Lumi. | Wave- n Cur- | Lumi. | Wave- : 
rent | Intensity | length | Digi-Key Price Each CML rent | Intensity | length | Digi-Key Price Each CML 
Fig. Color Voltage |(mA)| med (nm) | Part No. a 25 100 | Part No. Fig. Color Voltage |(mA)| med (nm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
15101 Series T 1 3/4 Midget Flange Based LED 3 | White Clear]28AC/DC] 5/10 | 500 —~/11053-NDe 7259 1020 7.38 |T511A45W3 
Red 72DC | 14] 330 | 630 |L1105-ND 882 7.15 5.47 ]1510125UR3 White Diff. |28AC/DC| 5/10 | 250 —_|L1054-NDe 12.59 10.20 7.38 | 1511A45w3D 
Green | 12DC | 14] 910 | 525 |L1104-ND® 13.22 10.72 7.76 | 1510125UG3 1511B Series T 3 1/4 Wedge Based LED 
Yellow | 1200 | 14 | 280 | 587 |L1106-ND 992 8.04 5.82 |1510125UY3 Red |T2AC/DC) 7/14] 330 | 630 [L1057-NDe 943 7.64 5.53 | 1511B25UR3 
White Clear] 12DC 14 700 — |L1107-NDe 13.22 10.72 7.76 |1510125W3 Green | 12AC/DC | 7/14 910 525 |L1056-ND 12.59 10.20 7.38 |1511B25UG3 
White Diff. | 12DC | 14 350 — |L1108-ND 13.22 10.72 7.76 |1510125W3D Yellow /12AC/DC| 7/14) 280 587 |L1058-ND 943 7.64 5.53 | 1511B25UY3 
Red 24D0 | 14 330 630 |L1111-ND® 882 7.15 5.147 |1510135UR3 White Clear | 12AC/DC| 7/14} 700 — |L1059-ND 12.59 10.20 7.38 | 1511B25W3 
i 4 | White Diff. |12AC/DC| 7/14 |__ 350 —__|L1060-ND 12.59 10.20 7.38 |1511B25Ww3D 
4 | eter, | 2ADG | 14) S10 | 825 a ee ee re tat eee Red |24AC/DC| 7/14 330 | 630 |L1063-ND 9.43 7.64 5.53 | 1511B35UR3 
White Diff] 24D¢ | 14 | 350 L1114-ND 13.22 10.72 7.76 | 1510135w3D 
Red cape | 14} 330 | 630 |L1147-NDe 382 7415 8417 |1510145UR3 Green |24AC/DC) 7/14] 910 | 525 |L1062-NDe 12.59 10.20 7.38 | 1511B35UG3 
i : . : Blue |24AC/DC] 7/14] 350 | 470 |L1061-ND 12.59 10.20 7.38 | 1511B35B3 
Green | 28DC | 14 | 910 | 525 |L1116-ND® 13.22 10.72 7.76 |1510145UG3 : 
: White Clear |24AC/DC | 7/14| 700 —_|L1065-ND 12.59 10.20 7.38 | 1511B35Ww3 
Yellow | 28DC | 14 | 280 | 587 |L1118-ND® 992 8.04 5.82 | 1510145UY3 L 
18602 Series T 3 1/4 Bayonet Based LED 
Blue 28DC | 14] 350 | 470 |L1115-ND 13.22 10.72 7.76 | 151014583 
: Red  |12AC/DC) 15 | 350 | 630 |L1073-NDe 896 7.27 5.26 | 18602250 
White Clear) 28DC | 14 | 700 — |L1119-NDe 13.22 10.72 7.76 | 15101453 i 
fet Green |12AC/DC] 15 | 1000 | 525 |L1074-ND@ 12.27 995 7.20 | 18602251 
White Diff. | 28pc | 14 | 350 —_|L1120-ND 13.22 10.72 7.76 |1510145w3D. Yellow |i2acoc! 18 | 300 | 587 |L1075-ND 992 804 582 | 18602252 
15121 Series T 1 3/4 Midget Groove Based LED Blue |12AC/DC} 15 | 400 | 470 |L1076-ND 1227 995 7.20 | 18602257 
Red W206 | 7/14) 330 | 630 | L1123-ND 818 6.63 4.80 | 1512125UR3 White Clear |12AC/DC| 15 | 750 | — |L1077-NDe 12.27 9.95 7.20 | 1860225w3 
Yellow ) 12DC ) 7/14) 280 | 587 |L1124-ND@ 928 7.52 5.44 | 1512125UY3 White Diff. [12AC/DC| 15 [~ 375 —|L1078-ND 12.27. 9.95 7.20 |1860225W3D 
Blue W2DC | 7/14} 350 | 470 | L1121-ND 11.34 9.19 6.65 / 151212583 Green |24AC/DC| 15 | 1000 | 525 /L1080-ND@ 12.27 9.95 7.20 | 18602351 
White Clear} 12DC | 7/14 700 — |L1023-ND 11.34 9.19 6.65 | 1512125Ww3 Yellow |24AC/DC| 15 300 587 |L1081-ND 9.92 8.04 5.82 118602352 
White Diff. | 12D¢ | 7/14] 350 —_|L1024-ND 11.34 9.419 6.65 | 1512125w3D 5 Blue |24ac/oc] 15 | 400 | 470 |L1082-ND 12.27 995 7.20 |18602357 
Red 2400 [7/14] 330 | 630 |L1027-ND 818 663 4.80 |1512135UR3 White Clear |24AC/DC| 15 | 750 —_|L1083-ND@ 12.27 9.95 7.20 |1860235Ww3 
Green | 24DC | 7/14] 910 | 525 |L1026-ND 1134 919 6.65 | 1512135UG3 White Diff. |24Ac/DC| 15 | 375 —/11084-NDe 12.27 9.95 7.20 |1860235W3D 
2 | Yellow | 24DC |714) 280 | 587 |L1028-ND 928 7.52 5.44 |1512135UY3 Red | 28AC/DC} 15 | 350 | 630 |L1085-NDe 8.96 7.27 5.26 | 18602450 
Blue 24DC | 7/14] 350 | 470 |L1025-ND® 1134 919 6.65 | 151213583 Green |28AC/DC| 15 | 1000 | 525 |L1086-ND 12.27 995 7.20 | 18602451 
White Clear| 24D¢ | 7/14] 700 —_|L1029-NDe 11.34 9.19 6.65 | 1512135w3 Yellow |28AC/DC) 15 | 300 | 587 |L1087-ND 992 8.04 5.82 | 18602452 
White Diff. | 24DC [7/441 350 — |L1030-ND 11.34 9.19 6.65 |1512135W3D White Clear | 28AC/DC | 15 750 —__|L1089-ND@ 12.27 9.95 7.20 |1860245W3 
Green | 28DC | 7/14) 910 | 525 |L1032-ND 1134 919 6.65 | 1512145UG3 White Diff. [28Ac/oC| 15 [375 —_[11090-ND@ 12.27 9.95 7.20 |1860245W3D 
Blue 28DC | 7/14] 350 | 470 |L1031-ND 1134 919 6.65 | 151214583 18620 Series T 3 1/4 Bayonet Based Multi LED 
White Clear] 28DC | 7/14| 700 — |L1035-NDe 11.34 919 = 6.65 |1512145w3 Red = | 24AC/DC | 9/17) 3x 400 | 630 /L1091-ND 1462 11.85 8.57 | 18620350 
White diff. | 280c 17/14] 350 — |L4036-ND 4134 919 665 |1512145W3D Green |24AC/DC) 5/10} 3x680 | 525 |L1092-ND 28.07 22.75 16.46 | 18620351 
1511A Series T 1 3/4 Wedge Based LED Yellow | 24AC/DC| 9/17] 3x350 | 587 |L1093-ND 14.62 11.85 8.57 | 18620352 
erles T 1 5/4 Wedge Base Blue |24ac/DC| 9/17| 3x450 | 470 |L1094-ND@ 28.07 22.75 16.46 |18620357 
Red | 12AC/DC] 6/12] 280 | 630 |L1039-ND 943 7.64 5.53 | 1511A25UR3 : 
: 6 |White Clear | 24AC/DC | 9/17| 3x850 | — |L1095-NDe 28.07 22.75 16.46 | 1862035W3 
Blue |12AC/0C] 6/12} 300 | 470 |L1037-ND 1259 10.20 7.38 | 1511A25B3 ae 
: = 4 White Diff. |24AC/0C| 947] 3x425 | — |L1096-ND 28.07 22.75 16.46 |1862035W3D 
White Clear] 12AC/0C| 6/12} 600 L1041-ND 1259 10.20 7.38 | 1511A25W3 
fies Red | 28AC/DC| 9/17] 3x400 | 630 |L1097-NDe 14.62 11.85 8.57 |18620450 
White Diff. |12AC/0C| 6/12} 300 — |L1042-ND 1259 10.20 7.38 | 1511A25W3D 
Yellow | 28AC/DC| 9/17] 3x350 | 587 |L1099-ND 14.62 11.85 8.57 | 18620452 
Red | 24AC/DC|5/10| 230 | 630 |L1045-ND® 943 7.64 5.53 |1511A35UR3 : 
White Clear | 28AC/DC | 9/17 | 3x850 | — |L1101-ND 28.07 22.75 16.46 | 1862045W3 
Green |24AC/DC/5/10| 650 | 525 |L1044-ND 7259 10.20 7.38 | 1511A35UG3 NEW! T 1 3/4 Wedge Base — RoHS Compliant NEW! 
3 | Yellow |24AC/DC] 5/10) 200 | 587 |L1046-ND 943 7.64 5.53 | 1511A35UY3 White] -28Ac 7 40 7 — Se ERE sa 59 43185 
Blue |24AC/0C] 5/10; 250 | 470 |L1043-ND 1259 10.20 7.38 | 1511A35B3 7 | white | 63ac | 200) — — |emae-No vr) 50 | 86 
White Clear | 24AC/DC | 5/10 | 500 — |L1047-NDe 1259 10.20 7.38 | 1511A35W3 NEW! T 2 Telephone Slide Base Type 5 — RoHS Compliant_NEW! 
White Diff. |24aC/0C| 5/10 | 250 —_|L1048-nDe 1259 10.20 7.38 |1511A35W3D 3] White | 120AC > 251 — — |CMI20PSB-ND 760 130 “04 1120PSB 
Green |28AC/DC/5/10| 650 | 525 |L1050-ND 7259 10.20 7.38 | 1511A45UG3 NEW!_T 3 1/4 Miniature Bayonet Base NEW! 
Yellow | 28AC/DC | 5/10 200 587 |L1052-ND 9.43 7.64 5.53 |1511A45UY3 9 White 28AC 40 = — |CM1819-ND 1.31 1.06 77 11819 
Blue _|28ac/0C| 5/10| 250 | 470 |L1049-ND 1259 10.20 7.38 | 1511A45B3 RoHS Compliant 
= 
TOSHIB. NEW! Mini PLCC Surface Mount LEDs 
Leading Innovation >>> 
Peak VF IF Luminous Intensity : Tape and Reel 
Wavelength | Lens | Typical | Maximum lv Typical Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Toshiba 
Color (nm) Color| (V) (mA) (mcd) @(mA) |Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
Blue 470 Clear} 3.3 30 60 20 | TLBD1060T18CT-ND 64 48 36 |TLBD1060T18TR-ND 208.00/M | TLBD1060(T18) 
Green 528 Clear} 3.3 30 150 20  |TLEGD1060T18CT-ND| .80 60 .45 |TLEGD1060T18TR-ND|  260.00/M | TLEGD1060(T18) 
Green 558 Clear} 2.1 30 20 20  |TLPGF1060T18CT-ND| 45 36 .27 |TLPGF1060T18TR-ND | 121.50/M__| TLPGF1060(T18) 
Green 565 Clear} 2.1 30 50 20  |TLFGF1060T18CT-ND | .45 36 .27 |TLFGF1060T18TR-ND | 121.50/M__ | TLFGF1060(T18) 
Green 571 Clear| 2.1 30 80 20 | TLGF1060T18CT-ND 45 36 27 _|TLGF1060T18TR-ND 121.50/M__|TLGF1060(T18) 
Yellow 580 Clear[ 2.1 30 700 20 |TLPYF1060T18CT-ND | .45 36 27 |TLPYF1060T18TR-ND | 127.50/M__ | TLPYF1060(T18) 
Yellow 587 Clear} 2.1 30 180 20 | TLYF1060T18CT-ND 45 36 27 | TLYF1060T18TR-ND 121.50/M | TLYF1060(T18) 
Orange 605 Clear} 2 30 220 20 | TLOF1060T18CT-ND 45 36 27 | TLOF1060T18TR-ND 121.50/M | TLOF1060(T18) 
Red 630 Clear} 2 30 100 20 | TLRF1060T18CT-ND 45 36 27 |TLRF1060T18TR-ND 121.50/M | TLRF1060(T18) 
Red 613 Clear| 2 30 200 20 | TLSF1060T18CT-ND 45 36 .27_|TLSF1060T18TR-ND 121.50/M__|TLSF1060(T18) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Fig. 2 — Bi-Color a | Cathode Fig. 4 — Bi-Color 
a a 1.91 +) 
64 oO 738 1 T 3.50 TF . 
Cathode 5 
3.63 
3 o——04 
1o-}0 2 
[48,30 cee Fig. 6 C +|2.67 Cathode 4.32 pre 64 Cathode 
‘a | T 287 19.94, CATHODE 4.92 Sib . . 
9.91 a | if : ; 
| 10.92 i ‘ 43.05 -— 
+H ° TEE | 
a 
J £1.70 85. X x H x 
Recommended 59. of oy 1.2 
PC Board Layout : (e) iS M : Recommended 
(Adjacent Devices) 3 PC Board Layout 
Color Wave Length peak (nm) Typical lo (med) Typical VE (V) Typ. 
Position Position Position Position If | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | Dialight 
Fig. fl 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 __| (mA) | Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
9 White - 37.6 3.5 20.0 |350-1538-1-ND| 3.49 76.37 283.66 _ — |591-2801-113 
RoHS Compliant 
Red _ =_ 630 4.0 2.0 20.0 |350-1568-1-ND 83 16.09 59.40 | 3,000 | 257.40/M |597-3001-107F 
1 Green _ =_ 565 12.0 2.0 20.0 |350-1569-1-ND 83 16.09 59.40 | 3,000 | 257.40/M |597-3301-107F 
Yellow _ _ 585 8.0 21 20.0 |350-1570-1-ND 93 17.96 66.30 | 3,000 | 287.30/M |597-3401-107F 
Red Green _ 630 565 — 4.0 12.0 = 2.0 2.0 = 20.0 |350-1571-1-ND} 1.06 21.16 79.17 | 3,000 | 348.08/M |597-7701-107F 
2 Yellow Green _ 585 565 = 8.0 12.0 = 21 2.0 = 20.0 |350-1572-1-ND} 1.25 24.80 92.80 | 3,000 | 408.00/M |597-7721-107F 
Red Yellow _ 630 585 —_— 4.0 8.0 = 2.0 24 = 20.0 |350-1573-1-ND 97 = 18.77 69.30 | 3,000 | 300.30/M |597-7731-107F 
Red _ _ 635 8.0 2.0 20.0 |350-1577-1-ND 83 16.09 59.40 | 2,000 | 257.40/M |597-3001-207F 
AlGaAs Red - _- 660 20.0 1.75 10.0 | 350-1575-1-ND 76 ©1463 54.00 | 2,000 | 234.00/M |597-3121-207F 
3 Green — _- 565 8.0 21 20.0 |350-1574-1-ND 83 16.09 59.40 | 2,000 | 257.40/M |597-3301-207F 
Yellow - - 586 6.0 21 20.0 |350-1576-1-ND 83 16.09 59.40 | 2,000 | 257.40/M |597-3401-207F 
Blue _- _ 428 11.0 3.5 20.0 |350-1588-1-ND} 2.36 48.79 185.08 | 2,000 | 841.25/M |597-3601-207F 
White _ 135 3.5 20.0 |350-1589-1-ND} 3.46 75.60 280.80 | 2,000 | 1350.00/M | 597-3901-207F 
Red Green _ 635 565 _ 6.0 9.4 = 2.0 2.0 _ 10.0 }350-1578-1-ND| 1.16 23.10 86.42 | 2,000 | 379.95/M | 597-7701-207F 
4 Yellow Green - 585 565 = 4.0 9.4 = 2.0 2.0 _ 10.0 }350-1579-1-ND| 1.03 20.38 76.27 | 2,000 | 335.33/M | 597-7721-207F 
Red Yellow _ 635 586 — 7.3 6.8 = 2.0 2.0 = 10.0 }350-1580-1-ND| 1.16 23.10 86.42 | 2,000 | 379.95/M | 597-7731-207F 
AlGaAs Red _ _ 640 25.0 17 20.0 |350-1792-1-ND| 1.91 38.05 142.39 | 600 427.17 | 595-2101-007F 
5 Green _ - 567 11.0 21 20.0 |350-1793-1-ND| 1.91 38.05 142.39 | 600 427.17 | 595-2301-007F 
Yellow - =_ 588 9.0 2.2 20.0 |350-1794-1-ND| 1.91 38.05 142.39 | 600 427.17 | 595-2401-007F 
Red/Green Red/Green _ 628 570 _ 6.5 = 8.0 2.0 2.0 = 30.0 |350-1858-1-ND| 4.12 90.16 334.88 | 360 660.74 | 592-3030-013F 
6A Yellow/Green Yellow/Green _ 586 570 _ 6.5 = 8.0 2.0 2.0 = 30.0 |350-1859-1-ND| 4.12 90.16 334.88 | 360 660.74 | 592-3131-013F 
Red/Yellow Red/Yellow = 628 586 = 6.5 = 6.5 2.0 2.0 = 30.0 |350-1860-1-ND| 4.12 90.16 334.88 | 360 660.74 | 592-3232-013F 
Red _ _ 638 23.9 1.8 10.0 }350-1855-1-ND| 3.24 67.21 254.93 | 360 483.89 | 592-2121-013F 
6B Green _ _ 569 94 21 10.0 }350-1856-1-ND| 3.24 67.21 254.93 | 360 483.89 | 592-2222-013F 
Yellow _ _ 595 33.6 2.0 10.0 }350-1857-1-ND| 3.30 72.10 267.80 | 360 528.39 | 592-2727-013F 
Red Red Red 628 628 628 6.0 6.0 6.0 2.0 2.0 2.0 | 30.0 |350-2199-1-ND| 468 97.50 312.00 | 150 409.50 | 593-202020-013F 
Red Red Yellow 628 628 587 6.0 6.0 11.0 2.0 2.0 2.0 | 30.0 |350-2200-1-ND| 4.68 97.50 312.00 | 150 409.50 | 593-202024-013F 
AlGaAs Red AlGaAs Red AlGaAs Red 645 645 645 29.0 | 29.0 | 29.0 1.75 1.75 1.75 | 30.0 |350-2201-1-ND| 5.01 104.38 334.00 | 150 438.38 | 593-212121-013F 
Green Green AlGaAs Red 570 570 645 16.0 | 16.0 | 29.0 2.0 2.0 1.75 | 30.0 |350-2204-1-ND| 4.68 97.50 312.00 | 150 409.50 | 593-222221-013F 
Green Green Green 570 570 570 16.0 | 16.0 | 16.0 2.0 2.0 2.0 | 30.0 |350-2203-1-ND| 4.68 97.50 312.00 | 150 409.50 | 593-222222-013F 
7A Green Green Green 570 570 570 11.0 | 11.0 | 11.0 2.0 2.0 2.0 | 30.0 |350-2205-1-ND| 4.68 97.50 312.00 | 150 409.50 | 593-232323-013F 
Yellow Yellow Yellow 587 587 587 11.0 | 11.0 | 11.0 2.0 2.0 2.0 | 30.0 |350-2206-1-ND| 4.68 97.50 312.00 | 150 409.50 | 593-242424-013F 
Blue Blue Blue 465 465 465 7.0 7.0 7.0 3.5 3.5 3.5 20.0 |350-2207-1-ND| 7.59 158.13 506.00 | 150 664.13 | 593-262626-013F 
AllnGaP Yellow AlGaAs Red InGaN Green 587 645 525 80.0 | 29.0 - 2.0 1.75 3.7 | 30.0 |350-2208-1-ND| 6.39 133.13 426.00 | 150 559.13 | 593-272129-013F 
AllnGaP Yellow | AllnGaP Yellow | AllnGaP Yellow | 587 587 587 80.0 | 80.0 | 80.0 2.0 2.0 2.0 | 30.0 |350-2209-1-ND| 4.89 101.88 326.00 | 150 427.88 | 593-272727-013F 
White White White _ _ — 85.0 | 85.0 | 85.0 3.5 3.5 3.5 20.0 |350-2210-1-ND} 9.21 191.88 614.00 | 150 805.88 | 593-282828-013F 
InGaN Green InGaN Green InGaN Green 525 525 525 _ _ _ 3.7 3.7 3.7 10.0 }350-2211-1-ND| 849 176.88 566.00 | 150 742.88 | 593-292929-013F 
AlGaAs Red AlGaAs Red Super Red/Grn.| 645 645 | 628/570] 29.0 | 29.0 | 7/10 | 1.75 1.75 | 2.0/2.0 | 30.0 |350-2202-1-ND| 5.10 106.25 340.00 | 150 446.25 | 593-212130-013F 
Super Red/Grn. | Super Red/Grn. | Super Red/Grn. | 628/570 | 628/570 | 628/570) 7/10 | 7/10 | 7/10 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 30.0 |350-2212-1-ND} 5.19 108.13 346.00 | 150 454.13 | 593-303030-013F 
7B Yellow/Green Yellow/Green Yellow/Green | 590/570 | 590/570 | 590/570 | 6/10 | 6/10 |) 6/10 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 30.0 |350-2213-1-ND) 5.19 108.13 346.00 | 150 454.13 | 593-313131-013F 
Super Red/Yiw. | Super Red/Yiw. | Super Red/Ylw. | 628/590 | 628/590 | 628/590 | 9.0/6.0 | 9.0/6.0 | 9.0/6.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 30.0 |350-2214-1-ND] 5.19 108.13 346.00 | 150 454.13 | 593-323232-013F 
Blue/Green/Red | Blue/Green/Red | Blue/Green/Red MBE/E7ON ABBIS7ON AGRISZO/)| = =|] PSBON S20! | S.8ye0 20.0 |350-2215-1-ND| 14.70 306.25 980.00 | 150 1286.25 | 593-353535-013F 
645 645 645 1.75 1.75 1.75 
Red _ _ 628 5.0 2.0 10.0 }350-1785-1-ND| 1.83 36.35 136.01 | 1,600 | 623.77/M |591-2001-013F 
AlGaAs Red _ _ 645 14.0 1.75 10.0 }350-1786-1-ND| 1.91 38.05 142.39 | 1,600 | 653.04/M | 591-2101-013F 
8 Green _ _ 570 4.0 2.0 10.0 }350-1787-1-ND| 1.83 36.35 136.01 | 1,600 | 623.77/M | 591-2301-013F 
Yellow _ _ 590 5.0 2.0 10.0 }350-1788-1-ND| 1.83 36.35 136.01 | 1,600 | 623.77/M |591-2401-013F 
Blue _ _ 428 6.0 3.5 20.0 |350-1584-1-ND |} 3.44 71.20 270.05 | 1,600 | 1276.60/M | 591-2601-013F 
White _ 19.23 3.5 20.0 |350-1586-1-ND} 3.67 80.22 297.96 | 1,600 | 1461.15/M | 591-2801-013F 
AlGaAs Red _ _ 645 24.0 1.75 10.0 }350-1582-1-ND| 1.91 38.05 142.39 | 1,600 | 653.04/M | 591-2101-113F 
Green _ _ 570 8.0 2.0 10.0 }350-1581-1-ND| 1.83 36.35 136.01 | 1,600 | 623.77/M | 591-2301-113F 
9 Yellow - _- 590 8.0 2.0 10.0 }350-1583-1-ND| 1.83 36.35 136.01 | 1,600 | 623.77/M | 591-2401-113F 
Blue =- _ 428 6.0 3.5 20.0 |350-1585-1-ND} 3.44 71.20 270.05 | 1,600 | 1276.60/M | 591-2601-113F 
White - 37.6 3.5 20.0 |350-1587-1-ND} 3.67 80.22 297.96 | 1,600 | 1461.15/M | 591-2801-113F 
10 Red Green _ 628 570 _ 6.5 8.0 _ 2.0 2.0 = 20.0 |350-1789-1-ND} 3.06 63.29 240.08 | 1,600 | 1134.90/M | 591-3001-013F 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Dialight Surface Mount LEDs (cont) 


i 4.5 
Recommended PC Recommended PC 
Board Land Pattern Board Layout 


Color Wave Length peak (nm) Typical lo (med) Typical VE (V) Typ. 

Position Position Position Position If | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | Dialight 

Fig. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 | (mA) | Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing |Part No. 
Yellow Green _ 586 570 = 6.5 8.0 _ 2.0 2.0 = 20.0 |350-1790-1-ND} 3.06 63.29 240.08 | 1,600 | 1134.90/M |591-3101-013F 
10 Red Yellow _ 628 586 — 6.5 6.5 = 2.0 2.0 — 20.0 |350-1791-1-ND} 2.50 51.77 196.35 | 1,600 | 928.20/M | 591-3201-013F 
AlGaAs Red _ _ 660 17.0 a? 20.0 |350-1565-1-ND 70 13.49 49.80 | 2,500 | 215.80/M |597-3111-407F 
an Green _ _ 560 75 21 20.0 |350-1566-1-ND 70 13.49 49.80 | 2,500 | 215.80/M |597-3311-407F 
Yellow =_ _ 580 6.0 2.2 20.0 |350-1567-1-ND 71 11.66 = 41.58 | 2,500 | 176.40/M |597-3401-407F 
Red Clear _ _ 642 40.0 2.2 25.0 |350-2029-1-ND Al 5.78 17.49 | 4,000 66.00/M | 598-8010-107F 
Red/Orange Clr. = = 630 150 2.0 25.0 |350-2030-1-ND AG 6.48 19.61 | 4,000 74.00/M | 598-8020-107F 
Orange Clear _ =— 610 2.0 25.0 |350-2031-1-ND 53 7.70 24.64 | 4,000 | 100.80/M |598-8030-107F 
Yellow Clear _ _ 595 130 2.0 25.0 |350-2032-1-ND AG 6.48 19.61 | 4,000 74.00/M | 598-8040-107F 
12 Yellow Clear _ _ 590 130 2.0 25.0 |350-2033-1-ND AG 6.48 19.61 | 4,000 74.00/M | 598-8050-107F 
Yellow/Grn. Clr. = = 575 40.0 2.0 25.0 |350-2034-1-ND AL 5.78 17.49 | 4,000 66.00/M | 598-8060-107F 
Green Clear _ =_ 570 20.0 2.0 25.0 |350-2035-1-ND AL 5.78 17.49 | 4,000 66.00/M | 598-8070-107F 
Green Clear _ _- 525 300 3.2 20.0 |350-2036-1-ND 68 13.16 48.60 | 4,000 | 210.60/M |598-8081-107F 
Blue Clear _ _ 475 140 3.2 20.0 |350-2037-1-ND 76 12.58 44.88 | 4,000 | 190.40/M | 598-8091-107F 
Red Clear _ - 642 40.0 2.2 25.0 |350-2038-1-ND A7 2.87 10.23 | 3,000 43.40/M | 598-8110-107F 
Red/Orange Clr. = = 630 150 2.0 25.0 |350-2039-1-ND AL 5.78 17.49 | 3,000 66.00/M | 598-8120-107F 
Orange Clear _ =_ 610 2.0 25.0 |350-2040-1-ND 53 7.70 24.64 | 3,000 | 100.80/M |598-8130-107F 
Yellow Clear _ =_ 595 130 2.0 25.0 | 350-2041-1-ND AL 5.78 17.49 | 3,000 66.00/M | 598-81 40-107F 
13 Yellow Clear _ _ 590 130 2.0 25.0 |350-2042-1-ND AL 5.78 17.49 | 3,000 66.00/M | 598-8150-107F 
Yellow/Grn. Clr. = = 575 40.0 2.0 25.0 |350-2043-1-ND 39 5.43 16.43 | 3,000 62.00/M | 598-8160-107F 
Green Clear _ _ 570 20.0 2.0 25.0 |350-2044-1-ND 39 5.43 16.43 | 3,000 62.00/M | 598-8170-107F 
Green Clear - _ 525 300 3.2 25.0 |350-2045-1-ND 68 13.16 48.60 | 3,000 | 210.60/M | 598-8181-107F 
Blue Clear — _ 475 140 3.2 25.0 |350-2046-1-ND 62 10.18 36.30 | 3,000 | 154.00/M | 598-8191-107F 
Red Clear _ - 640 2.0 25.0 |350-2047-1-ND AB 5.95 18.02 | 3,000 68.00/M | 598-8210-107F 
Red/Orange Clr. _ = 630 150 2.0 25.0 | 350-2048-1-ND 45 6.30 19.08 | 3,000 72.00/M | 598-8220-107F 
Orange Clear _ _ 610 110 2.0 25.0 |350-2049-1-ND 53 7.70 24.64 | 3,000 | 100.80/M |598-8230-107F 
Yellow Clear _ _ 595 130 2.0 25.0 |350-2050-1-ND A3 5.95 18.02 | 3,000 68.00/M | 598-8240-107F 
" Yellow Clear _ _ 590 130 2.0 25.0 |350-2051-1-ND AB 5.95 18.02 | 3,000 68.00/M | 598-8250-107F 
Yellow/Grn. Clr. = = 575 40.0 2.0 25.0 |350-2052-1-ND 3 5.95 18.02 | 3,000 68.00/M | 598-8260-107F 
Green Clear _ _ 570 20.0 2.0 25.0 |350-2053-1-ND A3 5.95 18.02 | 3,000 68.00/M | 598-8270-107F 
Blue Clear _ _ 475 140 3.2 25.0 |350-2055-1-ND 62 10.18 36.30 | 3,000 | 154.00/M | 598-8291-107F 
Red Clear =_ _ 640 2.0 25.0 |350-2064-1-ND 23 3.79 13.53 | 3,000 57.40/M | 598-8310-107F 
Red/Orange Clr. = = 630 120 2.0 25.0 |350-2065-1-ND 44 6.33 20.24 | 3,000 82.80/M | 598-8320-107F 
Orange Clear _ _ 610 110 2.0 25.0 |350-2066-1-ND 53 7.70 24.64 | 3,000 | 100.80/M |598-8330-107F 
15 Yellow Clear _ _ 595 130 2.0 25.0 |350-2067-1-ND A4 6.33 20.24 | 3,000 82.80/M | 598-8340-107F 
Yellow Clear _ _ 590 130 2.0 25.0 |350-2068-1-ND A4 6.33 20.24 | 3,000 82.80/M | 598-8350-107F 
Yellow/Grn. Clr. = = 575 50.0 2.0 25.0 |350-2069-1-ND 51 7.18 © 21.73 | 3,000 82.00/M | 598-8360-107F 
Green Clear _ _ 525 220 3.2 25.0 |350-2070-1-ND 68 13.16 48.60 | 3,000 | 210.60/M | 598-8380-107F 
Blue Clear - _ 475 140 3.2 25.0 |350-2071-1-ND AG 8.94 33.00 | 3,000 | 143.00/M |598-8391-107F 
Red Green Clear _ 645 570 _ 60.0 | 40.0 = 2.0 2.0 — 20.0 |350-2072-1-ND 53 8.36 27.36 | 3,000 | 121.60/M |598-8510-207F 
16A Red/Orange Green Clear = 630 570 = 110 40.0 _ 2.0 2.0 = 20.0 |350-2073-1-ND 53 8.36 27.36 | 3,000 | 121.60/M |598-8520-207F 
Yellow Green Clear _ 592 570 = 110 40.0 _ 2.0 2.0 = 20.0 |350-2074-1-ND 53 8.36 27.36 | 3,000 | 121.60/M |598-8540-207F 
Yellow Red Clear _ 592 645 = 135 50.0 = 2.2 2.2 — 30.0 |350-2076-1-ND 53 8.36 27.36 | 3,000 | 121.60/M |598-8560-207F 
16B Red Green Blue Clear 645 530 475 60.0 120 90.0 2.2 3.2 3.2 20.0 |350-2078-1-ND| 2.63 54.38 206.25 | 3,000 | 937.50/M | 598-8810-307F 
Red Green Clear _ 645 570 — 60.0 | 40.0 = 2.0 2.0 = 20.0 |350-2081-1-ND 53 8.36 27.36 | 3,000 | 121.60/M |598-8610-207F 
417A Red/Orange Green Clear = 630 530 — 100 220 = 2.0 3.2 = 20.0 |350-2082-1-ND 83 16.09 59.40 | 3,000 | 257.40/M | 598-8621-207F 
Yellow Green Clear _ 592 570 _ 110 40.0 _ 2.0 2.0 a 20.0 |350-2083-1-ND 53 8.36 27.36 | 3,000 | 121.60/M |598-8640-207F 
Yellow Red Clear _ 592 645 — 110 60.0 = 2.2 2.2 = 20.0 |350-2085-1-ND 53 8.36 27.36 | 3,000 | 121.60/M |598-8660-207F 
17B Red Green Blue Clear 645 530 475 60.0 120 90.0 2.0 3.2 3.2 20.0 |350-2087-1-ND| 2.63 54.38 206.25 | 3,000 | 937.50/M | 598-8610-307F 
Red Green Clear _ 645 570 — 60.0 | 40.0 = 2.0 2.0 — 20.0 |350-2090-1-ND 53 8.36 27.36 | 3,000 | 121.60/M |598-8410-207F 
18A Yellow Green Clear _ 592 575 — 135 50.0 = 2.0 2.0 = 20.0 |350-2092-1-ND 53 8.36 27.36 | 3,000 | 121.60/M |598-8440-207F 
Yellow Green Clear =_ 592 530 _ 120 120 _ 2.0 3.2 _ 20.0 |350-2093-1-ND 83 16.09 59.40 | 3,000 | 257.40/M | 598-8450-207F 
Yellow Red Clear _ 592 645 — 135 50.0 = 2.0 2.2 — 20.0 |350-2094-1-ND 53 8.36 27.36 | 3,000 | 121.60/M |598-8460-207F 
Red Green Blue Clear 645 530 475 60.0 120 90.0 2.0 3.2 3.2 20.0 |350-2096-1-ND| 2.63 54.38 206.25 | 3,000 | 937.50/M | 598-8710-307F 
138 Red/Orange Green Blue Clear 630 530 475 80.0 150 60.0 2.2 3.0 3.2 20.0 |350-2097-1-ND| 2.63 54.38 206.25 | 3,000 | 937.50/M | 598-8720-307F 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 2725 
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Dim. in mm 
Wave Length| Typicallo | Typical Vf Typical If | Digi-Key Price Each Dialight Fig. 1 
Fig. Color peak (nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 | Part No. 144-1 
F Blue 470 1010 3.8 30.0 350-1563-ND 1.43 1.10 88 |521-9946F 50 
White —_ 1690 3.8 30.0 350-1564-ND 2.84 2.21 1.79 [521-9948 
Red 650 1.2 16 20.0 350-1711-ND 141 1.09 87 |555-2001F 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1716-ND 1.27 98 .79 | 555-2301F 
Yellow 583 2.0 22 20.0 350-1718-ND 1.43 1.10 .89 | 555-2401F 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1712-ND 1.46 112 .90 | 555-2003F 
2 Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1713-ND 1.49 1.14 .92 _|555-2007F 
Red 650 0.6 5.0 1.0 350-1715-ND 1.47 1.13 .91  |555-2009F 
Green 565 25 5.0 47 350-1717-ND 1.43 1.10 .89 | 555-2303F 
Yellow 583 24 5.0 47 350-1719-ND 1.46 112 .90 | 555-2403F 
Red 650 0.9 24.0 3.0 350-1714-ND 1.52 117 .94 _|555-2008F 
Red 650 1.2 16 20.0 350-1720-ND 147 1.13 91  |555-3001F 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1725-ND 1.88 1.45 116 | 555-3301F 
Yellow 583 2.0 22 20.0 350-1727-ND 1.88 1.45 1.16 | 555-3401F 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1721-ND 1.43 1 .89 | 555-3003F 
Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1722-ND 1.72 1.34 1.06 | 555-3007F 
Red 650 06 5.0 1.0 350-1724-ND 1.82 141 1.12 |555-3009F 
3 Green 565 25 5.0 47 350-1726-ND 2.03 1.58 1.25 | 555-3303F 
Yellow 583 24 5.0 47 350-1728-ND 2.03 1.58 1.25 | 555-3403F 
Red 650 0.9 24.0 3.0 350-1723-ND 1.72 1.34 1.06 | 555-3008F 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1802-ND 6.65 5.18 4.19 | 555-5003F 
Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1803-ND 5.85 4.55 3.69 | 555-5001F 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1804-ND 6.91 5.38 4.36 | 555-5301F 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1805-ND 6.91 5.38 4.36 | 555-5401F 
Green 565 87 24 20.0 350-1806-ND 271 2.10 1.67 |570-0100-222F 
4 Red 635 12.6 2.0 20.0 350-1807-ND 27 2.10 1.67 |570-0100-111F 
Yellow 585 12.6 24 20.0 350-1808-ND 27 2.10 1.67 | 570-0100-333F 
Red/Yellow/Green | 635/585/565 | 12.6/12.6/8.7 | 2.0/2.1/2.1 20.0 350-1809-ND 271 2.10 1.67 |570-0100-132F 
Green 563 16.0 24 10.0 350-1810-ND 83 62 52 |551-0207F 
Yellow 585 6.3 24 10.0 350-1811-ND 83 62 52 |551-0307F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1812-ND 83 62 52 |551-0407F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1813-ND 118 91 73 |551-0607F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1814-ND 118 91 .73_|551-0507F 
. Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1815-ND 118 ot 73 |551-0707F 
High Eff. Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1844-ND 2.90 2.26 1.83 | 551-0807F 
Red 635 1.8 18 2.0 350-1816-ND 1.01 78 63 |551-1107F 
Green 565 1.6 18 2.0 350-1817-ND 1.01 78 63 |551-1307F 
Yellow 583 1.6 19 2.0 350-1818-ND 1.01 78 63 |551-1207F 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1819-ND 1.43 1 88 |551-3007F 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 2.4/2.4 10.0 350-1820-ND 117 91 73 _|551-3107F 
Blue 470 1000 3.6 30.0 350-1846-ND 5.75 4.47 3.62 | 551-4007F 
6 White _ 1270 3.6 30.0 350-1847-ND 10.38 7.89 6.65 | 551-4107F 
Green 525 3400 3.5 30.0 350-1848-ND 5.31 4.14 3.35 | 551-4207F 
Green 563 16.0 24 10.0 350-1665-ND 91 70 57 |551-0209F 
Yellow 585 6.3 24 10.0 350-1667-ND 91 70 57 |551-0309F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1669-ND 91 70 57 |551-0409F 
Orange 600 6.5 22 10.0 350-1682-ND 1.01 78 63 |551-2509F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1671-ND 1.31 1.01 81 |551-0509F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1673-ND 1.31 1.01 81 |551-0609F 
7 Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1675-ND 131 1.01 81 |551-0709F 
High Eff. Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1845-ND 2.90 2.26 1.83 | 551-0809F 
Red 635 1.8 18 2.0 350-1677-ND 1.01 78 63 |551-1109F 
Yellow 583 1.6 1.9 2.0 350-1679-ND 1.01 78 63 |551-1209F 
Green 565 1.6 18 2.0 350-1681-ND 1.01 78 63 |551-1309F 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1684-ND 1.63 1.26 1.00 | 551-3009F 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 24 20.0 350-1685-ND 1.88 1.46 1.16 |551-3109F 
Green 563 16.0 24 10.0 350-1664-ND 3.14 2.45 1.98 | 551-0207-004F 
Yellow 585 6.3 P| 10.0 350-1666-ND 3.14 2.45 1.98 | 551-0307-004F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1668-ND 2.92 2.26 1.80 | 551-0407-004F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1670-ND 4.50 3.51 2.84 | 551-0507-004F Fig. 8 
F Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1672-ND 3.96 3.08 2.50 _|551-0607-004F 2.84 6.99 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1674-ND 4.50 3.51 2.84 | 551-0707-004F 
Red 635 1.8 18 2.0 350-1676-ND 3.24 2.52 2.04 | 551-1107-004F 
Yellow 583 1.6 1.9 2.0 350-1678-ND 4.08 3.18 2.58 | 551-1207-004F 
Green 565 1.6 18 2.0 350-1680-ND 4.08 3.18 2.58 | 551-1307-004F 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1683-ND 6.92 5.26 4.43 | 551-3007-004F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1821-ND 1.63 1.26 1.00 [553-0111F 
Green 563 16.0 24 10.0 350-1825-ND 1.45 112 .90 | 553-0122F 
Yellow 585 6.3 24 10.0 350-1826-ND 1.63 1.26 1.00 | 553-0133F 
Grn.(top)/Red(bot.) | 563/650 16.0/10.0 2.1/2.0 10.0 350-1822-ND 1.26 7 .78 | 553-0121F 
Grn.(top)/YIw.(bot.) | 563/585 16.0/6.3 2.1/2.4 10.0 350-1823-ND 1.63 1.26 1.00 | 553-0123F 
Yiw.(top)/Grn.(bot.) | 585/563 6.3/16.0 2.4/2.4 10.0 350-1824-ND 1.63 1.26 1.00 |553-0132F oo) 
High Efficiency Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1850-ND 5.35 447 3.37 | 553-0188F 
9 Red 635 1.8 18 2.0 350-1827-ND 1.79 1.38 110 | 553-0211F 
Green 565 1.6 18 2.0 350-1828-ND 1.79 1.38 110 | 553-0222F 
Yellow 583 1.6 1.9 2.0 350-1830-ND 1.79 1.38 1.10 [553-0233F 
Grn.(top)/Ylw.(bot.) | 565/583 1.6/1.6 1.8/1.9 2.0 350-1829-ND 1.79 1.38 110 |553-0223F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1831-ND 1.59 1.23 .98 | 553-0322F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1832-ND 1.92 1.48 1.18 | 553-0311F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1833-ND 1.92 1.48 1.18 | 553-0333F 
2x Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1834-ND 2.39 1.85 1.47 |553-0711F 
2x Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 2.4/2.4 10.0 350-1835-ND 2.39 1.85 1.47 [553-0744F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1698-ND 1.63 1.26 1.00 |553-0111-300F 
10 Green 563 16.0 24 10.0 350-1699-ND 1.63 1.26 1.00 | 553-0122-300F 
Yellow 585 6.3 24 10.0 350-1700-ND 1.63 1.26 1.00 | 553-0133-300F 
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Dim. A: 3.4 for 550-0207-004(F] ~ 550-0407-004[F}, 


Dim. in mm 
Wave Length | Typical lo Typical Vf Typical If | Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color peak (nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 | Part No. 
Orange 600 65 22 10.0 350-1701-ND 3.01 2.34 1.90 |553-0177-300F 
Red 635 1.8 18 20 350-1702-ND 1.79 1.38 1.10 |553-0211-300F 
Green 565 1.6 18 2.0 350-1703-ND 1.79 1.38 1.10  |553-0222-300F 
Yellow 583 1.6 1.9 20 350-1704-ND 1.79 1.38 1.10 |553-0233-300F 
‘i Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1705-ND 1.92 1.48 1.18 _|553-0311-300F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1706-ND 1.92 1.48 1.18 |553-0322-300F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1707-ND 1.92 1.48 1.18  |553-0333-300F 
2x Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1708-ND 2.39 1.85 1.47 |553-0711-300F 
2x Yellow/Green | 585/565 4.3/6.3 24 10.0 350-1709-ND 2.15 1.67 1.33 |553-0744-300F 
Green Clear 565 12.0 23 10.0 350-1710-ND 1.79 1.38 1.10 _|553-2222-300F 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1782-ND 1.86 1.44 1.15 |569-0111-100F 
te Green 565 85 23 10.0 350-1783-ND 1.76 1.36 1.08 | 569-0112-200F 
Yellow 583 10.0 2.2 10.0 350-1784-ND 1.86 1.44 1.15  |569-0113-300F 
Blue 428 12.5 35 20.0 350-1854-ND 5.63 4.38 3.55 _|569-0119-900F 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1778-ND 2.87 2.22 1.77 |569-0101-111F 
Green 565 85 23 10.0 350-1779-ND 27 2.10 1.67 |569-0102-222F 
12 Yellow 583 10.0 22 10.0 350-1780-ND 2.87 2.22 1.77 |569-0103-333F 
Orange 600 65 22 10.0 350-1781-ND 2.87 2.22 1.77 |569-0107-777F 
Blue 428 12.5 35 20.0 350-1853-ND 19.27 14.35 12.30 | 569-0109-999F 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1750-ND 2.84 2.20 1.75 |564-0100-111F 
Red/Yellow/Green | 635/583/565 | 10.0/10.0/8.5 | 2.2/2.2/2.3 10.0 350-1751-ND 2.84 2.20 1.75 |564-0100-132F 
Green 565 85 23 10.0 350-1752-ND 2.20 1.70 1.36 |564-0100-222F 
Orange 600 65 22 10.0 350-1753-ND 2.84 2.20 1.75 |564-0100-777F 
High Efficiency Blue | 428 12.0 35 20.0 350-1852-ND 14.36 10.70 9.17 _ |564-0100-999F 
Red 635 18 18 2.0 350-1754-ND 2.98 2.32 1.88 |564-0200-111F 
13 | Red/Yellow/Green | 635/589/565 | 1.8/1.6/1.6 | 1.8/1.9/1.8 2.0 350-1755-ND 2.98 2.32 1.88 |564-0200-132F 
Green 565 1.6 18 2.0 350-1756-ND 2.64 2.04 1.63 | 564-0200-222F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1757-ND 2.48 1.93 1.56  |564-0300-111F 
Red/Yellow/Green | 635/583/565 | 4.0/8.0/8.0 5.0 10.0/10.0/12.0 |350-1758-ND 2.67 2.07 1.65 _|564-0300-132F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1759-ND 3.04 2.37 1.92 |564-0300-222F 
3x Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1760-ND 3.96 3.08 2.50  |564-0700-111F 
3x Yellow/Green | 585/565 4.3/6.3 24 20.0 350-1761-ND 3.78 2.94 2.38 _|564-0700-444F 
Green 565 123 24 20.0 350-1599-ND 83 62 52 |550-0207F 
Yellow 585 12.3 24 20.0 350-1603-ND 67 50 42 |550-0307F 
Red 635 123 2.0 20.0 350-1606-ND 83 62 52 |550-0407F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1613-ND 98 16 61 |550-0707F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1617-ND 1.07 83 67 _|550-0807F 
Blue 470 1010 38 30.0 350-1843-ND 2.76 214 1.70 |550-1007F 
Red 635 2.0 1.8 20 350-1620-ND 92 wal 57 |550-1107F 
Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1624-ND 1.01 78 63 |550-1207F 
Green 565 1.8 18 2.0 350-1627-ND 1.01 78 63 |550-1307F 
14 Green 563 10.0 24 10.0 350-1630-ND 68 53 43 |550-2207F 
Yellow 590 8.0 20 10.0 350-1633-ND 84 65 ‘52 | 550-2307F 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1636-ND 68 52 42 | 550-2407F 
Orange 600 7.0 1.9 10.0 350-1640-ND 84 65 52 | 550-2507F 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.4 20.0 350-1643-ND 1.56 1.21 96 |550-3007F 
Red 650 34.0 24 20.0 350-1648-ND 70 53 44 |550-5107F 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1651-ND 70 53 44 (550-5207F 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1654-ND 70 53 44 |550-5307F : 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1657-ND 1.07 83 67 |550-5507F 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1660-ND 1.07 83 67 |550-5607F 
Yellow Clear 583 140.0 2.2 20.0 350-1663-ND 1.07 83 67 _|550-5707F 
Green 565 123 24 20.0 350-1598-ND 83 62 52 |550-0205F 
Yellow 585 123 24 20.0 350-1602-ND 83 62 52 |550-0305F aot 
Red 635 123 2.0 20.0 350-1605-ND 83 62 52 |550-0405F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1612-ND 1.07 83 67 |550-0705F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1616-ND 1.07 83 67 _|550-0805F 
Blue 470 520 4.0 20.0 350-1842-ND 2.76 2.14 1.70 | 550-1005F 
Red 635 2.0 18 2.0 350-1619-ND 1.01 78 63 |550-1105F 
Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1623-ND 1.01 7B 63 |550-1205F 
Green 565 1.8 18 2.0 350-1626-ND 1.01 7B 63 |550-1305F 
te Green 563 10.0 24 10.0 350-1629-ND 84 65 52 |550-2205F 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1632-ND 84 65 52 (550-2305F 
Red 650 70 22 10.0 350-1635-ND 84 65 52 |550-2405F = 
Orange 600 7.0 1.9 10.0 350-1639-ND 84 65 52 |550-2505F [sat 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.4 20.0 350-1642-ND 1.56 1.21 96 |550-3005F Red/ 
Red 650 34.0 24 20.0 350-1647-ND 1.01 78 63 _|550-5105F Mae 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1650-ND 1.01 78 63 (550-5205F a 
Yellow 585 34.0 2.2 20.0 350-1653-ND 1.01 78 63 |550-5305F 
Red Clear 635 125.0 2.2 20.0 350-1656-ND 1.07 83 67 |550-5505F 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1659-ND 1.07 83 67 |550-5605F 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1662-ND 1.07 83 67 _|550-5705F 
ae Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1644-ND 2.14 1.65 1.32 |[550-3509F 
Yellow/Green 583/565 5.0/8.0 24/24 10.0 350-1645-ND 2.14 1.65 1.32 |550-3609F 
Green 565 123 24 20.0 350-1600-ND 3.20 2.50 2.02 |550-0207-004F 
Red 635 12.3 2.0 20.0 350-1607-ND 3.20 2.50 2.02 |550-0407-004F 
17 Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1614-ND 4.05 3.16 2.56 |550-0707-004F 
Red 635 2.0 1.8 2.0 350-1621-ND 3.78 2.94 2.38 |550-1107-004F 
Red 650 7.0 2.2 10.0 360-1637-ND 3.38 2.59 2.10 _|550-2407-004F 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1686-ND 1.35 1.04 84 (552-0211F 
Green 563 10.0 a4 10.0 350-1687-ND 1.35 1.04 84 |552-0220F 
18 Yellow 590 8.0 2.0 10.0 350-1688-ND 1.63 1.26 1.00 | 552-0233F Hee 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1689-ND 1.92 1.48 1.18 | 552-0322F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1690-ND 1.92 1.48 1.18 _|552-0333F 
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Dialight 


Through-Hole LEDs (Cont.) 
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Wave Length | Typical lo Typical Vf Typical If | Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color peak (nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 | Part No. 
Yellow/Green 585/565 8.7/8.7 2.1/2.1 20.0 350-1691-ND 2.39 1.85 1.47 |552-0744F 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1692-ND 1.79 1.38 1.10  |552-0811F 
Green 563 34.0 2.2 20.0 350-1693-ND 1.79 1.38 110  |552-0822F 
Yellow 585 34.0 2.2 20.0 350-1694-ND 1.79 1.38 1.10 | 552-0833F 
18 Red 635 2.0 1.8 2.0 350-1695-ND 1.05 81 65 |552-0911F 
Green 565 1.8 1.8 2.0 350-1696-ND 1.51 1.16 94  |552-0922F 
Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1697-ND 1.79 1.38 1.10 | 552-0933F Fig. 19 
Blue 470 1010 3.8 30.0 350-1849-ND 5.48 4.26 3.45 | 552-2388F 
Green 565 12.3 21 20.0 350-1597-ND 94 72 58 | 550-0204F 
Yellow 585 12.3 2A 20.0 350-1601-ND 94 72 58 | 550-0304F C | 
Red 635 12.3 2.0 20.0 350-1604-ND 94 72 58 |550-0404F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1611-ND 1.31 1.01 81 |550-0704F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1615-ND 1.31 1.01 81 |550-0804F 
Blue 470 520 4.0 20.0 350-1841-ND 2.89 2.23 1.78 | 550-1004F 
Red 635 2.0 1.8 2.0 350-1618-ND 1.08 84 67 |550-1104F 
Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1622-ND 1.08 84 67 |550-1204F 
Green 565 1.8 1.8 2.0 350-1625-ND 1.08 84 67 |550-1304F 
Green 563 10.0 21 10.0 350-1628-ND 111 85 69 |550-2204F 
” Yellow 590 8.0 2.0 10.0 350-1631-ND 111 85 69  |550-2304F 
Red 650 7.0 2.2 10.0 350-1634-ND 11 85 69 | 550-2404F 
Orange 600 7.0 1.9 10.0 350-1638-ND 84 65 52 |550-2504F 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1641-ND 2.04 1.58 1.26 | 550-3004F 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1646-ND 1.21 93 75 |550-5104F 
Green 563 34.0 2.2 20.0 350-1649-ND 1.21 93 75 |550-5204F 
Yellow 585 34.0 2.2 20.0 350-1652-ND 1.21 93 75 |550-5304F 
Red Clear 635 125.0 2.2 20.0 350-1655-ND 1.28 98 79 |550-5504F 
Green Clear 565 120.0 2.3 20.0 350-1658-ND 1.28 98 79 |550-5604F 
Yellow Clear 583 140.0 2.2 20.0 350-1661-ND 1.28 98 79 |550-5704F 
Red 635 8.0 5.0 10.0 350-1731-ND 1.00 17 62 |561-0104-100F Fig, 22 
Blue 470 650 3.6 20.0 350-1851-ND 8.69 6.61 5.56 |561-1002-100F 
Red 635 2.0 1.8 2.0 350-1732-ND 88 68 55 |561-1101-100F 
Green 565 1.8 1.8 2.0 350-1734-ND 88 68 55 |561-1301-100F 
Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1733-ND 93 12. 58 —|561-1201-100F 
Red 635 7.0 2:2: 10.0 350-1735-ND 80 62 50 |561-2101-100F 
Green 565 32.0 2.0 20.0 350-1736-ND 1:72: 1.33 1.06 | 561-2201-100F 
Yellow 590 10.0 24 20.0 350-1737-ND 86 66 53 |561-2301-100F 
Red Tinted 635 60.0 2.2 10.0 350-1738-ND 86 66 53 |561-2401-100F 
20 Green Tinted 565 70.0 2.3 10.0 350-1739-ND 86 66 53 |561-2501-100F 
Yellow Tinted 583 50.0 2.2 10.0 350-1740-ND 86 66 53 |561-2601-100F 
Red 650 34.0 2A 20.0 350-1744-ND 93 72 58 = |561-5101-100F 
Green 563 34.0 2.2 20.0 350-1745-ND 93 72 58 |561-5201-100F 
Yellow 585 34.0 2.2 20.0 350-1746-ND 93 te: 58 | 561-5301-100F 
Red Clear 635 125.0 2.2 20.0 350-1747-ND 1.00 77 62 | 561-5501-100F 
Green Clear 565 120.0 2.3 20.0 350-1748-ND 94 72 58 —|561-5601-100F 
Yellow Clear 583 140.0 2.2 20.0 350-1749-ND 1.00 At 62 |561-5701-100F 
Green 525 2200 3.5 20.0 350-1863-ND 4.81 3.74 3.03 |561-5902-100F 
White =— 1100 3.5 20.0 350-1862-ND 4.81 3.74 3.03 | 561-6002-100F 
Green 565 4.0 2.2 20.0 350-1762-ND 1.38 1.06 85 | 566-0206F 
21 Yellow 583 3.5 21 20.0 350-1764-ND 1.38 1.06 85 | 566-0306F 
Red 635 6.0 2.0 20.0 350-1729-ND 1.46 1.12 90 | 566-0406F 
Red 635 5.0 1.9 20.0 350-1741-ND 1.83 1.42 1.13 |561-4101-055F 
22 Green 565 25 2.3 20.0 350-1742-ND 1.83 1.42 1.13 |561-4201-055F 
Yellow 583 5.0 2A 20.0 350-1743-ND 1.83 1.42 1.13 |561-4301-055F 
Red 635 10.0 2.2: 10.0 350-1767-ND 3.33 2.59 2.10  |568-0101-111F 
Green 565 8.5 2.3 10.0 350-1768-ND 3.33 2.59 2.10  |568-0102-222F 
Grn/Ylw./Grn/Ylw. 565/583 8.5/10.0 2.1/2.2 10.0 350-1769-ND 3.33 2.59 2.10  |568-0102-323F 
Orange 600 6.5 2:2: 10.0 350-1770-ND 3.33 2.59 2.10  |568-0107-777F 
Red 635 1.8 1.8 2.0 350-1771-ND 3.70 2.89 2.34 |568-0201-111F 
23 Green 565 1.6 1.8 2.0 350-1772-ND 3.70 2.89 2.34 |568-0202-222F 
Grn/Ylw./Grn/Ylw. 565/583 1.6 1.8/1.9 2.0 350-1773-ND 3.70 2.89 2.34 |568-0202-323F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1774-ND 3.96 3.08 2.50  |568-0301-111F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1775-ND 3.96 3.08 2.50  |568-0302-222F 
Bi-Color Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1776-ND 4.94 3.85 3.12 |568-0701-111F 
Bi-Color Ylw./Grn. 585/565 4.3/6.3 21 10.0 350-1777-ND 4.94 3.85 3.12 |568-0704-444F 
Red 635 12.6 2.0 30.0 350-1864-ND 1.76 1.36 1.08 |571-0111F 
Green 565 8.7 21 30.0 350-1865-ND 1.76 1.36 1.08 |571-0122F 
24 Yellow 585 12.06 21 20.0 350-1866-ND 1.76 1.36 1.08 |571-0133F 
Yellow/Green 585/565 12.6/8.7 2.1/2.1 20.0/30.0 350-1867-ND 1.76 1.36 1.08 |571-0132F 
Red/Green 635/565 12.6/8.7 2.0/2.1 30.0/30.0 350-1868-ND 1.76 1.36 1.08 |571-0112F 
Red 635 10.0 2.0 20.0 350-1555-ND 67 51 A2  |521-9216F 
Orange 600 7 2.2 20.0 350-1556-ND 58 45 36 = |521-9498F 
25 Green 565 12.6 21 20.0 350-1557-ND 67 51 A2  |521-9210F 
Yellow 583 10.0 2.2 20.0 350-1558-ND 67 51 42° |521-9211F 
White _ 1010 3.6 30.0 350-1561-ND 2.55 1.97 1.57 |521-9901F 
Blue 464 460 3.5 30.0 350-1562-ND 1.43 1.10 88  |521-9918F 
26 Blue 465 12.0 3.5 20.0 350-1560-ND 2.75 2.13 1.70 |521-9831F 
27; Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1559-ND 1.50 1.16 92 |521-9450F 
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Wave Length| Typicallo | Typical Vf Typical If | Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color peak (nm) (med) (V) (mA) Part No. al 25 100 Part No. 
Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1799-ND 4.01 3.12 2.53 |555-4001F 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1800-ND 4.63 3.61 2.92 |555-4301F 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1801-ND 4.08 3.18 2.58 | 555-4401F 5.08! 
28 Red 650 19 5.0 6.0 350-1795-ND 4.51 3.52 2.85 | 555-4003F | 
Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1796-ND 4.51 3.52 2.85 | 555-4007F 3.18] x 
Green 565 25 5.0 47 350-1797-ND 4.63 3.61 2.92 | 555-4303F athioeie et aia 
Yellow 583 21 5.0 47 350-1798-ND 4.63 3.61 2.92 | 555-4403F 
29 Red/Green 630/560 4.0 2.0/2.1 20.0 350-1836-ND 2.00 1.54 1.23 | 551-3508F 
30 Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1837-ND 2.14 1.65 1.32 | 550-3505F 
Yellow/Green 583/565 5.0/8.0 2.1/2.1 10.0 350-1838-ND 2.14 1.65 1.32 | 550-3605F 
31 2x Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1839-ND 3.78 2.94 2.38  |552-3511F 
2x Yellow/Green 583/565 5.0/8.0 2.1/2.1 10.0 350-1840-ND 3.78 2.94 2.38 | 552-3544F 
Green 565 4.0 2.2 20.0 350-1763-ND 1.31 1.01 81 |566-0207F 
32 Yellow 583 3.5 24 20.0 350-1765-ND 1.31 1.01 81 |566-0307F 
Red 635 74 2.0 20.0 350-1730-ND 1.39 1.07 86 | 566-0407F 
33 Red/Green 635/565 3.5/4.0 1.9/2.4 20.0 350-1766-ND 2.49 1.93 1.53 | 566-3507F 


LED Arrays 


Digi-Key Price Each Dialight Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 Part No. Fig. | Description Part No. 1 25 100 Part No. 
LumiSpot™ 8 6x1W, Amber 350-1973-ND 47.78 38.75 36.81 | LLT6-A 
1 6x1W, Warm White, 69mm 350-1993-ND 71.19 60.04 57.04 | LSP6-WW-XXX 6x1W, White 350-1977-ND 58.04 47.27 45.61 | LLT6-W 
6x1W, White, 69mm 350-1994-ND 71.19 60.04 57.04 | LSP6-W-XXX 9 |9x1W, Red 350-1982-ND 61.72 50.26 48.50 |LLT9-R 
2_[9x1W, Blue, 90mm So IaHND all aes = 69.91 63.56 _| LSP9-B-XXX NEW!: PowerWhlia Modules. NEW! 
olour' ingine " e 7 Ve 7 
3 [Sx1W, Circular 350-1928-ND 61.00 4968 47.93 | CESC-RGB-XXX Goal Wie pecans TE OT BE EEE CSE 
4 |12x1W, Linear 350-1924-ND 12643 © 115.14 112.89 | CE12L-R@B-XXX Goghihite Cae PER! days -c892> / EMG LY COMB 
5 |18x1W, Circular 350-1925-ND 180.60 173.14 169.74 _| CE18C-RGB-XXX Cool White Seleealeety) ma MAL 64.92 | LMLG-LV-CW-WD 
LinkLED™ 1W on MCPCB with Connectors Cool White 350-2220-ND 77.90 71.41 64.92 | LML6-LV-CW-OV 
6 Blue 350-1947-ND 17.00 12.67 10.86 |LK1-1-B Neutral White 350-2221-ND 77.90 71.41 64.92 |LML6-LV-NW-SP 
White 350-1950-ND 18.93 14.10 12.09 |LK1-1-W 10 Neutral White 350-2222-ND 77.90 71.41 64.92 | LML6-LV-NW-MD 
EInKLED. Neutral White 350-2223-ND 77.90 71.41 64.92 |LML6-LV-NW-WD 
= Dora is — pelsie i a | pe oa Neutral White 350-2224-ND 7790 71.41 ~—64.92_ | LMIL6-LV-NW-OV 
seat Dang : Warm White 350-2225-ND 7790 71.41 ~~ 64.92 | LMIL6-LV-WW-SP 
Seiw, Amber 350-1967-ND aaa OYA 73.76 1LLTSA Warm White 350-2226-ND 7.90 71.41 64.92 _| LML6-LV-WW-MD 
7 |3x1W, Green 350-1969-ND 37.49 29.64 25.89 |LLT3-G Warm White 350-2227-ND 77.90 71.41 64.92 | LML6-LV-WW-WD 
3x1W, Red 350-1970-ND 34.41 27.21 23.76 |LLT3-R Warm White 350-2228-ND 77.90 71.41 64.92 | LML6-LV-WW-OV 
Accessories 
Digi-Key Price Each Dialight Digi-Key Price Each Dialight 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Colourdriver Cable Male to Wire End 350-1920-ND 21.72 17.17 15.00} CDL-M3E 20mm Series Oval Optic 5° x 20° F-Form Lens 350-2016-ND 147 1.14 -91 | OP-520 
Colourdriver Cable Male to Male, 3 Meters, 8-way | 350-1921-ND 28.43 22.47 19.63} CDL-M3M Luxeon K2 Spot Base Module 3° 350-2019-ND 2.71 2.09 1.67 | OPK2-1-003 
Linking Cable Female to Female, 2-way, 200mm 350-1931-ND 145 1.13 -90 | CT2-200 Luxeon K2 Triple Spot Base Module 6° 350-2020-ND 4.74 3.69 2.99 | OPK2-3-006 
Linking Cable Female to Female, 4-way, 200mm 350-1935-ND 2.86 2.23 1.81|/CT4-200 Lens, Spot Base Module 6°, XLamp 350-2191-ND 2.23 1.67 1.43 | OPTX-1-006 
Linking Cable 4-way Common Connector 350-1936-ND 2.58 2.00 1.59|/CT4-C Lens, Oval, Sub 4° x 27°, XLamp 350-2192-ND 52 39 -33 | OPAA-1-OSL 
Linking Cable 4-way Plug to 8-way, Molex Female | 350-1937-ND 6.49 494 4.16|CT4-MLXF Lens, Wide, Sub 12°, XLamp 350-2193-ND 52 39 -33 | OPAA-1-WSL 
Linking Cable 4-way Plug to 8-way Molex Male 350-1938-ND 8.76 6.66 5.61/CT4-MLXM Lens, Spot Base Rebel, 5° 350-2194-ND 1.85 1.43 1.14 |OPC1-1-SPOT 
Luxeon L2 Optics Evaluation Kit with Holder 350-1939-ND 44.40 36.00 34.20}L2-KL1 Lens, Base Module Medium, Rebel, 15° 350-2195-ND 1.85 1.43 1.14 |OPC1-1-MED 
Osram Optics Eval. Kit for Golden Dragon w/Holder | 350-1940-ND 44.40 36.00 34.20}L2-KL2 Lens, Base Module Oval, Rebel, 8° x 25° 350-2196-ND 1.85 1.43 1.14 |OPC1-1-OVAL 
Luxeon K2 Optics Evaluation Kit with Holder 350-1941-ND 44.40 36.00 34.20}L2-KL3 Reflector, 11mm Series, Spot Base Module 7° 350-2197-ND 1.85 1.43 1.14 |OPC1-1-COL-SP 
Cree XLamp Optics Eval. Kit for 7090 Emitters 350-1943-ND 39.38 31.13 27.19|L2-KL5-XL Reflector, 11mm Series, Wide, 13° 350-2198-ND 1.85 143 1.14 | OPC1-1-COL-WD 
Linking Cable for PowerWhite Modules 350-2229-ND NEW!| 4.86 3.78  3.06|LML6-LV-CONCAB Luxeon Rebel Wide Base Module, 25° 350-2216-ND NEW!| 1.20 98 .93 | OPC1-1-WIDE 
Golden Dragon Optic Holder, Black 350-2009-ND nay 4 43 .36 | OH-GD-BK Converter Lead RJ45 to XLR, Female 350-2027-ND 18.40 13.71 11.75 |RJ45-XLRF 
20mm Series Spot Optic 5° F-Form Lens 350-2013-ND 147 1.14 -91 | OP-005 Converter Lead RJ45 to XLR, Male 350-2028-ND 18.40 13.71 11.75 |RJ45-XLRM 
20mm Series Medium Optic 15° F-Form Lens 350-2014-ND 147 1.14 -91| OP-015 Linking Cable Male Molex to RJ45 Male 350-2230-ND NEW! | 18.40 13.71 11.75 |RJ45-MLXM 
20mm Series Wide Optic 25° F-Form Lens 350-2015-ND 147 1.14 -91 | OP-025 Linking Cable Male Molex to RU45 Female 350-2231-ND NEW! | 18.40 13.71 11.75 | RJ45-MLXF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Dialight i 
JIANQN Drivers 
Digi-Key Price Each Dialight 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Colourdriver™36, Three Channel, RGB LED Driver 350-1922-ND 146.30 140.25 137.50 | CDU-L-3-35-DMX 
Microdriver™4, 4x1W, High Powered LED 350mA 350-2000-ND 20.83 15.52 13.30 | MDU4-SC-35 
Microdriver 9, 9x1W, High Powered LED 350mA or 4x3W LED at 700mA 350-2001-ND 31.15 24.63 21.51 MDU9-SC-3570 
Microdriver MLV3™, 3x1W, Non-Dim, 350mA 350-2002-ND 23.54 18.61 16.26 | MLV3-C-35 
Microdriver MLV3, 3x1W, Non-Dim, 700mA 350-2003-ND 23.54 18.61 16.26  |MLV3-C-70 
MicroLV9, 9x1W, Dimmable, 700mA 350-2005-ND 48.19 39.08 3712  |MLV9-C-70 
Colourdriver RF, LED Color Mixing 350-2021-ND 161.34 146.94 144.05 RFCC-MASTER 
Colourdriver TX, Remote Control 350-2022-ND 70.38 59.36 56.40 RFCC-REMOTE 
Colourdriver SL, Slave 350-2023-ND 128.71 104.81 101.14 RFCC-SLAVE 
Panel Mount LEDs Dimensions in mm 
Wavelength | Typicallo | Typicalvf | Typical if | Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. | Lens Housing Color Peak (nm) (fl) (V) (mA) Part No. 1 20) 100 | Part No. 
White = 4,000 12.0 DC 60.0  |350-1415-ND 43.50 35.28 33.52 |556-1003-304 eiaNeopiens 
White a 4,000 24.0 DC 32.0 — |350-1416-ND 43.50 35.28 33.52 |556-1004-304 I= “Gasket 
White = 1,800 125.0 AC 95 — |350-1417-ND 43.50 35.28 33.52 |556-1005-304 
Red 639 3,000 12.0 DC 95.0  |350-1418-ND 35.91 28.39 24.80 |556-1503-304 
Red 639 3,000 24.0 DC 46.0 |350-1419-ND 35.91 28.39 24.80 |556-1504-304 pee 
Red 639 4,200 125.0 AC 10.5 — |350-1420-ND 36.91 28.39 24.80 |556-1505-304 re 
sion Green 525 4,000 12.0 DC 60.0  |350-1421-ND 41.53 32.83 28.68 |556-1603-304 NEMA 4X IP66 
1 | Flat | Plated Green 525 4,000 24.0 DC 32.0 |350-1422-ND 41.53 32.83 28.68 |556-1604-304 
Brass Green 525 1,800 125.0 AC 9.5  |350-1423-ND 41.53 32.83 28.68 |556-1605-304 
Yellow 594 3,000 12.0 DC 95.0 |350-1424-ND 35.91 28.39 24.80 |556-1703-304 
Yellow 594 3,000 24.0 DC 46.0 |350-1425-ND 35.91 28.39 24.80 |556-1704-304 vail 
Yellow 594 1,200 125.0 AC 10.5  |350-1426-ND 35.91 28.39 24.80 |556-1705-304 028.45 
Blue 470 1,200 12.0 DC 60.0 |350-1427-ND 43.50 35.28 33.52 |556-1803-304 aS 
Blue 470 1,200 24.0 DC 32.0 |350-1428-ND 43.50 35.28 33.52 |556-1804-304 Tale ae 
Blue 470 500.0 125.0 AC 95  |350-1429-ND 43.50 35.28 33.52 |556-1805-304 ae 
White = 1,200 12.0 DC 60.0  |350-1430-ND 43.50 35.28 33.52 |556-3003-304 NEMA 4x IP66 
White _ 1,200 24.0 DC 31.0 |350-1431-ND 43.50 35.28 33.52 |556-3004-304 
White — 700.0 125.0 AC 95  |350-1432-ND 43.50 35.28 33.52 |556-3005-304 
Red 639 1,300 12.0 DC 95.0 |350-1433-ND 35.91 28.39 24.80 |556-3503-304 
Red 639 1,300 24.0 DC 46.0 |350-1434-ND 35.91 28.39 24.80 |556-3504-304 
Red 639 500.0 125.0 AC 10.5  |350-1435-ND 35.91 28.39 24.80 |556-3505-304 seen acct (cathiods} 
, Green 525 1,800 12.0 DC 60.0 — |350-1436-ND 41.53 32.83 28.68 |556-3603-304 ¢ it : 
Nickel Red (anode) 
2 | Dome | Plated Green 525 1,800 24.0 DC 32.0 |350-1437-ND 41.53 32.83 28.68 |556-3604-304 SIH 35.6 | 
Brass Green 525 700.0 125.0 AC 9.5  |350-1438-ND 41.53 32.83 28.68 |556-3605-304 Bi-Color has 3 leads 
Yellow 594 1,300 12.0 DC 95.0 — |350-1439-ND 35.91 28.39 24.80 |556-3703-304 
Yellow 594 1,300 24.0 DC 46.0 |350-1440-ND 35.91 28.39 24.80 |556-3704-304 
Yellow 594 500.0 125.0 AC 10.5  |350-1441-ND 35.91 28.39 24.80 |556-3705-304 
Blue 470 480.0 12.0 DC 60.0  |350-1442-ND 43.50 35.28 33.52 |556-3803-304 
Blue 470 480.0 24.0 DC 32.0 |350-1443-ND 43.50 35.28 33.52 |556-3804-304 
Blue 470 180.0 125.0 AC 95  |350-1444-ND 43.50 35.28 33.52 |556-3805-304 ; wie 2 
Yellow/Green 592/525 | 400/1,000 | 50DC | 70.0/16.0 |350-1449-ND 19.39 1444 12.38 |557-1432-203 Cathode | 
Red 660 1,000 12.0 DC 20.0 — |350-1451-ND 14.19 10.57 9.06 |557-1503-203 — 
Red 660 1,000 24.0 DC 20.0 — |350-1452-ND 14.19 10.57 9.06 |557-1505-203 Wie 
Green 525 1,000 5.0 DC 16.0 /350-1453-ND 15.70 11.70 10.03 |557-1602-203 
Paneer a Green 525 1,000 12.0 DC 16.0 /350-1454-ND 15.70 11.70 10.03 |557-1603-203 
carbonate Green 525 1,000 24.0 DC 16.0  |350-1455-ND 15.70 11.70 10.03 1557-1605-203 
Yellow 592 1,000 5.0 DC 80.0 — |350-1456-ND 14.19 10.57 9.06 |557-1702-203 
Yellow 592 1,000 12.0 DC 20.0 |350-1457-ND 14.19 10.57 9.06 |557-1703-203 
Yellow 592 1,000 24.0 DC 20.0 |350-1458-ND 14.19 10.57 9.06 |557-1705-203 355.6 
Blue 470 250.0 12.0 DC 16.0 /350-1460-ND 15.70 11.70 10.03 |557-1803-203 33, id | 
Red 650 10.0$ 20 10.0  |350-2117-NDe 1.73 1.34 1.07 |558-0101-007F 
Red 635 29.0¢ 5.0 12.0  |350-2118-NDe 209 1.62 1.29 |558-0102-007F aa 
Green 563 16.0$ 24 10.0  /350-2119-NDe 173 1.34 1.07 |558-0201-007F Cathode 
Green 565 19.0$ 5.0 12.0  |350-2120-NDe 209 1.62 1.29 |558-0202-007F 
Yellow 585 10.0$ 24 10.0  |350-2121-NDe 173 1.34 1.07 |558-0301-007F 
4 | Dome | Valox Yellow 585 12.6$ 5.0 12.0  |350-2122-NDe 209 1.62 1.29 |558-0302-007F 
Blue 428 13.0 35 10.0  |350-1591-NDe 340 265 2.14 |558-0803-007F 
Red/Green 635/565 4.8/4.8$ | 2.0/2.1 20.0 — |350-2123-NDe 233 1.80 1.43 |558-3001-007F 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.8$ 24 10.0  |350-2124-NDe 233 1.80 1.43 |558-3201-007F 165.88 955.60 
Blue 464 460.0 35 20.0 — |350-1592-NDe 340 265 2.14 |558-6003-007F ele Red Wire 
White = 850.0 3.6 20.0 |350-1593-ND@ 3.40 2.65 2.14 |558-6403-007F 07. 41C [a [RES Black Wire 
Red 655 2.0$ 12.0 13.0 [350-2126-NDe 1.94 1.51 1.20 |559-0103-007F prim: Green Wits 
5 | Dome | Valox Green 565 8.0$ 5.0 12.0  |350-2127-ND@ 1.94 1.51 1.20 |559-0202-007F 
Green 565 4.0¢ 12.0 13.0  |350-2128-NDe 1.94 1.51 1.20 |559-0203-007F 
RoHS Compliant $ Typical Intensity (mcd) (Continued) 
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Dial 


ight Panel Mount LEDs (cont, 


Dimensions in mm 


Anode (Painted Dot), 


Anode (Painted Dot) 


Anode (Painted Dot), 


Wavelength | Typicallo | Typical Vf | Typicallf | Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. | Lens Housing Color Peak (nm) (fl) (V) (mA) Part No. il 25 100 | Part No. 
Yellow 583 8.04 5.0 10.0  |350-2129-NDe 1.94 151 1.20 |559-0302-007F 
Yellow 583 8.0$ 12.0 13.0 |350-2130-ND® 1.94 151 1.20 |559-0303-007F 
Red 650 34.0$ 24 20.0 —_|350-2133-ND@ 1.64 1.27 1.01 |559-5101-007F 
Green 563 34.0$ 22 20.0 — |350-2134-ND@ 1.64 1.27 1.01 |559-5201-007F 
5 Dome Valox 
Yellow 583 34.0$ 22 20.0 — |350-2135-ND@ 1.64 1.27 1.01. |559-5301-007F 
Blue 468 650.0 36 20.0  |350-1594-ND@ 8.52 648 5.46 |559-6001-007F 
Green 520 2200.0 35 20.0 — |350-1595-ND@ 852 648 5.46 |559-6201-007F 
White = 600.0 35 20.0 — |350-1596-ND@ 852 648 5.46 |559-6401-007F 
Red/Green 635/565 5/8¢ 2.1/2.3 10.0  |350-2131-ND® 3.54 276 2.23 |559-3501-007F 
8 | ‘Pome. || YAO: |. eltawierean 583/565 5/8¢ 1.6/1.6 10.0  |350-2132-ND@ 3.54 276 2.23 |559-3601-007F 
Red 630 8.0 6.0 15.0  |350-1869-ND® 447 3.25 2.63 |607-1112-120F 
Red 630 8.0 12.0 15.0 |350-1870-ND® 447 3.25 2.63 |607-1112-130F 
7 | dome | Shrome Green 560 8.0 6.0 15.0  |350-1871-ND® 443 345 2.79 |607-1212-120F 
Plated Green 560 8.0 12.0 15.0  |350-1872-ND@ 443 3.45 2.79 |607-1212-130F 
Yellow 587 24 6.0 15.0  |350-1873-ND® 443 345 2.79 |607-1312-120F 
Yellow 587 24 12.0 15.0  |350-1874-ND® 443 345 2.79 |607-1312-130F 
Red 630 8.0 6.0 15.0  |350-1875-ND® 447 3.25 2.63 |607-2112-120F 
Red 630 8.0 12.0 15.0  |350-1876-ND® 447 3.25 2.63 | 607-2112-130F 
3 | Dome | Shrome Green 560 8.0 6.0 15.0  |350-1877-ND® 443 3.45 2.79 |607-2212-120F 
Plated Green 560 8.0 12.0 15.0  |350-1878-ND® 443 3.45 2.79 |607-2212-130F 
Yellow 587 24 6.0 15.0  |350-1879-ND® 443 3.45 2.79 |607-2312-120F 
Yellow 587 24 12.0 15.0  |350-1880-ND® 443 3.45 2.79 |607-2312-130F 
Red 635 60.0 6.0 15.0  |350-1881-ND® 3.95 3.08 249 |609-1112-120F 
Red 635 60.0 12.0 15.0  |350-1882-ND® 3.95 3.08 2.49 |609-1112-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0  |350-1883-ND® 3.95 3.08 2.49 |609-1112-140F 
Green 565 112.0 6.0 15.0  |350-1887-ND® 3.95 3.08 2.49 |609-1212-120F 
Dome anomne Green 565 112.0 12.0 15.0  |350-1888-ND® 3.95 3.08 2.49 |609-1212-130F 
Green 565 112.0 24.0 15.0  |350-1889-ND® 3.95 3.08 249 |609-1212-140F 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0  |350-1893-ND® 3.95 3.08 2.49 |609-1312-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0  |350-1894-ND® 3.95 3.08 2.49 |609-1312-130F 
9 Yellow 585 90.0 24.0 15.0  |350-1895-ND® 3.95 3.08 2.49 |609-1312-140F 
Red 635 60.0 6.0 15.0  |350-1884-ND® 427 3.32 2.69 |609-1122-120F 
Red 635 60.0 12.0 15.0  |350-1885-ND® 427 3.32 2.69 | 609-1122-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0  |350-1886-ND® 427 3.32 2.69 |609-1122-140F 
werieill! amex Green 565 112.0 6.0 15.0  |350-1890-ND® 427 3.32 2.69 |609-1222-120F 
Green 565 112.0 12.0 15.0  |350-1891-ND@ 427 3.32 2.69 |609-1222-130F 
Green 565 112.0 24.0 15.0  |350-1892-ND® 427 3.32 2.69 |609-1222-140F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0  |350-1897-ND® 427 3.32 2.69 |609-1322-130F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0  |350-1898-ND® 427 3.32 2.69 | 609-1322-140F 
Red 635 60.0 6.0 15.0  |350-1899-ND® 3.95 3.08 249 |609-2112-120F 
Red 635 60.0 12.0 15.0  |350-1900-ND® 3.95 3.08 2.49 |609-2112-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0  |350-1901-ND® 3.95 3.08 2.49 |609-2112-140F 
Dome ‘aon Green 565 112.0 6.0 15.0  |350-1905-ND® 3.95 3.08 2.49 |609-2212-120F 
Green 565 112.0 12.0 15.0  |350-1906-ND® 3.95 3.08 2.49 |609-2212-130F 
Green 565 112.0 24.0 15.0  |350-1907-ND® 3.95 3.08 2.49 |609-2212-140F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0  |350-1913-ND® 3.95 3.08 2.49 |609-2312-140F 
" Red 635 60.0 12.0 15.0  |350-1903-ND® 427 3.32 2.69 |609-2122-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0  |350-1904-ND® 427 3.32 2.69 | 609-2122-140F 
Green 565 112.0 6.0 15.0  |350-1908-ND® 427 3.32 2.69 | 609-2222-120F 
Dome | Black Green 565 112.0 12.0 15.0  |350-1909-ND® 427 3.32 2.69 | 609-2222-130F 
Green 565 112.0 24.0 15.0  |350-1910-ND® 427 3.32 2.69 | 609-2222-140F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0  |350-1915-ND® 427 3.32 2.69 |609-2322-130F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0  |350-1916-ND® 427 3.32 2.69 | 609-2322-140F 
Red 635 60.0 6.0 15.0  |350-2099-ND® 449 350 2.83 |612-3132-120F 
Red 635 60.0 12.0 15.0  |350-2100-ND® 449 350 2.83 |612-3132-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0  |350-2101-ND® 449 350 2.83 |612-3132-140F 
Green 565 110.0 6.0 15.0  |350-2102-ND® 449 3.50 2.83 |612-3232-120F 
11 | Flat Black Green 565 110.0 12.0 15.0 — |350-2103-ND@ 449 350 2.83 |612-3232-130F 
Green 565 110.0 24.0 15.0  |350-2104-ND® 449 350 2.83 |612-3232-140F 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0  |350-2105-ND® 449 350 2.83 |612-3332-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0  |350-2106-ND® 449 350 2.83 |612-3332-130F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0 |350-2107-ND@ 449 350 2.83 |612-3332-140F 
Red 635 60.0 6.0 15.0  |350-2108-ND® 5.21 4.06 3.29 |616-1132-120F 
Red 635 60.0 12.0 15.0  |350-2109-ND® 5.21 4.06 3.29 |616-1132-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0  |350-2110-ND@ 5.21 4.06 3.29 |616-1132-140F 
Green 565 110.0 6.0 15.0  |350-2111-ND® 5.21 4.06 3.29 |616-1232-120F 
12 | Dome | Black Green 565 110.0 12.0 15.0  |350-2112-ND® 5.21 4.06 3.29 |616-1232-130F 
Green 565 110.0 24.0 15.0  |[350-2113-ND® 5.21 4.06 3.29 |616-1232-140F 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0  |350-2114-ND@ 5.21 4.06 3.29 |616-1332-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0  |350-2115-ND® 5.21 4.06 3.29 |616-1332-130F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0  |350-2116-ND® 5.21 4.06 3.29 |616-1332-140F 
@ RoHS Compliant $ Typical Intensity (mcd) 
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Dialight oma 


eecccccccce 


Single Chip BASED LEDs 


Wavelength | Intensity | Voltage | Current | Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. | Lens Housing Color Peak (nm) _| Typ. (med) (VDC) Typ. (mA) | Part No. 1 25 100 | Part No. 

Flat | Chrome Plated Red 639 775 14 10 350-2136-ND 3.82 2.98 2.41 /586-1101-103F 

Flat | Chrome Plated Red 639 775 28 10 350-2137-ND 3.82 2.98 2.41 /586-1101-105F 

Flat | Chrome Plated | Green 520 600 14 10 350-2138-ND 6.09 4.74 3.84 /586-1102-103F 

Flat | Chrome Plated Green 520 600 28 10 350-2139-ND 6.09 4.74 3.84 |586-1102-105F 

1 Flat_| Chrome Plated | Yellow 592 775 14 10 350-2140-ND 3.82. 2.98 2.41 [586-1103-103F 
Flat | Chrome Plated | Yellow 592 775 28 10 350-2141-ND 3.82 2.98 2.41 /586-1103-105F 

Flat | Chrome Plated Blue 467 210 14 10 350-2142-ND 6.57 5.11 4.14 /586-1105-103F 

Flat | Chrome Plated Blue 467 210 28 10 350-2143-ND 6.09 4.74 3.84 /586-1105-105F 

Flat | Chrome Plated White = 460 14 10 350-2144-ND 4.95 3.86 3.12 |586-1106-103F 

Flat_ | Chrome Plated White = 460 28 10 350-2145-ND 6.09 4.74 3.84 |586-1106-105F 
Dome | Chrome Plated Red 630 1050 6 15 350-2146-ND 4.95 3.86 3.12 |586-2401-201F 
Dome | Chrome Plated Red 630 1050 14 15: 350-2147-ND 4.95 3.86 3.12 |586-2401-203F 
Dome | Chrome Plated Red 630 525 28 7.5 350-2148-ND 4.95 3.86 3.12 |586-2401-205F 
Dome | Chrome Plated | Green 525 1650 6 15 350-2149-ND 7.34 5.58 4.70 |586-2402-201F 
Dome | Chrome Plated Green 525 1650 14 15 350-2150-ND 7.34 5.58 4.70 |586-2402-203F 
Dome | Chrome Plated Green 525 825 28 75 350-2151-ND 7.34 5.58 4.70 |586-2402-205F 
Dome | Chrome Plated | Yellow 592 1275 6 15 350-2152-ND 4.95 3.86 3.12 |586-2403-201F 

2 | Dome | Chrome Plated | Yellow 592 1275 14 15 350-2153-ND 4.95 3.86 3.12 |586-2403-203F 
Dome | Chrome Plated | Yellow 592 637 28 7.5 350-2154-ND 4.95 3.86 3.12 |586-2403-205F 
Dome | Chrome Plated Blue 470 487 6 15 350-2155-ND 7.92 6.02 5.07 _|586-2405-201F 
Dome | Chrome Plated Blue 470 487 14 15 350-2156-ND 7.34 5.58 4.70 |586-2405-203F 
Dome | Chrome Plated Blue 470 243 28 7.5 350-2157-ND 7.34 5.58 4.70 |586-2405-205F 
Dome | Chrome Plated White = 825 6 15 350-2158-ND 7.34 5.58 4.70 |586-2406-201F 
Dome | Chrome Plated White = 825 14 15 350-2159-ND 7.34 5.58 4.70 |586-2406-203F 
Dome | Chrome Plated White _ 412 28 75 350-2160-ND 7.34 5.58 4.70 |586-2406-205F 


Optical Light Pipes 


Digi-Key Dialight 
Fig. Ports | Part No. 1 25 100 | Part No. 
1 3 350-2161-ND 92 72 -62  |515-1000F 
2 1 350-2162-ND 69 54 47 |515-1001F 
3 1 350-2163-ND 52 Al -35  |515-1004F 
4 1 350-2164-ND 59 AT 40 |515-1011F 
5 1 350-2165-ND 37 29 -25  |515-1016F 
6 4 350-2166-ND 1.13 88 -76 |515-1020F 
6 4 350-2174-ND 1.38 1.08 -93 |515-1048F 
vi 4 350-2167-ND 1.24 97 -83 |515-1022F 
8 4 350-2168-ND 1.44 1.12 -96 |515-1023F 
9 i 350-2169-ND -70 -55 -A7__|515-1024F 
10 1 350-2170-ND 37 29 -25 |515-1027F 
ab 1 350-2171-ND 54 43 -37 |515-1038F 
12 1 350-2172-ND 59 A7 40 |515-1039F 
13 4 350-2173-ND 81 64 -55  |515-1040F 
14 1 350-2175-ND 87 68 -58 _|515-1049F 
15 2 350-2176-ND 1.01 79 ‘68 |515-1051F 
16 1 350-2177-ND 1.01 79 ‘68 |515-1054F 
17 2 350-2178-ND 52 At -35 |515-1061F 
18 8 350-2179-ND 1.73 1.35 1.16 |515-1062F 
19 8 350-2180-ND 1.33 1.04 -89 |515-1063F 
20 3 350-2181-ND 99 eA ‘66 |515-1064F 
21 3 350-2182-ND 99 77 -66 |515-1069F 
22 2 350-2183-ND 1.06 83 -71 |515-1070F 
23 2 350-1590-ND 1.32 1.02 -82  |515-1071F 
24 2 350-2184-ND 1.24 97 -83 _|515-1090-801F 
24 2 350-2185-ND 1.24 97 -83 |515-1090F 
24 2 350-2189-ND 1.24 97 -83 |515-1118F 
25 2 350-2186-ND 59 A7 40 |515-1094F 
26 1 350-2187-ND 2.35 1.83 1.57 |515-1096F 
24 1 350-2188-ND 49 39 +33 |515-1110F 
27 3 350-2190-ND 62 48 42 |515-1120F 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Reel® 


VISnAY. Semiconductor High Brightness LEDs 


Dimensions in mm 


Peak DC Forward | Forward Luminous 
Wavelength Current Voltage Viewing Intensity (Typ.) | Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. Type Color (nm) If (mA) VE (V) (Typ.) Angle (°) (mcd) @ If (mA) Part No. i 10 100 Part No. 
0603 Blue 428 10 3.9 160 S 751-1156-1-NDt 1.25 99 85 TLMB1100-GS08 
0603 Blue 428 10 3.9 160 5 751-1156-2-ND$ 1174.50/3,000 TLMB1100-GS08 
0603 Green 572 20 2.1 160 35 751-1165-1-NDt A8 .37 25 TLMG1100-GS08 
0603 Green 572 20 2.1 160 35 751-1165-2-ND$ 331.68/3,000 TLMG1100-GS08 
0603 Orange 610 20 21 160 80 751-1174-1-NDt A8 37 25 TLMO1100-GS08 
4 0603 Orange 610 20 21 160 80 751-1174-2-ND$ 331.68/3,000 TLMO1100-GS08 
0603 Pure Green 555 20 2.1 160 15 751-1176-1-NDt 56 43 .29 TLMP1100-GS08 
0603 Pure Green 555 20 2.1 160 15 751-1176-2-ND$ 384.00/3,000 TLMP1100-GS08 
0603 Red 645 20 2.1 160 63 751-1182-1-NDt AT 36 25 TLMS1100-GS08 
0603 Red 645 20 21 160 63 751-1182-2-ND$ 321.60/3,000 TLMS1100-GS08 
0603 Yellow 591 20 21 160 80 751-1186-1-NDt 48 37 25 TLMY1100-GS08 
0603 Yellow 591 20 21 160 80 751-1186-2-ND$ 331.68/3,000 TLMY1100-GS08 
3mm Lamp Red 650 20 1.8 32 200 751-1089-ND 56 Al .30 TLDR4900 
3mm Lamp Red 650 20 1.8 32 63 ~ 200 751-1090-ND 63 47 37 TLDR4901 
3mm Lamp Blue 428 20 3.9 60 15 751-1092-ND 1.11 .87 67 TLHB4400 
3mm Lamp Soft Orange 610 10 129) 32 300 751-1097-ND 59 45 31 TLHF4900 
3mm Lamp Green 565 10 2.4 60 4 751-1099-ND AT 34 22 TLHG4400 
3mm Lamp Green 565 10 2.4 60 6 751-1100-ND AT 34 22 TLHG4401 
3mm Lamp Green 565 10 2.4 60 12 751-1101-ND AT .34 22 TLHG4405 
3mm Lamp Green 565 10 2.4 120 2 751-1102-ND AT 34 22 TLHG4600 
3mm Lamp Green 565 10 2.4 120 6 751-1104-ND 55 40 .24 TLHG4605 
3mm Lamp Soft Orange 605 10 2.4 60 4 751-1120-ND 52 37 25 TLHO4400 
2 3mm Lamp Pure Green 555 10 2.4 60 3 751-1122-ND 54 38 25 TLHP4401 
3mm Lamp Red 635 10 2 60 3 751-1127-ND 42 -30 .20 TLHR4400 
3mm Lamp Red 635 10 2 60 5 751-1128-ND 43 31 .20 TLHR4401 
3mm Lamp Red 635 10 2 60 10 751-1129-ND A3 31 .20 TLHR4405 
3mm Lamp Red 635 10 2.0 120 2 751-1130-ND 56 AL 24 TLHR4600 
3mm Lamp Red 635 10 2.0 120 6 751-1132-ND AT 34 22 TLHR4605 
3mm Lamp Yellow 585 10 2.4 60 3 751-1142-ND 49 35 .23 TLHY4400 
3mm Lamp Yellow 585 10 2.4 60 5 751-1143-ND 49 35 .23 TLHY4401 
3mm Lamp Yellow 585 10 2.4 60 10 751-1144-ND A9 35 .23 TLHY4405 
3mm Lamp Yellow 585 10 2.4 120 2 751-1145-ND 48 34 .23 TLHY4600 
3mm Lamp Yellow 585 10 2.4 120 3.5 751-1146-ND A9 35 .23 TLHY4601 
3mm Lamp Yellow 585 10 2.4 120 5 751-1147-ND 53 .38 25 TLHY4605 
5mm Lamp Red 650 20 1.8 8 2500 751-1091-ND 51 37 .30 TLDR5800 
5mm Lamp Yellow 590 20 2.0 18 750 751-1095-ND 54 42 .28 TLHE5100 
5mm Lamp Yellow 590 20 2.0 8 3500 751-1096-ND 52 .39 27 TLHES5800 
5mm Lamp Green 565 20 2.4 18 240 751-1105-ND 44 31 21 TLHG5100 
5mm Lamp Green 565 10 2.4 28 30 751-1108-ND | 37 22 TLHG5200 
5mm Lamp Green 565 10 2.4 28 40 751-1109-ND 53 -38 .23 TLHG5201 
5mm Lamp Green 565 10 2.4 28 50 751-1110-ND 56 AL 24 TLHG5205 
5mm Lamp Green 565 10 2.4 28 30 751-1111-ND 51 37 22 TLHG6200 
5mm Lamp Green 565 10 2.4 60 4 751-1114-ND 52 38 .23 TLHG6400 
5mm Lamp Green 565 10 2.4 60 f 751-1115-ND 54 .39 .23 TLHG6401 
5mm Lamp Green 565 10 2.4 60 15 751-1116-ND 44 31 21 TLHG6405 
5mm Lamp Red 643 20 1.9 18 320 751-1118-ND AB 36 .24 TLHK5100 
3 5mm Lamp Red 643 20 1.9 8 2500 751-1119-ND AB 36 .24 TLHK5800 
5mm Lamp Red 635 10 2.0 28 20 751-1133-ND 42 -30 18 TLHR5200 
5mm Lamp Red 635 10 2.0 28 30 751-1134-ND A3 31 AS TLHR5201 
5mm Lamp Red 635 10 2.0 28 40 751-1135-ND 46 .33 .20 TLHR5205 
5mm Lamp Red 635 10 2.0 28 40 751-1138-ND 53 .39 .23 TLHR6205 
5mm Lamp Red 635 10 2.0 60 3.5 751-1139-ND 51 37 22 TLHR6400 
5mm Lamp Red 635 10 2.0 60 a 751-1140-ND 52 38 22 TLHR6401 
5mm Lamp Red 635 10 2.0 60 10 751-1141-ND 53 .39 .23 TLHR6405 
5mm Lamp Yellow 585 10 2.4 28 30 751-1148-ND 48 34 .23 TLHY5200 
5mm Lamp Yellow 585 10 24 60 3.5 751-1153-ND A8 .34 .23 TLHY6400 
5mm Lamp Yellow 585 10 2.4 60 ve 751-1154-ND 49 35 .23 TLHY6401 
5mm Lamp Yellow 585 10 2.4 60 10 751-1155-ND 53 38 25 TLHY6405 
5mm Lamp Blue 428 10 3.9 120 7 751-1157-1-NDt 1.18 94 -80 TLMB2100-GS08 
MiniLED Blue 428 10 3.9 120 rg 751-1157-2-ND$ 1115.37/3,000 TLMB2100-GS08 
4 MiniLED Green 565 10 2.2 120 10 751-1166-1-NDft 55 .39 26 TLMG2100-GS08 
MiniLED Green 565 10 2.2 120 10 751-1166-2-ND$ 312.12/3,000 TLMG2100-GS08 
t+ Cut Tape + Tape and Reel (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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VISHAY. Semiconductor High Brightness LEDs (cont) Reel’? | Bells 
vV 
Peak DC Forward | Forward Luminous 
Wavelength Current Voltage Viewing Intensity (Typ.) | Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. Type Color (nm) If (mA) VE (V) (Typ.) Angle (°) (mcd) @ If (mA) _| Part No. al 10 100 Part No. 
MiniLED Soft Orange 605 10 21 120 7.5 751-1175-1-NDt AT 36 24 TLMO2100-GS08 
MiniLED Soft Orange 605 10 21 120 75 751-1175-2-ND$ 319.68/3,000 TLMO2100-GS08 
MiniLED Pure Green 555 10 2.4 120 2.2 751-1177-1-NDt 54 39 26 TLMP2100-GS08 
4 MiniLED Pure Green 555 10 2.4 120 2.2 751-1177-2-ND$ 308.34/3,000 TLMP2100-GS08 
MiniLED Red 640 10 21 120 75 751-1183-1-NDt 42 32 22 TLMS2100-GS08 
MiniLED Yellow 585 10 2.2 120 7.5 751-1187-1-NDt 56 -40 27 TLMY2100-GS08 
MiniLED Yellow 585 10 2.2 120 7.5 751-1187-2-ND$ 319.68/3,000 TLMY2100-GS08 
PLCC-2 Red 650 10 1.8 120 20 751-1162-1-NDt 48 37 25 TLMD3100-GS08 
PLCC-2 Blue 464 20 3 120 100 751-1239-1-NDt 1.01 79 68 VLMB3140-GS08 
PLCC-2 Blue 464 20 3 120 100 751-1239-2-ND$ 523.13/1,500 VLMB3140-GS08 
PLCC-2 White = 10 3.3 120 112 ~ 355 751-1246-1-NDt .99 Tt 66 VLMW41R1T1-5K8L-08 
PLCC-2 White = 10 3.3 120 112 ~ 355 751-1246-2-ND$ 511.50/1,500 VLMW41R1T1-5K8L-08 
PLCC-2 Blue 428 20 3.9 120 5.6 ~ 18 751-1460-1-ND¢t NEW! 1.08 85 73 VLMB31J2L2-GS08 
PLCC-2 Blue 428 20 3.9 120 5.6 ~ 18 751-1460-2-ND¢ NEW! 562.50/1,500 VLMB31J2L2-GS08 
PLCC-2 Red 650 30 1.8 120 11.2 Minimum 751-1461-1-ND¢t NEW! 46 335 24 VLMD3100-GS08 
PLCC-2 Red 650 30 1.8 120 11.2 Minimum 751-1461-2-ND¢ NEW! 175.50/1,500 VLMD3100-GS08 
PLCC-2 Green 565 30 2.2 120 16 751-1462-1-ND¢t NEW! 48 34 22 VLMG3100-GS08 
PLCC-2 Green 565 30 2.2 120 16 751-1462-2-ND¢ NEW! 150.00/1,500 VLMG3100-GS08 
PLCC-2 Green 565 30 2.2 120 11.2 ~ 18 751-1463-1-ND¢t NEW! 50 36 24 VLMG3102-GS08 
PLCC-2 Green 565 30 2.2 120 11.2 ~ 18 751-1463-2-ND¢ NEW! 157.50/1,500 VLMG3102-GS08 
PLCC-2 Red 635 30 2 120 10 751-1464-1-ND¢ NEW! 50 36 24 VLMH3100-GS08 
PLCC-2 Red 635 30 2 120 10 751-1464-2-ND¢ NEW! 157.50/1,500 VLMH3100-GS08 
PLCC-2 Red 635 30 2 120 4.5 ~ 11.2 751-1465-1-ND¢t NEW! 52 37 25 VLMH3101-GS08 
PLCC-2 Red 635 30 2 120 4.5 ~ 11.2 751-1465-2-ND¢ NEW! 165.00/1,500 VLMH3101-GS08 
PLCC-2 Red 635 30 2 120 7.1~18 751-1466-1-ND¢t NEW! 52 37 25 VLMH3102-GS08 
PLCC-2 Red 635 30 2 120 7.1~18 751-1466-2-ND¢ NEW! 165.00/1,500 VLMH3102-GS08 
5 PLCC-2 Red 643 30 1.9 120 50 751-1467-1-ND¢t NEW! 55 39 26 VLMK3100-GS08 
PLCC-2 Red 643 30 1.9 120 50 751-1467-2-ND¢ NEW! 172.50/1,500 VLMK3100-GS08 
PLCC-2 Pure Green 555 30 21 120 4 751-1468-1-ND¢t NEW! 54 42 28 VLMP3100-GS08 
PLCC-2 Pure Green 555 30 21 120 4 751-1468-2-ND¢ NEW! 209.25/1,500 VLMP3100-GS08 
PLCC-2 Pure Green 555 30 21 120 1.8 ~4.5 751-1469-1-ND¢ NEW! 56 43 29 VLMP3101-GS08 
PLCC-2 Pure Green 555 30 21 120 1.8 ~4.5 751-1469-2-ND¢ NEW! 216.00/1,500 VLMP3101-GS08 
PLCC-2 Pure Green 555 30 21 120 2.8~7.1 751-1470-1-ND¢t NEW! 56 43 29 VLMP3102-GS08 
PLCC-2 Pure Green 555 30 21 120 2.8~7.1 751-1470-2-ND¢ NEW! 216.00/1,500 VLMP3102-GS08 
PLCC-2 Pure Green 555 30 21 120 2.8 ~ 5.6 751-1471-1-ND¢t NEW! 56 43 29 VLMP3107-GS08 
PLCC-2 Pure Green 555 30 21 120 2.8 ~ 5.6 751-1471-2-ND¢ NEW! 216.00/1,500 VLMP3107-GS08 
PLCC-2 Red 640 30 2.0 120 TA 751-1472-1-ND¢t NEW! 50 36 24 VLMS3100-GS08 
PLCC-2 Red 640 30 2.0 120 7A 751-1472-2-ND¢ NEW! 157.50/1,500 VLMS3100-GS08 
PLCC-2 Yellow 585 30 21 120 10 751-1473-1-ND¢t NEW! 50 36 24 VLMY3100-GS08 
PLCC-2 Yellow 585 30 21 120 10 751-1473-2-ND¢ NEW! 157.50/1,500 VLMY3100-GS08 
PLCC-2 Yellow 585 30 21 120 7.1~18 751-1474-1-ND¢t NEW! 52 37 25 VLMY3102-GS08 
PLCC-2 Yellow 585 30 21 120 7.1~18 751-1474-2-ND¢ NEW! 165.00/1,500 VLMY3102-GS08 
PLCC-4 White = 30 3.7 120 560 751-1242-1-NDt 1.04 81 69 VLMW3200-GS08 
PLCC-4 White = 30 3.7 120 560 751-1242-2-ND$ 534.75/1,500 VLMW3200-GS08 
PLCC-4 White = 30 3.7 120 710 ~ 900 751-1244-1-NDt 1.08 84 ee VLMW3201-GS08 
PLCC-4 White = 30 3.7 120 710 ~ 900 751-1244-2-ND$ 558.00/1,500 VLMW3201-GS08 
TELUX™ 4-pin Red 624 70 2.2 60 0.7 751-1190-5-ND 65 48 38 TLWR7600 
TELUX™ 4-pin Red 624 70 2.2 90 0.7 751-1191-5-ND 65 48 38 TLWR7900 
TELUX™ 4-pin Red 624 70 2.2 60 0.8 751-1192-5-ND 77 57 45 TLWR8600 
TELUX™ 4-pin Red 624 70 2.2 90 0.7 751-1193-5-ND 77 .57 45 TLWR8900 
TELUX™ 4-pin Red 624 70 2.2 60 0.8 751-1194-5-ND .99 Tt 60 TLWR9600 
TELUX™ 4-pin Red 624 70 2.2 90 0.7 751-1195-5-ND 84 66 51 TLWR9900 
TELUX™ 4-pin Yellow 594 70 21 60 0.7 751-1196-5-ND 66 49 39 TLWY7600 
6 TELUX™ 4-pin Yellow 594 70 21 90 0.7 751-1197-5-ND 66 49 39 TLWY7900 
TELUX™ 4-pin Yellow 594 70 21 60 0.8 751-1198-5-ND 77 .57 45 TLWY8600 
TELUX™ 4-pin Yellow 594 70 21 90 0.7 751-1199-5-ND 77 .57 45 TLWY8900 
TELUX™ 4-pin| True Green 518 50 3.9 60 0.7 751-1248-5-ND 1.20 -96 80 VLWTG9600 
TELUX™ 4-pin| True Green 518 50 3.9 90 0.7 751-1249-5-ND 1.11 89 74 VLWTG9900 
TELUX™ 4-pin White = 50 4.3 60 0.8 751-1250-5-ND 1.11 89 74 VLWW9600 
TELUX™ 4-pin White = 50 4.3 60 0.8 751-1251-5-ND 1.11 89 74 VLWW9601 
TELUX™ 4-pin White = 50 4.3 90 0.8 751-1252-5-ND 1.07 86 72 VLWWw9900 
t+ Cut Tape + Tape and Reel 
Remote Control 
Receivers 
Supply Carrier Transmit 
Voltage Sensitivity | Frequency Distance Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. (V) Ee (mw/m2) (kHz) Typ. (m) Part No. i 10 100 Part No. 
1 2.7~5.5 0.2 ~ 0.35 38 35 751-1223-5-ND 1.80 1.56 1.20 TSOP32238 
2 2.7~5.5 0.4 ~ 0.55 38 30 751-1227-ND 98 .78 65 TSOP38238 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Y, LED 7-Segment Displays 


Dimensions Digi-Key Digi-Key Stanley Stanley 
Emitted Size mm Forward Voltage lv Part No. Part No. Price Each Part No. Part No. 
Fig. Color Inch (mm) AxB Typ. @ If (ued) Common Anode Common Cathode u 25) 100 Common Anode Common Cathode 
Red -30 (7.5) 11.0 x 7.0 1.7 10 2800 404-1118-ND 404-1119-ND 1.80 1.13 1.02 NAR131SB NKR131SB 
1A Red -40 (10) 13.0 x 9.6 1.7 10 6400 = 404-1120-ND 1.68 1.05 95 = NKR141SC 
Red -40 (10) 19.0 x 12.5 1.7 20 8000 404-1121-ND 404-1122-ND 2.07 1.36 1.18 NAR141B NKR141B 
Red -60 (15) 19.0 x 12.5 17 20 12000 /|404-1124-ND 404-1125-ND 1.68 1.05 95 NAR161B NKR161B 
1B Red 1.00 (25) 33.0 x 22.8 3.4 20 20000 | 404-1126-ND 404-1127-ND 5.10 3.57 3.06 NAR105B NKR105B 
Green 1.00 (25) 33.0 x 22.8 44 20 8000 404-1128-ND 404-1129-ND 5.07 3.55 3.05 NAG105PB NKG105PB 
2 Red/Green | 1.00 (25) 33.0 x 22.8 | 3.4/4.0 10/10 4000 404-1134-ND = 7.42 5.32 4.48 NARG105 = 
Red -60 (15) 19.0 x 25.2 1.7 20 12000 | 404-1130-ND 404-1131-ND 3.15 2.21 1.89 NAR261B NKR261B 
Digit Dimensions Forward 
Emitted Size mm Voltage lv Digi-Key Price Each Stanley 
Fig. Color Inch (mm) AxB Typ. @ If (ucd) Part No. 1 25 100 Part No. 
3 Red -60 (15) 19.0 x 12.5 1.7 20 12000 404-1136-ND 2.07 1.36 1.18 NSR161B 


Super Bright LED Light Bar Module 


123 


Wavelength Forward E 

Emitted Apk Voltage lv Digi-Key Price Each Stanley 

Fig. Color Typ. (nm) Typ. @ If (med) Part No. 1 25 100 Part No. 
1 Yellow 570 21 20 42 404-1139-ND 1.41 -88 -80 MU02-4201 
2 Red 660 ya 20 20 404-1141-ND 84 55 AT MU03-2201 
Red 660 1.7 20 32 404-1145-ND 1.14 Wal 64 MU04-2101 
3 Yellow 570 21 20 32 404-1146-ND 1.10 69 63 MU04-4101 
Green 560 21 20 20 404-1147-ND 1.10 69 63 MU04-5102 
4 Red 660 1.7 20 40 404-1148-ND 1.66 1.04 94 MUO07-2101 
Yellow 570 21 20 40 404-1150-ND 1.73 1.09 98 MU07-4101 
Red 660 1.7 20 40 404-1152-ND 1.49 94 84 MU08-2201 
5 Yellow 570 2.2 20 40 404-1153-ND 1.44 90 81 MU08-4201 
Pure Green 560 2.2 20 20 404-1154-ND 1.62 1.01 91 MU08-5201 


LED Arrays 


Emitted Color Forward Digi-Key Price Each Stanley 
Fig. Color Viewing Angle Temperature (K) Voltage (V) Description Part No. il 25 100 Part No. 
Cool White = 6,300 12.6 Slim Stick 404-1182-ND 48.54 37.34 35.47 STNO101N 
1 Warm White = 3,300 12.6 Slim Stick 404-1183-ND 48.54 37.34 35.47 STWO0101N 
Cool White = 6,300 12.6 Slim Stick 404-1184-ND 36.98 28.56 24.94 STNO201N 
Warm White = 3,300 12.6 Slim Stick 404-1185-ND 36.31 28.04 24.50 STW0201N 
White 30° 5,000 10.0 Triple 1W type 404-1189-ND 55.81 45.45 43.85 TRN1331S-001 
White 60° 5,000 10.0 Triple 1W type 404-1190-ND 55.81 45.45 43.85 TRN1361S-001 
Warm White 30° 3,300 10.0 Triple 1W type 404-1191-ND 55.81 45.45 43.85 TRW1331S-001 
2 Warm White 60° 3,300 10.0 Triple 1W type 404-1192-ND 55.81 45.45 43.85 TRW1361S-001 
Pure White 30° 4,200 11.0 Triple 1.1W type | 404-1193-ND 55.81 45.45 43.85 TRP1331S-501 
Pure White 60° 4,200 11.0 Triple 1.1W type |404-1194-ND 55.81 45.45 43.85 TRP1361S-501 
Cool White 30° 6,300 11.0 Triple 1.1W type |404-1195-ND 55.81 45.45 43.85 TRC1331S-501 
Cool White 60° 6,300 11.0 Triple 1.1W type | 404-1196-ND 55.81 45.45 43.85 TRC1361S-501 
White 25° 5,000 21.0 Single 3W type 404-1197-ND 48.75 37.50 35.63 SIN3121N 
3 White 45° 5,000 21.0 Single 3W type 404-1198-ND 48.75 37.50 35.63 SIN3141N 
Warm White 25° 3,300 21.0 Single 3W type 404-1199-ND 48.75 37.50 35.63 SIW3121N 
Warm White 45° 3,300 21.0 Single 3W type 404-1200-ND 48.75 37.50 35.63 SIW3141N 
Accessories 
4 |Module Block for Slim Stick 404-1186-ND 3.48 2.44 2.09 STCB1 
5  |Module Coupler with single cable for Slim Stick 404-1188-ND 6.27 4.39 3.77 STCC2 
6 __| Module Coupler with double cable for Slim Stick 404-1187-ND 4.17 2.92 2.51 STCC1 
7 Connector to be used with single 3W type 404-1203-ND 12.20 9.09 7.79 SICC101 
Connector to be used with single 3W type 404-1204-ND 12.20 9.09 7.79 SICC111 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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NLEY Surface Mount LEDs 


Fig. 1 — 0603 Ultra Compact Fig. 2— 0603 SMT Fig. 3 — 0805 Thin Type Fig. 4 — 1206 Standard and Reverse 
Mount Dome Lens 
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Fig. 5 — 1206 Standard Flat Lens Fig. 8 — Right Angle SMT LED 
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Right Angle SMT LED 0 — 1210 Bi-Color Standard Flat 1 — 1210 Bi-Color Two Inner Fig. 12 — Bi-Color Ultra Compact 
Lens Type SMT LED Lens Type SMT LED SMT LED 


0.6/- 2.5 >| + 2.5 | 


+15 t= 


5 


Fig. 13 — Bi-Color Right Angle Fig. 14 — Low Profile Fig. 15 — 3.2 x 2.8 Flat Lens Fig. 17 — Right Angle 
SMT LED : SMT LED 
kK 1.25 —+ ; + 2.8 —| 19 = 
S22! Se Fa 
Source Wavelength | Forward Voltage | Iv-Typ | Viewing | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel __| Stanley 
Fig. Color Lens Apk (nm) TYP @mA (med) Angle | Part No. i 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
0603 Ultra Compact 
Red Milky White 660 1.7 20 Ad? 140° 404-1000-1-ND 56 7.84 23.74 404-1000-2-ND 4,000 89.60/M |BR1111C-TR 
Orange Milky White 605 2.2 20 3.4 150° 404-1001-1-ND AT 6.56 19.88 404-1001-2-ND 4,000 75.00/M |AA1111C-TR 
Yellow Milky White 580 2.2 20 3.4 150° 404-1002-1-ND 55 7.68 23.27 404-1002-2-ND 4,000 87.80/M |AY1111C-TR 
Yellow-Green Milky White 570 21 20 11.7 150° 404-1003-1-ND 44 6.09 18.44 4,000 69.60/M |PY1111C-TR 
Green Milky White 560 21 20 6.4 150° 404-1004-1-ND 44 6.09 18.44 4,000 69.60/M_|PG1111C-TR 
1A Pure Green Milky White 555 21 20 2.4 150° 404-1005-1-ND 55 7.68 23.27 4,000 87.80/M |BG1111C-TR 
Red Milky White 635 1.9 20 50 140° 404-1006-1-ND -60 9.48 30.17 4,000 | 142.23/M |FR1111C-TR 
Orange Milky White 609 1.9 20 65 140° 404-1007-1-ND 58 9.12 29.02 4,000 | 136.79/M |FA1111C-TR 
Yellow Milky White 590 1.9 20 65 140° 404-1008-1-ND 58 9.12 29.02 4,000 | 136.79/M |FY1111C-TR 
Green Milky White 522 3.1 10 68 140° 404-1166-1-ND 1.16 17.67 64.25 4,000 | 341.81/M_|MG1111C-TR 
Blue Milky White 465 3.1 10 14 140° 404-1165-1-ND 1.20 18.29 66.50 4,000 | 353.78/M_|MB1111C-TR 
Red Milky White 635 1.9 20 45 130° 404-1012-1-ND 58 9.12 29.02 4,000 | 136.79/M |FR1112C-TR 
Orange Milky White 609 1.9 20 50 130° 404-1013-1-ND 58 9.12 29.02 404-1013-2-ND 4,000 | 136.79/M |FA1112C-TR 
1B Yellow Milky White 590 1.9 20 50 130° 404-1014-1-ND 58 9.42: 29.02 404-1014-2-ND 4,000 | 136.79/M |FY1112C-TR 
Green Milky White 560 2.2 20 7.6 150° 404-1015-1-ND 50 6.97 21.09 404-1015-2-ND 4,000 79.60/M |PG1112C-TR 
Yellow-Green Milky White 570 2.1 20 11.7 150° 404-1016-1-ND 46 6.39 19.35 404-1016-2-ND 4,000 73.00/M_|PY1112C-TR 
2 White Pale Yellow _ 2.8 1 25 150° 404-1176-1-ND 1.44 22.00 80.00 404-1176-2-ND 4,000 | 425.60/M_|KW1148C-TR 
0805 Thin Type 
Red Milky White 660 17 20 11.7 150° 404-1017-1-ND AT 6.85 21.91 404-1017-2-ND 4,000 89.64/M |BR1112H-TR 
Orange Milky White 605 2.2 20 3.7 160° 404-1018-1-ND 44 6.39 20.46 404-1018-2-ND 4,000 83.70/M |AA1112H-TR 
Yellow Milky White 580 2.2 20 3.7 160° 404-1019-1-ND 44 6.39 20.46 404-1019-2-ND 4,000 83.70/M |AY1112H-TR 
Yellow-Green Milky White 570 21 20 11,7 160° 404-1020-1-ND 50 6.97 21.09 404-1020-2-ND 4,000 79.60/M |PY1112H-TR 
3 Green Milky White 560 21 20 6.4 160° 404-1021-1-ND 47 6.62 20.03 404-1021-2-ND 4,000 75.60/M_|PG1112H-TR 
Pure Green Milky White 555 2.1 20 2.7 160° 404-1022-1-ND 49 7.07 22.62 404-1022-2-ND 4,000 92.52/M |BG1112H-TR 
Red Milky White 635 1.9 20 50 150° 404-1023-1-ND 65 10.23 32.55 404-1023-2-ND 4,000 | 153.45/M |FR1112H-TR 
Orange Milky White 609 1.9 20 65 150° 404-1024-1-ND 63 9.85 31.33 404-1024-2-ND 4,000 | 147.68/M |FA1112H-TR 
Yellow Milky White 592 1.9 20 65 150° 404-1025-1-ND 63 9.85 31.33 404-1025-2-ND 4,000 | 147.68/M_|FY1112H-TR 
1206 Standard and Reverse Mount Dome Lens 
Red Water Clear 660 1.8 20 150 30° 404-1032-1-ND 66 10.41 33.11 404-1032-2-ND 2,000 | 156.09/M |HKR1105W-TR 
Red Water Clear 660 1.7 20 50 50° 404-1033-1-ND 43 6.75 21.49 404-1033-2-ND 2,000 | 101.31/M |HBR1105W-TR 
Orange Water Clear 605 2.2 20 20 40° 404-1034-1-ND 45 7.12 22.65 404-1034-2-ND 2,000 | 106.76/M |HAA1105W-TR 
Yellow Water Clear 580 2.2 20 20 40° 404-1035-1-ND 46 7.30 23.24 404-1035-2-ND 2,000 | 109.56/M |HAY1105W-TR 
Yellow-Green Water Clear 570 2.1 20 50 40° 404-1036-1-ND -50 7.30 23.36 2,000 95.58/M_| HPY1105W-TR 
Green Water Clear 560 2.1 20 30 40° 404-1037-1-ND 53 7.74 24.77 2,000 | 101.34/M |HPG1105W-TR 
4 Pure Green Water Clear 555 21 20 12 40° 404-1038-1-ND 51 7.98 25.38 2,000 | 119.63/M |HBG1105W-TR 
Red Water Clear 635 1.9 20 180 50° 404-1029-1-ND 69 10.77 34.27 2,000 | 161.54/M |FR1105W-TR 
Orange Water Clear 609 1.9 20 200 50° 404-1030-1-ND 65 10.23 32.55 2,000 | 153.45/M |FA1105W-TR 
Yellow Water Clear 592 1.9 20 180 50° 404-1031-1-ND 66 10.41 33.11 2,000 | 156.09/M_|FY1105W-TR 
Yellow Water Clear 592 2.2 20 500 50° 404-1174-1-ND 80 12.80 44.00 2,000 | 224.00/M |UY1105W-TR 
Green Water Clear 522 3.3 10 1000 40° 404-1169-1-ND 1.40 21.31 77.50 2,000 | 412.30/M |UG1105W-TR 
Blue Water Clear 465 3.3 10 220 40° 404-1168-1-ND 1.13 18.08 62.15 404-1168-2-ND 2,000 | 316.40/M_|UB1105W-TR 
1206 Standard Flat Lens 
Red Water Clear 660 17 20 12.8 150° 404-1042-1-ND 49 7.07 22.62 404-1042-2-ND 2,500 92.52/M |BR1101W-TR 
Orange Water Clear 605 2.2 20 5.6 150° 404-1043-1-ND 54 7.76 24.82 404-1043-2-ND 2,500 | 101.52/M |AA1101W-TR 
Yellow Water Clear 580 2.2 20 4.0 150° 404-1044-1-ND 55 7.99 25.56 404-1044-2-ND 2,500 | 104.58/M |AY1101W-TR 
5 Yellow-Green Water Clear 570 21 20 8.0 150° 404-1045-1-ND 44 6.39 20.46 404-1045-2-ND 2,500 83.70/M |PY1101W-TR 
Green Water Clear 560 2.1 20 4.8 150° 404-1046-1-ND 46 6.61 21.16 404-1046-2-ND 2,500 86.58/M_|PG1101W-TR 
Pure Green Water Clear 555 2.1 20 2.0 150° 404-1047-1-ND -50 7.30 23.36 404-1047-2-ND 2,500 95.58/M_|BG1101W-TR 
White Pale Yellow = 3.0 10 80 170° 404-1177-1-ND 1.14 18.24 62.70 404-1177-2-ND 2,500 | 319.20/M_|LW1141W-TR 
+ Reversed Polarity (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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® 
SHANE, Surface Mount LEDs (con) Reet’ [Sis] 
Source Wavelength | Forward Voltage | Iv-Typ | Viewing | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel __| Stanley 
Fig. Color Lens Apk (nm) TYP @mA (med) Angle | Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1206 Standard Inner Lens 
Red Water Clear 660 17 20 33.6 70° 404-1048-1-ND AT 6.85 21.91 404-1048-2-ND 2,500 89.64/M |BR1102W-TR 
Orange Water Clear 605 2.2 20 10.0 70° 404-1049-1-ND 54 7.76 24.82 404-1049-2-ND 2,500 | 101.52/M |AA1102W-TR 
6 Yellow Water Clear 580 2.2 20 8.4 70° 404-1050-1-ND 55 7.99 25.56 404-1050-2-ND 2,500 | 104.58/M |AY1102W-TR 
Yellow-Green Water Clear 570 21 20 24.0 70° 404-1051-1-ND 44 6.38 20.42 2,500 83.52/M |PY1102W-TR 
Green Water Clear 560 2.1 20 12.0 70° 404-1052-1-ND 46 6.61 21.16 404-1052-2-ND 2,500 86.58/M_|PG1102W-TR 
Pure Green Water Clear 555 2.1 20 4.8 70° 404-1053-1-ND -50 7.30 23.36 404-1053-2-ND 2,500 95.58/M_|BG1102W-TR 
1206 Reverse Mount 
Red Water Clear 660 17 20 12.7 140° 404-1054-1-NDt 55 7.99 25.56 404-1054-2-ND 3,000 | 104.58/M |BR1111R-TR 
7 Yellow Water Clear 580 2.2 20 3.7 150° 404-1056-1-ND 52 7.52 24.07 404-1056-2-ND 3,000 98.46/M |AY1111R-TR 
Green Water Clear 560 2.1 20 6.9 150° 404-1058-1-ND 46 6.61 21.16 404-1058-2-ND 3,000 86.58/M |PG1111R-TR 
Pure Green Water Clear 555 21 20 2.7 150° 404-1059-1-ND A6 7.30 23.24 404-1059-2-ND 3,000 | 109.56/M_ |BG1111R-TR 
Right Angle SMT LED 
Red Water Clear 635 1.9 20 50 140° 404-1060-1-ND 59 9.55 32.89 404-1060-2-ND 3,000 | 159.15/M |FR1101F-TR 
Orange Water Clear 609 1.9 20 65 140° 404-1061-1-ND 58 9.25 31.87 404-1061-2-ND 3,000 | 154.20/M |FA1101F-TR 
Yellow Water Clear 592 1.9 20 65 140° 404-1062-1-ND 58 9.25 31.87 404-1062-2-ND 3,000 | 154.20/M | FY1101F-TR 
8 Red Water Clear 660 1.7 20 12.4 170° 404-1063-1-ND 45 7.12 22.65 404-1063-2-ND 3,000 | 106.76/M |BR1101F-TR 
Yellow Water Clear 580 2.2 20 3.0 150° 404-1065-1-ND -55 7.99 25.56 404-1065-2-ND 3,000 | 104.58/M_|AY1101F-TR 
Yellow-Green Water Clear 570 2.1 20 8.8 150° 404-1066-1-ND -50 7.30 23.36 404-1066-2-ND 3,000 95.58/M |PY1101F-TR 
Green Water Clear 560 21 20 5.2 150° 404-1067-1-ND 50 7.30 23.36 404-1067-2-ND 3,000 95.58/M |PG1101F-TR 
Pure Green Water Clear 555 21 20 2.4 150° 404-1068-1-ND 48 7.48 23.80 404-1068-2-ND 3,000 | 112.20/M_|BG1101F-TR 
Right Angle SMT LED 
Red Milky White 660 1.7 20 11.7 130° 404-1069-1-ND 50 7.29 23.32 404-1069-2-ND 4,000 95.40/M |BR1113F-TR 
Yellow-Green Milky White 570 2.1 20 11.7 150° 404-1070-1-ND 54 7.56 22.90 404-1070-2-ND 4,000 86.40/M | PY1113F-TR 
Green Milky White 560 21 20 6.4 150° 404-1071-1-ND 54 7.56 22.90 404-1071-2-ND 4,000 86.40/M |PG1113F-TR 
9 Red Milky White 635 1.9 20 50 130° 404-1072-1-ND 66 10.41 33.11 404-1072-2-ND 4,000 | 156.09/M |FR1113F-TR 
Orange Milky White 609 1.9 20 65 130° 404-1073-1-ND -66 10.41 33.11 404-1073-2-ND 4,000 | 156.09/M_|FA1113F-TR 
Yellow Milky White 592 1.9 20 65 130° 404-1074-1-ND 65 10.23 32.55 404-1074-2-ND 4,000 | 153.45/M | FY1113F-TR 
Bluish-Green Milky White 502 3.3 10 34 130° 404-1076-1-ND 2.06 27.34 96.71 404-1076-2-ND 4,000 | 793.55/M_|DC1113F-TR 
1210 Bi-Color Standard Flat Lens Type SMT LED 
10 Red/Ylw-Grn Milky White 660/570 1.7/2.1 20/20 12.8/8 160° 404-1078-1-ND 66 10.41 33.11 404-1078-2-ND 2,500 | 156.10/M |BRPY1201W-TR 
Red/Green Milky White 660/560 1.7/2.1 20/20 12.8/4.8 160° 404-1079-1-ND 69 10.77 34.27 404-1079-2-ND 2,500 | 161.54/M_|BRPG1201W-TR 
1210 Bi-Color Two Inner Lens SMT LED 
1 Red/Green Milky White 660/560 1.7/2.1 20/20 33.6/12 100°/80° |404-1082-1-ND 69 10.77 34.27 404-1082-2-ND 2,500 | 161.54/M |BRPG1204W-TR 
Or/Ylw-Grn Water Clear 605/570 2.2/2.1 20/20 9/12 80°/80° | 404-1084-1-ND 59 9.41 32.40 404-1084-2-ND 2,500 | 156.76/M_|AAPY1204W-TR 
Bi-Color Ultra Compact SMT LED 
Red/Ylw-Green | Milky White 660/570 1.7/2.1 20/20 | 11.7/11.7| 170°/150° | 404-1085-1-ND 55 8.58 27.30 404-1085-2-ND 4,000 | 128.70/M |BRPY1211C-TR 
12 Red/Green Milky White 660/560 1.7/2.1 20/20 11.7/6.4 | 170°/150° | 404-1086-1-ND 62 9.67 30.77 404-1086-2-ND 4,000 | 145.04/M |BRPG1211C-TR 
Red/Pure Green | Milky White 660/555 1.7/2.1 20/20 11.7/2.4 | 170°/150° |404-1087-1-ND -60 9.35 29.75 404-1087-2-ND 4,000 | 140.25/M_|BRBG1211C-TR 
Bi-Color Right Angle SMT LED 
13 Yellow-Green Milky White 580/560 2.2/2.1 20/20 3.0/5.2 150° 404-1088-1-ND 62 9.67 30.77 404-1088-2-ND 3,000 | 145.04/M |AYPG1211F-TR 
Red/Yellow-Grn_| Milky White 660/570 1.7/2.1 20/20 17.6/8.8 150° 404-1089-1-ND 64 10.04 31.96 404-1089-2-ND 3,000 | 150.65/M_|BRPY1211F-TR 
1.6 x 1.25 Low Profile 
14 Yellow Water Clear 570 21 10 8.0 180° 404-1163-1-ND 52 7.26 22.00 404-1163-2-ND 4,000 83.00/M_|PY1105CK-TR 
3.2 x 2.8 Flat Lens 
Red Water Clear 645 2.0 20 70 120° 404-1161-1-ND 54 8.46 26.92 404-1161-2-ND 2,000 | 126.89/M |FR1104B-TR 
15 Yellow Water Clear 588 2.0 20 70 120° 404-1160-1-ND 54 8.46 26.92 404-1160-2-ND 2,000 | 126.89/M |FY1104B-TR 
White Pale Yellow = 3.3 30 1500 120° 404-1178-1-ND 2.16 32.93 119.75 404-1178-2-ND 2,000 | 637.07/M_|VEW1147LS-TR 
PLCC-2 SMT 
16 White Pale Yellow = 3.1 10 100 120° 404-1179-1-ND 1.35 20.56 74.75 404-1179-2-ND 3,000 | 397.67/M_|VLW1148LS-TR 
Right Angle SMT LED 
17 White Pale Yellow = 3.2 20 1720 105° 404-1180-1-ND 2.33 38.38 135.08 404-1180-2-ND 3,000 | 798.20/M |HKW1142LT-TR 
White Pale Yellow = 3.2 20 1200 105° 404-1181-1-ND 1.70 25.99 94.50 404-1181-2-ND 3,000 | 502.74/M_|HEW1142LS-TR 


+ Reversed Polarity 


Through-Hole LEDs 
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Source Wavelength Forward Voltage Iv Viewing Digi-Key Price Each Stanley 
Fig. Description Color Lens Apk (nm) TYP @ mA (med) Angle Part No. 1 25 100 | Part No. 
5mm Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 3600 10° 404-1090-ND 73 48 41 | EFR5366X 
1 5mm Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 5000 10° 404-1091-ND 67 44 -38 | EFAS366X 
5mm Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 4000 10° 404-1092-ND 73 48 -41__| EFY5366X 
5mm Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 880 45° 404-1096-ND 73 48 41 |EFR5365S 
5mm Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 1160 45° 404-1097-ND 71 A6 -40 | EFAS365S 
2 5mm Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 1000 45° 404-1098-ND 73 48 41 | EFY5365S 
5mm Blue Water Clear 467 3.2 20 1500 45° 404-1171-ND 1.09 71 .61 |LB5806X 
5mm White Water Clear _— 3.7 20 2000 35° 404-1162-ND 1.60 1.00 -90 |UW5805S 
5mm Red Waiter Clear 660 1.8 20 1000 10° 404-1102-ND 1.20 75 -68 |H-1000L 
3 5mm Red Water Clear 660 1.8 20 2000 10° 404-1103-ND 1.76 1.10 -99 |H-2000L 
5mm Red Water Clear 660 1.8 20 3000 10° 404-1104-ND 1.99 1.31 1.14 |H-3000L 
4 5mm Red Waiter Clear 660 1.8 20 300 25° 404-1105-ND 70 45 -39 | KR5005S 
3mm Flush Mount Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 1280 20° 404-1106-ND 68 45 .39 | EFR3863X 
3mm Flush Mount Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 1600 20° 404-1107-ND 66 43 -37 | EFA3863X 
5 3mm Flush Mount Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 1440 20° 404-1108-ND 71 A7 40 | EFY3863X 
3mm Flush Mount Blue Water Clear 467 3.2 20 750 20° 404-1170-ND 1.08 -70 .60 |LB3803X 
3mm Flush Mount White Water Clear = 3.7 20 2400 25° 404-1175-ND 1.70 1.06 -96 | UW3803X 
3mm Flush Mount Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 440 70° 404-1112-ND 67 44 .38 | EFR3864X 
6 | 3mm Flush Mount Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 560 70° 404-1113-ND 65 43 .37 | EFA3864X 
3mm Flush Mount Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 500 70° 404-1114-ND 71 AT 40__|EFY3864X 
7 5mm Green Waiter Clear 517 3.2 20 2000 35° 404-1173-ND 1.32 83 .75 |LG5804B 
5mm Blue Water Clear 467 3.2 20 480 35° 404-1172-ND 1.09 71 61 |LB5804B 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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LED Modules 
ao Light Pipes Features: 


¢ Lens Appearance: Water Clear 
© Viewing Angle: 100° 


Dominant Electro-Optical 
Flange:@ .150  .160 Wave Length Data @ 350mA 
(3.8) x 41) © .123 (3.1) al dd (nm) VE (V) [ Lum Flux (Im) | pigi-Key Price Each Bivar Opto 
os12-0) T x Light Pipe: PJ ; Min. | Max. | Color | Typ. | Min. | Max. |Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 
(2.8) + eeo aga @ .112 (2.8) 465 | 475 | Blue | 33 | 63 | 23.5 |492-1131-ND 14.30 12.03 10.99 |LK-470-001 
465 | 475 | Blue | 33 | 63 | 235 |492-1196-NDt | 14.30 12.03 10.99 |LK-470-001-FC 
dope. ase Fig. 4 NEW! 520 | 535 | Green | 3.3 | 306 | 67.2 |492-1132-ND | 14.30 12.03 10.99 |LK-530-001 
ESB). an) 38 520 | 535 | Green | 3.3 | 306 | 672 [492-1137-NDt | 1430 12.03 10.99 |LK-530-001-FC 
oss | ieee 585 | 595 | Amber | 23 | 306 | 67.2 |492-1133-ND 9.90 833 7.61 |LK-590-001 
(4.0) 45 aya Be 585 | 595 | Amber] 23 | 306 | 67.2 |492-1138-NDt | 990 833 7.61 |LK-590-001-FC 
: 620 | 635 | Red | 23 | 181 | 51.7 |492-1134-ND 9.90 833 7.61 |LK-630-001 


620 635 Red 2.3 18.1 | 51.7 |492-1139-NDt 990 833 7.61 |LK-630-001-FC 


Features: PLP1 and PLP2 Series: « Protects circuits from ESD * Use with BivarOpto SM or Through-hole Series LEDs ~ 
* PLP1 Series panel light pipes press fits into panel PLP5 Series: » Dual-lens geometry * Improved lighting intensity t Field Connect 
* Press fits into panel 


Dimension X | Digi-Ke Price Each Bivar Opto = ini 
ra. | ‘ttm [Pansy a 100 ponte Molded and Self-Retaining = 
PLP1 Series (2.54), 
-125 (3.2) 492-1148-ND 13 Al 30 PLP1-125 LED Mou nts , @ Z 
1 ae Peseta a * 2 eet Features: * One universal style for both T-1 (3mm) and T-1 3/4 (5mm) LEDs = Internal 
750 (19.0) 492-1151-ND 2B A 30 PLP1-750 tapered divider prevents leads from shorting 
PLP2 Series Material Specifications: * UL Rated 94V-0, Color: Black, 33% GF Polyphalamide (PPA) 
125 (3.2) 492-1152-ND 13 Al 30 PLP2-125 = 
9 -250 (6.4) 492-1153-ND 73 Al 30 PLP2-250 Dimension H | Digi-Key Pricing Bivar Opto 
500 (12.7) 492-1154-ND 13 Al 30 PLP2-500 Inch (mm) Part No. 10 100 500 Part No. 
750 (19.0) _|492-1155-ND 3 At -30__|PLP2-750 15(3.8)  |492-1029-ND 1.65 17.03 40.79 | LTM-150 
PLP5 Series 2 (5.1) 492-1030-ND 1.65 11.03 40.79 | LTM-200 
pa thant soota as a a 0 Bee oe 25 (6.4) | 492-1031-ND 171 11.37 42.06 | LTM-250 
3 | 4.00(25.4) | 492-1145-ND 2B ‘at 30 | PLP5-1000 3 (7.6) [pozgieZ Uy 17d M87 42.06" | LTM-300 
1.25 (31.8) | 492-1146-ND 23 ” 30 | pLPs-1250 35 (8.9) |492-1033-ND 171 11.37 42.06 _|LTM-350 
1.50 (38.1) |492-1147-ND 13 A 30 | PLP5-1500 A (10.2) 492-1034-ND 1.81 12.08 44.68 /LTM-400 
NEW! PLP1 Flat Lense Series NEW! 45 (11.4) 492-1035-ND 1.81 12.08 44.68 | LTM-450 
4 375 (9.5) 492-1188-ND 60 51 39 PLP1-375-F 5 (12.7) 492-1036-ND 1.96 13.07 48.37 _| LTM-500 


Specifications: * Automatic Insertion Compatible - Tubular Packaging * Automatic Placement Compatible * High Intensity Applications: * Automotive Exterior Lighting »* Decorative Interior or Exterior Lighting » Specialty Stage Lighting 


Output » High Power Efficiency * Electronic Signage 
Typical Foward Typical Forward Luminous Intensity 
Dimension A Emitted Voltage Current Typical Viewing Digi-Key Price Each Bivar Opto 
Fig. Inch (mm) Color (V) (mA) (med) Angle Part No. 1 10 100 Part No. 

100 (2.5) Blue, Green 3.8 Blue, 3.8 Green 50 150 Blue,1500 Green 80° 492-1157-ND 3.44 2.93 2.24 | R50BG2-5-0080 

-100 (2.5) Blue 3.4 20 600 80° 492-1160-ND 1.56 1.33 1.02 | R20BLU-5-0080 

-100 (2.5) Green 3.4 20 3000 80° 492-1164-ND 1.72 1.47 1.12  |R20GRN-5-0080 

-100 (2.5) Blue, Red 3.8 Blue, 2.6 Red 50 200 Blue, 1000 Red 80° 492-1168-ND 2.24 1.91 1.46 | R50RB2-5-0080 

-100 (2.5) Red 24 50 2000 80° 492-1171-ND 1.64 1.40 1.07 | R50RED-5-0080 

-100 (2.5) Green, Red 3.8 Green, 2.6 Red 50 2000 Green, 1500 Red 80° 492-1175-ND 2.64 2.25 1.72 | R50RG2-5-0080 

-100 (2.5) Red, Green, Blue (RGB) 2.6 Red, 3.8 Green, 3.8 Blue 50 1000 Red, 2000 Green, 200 Blue 80° 492-1178-ND 4.68 3.98 3.05 | RS50RGB-5-0080 

-100 (2.5) White 3.4 20 2000 80° 492-1181-ND 1.64 1.40 1.07 | R20WHT-5-0080 

1 -100 (2.5) Yellow 24 50 1500 80° 492-1185-ND 96 82 63 | R50YLW-5-0080 
-181 (4.6) Blue 3.4 20 1500 45° 492-1159-ND 1.56 1.33 1.02 | R20BLU-4-0045 

-181 (4.6) Green 3.4 20 8000 45° 492-1163-ND 1.72 1.47 1.12 | R20GRN-4-0045 

-181 (4.6) Red 24 50 6000 45° 492-1170-ND 1.64 1.40 1.07 | R50RED-4-0045 

181 (4.6) White 3.4 20 8000 45° 492-1180-ND 1.64 1.40 1.07 | R2OWHT-4-0045 

181 (4.6) Yellow 24 50 6000 45° 492-1184-ND 96 82 63 | R50YLW-4-0045 

181 (4.6) Blue, Green 3.8 Blue, 3.8 Green 50 400 Blue, 5000 Green 45° 492-1156-ND 3.44 2.93 2.24 | R50BG2-4-0045 

181 (4.6) Blue, Red 3.8 Blue, 2.6 Red 50 400 Blue, 4000 Red 45° 492-1167-ND 2.24 1.91 1.46 | R50RB2-4-0045 

-181 (4.6) Green, Red 3.8 Green, 2.6 Red 50 5000 Green, 4000 Red 45° 492-1174-ND 2.64 2.25 1.72 | R50RG2-4-0045 

181 (4.6) Red, Green, Blue (RGB) 2.6 Red, 3.8 Green, 3.8 Blue 50 4000 Red, 5000 Green, 400 Blue 45° 492-1177-ND 4.68 3.98 3.05 | RS50RGB-4-0045 

209 (5.3) Blue 3.4 20 1500 30°, 45° 492-1162-ND 1.56 1.33 1.02 | R20BLU-V-3045 

209 (5.3) Green 3.4 20 8000 30°, 45° 492-1166-ND 1.72 1.47 1.12  |R20GRN-V-3045 

2 209 (5.3) Red 24 50 5000 30°, 45° 492-1173-ND 1.64 1.40 1.07 | R50RED-V-3045 
209 (5.3) White 3.4 20 8000 30°, 45° 492-1183-ND 1.64 1.40 1.07 | R20WHT-V-3045 

209 (5.3) Yellow 24 50 4000 30°, 45° 492-1187-ND 96 82 63 | R50YLW-V-3045 

— Blue, Green 3.8 Blue, 3.8 Green 50 150 Blue, 800 Green 160° 492-1158-ND 3.44 2.93 2.24 | R50BG2-F-0160 

_ Blue 3.4 20 150 160° 492-1161-ND 1.56 1.33 1.02 | R20BLU-F-0160 

— Green 3.4 20 1000 160° 492-1165-ND 1.72 1.47 1.12  |R20GRN-F-0160 

_ Blue, Red 3.8 Blue, 2.6 Red 50 150 Blue, 600 Red 160° 492-1169-ND 2.24 1.91 1.46 | R50RB2-F-0160 

3 _ Red 24 50 600 160° 492-1172-ND 1.64 1.40 1.07 | RS50RED-F-0160 
— Green, Red 3.8 Green, 2.6 Red 50 800 Green, 600 Red 160° 492-1176-ND 2.64 2.25 1.72 | R50RG2-F-0160 

_ Red, Green, Blue (RGB) 2.6 Red, 3.8 Green, 3.8 Blue 50 600 Red, 800 Green, 150 Blue 160° 492-1179-ND 4.68 3.98 3.05 | R50RGB-F-0160 

_ White 3.4 20 600 160° 492-1182-ND 1.64 1.40 1.07 | R2OWHT-F-0160 

_ Yellow 24 50 600 160° 492-1186-ND 96 82 63 | R50YLW-F-0160 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LITE()*l| LED, Dot Matrix Displays 


Fig. 1 — 0.7” 5 x 7 Matrix Fig. 2— 2.0” 5 x 7 Matrix 
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Fig. 3 — 2.3” 5 x 8 Matrix Fig. 4- 1.2” 5 x 7 Matrix 
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Peak Typ. Max Typ. Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. ‘i Lite-On Part No. Lite-On Part No. 
Wavelength VE (V) Average lv Anode Row/ Cathode Row/ Price Each Anode Row/ Cathode Row/ 
Fig. Color (nm) (If = 20mA) If (mA) (mcd) | Cathode Column Anode Column 1 25 50 Cathode Column Anode Column 


Standard LED Dot Matrix Displays — RoHS Compliant 


Green 565 2:1 1 2.0§ 160-1002-ND = 3.13 2.82 2.50 |LTP-757G _ 

1 
Hi. Eff. Red 635 2.0 10 2.0§ 160-1003-ND = 3.75 3.38 3.00 |LTP-757HR = 
2 Green/Red-Orange 565/630 2.1/2.0 13/13 4.8§ 160-1009-NDO = 6.58 5.92 5.26 |LTP-2757AA = 
3 Hi. Eff. Red 635 21 10 4.8§ 160-1014-ND = 5.43 4.89 4.34 |LTP-2158AHR _ 


AlinGaP LED Dot Matrix Displays 


Super Red 639 2.0 13 3.44 160-1555-5-ND@ 160-1554-5-ND® 3.83 3.45 3.06 |LTP-757KR LTP-747KR 
1 Red-Orange 621 2.05 13 3.44 160-1553-5-ND@ 160-1552-5-ND® 3.83 3.45 3.06 |LTP-757KA LTP-747KA 
Yellow 595 2.05 13 3.4$ 160-1557-5-ND® 160-1556-5-ND 3.83 3.45 3.06 |LTP-757KY LTP-747KY 
Super Red 639 251 13 3.8$ 160-1567-5-ND@ = 4.22 3.80 3.38 |LTP-1557AKR _ 
‘ Red-Orange 621 2.05 13 3.8$ 160-1565-5-ND 160-1564-5-ND® 4.50 4.05 3.60 |LTP-1557AKA LTP-1457AKA 
Super Red 639 2.0 13 4.6} = 160-1560-5-ND 4.95 4.46 3.96 |LTP-2157AKR LTP-2057AKR 
2 Red-Orange 621 2.05 13 4.6} 160-1559-5-ND 160-1558-5-ND® 4.65 4.19 3.72 |LTP-2157AKA LTP-2057AKA 
Yellow 595 2.05 13 4.6} 160-1563-5-ND 160-1562-5-ND® 4.65 4.19 3.72 |LTP-2157AKY LTP-2057AKY 


@ RoHS Compliant § 80mA, 1/16 duty cycle + 32mA, 1/16 duty cycle ® See drawing for physical dimensions. 


.8” Big Lamps with 
Universal Sphere Lens 


Features: 


Bar Graph Array 


20 18 16 14 1211 
| 


* High luminous intensity 


* Categorized for luminous intensity 


13 5 7 910 


* Excellent on-off contrast 


* Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Continuous | Forward ie 
If Peak If Cont. = ae Forward Voltage | Digi-Key Pricing 
per chip per chip | Digi-Key Pricing Color Current (Vf) Part No. 1 10 100 
Color (mA) (mA) Part No. it 10 100 
Green 400 25 160-1025-ND 210 47.50 140.00 Hi. Eff. Red 25 2.1 160-1066-ND 1.05 8.75 70.00 
Hi. Eff. Red 100 25 160-1026-ND 2.10 17.50 140.00 Green 25 21 160-1067-ND 1.05 8.75 70.00 
Yellow 80 20 160-1027-ND 2.10 17.50 140.00 
Yellow 20 21 160-1068-ND 1.05 8.75 70.00 
Absolute Max. Ratings at Ta = 25°C, VF = 2.1, VR =5V 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2739 


Displays 


Fig. 1 Fig. 2 


Alphanumeric Displays 


7 9.50 
FEATURES: A : FEATURES: + | 
¢ Low power i oS es ¢ Continuous uniform AC 

requirements : ¥ f segments in 
*« Excellent character IB ¢ Excellent character | 


appearance appearance 
¢ High contrast & brightness 


Ultra-Large 7-Segment Displays 


¢ High contrast and : sa 
brightness ¢ Wide viewing angle 


° Wi iewi — * Categorized for luminous 4.3 45.08 ©.80-—80—4 6.30 + -5.08 o.20 132, 
Wide viewing angle 71] 1] + intensity Sal ph.—L, 1 Farias x 
* Categorized for IAN, (ANI, <a i 

luminous intensity tae ae - eieg ae ai 


3” (76.20mm) Size 5” (127.00mm) Size 


Digit Size | Dimensions Peak Vt If Digi-Key Digi-Key on 
In. (mm) (mm) Emitted Face | Wavelength | Per segment | Continuous Typ. Part No. Part No. Pricing 
Fig. | Description (A) (B) x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (D.P.) | (mA) Max. Iv (ucd) @ If(mA) |Common Anode |Common Cathode 1 25 100 
1-Digit LED Alphanumeric Displays — RoHS Compliant 
Direct Drive | .50 (12.7) | 16.00 x 25.00} Hi. Eff. Red | Red 635 2.0 25 2200 10 160-1108-ND = 2.13 47.81 148.75 
1A | Direct Drive | .50 (12.7) | 16.00 x 25.00 Yellow Black 585 21 20 2200 10 160-1107-ND = 2.13 47.81 148.75 
Direct Drive | .50 (12.7) | 16.00 x 25.00 Green Black 565 24 25 2200 10 160-1106-ND = 2.13 47.81 148.75 


2-Digit LED Alphanumeric Displays — RoHS Compliant 


an Duplex 54 (13.8) | 25.2 x 21.15 | Red-Orange | Gray 630 2.0 25 2300 10 160-1011-ND 160-1010-ND 3.15 70.88 220.50 

Duplex 54 (13.8) | 25.2x 21.15 Green Gray 565 2.1 25 2300 10 160-1013-ND 160-1012-ND 3.15 70.88 220.50 
Ultra-Large 7-Segment LED Numeric Displays 

ok Direct Drive | 3.0 (76.20) | 70.00 x 110.0} Hi. Eff. Red | Black 635 12.0 (4.0) 40 30000 20 160-1018-ND® = 15.76 285.65 985.00 

Direct Drive | 3.0 (76.20) | 70.00 x 110.0 Green Black 565 12.6 (4.2) 40 30000 20 160-1020-ND 160-1019-ND. 16.94 307.04 1058.75 

2B | Direct Drive | 5.0 (127.0) | 108.0 x 180.0] Hi. Eff. Red | Black 635 20.0 (4.0) 60 60000 30 160-1022-ND® 160-1021-ND® 36.26 657.21 2266.25 


Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C = RoHS Compliant 


Seven Segment 


Displays B 
— — =, 
Litt Lic 
LI.0), LI) 
Digit Size | Dimensions Peak Vf If Digi-Key Digi-Key 
In. (mm) (mm) Emitted Face Wavelength | Per segment | Continuous Typ. Part No. Part No. Price Each 
Fig. | Description (A) (B) x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (mA) Max. | lv (ucd) @ If (mA) |Common Anode Common Cathode 1 25) 100 
AllnGap Seven-Segment Single-Digit Displays 
Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Super Red Lt. Gray 639 2.00 25 650 1 160-1527-5-ND® = 68 50 A3 
Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow Lt. Gray 588 2.05 25 650 1 160-1525-5-ND® = 67 49 42 
1 Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Super Red Gray 639 2.00 25 520 1 160-1532-5-ND® 160-1533-5-ND® 72 53 45 
Direct Drive -39 (10.0) 9.70x 12.90 | Yellow-Orange Gray 611 2.05 25 650 1 160-1530-5-ND 160-1531-5-ND .73 53 A6 
Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow Gray 588 2.05 25 867 1 160-1528-5-ND® 160-1529-5-ND@ 72 53 45 
Blue Seven-Segment Single-Digit Displays — RoHS Compliant 
Direct Drive -28 (7.00) 7.4x 10.0 Blue Gray 428 3.8 25 3000 10 160-1513-5-ND 160-1514-5-ND 3.62 2.63 2.27 
1 Direct Drive | .39 (10.00) 9.70 x 12.9 Blue Gray 428 3.8 25 3600 10 160-1515-5-ND 160-1516-5-ND 3.70 2.69 2.32 
Direct Drive | .56 (14.22) 12.4x17.1 Blue Gray 428 3.8 25 4300 10 160-1517-5-ND 160-1518-5-ND 3.66 2.66 2.29 
AllnGap Seven-Segment Dual-Digit Displays 
Duplex -39 (10.0) 19.86 x 12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 850 1 160-1538-5-ND® 160-1539-5-ND® 1.20 87 75 
2 Duplex -39 (10.0) 19.86 x 12.8 | Yellow-Orange Gray 611 2.05 25 650 1 160-1537-5-ND 1.20 87 75 
Duplex -39 (10.0) 19.86 x 12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 1 160-1534-5-ND 160-1535-5-ND 1.20 87 75 
Blue Seven-Segment Dual-Digit Displays 
2 Duplex -28 (7.00) | 15.02 x 10.00 Blue Gray 428 3.8 25 3000 10 = 160-1520-5-ND@ 7.24 5.25 4.53 
Duplex -56 (14.22) 25.0 x 17.1 Blue Gray 428 3.8 25 4300 10 160-1523-5-ND@ 160-1524-5-ND@ 7.33 5.32 4.59 
AllnGap Seven-Segment Triple-Digit Displays 
Multiplex -39 (10.0) 30.02 x 12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 650 1 160-1544-5-ND® 160-1545-5-ND@ 2.16 1.57 1.35 
3 Multiplex -39 (10.0) 30.02 x 12.8 | Yellow-Orange Gray 611 2.05 25 650 1 = 160-1543-5-ND@ 2.16 1.57 1.35 
Multiplex -39 (10.0) 30.02 x 12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 1 160-1540-5-ND 160-1541-5-ND@ 2.15 1.57 1.35 
AllnGap Seven-Segment Quad-Digit Displays — RoHS Compliant 
4 Multiplex -39 (10.0) 40.18 x 12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 650 1 160-1550-5-ND 160-1551-5-ND 2.40 1.74 1.50 
Multiplex -39 (10.0) 40.18 x 12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 i 160-1546-5-ND 160-1547-5-ND 2.40 1.74 1.50 
Digit Size Dimensions Peak Vt If 
In. (mm) (mm) Emitted Face Wavelength | Per segment | Continuous Typ. Digi-Key Price Each 
Fig. Description (A) (B) x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (mA) Max. Iv (ucd) @ If (mA) Part No. 1 25 100 
Common Anode — RoHS Compliant 
Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 632 21 25 12,000 10 160-1571-5-ND 68 50 43 
Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 650 21 25 9,000 10 66 48 42 
1 Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Green Gray 565 21 25 1,600 10 160-1577-5-ND -80 58 -50 
Direct Drive -39 (10.0) 9.7x 12.9 Red Lt. Gray 650 21 25 9,750 10 160-1578-5-ND 74 54 47 
Direct Drive -56 (14.22) 12.4x 17.1 Green Gray 565 24 25 2,400 10 160-1575-5-ND 66 48 42 
Common Cathode — RoHS Compliant 
Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 632 21 25 12,000 10 160-1570-5-ND 86 63 54 
1 Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 650 21 25 9,000 10 160-1573-5-ND 85 62 54 
Direct Drive .30 (7.62) 7.62 x 12.7 Green Gray 565 2a 25 1,600 10 80 58 50 
Direct Drive -56 (14.22) 12.4x 17.1 Red Lt. Gray 632 2a 25 17,000 10 160-1576-5-ND -88 64 55 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2740 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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2.54- Cathode 


Cathode 


Cathode 


iT Part No. 
pla ‘ LTL91 1xxx 
| LTL912xxx 


LTL914xxx 


Peak Vt If Viewing 
Emitted Wavelength | Typical | Max. Iv Typical Angle Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) (mA) (mcd) @ (mA) (2x Theta) Part No. il 10 100 | Part No. 
1 1.8mm - Dot Point Hi-Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 12.6 10 38 160-1084-ND@ AT 1.38 11.00 |LTL-709E 
1.8mm - Dot Point Yellow Yellow Diff. 585 21 20 12.6 10 38 160-1085-ND@ AY 1.38 11.00 |LTL-709Y 
T-1 - Double Flange Super Red Water Clear 639 2.0 30 250 20 45 160-1661-ND@ 13 1.08 8.60 |LTLICHKRKNN 
T-1 - Double Flange Hi-Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 12.6 10 60 160-1708-ND@ .09 73 5.80 |LTL-1CHE 
T-1 - Double Flange Hi-Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 19 10 45 160-1704-ND® .09 73 5.80 |LTL-1CHEE 
T-1 - Double Flange Amber-Yellow Water Clear 595 2.05 30 320 20 45 160-1664-ND® 13 1.08 8.60 |LTLICHKYKNN 
T-1 - Double Flange Amber-Yellow Water Clear 595 2.05 30 339 20 45 160-1663-ND@ 13 1.08 8.60 |LTLICHKYK 
T-1 - Double Flange Yellow Water Clear 588 2.05 30 320 20 45 160-1662-ND@ 13 1.08 8.60 |LTLICHKSKNN 
T-1 - Double Flange Yellow Yellow Trans. 585 21 20 40 10 45 160-1709-ND@ .09 73 5.80 |LTL-1CHYE 
T-1 - Double Flange Green Water Clear 575 2.05 30 320 20 45 160-1659-ND@ 14 1.15 9.20 |LTLICHKGKNN 
a T-1 - Double Flange Green Green Diff. 565 21 30 12.6 10 60 160-1710-ND@ .09 73 5.80 |LTL-1CHG 
T-1 - Double Flange Blue Waiter Clear 468 3.5 30 180 20 35 160-1604-ND® 1.40 11.68 93.40 |LTLI1CHCBK3 
T-1 - Double Flange Blue Water Clear 468 4.0 30 310 20 30 160-1600-ND@ -60 5.00 40.00 |LTLI1CHTBK2 
T-1 - Double Flange Blue Water Clear 468 3.7 30 400 20 30 160-1605-ND 1.57 13.08 104.60 |LTLICHCBK4 
T-1 - Double Flange Blue Water Clear 468 3.5 30 520 20 30 160-1601-ND@ 65 5.45 43.60 |LTLICHTBK3 
T-1 - Double Flange Blue Water Clear 468 3.5 30 680 20 30 160-1602-ND@ 73 6.10 48.80 |LTLICHTBK4 
T-1 - Double Flange Blue Water Clear 468 3.7 30 680 20 30 160-1606-ND 1.96 16.33 130.60 |LTLICHCBK5 
T-1 - Double Flange Blue Waiter Clear 468 3.5 30 880 20 30 160-1603-ND® 92 7.63 61.00 |LTLI1CHTBKS 
T-l Red Water Clear 632 2.05 30 880 20 22 160-1665-ND@ 12 1.00 8.00 |LTL42EKEKNN 
T-l Green Green Diff. 565 21 30 12.6 10 40 160-1712-ND@ .09 73 5.80 |LTL-4231 
_ TA White Water Clear = 3.6 100 2,600 30 25 160-1727-5-ND®@ 1.29 10.78 86.20 |LTW-420C5 
TA White Water Clear _ 3.3 30 5,000 20 25 160-1782-ND@ 39 3.28 26.20 |LTW-420D7 
T-1 - Ultrabright Red Red Diff. 660 1.8 40 60 20 60 160-1035-ND@ 20 1.68 13.40 /LTL-4261N 
T-1 - Ultrabright Red Water Clear 660 1.8 40 170 20 45 160-1034-ND@ 19 1.55 12.40 |LTL-4266N 
T-l Super Red Water Clear 639 2.0 30 180 20 56 160-1668-ND® 13 1.08 8.60 |LTL42NKRKNN 
T-l Hi-Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 29 10 45 160-1140-ND® 19 1.45 10.15 /LTL-4222N 
TA Hi-Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 8.7 10 60 160-1139-ND@ 19 1.45 10.15 |LTL-4221N 
TA Red Water Clear 632 2.05 30 250 20 56 160-1667-ND@ 13 1.08 8.60 |LTL42KE6N 
TA Red-Orange Water Clear 630 2.0 30 60 10 45 160-1141-ND@ 19 1.45 10.15 /LTL-4296N 
4 T-1 - Bi-Color Red-Orange/Green White Diff. 630/565 2.0/2.1 30/30 4.8/4.8 20 200 160-1058-ND@ 35 2.93 23.40 |LTL-14CHJ 
T-l Yellow Yellow Trans. 585 21 20 19 10 45 160-1146-ND® 19 1.45 10.15 /LTL-4252N 
T-l Yellow Waiter Clear 585 21 20 40 10 45 160-1147-ND@ 19 1.45 10.15 |LTL-4256N 
TA Yellow Yellow Diff. 585 21 20 5.6 10 60 160-1145-ND® 19 1.45 10.15 /LTL-4251N 
TA Green Green Trans. 565 21 30 40 10 45 160-1143-ND@ 19 1.45 10.15 /LTL-4232N 
TA Green Water Clear 565 21 30 40 10 45 160-1144-ND@ 19 1.45 10.15 /LTL-4236N 
TA Green Green Diff. 565 21 30 12.6 10 60 160-1142-ND@ 9, 1.45 10.15 /LTL-4231N 
T-1 White Waiter Clear = 3.5 100 1,100 30 45 160-1734-5-ND® 1.29 10.78 86.20 |LTW-42NC5 
5 3.8mm White Water Clear = 3.5 100 520 30 90 160-1730-5-ND® 1.29 10.78 86.20 |LTW-1KHC5 
6 T-1 - Flat Top White Water Clear = 3.5 100 85 30 130 160-1736-5-ND® 1.20 10.00 80.00 |LTW-815C4 
ra T-1 - Flat Top White Water Clear = 3.5 100 140 30 140 160-1735-5-ND® 1.20 10.00 80.00 |LTW-77HC4 
T-1 3/4 - No Flange Hi-Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 60 10 60 160-1087-ND@ _— 73 5.80 |LTL-10223W 
8 T-1 3/4 - No Flange Yellow Yellow Diff. 585 21 20 12.6 10 60 160-1088-ND@ — 73 5.80 |LTL-10253W 
T-1 3/4 - No Flange Green Green Diff. 565 21 30 40 10 60 160-1089-ND@ = 73 5.80 |LTL-10233W 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2741 


LITE@)*I) LEDs (cont) 
Peak Vf If Viewing 
Emitted Wavelength | Typical | Max. lv Typical Angle Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) (mA) (mcd) @ (mA) (2x Theta) Part No. 1 10 100 | Part No. 
T-1 3/4 - Tapered Super Red Water Clear 639 1.9 50 4,200 20 12 160-1698-ND@ 24 2.03 16.20 /LTL853QRKNN 
9 T-1 3/4 - Tapered Green Water Clear 525 3.5 30 6,000 20 8 160-1717-ND® 92 7.70 61.60 |LTL-353TGK 
T-1 3/4 White Water Clear _ 3.5 100 2,600 30 30 160-1733-5-ND@ 1.39 11.55 92.40 |LTW-2V3C5 
T-1 3/4 - Bi-Color Red-Orange/Green White Diff. 565/630 2.1/2.0 | 30/30 19/19 20 50 160-1037-ND® 35 2.93 23.40 |LTL-298WJ 
T-1 3/4 - Ultrabright Bi-Color Red/Green White Diff. 660/565 1.8/2.1 40/30 90/40 20 60 160-1038-ND@ 37 3.05 24.40 |LTL-293SJW 
T-1 3/4 Red Red Diff. 697 21 15 3.7 10 36 160-1713-ND® .09 73 5.80 |LTL-4213 
T-1 3/4 Hi. Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 90 10 16 160-1128-ND@ 19 1.45 10.15 |LTL-4224 
10 T-1 3/4 Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 19 10 36 160-1127-ND® 19 1.45 10.15 |LTL-4223 
T-1 3/4 Yellow Yellow Trans. 585 21 20 90 10 16 160-1134-ND@ 19 1.45 10.15 |LTL-4254 
T-1 3/4 Yellow Yellow Diff. 585 21 20 19 10 36 160-1133-ND® 19 1.45 10.15 |LTL-4253 
T-1 3/4 Green Green Trans. 565 21 30 60 10 16 160-1131-ND@ 14 1.10 7.70 |LTL-4234 
T-1 3/4 Green Water Clear 565 21 30 90 10 16 160-1132-ND® 19 1.45 10.15 |LTL-4238 
T-1 3/4 Green Green Diff. 565 21 30 19 10 36 160-1130-ND@ 19 1.45 10.15 |LTL-4233 
T-1 3/4 - Ultrabright Bi-Color Red/Green White Diff. 697/565 21 15/30 5.6/19 10 30 160-1715-ND@ 35 2.93 23.40 |LTL-30EFJ 
11. ‘| T-1 3/4 - Ultrabright Bi-Color | Red-Orange/Green White Diff. 630/565 2.0/2.1 30/30 40/29 20 30 160-1057-ND® 35 2.93 23.40 |LTL-30EHJ 
T-1 3/4 - Ultrabright Bi-Color Yellow/Green White Diff. 585/565 21 20/30 29/29 20 30 160-1714-ND@ 35 2.93 23.40 |LTL-30EDJ 
T-1 3/4 Super Red Water Clear 639 2.0 30 800 20 22 160-1678-ND® 13 1.08 8.60 |LTL2P3KRK 
T-1 3/4 Super Red Water Clear 639 2.0 30 500 20 30 160-1685-ND@ 13 1.08 8.60 |LTL2R3KRK 
T-1 3/4 Super Red Water Clear 639 1.9 50 500 20 30 160-1689-ND 32 2.70 21.60 |LTL2R3QRK 
T-1 3/4 Super Red Water Clear 639 1.9 50 990 20 30 160-1498-ND@ 29 2.43 19.40 |LTL-2R3VRKNT 
T-1 3/4 Hi-Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 19 10 50 160-1705-ND® .09 73 5.80 |LTL-307E 
T-1 3/4 Hi-Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 90 10 40 160-1701-ND@ 09 73 5.80 |LTL-307EE 
T-1 3/4 Red Red Diff. 697 21 15 5.6 10 50 160-1707-ND® .09 73 5.80 |LTL-307P 
T-1 3/4 Red Water Clear 639 2.0 50 6,350 20 15 160-1652-ND@ At 3.45 27.60 |LTL2H3SEK 
T-1 3/4 Red Water Clear 639 2.0 50 4,800 20 22 160-1654-ND® 33 2.75 22.00 |LTL2P3SEK 
T-1 3/4 Red Water Clear 639 2.0 50 3,700 20 30 160-1656-ND@ At 3.45 27.60 |LTL2R3SEK 
T-1 3/4 Red Water Clear 632 2.05 30 1,700 20 15 160-1669-ND® 13 1.08 8.60 |LTL2H3KEK 
T-1 3/4 Red Water Clear 632 2.0 50 3,100 20 15 160-1672-ND@ 32 2.63 21.00 |LTL2H3VEKNT 
T-1 3/4 Red Water Clear 632 2.05 30 700 20 30 160-1682-ND® 13 1.08 8.60 |LTL2R3KEK 
T-1 3/4 Red Water Clear 632 2.0 50 1,200 20 30 160-1499-ND@ 29 2.43 19.40 /LTL-2R3VEKNT 
T-1 3/4 Red-Orange Water Clear 621 2.0 50 3,400 20 15 160-1671-ND. 32 2.63 21.00 |LTL2H3VAKNT 
T-1 3/4 Red-Orange Water Clear 621 2.05 30 700 20 30 160-1681-ND® 13 1.08 8.60 |LTL2R3KAK 
T-1 3/4 Super Orange Water Clear 621 2.0 50 1,300 20 30 160-1501-ND@ 29. 2.43 19.40 /LTL-2R3VAKNT 
T-1 3/4 Yellow-Orange Water Clear 611 2.0 50 3,400 20 15 160-1673-ND® 32 2.63 21.00 |LTL2H3VFKNT 
T-1 3/4 Yellow-Orange Water Clear 611 2.0 50 700 20 30 160-1688-ND 32 2.70 21.60 |LTL2R3QFK 
T-1 3/4 Yellow-Orange Water Clear 611 2.05 30 700 20 30 160-1683-ND® 13 1.08 8.60 |LTL2R3KFK 
T-1 3/4 Yellow-Orange Water Clear 611 2.0 50 1,300 20 30 160-1502-ND@ 29 2.43 19.40 |LTL-2R3VFKNT 
T-1 3/4 Amber-Yellow Water Clear 595 2.0 50 7,800 20 8 160-1496-ND® 32 2.63 21.00 |LTL-2F3VYKNT 
T-1 3/4 Amber-Yellow Water Clear 595 2.0 50 3,400 20 15 160-1676-ND@ 32 2.63 21.00 |LTL2H3VYKNT 
12 T-1 3/4 Amber-Yellow Water Clear 598 2.0 50 1,300 20 30 160-1503-ND® 25 2.10 16.80 /LTL-2R3VYKNT 
T-1 3/4 Amber-Yellow Water Clear 595 2.0 50 700 20 30 160-1690-ND 32 2.70 21.60 |LTL2R3QYK 
T-1 3/4 Amber-Yellow Water Clear 595 2.05 30 700 20 30 160-1687-ND® 13 1.08 8.60 |LTL2R3KYK 
T-1 3/4 Amber Water Clear 594 2.15 50 5,500 20 15 160-1653-ND@ At 3.45 27.60 |LTL2H3SYK 
T-1 3/4 Amber Water Clear 594 2.15 50 2,800 20 30 160-1657-ND® At 3.38 27.00 |LTL2R3SYK 
T-1 3/4 Yellow Water Clear 588 2.0 50 3,100 20 15 160-1675-ND@ 32 2.63 21.00 |LTL2H3VSKNT 
T-1 3/4 Yellow Water Clear 588 2.05 30 1,700 20 15 160-1670-ND® 13 1.08 8.60 |LTL2H3KSK 
T-1 3/4 Yellow Water Clear 588 2.05 30 700 20 30 160-1686-ND@ 13 1.08 8.60 |LTL2R3KSK 
T-1 3/4 Yellow Water Clear 588 2.0 50 1,200 20 30 160-1504-ND@ 29 2.43 19.40 /LTL-2R3VSKNT 
T-1 3/4 Yellow Yellow Diff. 585 21 20 29 10 50 160-1703-ND® .09 73 5.80 |LTL-307Y 
T-1 3/4 Green Water Clear 574 21 30 980 20 22 160-1677-ND@ 15 1.25 10.00 |LTL2P3KGKNN 
T-1 3/4 Green Green Diff. 574 24 30 150 20 40 160-1684-ND® 15 1.25 10.00 |LTL2R3KG 
T-1 3/4 Green Green Diff. 565 2.1 30 19 10 50 160-1706-ND@ .09 73 5.80 |LTL-307G 
T-1 3/4 Green Green Trans. 565 21 30 60 10 40 160-1702-ND® .09 73 5.08 |LTL-307GE 
T-1 3/4 Green Water Clear 525 3.5 30 1,900 20 30 160-1615-ND@ 1.04 8.63 69.00 |LTL2T3TGK6 
T-1 3/4 Blue Water Clear 468 3.5 30 1,900 20 15 160-1611-ND® 84 7.00 56.00 |LTL2P3TBK5 
T-1 3/4 Blue Water Clear 468 4.0 30 240 20 30 160-1607-ND@ 52 4.30 34.40 |LTL2T3TBK2 
T-1 3/4 Blue Water Clear 468 3.5 30 400 20 30 160-1608-ND 56 4.63 37.00 |LTL2T3TBK3 
T-1 3/4 Blue Water Clear 468 3.5 30 680 20 30 160-1609-ND@ 69 5.78 46.20 |LTL2T3TBK4 
T-1 3/4 Blue Water Clear 468 3.5 30 880 20 30 160-1610-ND® 83 6.93 55.40 |LTL2T3TBK5S 
T-1 3/4 White Water Clear _ 3.3 100 13,000 30 15 160-1728-5-ND@ AN 3.45 27.60 |LTW-2S3D7 
T-1 3/4 White Water Clear = 3.5 100 4,200 30 15 160-1731-5-ND® 1.20 10.00 80.00 |LTW-2E3C4 
T-1 3/4 White Water Clear — 3.6 100 1,800 30 56 160-1732-5-ND@ 1.29 10.78 86.20 |LTW-2H7C5S 
T-1 3/4 White Water Clear = 3.8 30 4,200 20 35 160-1772-ND® At 3.45 27.60 |LTW-2R3D7 
13 Oval - No Flange Super Red Water Clear 639 22 50 1,500 20 70 Hor./35 Vert. | 160-1620-ND® 31 2.60 20.80 |LTL5V3SRK 
14 Oval - No Flange Amber Yellow Diff. 591 2.35 50 1,150 20 70 Hor./35 Vert. | 160-1621-ND® 34 2.83 22.60 |LTL5V3SSS 
7.62mm - Square Super Red Water Clear 639 2.15 70 1,884 70 50 160-1509-ND 44 3.65 29.20 |LTL-912VRKSA 
7.62mm - Square Super Red Water Clear 639 2.15 70 942 70 70 160-1505-ND@ 1 3.45 27.60 |LTL-911VRKSA 
7.62mm - Square Red Water Clear 638 2.50 70 7,500 70 30 160-1631-ND® 251 4.23 33.80 |LTL914SEKS 
7.62mm - Square Red Water Clear 638 2.50 70 3,375 70 60 160-1625-ND@ 46 3.85 30.80 |LTL912SEKSA 
7.62mm - Square Red Water Clear 638 2.50 70 2,250 70 90 160-1622-ND® 46 3.85 30.80 |LTL911SEKSA 
7.62mm - Square Red Water Clear 632 2.15 70 2,508 70 50 160-1510-ND@ At 3.45 27.60 |LTL-912VEKSA 
7.62mm - Square Red Water Clear 632 2:15. 70 1,254 70 70 160-1506-ND® At 3.45 27.60 |LTL-911VEKSA 
12 7.62mm - Square Red-Orange Water Clear 624 2.15 70 2,508 70 50 160-1511-ND 44 3.65 29.20 |LTL-912VHKSA 
7.62mm - Square Amber Water Clear 598 2.15 70 2,508 70 50 160-1512-ND® At 3.45 27.60 |LTL-912VYKSA 
7.62mm - Square Amber Water Clear 598 2.15 70 1,254 70 70 160-1508-ND@ Al 3.45 27.60 |LTL-911VYKSA 
7.62mm - Square Amber Water Clear 596 2.50 70 4,180 70 30 160-1632-ND 56 4.63 37.00 |LTL914SYKS 
7.62mm - Square Amber Water Clear 596 2.50 70 1,254 70 90 160-1624-ND@ 46 3.85 30.80 |LTL911SYKSA 
7.62mm - Square Blue Water Clear 465 4.3 50 630 50 56 160-1636-ND 1.89 15.78 126.20 |LTL911CBKS5 
7.62mm - Square Blue Water Clear 465 4.0 50 770 50 60 160-1639-ND 1.76 14.63 117.00 |LTL912TBKS 
16 7.62mm Square - Oval Red Water Clear 638 2.50 70 3,000 70 | 100 Hor./40 Vert. | 160-1628-ND 56 4.63 37.00 |LTL913SEKS 
7.62mm Square - Oval Amber Water Clear 596 2.50 70 1,672 70 100 Hor./40 Vert. | 160-1630-ND 56 4.63 37.00 |LTL913SYKS 
@ RoHS Compliant 
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Peak VE If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength | Typical | (mA) |_ !v Typical Angle | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel __| Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (Vv) Max. | (mcd) | @ mA| (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
Red Water Clear 660 1.8 40 25 | 20 130 | 160-1167-1-ND 09 ~=.75~—«6.00 | 160-1167-2-ND 3,000 | 45.00/M |LTST-C150CKT 
Red Orange Water Clear 630 2.0 30 6 10 130 | 160-1168-1-ND 11.88 7.00 |160-1168-2-ND 3,000 | 52.50/M /LTST-C150EKT 
4 Amber Water Clear 610 24 30 6 10 130 | 160-1166-1-ND 11.88 7.00 | 160-1166-2-ND 3,000 | 52.50/M |LTST-C150AKT 
Yellow Water Clear 585 24 20 6 10 130 | 160-1170-1-ND 11.88 7.00 |160-1170-2-ND 3,000 | 52.50/M |LTST-C150YKT 
Green Water Clear 565 24 30 6 10 130 _ | 160-1169-1-ND 08.70 __5.60 | 160-1169-2-ND 3,000 | _42.00/M_|LTST-C150GKT 
White Yellow = 3.2 100 | 260 | 20 130 | 160-1737-1-ND 322.70 21.60 |160-1737-2-ND 3,000 | 162.00/M_|LTW-150TK 
3 Green/Yellow Water Clear | 565/585 | 2.1/2.1 | 30/20 | 7/6 | 10 | 130/130 |160-1171-1-ND 4171.45 (11.60 |160-1171-2-ND 3,000 | 87.00/M |LTST-C155GYKT 
Green/Red Orange | Water Clear | 565/630_| 2.1/2.0 | 30/30 | 7/6 | 10 | 130/130 |160-1172-1-ND 71.45 11.60 |160-1172-2-ND 3,000 |__87.00/M_|LTST-C155GEKT 
Red Water Clear 660 1.8 40 10 10 130 | 160-1176-1-ND 13.96 8.00 |160-1176-2-ND 3,000 | 48.00/M |LTST-C170CKT 
Red Orange Water Clear 630 2.0 30 2 10 130 | 160-1178-1-ND 14.93 7.40 |160-1178-2-ND 3,000 | 55.50/M |LTST-C170EKT 
3 Amber Water Clear 610 24 30 2 10 130 | 160-1177-1-ND 14.93 7.40 |160-1177-2-ND 3,000 | 55.50/M |LTST-C170AKT 
Yellow Water Clear 585 24 20 6 10 130 | 160-1175-1-ND 14.93 7.40 |160-1175-2-ND 3,000 | 55.50/M /LTST-C170YKT 
Green Water Clear 565 24 30 6 10 130 _ | 160-1179-1-ND 09.73 __5.80 | 160-1179-2-ND 3,000 | _43.50/M_|LTST-C170GKT 
4 White Yellow = 3.3 joo | 281 | 20 130 | 160-1738-1-ND 322.70 21.60 |[160-1738-2-ND 3,000 | 162.00/M_[LTW-170TK 
Red Water Clear 660 1.8 40 25 | 20 130 | 160-1421-1-ND 15 1.14 9.50 |160-1421-2-ND 3,000 | 57.00/M |LTST-C171CKT 
Red Orange Water Clear 630 2.0 30 6 20 130 | 160-1422-1-ND 14 1.05 8.75 |160-1422-2-ND 3,000 | 52.50/M /LTST-C171EKT 
5 Amber Water Clear 610 24 30 | 45 | 20 130 | 160-1419-1-ND 14 1.05 8.75 |160-1419-2-ND 3,000 | 52.50/M |LTST-C171AKT 
Yellow Water Clear 585 24 20 | 45 | 20 130 | 160-1431-1-ND 14 1.05 8.75 |160-1431-2-ND 3,000 | 52.50/M |LTST-C171YKT 
Green Water Clear 565 24 30 12 | 20 130 _ | 160-1423-1-ND 141.05 8.75 |160-1423-2-ND 3,000 | __52.50/M_|LTST-C171GKT 
Red Water Clear 660 1.8 40 10 10 130 | 160-1181-1-ND 410 836.60 |160-1181-2-ND 3,000 | 49.50/M |LTST-C190CKT 
Red Orange Water Clear 630 2.0 30 2 10 130 | 160-1182-1-ND 09 = .75 6.00 | 160-1182-2-ND 3,000 | 45.00/M _/LTST-C190EKT 
6 Amber Water Clear 610 24 30 2 10 130 | 160-1180-1-ND 09  .75 6.00 | 160-1180-2-ND 3,000 | 45.00/M _|LTST-C190AKT 
Yellow Water Clear 585 24 20 6 10 130 | 160-1184-1-ND 09 .75 6.00 | 160-1184-2-ND 3,000 | 45.00/M_|LTST-C190YKT 
Green Water Clear 565 24 30 6 10 130 _| 160-1183-1-ND 09.75 _ 6.00 | 160-1183-2-ND 3,000 | __45.00/M_|LTST-C190GKT 
7 White Yellow = 2.93 [| 100 | 70 | 20 130 | 160-1724-1-ND 322.70 21.60 |160-1724-2-ND 3,000 | 162.00/M_|LTW-C191TS5 
8 Green Water Clear 565 24 30 12 | 20 130 | 160-1443-1-ND 141.05 8.75 |160-1443-2-ND 5,000 | 52.50/M_[LTST-C191GKT 
White Yellow — 2.95 20 78 5 130 | 160-1721-1-ND 28 2.30 18.40 |160-1721-2-ND 3,000 | 138.00/M |LTW-C193TS5 
5 White Yellow _ 2.70 | 100 | 38 | 20 130 | 160-1741-1-ND 32 2.70 21.60 |160-1741-2-ND 3,000 | 162.00/M |LTW-C192TL2 
White Yellow _ 2.93 | 100 | 70 | 20 130 | 160-1742-1-ND 32 2.70 21.60 |160-1742-2-ND 3,000 | 162.00/M |LTW-C192TL5 
White Yellow = 2.93 | 100 | 70 | 20 130 _ | 160-1743-1-ND 322.70 21.60 | 160-1743-2-ND 3,000 | _162.00/M_|LTW-C192TS5 
Red Water Clear 660 1.8 40 25 | 20 130 | 160-1186-1-ND 121.00 8.00 |160-1186-2-ND 3,000 | 60.00/M |LTST-C230CKT 
Red Orange Water Clear 630 2.0 30 6 20 130 | 160-1187-1-ND 14.93 7.40 |160-1187-2-ND 3,000 | 55.50/M |LTST-C230EKT 
1 Amber Water Clear 610 24 30 | 45 | 20 130 | 160-1185-1-ND 14.93 7.40 |160-1185-2-ND 3,000 | 55.50/M |LTST-C230AKT 
Yellow Water Clear 585 24 20 | 45 | 20 130 | 160-1189-1-ND 11.93 7.40 |160-1189-2-ND 3,000 | 55.50/M |LTST-C230YKT 
Green Water Clear 565 24 30 14 | 20 130 _|160-1188-1-ND 4.93 __7.40 |160-1188-2-ND 3,000 | _55.50/M_|LTST-C230GKT 
15 Amber Water Clear 610 24 30 8 10 120 | 160-1121-1-ND 272.28 18.20 |— = — |LTL-94PAKTA 
White Yellow = 3.5 100 | 700 | 30 120 _|160-1725-1-ND 46 3.85 30.80 | 160-1725-2-ND 2,000 | _231.00/M_|LTW-670DS 
is Red Orange Water Clear 630 2.0 30 4 20 130 | 160-1220-1-ND 415 4.41 ~~ 9.25 |160-1220-2-ND 4,000 | 55.50/M |LTST-S220EKT 
Green Water Clear 565 24 30 10 | 20 130 _|160-1218-1-ND 45 1.41 9.25 |160-1218-2-ND 4,000 | __55.50/M_|LTST-S220GKT 
Red Orange Water Clear 630 2.0 30 4 20 130 | 160-1474-1-ND 141.05 8.75 |160-1474-2-ND 4,000 | 52.50/M |LTST-S270EKT 
rr Yellow Water Clear 585 24 20 4 20 130 | 160-1482-1-ND 14 1.05 8.75 |160-1482-2-ND 4,000 | 52.50/M |LTST-S270YKT 
Green Water Clear 565 24 30 10 | 20 130 _ | 160-1475-1-ND 141.05 8.75 |160-1475-2-ND 4,000 |__52.50/M_|LTST-S270GKT 
White Yellow = 3.0 ioo | 95 | 20 130 | 160-1739-1-ND 322.70 21.60 |160-1739-2-ND 4,000 | 162.00/M_[LTW-270TLA 
Red Orange Water Clear 630 2.0 30 4 20 130 | 160-1208-1-ND 16 1.20 10.00 |160-1208-2-ND 3,000 | 60.00/M |LTST-S320EKT 
15 Yellow Water Clear 585 24 20 4 20 130 | 160-1207-1-ND 16 1.20 10.00 | 160-1207-2-ND 3,000 | 60.00/M _|LTST-S320YKT 
Green Water Clear 565 24 30 10 | 20 130 _ | 160-1206-1-ND 16 1.20 10.00 | 160-1206-2-ND 3,000 | _60.00/M_|LTST-S320GKT 
Orange Water Clear 630 2.0 30 25 10 25 160-1214-1-ND 48 1.35 11.25 |160-1214-2-ND 1,500 | 67.50/M_ |LTST-C930EKT 
16 Yellow Water Clear 585 24 20 16 10 25 160-1213-1-ND 18 1.35 11.25 |160-1213-2-ND 1,500 | 67.50/M_|LTST-C930YKT 
Green Water Clear 565 24 30 40 10 25 160-1212-1-ND 181.35 11.25 |160-1212-2-ND 1,500 | _67.50/M_|LTST-C930GKT 
Blue Surface Mount LEDs 
Peak Vt If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength] Typ. | (mA) |_ |v Typical Angle _| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (V) Max. | (mcd) | @mA| (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 Blue Water Clear 468 3.4 20 70 20 130 160-1643-1-ND 83 6.24 52.00 | 160-1643-2-ND 3,000 150.00/M |LTST-C150TBKT 
3 Blue Water Clear 468 3.3 20 70 20 130 160-1579-1-ND 40 3.00 25.00 | 160-1579-2-ND 3,000 150.00/M |LTST-C170TBKT 
5 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 160-1645-1-ND 40 3.00 25.00 | 160-1645-2-ND 3,000 150.00/M_ |LTST-C171TBKT 
6 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 160-1646-1-ND 40 3.00 25.00 | 160-1646-2-ND 3,000 150.00/M__|LTST-C190TBKT 
5 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 160-1647-1-ND 40 3.00 25.00 | 160-1647-2-ND 5,000 150.00/M__|LTST-C191TBKT 
Blue Water Clear 468 3.4 20 45 20 130 160-1648-1-ND 40 3.00 25.00 | 160-1648-2-ND 5,000 150.00/M__|LTST-C192TBKT 
14 Blue Water Clear 468 3.4 20 70 20 130 160-1650-1-ND 40 3.00 25.00 | 160-1650-2-ND 4,000 150.00/M |LTST-S270TBKT 
15 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 160-1651-1-ND 40 3.00 25.00 | 160-1651-2-ND 3,000 150.00/M |LTST-S320TBKT 
16 Blue Water Clear 468 3.4 20 | 450 | 20 25 160-1649-1-ND 40 3.00 25.00 | 160-1649-2-ND 1,500 150.00/M__|LTST-C930TBKT 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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LITE(@)xI} Surface Mount LEDs (cont) 
Ultra-Bright AllnGaP Surface Mount LEDs 


Peak ve | if ; Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength | Typ. | (mA) Wv Typical Angle | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (V) Max. | (med) | @mA | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Super Red Water Clear 639 20 | 30 54 20 130 ]160-1405-1-ND 14 1.05 8.75 | 160-1405-2-ND 3,000 49.50/M | LTST-C150KRKT 
{ Red Orange Water Clear 621 2.0 | 30 55 20 130 |160-1402-1-ND A7 1.26 10.50 | 160-1402-2-ND 3,000 63.00/M | LTST-C150KAKT 
Yellow Water Clear 588 2.0 | 30 60 20 130 |160-1406-1-ND A 1.26 10.50 | 160-1406-2-ND 3,000 49.50/M | LTST-C150KSKT 
Green Water Clear 574 2.0 | 30 35 20 130 |160-1404-1-ND AZ 1.26 10.50 | 160-1404-2-ND 3,000 49.50/M | LTST-C150KGKT 
| Green/Super Red | Water Clear | 574/639 | 2/2 | 30/30 | 35/45 | 20 130 ]160-1409-1-ND 27 2.01 16.75 | 160-1409-2-ND 3,000 79.50/M | LTST-C155KGJRKT 
Green/Yellow | WaterClear | 574/591 | 2/2 | 30/30 | 35/75 | 20 130 |160-1410-1-ND 27 2.01 16.75 | 160-1410-2-ND 3,000 | 100.50/M_| LTST-C155KGJSKT 
Super Red Water Clear 639 20 | 30 54 20 130 1160-1415-1-ND 14 1.05 8.75 | 160-1415-2-ND 3,000 52.50/M |LTST-C170KRKT 
Red Orange Water Clear 621 2.0 | 30 55 20 130 |160-1412-1-ND A7 1.29 10.75 | 160-1412-2-ND 3,000 64.50/M | LTST-C170KAKT 
3 Amber Water Clear 611 2.0 | 30 60 20 130 |160-1413-1-ND A7 1.29 10.75 | 160-1413-2-ND 3,000 64.50/M | LTST-C170KFKT 
Yellow Water Clear 588 2.0 | 30 60 20 130 |160-1416-1-ND at 1.29 10.75 | 160-1416-2-ND 3,000 64.50/M | LTST-C170KSKT 
Green Water Clear 574 2.0 | 30 35 20 130 _|160-1414-1-ND 12 87 7.25 | 160-1414-2-ND 3,000 43.50/M__[LTST-C170KGKT 
Super Red Water Clear 639 20 | 30 54 20 130 ]160-1427-1-ND A7 1.26 10.50 | 160-1427-2-ND 3,000 63.00/M |LTST-C171KRKT 
Amber Yellow | Water Clear 595 20 | 30 50 20 130 |160-1429-1-ND A7 1.26 10.50 | 160-1429-2-ND 3,000 63.00/M_|LTST-C171KYKT 
: Yellow Water Clear 588 20 | 30 60 20 130 |160-1428-1-ND A7 1.26 10.50 | 160-1428-2-ND 3,000 63.00/M _|LTST-C171KSKT 
Green Water Clear 574 2.0 | 30 35 20 130 _|160-1426-1-ND AZ 1.26 10.50 | 160-1426-2-ND 3,000 63.00/M_|LTST-C171KGKT 
Super Red Water Clear 639 20 | 30 54 20 130 ]160-1436-1-ND 15 1 9.25 | 160-1436-2-ND 3,000 43.50/M | LTST-C190KRKT 
Red Orange Water Clear 621 2.0 | 30 55 20 130 |160-1433-1-ND A5 1 9.25 | 160-1433-2-ND 3,000 55.50/M | LTST-C190KAKT 
P Amber Water Clear 611 2.0 | 30 60 20 130 |160-1434-1-ND A5 1 9.25 | 160-1434-2-ND 3,000 55.50/M | LTST-C190KFKT 
Amber Yellow | Water Clear 595 2.0 | 30 50 20 130 |160-1438-1-ND A5 1 9.25 | 160-1438-2-ND 3,000 55.50/M |LTST-C190KYKT 
Yellow Water Clear 588 2.0 | 30 60 20 130 _|160-1437-1-ND A5 14 9.25 | 160-1437-2-ND 3,000 55.50/M__|LTST-C190KSKT 
Green Water Clear 574 2.0 | 30 35 20 130 [160-1435-1-ND 12 87 7.25 _[160-1435-2-ND 3,000 43.50/M__[LTST-C190KGKT 
Super Red Water Clear 639 20 | 30 54 20 130 |160-1447-1-ND A7 1.26 10.50 |160-1447-2-ND 5,000 63.00/M_|LTST-C191KRKT 
, Red Orange Water Clear 605 20 | 30 90 20 130 |160-1445-1-ND A7 1.26 10.50 | 160-1445-2-ND 5,000 63.00/M _|LTST-C191KFKT 
Yellow Water Clear 591 2.0 | 30 60 20 130 |160-1448-1-ND A7 1.26 10.50 | 160-1448-2-ND 5,000 63.00/M_|LTST-C191KSKT 
Green Water Clear 574 2.0 | 30 35 20 130 _|160-1446-1-ND AZ 1.26 10.50 | 160-1446-2-ND 5,000 63.00/M_|LTST-C191KGKT 
6 Green/Red Water Clear | 574/639 | 2/2 | 30/30 | 35/45 | 20 130 ]160-1452-1-ND 27 2.01 16.75 | 160-1452-2-ND 4,000 79.50/M | LTST-C195KGJRKT 
Green/Yellow | WaterClear | 574/591 | 2/2 | 30/30 | 35/75 | 20 130 _|160-1453-1-ND 27 2.01 16.75 | 160-1453-2-ND 4,000 | 100.50/M_|LTST-C195KGJSKT 
Super Red Water Clear 639 20 | 30 54 20 130 |160-1457-1-ND A7 1.29 10.75 | 160-1457-2-ND 3,000 52.50/M _|LTST-C230KRKT 
1 Yellow Water Clear 588 2.0 | 30 60 20 130 |160-1458-1-ND A7 1.29 10.75 | 160-1458-2-ND 3,000 64.50/M | LTST-C230KSKT 
Green Water Clear 574 2.0 | 30 35 20 130 _|160-1456-1-ND 14 1.05 8.75 | 160-1456-2-ND 3,000 52.50/M__|LTST-C230KGKT 
Super Red Water Clear 639 20 | 30 54 20 130 |160-1469-1-ND 16 1.20 10.00 |160-1469-2-ND 4,000 48.00/M | LTST-S220KRKT 
13 Yellow Water Clear 591 2.0 | 30 60 20 130 |160-1470-1-ND 16 1.20 10.00 | 160-1470-2-ND 4,000 60.00/M |LTST-S220KSKT 
Green Water Clear 574 2.0 | 30 35 20 130 _|160-1468-1-ND 16 1.20 10.00 | 160-1468-2-ND 4,000 60.00/M__|LTST-S220KGKT 
Super Red Water Clear 639 20 | 30 54 20 130 |160-1479-1-ND A7 1.26 10.50 |160-1479-2-ND 4,000 63.00/M_|LTST-S270KRKT 
i Amber Water Clear 611 20 | 20 60 20 130 |160-1477-1-ND A7 1.26 10.50 | 160-1477-2-ND 4,000 63.00/M | LTST-S270KFKT 
Yellow Water Clear 591 2.0 | 30 60 20 130 |160-1480-1-ND A7 1.26 10.50 | 160-1480-2-ND 4,000 63.00/M | LTST-S270KSKT 
Green Water Clear 574 2.0 | 30 35 20 130 _|160-1478-1-ND Az 1.26 10.50 | 160-1478-2-ND 4,000 63.00/M_|LTST-S270KGKT 
Super Red Water Clear 639 20 | 30 54 20 130 ]160-1487-1-ND 19 1441 11.75 |160-1487-2-ND 3,000 70.50/M | LTST-S320KRKT 
15 Yellow Water Clear 591 2.0 | 30 60 20 130 |160-1488-1-ND 19 1.41 11.75 |160-1488-2-ND 3,000 70.50/M | LTST-S320KSKT 
Green Water Clear 574 2.0 | 30 35 20 130 _|160-1486-1-ND AZ 1.29 10.75 | 160-1486-2-ND 3,000 64.50/M_|LTST-S320KGKT 
Super Red Water Clear 639 20 | 30 850 20 25 160-1463-1-ND 24 1.56 13.00 | 160-1463-2-ND 1,500 61.50/M |LTST-C930KRKT 
46 Red Orange Water Clear 621 2.0 | 30 | 1050 | 20 25 160-1461-1-ND 24 1.56 13.00 | 160-1461-2-ND 1,500 78.00/M | LTST-C930KAKT 
Yellow Water Clear 591 2.0 | 30 800 20 25 160-1464-1-ND 24 1.56 13.00 | 160-1464-2-ND 1,500 78.00/M | LTST-C930KSKT 
Green Water Clear 574 2.0 | 30 365 20 25 160-1462-1-ND 24 1.56 13.00 | 160-1462-2-ND 1,500 78.00/M | LTST-C930KGKT 
17 White Yellow = 3.60 | 30 | 15800 | 20 110 [160-1773-1-ND 56 4.63 37.00 _|160-1773-2-ND 2,000 | 277.50/M_|LTW-008ZDCG 
76 White Yellow — 34 | 20 | 3700 | 20 120 ]160-1765-1-ND 2.08 13.84 103.80 |160-1765-2-ND 2,000 | 884.00/M | LTW-673DT 
White Yellow = 37 | 50 _ — 120 _|160-1766-1-ND 83 5.54 41.55 _|160-1766-2-ND 2,000 | 364.00/M_|LTW-E670DS 
Maximum 
Power LEDs 


The LOPL (Lite-On Power LED) Emitter | is a 1W power LED package which is a point light source with more energy efficiency than incandescent and halogen lamps. The LPTL (Lite-On Power LED) 
is a revolutionary, energy efficient and ultra compact new light source, combining the lifetime and reliability advantages of Light Emitting Diodes with the brightness of conventional lighting. It gives 
total design freedom and unmatched brightness, creating a new opportunity for solid state lighting to displace conventional lighting technologies. Features: * High power LED light source * Long 
life, up to 100k hours « Instant light (less than 100ns) * Low voltage DC operated * Low thermal resistance Applications: * Portable lights * Traffic signaling * Backlighting » Interior and exterior 
automotive lighting * Decorative and landscape lighting * Medical illumination 


Peak VE If Cut Tape Tape and Reel 
Emitted Wavelength | Typical (mA) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig. Color Typical (nm) (V) Max. | Part No. il 10 100 Part No. 500 Part No. 
Amber 590 2.57 350 | 160-1774-1-ND 4.31 3.60 2.88 | 160-1774-2-ND 1078.50 LOPL-EO01A 
Blue 465 3.80 350 | 160-1775-1-ND 3.56 2.97 2.38 | 160-1775-2-ND 891.00 LOPL-E001B 
Cyan 505 3.70 350 | 160-1776-1-ND 6.19 5.16 4.13  |160-1776-2-ND 1547.25 LOPL-E001C 
1 Green §25 3.70 350 | 160-1777-1-ND 5.44 4.54 3.63 |— _ LOPL-E001G 
Warm White _ 3.80 350 | 160-1779-1-ND 3.56 2.97 2.38 | 160-1779-2-ND 891.00 LOPL-E001M 
Red 625 2.57 350 | 160-1780-1-ND 4.31 3.60 2.88 | 160-1780-2-ND 1078.50 LOPL-E001R 
White _ 3.80 350 | 160-1781-1-ND 3.56 2.97 2.38 | 160-1781-2-ND 891.00 LOPL-E001W 
Amber 590 23 500 | 160-1803-1-ND NEW! 5.30 3.98 3.32 | 160-1803-2-ND NEW! 993.75 LTPL-PO11A Fig.2 NEW! 
Blue 465 3.8 400 | 160-1804-1-ND NEW! 4.70 3.53 2.94 |160-1804-2-ND NEW! 881.25 LTPL-PO11B 
Green 525 3.7 350 | 160-1805-1-ND NEW! 477 3.58 2.99 |160-1805-2-ND NEW! 894.75 LTPL-P011G 
Red/Orange 617 2.3 500 | 160-1806-1-ND NEW! 5.30 3.98 3.32 | 160-1806-2-ND NEW! 993.75 LTPL-PO11H ‘ 
Red 625 2.3 500 | 160-1807-1-ND NEW! 5.30 3.98 3.32 | 160-1807-2-ND NEW! 993.75 LTPL-PO11R 
Warm White 3250K 3.7 400 | 160-1808-1-ND NEW! 4.55 3.42 2.85 | 160-1808-2-ND NEW! 853.50 LTPL-PO11MS 
Cool White 6300K 3.7 400 | 160-1810-1-ND NEW! 4.55 3.42 2.85 | 160-1810-2-ND NEW! 853.50 LTPL-PO11WS 
2 Warm White 3250K 3.5 700 | 160-1815-1-ND NEW! 6.15 4.62 3.85 | 160-1815-2-ND NEW! 1153.50 LTPL-P013MSSO 
Cool White 5650K 3.5 700 | 160-1816-1-ND NEW! 5.75 4.32 3.60 |160-1816-2-ND NEW! 1078.50 LTPL-PO13WST1 
Cool White 5650K 3.5 700 | 160-1817-1-ND NEW! 6.60 4.95 4.13  |160-1817-2-ND NEW! 1237.50 LTPL-PO13WST2 
Cool White 5650K 3.5 700 | 160-1818-1-ND NEW! 7.50 5.63 4.69 |160-1818-2-ND NEW! 1406.25 LTPL-PO13WSU1 
Cool White 5650K 3.5 700 | 160-1819-1-ND NEW! 11.50 8.63 7.19 |160-1819-2-ND NEW! 2156.25 LTPL-PO13WSU2 
Warm White 3250K 3.9 1,000 |160-1822-1-ND NEW! 10.75 8.07 6.72 |160-1822-2-ND NEW! 2016.00 LTPL-P014MSSO 
Cool White 6300K 3.9 1,000 | 160-1823-1-ND NEW! 11.65 8.74 7.29 |160-1823-2-ND NEW! 2184.75 LTPL-PO14WST2 
Cool White 6300K 3.9 1,000 | 160-1824-1-ND NEW! 13.30 9.98 8.32 | 160-1824-2-ND NEW! 2493.75 LTPL-PO14WSU1 
Cool White 6300K 3.9 1,000 | 160-1825-1-ND NEW! 15.35 11.52 9.60 | 160-1825-2-ND NEW! 2878.50 LTPL-PO14WSU2 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Peak Vt If Luminous Cut Tape 
Emitted Wavelength Typical Maximum Intensity Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Sharp 
Fig. Color Lens (nm) (V) (mA) Iv Typical (mcd) | Part No. il 10 100 Qty. Pricing Part No. 
1 Sunset-Orange Clear 609 2.0 20 19 425-1812-1-ND@ A6 2.51 20.89 | 6,000 121.15/M | GM1JS35200AE 
Orange Clear 627 2.0 20 19 425-1811-1-ND .33 1.80 15.00 = — |GM1JJ35200AE 
2A Blue/Green/Orange | Milky Diff. | _470/528/627 3.2/3.2/2.1 20 30/92/100 425-1815-1-ND 743 40.50 337.50 _— — |GM1WA80350A 
2B Red/Green/Blue Clear 618/527/472 | 2.0/3.0/2.9 10 28/75/25 425-2722-1-ND® NEW! 2.32 18.19 119.07 | 5,000 860.00/M | GM1WA55321A 
4A Red/Green/Blue Clear = 2.2/4.2/4.2 50 3,000 425-1919-1-ND® 6.28 46.48 389.43 800 2713.44 | GM5WA06270A 
4B White Clear 465 3.4 50 4,000 425-2667-1-ND@ 6.13 48.13 315.00 800 1820.00 | GM5BW01300A 
Yellow-Green 570 2.1 50 19 425-1920-1-ND@ .39 2.95 24.55 | 4,000 142.39/M |LT1E40A 
5 Green Milky 555 21 50 5 425-1921-1-ND@ .28 2.10 17.50 _ — |LT1K40A 
Red Diffusion 647 24 50 78.7 425-1926-1-ND@ 86 6.46 53.85 | 4,000 | 312.33/M |LT1ZR40A 
Amber 591 21 50 92.7 425-1927-1-ND® 83 6.24 51.98 | 4,000 301.46/M |LT1ZV40A 
6 Yellow-Green/Yellow Milky 565/585, 2.1/2.0 50 19/8.3 425-1924-1-ND® 59 4.45 37.10 | 4,000 215.18/M |LT1EH67A 
Yellow-Green/Red _| Diffusion 565/635 2.1/2.0 50 19/8.8 425-1925-1-ND@ 48 3.60 30.00 | — — |LT1ED67A 
7 White Clear 465 3.4 35 10,000 425-2651-1-ND@ 6.91 54.31 355.46 = — |GM5BW05340A 
White Clear 465 3.3 20 1,400 425-2652-1-ND@ 1.75 13.75 90.00 = — |GM5BW96320A 
8A Red Clear 624 2.2 30 600 425-2729-1-ND@ NEW! 1.84 14.44 94.50 | 2,000 683.00/M |GM5ZR96270A 
Amber Clear 588 2.2 30 600 425-2730-1-ND@ NEW! 1.84 14.44 94.50 | 2,000 683.00/M | GM5ZV96270A 
White Clear 0.31£ 3.2 30 2,450 425-2693-1-ND® 1.35 10.61 69.46 | 2,000 501.67/M | GM5BW96380A 
Green Clear 527 3.3 30 1,300 425-2726-1-ND® NEW! 1.93 15.13 99.00 | 2,000 715.00/M | GM5GC96270A 
White Clear 0.34, 0.364 3.2 20 2,200 425-2739-1-ND® NEW! 1.35 10.61 69.46 | 2,000 501.67/M | GM5BW96385A 
Warm White 460 3.2 20 2,000 425-2744-1-ND@ NEW! 1.73 13.57 88.83 | 2,000 641.55/M | GMS5SAE27P0A 
Warm White Diffused, 437 3.2 20 2,050 425-2745-1-ND@ NEW! 1.73 13.57 88.83 | 2,000 641.55/M | GMS5SAE30P0A 
8B Warm White Yellow 405 3.2 20 2,100 425-2746-1-ND@ NEW! 1.73 13.57 88.83 | 2,000 641.55/M | GM5SAE35P0A 
White Tinted 381 3.2 20 2,150 425-2747-1-ND@ NEW! 1.73 13.57 88.83 | 2,000 641.55/M | GMS5SAE40P0A 
White 364 3.2 20 2,200 425-2748-1-ND® NEW! 1.73 13.57 88.83 | 2,000 641.55/M | GM5SAE45P0A 
White Diffused, 352 3.2 20 2,200 425-2749-1-ND@® NEW! 1.73 13.57 88.83 | 2,000 641.55/M | GM5SAE50P0A 
Cool White Yellow 337 3.2 20 2,200 425-2750-1-ND® NEW! 1.73 13.57 88.83 | 2,000 641.55/M | GM5SAE57P0A 
Cool White Tinted 324 3.2 20 2,200 425-2751-1-ND@ NEW! 1.73 13.57 88.83 | 2,000 641.55/M | GMS5SAE65P0A 
White 356 3.2 20 6,400 425-2740-1-ND@ NEW! 2.32 18.19 119.07 | 2,000 859.95/M | GM5BW97330A 
8c White Diffused 0.31, 0.314 3.2 20 7,000 425-2741-1-ND@ NEW! 2.32 18.19 119.07 | 2,000 859.95/M | GM5BW97331A 
Cool White White 312 3.2 20 5,800 425-2742-1-ND® NEW! 2.32 18.19 119.07 | 2,000 859.95/M | GM5BW97332A 
Cool White 283 3.2 20 5,100 425-2743-1-ND® NEW! 2.32 18.19 119.07 | 2,000 859.95/M | GM5BW97333A 
10 Red/Green/Blue Diff. White | 627/523/463 | 2.2/3.3/3.2 30 620/1180/270 425-2728-1-ND® NEW! 3.85 3.03 1.98 | 2,500 | 1430.00/M | GM5WA94310A 
Vf If Luminous Intensity Tape and Reelt 
Emitted Color Coordinates Typical Maximum Iv Typical Digi-Key Price Each Pricing Sharp 
Fig. Color x v? (V) (mA) (Lumen) Part No. 1 10 100 800 Part No. 
3 Red/Green/Blue 0.275 0.318 2.3/3.7/3.7 50 1,500 med 425-2727-1-ND§@® NEW! 4.12 3.24 2.12 1223.20 GM5WA06256A 
9 Red/Green/Blue 0.25 0.337 2.3/3.3/3.3 30 2,000 mcd 425-2723-1-ND§@ NEW! 4.04 3.18 2.08 1201.60 GM4WA25300A 
Warm White 0.45 0.41 10.2 400 200 425-2731-ND® NEW! 31.83 21.14 17.20 _ GW5BDC15L02 
White 0.35 0.35 10.2 400 280 425-2695-ND@ 31.83 21.14 17.20 = GW5BWC15L02 
Cool White, High CRI 0.31 0.32 10.2 400 190 425-2696-ND@ 35.00 23.24 18.90 = GW5BNC15L12 
Cool White, High CRI 0.316 0.324 10.2 700 350 425-2736-ND@® NEW! 39.35 26.13 21.25 _ GW5BNF15L10 
m Cool White, High CRI 0.35 0.35 10.2 400 190 425-2733-ND@ NEW! 31.83 21.14 17.20 _ GW5BNC15L02 
White 0.345 0.351 10.2 700 540 425-2738-ND@ NEW! 38.59 25.63 20.84 = GW5BWF15L00 
Warm White 0.345 0.351 10.2 700 400 425-2732-ND@ NEW! 38.59 25.63 20.84 = GW5BDF15L00 
Cool White, High CRI 0.345 0.351 10.2 700 350 425-2735-ND@ NEW! 38.59 25.63 20.84 = GW5BNF15L00 


§CutTape t For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND. —_$ Chromaticity Coordinates © ROHS Compliant 


Digi@Ree! 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PC Board Mounted LEDs 


INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 
Rated | Forward ae 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing CML 
Fig. Color (mA) | Typ. (V) | Part No. 1 25 100 250 | Part No. 
T1 
Red 10 2.0 L20261-ND® 1.10 22.33 =©64.60 142.50 |5310F1 
Green 20 2.2 L20265-ND® 1.10 22.33 64.60 142.50 |5310F5 
Yellow 20 21 L20267-ND® 1.10 22.33 64.60 142.50 |5310F7 
1 Green 20 2.2 L20275-ND@ 1.10 22.33 64.60 142.50 |5312F5 
Yellow 20 2.1 L20277-ND@ 1.10 22.33 64.60 142.50 |5312F7 
Red 10 2.0 L20281-ND® 1.10 22.33 = 64.60 142.50 |5315F1 
Green 20 2.2 L20285-ND® 1.10 22.33 64.60 142.50 |5315F5 
Red 10 2.0 L20151-ND® 2.23 45.24 130.90 288.75 |5360F1 
2 Green 20 2.2 L20155-ND@ 2.23 45.24 130.90 288.75 |5360F5 
Yellow 20 21 L20157-ND 2.23 45.24 130.90 288.75 |5360F7 
Red 10 2.0 L20321-ND® 58 11.75 = 34.00 = 75.00 | 5600F1 
Green 20 2.2 L20325-ND@ 58 11.75 34.00 = 75.00 | 5600F5 
3 Yellow 20 21 L20327-ND@ 58 11.75 34.00 75.00 |5600F7 
Red 10 5.0 L20331-ND® 84 17.04 49.30 108.75 |5602F1-5V 
Amber 10 5.0 L20333-ND® 84 17.04 49.30 108.75 |5602F3-5V 
Green 12 5.0 L20335-ND® 84 17.04 49.30 108.75 [5602F5-5V 
Red 20 1.8 L20191-ND® 1.02 20.56 59.50 131.25 |5608F1 
4 Green 20 23 L20195-ND® 1.02 20.56 59.50 131.25 |5608F5 
Yellow 20 2.2 L20197-ND® 1.02 20.56 59.50 131.25 | 5608F7 
Red 10 2.0 L20361-ND® 55 11.16 = 32.30 = 71.25 ‘| 5650F1 
Green 20 2.2 L20365-ND® 55 11.16 32.30 71.25 |5650F5 
5 Yellow 20 21 L20367-ND® 55 11.16 32.30 71.25 |5650F7 
Red 2.0 1.8 L20371-ND® 70 14.10 40.80 90.00 /5650F1LC 
Red 13 5.0 L20381-ND 84 17.04 49.30 108.75 |5652F1-5V 
Red 10 2.0 L20401-ND® 90 18.21 62.70 116.25 |5680F1;1 
6 Green 20 2.2 L20405-ND 90 18.21 52.70 116.25 |5680F5;5 
Yellow 20 21 L20407-ND® -90 18.21 52.70 116.25 [5680F7:7 
Red 10 2.2 L20411-ND® 90 18.21 62.70 116.25 |6321F1 
7 Green 10 2.3 L20415-ND® 90 18.21 62.70 116.25 )6321F5 
Yellow 10 2.2 L20417-ND® -90 18.21 52.70 116.25 [6321F7 
Red 10 2.0 L20421-ND® 1.10 22.33 = 64.60 9142.50 |5322F1 
Green 20 2.2 L20425-ND® 1.10 22.33 64.60 142.50 |5322F5 
Yellow 20 21 L20427-ND@ 1.10 22.33 64.60 142.50 |5322F7 
8 Red 10 2.0 L20431-ND® 1.10 22.33 64.60 142.50 |5320F1 
Yellow 20 21 L20437-ND® 1.10 22.33 64.60 142.50 |5320F7 
Red 10 2.0 L20441-ND 1.10 22.33 =©64.60 142.50 |5321F1 
Green 20 2.2 L20445-ND 1.10 22.33 64.60 142.50 |5321F5 
Red 10 2.2 12045111-ND 2.58 62.29 151.30 333.75 |5693F1;1;1-A 
9 Green 10 2.3 L2045555-ND@ 2.58 62.29 151.30 333.75 ;5;5-A 
Yellow 10 2.2 L2045777-ND@ 2.58 62.29 151.30 333.75 |5693F7;7;7-A 
Red 10 2.2 L20461111-ND@| 3.60 72.85 210.80 465.00 |5694F1;1;1;1-A 
10 Green 10 2.3 L20465555-ND@| 3.60 72.85 210.80 465.00 |5694F5;5;5;5-A 
Yellow 10 212 L20467777-ND@| 3.60 72.85 210.80 465.00 _|5694F7:7;7;-A 
Red 10 2.0 L20448-ND® 90 18.21 62.70 116.25 |553-0111 
Green 10 2.2 L20449-ND@ 90 18.21 62.70 116.25 | 553-0122 
ah! Yellow 10 21 L20450-ND 90 18.21 52.70 116.25 | 553-0133 
Red/Green 20 1.8/2.1 |L20451-ND® -90 18.21 52.70 116.25 |553-0711 
Green/Yellow | 30/20 | 2.1/2.8 |L20452-ND@ 90 18.21 52.70 116.25 [553-0744 
T13/4 
Red 20 2.0 L20011-ND® 44 8.81 25.50 56.25 |5300H1 
Green 20 2.2 L20015-ND® 44 8.81 25.50 56.25 |5300H5 
Yellow 20 21 L20017-ND® 44 8.81 25.50 56.25 |5300H7 
Red 10 5.0 L20021-ND® 84 17.04 49.30 108.75 |5302H1-5V 
Amber 10 5.0 L20023-ND® 84 17.04 49.30 108.75 |5302H3-5V 
Green 20 5.0 L20025-ND® 84 17.04 49.30 = 108.75 |5302H5-5V 
12 Red 2 1.8 L20031-ND® 58 11.75 34.00 = 75.00 | 5300H1LC 
Green 2 1.8 L20035-ND® 58 11.75 34.00 = 75.00 |5300H5LC 
Yellow 2 1.9 L20037-ND® 58 11.75 34.00 = 75.00 | 5300H7LC 
Red 35 3.0 L20041-ND® 75 15.28 44.20 97.50 _|5308H1 
Green 20 2.5 L20045-ND® 715 15.28 44.20 97.50 |5308H5 
Yellow 20 21 L20047-ND® 15 15.28 44.20 97.50 |5308H7 
Red/Green 10 2.2 L20048-ND® 1.07 21.74 62.90 138.75 |5300H1/5 
Red 20 2.0 L20171-ND® 718 15.86 45.90 101.25 |5306H1 
13 Amber 20 2.0 L20173-ND® 78 15.86 45.90 101.25 |5306H3 
Green 20 2.2 L20175-ND® 78 15.86 45.90 101.25 |5306H5 
Yellow 20 24 L20177-ND® 78 15.86 45.90 101.25 |5306H7 
14 Red 20 2.0 L20051-ND® 18 15.86 45.90 101.25 |5307H1 
Green 20 2.2 L20055-ND@ 78 15.86 45.90 101.25 |5307H5 
Red 20 2.0 L20061-ND® 18 15.86 45.90 101.25 |5330H1 
Green 20 2.2 L20065-ND® 78 15.86 45.90 101.25 |5330H5 
15 Yellow 20 2.2 L20067-ND® 78 15.86 45.90 101.25 |5330H7 
Red 20 2.0 L20731-ND® 78 15.86 45.90 101.25 |5331H1 
Green 20 21 L20735-ND@ 78 15.86 45.90 101.25 |5331H5 
Yellow 20 21 L20737-ND® 18 15.86 45.90 101.25 [5331H7 
Red 20 2.0 L20251-ND® 1.19 24.09 69.70 153.75 |5341H1 
16 Green 20 21 L20255-ND® 1.19 24.09 69.70 153.75 |5341H5 
Yellow 20 21 L20257-ND® 1.19 24.09 69.70 153.75 |5341H7 
Red 20 17 L20301-ND 53 10.81 31.28 69.00 |5380E1 
17 Red 20 2.0 L20311-ND® 61 12.34 35.70 = 78.75 |5380H1 
Green 20 2.2 L20315-ND® 61 12.34 35.70 = 78.75 |5380H5 
Yellow 20 21 L20317-ND® 61 12.34 35.70 78.75 |5380H7 
Red 20 2.0 L20161-ND 67 13.51 39.10 86.25 /5381H1 
18 Green 20 2.2 L20165-ND® 67 13.51 39.10 86.25 |5381H5 
Yellow 20 21 L20167-ND 67 13.51 39.10 86.25 |5381H7 
Red 20 2.0 L20351-ND 2.52 51.11 147.90 326.25 |5640H1 
19 Green 20 2.2 L20355-ND® 2.52 51.11 147.90 326.25 |5640H5 
Yellow 20 21 L20357-ND@ 2.52 51.11 147.90 326.25 |5640H7 
Red 20 2.0 L20391-ND® 1.39 28.20 81.60 180.00 |5670H1;1 
20 Green 20 2.2 L20395-ND® 1.39 28.20 81.60 180.00 |5670H5;5 
Yellow 20 21 L20397-ND 1.39 28.20 81.60 180.00 |5670H7;7 
Red 20 2.0 L20491-ND® 18 15.86 45.90 101.25 |5332H1 
21 Green 20 21 L20495-ND 78 15.86 45.90 101.25 |5332H5 
Yellow 20 21 L20497-ND 78 15.86 45.90 101.25 |5332H7 
99 Red/Green 15 21 L20488-ND® 1.94 39.36 113.90 251.25 |5305H1/5 
Amber/Green 15 21 L205935-ND@ 1.94 39.36 113.90 251.25 |5305H3/5 
2mm 
Red 10 2.2 L20081-ND® 93 18.80 54.40 120.00 |5350T1 
Green 10 2.3 L20085-ND® 93 18.80 54.40 120.00 |5350T5 
Yellow 10 2.2 L20087-ND® 93 18.80 5440 120.00 |5350T7 
Red 9.6 5.0 L20091-ND 1.04 21.15 61.20 135.00 |5352T1-5V 
23 Amber 10 5.0 L20093-ND 1.04 21.15 61.20 135.00 |5352T3-5V 
Green 10 5.0 L20095-ND 1.04 21.15 61.20 135.00 |5352T5-5V 
Red 2 1.8 L20101-ND@ 1.10 22.33 64.60 142.50 |5350T1LC 
Green 2 1.8 L20105-ND® 1.10 22.33 64.60 142.50 |5350T5LC 
Yellow 2 1.9 L20107-ND® 1.10 22.33 64.60 142.50 |5350T7LC 
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Dimension “A” 
5320F Series = 8.89 
5321F Series = 11.43 
5322F Series = 6.35 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ws CML PC Board Mounted LEDs (cont) 


WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 7 1.02-{5.08 
Rated | Forward ae 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing CML sat aO f 
Fig. Color (mA) | Typ. (V) | Part No. il 25 100 250 = ‘| Part No. (« yangae't pig (+)Anode 25 
Red 3.5 5.0 L20111-ND® 1.10 22.33 = 64.60 9142.50 |5352T1-5VLC Bea Green Anodét12.54 
23 Amber 3.5 5.0 L20113-ND@ 1.10 22.33 64.60 142.50 |5352T3-5VLC (amber " Coy" : 
Green 3.5 5.0 L20115-ND 1.10 22.33 64.60 142.50 |5352T5-5VLC Cathode common 
Red 10 2.2 L20121-ND® 1.57 31.73 91.80 = 202.50 |5370T1 
Green 10 23 L20125-ND@ 1.57 31.73 91.80 202.50 |5370T5 ig. 1.021+5.084 . 
Yellow 10 2.2 L20127-ND 1.57 31.73 91.80 202.50 |5370T7 
Red 9.5 5.0 L20131-ND® 1.71 34.66 100.30 221.25 |5372T1-5V 51 
Amber 10 5.0 |L20133-NDe 1.71 34.66 100.30 221.25 |5372T3-5V “anada 
24 Green 10 5.0 L20135-ND® 1.71 34.66 100.30 221.25 |5372T5-5V t—' hot6 
Red 2 1.8 L20141-ND® 1.74 35.25 102.00 225.00 |5370T1LC —— se, 
Green 2 1.8 L20145-ND 1.74 35.25 102.00 225.00 |5370T5LC 
Yellow 2 19 L20147-ND 1.74 35.25 102.00 225.00 |5370T7LC 
Red 3.5 5.0 L20291-ND@ 1.74 35.25 102.00 225.00 _|5372T1-5VLC 
Amber 3.5 5.0 L20293-ND® 1.74 35.25 102.00 225.00 |5372T3-5VLC 
Green 3.5 5.0 L20295-ND® 1.74 35.25 102.00 225.00 |5372T5-5VLC 
Rectangular 
Red 20 21 )L20541-NDe 1.31 2644 76.50 168.75 |5636D1 86 1.277 he 
25 Green 20 21 L20545-ND® 1.31 26.44 76.50 168.75 |5636D5 .05__| 5.00. 
Yellow 20 2.2 L20547-ND 1.31 26.44 76.50 168.75 |5636D7 
26 Red 10 2.1 L20571-ND® 6.26 126.90 367.20 810.00 [5638D1 
Rated | Forward Cut Tape Tape & Reel 
Current} Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing =| CML 
Fig. | Color | (mA) | Typ. (V) | Part No. 1 10 100 | Part No. 750 Part No. 
PC Board Mount on Tape and Reel — RoHS Compliant 
97 Red 10 2.0 L60011CT-ND | 1.09 9.30 77.50 |L60011TR-ND 334.80 | 5655F1 inn tarde 
Green 20 2.2 L60015CT-ND | 1.09 9.30 77.50 |L60015TR-ND 334.80 |5655F5 : z 3 bin A Lat pin 1 
@ RoHS Compliant 


Panel Mount LED Assemblies 


Rated | Forward 


Current | Voltage | Digi-Key Pricing CML Fig Fig:2 
Fig. Color (mA) | Typ. (V) | Part No. 1 25 100 250 | Part No. Mounting: Will snap-fit in 
Red 20 20 [Li0001-ND® | 133 27.03 78.20 172.50 |5100H1 6.32/6.45mm dia. hole in ar ae 
Green 20 22 |L10005-ND@ | 1433 2703 78.20 17250 |5100H5 panels .79/1.57mm thick. Wire : Mounting: Will snap-fit in 
Yellow 20 21 |L10007-ND® | 433 2703 78.20 + 172.50 |5100H7 Leads: 24 AWG, 152.40mm ese odor da old 
Red 2 18 JL10011-ND@® | 1.71 3466 100.30 221.25 /5100HILC long. Housing: Black nylon. Y merniialet: Sian Se 
1 Yellow 2 1.9 |L10017-ND@ 1.71 34.66 100.30 221.25 | 5100H7LC. Anode: (+): Red lead. Anode Housing: Black nylon * 
Red 10 5.0 |L10021-ND® 186 37.60 10880 240.00 |5102H1-5V for L10008-ND: (+): Yellow 9: yon: 
Amber 10 5.0 |L10023-ND@ 186 37.60 10880 240.00 |5102H3-5V lead for red light, blue lead for 
Green 12 5.0 |L10025-ND® | 1.86 37.60 108.80 240.00 |5102H5-5v green light. 
Red/Green | 20 22 |t10008-ND® | 218 4406 127.50 281.25 |5100H1/5 
Red 20 2.0 |L10031-ND® | 1.22 2468 71.40 157.50 |5101H1 Fig. 3 Fig. 4 
2 Green 20 22 |L10035-ND® | 1.22 2468 71.40 157.50 |5101H5 eer i 4 
Yellow 20 21 |L10037-ND@ | 1.22 2468 71.40 157.50 | 5101H7 Mounting: Will snap-fit in - ee x 
Red 10 2.0 |L1004-ND® | 151 30.55 8840 195.00 |5110F1 3.94/4.01mm dia. hole in Mounting: Will snap-fit in 
Green 20 22 |L10045-ND® | 1.51 3055 88.40 195.00 |5110E5 panels .79/1.57mm thick. Wire 3.94/4.01mm dia. hole in 
3 | Yellow 20 21 |L10047-NDe® | 451 30.55 88.40 195.00 /5110F7 PARR = panels .79/1.57mm thick. 
Red 2 18 |L10051-ND® | 200 4054 117.30 258.75 |5110FiLC ie eich Hani Terminals: .51mm Sq. 
Yellow 2 1.9 |L10057-ND® | 200 4054 117.30 258.75 | 5110F7LC anode A ed lead. Housing: Housing: Black nylon. 
Red 10 2.0 | L10061-ND ‘417.04 49.30 10875 [S111F1 ylon. 
4 Green 20 22 |L10065-ND® ‘8417.04 «= 49.30» 108.75 | 5111F5 
Yellow 20 21 |L10067-NDe ‘8417.04 ~— «49.30 —-108.75 | 5111F7 Fig. 5 Fig. 6 
Red 10 2.0 [L10091-ND 206 41.71 120.70 266.25 [5210F1 ante . 
5 Green 20 2.2 |L10095-ND® 206 41.71 120.70 266.25 | 5210F5 Mounting: Will snap-fit into : gE will snap it into 
Yellow 20 21 |t10097-ND@ | 206 41.71 120.70 266.25 | 5210F7 4.75/4.88mm diameter hole : 22/8. emmy dia ales 
Red 20 20 |L10071-ND® | 299 60.51 17510 386.25 |5400A1 in panel .51/2.46mm thick. Wire’ taane oe AWE: 
6 Green 20 2.1 |L10075-ND® 2.99 60.51 175.10 386.25 |5400A5 Wire Leads: 26 AWG, 111.76/ 441.76/121.92mm long. 
Yellow 20 21 |L10077-ND 299 60.51 175.10 386.25 | 540047 121.92mm_ long stripped. siicnede 10.Q0H4 Asien 
Red 10 2.0 |[L50381-ND® | 3.80 76.96 222.70 491.25 |3990A1 Anode (+): Red lead. Lens: aaa (a): Red lead. Lens: 
7 | Amber 10 2.0 |L50383-ND@ | 380 76.96 222.70 491.25 |3990A3 Polycarbonate. Housing: Poly- Polycarbonate. Housing: 
Green 20 22 |L50385-ND@ | 380 76.96 22270 491.25 |3990A5 carbonate. Natural nylon. ; 
Yellow 20 21 |L50387-ND@ | 380 76.96 222.70 —_491.25 |3990A7 : 
Dia. Digi-Key Pricing CML Fig. 7 Fig. 8 
Fig. (mm) Volts Termination Part No. il 25 100 | Part No. Mounting: Will snap-fit into P 
12.70 6 Wire 15014C-ND 5.02 101.64 294.10 |1091ML/-6V 5.51/5.61mm dia. hole in : so | Wire Leads: 22 AWG, 
12.70 12 Wire 15015(C-ND 5.02 101.64 294.10 |1091MC1-12V panels .79/1.57mm thick. 111.76/121.92mm long, stripped: P88 
8 12.70 24 Wire L5016C-ND@ | 5.02 101.64 294.10 | 1091MC}-24V Wire Leads: 26 AWG, Ho.ge/14 erm. Anode: (Rad 28,70 | 70 
12.70 12 | 4.75mm Terminal |L5017L1-ND® | 5.34 108.10 312.80 |1091QML1-12V 111.76/121.92mm long ‘ Tarn Anode (2) inaclediahoud 
12.70 24 | 4.75mm Terminal |L5018_-ND@ | 5.34 108.10 312.80 |1091QML1-24v stripped. Anode (+): Red serail (+) marked above 
7.87 6 Wire [5025C-ND@ | 5.08 102.81 297.50 |2191LL-6v lead. Lens: Polycarbonate. 
7.87 12 Wire L5026C-ND@ | 5.08 102.81 297.50 |2191LL-12v Housing: White nylon. 
9 7.87 24 Wire L50270-ND@ | 5.08 102.81 297.50 |2191LC-24v 
7.87 12 | 4.75mmTerminal |L5028C-ND | 5.34 108.10 312.80 |21910LL/-12v Fig. 9 Fig. 10 
7.87 24 | 475mm Terminal |L5029C-ND@ | 5.34 108.10 312.80 |21910LC)-24v i : 2 
787 6 Wire (5030L-ND | ~5.08 102.81 297.50 [2T9TULF6V Moore cotinine arene: <e bea ete 
7.87 12 Wire L5031C-ND@ | 5.08 102.81 297.50 |2191ULI-12V 10.92/14.48mm, Anode (+) Red tae rlas a renee 
10 7.87 24 Wire L50320-ND 5.08 102.81 297.50 |2191UL1-24V Lead or Quick Connect 4.75mm " leataria eee ne oR). e 
7.87 12 4.75mm Terminal |L5033C-ND 5.34 108.10 312.80 |2191QUL1-12V Term Anode (+) marked above Ten, Anata. aa aaneve 
7.87 24 | 475mm Terminal |L5034C-ND@ | 5.34 108.10 312.80 |2191QUL-24v terminal with speed nut : TPR ed i 


For CJ in the part number, choose one of the following: 1=Red; 5=Green; 7=Yellow = RoHS Compliant 


559 O70 ly | Current | Ve | Digi-Key Pricing CML 
Flashers Pela) Color | med mA (V) | Part No. ‘il 25 100 Part No. 
aed dbmnl nahi! ett red | 125 | 20 | 13 |L20601-No 2.70 4.64 158.10 | St100H1FL 
Features: ¢ Built-in flashing circuit * Flashing rate: 1.5 - 2.5 Hz »* No external resistor required ra re 2 5 il 2 581 5 
Mounting: Will snap fit in 6.32/6.45mm dia. hole in panels .79/1.57mm. Wire Leads: No. 24 AWG, il n 
152.40mm insulated, bonded strands, stripped 12.70mm. Anode (+): Red Lead Housing: Black Nylon Yellow | 12.5 20 13, |L20697-ND 2.70 54.64 158.10 | 5100H7FL 


|-4.88 Forward Max. Typ. 

T1 Modular LEDs i 21 py 0? Voltage Min. IF ia View | Digi-Key Pricing CML 

Features: * Mount up to 12 LEDs in | CI ° 5 T 7.26 LED/Lens | Typ. If=(mA) VR (mA) | (med) | Angle | Part No. 1 25 100 | Part No. 
one operation * Unitized vibration ° 51 Red/Clear | 2.2 20 5.0 30 60.0 40° |CMCO1R-ND 67 13.51 39.10 [CMCO1R 
resistant package * Black housing coal ( P_| Yellow/Clear | 2.2 20 5.0 20 60.0 40° |CMCO1Y-ND@ 67 13.51 39.10 |CMCO1Y 
for high contrast background * Wide | Stl IK 3.48 Green/Clear | 2.2 20 5.0 30 | 60.0 | 40° |CMCOIG-ND@ | .67 1351 39.10 |CMCO1G 
viewing angle * Vertical or horizontal + |) Cathode RedDiff. | 20 20 5.0 30 | 20.0 | 90° |CMWOIR-ND@ | .78 15.86 45.90 |CMWo1R 
SA a vo 2.54L bi 1.12 Yellow/Diff. | 2.1 20 5.0 30 | 125 | 90° |cmwot1y-ND@ | .78 15.86 45.90 |CMWwo1Y 
tion.» Hi-brite diffuse = Speed Green/Diff. | 2.2 20 5.0 30 12.5 | 90° |CMWO01G-ND 78 15.86 45.90 |CMWo1G 


mounting for increased productivity Mount from 1 to 12 circuit board indicators, as 
and reduced cost a single unit. Unique snap-together feature. @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2747 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


Optical Light Pipes for 


Digi Reel” 


High 
Brightness 
LED 


SMD-Style LED 


1.52 


t 
77.80 


5.08 3.30} 


1.52 


.38 (7511A44) 
.46 (7511486) 
.65 (7511453) 


Wave- | Vf Ip ly , 
Dia. length | Typ | Typ | Typ | Digi-Key Price Each CML 
(mm) | Color | (nm) (V) | (mA) | (mcd) | Part No. 1 25) 100 | Part No. 


3 Blue 430 5 20 100 |L14006-ND 1.89 1.53 1.11 |CMD264-UBD 


ROHS Compliant Parts Available 


LED Lenses 


These LED lenses provide quick, economical panel mounting as well as ESD protection. Molded in Fresnel 
rings provide a wide viewing angle. 


6.35mm Dia. for T1-3/4 LEDs 


B14 
$8.89) 


9.91mm Dia. for T1-3/4 LEDs 


12. 


A 
7 t 
04.34 01.52 


Digi-Key Price Each CML 
Fig. | Part No. 1 25 100 250 Part No. 
1 L3000L]-ND .38 31 23 20 4310 
2 L30011-ND 49 40 29 .26 432.) 
3 L3002L]-ND Al .33 24 .21 433. 
4 L3003L]-ND 49 40 29 26 434.) 


For (J in the part number, choose one of the following: 1=Red; 2=Clear; 3=Amber; 5=Green; 6=Blue; 
7=Yellow 


PMMA Fiber Lamp Socket 
Digi-Key Price Each 
Digi-Key Price Each CML Description Part No. 1 25 
Fig. | Color | Part No. 1 25 100 250 Part No. Lamp Socket for 
1 Clear |L71200-ND 2.32 1.88 1.36 1.20 |7640D2 T1-3/4 3/8" Hole LS4001-ND 2.20 1.79 1.30 |4610 
2 | Clear |L71300-ND@ 55 45 33 29  |7610D2 
3 | Clear |L71400-ND@ 1.33 1.09 79 69 |7511G2 
4 | Clear |L70510-ND@ 84 69 50 44 |7511A85 Circuit Board Indicators 
5 | Clear |L70520-ND@ 93 76 55 48 |7511A62 
6 | Clear [L70540-ND@ 84 69 50 44 (7511044 Rated | Forward oe ass 
e Typ. | Current | Voltage | Digi-Key CML je 
: ba pie ae : . a : ponte Color | med | mA | Typ. (V) | Part No. 1 25 100 | Part No. [ 
ear acini : ; ; : tones Red | 63 | 10 | 20 |L20651-ND@® | 90 73 53 |5340Ht | 
7 | Clear |L70570-ND@ 58 AT 34 30 |7511A18 ig 
a | clear Reeeaann ad ce cn ‘wat EBA Green] 10 | 10 2.2 |L20655-ND@ | 90 73 53 |5340H5 : core 
9 | Clear |L70590-ND¢ 2.64 2.44 1.55 1.37 |7512FPR-305 Yellow | 63 | 10 2.2 |L20657-ND® | 90 .73 53 |5340H7 | 
10 | Clear |L70591CT-ND@t+ 2.64 2.27 1.89 —  |7520A10-TRLF Red | 2.3 2 1.8 /L20661-ND 99 80 58 |5340H1LC se P Pranode(+) 
10 | Clear _|L70591TR-ND@§ 1029.00/700 Green| 23 | 2 1.8 |L20665-ND® | 99 .80 58 |5340H5LC sa = 980 
@ RoHS Compliant §TapeandReel + Cut Tape Yellow | 2.1 2 1.9  |L20667-ND 99 80 58 |5340H7LC 
@ RoHS Compliant 
PC Board Mount T-1 LEDs 
. . —— é 
=a BrighteWhite™ LEDs DigiReel 
wee Peak Forward Current: ¢ Surface Mount: 100mA « Through-Hole: 80mA Continuous Forward Current: 
+ 14.73 —| pes ¢ Surface Mount: 30mA * Through-Hole: 25mA Emitted Color: White Lens Color: Water Clear 
y 
i" ; ; SMD Package 1-3/4 Package 
im “3.3 LI Cathode 
— f t— 25.4 —-|-1.0 
sey TB ey ee. IT 254 
ca = 4 (1.90) C) ( L [t 
‘Foose (0.15) 4 L415 Anode 
Forward 
Typ. Voltage Digi-Key Price Each CML 
Fig. | Color med mA Typ. (V) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Red | 10.0 10 2.2  |L206011-ND 1.94 «1.58 © 1.14 |5682F1;1 || me : T&R§ 
1 | Green| 8.5 10 2.3 |L206055-ND@| 194 1.58 1.14 |5682F5;5 Pkg. | Vt | med /(mA)| View | Digi-Key Price Each Pricing | CML 
Yellow | 10.0 | 10 2.2 |L206077-ND | 1.94 158 1.14 |5682F7;7 Type | Typ. | Typ. | Typ. | Angle | Part No. 110100 | 2,000 | Part No. 
Red | 10.0 10 2.2  |L206111-ND@ | 360 292 = 2.11 /5684F1;1;1;1 SMD | 3.6 | 170 | 20 | 100° |CMD67-21UWCCT-NDt| 5.25 4.50 3.75 | 1875.00/M)CMD67-21UWC/TR8 
2 | Green| 85 10 2.3 |L206555-ND@ | 360 292 2.11 |5684F5;5;5;5 f 
Yellow | 10.0 10 22  |L206777-ND 360 292 2.411 |5684F7:7:7:7 T1-3/4| 3.75 |2300| 20 | 20° |CMD333UWC-ND® 4.35 3.90 2.55 —|CMD333UWC 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant — § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND _— f Cut Tape 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


w CM 


L 


Surface Mount LEDs 


INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 
Forward Cut Tape 
Wave- Lens TYP Voltage Digi-Key Price Each Tape and Reelt |cML 
Fig. | length Color Color med TYP@mA_|Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing | Part No. 
CMD11-21 Series 
640 Red Clear 6 2.0 20 |L62001CT-ND@ 39.33.28 | 2,000] 165.00/M | CMD11-21VRC/TR8 
1 570 Green Clear 75 24 20 |L62005CT-ND@ 39.33.28 | 2,000} 165.00/M | CMD11-21VGC/TR8 
585 Yellow Clear 6 2.0 20 |L62007CT-ND 39.33.28 | 2,000} 165.00/M | CMD11-21VYC/TR8 
660__| Super Red | Clear 17 17 20 _|L62011CT-ND@ 39.33.28 | 2,000 | 165.00/M | CMD11-21SRC/TR8 
CMDA1 Series 
660 Red Clear 33.6 17 20 |L71501CT-ND@ 32.27.23 | 2,500] 135.00/M | CMDA1DR7A1Z 
1 580 Yellow Clear 6.0 2.2 20 |L71502CT-ND 32.27) 23 | — — | CMDAICY7A1Z 
570 Yellow Clear 24.0 24 20 |L71503CT-ND@ 32.27.23 | 2,500} 135.00/M | CMDA1AY7A1Z 
560 Green Clear 12.0 24 20__|L71504CT-ND 32.27.23 | 2,500 | 135.00/M | CMDA1CG7A1Z 
CMD12.-21 Series 
640 Red Clear 5 2.0 20 |L62101CT-ND® 39 33.28 | 2,000} 165.00/M | CMD12-21VRC/TR8 
570 Green Clear 8.8 24 20 |L62105CT-ND@ 39.33.28 | 2,000} 165.00/M | CMD12-21VGC/TR8 
2 585 Yellow Clear 3 2.0 20 |L62107CT-ND® 39.33.28 | 2,000} 165.00/M | CMD12-21VYC/TR8 
660 | Super Red | Clear 12.4 17 20 |L62111CT-ND A942 ~— 35 | 2,000} 210.00/M | CMD12-21SRC/TR8 
570__|UltraGreen| Clear 14.9 24 20 |L62115CT-ND@ AQ 42 35 | 2,000 | 210.00/M | CMD12-21UGC/TR8 
CMDA7 Series 
2 580 Yellow Clear 3.0 24 20 |L71510CT-ND 27 28 9] — | CMDA7CY7A1Z 
570 Yellow Clear 8.8 24 20 |L71511CT-ND 27.28) 9 | — — | CMDA7AY7A1Z 
CMD15-21 Series 
640 Red Clear 6 2.0 20 |L62201CT-ND@ 35 = 30.25 | 2,000] 150.00/M ] CMD15-21VRC/TR8 
570 Green Clear 10 24 20 |L62205CT-ND® 32.27.23 | 2,000} 135.00/M | CMD15-21VGC/TR8 
430 | Ultra Blue | Clear 45 49 20 |L62206CT-ND 3.43 2.94 2.45 | 2,000 | 1470.00/M ) CMD15-21UBC/TR8 
581 Yellow Clear 6 2.0 20 |L62207CT-ND@ 39.33.28 | 2,000} 165.00/M | CMD15-21VYC/TR8 
3 660__| Super Red | Clear 15 Ar 20 |L62211CT-ND@ A639 33 | 2,000 | 195.00/M | CMD15-21SRC/TR8 
565 |UltraGreen| Clear 12 24 20 |L62215CT-ND® A236 ~—-.30 | 2,000] 180.00/M | CMD15-21UGC/TR8 
640 Red Diff 4 2.0 20 |L62301CT-ND@ 28.24.20 | 2,000} 120.00/M | CMD15-21VRD/TR8 
570 Green Diff 65 24 20 |L62305CT-ND® 28 = .24 20 | 2,000} 120.00/M | CMD15-21VGD/TR8 
585 Yellow Diff 4 2.0 20 |L62307CT-ND@ 28.24.20 | 2,000 | 120.00/M | CMD15-21VYD/TR8 
CMD15-22 Series 
4 [660/565 Red/Grn. [| Clear [15.0/12.0] 1.7/2.1 20 |L6221115CT-ND@ | 64 55 46 | 2,000| 273.00/M [CMD15-22RUGC/TR8 
CMD17-21 Series 
640 Red Clear 13 2.0 20 |L62401CT-ND@ 28 = .24 = .20 | 3,000] 120.00/M | CMD17-21VRC/TR8 
570 Green Clear 35 24 20 |L62405CT-ND® 28 = .24 ~~ .20 | 3,000} 120.00/M | CMD17-21VGC/TR8 
585 Yellow Clear 12 2.0 20 |L62407CT-ND® 28.24.20 | 3,000 | 120.00/M | CMD17-21VYC/TR8 
5 660 | Super Red | Clear 45 17 20 |L62411CT-ND AQ 42 ~— 35 | 3,000} 210.00/M | CMD17-21SRC/TR8 
570 _|UltraGreen| Clear 15.0 24 20 |L62415CT-ND@ 32.27 __.23 | 3,000 | 135.00/M | CMD17-21UGC/TR8 
640 Red Diff 6.0 2.0 20 |L62501CT-ND® 32.27.23 | 3,000] 135.00/M | CMD17-21VRD/TR8 
570 Green Diff 7.0 24 20 |L62505CT-ND® 32.27.23 | 3,000} 135.00/M | CMD17-21VGD/TR8 
585 Yellow Diff 4 2.0 20 _|L62507CT-ND@ 39.33.28 | 3,000 | 165.00/M | CMD17-21VYD/TR8 
CMDAS Series 
660 Red Clear 11.7 17 20 |L71505CT-ND 32.27.23 | 4,000] 135.00/M | CMDASDR7D1Z 
6 580 Yellow Clear 37 2.2 20 |L71506CT-ND 32.27.23 | 4,000 | 135.00/M | CMDASCY7D1Z 
570 Yellow Clear 417 24 20 |L71507CT-ND 32.27) 23 | — — | CMDASAY7D1Z 
560 Green Clear 6.4 24 20__|L71508CT-ND 32.27.23 | 4,000 | 135.00/M | CMDASCG7D1Z 
637 Red Diff 90 1.9 20 |L71514CT-ND 35.30.25 | 4,000 | 150.00/M | CMDA5AR7D1S 
7 630 Hi. Eff.Red| Diff 10 24 20 |L71516CT-ND 27 23) AM) — — | CMDASBR7D1S 
609 Orange Diff 90 1.9 20 |L71515CT-ND 30.27) (22 | — — | CMDASBA7D1S 
595 Amber Diff 90 1.9 20 |L71517CT-ND 35.30.25 | 4,000 | 150.00/M | CMDASDY7D1S 
CMD28.-21 Series 
640 Red Clear 3 2.0 20 |L62601CT-ND 39.33.28 | 2,000] 165.00/M | CMD28-21VRC/TR8 
8 570 Green Clear 5.5 24 20 |L62605CT-ND@ 39.33.28 | 2,000} 165.00/M | CMD28-21VGC/TR8 
640 Red Clear 0.16 2.0 1 |L62701CT-ND® 31.27.23 | 2,000} 133.50/M | CMD28-21VRC/TR8/T1 
570 Green Clear 0.16 21 1__|L62705CT-ND@ 31.27.23 | 2,000 | 133.50/M | CMD28-21VGC/TR8/T1 
CMD67-21 Series 
640 Red Clear 10 2.0 20 |L62801CT-ND 56 48 ~— 40 | 2,000} 240.00/M | CMD67-21VRC/TR8 
570 Green Clear 25 24 20 |L62805CT-ND@ A236 ~—-.30 | 2,000} 180.00/M | CMD67-21VGC/TR8 
9 585 Yellow Clear 10 2.0 20 |L62807CT-ND@ AQ 42 — 35 | 2,000} 210.00/M | CMD67-21VYC/TR8 
660 | Super Red | Clear 40 17 20 |L62811CT-ND@ 63 54 — 45 | 2,000} 270.00/M | CMD67-21SRC/TR8 
660 | UltraRed | Clear 62 17 20 |L628111CT-ND@$ | 88 75 63 | 2,000| 375.00/M | CMD67-21URC/TR8 
CMD67-22 Series — RoHS Compliant 
40 640/570| Red/Grn. | Clear | 10.0/25.0] 2.0/2.1 20 |L628015CT-ND 90 .78 .65 | 2,000] 385.50/M | CMD67-22VRVGC/TR8 
660/565 | Red/Grn. | Clear |40.0/25.0] 1.7/2.1 20 |L6281115CT-ND 90.78 65 | 2,000 | 385.50/M | CMD67-22SRUGC/TR8 
CMD91-21/TR7 Series 
640 Red Clear 80 2.0 20 |L62901CT-ND 42 36 ~—-.30 | 1,000 180.00 ] CMD91-21VRC/TR7 
1 565 Green Clear 50 24 20 |L62905CT-ND@ A2 36 ~—-.30 | 1,000 180.00 | CMD91-21VGC/TR7 
585 Yellow Clear 30 2.0 20 |L62907CT-ND® A2 36 ~—-.30 | 1,000 180.00 | CMD91-21VYC/TR7 
660__| Super Red | Clear 170 17 20__|L62911CT-ND A942 35 | 1,000 210.00 | CMD91-21SRC/TR7 
CMD91-21/TR9 Series 
640 Red Clear 80 2.0 20 |L63001CT-ND 42 36 ~—-.30 | 1,000 180.00 ] CMD91-21VRC/TRO 
qo | 565 Green Clear 50 24 20 |L63005CT-ND 42.36 ~—-.30 | 1,000 180.00 | CMD91-21VGC/TR9 
585 Yellow Clear 30 2.0 20 |L63007CT-ND AQ 42 35 | 1,000 210.00 | CMD91-21VYC/TR9 
660__| Super Red | Clear 170 17 20 |L63011CT-ND@ A942 35 | 1,000 210.00 | CMD91-21SRC/TRO 
CMD91-21/TR10 Series 
640 Red Clear 80 2.0 20 |L63101CT-ND 33.29.24 | 1,000 142.50 | CMD91-21VRC/TR10 
43 565 Green Clear 50 24 20 |L63105CT-ND@ 33.29.24 | 1,000 142.50 | CMD91-21VGC/TR10 
585 Yellow Clear 30 2.0 20 |L63107CT-ND 33.29 ~~ .24 | 1,000 142.50 | CMD91-21VYC/TR10 
660__| Super Red | Clear 170 is 20 |L63111CT-ND 38.33.28 | 1,000 163.50 | CMD91-21SRC/TR10 
CMD93-21/F8 Series 
14 640 Red Clear 12 2.0 20 |L63201CT-ND 56 48 40) — — | CMD93-21VRC/TR8 
570 Green Clear 25 24 20 |L63205CT-ND@ AQ 42 35 | 2,000 | 210.00/M | CMD93-21VGC/TR8 
CMD93-22/F8 Series 
15 [660/570| Red/Grn. [ Clear [40.0/20.0] 1.7/2.1 20 |L632115CT-ND 81.70.58 | 1,000 348.00 | CMD93-22SRVGC/TR8 
CMD95-21/TR7 Series 
640 Red Clear 25 2.0 20 |L63301CT-ND 42.36 ~—-.30 | 1,000 180.00 | CMD95-21VRC/TR7 
ig | 570 Green Clear 19.5 24 20 |L63305CT-ND® A6 39 33 | 1,000 195.00 | CMD95-21VGC/TR7 
585 Yellow Clear 25 2.0 20 |L63307CT-ND A6 39 33 | 1,000 195.00 | CMD95-21VYC/TR7 
660 | Super Red | Clear 100 17 20 |L63311CT-ND AQ 42 35 | 1,000 210.00 | CMD95-21SRC/TR7 
CMD95-21/TR9 Series 
17 640 Red Clear 25 2.0 20 |L63401CT-ND 42 36 ~—-.30 | 1,000 180.00 ] CMD95-21VRC/TRO 
570 Green Clear 19.5 24 20__|L63405CT-ND A639 33 | 1,000 195.00 | CMD95-21VGC/TRO 
CMD95-21/TR10 Series 
640 Red Clear 25 2.0 20 |L63501CT-ND 37.32.27 | 1,000 157.50 | CMD95-21VRC/TR10 
18 | 570 Green Clear 19.5 24 20 |L63505CT-ND 35 30 —.25 | 1,000 150.00 | CMD95-21VGC/TR10 
660 | Super Red | Clear 100 17 20 |L63511CT-ND@ 38.33.28 | 1,000 163.50 | CMD95-21SRC/TR10 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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“ M Sub-Miniature Surface Mount Right Angle Surface Mount LEDs 
Innovarnericunococes LED Assemblies 


WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


=13.43 ay 
CJ 327 
— 1.52 
(_) %27 
Solder Pad A 
Layout 
Dim. in mm 
Forward Voltage Cut Tape T&R Rated | Forward Cut Tape T&R 
Typical Typical Digi-Key Price Each Pricingt | CML Wave- | Current] Voltage | Digi-Key Price Each Pricingt | CML 
Color | (med) (Vv) (mA) | Part No. 1 10 100 750 Part No. Color | length | (mA) | Typ. (V) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
Red 5.0 2.2 10 L60041CT-ND® 1.65 1.41 1.18 | 507.60 |6255T1 Red = 10 2.2 L60001CT-ND 1.86 1.59 1.33 | 795.00 |6200T1 
Green 4.0 2.3 10 L60045CT-ND 1.65 1.41 1.18 — |6255T5 Amber) — 10 2.0 L60003CT-ND 1.86 1.59 1.33 | 795.00 |6200T3 
Yellow] 3.8 2.2 10 L60047CT-ND 1.65 1.41 1.18 | 507.60 |6255T7 Green = 10 2.3 L60005CT-ND 1.86 1.59 1.33 | 795.00 |6200T5 
Red 5.0 5.0 10 L60061CT-ND 1.96 1.68 1.40 | 604.80 /6255T1-5V Yellow|  — 10 2.2 L60007CT-ND 1.86 1.59 1.33 | 795.00 |6200T7 
Amber] 5.0 5.0 10 L60063CT-ND 1.96 1.68 1.40 | 604.80 [6255T3-5V Red 635 2 1.8 L60101CT-ND® 1.86 1.59 1.33 | 795.00 |6200T1LC 
Red 0.8 1.8 2 L60051CT-ND 1.65 1.41 1.18 — |6255T1LC Green| 565 2 1.8 L60105CT-ND® 1.86 1.59 1.33 | 795.00 |6200T5LC 
Green 1.2 1.8 2 L60055CT-ND@ 1.65 1.41 1.18 | 507.60 |6255T5LC Yellow| 583 2 1.9 L60107CT-ND 1.86 1.59 1.33 | 795.00 |6200T7LC 
Yellow] 0.6 1.9 2 L60057CT-ND 1.65 1.41 1.18 | 507.60 /6255T7LC Red 635 9.6 5.0 L60201CT-ND 217 1.86 1.55 — |6202T1-5V 
Red 2.0 5.0 4 L60071CT-ND 1.96 1.68 1.40 | 604.80 |6255T1-5VLC Amber] 583 10 5.0 L60203CT-ND 217 1.86 1.55 | 930.00 |6202T3-5V 
Amber| 4.0 5.0 4 L60073CT-ND 1.96 1.68 1.40 — |6255T3-5VLC Green| 565 10 5.0 L60205CT-ND 217 (1.86 1.55 | 930.00 |6202T5-5V 
Green 2.0 5.0 4 L60075CT-ND 1.96 1.68 1.40 — |6255T5-5VLC Red 635 3.5 5.0 L60301CT-ND 2.17 1.86 1.55 | 930.00 |6202T1-5VLC 
@ RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ ROHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Dim. in mm 
Surface Mount LEDs ig. ig. aise 
‘ : \n1 1.30 
Luminous | Forward Cut Tape : iv T 
Source Intensity | Volt. Typ. | Digi-Key Price Each Tape and Reelt |CML j . 7. pe 
(Dice) Typ. (med) | (V) | (mA) | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. . | AY TS : a Cathode Mark 
Fig. 1 — 7011X Series Cathode Mark 
Red/Green 17.0 1.7 | 20 |L61015CT-ND 1.02 87 .73 | 2,500) 435.00/M|7011X1/5 sai: 
Green/Yellow 7.5 2. 20_|L61057CT-ND 1.02 87 -73 | 2,500 | 435.00/M |7011X5/7 41.0 6 Bis 
Fig. 2 — 7012X Series = 
Red 11.7 1.7 | 20 |L61101CT-ND® 49 42 -35 | 4,000 | 210.00/M)7012X1 
Green 6.4 21 20 |L61105CT-ND® 49 42 -35 | 4,000 | 210.00/M|7012X5 
Yellow/Green 11.7 21 20 |L61107CT-ND® 49 42 35 | 4,000] 210.00/M | 7012X7 
Yellow 3.7 2.2 | 20 |L61113CT-ND 49 42 -35 |4,000| 210.00/M |7012X13 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 


NEW! Light-Line™ LED Strip Light 
Features: * 18" (450mm) LED strip light complete with mounting base, screw holes and lens ¢ 2 versions: Cool White and Warm White Applications: 


¢ General illumination * Signage * Retail lighting * Furniture lighting * Fluorescent replacement 


Specifications: * Power consumption: 12 watts * 12 volts * Current draw: 1A °¢ Lifetime: minimum 50K hours at 70% Lumens * Operating Conditions: 
45°C Maximum 


Digi-Key Price Each CML 
Color Output (Lumens) | Part No. 1 25 100 Part No. 
Warm White 400 ILL6A08A-ND 101.26 91.50 82.35 ILL6A08A 
Cool White 450 ILL6A08B-ND 101.26 91.50 82.35 ILL6A08B 
® 
OSRAM eps DigiDReel 
Opto Semiconductors Dimensions ih mm 


Fig. 1 — SMD | Fig. 2 — P-LCC-2 


Cathode 


Golden DRAGON®LED TOPLED® and Hyper TOPLED® 
Wave Forward | Forward Typ. med View ae 
Emitted Lens Peak Voltage | Current @ Current Angle | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ | Osram 
Fig. Color Color (nm) (V) (Typ.)} (mA) (mA) (°) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
1 Amber Clear 617 2.2 400 6,000 @ 400 120 _|475-1000-1-ND 3.48 29.00 232.00 800 1392.00 | LA W57B-FYGY-24 
2 Orange Clear 606 2.0 30 210 @ 20 120 |475-1003-1-ND 23 1.95 15.60 2,000 | 117.00/M | LO T676-R2S2-24 
Blue Clear 470 3.6 20 98 @ 20 120 _|475-1007-1-ND 1.29 10.73 85.80 2,000 | 644.00/M | LB T67C-P2R1-35 
10A Orange Diffused 606 1.8 15 50 @ 10 160 _|475-1057-1-ND er 1.73 13.80 5,000 | 104.00/M | LO L89K-J2L1-24 
RoHS Compliant 
1 Amber Clear 617 22. 400 6,000 @ 400 120 _|475-1129-1-ND 2.44 20.37 162.95 = — | LAW57B-FYGY-24-Z 
Yellow Clear 586 2.0 30 11.3@10 120 | 475-2561-1-ND 21 1.73 13.86 2,000 | 103.97/M | LY T670-J1L2-26-0-10-R18-Z 
Yellow Clear 587 1.8 20 98 @2 120 |475-2798-1-ND NEW! 16 1.30 10.36 2,000 77.72/M | LY T67K-J2L1-26-Z 
Yellow Clear 587 2.0 30 12.55 @ 10 120 |475-2673-1-ND NEW! 22 1.87 14.97 2,000 | 112.28/M | LY T670-K1L2-26-2 
Yellow Clear 587 2.0 30 267.5 @ 20 120 |475-2799-1-ND NEW! .23 1.88 15.07 2,000 | 113.04/M | LY T686-S1T1-26-Z 
Yellow Clear 587 21 50 627.5 @ 30 120 _|475-2800-1-ND NEW! 34 2.80 22.43 2,000 | 168.20/M | LY T68B-T2V1-26-Z 
Yellow Clear 591 1.8 20 14@2 120 | 475-2562-1-ND 15 1.23 9.87 2,000 74.01/M | LY T67K-J2M1-26-0-2-R18-Z 
2 Yellow Clear 591 2.0 30 223 @ 20 120 | 475-2563-1-ND .20 1.70 13.58 2,000 | 101.85/M | LY T686-02T1-26-0-20-R18-Z 
Yellow Clear 590 2.20 50 737.5 @ 20 120 |475-2797-1-ND NEW! 25 2.06 16.45 2,000 | 123.35/M | LY T67F-T2V2-36-Z 
Amber Clear 615 2.0 30 280 @ 20 120 |475-1130-1-ND .20 1.69 13.50 2,000 | 101.27/M | LA T676-R1S2-1-Z 
Amber Clear 622 2.0 30 223 @ 20 120 _|475-1373-1-ND 19 1.61 12.86 2,000 96.44/M | LA T676-Q2T1-1-0-20-R18-Z 
Amber Clear 617 21 50 900 @ 30 120 |475-1176-1-ND 30 2.54 20.33 2,000 | 152.49/M | LA T68B-T2V1-24-Z 
Amber Clear 617 2.15 50 1,180 @ 20 120 |475-2708-1-ND NEW! 25 2.06 16.45 2,000 | 123.35/M | LA T67F-U2AB-24-Z 
Amber Clear 615 2.0 30 267.5 @ 20 120 |475-2714-1-ND NEW! 23 1.95 15.56 8,000 | 116.70/M |LA T676-S1T1-1-Z 
Orange Clear 610 1.8 20 17.6@2 120 _|475-2490-1-ND 15 1.23 9.87 2,000 74.01/M | LO T67K-K1M2-24-0-2-R18-Z 
§ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. $ Bulk * Tray A Reverse Mount + Measured in Kalvin Units (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2750 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 


OSRAM LEDs (cont) Digi Reel* 


Opto Semiconductors ; 4 4 
Dimensions in mm 


Fig. 3 — P-LCC-4 Fig. 4— P-LCC-2 NEW! 


Power TOPLED® and Multi TOPLED® TOPLED® w/Lens 
Wave Forward | Forward Typ. med View 7 
Emitted Lens Peak Voltage | Current @ Current Angle | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ | Osram 
Fig. Color Color (nm) (V) (Typ.)| (mA) (mA) (°) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
Orange Clear 606 2.0 30 12.55 @ 10 120 |475-2743-1-ND NEW! 22 1.87 14.98 2,000 | 112.34/M |LO T670-K1L2-24-Z 
Orange Clear 606 2.0 30 267.5 @ 20 120 |475-2744-1-ND NEW! 21 1.78 14.27 2,000 | 107.04/M |LO T676-S1T1-24-Z 
Orange Clear 606 2.0 30 355 @ 20 120 |475-1131-1-ND 18 1.48 11.80 2,000 88.50/M | LO T676-Q2T1-24-Z 
Orange Clear 606 18 20 12.55 @2 120 |475-2745-1-ND NEW! 16 1.30 10.36 2,000 77.72/M | LO T67K-K1L2-24-2 
Orange Clear 606 1.8 20 28 @2 120 |475-1178-1-ND 16 1.33 10.66 2,000 79.92/M _|LO T67K-L1M2-24-2 
Red Clear 625 2.05 50 737.5 @ 20 120 | 475-2755-1-ND NEW! 25 2.06 16.45 2,000 | 123.35/M | LR T67F-T2V2-1-Z 
Super-Red Clear 645 24 50 370 @ 30 120 | 475-2515-1-ND .29 2.43 19.44 2,000 | 145.77/M |LS T67B-S1U1-1-0-30-R18-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 140 @ 20 120 | 475-2514-1-ND 19 1.61 12.86 2,000 96.44/M | LS T676-P2S1-1-0-20-R18-Z 
Super-Red Clear 643 18 20 11.3@2 120 | 475-2516-1-ND 14 1.20 9.57 2,000 71.76/M | LS T67K-J1L2-1-0-2-R18-Z 
Super-Red Clear 635 2.0 30 11.3 @10 120 |475-2513-1-ND 16 1.35 10.82 = — |LS T670-J1L2-1-0-10-R18-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 180 @ 20 120 | 475-1133-1-ND .20 1.69 13.50 2,000 | 101.27/M |LS T676-Q1R2-1-Z 
Super-Red Clear 630 1.8 20 11.2@2 120. | 475-1180-1-ND AS 1.26 10.05 2,000 75.35/M | LS T67K-J1K2-1-Z 
Super-Red Clear 630 1.8 20 12.55 @2 120 |475-2766-1-ND NEW! 16 1.29 10.33 2,000 77.51/M | LS T67K-K1L2-1-Z 
Super-Red Clear 628 2.0 30 12.55 @ 10 120 |475-2765-1-ND NEW! .20 1.68 13.44 2,000 ) 100.79/M |LS T670-K1L2-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.0 30 168 @ 20 120 | 475-2683-1-ND NEW! 21 1.78 14.27 2,000 | 107.04/M_|LS T676-R1S1-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.05 50 590 @ 20 120 |475-2707-1-ND NEW! 25 2.06 16.45 2,000 | 123.35/M |LS T67F-T1V1-1-Z 
Super-Red Clear 633 21 50 420 @ 30 120 | 475-2684-1-ND NEW! 31 2.62 20.99 2,000 | 157.43/M |LS T67B-T1U1-1-Z 
Hyper-Red Clear 645 1.75 30 39.2 @ 10 120 |475-2703-1-ND NEW! 26 2.19 17.53 2,000 | 131.49/M |LH T674-M2P1-1-Z 
Blue Clear 466 34 20 35 @ 10 120 | 475-1387-1-ND 78 6.54 52.33 2,000 ) 392.45/M |LB 1673-L2P1-35-0-10-R18-Z 
Blue Clear 428 3.5 20 11.8 @10 120 | 475-1388-1-ND 58 4.83 38.62 = — |LB T676-J2L2-1-0-10-R18-2Z 
Blue Clear 465 3.6 20 140 @ 20 120 | 475-1389-1-ND 81 6.73 53.82 2,000 | 403.65/M |LB T67C-P2S1-35-0-20-R18-Z 
Blue Clear 470 3.6 20 140 @ 20 120 | 475-1135-1-ND 85 7.06 56.51 2,000 | 423.84/M |LB T67C-P2R1-35-Z 
Blue Clear 471 3.1 20 39.2 @ 10 120 | 475-2678-1-ND NEW! 85 7.06 56.51 2,000 | 423.84/M |LB T673-M2P1-35-Z 
Blue Clear 465 3.6 20 13.5 @10 120 | 475-2671-1-ND NEW! 63 5.26 42.06 = — |LB T676-K2L2-1-2 
Blue Clear 470 3.6 20 157 @ 20 120 |475-2723-1-ND NEW! 87 7.27 58.13 2,000 | 435.95/M_|LB T67C-Q2S1-35-Z 
Green Clear 572 2.0 30 22 @ 10 120 | 475-1411-1-ND 22 1.80 14.42 2,000 | 108.17/M |LG T671-K2N1-1-0-10-R18-Z 
Green Clear 572 2.0 30 79 @ 20 120 |475-1412-1-ND 24 2.02 16.15 3,000 | 121.10/M |LG T676-P102-24-0-20-R18-Z 
2 Green Clear 570 2.0 30 19.6 @10 120 | 475-2732-1-ND NEW! .20 1.68 13.44 2,000 | 100.79/M |LG T670-L1M2-1-2 
Green Clear 570 2.0 30 24.75 @ 10 120 | 475-2733-1-ND NEW! .23 1.95 15.58 2,000 | 116.82/M |LG T671-L2N1-1-Z 
Green Clear 570 1.8 20 6.28 @2 120 |475-2679-1-ND NEW! 18 1.49 11.95 2,000 89.61/M_| LG T67K-H2K1-24-Z 
True Green Clear 529 3.0 20 130 @ 10 120 | 475-2530-1-ND 94 7.85 62.79 2,000 | 470.93/M |LT T673-N2S1-35-0-10-R18-Z 
True Green Clear 523 3.5 20 562 @ 20 120 | 475-2531-1-ND 92 7.66 61.30 2,000 | 459.72/M |LT T67C-S2V1-35-0-20-R18-Z 
True Green Clear 528 3.5 20 560 @ 20 120 | 475-1136-1-ND 97 8.05 64.36 2,000 | 482.70/M |LT T67C-S2U1-35-Z 
True Green Clear 528 3.5 20 627.5 @ 20 120 | 475-2685-1-ND NEW! 99 8.27 66.20 2,000 | 496.49/M |LT T67C-T2V1-35-Z 
True Green Clear 529 3.0 20 125.5 @ 10 120 | 475-2672-1-ND NEW! 1.05 8.71 69.70 2,000 | 522.72/M | LT 1673-Q1R2-25-2 
Verde Green Clear 503 3.5 20 445 @ 20 120 | 475-2535-1-ND 1.08 8.97 71.76 2,000 | 538.20/M | LV T67C-S1U2-35-0-20-R18-Z 
Verde Green Clear 505 3.5 20 450 @ 20 120 | 475-1137-1-ND 1.13 9.42 75.35 2,000 | 565.11/M |LV T67C-S1T2-35-Z 
Verde Green Clear 505 3.5 20 710 @ 20 120 | 475-1250-1-ND 1.16 9.69 77.50 2,000 | 581.25/M | LV T67C-T1U2-35-Z 
Pure Green Clear 557 2.0 30 47@10 120 | 475-2500-1-ND 22 1.84 14.72 2,000 | 110.40/M |LP T670-G2J2-1-0-10-R18-Z 
Pure Green Clear 562 18 20 1.75 @2 120 |475-2501-1-ND Rilrd 1.46 11.66 = — |LP T67K-E1G2-25-0-2-R18-Z 
Pure Green Clear 560 18 20 1.26 @2 120 | 475-2752-1-ND NEW! 18 1.53 12.25 2,000 91.85/M | LP T67K-E1F2-25-Z 
Pure Green Clear 560 1.8 20 28@2 120 |475-1179-1-ND 19 1.57 12.59 2,000 94.46/M | LP T67K-F1G2-25-Z 
Pure Green Clear 560 2.0 30 28 @ 20 120 |475-1132-1-ND .28 2.35 18.84 2,000 | 141.29/M |LP T676-L1M2-25-Z 
Pure Green Clear 560 2.0 30 5.33 @ 10 120 |475-2751-1-ND NEW! .23 1.90 15.18 2,000 | 113.85/M | LP T670-H2J2-1-Z 
Yellow Clear 587 1.8 20 224@2 120 |475-1181-1-ND 16 1.33 10.66 2,000 79.92/M_| LY T67K-K2M1-26-Z 
Yellow Clear 587 2.0 30 267.5 @ 20 120 | 475-2665-1-ND NEW! 21 1.78 14.27 2,000 | 107.04/M |LY T676-S1T1-26-2 
White Diffused 5600t 3.2 50 1055 @ 20 120 | 475-2666-1-ND NEW! 85 7.10 56.81 2,000 | 426.08/M | LW T6SG-V1AA-5K8L-Z 
White Diffused 5600t 3.4 20 135 @10 120 | 475-2542-1-ND 81 6.73 53.82 2,000 | 403.65/M |LW T673-P1S1-5K8L-0-10-R18-Z 
White Diffused 5600t 3.4 20 135 @10 120 | 475-2668-1-ND NEW! 90 7A7 59.74 2,000 | 448.05/M | LW T673-Q2R2-5K8L-Z 
White Diffused 5600t 3.6 20 532.5 @ 20 120__|475-2670-1-ND NEW! 87 7.26 58.08 2,000 | 435.62/M_|LW T67C-T2U2-5K8L-Z 
White Diffused 5600t 3.6 20 562 @ 20 120 | 475-2544-1-ND 78 6.54 $2.33 2,000 | 392.45/M | LW T67C-S2V1-5K8L-0-20-R18-Z 
White Diffused 5600t 3.6 20 392 @ 20 120 | 475-1138-1-ND 82 6.87 54.94 2,000 | 412.07/M | LW T67C-S2U1-5K8L-Z 
White Diffused 5600t 3.6 20 392 @ 20 120 | 475-2785-1-ND NEW! 85 7.06 56.51 2,000 | 423.84/M | LW T6SC-S2U1-3K6L-Z 
White Diffused 7300t 3.5 20 45 @10 120 | 475-2543-1-ND 79 6.58 52.64 2,000 | 394.80/M | LW T676-M1P2-25-0-10-R18-Z 
White Diffused 7300t 3.5 20 49.5 @10 120__|475-2784-1-ND NEW! 86 TAZ $7.32 2,000 | 429.90/M_|LW T676-N1P2-25-2 
Orange Clear 610 2.0 30 11.3@10 120 ONG nee ae Ac BAAS 
Green Clear 572 20 30 176@10 120 475-2492-1-ND 32 271 21.64 2,000 | 162.30/M |LOG T671-JL-1-0+KM-1-0-10-R18-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 11.3@10 120 one eee UAH ARI RS 
Pure Green Clear 557 20 30 45 @10 120 475-2494-1-ND 32 271 21.64 2,000 | 162.30/M |LOP T670-JL-1-0+GJ-1-0-10-R18-Z 
Super-Red Clear 635 2.0 30 11.3@10 120 LEE _ = (ted eniasllned ane ae 
Green Clear 572 20 30 113@10 420 475-2521-1-ND 32 271 21.64 LSG T670-JL-1-0+JL-1-0-10-R18-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 98 @ 20 120 LEU f 43 Lp ALACORIRT AS 
Green Clear 572 20 30 62.8 @ 20 120 475-2522-1-ND 37 3.11 24.89 2,000 | 186.65/M |LSG T676-P7Q7-1-0+N7P7-24-0-20-R18-ZB 
Super-Red Clear 635 2.0 30 7@10 120 eon = = eden aca Ge AL 
Pure Green Clear 557 20 30 45@10 120 475-2524-1-ND 32 2.71 21.64 LSP T670-HK-1-0+GJ-1-0-10-R18-Z 
Super-Red Clear 633 aA 50 315 @ 30 120 
Yellow Clear 587 O14 50 495 @ 30 120 475-2770-1-ND NEW! 52 4.33 34.65 2,000 | 259.89/M |LSY T67B-S1T2+T1U2-1-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 50 196 @ 30 120 pres 7 4 eae antaa ae 
Yellow Clear 594 20 50 445 @ 30 120 475-2525-1-ND 37 3.11 24.88 2,000 | 186.60/M |LSY T675-R1S2-1-0+S1U2-35-0-30-R18-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 98 @ 20 120 
Yellow Clear 591 20 30 157 @ 20 120 475-2526-1-ND 37 3.11 24.89 2,000 | 186.65/M |LSY T676-P2R1-1-0+02S1-35 
Super-Red Clear 645 24 50 295 @ 30 120 eA : re cpnencancnane 
3 Yellow Clear 594 24 50 467 @ 30 120 475-2527-1-ND eC) 4.09 32.68 2,000 | 245.13/M |LSY T67B-R2T2-1-0+S2U2-26-0-30-R18-Z 
Yellow Clear 586 2.0 30 11.3@10 120 
Green Clear 572 20 30 113@10 120 475-2567-1-ND 32 2.71 21.65 2,000 | 162.36/M |LYG T670-JL-1-0+JL-1-0-10-R18-Z 
Amber Diffused 628 2.0 50 315 @ 20 120 
Green Diffused 617 3.5 20 590 @ 20 120 | 475-1376-1-ND 1.52 12.66 101.31 2,000 | 759.84/M | LATBT66B-ST-1+TU-35+QR-35-20-R18-ZB 
Blue Diffused 465 3.6 20 175.5 @ 20 120 
Amber Diffused 622 2.0 30 196 @ 20 120 
Green Diffused 617 3.5 20 540 @ 20 120 |475-1377-1-ND 1.12 9.34 74.75 2,000 | 560.63/M | LATBT66C-RS-1+ST7-35+P7Q7-35-20-R18-ZB 
Blue Diffused 465 3.6 20 168 @ 20 120 
Red Clear 622 2.0 30 180 @ 20 120 
Green Clear 523 3.2 20 280 @ 20 120 | 475-1236-1-ND 1.01 8.41 67.28 - — |LATBT686-QR+RS+KL-Z 
Blue Clear 428 3.8 20 18 @ 20 120 
Amber Clear 624 2.2 70 878 @ 50 120 | 475-1370-1-ND 26 217 17.34 2,000 | 130.07/M |LA E67B-T2AA-24-1-50-R18-Z 
Amber Clear 624 2.15 70 = 30 | 475-1280-1-ND AT 3.92 31.40 2,000 | 235.47/M | LA E63F-EAFA-24-1-50-R33-Z 
Amber Clear 617 2.2 70 1,400 @ 50 120 | 475-1139-1-ND 28 2.34 18.73 2,000 ) 140.46/M | LA E67B-U2AA-24-1-Z 
Amber Clear 617 2.15 70 2,675 @ 50 120 | 475-1300-1-ND 43 3.55 28.41 _ — |LA E6SF-BACA-24-1-ZI 
Super-Red Clear 645 2.2 70 562 @ 50 120 |475-2505-1-ND 26 2.21 17.64 2,000 | 132.32/M |LS E67B-S2V1-1-1-50-R18-Z 
§ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. $ Bulk * Tray A Reverse Mount + Measured in Kalvin Units (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (US2010) 2751 


OSRAM LEDs (cont) Digi@ Reel’ 


Opto Semiconductors 


Dimensions in mm 


Fig. 5 — P-LCC-4 Fig. 6 — SMD Fig. 7 — SMD 
| 2.8 | 
-2.2-+| : : : 134 
Light emitting area 
1.5x1.0 
1.01 = 
CatrSde k— 3.6 —| Cathode |._9 54--| Anode 
Power TOPLED® w/Lens TOPLED®RG and Hyper TOPLED® RG Mini TOPLED® and Hyper Mini TOPLED® SIDELED® and Hyper SIDELED® 
Wave Forward | Forward Typ. med View di 
Emitted Lens Peak Voltage | Current @ Current Angle | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ | Osram 
Fig. Color Color (nm) (V) (Typ.)| (mA) (mA) (°) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
Super-Red Clear 633 2.15 70 1,570 @ 50 120 | 475-1322-1-ND 43 3.55 28.41 2,000 | 213.05/M |LS E6SF-V2BA-1-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.2 70 900 @ 50 120 |475-1185-1-ND .29 2.38 19.05 2,000 | 142.91/M |LS E67B-T2V1-1-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.2 70 392 @ 50 120 |475-2760-1-ND NEW! 28 2.32 18.52 2,000 | 138.93/M |LS E67B-S2U1-1-1-Z 
Red Clear 625 2.15 70 1,350 @ 50 120 |475-1314-1-ND 38 3.18 25.42 2,000 ) 190.62/M |LR E6SF-V2AB-1-1-Z 
Orange Clear 606 21 70 2,950 @ 50 120 |475-2605-1-ND 43 3.55 28.41 2,000 | 213.05/M_|LO E6SF-ABCB-24-1-Z 
Orange Clear 606 2.2 70 1,400 @ 50 120 | 475-1184-1-ND 26 2.21 17.64 2,000 | 132.32/M | LO E67B-U2AA-24-1-Z 
Yellow Clear 594 22 70 878 @ 50 120 | 475-2550-1-ND 26 2.21 17.64 2,000 | 132.32/M |LY E67B-T2AA-26-1-50-R18-Z 
Yellow Clear 590 2.16 70 1,350 @ 50 120 |475-2791-1-ND NEW! A5 3.73 29.83 2,000 | 223.70/M |LY E6SF-V2AB-35-1-Z 
Yellow Clear 587 2.2 70 1,400 @ 50 120 | 475-1186-1-ND .29 2.38 19.05 2,000 | 142.91/M | LY E67B-U2AA-26-1-Z 
Yellow Clear 587 2.2 70 627.5 @ 50 120 |475-2675-1-ND NEW! .28 2.32 18.52 2,000 | 138.93/M_|LY E67B-T2V1-26-1-Z 
True Green Clear 520 3.8 30 1,120 @ 30 120 | 475-1279-1-ND 90 748 59.80 2,000 | 448.50/M |LT E67C-T1V2-35-0-30-R18-Z 
3 | True Green Clear 525 3.4 50 1,350 @ 30 120 | 475-1323-1-ND 94 7.85 62.79 =_ — |LT E6SG-V2AB-36-1-Z 
True Green Clear 525 3.8 30 785 @ 30 120 | 475-2687-1-ND NEW! 97 8.05 64.40 2,000 | 483.00/M |LT E67C-U1V2-35-Z 
Blue Clear 464 3.4 50 392 @ 30 120 | 475-1304-1-ND 90 7.48 59.80 ol — |LB E6SG-S2U1-35-Z 
Blue Clear 464 3.9 30 176 @ 30 120 |475-1382-1-ND 85 7.10 56.81 2,000 | 426.08/M | LB E67C-Q1S2-35-0-30-R18-Z 
Blue Clear 469 3.9 30 247.5 @ 30 120 |475-2719-1-ND NEW! 95 7.88 63.06 2,000 | 472.95/M |LB E67C-R2T1-35-Z 
White Diffused 5600t 3.9 30 700 @ 30 120 |475-1187-1-ND 81 6.73 53.82 2,000 | 403.65/M |LW E67C-T1V2-5K8L-1-Z 
White Diffused 5600t 3.3 50 1,350 @ 30 120 | 475-1329-1-ND 85 7.10 56.81 2,000 | 426.08/M | LW E6SG-V2AB-5K8L-Z 
White Diffused 5600t 3.9 50 980 @ 30 120 | 475-2538-1-ND 81 6.73 53.82 2,000 | 403.65/M | LW E6SC-U2AA-5K8L-1-Z 
White Diffused 3000t 3.4 50 1,255 @ 30 120 | 475-2608-1-ND 94 7.85 62.79 1,000 470.93 | LCW E6SG-V1AB-4R9T-Z 
White Diffused 2700t 3.4 50 1255 @ 30 120 | 475-2609-1-ND 94 7.85 62.79 1,000 470.93 | LCW E6SG-V1AB-4U9X-S-Z 
White Diffused 4000t 3.4 50 1,570 @ 30 120 | 475-2611-1-ND 94 7.85 62.79 1,000 470.93 | LCW E6SG-V2BA-4L8N-Z 
White Diffused 3500t 3.4 50 1,570 @ 30 120 | 475-2612-1-ND 94 7.85 62.79 1,000 470.93 | LCW E6SG-V2BA-4090-Z 
4 Pure Green Clear 557 2.0 50 125.5 @ 30 60 |475-2702-1-ND NEW! A6 3.80 30.36 2,000 | 227.70/M_|LP T655-Q1R2-25-Z 
Amber Clear 624 2.2 70 2,335 @ 50 60 | 475-1369-1-ND 35 2.92 23.32 2,000 | 174.92/M | LA E65B-AACA-24-1-50-R33-Z 
Amber Clear 617 2.3 70 2,240 @ 50 120 | 475-1197-1-ND 34 2.80 22.43 2,000 | 168.20/M |LA E67F-AABA-24-1-Z 
Amber Clear 617 2.3 70 5,600 @ 50 60 = |475-1174-1-ND 9 4.04 32.34 2,000 | 242.54/M |LA E65F-CADA-24-1-Z 
Amber Clear 617 2.15 70 6,275 @ 50 60 | 475-1299-1-ND AT 3.92 31.40 2,000 | 235.47/M |LA E65F-CBEA-24-1-Z 
Amber Clear 617 2.2 70 2,675 @ 50 60 |475-2711-1-ND NEW! 38 3.15 25.19 2,000 | 188.91/M_|LA E65B-BACA-24-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.15 70 3,920 @ 50 60 | 475-1321-1-ND AZ 3.92 31.40 2,000 | 235.47/M |LS E65F-BBDA-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.2 70 2,800 @ 50 60 | 475-1265-1-ND 35 2.92 23.32 2,000 | 174.92/M | LS E65B-V1BB 
Super-Red Clear 633 2.2 70 1,255 @ 50 60 | 475-2759-1-ND NEW! 37 3.06 24.49 2,000 | 183.66/M |LS E65B-V1AB-1-1-Z 
True Green Clear 525 3.8 30 4,950 @ 30 20 =| 475-2773-1-ND NEW! 1.07 8.88 71.04 2,000 ) 532.82/M |LT E63C-CADB-35-L-Z 
5A True Green Clear 525 3.8 30 4,500 @ 30 20 |475-1143-1-ND 1.04 8.63 69.07 2,000 | 518.03/M_|LT E63C-BACB-35-L-Z 
Verde Green Clear 501 3.8 30 2,035 @ 30 20 =| 475-2534-1-ND 1.08 8.97 71.76 2,000 | 538.20/M |LV E63C-ABDA-35-0-30-R33-Z 
Verde Green Clear 503 3.8 30 3,550 @ 30 20 = |475-1144-1-ND 1.12 9.34 74.75 2,000 ) 560.63/M | LV E63C-ABCA-35-L-Z 
Verde Green Clear 503 3.8 30 3,920 @ 30 20 =| 475-2778-1-ND NEW! 1.15 9.57 76.59 2,000 | 574.43/M |LV E63C-BBDA-35-L-Z 
Yellow Clear 594 2.2 70 2,335 @ 50 60 | 475-2549-1-ND 35 2.92 23.32 2,000 | 174.92/M | LY E65B-AACA-26-1-50-R33-Z 
Yellow Clear 587 2.2 70 2,800 @ 50 60 | 475-1189-1-ND 36 3.00 24.02 2,000 | 180.17/M | LY E65B-AABB-26-1-Z 
Yellow Clear 587 2.2 70 2,675 @ 50 60 | 475-2674-1-ND NEW! 38 3.15 25.19 2,000 | 188.91/M | LY E65B-BACA-26-1-Z 
Yellow Clear 590 2.15 70 3,370 @ 50 60 |475-2790-1-ND NEW! A5 3.74 29.90 2,000 | 224.25/M |LY E65F-BBCB-35-1-Z 
Yellow Clear 590 2.15 70 4,200 @ 50 60 | 475-1335-1-ND AT 3.92 31.40 2,000 | 235.47/M |LY E65F-CADA-46-1-Z 
Blue Clear 469 3.9 30 840 @ 30 20 =| 475-2686-1-ND NEW! 1.14 9.49 75.90 2,000 | 569.25/M |LB E63C-U2V2-35-L-Z 
Blue Clear 464 3.9 30 435 @ 30 20 |475-1381-1-ND 1.08 8.97 71.76 2,000 | 538.20/M_|LB E63C-T2V2-35-0-30-R33-Z 
Amber Clear 617 2.2 70 4,700 @ 50 30 =| 475-1190-1-ND 35 2.92 23.32 2,000 | 174.92/M |LA E63B-CBEA-24-1-Z 
Amber Clear 617 2.15 70 12,700 @ 50 30 =| 475-1298-1-ND AT 3.92 31.40 2,000 | 235.47/M |LA E63F-EBGA-24-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.15 70 7,950 @ 50 30 = | 475-1320-1-ND AZ 3.92 31.40 2,000 | 235.47/M | LS E63F-DBFA-1-Z 
5B | Super-Red Clear 633 2.2 70 2,525 @ 50 30 = |475-1191-1-ND 35 2.92 23.32 2,000 | 174.92/M |LS E63B-BBCB-1-1-Z 
Yellow Clear 587 2.2 70 4,700 @ 50 30 |475-1192-1-ND 35 2.92 23.32 2,000 | 174.92/M_|LY E63B-CBEA-26-1-Z 
Yellow Clear 590 2.15 70 8,400 @ 50 30 =| 475-2789-1-ND NEW! 5 3.74 29.90 2,000 | 224.25/M |LY E63F-DBEB-35-1-Z 
Yellow Clear 590 2.15 70 8,650 @ 50 30 | 475-1334-1-ND 9 411 32.89 2,000 | 246.68/M_| LY E63F-EAFA-46-1-Z 
Amber Clear 622 2.0 30 223 @ 20 120 | 475-1374-1-ND 24 2.02 16.15 2,000 | 121.10/M |LA T776-Q2T1-1-0-20-R18-Z 
Amber Clear 615 2.0 30 267.5 @ 20 120 |475-2715-1-ND NEW! 27 2.24 17.92 2,000 | 134.42/M |LA T776-S1T1-1-Z 
Amber Clear 615 2.0 30 280 @ 20 120 |475-1145-1-ND 25 212 16.95 2,000 | 127.16/M |LAT776-R1S2-1-Z 
Blue Clear 471 3.1 20 39.2 @ 10 120 | 475-2697-1-ND NEW! 1.09 9.08 72.66 2,000 | 544.94/M | LB 1773-M2P1-35-Z 
Blue Clear 466 3.1 20 55 @ 20 120 |475-1390-1-ND 1.01 8.41 67.28 2,000 | 504.57/M | LB 1773-L2P1-35-0-10-R18-Z 
Blue Clear 465 3.5 20 13.5 @ 10 120 | 475-2724-1-ND NEW! 69 5.72 45.76 2,000 ) 343.20/M |LB 1776-K2L2-1-Z 
Orange Clear 606 18 20 19.6 @2 120 |475-2747-1-ND NEW! 20 1.64 13.14 2,000 98.54/M |LO T77K-L1M2-24-Z 
Orange Clear 606 2.0 30 12.55 @ 10 120 |475-2746-1-ND NEW! 24 1.98 15.82 2,000 | 118.68/M |LO T770-K1L2-24-Z 
Orange Clear 606 2.0 30 267.5 @ 20 120 | 475-2698-1-ND NEW! 27 2.24 17.90 2,000 | 134.22/M |LO T776-S1T1-24-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 11.3@10 120 |475-2491-1-ND 22 1.83 14.65 2,000 | 109.89/M_|LO T770-J1L2-24-0-10-R18-Z 
True Green Clear 529 3.0 20 125.5 @ 10 120 |475-2777-1-ND NEW! 111 9.28 74.27 2,000 | 557.04/M | LT 1773-Q1R2-35-2 
Pure Green Clear 560 2.0 30 5.33 @ 10 120 |475-2753-1-ND NEW! 24 2.02 16.15 2,000 ) 121.10/M | LP T770-H2J2-1-Z 
6 Pure Green Clear 560 24 30 28 @ 20 120 |475-1147-1-ND 32 2.69 21.51 2,000 | 161.30/M |LP T776-L1M2-25-Z 
Green Clear 570 2.0 30 19.6 @10 120 |475-2734-1-ND NEW! 25 2.05 16.39 2,000 | 122.96/M |LG1770-L1M2-1-Z 
Green Clear 572 2.0 30 17@10 120 |475-1413-1-ND 23 1.90 15.18 2,000 | 113.85/M |LG 1770-K1M2-1-0-10-R18-Z 
Super-Red Clear 630 18 20 12.55 @2 120 | 475-2767-1-ND NEW! .20 1.64 13.14 2,000 98.54/M |LS T77K-K1L2-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.0 30 168 @ 20 120 | 475-2699-1-ND NEW! 24 2.03 16.26 2,000 | 121.98/M |LS T776-R1S1-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.0 30 180 @ 20 120 |475-1148-1-ND 23 1.92 15.38 2,000 | 115.38/M )LS T776-Q1R2-1-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 140 @ 20 120 | 475-2517-1-ND 22 1.83 14.65 2,000 | 109.89/M |LS T776-P2S1-1-0-20-R18-Z 
Super-Red Clear 643 1.8 20 11.3@2 120 |475-2518-1-ND 18 52, 12.16 2,000 91.23/M_| LS T77K-J1L2-1-0-2-R18-Z 
Yellow Clear 587 1.8 20 15.7@2 120 | 475-2802-1-ND NEW! .20 1.64 13.14 2,000 98.54/M | LY 177K-K2M1-26-Z 
Yellow Clear 587 2.0 30 280 @ 20 120 |475-1149-1-ND 25 2.12 16.93 2,000 | 126.99/M |LY T776-R1S2-26-Z 
Yellow Clear 587 2.0 30 267.5 @ 20 120 | 475-2801-1-ND NEW! 27 2.24 17.90 2,000 | 134.24/M |LY T776-S1T1-26-Z 
Yellow Clear 591 2.0 30 223 @ 20 120 | 475-2564-1-ND 24 2.02 16.13 _ — |LY T776-Q2T1-26-0-20-R18-Z 
White Diffused 5600t 3.1 20 135 @ 10 120 |475-2700-1-ND NEW! 1.07 8.92 71.36 2,000 | 535.19/M_| LW T773-Q2R2-5K8L-Z 
White Diffused 5600t 3.1 20 135 @ 10 120 |475-2545-1-ND 96 8.04 64.29 2,000 | 482.15/M |LW T773-P1S1-5K8L-0-10-R18-Z 
Amber Clear 622 2.0 30 223 @ 20 120 |475-1371-1-ND 19 1.61 12.86 3,000 96.44/M | LA M676-Q2T1-1-0-20-R18-Z 
Amber Clear 624 21 50 628 @ 30 120 |475-1372-1-ND 35 2.92 23.32 3,000 | 174.92/M |LA M67B-T2V1-1-0-30-R18-Z 
Amber Clear 615 2.0 30 224 @ 20 120 | 475-1150-1-ND .20 1.69 13.50 3,000 | 101.27/M | LA M676-Q2S1-1-Z 
Amber Clear 615 2.0 30 247.5 @ 20 120 |475-2680-1-ND NEW! 21 1.74 13.89 3,000 | 104.15/M |LA M676-R2T1-1-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 8.8 @10 120 | 475-2483-1-ND 18 1.47 11.78 = — |LO M670-H2L1-24-0-10-R18-Z 
7 Orange Clear 610 2.0 30 223 @ 20 120 | 475-2484-1-ND 19 1.61 12.86 3,000 96.44/M | LO M676-Q2T1-24-0-20-R18-Z 
Orange Clear 610 1.8 20 14@2 120 | 475-2485-1-ND 6 1.27 10.17 3,000 76.25/M | LO M67K-J2M1-24-0-2-R18-Z 
Orange Clear 606 1.8 20 15.7@2 120 | 475-2689-1-ND NEW! 16 1.37 10.98 3,000 82.35/M |LO M67K-K2M1-24-Z 
Orange Clear 606 2.0 30 9.8@10 120 | 475-2688-1-ND NEW! 21 1.75 14.02 3,000 | 105.15/M |LO M670-J2L1-24-Z 
Orange Clear 606 2.0 30 224 @ 20 120 |475-1152-1-ND 20 1.69 13.50 3,000 | 101.27/M_|LO M676-Q2S1-24-2 
Orange Clear 606 2.0 30 247.5 @ 20 120 | 475-2742-1-ND NEW! 21 1.74 13.89 3,000 | 104.15/M |LO M676-R2T1-24-2 
Super-Red Clear 635 2.0 30 8.8 @10 120 | 475-2508-1-ND 19 1.60 12.79 3,000 95.94/M_|LS M670-H2L1-1-0-10-R18-Z 
§ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. $ Bulk * Tray A Reverse Mount + Measured in Kalvin Units (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2752 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OSRAM LEDs (cont) Digi@Reel’ 


Opto Semiconductors 


Dimensions in mm 


Fig. 9 — SMD Fig. 10 — SMD 0603 Fig. 11 — SMD Fig. 12 — P-LCC-6 
a a es 103 A 
ar 0.25 | . Heat sink 
jee ae 
4 : 2 iode 
Cathodé 
i il I 
Golden DRAGON®LED and 
Micro SIDELED® and Hyper SIDELED® Platinum DRAGON® LED Advanced Power TOPLED® 
Wave Forward | Forward Typ. med View a 
Emitted Lens Peak Voltage | Current @ Current Angle | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ | Osram 
Fig. Color Color (nm) (V) (Typ.)| (mA) (mA) (°) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
Super-Red Clear 645 2.0 30 140 @ 20 120 | 475-2509-1-ND 19 1.61 12.86 3,000 96.44/M | LS M676-P2S1-1-0-20-R18-Z 
Super-Red Clear 630 18 20 88@2 120 | 475-2510-1-ND 16 1.35 10.76 3,000 80.73/M | LS M67K-H2L1-1-0-2-R18-Z 
Super-Red Clear 630 18 20 98 @2 120 | 475-2691-1-ND NEW! Ae 1.45 11.62 3,000 87.18/M | LS M67K-J2L1-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.0 30 140 @ 20 120 | 475-1153-1-ND 20 1.69 13.50 3,000 | 101.27/M |LS M676-P2R1-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.0 30 157 @ 20 120 |475-2690-1-ND NEW! 21 1.74 13.89 3,000 | 104.15/M_|LS M676-Q2S1-1-2 
Super-Red Clear 628 2.0 30 9.8 @10 120 | 475-2763-1-ND NEW! 22 1.80 14.40 = — |LS M670-J2L1-1-2 
Yellow Clear 591 2.0 30 223 @ 20 120 | 475-2554-1-ND 19 1.61 12.86 3,000 96.44/M | LY M676-Q2T1-26-0-20-R18-Z 
Yellow Clear 591 1.8 20 11.3@2 120 | 475-2555-1-ND 16 1.35 10.76 3,000 80.73/M | LY M67K-J1L2-26-0-2-R18-Z 
Yellow Clear 587 1.8 20 7.85 @2 120 |475-2694-1-ND NEW! A7 1.41 11.30 3,000 84.77/M | LY M67K-J1K2-26-Z 
Yellow Clear 587 2.0 30 224 @ 20 120 |475-1154-1-ND .20 1.69 13.50 3,000 | 101.27/M_|LY M676-Q2S1-26-2 
Yellow Clear 587 2.0 30 247.5 @ 20 120 | 475-2676-1-ND NEW! 21 1.74 13.89 3,000 | 104.15/M |LY M676-R2T1-26-2 
Blue Clear 471 3.2 20 28 @ 10 120 | 475-1155-1-ND 85 7.06 56.51 3,000 | 423.84/M | LB M673-L1M2-35-Z 
Blue Clear 428 3.5 20 11.3@10 120 | 475-1386-1-ND 63 5.26 42.06 _ — |LB M676-J1L2-1-0-10-R18-Z 
Blue Clear 465 3.5 20 12.55 @ 10 120 | 475-2682-1-ND NEW! 69 5.72 45.76 _ — |LB M676-K1L2-1-Z 
Blue Clear 466 3.1 20 28 @ 10 120 | 475-1385-1-ND 81 6.73 53.82 3,000 | 403.65/M | LB M673-L1N2-35-0-10-R18-Z 
7 Blue Clear 471 3.1 20 31.5@10 120 | 475-2681-1-ND NEW! 87 7.27 58.13 3,000 | 435.95/M |LB M673-M1N2-35-Z 
Green Clear 570 18 20 4.95 @2 120 | 475-2730-1-ND NEW! 19 1.57 12.59 3,000 94.46/M | LG M67K-H1J2-24-Z 
Green Clear 570 24 30 90 @ 20 120 | 475-1151-1-ND 28 2.33 18.63 3,000 | 139.73/M |LG M676-N2Q1-24-2 
Green Clear 572 2.0 30 14@10 120 | 475-1405-1-ND 16 1.33 10.64 _ — |LG M670-J2M1-1-0-10-R18-Z 
Green Clear 572 1.8 20 45 @2 120 |475-1406-1-ND ali? 1.46 11.66 3,000 87.47/M |LG M67K-G1J2-24-0-2-R18-Z 
True Green Clear 529 3.0 20 180 @ 10 120 | 475-1156-1-ND 92 7.66 61.30 3,000 | 459.72/M |LT M673-N1R2-35-Z 
True Green Clear 529 3.0 20 98 @ 10 120 |475-2775-1-ND NEW! 99 8.27 66.20 3,000 | 496.49/M |LT M673-P2R1-35-Z 
Pure Green Clear 557 2.0 30 3.7@10 120 | 475-2496-1-ND 21 1.75 14.02 3,000 | 105.00/M | LP M670-G1J1-1-0-10-R18-Z 
Pure Green Clear 560 18 20 1.57 @2 120 | 475-2750-1-ND NEW! 21 1.78 14.21 3,000 | 106.58/M |LP M67K-E2G1-25-Z 
Pure Green Clear 562 2.0 40 39.2 @ 30 120 |475-2497-1-ND A6 3.82 30.54 3,000 | 229.08/M_| LP M675-M2P1-25-0-30-R18-Z 
Pure Green Clear 562 2.0 30 15.7 @ 20 120 | 475-2498-1-ND 34 2.83 22.60 3,000 | 169.53/M | LP M676-K2M1-25-0-20-R18-Z 
Pure Green Clear 562 18 20 14@2 120 | 475-2499-1-ND 20 1.64 13.16 3,000 98.67/M | LP M67K-D2G1-25-0-2-R18-Z 
White Diffused 5600t 3.1 20 108 @ 10 120 | 475-2539-1-ND 83 6.91 55.32 3,000 | 414.87/M | LW M673-N2R2-5K8L-0-10-R18-Z 
White Diffused 5600t 3.1 20 125.5 @ 10 120 | 475-2692-1-ND NEW! 90 7A7 59.74 3,000 | 448.05/M | LW M673-Q1R2-5K8L-Z 
White Diffused 5600t 3.6 20 315 @ 20 120 |475-1157-1-ND 85 7.06 56.51 3,000 | 423.84/M_| LW M67C-S1T2-5K8L-Z 
White Diffused 5600 3.6 20 445 @ 20 120 | 475-1341-1-ND 81 6.73 53.82 3,000 | 403.65/M |LW M67C-S1U2-5K8L-0-20-R18-Z 
White Diffused 5600t 3.6 20 495 @ 20 120__|475-2693-1-ND NEW! 87 7.27 58.13 3,000 | 435.95/M_| LW M67C-T1U2-5K8L-Z 
Amber Clear 615 2.0 30 267.5 @ 20 120 | 475-2695-1-ND NEW! 24 2.03 16.26 2,000 | 121.98/M |LA A676-S1T1-1-Z 
Amber Clear 615 2.0 30 280 @ 20 120 | 475-1158-1-ND .23 1.92 15.38 2,000 | 115.38/M |LA A676-R1S2-1-Z 
Amber Clear 617 2.0 50 1,850 @ 30 120 |475-2706-1-ND NEW! 40 3.36 26.91 2,000 | 201.83/M | LA A67F-V2BB-24-Z 
Orange Clear 606 1.8 20 12.55 @2 120 | 475-2738-1-ND NEW! 22 1.84 14.76 2,000 | 110.67/M |LO A67K-K1L2-24-Z 
Orange Clear 606 2.0 30 267.5 @ 20 120 _|475-2737-1-ND NEW! 24 2.03 16.26 2,000 | 121.98/M | LO A676-S1T1-24-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 223 @ 20 120 |475-1418-1-ND 22 1.83 14.65 2,000 | 109.89/M | LO A676-02T1-24-0-20-R33-Z 
Orange Clear 610 21 40 628 @ 30 120 | 475-2479-1-ND 35 2.92 23.32 2,000 | 174.92/M |LO A67B-T2V/1-24-0-30-R33-Z 
Red Clear 625 2.0 50 1,180@ 30 120 |475-2754-1-ND NEW! 40 3.36 26.91 2,000 ) 201.83/M |LR AG7F-U2AB-1-Z 
Super-Red Clear 645 21 40 392 @ 30 120 | 475-2503-1-ND 35 2.92 23.32 2,000 | 174.92/M |LS A67B-S2U1-1-0-30-R33-Z 
Super-Red Clear 643 18 20 11.3@2 120 |475-2504-1-ND 22 1.84 14.71 2,000 | 110.33/M_|LS A67K-J1L2-1-0-2-R33-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 224 @ 20 120 |475-1277-1-ND 22 1.83 14.65 2,000 | 109.89/M |LS A676-P2S1-1-0-20-R33-Z 
Super-Red Clear 630 1.8 20 12.55 @2 120 |475-2758-1-ND NEW! 24 1.99 15.89 2,000 | 119.16/M |LS A67K-K1L2-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.0 30 168 @ 20 120 |475-2757-1-ND NEW! 24 2.03 16.26 2,000 | 121.98/M |LS A676-R1S1-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.0 50 925 @ 30 120 |475-2705-1-ND NEW! 40 3.36 26.91 2,000 ) 201.83/M |LS A67F-U1AA-1-Z 
Blue Clear 465 3.5 20 13.5 @ 10 120 |475-2717-1-ND NEW! 69 5.72 45.76 2,000 | 343.17/M_|LB A676-K2L2-1-Z 
Blue Clear 466 3.41 20 35 @ 10 120 | 475-1379-1-ND 87 7.29 58.31 2,000 | 437.30/M |LB A673-L2P1-35-0-10-R33-Z 
Blue Clear 428 3.5 20 11.8@10 120 | 475-1380-1-ND 61 5.10 40.84 2,000 | 306.27/M |LB A676-J2L2-1-0-10-R33-Z 
Blue Clear 470 3.2 50 315 @ 20 120 |475-2718-1-ND NEW! 1.26 10.52 84.20 coal — |LB A6SG-S1T2-35-Z 
Blue Clear 470 3.6 20 140 @ 20 120 | 475-1163-1-ND 1.08 9.03 72.21 2,000 | 541.56/M |LB A67C-P2R1-35-Z 
Blue Clear 470 3.6 20 157 @ 20 120 |475-2696-1-ND NEW! 1.11 9.28 74.27 2,000 | 557.04/M_|LB A67C-Q2S1-35-Z 
Blue Clear 471 3.1 20 39.2 @ 10 120 | 475-2716-1-ND NEW! 94 7.87 62.97 2,000 | 472.28/M |LB A673-M2P1-35-Z 
Pure Green Clear 560 1.8 20 1.96 @2 120 |475-2701-1-ND NEW! 22 1.82 14.53 2,000 | 108.99/M | LP A67K-F1G2-25-Z 
Pure Green Clear 560 2.0 40 71 @30 120 |475-1175-1-ND A4 3.70 29.60 2,000 | 222.02/M |LP A675-N1P2-25-Z 
8 Pure Green Clear 560 18 20 18@2 120 | 475-1248-1-ND 21 1.77 14.13 2,000 | 105.96/M | LP A67K-E1F2-25-Z 
Pure Green Clear 560 24 30 28 @ 20 120 |475-1160-1-ND 32 2.65 21.23 2,000 | 159.23/M_|LP A676-L1M2-25-Z 
Green Clear 572 2.0 30 79 @ 20 120 | 475-1403-1-ND 27 2.28 18.24 2,000 | 136.80/M |LG A676-P102-24-0-20-R33-Z 
True Green Clear 529 3.0 20 130 @ 10 120 | 475-2528-1-ND 96 8.04 64.29 2,000 | 482.15/M |LT A673-N2S1-35-0-10-R33-Z 
True Green Clear 523 3.5 20 562 @ 20 120 | 475-2529-1-ND 1.21 10.09 80.73 2,000 | 605.48/M |LT A67C-S2V1-35-0-20-R33-Z 
True Green Clear 528 3.2 50 1,255 @ 20 120 |475-2772-1-ND NEW! 1.12 9.34 74.75 2,000 | 560.63/M |LT A6SG-V1AB-36-Z 
True Green Clear 528 3.5 20 560 @ 20 120 |475-1164-1-ND 1.27 10.60 84.77 2,000 | 635.75/M_| LT A67C-S2U1-35-Z 
True Green Clear 528 3.5 20 627.5 @ 20 120 |475-2771-1-ND NEW! 1.31 10.90 87.19 2,000 | 653.91/M |LT A673-Q1R2-25-2 
True Green Clear 529 3.0 20 125.5 @ 10 120 |475-2677-1-ND NEW! 1.03 8.60 68.79 2,000 | 515.90/M |LT A673-Q1R2-25-2 
Yellow Clear 594 2.0 40 445 @ 30 120 | 475-2546-1-ND A5 3.71 29.72 — — |LY A675-S1U2-26-0-30-R33-Z 
Yellow Clear 594 24 40 590 @ 30 120 | 475-2547-1-ND 37 3.10 24.82 2,000 | 186.14/M |LY A67B-T1V1-26-0-30-R33-Z 
Yellow Clear 591 1.8 20 14@2 120 |475-2548-1-ND 18 1:52, 12.16 2,000 91.23/M_| LY A67K-J2M1-26-0-2-R33-Z 
Yellow Clear 587 2.0 30 355 @ 20 120 | 475-1162-1-ND 22 1.83 14.65 2,000 | 109.89/M | LY A676-Q2T1-26-2 
Yellow Clear 587 2.0 30 267.5 @ 20 120 | 475-2787-1-ND NEW! 24 2.03 16.26 2,000 | 121.98/M |LY A676-S1T1-26-Z 
Yellow Clear 587 1.8 20 14.0@2 120 |475-1252-1-ND 19 1.60 12.77 2,000 95.79/M | LY A67K-J2L1-26-Z 
Yellow Clear 587 1.8 20 15.7@2 120 | 475-2788-1-ND NEW! .20 1.64 13.14 2,000 98.54/M | LY A67K-K2M1-26-Z 
Blue Clear 465 3.6 20 140 @ 20 120 |475-1342-1-ND 1.03 8.60 68.77 2,000 | 515.78/M | LB A67C-P2S1-35-0-20-R33-Z 
Super-Red Clear 635 2.0 30 17.6 @ 10 120 Lee mer reererre 
Green Clear 572 20 30 113@10 120 475-2520-1-ND 33 2.79 22.30 2,000 | 167.25/M |LSG A671-JL-1-0+KM-1-0-10-R33-Z 
White Diffused 5600t 3.4 20 135 @ 10 120 | 475-2536-1-ND 87 7.29 58.31 2,000 | 437.30/M |LW A673-P1S1-5K8L-0-10-R33-Z 
White Diffused 5600t 3.1 20 157 @10 120 |475-2779-1-ND NEW! 94 7.87 62.97 2,000 | 472.28/M | LW A673-Q2S1-5K8L-Z 
White Diffused 5600t 3.2 50 1,350 @ 20 120 |475-2704-1-ND NEW! 1.03 8.60 68.77 2,000 | 515.78/M | LW AGSG-V1AA-5K8L-Z 
White Diffused 5600t 3.6 20 467 @ 20 120 | 475-2537-1-ND 99 8.22 65.78 2,000 ) 493.35/M | LW A67C-S2U2-5K8L-0-20-R33-Z 
White Diffused 5600t 3.6 20 532.5 @ 20 120 _|475-2669-1-ND NEW! 1.07 8.88 71.04 2,000 | 532.82/M | LW A67C-T2U2-5K8L-Z 
White Diffused 5600T 3.6 20 392 @ 20 120 |475-1165-1-ND 1.02 8.47 67.75 2,000 | 508.16/M_|LW A67C-S2U1-5K8L-Z 
Yellow Clear 591 2.0 30 223 @ 20 120 | 475-2566-1-ND 24 2.02 16.13 3,000 | 120.95/M |LY Y876-Q2T1-26-0-20-R18-Z 
Super-Red Clear 633 2.0 30 157 @ 20 120 |475-2769-1-ND NEW! 22 1.80 14.41 3,000 | 108.06/M |LS Y876-Q2S1-1-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 140 @ 20 120 | 475-2519-1-ND .20 1.67 13.34 = — |LS Y876-P2S1-1-0-20-R18-Z 
9 Orange Clear 606 2.0 30 355 @ 20 120 | 475-1167-1-ND 22 1.80 14.41 3,000 | 108.06/M |LO Y876-R2T1-24-Z 
White Diffused 6200t 3.6 20 315 @ 20 120 |475-1173-1-ND 94 7.85 62.79 3,000 | 470.93/M_|LW Y87C-S1T2-3K8L-Z 
White Diffused 6200t 3.6 20 420 @ 20 120 |475-1264-1-ND 1.02 8.48 67.81 3,000 | 508.61/M |LW Y87C-T1U1-3K8L-0-20-R18-Z 
Orange Clear 606 2.0 30 157 @ 20 120 | 475-2749-1-ND NEW! 214 1.75 14.01 3,000 | 105.06/M |LO Y876-Q2S1-24-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 222 @ 20 120 |475-1266-1-ND 20 1.67 13.34 = — |LO Y876-Q2T1-24-0-20-R18-Z 
§ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Bulk * Tray A Reverse Mount + Measured in Kalvin Units (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 2753 


OSRAM LEDs (cont) Digi@Reel’ 


Opto Semiconductors Fi é ‘ 
Dimensions in mm 


Fig. 13 — SMD Fig. 14 — P-LCC-6 Fig. 15 — SMD 0805 Fig. 16 — SMD Fig. 17 —SMD 


0.8 


1.25 alk 0.125 OSTAR® — Projection OSTAR® — Lighting OSTAR® — Lighting 
PointLED® and Hyper PointLED® (4 Chip Shown) (4 Chip Shown) (6 Chip Shown) 
Wave Forward | Forward Typ. med View a 
Emitted Lens Peak Voltage | Current @ Current Angle | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ | Osram 
Fig. Color Color (nm) (V) (Typ.)| (mA) (mA) (°) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
Blue Clear 465 3.6 20 113 @ 20 120 | 475-1394-1-ND 81 6.73 53.82 3,000 | 403.65/M |LB Y87C-P1R2-35-0-20-R18-Z 
Blue Clear 465 3.4 15 28 @ 10 120 | 475-1395-1-ND 90 748 59.80 3,000 | 448.50/M |LB Y87S-L1N2-35-0-10-R18-Z 
Blue Clear 470 3.4 15 19.6 @10 120 | 475-2728-1-ND NEW! 91 7.59 60.72 3,000 | 455.40/M |LB Y87S-L1M2-35-Z 
Blue Clear 470 3.6 20 125.5 @ 20 120 |475-2727-1-ND NEW! 87 7.27 58.13 3,000 | 435.95/M |LB Y87C-Q1R2-35-Z 
9 Blue Clear 470 3.8 15 45 @ 10 120 |475-1171-1-ND 95 7.88 63.02 3,000 | 472.65/M |LB Y87S-M1N2-35-Z 
Green Clear 572 2.0 30 14@10 120 |475-1414-1-ND 15 1.23 9.84 3,000 73.80/M | LG Y870-J2M1-1-0-10-R18-Z 
Green Clear 570 2.0 30 9.8@10 120 |475-2736-1-ND NEW! A7 1.39 11.08 3,000 83.10/M | LG Y870-J2L1-1-Z 
Green Clear 570 25 30 22.4@10 120 |475-1170-1-ND .20 1.66 13.28 _ — |LG Y870-K2M1-1-Z 
True Green Clear 523 3.4 15 70@ 10 120 | 475-2533-1-ND 1.00 8.31 66.47 3,000 | 498.53/M |LT Y87S-N102-35-0-10-R18-Z 
True Green Clear 528 3.4 15 78.5 @ 10 120 |475-1172-1-ND NEW! 1.06 8.80 70.38 3,000 | 527.85/M_ |LT Y87S-P1Q2-35-Z 
10A Orange Diffused 610 1.8 20 14@2 160 | 475-1194-1-ND 18 1.52 12.19 5,000 91.43/M | LO L29K-J2L1-24 
Amber Diffused 615 2.0 60 135 @ 20 160 | 475-2712-1-ND NEW! 17 1.40 11.23 5,000 84.26/M | LA L296-Q2R2-1-Z 
Yellow Diffused 587 18 20 7.85 @2 160 | 475-2794-1-ND NEW! 16 1.37 10.93 5,000 81.98/M | LY L29K-J1K2-26-Z 
Yellow Diffused 587 18 20 11.20@2 160 | 475-1196-1-ND AB 1.27 10.12 5,000 75.90/M | LY L29K-H1K2-26-Z 
Yellow Diffused 587 2.0 30 135 @ 20 160 | 475-2793-1-ND NEW! 19 1.56 12.51 5,000 93.83/M | LY L296-Q2R2-26-Z 
Blue Diffused 465 2.90 20 39.2 @ 10 155/135 | 475-1383-1-ND 69 5.75 46.00 5,000 | 345.00/M |LB L293-M2P1-36-1-10-R18-Z 
Blue Diffused 470 2.90 20 39.2 @ 10 155/135 | 475-2720-1-ND NEW! 69 5.75 46.00 5,000 ) 345.00/M |LB L293-M2P1-35-Z 
Green Diffused 570 17 20 3.92 @2 160 | 475-2709-1-ND NEW! 16 1.37 10.93 5,000 81.98/M | LG L29K-G2J1-24-Z 
True Green Diffused 528 3.4 15 98 @ 10 155/135 | 475-2774-1-ND NEW! A4 3.68 29.44 5,000 | 220.80/M |LT L29S-P2R1-25-Z 
408 Orange Diffused 606 18 20 6.28 @2 160 | 475-2740-1-ND NEW! A7 1.41 11.27 5,000 84.53/M | LO L29K-H2K1-24-Z 
Orange Diffused 606 2.0 30 157 @ 20 160 _|475-2739-1-ND NEW! 18 1:52 12.19 5,000 91.43/M | LO L296-02S1-24-Z 
Orange Diffused 610 2.0 30 135 @ 20 160 | 475-2480-1-ND AZ. 1.38 11.04 5,000 82.80/M | LO L296-P1S1-24-0-20-R18-Z 
Orange Diffused 610 18 20 8.8 @2 160 | 475-2481-1-ND 15 1.27 10.12 5,000 75.90/M | LO L29K-H2L1-24-0-2-R18-Z 
Super-Red Diffused 643 18 20 45@2 160 | 475-2506-1-ND AS 1.27 10.12 5,000 75.90/M | LS L29K-G1J2-1-0-2-R18-Z 
Super-Red Diffused 633 2.0 60 84 @ 20 160 | 475-2761-1-ND NEW! A7 1.40 11.23 5,000 84.26/M | LS L296-P2Q2-1-Z 
Super-Red Diffused 630 1.8 20 4.95 @2 160 _|475-1195-1-ND NEW! 16 1.37 10.93 5,000 81.98/M | LS L29K-H1J2-1-Z 
Yellow Diffused 591 2.0 30 113 @ 20 160 | 475-2552-1-ND AZ. 1.41 11.27 5,000 84.53/M | LY L296-P1R2-26-0-20-R18-Z 
White Diffused 6200t 2.9 20 125.5 @ 10 170/130 | 475-2782-1-ND NEW! 85 7.10 56.81 5,000 | 426.08/M | LW L283-Q1R2-3K8L-1-Z 
White Diffused 6200t 3.1 20 98 @ 10 170/130 | 475-1276-1-ND 81 6.73 53.82 5,000 | 403.65/M | LW L283-P2R1-3K8L-1-10-R18-Z 
Red Clear 632 2.2 500 11,500 @ 400 120 | 475-2502-1-ND 3.11 25.88 207.00 800 1242.00 | LR W5SM-GZHZ-1-0-400-R18-Z 
Red Clear 625 25 1000 24,800 @ 700 120 |475-1317-1-ND 3.80 31.63 253.00 800 1518.00 | LR W5SN-JYKY-1-Z 
Red Clear 625 2.2 500 15,600 @ 400 120 | 475-1339-1-ND 3.14 26.16 209.30 800 1255.80 | LR W5SSM-HYJY-1-Z 
Amber Clear 624 2.2 500 13,300 @ 400 120 |475-1375-1-ND 2.92 24.29 194.35 800 1166.10 | LA W5SM-HXJX-24-0-400-R18-Z 
Amber Clear 617 2.2 500 18,300 @ 400 120 | 475-1235-1-ND 3.14 26.16 209.30 800 1255.80 [LA W5SM-HZJZ-24-Z 
Amber Clear 617 25 1000 28,800 @ 700 120 | 475-1303-1-ND 4.04 33.64 269.10 800 1614.60 | LA W5SN-JZKZ-24-2 
Blue Clear 465 3.8 100 3,600 @ 350 120 | 475-1392-1-ND 6.60 55.00 440.00 800 2640.00 | LB W5SG-EXFY-35-0-350-R18-Z 
Blue Clear 465 3.2 100 4,900 @ 350 120 | 475-1393-1-ND 5.38 44.85 358.80 800 2152.80 | LB W5SM-EYGX-35-0-350-R18-Z 
Blue Clear 470 3.8 500 2,700 @ 350 120 | 475-1198-1-ND 6.30 52.50 420.00 800 2520.00 | LB W5SG-DYEZ-35-Z 
True Green Clear 520 3.2 100 17,500 @ 350 120 | 475-2532-1-ND 5.69 47.44 379.50 800 2277.00 | LT W5SM-HYJZ-36-0-350-R18-Z 
True Green Clear 528 3.2 500 17,500 @ 350 120 | 475-1325-1-ND 5.69 47.44 379.50 800 2277.00 | LT W5SM-HYJZ-36-Z 
Verde Green Clear 505 3.8 500 9,000 @ 350 120 |475-1199-1-ND 6.30 52.50 420.00 800 2520.00 | LV W5SG-GXHX-35-Z 
Yellow Clear 597 2.2 500 12,600 @ 400 120 | 475-2565-1-ND 3.06 25.51 204.07 800 1224.41 | LY W5SM-GZJX-46-0-400-R18-Z 
Yellow Clear 590 25 1000 24,800 @ 700 120 | 475-1338-1-ND 4.04 33.64 269.10 800 1614.60 | LY W5SN-JYKY-46-2Z 
White Diffused 5600t 3.8 500 10,000 @ 350 120 | 475-1182-1-ND 7.25 60.38 483.00 800 2898.00 | LW W5SG-GYHY-5K8L-Z 
White Clear 5600t 3.2 500 19,000 @ 350 120 |475-1331-1-ND 6.00 50.00 400.00 _ — |LW W5SM-JXJY-5K8L-Z 
White Clear 5600t 3.2 1000 18,600 @ 350 170 | 475-2602-1-ND 6.73 56.06 448.50 200 672.75 | LW W5AM-JYKY-5K8L-Z 
White Clear 5600t 3.2 1000 21,000 @ 350 170 | 475-2604-1-ND 7.60 63.37 506.92 200 760.38 | LW W5AM-KXKY-6K7L-Z 
Warm White Clear 3000t 3.2 1000 12,500 @ 350 170 | 475-2588-1-ND 7.18 59.80 478.40 _ — |LCW W5AM-HZJY-4R9T-Z 
11. | Warm White Clear 2700t 3.2 1000 13,800 @ 350 170 _|475-2589-1-ND 7.18 59.80 478.40 _ — _|LCW W5AM-HZJZ-4U9X-Z 
Warm White Clear 3000t 3.2 1000 13,200 @ 350 170 | 475-2590-1-ND 7.78 64.83 518.65 _ — |LCW W5AM-JXJY-4R9T-Z 
Warm White Clear 3500 3.2 1000 15,900 @ 350 170 | 475-2591-1-ND 6.56 54.63 437.00 _ — |LCW W5AM-JXKX-4090-Z 
Warm White Clear 3000t 3.2 1000 15,400 @ 350 170 | 475-2592-1-ND 6.56 54.63 437.00 _ — |LCW W5AM-JYJZ-4R9T-Z 
Warm White Clear 4500t 3.2 1000 18,600 @ 350 170 | 475-2594-1-ND 6.56 54.63 437.00 200 655.50 | LCW W5AM-JYKY-4J8K-Z 
Warm White Clear 3000t 3.2 300 42,500 @ 350 120 | 475-2618-1-ND 6.28 52.33 418.60 _ — _|LCW W5SM-HYJX-4R9T-Z 
Warm White Clear 2700t 3.2 300 47,000 @ 350 120 |475-2619-1-ND 6.28 $2.33 418.60 400 1255.80 | LCW W5SSM-HYJY-4U9X-Z 
Warm White Clear 3500t 3.2 300 55,000 @ 350 120 | 475-2620-1-ND 6.28 §2.33 418.60 — — |LCW W5SM-HZJZ-4090-Z 
Warm White Clear 4000t 3.2 300 58,000 @ 350 120 | 475-2621-1-ND 6.28 52.33 418.60 400 1255.80 | LCW WSSM-JXJZ-4L8N-Z 
Warm White Clear 4500t 3.2 300 63,500 @ 350 120 | 475-2622-1-ND 6.28 §2.33 418.60 400 1255.80 | LCW W5SM-JXKX-4J8K-Z 
Warm White Clear 3000t 3.6 550 86,500 @ 700 120 | 475-2623-1-ND 8.80 73.31 586.50 _ — _|LCW W5SN-JZKZ-4R9T-Z 
Warm White Clear 2700t 3.6 550 86,500 @ 700 120 | 475-2624-1-ND 8.80 73.31 586.50 _ — |LCW W5SN-JZKZ-4U9X-Z 
Warm White Clear 3500t 3.6 550 100,500 @ 700 120 | 475-2625-1-ND 8.80 73.31 586.50 400 1759.50 | LCW WSSN-KXLX-4090-Z 
Warm White Clear 4500t 3.6 550 116,000 @ 700 120 | 475-2626-1-ND 8.80 73.31 586.50 400 1759.50 | LCW WSSN-KYLY-4J8K-Z 
Warm White Clear 4000t 3.6 550 116,000 @ 700 120 | 475-2627-1-ND 8.80 73.31 586.50 _ — |LCW W5SN-KYLY-4L8N-Z 
Ultra White Clear 6500t 3.2 1000 22,900 @ 350 170 _|475-2597-1-ND 7.20 60.00 480.00 200 720.00 | LUW W5AM-KXKZ-4C8E-Z 
Ultra White Clear 6500t 3.2 1000 22,900 @ 350 170 | 475-2598-1-ND 7.20 60.00 480.00 _ — | LUW W5AM-KXKZ-5F8G-Z 
Ultra White Clear 6500t 3.2 1000 22,900 @ 350 170 | 475-2599-1-ND 7.20 60.00 480.00 _ — | LUW W5AM-KXKZ-5P7R-Z 
Ultra White Clear 6500t 3.2 1000 26,500 @ 350 170 | 475-2600-1-ND 7.45 62.10 496.80 200 745.20 | LUW W5SAM-KYLX-6P7Q-Z 
Ultra White Clear 6500t 3.2 1000 26,500 @ 350 170 _|475-2601-1-ND 8.05 67.10 536.82 200 805.23 | LUW W5SAM-KYLX-7P7R-Z 
Yellow Clear 590 22) 200 3,920 @ 140 120 | 475-2792-1-ND NEW! 1.06 8.85 70.83 1,000 531.26 | LY G6SP-BBDA-36-1-Z 
Yellow Clear 594 2.2 200 4,670 @ 140 120 |475-2551-1-ND 1.03 8.60 68.77 1,000 515.78 |LY G6SP-BBDB-36-1-140-R18-Z 
Amber Clear 617 21 200 9,000 @ 140 120 |475-1247-1-ND 1.03 8.60 68.77 1,000 515.78 | LA G6SP-CBEA-24-1-Z 
Red Clear 625 21 200 4,950 @ 140 120 | 475-1315-1-ND 1.12 9.34 74.75 1,000 560.63 |LR G6SP-CADB-1-1-2Z 
Blue Clear 470 3.6 250 1,850 @ 140 120 |475-1305-1-ND 2.47 20.56 164.45 1,000 1233.38 |LB G6SP-V2BB-35-1-Z 
True Green Clear 528 3.6 250 7,375 @ 140 120 | 475-1324-1-ND 2.47 20.56 164.45 1,000 1233.38 | LT G6SP-CBEB-25-1-Z 
12 White Diffused 5600t 3.6 250 6,275 @ 140 120 | 475-1330-1-ND 2.57 21.38 171.03 1,000 1282.71 | LW G6SP-CBEA-5K8L-1-Z 
White Diffused 5600t 3.6 250 6,350 @ 140 120 |475-2781-1-ND NEW! 247 20.56 164.45 1,000 1233.38 | LW G6SP-CADB-2K6L-1-Z 
White Diffused 3000t 3.6 140 5,900 @ 140 120 | 475-2613-1-ND 2.69 22.43 179.40 500 672.75 | LCW G6SP-CAEA-4R9T-Z 
White Diffused 2700t 3.6 140 5,900 @ 140 120 |475-2614-1-ND 2.69 22.43 179.40 500 672.75 | LCW G6SP-CAEA-4U9X-Z 
White Diffused 4500t 3.6 140 7,375 @ 140 120 | 475-2615-1-ND 2.69 22.43 179.40 500 672.75 | LCW G6SP-CBEB-4J8K-Z 
White Diffused 4000t 3.6 140 7,375 @ 140 120 | 475-2616-1-ND 2.69 22.43 179.40 500 672.75 | LCW G6SP-CBEB-4L8N-Z 
White Diffused 3500t 3.6 140 7,375 @ 140 120 |475-2617-1-ND 2.69 22.43 179.40 500 672.75 | LCW G6SP-CBEB-4090-Z 
Green Clear 570 1.8 20 6.28 @2 120 |475-2731-1-NDA NEW! 16 1.37 10.93 3,000 81.98/M | LG P47K-H2K1-24-Z 
13 Green Clear 572 18 20 5.6 @2 120 | 475-1408-1-ND AS 1.27 10.12 3,000 75.90/M | LG P47K-G2K1-24-0-2-R18-Z 
True Green Clear 528 3.2 20 1,255 @ 20 120 |475-2776-1-ND NEW! 1.02 8.51 68.08 3,000 | 510.60/M | LT P4SG-V1AB-36-F-Z 
Super-Red Clear 630 1.8 20 7.85 @2 120 _|475-2764-1-NDA NEW! 15 1.27 10.18 3,000 76.38/M_|LS P47K-J1K2-1-Z 
§ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Bulk * Tray A Reverse Mount + Measured in Kalvin Units (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2754 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OSRAM LEDs (cont) Digi@Reel’ 


Opto Semiconductors 


Dimensions in mm 


Fig. 19— SMD NEW! Fig. 20 — Through-hole Fig. 21 — SMD Fig. 22 — SMD Fig. 23 — SMD 
- 0.8 1.6 = 
RZ 
OSTAR® (4 Chip Shown) CHIPLED CHIPLED Multi TOPLED® RG 
Wave Forward | Forward Typ. med View 
Emitted Lens Peak Voltage | Current @ Current Angle | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ | Osram 
Fig. Color Color (nm) (V) (Typ.)} (mA) (mA) (6) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
Super-Red Clear 643 1.8 20 7@2 120 |475-2511-1-ND 14 1.18 9.43 3,000 70.73/M | LS P47K-H1K2-1-0-2-R18-Z 
Super-Red Clear 633 2.0 50 1,400 @ 30 120 |475-1249-1-ND 40 3.36 26.91 3,000 | 201.83/M | LS P47F-U1AA- Z 
Red Clear 625 2.0 50 1,180 @ 30 120 |475-1316-1-NDA 40 3.36 26.91 3,000 ) 219.77/M | LR P47F-U2AB-1-1-Z 
Amber Clear 617 2.0 50 1,850 @ 30 120 |475-1301-1-NDA A4 3.66 29.30 3,000 | 219.77/M | LA P47F-V2BB-24-1-Z 
13 Amber Clear 617 21 60 627.5 @ 30 120 _|475-2713-1-NDA NEW! 33 2.73 21.85 3,000 | 163.88/M | LA P47B-T2V1-24-1-Z 
Yellow Clear 587 1.8 20 12.55 @2 120 |475-2796-1-NDA NEW! 15 1.27 10.18 3,000 76.38/M | LY P47K-K1L2-26-Z 
Yellow Clear 590 2.05 50 1,180 @ 30 120 |475-1337-1-NDA A5 3.74 29.90 3,000 | 224.25/M | LY P47F-U2AB-36-1-Z 
White Diffused 5600t 3.2 20 980 @ 20 120 |475-1340-1-NDA 85 7.10 56.81 3,000 | 426.08/M | LW P4SG-U2AA-5K8L-Z 
White Diffused 6200t 29 20 160 @ 10 120 _|475-2783-1-NDA NEW! 76 6.31 50.51 3,000 | 378.80/M | LW P473-R2T1-3K8L-1-Z 
Red Diffused 632 21 70 590 @ 20 120 
True Green Diffused 523 3.2 50 925 @ 20 120 |475-1318-1-ND 2.02 16.82 134.55 1,000 1009.13 | LRTB G6SG-T1V1-1+U1AA-25+R 
Blue Diffused 453 3.2 50 336 @ 20 120 
Red Diffused 625 21 70 590 @ 20 120 
14 | True Green Diffused 528 3.2 50 925 @ 20 120 |475-2756-1-ND NEW! 2.02 16.82 134.55 1,000 1009.13 | LRTB G6SG-T1V1-1+U1AA-45+R 
Blue Diffused 458 3.2 50 336 @ 20 120 
Red Diffused 632 21 70 590 @ 20 120 
True Green Diffused 523 3.2 50 1,055 @ 20 120 |475-1319-1-ND 1.75 14.58 116.61 1,000 874.58 | LRTB G6TG-TU7+VV7+ST7+IB 
Blue Diffused 465 3.2 50 370 @ 20 120 
Green Diffused 572 2.2 25 26 @ 20 160 |475-1410-1-ND WM 93 7.48 4,000 56.07/M | LG R971-KN-1-0-20-R18 
Hyper-Red Diffused 660 1.8 30 15 @ 20 160 | 475-1415-1-ND WM 93 7.48 4,000 56.07/M | LH R974-LP-1-0-20-R18 
Orange Diffused 610 22: 25 10.4 @ 20 160 |475-2487-1-ND WW 93 7.48 4,000 56.07/M | LO R971-HL-1-0-20-R18 
15 Orange Diffused 610 2.0 25 163 @ 20 160 |475-2488-1-ND 13 1.08 8.67 4,000 65.04/M | LO R976-PS-1-0-20-R18 
Yellow Diffused 589 22: 20 10.4 @ 20 160 | 475-2559-1-ND 06 AT 3.80 4,000 28.47/M 0: 
Yellow Diffused 591 2.0 25 163 @ 20 160 |475-2560-1-ND 08 68 5.47 4,000 41.06/M | LY R976-PS-36-0-20-R18 
Super-Red Diffused 645 2.0 25 180 @ 20 160 | 475-1278-1-ND 13 1.08 8.67 4,000 65.04/M | LS R976-NR-1-0-20-R18 
Amber Clear 617 29 750 68,000 @ 750 120 | 475-1281-ND* 80.00 640.00 5800.00 =_ — | LEA A2A-HBKB-1 
Amber Clear 627 2.8 1000 | 155,000@1000} 120 |475-1282-ND* 108.00 864.00 7830.00 =- — | LEA H3A-KBMA-34 
Blue Clear 460 3.5 700 11,000 @ 500 120 | 475-1285-ND* 80.00 640.00 5800.00 _- — | LEB A2A-EWJW-23 
16 Blue Clear 460 4.0 1000 40,000 @ 1000 120 |475-1286-ND* 108.00 864.00 7830.00 _ — |LEBH3A-GWJW-23 
True Green Clear 520 4.0 1000 | 155,000@ 1000} 120 |475-1294-ND* 108.00 864.00 7830.00 = — | LET H3A-KBMA-24 
Amber Clear 627 28 1000 | 105,000@1000} 120 3 
Blue Clear 460 40 4000 13,000 @ 1000 420 475-1283-ND 108.00 864.00 7830.00 =_ — | LE AB H3AB-JBLA-1+EWFW-23 
Warm White Clear 2700t 14.0 550 72,000 @ 700 120 | 475-2628-ND* 27.95 223.56 2026.01 _- — | LE CW E2A-LYNX-URVU 
Warm White Clear 3000t 14.0 550 75,000 @ 700 120 | 475-2629-ND* 27.95 223.56 2026.01 _- — | LE CW E2A-LZNY-SRTU 
Warm White Clear 3500t 14.0 550 80,000 @ 700 120 | 475-2630-ND* 27.95 223.56 2026.01 = — | LE CW E2A-MXNY-QRRU 
Warm White Clear 4500 14.0 550 86,000 @ 700 120 | 475-2631-ND* 27.95 223.56 2026.01 = — | LE CW E2A-MXNZ-MRNU 
17 Warm White Clear 4000t 14.0 550 83,000 @ 700 120 | 475-2632-ND* 32.89 263.12 2384.53 = — | LE CW E2A-MXNZ-ORPU 
Warm White Clear 2700t 14.0 550 65,000 @ 700 120 | 475-2633-ND* 32.89 263.12 2384.53 =_ — | LE CW E2B-MXNZ-URVU 
Warm White Clear 3000t 14.0 550 71,000 @ 700 120 | 475-2634-ND* 32.89 263.12 2384.53 = — | LE CW E2B-MYNZ-SRTU 
Warm White Clear 3500t 14.0 550 76,000 @ 700 120 | 475-2635-ND* 32.89 263.12 2384.53 = — | LE CW E2B-MYPX-QRRU 
Warm White Clear 4500t 14.0 550 88,000 @ 700 120 | 475-2636-ND* 32.89 263.12 2384.53 _ — | LE CW E2B-MZPY-MRNU 
Warm White Clear 4000t 14.0 550 88,000 @ 700 120 | 475-2637-ND* 32.89 263.12 2384.53 =- — | LE CW E2B-MZPY-ORPU 
White Clear 5600t 20.8 1000 122,000 @ 700 120 | 475-1297-ND* 35.71 285.66 2588.79 _- — | LE W E3A-MZPX-6K8L 
Warm White Clear 2700t 20.8 550 105,000 @ 700 120 | 475-2638-ND* 41.86 334.88 3034.85 _ — | LE CW E3A-MXPX-URVU 
Warm White Clear 3000t 20.8 550 115,000 @ 700 120 | 475-2639-ND* 41.86 334.88 3034.85 _ — | LE CW E3A-MYPY-SRTU 
Warm White Clear 4500 20.8 550 135,000 @ 700 120 | 475-2640-ND* 41.86 334.88 3034.85 - — | LE CW E3A-MZPY-MRNU 
Warm White Clear 4000t 20.8 550 130,000 @ 700 120 _|475-2641-ND* 41.86 334.88 3034.85 _ — | LE CW E3A-MZPY-ORPU 
18 Warm White Clear 3500t 20.8 550 125,000 @ 700 120 | 475-2642-ND* 41.86 334.88 3034.85 = — | LE CW E3A-MZPY-QRRU 
Warm White Clear 2700t 20.8 550 91,000 @ 700 130 | 475-2643-ND* 39.59 316.70 2870.10 _ — | LE CW E3B-NXPY-URVU 
Warm White Clear 3500t 20.8 550 106,000 @ 700 130 | 475-2644-ND* 39.59 316.70 2870.10 _- — | LE CW E3B-NYPZ-QRRU 
Warm White Clear 3000t 20.8 550 106,000 @ 700 130 | 475-2645-ND* 39.59 316.70 2870.10 =_ — | LE CW E3B-NYPZ-SRTU 
Warm White Clear 4500 20.8 550 124,000 @ 700 130 | 475-2646-ND* 39.59 316.70 2870.10 = — | LE CW E3B-NZQX-MRNU 
Warm White Clear 4000t 20.8 550 124,000 @ 700 130 | 475-2647-ND* 39.59 316.70 2870.10 =— — |LE CW E3B-NZQX-ORPU 
White Clear 8000t 20.8 700 278,000 @ 700 130 _|475-2809-ND* NEW! 47.84 382.72 3468.40 = — | LE UW E3B-PZQZ-FRUV 
Amber Clear 617 2.5 1000 75cd @ 700 120 |475-2804-1-ND NEW! 26.91 224.25 1794.00 - — | LEA S2W-MXMZ-34 
True Green Clear 525 3.6 1000 140cd @ 700 120 |475-2807-1-ND NEW! 34.09 284.05 2272.40 _ — |LET S2W-NYPY-35 
Blue Clear 470 3.6 1000 35cd @ 700 120 _|475-2806-1-ND NEW! 36.78 306.48 2451.80 500 9194.25 | LE B S2W-KYLY-23 
19 Amber Clear 617 25 1000 20cd @ 700 120 
True Green Clear 525 3.6 1000 70cd @ 700 120 |475-2805-1-ND NEW! 33.64 280.31 2242.50 =_ — | LE ATB S2W-JW-1+LBMB-24+G 
Blue Clear 470 3.6 1000 10cd @ 700 120 
White Clear 5700/6500t 3.6 1000 170cd @ 700 120 _|475-2808-1-ND NEW! 36.78 306.48 2451.80 =- — | LE UW S2W-NZPZ-FRKV 
Amber Diffused 622 2.0 30 315 @ 20 70 475-1366-ND$ 14 1.09 9.84 _ — |LA3366-R1T2-1-0-20-BULK 
20 Green Clear 572 2.0 40 41@10 50 475-1399-ND¥ 09 a 6.42 - — | LG 3330-LP-1-0-10-BULK 
Green Clear 572 2.0 40 60 @ 10 40 475-1400-ND¥ 07 54 4.93 = — |LG 3341-KQ-1-0-10-BULK 
Green Diffused 572 1.9 7.6 3.9@2 60 475-1402-ND$ 07 56 5.08 - — | LG 3369-EJ-1-0-2-BULK 
Green Diffused 572 212. 25 10 @ 20 160 |475-1409-1-ND AW 93 7.48 4,000 56.07/M | LG Q971-KN-1-0-20-R18 
Yellow Diffused 589 2:1 20 6@20 160 |475-2557-1-ND .06 AT 3.80 4,000 28.47/M | LY Q971-H1K1-36-0-20-R18 
21 | Super-Red Diffused 645 2.0 25 104 @ 20 160 |475-2512-1-ND 13 1.08 8.67 4,000 65.04/M | LS Q976-NR-1-0-20-R18 
Orange Diffused 610 2.0 25 163 @ 20 160 |475-2486-1-ND 13 1.08 8.67 4,000 65.04/M | LO Q976-PS-25-0-20-R18 
Yellow Diffused 591 2.0 25 163 @ 20 160 | 475-2558-1-ND 08 68 5.47 4,000 41.06/M | LY Q976-P1S2-36-0-20-R18 
20 Green Diffused 572 2.2 25 26 @ 20 160 | 475-1407-1-ND 06 53 4.21 3,000 31.58/M | LG N971-KN-1-0-20-R18 
Yellow Diffused 589 2.2 20 10.4 @ 20 160 | 475-2556-1-ND .06 53 4.21 3,000 31.58/M | LY N971-HL-1-0-20-R18 
Orange Clear 610 1.8 15 11.3@2 120 
os Giéan Clear 572 18 15 45@2 420 475-2493-1-ND 43 3.55 28.41 2,000 | 213.05/M | LOG T77K-JL-1-0+GJ-1-0-2-R18-Z 
Super-Red Clear 635 2.0 30 11.3@10 120 
Giean Clear 579 20 30 413@10 420 475-2523-1-ND 33 2.77 22.14 =— — |LSG T770-JL-1-0+JL-1-0-10-R18-Z 
§ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Bulk * Tray A Reverse Mount + Measured in Kalvin Units (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (us2010) 2755 


OSRAM LEDs (cont) 


Opto Semiconductors 


Digi@Reel” 


Dimensions in mm 


Fig. 24 — SMD Fig. 25 — Through-Hole Fig. 26 — Through-Hole Fig. 27 — SMD Fig. 28 — SMD Fig.29— SMD NEW! Fig. 30 — SMD NEW! 
3.25 Boe is 07 
Ms Ke) 
, ee 
HySerline TOPLED 28.0! 5.9 L_28.0—l-8.6— as 
See pantans® Hyper 3mm Hyper 5mm Hyper CHIPLED Diamond DRAGON® 
Wave Forward | Forward Typ. med View 
Emitted Lens Peak Voltage | Current @ Current Angle | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ | Osram 
Fig. Color Color (nm) (V) (Typ.)| (mA) (mA) (°) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
Blue Clear 465 3.6 20 113 @ 20 120 | 475-1384-1-ND 94 7.85 62.79 3,000 | 470.93/M |LB M47C-P1R2-35-1-20-R18-Z 
Blue Clear 470 3.6 20 125.5 @ 20 120 |475-2721-1-ND NEW! 1.02 8.48 67.81 3,000 | 508.61/M |LB M47C-Q1R2-35-1-Z 
Green Clear 572 1.8 20 45@2 120 |475-1404-1-ND 18 1.50 11.96 3,000 89.70/M | LG M47K-G1J2-24-0-2-R18-Z 
Orange Clear 606 1.8 20 15.7@2 120 |475-2741-1-ND NEW! A7 1.41 11.30 3,000 84.77/M |LO M47K-K2M1-24-Z 
24 Orange Clear 610 1.8 20 14@2 120 |475-2482-1-ND 16 1.31 10.47 3,000 78.50/M_|LO M47K-J2M1-24-0-2-R18-Z 
Yellow Clear 587 1.8 20 12.55 @ 2 120 |475-2795-1-ND NEW! A7 1.41 11.30 3,000 84.77/M |LY M47K-K1L2-26-Z 
Yellow Clear 591 1.8 20 11.3@2 120 | 475-2553-1-ND 16 1.31 10.47 3,000 78.50/M | LY M47K-J1L2-26-0-2-R18-Z 
Super-Red Clear 630 1.8 20 98@2 120 |475-2762-1-ND NEW! 16 1.37 10.98 3,000 82.35/M |LS M47K-J2L1-1-Z 
Super-Red Clear 643 1.8 20 8.8 @2 120 | 475-2507-1-ND 15: 1.27 10.17 3,000 76.25/M_|LS M47K-H2L1-1-0-2-R18-Z 
05 Blue Diffused 471 3.1 20 176 @10 40 | 475-1378-ND$ 52 4.19 37.94 — — |LB 3333-Q1S2-35-0-10-BULK 
Hyper-Red Diffused 660 1.8 40 15 @ 20 160 | 475-1415-ND$ 15 AA?’ 10.60 _- — | LH 3344-01T2-1-0-10-BULK 
26 Orange Clear 610 2.0 40 4,860 @ 20 26 -|475-1417-ND¥ 24 1.91 17.34 _ — |LO 543B-BWDW-24-0-20-BULK 
7 White Diffused 7300t 2.90 20 98 @ 10 150/155 | 475-2540-1-ND 1.00 8.30 66.42 _ — |LW Q183-P2R1-24-1-10-R18 
White Diffused 7300t 2.90 20 135 @ 10 150/155 | 475-2541-1-ND 1.03 8.61 68.88 = — |LW Q183-02R2-24-1-10-R18 
Amber Clear 623 25 2000 5icd @ 1.4A 140 | 475-2580-1-ND 14.88 123.97 991.76 _ — |LA WS5AP-LXMY-24-Z 
Red Clear 634 2.5 2000 45cd @ 1.4A 140 | 475-2581-1-ND 14.88 123.97 991.76 200 1487.64 | LR W5AP-KZMX-1-Z 
Yellow Clear 593 2.5 2000 38cd @ 1.4A 140 | 475-2582-1-ND 14.88 123.97 991.76 200 1487.64 | LY W5AP-KYLZ-36-Z 
28 Blue Clear 465 3.5 2000 16.3cd @ 1.4A 140 | 475-2583-1-ND 16.58 138.14. 1105.15 — — |LB WS5AP-HZKX-23-Z 
Blue Clear 465 3.5 2000 20.1cd @ 1.4A 140 | 475-2584-1-ND 16.58 138.14 1105.15 200 1657.73 |LB W5AP-JYKY-35-Z 
Deep Blue Clear 449 3.5 2000 _ 140 | 475-2585-1-ND 16.58 138.14. 1105.15 200 1657.73 | LD W5AP-3V8A-35-Z 
True Green Clear 520 3.5 2000 55.4cd @ 1.4A 140 _|475-2586-1-ND 14.88 123.97 991.76 200 1487.64 | LT W5AP-LYMZ-25-2 
Blue Diffused 470 2.9 20 18@5 145/160 |475-2725-1-ND NEW! 39 3.28 26.20 5,000 | 196.50/M |LB V193-K2M2-36-1-Z 
Blue Diffused 470 29 20 98 @ 10 155/135 |475-2726-1-ND NEW! 64 5.34 42.70 5,000 | 320.25/M |LB V19G-P2R1-35-1 
99 Green Diffused 570 2.0 30 49.5 @ 20 140/135 | 475-2735-1-ND NEW! .20 1.68 13.40 = — |LG V196-N1P2-24 
Orange Diffused 606 2.0 30 98 @ 20 140/135 | 475-2748-1-ND NEW! .20 1.68 13.40 5,000 | 100.50/M |LO V196-P2R1-24 
Super-Red Diffused 633 2.0 30 84 @ 20 140/135 | 475-2768-1-ND NEW! 20 1.68 13.40 5,000 | 100.50/M |LS V196-P2Q2-1 
White Diffused 8200t 3.0 20 210 @ 10 130/180 | 475-2786-1-ND NEW! 81 6.73 53.80 5,000 | 403.50/M_|LW V18G-R2S2-3K5L 
30 White Clear 5600t 3.6 500 75,000 @ 700 | 60/47 |475-2780-1-ND NEW! 6.47 53.88 431.02 700 2262.86 | LW F65G-HZKX-58-Z 
§ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Bulk * Tray A Reverse Mount + Measured in Kalvin Units 


Ostar® Evaluation Kit 


Contents: 


(1) Ostar Lighting LED (LE W E3B), (1) Ostar Headlamp LED (LE W D1A) and (1) Ostar Observation IR (SFH 4730) * (1) Ledil narrow angle optic (LEDILSTAR) * (1) Driver with integrated temperature display 
(Osram Intelligent Display SLR2016) * (2) Heatsinks (Coolermaster ECB-00396-01-GP and Thermaflo E3034) with mounted Light Engines * (1) 18V DC Power Supply * (1) DVD including kit instructions, product 


datasheets, application notes, mechanical CAD files, optical ray trace files and electrical PSpice models 


475-2607-ND 
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Peak No. Character | Luminous 5 
Emitted Wavelength of Height | Intensity | Digi-Key Price Each Osram 
Fig. Color (nm) Character (Inch) (med) Part No. 1 10 100 | Part No. 
Green 565 4 0.200 120 475-1352-ND 18.98 15.18 13.76 |DLG2416 
1 Red 660 4 0.200 60 475-1362-ND 18.98 15.18 13.76 |DLR2416 
High Eff. Red 630 4 0.200 100 475-1357-ND 18.98 15.18 13.76 |DLO2416 
High Eff. Red 630 4 0.270 90 475-1421-ND 19.55 15.64 14.18 /PD3535 
9 Bright Green 565 4 0.270 90 475-1422-ND 19.55 15.64 14.18 )PD3537 
High Eff. Red 630 4 0.450 90 475-1423-ND 32.20 25.76 23.35 | PD4435 
Bright Green 565 4 0.450 90 475-1424-ND 32.20 25.76 23.35 | PD4437 
3A Super-Red 630 4 0.134 1.8 475-1425-ND 20.70 16.56 15.01 |SCDQ5542P 
3B Super-Red 630 4 0.134 18 475-1426-ND 20.70 16.56 15.01 |SCDQ5542R 
3c Green 565 4 0.134 1.8 475-1427-ND 20.70 16.56 15.01 |SCDQ55430 
4 Super-Red 635 1 0.43 1500 475-1359-ND 12.88 10.31 9.34 |DLO4135 
Green 565 1 0.43 1500 475-1354-ND 12.88 10.31 9.34 | DLG4137 
5 Super-Red 635 1 0.68 1500 475-1360-ND 13.80 11.04 10.01 |DLO7135 
Green 565 1 0.68 1500 475-1355-ND 13.80 11.04 10.01 |DLG7137 
Green 565 4 0.180 75 475-2573-ND 20.70 16.56 15.01 |SLG2016 
6 Super-Red 635 4 0.180 60 475-2574-ND 20.70 16.56 15.01 |SLO2016 
Red 660 4 0.180 50 475-2575-ND 20.70 16.56 15.01 |SLR2016 
Yellow 585 4 0.180 60 475-2576-ND 20.70 16.56 15.01 [SLY2016 
High Eff. Red 630 4 0.270 120 475-1358-ND 19.55 15.64 14.18 |DLO3416 
i Red 660 4 0.270 60 475-1363-ND 19.55 15.64 14.18 |DLR3416 
Green 565 4 0.270 140 475-1353-ND 19.55 15.64 14.18 |DLG3416 
8 Super-Red 630 8 0.180 75 475-2577-ND 35.51 28.41 25.75 | SCE5782 
Green 565 8 0.180 75 475-2578-ND 35.51 28.41 25.75 | SCE5783 
9 Red 660 4 0.145 50 475-1361-ND 18.40 14.72 13.34 |DLR1414 
High Eff. Red 630 4 0.145 60 475-1356-ND 18.40 14.72 13.34 |DLO1414 
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Digi®Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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)| |, LED Lenses 
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Features: 


¢Lens material optical grade PC and PMMA with high UV and temperature 
resistance 

* High optical efficiency 

¢ Even color distribution over the whole beam angle 


(Real Spot shown) 


Fig.6 NEW! 


Fig. 7 NEW! Fig.8 NEW! 


Fig. 14 NEW! 


Fig. 15 NEW! 


Fig. 16 NEW! 


Beam _| Digi-Key Price | Ledil 
Fig. Description Lens Type Angle | Part No. Each | Part No. 
Cree MC-E Diffuser 20° 711-1059-ND NEW!) 2.10 |FA10677_CMC-D 
Cree MC-E Medium = 711-1060-ND NEW!) 2.10 |FA10676_CMC-M 
Cree MC-E Oval 42° x 20° |711-1061-ND NEW!) 2.10 |FA10680_CMC-O 
Cree MC-E Real Spot 20° 711-1062-ND NEW!) 2.10 |FA10679_CMC-RS 
Cree MC-E Smooth Spot = 711-1063-ND NEW!) 2.10 |FA10678_CMC-SS 
Cree MC-E Wide = 711-1064-ND NEW!) 2.10 |FA10714_CMC-W 
Cree XR-E Diffuser 14° 711-1041-ND NEW!) 2.10 |FA10304_CRS-D 
Cree XR-E Medium 28° 711-1042-ND NEW!) 2.10 |FA10305_CRS-M 
Cree XR-E Oval 12° x 48° | 711-1043-ND NEW!) 2.10 |FA10306_CRS-O 
Cree XR-E Real Spot 12° 711-1044-ND NEW!) 2.10 | FA10303_CRS-RS 
Cree XR-E Smooth Spot 14° 711-1045-ND NEW!) 2.10 |FA10328_CRS-SS 
1 Cree XR-E Wide 60° 711-1046-ND NEW!) 2.10 |FA10343_CRS-W-V5 
Cree XP-E Diffuser 16° 711-1035-ND NEW!) 2.10 |FA10666_CXP-D 
Cree XP-E Medium 30° 711-1036-ND NEW!) 2.10 |FA10665_CXP-M 
Cree XP-E Oval 14° x 42° |711-1037-ND NEW!| 2.10 |FA10669_CXP-O 
Cree XP-E Real Spot 8° 711-1038-ND NEW!) 2.10 |FA10668_CXP-RS 
Cree XP-E Smooth Spot 12° 711-1039-ND NEW!) 2.10 |FA10667_CXP-SS 
Cree XP-E Wide = 711-1040-ND NEW!) 2.10 |FA10708_CXP-W 
OSS Dragon Square Real Spot e 711-1000-ND 2.10 |FA10299_OSS-RS 
OSS Dragon Square Smooth Spot 14° 711-1001-ND 2.10 |FA10327_OSS-SS. 
OSS Dragon Square Diffuser 12° 711-1002-ND 2.10 |FA10300_OSS-D 
OSS Dragon Square Medium 30° 711-1003-ND 2.10 |FA10301_OSS-M 
OSS Dragon Square Wide 60° 711-1004-ND 2.10 |FA10342_OSS-W 
OSS Dragon Square Oval 12° x 48° | 711-1005-ND 2.10 |FA10302_OSS-O 
Titanum Dragon Smooth Spot 14° 711-1006-ND 2.10 |C10318_TITANUM-O-SS 
Titanum Dragon Oval 6° x 36° |711-1007-ND 2.10 |C10319_TITANUM-O-O 
Titanum Dragon Wide 70° 711-1008-ND 2.10 |C10244_TITANUM-O-W 
2 |Cree XLAMP XR-C and XR-E Medium 26° 711-1051-ND NEW!) 2.10 |C10250_ROCKET-M 
Cree XLAMP XR-C and XR-E Oval 6° x 40° |711-1052-ND NEW! | 2.10 |C10325_ROCKET-O 
Cree XLAMP XR-C and XR-E Smooth Spot 8° 711-1053-ND NEW!) 2.10 |C10324_ROCKET -SS 
Cree XLAMP XR-C and XR-E Wide 38° 711-1054-ND NEW!) 2.10 |C10406_ROCKET-W 
Titanum-3 Dragon Spot 14° 711-1009-ND 3.90 |C10268_TITANUM-3-SS 
3 Titanum-3 Dragon Medium 30° 711-1010-ND 3.90 | CA10368_TITANUM-3-M 
Titanum-3 Dragon Wide 60° 711-1011-ND 3.90 | TITANUM-3-W 
Ledilstar-L Ostar® Lighting Spot 12° 711-1012-ND 3.20 |C10265_LEDILSTAR-L-S 
Ledilstar-L Ostar® Lighting Spot 12° 711-1017-ND 3.20 | LEDILSTAR-L-S-2 
Ledilstar-L Ostar® Lighting Wide 32° 711-1013-ND 3.20 |C10266_LEDILSTAR-L-W 
4 Ledilstar-L Ostar® Lighting Wide 32° 711-1018-ND 3.20 | LEDILSTAR-L-W-2 
Ledilstar-P Ostar Projection Spot ‘2? 711-1014-ND 3.20 |C10271_LEDILSTAR-P-S 
Ledilstar-P Ostar Projection Mixing SUB Lens 14° 711-1015-ND -80 |CA10317_LEDILSTAR-P-SUB 
Ledilstar-P Ostar Projection Wide 32° 711-1016-ND 3.20 |C10270_LEDILSTAR-P-W 
5 Lisa Dragon Medium 20° 711-1019-ND 2.10 |CA10444_LISA-01-SS 
Lisa Dragon Smooth Spot leg 711-1028-ND NEW!) 2.10 |CA10641_LISA-XP-SS 
6 Tina Cree XP-E Diffuser 6.5° 711-1029-ND NEW!) 2.10 |FA10644_TINA-XP-D 
Tina Cree XP-E Medium 15° 711-1030-ND NEW!) 2.10 |FA10645_TINA-XP-M 
Cree MC-E Smooth Spot 20° 711-1065-ND NEW!) 2.10 |CA10716_BOOM-MC-S 
7 Cree MC-E Medium 38° 711-1066-ND NEW!) 2.10 |CA10928_BOOM-MC-M 
Cree MC-E Wide 68° 711-1067-ND NEW!) 2.10 |CA10929_BOOM-MC-W 
Cree MC-E Diffuser 16° 711-1068-ND NEW!) 2.10 |C10684_EVA-D 
8 Cree MC-E Medium 22° 711-1069-ND NEW!) 2.10 |C10685_EVA-M 
Cree MC-E Wide 36° 711-1070-ND NEW!) 2.10 |C10686_EVA-W 
9 Cree XLAMP XR-E Real Spot e 711-1047-ND NEW!) 2.10 |FA10653_LC1-RS 
10 Cree XLAMP XR-E Diffuser 20° 711-1048-ND NEW!) 2.10 |FA10655_LC1-D 
11 Cree XLAMP XR-E Medium 28° 711-1049-ND NEW!) 2.10 |FA10652_LC1-M 
12 Cree XLAMP XR-E Rectangular 42° x 22°|711-1050-ND NEW!) 2.10 |FA10654_LC1-REC 
9 OSS Diamond Dragon Real Spot 8° 711-1024-ND 2.10 |FA10796_LD1-RS 
10 OSS Diamond Dragon Diffuser e 711-1025-ND 2.10 |FA10798_LD1-D 
11 OSS Diamond Dragon Medium 24° 711-1026-ND 2.10 |FA10795_LD1-M 
12 OSS Diamond Dragon Rectangular 40° x 24° | 711-1027-ND 2.10 |FA10797_LD1-REC 
9 Cree MC-E Real Spot = 711-1055-ND NEW!) 2.10 |FA10613_LM1-RS 
10 Cree MC-E Diffuser 20° 711-1056-ND NEW!) 2.10 |FA10650_LM1-D 
1 Cree MC-E Medium 25° 711-1057-ND NEW!) 2.10 |FA10614_LM1-M 
12 Cree MC-E Rectangular 38° x 24° |711-1058-ND NEW!) 2.10 |FA10615_LM1-REC 
9 OSS Dragon/Dragon Plus Real Spot _ 711-1020-ND 2.10 |FA10751_LO2-RS 
10 | OSS Dragon/Dragon Plus Diffuser 12° 711-1021-ND 2.10 |FA10753_LO2-D 
1 OSS Dragon/Dragon Plus Medium 24° 711-1022-ND 2.10 |FA10750_LO2-M 
12 | OSS Dragon/Dragon Plus Rectangular 36° x 20° | 711-1023-ND 2.10 |FA10752_LO02-REC 
9 Cree XLAMP XP-E Real Spot e 711-1031-ND NEW!) 2.10 |FA10661_LXP-RS 
10 Cree XLAMP XP-E Diffuser 10° 711-1032-ND NEW!) 2.10 |FA10663_LXP-D 
11 Cree XLAMP XP-E Medium 26° 711-1033-ND NEW!) 2.10 |FA10660_LXP-M 
12 Cree XLAMP XP-E Rectangular = 711-1034-ND NEW!) 2.10 |FA10662_LXP-REC 
13 Cree MC-E Narrow Spot a be 711-1071-ND NEW!) 3.90 |CA10861_IRIS 
Cree MC-E Medium 30° 711-1072-ND NEW!) 3.90 |CA10953_IRIS-M 
14 Cree MC-E Smooth Spot 15.6° |711-1073-ND NEW! | 3.90 | FA10961_RGBX-MC-SS 
15 Cree MC-E Medium 26° 711-1074-ND NEW!) 3.90 |FA10944_RGBX-MC-M 
16 Cree MC-E Oval 48° x 32° |711-1075-ND NEW!) 3.90 | FA10945_RGBX-MC-O 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Forward | Forward E 
Voltage | Current Luminous we 
Package Emitted Wavelength| (Typ.) | (Typ.) Intensity View | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and ReelA | Rohm 
Fig. Type Color Lens (nm) (V) (mA) med @IF(mA)| Angle | Part No. 1 25 100 Oty. Pricing | Part No. 
1 3.0mm Green Water Clear 563 2.2 25 100 20 25° /511-1191-ND$ 53 6.53 21.25 = — |SLA-370MT3F 
3.0mm Red Water Clear 660 1.75 50 100 20 25° |511-1190-ND$ 53 6.53 21.25 = — |SLA-370LT3F 
9 3.1mm Green Water Clear 563 2.2 25 100 20 40° |511-1189-ND$ 61 748 24.32 — — |SLA-360MT3F 
3.1mm Red Water Clear 660 1.75 50 68 20 40° |511-1188-ND$ 61 7.48 24.32 = — |SLA-360LT3F 
3.1mm Red Diffused 630 1.9 50 350 20 40° [511-1210-ND$ 80 9.80 31.87 = — |SLI-343UR3F 
3.1mm Red Transparent 630 1.9 50 450 20 40° |511-1211-ND$ 80 9.80 31.87 _ — |SLI-343URC3F 
3.1mm Orange Diffused 611 1.9 50 350 20 40° |511-1209-ND$ 80 9.80 31.87 =- — |SLI-343DU3F 
3.1mm Orange Transparent 611 1.9 50 500 20 40° |511-1208-ND$ 80 9.80 31.87 _ — |SLI-343DC03F 
3.1mm Yellow Diffused 591 1.9 50 300 20 40° |511-1213-ND$ 80 9.80 31.87 = — |SLI-343YY3F 
3.1mm Yellow Transparent 591 1.9 50 350 20 40° |511-1212-ND$ 80 9.80 31.87 _ — |SLI-343YC3F 
3.1mm Red Diffused 650 2 20 16 10 40° |511-1256-1-ND§ .33 3.36 11.32 | 2,000 78.00/M |SLR-343VRT32 
3.1mm Red Transparent 650 2 20 25 10 40° |511-1255-1-ND§ 33 3.36 11.32 | 2,000 78.00/M |SLR-343VCT32 
3.1mm Yellow Diffused 585 21 20 10 10 40° |511-1258-1-ND§ 33 3.36 11.32 | 2,000 78.00/M |SLR-343YYT32 
3.1mm Yellow Transparent 585 21 20 16 10 40° |511-1257-1-ND§ .33 3.36 11.32 | 2,000 78.00/M_|SLR-343YCT32 
3.1mm Green Diffused 563 21 25 16 10 40° |511-1254-1-ND§ 33 3.36 11.32 | 2,000 78.00/M |SLR-343MGT32 
3 3.1mm Green Transparent 563 21 25 25 10 40° |511-1253-1-ND§ .33 3.36 11.32 | 2,000 78.00/M |SLR-343MCT32 
3.1mm Blue Transparent 468 3.2 25 470 20 50° |511-1611-ND$ 81 9.92 33.64 _ — |SLR343BC7T3F 
3.1mm Green Water Clear 518 3.8 20 2,000 20 40° |511-1367-ND$ 1.92 28.33 96.60 _ — |SLR343ECT3F 
3.1mm Green Water Clear 523 3.5 30 1,500 20 40° |511-1268-ND$ 2.05 30.28 102.00 = — |SLR343EBT3F 
3.1mm Green Water Clear 468 3.5 30 1,500 20 40° |511-1512-ND$ 1.89 27.03 93.51 — — |SLR343EC4T3F 
3.1mm Blue Water Clear 468 3.5 20 600 20 40° |511-1368-ND$ 2.16 31.87 108.68 — — |SLR343BCT3F 
3.1mm Blue Water Clear 468 3.5 30 200 20 40° |511-1267-ND$ 2.05 30.28 102.00 _ — |SLR343BBT3F 
3.1mm Blue Water Clear 468 3.5 30 200 20 40° |511-1511-ND$ 1.89 27.03 93.51 _ — |SLR343BC4T3F 
3.1mm White Transparent = 3.2 25 680 20 40° |511-1612-ND$ 81 9.92 33.64 = — |SLR343WBC7T3 
3.1mm White Water Clear _ 3.2 25 680 20 40° |511-1638-ND¢ NEW! 85 10.58 35.88 = — |SLR343WBC7T31 
3.1mm White Water Clear — 3.2 30 3,300 20 40° |511-1635-1-ND NEW! | 2.97 21.85 76.48 | 2,000 623.00/M |SLR343WBD2PT21 
3.1mm White Water Clear — 3.2 30 3,300 20 40° |511-1636-ND$ NEW! 2.97 21.85 76.48 _ — |SLR343WBD2PT31 
3.1mm Red White Diffused 650 2 16 10 40 40° |511-1250-ND$ 27 3.10 9.00 = — |SLR-342VR3F 
3.1mm Red Transparent 650 2 20 25 10 40° |511-1249-ND$ 36 3.62 12.20 _ — |SLR-342VC3F 
3.1mm Orange Diffused 610 2 20 16 10 40° |511-1246-ND$ 36 3.62 12.20 _ — |SLR-342DU3F 
3.1mm Orange Transparent 610 2 20 25 10 40° |511-1245-ND$ 36 3.62 12.20 _ — |SLR-342DC3F 
4 3.1mm Yellow Diffused 585 21 20 10 10 40° |511-1252-ND$ 31 3.11 10.45 — — |SLR-342YY3F 
3.1mm Yellow Transparent 585 2.1 20 16 10 40° |511-1251-ND$ 36 3.62 12.20 = — |SLR-342YC3F 
3.1mm Green Diffused 563 21 25 16 10 40° |511-1248-ND$ 31 3.11 10.45 _ — |SLR-342MG3F 
3.1mm Green Transparent 563 2.1 25 25 10 40° |511-1247-ND$ 36 3.62 12.20 = — |SLR-342MC3F 
3.1.x 2.0mm Red Diffused 650 2 20 10 10 55° /511-1228-ND$ 31 3.80 11.43 — — |SLR-322VR3F 
3.1.x 2.0mm Red Transparent 650 2 20 16 10 35° |511-1227-ND$ 31 3.80 11.43 _ — |SLR-322VC3F 
3.1 x 2.0mm Orange Diffused 610 2 20 6.3 10 55° |511-1224-ND$ 31 3.80 11.43 — — |SLR-322DU3F 
5 3.1 x 2.0mm Orange Transparent 610 2 20 16 10 35° |511-1223-ND$ 31 3.80 11.43 — — |SLR-322DC03F 
3.1 x 2.0mm Yellow Diffused 585 2.1 20 10 10 55° |511-1230-ND$ 31 3.80 11.43 = — |SLR-322YY3F 
3.1 x 2.0mm Yellow Transparent 585 21 20 10 10 35° /511-1229-ND$ 31 3.80 11.43 _ — |SLR-322YC3F 
3.1 x 2.0mm Green Diffused 563 21 25 10 10 55° |511-1226-ND$ 31 3.80 11.43 _ — |SLR-322MG3F 
3.1 x 2.0mm Green Transparent 563 21 25 25 10 35° |[511-1225-ND$ 31 3.80 11.43 = — |SLR-322MC3F 
3.2mm Red Diffused 630 1.85 20 100 20 40° |511-1205-1-ND§ 16 9.36 30.46 | 2,000 227.00/M |SLI-325URT31W 
3.2mm Red Transparent 630 1.85 20 100 20 40° |511-1204-1-ND§ 76 9.36 30.46 | 2,000 227.00/M |SLI-325URCT31W 
3.2mm Orange Diffused 611 1.9 20 100 20 40° |511-1203-1-ND§ 76 9.36 30.46 | 2,000 227.00/M |SLI-325DUT31W 
3.2mm Orange Transparent 611 1.9 20 100 20 40° |511-1202-1-ND§ 76 9.36 30.46 | 2,000 227.00/M |SLI-325DCT31W 
3.2mm Yellow Diffused 590 1.9 20 100 20 40° [511-1207-1-ND§ 76 9.36 30.46 | 2,000 227.00/M_|SLI-325YYT31W 
6 3.2mm Yellow Transparent 590 1.9 20 100 20 40° (511-1206-1-ND§ 76 9.36 30.46 | 2,000 227.00/M |SLI-325YCT31W 
3.2mm Red Diffused 650 2 20 10 10 40° |511-1234-1-ND§ Al 5.00 15.07 | 2,000 109.00/M )SLR-325VRT31 
3.2mm Red Transparent 650 2 20 16 10 40° |511-1233-1-ND§ Al 5.00 15.07 | 2,000 109.00/M )SLR-325VCT31 
3.2mm Yellow Diffused 585 21 20 6.3 10 40° |511-1236-1-ND§ Al 5.00 15.07 | 2,000 109.00/M |SLR-325YYT31 
3.2mm Yellow Transparent 585 2:1 20 16 10 40° |511-1235-1-ND§ Al 5.00 15.07 | 2,000 109.00/M |SLR-325YCT31 
3.2mm Green Diffused 563 21 25 16 10 40° (511-1232-1-ND§ Al 5.00 15.07 | 2,000 109.00/M /SLR-325MGT31 
3.2mm Green Transparent 563 21 25 25 10 40° |511-1231-1-ND§ Al 5.00 15.07 | 2,000 109.00/M |SLR-325MCT31 
3.2mm Red Diffused 650 2 20 10 10 85° /511-1242-ND$ 36 3.62 12.20 _ — |SLR-332VR3F 
3.2mm Red Transparent 650 2 20 10 10 75° |511-1241-ND$ 36 3.62 12.20 =— — |SLR-332VC3F 
3.2mm Orange Diffused 610 2 20 10 10 85° 511-1238-ND$ 36 3.62 12.20 =— — |SLR-332DU3F 
7 3.2mm Orange Transparent 610 2 20 16 10 75° |511-1237-ND$ 36 3.62 12.20 _ — |SLR-332DC3F 
3.2mm Yellow Diffused 585 2.1 20 6.3 10 85° |[511-1244-ND$ 36 3.62 12.20 = — |SLR-332YY3F 
3.2mm Yellow Transparent 585 21 20 10 10 75° -/511-1243-ND$ 36 3.62 12.20 = — |SLR-332YC3F 
3.2mm Green Diffused 563 21 25 16 10 85° |511-1240-ND$ 36 3.62 12.20 _— — |SLR-332MG3F 
3.2mm Green Transparent 563 21 25 16 10 75° _|511-1239-ND$ 36 3.62 12.20 = — |SLR-332MC3F 
5mm Red Water Clear 660 1.75 50 220 20 25° -/511-1194-ND$ 61 748 24.32 = — |SLA-570LT3F 
5mm Green Water Clear 563 2.2 25 185 20 25° = |511-1195-ND$ 37 4.49 13.51 _ — |SLA-570MT3F 
8 5mm Red Water Clear 630 1.9 50 3,000 20 25° |511-1218-ND$ 50 6.04 18.18 _ — |SLI-570UT3F 
5mm Orange Water Clear 611 1.9 50 3,000 20 25° |511-1217-ND$ 54 6.64 20.00 _— — |SLI-570DT3F 
5mm Yellow Water Clear 591 1.9 50 2,500 20 25° |511-1219-ND¥$ 54 6.64 20.00 = — |SLI-570YT3F 
5mm Red Diffused 650 2 20 10 10 40° |511-1264-ND$ 33 3.36 11.32 = — |SLR-56VR3F 
5mm Red Transparent 650 2 20 25 10 35° |511-1263-ND$ 34 4.14 12.47 _ — |SLR-56VC3F 
5mm Orange Diffused 610 2 20 10 10 40° |511-1260-ND$ 34 4.14 12.47 _ — |SLR-56DU3F 
9 5mm Orange Transparent 610 2 20 25 10 35° |511-1259-ND¥ 34 414 12.47 _ — |SLR-56DC3F 
5mm Yellow Diffused 585 2.1 20 10 10 40° |511-1266-ND$ .33 3.36 11.32 = — |SLR-56YY3F 
5mm Yellow Transparent 585 21 20 25 10 35° /511-1265-ND$ 34 4.14 12.47 _ — |SLR-56YC3F 
5mm Green Diffused 563 21 25 16 10 40° |511-1262-ND$ 33 3.36 11.32 _ — |SLR-56MG3F 
5mm Green Transparent 563 24 25 40 10 35° |511-1261-NDt 34 414 12.47 _— — |SLR-56MC3F 
+ Bulk § For Tape and Box part number, change 1-ND to 3-ND; Tape and Box pricing shown. A For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Forward | Forward z 
Voltage | Current Luminous r 
Package Emitted Wavelength} (Typ.) | (Typ.) Intensity View | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and ReelA | Rohm 
Fig. Type Color Lens (nm) (V) (mA) med @IF(mA)| Angle | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing _| Part No. 
5mm Blue Water Clear 468 3.5 30 150 20 40° |511-1513-ND¥ 1.66 23.00 80.50 = — |SLAS60BC4T3F 
5mm Blue Transparent 468 3.2 25 680 20 40° |511-1609-NDf 76 9.66 31.40 = — |SLAS60BC7T3F 
5mm Blue Transparent 468 3.2 30 2,200 20 40° |511-1610-ND$ 1.35 18.11 62.10 _ — |SLAS60BD2T3F 
5mm Green Water Clear 523 3.5 30 680 20 40° |511-1514-NDf 1.66 23.00 80.50 _ — |SLAS60EC4T3F 
5mm Red Water Clear 660 1.75 50 100 20 40° |511-1192-ND$ 50 7.25 21.82 = — |SLA-560LT3F 
5mm Green Water Clear 563 2.2 25 100 20 40° |511-1193-ND¢ 46 5.61 16.89 =— — |SLA-560MT3F 
10 5mm White Water Clear _ 3.2 25 1,000 20 40° |511-1628-ND¢ NEW! 79 10.01 32.52 _ — |SLAS60WBC7T2 
5mm White Water Clear =— 3.2 25 1,000 20 40° |511-1642-ND¢ NEW! 85 10.58 35.88 _ — |SLAS60WBC7T3 
5mm White Water Clear — 3.2 30 3,300 20 40° |511-1639-1-ND NEW!| 2.97 21.85 76.48 | 2,000 656.00/M |SLAS60WBD2PT2 
5mm White Water Clear = 3.2 30 3,300 20 40° |511-1640-ND¢ NEW! 1.62 21.85 76.48 = — |SLAS560WBD2PT3 
5mm Red Water Clear 630 1.9 50 1,000 20 40° |511-1215-ND$ 50 6.12 18.44 — — |SLI-S60UT3F 
5mm Orange Water Clear 611 1.9 50 1,000 20 40° |511-1214-NDf 54 6.64 20.00 _ — |SLI-S60DT3F 
5mm Yellow Water Clear 591 1.9 50 1,000 20 40° |511-1216-ND$ 54 6.64 20.00 _ — |SLI-560YT3F 
5mm Blue Water Clear 468 3.5 30 1,000 20 16° |511-1200-ND$ 2.05 30.28 102.00 _ — |SLAS80BBT3F 
5mm Blue Water Clear 468 3.5 30 1,000 20 16° |511-1515-ND$ 1.66 23.00 80.50 _— — |SLAS80BC4T3F 
5mm Blue Water Clear 468 3.5 20 2,500 20 12° |511-1370-ND$ 2.13 31.46 107.27 _ — |SLAS80BCT3F 
5mm Green Water Clear 523 3.5 30 4,500 20 16° |511-1516-ND$ 1.66 23.00 80.50 — — |SLAS80EC4T3F 
11 5mm Green Water Clear 518 3.8 20 8,000 20 12° |511-1369-ND¥$ 2.40 35.41 120.75 = — |SLA580ECT3F 
5mm Red Water Clear 660 1.75 50 470 20 10° |511-1196-ND$ 50 7.25 21.82 _— — |SLA-580LT3F 
5mm Green Water Clear 563 2.2 25 470 20 10° |511-1197-ND$ A 5.00 15.07 _ — |SLA-580MT3F 
5mm Red Water Clear 630 1.9 50 5,000 20 10° |511-1221-ND$ 54 6.64 20.00 _ — |SLI-580UT3F 
5mm Orange Water Clear 611 1.9 50 5,000 20 10° |511-1220-ND$ 54 6.64 20.00 _ — |SLI-580DT3F 
5mm Yellow Water Clear 591 1.9 50 5,000 20 10° |511-1222-ND$ 54 6.64 20.00 = — |SLI-580YT3F 
12 3.1mm Red/Green Milky White 650/563 2/21 20/25 6.3/10 10 60° |511-1334-ND$ 61 7.48 24.32 — — _|SPR-39MVWF 
13 5mm Red/Green Milky White 650/563 2/21 20/25 6.3/10 10 40° |511-1335-ND$ 82 10.09 32.82 = — _|SPR-54MVWF 
2.0 x 5.0mm Orange Diffused 610 2.0 20 1.0 10 130° |511-1605-ND$ 38 4.57 13.77 _ — |SLB-25DU3F 
14 2.0 x 5.0mm Green Diffused 563 24 25 1.0 10 130° )511-1606-ND$ 38 4.57 13.77 — — |SLB-25MG3F 
2.0 x 5.0mm Red Diffused 650 2.0 20 1.0 10 130° |511-1607-ND¥$ 38 4.57 13.77 = — |SLB-25VR3F 
3.0 x 2.0mm Blue Water Clear 428 3.8 20 9 20 110° )511-1328-1-ND 1.09 15.00 49.07 | 2,500 389.00/M |SMLO10BATT86 
3.0 x 2.0mm Red Water Clear 660 1.75 30 16 20 110° )511-1271-1-ND 38 4.66 14.03 | 2,500 101.00/M |SML-010LTT86 
3.0 x 2.0mm Red Water Clear 650 2 30 6.3 20 110° )511-1274-1-ND 37 4.49 13.51 | 2,500 98.00/M |SML-010VTT86 
3.0 x 2.0mm Orange Water Clear 610 2 25 10 20 110° )511-1269-1-ND 38 4.66 14.03 | 2,500 101.00/M |SML-010DTT86 
3.0 x 2.0mm Yellow Water Clear 585 21 25 6.3 20 110° |511-1275-1-ND 37 4.49 13.51 | 2,500 98.00/M_|SML-010YTT86 
3.0 x 2.0mm Green Water Clear 570 2.2 25 25 20 110° )511-1272-1-ND 31 3.80 11.43 | 2,500 83.00/M |SML-010MTT86 
3.0 x 2.0mm Green Water Clear 560 2.2 25 10 20 110° )511-1270-1-ND 38 4.66 14.03 | 2,500 101.00/M |SML-010FTT86 
15 3.0 x 2.0mm Green Water Clear 555 2.2 25 6.3 20 110° )511-1273-1-ND 38 4.66 14.03 | 2,500 101.00/M )SML-010PTT86 
3.0 x 2.0mm Blue Water Clear 468 3.5 20 25 20 110° )511-1507-1-ND 1.88 23.61 84.96 | 2,500 644.00/M )SMLO12BC4TT86 
3.0 x 2.0mm Green Water Clear 623 3.5 20 90 20 110° |511-1330-1-ND 2.05 30.28 102.00 _ — |SMLO11EBTT86 
3.0 x 2.0mm Green Water Clear 528 3.5 20 90 20 110° )511-1508-1-ND 2.21 27.74 99.83 | 2,500 757.00/M |SMLO12EC4TT86 
3.0 x 2.0mm Red Water Clear 630 2 30 63 20 110° )511-1276-1-ND 53 6.53 21.25 | 2,500 158.00/M |SML-011UTT86 
3.0 x 2.0mm Red Water Clear 630 2 30 100 20 110° )511-1278-1-ND 57 7.04 22.90 | 2,500 171.00/M |SML-012UTT86 
3.0 x 2.0mm Orange Water Clear 611 2 30 100 20 110° )511-1277-1-ND 7 7.04 22.90 | 2,500 171.00/M |SML-012DTT86 
3.0 x 2.0mm Yellow Water Clear 590 2 30 100 20 110° |511-1279-1-ND 7 7.04 22.90 | 2,500 171.00/M_ |SML-012YTT86 
3.0 x 2.0mm White White Diffused om 3.2 20 900 20 120° |511-1603-1-ND 1.78 24.73 86.54 | 2,500 692.00/M |SMLO13WBDW1 
3.0 x 2.5mm Red/Green Water Clear 650/570 2/2.2 30/25 6.3/20 20 110° )511-1281-1-ND 53 6.53 21.25 | 2,500 158.00/M /SML-O20MVTT86 
3.0 x 2.5mm Red/Green Water Clear 660/570 | 1.75/2.2 | 30/25 16/20 20 110° )511-1280-1-ND 53 6.53 21.25 | 2,500 158.00/M )SML-O20MLTT86 
16 3.0 x 2.5mm Yellow/Green Water Clear 585/570 2.1/2.2 | 30/25 6.3/20 20 110° )511-1282-1-ND 53 6.53 21.25 | 2,500 158.00/M |SML-O20MYTT87 
3.0 x 2.5mm Orange/Green Water Clear 610/555 2/2.2 30/25 10/4 20 110° )511-1283-1-ND 7 7.04 22.90 | 2,500 171.00/M |SML-020PDTT87 
3.0 x 2.5mm Blue/Red Transparent = 3.2/2.0 30 140/220 20 120° _|511-1613-1-ND 1.66 23.00 80.50 | 2,500 644.00/M |SMLO22BUTT86R 
0805 Bright Red Water Clear 660 1.75 30 10 20 140° )511-1286-1-ND 30 3.71 12.49 | 3,000 81.00/M |SML-210LTT86 
0805 Red Water Clear 650 2 25 4 20 140° )511-1289-1-ND 31 3.11 10.45 | 3,000 68.00/M |SML-210VTT86 
0805 Orange Water Clear 610 2 25 6.3 20 140° )511-1284-1-ND 30 3.71 12.49 | 3,000 81.00/M |SML-210DTT86 
0805 Yellow Water Clear 585 21 25 6.3 20 140° ]511-1290-1-ND 30 3.71 12.49 | 3,000 81.00/M |SML-210YTT86 
0805 Green Water Clear 570 2.2 25 16 20 140° |511-1287-1-ND 31 3.11 10.45 | 3,000 68.00/M_ |SML-210MTT86 
0805 Green Water Clear 560 2.2 25 4 20 140° ]511-1285-1-ND .30 3.71 12.49 | 3,000 81.00/M |SML-210FTT86 
17 0805 Green Water Clear 555 2.2 25 4 20 140° )511-1288-1-ND .30 3.71 12.49 | 3,000 81.00/M |SML-210PTT86 
0805 Red Water Clear 630 18 10 25 2 140° )511-1292-1-ND A6 5.61 16.89 | 3,000 122.00/M |SML-211UTT86 
0805 Orange Water Clear 611 18 10 25 2 140° ]511-1291-1-ND 6 5.61 16.89 | 3,000 122.00/M |SML-211DTT86 
0805 Yellow Water Clear 590 18 10 1.6 3 140° |511-1293-1-ND 46 5.61 16.89 | 3,000 122.00/M_ |SML-211YTT86 
0805 Red Water Clear 639 2.05 30 63 20 140° )511-1295-1-ND 50 7.25 21.82 | 3,000 148.00/M )SML-212VTT86 
0805 Orange Water Clear 611 2.05 30 63 20 140° ]511-1294-1-ND 50 7.25 21.82 | 3,000 148.00/M |SML-212DTT86 
0805 Yellow Water Clear 591 2.05 30 63 20 140° |511-1296-1-ND 50 7.25 21.82 | 3,000 148.00/M_|SML-212YTT86 
0603 Bright Red Water Clear 660 1.75 25 10 20 140° ]511-1298-1-ND .30 3.02 10.16 | 3,000 66.00/M |SML-310LTT86 
0603 Red Water Clear 650 2 20 4 20 140° ]511-1301-1-ND 30 3.02 10.16 | 3,000 66.00/M |SML-310VTT86 
0603 Orange Water Clear 610 2 20 6.3 20 140° )511-1297-1-ND .30 3.02 10.16 | 3,000 66.00/M |SML-310DTT86 
0603 Yellow Water Clear 585 21 20 6.3 20 140° ]511-1302-1-ND .30 3.02 10.16 | 3,000 66.00/M |SML-310YTT86 
418A 0603 Green Water Clear 570 2.2 20 16 20 140° |511-1299-1-ND .23 2.70 7.84 | 3,000 54.00/M_|SML-310MTT86 
0603 Green Water Clear 555 2.2 20 4 20 140° ]511-1300-1-ND .30 3.02 10.16 | 3,000 66.00/M |SML-310PTT86 
0603 Blue Water Clear 428 3.8 20 3.6 20 140° ]511-1331-1-ND 1.21 16.69 54.59 | 3,000 433.00/M |SML-310BATT86 
0603 Blue Water Clear 468 3.5 20 14 20 140° ]511-1509-1-ND 2.21 27.74 99.83 | 3,000 757.00/M |SML-312BC4TT86 
0603 Green Water Clear 523 3.5 20 90 20 140° )511-1510-1-ND 2.21 27.74 99.83 | 3,000 757.00/M |SML-312EC4TT86 
0603 Yellow Water Clear 590 18 10 1.6 2 140° _|511-1305-1-ND 37 4.49 13.51 | 3,000 98.00/M_|SML-311YTT86 
+ Bulk § For Tape and Box part number, change 1-ND to 3-ND; Tape and Box pricing shown. A For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 2759 
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Voltage | Current Luminous a 
Package Emitted Wavelength| (Typ.) | (Typ.) Intensity View | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and ReelA | Rohm 
Fig. Type Color Lens (nm) (V) (mA) med @IF(mA)| Angle | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
0603 Red Water Clear 630 1.8 10 2.5 2 140° /511-1304-1-ND 37 4.49 13.51 | 3,000 98.00/M |SML-311UTT86 
0603 Orange Water Clear 611 1.8 10 2.5 2 140° )511-1303-1-ND 37 4.49 13.51 | 3,000 98.00/M |SML-311DTT86 
18A 0603 Green Water Clear 525 3.8 20 200 20 140° /511-1371-1-ND 2.28 33.64 114.71 | 3,000 922.29/M |SML312ECTT86 
0603 Blue Water Clear 468 3.5 20 63 20 140° /511-1372-1-ND 2.28 33.64 114.71 | 3,000 922.29/M |SML312BCTT86 
0603 White Water Clear = 3.3 30 200 20 140° _|511-1650-1-ND NEW! 81 9.92 33.64 | 3,000 250.00/M |SML312WBCW15 
0603 Green Milky White 570 2.2 20 16 20 140° /511-1308-1-ND 22 2.60 7.55 | 3,000 52.00/M |SML-510MWT86 
0603 Red Water Clear 630 19 25 40 20 140° |511-1310-1-ND AL 5.00 15.07 | 3,000 109.00/M )SML-511UWT86 
0603 Orange White Diffused 605 24 20 100 20 160° )511-1577-1-ND 30 3.30 10.21 | 3,000 69.00/M |SML-D12D8WT86 
0603 Orange Water Clear 611 1.9 25 40 20 140° ]511-1309-1-ND AL 5.00 15.07 | 3,000 109.00/M )SML-511DWT86 
0603 Yellow Water Clear 590 19 25 40 20 140° _|511-1311-1-ND Al 5.00 15.07 | 3,000 109.00/M_|[SML-511WWT86 
0603 Green White Diffused 560 2.2 20 6.3 20 160° 511-1579-1-ND 30 3.30 10.21 | 3,000 69.00/M |SML-D12P8WT86 
188 0603 Green White Diffused 570 21 25 40 20 140° )511-1313-1-ND 50 7.25 21.82 | 3,000 148.00/M )SML-512MWT86 
0603 Yellow/Green | White Diffused 572 2.2 20 25 20 160° )511-1578-1-ND 30 3.30 10.21 | 3,000 69.00/M |SML-D12M8WT86 
0603 Red White Diffused 620 2.0 20 63 20 160° |511-1580-1-ND 30 3.30 10.21 | 3,000 69.00/M |SML-D12U8WT86 
0603 Red White Diffused 630 2.0 20 40 20 160° _|511-1581-1-ND 30 3.30 10.21 | 3,000 69.00/M_|SML-D12V8WT86 
0603 Red Water Clear 630 2. 30 63 20 140° /511-1314-1-ND 50 7.25 21.82 | 3,000 148.00/M )SML-512UWT86 
0603 Orange Water Clear 611 2 30 63 20 140° /511-1312-1-ND 50 7.25 21.82 | 3,000 148.00/M )SML-512DWT86 
0603 Yellow White Diffused 590 21 20 63 20 160° 511-1582-1-ND 30 3.30 10.21 | 3,000 69.00/M |SML-D12Y8WT86 
0603 Yellow Water Clear 590 2 30 63 20 140° |511-1315-1-ND 50 6.12 18.44 | 3,000 133.00/M_|SML-512WWT86 
0603 Orange White Diffused 605 2.2 20 100 20 160° )511-1583-1-ND 30 3.30 10.21 | 5,000 68.00/M |SML-E12D8WT86 
0603 Yellow/Green | White Diffused 572 2.2 20 25 20 160° )511-1584-1-ND 30 3.30 10.21 | 5,000 68.00/M |SML-E12M8WT86 
0603 Green White Diffused 560 2.2 20 6.3 20 160° )511-1585-1-ND 34 3.80 11.64 | 5,000 78.00/M |SML-E12P8WT86 
48¢ 0603 Red White Diffused 620 2.2 20 63 20 160° )511-1586-1-ND 34 3.80 11.64 | 5,000 78.00/M |SML-E12U8WT86 
0603 Red White Diffused 630 2.2 20 40 20 160° _|511-1587-1-ND 34 3.80 11.64 | 5,000 78.00/M_|SML-E12V8WT86 
0603 Yellow White Diffused 590 2.2 20 63 20 160° )511-1588-1-ND 34 3.80 11.64 | 5,000 78.00/M |SML-E12Y8WT86 
0603 Blue Clear 470 29 20 22 5 160° )511-1589-1-ND 59 7.19 23.00 | 5,000 167.00/M )SML-E12BC7TT86 
0603 White White Diffused = 29 20 71 5 160°/140°|511-1602-1-ND 69 8.28 27.60 | 5,000 200.00/M_|SMLE12WBC7W1K 
49 0603 Green White Diffused 570 2:2. 25 16 20 150° |511-1306-1-ND 30 3.02 10.16 | 5,000 66.00/M |SML-410MWT86 
0603 Green Diffused 570 21 25 40 20 150° _|511-1307-1-ND AL 5.00 15.07 | 5,000 102.00/M_|[SML-412MWT86 
20 3x 2mm Green Water Clear 525 3.8 20 360 20 110° _|511-1373-1-ND 2.40 35.41 120.75 | 2,500 970.84/M_|SMLO12ECTT86 
1.3x 1.5mm Red/Green Milky White 630/570 1.9/2.2 | 20/25 40/16 20 150° )511-1317-1-ND 95 11.69 38.01 | 4,000 271.00/M |SML-521MUWT86 
21 1.3x 1.5mm Orange/Green Milky White 611/570 1.9/2.2 | 20/25 40/16 20 150° |511-1316-1-ND 86 10.53 34.23 | 4,000 244.00/M |SML-521MDWT86 
1.3x 1.5mm Yellow/Green Milky White 590/570 1.9/2.2 | 20/25 40/16 20 150° _|511-1318-1-ND 95 11.69 38.01 | 4,000 271.00/M_|SML-521MYWT86 
3.4 x 1.25mm Reverse Mt. Green Water Clear 570 2.2 25 16 20 140° )511-1319-1-ND 50 6.12 18.44 | 3,000 133.00/M )SML-810MTT86 
3.4 x 1.25mm Reverse Mt. Red Water Clear 630 1.95 25 22.4 10 140° )511-1321-1-ND 50 7.25 21.82 | 3,000 148.00/M |SML-811UTT86 
09 3.4 x 1.25mm Reverse Mt. Orange Water Clear 611 1.95 25 22.4 10 140° )511-1320-1-ND 50 7.25 21.82 | 3,000 148.00/M |SML-811DTT86 
3.4 x 1.25mm Reverse Mt. Yellow Water Clear 590 1.95 25 18 10 140° )511-1322-1-ND 50 7.25 21.82 | 3,000 148.00/M |SML-811WTT86 
3.4 x 1.25mm Reverse Mt. Blue Water Clear 468 3.3 20 56 20 140° _|511-1627-1-ND NEW! | 1.44 20.23 69.35 | 3,000 539.00/M_ |SML812BCTT86 
3.4 x 1.25mm Reverse Mt. Green Clear 570 21 25 40 20 140° |511-1323-1-ND 69 8.42 27.39 | 3,000 204.00/M |SML-812MTT86 
23 3.5 x 3.0mm Blue/Green/Red Water Clear —_|470/530/630|3.2/3.3/2.2 | 20/20/30 | 125/500/350 20 120° _|511-1608-1-ND 3.45 53.19 187.45 | 2,000 | 1581.00/M |SMLO32RGB1T1 
1.6 x 1.15mm Orange Water Clear 611 1.9 25 63 20 130° /511-1324-1-ND 54 6.64 20.00 | 3,000 135.00/M /SML-A12DTT86 
1.6 x 1.15mm Green Water Clear 570 21 25 40 20 130° /511-1325-1-ND 54 6.64 20.00 | 3,000 135.00/M |SML-A12MTT86 
1.6 x 1.15mm Red Water Clear 630 1.9 25 63 20 130° |511-1326-1-ND 54 6.64 20.00 | 3,000 135.00/M |SML-A12UTT86 
24 1.6 x 1.15mm Yellow Water Clear 590 1.9 25 63 20 130° /511-1327-1-ND 54 6.64 20.00 | 3,000 135.00/M |SML-A12WTT86 
1.6 x 1.15mm White Water Clear = 29 20 56 5 140° _|511-1632-1-ND NEW! 79 10.01 32.52 | 3,000 242.00/M |SMLA12WBC7W1A 
1.6 x 1.15mm Blue Transparent 470 3.2 20 140 20 140° /511-1614-1-ND 1.35 18.11 62.10 | 3,000 483.00/M |SMLA13BDTT86 
1.6 x 1.15mm White Water Clear _ 3.4 20 170 10 150° /511-1633-1-ND NEW! 91 11.32 38.24 | 3,000 292.00/M |SMLA13WBDW11 
1.6 x 1.15mm White White Diffused im 3.1 20 170 10 140°/160° |511-1604-1-ND 1.40 19.32 66.24 | 3,000 515.00/M_|SMLA13WBDW13 
0402 Orange Transparent 605 1.8 20 7.3 1 140° /511-1651-1-ND NEW! AL 4.83 15.18 | 10,000 | 101.00/M |SML-P11DTT86 
0402 Green Transparent 569 1.9 20 21 1 140° /511-1652-1-ND NEW! AL 4.83 15.18 | 10,000 | 101.00/M |SML-P11MTT86 
25 0402 Red Transparent 621 18 20 5:5 1 140° /511-1653-1-ND NEW! AL 4.83 15.18 | 10,000 | 101.00/M |SML-P11UTT86 
0402 Red Transparent 626 18 20 3.6 1 140° /511-1654-1-ND NEW! AL 4.83 15.18 | 10,000 | 101.00/M )SML-P11VTT86 
0402 Yellow Transparent 586 1.9 20 7.6 1 140° |511-1655-1-ND NEW! AL 4.83 15.18 | 10,000 | 101.00/M |SML-P11YTT86 
0402 Orange Water Clear 605 21 20 100 20 140° |511-1590-1-ND 37 4.27 13.41 | 10,000 88.00/M |SML-P12DTT86 
0402 Yellow/Green Water Clear 572 2.2 20 35 20 140° /511-1591-1-ND 37 4.27 13.41 | 10,000 88.00/M |SML-P12MTT86 
0402 Green Water Clear 560 22. 20 13 20 140° /511-1592-1-ND 37 4.27 13.41 | 10,000 88.00/M |SML-P12PTT86 
26 0402 Red Water Clear 620 2.0 20 85 20 140° /511-1593-1-ND 37 4.27 13.41 | 10,000 88.00/M |SML-P12UTT86 
0402 Red Water Clear 630 2.0 20 60 20 140° |511-1594-1-ND 37 4.27 13.41 | 10,000 88.00/M |SML-P12VTT86 
0402 Yellow Water Clear 590 24 20 130 20 140° )511-1595-1-ND 37 4.27 13.41 | 10,000 88.00/M |SML-P12YTT86 
0402 Blue Transparent 465 29 20 17 5 140° )511-1615-1-ND 69 8.28 27.60 | 10,000 | 193.00/M |SMLP12BC7TT86 
0402 White Transparent = 29 20 71 5 145° |511-1616-1-ND 69 8.28 27.60 | 10,000 | 193.00/M |SMLP12WBC7W1 
27 0404 Blue/Green/Red| Milky White —_|470/527/624|3.2/3.3/2.2| 20 50/200/100 20 120° _|511-1624-1-ND NEW! | 3.27 35.65 110.40 | 5,000 736.00/M_|SMLP34RGB1W3 
28 0604 Blue/Green/Red Milky White |470/527/624|3.2/3.3/2.2| 20 50/200/100 20 120° |511-1625-1-ND NEW! | 3.27 35.65 110.40 | 5,000 736.00/M_|SMLP36RGB1W3 
29 1808 White Water Clear - 3.8 180 6.4 100 120° _|511-1634-1-ND NEW! | 4.00 62.10 224.94 | 4,000 | 1794.00/M |SMLK1SWBFPW11P 
2.8 x 3.2mm Orange Clear 605 2.2 70 710 50 120° /511-1643-1-ND NEW! 51 6.25 20.01 | 2,000 155.00/M /SML-Z14DTT86A 
2.8 x 3.2mm Yellow/Green Clear 572 2.2. 70 280 50 120° |511-1644-1-ND NEW! Si 6.25 20.01 | 2,000 155.00/M /SML-Z14MTT86A 
30 2.8 x 3.2mm Green Clear 560 22 70 28 50 120° |511-1645-1-ND NEW! 51 6.25 20.01 | 2,000 155.00/M )SML-Z14PTT86A 
2.8 x 3.2mm Red Clear 620 22. 70 710 50 120° |511-1646-1-ND NEW! 1 6.25 20.01 | 2,000 155.00/M /SML-Z14UTT86A 
2.8 x 3.2mm Red Clear 630 22 70 280 50 120° _|511-1647-1-ND NEW! 51 6.25 20.01 | 2,000 155.00/M_ |SML-Z14VTT86A 
2.8 x 3.2mm Yellow Clear 590 2.2. 70 710 50 120° _|511-1648-1-ND NEW! 1 6.25 20.01 | 2,000 155.00/M_ |SML-Z14YTT86A 
31 1.8x 1.0mm White Water Clear - 29 20 90 5 120° _|511-1649-1-ND NEW! 91 11.32 38.24 | 3,000 292.00/M_|SMLF13WBDW11 
$+ Bulk § For Tape and Box part number, change 1-ND to 3-ND; Tape and Box pricing shown. 4 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ROHM SEMICONDUCTOR 


LED Displays 


Dimensions in mm 


Peak Digit No. Forward Forward 
Emitted Wavelength Size of Voltage (Typ.) | Current lv (med) Digi-Key Price Each Rohm 
Fig. Color (nm) Inch (mm) Digits (V) (mA) (min.) (Typ.) | Part No. 1 25 100 Part No. 
Red 626 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1517-ND 2.92 1.60 1.43 LA-301AB 
Red 626 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1518-ND 2.92 1.60 1.43 LA-301AL 
Orange 610 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1519-ND 3.20 1.75 1.52 LA-301EB 
Orange 610 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1520-ND 3.20 1.75 1.52 LA-301EL 
1 Green 563 -31 (8.0) 1 21 20 3.6 10 511-1563-ND 2.28 1.28 1.14 LA-301MB 
Green 563 -31 (8.0) 1 21 20 3.6 10 511-1564-ND 2.28 1.28 1.14 LA-301ML 
Red 650 -31 (8.0) 1 2.0 15 3.6 10 511-1565-ND 1.69 83 73 LA-301VB 
Red 650 -31 (8.0) 1 2.0 15 3.6 10 511-1566-ND 2.28 1.28 1.14 LA-301VL 
Yellow 589 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1567-ND 3.20 1.75 1.52 LA-301XB 
Yellow 589 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1521-ND 3.20 1.75 1.52 LA-301XL 
Red 626 40 (10.16) 1 2.05 25 36 90 511-1522-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401AD 
Red 626 40 (10.16) 1 2.05 25 36 90 511-1523-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401AN 
Blue 470 40 (10.16) 1 3.6 10 14 56 511-1524-ND 10.25 6.62 6.09 LA-401BD 
Blue 470 40 (10.16) 1 3.6 10 14 56 511-1525-ND 10.25 6.62 6.09 LA-401BN 
Orange 610 -40 (10.16) 1 2.05 25 36 90 511-1526-ND 3.45 2.13 1.88 LA-401ED 
2 Orange 610 -40 (10.16) 1 2.05 25 36 90 511-1527-ND 3.45 2.13 1.88 LA-401EN 
Green 563 -40 (10.16) 1 Pe 20 5.6 16 511-1528-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401MD 
Green 563 -40 (10.16) 1 21 20 5.6 16 511-1529-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401MN 
Red 650 -40 (10.16) 1 2.0 15 5.6 16 511-1530-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401VD 
Red 650 -40 (10.16) 1 2.0 15 5.6 16 511-1531-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401VN 
Yellow 589 40 (10.16) 1 2.05 25 36 90 511-1532-ND 3.45 2.13 1.88 LA-401XD 
Yellow 589 40 (10.16) 1 2.05 25 36 90 511-1533-ND 3.45 2.13 1.88 LA-401XN 
Red 626 57 (14.6) 1 2.05 25 36 90 511-1534-ND 3.00 1.86 1.64 LA-601AB 
Red 626 57 (14.6) 1 2.05 25 36 90 511-1535-ND 3.00 1.86 1.64 LA-601AL 
Blue 470 57 (14.6) 1 3.6 10 14 56 511-1536-ND 10.11 6.53 6.01 LA-601BB 
Blue 470 57 (14.6) 1 3.6 10 14 56 511-1537-ND 11.66 8.42 7.49 LA-601BL 
Orange 610 57 (14.6) 1 2.05 25 36 90 511-1538-ND 3.61 217 1.96 LA-601EB 
3 Orange 610 57 (14.6) 1 2.05 25 36 90 511-1539-ND 3.61 217 1.96 LA-601EL 
Green 563 57 (14.6) 1 21 20 9 22 511-1540-ND 2.60 1.46 1.28 LA-601MB 
Green 563 57 (14.6) 1 21 20 9 22 511-1541-ND 2.60 1.46 1.28 LA-601ML 
Red 650 57 (14.6) 1 2.0 20 5.6 14 511-1542-ND 2.60 1.46 1.28 LA-601VB 
Red 650 57 (14.6) 1 2.0 20 5.6 14 511-1543-ND 2.60 1.46 1.28 LA-601VL 
Yellow 589 .57 (14.6) 1 2.05 25 36 90 511-1544-ND 3.45 2.13 1.88 LA-601XL 
Yellow 589 -57 (14.6) 1 2.05 25 36 90 511-1571-ND 3.45 2.13 1.88 LA-601XB 
Green 563 -30 (7.62) 2 21 20 2.2 6.3 511-1545-ND 4.45 2.68 2.42 LB-302MF 
4 Green 563 -30 (7.62) 2 21 20 2.2 6.3 511-1546-ND 7.72 5.21 4.59 LB-302MP 
Red 650 -30 (7.62) 2 2.0 15 2.2 6.3 511-1547-ND 5.38 3.14 2.88 LB-302VF 
Red 650 -30 (7.62) 2 2.0 15 2.2: 6.3 511-1548-ND 6.35 3.67 3.28 LB-302VP. 
Orange 610 -40 (10.16) 2 2.0 15 3.6 10 511-1549-ND 4.14 2.49 2.25 LB-402DN 
Orange 610 -40 (10.16) 2 2.0 15 3.6 10 511-1550-ND 4.14 2.49 2.25 LB-402DD 
5 Green 563 -40 (10.16) 2 21 20 9.0 25 511-1551-ND Tat 4.10 3.68 LB-402MD 
Green 563 -40 (10.16) 2 21 20 9.0 25 511-1552-ND 7.11 4.10 3.68 LB-402MN 
Red 650 -40 (10.16) 2 2.0 15 5.6 16 511-1553-ND 7.1 4.10 3.68 LB-402VD 
Red 650 -40 (10.16) 2 2.0 15 5.6 16 511-1554-ND 7A 4.10 3.68 LB-402VN 
Red 626 -56 (14.3) 2 2.05 25 36 90 511-1555-ND 6.11 3.53 3.16 LB-602AA2 
Red 626 56 (14.3) 2 2.05 25 36 90 511-1556-ND 6.11 3.53 3.16 LB-602AK2 
Blue 470 -56 (14.3) 2 3.6 10 14 56 511-1557-ND 16.68 11.82 10.71 LB-602BA2 
6 Blue 470 -56 (14.3) 2 3.6 10 14 56 511-1558-ND 16.68 11.82 10.71 LB-602BK2 
Green 563 56 (14.3) 2 21 20 9 25 511-1559-ND 4.28 2.57 2.33 LB-602MA2 
Green 563 -56 (14.3) 2 21 20 9 25 511-1560-ND 4.28 2.57 2.33 LB-602MK2 
Red 650 -56 (14.3) 2 2.0 20 5.6 16 511-1561-ND 4.45 2.68 2.42 LB-602VA2 
Red 650 -56 (14.3) 2 2.0 20 5.6 16 511-1562-ND 4.28 2.57 2.33 LB-602VK2 
Green 563 -31 (8.0) 1 21 20 3.6 10 511-1568-1-NDf¢ 3.11 1.92 1.69 LF-301MA 
Green 563 -31 (8.0) 1 21 20 3.6 10 511-1568-2-ND& 1449.00/1,000 LF-301MA 
7 Red 650 -31 (8.0) 1 2.0 15 3.6 10 511-1569-1-NDt 3.11 1.92 1.69 LF-301VA 
Red 650 -31 (8.0) 1 2.0 15 3.6 10 511-1569-2-ND& 1449.00/1,000 LF-301VA 
Red 650 -31 (8.0) 1 2.0 15 3.6 10 511-1570-1-NDt 3.11 1.92 1.69 LF-301VK 
Red 650 -31 (8.0) 1 2.0 15 3.6 10 511-1570-2-ND& 1449.00/1,000 LF-301VK 
t+ Cut Tape A Tape and Reel 


LED Dot Matrix Displays 


+———— 80 


Dimensions in mm 


Foward E 
Emitted Wavelength | Voltage (Typ.) | Output View Price Each Rohm 
Fig | Matrix Color Lens (nm) (Vv) (Candelas) Angle 1 25 100 Part No. 
1 16x32 | Red/Green| Dome 630/570 5 100/200 160° 511-1572-ND 296.24 245.33 231.44 LUM-512CMU300 
2 | 16x32 | Red/Green| Dome 624/571 5 250/200 140° 511-1574-ND 170.78 142.32 131.97 LPM-5123MU350 
3 | 24x24 |Red/Green| Dome 624/571 5 300/300 140° 511-1575-ND 170.78 142.32 131.97 LPM-5763MU301 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Asubsidiary of TT electronics ple 


[ 6.05-- 


19 Min. 


High Brightness LEDs 


Green 1-—»1—--4 Green 


Red 2-—»—-5 Red 


Blue 3-—»+—~6 Blue 


POLARITY Fig. 21 NEW! Fig. 22 NEW! 
PIN 4 
dna ta 
B 
PINS PIN2 PIN1 63 
Anode 
‘Contact ! +— 13.86 —| 
Chip 
Dominant Luminous Cut Tape TT/OPTEK 
Size Emitted Wavelength Lens Intensity (Typ.) ) Viewing | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Technology 
Fig. | (mm) | Material Color (nm) Color (mcd) @IF(mA)| Angle | Part No. 1 100 250 | Part No. ty. Pricing Part No. 
Oval — Multiple Viewing Angles 
{ 3 InGaN Green 525 Green Diffused 1100 20 100°/60° |365-1199-ND 1.07 56 5 = _ — |OVLKGGT6 
3 AllnGaP__| Red-Orange 616 Orange Diffused 430 20 100°/60° | 365-1200-ND 50 26 25 |= - —_|OVLKQGT6 
5 InGaN Blue 470 Blue Diffused 500 20 110°/50° |365-1191-ND eA 40 39 |= =_ — |OVLHBKD8 
2 5 InGaN Green 525 Green Diffused 1100 20 110°/50° | 365-1192-ND 85 4 - |= - — |OVLHGKD8 
5 AllnGaP Red 624 Red Diffused 950 20 110°/50° | 365-1194-ND 28 14 - |= = —_|OVLHRKD8 
4 InGaN Blue 470 Blue Diffused 300 20 100°/50° |365-1195-ND 61 31 - - = — |OVLJBGD8 
3 4 InGaN Green 525 Green Diffused 1200 20 100°/50° | 365-1196-ND 74 39 38 |= - — |OVLJGGD8 
4 AllnGaP Red 624 Red Diffused 400 20 100°/50° |365-1197-ND AZ 09 08 |— =_ —_|OVLJRGD8 
Round — Wide Viewing Angles 
3 InGaN Blue 470 Water Clear 900 20 45° /365-1173-ND 52 27 - - _ — |OVLBB4C7 
a 3 InGaN Green 525 Water Clear 2000 20 45° 365-1174-ND 58 30 - |= _ — |OVLBG4C7 
3 AllnGaP Yellow 589 Water Clear 2400 20 45°) 365-1176-ND 30 16 AB l= _ — |OVLBY4C7 
3 AllnGaP Red 623 Water Clear 1800 20 45° [365-1175-ND 30 16 15 = _ —_|OVLBR4C7 
Round — High Intensity 
5 InGaN White _ Water Clear 3500 20 45° (365-1467-ND 63 33 2. |= - —_|OVLAW4CB7 
6 InGaN White - Water Clear 18000 20 15° |365-1177-ND 1 AT AB |— - —_|OVLEW1CB9 
Square — Power Surface Mount 
7 7 InGaN White =- Water Clear 350 23 70° [365-1220-1-ND 11.28 7.29 6 |= = —_|OVSPW7CR8 
6 AllnGaP Amber 587 Water Clear 11250 400 120° |365-1342-1-ND 2.60 1.68 144 |— = — |OVSPYBCR4 
6 InGaN White =- Water Clear 18000 350 120° |365-1346-1-ND 3.74 2.42 2.07 |365-1346-2-ND 2,000 | 1580.00/M )OVSPWBCR4 
8 6 _ White - Water Clear 90 (Im) 350 120° |365-1507-1-ND NEW! 3.52 1.83 1.81 |365-1507-2-ND NEW! | 2,000 | 1758.61/M /OVSPW1BCR4 
6 InGaN Blue 470 Water Clear 3400 350 120° |365-1343-1-ND 4.16 2.69 231 |= _ — |OVSPBBCR4 
6 InGaN Green 530 Water Clear 18200 350 120° |365-1344-1-ND 4.84 3.13 2.69 |= - —_|OVSPGBCR4 
Top View Surface Mount — Package: PLCC2 
9 | — InGaN White = Water Clear 750 20 120° |365-1361-1-ND 65 42 36 |365-1361-2-ND 2,000 270.00/M_|OVS9WBCR4 
Top View Surface Mount — Package: PLCC4 
=- InGaN White =- Water Clear 1050 30 120° |365-1363-1-ND 81 53 45 |365-1363-2-ND 2,000 340.00/M |OVSAWBCR4 
8B} — InGaN Green 527 Water Clear 700 30 120° |365-1210-1-ND 98 63 54 |365-1210-2-ND 2,000 410.00/M )OVSAGBC2R8 
- AllnGaP Amber 591 Water Clear 700 50 120° |365-1206-1-ND 68 45 38 |365-1206-2-ND 2,000 290.00/M_|OVSAABC2R8 
Top View Surface Mount with Domed Lens — Package: PLCC4 
=_ AllnGaP Amber 591 Water Clear 1650 50 60° = /365-1207-1-ND 68 45 388 |365-1207-2-ND 700 203.00 | OVSAABLCR8 
0) — AllnGaP | Red-Orange 618 Water Clear 2800 50 60° 365-1211-1-ND 72 AT 40 |— - — |OVSAQBLCR8 
= AllnGaP Red 628 Water Clear 900 50 60° [365-1214-1-ND 72 AT AO |— - —_|OVSASBLCR8 
Round — High Brightness 
5 InGaN Blue 470 Water Clear 1350 20 30° /365-1180-ND 52 27 - - _ — |OVLFB3C7 
11 5 InGaN Green 525 Water Clear 5200 20 30° 365-1181-ND 58 30 - |= - — |OVLFG3C7 
5 AllnGaP Yellow 589 Water Clear 5700 20 30° 365-1183-ND 30 16 15 |= _ — |OVLFY3C7 
5 AllnGaP Red 623 Water Clear 5000 20 30° [365-1182-ND 30 16 AB l= _ —_|OVLFR3C7 
Round — High Intensity 
5 InGaN Blue 470 Water Clear 3200 20 6 365-1184-ND 52 27 - - _ — OVLGBOC6B9 
12 5 InGaN Blue-Green 505 Water Clear 8000 20 6 365-1185-ND 61 31 - |= - - OVLGCOC6B9 
5 AllnGaP Yellow 589 Water Clear 20000 20 6 365-1190-ND 19 10 - |= - =- OVLGYOC9B9 
5 AllnGaP Red 631 Water Clear 10000 20 6 365-1189-ND 19 10 - -— - - OVLGSOC8B9 
Cylindrical — High Intensity 
5 InGaN Blue 470 Water Clear 300 20 85° = 365-1201-ND 52 20 - - - - OVLLB8C7 
43 5 InGaN Green 525 Water Clear 670 20 85° 365-1202-ND 58 30 - |= - - OVLLG8C7 
5 AllnGaP Yellow 589 Water Clear 650 20 85° 365-1204-ND 30 16 15 |= _ _ OVLLY8C7 
5 AllnGaP Red 623 Water Clear 570 20 85° [365-1203-ND 30 16 15 l= _ - OVLLR8C7 
Super Flux 4-Pin 
76 InGaN Blue 470 Water Clear 850 30 60° /365-1164-ND 66 34 - = _ _ OVFSB6C8 
76 InGaN Green 527 Water Clear 2500 30 60° 365-1165-ND 74 39 38 |= _ _ OVFSG6C8 
14) 76 AllnGaP Amber 591 Water Clear 5000 70 100° |365-1163-ND At 24 - |= - - OVFSAAC8 
76 AllnGaP Red 624 Water Clear 4500 70 100° |365-1167-ND 39 20 - |= = - OVFSRAC8 
76 InGaN White - Water Clear 1200 30 60° [365-1168-ND 72 37 - -:— - - OVFSW6C8 
(Continued) 
DigiReel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


2762 (usz010) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


OPTEK) High Brightness LEDs (cont) 


‘Reubsidiary of TT electrics ple 


Full Color (RGB) Surface Mount 


W(med) Cut Tape TI/OPTEK 
Lens Typical Viewing _ | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Technology 
Fig. Color @IF(mA) Red | Green Blue Angle Part No. il 100 250 ‘| Part No. Qty. Pricing | Part No. 
PLCC4 
15 Water Clear 20 300 450 110 120° 365-1212-1-ND 1.59 1.03 89 [365-1212-2-ND 2,000 | 670.00/M_|OVSARGB3R8 
PLCC6 
16 Water Clear 50 1000 | 900 280 120° 365-1231-1-ND. 2.63 171 1.46 |365-1231-2-ND 900 1017.00 [OVSTRGBBCR8 
1204 
7 White Diffused 20 125 300 7 150° 365-1410-1-ND 94 61 53 [365-1410-2-ND 2,000 | 400.00/M |OVSRRGBCC3 
White Surface Mount 
Chip Luminous Intensity (Typical) | Viewing | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel TT/OPTEK 
Fig. | Package | Material | Emitted Color | Lens Color (med) @IF(mA) Angle | Part No. 1 100 250 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
18 RA GaN White Water Clear 2000 20 120°/110° | 365-1482-1-ND ian) 12 62 [365-1482-2-ND 3,000 460.00/M_| OVSRWAC1R6 
19 PLCC4 InGaN White Water Clear 1900 20 120° |365-1215-1-ND 4.15 2.68 2.30 [365-1215-2-ND 2,000 1786.40/M_|OVSAWBCR9 


1 Watt Cup Series 


OPTEK Lednium Solid State Lighting products package the highest quality LED chips. Typically, the lumen output of these can be as high as 70% after 50,000 hours of operation. That is, the percentage of 
the initial light output still being emitted after a specified operating time. This prediction is based on specific test results and tests on similar materials, and relies on strict observation of the design limits 
and ratings. Specifications: * Input Current: 1.0A * Junction Temperature: Tj = 130°C * Viewing Angle at half maximum intensity: 135° 


Typical Forward Voltage Cut Tape TT/OPTEK 
Mounting dD (nm) Emitted Iv/flux (Vf) Digi-Key Price Each Technology 
Fig. Type Typical Color (Im) Minimum Typical Maximum | Part No. 1 100 250 Part No. 
Flush 460 Blue 15 29 3.4 3.7 365-1348-1-ND 4.26 2.76 2.36 OVTLO1LGAB 
Flush _ Cool White 50 29 3.4 3.7 365-1351-1-ND 4.39 2.84 2.43 OVTLOILGAW 
Flush _ Daylight White 45 29 3.4 3.7 365-1352-1-ND 4.39 2.84 2.43 OVTLO1LGAWD 
Flush = Warm White 30 29 3.4 3.7 365-1353-1-ND 4.39 2.84 2.43 OVTLOILGAWW 
Standard 595 Amber 38 19 2.3 26 365-1354-1-ND 3.61 2.34 2.00 OVTLO1LGAAS 
20 Standard 460 Blue 15 29 3.4 3.7 365-1355-1-ND 4.26 2.76 2.36 OVTLO1LGABS 
Standard 515 Green 52 3.2 3.6 40 365-1356-1-ND 4.26 2.76 2.36 OVTLO1LGAGS 
Standard 625 Red 53 19 23 26 365-1357-1-ND 3.61 2.34 2.00 OVTLO1LGARS 
Standard - Cool White 50 29 3.4 3.7 365-1358-1-ND 4.39 2.84 2.43 OVTLO1LGAWS 
Standard _ Daylight White 45 29 3.4 3.7 365-1359-1-ND 4.39 2.84 2.43 OVTLO1LGAWDS 
Standard = Warm White 30 29 3.4 3.7 365-1360-1-ND 4.39 2.84 2.43 OVTLOILGAWWS 
NEW! Optimal IV NEW! 
_ 625 Red 35 — 2.5 — 
_ 532 Green 30 _ 3.9 = 
21 _ 458 Blue 5 _ 36 _ 365-1508-NDt 18.59 9.66 9.52 OV4ZRGBA 
= 590 Amber 36 = 25 = 
t+ Tube 


NEW! Ultraviolet Metal Can LED 


Typical Continuous Peak Minimum ° TT/OPTEK 
Emission Forward Voltage | Forward Current Wavelength Optical Power Digi-Key Price Each Technology 
Fig. Angle (Vf) (mA) (nm) Output (mW) Part No. 1 100 250 Part No. 
18 3.3 100 385 ~ 390 1.8 365-1511-ND 11.87 11.40 10.96 QUE8A390Y1 
18 3.3 100 390 ~ 395 3.1 365-1512-ND 11.87 11.40 10.96 QUE8A395Y1 
18 3.3 100 395 ~ 400 5.8 365-1513-ND 11.87 11.40 10.96 QUE8A400Y1 
22 18 3.3 100 400 ~ 405 5.8 365-1514-ND 11.87 11.40 10.96 QUE8A405Y1 
18 3.3 100 405 ~ 410 5.8 365-1515-ND 11.87 11.40 10.96 QUE8A410Y1 
18 3.3 100 410 ~ 415 13 365-1516-ND 11.87 11.40 10.96 QUE8A415Y1 
18 3.3 100 415 ~ 420 7.3 365-1517-ND 11.87 11.40 10.96 QUE8A420Y1 
18 3.3 100 420 ~ 425 7.3 365-1518-ND 11.87 11.40 10.96 QUE8A425Y1 


LED Design Kit 


Each kit contains three LED drivers to power the VLED assemblies. The assemblies in the LED design kit feature OPTEK’s OVSPxBCR4 
Series 1-Watt LEDs. The energy efficient packaged LEDs offer high luminance and a long operating lifespan. Available with yellow, blue, 
green, red and white LEDs. The 1-Watt LEDs offer a full 120° viewing angle and an ultra-low board-mounted profile. 


Kit includes (1 each): 


¢ LD350: Power cube 350mA with 110 VAC power cord * OPA733G: Round Spot 1W Green LED (Power with LD350) 

+ LD700: Power cube 700mA with 110 VAC power cord + OPA733B: Round Spot 1W Blue LED (Power with LD350) 

* LD1400: Power cube 1400mA with 110 VAG power cord * OPA733W: Round Spot 1W White LED (Power with LD350) 

* OPA729: Linear 10/1W LED (Power with LD700) + OPA739: Square 3/1W LED (Power with LD350) 

* OPA730: Round Flood 12/1W LED (Power with LD700) ae xq : 

* OPA731: Square Flood 20/1W LED (Power with LD1400) * OPA7A0: Linear with Lens 10/1W LED (Power with LD700) 

* OPA733R: Round Spot 1W Red LED (Power with LD350) * OPA741: Ring with Lens 12/1W LED (Power with LD700) 

© OPA733Y: Round Spot 1W Yellow LED (Power with LD350) * OPA742: Round Spot with Lens 1W LED (Power with LD350) 
365-13622ND! (OPAKIT=100) 22: decree rans nscientdedsedsinaney savssdechiheadendotesdespednnanidtaae saciimeredshelaandenoessasneyaas' $715.00 


Power Line Designer Kit 


The self-contained Power Line Designer Kit is a flexible and scalable lighting solution using mid-power LEDs to supply high luminous flux without additional heatsinking requirements. The kit includes 
components and instructions to allow a designer to configure LED placement as needed for uniform illumination in an application. With a 15-volt power supply, the Power Line Kit is a total lighting 
solution. Applications: ¢ Architectural accent lighting * Under-counter lighting * Media illumination » Lighting for large channel letters * Backlighting for light boxes * Point-of-sale displays 


Kit includes: 
* Five PCBs 8” in length 


Populated with three 0.5-Watt white LEDs 


365-1483-ND (OVPL5W3K) . 


10 Watt LED Array 


+ Wire harness with connector 
* Hand insertion tool 


$35.10 


OPTEK Lednium Solid State Lighting products package the highest quality LED chips. Typically the on specific test results and on tests on similar materials, and relies on strict observation of the design 
lumen output of these can be as high as 70% after 50,000 hours of operation. That is, the percentage _ limits and ratings. Specifications: + Input Current: 1.05A * Junction Temperature: Tj = 25°C » Viewing 
of the initial light output still being emitted after a specified operating time. This prediction is based Angle at half maximum intensity: 120° 


Typical Forward Voltage ; TT/OPTEK 
dD (nm) Iv/flux (Vf) Digi-Key Price Each Technology 
Typical Emitted Color (Im) Minimum Typical Maximum | Part No. ql 100 250 | Part No. 
625 Red 230 5.7 6.9 78 365-1385-ND 40.87 21.23 20.93 | OVTLOSLG3R 
- Cool White 250 8.7 10.2 14 365-1386-ND 48.32 25.10 24.75 | OVTLOSLG3W 
_ Daylight White 275 87 10.2 14 365-1398-ND 48.32 25.10 24.75 | OVTLOSLG3WD 
_ Warm White 230 8.7 10.2 1W4 365-1397-ND 48.32 25.10 24.75 | OVTLOSLG3WW 
625/515/460 | _Red/Green/Blue 221 8.5 9.2 9.9 |365-1396-ND 40.87 21.23 20.93 _ | OVTLOSLG3M (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (us2010) 2763 


High Brightness LEDs (cont) 


T electronics ple 


LED Arrays 


Forward Wave- Forward Luminous TT/OPTEK 
Emitted Current Lens length Voltage Flux Beam Digi-Key Price Each Technology 
Fig. Color (mA) Type (°K) (Vf) (Im) Angle Part No. 1 100 250 Part No. 
1 White 700 Flat 6500 18.0 480 120° 365-1365-ND 58.27 33.91 32.60 OPA729W 
White 700 Dome 6500 18.0 480 40° 365-1366-ND 67.57 39.33 37.80 OPA729WD 
2 White 700 Flat 6500 21.6 576 120° 365-1367-ND 71.45 41.58 39.97 OPA730W 
3 White 1400 Flat 6500 18.0 960 120° 365-1369-ND 103.70 60.35 58.02 OPA731W 
White 1400 Dome 6500 18.0 960 40° 365-1370-ND 122.38 71.20 68.47 OPA731WD 
4 White 350 Dome 6500 3.6 48 40° 365-1372-ND 11.96 6.96 6.70 OPA733WD 
5 White 350 Flat 6500 10.8 144 120° 365-1373-ND 19.53 11.36 10.93 OPA739W 
6 White 700 Flat 6500 18.0 408 23° 365-1375-ND 109.70 63.83 61.37 OPA740W23 
7 White 700 Flat 6500 21.6 490 23° 365-1376-ND 137.75 80.15 77.07 OPA741W23 
8 White 350 Flat 6500 3.6 4 23° 365-1377-ND 17.00 9.89 9.51 OPA742W23 


Surface Mount Power Devices and Lenses 
Power LEDs 


Forward Forward Typical Cut Tape 
Emitted | Lens | Viewing Voltage Current | Luminous Flux | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TT/OPTEK 
Fig.| Color Type Angle Typ. (Vf) (mA) (Im) Part No. 1 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 

1 White Flat 120° 3.6 120 7 365-1387-1-ND 2.60 1.68 1.44 |365-1387-2-ND 2,000 1100.00/M | OVS3WBCR4 
White Flat 120° 3.2 180 21 365-1390-1-ND 2.08 1.35 1.16 |365-1390-2-ND 2,000 880.00/M_| OVSSWBCR4 
White Dome 60° 3.6 120 i 365-1388-1-ND 3.25 2.10 1.80 | 365-1388-2-ND 1,000 1370.00 | OVS3WBCR44 
White Dome 60° 3.6 350 52 365-1394-1-ND 4.75 3.07 2.63 | 365-1394-2-ND 1,000 2000.00 | OVSPWBCR44 

9 Red Dome 40° 2.2 175 8 365-1389-1-ND 1.33 87 74 |365-1389-2-ND 1,000 560.00 | OVSSR4CR44 

Red Dome 40° 2.5 400 30 365-1392-1-ND 2.76 1.79 1.53 |365-1392-2-ND 1,000 1160.00 | OVSPRBCR44 
Yellow Dome 40° 2.2 175 11 365-1391-1-ND 1.30 84 12 |= = —_|OVS5Y4CR44 
Yellow Dome 40° 2.5 400 35 365-1395-1-ND 2.76 1.79 153 [— = —_|OVSPYBCR44 

3 RGB Flat 130° 2.3/3.5/3.5 3x 250 21/32/7.5 365-1393-1-ND 9.75 6.30 5.40 |365-1393-2-ND 1,000 4110.00 [OVSPRGBCR4 


NEW! LED Modules and Light Strips 
3 LED Module Strips 


Emitted Lens | Input Dominant Digi-Key Price Each TT/OPTEK 
Fig. Color Color | Voltage Wavelength Part No. 1 100 250 Part No. 
Blue Clear 15 470nm 365-1491-ND 3.22 1.67 1.65 | OVM12F3B7 
Green Clear 15 525nm 365-1492-ND 3.27 1.70 1.68 | OVM12F3G7 
1 Red Clear 15 623nm 365-1493-ND 3.16 1.64 1.62 | OVM12F3R7 
White Clear 15 5000K ~ 7000K | 365-1494-ND 3.91 2.03 2.00 | OVM12F3W7 
Yellow Clear 15 590nm 365-1495-ND 3.16 1.64 1.62 | OVM12F3Y7 
4 LED Module Strips 
Emitted Lens | Input Dominant Digi-Key Price Each TT/OPTEK 
Fig. Color Color | Voltage Wavelength Part No. 1 100 250 Part No. 
Blue Clear 20 470nm 365-1496-ND 4.07 2.11 2.08 | OVM18F4B7 
Green Clear 20 525nm 365-1497-ND 4.15 2.16 2.13 | OVM18F4G7 
2 Red Clear 20 623nm 365-1498-ND 4.04 2.10 2.07 | OVM18F4R7 
White Clear 20 5000K ~ 7000K | 365-1499-ND 5.83 3.03 2.99 | OVM18F4W7 
Yellow Clear 20 590nm 365-1500-ND 4.04 2.10 2.07 | OVM18F4Y7 
Flexible LED Light Strips Digi@Reel” 
Tape and Reel 
Emitted Input | Dominant | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing TT/OPTEK 
Fig. Color Voltage | Wavelength | Part No. 1 5 Part No. 10 Part No. 
Blue 13 470nm =| 365-1501-1-ND 19.24 16.28 | 365-1501-2-ND 91.10 0VQ12S30B7 
Green 13 525nm =| 365-1502-1-ND 20.35 17.22 |365-1502-2-ND 96.30 OVQ12S30G7 
3 Red 13 625nm =| 365-1503-1-ND 17.75 15.02 | 365-1503-2-ND 84.00 OVQ12S30R7 
White 13 5500K =| 365-1504-1-ND 20.61 17.44 |365-1504-2-ND 97.50 OVQ12S30W7 
Warm White 13 8300K | 365-1505-1-ND 21.48 18.18 | 365-1505-2-ND 101.70 OVQ12S30WW7 
Yellow 13 590nm | 365-1506-1-ND 17.75 15.02 | 365-1506-2-ND 84.00 OVQ12S30Y7 


Digi®Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2764 (usz010) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Dimensions in mm 


Fig.5 NEW! Fig.6 NEW! 
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LED 7-Segment Displays (All 7-Segment displays have a right hand decimal point unless noted otherwise.) 


Char. A B Forward | Forward Luminous Digi-Key Digi-Key 
Height | Width | Height | Voltage | Current Intensity | Part No. Price Each Avago Part No. Price Each Avago 
Fig. | Color | (mm) | (mm) | (mm) (V) (mA) picd @ mA Common Anode il 10 100 | Part No. Common Cathode 1 10 100 | Part No. 
HE Red | 7.62 | 10.16 | 19.05 24 30 800 5 | 516-1186-5-ND@t 4.27 3.79 2.93 | 5082-7610 — _ — -— |- 
HE Red | 7.62 | 10.16 | 19.05 24 30 800 5  |516-1187-5-ND@ 4.27 3.79 2.93 | 5082-7611 516-1188-5-ND@ 4.27 3.79 2.93 |5082-7613 
{ HE Red | 10.92 | 12.70 | 19.05 21 30 1,115 5 | 516-1191-5-ND@t 4.27 3.79 2.93 | 5082-7650 = = = -— |- 
HE Red | 10.92 | 12.70 | 19.05 2A 30 1,115 5  |516-1192-5-ND@ 4.27 3.79 2.93 | 5082-7651 516-1193-5-ND@ 4.27 3.79 2.93 | 5082-7653 
Green | 10.92 | 12.70 | 19.05 21 30 4,000 10 | 516-1194-5-ND® 4.27 3.79 2.93 | HDSP-4601 516-1195-5-ND® 4.27 3.79 2.93 _| HDSP-4603 
Red 10.92 | 12.70 | 19.05 17 15 3,900 5 | 516-1226-5-ND@ 6.11 4.53 3.51 | HDSP-E101 516-1227-5-ND@ 5.11 4.53 3.51 _| HDSP-E103 
2 | HERed | 10.92 | 12.70 | 19.05 21 30 1,115 5 _|516-1197-5-ND@ 4.27 3.79 2.93 | 5082-7656 = - _— -|- 
HE Red | 14.22 | 25.00 | 18.60 2.05 25 4,000 10 | 516-1206-5-ND® 1.76 1.50 1.28 |HDSP-521E 516-1207-5-ND@ 1.76 1.50 1.28 |HDSP-523E 
3 Green | 14.22 | 25.00 | 18.60 2.0 30 3,500 10 | 516-1208-5-ND® 1.76 1.50 1.28 |HDSP-521G 516-1209-5-ND 1.76 1.50 1.28 |HDSP-523G 
HE Red | 14.22 | 25.15 | 17.02 21 30 2,800 10 |516-1216-5-ND® 5.25 4.65 3.60 )HDSP-5521 516-1217-5-ND® 5.25 4.65 3.60 |HDSP-5523 
Green | 14.22 | 25.15 | 17.02 24 30 2,500 10 |516-1218-5-ND@ 6.25 4.65 3.60 | HDSP-5621 516-1219-5-ND@ 5.25 4.65 3.60 _| HDSP-5623 
Red 14.22 | 12.57 | 17.02 1.8 40 16,000 | 20 |516-1210-5-ND® 4.38 3.88 3.00 | HDSP-H151 516-1211-5-ND® 4.38 3.88 3.00 | HDSP-H153 
HE Red | 14.22 | 12.57 | 17.02 24 30 2,800 10 |516-1212-5-ND@ 3.50 3.10 2.40 )HDSP-5501 516-1213-5-ND@ 3.50 3.10 2.40 |HDSP-5503 
Green | 14.22 | 12.57 | 17.02 21 30 2,500 10 |516-1214-5-ND® 3.50 3.10 2.40 | HDSP-5601 516-1215-5-ND® 3.50 3.10 2.40 |HDSP-5603 
4 Red 14.22 | 12.57 | 17.02 17 15 4,200 5  |516-1228-5-ND@ 4.20 3.72 2.88 |HDSP-H101 516-1229-5-ND@ 4.20 3.72 2.88 |HDSP-H103 
HE Red | 14.22 | 12.57 | 17.02 17 15 1,200 5 | 516-1230-5-ND 4.03 3.57 2.76 | HDSP-5551 516-1231-5-ND@ 4.03 3.57 2.76 | HDSP-5553 
HE Red | 14.22 | 12.57 | 17.02 21 30 2,800 10 |516-2012-ND® NEW! 3.39 3.11 2.38 |HDSP-5501-GH000 |516-2013-ND® NEW! 3.39 3.11 2.38 | HDSP-5503-GH000 
Yellow | 14.22 | 12.57 | 17.02 21 20 1,800 10 | 516-2014-ND@ NEW! 3.00 2.76 2.10 | HDSP-5701 =— - _ -|- 
HE Red | 20.32 | 19.96 | 27.69 2.6 40 4,800 20 |516-2011-ND@t NEW! 5.22 4.79 3.66 | HDSP-3900 =— =_ _ -— |- 
5 | HERed | 20.32 | 19.96 | 27.69 2.6 40 4,800 20 |516-1232-5-ND@ 6.09 5.40 4.18 |HDSP-3901 516-1233-5-ND@ 6.09 5.40 4.18 |HDSP-3903 
Green | 20.32 | 19.96 | 27.69 2:1 30 1,500 10 | 516-1234-5-ND® 6.09 5.40 4.18 | HDSP-8601 516-1235-5-ND® 6.09 5.40 4.18 | HDSP-8603 
HE Red | 10.16 | 9.79 | 12.90 2.0 30 1,200 5 = _ _ -|- 516-1199-5-ND@ 3.85 3.41 2.64 | HDSP-F203 
Green | 10.16] 9.79 | 12.90 21 30 3,500 10 |— _ _ -—|- 516-1201-5-ND@ 3.85 3.41 2.64 | HDSP-F503 
Red 10.16 | 9.79 | 12.90 17 15 3,900 5  |516-1224-5-ND® 4.62 4.10 3.17 | HDSP-F101 516-1225-5-ND® 4.62 4.10 3.17 | HDSP-F103 
HE Red | 7.62 | 7.62 | 12.70 2.0 30 5,390 20 |516-1202-5-ND@ 3.85 3.41 2.64 |HDSP-7501 516-1203-5-ND@ 3.85 3.41 2.64 | HDSP-7503 
6 Green | 7.62 | 7.62 | 12.70 21 30 6,800 20 | 516-1204-5-ND® 3.85 3.41 2.64 | HDSP-7801 516-1205-5-ND® 3.85 3.41 2.64 | HDSP-7803 
Red 7.62 | 7.62 | 12.70 17 15 3,600 5 |516-1220-5-ND@ 4.62 4.10 3.17 | HDSP-A101 516-1221-5-ND® 4.62 4.10 3.17 |HDSP-A103 
HE Red | 7.62 | 7.62 | 12.70 17 15 1,050 5  |516-1222-5-ND® 441 3.91 3.03 | HDSP-7511 _ = — -— |- 
Yellow | 7.62 | 7.62 | 12.70 2.2 20 480 5 |516-2015-ND® NEW! 3.69 3.39 2.59 |HDSP-7401 _ _ — — |- 
HE Red | 7.62 | 7.62 | 12.70 2.0 20 980 5 |516-2016-ND® NEW! 3.69 3.39 2.59 |HDSP-7501-CD000 |— =_ — -—|- 
Green | 7.62 | 7.62 | 12.70 2.0 15 1,500 10 | 516-2017-ND@ NEW! 3.78 3.47 2.65 | HDSP-A903 = - _- -|- 


@ ROHS Compliant — + Left Hand Decimal 


Light Bar Graph 


Forward Forward Luminous 
LED No. of Voltage Current Intensity Digi-Key Price Each Avago 
Fig. Color Elements (V) (mA) med @ mA Part No. 1 10 100 Part No. 
HE Red/Yellow/Green 10 2.1/2.2/2.1 30/20/30 3.5 10 
HE Red/Yellow/Green 10 2.1/2.2/2.1 30/20/30 1.9 10 516-1236-5-ND 8.35 7.57 6.01 | HDSP-4832 
HE Red/Yellow/Green 10 2.1/2.2/2.1 30/20/30 19 10 
re HE Red 10 21 30 3.5 10 516-1238-5-ND 7.00 6.20 4.80 | HDSP-4830 
Red 10 1.6 15 1 1 516-1239-5-ND 8.33 7.38 5.72 | HLCP-J100 
Yellow 10 2.2 20 19 10 516-1240-5-ND 8.33 7.38 5.72 | HDSP-4840 
Green 10 21 30 1.9 10 516-1241-5-ND 8.33 7.38 5.72 | HDSP-4850 
HE Red 1 2.0 30 23 20 516-1243-5-ND 1.88 1.65 1.40 | HLMP-2300 
HE Red 1 2.0 30 23 20 516-2097-ND NEW! 1.76 1.65 1.32 | HLMP-2300-EF000 
8 Yellow 1 21 25 20 20 516-1244-5-ND 1.88 1.65 1.40 | HLMP-2400 
Green 1 2.2 30 25 20 516-1245-5-ND 1.88 1.65 1.40 | HLMP-2500 
Green 1 2.2 30 25 20 516-2098-ND NEW! 1.76 1.65 1.32 | HLMP-2500-FG000 
HE Red 1 2.0 30 45 20 516-1246-5-ND 3.19 2.81 2.38 | HLMP-2350 
9 Yellow 1 21 25 38 20 516-1247-5-ND 3.19 2.81 2.38 | HLMP-2450 
Green 1 2.2 30 50 20 516-1248-5-ND 3.19 2.81 2.38 | HLMP-2550 
Red 4 18 45 75 3 516-1249-5-ND 5.04 4.47 3.46 | HLCP-E100 
10 HE Red 4 2.0 30 23 20 516-1250-5-ND 4.38 3.88 3.00 | HLMP-2620 
Green 4 2.2 30 25 20 516-1252-5-ND 4.38 3.88 3.00 | HLMP-2820 
HE Red 1 2.0 30 45 20 516-1253-5-ND 2.81 2.48 2.10 | HLMP-2655 
HE Red 1 2.0 30 45 20 516-2100-ND NEW! 2.66 2.49 1.99 | HLMP-2655-EF000 
1" Yellow 1 2A 25 38 20 516-1254-5-ND 2.81 2.48 2.10 | HLMP-2755 
Green 1 2.2 30 50 20 516-1255-5-ND 2.81 2.48 2.10 | HLMP-2855 
HE Red/Green 1 2.0/2.2 30 45 20 
HE Red/Green 1 2.0/2.2 30 50 20 516-1259-5-ND 6.93 6.14 4.76 |HLMP-2965 
2 HE Red 2 2.0 30 23 20 516-2099-ND NEW! 2.40 2.25 1.80 | HLMP-2600 
Green 2 2.2 30 25 20 516-2103-ND NEW! 2.40 2.25 1.80 | HLMP-2800 
HE Red 1 2.0 30 80 20 516-1256-5-ND 4.38 3.88 3.00 | HLMP-2685 
HE Red 1 2.0 30 80 20 516-2101-ND NEW! 4.11 3.77 2.88 | HLMP-2685-EF000 
43 Yellow 1 21 25 70 20 516-1257-5-ND 4.38 3.88 3.00 | HLMP-2785 
Yellow 1 21 25 70 20 516-2102-ND NEW! 4.11 3.77 2.88 | HLMP-2785-EF000 
Green 1 2.2 30 100 20 516-1258-5-ND 4.38 3.88 3.00 | HLMP-2885 
Green 1 2.2 30 100 20 516-2104-ND NEW! 4.11 3.77 2.88 | HLMP-2885-FG000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (us2010) 2765 
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Pin 2 Pin3 
Peak Forward | Forward Luminous Intensity Viewing —_| Digi-Key Bulk Pricing Tape and Reelt |avago 
Fig. Description Color Lens Length Voltage Current med @ Current Angle Part No. 1 10 100 Qty. Pricing |Part No. 
2.5mm x 7.6mm Green Diffused 565nm 2.2V 30mA 2.6 min. 20mA 100° 516-1279-ND 90 7.00 60.00} — —|HLMP-0504 
1 2.5mm x 7.6mm Yellow Diffused 583nm 2.1V 20mA 3.6 min. 20mA 100° 516-1278-ND 90 7.00 60.00} — —|HLMP-0401 
2.5mm x 7.6mm HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 2.1 min. 20mA 100° §16-1277-ND 90 7.00 60.00} — —|HLMP-0301 
2.0mm x 5.0mm Green Diffused 565nm 2.2V 30mA 8 20mA 110° 516-1285-ND 42 3.18 2280; — —|HLMP-S501 
2 2.0mm x 5.0mm HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 75 20mA 110° §16-1282-ND 42 3.18 22.80} — —|HLMP-S201 
2.0mm x 5.0mm HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 3.5 20mA 110° 516-1283-ND 42 3.18 2280; — —|HLMP-S201-D0000 
2.0mm x 5.0mm Red Diffused 645nm 1.8V 30mA 7h 20mA 110° 516-1281-ND 56 420 33.00} — —|HLMP-S100 
3 smm HE Red/Green | White/Diffused | 635/568nm 1.9V/2.2V 30mA 2.1/4.2 10mA 65° 516-1287-ND 68 5.25 45.00} — —|HLMP-4000 
3mm Green Diffused 565nm 1.9V 2mA 1.0 2mA 50° 516-1792-1-NDO NEW! 62 4.62 36.30] 1,800 | 176.00/M]HLMP-1790-A0002 
3mm Green Diffused 565nm 1.9V 7mA 2.3 2mA 50° 516-1759-ND NEW! 90 7.00 60.00} — —|HLMP-1790-A00A2 
3mm Green Diffused 565nm 1.9V 7mA 2.3 2mA 50° 516-1310-ND 56 4.20 33.00} — —|HLMP-1790 
3mm Green Diffused 565nm 1.9V 7mA 2.3 2mA 50° 516-1758-ND NEW! 90 7.00 60.00} — —|HLMP-1790-A00A1 
3mm Green Diffused 565nm 2.1V 30mA 5 10mA 60° 516-1293-ND 42 3.18 22.80; — —|HLMP-1503 
3mm Green Diffused 565nm 2.1V 30mA 2.6 min. 10mA 60° 516-1753-ND NEW! 72 5.60 48.00} — —|HLMP-1503-C00A1 
3mm Green Diffused 565nm 2.1V 30mA 2.6 min. 10mA 60° 516-1754-ND NEW! fe 5.60 48.00} — —|HLMP-1503-CO0A2 
4 3mm Green Diffused 565nm 2.1V 30mA 4.2 min. 10mA 60° 516-1755-ND NEW! AQ 3.71 26.60; — —|HLMP-1503-D0000 
3mm Green Tint 565nm 21V 30mA 22 10mA 45° 516-1298-ND 42 3.18 2280; — —|HLMP-1521 
3mm Green Water Clear 565nm 2.2V 30mA 45 20mA 45° 516-1301-ND 56 4.24 30.40; — —|HLMP-1540 
3mm Green Diffused 565nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1306-ND 68 5.25 45.00} — —|HLMP-1640 
3mm Green Diffused 565nm 5.0V 15mA 1.6 min. 10mA 60° 516-1756-ND NEW! 1.00 8.50 7250} — —|HLMP-1640-BO0A1 
3mm Green Diffused 565nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° 516-1307-ND 68 5.25 45.00} — —|HLMP-1641 
3mm Yellow Diffused 583nm 1.8V 7mA 21 2mA 50° 516-1309-ND 56 4.20 33.00} — —|HLMP-1719 
3mm Yellow Diffused 583nm 1.8V 7mA 24 2mA 50° 516-1895-ND NEW! 90 7.00 54.00} — —|HLMP-1719-A00A2 
%CutTape Tube For Tape and Reel Part number, change 1-ND to 2-ND. — § For Tape and Box Part number, change 1-ND to 3-ND. — $ Lumens (Im) (Continued) 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Peak Forward | Forward Luminous Intensity Viewing _—_| Digi-Key Bulk Pricing Tape and Reelt | Avago 
Fig. Description Color Lens Length Voltage Current med @ Current Angle Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
3mm Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 6 10mA 60° 516-1292-ND 42 3.18 22.80} — —|HLMP-1401 
3mm Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 3.6 min. 10mA 60° 516-1752-ND NEW! if: 5.60 48.00} — —|HLMP-1401-D00A1 
3mm Yellow Water Clear 583nm 2.1V 20mA 45 20mA 45° 516-1300-ND 56 4.24 30.40) — —|HLMP-1440 
3mm Yellow Diffused 583nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1304-ND 68 5.25 45.00} — —|HLMP-1620 
3mm Red/Orange | Non-diffused 621nm 1.9V 50mA 35 min. 20mA 45° 516-1892-ND NEW! 81 6.30 48.60; — —| HLMA-KH00-JO000 
3mm HE Red Diffused 635nm 1.7V 7mA 24 2mA 50° 516-1308-ND 56 4.20 33.00) — —|HLMP-1700 
3mm HE Red Diffused 635nm 1.7V 7mA 21 2mA 50° 516-1757-ND NEW! 90 7.00 60.00} — —|HLMP-1700-BO0A2 
3mm HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 5.5 10mA 60° 516-1291-ND 42 3.18 22.80} — —| HLMP-1301 
3mm HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 3.4 min. 10mA 60° 516-1751-ND NEW! 72 5.60 48.00} — —|HLMP-1301-E00A1 
4 3mm HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 3.4 min. 10mA 60° 516-1894-ND NEW! 72 5.60 43.20}; — —| HLMP-1301-E00A2 
3mm HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 3.4 min. 10mA 60° 516-1750-1-NDO NEW! AQ 3.71 26.60} 1,800 | 161.00/M|HLMP-1301-E0002 
3mm HE Red Tint 635nm 1.9V 30mA 30 10mA 45° 516-1294-ND 42 3.18 22.80} — —| HLMP-1321 
3mm HE Red Water Clear 635nm 1.9V 30mA 55 20mA 45° 516-1299-ND 56 4.24 30.40) — —| HLMP-1340 
3mm Red Diffused 635nm 1.7V 2mA 0.8 2mA 50° 516-1791-1-NDO NEW! 62 4.62  36.30| 1,800 | 176.00/M| HLMP-1700-B0002 
3mm HE Red Diffused 635nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1302-ND 68 5.25 45.00} — —|HLMP-1600 
3mm HE Red Diffused 635nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° 516-1303-ND 68 5.25 45.00} — —|HLMP-1601 
3mm Red Diffused 645nm 1.6V 30mA 2 1mA 60° 516-1311-ND 56 4.20 33.00) — —| HLMP-K150 
3mm Red Water Clear 645nm 1.6V 30mA 3 1mA 45° 516-1312-ND 67 5.04 39.60} — —|HLMP-K155 
3mm Red Diffused 645nm 1.8V 30mA 45 20mA 60° 516-1313-ND 56 4.20 33.00) — —|HLMP-K101 
3mm Red Water Clear 645nm 1.8V 30mA 65 20mA 45° 516-1314-ND 56 4.24 30.40) — —|HLMP-K105 
5. 3mm Amber Tint 592nm 2.02V 30mA 96.2 min. 20mA 60° 516-1769-ND NEW! 56 4.24 30.40) — —|HLMP-NLO6 
5mm Green Diffused 565nm 2.1V 10mA 10 10mA 50° 516-1318-ND 67 5.04 39.60} — —| HLMP-3554 
5mm Yellow Diffused 583nm 2.0V 10mA 10 10mA 50° 516-1317-ND 67 5.04 39.00} — —| HLMP-3451 
7 5mm HE Red Diffused 635nm 1.9V 10mA 7 10mA 50° 516-1315-ND 67 5.04 39.60} — —| HLMP-3351 
5mm HE Red Diffused 635nm 1.9V 25mA 21 10mA 50° 516-1763-ND NEW! 713 5.46 42.90} — —| HLMP-3351-D0000 
5mm Yellow Diffused 583nm 1.8V 7mA 24 2mA 50° 516-1326-ND 56 4.20 33.00) — —|HLMP-4719 
5mm Green Diffused 565nm 1.9V 7mA 2.3 2mA 50° 516-1327-ND 56 4.20 33.00) — —|HLMP-4740 
5mm Green Diffused 565nm 1.9V 7mA 2.3 2mA 50° 516-1767-ND NEW! 90 7.00 60.00} — —| HLMP-4740-A00B2 
5mm Green Tint 565nm 2.1V 30mA 70 10mA 24° 516-1337-ND 42 3.18 22.80} — —|HLMP-3519 
5mm Green Diffused 565nm 2.1V 30mA 4.2 min. 10mA 60° 516-1765-1-NDO NEW! 62 4.62 36.30} 1,300 | 231.00/M|HLMP-3507-D0002 
5mm Green Diffused 565nm 2.1V 30mA 5.2 10mA 60° 516-1333-ND 42 3.18 22.80} — —|HLMP-3507 
5mm Green Diffused 565nm 2.1V 30mA 4.2 min. 10mA 60° 516-1766-ND NEW! 90 7.00 60.00} — —| HLMP-3507-D00B2 
5mm Green Diffused 565nm 2.1V 30mA 14 10mA 60° 516-1334-ND 67 5.04 39.60} — —| HLMP-3962 
5mm Yellow Tint 583nm 2.0V 20mA 50 10mA 35° 516-1336-ND 42 3.18 22.80} — —| HLMP-3416 
5mm Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 5.7 min. 10mA 60° 516-1764-ND NEW! 72 5.60 48.00}; — —| HLMP-3401-E00B2 
, 5mm HE Red Tint 635nm 1.9V 30mA 60 10mA 35° 516-1335-ND 42 3.18 22.80} — —| HLMP-3316 
5mm HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 7 10mA 60° 516-1328-ND 42 3.18 22.80} — —| HLMP-3301 
5mm HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 2.1 min. 10mA 60° 516-1760-ND NEW! AQ 3.71 26.60; — —| HLMP-3301-D0000 
5mm HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 2.1 min. 10mA 60° 516-1761-ND NEW! whe 5.60 48.00} — —| HLMP-3301-D00B2 
5mm HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 5.4 min. 10mA 60° 516-1762-ND NEW! 712 5.60 48.00} — —| HLMP-3301-FOOB2 
5mm HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 12 10mA 60° 516-1329-ND 67 5.04 39.60} — —| HLMP-3762 
5mm HE Red Diffused 635nm 1.7V 7mA 2.3 2mA 50° 516-1325-ND 56 4.20 33.00) — —|HLMP-4700 
5mm Red Diffused 645nm 1.6V 30mA 3 1mA 65° 516-1323-ND 56 4.20 33.00) — —|HLMP-D150 
5mm Red Diffused 645nm 1.6V 30mA 3 1mA 65° 516-1768-ND NEW! 90 7.00 60.00} — —|HLMP-D150-CO0B2 
5mm Red Diffused 645nm 1.8V 30mA 70 20mA 65° 516-1324-ND 56 4.24 30.40) — —|HLMP-D101 
5mm Green Water Clear 565nm 2.2V 30mA 265 20mA 24° 516-1347-ND 67 5.04 39.60} — —|HLMP-3950 
5mm Yellow Water Clear 583nm 2.1V 20mA 140 20mA 24° 516-1346-ND 67 5.04 39.60} — —| HLMP-3850 
5mm Yellow Diffused 583nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1341-ND 68 5.25 45.00} — —| HLMP-3650 
8 5mm HE Red Water Clear 635nm 1.9V 30mA 125 20mA 24° 516-1345-ND 67 5.04 39.60} — —| HLMP-3750 
5mm HE Red Diffused 635nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1339-ND 68 5.25 45.00} — —|HLMP-3600 
5mm HE Red Diffused 635nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° 516-1340-ND 68 5.25 45.00} — —| HLMP-3601 
5mm Red Water Clear 645nm 1.6V 30mA 10 1mA 24° §16-1338-ND 67 5.04 39.60; — —|HLMP-D155 
5mm Green Water Clear 524nm 3.5V 30mA 5,500 min. 20mA 15° 516-1357-ND 1.80 15.30 130.50) — —|HLMP-CM15-W0000 
5mm Green Water Clear 524nm 3.5V 30mA 1,900 min. 20mA 30° 516-1358-ND 1.80 15.30 130.50) — —|HLMP-CM30-S0000 
5mm Green Tint 568nm 2.2V 30mA 300 20mA 15° 516-1354-ND 67 5.04 39.60} — —|HLMP-C515 
5mm Green Tint 568nm 2.2 30mA 170 20mA 20° 516-1355-ND 67 5.04 39.60} — —| HLMP-C523 
5mm Yellow Tint 583nm 2.1V 20mA 300 20mA 15° 516-1352-ND 67 5.04 39.60; — —|HLMP-C315 
5mm Yellow Tint 583nm 2.1V 20mA 170 20mA 25° 516-1353-ND 67 5.04 39.60} — —| HLMP-C323 
5mm Amber Non-diffused 590nm 2.02V 50mA 4,200 min. 20mA 15° 516-1779-1-NDO§ NEW! 68 5.25 45.00} 2,000 | 210.00/M| HLMP-EL15-VYODD 
5mm Amber Water Clear 592nm 2.02V 50mA 8,700 20mA 6 516-1378-ND 67 5.04 39.60} — —| HLMP-EL08-VY000 
5mm Amber Water Clear 592nm 2.02V 50mA 840 20mA 30° 516-1382-ND 67 5.04 39.60} — —| HLMP-EL30-LP000 
5mm Amber Water Clear 592nm 2.02V 50mA 1,832.5 20mA 30° 516-1383-ND 13 5.46 42.90; — —|HLMP-EL30-PS000 
9 5mm Amber Water Clear 594nm 2.15V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1374-ND wos §.95 51.00} — —| HLMP-EL31-SV000 
5mm Amber Water Clear 594nm 2.15V 50mA 3,700 20mA 23° 516-1370-ND 77 6.95 51.00} — —| HLMP-EL25-SV000 
5mm Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 21,000 20mA 6 516-1376-ND 13 5.46 42.90} — —| HLMP-EG08-X1000 
5mm Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 27,000 20mA 6° 516-1377-ND 718 5.88 46.20} — —|HLMP-EG08-Y2000 
5mm Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 3,050 20mA 15° 516-1379-ND 67 5.04 39.60} — —|HLMP-EG15-RU000 
5mm Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 1,395 20mA 30° 516-1381-ND 67 5.04 39.60} — —|HLMP-EG30-NR0O00 
5mm Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 4,850 20mA 15° 516-1366-ND 72 5.60 48.00} — —| HLMP-ED16-TW000 
5mm Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 4,850 20mA 23° 516-1369-ND 81 6.30 54.00} — —| HLMP-ED25-TW000 
5mm Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 2,850 20mA 30° 516-1371-ND 17 5.95 51.00} — —| HLMP-ED31-RU000 
5mm Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1372-ND 17 §.95 51.00} — —|HLMP-ED31-SV000 
5mm Red Tint 645nm 1.8V 30mA 600 20mA 45? 516-1348-ND 67 5.04 39.60} — —|HLMP-C115 
5mm Red Water Clear 650nm 1.9V 50mA 700 20mA 25° 516-1387-ND AQ 3.71 26.60} — —| HLMP-C625-P0000 
40 5mm Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 4,850 20mA 23° 516-1388-ND 81 6.30 54.00} — —| HLMP-ED27-TWO000 
5mm Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1390-ND 17 §.95 51.00; — —| HLMP-ED33-SV000 
11 5mm HE Red Water Clear 650nm 1.8V 30mA 1,000 20mA 8° 516-1393-ND 67 5.04 39.60} — —|HLMP-4101 
12 Mounting Clip and Ring, for T-1 3/4 (6mm) Lamps 516-1394-ND = 3.35 22.00} — —|HLMP-0103 
13 LED Housing, Right Angle Snap-In 516-1395-ND _ 3.78 29.70} — —|HLMP-5029 
%CutTape Tube For Tape and Reel Part number, change 1-ND to 2-ND. —_§ For Tape and Box Part number, change 1-ND to 3-ND.  $ Lumens (Im) (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LVaAGO LEDs (cont, DigiDReel? [sews 


TECHNOLOGIES 


Peak Forward | Forward Luminous Intensity Viewing —_ | Digi-Key Bulk Pricing Tape and Reelt | ayago 
Fig. Description Color Lens Length Voltage Current med @ Current Angle Part No. 1 10 100 Qty. Pricing |Part No. 
1.60mm Blue Non-diffused 470nm 3.7V 30mA 160 min. 20mA 20° 516-1901-ND NEW! 86 6.65 51.30} — —|HLMP-QB00-S0000 
1.60mm Amber Non-diffused 590nm 1.9V 50mA 500 20mA 15° 516-1893-ND NEW! 67 5.04 39.00} — —|HLMA-QL00 
1.60mm Amber Water Clear 592nm 2.0V 50mA 150 20mA 125° 516-1410-ND 72 5.60 48.00} — —|HLMT-PLOO 
1.80mm Green Diffused 565nm 21V 30mA 7 10mA 90° 516-1405-ND 56 4.20 33.00) — —|HLMP-6500 
1.80mm Green Diffused 565nm 21V 30mA tf 10mA 90° 516-2108-1-NDO NEW! 67 5.04 39.60} 1,500 | 192.00/M| HLMP-6500-F0011 
1.80mm Green Diffused 565nm 21V 30mA 7 10mA 90° 516-2109-1-NDO NEW! 67 5.04 39.60} 1,500 | 192.00/M| HLMP-6500-F0021 
1.80mm Green Water Clear 565nm 21V 30mA 40 10mA 28° 516-1406-ND 56 4.20 33.00) — —| HLMP-6505 
1.80mm Green Water Clear 565nm 21V 30mA 40 10mA 28° 516-2110-1-NDO NEW! 67 5.04 39.60} 1,500 | 192.00/M| HLMP-6505-L0021 
1.80mm Green Diffused 565nm 21V 30mA 0.6 2mA 90° 516-1407-ND 67 5.04 39.60} — —|HLMP-7040 
14 1.80mm Green Diffused 565nm 21V 30mA 0.6 2mA 90° 516-2111-1-NDO NEW! AT 5.95 51.00} 1,500 | 263.50/M| HLMP-7040-D0011 
1.80mm Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 9 10mA 90° 516-1402-ND 56 4.20 33.00) — —|HLMP-6400 
1.80mm Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 0.6 2mA 90° 516-1404-ND 67 5.04 39.60} — —|HLMP-7019 
1.80mm HE Red Diffused 635nm 1.8V 30mA 10 10mA 90° 516-1398-ND 56 4.20 33.00) — —|HLMP-6300 
1.80mm HE Red Diffused 635nm 1.8V 30mA 10 10mA 90° 516-2105-ND NEW! 68 5.25 4050} — —| HLMP-6300-F0010 
1.80mm HE Red Diffused 635nm 1.8V 30mA 10 10mA 90° 516-2106-1-NDO NEW! 67 5.04 39.60} 1,500 | 192.00/M| HLMP-6300-F0011 
1.80mm HE Red Water Clear 635nm 1.8V 30mA 40 10mA 28° 516-2107-1-NDO NEW! 67 5.04 39.60} 1,500 | 192.00/M| HLMP-6305-L0021 
1.80mm HE Red Diffused 635nm 1.8V 30mA 1 2mA 90° 516-1400-ND 67 5.04 39.60} — —|HLMP-7000 
1.80mm HE Red Diffused 635nm 5.0V 30mA 2 5V 90° 516-1401-ND 90 7.00 60.00} — —| HLMP-6620 
1.80mm Red Diffused 645nm 1.6V 30mA 18 1mA 90° 516-1397-ND 73 546 42.90} — —|HLMP-0150 
15 | Flat Top 1.60mm Green Non-diffused 655nm 6.0V 30mA 1.6 min. 10mA 125° 516-1793-1-NDO NEW! 78 5.88 46.20} 1,500 | 224.00/M|HLMP-P505-G0011 
TO-220-2-2 White _ _ 3.6V 350mA 35$ 350mA 110° 516-1712-5-ND& 6.30 55.80 432.00) — —| ASMT-MW00-NFIO00 
TO-220-2-2 Cool White =— _ 3.6V 350mA 60 350mA 110° 516-2000-ND NEW! 5.85 53.63 409.50) — —| ASMT-MW00-NJKOO 
TO-220-2-2 Cool White - =_ 3.6V 350mA 60+ 350mA 110° 516-2001-ND NEW! 7.29 67.50 513.00) — —| ASMT-MWAO0-NKKOO 
16 TO-220-2-2 Cool White | Non-diffused _ 4.0V 700mA 80 350mA 120° 516-2132-5-ND&A NEW! | 7.02 64.35 491.40) — —| ASMT-MW20-NNNOO 
TO-220-2-2 Cool White | Non-diffused _ 4.0V 700mA 80+ 350mA 120° 516-1973-5-ND& NEW! | 7.11 65.18 497.70) — —| ASMT-MW22-NNNOO 
TO-220-2-2 Warm White | Non-diffused — 4.0V 700mA 70 350mA 120° 516-1974-5-ND&A NEW! | 7.20 66.00 504.00) — —| ASMT-WY20-NMNOO 
TO-220-2-2 Warm White | Non-diffused _ 4.0V 700mA 70 350mA 120° 516-1975-5-ND&A NEW! | 7.26 66.55 508.20) — —| ASMT-MY22-NMNOO 
1.80mm Green Diffused 565nm 21V 30mA 7 10mA 90° 516-1417-ND 68 5.25 45.00} — —| HLMP-6500-F0010 
17 1.80mm Green Diffused 565nm 5.0V 30mA 2 5V 90° 516-1418-ND 1.00 8.50 72.50; — —| HLMP-6820-F0010 
1.80mm HE Red Diffused 635nm 5.0V 30mA 2 5V 90° 516-1415-ND 1.00 8.50 72.50} — —| HLMP-6620-F0010 
1.60mm Amber Water Clear 592nm 2.0V 50mA 150 20mA 125° 516-1411-1-NDO 81 6.30 54.00} 1,500 | 360.00/M|HLMT-PLOO-POW11 
18 1.60mm Red/Orange Water Clear 621nm 2.0V 50mA 120 20mA 125° 516-1409-1-NDO 81 6.30 54.00} 1,500 | 279.00/M|HLMT-PHOO-P0011 
1.80mm Green Water Clear 565nm 21V 30mA 40 10mA 28° 516-1414-1-NDO 67 5.04 39.60} 1,500 | 252.00/M|HLMP-6505-L0011 
1.80mm Amber Water Clear 592nm 2.0V 50mA 1,000 20mA 15° 516-1412-1-NDO 81 6.30 54.00} 1,500 | 360.00/M|HLMT-QL00-T0011 
19 0603 HE Red/Green Diffused 630/570nm 2.1/2.2 20mA 10/15 20mA 120° 516-1419-1-NDO AQ 3.71 26.60} 4,000 | 133.00/M|HSMF-C165 
0603 Yellow/Green Diffused 589/570nm 2.1/2.2 20mA 2.8/4.5 min. | 20mA 120° 516-1796-1-NDO NEW! AQ 3.71 26.60} 4,000 | 119.00/M|HSMF-C166 
0603 Blue Diffused 428nm 3.8V 20mA 6 20mA 170° 516-1426-1-NDO 1.00 8.50 72.50} 4,000 | 437.50/M|HSMB-C190 
0603 Green Diffused 520nm 3.4V 20mA 45 min. 20mA 140° 516-1807-1-NDO NEW! 1.00 8.50 72.50 | 4,000 | 337.50/M/HSMQ-C191 
0603 Green Diffused 570nm 2.2V 20mA 15 20mA 170° 516-1425-1-NDO 50 3.60 21.20} 4,000 80.00/M|HSMG-C190 
20 0603 Yellow Diffused 589nm 21V 20mA 8 20mA 170° 516-1424-1-NDO 50 3.60 21.20} 4,000 80.00/M|HSMY-C190 
0603 Amber Diffused 595nm 1.9V 30mA 90 20mA 170° 516-1423-1-NDO 56 4.24 30.40 | 4,000 | 152.00/M|HSMA-C190 
0603 HE Red Diffused 630nm 21V 20mA 10 20mA 170° 516-1422-1-NDO 50 3.60 21.20} 4,000 80.00/M|HSMS-C190 
0603 Red Diffused 637nm 1.9V 25mA 28.5 min. 20mA 170° 516-1421-1-NDO NEW! 56 4.24 30.40 | 4,000 | 136.00/M|HSMC-C190 
0603 Red Diffused 660nm 1.8V 25mA 17 20mA 170° 516-1420-1-NDO 50 3.60 21.20} 4,000 80.00/M|HSMH-C190 
21 0603 Red Diffused 622nm 2.0V 20mA 120 20mA 145° 516-2005-1-NDO NEW! 50 3.60 21.20} 4,000 80.00/M|ASMT-RR45-AQ902 
0805 Blue Diffused 428nm 3.8V 20mA 6 20mA 170° 516-1438-1-NDO 1.00 8.50 72.50} 4,000 | 437.50/M|HSMB-C170 
0805 Blue Diffused 468nm 3.3V 20mA 35 20mA 170° 516-1437-1-NDO 81 6.30 54.00} 4,000 | 324.00/M|HSMN-C170 
0805 Blue Diffused 469nm 3.4V 25mA 55 20mA 140° 516-1445-1-NDO 81 6.30 54.00} 4,000 | 324.00/M|HSMR-C170 
0805 Green Diffused 523nm 3.3V 20mA 120 20mA 170° 516-1435-1-NDO 1.00 8.50 72.50} 4,000 | 437.50/M|HSMM-C170 
0805 Green Diffused 570nm 2.2V 20mA 15 20mA 170° 516-1434-1-NDO 50 3.60 21.20} 4,000 80.00/M|HSMG-C170 
22 0805 Yellow Diffused 589nm 21V 20mA 8 20mA 170° 516-1433-1-NDO 50 3.60 21.20} 4,000 80.00/M|HSMY-C170 
0805 Amber Diffused 595nm 1.9V 30mA 90 20mA 170° 516-1431-1-NDO 56 4.24 30.40 | 4,000 | 152.00/M|HSMA-C170 
0805 Orange Diffused 605nm 2.2V 25mA 2.8 min. 20mA 170° 516-1794-1-NDO NEW! 50 3.60 21.20} 4,000 80.00/M|HSMD-C170 
0805 HE Red Diffused 630nm 21V 20mA 10 20mA 170° 516-1429-1-NDO 50 3.60 21.20} 4,000 | 80.00/M|HSMS-C170 
0805 Red Diffused 637nm 1.9V 30mA 90 20mA 170° 516-1428-1-NDO 56 4.24 30.40 | 4,000 | 152.00/M|HSMC-C170 
0805 Red Diffused 660nm 1.8V 25mA 7 20mA 170° 516-1427-1-NDO 50 3.60 21.20} 4,000 80.00/M|HSMH-C170 
1206 Blue Diffused 428nm 3.8V 20mA 6 20mA 170° 516-1447-1-NDO 1.00 8.50 72.50} 3,000 | 437.50/M|HSMB-C150 
1206 Blue Diffused 468nm 3.3V 20mA 35 20mA 170° 516-1446-1-NDO 81 6.30 54.00} 3,000 | 324.00/M|HSMN-C150 
1206 Blue Diffused 469nm 3.4V 25mA 55 20mA 140° 516-1436-1-NDO 81 6.30 54.00} 3,000 | 324.00/M|HSMR-C150 
23 1206 Green Diffused 520nm 3.4V 25mA 145 20mA 140° 516-1444-1-NDO 1.00 8.50 72.50} 3,000 | 437.50/M|HSMQ-C150 
1206 Green Diffused 570nm 2.2V 25mA 15 20mA 170° 516-1443-1-NDO 50 3.60 21.20} 3,000 80.00/M|HSMG-C150 
1206 Yellow Diffused 589nm 21V 25mA 8 20mA 170° 516-1442-1-NDO 50 3.60 21.20} 3,000 | 80.00/M|HSMY-C150 
1206 HE Red Diffused 630nm 21V 25mA 10 20mA 170° 516-1440-1-NDO 50 3.60 21.20} 3,000 80.00/M|HSMS-C150 
1206 Red Diffused 660nm 1.8V 30mA 17 20mA 170° 516-1439-1-NDO 50 3.60 21.20} 3,000 | 80.00/M|HSMH-C150 
1206 Right Angle Blue Non-diffused 469nm 3.4V 20mA 18 min. 20mA 130° 516-1808-1-NDO NEW! 81 6.30 54.00} 3,000 | 252.00/M|HSMR-C110 
04 1206 Right Angle Green Diffused 570nm 2.2V 25mA 16 20mA 130° 516-1452-1-NDO 50 3.60 21.20} 3,000 80.00/M|HSMG-C110 
1206 Right Angle Amber Water Clear 595nm 1.9V 25mA 95 20mA 130° 516-1450-1-NDO NEW! 50 3.78 29.70} 3,000 | 166.50/M|HSMA-C110 
1206 Right Angle HE Red Diffused 630nm 21V 25mA an 20mA 130° 516-1449-1-NDO 50 3.60 21.20} — —|HSMS-C110 
1208 Right Angle Green Water Clear 568nm 2.2V 25mA 13.3 20mA 125° 516-1726-1-NDO 42 3.18 22.80} 3,000 | 114.00/M|HSMG-C680 
25 | 1208 Right Angle HE Red Water Clear 636nm 2.0V 25mA 5.1 20mA 125° 516-1728-1-NDO 42 3.18 22.80} 3,000 | 114.00/M|HSMS-C680 
1208 Right Angle Red Water Clear 657nm 1.8V 25mA 30.7 20mA 125° 516-1727-1-NDO 42 3.18 22.80} 3,000 | 114.00/M|HSMH-C680 
1210 Yellow/Green Diffused 589/570nm 2.1/2.2 25mA 8/15 20mA 170° 516-1457-1-NDO AQ 3.71 26.60} 3,000 | 133.00/M|HSMF-C156 
26 1210 HE Red/Green Diffused 630/570nm 2.1/2.2 25mA 10/15 20mA 170° 516-1456-1-NDO AQ 3.71 26.60} 3,000 | 133.00/M|HSMF-C155 
1210 Red/Green/Blue Diffused 637/523/468nm| 1.9/3.5/3.5V|_20mA 90/120/40 20mA | 135/130/125° |516-1778-1-NDO NEW! 1.80 15.30 130.50] 3,000 | 787.50/M|HSMF-C118 
CutTape Tube For Tape and Reel Part number, change 1-ND to 2-ND. —_§ For Tape and Box Part number, change 1-ND to 3-ND. + Lumens (Im) (Continued) 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ENVAGO LEDs (oon; Digi@Reel’ [Weis] 
TECHNOLOGIES 
Peak Forward | Forward | Luminous Intensity Viewing —_| Digi-Key Bulk Pricing Tape and Reelt [Avago 
Fig. Description Color Lens Length Voltage Current med @ Current Angle Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
3.20mm x 2.80mm Amber Water Clear 592nm 1.9V 30mA 100 20mA 120° 516-2119-1-NDO NEW! AB 3.22 21.12 | 2,000 86.40/M| HSMA-A100-Q00J1 
3.20mm x 2.80mm Amber Water Clear 592nm 1.9V 30mA 220 20mA 120° 516-2120-1-NDO NEW! 51 3.87 27.74} 2,000 | 124.10/M|HSMA-A101-S00J1 
3.20mm x 2.80mm Blue Water Clear 468nm 3.4V 30mA 70 20mA 120° 516-1464-1-NDO 1.08 9.18 78.30} 2,000 | 472.50/M|HSMN-A100-P00J1 
3.20mm x 2.80mm Green Water Clear 523nm 3.4V 30mA 350 20mA 120° 516-1463-1-NDO 1.32 11.25 95.99 | 2,000 | 579.25/M)HSMM-A100-S00J1 
3.20mm x 2.80mm Green Water Clear 523nm 3.4V 30mA 200 20mA 120° 516-2124-1-NDO NEW! 1.15 9.79 83.52 | 2,000 | 388.80/M|HSMM-A101-RO0J1 
3.20mm x 2.80mm | Emerald Green | Water Clear 558nm 2.2V 30mA 8.0 20mA 120° 516-2123-1-NDO NEW! 48 3.35 22.00} 2,000 90.00/M| HSMG-A100-H01J1 
3.20mm x 2.80mm | Yellow/Green | Water Clear 565nm 2.2V 30mA 18 20mA 120° 516-1462-1-NDO 48 3.42 20.14) — —|HSMG-A100-J02J1 
27 | 3.20mm x 2.80mm Amber Water Clear 594nm 2.8V 70mA 3,800 50mA 120° 516-1781-1-NDO NEW! 68 5.25 45.00} 2,000 | 210.00/M|ASMC-PAB9-TV005 
3.20mm x 2.80mm Amber Water Clear 594nm 2.2V 30mA 270 20mA 120° 516-1460-1-NDO 67 5.04 39.60} 2,000 | 222.00/M|HSMU-A100-R00J1 
3.20mm x 2.80mm Red Water Clear 635nm 1.9V 30mA 100 20mA 120° 516-2121-1-NDO NEW! AB 3.22 21.12 | 2,000 86.40/M|HSMC-A100-Q00J1 
3.20mm x 2.80mm Red Water Clear 635nm 1.9V 30mA 220 20mA 120° 516-2122-1-NDO NEW! AB 3.50 25.08} 2,000 | 112.20/M|HSMC-A101-S00J1 
3.20mm x 2.80mm Red Water Clear 635nm 2.2V 30mA 15 20mA 120° 516-2125-1-NDO NEW! 48 3.42 20.14} 2,000 76.00/M|HSMS-A100-J00J1 
3.20mm x 2.80mm Red Water Clear 639nm 2.8V 70mA 3,300 50mA 120° 516-1782-1-NDO NEW! 68 5.25 45.00} 2,000 | 210.00/M|ASMC-PRB9-TV005 
3.20mm x 2.80mm Red Water Clear 639nm 2.2V 30mA 400 20mA 120° 516-1459-1-NDO 70 5.25 41.25} 2,000 | 231.25/M|HSMZ-A100-R00J1 
3.20mm x 2.80mm Red Water Clear 639nm 2.2V 30mA 350 20mA 120° 516-2126-1-NDO NEW! 67 5.04 39.60} 2,000 | 180.00/M|HSMZ-A100-T70J1 
28 | 3.20mm x 2.80mm Red Water Clear 624nm 3.1V 150mA 9.8 150mA 120° 516-2002-1-NDO NEW! 1.00 8.50 72.50} 2,000 | 337.50/M|ASMT-QRB2-FCDOE 
29 | 3.20mm x 3.40mm |Red/Green/Blue) Water Clear |629/521/465nm | 2.1/3.2/3.2V |50/30/30mA) 620/1,200/280 | 20mA 120° 516-2133-1-NDO NEW! 2.03 17.82 151.20] 1,000 742.50| ASMT-QTBO-OAA02 
3.40mm x 1.25mm Green Water Clear 570nm 2.2V 25mA 15 20mA 170° 516-1467-1-NDO AQ 3.71 26.60} 3,000 | 133.00/M|HSMG-C265 
30 | 3.40mm x 1.25mm Amber Water Clear 595nm 1.9V 25mA 75 20mA 170° 516-1466-1-NDO 56 4.24 30.40 | 3,000 | 152.00/M|HSMA-C265 
3.40mm x 1.25mm Red Water Clear 637nm 1.9V 25mA 75 20mA 170° 516-1465-1-NDO 56 4.24 30.40 | 3,000 | 152.00/M|HSMC-C265 
31 | 1.60mm x 1.50mm |Red/Green/Blue] Water Clear /637/523/468nm/1.9/3.4/3.4V|_ 20mA | 28.5/45/28.5min.| 20mA | 140°/145°/145° |516-1795-1-NDO NEW! 1.80 15.30 130.50} 4,000 | 607.50/M|HSMF-C114 
32 | 1.60mm x 0.6mm Green Non-diffused 570nm 2.2V 25mA 4.5 min. 20mA 155° 516-1797-1-NDO NEW! 50 3.60 21.20} 4,000 | 80.00/M|HSMG-C120 
NEW! Light Pipe NEW! 
33 _ White _ _ 12V 30mA 1,000 20mA _ 516-1855-ND 6.60 60.50 462.00) — —|ASMT-LW60 
NEW! Collimator Lens NEW! 
34 |30° Beam Lens for ASMT-Mxxx and QSMT-MWBx LEDs 516-1999-ND 2.14 20.10 160.80) — —|ASMT-M030 


%CutTape Tube For Tape and Reel Part number, change 1-ND to 2-ND. —§ For Tape and Box Part number, change 1-ND to 3-ND. — $ Lumens (Im) 


Smart Displays Dimensions in mm 


Fig.3 NEW! 


No. Peak | Char. Lumi- No. Peak | Char. Lumi- 
of Length|Height| Char. | nous Digi-Key Price Each Avago of Length|Height| Char. | nous Digi-Key Price Each Avago 
Fig. |Char.| Color | (nm) | (in.) |Format] Intensity |Part No. ul 10 100 |Part No. Fig. |Char.| Color | (nm) | (in.) |Format) Intensity |Part No. 1 10 100 |Part No. 
Numeric 5 | & | Green | 568 0.270 /8.0 x 1]7.50 med |516-1165-5-ND 53.50 51.36 40.66 |HDSP-2503 
1 1 |HERed) 635 |0.290] 1 140 ucd |516-1154-ND 48.22 46.44 35.72 IHDSP-0760 8 |HERed| 635 | 0.270 |8.0x 1] 7.50 mcd |516-1164-5-ND 53.50 51.36 40.66 |HDSP-2502 
Hexadecimal 8 | Green| 568 | 0.180 |8.0x 1] 7.50 mcd [516-1169-5-ND 45.09 43.42 33.40 |HDSP-2533 
1 Green| 568 [0290] 1 1,100 pod|516-1157-ND 36.32 32.28 25.83 |HDsP-0962| | , | 8 | Yellow] 583 | 0.180 /8.0x 1) 7.60 med|516-1168-5-ND 45.09 43.42 33.40 |HDSP-2531 
1] 1 |Hered! 635 |0290) 1 | 140yca |516-1155-ND 50.27 49.42 37.24 |Npsp-o762 8 |HERed| 635 | 0.180 |8.0x 1] 7.50 med |516-1167-5-ND 45.09 43.42 33.40 |HDSP-2532 
1 |HeRed 635 |0.290| 1 | 620pcd |s16-1186-ND OST! Anas? BFORNePLOTTD 8 | Red | 645 | 0.180 |8.0x 1] 25.0 mcd |516-1166-5-ND 49.95 48.10 37.00 |HDSP-2534 
7-Bit Parallel Serial Input 
4 | Green| 568 | 0.200 |4.0x1]5.60 med [516-1160-5-ND 25.78 24.90 19.56 JHDLG-2416 8 | Green | 568 | 0-180 )8.0x1) 114 ped BO. Aoide <'8ec0. MOMS 220s 
4 | Yellow} 583 | 0.200 |4.0x1|3.70 med |516-1159-5-ND 25.78 24.90 19.56 |HDLy-2416| | 6 | & | Yelow) $83 | 0.180 [8.0x1) G4ucd [516-1184-5-ND BB 09S ASE S340: HEME 207 
2 | 4 |HERed| 635 | 0.200 |4.0x 1| 3.50 med |516-1158-5-ND 25.78 24.90 19.56 |HDLO-2416 : ee oe i . pest aaa se pa pan 
4 | Red | 645 | 0.200 |4.0x1|12.7 med |516-1886-5-ND NEW!| 24.70 23.22 17.29 |HDLS-2416 4 | Green | 868-046 }40x1| 114 yea Tema Sa 7. 7755138 ICME ace 
4 | Red | 645 | 0.200 |4.0.x11]3.10 med |oTGGeSABU 28.65 27.67 21.74 |HOLU-2416] 7 | 4 |e Red] 635 | 0.146 |4.0x1| 64 ued |516-1171-5-ND 28.78 27.72 21.32 |HCMS-2902 
NEW! Alphanumeric NEW! 8 [Green| 568 | 0.146 |8.0x1| 114 cd |516-1176-5-ND 43.28 41.68 32.06 |HCMS-2913 
3] 8 | Green] 568 | 0.200 |8.0x 1] 7.50 med [516-1745-5-ND 150.66 140.62. 130.58 [HDSP-2133] | 3 | § |yeliow| 583 | 0.146 /80x1) 64 ucd |516-1175-5-ND 43.28 41.68 32.06 |HCMS-2911 
8-Bit Parallel 8 |HERed| 635 | 0.146|8.0x1| 64ycd |516-1174-5-ND 36.07 32.06 25.65 |HCMS-2912 
8 | Green) 568 | 0.189 | 8.0x 1] 7.50 med |516-1163-5-ND 47.63 45.87 35.28 )HDSP-2113 4 |Green| 568 | 0.180 |4.0x1| 114 ycd /516-1182-5-ND 29.62 2853 21.94 |HCMS-2963 
4 | 8 |Yellow] 583 | 0.189 |8.0x 1] 7.50 mcd |516-1162-5-ND 47.63 45.87 35.28 JHDSP-2111 9 | 4 |HERed| 635 | 0.180 |4.0x1| 64ycd |516-1180-5-ND 29.62 28.53 21.94 |HCMS-2962 
8 |HERed| 635 | 0.189 |8.0x 1] 7.50 med |516-1161-5-ND 47.63 45.87 35.28 |HDSP-2112 4 | Red | 645 | 0.200 |5.0x7) 230 pcd |516-1606-5-ND 32.67 31.46 24.20 |HCMS-2965 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (us2010) 2769 


Panasonic Surface Mount LEDs Digi@Reel” 


The chip LEDs have thin, compact features available for surface mount technology. Super bright with wide viewing angle and is suitable for compact and multi-function equipment. 
Features: * Compact and thin package * Super bright * High reliability * Surface mount technology available * Wide product range 
Cleaning: Avoid using organic solvents. The surface of the LED may change when organic solvents such as trichloroethylene and acetone come in contact with the surface of the LED. 


Fig. 1 — 0603 (1608) Leadless USS Type Fig. 2 — 0603 (1608) Leadless SS Type 
A Polarity Mark B Polarity Mark 
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Polarity Mark 


Fig. 3 — 0603 (1608) Leadless TSS Type Fig. 4 — 0603 Leadless Lo-Profile Fig. 5 - 0603 Leadless ESS Type Fig. 6 - 0603 Leadless Dome Lens 
Polarity Mark tO ‘ a - ; = 1.60—~ 40.20 160) — 0.60, 
. 5 7 
mi) Se: Ae | ten (KO az 
Cathode °(K- 
Mark ~ 
Rated Cut Tape 
Lighting Process |(mW)| (mA) | (V) | (°C) | (med) | (med) | (mA) VF (V) AP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel __| Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD IF | VR Topr Typ. | Min. IF Typ. | Max. | Typ. | Part No. i 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
0603 (1608) Leadless USS Type Height=0.35mm — RoHS Compliant 
Amber Yellow Diffused InGaAIP | 25 10 4 | -30~85 | 16 4 5 1.95 | 25 589 |P13488CT-ND 42 34 .24 |P13488TR-ND 5,000 | 103.00/M |LNJ414K82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 40 15 4 | -30~85 | 15 VE 5 1.90 | 25 620 |P13489CT-ND 42 34 .24 |P13489TR-ND 5,000 | 103.00/M |LNJ814W83RA 
Yellow Green Green Diffused InGaAIP | 40 15 4 | -30~85 | 17 | 10.2] 10 | 205 | 25 575 |P13485CT-ND 42 34 .24 |P13485TR-ND 5,000 | 103.00/M | LNJ326W83RA 
1A White White Diffused GaN 40 10 5 | -30~85 | 80 36 5 3.10 | 3.7 —  |P13483CT-ND 7 65 .52 | P13483TR-ND 5,000 | 327.00/M|LNJO26X8BRA1 
White White Diffused InGaN 40 10 5 | -30~85 | 40 24 6 29 3.2 —__|P14144CT-ND 64 AQ .37_|P14144TR-ND 5,000 | _204.32/M | LNJO26X8ARA1 
Orange Red Diffused InGaAIP | 45 20 4 | -30~85 | 19 | 11.5 5 1.90 | 21 620 |P13487CT-ND 42 34 .24 |P13487TR-ND 5,000 | 103.00/M | LNJ826W83RA 
Soft Orange Yellow Diffused InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 | 169] 13.5] 10 | 1.92 | 25 610 |P13486CT-ND 42 34 .24 |P13486TR-ND 5,000 | 103.00/M | LNJ826W86RA 
Blue White Diffused InGaN 70 20 5 | -30~85 | 11.5 5 5 2.90 | 3.15 | 465 |P13484CT-ND 51 39 .29 | P13484TR-ND 5,000 | 163.00/M | LNJ926W8CRA 
1B Amber Yellow Diffused InGaAIP | 40 15 4 | -30~85 | 35 12 10 | 2.05 | 25 595 | P13681CT-ND 34 31 .29 | P13681TR-ND 5,000 | 106.00/M | LNJ426W83RA 
Pure Green Green Diffused InGaN 70 20 5 | -30~85 | 40 15 5 2.90 | 3.25 | 520 |P13497CT-ND 1.15 1.06 96 _|P13497TR-ND 5,000 | 362.00/M | LNJ626W8CRA 
0603 (1608) Leadliess Height=0.4mm — RoHS Compliant 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs 40 15 3 | -30~85 | 6.7 2.2 10 | 1.72 | 25 655 =|P11461CT-ND 38 34 31 |P11461TR-ND 5,000 | 113.00/M | LNJ214R8ARA 
Orange Red Diffused GaAsP 40 15 3 | -30~ 85 1 0.5 10 | 193 | 26 630 |P11462CT-ND 35 32 .29 |P11462TR-ND 5,000 | 104.00/M|LNJ814R8DRA 
2A | Soft Orange Yellow Diffused GaAsP 40 15 3 | -30~85 1 0.5 10 | 193 | 26 610 |P11463CT-ND 35 32 .29 |P11463TR-ND 5,000 | 104.00/M | LNJ814K8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP 40 15 3 | -30~85 | 1.5 0.6 10 2 2.6 590 |P11464CT-ND 35 32 .29 |P11464TR-ND 5,000 | 104.00/M | LNJ414K8YRA 
Yellow Green Green Diffused GaP. 40 15 4 | -30~85 5 1.8 10 | 203 | 26 565 _|P11465CT-ND 32 29 26 _|P11465TR-ND 5,000 95.00/M | LNJ314G8TRA 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red Red Diffused InGaAIP | 40 15 4 | -30~85 | 15 8 10 | 1.92 | 25 645 |P11466CT-ND 44 37 30 | P11466TR-ND 5,000 | 110.25/M}LNJ214R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 40 15 4 | -30~85 | 32 17 10 | 2.03 | 25 630 |P11467CT-ND 56 53 48 |— = —|LNJ814R83RA 
OA Orange Red Diffused InGaAIP | 40 15 4 | -30~85 | 30 16 10 | 1.95 | 25 620 |P11468CT-ND 45 36 .27 | P11468TR-ND 5,000 | 114.05/M | LNJ814R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused InGaAIP | 40 15 4 | -30~85 | 21 87 10 | 1.95 | 25 615 |P11469CT-ND 42 34 .24 |P11469TR-ND 5,000 | 102.56/M | LNJ814K87RA 
Amber Yellow Diffused InGaAIP | 40 15 4 | -30~85 | 26 14 10 21 25 595 |P11470CT-ND 45 36 .27-|P11470TR-ND 5,000 | 114.05/M | LNJ414K84RA 
Yellow Green Green Diffused InGaAIP_| 40 15 4 | -30~85 | 12 6.4 10 | 2.03 | 25 575 _|P11471CT-ND 42 34 .24 |P11471TR-ND 5,000 | 102.56/M | LNJ314G83RA 
0603 (1608) Leadiess Height=0.8mm — RoHS Compliant 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs 50 20 3 | -30~85 | 6.7 2.2 10 | 1.72 | 25 660 |P524CT-ND 33 31 .28 | P524TR-ND 4,000 | 114.00/M | LNJ208R8ARA 
Orange Orange Diffused GaAsP 30 10 3 | -30~85 | 1.1 0.4 5 1.8 24 630 | P523CT-ND$ 33 31 .28 | P523TR-ND$ 4,000 | 104.00/M | LNJ808R8ERA 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP 50 20 3 | -30~85 1 0.4 10 | 193 | 26 610 | P11132CT-ND 33 31 .28 |P11132TR-ND 4,000 | 104.00/M | LNJ808K8SRA 
2B Amber Yellow Diffused GaAsP 50 20 4 | -30~85 | 1.5 0.6 10 2 2.6 590 |P11129CT-ND 33 31 .28 |P11129TR-ND 4,000 | 104.00/M | LNJ408K8YRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP 30 10 4 | -30~85 | 0.9 0.4 5 19 24 590 | P522CT-ND$ 33 31 -28 | P522TR-ND$ 4,000 | 104.00/M | LNJ408K8ZRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 50 20 4 | -30~85 5 1.8 10 | 203 | 26 565 | P525CT-ND 33 31 .28 |P525TR-ND 4,000 95.00/M | LNJ308G8TRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 30 10 4 | -30~85 | 2.1 0.7 5 1.9 24 565 | P521CT-ND$ 33 31 .28 | P521TR-ND$ 4,000 95.00/M | LNJ308G8LRA 
Pure Green Green Diffused GaP 50 20 4 | -25~85 | 0.7 | 0.25 | 10 | 2.03 | 26 555 _|P11485CT-ND 35 32 29 _|P11485TR-ND 4,000 | 114.00/M | LNJ308G8PRA 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red Red Diffused InGaAIP | 55 20 4 | -25~85 | 15 8 10 | 1.92 | 25 645 |P11486CT-ND 44 37 30 |P11486TR-ND 4,000 | 117.60/M}LNJ208R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 20 4 | -25~85 | 32 17 10 | 2.03 | 2.5 630 |P11487CT-ND 42 34 24 |P11487TR-ND 4,000 | 108.97/M|LNJ808R83RA 
2B Orange Red Diffused InGaAIP | 50 20 4 | -25~85 | 65 25 10 1.9 2.3 620 |P11131CT-ND 45 36 .27 | P11131TR-ND 4,000 | 118.97/M|LNJ808R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused InGaAIP | 55 20 4 | -25~85 | 21 7 10 | 1.95 | 25 615 |P11488CT-ND 42 34 .24 |P11488TR-ND 4,000 | 108.97/M|LNJ808K87RA 
Amber Yellow Diffused InGaAIP | 50 20 4 | -25~85 | 10.5 4 10 2 2.3 595 |P11130CT-ND 45 36 .27 | P11130TR-ND 4,000 | 118.97/M|LNJ408K84RA 
Yellow Green Green Diffused InGaAIP_| 55 20 4 | -25~85 | 12 6.4 10 | 2.03 | 25 575 _|P11489CT-ND 42 34 .24 |P11489TR-ND 4,000 | _108.97/M | LNJ308G83RA 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs 50 20 3 | -30~85 | 6.7 2.2 10 | 1.72 | 25 655 | P11133CT-ND 33 31 28 |P11133TR-ND 5,000 | 104.00/M | LNJ212R8ARA 
Orange Orange Diffused GaAsP 50 20 3 | -30~ 85 1 0.4 10 | 193 | 26 630 |P11594CT-ND 32 29 26 |P11594TR-ND 5,000 95.00/M | LNJ812R8DRA 
3 Soft Orange Yellow Diffused GaAsP 50 20 3 | -30~ 85 1 0.5 10 | 1.93 | 26 610 |P11472CT-ND 32 .29 26 |P11472TR-ND 5,000 95.00/M | LNJ812K8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP 50 20 4 | -30~85 | 15 0.6 5 2 2.6 590 |P11135CT-ND 33 31 .28 | P11135TR-ND 5,000 95.00/M | LNJ412K8YRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 50 20 4 | -30~85 5 1.8 5 2.03 | 2.6 565 |P11134CT-ND 33 31 .28 |P11134TR-ND 5,000 86.00/M | LNJ312G8TRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 30 10 4 | -30~85 3 1.8 10 1.9 24 565 _|P11473CT-ND 29 -26 -24 |P11473TR-ND 5,000 86.00/M | LNJ312G8LRA 
Ultra Bright InGaAIP / GaN LED 
Red Red Diffused InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 | 15 8 10 | 1.92 | 25 645 |P11475CT-ND 44 37 30 | P11475TR-ND 5,000 | 110.25/M}LNJ212R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 | 32 17 10 | 2.03 | 2.5 630 |P11476CT-ND 42 34 24 |P11476TR-ND 5,000 | 102.56/M | LNJ812R83RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 | 30 16 10 | 1.95 | 25 620 |P11477CT-ND 45 36 27 |P11477TR-ND 5,000 | 114.05/M | LNJ812R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 | 21 7 10 | 1.95 | 25 615 |P11478CT-ND 42 34 .24 |P11478TR-ND 5,000 | 102.56/M | LNJ812K87RA 
3 Amber Yellow Diffused InGaAIP_| 55 20 4 | -30~85 | 26 14 10 21 25 595 | P11479CT-ND 45 36 .27_|P11479TR-ND 5,000 | 114.05/M | LNJ412K84RA 
Yellow Green Green Diffused InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 | 12 6.4 20 | 2.03 | 2.5 575 |P11480CT-ND 42 34 24 |P11480TR-ND 5,000 | 102.56/M | LNJ312G83RA 
Pure Green White Diffused GaN 40 10 5 | -25~85 | 34 | 10.3 5 3 3.7 525 |P11481CT-ND 87 66 50 |P11481TR-ND 5,000 | 277.89/M|LNJ612W8WRA 
Blue White Diffused InGaN 65 15 5 | -30~85 | 12 5 5 2.9 3.2 465 |P14149CT-ND 51 39 .29 |P14149TR-ND 5,000 | 163.46/M|LNJ912W8CRA1 
White White Diffused InGaN 65 15 5 | -30~85 | 40 24 5 2.9 3.2 —__|P14143CT-ND 64 49 .37_|P14143TR-ND 5,000 | _208.33/M | LNJ012X8ARA1 
0603 Leadless Lo-Profile — RoHS Compliant 
4 White Light White Diffused GaN 27 7 5 | -30~85 | 25 13 5 3.1 3.7 —__|P12022CT-ND 491 458 415 |— = —|LNJO26X8BRA 
Ice Blue White Diffused InGaN 40 10 5 | -30~85 | 30 25 5 2.9 3.2 — |P14138CT-ND 64 AQ .37 | P14138TR-ND 5,000 | 204.32/M|LNJC36X8ARA1 
Red White Diffused InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 7 5.8 5 1.95 | 23 645 |P14158CT-ND 42 34 .26 |P14158TR-ND 5,000 | 107.07/M|LNJ236W82RA 
Yellow Green White Diffused InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 | 7.5 4 5 1.95 | 2.3 575 | P14159CT-ND 44 37 -30 | P14159TR-ND 5,000 | 109.91/M|LNJ336W83RA 
5 Amber White Diffused InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 | 25 15 5 1.95 | 23 595 |P14160CT-ND 44 37 -30 | P14160TR-ND 5,000 | 109.91/M|LNJ436W82RA 
White Light White Diffused InGaN 40 10 5 | -30~85 | 35 25 5 2.9 3.2 —__|P14139CT-ND 64 49 -37_|P14139TR-ND 5,000 | 204.32/M | LNJO36X8ARA 
Blue Light White Diffused InGaN 65 15 5 | -30~85 | 14 8.5 5 29 3.2 465 |P14137CT-ND 51 39 .29 |P14137TR-ND 5,000 | 163.46/M | LNJ936W8CRA 
Orange White Diffused InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 | 17.5 | 11.5 5 1.95 | 2.30 | 630 |P14185CT-NDw 44 37 30 |P14185TR-NDv | 5,000 | 109.91/M|LNJ836W83RA 
Soft Orange White Diffused InGaAIP_| 55 20 4 | -30~85 | 9.0 5.0 5 1.95 | 2.30 | 610 |P14186CT-NDw 44 37 -30_|P14186TR-NDv | 5,000 | 109.91/M|LNJ836W86RA 
6 Green _— InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 | 7.5 3.2 5 1.95 | 2.3 572 |P14140CT-ND 42 34 .24 |P14140TR-ND 5,000 | 102.56/M | LNJ3WOC83RA 
Orange = InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 | 17.5 9 5 1.95 | 2.3 620 |P14141CT-ND 42 34 24 |P14141TR-ND 5,000 | 102.56/M | LNJ8WOC83RA 
0805 (2012) J-Lead S-J Type 2mm pitch Taping 
7 Red Red Diffused GaP 60 20 4 | -25~85 | 04 | 0.15} 10 | 2.03 | 26 700 |P11490CT-ND@ 33 30 .27 |P11490TR-ND® | 6,000 99.00/M | LNJ206R5RRX 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs 60 20 3 | -25~85 5 17 10 | 1.72 | 25 660 _|P11136CT-ND® 33 31 -28 |P11136TR-ND® | 6,000 | 113.00/M|LNJ206R5ARA 
@ RoHS Compliant + Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. + Thru-Boardtype 0 NEW! (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2770 usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 


Panasonic = Surface Mount LEDs (cont) 


Fig. 7 — J-Lead-S Type 


Cathode Fig. 8 — Gull Wing-S Type Fig. 9 — 1206 (3216) Leadless Type 
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Absolute Maximum Ratings lo Rated Cut Tape 
Lighting Process |(mW)| (mA) | (V) (°C) | (med) | (med) | (mA) VF (V) dP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel__| Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD IF | VR Topr Typ. | Min. | IF | Typ. | Max. | Typ. | PartNo. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP 60 | 20 | 3 | -25~85 | 08 | 03 ] 10 | 1.93 ] 26 | 610 |P11491CT-ND 35 32 .29 |P11491TR-ND | 6,000 | 104.00/M|LNJ806K5SRX 
7 Amber Yellow Diffused GaAsP 60 | 20 | 4 | -25~85 |} 1 04 ) 10 2 2.6 | 590 |P11492CT-ND 35 32 .29 |P11492TR-ND | 6,000 | 104.00/M | LNJ406K5YRX 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -25~85 | 26 | 09 | 10 | 2.03 | 26 | 565 /P11137CT-ND® 33 31 .28 |P11137TR-ND@ | 6,000 | 99.00/M|LNJ306G5URA 
Pure Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -25~85 | 065 | 0.25 | 10 | 203 | 26 | 555 |P11493CT-ND® 38 34 -31_|P11493TR-ND@ | 6,000 | 113.00/M | LNJ306G5PRX 
Ultra Bright InGaAIP LED 
7 Orange Red Diffused InGaAIP | 50 ] 20 | 4 | -25~85 | 5 2 10 | 1.9 | 23 | 620 |P11494CT-ND 52 42 -32 |P11494TR-ND | 6,000 | 133.24/M|LNJ806R58RX 
Amber Yellow Diffused InGaAIP_ | 50 | 20 | 4 | -25~85 | 85 | 35 | 10 2 2.3 | 595 |P11495CT-ND 52 42 -32_|P11495TR-ND | 6,000 | 133.24/M|LNJ406K54RX 
0805 (2012) J-Lead S-J Type 4mm pitch Taping 
Red Red Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -25~85 | 04 | 0.15) 10 | 2.03] 26 | 700 /P11496CT-ND® 33 30 .27 |P11496TR-ND@ | 3,000 | 108.00/M | LNJ206R5RUX 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -25~85 | 5 17 5 1.72 | 2.5 | 660 |P11497CT-ND@ 38 34 .31 |P11497TR-ND@ | 3,000 | 124.00/M | LNJ206R5AUX 
7 | Soft Orange Yellow Diffused GaAsP 60 | 20 | 3 | -25~85 | 08 | 03 | 10 | 1.93 | 26 | 610 |P11498CT-ND 35 32 .29 |P11498TR-ND | 3,000 | 114.00/M|LNJ806K5SUX 
Amber Yellow Diffused GaAsP 60 | 20 | 4 | -25~85 |} 1 04 ) 10 2 2.6 | 590 |P11499CT-ND@ 35 32 .29 |P11499TR-ND@ | 3,000 | 114.00/M|LNJ406K5YUX 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -25~85 | 35 | 1.35) 10 | 2.03 | 2.6 | 565 /P11500CT-ND® 33 30 .27 |P11500TR-ND@ | 3,000 | 108.00/M | LNJ306G5UUX 
Pure Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -25~85 | 0.65 | 0.25 | 10 | 2.03 | 26 | 555 |P11501CT-ND® 38 34 -31_|P11501TR-ND@ | 3,000 | 124.00/M | LNJ306G5PUX 
Ultra Bright InGaAIP /GaN LED 
Orange Red Diffused InGaAIP | 50 ] 20 ] 4 | -25~85 ] 5 2 10 | 1.9 | 23 ] 620 ]P11502CT-ND 52 2 -32 ]P11502TR-ND | 3,000 | 138.99/M]LNJ806R58UX 
7 Amber Yellow Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4 | -25~85 | 85 | 35 | 10 2 2.3) 595 |P11503CT-ND 52 2 .32 |P11503TR-ND | 3,000 | 138.99/M|LNJ406K54UX 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~85 | 55 2 5 3.2 | 3.7 | 470 |P11504CT-ND@ | 415 3.90 3.64 |P11504TR-ND® | 3,000 | 1895.00/M | LNJ9O6W5BUX 
Red Red Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -25~85 | 04 | 0.15] 10 | 2.03] 26 | 700 |P490CT-ND _ 31 .28 | P490TR-ND 6,000 | 99.00/M)LN1271RTR 
Ultra Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -25~85 |] 5 1.7 | 10 | 1.72 | 25 | 660 |P493CT-ND - At .37 | P493TR-ND 6,000 | 113.00/M|LN1271RALTR 
Orange Red Diffused GaAsP 30 | 10 | 3 | -30~85} 1 0.4 5 1.8 | 24 | 630 |P518CT-ND 33 31 .28 | P518TR-ND 6,000 | 119.00/M|LN1871SRTR 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP 60 | 20 | 3 | -25~85 | 08 | 03 | 10 | 1.93 | 26 | 610 )P492CT-ND _ 31 .29 | P492TR-ND 6,000 | 104.00/M|LN1871Y5TR 
8 Amber Yellow Diffused GaAsP 60 | 20 | 4 | -25~85 | 1 04 | 10 2 2.6 | 590 |P11125CT-ND 36 33 -30_|P11125TR-ND | 6,000 | 104.00/M|LN1471YTR 
Amber Yellow Diffused GaAsP 30 7 10 | 4 |] -30~85 7 1 0.4 5 1.9 | 24 | 590 |P517CT-ND¥ 33 31 .28 | P517TR-ND¥ 6,000 | 119.00/M]LN1471SYTR 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -25~85 | 26 | 09 | 10 | 2.03 | 26 | 565 /P491CT-ND _ 31 .28 | P491TR-ND 6,000 | 99.00/M)LN1371GTR 
Yellow Green Green Diffused GaP 30. | 10 | 4 | -30~85 | 2 07 5 1.9 | 24 | 565 |P516CT-ND$ 33 31 .28_ | PS16TR-ND$ 6,000 | 113.00/M|LN1371SGTR 
ae Green Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -25~85 | 5 3 10 | 203 | 26 | 565 |P494CT-ND - 33 -30. | P494TR-ND 6,000 | 103.00/M|LNJ306G5TRO2 
805 (2012) Gull Wing S-GW Type 4mm pitch Taping 
Ultra Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -25~85 | 5 1.7 | 10 | 1.72 | 25 | 660 |P11505CT-ND@ 38 34 -31 | P11505TR-ND@ | 3,000 | 124.00/M|LN1271RALTRP 
Orange Red Diffused GaAsP 30 | 10 | 3 | -30~85 | 1 04 5 1.8 | 24 | 630 |P11506CT-ND® 37 33 -30 | P11506TR-ND@ | 3,000 | 119.00/M|LN1871SRTRP 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP 60 | 20 | 3 | -25~85 | 08 | 03 | 10 | 1.93 | 2.6 | 610 |P11507CT-ND 35 32 .29 |P11507TR-ND | 3,000 | 114.00/M|LN1871YS5TRP 
8 Amber Yellow Diffused GaAsP 30 | 10 | 4 | -30~85 | 1 0.4 5 1.9 | 24 | 590 |P11508CT-ND® 35 32 .29 |P11508TR-ND@ | 3,000 | 114.00/M|LN1471SYTRP 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -25~85 | 26 | 09 | 10 | 2.03 | 26 | 565 /P11509CT-ND® 33 30 .27 |P11509TR-ND@ | 3,000 | 108.00/M|LN1371GTRP 
Yellow Green Green Diffused GaP 30_| 10 | 4 | -25~85 | 2 07 5 1.9 | 24 | 565 |P11510CT-ND@ 35 32 .28_|P11510TR-ND@ | 3,000 | 113.00/M|LN1371SGTRP 
ee Green Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -25~85 | 5 3 10 | 203 | 26 | 565 |P11595CT-ND 35 32 .28 |P11595TR-ND | 3,000 | 113.00/M|LNJ306G5TUWQ 
1206 (3216) Leadless with Flat Lens Type — RoHS Compliant 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 |] 3 | -30~85 | 7 23 | 10 | 1.72] 2.5 | 660 |P11141CT-ND 33 31 .28 |P11141TR-ND | 3,000 | 138.00/M|LNJ211R8ARA 
Orange Red Diffused GaAsP 60 | 20 | 3 | -30~85 | 18 | 07 | 10 | 1.93 | 2.6 | 630 |P11526CT-ND 39 36 32 |P11526TR-ND | 3,000 | 128.00/M|LNJ811R8DRA 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP 60 | 20 | 3 | -30~85 | 1 05 | 10 | 1.93 | 26 | 610 |P11527CT-ND 39 36 32 |P11527TR-ND | 3,000 | 128.00/M|LNJ811K8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP 60 | 20 | 4 | -30~85 | 22 | 0.75) 10 2 2.6 ) 590 |P11528CT-ND 39 36 -32 |P11528TR-ND | 3,000 | 128.00/M|LNJ411K8YRA 
g |_Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -30~85 | 55 | 18 | 10 | 203 | 26 | 565 |P11529CT-ND 36 33 -30_|P11529TR-ND | 3,000 | 118.00/M|LNJ311G8TRA 
Pure Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -30~85 | 07 | 0.25) 10 | 2.03 | 2.6 | 555 /P11531CT-ND 42 38 .35 |P11531TR-ND | 3,000 | 138.00/M|LNJ311G8PRA 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -30~85 | 7 23) 10 | 1.72 | 2.5 | 660 |P541CT-NDt 33 31 .28 | P541TR-NDt 3,000 | 138.00/M |LNJ211R8ARU 
Orange Red Diffused GaAsP 60 | 20 | 3 | -30~85 | 18 | 07 | 10 | 1.93 | 2.6 | 630 |P11540CT-NDt 39 36 -32 |P11540TR-NDf | 3,000 | 128.00/M|LNJ811R8DRU 
Amber Yellow Diffused GaAsP 60 | 20 | 4 | -30~85 | 22 | 0.75) 10 2 2.6 | 590 |P11596CT-NDt 39 36 .32 |P11596TR-NDf | 3,000 | 128.00/M|LNJ411K8YRU 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -30~85 | 55 | 18 | 10 | 2.03 | 26 | 565 |P540CT-NDt 33 31 .28 | PS40TR-NDt 3,000 | 118.00/M|LNJ311G8TRU 
Ultra Bright InGaAIP /GaN LED 
Ultra Bright Red Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 ] 4 | -30~85 ] 15 8 10 7 1.92 | 25 | 645 |P11532CT-ND AT 38 .29 ]P11532TR-ND | 3,000 | 124.49/M]LNJ211R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 32 17 10 | 203 | 25 | 630 |P11533CT-ND At 33 .25 |P11533TR-ND | 3,000 | 108.60/M|LNJ811R83RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4 | -30~85 | 65 | 35 | 10 | 1.9 | 25 | 620 |P11534CT-ND 57 A6 -35 |P11534TR-ND | 3,000 | 151.49/M|LNJ811R88RA 
Soft Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 21 10 10 | 1.95 | 25 | 615 |P11535CT-ND At 33 .25 |P11535TR-ND | 3,000 | 108.60/M|LNJ811K87RA 
Amber Yellow Diffused InGaAIP_| 55 | 20 | 4 | -30~85 | 17 9 10 2 2.5 | 595 |P11536CT-ND 57. A6 35 |P11536TR-ND | 3,000 | 150.76/M|LNJ411K84RA 
9 | Yellow Green Green Diffused InGaAIP | 55 ] 20 | 4 | -30~85 | 12 | 64 | 10 | 2.03 | 25 | 575 /P11537CT-ND At 33 .25 |P11537TR-ND | 3,000 | 108.60/M|LNJ311G83RA 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~85 | 85 | 45 5 3.2 | 3.7 | 470 |P11539CT-ND 65 9 .37 |P11539TR-ND | 3,000 | 212.49/M|LNJ911W8BRA 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~85 | 34 | 144] 5 3 3.7 | 525 |P11538CT-ND 83 70 56 |P11538TR-ND | 3,000 | 360.82/M|LNJ611W8WRA 
Amber Yellow Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 17 9 10 2 25 | 595 |P11541CT-NDt 57 AG 35 |P11541TR-NDf | 3,000 | 150.76/M|LNJ411K84RU 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~85 | 85 | 45 5 3.2 | 3.7 | 470 _|P11543CT-NDt 65 49 -37_|P11543TR-ND¢ | 3,000 | 212.49/M|LNJ911W8BRU 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~85 | 34 | 144] 5 3 3.7 | 525 |P11542CT-NDt 83 10 56 |P11542TR-ND¢ | 3,000 | 360.82/M|LNJ611W8WRU 
1206 (3216) Leadless with Micro Lens Type — RoHS Compliant 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -30~85 |] 105 | 4 10 | 1.72 | 25 | 660 |P11511CT-ND 2 38 35 |P11511TR-ND | 3,000 | 138.00/M|LNJ216C8ARA 
Orange Clear Non Diffused GaAsP 60 | 20 | 3 | -30~85 | 21 | 14 10 | 1.93 | 26 | 630 |P11512CT-ND 39 36 32 |P11512TR-ND | 3,000 | 128.00/M|LNJ816C8DRA 
Soft Orange Clear Non Diffused GaAsP 60 | 20 | 3 | -30~85 | 15 | 08 | 10 | 1.93 | 2.6 | 610 |P11513CT-ND 39 36 32 |P11513TR-ND | 3,000 | 128.00/M|LNJ816C8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP 60 | 20 | 4 | -30~85 | 33 | 12 | 10 2 2.6 | 590 |P11514CT-ND 39 36 .32 |P11514TR-ND | 3,000 | 128.00/M|LNJ416Q8YRA 
9 Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -30~85 | 88 | 33 | 10 | 2.03 | 26 | 565 |P11515CT-ND 36 33 -30_|P11515TR-ND | 3,000 | 118.00/M|LNJ316C8TRA 
Pure Green Clear Non Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -30~85 | 1 04 7] 10 | 2.03 | 26 | 555 |P11517CT-ND 42 38 -35 |P11517TR-ND | 3,000 | 138.00/M|LNJ316C8PRA 
Red Clear Non Diffused | GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -30~85 | 105] 4 10 | 1.72 | 25 | 660 |P11544CT-NDt 2 38 .35 |P11544TR-ND¢ | 3,000 | 138.00/M|LNJ216C8ARU 
Orange Clear Non Diffused GaAsP 60 | 20 | 3 | -30~85 | 21 | 14 10 | 1.93 | 26 | 630 |P11545CT-NDt 39 36 32 |P11545TR-ND¢ | 3,000 | 128.00/M|LNJ816C8DRU 
Amber Yellow Clear Non Diff. | GaAsP 60 | 20 | 4 | -30~85 | 33 | 12 | 10 2 2.6 | 590 |P11546CT-NDt 39 36 32 |P11546TR-NDf | 3,000 | 128.00/M|LNJ416Q8YRU 
Green Clear Non Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -30~85 | 88 | 33 | 10 | 203 | 26 | 565 |P11547CT-NDt 36 33 -30_|P11547TR-ND¢ | 3,000 | 118.00/M|LNJ316C8TRU 
Ultra Bright InGaAIP / GaN LED 
Red Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 24 | 128] 10 | 1.92 ] 2.5 | 645 |P11518CT-ND AT 38 .29 |P11518TR-ND | 3,000 | 124.49/M|LNJ216C82RA 
9 Orange Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 48 25 10 | 203 | 25 | 630 |P11519CT-ND 40 33 .25 |P11519TR-ND | 3,000 | 108.60/M|LNJ816C83RA 
Orange Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 98 | 52 | 10 | 1.9 | 25 | 620 |P11520CT-ND 57 46 35 |P11520TR-ND | 3,000 | 151.49/M|LNJ816C88RA 
Soft Orange Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 30 16 10 | 1.95 | 25 | 615 |P11521CT-ND At 33 25 |P11521TR-ND | 3,000 | 108.60/M|LNJ816C87RA 
@ RoHS Compliant + Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. t Thru-Board type (Continued) 


Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 2771 


Panasonic Surface Mount LEDs (cont) 


Fig. 13 — Leadless-Side View Fig. 14 — Leadless-Side View NEW! Fig. 15 — Gull Wing-GW Type Fig. 16 — J-Lead-J Type 
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Absolute Maximum Ratings lo Rated Cut Tape 
Lighting Process |(mW)| (mA) | (V) | (°C) —_| (med) | (med) | (mA) VF (V) dP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel __| Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD IF | VR Topr Typ. | Min. | IF | Typ. | Max. | Typ. | PartNo. i 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Amber Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 |] 26 | 13.8] 10 2 2.5 | 595 |P11522CT-ND 7 A6 35 |P11522TR-ND | 3,000 | 150.76/M|LNJ416C84RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 22 "1 10 | 2.03 | 25 | 575 |P11523CT-ND At 33 .25 |P11523TR-ND | 3,000 | 108.60/M|LNJ316C83RA 
9 Blue Clear Non Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~85 | 128) 68 | 15 | 32 | 3.7 | 470 |P11525CT-ND 65 9 .37 |P11525TR-ND | 3,000 ) 212.49/M|LNJ916C8BRA 
Pure Green Clear Non Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~85 | 51 | 272] 5 3 3.7 | 525 |P11524CT-ND 83 70 56 |P11524TR-ND | 3,000 | 360.82/M|LNJ616C8WRA 
Yellow Green | Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 22 11 10 | 2.03 | 25 | 575 |P11548CT-NDt At 33 25 |P11548TR-ND¢ | 3,000 | 108.60/M | LNJ316C83RU 
1206 (3216) Leadless with Dome Lens Type (30 degree) — RoHS Compliant 
High Bright Red Clear GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -30~85 | 32 17 10 | 1.72 | 25 | 660 |P596CT-ND 2B 67 .61 | P596TR-ND 2,000 | 196.19/M|LNJ218C8ARA 
Orange Clear Non Diffused GaAsP 60 | 20 | 3 | -30~85 | 9 45 | 20 | 1.93 | 2.6 | 630 |P11563CT-ND 50 AT 43 |P11563TR-ND | 2,000 ) 202.00/M | LNJ818C8DRA 
Soft Orange Clear Non Diffused GaAsP 60 | 20 | 3 | -30~85 |] 5 27 | 20 | 1.93 | 2.6 | 610 |P11564CT-ND 50 AT 43 |P11564TR-ND | 2,000 ) 202.00/M | LNJ818C8SRA 
Yellow Green Clear GaP 60 | 20 | 4 | -30~85 | 25 10 10 | 203 | 26 | 565 |P595CT-ND 56 2 48 | P595TR-ND 2,000 | 177.94/M|LNJ318C8TRA 
10 Amber Yellow Clear Non Diff. |__GaAsP 60 | 20 | 4 | -30~85 | 7 3.7 | 20 2 2.6 | 590 |P11565CT-ND 50 AT 43_|P11565TR-ND | 2,000 | 202.00/M | LNJ418Q8YRA 
Pure Green Clear Non Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -30~85 | 3.5 2 20 | 2.03 | 26 | 555 |P11567CT-ND 52 49 45 |P11567TR-ND | 2,000 | 212.00/M|LNJ318C8PRA 
High Bright Red | Clear Non Diffused | GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -30~85 | 32 17 20 | 1.72 | 2.5 | 660 |P11576CT-ND 52 49 45 |P11576TR-ND | 2,000 ) 212.00/M|LNJ218C8ARU 
Soft Orange Clear Non Diffused GaAsP 60 | 20 | 3 | -30~85 |] 5 27 | 10 | 1.03 | 2.6 | 610 |P11577CT-ND 50 AT 43 |P11577TR-ND | 2,000 ) 202.00/M|LNJ818C8SRU 
Amber Yellow Clear Non Diff. | __GaAsP 60 | 20 | 4 | -30-85 | 7 3.7 | 20 2 2.6 | 590 |P11578CT-ND 50 AT -43_|P11578TR-ND | 2,000 | 202.00/M | LNJ418Q8YRU 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red | Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 75 40 20 | 1.92 | 25 | 645 |P11568CT-ND 52 39 -30 |P11568TR-ND | 2,000 | 173.10/M]LNJ218C82RA 
Orange Non Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 160 | 85 20 | 2.03 | 2.5 | 630 |P11569CT-ND 87 A6 .35 |P11569TR-ND | 2,000 | 158.76/M|LNJ818C83RA 
Orange Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 33 | 17.6} 20 | 1.9 | 2.5 | 620 |P11570CT-ND 63 48 36 |P11570TR-ND | 2,000 | 210.41/M|LNJ818C88RA 
10} Soft Orange Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 100 | 56 20 | 1.95 | 25 | 615 |P11571CT-ND 57 46 35 |P11571TR-ND | 2,000 | 158.76/M|LNJ818C87RA 
Amber Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 85 45 20 2 2.5 | 595 |P11572CT-ND 63 48 -36_|P11572TR-ND | 2,000 | 210.41/M|LNJ418C84RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 110 | 58 20 | 2.03 | 2.5 | 575 |P11573CT-ND 57 46 35 |P11573TR-ND | 2,000 | 158.76/M|LNJ318C83RA 
Yellow Green| Clear Non Diffused | InGaAIP_| 55 | 20 | 4 | -30~85 | 110 | 58 10 | 2.03 | 25 | 575 |P11579CT-NDt 57 46 .35_|P11579TR-ND¢ | 2,000 | 158.76/M|LNJ318C83RU 
Side Firing LED with Refractive Case 
Red Clear GaP 60 | 20 | 4 | -25~80] 0.7 | 0.25] 10 |] 203 | 26 | 700 |P11138CT-ND® 40 37 -34 | P11138TR-ND@ | 3,000 | 163.00/M |LNJ210C6RRA 
High Bright Red Clear GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -25~80] 8 26 ) 10 | 1.72 | 2.5 | 660 /P11139CT-ND@ 40 37 -34 | P11139TR-ND@ | 3,000 ) 182.00/M | LNJ210C6ARA 
Orange Red Clear GaAsP 60 | 20 | 3 | -25~80 | 25 | 08 | 10 | 1.93 | 2.6 | 630 |P519CT-ND® 39 36 .33 | P519TR-ND@ 3,000 | 172.00/M | LNJ810L6DRA 
1 Soft Orange Red Clear Non Diff. GaAsP 60 | 20 | 3 | -25~85 | 18 | 0.75} 10 | 1.93 | 26 | 610 |P11580CT-ND 53 48 43 |P11580TR-ND | 3,000 | 172.00/M|LNJ810L6SRA 
Amber Yellow Clear GaAsP 60 | 20 | 4 | -25~80 | 25 | 08 | 10 2 2.6 | 590 |P11140CT-ND® 40 37 -34_|P11140TR-ND@ | 3,000 | 172.00/M|LNJ410Q6YRA 
Yellow Green Clear GaP 60 | 20 | 4 | -25~80] 8 3 10 | 2.03 | 26 | 565 |P520CT-ND® 39 36 .33 | P520TR-ND® 3,000 | 163.00/M | LNJ310M6URA 
Pure Green Clear Non Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -25~85 | 11 | 06 | 10 | 203 | 26 | 555 |P11582CT-ND 56 50 45 |P11582TR-ND | 3,000 ) 182.00/M|LNJ310C6PRA 
White White Diffused GaN 120 | 30 | 5 | -25~80 | 260 | 180 | 10 | 34 | 39 —__|P12024CT-ND 5.77 5.39 4.88 |— - — |LNJO10X6FRA 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red ] Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -25~85 | 23 12 10 | 1.92 | 25 | 645 |P11583CT-ND® 72 68 .62 |P11583TR-ND@ | 3,000 | 293.00/M|LNJ210C62RA 
Orange Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -25~85 | 48 25 10 | 2.03 | 25 | 630 |P11584CT-ND a2 68 62 |P11584TR-ND | 3,000 | 293.00/M|LNJ810C63RA 
11 Orange Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -25~85 |) 45 24 10 | 1.95 | 25 | 620 |P11585CT-ND 72 68 62 |P11585TR-ND | 3,000 | 293.00/M|LNJ810C68RA 
Soft Orange Clear Non Diffused | InGaAIP | 50 | 20 | 4 | -25~80] 30 12 10 | 1.95 | 25 | 615 |P11586CT-ND 72 68 .62 |P11586TR-ND | 3,000 | 293.00/M|LNJ810C67RA 
Amber Clear Non Diffused | InGaAIP | 50 | 20 | 4 | -25~80 | 225 |) 85 | 10 2 2.5 | 595 |P11587CT-ND 72 68 .62 |P11587TR-ND | 3,000 | 293.00/M|LNJ410C64RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused | InGaAIP_| 50 | 20 | 4 | -25~80/ 15 | 7.7 | 10 2 2.5 | 575 |P11588CT-ND 72 68 .62_|P11588TR-ND | 3,000 | 293.00/M|LNJ310C63RA 
Side View — RoHS Compliant 
12 | White Light _— GaN 120 | 35 | 5 | -30~85 | — | 1440] 20 | 28 | 36 —_|P14142CT-ND 96 81 65 |P14142TR-ND | 3,000 | 416.65/M | LNJO80V6BRA 
Leadless-Side View — RoHS Compliant 
Red White Diffused InGaAIP | 55 | 60 | 4 | -30~85 | 15 | 80 | 10 | 1.92 | 2.5 | 645 /P14131CT-ND At 37 -34 |P14131TR-ND | 5,000 | 122.01/M|LNJ253W82RA 
Green White Diffused InGaAIP | 55 | 60 | 4 | -30~85 | 85 | 4.0 5 1.95 | 2.30 | 575 |P14132CT-ND 36 33 .29 |P14132TR-ND | 5,000 | 106.41/M|LNJ353W83RA 
13 Amber White Diffused InGaAIP | 55 | 60 | 4 | -30~85 | 18.0 | 6.0 5 1.95 ] 2.30 | 595 |P14133CT-ND 36 33 .29 |P14133TR-ND | 5,000 | 106.41/M|LNJ453W82RA 
Orange White Diffused InGaAIP_ | 55 | 60 | 4 | -30~85 | 17.0 | 9.0 5 1.9 | 2.3 | 630 |P14134CT-ND 36 33 .29 |P14134TR-ND | 5,000 | 106.41/M|LNJ853W83RA 
White White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -30~85 | 50 38 5 3.1 | 37 —__|P14136CT-ND ath: 58 -44_|P14136TR-ND | 5,000 | 245.19/M | LNJO53X8BRA3 
Red White Diffused InGaAIP | 55 ] 20 | 4 | -30~85 | 250 | 10.0) 10 | 1.85 | 25 | 645 /P14179CT-NDw A4 37 -30 |P14179TR-NDv | 5,000 | 110.25/M)LNJ252W82RA 
Amber White Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 18.0 | 6.0 5 1.95 | 2.30 | 595 |P14181CT-NDv A2 34 .24 |P14181TR-NDw | 5,000 | 102.56/M|LNJ452W82RA 
Orange White Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 17.0 | 9.0 5 1.9 | 23 | 630 |P14182CT-NDYv 42 34 .24 |P14182TR-NDw | 5,000 | 102.56/M|LNJ852W83RA 
14] Soft Orange White Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 9.0 | 60 5 1.95 | 2.30 | 610 |P14183CT-NDv 2 34 .24 |P14183TR-NDw | 5,000 | 102.56/M|LNJ852W86RA 
Blue White Diffused InGaN onSic| 80 | 20 | 5 | -30~85 | 80.0 | 40.0 | 10 | 30 | 37 | 455 |P14184CT-NDv lil 58 -44_|P14184TR-NDw | 5,000 | 245.20/M | LNJ952W8CRA1 
Yellow Green White Diffused InGaAIP | 55 ] 20 | 4 | -30~85 | 85 | 4.0 5 1.95 | 2.30 | 575 |P14180CT-NDw 42 34 .24 |P14180TR-NDw | 5,000 | 102.56/M)LNJ352W83RA 
White White Diffused GaN 70 | 20 | 5 | -30~85 | 280 | 200/ 10 | 30 | 37 —_|P14178CT-NDY¥ 97 74 .55_|P14178TR-NDv | 3,000 | 316.67/M|LNJO52X8ARA 
Gull Wing GW Type with Refractive Case 
Red Clear GaP 60 | 20 | 4 | -25~80 | 14 | 05 | 15 | 22 | 28 | 700 |P503CT-ND® 33 31 .28 | P503TR-ND® 2,000 | 128.00/M]LN1261CTR 
High Bright Red Clear GaAlAs ) 50 | 20 | 3 | -25~80} 12 5 20 | 1.8 | 26 | 660 |P513CT-ND® A4 At .37 | P513TR-ND@ 2,000 | 148.00/M|LN1261CALTR 
Orange Clear GaAsP 60 | 20 | 3 | -25~80] 5 1.9 | 20 | 21 | 28 | 630 |P505CT-ND® 33 31 .28 | P505TR-ND® 2,000 | 138.00/M|LN1861CTR 
15 Amber Clear GaAsP 60 | 20 | 4 | -25~80 | 4.5 | 16 | 20 | 22 | 28 | 590 |P512CT-ND® 34 31 .29 | P512TR-ND@ 2,000 | 138.00/M|LN1461CTR 
Yellow Green Clear GaP 60 | 20 | 4 | -25~80 | 75 | 28 | 20 | 22 | 28 | 565 |P504CT-ND® 33 31 .28 | P504TR-ND® 2,000 | 128.00/M|LN1361CTR 
Se Clear GaP 60 | 20 | 4 | -25~80 | 15 8 20 | 22 | 28 | 565 |P514CT-ND® 38 35 .32 | P514TR-ND@ 2,000 | 128.00/M | LNJ361C3UR01 
Ultra Bright InGaAIP LED 
15 Amber Clear InGaAIP_ | 50 | 20 | 4 | -25~80 | 18 | 65 | 10 2 2.3 | 595 |P11128CT-ND 58 53 49 |P11128TR-ND | 2,000 | 276.00/M|LNJ461C34RA 
1206 (3216) J-Lead J Type with Refractive Case 
Red Clear GaAsP 45 | 15 | 4 | -25~80 | 1.2 | 045] 10 | 21 | 28 | 700 |P500CT-ND® 33 31 .28 | PS00TR-ND® 3,000 | 128.00/M]LN1251CTR 
High Bright Red Clear GaAlAs | 45 | 15 | 3 | -25~80}] 9 33) 10 | 1.75 | 2.6 | 660 /P11126CT-ND@ A4 At 38 |P11126TR-ND@ | 3,000 ) 148.00/M|LN1251CALTR 
16 Orange Clear GaAsP 45 | 15 | 3 | -25~80 | 35 | 13 | 10 | 0.05 | 2.8 | 630 |P502CT-ND® 33 31 .28 | P502TR-ND® 3,000 | 138.00/M|LN1851CTR 
Amber Clear GaAsP 45 | 15 | 4 | -25~80 | 22 | 08 | 10 | 21 | 28 | 590 |P511CT-ND® 33 31 .28 | P511TR-ND® 3,000 | 138.00/M|LN1451CTR 
Yellow Green Clear GaP 45 | 15 | 4 | -25-80| 5 19 | 10 | 21 | 28 | 565 |P501CT-ND@ 33 31 .28 | P501TR-ND® 3,000 | 128.00/M|LN1351CTR 
Ultra Bright GaN LED 
16 Blue Clear GaN 40 | 10 | 5 | -25~80] 9 3 5 3.2 | 3.7 | 470 |P11127CT-ND@® | 1.44 1.16 87 |P11127TR-ND@ | 3,000 | 738.44/M|LNJ951C4BRA 
Pure Green Clear GaN 40 | 10 | 5 | -25~80 | 60 32 5 3.0 | 3.7 | 525 |P628CT-ND 144 1.16 -87 | P628TR-ND 3,000 | 738.44/M |LNJ651C4WRA 
@ RoHS Compliant + Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. + Thru-Boardtype ~ NEW! (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2772 (us2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 


Panasonic Surface Mount LEDs (cont) 


Fig. 21 — Leadless-Side View Fig. 23 — TSS Tri-Color Type 
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Cut Tape 
Lighting Process |(mW)| (mA) | (V) | (°C) dP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel _| Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD IF | VR Topr Typ. | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
L RoHS Compliant 
Yellow Green White Diffused GaP 60 20 4 | -30~85 565 
Orange White Diffused GaAsP 60 20 3 | -30~85 630 P11142CT-ND 80 74 67 |P11142TR-ND 5,000 | 170.00/M | LNJ115W8ARA 
Yellow Green White Diffused GaP 60 20 4 | -30~85 565 
17 High Bright Red White Diffused GaAlAs 50 20 3 | -30-85 655 P11143CT-ND 80 74 67 | P11143TR-ND 5,000 | 188.00/M | LNJ115W8PRA 
High Bright Green| — White Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 575 i if 
High Bright Orange White Diffused InGaalp | 55 20 4 | -30-85 630 P14161CT-ND 94 eal 53 | P14161TR-ND 5,000 | 298.80/M | LNJ115W8RRA1 
Ultra Bright InGaAIP / GaN LED Combination 
Yellow Green White Diffused GaP 60 20 4 | -30~ 85 5 1.8 10 | 2.03 | 26 565 
Amber White Diffused Ingaalp | 55 20 4 | -30~85 | 21 7 10 04 26 595 P11144CT-ND 94 7 53 |P11144TR-ND 5,000 | 298.80/M|LNJ115W88RA 
Yellow Green White Diffused GaP 60 20 4 | -30~85 5 1.8 10 | 2.03 | 2.6 | 565 
Soft Orange White Diffused InGaAIP_| 55 20 3 | -30~85 | 21 7 10 | 1.95 | 25 615 NERD al a 3 ee 5,000 | 298.80/M) LNJT15W89RA 
Pure Green White Diffused GaN 40 10 5 | -30~85 | 34 | 12.9 5 3 37 525 
High Bright Red | White Diffused | GaAlAs | 55 | 20 | 3 | -30-85| 67 | 28 | 10 | 172 | 25 | 655 |[PTISSOCT-ND | 1.86 1.49 1.12 |PITSQOTR-ND | 5,000 | 930.82/M |LNJ115W86RA 
Pure Green White Diffused GaN 65 15 5 | -30~85 | 40 15 5 2.9 | 3.2 520 
‘9 Red White Diffused Ingaalp | 55 20 4 | 30-85 | 24 12 jo | 192 | 25 |6a5RAt P14145CT-ND 89 74 59 |P14145TR-ND 5,000 | 376.13/M}LNJ115W87RA1 
Blue White Diffused GaN 40 10 5 | -30~85 | 85 4 5 3.2 3.7 470 
High Bright Red | White Diffused galas | 55 | 20 | 3 | -30-85| 67 | 28 | 10 | 1.72 | 25 | 655 |P1tS89CT-ND 18600149 1.12 fe 7 —| ENSTTSWAHRA 
Blue White Diffused GaN 65 15 5 | -30~85 | 12 5 5 2.9 3.2 465 
Red White Diffused Ingaalp | 55 20 4 | -30~85 | 24 12 io | 192 | 25 645 P14146CT-ND 89 74 59 |P14146TR-ND 5,000 | 376.13/M}LNJ115W85RA1 
Pure Green White Diffused GaN 40 10 5 | -30~85 | 34 | 103 5 3 37 525 
Soft Orange White Diffused Ingaalp | 55 20 4 | -30~85 | 21 7 10 | 195 | 25 615 P11145CT-ND 1.86 1.49 1.12 |P11145TR-ND 5,000 | 930.82/M | LNJ115W8VRA 
Pure Green White Diffused GaN 65 15 5 | -30~85 | 40 15 5 29 | 3.2 520 
Soft Orange White Diffused Ingaalp | 55 20 4 | -30-85 | 21 37 io | 495 | 25 615 P14147CT-ND 89 74 59 |P14147TR-ND 5,000 | 376.13/M|LNJ115W8VRA1 
High Bright White Diffused GaP 60 20 4 | -25~85 5 3 10 | 203 | 26 565 = z 
Yellow Green | White Diffused cap | 60 | 20 | 4 | -25-a5| 5 | 3 | 40 | 203 | 26 | 565 |POP6CT-ND 7S 89 88 Oe 2000 | 297-00/M | LNSTO7WEPRW 
18 | High Bright Red White Diffused GaAlAs 60 20 3 | -25~85 5 17 10 | 1.72 | 25 660 
Yellow Green White Diffused GaP 60 20 4 | -25~85 | 26 0.9 10 | 203 | 26 565 |P515CT-ND 15 69 .63 | P515TR-ND 3,000 | 217.00/M|LNJ107WSARA1 
Orange White Diffused GaAsP 60 20 3 | -25~85 1 0.4 10 | 1.93 | 26 630 
Gull Wing Type Bi-Color with Refractive Case 
Pure Green Clear GaAsP 45 15 3 | -25~65 | 2.5 1.2 10 | 2.05 ] 28 555 
19 Orange Clear GaAsP 45 15 3 | -25~65 | 24 08 40 | 195 | 28 630 P11147CT-ND 80 74 67 |P11147TR-ND 1,000 256.00 | LN2162C68TR 
Dome Lens Leadless Bi-Color LED — RoHS Compliant 
Yellow/Green White Diffused GaP 60 20 4 | -30~85 | 10 5 10 | 2.03 | 2.6 ) 565 
20 High Bright Red White Diffused InGaAIP_ | 55 20 4 | -30~85 | 13.4 ve 10 | 1.92 | 25 645 OTL #8 ae ae sO: | Bae HM ENS EIWERRA 
Side View Smaller Size Leadless LED — RoHS Compliant 
Blue White Diffused GaN 65 15 5 | -30~85 | 25 10 5 3 3.4 467 |P632CT-ND At 65 .52 | P632TR-ND 4,000 | 333.32/M | LNJ923W8BRA 
21 Blue White Diffused InGaN 90 25 5 | -30~85 | 18 10 5 2.9 3.2 472 |P14150CT-ND 59 45 .34 | P14150TR-ND 4,000 | 191.69/M|LNJ923W8CRA1 
Soft Orange Yellow Diffused InGaAIP | 55 20 4 | -30~85 9 iL 5 1.95 | 2.3 610 | P633CT-ND 42 34 .24 |P633TR-ND 5,000 | 103.00/M | LNJ853W86RA 
Side View Smaller Size Leadless Bi-Color LED — RoHS Compliant 
Yellow/Green White Diffused GaP 60 20 4 | -30~ 85 5 1.8 10 | 2.03 | 2.6 565 
22 High Bright Red White Diffused GaAlAs 50 20 3 | -30~85 4 1:5 10 | 1.72 | 25 655 RUD 53 49 ie ED SOO aces oT Paleo neene 
Tri-Color Leadless LED Ultra Bright LED Combination — RoHS Compliant 
Blue White Diffused InGaN 40 10 5 | -30~85 | 85 3.2 5 3.2 3.7 470 
23 Pure Green White Diffused InGaN 40 10 5 | -30~85 | 34 | 10.3 5 3 3.7 525 |P11146CT-ND 11.12 10.20 9.27 |P11146TR-ND 2,000 | 4533.00/M | LNJ717W80RA 
Soft Orange White Diffused InGaAIP_| 55 20 4 | -30~85 | 23 7 10 | 1.95 | 25 615 
Blue White Diffused GaN 65 15 4 | -30~85 | 35 10 5 3.4 3.7 470 
24 Pure Green White Diffused GaN 65 15 4 | -30~85 | 85 50 5 3.4 3.7 525 |P11592CT-ND 2.27 1.82 1.37 |P11592TR-ND 2,000 | 1179.95/M | LNJ717W83RAS 
Orange White Diffused InGaAIP. 70 20 4 | -30~85 | 45 15 10 2 2:5 630 
Blue White Diffused GaN 65 15 4 | -30~85 | 30 18 5 34 3.7 470 
25: Pure Green White Diffused GaN 65 15 4 | -30~85 | 85 50 5 34 3.7 525 |P11593CT-ND 2.27 1.82 1.37 | P11593TR-ND 2,000 | 1179.95/M | LNJ717W80RA1 
Soft Orange White Diffused InGaAIP. 70 20 4 | -30~85 | 45 20 10 1.95 | 25 615 
Blue White Diffused GaN 65 15 4 | -30~85 | 15 5 5 3.4 3.8 470 
26 Pure Green White Diffused GaN 65 15 4 | -30~85 | 80 60 5 34 3.8 525 |P14148CT-ND 1.28 = 1.03 77 |P14148TR-ND 2,000 | 666.64/M | LNJ727W83RAA 
Orange White Diffused InGaAIP_ | 55 20 4 | -30~85 | 20 20 10 2 2.5 630 


@ RoHS Compliant + Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. t Thru-Board type 


LED Numeric [rsse-rs60 
Displays 


2.54-|[. 0 c 
Laer 35 115.2444 
Absolute Maximum Ratings Characteristics (Ta = 25°C) Digi-Key Panasonic 
(Ta = 25°C) lO Typ. ‘Typ. VF |Part No. an Part No. 
VR IF IFPt PD at IF (seg.) (D.P.) at IF Typ. |Common Pricing Common 
Color Size (Vv) (mA) (mA) (mW) (mA) (ued) (ued) (mA) (V) Cathode 1 10 200 1,000 Cathode 
Amber 57 5 20 100 60 10 800 300 20 2.2 P360-ND 2.97 27.00 464.40 1998.68 LN526YK 


t The condition of IFPp is duty 10%, pulse width is 1 msec. 


® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (US2010) 2773 


Fig. 1 -T-1% Fig. 2-T-1% Fig. 3 - T-1% 


Panasonic Blue LEDs 


High Brightness 


Max Ratings: 

Power Consumption: 120mW 

Forward Current: 30mA 

Reverse Voltage: 5V 

Operating Ambient Temperature: -25~80°C 
Storage Temperature: -30~100°C 

Water clear lens when off. 


- 05 


Blue LED Precautions in Handling: 

A blue LED is sensitive to static electricity and care should be fully taken in handling it. 
Particularly, when an overvoltage is applied, which exceeds the absolute maximum rating of 
the blue LED, its energy damages the LED. 


lo IR 


Viewing ae 
med | med | (mA) VF (V) Ap Ad (mA) (uA) (V) Angle Pricing Panasonic 
Fig. | Typ Min IF Max Typ Typ Typ IF Max VR (deg) i 10 200 1,000 Part No. 
1 1500 640 20 4.0 3.5 470 30 20 10 5 15 P465-ND. 1.69 13.48 202.25 876.40 LNG992CFBW 
2 650 260 20 4.0 3.5 470 30 20 10 5 30 P466-ND 1.69 13.48 202.25 876.40 LNG901CFBW 
3 350 140 20 4.0 3.5 470 30 20 10 5 45 P467-ND. 1.69 13.48 202.25 876.40 LNG91LCFBW 


Fig. 3- T-1% Fig. 4 - T-1% Fig. 5 - T-1% 


Anode Cathode Anode Cathode Anode Cathode Anode Cathode Anode Cathode 


Electro-Optical Character 
(Ta=25°C) Dimensions (mm) i, Pricing P 
Lens PD IF VR 10 Ap Lens Lead Lead Digi-Key Panasonic 
Fig.| Size Color (mW) | (mA) (V) | (med) | (nm) | Height Length Spacing | Part No. 10 200 1,000 5,000 Part No. 
3.0 Red Diffused 70 25 4 2.8 700 5.5 26.5, 28.0 2.54 P563-ND 2.24 36.00 124.62 114.82/M |LN28RPX 
3.0 Green Diffused 90 30 4 10.0 565 5.5 26.5, 28.0 2.54 P564-ND 2.84 45.57 139.01 128.08/M |LN38GPX 
3.0 Amber Diffused 90 30 4 5.0 590 5.5 26.5, 28.0 2.54 P565-ND 3.50 60.20 187.32 171.29/M_ |LN48YPX 
1 3.0 Orange Red Diffused 90 30 3 5.0 630 5.5 26.5, 28.0 2.54 P566-ND 3.18 51.07 155.79 143.54/M_ |LN88RPX 
3.0 Clear Red Diffused 70 25 4 3.0 700 5.5 26.5, 28.0 2.54 P606-ND 1.87 31.11 105.76 99.54/M_ |LN28RCPX 
3.0 Clear Green Diffused 90 30 4 8.0 565 5.5 26.5, 28.0 2.54 P607-ND 2.15 34.50 112.64 103.78/M_ |LN38GCPX 
3.0 Clear Amber Diffused 90 30 4 15.0 590 5.5 26.5, 28.0 2.54 P608-ND 2.24 36.00 122.23 112.61/M_ |LN48YCPX 
3.2 Red Diffused 70 25 4 1.0 700 4.6 24.5, 26.0 2.54 P567-ND 2.70 43.44 131.81 121.45/M_ |LN276RPX 
3.2 Red Clear 70 25 4 1.5 700 4.6 24.5, 26.0 2.54 P568-ND 2.70 43.44 131.81 121.45/M_ |LN276RCX 
3.2 Green Diffused 90 30 4 5.0 565 4.6 24.5, 26.0 2.54 P569-ND 2.84 45.57 139.01 128.08/M |LN376GPX 
- 3.2 Green Clear 90 30 4 15.0 565 4.6 24.5, 26.0 2.54 P570-ND 2.84 45.57 139.01 128.08/M_ |LN376GCPX 
3.2 Green Clear 90 30 4 30.0 565 4.6 26.5, 28.0 2.54 P14228-ND NEW! 4.23 63.46 187.57 179.82/M |LN376GCPXUY 
3.2 Orange Red Clear 90 30 3 10.0 630 4.6 24.5, 26.0 2.54 P571-ND 3.18 51.07 155.79 143.54/M_ |LN876RCPX 
4.0 Red Diffused 70 25 4 2.0 700 6.0 26.45, 27.95 2.54 P572-ND 2.24 36.00 124.62 114.82/M |LN29RPX 
4.0 Green Diffused 90 30 4 6.0 565 6.0 26.45, 27.95 2.54 P573-ND 2.84 45.57 139.01 128.08/M |LN39GPX 
3 4.0 Amber Diffused 90 30 4 10.0 590 6.0 26.45, 27.95 2.54 P574-ND 3.50 60.20 187.32 171.29/M_ |LN49YPX 
4.0 Clear Red Diffused 70 25 4 3.5 700 6.0 26.5, 28.0 2.54 P602-ND 1.87 31.11 105.76 99.54/M_ |LN29RCPX 
4.0 Clear Green Diffused 90 30 4 20.0 565 6.0 26.5, 28.0 2.54 P603-ND 2.15 34.50 112.64 103.78/M_ |LN39GCPXUY 
5.0 Red Diffused 70 25 4 3.0 700 8.65 25.0, 26.5 2.54 P374-ND 1.68 27.00 107.85 99.37/M_ |LN21RPH 
5.0 Green Diffused 90 30 4 15.0 565 8.65 25.0, 26.5 2.54 P375-ND 2.15 34.50 112.64 103.78/M_ |LN31GPH 
5.0 Amber Diffused 90 30 4 8.0 590 8.65 25.0, 26.5 2.54 P372-ND 2.24 36.00 122.23 112.61/M_ |LN41YPH 
5.0 Orange Red Diffused 90 30 3 10.0 630 8.65 25.0, 26.5 2.54 P373-ND 2.24 36.00 122.23 112.61/M_ |LN81RPH 
5.0 Red Clear 70 25 4 5.0 700 8.65 25.0, 26.5 2.54 P581-ND 2.15 34.51 119.83 110.41/M_ |LN21RCPH 
5.0 Red Diffused$ 70 25 4 3.0 700 8.65 25.0, 26.5 2.54 P582-ND 2.15 34.51 119.83 110.41/M |LN21WPH 
ai 5.0 Red Cleart 70 25 4 5.0 700 8.65 25.0, 26.5 2.54 P583-ND 2.15 34.51 119.83 110.41/M_ |LN21CPH 
5.0 Green Clear 90 30 4 20.0 565 8.65 25.0, 26.5 2.54 P584-ND 2.70 43.41 127.03 117.04/M_ |LN31GCPH 
5.0 Green Yellow Clear 90 30 4 56.0 563 8.65 25.0, 26.5 2.54 P585-ND 2.70 43.41 127.03 117.04/M_ |LN31YCPH 
5.0 Amber Clear 90 30 4 20.0 590 8.65 25.0, 26.5 2.54 P586-ND 2.75 44.23 129.42 119.24/M |LN41YCPH 
5.0 Orange Red Clear 90 30 3 20.0 630 8.65 25.0, 26.5 2.54 P587-ND 2.80 45.02 136.62 125.87/M_ |LN81RCPH 
5.0 Orange Red Cleart 90 30 3 25.0 630 8.65 25.0, 26.5 2.54 P588-ND 2.80 45.02 136.62 125.87/M_ |LN81CPH 
5.0 Red Diffused 70 25 4 3.0 700 8.65 27.0, 28.5 2.54 P589-ND 2.24 36.00 124.62 114.82/M_ |LN21RPX 
5.0 Green Diffused 90 30 4 15.0 565 8.65 27.0, 28.5 2.54 P590-ND 2.70 43.41 127.03 117.04/M_ |LN31GPX 
5 5.0 Orange Red Diffused 90 30 3 10.0 630 8.65 26.5, 28.0 2.54 P601-ND 2.24 36.00 122.23 112.61/M |LNG801RKD 
5.0 Amber Diffused 90 30 4 15.0 590 8.65 27.0, 28.5 2.54 P600-ND 2.24 36.00 122.23 112.61/M |LNG401YKX 
5.0 Red Diffused 70 25 4 4.0 700 £5 26.5, 28.0 2.54 P598-ND 2.52 40.97 125.79 115.01/M |/LNG21LRKR 
5.0 Green Diffused 90 30 4 20.0 565 1.5 26.5, 28.0 2.54 P599-ND 2.56 41.76 128.22 117.24/M_ |LN31GPSLX 


t Water clear lens when off + White diffused lens when off 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2774 (usz2010) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Designer LEDs 


Pa 


Electro-Optical Dimensions 
Lens Characteristics (Ta=25°C) (mm) - Pricing : 
Size Process PD IF VR [Te) Ap Lens Lead Lead Digi-Key Panasonic 
Fig. (mm) Color Technology (mW) | (mA) (V) (med) | (nm) Height Length Spacing | Part No. 10 200 1,000 |Part No. 
2.0 Red Diffused GaP 70 25 4 1.0 700 8.0 27.0, 28.5 2.54 P544-ND@ 3.50 60.20 187.32 |LN222RPH 
2.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 8.0 27.0, 28.5 2.54 P545-ND® 3.50 60.20 187.32 |LN322GPH 
2.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.5 590 8.0 27.0, 28.5 2.54 P546-ND® 3.60 61.92 192.66 |LN422YPH 
: 2.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.0 27.0, 28.5 2.54 P612-ND® 2.15 34.51 119.83 |LN222RPX 
2.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 8.0 27.0, 28.5 2.54 P613-ND@ 2.24 36.00 143.79 |LN322GPX 
2.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 4.0 590 8.0 27.0, 28.5 2.54 P614-ND@ 2.75 44.23 146.20 |LNG422YKY 
2.0 Red Diffused GaP 70 25 4 1.0 700 tt 32.0, 33.5 2.54 P547-ND@ 3.50 60.20 187.32 |LN282RPX 
2.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.2 565 rea 32.0, 33.5 2.54 P548-ND® 3.50 60.20 187.32 |LN382GPX 
2 2.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 PL 32.0, 33.5 2.54 P549-ND® 3.50 60.20 214.07 |LN482YPX 
2.0 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 6.0 630 7.7 32.0, 33.5 2.54 P550-ND. 3.50 60.20 214.07 | LN882RPX 
2.6 Red Diffused GaP 70 25 4 1.0 700 8.0 27.0, 28.5 2.54 P14221-ND@ NEW! 4.62 69.23 204.62 |LN221RPH 
3.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.7 700 3.8 24.5, 26.0 2.54 P551-ND@ 2.80 45.02 136.62 |LN277RPX 
3 3.0 Green Diffused GaP 90 30 4 5.0 565 3.8 24.5, 26.0 2.54 P552-ND@ 2.84 45.57 139.01 |LN377GPX 
3.0 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 5.0 630 3.8 24.5, 26.0 2.54 P553-ND@ 3.18 51.07 155.79 |LN877RPX 
3.0 Red Diffused GaP 70 25 4 2.0 700 6.0 27.0, 28.5 2.54 P554-ND® 2.70 43.44 131.81 |LN238RPH 
4 3.0 Green Diffused GaP 90 30 4 4.0 565 6.0 27.0, 28.5 2.54 P555-ND® 2.84 45.57 139.01 |LN338GPH 
3.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 3.0 590 6.0 27.0, 28.5 2.54 P556-ND® 3.50 60.20 187.32 |LN438YPH 
5 3.5 Orange Diffused GaAsP 90 30 3 1.5 630 2.3 12.5, 12.5 2.54 P444-ND 3.92 63.00 191.73 | LN85RP 
4.4 Red Diffused GaP 70 25 4 0.8 700 5.0 27.3, 28.8 2.54 P559-ND@ 2.80 45.02 136.62 |LN240RPX 
6 4.4 Green Diffused GaP 90 30 4 2.5 565 5.0 27.3, 28.8 2.54 P560-ND@ 2.84 45.57 139.01 |LN340GPX 
4.4 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 4.5 630 5.0 27.3, 28.8 2.54 P561-ND. 3.18 51.07 155.79 |LN840RPX 
05.0x 1.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 8.5 13.0, 14.5 2.54 P317-ND® 2.75 44.23 129.42 |LN424YP 
05.0x 1.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.5 26.0, 27.5 2.54 P14222-ND@ NEW! 4.62 69.23 204.62 |LN224RPH 
7 | 05.0x 1.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.5 26.5, 28.0 2.54 P615-ND® 2.15 34.51 115.05 |LN224RPXB 
05.0x 1.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.5 565 8.5 26.0, 27.5 2.54 P14226-ND@ NEW! 5.00 75.00 221.67 |LN324GPH 
05.0x 1.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.0 565 8.5 26.5, 28.0 2.54 P616-ND@ 2.24 36.00 117.44 |LN324GPXB 
07.0x 3.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.5 700 10.0 27.0, 28.5 2.54 P14220-ND@ NEW! 4.62 69.23 204.62 |LN216RPH 
8 07.0x 3.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.5 565 10.0 26.0, 27.5 2.54 P14225-ND@ NEW! 5.00 75.00 221.67 |LN316GPH 
02.5x 1.7 Red Cleart GaP 60 20 4 1.5 700 = 8.5 Typ. = P417-ND® 2.80 45.00 150.99 |LNO1201C 
5 02.5x 1.7 Green Cleart GaP 60 20 4 10.0 565 = 8.5 Typ. = P418-ND® 3.08 49.50 150.99 |LNO1301C 
02.5x 17 Amber Cleart GaAsP 60 20 4 5.0 590 = 8.5 Typ. = P419-ND® 3.36 54.00 162.97 |LNO1401C 
02.5x 1.7 Orange Cleart GaAsP 60 20 4 8.0 630 = 8.5 Typ. = P420-ND@ 3.36 54.00 162.97 |LNO1801C 
01.8x1.8 Red Diffused GaP 80 25 4 0.5 700 10.0 25.5, 27.0 2.54 P385-ND. 2.15 34.51 115.05 |LN265RPH 
10 | 01.8x1.8 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 10.0 25.5, 27.0 2.54 P386-ND. 2.24 36.00 122.23 |LN365GPH 
01.8x 1.8 Amber Diffused GaP 90 30 4 2.5 590 10.0 25.5, 27.0 2.54 P387-ND® 1.94 31.16 115.44 |LN465YPH 
03.0x 2.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.7 700 4.0 26.5, 28.0 2.54 P14224-ND@ NEW! 3.85 57.69 170.52 |LN260RPX 
05.0x 2.0 Orange Diffused GaAsP 90 30 3 2:5 630 7.5 14.5, 16.0 2.54 P440-ND. 3.14 50.54 129.42 |LN842RP 
05.0x2.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.4 700 75 26.5, 28.0 2.54 P617-ND® 2.15 34.51 115.05 |LN242RPX 
05.0x 2.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.4 700 7.5 26.5, 28.0 2.54 P14223-ND@ NEW! 4.62 69.23 204.62 |LN242RPH 
" 05.0x 2.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.5 565 7.5 26.5, 28.0 2.54 P618-ND@ 2.24 36.00 117.44 |LN342GPX 
05.0x 2.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.5 565 7.5 26.5, 28.0 2.54 P14227-ND@ NEW! 5.00 75.00 221.67 |LN342GPH 
05.0x2.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 75 26.5, 28.0 2.54 P619-ND® 2.75 44.23 129.42 |LNG442YKX 
05.0 x 2.0 | Orange/Red Diffused GaAsP 90 30 3 2.5 630 75 26.5, 28.0 2.54 P620-ND® 2.75 44.23 129.42 |LN842RPX 
04.0 x 4.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.5 26.5, 28.0 2.54 P624-ND® 2.15 34.51 115.05 |LN252RPX 
12 | 04.0x4.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.0 565 8.5 26.5, 28.0 2.54 P625-ND@ 2.24 36.00 117.44 |LN352GPX 
04.0 x 4.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 1.5 590 8.5 26.5, 28.0 2.54 P626-ND@ 2.75 44.23 129.42 |LN452YPX 
13 | A4.5x4.0 Green Diffused GaP 90 30 4 5.0 565 5.5 26.5, 28.0 2.54 P627-ND@ 2.24 36.00 117.44 |LNG312GKG 
05.0x 5.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.4 700 9.0 26.5, 28.0 2.54 P621-ND@ 2.15 34.51 115.05 |LN250RPH 
14 | 05.0x5.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.0 565 9.0 26.5, 28.0 2.54 P622-ND® 2.24 36.00 117.44 |LN350GPH 
05.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 1.5 590 9.0 26.5, 28.0 2.54 P623-ND® 2.75 44.23 129.42 |LN450YPH 
15 | 05.0x 5.0 | Orange/Red Diffused GaAsP 90 30 3 3.0 630 7.4 26.5, 28.0 2.54 P14229-ND@ NEW! 3.85 57.69 170.52 |LN873RPX 
05.3x 1.8 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.0 28.0, 29.5 2.54 P609-ND@ 2.15 34.51 115.05 |LN217RPH 
16 | 05.3x18 Green Diffused GaP 90 30 4 1.5 565 8.0 28.0, 29.5 2.54 P610-ND@ 2.24 36.00 117.44 |LN317GPH 
05.3x 1.8 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 AS: 590 8.0 28.0, 29.5 2.54 P611-ND. 2.15 34.51 115.05 |LN417YPH 


@ RoHS Compliant — + Water Clear Lens when off 
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Panasonic 
LEDs — Level Meters 


Fig. 2 — 2.8mm Round 


ce 7.0 
12 13 0.5 Max. : 60 
1: Anode g 4.0 Cathode 
2: Cathode "Anode 


Electro-Optical Characteristics Dimensions 
(Ta=25°C) (mm) 
Package Color PD VR IF 10 dp Lens Lens Lead Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Elements (Diffused) (mW) (V) (mA) (med) (nm) Size Height Length Part No. 1 10 200 Part No. 

3 Green 90 4 30 1.5 565 01.8x5.3 6.0 14.5,16.0 |P520-ND 98 -90 aon LNO3302P 

1 3 Amber 90 4 30 1.5 590 01.8x5.3 6.0 14.5,16.0 |P521-ND 98 -90 a LNO3402P 
6 Amber 90 4 30 1.5 590 01.8x5.3 6.0 14.5,16.0 |P530-ND 1.95 1.78 1.53 LNO6402P 

2 = Green 90 4 30 1.0 565 @2.0 2.5 2.0 P401-ND 3.85 3.50 3.01 LN10304P 


High Brightness LEDs 


Fig. 1 Fig. 4 
1: anode i 1: anode 
2: cathode zs Z 2: cathode 
| Anode fe 
————— 
ay Cathode 254.2 
Electro-Optical Characteristics Dimensions 
10 (med (Ta=25°C) (mm) ; 
Color @ 5mA) PD VR IF 10 dp Lens Lens Lead Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Package (Diffused) Typ. (mW) (Vv) (mA) (med) (nm) Size Height Length Part No. 1 10 200 | Part No. 
T-1 Redt 5.5 70 3 30 25 660 @3.0 5.5 26.5, 28.0 |P604-ND@ 38 35 31 LN28CALXU 
1 
T-1 Red 3.8 70 3 30 25. 660 @3.0 5.5 26.5, 28.0 |P605-ND@ 38 35 31 LN28RALXU 
2 T-13/4 Redt 470 70 3 30 2000 665 @5.0 8.65 12.0,13.5 |P408-ND .96 88 -76 |LN261CALUR 
3 T-13/4 Greent = 90 4 30 120 565 @5.0 18 26, 27.5 P461-ND® 30 28 .24 |LNG305CFT 
4 T-13/4 Redt 160 120 3 50 630 660 @5.0 8.25 22.9, 24.4 |P597-ND® 69 63 54 |LN289CUQ 


ROHS Compliant + Nondiffused lens. Water clear lens when off. 


Optoelectronics LEDs — Two Color 


at 


Electro-Optical Characteristics 
(Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Radiation Color/ PD IF VR 10 Ap Lens Lead Digi-Key Panasonic 
Fig. Lens Color (mW) (mA) (Vv) (med) (nm) Size Length Part No. 1 1,000 | Part No. 

1 “1. Green/3. Orange/White Diffused 90/90 30/30 4/3 8.0/8.0 | 565/630 3.0 22.5, 24.5, 26.5 | P509-ND 66 240.84 | LNO86WP38 

*1. Green/3. Red/White Diffused 70 25 4 3.0 700 @5.0 24.1, 25.6, 27.1 |P391-ND 59 240.84 |LN11WP23 

“1. Green/3. Red/Clear 70 25 4 3.0 700 @5.0 24.1, 25.6, 27.1 |P392-ND 59 5.40 92.88 240.84 |LN11CP23 

2 *1. Amber/3. Red/White Diffused 70 25 4 3.0 700 @5.0 24.1, 25.6, 27.1 |P393-ND 66 6.00 103.20 240.84 |LN11WP24 

*1. Amber/3. Green/White Diffused 90 30 4 15.0 565 @5.0 24.1, 25.6, 27.1 |P395-ND 66 6.00 103.20 240.84 |LN11WP34 

1. Orange/3. Green/White Diffused 90 30 4 15.0 565 @5.0 24.1, 25.6, 27.1 |P399-ND 66 6.00 103.20 240.84 |LN11WP38 
3 *4. Green/3. Red/White Diffused 70/90 25/30 4/4 6/4.5 700/565 01.8x5.3 26.5, 28.0, 29.5 | P435-ND 59 5.40 92.88 240.84 |LN117WP23 
4 “1. Orange/3. Green/White Diffused 90/90 30/30 4/3 3/2.5 565/630 02.0x5.0 25.5, 27.0, 28.5 | P436-ND 66 6.00 103.20 240.84 |LN142WP38 

* Common Cathode 
Wide Angle LEDs fe | viewing 
= Angle 
ue N55 mcd | mcd | (mA) VF (V) dp | Ad |(mA)] (WA) | (V) |__(Geg) | IFDC| IFP¢ | Digi-Key Pricing Panasonic 
20+ a Color | Typ | Min; IF | Max/| Typ | Typ |Typ| IF |Max|/VR| x y_ | Max | Max | Part No. U 10 200 | Part No. 
Red | 300 | 120 | 20 2.6 1.8 | 660 | 20 | 20 | 100] 3 | 15 | 35 | 30 | 150 |P462-ND 59 5.40 92.88 |LNG295LFCP2U 
Direction 
x Green| 120) 75 20 2.8 2.2 | 565 | 30 | 20 10 | 4 | 17 | 35 | 30 | 150 |P463-ND 30 2.75 47.30 |LNG395MFTP5U 
Max 
not soldered Direction Y +The condition of IFP is duty 10%, pulse width 1ms. 
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